NEW IN THIS ISSUE! 


INCLUDES: 


oN MDR Connectors, Specialty Tapes and ESD 
Pro Event Detector ... Pgs. 56, 2213, 2249 


ALPHA & OMEGA | MOSFETs, Transient Voltage Suppressors & ate 


SeMTCONPOCTO®) Voltage Regulators. .. Pgs. 1333-1334, 1938 


TNCLUDES® 


A ¥ Oscillators, Crystals and Fused Tantalum 
INV) Capacitors Pages 1389, 1638 


INCLUDES: 


SMT 


Metral® Conn. Kits & EyeMax®-Infiniband Anne 
4X Cable Assemblies. ... Pages 482, 497 pert I 


SAW Filters, SAW Resonators & Aluminum 
EPcos Electrolytic Capacitors ... Pgs. 1397, 1549 


Copper and Optical Transceivers ANCLUDES 


Page sat || SMM 


UART Chips & Vinculum Host Controllers and Ana 
USB Interface Products .... Pages 627-628 


C-Compilers INCLUDES 


Page 645 


JOHANSON High-Q MLCC Capacitors and Designer Kits | Chir 
IECrINOLOGY Pages 1740-1742 


Wireless Products 
TECHNOLOGIES’ Pages 545-546 


LAMBDA, | series Power Supies Ps. 212,205 


Pa an RF Conns., Saw Filters, BandPass Filters & 
Ainoratay tn Hectronies RF Balun Transformers... Pages 458, 556 We) MI 


INCLUDES" 


INCLUDES’ 


Connectors, Illuminated Tact & Pushbutton pe 


Switches Pages 80-81, 1996, 2055 


INCLUDES: 


Inductors and MLCC Capacitors 
Pages 1456, 1775-1779 


= tyco Electronics Conns., Thyristors, Relays & Heat Shrink Ana 


Authorized Distributor Pgs. 301, 318, 349, 1950, 2134, 2139, 2175 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 1 
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Digi-Key® Services 


Product Information 


PROGRAMMING: 


Digi-Key has the capability to program a wide variety of devices. For more information 
regarding programming, contact the Custom Department at 1-800-344-4539 (ext. 
5725) or email: custom.orders @ digikey.com. 


Equipment: ¢ BP Microsystems Models BP-2600 and BP-3710 MK II ¢ Capability to 
support over 21,000 devices ranging from something as small as a SOT23-6 up to a 
144-TQFP 


New Packaging and Feeding Options: Any of the following combinations available: 
e Tube-In, Tube-Out © Tray-In, Tray-Out * Tape-In, Tape-Out 


Labeling: Hover Davis Print-On-Demand Labeler and various labeling sizes available. 


PROGRAMMABLE OSCILLATORS: 


Digi-Key offers Programmable Oscillators from several manufacturers. There are 
several SMT and Thru-Hole options available to choose from. Frequencies ranging 
from 1.000Mhz ~ 200.000Mhz are available depending on the electrical characteristics 
that are chosen. 


DIGI-REEL®: Digi Reel” 
A Digi-Reel is a custom quantity reel of continuous cut-tape made from a manufacturer's 
reel. A 15-inch leader and trailer, complete with sprocket drive holes, are attached so 
that the sprocket holes are aligned enabling direct and flawless feeding into automated 
board assembly equipment. It is then rewound on a plastic reel according to Electronics 
Industries Alliance (EIA) standards. In most instances, we can assemble this item 
specifically for your order and ship it the same day. If you place this item on your order, it 
will show up backordered. We will contact you if we are unable to fulfill your order. 


A $7.00 “reeling fee” will be charged for each reel and will be included in the cost of 
your reel. 


Digi-Reels are a custom product and are non-cancelable and non-returnable. 


BATTERY PACKS: 


Digi-Key has the capability to assemble battery packs out of NIMH, NiCAD, and 
Alkaline batteries. We offer standard battery packs which are shown in the battery 
section of this catalog, and can accommodate many custom battery pack requirements. 
Digi-Key also offers single batteries with tabs for you to solder your wire leads to. 


CABLE ASSEMBLY SERVICES: 


Digi-Key offers several different types of ribbon cable assemblies in a number of 
standard lengths. We also provide assorted pre-terminated jumper wires in several 
different colors and lengths as standard products. 


We have the capabilities to offer ribbon cable assemblies in many different custom 
configurations and lengths as well as some jumper wires. We can also provide a 
limited number of discrete wire assemblies, depending on tooling and quantity. 


Additional Information 


STATIC PROTECTION: 


Protection of static sensitive parts is a MUST in today's semiconductor market. 


To ensure the quality that Digi-Key customers have come to expect, the Digi-Key 
Static Control Program includes proper static safety protection in the following areas: 
¢ Receiving, Incoming Inspection, and QC » Product Storage * Order Picking Final 
Inspection * Packaging and Shipping 


Shielded metallized bags are used in order picking and any time static sensitive 
product is being handled within the building. 100% recyclable paper packaging (low 
static generating) is used in packaging and shipping. 

As our program is continuously updated with the latest static control technology, you 
can be reassured that Digi-Key's static sensitive parts are quality safe, all the way to 
your door step! 


RoHS COMPLIANT PRODUCT: 


Digi-Key continues to work with its more than 350+ supplier partners to provide 
customers with RoHS compliant product. Symbols are used to identify compliant 


product in the catalog. When an entire page or series of product is compliant, a 
Ons symbol appears at the top of the page or section. In situations where a series 
of product is not all compliant, the compliant product is identified by a ® symbol 
beside the Digi-Key part number. Our Integrated Circuits section will identify compliant 
product with an asterisk (*) beside the part number description. Please note that due 
to inventory turns, fluctuations, and catalog cycle times, the most current and accurate 
information is available at www.digikey.com or by calling 1-800-344-4539. Product that 
is available in cut tape and/or full reels should be reviewed prior to ordering to ensure 
that you receive your preference. 


Department Information 


TECHNICAL SUPPORT: 


Among the more than 100 individuals who comprise Digi-Key’s technical support group 
are our Technical Support Specialists and Product Managers. These individuals field 
the hundreds of thousands of telephone calls and inquiries Digi-Key receives each 
year regarding product specifications and applications. Technical Support Specialists 
are available to answer questions and offer product suggestions from 6 p.m. CT 
Sunday through 6 a.m. CT Saturday via telephone, email, and live web chat. Digi-Key’s 
factory-trained Product Managers work directly with our supplier partners and provide 
expertise in specific product areas. 


DESIGN SUPPORT SERVICES: 


Design Support Services is the latest addition to Digi-Key’s three-tier technical support 
group. DSS is capable of providing engineering assistance at any given point within 
your product development cycle. Services provided by these engineers include: 


In-Depth Application Assistance: ¢ Assists with application questions on products 
from our 350+ manufacturers Provides development tool selection and support 
e Facilitates manufacturer’s support to provide solutions for unusually complex 
problems e Provides component recommendations for the functional blocks of your 
design concept 


Component Selection Advice: * Recommends components throughout your 
product development cycle ¢ Consolidates information on new products, end-of-life 
components, and product availability to one source 


Our Application Engineers are specialized to provide design assistance in (not limited 
to) the following product areas: Microcontrollers, ARM Processors, RF Modules 
— RFiD, Blue Tooth and Zigbee, FPGAs, DSPs, Audio, Power and Lighting designs. 


QUOTES: 


Digi-Key provides quotations regarding price and availability upon request. Staffed 
24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, Digi-Key’s Quote Department offers 
around-the-clock quotes in many different currencies. Digi-Key will provide you with 
a quotation that includes stock status, lead-time of product, pricing, RoHS status and 
substitute information for obsolete/discontinued parts if available. Although Digi-Key 
accepts different formats for quoting, using an excel spreadsheet with complete and 
detailed instructions will enhance and expedite your quote request. It is our goal to 
supply each customer with complete and accurate information in a timely manner. 
Quotes are accepted via email, fax, telephone, internet and mail for your convenience. 
More detailed and specific quoting instructions are available at www.digikey.com. 


PRODUCTION QUANTITY SERVICES: 


In addition to engineering and prototype support, Digi-Key provides production 
quantity support with full supply chain capabilities, MRP share, bonded inventory, 
scheduled orders, NPI support and spot orders. Digi-Key also provides competitive 
market pricing on production requirements. Services specific to production customers 
complement those enjoyed by all Digi-Key customers. These services include same- 
day shipping on orders received prior to 8 p.m. CT as well as 24-hour customer 
service and technical support from 6 p.m. CT on Sunday through 6 a.m. CT on 
Saturday. In addition, www.digikey.com not only provides 24-hour access to our 
vast inventory, but a wealth of information, including new product and manufacturer 
information, data sheets, product training modules, and more. If you are interested 
in learning more about Digi-Key production support, please inquire concerning our 
Volume Business Division. 


Conversion Table 


inch tomm....... inch x 25.4 mm to inch. 
inch tocm........ inch x 2.54 cm to inch.. 
feet to meters foot x .3048 meters to feet.. 


Voltage = Current x Resistance 


Watts = Volts x Amps 


anes mm + 25.4 °C to °F (C x 1.8) + 32 
aiaues cm x .3937 °F fo °C (F - 32) +1.8 
asians meter x 3.28084 ounce fo gram................... 0Z. X 28.349 


VA = Volts x Amps 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 


Accelerometers ..................... 2450-2453 
Accessories/D-Sub .......... See Hardware 
AC Line Cords, Power Cords 
aassasnaadeteatacelozanua isuiasexialsteesetosiaiaes 1510-1511 
AC Receptacles ............ 1511-1513, 1520 
Adapters 
AC fediceesssitsectriticanitatitieceneer tienes 1512 


Auto Lighter Plug/Socket .. 
D-Sub.... 


Fiber Optic 317-318 
Gender Changers 62 
Keyboard ...... 

Memory Card i 
Modular.. 304, 308-309, 314 
Mouse. 61 


PLCC.. . 518 
Programming/Prototyping .....581-582, 609, 

ere 624, 646, 673, 675, 744, 1361, 1363 
QEP tO! PGA. iicaiccscsstetscessttacszizsonacszecese 517 
PF........ 425-428, 432, 434, 438, 441, 444, 
450-549, 2269-2270 


SCsl 


SOIC to DIP.. -517 
SOJ to DIP.... -517 
SSOP to DIP. -517 
TO to DIP -518 


USB 


Adhesives 

Clean Walk 
Hot Melt... 
Scotch-Weld™. 


Alligator Clips 
Alternistors ...............0.00.00. 1238, 1320 


526, 528, 534-536, 549-552, 
558, 567, 574, 577 


Antenna. 


Attenuators ........... 318, 1383, 1796, 1852 
Audio Processors ......... See digikey.com 


Auto Accessories 
Cigarette Lighter Plugs/Socket. 
Fuses and Fuseholders 


wen 2295 
wee 1971 


Backlight, EL Element................... 2474 
Ballast, Lighting ........... See digikey.com 
Ballitfisc:c.cccercnc. acts 556, 1480, 1482 
Batteries 
Alkaline .. ..2291-2292 
Camera.. - 2287, 2291 
Carbon Zinc.. 2291-2292 
Chargers 2279, 2284, 2293 
Coin Cell... 2286-2288, 2290-2291 
Computer sss 2287 
Contact Cleane 2292 
Holders/Clips - 2294-2297 
Lead Acid - 2292-2293 
Lithium... - 2286-2291 
Rechargeable - 2288-2290 


Nickel-Cadmium .. 
Nickel-Metal Hydride... 


2283, 2285 
- 2283-2285 
wi 2284 


BO@ZO1S oo: cccccccscsccesiiecd cit ctacatsctensescanaeis 2479 
Blowers/Fans .............. See Fans/Blowers 
Boards.............. See PC Board Prototyping 
BOOKS. :<5:0:.00c0cciciecestccscissssessssceicncess 1452 


Bushings 
Shoulder... 
Strain Relief 


BOz266S ict. ica eraicweie wc 2180-2183, 
sudetghied teusticaceteede aay 2185-2188, 2190-2191 


Cabinets. .. See Enclosures 


Cable Assemblies 
AC Line Cords .. 


BNC, Molded 
CAT 5 and CAT 5e Patch 
CAT 6 Patch 
Computer, Molded 


64-66, 314 
64-66, 314 
....60-61, 64-66 
- 70, 213, 444 


eco/mate™ 
Fiber Optic 
Flat Flex Cable.. 
Flat Flex DF9. 
F Type (Television) 
HDMI 


«70, 444 


IDC... 28-36, 44, 48-55, 137-138 
Card Edge .. 
DIP ... -33-34, 44, 48-50, 54-55 


28, 32, 48 
34-36, 44 
31, 52-55, 137-138 
30, 34-36, 
50-51, 53-54, 137-138 


Pin/Plug 


IEEE 1284 . 

IEEE 1394 . 

Infiniband 

iPass™ 

Modular... 

Molded... 

Multi-Media 63 
Power... -465 
Power Cord 62-63, 1510-1511 
AGA ss sccecesecesccncecdsssteciscccacatetbentesceecty sas 444 
RF. 444, 450-452, 1383, 2272 
SCSI 64-65, 498 
SDR. 57 
Serial ATA .. -213 
Stereo Extension . 62-63 
S Video... -63 


Termination Jumpers ...... 28-29, 32-35, 44, 
48-50, 53-54, 137-138 
. 64-65, 67-70 
61 


Cable Clamp................. 2216-2220, 2230 
Cable/Cord Grips................0..00. 
Cable EMI Ferrite Cores.. 


Cable Testers... 66, 300 
Cable/Wire 
Bus Bar. «2171 
Coaxial. 2167, 2172 
Fiber Optic . .317, 322 
Fire Alarm.. + 2166 
Flat Cable Jumpers.. 5, 87, 89 
Flat Flex Cable.. . 74-75, 87, 89 
0.020” (0.5mm). . 75, 87 
0.040” (1mm). - 75, 89 


0.050” (1.27mm) 
0.100” (2.54mm) 
Hook-Up ........ 
Instrumentation. 
Jumper Wires. 


74 
.2163, 2170-2171 


Microphone, Shielded.. 
Modular. 
Multiconductor 


Shielded ............. 2164-2165, 2169-2170 
Multi-Paired, Shielded......2166, 2168-2169 
Plenum ...........:006 2164-2165, 2167, 2172 
Ribbon 

0.040” (1mm) 

0.050” (1.27mm). 


0.080” (2mm)... See digikey.com 
0.100” (2.54mm) Pre-cut Flat.. es 
Round Jacketed/Shielded... 


Sleeving... - 
Speaker... » 2163 
Stripping Tools 2163, 2167, 2241, 2246 


Tinned Copper Flat Braid 
Wire Wrap 


Cable/Wire Ties.. 


2215-2220, 2225 
+. 2215, 2218-2220 
2172, 2219-2220 
2218-2220 
«2216, 2218-2220 


Spiral Wrap . 
Tak Ties, Reusable 
Twist-Lok. 


Wire Clamp. 2216, 2218-2220 

Wire Tie Wrap . +2217, 2219-2220 
Camera 

Accessories 


Controller... 


Camera Modules 
CMOS Image Sensors. 
Evaluation Boards 
Lens Kits 


Capacitor Arrays ......... 1709-1710, 1738, 
1753, 1773, 1780-1781, 1853 


Capacitor Networks. ...................... 1853 


Capacitors 
Aluminum Electrolytic .. 1524-1543, 


-1548-1626, 1666 


- 1524-1527, 1666 

Plat pack vases sess asteearteeunmscact 1543 
Screw Terminal .. 1548-1549 
Snap-In. 1549-1558, 1594-1596, 
1624-1626 


Aluminum Organic 
Automotive Multilayer Chip . 


Ceramic 
Axial . 1694, 1697-1698, 1706 
Chip «1711, 1791, 1793 


Disc ...1696, 1704-1705, 
707-1711, 1752, 1782-1784 
- 1697-1700, 1750-1751, 
-1753, 1764-1767 
1695, 1697-1700, 
- 1702-1703, 1706-1707, 
1753, 1785-1786 


Monolithic 


Multilayer . 


ArcGuar 


Flexisafe Capacitors . 


Low Profile ie 
Safety a 1751 
Soft Termination. 1731-1732 
Tip and Ring 
Trimmer 


CombiSuppressor. 
Computer Grade 
Dry Film AC 
Electric Double Layer (EDLC) .......... 1543, 
1545-1547 
EMI Suppression .. --. 1672-1673 
Feedthrough ...........ccccccsecceeeeees 1487, 1493 
Film.....1669, 1674-1676, 1679, 1681-1684, 

Fees 1686-1688, 1691-1693, 1701, 1795 
1545-1546 


Hardware . 

Interference Suppressor . 1691, 1701 
.. 1772, 2280 

Low Inductance . 21737-1738 


Metallized Polyester............0... 1670-1671, 
... 1673-1680, 1685, 1693, 1701 
Metallized Polypropylene.......... 1671-1672, 
1675, 1680, 1687-1692 

2+. 1791-1792 
1720, 1733-1736 
1739-1742 


MICA.. 
Microwave Chip .. 
MLCC.......... 


Niobium Oxide. - 1642 
Polyester .- 1668-1670 
Polymer. 1580-1582, 1620-1623, 1627 
RF Power.. . 1732 
Safety, SMT. 

Supercapacitor Aerogel 

Tantalum . 1627-1641, 1643-1666 


1630-1631, 1643, 1661 
1735-1736, 1792 
1792-1793, 1795 


Ultracapacitors. wee 1543, 
Variable. . 1792 
Wet Tantalum 1644, 1666-1667 
1739, 1790 
Card Racks. wee 2235 
Backplanes.. we 2235 
Cell Phone Chargersg...................... 2291 
Chokes..............000.. See Coils/Inductors 
Circuit Breakers 
Accessories . aa 1982 
DIN Rail... . 1982 
DIN Rail Mount 1979, 1981-1982 
Hydraulic-Magnetic 
Switch ........... 1512, 1978-1979, 1983-1984 
Thermal 1979-1980, 1983-1984 


Thermal Links.. 


Clean Room Products 
Swabs and Applications.............0008 2256 
Clips 
Alligator. 


Battery .«- 2296-2297 
Fuse... - 1963-1964, 1971-1972 
Na@n0/MiCr0 .......cececseeeeeteteeeeeeteeeeees 2268 


Coils/Inductors. ....1398-1408, 1410-1422, 
-1424-1450, 1456-1476, 1490-1491, 
... 1494, 1497-1500 
.See also Transformers 


Air Core 
Chip... .. 1410, 1431, 1463-1466, 
tie . 1471-1473, 1497-1498 
US iscscecicdsesadevettecesseacacsteatecccs 1463-1464 
Chokes . 1401, 1415, 1424-1430, 1435, 
-1440-1441, 1446-1449, 1476-1479, 
-. 1484-1485, 1490-1491, 1497-1500 
CAN-BUS . 
Current Compensated .. .. 1498-1499 
Common Mode............. 1401, 1406, 1449, 
shistucesadzazans 1476, 1484-1485, 1490-1491, 
1497-1499, 2321 


Arrays 
Conformal Coated.. 
Drum Core 


21412-1413, 
High Current -. 1408-1410, 1430, 1434, 

take .. 1436, 1443, 1446-1448, 1470, 
we 1472, 1474-1479, 1497-1498 
High Frequency .............. 1433-1434, 1442, 

dite - 1456-1457, 1462, 1477-1479, 
1498-1499, 2321 
-.1436, 1443-1445, 1450, 
1499, 2282, 2321 
- 1412-1413, 1497-1498 
w 1456-1457, 1463-1464 


Monolithic . 
Multilayer Chip. 
PAS.... 
Power. 


1398-1404, 1406-1407, 
1410, 1424, 1427-1428, 1430, 
1432-1434, 1436, 1442, 1446-1448, 
- 1451-1455, 1458-1461, 1465-1466, 


Rod Core .. 
Shielded.... .-1403-1406, 1408, 

aches 1410-1411, 1432, 1436, 1442-1448, 
1456, 1459-1461, 1473 


Switchmode. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Thin Film 
Toroidal. 


. 1406, 1432-1434, 1447, 
.. 1462, 1472, 1474-1476, 1484, 
2317-2318, 2321 


Variable.. 


1469 
Voltage Step-U 1425 
Wirewound - 1410, 1413-1422, 1431, 


1436-1440, 1465-1466, 1468 
CompactPCl® Products. 


- 478-479, 


Computer Equipment 
Cable Assemblies 


Keyboards. 009-2010 
KVM Switches . 2278 
Trackballs 
Concentric Scale Dials................. 1870 
Connectors 
0.2mm. 
0.3mm. 
0.4mm. 
SHIMStaAck™ occ cece eee 202 
0.5mm. 76-81, 83-84, 87-88, 91-92, 


118-119, 139, 202 


SlimStack™ 
0.6mm. 
0.8mm. 


0.65mm.. 
1.0mm......76, 78-80, 84-86, 88-89, 95, 98, 
139-140, 149, 152, 265, 484, 486 
«141-142, 153 


1.5mm. 
Pico SPOX™ 


- 140 
- 99-100, 140-141, 152-153 

semsisietand eee tatss 162-163 
100-108, 136-137, 142-143, 
. 154-157, 159-161, 164-169, 478-479, 
as ..481-482, 511 
Hard Metric 


«479, 481-482 
Metra). catsiscsccccscscscseciesensviciecccdzeriee 482 
Milli-Grid™. « 155-156 
Millipacs®.. 
Mini-Clamp 


Minitek™.... 
Sherlock™. 
Socket. 
Z-Pack 
2.5mm.... 
SPOX™ . 
3.96mm.. 
4.2mm.... 
5.0mm.... 
5.08mm.. 


«478-479 
109-112, 137-138, 158, 261 


..58, 96-97, 149, 
--257-260, 510 


Picoflex™ .. 
0.062” . 
0.084”. 


107, 180, 184-193, 
238-242, 245, 247-249 
112-113, 139, 184, 
«194-197 


1514 

ATCA . 484 
Audio -- 459-466 
Backplane. .- 467, 476 
Backshells 45, 258, 274-275, 
dees - 290-293, 295 
BallaStasssnatica gta ancisscneie 2474 
Banana Plugs/Jacks.. 411, 2271, 
sziesictesnantleds - 2273-2274 


Barrier Blocks... 


Battery ... - 488 
Binding Posts ‘ , 2271 
Blind Mate (BMI).. ..199, 201, 205 


Board-to-Board............45, 81, 90-99, 104, 
«106-107, 118, 121-123, 125-137, 
139, 141, 148-151, 155, 159-160, 


Floating 
Bus Bar.. 


.. 34, 265, 466-471, 476, 
- 482-483, 2235 


Card Edge . 


Centronics . 


285, 293 
C-Grid®.. . 185-189 
Champ®.... ...257, 263-264 
Circular 
8D/D38999 Aluminum and Composite 
Series - 398 
44 Series . 392 


97 Series 
851 Series... 
Accessories 
Bayonet Lock. 
Ci6.. 
cog. 
Coaxial. 
DIN.. 
IP67.. 
M8 and M12 Series . 
Medical ‘ 

Metal.... 383-388, 400-407, 411, 421, 423 


- 386-388 
- 399 
.. 387-388, 399-400, 421 


MIL-C-5015 . .-.386-387, 422 
MIL-C-26482.. ... 383-385, 399 
MIL-C-38999.. 


Miniature. 402-403, 405-407, 
411, 413-414 
- 423-424 
384, 388 
390, 393, 398-400, 402, 
-. 407-408, 420, 422-424 


Mini-DIN . 
MS Series 


PT Series 383-385 
Push-Pull Lock .. 399, 401, 406-408 
RADSOK®.. 

Screw Lock. .. 3890, 400-401, 403-407 


Sealed.... 391-392, 398-399 
-125” Powerband Contact - 420 
Wire Entry Seal Kits . - 400 

Video - 402-403 


Waterproof .. 389, 409-410, 412 
Compact Flash . 
CompactPCl®... -478-479 
CROWN CLIP... . 476 
CROWN EDGE. - 476 
DIN, Rectangular. ..468, 472-475, 


DisplayPort®.. 

D-Sub .......... 28, 32, 48, 266-297, 305, 338 
Accessories 274-275, 277-279, 294 
AG@PIGIS caciccccsscescacsdtet sessdevsicdeeseeaticis 290 
Backshells .........279, 290-293, 295, 297 
Combination .. 279, 296 
Dual Port. - 284 
Filtered... - 294 
Gender Changers. - 62, 290, 296 
Hardware Kits 272-273, 

siete 276-277, 279, 294 
High Density .. ..271, 279-282, 


.. 284, 294, 297, 305 


VGA.. F 
Interface Modules and Cables.. - 338 
Press Fit - 284 
Water Resistant 296, 305 

Dynamic.. - 250-254 
Edgecard ee Connectors - Card Edge 
ELCON... 

Ethernet.. See Connectors - Modular 
Eurocard .. 472-475, 477 
ExpressCard™ . 487, 493, 496 
FFC/FPC (Flat Flex) 74, 77-81, 83-89 
Fiber Optic . -317-319, 322 


Flexi-Block . 


Hard Metric 479, 481 


Hardware... .. 263, 265, 293 
HDI (High Density Interconnect).......... 261 
HDMI .. 213, 468, 485 


Headers... 
0.025” (0.635mm) . 
0.031” (0.80mm) 
0.040” (1.00mm).... 
0.050” (1.27mm).... 122-123, 137, 511 
0.100” (2.54mm) ... 37-38, 45, 51-53, 

esiisbaaiemenare 128-136, 174-182, 188-190, 

192-193, 212, 237, 243-246, 

509-510, 513 


0.0197” (0.5mm) .... 


0.0787” (2.00mm).. 125, 138 
0.156” (3.96mm) .. 137, 182-183, 
iste iia an anne oR 194, 197 


2mm... -108, 138, 155-156, 
ae -. 159-161, 164-166, 511 
Latching . 59 
Shrouded.. .. 59 

Female 


0.0197” (0.5mm) .... 
0.025” (0.635mm).. 
0.031” (0.80mm) . 
0.050” (1.27mm).. 
0.0787” (2.00mm).. 
0.100” (2.54mm) . 


121 
121-122 
122-123, 138 
125-127, 138 
.. 127-132, 136, 
.170-173, 176, 180, 
.. 237, 509-511, 513 


.. 31, 52-53, 59 

IDC Dip 
Pin/Plug.... -52-53 
Protected .. 51-52 
Protected . 37-38, 45, 137-138 


Hoods, D-Sub. 
HSSDC2.. 


.. 274-275, 290-293 
497 
476 


IDC Discrete 
D-Sub... 
Socket... 
SUP tsses iedcaccatapscaretiacigectengieccesiamenee 
IDC Ribbon Cable 
2mm Socket..........000 159, 161, 167-168 
Card Edge 
DIP... - 29, 33, 48, 54 
D-Sub wa. 28, 32, 48 
Mini D (MDR).. «56-57 
34, 44 
-31, 52-53 
.... 30, 34, 50, 59, 


.. 159, 161, 167-168 


IEEE 1394 (Firewire). 
Waterproof 
Industrial Ethernet 


Interconnect Systems .. 
Interface Modules . 
Intra-Connector™ . 


. 120, 214-217, 496, 498 
. See digikey.com 
. See digikey.com 


Jumpers 
Jumpers... See Connectors - Shunts 
Jumper Wire........ccceceeeeee 115-116 


Mate-N-Lok®.. 

Memory 
CardBus 
Card Connectors 
Compact Flash .. 
DDR... 
DIMM. 
Memory Stick®.. 
MicroSD™/Transflash....... 
PCMCIA Memory Card 


..468, 489, 491-495 
488, 490, 492, 494 


SIMs cieuausderdodnnsaiacts 496 


TransFlash 
MetPak™ 
2-FB... 
CP2 
HSHM... 
Metrimate.... 
Mezzanine.. 
MicroCross™ DVI. 
Micro-Fit 3.0™ 


219-220 
-201-202 


-198-201 


Microphone. 405 
Micro TCA... we 484 

we 485 
Miniature Rectangular (MR). 236 


Mini D Ribbon (MDR) ............0000 56-57 
Mini-Fit 
BMI. 
HCS 


Jr.. 

SMC -. 206 

Sr... 207 
MiniSAS .. 480, 499 
Modular. .65, 69, 297-298, 

ise0 - 301-311, 313-316, 485 

7OAA 485 

70AD - 485 


Adapters, Filtered 
Adapters, IBM Equivalent . 
DSL Filter.. 
Ethernet. 
.-301-309, 315-316 

senshi 306-307, 315 


RJ45 - 297-298, 301-305, 
_ 308-309, 315 
Industrial... 69, 304, 311, 313-314 


Modular Jacks, Filtered 
Power Over Ethernet (PoE). 
Spring-Loaded Contacts 
M-Series... 
MT .100”... 
MTA .100” and .156”, 
MTE .100”. 
MX150L.... 
Parallel Interface.... 257-259, 263-264, 293 


190-197 


«241-242, 247-248 


PCI Express 471, 482-483, 493 
PC Pins/Receptacles............ 504, 514-515 
Phono Jacks/Plugs............0+ 458-460, 466 
Power. -.136, 151, 197, 207-209, 214, 


216-217, 349, 
- 460-465, 475-476, 1514 


Power Edge™.. 
Power Supply... 
Rack and Panel .. 
RADSOK®... 
RAPID LOCK 
Rectangular 


146E Series.. 


425, 431-432, 
: -436-440, 453-454, 2269 
Board-to-Board 
Coaxial... 
Decoupled 


427, 441, 443, 
445-446, 449, 454 


425-426, 429-430, 
debesesctsteiae® 433, 435, 443-445, 447-449 
FAKRA (SMB).. 429-430 
QMA (SMA) 
Waterproof. 


Tools, Crimp.. 
Twinaxial... 


Sabre™ 
SAS (Serial Attached SCSI). 
SATA.. 


SCA2. «487 
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sduassieatsaietiatabsesedd ikteeas 362-363 
257-258, 480, 498 


Serial ATA 
SFP (Small Frame Pluggable) . 


-- 498-499 
Shunts/Jumpers... 108, 159, 161, 164, 166, 
deusvioisaier 174-175, 179-180, 189, 197, 237 


SIM Card 
Smart Card 
SmartMedia... 


486-487 


Sockets, IC -See IC Sockets 
Soft Shell .062” and .093”............. 234-235 
Switch... 2083 
System 50. 
Telecom... _ 
Television, “F” Type .......:cccsscseeens 453 
Terminal Blocks 
Accessories... ..337-340, 342 
Barrier Blocks 354-357 
DIN Rail............ 338-339, 341-342, 1983 
DIN Rail Mounted 337-341 
Eurostyle®.... 350-353, 356-357 


PCB Mounted 


--. 323-334, 343-353, 


Terminals/Splices 


Board-in-Crimp ........:ccccsssesscneeeeee 139 
Butt Splice ..........359-363, 368-370, 380 
Closed End - 363, 368 
Crimp.. 182-183, 358-363, 


.. 365-381, 418-419 


Disconnect. 
Faston 
Knife Disconnect.. 

PC Quick-Fit «00.0... sseseeetseenens 
Quick Connect... 358-359, 361-363, 371, 
er ener. 381, 406-408, 411 
359-366, 
369-370, 378-381 
.. 360 


See and Splice™. 


Snap Plug..... 361, 363, 381 
Spade Lugs.. 359, 361-363, 367, 
369-370, 380-381, 2226 

Spade Plug .. 359 

Spring Push.. 354 

Test Points . 2226, 2232 

Wire Nut. 

Wire Pin. 

Wire Tap. é 
Termination Plugs 101 
Tip Jacks/Plugs 41 
Toy Car Battery « 185 
Trim Trio «395-397 

ACCESSOMIES 0.0... cect eeeteteeeeeeeeeeees 397 

Circular Harsh Environment Bayonet 

#eceuahedataaiGaatadideacseadabusbndagta dies’ 395-396 


Circular Quick Mate i 
Rectangular Panel/Cable = 
USB ..64-65, 67-70, 297, 304-305, 


Bluetooth® Ai 
Waterproof. 
VHDC1.......... 
Water Resistant/Waterproof. 
296-297, 394, 402-405 


Contacts... See Connectors 


Controllers 
Brushless Fan Motor Controller..1171-1172 


Temperature . - 2482-2483 


Converters, AC-DC 
... See Power Supplies 


Converters, DC-DC 
dddassslaaistians Gisieiseskad See Power Supplies 


Cordless Soldering Irons.............. 2173 


Cords 
Fan.. 
Powe: 


Counters...... 
7 Nelo -11-10) | [<1 2482 


Crystals ....... 1338-1350, 1354, 1356-1360, 
.- 1369-1374, 1379-1383, 
1386-1390, 2282, 
--- 1359-1360, 
-1369-1370, 1379 


Cylinder Type. 


Kits. 


Microprocessor . 1374 
Oscillators. 1382-1383 


«13879-1380 
-. 2437 


Tuning Fork 


Current Indicators... 


DC Block... ees 


Delay Lines... 


Detectors 
COhersiss ticki tete eaten See digikey.com 
Combustible Gas Leak .... See digikey.com 
Refrigeration Leak........... See digikey.com 


Development Kits and Tools 
Accessories 670, 673, 678, 680, 

682-683 

581-582, 609, 624, 646, 


BASIC Stamp Kits ... - 626 
Configuration Devices. 2 
Daughter Boards........... 527, 539, 646, 728 


Debug Tools.......... 645, 688, 712, 719, 722 
527-528, 596, 605, 677, 679, 
683, 689, 709-710, 719 
Development/Starter Kits...... 527-530, 533, 

es -535, 554-556, 563, 567, 570, 575, 
.... 579, 585, 596, 599, 602, 606, 
-609-615, 620, 622-623, 625, 661, 
677, 679-680, 682, 700-703, 710, 
717, 720-722, 2450 
606, 609, 646, 673-676, 
-688, 700, 712, 728, 744 
646, 676 


.. 526-527, 539, 552-561, 563-564, 
..567, 569-570, 573, 575, 578-579, 
585, 596, 602, 606, 609, 622-623, 
sssssss++670, 677, 679, 682-683, 688-689, 
... 700-703, 705, 709-710, 717, 719, 722, 
726, 728-729, 744-746, 750-751, 
..1171, 2433, 2449-2451, 2462 
726, 728 
523-524, 526-527, 539, 554-561, 
. 563, 567, 569, 575, 579 
SENSOFS oo... 2433, 2449, 2451, 2462 


DSP... 
RF. 


FPGA/CPLD Kits. ..597-598 
LED Discovery Kit 2510 
Oscillator. 1361, 1363 


Programmers . -539, 554, 570, 581-582, 
Sere 585, 587, 596, 599, 602, 605, 609, 
...626, 646, 673-676, 679-680, 682-683, 

. 700, 702-703, 712, 717, 

..719, 726, 728, 744 

586, 596 

527, 621 


Programming Cable. 
Reference Design Kits.... 
Remote Control Design .. 
Software ....... 645, 670, 719, 722, 744, 746 
C-Complier . ..645, 679, 722, 744 
Library . 
Module. 5 
Speech Recognition Kit ..............0 
Programmable Interactive Module 
Voice Record/Playback.. 
Web Server Kit 


Diacs.........0.00.. 1202, 1238, 1321, 1939 


Dials, Concentric Scale. 


338-339, 341-342 


Diodes/Rectifiers .......... 1163-1164, 1176, 
«1185-1190, 1194-1202, 1217-1224, 
«. 1231-1236, 1243-1248, 1251-1252, 
.. 1258-1275, 1285-1287, 1293-1295, 
-. 1298-1305, 1307-1308, 1318-1319, 
1321, 1324-1327 
». 1251, 1275, 1302, 1319 
1220, 1264-1265, 1287, 
+. 1303-1305, 1325-1327 
-1197, 1935, 1937 


ESD Protection 
FREDs/HexFREDs 


1197, 2282 
PIN (RF).. 1186, 1196-1197, 1308 
Schottky... 1163-1164, 1185-1186, 1195, 

seseeeee1217-1220, 1231-1233, 1246-1248, 
- 1252, 1266-1269, 1271, 1274-1275, 
ae 1293-1295, 1318, 1324-1327 
Super Barrier.. 
Switching . 


- 1164, 1187-1188, 1194, 
1248, 1251, 1272-1273, 
1293-1294, 1307, 1319, 1324 
TVS.....See Transient Voltage Suppressors 
WAT ACIOIS) :.secccccectachetciacssstissstsscerstioess 1324 
540, 1176, 1196 
.. See Varistors 
- 1164, 1188-1190, 1196, 
.. 1198-1200, 1243-1244, 1251-1252, 
. 1258-1263, 1266, 1285-1287, 
-_ 1305, 1308, 1319, 1324 
PolyZen Micro Assembly..............5. 1951 


Diplexers 

Multilayer... cece cece 1481 
Displays 

Backlights ... 2470 


Dot Matrix 


Vacuum Fluorescent. 


Duct Wiring..................... See digikey.com 


EMI Suppression 
Absorber Pads 
Arrays 
Capacitors 
Common Mode Chokes 1497-1499 
Ferrite Cable Cores.......... 1450, 1502-1503 
Ferrite Chips . 1492-1497, 1509 
Filter Capacitor Type. 
FIROSS :fc26.2.secateeecees 1480, 1495, 1497-1500, 

ieheanieaceteets 1502-1506, 1520, 1522-1523 
High Current -.. 1496-1499 
LC Combined Chip «1495, 1504 


Emulators... ...See Development Tools 


Enclosures/Boxes/Racks 
Accessories and Hardware...... 2196-2198, 
dtseeees 2200, 2202, 2205-2207, 2209-2210 


Cabinets .. 2199-2202, 2204 
COMGUCHIVE. .2:acccsc.ceccsecdesteeecccvstcses 2199 
Cases/Boxes .. 2196-2204, 
2 - 2208-2211, 2269-2270 
Aluminum.............0006 2196, 2200-2203, 
ota - 2208-2211, 2269-2270 
E.M. 2197-2198 
Plastic -. 2196-2200, 2202, 2204, 


Eee - 2208-2211, 2269-2270 

Soft-Sided 
Nema... 
Racks. 
Watertight/Airtight Cases 


Encoders 
Digital Contacting . 
Magnetic.. 
Mechanical . 


MOG ARs 2 cnca0scecct ec ssecsscszctiediieccdvdsceets 
Optical .. 
Rotary... 
Square/Sealed. 
WRIVE NSA is ..cc:ccccisceaedestas sttectecaceeszeceets 


EPROM Eraser ................0.0.c000. 2266 


ESD Products 
Suppression. 


1252, 1505, 1910, 
1951, 1956-1957, 1969 
..1505, 1951, 1956 


Arrays 
Multilayer Chip. 
Surgectors ... ... See digikey.com 
TVS.....See Transient Voltage Suppressors 


Varistors/ZNRS ............05 1906-1910, 1915 
Fans/Blowers 

AC... 2300, 2302, 2307, 2309-2310 

Accessories . 2300-2301 

Blowers .. 2305, 2308-2312 

Chip Coole......ccccccseeeseeeeeneeeee 2307 

DG iss 2298-2299, 2302-2312 


Axial 2303-2306, 2311 
Brushless DC .....2298-2299, 2306-2309 
Hydro-wave Bearing (HWB) 

as au dua vous duasndsahesedapiseiatesndieuscs 2303-2305 
Tachometer Output. -- 2298-2299 
Therma Pro-V.. 


Fastening Systems 
Hook and Loop 


Velcro®. 

Ferrites 
Bead Cores.........cccccee 1479, 1487-1488, 
seed Peaeeasste 1497-1498, 1503-1504, 1509 
Chip Arrays............ 1488, 1494, 1497-1499 
Chips.... 1486, 1492-1494, 1496-1498 
Clamp-On . 1485, 1501, 1503 
Common Mode Chokes............. 1497-1499 
Cylinder 1486, 1502-1503 


Differential Mode. 
EMI Discs and Plates 
Flat Core... 
Flexible Ferrite Material 


.. 1497, 1499 
. 1500 
- 1509 
..1450, 1487 
. 1497 


Low Frequency 
Ribbon Cable 
Ring Core .... 
Split Cores 


Toroids 


--1483, 1500, 1502 


Ferrules 
Crimp.... 
Fiber Optic 
Split-Ring.. 
Wire 


273, 275 


Fiber Optic 
ACCOSSOMNGES is. :nccciecccsziscisscscccatensstees 317-319 
Adapters ... 317-318, 320 
Amplifiers .. 
Attenuators 


Bare Cable dis 

Cable .... . 317, 319, 322, 2448 
Connectors .. 317-319, 322 
Emitters/Detectors . «320 
Ferrules ....... . 317 


Inspection Tool. 


Kits... + 319 
LEDs.. .. 320, 322 
Receivers.. . 317, 320, 322 
Sensors «320 
Switches 317-318 


Terminators... 


«319 
320, 322 
Transmitting/Receiving Modules....321-322 
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Filters 
3-Terminal. 1489-1490, 1495 
Bandpass.. 556, 1396, 1506 
Ceramic, FM. 1395 
Crystal, Monolithic .. 1390 


Dielectric 


Digital..... 
Digital Noise . 
Discriminator. 1395 
DSL (CPE) 315 
.See EMI Suppression 
Feedthrough . ws 1487 
Helical. 1483 
LC/LR. we. 1504 
Line..... 1441, 1506-1509, 1517-1521, 1523 
Mains Suppression .......0..c:ccceeee 2365 
Noise Filter 
2 Mode .. 1505 
Common Mode. - 1504-1505 


1481, 1517-1521 
-556, 1391, 1393, 1396-1397 


Thin Film 1393, 1424 
Fish Paper...............0.0.. See digikey.com 
Flashlights ........0.0.0.00000 ce 2291 
Fuses 1940-1941, 1944, 


1947-1954, 1956-1976 


1/4” x 1-1/4”... 1961-1962, 1970-1971 
Alarm Indicating -1960, 1971 
Automotive... -1960, 1970 
Axial 1958-1959, 1966, 1970, 1974 


Blade .. -1960, 1970 
Blocks. 1975-1976 
Clips... 1963-1964, 1970, 1975-1976 
Covers 

Glass .. 

Hazardous Area 

Holders .. 1963-1968, 


1970-1972, 1975-1976 


Automotive. 
Blocks. 
Clips 
Kits... 


1963-1964, 1970-1972 
1957-1962, 1966-1968, 2280 


Metric.. 1959-1960, 1967-1968, 
_ -1971, 1973, 1975 
Multi-Meter......0..c ccc 1971 
Non-Resettable 975-1976 
Radial . 1976 
SMD 1975 
Picofuse. 1957-1959, 1966 
Radial . . 1960, 1966-1967, 
— . 1970, 1974, 1976 
Resettable. 1944, 1948-1956, 1976 


2Pro Devices 1951 
PolyZen Micro Assembly. 1951 
SMD... ccs 1955, 1957-1960, 1966, 
1968-1969, 1973-1976 


Telecom. 1941, 1957, 1966, 1969, 1973 

Thermal Cutoffs .......:cceceeeeeeees 1985 

A Falta alls | eeeererpterereereerereertrereerrer 1947, 1968 

Gaskets 000.0000 277 

BUMPONS :.-csccssscecssssccessasensscccasdannessaans 2212 
Generators 
Function... 
Arbitrary. 


NTSC.. 


Graphite Sheets............0.0.0000000.. 1145 
Grommets .... .277, 2215-2216, 2227 
Gyroscopes . 2451 
Hardware 
Bumpers... ++. 2230 
Bumpons 2212 


Bushings 
Shoulder 


Strain Relief 
Cable Clamps... 
Cable Wall Brackets. 
Casters . See digikey.com 
D-Sub Connectors ..265, 277, 279, 294 
Fuse Holders ......... 1963-1968, 1970-1972 
Grommet Edging . 
Grommets 277, 2215-2216, 2227 


Handles .. . See digikey.com 
Hex Nuts. 
Insulators -1153, 2217, 2222 


«.. 2231, 2282 
1896-1897 
«.. 2222, 2503 


Knobs, Instrumentation 
LED Holders 
Mounting Brackets 


Rivets... iis 
Rivet Tool ........ccccseeseeeeeeeeeeeees 


Screws 
Machine.. . 2231 
Metric... 2229 
Sheet Metal + 2231 
Spacers/Standoffs 12222, 2227-2230 


Support Posts 
Tubing, Corrugated Loom.. 


.2216, 2218-2219 
- 400, 2219 


Washers.. 2230-2231 
Headers ........... See Connectors - Headers 
Heat Guns...................0..68 2173, 2254 


Heat Shrink .. 2173-2177 


+2173 
Heat Guns . +2173 
Kits... - 2174-2177, 2282 


2176 
2175 
.2174-2177 


Tape. 
Terminals and Splices 


Wraparound Repair Sleeves. 


Heat Sinks .. 751, 1142-1151, 
- 1153-1154, 2160 
1145, 1147-1150 


Circuit Board Retainers 
Graphite Sheets 

Grease. 
Pads 
Tools... 


-1142, 1145, 1147 
1147, 1152-1153 


IC Sockets ...........00.00... See also Sockets 
Adapters 


Horizontal 


Lock Eject.. 
Machine Pin 
Miniature Spring 
Open Frame. 
Oscillator. 


Type ‘A’LCC.. 
Vertical. 


ZIF... 

ZA PID Pica; sgativscdestasecactatateaatens ack’ 520-521 
IC Test Clips... 522 
Inclinometers .............0........ 2452-2453 
Inductors.................... See Coils/Inductors 


Inrush Current Limiters................ 1946 


Insulators 
MICA. 
Nylon 
Vinyl. 


Integrated Circuits/Semiconductors 
1-Wire 
8 Bit Microcontrollers 
10/100 Ethernet 
Accessories 
AC-DC Converters 747-748, 1109-1110 
A/D and D/A Converters, DAS.....653-654, 

ae - 746, 786, 1046-1047, 1109-1110 
Advanced Clock Generators.. 
Advanced Logic 
Amplifiers .......752-758, 784-785, 800-825, 

siadouss 1031-1033, 1035, 1104, 1113-1114 

Audio/Video .... .784-785, 1172 

Comparators ». 1082 

Differential... 1081-1082 

Instrumentation.. 

Op Amps.. . 656-657, 749, 1078-1081 


Programmable Gain..........0:ccccee 657 
AM AlOG sec. sescccesentsicascs ccs 777-778, 992, 1102 
Analog Computation Circuits . 
Analog/Digital Audio .... 
Analog Video Products 


«1171 
1077, 1113 
992 
758 
992-993 
758, 1102-1103 


ATE and Time Domain. 
Audio Systems 
Audio/Video 
Audio Volume Control .. 
Battery Management ...651, 960, 1117-1119 


BI-CMOS «1103 

we 781 
Buffers 1132, 1171 
BUS SOlUtiONS. ......::c0ceecsectesesceoesee 825-827 


Bus Termination Arrays and Networks 


Chopper Regulators.. 
Circuit Protection... 5 
Clock Distribution Products.............0.. 
Clock Generation and Distribution 
Clock Generators 
Clock Mangement. 
Clock Peripherals.. 
Codec... 
Communication.. 
Comparators 


«. 1034 
..570, 625, 745 
1122 
..657, 828-829, 
961, 1113-1114 


Connectors 
Terminal Blocks 
DIN Rail Mounted... 
PCB Mounted . 
Controllers (PCI/LAN/WAN/CAN) . 
Control/Power.... 
Counters/Timers ... 


Current Mirror/Monitors 1171 
Current Sensors ....... 21172 
Darlington Sink Drivers 1030-1031 
Data Communication .. 758-759, 


785, 830, 1047 
- 759-765, 830-843, 
1094-1098, 1114-1115 
ia See ICs - A/D and D/A Converters 
Data Transfer, USB to UART............... 621 
Data Transmission ....... See ICs - Interface 
. 648, 1103, 1172, 
2325-2333 
Demodulation and Coding Product...... 782 
Demonstration Evaluation Boards 


andadvivoa ie vatancucedsiszsDiatcatdgsatatectantend 993-995 
Digital Audio Interface..........ccceeeee 825 
Digital Logic..........0.. 789-797, 1025-1031 

74ABT/ABTE/ABTH/ABTR ..........2055 789, 

. 857-859, 1015 
860-863, 
sedausesaaaraavaaeraraeeasearace! 1015-1016, 1027 

74AHC/AHCT/AHCU .. 789, 863-867 

74ALB... 


74ALS... - 867-868, 1016 
T4AALV/IALVC.......000000+ 789, 868-872, 1016 
7T4ALVT/ALVTC/ALVTH... 789, 872, 1026 


-872, 1016 
«872-875 
. 789-790, 875-876 
. 790, 876-878, 1026 

... 878 
1016-1017 


883-884, 1026 
884-885 


T4HC/HCT/HCU ......790-794, 1027-1028 
74HCTOO.. -1017-1018 
TAM SMlezssss: seers teaser euscnes 891 
7ALC/LCX. .. 1018, 1028 
74LPT 1026 
ZALS .. 891-892 
TALV/LVC ..... 794-796, 892-905, 907-908 
7ALVQ.... 

TALVT/LVTH......796, 905-906, 908, 1018 
74LVU 

7ALVX 

TAS .... 

74S00 

74SSQE. 

74SST 

74TTL na 
TATVC «909 
7A4VCX/VCXH... 1019, 1026 
7AVHC/VHCT .. 1019, 1028-1029 
74VMEH 

95HS . 

4000 

7400... 


LVDS Data Transmission .. 
Microgate Family. 
SOTiny™ .. 
TC7W.... 


Digital Potentiometers 
Digital Radio.............. 
Display and Video Converters 
Display Drivers 
Drivers 


659, 1038-1040, 
-1104-1105, 1171 
659, 1171 
.. 665-670, 


LCD/LED Drivers 
DSP (Digital Signal Processor) 
- 718, 726-728 


Energy Measurement . 655 
Ethernet Controllers 781 
Ethernet Repeaters 781 


Ethernet Transceivers/Receivers 


1136 
-. 659 
61-962 
Fiber Optics and Networks... 766 
Filters 910, 1082-1083 
Hall Effect Sensors ..... 982, 985-986, 2419 
Hardware Monitors and Thermal Manage- 
ment 766-767 
High Side Load Switches. 
Hot-Swap Controllers. 
Industrial 
Inertial High Performances.. 
Integrated Power Switching Controllers 
1013-1015 


Integrators. 
Interface 


..658, 767-769, 778, 962-964, 
995-996, 1098-1100, 
1115-1117, 1123, 1132-1135 


Adapters 781 
ADSL Drivers «843 
-786, 1100 


1047-1049 
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Controllers . 
Ethernet. 
Ethernet Protocol. 
Hot Swap Control... 
HVS. 
12C... 
IEEE 1394 . 


659, 1044, 1046 
-. 843-844 
- 659, 750 


Multiprotocol . 
PBW 
PCI Express.. 
Peripherals .......0ccccceeeeeeeeee 
PWM (Pulse Width Modulator). 
RS232/422/423/485.......... 788, 846-853, 
1098-1100 


Specialty 
Transmitters/Receivers .. 621, 843, 
- 1038-1041 
.. 788-789 


/O Controllers.. 
/O Expanders.. 


Latched Drivers 
LCD/LED Drivers. 
LDO Regulators 965-971, 976-977, 

‘ .- 982-983, 1023-1024, 
Fi 1106-1107, 1112-1113 
LED Ballasts. 


LED Drivers/DC-to-DC. . 1030-1031 


Light Applications. 1077 
Lighting ANZA 
Linear..... 656-658, 1004-1008, 1020-1023, 


: .. 1031, 1049-1076, 1172 
Linear Peripheral Drivers.. 
Logic Translation 
Memory 

EEPROM, Parallel... 

EEPROM,Serial 

Flash... 
Memory Products 
Microcontrollers 

8051 Architecture. 


..See Memory 


....607-609, 616-620, 
...683, 685-688, 720 
602, 685-687, 701-703, 748-749 
Cortex™ . ..660-661 
.. 603-606 


BASIC Stamp 
BlueStreak. 
C166S V1.. 
C166S V2.. 
CAN.... 

Cortex™ 


.. 703 
..607-608, 616-620, 631-644, 
662, 664-673, 678, 680, 682-683, 
689, 697-699, 705-710, 
717, 719, 728-729, 731-744 


MPS... 
OTP...... 
PIC.. 
PRoC.. 
Propeller .... 
Smart Card 


.. 607 
.607, 617-618, 681 


Micro-Integration.. 
Microprocessors .. 612-615, 712-717, 
... 778-781, 784 
612, 614-615 
653-655, 678, 


«775-777, 992 


Modules 
Mixed Signal Product. 


MMIC.. 


..560, 564, 1187 

Modem Chipsets, Controllers, DSPs, AFEs 
‘i -. 782 
MOS Logic 77-979 
Motion/Motor Control . 768 


Motor Drivers... 


Motor Drivers/Controllers.. w 1031 


- 913, 1105, 


Multiplexers/Demultiplexers .. 


a - 1120-1121 
Op Amps. 972, 1024, 1108 
Optical Sensor.. - 913 


PCI Bridge. 
PCl-to PCI Bridges... 
Peripheral Controllers . 
Peripheral Interface Products 
PFC/PWM Controllers .... 


Potentiometers, Digital 654-655, 
usdhstovseigtedtatsssespise 1035-1038, 1122, 1136 
Power AMPS........:ceceeeseeeeee 750-751, 998 


Power Conirol/Management......... 647-650, 

...653, 782-783, 798-799, 913-914, 962, 

= .. 980, 983-984, 987, 998-1001, 
1012-1013, 1041-1042, 1083-1093, 

ed «+ 1101-1102, 1105-1106, 1171-1172 
Power Conversion 
Power Linear..... 
Power Management. 
Power Supply Products........750, 798-799, 
914-958, 1001-1003 


Power Switches 
Precision Ground Reference. 
Processors 
Programmable Gate Arrays 
Programmable Logic 
CPLDs. -586, 593-595, 599, 680 
FPGAS... scssteccsssasssetsaaaceiens: 584, 586-587, 
589-593, 600-601 


FPSLIC . 602 
SPLDs . 601 
ProSLIC.. - 622 
Protection -1003-1004, 1077 


Q Filter, Variable 1171 


Radio Frequency . -799 
Real Time Clocks. 799, 958, 1042, 

- 1123-1124 
References 1093-1094 
Regulators . «++. 964-965 


Reset Circuits 


See ICs - Supervisors 
-See RF/IF 


RF Products 
Sensor. 


Serial Communication Controllers 
Signal Controllers 
Signal Controllers/Processors 


Signal/Interface.... 
Signal Processors 
Small Signal 

Smart Power 

Smart Power Modules 
Sound Modules. 
Specialized 


1024-1025 
. See digikey.com 
..-783, 799, 914, 1025, 
1042, 1100, 1106, 1121-1122, 
oa 1136, 1171-1172 
Specialized IC... -773 
Supervisors/Reset Circuits .647-648, 
ore 973-974, 1033-1034, 1119-1120, 1123 
Supervisory Circuits/Reset Generators 
773, 981 


Switches . . 774-775, 975, 1106 
Analog. ..853-855, 975, 1120-1121 
Arrays .. 1042-1043 
Bus... 

DC-DC Power Management.. 
Discrete Arrays . 


High Frequency 
Power Distribution. 
RF. 
Thermal Management. 
Switching ................ 
Switching Controllers... 
Switching Regulators... 
System Management.. 
Telecom Broadband... 
Telecommunications 
TFT Displays ........... w+ 1136 
Thermal Management ..658-659, 799, 
.-959-960, 1008, 1124 


Fan Controllers . 
MICA Insulators 


Thyristor Triac . 
Timekeeping 
Timers 
Tone Decoder . 
TOPFET .. 
TriCore™ . 


TVS... 981 
UARTs.. 1076 
USB 


Host Controllers . 

UART. 
USB/General Purpose Switches 
USB to Serial Converters. 
USB Transceivers . 
Video Communication . 
Video Switch Products. 
Vipower. 
Voice Recor 
Voltage Detectors . 
Voltage Monitors... 
Voltage References .. 


.. 648, 1109, 1137 
1119-1120, 1124-1125 
-.. 972, 1044, 
- 1169-1170 

Voltage Regulators ....648-650, 1009-1012, 
see 1015, 1044, 1077-1078, 1103, 1108, 
PP 1138, 1168-1169, 1938 
Volt-to-Freq/Freq-to-Volt Converters .... 655 
Waveform Generators........00cceeeee 772 


Inverters 
CCFL and UV.... 
EL Backlighting.. 


VO Modules........... 2144-2145, 2158-2159 
Isolators ......0.0.00.00 See Optoisolators 
Jumper Wire Kits............0.0000.00.. 2232 
Keyboards.. ....2009-2010 
Keypads... eee 2008-2010 
Kits 
Adapters 
1 ee rreetre fer peee a crcrer etree ener rere acct 444 
BASIC Stamp Kits 
Bead Cores. 
Buzzers 
Capacitors 
Aluminum Electrolytic ........... 1531, 1533, 
SasGusasbrsas wvacwarahasscaSusans 1542, 1582, 2280 
Ceramic 1700, 1720, 1749, 2280 
Film ...1669, 1685-1686, 
ze 1701, 2280, 2282 
Polyester... 1668, 1670, 2280 
RF/Microwave. 1734 


CeraDiodes. oe 
.. 1499 
185, 208-209, 264, 362 


Crimp Wire Ferrules.. we 336 
Crystal .. 2282 
Diodes .. -1261-1262, 2282 

Zener. 1261-1262, 2282 
EEPROM Kits . .. 2280 


EMI Componenis.. 1500-1503 
Fabri-Level™ Switch. 
Ferrite Cable Cores. 
Ferrite Chips Beads.. 
Fiber Optic.. 
Fuses........... 
Hardware . adi 
Heat Shrink Tubing 
Inductors... 


66-1968, 2280 
2231, 2282 
- 2174-2177, 2282 
1436, 1443-1445, 1450, 
-. 2280, 2282, 2321 


PC Prototyping Boards 
Potentiometers................ 1879, 1881-1883, 
1885-1886, 1892, 1894, 
1901, 1905, 2280 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 


Resistors -.. 1796-1800, 1809-1813, 


- 1817-1818, 2281-2282 


Sensors 


» 2440-2441 
Spacers/Standoffs . +1:2227-2228 
Switches ... . 2061, 2108, 2282 
Terminals, Insulate 362-363 
Test Equipment 2260 
Test Lead.. 2273 
Thermistors.. . 1944, 2282, 2460 
KinOb sisissoscss:cscies eaaecsies 1896-1897, 2087 
Labels 
Computer Printable woes 2225 
Heat Shrink - 2225 
Safety See digikey.com 


Thermal Transfer. - 2225 
Wire Marker 


Dispenser 


Lamps 
Assemblies .. 
Bracket 
Bulbs.. 
CCFL. 
Magnifiers . 


Laser 
ACCESSOTIES ............00cce See digikey.com 
Diodes Modules 


Adjustable Focus wee 2492 
Infrared oo... - 2492 
Laser Line Generator. - 2492 


HE NE (Helium Neon)..... See digikey.com 
Receivers.. See digikey.com 
... See digikey.com 


. 2470, 2476, 2493 


Bezel Displays 
Character Display Modules . 


.- 2469-2471 
Controller Boards and Accessories.... 2466 


Dot Matrix Modules 
Graphic Display Modules. . 2468-2469, 
shontustcaushicerStegcnsisoadsessden . 2471, 2476 
Organic (OLED) Displays 
TFT Displays ........ 2466, 2468-2469, 2476 


Development Kits .............05. 2468-2469 
LEDs. 


-2405-2406, 2412-2414, 2417-2418, 
2423-2424, 2490, 2493-2504, 
2510-2520, 2524-2560 
... 2493, 2505, 2524, 
- 2528, 2550, 2557 


7-Segment Displays 


Accessories . 
Alphanumeric Displays. . 2528, 2553 
Arrays/Light Bars .2501, 2503, 


seesee 2510-2511, 2518, 2524, 2548-2549 
Arrays/Light Engine 2510-2511 
Assemblies . 2534, 2537 
Bar Graph Array....2505, 2527, 2550, 2560 
Based... 2504, 2512 
Bi-Color. 2495-2499, 2501, 2513-2517, 

Sate 2519-2520, 2525-2527, 2529-2533, 
. 2536-2537, 2556-2557, 2560 
2494, 2498-2500, 2510-2517, 
aire 2519-2520, 2525-2526, 2529-2530, 
2532, 2538-2539, 2547-2548, 


Cluster 

Connectors .. + 2504 
Design Kits .. 2548 
Dot Matrix Display . - 2527 
Driver. - 2519 
DSP... 2494 
Fiber Optic +. 322 
Flashing/Blinking -.2496, 2501, 2534 
Heat Sinks - 2510 
Hexadecimal Displays .. . 2553 


High Brightness............. 2494, 2501, 2519, 

eee 2522-2523, 2529-2530, 2532, 
-2535, 2547-2548, 2554-2557, 2560 
High POWEL .........c.cccccseseseeessseeseteeseee 2532 
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Holders/Mounts .............. 2222, 2227, 2503 
Incandescent Replacement. ... 2504, 
2512, 2521 


Infrared ...... 2391, 2405-2406, 2412, 2415, 
F 2417-2418, 2423-2424, 2490 
Lenses/Caps. 2535, 2542, 2549 


2560 
-2501 
2534 


Level Meters . 
Low Battery Indicators 
Modular.. 


Modules. 2222 
Multi-Color 2514-2517, 2519, 2537 
Numeric Displays. 2553, 2557 
Panel Mount........ - 2502-2503 
RGB (Red/Green/Blue).. 2495, 2500, 

Cassdetes sudzbeved 2510-2511, 2513, 2537, 2548 
Smart Displays 2553 
Spacers 2215, 2227 


Surface Mount . - 2508-2509, 2549 
Through-Hole. 2506-2507 
White -2494, 2512-2513, 2515, 
afeel 2519-2520, 2526, 2530-2532, 2535, 
«+. 2538-2539, 2547-2548, 2555-2557 


Wide Anrngle .........:ccscccssssccsssssesseesseseee 2560 


Lighting 

COMNECHOIS ......seseeseceeees ee eee eee 2474, 2504 
Light Pipes........... 2222, 2497, 2521, 2535 
Lights 

Flashlights we. 2291 


Worklights. 2277 
Line Conditioners... 2278 
Lockouts ..................0005 See digikey.com 
Magnetic Card Readers................ 2223 
Magnets. ..2107-2108 


Magnifiers .... .-2276-2277, 2381 


- 1139-1140 
1139-1140 


PCMCIA 
Secure Digital 
uDOC .... 


DiskOnChip .. -1136 
EEPROM.. 997-998 
EEPROM, CMOS .........c.cccccseeessteeeeeee 798 
EEPROM, Parallel .. -1041, 1134 


EEPROM, Serial....... 1110-1111, 1133-1135 
EPROM. 996-998, 1134 
[Fi [2 © reer eer eerrecrereteeect rece 909-910 
- 997-998, 1134-1136 


iabebitssasdaassdsttbadistanavsaui iSite 1125-1126 
-1126 
-1126 


EEPROM, Serial.. 1127-1131 


FIFO... 

Flash 

SDRAM . 1125, 1127 
SRAM.... -1127, 1131-1132 


Integrated Circuits/Semiconductors 
DDR.... 
DDR2.. 
PROM, Serial 


Magnetoresistive RAM 
Modules 


NVRAM.. 998, 1123 

SDRAM.. 1135 

Serial Dataflash -1135 

SRAM ccte:tesroestesrgsaccruntert: 798, 1135-1136 
MEGFEMTS:......::2:0.:c:cciccscccescossissattscecsiie 530 
Meters... See Test Equipment 
Microcontrollers 


dushd aitinatenacicias See ICs - Microcontrollers 


Microphones 
Cable ... ++ 2167 
Electret Condenser.. -2191-2193 


Holders ... 


Magnetic. 

Silicon 
Microprocessors 

sesabinessiticaaiiativiss See ICs - Microprocessors 
Microscopes... 2276 
MOSFET/MOSFET Drivers ............. 560, 


..652-653, 971-972, 1164-1167, 
1179-1180, 1193, 1205-1216, 
ive -.1226-1228, 1239, 1253-1255, 
«1278-1283, 1288-1292, 1295-1297, 1301, 
siatnaaeaees 1307, 1309-1311, 1323, 1328-1334 


Motor Control 
Modular Boards ..........:ccscseseceeeeeeee 661 


Motors 
Geared... 
Stepper... 


Optical Enhancement Films ....... 2464 


Optoelectronics 
Ambient Light Sensor.............. 2408, 2419 
Infrared Detectors .........ccceeeees 2406 


Infrared Emitters ...2405, 2407, 2409-2410, 

sigue 2412, 2415, 2417-2418, 2423, 2490 
Interrupter Modules 
IrDA Transceiver Modules.. 
Lenses, Spherical 
Light Detectors.. 
Logic Detectors. 
Optical Sensors 


«2406 
2408, 2413, 2415-2416, 
2418, 2424, 2490 


Reflective 


2418-2419, 2424 
Orientation Sensol.........ccceeeeeee 2412 
Photoconductive Cells 2409-2410 
Photo Detectors 2406-2407, 


. 2409-2410, 2415, 2424 
Photo Diodes. ...2391, 2405, 2407, 
2409-2411, 2417, 2423-2424 
2411, 2424 
.. 2404, 
9, 2424 

Reflective ........ccceeceeeeeee 2404, 2424 
Photo Transistors . 2391, 2405, 2411, 

slgdseiosauacedsueereipie 2415, 2417-2418, 2423 
Remote Control Receivers.......2491, 2523 
Touch Screens «+. 2465-2466 


Photo ICs 
Photointerrupters . 


Optoisolators/Photocouplers 
Digital 2398, 2402-2403 
High Speed Output.. .. 2385, 2394, 
2401-2402 


2387, 2390, 2394, 
2399-2402 


Magnetic... 
Optocouplers . 
Photo-IC Output 
Photo-Transistor Output........... 2384-2385, 

a -2387-2390, 2392, 2394, 
2396-2397, 2399 


Photovoltaic 


+1212, 2394 
SCR/Triac Output. 2387, 2390 
Thyristor Output... «2393, 2395 


Oscillators ............0....... 1335-1338, 1344, 

ae 1350-1355, 1361-1369, 
1374-1379, 1381, 1386-1389 
«-. 1335-1338, 1374-1376, 1388 
1338-1347, 1355, 
-.1365-1369, 1381, 1388 
Ovenized (OCXO)........c:ceeee 1379, 1382 
Programmable .. -1361-1364 
Real Time Clock . 1364 
SAW (Surface Acoustic Wave).. ». 1382 
Silicon.. 
Sockets 


Clock 
Crystal . 


-1368-1369, 1376 


Spread Spectrum.........ccccceccecececeees 1386 
Synchronous Clock Generators......... 1378 
Temperature Compensated (TCXO), 

(TCVCXO) ......... 1337, 1353, 1363, 1379, 

edaesingeciatsisnusrsdintgeeaspiedies 1381-1382, 1387 
Voltage Controlled Saw (VCSO)........ 1382 
Voltage Controlled (VCO)......... 1383-1385 
Voltage Controlled (VCXO), (VCTCXO) 

a 1337, 1352, 1354, 
1367, 1374, 1378, 1382 


Panel Meters............ See Test Equipment 


Paper 
Thermal Printer.. 
Toner Transfer... 


PC Board Prototyping 
Adapters, Application Specific 
Backplanes 
Etching Equipment 
Extender Cards is 
Prototyping Accessories . ie 

intedtzzsaitetse 2233-2240, 2250, 2256, 2258 
Cleaners and Cloths... 2212, 2250, 2256 
Etch Resist Pens 
PCB Drill Bits.. 
Swabs and Brushes.. 


Copper Clad Boards. 
Solderless Breadboards .. 


Terminal/Distribution Strips. 
Toner Transfer Paper .........cceee 2239 


Photocouplers ............. See Optoisolators 
Photo Detectors......See Optoelectronics 
Photodiodes ............. See Optoelectronics 
Phototransistors.....See Optoelectronics 


Potentiometers 
Angle Sensing/Positioning........ 1874, 1899 
Audio .... 
Carbon.. 


.. 1882, 1885, 1888, 
-1894-1895, 1905 

mises 1903-1904 
1864-1869, 1875-1890, 
1893, 1899, 1905 
-.1869, 1883, 
-- 1889-1891 


Ceramic 
Cermet 


Digital 

Digital Readout Dial.. By 
Joystick Controller. i 

Kits. - 1879, 1881-1882, 1884-1886, 
1894, 1901, 1905, 2280 
1869, 1883, 1890 


Panel Control.. 
Position Sensor.. 


Stock Pot™. 
Thumbwheel... 
Trimmer. 


«. 1892-1893, 1899, 1901-1905 
Two-Axis Controller........cccceeeee 1892 
Wirewound.. ... 1869-1870, 1880-1883, 
«1885, 1890, 1894-1895 


62-63, 1510-1511 


Power Outlet... 1512 
Power Strips .............0..000.0. 2278-2279 


Power Supplies 
AC Adapters... 
Accessories 


- 2371-2372, 2382-2383 
2355-2356, 2370 


AC-DC Converters......... 2338-2339, 2345, 
.. 2352-2353, 2356, 2363-2367, 
. 2369-2370, 2373-2376, 2381-2383 
Configurable 
DC-DC Converters. --2325-2337, 
-2346-2347, 2349-2350, 2357-2360, 
2365, 2368, 2376-2380 

Adjustable Output - 2357 

Point of Load (POL).....2336, 2357, 2376 

Programmable .... «2345, 2379-2380 
Desktop Switchers. 2371-2373, 
2381-2383 


DIN-Rail Mount «2365-2367 
Dual Output . 2336, 2346, 

eeaes 2358-2360, 2374-2379 
IEMOIGY: SHAM. ssecsceicidesitessitetcaraiecentceds 2351 
External - 2264, 2279, 2352-2353, 


seedisted 2355-2356, 2371-2373, 2381-2383 
- 2335, 2348 
- 2264 
- 2353-2354, 
ene 2361-2362, 2372, 2381 
Medical Grade....... 2351-2353, 2382-2383 
Multiple Output .....2338-2340, 2358-2360, 

Ssceseeaeetescet 2374-2375, 2378, 2382-2383 
Power Modules... . 2340, 2358 
Power over Ethernet (PoE).. 
Single Outpu - 2334, 2336-2341, 2346, 
-2357-2360, 2374-2380 
Switching ........cceeeeeee 2339, 2341-2345, 

fase -. 2351-2353, 2355-2356, 
..2363-2367, 2369-2379, 2381-2383 
Universal Input.....2339, 2341, 2352-2354, 

ssteedttetetstesd 2356, 2369-2370, 2381-2383 


Hook-Up Cables . 
Linear. 


UPS Systems... wi 2278 

Wall Transformers... . See Transformers 
Printers 

ACCESSOTIES 00... ccs ccetetetsteeseeeeeeeeenee 2225 

Labels... 


Thermal 
Thermal Paper. 
Wire Markel wccccacccccecsecsssctcsiassoesttenenas 


Privacy Filters ........0.0.000000.. 2464-2465 


Probes 
Accessories . .. 2266-2268, 2273 


2268, 2273 


- 2267 
. 2266 
Oscilloscope ..2267, 2270 
Pulser - 2266 
Temperature - 2456 


Thermocouple . . 2266, 2268 


Programmers and Programming 
Tools... See Development Tools 


Prototyping..... See PC Board Prototyping 


Protractors, Digital.................0.0.... 2445 
Raceway 
Wire Duct and Accessories.............0. 2221 


Racks and Accessories 
. See Enclosures 


Rectifiers... .. See Diodes/Rectifiers 
Reference Books.......... See digikey.com 
Relays 

BGA... 


Contro 
Current Sensing..........ccccccseeeeseees 2438 
High Frequency ......2105, 2113-2114, 2121 


/O Modules 2144-2145, 2162 
Mechanical .. 2111-2143 
Power IC 

Reed 2102-2106, 2109 
Safety . 2144, 2463 
Sockets and Accessories. . 2116, 2118, 


ccedetandantivesks 2120, 2127-2132, 2137, 2143 
Solid State ... 2144, 2147-2161 
Time Delay .. --- 2483, 2485 
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Resistor/Capacitor Networks..... 1853 


Resistors 
Aluminum Housed... 
Anti-Sulfurated . 


1832, 1847 
See digikey.com 
1851, 1853-1858, 1860 
wes 1822 


Capacitor Discharge... 
Capacitor Mount 
Carbon Composition.. 

Carbon Film.. 
Carbon Film 
Ceramic Composition 
Chassis Mount. 
Current Sense . 
Current Sensing 


1831, 1833 
820-1821, 1823 


-1819, 1822-1823, 
827, 1829, 1846, 1848 
Heat Sink, Mountable .....1825-1826, 1844, 
-1846, 1850 
- 1824, 1827, 1834 
796-1800, 1809-1813, 
1817-1818, 2281 
Metal Element..........0.cccceeeeee 1823, 1829 
Metal Film. 1797, 1814-1816, 1818, 
1836-1841, 1843 


High Voltage . 
Kit 


Metal Foi 
Metal Oxide Film.. 
Mounting Hardware 

Corrib®.. 
Networks 


1816-1818, 1833, 1842 
1835 
1835 
1796, 1852-1853, 
1857-1859, 1861-1863 
asiee 1829-1830, 1832 
1820-1827, 1833-1835, 

é 1840-1842, 1844, 1846-1850 
Power RF Terminators 529, 1800 
Precision Thick Film 1849 
Precision Thin Film . 1849 
1829 
1835 
1832 


Non-Inductive .. 
Power.. 


Rheostats . 
Surge Capable. 
Thermistors... ee Thermistors 
Thick Film 1801-1807, 1809-1813, 
«- 1824-1825, 1827, 1832-1834, 1844, 
1846-1847, 1849, 1852, 1860 
1796-1800, 1808, 
1819, 1857-1858 
831, 1834-1835 
See digikey.com 
Wire Element 1833 
Wirewound...1789, 1817, 1820-1822, 1826, 
1828, 1830-1832, 1839-1843, 
.-1845, 1849-1850 


Thin Film 


Vitreous Enamel .. 
Wide Terminal.. 


Zerohm Jumper 


1817, 1851 
Resonators 
Ceramic . 1390-1394, 1396 


SAW. 1391, 1393-1394, 1397 


.. 1852 
1482 
Directional Coupler. 1482 
Power Dividers -1482, 1796 


ad tsissteeua Gradsm eit eee See RF/IF 


528-529, 540, 553, 
561, 564, 568, 571-572, 579 
++527-528, 532, 534, 542, 546, 
548-552, 574-575, 577 
- 444, 539 
«542-543 
311, 528, 531, 
538-539, 546, 557, 
site . 564-565, 569, 573-575 
Modules......539, 546, 557, 569, 573-575 
Serial Modem Adapter/Cord 
seftacvetaigeatiszelscamscrciies See digikey.com 
USB Adapters = 
DC Filters 


Baluns.... 
Bluetooth® Devices 


Development Tools . 524, 526-528, 
532-533, 539-540, 553-554, 567, 
.569-570, 572-573, 575, 579 


Diplexers 
Multilayer 
Encoders/Decoders . 
Ethernet Bridge 
Filters... 
FM/IF Systems.. 
Frequency Down/Up Converters.. 
Gain Blocks 
Gain Phase Detectors. 


GPS 

Hardware - 536-537 
IEC Inlet Line Filters 1520-1521 
IF Receivers 

Interface.. 


Line Filters . 
Log Amps/Detectors ... 
Medical Grade Filters.. 
Mixers/Multipliers -547, 564 
Modems........:0c006 533, 555-556, 622-623 
Modulator/Demodulator .. 524, 528, 
«547, 568 
-528, 533, 552-554, 
566-567, 570, 573 


ZigBee™ Modules 
PC Board Mountable Filters.. 
PLL Synthesizers and VCOs. 
Prescalers 
Reader Modules 


525, 


Antenna - 535-536 
Base Station IC. 528, 578 
Development Kits . .. 554, 572, 579 


Modules.. 
Readers... 
Transmitters/Receivers 
Transponders. 
RF Modules... 
RMS Detectors . 
Shielding. 
Splitter. 
Switches . 
Synthesizers .. 
Terminators... 


524 
539, 560 


Test Equipment. - 544 
Transistors .......0.... 529, 539-540, 559, 562 
Transmitters/Receivers.......... 525, 527-528, 


Hesstscesstsensens 539-540, 554-555, 565, 567, 
deinelediantesasmtiesiaes 569, 575, 579, 659, 779 
RX/TX Subsystems . 
WiMAX Power Amp .... 
Wireless Modules 
Wireless Networking Tools. 


532-533, 
-567, 570 
.. 530, 546, 565 
-. 538-539, 555, 
.. 561, 566, 573 


RFI Suppression... 1496-1499, 1501-1503 
Ribbon Cable, Filters.. 1501 


RTDs (Resistance Temperature 
Detectors)... ee 2456 


1225, 1236, 1250, 
-. 1296, 1321-1322, 1929 


Security Guards 0.000000. 2012 


Semiconductors 
.. See Integrated Circuits 


Sensors/Controllers 

2194, 2432-2433, 
2450-2453 
2413-2414, 2426 


Air Flow. 
Ambient Light. 
Clinometers ... 
Current. 


..2435, 2437-2439, 2441 
2440-2442 

2405 
2464 


Digital Compass 
Distance Measuring 
Electromechanical Controls.. 


Evaluation Kits and Modules............. 2449, 
-. 2451, 2462 


Flow.. 
Flow Switch 
Fluid.. 
Force 
Gas... 


. See digikey.com 
Gas Flow.... 2414 
Gear Tooth.. 2462 
Hall Effect ....2420-2421, 2423, 2439-2440 

Programmable 
Humidity 
Illumination . 


Evaluation Kits 
Inclinometer 
Infrared Receivers 
Liquid Level. 


320, 2108, 
.. 2421, 2431, 2462 


Load Cells... 
Magnetic.. 


. 1172, 2106-2107, 2110, 
2440-2441, 2462 
Magnetoresistive (MR)... 2421, 2441, 2462 
Motion 2416 
2408, 2411, 2413, 
-2415-2416, 2418, 2423 


Oxygen. 

Interface Boards 
Packard™ Harnesses.. 
Photoelectric 


.. 2452 
1874, 1899, 
.. 2106-2108, 2408, 
2414, 2434, 2447, 2449 


Position/Proximity . 


2106-2108 
2414, 2425-2431, 
«2433-2435, 2442-2447, 2452 
Smoke Detection .. edie) 
Switch 
Temperature 


Magnetic.. 
Pressure .. 


Ultrasonic. 

Vacuum... 

Variable Reluctance Sensor (VRS).... 2422 

WiDPALIOM  .sccsdSeecassctsscdeeivectdaiese 2414, 2452 
SIPACS 50.2 ecisccescticsesctecssicssctatenscacticey 1321 
Sidactors.........0.0. ee 1940-1941 
Socket Modems .......... 555-556, 622-623 
Sockets. . See also IC Sockets 

DIMM 

Lamp. 

Oscillator. 

SIM Card . 

SIMM 

Strip.. 

Transistor. 1153 

ZAG ZAG fe coxscextsces ascites zeeeictbisaichsssesedtevaes 515 
Socket Wrap ID... 504 
Solar Cell Photovoltaic................. 2148 
Solder/Desolder 

Accessories ++-2238, 2251-2258 


Desolder Braid 
Desolder Pump.. 
Flux Pens.......... 2238, 2254, 2256, 2258 
Paste and Dispensers 


«2238, 2256, 2258 


2256 


Pocket Dispensers. 

Replacement Tips.........2251-2254, 2258 
Solders . 2257-2258 
Solvent Dispensers 2254 
Sponges ............ 2258 


Thermal Tweezers . 
Vacuum Pickup Tool . 
Equipment 
Cordless Solder Iron 
Fume/Smoke Absorbers .. 
Rework/Repair 
SMD Removal Kits. 
Solder Irons 


2254-2255 
+1225 1-2254 


Solenoids |... 1141 


Speakers 
Balanced Armature + 2195 


- 2179 


General Purpose 

Headset/Handset - 2195 
Hi-Fi . 2178 
Mini. 21S 
Miniature Monitor oar 2179 
Notebook «2180 
Specialty 2195 


Static Control Products........ 2247-2250 
Stepper Motors ............... 144 


Surface Mount Products 
See specific product listing 


Surge Protection Components 


Surge Absorbers 
Arrays - 1908 
Multilayer Chip. . 1908 
SiBar Thyristors .. ..1950, 1952 
ANAS icdiaaciee civeusinies: 1906-1907, 1909 
Surge Arresters (GDTs)............ 1911, 1914, 
1916-1917 


Surge Suppressors .1922, 1954, 1956, 


«2278-2279, 2365 


Arrays 
Multilayer Chip. 


1915, 1954 
Swabs and Applicators ...... 2238, 2256 


Switches 
Accessories . 1998, 2002-2003, 
--2005-2006, 2012, 2015, 
-2017-2019, 2022-2026, 2037, 
2041-2044, 2053-2054, 2057, 
.. 2059-2060, 2074, 2080 
1998, 2006, 2018, 
2025, 2041-2044 


Basic Limit 
Detector... 


«2024-2025, 2037 
2071-2072, 2075-2078 


Disconnect, DIN Rail Mount 
Door... . 2070, 2072, 2084 
Emergency Stop . - 2049-2051, 2053, 
2055-2057 


Fiber Optic... 
Illuminated ... -1996, 2001, 2023, 
2037-2038, 2041, 


2053-2056, 2058-2060 


Interlocks .. 
Intra-Switch™ .. 
Joysticks 
Keylock . 2034, 2049, 2051, 2053, 
2055-2056, 2066-2067 
Keypads ...-2008-2010 
Key Switch --2001, 2004-2005, 2010, 

bateatharicsazs 2053, 2056, 2060, 2066-2067 
2061, 2282 
. 2054, 2056, 2087 
2071-2074 
-2107, 2109-2110, 2420 


Magnetic 


Matrix Selector. See digikey.com 
Microswitch... 

Navigation... 

Paddle - 

Pilot Lights 2053-2054 
Power... -.1986, 2043, 2148 
POSSUIC .......ccccsssseeeseseseenssteessenssesees 2447 


Pushbutton... -.1986-1991, 1994, 2002, 

«.. 2004-2006, 2008, 2018, 2025-2026, 
2033, 2037-2051, 2053, 
..2055, 2058-2060, 2070 


Pushwheel 
Reed.. 
Rocker 


-2107, 2109-2110 
--2006-2007, 
2026-2031, 2033-2038 
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satsadacacetsistveveracecztt 2005, 2085-2088, 
aba 2092, 2094, 2096, 2098 

DIP .. ..2087-2088, 2092, 2094 

Knobs and Dial Plates... 2085 
Sealed 1998, 2020, 2023, 
.... 2058, 2079, 2094 
2041, 2053-2054, 
oe -.-2056-2057, 2060 
Slide....1986, 2025, 2061-2065, 2091-2092 
Snap Action .. 


Selector . 


2068-2071, 2079-2084 
Tact.... 1995-2004, 2007, 2043, 2060, 2070 
Thumbwheel. 
Tilt 


2404, 2414, 2452 
Toggle. «2034, 2091 
Toggle/Paddle.. 2013-2024, 2026, 

#binesciztecsale.catedansaeaetascite 2031-2032, 2038 


Tachomete’s ...............:ccee 2422 
Tape 
Adhesive Transfer .........0:c:ccsecceeeee 2213 
Duct... 


Electrical 523, 2213 
Fabric.. 523 
Foam... 2213 
Foil Shielding 523, 2213 
Low Static 2255 
Polymide Film .. 2255 
Safety/Warning See digikey.com 
Shrink... -2176 
Splicing.. 2214 
Water Soluble .. .2212, 2214 
Wire Marker 2225 
Wire Marker Tape Dispensers............. 2214 
Telephone 
Adapters ... 304, 314 
Connectors .......See Connectors - Modular 
Modular Cables ..........:cccceeeeee 298-300 
Terminal Blocks............. See Connectors 
Terminal Lug ...............0.0. cee 363 
Terminals-Splices.......... See Connectors 


Test Equipment and Supplies 
Accessories - 2260-2263 
Automotive/Industrial Meters 
Battery Meters . 


Cable Tester..... 
Capacitance Meters 2266 
Clamp Meter........... - 2260-2263 


CRT Restorer Analyzer.. 
Current Meters. 
Data Logger..... 
Frequency Counter. 


See digikey.com 


2263, 2409 
2265 


Hour Meters.. 2485, 2487 
Hygrometer... 2263 
In-Circuit Testers... ++ 2266 
Insulation Testers. 2259 


Isolation Transformer . See digikey.com 


KitS.cn:cececstse0: - 2259-2263 
LCR Testers .. ws 2266 
Manometers, Digital .. See digikey.com 
Megohmmeter - 2260-2261, 2263 
Multimeters 2259-2260, 

2262-2263, 2265-2267 


NTSC Generator.. 
Oscilloscopes .. 
Panel Meters... 


2266 
2265, 2267 
2478-2480, 
. 2482, 2485-2489 


Analog «+ 2480 
Cable Assembly 2489 
Digital 478-2480, 2486-2489 


Parts Testers . 

Power Supplies. 
Patch Cords..... 
PC Cable Teste! 
Power Recorder 


2270, 2272, 2275 


- 66, 2266 
v1 2263 


10 (1083) 


Probes 
Clips .... 
Differential 
Hooks .. 
Logic Probes.. 
Oscilloscope... 
Pulser Probes 
Test Probes... 


Thermocouple 


Process Time Meters ..........0.0 2478, 2488 
Programmable Electronic Load. 2264 
Psychrometer. 2263 
Rate Meters 2478 


Relay Switch.. 
Resistivity Tester 
RF Generator... 
Rotation 
Test Leads . 2163, 2171, 2260-2263, 
Bs 2266, 2268, 2270, 2273-2276 
TOSt: POUUS sccccscscetsstsctisetsesacesevsteecsncest 2232 
Thermometers/Temperature Testers 

2260, 2268 
. See digikey.com 


Transistor Testers. 
Voltage Detection. 


Thermal Management 
Fans/Blowers . .. See Fans/Blowers 


Heatsinks... See Heatsinks 

Peltier Modules............cccscsseeeee 1142 
Thermistors 

Inrush Current Limiters ...1942, 1944, 1947 

KitSiisiisacteics 1944, 2282, 2455, 2460 

Miniature Sensors 

NTC. 1942, 2454-2461 


PTC. 1942-1946, 1978 
PTC Resettable Fuses....1944, 1948-1951, 
seetetaghandgepahaveiosipuessncgsaatgiaeeatars 1953-1954 


Thermostats, Encapsulated 
.1976-1977 


1202, 1322, 1922, 
-1929, 1939, 1950, 1952 
SiBar Thyristor Surge Protectors....... 1950, 


suanaleghandgwahitaineipisesauseaeiserers 1952 
Timers............ 2477-2478, 2481-2482, 2485 
Accessories... - 2477, 2481-2482 


Programmable .. .--2477-2478, 


-2481-2482, 2489 


Tools 
Air Nozzles ++ 2254 
Air Rework Station 2254 


. See digikey.com 
Bench Press, IDC Assembly.............. 2244 
Bit Holders . See digikey.com 


Bits and Bit Sets 
Cable Tie Gun 
Chip Lifter ...... 
Coax Cable Stripper... 2167, 2246 
.... 58-59, 74, 98-101, 103, 105, 
- 107, 111-114, 136-139, 141, 143, 
.. 152-154, 161, 176, 178, 182-183, 
.. 185, 187, 193-194, 197, 201, 204, 
«206-209, 217-220, 222, 226-227, 
230-231, 234-236, 239-240, 242, 
. 253-254, 256, 263, 269-271, 273, 
276, 280, 285, 294, 296, 300, 303, 
.... 314, 336, 360, 362, 366-368, 370, 
-378-380, 382, 385, 392, 397, 402, 
- 405-408, 414, 420-421, 428, 430, 
434-435, 442, 446, 449, 
475, 2167, 2404-2405 


CATV ... 
Modular 


.. 300, 303, 314 


Cutters and Pliers ........... 2242-2243, 2245 
Desoldering Pump 

Excavators .. . See digikey.com 
Fiber Optic.. 319, 2267 
Field Service Kits 

Fume/Smoke Absorbers . 2254-2255 
HAMMENS.........s0crsececnseses See digikey.com 


Hemoclamps/Hemostats a 
Hooks ... 2241 
Insertion/Extraction....58, 99, 105, 111-112, 

iiaeaanteats 152-153, 156, 158, 182-183, 187, 
201, 206-209, 218, 220, 222, 
226, 230-231, 234-236, 240, 254, 
... 256, 263, 269-271, 276, 280, 285, 
-382, 385, 392, 397, 402, 405-406, 
408, 414, 420, 475, 2242, 2246 
516, 519, 2246 
. See digikey.com 
. See digikey.com 
-. 2243, 2246 


Inspection Mirrors . 
Knives and Blades 


. See digikey.com 
Magnetizer/Demagnetizer .. 

Multi-Purpose . 
Nibbler 


Probe Pick .. o 
Punch Down we 804 
Reamers . See digikey.com 


Scissors 
Screwdrivers 
Tuning Tools 
Tweezers.. 
Vacuum Vise 


2243-2245 
-- 1868, 2246 
2245-2246 


2244, 2253 
Wire/Cable Stripper .. .-182-183, 185, 
ccsasssscetens 187, 201, 206-209, 300, 303, 
2163, 2167, 2241, 2246 
++ 2243-2244 


Wire Cutter.. 
Wire Dispensers 
Wire Wrapping 
Wrenches 


Transducers 
Audio .... -2180, 2183-2185, 2189, 2194 


Current.. 2436-2437 
Frequency 
Pressure .. 2425, 2427, 


2442-2443, 2445, 2463 
Rotary Variable Inductance (RVIT) .... 2445 
Ultrasonic. 


Voltage 2436-2437 

Transformers .....See also Coils/Inductors 
Audio -. 1436, 2321 
Balun 556, 1480 
CCFL ..2472, 2474 
Chassis Mourt... .. 2319, 2322, 2324 
Configurable 


Control 
Current Sense 
Desktop Switcher.. 
Encapsulated... 
lsolation...... 
Medical Grade 


.. 2371, 2373, 2381 
«2315-2316 


Switchmode 
Telecommunications . 

LAN Discrete Modules. 
Telephone Coupling.. 
Toroidal . 


Variable AC . 

Wall Mount.. .. 2316, 2371, 2373, 2381 
Transient Voltage Suppressors 

(TVS) 

Arrays ... 1252, 1928, 1956 


Diodes .. -. 1287, 1294, 
ets -.1919-1928, 1930-1939 
QGMING cee a2on2acacstsscaeenacicdsstetcbaaee st cateas 1928 


Varistors/ZNRs .. 1906-1912, 


-- 1914-1915, 1918-1919 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Transistors................. 529, 539, 559, 562, 
-- 1157-1162, 1173-1179, 1181-1184, 
aise . 1191-1192, 1203-1216, 1229-1230, 
shasktdetaia 1240-1242, 1253-1257, 1276-1277, 
1292-1293, 1295-1296, 1306, 
. 13809-1317, 1323-1324, 2282 
- 1173-1176, 1192 


cdvalbai tuadadsineesdapnsdacs 1203-1204, 1216, 
«1284, 1292, 1296 


Transponde’s..................00cee 576-577 
WiaGS 4icsisiisitness 1201-1202, 1237-1238, 
1249, 1287, 1320-1321 

Quadrac® . 

Tubing 

Corrugated Loom............+. 400, 2219-2220 
Heat Shrink.. +2172, 2174-2177 
+ 2174-2177, 2282 
ihstetiesibte ites cisions ieeeetaaceeedtss 2171 
UPS System... 2278 
VACUUM... etcetera 2232 


..1908, 1918 
1915, 1918 


MOVs (Metal Oxide) .. 1911, 1916-1917 
Multilayer Chip...... 1908, 1910-1911, 1915, 
1918-1919, 1954 


Telecom 
Thermofuse . 


1910 
1906-1907, 1909 


Voltage Controlled Oscillators 
(VCO) ooo eee 1383-1385 


Voltmeters .................... 2478, 2486-2487 


asic eis d¥ ed Sasivas Vosedeaticsisadii sa! 2250, 2256 


See also Cable/Wire 
2215, 2217-2220 
2232, 2273 


- 2212, 2225 

- 2212, 2225 

Saddle oo... 2216, 2219-2220 
Wire Duct and Accessories......... 2221 


Wireless Communication.....See RF/IF 


ONS icccictieciccsctcetetitiad See Varistors 


Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 


3M 
Adhesives 


Interface Modules and Cables.............. 338 
Terminal Blocks 

2212 Accessories... a 

Aavid Thermalloy DIN Rail Mount 


Heat SinkS .......ceceeceeeesesteeteeeeeee Tools, Crimp... 
Wire Ferrules.. 


Megohmmeter ............-eeeseseeeeeeeees 2263 
Multimeters 2262-2263 
Power Recorde! .. 2263 
Psychrometer. .. 2263 
Relay Switch .. 2263 


2263 
2263 


Resistivity Tester. 
Rotation . 


Breadboards . 
Bumpers Thermal Compound. Ametherm _ Test Leads 2962 
Cable Abracon Corporation Inrush Current Limiters Voltage Detection 2263 
47 Crystals Thermistors, NTC Wire Tracer ... .. 2263 
.47, 56-57, 168 Filters, SAW cessssssssssssseteceecceesnnennnettee 1391 Amphenol Commercial Products AMP Tyco See Tyco Electronics AMP 
Round Jacketed/Shielded. Oscillators... Connectors | 
Ties Programmable DiStibieuecccesnusccinceiains 297-293 | Amulet Technologies LLC 
Cable Assemblies Resonators Backshells ... 298 Graphic LCD Tool Kits ...........0ccee 2469 
PCB Ceramic High Density Amveco Magnetics 
Termination Jumpers . Infinity Transformers 


Cleaning Cloth........ 
Connector Hardware.. 
Connectors 


IDC 
Intra-Connector™ 
Intra-Switch™ ... 
Memory 


microSD™ 
SD™.... 
Secure Digital 
MetPak™ 
2FP... 
CP2.. 
HSHM.. 
miniSAS 
PCB.. 
Ribbon 


169 Static Dissipative Soap.. RF Adapters.......ssccesssssssseessssssseees 425-428 
44, 56 
504 ADI See Analog Devices, Inc. RF Connectors 
504 Advanced Photonix, Inc. 
Photo Diodes/Emitters .............. 2409-2410 


Advanced Thermal Solutions, Inc. 
489 Heat Sinks 
489 BGA.. 


4148-1154 Tools, Crimp. 


LED Amphenol - Industrial 
LGA Circular Connectors 
Tools. 


Airpax See Sensata Technologies, Airpax 


480 Alcoswitch Tyco See Tyco Electronics MS Series. 384, 388 
44 Alcoswitch PT Series.. 


AlfaMag Electronics, LLC Waterproof 
NAA GCHONS 2 es tesecd ereeraich een cesesreness oan: 1462 Cord Grips ... 


ACL Staticide, Inc. Modular, Etherne Current Sense . 
Cleaning Wipes.... SAS Medical Grade. 
Static Control Equipment SFP . : é 
fans 45 ns USB. . 297 Toroidal. -2317-2318 
- 167-169 Static Control Products Amphenol - Connex Analog Devices, Inc. 


DSP Emulators/Programmers....... 726-728 


Gyroscopes ............ 2451 
ICs/Semiconductors . .773 
Amplifiers .. . 752-758 
Analog Computation Circuits . . 758 


. 758 
. 758 
. 758 
. 758 
Clock Generation and Distribution... 758 
Data Communication . 758-759 
Data Conversion . 759-765 
Digital Potentiometers................ 765-766 
Display and Video Converters . 766 
Evalution Boards 


Analog/Digital Audio 
ATE and Time Domain 
Audio/Video 


Fiber Optics and Networks............... 766 
Hardware Monitors and Thermal Man- 
agement . 766-767 


767-768 
. 728-729 


Interface... 
Microcontrollers 


sire oc te ela — Amphenol - PCD MicroConverter® ... . 728-729 
Hall Effect Sensors Connectors .. Motion/Motor Control ws 768 
: IEEE 1394 Power Management.. . 769-772 
EMI Suppression Lhd peel Modular, Ethernet (RJ11) Sensor/Signal Conditioning .......772-773 
Absorber Pad: 7 Terminal Splices ... Specialized IC. pew ff 
Headers All Sensors Corporation DIN Rail Mounted Supervisory Circuits/Reset Generators 
Heat Shrink Tubing .......000 ee 2174 Pressure S@NSOFS cccccccccececececececececeseee 2435 PCB Mounted. we 778 
Hook and Loop Fasteners ~ Switches . 774-775 
Dual Lock™ Alpha & Omega Semiconductor, Inc. Waveform Generators. ui 172 
Scotchmate™ MOSFET/MOSFET Drivers...... 1333-1334 . Isolators, Digital .. 2403 
IC Sockets Transient Voltage Suppressors (TVS) Amphenol - RF Di RE/IF Products. 523-526 
DIP os. creatine BOY  mandnsiostanaiumeniamitnannt 1938 Adapters, RF Coaxial............-+-+++ 432, 434 DDCs.. 525 
RF Connectors 
PLCC Carrier Voltage Regulators 00.0... 1938 AIO DDSs.. . 526 
Type ‘&’ LCC Alpha Wire C : IF Receiver: .525 
ZIF 490, 520-521 C ive ire Company BNC... Sensors, Accelerometers. 2451 
os ted ae N Type Evaluation Boards .... . 2451 
ZIP DIF. ~~ 520-521 Bus Bar. SMA/SMB. 429-430, 433 
IC Test Clip alee Coaxial. FAKRA (SMB). 429-430 Antenova 
al Wire . - 2232 Ethernet : QMA (SMA). 430 Antenna .......c.cceeeceee ee eseseeeeeeeeeeeeeeee 526 
‘em Shrink Tubin Hook-Up ” 170-2172 APEM Components, Inc. 
ping Multiconductor 2169-2170 Security Guards.......ccccccccseeseeseeceeseees 2012 
Insulated Terminals Multi-paired. Switches 
Optical Enhancement Films. Sleeving... Emergency Stop. 2049 
Optoelectronics Spiral Wrap . Joysticks . 2048 
Touch Screen: Test Lead... | Keylock .. 
Patch Cords Tinned Copper Flat Braid Amphenol - Tuchel Electronics Pushbutton 
Privacy Filters .. Heat GUNS astcnsen es sraniteniins Cable Assemblies Rocker... 
Probe-lt Clips... 2273 Tubing OCOMMALO™ ...caiscsctctacisscccrssseecvizensscex 390 Toggle... 
Shorting Jumpers ... Fabric 2173 Connectors — API Del 
Static Control Products . Heat Shrink. . 2173 Backshell Kit... oe 
Tape Teflon 2171 meee! ; asa 
OOS ess diesiess ieee eeacisciis 
Secale Altera C16...; EMI Suppression Cable Cores . 
Electrical Cables/Programming Hardware........... 595 C091.. Ferrites, Flexible Material/Tubin 
Fabric ‘ Development Kits and Tools.......... 596-598 eco/mate™ .. 390 Inductors 
an Evaluation KitS......eees 596 Hand Tools... 91-392 Air Core . 1450 
Foil Shieldin Integrated Circuits/Semiconductors Rectangular, Heavy Duty 212 Chip. 
7 CPLDs 593-595 Sinart Gatd.ccscasissucsstescineas 500 Coils. 1442 


Low Static 
Splicing 
Water Soluble 
Terminal Connector: 
Terminal Strip 
Tools, Crimp.. 


FPGAs.. 


Amprobe 
2213-2214 American Electrical, Inc. Test Equipment 
361-362 Cable Grips.... Accessories.... - 2262-2263 
. 2237 Circuit Breakers, DIN Rail Mount....... 1981 Clamp Meters . 2262-2263 


DIN Rail Mount 
Disconnect Switches 
Accessories 


Data Logger.... 


- 2262-2263 


Common Mode Choke. 
Filter... 
Fixed... 
High Current. 
Kits 
Power Choke 
Shielded 
Toroidal. 


1442-1450 
1442, 1445-1448 
1443-1445, 1450 
1446-1448 
1442-1448 
See digikey.com 
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Socket.. 


Surface Mount.. 
Optoelectronics 
IrDA Transceiver Module: 


BEAU See Molex 


Bel Fuse, Inc. 


DC-DC ConverterS.........ccccseeeens 2357 


= Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 
> APM Hexseal Astec Power Ceramic, Multilayer............. 1706-1707, Multimeters 
2 Switch Seals.... 2012 AC-DC Power Supplies.............2338-2339 — sasseseeseseteeseseees 1721-1731, 1736-1738 Bench Top. 2265-2266 
(= Aries Electronics: inc DC-DC Converters Flexisafe Capacitors . 1731 Clamp-On. .. 2265 
- ‘ Low Profile 1733 Oscilloscopes . .. 2265 
mi) Adapters Astro Tool Corp. Feed Through . 1493 Power Supplies 
Db DIP 517-518 Crimp Tools ; Kits . See digikey.com |B | Oren eer re eee oer peer 2264 
o>) IC Socket -517-518 Insertion/Extractiot 1692-1693 Hook-Up Cables .....csssssssessssssseseees 2264 
=] esd sig ATM America See Brand 77 Tools Low Inductance . 737-1738 Probes 
: Microwave Chip . . 1733-1736 High-Voltage .......0 ccna 2266 
Cc DIP... 516 Atmel Multilayer Chip... 731-1733 Logic/Pulser . 
es | IC Sockets CPLDS isicitstnesvevntstiqaueassasdtesansnasissts 599 Niobium Oxide Chip . Thermocouple . 2266 
m AGAPIOl cs ..:sccstccccseisistacinieesziszensce 517-518 Development Tools and Kits RF Power Programmable Electronic Load. 2264 
bs) Collet 516 8051 Architecture.. Soft Termination. 731-1732 Programmers See digikey.com 
= Horizontal 516 ARM® Thumb®.... Supercapacitors. 1544 Test Leads... 
~” Lock Eject DIP 517 Tantalum......... 631-1641 Accessory Tips Kit.... 
= Open Frame 516 Thin Film, Chip . 1735-1736 Transformer, Insulation .... See digikey.com 
> PGA. .517-518 Tip and Ring ... 1737 Transistor, Testor. See digikey.com 
5 af Trimmer 1795 Bourns, Inc. 
Connectors 
m 517 AVR® Z-Link™ 527 pene aan ne 
x any aoe Dials, Concentric Scale... 1890 
518 FPGAs. Encoders 
516 FPSLIC ponte Digital Contacting 2101 
516 Integrated Circuits Hard Metric Optical ... 
518 INS ACC iszt tase Yernseaticetestatstes 1132-1133 Headers... Rotary... 
Oscillator Sockets Memory 0.100” (2.54mm) Square/Sealed.......cccsccssessecseesecseees 2101 
Tools EEPROM, Parallel IDC Discrete Fuses 
DIP Extractor ......eesseecsesscnsecsetecnsecees 516 EEPROM, Serial Resettable. .. 1953-1954 
IC Straightener .............:eseeeeeeeeeeee 516 EPROM Telecom. See digikey.com 
Avintiex Flash..... Inductors... See digikey.com 
RF/IF Serial Dataflash Modular Contact, 70AD 485 
Ar iodides 506 Memory ICs : PCMCIA Networks, Resistor 1863 
BEES AP inten tgent ena arise rane EEPROM, Serial...............::0:eeeeee 600 Rack and Panel . Potentiometers 
Artesyn Technologies Microcontrollers Secure Digital . Carbon... 1881-1882, 1885, 1888 
DC-DC Converter S........e: 2336-2337 8051 Architecture... Crystals Cermet... 1879-1890 
Power SUppli@S......csssscessssessssseessseees 2339 ARM® Thumb®..... Filters, Thin Film Conductive Plastic. 1883, 1889-1890 
Fuses, Thin Film ... 1879-1882, 1885-1886 
Asahi Rubber, Inc. Inductors, Thin Film - Panel Control 1883, 1890 
Heat Sink Pads .........-sssceseseeseeseeees 1153 OSCHIAtONS ...j:.:ciccssceccieces 1387, 1389 Trimmer .... 1879-1890 
Assmann Electronics Smart Card. Resonators Wirewound 1880-1883, 1885, 1890 
Adapters USB.. COLAMIC sivecscscisetesresssictieatatieaiisaass 1393 Resistors 
DeSUD ccccccccccccccccecccsseccececsscececceseeeees 61-62 SPLDs. SAW cobs coscle cca shecexctits Sevsttieeees 1394 Current Sensing.. 1819, 1823 
Wireless Communication TVS (Transient Voltage Suppressors) Metal Element..... 1823 
idesehnbaicealsti dels aaibastaseantatistiees 1918-1919 Power RF Terminator: 
Avago Technologies Thin Film 
Fiber Optic RF/IF 
Transmitting/Receiving Modules....... 320 —__ Sie Terminators 
Cable Assemblies LEDs SCRs 
CAT 5 and CAT Se... 7-Segment Displays. Surge Protection 
CAT 6 Patch -. 66 Bar Graph Arrays.. BB Battery Surge Arrestors (GDT 
Computer, Molded .............. 60-61, 64-66 Hexadecimal Displays Batteries, Lead ACid..........ccccccceceee 2293 Surge Suppressors 
IDC Numeric Displays. BCcomponents See Vishay Multilayer Chip..........ccccccseecseeseeoeee 
48-50, 54-55 Smart Displays . Switches 


Key Switches .0.... eee eeeeeeteeee 
Rotary Selector 
Thyristors 


1928-1929 


IEEE 1284 . IR Emitters... Transient Voltage Suppressors (TVS) 
IEEE 1394 . Optoisolators . Telecom 1973 SLOG LING sicesececeis tes scasdece stasis Yeseasdthess 1928 
Multi-Media RF and Microwave Products. Resettable Devices.. 4955 Varistors 


Power Cord 


Sensors 
Ambient Light 


Bergquist 
Heat Sink Pads.. 


152-1153 


Multilayer Chip. 


Termination Jumpers . Proximity .. 2407 
USB Extension . 65 y Touch Screens ...2466 Brand 77 Tools 
VGA 61 Aven BICCG I See General Cabl Se 
” enera ee General Cable 
Cable Testers ........::cssseesesesesteseeesseeees 66 atte , . Tools, Hamostats 
Computer Equipment a6 pee Bivar, Inc. Bud Industries, Inc. 
Cable Assemblies ..60-63, 65-66 FOCISION at Hardware Enclosures/Boxes.. ... 2200-2206 
Connectors 48, 50-53, 65, 305 Illumination Lamps. Insulators 2222 Accessories and Hardware 
Magnifiers Spacers .... 222 cccccsttttsteeeeteee 2200, 2202, 2205-2206 
Microscopes .. LED Cabinets oo... 2200-2202 
Tools Assemblies . See digikey.com Cases and Boxes 
Clips - See digikey.com AIUMINUM ........eeeeseseeeeeeeees 2200-2204 
Modular .. fi : 
Pin/Plug IC Insertion/Extraction Modules... 1 2222 Nema.. |. 2203-2204 
Socket 50 Knives and Blades 2246 Light Pipes ++ 2222 Plastic. 2200, 2202 
T : 
USB..... 6 Workilghts, 2277 Bak Precision See ran 
Flat Ribbon Cable 58 Replacement Bulbs . 2077 Capacitance Meters 2266 
Headers Component Testers 2266 Building Fasteners 
0.100” (2.54MM) ....e.cceeeeeeeeeeeeeeeee 51-53 AVX Corporation CRT Analyzer. . See digikey.com Hex Nuts... .. 2231 
BUZZOIS:...iicieciebnniindiaad 2191 EPROM Eraset..........ccceceseseeseeeeeeeees 2266 Kits, Hardware . 2231 
Protected 1-52 Capacitors Generators Rivets. 2231 
PLCC Socket: Arrays... 1738 Function 2265 Screws 
Power Cords... Automotive Multilayer Chip 1732 Arbitrary. 2265 Machine. .. 2231 
Test Equipment and Supplies Ceramic, Axial NTSC.... ++ 2266 2231 
Cable Tester. Ceramic Disc. 704-1705, 1721-1731, . See digikey.com Sheet Metal .. 2231 
PC Cable Tester. 1733, 1736-1738 Insulation Testers . See digikey.com Washers 2231 
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Bulgin 
Connector 
Circular .. 409-410 
Waterproot 409-410 
Ethernet..... 311-312 
Waterproot .311-312 


IEEE 1394A (Firewire) 312 
312 


444 


SMB, Waterproof. 444 
311 

Bluetooth Adapter .311 
Switches, Pushbutton .............0c:cc 2052 


Burr-Brown See Texas Instrument 


Bussmann _ See Cooper/Bussmann 


Caddock Electronics, Inc. 
Resistors 

Current Sensing, 

Heat Sink Mountable . 


Thick Film 


Cantherm 
Bimetal Cutoffs 
Encapsulated Thermostat: 
Sensors, Thermal 
Temperature Regulators 
Thermal Links 
Thermistors, NTC : 
Thermistors, PTC ..........ccccccsseceeseeeees 


Capital Advanced Technologies, 
Inc. 
Surfboards® . 

Adapters . 
Kits 


Cardinal Components 
Oscillators 
Programmable ...........::ceceeeeseees 1363 
Temperature Compensated 
Voltage Controlled (TCVCXO)..... 1363 


Carling Technologies 
Circuit Breakers .........cccccee eee 1980 
Switches 
Accessories 
Pushbutton. 


--2018, 2026 


--2018, 2026 


Carol Brand See General Cable/Carol 
Brand 


Catalyst Semiconductor, Inc. 
Memory 

EEPROM, Parallel 777 

TIT 

777 


775-776 


CDE See Cornell Dubilier Electronics 


CEL California Eastern Laboratories 
Optoisolators 
High Speed Digital 
Photo Transistor Output. 
Relays, Solid State 
RF and Microwave Products 
Amplifiers, Wideband 
Frequency Down/Up Converters 
Prescalers.. 
Switches. 
Transistors . 
ZigBee™ Devices 


Cherry Switch 

Computer Keyboards... 2010 

Sensors 
Hall Effect 
Magnetic Position 

Switches 
Key Switch. 
Pushwheel . 
Rocker.... 
Snap Action 


Chipcon Products See Texas Instru- 
ments 


Chip Quik, Inc. 
SMD Removal Kits...........0:cccceeeee 2255 


Cll Technologies See Tyco Electronics 
Corcom 


Cinch Connectors 


Barrier BIOCKS ..:..::...0:.:essesscessescescsscerea 354 
Jones Connectors............ See digikey.com 
Cirronet 
RF Development Kits..........0. eee 530 
RF Transceiver Modules ............0:0008 530 
Cirrus Logic, Inc. 
Development Tools and Kits ............... 751 
Heat SINKS 3 c5-csccsccstecsscstacacettecnesdvscen ccs 751 
Integrated Circuits 
A/D and D/A Converters.............. 746-748 
Codecs .... 
Op Amps.. 
Power Amps 


Power Control/Management. 
Microcontrollers, ARM 


OD AMPS iscsi ietia teiesateareetaactee 
Citizen 
Crystals.......ccccceeseeeeeeneeee 1356-1360 
Oscillators .-1353-1355, 1362 
. 1362 
. 1353 
. 2224 
C&K Components 
Sensors, Magnetic...........c sees 2106 
SMart Card oncccccccsccseccscssascoesttsansateccssie 500 


Switches 

-2002-2003, 2005, 2015, 
2041-2042, 2044 
2002-2003, 2041-2042 


Door Interlocks . . 2084 
Emergency Stop 050-2051 
Illuminated 2000, 2041 
Keylock.... 2051, 2066 
Keyswitch. 2000-2001, 

ase . 2004-2005, 2066 
NaViGatiOnt: sii: ices! 2003 
Pushbutton... 1994, 2000, 2002, 


-2004-2005, 2039-2042, 
. 2044, 2050-2051 
- 2029-2030 
2005, 2088 


Clare 
Optocouplers 
Relays, Solid State 
Switches, Power .. 


2147-2148 
- 2148 


Clarostat See Honeywell Sensing and 
Control 

C-MAX 
Antennas 12829) 
RF Receivers/Evaluation Boards......... 530 


CML Innovative Technologies 

Lamp, Incandescent .. See digikey.com 
. 2512, 2533-2537 
2534, 2537 
. 2512 
. 2534 
. 2512 
. 2535 
. 2534 
2512, 2535 
. 2535 
. 2535 


T1 Modular . 
White .... 


Sockets, Lamp 


CoEv Magnetics Tyco See Tyco 
Electronics CoEv Magnetics 


Coiltronics (Div. of Cooper/ 


Bussmann) 

Inductors 
Common Mode.........cccceeeeeeeeee 1406 
Power... . 1402-1404, 1406-1409 
Shielded - 1403-1408 
TOPOIDA 2 cacsssee:sicacc:sozateccsesteceesstscates 1406 

Transformers -1402, 1404-1405, 1409 
CCFL 1. 2472 


Power Over Ethernet (PoE) .. 1409 


Comair Rotron 


- 2298-2300 
Accessories . 


Heat SINKS .0... eects ceeeneeeeeeeenee 
Comchip Technology 

Diode Arrays... 1251 

ESD Suppressors . 1252 

Transient Voltage Suppressors . 1252 


Arrays 
Zener Diode: 


Conec 
Connectors 


Crimp Tools. 
DIN Rectangular 
D-Sub 
Accessories and Hardware. 
Backshells 
Combination 
Filtered 
Gendor Changer 
High Density... 
Water Resistant . 
Industrial Ethernet - 
MICTOTIGA s2.ccdacectveasaccdsctetseccee vecctcente 


Conner-Winfield 
Gi Stal Sic sscctuccectstanectsiaed ct aeidecspsetices 
Oscillators 
Ovenized (OCXO: 
Voltage Controlled (VCXO)............ 1378 


Conxall/Switchcraft, Inc. 
Cable Assemblies ..........0c:cccceeeeee 392 


1/4” Diameter AG 
Alarm Indicating. 
Automotive 
Axial 
Metric. 
Multi-Meter. 
Telecom 


Panel Mount 
PC Mount.... 


Cooper Industries 
Solder/Desolder 
Replacement Tips...........:cseeeeeeees 2258 


Cooper Tools See Crescent/Erem/ 
Weller/Wiss/Xcelite 


Copal Electronics 
Fans/Blowers 


... 2308 
Brushless DC . 2308 
Potentiometers, Cermet............ 1875-1878 
Switches 
DIP... 
Rotary 
Slide .. 
Toggle 


Copeland Communications, Inc. 
Development Kits, Modem..............00+ 623 


Corcom Tyco See Tyco Electronics 
Corcom 


Cornell Dubilier Electronics (CDE) 
Capacitors 
Aluminum Electrolytic 
Computer Grade. 
Flatpack........ 
Screw Terminal 
Film, Axial . 
Hardware .. 
Metallized Polypropylene . 
MICA... 
Radial . 


-1791-1792 
wa. 1791-1792 


Coto Technology 


2102-2104 


Switches, Magnetic Reed... 2110 


Cramer Company 


Geared Motors AC/DC. «1141 
Hour Meters. .. 2487 
Cree 
1252 
MESFETs. . 530 
Crescent 
Tools 
Pliers, Wrenches.... 2244 


Screwdrivers. 
Wire Strippers... 


CR Magnetics, Inc. 
Current Indicators .. 
Current Sensors .... 
Relays 

Current Sensing. .........:cceeeeeeee 2438 
Transducer 

Current. 

Frequency. sf 

NOMAQO secceilnesceeciecvzceccdessestescesrvtccers 


Crouzet 
Control Relays ........ccceceseeeeeeeeeee 
Counters/Timers . 
/O Modules 
Relay Controllers 
Relays, Solid State 
Time Delay 


Crydom 
/O Modules 
Relays, Solid State 


2158-2159, 2162 
2156-2160 


Crystek Corporation 
AttenuatOrS.......0 cece eens 1383 


Crystals, Oscillators 
DC Block. 


Voltage Controlled SAW (VCSO).... 1382 
Voltage Controlled (VCO)...... 1384-1385 


CSR 
Bluetooth® Devices... 
WLAN Devices 


.531 
. 530 


C-Ton Industries 


Digital Panel Meters.. 2488-2489 


Cable Assemblies -. 2489 
Power Supplies... -. 2489 
cTs 

Crystals. .1373-1374 
Encoders, Mechanical . .. 2099 
Heat Sinks . See IERC 
Oscillators... 1362, 1374-1376 
Programmable nWave™ .. 1362 
+1376 

Potentiometers 
Carbon... .. 1894 
Cermet... .. 1893 
Joystick Controller . .. 1892 
Kits .. 1894 
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Stock POU cccccsssacasctpecatacsessdeeeteanes 1893 
Trimmer 
Two-Axis Controller. 
Wirewound. 
Resistor Arrays, Thick Film Chip a‘ 
Resistor Networks ........... 1859, 1861-1862 


Current Sensing, 
Switches 


CTS Electronic Components 
(California), Inc. 


Circuit Board Retainer .........0..00c 1155 

Heat SINKS .0..... eee eee 1154-1155 
CUI, Inc. 

Alligator Clips s.:sccisi2 cies 2273 

BUZZONS voice csesissscsceeecosseacseacienss 2185-2186 


Cable Assemblies 
AC Line Cords 


Audio ... 
Power... 

Connectors 
IAUGIO: sac .20c0secatecSesacaeatareatseeeseeadatl 461-466 
Circular DIN.. 423 
F (Television) 445 
Modular Adapters 314 


461-465 
Current Sensors 
Encoder, Rotary 
Power Supplies 
Desktop Switchers..............04 2371-2373 
Linear 
Switching 
Wall Transformers 
Speakers 
Thermal Management 
Peltier Modules... 
Transducers, Audio . 


CUI, Inc./V-Infinity See V-Infinity 


Curtis Industries 
(Formerly Eastek International/ 
PREO 


FIGS; EtG sicvsissccsssecinsisciesaceatsasvenseces 1523 
Curtis Instruments 
GOUMGIS s:..a5icsecs ccsssstacsesetaeszscsetscizecs 2485 
Test Equipment 
Battery Meters ......... cc eceeeeseeneeeees 2485 
NING FS vasisescecrexstsvasesasersttesrtomaaicnasaascs 2485 


Custom Computer Services (CCS) 
C-Compiler + 645 
Development Systems..... See digikey.com 


CW Industries 
Cable Assemblies 
Card Edge . 
DIP Sizes 


32-36 
35-36 
33-34 


Socket.. 
Connectors 


Headers, Protected . 
Switches 


Rocker . 
Slide .... 


Cynergy3 
Reed Relays 
Sensors, Liquid Level 


Cypress Semiconductor 
Development Kits. 


532, 677-682 


ACCESSOFIES 0.0... eeeeeteceeeeteeeeeeeee 677, 680 
Evaluation Boards .. See digikey.com 
Programmers 532, 677-681 
Software .... 677, 679 


|C/Semiconductors 


CPLDs.. 
Microcontrollers 
Mixed Signal.. 
Memory ICs 
FIFO. 
SRAM... 
Wireless USB 


Daburn Electronics & Cable Corp. 


Cable Wire 

Hook-Up .. See digikey.com 
Hardware, Standoffs ........ See digikey.com 
Heat Shrink 


Dale See Vishay/Dale 


Dallas Semiconductor 


Communication. 
|C/Semiconductors 
Adapters 
Microcontrollers 
Evaluation Kits 
MAXQ™ 
Oscillators 
Interface... 
Memory .. 
Nonvolatile RAM Controllers. 
Potentiometers, Digital 
Real Time Clock 


Thermal Management 1124-1125 


Timekeeping..... 1124-1125 
Voltage Monitor. «1124-1125 
DeLorme 
GPS Module... eeeeeee eee 532 
Delta Product Groups 
BIOWETS .......scscscstscesentseseeneeeenenee 2311-2312 
Fans 
DO Axtalis dix auencntesceunves 2311-2312 
Finger Guards 2311-2312 
Filters, EMI 
Desco 
PRODSS sestees ices ches eases See digikey.com 
Static Control Products 
BaGS stscciscisscandtituettiatose 2249-2250 


- 2250 


Desiccant Packs 
Heel Straps. 


Wash Bottle: 
Wrist Straps 


Dialight 

LEDs 
Arrays ... 
Drives ... 
Incandescent Replacemen 
Panel Mount 
PC Mount... 
Surface Mount 

Light Pipes 


Digi International 
ANTON AS asic: cccscstsetseccsestccaceeecssnedencentat 532 
Development Kits 
Programmable Boards 
Interface Boards .. 
RF/OEM Modules x 
Wireless Development Kits........... 532-533 


Digi-Key 
Component Kits... 2280-2282 


Digital View, Inc. 
LCD Controller Boards. 
Accessories 


- 2466 
- 2466 


Diodes, Inc. 
Diodes/Rectifiers.... 1253-1255, 1258-1275 
Bridge Rectifiers 00... 1264-1265 
Diode Array, 
Kits, Zener Diodes . 1261-1262, 2282 
MOSFETs. -1254-1255, 1270 
Schottky... 1267-1269, 1271, 1274-1275 
Super Bartel gseecssecdsnracccay 
Zener Diodes............0.. 

Integrated Circuits 
Hall Effect . 
LDO Regulators. 
Power Managemen 

Thyristor Surge Protection . 


Transistors ... . 1253-1257 
Pre-Biased... . 1255-1257 

TVS (Transient Voltage Suppressors) 
easduastsvieassteaaiesaatateatavedeuncatacseees 1921-1924 


Eastek International/PREO 
See Curtis Industries 


Eastman Kodak Company 
Camera Modules 
CMOS Image Sensors. 
Evaluation Boards 
Imaging Processor: 
Lens Kit 


723 


123 
723 
723 


Easy Braid 
Desoldering Braid. .- 2258 
Solder Sponges... + 2258 


ebm-papst, Inc. 
Fans/BIOWEIS ........ccccseeeeees 2309-2310 


ECS, Inc. International 
Crystals. . 1338-1347, 1390 
Kits .... 
Filters 
Monolithic Crystal 


Oscillators 
Programmable ... 1361 
VC-TXO/VCXO .. .. 1337 
Resonators 
Ceramic .. 1390 


SAW... .. 1390 


EDAC 
Connectors 
D-Sub 
High Density, VGA . 
Edgecard 
IEEE 1394 (Firewire). 
Modular, RJ45 
Rack and Panel. 
Telecom 


USB we 10 
Matrix Switches .............. See digikey.com 
Electroswitch 
Encoders, Magnetic... 2085 
SWHCHES, IRONY tetccsessscoustecscaeaciatcnas 2085 


Elna America, Inc. 
Capacitors 
Aluminum Electrolytic 
Electric Double-Layer (EDLC) 


Elpac Power Systems 
AC AdapterS.........ccsecceeeeee 2382-2383 
Power Supplies 
External 
Medical. 
Open Frame 


-.2381-2383 
- 2382-2383 


Ember 
RF Development Kits 
ZigBee™ ICs 


Emerson Network Power 
Connectivity Solutions 
AG@DpiGIS). :.sscctccerticpcstieenceteensicect 
Banana Plugs/Jacks 
Binding Post 


Gables RR icstec.cetccewsescctetsctcareent 450-451 
RF Connectors. 446-449, 452-453 
MCX/MMCX . 446, 449 
Reverse Polarity SMA 
SMA/SMB. 
SMK. 
SMP. 
UMC... 
Tip Jacks/Plugs 
TOOIS;: Grim Pie sacacitsceseszcasssceziseecenee 


Energizer Battery Company 
Batteries 2284, 2289, 2291 


Cell Phone Chargers 
Flashlights 


--2510-2511 


Arrays 
Light Engine . 


EPCOS, Inc. 
Capacitors 

Aluminum Electrolytic «0.00.0. 1549 

Ceramic 
Multilayer 

CombiSuppressor.. 

EMI Suppression .. 1672-1673 

Metallized Polyester Film........1673-1676 

Metallized Polypropylene Film 


-.2510-2511 


- 1671-1672 


Screw Terminal .. 1549 

Snap-In.. .. 1549 
Ferrites 

TONS: cai: scaciacscssiaciescsstiacaeassasccts 1483 
Filters, SAW .. 1396-1397 
Inductors/Chokes 1436-1441 

Filter Line 


- 1437-1440 


Inrush Current Limiters .. 1946 
Resonators, SAW .. 1397 
Surge Arresters 1914 
Thermistors 
NTC. 2458-2459 
PTC. .. 1945-1946 


Varistors 


+ 1914-1915 
1912, 1915 


Monolithic . 


Strap... 
Thermofus' 


Epson Electronics America, Inc. - 
Semiconductor Div. 
ICs/Semiconductors .... 

Application Specific .. 


1113 
1113 


Epson Toyocom Corporation 
Crystals.. 1369-1372 
Oscillators . 1364-1369 

Real Time Clocks 
Programmable iiss csiicn a cdieweccivets: 


Equinox Technologies 


PROQrAMIMOlS !:sa.s2c seccetscccesszesesesecsteictaaee 582 
Erem 
Hand Tools 2242-2243 
Cutters... 2242-2243 
Tweezers 


E-Switch, Inc. 
Switches 


Detector. 
DIP cct5s 
Illuminated 
Key 


2043-2044, 2046 
2036-2037 


Slide -2061-2062 


Snap Action 2083 
Tact..... .. 1998 
.2019-2020 
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Female, 0.100” (2.54mm) 
IDC 
Latching... 
Shrouded. 


Tools, Crimp....... 


RF/IF 
Receivers/Transmitters ... 
Transmitters/Receivers ... 

Sensors 


Switches, Magnetic Reed 2107 


E-T-A MilliPACSO): cecescecd ess citecect eset teacises 482 Freescale Semiconductor, Inc. Grayhill WW 
Circuit Breakers, Thermal . Minitek™ . Advanced Clock Generators. Encoders 2098-2099 Q 
Terminal Blocks Analog /O Modules . - 2145 2 

ETC Sce Molex BergStak Development Tools Keypads 208 

Board-to-Boar Development Kits .............. 539, 710, 717 Switches 

Excelsys Floating DSP Emulators/Programmers........... 719 2093-2094 ~” 

Power Supplies Card Edge Evaluation Boards/Kits ............ 539, 705, [ta 
Configurable .......c.ccscccscsscssesseeseeseeee 2340 DIN Rectangular 709-710, 717, 719 2008, 2044-2045 Ww 
Power Modules.........c:ccceeees 2340 D-Sub Rotary 2086-2087, 2094, 2098 

ES-Meck Backshells .279 Soi ; Ns 
eer OON Combination 279 Display Drivers p=) 
Alligator: ClipS ss. sevccfsc2:22.c¢.c0c0324 ICs/Semiconductors 

Hardware... 279 ie : = 
Banana Plugs/Jacks.. ExpressCard™ Digital Signal Processors...........c0+ 718 
Cable Wall Brackets FEC/FPC (Flat Flex) Microcontrollers .......... 704-710, 712-717 Hamlin, Inc. 6) 
Coaxial Test Cables HDMI Microprocessors ... Magnets .. 2107 q 
Hooks......... Headers Telecommunications. Relays, Reed - 2105 ny 
Patch Cords 0.100” (254mm) Sensors > 
Probes omrn : Memory Hall Effect . .. 2420 
Test Leads. Microprocessors Position..... 2108 z 


Hammond Manufacturing 


Enclosures/Boxes.. 2208-2211 


IDC Inductors/Chokes... See digikey.com 
Fairchild Semiconductor 2mm Socket. apenas Cc Sees Racks and Accessories ...2207, 2209-2210 
Bridge Rectifiers Ribbon Cable, Socket. Beste emp. Omp. . TWAMSIOF MONS: ts2t255 cert ssascors tase ealdi ceases, 2318 
Diodes 
: Memory Smoke Detection Hirose Electric Co., Ltd. 
IGs/Semiconductors CardBus Cable Assemblies , 
Digital Logic 1015-1020, 1024 Card Connectors FTDI Modular 
T4ABT.. - 1015 DIMM cececcccceceeceee Integrated Circuits USB : 
74AC/ACQ/ACT/ACT! 1015-1016 PCMCIA Memory Card Connectors 
Modular 0.2mm... 
PCI Express. ‘ 0.3mm 
PC Pins/Receptacles.. . 504 USB to Serial Converters 0.4mm 
ii? Power... sescetssetseetent 151 Future Designs, Inc. (FDI) 0.5mm 
"4017 SAS (Serial Attach SCSI 483 Development Tools and Kits 0.6mm 
Jo1-1018 SATA. 480 Demo Boards and Kits. 683 0.65mm . 
. SCA2 Programmer Kits . 683 0.8mm 
7T4LCX.. 1018 Shunts RF/IF 1.0mm... 
spe SMANtCAN i. sa .scsccectcsestasecestasacssiecistie 487 Bluetooth Devices...........ccccceeeee 565 Le - 96-97 
1018-1019 ee Blocks See aigikey.com 2.0mm ... 100-107, 479 
a Sockets, DIMM pete Mellie 
74VHC/VHCT 4 . 2.5mm ... 


95HS . 2.54mm . 
FEIG ELECTROICS/OBID GC Electronics 3.96mm . 
RFid Etching Equipment 2 2209 5mm ... 
Antenna... Etch Resist Pens .. ++. 2239 7.92mm.. 
LDO Regulators Hardware: Fish 'PapGr .c.2c:cc:secieesticde See digikey.com Circular 
Linear .. Readers Terminals, Spring Push Bayonet Lock 402 
Op Amps. Test Lead Jumpers Microphone... 405-406 
PFC/PWM Controllers Finisar Corporation TOON; NiDDIGM.«: .scsessseisseacccassicecessevacacis Miniature 402, 405, 407 
AE Pawer Are Modul Fiber Optic Push-Pull Lock. . 399-401, 406, 408 
p Modules Ti itting/Receiving Modules.......321 Gms Sensors Screwlock 400-401, 403-407 
Smart Power Modules Tans rearing I MOGUICS sitite Electromechanical Controls............... 2464 Video 402-403 
Specialized Flambeau, Inc. Pressure Transducers Coaxial... "456-458 
TinyLogic®. Conductive Cases and Cabinets ....... 2199 chi Safety. DIMM Sockets . 491 
ensors 
FlexiPanel Conductive Switches edie ee 
RF/IF Electromechanical : 
Bluetooth® Devices ...........:ccceeee 538 Level Switches 
Zigbee™ Devices .........ccccceeeeee 538 Float Type Level Switch 


Integrated Circuits. .2282 Fluke Electronics Fabri-Level™ Kits Memory Card 
MOSK ETS: iesscsteisazciurescsscvsrends 1278-1283 Test Equipment Compact Flash 
Transient Voltage Suppressors .......... 1287 Accessorie... Flow Switches. MicroSD™ 
TrANSISIOIS 0... ees eeecse eects 1276-1277 Solid State Zener Barrier Switch ....2463 


Fairchild Semiconductor/Optoelec- 
tronics Group 


Clamp Meters 


General Cable/Carol Brand 


Cable/Wire 


Coaxial csc ctisastes etc 
Multimeter... Hook-Up 308-309 
Optoisolators Test Leads.. ‘ Instrumentation 2166 Power 316-217 349 
SCR/Triac Output ... 2390 Thermometers 260-2261 Microphone.. 2167 Power Supply. ; 
Transistor Output... 2388-2389 Voltmeters Multiconductor ; -2163-2164, 2166, 2168 Rack and Panel... 
Photo Transistors ......scccscsssecssecseesseenes 2406 Multi-Paired, Shielded ........... 2166, 2168 Rectangular, DIN 
Fotofab Plenum uy 4 
RE/IE é : RF, Miniature 
re fea Shielded USB 
Cable Assemblies SHICIGING::.c:.2.ccicccsscieciasecestassessieccssie 538 Speaker... Water Resistant 
Aislin Fox Electronics WOSUILCAGS vsevccesssiasscvessseserattacecistds€ 2163 Fiber Optic 
nfiniband... 
Gonnactors Crystals General Semiconductor See Vishay Adapters ... 317 
Oscillators Connectors 317 
Oem MOXOscseaenaceunecisnced 1381 GE Sensing Ferrules . 317 
0.5mm. XPRESSO™ occ cccccccccescceeeseee 4381 Fuses, PTC Resettable Satdessvstcesstisaseis 1944 Terminals.. 317 
1.0mm.. Inrush Current Limiters Tools 
1.27mm Free2move Sensors ... . See digikey.com Crim . 98-101, 103, 105, 107, 111-114, 
2mm .... RF/IF Thermistor: 1944, 2459-2460 . -217-218, 402, 406-408 
Hard Metric - 2459-2460 Insertion/Extraction....... 99, 105, 111-112, 
Metral®.........ccecceeeeeeeeee 482 Development/Evaluation Kits......0.....538 © PTC ccccccccccccceccscscsscscsesesstecseeseeeses W944 ccscecsecseeessseeeeseaeee 218, 402, 406, 408 
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HI-TECH Software Pty. Ltd. 


G-COmpilr seisicstssicntnaineuciiuace 645 
HOEI America, Inc. 

Adapters, RF...........0.e See digikey.com 

Cable Assemblies, RF ..... See digikey.com 

SOMGM :ss:e:.sscteisticiseesseeesies See digikey.com 


Honeywell Sensing and Control 
Sensors 
Current. 
Fiber Optic Detectors. 
Hall Effect .. 


Humidity .... 
Liquid Level 
Magnetoresistiv . 2421 
Optical . 2415 


Oxygen... 
Interface Boards .. 
Pressure . 


Temperature 
Ultrasonic... 
Switches 
Pushbutton. 
Rocker . 
Toggle.. 
Tachometers . 
Variable Reluctance Sensor (VRS).... 2422 
Clarostat 
Encoder, Optical.. 
Potentiometers... 
Hobbs 
Hour Meters.......cccccceeeeneeeeeee 2487 
Switches 
Keylock... 
Push/Pull. 
Vacuum .. 
Micro Switch™ Limit Switches 
Switches 
Accessories 


SenSym ICT 
Sensors 
Air Flow .. 
Pressure . 
Transducers, Pressure 


Honeywell SSEC 
Attenuators. 
Evaluation Board . 
RF Switches .... 
Sensors 

Digital Compass 
Kits ... 
Magnetic. 


Horn Industrial Co. Ltd. 
Microphones, Electret Condenser 
aSsaiadsuaiusesauaincseragetatassavsesdeaaen 2191-2192 


Huntington Electric, Inc. 
ReSIStOIS.......ccceceeseeeteeeeeeees 1820-1823 


Lo-Ohm 
Metal Case 
Wirewound 


IERC See CTS Electronic Components 
(California), Inc. 


ImageCraft Creations, Inc. 


C-Compiler 
ARM. 645 
AVR.. 645 
Freescale 645 
WMS PASO issessceseccesstass weitsscasstetsees 645 

Industrial Fiber Optics 

Fiber Optic 
Accessories ... See digikey.com 
Bare Fiber.. .. See digikey.com 


Emitters/Detectors S 
Kit .. See digikey.com 
LEDs. 322 
Photo Detectors w. 822 
i (ole) [cerrerererereeere errr See digikey.com 
Infineon Technologies 
Development Kits/Tools 
Development Starter Kits........... 720-722 
Diodes 
SCHOMKY 2. eixcs evens eesseiees ices 1293-1294 
Switching - 1293 
Variable Capacitance - 1293 
Integrated Circuits/Semiconductors 
dybetsditecd sgacedtvabevdtedensitetistesestusteets 782-784 
Evaluation and Demo Boards........... 784 
LED Ballasts 782 


Power Management. 
Sensors ... 
Specialized. 
Microcontrollers 
8051 
C116SV1 
C116SV2.. 
TriCore™ .... 
RF/IF 
Amplifiers 
Development Tools 


Transistors .. 


IGBTs... 

MOSFETs 288-1292 
Tvs 

DIGG SS ie ssterssscsensecsstaticcicatensteeyeiets 1294 


Injectorall Electronics 
Prototyping Boards and Accessories 
Breadboards.. 
PCB Drill Bits. 


Intel 
Bridge Controllers 
Controllers (PCI/LAN/WAN/CAN) 
Demodulation and Coding Product...... 
Embedded Intel Architecture Microproces- 
sO 
781 


Ethernet Controllers. 
Ethernet Repeaters . 
Ethernet TX/RX ... 
Fiber Optic 
Transmitting/Receiving Modules....... 320 
Flash Memory 
i960 Microprocessor: 
Interface Adapters/Cards 
\/O Processors 
MCS® 51 Microcontrollers 
MCS® 96 Microcontrollers 
MCS®251 Microprocessors.. ... 780 
Modem Chipsets, Controllers, DSPs, AFEs 


782 
Network Processors. 780 
PCI-to-PCI Bridges.. 781 
Peripheral Interface Products. 782 
Strong Arm® Processors 779 
Telecom Broadband .. 781 
Xscale™ Processors 
Network... .. 782 
Storage... 2182 
International Rectifier 
Control/Power... 21911-1112 
Diodes/Rectifiers 205-1212 
IEXGEM Sy acteacecencuacsratonsee 1205-1212 
LDO Regulators/Switching Controllers 
sa seasanesenatadesccesansVesstescasorsersecsees 1112-1113 


Lighting Ballast 
Optoelectronics Relay. 
Photovoltaic Isolators 
Transistors, |IGBT 


Intersil 
ICs/Semiconductors 
Amplifiers 
Clocks, Timers 


CPU Supervisors..........ce 1033-1034 
Data Conversion... 


Drivers/Receivers . 1038-1040 
Interface . 1040-1041 
Parallel EEPROMS ...........0cccees 1041 
Potentiometers, Digital. 1035-1038 


Power Management 
Real Time Clocks 
Specilized . 
Switches, Array 
Video Communication . 
Voltage References .. 


Voltage Regulators ... 1044 
V/O Interconnect 
Modular Cable Assemblies ........... 298-300 
IRTOUCH Systems 
TOouCh SCreenicaziccssesccscisincesstcaesstcceess 2465 
ISSI (Integrated Silicon Solutions, 
Inc.) 
Memory ICs 
EEPROM, Serial 
SDRAM 
SRAM 135-1136 


ITT See C&K Components 


ITW Chemtronics 
Desoldering Braid... eee 2256 
ESD Hand Lotion 
Flux Pens 
Heat Sink Grease . 
Swabs and Applicators 


IXYS 


ICs/Semiconductors 


IGBT Transistors ........0cccceee eee 1296 
MOSFETs - 1295-1297 
[S16] «| eereeeeraes perenne terete ie aemeeren 1296 


JAE Electronics 
Connectors 

0.3mm .. 

0.4mm .. 


asa 89 
118 
- 118-119 


Waterproof 
Circular... -412 
Fiber Optics 
AAptONS ..ccc...i6etitteesd asa eectsdectiacss 320 


Jennic, Ltd. 
Evaluation and Development Kits 
Wireless Microcontrollers 7 
Wireless Modules ............c:ccccseeeee 


Jewell Instruments 
Panel Meters..........ccccscssssee 2479-2480 
Analog.. 
Digital... 


. 2479-2480 


JKL Components Corporation 
Inverters 


CCFL and UV Lamps -2474 


EL Backlighting.. .2474 
Lamps 

ASSOMDINGS .......c:c0ccsesesstesseseeesseeoreaa 2474 

CCFL. 2474 


-2474 


. See digikey.com 
. See digikey.com 


Johanson Dielectrics 
Capacitor 
IMAL.GG siescsssisstesscontsssccecusstisiessasesteve: 1739 


.1739-1740 
Johanson Technology 
Capacitor 
IMC iavas sscezeserst cows ceateattertiraees 1740-1742 
RF/IF 
we 542 
. 542-543 
Diplexers, Multilaye we 543 
Filters - 542-544 
JRC See NUR 
JST Sales America, Inc. 
Connectors 
0.5mm ... 


0.8mm 
1.0mm... 


1.2mm... i 

1.25mm.. . 140-141 
1.5mm... 141-142 
2.0mm 36-137, 142-143 


137-138 
we 1D 
Board-to-Board . 189-141 
Water Resistant/Waterproof.............. 136 


Terminals, Board-in Crim 139, 2341, 
: ... 2404-2405 
Tool, Crimp -136-137, 139, 141-142, 


2404-2405 


Judco Manufacturing 
Switches, Pushbutton ...............00000 2037 


J.W. Miller - A Bourns Company 
Chokes 
Common Mode 


RF . 1477-1479 
Ferrite Bead Cores 1479 
Filters, EMI .. 1480 
Inductors 

FIXOG) ics: csssscsseecestt 1470-1473, 1476, 1479 

High Current. 1470, 1472, 1475-1476 

POW Ghiissicics Muss arirtina cia 1471-1473 

1472, 1474-1476 
Inverters, CCFI .. 2472 
Transformers... 2472 


Kaltman Creations LLC 


RF/IF 
Test Equipment... eeeeeeeeeeees 544 
K & D Magnetics See Radial Magnet, 
Inc. 
Keil 
C-Compiler 
Evaluation Boards .........:ccceeeee 722 
KEMET 
Capacitors 
Aluminum Organic ..........cceeeeeee 1656 
Ceramic 
Axial... -.. 1697-1698 
Radial 1699-1700 
WRI cascseses ce acaateee se dacteesiz erecta studs 1749 
Multilayer Ceramic Chip . 1743-1749 
Tantalum 1643-1659 


Axial... 
Radial: sacs ssecnasietaenscaas 


Kester 


Solder Paste 


Keystone Electronics Corp. 
Banana Plugs See digikey.com 


Battery Clips/Holders 2296-2297 
Board, Prepunched Insulating -. 2227 
Cable Clamps .. 2230 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Circuit Board Accessories.............0.0. 2232 
Binding Posts 


Test Points... 
Connector Hardware.. 
Enclosures... 2196 
Fuse Holders . 1963 
Handles): cc.casecustsssceecasesies See digikey.com 
Hardware 

Bumpers 2230 


Bushings, Shoulder 
Grommets.. 
Mounting Brackets 
Screws, Metric 
Spacers/Standoffs .. 
Washers, Flat 
Kits 
Spacers .. 
Standoffs 
Thermistors 
Knobs, Instrumentation. 
MICA Insulators 


Phono Jacks/Plugs . 458 
Sockets, Transistors... 1153 
Terminals 

PC iQUICK=Fit .c.c.icscciscrccceeaescteereesscacs 2226 

Spade Lugs 

Test Points. 


Kilo International 
Dials, Concentric Scale 
Knobs, Aluminum 


Kingbright 
LEDs 
7-Segment Displays... 2505 
Bar Graph Array. . 2505 
Infrared ......... . 2418 
Surface Moun’ 2508-2509 


Through Hole.... 


Knott Systems, Inc. 


Development Kits, PCI.. 598 


Knowles Acoustics 
Boom Assemblly.............4+ See digikey.com 
Microphones 
Electret ... 
Magnetic. 
Sensors 
Acceleromete! 
Ultrasonic 
Vibration .... 
Speakers, Headset/Handset 
TAMSCUGCESS .......ssssseesesseeeseetecenentensees 


Kodak See Eastman Kodak 


Laird Technologies 


RF/IF 
Antenna ........cccceeeeeeeeseeeeeeeeeneee 
Bluetooth® Devices 
Modules.. 546 
RF Modules 545-546 


Lambda Americas 
DC-DC Converters 
Dual Output .. 
Single Output 
Power Supplies 
AC-DC Converters.. 
Programmable 
Filters... 
Switching 


Lamina Ceramics 
LED Arrays 
LED Plug and Play Evaluation K 


Ledil 
LEDS: @NS6Sis siiiscieiciictdidaissstiessecs 2542 


LEM USA, Inc. 
Current Transducers .. 
Voltage Transducers .. 


Lineage Power 


DC-DC Converters 
Dual Output ... 
Single Output. 
Triple Output.. 

DC Filter Module 


Linear Technology 


ICs/Semiconductors 
Amplifiers 
Comparators 
Differential... 
Instrumentatio! 


Filters 

Interface... 1098-1100 
Oscillators... wi 1879 
Power Management. 083-1093 
References .........sccscsseeeenees 


RF/High Frequency Products 
Specialized. 


Linx Technologies 


Antennas 
Broadband Amplifier: 
Connectors, RP-SMA.. 
Encoders/Decoders.... 
Evaluation Kits 
RF/OEM Modules and Kits 
Tools, Crimp 


Linx Technologies/Antenna Factor 


AMON AS. cscecccestsccsectsestecccesetnecest 550-552 


Lite-On, Inc. 


LEDs. 
7-Segment Displays. 
Alphanumeric 
Bar Graph Arrays 
BlUC ......escesseseeee 
Dot Matrix Display: 
High Brightness 
High Power-.... 
Infrared 
IR Detectors 
Numeric Display: 
Round, Large. 

Optoisolators 


- 2529-2530, 2532 
- 2527 
. 2529-2530, 2532 


Littelfuse 
ESD «1911, 1956-1957 
Fuse Holders . 1963-1965 
Automotive . 1963 
Blocks - 1964 
963-1964 
963-1965 
. 1963-1965 


. 1956-1963, 2280 


Alarm Indicating 


Automotive... 1960 
Hazardous Area Fuses 
Barrier Network .........cccccceeeeeee 1960 
Safe-T-Plus . 
Kits ... 957-1962, 2280 


Metric. . 1959-1960 
Pico .. 1957-1959 
PTC Resettable 
Telecom 1957 
GDT Surge Arresters fe 
TVS... ... 1910-1911, 1925-1927, 1956 
Varistors 1910-1911 
Metal Oxide 
Multilayer: .c:cicecccccrtekicieetiecss 
Littelfuse/Teccor 
ANO@IMIStOIS $2. ..:00:ccccceccscstececestesestatecass 1320 


1321-1322 


SIDACtor® Products 
Thyristors 
Triacs 

Quadrac®. 


Littelfuse/Wickmann 

Fuse Holders 
Panel Mount 
PC Mount.... 


.. 1967-1968 
. 1966-1968 
Surface MOUME .........cccccccssereseee 1967 


Picofuse 


Surface Mount +. 1966 
TClOCOM ......cccsescsesessesesststssssersseeeees 
LMB Heeger 
EMGlOSUPOS 22. acccciccsccccscscesctcteeceerseseate2 2196 


Logical Systems 
Programming/Prototyping Adapters .....581 


Logic Product Development 
Microcontroller Development Kits ........ 624 


Lumex Opto-Components, Inc. 
Laser Diodes 


2476, 2493 
7-Segment Displays.. 2476, 2493 
Dot Matrix Displays... 
Graphic Modules .. 


TFT LCD Modules 


Array/Light Bars. 


Bi-Color. 2495-2499, 2501 


Blue ... 2494, 2499-2500, 2502 
Cluster .2501 
DSP... 1 2494 
Flashing .2495, 2501 
High Brightness. 

High Power 

Holders . 

Infrared . 


Light Engine 

Low Battery Indicators . 

Mega-Brite... 

Panel Mount . 2502-2503 
PC Mount.... - 2496-2497 
RGB (Red/Green/Blue)......... 2495, 2500 


Surface Mount 2498-2500 
Violet.. . See digikey.com 
2494 
2497 
.. 2387 
1911 


Switches, Illuminated 


Pushbutton 
Rocker .. 
Toggle... 


Luminary Micro 
Microcontrollers 


Cortex™ 
Development Kits 
Motor Control 


Modular Boards ...........:cccecceeeeeee 661 
Luxo 
Illumination Lamps. . 2277 
Worklights 


Replacement Bulbs 


Magnasphere Corp. 
Switches, Magnetic...........c eee 2420 


Mallory Sonalert Products, Inc. 
Buzzers. 
Kits .... 


Martel Electronics 
Panel Meters.... 
Volt/Ammeter 
Voltmeter ........cccccsssesssssersseseeneseeeee 


2486-2487 


Master Appliance Co. 
Cordless Soldering Irons . 
Heat Guns 


Matrix Orbital 
Character LCD Displays... 
Graphic LCD Displays 


Maxim Integrated Products 
Amplifiers and Comparators ....... 1113-1114 
Data Conversion... 1114-1115 
Interface........ccccssecesesesesnesenseens 1115-1119 


Specialized 1124-1122 


Supervisors and Voltage Monitors 
1119-1120 


Switches and Multiplexers ......... 1120-1121 


Maxstream, Inc. See Digi International 


MCC (Micro Commercial Compo- 
nents) 


1298-1305 
MOSFETs. 
Thyristors.. 
Transistors 


Voltage Regulators 


Measurement Specialties, Inc. 
Accelerometers 
Boards, LVDT .. : 
Clinomete rs «0.0... cece eeseeeee creer 
Humirel 

Sensors 
1 LW) (6 14! eeeeeee ee errer rer tree reer enrreeere 
Temperature .... 
Protractors, Digital . 
Sensors 


2441-2444 
.. 2452 


Pressure 
Vibration 
Transducers. 2441-2443, 2445 
Pressure ... 2441-2443, 2445 
Rotary Variable Inductance (RVIT) 


Meder electronic 
Sensors 


Melexis 
Integrated Circuits 
Specialized). .scc:..cc..c0stsetccseeetteete ce 
RF/RFid Transmitters/Receivers 
Sensors, Hall Effect 
Programmable ........... cesses 


Memory 
Magnetoresistive RAM............::0cee 778 
Meshnetics 
RF Development Kits............:e eee 554 
RF Transceiver Modules 
Zigbee Modules.............:.seseceeeeeeees 554 


Metcal (Division of OK Interna- 
tional) 
Solder/Desolder Systems 
Accessories .. 
Replacement Tips 


++-2251-2252 
2251-2252 
++.2251-2252 


MG Chemicals 


Copper Clad Boards. .. 2238 
Desolder Braid -. 2238 
Etching Equipment .. 2238 
Flux Pens -. 2238 


«2238 
«2238 


Prototyping Accessories 
Swabs and Brushes. 
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LCD Drivers 
Serial Peripherals 
Linear 


659 
«658-659 
656-657 


2.0mm Milli-Grid™ 
2.0mm Sherlock™ . 154 
2.5mm SPOX™ 
3.96mm SPOX™ 


= Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 
> Micrel, Inc. Micro Commercial Components ETC Tools 
2 ICs/Semiconductors ESD Kit Crimp Terminal Crimp....58, 153-154, 158, 182-183, 185, 
¢ 10/100 Ethernet... 960 z Engi Labs, | Wire Tap. 187, 200-201, 205-209, 360 
Battery Chargers.. ogo. uere -ngineering aS; ING. FFC/FPC Insertion/Extraction......58, 153, 182-183, 
mn Comparators 961 Compiler, PICBASIC .-orveserorrcrnrree ce GBC MatiiancimadmiainnnandOh - “_ , ecrarmunryal 187, 200-201, 206-209 
~ Display Drivers . 961 Micron Technology, Inc. HandyLink™ Transistor Sockets . 1153 
© Evaluation Boards 974-975 CMOS Image Sensors 723 HDMI... : ? 
FanOuits.sssccsecesessss 961-962 Evaluation Kits 723 HSSDC2 _497 MPD (Memory Protection Devices) 
| High-Side Load Switches . .. 962 Memory ICs . |EEE1386 (Mezzanine) 202 Automotive Power Plug/Socket.......... 2295 
fexf = Hot Swap Controllers. 962 eres IEEE 1394 (Firewire). "68 Battery Holders... 2294-2295 
= | Interface 962-964 4126-1127 Industrial Ethernet... 69 Cigarette Lighter Plug 
m Latched Drivers +. 964 Infiniband™ 
“ Mueller 
LDO Regulators... ... 965-971 ™ . 
es | E iPass Alligator Clips 2273 
MOSFET Drivers . 971-972 Memor 
O 972 Memory Module: C ¥ hes Insulators .. 
. - ompact Flas Test Clips.. i 
= Hatta ear ltl ee Microsemi DDR DIMM Test Leads and Kits .........0.c cee 2273 
ower oWilenes Converters DIMM 
< esc aaelie s aaa CCFL... ExpressCard™ Multi-Tech Systems, Inc. 
ransmitters/Receivers - 5 
Diode A\ igi Socket Modems.........ccce eee 555-556 
m Supervisors ..........0 973-974 naar iees Secure Digital . een eee 
System Management. 961 Murata Electronics 
< WHIMOMS.- oc csc: ccazscectecs 974 BUZZOIS sicscssictsctiiers cas cseasteascaseace 
USB/General Pupose Switche: -974 ‘ Capacitors 
USB Transceivers ... 974 Metric Arrays 
Voltage References 972 0.3mm ... Ceramic, Trimmer .. 
Mi PG mm High Volt 
Microchip Technology, Inc. Ierosom 0.5mm ... Ign Voltage ; : 
Analog. 647-659 ICs/Semiconductors 4.00mm Monolithic Ceramic Chi 1750-1751, 
Interface.. 658-659 Application Specific . . 1077 425mm. é 1753, 1764-1768 
CAN and LIN. 659 =e Sool 450mm Pico SPOX™... oer ged Ceramic Chip -1753-1763 
Ethernet 659 daaeiaes 2.0mm Cable-to-Board oy 
Infrared ... 659 Voltage Regulators Tuning Tools 


Chokes 
Wirewound.... 
Coils/Inductors. 


-1412-1415 


657 a8 412-1413 
656-657 ee Monolithic . 1412-1413 
sees 657 = Mill-Max Mili™ ik Wirewound 21413-1415 
853-655 Connectors Mini-Fit BMI™, :205 Connectors 
A/D Converters..... Spring-Loaded Contacts... Mini-Fit HCS™ 206 Coaxial 
D/A Converters... os USB (Universal Serial Bus) Mini-Fit Jr.™ DC-DC Converters... 1. 2349-2350 
Digital Potentiometers. 654-655 Headers, Pin Mini-Fit sMc™ EMI Suppression 
Energy Measurement. 855 IC Sockets Mince Se ATAYS ooseoseessesssnstesstesteeee 1494-1495 
F/V and V/F Converters. 655 nip Gocecr Gan) Mera at 4494-1495 
Power Management... .647-653 ene amlet Modular .... 
Battery Managemen 651 Machine Fin MX150L 
DC-to-DC Converters . 648 Pin... PanelMate™ : : 
Hot Swap Controller. 652 PLCC 504-505 PCI Express... LG Combined Chip 
MOSFET Drivers. 652-653 Solder Tail 505-508 Pico Clasp™ fl 
PWM Controllers . .. 651 Strip...... 09-511, 513 Bandpass . 
Supervisors 647-648 Transistors +1153 062”. 208 Ceramic .... 
Switching Regulator: 651 USB Receptacles . 2 Discriminator. 
Voltage Detectors 648 Wire Wrap .093”.. .. 209 SAW........4. 556 
Voltage Regulators . Zig-Zag. Power Edge™......csccccssecseestecsessseensees 468 Potentiometers. - 1871-1874 
Thermal Management Jumpers... RF Angle Sensing/Positioning + 1874 
Fan Controllers .... PC Pins/Receptacles 514-515 BNC... Resonators, Ceramic . 1394 
Temperature Sensors . Shunts .. See digikey.com MCX Sensors/Controllers 
Development Tools .555, 643-644 MMCX Position/Proximity 00.0... cesses 1874 
Debuggers. 644 Modern Technology SMA... Thermistors...ecccceessseeeeee 1942-1943, 2454 
Demo Kits. 643 Stepper Motor Driver Board................ 1141 Sabre™ Inrush Current Limiters. 1942 
Device Adapters, 644 Modutec See Jewell Instruments SAE NTC. .- 1942 
Emulators 644 0.050” Picoflex™ PTC. 1942-1943 
Processor Modules. 644 Molex 0.100”. Transformers, Balun.. 
Programmers 644 Adapters, Memory Card..........:cccce 494 0.156”. 
Socket Modules 644 Cable, 1mm Flat/Round Conductor ..... 169 SCSI 
Software ........... 644 Cable Assemblies See and Splice™ 
Transition Sockets 644 Serial ATA.......... 
seen ce peated Serial ATA 213 SFP (Small Frame Pluggable Nakagawa Manufacturing 
é -_ USB.. - 69 SlimStack™ ....... P: Th | Print 2295 
Microcontrollers Gabino menionia oa op 7 : aper, Thermal Printer..........::ses 
ais “as Switch Connection 
Application Specific -630, 638-640 Connectors Terminal Blocks . National Semiconductor 
CAN 0.050” Barrier Blocks . A/D and D/A Converters .........:cceee 1046 


2.0mm iGrid™ 


Toy Car Battery 


ICs/Semiconductors 


2.0mm MicroBlade™ |... eee 157 USB... A/D and D/A Converters 
Beau VHDCI Bluetooth® Modules. . 557 
Barrier Blocks .355 Waterproof Interface Chips ... - 1047-1049 
641-643 Terminal Blocks . 355 MX150L. -1049-1076 
641-643 Blind Mate (BMI)... Perma-Seal PLL/Frequency Synthesizers...... 557-558 
Board-to-Board XFP ooeeeeeeeeeee Telecommunications. 


640-641 Mezzanine... Flat Cable Jumpers 
641 SlimStack™ Headers NDK 
631 0.100” (2.54mm) Crystals 

... 631 «187-189 0.156” (3.96mm) Oscillators 
629-634 182-183, 185, 187, C-Grid®.... TCXO : 
"630, 634-637 KK® SOrieS nn AT9ABO — LOXOveseeesesstttsssssssseeeeeeesstttnennnncnee 
Interface Modules. Nearson, Inc. 
seinduacsesdvivideit ns drisaetigesteten 555 DisplayPort® . Shunts/Jumpers.... -158, 179-180 AMIONNAS 2.22 sccce0sctevedesieiagiectatet sateen 08. 
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NEC 
See CEL California Eastern Laboratories 


Needhams Electronics 
ProgrammMeTs is :ce Saisie icees hse 
RF Modules...........0:008 


Nesscap 
Pseudocapacito 
Ultracapacitor .. 


NetBurner, Inc. 
Development Kits 
Microprocessor Modules 


Newava Technology, Inc. 
Inductors 
Transformers. 


Newhaven Displays International, 
LLC 


Displays, Vacuum Flourescent........... 2471 
Nichicon 
Capacitors 
Aluminum Electrolytic ............ 1583-1602 
Polymer. 


Tantalum Electrolytic 


NJR Corporation 
Integrated Circuits 


Amplifiers 

Drivers... 1104-1105 

LDO Regulators 1106-1107 

Multiplexers. 

Power Management. 1105-1106 

Specialized 1106 

Switches... 1106 

NKK Switches 

KeypadSscAscsciitnsanes creeds 2010 
Switches 

Accessories . 2022-2023, 2025, 


-.2059-2060 
- 2022, 2025 


Splashproof Boots 


Illuminated . 

Keylock 

Pushbutton. 2025, 2058-2060 
Rocker.... -.-2027-2028 
Sealed . . 2020, 2023 


020-2023, 2282 


. 2021, 2282 
NMB Technologies Corp. 
Fans/BIOWEIS .......:.cccecceeeeees 2302-2305 
NorComp 
Backshells, D-Sub .. 290-293 
Connectors 
UMM vasaissecaatachdinshicanasaasseadiaadevcaadenicts 108 
Centronics 293 
DIN Rectangulai 504 
D-Sub... 280-293 
Adapters . 290 
Gender Changers 290 
Hardware 
IDG cscs 


Parallel Interface 
SMU Csi catvestistenssatcessattestseiatatesesadecaen 
Tools 

Crimp... 

Insertion/Extraction. 


Noritake 
Displays, Vacuum Fluorescent... 


NVE Corporation 
GMR Sensor Evaluation Kit... 
Isolators, Digital and Analog... 
Sensors 
Gear Tooth and Encoder 
Magnetic. 


NXP Semiconductors 
Development Tools and Kits 
Emulators 
Evaluation Boards/Kits 
Reader Modules 


Diodes/Rectifiers.. 
ESD Protectio! 


1196-1197 
Schottky... .. 1195-1196 
Variable. 
Zener... 1198-1200 
ICs/Semiconductors 
Amplifiers 564, 784-785 


Clock Managemen’ 
Data Communications 
Data Conversion 
Data Transmission .........000:0c08 
Digital Logic 


74AHCT... 
T4ALVC.... 
74ALVT . 
74AUP. 
74AVCH 
74AVCM... 


74HC/HCT/HCU 
7ALV/LVC . 


/O Expanders 

Logic Translation 
Memory ............ 
Memory Interfac 
Power Control/Management. 
Power Supply Products 
Radio Frequency 
Real Time Clock 


Signal Controllers . 
Specialized. 799 
Temperature Sensors . 799 


Microcontrollers 


MOSFETs... 

Thyristors. 

Transistors .. 62, 1191-1192, 2282 
Kits ... -1191, 2282 

Triacs... .. 1201-1202 


Ohmite 


Carbon Composition 
Non-Inductive 
Resistors 
Aluminum Housed........0:ccceeee 
Capacitor Discharge... 
Carbon Composition 
Ceramic Composition . 
Corrib®.......cceeee 
Mounting Hardware . 
Current Sense .. 
Current Sensing, 
Heat Sink, Mountable . 
High Voltage .. 
Metal Element 
Metal Oxide Film 
Non-Inductive 


825-1826 


Power. 1825-1827, 1833-1835 
Pulse . 1829 
Rheostats 

Surge Capable 1832 
Thick Film 825, 1827, 1832-1834 


Vitreous Enamel 
Wire Element. 
Wirewound 
WICWOUNG 2a: sscccisccta: cacsseceoesttcactatecses 


1831, 1834-1835 


OK Industries (Div. of Jonard Ind. 


Corp.) 
Cable/Wire, Wire/Wrap . 2241 
Desoldering Pump . 2255 


Fume ADSOMDET ..........ccccesssseeersseseens 2255 
Socket-Wrap I.D......e eee eeeeeeeeeeneeneeee 504 
Tools 
Alignment Tools . 2241 
Electrician Scissor: 2241 


Insertion/Extraction IC . 


Wire Strippers. 


Wire Wrapping... 2241 
Omron Electronics, Inc. 
BUZZerS asiindawacsia, See digikey.com 
Connectors 
Board-to-Board BA 
FFC/FPC......... 


Controllers, Temperature. 
Counters/Timers 


Magnetic Card Reader: 


Photo Microsensor 2413 
Power Supplies.. - 2366-2367 
Relay Controller. 2483 


Solid State ... . 2153-2155 
RFid 

Transmitters/RECeIVEIS ........cccceee 565 
Sensors 


Capacitive Proximity . 


Inductive Proximity........ceeeeee 2414 


Optical .. 2408, 2413 
Photoelectric +. 2448 
Pressure we 2414 


+ 2414 
2449 


Touch 

Vibration .. we 2414 
Switches 

ACCESSOTIES .......ctccssecetseeeees 2053-2054 

DIP... 


Door... 2070, 2072 
Emergency Stop ... 2053, 2055 
Illuminated ... «++. 2053-2056 
Key Switch 2053, 2056 
Knob Switch. 2054 
Lever/Snap . 2068-2071 


Pilot Lights... 
Pushbutton 
Rotary DIP 
Sealed .. + 2094 
Selector 2053-2054, 2056 
Tact 1995-1996, 2070 
.2011 
1 2414 


2053-2054 
2053, 2055-2056, 2070 
2087 


ON Semiconductor 


Diodes/Rectifiers... 
ESD Protection .. 
Schottky... 


- 1243-1248 


Integrated Circuits 
Analog Switches .........e cee 
DC-DC Power Management 
Discrete Arrays i 
Hardware Monitors/Thermal Manage- 


High Frequency . 
LDO Regulators. 
Micro-Integration 
MOS Logic 
Power Conversion 
Power Linear...... 
Power Managemen 
Sensor/Signal Conditioning 
Signal Interface 
Small: Signal ..::icsc.c:sdiccesseitssecriscetecst 
Supervisory Circuits/Reset Generators 


Switching 
Tvs 


Kits, Semiconductol.............0ccccccceeee 2282 
MOSFETs. 


Transient Voltage Suppressor (TVS) 


1930, 1934-1936 
1240-1242 


On-Shore Technology 


IC Sockets ... 
Pin Headers. 


Terminal Blocks 323-327, 340 


Optichron, Inc. 


ICs, A/D Converters... 745 


Optrex America, Inc. 


Character LCD Module: .. 2469 
Graphic LCD Modules -- 2468 
TFT LCD Modules. -. 2468 
TFT ToolKITS™ .. 2469 
Osram Opto Semiconductors, Inc. 
Displays 
Dot Matrix. 
LEDs... 
Optoelectronics 
Infrared Emitters .....0..0cccceeeees 2412 
Light Sensor 


Orientation Sensor 
Photo Diodes 


Paladin Tools 


. 300 
See digikey.com 


Cable Testers 
Connectors .. 
Desoldering Pump. 
Tools 
Cable/Wire Strippers 
Coaxial Cable Strippers 


GRIM Piss ccsacicssdetsceccenseacaizas 
Modular Cable Strippers 
Modular Crimp. 
Multi-purpose... 
Panasonic 
Attenuators. 1852 
Balun... -. 1482 
Batteries 2283-2284, 2286-2288, 2292 
.. 2284 
Rechargeable 2288 


Bead Cores s 
BUZZCIS scssssscsrgascis ansentitmus nah 
Capacitors 
Aluminum Electrolytic 1528-1542, 
dashaasd ... 1550-1582 
Arrays. 1709-1710, 1853 
Bi-Polar.. 1528, 1563 
Ceramic . . 1708-1711, 1713-1720 
Ceramic Safety 1696, 1711 
Computer Grade.........cccecseeeeee 1559 


Electric Double Layer 1545-1546 


Film 1669, 1677-1678, 1680-1689, 

F -. 1694,1701 
Gold. «. 1545-1546 
Interference Suppressor... 1701 


Kits .. 1531, 1533, 1542, 1668-1670, 

z ... 1685-1686, 1701, 1720, 2280 
Microwave Chip .. 1720 
Networks -- 1853 
Polyester 1668, 1670, 
1677-1678, 1685, 1701 
1686-1689 
1550-1558 
.. 1580-1582 


Polypropylene 


Specialty Polymer.. 
Tantalum... 
Coils, Choke 
Coils, Voltage Step-Up. 
Couplers 
DC-DC Converters. 
DC-DC Power Modules 
Diodes...... 
Schottky. 
Varistor .. 


176, 1185-1190 
1185-1186 


- 1188-1190 
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Encoders 
Mechanical 


Arrays . 
Fans/Blowers See NMB Technologie: 
Corp. 
Ferrites 
Flat: Core sees ciscscssssesesessasssnatatesnssaeacs 
Ring Core 
Snap-On Core 
Filters 
Digital Noise 


Common Mode. 
SAW.. 
Fuses... 
Graphite Sheets 
|Cs/Semiconductors .. 
Analog 
Audio/Video 
BI-CMOS... 
DC/DC Converters.. 
MMIC Switches 
Voltage Regulators . 
Inductors. 


«1103 


Numeric Displays. 
Wide Angle 
Magnetic Card Readers 
Memory Cards 
Microcontrollers, Flash 
Microphone, Cartridges/Holders 
MOSFET Sich. steer sastieseiecccsact 
Optoelectronics 
Infrared LED 
IrDA Transceiver Modules. 
Lenses, Spherical 
Optoisolators 
Photo Diodes... 
Photo Interrupte 
Photo Sensors é 
Photo Transistors .......000ccceeeeee 2423 
Potentiometers 
Audio ... 
Carbon. 
Ceramic.. 
Cermet. 
Kits ... 
Position Sensor 
Rotary.. 
Slide .... 
Thumbwheel 


1899, 1905 
901, 1905, 2280 


Resistor/Capacitor Networks............. 1853 


Resistors 
Anti-Sulfurated 
ArrayS ........ 


See digikey.com 
«1851, 1853 


Metal Film 1814-1816 
Metal Oxide Film 1816 
Networks ... 


Thick Film .. 
Wide Terminal... 


Zerohm Jumper 1851 
Resonators 

Ceramic 1392 
RF/Hybrid 

Attenuators 


Directional Coupler. 

Power Dividers. “ 
Semiconductors See ICs/Semiconductors 
Sensors, Hall Effect ..........cccccceeeeeee 2420 
Speakers 

Micro 

Mini... 


Surge Absorbers.............. 1906-1907, 1909 
Switches 

992-1993 
. 1986 
986-1991 


Thermal Cutoffs 
Thermistors.... 
Tools, Power Screwdrive 
Transducers 


Ultrasonic Ceramic - 2180 
Transistors 
Varistors...... 

Multilayer Chip 
Voltage Detectors «00.0... cesses 
Zigbee™ Communication Modules ..... 


ZNRs .. 1906-1907, 1909 


Panasonic Electric Works 
Counters/TiIMers ........ccccceceeeeeeeeeeeee 2489 
Relays 

Mechanical . 
Solid State .. 
Sensors 
Light.. 


Motion 

Switches 
SNAP Wak Gira dei edies Warned 2079 

Panavise 
Bench Press, IDC Assembly . 2244 
Circuit Board Holders 2244 


Vise Accessories 
Vise, Magnetic Base Adapter. 


Panduit 
Cable Clamps 
Heat Shrink.... 
Labels 

Heat Shrink. 
Thermal Transfe 
Wire Marker 
Lockouts ........ 
Printers, Wire Market 
Raceway 
Terminal Lug 
Terminas/Splices 
Butt Splice .. 
Disconnect.. 
Ferrules 


Terminal Rings 
Tools. . 2221 
Wire Ducts and Accessories. . 2221 


Wire Ties 


Parallax, Inc. 
BASIC Stamp 
ACCOSSOTICS ........ccsctcessscsessseersseenenes 626 


“Board of Education” K 

BASIC Stamp 
Propeller ........ 
Ubicom 5X Series 


Parlex Corporation 
Flat Flex Cable 
03020"! (O:5ImM) seceicsscsesdesccesdsteteasessthocs 
0.040” (1mm).... 
0.050” (1.27mm) 7 
0.100” (2.54mm)... 74 
Assemblies, DF9.. 


Patco Electronics 
Battery Chargers. 


Patco Services, Inc. 
Stripper, Thermal Wire............ cee 2163 


Pericom Semiconductor Corp. 
|Cs/Semiconductors 
Clock Distribution Products. 
Digital Logic... 
74ALVTC. 


Bus Switch Products... 
LAN Analog Switch Products. 
LVDS Data Transmission .... 


SOTiny™ . 1025-1026 
Interface... 1027 
PCI Bridge... 1027 
Video Switch Products. .. 1027 

Phoenix Contact 
Filter Surge Protection . 2365 
Power Supplies.. . 2365-2366 


Terminal Blocks . 
Accessories . 
DIN Rail... 


Phoenix Passive Components 
See Vishay/Phoenix Passive Components 


Pomona Electronics 


Cable Assemblies ...........cccceeeeee 2270 
Connectors 
RF -445 
MCX/MMCX -445 
SMA/SMB. 445 
RF Adapter Kits . 2270 
Test Equipment 
Accessories + 2271 


2271 
2272 


Banana Plugs/Jacks . 
Patch Cords. 


. 2269-2270 
Test Boxes... . 2269-2270 
Test Leads . 2269-2270 


Pontiac Coil, Inc. 
SOMOS: asin: cscscstcaredtsectestengiecce se cteess 1141 


Portescap Danaher 
Motion (Specialty Motors) 
Stepper Motors 


Potter & Brumfield Tyco 
See Tyco Electronics/P&B 


Power Integrations 
Integrated Power Switching Controllers 
disouesevstssteosessectoatededuecivectaneeeses 1013-1015 


Power-One 
DC-DC Converters 
Programmable 
Filter Modules . 
Power Supplies 
LIM@AM scecectececccizasaicezadecesesctseea 2361-2362 


- 2358-2360 
.- 2360 
2362 


PowerStor (Div. of Cooper/ 
Bussmann) 
Aerogel SuperCapacitors............ 1544 


Power Trends See Texas Instruments/ 
Plug-In Power Solutions 


PRD Plastics 
Bezels 


Precision Electronic 
Components Ltd. 
Potentiometers 

Carbon 
Digital Readout Dia 
Ten-Turn Wirewound. 


Projects Unlimited 
Buzzers. 
Microphone 
Electret Condenset..........:c:c0c 2192 
Silicon... 


Speakers . 


Pulsar 
PC Board Prototyping Products......... 2239 


Pulse 
ANIONS ou... ssccesssssessetssseeseeeeneneeneene 
Common Mode Chokes 
Excelsus® DSL (CPE) Filters 
Inductors 


Drum Core 


POWGl a: caeaccacctcarssedescascdnctsescses 1431-1434 
1432-1434 


High Frequency 1433 
Modular Jacks, Filtered . 316 
Transformers 

BANG oc sccccct scsesstsectcczces:ccccissacarvtcceszs 


Encapsulated 
LAN Discrete Module 
Power.. 
Telecommunication 


Qimonda 

Memory 
Modules. 1140 
SDRAM.. 1127 


Quadravox, Inc. 
Programmer, Voice Record/Playback... 624 
Programming Adapters . 624 


Prototyping Tools . 624 
Sound Modules... See digikey.com 
Qualtek 


AC Receptacles . 1511-1513, 


Cable Assemblies .. 


fabeausitavibbeatuinsacsstsaviscsd 1510-1511 

we 1510-1511 
2300-2301 
2177 
+1512 


Heat Shrink Tubing... 
Power Entry Modules 


Quantum Research Group 
Sensors 
Evaluation Boards . 
Fluid Level 
Proximity 


Quarton, Inc. 
Laser Diode Modules... 
Laser Line Generator... 


Quatech/DPAC Technologies 
Development Kits. 
OEM Modules 


Quickfilter Technologies 
Filters, Digital... 


Rabbit Semiconductor 

Development Kits and Tools 

... 611-613, 615 
See digikey.com 


Reference Books 


Software See digikey.com 
TCP/IP... - 612-613 
Microprocessors . . 612-614 
Radial Magnet, Inc. 
Magnets: :.cisissneecciscctitsets ti etedeies 2108 
Radios, Inc. 
RF/OGM Modules.. . 566-567 
Wit xsssaedsenie ra . 566-567 


Raychem Cable Protection Tyco 
See Tyco Electronics Raychem Cable 
Protection 


Raychem Circuit Protection Tyco 
See Tyco Electronics Raychem Circuit 
Protection 


Red Lion Controls 
Counters/Time?s .......0.c:ccceeeee 2477-2478 
Panel Meters..........:c:csscessssrsssseens 2478 


Renesas Technology America 
Development Tools 
Accessories 
Adapters ... 
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DOM Kitsi.c.c.ccsccccsctengecaec ve cadetenarices 744 
Emulators 


RPM Systems Corporation 
Programmers Universal 


Switches 


- 2056-2057 


LINC AN cc caatccaccssecseessecssesecteceas 2353-2354 
Medical Grade..........cccceee 2351-2353 


Evaluation Kit In-System Programming... 582 Bimetal Cutoffs -1976 Power Over Ethernet (POE).. 
Software . Encapsulated Thermostats 1976 Rack Mount See digikey.com 
Diodes, Schottk Switching .. 2351-2353, 2355-2356 
See digikey.com Sensory, Inc. 
3 : ~ ‘: Voice Recognition Development Kit.....624 SMC 
Microcontrollers/Microprocessors 
731-744 Senstronics, Ltd Sensors/Contollers 
SS eit oea eta 7 poekantoy Flow Switch 2431 
Z Cable Assemblies ENSOFS, PFESSULE ...........cccceeeeeeeeeeeee 2446 Pressure. 2434 
_ ID Griscbatimiveccatrsterturscettetsiaeitia 137-138 SenSym ICT See Honeywell Sensing 
GAN isssasccctasnsiseastaactans See digikey.com Termination JUMperS sss... 137-138 SMSC 
Ethernet .. See digikey.com Connectors Serpac Electronic Enclosures Interface Controllers............... 1044, 1046 
LCD.. See digikey.com Board-to-Board Enclosures 


USB See digikey.com 
731-733 


«733-736 


736-742 
739-740 


121-123, 136, 151, 
483-484 


Headers 
0.025” (0.635mm).... 
0.031” (0.800mm).... 
0.040” (1.00mm). 
0.050” (1.27mm). 


Plastic 
Plastic E.M 
Watertight/Airtigh 


Sfernice See Vishay/Sfernice 


Sharp Microelectronics 


Soberton, Inc. 
Audio Transducers .... 
Buzzers. 


-. 2189 
-. 2190 


SofTec Microsystems SRL 
Development Tools ............seeeeeeeeeeeee 703 
Evaluation Kits w. 703 


-740-742 0.0787” (2mm) .. Cable Wire .....cccccccceseeceee See digikey.com Programming Adapters .... See digikey.com 
742-744 0.100” (2.54mm) Fiber Optic Software Libraries............ See digikey.com 
Tiny. .. 731-732, 737-742 0.156” (3.96mm) Cable .... 7 7 
SCRs. .. See digikey.com : ci oo Receiver: Souriau Connection Technology 


THANSIMIONS 2:0. ccceccssacsscteteacccesvaconsdin 322 


Connectors, Circular 


RFMD ; ae 
ICs/Semiconductors 8D/D38999 Aluminum and Composite 
Modulators... 568 pal Padilat Series 398 
RF Amplifiers 568 opper Regulators . : 
; le MiL0-20462.. “399 
RF Solutions 4 aati il-C-; a : 
0.031” (0.800mm). 468 Integrated Circuits ifil-C-38999 "308 
PIC Emulators imm Card Edge 468 TFT Displays .. 1136 
Adapters .... ~ : Laser Diodes ..... 2492 -395-397 
Daughter Board: SanDisk LCD Displays, TFT 2466 C * + 897 
RF Transmitters/Receivers...........::0 567 Evaluation Boards and Adapters ........ 1136 LEDs . 2537 Circular Harsh Environment Bayonet 
Richco, Inc Memory Cards Memory ; ; . 395-396 
Bushin jnsuiators Nylon aay CompactFlash Flash 4136 Circular Quick Mate - 396-397 
ing hah eer DiskOnChip Flash Disks Microcontrollers . 624 Rectangular Panel/Cable........ 396-397 
Bushings, Strain Relief . ae ‘ Tools 
Cable Clamps Secure Digital Optoelectronics ca ae 
4 IrDA Transceiver Modules MUIMDivestassssssesescocseasic sis esterecerazossedsnd 
Cable Ties... 2215-2217 Sanyo Energy i Extractionic.stascsssssssnasstesisarestatesatsatss 397 
; ; IR Emitters 
Cable Tie Gun - 2217 Batteries . 
Fuses, Covers.. Light Detectors .. Spectrol See Vishay/Spectrol 


Photocouplers. 


pair Photodiodes.... Sprague See Vishay/Sprague 
Ties ' Photointerrupters Sprague-Goodman 
Beaded... Phototransistors. : Capacitors, Trimmer.. 1792-1793 
Cable 9015-0917 Schurter Inc. Remote Control Receivers. Tuning Tools 
Hanking .. 2017 Connectors Relays, Solid State ; 
Holders Sensors SRC Devices 
Wire Distance Measuring........cccceeeees 2405 Relays, Reed. 
eee ' Sensors, Liquid Level 
Wire Saddle Signal Transformer Switches, Magnetic Reed ................. 2109 
Riedon Chassis MOUM Gea ceccacesccsciscacsvsscscesstioess 2324 ; 
Resistors nai International. ... 2322, 2324 SSI Technologies 
Current Sensing tie els PC Mount. . 2322-2324 Sensors 
Heatsink Mountabl etric.... Power.... 2322 Liquid LeVellisccccssscisscshcteasseciassencvveiss 
cain oanae Nonresettable Packard™ Harnesses . 
Radial ... 1976 Silicon Laboratories, Inc. Pressure 
Wirewound. Development Kit -570, 621-623 


Ripley Tool/Miller Resettable, SMD |SOmodem®... Stackpole Electronics, Inc. 
Wire Stripper. Power Entry Connectors ZigBee™ Resistors ; 
Power Entry Module ... Microcontrollers, C8051 Carbon Film 
ROHM Switches, Pushbutton . Prototyping Boards . See digikey.com Current Sense . 1848 
Capacitors RF Synthesizers ... .. 570 Metal Foil .. 1848 
Tantalum. Seiko Instruments, Inc. Sensors/Controllers, Current 1847-1849 
Diodes Batteries Transceivers Precision Thick Film.. .. 1849 
SCHOUKY.....ccsccscescestesessteseesteseeseeseenes 1318 Lithium USB to UART Bridge Precision Thin Film .. 1849 
Switching . Rechargeable ; : Thick Film. .1847-1849 
Zener...... 1319 Capacitors caret laa aac Wirewound 
eae Se Reig Double: aver (EDUC) iit Tees Circular DIN and Mini DIN................ 424 Staco Energy Products Co. 


Dot Matrix Display .. 


Cylinder Type. 


Sirenza Microdevices, Inc. 


Variable Transformer, Toroidal... 


Kits Tuning Forks : RF Amplifiers Stanley Electric 
MOSFETs.. ICs/Semiconductors 1012-1013 VCOs LEDs 
i Power Management. - 1012-1013 . i 
Resistors 9 SkyeTek, Inc. 7-Segment Displays 2524 
Arrays Alphanumeric See digikey.com 
Thick Fil Semtech RF/IF Bi-Col 
Poesia Circuit Protection. 1100-1101 Development Kits 572 pee Sone ace 
. Power Management. 1101-1102 ight Bars 
Infrared Receivers .. Surface Mount. 2525-2526 


RF Products 


Optical SL Power Electronics a . 
Transistors . Batteries Steinel America 
Cordless Soldering Irons . - 2173 
TVS, ESD.. Chargers 
Lead Acid 2293 Heat Guns 2173 
Roman-Jones, Inc. GPS Modules ian oe fF seach ciesbitataeuessaate dy 
SPROM Programme's .........:.::eeeeeee 587 RF Modules... . 570 PP Steward 
Transceivers. Accessories . . 2355-2356 CAN BUS ChokeS..........eeceeeeeeeeeeee 1498 
Roving Networks ~ Connector Kits . See digikey.com Coils/Inductors 
Bluetooth® Devices .......... cece 569 Sensata Technologies, Airpax DC/DC Converters . See digikey.com Common Mode Choke............ 1497-1499 
Modules Circuit Breakers . 1980 Energy Star.. + 2351 Common Mode Choke Arrays 
Development Tools . 2277 High Power.. eB sah aiesscte dala diet Sasstaded 1497-1499 
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High Current ..........e eee 1497-1499 Sullins Connector Solutions Tamura Development Tools and Kits 
Monolithic Connectors . 162-166, 469-471, 481 Connectors, Modular Jack Demo Board.... See digikey.com 
ielnssuaaefuadel dtelvereeaseedvtencta See digikey.com Evaluation Kits. 670, 689 
EMI Suppression Inductors Programmers . 689 


PUMPS esd cece est stestecath sensnceci sett 1496-1503 Common Mode Choke Digital Audio Interface . 825 
Ferrites Compact PCI® : . See digikey.com Digital Logic 
Bead Cores Power. . See digikey.com 74ABT/ABTE/ABTH/ABTR .........857-859 


Broad Band Cores.. 
Chip Arrays 


Edgeboard 
Hard Metric 
Shorting Jumpers . 


Power Supplies, Switching. 
Sensors, Current. 


. 860-863 
- 863-867 


Chip Beads Headers Transformers ... 867 

Clamp-On Cc tS 67-868 

Cylinder UII vases cacecaness atecvstatecteareectedsss 164-166 urrent sense 868-872 
jf 3 Female, 0.100” (2.54mm) Encapsulated... 


Differential Mod 
EMI Discs and Plates 


sithaitistapasendhdeisivatiasadiasetcess 700-703, 2450 


Evaluation Boards ... 700, 702-703, 2450 Begeeis TVC. 
Programme's ........:.1eeeee 700, 702-703 Inductors, Thin Film . ee VMEH. 
Diacs.... .-1238, 1939 Digital Radio 


Male, 0.100” (2.54mm) 


Filters, Thin Film 


Modem/Telecom 
. 2313-2314 


-1481, 1489-1491 


. 872 
. 872 


High Current ..ac.... Shunts . . 166 Talaplene couein ve 74AUC/AUCH/AUCU pes 
High Frequency Cores Sumida Corporation Wall Mount .. 2316 "876-878 
Low Frequency Cores Chokes, Common Mode.........::00:00008 1401 , 878 
Ribbon Cable Inductors, POWEP.......::c:sesceseeee 1398-1401 TDK Corporation 74F 882-883 
Ring Cores. Antennas) ee : 
Split Core Sunbrite Horn 574 toed aaa Bus) . oe 
ae os a aed 74QTLIGTLP/GTLPH 884-885 
CHOKOS .. seccsccsies cesctscatasseteeszsccesseszets 1499 Bi-Color. Camera. ha , aa net 
EMI Components eieataiehe 1499-1501, 1503 Cluster Accessories. TALS ...... 91-892 
Ferrite Cable Cores ...... 1500, 1502-1503 Incandescent Replacemen Controller TALV/LVC .. 892-905, 907-908 
Ferrite Chip Beads...........ceeeeeee 1497 PolyLEDS™ ......cccccsccstsscestsseeseeseesees 2504 Capacitors JALVT/LVT! 905-906 
Stewart Connector Systems Bonar Ceramic Disc..... sseseeetensseeeee TALVT/LVTH/LVTZ . . 908 
CAT5e and CAT6 Jumpers Multilayer Ceramic Arrays.. TA4LVU.... . 908 
Connectors, Modular . Multilayer Ceramic Chip .... 74SSQE. 908 
Crimp Tool DC-DC Converters 74SST. - 908-909 
Susumu Co., Ltd. Dual Output .... 4000 ... - 855-856 
STMicroelectronics Attenuators Single Output.. as Bus Switch + 909 
Alternistors. Choke Coils ... 1424 Diplexers, Multilayer..........ccscccsceseeoee 1481 Bus Switch Products. . 878-882 
Development Tools and Kits Delay Lines 1423 Ferrites Microgate Family. . 867 


TTL. . 909 


Diodes . = 1231-1236 : 3-Terminal. 1489-1490 Digital Signal Processors. 

Integrated Circuits Resistors RF Line 1481 Evaluation Boards ..- 960 

it Mi Metal Film ITOGHIOF- bee ee ee ee pee -! 
8 Bit Microcontrollers . .-. 987 ‘ Inductors/Coils 1456-1461, 1490-1491 FIFO Memory . 909-910 
Advanced Logic 988-992 Kits ....... 796-1797, 2281 ; , Filters........ - 910 

‘4 : Chip, Shielded.............. 1456, 1459-1461 

Analog and Mixed Signals 992 Networks . . 1796 CémmoniMede:Choks: 1490-1491 Integrators. . 910 
i 992 Thin Film Chip 796-1800 POWOP cc. ck. Interface... . 910 
992-993 Kits 797-1800, 2282 V/O Expander: . 910-912 


Demonstration Evaluation Boards 
993-994 
994-995 


Swanstrom Tools 
Cutters and Pliers .........cc cscs 2242 


Inverters, CCFL. 
Optoelectronics 
Photo Diodes 


Linear Peripheral Drivers . 
Microcontrollers 
Multiplexers, 


995 i Resonators, Ceramic 1396 Optical SENSOMS «0.00... 
Interf. 995-996 eee Sensors, Humidity Power Control Management Products 
imap 66 Connectors Thermistors a . 913-914 
Power... 998 AUCIO ...esssetttttesssssseeseeeettttttisiey 459-460 Transducers, AUIO .......ceescesseesseeeeee 2183 Power Supply Products 914-958 
Power'Managerent 998-1001 Phone Jacks/Plugs 459-460 Transformers Precision Ground Reference.. wa. 958 
9 Power. 460 Programmable Gate Arrays. 958 
Weathertight...........ccccssseee 393-394 Configurable a Real Time Clocks . 958 
‘ Walistois:s:icritnsssrnactenticicsterateerts RF Products 575 
Switeheralt, Ine./Conxall Transceivers/Transmitters 2 575 
See Conxall/Switchcraft, Inc. Teccor See Littelfuse/Teccor Signal Controllers .. “958-959 
Synapse Techcon Systems (Div. of OK Int’l) sera rs 914 
RF/IF Fluid DispensingTips ... 2255 bi edaiaae ensors — 
Temperature Sensors Development Tools .. .573 TechTocks oe 
Thyristor Triac OEM/PF Modules.... 573 : Texas Instruments/Plug-In Power 
Emulator, ClearView .... .. 646 a 
Vipower. Solutions 


Voltage Regulators . 


Keypads 
LCDs, Bezel Displays 
Trackball 


Emulator, EPROM/PIC 
Logic Analyzer... 


-. 646 
-. 646 


Data Communication 
Data Conversion... 
Data Transmission 


Integrated Circuits 


Kits, Semiconductol........0 cece DC-DC Converters. ++. 2325-2333 
Memory Programmer, PIC -. 646 anna Geek 
QUICKWTriter 0... eee eee eect teen 646 -RFid systems 
EEPROM... 997 Tadiran Batteries Antennas 577 
Batteries, Lithium... 2290 Telecom Semiconductor, Inc. RFid 
Taiyo Yuden See Microchip Technolog Evaluation Kits. 
. . Modules. 
Microcontrollers 697-699, 702-703 Bluetooth® Modules .........:.sseccsseeeseeeeee 574 Terasic Technologies, Inc. een 
MOSFETs.. Capacitors Development Kits and Tools Trans ondars 
REID Evaluation Kits . FPGAICPLD Kits ...ccossssssesseesnsseee 598 e 
; e Texas Instruments beets 1469 
Transistors . peed tooo AMINO DS isiseis iessssatctssecictacstecataaiete Re tensor te 
Triacs 4237-1238 Ferrite Chip Beads Atidio Volume Control Variable. See digikey.com 
TVS.. 1931-1933 Inductors Seana my See digikey.com 
i : ilters 
Wireless, Bluetooth®. Multilayer Chip eulavitusieatsrtasttts 1463-1464 Bus Termination Arrays and Networks Chip See digikey.com 
Storm Interface Wound Chip... Common Mode See digikey.com 
Encoder.. Inverters, CCFL Dielectric 1138 
Keyboard Helical... -- 1483 


Inductors 
Chip.... 
Fixed... 


- 1467-1469 
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Integrated Circuits 
DC-DC Converters.. 
Op Amp 
Video Line Driver. 
Voltage Regulator 

Power Supplies, Switching, 

Resonators, Ceramic. 

Transformers, Balun... 


Toshiba 
Development Tools 
Evaluation and Starter Kits 


.. See digikey.com 
See digikey.com 
.. See digikey.com 
1138 


Diodes, Zener 
Fiber Optic 
Transmitting/Receiving Modules....... 322 
Integrated Circuits 
Darlington Sink Driver: 
Digital Logic 
74AC/ACT 
74HC.... 
74LCX.. 
7ALVX.. 
7AVHC. 


LED Drivers/DC-to-DC Converters . 1030 

Linear .. 

Motor Drivers/Controller: 
LCDs, TFT Displays. 
Memory ICs 

Floppy Disk Cards .. 

SRAM 
Microcontroller, Flash 
MOSFETs 


Photovoltaic Coupler.. 
Rectifiers 
Schottky.. 
Switching 
Varactors. 
Relays, Solid State . 
RF Transceivers/Receivers 
Sensors, Illumination . 
Transistors 


TPI (Test Products International) 
Adapters, RF 
Kits 
BNC Cables 
Coax Adapter Connector Kit... 
Detectors 


See digikey.com 


... See digikey.com 
.. See digikey.com 


Refrigeration Leak.. 
DVI/HDMI Cables 
Fiber Optic Inspection Tool 


Tripp Lite 


Battery Chargers. 
Battery Packs.... 
Computer, KVM Switches. 
Hospital Grade Products 
Isolation Transformers ... 
Line Conditioners. 
Power Inverters. 
Power Strips .. 
Power Supplies, DC Regulated 
Surge Suppressors... 
WPS SYSIGMS:: Ae cieciiaccetecetieiieeecs 


TriQuint Semiconductor, Inc. 


Amplifiers . 
Filters... 


TT Electronics/Optek Technology 


LEDs 
Arrays 
Design Kit 
High Brightness 


RGB (Red/Green/Blue 
Surface Mount 
Optoisolators.. 


Photodiodes... 320, 2417 
Sensors 

. 2416 

Hall Effect . 2420 

1@]o)te= | epereeererereerer etree rere ees 2416 

Twin Industries 
Extender Cards........c:cccscsssssssssnans 2236 
Prototyping Boards . 2236 


SMT Adapter Boards .. 
Solderless Breadboards ... 


- 2236 
- 2236 


Tyco Electronics 


Connectors 
Barrier Blocks 2 849 
Terminal Blocks 50-353 


Eurostyle®, 
PCB Mounted... 350-353 


Tyco Electronics Alcoswitch 


Switches 
Accessories 
DIP ... 
Keylock . 
Microswitch. 
Pushbuiton.. 
Rocker .. 
Rotary 
Slide . 
Snap-Action 


CirCulat csciissaccsssssvrissteteaiced 411, 398-400, 
413-414, 420-422 
399, 411, 420-421 


Accessories. 
Audio/Instrument 


Crimp Terminals. 367-381, 418-420 


CROWN CLIP. 476 
CROWN EDGE. 476 
D-Sub... 28-29, 266-277 
Dynamic 251-254 
ELCON. 475 
Eurocard 473-475, 477 
Fastons. 371-377 
Fiber Optic... 317-319 
Flexi-Block... 

Hardware 263-264, 272-273, 


275, 277, 420 


Ferrules . 
HDMI™ 
Hoods, D-Sub. 
ICCON 
IDC... 

DIP. 

Discrete . 


Pin and Socket 
Industrial Ethernet 
Interconnect System: 


Light-N-Lok™ . 
Mate-N-Lok®.. 
Medical........ 
MetPak™ 2-FB 
Metrimite 
Mictor.... 
Miniature Rectangle (MR 
Modular .... 
M-Series... 
MT (.100”) 
MTA (.100” and .156” 
MTE (.100”) . 
Parallel Interface 


- 190-197 
241-242, 247-248 
257-259, 263-264 


Rapid Lock... 
Rectangular DIN 
Retention Modules. 


.. 476 


Accessories. 
Adapters 


efSasttatadstvaverstusazivies 37-38, 190-194, 
196-197, 243-247 


Protected 
IC Sockets 


Miniature Spring . 

PLCC.. 

PQFP.. 

SIP... 

Test.. 
Labels, Terminal Blocks... See digikey.com 
LED; CONnNeClOrS is csididenceiiceeiss 
Lighting, Connectors. 
Pin and Socket 


Socket Assemblies, Mod. II and IV . 249 
Terminal Blocks we 849 
Terminals - Splices . 365-381 
Terminators, SCSI .......c.:ccsscccesseeeeseeees 271 
Tools 

Crimp .. 193-194, 197, 219-220, 222, 


..225, 227, 230-231, 234-236, 
..239-240, 242, 253-254, 256, 263, 
..269-271, 273, 276, 303, 366-368, 
370-371, 377-380, 414, 420-421, 
434-435, 441, 443 


Fiber Optic 
Insertion/Extraction .220, 222, 227, 
230-231, 234-236, 240, 254, 256, 
. 263, 269-271, 276, 414, 420 
Modular Crimp. 


. 303 
PLCC Extractors. See digikey.com 
Tubing, Corrugated ... - 400 


Tyco Electronics CoEv Magnetics 


Inductors, DrUM Core .........c:ccceeeeeereee 1411 


Tyco Electronics Corcom 


Capacitors, Feed Through 
Filters, Feed Through 
Modular Jacks, Filtered 
Power Entry Modules 
RF Line Filters 


-1516-1517 
we 1517-1522 


Tyco Electronics P&B 


Circuit Breakers ........0ccceeee 1978-1979 
Relays 
/O Modules.. 
Mechanical ... 2133-2142 
» 2144 
Sockets and Accessories. .. 2143 


Solid State .... 
Timer Delay .. 


«2144 
-- 2483 
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F (Television) Cables ........ 
Manometers, Digital 


Tyco Electronics Power Systems 
See Lineage Power 


Multimeters... Tyco Electronics AMP 
Oscilloscopes _ 2267 Adapters Tyco Electronics Raychem Cable 
Probes. .... 267 Protection 


Software . 


Heat Shrink 


RF/IF 444 2176 

Attenuators 444 Fiber Optic.. 2175 
Test Clips Flat Flex...... : 2175-2176 
Test Leads Cable Assemblies 28-31, 71-73 2176 
Thermocouple Probes DIP ... 


Thermometers/Temperature 


D-Sub 


Tyco Electronics Raychem Circuit 


TOSIOLS .....ccceccsessseessenseessessssssenseeses 2268 Pin and Socket Protection 
. A Coax Stripper... ESD Products 
Triad M ti 
fasparh et — Connectors/Contacts 301-303 Sealed Suppression, ArrayS .......c.cccsseceeees 1951 
Gace Made: 0.050" (1.27mm) 257-260 SFP... . : Fuses 
High Frequency 0.100” (2.54mm) 238-242, Softshell (.062” and .093") . Resettable.......cccseceeseees 1949-1952 
245, 247, 249 Switch 


Rod Core 


Twin Beam 


2 Pro Overcurrent/Overvoltage De- 


Switchmode : 
Toroidal 2mm Ribbon 169 USB... 
Power Supplies 2.5mm .. ARE PolyZen 
AC/DC 2339 4.2mm .. Z-pack, 2mm aeae ; 
Switchmode Backplane Fiber Optic Power Distribution Switches ..... 1948-1950 
Transformers. Backshells, D-Sub 258, 274-275 ACAD tCTS s.aczcssscsaicessaneseesstareosesssantesnce Resetiable Devices.................. 1948-1950 
Audio ... Ballast 22474 Attenuators Surge Protectors, SiBar Thyristor 
Control . Board-to-Boar 261,476  —»-_ Cable ASSeEMblieS ...cccccccccscccccseseceeseee 1Q 000) teeeteseeeeeeeeeeseeeeeeeeeeteteteteneneneeee 1950-1952 
Current Sense a Varistors 
Power......... 319-2320 ... 265, 471, 476 2 Pro Overcurrent/Overvoltage Devices 
Switchmode 257263264 WoolSiassusuwwacsusmiwades SIS ~ wtdiinndhradeeddidincecs 1951 
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Vishay/Beyschlag Wakefield Engineering Xeltek 
Fuses, Thin Film Chip. 2 Heat Sinks -1147 Programmers, Universal . 582 


Sensors, Temperature. 
Unigen Corporation Vishay/Dale 
RFid. 580 ‘COSMMOUCIONS ixisecccscvsctesatecncraace 1410 


. 582 


Socket Adapters 


Xicor See Intersil 


Modules.. Xilinx 
F Fi CPLDs... . 586 
oe abemenaelha hint i Power Development and Starter Kits 585 
apacitors, Aluminum Electrolytic Shielded .. - f epax anes 
dansericotdacedaststnicatapanctusaterstzedanzs 1603-1626 Wirewourd 1410 Power Supplies Sie “585, 
IEWOUN.....ssssseeteesseetnsstttneste RockStar® Heavy Duty Programming Cable 586 
US-Casers, Inc. osisiofs Terminal BIOCKS ....cccccccsssssssssseeeeee 328-339 Serial PROMs _587 
Laser Diode Module Arrays, SMT. 1855 Splitters 
Adjustable FOcuS ..........::::ceceee 2492 PE etecsacees .1800 Weller 
Housing Kit _ Thick Film 1801-1804 Ait Station secs.s.-icsescesccseiceetvnicdeecriniicie 2254 
Power Supply. Wirewound .-1840-1843, 1845 
Visible Red ... Vishay/Semiconductor Dispensers, Solvent 
Diodes, ESD Protection......... 1936-1937 Heat Guns Yageo : , , 
US Relays & Technology, Inc. LEDs, High Brightness.......... 2529-2523 Capacitors, Multilayer Ceramic 
Reed (Relays: :..ciiccsiecccsctetececteseeeteeecs 2106 Optoelectronics Solder Irons and Tips 2253-2254 . 1787-1790 
U.S. Sensor Ambient Light Sensor. . 2419 Solder Stations 2252-2253 
Temperature Probes .........cccscecsesseenes 2456 Infrared . 2391 Vacuum Pickup Tool + 2254 


. 2491 Vise, Circuit Board 1. 2253 
. 2419 


- 2391 


IrDA Transceiver Modules.. 
Optical Sensor Reflective .. 
Photo Diodes 

.2419 Wiha 


Photointerruptors 
Phototransistors. 2391 Hand Tools 
<a Remote Control Receivers. 2391 Bit Holders 
Optoisolators, Optocouplers Bits and Bit Sets 
Varitronix eat ttttttteteteteteteneeneatetaneeee 2385-2386 Chip Lifter . 
7-Segment LCD Displays.. . 2470 Vishay/Sfernice Cutters 
Character LCD Modules... 


Thermistors. 


Wickmann See Littelfuse/Wickmann 


. See digikey.com 


Field Service Kits 


Kits ....1809-1810, 1817-1818, 2281-2282 


Metal Film. w. 1817-1818 
Metal Oxide -. 1817-1818 
Thick Film. -1809-1810 
Thin Film... 
Wirewound 


Zerohm Jumper Wires 


1. 2245 
poseasuenea —— 7 | 
. See digikey.com 


Vector Electronics & Technology, Trimmer 4866-1869 Hammers 
Inc. Resistors Inspection Mirror: 
pemieaane Heat Sink Mountable 1844 L-Keys See digikey.com Fete 
ard Racks i 
- 1844 Bees sagtenreies ee dO Brushless Fan Motor Controllers 
Connectors, Edgeboard Thick Film ... 1844 Probes . See digikey.com 4474-1172 
Extender Cards Wiennunae aus Screiaiiiere 9945 Eee sesecetnedetpenitacen ntarseencereeee gil 
PC Board Prototyping Vishay/Siliconix Security Bits ... + 2245 Hyperabrupt Varactor Diodes os tes 
Accessories MOSFETS..sssssscsssscsssseceeses 1328-1332 Socket Sets . . See digikey.com ape ee 
Slit-N-Wrap Tool and Wire ‘ T-Handl See digik ICs/Semiconductors 
Vishay/Spectrol meg Patience Current Mirror/Monitors...........:0-+0+ 1171 
V-Infinity (Division of CUI, Inc.) Concentric Scale Dials .........0..0.. 1870 


. See digikey.com 


AC-DC Converters... Potentiometer 


DC-DG Converters... Trimmer oe Winbond Electronics Corp. America 
Vishay oe Integrated Circuits 
BCcomponents : COD OG i escstazs ser ataseascwsrctntersdesscnaeriee 
C. : Tuning TOOIS........cecee eee 1868 \/O Controllers ... 
apacitors i 
Leonid 4524-1527 pes eda Potentiometers, Digital. 
1524-1527, 1694 pei cee 
Ceramic.. ...1694-1695, 1707 aoa ae see cain : sapaea ives tus tabiawsdvaiaantveastias 
Interference Suppressio! ext-to-Speec 
i Tantalum 1661-1666 Voice Record/Playback ICs 
Metallized Polyester 
: Wet Tantalu . 1666-1667 
Metallized Polypropylene A Vishay/Thin Fil Wintec Industries 
Multilayer Ceramic Chip .............. 1786 pay Eun 
” Pp Resistors Memory Cards, Compact Flash 1139 


Resistors, Thin Film Chip 
prateidcbertsisiustshivd tees See digikey.com 


1857-1858 Memory Modules 


1795 Networks . .. 1857-1858 Wiss 
Potentiometers, Trimmer Vi Please share never peateeate 1800, 1857-1858 Utility Kinilessscfestsiwreter en catrany 2242 
: ishay/Vitramon 
Resistors... ‘| World Magnetics 
Metal ulm ened Sensors, Pressure Switches 2447 
Power Metal Film. Ceramic........ , : ° 
Wirewound..... Multilayer Chip Wurth Electronics, Inc. 


Soft Termination. Chokes 


Current Compensated . 


Sensors, Humidity 
Thermistors 


Volgen (Division of Kaga Electron- 


Varistors. ics USA) Toroidal 
General Semiconductor Power Supplies Ferrites 
Switching 2369-2370 Chips .... 1486 
Universal Inpu . 2369-2370 Clamp-On. 1485 
4 Cylinder 
TVG Asch ieenuctenahihan 1937-1938 | VTI Technologies Filters, Line .. 
PCS Product Sensors Inductors, Power 
Diodes/Rectifiers.. 4213-1224 Accelerometers........cccccccceeeeeeee 2453 Modular Jacks, Filtered 


Bridge Rectifiers ........cccccceeees 1220 Inclinometers . 
HEXFETS.. 1213-1216 Pressure s 
HOXFIO <a scivessscctsstateidecactecieevennce 1221 


Phoenix Passive Components Hand Tools 
Resistors Waka/Hoei America Pliers/Cutters .. + 2243 
W£rEWOUNG............00cceeeeceeeeeeeeeeees 1789 Cable Assembli@s ...........c:ccccecceeeeees 443 Screwdrivers... 1. 2243 


DC-DC Converters. 


Variable Q Filte 
MOSFET/MOSFET Drivers 
RF Amplifiers 
Transistors ... 


“H” Bridge . 
Voltage Reference .... ... 1169-1170 
Voltage Regulators ... ... 1168-1170 
Voltage Supply Monitors... eee 1167 


Counters/Timers .... 
Development Tools 
Accessory Kits. 
Adapters 
Development Kits 
Emulators 


Programmers 
IrDA Transceiver Modules 
Microcontrollers/Microprocessors 

adhe Subssus stettetssestscsectesdeu sitesi 662-676, 784 

Application Specific . 662, 671, 673 

Ethernet 


Remote Control 


Crimzon™ ....... . 662 
eZ80 Acclaim!™ . . 673 
Z8 Encore!l®.... . 665-668 


Z8 Encore!® MC. 
Z8 Encore! XP®. 
Z8 GP™ 
ZNEO™.... 
Peripheral Controllers 
Serial Communication Controllers 


. 672 
- 669-672 
- 663-664 
#1062 

. 784 
. 784 
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MAIL/FAX ORDER FORM #T083 


Digi: Ko Ee No of Pages: 


co.: Digi-Key Corporation Co.: 


CORPORATION 
Dept: Order Department Phone No: 
701 Brooks Ave. South : z s 
PO Box 677 Fax No: 218-681-3380 Fax No: 
Thief River Falls, MN 56701-0677 (Please Check One) 


Payment Method: O Credit Card OCOD OCheck or MO UO Open Acct. 


QO Personal Order O Company Order (Please Check One) Card Number: i i i 
shi to ee eee eee 
Customer Number (See back of card.) 


Customer Name Credit Card Holder's Name (Please Print Clearly) Mo: Yr. 
Company Name Phone ( ) 
Shipping Address Apartment/Suite 
City State Zip 
Bill to: 
P.O. No. Account No. 
Company Name Phone ( ) 
Billing Address Apartment/Suite 
City State Zip 
Quantity Digi-Key Part No. Description (brief) Price/Unit | Total Price 
Ship Via: 
1 
Are substitutions acceptable? 
2 OYes ONo 
3 backorders acceptable? 
; QYes ONo 
; Backordered for a period of days. 
Backorder shipping method: 
6 
Confirmation required? 
? OYes ONo 
8 Confirm VIA: 0 Phone QO FAX 
9 
10 SHIPPING INFORMATION 
11 We pay all shipping (our choice of method) 
and insurance to addresses in the USA 
12 and Canada when check or money order 
accompanies order. See “Ordering Informa- 
13 tion/Shipping Charges” for details on heavy/ 
oversize items. 
14 


1. Total of all items 


2. Sub Total 


3. Please remit any 


applicable taxes 


4. Total enclosed 
(Total of all lines ) (US Dollars) 
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Digi-Key Terms and Conditions 


General Conditions of Order: 


Do Not Use Products Sold by Digi-Key as Critical Components in Life Support 
Devices or Systems: 


Products sold by Digi-Key are not authorized for use as critical components 
in life support devices or systems. A critical component is any component of 
a life support device or system whose failure to perform can be reasonably 
expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect 
its safety or effectiveness. Any attempt to purchase any Digi-Key product for 
that purpose is null and void and Digi-Key accepts no liability whatsoever 
in contract, tort or otherwise whether or not resulting from our or our 
employees’ negligence or failure to detect an improper purchase. 


All orders, regardless of how they are placed, submitted through a Digi-Key Web 
site or through its printed catalog, are specifically subject to all the terms and 
conditions contained herein. No change, alteration, deletion or modification of any 
of these terms and conditions is permitted. No person is authorized to accept, 
confirm or vary these terms and conditions including all representations and 
warranties unless they have been posted on Digi-Key’s Web site or in this catalog. 
All terms are specifically and exclusively subject to interpretation under the US 
Uniform Commercial Code and all claims or disputes shall be interpreted according 
to Minnesota law and subject to jurisdiction in Minnesota state or federal courts at 
the exclusion of any other choice of law or choice of jurisdiction, including the UN 
Convention on the International Sale of Goods (CISG). 


Orders placed on forms deviating from these terms and conditions will be accepted 
on the basis that Digi-Key Terms and Conditions will prevail. 


Technical Assistance and Design Support Services — 
Disclaimer of Warranties; Release of Claims: 


Digi-Key offers its Technical Assistance and Design Support Services as 
a convenience to Digi-Key customers. Digi-Key Technical Assistance and 
Design Support Services personnel strive to provide useful information 
regarding Digi-Key products. DIGI-KEY DOES NOT GUARANTEE THAT 
ANY INFORMATION OR RECOMMENDATION PROVIDED IS ACCURATE, 
COMPLETE, OR CORRECT, AND DIGI-KEY SHALL HAVE NO RESPONSIBILITY 
OR LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION WITH ANY INFORMATION 
OR RECOMMENDATION PROVIDED, OR THE CUSTOMER’S RELIANCE 
ON SUCH INFORMATION OR RECOMMENDATION. THE CUSTOMER 
IS SOLELY RESPONSIBLE FOR ANALYZING AND DETERMINING THE 
APPROPRIATENESS OF ANY INFORMATION OR RECOMMENDATION 
PROVIDED BY DIGI-KEY TECHNICAL ASSISTANCE AND DESIGN SUPPORT 
SERVICES PERSONNEL, AND ANY RELIANCE ON SUCH INFORMATION OR 


RECOMMENDATION IS AT THE CUSTOMER’S SOLE RISK AND DISCRETION. 
ACCORDINGLY, THE CUSTOMER SHALL RELEASE AND HOLD DIGI-KEY 
HARMLESS FROM AND AGAINST ANY AND ALL LOSS, LIABILITY, AND 
DAMAGE INCURRED BY THE CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY AS A 
RESULT OF ANY INFORMATION OR RECOMMENDATION PROVIDED TO THE 
CUSTOMER OR THE CUSTOMER’S RELIANCE ON SUCH INFORMATION OR 
RECOMMENDATION. 


General Disclaimer of Warranties; Limitation of Liability: 


DIGI-KEY MAKES NO WARRANTY, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED WITH 
RESPECT TO ANY PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL OTHER 
WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES FOR MERCHANTABILITY, NON- 
INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. DIGI- 
KEY'S SOLE OBLIGATION AND LIABILITY FOR PRODUCT DEFECTS SHALL 
BE, AT DIGI-KEY’S OPTION, TO REPLACE SUCH DEFECTIVE PRODUCT OR 
REFUND TO CUSTOMER THE AMOUNT PAID BY CUSTOMER THEREFORE. IN 
NO EVENT SHALL DIGI-KEY'S LIABILITY EXCEED THE BUYER'S PURCHASE 
PRICE. 


The foregoing remedy shall be subject to buyer’s written notification of defect 
and return of the defective product within ninety (90) days of purchase. The 
foregoing remedy does not apply to products that have been subjected to 
misuse (including without limitation static discharge), neglect, accident 
or modification, or to products that have been soldered or altered during 
assembly, or are otherwise not capable of being tested. 


IN NO EVENT SHALL DIGI-KEY BE LIABLE TO THE BUYER OR TO ANY THIRD 
PARTY FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, 
PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION 
LOST PROFITS, LOST SAVINGS, OR LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY) 
ARISING OUT OF OR RELATING TO ANY PRODUCT OR SERVICE PROVIDED 
OR TO BE PROVIDED BY DIGI-KEY, OR THE USE OR INABILITY TO USE THE 
SAME, EVEN IF DIGI-KEY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGES. 


Infringement Disclaimer: 

Notwithstanding section 2-312 of any applicable version of the Uniform Commercial 
Code or any other similar law, or any purchase order term, other contractual 
provision or the like from the buyer, Digi-Key: (i) expressly disclaims any and all 
warranties against third party claims for infringement or the like, and (ii) shall have 
no obligation of any kind to the buyer for claims brought by third parties against 
the buyer for infringement or the like arising out of or in any way related to product 
purchased by the buyer from Digi-Key. 


How To Order 


Cj By Telephone: 800-344-4539 (US & Canada) 
or 218-681-6674 


Our friendly sales representatives are ready to serve you 24 hours a day, 
7 days a week, 365 days a year. For most efficient service, please have 
ready a list of quantities and part numbers and, if paying by credit card, your 
MasterCard, VISA, American Express or Discover card. 


Note: Calls may be recorded or monitored for quality and training purposes. 


Cj By Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Fax lines can be accessed 24-hours a day, 7-days a week, 365-days 
a year. Depending on the shipping method; fax orders will be processed 
and shipped according to the “Orders entered by times” listed below under 
Shipment. Orders received after these cutoff times will be processed and 
shipped the next business day. Please include your daytime telephone number 
and/or email address in case we have any questions about your order. 


By Internet: www.digikey.com 


Order on-line 24-hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Digi-Key’s 
Top Rated Web site receives hundreds-of-thousands of orders each year. 
Internet orders entered after normal business hours are promptly processed 
and shipped the next business day. 


OC By Mail: Simply Mail Your Order To: 


Digi-Key Corporation 

701 Brooks Avenue South 

PO Box 677 

Thief River Falls MN 56701-0677 


International customers please see “International Orders” for additional 
information. 


Ordering Information 


Prices/Quantities: 

Digi-Key Corporation purchases all product directly from its original manufacturer. 
Digi-Key makes every effort to present current and accurate pricing in its catalog 
and on its Web site. However, prices are subject to change without notice and 
quantities may be limited. All orders are subject to current pricing at time of 
acceptance by Digi-Key. Digi-Key country specific Web sites offer alternative 
currencies. No trade in other currencies will be accepted. 


Shipment: 

Digi-Key’s warehouse is open and staffed Monday through Friday, 7:30am-9:00pm 
Central Time (subject to holidays). Orders are shipped only on these business days. 
Orders and correspondence received on Saturday and Sunday will be addressed/ 
shipped on the following Monday and included in that day’s business. 


Digi-Key’s cut-off times for Same-Day Shipment Monday-Friday are as 
follows: 


* Orders entered by 6:00pm CT-All USPS Options (Express Mail delayed 1 day). 


* Orders entered by 7:00pm CT—FedEx ground. 


¢ Orders entered by 8:00pm CT-All UPS air and surface 
options; All FedEx air options. 


ins 


Shipping Charges: 

Shipping or freight charges and insurance will be paid by the customer’. All sales 
are made FOB point (as defined by the INCOTERMS 2000) in Thief River Falls, 
MN, USA. Shipping or freight charges from Digi-Key’s warehouse in Thief River 
Falls, MN are prepaid and added to the invoice, billed collect or billed to a 3rd party. 


*When a check or money order accompanies your order, Digi-Key pays all 
shipping and insurance (our choice for method of shipping) to all addresses in the 
USA and Canada, unless such charges exceed 10% on orders of $200 or less, or 
5% on orders greater than $200. Digi-Key will notify you prior to shipment if these 
conditions exist. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Sales Tax: 


Sales tax is charged on shipments in most states that have a sales tax, unless we 
have your resale certificate. Sales tax will be estimated at order submit time based 
on the subtotal of your order. The exact calculation will be applied to your invoice 
upon shipment, according to your State’s tax laws regarding handling and shipping 
fees. Fax your certificate and your customer number to 218-681-7931, Attention: 
Sales Tax. 


Payment: 
Digi-Key offers a number of convenient payment methods: 


For United States customers we offer check, money order, MasterCard, VISA, 
American Express, Discover, and C.O.D. as well as open account credit to qualified 
institutions and businesses. Payment must be made in the currency in which the 
order was placed. 


For Canadian customers we offer all of the above payment options except C.O.D. 
For International customers see “International Orders” below. 


To obtain a credit application for open account credit, contact any sales 
representative by calling 800-344-4539 (US & Canada) or 218-681-6674 or faxing 
your request to 218-681-3380. Or, you may go to www.digikey.com and click on 
“Contact Us”, which will bring you to the “Digi-Key Communications” page. Then 
click on “Net 30 Credit Application” in the “Accounting” box. Please allow sufficient 
time for the credit approval process. To avoid delay on your initial order you may 
elect an alternative payment method. 


Dishonored Check Policy: 


If a check you give us for payment is dishonored for any reason by the bank or 
other institution on which it is drawn, you agree to pay us $20.00 as a service 
charge (if the check cannot be redeposited) pursuant to Minnesota Statutes 
§ 332.50. In addition, you agree to pay any other reasonable charges imposed by 
any check verification company or collection agency that we may use for collection. 


Out-Of-Stock: 


On orders paid by check, money order or credit card, items not available for 
immediate shipment will be shipped as they become available. Items not 
available at the end of 30 days will be cancelled and refunded/credited in cases 
of prepayment. The number of backorder days may be extended beyond 30 
days at customer's request. If a refund check is issued, the cancelled item can 
be re-entered without a handling charge if the check and cancellation notice are 
returned to us. 


On orders billed to customers with open account credit, items not available for 
immediate shipment will be shipped and billed as they become available. Items not 
available at the end of 90 days will be cancelled. The number of backorder days 
may be extended beyond 90 days at customers request. 


International Orders: 


In addition to the United States and its territories, Digi-Key accepts International 
orders. All orders of International origin are exported from the US in accordance 
with the Export Administration Regulations. Diversion contrary to US Law is 
prohibited. All duties and taxes will be the responsibility of the customer. 


Payment options for International customers: MasterCard, VISA, American 
Express, Discover, cashier's check in US funds, as well as open account credit to 
qualified institutions and businesses. We cannot accept personal checks or certified 
personal checks. Money orders can result in significant delays. Use of Letters of 
Credit must be approved in advance by Digi-Key’s Accounting Department. 


To obtain a credit application for open account credit, contact any sales 
representative by calling 218-681-7979 or faxing your request to 218-681-3380. Or, 
you may go to www.digikey.com and click on “Contact Us”, which will bring you to 
the “Digi-Key Communications” page. Then click on “Net 30 Credit Application” in 
the “Accounting” box. Please allow sufficient time for the credit approval process. 
To avoid delay on your initial order you may elect an alternative payment method. 


Customer Service: 
Voice: 800-858-3616 in (US & Canada) or 218-681-6674 
Fax: 218-681-3380 
Internet: www.digikey.com (click “Contact Us”) 
Mail: Digi-Key Corporation 
Attn: Customer Service 


PO Box 677 
Thief River Falls MN 56701-0677 


A friendly, competent staff of customer service representatives is available 24 hours 
a day, 7 days a week, 365 days a year to assist you. Please have your sales order 
or invoice number available when you call. 


Freight Damage: 

If you receive merchandise that has been damaged in transit, it is important to keep 
the shipping carton, packing material and parts intact. Please contact a Digi-Key 
Customer Service representative immediately to initiate a claim. See “Customer 
Service” above for contact information. 


Return Policy: 


Digi-Key accepts merchandise returns subject to the terms outlined below and will 

replace the product or refund your money at your option. 

To facilitate processing of returned merchandise: 

¢ Please contact a Customer Service Representative to obtain an RMA (Returned 
Merchandise Authorization) number prior to returning product. See “Customer 
Service” above for contact information. 

¢ All returns should be made within 30 days of date of invoice and be accompanied 
by the original invoice number and a brief explanation of the reason for the return. 

¢ Return freight charge must be prepaid. Sorry, C.O.D. returns cannot be accepted. 

¢ Returned merchandise must be in original packaging and resalable condition. 

¢ Parts returned due to customer error may be subject to a restocking charge. “Not- 
in Catalog Items” and parts specified as “Non-Cancelable/Non-Returnable” at time 
of quote or sale are not returnable. 

¢ Defective merchandise may be returned within 90 days of the original invoice date 
and need not be in original packaging. 


Duplicate Mailings: 

If you receive more than one catalog with the same name and address, please 
return the labels to Digi-Key and pass the catalog along to a friend. Also, if you 
do not require multiple copies to the same company address, contact a sales 
representative to verify your mailing information. A forms based communications 
method for catalog issues (Receive, Remove, Change of Address) can be accessed 
at www.digikey.com by clicking “Contact Us”, which brings you to the “Digi-Key 
Communications” page. Then click “Catalog Mailing List” and scroll to “Service Out 
Options” to note your preferences. Alternatively, you may mail, telephone or fax 
Digi-Key your request. 


Recycling And The Environment: 


Digi-Key is committed to the environment and you, our valued customer. We use 
Geami, a 100% recyclable packaging product. Both the outer and inner tissue can 
be put in your newspaper bin for recycling. This catalog was produced with paper 
containing 33% post consumer fiber and may be recycled through a paper board 
recycling program. 


Privacy Policy: 
Your privacy as a customer is very important to us. We want you to know how your 
customer information is used. 


Once you make a purchase, request a catalog or other information from Digi-Key, 
your name, shipping/mailing address, telephone number, email address and fax 
number are included in our customer file. 

This information is used to ensure a quick, efficient flow of products and services to 
you. This information may also be used for other purposes as outlined below. 
Postal Addresses: Digi-Key may use your mailing address to send the Digi-Key 
catalog to keep you updated on our most current products and services. 
Occasionally, Digi-Key may make the names and addresses of our customer list 
available to carefully screened companies that offer products and/or services that 
may be of interest to you. 

Email Addresses: Email addresses may be used to communicate information of 
interest to you about Digi-Key. This includes Order Shipment/Tracking Information, 
Obsolete Part Bulletins, Service Change Information or other Digi-Key promotional 
emails. 

Emails may be sent by Digi-Key or an authorized agent working for Digi-Key. All 
authorized agents operate with a confidentiality agreement. Information sent in this 
manner will always include “opt out” options. 

Email addresses are never rented, sold or traded to third parties. 

Opt Out: You may elect to opt out of any of the above uses of your customer 
information by completing the “Opt Out” form in our privacy statement on our Web 
site or by contacting us by telephone, fax or mail. 

Other Uses Of Customer Information: Digi-Key is under contract to provide 
point of sale information to many of its product suppliers for market research and 
payment of commission to the supplier's agents. 

If you have an open account with Digi-Key, credit and payment history will 
periodically be shared with credit reporting agencies. 

Customer information is also used for marketing and market research for Digi-Key 
Corporation. Digi-Key or an authorized agent working for Digi-Key may complete 
these activities. All customer information is kept confidential. 

Digi-Key will share customer information with government agencies if required by 
law. 


Note: We reserve the right to make changes to our privacy policy at any time 
without prior notification. 


ISO 9001:2000 Certified: 


Digi-Key’s operations from order entry through shipping have been fully ISO 
certified since March 17,1994 and are recertified on an annual basis. A copy of 
Digi-Key Corporation’s ISO Certification is available at www.digikey.com or upon 
verbal or written request. 


Military Qualified Parts Disclaimer: 


Digi-Key does not stock or sell any product that meets the performance or 
documentation requirements as outlined by any Military Qualified Parts List (“QPL”). 
Digi-Key does stock and sell product that has been manufactured to Mil Spec, BUT 
this in no way indicates that those parts are acceptable or appropriate for use in 
any Military application. Mil Spec is used as an industry-common reference and is 
NOT an indication of end use qualification. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


D-Subminiature Connectors 


Material and Finish: « Plastic Shell: Housing, Cover and Cable Stabilizer — 
94V-0 rated thermoplastic, black * Metal Shell: Front Shell — Steel, tin plated 
Housing, Cover & Cable Stabilizer - 94V-0 rated thermoplastic, black » Con- 
tacts: Phosphor bronze, duplex plated 30” gold on mating end, tin-lead on 
termination end, with entire contact nickel underplated * Threaded Inserts: 
Brass, unplated * Mounting Holes: Standard — .120” (3.05mm) Diameter 


Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., 
File No. E28476 


Certified by Canadian Standards Association., File No. LR 46568 


No. of] Con- 
Con- | tact | Dimension A | Digi-Key Pricing AMP 
tacts |Finish| Inch(mm) | PartNo. id 10 | Part No. 


Male to Male 
* MC = Multi-Color, GR = Gray 


Plastic shell with strain relief shown 


Cable Strain Relief/Stabilizer — RoHS Compliant 


9 _ ADSRO9-ND AT 2.28 | 747275-4 
15 _ ADSR15-ND 53 2.57 | 747275-3 
36 | — _ ADSR25-ND 62 3.00 | 747275-2 
37 _— ADSR37-ND 71 3.43 | 747275-1 
50 _— ADSR50-ND 1.47 7.14} 746785-1 


A 


-ND 


Style 
700 (D-SuB)} 


Conn. Finish 
Bis >15u Gold 
His < 15 Gold 

S=Tin - 


| No. 


D-Subminiature Cable 


Ribbon Cable 
M=Multi-color 
G=Gray 


Length 
(Use “Feet” only.) 


Of Contacts 


No. of Length | Rib- 
Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
tacts |Finish| (Meters) | Cable} Part No. 1 10 
6 (1.83) | MC |A7MMB-0906M-ND 17.46 142.17 
9 | Gold 6 (1.83) | GR | A7MMB-0906G-ND 17.16 139.70 
10 (3.05) | MC |A7MMB-0910M-ND 17.74 144.44 
10 (3.05) | GR | A7MMB-0910G-ND 17.23 140.32 
6 (1.83) | MC |A7MMB-1506M-ND 20.39 166.06 
15 | Gold 6 (1.83) | GR |A7MMB-1506G-ND 20.00 162.82 
10 (3.05) | MC |A7MMB-1510M-ND 20.79 169.25 
10 (3.05) | GR_ | A7MMB-1510G-ND 20.12 163.85 
6 (1.83) | MC |A7MMB-2506M-ND 25.59 208.35 
95 | Gold 6 (1.83) | GR | A7MMB-2506G-ND 24.93 203.00 
10 (3.05) | MC |A7MMB-2510M-ND 26.24 213.63 
10 (3.05) | GR | A7MMB-2510G-ND 25.14 204.71 
6 (1.83) | MC |A7MMB-3706M-ND 34.86 283.88 
37 | Gold 6 (1.83) | GR |A7MMB-3706G-ND 33.84 275.59 
10 (3.05) | MC |A7MMB-3710M-ND 35.85 291.96 
10 (3.05) | GR | A7MMB-3710G-ND 34.16 278.13 
Also available in the following configuration: 
A7PPL1-CDIOIOIA-ND - With Metal Shell Connector and Strain Relief. 


Note: Also available with 50 contacts. 
A7VVB-OOOIOA-ND — Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
A7NNB-QOIO010-ND - Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
Call for complete part number and pricing! 


Female to Female 


* MC = Multi-Color, GR = Gray fi SSS 
Plastic shell with strain relief shown = \2 ” 
No. of Length | Rib- 
Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
tacts |Finish| (Meters) | Cable | Part No. 1 10 
6(1.83) | MC [A7FFB-O906M-ND 17.77 144.66 
9 Gold 6 (1.83) | GR |A7FFB-0906G-ND 17.46 142.19 
10 (3.05) | MC |A7FFB-0910M-ND 18.04 146.93 
10 (3.05) | GR | A7FFB-0910G-ND 17.54 142.81 
6 (1.83) | MC |A7FFB-1506M-ND 20.39 166.06 
15 | Gold 6 (1.83) | GR |A7FFB-1506G-ND 20.00 162.82 
10 (3.05) | MC |A7FFB-1510M-ND 20.79 = 169.25 
10 (3.05) | GR | A7FFB-1510G-ND 20.12 = 163.85 
6 (1.83) | MC |A7FFB-2506M-ND 25.59 208.35 
25 | Gold 6 (1.83) | GR |A7FFB-2506G-ND 24.93 203.00 
10 (3.05) | MC |A7FFB-2510M-ND 26.24 213.63 
10 (3.05) | GR | A7FFB-2510G-ND 25.14 = 204.71 
6 (1.83) | MC |A7FFB-3706M-ND 34.86 283.88 
37 | Gold 6 (1.83) | GR |A7FFB-3706G-ND 33.84 275.59 
10 (3.05) | MC |A7FFB-3710M-ND 35.85 291.96 
10 (3.05) | GR | A7FFB-3710G-ND 34.16 278.13 


Also available in the following configuration: 


A7SSO-OOOIOO-ND - With Metal Shell Connector and Strain Relief. 

Note: Also available with 50 contacts. 
A7WWB-LIODIOIO-ND — Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
A700B-LO0O-ND — Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 


Call for complete part number and pricing! 


Male to Female 


i 


No. of| Con- i 
Con- | tact | Dimension A | Digi-Key Pricing AMP. Assemblies 
tacts |Finish| Inch(mm) | Part No. 1 10 | Part No. Single Ended — Male 
6 uit-coir, oR Gray 
Plastic Shell Plastic shell with strain relief sh 
RoHS Compliant astic shell with strain relief shown 
9 .984 (24.99) | AMSO9B-ND 7.72 37.07] 1658615-4 No. of Length | Rib- 
18 | goig | 1-312 (63.32) | AMSISB-ND 8.99 43.17 1658615-3 Con- Ha Hine ae SOS ae 
25 1.852 (47.04) AMS25B-ND 11.21 53.83 | 1658615-2 acts Elnish Matas) 8 (Cable | Rare: 
37 2.500 (63.50) | AMS37B-ND 15.34 73.64| 1658615-1 6(1.8) | MC /AIMEOSOEMGNG, = 8.94 72.79 
Gold | 6 (1-83) | GR |A7MXB-0906G-ND 8.64 70.31 
Plastic Shell With Threaded Inserts 10 (3.05) | MC |A7MXB-0910M-ND 9.22 75.05 
15 | Gold |1.312 (33.32) | AMV15K-ND 10.78 51.75 | 747053-3 10 (3.05) | GR [A7MXB-0910G-ND 8.71 70.93 
Plastic Shell With Threaded Inserts 6 (1.83) | MC [AZMAEGIOOEMEND) = 10.49 85.48 
ols Coinioibint 6 (1.83) | GR |A7MXB-1506G-ND 10.09 82.18 
cane 10 (3.05) | MC JA7MXB-1510M-ND 10.88 88.62 
9 .984 (24.99) | AMVO9B-ND 9.94 47.74] 1658611-4 10 (3.05) | GR JA7MXB-15106-ND 10.22 83.21 
15. | Gold | 1.312 (33.32) | AMV15B-ND 13.77 66.08) 1658611-3 6 (1.83) | MC |A7MXB-2506M-ND 13.28 108.14 
25 1.852 (47.04) | AMV25B-ND 19.74 94.74) 1658611-2 6 (1.83) GR | A7MXB-2506G-ND 12.62 102.79 
Metal Shell 10 (3.05) | MC |A7MXB-2510M-ND 13.93 113.42 
RoHS Compliant 10 (3.05) | GR |A7MXB-2510G-ND 12.83 104.50 
9 984 (24.99) | AMROQB-ND 8.36 40.12] 1658613-4 ele Ls ee i FT 
15 eas 1.312 (33.32)| AMRI5B-ND 9.52 45.70 1658613-3 10(3.05) | ic \A7MXB-3710M-ND 19.17 156.07 
25 1.852 (47.04) | AMR25B-ND 11.85 56.88] 1658613-2 10 (3.05) | GR JA7MXB-3710G-ND 1747 142.24 
37 2.500 (63.50) | AMR37B-ND 15.87 76.17) 1658613-1 
Metal Shell With Threaded Inserts Also available in the following configuration: 
RoHS Compliant A7PXC-OOIOCIL-ND — With Metal Shell Connector and Strain Relief. 
Note: Also available with 50 contacts. 
9 -984 (24.9) |JAMEQSE:ND) 10.47 50.28) 1658608-4 ATVXB-CICIOICIC-ND ~ Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
6 1.312 (33.32) FAMEISE:ND) § 11.74 56.87 | 1658608-3 A7NXB-CICIDIOIC-ND - Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AML25B-ND 14.07 67.54) 1658608-2 Note: Available with 9, 15 and 25 contacts. 
37 2.500 (63.50) | AML37B-ND 17.99 86.33 | 1658608-1 Call for complete part number and pricing! 
50 2.406 (61.11) | AMR5S0B-ND 27.83 133.56] 1658607-1 
7 Single Ended — Female 
Plastic Shell 
RoHS Compliant * MC = Multi-Color, GR = Gray 
9 .984 (24.99) | AFSO9B-ND 7.87 37.33] 1658614-4 Plastic shell with strain relief shown 
15 | goig | 1-312 (93.32) | AFSISB-ND 8.99 42.65 | 1658614-3 
a5 | |1.852 (47.04) | AFS25B-ND 11.21 53.19| 1658614-2 WS. i Penge pRits 
. . i i Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
37 2.500 (63.50) | AFS37B-ND 15.34 72.76) 1658614-1 tacts |Finish) (Meters) | Cable| Part No. 1 10 
Plastic Shell With Threaded Inserts 6 (1.83) Mc | A7FXB-0906M-ND 9.09 74.03 
RoHS Compliant 6 (1.83) | GR | A7FXB-0906G-ND 879 71.56 
9 .984 (24.99) | AFVOQB-ND 10.13 48.07] 1658609-4 10 (3.05) | MC | A7FXB-0910M-ND 937 76.30 
15 | goig | 1-312 (83:32) | AFVISB-ND 13.77 65.30] 1658609-3 10 (3.05) | GR | A7FXB-0910G-ND 886 72.18 
25 1.852 (47.04) | AFV25B-ND 13.44 63.73 1658609-2 6 (1.83) | MC |A7FXB-1506M-ND 10.49 85.43 
37 2.500 (63.50) | AFV37B-ND 24.65 116.89 1658609-1 6 (1.83) | GR | A7FXB-1506G-ND 10.09 82.18 
10 (3.05) | MC | A7FXB-1510M-ND 10.88 88.62 
Metal Shell 
pacauis 10(3.05) | GR |A7FXB-1510G-ND 10.22 83.21 
RoHS Compliant 
9 .984 (24.99) | AFRO9B-ND 8.52 40.40 | 1658612-4 ae . ean be ea 
15 1.312 (33.32) | AFR15B-ND 9.52 45.16 | 1658612-3 40 (3.05) Mc |A7FXB-O510MND 12.98 113.49 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AFR25B-ND 11.85 56.20) 1658612-2 10 (3.05) | GR |A7FXB-2510G-ND 1283 104.50 
7 2.500 (63.50) | AFR37B-ND 15.87 75.27 | 1658612-1 6(1.83) | MC |A7FXB-3706M-ND 1817 148.00 
50 2.406 (61.11) | AFR50B-ND 28.88 136.95 | 1658606-1 6 (1.83) | GR | A7FXB-37066-ND 17.16 19.70 
Metal Shell With Threaded Inserts 10 (3.05) | MC | A7FXB-3710M-ND 19.17 156.07 
37 | Gold |2.500 (63.50) | AFL37K-ND 19.02 91.30 747052-1 10 (3.05) | GR | A7FXB-3710G-ND 17.47 142.24 
Metal Shell With Threaded Inserts z : F "7 ain, 
Also available in the following configuration: 
pl Ls A7SXC-OCIOICIC-ND - With Metal Shell Connector and Strain Relief. 
-| fs — Wil etal ell Connector an rain Retief. 
9 .984 (24.99) | AFLO9B-ND 10.67 50.62] 1658610-4 Note: Also available with 50 contacts, 
15 | Goig | 1-312 (83.32) | AFLISB-ND 11.74 55.70 | 1658610-3 A7WXB-CIDOIOIO-ND — Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
25 1.852 (47.04) | AFL25B-ND 14.07 66.74] 1658610-2 A70XB-CICIDICIC-ND — Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 
37 2.500 (63.50) | AFL37B-ND 17.99 85.30) 1658610-1 


Call for complete part number and pricing! 


* MC = Multi-Color, GR = Gray 
Plastic shell with strain relief shown N x 
No. of Length | Rib- 
Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish} (Meters) |Cable| Part No. 4 10 
6 (1.83) | MC | A7MFB-0906M-ND 17.61 143.42 
9 | Gold 6 (1.83) | GR | A7MFB-0906G-ND 17.31 140.95 
10 (3.05) | MC | A7MFB-0910M-ND 17.89 145.68 
10 (3.05) | GR | A7MFB-0910G-ND 17.39 141.57 
6 (1.83) | MC | A7MFB-1506M-ND 20.39 166.06 
15 | Gold 6 (1.83) | GR | A7MFB-1506G-ND 20.00 162.82 
10 (3.05) | MC | A7MFB-1510M-ND 20.79 169.25 
10 (3.05) | GR | A7MFB-1510G-ND 20.12 163.85 
6 (1.83) | MC | A7MFB-2506M-ND 25.59 208.35 
95 | Gold 6 (1.83) | GR | A7MFB-2506G-ND 24.93 203.00 
10 (3.05) | MC | A7MFB-2510M-ND 26.24 213.63 
10 (3.05) | GR | A7MFB-2510G-ND 25.14 204.71 
6 (1.83) | MC | A7MFB-3706M-ND 34.86 283.88 
37 | Gold 6 (1.83) | GR | A7MFB-3706G-ND 33.84 275.59 
10 (3.05) | MC | A7MFB-3710M-ND 35.85 291.96 
10 (3.05) | GR | A7MFB-3710G-ND 34.16 278.13 
Also available in the following configuration: 
A7PSO-COO0O-ND - With Metal Shell Connector and Strain Relief. 
Note: Also available with 50 contacts. 
A7VWB-CJIOOIO-ND — Metal Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 


A7NOB-LOIOOO-ND — Plastic Shell with Threaded Insert and Strain Relief. 


Call for complete part number and pricing! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


at No. Rib- No. Rib- 
= . om a * ini. ini 
Tyco Electronics AMP of | Conn.| Length | bon* | Digi-Key Pricing of | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 
ii REO Cont.| Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 Cont.| Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 1 
thorized Distributor 
scan Ne | aSaanN® Se sera] a aa 2 ise 
Ribbon Cable Dip Plugs 6 (15.24) | GR | A2MXS-40066-ND 4.73 38.50 60] Tn | a5 a4) mC WRBMMGROEUNNGE 2427 19761 
ao | tin |18(45:72)| MC | A2MXS-4018M-ND 8.90 72.44 36 (01.44| GR [AEMMSSERENEM 1550. 12023 
18(45.72)| GR | A2MXS-4018G-ND 5.74 46.75 : : : 
36(91.44)| MC | A2MXS-4036M-ND 13.67 110.49 6 (15.24) | MC EM Meeecwag 2240 162.97 
36(91.44)| GR | A2MXS-4036G-ND 7.26 59.11 sae a easier ae Mise 
(10.06) 6 (15.24) | MC | A2MXS-5006M-ND 6.78 55.19 64 | tin | 18(45.72) Boia s 
pony 18 (45.72)| GR | A@MMS-6418G-ND 22.45 182.84 
| 6 (15.24) ) GR RUS Uvce No 5.56 45.26 36 (91.44)| MC | ABMMS-6436M-ND 33.50 272.76 
+ = 50 | Tin | 18(45-72)) MC PRAMAS SOrcRaNOg 10.48 85.34 36 (91.44)| GR | AGBMMS-6436G-ND 24.73 201.39 
156 | 1-7 O49 x 013) 18 (45.72)} GR | A2MXS-5018G-ND 6.82 55.57 
(3.96) 56 36 (91.44) MC | A2MXS-S036M-ND 16.04 130.57 
ake " -50366- : i 
(2.54) 10 36 (91.44)| GR | A2MXS-50366-ND —-8.72_—71.03 Double Ended — Style 8 
4 f* (254) 6 (15.24) | MC | A2MXS-6006M-ND 7.69 62.64 
6(15.24)| GR | A2MXS-6006G-ND 6.23 50.75 * MC = Multi-Color 
Material and Finish: 60 | Tin | 18(45.72)| MC | AZMXS-6018M-ND 12.13 98.80 GR = Gray 
. Plastic Shell: Housing, Cover and Strain Relief — Black thermo- mn 18 (45.72)| GR | A2MXS-6018G-ND 7.75 63.12 
LP eae es ¢ Tin Finish: Contacts — Phosphor bronze 36 (91.44) MC | A2MXS-6036M-ND 18.79 153.04 
gia, 36 (91.44)| GR | A2MXS-6036G-ND 10.03 81.67 
No. of|Contact| Dimension A | Digi-Key Pricing =| AMP 6 (15.24) | MC | A2MXS-6406M-ND = 12.31 100.22 _ 
Cont.| Finish | Inch (mm) _| Part No. 1 10 | Part No. 6 (15.24) | GR | A2MXS-6406G-ND 10.85 88.33 No. ie | - 
10 680 (17.27) |ADM10S-ND 1.71 8.10 | 2-746610-1 64 | Tin 18 (45.72)| MC | A2MXS-6418M-ND 16.75 136.38 of Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
14 880 (22.35) |ADM14S-ND 1.95 9.27 | 2-746610-2 18 (45.72)| GR | A2MXS-6418G-ND 12.37 100.70 Cont.| Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 
16 | Tin | .980(24.89) |ADM16S-ND 2.27 10.75 | 1-746610-4 36 (91.44)| MC | A2MXS-6436M-ND 23.41 190.62 6 (15.24) | MCG | A8MMS-1006M-ND 3.79 30.88 
20 1.180 (29.97) | ADM20S-ND 2.60 12.31 | 1-746610-5 36 (91.44)| GR | A2MXS-6436G-ND 14.64. 119.25 6 (15.24) | GR | A8MMS-1006G-ND 3.54 28.85 
24 1.380 (35.05) | ADM24S-ND 2.89 13.72 | 2-746610-3 to | tin [18(4572)| MC | ABMMS-1018M-ND 4.55 37.02 
26 1.480 (37.59) | ADM26S-ND 3.13 14.83] 1-746610-6 18 (45.72)) GR | A8MMS-1018G-ND 3.80 30.91 
30 |__| 1.680 (42.67) ]ADM30S-ND 3.52 16.69 1-746610-7 Double Ended — Style 6 36 (91.44); MC | A8MMS-1036M-ND = 5.68 46.21 
34 | Tin | 1.880 (47.75) |ADM34S-ND 3.75 17.80 1-746610-8 36 (91.44)| GR | A8MMS-1036G-ND 4.18 34.00 
40 2.180 (55.37) | ADM40S-ND 4.22 20.02 | 1-746610-9 * MC = Multi-Color 6 (15.24) | MC | A8MMS-1406M-ND 4.45 36.27 
44 2.380 (60.45) |ADM44S-ND 5.45 25.83 | 2-746610-6 GR = Gray 6 (15.24) | GR | A8MMS-1406G-ND 4.09 33.28 
50 2.680 (68.07) | ADMS50S-ND 4.93 23.36 | 2-746610-0 14) tin [18(45.72)| MC | ABMMS-1418M-ND 5.55 45.15 
60 | Tin | 3.180(80.77)|ADMGOS-ND 4.49 21.29 | 2-746610-4 18(45.72)| GR | ASMMS-1418G-ND 4.44 36.16 
64 3.380 (85.85) | ADM64S-ND 6.41 30.42 | 2-746610-5 Za 36 (91.44)| MC | A8MMS-1436M-ND 7.18 58.48 
36 (91.44)| GR | A8MMS-1436G-ND 4.97 40.49 
ee = ne 6 (15.24) | MC | A8MMS-1606M-ND 5.16 42.00 
i eng MOREY, ricing 6 (15.24) | GR | A8MMS-1606G-ND 4.74 38.57 
Dip Plug Cable ara oRSiam an aa te | tin |18(45.72)) MC | ABMMS-t618M-ND 6.40 52.15 
Assemblies : Goel ; ; 18 (45.72)| GR | ABMMS-1618G-ND 5.14 41.87 
6 (15.24) ABMMS=\008G:ND)) 3.54 28.85 36 (91.44)| MC | A8MMS-1636M-ND 8.27 67.37 
18 (45.72) AGMMS-1018M-ND 4.55 37.02 
apie knia de® 48 (45.72) REMMEEGRION 360 30.91 36 (91.44)| GR | A8MMS-1636G-ND 5.75 46.82 
ingle Ended — style 36 (91.44) AGBMMS-1036M-ND 5.68 46.21 6 (15.24) | MC | A8MMS-2006M-ND 5.97 48.62 
* MC = Multi-Color 36 (91.44) AGMMS-1036G-ND 4.18 _ 34.00 6 (15.24) | GR | A8MMS-2006G-ND 5.45 44.34 
GR = Gray 6 (15.24) AGMMS-1406M-ND 4.45 36.27 20 | tin |18(45-72)) MC |] A8MMS-2018M-ND = 7.53 61.28 
6 (15.24) AGMMS-1406G-ND 4.09 33.28 18(45.72)| GR | A8MMS-2018G-ND 5.95 48.46 
mH AI 18 (45.72) AGMMS-1418M-ND 5.55 45.15 36 (91.44)| MC | A8MMS-2036M-ND 9.86 80.27 
of | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing ‘e a Ree AG aH — 36 (91.44)| GR | A8MMS-2036G-ND 6.71 54.64 
Cont.| Finish | Inch (cm) |Cable) Part No. 1 10 ; 3 if : : 6 (15.24) | MC | A8MMS-2406M-ND 6.71 54.65 
36 (91.44) BOMMSSMSOGNDR 4.07 40.49 6 (15.24) | GR | A8MMS-2406G-ND 6.09 49.59 
6 (15.24) | MC | A2MXS-1006M-ND 2.08 16.98 6 (15.24) AGMMS-1606M-ND 5.16 42.00 18 (45.72)| MC | ASMMS-2418M-ND 856 69.73 
6 (15.24) | GR | A2MXS-1006G-ND 183 14.94 6 (15.24) AGMMS-1606G-ND 4.74 38.57 24) Tin 15 44572)| GR PROUNCIGCRIN 670 549 
to | tin | 18(45.72) | MC | AZMXS+1018M-ND 2.84 23.11 18 (45.72) AGMMS-1618M-ND 6.40 52.15 ae ee me HSMN 4134 eo3a 
18 (45.72) | GR | A2MXS-1018G-ND 2.09 17.00 18 (45.72) AGMMS-1618G-ND 5.14 41.87 aa i iA : cr WRKISeeeCRION «761 G1.95 
36 (91.44) | MC | A2MXS-1036M-ND 3.97 32.30 36 (91.44) AGMMS-1636M-ND 8.27 67.37 (91.44) : : 
36 (91.44) | GR | A2MXS-1036G-ND 247 20.09 36 (91.44) AGMMS-1636G-ND 5,75 46.82 é ne ou FMI SND ie ce 
6 (15.24) AGMMS-2006M-ND 5.97 48.62 5. -2606G- 57 53.5 
6 (15.24) | MC | A2MXS-1406M-ND 2.50 20.36 
6 (15.24) | GR | A2MXS-1406G-ND 243 17.36 6 (15.24) AGMMS-2006G-ND 5.45 44.34 o6 | tin |18(45.72)| MC | ABMMS-2618M-ND 9.29 75.67 
18 (45.72) AGMMS-2018M-ND 7.53 61.28 18(45.72)| GR | A8MMS-2618G-ND 7.20 58.66 
| |18 (45.72) | MG | A2MXS-1418M-ND 3.59 29.24 
14 | Tin 18 (45.72) AGMMS-2018G-ND 5.95 48.46 36 (91.44)) MC | A8MMS-2636M-ND 12.33 100.40 
18 (45.72) | GR | A2MXS-1418G-ND 2.49 20.24 : i 
36 (91.44) AGMMS-2036M-ND 9.86 80.27 96 (91.44)| GR | ABMMS-2636G-ND 8.15 66.39 
36 (91.44) | MC | A2MXS-1436M-ND 5.28 42.56 -O036C: : : E 
36 (91.44) AGMMS-2036G-ND _6.71__54.64 
36 (91.44) | GR | A2MXS-1436G-ND -3.02-24.57 z 7 6 (15.24) | MC | A8MMS-3406M-ND 8.76 71.37 
6 (15.24) AGMMS-2406M-ND 6.71 54.65 6 (15.24) | GR | ABMMS-3406G-ND 794 6462 
6 (15.24) | MC | A2MXS-1606M-ND 289 23.54 6 (15.24) AGMMS-2406G-ND 6.09 49.59 134572)| wc MPEG) 108 o1se 
6 (15.24) | GR | A2MXS-1606G-ND 247 20.11 18 (45.72) AGMMS-2418M-ND 856 69.73 34 | Tin (45.72) Be ; . : 
te | tin |18(45.72) | MC | AQMXS-1618M-ND 414 33.68 18 (45.72) AGMMS-2418G-ND 6.70 54.53 18 (45.72)) GR BUMS ecog 880 71.63 
18 (45.72) | GR | A2MXS-1618G-ND 2.87 23.41 36 (91.44) AGMMS-2436M-ND 11.34 92.34 36 (01.44)) MC eens 15-08 122.60 
36 (91.44) | MC | A2MXS-1636M-ND 6.01 48.90 36 (91.44) ABMMS-2436G-ND 7.61 61.95 36 (91.44)|_GR_| ASMMS-3436G-ND 10.09 82.14 
36 (91.44) | GR | A2MXS-1636G-ND 3.48 28.36 6 (15.24) A6MMS-2606M-ND 7.27 59.18 6 (15.24) | MC | A8MMS-4006M-ND 10.00 81.44 
: z 6 (15.24) AGMMS-2606G-ND 6.57 53.51 6 (15.24) | GR | A8MMS-4006G-ND 8.95 72.88 
5162) | MC ecco 387 2747 18 (45.72) AGMMS-2618M-ND 9.29 75.67 . |18(45.72)| MC | A8MMS-4018M-ND 13.12 106.81 
6 (15.24) | GR | A2MXS-2006G-ND 285 23.20 40 | Tin 
18 (45.72) ABMMS-2618G-ND 7.20 58.66 18(45.72)| GR | A8MMS-4018G-ND 9.96 81.13 
. 118 (45.72) | MG | A2MXS-2018M-ND 4.93 40.14 e i : 5 : 
20 | Tin 36 (91.44) AGMMS-2636M-ND 12.33 100.40 36(91.44)| Mc | A8MMS-4036M-ND 17.79 144.87 
18 (45.72) | GR | A2MXS-2018G-ND 3.36 27.32 ACRres (91.44) : / 
36 (91.44) BOMMSeusoeNng 8.15 66.30 36 (91.44)| GR | ASMMS-4036G-ND 11.48 93.49 
36 (91.44) | MC | A2MXS-2036M-ND 7.26 59.13 z ci (91.44) 40366. : 5 
6 (15.24) AGMMS-3406M-ND 876 71.37 aiis24) | wc WRaMMSeCaENINY 11.70 95.30 
36 (91.44) | GR | A2MXS-2036G-ND 4.11._—-33.50 6 (15.24) AGMMS-3406G-ND 7.94 6462 (15.24) : ; 
6 (15.24) | MC | A2MXS-2406M-ND 3.82 31.09 18 (45.72) AGMMS-3418M-ND 11.28 91.86 6(15.24) | GR oMMSoocaNng 1048 85.37 
6 (15.24) | GR | A2MXS-2406G-ND 3.20 26.03 18 (45.72) AGMMS-3418G-ND 880 71.63 50 | tin |18(45-72)) MC | A8MMS-5018M-ND 15.41 125.45 
oa | tin |18(48:72) | MC | A2MXS-2418M-ND 6.67 46.17 36 (91.44) AGMMS-3436M-ND 15.06 122.60 18(45.72)| GR | A8MMS-5018G-ND 11.75 95.68 
" /48(45.72) | GR | A2MXS-2418G-ND 3.80 30.98 36 (91.44) AGMMS-3436G-ND 10.09 82.14 36 (91.44)| MC | A8MMS-5036M-ND 20.96 170.68 
36 (91.44) | MC | A2MXS-2436M-ND 8.45 68.79 6 (15.24) AGMMS-4006M-ND 10.00 81.44 36 (91.44)| GR | A8MMS-5036G-ND 13.65 111.14 
36 (91.44) | GR | A2MXS-2436G-ND 4.72 38.40 6 (15.24) A6MMS-4006G-ND 8.95 72.88 6 (15.24) | MC | A8MMS-6006M-ND 13.17 107.21 
6 (15.24) | MC | A2MXS-2606M-ND 4.14 33.71 18 (45.72) ABMMS-4018M-ND 13.12 106.81 6 (15.24) | GR | A8MMS-6006G-ND 11.71 95.31 
6 (15.24) | GR | A2MXS-2606G-ND 3.44 28.04 18 (45.72) pOneuecwog 9.96 | 81.13 i |18(45.72)| MC | A8MMS-6018M-ND 17.61 143.37 
(15.24) 36 (91.44) ABMMS-4036M-ND 17.79 144.87 60 | Tin 
18 (45.72) | MC | A2MXS-2618M-ND 617 50.20 S : 18 (45.72)) GR | A8MMS-6018G-ND 13.22 107.68 
; 36 (91.44) AGMMS-4036G-ND 11.48 93.49 
26 | Tin |18 (45.72) | GR | A2MXS-2618G-ND 4.08 33.19 6 (15.24) AGMMS-S006M-ND 11.70 95.30 36 (91.44); MC | A8MMS-6036M-ND 24.27 197.61 
36 (91.44) | MC | A2MXS-2636M-ND 9.20 74.94 6 (15.24) AGMMS-5006G-ND 1048 85.37 36 (91.44)| GR_| A8MMS-6036G-ND_— 15.50 126.23 
36 (91.44) | GR | A2MXS-2636G-ND 5.03 40.92 18 (45.72) AGMMS-5018M-ND 15.41 125.45 6 (15.24) | MC | A8MMS-6406M-ND 22.40 182.37 
6 (15.24) | GR | A2MXS-3406G-ND 4.18 34.06 48 (45.72) AGMMS-5018G-ND 11.75 95.68 6 (15.24) | GR | A8MMS-6406G-ND 20.94 170.47 
18 (45.72) | MC | A2MXS-3418M-ND 7.53 61.30 36 (91.44) AGMMS-5036M-ND 20.96 170.68 ea | tin |18(45.72)| MC | ABMMS-6418M-ND 26.84 218.52 
34 Tin 18 (45.72) | GR | A2MXS-3418G-ND 5.04 41.07 36 (91.44) A6MMS-5036G-ND 13.65 111.14 18 (45.72)] GR | A8MMS-6418G-ND 22.45 182.84 
36 (91.44) | MC | A2MXS-3436M-ND 11.30 92.04 6 (15.24) AGMMS-GO0O6M-ND 13.17 107.21 36 (91.44)| MC | A8MMS-6436M-ND 33.50 272.76 
36 (91.44) | GR | A2MXS-3436G-ND  6.33—«51.58 6 (15.24) AGMMS-6006G-ND 11.71 95.31 36 (91.44)| GR | A8MMS-6436G-ND 24.73 201.39 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 29 


No. of Rib- 
Con- |Conn.| Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts |Finish} Inch(cm) | Cable | Part No. 10 
24 | Gold 36 (91.44) | MC | A1AXH-2436M-ND 8.96 72.94 
36 (91.44) | GR | ATAXH-2436G-ND 5.23 42.55 
26 | Gold 36 (91.44) | MC | A1AXH-2636M-ND 9.65 78.56 
36 (91.44) | GR | A1AXH-2636G-ND 5.47 44.55 
30 | Gold 36 (91.44) | MC | A1AXH-3036M-ND 10.44 85.01 
36 (91.44) | GR | ATAXH-3036G-ND 6.26 51.00 
34 | Gold 36 (91.44) | MC | A1AXH-3436M-ND 11.35 92.39 
36 (91.44) | GR | A1AXH-3436G-ND 6.38 51.93 
40 | Gold 36 (91.44) | MC | A1AXH-4036M-ND 13.54 110.21 
36 (91.44) | GR | ATAXH-4036G-ND 7.23 58.84 
50 | Gold 36 (91.44) | MC | A1AXH-5036M-ND 17.23 140.34 
36 (91.44) | GR | ATAXH-5036G-ND 9.92 80.79 
64 | Gold 36 (91.44) | MC | A1AXH-6436M-ND 18.93 154.12 
36 (91.44) | GR | ATAXH-6436G-ND 10.16 82.75 


Also available in the following versions: 


AIBXH-000 


(1-ND — Socket Connector with Strain Relief 
Note: Also available with 60 contacts. 


A1CXH-LIIOILIO-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key 


AIDXH-DOO 


OO 


Polarizing Key 
Note: Also available with 44 and 60 contacts. 
Call for complete part number and pricing! 


Socket Connector to Socket Connector 


* MC = Multi-Color, 
GR = Gray 


Socket connector without strain relief shown. 


Note: Also available with 60 contacts. 
[-ND — Socket Connector with Strain Relief and Central 


= z No. of | Contact | Dimension A | Digi-Key Pricing §=| AMP 
Tyco Electronics AMP Cont. | Finish | Inch(mm) | Part No. 1 10 | PartNo. 
Authorized Distributor 34 1.88 (47.75) |AKN34B-ND 4.32 20.73 | 1658622-8 
Socket Connectors WG 40 | 30y" AU | 2.18 (55.37) |AKN40B-ND 5.10 24.50|1658622-9 
44 2.38 (60.45) |AKN44B-ND 6.02 28.90] 1-1658622-3 
50 2.68 (68.07) |AKNSOB-ND 6.15 29.53] 1-1658622-0 
Socket Connector 60 | 30y” AU| 3.18 (80.77) |AKNGOB-ND 7.59 36.44] 1-1658622-1 
with Central Polarizing Key 
64 3.38 (85.85) |AKNG4B-ND 8.38 40.21] 1-1658622-2 
Strain Relief For Socket Connectors — 
RoHS Compliant 
Socket 10 68 (17.27) |ASSR10-ND 36 1.48 /499252-5 
Connector eos ; : : ‘ 
A Zz 240 14 88 (22.35) |ASSR14-ND 36 1.48 |499252-9 
(6.10) 16 — | 98 (24.89) |ASSR16-ND 36 1.48 |499252-8 
20 1.18 (29.97) |ASSR20-ND 36 1.48 |499252-2 
24 1.38 (35.05) |ASSR24-ND 30 1.90] 1-499252-0 
Permanent Pull-Tabs To Be Used 
With Strain Relief Version 26 1.48 (37.59) |ASSR26-ND 36 1.72 |499252-3 
Material and Finish: Plastic Shell: Housing, Cover and Strain Relief — Black 30 1.68 (42.67) |ASSR30-ND 36 = 1.72 | 1-499252-2 
thermoplastic, 94V-0 rated * Gold Finish: Contacts — Phosphor bronze, 
duplex 15” gold or 30y” gold on post/pin mating end, 100y”-200y” bright 34 _ 1.88 (47.75) [BSSHEANDY 36 1.72 4992526 
tin-lead on termination end, with entire contact underplated 50y” nickel 40 2.18 (55.37) |ASSR40-ND 36 = 2.01 |499252-1 
No. of | Contact | Dimension A | Digi-Key Pricing | AMP 44 2.38 (60.45) |ASSR44-ND 69 4.29 |1-499252-1 
ORME || FARO || mein) [Penh ee [arin 50 2.68 (68.07) |ASSRS0-ND 37 2.29 |499252-4 
Socket Connector Only — RoHS Compliant 60 — | 3.18 (80.77) |ASSR60-ND 41 2.58 )499252-7 
(Strain Reliefs Sold Separately) 64 3.38 (85.85) |ASSR64-ND 50 3.15|1-499252-3 
10 68 (17.27) |ASC1OH-ND 1.32 6.36) 1658620-1 Permanent Pull Tabs 
14 .88 (22.35) |ASC14H-ND 1.94 9.30) 1658620-2 (For Connectors With Strain Reliefs) 
16 | 15y” AU} .98 (24.89) |ASCIGH-ND 2.04 9.78 |1658620-3 ; ; 
Continuous Strip 
20 1.18 (29.97) |ASC20H-ND 2.14 10.27|1658620-4 fi positions 120.0 (3048.0) ASPTO1-ND 20.22 126.66 |88450-1 
24 1.38 (35.05) | ASC24H-ND 3.40 16.33|1658620-5 
Permanent Pull Tabs — RoHS Compliant 
26 1.48 (37.59) | ASC26H-ND 3.40 16.33|1658620-6 jor Connectors With stain Hallet} 
30 1.68 (42.67) | ASC30H-ND 4.36 20.95 | 1658620-7 
34 | s5y> qu| 1:98(47.75) |ASC34H-ND 3.80 18.22) 1658620-8 70 AA (18) Sieg 28 1-34)5088450-2 
40 2.18 (55.37) |ASC40H-ND 4.19 20.10] 1658620-9 4 $4 (16-26) (ESET S118 )5088450-3 
50 2.68 (68.07) |ASC5OH-ND 5.10 24.21 |1-1658620-0 16 | — | .74 (18.80) [RSRSIGNOR 24 1.61 5088450-4 
64 3.38 (85.85) |ASC64H-ND 4.24 26.59] 1-1658620-2 eo 88 (22.95) (BSpoouiog 24 1.61 /5086450-5 
26 1.18 (29.97) |ASPS26-ND 38 1.84 /5088450-7 
10 68 (17.27) |ASN10B-ND 1.63 7.83) 1658623-1 
14 88 (22.35) |ASN14B-ND 2.14 10.27|1658623-2 34 1.68 (40.13) [RSE SSaNER 93 1.58 /5088450-8 
16 |30y"AU| 98 (24.89) |ASN16B-ND 2.24 10.76|1658623-3 40 | __ | 1.82 (46.23) )ASPS40-ND 361.75 /5088450-9 
20 1.18(29.97) [ASN20B-ND 234 11.25|1658623-4 50 2.32 (58.93) |ASPS50-ND 57 2.75 |1-5088450-0 
24 1.38 (35.05) | ASN24B-ND 4.87 23.38 | 1658623-5 60 2.80 (71.12) |ASPS60-ND 854.07 |1-5088450-1 
26 1.48 (37.59) | ASN26B-ND 3.40 16.33] 1658623-6 Continuous SUP | +9. (3048.0)| ASKPO3-ND 27.79 133.39 |5088450-1 
30 1.68 (42.67) | ASN30B-ND 3.93 18.85|1658623-7 Ho positions 
34 | 30u" AU| 1.88 (47.75) |ASN34B-ND 4.32 20.73) 1658623-8 Keying Plug For Socket Connectors — RoHS Compliant 
40 2.18 (55.37) |ASN40B-ND 5.10 24.50) 1658623-9 Keying Plugs ASKPO1-ND 15 1.39 /499712-1 
50 2.68 (68.07) |ASNSOB-ND 6.15 29.53] 1-1658623-0 Keying Plugs 10/Comb ASKPO2-ND 1.22 11.02 |104072-1 
Socket Connector With Polarizing Key — 
RoHS Compliant 
A -ND 
10 68 (17.27) | AKC10H-ND 1.96 9.28] 1658621-1 : 
Style Ribbon Cable 
14 88 (22.35) |AKC14H-ND 2.86 13.73) 1658621-2 1 or 3-1 (Socket) | M=Multi-color 
16 | 15" AU} .98 (24.89) | AKCIGH-ND 3.01 14.45|1658621-3 Conn. Finish 
His<15u Gold al Length 
20 1.18 (29.97) | AKC20H-ND 2.75 13.19|1658621-4 Bis >15u Gold (Use “Inches” only. ) 
24 1.38 (35.05) | AKC24H-ND 3.40 16.33] 1658621-5 S-Tin |__| No. Of Contacts 
26 1.48 (37.59) | AKC26H-ND 3.40 16.33|1658621-6 
30 1.68 (42.67) | AKC30H-ND 3.80 18.22|1658621-7 Socket Connector Cable 
34 | 15y" AU| 1.88 (47.75) | AKC34H-ND 3.80 18.22) 1658621-8 Assemblies 
40 2.18 (55.37) | AKC40H-ND 4.19 20.10] 1658621-9 
44 2.38 (60.45) | AKC44H-ND 4.88 23.17|1-1658621-3 Socket Connector — Single Ended 
50 2.68 (68.07) |AKCSOH-ND 5.10 24.50|1-1658621-0 eet 
60 | 15y” AU] 3.18 (80.77) | AKCGOH-ND 6.54 31.41] 1-1658621-1 Scebeteannactor without etfaln talletghawa 
64 3.38 (85.85) | AKC64H-ND 7.20 34.55] 1-1658621-2 
No. of Rib- 
10 68 (17.27) | AKN10B-ND 2.09 10.05) 1658622-1 Con- |Conn.| Length | bon* | Digi-Key Pricing 
14 88 (22.35) |AKN14B-ND 2.75 13.19|1658622-2 fs Fish eine (ern) Gale Rar: d i 
aber) a ; : 0° | ala AIAXH-1036M-ND 3.58 29.18 
16 | 30" AU} .98 (24.89) | AKN16B-ND 2.88 13.82|1658622-3 A1AXH-1036G-ND 2.08 _16.97 
20 1.18 (29.97) | AKN20B-ND 3.01 14.45|1658622-4 14 | Gold ATAXH-1436M-ND = 5.21 42.41 
AIAXH-1436G-ND 3.00 24.42 
24 1.38 (35.05) | AKN24B-ND 3.40 16.33|1658622-5 are AMAXHAG36M-ND 5.78 47.04 
01 
AAXH-1636G-ND 3.25 26.49 
26 el 1.48 (37.59) | AKN26B-ND 3.40 16.33|1658622-6 ores re MATEUS) aga 561 
30 1.68 (42.67) | AKN30B-ND 4.32 20.73|1658622-7 AAXH-2036G-ND 3.83 31.18 
More Product Available Online: www.digikey.com 
30 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


No. of Rib- 
Con- | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 
6 (15.24) | MC | A3AAH-1006M-ND 3.03 24.64 
6 (15.24) | GR | A3AAH-1006G-ND 2.78 22.61 
10 | Gold 18 (45.72)] MC | A8AAH-1018M-ND 3.78 30.77 
18 (45.72)| GR | A8AAH-1018G-ND 3.03 24.67 
36 (91.44)} MC | A3AAH-1036M-ND 4.91 39.97 
36 (91.44) | GR | A3AAH-1036G-ND 3.41 27.76 
6 (15.24) | MC | A3AAH-1406M-ND 4.42 35.98 
6 (15.24) | GR | A3AAH-1406G-ND 4.05 32.98 
14 | Gold 18 (45.72)| MC | A8AAH-1418M-ND 5.51 44.86 
18 (45.72)| GR | A8AAH-1418G-ND 440 35.87 
36 (91.44)} MC | A3AAH-1436M-ND 7.14 58.18 
36 (91.44) | GR_| A3AAH-1436G-ND 4.94 40.19 
6 (15.24) | MC | A3AAH-1606M-ND 4.70 38.27 
6 (15.24) | GR | A8AAH-1606G-ND 4.28 34.84 
16 | Gold 18 (45.72)| MC | A8AAH-1618M-ND 5.95 48.42 
18 (45.72)| GR | A8AAH-1618G-ND 468 38.14 
36 (91.44)} MC | A3AAH-1636M-ND 7.82 63.64 
36 (91.44) | GR | A3AAH-1636G-ND 5.29 43.09 
6 (15.24) | MC | A3AAH-2006M-ND 5.40 43.98 
6 (15.24) | GR | A3AAH-2006G-ND 4.88 39.70 
20 | Gold 18 (45.72)| MC | A8AAH-2018M-ND 6.96 56.64 
18 (45.72)| GR | A8AAH-2018G-ND 5.38 43.83 
36 (91.44)} MC | A3AAH-2036M-ND 9.29 75.63 
36 (91.44) | GR | A3AAH-2036G-ND 6.14 50.01 
6 (15.24) | MC | A3AAH-2406M-ND 7.73 62.95 
6 (15.24) | GR | A3AAH-2406G-ND 7.11 57.89 
o4 | Gold 18 (45.72)| MC | A8AAH-2418M-ND 9.58 78.03 
18 (45.72)| GR | A8AAH-2418G-ND 7.72 62.84 
36 (91.44)} MC | A3AAH-2436M-ND 12.36 100.65 
36 (91.44)| GR | A3AAH-2436G-ND 8.63 70.26 
6 (15.24) | MC | A3AAH-2606M-ND 816 66.43 
6 (15.24) | GR | A3AAH-2606G-ND 7.46 60.76 
26 | Gold 18 (45.72)| MC | A8AAH-2618M-ND 10.18 82.92 
18 (45.72)| GR | A8AAH-2618G-ND 8.09 65.92 
36 (91.44)} MC | A3AAH-2636M-ND 13.22 107.66 
36 (91.44) | GR | A3AAH-2636G-ND 9.04 73.65 
6 (15.24) | MC | A3AAH-3006M-ND 9.74 79.33 
6 (15.24) | GR | A3AAH-3006G-ND 9.05 73.66 
30 | Gold 18 (45.72)| MC | A8AAH-3018M-ND 11.77 95.82 
18 (45.72)| GR | A8AAH-3018G-ND 9.68 78.81 
36 (91.44)} MC | A3AAH-3036M-ND 14.80 120.55 
36 (91.44)| GR | A3AAH-3036G-ND 10.63 86.54 
6 (15.24) | MC | A3AAH-3406M-ND 885 72.06 
6 (15.24) | GR | A3AAH-3406G-ND 8.02 65.32 
34 | Gold 18 (15.24)] MC | A8AAH-3418M-ND 11.37 92.55 
18 (45.72)| GR | A8AAH-3418G-ND 8.88 72.32 
36 (91.44)} MC | A3AAH-3436M-ND 15.14 123.29 
36 (91.44)| GR | A3AAH-3436G-ND 10.17 82.83 
6 (15.24) | MC | A3AAH-4006M-ND 9.93 80.89 
6 (15.24) | GR | A3AAH-4006G-ND 8.88 72.33 
40 | Gold 18 (45.72)| MC | A8AAH-4018M-ND 13.05 106.26 
18 (45.72)| GR | A8AAH-4018G-ND 9.89 80.57 
36 (91.44)} MC | A3AAH-4036M-ND 17.72 144.32 
36 (91.44)| GR | A3AAH-4036G-ND 11.41 92.94 
6 (15.24) | MC | A3AAH-5006M-ND 14.10 114.83 
6 (15.24) | GR | A3AAH-5006G-ND 12.88 104.90 
50 | Gold 18 (45.72)| MC | A8AAH-5018M-ND 17.81 144.98 
18 (45.72)| GR | A8AAH-5018G-ND 14.15 115.21 
36 (91.44)} MC | A3AAH-5036M-ND 23.36 190.22 
36 (91.44)| GR | A3AAH-5036G-ND 16.05 130.67 
(Continued) 


Tyco Electronics AMP 
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Socket Connector Cable Assemblies 


Socket Connector to Socket Connector (Cont.) 


No. of Rib- 
Con- | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 


Pin Connectors 


Material and Finish: * Housing and Cover: 
Black thermoplastic, 94V-0 rated 


Electrical Characteristics: * Contact Current 
Rating: 1 Amp» Dielectric Withstanding 
Voltage: Pin connectors 500 Volts, RMS 


Contacts: * Phosphor Bronze, 30y” AU pin 
end; .000100 tin on cable termination end; 
entire contact underplated with 50p” nickel. 
Specifications: * Operating Temperature: 


6 (15.24) | MC | ASAAH-G406M-ND 13.43 109.37 “65°C ~ 105°C 
6 (15.24) | GR A3AAH-6406G-ND 11.97 97.47 n F : : 
18 (45.72)| MC | ASAAH-6418M-ND 17.87 145.53 Recognized under Component Program of Underwriters Laboratories Inc. File 
64 | Gold 18 ae 72)| GR | A3AAH-6418G-ND 13.49 109.84 No. £28476. 
36 (91.44)} MC | A3AAH-6436M-ND 24.53 199.77 Certified by Canadian Standards Association File No. LR16455. 
36 (91.44) | GR A3AAH-6436G-ND 15.77 128.40 


Also available in the following versions: 
A3BBH-LJIU0-ND — Socket Connector with Strain Relief. 
Note: Also available with 60 contacts. 
A3CCH-LILILILIL-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. 
Note: Also available with 44 and 60 contacts. 
A3DDH-LILIOOIL-ND — Socket Connector with Strain Relief and Central 
Polarizing Key. 
Note: Also available with 44 and 60 contacts. 
Call for complete part number and pricing! 


Socket Connector to Pin Connector 


* MC = Multi-Color 
GR = Gray 


Socket connector without strain relief, plug connector without flange, 
without strain relief shown. 


No. of Rib- 
Con- |Conn.} Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish) Inch(cm) | Cable | Part No. 1 10 
6 (15.24) MC | ASAKB-1006M-ND 8.41 68.50 
6 (15.24) GR | A3AKB-1006G-ND 8.16 66.46 
10 | Gold 18 (45.72) | MC | A3AKB-1018M-ND 9.17 74.63 
18 (45.72) | GR | A3AKB-1018G-ND 842 68.52 
36 (91.44) | MC | A3AKB-1036M-ND 10.29 83.83 
36 (91.44) | GR | ASAKB-1036G-ND 8.79 71.62 
6 (15.24) MC | ASAKB-1406M-ND 16.30 132.73 
6 (15.24) GR | A3AKB-1406G-ND 15.93 129.74 
14 | Gold 18 (45.72) | MC | A3AKB-1418M-ND 17.39 141.61 
18 (45.72) | GR | A3AKB-1418G-ND 16.29 132.62 
36 (91.44) | MC | A3AKB-1436M-ND 19.03 154.93 
36 (91.44) | GR | ASAKB-1436G-ND 16.82 136.95 
6 (15.24) MC | A3AKB-1606M-ND 10.08 82.04 
6 (15.24) GR | A3AKB-1606G-ND 9.65 78.62 
16 | Gold 18 (45.72) | MC | A3AKB-1618M-ND 11.32 92.19 
18 (45.72) | GR | A3AKB-1618G-ND 10.06 81.91 
36 (91.44) | MC | A3AKB-1636M-ND 13.19 107.41 
36 (91.44) | GR | ASAKB-1636G-ND 10.67 86.86 
6 (15.24) MC | ASAKB-2006M-ND 10.86 88.40 
6 (15.24) GR | A3AKB-2006G-ND 10.33 84.13 
20 | Gold 18 (45.72) | MC | A3AKB-2018M-ND 12.41 101.07 
18 (45.72) | GR | A3AKB-2018G-ND 10.84 88.25 
36 (91.44) | MC | A3AKB-2036M-ND 14.74 120.06 
36 (91.44) | GR | ASAKB-2036G-ND 11.60 94.43 
6 (15.24) MC | A3AKB-2606M-ND 19.83 161.44 
6 (15.24) GR | A3AKB-2606G-ND 19.13 155.77 
26 | Gold 18 (45.72) | MC | A3AKB-2618M-ND 21.85 177.93 
18 (45.72) | GR | A3AKB-2618G-ND 19.76 160.92 
36 (91.44) | MC | A3AKB-2636M-ND 24.89 202.67 
36 (91.44) | GR | ASAKB-2636G-ND 20.71 168.65 
6 (15.24) MC | ASAKB-3006M-ND* 21.29 173.32 
6 (15.24) GR | A3AKB-3006G-ND» 20.59 167.65 
30 | Gold 18 (45.72) | MC | A3AKB-3018M-ND* 23.31 189.81 
18 (45.72) | GR | A3AKB-3018G-ND* 21.22 172.81 
36 (91.44) | MC | A3AKB-3036M-ND* 26.35 214.55 
36 (91.44) | GR | ASAKB-3036G-ND* 22.17 180.54 
6 (15.24) MC | A3AKB-3406M-ND* 16.21 132.01 
6 (15.24) GR | A3AKB-3406G-NDe 15.38 125.27 
34 | Gold 18 (45.72) | MC | A3AKB-3418M-ND* 18.73 152.51 
18 (45.72) | GR | A3AKB-3418G-ND* 16.24 132.28 
36 (91.44) | MC | A3AKB-3436M-ND* 22.50 183.25 
36 (91.44) | GR | ASAKB-3436G-ND* 17.54 142.79 
6 (15.24) MC | A3AKB-4006M-ND* 25.40 206.85 
6 (15.24) GR | A3AKB-4006G-NDe 24.35 198.29 
40 | Gold 18 (45.72) | MC | A3AKB-4018M-ND* 28.52 232.22 
18 (45.72) | GR | A3AKB-4018G-ND» 25.36 206.54 
36 (91.44) | MC | A3AKB-4036M-ND* 33.19 270.28 
36 (91.44) | GR | ASAKB-4036G-ND* 26.88 218.90 
6 (15.24) MC | A3AKB-5006M-ND 25.01 203.66 
6 (15.24) GR | A3AKB-5006G-ND 23.79 193.73 
50 | Gold 18 (45.72) | MC | A3AKB-5018M-ND 28.71 233.81 
18 (45.72) | GR | A3AKB-5018G-ND 25.06 204.04 
36 (91.44) | MC | A3AKB-5036M-ND 34.27 279.05 
36 (91.44) | GR | A3AKB-5036G-ND 26.96 219.50 


Also available in the following versions: 
A3BRB-LOO-ND — Socket Connector with Strain Relief. 
Note: Also available with 24 contacts. 
A3CKB-LILIDILIL-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. 
Note: Also available with 64 contacts. 
A3DKB-LINU1LA-ND — Socket Connector with Strain Relief and Central 
Polarizing Key. 
Note: Also available with 24 and 64 contacts. 
Not available with Strain Relief 
Call for complete part number and pricing! 


No. of 

Con- | Contact Dim. A Digi-Key Pricing AMP. 
tacts | Finish In. (mm) | Part No. 1 10 | Part No. 

Pin Connectors 
(Strain Reliefs Sold Separately) 

16 1.372 (34.85) | APK16A-ND 6.47 58.21 | 111446-3 
26 |30u" AU | 1.872 (47.55))APK26A-ND 15.57 140.11 | 111446-6 
30 2.072 (52.63)|APK30A-ND 19.92 179.30 | 111446-7 


Pin Connectors — RoHS Compliant 
(Strain Reliefs Sold Separately) 


10 1.072 (27.23)|APK10B-ND 6.41 = 30.74 | 1-111446-4 


No. of Rib- 
Con- | Conn. | Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish| Inch(cm) {Cable | Part No. 1 10 
30 | Gold = (91.44) | MC | A1KXB-3036M-NDe 21.44 174.59 
San 44) | GR | A1KXB-3036G-ND* 17.26 140.57 
34 | Gold 36 (91.44) | MC | A1KXB-3436M-ND* 17.11 139.29 
36 (91.44) | GR | A1KXB-3436G-ND* 12.14 98.83 
40 | Gold 36 (91.44) | MC | A1KXB-4036M-ND* 26.81 218.33 
36 (91.44) | GR | A1KXB-4036G-ND* 20.50 166.95 
50 | Gold 36 (91.44) | MC | A1KXB-5036M-ND 26.58 216.43 
36 (91.44) | GR | A1KXB-5036G-ND 19.27 156.89 
64 | Gold 36 (91.44) | MC | A1KXB-6436M-NDe 36.28 295.44 
36 (91.44) | GR | A1KXB-6436G-ND* 27.52 224.06 


Also available in the following version: 


AIRXB-O1 |-ND — Pin Connector with Strain Relief and Polarizing Key. 
Note: Also available with 24 contacts. 
Not available with Strain Relief 


Call for complete part number and pricing! 


Pin Connector to Pin Connector 


* MC = Multi-Color 
GR = Gray 


14 1.272 (32.31)| APK14B-ND 13.62 65.35 | 1-111446-5 
16 | 30y” AU | 1.372 (34.85)|APK16B-ND 7.21 34.61 |1-111446-6 
20 1.572 (39.93)| APK20B-ND 7.74 = 37.13 | 1-111446-8 Pin connector, without strain relief shown. 
24 1.772 (45.01)|APK24B-ND 11.25 101.21 |1-111446-9 : 
26 1.872 (47.55) |APK26B-ND 14.56 69.89 |2-111446-0 th BE eae ne 
30 2.072 (52.63) |APK30B-ND 15.37 73.75 |2-111446-1 Con- | Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 
34.|_ | |2.972 (57.71) APK34B-ND 9.56 45.86 | 2-111446-2 tacts | Finish | In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 
40 |30H" AU | 9579 (65.33) APK40B-ND 17.47 83.83 | 2-111446-3 6 (15.24) | MC | A3KKB-1006M-ND 13.19 107.38 
50 3.072 (78.03) |APK50B-ND 14.18 68.04 | 1-111446-7 6 (15.24) | GR | A3KKB-1006G-ND 12.94 105.34 
64 3.772 (95.81) |APK64B-ND 22.96 110.21 |2-111446-6 to | gow | 18 (4572) MC | A3KKB-1018M-ND 13.94 113.51 
Strain Reliefs For Pin Connectors — 18 (45.72) | GR | A3KKB-1018G-ND 13.19 107.40 
RoHS Compliant 36 (91.44) | MC | A3KKB-1036M-ND 15.07 122.70 
mT = RRSETONIN cos co57 atagarat 36 (91.44) | GR | A3KKB-1036G-ND 13.57 110.49 
14 = APSR14-ND 6.32 56.88 | 111547-2 6 (15.24) | MC | A3KKB-1406M-ND 27.78 226.17 
16 = = APSR16-ND 5.45 49.08 | 111547-3 6 (15.24) GR | A8KKB-1406G-ND 27.41 223.17 
20 = APSR20-ND 5.56 50.01 |111547-4 14 Gold 18 (45.72) | MC | ASKKB-1418M-ND 28.87 235.05 
24 = APSR24-ND 4.68 42.10 |111547-5 18 (45.72) | GR | ASKKB-1418G-ND 27.76 226.06 
= 5 7 36 (91.44) | MC | A3KKB-1436M-ND 30.50 248.37 
z = ae es ee ene 36 (91.44) | GR | ASKKB-1436G-ND 28.29 230.39 
34] — —  JAPSR34-ND 5.23 47.05 | 111547-8 6 (15.24) | MC | A3KKB-1606M-ND 15.04 122.49 
40 —  JAPSR40-ND 4.89 44.02] 111547-9 6(15.24) | GR | A3KKB-1606G-ND 14.62 119.07 
50 —  |APSRS0-ND 5.17 46.55 | 1-111547-1 te | Go | 18(45-72) | MC | ASKKB-1618M-ND 16.29 132.64 
18 (45.72) | GR | A3KKB-1618G-ND 15.03 122.37 
DiokKey Pricing [AMP 36 (91.44) | MC | A3KKB-1636M-ND 18.16 147.86 
reset ey ; Aare 36 (91.44) | GR | A3KKB-1636G-ND 15.63 127.31 
- - 6 (15.24) | MC | A3KKB-2006M-ND 16.25 132.30 
Snap-In Polarizer — RoHS Compliant 6 (15.24) | GR | ASKKB-2006G-ND 15.72 128.03 
For Pin Connectors, Univ. oo | Goa | 18(45:22) | MC | A3KKB-2018M-ND 17.80 144.97 
Pin, Pinless Headers and | A24195-ND 2.03 ~—-18.28 | 499991-2 ee fn Peon ea a spp 
Low Rrofile Pin Headers 36 (91.44) | GR | A3KKB-2036G-ND 16.99 138.33 
Latch Ejector (2 Required per Connector) 6 (15.24) | MC | A3KKB-2606M-ND 30.13 245.37 
RoHS Compliant 6 (15.24) | GR | A3KKB-2606G-ND 29.44 239.70 
Short (for Connectors 18 (45.72) | MC | A3KKB-2618M-ND 32.16 261.86 
nee Rolie seein 244/2 11.27710 111451-1 26 | Gold | +3 (45.72) | GR | A3KKB-2618G-ND 30.07 244.85 
36 (91.44) | MC | A3KKB-2636M-ND 35.20 286.59 
ees ALLNO2Z-ND  2.82/2 13.01/10 |111451-3 36 (91.44) | GR | A3KKB-2636G-ND 31.02 252.58 
winkstrein ele) 6 (15.24) | MC | A3KKB-3006M-ND* 31.74 258.48 
6 (15.24) | GR | A3KKB-3006G-ND* 31.05 252.81 
30 | Goa | 18(45:72) | MC | ASKKB-3018M-ND» 33.77 274.97 
-ND 18 (45.72) | GR | A3KKB-3018G-ND* 31.68 257.96 
Style = sinned Geel 36 (91.44) | MC | A3KKB-3036M-ND* 36.81 299.70 
1or300 _I Lael ncapsiee 36 (91.44) | GR | A3KKB-3036G-ND* 32.63 265.69 
(Pin Connector) | M=Multi-color 
: G=Gray 6 (15.24) | MC | A3KKB-3406M-ND* 20.37 165.86 
elaine Length 6 (15.24) | GR | A3KKB-3406G-ND* 19.54 159.11 
Bis>1ap Gold (Use “Inches” only.) aa | Gog | 18(45:72) | MC | ASKKB-3418M-ND» 22.89. 186.35 
Satin Ns ‘of oaniatis 18 (45.72) | GR | A3KKB-3418G-ND> 20.40 166.12 
| —{INo. 36 (91.44) | MC | A3KKB-3436M-ND* 26.66 217.09 
36 (91.44) | GR | ASKKB-3436G-ND* 21.69 176.63 
. 6 (15.24) | MC | A3KKB-4006M-ND» 36.49 297.12 
Pin Connector Cable 6 (15.24) | GR | A3KKB-4006G-ND> 35.44 288.55 
. 18 (45.72) | MC | A3KKB-4018M-ND> 39.60 322.49 
Assemblies 40 | Gold | 13 (4572) | GR | A3KKB-4018G-ND* 36.45 296.80 
; ‘ 36 (91.44) | MC | A3KKB-4036M-ND* 44.28 360.54 
Pin Connector — Single Ended ‘ 36 (91.44) | GR | A3KKB-4036G-ND* 37.97 309.17 
digest ne 6 (15.24) | MC | A3KKB-5006M-ND 32.79 267.02 
foo SSS 6 (15.24) | GR | ASKKB-5006G-ND 31.57 257.09 
50 | Goa | 18 (45:72) | MC | A3KKB-5018M-ND 36.49. 297.17 
Pin connector without flange, without strain relief shown. 18 (45.72) | GR | A3KKB-5018G-ND 32.84 267.40 
36 (91.44) | MC | A3KKB-5036M-ND © 42.05 342.40 
Nonot Rib- 36 (91.44) | GR | A3KKB-5036G-ND 34.74 282.86 
Con- |Conn.) Length | bon* | Digi-Key Pricing 6 (15.24) | MC | A3KKB-6406M-ND> 48.14 392.00 
tacts |Finish| Inch (cm) | Cable | Part No. 1 6 (15.24) | GR | ASKKB-6406G-ND* 46.68 380.10 
Gold | 36(91-44) | MC | AIKXB-1036M-ND 8.66 64 | Gold | 18 (45-72) | MC | ASKKB-6418M-ND» 52.58 428.16 
36 (91.44) | GR_ | AIKXB-1036G-ND__7.16 2 8 (45.72) | GR | A3KKB-6418G-ND» 48.20 392.47 
Gola | 36 (91-44) | MC | A1KXB-1436M-ND 16.89 36 (91.44) | MC | A3KKB-6436M-ND* 59.24 482.40 
36 (91.44) | GR_| AIKXB-1436G-ND 14.68 36 (91.44) | GR | ASKKB-6436G-ND> 50.48 411.02 
Goi | 36 (91-44) | MC | ATKXB-T636N-ND 10.95 — - = 
36 (91.44) | GR | AIKXB-1636G-ND 8.42 Also available in the following version: 
36 (91.44) | MC | A1KXB-2036M-ND 12.40 A3RRB- |-ND — Pin Connector with Strain Relief & Polarizing Key. 


Gold 


36 (91.44) | GR 


AIKXB-2036G-ND 9.25 


36 (91.44) | MC 


AIKXB-2636M-ND 20.64 


Gold AIKXB-2636G-ND 16.46 


36 (91.44) | GR 


Note: Also available with 24 contacts. 
© Not available with Strain Relief 


Call for complete part number and pricing! 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 31 


No. of | Cont. Length |Ribbon| Digi-Key Pricing No. of | Cont. Length |Ribbon| Digi-Key Pricing 
Cont. |Finish | Feet (Meters) |Cable* | Part No. 1 10 Cont. |Finish | Feet (Meters) |Cable* | Part No. 1 10 
INDUSTRIES Gold | 6 (1.83) | MC |C7MXG-2506M-ND 18.54 140.56 Tin | 10(3.05) | MC |C7MMS-3710M-ND 48.45 367.30 
Tin | 6(1.83) | MC |C7MXS-2506M-ND 17.58 133.27 37 Bot eee GR AE ua 2857 216.55 
San Gold | 6(1.83) | GR |C7MXG-2506G-ND 10.72 81.25 in 05 7MMS-3710G- 5.7 : 
D-Subminiature Connectors Tin 8 ta GR |C7MXS-2506G-ND 9.76 73.96 isin , sa nite 
25 Also available in the following configuration: 
Gold | 10(3.05) | MC |C7MXG-2510M-ND 26.56 201.36 C7PPC-CIOICIOIC-ND — With Metal Face Connector. 
All Plastic Shell | All Plastic Shell | Metal Face Metal Face Tin | 10(3.05) | MC |C7MXS-2510M-ND 25.60 194.08 Call for complete part number and pricing! : 
Mal I Female _.. Gold | 10(3.05) | GR |C7MXG-2510G-ND 1352 102.51 ove ene 
Tin | 10(3.05) | GR |C7MXS-2510G-ND 12.56 95.23 
Gold | 6(1.83) | MC |C7MXG-3706M-ND 28.86 218.78 Female to Female 
Tin | 6(1.83) | MC |C7MXS-3706M-ND 27.43 207.97 p ; 
Gold | 6(1.83) | GR |C7MXG-3706G-ND 15.22 115.36 MC = Multi-Color, 
37 | Tin | 6(1.83) | GR |C7MXS-3706G-ND 13.79 104.55 GR = Gray 
Gold | 10(3.05) | MC |C7MXG-3710M-ND 41.69 316.07 
Specifications: * Contacts: phosphor bronze * Contact Plating: 10p inch Tin 10 (3.05) MC |C7MXS-3710M-ND 40.27 305.26 No. of | Cont. Length /Ribbon| Digi-Key Pricing 
gold (in mating area) over 50p inch nickel or 100p inch tin-lead Insulator Gold | 10 (3.05) GR | C7MXG-3710G-ND 18.96 143.70 Cont. |Finish | Feet (Meters)|Cable* | Part No. 1 10 
material: UL 94V-0 flame-retardant thermoplastic * Cover pull-off force Tin 10 (3.05) GR_ | C7MXS-3710G-ND 17.53 132.89 Using Plastic Shell Connectors 
226.79 grams/contact minimum (force applied along contacts primary axis) Gold 6 (1.83) MC |C7FFG-O906M-ND 13.55 102.72 
* Withdrawal force 56.70g — 226.79g/contact, typical * Color: blue * Operating Also available in the following configuration: Tin 6 (1.83) MC |C7FFS-O906M-ND 12.31 93.32 
Temperature: -55°C ~ 125°C * Current 1A (maximum) per contact * Dielectric ¢7PXC-OO0U0-ND — With Metal Face Connector. Gold | 6 (1.83) GR | C7FFG-0906G-ND 9.79 74.23 
Withstand Voltage: SOOVDC (sea level) * Insulation resistance: 5 x 10° Call for complete part number and pricing! g | Tin | 6(1.83) | GR |C7FFS-09066-ND 8.55 64.83 
Gold | 10(3.05) | MC |C7FFG-O910M-ND 16.96 128.59 
INo. of} Cont. | Dimension A| Digi-Key Pricing Tin 10 (3.05) MC |C7FFS-O910M-ND 15.72 119.19 
Cont.| Finish | In.(mm) | Part No. 1 10 100 Single Ended — Female FR colt nates at Oe OND we one 
ini: 5 j in A -( - . A 
Male D-Subminiature Connectors, Plastic Shell * MC = Multi-Color, Gold | 6 (1.83) MC |C7FFG-1506M-ND 18.25 138.38 
Gold | .984(24.99) | CMPO9G-ND® 3.66 27.73 212.40 GR = Gray sf) Tin | 6(4.83) | MC |C7FFS-1506M-ND 16.58 125.69 
9 | Tin | .984(24.99) | CMPO9S-ND® 3.10 23.50 180.00 aot atest Ch Reea eT joey joe 
Tin-Lead | .984(24.99) | CMPO9T-ND 3.10 23.50 _ 180.00 No. of| Cont.| Length | Ribbon] Digi-Key Pricing 15 | gold | 10(3.05) | MC |C7FEG-1510M-ND 23.07 174.86 
Gold | 1.312(33.32) | CMP15G-ND® 4.84 36.66 280.80 Cont. |Finish| Feet (Meters)|Cable*| Part No. 1 10 an ee Me a a 2139 eat 
a i Using Plastic Shell Connectors 0 05 '7FFG-1510G-| 
15 | Tin }1.312(33.32)| CMP1SS-ND@ = 4.12 31.26 239.40 cali MC REEGEUENN 03 JUTE Tin | 10(308) | GR |C7FFS1Si0GND 1314 99.61 
Tin-Lead | 1.312(33.32) | CMP15T-ND 4.12 31.26 239.40 Tin : MC | C7FXS-O906M-ND 8.71 66.06 Gold | 6 (1.83) MC |C7FFG-2506M-ND 27.04 204.95 
og | Gold | 1.852(47.04) | CMP25G-ND@ 6.51 49.35 378.00 Gold : GR | C7FXG-0906G-ND 5.58 4227 Th phe be CE ant 1a 
i - Tin ; GR | C7FXS-0906G-ND 4.96 37.57 0 / -25066- . c 
Tin _ | 1.852(47.04) | CMP25S-ND@ 5.55 42.07 _ 322.20 an GR amare 498 87.57 vg | in| etts3) | GR lores 26086-ND 1698 12072 
97 Gold | 2.500(63.50) | CMP37G-ND@ 9.61 72.85 558.00 Tin ; MC | C7FXS-O910M-ND 1213 91.93 Gold | 10 (3.05) MC |C7FFG-2510M-ND 35.06 265.75 
Tin _ | 2.500(63.50) | CMP37S-ND@ 8.18 62.04 _ 475.20 Gold ' GR | C7FXG-0910G-ND 648 4914 Tin | 10(3.05) | MC |C7FFS-2510M-ND 32.82 248.83 
Female D-Subminiature Connectors, Plastic Shell Tin . GR_| C7FXS-0910G-ND 5.86 44.44 Galt i Bo an SONY see ee 
Gold | .984(24.99) | CEPO9G-ND@ 4.22 31.96 244.80 Gold ; MC |/C7EXGSIS0GM-ND)) 12.74 96.55 Gold | 6 (1.83) | MC |C7FFG-3706M-ND 41.45 314.19 
9 ° Tin y MC | C7FXS-1506M-ND 11.90 90.21 , 
Tin | .984(24.99) | CFPO9S-ND@ 3.60 27.26 208.80 = i Tin | 6 (1.83) | MC |C7FFS-3706M-ND 38.10 288.81 
Gold : GR | C7FXG-1506G-ND 7.78 59.01 Gold | 6(1.83) | GR |C7FFG-3706G-ND 27.80 210.77 
Gold | 1.312(33.32)| CFPISG-ND® 5.52 41.83 320.40 Tin f GR | C7FXS-1506G-ND 6.95 52.67 Tin | 6(1.83) | GR |G7FS-37066-ND 2446 185.39 
15 | Tin | 1.312(33.32)| CFP1SS-ND@ 4.68 35.49 271.80 Gold ; MG | C7FXG-1510M-ND 17.55 133.03 37 | Gold | 10 (3.05) | MC |C7FFG-3710M-ND 5428 411.48 
Tin-Lead | 1.312(33.32) | CFP15T-ND 4.68 35.49 _271.80 at j MO ere 67 126-69 Tin) 10(3.05) | MC /C7ERS-S710M-ND) 50.93 386.10 
: : ; : : ; -15106- . : Gold | 10(3.05) | GR |C7FFG-3710G-ND 31.54 239.11 
Gold | 1.852(47.04) | CFP25G-ND@ 7.50 56.87 435.60 Tin i GR | C7FXS-1510G-ND 846 64.12 Tin aon GR |C7FFS-3710G-ND 9819 213.73 
25} Tin | 1.852(47.04)| CFP25S-ND@ 6.39 48.41 370.80 Gold i MC | C7FXG-2506M-ND 19.53 148.08 Algo avaiable ithe followlag configuration: 
Tin-Lead | 1.852(47.04) | CFP25T-ND 6.39 48.41 370.80 Tin ; MC | C7FXS-2506M-ND 18.42 139.62 7 7 i : 
ae (47.04) Gold 83) | GR | C7FXG-2506G-ND 11.71 88.77 OSSD Win Meta Face Connector 
Gold | 2.500(63.50) | CFP37G-ND® 11.10 84.13 644.40 Tin '83) | GR | C7FXS-2506G-ND 10.59 80.31 all for complete part number and pricing! 
37 | Tin | 2.500(63.50)| CFP37S-ND® 9.42 71.44 547.20 Gold i MC | C7FXG-2510M-ND 27.55 208.88 
Tin-Lead | 2.500(63.50) | CFP37T-ND 9.42 71.44 547.20 Tin : MC | C7FXS-2510M-ND 26.44 200.42 
(63.50) Gold ; GR | C7FXG-2510G-ND 14.52 110.03 Male to Female 
Male D-Subminiature Connectors, Metal Face Tin i GR | C7FXS-2510G-ND 13.40 101.57 * MC = Multi-Color, 
g | Gold } -984(24.99) | CMMO9G-ND® 4.00 30.82 232.20 Gold i MC | C7FXG-3706M-ND 30.35 230.06 GR = Gray 
Tin | .984(24.99) | CMMO9S-ND@ _3.41_—-25.85 198.00 am : MG SENS SZOGMCND aber altar 
0! K im 2 i i 
ag | S00 | 1.912(83.92) REMNTISEDe 5:27 39.95 306.00 Tin 83) | GR | C7FXS-3706G-ND 15.03 113.95 No. of [Cont. | Length [Ribbon | Digi-Key Pricing 
Tin__| 1.312(33.32) | CMM15S-ND@ 4.50 34.08 261.00 Gold i MC | C7FXG-3710M-ND 43.18 327.35 Cont. |Finish |Feet (Meters)|Cable* | Part No. 1 10 
F Gold | 1.852(47.04) | CMM25G-ND@ 7.16 54.29 415.80 Tin 5 MC | C7FXS-3710M-ND 41.51 314.66 Using Plastic Shell Connectors 
5) s $ Gold i GR | C7FXG-3710G-ND 20.44 154.98 Gold | 6(1.83) | MC |C/MFG-O906M-ND 1299 98.49 
Tin__|1.852(47.04) RGHINESSiMbea 6.08 46.06 _252.80 Tin i GR | C7FXS-3710G-ND 18.77 142.29 Tin | 6(1.83) | MC |C7MFS-0906M-ND 11.81 89.56 
Gold | 2.500(63.50) | CMM37G-ND@ 10.60 80.37 615.60 Gold 6 (1.83) GR |C7MFG-0906G-ND 9.23 70.00 
37] Tin | 2.500(63.50) | CMM37S-ND@® 9.02 68.39 523.80 Also available in the following configuration: 9 at Aeon A C7Ms oeteG NO aoa ot 
in- 4 C7SXC-OO0000-ND — With Metal Face Connector. ol (3.05 -( | . i 
Tin-Lead 2.500(63.50) CMM37T-ND 9.02 68.39 523.80 Caiirar ed laid narthumber and prclnat Tin | 10(305) | MC |C7MES-OSIOMAND 1523 11543 
Female D-Subminiature Connectors, Metal Face Gold | 10 (3.05) GR |C7MFG-0910G-ND 10.14 76.87 
i Tin | _10(3.05) | GR |C7MFS-0910G-ND 8.96 67.94 
Gold ] .984(24.99) | CFMO9G-ND@ 4.65 35.25 270.00 
9 | tin | 984(24.99) | CEMOgS-ND@ 3.97 30.08 230.40 Male to Male [7 f Goll etree MC CaM eS SOMAD 17.57 193-21 
15 | Gold | 1.812(83.32) | CFMTSG-ND@ — 6.05 45.83 361.00 a ( / Gold | 6(1.83) | GR |C7MFG-1506G-ND 12.62 95.67 
i ui = Gray / Tin | 6(1.83) | GR |C7MFS-1506G-ND 11.07 83.92 
Tin _| 1.312(33.32) | CFM15S-ND@ 5.15 39.01 298.80 15 | goa | 104808) | MC |GrMEG-IBIOM-ND 22:39 169.60 
7 Gold | 1.852(47.04) | CFM25G-ND® 8.22 62.28 477.00 Tin | 10(3.05) | MC |C7MFS-1510M-ND 20.84 157.94 
Tin _ | 1.852(47.04) | CFM25S-ND® 6.98 52.88 405.00 No. of | Cont.) Length /Ribbon| Digi-Key Pricing = ee GR Gules ie ce 10218 
a Cont. |Finish | Feet (Meters)|Cable*| Part No. 1 10 in 05. ‘7 MFS-1510G- 5 5. 
37 Gold 2.500(63.50) OLR SZeaaagg 1218 92.36 707.40 Using Plastic Shell Connectors Gold | 6 (1.83) MC |C7MFG-2506M-ND 26.04 197.43 
Tin | 2.500(63.50) | CFM37S-ND® 10.35 78.49 601.20 Goa] 6 (1.83) GTUNCOCUGNENN 12.49 9420 Tin | 6 (1.83) | MC |C7MFS-2506M-ND 23.97 181.68 
; : : : Gold | 6(1.83) | GR |C7MFG-2506G-ND 18.22 138.12 
RoHS Compliant Tin | 6 (1.83) C7MMS-0906M-ND 11.32 85.80 : 
Tin | 6(1.83) | GR |C7MFS-2506G-ND 16.14 122.37 
Gold | 6 (1.83) C7MMG-0906G-ND 8.68 65.77 25 | Gold | 10(3.05) | MC |C7MFG-2510M-ND 34.06 258.23 
= Tin) 6 (1.83) C7MMS-0906G-ND 7.56 57.31 Tin | 10(3.05) | MC |C7MFS-2510M-ND 31.99 242.49 
D-Subminiature Cable Gold | 10 (3.08) C7MMG-O910M-ND 15.85 120.13 Gold | 10(3.05) | GR |C7MFG-2510G-ND 21.03 159.38 
F Tin | 10 (3.05) C7MMS-0910M-ND 14.73 111.67 Tin | 10(3.05) | GR |C7MFS-2510G-ND 18.95 143.64 
Assemblies Gold | 10 (3.05) C7MMG-0910G-ND 9.58 72.64 Gold | 6(1.83) | MC |C7MFG-3706M-ND 39.96 302.91 
: Tin_|_ 10 (3.05) C7MMS-0910G-ND__8.47_ 64.18 Tin | 6(1.83) | MC |C7MFS-3706M-ND 36.86 279.41 
Single Ended — Male Gold | 6 (1.83) C7MMG-1506M-ND 16.89 128.04 Gold | 6(1.83) | GR |C7MFG-3706G-ND 26.32 199.49 
* MC = Multi-Color Tin | 6 (1.83) C7MMS-1506M-ND 1546 117.23 37 | Tin | 6(1.83) | GR |C7MFS-3706G-ND 23.22 175.99 
. ear. Gold | 10(3.05) | MC |C7MFG-3710M-ND 52.79 400.20 
GR = Gray Gold) "6 (1.63) ene aeg 1194 90.50 Tin | 10(3.05) | mc |C7MES-3710M-ND 49.69 376.70 
jamie rT Min.) 819) UMS Dg 10.51 79.69 Gold | 10(3.05) | GR |C7MFG-3710G-ND 30.05 227.83 
No. of/ Cont.) Length /Ribbon| Digi-Key Pricing Gold | 10 (3.05) C7MMG-1510M-ND 21.70 164.52 Tin | 10 (3.05) | GR |C7MFS-3710G-ND 26.95 204.33 
Cont. | Finish | Feet (Meters) |Cable* | Part No. 1 10 Tin 10 (3.05) C7MMS-1510M-ND 20.28 153.71 = = = 
Using Plastic Shell Connectors Gold | 10 (3.05: C7MMG-1510G-ND 13.45 101.96 ilable i i guration: 
Gold o(i89) Me CEM OSOSM ND on ae Tin aes C7MMS-1510G-ND 12.02 91.15 CP ESN Wiis Mal aon Copndtar 
ae antes GR |c7MXG-0906G-ND 502 3804 Gold | 6 (1.83) C7MMG-2506M-ND 25.05 189.91 Call for complete part number and pricing! 
Tin | 6(1.83) | GR |C7MXS-0906G-ND 4.46 33.81 Tin | 6 (1.83) C7MMS-2506M-ND 23.13 175.34 
3} Gola | 10(3.05) | MC |C7MXG-O910M-ND 12.19 92.40 Gold | 6 (1.83) C7MMG-2506G-ND 17.23 130.60 Cc ND 
Tin | 10(3.05) | MC |C7MXS-0910M-ND 11.63 88.17 Tin | 6 (1.83) C7MMS-2506G-ND 15.31 116.03 cs = 
Gold | 10(3.05) | GR |C7MXG-0910G-ND 5.92 44.91 Gold | 10 (3.05) C7MMG-2510M-ND 33.07 250.71 Ribbon Cable 
Tin | 10(3.05) | GR |C7MXS-0910G-ND 5.37 40.68 Tin | 10 (3.05) C7MMS-2510M-ND 31.15 236.14 Style Multi-color 
Gold | 6(1.83) | MC |C7MXG-1506M-ND 12.05 91.38 Gold | 10 (3.05) C7MMG-2510G-ND 20.03 151.86 7O0 (D-Sub). Gray 
Tin) 6 (1.83) | MC |C7MXS-1506M-ND 11.34 85.98 Tin | 10 (3.05) C7MMS-2510G-ND 18.11. 137.29 Gontact Finish 
Gold | 6(1.83) | GR |C7MXG-1506G-ND 7.10 53.84 z q G=Gold (10Au) U Length (Use “Feet” only.) 
p Gold ] 6 (1.83) C7MMG-3706M-ND 38.47 291.63 
Tin | 6(1.83) | GR |C7MXS-1506G-ND 6.39 48.44 : in (ROHS) 
15 : i Tin | 6 (1.83) C7MMS-3706M-ND 35.62 270.01 sine No. Of Contacts 
Gold | 10(3.05) | MC |C7MXG-1510M-ND 16.87 127.86 
Tin | 10(3.05) | MC |C7MXS-1510M-ND 16.15 122.46 Gold | 6 (1.83) C7MMG-3706G-ND 24.83 188.21 Digi-Key? Custom Cable A blies Availabl 
Gold | 10(3.05) | GR |C7MXG-1510G-ND 8.61 65.30 Tin | 6 (1.83) C7MMS-3706G-ND 21.98 166.59 Igi-Key" Custom Cable Assemblies Available 
Tin | 10 (3.05) | GR |C7MXS-1510G-ND 7.90 59.89 Gold | 10 (3.05) C7MMG-3710M-ND 51.30 388.92 Call Digi-Key 


More Product Available Online: www.digikey.com 
32 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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DIP Connectors 


Single Ended Style 4 
* MC = Multi Color, 


GR = Gray 


Dip connector without 
strain relief shown. 
Pin #1 on connector is 


No. of Dimensions - Inch (mm) connected to 2nd conductor on cable 
Pins A B 
14 | .42(10.67) | .754(19.15) | .300(7.62) No. of |Cont.| Length |Ribbon| Digi-Key Pricing 
16 Aarne?) .854(21.69) | .300(7.62) Cont. |Finish| In.(cm) [Cable*| Part No. 1 10 
«, B 24 | .72(18.29) | 1.264(32.21) | .600(15.24) Gold | 6(15.24) | MC | C4PXG-1406M-ND 2.37 ‘17.96 
ae A0_|.72(18.29) | 2.067(52.50) | 600(15.24) Tin | 6(15.24) | MC | C4PXS-1406M-ND 2.03 15.37 
Specifications: * Contacts: phosphor bronze ¢ Insulator Material: UL 94V 0 Pa a Po Et Becerra en Uf 
retardant glass-filled thermoplastic * Strain Relief Strap Material: Tin-plated Gold | 18 45 ry) wc. | C4PXG-1418M-ND 357 27 08 
steel * Color: Blue * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Current ” (45.72) 7 - 
Rating: 1A (maximum) per contact * Dielectric Withstand Voltage: Greater 14 Tin | 18(45.72) | MC | C4PXS-1418M-ND 3.23 24.49 
than 500Vdc at sea level © Insulation Resistance: Greater than 5 x 10°0 Gold | 18(45.72) | GR | C4PXG-1418G-ND = 2.30 17.42 
+ Mates with standard Dip socket with 100” x .300” or .100” x .600” (2.54mm Tin | 18(45.72) | GR | C4PXS-1418G-ND 1.96 14.83 
x 7.62mm or 2.54mm x 15.24mm) contact spacing Gold | 36(91.44) | MC | C4PXG-1436M-ND 5.38 40.76 
Tin_| 36(91.44) | MC | C4PXS-1436M-ND__5.04__ 38.17 
No. of] Contact ] Digi-Key Pricing Gold | 36(91.44) | GR | C4PXG-1436G-ND 2.83 21.44 
Cont.| Finish | Part No. 1 10 100 1,000 Tin 36(04 44) | GR_ | C4PXS-1436G-ND 2.49 18.86 
DIP Connectors — .175”(4.44mm) Pin Length Gold | 6(15.24) MC | C4PXG-1606M-ND 253 19.20 
Gold | CDPI4GND® 177 1340 10260 741.00 Tin | 6(15.24) | MC | C4PXS-1606M-ND 2.16 16.38 
ibs Tin CDP14S-ND@® 1.43 10.81 82.80 598.00 Gold | 6(15.24) | GR | C4PXG-1606G-ND 2.09 15.86 
Gold | CDP16G-ND® 1.89 14.34 109.80 793.00 Tin | 6(15.24) | GR | C4PXS-1606G-ND 1.72 13.04 
16 | tin | coptes-ND® 152 1152 88.20 637.00 Gold | 18(45.72) | MC [ECAPXGHIGISMENDI® 9.82 28.93 
Gold | CDP24G-ND® 3.10 23.50 180.00 1300.00 16 an 18(45.72) | MC [ICIERSgIIeMENERy 9.44 26.11 
; ‘old | 18(45.72) | GR | C4PXG-1618G-ND 250 18.92 
24 Tin CDP24S-ND@® 2.51 19.04 145.80 1053.00 Tin |18(4572) | GR | C4PXS-1618G-ND 212 16.10 
Tin-Lead_| CDP24T-ND 2.51 19.04 145.80 1053.00 Gold | 36(91.44) | mc | C4PXG-1636M-ND 574 43.52 
40 Gold CDP40G-ND® 446 33.84 259.20 1872.00 Tin_| 36(91.44) | MC_ | C4PXS-1636M-ND 537 40.70 
Tin CDP40S-ND® 3.60 27.26 208.80 1508.00 Gold | 36(91.44) | GR | C4PXG-1636G-ND 3.10 23.51 
Strain Relief Straps For DIP Connectors - Tin ae 44) | GR C4PXS-1636G-ND 2.73 20.69 
RoHS Compliant Gold | 6(15.24) | MC | C4PXG-2406M-ND 4.10 31.10 
14 = CDSR14-ND 19 1.41 40.80 78.00 Tin | 6(15.24) MC | C4PXS-2406M-ND 3.51 26.64 
16 —_ CDSR16-ND 22 165 12.60 91.00 Gold oon GR | C4PXG-2406G-ND 3.37 25.54 
24 _ CDSR24-ND 28 212 16.20 117.00 Tin | 6(15.24) | GR | C4PXS-2406G-ND 2.78 21.07 
40 z CDSR40-ND 31. 235 ~~ 18.00 «130.00 Gold ia 72) | MC | C4PXG-2418M-ND__6.11__46.30 
; Tin | 18(45.72) | MC | C4PXS-2418M-ND 5.52 41.84 
RoHS Compliant 24 | Gold | 18(45.72) | GR | C4PXG-2418G-ND 391 29.62 
Tin 1848. 72) | GR | C4PXS-2418G-ND 3.32 25.15 
Gold | 36(91.44) | MC | C4PXG-2436M-ND 9.12 69.10 
DIP Cable Tin [36(9144) | MC_| CAPXS-2436MND 8.53 _ 64.54 
A bli Gold | 36(91.44) | GR | C4PXG-2436G-ND 4.71 35.74 
Tin 2eiat 44) | GR_ | C4PXS-2436G-ND 4.13 31.27 
ssemblies Gold | 6(15.24) | MC | C4PXG-4006M-ND 6.07 46.00 
: Tin | 6(15.24) | MC | C4PXS-4006M-ND 5.20 39.42 
Single Ended Style 2 Gold | 6(15.24) | GR | C4PXG-4006G-ND 5.00 37.88 
einen Pin Tin | 6(15.24) | GR | C4PXS-4006G-ND 4.13 31.30 
Hele Color, 1 Gold | 18(45.72) | Mc | C4PXG-4018M-ND 9.28 70.32 
Tin | 18(45.72) | MC | C4PXS-4018M-ND 8.41 63.74 
Dip connector without 40 | Gold 18(45.72) | GR | C4PXG-4018G-ND 6.06 45.96 
strain relief shown. Tin | 18(45.72) | GR | C4PXS-4018G-ND 5.19 39.38 
Pin #1 on connector is Gold | 36(91.44) | MC | C4PXG-4036M-ND 14.09 106.81 
connected to 2nd conductor on cable Tin_| 36(91.44) | MC_| C4PXS-4036M-ND 13.22 100.23 
Ter Ge | Merah Ti EC Ba Gold |36(91.44) | GR | C4PXG-4036G-ND 7.66 58.08 
Cont. (Finish| Ino) | Gabler |Past No’ Fi tT Tin | 36(91.44) | GR_ | C4PXS-4036G-ND 6.79 __51.50 
Gold | 6(15.24) | MC |C2PXG-1406M-ND = 2.37 17.96 Also available in the following version: 
Tin | 6(15.24) | MC |C2PXS-1406M-ND = 2.03 15.37 C4RX_-ILILILIO-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 
Gold | 6(15.24) | GR |C2PXG-1406G-ND 1.94 14.74 Call for complete part number and pricing! 
Tin | 6(15.24) | GR |C2PXS-1406G-ND 1.60 12.15 
Gold | 18(45.72) | MC |C2PXG-1418M-ND 3.57 __27.08 
Tin |18(45.72) | MC |C2PXS-1418M-ND 3.23 24.49 
14 | Gold |18(45.72) | GR |C2PXG-1418G-ND 230 17.42 Double Ended Style 6 
Tin | 18(45.72)| GR |C2PXS-1418G-ND 1.96 14.83 Z : 
Gold |36(91.44) | MC |C2PXG-1436M-ND 5.38 40.76 MC = Multi Color, 
Tin |36(91.44) | MC |C2PXS-1436M-ND _5.04_38.17 GR = Gray 
Gold [36(91.44) | GR |C2PXG-1436G-ND 2.83 21.44 Dip connector without 
Tin |36(91.44) | GR_|C2PXS-1436G-ND 2.49 ‘18.86 strain relief shown. 
Gold | 6(15.24) MC | C2PXG-1606M-ND 2.53 19.20 Pin #1 on connector is 
Tin | 6(15.24) MC | C2PXS-1606M-ND 216 16.38 connected to 2nd conductor on cable 
Gold | 6(15.24) | GR |C2PXG-1606G-ND 2.09 15.86 
Tin | 6(15.24) | GR | C2PXS-1606G-ND 1.72 13.04 No. of | Cont.| Length | Ribbon | Digi-Key Pricing 
Gold 18(45.72) | MC _ | C2PXG-1618M-ND 3.82 28.93 Cont. |Finish| In.(cm) *| Part No. 1 
16 BY 18(45.72) | MC |C2PXS-1618M-ND 3.44 26.11 Gold | 6(15.24) C6PPG-1406M-ND 4.14 
old |18(45.72)| GR |C2PXG-1618G-ND 250 18.92 fin | eisod meeeareaen) Wee 
Tin | 18(45.72)| GR |C2PXS-1618G-ND 2.12 16.10 in | 6(15.24) ‘ 
Gold }36(91.44) | MC |C2PXG-1636M-ND 5.74 43.52 Gold | 6(15.24) COPPG-1406G-ND 3.71 
Tin |36(91.44) |__MC_|C2PXS-1636M-ND 5.37 __40.70 Tin | 6(15.24) COPPS-1406G-ND 3.03 
Gold [36(91.44) | GR |C2PXG-1636G-ND 3.10 23.51 Gold COPPG-1418M-ND 5.34 
Tin |36(91.44) | GR_|C2PXS-1636G-ND _—-2.73_20.69 Tin COPPS-1418M-ND 4.66 
Gold | 6(15.24) | MC |C2PXG-2406M-ND 4.10 31.10 Gold COPPG-1418G-ND 4.06 
Tin | 6(15.24) MC | C2PXS-2406M-ND 3.51 26.64 Tin C6PPS-1418G-ND 3.38 
Gold | 6(15.24) | GR |C2PXG-2406G-ND 3.37 25.54 : 
Tin | 6(15.24) | GR |C2PXS-2406G-ND 2.78 21.07 on aa ae 
Gold | 18(45.72) |_ MC |C2PXG-2418M-ND 6.11 46.30 Gold GEROCETRECINM 4.60 
Tin |18(45.72) | MC |C2PXS-2418M-ND 5.52 41.84 ; ; 
24 | Gold | 1945.72) | GR |C2PXG-2418G-ND 3.91 29.62 Tin C6PPS-1436G-ND__3.91 
Tin | 18(45.72) | GR |C2PXS-2418G-ND 3.32 25.15 Gold | 6(15.24) C6PPG-1606M-ND 4.42 
Gold |36(91.44) | MC |C2PXG-2436M-ND 9.12 69.10 Tin | 6(15.24) C6PPS-1606M-ND 3.68 
serpent tr eneaere tees || |sos|crsan | ot |eereiggene aa 
Tin |36(91.44) | GR_|C2PXS-2436G-ND 4.13 31.27 an a Peace 
Gold | 6(15.24) | MC |C2PXG-4006M-ND 6.07 46.00 Th COPPSAGIEM-ND 4.96 
Tin | 6(15.24) | MC |C2PXS-4006M-ND 5.20 39.42 : 
Gold | 6(15.24) | GR |C2PXG-4006G-ND 5.00 37.88 Gold C6PPG-1618G-ND 4.39 
Tin | 6(15.24) | GR |C2PXS-4006G-ND 4.13 31.30 Tin C6PPS-1618G-ND 3.64 
Gold | 18(45.72) |_ MC |C2PXG-4018M-ND 9.28 70.32 Gold C6PPG-1636M-ND 7.63 
ao | Tin [18(48.72) | MIC /C2PXS-4018M-ND 8.41 63.74 Tin C6PPS-1636M-ND__ 6.89 
Gold | 18(45.72)| GR |C2PXG-4018G-ND 6.06 45.96 Gold COPPG-1636G-ND 4.99 
Tin | 18(45.72)| GR | C2PXS-4018G-ND 5.19 39.38 Tin C6PPS-1636G-ND 4.25 
Gold 36(91.44)} MC |C2PXG-4036M-ND 14.09 106.81 Gold | (15.24) C6PPG-2406M-ND 7.20 
in [36(91.44) | MC |C2PXS-4036M-ND 13.22 100.23 : 
Gold | 36(91.44)| GR |C2PXG-4036G-ND 7.60 58.08 Tin | 6(15.24) C6PPS-2406M-ND 6.02 
Tin | 36(91.44)|_ GR |C2PXS-4036G-ND 6.79 __51.50 Gold | 6(15.24) COPPG-2406G-ND 6.47 


Also available in the following version: 
C2RXC1-OO0010-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 
Call for complete part number and pricing! 


Tin 
Gold 
Tin 


6(15.24) 
18(45.72) 
18(45.72) 


C6PPS-2406G-ND 
C6PPG-2418M-ND 
C6PPS-2418M-ND 


5.29 
9.21 
8.03 


No. of] Cont.) Length | Ribbon) Digi-Key Pricing 

Cont. | Finish} In.(cm) | Cable*| Part No. 1 1 
Gold | 18(45.72) | GR | C6PPG-2418G-ND 7.01 53.12 
Tin | 18(45.72) | GR | C6PPS-2418G-ND 5.83 44.19 

24 Gold | 36(91.44) | MC | C6PPG-2436M-ND 12.22 92.60 
Tin | 36(91.44) | MC | C6PPS-2436M-ND 11.04 83.67 
Gold | 36(91.44) | GR | C6PPG-2436G-ND 7.81 59.24 
Tin_| 36(91.44) | GR_ | C6PPS-2436G-ND 6.64 50.31 
Gold | 6(15.24) | MC | C6PPG-4006M-ND 10.53 79.84 
Tin | 6(15.24) | MC | C6PPS-4006M-ND 8.80 66.68 
Gold | 6(15.24) GR_ | C6PPG-4006G-ND 9.46 71.72 
Tin | 6(15.24) GR_ | C6PPS-4006G-ND 7.72 58.56 
Gold |_18(45.72) |_ MC | C6PPG-4018M-ND 13.74 104.16 
Tin | 18(45.72) | MC | C6PPS-4018M-ND 12.00 91.00 
40 | Gold 18(45.72) | GR | C6PPG-4018G-ND 10.53 79.80 

Tin | 18(45.72) | GR | C6PPS-4018G-ND 8.79 66.64 
Gold | 36(91.44) | MC | C6PPG-4036M-ND 18.55 140.65 
Tin_| 36(91.44) |_ MC | C6PPS-4036M-ND 16.82 127.49 
Gold | 36(91.44) | GR | C6PPG-4036G-ND 1213 91.92 
Tin | 36(91.44) | GR | C6PPS-4036G-ND 1039 78.76 

Also available in the following version: 

C6RRCI-LIOIMIHIL-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 


Call for complete part number and pricing! 


Double Ended Style 8 


* MC = Multi Color, 
GR = Gray 


Dip connector without 
strain relief shown. 

Pin #1 on connector is 
connected to 2nd conductor on cable 


No. of | Cont.) Length | Ribbon) Digi-Key Pricing 
Cont. |Finish| In.(cm) | Cable*| Part No. 1 1 
Gold | 6(15.24) | MC | C8PPG-1406M-ND 414 31.35 
Tin | 6(15.24) | MC | C8PPS-1406M-ND 3.45 26.18 
Gold | 6(15.24) GR_ | C8PPG-1406G-ND 3.71 28.13 
Tin | 6(15.24) GR_ | C8PPS-1406G-ND 3.03 22.96 
Gold | 18(45.72) | MC_| C8PPG-1418M-ND 5.34 40.47 
Tin | 18(45.72) | MC | C8PPS-1418M-ND 4.66 35.30 
14 | Gold 18(45.72) | GR | C8PPG-1418G-ND 4.06 30.81 
Tin | 18(45.72) | GR | C8PPS-1418G-ND 3.38 25.64 
Gold | 36(91.44) | MC | C8PPG-1436M-ND 7.14 54.15 
Tin_| 36(91.44) | MC_ | C8PPS-1436M-ND 6.46 48.98 
Gold | 36(91.44) | GR_ | C8PPG-1436G-ND 4.60 34.84 
Tin_| 36(91.44) | GR_| C8PPS-1436G-ND 3.91 29.67 
Gold | 6(15.24) | MC | C8PPG-1606M-ND 442 33.53 
Tin | 6(15.24) | MC | C8PPS-1606M-ND 3.68 27.89 
Gold | 6(15.24) GR_ | C8PPG-1606G-ND 3.98 30.20 
Tin | 6(15.24) GR_ | C8PPS-1606G-ND 3.24 24.56 
Gold | 18(45.72) | MC_| C8PPG-1618M-ND 5.71 43.26 
Tin | 18(45.72) | MC | C8PPS-1618M-ND 4.96 37.62 
18 | Gold 18(45.72) | GR | C8PPG-1618G-ND 439 33.26 
Tin | 18(45.72) | GR | C8PPS-1618G-ND 3.64 27.62 
Gold | 36(91.44) | MC | C8PPG-1636M-ND 7.63 57.86 
Tin_| 36(91.44) | MC_| C8PPS-1636M-ND 6.89 52.22 
Gold | 36(91.44) | GR_ | C8PPG-1636G-ND 4.99 37.85 
Tin_| 36(91.44) | GR_ | C8PPS-1636G-ND 4.25 32.21 
Gold | 6(15.24) | MC | C8PPG-2406M-ND 7.20 54.60 
Tin | 6(15.24) | MC | C8PPS-2406M-ND 6.02 45.67 
Gold | 6(15.24) GR_ | C8PPG-2406G-ND 6.47 49.04 
Tin | 6(15.24) GR_ | C8PPS-2406G-ND 6.29 40.11 
Gold | 18(45.72) | MC | C8PPG-2418M-ND 9.21 69.80 
Tin | 18(45.72) | MC | C8PPS-2418M-ND 8.03 60.87 
24 | Gold 18(45.72) | GR | C8PPG-2418G-ND 7.01 53.12 
Tin | 18(45.72) | GR | C8PPS-2418G-ND 5.83 44.19 
Gold ) 36(91.44) | MC |C8PPG-2436M-ND 12.22 92.60 
Tin_| 36(91.44) | MC | C8PPS-2436M-ND__ 11.04 83.67 
Gold | 36(91.44) | GR_ | C8PPG-2436G-ND 7.81 59.24 
Tin_| 36(91.44) | GR_| C8PPS-2436G-ND 6.64 50.31 
Gold | 6(15.24) | MC |C8PPG-4006M-ND 10.53 79.84 
Tin | 6(15.24) | MC | C8PPS-4006M-ND 8.80 66.68 
Gold | 6(15.24) GR_ | C8PPG-4006G-ND 946 71.72 
Tin | 6(15.24) GR_ | C8PPS-4006G-ND 7.72 58.56 
Gold | 18(45.72) | MC |C8PPG-4018M-ND 13.74 104.16 
Tin | 18(45.72) | MC |C8PPS-4018M-ND 12.00 91.00 
40 | Gold 18(45.72) | GR | C8PPG-4018G-ND 10.53 79.80 
Tin | 18(45.72) | GR | C8PPS-4018G-ND 8.79 66.64 
Gold | 36(91.44) | MC |C8PPG-4036M-ND 18.55 140.65 
Tin_| 36(91.44) | MC |C8PPS-4036M-ND_ 16.82 127.49 
Gold | 36(91.44) | GR_ | C8PPG-4036G-ND 1213 91.92 
Tin | 36(91.44) | GR_ | C8PPS-4036G-ND 10.39 78.76 
Also available in the following version: 
C8RRC-LOOCIL-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 


Call for complete part number and pricing! 


(Continued) 
Style ri 
20001=Single-Ended MMR Coie 
4(=Single-Ended G=Gray 
6L1=Double-Ended . 
8(10=Double-Ended r « 1” 
0010 =Double-Ended | Length (Use “Inches” only.) 


Cont. Finish 
G=Gold (10Ay) 

S=Tin (RoHS) 
T=Tin-Lead 


Digi-Key® Custom Cable Assemblies Available 


Call Digi-Key 


L{ No. of Contacts 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(to83) 33 


GU noustries No. off Cont. | Dimension A] Digi-Key Price Each PCB Connecto rs WE 


Cont.| Finish Inch(mm) | Part No. if 10 100 
SPECIFICATIONS: * Contacts: Phosphor bronze » Contact Plating: 263 


i i Gold pel conscamg| SiSENIEA 2.02 183, LT 100p in tin-lead * Insulator Material: UL 94V-0 flame-retardant 
Dip Cable Assemblies (Cont) iE Tin 977(24.82) | CSC16S-ND@ 17 1.30 99 thermoplastic © Color: Blue * Operating Temperature: - 55°C oe) 
Double Ended Style 0 Gold | 1.177(29.90)| CSC20G-ND® 2.11 1.60 1.23 ~ 125°C * Current Rating: 1A (maximum) per contact q 
' 20 Tin 1.177(29.90) | CSC20S-ND® 1.80 1.37. 1.05 * Dielectric Withstand Voltage: Greater than 500VDC im 
* MC = Multi Color, Tin-Lead_| 1.177(29.90) | CSC20T-ND 1.80 137 1.05 at sea level » Insulation Resistance: Greater 
GR = Gray than 5 x 1090. Cover pull-off force, without 
, ; ng | Gold | 1.477(87.52)| CSC26G-ND@® 2.51 1.91 1.46 strain relief, 5.60kg. minimum (force along 
Dip connector without Tin | 1.477(37.52)| CSC26S-ND@ 2.14 1.63 1.25 contacts primary axis) (127) 
Sra ee SOM 2 Gold | 1.877(47.68)| CSC34G-ND@ 310 2.35 1.80 
connected to 2nd conductor on cable 34 Tin | 1.877(47.68)| CSC34S-ND@ 264 2.00 1.53 No. off Cont. ] Dimension A | Digi-Key Price Each 
Tin-Lead_ | 1.877(47.68) | CSC34T-ND 2.64 2.00 1.53 Cont.| Finish | Inch(mm) | Part No. 1 10-100 
Noi Cone re lotion Diol Key pnelng 4g | Gold | 2.177(55.30) Coen 3.41 259 1.98 10 | Tin 700(17.78) | CPC10S-ND® 136 1.04 80 
Gold | 615.24) | MG TCOPPG-Id0EMAID 414 31.35 Tin | 2.177(55.30)| CSC40S-ND@ 2.88 2.19 1.68 : 
Tin | 6(15.24) | MC |COPPS-1406M-ND 345 26.18 50 | Sold | 2.677(68.00)| CSC50G-ND@ 4.09 3.11 2.38 “20 | Tin | 1.200(90.48) (RCRECOSNDSy 158 120 2 
Gold | 6(15.24) | GR |COPPG-1406G-ND 3.71 28.13 Tin__| 2.677(68.00) | CSC50S-ND@ 3.47 2.64 2.02 26 | Tin | 1.500(38.10) | CPC26S-ND® 2.05 156 1.19 
Tin | 6(15.24) | GR | COPPS-1406G-ND 3.03 22.96 Gold | 3.177(80.70)| CSC60G-ND@® 4.99 379 2.90 
Geld eae ue EAR 5a pee 60 | Tin |3.177(80.70)| CSC60S-ND® 4.25 3.22 2.47 34 | Tin | 1,900(48.26) | CPC34S-ND® = 2.51 1.91 1.46 
14 | Gold | 18(45.72) | GR |COPPG-1418G-ND 4.06 30.81 te ae aS we ao 72 cath so | Tin | 2.200(55.88) | CPC4OS-ND® = 2852.17 1.66 
Tin | 18(45.72) | GR |COPPS-1418G-ND 3.38 25.64 jocket Connector With Strain Relie: : 
Gold aalet ath Mc |COPPG-1436M-ND 714 5415 1p] God | 87711720) | CSRIOGND® 152116 80 Tin-Lead | 2.200(55.88) | CPC40T-ND 285 217 1.66 
=t TOE a Me eae &6 oe Tin__|_.677(17.20) | CSR10S-ND® 1.309976 50 | Tin | 2.700(68.58) | CPCS0S-ND@® 357 271 2.07 
Tin_ | 36(91.44) | GR |COPPS-1436G-ND __—3.91_—-29.67 Gold | .877(22.28) | CSR14G-ND® = 2.02 1.53 1.17 tin | 3200(81.28) | cPceos-ND® 409 341 238 
Gold | 6(15.24) Mc | COPPG-1606M-ND 442 33.53 14 Tin .877(22.28) | CSR14S-ND® 1.71. 1.30.99 60 : ; : . . 
Tin | 6(15.24) | MC |COPPS-1606M-ND 3.68 27.89 Tin-Lead | .877(22.28) | CSR14T-ND 171130 99 Tin-Lead |_3.200(81.28) | CPC6OT-ND 4.09 3.11 2.38 
Gold | 6(15.24) | GR | COPPG-1606G-ND 3.98 30.20 Gold | .977(24.82) | CSRI6G-ND® 2.23 1.70 1.30 Full tavis {Special Gankae version showed 
an asa) uf poe eS ND a ree 16 | Tin | .977(24.82) | CSRIGS-ND® 1.89 144 1.10 Pa A So enter” version shown above.) 
Tin 1184579) | MCT COPPS-1618M-ND 4.96 37 62 Tin-Lead | .977(24.82) | CSR16T-ND 189 144 110 
* |g ee | ot ee ee) | | | ee ee ce i 
in el el . . in F ‘ -NDe l e ‘ 
gold | 36-44) | MC |COPPG-OS6MND 7.835786 ee Tee Card Edge Connectors 
Tin_| 36(01.44) | MC [COPPS-1636M-ND 689 59.99 Gold | 1.477(37.52)] CSR26G-ND® 273 207 1.59 ; 
Gold | 36(91.44) | GR | COPPG-1636G-ND 499 37.85 26 | Tin 1.477(37.52) | CSR26S-ND@® = 2.33 1.77 = 1.35 SPECIFICATIONS: * Contacts: Phosphor bronze + Contact Plating: 10 
Tin | 36(91.44) | _GR_| COPPS-1636G-ND 425 32.24 Tin-Lead | 1.477(37.52) | CSR26T-ND® = 2.338 1.77 1.35 inch gold (in mating area) over S0y Inch nickel or 100y - 
Gold | 6(15.24) | MC |COPPG-2406M-ND 7.20 54.60 gq | Gold | 1.877(47.68)| CSRS4G-ND® 3.35254 1.95 ee Seas aseaee maleuat at 94V-0 1188) 
Tin | 6(15.24) | MC |COPPS-2406M-ND 6.02 45.67 Tin | 1.877(47.68) | CSR34S-ND® 2.85 2.17 —-1.66 aMpst StarGate We MOP eeue so ore V4 
Gold | 6(15.24) | GR |COPPG-2406G-ND 6.47 49.04 Gold |2.17755.30) WESRAUGNIDSY 263275 02.11 * Operational Temperature: -55°C ~ 125°C yo 
Tin | 6(15.24) | GR |COPPS-2406G-ND 529 40.11 o r177(58.30) ek Be * Current Rating: 1A (max.) per contact (17.78) 
Gold | 18(45.72) | MC |COPPG-2418M-ND 9.21 __ 69.80 40.) Tin | 2.177(55.30)) CSRA0S-ND® = 3.07 2.33 1.79 * Dielectric Withstand Voltage: Greater << Ba 
Tin | 18(45.72) | MC |COPPS-2418M-ND 8.03. 60.87 Tin-Lead_| 2.177(55.30) | CSR40T-ND 3.07 2.33 1.79 than 500Vdc at sea level « Insulation g 
24 | Gold | 18(45.72) | GR |COPPG-2418G-ND 7.01 53.12 Gold | 2.677(68.00)| CSR50G-ND® 4.31 3.27 2.51 Resistance: Greater than 5 x 1090 Pia 
Tin | 18(45.72) | GR | COPPS-2418G-ND 5.83 44.19 50 Tin 2.677(68.00)| CSR50S-ND® 366 278 213 + Cover pull-off force 226.79g./contact F WE 
port aol ue pO eM ND aoe ae Tin-Lead | 2.677(68.00) | CSRSOT-ND 3.66 2.78 2.13 min. (force along contacts primary axis) 
Gold | 36(91.44) | GR |COPPG-2436G-ND 7.81 59.24 Gold | 3.177(80.70) | CSR60G-ND® 5.24 = 3.98 3.05 No. of] Cont. | Dimension A | Digi-Key Price Each 
Tin_ | 36(91.44) | GR |COPPS-2436G-ND __—-6.64_—_50.31 60 ae ; ene ete us os a Cont.| Finish | inch (mm) | Part No. 1 10 | 100 
Gold | 6(15.24) | MC |COPPG-4006M-ND 10.53 79.84 in-Lead_| 3.177(80.7 + ; ; f a 
jin, | 611524) | Mc Jcopps-doosu-nd 880 66.68 Socket Connector With Polarizing Key 0 | Tn | srat7a | coEtsND® 226 172, 132 
ih éiEa GR |COPPS-4006G-ND 7.72 es jo | Gold | .67(17.20) | CKCTOG-ND® 1.249472 Tin-Lead | .976(24.79) | CCE10T-ND 2.26 1.72 1.32 
Gold | 18(45.72) | MC |COPPG-4018M-ND 13.74 104.16 Tin -677(17.20) | CKC10S-ND® 1.05 80 62 Gold | 1.476(37.49) | CCE20G-ND@ 357 271 2.07 
4g | iin, | 1845.72) | MC /COPPS-4018M-ND 12.00 91.00 Gold | .877(22.28) | CKC14G-ND® = 1.74 1.32—-1.01 20 | Tin | 1.476(37.49) | CCE20S-ND@ 3.04 231 1.77 
Gold | 18(45.72) | GR |COPPG-4018G-ND 10.53 79.80 14 Tin .877(22.28) | CKC14S-ND® 1.49 1.13 87 Tin-Lead | 1.476(37.49) | CCE20T-ND 3.04 231 177 
gold | secsi4a) | Me JEQPPE4QQ6KI-ND | 1888 14085 Tin-Lead | .877(22.28) | CKCI4T-ND 1.49 1.1387 pp | Gold | 1.776(45.11) | CCERG-ND® 425 322 247 
Tin 36(91.44) Mc | COPPS-4036M-ND 16.82 127.49 16 Gold .977(24.82) | CKC16G-ND® 202 1.53 1.17 Tin 1.776(45.11) | CCE26S-ND@ 3.60 2.73 2.09 
Gold | 36(91.44) | GR |COPPG-4036G-ND 12.13 91.92 Tin __| .977(24.82) | CKCI16S-ND@ 1.71 «1.30 99 Gold | 2.176(55.27) | CCE34G-ND® 527 4.00 3.06 
Tin_| 36(91.44) |_ GR_|COPPS-4036G-ND_ 10.39 78.76 og | Gold | 1.177(29.90)| CKC20G-ND® = 2.11 1.60 1.23 34 | Tin | 2.176(55.27) | CCE34S-ND@ 4.50 3.41 261 
Also available in the following version: Tin 1.177(29.90) | CKC20S-ND® 1.80 1.37 1.05 Tin-Lead | 2.176(55.27) | CCE34T-ND 4.50 3.41 2.61 
CORRC1-LILILILIL-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 26 Gold | 1.477(37.52)| CKC26G-ND@ 251 191 1.46 Gold | 2.476(62.89) | CCE40G-ND® 6.17 4.68 3.59 
Call for complete part number and pricing! Tin 1.477(37.52) | CKC26S-ND@ 2.14 1.63 1.25 40 Tin 2.476(62.89) | CCE40S-ND@ 5.24 3.98 3.05 
Gold | 1.877(47.68)| CKC34G-ND® 3.10 2.35 1.80 Tin-Lead | 2.476(62.89) | CCE40T-ND 5.24 3.98 3.05 
34 Tin | 1.877(47.68) | CKC34S-ND@ 264 2.00 1.53 #6 ae pi eee aerate a ue aa 
in- 4 in - ie | is ¥. 5 
Socket Connectors WE eres 1 877(47.68) Sn 264 200 158 Tin-Lead | 2.976(75.59) | CCE50T-ND 589 447 3.42 
old | 2.177(55.30)| CKC40G-ND@ 341 259 1.98 
Socket Connector Socket Connactor with a ae rslbeeie ea co one 1 PK-2-ND Polarizing KeY....0.....0.ccscceses $.25/2 §$.94/10. $7.20/100 
3 entral Polarizing Key i “ eA x = be FP 
x 50 | Sold | 2.677(68.00)| CKC50G-ND@ 4.09 3.11 2.38 opens Seimphant 
Tin | 2.677(68.00) | CKC50S-ND@ 3.47_—-2.64_—-2.02 
Gold | 3.177(80.70)| CKC60G-ND® 4.99 3.79 2.90 i i 
60 Tin | 3.177(80.70) | CKC60S-ND@ 4.25 3.22—-2.47 Termination 
Socket Connector w/Polarizing Key and Strain Relief J u m pe rs 
to | Gold | .677(17.20) | CKRIOG-ND@ = 1.52 1.1689 
Socket Connector with Strain | Socket Connector with ul A77(17.20) SRDS Ne 130 Ba 6 Socket Connector — Single Ended 
Relief Shain Rehietard Cantral Gold | .877(22.28) | CKR14G-ND® 2.02 153 1.17 * MC = Multi Color, 
Polarizing Key 14 Tin | .877(22.28) | CKR14S-ND@ = 1.71 130 99 GR = Gray 
Tin-Lead_| .877(22.28) | CKR14T-ND 1.71 1.30 99 
( 
( 


Gold .977(24.82) | CKR16G-ND® 2.23 1.70 1.30 
16 Tin .977(24.82) | CKR16S-ND® 1.89 144 1.10 
Tin-Lead | .977(24.82) | CKR16T-ND 1.89 1.44 1.10 Dip connector without strain relief shown. 
Gold | 1.177(29.90) | CKR20G-ND@ 2.36 1.79 1.37 No. of |Cont.] Length | Ribbon] Digi-Key Price Each 
20 Tin 1.177(29.90) | CKR20S-ND® 2.02 1.53 117 Cont. |Finish| Inch(cm) | Cable*| Part No. 1 10 
Tin-Lead_| 1.177(29.90) | CKR20T-ND 2.02 1.53 1.17 Gold | 36(91.44) | MC | C1AXG-1036M-ND 3.65 277 
Gold | 1.477(37.52)] CKR26G-ND@ 2.73 2.07 1.59 io | Tin | 36(91.44) | MC | C1AXS-1036M-ND 3.46 2.63 
SPECIFICATIONS: + Contacts: Phosphor bronze * Contact Plating: 10 inch 26 Tin 1.477(37.52)| CKR26S-ND® 233 1.77 1.35 Gold | 36(91.44) | GR_ | C1AXG-1036G-ND 2.00 1.52 
gold (in mating area) over 50p inch nickel or 100p inch tin-lead » Insulator Tin-Lead_| 1.477(37.52) | CKR26T-ND 2.33 177 1.35 Tin | 36(91.44) | GR_ | C1AXS-1036G-ND 1.81 1.38 
Material: UL 94V-0 flame-retardant thermoplastic » Strain Relief Strap . 
Material: Insulated stainless steel * Color: Blue * Operating Temperature: 34 ee aes aps ye ae ie (Continued) 
-55°C ~ 125°C * Current Rating: 1A (max.) per contact * Dielectric Withstand meee 877(47.68) nl 85 at i 
Voltage: Greater than 500VDC at sea level » Insulation Resistance: Greater Tin-Lead_| 1.877(47.68) | CKR34T-ND 2.85 217 1.66 
than 5 x 1090 * Withdrawal: force 56.7g - 226.79g/contact, typical » Cover 40 Gold | 2.177(55.30)] CKR40G-ND@® 3.63 2.75 2.11 Cc - -ND 
pull-off force 226.79g/contact, min. (force along contacts primary axis) Tin 2.177(55.30) | CKR40S-ND@ 3.07 2.33_—1.79 = Ribbon Cable 
No. of) Cont. Dim. A iacken Price Each Gold 2.677(68.00) | CKR50G-ND® 4.31 3.27 2.51 Style MoMutt color 
: Aa E i 50 Tin | 2.677(68.00)| CKR50S-ND@® 3.66 2.78 2.13 Cont. Finish _ r sen 7 
Cont.| Finish Inch ony = No. ; 1 10 100 Tin-Lead | 2.677(68.00) | CKRSOT-ND 366 278 213 S| ‘ [Length (Use “Inches” only.) 
scheanmchtheteiaithesb Gold | 3.177(80.70)| CKR60G-ND® 5.24 3.98 3.05 S=Tin (RoHS) | [No. Of Contacts 
10 pg Teneo; ne fee He = . 60 | Tin | 3.177(80.70)| CKR60S-ND® 4.46 3.39 2.60 Tolin-Lead 
in 677(17. ND® 1.05 : Tin-Lead_| 3.177(80.70) | CKR60T-ND 4.46 3.39 2.60 iat . i 
Gold | 877(22.28) | CSCI4G-ND® 1.7412 1.01 woh Digi-Key® Custom Cable Assemblies Available 
14 . -28) ‘ i : PK-1-ND Polarizing Key..................... $.25/2 $.94/10 $7.20/100 oe 
Tin | .877(22.28) | CSC14S-ND@® = 1.49 «1.1387 ¢ RoHS Compliant Call Digi-Key 


More Product Available Online: www.digikey.com 
34 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


OU woustaes 


Termination Jumpers 
Socket Connector — Single Ended (Cont.) 


No. of} Cont. | Length | Ribbon |Digi-Key Price Each 
Cont. | Finish | Inch(cm) | Cable* |Part No. i 10 

Gold | 36(91.44) | MC | C1AXG-1436M-ND 6.35 4.06 

14 Tin | 36(91.44) | MC | C1AXS-1436M-ND 6.10 3.87 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-1436G-ND 2.80 2.13 

Tin | 36(91.44) | GR__| C1AXS-1436G-ND 2.55 1.94 

Gold | 36(91.44) | MC | C1AXG-1636M-ND 5.87 4.45 

16 Tin ae 44) |} MC | C1AXS-1636M-ND 5.56 4.22 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-1636G-ND 3.23 2.45 

Tin | 36(91.44) | GR__| C1AXS-1636G-ND 2.92 2.21 

Gold | 36(91.44) | MC | C1AXG-2036M-ND 6.92 5.25 

20 Tin | 36(91.44) | MC | C1AXS-2036M-ND 6.61 5.02 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-2036G-ND 3.82 2.90 

Tin | 36(91.44) | GR__ | C1AXS-2036G-ND. 3.51 2.67 

Gold | 36(91.44) | MC | C1AXG-2636M-ND 877 6.65 

26 Tin | 36(91.44) | MC | C1AXS-2636M-ND 840 6.37 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-2636G-ND 463 3.51 

Tin | 36(91.44) | GR__| C1AXS-2636G-ND. 4.26 3.23 

Gold | 36(91.44)] MC |C1AXG-3436M-ND 11.28 8.56 

34 Tin | 36(91.44) | MC |C1AXS-3436M-ND 10.82 8.20 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-3436G-ND 5.39 4.09 

Tin | 36(91.44) | GR__| C1AXS-3436G-ND 4.92 3.74 

Gold | 36(91.44) | MC |C1AXG-4036M-ND 13.04 9.89 

40 Tin | 36(91.44) | MC |C1AXS-4036M-ND = 12.51 9.49 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-4036G-ND 6.61 5.01 

Tin | 36(91.44) | GR__| C1AXS-4036G-ND 6.08 4.61 

Gold | 36(91.44) | MC |C1AXG-5036M-ND 16.12 12.23 

50 Tin | 36(91.44) | MC |C1AXS-5036M-ND 15.50 11.76 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-5036G-ND 745 5.66 

Tin | 36(91.44) | GR__| C1AXS-5036G-ND 6.83 5.19 

Gold | 36(91.44) | MC |C1AXG-6036M-ND 19.43 14.73 

60 Tin | 36(91.44) | MC |C1AXS-6036M-ND 18.68 14.17 
Gold | 36(91.44) | GR | C1AXG-6036G-ND 9.54 7.24 

Tin | 36(91.44) | GR | C1AXS-6036G-ND 8.80 6.68 


Also available in the following versions: 
C1BXC)-OOOUIO-ND - Socket Connector with Strain Relief. 
C1CXC-OODUIL-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. 
C1DX-OOOOE-ND - Socket Connector with Strain Relief and Central 
Polarizing Key. 
Call for complete part number and pricing! 


PCB Connector — Single Ended 


* MC = Multi-Color, 
GR = Gray 


PCB connector without strain relief shown. 


No. of} Cont.| Length | Ribbon | Digi-Key Price Each 
Cont. |Finish] Inch(cm) | Cable* | Part No. i] 10 
Tin | 36(91.44)| MC | C1PXS-1036M-ND 3.77 2.86 
10 Tin | 36(91.44) | GR C1PXS-1036G-ND 2.12 1.61 
Tin | 36(91.44)| MC | C1PXS-2036M-ND 6.39 4.85 
20 Tin | 36(91.44)| GR C1PXS-2036G-ND 3.30 2.50 
Tin | 36(91.44)| MC | C1PXS-2636M-ND 8.30 6.30 
26 Tin | 36(91.44) | GR C1PXS-2636G-ND 4.16 3.16 
Tin | 36(91.44)| MC | C1PXS-3436M-ND 10.69 8.11 
34 Tin | 36(91.44)| GR C1PXS-3436G-ND 4.80 3.64 
Tin | 36(91.44)| MC | C1PXS-4036M-ND 12.48 9.46 
40 Tin | 36(91.44)| GR C1PXS-4036G-ND 6.05 4.59 
Tin | 36(91.44)| MC | C1PXS-5036M-ND 15.60 11.83 
7 Tin | 36(91.44)| GR C1PXS-5036G-ND 6.93 5.26 
Tin | 36(91.44)| MC | C1PXS-6036M-ND 18.53 14.05 
60 Tin | 36(91.44)| GR C1PXS-6036G-ND 8.64 6.56 


Card Edge Connector — Single Ended 


* MC = Multi-Color, 
GR = Gray 


Card Edge connector without strain relief shown. 


No. of/Cont.| Length |Ribbon| Digi-Key Price Each 
Cont. |Finish| Inch(cm) | Cable* | Part No. 1 10 
Gold | 36(91.44) | MC | C1EXG-1036M-ND 5.07 3.85 
Tin | 36(91.44) | MC | C1EXS-1036M-ND 4.67 3.54 
10 | Gola 36(91.44) | GR | C1EXG-1036G-ND 3.42 2.60 
Tin_| 36(91.44) | GR_ | C1EXS-1036G-ND 3.02 2.29 
Gold | 36(91.44) | MC | C1EXG-2036M-ND 8.38 6.36 
Tin | 36(91.44) | MC | C1EXS-2036M-ND 7.85 5.96 
20 | Gold 36(91.44) | GR | C1EXG-2036G-ND 5.28 4.01 
Tin_| 36(91.44) | GR_ | C1EXS-2036G-ND 4.75 3.61 
Gold | 36(91.44) | MC |C1EXG-2636M-ND 10.50 7.97 
Tin | 36(91.44) | MC | C1EXS-2636M-ND 9.85 TAT 
26 Gold | 36(91.44) | GR_ | C1EXG-2636G-ND 6.36 4.83 
Tin_| 36(91.44) | GR__| C1EXS-2636G-ND 5.71 4.34 
Gold | 36(91.44) | MC |C1EXG-3436M-ND 13.45 10.20 
Tin | 36(91.44) | MC |C1EXS-3436M-ND 12.68 9.61 
34 | Gold 36(91.44) | GR | C1EXG-3436G-ND 7.56 5.73 
Tin | 36(91.44) | GR | C1EXS-3436G-ND 6.78 5.15 


No. of |Cont. | Length | Ribbon | Digi-Key Price Each No. of |Cont.) Length /Ribbon| Digi-Key Price Each 
Cont. |Finish| Inch(cm) | Cable* | Part No. U 10 Cont. |Finish| Inch(cm) | Cable* | Part No. 1 10 
Gold | 36(91.44) | MC |C1EXG-4036M-ND 15.79 11.98 ag ae HH ue Semen hd ee 
‘ . fe in Ad) : F 5. 67 
i Tin | 36(91.44) | MC |C1EXS-4036M-ND 14.86 11.27 40 | goa | 36(144)| GR | C3AAG-40366-ND 1002 7.60 
Gold | 36(91.44)| GR |C1EXG-4036G-ND 937 7.41 Tin | 36(91.44)| GR | C3AAS-4036G-ND 8.96 680 
Tin_ | 36(91.44) | GR__| C1EXS-4036G-ND 844 6.40 Gold | 6(15.24) | MC | C3AAG-5006M-ND 10.19 7.73 
Gold | 36(91.44) | MC |C1EXG-5036M-ND 1898 14.39 ne sean me rere a oe 
: Tin | 36(91.44) | MC |C1EXS-5036M-ND 17.92 13.59 Tin | 6(1524) | GR | C3AAS-50086-ND 750 569 
Gold | 36(91.44) | GR /C1EXG-5036G-ND 10.31 7.82 Gold | 18(45.72) | MC | C3AAG-5018M-ND 14.20 10.77 
Tin | 36(91.44) | GR | C1EXS-5036G-ND 9.25 7.02 50 ay ae ue eet aw ea aa 
0! ef - 7 i i. 
Tin | 18(45.72)| GR | C3AAS-5018G-ND 8.63 6.54 
Gold | 36(91.44)| MC | C3AAG-5036M-ND 20.22 15.33 
Socket Connector to Socket Connector Tin | 36(91.44) | MC | C3AAS-5036M-ND 18.98 14.39 
* MC = Multi-Color Gold | 36(91.44)| GR | C3AAG-5036G-ND 11.55 876 
GR = Gray Tin | 36(91.44)| GR | C3AAS-5036G-ND 10.31 7.82 
Gold | 6(15.24) | MC | C3AAG-6006M-ND 1239 940 
Tin | 6(15.24) | MC | C3AAS-6006M-ND 10.90 8.27 
Gold | 6(15.24) | GR | C3AAG-6006G-ND 10.74 8.15 
; Tin | 6(15.24) | GR | C3AAS-6006G-ND 9.25 7.02 
Socket connector without strain relief shown. Gold | 18(45.72) | MC | C3AAG-6018M-ND 17.20 13.04 
Tin | 18(45.72)| MC | C3AAS-6018M-ND 15.71 11.92 
No. of| Cont. | Length | Ribbon | Digi-Key Price Each 60 Gold Hee GR_ | C3AAG-6018G-ND 12.26 9.30 
Cont. | Finish | Inch(cm) | Cable* | Part No. 1 10 Tin | 18(45.72)| GR | C3AAS-6018G-ND 10.77 8.17 
Gold | 6(15.24) | MC |C3AAG-1006M-ND 288 2.19 Gold 36(91.44) | MC | C3AAG-6036M-ND 24.42 18.52 
Tin | 6(15.24) | MC | C3AAS-1006M-ND 251 1.91 Tin_| 36(91.44) | MC | C3AAS-6036M-ND 22.93 17.39 
Gold | 6(15.24) | GR | C3AAG-1006G-ND 261 1.98 Gold 36(91.44) | GR | C3AAG-6036G-ND 14.53 11.02 
Tin otiaa® GR | C3AAS-1006G-ND 223 1.70 Tin | 36(91.44) | GR | C3AAS-6036G-ND 13.05 9.89 
Gold MC |C3AAG-1018M-ND 3682.80 

AD oe etn 7H ee Also available in the following versions: 

0 : fA 5 z C3BBL-l |-ND — Socket Connector with Strain Relief. 

Tin GR | C3AAS-1018G-ND 249 1.89 c3ccO- -ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. 
Gold MC | C3AAG-1036M-ND 489 3.71 C3DDO-OOOOO-ND — Socket Connector with Strain Relief and Central 
Tin MC | C3AAS-1036M-ND_ 4.51 3.43 Polarizing Key. 

Gold GR | C3AAG-1036G-ND 3.24 2.46 Call for complete part number and pricing! 

Tin GR _| C3AAS-1036G-ND 287 2.18 

Gold | 6(15.24) | MC |C3AAG-1406M-ND 4.07 3.09 

Tin | 6(15.24) | MC | C3AAS-1406M-ND 3.58 2.72 PCB Connector to PCB Connector 

Gold GR |C3AAG-1406G-ND 3.65 2.77 

Tin GR | C3AAS-1406G-ND 315 2.39 * MC = Multi-Color 

Gold MC | C3AAG-1418M-ND 5.28 4.00 GR = Gray 

Tin MC [C3AAS-1418M-ND 4.78 3.63 

Gold GR |C3AAG-1418G-ND 4.00 3.04 

Tin GR | C3AAS-1418G-ND 3.51 2.66 

Gold MC | C3AAG-1436M-ND 7.08 5.37 PCB connector without strain relief shown. 

Tin MC_|C3AAS-1436M-ND___6.59__5.00 

Gold GR |C3AAG-1436G-ND 453 3.44 ; = : 

4 No. of | Cont.) Length |Ribbon| Digi-Ke Price Each 
Tin GR _| C3AAS-1436G-ND 4.04 3.07 Cont. |Finish inehiern) Cable" | Patt No. 1 10 
Gold | 6(15.24) | MC [CSPAGSIECOMRNGRy 467 3.55 Tin | 6(15.24) | MC | C3PPS-1006M-ND 3.13 2.38 
Tin | 6(15.24) | MC (CCR ASaUCMEnD a 84.05 3.08 Tin 5{18.24 GR | C3PPS-1006G-ND 285 2.17 
Gold | 6(15.24) | GR |C3AAG-1606G-ND 4.23 3.21 Tin | 18(45.72)| MC | C3PPS-1018M-ND 3.93 2.98 
Tin ste GR | C3AAS-1606G-ND 3.61 2.74 10 | Tin | 18(45.72)| GR | C3PPS-1018G-ND 311 2.36 
Gold MC_|C3AAG-1618M-ND 5.96 4.52 Tin | 36(91.44) | MC | C3PPS-1036M-ND 5.13 3.90 
Tin C3AAS-1618M-ND 5.34 4.05 Tin_| 36(91.44) | GR | C3PPS-1036G-ND 3.49 2.65 
Gold C3AAG-1618G-ND 464 3.52 Tin | 6(15.24) | MC | C3PPS-2006M-ND 3.96 3.01 
Tin C3AAS-1618G-ND 4.02 3.05 Tin | 6(15.24) | GR | C3PPS-2006G-ND 345 262 
Gold C3AAG-1636M-ND 7.88 5.98 Tin | 18(45.72) | MC | C3PPS-2018M-ND 5.57 4.23 
Tin C3AAS-1636M-ND__7.26 5.51 20 | Tin | 18(45.72) | GR | C3PPS-2018G-ND 4.02 3.05 
Gold C3AAG-1636G-ND 5.24 3.98 Tin | 36(91.44) | MC | C3PPS-2036M-ND 7.97 6.05 
Tin C3AAS-1636G-ND 4.62 3.51 Tin_| 36(91.44) | GR | C3PPS-2036G-ND 4.88 3.70 
Gold | 6(15.24) C3AAG-2006M-ND 5.02 3.81 Tin | 6(15.24) | MC | C3PPS-2606M-ND 5.13 3.90 
Tin | 6(15.24) C3AAS-2006M-ND 440 3.34 Tin 6(15.24) GR_ | C3PPS-2606G-ND 4.44 3.37 
Gold | 6(15.24) C3AAG-2006G-ND 450 3.42 26 Tin | 18(45.72) | MC | C3PPS-2618M-ND 7.22 5.48 
Tin | 6(15.24) C3AAS-2006G-ND 3.88 2.95 Tin | 18(45.72) | GR | C3PPS-2618G-ND 5.15 3.91 
Gold | 18(45.72 C3AAG-2018M-ND 662 502 Tin | 36(91.44) | MC | C3PPS-2636M-ND 10.35 7.85 
Tin | 18(45.72 C3AAS-2018M-ND 6.00 4.55 Tin_| 36(91.44) | GR_| C3PPS-2636G-ND_ 6.21 4.71 
eae ineory| ot fewest Se 38) | | Tae ees | & [omen ao 
Tin | 18(45.72 C3AAS-2018G-ND 445 3.38 : ° l : . 
Gold ai “4a Se et 9.03 685 gq | Tin | 18(45.72) | MC | C3PPS-3418M-ND 9.11 6.91 
Tin | 36(91.44 C3AAS-2036M-ND 841-638 Tin | 18(45.72) | GR | C3PPS-3418G-ND 6.17 4.68 

es Tin | 36(91.44) | MC | C3PPS-3436M-ND 13.20 10.01 
Gold | 36(91.44 C3AAG-2036G-ND 5.93 4.50 Tin | 3691.44) | GR | C3PPS-34366-ND 731 554 
Tin | 36(91.44 C3AAS-2036G-ND 5.31 4.03 Tin 8528) | MC | C3PPS-A006MND 7.31 Bd 
Gold | 6(15.24) CSBAGOOEMNDE §=68.06 4.60 Tin | 6(15.24) | GR | C3PPS-4006G-ND 6.24 4.73 
Tin | 6(15.24) C3AAS-2606M-ND 5.32 4.04 Tin | 18(45.72) | MC | C3PPS-4018M-ND 10.52 7.98 
Gold | 6(15.24) C3AAG-2606G-ND 5.37 4.08 40 | tin | 18(45.72)} GR | C3PPS-4018G-ND 7.30 5.54 
Tin | 6(15.24) C3AAS-2606G-ND 463 3.51 Tin | 36(91.44) | MC | C3PPS-4036M-ND 15.33 11.63 
Gold C3AAG-2618M-ND_—8.15__—6.18 Tin_| 36(91.44) | GR | C3PPS-4036G-ND 8.90 6.75 
Tin C3AAS-2618M-ND 7.41 5.62 Tin | 6(15.24) |" MC | C3PPS-5006M-ND 9.14 6.93 
Gold C3AAG-2618G-ND 6.08 4.61 Tin | 6(15.24) | GR | C3PPS-5006G-ND 7.69 5.83 
Tin | 18 C3AAS-2618G-ND 5.34 4.05 Tin | 18(45.72) | MC | C3PPS-5018M-ND 13.15 9.97 
Gold | 36 C3AAG-2636M-ND 11.28 8.55 50 | Tin | 18(45.72) | GR | C3PPS-5018G-ND 8.81 6.68 
Tin C3AAS-2636M-ND 10.53 7.99 Tin | 36(91.44) | MC | C3PPS-5036M-ND 19.16 14.53 
Gold C3AAG-2636G-ND 7.14. 5.42 Tin_| 36(91.44) | GR | C3PPS-5036G-ND 10.49 7.96 
Tin C3AAS-2636G-ND 6.39 4.85 Tin | 6(15.24) | MC | C3PPS-6006M-ND 10.59 8.03 
Gold | 6(15.24) C3AAG-3406M-ND 7.56 5.74 Tin | 6(15.24) | GR | C3PPS-6006G-ND 894 6.78 
Tin | 6(15.24) C3AAS-3406M-ND 6.63 5.03 60 Tin | 18(45.72) | MC | C3PPS-6018M-ND 15.40 11.68 
ee) ae ole Bae Tir | agra) | MG | CaPPS-60SEM-ND 2252 1715 
aa fad eal ince gat Tin_| 36(91.44) | GR | CaPPS-6036G-ND 12.74 9.66 
Tin C3AAS-3418M-ND 9.36 7.10 (Continued) 
Gold C3AAG-3418G-ND 7.34. 5.57 
Tin C3AAS-3418G-ND 641 4.87 
Gold C3AAG-3436M-ND 14.38 10.91 c . -ND 
Tin C3AAS-3436M-ND__13.45 10.20 : 
Gold C3AAG-3436G-ND 8.49 6.44 Ribbon Cable 
Tin C3AAS-3436G-ND 7.56 5.73 Style cou 
Gold 6(15.24) C3AAG-4006M-ND 8.42 6.39 Cont. Finish Length (Use “Inches” only.) 
Tin | 6(15.24) C3AAS-4006M-ND 7.37 5.59 G=Gold (10Ap) ree 
Gold | 6(15.24) C3AAG-4006G-ND 735 5.58 in (ROHS) [No. Of Contacts 
Tin | 6(15.24) C3AAS-4006G-ND 6.30 4.78 T=Tin-Lead | 


Gold 


C3AAG-4018M-ND 


11.63 


8.82 


Tin 
Gold 
Tin 


C3AAS-4018M-ND 
C3AAG-4018G-ND 
C3AAS-4018G-ND 


10.58 
8.42 
7.36 


8.02 
6.39 
5.59 


Digi-Key® Custom Cable Assemblies Available 


Call Digi-Key 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(toss) 35 


GUD woustaes 


Termination Jumpers (cont) 


Card Edge to Card Edge 


* MC = Multi-Color 
GR = Gray 


Card Edge connector without strain relief shown. 


No. of | Cont. | Length | Ribbon| Digi-Key Price Each 
Cont. | Finish) In.(cm) | Cable*) Part No. il 10 
Gold | 18(45.72)| GR | C3AEG-3418G-ND 9.51 7.22 
Tin | 18(45.72)| GR | C3AES-3418G-ND 8.27 6.28 
34 Gold | 36(91.44)| MC | C3AEG-3436M-ND 16.55 12.55 
Tin | 36(91.44) | MC | C3AES-3436M-ND 15.31 11.61 
Gold | 36(91.44)| GR | C3AEG-3436G-ND 10.66 8.08 
Tin | 36(91.44)| GR | C3AES-3436G-ND 9.42 7.14 
Gold | 6(15.24) | MC | C3AEG-4006M-ND 11.18 8.48 
Tin 6(15.24) | MC | C3AES-4006M-ND 9.73 7.38 
Gold | 6(15.24) GR | C3AEG-4006G-ND 10.11 7.67 
Tin 6(15.24) GR_ | C3AES-4006G-ND 8.65 6.57 
Gold | 18(45.72) | MC | C3AEG-4018M-ND 14.39 10.91 
40 Tin | 18(45.72) | MC | C3AES-4018M-ND 12.93 9.81 
Gold | 18(45.72)| GR | C3AEG-4018G-ND 11.18 8.48 
Tin | 18(45.72)| GR | C3AES-4018G-ND 9.72 7.37 
Gold | 36(91.44)| MC | C3AEG-4036M-ND 19.20 14.56 
Tin | 36(91.44) | MC | C3AES-4036M-ND 17.75 13.46 
Gold | 36(91.44)| GR | C3AEG-4036G-ND 12.78 9.69 
Tin | 36(91.44)| GR | C3AES-4036G-ND 11.32 8.59 
Gold | 6(15.24) | MC | C3AEG-5006M-ND 13.04 9.89 
Tin 6(15.24) | MC | C3AES-5006M-ND 11.37 8.62 
Gold | 6(15.24) GR | C3AEG-5006G-ND 11.60 8.80 
Tin 6(15.24) GR_ | C3AES-5006G-ND 9.92 7.53 
Gold | 18(45.72) | MC | C3AEG-5018M-ND 17.05 12.93 
50 | Tin’ | 18(45.72)| MC | C3AES-5018M-ND 15.38 11.66 
Gold | 18(45.72)| GR | C3AEG-5018G-ND 12.72 9.65 
Tin | 18(45.72)| GR | C3AES-5018G-ND 11.04 8.38 
Gold | 36(91.44)| MC | C3AEG-5036M-ND 23.07 17.49 
Tin _| 36(91.44) | MC | C3AES-5036M-ND 21.39 16.22 
Gold | 36(91.44)| GR | C3AEG-5036G-ND 14.40 10.92 
Tin | 36(91.44)| GR | C3AES-5036G-ND 12.72 9.65 


Also available in the following versions: 

C3BEL-OOOOCAND - Socket Connector with Strain Relief. 

C3CED-OOOOO-ND - Socket Connector with Central Polarizing Key. 

C3DED-OOOOO-ND - Socket Connector with Strain Relief and Central 
Polarizing Key. 


No. of} Cont. | Length | Ribbon | Digi-Key Price Each 
Cont. |Finish| In.(cm) | Cable* | Part No. 1 10 
Gold | 6(15.24) | MC | C3EEG-1006M-ND 6.73 4.35 
Tin | 6(15.24) | MC | C3EES-1006M-ND 4.93 3.74 
Gold | 6(15.24) | GR | C3EEG-1006G-ND 546 4.14 
Tin | 6(15.24) | GR | C3EES-1006G-ND 465 3.53 
Gold | 18(45.72) | MC | C3EEG-1018M-ND 6.54 4.96 
40 Tin | 18(45.72) | MC | C3EES-1018M-ND 6.73 4.35 
Gold | 18(45.72) | GR | C3EEG-1018G-ND 6.71 4.33 
Tin | 18(45.72) | GR | C3EES-1018G-ND 490 3.72 
Gold | 36(91.44) | MC | C3EEG-1036M-ND 7.74 5.87 
Tin_| 36(91.44) | MC_ | C3EES-1036M-ND 6.93 5.26 
Gold | 36(91.44) | GR | C3EEG-1036G-ND 6.09 4.62 
Tin | 36(91.44) | GR_ | C3EES-1036G-ND 6.28 4.01 
Gold | 6(15.24) | MC | C3EEG-2006M-ND 7.93 6.02 
Tin | 6(15.24) | MC | C3EES-2006M-ND 6.88 5.22 
Gold | 6(15.24) | GR | C3EEG-2006G-ND 742 5.63 
Tin | 6(15.24) | GR | C3EES-2006G-ND 6.36 4.83 
Gold | 18(45.72) | MC | C3EEG-2018M-ND 9.54 7.23 
20 Tin | 18(45.72) | MC | C3EES-2018M-ND 8.48 = 6.43 
Gold | 18(45.72)| GR | C3EEG-2018G-ND 7.99 6.06 
Tin | 18(45.72) | GR | C3EES-2018G-ND 6.93 5.26 
Gold | 36(91.44) | MC | C3EEG-2036M-ND 11.94 9.06 
Tin | 36(91.44) |_ MC_ | C3EES-2036M-ND 10.89 8.26 
Gold | 36(91.44) | GR | C3EEG-2036G-ND 8.85 6.71 
Tin_| 36(91.44) | GR_ | C3EES-2036G-ND 7.79 5.91 
Gold | 6(15.24) | MC | C3EEG-2606M-ND 9.54 = 7.23 
Tin | 6(15.24) | MC | C3EES-2606M-ND 8.23 6.25 
Gold | 6(15.24) | GR | C3EEG-2606G-ND 8.85 6.71 
Tin | 6(15.24) | GR | C3EES-2606G-ND 7.54 5.72 
Gold | 18(45.72) | MC | C3EEG-2618M-ND_11.62_—8.81 
26 Tin | 18(45.72) | MC | C3EES-2618M-ND 10.32 7.83 
Gold | 18(45.72) | GR | C3EEG-2618G-ND 9.55 = 7.25 
Tin | 18(45.72) | GR | C3EES-2618G-ND 8.25 6.26 
Gold | 36(91.44) | MC | C3EEG-2636M-ND 14.75 11.19 
Tin | 36(91.44) |_ MC_ | C3EES-2636M-ND 13.45 10.20 
Gold | 36(91.44) | GR | C3EEG-2636G-ND 10.61 8.05 
Tin | 36(91.44) | GR_ | C3EES-2636G-ND 9.31 7.06 
Gold | 6(15.24) | MC | C3EEG-3406M-ND 11.90 9.03 
Tin | 6(15.24) | MC | C3EES-3406M-ND 10.35 7.85 
Gold | 6(15.24) | GR_ | C3EEG-3406G-ND 10.92 8.28 
Tin | 6(15.24) | GR | C3EES-3406G-ND 937 7.11 
Gold | 18(45.72) | MC | C3EEG-3418M-ND 14.63 11.10 
34 Tin | 18(45.72) | MC | C3EES-3418M-ND 13.08 9.92 
Gold | 18(45.72) | GR | C3EEG-3418G-ND 11.68 8.86 
Tin | 18(45.72) | GR | C3EES-3418G-ND 10.13 7.69 
Gold | 36(91.44) | MC | C3EEG-3436M-ND 18.72 14.20 
Tin__| 36(91.44) |_ MC__| C3EES-3436M-ND 17.17 13.02 
Gold | 36(91.44) | GR | C3EEG-3436G-ND 12.83 9.73 
Tin | 36(91.44) | GR_ | C3EES-3436G-ND 11.28 8.55 
Gold | 6(15.24) | MC | C3EEG-4006M-ND 13.94 10.57 
Tin | 6(15.24) | MC | C3EES-4006M-ND 12.08 9.16 
Gold | 6(15.24) | GR_ | C3EEG-4006G-ND 12.87 9.76 
Tin | 6(15.24) | GR | C3EES-4006G-ND 11.01 8.35 
Gold | 18(45.72) | MC | C3EEG-4018M-ND 17.15 13.01 
40 Tin | 18(45.72) | MC | C3EES-4018M-ND 15.29 11.60 
Gold | 18(45.72) | GR | C3EEG-4018G-ND 13.94 10.57 
Tin | 18(45.72) | GR | C3EES-4018G-ND 12.08 9.16 
Gold | 36(91.44) | MC | C3EEG-4036M-ND 21.96 16.65 
Tin | 36(91.44) |_ MC_ | C3EES-4036M-ND 20.10 15.24 
Gold | 36(91.44) | GR | C3EEG-4036G-ND 15.54 11.78 
Tin | 36(91.44) | GR_ | C3EES-4036G-ND 13.68 10.37 
Gold | 6(15.24) | MC | C3EEG-5006M-ND 15.89 12.05 
Tin | 6(15.24) | MC | C3EES-5006M-ND 13.79 10.45 
Gold | 6(15.24) | GR_ | C3EEG-5006G-ND 14.45 10.96 
Tin | 6(15.24) | GR | C3EES-5006G-ND 12.34 9.36 
Gold | 18(45.72) | MC | C3EEG-5018M-ND_ 19.90 15.09 
50 Tin | 18(45.72) | MC | C3EES-5018M-ND 17.80 13.49 
Gold | 18(45.72) | GR | C3EEG-5018G-ND 15.57 11.81 
Tin | 18(45.72) | GR | C3EES-5018G-ND 13.46 10.21 
Gold | 36(91.44) | MC | C3EEG-5036M-ND 25.92 19.65 
Tin | 36(91.44) | MC_ | C3EES-5036M-ND 23.81 18.06 
Gold | 36(91.44) | GR | C3EEG-5036G-ND 17.25 13.08 
Tin | 36(91.44) | GR_ | C3EES-5036G-ND 15.14 11.48 


Socket Connector to PCB Connector 


* MC = Multi-Color 


GR = Gray 


Pin 
1 


Socket connector and PCB connector without strain relief shown. 


No. of | Cont.| Length | Ribbon| Digi-Key Price Each 
Cont. | Finish) In.(cm) | Cable*| Part No. 1 10 
Tin | 6(15.24) MC | C3APS-1006M-ND 2.82 2.14 
Tin | 6(15.24) GR C3APS-1006G-ND 2.54 1.93 
10 Tin | 18(45.72) | MC | C3APS-1018M-ND 3.62 2.75 
Tin | 18(45.72) | GR C3APS-1018G-ND 2.80 2.12 
Tin | 36(91.44) | MC | C3APS-1036M-ND 4.82 3.66 
Tin | 36(91.44) | GR C3APS-1036G-ND 3.18 2.41 


No. of | Cont. | Length | Ribbon | Digi-Key Price Each 
Cont. |Finish | In.(cm) | Cable* | Part No. 1 10 
Tin 6(15.24) MC |C3APS-2006M-ND 4.18 3.17 
Tin 6(15.24) GR |C3APS-2006G-ND 3.67 2.78 
Tin | 18(45.72)| MC |C3APS-2018M-ND 5.79 4.39 
20 Tin | 18(45.72)| GR  |C3APS-2018G-ND 4.24 3.22 
Tin | 36(91.44)| MC |C3APS-2036M-ND 8.19 6.21 
Tin | 36(91.44)| GR |C3APS-2036G-ND 5.10 3.87 
Tin 6(15.24) MC |C3APS-2606M-ND 5.23 3.97 
Tin 6(15.24) GR |C3APS-2606G-ND 4.54 3.44 
Tin | 18(45.72)| MC |C3APS-2618M-ND 7.31 5.55 
26 Tin | 18(45.72)| GR  |C3APS-2618G-ND 5.24 3.98 
Tin | 36(91.44)| MC |C3APS-2636M-ND 10.44 7.92 
Tin | 36(91.44)| GR  |C3APS-2636G-ND 6.30 4.78 
Tin 6(15.24) MC |C3APS-3406M-ND 6.51 4.94 
Tin 6(15.24) GR |C3APS-3406G-ND 5.53 4.19 
Tin | 18(45.72)| MC |C3APS-3418M-ND 9.24 7.01 
34 Tin | 18(45.72)| GR  |C3APS-3418G-ND 6.29 4.77 
Tin | 36(91.44)} MC |C3APS-3436M-ND 13.33 10.11 
Tin | 36(91.44)| GR  |C3APS-3436G-ND 7.43 5.64 
Tin 6(15.24) MC |C3APS-4006M-ND 7.34 5.57 
Tin 6(15.24) GR |C3APS-4006G-ND 6.27 4.76 
Tin | 18(45.72)| MC |C3APS-4018M-ND 10.55 8.00 
40 | tin | 18(45.72)| GR |C3APS-4018G-ND 7.33 5.56 
Tin | 36(91.44)| MC |C3APS-4036M-ND 15.36 11.65 
Tin | 36(91.44)| GR  |C3APS-4036G-ND 8.93 6.78 
Tin 6(15.24) MC |C3APS-5006M-ND 9.04 6.86 
Tin 6(15.24) GR |C3APS-5006G-ND 7.60 5.76 
Tin | 18(45.72)| MC |C3APS-5018M-ND 13.05 9.90 
50 Tin | 18(45.72)| GR  |C3APS-5018G-ND 8.72 6.61 
Tin | 36(91.44)} MC |C3APS-5036M-ND 19.07 14.46 
Tin | 36(91.44)| GR |C3APS-5036G-ND 10.40 7.89 
Tin 6(15.24) MC |C3APS-6006M-ND 10.75 8.15 
Tin 6(15.24) GR |C3APS-6006G-ND 9.10 6.90 
Tin | 18(45.72)| MC |C3APS-6018M-ND 15.56 11.80 
80 Tin | 18(45.72)| GR  |C3APS-6018G-ND 10.62 8.05 
Tin | 36(91.44)} MC |C3APS-6036M-ND 22.78 17.27 
Tin | 36(91.44)| GR  |C3APS-6036G-ND 12.89 9.78 


Also available in the following versions: 


C3BPO-OOOI 


c3cPO-OOO 


c3pPO-O00 


Polarizing Key. 
Call for complete part number and pricing! 


(1-ND - Socket Connector with Strain Relief. 
[-ND - Socket Connector with Central Polarizing Key. 
|-ND - Socket Connector with Strain Relief and Central 


Socket Connector to Card Edge Connector 


* MC = Multi-Color, 


Call for complete part number and pricing! 


PCB Connector to Card Edge Connector 


* MC = Multi-Color, 
GR = Gray 


PCB and Card Edge connectors are without strain relief. 


Socket connector and Card Edge connectors without strain relief shown. 


No. of 
Cont. 


Cont. 
Finish 


Length 
In.(cm) 


Ribbon 


Digi-Key 
Part No. 


Price Each 


1 


10 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 


6(15.24) 


C3AEG-1006M-ND 
C3AES-1006M-ND 
C3AEG-1006G-ND 
C3AES-1006G-ND 
C3AEG-1018M-ND 


4.31 
3.72 
4.03 
3.44 
5.11 


2.61 


Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


C3AES-1018M-ND 
C3AEG-1018G-ND 
C3AES-1018G-ND 
C3AEG-1036M-ND 
C3AES-1036M-ND 


4.52 
4.28 
3.70 
6.31 
5.72 


2.81 


Gold 
Tin 


C3AEG-1036G-ND 
C3AES-1036G-ND 


4.66 
4.07 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 


C3AEG-2006M-ND 
C3AES-2006M-ND 
C3AEG-2006G-ND 
C3AES-2006G-ND 
C3AEG-2018M-ND 


6.48 
5.64 
5.96 
5.12 
8.08 


4.91 


Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


C3AES-2018M-ND 
C3AEG-2018G-ND 
C3AES-2018G-ND 
C3AEG-2036M-ND 
C3AES-2036M-ND 


7.24 
6.53 
5.69 
10.49 
9.65 


Gold 
Tin 


C3AEG-2036G-ND 
C3AES-2036G-ND 


7.39 
6.55 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 


C3AEG-2606M-ND 
C3AES-2606M-ND 
C3AEG-2606G-ND 
C3AES-2606G-ND 
C3AEG-2618M-ND 


7.80 
6.78 
71 
6.09 
9.89 


Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


C3AES-2618M-ND 
C3AEG-2618G-ND 
C3AES-2618G-ND 
C3AEG-2636M-ND 
C3AES-2636M-ND 


8.86 
7.82 
6.79 
13.01 
11.99 


Gold 
Tin 


C3AEG-2636G-ND 
C3AES-2636G-ND 


8.87 
7.85 


Gold 
Tin 
Gold 
Tin 
Gold 
Tin 


6(15.24) 
6(15.24) 
6(15.24) 
6(15.24) 
18(45.72) 


18(45.72) 


C3AEG-3406M-ND 
C3AES-3406M-ND 
C3AEG-3406G-ND 
C3AES-3406G-ND 
C3AEG-3418M-ND 
C3AES-3418M-ND 


9.73 
8.49 
8.75 
7.51 
12.46 
11.22 


No. of | Cont.| Length | Ribbon | Digi-Key Price Each 
Cont. | Finish} In.(cm) | Cable*| Part No. if 10 
Tin | 6(15.24) | MC | C3PES-1006M-ND 403 3.06 
Tin | 6(15.24) | GR | C3PES-1006G-ND 3.75 2.85 
Tin | 18(45.72) | MC | C3PES-1018M-ND 4.83 367 
10 | Tin | 18(45.72) | GR | C3PES-1018G-ND 4.01 3.04 
Tin | 36(91.44) | MC | C3PES-1036M-ND 6.03 4.58 
Tin | 36(91.44) | GR | C3PES-1036G-ND 4.38 3.33 
Tin | 6(15.24) | MC | C3PES-2006M-ND 542 4.1 
Tin | 6(15.24) | GR | C3PES-2006G-ND 4.91 372 
Tin | 18(45.72) | MC | C3PES-2018M-ND 7.03 5.33 
20 | Tin | 18(45.72) | GR | C3PES-2018G-ND 5.48 4.16 
3.27 Tin | 36(91.44) | MC | C3PES-2036M-ND 9.43 7.15 
ae Tin | 36(91.44) | GR | C3PES-2036G-ND 6.34 4.81 
, Tin | 6(15.24) | MC | C3PES-2606M-ND 668 5.07 
388 Tin | 6(15.24) | GR | C3PES-26066-ND 5.99 4.55 
343 og | Tin | 18(45.72) | MC | C3PES-2618M-ND 8.77 6.65 
3.05 Tin | 18(45.72) | GR | C3PES-2618G-ND 6.70 5.08 
Tin | 36(91.44) | MC | C3PES-2636M-ND 11.90 9.02 
479 Tin | 36(91.44) | GR | C3PES-2636G-ND 7.76 5.89 
4.34 Tin | 6(15.24) | MC | C3PES-3406M-ND 837 6.35 
3.54 Tin | 6(15.24) | GR | C3PES-3406G-ND 7.39 5.60 
3.09 Tin | 18(45.72) | MC | C3PES-3418M-ND 11.10 8.42 
34 | Tin | 18(45.72) | GR | C3PES-3418G-ND 815 6.18 
4.28 Tin | 36(91.44) | MC | C3PES-3436M-ND 15.19 11.52 
452 Tin | 36(91.44) | GR | C3PES-3436G-ND 9.29 7.05 
3.89 Tin | 6(15.24) | MC | C3PES-4006M-ND 9.70 7.35 
6.13 Tin | 6(15.24) | GR | C3PES-4006G-ND 8.62 6.54 
5.49 Tin | 18(45.72) | MC | C3PES-4018M-ND 1290 9.79 
4.96 40 | tin | 19(45.72) | GR | C3PES-4018G-ND 9.69 7.35 
ace Tin | 36(91.44) | MC | C3PES-4036M-ND 17.72 13.43 
ie Tin | 36(91.44) | GR | C3PES-4036G-ND 11.29 8.56 
Gl Tin | 6(15.24) | MC | C3PES-5SO06M-ND 11.46 8.69 
4.97 Tin | 6(15.24) | GR | C3PES-5006G-ND 10.02 7.60 
5.90 59 | Tin | 18(45.72) | MC | C3PES-5018M-ND 15.47 11.73 
B14 Tin | 18(45.72) | GR | C3PES-5018G-ND 11.14 8.45 
5.39 Tin | 36(91.44) | MC | C3PES-5036M-ND 21.49 16.29 
462 Tin | 3691.44) | GR | C3PES-5036G-ND 1282 972 
7.50 
6.72 
5.93 
5.15 Cc - -ND 
9.87 = Ribbon Cable 
ae Style H M=Multi-color 
i ot = G=Gray 
5.96 Coase ion Length (Use “Inches” only.) 
7.38 S=Tin (RoHS) |__no. Of Contacts 
6.44 T=Tin-Lead 


6.64 
5.70 
9.45 
8.51 
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Digi-Key® Custom Cable Assemblies Available 


Call Digi-Key 
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eu C Digi-K Price Each No. of | Cont. Post 
Ge a HOEY rice Eac! Con- | Gold| Length | Digi-Key Price Each | AMP 
INDUSTRIES “AX G tacts Pesetntion Part No. 1 10 100 _ 1,000 tacts | Plat.| Inch (mm) | Part No. ft 10 | PartNo. 
Protected Head ‘shraued) CHBGOG-ND 5.44 413 316 229 Pin Header with ACTION PIN Contacts 
rotecte eaaders ight + loHS Compliant 
oe CHC6OG-ND 5.44 413 3.16 2.29 10 | 30u"|.174 (4.42) [AHA10B-ND 2.20 1.99 | 1658694-6 
: 60 Right: 14 | 30u"|.174 (4.42) [AHAI4B-ND 2.47 2.23 | 1658694-7 
i Right-Angle ST* ie . ! £ 
Straight-Lead (Shrouded) CHDGOG-ND 3.98 3.02 2.32 1.67 16 | 30y"|.174 (4.42) | AHAIGB-ND 3.36 3.03 | 1658604-8 
i ai Pa ” 
No.of  Dim.A oral CHEGOG-ND 5.44 413 346 2.29 20 | 30"|.174 (4.42) |AHA20B-ND 3.94 3.55 | 1658694-1 
Pins In. (mm 


CLKSO1-ND Lock Ejector Hooks-Short (2 required per connector)... $.37/2 


CLKSO2-ND Lock Ejector Hooks: Long - with strain relief; 
(2 required per connector). . oe 


26 | 30u"|.174 (4.42) | AHA26B-ND 4.09 _3.68 | 1658694-2 
30__| 30u"|.174 (4.42) | AHASOB-ND 4.61 4.15 | 1-1658694-0 
34 | 30u"|.174 (4.42) | AHAS4B-ND 5.04 4.54 | 1-1658694-1 
40 _| 30u”|.174 (4.42) | AHA40B-ND 5.55 _ 5.00 | 1-1658694-3 
64 | 30u"|.174 (4.42) | AHAG4B-ND 10.32 9.29 | 1658694-5 
Lock Ejector Hooks, two required per Pin Header with Short Latches 
connector, sold separately a 26 | 30u”|.155 (3.94) | AHG26A-ND 5.18 4.67 | 499374-6 


Tyco E lectronics ANIP Pin Header with Short Latches — RoHS Compliant 


.. $.37/2 


* Lock ejector hooks included 


(4.42) 
(4.42) 
(4.42) 
(4.42) 
24 | 30” |.174 (4.42) |AHA24B-ND 4.75 4.28 | 1658694-9 

(4.42) 
(4.42) 
(4.42) 
(4.42) 

) 


Right-Angle 


Authorized Distributor 151” | .110 (2.79) | AHE10H-ND 1.66 1.50 | 5499910-1 
l| 7, @ 10 | 30" |.110 (2.79) | AHE10B-ND 1.76 1.59 | 5499160-1 
; Fah 30,” | .155 (3.94) | AHG10B-ND 247 2.22 | 5499374-1 
No.of Dim.A nis 
Pins _In. (mm) if Protected Headers ANY 44 | 15u"|.110 (2.79) | AHE14H-ND 2.28 2.06 | 5499910-2 
; m [ SPECIFICATIONS: 30” | 155 (3.94) | AHG14B-ND 4.35 3.92 | 5499374-2 
: E * Material and Finish: Housing and Latches — Black thermo-plastic, 16 15” | .110 (2.79) | AHE16H-ND 2.52 2.27 | 5499910-3 
A092 (2.34) 94V-0 rated 30y” | .110 (2.79) | AHE16B-ND 271 2.44 | 5499160-3 
Pin Length * Contact Finish: 15u or 30p gold on post/pin mating end, 100” 15” | 110 (2.79) | AHE20H-ND 3.77 3.39 | 5499910-4 
tin on termination end, with entire contact underplated .000050 nickel 20 30" | 110 (2.79) | AHE20B-ND 6.30 5.67 | 5499160-4 
* Connectors recognized under component program of Under-writers 30,” | 155 (3.94) | AHG20B-ND 5.84 5.26 | 5499374-4 
Lock Ejector Hooks, two required per Paporetones no. Fle No, eees 76 Eee 15" |.110 (2.79) | AHE24H-ND 3.57 3.21 | 5499910-5 
connector, sold separately “Toran certified by Canadian Standards Association File No. 24 30," “455 fa AHG24B-ND 475 428 5499374-5 
* .025” (.64mm) Sq. Posts, .240” (6.10mm) Mating Post Length 15” | .110 (2.79) | AHE26H-ND 3.80 3.43 | 5499910-6 
i a 26 | 30u"|.110 (2.79) | AHE26B-ND 4.98 4.49 | 5499160-6 
Straight Lead . 30y” | .155 (3.94) | AHG26B-ND. 470 4.24 | 5499374-6 
Wire Wrap : 30 | 15y"|.110 (2.79) | AHESOH-ND 6.74 __6.07 | 5499910-7 
abn 151" | 110 (2.79) | AHE34H-ND 471 4.24 | 5499910-8 
: at! i 34 | 30u"|.110 (2.79) | AHE34B-ND 5.07 4.57 | 5499160-8 
Lock Ejector Hooks, ml ye (610 4 30,” | .155 (3.94) | AHG34B-ND 7116.40 | 5499374-8 
two required per connector, E fecens i Bl 151" | 110 (2.79) | AHE40H-ND 6.57 5.92 | 5499910-9 
sold separately J 5 A 40 | 30u”}.110 (2.79) | AHE40B-ND 717 6.46 | 5499160-9 
Fate, 30” | .155 (3.94) | AHG40B-ND 9.06 8.16 | 5499374-9 
i 151” | 110 (2.79) | AHESOH-ND 6.54 5.89 | 1-5499910-0 
50 | 30u"}.110 (2.79) | AHES50B-ND 8.73 7.86 | 1-5499160-0 
30,1” | .155 (3.94) | AHG50B-ND 8.73 7.86 | 1-5499374-0 
Right-Angle : i Lock Ejector Hooks, two required per Pin Header with Long Latches 
Wire Wrap i7. i i connector, sold separately 60 | 30” | .155 (3.94) | AHL60A-ND 13.89 12.51 | 1-102321-1 
Pin Header with Long Latches — RoHS Compliant 


: 151" | .110 (2.79) | AHK10H-ND 2.28 2.06 | 5499922-1 

Lock Ejector Hooks, two 49 | 80u" | .110 (2.79) | AHK10B-ND 1.66 1.50 | 5499206-1 

required per connector, a 7 15)” | .155 (3.94) | AHL1OH-ND 3.07 2.77 | 5499923-1 
igi-Key Price Each | AMP - 

sold separately | Inch (mm) | Part No. 1 10 | Part No. 30y” |.155 (3.94) | AHL10B-ND 214 1.93 | 5102321-1 

. 15)" | 110 (2.79) | AHK14H-ND 2.28 2.06 | 5499922-2 

( Pin Header without Latches 14 | 30y"|.110 (2.79) | AHK14B-ND 2.42 _~—«-2.19 | 5499206-2 

Pin Length .155 (3.94) | AHJ20K-ND 2.51 2.26 | 102156-4 30y” | .155 (3.94) | AHL14B-ND 2.79 2.51 | 5102321-2 

-110 (2.79) | AHS30G-ND 4.31 3.89 | 102153-7 ae an Aaa oe oor ore 

SPECIFICATIONS: 7 7 = ‘ 16 "|. i ; : 5 

* Contacts: Phosphor bronze, standard »* Contact Plating: 10y Fan Header: Without Latchee\—- nels: Compliant 15y" | 155 AHL16H-ND 2.52 2.27 | 5499923-3 

inch gold (in mating area) over 50y inch nickel « Insulator Material: 151” | .110 (2.79) | AHS1OH-ND 1.00 .90 | 5102153-1 30y” | .155 AHL16B-ND 271 2.44 | 5102321-3 

UL 94V-0 flame-retardant thermoplastic * Color: Blue * Operating 30"). E AHS10L-ND 1.14 = 1.03 | 5102154-1 15" | 410 AHK20H-ND 4.23 3.81 | 5499922-4 

Temperature: -55°C ~ 125°C * Current Rating: 1A (maximum) per 15" | . K AHJ10H-ND 1.414 1.03 | 5102155-1 99 | 30u"|.110 AHK20B-ND 3.28 2.96 | 5499206-4 

contact ¢ Dielectric Withstand Voltage: greater than 500VDC at sea 15y" |. AHS14H-ND 4.38 1.25 | 5102153-2 15" | .155 AHL20H-ND 3.09 2.79 | 5499923-4 


level * Insulation Resistance: greater than 5 x 109Q * U.S. Defense 


AHL20B-ND 3.28 2.96 | 5102321-4 
Department Mil-C-83503/20, 21, approved 


30u” | - AHS14L-ND 1.80 1.62 | 5102154-2 30p” | 155 


(2.79) 

(2.79) 

(3.94) 

(3.94) 

(2.79) 

(2.79) 

(3.94) 

(2:79) 

(2.79) 

(3.94) 

(3.94) 

(2:79) 

(2.79) 

(3.94) 

(3.94) 
15y"I. AHSIGH-ND 157 1.42 | s1001583 15p” |.110 (2.79) | AHK24H-ND 3.57 3.21 | §499922-5 
a 24 | 30u"|.110 (2.79) | AHK24B-ND 3.90 3.51 | 5499206-5 
Navor 30u").110 (2.79) | AHS16L-ND 1.81 1.63 | 5102154-3 i 2 " 
i 30” |.155 (3.94) | AHL24B-ND 5.23 4.35 | 5102321-5 
Con- Digi-Key Price Each 15y")-155 (3.94) eum Let 1.63 | 5102155-3 15u"|.110 (2.79) | AHK26H-ND 3.80 3.43 | 5499920-6 
acts Description Barina: ee OO 000 30" |.155 (8.94) TERNISEENDE 8.27 __ 2.72 | 5102156-3 ng | 30u"| 110 (2.79) | AHK26B-ND 3.33 3.00 | 5499206-6 
Protected Headers - Gold Finish Pek eines a ee Spr 15y"|.155 (3.94) | AHL26H-ND 4.38 3.95 | 5499923-6 

: IH” | -110 (2. A : . : 30” |.155 (3.94) | AHL26B-ND 4.09 3.68 | 5102321-6 

Straight-Lead CHS10G-ND 1.12 85 65 AT 30u" |. f AHJ20L-ND 3.93 3.54 | 5102156-4 30u").110 (2.79) | AHK30B-ND 562 5.06 | 5499206-7 

10 | Right-Angle Pec 112 85 G5 A? 154" AHS24H-ND 2.78 2.51 | 5102153-5 30 | 15u"| 155 (394) | AHL3OH-ND «4263.84 | 5499003-7 
Straight-Lead WW | CHW10G-ND 2.29 174 1.34 97 ag . . "| 155 (3.94) A ; 5 R 
Right-Angle WW |CHAIOG-ND 229 174 134 97 30u").110 (2.79) | AHS24L-ND 3.07 2.77 | 5102154-5 30,” |.155 (3.94) | AHL30B-ND —4.61_—_4.15 | 5102321-7 
Straight-Lead GuSMeNn 14a 109 360 30u" |. AHJ24L-ND 2.76 _ 2.49 | 5102156-5 15y" |.110 (2.79) |AHK34H-ND 5.29 4.76 | 5499922-8 

14 [RightAngle | |CHRIAG-ND 143 1.098360 ae RRA 3 | Fehr [155 294) | AHLSMHND 5.49495 | sagg073-8 
Straight-Lead WW | CHW14G-ND 2.91 221 1.70 1.23 S0u" | 110 (2.79) coo 2.61 | 2.36 | 5102154-6 Ha tee cea) (REE a7 457 | 5100891-8 
i 15y"|.155 (3.94) | AHJ26H-ND 3.01.71 | 5102155-6 IH” | 155 (3.94) 5.07 4.57 | 5102821 
Right-Angle WW |CHAI4G-ND 291 221 1470 1.23 i - 

- 30u" |. AHJ26L-ND 3.48 3.13 | 5102156-6 15” | .110 (2.79) | AHK40H-ND 5.40 4.86 | 5499922-9 
Straight-Lead CHSI6G-ND 158 120 92 67 ; 4g | 30u"| 110 (2.79) | AHK40B-ND 7.17 6.46 | 5499206-9 
Right-Angle CHRIGG-ND 1.58 1.20 92 67 tu"). BS Ni 891 3.52 | 6102153-7 15u"| 155 (3.94) | AHL40H-ND 5.43 4.89 | 5499923-9 

16 i 30u” AHS30L-ND 4.56 4.11 | 5102154-7 t o28 
Straight-Lead WW CHW16G-ND 3.29 250 1.91 1.38 |. 5 . 30,” | 155 (3.94) | AHL40B-ND. 717 6.46 | 5102321-9 
Right-Angle WW |CHA16G-ND 3.29 250 1.91 1.38 154]. AHS34H-ND 3.92 3.53 | 5102153-8 15" |.110 (2.79) | AHKSOH-ND 7.35 6.62 | 1-5499920-0 
Straight-Lead CHS20G-ND 167 127 98 71 30u". .79) | AHS34L-ND 3.23 2.91 | 5102154-8 50 | 30u").110 (2.78) | AHK50B-ND 7.50 6.75 | 1-5499206-0 
99 | Right-Angle CHR20G-ND 167 127 98 71 15p"| . .94) | AHJ34H-ND 3.23 2.91 | 5102155-8 15y” | .155 (3.94) | AHL50H-ND 6.63 5.97 | 1-5499923-0 
Straight-Lead WW | CHW20G-ND 341 259 1.98 1.43 30y"|. AHJ34L-ND 3.42 3.08 | 5102156-8 30” |.155 (3.94) | AHL50B-ND ——7.14__6.43 | 1-5102321-0 
Right-Angle WW | CHA20G-ND 3.41 259 1.98 1.43 15u" |. AHS40H-ND 3.61.—3.26 | 5102153-9 15n" |.110 (2.79) |AHK6OH-ND 9.36 8.43 | 1-5499922-1 
Straight-Lead CHS26G-ND 2.05 156 119 86 30u").110 (2.79) | AHS40L-ND 3.713.834 | 5102154-9 go | 30H" |.110 (2.79) | AHK6OB-ND 8.37 7.84 | 1-6499206-1 
og. | Right-Angle CHR26G-ND 2.05 156 119 86 15u" |.155 (3.94) | AHJ40H-ND 4.26 -—-3.84 | 5102155-9 15p") 155 (3.94) | AHLGOH-ND 13.02 11.72 | 1-5499923-1 
Straight-Lead WW | CHW26G-ND 4.09 311 238 1.72 30u” | - AHJ40L-ND 3.95 3.56 | 5102156-9 30” | .155 (3.94) | AHL60B-ND 12.93 11.64 | 1-5102321-1 
Right-Angle WW |CHA26G-ND 4.09 311 238 1.72 tu". AHSSOH-ND 4.28 3.86 | 1-5102153-0 15p” |.110 (2.79) | AHKG4H-ND 7.92 7.13 | 1-6499922-2 
Straight-Lead | CHS34G-ND 245 1.86 1.43 1.03 30u"|.110 (2.79) | AHSSOL-ND 5.33 4.80 | 1-5102154-0 ea | SOU" )-110 (2.70) TARA ND 19.05 11.75 | 1-5499206-2 
va ' ‘i 151" |.155 (3.94) | AHL64H-ND 13.47. 12.43 | 1-5499923-2 
3q_ | Right-Angle CHR34G-ND 2.45 186 143 1.03 15u" |.155 (3.94) | AHJSOH-ND 5.03 4.53 | 1-5102155-0 30n" | 158 (394) | AHLE4BND 10.56 951 | t-s102301-2 
Straight-Lead WW | CHW34G-ND 4.90 3.72 285 2.06 30y"|. AHJSOL-ND 5.82 __5.24 | 1-5102156-0 ald cds sti : 
Right-Angle WW |CHA34G-ND 4.90 3.72 285 2.06 30u"|. AHS6OL-ND 618 5.57 | 1-5102154-41 Lock A ee eee eg per comes) 
Straight-Lead CHS40G-ND 298 226 173 1.25 30". AHJGOL-ND 7.41 6.67 | 1-5102156-1 aa ASAT ia _ TWEE 
Right-Angle CHR40G-ND 2.98 226 1.73 1.25 i : 5 : : - 
40 | straight-Lead WW | CHW40G-ND 598 454 348 251 sacl: peor ae ae ete Long w/out Push Tabs | ALLNOI-ND 71/2 — | 102320-1 
Right-Angle WW | CHA40G-ND 5.98 4.54 348 2.51 154" ; ‘ AHJG4H-ND 9.69 8.73 4-5102155-2 Pin Header Mounting Kit t — RoHS Compliant 
Straight-Lead CHSSOG-ND 3.35 254 1.95 1.41 30u” | 155 (3.94) | AHJ64L-ND. 6.63 5.97 | 1-5102156-2 Bolt and Nut, 2 each/kit | A26333-ND 1.92 — | 102198-1 
50 Right-Angle BRE SOE SND) 38.204 195. Tal Pin Header with ACTION PIN Contacts t 2-56 bolts and nuts may be used to mount pin headers with 
Rage Seal ah a i oH 30u"].174 (4.42) |AHAS4A-ND 5.37 4.84 | 499582-8 and without latches. If latches are to be.used, the bolts must be 
9 9 : 7 : : ual : : x positioned in the pin header before the latches are installed. (Continued) 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T083) 37 


= a 1 - i Contact 
Tyco Electronics AMP a. sj Low Profile - 4 Sided No. of | Gold |Digi-Key Price Each | AMP 
Authorized Distributor ont. Contacts | Plating |Part No. 1 100 | Part No. 
Protected Headers 15u" |A33181-ND 7.29.93 | 5103310-2 
iaht-, 14 | 30y" |A97486-ND 4.29 3.08 | 5103311-2 
ai eb -100 x .1 00 Centers 30y"_|A97479-NDt 3.94 2.83 | 2-1761605-5 
. - Al ae Specifications: 15" |A33182-ND 1.08.78 | 5103310-3 
Pins __Inch (mm) p 46 | 30u” |A33183-ND 4.59 1.14 | 5103311-3 
* 025” (.64mm) Square Posts, .240” (6.10mm) Mating Post Length. 30u” |A97480-NDt 415 2.98 | 2-1761605-6 
* Material and Finish: Housing and Latches — Black thermo-plastic, 94V-0 36 oe oer ve ie ae 
IH - ; ; : 
1101276) TA Pa 30u"_|A97481-ND+ 4.56 3.27 | 2-1761605-7 
Pin Length * Contact Finish: 15p or 30 gold on post/pin mating end, 1001-200y bright 15u" |A33185-ND 2.07 1.49 | 5103310-6 
tin-lead on termination end, with entire contact underplated 50p nickel. 26 30u” |A97488-ND 3.37. 2.42 | 5103311-6 
30u"_|A97482-NDt 519 3.72 | 2-1761605-9 
iaht- 15" |A33186-ND 2.64 1.90 | 5103310-7 
ier Eiger Hepes ira Straight-Lead 34 | 30” |A97489-ND 3.21 2.31 | 5103311-7 
OG Le GtOr nse wolreduiree per No.of — Dim.A 30u”_[A97483-ND 6.12 4.39 | 3-1761605-1 
connector, sold separately. - IH t 
: Pins __In. (mm) , 15" |A33187-ND 297 2.13 | 5103310-8 
10 800 (20.32) OS 40 | 30u” 1A33188-ND 3.41 2.23 | 5103311-8 
14 1.00 (25.40) ; } ~ 30y"_|A97484-NDt 10.24 7.34 | 3-1761605-3 
NGWarl (Conta post 16 1.10 (27. . d . 44 | 30u" [A98553-ND NEW! 3.87 2.78 | 5103311-9 
Con- | Gold] Length | Digi-Key Price Each | AMP 20 1.30 (33, i 50 | 15H” JA33189-ND 4.63 3.32 | 1-5103310-0 
tacts | Plat. | Inch (mm) | Part No. 1 10 | Part No. 24 30” |A97485-NDt 8.75 6.28 | 3-1761605-5 
Right-Angle Pin Headers without Latches 26 a : + Blue 
76 | 30u" |.110 (2.79) [AHR16K-ND 2.46 2.22 |102160-3 342.00 (50. ‘ 
26 | 30u” |.110 (2.79) | AHR26K-ND 3.05 2.75 | 102160-6 40 = F 
34__| 30” |.155 (3.94) | AHZ34K-ND 5.95 5.36 |102162-8 50 Right-Angle with Latches 
60 | 15y” [.110 (2.79) [AHR60G-ND 10.14 9.13 | 1-102159-1 60 3.30 (83.82) 
Right-Angle Pin Headers without Latches 7 
RoHS Compliant No. of Dim. A 
40 | 15H" ]-110 (2.79) [AHRTOH-ND Td 1.03 [51021591 Contact | ; Pins __In. (mm) _ 
30” |.110 (2.79) | AHR10L-ND 1.62 1.46 | 5102160-1 No. of | Gold Digi-Key Price Each) AMP 
qa | TOUT ]-110 (2.79) | AHRT4H-ND 147 1.33 [5102159-2 Contacts | Plating | PartNo. 1 100 | PartNo. 
15y" |.155 (3.94) | AHZ14H-ND 3.89 3.51 |5102161-2 Shrouded with .150” (3.81mm) End Dimension 
te | 15u" [110 (2.79) |AHRT6H-ND 2.20 1.99 [5102159-3 Double Row - Straight Post 
30,” |.110 (2.79) | AHR16L-ND 2.72 2.46 |5102160-3 - 
75u" [110 (2.79) | AHR20H-ND 214 1.93 [5102159-4 40 15y A26279-ND 3.04 2.18 | 103308-8 
20 | 30y”|.110 (2.79) | AHR20L-ND 2.90 2.61 |5102160-4 i 2 : 7 
1541" |.155 (3.94) | AHZ20H-ND 4.34 3.91 |5102161-4 tedehriie ee BL uN Dock ce mati Goce tank 
30u" |.110 (2.79) |AHR24L-ND 3.36 3.03 |5102160-5 Oe LOWS air eIat OS = re ompian 
24 | sy [155 (3.94) | AHZ24H-ND 4.00 3.60 |5102161-5 15u” | A33159-ND 1.06 76 | 5103308-1 . 
96 | 1H” |.110 (2.79) | AHR26H-ND 2.61 2.36 [5102159-6 10 30u” A33160-ND 90 65 | 5103309-1 No. of Contact| Latching | A 
30u” |.110 (2.79) | AHR26L-ND 2.85 2.57 | 5102160-6 oy 1 = ia Con- | Gold Height Digi-Key Price Each | AMP 
304 A97470-NDt 2.82 __2.03 | 2-1761603-3 
75u" [110 (2.79) | AHR3OH-ND 2.95 2.66 |5102159-7 tacts | Plating | Inch (mm) | Part No. 1100 | Part No. 
ao \aen" 4 ae AHZ30H-ND 475 428 | 5102161 15u” | A33161-ND 2.06 1.48 | 5103308-2 
Hit qe con AHZ30L-ND We 4.38 ee 14 30” | A33162-ND 1.38 99 | 5103309-2 SY cna Dinechelen Double Rai crleht Andale Poet 
75u" [110 (2.79) | AHR34H-ND 3.23 2.91 |5102159-8 30 AQ7471-NDt 3.25 2.34 | 2-1761603-5 2) soy" | 585 (148) VABBSOENDT 545 391] 1041305 
34 | 30u" |.110 (2.79) | AHR34L-ND 3.42 3.08 |5102160-8 15u” | A38163-ND 1.38 99 | 5103308-3 Br [seal : : 
15” |.155 (3.94) | AHZ34H-ND 5.27 4.75 |5102161-8 16 30u” A33164-ND 1.53 1.10 | 5103309-3 Shrouded with Ejection Latches and .150” (3.81mm) 
30" |.155 (3.94) | AHZ34L-ND 5.40 4.86 | 5102162-8 30u" A97472-NDt 3.47 2.49 | 2-1761603-6 End Dimension Double Row - Right Angle Post 
49 | 1H" ]-110 (2.79) | AHRAOH-ND 3.71 3.34 [5102159-9 15y” | A33165-ND 7A ToT St 0aaOR RoHS Compliant 
30y” |.110 (2.79) | AHR40L-ND 3.95 __ 3.56 | 5102160-9 20 301" A33166-ND 225 162 | 5103309-5 io | 30" | 585 (14.9) | A31176-ND 3.43 2.46 | 1761607-3 
T5y" |.110 (2.79) | AHRSOH-ND 437 3.94] 1-5102159-0 Me ‘ : 30” | 435 (11.0) | A31192-ND 3.53 2.54] 1761609-3 
50 | 30u”|.110 (2.79) | AHRS0L-ND 477 4.30 | 1-5102160-0 30 AQ7A73-NDt 3.87 2.78 | 2-1761603-7 14 | 30u" | 585 (149) | ABti77-ND 3.86 2.77) 1761607-8 
30,” |.155 (3.94) | AHZ50L-ND 5.28 4.76 | 1-5102162-0 15u” | A33167-ND 1.56 142 | 5103308-6 ules : : 
15u" |.110 (2.79) |AHRGOH-ND 9.66 8.70} 1-5102159-1 26 sou” | a97474-NDt 447 3.21 | 2-1761603-9 16 | 30u” | 585(14.9) | A31178-ND 4.07 _2.92| 1761607-6 
60 30u" pat Area tD 645 oat aa 30u” | A97494-ND 2.64 1.90 | 5103309-6 20 | 30n” | 585 (14.9) | A31179-ND 4.52 3.24 | 1761607-7 
750" 110 (2.79) |AREAE-ND GT 7TE TL SION TSOD 15” | A33168-ND 2.03 1.46 | 5103308-7 26 | SOW" | 585 (149) | AS1B0-ND 5.09 3.65 1761607-9 
64 | son” [110 (279) | AHRG4L-ND 46 4.92 |1.5102180-2 34 30 A33169-ND 3.04 2.18 | 5103309-7 30” | 435 (11.0) | A31193-ND 5.24 3.76 | 1761609-9 
30u” |.155 (3.94) | AHZ64L-ND 636 5.73 |1-5102162-2 30p" A97475-NDt 5.27 3.78 | 3-1761603-1 34 | 30u” | 585 (14.9) | A31181-ND 5.95 4.27] 1-1761607-1 
Headers with Short Latches 15” A33170-ND 2.36 = 1.69 | 5103308-8 40 30u” | 585 (14.9) | A33190-ND 5.82 4.18 | 1-1761607-3 
3A ir ery aaa 1018 a7 Ageia 40 30u” | A33171-ND 3.24 2.33 | 5103309-8 30u" | 435 (11.0) | A31194-ND 6.89 4.94 | 1-1761609-3 
i” |.110 (2. - ; ; : 30u” | A97476-NDt 5.89 4.23 | 3-1761603-3 0 7 é 7 
Headers with Short Latches — RoHS Compliant ” if x r 50 30y" 585 (14.9) bse it) Hele aed 4-1761607-5 
Ter" | 170 (279) |ARBTOH-NG Te TS eIseT aA 151 A33172-ND 347 2.28 | 1-5103308-0 30" | .435 (11.0) | A31195-ND 7.57 5.43 | 1-1761609-5 
10 304" ah Saat RABYOIND 04 -a'b4 |edogaan-t 50 30” | A33173-ND 4.03 2.89 | 1-5103309-0 
14 | 15u" [.110 (2.79) |AHB14H-ND 2.96 2.66 |5499913-2 30n" | A97477-NDt 7.08 5.08 | 3-1761603-5 
16 | 15u" [.110 (2.79) | AHB16H-ND 3.30 2.98 |5499913-3 60 15u” | A33174-ND 477 3.42 | 1-5103308-2 
20_[ 15y" [110 (2.79) [AHB20H-ND 5.97 5.38 |5499913-4 - i 5 
7 i THOwTS AHBOdH-ND 7.29 6.56 [54999135 Shrouded with .150” (3.81mm) End Dimension 
30," |.110 (2.79) | AHB24L-ND 7.79 7.01 |5499345-5 High Temperature Housing with Board 
26 | 15" |.110 (2.79) | AHB26H-ND 4.09 3.68 | 5499913-6 Retention Feature} — RoHS Compliant 
34[ 150" 110 279) | AHBSAHEND—— 18 5.87 [SA00013 10_|_16y"_ [RIE 1.88 _99 | 510493 
49 | 150" [110 (2.79) [AHB40H-ND 5.91 5.32 |5499913-9 14 15y"_|_A97490-ND 1.97 1.42 | 5104338-2 
30,” |.110 (2.79) | AHB40L-ND 6.42 _ 5.78 | 5499345-9 16 15u” | A97491-ND 1.83 1.32 | 5104338-3 
Eee eee —— fe fer eey | oT i aaa em in ioe 
= 8) [Ae with Long Latches 24 15u” | A97492-ND 2.43 1.75 | 5104338-5 
34_[ 30u” [.155 (8.94) [AHT34K-ND 10.78 8.97 [102322-8 34 15u” | _A33177-ND 3.18 2.28 | 5104338-7 
Headers with Long Latches — RoHS Compliant ” re a 
15u" ].110 (2.79) AACION-ND 176 150 | S49078641 40 5p" Been 3.11 __2.23 | 91048368 No. of| Contact | Latching | ‘ 
10 | 30u” |.110 (2.79) | AHC10L-ND 1.95 1.76 |5499141-1 50 15y A97493-ND 466 3.34 | 5104338-9 Con- | Gold | Height | Digi-Key Price Each | AMP 
30,” |.155 (3.94) | AHT10L-ND 2.14 1.93 |5102322-1 + Blue $ Gray tacts | Plating | Inch (mm) | Part No. 1 100 | Part No. 
14 15y” |.110 (2.79) | AHC14H-ND 2.96 2.66 | 5499786-2 Shrouded with Ejection Latches and .150” (3.81mm) 
30u HO hy eee 266 a0 aeea le Right Angle End Dimension Double Row - Straight Post 
1" 7 5 95 2.66 | 5499141- - 7 . : 
16 | Sou" | 185 (3.94) | AHTHBL-ND Ban. deo |sigao4 ae Gea 20 | 30y" [435 (17.0) | A26320-ND 4:74 3.40 104313-4 
15” |.110 (2.79) | AHC20H-ND 3.28 2.96 | 5499786-4 D. 5 f . Shrouded with Ejection Latches and .150' (3.81mm) 
20 | 30u" |.110 (2.79) | AHC20L-ND 507 4.56 |5499141-4 Pins In. (mm) __ . End Dimension Double Row - Straight Post 
30u" |.155 (3.94) |AHT20L-ND 7.27 _ 6.55 |5102322-4 er Beat} : j RoHS Compliant 
24 | 15y" |.110 (2.79) [AHC24H-ND 5.47 4.92 [5499786-5 anion to | 30u” | 585 (14.9) | A31167-ND 3.33 2.39] 1761606-3 
15u" |.110 (2.79) | AHC26H-ND 4.09 3.68 | 5499786-6 30u" | 435 (11.0) | A31183-ND 3.39 2.43| 1761608-3 
26 | 30p" ).110 (2.79) | AHC26L-ND 4.52 4.07 | 5499141-6 44 | 30" | 585 (14.9) | A31168-ND 3.71 2.67/ 1761606-5 
= 30u" ese Argo oe aa s12eee 30u" | 435 (11.0) | A31184-ND 3.79 _2.72| 1761608-5 
T5u"].110 (2.79) | AHC34H-ND 5.07 4.57 |5499786-8 16 Sie oe an Astrea ND oat ae eee 
34 | 30y”|.110 (2.79) | AHC34L-ND 5.55 5.00 |5499141-8 a1 ae 1148) Ween 4.31 ano | 1716067 
30” |.155 (3.94) | AHT34L-ND 8.43 7.59 |5102322-8 20 aac: : H : / Fe 
go | 1517 |.110 (2.79) [AHCAOH-ND 5975 32 15499786-9 30u"_| 435 (11.0) | ASTIB6-ND 4.39 _ 3.15 /1761608-7 
30u" |.110 (2.79) | AHC4OL-ND 6.42 5.78 |5499141-9 Contact 96 | sou" | 585 (14.9) | A31I71-ND 4.82 3.46] 1761606-9 
50. | Toul” |.110 (2.79) | AHC5OH-ND 714 6.43 | 1-5499786-0 No. of | Gold |Digi-Key Price Each | AMP 30u" | 435 (11.0) | A31187-ND 4.97 3.56 | 1761608-9 
sou" Heaee ican le 78 mate 1-5490141-0 Contacts | Plating |Part No. 1100 | Part No. 34 | 30" | 585 (14.9) | A31172-ND 5.60 4.02 1-1761606-1 
i A ; 83 | T- 5 , if h i 30u" | 435 (11.0) | A31188-ND 5.70 _4.09| 1-1761608-1 
80 | 30u” | 440 (2.79) | AHC6OL-ND 912 8.21 |1-5499141-1 Shrouded wih 120" (2-Ctmm) Bad Dimension soy BEB AES ABIT3ND 6344.55) 1-17616063 
64 75" |.110 (2.79) | AHC64H-ND 8.70 7.83 | 1-5499786-2 Double Row - Right-Angle Post — RoHS Compliant 40 30h" aan tit} Ron eetna an He ilPe lees 
30” |.140 (2.79) | AHC64L-ND 15.06 13.56 | 1-5499141-2 5 i 7 — : : : 
Lock Ejector Hooks (2 Required per Connector) 15y" )A33179-ND 99.71) 5103310-1 50 | 30u" | -585 (14.9) | ASTI74-ND 7.28 5.23) 1-1761606-5 
RoHS Compliant to | 15" )A81150-ND 3.32 2.38 | 1761604-3 30y" | 435 (11.0) | A31190-ND 7.42 _5.32| 1-1761608-5 
Short ALSNO1-ND ‘69/2 —]102312-1 30u” |A33180-ND 1.08 -78 | 5103311-1 go | 30” | -585 (14.9) | A31175-ND 8.23 5.90 | 1-1761606-6 
Long w/o Push Tabs _| ALLNO1-ND 71/2 —|102320-1 30y”_|A97478-NDt 3.49 2.51 | 2-1761605-3 30u" | .435 (11.0) | A31191-ND 8.38 6.01 | 1-1761608-6 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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D-Subminiature 
Connectors 


Backshell 


Wire Accommodation: 26 and 28AWG solid or stranded 
Order strain reliefs separately. 


Plug Receptacle 


Physical Specifications: 

* Contact Material: Beryllium copper plating 

* Underplate: 50” nickel, QQ-N-290, Class 2 

¢ Wiping Area: 30y” gold, MIL-G-45204, Type Il, Grade C 

* Shell Material: Steel 

¢ Plating: Tin 

* Strain Relief Material: Stainless steel, .016” (.41mm) thick 
* Marking: 3M logo and contact position number 


Electrical Specifications: 

* Current Rating: 1A 

¢ Insulation Resistance: >1x10°Q @ 500VDC 

¢ Withstanding Voltage: 1000VRMS @ sea level 
Environmental Specifications: 

* Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 

¢ UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971 


No. of] Dimensions — Inch (mm) | Digi-Key Pricing 3M 
Cont. A B Part No. 1 10 | PartNo. 


Plugs with flange, thru-hole style, Male 
9 | .98 (24.89) | .67 (17.02) |MMRO9K-ND 5.01 42.18 | 8209-6000 
15 | 1.31 (33.27) | 1.00 (25.40)|MMR15K-ND 5.70 47.95 | 8215-6000 
25 | 1.85 (46.99) | 1.54 (39.12) |MMR25K-ND 6.47 54.43 | 8225-6000 
37 | 2.50 (63.50) | 2.18 (55.37) |MMR37K-ND 8.36 70.35 | 8237-6000 
Plugs with 4-40 threaded insert, Male 
9 | .98 (24.89) | .67 (17.02) |MMLO9K-ND 5.20 43.75 | 8209-6003 
15 | 1.31 (33.27) | 1.00 (25.40)|MML15K-ND 6.82 57.40 | 8215-6003 
25 | 1.85 (46.99) | 1.54 (39.12) |MML25K-ND 7.36 61.95 | 8225-6003 
37 | 2.50 (63.50) | 2.18 (55.37) |MML87K-ND 9.13 76.83 | 8237-6003 
50 | 2.40 (60.96) |2.074 (52.68)} MML50K-ND 18.20 153.13 | 8250-6005 
Receptacles with flange, thru-hole style, Female 

9 | .98 (24.89) | .67 (17.02) |MFROSK-ND 4.28 36.05 | 8309-6000 
15 | 1.31 (33.27) | .97 (24.64) |MFRISK-ND 4.91 41.30 | 8315-6000 
25 | 1.85 (46.99) | 1.51 (38.35) |MFR25K-ND 6.57 55.30 | 8325-6000 
37 | 2.50 (63.50) | 2.16 (54.86) |MFR37K-ND 8.49 71.40 | 8337-6000 
Receptacles with 4-40 threaded insert, Female 

9 | .98 (24.89) | .67 (17.02) |MFLO9K-ND 5.32 44.80 | 8309-6003 
15 | 1.31 (33.27) | .97 (24.64) |MFLISK-ND 7.03 59.15 | 8315-6003 
25 | 1.85 (46.99) | 1.51 (38.35) |MFL25K-ND 7.47 62.83 | 8325-6003 
37 | 2.50 (63.50) | 2.16 (54.86) |MFL37K-ND 9.13 76.83 | 8337-6003 
50 | 2.40 (60.96) |2.068 (52.53))MFLS0K-ND 18.20 153.13 | 8350-6005 
Backshells 


9 — — MDBFO9-ND 3.58 30.10 | 3485-2100F 
15 — — MDBFI5-ND 3.58 30.10 | 3485-2200F 
25 _ - MDBF25-ND 3.58 30.10 | 3485-2300F 
37 - _ MDBF37-ND 4.18 35.18 | 3485-2400F 
50 _ — MDBF50-ND 3.58 30.10 | 3485-2500F 
Strain Relief 
9 — _ MDSRO9-ND .25 = 2.10 | 3448-8D09A 
15 - — MDSR15-ND 332.80 | 3448-8D15A 
25 - — MDSR25-ND 33 2.80 | 3448-8D25A 
37 od - MDSR37-ND 33 2.80 | 3448-8D37A 
50 — — MDSR50-ND 62 5.25 | 3448-8D50A 


D-Sub Cable Assemblies 


Single Ended 
Male 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 


Metal shell with strain relief shown. 3M 

No. of Length | Rib- 

Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 

tacts | Finish (Meters) | Cable} Part No. 1 10 
Au 30u”|} 6 (1.83) | MC | M7PXK-O906R-ND 11.60 101.73 

P Au 30u”| 6 (1.83) | GR | M7PXK-O906J-ND 10.13 88.81 

Au 30u" | 10 (3.05) | MC | M7PXK-O910R-ND 13.85 121.49 
Au 30y” |} 10 (3.05) | GR | M7PXK-0910J-ND 11.40 99.94 


No. of Length | Rib- 
Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish (Meters) |Cable| Part No. i 10 
Au30u"} 6 (1.83) | MC | M7PXK-1506R-ND 14.83 130.05 
Au 30u"] 6 (1.83) GR | M7PXK-1506J-ND 12.18 106.80 
15 Au 30u”| 10 (3.05) | MC | M7PXK-1510R-ND 18.43 161.65 
Au 30u”] 10 (3.05) | GR | M7PXK-1510J-ND 14.01 122.89 
Au 30u”| 6 (1.83) | MC | M7PXK-2506R-ND 19.41 170.22 
Au 30u"} 6 (1.83) GR | M7PXK-2506J-ND 15.10 132.43 
25 Au 30u”| 10 (3.05) | MC | M7PXK-2510R-ND 25.27 221.58 
Au 30u”| 10 (3.05) | GR | M7PXK-2510J-ND 18.09 158.59 
Au 30u”| 6 (1.83) | MC | M7PXK-3706R-ND 26.09 228.75 
Au 30u"] 6 (1.83) GR | M7PXK-3706J-ND 19.95 174.98 
ot Au 30u”] 10 (3.05) | MC | M7PXK-3710R-ND 34.42 301.82 
Au 30u”} 10(3.05) | GR | M7PXK-3710J-ND 24.20 212.21 


Also available in the following configurations: 

M7NXK-IO000-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert 

M7VXK-OLDIOOC-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert and 
Strain Relief 

Call for complete part number and pricing! 


Single Ended 
Female 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 
Metal shell with strain relief shown. 


No. of| Length Rib- 
Con-| Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
tacts| Finish | (Meters) | Cable) Part No. 1 10 
Au 30u"| 6 (1.83) MC | M7SXK-0906R-ND 10.46 91.76 
Au 30u”} 6 (1.83) GR | M7SXK-0906J-ND 8.99 78.83 
Au 30u"} 10(3.05) | MC | M7SXK-O910R-ND 12.72 111.51 
Au 30u"| 10 (3.05) | GR | M7SXK-0910J-ND 10.26 89.97 
Au 30u"| 6 (1.83) MC | M7SXK-1506R-ND 13.60 119.22 
Au 30u”| 6 (1.83) GR | M7SXK-1506J-ND 10.94 95.97 
Au 30u”} 10 (3.05) | MC | M7SXK-1510R-ND 17.20 150.82 
Au 30u"| 10 (3.05) | GR | M7SXK-1510J-ND 12.78 112.06 
Au 30u"| 6 (1.83) MC | M7SXK-2506R-ND 19.57 171.65 
Au 30u”| 6 (1.83) GR | M7SXK-2506J-ND 15.26 133.86 
Au 30u”} 10 (3.05) | MC | M7SXK-2510R-ND 25.43 223.00 
Au 30u"| 10(3.05) | GR | M7SXK-2510J-ND 18.25 160.02 
Au 30u"| 6 (1.83) MC | M7SXK-3706R-ND 26.28 230.46 


No. of Length Rib- 
Con-| Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish (Meters) | Cable | Part No. 1 10 


Au 30u” | 6 (1.83) | MC |M7PPK-3706R-ND 39.67 347.88 
37 Au 30u" | 6 (1.83) | GR |M7PPK-3706J-ND 33.54 294.11 
Au 30u” | 10 (3.05) | MC |M7PPK-3710R-ND 48.00 420.95 
Au 30u” | 10 (3.05) | GR_|M7PPK-3710J-ND 37.78 331.34 


Also available in the following configurations: 


M7NNK-CJQ0000-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert 
M7VVK-CO0A104-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert and 
Strain Relief 


Call for complete part number and pricing! 


Female to Female 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 


Metal shell with strain relief shown. 3M 
No. of Length | Rib- 
Con- | Conn. Feet hbon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish (Meters) |Cable| Part No. 1 10 
Au 30y"| 6 (1.83) | MC | M7SSK-O906R-ND 17.55 153.89 
9 Au 30u" | 6 (1.83) | GR | M7SSK-O906J-ND 16.07 140.96 
Au 30u” | 10(3.05) | MC | M7SSK-0910R-ND 19.80 173.64 
Au 30u” | 10(3.05) | GR | M7SSK-0910J-ND 17.34 152.10 
Au 30u” | 6 (1.83) | MC | M7SSK-1506R-ND 21.79 191.04 
15 Au 30p"| 6 (1.83) | GR | M7SSK-1506J-ND 19.13 167.79 
Au 30y" | 10(3.05) | MC | M7SSK-1510R-ND 25.39 222.64 
Au 30u" | 10(3.05) | GR | M7SSK-1510J-ND 20.97 183.88 
Au 30p" | 6 (1.83) | MC | M7SSK-2506R-ND 30.36 266.27 
6 Au 30u"| 6 (1.83) | GR | M7SSK-2506J-ND 26.05 228.48 
Au 30u” | 10(3.05) | MC | M7SSK-2510R-ND 36.22 317.62 
Au 30u” | 10(3.05) | GR | M7SSK-2510J-ND 29.04 254.64 
Au 30u" | 6 (1.83) | MC | M7SSK-3706R-ND 40.06 351.30 
47 Au 30p" | 6 (1.83) | GR | M7SSK-3706J-ND 33.93 297.53 
Au 30y" | 10(3.05) | MC | M7SSK-3710R-ND 48.39 424.37 
Au 30p" | 10(3.05) | GR | M7SSK-3710J-ND 38.17 334.76 


Also available in the following configurations: 

M700kK-LJI000-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert 

M7WWK-LIOILIOIA-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert and 
Strain Relief 

Call for complete part number and pricing! 


Male to Female 


Au 30u"| 6 (1.83) GR | M7SXK-3706J-ND 20.15 176.69 : ‘ 
*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 
Au 30u”} 10 (3.05) | MC | M7SXK-3710R-ND 34.61 303.53 jisevenalaan iamailaren 3M 
Au30u"| 10(3.05) | GR | M7SXK-3710J-ND 24.39 213.92 i a 
‘ P : ; ‘ No. of Length Rib- 
Also available in the following configurations: Con- | Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 
M70XK-LIDOIMIC-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert tacts | Finish | (Meters) |Cable| Part No. if 10 
M7WXK-DICIDOIO-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert and Au 30u”) 6 (1.83) Mc | M7PSK-0906R-ND 18.69 163.86 
Strain Relief  [Au30H"| 6(1.83) | GR | M7PSK-0906J-ND 17.21 150.04 
Call for complete part number and pricing! Au 30u”| 10 (3.05) | MC | M7PSK-0910R-ND 20.94 183.62 
Au 30u” | 10(3.05) | GR | M7PSK-0910J-ND 18.48 162.07 
Au 30u"|} 6 (1.83) | MC | M7PSK-1506R-ND 23.02 201.87 
Male to Male 15 Au 30u"| 6 (1.83) GR | M7PSK-1506J-ND 20.37 178.62 
Au 30u"} 10 (3.05) | MC | M7PSK-1510R-ND 26.62 233.47 
Au 30u” | 10(3.05) | GR | M7PSK-1510J-ND 22.20 194.71 
Au 30u”} 6 (1.83) | MC | M7PSK-2506R-ND 30.20 264.84 
95 Au 30u”| 6 (1.83) GR | M7PSK-2506J-ND 25.89 227.05 
Au 30u”} 10 (3.05) | MC | M7PSK-2510R-ND 36.06 316.20 
*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray Au 30u” | 10(3.05) | GR | M7PSK-2510J-ND 28.88 253.21 
Metal shell with strain relief shown. 3M Au30u"| 6 (1.83) | MC | M7PSK-3706R-ND 39.87 349.59 
No.of Length Rib- a7 Au 30u" 6 (1.83) GR | M7PSK-3706J-ND 33.73 295.82 
Corel conn Estill bong? DintKey Pricing Au 30y"| 103.05) | MC | M7PSK-3710R-ND 48.20 422.66 
tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 Au 30u" |} 10(3.05) | GR | M7PSK-3710J-ND 37.98 333.05 


Au 30” 
Au 30” 
Au 30” 
Au 30” 
Au 30” 
Au 30" 
Au 30" 
Au 30p”" 
Au 30” 
Au 30” 
Au 30” 
Au 30” 


6 (1.83) | MC 
6(1.83) | GR 
10 (3.05) | MC 
10 (3.05) | GR 
6(1.83) | MC 
6(1.83) | GR 
40 (3.05) | MC 
10 (3.05) | GR 
6(1.83) | MC 
6(1.83) | GR 
40 (3.05) | MC 
10 (3.05) | GR 


M7PPK-0906R-ND 19.82 173.84 
M7PPK-0906J-ND 18.35 160.91 
M7PPK-0910R-ND 22.08 193.59 
M7PPK-0910J-ND 19.62 172.05 
M7PPK-1506R-ND 24.26 212.70 
M7PPK-1506J-ND 21.60 189.45 
M7PPK-1510R-ND 27.86 244.30 
M7PPK-1510J-ND 23.44 205.54 
M7PPK-2506R-ND 30.04 263.42 
M7PPK-2506J-ND 25.73 225.63 
M7PPK-2510R-ND 35.90 314.77 
M7PPK-2510J-ND 28.71 251.79 


Also available in the following configurations: 

M7NOK-CJQ0000-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert 

M7VWK-QUODOO-ND - Metal Shell Connector with Threaded Insert and 
Strain Relief 

Call for complete part number and pricing! 


Style Ribbon Cable 
710 (D-Sub) H R=Multi-color 
Conn. Finish 7 = J°Gray 
G= Gold <15p Length (Use “Feet” only.) 
K = Gold >15,: Gold- Copper L 
beryllium pin plating | L__{No. Of Contacts 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(tos3) 39 


-100” x .100” 
(2.54mm x 2.54mm) 
Socket Connectors 


Wire Accommodation: 26, 28, 30AWG 


solid or stranded. 


Physical Specifications: « Insulation 
Material: Glass reinforced polyester 
«Flammability Rating: UL94V-0 
* Contact Material: 
Beryllium copper «¢ Plating: 30” gold 


* Color: Gray 


¢ Wire Accommodation: 26 and 28AWG solid or stranded, 30AWG 
solid »* Marking: 3M logo, part identification number and orientation 


triangle Electrical Specifications: * Current Rating: 1A 


¢ Insulation 


Resistance: >1x10°Q @ 500VDC »* Withstanding Voltage: 1000VRMS 
@ sea level Environmental Specifications: * Temperature Rating: 


-55°C ~ 105°C * UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971 

No. of Dim. A Digi-Key Pricing 3M 

Contacts| Inch (mm) Part No. il 10 Part No. 

Polarizing Slots (Open End) 
10 .68 (17.27) | MSC10K-ND 2.00 16.80 | 3473-6000 
14 .88 (22.35) | MSC14K-ND 2.41 20.30 | 3385-6000 
16 .98 (24.89) | MSC16K-ND 264 22.23 | 3452-6000 
20 1.18 (29.97) | MSC20K-ND 2.91 24.50 | 3421-6000 
24 1.38 (35.05) | MSC24K-ND 349 29.40 | 3626-6000 
26 1.48 (37.59) | MSC26K-ND 3.76 31.68 | 3399-6000 
30 1.68 (42.67) | MSC30K-ND 4.33 36.40 | 3419-6000 
34 1.88 (47.75) | MSC34K-ND 4.91 41.30 | 3414-6000 
40 2.18 (55.37) | MSC40K-ND 5.76 48.48 | 3417-6000 
50 2.68 (68.07) | MSC50K-ND 7.20 60.55 | 3425-6000 
60 3.18 (80.77) | MSC60K-ND 8.92 75.08 | 3334-6000 
Center-Bumped Polarizing (Open End) 
10 .68 (17.27) | MKC10K-ND 2.00 16.80 | 3473-6600 
14 .88 (22.35) | MKC14K-ND = 2.41 20.30 | 3385-6600 
16 .98 (24.89) | MKC16K-ND 264 22.23 | 3452-6600 
20 1.18 (29.97) | MKC20K-ND 2.91 24.50 | 3421-6600 
24 1.38 (35.05) | MKC24K-ND 349 29.40 | 3626-6600 
26 1.48 (37.59) | MKC26K-ND 3.76 31.68 | 3399-6600 
30 1.68 (42.67) | MKC30K-ND 4.33 36.40 | 3419-6600 
34 1.88 (47.75) | MKC34K-ND 4.91 41.30 | 3414-6600 
40 2.18 (55.37) | MKC40K-ND 5.76 48.48 | 3417-6600 
50 2.68 (68.07) | MKC50K-ND 7.20 60.55 | 3425-6600 
60 3.18 (80.77) | MKC60K-ND 8.92 75.08 | 3334-6600 
Center-Bumped Polarizing (Closed End) 
10 .68 (17.27) | MSD10K-ND 212 17.85 | 3473-7600 
14 .88 (22.35) | MSD14K-ND 2.66 22.40 | 3385-7600 
16 .98 (24.89) | MSDI6K-ND 279 23.45 | 3452-7600 
20 1.18 (29.97) | MSD20K-ND 3.06 25.73 | 3421-7600 
24 1.38 (35.05) | MSD24K-ND 3.66 30.80 | 3626-7600 
26 1.48 (37.59) | MSD26K-ND 3.97 33.43 | 3399-7600 
30 1.68 (42.67) | MSD30K-ND 4.56 38.33 | 3419-7600 
34 1.88 (47.75) | MSD34K-ND 5.12 43.05 | 3414-7600 
40 2.18 (55.37) | MSD40K-ND 6.01 50.58 | 3417-7600 
50 2.68 (68.07) | MSD50K-ND 7.49 63.00 | 3425-7600 
60 3.18 (80.77) | MSD60K-ND 9.26 77.88 ‘| 3334-7600 
Cable Strain Relief/Stabilizer 

10 - MSSR10-ND 25 2.10 | 3448-3010 
14 _ MSSR14-ND 25 2.10 | 3448-3014 
16 _ MSSR16-ND 25 2.10 | 3448-3016 
20 _ MSSR20-ND 25 2.10 | 3448-3020 
24 ad MSSR24-ND 25 2.10 | 3448-3024 
26 _ MSSR26-ND 25 2.10 | 3448-3026 
30 _ MSSR30-ND 25 2.10 | 3448-3030 
34 _ MSSR34-ND 25 2.10 | 3448-3034 
40 _ MSSR40-ND 25 2.10 | 3448-3040 
50 _ MSSR50-ND 25 2.10 | 3448-3050 
60 _ MSSR60-ND 25 2.10 | 3448-3060 

3M Onis 


Series 89, .100” x .100” 
(2.54mm x 2.54mm) 
Socket Connectors 


These high-quality, standard-per- 
formance IDC sockets minimize 
applied assembly costs without 
sacrificing reliability. The Series 89 
IDC socket is part of a new line of 
standard-performance interconnects specifically designed to help 
electronic equipment manufacturers hold down applied assembly 
costs. These interconnects also offer the quality and reliability you'd 
expect from 3M. They have been engineered with a “systems” 
approach that has a positive impact on your process and product 
costs. Physical Specifications: ¢ Insulation Material: Glass 
reinforced polyester (PBT) * Flammability Rating: UL94V-0 ¢ Color: 
Gray ¢ Marking: Molded Figures: 3M logo and orientation triangle 
¢ Pins: Phosphor bronze «Contact Plating: Wipe Area: 30y” gold, 
MIL-G-45204, Type II, Grade C * Underplate: 100u” nickel, QQ-N-290, 
Class 2 * Wire Accommodation: 28AWG stranded Electrical 
Specifications: * Current Rating: 1A Insulation Resistance: 
>1x10°Q2 @ 500VDC *Withstanding Voltage: 1000VRMS @ Sea 


No. of Dim. A Digi-Key Pricing 3M 
Contacts | Inch (mm) Part No. 1 10 Part No. 
16 .98 (24.89) | MSC16A-ND 1.16 9.41 | 89116-0001 
20 1.18 (29.97) | MSC20A-ND 1.26 10.26 | 89120-0001 
24 1.38 (35.05) | MSC24A-ND 1.40 11.40 | 89124-0001 
26 1.48 (37.59) | MSC26A-ND 1.44 11.69 | 89126-0001 
30 1.68 (42.67) | MSC30A-ND 1.58 12.83 | 89130-0001 
34 1.88 (47.75) | MSC34A-ND 1.61. 13.11 | 89134-0001 
40 2.18 (55.37) | MSC40A-ND 2.17 17.67 | 89140-0001 
50 2.68 (68.07) | MSC50A-ND 2.35 19.10 | 89150-0001 
60 3.18 (80.77) | MSC60A-ND 2.42 19.67 | 89160-0001 
IDC Socket Gold, Polarizing 
10 .68 (17.27) | MKC10A-ND 1.09 8.84 | 89110-0101 
14 .88 (22.35) | MKC14A-ND 1.12 9.12 | 89114-0101 
16 .98 (24.89) | MKC16A-ND 1.16 9.41 | 89116-0101 
20 1.18 (29.97) | MKC20A-ND 1.26 10.26 | 89120-0101 
24 1.38 (35.05) | MKC24A-ND 1.40 11.40 | 89124-0101 
26 1.48 (37.59) | MKC26A-ND 1.44 11.69 | 89126-0101 
30 1.68 (42.67) | MKC30A-ND 1.58 12.83 | 89130-0101 
34 1.88 (47.75) | MKC34A-ND 1.61 13.11 | 89134-0101 
40 2.18 (55.37) | MKC40A-ND 2.17 17.67 | 89140-0101 
50 2.68 (68.07) | MKC50A-ND 2.35 19.10 | 89150-0101 
60 3.18 (80.77) | MKC60A-ND 2.42 19.67 | 89160-0101 
Strain Relief 
10 - MKSR10-ND 28 2.28 | 3448-89110 
14 _ MKSR14-ND 28 = 2.28 | 3448-89114 
16 - MKSR16-ND 28 = 2.28 | 3448-89116 
20 - MKSR20-ND 28 2.28 | 3448-89120 
24 — MKSR24-ND 28 = 2.28 | 3448-89124 
26 - MKSR26-ND 28 = 2.28 | 3448-89126 
30 - MKSR30-ND 28 2.28 | 3448-89130 
34 _ MKSR34-ND 28 = 2.28 | 3448-89134 
40 - MKSR40-ND 28 = 2.28 | 3448-89140 
50 _ MKSR50-ND 28 = 2.28 | 3448-89150 
60 _ MKSR60-ND 28 2.28 | 3448-89160 
3.100” x .100” 


(2.54mm x 2.54mm) 
Plug Connectors 


Physical Specifications: ¢ Insulation Material: Glass reinforced 
polyester (PBT) * Flammability Rating: UL94V-0 ¢ Color: Gray 
* Contact Material: Flat Cable Connectors: Beryllium copper 
«Latch Eject Headers: Copper alloy ¢ Plating: 30u” gold * Wire 
Accommodation: 26 and 28AWG solid or stranded, 30AWG solid 
Electrical Specifications: * Current Rating: 1A * Insulation 
Resistance: >1x10°Q @ 500VDC » Withstanding Voltage: 1000VRMS 
@ sea level Environmental Specifications: * Temperature Rating: 
-55°C ~ 105°C * UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971 


3M 
Part No. 


No.of] Dimension-Inch(mm) _| Digi-Key Pricing 
Cont. A B Part No. 1 10 


With Slotted Mounting Flanges 


90 (22.86) |MPLIOK-ND 2.95 
1.10 (27.94) |MPL14K-ND 4.10 
1.20 (30.48) |MPLIGK-ND 4.64 
1.40 (35.56) |MPL20K-ND 5.41 
1.60 (40.64) |MPL24K-ND 5.95 
1.70 (43.18) |MPL26K-ND 6.16 
1.90 (48.26) |MPL30K-ND 6.76 
2.10 (53.34) |MPL34K-ND 7.63 
2.20 (55.88) |MPL36K-ND 8.07 
2.40 (60.96) |MPL40K-ND 8.47 
2.90 (73.66) |MPL50K-ND 9.17 
3.40 (86.36) |MPL60K-ND 10.82 
3.60 (91.44) |MPL64K-ND 11.54 


Without Mounting Flanges 


90 (22.86) /MPK10K-ND 2.95 
1.10 (27.94) |MPK14K-ND 4.10 
1.20 (30.48) |MPKI6K-ND 4.64 
1.40 (35.56) |MPK20K-ND 5.41 
1.60 (40.64) |MPK24K-ND 5.95 
1.70 (43.18) |MPK26K-ND 6.16 
1.90 (48.26) |MPK30K-ND 6.76 
2.10 (53.34) |MPK34K-ND 7.63 
2.20 (55.88) |MPK36K-ND 8.07 


24.85 
34.48 
39.03 
45.50 
50.05 
51.80 
56.88 
64.23 
67.90 
71.23 
77.18 
91.00 
97.13 


4610-6050 
4614-6000 
4616-6000 
4620-6000 
4624-6000 
4626-6000 
4630-6000 
4634-6000 
4636-6000 
4640-6000 
4650-6000 
4660-6000 
4664-6000 


40 | 1.20 (30.48) 
14 | 1.40 (35.56) 
16 | 1.50 (38.10) 
20 | 1.70 (43.18) 
24 | 1.90 (48.26) 
26 | 2.00 (50.80) 
30. | 2.20 (55.88) 
34. | 2.40 (60.96) 
36. | 2.50 (63.50) 
40 | 2.70 (68.58) 
50. | 3.20 (81.28) 
60 | 3.70 (93.98) 
64 | 3.90 (99.06) 


24.85 
34.48 
39.03 
45.50 
50.05 
51.80 
56.88 
64.23 
67.90 


4610-6051 
4614-6001 
4616-6001 
4620-6001 
4624-6001 
4626-6001 
4630-6001 
4634-6001 
4636-6001 


10 | 1.20 (30.48) 
14 | 1.40 (35.56) 
16 | 1.50 (38.10) 
20 | 1.70 (43.18) 
24 | 1.90 (48.26) 
26 | 2.00 (50.80) 
30 | 2.20 (55.88) 
34. | 2.40 (60.96) 
36. | 2.50 (63.50) 
) 
) 
) 
) 


Level Environmental Specifications: * Operating Temperature: 40 | 2.70 (68.58) | 2.40 (60.96) |MPK40K-ND 847 71.23 | 4640-6001 
-55°C ~ 105°C * UL File No.: E68080; CSA File No.: LR40971 50 | 3.20 (81.28) | 2.90 (73.66) |MPK50K-ND 9.17 77.18 | 4650-6001 
7 aT = 60 | 3.70 (93.98) | 3.40 (86.36) |MPK60K-ND 10.82 91.00 | 4660-6001 
No. of Dim.A Digi-Key Pricing 3M 
Contacts} Inch (mm) Part No. 1 10 Part No. 64 | 3.90 (99.06) | 3.60 (91.44) |MPK64K-ND 11.54 97.13 | 4664-6001 
IDC Socket Gold Strain Reliefs 
10 .68 (17.27) | MSC10A-ND 1.09 8.84 | 89110-0001 MPSR10-ND 4.90 | 3448-4610 
14 .88 (22.35) | MSC14A-ND) 1.12 9.12 | 89114-0001 MPSR14-ND 5.78 | 3448-4614 


No.of| Dimension-Inch(mm) _| Digi-Key Pricing 3M 
Cont. A B Part No. 1 10 | Part No. 
16 - _ MPSR16-ND 69 5.78 | 3448-4616 
20 _- _ MPSR20-ND 69 5.78 | 3448-4620 
24 - - MPSR24-ND 69 5.78 | 3448-4624 
26 - = MPSR26-ND 69 5.78 | 3448-4626 
30 - - MPSR30-ND 69 5.78 | 3448-4630 
34 - - MPSR34-ND 69 5.78 | 3448-4634 
36 - - MPSR36-ND 69 5.78 | 3448-4636 
40 - - MPSR40-ND 69 5.78 | 3448-4640 
50 - - MPSR50-ND 69 5.78 | 3448-4650 
60 - - MPSR60-ND 69 5.78 | 3448-4660 
64 - - MPSR64-ND 69 5.78 | 3448-4664 
Lock Eject. Hooks (Short) MDLKS1-ND .29/2 1.23 | 3505-16 
Lock Eject. Hooks (Long) MDLKS2-ND 33/2 1.40 | 3505-17 
-100” (2.54mm) 
Card Edge Connectors 


Drilled 
Mounting 
Flanges 


Aa 
(11.18) 


Slotted 
Mounting 
Flanges 


Physical Specifications: ¢ Insulation Material: Glass reinforced 
polyester (PBT) »* Flammability Rating: UL94V-0 » Color: Gray 
* Contact Material: Beryllium copper » Plating: 30u” gold * Marking: 


3M logo and part identification number 


Electrical Specifications: 
Resistance: >1x10°0 @ 500VDC 


1000VRMS @ sea level 
Environmental Specifications: * Temperature Rating: -55°C ~ 


105°C 


¢ Current Rating: 1A 
¢ Withstanding Voltage: 


¢ UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971 


* Insulation 


¢ Wire 


Accommodation: 26AWG solid or stranded, 28AWG solid or stranded, 
30AWG solid 


Order strain reliefs separately. 


No. of| Dimension—-Inch (mm) _| Digi-Key Pricing 3M 
Cont. A B Part No. i] 10 Part No. 
With Drilled Mounting Flanges 
10 | 1.40 (35.56) | .612 (15.54) | MCFIOK-ND 5.10 42.88 | 3358-0000 
16 | 1.70 (43.18) | .912 (23.16) | MCFI6K-ND 6.26 52.68 | 3368-0000 
20 | 1.90 (48.26) |1.112 (28.24) | MCF20K-ND 6.64 55.83 | 3461-0000 
26 | 2.20 (55.88) | 1.412 (35.86) | MCF26K-ND 8.05 67.73 | 3462-0000 
34 | 2.60 (66.04) | 1.812 (46.02) | MCF34K-ND 857 72.10 | 3463-0000 
40 | 2.90 (73.66) |2.112 (53.64) | MCF40K-ND 9.40 79.10 | 3464-0000 
50 | 3.40 (86.36) |2.612 (66.34) | MCFS0K-ND 11.67 98.18 | 3415-0000 
60 | 3.90 (99.06) |3.112 (79.04) | MCF60K-ND 13.48 113.40 | 3666-0000 
64 |4.10 (104.14)|3.312 (84.12) | MCF64K-ND 13.12 110.43 | 3403-0000 
Without Flanges 
10 | .96 (24.38) | .612 (15.54) | MCE10K-ND 5.10 42.88 | 3358-0001 
16 | 1.26 (32.00) | .912 (23.16) | MCE16K-ND 6.26 52.68 | 3368-0001 
20 | 1.46 (37.08) |1.112 (28.24) | MCE20K-ND 6.64 55.83 | 3461-0001 
26 | 1.76 (44.70) |1.412 (35.86) | MCE26K-ND 8.05 67.73 | 3462-0001 
34 | 2.16 (64.86) | 1.812 (46.02) | MCE34K-ND 8.57 72.10 | 3463-0001 
40 | 2.46 (62.48) |2.112 (53.64) | MCE40K-ND 9.40 79.10 | 3464-0001 
50 | 2.96 (75.18) |2.612 (66.34) | MCESOK-ND 11.67 98.18 | 3415-0001 
60 | 3.46 (87.88) |3.112 (79.04) | MCE60K-ND 13.48 113.40 | 3666-0001 
64 | 3.66 (92.96) |3.312 (84.12) | MCE64K-ND 13.12 110.43 | 3403-0001 
With Slotted Mounting Flanges 
10 | 1.30 (33.02) | 612 (15.54) | MCS10K-ND 5.10 42.88 | 3358-0002 
16 | 1.60 (40.64) | .912 (23.16) | MCS16K-ND 6.26 52.68 | 3368-0002 
20 | 1.80 (45.72) |1.112 (28.24) | MCS20K-ND 6.64 55.83 | 3461-0002 
26 | 2.10 (53.34) | 1.412 (35.86) | MCS26K-ND 8.05 67.73 | 3462-0002 
34 | 2.50 (63.50) | 1.812 (46.02) | MCS34K-ND 857 72.10 | 3463-0002 
40 | 2.80 (71.12) |2.112 (53.64) | MCS40K-ND 9.40 79.10 | 3464-0002 
50 | 3.30 (83.82) |2.612 (66.34) | MCS5OK-ND 11.67 98.18 | 3415-0002 
60 | 3.80 (96.52) |3.112 (79.04) | MCS60K-ND 13.48 113.40 | 3666-0002 
64 |4.00 (101.60)|3.312 (84.12) | MCS64K-ND 13.12 110.43 | 3403-0002 
Strain Reliefs 

10 - — MCSR10-ND 1.83 15.40 | 3448-52 
16 - _ MCSR16-ND 1.83 15.40 | 3448-53 
20 - — MCSR20-ND 1.83 15.40 | 3448-54 
26 - — MCSR26-ND 1.71 14.35 | 3448-55 
34 =- — MCSR34-ND 1.46 12.25 | 3448-56 
40 - _ MCSR40-ND 1.71 14.35 | 3448-57 
50 - _ MCSR50-ND 1.83 15.40 | 3448-58 
60 - _ MCSR60-ND 5.41 45.50 | 3448-31 
64 - — MCSR64-ND 1.83 15.40 | 3448-59 


More Product Available Online: www.digikey.com 


40 tos3) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


3M Termination Jumpers No. of Rib- Socket to Socket Connector 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
Single Ended Socket Connector tacts | Finish In(cm) | Cable) Part No. if 10 
Au 30u”| 40 (101.60)| TW | M1AXK-3440K-ND 16.52 144.85 
34 | qu 15y") 40 (101.60)| TW | M1AXA-3440K-ND 10.34 90.70 
a Au 30u"| 40 (101.60)} TW | M1AXK-4040K-ND 19.41 170.24 
Au 15u"| 40 (101.60)| TW | M1AXA-4040K-ND 12.43 108.96 “MG = ict = 
*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray (ge) MG:= GM Multi-Color, (GRi= 8M Gray 
Socket connector without strain relief shown. 50 Au 30u"| 40 (101.60)) TW | M1AXK-5040K-ND 24.26 212.72 Socket connector without strain relief shown. 3M 
Au 15y”| 40 (101.60)| TW | M1AXA-S040K-ND 15.19 133.21 _ 
No. of Rib- : No. of Rib- 
con-| Conn. | Length | hon* | Digi-Key Pricing i Au 30)" 40 (101.60)| TW | M1AXK-6040K-ND 29.56 259.20 Con-| Conn. | Length | bon*| Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | Inch (cm) | Cable | Part No. 1 10 Au 15} 40 (101.60) TW | M1AXA-6040K-ND 17.86 156.60 tacts| Finish | Inch (cm) | Cable| Part No. 1 10 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |MIAXK-1036R-ND 4.81 42.17 Also available in the following configurations: Au 30u"| 6 (15.24) | MC | M3AAK-1006R-ND 6.52 57.19 
Au 15u" | 36 (91.44) | MC |MI1AXA-1036R-ND 2.70 23.65 M1BXC1-CID40K-ND — Standard Open End with Strain Relief to | Au 15H"| (15.24) | MC | M3AAA-1006R-ND 2.30 20.14 
10 Au 30" | 36 (91.44) | GR |M1AXK-1036J-ND 4.07 35.71 M1CX(1-LIL40K-ND — Standard Open End with Polarizing Key Au 30u"| 6 (15.24) | GR | M3AAK-1006J-ND 6.40 56.11 
” is 7 M1DX(J-L1140K-ND — Std. Open End with Polarizing Key and Strain Relief Au15u"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-4006J-ND 2.17 19.06 
Au 15y" | 36 (91.44) | GR aD ect M1TXK-LIL140K-ND — Standard Closed End with Polarizing Key 7 { ) 
Au 30u" | 36 (91.44) | MC |MIAXK-1436R-ND 6.14 53.80 M1UXK-CID40K-ND — Std. Closed End with Polarizing Key and Strain Relief Au 30y” i MC | M3AAK-1018R-ND 7.08 62.13 
14 | Au 151" | 86 (91.44) | MC | MTAXA-1436R-ND 3.41 29.86 Call for complete part number and pricing! 4p | AU 15u") 18 (45.72) | MIC | M3AAA-1018R-ND 2.86 25.08 
Au 30u" | 36 (91.44) | GR |MIAXK-1436J-ND 4.97 43.62 Au 30u"| 18 (45.72)| GR | M3AAK-1018J-ND 6.72 58.90 
Au 15u" | 36 (91.44) | GR |M1AXA-1436J-ND 2.24 19.68 E Au 15u"| 18 (45.72) | GR | M3AAA-1018J-ND 2.49 21.85 
Plug Connector Single Ended 
Au 30u" | 36 (91.44) | MC |MIAXK-1636R-ND 6.83 59.90 Au 30u"| 36 (91.44) | MC | M3AAK-1036R-ND 7.93 69.53 
tg | AU 15H" | 9691.44) | MC /MIAXA-1636R-ND 3.78 33.11 1p | AU 15u") 36 (91.44) | MC | M3AAA-1036R-ND 3.70 32.48 
Au 30u" | 36 (91.44) | GR |M1AXK-1636J-ND 5.50 48.27 Au 30u"| 36 (91.44) | GR | M3AAK-1036J-ND 7.19 63.07 
Au 15u" | 36 (91.44) | GR |M1AXA-1636J-ND 2.45 21.48 Au 15u"| 36 (91.44)| GR | M3AAA-1036J-ND 2.97 26.02 
Au 30u" | 36 (91.44) | MC |MIAXK-2036R-ND 7.93 69.53 Au 30u"| 6 (15.24) | MC | M3AAK-1406R-ND 7.93 69.58 
20 Au 15” | 36 (91.44) | MC | M1AXA-2036R-ND 4.55 39.89 *MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray a Au15y"| 6 (15.24) | MC | M3AAA-1406R-ND 2.47 21.70 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M1AXK-2036J-ND 6.27 54.99 Pin connector without flange, with polarizing key shown. 3M Au 30u"| 6 (15.24) | GR | M3AAK-1406J-ND 7.74 67.88 
Au 15y” | 36 (91.44) | GR |MIAXA-2036J-ND 2.89 25.35 Woe cE Au 15u"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-1406J-ND 2.28 20.00 
Au 30y" ) 36 (91.44) | MC | MIAXK-2436R-ND 9.51 83.43 Con-| Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing Au 30y” ba a MC | M3AAK-1418R-ND 8.72 76.49 
a Au 15y” | 36 (91.44) | MC |MIAXA-2436R-ND 5.35 46.95 tacts | Finish | Inch (cm) |Cable| Part No. 1 10 aq | AU 15u") 18 (45.72) | MC | MSAAA-1418R-ND 3.26 28.61 
sate aa 2 eat is a Au 30u” | 36 (91.44) | MC | MIKXK-1036R-ND 6.30 55.28 Au 30u"| 18 (45.72)| GR | M3AAK-1418J-ND 8.14 71.40 
td (91.44) ent : : Au 30y” | 36 (91.44) | GR | MIKXK-1036J-ND 5.57 48.82 Au 15") 18 (45.72) | GR | M3AAA-1418J-ND 2.68 23.52 
Au 30p" ) 36 (91.44) | MC | M1AXK-2636R-ND 10.27 90.10 Au 30” | 36 (91.44) | MC | MIKXK-1436R-ND 8.77 76.88 Au 30"| 36 (91.44) | MC | M3AAK-1436R-ND 9.91 86.86 
- Au 15y") 36 (91.44) | MC |MTAXA-2636R-ND 6.72 0.20 Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M1KXK-1436J-ND 7.61 66.71 1g | Au 151") 96 (91.44) | MC | MSAAA-1496R-ND 4.45 98.98 
Au S0u" | 26 (91.44) | GR [ccecaeg 8.12 71.20 Au 30” | 36 (91.44) | MC | MIKXK-1636R-ND 9.95 87.26 Au 30”) 36(91.44)| GR | MSAAK-1436U-ND 8.74 76.68 
Au 15y" | 36 (91.44) | GR |MIAXA-2636J-ND 3.57 31.30 Au 30”) 36 (91.44) | GR | M1KXK-1636J-ND 8.62 75.63 Au 15y”| 36 (91.44)| GR | M3AAA-1436J-ND 3.28 28.80 
Au 30y") 36 (91.44) | MC |MTAXK-3036R-ND 12.60 109.65 Au 30)" | 36 (91.44) | MC | MIKXK-2036R-ND 11.83 103.73 Au 30u"| 6 (15.24) | MC | M3AAK-1606R-ND 8.71 76.34 
Au 15y" | 36 (91.44) | MC |MIAXA-3036R-ND 7.21 63.19 Au 30”) 36 (91.44) | GR | M1KXK-2036J-ND 10.17 89.19 Autu”| 6 (15.24) | MC | M3AAA-606R-ND 260 22.76 
30 16 
Au 30p" | 36 (91.44) | GR Ecce «909 84.04 Au 30u” | 36 (91.44) | MC | MIKXK-2436R-ND 13.35 117.06 Au30u"| 6 (15.24) | GR | M3AAK-1606J-ND 8.48 74.40 
Au 15u" | 36 (91.44) | GR |M1AXA-3036J-ND 4.39 38.48 Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M1KXK-2436J-ND 11.36 99.62 Au 15u"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-1606U-ND 2.37 20.82 
Au 30" | 36 (91.44) | MC | M1AXK-3436R-ND 13.41 117.63 Au 30p” | 36 (91.44) | MC | MIKXK-2636R-ND 14.01 122.87 > 
; Au 30u He MC | M3AAK-1618R-ND 9.61 84.24 
" - ‘| Au 30 91.44) | GR | MIKXK-2636J-ND 11.86 103.98 
34 nee aay “ eel a ite ee Al ae ae 7 MC | M1KXK-3036R-ND 16.31 142.99 1p | 2u") 18 05.72) | MC ee fc0 80-88 
; cae ‘ : pa : : : ; Au 30u"| 18 (45.72)| GR | M3AAK-1618J-ND 8.94 78.43 
Au 15u" | 36 (91.44) | GR |M1AXA-3436J-ND 4.42 38.77 vs" ee os ee isa "828 Au 15y"| 18(45.72)| GR | MBAAA1618/-ND 283 24.85 
Au 30u" | 36 (91.44) | MC |MIAXK-4036R-ND 15.76 138.20 u 30H : l A : : 
Au 15” ch Mc |M1AXA-4036R-ND 8.77. 76.92 Au 30” | 36 (91.44) | GR | M1KXK-3436J-ND 14.85 130.25 Au 30") 36 (91.44) | MC | M3AAK-1636R-ND 10.96 96.09 
40 | ausou" | 36 (91.44) | GR |MIAXK-4036J-ND 12.45 109.14 Au 30u”) 36 (91.44) | MC | MIKXK-3636R-ND 18.86 165.39 16 | ee) ee i eed 
Au 15” | 36 (91.44) | GR |MIAXA-4036J-ND 5.46 47.86 Au 30u" | 36 (91.44) | GR | MMKXK-3636J-ND 15.79 138.50 eas ieee o _ ean bee aa 
Au 30y” | 36 (91.44) | MC [MIAXK-5036R-ND 19.69 172.68 Au 30p” | 36 (01.44) | MC [IMIKXKS4036R:ND) 19.98 175.25 aaa a —— — 
au i5y” | 36 (91.44) | mc |M1AXA-SO3ER-ND 1062 93.16 Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M1KXK-4036J-ND 16.67 146.19 Au 30u"| 6 (15.24) | MC | M3AAK-2006R-ND 9.66 84.74 
50] au3ou"| 36 (91.44) | GR |MIAXK-SO36U-ND 15.55 136.34 Au 30n” | 36 (91.44) | MC | MIKXK-5036R-ND 22.78 199.75 og | Au tu") 6 (15.24) | MC | MSRAA=2006R:ND/ 2.90 25.46 
Au 15u"| 36 (91.44) | GR |MIAXA-5036J-ND 6.48 56.82 Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M1KXK-5036J-ND 18.63 163.41 Au 30u"| 6 (15.24) | GR | M3AAK-2006J-ND 9.39 82.32 
Au 30u" 91.44) | Mc | MIKXK-6036R-ND 27.04 237.08 Au 15u"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-2006J-ND 2.63 23.04 
Au 30u" | 36 (91.44) | MC |MIAXK-6036R-ND 24.08 211.14 eran a rn GR | MIKXK-6036U-ND 22.08 19948 : 
i Au 15u" | 36 (91.44) | MC |MI1AXA-6036R-ND 12.38 108.54 au 30°] 25(61.4) | Mo RREEREERMNN 20.05 252.08 oe ce ae aaa pas poe 
Au 30u" | 36 (91.44) | GR |M1AXK-6036J-ND 19.11 167.54 u 20u") 3 ‘ ; : : ag | Au TSH ; 2 a : : 
Au 15” | 36 (91.44) | GR |MIAXA-6036J-ND 7.41 64.94 Au 30u” | 36 (91.44) | GR | MIKXK-6436J-ND 23.54 206.47 Au 30y”) 18 (45.72)| GR | M3AAK-2018J-ND 9.96 87.35 
ea ; ae Au 15u"| 18 (45.72) | GR | M3AAA-2018J-ND 3.20 28.07 
Also available in the following configurations: 
Also available in the following configurations: M1RXK-LJL136L1-ND — Pin Connector without Flange, with Polarizing Key Au 30u”| 36 (91.44) | MC | M3AAK-2036R-ND 12.48 109.43 
M1BX(1-CIL136C1-ND — Standard Open End with Strain Relief and Strain Relief ” a j 
M1CXC+C1013601-ND — Standard Open End with Polarizing Key M{WXK-COOI36C1-ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key og | Au 15H") 36 (01.44) | MC cone 2 50-15 
M1DXC-CL136C1-ND — Std. Open End with Polarizing Key and Strain Relief M1YXK-(936(1-ND — Pin Connector with Polarizing Key and Strain Relief Au 30") 36 (91.44) | GR | M3AAK-2036J-ND 10.82 94.89 
MATXK-CICI36C1-ND — Standard Closed End with Polarizing Key Call for complete part number and pricing! Au 15u") 36 (91.44) | GR | M3AAA-2036J-ND 4.06 35.61 
M1UXK-LJL136L1-ND — Std. Closed End with Polarizing Key and Strain Relief Au30u”) 6 (15.24) | MC | M3AAK-2406R-ND 11.60 101.69 
Call for complete part number and pricing! Plug Connector — Single Ended oq | Au 15H") 6 (15.24) | MC | M3AAA-2406R-ND 3.28 28.73 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. Au 30u") 6 (15.24) | GR | M3AAK-2406J-ND 11.26 98.78 
: Au 15u"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-2406J-ND 2.94 25.82 
Single Ended Socket Connector No. of Rib- Z = 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing Au 30p” peal MC | M3AAK-2418R-ND 12.95 113.54 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. 3M tacts | Finish | Inch (cm) | Cable Part No. 1 10 94 Au 15u"| 18 (45.72) | MC | M3AAA-2418R-ND 4.63 40.58 
Naeor Rib- 10 | Au 30y” | 40 (101.60) MIKXK-1040K-ND 7.22 63.29 ; Fae epne a Sareeaae pe pan 
Con-| Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 14 | Au 30y" | 40 (101.60) MAKXK-1440K-ND 10.05 88,09 u 15y"| 18 (45.72) ; E 
tacts | Finish | Inch (cm) |Cable| Part No. 1 10 16 | Au 30y” | 40 (101.60) MAKXK-1640K-ND 11.41 100.07 Au 30u"| 36 (91.44) | MC | M3AAK-2436R-ND 14.97 131.31 
20 | Au 30y” | 40 (101.60) MIKXK-2040K-ND 13.66 119.75 oq | Au 15H"| 36 (91.44) | MC ] M3AAA-2436R-ND 6.65 58.35 
af eel pe ao ae a ae 26 | Au30u" | 40 (101.60) MIKXK-2640K-ND 16.39 143.70 Au 30u"| 36(91.44)| GR | M3AAK-2436J-ND 12.99 113.87 
eed (ote) é d : : 34 | Au 30u” | 40 (101.60) MA1KXK-3440K-ND 20.78 182.19 Au 15") 36 (91.44) | GR | M3AAA-2436J-ND 4.67 40.91 
Au 30u” | 40 (101.60)) TW | M1AXK-1440K-ND 7.41 65.01 40 | Au30y” | 40 (101.60) MIKXK-4040K-ND 23.64 207.29 Au30u") 6 (15.24) | Mc | M3AAK-2606R-ND 12.50 109.59 
14 | qu t5y" | 40 (101.60) | TW | M1AXA-1440K-ND 4.68 41.07 “4 pe ae De ag ee er ng | Au 151") 6 (15.24) | MC | M3AAA-2606R-ND 3.40 29.79 
u 30y" i a a 5% 5. ” 
‘au 30y" | 40 (101.60)| TW | MIAXK-1640K-ND 829 72.71 " ( ) souraes Au 30u"| 6 (15.24) | GR | M3AAK-2606J-ND 12.14 106.44 
16 64 | Au 30y” | 40 (101.60) MIKXK-6440K-ND 34.69 304.24 Au 15u"| 6 (15.24) | GR | M3AAA-2606J-ND 3.04 26.64 
Au 15y" | 40 (101.60)) TW | M1AXA-1640K-ND 5.24 45.92 : : : 
7 Also available in the following configurations: Au 30u"| 18 (45.72)| MC | MSAAK-2618R-ND 13.96 122.43 
44 peer nie Ne ne ed a MAISON ND Stadt Oper End whol Flange th Rolain Key “i Au 15" vee Mc | M3AAA-2618R-ND 4.86 42.63 
- - - M1WXK-CICI40K-ND - Standard Open End with Flange, with Polarizing Key Au 30H") 18 (45.72) | GR | M3AAK-2618J-ND 12.88 112.98 
Au 30” | 40 (101.60) | TW | M1AXK-2640K-ND 12.65 110.93 M1YXK-CIL40K-ND - Standard Open End with Flange, with Polarizing Key Au 15y"| 18 (45.72) | GR | M3AAA-2618J-ND 3.78 33.18 
26 | qu 15y” | 40 (101.60) | TW | M1AXA-2640K-ND 8.10 71.03 and Strain Relief 
Call for complete part number and pricing! (Continued) 
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3M Termination Jumpers 
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Socket to Socket Connector 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | Inch(cm) |Cable| Part No. 1 10 
Au 30u") 6 (15.24) | MC | M3KKK-1406R-ND 13.20 115.75 
Au 30u”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-1406J-ND 13.01 114.05 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-1418R-ND 13.99 122.66 
a Au 30u") 18 (45.72) | GR | M3KKK-1418J-ND 13.41. 117.57 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-1436R-ND 15.17 133.03 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-1436J-ND 14.01 122.85 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M3KKK-1606R-ND 14.95 131.06 
Au 30u") 6 (15.24) | GR | M3KKK-1606J-ND 14.72 129.12 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-1618R-ND 15.85 138.96 
16 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-1618J-ND 15.18 133.15 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M8KKK-1636R-ND 17.20 150.81 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-1636J-ND 15.87 139.18 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M3KKK-2006R-ND 17.46 153.14 
Au 30u”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-2006J-ND 17.19 150.72 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M8KKK-2018R-ND 18.59 163.01 
7 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-2018J-ND 17.76 155.75 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-2036R-ND 20.28 177.83 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-2036J-ND 18.62 163.29 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M3KKK-2406R-ND 19.27 168.95 
Au 30u") 6 (15.24) | GR | M3KKK-2406J-ND 18.93 166.04 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-2418R-ND 20.62 180.80 
- Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-2418J-ND 19.62 172.08 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-2436R-ND 22.64 198.57 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-2436J-ND 20.66 181.13 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M3KKK-2606R-ND 19.97 175.14 
Au 30u”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-2606J-ND 19.61 171.99 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-2618R-ND 21.44 187.98 
26 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-2618J-ND 20.36 178.53 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-2636R-ND 23.63 207.23 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-2636J-ND 21.48 188.34 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M8KKK-3006R-ND 22.08 193.64 
Au 30u") 6 (15.24) | GR | M3KKK-3006J-ND 21.61 189.53 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-3018R-ND 24.00 210.43 
7 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-3018J-ND 22.59 198.08 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-3036R-ND 26.87 235.62 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-3036J-ND 24.05 210.91 
Au 30u") 6 (15.24) | MC | M3KKK-3406R-ND 24.81 217.58 
Au 30u”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-3406J-ND 24.34 213.47 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-3418R-ND 26.73 234.37 
“ Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-3418J-ND 25.32 222.02 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-3436R-ND 29.60 259.56 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-3436J-ND 26.78 234.85 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M3KKK-3606R-ND 26.26 230.29 
Au 30u") 6 (15.24) | GR | M3KKK-3606J-ND 25.75 225.81 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-3618R-ND 28.35 248.56 
7 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-3618J-ND 26.81 235.12 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-3636R-ND 31.47 275.97 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-3636J-ND 28.40 249.08 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M3KKK-4006R-ND 27.58 241.87 
Au 30u”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-4006J-ND 27.03 237.02 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M8KKK-4018R-ND 29.83 261.62 
40 Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-4018J-ND 28.18 247.09 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-4036R-ND 33.21 291.24 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-4036J-ND 29.90 262.18 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M8KKK-5006R-ND 30.07 263.71 
Au 30u”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-S006J-ND 29.38 257.66 
Au 30u") 18 (45.72) | MC | M3KKK-5018R-ND 32.89 288.40 
= Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-5018J-ND 30.82 = 270.23 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-5036R-ND 37.11 325.44 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-5036J-ND 32.97 289.10 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M3KKK-6006R-ND 35.49 311.21 
Au 30u”) 6 (15.24) | GR | M3KKK-6006J-ND 34.66 303.95 
Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-6018R-ND 38.87 340.84 
o Au 30u") 18 (45.72) | GR | M3KKK-6018J-ND 36.38 319.04 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-6036R-ND 43.94 385.28 
Au 30u”) 36 (91.44) | GR | M3KKK-6036J-ND 38.96 341.68 
Au 30u”) 6 (15.24) | MC | M3KKK-6406R-ND 37.88 332.15 
Au 30u") 6 (15.24) | GR | M3KKK-6406J-ND 36.99 324.40 
64 Au 30u”) 18 (45.72) | MC | M3KKK-6418R-ND 41.48 363.75 
Au 30u”) 18 (45.72) | GR | M3KKK-6418J-ND 38.83 340.50 
Au 30u”) 36 (91.44) | MC | M3KKK-6436R-ND 46.89 411.15 
Au 30u”| 36 (91.44) | GR | M3KKK-6436J-ND 41.58 364.64 


Socket to Socket Connector (Cont.) *Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. 3M 
No. of Rib- No. of Rib- 
Con- | Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing Con- | Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | Inch (cm) |Cable) Part No. 1 10 tacts | Finish | Inch (cm) | Cable} Part No. 1 10 
Au 30u" | 36 (91.44) | MC | M3AAK-2636R-ND 16.16 141.68 Au 30y” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-1020K-ND 7.54 66.13 
Au 15y" | 36 (91.44) | MC | M3AAA-2636R-ND 7.06 61.88 Au 15u” | 20 (50.80) | TW | M3AAA-1020K-ND 3.32 29.08 
26 | au soy" 36 (91.44) | GR | M3AAK-2636J-ND 14.00 122.79 qo. | Au 30u" | 40:(101.60)| TW eeMenaeoeNeg 868.84 77.54 
Au 151” | 36 (91.44) | GR | M3AAA-2636J-ND 4.90 42.99 Au 15y" | 40 (101.60) / TW | M3AAA-1040K-ND 4.62 40.49 
Au 30u” | 60 (152.40)| TW | M3AAK-1060K-ND 10.14 88.95 
Au 30p") 6 (15.24) | MC | M3AAK-3006R-ND 14.48 126.95 Au 15p” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-1060K-ND 5.92 51.90 
30 Auto 6(15.24) | MC eee 288 34.04 Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-1420K-ND 9.36 82.09 
Au 30u" | 6 (15.24) | GR | M3AAK-3006J-ND 14.01 122.84 Au 15u" | 20 (50.80) | TW |MSAAA-1420K-ND 3.90 34.21 
Au 5p" | 6 (15.24) | GR |IMGAAASOOBSND) 341 29.93 44. | 2¥-30u" | 40 (101.60)) TW | MBAAK-1440K-ND 11.18 98.07 
Au 30y” | 18 (45.72) | MC | M3AAK-3018R-ND 16.39 143.74 Au 15y” | 40 (101.60) | TW | M3AAA-1440K-ND 5.72 50.19 
Au15u"| 18 (45.72) | MC |MSAAA-3018R-ND 5.80 50.83 Au 30u” | 60 (152.40)] TW | MBAAK-1460K-ND 13.01 114.04 
30 | au sou | 18 (45.72) | GR | M3AAK-3018J-ND 14.98 131.39 Au 15u" | 60(152.40)| TW MERCURE 7-55 66.16 
Au 15y”| 18 (45.72) | GR | M3AAA-3018J-ND 4.39 38.48 Au 30u") 20 (50.80) | TW | M3AAK-1620K-ND 10.34 90.65 
Au 15u” | 20 (50.80) | TW | M3AAA-1620K-ND 4.23 37.07 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC | M3AAK-3036R-ND 19.26 168.93 Au 30y" | 40 (101.60) TW | MSAAK-1640K-ND 12.42 108.91 
go | bu 151" | 36 (91.44) | MC | MBAAA-3036R-ND 8.67 76.02 18 | au t5u"| 40.(101.60)| TW | M3AAA-1640K-ND 6.31 55.33 
Au 30p” ) 36 (91.44) | GR | M3AAK-3036J-ND 16.45 144.22 Au 30y” | 60 (152.40)| TW | M3AAK-1660K-ND 14.50 127.17 
Au 15y” | 36 (91.44) | GR | M3AAA-3036J-ND 5.85 51.31 Au 15y” | 60 (152.40)] TW | M3AAA-1660K-ND 8.39 73.59 
Au 30u" | 6 (15.24) | MC | M3AAK-3406R-ND 16.30 142.91 Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-2020K-ND 11.70 102.62 
Au 15" | 6 (15.24) | MC |M3AAA-3406R-ND 3.95 34.61 Au 15u" | 20 (50.80) | TW | M3AAA-2020K-ND 4.94 43.34 
34 | ausoy”| 6 (15.24) | GR | MSAAK-3406J-ND 15.83 138.80 og | Au 30u" | 40.(101.60)| TW ee eueoeNeg 14.31 125.45 
Au15u"| 6(15.24) | GR | M3AAA-3406J-ND 3.48 30.50 Au 15y" | 40(101.60)| TW EE ememeg 75 66.17 
Au 30u” | 60 (152.40)| TW | M3AAK-2060K-ND 16.91 148.27 
Au 30p”) 18 (45.72) | MC | M3AAK-3418R-ND 18.21 159.70 Au 15y” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-2060K-ND 10.15 88.99 
34 Aue" 1845.72) | MC eee 586 51.40 Au 30y” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-2620K-ND 15.15 132.84 
Au 30u” | 18 (45.72) | GR | M3AAK-3418J-ND 16.80 147.35 Au 15u"| 2050.80) | Tw | MBAAA-2620K-ND 6.05 53.04 
Au 15y" | 18 (45.72) | GR | MSAAA-3418J-ND 4.45 39.05 ng | Au 30u" | 40 (101.60)) TW | MBAAK-2640K-ND 18.53 162.51 
Au 30y” | 36 (91.44) | MC | M3AAK-3436R-ND 21.08 184.89 Au 15y” | 40 (101.60) | TW | M3AAA-2640K-ND = 9.43 82.71 
Au15u"| 36 (91.44) | MC |MSAAA-3436R-ND 8.73 76.59 Au 30u” | 60 (152.40)] TW | MSAAK-2660K-ND 21.92 192.18 
34 | av aoy" | 36 (91.44) | GR | MBAAK-3436U-ND 18.27 160.18 Au 15y” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-2660K-ND 12.82 112.38 
Au 15y”| 36 (91.44) | GR | M3AAA-3436J-ND 5.92 51.88 Au 30)" ) 20 (50.80) | TW | M3AAK-3420K-ND 19.76 173.32 
Au 15u” | 20 (50.80) | TW | M3AAA-3420K-ND 7.41 65.02 
Au 30u" | 6 (15.24) | MC |M3AAK-4006R-ND 19.13 167.77 Au 30u" | 40 (101.60) TW | MGAAK-3440K-ND 2419 212-11 
ay | U15H") 6415.24) | MC cee 58 45.22 34 | au 45y" | 40 (101.60)| TW | MSAAA-3440K-ND 11.84 103.81 
Au 30p") 6 (15.24) | GR | M3AAK-4006J-ND 18.58 162.92 Au 30y” | 60 (152.40)| TW | M3AAK-3460K-ND 28.61 250.91 
Au 15u" | 6 (15.24) | GR |M3AAA-4006J-ND 4.60 40.37 Au 15y” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-3460K-ND 16.26 142.61 
Au 30u" | 18 (45.72) | MC | M3AAK-4018R-ND 21.38 187.52 Au 30y”) 20 (50.80) | TW | M3AAK-4020K-ND 23.21 203.54 
Au 15p” | 18 (45.72) | MC | M3AAA-4018R-ND 7.41 64.97 Au 15y" | 20 (50.80) | TW | M3AAA-4020K-ND 9.24 80.99 
40 | au soy” 18 (45.72) | GR | M3AAK-4018J-ND 19.73 172.99 gg. | Au 30u" | 40(101.60)) TW ec eeoeoeuuag 28.42 249.18 
au 15y" | 18 (45.72) | GR | MSAAA-4018I-ND 5.75 50.44 Au 15u” | 40 (101.60)] TW | M3AAA-4040K-ND 14.44 126.63 
Au 30u” | 60 (152.40)| TW | M3AAK-4060K-ND 33.62 294.83 
Au 30p” ) 36 (91.44) | MC | M3AAK-4036R-ND 24.76 217.14 Au 15p” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-4060K-ND 19.65 172.28 
40 Auloy 36 (91.44) | MC i peamueg 10.72 24.59 Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-5020K-ND 29.00 254.28 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M3AAK-4036J-ND 21.45 188.08 Au 15u" | 20 (50.80) | TW | MSAAA-5020K-ND 10.86 95.25 
Au 15y” | 36 (91.44) | GR | MSAAA-4036J-ND 7.47 65.53 go | Au 30u" | 40 (101.60)) TW | MBAAK-5040K-ND 95.50 311.93 
Au 30u” | 6 (15.24) | MC | M3AAK-5006R-ND 23.90 209.56 Au 15y" | 40 (101.60)) TW | M3AAA-S040K-ND 17.37 152.30 
Au15u"| 6 (15.24) | MC |MSAAA-SOOGR-ND 5.76 50.53 Au 30u” | 60 (152.40)] TW | MSAAK-SO60K-ND 42.01 368.39 
50 | av aoy"| 61524) | GR | MBAAK-SOOB/-ND 23.21 203.51 Au 15y” | 60 (152.40)] TW | M3AAA-S060K-ND 23.87 209.36 
Au 15u"| 6 (15.24) | GR |M3AAA-SO06J-ND 5.07 44.48 Au 30H” | 20 (50.80) | TW | M3AAK-6020K-ND 35.69 313.00 
Au 15u" | 20 (50.80) | TW | M3AAA-6020K-ND 12.29 107.80 
Au 30u” | 18 (45.72) | MC | M3AAK-5018R-ND 26.71 234.25 Au 30y" | 40 (101.60)| TW | MSAAK-6040K-ND 43.50 381.47 
gp | Au 15H") 18 (45.72) | MC Rees oOo 75.22 80 | au 15y" | 40 (101.60)| TW | M3AAA-6040K-ND 20.10 176.27 
Au 30p”) 18 (45.72) | GR | M3AAK-5018J-ND 24.64 216.08 Au 30y” | 60 (152.40)| TW | M3AAK-6060K-ND 51.31 449.94 
Au 15y” | 18 (45.72) | GR | M3AAA-5018J-ND 6.51_—57.05 Au 15y” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-6060K-ND 27.91 244.74 
Au al 36 (91.44) | MC oem mecccusuog 30.04 271.29 Also available in the following configurations: 
a Au 15p” | 36 (91.44) | MC | M3AAA-5036R-ND 12.80 112.26 M3BBL1-OOLIOK-ND - Standard Open End with Strain Relief 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M3AAK-5036J-ND 26.79 234.95 M838CCLJ-ONIOIDIK-ND — Standard Open End with Polarizing Key 
Au 15” | 36 (91.44) | GR | M3AAA-5036J-ND 8.66 75.92 BEETS Ap sana openeian Polarizing Key and Strain 
Au 30u" | 6 (15.24) | MC | M3AAK-6006R-ND 29.57 259.34 MEU Son clattresi oa ene wi joanana Key ae 
“| “ND — |. Closed End wi olarizing Key an rain Reliel 
es Au 15u" | 6 (15.24) | MC |M3AAA-6006R-ND 6.17 54.14 Call for complete part number and pricing! ae 
Au 30u" | 6 (15.24) | GR | M3AAK-6006J-ND 28.75 252.08 
Au 15y"| 6 (15.24) | GR |M3AAA-G006J-ND 5.35 46.88 Plug Connector to Plug Connector 
Au 30u” | 18 (45.72) | MC | M3AAK-6018R-ND 32.95 288.97 ae 
Au 15y” | 18 (45.72) | MC | M3AAA-6018R-ND 9.55 83.77 ‘ 
80 | au gou” | 18 (45.72) | GR | M3AAK-6018J-ND 30.47 267.17 
Au 15y" | 18 (45.72) | GR | M3AAA-6018J-ND 7.07 61.97 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC | M3AAK-6036R-ND 38.02 333.41 *MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 
60 Au 15p” ) 36 (91.44) | MC | M3AAA-6036R-ND 14.62 128.21 Pin connector without flange, with polarizing key shown. OM 
Au 30u" | 36 (91.44) | GR | M3AAK-6036J-ND 33.05 289.81 
Au 15,1” | 36 (91.44) | GR | M3AAA-6036J-ND 9.65 84.61 No. of Rib-| is 
Con- | Conn. Length | bon*| Digi-Key Pricing 


Also available in the following configurations: 


M3BBL]-OLIDILID-ND — Standard Open End with Strain Relief 

M3CCL-OOOOO-ND — Standard Open End with Polarizing Key 

M3DDC-CIIOIMID-ND — Standard Open End with Polarizing Key and Strain 

Relief 

M3TTK-LJDILIDIL-ND — Standard Closed End with Polarizing Key 

M3UUK-LJ_LLL1-ND — Standard Closed End with Polarizing Key and Strain 
Relief 

Call for complete part number and pricing! 


tacts 


Finish 


Inch (cm) 


Cable 


Part No. 


1 


10 


Au 30” 
Au 30” 
Au 30” 
Au 30y” 
Au 30” 
Au 30” 


6 (15.24) 
6 (15.24) 
18 (45.72) 
18 (45.72) 
36 (91.44) 
36 (91.44) 


MC 
GR 
MC 
GR 
MC 
GR 


M3KKK-1006R-ND 
MS3KKK-1006J-ND 
M3KKK-1018R-ND 
MS3KKK-1018J-ND 
MS3KKK-1036R-ND 
M3KKK-1036J-ND 


9.51 
9.39 
10.07 
9.71 
10.92 
10.18 


83.41 
82.33 
88.35 
85.12 
95.75 
89.29 


Also available in the following configurations: 

M8RRK-LIDIOICIO-ND — Pin Connector without Flange, with Polarizing Key 
and Strain Relief 

M38WWK-LILILICIC-ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key 

M3YYK-LIDLIDIO-ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key and 
Strain Relief 

Call for complete part number and pricing! 
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BM Termination Jumpers (SW Rotts 


Plug Connector to Plug Connector (Cont.) 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | Inch (cm) |Cable | Part No. 1 10 


Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-1020K-ND 10.53 92.35 
Au 30” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-1040K-ND 11.83 103.76 


Au 30u" | 20 (50.80) | TW | M3KKK-1420K-ND 14.63 128.26 
Au 30u" | 40 (101.60) | TW | M3KKK-1440K-ND 16.45 144.24 


Au 30u" | 20 (50.80) | TW | M3KKK-1620K-ND 16.58 145.37 
Au 30u" | 40 (101.60) | TW | M3KKK-1640K-ND 18.66 163.63 


Au 30u" | 20 (50.80) | TW | M3KKK-2020K-ND 19.50 171.02 
Au 30u” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-2040K-ND 22.11 193.85 


Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-2620K-ND 22.62 198.39 
Au 30” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-2640K-ND 26.01 228.06 


Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-3420K-ND 28.28 247.99 
Au 30” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-3440K-ND 32.70 286.78 


Au 30u” | 20 (50.80) | TW | M3KKK-4020K-ND 31.66 277.64 
Au 30” | 40 (101.60) | TW | M3KKK-4040K-ND 36.87 323.28 


Au 30u" | 20 (50.80) | TW | M3KKK-5020K-ND 35.17 308.43 
Au 30u" | 40 (101.60) | TW | M3KKK-5040K-ND 41.68 365.48 


Au 30u" | 20 (50.80) | TW | M3KKK-6020K-ND 41.61 364.87 
Au 30" | 40 (101.60) | TW | M3KKK-6040K-ND 49.42 433.34 


Au 30u" | 20 (50.80) | TW | M3KKK-6420K-ND 44.40 389.38 
Au 30u" | 40 (101.60) | TW | M3KKK-6440K-ND 52.73 462.41 


50 


60 


64 


Also available in the following configurations: 

M8RRK-LILIDICIK-ND — Pin Connector without Flange, with Polarizing Key 
and Strain Relief. 

M3WWK-LICIDIOIK-ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key. 

M8YYK-LIDICIMIK-ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key and 
Strain Relief. 

Call for complete part number and pricing! 


Socket Connector to Plug Connector 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | Inch(cm) [Cable |Part No. 1 10 
Au 30u" | 6 (15.24) | MC |M3AKK-3006R-ND 18.28 160.30 
Au 30u" | 6 (15.24) | GR |M3AKK-3006J-ND 17.81 156.18 
Au 30u” | 18 (45.72) | MC |M3AKK-3018R-ND 20.19 177.09 
7 Au 30u” | 18 (45.72) | GR |M8AKK-3018J-ND 18.79 164.73 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M3AKK-3036R-ND 23.07 202.27 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR |M3AKK-3036J-ND 20.25 177.56 
Au 30u” | 6 (15.24) | MC |M8AKK-3406R-ND 20.55 180.25 
Au 30u” ) 6 (15.24) | GR |M8AKK-3406J-ND 20.09 176.13 
Au 30u” | 18 (45.72) | MC |M3AKK-3418R-ND 22.47 197.04 
7 Au 30u” | 18 (45.72) | GR |M3AKK-3418J-ND 21.06 184.68 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M3AKK-3436R-ND 25.34 222.22 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR |MBAKK-3436J-ND 22.52 197.51 
Au 30u” | 6 (15.24) | MC |M3AKK-4006R-ND 23.36 204.82 
Au 30u" | 6 (15.24) | GR |M3AKK-4006J-ND 22.80 199.97 
Au 30u” | 18 (45.72) | MC |M3AKK-4018R-ND 25.61 224.57 
a0 Au 30u” | 18 (45.72) | GR |MBAKK-4018J-ND 23.95 210.04 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M3AKK-4036R-ND 28.99 254.19 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR |M3AKK-4036J-ND 25.67 225.13 
Au 30u” | 6 (15.24) | MC |M8AKK-5006R-ND 26.99 236.64 
Au 30u” | 6 (15.24) | GR |M3AKK-5006J-ND 26.29 230.58 
59 JAu30u" | 18 (45.72) | MC |MB3AKK-5018R-ND 29.80 261.33 
Au 30u” | 18 (45.72) | GR |M3AKK-5018J-ND 27.73 243.16 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M3AKK-5036R-ND 34.02 298.36 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR |M8AKK-5036J-ND 29.88 262.02 
Au 30u" | 6 (15.24) | MC |M3AKK-6006R-ND 32.53 285.28 
Au 30u” | 6 (15.24) | GR |M8AKK-6006J-ND 31.70 278.01 
Au 30u” | 18 (45.72) | MC |M3AKK-6018R-ND 35.91 314.90 
7 Au 30u” | 18 (45.72) | GR |M3AKK-6018J-ND 33.42 293.10 
Au 30u” | 36 (91.44) | MC |M8AKK-6036R-ND 40.98 359.34 
Au 30u” | 36 (91.44) | GR |M3AKK-6036J-ND 36.01 315.74 


Also available in the following configurations: 

M3AWK-LILITIDIL-ND — Socket Connector Standard; Pin Connector with 
Flange, with Polarizing Key 

M3BRK-LILILICIC-ND — Socket Connector with SR; Pin Connector without 
Flange, with Polarizing Key and Strain Relief 

M3BYK-(JLIUILIC-ND — Socket Connector with Strain Relief; Pin Connector 
with Flange, with Polarizing Key and Strain Relief 

M3CKK-ILICAILIC-ND — Socket Connector Open with Polarizing Key 

M3CWK-LILILICIL-ND — Socket Connector with Polarizing Key; Pin 
Connector with Flange, with Polarizing Key 

M3DRK-LILIAILIA-ND — Socket Connector with Polarizing Key and SR; Pin 
Connector without Flange, with PK and SR 

M3DYK-LIDCIMIA-ND — Socket Connector with Polarizing Key and SR; Pin 
Connector with Flange, with Polarizing Key and SR 


Also available in the following configurations: 

M8AWK-ILIDIUIK-ND — Socket Connector/Pin Connector w/ Flange w/ PK. 

M3BRK-LIOLIOK-ND — Socket Connector with SR, Pin Connector without 
Flange with PK and SR. 


M3BYK-LJLILICIK-ND — Socket Connector with SR, Pin Connector with Flange 

with PK and SR. 

M83CKK-LIILIUK-ND — Socket Connector with PK, Pin Connector without 
Flange with PK. 

M3CWK-LILILIDIK-ND — Socket Connector with PK, Pin Connector with 
Flange with PK. 

M3DRK-LJLILILIK-ND — Socket Connector with PK and SR, Pin Connector 
without Flange with PK and SR. 

M3DYK-LJLILIOIK-ND — Socket Connector with PK and SR, Pin Connector 
with Flange with PK and SR. 

M3TKK-LJ_ICICIK-ND — Closed End Socket Connector with PK, Pin Connector 
without Flange with PK. 

M3URK-LJILIDIK-ND — Closed End Socket Connector with PK and SR, Pin 
Connector without Flange with PK and SR. 

M3UYK-LILILIUIK-ND — Closed End Socket Connector with PK and SR, Pin 
Connector with Flange with PK and SR. 

Call for complete part number and pricing! 


M - -ND 
Style a Ribbon Cable 
10.0 Single Ended || R=Multi-color 
3(C0 Double Ended | J=Gray 
Conn. Finish 7 K=Twisted Pair 
G = Gold <15y Length (Use “Inches” only.) 
K = Gold >15u Gold- Copper Iino Of Contacts 
beryllium pin plating 4 ° 


3M_oDelta Flat Ribbon Cable Connectors 


Physical Specifications: « Insulation Material: 
Glass reinforced polyester (PBT) * Flamma- 
bility Rating: UL94V-0 «Color: Gray *Con- 
tact Material: Flat Cable Connectors: Beryllium 
copper «Latch Eject Headers: Copper alloy 
Plating: 30” gold Electrical Specifications: 
Current Rating: 1A Insulation Resistance: 
>1x109 0 @ 500VDC * Withstanding Voltage: 
1000VRMS @ sea level Environmental 
Specifications: * Temperature Rating: -55°C 
~ 105°C * UL File No.: E68080; CSA File No.: 
LR-40971 


3 mounting designs available. Those with 
Prefix MDA on Digi-Key part number: combi- 
nation mount, which is a universal mount type 
that accepts both bail and screw mount hard- 
ware. Prefix MDC: bail mount, which can be 
used as a standard 1/0 connector for various 
electronic applications; positive latching and 


Pin connector without flange, with polarizing key, and a -ND — i ‘i easy disconnect. Prefix MDB: screw mount, 
socket connector without strain relief shown. aM RIneEEE Ne CS eae an ane Pin which have #4-40 threaded insert that 
No. of Rib- Connector without Flange, with PK and SR ee com xen amore permanent 
Corel conn’ ittongtiied (bone) bint'Key Pricing M3UYK-CICICICICIND ~ Socket Connector Closed End with PK and SR; Pin Cre aon 
ani Connector with Flange, with PK and Strain Relief Wire Accommodation: 26-30AWG stranded 
tacts | Finish | Inch(cm) |Cable| Part No. al 10 ms 
Call for complete part number and pricing! _ __ __ 
Au30u") 6 (15.24) | MC | M3AKK-1006R-ND 8.02 70.30 eal Po = eh ne ae hase cane 
Au 30u") 6 (15.24) | GR | M3AKK-1006J-ND 7.89 69.22 - : = 
Au ou") 180872) | MO aia oe 7524 Se 3M 1.75 (44.45) | 1.42 (36.07) ria 499 42.00 | 3572-1000 
10 ‘ *Twi ; a j F "75 (44.45) | 1.42 (36.07) a r 00 | 3572-10 
z | Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate. 
ae pte va eee a i a a : EP 44 | 1.58 (40.13) | 1.20 (30.48) MDC14K-ND 5.76 48.48 | 3572-1001 
tu SOU : : A : i U0 ID 1.75 (44.45) | 1.42 (36.07) |MDB14K-ND 5.37 45.15 | 3572-1002 
Au 30y” | 36 (91.44) | GR | M3AKK-1036J-ND 8.69 76.18 ae ae eri oe oe alae 2.17 (55.12) | 1.84 (46.74) |MDA24K-ND 5.80 48.83 | 3548-1000 
facts ints! inch (cm, able ‘al 0. ie " 
au aoy"| 6(15.24) | mc | MaAKK-1G06R-ND 11.83 103.70 24 | 2.00 (50.80) | 1.63 (41.40) |MDG24K-ND 5.49 46.20 | 3548-1001 
im Au 30u" | 20 (50.80) | TW | M3AKK-1020K-ND 9.04 79.24 2.17 (55.12) | 1.84 (46.74) |MDB24K-ND 7.11 59.85 | 3548-1002 
Au30u") 6 (15.24) | GR RA Saecesog 11.60 101.76 2.68 (68.07) | 2.35 (59.69) |MDA36K-ND 7.32 61.60 | 3366-1000 
au3oy” | 18 (45.70) | MC |MBAKK-A618R-ND 1273 111.60 Au 30" | 40 (101.60) MSAKK-1040K-ND 10.34 90.65 68 (68.07) | 2.35 (59.69) : : 
‘és NH ; , : Au 30y" | 60 (152.40) MGAKK-1060K-ND 11.64 102.06 36 | 2.52 (64.01) | 2.14 (54.36) |MDC36K-ND 6.74 56.70 | 3366-1001 
Au 30y” | 18 (45.72) | GR | M3AKK-1618J-ND 12.06 105.79 2.68 (68.07) | 2.35 (59.69) |MDB36K-ND 6.88 57.93 | 3366-1002 
Au 30y” | 36 (91.44) | MC | M3AKK-1636R-ND 14.08 123.45 Au 30u" 20 (50.80) MBAKK-1620K-ND 13.46 118.01 3.27 (83.06) | 2.95 (74.93) MDASOK-ND 8.05 67.73 | 3564-1000 
Au 30u" | 36 (91.44) | GR | M3AKK-1636U-ND 12.75 111.82 Au 30u” | 40 (101.60) M3AKK-1640K-ND 15.54 136.27 50 | 3.11 (78.99) | 2.73 (69.34) |MDC50K-ND 8.53 71.75 | 3564-1001 
Au 30” | 60 (152.40) M3AKK-1660K-ND 17.62 154.53 3.27 (83.06) | 2.95 (74.93) |MDB50K-ND 8.47 71.23 | 3564-1002 
Au 30y"| 6 (15.24) | MC | M3AKK-2006R-ND 13.56 118.94 wu 30y"| 20 (50.80) aioe EOC Gazkake 
Au 30u") 6 (15.24) | GR | M3AKK-2006J-ND 13.29 116.52 Au 30)” | 40 (101.60) MAKK-2040K-ND 18.21 159.65 1.75 (44.45) | 1.42 (36.07) [MDD14K-ND 6.66 56.00 | 3573-1000 
a6 Au 30u") 18 (45.72) | MC | M3AKK-2018R-ND 14.69 128.81 Au 30" | 60 (152.40) MBAKK-2060K-ND 20.81 182.47 14 | 1.58 (40.13) | 1.20 (30.48) |MDF14K-ND 4.60 38.68 | 3573-1001 
Au 30y" | 18 (45.72) | GR | M3AKK-2018J-ND 13.86 121.55 | - 
I! (45.72) fu 30y”| 20 (60.80) RRC 18.09 10562 1.75 (44.45) | 1.42 (36.07) |MDE14K-ND 6.07 __51.10 | 3573-1002 
Au 30y" | 36 (91.44) | MC | M3AKK-2036R-ND 16.38 143.63 - 2.17 (55.12) | 1.84 (46.74) |MDD24K-ND 5.22 43.93 | 3549-1000 
Au 30u” | 40 (101.60) M3AKK-2640K-ND 22.27 195.29 
Au30u" | 3691.44) | GR | MBAKK-2036U-ND 14.72 129.09 24 | 2.00 (50.80) | 1.63 (41.40) |MDF24K-ND 5.45 45.85 | 3549-1001 
u 30 (91.44) : ! Au 30u" | 60 (152.40) M3AKK-2660K-ND 25.65 224.96 
y ! : 2.17 (55.12) | 1.84 (46.74) |MDE24K-ND 5.55 46.73 | 3549-1002 
Au 30u"] 6 (15.24) | MC | M3AKK-2406R-ND 15.43 135.32 Au 30u”| 20 (50.80) MBAKK-3420K-ND 24.02 210.65 2.68 (68.07) | 2.35 (59.69) |MDD36K-ND 6.43 54.08 | 3367-1000 
Au30y"| 6 (15.24) | GR | M3AKK-2406J-ND 15.10 132.41 Au 30n”| 40 (101.60) MBAKK-3440K-ND 28.45 249.45 36 | 2.52 (64.01) | 2.14 (54.36) |MDF36K-ND 7.20 60.55 | 3367-1001 
n Au 30u" | 18 (45.72) | MC | M3AKK-2418R-ND 16.78 147.17 Au 30u” | 60 (152.40) M3AKK-3460K-ND 32.87 288.25 jor a Fae TES ER a aS aon 
27 (83.06) | 2.95 (74, BOK-ND 7.65 64.40 | 3565-101 
Au 30y” | 18 (45.72) | GR | M3AKK-2418J-ND 15.79 138.45 Au gon" nie 
1H” | 20 (50.80) MBAKK-4020K-ND 27.44 240.59 50 | 3.11 (78.99) | 2.73 (69.34) |MDFSOK-ND 9.07 76.30 | 3565-1001 
Au 30u" | 36 (91.44) | MC | M3AKK-2436R-ND 18.81 164.94 Au 30u" | 40 (101.60) MBAKK-4040K-ND 32.64 286.23 a ee een MDESOK-ND 8.47 71.23 | 3565-1002 
Au 30n" | 36 (91.44) | GR | M3AKK-2436J-ND 16.82 147.50 Au 30” | 60 (152.40) M3AKK-4060K-ND 37.85 331.88 Heckshelis 
Au 30u"| 6 (15.24) | MC | M3AKK-2606R-ND 16.23 142.36 Au 30u”} 20 (50.80) M3AKK-5020K-ND 32.08 281.35 50 = —~]mnerso-np 358 30.10 | 3405-2500 
Au 30y"| 6(15.24) | GR | MBAKK-2606J-ND 15.88 190.21 Au 80u" | 40 (101.60)] TW | MBAKK-5040K-ND 98.59 338.41 pisiai ‘Strain alisha 
Au 30u” | 18 (45.72) | MC | MSAKK-2618R-ND 17.70 155.20 Au 30u” | 60 (152.40) MB3AKK-S060K-ND 45.10 395.47 7 — eS ee 
26 | au soy") 18 (45.72) | GR | M3AKK-2618J-ND 16.62 145.75 Au 30u”} 20 (50.80) M3AKK-6020K-ND 38.65 338.93 24 = —  |mosre4-no 44 ~—-3.68 | 3448-61 
Au 30y" | 36 (91.44) | MC | M3AKK-2636R-ND 19.89 174.46 Au 30” | 40 (101.60) M3AKK-6040K-ND 46.46 407.40 36 an —  |mosF3e-ND 52 4.38 | 3448-62 
Au 30" | 36 (91.44) | GR | M3AKK-2636J-ND 17.74 155.56 Au 30” | 60 (152.40) MS3AKK-6060K-ND 54.27 475.87 50 _ _ MDSF50-ND 52 4.38 | 3448-63 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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-100” x .100” PCB 
Connectors 
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t 
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Series 78XX is a low cost, insulation displacement connector (IDC) 
designed for soldering of flat ribbon cable to a PC board. 

Use with Wire Accommodations: 26AWG Stranded, 28AWG Solid or 
Stranded, 30AWG Solid. 


Physical Specifications: 
¢ Insulation Material: Glass filled Polyester * Flammability Rating: 
UL94V-0 * Color: Gray 
Electrical Specifications: * Current Rating: 1.0A * Withstanding 
Voltage: 1000VAC for 1 minute 


Environmental Specifications: * Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 


No. of} Dimensions - Inch (mm) | Digi-Key Pricing |3M 

Cont. A B Part No. 1 10 |Part No. 
Gold Flash 

10 | 0.685 (17.4) 0.402 (10.2)] MDM10H-ND 3.29 26.79/7810-0006-PR 


( 
14 | 0.886 (22.5) 0.599 (15.2)) MDM14H-ND 3.71 30.21/7814-0006-PR 
16 | 0.985 (25) 0.701 (17.8)) MDM16H-ND 3.78 30.78/7816-0006-PR 
20 | 1.185 (30.1) 0.901 (22.9)} MDM20H-ND 3.57 29.07)7820-0006-PR 
26 | 1.484 (37.7) 1.200 (30.5)| MDM26H-ND 4.62 37.62|7826-0006-PR 
30 | 1.685 (42.8) 1.401 (35.6)} MDM30H-ND 5.01 40.76)7830-0006-PR 
34 | 1.886 (47.9) 1.599 (40.6)} MDM34H-ND 4.73 38.48)7834-0006-PR 
40 | 2.185 (55.5) 1.901 (48.3)| MDM40H-ND 5.92 48.17|7840-0006-PR 
50 | 2.685 (68.2) 2.401 (61) | MDMS0H-ND 6.93 56.43)7850-0006-PR 
60 | 3.185 (80.9) 2.901 (73.7)} MDM60H-ND 7.60 61.85)7860-0006-PR 


3M PCB Cable Assemblies 


Single Ended — Style 2 


Connector Finish: Tin 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray Za 
No.of} Length | Ribbon*) Digi-Key Pricing 
Cont. | Inch(cm) | Cable | PartNo. 1 10 100 
6 (15.24) MC |M2MXH-1006R-ND 3.34 29.26 215.59 
6 (15.24) GR |M2MXH-1006J-ND 3.21 28.18 207.65 
10 18 (45.72) MC |M2MXH-1018R-ND 3.90 34.20 251.98 
18 (45.72) GR |M2MXH-1018J-ND 3.53 30.97 228.17 
36 (91.44) MC |M2MXH-1036R-ND 4.74 41.60 306.56 
36 (91.44) GR |M2MXH-1036J-ND 4.01 35.14 258.93 
6 (15.24) MC |M2MXH-1406R-ND 3.84 33.67 248.07 
6 (15.24) GR |M2MXH-1406J-ND 3.65 31.97 235.57 
14 18 (45.72) MC |M2MXH-1418R-ND 4.63 40.58 299.01 
18 (45.72) GR = |M2MXH-1418J-ND 4.05 35.49 261.52 
36 (91.44) MC |M2MXH-1436R-ND 5.81 50.95 375.42 
36 (91.44) GR |M2MXH-1436J-ND 4.65 40.77 300.45 
6 (15.24) MC |M2MXH-1606R-ND 3.96 34.73 255.91 
6 (15.24) GR |M2MXH-1606J-ND 3.74 32.79 241.63 
16 18 (45.72) MC |M2MXH-1618R-ND 4.86 42.63 314.12 
18 (45.72) GR |M2MXH-1618J-ND 4.20 36.82 271.28 
36 (91.44) MC |M2MXH-1636R-ND 6.21 54.48 401.44 
36 (91.44) GR |M2MXH-1636J-ND 4.89 4285 315.76 
6 (15.24) MC |M2MXH-2006R-ND 3.88 34.01 250.58 
6 (15.24) GR |M2MXH-2006J-ND 3.60 31.59 232.74 
20 18 (45.72) MC |M2MXH-2018R-ND 5.00 43.88 323.35 
18 (45.72) GR |M2MXH-2018J-ND 4.18 36.62 269.81 
36 (91.44) MC |M2MXH-2036R-ND 6.69 58.70 432.50 
36 (91.44) GR |M2MXH-2036J-ND 5.04 44.16 325.42 
6 (15.24) MC |M2MXH-2606R-ND 5.02 44.04 324.50 
6 (15.24) GR |M2MXH-2606J-ND 4.66 40.89 301.29 
26 18 (45.72) MC |M2MXH-2618R-ND 6.49 56.88 419.10 
18 (45.72) GR |M2MXH-2618J-ND 5.41 47.43 349.48 
36 (91.44) MC |M2MXH-2636R-ND 8.68 76.13 560.99 
36 (91.44) GR |M2MXH-2636J-ND 6.53 57.24 421.76 
6 (15.24) MC |M2MXH-3406R-ND 5.34 46.87 345.35 
34 6 (15.24) GR |M2MXH-3406J-ND 4.88 42.75 315.01 
18 (45.72) MC |M2MXH-3418R-ND 7.26 63.66 469.06 
18 (45.72) GR |M2MXH-3418J-ND 5.85 51.30 378.03 


No.of} Length | Ribbon*| Digi-Key Pricing No.of} Length | Ribbon*| Digi-Key Pricing 
Cont.| Inch(cm) | Cable | Part No. iJ 10 100 Cont.| Inch(cm) | Cable | Part No. ql 10 100 
gq | 36(01-44) | MC |M2MKH-8436R-ND 1013 88.84 654.61 6(15.24) | MC |MGMMH-5O06R-ND 14.28 125.20 922.56 
36 (91.44) | GR |M2MXH-3436J-ND 7.31 64.13 472.56 6(15.24) | GR |MGMMH-5006J-ND 13.59 119.15 877.93 
6(1524) | MC |M2MXH4006R-ND 6.62 5804 427.67 go | 1845-72) | MC |MeMNH-5018R-ND 17.09 149,89 1104.47 
6 (1524) | GR |M2MXH-4006J-ND 6.07 53.20 391.98 18(45.72) | GR |M6MMH-S5018J-ND 15.02 131.72 970.60 
18.(45.72) | MC |M2MXH-4018R-ND 8.87 77.79 573.20 36 (91.44) | MC | MGMMH-5036R-ND 21.32 186.93 1377.35 
ay 18(45.72) | GR |MOMXH-4018J-ND 7.21 63.26 466.13 36 (91.44) | GR | M6MMH-5036J-ND 17.17 150.59 1109.60 
36 (91.44) | MC |M2MXH-4036R-ND 12.25 107.42 791.49 6 (15.24) | MC |MGMMHSCOGGR:ND) 15.79 138.50 1020.55 
96 (91.44) | GR |MeMXH-4036J-ND 8.94 78.36 577.35 6(15.24) | GR |MGMMH-6006J-ND 14.97 131.24 967.00 
61529 | mc (MOMMMGODORND 70 car? 50076 go | 1814572) | MG |MGMMH-6018R-ND 19.17 168.13 1238.84 
e(1sc4) | GR |MOMMHSDORND 715 6272 4902413 8 (45.72) | GR |M6MMH-6018J-ND 16.69 146.33 1078.21 
19(46.72) | mc |MOMOKSDIORND) 10.66 9246 Gane 36 (91.44) | MC | M6MMH-6036R-ND 24.24 212.57 1566.29 
80 | 3 (1572) | GR |MEMWHSOTBND 959 7529 55440 36 (91.44) | GR |M6MMH-6036J-ND 19.27 168.97 1245.03 
36 (91.44) | MC |M2MXH-5036R-ND 14.88 130.50 961.55 
36 (91.44) | GR |M2MXH-5036J-ND 10.74 94.16 693.80 Double Ended — Style 8 
6 (15.24) | MC |M2MXH-6006R-ND 8.74 76.66 564.85 
6(15.24) | GR |M2MXH-GO06J-ND 7.91 69.39 511.30 Connector Finish: Tin 
gq | 1845-72) | MC |MeMXH-6018R-ND 12.12 10628 783.14 
18(45.72) | GR |M2MXH-6018U-ND 9.63 84.48 622.51 *MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M 
36 (91.44) | MC |M2MXH-6036R-ND 17.19 150.72 1110.59 No.of] Length | Ribbon | Digi-Key Pricing 
3691.44) | GR |M2MXH-6036J-ND 12.22 107.12 789.33 Cont. | Inch (cm) | Cable | PartNo. 1 10100 
6 (15.24) | MC |M8MMH-1006R-ND 6.39 56.05 412.99 
6 (15.24) | GR |M8MMH-1006J-ND 6.27 54.97 405.05 
Double Ended — Style 6 ai 18 (45.72) | MC |M8MMH-1018R-ND 6.95 60.99 449.38 
10 | 4(45.72) | GR |MBMMH-1018J-ND 659 57.76 425.57 
Connector Finisher 36 (91.44) | MC |MSMMH-1036R-ND 7.80 68.39 503.96 
; ; 3M 36 (91.44) | GR |MBMMH-1036J-ND 7.06 61.93 456.33 
MG = SM Multi-Color. Gii= SM Gray 6 (15.24) | MC |M8MMH-1406R-ND 7.28 63.88 470.67 
No.of] Length — /Ribbon*] Digi-Key Pricing 6 (15.24) | GR |M8MMH-1406J-ND 7.09 62.18 458.17 
Cont. | Inch (cm) | Cable | Part No. 10100 18 (45.72) | MC |M8MMH-1418R-ND 8.07 70.79 521.61 
6 (15.24) | MC | M6MMH-1006R-ND 56.05 412.99 14 | 4(45.72) | GR |MSMMH-1418J-ND 7.49 65.70 484.12 
6 (15.24) | GR | M6MMH-1006J-ND 54.97 405.05 36 (91.44) | MC |MBMMH-1436R-ND 9.26 81.16 598.02 
18 (45.72) MC. | M6MMH-1018R-ND 60.99 449.38 36 (91.44) GR |M8MMH-1436J-ND 8.09 70.98 523.05 
18 (45.72) | GR | M6MMH-1018J-ND 57.76 425.57 6 (15.24) | MC |M8MMH-1606R-ND 7.47 65.51 482.71 
36 (91.44) MC | M6MMH-1036R-ND 68.39 503.96 6 (15.24) GR /M8MMH-1606J-ND 7.25 63.57 468.43 
36 (91-44) | GR | MeMMH-1036J-ND 61.93 456.33 tg | 1914572) | MC | MBMNIH-t618R-ND 837 73.41 540.92 
6 (1624) | MG | MEMMH-<406R-ND eine a7 18 (45.72) | GR |M8MMH-1618J-ND 7.71 67.60 498.08 
sis2y | cn [Rennes doug, caehie 36 (91.44) | MC |M8MMH-1636R-ND 9.72 85.26 628.24 
36 (91.44) | GR |M8MMH-1636J-ND 840 73.63 542.56 
8 (45.72) | MC | M6MMH-1418R-ND 70.79 521.61 
6 (15.24) | MC |M8MMH-2006R-ND 7.19 63.08 464.78 
18 (05.72) | OR Ene ea 6 (15.24) | GR |M8MMH-2006J-ND 6.92 60.66 446.94 
a mic | SSLAIRE RS pe ee 18 (45.72) | MC |M8MMH-2018R-ND 8.32 72.95 537.55 
36 (91.44) | GR | M6MMH-1436J-ND 70.98 523.05 20 | 48(45.72) | GR |MBMMH-2018J-ND 7.49 65.69 484.01 
6 (15.24) | MC | M6MMH-1606R-ND 65.51 482.71 36 (91.44) | MC |M8MMH-2036R-ND 10.01 87.77 646.70 
6 (15.24) | GR) M6MMH-1606J-ND 63.57 468.43 36 (91.44) | GR |M8MMH-2036J-ND 8.35 73.23 539.62 
8 (45.72) | MC | M6MMH-1618R-ND 73.41 540.92 6(15.24) | MC |M8MMH-2606R-ND 9.31 81.66 601.70 
18 (45.72) | GR | M6MMH-1618J-ND 67.60 498.08 6 (15.24) | GR |M8MMH-2606J-ND 895 78.51 578.49 
6 (91.44) | Mc | MéMMH-1636R-ND 85.26 628.24 18(45.72) | MC |M8MMH-2618R-ND 10.78 94.50 696.30 
36 (91.44) | GR | M6MMH-1636J-ND 73.63 542.56 %© | 18 45:72) | GR |MBMIH-2618i-ND 9.70 85,05 626.68 
6 (1524) | MC | M6MMH-2006R-ND 63.08 46478 36(91.44) | MC |M8MMH-2636R-ND 12.97 113.75 838.19 
611524) | GR | MeMMH-2006-ND ange asst 36 (91.44) | GR |M8MMH-2636J-ND 10.82 94.86 698.96 
8(46.72) | mc. | MeMMi-2018R-ND polka ears 6 (15.24) | MC |M8MMH-3406R-ND 9.73 85.34 628.85 
1945.72) | Gr |MeMMH-20t64.ND agent 6(15.24) | GR |M8MMH-3406J-ND 9.26 81.23 598.51 
18(45.72) | MC |M8MMH-3418R-ND 11.65 102.13 752.56 
sdiaa imagem oes BE, “OAD 54 | 48. 45.72) | GR |MBMMH-3418/-ND 10.24 89.78 661.53 
6 (et.44) | GR ROMO 73.23 530.62 36 (91.44) | MC |MBMMH-3436R-ND 14.52 127.32 938.11 
6 (15.24) | MC) M6MMH-2606R-ND 81.66 601.70 36 (91.44) | GR |MBMMH-3436J-ND 11.70 102.61 756.06 
6 (15.24) | GR) M6MMH-2606J-ND 78.51 578.49 6 (15.24) | MC |M8MMH-4006R-ND 12.11 106.21 78257 
18 (45.72) | MC | M6MIMH-2618R-ND 94.50 696.30 6 (15.24) | GR |M8MMH-4006J-ND 11.56 101.36 746.88 
18 (45.72) | GR | M6MMH-2618J-ND 85.05 626.68 18 (45.72) | MC |M8MMH-4018R-ND 14.36 125.96 928.10 
36 (91.44) | MC | M6MMH-2636R-ND 113.75 838.19 40 | 48 45.72) | GR |MBMMH-4018/-ND 12.71 11143 821.03 
36 (91.44) | GR | M6MMH-2636J-ND 94.86 698.96 36(91.44) | MC |M8MMH-4036R-ND 17.74 155.58 1146.39 
6 (15.24) | mc | MeMMH-3406R-ND 35.34 628.85 36 (91.44) | GR |M8MMH-4036J-ND 14.43 126.52 932.25 
6 (15.24) GR | M6MMH-3406J-ND 81.23 598.51 6 (15.24) MC |M8MMH-5006R-ND 14.28 125.20 922.56 
18.45.72) | wc. | Memni-241eR-ND 102.13 752.56 6(15.24) | GR |M8MMH-5006J-ND 13.59 11915 877.93 
1945.72) | GR | MeMMH-34t@J-ND maven 26613 gq | 1814572) | MC | MBMM-SOTBR-ND 17.09 149.89 110447 
sei) | mc (Renee erin 45495-86844 18(45.72) | GR |M8MMH-5018J-ND 15.02 131.72 970.60 
36(91.44) | MC |M8MMH-5O36R-ND 21.32 186.93 1377.35 
S6(0144) | GR TMBMMRiEsSenD WES 72008 36 (91.44) | GR |M8MMH-5S036J-ND 17.17 150.59 1109.60 
ea em A Weel e287 6 (15.24) | MC |M8MMH-6006R-ND 15.79 138.50 1020.55 
6 (52) | OR Eade 1OUSG. “74688 6 (15.24) | GR |M8MMH-6006J-ND 14.97 131.24 967.00 
18 (45.72) | MC) M6MMH-4078R-ND 125.96 928.10 18(45.72) | MC |MBMMH-6018R-ND 19.17 168.13 1238.84 
18 (45.72) | GR | M6MMH-4018J-ND 111.43 821.03 80 | 48 45.72) | GR |MB8MMH-6018/-ND 16.69 146.33 1078.21 
36 (91.44) | MC | M6MMH-4036R-ND 155.58 1146.39 36(91.44) | MC |M8MMH-GO36R-ND 24.24 212.57 1566.29 
36 (91.44) | GR | MGMMH-4036J-ND 126.52 932.25 36(91.44) | GR |M8MMH-G036J-ND 19.27 168.97 1245.03 
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3M Latch/Eject Headers Low Profile Headers (Protected Headers) WW -” 


.100” x .100” (2.54mm x 2.54mm) PHYSICAL: « Flammability: UL 94V-0 * Marking: 3M logo, Part Identification Number and Orientation Triangle 
ELECTRICAL: + Current Rating: 2A » Insulation Resistance: >1x10°Q @ 500Vdc » Withstanding voltage: 1000Vrms at Sea 
Level ENVIRONMENTAL « Temperature Rating: -55°C ~ 105°C * UL File No.: E68080 


Four-wall shrouded housing to protect against physical and chemical pin damage. 
Order optional ejector latches separately. 


Non-Compliant Specifications: Insulation: * Material: Glass filled Polyester (PBT) * Color: Gray * Contact Material: 
Right Angle Headers Straight Header Phosphor Bronze (C510) Plating: * Underplating: 100” Nickel-QQ-N-290, Class 2» Wiping Area: Gold-MIL-G-45204, 
Type Il, Grade C * Solder Tails: 200)” 60/40 Tin Lead-MIL-P-81728 * CSA File No.: LR 40971 

RoHS Compliant Specifications: Insulation: » Material: Glass Filled Polyester (PBT), Glass Filled Polyester (PCT) High 
Temperature option » Contact Material: Copper Alloy Plating: * Underplating: 100” (2.54um) Nickel - Overall * Wiping 
Area: Gold * Solder Tails: 200” (5.08m) Tin Lead or Matte Tin 


Right Angle Header Straight Header Straight Header - SMT 


No. of Dimension A Digi-Key Pricing 3M 
Contacts Inches (mm) Part No. 1 100 500 Part No. 
Right Angle 
10 1.26 (32.00) MHR10K-ND 1.29 97.96 443.30 | 3793-5002 
14 1.46 (37.08) MHR14K-ND 1.77 134.30 607.75 | 3314-5002 
16 1.56 (39.62) MHR16K-ND 2.04 154.84 700.70 | 3408-5002 
20 1.76 (44.70) MHR20K-ND 252 191.18 865.15 | 3428-5002 
24 1.96 (49.78) MHR24K-ND 3.02 229.10 1036.75 | 3627-5002 No. of Dimension A Digi-Key Pricing 3M 
26 2.06 (52.32) MHR26K-ND 3.27 248.06 1122.55 | 3429-5002 Contacts | _ Inches (mm) Part No. 1 100 500 Part No. 
40 2.76 (70.10) MHR40K-ND 4.04 306.52 1387.10 | 3432-5002 Fi , 
50 3.26 (ean MHR50K-ND 5.03 382.36 1730.30 | 3433-5002 Straight: Solder Tail, Gray PBT. 
Right Anaie — Rolf Compliant 4 | ogee so) | wHBKND 198 11050 seas | o5teen02U8 
10 1.26 (32.00) MHR10L-ND 1.16 88.48 400.40 | N3793-5002RB 16 Vaan a) ‘ = is $30.25 : " 
088 (27.64) MHB16K-ND 4.75 132.72 600.60 | 2516-6002UB 
14 1.46 (37.08) MHR14L-ND 1.60 121.66 550.55 | N3314-5002RB °0 11288 (32.72) hirer ‘ai jie B55 G5? | 25850: A0RNIE 
16 1.56 (39.62) MHR16L-ND 1.85 140.62 «636.35 | N3408-5002RB : : ‘ : : 
20 1.76 (44.70) | MHR2OL-ND 227 172.22 779.35 | N3428-5002RB 24 1.488 (37.80) MHB24K-ND 1.91 145.36 657.80 | 2524-6002UB 
24 1.96 (49.78) MHR24L-ND 272 206.98 936.65 | _N3627-5002RB 26 1.588 (40.34) MHB26K-ND 1.96 148.52 672.10 | 2526-6002UB 
26 2.06 (52.32) MHR26L-ND 2.93 22278 1008.15 | N3429-5002RB 30 1.788 (45.42) MHB30K-ND 2.25 170.64 772.20 2530-6002UB 
30 2.26 (57.40) MHR30L-ND 272 206.98 936.65 | N3440-5002RB 34 1.988 (50.50) MHB34K-ND 2.33 176.96 800.80 | 2534-6002UB 
34 2.46 (62.48) MHR34L-ND 3.06 232.26 += 1051.05 | N3431-5002RB 40 2.288 (58.12) MHB40K-ND 250 189.60 858.00 | 2540-6002UB 
40 2.76 (70.10) MHR4OL-ND 3.62 274.92 1244.10 | N3432-5002RB 50 2.788 (70.82) MHB50K-ND 3.10 235.42 1065.35 2550-6002UB 
50 3.26 (82.80) MHR50L-ND 4.51 342.86 1551.55 | N3433-5002RB 60 3.288 (83.52) MHB60K-ND 3.70 281.24 4272.70 2560-6002UB 
60 3.76 (95.50) MHR6OL-ND — 5.43 412.38 1866.15 | N3372-5002RB Shiaight Solder'Tall Black PCT = RoHS Conwllant 
a) ean STC 7 ae ae mem 771 lCOiE EE. 
14 1.46 (37.08) MHS14K-ND 1.75 132.72 ~~ 600.60 | 3314-6002 t : : : : 
16 1.56 (39.62) MHS16K-ND 200 15168 68640 | 3408-6002 16 1.088 (27.64) MHC16K-ND 1.58 120.08 543.40 | N2516-6002RB 
20 1.76 (44.70) MHS20K-ND 2.48 188.02 850.85 | 3428-6002 20 1.288 (32.72) MHC20K-ND 1.64 124.82 564.85 N2520-6002RB 
24 1.96 (49.78) MHS24K-ND 297 925.94 1022.45 | 3627-6002 24 1.488 (37.80) MHC24K-ND 1.75 132.72 600.60 N2524-6002RB 
26 2.06 (52.32) MHS26K-ND 3.20 243.32 1101.10 | 3429-6002 26 1.588 (40.34) MHC26K-ND 177 134.30 607.75 | N2526-6002RB 
30 2.26 (57.40) MHS30K-ND 2.97 225.94 1022.45 | 3440-6002 30 1.788 (45.42) MHC30K-ND 2.04 154.84 700.70 | N2530-6002RB 
34 2.46 (62.48) MHS34K-ND 3.35 254.38 = 1151.15 | 3431-6002 34 1.988 (50.50) MHC34K-ND 212 161.16 729.30 N2534-6002RB 
40 2.76 (70.10) MHS40K-ND 3.93 298.62 1351.35 | 3432-6002 40 2.288 (58.12) MHC40K-ND 2.27 172.22 779.35 N2540-6002RB 
a oe ae eee oa aeeae See peor 50 2.788 (70.82) MHC5OK-ND 281 213.30 «965.25 | _N2550-6002RB 
a - —_ : - 60 3.288 (83.52) MHC60K-ND 3.37 255.96 1158.30 | N2560-6002RB 
Straight — RoHS Compliant 7 7 
10 1.26 (32.00) MHS10L-ND 1.16 88.48 400.40 | N3793-6002RB 7 Sa ae) = a iaignidi = it an x 1779.80 | _Nesba6007Re 
14 1.46 (37.08) MHS14L-ND 1.60 121.66 550.55 | N3314-6002RB AE BOGS SONGON TON, OEY 
16 1.56 (39.62) MHS16L-ND 1.83 139.04 629.20 | N3408-6002RB 10 0.788 (20.02) MHD10K-ND 1.66 126.40 572.00 | 2510-5002UB 
20 1.76 (44.70) MHS20L-ND 2.27 172.22 779.35 | N3428-6002RB 14 0.988 (25.10) MHD14K-ND 1.73 131.14 593.45 | 2514-5002UB 
24 1.96 (49.78) MHS24L-ND 2.72 206.98 936.65 | N3627-6002RB 16 1.088 (27.64) MHD16K-ND 1.91 145.36 657.80 2516-5002UB 
26 2.06 (52.32) MHS26L-ND 293 222.78 1008.15 | N3429-6002RB 20 4.288 (32.72) MHD20K-ND 2.02 153.26 693.55 | 2520-5002UB 
30 2.26 (57.40) MHS30L-ND 2.72 206.98 936.65 | N3440-6002RB 24 1.488 (37.80) MHD24K-ND 2.10 159.58 722.15 2524-5002UB 
* oe (62.48) aMioeaNe 3.04 230.68 1048.90 | N3431-6002R8 26 1.588 (40.34) MHD26K-ND 242 16146 729.30 | 2526-5002UB 
.76 (70.10) MHS40L-ND 3.62 274.92 1244.10 | N3432-6002RB 
50 3.26 (82.80) | MHS5OL-ND 4.51 342.86 1551.55 | N3433-6002RB 30 1.788 (45.42) Lisipe blip 289 219.62 993.85) 2530-5002UB 
60 3.76 (95.50) | MHSGOL-ND 543 412.38 1866.15 | N3372-6002RB - ba ee an pi poe et an 
_ Optional Ejector Latches for Connectors — RolS Compliant 50 2.788 (70.82) MHDS50K-ND 3.39 257.54 «1165.45 | 2550-5002UB 
Short — Black with roll pins... | MLKS03-NDO 21/2 7.90 35.75 | N3505-28 ~ - = 
Short - Gray with roll pins.... | MLKS01-NDO 21/2 7.90 35.75 | 3505-2 Right Angle Solder Tail, Black PCT — RoHS Compliant 
Short - Black Snap-in......... | MLKS05-NDO AG/2 17.38 78.65 | N3505-30B 10 0.788 (20.02) MHE10K-ND 1.52 115.34 521.95 | N2510-5002RB 
Long — Black with roll pins.... | MLKS04-NDt 21/2 7.90 35.75 | N3505-3B 14 0.988 (25.10) MHE14K-ND 1.56 118.50 536.25 N2514-5002RB 
Long —Gray with roll pins .... | MLKS02-NDt 21/2 7.90 35.75 | 3505-3 16 1.088 (27.64) MHE16K-ND 4.75 132.72 600.60 | N2516-5002RB 
Long — Black Snap-in......... MLKSO6-NDt 21/2 7.90 35.75 | N3505-31B 20 1.288 (32.72) MHE20K-ND 183 439.04 629.20 | N2520-5002RB 
Use without strain relief + Use with strain relief 24 1.488 (37.80) MHE24K-ND 1.91 145.36 657.80 N2524-5002RB 
26 1.588 (40.34) MHE26K-ND 1.93 146.94 664.95 | N2526-5002RB 
‘ 30 1.788 (45.42) MHE30K-ND 2.62 199.08 900.90 | N2530-5002RB 
Polarized Boardmount Socket 34 1.988 (50.50) MHE34K-ND 2.31 175.38 793.65 N2534-5002RB 
Pa om ‘ 40 2.288 (58.12) MHE4OK-ND 250 189.60 858.00 | N2540-5002RB 
-100” x .100” (2.54mm x 2.54mm) — 8500 Series 50 2.788 (70.82) MHESOK-ND 3.08 233.84 +~—«-1058.20 | N2550-5002RB 
FEATURES: ¢ Centerbump polarization * Mates with low profile shrouded 60 3.288 (83.52) MHE60K-ND 3.70 281.24 1272.70 N2560-5002RB 
headers 64 3.488 (88.60) MHE64K-ND 3.95 300.20 1358.50 | N2564-5002RB 
PHYSICAL: « Insulation Material: Glass Filled Polyester (PBT) »* Flam- 
ree maT = ial nd aa a cle Supper et Cut Tape T&RE 
¢ Plating — Underpiating an -Slot: m Ickel © Ipin: rea: . . a Sol, ran 
0.3um 12u") Gold * Solder Tails: Gold Flash’ « Marking: aM logo, Part eee mean au ‘ Enielng Ln ene a a 
Identification Number and Orientation Triangle = 
ELECTRICAL: « Current Rating: 1A « Insulation Resistance: >1 x 10°90 Straight, Black PCT, SMT — RoHS Compliant 
@ 500VDC 10 788 (20.02) MSH10KCT-ND 1.58 420.08 228.00 | N2510-6VOC-RB-WD 
ENVIRONMENTAL: « Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 14 .988 (25.10) MSH14KCT-ND 1.62 123.24 234.00 | N2514-6VOC-RB-WD 
— = 7 16 1.088 (27.64) MSH16KCT-ND 1.79 135.88 258.00 | N2516-6V0C-RB-WE 
cine | thes) |_ Pa, 1 "ta —_soo_|_ at, S| anton fee: [sem | emcees 
488 (37. z ; 5 i 524-6V0C-RB- 
10 0.68 (17.3) MESA 210 150.58 722.15. |  8510-4500PL 26 1.588 (40.34) | | MSH26KCT-ND 198 150.10 285.00 | N2526-6V0C-RB-WF 
16 0.98 (25.9) MSENIGND 270 206.40 929.50 | 8516-4500PL 30 1.788 (45.42) |  MSH30KCT-ND 225 170.64 324.00 | N2530-6V0C-RB-WF 
20 m8 (30.0) MSE ND See ea, Ugly tk || create ean 34 1.988 (50.50) MSH34KCT-ND 2.33 176.96 336.00 | N2534-6VOC-RB-WF 
26 1.48 (37.6) MSPV26-ND 3.70 281.24 == 1272.70 | 8526-4500PL : : . : ‘ 
34 1.88 (477) MSPV34-ND 44733970 +~»« 153725 +| ~+=8534-4500PL 40 2.288 (58.12) MSH40KCT-ND 2.48 188.02 357.00 | N2540-6V0C-RB-WG 
rm 2-16 (65.4) MSPV40-ND 5.0 380.78 1723.15 1 8540-4500PL 50 2.788 (70.82) MSHS50KCT-ND. 3.02 229.10 435.00 |_N2550-6VOC-RB-WG 
50 2.68 (68.1) MSPV50-ND 599 455.04 205920 | 8550-4500PL 60 3.288 (83.52) MSH60KCT-ND 358 271.76 516.00 | N2560-6V0C-RB-WH 
60 3.18 (80.8) MSPV60-ND 695 527.72 2388.10 | 8560-4500PL 64 3.488 (88.60) MSH64KCT-ND 3.79 287.56 546.00 | N2564-6V0C-RB-WH 
64 3.38 (85.8) MSPV64-ND 7.30 554.58 2509.65 | 8564-4500PL For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 45 


Round Conductor Flat Cable 


3365 Series 


Physical: * 050” pitch * Insulation Material: Polyvinyl Chloride 
(PVC) »* Color: Gray with Red Stripe on wire #1 * AWM 2651 
105C 300V VW1 * Conductors: 28 AWG, 7 x 36 Tinned Stranded 
Copper 


Electrical: * Voltage Rating: 300V * Insulation Resistance: >1 x 


10100/10 feet 


Environmental: * Temperature Rating: 


mability Rating: VW-1 


-20°C ~ 105°C» Flam- 


025 
(0.64)>| 
035 


UL File No.: £42769 
AWM Style No.: 2651 


A 


Round Conductor Flat Cable 
2010 Series — Halogen Free 


Advantages of this halogen free insulation are low smoke 
(BSS 7238) and low toxicity of combustion gasses (NES 713). 


Physical: * .050” pitch * Insulation Material: Halogen Free 
Polyolefin (PO) * Color: Off-White with Blue Stripe on wire #1 
© Conductors: 28 AWG, 7 x 36 Tinned Stranded Copper 
Electrical: * Voltage Rating: 30V Insulation Resistance: >1 x 
1000/10 feet 


Environmental: * Temperature Rating: -20°C ~ 105°C * Flam- 


B——__. 
[++1.050(1.27) 
(0.89 LCBEE @ (KXTE® 


mability Rating: UL: Horizontal IEC 332-1, -2, & -3 


UL File No.: E42769 
AWM Style No.: 20930 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 

Contacts A B Part No. Sft* 10ft.* 25 ft.* 50ft* 100ft* 300 ft.* 
6 0.30 (7.62) | 0.25 (6.35) | MCO6G-X-NDt 1.22 2.27 5.06 8.73 15.71 41.88 
10 0.50 (12.70) | 0.45 (11.43) | MC10G-X-ND mal 3.17 7.08 12.21 21.98 58.60 
14 0.70 (17.78) | 0.65 (16.51) | MC14G-X-ND 2.16 4.02 8.96 1545 27.80 74.14 
16 0.80 (20.32) | 0.75 (19.05) | MC16G-X-ND 247 459 10.24 17.65 31.77 84.72 
20 1.00 (25.40) | 0.95 (24.13) | MC20G-X-ND 3.09 5.74 1280 22.07 39.72 105.92 
24 1.20 (30.48) | 1.15 (29.21) | MC24G-X-ND 3.71 688 15.36 2648 47.66 127.10 
26 1.30 (33.02) | 1.25 (31.75) | MC26G-X-ND 4.02 746 16.64 2868 51.63 137.68 
34 1.70 (43.18) | 1.65 (41.91) | MC34G-X-ND 5.25 975 21.76 37.51 67.52 180.06 
37 1.85 (46.99) | 1.80 (45.72) | MC37G-X-ND 5.72 1061 23.68 4083 73.49 195.96 
40 2.00 (50.80) | 1.95 (49.53) | MC40G-X-ND 6.18 1148 2560 4414 7945 211.86 
50 2.50 (63.50) | 2.45 (62.23) | MC50G-X-ND 7.72 1434 31.99 55.16 99.29 264.76 
60 3.00 (76.20) | 2.95 (74.93) | MC60G-X-ND 9.27 17.21 38.39 66.20 119.15 317.74 
64 3.20 (81.28) | 3.15 (80.01) | MC64G-X-ND 9.88 1836 40.95 70.60 127.09 338.90 

* Cable available on xxx foot roll t+ NEW! 

Color Coded Flat Cable Rolis 

3302 Series . 


UL File No.: £42769 


Physical: * 050” pitch Insulation Material: Polyvinyl Chloride AWM Style No.: 20462 


(PVC) *Color: 10 Color Repeat, Clear Carrier * AWM 20462 
105C 300V VW1 * Conductors: 28 AWG, 7 x 36 Tinned Stranded 
Copper 


Electrical: * Voltage Rating: 300V «Insulation Resistance: >1 
xX 1090/10 feet 


Environmental: * Temperature Rating: 
mability Rating: VW-1 


CS (1 2 selva 
ry oe 


-20°C ~ 105°C * Flam- 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 

Contacts A B Part No. Sit* 10ft* 25ft.* 50ft* 100ft.* 300 ft.* 
10 0.50 (12.70) | 0.45 (11.43) | MC10M-X-ND 3.03 5.63 12.56 21.66 38.99 103.96 
14 0.70 (17.78) | 0.65 (16.51) | MC14M-X-ND 4.24 7.88 17.59 30.32 54.58 145.54 
16 0.80 (20.32) | 0.75 (19.05) | MC16M-X-ND 4.85 9.01 20.10 34.65 62.37 166.32 
20 1.00 (25.40) 2 95 (24.13) | MC20M-X-ND 6.06 11.26 25.12 43.31 77.96 207.90 
24 1.20 (30.48) | 1.15 (29.21) | MC24M-X-ND 7.28 13.51 30.15 51.98 93.56 249.48 
26 1.30 (33.02) 7 25 (31.75) | MC26M-X-ND 7.88 14.64 32.66 56.31 101.36 270.28 
34 1.70 (43.18) | 1.65 (41.91) | MC34M-X-ND 10.31 19.14 42.71 73.63 132.54 353.44 
37 1.85 (46.99) | 1.80 (45.72) | MC37M-X-ND 11.22 = 20.83 46.47 80.13 144.23 384.62 
40 2.00 (50. a 1.95 (49.53) | MC40M-X-ND 12.13 22.52 50.24 86.63 155.93 415.80 
50 2.50 (63.50) | 2.45 (62.23) | MC50M-X-ND 15.16 28.15 62.80 108.28 194.91 519.76 
60 3.00 (76.20) | 2.95 (74.93) | MC60M-X-ND 18.19 33.78 75.36 129.94 233.89 623.70 
64 3.20 (81.28) | 3.15 (80.01) | MC64M-X-ND 19.40 36.04 80.39 138.60 249.48 665.28 

* Cable available on xxx foot roll 

High Flex Life Cable ols 


3319 Series ‘ 


19 strands of high strength copper alloy provide the longest flex 
life available for dynamic applications. Flex life of 100 million 
cycles at 1 3/4 inch diameter. 


Physical: * 050” pitch * Insulation Material: Polyvinyl Chloride 
(PVC) * Color: Black with Red Stripe on wire #1 * AWM 2651 
105C 300V VW1 »* Conductors: 28 AWG, 19 x 40 Silver Plated 
Stranded Copper Alloy 


Electrical: * Voltage Rating: 300V 
10100/10 feet 


Environmental: * Temperature Rating: 
mability Rating: VW-1 


UL File No.: £42769 
AWM Style No.: 2651 


* Insulation Resistance: >1 x 


-20°C ~ 105°C * Flam- 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. 5 ft.* 10 ft.* 25 ft.* 5Oft.* 100 ft.* 
10 0.50 (12.70) | 0.45 (11.43) | MC10H-X-ND 19.94 37.03 82.60 142.41 227.86 
14 0.70 (17.78) | 0.65 (16.51) | MC14H-X-ND 27.91 51.84 115.64 199.38 319.00 
16 a (20.32) | 0.75 (19.05) | MC16H-X-ND 31.90 59.24 132.15 227.85 364.56 
20 00 (25.40) | 0.95 (24.13) | MC20H-X-ND 39.87 74.05 165.19 284.81 455.70 
24 i 20 (30.48) | 1.15 (29.21) | MC24H-X-ND 47.85 88.86 198.23 341.78 546.84 
26 1.30 (33.02) | 1.25 (31.75) | MC26H-X-ND 51.84 96.27 214.75 370.26 592.42 
34 1.70 (43.18) | 1.65 (41.91) | MC34H-X-ND 67.79 125.89 280.83 484.19 774.70 
37 1.85 (46.99) | 1.80 (45.72) | MC37H-X-ND 73.77 136.99 305.60 526.90 843.04 
40 2.00 (50.80) | 1.95 (49.53) | MC40H-X-ND 79.75 148.10 330.38 569.63 911.40 
50 2.50 (63.50) | 2.45 (62.23) | MC50H-X-ND 99.69 185.13 412.98 712.04 1139.26 
60 3.00 (76.20) | 2.95 (74.93) | MC60H-X-ND 119.62 222.15 495.57 854.44 = 1367.10 
64 3.20 (81.28) | 3.15 (80.01) | MC64H-X-ND 127.59 236.96 528.60 911.38 1458.20 
* Cable available on xxx foot roll 
Gray Cable Clamps with Adhesive 


3484 Series: Cable clamps organize cable routing by clamping and retaining up to six layers of flat cable. 
3484-1000-ND Cable Clamps with Adhesive ..................ccecceeeeeeecneceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneenenees $14.00/100 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


46 (tos3) 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch Ha) Digi-Key Pricing 

Contacts A Part No. 5 ft.* 10 ft.* 25 ft.* 5Oft* 100 ft.* 
9 45 (11.43) | 0.40 a 16) | MBO9R-X-ND 3.12 5.79 12.92 22.28 35.64 
10 50 (12.70) | 0.45 (11.43) | MB10R-X-ND 3.46 6.43 14.35 24.74 39.58 
14 .70 (17.78) | 0.65 (16.51) | MB14R-X-ND 4.85 9.01 20.09 34.64 55.42 
15 75 (19.05) | 0.70 (17.78) | MB15R-X-ND 5.19 9.65 21.52 37.10 59.36 
16 0. 80 (20.32) | 0.75 (19.05) | MB16R-X-ND 5.54 10.29 22.95 39.58 63.32 
20 1.00 (25.40) | 0.95 (24.13) | MB20R-X-ND 6.93 12.86 28.70 49.48 79.16 
24 1.20 (30.48) | 1.15 (29.21) | MB24R-X-ND 8.31 15.43 34.43 59.36 94.98 
25 1.25 (31.75) | 1.20 (30.48) | MB25R-X-ND 8.66 16.08 35.87 61.84 98.94 
26 1.30 (33.02) | 1.25 (31.75) | MB26R-X-ND 9.00 16.72 37.30 64.31 102.90 
30 1.50 (38.10) | 1.45 (36.83) | MB30R-X-ND 10.39 19.30 43.04 74.21 118.74 
34 1.70 (43.18) | 1.65 (41.91) | MB34R-X-ND 11.77 21.87 48.78 84.10 134.56 
36 1.80 (45.72) | 1.75 (44.45) | MB36R-X-ND 12.47 23.15 51.65 89.05 142.48 
37 1.85 (46.99) | 1.80 (45.72) | MB37R-X-ND 12.81 23.80 53.08 91.53 146.44 
40 2.00 (50.80) | 1.95 (49.53) | MB40R-X-ND 13.85 25.73 57.39 98.95 158.32 
50 2.50 (63.50) | 2.45 (62.23) | MB50R-X-ND 17.32 32.16 71.74 123.69 197.90 
60 3.00 (76.20) | 2.95 (74.93) | MB60R-X-ND 20.78 38.59 86.09 148.43 237.48 
64 3.20 (81. 2) 3.15 (80.01) | MB64R-X-ND 22.17 41.16 91.83 158.33 253.32 

* Cable available on xxx foot roll 

Twisted Pair Flat Cable 

1700 Series ° UL File No.: E42769 


Provides reduced crosstalk in balanced drive applications. Standard 
product has alternating 18” twisted sections and 2” flat sections. 


Physical: * .050” pitch «Insulation Material: Polyvinyl Chloride 
(PVC) *Color: 10 Color Repeat with Tan Common »* AWM 
20462 105C 300V VW1 * Conductors: 28 AWG, 7 x 36 Tinned 
Stranded Copper 


Electrical: * Voltage Rating: 300V «Insulation Resistance: >1 
x 1090/10 feet 


Environmental: * Temperature Rating: -20°C ~ 105°C » Flam- 
mability Rating: VW-1 


AWM Style No.: 20462 


=== 


a 20.0 (608) k & 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 

Contacts A B Part No. 5 ft.* 10 ft.* 25 ft.* 5Oft* 100 ft.* 
10 0.50 (12.70) | 0.45 (11.43) | MC10F-X-ND 3.23 6.01 13.40 23.10 36.96 
14 0.70 (17.78) | 0.65 (16.51) | MC14F-X-ND 4.53 8.41 18.76 32.34 51.74 
16 0.80 (20.32) | 0.75 (19.05) | MC16F-X-ND 5.17 9.61 21.44 36.96 59.14 
20 1.00 (25.40) | 0.95 (24.13) | MC20F-X-ND 6.47 12.01 26.80 46.20 73.92 
26 1.30 (33.02) | 1.25 (31.75) | MC26F-X-ND 8.41 15.62 34.84 60.06 96.10 
34 1.70 (43.18) | 1.65 (41.91) | MC34F-X-ND 11.00 20.42 45.55 78.54 125.66 
36 1.80 (45.72) | 1.75 (44.45) | MC36F-X-ND 11.64 21.62 48.23 83.16 133.06 
40 2.00 (50.80) | 1.95 (49.53) | MC40F-X-ND 12.94 24.02 53.59 92.40 147.84 
50 2.50 (63.50) | 2.45 (62.23) | MC50F-X-ND 16.17 30.03 66.99 115.50 184.80 
60 3.00 (76.20) | 2.95 (74.93) | MC60F-X-ND 19.40 36.04 80.39 138.60 221.76 
64 3.20 (81.28) | 3.15 (80.01) | MC64F-X-ND 20.70 38.44 85.75 147.84 236.54 

* Cable available on xxx foot roll 

Shielded/Jacketed Flat Cable 

3517 Series UL File No.: E118773 


360° expanded copper shielding provide 20 db average shielding 
effectiveness. 


Physical: * 050” pitch »* Jacket Material: Polyvinyl Chloride 
(PVC) Jacket Color: Black * Insulation Material: Polyvinyl 
Chloride (PVC) * Insulation Color: Gray with Red Stripe on wire 
#1 * AWM 20879 75C 28 AWG »* Conductors: 28 AWG, 7 x 36 
Tinned Stranded Copper * Shielding Material: Expanded Copper 


Electrical: * Voltage Rating: 300V Insulation Resistance: >1 
X 10100/10 feet 


Environmental: * Temperature Rating: 
mability Rating: N.E.C 725, CL2 


-20°C ~ 80°C * Flam- 


AWM Style No.: 20879 


A 


~+——— B ——+| 


.050 (1.27) 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch Hu) Digi-Key Pricing 
Contacts A Part No. 5 ft.* 10 ft.* 25 ft.* 5Oft* 100 ft.* 
9 0.58 (14.70) | 0.40 a 6) | MBO9H-X-ND 11.24 20.87 46.56 80.28 128.44 
10 0.63 (16.00) | 0.45 (11.43) | MB10H-X-ND 12.49 23.19 51.74 89.20 142.72 
14 0.83 (21.10) | 0.65 (16.51) | MB14H-X-ND 17.48 32.47 72.43 124.88 199.80 
15 0.88 (22.40) | 0.70 (17.78) | MB15H-X-ND 18.73 34.78 77.60 133.79 214.06 
16 0.93 (23.60) | 0.75 (19.05) | MB16H-X-ND 19.98 37.11 82.77 142.71 228.34 
20 1.13 (28.70) | 0.95 (24.13) | MB20H-X-ND 24.97 46.38 103.46 178.39 285.42 
24 1.33 (33.80) | 1.15 (29.21) | MB24H-X-ND 29.97 55.65 124.15 214.05 342.48 
25 1.38 (35.00) | 1.20 (30.48) | MB25H-X-ND 31.22 57.97 129.33 222.98 356.76 
26 1.43 (36.30) | 1.25 (31.75) | MB26H-X-ND 32.46 60.29 134.49 231.89 371.02 
30 1.63 (41.40) | 1.45 (36.83) | MB30H-X-ND 31.92 59.28 132.24 228.00 364.80 
34 1.83 (46.50) | 1.65 (41.91) | MB34H-X-ND 28.72 53.34 118.99 205.15 328.24 
36 1.93 (49.00) | 1.75 (44.45) | MB36H-X-ND 44.95 83.48 186.23 321.09 513.74 
37 1.98 (50.30) | 1.80 (45.72) | MB37H-X-ND 46.32 86.02 191.89 330.84 629.34 
40 2.13 (54.10) | 1.95 (49.53) | MB40H-X-ND 49.95 92.76 206.92 356.76 570.82 
50 2.63 (66.80) | 2.45 (62.23) | MB50H-X-ND 62.43 115.95 258.66 445.96 713.54 
60 3.13 (79.50) | 2.95 (74.93) | MB60H-X-ND 74.92 139.14 310.39 535.15 856.24 
64 3.38 (85.90) | 3.15 (80.01) | MB64H-X-ND 79.92 148.42 331.09 570.84 913.34 


* Cable available on xxx foot roll 


Shielded/Jacketed Flat 


Sl Cable — 1785 Series 


PHYSICAL: + .050” pitch * Jacket 
Material: Polyvinyl Chloride (PVC) 
¢ Jacket Color: Black »* Primary Material: 
PVC «Primary Color: 10 Color Repeat 
with Tan Common « Shielding: Expanded 
Copper 


ELECTRICAL: ¢ Voltage Rating: USA: 


N.E.C. 725, CL2 or AWM 150V; Canada: : fo1o101010) 
7 DOOO/ A @@@@) 
150V; EU: >50V « Insulation Resistance: " or a Lee) 


>1 x 1090/10 feet 


ENVIRONMENTAL: « Temperature Rating: 
-20°C ~ 80°C 


.005 Expanded 
Copper 


28 AWG 7 X 36 Tinned 
Stranded Copper Conductors 


Ww @ 
UL File No.: £118773 
AWM Style No.: 2912 


RoHS) 


commune 


® 


=== —4 
et 


io ei] 
20.0 (508) ——| 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. 10 ft.* 25 ft.* oO) ftee 100 ft.* 
16 0.93 (23.60) | 0.75 (19.05) MB16F-X-ND 35.89 80.06 138.04 220.86 
20 1.13 (28.70) | 0.95 (24.13) MB20F-X-ND 4147 92.51 159.50 255.20 
26 1.43 (36.30) | 1.25 (31.75) MB26F-X-ND 53.91 120.26 207.34 331.74 
34 1.83 (46.50) | 1.65 (41.91) MB34F-X-ND 70.50 157.27 271.15 433.84 
36 1.93 (49.00) | 1.75 (44.45) MB36F-X-ND 74.65 166.52 287.10 459.36 
40 2.13 (54.10) | 1.95 (49.53) | MB40F-X-ND 88.52 197.48 340.48 544.76 
50 2.63 (66.80) | 2.45 (62.23) MB50F-X-ND 103.68 231.28 398.75 638.00 
60 3.13 (79.50) | 2.95 (74.93) MB60F-X-ND 124.41 277.52 478.49 765.58 
64 3.38 (85.90) | 3.15 (80.01) MB64F-X-ND 141.63 315.95 544.74 871.58 
* Cable available on xxx foot roll 
Round Jacketed/Shielded AN Ros 


Flat Cable — 3659 Series 


PHYSICAL: * .050” pitch » Jacket 
Ma-terial: Polyvinyl Chloride (PVC) 


¢ Jacket Color: Black * Primary Material: 
over 


UL File No.: 
AWM Style No.: 20267 


E118773 


® 


PVC * Primary Color: Gray * Conductors: Shielding Gove 


Screw Al 


28 AWG 7 x 36 Tinned Stranded Copper 


Cover (B) hole — lock (4-40) 


* Shielding: 0.001” (.03mm) Thick 
Aluminum/Polyester Film Foil and 90% =e 
“ee 


Coverage Tinned Copper Braid 


ELECTRICAL: * Voltage Rating: USA: 
N.E.C. 725, CL2 or AWM 300V; Canada: 
300V, EU: >50V » Insulation Resistance: 
>1 x 10100/10 feet 


ENVIRONMENTAL: ¢ Temperature Rating: 
-20°C ~ 80°C 


Jacket \— 


EY Thickness 
Cover nut 


Sv Braid 

2” Op. shielding 
wire winding tab 

Cover latch 


Rn? 
Shielding 
cover (A) 


026"Paper. ‘ 


Alum./Poly. 
Film Foil 


Cable 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. Sft.* 10ff.* 25 ft.* SOft.* 100 ft.* 
9 0.27 (6.9) 0.40 (10.2) | MCO9R-X-ND 10.24 19.02 42.43 73.15 117.04 
10 0.27 (6.9) 0.45 (11.4) | MC10R-X-ND 10.72 19.91 44.42 76.59 122.54 
14 0.31 (7.9) 0.65 (16.5) | MC14R-X-ND 11.65 21.64 48.27 83.23 = 133.16 
15 0.31 (7.9) 0.70 (17.8) | MC15R-X-ND. 12.12 22.51 50.21 86.56 138.50 
16 0.31 (7.9) 0.75 (19.1) _| MC16R-X-ND 12.58 23.36 62.11 89.85 143.76 
20 0.34 (8.6) 0.95 (24.1) | MC20R-X-ND 13.05 24.24 54.06 93.21 149.14 
24 0.37 (9.4) 1.15 (29.2) | MC24R-X-ND 13.98 25.96 57.92 99.86 159.78 
25 0.37 (9.4) 1.20 (30.5) | MC25R-X-ND 14.42 26.78 59.73 102.99 164.78 
26 0.37 (9.4) 1.25 (31.8) | MC26R-X-ND 14.91 27.70 61.78 106.53 170.44 
34 0.41 (10.4) | 1.65 (41.9) | MC34R-X-ND 16.78 31.16 69.51 119.85 191.76 
36 0.43 (10.9) | 1.75 (44.5) | MC36R-X-ND 17.24 32.03 71.44 123.18 = 197.08 
37 0.43 (10.9) | 1.80 (45.7) | MC37R-X-ND 17.71 32.89 73.37 126.50 202.40 
40 0.43 (10.9) | 1.95 (49.5) | MC40R-X-ND 18.18 33.76 75.31 129.84 = 207.74 
50 0.48 (12.2) | 2.45 (62.2) | MC50R-X-ND 20.97 38.95 86.88 149.80 239.68 
60 0.51 (13.0) | 2.95 (74.9) | MC60R-X-ND 23.51 43.66 97.40 167.94 268.70 
64 0.54 (13.7) | 3.15 (80.0) | MC64R-X-ND 24.70 45.87 102.33 176.44 282.30 
* Cable available on xxx foot roll 
No. of Digi-Key Pricing 3M 
Contacts Part No. ll 100 500 1,000 Part No. 
D-Sub Backshells 

9 MDBSO09-ND 3.93 298.62 1351.35 2457.00 3357-9209 

15 MDBS15-ND 4.35 330.22 1494.35 2717.00 3357-9215 

25 MDBS25-ND 4.97 377.62 1708.85 3107.00 3357-9225 

37 MDBS37-ND 7.26 551.42 2495.35 4537.00 3357-9237 

50 MDBS50-ND 11.40 865.84 3918.20 7124.00 3357-9250 

Thumbscrew Kit (2 Thumbscrews and 2 Retainers) 
om MDTSO7-ND 3.97 301.78 1365.65 2483.00 3341-7 


Round/Jacketed Flat 
Cable — 3759 Series 


PHYSICAL: * 050” pitch * Jacket Material: 
Polyvinyl Chloride (PVC) » Jacket Color: Black 


and @ 


Paper | 


.050 (1.27) Pitch 


UL File No.: £118773 
AWM Style No.: 20267 


Bonded 
5 


L 4.0 (25) 
yf Ref. 


Primary Material: PVC 


ELECTRICAL: + Voltage Rating: USA: N.E.C. 725, 
CL2 or AWM 300V; Canada: 300V; EU: <50V 
* Insulation Resistance: >1 x 10100/10 feet 


ENVIRONMENTAL: ¢ Temperature Rating: -20°C 
~ 80°C 


026 (0.66) 
Min. PVC 
Jacket 


Polyester Film 


PVC Primary Insulation 


28 AWG 7 x 36 Tinned 
Stranded Copper Conductors 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 

No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. 5 ft.* 10 ft.* 25 ft.* 50 ft.* 100 ft.* 
9 0.26 (6.6) 0.40 (10.2) MBO9A-X-ND 8.75 16.25 36.25 62.50 100.00 
10 0.26 (6.6) 0.45 (11.4) MB10A-X-ND 9.16 17.01 37.95 65.43 104.68 
14 0.27 (6.9) 0.65 (16.5) MB14A-X-ND 9.95 18.49 41.24 71.10 = 113.76 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 

Contacts A B Part No. 5 ft.* 10 ft.* 25 ft.* 50 ft.* 100 ft.* 
15 0.27 (6.9) 0.70 (17.8) MB15A-X-ND 10.35 19.23 42.89 73.95 118.32 
16 0.27 (6.9) 0.75 (19.1) MB16A-X-ND 10.75 19.96 44.54 76.79 122.86 
20 0.30 (7.6) 0.95 (24.1) MB20A-X-ND 11.15 20.71 46.19 79.64 = 127.42 
24 0.33 (8.4) 1.15 (29.2) MB24A-X-ND 11.95 22.18 49.49 85.33 136.52 
25 0.33 (8.4) 1.20 (30.5) MB25A-X-ND 12.32 22.88 51.04 88.00 140.80 
26 0.33 (8.4) 1.25 (31.8) MB26A-X-ND 12.74 23.67 52.79 91.03 145.64 
30 0.37 (9.4) 1.45 (36.8) MB30A-X-ND 12.68 23.56 52.55 90.60 144.96 
34 0.37 (9.4) 1.65 (41.9) MB34A-X-ND 14.34 26.62 59.39 102.40 163.84 
36 0.39 (9.9) 1.75 (44.5) MB36A-X-ND 14.73 27.36 61.04 105.24 168.38 
37 0.39 (9.9) 1.80 (45.7) MB37A-X-ND 15.13 28.10 62.68 108.08 172.92 
40 0.39 (9.9) 1.95 (49.5) MB40A-X-ND 15.53 28.84 64.34 110.93 177.48 
50 0.44 (11.2) 2.45 (62.2) MB50A-X-ND 17.92 33.28 74.23 127.99 204.78 
60 0.47 (11.9) 2.95 (74.9) MB60A-X-ND 20.09 37.31 83.22 143.49 229.58 
64 0.50 (12.7) 3.15 (80.0) MB64A-X-ND 21.10 39.19 87.43 150.74 = 241.18 


* Cable available on xxx foot roll 


.025” Gray Flat Cable — 3754 Series 


PHYSICAL: * PVC Insulation *30 AWG 


W 


Stranded on .025” spacing 


ELECTRICAL: » Voltage Rating: 30V 
«Flammability Rating: USA: VW-1 
Canada: FT1 


ENVIRONMENTAL: * Temperature 
Rating: -20°C ~ 105°C 


30 AWG 7 x 38 (7 x 0.102) Tinned 
Stranded Copper Conductors 


Insulation 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. SFt.* 10Ft.* 25Ft.* SOFt* 100 Ft.* 300 Ft.* 
20 0.500 (12.70) | 0.475 (12.07) | MB20G-X-ND 3.65 6.77 15.10 26.04 46.87 125.00 
26 0.650 (16.51) | 0.625 (15.88) | MB26G-X-ND 4.74 8.80 19.63 33.85 60.93 162.48 
30 0.750 (19.05) | 0.725 (18.42) | MB30G-X-ND 547 10.16 22.65 39.06 70.31 187.48 
40 1.000 (25.40) | 0.975 (24.77) | MB40G-X-ND 7.29 13.54 30.21 52.08 93.74 249.98 
50 1.250 (31.75) | 1.225 (31.12) | MB50G-X-ND 9.11 16.93 37.76 65.10 117.18 312.48 
60 1.500 (38.10) | 1.475 (37.47) | MB60G-X-ND 10.94 20.31 45.31 78.12 140.62 374.98 
68 1.700 (43.18) | 1.675 (42.55) | MB68G-X-ND 12.40 23.02 51.35 88.54 159.37 424.98 
80 2.000 (50.80) | 1.975 (50.17) | MB80G-X-ND 14.58 27.08 60.41 104.16 187.49 499.96 
100 2.500 (63.50) | 2.475 (62.87) | MB100G-X-ND 18.23 33.85 75.52 130.20 234.36 624.96 


* Cable available on xxx foot roll 


Round Conductor Flat 
Cable — 2049 Series 


PHYSICAL: ¢ .025” pitch «Insulation Material: Halogen 
Free Polyolefin (PO) * Color: Off-White 


ELECTRICAL: ¢ Voltage Rating: USA: 30V; EU: <50V 
* Insulation Resistance: >1 x 1019/10 feet 


ENVIRONMENTAL: « Temperature Rating: -40°C ~ 105°C 


RoHS) 


femrvunt 


® 


UL File No.: £42769 
AWM Style No.: 20930 


B 
.025 (0.64) 


30 AWG Tinned Solid 
Copper Conductors 


Halogen Free 
PO Insulation 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet 

No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. 5 ft.* 10 ft.* 25 ft.* 50 ft.* 100 ft.* 
20 0.500 (12.70) | 0.475 (12.07) | MB20K-X-ND 6.23 11.56 25.80 44.48 71.16 
40 1.000 (25.40) | 0.975 (24.77) | MB40K-X-ND 13.13 24.38 54.38 93.75 150.00 
50 1.250 (31.75) | 1.225 (31.12) | MB50K-X-ND 15.65 29.07 64.85 111.81 178.90 
60 1.500 (38.10) | 1.475 (20.47) | MB60K-X-ND 18.68 34.69 77.39 = 133.43 213.48 
68 1.700 (43.18) | 1.675 (42.55) | MB68K-X-ND 21.17 39.32 87.70 151.21 241.94 
80 2.000 (50.80) | 1.975 (50.17) | MB80K-X-ND 24.91 46.25 103.18 177.90 284.64 
100 2.500 (63.50) | 2.475 (62.87) | MB100K-X-ND 31.13 57.81 128.97 222.36 = 355.78 


* Cable available on xxx foot roll 


Round Conductor Flat 
Cable — 3625 Series 


PHYSICAL: * 1.0mm pitch ¢ Insulation Material: 
Polyvinyl Chloride (PVC) * Color: Gray 
ELECTRICAL: + Voltage Rating: USA: 300V; 
Canada: 300V; EU: <50V_ * Insulation 
Resistance: >1 x 1010/10 feet 


ENVIRONMENTAL: * Temperature Rating: 
-20°C ~ 105°C 


UL File No.: £42769 
AWM Style No.: 2651 


aad @ 


1.00 (.039) 


28 AWG 7 X 36 Tinned 
Stranded Copper Conductors 


PVC 
Insulation 


Dimensions Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Meters 
No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 

Contacts A B Part No. 5 M* 10M* 25™M* 50M* 100 M* 
8 0.315 (8.00) 0.276 (7.00) MCO8L-X-ND 5.96 11.07 24.69 42.56 68.10 
14 0.551 (14.00) | 0.512 (13.00) MC14L-X-ND 11.47 21.31 47.53 81.95 131.12 
16 0.630 (16.00) | 0.591 (15.00) MC16L-X-ND 13.11 24.35 54.32 93.65 149.84 
20 0.787 (20.00) | 0.748 (19.00) MC20L-X-ND 14.90 27.67 61.73 106.43 170.28 
22 0.866 (22.00) | 0.827 (21.00) MC22L-X-ND 18.03 33.48 74.69 128.78 206.04 
24 0.945 (24.00) | 0.906 (23.00) MC24L-X-ND 19.67 36.53 81.48 140.49 224.78 
26 1.024 (26.00) | 0.984 (25.00) MC26L-X-ND 21.30 39.57 88.26 15218 243.48 
30 1.181 (30.00) | 1.142 (29.00) MC30L-X-ND 24.58 45.65 101.84 175.59 280.94 
34 1.339 (34.00) | 1.299 (33.00) MC34L-X-ND 27.86 51.74 11543 199.01 318.42 
36 1.417 (36.00) | 1.378 (35.00) MC36L-X-ND 26.82 49.80 111.10 191.55 306.48 
40 1.575 (40.00) | 1.535 (39.00) MC40L-X-ND 32.78 60.88 135.80 234.14 374.62 


* Cable available on xxx meter roll 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 47 


&) Single Ended — Female Male to Female 
ASSMANN a _ 
of ie 7) 
Ud tt is iy 
i 


D-Subminiature Connectors 


Dimensions «MG=Multi-Color, GR=Gray ; 
No. of| A Inch ‘ 7 e Plastic with Strain Relief Shown *MC=Multi-Color, GR=Gray 
Cont. | (mm) g Z (12.55) Plastic with Strain Relief Shown 
~ No. of Length | Rib- - 
g | 1218 Con- |Contact} Feet | bons | Digi-Key Price Each No. of Length | Rib- ae P 
(30.81) tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 Con- /Contact) Feet | bon« | Digi-Key Price Each 
aon Plastic , 6 (1.83) | MC | H7FXH-O906W-ND 4773.62 tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 
15 | -0906G- 6(1.83) | MC | H7MFH-O906M-ND 9.11 6.91 
(39.14) 9 | Gow | 61-83) | GR | H7FXH-09066-ND 445 3.38 
: f : old) 40 (3.05)| MC | H7FXH-0910M-ND 5.05 3.83 9 | cog |8(1-83) | GR | H7MFH-0906G-ND 8.79 6.67 
2.088 YS 12.55, BX 10 (3.05)|_GR_ | H7FXH-0910G-ND 453 3.44 10 (3.05) | MC | H7MFH-O910M-ND 9.39 7.12 
25 (53.04) : 6 (1.83) | MC | H7FXH-1506M-ND 6.06 4.60 10 (3.05) |_GR_| H7MFH-0910G-ND_ 8.87 __—6.73 
15 | coi | 8(1.83) | GR | H7EXH-1506G-ND 5.64 4.28 6(1.83) | MC | H7MFH-1506M-ND 11.51 8.73 
a7 | 2.729 10 (3.05)| MC | H7FXH-1510M-ND 6.46 4.90 15. | og (8183) | GR | H7MFH-1506G-ND 11.10 842 
(69.32) 10 (8.05)| GR _FHZEXHETS1OG:ND 5.77 4.38 ol |10 (3.05) | MC | H7MFH-1510M-ND 11.91 9.04 
abe ie IE eee oe ee 10 (3.05) | GR | H7MFH-1510G-ND 11.23 8.52 
Specifications: « Insulators: PBT, glass filled, UL94V-0 « Insulation resistance: i if if H y a 
1000MQ @ 500V DC «Dielectric Voltage: 1000V 1 minute (Low Profile 25 | Gold | 49(3.05)| MC | H7FXH-2510M-ND 713 5.41 oy HS AEs ios an 
Version); 500V 1 minute (Plastic Version) * Current Rating: 5A (Low Profile 10 (3.05) | GR_| H7FXH-2510G-ND 6.04 4.58 25 | Gold | 81-83) : . 
Version); 1A (Plastic Version) * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C 6(1.83) | MC | H7FXH-3706M-ND 13.07 9.92 10 (3.05) | MC | H7MFH-2510M-ND 12.58 9.54 
= . 6 (1.83) | GR | H7FXH-3706G-ND 11.94 9.05 10 (8.05) | GR BAMEGZSIOG:NDIS 11.50 8.72 
No jofy | ,Comtacts DIOL Key) Price Each | Assmann 37 | Gold | 49(3.05)| MC | H7FXH-3710M-ND 14.14 10.73 6 (1.83) | MC | H7MFH-3706M-ND 24.54 18.61 
Cont BRinistiy Berio} 40) fw 10 (3.05)| GR | H7FXH-3710G-ND 12.25 9.29 a7_| cog |S(1-83) | GR | H7MFH-3706G-ND 23.41 17.75 
Female D-Sub Low Profile, Metal Shell + ERI : fe sc 10 (3.05) | MC | H7MFH-3710M-ND 25.61 19.42 
9 HFMOSH-ND 4.34 3.29 | A-DFFOOLPXX-II-R PO ee ce gt earl 10(3.05) | GR | H7MFH-3710G-ND 23.72 17.98 
15 | goig | HEMISH-ND = 5.46 4.14 | A-DFFISLPXX-III-R H7WXH-C1CI-1-IC-ND - Metal with Strain Relief and Threaded Insert ; 
25 HFM25H-ND 5.46 4.14 | A-DFF25LPXX-III-R Call for complete part number and pricing Also available in the following configuration: 
37 HEM37H-ND 11.47 8.70 | A-DFF37LPXX-III-R H7PSHCLT TEND - Metal with Strain Ralet seaeseat 
5; 7" -OOOOO-ND - Metal with Strain Relief and Threaded Insert 
a Ee se Sr TER Male to Male Call for complete part number and pricing 
15 | Goi | HMMISH-ND 5.46 4.14 | A-DSFISLPXX-IIL-R 
25 HMM25H-ND 5.46 4.14 | A-DSF25LPXX-II-R . 
37 HMM37H-ND 11.47 8.70 | A-DSF37LPXX-III-R Dip Plug Connectors 
Female D-Sub, Full Plastic Version 
9 HFPOQH-ND 4.34 3.29 | A-DFFOSLPIII/FP-R Specifications: Se 
15 | goig | HFPISH-ND 5.46 4.14 | A-DFFISLPIIIFP-R Current Rating: 1.0A * Voltage a 
25 HFP25H-ND 5.46 4.14 | A-DFF25LPIII/FP-R Rating: 500V AC/DC * Withstanding 
37 HEP37H-ND 11.47 8.70 | A-DFF37LPIII/FP-R wiGcai colar GRAS Voltage: 1000V AC/DC Contact 
Male D-Sub, Full Plastic Version Plastic with Strain Relief Shown Resistance: 20m) Maximum en Sa 
9 HMPOSH-ND 4.34 3.29 | A-DSFOSLPIIV/FP-R Sean beecnig. teceeatic 7 B 
15 | goig | HMPISH-ND 5.46 4.14 | A-DSFISLPIIVFP-R No. of Length | Rib- hac apn P : Awe 
25 bs HMP25H-ND = 5.46 4.14 | A-DSF25LPIII/FP-R Con- |Contact} Feet | bons | Digi-Key Price Each Su iaee 
37 HMP37H-ND 11.47 8.70 | A-DSF37LPIIV/FP-R tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 110 = 
Female D-Sub Low Profile with UNC Thread, Metal Shell 6 (1.83) | MC |H7MMH-0906M-ND 9.11 6.91 re ot punenaans nici pice Each 
: HFUOSH-ND 5.08 3.86 | ADFFOOLPIIZ-UNC-R Gold |iotsay | Mo |HEMMEOSTOMND | 99 rie) | [woe A [8 [6 ewtme, 40 
15 HFUI5H-ND © 6.20 4.70 | A-DFF15LPIII/Z-UNC-R ; titers ; : d bball 
25 | S0'd | Heu2sH-ND © 6.20 4.70 | A-DEF25LPIII/Z-UNC-R 10 (3.05) | GR _UMIMESCS/0eam 8.87 _ 6.78 Dip Plug, Gray — Tin 
37 HFU37H-ND 12.21 9.26 | A-DFF37LPIII/Z-UNC-R 6 (1.83) | MC | H7MMH-1506M-ND = 11.51 8.73 10 | .42(10.60) | .707(17.95) | .30(7.62) | HDP10S-ND 3.22 2.45 
ile wi 8 (1.83) | GR | H7MMH-1506G-ND = 11.10 8.42 14 | .42(10.60) | .907(23.05) | .30(7.62) | HDP14S-ND 3.72 2.82 
Male D-Sub Low Profile with UNC Thread, Metal Shell 10 (3.05) | MC | H7MMH-1510M-ND 41.91 9.04 16 12 10.60 i 007 28 50 30 7 60) HDP16S-ND 372 990 
9 HMUOSH-ND 5.08 3.86 ] A-DSFOSLPIII/Z-UNC-R 10 (3.05) | GR |H7MMH-1510G-ND 11.23 8.52 -43(10.60) /1.007(25.50)) .30(7.62) ‘ ; : 
20 | .42(10.60) |1.207(30.68)) .30(7.62) | HDP20S-ND 4.40 3.34 
18 | Goa MOR «620 4.70 | A-DBFISLPIIVZ-UNC-R 6 (1.83) | MC | H7MMH-2506M-ND = 11.91 9.04 24 | 72(18.20) |1.407(35.73)| .60(15.24) | HDP24S-ND 4.65 3.53 
25 HMU25H-ND 6.20 4.70 | A-DSF2S5LPIII/Z-UNC-R 6(1.83) | GR | H7MMH-2506G-ND 11.26 8.54 40 | -72(18.20) |2.207(56.20)| 60(15.24) | HDP4OS-ND 583 4.42 
37 HMU37H-ND 12.21 9.26 | A-DSF37LPIII/Z-UNC-R 10 (3.05)| MCG | H7MMH-2510M-ND 1258 9.54 Ss" = Bip Bille Gray Gord - - 
10 (3.05) | GR |H7MMH-2510G-ND 11.50 8.72 B = 
6 (1.83) | MC |H7MMH-3706M-ND 24.54 18.61 10 | .42(10.60) | .707(17.95) | .30(7.62) | HDP1OH-ND 3.22 2.45 
a7 | Go | 8(1-83) | GR | H7MMH-3708G-ND 23.41. 17.75 14 | .42(10.60) | .907(23.05) | .30(7.62) | HDP14H-ND 3.72 2.82 
H - -ND 7 | Gold | 4913.05) | MC | H7MMH-3710M-ND 25.61 19.42 16 | .42(10.60) |1.007(25.50)) .30(7.62) | HDP16H-ND 3.72 2.82 
Style Ribbon Cable 10 (3.05) | GR |H7MMH-3710G-ND 23.72 17.98 20 | .42(10.60) |1.207(30.68)) .30(7.62) | HDP20H-ND 4.40 3.34 
70Single Ended —! ‘——M=Multi-Color ae ; avr 24 | .72(18.20) |1.407(35.73) | .60(15.24) | HDP24H-ND 4.65 3.53 
G=Gray a aaa re {plowing contguration: 40 | .72(18.20) |2.207(56.20) | .60(15.24) | HDP40H-ND 5.83 4.42 
fe oeeerinish ‘Length H7VVH-CIOIDICIC-ND - Metal with Strain Relief and Threaded Insert 
=o (Use “Feet” only.) Call for complete part number and pricing 
No. of Contacts H Bl -N D 
Style Ribbon Cable 
Female to Female 200=Single Ended | == MMUNECol 
=! 4Z0LJ=Single Ended =Gray 
| Sub ie 6LL=Double Ended Length 
8__J=Double Ended a 
ssemplies OCICJ=Double Ended (Use “Inches” only.) 
Single Ended — Male 7” No. of Contacts 
Contact Finish 


H = Gold 
S=Tin 


*MC=Multi-Color, GR=Gray 
Plastic with Strain Relief Shown 


*MC=Multi-Color, GR=Gray 
Plastic with Strain Relief Shown 


No. of Length | Rib- No. of Length | Rib- Dip Plug Cable 
Con- |Contact} Feet | bonx | Digi-Key Price Each Con- |Contact} Feet | bons | Digi-Key Price Each Assemblies 
tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 tacts | Finish | (Meters) | Cable | Part No. 1 10 
6 (1.83) | MC H7MXH-O906M-ND 4.77 3.62 6 (1.83) | MC | H7FFH-0906M-ND 911 6.91 Single Ended 
9 | cold | 8(1-83)| GR | H7MXH-0906G-ND 445 3.38 Gold GR | H7FFH-0906G-ND 8.79 6.67 Style 2 
Old) 40 (3.05)| MC | H7MXH-O910M-ND 5.05 3.83 MC | H7FFH-0910M-ND 939 7.12 - 
10 (3.05)| GR H7MXH-0910G-ND 453 3.44 . GR_ | H7FFH-0910G-ND 8.87 6.73 ane Mat al) ai ate eink Sk 
6 (1.83) | MC H7MXH-1506M-ND 6.06 4.60 ‘ MG die al DOOMED see Pin # on connector is connected to ond conductor on cable 
6 (1.83) | GR | H7MXH-1506G-ND 5.64 4.28 . GR | H7FFH-1506G-ND 11.10 8.42 
15 | Gold | 49(305)| mc | H7MXH-I810M-ND 646 4.90 i MC | H7FFH-1510M-ND 11.91 9.04 Maa fear Wits 
10 (3.05)| GR | H7MXH-1510G-ND 5.77 4.38 : GR_| H7FFH-1510G-ND 11.23 8.52 fers Wee a h Digi-k Sinorey 
6 (1.83) | MC | H7MXH-2506M-ND 646 4.90 83) | MC | H7FFH-2506M-ND 11.91 9.04 tacts | Finish| (em) |Cable| Pat No. Hime 
6 (1.83) | GR | H7MXH-2506G-ND 5.81 4.41 ; GR PEER ZS0G ND Mee oe Gold | 6 (15.24) | MC | HOPXH-1006M-ND 3.63 2.75 
2 | Gold | 49 (3.05)} Mc | H7MXH-2510M-ND 7.13 5.41 .05)| MC | H7FFH-2510M-ND 12.58 9.54 Bold | 85.24) | MC ie OSMAN 363 
10(3.05)| GR | H7MXH-2510G-ND 6.04 4.58 -05)| GR MALAGS2OLOGNDA 11.50 8.72 Gold étie28 GR | HOPXH-1006G-ND 39554 
6 (1.83) | MC | H7MXH-3706M-ND 13.07 9.92 : MC | H7FFH-3706M-ND 24.54 18.61 Tin | 6 (15.24) | GR_| H2PXS-1006G-ND 3.35 2.54 
37 | Gold | 81:83) GR | H7MXH-3706G-ND 11.94 9.05 37 | Gold : GR Peo aN) 23.41 17.75 Gold | 18 (45.72) | MC | H2PXH-1018M-ND 443 3.36 
Old | 10 (8.05) | MC | H7MXH-3710M-ND 14.14 10.73 .05)) MC | H7FFH-S710M-ND = 25.61 19.42 10 | ‘Tin | 48 (45.72) MC | H2PXS-1018M-ND 443 3.36 
10(3.05)| GR | H7MXH-3710G-ND 12.25 9.29 5 GR_| H7FFH-3710G-ND 23.72 17.98 Gold | 18 (45.72) | GR | H2PXH-1018G-ND 3.60 2.74 
Also available in the following configuration: Also available in the following configuration: at 8 ea ea Pee ee 28 an 
H7PXH-LILIDLIO-ND - Metal with Strain Relief H7SSH-LILIDILICA-ND - Metal with Strain Relief Tin | 36 (91.44) mc. | H2PXS-1036M-ND 563 427 
H7VXH-LILIOLIO-ND - Metal with Strain Relief and Threaded Insert H7WWH-LILDILILIC-ND - Metal with Strain Relief and Threaded Insert = = = 
Call for complete part number and pricing Call for complete part number and pricing (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
48 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


® ASSMANN No. of Length | Rib- No. of Length | Rib- 
Con- |Contact} Inch bons | Digi-Key Price Each Con- |Contact} Inch bons | Digi-Key Price Each 
Dip PI Cable A bli tacts | Finish (cm) | Cable | Part No. 1 10 tacts | Finish (cm) | Cable| Part No. 1 10 
Mp Pilg Cable ASseimoies Gold | 6(15.24)| MC | H4PXH-1600M-ND 4.36. 3.31 np | Gold [36(91.44)] GR | HEPPH-2036G-ND 1052 7.98 
Single Ended Style 2 (Cont.) Tin | 6 (15.24) | MC | H4PXS-1606M-ND 436 3.31 Tin_| 36 (91.44)| GR_| H6PPS-2036G-ND 1052 7.98 
Gold | 6 (15.24) | GR | H4PXH-1606G-ND 3.92 2.98 Gold | 6 (15.24) | MC | H6PPH-2406M-ND 10.30 7.81 
No. of Length | Rib- Tin | 6 (15.24) | GR_| H4PXS-1606G-ND 3.92 2.98 Tin | 6(15.24)| MC | HePPS-2406M-ND 4030 7.81 
Con- |Contact) Inch | bons | Digi-Key Price Each Gold | 18 (45.72)| MC | H4PXH-1618M-ND 565 4.28 Gold | 6 (15.24)| GR | H6PPH-2406G-ND 957 7.26 
tacts | Finish | (cm) _|Cable| Part No. 1 10 te | Tin. | 18(45.72)| MC | H4PXS-1618M-ND 565 4.28 Tin | 6 (15.24) | GR_| H6PPS-2406G-ND 957 7.26 
w | So (GiaR Se (ROS See SL | | Se LAG Se [MMe SSB mr [itera ae [ages as is 
Tin | 36 (91.44) | GR_| H2PXS-1036G-ND 3.98 3.02 in i -1618G- ' : a4 in : -! : : . 
E 5 Gold ] 36 (91.44)) MC | H4PXH-1636M-ND 757 = 5.74 Gold | 18 (45.72)) GR | H6PPH-2418G-ND 10.11 7.67 
ae ay He Hpeeeticett He aaa Tin ae oles MC | H4PXS-1636M-ND 757 5.74 Tin_| 18 (45.72)| GR_| H6PPS-2418G-ND 10.11 7.67 
Gold | 6 (15.24) | GR | H2PXH-1406G-ND 3.90 2.96 Gold | 36 (91.44)) GR | H4PXH-1636G-ND 4.93 3.74 Gold | 36 (91.44)| MC | H6PPH-2436M-ND 15.32 11.61 
Tin | 6 (15.24) | GR | H2PXS-1406G-ND 3.90 2.96 Tin | 36 (91.44)| GR_| H4PXS-1636G-ND 4.93 3.74 Tin | 36 (91.44)| MC | H6PPS-2436M-ND 15.32 11.61 
Gold | 18 (45.72)| MC | H2PXH-1418M-ND 5.52 4.19 Gold | 6 (15.24) | MC | H4PXH-2006M-ND 5.20 3.95 Gold | 36 (91.44)) GR | H6PPH-2436G-ND 10.91 8.28 
Tin 18 (45.72) McC. | H2PXS-1418M-ND 552 419 Tin | 6(15.24)) MC | H4PXS-2006M-ND 5.20 3.95 Tin | 36 (91.44)| GR_| H6PPS-2436G-ND 10.91 8.28 
14 Gold 18 (45.72) GR | H2PXH-1418G-ND 4.25 3.23 Gold | 6 (15.24) | GR | H4PXH-2006G-ND 469 3.56 Gold | 6 (15.24) | MC | H6PPH-4006M-ND 13.26 10.06 
Tin | 18 (45.72)| GR | H2PXS-14186-ND 405 33 Tin_| 6 (15.24) | GR | H4PXS-2006G-ND 469 3.56 Tin | 6 (15.24) | MC | H6PPS-4006M-ND 13.26 10.06 
Gold [36 (91.44)| MC | H2PXH-1436M-ND 733 5.56 Gold | 18 (45.72)| MC | H4PXH-2018M-ND 6.81 5.17 Gold | 6(15.24)) GR TPGREDe Coca NO) 12.19 9.24 
Tin | 36 (91.44) | Mc. | HOPXS-1436M-ND raat ae Tin | 18(45.72)| MC | H4PXS-2018M-ND 681 547 Tin | 6 (15.24) | GR_| H6PPS-4006G-ND 12.19 9.24 
Gold |36(91.44)| GR | H2PXH-14366-ND aye. 3a 20 | Gold | 18 (45.72)| GR | H4PXH-2018G-ND 526 3.99 Gold /18 (45.72)| MIC | H6PPH-40TeM-ND ‘16.47 12.49 
Tin 36 (91.44) GR | H2PXS-1436G-ND 478 363 Tin [18 (45.72)| GR_| H4PXS-2018G-ND 5.26 3.99 40 Tin | 18 (45.72)| MC | H6PPS-4018M-ND 16.47 12.49 
: : : Gold | 36 (91.44)| MC] H4PXH-2036M-ND 9216.99 Gold | 18 (45.72)} GR | H6PPH-4018G-ND 13.25 10.05 
Gold | ee | MC Boe AG ea Tin |36(9144)| MC | H4PXS-2036M-ND 9.21 6.99 Tin | 18 (45.72)| GR | H6PPS-4018G-ND 13.25 10.05 
coi | 811328) | GR | HOPUH-BNGE-ND 392298 Got [36 ata) oe ee fk Ae “Tn. [38 (@1.4)| MC |HOPPSAOSEMNND 21.28.1614 
Tin_| 6 (15.24) | GR_| H2PXS-1606G-ND _—3.92_-2.98 eee ce Gold |36(91-44)] GR | HEPPH-4036G-ND 14.85 11.26 
Gold | 18 (45.72) | MC | H2PXH-1618M-ND 5.65 4.28 7 at Ba Mc | H4PXS-2406M-ND B65 | (4.29 Tin | 36 (91.44)) GR | H6PPS-4036G-ND 14.85 11.26 
jg | Tin | 18 (45.72)) MC | H2PXS-1618M-ND 5.65 4.28 in (15.24) ¥ + E : 
Gold | 18 (45.72)| GR | H2PXH-1618G-ND 4.33 3.28 Gold | 6(15.24) | GR | H4PXH-2406G-ND 4.92 3.73 
Tin | 18 (45.72) | GR_| H2PXS-1618G-ND 4.33 3.28 Tin | 6 (15.24) | GR_| H4PXS-2406G-ND 4.92 3.73 Double Ended Style 8 
Gold [36 (91.44) | MC | HOPXH-1636M-ND 757 574 Gold [18 (45.72), MC | H4PXH-2418M-ND 766 5.81 ouble Ended Style 
Tin | 36 (91.44) | MC. | H2PXS-1636M-ND 757 574 Tin | 18 (45.72) MC | H4PXS-2418M-ND 766 5.81 *MC=Multi-Color. 
‘ ' : 24 | Gold | 18 (45.72)| GR | HAPXH-2418G-ND 546 4.14 GR=Gra : 
Gold ae alas of ee sat ie ar Tin | 18 (45.72)| GR_| H4PXS-2418G-ND 546 4.44 ee 
: : Gold [36 (91.44), MC | H4PXH-2436M-ND 10.67 8.09 
Gold | 6 (15.24) | MC | H2PXH-2006M-ND 520 3.95 g 
Tin | 6 (15.24) | Mc. | HOPXS-2006M-ND 520 3.95 Tin | 36 (91.44) MC | H4PXS-2436M-ND 10.67 8.09 : , ek 
Gold | 36 (91.44)| GR | H4PXH-2436G-ND 6.26 4.75 Dip Connector without Strain Relief Shown 
od BHeon ae eee sob ND ie 356 Tin | 36 (91.44) GR | H4PXS-2436G-ND 6.26 4.75 Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable 
: z z : : Gold | 6 (15.24) | MC | H4PXH-4006M-ND 743 5.64 7 
Gold | 18 (45.72) | MC | H2PXH-2018M-ND 681 5.17 g No. of Length | Rib- 
oo | Tin. |18 (45.72) | Mc | H2PXS-2018M-ND 6.81 5.17 an Aer Me Aes A OCoM NG ue so Con- |Contact] Inch | bons | Digi-Key Price Each 
Gold | 18 (45.72)| GR | H2PXH-2018G-ND 5.26 3.99 Tin | 6(ieo4)| GR |HAPKSAOOBGND 36 ABS tacts | Finish | (cm) [Cable | Part No. 1 10 
Tin__| 18 (45.72) | GR_| H2PXS-2018G-ND 5.26 3.99 Gold a 45.72) MC HHSPXEEOTSHENGE 10.64 8.07 Gold | 6 (15.24) | MC | H8PPH-1006M-ND 6.85 5.20 
Gold | 36 (91.44) | MC | H2PXH-2036M-ND 921 6.99 7 1 Mc MMDRGMOTSINGH joes 8.07 Tin | 6 (15.24) | MC | H8PPS-1006M-ND 6.85 5.20 
Tin | 36 (91.44) | MC | H2PXS-2036M-ND 921 6.99 40 | oly 18 E73) GR | HAPXH-4018G-ND 743 563 Gold | 6 (15.24) | GR | H8PPH-1006G-ND 657 4.99 
Gold | 36 (91.44)| GR | H2PXH-2036G-ND 612 4.64 tn Bade] GR NRMeeeioncaN wag, Rea Tin [6 (15.24) | GR_| H8PPS-1006G-ND 6.57 4.99 
Tin__| 36 (91.44) | GR_| H2PXS-2036G-ND 612 4.64 ue (45.72) : : Gold |18 (45.72) | MC | H8PPH-1018M-ND 7.65 5.80 
Gold | 6 (15.24) | MC | H2PXH-2406M-ND 5.65 4.29 Gold | 36 (91.44)) MC | H4PXH-4036M-ND = 15.45 11.72 Tin |18 (45.72) | MC | H8PPS-1018M-ND 765 5.80 
Tin | 6 (15.24) | MC | H2PXS-2406M-ND 5.65 4.29 Tin | 36 (91.44) MC PEsSgeomaag §=615.45 11.72 10 | Gold |18 (45.72)| GR | H8PPH-1018G-ND 6.83 5.18 
Gold | 6 (15.24) | GR | HOPXH-24066-ND 4.92 373 ao ae 01a} GR Pagers 6803 G85 Tin [18 (45.72) | GR_| H@PPS-1018G-ND 6.83 5.18 
Tin | 6 (15.24) | GR_| H2PXS-2406G-ND 492 3.73 : : : Gold [36 (91.44) | MC | H8PPH-1036M-ND 885 6.72 
Gold | 18 (45.72) | MC | H2PXH-2418M-ND 766 5.81 Tin |36 (91.44) | MC | H8PPS-1036M-ND 8.85 6.72 
Tin | 18 (45.72)| MC | H2PXS-2418M-ND 7.66 5.81 Gold [36 (91.44)| GR | H8PPH-1036G-ND 721 5.47 
24 | Gold | 18 (45.72)| GR | H2PXH-2418G-ND 546 4.14 Double Ended Style 6 Tin [36 (91.44) | GR_| H8PPS-1036G-ND 7215.47 
Tin | 18 (45.72) | GR_| H2PXS-2418G-ND 546 4.14 eMC Mut-Caloe Gold | 6 (15.24) | MC | H8PPH-1406M-ND 8.04 6.10 
Gold | 36 (91.44) | MC | H2PXH-2436M-ND 10.67 8.09 GR=Gray } Tin a Me ee OREN a ot 
Tin | 36 (91.44) | MC | H2PXS-2436M-ND 10.67 8.09 Gold | 6 (15.24) -1406G- is 5. 
am [eeias] a |upenmey te car fete we [teprsio —tar 
in y, ~ - ba ie 0! * = Ss 5 f 
: a i 5.72)| MC | H8PPS-1418M-ND 9.24 7.01 
old Hele Me BBR a ae Dip Connector without Strain Relief Shown 14 at 18479) GR | HBPPH-1418G-ND 797 605 
cou eer GR HOPXH-4006G-ND 636 483 Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable Tin |18 (45.72) | GR_| H8PPS-1418G-ND 797 6.05 
Tin_| 6 (15.24) | GR_| H2PXS-4006G-ND 6.36 4.83 No.of Length | Rib: Gold sein Me ae He 838 
Gold | 18 (45.72) MC | H2PXH-4018M-ND 10.64 8.07 Con- |Contact) Inch | bons | Digi-Key Price Each cali a latad GR | H8PPH-1436G-ND 850 645 
40 Tin | 18 (45.72) | MC | H2PXS-4018M-ND 10.64 8.07 tacts | Finish (cm) | Cable | Part No. 1 10 Tin 36 (91.44) GR | Happs-14366-ND 850 645 
Gold | 18 (45.72)] GR. | H2PXH-4018G-ND 743 5.63 Gold | 6 (15.24) | MC | HOPPH-1006M-ND 585 5.20 : : ! E E 
Tin_|18(45.72)| GR | H2PXS-40186-ND_ 7435.63 Tn | 6(1620)| MC |HEPPS-oOGWAND 695 520 Gold |6(15.24) | MC | H8PPH-1606M-ND 8.08 6.13 
ita | Babe Gold | §(1524)| GR /HepPH-tOnEGND 6.57 4.99 gold | (1524) | GA |HBPPH-TeDGND 764.80 
in : : : : Tin | 6 (15.24) | GR_| H6PPS-1006G-ND 6.57 4.99 : : é : ; : 
Gold | 36 (91.44) | GR | H2PXH-4036G-ND 9.03 6.85 Gold [18 (45.72) MC | H6PPH-1018M-ND 765 5.80 Tin_{6(15.24) | GR_(MSHESSIEOSGN 164 5.00 
Tin |36(91.44)| GR | H2PXS-4036G-ND 9.03 6.85 4 Gold |18 (45.72) | MC | H8PPH-1618M-ND 9.37 7.10 
(91.44) . . Tin | 18 (45.72)| MC | H6PPS-1018M-ND 7.65 5.80 Tin 48 (4572) | MC | HBPPS-1618M-ND 987 740 
Gold | 18 (45.72)| GR | H6PPH-1018G-ND 683 5.18 16 : te . : 
Tin |18(45.72)| GR | HPPS-10186-ND 6a3 B18 Gold |18 (45.72)| GR | H8PPH-1618G-ND 8.05 6.10 
A : : Tin |18 (45.72) | GR_| H8PPS-1618G-ND 8.05 6.10 
Single Ended Style 4 Gold / 36 (91.44) MC RGRRERICCCNAND My §=8.85 6.72 Gold 36 (91.44) | MC | HSPPH-1636M-ND 11.29 8.56 
Un, 1/38 14) PORES OScMENCy §=68.85 6.72 Tin |36(91.44)| MC |H8PPS-1636M-ND 11.29 8.56 
*MC=Multi-Color, Gold 36 (3! Ad) H6PPH-1036G-ND 721 5.47 (91. ' : 
¥ ; One Gold |36(91.44)| GR | H8PPH-1636G-ND 8.65 6.56 
GR=Gray Tin | 36 (91.44) H6PPS-1036G-ND 721 5.A7 Tin [36 (91.44) | GR_| HEPPS-16366-ND Rigs. gine 
Gold | 6 (15.24) H6PPH-1406M-ND 8.04 6.10 Gold 16 (1594) [MC IEEBEEEOODARENT 961798 
Tin | 6 (i304) H6PPS-1406M-ND 8.04 6.10 ails ( He A Me. (eanesane rene Sets 738 
Gold | 6 (15.24) HGPPH-1406G-ND 762 5.78 at, at ey Meee POON END eH 
Dip Connector without Strain Relief Sh Tin_{ 6 (15.24) HOBBS A0GGSND he Ti é (le08 GR_| H8PPS-2006G-ND 9.09 6.90 
BE STGn GEG Tatsed naa Gold [18 (45.72) HEPPH-1418M-ND 9.24 7.01 in_| 6 (15.24) 20066: E E 
in #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable i ff Gold [18 (45.72) | MC | H8PPH-2018M-ND 11.21 8.50 
Tin | 18 (45.72) H6PPS-1418M-ND 9.24 7.01 0 
: Gold | 18 (45.72 H6PPH-1418G-ND 797 605 Tin |18 (45.72) | MC | H8PPS-2018M-ND 11.21 8.50 
No. of Length | Rib- Tin i847) H6PPS-1418G-ND 797 «605 20 | gold |18(45.72)| GR | H8PPH-2018G-ND 9.66 7.33 
Con- |Contact} Inch | bons | Digi-Key Price Each Gold | 36 (91-44) HGPPHA436M-ND 1105 838 Tin |18 (45.72) | GR_| H8PPS-2018G-ND 9.66 7.33 
tacts | Finish | (cm) | Cable | Part No. 1 10 Tin | 36 (91.44) HGPPS-1436M-ND 1105 8.38 Gold [86 (97.44) | MIC | H8PPH-2036M-ND 13.62 10.33 
Gold | 6 (15.24) | MC | H4PXH-1006M-ND 3.63 2.75 Gold | 36 (91.44) H6PPH-1436G-ND 850 645 Tin 36 (91.44) ] MC | H8PPS-2036M-ND 13.62 10.33 
Tin | 6 (15.24) | MC | H4PXS-1006M-ND 3.63 2.75 Tin 36 (91.44) H6PPS-1436G-ND 8.50 6.45 Gold |36 (91.44) | GR | H8PPH-2036G-ND 10.52 7.98 
Gold | 6 (15.24) | GR | H4PXH-1006G-ND 3.35 2.54 Gold | 6 (15.24) HGPPHAGO6M-ND 8086.13 Tin _|36 (91.44) |_GR_| H8PPS-2036G-ND 10.52 7.98 
Tin__| 6 (15.24) |_GR_| H4PXS-1006G-ND 3.35 2.54 Tin | 6 (15.24) H6PPS-1606M-ND 808 613 Gold [6 (15.24) | MC | H8PPH-2406M-ND 1030 7.81 
Gold | 18 (45.72)| MC | H4PXH-1018M-ND 443 3.36 Gold | 6 (15.24) H@PPH-1606G-ND 764 580 Tin | 6 (15.24) | MC | H8PPS-2406M-ND 10.30 7.81 
yo | Tin | 18(45.72)) MC | H4PXS-1018M-ND 443 3.36 Tin | 6 (15.24) H6PPS-1606G-ND 7.64 5.80 Gold | 6 (15.24) | GR | H8PPH-2406G-ND 9.57 7.26 
Gold 118 (45.72) GR ecco =o BA Gold [18 (45.72) HPPH-1618M-ND 9.37 7.10 Tin_|6 (15.24) | GR_| H8PPS-2406G-ND 9.57 7.26 
- | i i ‘| : a 0 id - H . 
Tin_ |18 (45.72) GR_| H4PXS-1018G-ND 3.60 2.74 Tin | 18 (45.72) H6PPS-1618M-ND 937 7.10 Gold 18 (45.72) | MC | H8PPH-2478M-ND 1231 9.33 
cer eG) Me (Aipeiaate Se a] | | [oe gases liperiegeas gis) || a | ats fl] er tment font et 
in : + i ; Tin | 18 (45.72 H6PPS-1618G-ND 8.05 6.10 0 : -2418G- : : 
Gold | 36 (91.44)} GR | H4PXH-1036G-ND 3.98 3.02 Gold wee a H6PPH-1636M-ND 11.29. 8.56 Tin [18 (45.72) | GR_ | H8PPS-2418G-ND 10.11 7.67 
Tin [36 (91.44)| GR_ | H4PXS-1036G-ND 3.98 3.02 Tin | 36 (91.44) H6PPS-1636M-ND. 11.29 8.56 Gold 36 (91.44) | MC | H8PPH-2436M-ND 15.32 11.61 
Gold | 6 (15.24) | MC | H4PXH-1406M-ND 432 3.28 Gold | 36 (91.44) H6PPH-1636G-ND 865 6.56 Tin |36 (91.44) | MC | H8PPS-2436M-ND 15.32 11.61 
Tin | 6 (15.24) | MC | H4PXS-1406M-ND 432 3.28 Tin | 36 (91.44) H6PPS-1636G-ND 8.65 6.56 Gold |36(91.44)| GR | H8PPH-2436G-ND 10.91 8.28 
Gold | 6 (15.24) | GR | H4PXH-1406G-ND 390 2.96 Gold | 6 (15.24) H6PPH-2006M-ND 9617.29 Tin [36 (91.44) | GR_| H8PPS-2436G-ND 10.91 8.28 
erica apume ie a)|/ [eh|tGs| Smee ib el) ESE ae a 
ol ~ | i : ol i y | f R i - | 7 i 
Tin | 18 (45.72)| MC | H4PXS-1418M-ND 552 4.19 Tin | 6 (15.24) H6PPS-2006G-ND 9.09 6.90 Gold | 6 (15.24) | GR | H8PPH-4006G-ND 12.19 9.24 
14 | Gold | 48 (45.72)| GR | H4PXH-1418G-ND 4.25 3.23 Gold [18 (45.72) H6PPH-2018M-ND 17.21 8.50 4g |_Tin_|6 (15.24) | GR_| H8PPS-4006G-ND 12.19 9.24 
tn isi] oe [Mipisines4o 428 324 gold |18(45,72)| GA |HEPPH2OIBGND 9.60 733 Tin. (18 (45.7)| MC [HEPPSADISMND 1647 12.49 
Gold 91.44) MC | H4PXH-1436M-ND 733 5.56 0 ; -2018G- I j in : : : ; ‘ 
Tin 36 01, ay MC | H4PXS-1436M-ND 733 5.56 Tin_| 18 (45.72) H6PPS-2018G-ND 966 7.33 Gold /18 (45.72) | GR | H8PPH-4018G-ND 13.25 10.05 
Gold | 36 (91.44) GR | H4PXH-1436G-ND 478 3.63 Gold | 36 (91.44) H6PPH-2036M-ND 13.62 10.33 Tin [18 (45.72) | GR_| H8PPS-4018G-ND 13.25 10.05 
Tin |36 (91.44)| GR_ | H4PXS-1436G-ND 478 3.63 Tin | 36 (91.44) H6PPS-2036M-ND 13.62 10.33 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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@® ASSMANN 


Dip Plug Cable Assemblies 
Double Ended Style 8 (Cont.) 


No. of Length | Rib- 
Con- |Contact} Inch bon« | Digi-Key Price Each 
tacts | Finish | (cm) Cable | Part No. ‘i 10 
Gold |36 (91.44) | MC | H8PPH-4036M-ND 21.28 16.14 
40 Tin |36 (91.44) | MC | H8PPS-4036M-ND 21.28 16.14 
Gold |36 (91.44) ) GR | H8PPH-4036G-ND 14.85 11.26 
Tin |36 (91.44) | GR_ | H8PPS-4036G-ND 14.85 11.26 


Double Ended Style 0 


*MC=Multi-Color, 


GR=Gray 


Dip Connector without Strain Relief Shown 


Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable 


No. of Length | Rib- 
Con- |Contact} Inch bon« | Digi-Key Price Each 
tacts | Finish | (cm) Cable | Part No. 1 10 
Gold | 6 (15.24) | MC | HOPPH-1006M-ND 6.85 5.20 
Tin | 6 (15.24) | MC | HOPPS-1006M-ND 6.85 5.20 
Gold | 6 (15.24) | GR | HOPPH-1006G-ND 6.57 4.99 
Tin | 6 (15.24) | GR_| HOPPS-1006G-ND 6.57 4.99 
Gold |18 (45.72) | MC | HOPPH-1018M-ND 7.65 5.80 
10 Tin |18 (45.72) | MC | HOPPS-1018M-ND 7.65 5.80 
Gold |18 (45.72) | GR | HOPPH-1018G-ND 6.83 5.18 
Tin {18 (45.72) | GR_ | HOPPS-1018G-ND 6.83 5.18 
Gold 36 (91.44) | MC | HOPPH-1036M-ND 885 6.72 
Tin |36 (91.44) | MC | HOPPS-1036M-ND 885 6.72 
Gold |36 (91.44) | GR | HOPPH-1036G-ND 724 5.47 
Tin |36 (91.44) | GR_ | HOPPS-1036G-ND 7.21 5.47 
Gold | 6 (15.24) | MC | HOPPH-1406M-ND 8.04 6.10 
Tin | 6 (15.24) | MC | HOPPS-1406M-ND 8.04 6.10 
Gold | 6 (15.24) | GR | HOPPH-1406G-ND 7.62 5.78 
Tin | 6(15.24) | GR_| HOPPS-1406G-ND 7.62 5.78 
Gold 18 (45.72) | MC | HOPPH-1418M-ND 9.24 7.01 
14 Tin |18 (45.72) | MC | HOPPS-1418M-ND 9.24 7.01 
Gold |18 (45.72) | GR | HOPPH-1418G-ND 7.97 6.05 
Tin _|18 (45.72) | GR_ | HOPPS-1418G-ND 7.97 6.05 
Gold |36 (91.44) | MC | HOPPH-1436M-ND 11.05 8.38 
Tin |36 (91.44) | MC | HOPPS-1436M-ND 11.05 8.38 
Gold |36 (91.44) | GR | HOPPH-1436G-ND 8.50 6.45 
Tin |36 (91.44) | GR_ | HOPPS-1436G-ND 8.50 6.45 
Gold | 6 (15.24) | mc | HOPPH-1606M-ND 8.08 6.13 
Tin | 6 (15.24) | MC | HOPPS-1606M-ND 8.08 6.13 
Gold | 6 (15.24) | GR | HOPPH-1606G-ND 7.64 5.80 
Tin | 6 (15.24) | GR_| HOPPS-1606G-ND 7.64 5.80 
Gold |18 (45.72) | MC | HOPPH-1618M-ND 9.37 7.10 
16 Tin |18 (45.72) | MC | HOPPS-1618M-ND 9.37 7.10 
Gold |18 (45.72) | GR | HOPPH-1618G-ND 8.05 6.10 
Tin _|18 (45.72) | GR_ | HOPPS-1618G-ND 8.05 6.10 
Gold |36 (91.44) | MC | HOPPH-1636M-ND 11.29 8.56 
Tin |36 (91.44) | MC | HOPPS-1636M-ND 11.29 8.56 
Gold |36 (91.44) | GR | HOPPH-1636G-ND 8.65 6.56 
Tin |36 (91.44) | GR_ | HOPPS-1636G-ND 8.65 6.56 
Gold | 6 (15.24) | Mc | HOPPH-2006M-ND 961 7.29 
Tin | 6 (15.24) | MC | HOPPS-2006M-ND 9.61 7.29 
Gold | 6 (15.24) | GR | HOPPH-2006G-ND 9.09 6.90 
Tin | 6 (15.24) | GR_| HOPPS-2006G-ND 9.09 6.90 
Gold |18 (45.72) | MC | HOPPH-2018M-ND 11.21 8.50 
20 Tin |18 (45.72) | MC | HOPPS-2018M-ND 11.21 8.50 
Gold |18 (45.72) | GR | HOPPH-2018G-ND 9.66 7.33 
Tin _|18 (45.72) | GR_ | HOPPS-2018G-ND 9.66 7.33 
Gold |36 (91.44) | MC | HOPPH-2036M-ND 13.62 10.33 
Tin |36 (91.44) | MC | HOPPS-2036M-ND 13.62 10.33 
Gold |36 (91.44) | GR | HOPPH-2036G-ND 10.52 7.98 
Tin |36 (91.44) | GR_ | HOPPS-2036G-ND 10.52 7.98 
Gold | 6 (15.24) | MC | HOPPH-2406M-ND 10.30 7.81 
Tin | 6 (15.24) | MC | HOPPS-2406M-ND 10.30 7.81 
Gold | 6 (15.24) | GR | HOPPH-2406G-ND 9.57 = 7.26 
Tin | 6 (15.24) | GR_| HOPPS-2406G-ND 9.57 7.26 
Gold |18 (45.72) | MC | HOPPH-2418M-ND 12.31 9.33 
24 Tin |18 (45.72) | MC | HOPPS-2418M-ND 12.31 9.33 
Gold |18 (45.72) | GR | HOPPH-2418G-ND 10.11 7.67 
Tin _|18 (45.72) | GR_ | HOPPS-2418G-ND 10.11 7.67 
Gold 36 (91.44) | MC | HOPPH-2436M-ND 15.32 11.61 
Tin |36 (91.44) | MC | HOPPS-2436M-ND 15.32 11.61 
Gold |36 (91.44) | GR | HOPPH-2436G-ND 10.91 8.28 
Tin |36 (91.44) | GR_ | HOPPS-2436G-ND 10.91 8.28 
Gold | 6 (15.24) | MC | HOPPH-4006M-ND 13.26 10.06 
Tin | 6 (15.24) | MC | HOPPS-4006M-ND 13.26 10.06 
Gold | 6 (15.24) | GR | HOPPH-4006G-ND 12.19 9.24 
Tin | 6 (15.24) | GR_| HOPPS-4006G-ND 12.19 9.24 
Gold te (45.72) | MC | HOPPH-4018M-ND 16.47 12.49 
40 Tin |18 (45.72) | MC | HOPPS-4018M-ND 16.47 12.49 
Gold |18 (45.72) | GR | HOPPH-4018G-ND 13.25 10.05 
Tin Tie 72) | GR_| HOPPS-4018G-ND 13.25 10.05 
Gold 36 (91.44) | MC | HOPPH-4036M-ND 21.28 16.14 
Tin |36 (91.44) | MC | HOPPS-4036M-ND 21.28 = 16.14 
Gold |36 (91.44) | GR | HOPPH-4036G-ND 14.85 11.26 
Tin |36 (91.44) | GR_ | HOPPS-4036G-ND 14.85 11.26 


Socket Connectors No.of] Dim. A | Con- 
Specifications: Con- Inch tact | Digi-Key Price Each |Assmann 
© Current Rating: 3.0A * Voltage Rating: 550V AC/DC « Contact Resistance: EES lini) ciniee bart: i ugh HartiNos 
20m0 Maximum « Withstand Voltage: 1000V AC/DC « Insulation Resistance: 14° | .878 (22.34)) Tin | HKR14S-ND 1.49 1.13 |AWP14-7541-T-R 
1000MO Minimum Operation Temperature: -40°C ~ 105°C 16 | .978(24.88)| Gold | HKRIGH-ND 1.49 1.13 |AWP16-7241-T-R 
16 | 978 (24.88)| Tin | HKRIGS-ND 1.49 1.13 |AWP16-7541-T-R 
20 |1.177 (29.96)| Gold | HKR2OH-ND 1.49 1.13 |AWP20-7241-T-R 
20 |1.177 (29.96)| Tin | HKR20S-ND 1.49 1.13 |AWP20-7541-T-R 
24 |1.377 (35.04)| Gold | HKR24H-ND 1.86 1.41 [AWP24-7241-T-R 
24 |1.377 (35.04)| Tin | HKR24S-ND 1.86 1.41 |AWP24-7541-T-R 
26 |1.477 (37.58)| Gold | HKR26H-ND 1.49 1.13 |AWP26-7241-T-R 
26 |1.477 (37.58)| Tin | HKR26S-ND 1.49 1.13 |AWP26-7541-T-R 
30 |1.677 (42.66)| Gold | HKR3OH-ND 1.86 1.41 |AWP30-7241-T-R 
30. |1.677 (42.66)| Tin | HKR30S-ND 1.86 1.41 |AWP30-7541-T-R 
Tec nee Wee 34 |1.876 (47.74)| Gold | HKR34H-ND 1.49 1.13 |AWP34-7241-T-R 
Con- | inch _| tact |Digi-Key Price Each Assmann 34 |1.876 (47.74)| Tin | HKR34S-ND 1.49 1.13 |AWP34-7541-T-R 
tacts | (mm) __|Finish | Part No. 1 10 |PartNo. 40 |2.176 (55.36)| Gold | HKR40H-ND 1.67 1.27 |AWP40-7241-T-R 
Socket Connector without Polarizing Key 40 |2.176 (55.36)| Tin | HKR40S-ND 1.67 1.27 |AWP40-7541-T-R 
10 [are726) | cow ERERMNEN 1.05 ao Taweto-aza0T 50 _|2.675 (68.06)| Gold | HKRSQH-ND 2.11 1.60 [AWP50-7241-T-R 
to | 678 (1726) | Tin |HSciOS.ND 1.08 80 laWPt0-a540-T-R 50 |2.675 (68.06)| Tin | HKRS0S-ND 2.11 1.60 |AWP50-7541-T-R 
14 | 878 (2234) | Gold |HSCI4H-ND 1.24 94 |aWPta-soa0-T-R 60 [8.174 (80.74)| Gold | HKR6OH-ND 3.97 3.01 |AWP60-7241-T-R 
44 | 878 (20.34) | Tn [HSCI4SND 1.24 94 [AWPI4-8540-T-R 60 |3.174(80.74)| Tin | HKRGOS-ND 3.97 3.01 |AWP6O-7541-T-R 
16 | 978 (24.88) | Gold [HSC16H.ND 1.24 94 |AWP16-8240-T-R 64 |3.373 (85.82)| Gold | HKRG4H-ND 7.13 5.41 |AWP64-7241-T-R 
64 |3.373 (85.82)| Tin | HKRG4S-ND 7.13 5.41 |AWP64-7541-T-R 
16 | 978 (24.88) | Tin [HSC1GS-ND 1.24 94 |AWP16-8540-T-R 
20 |1.177 (29.96)| Gold |HSC20H-ND 1.24 94 |AWP20-8240-T-R 
20 |1.177 (29.96)| Tin |HSC20S-ND 1.24 94 |AWP20-8540-T-R 
24 |1.377 (35.04)| Gold |HSC24H-ND 1.67 1.27 |AWP24-8240-T-R H - -ND 
24 |1.377 (35.04)| Tin |HSC24S-ND 1.67 1.27 |AWP24-8540-T-R Style ] Ribbon Cable 
26 |1.477 (37.58)| Gold [HSC26H-ND 1.24 .94 |AWP26-8240-T-R 1L1D=Single Ended ——Me=Multi-Color 
26 |1.477 (37.58)| Tin |HSC26S-ND 1.24 94 |AWP26-8540-T-R 3010-Double Ended G=Gray 
30 |1.677 (42.66)| Gold |HSC30H-ND 1.67 1.27 |AWP30-8240-T-R L_Length 
30 |1.677 (42.66)| Tin |HSC30S-ND 1.67 1.27 |AWP30-8540-T-R Contact Finish ——] (Use “Inches” only.) 
34 [1.876 (47.74)| Gold |HSC34H-ND 1.24 94 |AWP34-8240-T-R ae aad nievat Gane 
34 [1.876 (47.74)| Tin [HSC34S-ND 1.24 94 |AWP34-8540-T-R =i ee One 
40 |2.176 (55.36)| Gold |HSC40H-ND 1.49 1.13 |AWP40-8240-T-R 
40 |2.176(55.36)| Tin |HSC40S-ND 1.49 1.13 |AWP40-8540-T-R 2 
50 |2.675 (68.06)| Gold |HSC50OH-ND 186 1.41 |AWP50-8240-T-R Socket Assemblies 
50 _|2.675 (68.06)| Tin |HSC50S-ND 1.86 1.41 |AWP50-8540-T-R Single Ended Socket 
60 ]3.174(80.74)| Gold [HSC6OH-ND 3.35 2.54 |AWPGO-8240-T-R 
60 |3.174 (80.74)| Tin |HSC6OS-ND 3.35 2.54 |AWP60-8540-T-R aaa 
64 |3.373 (85.82)| Gold |HSC64H-ND 5.83 4.42 |AWPG4-8240-T-R eoray 
64 |3.373 (85.82)| Tin |HSC64S-ND 5.83 4.42 |AWPG4-8540-T-R 


Socket Connector with Strain Relief 
and without Polarizing Key 


678 ( Gold |HSR10H-ND 1.05 .80 
10 | 678 (17.26) Tin |HSR10S-ND 1.05 .80 
878 ( Gold |HSR14H-ND 1.49 
14° | 878 (22.34) | Tin |HSR14S-ND 1.49 
( 
( 


AWP10-8241-T-R 
AWP10-8541-T-R 
AWP14-8241-T-R 
AWP14-8541-T-R 
AWP16-8241-T-R 
AWP16-8541-T-R 
AWP20-8241-T-R 
AWP20-8541-T-R 
AWP24-8241-T-R 
AWP24-8541-T-R 
AWP26-8241-T-R 
AWP26-8541-T-R 
AWP30-8241-T-R 
AWP30-8541-T-R 
AWP34-8241-T-R 
AWP34-8541-T-R 
AWP40-8241-T-R 
AWP40-8541-T-R 
AWP50-8241-T-R 
AWP50-8541-T-R 
AWP60-8241-T-R 
AWP60-8541-T-R 


Gold |HSR16H-ND 1.49 
16 | 978 (24. 68) Tin |HSR16S-ND 1.49 
20 |1.177 (29.96)| Gold | HSR20H-ND 1.49 
20 |1.177 (29.96)| Tin |HSR20S-ND 1.49 
24 |1.377 (35.04)| Gold |HSR24H-ND 1.86 
24 |1.377 (35.04)| Tin |HSR24S-ND 1.86 
26 |1.477 (37.58)| Gold | HSR26H-ND 1.49 
26 |1.477 (37.58)| Tin |HSR26S-ND 1.49 
30 |1.677 (42.66)| Gold | HSR30H-ND 1.86 
30 |1.677 (42.66)| Tin |HSR30S-ND 1.86 
34 _|1.876 (47.74)| Gold |HSR34H-ND 1.55 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
34 |1.876 (47.74)| Tin |HSR34S-ND 1.49 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


40 2.176 (55.36)| Gold | HSR40H-ND 
Tin | HSR40S-ND 
Gold | HSR50H-ND 
Tin _| HSR50S-ND 
Gold | HSR60H-ND 
60 |3.174 (80.74)| Tin | HSR60S-ND 
64 |3.373 (85.82)| Gold |HSR64H-ND 7.13 AWP64-8241-T-R 
64 |3.373 (85.82) Tin |HSR64S-ND 7.13 5.41 |AWP64-8541-T-R 
Socket Connector with Polarizing Key 
10 | .678 (17.26) | Gold |HKC10H-ND 1.05 .80 |AWP10-7240-T-R 
10 | .678 (17.26) | Tin |HKC10S-ND 1.05 .80 |AWP10-7540-T-R 
14 | .878 (22.34) | Gold |HKC14H-ND 1.24 94 |AWP14-7240-T-R 
14 | 878 (22.34) | Tin |HKC14S-ND 1.24 .94 |AWP14-7540-T-R 

( 

( 


1.67 
1.67 
2.23 
211 
3.97 
3.97 


40 |2.176 (55.36) 
50 /2.675 (68.06 
50 |2.675 (68.06 


60 |3.174 (80.74 


16 | 978 (24.88) | Gold |HKCIGH-ND 1.24 .94 |AWP16-7240-T-R 
16 | 978 (24.88) | Tin |HKCI6S-ND 1.24 .94 |AWP16-7540-T-R 
20 |1.177 (29.96)| Gold |HKC20H-ND 1.24 .94 |AWP20-7240-T-R 
20 |1.177 (29.96)} Tin |HKC20S-ND 1.24 .94 |AWP20-7540-T-R 
24 |1.377 (35.04)| Gold |HKC24H-ND 1.67 AWP24-7240-T-R 
24 _|1.377 (35.04)| Tin |HKC24S-ND 1.67 AWP24-7540-T-R 
26 |1.477 (37.58)| Gold |HKC26H-ND 1.24  .94 |AWP26-7240-T-R 
26 |1.477 (37.58)| Tin |HKC26S-ND 1.24 .94 |AWP26-7540-T-R 
30 |1.677 (42.66)| Gold | HKC30H-ND 1.67 AWP30-7240-T-R 
30 |1.677 (42.66)| Tin |HKC30S-ND 1.67 AWP30-7540-T-R 
34 _|1.876 (47.74)| Gold |HKC34H-ND 1.24 _.94 |AWP34-7240-T-R 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
34 |1.876 (47.74)| Tin |HKC34S-ND 1.24.94 |AWP34-7540-T-R 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


40 |2.176 (55.36)| Gold |HKC40H-ND 1.49 AWP40-7240-T-R 
40 |2.176 (55.36)| Tin | HKC40S-ND 
50 |2.675 (68.06)) Gold ) HKCSOH-ND 
50 [2.675 (68.06); Tin | HKCS0S-ND 
60 |3.174 (80.74)) Gold | HKC60H-ND 
60 |3.174 (80.74)} Tin | HKC60S-ND 
64 /3.373 (85.82)| Gold |HKC64H-ND 5.83 4.42 |AWP64-7240-T-R 
64 |3.373 (85.82)| Tin |HKC64S-ND 5.83 4.42 |AWP64-7540-T-R 


Socket Connector with Strain Relief and Polarizing Key 


1.49 
1.86 
1.86 
3.35 
3.35 


AWP40-7540-T-R 
AWP50-7240-T-R 
AWP50-7540-T-R 
AWP60-7240-T-R 
AWP60-7540-T-R 


1.41 
1.41 
2.54 
2.54 


10 | .678 (17.26) | Gold |HKR1OH-ND 1.05  .80 J|AWP10-7241-T-R 
10 | 678 (17.26) | Tin |HKR10S-ND 1.05  .80 |AWP10-7541-T-R 
14 | 878 (22.34) | Gold |HKRI4H-ND_ 1.49 1.13 |AWP14-7241-T-R 


Without Polarizing Key without Strain Relief Shown 


No. of Length Rib- 
Con- |Contact) Inch bons | Digi-Key Price Each 
tacts | Finish (cm) Cable | Part No. il 10 
Gold | 36 (91.44) | MC | H1AXH-1036M-ND 3.46 2.63 
10 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-1036M-ND 3.46 2.63 
Gold | 36 (91.44) | GR | H1AXH-1036G-ND 1.81 1.38 
Tin 6 (91.44) | GR | H1AXS-1036G-ND 1.81 1.38 
Gold | 36 (91.44) | MC | H1AXH-1436M-ND 485 3.68 
14 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-1436M-ND 485 3.68 
Gold | 36 (91.44) } GR | H1AXH-1436G-ND 2.30 1.75 
Tin 6 (91.44) | GR | H1AXS-1436G-ND 2.30 1.75 
Gold | 36 (91.44) | MC | H1AXH-1636M-ND 5.09 3.86 
16 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-1636M-ND 5.09 3.86 
Gold | 36 (91.44) | GR | H1AXH-1636G-ND 2.45 1.86 
Tin 6 (91.44) | GR | H1AXS-1636G-ND 2.45 1.86 
Gold | 36 (91.44) | MC | H1AXH-2036M-ND 6.05 4.59 
20 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-2036M-ND 6.05 4.59 
Gold | 36 (91.44) | GR | H1AXH-2036G-ND 2.96 2.25 
Tin 6 (91.44) | GR | H1AXS-2036G-ND 2.96 2.25 
Gold | 36 (91.44) | MC | H1AXH-2436M-ND 7.69 5.83 
94 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-2436M-ND 7.69 5.83 
Gold | 36 (91.44) | GR | H1AXH-2436G-ND 3.29 2.50 
Tin 6 (91.44) | GR_ | H1AXS-2436G-ND 3.29 2.50 
Gold | 36 (91.44) | MC | H1AXH-2636M-ND 7.50 5.69 
26 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-2636M-ND 7.50 5.69 
Gold | 36 (91.44) | GR | H1AXH-2636G-ND 3.36 = 2.55 
Tin 6 (91.44) | GR | H1AXS-2636G-ND 3.36 2.55 
Gold | 36 (91.44) | MC | H1AXH-3036M-ND 986 7.48 
30 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-3036M-ND 986 7.48 
Gold | 36 (91.44) | GR | H1AXH-3036G-ND 3.66 2.78 
Tin 6 (91.44) | GR | H1AXS-3036G-ND 3.66 2.78 
Gold | 36 (91.44) | MC | H1AXH-3436M-ND 942 7.15 
34 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-3436M-ND 9.42 7.15 
Gold | 36 (91.44) | GR | H1AXH-3436G-ND 3.53 2.68 
Tin 6 (91.44) | GR | H1AXS-3436G-ND 3.53 2.68 
Gold | 36 (91.44) | MC | H1AXH-4036M-ND 11.11 8.43 
40 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-4036M-ND 11.11 8.43 
Gold | 36 (91.44) | GR | H1AXH-4036G-ND 469 3.56 
Tin 6 (91.44) | GR | H1AXS-4036G-ND 469 3.56 
Gold |36 (91.44); MC | HTAXH-5036M-ND 13.89 10.54 
50 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-5036M-ND 13.89 10.54 
Gold | 36 (91.44) | GR | H1AXH-5036G-ND 6.22 3.96 
Tin 6 (91.44) | GR_ | H1AXS-5036G-ND 6.22 3.96 
Gold | 36 (91.44) | MC | H1AXH-6036M-ND 17.79 13.49 
60 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-6036M-ND 17.79 13.49 
Gold | 36 (91.44) | GR | H1AXH-6036G-ND 7.90 5.99 
Tin 6 (91.44) | GR | H1AXS-6036G-ND 7.90 5.99 
Gold | 36 (91.44) | MC | H1AXH-6436M-ND 21.23 16.10 
64 Tin 6 (91.44) | MC | H1AXS-6436M-ND 21.23 16.10 
Gold | 36 (91.44) | GR | H1AXH-6436G-ND 10.13 7.69 
Tin 6 (91.44) | GR | H1AXS-6436G-ND 10.13 7.69 


Also available in the following configuration: 


H1BXC-CIOOCIO-ND - Without polarizing key, With Strain Relief 
H1CXC-COOCIO-ND - With polarizing key, Without Strain Relief 
H1DXO-OOOOID-ND - With polarizing key, With Strain Relief 


Call for complete part number and pricing 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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G (c bi G 6(4 )| G H3AA\ 4006! 7 Con- Post 
= a (t8: REE et 40 . este ae Hats a7 382 Bos nga Dim 
Gold Soy ane ee Gat es ea Hoan 455 3.62 30 Inch(mm) Hirt 
Tin e182 MC HSAAH-A - Tin areca MC Hows: a ats 30 138 G5) (i) Digiek 
_ aes « alr Ll ic aan oat | |e asl teee rai 
, H- -N 2 10 in 1.4) R H- -NI 72. 2 138 (3.5)| | (62. HV: : j 
Gold 1848.7 ae +008E-ND 51 alee 4) BARN D oi__2.68 0, 138 y 2 4 eg Pri 
i 72) c S-1 G-ND 2 1 old (1.4 MC AAS 8G-N 12 9 0 (35 76 ) | HV: H-ND 1 ice Ea 
Tin 18 (45.7! )| MC H3AAI 0066-1 51 a Ti 36 (9 -44)| Mi HAA 4018G D 60 56 64 138 (3 )) 3.26 (70) S34H 2 10 ich 
Gold EHS Hae ND D8 191 m laatotad} Peano ao ee 9.56 ees Seay Ae ateD 74 25 
} 72 R S-1 M-Ni 2 1 Gold (91 GR BAAS 6M 4 (35 76 (9 ) | HV: H-ND 29 2.41 50 
Tin 36 (91.4 )| GR H3AA 018M: D .23 70 S 6 44) H 403 ND 6.17 68 ) | 3.91 5.6 ‘$50 0 24 
: eee 4 1 noe 13 GR AAI 6M givaial 6 (1 ) | H on ee ae 
Gold 36 (91 4) Mt HBA 1018 D 51 70 6 24) H-40: ND 72.60 468 10 trai 00.7 VS60 D 7 2 96 
i Ad y S- G-ND 4 3 Gold (15. MC H3AA\ 36G- 138 ight 00:7) H H-NI 43 2.79 29 
Tin 36 (91 )} M H3AAI 1018 51 43 old | 6 24) S-40 ND 12.60 9.56 14 (3. Pin VS64 D 36 2 2.07 
Ad C H= G-N 2 3 Ti (15. M H3AAl 36G- 13 5)| 1 H H-NI 5 3.83 50 
ae )} G Hpreaters D er uw 24 c H-5 ND 6.1 9.56 Uae feces 26 jeadi > poured 
0 “44 R 4 M-ND 2 2 Gol 6 (15 )) G HAA 006M 17 13: 5)] 1 (31.9 ler wii 53 4.56 44 
Tin 6 (15.2 )|_ GR HAA 036M 87 18 5 old | 24) R $50 -ND 64 4.68 20 8 (3.5 AG (3 9) | H ith 38 4 3.11 
24) H -N 4 2 o | J 8 (4 G H3AA 06M A 138 (3. yf 6.98 VLA Lon. 4.73 09 
Gold Ale oR reer oo in 5.72 R H-5 i: 46 patie 8 8.20) OH-N gL. reaery 
‘ 24 S- G-ND 4 3 G 18 (4 )y M H3Av 006 73 68 13 5)| 1 (39.52 VLA D atc! 24 
Tin Aes MC H3AA\ 10366 51 43 old 572 iC AS-5 G-ND 5 43 26 8 (3 76 ))H 4H-N 1 hes 3.84 
; sacar ie am | 8 )) MM HAAS Sots cary ae (44.6 Meaie 58 
Gold 6(15 4) | GR HBAA 1406M: 87 43 in (45.72 c He G-ND. 4 43 30 8 (3.5 96 (4 ) x 6H-N 1 1.40 
1 | Tl 18 .24) H 5-14 -ND 28 24 Gol 18 (4 1 G H3AA: 5018M. 28 34 3 138 5) 2.0 9.68 VL201 D 2 4: 72 
in 45.7: GR BAA O6M- 87.2. 8 id 13 5.72) R 1H $-50 -ND 4.98 3.25 4] 4 (3.5)| 2 5 (52 ) HV H-ND 1.82 151 1: 54 
Gold igus) is Faaaap te wD) 308 2.18 cia Pea oF ae 18M-N Se oF aaa on any Ae teh yao 13 
4 72 C C4 G-ND 3 2 G 36 A4) H3 501 D 5.75 25 13: 5)| 2 (57.4 HVL2t D 01 60 1 4.23 
Tin ietaeea}| GR PARSE 08 234 vi eerid Ee eee oo ee 11 0 | i388 46 (62.3) | H sen tr 158 
. ae 2 2 old | 36 44) TEETH D Pe ee) (62.3 va ae 1.30 
Gold 18 (45 2)| GR HBAA\ 418M 66 34 Tin (91.4 Mc 3AAH 8G-N 1 60 8 (3 2.76 8) OH-N 2 2.2 59 
i 72 S- -N 2 2 36 44) Hi -503 D 7.08 95 13 5) (70 HVL3: D 34 272. 1.44 
mold’ (36 (8) )| Gi ae D oe qh SS ae eee 6M- aes Saeko 4H a ‘03 
Ag R He M-N 6. 2 old | 6 Ad) H S-50: ND 7.08 5.37 J 5) (82 HVL ND 74 06 1.8 
Gold 36 (91 )| Mi H3AA 1418 D .09 02 Tin (15 GR SAA 36M- 38 ( 3.76 2) 40H- 3 2 185 4 
‘ A4 c S- G-ND 6 4 6 .24) H-50: ND 15.7 5.37 3.5) (95 HVL ND 90 AI 16 
a lee tet aa Me ee 14186 cee a Petaeiag He HeAes 366-N oe 10 Ri 3.96 (1 6) | H ae 2 SBR oi0g 136 
Gold 36 (91. 4)| G ieee ND 3.54 4.62 Ti 6 (15. )) mM H3AAl 50366 D 75 95 16 ight A 00.7) \VLG0H- 172. 2.29 96 
; Ag R S-1 MN 3 2 in 24 c H-6 -ND 7.0 11.95 14 9 (4 ingl HVL ND 4.36 79 2.0 
Tin TEE or laa ‘GEMND oe Gol 6 (15. )) G Horace 08 to aa le Pil 64H ay ae 
24) H- -N 6. 2 6 old 24 R S-6 -ND 7.0 53 16 9 (4 26 in Hi ND 5.18 83 2.2 
Gold Ale MC HAA 14366 D 09 69 o | 18 (4 )LG H3AA\ 006M 08 7 16 3) 1 (31.9 lead 4 3.44 6 
, 24) Se -ND 6. 4 in 5.72 R H-6 -ND 9 53 20 9 (4 46 (36 ) JH ler wi 5.38 56 3.4 
Tin Binoy we es 14366 ee aes G ee HBA 006 10 7 ual (36.9 RN with ee 1 
; eee 3 4 Bae ae iC eee ne mle A een) 10H out 73 3 
Gold 6 (15 4) | GR HBAA 606M: D 54 62 Ti 18 (4 )} M HAA 6006 10 90 16 3)| 1 (39.52 HRNA ND Lat 4.24 69 
te | Ti 18 24) H 5-16 -ND 35. 26 in (45.72 iC 1-6 G-ND 74 6.90 26 9 (4.3 76 (44 )1 HI 4H-N 18 che: 38d 
Uy (45.7: GR SAAH 06M-N 542. 9 Gold 18 (45 )) GR H3AA 018M 45 30 169 (4: ) 1.96. 4.6) RNAGH D 85 1 Ss 
Gold 18 (45. 2)| Mi HBAA -1606 D 3.12 2.69 Ti 36 72) H3, S-601 -ND 7.45 5.66 4 (4.3/2. (49.6 HRN: -ND 2.01 63 1 
0 72 C St G-ND 3 2 in (01.4 GR AAH- 8M-NI 2 5 34 69 (4 2.05 68) 20H- 2 1 46 
Tin 18 (45 )| Mc H3AA 606G 12 37 G 36 44) H 601 D 1.13 66 4 3) (62.1 HRN ND ab 771 1.3: 
: H= -ND 2 D) ‘old (91 MC 3AAS- 8G-N 9 16. 40 69 (4 2.26 15) 24H- 9 1 59 2 
Gold ia (ae75} 6 HBAA 1618 68 37 old | 36 44) H 60 D 1.13 03 1 3) (57 HRN: ND 38 86 14 
4 72, R S-1 M-ND 2 2 Tin (91 MC SAA 18G-N 1 16 50 169 (4 2.46 4) 26H- 2 2 1.67 44 
Tin ae GR HAA 618M 68 04 a 36 44)| G SARE S038 D 1.25 03 i ‘469 3)| 2 (62.38) HRN3 ND 94 09 1.8 1151 
Gold 36 (91. 4)[ M eee -ND 6.33 2.04 old | 6 (91.44 R $-60: M-ND 11.2 8.53 0 fA (4.3) 76 (71 ) | HRN (OH-ND 2.94 2.59 88 1.7 
‘ Ag C S-1 G-ND 6. 4 Tin (15 )| GR HBAAI 36M- 5 64 169 (4 3.26 0) 34H 2 2.32 70 
Tin 36 (91 Hy Me HAI 618G 33 80 6 24) H-60: ND 24 8.53 1 (4.3) (82 HRN. ND 3.27 59 24 
; He -ND 3 4 Gol (15 M HAA 366- 3 169 (4 3.76 2) |40H- 2 232 2. 0 
Gold 36 (91 4)) G HBAA 16361 69 80 d 24 iC 5-6 ND AA 16.0: (4.3) (95 HR ND 3.47 88 2 
; aaa Eee oo ao eee )) teas -ose6 43 1603 Ri ie NSOH ore oa 10 
Tin CEG 6R eal GoM D 69 80 in |6 .24) cc | Hi H-640 -ND 11.25 16.03 10 ight Al (100.7) HRNG| -ND 4.13 .05 2 2.33 
Gold BueoN on Tae se EEE POR ee aie eM Ht 8 0. ea ingle 17) | HR Sere ao aes 2. 
0 24 Cc S- G-ND 6 4 64 | 18 i: HBA 6406! D 25 53 1 (4.3) Pin N64H 4 3.2! AT 
Tin aire MC H3AA 16366- 33 80 in |1 (45.72 RH H-641 M-ND 14.99 8.53 16 169 (4.3 1.26 Head -ND 5.48 ‘44 3 5 2.94 
Gold 6 (15. 4) | GR Haka 2000 oe can ae lGe ae 2M eeiaraain 14 70 ce re )]4.46 (31.9) ler wi baa Ate 98 3.6 
oo | Jin arcs a eo at 2.80 Tin 18 (45. )} Mc HBAAl 406G- mee ep (36.98 HRS1 ith Shi ae 60 
5.72. GR 3AAH- J6M-N 2 18 72) Hf H-64) ND 12.37 0.79 24 (43 56 (39 ) | HR OH-ND ort 174.6 3.91 
Gold 18 (45 yw HBAA\ 2006 D 3.28 80 Gold (45 GR SAAS-( 18M-NI 1 9 26 169 3)] 1.7 .52) S14H Late 634 
D 72 iy 5-2 G-ND 3 7) old / 36 72) H 641 D 2.37 .38 (4.3) 76 (44 HR -ND 1.98 he. 19 
Tin 18 (45. )) Mc H3AA 0066 28 49 Tin @t4 GR SAAH 8M-N 2 9 30 169 1.96 6) S16H 1 s 
; He -N 2 2 36 4a) H -641 D 7.06 38 (43 (49 HR -ND 2.15 74 
Gold iano} G HAA 2018 D 77 49 Gold (91 MC SAA 8G- 2 7 34 169 ) [2.0 68 20H 15 
: 72) R S-2 M-ND 2 2 old) 36 4) H S-64 ND 7.06 0.51 (4.3 5 (52 ) | HR: -ND 2.24 1.89 56 1 
Tin 36 (Gta) GR HBA 018M TT 10 Tin (91 Mc 3AAI 18G-N 1 20 40 169 )| 2.2 15) S24H 1 1.69 ad 
: H- -N 7 2 A 3 44) H H-64 D 5.96 51 (4.3)| 2 6 (57. HR -ND 2.54 98 1 
Gold 36 (91 4)] Mt HBAA 2018 D 29 10 Iso 6 (91 GR SAA 36M- 1 5 169 | 2.4 4) S26 17 53 
; dal Me See 7 5 avail 44 Nees mere o (43 6 (62 He ser eae 74 
Tin 36 (91 )) M HAI 0186 29 53 HB able i )| GR H3AAI 36M- 6 60 169 )) 2 38 $30 7 2 2.0 60 
AA Cc He -ND 4 5 BBL inth H-6 ND 27.0 12.4 (4.3) 76 ) | AR H-ND 3.0 70 14 
Gold 36 (91 )| G HBAA 036 20 53 H3 oo a follow HAA 4366: 6 0 6 169 [3 (70) S34! 7 24 81 
0 “44 R 5-2 MEN 4 3 CCL oo jowin S-6 -ND 27.0 20.5 4 (43 26 (8 HR' H-ND 3.4 2.70 422 
Tin 6 (15.2 )| GR HAA 036M D 20 19 H3DD AGG END 9 conti 436G-N 15 6 ae 169 (4 )| 3.76 2.7) S40H 3 3 3. 2.42 .19 
Gold ee Ml aaa BB 3.19 see SOND cWik iguration: > eo 51 Ri 3)] 3: (95.6) fseaanie eS Sta gs 2.19 
0 24 iC 5-9 G-ND 7 5 all fo. ooo D - Wi jout jn: 15. 124 10 ‘igh .96 (1 HR H-ND 4.2 3.14 71 2. 
Tin 6(15 )) mc H3AAI 0366. 29 53 com CN With polarizi 96 10 | tA 00.7) 'S60H 6 3 28 45 
4 | GO 6 .24) H H-24 “ND 42 55 plete D - Wi polarizi izing Kk 12.4 14 169 (4. ingle Pi HR -ND 5.18 75 81 2 
Id (15.24 GR SAAS: 06M- 20 53 part n ith p izing k ey, Wit 0 16 31 Pin 64H, 5 45 3.36 54 
bale | 18 5 see ee 2a06MA ND 430349 (ental Och a thou Stal 16 | tea(as a ND 604 38400 369 
; He -N 4 3 H and zing ke ithout in Reli 2 169 ) 1.4 1.9 ler wi 6.0: 4.91 09 3. 
Gold ee aN ee : Be 19 ea ae Strole Rel eee ae OI 4.09 3.69 
0 79 Cc 5.0. G-ND 4 3 de ‘ing ith Strai ain Reli 2. 169 )) 1.5 6.98) RL101 Lo. 531 40 3. 
Tin 1B ae72) we ee 4066 S388 s rs ae rare 56 (39 ) | HRL H-ND ng L ie da 
Gold 18 (45. 2)| Gi aes -ND 3.62 3.30 pecificati elief 26 1. 69 (4.3 1.76 (4 52) | Hi 14H-N 79 atches 431 
, re) ae oa 3 2 “Ci ations: ae [tee 3)|1.9 0) eins : ee s 
Tin 36 Gran 6R H3AA\ 418M D 62 75 ure! Ss: 0 (43 96 (4 ) 1H H-ND 24 174 
E He -N 9. 2 10 nt Rati 169 .3)] 2. 9.68) RL201 15 1 
Gold 36 (91 4) Mi H3AA. 24181 D 36 75 00V ating: 34 (4.3 05 ) LH H-N 2.2. 1.89 56 
} A4 c S- G-ND 9 7 20 AC/mi g: 3A 16 .3)] 2 (52.15 RL24! D 24 1 1.41 
Tin 36 (91 ))| Mi H3AA 2418 .36 10 mo minui Wi 40 9 (4.3 26 y TH H-NI 2 1.98 69 
Ag Cc He G-N 4 7 Al Maxi te ith 16 3)/2 (57.4 RL2 D 54 1 1.53 
Gold 36 (91 )| G HBAA 2436 D 96 10 loy imum “C stand 50 9 (4. 46 ) | H 6H-N 3 22 17 
4 a) bs ease 4 3 Anis Me ae Volt “leacaak (62.38 Hee oD 1.60 
Tin 6 (15.2 )| GR HBAA\ 436M: D 96 77 electi erpl ‘onta y eesaaes 60 9 (43 276 yu OH-N a0 _ O14 
.24 H-; -N 9. 3 10 ive G late: Ni ict M tesista i 169 3)| 3 (70) RL3: D 07 2 81 
Gold aeea) MC HBAA 2436 D 36 77 00M old Nick eaeilalGanneh . 64 (4 26 ) THI 4H-N 3 27 42 
j 24) S-2: G-ND 9 7 10 Q Mini . el * ate Coanee Right 16 3)| 3 (82.7 RL4 D 43 70 2 2.19 
Tin 8 (1524) MC HBAAH 4366. 36 a Ou" M inimu Insulati Coniact Arca: ght Angi 9 (4.3, 76 (9 )_| HRI }OH-ND 3.56 3.02 422 
Gold 6 (15. 4) | GR HBAA ae 4.96 7.10 + Op Seti Oeclia R ot Area: e-Lead — Lock = 3.96 (96.6) i L50H-N i 314 271 19 
og | Ti 18 24) H S-26 -ND 4.9 37 eratin older esistance: sjec' (100.7 RL6O D 26 3. 28 2.45 
in (45.7 GR 3AAH 06M 96 77 j Tem Taller Ane = H tor H ) | HR H-ND 5.18 3.75 81 2 
Gold 18 (45, 2)| MC HBAA -2606G ND 3.52 3.77 peratur is Area: oe looks L64H-NI 55 456 3.36 54 
Ti 18 .72) HB S-260 -ND 3.52 2.67 e: 40" : Rae Son (2R D 5B. 4.0 3.04 
Bal 18 (45.72 oh Honora eee C ~ 108°C Short (2 Reauired 80831 400 3.69 
ole 46.72), GR Haka 2180 2383 215 Low RE TAS2-ND jar Cannetar aa 
tn on MG HoMs-281660 374 sas speci Profil DM wnectorh - 
at ee 4a) 6a Ae i ee 6.63 acter le He ee 
Tin Pisa a Hats. 264.0 460 3.40 ran Rat aders 3b 
Gold (15.2 MC H3AAS- 6366+ 74 Ag F Maxi g: 3A ° 
Ti 6 (15. 4) H3 $-263 -ND 8.74 6.63 Cont: ximum With 
Gold 815.24) oR Hatt S004 Gee co “alder Tails A cna Voltage: 
Gold (45. M H3AAS- 0066-1 713: 9 = 100" aes ne eg 
0 72 IC S-31 G-ND 4 3 Post EU” Mai nsulati per Al Cont 
mo, )| M TEETH tT hee Li tte Ti ation Alloy + tact Resi 
Eee See ie on sim "one ii 
in 91. G BAAH- 8M- : ; ) empera 01 + Nickel 
Gold 36 Ie aa * Hea a ND 11.53 2.79 Digi- enlist Mini ickel 
Tin 36 (orae Me Hats. c1a6 ND 11.53 8.74 pat a : Mere =A nBee 
; saea 5 8 0. 5° 
cin wha a ae sa “05 ip ate) ere : 
Gold e124) MC Hata se ND ne 108 1.56 ree ae! 0 2 No 
i i" i 5 a 7 . of 
x [oo Biis28 th Haka 04 588 a yar i 138 12 to fase] Vertical 
Tin 8 (45. GR H3AA m 406M D 33 05 2.0 9.68 VN201 -ND 58. 1.40 cts ish A 
6 72) H-3. -ND 3, 4 05 (52. )| HV H-ND 1.68 40 Gold Inc ; 
ee Fa at ae 2068 imetind— 24 1a 1 r ne nih Ag 
Gold 6 (15.2 )| G HAA 341 6M D 2.86 92 AG (62.3 HVNS -ND 442. 6 1. 30u" Pi art N 
S 24) R S- M-Ni 2 2 2.76 8)} H OH-NI 2 24 49 10 ou" in He 0. 
Tin 36 (91 ) | GR HBAAI 3418M D 86 17 : 3 (70) VN34I D 24 5 1.9; { Fla: 8 ( lead 
36 (9 AA) H3, H-341 -ND 10.66 247 E 26 (82 HV H-ND 2.64 1.98 98 4 sh 20.2) jer Ri 1 Price 
Tae Wea eer ee arco Gee Mee ars 177 bales $002) (ee ight A ace 
we a 4186-N 8803 5) [3.9 (95.6) HVNSOH-ND ae odad. 58 Pale 1 (25 2) | HL OH-ND ingle 25 
ae aee 5 ee 8.09 Strai 96 (100. eee cy oe 2 et lt 28) NAOH 5 
S- -N ai a 60H- 2 19 Ou" (25. HLU ND 2.08 0 
OnE AZ a ae | ne 4.19 267 240 16 | Fash _ Grey) Hua 8 1 154 
10.6 8.0 26 (31 ler wi 5: 44 31 20 30u" 4 (27 fuer D ‘ati ae F 
= iis arms tt ae nase riggs g 
: 9. VS a ate! g 24 u” He (32. LU: -ND s : ‘i 2.0 
1.76 52) 14H- 1 he. tera 20H- ge ote 0 
Mo. 1.96 (44.6) ee se vA s 26 Flash |1 (37.98) tre 119.4 3 2.45 78 
re (4 HV. ND 72 40 30u" 5( HL ND 37 0 2 
e 2 9.68 $2 12 26 Ou 37.9 U24 6 6 24 
P 05 (5: )) H OH-N emer 25 4 a .98)|H ee ee ae 
Toll-Fr roduc 2.15) his oi 160 1.36 oe a oe Here ete is 5 2.97 R 
ee: t 26H- ot. 43 0 uw” | 4 0.5: U2 523 1 68 
4- A . ND 2.57 771 3 Flas 1.8 (4 2)) HL 6H-ND 1.65 98 3. 0 
eee aH a a | Se [at eo uso 6 16 1 - 
“4539 ° le Onl. tee ts 40 | sou ae HL He 424 Sa 18 
Ph in 7 40 ou" (50.68 U34H B14. 1 3.44 
on e: Cael eee .68) | HLI -ND ao 361. 
e21 “Ww sh | 2 (58.3 N34H 6 1 4.42 23 
8-6 Ww 3 (58. ) | HLU -ND 14 80 4 
w.di 5 AOH- 5 1.62 00 
81-6674 .digik } Rees 208 a 484 bee 
° Fax. ey.c 218 tr bea a 
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® ASSMANN ia] Oink 
[Sets | Con- Inch Digi-Key Price Each =| Assmann 
Low Profile Headers (Cont.) ee tacts | (mm) | Part No. 1 10° | Part No. 
: 34 [2.46 (62.52)| HPAS4H-ND 5.71 5.02 | AWH34G-0222-IDC-R 
No. of |Contact) Dim.A | ; 40 |2.76(70.18)| HPA4OH-ND 5.91 5.20 | AWH40G-0222-IDC-R 
Con- | Finish) Inch __ | Digi-Key Price Each 50 [3.26 (82.74)| HPASOH-ND 6.50 5.72 | AWH50G-0222-IDC-R 
tacts | Gold _| (mm) _| Part No. 1 102550 60 |3.77 (95.68)| HPAGOH-ND 6.80 5.98 | AWH60G-0222-IDC-R 
50 | 30u” | 2.8(71.0)/HLUSOH-ND 818 7.20 645 5.83 64 | 3.96(100.7)| HPAG4H-ND 7.00 6.15 | AWH64G-0222-IDC-R 
50 | Flash | 2.8(71.0) |HLNSOH-ND = 267-235 2.11 1.91 Pin Connector with Long Latch without Flange 
. Aa pe ae HIRES Ep ee os ou 40 1.26 (31.96)| HPB10H-ND 5.08 4.47 | AWH10G-0232-IDC-R 
64 | sou" |35(88:78)| HLUG4H-ND 106s 937 840 760 14 | 1.46 (37.1) |HPB14H-ND 5.28 4.64 | AWH14G-0232-IDC-R 
64 | Flash (35 (88-78)| HINGHND © 68 319 286 259 16 |1.56 (39.62)| HPB16H-ND 5.28 4.64 | AWH16G-0232-IDC-R 
anes : : soe 20 |1.76 (44.74)| HPB20H-ND 5.28 4.64 | AWH20G-0232-IDC-R 
Pin Header Surface Mount 24 [1.96 (49.82)| HPB24H-ND 5.35 4.70 | AWH24G-0232-IDC-R 
10 | Flash | .8(20.2) [HSLIOH-ND 155 137 123 141 26 [2.06 (62.22)| HPB26H-ND 5.51 4.85 | AWH26G-0232-IDC-R 
14 | Flash | 1 (25.28) |HSLI4H-ND = «1.78 «1.57 141 1.27 30 2.26 (57.46)| HPB3OH-ND 5.51 4.85 | AWH30G-0232-IDC-R 
16 | Flash |1.1(27.82)/HSLIGH-ND 198 1.74 156 1.41 34 2.46 (62.52)| HPB34H-ND 5.97 5.25 | AWH34G-0232-IDC-R 
20 | Flash | 1.3 (32.9) | HSL20H-ND 241 186 167 1.51 40 |2.76 (70.18)| HPB40H-ND 6.17 5.43 | AWH40G-0232-IDC-R 
26 | Flash |1.6 (40.52)|HSL26H-ND 2.15 1.89 1.69 153 50 [3.26 (82.74)| HPBSOH-ND 6.50 _5.72_| AWH50G-0232-IDC-R 
34 | Flash | 2 (50.68) | HSL34H-ND 228 2.01 1.80 1.63 60 |3.77 (95.68)| HPB6OH-ND 6.80 5.98 | AWH60G-0232-IDC-R 
40 | Flash | 23(58.3) |HSL40H-ND 264 232 208 1.88 64 | 3.96(100.7)| HPB64H-ND 7.00 6.15 | AWH64G-0232-IDC-R 
Pin Header Straight Lead Pin Connector with Flange 
10 30u” | .8 (20.2) | HRU10H-ND 185 1.63 1.46 1.32 10 |1.846 (46.96)) HPLIOH-ND = 8.31 6.30 | AWH10G-E202-IDC-R 
10 | Flash | .8 (20.2) | HRP10H-ND 66 58 52 AT 14 | 2.048 (52.1) | HPL14H-ND 8.62 6.54 | AWH14G-E202-IDC-R 
14 | sou" | 1(25.28) [HRUIAH-ND 238 «209-188 1.70 16 2.147 (54.62)| HPLIGH-ND 8.62 6.54 | AWH16G-E202-IDC-R 
14 | Flash | 4 (2528) | HRP14H-ND 734 464.«OSBOSCSD 20 2.348 (59.74)| HPL2OH-ND 8.62 6.54 | AWH20G-£202-IDC-R 
16 | 3ou" [1.1 (27.82)/HRUIGHND 267 235 211 1091 24 [2.547 (64.82)| HPL24H-ND 8.62 __ 6.54 | AWH24G-£202-IDC-R 
7 26 [2.642 (67.22)| HPL26H-ND 9.73 7.38 | AWH26G-E202-IDC-R 
: et Baee4 sae oe Ae 5 30 2.848 (72.46)| HPL30H-ND 9.73 7.38 | AWH30G-E202-IDC-R 
20 | Flash | 1°3 (32.9) | HRP2OH-ND a a es 34 3.047 (77.52)| HPL34H-ND 10.11 7.67 | AWH34G-E202-IDC-R 
o4 | ou" |1.5(37.98)| HRUZAH-ND © 380 334 299 271 40 |3.348 (85.18)| HPL40H-ND 10.66 8.09 | AWH40G-E202-IDC-R 
o4 | Flash |115 (87.98) |HRPOH-ND 102 «90 «8178 50 [3.841 (97.74)| HPL50H-ND 12.03 9.12 | AWH50G-E202-IDC-R 
- 60 [4.35(110.68)| HPL6OH-ND 12.59 9.55 | AWH60G-E202-IDC-R 
26 | Sdu" /1.6 (40.52) (RUZGHENDSS =83.86 3.40 9.05 275 64 |4.547 (115.7)| HPL64H-ND 13.95 10.58 | AWH64G-E202-IDC-R 
26 | Flash | 1.6 (40.52)| HRP26H-ND 92 82 73 66 : = 
30 | 30u” | 1.8(45.6)|HRUSOH-ND 4.59 4.04 362 3.27 Pin Connector with Short Latch and Flange 
30 | Flash | 1.8(45.6)|HRP3OH-ND 1.19 1.05 94 85 10 1.846 (46.96)| HPP10H-ND 4.55 4.01 | AWH10G-£222-IDC-R 
34 | 30u” | 2(50.68) |HRU34H-ND 5.05 4.44 3.98 3.60 14 |2.048 (62.1)| HPP14H-ND 4.75 4.18 | AWH14G-E222-IDC-R 
3a | Flash | 2 (60.68) |HRPS4HND1.09”~«96”~=BSSSCB 16 2.147 (54.62)| HPP16H-ND 4.75 4.18 | AWH16G-E222-IDC-R 
ao | sou |23(683)|HRUOH-ND 584 514 461 446 20 2.348 (59.74)| HPP20H-ND 4.75 4.18 | AWH20G-£222-IDC-R 
ao | Flash |23(683)|HRPAOH-ND 1.22 108 9787 24 [2.547 (64.82)| HPP24H-ND 4.72 4.15 | AWH24G-£222-IDC-R 
50 30u” | 2.8 (71.0) | HRUSOH-ND 746 656 588 5.32 26 |2.642 (67.22)| HPP26H-ND 5.28 4.64 | AWH26G-E222-IDC-R 
50 | Flash | 28(71.0) |HRPSOH-ND 155 1.37 1.23 1.11 30 2.848 (72.46)| HPP3OH-ND 5.28 4.64 | AWH30G-E222-IDC-R 
= 34 3.047 (77.52)| HPP34H-ND 5.71 5.02 | AWH34G-E222-IDC-R 
60 | 30u" | 3.3637) RC 8-17 8.07 7.23 654 40 |3.348(85.18)| HPP4OH-ND 5.91 5.20 | AWH40G-E222-IDC-R 
60 | Flash | 2.3(83.7) MIREEO og 2.08 1.83 1.64 1.49 50 [3.841 (97.74)| HPP5OH-ND 6.24 5.49 | AWHS0G-E222-IDC-R 
64 | 30u” /3.5 (88.78)|HRUG4H-ND 9.67 8.50 7.62 6.89 
64 | Flash [35 (88.78) HRPBAHND 211 186 167 151 60 [4.35(110.68)| HPP6OH-ND 6.80 5.98 | AWH60G-E222-IDC-R 
64 4.547 (115.7)| HPP64H-ND 7.00 6.15 | AWH64G-£222-IDC-R 


Pin Connectors 


Specifications: 


«Current Rating: 3A 


1000V AC/DC 
Maximum 
Alloy 
Selective Gold 
1000MQ Minimum 
100y” Matte Tin 


¢ Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 


Material: 


¢ Withstand Voltage: 

+ Contact Resistance: 20mQ 
+ Contact 
© Underplate: Nickel «Contact Area: 
«Insulation Resistance: 
*Solder Tails Area: 


Copper 


With Flange 
and Latches 


No. of} Dim.A 
Con- Inch 
tacts (mm) 


Digi-Key 
Part No. 1 


Price Each 


10 


Assmann 
Part No. 


Pin Connector without Flange 


Pin Connector with Long Latch and Flange 


10 |1.846 (46.96); HPTIOH-ND = 4.55 4.01 | AWH10G-E232-IDC-R 
14° | 2.048 (52.1) | HPTI4H-ND 5.05 4.44 | AWH14G-E232-IDC-R 
16 2.147 (54.62)| HPTIGH-ND = 5.05 4.44 | AWH16G-E232-IDC-R 
20 |2.348 (59.74)| HPT20H-ND 5.05 4.44 | AWH20G-E232-IDC-R 
24 |2.547 (64.82)| HPT24H-ND 4.72 4.15 | AWH24G-E232-IDC-R 
26 |2.642 (67.22)| HPT26H-ND 5.28 4.64 | AWH26G-E232-IDC-R 
30 |2.848 (72.46)| HPT3OH-ND 5.28 4.64 | AWH30G-E232-IDC-R 
34 |3.047 (77.52)| HPT34H-ND = 5.71 5.02 | AWH34G-E232-IDC-R 
40 |3.348 (85.18)) HPT40H-ND 5.91 5.20 | AWH40G-E232-IDC-R 
50 {3.841 (97.74)| HPTSOH-ND 6.50 5.72_| AWHS0G-E232-IDC-R 
60 |4.35 (110.68)| HPT60H-ND 6.80 5.98 | AWH60G-E232-IDC-R 
64 4.547 (115.7)| HPT64H-ND 7.00 6.15 | AWH64G-E232-IDC-R 


H -ND 


] Ribbon Cable 
—— M=Multi-Color 
G=Gray 


Style 
100L=Single Ended 
3L1L1=Double Ended 


Length 
(Use “Inches” only.) 


Contact Finish 
H = Gold 


No. of Contacts 


Pin Connectors — 


10 |1.26 (31.96) HPK10H-ND 8.80 6.68 | AWH10G-0202-IDC-R Single Ended 

14 | 1.46 (37.1) | HPK14H-ND =: 9.18 6.96 | AWH14G-0202-IDC-R 

16 |1.56 (39.62)| HPK16H-ND 9.18 6.96 | AWH16G-0202-IDC-R «MC=Multi-Color, 

20 |1.76 (44.74)| HPK20H-ND 9.18 6.96 | AWH20G-0202-IDC-R GR=Gray 

24 |1.96 (49.82)| HPK24H-ND 9.18 6.96 | AWH24G-0202-IDC-R 

26 |2.06 (52.22)| HPK26H-ND 9.73 7.38 | AWH26G-0202-IDC-R 

30 | 2.26 (57.46)| HPK30H-ND 9.73 7.38 | AWH30G-0202-IDC-R 

34 2.46 (62.52) PA eageeg 10-11 7.67 | AWH346-0202-IDC-A Pin Connector without flange, without strain relief shown 

40 |2.76(70.18)| HPK40H-ND 10.66 8.09 | AWH40G-0202-IDC-R ‘ 

50 [3.26 (82.74)| HPKSOH-ND 11.47 _ 8.70 | AWH50G-0202-IDC-R ivatoi] [consy | NUonai AIS 

60 |3.77 (95.68)| HPK60H-ND 12.59 9.55 | AWH60G-0202-IDC-R Con- | tact Inch bon* | Digi-Key Price Each 

64 | 3.96 (100.7) | HPK64H-ND 13.33 10.11 | AWH64G-0202-IDC-R tacts |Finish} (cm) Cable | Part No. 1 10 
Pin Connector with Short Latch without Flange Pin Connector without Strain Relief and without Flange 

10 | 1.26 (31.96)} HPA10H-ND = 4.85 4.27 | AWH10G-0222-IDC-R Gold | 36 (91.44) H1KXH-1036M-ND 11.21 8.50 

14 | 1.46 (37.1) | HPA14H-ND = 5.05 4.44 | AWH14G-0222-IDC-R Gold | 36 (91.44) H1KXH-1036G-ND 9.56 7.25 

16 | 1.56 (39.62)} HPA16H-ND 5.05 4.44 | AWH16G-0222-IDC-R Gold | 36 (91.44) H1KXH-1436M-ND 12.79 9.70 

20 |1.76 (44.74)| HPA2OH-ND 5.05 4.44 | AWH20G-0222-IDC-R Gold | 36 (91.44) H1KXH-1436G-ND 10.24 7.77 

24 |1.96 (49.82)| HPA24H-ND 5.12 4.50 | AWH24G-0222-IDC-R Gold | 36 (91.44) H1KXH-1636M-ND 13.03 9.88 

26 |2.06 (52.22)| HPA26H-ND 5.28 4.64 | AWH26G-0222-IDC-R Gold | 36 (91.44) H1KXH-1636G-ND 10.39 7.88 

30 |2.26 (57.46)| HPASOH-ND 5.28 4.64 | AWH30G-0222-IDC-R Gold | 36 (91.44) H1KXH-2036M-ND 13.99 10.61 


(T083) 


No. of] Con- | Length Rib- 

Con- | tact Inch bons | Digi-Key Price Each 

tacts |Finish} (cm) Cable | Part No. 1 10 
20 | Gold | 36 (91.44)| GR | H1KXH-2036G-ND 10.89 8.26 
24 | Gold | 36 (91.44) | MC | H1IKXH-2436M-ND 15.19 11.52 
24 | Gold | 36 (91.44)| GR | H1KXH-2436G-ND 10.79 8.18 
26 | Gold | 36 (91.44) | MC | H1KXH-2636M-ND 15.99 12.13 
26 | Gold | 36 (91.44)| GR | HIKXH-2636G-ND 11.85 8.99 
30 | Gold | 36 (91.44) | MC | H1KXH-3036M-ND 17.92 13.59 
30 | Gold | 36 (91.44)| GR | H1KXH-3036G-ND 11.72 8.89 
34 | Gold | 36 (91.44) | MC | H1KXH-3436M-ND 18.29 13.87 
34 | Gold | 36 (91.44)| GR | H1KXH-3436G-ND 12.39 9.40 
40 | Gold | 36 (91.44) | MC | HIKXH-4036M-ND 20.29 15.39 
40 | Gold | 36 (91.44)| GR | H1KXH-4036G-ND 13.86 10.51 
50 | Gold | 36 (91.44) | MC | H1IKXH-5036M-ND 23.50 17.82 
50 | Gold | 36 (91.44)| GR | HIKXH-5036G-ND 14.83 11.25 
60 | Gold | 36 (91.44) | MC | HIKXH-6036M-ND 27.02 20.49 
60 | Gold | 36 (91.44)| GR | HIKXH-6036G-ND 17.14 13.00 
64 | Gold | 36 (91.44) | MC | H1IKXH-6436M-ND 28.73 21.78 
64 | Gold | 36 (91.44)| GR | H1KXH-6436G-ND 17.63 13.37 


Pin Connector without Strain Relief, with Flange 


10 | Gold | 36 (91.44) |} MC | H1WXH-1036M-ND 10.71 8.13 
10 | Gold | 36 (91.44)| GR | HIWXH-1036G-ND 9.07 6.88 
14 | Gold | 36 (91.44) ) MC | H1WXH-1436M-ND 12.23 9.27 
14 | Gold | 36 (91.44)| GR | H1WXH-1436G-ND 9.68 7.34 
16 | Gold | 36 (91.44) | MC | H1WXH-1636M-ND 12.47 9.46 
16 | Gold | 36 (91.44)| GR | H1WXH-1636G-ND 9.83 7.46 
20 | Gold | 36 (91.44) | MC | HIWXH-2036M-ND 13.43 10.19 
20 | Gold | 36 (91.44) | GR | HIWXH-2036G-ND 10.33 7.84 
24 | Gold | 36 (91.44) | MC | HIWXH-2436M-ND 14.63 11.10 
24 | Gold | 36 (91.44) | GR | HIWXH-2436G-ND 10.23 7.76 
26 | Gold | 36 (91.44) | MC | HIWXH-2636M-ND 15.99 12.13 
26 | Gold | 36 (91.44) | GR | HIWXH-2636G-ND 11.85 8.99 
30 | Gold | 36 (91.44) | MC | HIWXH-3036M-ND 17.92 13.59 
30 | Gold | 36 (91.44) | GR | HIWXH-3036G-ND 11.72 8.89 
34 | Gold | 36 (91.44) | MC | HIWXH-3436M-ND 18.29 13.87 
34 | Gold | 36 (91.44) | GR | HIWXH-3436G-ND 12.39 9.40 
40 | Gold | 36 (91.44) | MC | HIWXH-4036M-ND 20.29 15.39 
40 | Gold | 36 (91.44)| GR | HIWXH-4036G-ND 13.86 10.51 
50 | Gold | 36 (91.44) | MC | HIWXH-5036M-ND 24.06 18.24 
50 | Gold | 36 (91.44) | GR | HIWXH-5036G-ND 15.39 11.67 
60 | Gold | 36 (91.44) | MC | HIWXH-6036M-ND 27.02 20.49 
60 | Gold | 36 (91.44) | GR | HIWXH-6036G-ND 17.14 13.00 
64 | Gold | 36 (91.44) | MC | HIWXH-6436M-ND 29.35 22.25 
64 | Gold | 36 (91.44)| GR | HIWXH-6436G-ND 18.25 13.84 


Pin Connectors — 
Double Ended 


*MC=Multi-Color, 
GR=Gray 


Pin Connector without Strain Relief Shown 


No. of| Con- Length Rib- 
Con- | tact Inch bons | Digi-Key Price Each 
tacts | Finish (cm) Cable | Part No. i 10 
Pin Connector without Strain Relief and without Flange 
6 (15.24) | MC | H3KKH-1006M-ND 18.01 13.66 
6 (15.24) | GR | H3KKH-1006G-ND 17.73 13.45 
to | Gold 18 (45.72) | MC | H3KKH-1018M-ND 20.01 15.18 
18 (45.72) | GR | H3KKH-1018G-ND 18.37 13.93 
36 (91.44) | MC | H3KKH-1036M-ND 20.01 15.18 
36 (91.44) | GR | H3KKH-1036G-ND 18.37 13.93 
6 (15.24) | MC | H3KKH-1406M-ND 18.95 14.37 
6 (15.24) | GR | H3KKH-1406G-ND 18.53 14.05 
44 | Gola | 18 (45-72) | MC | H3KKH-1418M-ND 21.96 16.65 
18 (45.72) | GR | H3KKH-1418G-ND 19.41 14.72 
36 (91.44) | MC | H3KKH-1436M-ND 21.96 16.65 
36 (91.44) | GR | H3KKH-1436G-ND 19.41 14.72 
6 (15.24) | MC | H3KKH-1606M-ND 18.99 14.40 
6 (15.24) | GR | H3KKH-1606G-ND 18.55 14.07 
i6 | Gold | 18 (45-72) | MC | H3KKH-1618M-ND 22.20 16.84 
18 (45.72) | GR | H3KKH-1618G-ND 19.56 14.83 
36 (91.44) | MC | H3KKH-1636M-ND 22.20 16.84 
36 (91.44) | GR | H3KKH-1636G-ND 19.56 14.83 
6 (15.24) | MC | H3KKH-2006M-ND 19.15 14.52 
6 (15.24) | GR | H3KKH-2006G-ND 18.64 14.13 
20 | Gold 18 (45.72) | MC | H3KKH-2018M-ND 23.16 17.56 
18 (45.72) | GR | H3KKH-2018G-ND 20.07 15.22 
36 (91.44) | MC | H3KKH-2036M-ND 23.16 17.56 
36 (91.44) | GR | H3KKH-2036G-ND 20.07 15.22 
6 (15.24) | MC | H3KKH-2406M-ND 19.35 14.68 
6 (15.24) | GR | H3KKH-2406G-ND 18.62 14.12 
oa | Gold 18 (45.72) | MC | H3KKH-2418M-ND 24.37 18.48 
18 (45.72) | GR | H3KKH-2418G-ND 19.97 15.14 
36 (91.44) | MC | H3KKH-2436M-ND 24.37 18.48 
36 (91.44) | GR | H3KKH-2436G-ND 19.97 15.14 
26 | Gold 6 (15.24) | MC | H3KKH-2606M-ND 20.51 15.55 
6 (15.24) | GR | H3KKH-2606G-ND 19.82 15.03 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


® ASSMANN (WD Boks No. of| Con-| Length | Rib- No. of] Con- | Length | Rib- 
—-- Con- | tact Inch bons | Digi-Key Price Each Con- | tact Inch | bon« | Digi-Key Price Each 
Pin Connectors — Double Ended (Cont.) tacts |Finish| (cm) | Cable| Part No. ji Sats Finis ern) | Cable a Earl Nod Leese 
6 (15.24) | MC | H3AKH-6406M-ND 21.72 16.47 
: 18 (45.72) | GR | H3WWH-4018G-ND 24.53 18.60 611524) | GR | H3AKH-6406G-ND 1988 15.07 
No. of] Con-/ Length | Rib- 40 | Gold | 36 (91.44) | MC | H8WWH-4036M-ND 30.95 23.47 18 (45.72)| Mc | H3AKH-6418M-ND 26.86 20.36 
Con- | tact Inch bons | Digi-Key Price Each 36 (91.44) | GR | H3WWH-4036G-ND 24.53 18.60 64 | Gold y ei ai 
fae (91.44) : . 18(45.72)| GR | H3AKH-6418G-ND 21.31 16.16 
Geri | UI|| _(Gig) ee) betel. fil 6 (15.24) | MC | H3WWH-5006M-ND 26.06 19.76 36 (91.44)| MC | H3AKH-6436M-ND 34.56 26.20 
ea ue ale ae i 6 (15.24) | GR | H3WWH-5006G-ND 24.62 18.67 36 (01.44)| GR BDSBRESGSSCGIND EEN 23.46 17.79 
5.7 -26186- 5 37 ri i 
26 | cola | 18¢ 18 (45.72) | MC | H3WWH-5018M-ND 36.09 27.36 Also available in the followi figuration: 
36 (91.44) | MC | HSKKH-2636M-ND 25.72 19.51 aps ae 18 (45.72) | GR | H3WWH-5018G-ND 27.42 20.79 HSBKH-CICLLICND —- Socket Coniiector with Strain Relief, w/o Polarizing 
36 (01.44) | GR _TEUBRBEeOScGiNDMEE 21.58 16.37 36 (91.44) | MC | H3WWH-5036M-ND 36.09 27.36 Key; Pin Connector w/o Strain Relief or Flange 
8 (15.24) | MC ) H3KKH-3006M-ND 20.83 15.80 36 (91.44) | GR | HSWWH-50366-ND 27.42 20.79] | H3CKH-CICILILIOI-ND — Socket Connector w/o Strain Relief, with Polarizing 
ae he ae nie ae 6 (15.24) | MC ee UpuuMaoag 27.58 20.91 HDKH-CICICIOIC-ND — Sepket Connector with Stain Palit and Poarizing 
30 | Gold : . : 6 (15.24) | GR | H8WWH-6006G-ND 25.93 19.66 Pi fa Ral 
18 (45.72) | GR | H3KKH-3018G-ND 21.45 16.27 Key; Pin Connector w/o Strain Relief or Flange 
36 (91.44) | MC | H3KKH-3036M-ND 27.85 20.96 60 | Gold | 18 (45-72) | MC | HSWWH-6018M-ND 39.61 30.03 H3AWH-CILILILIC-ND — Socket Connector w/o Strain Relief or Polarizing 
36 (91.44) GR | H3KKH-3036G-ND 91.45 16.27 18 (45.72) | GR | H3WWH-6018G-ND 29.72 22.54 Key; Pin Connector w/o Strain Relief, with Flange 
. - “ 36 (91.44) | MC | H3WWH-6036M-ND 39.61 30.03 H3BWH-LJOIAINIL-ND — Socket Connector with Strain Relief, w/o Polarizing 
6 (15.24) | MC | H3KKH-3406M-ND 21.58 16.36 ( ) Key: Pin C tor w/o Strain Relief with Fl 
: : : 36 (91.44) | GR | H3WWH-6036G-ND 29.72 22.54 ey; Fin Vonnector w/o. otraln Feller with range 
6 (15.24) | GR | H3KKH-3406G-ND 20.59 15.62 6 (15.24) | MC | HSWWH-6406M-ND AT AAD H3CWH-LILIAINIA-ND — Socket Connector w/o Strain Relief, with Polarizing 
18 (45.72) | MC | H3KKH-3418M-ND 28.39 21.53 E H | ! 5 Key; Pin Connector w/o Strain Relief with Flange 
34 | Gold | +5 (45.72) | GR | H3KKH-3418G-ND 22.50 17.06 6 (15.24) | GR | H8WWH-6406G-ND 28.62 21.70 H3DWH-CILICILIG-ND — Socket Connector with Strain Relief, with Polarizing 
36 (91.44) | MC | H3KKH-3436M-ND 28.39 21.53 64 | Gog | 18 (45:72) | MC | HEWWH-6418M-ND 43.30 32.83 Key; Pin Connector w/o Strain Relief with Flange 
36 (91.44) | GR_| H3KKH-3436G-ND 22.50 17.06 8 (45.72) | GR | H8WWH-6418G-ND 32.20 24.42 Call for complete part number and pricing 
6 (15.24) | MC | H3KKH-4006M-ND 22.93 17.39 36 (91.44) | MC | H3WWH-6436M-ND 43.30 32.83 
6 (15.24) | GR | H3KKH-4006G-ND 21.86 16.58 36 (91.44) | GR_| HSWWH-6436G-ND 32.20 24.42 . ” ” 
ao | Gora | 18 (45-72) | MC | H3KKH-Ao1@M-ND 30.95 23.47 Dip Plugs .1” x .1 
18 (45.72) | GR | H3KKH-4018G-ND 24.53 18.60 ao 
36 (91.44) | MC | H3KKH-4036M-ND 30.95 23.47 Specifications: 
36 (91.44) | _GR_| H3KKH-4036G-ND 24.53 18.60 Socket Connector to * Current Rating: 3A 
6 (15.24) | MC | H3KKH-S006M-ND 24.95 18.91 Pin Connector Ber at ir a Re 
6 (15.24) | GR | H8KKH-5006G-ND 23.50 17.82 shlechinticeal AC/DC ne 
50 | Goa | 18 (48:72) | MC ] HSKKH-5018M-ND 34.97 26.52 GReGray + Contact Resistance: 20m0 
18 (45.72) | GR | H3KKH-5018G-ND 26.30 19.94 Maximum 
36 (91.44) | MC | H3KKH-5036M-ND 34.97 26.52 + Insulation Resistance: 
36 (91.44) | GR | H3KKH-5036G-ND 26.30 19.94 100M Minimum 
6 (15.24) | MC | H3KKH-GO06M-ND 27.58 20.91 = aeration Tamnerature: -A0°e 
6 (15.24) | GR | H8KKH-6006G-ND 25.93 19.66 
18 (45.72) | MC | H3KKH-6018M-ND 39.61 30.03 Nocoll Gon) DimoA 
80 | Gold | 13 (45.72) | GR | HOKKH-6018G-ND 2972 22.54 ua [eon Hue a4 , 
‘ ‘ ; ay Con- | tact Inch Digi-Key Price Each | Assmann 
36 (91.44) | MC | H3KKH-6036M-ND 39.61 30.03 pocket bonnecto! Without Stan Heb oy Roetieng Key Shown tacts [Finish (mm) Part No 1 40 | Part No. 
e in Connector withou rain Relief or Flange shown = = 
36 (91.44) | GR _TERBRSESCOSEGANGMEE 29.72 22.54 10 0.71 (18.1) |HOMMOH-ND 1.86 1.41 | AWLP-10/3.2-G-R 
6 (15.24) | MC | H3KKH-6406M-ND 29.23 22.16 No. of] Con- | Length | Rib- 14 0.91 (23.05) |HDM14H-ND 1.86 1.41 | AWLP-14/3.2-G-R 
6 (15.24) | GR | H3KKH-6406G-ND 27.38 20.76 Con-| tact | Inch | bon« | Digi-Key Price Each 16 | Gold | 1.01 (25.64) | HDM16H-ND 1.86 1.41 | AWLP-16/3.2-G-R 
64 | Gola | 18 (45-72) | MC | H3KKH-6418M-ND 42.06 31.89 tacts | Finish| (cm) | Cable | PartNo. 1 10 20 1.21 (30.78) |HDM20H-ND 2.11 1.60 | AWLP-20/3.2-G-R 
18 (45.72) | GR | H3KKH-6418G-ND 30.96 23.48 6 (1524 | Mc | HOAKH-t006M-ND 10.26 7.78 24 1.41 (35.86) |HDM24H-ND 2.73 2.07 | AWLP-24/3.2-G-R 
36 (91.44) | MC | H3KKH-6436M-ND 42.06 31.89 6 (15.24)| GR | H3AKH-1006G-ND 9.98 7.57 26 1.51 (38.4) [HDM26H-ND 2.17 1.60 | AWLP-26/3.2-G-R 
: 36 (91.44) | _GR_| H3KKH-6436G-ND__30.96_ 23.48 18 (45.72) MC | H3AKH-1018M-ND 11.06 8.39 30 1.71 (43.5) |HDM30H-ND 2.73 2.07 | AWLP-30/3.2-G-R 
Pin Connector without Strain Relief and with Flange 18 (45.72) GR | H3AKH-1018G-ND 10.24 7.76 34 | Gold | 1.91 (48.58) |HDM34H-ND 2.73 2.07 | AWLP-34/3.2-G-R 
6 (15.24) | MC | H3WWH-1006M-ND 17.02 12.90 36 (91.44)| MC H3AKH-1036M-ND 12.26 9.30 40 2.21 (56.2) | HDM40H-ND 2.73 2.07 | AWLP-40/3.2-G-R 
6 (15.24) | GR | H3WWH-1006G-ND 16.74 12.70 36 (91.44)|_ GR__| H3AKH-1036G-ND 10.62 8.05 50 2.72 (69.0) | HDM50H-ND 3.53 2.68 | AWLP-50/3.2-G-R 
to | cota | 18 (45-72) | MC | HEWWH-1018M-ND 19.02 14.42 6(15.24)| MC | H3AKH-1406M-ND 11.02 8.36 60 | Gog | 2:22 (81:75) [HDMEOH-ND 5.21 3.95 | AWLP-60/3.2-G-R 
18 (45.72) | GR | H3WWH-1018G-ND 17.37 13.17 Pare be PARENT eH ve 64 3.42 (86.83) |HDM64H-ND 5.64 4.28 | AWLP-64/3.2-G-R 
36 (91.44) | MC | H3WWH-1036M-ND = 19.02 14.42 18 E73} GR | H3AKH-1418G-ND 10.95 8.30 10 0.71 (18.1) |HDM10S-ND 1.86 1.41 | AWLP-10/3.2-T-R 
36 (91.44) |_GR_| H3WWH-1036G-ND ‘17.37 13.17 36(9144)| MC | HSAKH-1436M-ND 14.03 10°64 14 oa (23.05) |HDM14S-ND 1.86 1.41 | AWLP-14/3.2-T-R 
i524) | GR | HIMWHtaQGND 741 1320 SB (e144) GR_| HoaKi-14966-NO 1148871] | | oy | | 12k ao78)|HOMZOSND 211 160 AWLP-2002-7R 
14 | cow | 18(45:72) | MC | HBWWH-1418M-ND 2085 15.81 Beh Ae Bees 24 1.41 (35.86) | HDM24S-ND 2.73 2.07 | AWLP-24/3.2-T-R 
18 (45.72) | GR | H3WWH-1418G-ND 18.30 13.88 18(45.72)| MC | HSAKH-1618M-ND 12.34 9.36 26 1.51 (38.4) | HDM26S-ND 2.29 1.74 | AWLP-26/3.2-T-R 
36 (91.44) | MC | H3WWH-1436M-ND 20.85 15.81 18 (45.72)| GR | H3AKH-1618G-ND 11.02 8.36 30 1.71 (43.5) | HDM30S-ND 2.73 2.07 | AWLP-30/3.2-T-R 
36 (91.44) |_GR_| H3WWH-1436G-ND 18.30 _ 13.88 36 (91.44)/ MC | H3AKH-1636M-ND 14.27 10.82 34 | Tin | 1.91 (48.58) |HDM34S-ND 2.73 2.07 | AWLP-34/3.2-T-R 
6 (15.24) | MC | H83WWH-606M-ND 17.88 13.56 36 (91.44)| GR | H3AKH-1636G-ND 11.63 8.82 40 2.21 (56.2) | HDM40S-ND 3.53 2.68 | AWLP-40/3.2-T-R 
6 (15.24) | GR | H8WWH-1606G-ND 17.44 13.22 6(15.24)| MC | H3AKH-2006M-ND 11.22 8.51 50 2.72 (69.0) |HDMS0S-ND 3.53 2.68 | AWLP-50/3.2-T-R 
16 | Gola | 18 (45-72) | MC | H3WWH-1618M-ND = 21.09 15.99 6(15.24)| GR | H3AKH-2006G-ND 10.70 8.12 60 | 5, | 3:22 (81.75) /HDM60S-ND 5.21 3.95 | AWLP-60/3.2-T-R 
18 (45.72) | GR | H3WWH-1618G-ND 18.45 13.99 18 (45.72)) MC H3AKH-2018M-ND 12.82 9.72 64 | 3.49 (86.83) |HDM64S-ND 5.64 4.28 | AWLP-64/3.2-T-R 
36 (91.44) | MC | H3WWH-1636M-ND 21.09 15.99 18 (45.72)) GR | H3AKH-2018G-ND 11.27 8.55 
36 (91.44) | GR | H3WWH-1636G-ND 18.45 13.99 Esl pr mC aA eee a er Tyee 
Tee Ee 5 (1524)[ Mc] HOAKE-2606ND 2.02811 H ' -ND 
jaias7) | Mc MMOMERTEMNIGIN 00s 1872 6 (15.24)| GR | H3AKH-2606G-ND 11.33 8.59 
20 | gota | 18 (49-72) i H 05 16.7; 18 (45.72) MC | H3AKH-2618M-ND 14.10 10.69 Style | Ribbon Cable 
18 (45.72) | GR | H3WWH-2018G-ND 18.95 14.37 18 (45.72)| GR H3AKH-2618G-ND 12.03 9.13 2L1LJsSingle Ended M=Multi-Color 
36 (91.44) | MC | H3WWH-2036M-ND 22.05 16.72 36 (91.44)| MC | H3AKH-2636M-ND 17.23 13.07 6L1L=Double Ended G=Gray 
36 (91.44) | GR | H3WWH-2036G-ND 18.95 14.37 36 (91.44)|_ GR | H3AKH-2636G-ND 13.09 9.93 8L1L=Double Ended eee 
6 (15.24) | MC | H8WWH-2406M-ND 18.24 13.83 6(15.24)| MC | H3AKH-3006M-ND 12.77 9.69 Gontaar Finish ee » 
6 (15.24) | GR | H8WWH-2406G-ND 17.51 13.27 6(15.24)| GR | H3AKH-3006G-ND = 11.74 8.90 H = Gold (Ose tnchestonty) 
18 (45.72) | MC | H3WWH-2418M-ND 23.25 17.63 18 (45.72)| MC | H3AKH-3018M-ND 15.50 11.75 S=Tin No. of Contacts 
24 | Gold | +5 (45,72) | GR | HSWWH-2418G-ND 18.85 14.29 18(45.72)| GR | H3AKH-3018G-ND 12.40 9.40 
; f ‘i f , 36 (91.44)/ MC | H3AKH-3036M-ND 19.59 14.85 
36 (91.44) | MC | H3WWH-2436M-ND 23.25 17.63 
36 (91.44) | GR | H3WWH-2496G-ND 1888 1429 36 (91.44)| GR | H3AKH-3036G-ND 13.39 10.16 Dip Plugs .1” x .1” 
511524) | MG REAGNRESOS ENN 20.51 15155 6(15.24)| MC | H3AKH-3406M-ND 12.71 9.64 2 
. : . 6(15.24)| GR | H3AKH-3406G-ND 1173 8.89 Assemblies 
6 (15.24) | GR | H3WWH-2606G-ND 19.82 15.03 18 (45.72)| MC | H3AKH-3418M-ND 15.44 11.71 
96 | Gold | 18 (45-72) | MC | HEWWH-2618M-ND 25.72 19.51 18(45.72)| GR | H3AKH-3418G-ND 4249 9.47 
18 (45.72) | GR | H3WWH-2618G-ND 21.58 16.37 36 (91.44)/ MC | H3AKH-3436M-ND 19.53 14.81 
36 (91.44) | MC ) H3WWH-2636M-ND 25.72 19.51 36 (91.44)| GR | H3AKH-3436G-ND 13.63 10.34 Single Ended Style 2 
36 (91.44) | GR | H3WWH-2636G-ND 21.58 16.37 6(15.24)| MC | H3AKH-4006M-ND 13.76 10.43 
6 (15.24) | MC | H3WWH-3006M-ND 20.83 15.80 ee gh HSAKtH 40063 ND ae Gee *MC=Multi-Color, 
6 (15.24) | GR | H8WWH-3006G-ND 19.80 15.01 : : : GR=Gray 
18 (4872) | mc | HaWWH-3018M-ND 2765 20.96 18 (45.72) GR | H3AKH-4018G-ND 13.75 10.43 
30 | Gold 36 (91.44)) MC | H3AKH-4036M-ND 21.78 16.51 
18 (45.72) | GR | H3WWH-3018G-ND 21.45 16.27 36 (91.44)|_ GR | H3AKH-4036G-ND 1595 1164 
36 (91.44) | MC | H3WWH-3036M-ND 27.65 20.96 6 (15.24) MC H3AKH-5006M-ND 15.34 11.63 Dip Connector without Strain Relief Shown 
36 (91.44) | GR | H3WWH-3036G-ND 21.45 16.27 6 (15.24)| GR H3AKH-5006G-ND 1389 1053 Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable 
6 (15.24) | MC | H8WWH-3406M-ND 21.58 16.36 18(45.72)| MC | H3AKH-5018M-ND 19.35 14.67 - 
6(15.24) | GR | H8WWH-3406G-ND 20.59 15.62 18 (45.72) GR | H3AKH-5018G-ND 15.01 11.38 No. of | Gon- | Length | Rib- ) : 
aa | cota | 18 (45:72) | MC | HEWWH-3418M-ND 28.39 21.53 36 (91.44)| MC | H3AKH-5036M-ND 25.36 19.23 Con- | tact | Inch | bons | Digi-Key Price Each 
18(45.72)| GR | H3WWH-3418G-ND 22.50 17.06 36 (91.44)| GR | H3AKH-5036G-ND 16.69 12.66 tacts | Finish | (cm) | Cable| Part No. 1 10 
36 (91.44) | MC | H3WWH-3436M-ND 28.39 21.53 6(15.24)| MC | H3AKH-6006M-ND 18.34. 13.91 Tin |6 (15.24) | GR | H2MXS-1006G-ND 1.99 1.51 
36 (91.44) | GR | H3WWH-3436G-ND 22.50 17.06 BA HR HaNKt e066: ND ae ae to | Tim [6015.24 | mc | HeMXs-1006M-ND 226 1.72 
6 (15.24) | MC | H8WWH-4006M-ND 22.93 17.39 ere) i i Poa Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-1006G-ND 1.99 1.51 
40 |G Bee GR Se eane eet ase Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-1006M-ND 226 1.72 
old | 6 (15.24) | GR | H8WWH-4006G-ND 21.86 16.58 36 (91.44)| MC | H3AKH-6036M-ND 30.37 23.03 ol (15.24) : : 
18 (45.72) | MC | HSWWH-4018M-ND 30.95 23.47 6 (91.44)) GR | H3AKH-6036G-ND 20.49 15.53 (Continued) 
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® ASSMANN No.of] Con-| Length | Rib- 
Con- | tact Inch bon« | Digi-Key Price Each 
Dip Plugs .1” x .1” Assemblies [Seeks | tacts | Finish} (cm) | Cable| Part No. 1 10 
Single Ended Style 2 (Cont.) — Tin | 6 (15.24) | GR | HeMXS-3006G-ND 3.06 2.32 
No.of] con-| Length | Rib- Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-3006M-ND 4.09 3.11 
Con- | tact | Inch | bon* | Digi-Key Price Each Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-3006G-ND 3.06 2.32 
tacts | Finish) (cm) | Cable|_ Part No. 1 ab Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-3006M-ND 409 3.11 
Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-1018G-ND 2.24 170 Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-3018G-ND 3.72 2.82 
Tin | 18 (45.72)| Mc | H2MXS-1018M-ND 3.06 2.33 3q_ | Tin | 18 (45.72)) MC | H2MXS-3018M-ND 6.82 5.17 
Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-1018G-ND 2.24 170 Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-3018G-ND 3.72 2.82 
to [Gold] 18.(45.72)|_Mc_| HeMxH-101eM-ND 3.06 2.33 Gold | 18 (45.72) | MC _| H2MXH-3018M-ND 6.82 5.17 
Tin | 36(91.44)| GR | H2MXS-1036G-ND 2.62 1.99 Tin | 36 (91.44)| GR | H2MXS-3036G-ND 471 3.58 
Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-1036M-ND 4.27 3.24 Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-3036M-ND 10.91 8.27 
Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-1036G-ND 2.62 1.99 Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-3036G-ND 471 3.58 
Gold | 36 (91.44)} MC | H2MXH-1036M-ND 427 3.24 Gold | 36 (91.44)) MC | H2MXH-3036M-ND 10.91 8.27 
Tin | 6 (15.24) | GR | H2MXS-1406G-ND 2.04 1.55 Tin | 6 (15.24) | GR | H2MXS-3406G-ND 3411 2.36 
Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-1406M-ND 2.46 1.87 Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-3406M-ND 4.09 3.11 
Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-1406G-ND 2.04 1.55 Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-3406G-ND 341 2.36 
Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-1406M-ND 2.46 1.87 Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-3406M-ND 4.09 3.11 
Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-1418G-ND 2.39 1.82 Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-3418G-ND 3.87 2.94 
44 | Tin | 18.(45.72)) MC | H2MXS-1418M-ND 3.66 2.78 ga_| Tin | 18 (45.72)| MC | H2MXS-3418M-ND 682 5.17 
Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-1418G-ND 2.39 1.82 Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-3418G-ND 3.87 2.94 
Gold | 18 (45.72)| MC | H2MXH-1418M-ND 3.66 2.78 Gold | 18 (45.72)| MC | H2MXH-3418M-ND 682 5.17 
Tin | 36(91.44)| GR | H2MXS-1436G-ND 2.92 2.22 Tin | 36 (91.44)| GR | H2MXS-3436G-ND 5.01 3.81 
Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-1436M-ND 547 4.15 Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-3436M-ND 10.91 8.27 
Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-1436G-ND 2.92 2.22 Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-3436G-ND 5.01 3.81 
Gold | 36 (91.44)} MC | H2MXH-1436M-ND SAT 4.15 Gold | 36 (91.44)) MC | H2MXH-3436M-ND 10.91 8.27 
Tin | 6 (15.24) | GR | H2MXS-1606G-ND 2.06 1.57 Tin | 6 (15.24) | GR | H2MXS-4006G-ND 4.07 3.09 
Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-1606M-ND 250 1.90 Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-4006M-ND 514 3.90 
Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-1606G-ND 2.06 1.57 Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-4006G-ND 3.26 2.48 
Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-1606M-ND 250 1.90 Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-4006M-ND 433 3.29 
Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-1618G-ND 247 1.87 Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-4018G-ND 513 3.90 
te | Tin | 18(45.72)) Mc | H2MXS-1618M-ND 3.79 2.87 ag | Tin | 18(45.72)| MC | HaMxs-4018M-ND 8.35 6.33 
Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-1618G-ND 247 1.87 Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-4018G-ND 433 3.28 
Gold | 18 (45.72)| MC | H2MXH-1618M-ND 3.79 2.87 Gold | 18 (45.72)| MC | H2MXH-4018M-ND 754 5.72 
Tin | 36(91.44)| GR | H2MXS-1636G-ND 3.07 2.33 Tin | 36 (91.44)) GR | H2MXS-4036G-ND 673 5.11 
Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-1636M-ND 571 4.33 Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-4036M-ND 13.16 9.98 
Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-1636G-ND 3.07 2.33 Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-4036G-ND 5.93 4.50 
Gold | 36 (91.44)} MC | H2MXH-1636M-ND 571 4.33 Gold | 36 (91.44)} MC | H2MXH-4036M-ND 12.35 9.37 
Tin | 6 (15.24) | GR | H2MXS-2006G-ND 2.39 1.82 Tin | 6 (15.24) | GR | H2MXS-5006G-ND 4.09 3.11 
Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-2006M-ND 291 2.21 Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-5006M-ND 554 4.20 
Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-2006G-ND 2.39 1.82 Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-5006G-ND 4.09 3.11 
Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-2006M-ND 291 2.21 Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-5006M-ND 554 4.20 
Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-2018G-ND 2.97 2.25 Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-5018G-ND 5.22 3.96 
oo | Tin | 18(45.72)] Mc | H2MXS-2018M-ND 451 3.43 50 | Tin | 18(45.72)| MC | H2MXS-5018M-ND 955 7.24 
Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-2018G-ND 2.97 2.25 Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-5018G-ND 5.22 3.96 
Gold | 18 (45.72)| MC | H2MXH-2018M-ND 451 3.43 Gold | 18 (45.72)| MC | H2MXH-5018M-ND 955 7.24 
Tin | 36(91.44)| GR | H2MXS-2036G-ND 3.82 2.90 Tin | 36 (91.44)| GR | H2MXS-5036G-ND 6.90 5.23 
Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-2036M-ND 6.92 5.25 Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-5036M-ND 15.57. 11.80 
Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-2036G-ND 3.82 2.90 Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-5036G-ND 6.90 5.23 
Gold | 36 (91.44)| MC | H2MXH-2036M-ND 6.92 5.25 Gold | 36 (91.44)) MC | H2MXH-5036M-ND 15.57. 11.80 
Tin | 6 (15.24) | GR | H2MXS-2406G-ND 3.00 2.28 Tin | 6 (15.24) | GR | H2MXS-6006G-ND 597 4.53 
Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-2406M-ND 3.73 2.83 Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-6006M-ND 761 5.78 
Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-2406G-ND 3.00 2.28 Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-6006G-ND 597 4.53 
Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-2406M-ND 3.73 2.83 Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-6006M-ND 7.61 5.78 
Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-2418G-ND 3.54 2.68 Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-6018G-ND 7.48 5.68 
og | Tin | 18(45.72)) MC | H2MXS-2418M-ND 574 4.35 go | Tin | 18(45.72)| MC | H2MXS-6018M-ND 12.43 9.42 
Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-2418G-ND 3.54 2.68 Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-6018G-ND 7.48 5.68 
Gold | 18 (45.72)| MC | H2MXH-2418M-ND 574 4.35 Gold | 18 (45.72)| MC | H2MXH-6018M-ND 12.43 9.42 
Tin | 36 (91.44)| GR | H2MXS-2436G-ND 4.34 3.30 Tin | 36 (91.44)| GR | H2MXS-6036G-ND 9.76 7.40 
Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-2436M-ND 874 6.63 Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-6036M-ND 19.65 14.90 
Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-2436G-ND 4.34 3.30 Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-6036G-ND 9.76 7.40 
Gold | 36 (91.44)| MC | H2MXH-2436M-ND 874 6.63 Gold | 36 (91.44)) MC | H2MXH-6036M-ND 19.65 14.90 
Tin | 6 (15.24) | GR | H2MXS-2606G-ND 2.65 2.01 Tin | 6 (15.24) | GR | H2MXS-6406G-ND 6.36 4.83 
Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-2606M-ND 3.34 2.53 Tin | 6 (15.24) | MC | H2MXS-6406M-ND 8.21 6.23 
Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-2606G-ND 2.46 1.87 Gold | 6 (15.24) | GR | H2MXH-6406G-ND 6.36 4.83 
Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-2606M-ND 3.15 2.39 Gold | 6 (15.24) | MC | H2MXH-6406M-ND 8.21 6.23 
Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-2618G-ND 3.35 2.55 Tin | 18 (45.72)| GR | H2MXS-6418G-ND 7.79 5.91 
og | Tin | 18 (45.72)] Mc | H2MXS-2618M-ND 542 4.11 ga | Tin | 18(45.72)| MC | H2MXS-6418M-ND 13.34 10.12 
Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-2618G-ND 347 2.40 Gold | 18 (45.72)| GR | H2MXH-6418G-ND 7.79 5.91 
Gold | 18 (45.72) | MC | H2MXH-2618M-ND 5.24 3.97 Gold | 18 (45.72)| MC | H2MXH-6418M-ND 13.34. 10.12 
Tin | 36 (91.44)| GR | H2MXS-2636G-ND 441 3.35 Tin | 36 (91.44)| GR | H2MXS-6436G-ND 9.95 7.54 
Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-2636M-ND 8.55 6.49 Tin | 36 (91.44)| MC | H2MXS-6436M-ND 21.04 15.96 
Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-2636G-ND 4.22 3.21 Gold | 36 (91.44)| GR | H2MXH-6436G-ND 995 7.54 
Gold | 36 (91.44) | MC | H2MXH-2636M-ND 8.36 6.35 Gold | 36 (91.44)} MC | H2MXH-6436M-ND 21.04 15.96 


Double Ended Style 6 


*MC=Multi-Color, 
GR=Gray 


Dip Connector without Strain Relief Shown 
Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable 

No. of | Con- Length | Rib- 

Con- | tact Inch bons | Digi-Key Price Each 

tacts | Finish (cm) Cable) PartNo. 1 10 

Tin | 6 (15.24) | GR H6MMS-1006G-ND 3.85 2.92 

Tin | 6 (15.24) | MC H6MMS-1006M-ND 412 3.13 

Gold | 6 (15.24) | GR H6MMH-1006G-ND 3.85 2.92 

Gold | 6 (15.24) | MC H6MMH-1006M-ND 412 3.13 

Tin | 18 (45.72) | GR H6MMS-1018G-ND 410 3.41 

10 Tin 8 (45.72) | MC H6MMS-1018M-ND 4.92 3.74 

Gold | 18 (45.72) | GR H6MMH-1018G-ND 410 3.11 

Gold | 18 (45.72) | MC H6MMH-1018M-ND 4.92 3.74 

Tin | 36 (91.44) | GR H6MMS-1036G-ND 448 3.40 

Tin 6 (91.44) | MC H6MMS-1036M-ND 6.13 4.65 

Gold | 36 (91.44) | GR H6MMH-1036G-ND 448 3.40 

Gold | 36 (91.44) | MC H6MMH-1036M-ND 6.13 4.65 

Tin | 6 (15.24) | GR H6MMS-1406G-ND 3.90 2.96 

Tin | 6 (15.24) | MC H6MMS-1406M-ND 432 3.28 

Gold | 6 (15.24) | GR H6MMH-1406G-ND 3.90 2.96 

Gold | 6 (15.24) | MC H6MMH-1406M-ND 432 3.28 

Tin | 18 (45.72) | GR H6MMS-1418G-ND 4.25 3.23 

14 Tin 8 (45.72) | MC H6MMS-1418M-ND 5.52 4.19 

Gold | 18 (45.72) | GR H6MMH-1418G-ND 4.25 3.23 

Gold | 18 (45.72) | MC H6MMH-1418M-ND 6.52 4.19 

Tin | 36 (91.44) | GR H6MMS-1436G-ND 478 3.63 

Tin 6 (91.44) | MC H6MMS-1436M-ND 7.33 5.56 

Gold | 36 (91.44) | GR H6MMH-1436G-ND 478 3.63 

Gold | 36 (91.44) | MC H6MMH-1436M-ND 7.33 5.56 

Tin | 6(15.24) | GR H6MMS-1606G-ND 3.92 2.98 

Tin | 6 (15.24) | MC H6MMS-1606M-ND 436 3.31 

Gold | 6 (15.24) | GR H6MMH-1606G-ND 3.92 2.98 

Gold | 6 (15.24) | MC H6MMH-1606M-ND 436 3.31 

Tin | 18 (45.72) | GR H6MMS-1618G-ND 433 3.28 

16 Tin 8 (45.72) | MC H6MMS-1618M-ND 5.65 4.28 

Gold | 18 (45.72) | GR H6MMH-1618G-ND 433 3.28 

Gold | 18 (45.72) | MC H6MMH-1618M-ND 5.65 4.28 

Tin | 36 (91.44) | GR H6MMS-1636G-ND 4.93 3.74 

Tin 6 (91.44) | MC H6MMS-1636M-ND 7.57 5.74 

Gold | 36 (91.44) | GR H6MMH-1636G-ND 4.93 3.74 

Gold | 36 (91.44) | MC H6MMH-1636M-ND 7.57 5.74 

Tin | 6 (15.24) | GR H6MMS-2006G-ND 450 3.42 

Tin | 6 (15.24) | MC H6MMS-2006M-ND 5.02 3.81 

Gold | 6 (15.24) | GR H6MMH-2006G-ND 450 3.42 

Gold | 6 (15.24) | MC H6MMH-2006M-ND 5.02 3.81 

Tin | 18 (45.72) | GR H6MMS-2018G-ND 5.07 3.85 

20 Tin 8 (45.72) | MC H6MMS-2018M-ND 6.62 5.02 

Gold | 18 (45.72) | GR H6MMH-2018G-ND 5.07 3.85 

Gold | 18 (45.72) | MC H6MMH-2018M-ND 6.62 5.02 

Tin | 36 (91.44) | GR H6MMS-2036G-ND 6.93 4.50 

Tin 6 (91.44) | MC H6MMS-2036M-ND 9.03 6.85 

Gold | 36 (91.44) | GR H6MMH-2036G-ND 5.93 4.50 

Gold | 36 (91.44) | MC H6MMH-2036M-ND 9.03 6.85 

Tin | 6 (15.24) | GR H6MMS-2406G-ND 6.73 4.34 

Tin | 6 (15.24) | MC H6MMS-2406M-ND 646 4.90 

Gold | 6 (15.24) | GR H6MMH-2406G-ND 5.73 4.34 

Gold | 6 (15.24) | MC H6MMH-2406M-ND 646 4.90 

Tin | 18 (45.72) | GR H6MMS-2418G-ND 6.26 4.75 

24 Tin 8 (45.72) | MC H6MMS-2418M-ND 846 6.42 

Gold | 18 (45.72) | GR H6MMH-2418G-ND 6.26 4.75 

Gold | 18 (45.72) | MC H6MMH-2418M-ND 846 6.42 

Tin | 36 (91.44) | GR H6MMS-2436G-ND 7.07 5.36 

Tin 6 (91.44) | MC H6MMS-2436M-ND 11.47 8.70 

Gold | 36 (91.44) | GR H6MMH-2436G-ND 7.07 5.36 

Gold | 36 (91.44) | MC H6MMH-2436M-ND 11.47 8.70 

Tin | 6(15.24) | GR | HGMMS-2606G-ND 4.94 3.75 

Tin | 6 (15.24) | MC H6MMS-2606M-ND 5.63 4.27 

Gold | 6 (15.24) | GR H6MMH-2606G-ND 457 3.47 

Gold | 6 (15.24) | MC H6MMH-2606M-ND 5.26 3.99 

6 Tin | 18 (45.72) | GR H6MMS-2618G-ND 6.65 4.28 

Tin 8 (45.72) | MC H6MMS-2618M-ND 7.72 5.85 

Gold | 18 (45.72) | GR H6MMH-2618G-ND 5.27 4.00 

Gold | 18 (45.72) | MC H6MMH-2618M-ND 7.34 5.57 

Tin 6 (91.44) | GR H6MMS-2636G-ND 6.70 5.09 

Tin 6 (91.44) | MC H6MMS-2636M-ND 10.84 8.23 

(Continued) 


54 (t083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


@® ASSMANN 


Dip Plugs .1” x .1” Assemblies 
Double Ended Style 6 (Cont.) 


Double Ended Style 8 


*MC=Multi-Color, 
GR=Gray 


No. of | Con- Length | Rib- 
Con- | tact Inch bons | Digi-Key Price Each 
tacts | Finish (cm) |Cable| Part No. 1 10 
26 Gold | 36 (91.44)| GR H6MMH-2636G-ND 6.33 4.81 
Gold | 36 (91.44)| MC H6MMH-2636M-ND 10.47 7.94 
Tin | 6 (15.24) | GR H6MMS-3006G-ND 5.79 4.39 
Tin | 6 (15.24) | MC H6MMS-3006M-ND 6.82 5.17 
Gold | 6 (15.24) | GR H6MMH-3006G-ND 5.79 4.39 
Gold | 6 (15.24) | MC H6MMH-3006M-ND 6.82 5.17 
Tin Hs (45.72)| GR H6MMS-3018G-ND 645 4.89 
30 Tin | 18 (45.72)| MC H6MMS-3018M-ND 9.55 7.24 
Gold | 18 (45.72) GR H6MMH-3018G-ND 645 4.89 
Gold | 18 (45.72)| MC H6MMH-3018M-ND 9.55 7.24 
Tin | 36 (91.44)| GR H6MMS-3036G-ND 744 5.64 
Tin | 36 (91.44)| MC H6MMS-3036M-ND 13.64 10.34 
Gold | 36 (91.44)| GR H6MMH-3036G-ND 744 5.64 
Gold | 36 (91.44)| MC H6MMH-3036M-ND 13.64 10.34 
Tin | 6 (15.24) | GR H6MMS-3406G-ND 5.84 4.43 
Tin | 6 (15.24) | MC H6MMS-3406M-ND 6.82 5.17 
Gold | 6 (15.24) | GR H6MMH-3406G-ND 5.84 4.43 
Gold | 6 (15.24) | MC H6MMH-3406M-ND 6.82 5.17 
Tin | 18 (45.72)| GR H6MMS-3418G-ND 6.60 5.01 
34 Tin | 18 (45.72)| MC H6MMS-3418M-ND 9.55 7.24 
Gold | 18 (45.72) GR H6MMH-3418G-ND 6.60 5.01 
Gold | 18 (45.72)] MC H6MMH-3418M-ND 9.55 7.24 
Tin | 36 (91.44)| GR H6MMS-3436G-ND 7.74 5.87 
Tin | 36 (91.44)| MC H6MMS-3436M-ND 13.64 10.34 
Gold | 36 (91.44)| GR H6MMH-3436G-ND 7.74 5.87 
Gold | 36 (91.44)| MC H6MMH-3436M-ND 13.64 10.34 
Tin | 6 (15.24) | GR H6MMS-4006G-ND 7.60 5.77 
Tin | 6 (15.24) | MC H6MMS-4006M-ND 8.67 6.58 
Gold | 6 (15.24) | GR H6MMH-4006G-ND 5.99 4.54 
Gold | 6 (15.24) | MC H6MMH-4006M-ND 7.06 5.36 
Tin | 18 (45.72)| GR H6MMS-4018G-ND 8.67 6.57 
40 Tin | 18 (45.72)| MC H6MMS-4018M-ND 11.88 9.01 
Gold | 18 (45.72) GR H6MMH-4018G-ND 7.05 5.35 
Gold | 18 (45.72) MC H6MMH-4018M-ND 10.27 7.79 
Tin | 36 (91.44)| GR H6MMS-4036G-ND 10.27 7.79 
Tin 6 (91.44)| MC H6MMS-4036M-ND 16.69 12.66 
Gold | 36(91.44)| GR H6MMH-4036G-ND 8.65 6.56 
Gold | 36 (91.44)| MC H6MMH-4036M-ND 15.08 11.44 
Tin | 6(15.24)| GR | H6MMS-5006G-ND 7.63 5.79 
Tin | 6 (15.24) | MC H6MMS-5006M-ND 9.07 688 
Gold | 6 (15.24) | GR H6MMH-5006G-ND 7.63 5.79 
Gold | 6 (15.24) | MC H6MMH-5006M-ND 9.07 6.88 
Tin | 18 (45.72)| GR H6MMS-5018G-ND 8.75 6.64 
50 Tin | 18 (45.72)| MC H6MMS-5018M-ND 13.08 9.92 
Gold | 18 (45.72) GR H6MMH-5018G-ND 8.75 6.64 
Gold | 18 (45.72)] MC H6MMH-5018M-ND 13.08 9.92 
Tin 6 (91.44)| GR H6MMS-5036G-ND 10.43 7.91 
Tin | 36 (91.44)| MC H6MMS-5036M-ND 19.10 14.48 
Gold | 36 (91.44)| GR H6MMH-5036G-ND 10.43 7.91 
Gold | 36 (91.44)| MC H6MMH-5036M-ND 19.10 14.48 
Tin | 6 (15.24) | GR H6MMS-6006G-ND 11.17 8.48 
Tin | 6 (15.24) | MC H6MMS-6006M-ND 12.82 9.72 
Gold | 6 (15.24) | GR H6MMH-6006G-ND 11.17 8.48 
Gold | 6 (15.24) | MC H6MMH-6006M-ND 12.82 9.72 
Tin | 18 (45.72)| GR H6MMS-6018G-ND 1269 9.63 
60 Tin | 18 (45.72)| MC H6MMS-6018M-ND 17.63 13.37 
Gold | 18 (45.72)| GR H6MMH-6018G-ND 1269 9.63 
Gold | 18 (45.72)] MC H6MMH-6018M-ND 17.63 13.37 
Tin | 36 (91.44)| GR H6MMS-6036G-ND 14.97 11.35 
Tin 6 (91.44)| MC H6MMS-6036M-ND 24.85 18.85 
Gold | 36 (91.44)| GR H6MMH-6036G-ND 14.97 11.35 
Gold | 36 (91.44) MC H6MMH-6036M-ND 24.85 18.85 
Tin | 6 (15.24) | GR H6MMS-6406G-ND 12.00 9.10 
Tin | 6 (15.24) | MC H6MMS-6406M-ND 13.85 10.50 
Gold | 6 (15.24) | GR H6MMH-6406G-ND 12.00 9.10 
Gold | 6 (15.24) | MC H6MMH-6406M-ND 13.85 10.50 
Tin 2 (45.72)| GR H6MMS-6418G-ND 13.44 10.19 
64 Tin | 18 (45.72)| MC H6MMS-6418M-ND 18.98 14.40 
Gold | 18 (45.72) GR H6MMH-6418G-ND 13.44 10.19 
Gold | 18 (45.72)| MC H6MMH-6418M-ND 18.98 14.40 
Tin | 36 (91.44)| GR H6MMS-6436G-ND 15.59 11.82 
Tin | 36 (91.44)| MC H6MMS-6436M-ND 26.68 20.23 
Gold | 36 (91.44)| GR H6MMH-6436G-ND 15.59 11.82 
Gold | 36 (91.44)| MC H6MMH-6436M-ND 26.68 20.23 


Dip Connector without Strain Relief Shown 
Pin #1 on connector is connected to 2nd conductor on cable 
No. of | Con- | Length | Rib- 
Con- | tact Inch bon« | Digi-Key Price Each 
tacts | Finish (cm) | Cable} Part No. 1 10 
Tin | 6 (15.24) | GR | H8MMS-1006G-ND 3.85 2.92 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8MMS-1006M-ND 412 3.13 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-1006G-ND 3.85 2.92 
Gold | 6 (15.24) ) MC | H83MMH-1006M-ND 412 3.13 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-1018G-ND 410 3.11 
10 Tin | 18 (45.72)| MC | H8MMS-1018M-ND 4.92 3.74 
Gold | 18 (45.72)) GR | H83MMH-1018G-ND 410 3.11 
Gold | 18 (45.72)) MC | H83MMH-1018M-ND 4.92 3.74 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-1036G-ND 448 3.40 
Tin | 36 (91.44)} MC | H8MMS-1036M-ND 6.13 4.65 
Gold | 36 (91.44)} GR | H8MMH-1036G-ND 448 3.40 
Gold | 36 (91.44)) MC | H83MMH-1036M-ND 6.13 4.65 
Tin | 6 (15.24) | GR | H8MMS-1406G-ND 3.90 2.96 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8MMS-1406M-ND 4.32 3.28 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-1406G-ND 3.90 296 
Gold | 6 (15.24) ) MC | H83MMH-1406M-ND 432 3.28 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-1418G-ND 4.25 3.23 
14 Tin | 18 (45.72)} MC | H8MMS-1418M-ND 5.52 4.19 
Gold | 18 (45.72)| GR | H8MMH-1418G-ND 4.25 3.23 
Gold | 18 (45.72)) MC | H83MMH-1418M-ND 5.52 4.19 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-1436G-ND 4.78 3.63 
Tin | 36 (91.44)| MC | H8MMS-1436M-ND 7.33 5.56 
Gold | 36 (91.44)} GR | H8MMH-1436G-ND 4.78 3.63 
Gold | 36 (91.44)) MC | H83MMH-1436M-ND 7.33 5.56 
Tin | 6 (15.24) | GR | H8MMS-1606G-ND 3.92 2.98 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8MMS-1606M-ND 436 3.31 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-1606G-ND 3.92 2.98 
Gold | 6 (15.24) ) MC | H83MMH-1606M-ND 436 3.31 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-1618G-ND 4.33 3.28 
16 Tin | 18 (45.72)| MC | H8MMS-1618M-ND 5.65 4.28 
Gold | 18 (45.72)} GR | H8MMH-1618G-ND 433 3.28 
Gold | 18 (45.72)) MC | H83MMH-1618M-ND 5.65 4.28 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-1636G-ND 4.93 3.74 
Tin | 36 (91.44)| MC | H8MMS-1636M-ND 7.57 5.74 
Gold | 36 (91.44)} GR | H8MMH-1636G-ND 4.93 3.74 
Gold | 36 (91.44)) MC | H83MMH-1636M-ND 7.57 5.74 
Tin | 6 (15.24) | GR | H8MMS-2006G-ND 450 3.42 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8MMS-2006M-ND 5.02 3.81 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-2006G-ND 450 3.42 
Gold | 6 (15.24) ) MC | H8MMH-2006M-ND 5.02 3.81 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-2018G-ND 5.07 3.85 
20 Tin | 18 (45.72)| MC | H8MMS-2018M-ND 6.62 5.02 
Gold | 18 (45.72)) GR | H83MMH-2018G-ND 5.07 3.85 
Gold | 18 (45.72)) MC | H83MMH-2018M-ND 6.62 5.02 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-2036G-ND 5.93 4.50 
Tin | 36 (91.44)| MC | H8MMS-2036M-ND 9.03 6.85 
Gold | 36 (91.44)} GR | H8MMH-2036G-ND 5.93 4.50 
Gold | 36 (91.44)) MC | H8MMH-2036M-ND 9.03 6.85 
Tin | 6 (15.24) | GR | H8MMS-2406G-ND 5.73 4.34 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8MMS-2406M-ND 6.46 4.90 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-2406G-ND 5.73 4.34 
Gold | 6 (15.24) ) MC | H8MMH-2406M-ND 6.46 4.90 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-2418G-ND 6.26 4.75 
24 Tin | 18 (45.72)| MC | H8MMS-2418M-ND 8.46 6.42 
Gold | 18 (45.72)} GR | H8MMH-2418G-ND 6.26 4.75 
Gold | 18 (45.72)) MC | H8MMH-2418M-ND 8.46 6.42 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-2436G-ND 7.07 5.36 
Tin | 36 (91.44)| MC | H8MMS-2436M-ND 11.47 8.70 
Gold | 36 (91.44)) GR | H8MMH-2436G-ND 7.07 5.36 
Gold | 36 (91.44)) MC | H83MMH-2436M-ND 11.47 8.70 
Tin | 6 (15.24) | GR | H8MMS-2606G-ND 4.94 3.75 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8MMS-2606M-ND 5.63 4.27 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-2606G-ND 457 3.47 
26 Gold | 6 (15.24) ) MC | H83MMH-2606M-ND 5.26 3.99 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-2618G-ND 5.65 4.28 
Tin | 18 (45.72)| MC | H8MMS-2618M-ND 7.72 5.85 
Gold | 18 (45.72)} GR | H8MMH-2618G-ND 5.27. 4.00 
Gold | 18 (45.72)) MC | H83MMH-2618M-ND 7.34 5.57 


No. of | Con- | Length | Rib- 
Con- | tact Inch bons | Digi-Key Price Each 
tacts | Finish (cm) | Cable} Part No. 1 10 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-2636G-ND 6.70 5.09 
6 Tin | 36 (91.44)} MC | H8MMS-2636M-ND 10.84 8.23 
Gold | 36 (91.44)} GR | H8MMH-2636G-ND 6.33 4.81 
Gold | 36 (91.44)} MC | H8MMH-2636M-ND 10.47 7.94 
Tin | 6(15.24)| GR | H8MMS-3006G-ND 5.79 4.39 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8MMS-3006M-ND 6.82 5.17 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-3006G-ND 5.79 4.39 
Gold | 6 (15.24) | MC | H8MMH-3006M-ND 6.82 5.17 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-3018G-ND 6.45 4.89 
30 Tin | 18 (45.72)| MC | H8MMS-3018M-ND 9.55 7.24 
Gold | 18 (45.72)| GR | H8MMH-3018G-ND 6.45 4.89 
Gold | 18 (45.72)} MC | H8MMH-3018M-ND 9.55 7.24 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-3036G-ND 7.44 5.64 
Tin | 36 (91.44)} MC | H8MMS-3036M-ND 13.64 10.34 
Gold | 36 (91.44)} GR | H8MMH-3036G-ND 7.44 5.64 
Gold | 36 (91.44)| MC | H8MMH-3036M-ND. 13.64 10.34 
Tin | 6(15.24)| GR | H8MMS-3406G-ND 5.84 4.43 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8MMS-3406M-ND 6.82 5.17 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-3406G-ND 5.84 4.43 
Gold | 6 (15.24) | MC | H8MMH-3406M-ND 6.82 5.17 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-3418G-ND 6.60 5.01 
34 Tin | 18 (45.72)} MC | H8MMS-3418M-ND 9.55 = 7.24 
Gold | 18 (45.72)} GR | H8MMH-3418G-ND 6.60 5.01 
Gold | 18 (45.72)} MC | H8MMH-3418M-ND 9.55 7.24 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-3436G-ND 7.74 5.87 
Tin | 36 (91.44)} MC | H8MMS-3436M-ND 13.64 10.34 
Gold | 36 (91.44)} GR | H8MMH-3436G-ND 7.74 5.87 
Gold | 36 (91.44)} MC | H8MMH-3436M-ND. 13.64 10.34 
Tin | 6(15.24)| GR | H8MMS-4006G-ND 7.60 5.77 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8MMS-4006M-ND 8.67 6.58 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-4006G-ND 5.99 4.54 
Gold | 6 (15.24) | MC | H8MMH-4006M-ND 7.06 5.36 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-4018G-ND 8.67 6.57 
40 Tin | 18 (45.72)} MC | H8MMS-4018M-ND 11.88 9.01 
Gold | 18 (45.72)} GR | H8MMH-4018G-ND 7.05 5.35 
Gold | 18 (45.72)} MC | H8MMH-4018M-ND 10.27 7.79 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-4036G-ND 10.27 7.79 
Tin | 36 (91.44)} MC | H8MMS-4036M-ND 16.69 12.66 
Gold | 36 (91.44)| GR | H8MMH-4036G-ND 8.65 6.56 
Gold | 36 (91.44)} MC | H8MMH-4036M-ND. 15.08 11.44 
Tin | 6(15.24)| GR | H8MMS-5006G-ND 7.63 5.79 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8MMS-5006M-ND 9.07 6.88 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-5006G-ND 7.63 5.79 
Gold | 6 (15.24) | MC | H8MMH-5006M-ND 9.07 6.88 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-5018G-ND 8.75 6.64 
50 Tin | 18 (45.72)} MC | H8MMS-5018M-ND 13.08 9.92 
Gold | 18 (45.72)} GR | H8MMH-5018G-ND 8.75 6.64 
Gold | 18 (45.72)} MC | H8MMH-5018M-ND 13.08 9.92 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-5036G-ND 10.43 7.91 
Tin | 36 (91.44)} MC | H8MMS-5036M-ND 19.10 14.48 
Gold | 36 (91.44)} GR | H8MMH-5036G-ND 10.43 7.91 
Gold | 36 (91.44)} MC | H8MMH-5036M-ND. 19.10 14.48 
Tin | 6(15.24)| GR | H8MMS-6006G-ND 11.17 8.48 
Tin | 6(15.24)| MC | H8MMS-6006M-ND 12.82 9.72 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-6006G-ND 11.17 8.48 
Gold | 6 (15.24) | MC | H8MMH-6006M-ND 12.82 9.72 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-6018G-ND 12.69 9.63 
60 Tin | 18 (45.72)} MC | H8MMS-6018M-ND 17.63 13.37 
Gold | 18 (45.72)} GR | H8MMH-6018G-ND 12.69 9.63 
Gold | 18 (45.72)} MC | H8MMH-6018M-ND 17.63 13.37 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-6036G-ND 14.97 11.35 
Tin | 36 (91.44)} MC | H8MMS-6036M-ND 24.85 18.85 
Gold | 36 (91.44)| GR | H8MMH-6036G-ND 14.97 11.35 
Gold | 36 (91.44)} MC | H8MMH-6036M-ND 24.85 18.85 
Tin | 6(15.24)| GR | H8MMS-6406G-ND 12.00 9.10 
Tin | 6 (15.24) | MC | H8MMS-6406M-ND 13.85 10.50 
Gold | 6 (15.24) | GR | H8MMH-6406G-ND 12.00 9.10 
Gold | 6 (15.24) | MC | H8MMH-6406M-ND 13.85 10.50 
Tin | 18 (45.72)| GR | H8MMS-6418G-ND 13.44 10.19 
64 Tin | 18 (45.72)} MC | H8MMS-6418M-ND 18.98 14.40 
Gold | 18 (45.72)} GR | H8MMH-6418G-ND 13.44 10.19 
Gold | 18 (45.72)| MC | H8MMH-6418M-ND 18.98 14.40 
Tin | 36 (91.44)| GR | H8MMS-6436G-ND 15.59 11.82 
Tin | 36 (91.44)} MC | H8MMS-6436M-ND 26.68 20.23 
Gold | 36 (91.44)} GR | H8MMH-6436G-ND 15.59 11.82 
Gold | 36 (91.44)} MC | H8MMH-6436M-ND 26.68 20.23 
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SIMI Mini D Ribbon (MDR) Connectors 


Fig. 1 — IDC Wiremount 


Glass Reinforced Polyester (PBT) *UL 94V-0 » Wiping 
Area: 30” minimum Gold * Wire Accommodation: Gray: 
26AWG Solid, Black: 28AWG Stranded, 30AWG Solid 
« IEEE 1284C Interface as a 36 Contact Connector 


Fig. 5 — Boardmount Thru-Hole Right Angle 


*Glass Reinforced Polyester (PBT) *UL 94V-0 * Wiping 
Area: 30” minimum Gold » Interface latch 


*Glass Reinforced Polyester (PBT) *UL 94V-0 »* Wiping 
Area: 30” minimum Gold » Tails: Gold Flash 


Fig. 13 — 60° Metal Junction Shell for 


Fig. 14 — MDR Cable Assembly Plug 


Fig. 2 — Solder Connector 


*Glass Reinforced Polyester (PCT) *UL 94V-0 * Wiping 
Area: 20” minimum Gold * Solder Area: Tin-Lead »* Wire 
Accommodation: 24, 26, 28 and 30AWG 


Fig. 6 — Boardmount Thru-Hole Vertical 


* Glass Reinforced Polyester (PBT) * UL 94V-0 »* Wiping 
Area: 30y” minimum Gold » IEEE 1284C Interface as a 
36 Contact Connector Interface latch 


Fig. 10 — Plastic Shielded Junction 
Shell for Round Cable 


* Outer Shell Material: ABS *UL 94V-0 © Inner Shell 
Material: Steel, .020” » Plating: Nickel 


Fig. 3 — Boardmount Thru-Hole Right Angle 


* Glass Reinforced Polyester (PCT) *UL 94V-0 * Wiping 
Area: 30)” minimum Gold » IEEE 1284C Interface as a 36 
Contact Connector 


Fig. 7 — Surface Mount Right Angle 


Glass Reinforced Polyester (PCT) * UL 94V-0 » Wiping 
Area: 20” minimum Gold « Interface latch 


Fig. 11 — Plastic Solder Junction Shell, 
Non-Shielded 


Glass Reinforced Polyester (PBT) *UL 94V-0 * Quick 
release metal latching mechanism 


Fig. 15 — I/O Mounting Hardware 


Dimensions in Inches (mm) 


Fig. 4 — IDC Wiremount Panelmount 


*Glass Reinforced Polyester (PBT) *UL 94V-0 » Wiping 
Area: 30” minimum Gold * Wire Accommodation: 
28AWG Stranded, 30AWG Solid * IEEE 1284C Interface 
as a 36 Contact Connector » Interface latch 


Fig. 8 — Surface Mount Right Angle NEW! 


* Glass Reinforced Polyester (PCT) *UL 94V-0 »* Wiping 
Area: 20” minimum Gold » Interface latch 


Fig. 12 — Metal Junction Shell 
for Round Cable 


Material: Aluminum, .050” Plating: Nickel 


Fig. 16 — Board Lock and Panel Mounting Screws 


Round Cable 
|-— A—t os! Fwy 
Cl 3 3341-10 3M # A 
Soar ts {| 3344-26 |M2.6 x 8mm 
3341-13 | 3344-3 | M2.5 x 6mm 
3341.25 | 4 ‘Teal 3344-38 | M2.5 x 8mm 
aaitai|: 3344-4 | #4-40 x 1/4 
3341.32 3344-44 | #4-40 x 3/8 
Dimension A = Length 
(from Strain Relief to Strain Relief) * Material: Steel * Plating: Zinc 
No.of} Dim.A | Digi-Key Price Each 3M No.of} Dim. A | Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | Color | Pos. | In. (mm) | PartNo. 1 10 100 250 | Part No. Fig. | Color | Pos. | In. (mm) | PartNo. 1 10 100 250 | Part No. 
Plugs — Shielded, .050” — RoHS Compliant 14 | 1.16 (29.5) | 3M1812-ND® 437 368 3.32  3.15|10214-6212PC 
14] 72 (18.2) | MPBI4A-ND 487.440 370 351] 10114-6000EC 20 | 1.31 (33.4) | 3M1816-ND@ 458 385 348  3.30|10220-6212PC 
‘ ‘ 26 | 1.46 (37.2) | 3M1819-ND@ 474 399 361  3.42|10226-6212PC 
20 | .87 (22.0) | MPB20A-ND 5.03 4.24 3.83 3.63 10120-6000EC 
36 | 1.71 (43.5) | 3M1822-ND@ 489 412 372  3.53|10236-6212PC 
26 | 1.02 (25.8) | MPB26A-ND 5.20 4.38 3.95 3.75) 10126-6000EC 6 | Black |_40_| 1.81 (46.1) | auit724-ND 510 4.29 3.88 _ 3.68|10240-6212VC 
36 | 1.27 (32.2) | MPB36A-ND 6.24 5.25 4.74 4.50) 10136-6000EC ack 4917.81 (46.1) | 3M1825-ND® 510 4.29 3.88  3.68/10240-6212PC 
| Black |_40_| 1.37 (34.7) | MPB40A-ND 645 5.43 4.90 _4.65 | 10140-6000EC 50 | 2.06 (52.4) | 3M1827-NDe 541 458 4411 390|10250-6212PC 
50. | 1.62 (41.1) | MPB50A-ND 688 5.80 5.23 4.97 | 10150-6000EC 68 | 2.51 (63.8) | 3M1829-ND@ 632 5.32 4.81 4.56 | 10268-6212PC 
68 | 2.07 (52.5) | MPB68A-ND 7.07 5.95 5.38 5.10 | 10168-6000EC 80 | 2.81 (71.5) | 3M1830-ND@ 853 7.18 648 6.15] 10280-6212PC 
80 | 2.37 (60.1) | MPB80A-ND 859 7.23 6.53 6.20|10180-6000EC 100 | 3.31 (84.2) | 3M1831-ND@ 911 7.67 6.93 _6.57 | 102A0-6212PC 
100 | 2.87 (72.8) | MPB100A-ND 10.21 8.60 7.76 __7.37|101A0-6000EC 14 | 4.16 (29.5) | 3M1810-ND® 728 613 553  5.25|10214-1210PE 
Gray | 68 | 2.07 (52.5) | MPA68A-ND 649 546 4.93  4.68/10168-6010EC 20 | 1.32 (33.4) | 3M1813-ND@ 745° 6.27 = 5.66 5.37 | 10220-1210PE 
14) 72(182) |3M1767-ND 616 54a’ diga 414410114 40008E | 26 | 1.50 (38.2) | 31731-ND 774 6.51 5.88 5.58 | 10226-1210VE 
7 | Beige | 26 | 1.50 (38.2) | 3M1817-ND@ 774 6.51 5.88 5.58 | 10226-1210PE 
20 | .87 (22.0) | 3M1768-ND 6.70 5.64 5.09 4.83) 10120-3000PE 40. | 1.85 (47.1) | 3M1823-NDe 8.94 7.53 6.80 6.45 |10240-1210PE 
2 | Black | 26 | 1-02 (25.8) | 3M1769-ND 7.49 6.30 5.69 5.40/ 10126-3000PE 50 | 2.06 (52.4) | 3M1733-ND 9.36. 7.88 711 6.75] 10250-1210VE 
36 | 1.27 (32.2) | 3M1770-ND 7.95 6.69 6.04 5.73) 10136-3000PE 50 | 2.06 (52.4) | 3M1826-ND® 936 7.88 7.11 6.75|10250-1210PE 
40 | 1.37 (34.7) | 8M1771-ND 8.32 7.00 6.32 6.00) 10140-3000PE 14 | 1.16 (29.5) | 3M6469-ND® NEW! 8.09 6.81 6.15  5.84|10214-1S10PE 
50_| 1.62 (41.1) | 3M1772-ND 8.99 7.56 6.83 _6.48| 10150-3000PE 20 | 1.31 (33.3) | 3M6470-ND@ NEW! 8.26 6.95 —6.28-—-5.96| 10220-1S10PE 
20. | 1.31 (33.3) | 3M1806-ND 13.64 11.48 10.37 9.84] 10120-52B2PC 8 | Beige | 26 | 1.46 (37.2) | 3M6471-ND@ NEW! 859 7.23 6.53 —_6.20| 10226-1S10PE 
3 | Black | 26. | 1-46 (87-2) | 3M1807-ND 1414 11.90 10.75 10.20|10126-52B2PC 40 | 1.81 (46.1) | 3M6472-ND@ NEW! 992 835 7.54 7.16|10240-1S10PE 
36 | 1.71 (43.5) | 3M1808-ND 14.66 12.34 11.14 10.58|10136-52B2PC 50 | 2.06 (52.4) | 3M6473-ND@ NEW! 10.40 8.75 7.90 7.50] 10250-1S10PE 
50 | 2.06 (52.4) | 3M1809-ND 15.31 1288 11.63 11.04/10150-52B2PC 14 | 1.16 (29.5) | 3M1734-ND@ 869 7.32 661  6.27/10214-R21TS 
Recaptacl Ghisiied 050" 36 | 1.71 (43.5) | 3M1735-ND@ 919 7.74 6.99  6.63|10236-R21TS 
Sceplactes — srMeldeds's! 9 | Black} 40 | 1.81 (46.1) | 3M1736-ND@ 9.36 7.88 7.411  6.75|10240-R21TS 
20 | 1.31 (33.4) | MRB20A-ND@ 888 7.48 675  6.41|10220-0210EC 68 | 2.51 (63.8) | 3M1737-ND@ 10.90 917 828  7.86/10268-R21TS 
26 | 1.46 (37.2) | MRB26A-ND® 961 8.09 7.30  6.93|10226-0210EC 80 | 2.81 (71.5) | 3M1738-ND@ 1485 12.50 11.29 10.71] 10280-R21TS 
4 | Black 36 | 1.71 (43.5) | MRB36A-ND@ 10.77 9.07 8.19 7.77] 10236-0210EC Connector Junction Shells — .050” — RoHS Compliant 
40. | 1.81 (46.1) | MRB40A-ND® 1132 952 8.60 8.16 10240-0210EC 14 ] 1.02 (25.9) | 3M1739-ND 468354356 3.381] 10314-3210-000 
50 | 2.06 (52.4) | MRBSOA-ND® 12.52 10.54 952 9.03] 10250-0210EC 20 | 1.17 (29.7) | 3M1740-ND 4.06 3.42 3.09 2.93} 10320-3210-000 
68 | 2.51 (63.8) | MRB68A-ND@ 14.62 12.31 11.11 10.55 | 10268-0210EC 26 | 1.32 (33.5) | 3M1741-ND 414 3.49 3.15 2.99] 10326-3210-000 
14 | 4.16 (29.6) | 3M1811-ND® 420 354 320  3.03/10214-55G3PC 10 | Beige | 36 | 1.57 (39.8) | 3M1742-ND 422 356 3.21  3.05|10336-3210-000 
20 | 1.31 (33.4) | 3M1814-ND@ 372 3414 283 2.69|10220-55G3PC 40_| 1.67 (42.4) | 3M1765-ND 478 403 3.64 3.45 | 10340-3210-000 
20 | 1.31 (33.4) | 3M1815-ND@ 437 3.68 3.32 3.15] 10220-55H3PC 50 | 1.92 (48.7) | 3M1743-ND 435 3.66 = 3.31. 3.14] 10350-3210-000 
26. | 1.46 (37.2) | 3M1818-ND® 4.04 340 3.07 2.91] 10226-55G3PC 68 _| 2.37 (60.1) [SMIIAEND 445 3.75 3.39 3.21 10368-3210-000 
Beige | 36 | 1.71 (43.5) | 3M1820-ND@ 443 3.73 3.37 __3.20| 10236-55G3PC 14 | 1.16 (29.5) | 3M1745-ND 6.99 5.88 5.31 5.04) 10314-52F0-008 
5 20 | 1.31 (33.3) | 3M1746-ND 7.20 6.06 5.47 — 5.19|10320-52F0-008 
36 | 1.71 (43.5) | 3M1821-ND@ 443 3.73 3.87 3.20) 10236-SSH3PC 11 | Black | 26. | 4.46 (37.2) | 3M1747-ND 740 623 5.63 5.34) 10326-52F0-008 
40 | 1.81 (46.1) | 3M1824-ND@ 549° 4.62 4.18 3.96 10240-55G3PC 36 | 1.71 (43.5) | 3M1748-ND 749 6.30 5.69 5.40) 10336-52F0-008 
2 fie Gea ees pas ee 7 He sees cee 50 | 2.06 (52.4) | 3M1749-ND 7.70 6.48 5.85 — 5.55|10350-52F0-008 
51 (63.8) -ND® 76 5. 5. : -55| : 
@ RoHS Compliant + Over-molded 4-40 thumbscrew 
Black | 68 | 2.51 (63.8) | 3M1832-ND@ 1082 910 8.22 7.80] 10268-5JBEPC A Digerate-4-40 thurbscrow shell itt (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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3M Mini D Ribbon (MDR) Connectors (cont) 


SATA Connectors 


Dimensions in mm 


No.of} Dim.A | Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | Color | Pos. | In. (mm) | PartNo. 1 10 100 250 | Part No. 
14 | 1.01 (25.8) | 3M1750-ND 1140 9.59 8.66 8.22} 10314-A200-00 
20. | 1.17 (29.7) | 3M1751-ND 10.15 854 7.72 7.32} 10320-A200-00 
26 | 1.32 (33.5) | 3M1752-ND 10.92 919 8.30 7.88] 10326-A200-00 
36 | 1.57 (39.8) | 3M1753-ND 1154 9.72 877 8.33] 10336-A200-00 
12) — 40__| 1.67 (42.4) | 3M1754-ND 12.38 10.42 9.41 8.93] 10340-A200-00 
50 | 1.92 (48.7) | 3M1755-ND 1290 10.85 9.80 9.30] 10350-A200-00 
68 | 2.37 (60.1) | 3M1756-ND 13.52 11.38 10.27 9.75] 10368-A200-00 
100 _| 3.16 (80.2) | 3M1757-ND 15.08 12.69 11.46 10.88] 103A0-A200-00 
14 | 1.02 (25.8) | 3M1758-ND 994 837 7.56 7.17] 10314-A500-00 
26 | 1.32 (33.5) | 3M1759-ND 1159 9.75 881 8.36] 10326-A500-00 
36 | 1.57 (39.8) | 3M1760-ND 11.79 9.93 8.96 8.51] 10336-A500-00 
13} — 40 | 1.67 (42.4) | 3M1761-ND 14.04 11.82 10.67 10.13] 10340-A500-00 
50 | 1.92 (48.7) | 3M1762-ND 13.10 11.03 9.96 9.45] 10350-A500-00 
68 | 2.37 (60.1) | 3M1763-ND 14.00 11.78 10.64 10.10} 10368-A500-00 
MDR Cable Assemblies — RoHS Compliant 
26 | 5 meters | MCA106-.5-ND 54.03 47.28 44.92 42.22) 14526-EZ5B-050-02C 
26 1meter | MCA107-1-ND 60.22 52.70 50.07 47.05) 14526-EZ5B-100-02C 
26 | 2meters | MCA108-2-ND 72.61 63.54 60.36 56.73) 14526-EZ5B-200-02C 
26 | 3meters | MCA109-3-ND 84.99 74.37 70.65 66.40) 14526-EZ5B-300-02C 
36 1meter | MCA116-1-ND$ 71.41 62.49 59.36 55.79 | 14T36-SZ6B-100-OHC 
36 | 2meters | MCA117-2-ND$ 81.63 71.43 67.86 63.78) 14T36-SZ6B-200-OHC 
14 | Beige] 36 | Smeters | MCA118-5-ND$ 116.99 102.37 97.25 91.40] 14T36-SZ6B-500-OHC 
50 1meter | MCA110-1-ND$ 103.71 90.75 86.22 81.03] 14T50-SZWB-100-ONC 
50 | 2meters | MCA111-2-ND$ 120.74 105.65 100.37 94.33] 14T50-SZWB-200-0NC 
50 | 5meters | MCA112-5-ND$ 177.62 155.42 147.65 138.77 | 14150-SZWB-500-0NC 
50 1meter | MCA113-1-NDA 106.10 92.84 88.20 82.89] 14B50-SZWB-100-ONC 
50 | 2meters | MCA114-2-NDA 124.43 108.88 103.44 97.22] 14B50-SZWB-200-0NC 
50 | 5Smeters | MCA115-5-NDA 180.59 158.02 150.12 141.09] 14B50-SZWB-500-0NC 


RoHS Compliant + Over-molded 4-40 thumbscrew _A Discrete 4-40 thumbscrew shell kit 


Digi-Key Pricing 3M 
Fig. | Description Part No. 1 100 500 1,000 Part No. 
Jack Sockets, .050” — RoHS Compliant 

M2.5/M2.5 MDVS10-ND 2.08 158.00 715.00 1300.00 | 3341-10BULK 
#4-40/#4-40 MDVS16-ND 2.27 172.22 779.35 1417.00 | 3341-16BULK 
#4-40/#4-40 MDVS17-ND 171 129.56 586.30 1066.00 | 3341-17KIT 

15 | M2.5/#4-40 MDVS13-ND 1.50 113.76 514.80 936.00 | 3341-13BULK 
M2.5/M2 MDVS25-ND 2.85 216.46 979.55 1781.00 | 3341-25 
M2.5/#4-40 MDVS31-ND 1.66 126.40 572.00 1040.00 | 3341-31BULK 
M2.5/#4-40 MDVS32-ND 1.93 146.94 664.95 1209.00 | 3341-32BULK 

Digi-Key Pricing 3M 
Fig. | Description Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 
Screws (Steel with Zinc Plating), .050” — RoHS Compliant 

Board Lock Screw, M2.6 x 8mm MDVT26-ND* 1.50 10.50 43.75 80.00] 3344-26 
Board Lock Screw, M2.5 x 6.0mm MDVTO3-ND* 6.00 42.00 175.00 320.00} 3344-3 

16 | Panel Mount Screw, M2.5 x 8.0mm | MDVT38-ND* 3.30 23.10 96.25 176.00 | 3344-38 
Board Lock Screw, #4-40 x 1/4” MDVT04-ND* 2.40 16.80 70.00 128.00 | 3344-4 
Panel Mount Screw, #4-40 x 3/8” MDVT44-ND* 1.50 10.50 43.75 80.00 | 3344-44 


L 


Straight to Right Angle Shown 


Dimensions (mm) | No. of] Digi-Key Price Each 3M 

Fig.| Description A B C | Pos. | Part No. 1 10 100 | Part No. 
SATA Plugs 
R/A, SMT Gold Flash 1746 11.50 4.00) 7 |3M5561-ND 48 36 .26 | 5607-4200-SH 
Vertical, PCB Gold Flash} 16.78 8.40 5.70 | 7 |3M5562-ND 54 Al .29 | 5607-5102-SH 
Straddlemount 30y” 45.77 7.25 5.73] 22 |3M5555-ND 2.04 1.53 1.09 | 5622-6309-ML 
R/A, Thru-Hole 30y” 42.76 5.60 11.00} 22 |3M5556-ND 2.16 1.62 1.16 |5622-4100-ML 
SATA Receptacles 
3 | R/A, SMT 30p” = = —_| 22 |3M5560-ND 2.34 1.76 1.25 | 5622-1200-ML 


Vertical, SMT 30)” 54.50 5.50 2.45] 22 |3M5557-ND§ 2.25 1.69 1.20 | 5622-2222-ML 
4 | Vertical, PCB 30y” 42.73 5.00 14.15} 22 |3M5558-ND 2.25 1.69 1.20 | 5622-2103-ML 
Vertical, Pressfit, 30u” | 42.73 10.00 14.15] 22 |3M5559-ND 2.34 1.76 1.25 | 5622-2603-ML 
SATA Signal Cables 
R/A to R/A, L= 1M 125 125 — | 7 |3M5564-ND 285 214 1.52 | 5602-1102 
R/A to R/A, L= 0.5M 125 125 — | 7 |3MS5565-ND 255 1.92 1.36 |5602-1101 
STR to R/A, L= 1M 155 125 — | 7 |3M5566-ND 285 214 1.52 | 5602-2102 
STR to R/A, L= 0.5M 155 125 — | 7 |3M5567-ND 2.55 1.92 1.36 |5602-2101 
ip 
7 


STR to STR, L= 1M 15.5 1655 — 3M5568-ND 2.85 2.14 1.52 | 5602-2202 
STRtoSTR,L=0.5M | 15.5 155 — 3M5743-ND 2.55 1.92 1.36 | 5602-22-0000-500 


Power Cable 
6 | “Y" Configuration - - — | 15 /3M5563-ND 4.32 3.24 2.31 | 5601-22-127-200 


* Quantity of one equals one pair. 


Shielded Compact Ribbon (SCR) 
Connectors 


RoHS 
Features: 


* Robust ribbon style contact for reliable repetitive plugging »* 360° shielding for excellent EMI protection 
* 10 contacts can carry signal or power (up to 1A per pin) * Polarized to provide proper cable insertion 
¢ Vibration resistant 


Specifications: 
* Insulation Material: Glass-filled LCP or Glass-filled Nylon * Flammability: UL 94V-0 * Color: Black 
* Contact Material: Phosphor Bronze or Copper Alloy * Shroud Material: Steel * Current Rating: 1A 
* Voltage Rating: 150VAC/200VDC » Temperature Rating: -55°C ~ 85°C 


Dimensions in mm 


§ With mounting flange 


SDR Connectors 
and Cable Assemblies 


Dimensions in Inches (mm) 


No. of} Dim. A | Digi-Key Price Each 3M 
Fig.) Description Pos. | In. (mm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 

1 [MOR Recept.- SDR Plug | 26 — |MCA100-5-ND 219.95 192.46 171.84] 1MF26-L560-00C-500 

» [R/A SDR Plug- MDR Plug| 26 — | MCA101-2-ND 192.00 168.00 150.00] 1MF26-L576-00C-200 

R/A MDR Plug - SDR Plug| 26 — _|MCA102-5-ND 249.36 218.19 194.82] 1MF26-L586-00C-500 

3 |MDR Recept.- SDR Plug | 26 — |MCA103-2-ND 197.60 172.90 154.38 | 1MG26-LFWO-00C-200 

Digi Key Price Each 3M 4, |SDR Plug - SDR Plug 26 —~ |MCA104-5-ND 324.37 283.83 253.42 |1SF26-L120-00C-500 

Fig. | Description Part No. 1 10100 | Part No. R/A SDR Plug - SDR Plug| 26 — __|MCA105-2-ND 297.25 260.10 232.23 | 1SF26-L136-00C-200 
1 | Receptacle, Wiremount 3M6453-ND 3.64 3.07 2.77 | 36210-0100FD 2 lhieadee SCBA 14 | .79(20) | MSDS14-ND 9.51 8.00 7.23 /12214-8250-00FR 
; oo ae sm aR a el ape eS 26 | .98 (24.8) |MSDS26-ND 10.50 884 7.98 |12226-8250-00FR 
3 | Plug, Right Angle, Thru-Hole 3M6457-ND 562 473 4.27 | 36110-2220PE 14 | .79(20) | MSDR14-ND 7.92 6.67 6.02 | 12214-5150-00FR 
4 | Plug, Solder 3M6458-ND 5.49 462 4.18 | 36110-3000FD 6 |Header—Thru-Hole, R/A | 26 | .98 (24.8) | MSDR26-ND 8.92 7.51  6.78|12226-5150-00FR 
Accoasarias 50 |1.35 (34.4)|MSDR50-ND 11.88 10.00 _ 9.03] 12250-5150-00FR 
— | Backshell for Receptacle 3M6454-ND 7.38 6.22 5.61 | 36310-3200-008 7 |Header—Thru-Hole, Vert.) 14 | -79(20) | MSDV14-ND 753 6.34 5.72 |12214-1150-00FR 
—_| Backshell for Plug 3M6455-ND 8.22 6.92 __ 6.25 | 36310-F200-008 26 | .98 (24.8) | MSDV26-ND 853 7.18 6.48 | 12226-1150-00FR 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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rolex’ Picoflex™ PF-50 
ST 


PHYSICAL: « Pitch/Center Spacing: .050 Inch (1.27mm) * Cable Pitch: .050 Inch (1.27mm) * Wire Size 
(AWG): 26, 28 * Wire Type: Ribbon Cable »* Termination Method: Insulation Displacement (IDT) * Housing 
Material: Receptacle: Polyester; Header: Nylon Glass-Filled * Flammability Rating: UL 94V-0 * Contact: 
Receptacle: Phosphor Bronze (CuSn); Header: Brass * Minimum Durability (mating cycles): 30 cycles-Tin 


(Sn), 100 cycles-Gold (Au) * UL File: E29179 


ELECTRICAL: ¢ Maximum Current: 1.2A * Maximum Voltage Rating: 250V 


ENVIRONMENTAL: « Temperature Range: -40°C ~ 105°C 


Contact | No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Finish | Pos. Inch (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
Receptacles 

4 0.299 (7.59) | WM19220-ND 58 54 -43 | 90327-0304 

6 0.399 (10.13) | WM19221-ND 82 75 -60 | 90327-0306 

8 0.499 (12.67) | WM19222-ND 97 -90 72 | 90327-0308 

10 0.599 (15.21) | WM19223-ND 1.17 1.07 -86 | 90327-0310 

Tin 12 0.699 (17.75) | WM19224-ND 1.31 1.21 -97 | 90327-0312 
14 0.799 (20.29) | WM19225-ND 1.43 1.31 1.05 | 90327-0314 

16 0.899 (22.83) | WM19226-ND 1.56 1.43 1.15 | 90327-0316 

18 0.999 (25.37) | WM19227-ND 1.66 1.53 1.22 | 90327-0318 

20 1.099 (27.91) | WM19228-ND 1.85 1.70 1.36 | 90327-0320 

1 26 1.399 (35.53) | WM19229-ND 2.28 2.09 1.67 | 90327-0326 
4 0.299 (7.59) | WM19230-ND 76 .70 56 | 90327-3304 

6 0.399 (10.13) | WM19231-ND 1.06 98 -78 | 90327-3306 

8 0.499 (12.67) | WM19232-ND 1.26 1.16 -93 | 90327-3308 

10 0.599 (15.21) | WM19233-ND 1.52 1.39 1.12 | 90327-3310 

Gold 12 0.699 (17.75) | WM19234-ND 1.71 1.57 1.26 | 90327-3312 
14 0.799 (20.29) | WM19235-ND 1.86 1.71 1.37 | 90327-3314 

16 0.899 (22.83) | WM19236-ND 2.02 1.86 1.49 | 90327-3316 

18 0.999 (25.37) | WM19237-ND 2.16 1.99 1.59 | 90327-3318 

20 1.099 (27.91) | WM19238-ND 2.40 2.21 1.77 | 90327-3320 

26 1.399 (35.53) | WM19239-ND 2.96 2.72 2.17 | 90327-3326 

4 0.299 (7.59) | WM19240-ND 58 54 -43 | 90584-1304 

6 0.399 (10.13) | WM19241-ND 82 75 -60 | 90584-1306 

8 0.499 (12.67) | WM19242-ND 97 90 72 | 90584-1308 

10 0.599 (15.21) | WM19243-ND 1.17 1.07 -86 | 90584-1310 

2 Tin 12 0.699 (17.75) | WM19244-ND 1.31 1.21 -97 | 90584-1312 
14 0.799 (20.29) | WM19245-ND 1.43 1.31 1.05 | 90584-1314 

16 0.899 (22.83) | WM19246-ND 1.56 1.43 1.15 | 90584-1316 

18 0.999 (25.37) | WM19247-ND 1.66 1.53 1.22 | 90584-1318 

20 1.099 (27.91) | WM19248-ND 1.85 1.70 1.36 | 90584-1320 

26 1.399 (35.53) | WM19249-ND 2.28 2.09 1.67 | 90584-1326 

Headers — Through Hole 

4 0.367 (9.32) | WM19210-ND 65 60 -48 | 90325-9004 

6 0.467 (11.86) | WM19211-ND 70 65 52 | 90325-9006 

8 0.567 (14.40) | WM19212-ND 83 76 -61 | 90325-9008 

10 0.667 (16.94) | WM19213-ND .95 87 -70 | 90325-9010 

Tin 12 0.767 (19.48) | WM19214-ND 1.05 97 -78 | 90325-9012 
14 0.867 (22.02) | WM19215-ND 1.13 1.04 -83 | 90325-9014 

16 0.967 (24.56) | WM19216-ND 1.44 1.33 1.06 | 90325-9016 

18 1.067 (27.10) | WM19217-ND 2.27 2.09 1.67 | 90325-9018 

20 1.167 (29.64) | WM19218-ND 1.75 1.60 1.28 | 90325-9020 

3 26 1.467 (37.26) | WM19219-ND 2.50 2.30 1.84 | 90325-9026 
4 0.367 (9.32) | WM19200-ND 1.12 1.04 -83 | 90325-7004 

6 0.467 (11.86) | WM19201-ND 1.54 1.42 1.14 | 90325-7006 

8 0.567 (14.40) | WM19202-ND 1.92 1.76 1.41 | 90325-7008 

10 0.667 (16.94) | WM19203-ND 2.38 2.19 1.75 | 90325-7010 

Gold 12 0.767 (19.48) | WM19204-ND 2.87 2.63 2.11 | 90325-7012 
14 0.867 (22.02) | WM19205-ND 3.20 2.94 2.35 | 90325-7014 

16 0.967 (24.56) | WM19206-ND 3.57 3.28 2.62 | 90325-7016 

18 1.067 (27.10) | WM19207-ND 4.01 3.68 2.95 | 90325-7018 

20 1.167 (29.64) | WM19208-ND 3.30 3.03 2.42 | 90325-7020 

26 1.467 (37.26) | WM19209-ND 5.34 4.90 3.92 | 90325-7026 

Headers — SMD 

4 0.349 (8.86) | WM19274-ND NEW! 76 .70 -56 | 90814-0804 

6 0.449 (11.40) | WM19275-ND NE! 86 79 .64 | 90814-0806 

8 0.549 (13.94) | WM19276-ND NEW! 93 86 -69 | 90814-0808 

10 0.649 (16.48) | WM19277-ND NEW! .96 88 -71 | 90814-0810 

12 0.749 (19.02) | WM19278-ND NE! 1.02 94 -76 | 90814-0812 

4 Tin 14 0.849 (21.56) | WM19279-ND NEW! 1.18 1.08 -87 | 90814-0814 
14 0.849 (21.56) | WM19255-ND 2.14 1.97 1.58 | 90814-0014 

16 0.949 (24.10) | WM19280-ND NEW! 1.32 1.21 -97 | 90814-0816 

18 1.049 (26.64) | WM19281-ND NEW! 1.46 1.34 1.08 | 90814-0818 

18 1.049 (26.64) | WM19257-ND 2.52 2.31 1.85 | 90814-0018 

20 1.149 (29.18) | WM19282-ND NEW! 1.62 1.49 1.20 | 90814-0820 


Contact | No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Finish | Pos. Inch (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
20 1.149 (29.18) | WM19258-ND 2.75 2.53 2.02 | 90814-0020 
Tin 26 1.449 (36.80) | WM19283-ND NEW! 1.78 1.64 1.31 | 90814-0826 
26 1.449 (36.80) | WM19259-ND 3.47 3.19 2.55 | 90814-0026 
4 0.349 (8.86) | WM19284-ND NEW! 1.06 98 -78 | 90814-3804 
6 0.449 (11.40) | WM19285-ND NEW! 1.05 96 77 | 90814-3806 
6 0.449 (11.40) | WM19261-ND 1.13 1.04 -84 | 90814-3006 
8 0.549 (13.94) | WM19286-ND NEW! 1.42 1.31 1.05 | 90814-3808 
4 10 0.649 (16.48) | WM19287-ND NEW! 1.60 1.47 1.17 | 90814-3810 
10 0.649 (16.48) | WM19263-ND 2.14 1.97 1.58 | 90814-3010 
Gold 12 0.749 (19.02) | WM19288-ND NEW! 1.92 1.76 1.41 | 90814-3812 
14 0.849 (21.56) | WM19289-ND NEW! 2.17 1.99 1.60 | 90814-3814 
16 0.949 (24.10) | WM19290-ND NEW! 2.03 1.87 1.49 | 90814-3816 
18 1.049 (26.64) | WM19291-ND NEW! 2.27 2.09 1.67 | 90814-3818 
18 1.049 (26.64) | WM19267-ND 3.21 2.95 2.36 | 90814-3018 
20 1.149 (29.18) | WM19292-ND NEW! 2.52 2.32 1.85 | 90814-3820 
20 1.149 (29.18) | WM19268-ND 3.52 3.24 2.59 | 90814-3020 
26 1.449 (36.80) | WM19293-ND NEW! 3.22 2.96 2.37 | 90814-3826 
Tools 
.| WM19270-ND 1144.80 _ — | 69008-1090 
.| WM9991-ND 10.15 69008-1070 


Features: 


* Operating Voltage: 300Vrms 

* Test Voltage: 2000Vrms 

* Current Capacity: 1A 

* Insulation Resistance: >20GQ/m 

* Capacity: 45pF/m 

* Conductor Resistance: 
>2300/km 


Dim B ——> 


.025(.64) 


« .050 (1.27) 


28 AWG 7/36 
Stranded conductor 


UL Style 2651 
105°C 300V 


> Vv 
acs (.86) 


Tin coated copper 


* Impedance: 1040 Dimensions - Inch (mm) Dimensions - Inch (mm) 
: Cond A B Cond. A B 
* Temperature Range: 
“30°C ~ 105°C 9 | 0.45 (11.43) | .400 (10.16) 26 | 1.30 (33.02) | 1.250 (31.75) 
10 | 0.50 (12.70) | .450 (11.43) 30 | 1.50 (38.10) | 1.450 (36.83) 
* Color: Gray, red coded 14 | 0.70 (17.78) | .650 (16.51) 34 | 1.70 (43.18) | 1.650 (41.91) 
* Multi-Color Sequence: Brown, 15 | 0.75 (19.05) | .700 (17.78) 37 | 1.85 (46.99) | 1.800 (45.72) 
Red, Orange, Yellow, Green, 16 | 0.80 (20.32) | .750 (19.05) 40 | 2.00 (50.80) | 1.950 (49.53) 
Blue, Violet, Gray, White, Black 20 | 1.00 (25.40) | .950 (24.13) 50 | 2.50 (63.50) | 2.450 (62.23) 
24 | 1.20 (30.48) | 1.150 (29.21)] | 60 | 3.00 (76.20) | 2.950 (74.93) 
25 | 1.25 (31.75) | 1.200 (30.48)| | 64 | 3.20 (81.28) | 3.150 (80.01) 


Multi-Color Ribbon Cabled 
With Standard 10 Color Repeat Sequence 


No. (Note: “X” in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet) 
of Digi-Key Pricing 
Contacts Part No. 5 10 25 50 100 
9 AEO9M-X-ND 4.47 798 19.26 3715 68.80 
10 AE10M-X-ND 4.20 7.50 18.11 34.93 64.68 
14 AE14M-X-ND 6.31 11.25 2717 52.39 97.03 
15 AE15M-X-ND 6.31 11.25 2717 52.39 97.03 
16 AE16M-X-ND 6.73 12.01 28.98 55.89 103.50 
20 AE20M-X-ND 8.41 15.01 36.22 69.86 129.37 
24 AE24M-X-ND 10.51 18.76 45.28 87.33 161.72 
25 AE25M-X-ND 10.51 18.76 45.28 87.33 161.72 
26 AE26M-X-ND 10.93 19.51 47.09 90.82 168.18 
30 AE30M-X-ND 14.30 25.51 61.58 118.76 219.93 
34 AE34M-X-ND 14.30 25.51 61.58 118.76 219.93 
37 AE37M-X-ND 16.82 30.01 72.45 139.72 258.74 
40 AE40M-X-ND 16.82 30.01 72.45 139.72 258.74 
50 AES50M-X-ND 21.02 3752 90.56 174.65 323.43 
60 AE60M-X-ND 25.23 45.02 108.67 209.58 388.11 
64 AE64M-X-ND 26.91 48.02 115.92 223.55 413.98 


Gray Ribbon Cable? 


Cable available in 300 foot reel. Please call for pricing. 


With Single Edge Red Strip For Pin One Orientation 


(Note: “X” in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet) 


No. of Digi-Key Pricing 
Contacts Part No. 5 10 25 50 100 
9 AE09G-X-ND 1.19 2.12 5.12 9.87 18.28 
10 AE10G-X-ND 1.32 2.36 5.70 10.99 20.36 
14 AE14G-X-ND 1.86 3.31 7.99 15.41 28.54 
15 AE15G-X-ND 1.98 3.53 8.53 16.45 30.47 
16 AE16G-X-ND 2.12 3.78 9.11 17.58 32.55 
20 AE20G-X-ND 3.00 5.35 12.92 24.91 46.13 
24 AE24G-X-ND 2.82 5.03 12.15 23.44 43.40 
25 AE25G-X-ND 3.68 6.56 15.84 30.54 56.56 
26 AE26G-X-ND 3.70 6.60 15.93 30.73 56.91 
30 AE30G-X-ND 3.47 6.19 15.47 28.80 53.33 
34 AE34G-X-ND 4.00 713 1721 33.19 61.47 
37 AE37G-X-ND 4.90 8.74 21.11 40.70 75.38 
40 AE40G-X-ND 5.59 9.97 24.07 46.42 85.96 
50 AE50G-X-ND 5.88 10.49 25.31 48.82 90.40 
60 AE60G-X-ND 7.95 14.20 34.27 66.09 122.38 
64 AE64G-X-ND 752 13.42 32.40 62.48 115.71 


Cable available in 300 foot reel. Please call for pricing. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Y) 


Eject Latch Headers 


Specifications: * Contact Plating: 30” (0.76 um) Gold * Current Rating: 3 
Amp Continuous »* Temperature Range: -65°C ~ 125°C * Housing Material: 
Glass Filled, Thermoplastic: UL94V-0, Color: Gray »* Pin Material: Phosphor 


Bronze * 20N minimum Latch Retention Force at First Extraction 


Vertical 


Right Angle 


INo. of} Dimension A | Digi-Key Pricing FCI 
Pos. | Inch (mm) Part No. 1 25 ‘| Part No. 
Vertical Header with Standard Latch 
6 | 1.060 (26.92) | 609-2843-ND 1.37 18.93 | 71918-106LF 
10 | 1.260 (32.00) | 609-1753-ND 1.53 21.36 | 71918-110LF 
16 | 1.560 (39.62) | 609-1754-ND 1.77 24.64 | 71918-116LF 
20 | 1.760 (44.70) | 609-1755-ND 1.91 27.28 | 71918-120LF 
26 | 2.060 (52.32) | 609-1756-ND 2.14 30.64 | 71918-126LF 
34 | 2.460 (62.48) | 609-1757-ND 2.40 36.03 | 71918-134LF 
40 | 2.760 (70.10) | 609-1758-ND 3.12 48.15 | 71918-140LF 
50 | 3.260 (82.80) | 609-1759-ND 3.15 48.30 | 71918-150LF 
Right Angle Header with Standard Latch 
6 | 1.060 (26.92) | 609-2844-ND 1.37 18.93 | 71922-106LF 
10 | 1.260 (32.00) | 609-1760-ND 1.53 21.36 | 71922-110LF 
16 | 1.560 (39.62) | 609-1761-ND 2.37 35.62 | 71922-116LF 
20 | 1.760 (44.70) | 609-1762-ND 1.96 27.96 |71922-120LF 
26 | 2.060 (52.32) | 609-1763-ND 214 30.64 | 71922-126LF 
34 | 2.460 (62.48) | 609-1764-ND 2.34 35.15 | 71922-134LF 
40 | 2.760 (70.10) | 609-1765-ND 2.66 39.52 | 71922-140LF 
50 | 3.260 (82.80) | 609-1766-ND 3.15 48.30 | 71922-150LF 


Vertical 


Surface Mount 


Quickie™ Headers and Connectors 


Low Profile Headers 


Specifications: * Contact Plating: 30” (0.76 pm) Gold * Current Rating: 3 
Amps Continuous »* Temperature Range: -65°C ~ 125°C * Housing Material: 
Glass Filled, Thermoplastic: UL94V-0, Color: Blue * Pin Material: Phosphor 
Bronze » SMT/PIP Compatible with wave, vapor-phase and IR reflow soldering 
processes « PIP: Pin in Paste 


Vertical PiP 


No. of} Dimension A | Digi-Key Pricing FCI 
Pos. Inch (mm) | Part No. 1 25 ‘| Part No. 
Right Angle PiP Headers 
10 | 0.791 (20.10) | 609-3022-ND 1.92 26.68) 10056845-110LF 
14 | 0.991 (25.18) | 609-3023-ND 2.11 30.16 | 10056845-114LF 
16 | 1.091 (27.72) | 609-3024-ND 2.29 33.64 | 10056845-116LF 
20 | 1.291 (32.87) | 609-3025-ND 2.52 36.19 | 10056845-120LF 
26 | 1.591 (40.42) | 609-3026-ND 2.87 42.98 | 10056845-126LF 
30 | 1.791 (45.50) | 609-3027-ND 3.24 49.59 | 10056845-130LF 
34 | 1.991 (50.54) | 609-3028-ND 3.52 54.00 | 10056845-134LF 
40 | 2.291 (58.20) | 609-3029-ND 4.04 62.64 | 10056845-140LF 
SMT Headers 

10 | 0.790 (20.07) | 609-3075-ND 2.36 35.44 |72454-010LF 
14 | 0.99 (25.2) | 609-3011-ND 2.35 35.21 |72454-014LF 
16 | 1.090 (27.69) | 609-3012-ND 213 30.58 |72454-016LF 
20 | 1.290 (32.77) | 609-3076-ND 2.42 36.23 |72454-020LF 
40 | 2.290 (58.17) | 609-3013-ND$ 5.50 93.50 | 72454-040LF 


Center Key 


Shown without 
strain relief 


+ Contact Plating: 100” (3.05p)) Tin 


-100” x .100” (2.54 mm x 2.54 mm) 


Socket Connectors 
Use .050” (1.27 mm) Pitch Ribbon Cable 


PC Board Mount 


Specifications: * Contact Plating: 30u” (0.76 ym) Gold » Current Rating: 1 
Amp Continuous * Temperature Range: -65°C ~ 125°C « Plastic Material: Glass 
Filled High Temperature, Thermoplastic: UL94V-0, Color: Gray * Pin Material: 
Phosphor Bronze 


Shrouded Headers No. of] Dimension A | Digi-Key Pricing [FCI No. of | Dimension A | Digi-Key Pricing FCI 
Pos. | Inch(mm) | Part No. 1 25 |Part No. Pos. Inch (mm) Part No. 1 25 ‘| Part No. 
Slimline Shrouded Latching Shrouded Vertical Headers Center Key without Strain Relief 
6 | 0.584 (14.83) | 609-2845-ND 88 11.21 ]75869-131LF 6 | 0.476 (12.09) | 609-2842-ND 1.05 14.45 |71600-106LF 
320 10 | 0.784 (19.91) | 609-1774-ND 1.68 23.34 |75869-101LF 10 | 0.672 (17.07) | 609-1746-ND 1.21 17.13 | 71600-110LF 
(8.13) 16 | 1.084 (27.53) | 609-1775-ND 1.66 22.38 |75869-103LF 16 | 0.976 (24.79) | 609-1747-ND 1.80 24.98 | 71600-116LF 
ae 20 | 1.284 (32.61) | 609-1776-ND 1.50 20.99 |75869-104LF oe Te eee ei ie on Pcp BelE 
(9.27) 4 26 | 1.584 (40.23) | 609-1777-ND 1.81 25.88 |75869-105LF ate (37.49) -1749- ‘ ! z 
an 34 | 1.984 (50.39) | 609-1778-ND 2.33 34.48 |75869-106LF 876 (47.65) | 609-1750-ND 2.60 39.02 |71600-134LF 
40. | 2.284 (58.01) | 609-1779-ND 263 39.49 |75869-107LF 40 | 2.176 (55.27) | 609-1751-ND 2.32 34.87 | 71600-140LF 
50 | 2.784 (70.71) | 609-1780-ND 3.22 49.30 |75869-108LF 50_| 2.676 (67.97) |_609-1752-ND 3.02 _ 46.93 | 71600-150LF 
a Bald 6 | 04 cay ER = ae ie 1600-006LF 
.476 (12. -2841- f 48 |71600- 
The spring-tension, “Eye-of-Needle” compliant section reduces insertion force i et ah Sensi 1 ra TeORACHaNE 10 | 0.672 (17.07) | 609-1739-ND 1.32 17.74 | 71600-010LF 
during connector installation. The press-fit headers are offered in low-profile, 16 | 1.091 (27.72) | 609-3016-ND 2.00 27.84) 10056844-116LE 16 | 0.976 (24.79) | 609-1740-ND 1.64 22.22 | 71600-016LF 
slimline versions or versions equipped with end latches. These dual-row 20 4.291 30 87 609-3017-ND 204 32.45 40056844-120LF 20 | 1.172 (29.78) | 609-1741-ND 1.35 18.19 | 71600-020LF 
headers utilize 0.64mm (0.025") square pins spaced on 2.54mm (0.100”) x -291 (32.87) ‘ : 26 | 1.476 (37.49) | 609-1742-ND 2.05 30.16 | 71600-026LF 
254mm (0.100") pitch, 26 | 1.591 (40.42) | 609-3018-ND 2.68 40.15 |10056844-126LF 34] 1.876 (a7 65) | 609-1743-ND 938 34.79 171600-034LF 
30 [1.791 (45.50) | 609-3019-ND 3.12 46.28 |10056844-130LF no | 2.176 (8527) | 609-1744-ND de>. .37.48.| 71@00-040L 
No.of] Dim.A | Digi-Key Pricing FCI 34 | 1.991 (50.54) | 609-3020-ND 3.45 52.90 |10056844-134LF 50. | 2.676 (67.97) | 609-1745-ND sai _-4n irl 7en0bsOlr 
Pos. | Inch (mm) | Part No. 1 25 | PartNo. 40_| 2.291 (58.20) | 609-3021-ND 3.48 53.37 |10056844-140LF : : m a 
— ai Center Key with Latching Strain Relief 
slimline ShroudediHeaders Right Angie Headers 6 | 0.476 (12.09) | 609-3067ND ‘1.07 14.70 | 71600-606LF 
10 | .78 (19.81) ] 609-3084-ND 3.25 50.36 |10073456-001LF 4 10.483 (12.29) ]609-3077-ND 1.01 13.22 )75867-130LF 10 | 0.672 (17.07) | 609-3068-ND 105 14.46 |71600-610LF 
20 | 1.28 (35.51) | 609-3085-ND 3.99 62.35 |10073456-019LF 6 | 0.584 (14.83) | 609-2846-ND 93 11.93 |75867-131LF 16 | 0.976 (2479) | 609-3069-ND 138 1903 |71600-616LF 
24 | 1.48 (37.59) | 609-3086-ND 4.34 67.89 |10073456-025LF 8 | 0.684 (17.37) | 609-3078-ND 98 12.77 |75867-132LF 20 | 1.172 (29.78) | 609-3070-ND 158 21.29 |71600-620LF 
30 | 1.78 (45.21) | 609-3087-ND 5.16 82.08 |10073456-038LF 10 | 0.784 (19.91) | 609-1767-ND 1.15 15.80 |75867-101LF 26 | 4.476 (37.49) | 609-3071-ND 171 23.77 |71600-626LF 
40 _| 2.28 (57.91) | 609-3088-ND 5.60 __93.21 [10073456-049LF 14 | 0.984 (24.99) |609-3079-ND 1.27 17.10 |75867-102LF 34 | 1.876 (47.65) | 609-3072-ND +96 28:80 171600-634LE 
Latching Shrouded Headers 16 | 1.084 (27.53) | 609-1768-ND 1.75 24.31 |75867-103LF 40 | 2.176 (55.27) | 609-3073-ND 215 31.74 |71600-640LF 
10 | 1.26 (32.00) | 609-3089-ND 3.76 60.42 )10080054-007LF 20 | 1.284 (32.61) | 609-1769-ND 1.55 20.96 |75867-104LF 50 | 2.676 (67.97) | 609-3074-ND 2.60 38.66 | 71600-650LF 
14 | 1.46 (37.08) | 609-3090-ND 4.05 63.21 |10080054-043LF 26 | 1.584 (40.23) | 609-1770-ND 1.93 27.56 |75867-105LF PC Board Mount 
16 | 1.56 (39.62) | 609-3091-ND 3.97 _—_ 61.97 |10080054-061LF 34 | 1.984 (50.39) | 609-1771-ND. 2.75 40.84 |75867-106LF Sy ES SHIT SF 6O80-UOGLE 
20 | 1.76 (44.70) | 609-3092-ND 6.11 95.42 |10080054-079LF 40_| 2.284 (58.01) | 609-1772-ND 2.55 38.31 |75867-107LE a uosze u ret ero aucanD 102 14.00 |69830-008LF 
24 | 1.96 (49.78) | 609-3095-ND —4.50__71.66 |10080054-524LF 50 | 2.784 (70.71) |609-1773-ND 3.65 56.58 |75867-108LF 0575 (14.62) cele : : = 
26 | 2.06 (52.32) | 609-3093-ND 5.27 87.59 |10080054-115LF 60 | 3.283 (83.41) | 609-3080-ND 4.29 66.56 |75867-109LF Crimp Tool 
40 _| 2.76 (70.10) | 609-3094-ND 5.78 _ 96.08 |10080054-169LF 64 | 3.484 (88.49) | 609-3081-ND 3.70 57.44 |75867-110LF Hand Press 609-1781-ND 3438.24/1 | 107484-002 


rolex’ -100” (2.54mm) Round Conductor 


\_ Flat Cable in 


Precut Lengths 


26 AWG (7 x 34) Stranded, Topcoat 


Features: * Gray PVC insulation * UL Temperature Rating: -20°C ~ 105°C 


| ms 


¢ UL Voltage: 300V maximum ¢ UL 


Flammability Rating: VW-1 * UL Style No. 2651 * UL Recognized (File #E61522) * CSA Certification (File #LL61126) 


Dim. L 
Inch (mm) 


2 (50.80) 
4 (101.6) 
6 (152.4) 


No. of | Digi-Key Pricing Molex No. of | Digi-Key Pricing Molex 
Pos. Part No. 1 10 Part No. Pos. Part No. 1 10 Part No. 
WM03-02A-ND 44 3.88 | 25001-0302 WM07-02A-ND 65.77 _| 25001-0702 

3 WM03-04A-ND 53 4.69 | 25001-0304 7 WM07-04A-ND 85 7.54 | 25001-0704 
WMO03-06A-ND 63 5.53 | 25001-0306 WMO07-06A-ND 1.09 9.60 | 25001-0706 
WM04-02A-ND 60 5.29 | 25001-0402 WM08-02A-ND 68 5.96 | 25001-0802 

4 WM04-04A-ND 74 6.56 | 25001-0404 8 WM08-04A-ND 90 7.90 | 25001-0804 
WM04-06A-ND 92 8.15 | 25001-0406 WMO08-06A-ND 1.15 10.15 | 25001-0806 Digi-Key 
WMO05-02A-ND 62 5.47 | 25001-0502 WM09-02A-ND 70 6.14 | 25001-0902 Part No. 

5 WMO05-04A-ND 78 6.87 | 25001-0504 9 WM09-04A-ND 93 8.20 | 25001-0904 XXXX-02A-ND 
WMO05-06A-ND 98 8.63 | 25001-0506 WM09-06A-ND 1.21 10.64 | 25001-0906 XXXX-04A-ND 
WMO06-02A-ND 64 5.65 | 25001-0602 WM10-02A-ND 72 6.32 | 25001-1002 XXXX-06A-ND 

6 WM06-04A-ND 81 7.17 | 25001-0604 10 WM10-04A-ND 98 8.63 | 25001-1004 
WMO06-06A-ND 81 7.17 | 25001-0606 WM10-06A-ND 1.27 11.24 | 25001-1006 


Fao . | 


041 
(1.04) 


KO--O--0=-O--O == 


No. of 
Pos. 


Dim. $ 
Inch (mm) 


Dim. W (Ref.) 
Inch (mm) 


-200 (5.08) 
“300 (7.62) 
400 (10.16) 
‘500 (12.70) 

“600 (15.24) | .700 
700 (17.78) | .800 
800 (20.32) 
900 (22.86) 


1 
1 
2 
2 


7.78 
0.32) 
2.86) 


“300 (7.62) 
400 (10.16) 
500 (12.7) 

600 (15.24) 
17.78) 
20.32) 
900 (22.86) 
1.000 (25.40) 
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Fig. 1 — Parallel Extension Fig. 2 — Parallel Printer (Snap Hood) Fig. 3 — Parallel Printer (Molded Hood) Fig. 4 — Right Angle Parallel Printer 


Fig. 5 — Serial Printer (Snap Hoods) Fig. 6 — IEEE 1284 Bi-Directional Printer Fig. 7 — IEEE 1284 Bi-Directional Connection 
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Fig. 9 — Connection Cable, 25-Pin Interface Fig. 10 — 25: VGA Monitor Extension 
Serial/Parallel 


Ss 
S 


coon 
Hy ii 


ium VGA Monitor Extension Fig. 14— PC/XT/AT Keyboard Extension Fig. 15 — PS/2 Keyboard Extension - Spiral 
= ron CCE . 

Ca: CEE SaaS CE hors S S 
Pas 


IBM Modem/Adapter 


o—"{] | | —q) | 


AE1035-ND & AE1384-ND: 1-1; 2-3; 3-2; 4-5; 5-4; 7-7; 8-20; 


AE1382-ND & AE9877-ND : 1-8, 2-3, 3-2, 4-20, 5-7, 6-6, 7-4, ACSA SR ACMRAPAD ALD ates 15,17-8, 24-15. 
8-5, 9-22, shell-shell 8-7.9-9 shelshell SSC QE 1885-ND: 2-15, 3-13, 4-12, 5-10, 6-11, 10-5, 11-6, 12-4, 
AE9878-ND & AE1383-ND: 1-8, 2-2, 3-3, 4-6, 5-7, 6-20, api 13-3, 15-2, 25-25. 
7-5, 8-4, 9-22, shell-shell AE1037-ND & AE1386-ND: 1-1, 2-3, 3-2, 4-5, 5-4, (6+8)-20, 
7-7, 20-(6+8). 
Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Molded Extension for 36-Pin Centronics Interfaces 
6.56 (2) ‘ 4 AE1362-ND® 14.92 13.11 11.76 AK138-2-R 
36 2x Centronics 36-Pin Male to Male 
9.84 (3) AE1363-ND® 20.36 17.90 16.05 AK426-3-R 
1 6.56 (2) AE1004-ND 11.55 10.15 9.10 AK140-2 
6.56 (2) 36 2x Centronics 36-Pin Male to Female AE1364-ND® 15.68 13.78 12.35 AK140-2-R 
9.84 (3) AE1365-ND® 17.99 15.81 14.17 AK430-3-R 
Parallel Printer Cable, IBM PC and Compatibles 
5.90 (1.8) AE1366-ND® 9.77 8.59 7.70 AK101-1.8-R 
9.84 (3) : 5 : AE1007-ND 7.99 7.02 6.30 AK102-3 
2 9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Snap-Hoods AE1367-ND@ 12.41 10.91 9.78 AK102-3-R 
22.96 (7) AE9853-ND® 16.17 14.21 12.74 AK104-7-R 
6.56 (2) AE9858-ND® 8.35 7.34 6.58 AK108-2-R 
3 9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Molded Hoods AE1368-ND® 9.14 8.04 7.21 AK127-3-R 
22.96 (7) AE9859-ND® 14.52 12.76 11.44 AK159-7-R 
A 6.56 (2) 25 D-Sub 25-Pin Male to Right Angle Centronics 36-Pin Male AE9860-ND® 10.92 9.60 8.61 AK525-2-R 
6.56 (2) 25 D-Sub 25-Pin Male to Left Angle Centronics 36-Pin Male AE1369-ND@ 9.74 8.56 7.67 AK525-L2-R 
Serial Printer Cable, IBM PC and Compatibles — RoHS Compliant 
5 9.84 (3) 8 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male, Snap-Hoods AE1370-ND 7.46 6.56 5.88 AK150-3-R 
IEEE 1284 Bi-Directional Cable - Molded Hoods — RoHS Compliant 
5.90 (1.8) AE1371-ND 16.14 14.19 12.72 AK711-1.8-R 
6 9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Printer AE1372-ND 22.61 19.87 17.81 AK712-3-R 
16.40 (5) AE1373-ND 31.61 27.79 24.91 AK713-5-R 
5.90 (1.8) AE9861-ND 17.16 15.08 13.52 AK733-1.8-R 
7 9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Female, Connection AE1374-ND 24.16 21.23 19.04 AK734-3-R 
16.40 (5) AE1375-ND 31.61 27.79 24.91 AK735-5-R 
5.90 (1.8) AE9862-ND 18.32 16.10 14.43 AK736-1.8-R 
8 9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male, Extension AE1376-ND 24.16 21.23 19.04 AK737-3-R 
16.40 (5) AE1377-ND 31.61 27.79 24.91 AK738-5-R 
Snap-Hood Connection for 25-Pin Interface — RoHS Compliant 
9 6.56 (2) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male, Snap-Hoods AE9863-ND 7.59 6.67 5.98 AK401-2-R 
Molded Extension for 25-Pin Interfaces 
6.56 (2) AE1010-ND 6.93 6.09 5.46 AK137-2 
6.56 (2) 25 2x D-Sub 25-Pin Male to Male AE1378-ND® 10.00 8.79 7.88 AK137-2-R 
9.84 (3) AE9864-ND® 13.40 11.78 10.56 AK162-3-R 
10 6.56 (2) 25 2x D-Sub 25-Pin Male to Female AE9865-ND® 11.45 10.07 9.03 AK135-2-R 
9.84 (3) AE9866-ND® 11.02 9.69 8.69 AK166-3-R 
6.56 (2) 25 2x D-Sub 25-Pin Female to Female AE9867-ND® 9.64 8.47 7.60 AK133-2-R 
9.84 (3) AE9868-ND® 12.94 11.37 10.20 AK170-3-R 
Molded Extension for 9-Pin Interfaces — RoHS Compliant 
1 6.56 (2) 9 2x D-Sub 9-Pin Male to Male AE9869-ND 7.36 6.47 5.80 AK129-2-R 
9.84 (3) AE9870-ND 8.15 TAT 6.43 AK174-3-R 
RoHS Compliant (Continued) 
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ASSMANN_ Computer Cable Assemblies (cont) 


Fig. 21 — PS/2 Keyboard Adapter 


Fig. 25 — Jumper Box 


Adapter for special matching of RS 
232 interfaces. 


The link wires included give an easy 
economical way of permanently 
reconfiguring pin functions without 
rewiring cable assemblies. 


Fig. 22 — D-Sub Adapter 


Adapter to assist in the 
installation of inter- 
face systems, using 
standard cables. 


Fig. 26 — Wiring Box 


Adapter for special matching 
of RS 232 interfaces, with the 
high quality contacts and wire 
bridges. This adapter can be 
used many times for the recon- 
figuration of cables without the 
need for soldering. 


Fig. 23 — PS/2 Mouse Adapter 


Fig. 24 — PS/2 Mouse-Cable Adapter 


Fig. 29 — D-Sub/RJ Adapter 


Fig. 30 — CD-ROM Audio Cable 


=| 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines Description Part No. 1 10 25 Part No. 
6.56 (2) z a AE1379-ND 6.17 5.43 4.87 AK131-2-R 
Pe 9.84 (3) = Sep Sue SOMaletooae AE9871-ND 7.72 6.79 6.09 AK178-3-R 
6.56 (2) ' a AE9872-ND 7.66 6.73 6.04 AK152-2-R 
9.84 (3) 2 xD Sub e:tinikemelesto. remale ‘AE9873-ND 8.05 7.08 6.35 AK182-3-R 
VGA Monitor Extension Cable - IBM PS/2 — RoHS Compliant 
12 6.56 (2) = 2x HD D-Sub 15-Pin Male to Female AE1380-ND 8.51 7.49 6.71 AK322-2-R 
VGA Monitor Cable - IBM PS/2 — RoHS Compliant 
= 6.56 (2) _ 2x HD D-Sub 15 Pin Male to Male AE10183-ND 6.47 5.69 5.10 AK532-2-R 
Molded VGA to 5 x BNC, Monitor Cable — RoHS Compliant 
= 6.56 (2) =, HD D-Sub 15-Pin Male to 5 x BNC Male AE1381-ND 25.31 22.25 19.95 AK553-2-R. 
Molded Premium VGA Monitor Extension Cable — RoHS Compliant 
13 5.90 (1.8) = HD D-Sub 15-Pin Male to HD D-Sub 15-Pin Female AE9874-ND 13.83 12.16 10.90 AK3220-1.8-R 
IBM PC-XT/AT Keyboard Extension 
6.56 (2) Di AE1023-ND 4.29 3.77 3.38 AK306-2 
2 16.40 (5) 2 Pein SandaraiDINi Male 1o-remale AE10261-ND@ 12.84 11.29 10.12 AK307-5-R 
Molded PS/2 Keyboard Extension — RoHS Compliant 
6.56 (2) nisi iiss F AE10177-ND Tere) 6.85 6.14 AK323-2-R 
18 16.40 (5) . CPi MiniDIN Male to Female; Spiral AE10262-ND 14.09 12.39 14.41 AK528-5-R 
16 6.56 (2) 6 MiniDIN 6-Pin Male to MiniDIN 6-Pin Female, Straight AE9875-ND 4.13 3.63 3.25 AK323G-2-R 
PS/2 Keyboard Cable - Straight — RoHS Compliant 
17 6.56 (2) 6 MiniDIN 6-Pin Male to MiniDIN 6-Pin Male, Molded AE9876-ND 4.59 4.04 3.62 AK678-2-R 
PC Modem (AT Adapter Cable) — RoHS Compliant 
18 -82 (.25) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE1382-ND 3.86 3.40 3.05 AK128-.25-R 
6.56 (2) D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE9877-ND 6.07 5.34 4.79 AK125-2-R 
Modem Cables — RoHS Compliant 
18 9.84 (3) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE9878-ND 8.15 7A7 6.43 AK149-3-R 
. D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1383-ND 8.12 7.14 6.40 AK124-3-R 
Null Modem, Cross-Cables — RoHS Compliant 
19 9.84 (3) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 9-Pin Female AE9879-ND 8.35 7.34 6.58 AK143-3-R 
. D-Sub 9-Pin Male to D-Sub 9-Pin Female AE9880-ND 8.05 7.08 6.35 AK142-3-R 
Null Modem, Serial Cables 
D-Sub 25-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1035-ND 4.39 3.86 3.46 AK144-3 
D-Sub 25-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1384-ND@ 7.56 6.65 5.96 AK144-3-R 
20 9.84 (3) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male AE1385-ND@ 10.56 9.28 8.32 AK250-3-R 
D-Sub 25-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1037-ND 4.39 3.86 3.46 AK251-3 
D-Sub 25-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1386-ND@ 7.59 6.67 5.98 AK251-3-R 
PS/2 Keyboard Adapters 
1x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x DIN 5-Pin Male AE1046-ND 3.93 3.46 3.10 AB961 
24 = = 1x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x DIN 5-Pin Male AE1387-ND@ 4.03 3.54 3.18 AB961-R 
1x MiniDIN, 6-Pin Male to DIN 5-Pin Female AE1047-ND 3.04 2.67 2.40 AB440 
1 x MiniDIN, 6-Pin Male to DIN 5-Pin Female AE1388-ND® 4.09 3.60 3.23 AB440-R 
D-Sub Adapters — RoHS Compliant 
9-Pin Male to 25-Pin Male AE1389-ND 5.02 4.41 3.96 AB913-R 
22 = =_ 9-Pin Female to 25-Pin Male AE9881-ND 4.49 3.95 3.54 AB914-R 
9-Pin Male to 25-Pin Female AE9882-ND 3.96 3.48 3.12 AB914-F-R 
PS/2 Mouse Adapters 
23 = = 1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1156-ND 2.05 1.80 1.62 AB406 
1x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 25-Pin Female AE1056-ND 7.26 6.38 5.72 AB441 
PS/2 Mouse-Cable Adapters 
1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE1154-ND 2.05 1.80 1.62 AB401K 
24 5 (15) = 1 x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1393-ND® 3.20 2.82 2.53 AB450K-R 
coe 1x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE1155-ND 2.05 1.80 1.62 AB405K 
1x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1157-ND 2.05 1.80 1.62 AB406K 
Jumper Box — RoHS Compliant 
25 a 22 1x Male, 1 x Female, 25-Pin, Plastic AE10180-ND 13.30 11.69 10.48 AB972-R 
1x Male, 1 x Female, 25-Pin, Metallized AE10182-ND 11.22 9.86 8.84 AB973-R 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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ASSMANN Computer Cable Assemblies (cont, 


Fig. 32 — Internal S/P - DIF Audio Cable 


Fig. 35 — Power Cord, Straight/Angled 


Fig. 33 — Disk Drive Power Splitters 


Fig. 34 — Y-Power Cord 


Fig. 36 — Power Cord, Straight/Straight 


i: 


=LIBlack 


White 


Drain Wire ~ Green 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Wiring Box 
26 _ = 1 x Male, 1 x Female, 25-Pin, Metallized AE1041-ND 14.62 12.85 11.52 AB947 
D-Sub/RS 232 Adapters — RoHS Compliant 
D-Sub 9-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male AE10291-ND 5.94 5.22 4.68 AB467-R 
27 _ = D-Sub 9-Pin Male to D-Sub 25-Pin Female AE10292-ND 5.18 4.56 4.09 AB468-R 
D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE10293-ND 5.18 4.56 4.09 AB469-R. 
D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE10294-ND 4.82 4.24 3.80 AB470-R 
Gender Changers — RoHS Compliant 
D-Sub 9 Position Male to Male AE10295-ND 4.09 3.60 3.23 AB410-R 
D-Sub 9 Position Female to Female AE10296-ND 4.09 3.60 3.23 AB411-R 
D-Sub 15 Position Male to Male AE10297-ND 4.09 3.60 3.23 AB412-R 
28 _ _ D-Sub 15 Position Female to Female AE10298-ND 4.26 3.75 3.36 AB413-R 
D-Sub 25 Position Male to Male AE10299-ND 4.26 3.75 3.36 AB414-R 
D-Sub 25 Position Female to Female AE10300-ND 4.46 3.92 3.51 AB415-R 
D-Sub HD 15 Position Male to Male AE10301-ND 5.18 4.56 4.09 AB418-R 
D-Sub HD 15 Position Female to Female AE10302-ND 5.18 4.56 4.09 AB420-R 
D-Sub/RJ Adapters (Beige) — RoHS Compliant 
9 Position Male RJ12 Jack AE10307-ND 5.38 4.73 4.24 AT-23064-R 
9 Position Female RJ12 Jack AE10308-ND 5.38 4.73 4.24 AT-23065-R 
9 Position Male RJ45 Jack AE10309-ND 5.38 4.73 4.24 AT-23066-R 
29 _ _ 9 Position Female RJ45 Jack AE10310-ND 5.38 4.73 4.24 AT-23067-R 
25 Position Male RJ12 Jack AE10303-ND 5.74 5.05 4.53 AT-23052-R 
25 Position Female RJ12 Jack AE10304-ND 5.74 5.05 4.53 AT-23053-R 
25 Position Male RJ45 Jack AE10305-ND 5.74 5.05 4.53 AT-23054-R 
25 Position Female RJ45 Jack AE10306-ND 5.74 5.05 4.53 AT-23055-R 
Power Splitter Cables 
30 1.64 (0.5) _ Audio CD-ROM 4 Position 3 Wire AE1396-ND® 1.65 1.45 1.30 AK2525-R 
31 1.64 (0.5) = Audio CD-ROM 4 Position 3 Wire AE1397-ND® 1.85 1.63 1.46 AK2524-R 
32 1.64 (0.5) = Internal Cable 2-Pin Housing/Housing AE9884-ND® 2.31 2.03 1.82 AK2526DVD-R 
Power Cable for 2 - 5 1/4” Drives AE9885-ND® 2.28 2.01 1.80 AK319-.2-R 
33 66 (.2) 4 Power Cable for 2 - 3 1/2” Drives AE1398-ND® 2.61 2.30 2.06 AK520-.2-R 
eae Power Cable for 3 1/2” and 5 1/4” Drives AE1029-ND 1.98 1.74 1.56 AK521-.2 
Power Cable for 3 1/2” and 5 1/4” Drives AE1399-ND® 2.61 2.30 2.06 AK521-.2-R 
Y-Power Cord — RoHS Compliant 
34 6.56 (2) _— 1 x Power Plug to 2 x Straight Connector, 10A, 125V AE9886-ND 19.07 16.77 15.03 AK500/Y-U-R 
Power Cords 
35 6.56 (2) _— Power Plug, Straight to IEC Connector, Angled, 10A, 125V AE9887-ND® 8.84 7.78 6.97 AK500/U-1-R 
36 6.56 (2) —_— Power Plug, Straight to IEC Connector, Straight, 10A, 125V AE9888-ND® 8.91 7.83 7.02 AK500/U-2-R 
6.56 (2) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9889-ND® 8.51 7.49 6.71 AK500-OE-5-2-R 
9.84 (3) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9890-ND® 11.81 10.39 9.31 AK500-OE-5-3-R 
37 6.56 (2) = Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE9891-ND® 8.78 Tale 6.92 AK500-OE-6-2-R 
9.84 (3) Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE9892-ND® 12.34 10.85 9.73 AK500-OE-6-3-R 
6.56 (2) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9893-ND® 8.35 7.34 6.58 AK500-OE-7-2-R 
6.56 (2) Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE9895-ND® 8.81 7.75 6.95 AK500-OE-9-2-R 
38 9.84 (3) = Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE1339-ND 6.27 5.51 4.94 AK500-OE-9-3 
9.84 (3) Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE9896-ND® 13.99 12.30 11.03 AK500-OE-9-3-R 
39 6.56 (2) = Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE1331-ND 4.55 4.01 3.59 AK500-RA-5-2 
6.56 (2) Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE9897-ND® 8.75 7.69 6.89 AK500-RA-5-2-R 
6.56 (2) Cord SVT 18AWG 3 Cond AE1333-ND 5.64 4.96 4.45 AK500-RA-6-2 
40 6.56 (2) _ Cord SVT 18AWG 3 Cond AE9899-ND® 6.86 6.04 5.41 AK500-RA-6-2-R 
6.56 (2) Cord SUT 18AWG 3 Cond AE9900-ND® 7.82 6.88 6.17 AK500-RA-7-2-R 
9.84 (3) Cord SUT 18AWG 3 Cond AE1335-ND 6.11 5.38 4.82 AK500-RA-7-3 
6 (1.83) Cord SPT-1 18AWG 2 Cond AE9902-ND® 5.54 4.88 4.37 AK500-OE-12-6F-R 
at 8.99 (2.74) _ Cord SPT-1 18AWG 2 Cond AE9903-ND® 7.85 6.91 6.19 AK500-OE-12-9F-R 
6 (1.83) Cord SPT-2 18AWG 2 Cond AE9904-ND® 5.74 5.05 4.53 AK500-OE-13-6F-R 
8 (2.44) Cord SPT-2 18AWG 2 Cond AE1348-ND 3.23 2.84 2.55 AK500-OE-13-8F 
42 6.56 (2) 23 Power Plug, Straight to Figure 8 Device Connector, Straight AE1123-ND 2.92 2.57 2.30 AK500/U-3 
6.56 (2) Power Plug, Straight to Figure 8 Device Connector, Straight AE9906-ND@ 7.00 6.15 5.52 AK500/U-3-R 
Power Cord Extension 
6.56 (2) IEC Plug, Straight to IEC Socket, Straight, 10A, 125V AE9854-ND® 11.02 9.69 8.69 AK500/U-4-R 
43 3.28 (1) — Cord SJT 18AWG 3 Cond Shielded AE1336-ND 3.56 3.13 2.81 AK500-JC-5-1 
3.28 (1) Cord SUT 18AWG 3 Cond Shielded AE9908-ND® 10.56 9.28 8.32 AK500-JC-5-1-R 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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ASSMANN Computer Cable Assemblies (cont. 


Fig. 43 — Power Cord Extension 


(mm) 


Fig. 44 — RCA Male to Male 


Fig. 45 — RCA Male to Female 


fo) 


Fig. 47 — RCA Male to Female 


Fig. 49 — RCA Male to Male, High Quality 


[<= Silver 


Fig. 46 — RCA Male to Male 
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Fig. 51 — RCA Male to Male, High Quality 


Red 


IF Silver 


ft 


Fig. 55 — Stereo 3.5mm Male to RCA Female 
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Fig. 52 —S Video Male to Male, High Quality 


Red 


Red— 


CA Male to Stereo 3.5mm Male 


> 


Fig. 57 — Stereo 3.5mm Male to Female 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Feet (Meters) | Lines Description Part No. 1 10 25 Part No. 
3.28 (1) Cord SUT 18AWG 3 Cond AE1337-ND 3.30 2.90 2.60 AK500-JC-6-1 
3.28 (1) Cord SUT 18AWG 3 Cond AE9909-ND® 9.57 8.41 7.54 AK500-JC-6-1-R 
1.64 (.5) = Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9910-ND® 4.88 4.30 3.85 AK500-OE-11-.5-R 
43 3.28 (1) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9911-ND® 8.28 7.28 6.53 AK500-OE-11-1-R 
4.92 (1.5) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE1342-ND 4.03 3.54 3.18 AK500-OE-11-1.5 
4.92 (1.5) Cord SVT 18AWG 3 Cond Shielded AE9912-ND® 8.38 7.37 6.61 AK500-OE-11-1.5-R 
6.56 (2) _ Cord SVT 18AWG 3 Cond AE9913-ND® 9.47 8.33 7.47 AK500-OE-11-2-R 
8.20 (2.5) Cord SVT 18AWG 3 Cond AE9914-ND® 9.60 8.44 7:57 AK500-OE-11-2.5-R 
Multi-Media Cables 
4.92 (1.5) RCA Male to Male AE1400-ND® 3.10 2.73 2.45 AK-AV200-R, 
44 6.56 (2) = RCA Male to Male AE1401-ND® 3.56 3.14 2.81 AK302-2-R 
8.20 (2.5) RCA Male to Male AE1402-ND® 3.40 2.99 2.68 AK-AV201-R, 
45 8.20 (2.5) _— RCA Male to Female AE1403-ND® 3.56 3.14 2.81 AK-AV202-R, 
4.92 (1.5) 2RCA Male to Male AE1404-ND® 4.49 3.95 3.54 AKCHMM-015-R 
6.56 (2) = 2RCA Male to Male AE1405-ND® 5.41 4.76 4.27 AKCHMM-2-R 
- 8.20 (2.5) 2RCA Male to Male AE1406-ND® 6.30 5.54 4.97 AKCHMM-025-R 
16.40 (5) 2RCA Male to Male AE1407-ND® 9.64 8.47 7.60 AKCHMM-050-R 
4.92 (1.5) 2RCA Male to Female (Red and White) AE1408-ND® 4.46 3.92 3.51 AKCHMF-015-R 
6.56 (2) 2RCA Male to Female (Red and White) AE1409-ND® 4.55 4.01 3.59 AKCHMF-2-R 
47 6.56 (2) = 2RCA Male to Female (Red and Black) AE1410-ND® 3.86 3.40 3.05 AK3030-2-R. 
8.20 (2.5) 2RCA Male to Female (Red and White) AE1411-ND® 5.61 4.93 4.42 AKCHMF-025-R 
16.40 (5) 2RCA Male to Female (Red and White) AE1412-ND® 7.69 6.76 6.06 AKCHMF-050-R 
48 4.92 (1.5) _ Audio RCA High Quality, Male to Male AE1413-ND® 20.59 18.10 16.23 AK-AV500-R, 
16.40 (5) Audio RCA High Quality, Male to Male AE1414-ND® 32.97 28.98 25.98 AK-AV501-R, 
4.92 (1.5) Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1353-ND 26.66 23.44 21.01 AK-AV504 
49 4.92 (1.5) = Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1415-ND® 32.54 28.60 25.64 AK-AV504-R, 
16.40 (5) Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1416-ND® 51.08 44.90 40.25 AK-AV505-R, 
50 4.92 (1.5) _ Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1417-ND® 32.14 28.25 25.33 AK-AV510-R, 
16.40 (5) Audio/Video RCA High Quality, Male to Male AE1418-ND® 59.90 52.64 47.19 AK-AV511-R, 
51 4.92 (1.5) _ Audio RCA High Quality, Male to Male AE1419-ND® 11.45 10.07 9.03 AK-AV502-R, 
16.40 (5) Audio RCA High Quality, Male to Male AE1420-ND® 15.64 13.75 12.33 AK-AV503-R, 
52 4.92 (1.5) Video S-VHS High Quality, Male to Male AE10074-ND® 11.95 10.50 9.42 AK-AV506-R, 
16.40 (5) ~~ Video S-VHS High Quality, Male to Male AE1422-ND® 22.74 19.99 17.92 AK-AV507-R, 
53 4.92 (1.5) = Video S-VHS High Quality, Male to Female AE9915-ND® 14.32 12.59 11.29 AK-AV508-R, 
16.40 (5) Video S-VHS High Quality, Male to Female AE1423-ND® 23.56 20.71 18.57 AK-AV509-R, 
4.92 (1.5) 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE9916-ND® 4.39 3.86 3.46 AK243-015-R 
6.56 (2) 3.5mm Stereo Cable, 2 Phono Male AE9917-ND® 5.15 4.53 4.06 AK243-2-R 
54 8.20 (2.5) _ 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1424-ND® 5.81 5.11 4.58 AK243-025-R, 
16.40 (5) 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1425-ND® 8.12 7.14 6.40 AK243-050-R 
32.8 (10) 3.5mm Stereo Male to 2RCA Male AE1426-ND® 8.15 TAT 6.43 AK243-10-R. 
55 6.56 (2) = 3.5mm Stereo Male to 2RCA Female AE1427-ND® 4.49 3.95 3.54 AK244-R 
56 6.56 (2) = 3.5mm Stereo Male to Male AE9918-ND® 3.76 3.31 2.97 AK203/MM-R 
57 8.20 (2.5) = 3.5mm Stereo Male to Female AE9919-ND® 5.08 4.47 4.01 AK203-2.5-R 
RoHS Compliant 
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ASSMANN SCSI, Serial ATA, USB, CAT5e and CAT6 
Computer Cable Assemblies 


HP = Half Pitch 
= = Fig. 1 — SCSI 2 to SCSI 2 Round Cable | Fig. 2— SCSI-2 Extension Cable 
Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig.| Meters] Lines | Description Part No. | 10 25 Part No. 
FAST SCSI 2 to SCSI 2 Cable, Shielded, UL 2919 — RoHS Compliant P| i Anz) 
1 0.90 50 HP D-sub 50, HP D-sub, Male AE1428-ND 27.42 2410 21.61 | AK579/F-1-R Uy) il] 
2.0 Clip to HP D-sub 50, HP D-sub, Male, Clip AE1429-ND 29.67 26.98 24.28 | AK579/F-2-R 
SCSI-2 Series, Round Cable 
HP D-sub 50 Male to Centronic 7 " 
2 | 0.91 | 50 50 Male, A Cable AE1069-ND 16.60 14.59 13.08 | AK-Y1202 is Fig. 4 — SCSI-3 Adapter Cable 
SCSI-3 Series, Round Cable st = oe 
3 | 0.91 | 68 | HP D-sub 68 Male x 2, A Cable AE1430-ND® 28.30 25.73 23.16 | AK-Y1301-R | 
HP D-sub 68 Male to Centronic i i i 
4 | 0.91 | 50 50 Male, A Cable AE1071-ND 18.94 16.65 14.93 | AK-Y1302 
SCSI-3 Series, Flat Cable 
5 | 0.45 | 68 |.635mm HP D-sub 68 Male xX 2, P Cable AE1489-ND® 17.46 15.35 13.76 | AK-Y2301-R _ C nests ; 
.635mm HP D-sub 68 Female X 2 to .635mm ig. 5— 1-3 Internal Flat Cable ig. 6— -3 Interna 
6 16 | 68 HP D-sub 68 Male X 8 AE1079-ND 4217 38.92 36.20 | AK-Y2310 RAID Flat Cable 
Hard Drive Cable for 2 x IDE / AT Bus Hard Drives — RoHS Compliant = — 
7 [05 | 40 [(3) 40 Pin Socket Connectors AE10263-ND 419 3.69 3.31 | AK5430-5-R 
Ultra ATA Flat Cable — RoHS Compliant 
8 | 0.46 | 40 | Ultra ATA HDD 100Mbps AE10184-ND 5.54 4.88 4.37 _| AK-ATA-100-R 
Serial ATA Cables — RoHS Compliant 
03 AE10077-ND 3.17 279 2.50 | AK-SATA-030-R Fig. 7 — 40 Pin Socket Connectors Fig. 8 — Ultra ATA Flat Cable 
0.5 AE10079-ND 3.43 3.02 2.71 | AK-SATA-050-R 
2 | 0:76) || 7 | SeratAlA Gable AE10081-ND 3.66 3.22 2.89 | AK-SATA-O75-R Blue Redstripe Black Gray 
1.0 AE10083-ND 416 3.66 3.28 | AK-SATA-100-R { * 
0.3 AE10078-ND 3.53 3.11 2.79 | AK-SATA-030DL-R ki 
10} 05 7 | Serial ATA Cable Right Angle AE10080-ND 3.04 2.67 2.40 | AK-SATA-050DL-R 
0.75 AE10082-ND 3.66 3.22 2.89 | AK-SATA-075DL-R 
0.5 AE10084-ND 5.87. 5.17 4.63 | AK-SATA-SP-050-R @ B B 
11 | 0.75 | 7 | Serial ATA Cable 4-Pos. Power Connector AE10085-ND 6.24 5.49 4.92 | AK-SATA-SP-075-R 
1.0 AE10086-ND 6.57 5.78 5.18 _| AK-SATA-SP-100-R 
12 | 0.15 | 4 | Power Supply Cable 15-Pos. - 4-Pos. AE10087-ND 2.97 2.61 2.34 _| AK-SATA-PC-015-R 
13A| 0.5 7__| Conn Slotbracket 1-SATA Port AE10088-ND 6.57 5.78 5.18 _| AK-SATA-SB1-R 
13B| 0.5 7__| Conn Slotbracket 2-SATA Ports AE10089-ND 11.85 10.42 9.34 | AK-SATA-SB2-R 
HDMI / DVI Cables and Adapters — RoHS Compliant 
20 HDMI-A Male to HDMI-A Male Cable ‘AE10256-ND 22.41 19.70 17.66 | AK627-2-R 
14| 3.0 | — |HDMI-A Male to HDMI-A Male Cable AE10257-ND 25.55 23.23 20.91 | AK627-3-R 
5.0 HDMI-A Male to HDMI-A Male Cable AE10246-ND 30.76 28.38 26.40 | AK627-5-R Fig. 11 — Serial ATA Cable 
2.0 HDMI-A Male to DVI-D Cable ‘AE10258-ND 21.65 19.03 17.06 | AK639-2-R with Power Connector 
15 | 3.0 | — |HDMI-A Male to DVI-D Cable AE10259-ND 23.54 21.40 19.26 | AK639-3-R 
5.0 HDMI-A Male to DVI-D Cable AE10260-ND 29.78 27.48 25.56 | AK639-5-R 
HDMI-A Male to DVI-D 24+1, Female Adapter | AE10249-ND 16.47 14.48 12.98 | AB556-R 
HDMI-A Male to DVI-D 24+1, Male Adapter AE10250-ND 16.47 14.48 12.98 | AB557-R 
HDMI-A Female to DVI-D 24+1, Female Adapter | AE10254-ND 18.12 15.93 14.28 | AB566-R 
— | — | — |HDMI-A Female to DVI-D 24+1, Male Adapter | AE10255-ND 16.47 14.48 12.98 | AB567-R 
HDMI-A Female to HDMI-A, Female Adapter AE10251-ND 16.47 14.48 12.98 | AB560-R 
HDMI-A Male to HDMI-A, Female Adapter AE10252-ND 18.12 15.93 14.28 | AB561-R 
HDMI-A Male to HDMI-A, Male Adapter AE10253-ND 16.47 14.48 12.98 | AB562-R 
IEEE 1394 Cable Double Shielded 
18 ; . AE1432-ND® 15.08 13.26 11.89 | AK-1394-18-R Fig. 12 — Serial ATA Cable with Power Cable 
16] 3.0 6 | 6-Pin Male to 6-Pin Male AE1433-ND® 18.68 16.42 14.72 | AK-1394-30-R 
5.0 AE1434-ND® 23.04 21.27 19.78 _| AK-1394-50-R 15. 
18 5 AE1435-ND® 13.96 12.27 11.00 | AK-1394-184-R 
17| 3.0 4 |6-Pin Male to 4-Pin Male AE1436-ND® 13.34 12.13 10.92 | AK-1394-304-R | 
5.0 4 AE1437-ND@ 21.04 19.42 18.06 | AK-1394-504-R 1 
18 AE1127-ND 23.38 21.25 19.13 | AK-1394-1844 
18] 18 4 |4-Pin Male to 4-Pin Male AE1438-ND® 11.94 10.85 9.77 | AK-1394-1844-R Fig. 13 — Serial ATA Slotbracket with Gabi 
| -1394- ig. 13 — Seria otbracket with Cable 
5.0 AE1133-ND 29.03 26.79 24.92 | AK-1394-5044 9g A-SINGLEPORT  B- DOUBLE PORT 
IEEE 1394 and USB Connectors 
' ‘AE7348-ND 2.00 1.76 1.58 | AJE-S-SMT 
19 | —_| —_|/BEE 1394 Recept Horizontal SMT AE9920-ND® 284 250 2.24 | A-lE-S-SMT-R o 
20 | — | — |IEEE 1394 Recept Horizontal PCB AE9921-ND® 2.71 2.38 2.14 | A-IE-S-DIP-R Ht] 
21 | — | — [IEEE 1394 Recept Vertical PCB AE9922-ND® 2.71 2.38 2.14 | A-IE-E-DIP-R e 
oo| — 4 USB 4P Recept Thru-hole, Type A AE9923-ND® 83 13 65 | AU-Y1005-R ae 
USB 4P Recept SMT, Type A AE9924-ND@ 1.09 96 .86 | AU-Y1006-R ‘ll 
23| — 4 __| USB 4P Recept Thru-hole, Type B AE9925-ND® 96 85 76_| AU-Y1007-R e 
24) — 4 _| USB 4P Recept Dual Port, Type A AE9926-ND® 1.65 1.45 1.30 | AU-Y1008-R 
USB Plugs and Hoods — RoHS Compliant 
USB A-Male, Solder Version ‘AE10091-ND 43 «3884: | A-USBPA-R Fig. 14 — HDMI-A Fig. 15 — HDMI-A | Fig. 16 — IEEE 1394 Cable 
o5|/ — | — Hood for USB A Male AE10090-ND 40 35 .32 | A-USBPA-HOOD-R Male to HDMI-A Male | Male to DVI-D 
Hood for USB B Male AE1441-ND 40 35 .32 | A-USBPB-HOOD-R 
USB B-Male, Solder Version AE10178-ND 43 38 .34 | A-USBPB-R 
USB Cables 
1.0 AE1442-ND® 459 4.04 3.62 | AK670M-1-R 
2.0 4 | Cable Mini USB 4-Pin Male AE1443-ND® 5.64 4.96 4.45 | AK670M-2-R 
5.0 AE1283-ND 436 3.83 3.44 _| AK670M-5 
26} 1.0 AE1444-ND® 5.18 4.56 4.09 | AK670M/2-1-R 
2.0 rn i AE1445-ND® 624 549 4.92 | AK670M/2-2-R 
3.0 | 4 | Gable Mini USB 2.0, 4-Pin Male AE1446-ND@ 7.66 6.73 6.04 | AK670M/2-3-R Fig. 19 — IEEE 1394 
5.0 AE1447-ND@ 10.79 9.49 8.51 _| AK670M/2-5-R IEEE 1394 Cable Receptacle 
1.0 AE1448-ND® 6.97. 5.25 4.71 | AK672M-1-R 
2.0 ro , AE9927-ND® 647 5.69 5.10 | AK672M-2-R 
3:0: ||| “4, | Gable Mint USB S:Fin Male AE9928-ND@ 660 5.80 5.20 | AK672M-3-R 
5.0 AE1449-ND® 9.37 8.24 7.39 _ | AK672M-5-R 
27740 AE1450-ND® 3.42 244 2.32 | AK672M/2-1-R 
2.0 ii ‘ AE9929-ND® 4.93 3.52 3.35 | AK672M/2-2-R 
3.9. | 4 | Gable Mint USB'2:0,'5-Pin'Male AE1451-ND@ 599 4.28 4.07 | AK672M/2-3-R 
5.0 AE1452-ND@ 917 8.07 7.23 _-| AK672M/2-5-R 
28] 1° | 4 |cable Mini USB, 5-Pin Female to 5-Pin Male | AE10311-ND@ BB 202” a 8e | BROOM D Fig. 20 — IEEE 1394 Fig. 21 — IEEE 1394 Fig. 22 — USB 4P Female 
a : eb IDE Zhe, 6.07 5.34 _4.79_| AKG69M-2-R Receptacle Receptacle Right Angle Connector 
29 | 2.0 | — |Cable USB A Male, Open End AE9855-ND® 3.47 2.48 2.36 _| AK670-OE-R 
2.0 AE9930-ND® 6.34 5.57 5.00 | AK670/2-R 
5.0 | 4 | Cable USB A-A Male AE1453-ND@ 1152 10.13 9.08 | AK670-5-R 
30} 1.0 AE1454-ND® 472 415 3.72 | AK670/2-1-R 
3.0 4 | Cable USB 2.0, A-A Male AE1455-ND® 8.09 7.11 6.37 | AK670/2-3-R 
5.0 AE1456-ND® 11.65 10.24 9.18 | AK670/2-5-R 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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ASSMANN _ SCSI, Serial ATA, USB, CAT5e and CAT6 Computer Cable Assemblies (cont) 


_ {Length| ee Digi-Key Price Each Assmann Fig. 23 — USB 4P Female | Fig. 24— USB 4P Female | Fig. 25 — USB Plugs 
Fig.| Meters |Lines | Description Part No. 1 10 25) Part No. Right Angle Connector Dual Port Right Angle and Hoods 
2.0 7 AE1151-ND 4.95 4.35 3.90 | AK673-2 Thru-Hole Connector 
9,0). |. 4 | Sable USBIE'B Male AE1457-ND@ 7136.27 5.62 | AK673-2-R 
31{ 1.0 AE1458-ND@ 472 445 3.72 | AK673/2-1-R 
2.0 | 4 | Cable USB 2.0, B-B Male AE1459-ND@ 5.97 5.25 4.71 | AK673/2-2-R 
5.0 AE1460-ND@ 14.52 10.13 9.08 | AK673/2-5-R 
15 ‘AE9931-ND@ 587 5.47 4.63 | AU-Y1002A-R 
2.0 | 4 | Cable USB A-B Male AE9932-ND@ 6.01 5.28 4.74 | AK672-2-R 
5.0 AE1461-ND@ 10.26 9.02 8.09 | AK672-5-R 
1.0 AE1462-ND@ 277 198 1.89 | AK672/2-1-R 
2.0 AE1493-ND@ 3.95 2.82 2.68 | AK672/2-2-R 
32] 3.0 | — | Cable USB 2.0, A-B Male AE1463-ND@ 5.54 3.96 3.77 | AK672/2-3-R 
5.0 AE9933-ND@ 9.90 870 7.80 | AK672/2-5-R 
2.0 Cable USB A-B Male, iMac Blue AE1361-ND@ 749 659 5.91 | AK672MB-R 
2.0 | 4 | Cable USB A-B Male, iMac Purple AE1464-ND@ 749° 6.59 5.91 | AK672MG-R 
2.0 Cable USB A-B Male, iMac Green AE1465-ND@ 749 659 5.91 | AK672ML-R 
2.0 Cable USB A-B Male, iMac Red AE1466-ND@ 749 6.59 5.91 _| AK672MS-R 
18 ‘AE9934-ND@ 578 5.08 4.55 | AK669-1.8-R 
33] 3.0 | 4 |USBAMale to USBA Female, Double Shield | AE9935-ND@ 733 6.44 5.78 | AK669-3-R 
5.0 AE1468-ND@ 13.23 11.63 10.43 | AK669-50-R fal 
34| 2.0 | 4 [USBB to Open End AE1470-ND@ 5.38 473 4.24 | AK673-OE-R 
USB Adapters — RoHS Compliant 
35 | — | — USB 1.1 to PS/2 (2) AE10287-ND 17.79 15.64 14.02 | DA-70118 Tac On Malai : m8 = 
36) — | — | USB 1.1 to Serial Male/DB-9 AE10288-ND 24.72 22.48 20.23 | DA-70145 » 2a Mint USB Cable with's Position Female to 5 Position Male 
USB 2.0 to Serial Male/DB-9 AE10289-ND 30.91 28.10 25.29 | DA-70146 5 
37 | — | — [USB 2.0 Repeater 5 Meters AE10290-ND 27.80 25.28 22.75 | DA-70130 (fae! po 
USB Adapters — Internal/External on Slot Bracket, Double Shielded — RoHS Compliant 
2 x USB-A Female to 2 x 5-Pin, 1 
38| 0.25 | — |"5 samm Socket Conn. AE10179-ND 740 6.24 5.59 | AK674-R 
USB Adapters — Molded 
USB-A Female to USB-B Male AE1159-ND 495 435 3.90 | A-USB-2 
USB-A Male to USB-B Female AE1472-ND@ 6.37 5.60 5.02 | A-USB-3-R 
39/ — | 4  |USB-A Female to USB-B Female AE1318-ND 4.95 4.35 3.90 | A-USB-1 
USB-A Female to USB-B Female AE1473-ND@ 6.37 5.60 5.02 | A-USB-1-R 
USB-A Female to USB-A Female AE1474-ND@ 6.37 5.60 _5.02_| A-USB-4-R 
40 | 1.83 | — [Adapter USB Serial DB9/25 Male AE1488-ND@ 32.62 30.10 28.00 | DA-70119-R 
Modular Plugs 
4PAC, Unshielded, for Flat Cable AE1194-ND A715 .43-‘| A-MO-4/4-SF 
4PAC, Unshielded, for Flat Cable AE1475-ND@ 26 24 21 | A-MO-4/4-SF-R 
6PAC, Unshielded, for Flat Cable AE1476-ND@ 20. 18 16 | A-MO-6/4-SF-R 
6P6C, Unshielded, for Flat Cable AE1477-ND@ 40 35 32. | A-MO-6/6-SF-R 
8P8C, Unshielded, for Flat Cable AE1478-ND@ 53 .47___.42_ | A-MO-8/8-SF-R 
41| — | — J8P8C, Shielded, for Flat Cable, CATS ‘AE1479-ND@ 89.79 ~—71_~‘| A-MO-8/8-SFS-R 
4P4C, Unshielded, for Round Cable AE1195-ND A745 .43. | A-MO-4/4-SR Cable, B-B Male 
6PAC, Unshielded, for Round Cable AE1481-ND@ 26 24 ~~ .21_ | A-MO-6/4-SR-R : 
6P6C, Unshielded, for Round Cable AE1482-ND@ 40 35 32. | A-MO-6/6-SR-R =p 
8P8C, Unshielded, for Round Cable AE1483-ND@ 53 47 ~—-.42_ | A-MO-8/8-SR-R 
8P8C, Shielded, for Round Cable, CATS AE1484-ND@ 89 79 71 _| A-MO-8/8-SRS-R 
Keystone Jacks — RoHS Compliant - 32 — USB Cable, A-B Male 
RJ45 Jack-Jack CAT5E ‘AE10093-ND 8.02 7.05 6.32 | A-TA3534-R a 
421 — | = [Ru4s Jack-Jack CATS AE10094-ND 937 8.24 7.39 | A-TA3535-R HES 
@ RoHS Compliant 
Unshielded Version (UTP) Shielded Version (FTP) 
Length Digi-Key Price Each Assmann Digi-Key Price Each Assmann 
Fig.| Meters | Description Part No. 1 10 25 ‘| Part No. Part No. 1 10 25 | Part No. 
PVC Cable Assembly CAT5(e), RJ45 - Molded 
1.0 AE9936-ND@ 4.32 3.80 3.41 | A-MCUP-80010-R AE9961-ND® 3.30 2.90 2.60] A-MCSP-80010-R 
2.0 AE9937-ND@ 518 456 4.09 | A-MCUP-80020-R AE9962-ND@ 4.65 4.09 3.67| A-MCSP-80020-R 
3.0 |CAT 5e, Patch Cable, Gray AE9938-ND@ 6.44 5.66 5.07 | A-MCUP-80030-R AE9963-ND@ 6.17 5.43 4.87] A-MCSP-80030-R 
5.0 AE9939-ND@ 8.91 7.83 7.02 | A-MCUP-80050-R AE9964-ND@ 9.01 7.92 7.10] A-MCSP-80050-R 
10.0 AE9940-ND@ 17.09 15.03 13.47 | A-MCUP-80100-R AE9965-ND@ 16.37 14.39 12.90] A-MCSP-80100-R Fig. 34 — USB Cable, B to Open End 
1.0 = - - =-|- AE1234-ND 2.84 2.50 2.24] A-MCSP-80010/R 
1.0 AE9941-ND@ 4.32 3.80 3.41 | A-MCUP-80010/R-R | AE9966-ND@ 5.21 4.59 4.11] A-MCSP-80010/R-R 
2.0 | CAT 5e, Patch Cable, Red — - = =-|/- AE1239-ND 3.99 3.51 3.15] A-MCSP-80020/R 
2.0 AE9942-ND@ 5.61 4.93 4.42 | A-MCUP-80020/R-R | AE9967-ND@ 6.24 5.49 4.92] A-MCSP-80020/R-R 
3.0 AE1219-ND 3.66 3.22 2.89 | A-MCUP-80030/R AE1244-ND 512 4.50 4.03] A-MCSP-80030/R 
3.0 AE9943-ND@ 7.43 653 5.85 | A-MCUP-80030/R-R | AE9968-ND® 7.76 6.82 6.11| A-MCSP-80030/R-R 
5.0 AE1224-ND 5.35 4.70 4.22 | A-MCUP-80050/R AE1249-ND 743 6.27 5.62] A-MCSP-80050/R = 
5.0 |CAT Se, Patch Cable, Red AE9944-ND@ 10.86 9.55 8.56 | A-MCUP-80050/R-R | AE9969-ND® 10.76 9.46 8.48] A-MCSP-80050/R-R Fig. 35 — USB to PS/2 Adapter 
10.0 AE1229-ND 9.64 847 7.60 | A-MCUP-80100/R AE1254-ND 12.71 11.17 10.01] A-MCSP-80100/R 
ag | 100 AE9945-ND@ 19.73 17.35 15.55 | A-MCUP-80100/R-R | AE9970-ND@ 20.59 18.10 16.23] A-MCSP-80100/R-R Snr vee 
1.0 AE9946-ND@ 4.32 3.80 3.41 | A-MCUP-80010/B-R | AE9971-ND@ 5.21 4.59 4.11] A-MCSP-80010/B-R vat 
2.0 AE9947-ND@ 5.61 4.93 4.42 | A-MCUP-80020/B-R | AE9972-ND@ 6.24 5.49 4.92] A-MCSP-80020/B-R SRN 
3.0 | CAT 5e, Patch Cable, Blue AE9948-ND@ 7.43 6.53 5.85 | A-MCUP-80030/B-R | AE9973-ND® 7.76 6.82 6.11] A-MCSP-80030/B-R 
5.0 AE1225-ND 5.35 4.70 4.22 | A-MCUP-80050/B AE1250-ND 743 6.27 5.62] A-MCSP-80050/B 
5.0 AE9949-ND@ 10.86 9.55 8.56 | A-MCUP-80050/B-R | AE9974-ND® 10.76 9.46 8.48] A-MCSP-80050/B-R 
i eee eee — - = =-|/- AE1255-ND 12.71 11.17 10.01] A-MCSP-80100/B 
10.0 : : AE9950-ND@ 19.73 17.35 15.55 | A-MCUP-80100/B-R | AE9975-ND@ 20.59 18.10 16.23] A-MCSP-80100/B-R 
1.0 AE9951-ND@ 4.32 3.80 3.41 | A-MCUP-80010/Y-R | AE9976-ND@ 5.21 4.59 4.11] A-MCSP-80010/Y-R 
2.0 — - - =-/- AE1241-ND 3.99 3.51 3.15] A-MCSP-80020/Y 
2.0 |CAT 5e, Patch Cable, Yellow |  AE9952-ND 5.61 4.93 4.42] A-MCUP-80020/Y-R | AE9977-ND@ 6.24 5.49 4.92] A-MCSP-80020/Y-R 
3.0 AE9953-ND@ 7.43 653 5.85 | A-MCUP-80030/Y-R | AE9978-ND@ 7.76 6.82 6.11] A-MCSP-80030/Y-R 
5.0 — - =- =-|/- AE1251-ND 7.43 6.27 5.62] A-MCSP-80050/Y 
5.0 AE9954-ND@ 10.86 9.55 8.56 | A-MCUP-80050/Y-R | AE9979-ND@ 10.76 9.46 8.48] A-MCSP-80050/Y-R 
10.0 |CAT 5e, Patch Cable, Yellow | AE1231-ND 9.64 847 7.60 | A-MCUP-80100/Y AE1256-ND 12.71 11.17 10.01] A-MCSP-80100/Y 
10.0 AEQ955-ND@ 19.73 17.35 15.55 | A-MCUP-80100/Y-R | AE9980-ND® 20.59 18.10 16.23] A-MCSP-80100/Y-R 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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ASSMANN_ SCSI, Serial ATA, USB, CAT5e and CAT6 Computer Cable Assemblies (cont) 


Fig. 38 — USB Adapter on Slot Bracket 


Unshielded Version (UTP) Shielded Version (FTP) 
Length Digi-Key Price Each Assmann Digi-Key Price Each Assmann 
Fig.| Meters | Description Part No. 1 10 25 ‘| Part No. Part No. 1 10 25 | Part No. 
1.0 AE1212-ND 205 1.80 1.62 | A-MCUP-80010/6 = = oo Sf 
1.0 AEQ956-ND® 432 3.80 3.41 | A-MCUP-80010/G-R | AE9981-ND® 5.21 4.59 4.11| A-MCSP-80010/G-R 
2.0 = a ae AE1242-ND 3.99 3.51 3.15| A-MCSP-80020/ Fig. 39 — USB Adapter 
2.0 AEQ957-ND@ 5.61 4.93 4.42 | A-MCUP-80020/6-R | AE9982-ND@ 6.24 5.49 4.92 A-MCSP-80020/G-R 
43} 3.0 |CATSe, Patch Cable, Green | AE1222-ND 3.66 322 2.89 | A-MCUP-80030/6 = fe fo 1+ 47.04 
3.0 AEQ958-ND® 7.43 6.53 5.85 | A-MCUP-80030/6-R | AE9983-ND@ 7.76 6.82 6.11| A-MCSP-80030/6-R = = 
5.0 AE959-ND@ 10.86 955 8.56 | A-MCUP-80050/G-R | AE9984-ND@ 10.76 9.46 8.48| A-MCSP-80050/6-R re ofl (oe S 
10.0 = a ae AE1257-ND 12.71 11.17 10.01 | A-MCSP-80100/G 
10.0 AE9960-ND® 1973 17.35 15.55 | A-MCUP-80100/6-R | _AE9985-ND@ 20.59 18.10 16.23| A-MCSP-80100/G-R 
PVC Cable Assembly CAT6, RJ45 - Molded — RoHS Compliant 
05 AE10219-ND 5.02 441 3.96 | A-MCUG0005-R AE10189-ND 6.57 5.78 5.18| A-MCSSP60005-R 
1.0 AE10224-ND 6.11 537 4.81 | A-MCUG0010-R AE10194-ND 8.02 7.05 6.32| A-MCSSP60010-R 
2.0 AE10229-ND 875 7.69 6.89 | A-MCU60020-R AE10199-ND 11.95 10.50 9.42| A-MCSSP60020-R 
3,9 | CATS, Patch Cable, Gray AE10234-ND 11.58 1018 9.13 | A-MCU60030-R AE10204-ND 15.48 13.61 12.20| A-MCSSP60030-R 
5.0 AE10239-ND 16.90 14.85 13.32 | A-MCU6O050-R AE10209-ND 22.04 19.38 17.37| A-MCSSP60050-R 
10.0 AE10244-ND 25.69 23.35 21.02 | A-MCUG0100-R AE10214-ND 32.75 29.78 26.80 | A-MCSSP60100-R Fig. 41 — 
05 AE10217-ND 5.02 441 3.96 | A-MCUG0005/R-R AE10187-ND 5.45 4.79 4.29| A-MCSSPGOO05/R-R Modular Plug 
1.0 AE10222-ND 6.11 537 4.81 | A-MCUS0010/R-R AE10192-ND 6.67 5.86 5.26| A-MCSSP60010/R-R 
2.0 AE10227-ND 875 7.69 6.89 | A-MCUS0020/R-R AE10197-ND 9.93 8.73 7.83 | A-MCSSP60020/R-R 
3,0 | CATS, Patch Cable, Red AE10232-ND 11.58 10.18 9.13 | A-MCU6O030/R-R AE10202-ND 12.84 11.29 10.12] A-MCSSP60030/R-R 
5.0 AE10237-ND 16.90 14.85 13.32 | A-MCUSOOSO/R-R AE10207-ND 18.28 16.07 14.41| A-MCSSP60050/R-R 
10.0 AE10242-ND 25.69 23.35 21.02 | A-MCUGO100/R-R AE10212-ND 27.20 24.73 22.26 | A-MCSSP60100/R-R 
05 AE10215-ND 5.02 441 3.96 | A-MCUG0005/B-R AE10185-ND 5.45 4.79 4.29] A-MCSSPG0005/B-R 
1.0 AE10220-ND 611 537 4.81 | A-MCU60010/8-R AE10190-ND 6.67 5.86 5.26| A-MCSSP60010/8-R - 
2.0 AE10225-ND 8.75 7.69 6.89 | A-MCUG0020/B-R AE10195-ND 9.93 873 7.83| A-MCSSP60020/B-R Fig. 43 — CATS(e) Patch Cable 
441 3.9 | GATG, Patch Cable, Blue AE10230-ND 11.58 1018 9.13 | A-MCU60030/B-R AE10200-ND 12.84 11.29 10.12| A-MCSSP60030/8-R 
5.0 AE10235-ND 16.90 1485 13.32 | A-MCU60050/8-R AE10205-ND 18.28 16.07 14.41| A-MCSSP60050/B-R 
10.0 AE10240-ND 25.69 23.35 21.02 | A-MCUG0100/B-R AE10210-ND 27.20 24.73 22.26 | A-MCSSP60100/8-R 
05 AE10218-ND 5.02 441 3.96 | A-MCUGO005/V-R AE10188-ND 657 5.78 5.18| A-MCSSPG0005/-R 
1.0 AE10223-ND 611 537 4.81 | A-MCUGO010/Y-R AE10193-ND 8.02 7.05 6.32| A-MCSSP60010/Y-R 
2.0 AE10228-ND 875 7.69 6.89 | A-MCU60020/Y-R AE10198-ND 11.95 10.50 9.42| A-MCSSP60020/Y-R 
3.9 | CAT6, Patch Cable, Yellow | — ae1q933-ND 11.58 1018 9.13 | A-MCU60030/Y-R AE10203-ND 15.48 13.61 12.20| A-MCSSP60030/Y-R 
5.0 ‘AE10238-ND 16.90 14.85 13.32 | A-MCU60050/Y-R AE10208-ND 22.04 19.38 17.37) A-MCSSP60050/Y-R Fig. 44 — CAT6 Patch Cable 
10.0 AE10243-ND 25.69 23.35 21.02 | A-MCUGO100/Y-R AE10213-ND 32.75 29.78 26.80 | A-MCSSP60100/Y-R 
05 AE10216-ND 502 441 3.96 | A-MCUS0005/G-R AE10186-ND 5.45 4.79 4.29| A-MCSSP60005/G-R 
1.0 AE10221-ND 611 537 4.81 | A-MCUS0010/G-R AE10191-ND 6.67 5.86 5.26 | A-MCSSP60010/G-R 
2.0 AE10226-ND 8.75 7.69 6.89 | A-MCU60020/G-R AE10196-ND 9.93 8.73 7.83| A-MCSSP60020/G-R 
3,9 | GATG, Patch Cable, Green AE10231-ND 11.58 1018 9.13 | A-MCU60030/G-R AE10201-ND 12.84 11.29 10.12] A-MCSSP60030/6-R 
5.0 AE10236-ND 16.90 14.85 13.32 | A-MCUS0050/G-R AE10206-ND 18.28 16.07 14.41| A-MCSSP60050/G-R 
10.0 AE10241-ND 25.69 23.35 21.02 | A-MCUG0100/G-R AE10211-ND 27.20 24.73 22.26 | A-MCSSP60100/G-R 
@ RoHS Compliant 


Cable Testers 


PC Cable Tester, Standalone 


All suitable PC cable can be tested with this 
tester. 


* Checks: connection, pin allocation and shield- 
ing ¢ Pin allocation shown by LEDs: transmit (25), 
receive (36), battery (1), shielding (2), number of 
wires (4) ¢ 4 Buttons: Test, auto/manual, speed, on/ 
off * Automatic and manual test run * Connectors: 
D-Sub-9 M/F, D-Sub-15 M/F, D-Sub-15 HD M/F, 


D-Sub-25 M/F Centronics 36 female, BNC male, RJ45 female, USB A+B female, IEEE 
1394 female, SATA Cable » Power supply by 9V block battery, 9V/150mA external power 


supply optional * Dimensions (W x D x H): 250mm x 130mm x 35mm 


Network Cable Tester 


RJ45, BNC 


* Cable tester for shielded and unshielded CATS 
cable with RJ45 plug as well as for BNC-coax cable 
¢ Test function for cable with RJ45 UTP/STP and 
BNC plug, patch panels and modular wall plates 
¢ Fast test function by auto-scanning °¢ Tests: 
connection, allocation, pairs according to EIA/TIA 
356A, 568A, 568B, Token Ring * Main device with 


one RJ45 and one BNC female, remote unit with one RJ45 female »* With remote unit 
for testing of installed cable » LEDs for status display * Operation with 9V block battery 


¢ Includes artificial leather bag 


Technoogy 10 inspire lnnowation 
=a 


AE10092-ND PC Cable Tester, Standalone (ACT-PC-SO) 


AE1206-ND Network Cable Tester (ACT-MN) ...............0.:c0cceee cece e eee ee 


«JAE Mini USB Connectors 


Specifications: * Contact Resistance: 50mQ maximum (initial) * Dielectric Withstanding Voltage: AC 100Vr.m.s per minute «Insulation Resistance: 100MO 
minimum (initial) * Rated Current: 1.0A »* Rated Voltage: AC 30Vr.m.s © Operating Temperature: -20°C ~ 60°C Materials: * Terminal: Copper Alloy « Plating: 
Gold plating over Nickel on contact area, Tin Copper in tail area over nickel * Insulator: Glass filled Nylon Shell: Copper Alloy, Tin plating over Nickel 


$231.46 


Modular Cable Tester Ru45 / RJ11 / RJ12 


* Modular cable tester for cable with RJ45, RJ12 and RJ11 plug » Fast test function by 
auto-scanning ¢ Test: connection, allocation and pairs * Main device with two RJ45 
female; remote unit with one RJ45 female « Installed cable can be tested with remote 
unit ¢ LEDs for status display * Operation with 9V block battery « Includes artificial 
leather bag 


AE1204-ND Modular Cable Tester (ACT-MM) ............0.0.00ceeeeeee eens ee ee $82.60 


Premium Network Cable Tester RJ45, BNC 


* Total of 18 LEDs (for each wire and for shielding) show the allocation and give a 
fast, exact test result * Operation with 9V block battery » Test function for cable with 
RJ45/11 UTP/STP & BNC plugs, patch panels and modular wall plates * Includes BNC 
cable adapter for coax cable test * Manual or automatic test run * Tests: connection, 
allocation, pairs according to EIA/TIA 356A, 568A, 568B, Token Ring * Main device with 
two RJ45 female, remote unit with one RJ45 female « Installed cable can be tested with 
remote unit ¢ Includes artificial leather bag 


AE1205-ND Premium Network Cable Tester (ACT-LAN).............:0c0ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneenenseeees 


NEW! Flat Cable Tester 


¢ Input: IDC50 male, IDC40 male, IDC34 male, IDC26 male, IDC10 male, DB15 male 
and DB9 female * Output: IDC50 male, IDC40 male, IDC34 male, IDC16 male, IDC10 
male, DB25 male and DB25 female * Control Switches: Read, Test, Up and Down 
* Display: Liquid crystal display with backlight » Extension Ports: 2 x 40 pins IDC male 
connectors * Power: 9VDC Battery or 110/220V to 9VDC 150mA 2.50 power jack 
* Size: (L x W x H) 250mm x 134mm x 35mm 


‘(AE10313-ND Flat Cable Tester (ACT-FLAT) 0. cc cccsssaccsacsiaceansaesinide snndieeitiica'ssinawiesiogneaicasaddisaanassaaiee snags 


Cut Tape Tape & Reel 
No. of | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing JAE 
Fig.| Description Contacts | Part No. 1 25 100 Part No. 700 Part No. 
1 | Type “B” Right Angle i] 670-1190-1-ND 1.23 65 54 | 670-1190-2-ND 323.46 | DX2ROOSHN2E700 
2 | Type “AB” Right Angle 5 670-1523-1-ND 4.18 2.58 2.38 | 670-1523-2-ND 1415.48 | DX3ROO5HN2E700 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


HIROSE 
ELECTRIC 


Hirose Electric Co. Limited has completed the development of the next generation USB Mirco interface. 
The connectors meet all requirements of the USB 2.0 standard. HRS Electric’s established expertise in 
the development and manufacturing of precision high-density connectors were recognized by approval of 
our proposal as a standard interface. Cooperative efforts by all members of USB group were led by HRS 
and culminated in the development of the standard. As compared with Mini-interface, the previous smallest 
standard, Micro, is smaller and thinner and has better electrical and mechanical performance. 

Material: (Piug) « Insulator: Polyamide Type-A: White, Type-B: Black, UL94V-0 « Metal Shell: Stainless steel, 
Nickel plated * Contact: Copper alloy * Contact area: Gold plated over nickel under plating * Termination 


Fig. 3 NEW! 


Micro-USB (USB 2.0) Connectors 


Digi@Reel’” 


area: Tin plated over nickel under plating * Lock metal: Stainless steel * Operating Temperature: -30°C ~ 
85°C (Receptacle) « Insulator: LCP Type-B: Black, Type-AB: Gray, UL94V-0 » Contact: Copper alloy, Gold 
plated over nickel under plating * Metal shell: Stainless steel, Tin plated * Operating Temperature: 0°C ~ 
50°C. 

Performance Characteristics: (Plug and Receptacle) * Rated Voltage: AC 30V * Current Capacity: (1) 
Signal line: 1A pin (No. 1 to 5); (2) 2-line for power: 1.8A pin (No. 1 and 5); 0.5A pin (No. 2 to 4) * Insulation 
Resistance: 100MQ minimum at DC 500V « Contact Resistance: 30mQ maximum at 100mA * Withstanding 
Voltage: AC 100V for 1 minute * Durability: 10,000 cycles 


Dimensions in mm 


Fig.7 NEW! 


Digi-Key Tape and Reelt 
Fig. | Description Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 | Type ‘B’ Plug, PCB Assembly Type H11497-ND _ - ZX20-B-5S-UNIT 
2 | Type ‘B’ Plug, Hand-solder Assembly Type H11502-ND - - ZX40-B-5S-UNIT(01) 
3 | Type ‘A’ Plug, Hand-solder Assembly Type H11571-ND NEW! _ _ ZX40-A-5S-UNIT 
4 | Type ‘B’ Plug, PCB Assembly Type H11499-ND = = 2X64-B-5S-UNIT(12) 
5 | Shielding Plate for ZX20 Plug H11496CT-NDt 4,000 81.00/M ZX20-B-SLDC 
6 | Shielding Plate Top for ZX40 Plug, Type B H11500CT-NDt 4,000 108.00/M ZX40-B-SLDA 
7 | Shielding Plate Top for ZX40 Plug, Type A H11572CT-NDt NEW! 4,000 92.00/M ZX40-A-SLDA 
8 | Shielding Plate Bottom for ZX40 Plugs H11501CT-NDt 4,000 945.00/M ZX40-SLDB 
8 | Shielding Plate Bottom for ZX40 Plugs H11573CT-NDt NEW! 4,000 95.00/M ZX40-SLDB(3.3) 
9 | Shielding Plate for ZX64 Plug H11498CT-NDt 4,000 72.00/M ZX64-B-SLDA 
10 | Shielding Plate for ZX64 Plug H11575CT-NDt NEW! 4,000 110.00/M ZX64-B-SLDC 
11 | Cable Micro ‘B’ to Standard ‘A’, 0.5 Meters H11503-ND _ — ZX40-B-5S-500-STDA 
11 | Cable Micro ‘B’ to Standard ‘A’, 1.0 Meters H11489-ND - - ZX40-B-5S-1000-STDA 
11 | Cable Micro ‘B’ to Standard ‘A’, 1.5 Meters H11504-ND — =— ZX40-B-5S-1500-STDA 
12 _| Cable Micro ‘A’ to Standard ‘A’, 0.075 Meters H11576-ND NEW! - - ZX40-A-5S-75-STDAJ 
13 | Type ‘B’ SMD, Right Angle H11579CT-NDt NEW! 2,000 442.00/M ZX62-B-5PA 
14 | Type ‘AB’ SMD Right Angle, Through Hole Shell H11494CT-NDt 2,000 416.00/M ZX62D-AB-5P8 
15 | Type ‘B’ MID Mount H11493CT-NDt 2,000 508.00/M ZX62M-B-5P 
16 | Type ‘AB’ SMD Right Angle H11580CT-NDt NEW! 2,000 468.00/M ZX62-AB-5PA 
17_| Micro ‘B’ Reverse Mount SMD H11574CT-NDt NEW! 2,000 455.00/M ZX62R-B-5P 


+ 


For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. ¢ Cut Tape 


USB 2.0 Cable Assemblies and Connectors 


Features: * Tested and certified by USB Association approved laboratory the connectors will perform at 
transmission speeds up to 480Mbps. Thin design of the plug assembly and the overmold section allows use 
in small spaces. The plug also incorporates a build-in snap-lock feature, providing tactile verification of the full 
and secure mating of plug and receptacle. Plating is lead-free in order to protect environment. 

Applications: * Personal and mobile computer peripheral equipment, data terminals, digital cameras, MP3 
players, PDA’s, GPS and other devices utilizing standard USB protocols. 

Specifications: ¢ Current Rating: 1A * Voltage Rating: 5VAC * Operating Temperature Range: -30°C ~ 75°C 


Dimensions in mm 


Fig. 1 (SMT) 
+9 7S 


Fig. 2 (SMT) 


see 


* Contact Resistance: 50mQ maximum ¢ Insulation Resistance: 100MQ minimum « Dielectric Withstanding 
Voltage: No Flashover or insulation break down; 100VAC/one minute. Materials; Receptacles: « Insulator: 
Synthetic resin » Finish Color: Black »* Contacts: Copper alloy * Contact Area: Gold plating * Term- 
ination Area: Tin alloy plating * Metal Shield: Copper alloy ¢ Finish: Tin alloy plating. Materials; Plugs: 
¢ Insulator: Synthetic resin * Finish Color: Black * Contacts: Copper Alloy * Finish Contact Area: Gold plating 
* Termination Area: Tin alloy plating * Metal Shield: Steel ¢ Finish: Tin alloy plating * Over-mold compound: 
PVC ° Finish: Black 


Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
Fig.| Part No. 1 25 100 | Part No. 1,000 Part No. 
Right Angle Receptacle, SMT Metal Shield Type with Positioning Post 
1_| H2959CT-ND 1.18 86 -70 | H2959TR-ND 412.00 UX60-MB-5ST 
Right Angle Receptacle, DIP Metal Shield Type with Positioning Post 
2 | H2960CT-ND 1.18 86 -70 | H2960TR-ND 412.00 UX60-MB-5S8 
Right Angle Receptacle, SMT Metal Shield Type without Positioning Post 
1_| H2961CT-ND 1.18 86 -70 | H2961TR-ND 412.00 UX60A-MB-5ST 
Plug, Cable Mount Type 
3 H2955-ND 1.18 86 70 |e _ UX40-MB-5P. 
H2958-ND 1.18 86 70 |e = UX40A-MB-5P_ 
Length | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Description (mm) _ | Part No. al 25 100 Part No. 
4 |USB Type A to Mini-B| 1,000 | H2957-ND 5.89 457 3.66 UX40-MB-5PA-1000-2003 
5 |USB Mini-B to Mini-B 500 | H2956-ND 16.71 15.60 14.49 UX40-MB-5PP-500-1002 


FCI 


TF 
The USB interconnect system is designed to combine all personal computing interface ports into one 
connector. This system is plug-and-play, hot pluggable and can handle data rates up to 12Mbps. Specifications: » Meets 
USB Standard ¢ Durability: 1,500 Cycles » Withstanding Voltage: 30RMS «Current Rating: 1A Contact » Low Level Contact 
Resistance: 30m maximum 


USB Interconnect System 


Dimensions in Inches (mm) 


Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. 4 0.63 
1 | Type ‘A’ Single, Right Angle 609-1045-ND 88 AA 38 | 87520-0010BLF (16) 
2 | Type ‘A’ Single, Up-Right 609-1041-ND 99 52 -44 | 73725-0110BLF 
3 | Type ‘A’ Dual, Right Angle 609-1040-ND 1.34 72 .62 | 72309-8034BLF 
4 | Type ‘B’ Single, Right Angle 609-1039-ND 1.03 55 -47 | 61729-0010BLF 
5 | USB + Power Receptacle, Right Angle 609-1038-ND 5.38 3.43 3.13 | 55917-501LF 
USB + Power Plug, Cable OD= 5.80 mm 609-1042-ND 10.18 7.22 6.64 | 74233-100LF 
6 | USB + Power Plug, Cable OD= 5.10 mm 609-1043-ND 10.18 7.22 6.64 | 74233-101LF 
USB + Power Plug, Cable OD= 6.60 mm 609-1044-ND 10.18 7.22 6.64 | 74233-102LF 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 «© Phone 
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USB Standard Features: 

¢ Broad industry support from computer and telecom leaders ¢ 12 Mbit/sec low-cost data transfer rates 
* Provides PC/telephone integration and digital connectivity * Standard serial port connector for all devices 
* Supports daisy chaining and up to 127 devices * Windows ‘95 Operating Driver support Applications: 
¢ Desktop and Notebook PCs * Peripherals * Keyboard, Mouse * Telephony, ISDN, PBX’s, Handsets 

USB Connectors: 

Electrical: * Voltage: 30V * Current: Up to 1.5A * Contact Resistance: 30mQ maximum -» Dielectric 
Withstanding Voltage: 750VAC * Insulation Resistance: 1000MQ minimum » Housing: Glass fiber-filled 
polyester, UL94V-0 » Metal Shell: Copper Alloy ¢ Plating: Gold 


Digi®Reel° 


Dimensions in mm 


Fig. 14 NEW! 


USB On-the-Go (OTG) Connectors: 

* Approximately 1/8th the size of standard USB-B connectors ¢ Fully compliant with current USB 2.0 
specifications * Compact and lightweight design meets various portable and mobile equipment needs 
* Operates at speeds up to 480Mbps » Rugged durability up to 5,000 cycles 

Micro-USB Connectors: 

The interconnect solutions for the Molex Micro-USB system include OTG compatible, Micro-B and Micro AB 
receptacles. Features and Benefits: * Stainless steel shell * Multi-snap shield design Pick and place area 
Applications: * Mobile Phone * MP3 Players ¢ Portable Digital Video Players » Digital Still Cameras « Digital 
Video Cameras 


Operating 
Temperature | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Molex 
Fig. | Description Range (°C) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1 Type “A” Upright, Right Angle, Gold Flash 0~ 40 WM17112-ND 2.14 1.89 126 = — | 89485-8000 
Type “A” Upright, Right Angle, 30 micro-inch, Gold 0~40 WM17138-ND NEW! 2.31 1.85 1.24 | — _— — | 89485-8001 
2 | Type “A” Dual Stacked, Right Angle, White 0~50 WM17130-ND® 1.26 11 74 | — _— — | 67298-4090 
3 | Type “A” 4 Stacked, Right Angle, Black 0~ 40 WM17111-ND 713 6.29 4.20 | — _ — | 67857-0011 
Type “B” Single, Right Angle, Black, Gold Flash 0~50 WM17113-ND® 2.00 1.77 1.18 | — _ — | 67068-8000 
4 | Type “B” Single, Right Angle, Black, 30 micro-inch, Gold 0~50 WM17123-ND® 2.69 2.37 159 | — _ — | 67068-8001 
Type “B” Single, Right Angle, White 0~50 WM17131-ND® 1.87 1.66 111 _ — | 67068-9000 
5 | Type “B” Vertical with Paired Board Locks and Grounding Pins 0~50 WM18716-ND® 1.86 1.65 1.10 |e = — | 67265-2001 
6A | Type “Mini-B” OTG, Right Angle, PCB Mount 0~50 WM17115-ND 2.19 1.75 1.17 |e = — | 54819-0519 
6B | Type “Mini-AB” OTG, Right Angle, 5-Position, PCB Mount 0~50 WM17121-ND® 3.79 3.35 2.23 | = — | 56579-0519 
7 | Type “A” Single, Right Angle, PCB Mount -20 ~ 85 WM17117-ND® 1.93 1.71 1.14 | — = — | 48037-0001 
8 | Type “A” Single, Right Angle, SMD -20 ~ 85 WM17118-ND® 1.93 1.71 1.14 | — = — | 48037-1000 
9 | Type “A” Single, Upright Right Angle, PCB Mount -55 ~ 85 WM17136-ND® 2.04 1.81 121 |e = — | 47500-0000 
10 Type “Mini-B” USB OTG, Vertical, 5-Position, PCB Mount 0~50 WM17120-ND® 723 6.38 4.26 | — _— — | 500075-0517 
Type “Mini-B” USB OTG, Vertical, 5-Position, PCB Mount 0~50 WM2072-ND® 723 6.39 4.26 | — _ — | 500075-1517 
Type “Mini-B” USB OTG, Right Angle, 5-Position, SMD 0~50 WM17116CT-NDt 1.76 1.41 -94 | WM17116TR-ND 800 563.20 | 54819-0572 
Type “Mini-B” USB OTG, Right Angle, 5-Position, SMD, SMD Shield 0~50 WM5461CT-NDt@ 1.30 1.04 -87 | WM5461TR-ND@ 500 291.50 | 67503-1020 
141A Type “Mini-B” USB OTG, Right Angle, 5-Position, 
SMD, Through Hole Shield, Short Body 0~ 50 WM5462CT-NDt@ 1.94 1.56 1.30 | WM5462TR-ND® 1,000 778.00 | 51387-0578 
Type “Mini-B” USB OTG, Right Angle, 5-Position, 
SMD, Through Hole Shield -20 ~ 85 WM17139CT-NDt@ NEW! 1.05 97 -79 | WM17139TR-ND®@® NEW!) 500 307.00 | 47153-1002 
11B | Type “Mini-AB” USB OTG, Right Angle, SMD, with Cover Tape -40 ~ 85 WM17122CT-NDt@ 3.22 2.58 2.15 | WM17122TR-ND® 800 1030.40 | 56579-0576 
12 | Type “Mini-B” USB OTG, Right Angle, 5-Position, SMD, Sink Type -20 ~ 85 WM17140CT-NDt@ NEW! 81 75 .62 | WM17140TR-ND@® NEW!) 700 332.50 | 48242-0001 
13. | Type “Micro-B” USB, SMD, Bottom Mount -20 ~ 85 WM17141CT-NDt@ NEW! 1.14 1.05 -86 | WM17141TR-ND@NEW! | 2,000 | 668.00/M | 47346-0001 
14 | Type “Micro-B” USB, SMD, Mid Mount -20 ~ 85 WM17142CT-NDt@ NEW! 1.29 1.19 -97 | WM17142TR-ND®@ NEW!) 1,200 | 754.00/M | 47491-0001 
15 | Type “Micro-AB” USB, SMD, Bottom Mount -20 ~ 85 WM17143CT-NDt@ NEW! 88 81 -67 | WM17143TR-ND® NEW!| 1,500 | 514.00/M | 47589-0001 
16 | Type “Micro-AB” USB, SMD, Top Mount -20 ~ 85 WM17144CT-NDt@ NEW! 88 81 .67 | WM17144TR-ND@ NEW!| 1,500 | 514.00/M | 47590-0001 
t Cut Tape @ RoHS Compliant 
Fi rewi re 1 394 VO Fig. 1 — Right Angle Flat Fig. 2 — Right Angle Upright 
Con n ectors Header Header 


Specifications: Headers are offered in high temperature plastic for true SMT processing. Full metal shielding design supports ESD protection. 
Rugged gold plated leaf contacts withstands up to 1500 cycles. 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig. Part No. 1 10 100 Part No. 
1 WM17302-ND 4.48 3.95 2.64 53462-0629 
2 WM17303-ND 4.48 3.95 2.64 53460-0629 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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hole USB Cable Assemblies and Connectors 


Fig. 1 and Fig. 2: Features: * Fully-shielded and polarized plugs «Friction grip on over-molded body facil- Fig. 3: Features: * Fully compliant with current USB 2.0 specifications Electrical: * Voltage: 30V » Current: 
itates easy mating and unmating Electrical: * Voltage: 30V * Current: 1.0A * Contact Resistance: 30mQ_ 1.0A * Insulation Resistance: 100MQ min. 

max. ¢ Dielectric Withstanding Voltage: 750VAC « Insulation Resistance: 1000MQ min. Mechanical: « Mating Fig. 4: Features: * Contact: Copper (Cu) Alloy » Plating Contact: 0.76um (30u”) Gold (Au) * Color: White 
Force: 35N max. * Withdrawal Force: 10N min. ¢ Durability: 1500 cycles min. Electrical: Current: 1.0A max. * Voltage: 30V max. ¢ Dielectronic Strength: SOOVDC « Insulation Resistance: 100MO. 
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*WM17492-ND, WM17493-ND and WM17137-ND 


Dimensions A Digi-Key Price Each Molex 
Fig. mm Description Part No. 1 10 25 Part No. 
: 2080 USB Type “A-to-Pigtail” Full-Rated — White WM17104-ND 4.58 3.67 3.06 88728-3400 
2080 USB Type “A-to-Pigtail” Sub-Channel — White WM17105-ND 3.22 2.58 2.15 88738-8200 
820 USB Type “A-to-B” Full-Rated — White WM17133-ND 4.11 3.29 2.74 88732-9000 
2 2090 USB Type “A-to-B” Full-Rated — White WM17103-ND 5.17 4.14 3.45 88732-9200 
5010 USB Type “A-to-B” Full Rated — White WM17134-ND 11.78 9.43 7.86 88732-9400 
1000 USB Type “A to Mini-B” — White WM17492-ND 4.25 3.41 2.84 88732-8600 
3 1000 USB Type “A to Mini-B” — Black WM17493-ND 4.25 3.41 2.84 88732-8602 
2000 USB Type “A to Mini-B” — White WM17132-ND 3.71 2.97 2.48 88732-8900 
2000 USB Type “A to Mini-B” — Black WM17137-ND NEW! 6.25 5.01 4.17 88732-8902 
ri 1000 USB Type “Mini-A to Mini-B” — White WM17494-ND 4.08 3.27 2.73 88753-8200 
1800 USB Type “Mini-A to Mini-B” — White WM17135-ND 6.36 5.09 4.24 88753-8500 


Industrial Ethernet Plugs and Jacks, 
Category 5E and USB 


Category 5E: Specifications: * Contact: Phosphor Bronze (CuSn) ¢ Plating Contact: 1.27ym (50u”) Gold USB: 
(Au) »* Under Plating: Nickel (Ni) * Housing Material: PA Polyamide (Nylon), PBT Polyester, TPE Thermo Specifications: * Voltage: 30V * Current: 1.0A * Receptacle Housing: PBT, Black »* Overmolding: PVC, 
Plastic Elastomer * Color: Black * Flammability: UL 94V-0 » Durability (mating cycles): 500 cycles minimum Black * Contact: Copper Alloy » Plating: Contact Area — 0.75um (30p”) Gold (Au) * Operating Temperature: 


+ Current: 1.54 maximum * Voltage: 125V maximum * Withstanding Voltage: 1000VAC * Contact Resistance: °c ~ 70°C * Flammability: UL94V-O * Performance: USB 2.0 « Industrial Seal Rating: NEMA 6p and IP67 
20m maximum ¢ Insulation Resistance: 500MO minimum 


Snap fit with 
Receptacle“ 


Cable Length 
eg ee 


 & 


Circuits- Cable Length Digi-Key Price Each Molex 
Fig. Contacts A Inch Description Part No. 1 10 100 Part No. 
8~8 = Receptacle, Panel Mount WM17486-ND 30.22 27.20 24.18 84702-0006-P 
1 8~8 — Receptacle, Panel Mount, Fully Potted WM17487-ND 35.80 32.22 28.64 84702-0008-P 
8~8 —_ Receptacle, Panel Mount, PCB WM17491-ND. 8.59 7.73 6.87 84702-0005, 
2 8~8 — Receptacle, Bulkhead WM17488-ND 35.43 31.89 28.35 84700-0001-P. 
3 8~8 om Plug WM17489-ND 20.46 18.42 16.37 84700-0002-P. 
4 _— _ Universal Dust Cover for Ethernet Receptacle WM17490-ND 9.30 8.37 7.44 84700-0003-P 
5 4 = Receptacle, Panel Mount, USB B WM17514-ND 11.94 10.75 9.56 84730-0001 
4 = Receptacle, Panel Mount, USB A, PCB WM17495-ND 11.84 10.66 9.47 84729-0009 
6 4 59.06 Plug, USB B, Shielded Pigtail WM17515-ND 25.83 23.25 20.67 84728-1002 
4 118.11 Plug, USB B, Shielded Pigtail WM17516-ND 27.74 24.97 22.19 84728-1003 
7 4 59.06 Dual Plug, USB A and B, Shielded Cable WM17517-ND 24.73 22.26 19.79 84732-0002 
4 118.11 Dual Plug, USB A and B, Shielded Cable WM17518-ND 26.15 23.54 20.92 84732-0004 
8 4 — Receptacle, Panel Mount, USB A, Pigtail WM17519-ND 12.30 11.07 9.84 84729-0001 
9 4 59.06 Plug, USB A, Shielded Pigtail WM17520-ND 25.83 23.25 20.67 84727-1002 
4 118.11 Plug, USB A, Shielded Pigtail WM17521-ND 27.74 24.97 22.19 84727-1003 
10 4 31.88 USB A Cord Assembly Plug and Receptacle WM17496-ND 13.74 12.37 11.00 84729-0004 
4 81.89 USB A Cord Assembly Plug and Receptacle WM17497-ND 16.32 14.70 13.06 84729-0006 
Crimp Too! for Ethernet Plug, 8-8 .2icccsccicsicisecescasateasascabansaseidasaveaseseasaversessacesaanesease WM18998-ND NEW! 47.58 = = 64016-0044 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HAZ USB and Firewire Connectors 


EDAC series 690 USB (Universal Serial Bus) and series 693 (IEEE 1394) connectors are industry-standard data transfer 
devices used to interconnect computers to peripheral devices such as scanners and printers. A wide variety of unique right 
angle vertical that minimizes board space. USB products are compatible with asynchronous and isochronous data transfer 
methods up to 1.2 Mbps and utilize plug and play technology. EDAC manufactures both USB and IEEE 1394 connectors in 
through-hole or SMT board styles as well as molded cable assemblies for USB A, B, mini-USB and IEEE variations. 


Specifications: * USB 1.1 or USB 2.0 available * Minimum Mating Cycles: 1500 per EIA 364-09 « Insulator Housing: UL 
94V-0 thermoplastic * Contact Material: P Bronze (USB), Copper Alloy (1394) * Contact Plating: Gold Flash or Gold Plate 
over nickel * Contact Resistance: 30mQ maximum « Insulation Resistance: 100MO minimum « Current Rating: 1A maximum 
under 30°C * Voltage Rating: 30VAC rms maximum * DW Voltage: 750VAC @ 0 at sea level (USB), DC500 (1394) » Shield 
Housing: Copper alloy * Mate/Unmate: 35/10 Newtons per EIA 364-13 » Temperature Range: -55°C ~ 85°C 


Dimension (mm) | Digi-Key Price Each EDAC 
Fig.| Description A B C | Part No. 100 | Part No. 
30y” Gold 
1 Type “A” Single, Horizontal Rt. Ang.[14.00 6.99 13.10 | 151-1080-ND 8172 ~_-58 | 690-004-621-013 
2 | Type “B” Single, Horizontal Rt. Ang.|16.00 10.62 12.04] 151-1081-ND 102 91 73 | 690-004-621-023 
3 | Type “A” Single, Vertical Straight | 7.62 15.00 14.50] 151-1082-ND 124 1.10 88|690-004-660-013 
4 | Type “B” Single, Vertical Straight |12.04 16.00 11.30] 151-1083-ND 124 1.10 88 | 690-004-660-023 
5 | Type “A” Single, Vertical Rt. Angle |14.10 13.15 7.56 | 151-1084-ND 1.33 1.19 95 | 690-004-661-013 
6 Binet 16.96 15.49 13.10] 151-1085-ND 1.46 1.30 _—_‘1.04| 690-008-621-013 
Gold Flash 
1 Type “A” Single, Horizontal Rt. Ang.|14.00 6.99 13.10 | 151-1123-ND 71 64 51 | 690-004-221-013 
2 | Type “B” Single, Horizontal Rt. Ang.|16.00 10.62 12.04 | 151-1121-ND 93 83 66 | 690-004-221-023 
3 | Type “A” Single, Vertical Straight | 7.62 15.00 14.50 | 151-1114-ND ‘81 7258 | 690-004-260-013 
5 | Type “A” Single, Vertical Rt. Angle |14.10 13.15 7.56 | 151-1116-ND 1.24 1.10 _.88 | 690-004-261-013 
6. eee Dual Stacked, 16.96 15.49 13.10] 151-1122-ND 1.58 += 1.41 1.13 | 690-008-221-013 
Horizontal Right Angle 
1800.00 USB Cable Assembly 

9 [USB Type “A/M to USB Type ‘B/M[ — —  — |151-1079-ND 266 1.86 1.52] 628-000-943 
7 [IEEE 1394A Single, Horiz. Rt. Ang. ]16.25 8.70 13.50] 151-1086-ND 155 1.38 1.10 | 693-006-620-003 
8 | IEEE 1394A Single, Vert. Rt. Ang. |18.00 13.50 5.30 | 151-1087-ND 7.07 6.27 5.02 | 693-006-621-003 


Features: * Transfer rates up to 480 Mbps depending on USB version »* Make plug and play connections for such devices as 
keyboards, mice, modems, printers and other USB peripherals * Connects a USB peripheral to a USB Hub or USB port on PC/MAC 
¢ Compatible with USB specifications 1.0, 1.1 and 2.0 


Dim. L Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig.| Description Wire (ft.) N.W. | G.W. Part No. 1 10 100 | Part No. 
Nickel — Black 
1 JAB 28/28 3 9 in Q361-ND 2.52 1.80 1.50 | 3021001-03 
2 | A-miniB 28/28 3 8.3 10.3 Q362-ND 3.30 2.36 1.96 | 3021003-03 
3 | A-Blunt 28/28 3 8.1 10.1 Q363-ND 1.85 1.32 1.10 | 3021005-03 
1 JAB 26/28 6 5.6 71 Q364-ND 3.75 2.68 2.23 | 3021007-06 
2 | A-miniB 26/28 6 5.3 6.8 Q365-ND 4.42 3.16 2.63 | 3021009-06 
3 | A-Blunt 26/28 6 5.2 6.7 Q366-ND 3.14 2.24 1.86 | 3021011-06 
1 JAB 26/28 10 83 9.7 Q367-ND 5.10 3.64 3.03 | 3021013-010 
2 | A-miniB 26/28 10 8 9.4 Q368-ND 5.74 4.10 3.41 | 3021015-010 
3 | A-Blunt 26/28 10 7.9 9.3 Q369-ND 4.51 3.22 2.68 | 3021017-010 
Gold — Black 
1 JAB 24/26 16 6.2 73 Q370-ND 9.13 6.52 5.42 | 3021019-16 
2 | A-miniB 24/26 16 6 7A Q371-ND 9.77 6.98 5.80 | 3021021-16 
3 | A-Blunt 24/26 16 5.9 7 Q372-ND 8.54 6.10 5.07 | 3021023-16 
1 JAB 20/26 16 10 11.2 Q373-ND 9.13 6.52 5.42 | 3021025-16 
2 | A-miniB 20/26 16 9 10.2 Q374-ND 9.77 6.98 5.80 | 3021027-16 
3 | A-Blunt 20/26 16 8.8 10 Q375-ND 8.54 6.10 5.07 | 3021029-16 
Wire Dim. L Digi-Key Price Each Qualtek 
DVI Cable Assembl les Fig.| Description (AWG) (ft.) N.W. G.W. Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Features: Nickel — Black 
* Tri-shielded with dual Mylar® foil and braid shield reduces interference »* Supports hot plugging of : iT = Eptne oe : ae a ee7e ND ee ince ret et poo 
: : 7 Renae : , : aa +1 - 184 : 4 i , : e 
paises (atu oie acces coment Compatible with flat panel displays, digital CRT | 5 | iai6 gis 28 3 75 8.7 | 0378-ND 19.48 13.92 11.56 | 1321005-03 
2 | 24+1 - 2441 28 3 73 8.5 Q379-ND 16.49 11.78 9.78 | 1321007-03 
2 | 2445 - 2445 28 3 8.1 9.3 Q380-ND 19.58 13.99 11.61 | 1321009-03 
1 | 12+5 - HD15P 28 6 9.2 10.4 Q381-ND 16.88 12.06 10.01 | 1321011-06 
2 |18+1 - 18+1 28 6 8.2 9.4 Q382-ND 18.61 13.30 11.04 | 1321013-06 
2 | 18+5 - 18+5 28 6 11.5 12.7 Q383-ND 25.89 18.50 15.36 | 1321015-06 
2 | 2441 - 2441 28 6 11.3 12.5 Q384-ND 21.65 15.47 12.84 | 1321017-06 
2 | 2445 - 2445 28 6 13.3 14.6 Q385-ND 27.16 19.40 16.11 | 1321019-06 
1 | 12+5 - HD15P 28 10 6.5 75 Q386-ND 23.18 16.56 13.75 | 1321021-10 
2 | 18+1 - 18+1 28 10 5.7 67 Q387-ND 24.30 17.36 14.41 | 1321023-10 
2 |18+5 - 18+5 28 10 8.5 9.6 Q388-ND 34.33 24.52 20.36 | 1321025-10 
2 | 24+1 - 2441 28 10 8.4 9.4 Q389-ND 28.56 20.40 16.94 | 1321027-10 
2 | 2445 - 2445 28 10 10.3 11.5 Q390-ND 37.24 26.60 22.08 | 1321029-10 
Gold — Black 
1 | 12+5 - HD15P 26 16 9.4 10.5 Q391-ND 38.67 27.62 22.93 | 1321031-16 
2 |18+1 - 18+1 26 16 8.2 9.3 Q392-ND 39.73 28.38 23.56 | 1321033-16 
2 |18+5 - 18+5 26 16 10.4 11.5 Q393-ND 54.68 39.06 32.42 | 1321035-16 
2 | 2441 - 2441 26 16 10.1 11.2 Q394-ND 44.27 31.62 26.25 | 1321037-16 
2 [2445 - 2445 26 16 12.2 13.4 Q395-ND 61.63 44.02 36.54 | 1321039-16 


Features: » Broadcast quality digital video, digital audio and inter component control signals all in one compact, high performance 
connection * Three layers of shielding: two 80% + OFC copper braids and one 100% over lapped Mylar® foil provide complete 
immunity to environmental EMI and RFI « Nitrogen-injected dielectric and meticulous construction make this interconnect the 


perfect choice for the most demanding home cinema installations 


Wire | Dim. L Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig.| Description (AWG)|  (ft.) N.W. | G.W. | PartNo. 1 10 100 Part No. 
Nickel — Black 

1 | Type A-TypeA 28 3 75 8.7 Q396-ND 17.98 12.84 10.66 | 1721001-03 
2_| Type A - DVI(18+1) 28 3 9.1 10.3 Q397-ND 17.98 12.84 10.66 | 1721003-03 
1 | Type A-TypeA 28 6 6.1 7.2 Q398-ND 22.82 16.30 13.53 | 1721005-06 
2_| Type A - DVI(18+1) 28 6 7 8.1 Q399-ND 22.82 16.30 13.53 | 1721007-06 
1 | Type A-TypeA 28 10 9.4 10.6 Q400-ND 29.26 20.90 17.35 | 1721009-10 
2_| Type A - DVI(18+1) 28 10 10.5 | 11.7 Q401-ND 29.26 20.90 17.35 | 1721011-10 
1 | Type A-TypeA 26 16 7.3 8.3 Q402-ND 49.22 35.16 29.19 | 1721013-16 
2_| Type A - DVI(18+1) 26 16 78 8.8 Q403-ND 49.22 35.16 29.19 | 1721015-16 
1 | Type A-TypeA 26 30 10.2 | 11.3 Q404-ND 88.26 63.04 52.33 | 1721017-30 
2_| Type A - DVI(18+1) 26 30 10.6 | 11.7 Q405-ND 88.26 63.04 52.33 | 1721019-30 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= No. of | Length Digi-Ke No. of | Length Digi-Key Pricing 
, ei 9) igi-Key 9 
Tyco Electronics AMP Contacts) In. (mm) | Part No. i 10 100 Contacts] In. (mm) | Part No. 1 10 100 
Authorized Distributor 2 (50.80) | A9BAA-0502E-ND 3.84 31.24 230.16 2 (50.80) | A9CAA-1002E-ND 3.93 32.01 235.83 
a : 3 (76.20) | A9CAA-1003E-ND 4.09 33.32 245.49 
. 3 (76.20) | A9BAA-0503E-ND 3.98 32.40 238.77 
-050” (1.27mm) Flat Flex 5 | 4(101.60)| ASBAA-O504E-ND 4.12 33.57 247.38 10 oa. PEER 4a, acca oeaa; 
Cable Assemblies 5 (127.00) (RCE Repose NOR 4.27 34.74 255.99 6 (152.40) | ASCAA-1006E-ND 4.57 37.25 274.47 
.050 (1.27mm) Flat Flex Cable Material: « Insulation: Flame retardant 6 (152.40) AEs ceNOR 4.41 95.91 264.60 8 (203.20) | A9CAA-1008E-ND 4.90 39.87 293.79 
polyester film Performance Characte! s: ¢ Current Rating: 1.5 8 (203.20) | AIBAA-0508E-ND 4.70 38.25 281.82 2 (50.80) | ASCAA-1202E-ND 4.48 36.45 268.59 
amperes (30AWG equivalent) * Voltage Rating: 300 volts * Temp- ie 4 
erature Rating: -20°C ~ 105°C * Insulation Flammability: Polyester, self- 2 (50.60) Te cozegog 5.06 41.21 303.66 : thee Rapa Ne one ee pias 
extinguishing per UL Flame Test VW-1 » Dielectric Strength: 2500V/MIL 3 (76.20) | AQBAA-0603E-ND 5.21 42.41 312.48 12 = meen ISON SISTENT A ogK d0ied. 200 48 
Solder Tab to Solder Tab g | 4(101.60)] ASBAA-O604E-ND 5.36 43.61 321.0 og eae PSOMEGSCREM 516 4204 309.75 
5 (127.00)| A9BAA-O605E-ND 5.50 44.80 330.12 8 (208.20)| ASCAA-1208E-ND 551 4483 33033 
6 (152.40)| AQBAA-O606E-ND 5.65 46.00 338.94 2 (60.80) WROGHEMIROSEINON 6.47 ce.97 508.20 
8 (203.20)| AQBAA-0608E-ND 5.94 48.39 356.58 3 (76.20) | ASCAA-1703E-ND 868 7065 520.59 
— — 2 (50.80) | A9BAA-0702E-ND 3.81 31.04 228.69 47 | 4101.60) | ASCAA-1704E-ND 8.88 72.33 532.98 
eee penn: piglney P Pree nan 3 (76.20) | A9BAA-0703E-ND 3.96 32.26 237.72 5 (127.00) | A9CAA-1705E-ND 9.09 74.01 545.37 
ontacte| Ein: (mm)) Parte: 7 | 4(101.60)| AQBAA-0704E-ND 4.11 33.49 246.75 ace, pees oo 8 
2 (50.80) Ee eeccom §8—<8S (6.73 49.56 5 (127.00)| AQBAA-O705E-ND 4.26 34.71 255.78 : : : : 
3 (76.20) | AQAAT-0403E-ND 97 7.87 57.96 2 (60.80) | ASCAA-2002E-ND 7.20 5865 492.18 
4 4 (101.60)| AQAAT-0404E-ND 1.11 9.01 66.36 6 (152.40) | AQBAA-0706E-ND 4.41 35.94 264.81 3 (76.20) | ASCAA-2003E-ND 7.44 6059 446.46 
5 (127.00)| AQAAT-0405E-ND 1.25 10.15 74.76 8 (203.20)| A9BAA-0708E-ND 4.71 38.39 282.87 4(101.60)| ASCAA-2004E-ND 7.68 62.53 460.74 
6 (152.40)| AQAAT-0406E-ND 1.39 11.29 83.16 20 ; ; : ‘ 
8 (203.20)| AQAAT-0408E-ND 1.67 13.57 _ 99.96 2 (50.80) | AQBAA-0802E-ND 4.35 35.40 260.82 5 (127.00) |PRSCAMZOOSENDE 7.92 64.47 475.02 
2 (60.80) | AQAAT-0502E-ND 97 7.89 8.17 3 (76.20) | ASBAA-OB03E-ND 4.50 36.65 270.06 ooo ACERRESEEEIEN ca schon saves 
3 (76.20) | AQAAT-0503E-ND 1.11 9.06 66.78 g | 4(101.60)/ ASBAA-O804E-ND 4.66 97.91 279.30 (208.20) : : : 
5 |${2700)| APAATOSOSEND 140 19.40 68.00 (127.00) Targa 481 0.16 205.54 317820) | AQCAA-2203END 1058 8616 694-83 
6 (152.40)| AQAAT-O506E-ND 1.54 12.57 92.61 6 (152.40) Cece 96 40.41 297.78 pp | 4(101.60)| ASCAA-2204E-ND 10.84 88.26 650.37 
8 (203.20)| AQAAT-O508E-ND 1.83 14.91 109.83 8 (203.20) | A9BAA-0808E-ND 5.27 42.92 316.26 5 (127.00) | A9CAA-2205E-ND 11.10 90.37 665.91 
il Ee | Eee seis 2 Ss 
4(101.60)| AQAAT-O604E-ND 1.41 11.46 84.42 9.(76.20) RCo 5.09 41.41 305.13 3 (60.80) WESORMEEGEEINGN 10.72 a7.a2 643.44 
6 127.00)| AQAAT-O605E-ND 1 12.65 93.24 4(101.60)| A9BAA-1004E-ND 5.25 42.72 314.79 (50.80) -2502E- 7: 7. : 
5127.00) : 2 tee : 10 3 (76.20) | A9CAA-2503E-ND 11.03 89.78 661.50 
6 (152.40)| AQAAT-O606E-ND 1.70 13.85 102.06 5 (127.00)| AQBAA-1005E-ND 5.41 44.03 324.45 ; Sh a PERSE 4153 9203 e7oce 
8 (203.20)| AQAAT-O608E-ND_ 2.00 16.25 119.70 6 (152.40)| AQBAA-1006E-ND 5.57 45.34 334.11 25 (10160) 5 : ‘ : : 
2 (50.80) | ASAAT-O702E-ND 1.26 10.23 75.39 8 (203.20)| AQBAA-1008E-ND 5.89 47.97 353.43 8 (127.00) eeeemicccie 1c 80-88 607.62 
3(7620) | AQAAT-O703E-ND 141 1146 94.42 (203.20) : : : 6 (152.40) | A9CAA-2506E-ND 11.93 97.13 715.68 
7 4(101.60)| AQAAT-0704E-ND 1.56 12.68 93.45 2 (50.80) | A9BAA-1702E-ND 10.69 87.04 641.34 8 (203.20) | AQCAA-2508E-ND 12.53 102.03 751.80 
eresaoy Roa aaa iea4 ret 3 (76.20) | A9BAA-1703E-ND 10.90 88.72 653.73 
: ; : : 4 (101.60)| AQBAA-1704E-ND 11.10 90.40 666.12 F ‘ 
8 (203.20)| AQAAT-O708E-ND 2.16 17.58 129.57 17 Receptacle Housing to Receptacle Housing 
2 (60.80) | AQAAT-0802E-ND 1401140 64.00 5 (127.00)| A9BAA-1705E-ND 11.31 92.08 678.51 
3(76.20) | AQAAT-O803E-ND 155 1265 93.24 6 (152.40)| AQBAA-1706E-ND 11.52 93.77 690.90 _ 
g | 4(101.60)] ASAAT-O804E-ND 1.71 13.91 102.48 8 (203.20)| A9BAA-1708E-ND 11.93 97.13 715.68 Pin | 
5 (127.00)| AQAAT-0805E-ND 1.86 15.16 111.72 
6 (152.40)| AQAAT-O806E-ND 2.02 16.42 120.96 2 (50.80) | AIBAA-2002E-ND 8.84 71.96 530.25 f 
8 (203.20)| AQAAT-0808E-ND 2.32 18.92 139.44 3 (76.20) | A9BAA-2003E-ND 9.08 73.90 544.53 ; ; ; . 
2 (60.80) | AQAAT-1002E-ND 1.69 13.74 101.22 29 | 4(101.60)| ASBAA-2004E-ND 9.31 75.84 558.81 nena oar, = serait Se oer sacra 
Ail Ee sara AdgananeeND 98s 7778 sraoo| | as 40 tn caine 
a 52700) AQAATAOOSEND 2.17 1767 13020 6 (152.40) ER eoccewbg 9-79 79:71 587.37 
6 (152.40)| AQAAT-1006E-ND 2.33 18.98 139.86 8 (203.20) | A9BAA-2008E-ND 10.27 83.59 615.93 No. of | Length | Digi-Key Pricing 
oe peel - a3 ee 2 (50.80) | ASBAA-2502E-ND 10.97 89.29 657.93 Contacts ins (mm) [cart Ne: de 1g eid 
3(7620) | ABAAT-1203E-ND 215 1753 129.15 5 (76.20) eee 1127 (91.74 675.99 Ae oe, re 
4(101.60)| AQAAT-1204E-ND 232 1892 139.44 4.(101.60)| AQBAA-2504E-ND 11.57 94.19 694.05 3 (76.20) PAQBBASOSOSEND 4.45 36.20 266.70 
12 : : : : 25 4 (101.60) | A9BBA-0404E-ND 4.59 37.34 275.10 
5 (127.00)| AQAAT-1205E-ND 2.50 20.32 149.73 5 (127.00)| AQBAA-2505E-ND 11.87 96.64 712.11 4 | 5cto7 00) WREREREEEEINGH acs gaa asso 
6152-40) Rona ee eer ae 10S 6 (152.40)| A9BAA-2506E-ND 12.17 99.09 730.17 ea RSRAN IGE Hi i pe ageb 20100 
(20820) = = : : : 8 (203.20)| A9BAA-2508E-ND 12.77 104.00 766.29 : : . ; 
2 (50.80) | AQAAT-1702E-ND 2.73 22.26 164.01 8 (203.20) | AOBBA-0408E-ND 5.15 41.90 308.70 
3 (76.20) | AQAAT-1703E-ND 2.94 23.94 176.40 2 (60.80) | ASBBA-OS02E-ND 670 5455 401.94 
47 | 4(101.60)] ASAAT-1704E-ND 3.15 25.62 188.79 3(76.20) WASEERMCEOSEINDN Gea S572 41055 
5 (127.00)| AQAAT-1705E-ND 3.35 27.30 201.18 Receptacle Housing with Latch to Solder Tab (76.20) > % 4 : 
6 (152.40)| AQAAT-1706E-ND 3.56 28.98 213.57 5 _ | 4(101.60)] ASBBA-O504E-ND 6.99 56.89 419.16 
8 (203.20)| AQAAT-1708E-ND 3.97 32.35 238.35 ee —_ J 5 (127.00) | A9BBA-O505E-ND 7.13 58.05 427.77 
2 (50.80) | AQAAT-2002E-ND 3.21 26.11 192.36 Pin 1 6 (152.40) | ASBBA-O506E-ND 7.27 59.22 436.38 
3 (76.20) | AQAAT-2003E-ND 3.44 28.04 206.64 L 8 (203.20) | A9BBA-0508E-ND 7.56 61.56 453.60 
4(101.60)| A9AAT-2004E-ND 3.68 29.98 220.92 
20 | 5 (127.00)| AQAAT-2005E-ND 3.92 31.92 235.20 : F ee . 2 (50.80) RSPB ACOZE NOM 9.01 73.96 540.54 
6 (152.40)| AQAAT-2006E-ND 416 3386 24948 Housing Contacts — Material and Finish: Phosphor bronze; 3(76.20) | AJBBA-O603E-ND 9.16 74.56 549.36 
8 (203.20)| AQAAT-2008E-ND 4.63 37.73 278.04 seraatits duplex or bright tin-lead overall. Duplex plated 30y gold ¢ | 4 (101.60) | ASBBA-0604E-ND 9.30 75.75 558.18 
2 (50.80) | AQAAT-2202E-ND 3.52 28.67 211.26 iain aia 5 (127.00) | A9BBA-O605E-ND 9.45 76.95 567.00 
3 (76.20) | AQAAT-2203E-ND 3.78 30.78 226.80 maoniceesn I pe Brain 6 (152.40) | A9BBA-O606E-ND 9.60 78.15 575.82 
a9 | 4(101.60)| AQAAT-2204E-ND 4.04 32.89 242.34 Contacts in (Gan) ae ee 10 2 100 8 (203.20) | A9BBA-0608E-ND 9.89 80.54 593.46 
5 (127.00)| AQAAT-2205E-ND 4.30 35.00 257.88 z 
6 (152.40)| AQAAT-2206E-ND 4.56 37.11 273.42 2 (50.80) | A9CAA-0402E-ND 19.35 142.59 2 (50.80) | A9BBA-0702E-ND 6.37 51.84 381.99 
8 (203.20)| AQAAT-2208E-ND 5.08 41.33 304.50 3 (76.20) | A9CAA-0403E-ND 20.49 150.99 3 (76.20) | A9BBA-0703E-ND 6.52 53.07 391.02 
2 (50.80) | AQAAT-2502E-ND 4.02 32.72 241.08 4 (101.60) | A9CAA-0404E-ND 21.63 159.39 7 4 (101.60) | A9BBA-0704E-ND 6.67 54.29 400.05 
Fe as Naeels ea ead peas 5 (127.00) | ASCAA-0405E-ND 22.77 167.79 5 (127.00) | A9BBA-0705E-ND 6.82 55.52 409.08 
F -2504E- . 7. 7. c : 6 (152.40) | A9BBA-O706E-ND 6.97 56.74 418.11 
25 6 (152.40) | A9CAA-0406E-ND 23.91 176.19 
5 (127.00) ee leouoEsNOg 4.92 40.07 295.26 8 (203.20) | AQBBA-0708E-ND 7.27 59.19 436.17 
6 (152.40)| AQAAT-2506E-ND 5.22 42.52 313.32 8 (203.20) Agee sCOCE NE 26.19 192.99 { ) 
8 (203.20)| AQAAT-2508E-ND 5.82 47.42 349.44 2 (50.80) | A9CAA-0502E-ND 21.46 158.13 2 (50.80) | A9BBA-0802E-ND 7.29 59.39 437.64 
3 (76.20) | A9CAA-0503E-ND 2263 166.74 3 (76.20) | A9BBA-0803E-ND 7.45 60.65 446.88 
4.(101.60)| A9CAA-0504E-ND 23.80 175.35 g | 4(101.60) | ASBBA-0804E-ND 7.60 61.90 456.12 
Receptacle Housing to Solder Tab 5 (127.00) | ASCAA-0505E-ND 24.97 183.96 5 (127.00) | A9BBA-O805E-ND 7.76 63.16 465.36 
/ 6 (152.40) | AQCAA-O506E-ND 2613 19257 6 (152.40) | A9BBA-O806E-ND 7.91 64.41 474.60 
niet 8 (203.20) | AQCAA-0508E-ND ond? 20979 8 (203.20) | A9BBA-0808E-ND 8.22 66.92 493.08 
2 (60.80) | ASCAA-0602E-ND Balen i7ede 2 (50.80) | A9BBA-1002E-ND 8.16 66.43 489.51 
3 (76.20) | ASCAA-0603E-ND DATA: 10098 3 (76.20) | A9BBA-1003E-ND 8.32 67.74 499.17 
Housing Contacts — Material and Finish: Phosphor bronze; 4 (101.60) | A9CAA-0604E-ND 25.94 191.10 10 4 (101.60) | A9BBA-1004E-ND 8.48 69.06 508.83 
plated gold duplex or bright tin-lead overall. Duplex plated 30p gold 5 (127.00)| ASCAA-O605E-ND 27.13 199.92 5 (127.00) | A9BBA-1005E-ND 8.64 70.37 518.49 
on mating area. 6 (182.40) [RSSaNoeneEtN ID Baieai\oneoe. 6 (152.40) | A9BBA-1006E-ND 8.80 71.68 528.15 
( : : 8 (203.20) | A9BBA-1008E-ND 9.12 74.30 547.47 
rei | tomy | eneten Pricing 8 (203.20) | A9CAA-0608E-ND 30.72 226.38 
: 2 (50.80) | A9BBA-1702E-ND 18.64 151.79 1118.4 
Sener en eae ee 2 (00.50) Eee aie a east ave One S i oe 
2 60.80) SERENE fe, Soae 183-88 3 (76.20) eee ecdeea 26:98. 218.87: 4 (101.60) | A9BBA-1704E-ND 19.05 155.15 1143.24 
Goren WESEERIECEINDM oes aq? inoca 4 (101.60) HE apecusta ey S024 zee eI 17 | 5 (127.00)| A9BBA-1705E-ND 19.26 156.84 1155.63 
4 | 4(101.60)| ASBAA-0404E-ND 2.85 23.17 170.73 5 (127.00)| ASCAA-0805E-ND ads: “3.05 : E E : 
5 (127.00)| AQBAA-0405E-ND 2.99 24.31 179.13 8 (152.40) WROSERROSCaEn ret 6 (152.40) | A9BBA-1706E-ND 19.47 158.52 1168.02 
6 (152.40) | AQBAA-0406E-ND 3.13 25.45 187.53 (152.40) : : : 8 (203.20) | A9BBA-1708E-ND 19.88 161.88 1192.80 
8 (203.20)| AQBAA-0408E-ND 3.41 27.73 204.33 8 (203.20) | A9CAA-0808E-ND 35.25 259.77 (Continued) 
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Receptacle Housing to Solder Tab 
Mates with single row .025 (.64mm) square pin, .100 (2.54mm) headers. 


= tycoElectronics ANP -100” (2.54mm) Flat Flex 


Authorized Distributor Cable Assemblies 
” 100 (2.54mm) Flat Flex Cable Material: * Conductors: Un-plated copper per 2 
-050 (1.27mm) Flat Flex (A) Bolts QQ-C-502 Insulation: Flame retardant polyester film Performance Char- . 
Cable Assemblies (Cont.) acteristics: * Current Rating: 2 amperes (28AWG equivalent) « Voltage Rating: . 
. . 300 volts * Temperature Rating: -20°C ~ 105°C * Insulation Resistance: 5000 - 
Receptacle Housing to Receptacle Housing megohms (min.) * Insulation Flammability: Polyester, 
self-extinguishing per UL Flame Test VW-1 Housing Contacts — Material and Finish: Phosphor bronze; plated 
No. of | Length | Digi-Key Pricing 145 gold duplex or bright tin-lead overall. Duplex plated 
(Contacts) In. (mm) | Part No. 1 10 ~—‘100 Solder Tab to Solder ‘Tab (3.98) 
a (9.53) No. of | Length Digi-Key Pricing 
2 (50.80) | A9BBA-2002E-ND 14.47 117.79 867.93 O26 Contacts @inl(mm)e Aarne? 1 TOMO 
3 (76.20) | A9BBA-2003E-ND 14.70 119.73 882.21 (66) 2 (60.80) | ABAG-O202F-ND 2.07 16.87 124.32 
29 | 4(101.60) | A9BBA-2004E-ND 14.94 121.67 896.49 Solder Tab pin 3 (76.20) | A9BAG-0203F-ND 2.19 17.81 131.25 
5 (127.00) | A9BBA-2005E-ND 15.18 123.60 910.77 — = > 4 (101.60) | A9BAG-0204F-ND 2.30 18.72 137.97 
6 (152.40) | A9BBA-2006E-ND 15.42 125.54 925.05 eco rey pieey 4 ee foo 5 (127.00)| A9BAG-0205F-ND 2.42 19.67 144.90 
8 (203.20) | A9BBA-2008E-ND 15.89 129.42 953.61 > 750 30) cE ee § (ota on} aA a ae pod reves 
2 (50.80) | A9BBA-2502E-ND 17.91 145.86 1074.78 3 (76.20) | AQAAT-0203F-ND 83 6.78 49.98 2 (50.80) | ASBAG-0302F-ND 2.34 19.07 140.49 
3 (76.20) | AQBBA-2503E-ND 18.21 148.31 1092.84 2 4 (101.60) | A9AAT-0204F-ND 95 7.70 56.70 3 (76.20) | A9BAG-0303F-ND 2.46 20.04 147.63 
a5 | 4(101.60)| AQBBA-2504E-ND 18.52 150.77 1110.90 a iEoA0} Aiea ND 196 ae ee A 4 (101.60) | AQBAG-0304F-ND 2.58 21.03 154.98 
5 (127.00) | A9BBA-2505E-ND 18.82 153.22 1128.96 : < : : : 5 (127.00) | A9BAG-0305F-ND 2.71 22.03 162.33 
8 (203.20)| AQAAT-0208F-ND 1.41 11.46 84.42 H il 
6 (152.40) | ASBBA-2506E-ND 19.12 155.67 1147.02 oe a ee 5 (20820) TRE eS EEE ae 
8 (203.20) | A9BBA-2508E-ND 19.72 160.57 1183.14 3 (76.20) | AQAAT-0303F-ND 1.06 861 63.42 3 (60.80) ASBAG-0402F-ND 2.60 21.18 156.03 
3 4(101.60)| AQAAT-0304F-ND 1.18 9.60 70.77 3 (76.20) | ASBAG-0403F-ND 273 2220 163.59 
5 (127.00)| AQAAT-O305F-ND 1.30 10.57 77.91 4(101.60)| ASBAG-0404F-ND 285 2323 171.15 
Receptacle Housing with Latch to ot eee0) DORAT OS0BRS ND ie wey aoe 4 | 5 (127.00)| ASBAG-0405F-ND 2.98 24.25 178.71 
Receptacle Housing with Latch (203.20) A a : is _ 6 (152.40) | A9BAG-0406F-ND 3.10 25.28 186.27 
ee AT e02E Ne toe ieee S788 8 (203.20) | A9BAG-0408F-ND 3.36 27.33 201.39 
- — / —= a (76.20) : : : . 75. 2 (50.80) | AQBAG-0502F-ND 285 2317 170.73 
Ff (101.60)| AQAAT-O0404F-ND 1.38 11.26 82.95 
Pin 1 4 3 (76.20) | A9BAG-0503F-ND 2.98 24.23 178.50 
/ 5 (127.00)| AQAAT-O405F-ND 1.51 12.28 90.51 4(10160)| ASBAG-OS04F-ND 310 2528 18627 
6 (152.40)| AQAAT-O406F-ND 1.63 13.31 98.07 5 5 (127.00)| AQBAG-OS0SF-ND 324 2636 19495 
8 (203.20)| AQAAT-0408F-ND 1.89 15.36 113.19 : : : : 
7 , : 6 (152.40) | A9BAG-O506F-ND 3.37 27.42 202.02 
Latch Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame 2 (50.80) | ASAAT-0502F-ND 1.31 10.63 78.33 f | 
S 8 (203.20) | A9BAG-0508F-ND 3.63 29.55 217.77 
retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. 301 gold on mating area. 3 (76.20) | AQAAT-0503F-ND 1.44 11.69 86.10 = 7 
4(101.60)| AQAAT-O504F-ND 1.56 12.74 93.87 2 (50.80) | ASBAG-0602F-ND 3.10 25.25 186.06 
Tae a a S| 5(127.00)| AQAAT-O505F-ND 1.70 13.82 101.85 8 (76.20) eeaccreg S25 (26.45 194.88 
jo. oF ength Digi-Key Pricing 6 (152.40)| AQAAT-O506F-ND 1.83 14.88 109.62 6 4 (101.60) | A9BAG-0604F-ND 3.39 27.62 203.49 
Contacts} In.(mm) | Part No. 1 10 100 8 (203.20)| ASAAT-O508F-ND 2.09 17.01 125.37 5 (127.00)| A9BAG-O605F-ND 3.54 28.81 212.31 
: : : : 6 (152.40) | A9BAG-O606F-ND 3.69 30.01 221.13 
2 (60.80) | ASCCA-0402E-ND 3.92 31.95 235.41 2 (60.80) | ASAAT-0602F-ND 1.48 12.06 88.83 5 (20920) RESERCIGECEENIDN Sco aaao 20a7? 
ql : 3 (76.20) | AQAAT-O603F-ND 1.63 13.25 97.65 : : : : 
3 (76.20) | A9CCA-0403E-ND 4.06 33.09 243.81 = 7 
4.(101.60)| AQAAT-O604F-ND 1.77 14.45 106.47 2 (50.80) AERC COZEAN 3.63 29.58 217.98 
4 4(101.60)} A9CCA-0404E-ND 4.20 34.23 252.21 6 5 (127.00) | AQAAT-O605F-ND 1492 1565 115.29 3 (76.20) | A9BAG-0803F-ND 3.81 31.04 228.69 
5 (127.00)| A9CCA-0405E-ND 4.34 35.37 260.61 6 (152.40)| AQAAT-O606F-ND 207 1684 124.11 8 4 (101.60) | A9BAG-0804F-ND 3.99 32.52 239.61 
6 (152.40)| A9CCA-0406E-ND 4.48 36.51 269.01 8 (203.20)| AQAAT-O608F-ND 236 19.21 141.54 5 (127.00)| A9BAG-O805F-ND 4.17 33.97 250.32 
8 (203.20) | A9CCA-0408E-ND 4.76 38.79 285.81 2 (60.80) | AQAAT-0802F-ND 1.87. 15.19 111.93 6 (152.40) | A9BAG-O806F-ND 4.35 35.43 261.03 
8 (203.20) | A9BAG-0808F-ND 4.71 38.36 282.66 
2 (60.80) | ACCA-0502E-ND 4.30 35.00 257.88 3 (76.20) | AQAAT-O803F-ND 2.04 16.64 122.64 
: ; ‘ : 4 (101.60)| AQAAT-0804F-ND 2.22 18.10 133.35 2 (50.80) | A9BAG-0902F-ND 3.94 32.09 236.46 
3 (76.20) Paeenesines fr, S617 26649 8 | 5 (127.00)| AQAAT-O805F-ND 240 1958 144.27 3 (76.20) | ASBAG-0903F-ND 4.17 33.92 249.90 
5 | 4(101.60)| A9CCA-O504E-ND 4.59 37.34 275.10 6 (152.40)| ASAAT-O806F-ND 258 21.03 154.98 9 | 4(101.60)| ASBAG-0904F-ND 4.39 35.74 263.34 
5 (127.00)| A9CCA-O505E-ND 4.73 38.50 283.71 8 (203.20)| AQAAT-O808F-ND 2.94 23.94 176.40 5 (127.00)| A9BAG-O905F-ND 4.61 37.56 276.78 
6 (152.40)| A9CCA-0506E-ND 4.87 39.67 292.32 2 (50.80) | AQAAT-0902F-ND 2.05 16.73 123.27 6 (152.40) | A9BAG-O906F-ND 4.84 39.39 290.22 
8 (203.20)| A9CCA-0508E-ND 5.16 42.01 309.54 3 (76.20) | AQAAT-0903F-ND 2.28 1855 136.71 Ey Se a= = ak 
4(101.60)| AQAAT-O904F-ND 2.50 20.38 150.15 ; 5 zl 15 ; f 
2 (60.80) | ASCCA-0602E-ND 4.67 37.99 279.93 9 | 5(127.00)| AQAAT-O905F-ND 273 2220 163.59 3 (76.20) | ASBAG-1003F-ND 4.38 35.65 262.71 
3 (76.20) | AJCCA-0603E-ND 4.81 39.19 288.75 6 (152.40) | A9AAT-O906F-ND 2.95 24.03 177.03 10 4(101.60)| A9BAG-1004F-ND 4.61 37.51 276.36 
g | 4(101.60)| ASCCA-0604E-ND 4.96 40.38 297.57 8 (203.20)| AQAAT-O908F-ND 3.40 27.67 203.91 5 (127.00) | A9BAG-1005F-ND 4.83 39.36 290.01 
5 (127.00)| A9CCA-O605E-ND 5.11 41.58 306.39 2 (50.80) | AQAAT-1002F-ND 2.16 17.56 129.36 6 (152.40) | ASBAG-1006F-ND 5.06 41.24 303.87 
6 (152.40) | A9CCA-O606E-ND 5.25 42.78 315.21 3 (76.20) | AQAAT-1003F-ND 2.38 19.41 143.01 8 (203.20) | AYBAG-1008F-ND 5.52 44.94 331.17 
8 (203.20)| A9CCA-O608E-ND 5.55 45.17 332.85 to | 4(101.60)| AQAAT-1004F-ND 2.61 21.26 156.66 2 (60.80) | AOBAG-1102F-ND 4.36 35.48 261.45 
5 (127.00)| AQAAT-1005F-ND 2.84 23.11 170.31 3 (76.20) | A9BAG-1103F-ND 4.59 37.36 275.31 
2 (50.80) | A9CCA-0802E-ND 5.41 44.06 324.66 6 (152.40)| AQAAT-1006F-ND 3.07 24.99 184.17 11 4 (101.60)| A9BAG-1104F-ND 4.82 39.27 289.38 
3 (76.20) | A9CCA-0803E-ND 5.57 45.32 333.90 8 (203.20) | AQAAT-1008F-ND 3.52 28.70_211.47 5 (127.00)| A9BAG-1105F-ND 5.05 41.15 303.24 
8 4 (101.60)| A9CCA-0804E-ND 5.72 46.57 343.14 2 (50.80) | AQAAT-1102F-ND 2.25 18.33 135.03 6 (152.40) | AOBAG-1106F-ND 5.29 43.06 317.31 
5 (127.00)| A9CCA-0805E-ND 5.87 47.82 352.38 3 (76.20) | AQAAT-1103F-ND 2.48 20.21 148.89 8 (203.20) | AQBAG-1108F-ND 5.75 46.85 345.24 
6 (152.40)| ASCCA-0806E-ND 6.03 49.08 361.62 41 | 4(101.60)] ASAAT-1104F-ND 2.72 22.12 162.96 2 (60.80) | A9BAG-1202F-ND 4.11 33.46 246.54 
8 (20920)| AYCCAOBOBEND 6.94 5189 980.10 02) ey 2 ee 8 oe ee 
2 (50.80) | A9CCA-1002E-ND 6.18 50.30 370.65 8 (203.20)| AQAAT-1108F-ND 3.65 29.70 218.82 12 1/5 (127.00)| A9BAG-1205F-ND 5.05 41.13 303.03 
3 (76.20) | A9CCA-1003E-ND 6.34 51.61 380.31 2 (60.80) | AQAAT-1202F-ND 2.57 20.95 154.35 6 (152.40) | A9BAG-1206F-ND 5.36 43.66 321.72 
jo | 4(101.60)] ASCCA-1004E-ND 6.50 52.92 389.97 acolea Poaupor ao 388 2348 173.04 Ey ———mn = a SE 
5 (127.00)| A9CCA-1005E-ND 6.66 54.24 399.63 12 : a a é p : 50. ; 5. . 5 
‘ : 5 (127.00)| AQAAT-1205F-ND 3.51 28.61 210.84 3 (76.20) | ASBAG-1303F-ND 5.34 43.52 320.67 
ieee Paes Na oe ee oe, 6 (152.40) AQAAT-1206F-ND 3.83 31.15 229.53 43 | 4(101.60)) AOBAG-1304F-ND 5.66 46.11 339.78 
(203.20) eS ql : . . 8 (203.20)| AQAAT-1208F-ND 4.45 36.25 267.12 5 (127.00)| A9BAG-1305F-ND 5.98 48.71 358.89 
2008) ee oT, er feces 376.20) | ASAAT-1303F.ND 308 2498 18975 8 (203.20) | ASBAG-S08FND 693 5646 41601 
3 (76.20) | A9CCA-1203E-ND 7.14 58.17 428.61 F : : ; : : E E a E u E 
ir 7 4 (101.60) | AQAAT-1304F-ND 3.38 27.53 202.86 2 (50.80) | ASBAG-1402F-ND 5.27 42.92 316.26 
jo | 4 (101.60) BASCOASZORENDG 7.32 69.57 438.90 13 | 5 (127.00)| AQAAT-1305F-ND 3.70 30.12 221.97 3(76.20) | ASBAG-1403F-ND 559 4554 335.58 
oe od ineccneereeies Tee C008 eet 6 (152.40) | AQAAT-1306F-ND 4.02 32.72 241.08 44 | 4(101.60)| AQBAG-1404F-ND 5.92 48.17 354.90 
(152.40) CA- zl 7 59. 8 (203.20) | AQAAT-1308F-ND 4.65 37.88 279.09 5 (127.00)| AQBAG-1405F-ND 6.24 50.79 374.22 
8 (203.20) | A9CCA-1208E-ND 8.00 65.15 480.06 2 (50.80) | AQAAT-1402F-ND 2.92 23.74 174.93 6 (152.40) | AQBAG-1406F-ND 6.56 53.44 393.75 
3 (76.20) | AQAAT-1403F-ND 3.24 26.36 194.25 8 (203.20) | A9BAG-1408F-ND 7.21 58.68 432.39 
2 (50.80) | ASCCA-1702E-ND 14.20 115.65 852.18 : 
st7eap | ASGCATaSEND tai 11739 socsr | | | 14 [¢UONES| ABRAT DENS S88 aese aioér 2 (S080) | AIBAG Ie NO 20 S050 S721 
47 | 4(101.60)| A9CCA-1704E-ND 14.62 119.02 876.96 6 (152.40)| AQAAT-1406F-ND 4.21 34.26 252.42 i101 60} eon tea anG eae Bea rere 
5 (127.00)| A9CCA-1705E-ND 14.82 120.70 889.35 8 (203.20)| AQAAT-1408F-ND 4.85 39.50 291.06 15 | 5(427.00)| AQBAG-1505F-ND 7.19 5857 431.55 
6 (152.40) | A9CCA-1706E-ND 15.03 122.38 901.74 2 (50.80) | AQAAT-1502F-ND 3.09 25.17 185.43 6 (152.40) | ASBAG-1506F-ND 7.52 61.25 451.29 
8 (203.20) | A9CCA-1708E-ND 15.44 125.74 926.52 3 (76.20) | AQAAT-1503F-ND 3.42 27.84 205.17 8 (203.20) | A9BAG-1508F-ND 8.18 66.60 490.77 
4(101.60)| AQAAT-1504F-ND 3.75 30.52 224.91 
2 (50.80) | ASCCA-2002E-ND 11.20 91.20 672.00 15 Stio7 00) AQAAT-1505F-ND 408 3320 244.65 2 (50.80) | ASBAG-1602F-ND 6.10 49.65 365.82 
3 (76.20) | AYCCA-2003E-ND 11.44 93.14 686.28 6 (152.40) AQAAT-1506F-ND 4.41 35.88 264.39 diol eh MASEROMEGIENIDN G7? seco aonee 
29 | 4(101.60)] ASCCA-2004E-ND 11.68 95.08 700.56 8 (203.20)| AQAAT-1508F-ND 5.06 41.24 303.87 16 | 5(42700)| AQBAG-1605F-ND 740 8783 42609 
5 (127.00)| A9CCA-2005E-ND 11.91 97.01 714.84 2 (60.80) | AQAAT-1602F-ND 3.26 26.56 195.72 6 (152.40) | ASBAG-1606F-ND 7.43 60.53 446.04 
6 (152.40) | A9CCA-2006E-ND 12.15 98.95 729.12 3 (76.20) | AQAAT-1603F-ND 3.59 29.27 215.67 8 (203.20) | A9BAG-1608F-ND 8.10 65.98 486.15 
8 (203.20)| AYCCA-2008E-ND 12.63 102.83 757.68 16 Stren eee ee NG ae ae pees 2 (50.80) | A9BAG-1802F-ND 7.73 62.96 463.89 
2 (50.80) | A9CCA-2202E-ND 17.12 139.42 1027.32 6 (152.40)| AQAAT-1606F-ND 4.60 37.45 275.94 foe) eae ern oe ot eee 
3 (76.20) | A9CCA-2203E-ND 17.38 141.53 1042.86 8 (203.20) | AQAAT-1608F-ND 5.26 42.86 315.84 18 | 5 (127.00)| A9BAG-1805F-ND 9.43 76.78 565.74 
a | 4(101.60)| ASCCA-2204E-ND 17.64 143.64 1058.40 2 (50.80) | AQAAT-1802F-ND 4.05 33.00 243.18 6 (152.40) | AQBAG-1806F-ND 10.00 81.40 599.76 
5 (127.00) | A9CCA-2205E-ND 17.90 145.75 1073.94 3 (76.20) | AQAAT-1803F-ND 4.62 37.62 277.20 8 (203.20) | A9BAG-1808F-ND 11.13 90.63 667.80 
6 (152.40) | ASCCA-2206E-ND 18.16 147.86 1089.48 18 sharon eS 2 (60.80) | ASBAG-2002F-ND 7.89 64.21 473.13 
8 (203.20)| A9CCA-2208E-ND 18.68 152.08 1120.56 8 (152.40)| AQAAT-1806F-ND 6.32 51.44 379.05 3 (76.20) | A9BAG-2003F-ND 8.46 68.91 507.78 
2 (50.80) | A9CCA-2502E-ND 17.43 141.96 1046.01 8 (203.20) | AQAAT-1808F-ND__7.45 60.68 447.09 20, | {10160} Ree e Coot ND See aoe: cates 
5 (127.00) | A9BAG-2005F-ND 9.62 78.32 577.08 
3 (76.20) | A9CCA-2503E-ND 17.73 144.41 1064.07 2 (50.80) | AQAAT-2002F-ND 4.40 35.82 263.97 fe A 
3(76.20) | AQAAT-2003F-ND 498 4053 298.62 6 (152.40) | A9BAG-2006F-ND 10.20 83.05 611.94 
a5 | 4(101.60)| ASCCA-2504E-ND 18.04 146.86 1082.13 4 (101.80) WAERARSODZENGIL 555 4523 93327 8 (203.20) | A9BAG-2008F-ND 11.35 92.45 681.24 
5 (127.00)| A9CCA-2505E-ND 18.34 149.31 1100.19 20 : : : ; f : 
5 (127.00) | AQAAT-2005F-ND 6.13 49.93 367.92 A9BAG-CIDIUILDIF-ND = 15p gold or 30 gold on mating area; 
fol eee SUES | ABAATSROEAD 87) 468 Here] | AcSMACELTND =a 
(208.20) 3s z : “ ” 8 (209.20) [PASRATE2008R-NDN 7.87 64.07 472.08 Call for complete part number and pricing. (Continued) 
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Receptacle Housing with Latch to Solder Tab Receptacle Housing with Latch to 


Receptacle Housing with Latch 


Pin’ 


Pin 4: A 


-100” (2.54mm) Flat Flex Cable Assemblies (Cont.) 


Receptacle Housing to Receptacle Housing 


Mates with single row .025 (.64mm) square pin, .100 (2.54mm) headers. 


Latch Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame 


6 


Latch Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame 


Pin 1 7 retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. 
: : No. of | Length | Digi-Key Pricing No. of | Length | Digi-Key Pricing 
\Contacts| In. (mm) | Part No. 1 10 100 Contacts| In. (mm) | Part No. 1 410 100 
Plain Style Housing — Material: Black thermoplastic, flame 2 (50.80) | A9CAG-0202F-ND 1.89 15.36 113.19 9 7 
retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. 3 (76.20) | AJCAG-0203F-ND 2.00 1630 120.12 2 ole asa aos ores 183 64 
> | 4(101.60) | ASCAG-0204F-ND 2.12 17.24 127.05 Petia PSCCHOSMIENEN 320 2079 197.40 
No. of | Length | Digi-Key Pricing 5 (127.00) | A9CAG-0205F-ND 2.23 18.18 133.98 2 3 ooh POCCREEENEN 3.40 2770 20442 
Contacts| In. (mm) | Part No. 1 10 100 6 (152.40) | ASCAG-0206F-ND 2.35 19.12 140.91 eiisea0) eee coreens ae Bae Stns 
2 (50.80) | A9BBG-0202F-ND 3.43 27.90 205.59 8 (203.20) | A9CAG-0208F-ND 2.58 20.98 154.56 8 (203.20) ‘AQCCG-0208F-ND 375 30.52 224.91 
3 (76.20) | AIBBG-0203F-ND 3.54 28.84 212.52 2 (50.80) | A9CAG-0302F-ND 2.25 18.35 135.24 3 50.80 AQCCG-0302F-ND 357 39.10 314.41 
2 4 (101.60) | AIBBG-0204F-ND 3.65 29.75 219.24 3 (76.20) | A9CAG-0303F-ND 2.38 19.35 142.59 (50.80) % % : i 2 
5 (127.00)| ASBBG-0205F-ND 3.77 30.69 226.17 4 (101.60) | ASCAG-0304F-ND 2.50 20.32 149.73 3 (76.20) Per eeemeg 370 80.10 221.76 
3 ( ) 4 (101.60) | A9CCG-0304F-ND 3.82 31.07 228.90 
6 (152.40) | A9BBG-0206F-ND 3.89 31.64 233.10 5 (127.00) | A9CAG-0305F-ND 2.62 21.32 157.08 3 : 2 . 4 
8 (203.20) | AQBBG-0208F-ND 4.12 33.52 246.96 6 (152.40) | AQCAG-0306F-ND 2.74 22.32 164.43 5 (127.00) FAGECE0SOSE NOG 3.94 92.06 236.25 
( ) 
2 (60.80) | ASBBG-0302F-ND 3.75 30.50 224.70 8 (203.20) | ASCAG-0308F-ND 2.98 24.28 178.92 6 (152.40) Ae peccagog 4.06 33.06 243.60 
( ) 
3 (76.20) | A9BBG-0303F-ND 3.87 31.49 232.05 2 (60.80) | ASCAG-0402E-ND 2.61 21.23 156.45 8 (203.20) | AIJCCG-0308F-ND 4.30 35.03 258.09 
3 | 4 (101.60) | AQBBG-0304F-ND 3.99 32.46 239.19 3 (76.20) | ASCAG-O403E-ND 273 2226 164.01 2 (50.80) | A9CCG-0402F-ND 4.08 33.26 245.07 
5 (127.00)| A9BBG-O305F-ND 4.11 33.46 246.54 4(101.60)| ASCAG-0404F-ND 286 23.28 171.57 3 (76.20) | A9CCG-0403F-ND 4.21 34.29 252.63 
6 (152.40)| A9BBG-O306F-ND 4.23 34.46 253.89 4 | 5 (42700) | agCAG-0405F-ND 2:99 2431 17913 4 | 4(101.60)| ASCCG-0404F-ND 4.34 35.31 260.19 
8 (203.20) | A9BBG-0308F-ND 4.47 36.42 268.38 6 (152.40) | ASCAG-O406.ND 311 2534 186.69 5 (127.00) | A9CCG-0405F-ND 4.46 36.34 267.75 
2 (60.80) | ASBBG-0402F-ND 4.07 33.15 244.23 : f : ; 6 (152.40) | A9CCG-0406F-ND 4.59 37.36 275.31 
3(76.20) | AQBBG-0403F-ND 4.20 34.17 251.79 Say. oe ee ss ae a 8 (203.20) | A9CCG-0408F-ND 4.84 39.42 290.43 
4 (101.60) | AOSBBG-0404F-ND 4.32 35.20 259.35 50. -0502F- . 05 177. 2 (50.80) | A9CCG-0502F-ND 4.60 3748 276.15 
. 5 (127.00) | A9BBG-0405F-ND 4.45 36.22 266.91 3 (76.20) | AICAG-0503F-ND 3.08 25.11 185.01 ( ) 7 } 
3 (76.20) | A9CCG-0503F-ND 4.73 38.53 283.92 
6 (152.40) | A9BBG-0406F-ND 4.57 37.25 274.47 4 (101.60) | ASCAG-0504F-ND 3.21 26.16 192.78 iy 24 
5 4 (101.60) | A9CCG-0504F-ND 4.86 39.59 291.69 
8 (203.20) | AQBBG-0408F-ND_ 4.83 39.30 289.59 5 (127.00) | A9CAG-O505F-ND 3.35 27.25 200.76 5 5 (127.00) | A9CCG-O505F-ND 4.99 40.67 299.67 
2 (60.80) | AQBBG-0502F-ND 4.39 35.71 263.13 6 (152.40) | ASCAG-0506F-ND 3.48 = 28.30 208.53 6 (152.40) | A9CCG-O506F-ND 5.12 41.72 307.44 
3 (76.20) | ABBG-0503F-ND 4.52 36.77 270.90 8 (203.20) | AICAG-0508F-ND 3.74 30.44 224.28 8 (203.20) | A9CCG-0508F-ND 5.39 43.86 323.19 
4 (101.60) | A9BBG-0504F-ND 4.64 37.82 278.67 2 (50.80) | A9CAG-0602F-ND 3.31 26.93 198.45 - - : : 
5 : ; f : 2 (50.80) | A9CCG-0602F-ND 5.13 41.78 307.86 
5 (127.00) | AOBBG-0505F-ND 4.78 38.90 286.65 3 (76.20) | ASCAG-O603F-ND 3.45 2813 20727 317620) ASCEGREDEENEN 228 azee sieee 
8 (208.20) | ASBBG0S08F ND 5.17 4209 310-17 6 | $(127.00)| AScAG.o60sF-ND 375 30.80 224.70 6 | f (101-60) Pee ecoeg O43 4418 925.50 
2 (60.80) | A9BBG-0602F-ND 4.72 38.42 283.08 er 00) : i : ; ; 5 (127.00) | ASCCG-0605F-ND 5.57 45.37 334.32 
aoe) esccreaaal acs cece cots 6 (152.40) | A9CAG-O606F-ND 3.89 31.69 233.52 6 (152.40) | ASCCG-O606F-ND 5.72 46.57 343.14 
4(101.60)| A9BBG-O604F-ND 5.01 40.81 300.72 52) es Ot ee te 8 (208.20) FASECERUSCERNEE 6.01 48.96 360.78 
8 | 5 (127.00)| AQBBG-O605F-ND 5.16 42.01 309.54 2 (50.80) PCRGeemuog 4.73 38.48 263.50 2 (50.80) | AICCG-0802F-ND 7.59 61.79 455.28 
ates a ‘ASBBG-O606F-ND 531 4321 31836 3 (76.20) | A9CAG-0803F-ND 4.91 39.96 294.42 3(76.20) | A9CCG-0803F-ND 7.77 6324 465.99 
8 (203.20) | ASBBG-O608F-ND 5.60 45.57 _ 335.79 g | 4 (107.60) | ASCAG-0804F-ND 5.09 41.41 305.13 4 (101.60) | A9CCG-0804F-ND 7.95 64.70 476.70 
2 (50.80) | A9BBG-0802F-ND 5.40 43.98 324.03 5 (127.00) | ASCAG-O805F-ND 5.26 42.86 315.84 8 | 5 (127.00)| AICCG-0805F-ND 8.13 66.18 487.62 
3 (76.20) | A9BBG-0803F-ND 5.58 45.46 334.95 6 (152.40) | A9CAG-0806F-ND 5.44 44.32 326.55 6 (152.40) | A9CCG-O806F-ND 8.31 67.63 498.33 
g | 4(101.60)| ASBBG-0804F-ND 5.76 46.91 345.66 8 (203.20) | ACAG-0808F-ND_ 5.80 47.25 348.18 8 (203.20) | A9CCG-0808F-ND 8.67 70.57 519.96 
5 (127.00)| A9BBG-O805F-ND 5.94 48.36 356.37 2 (50.80) | A9CAG-0902F-ND 4.44 36.14 266.28 2 (60.80) | A9CCG-0902F-ND 6.82 55.52 409.08 
6 (152.40)| A9BBG-O806F-ND 6.12 49.85 367.29 3 (76.20) | A9CAG-0903F-ND 4.66 37.96 279.72 3(76.20) | A9CCG-0903F-ND 7.04 57.34 422.52 
8 (203.20) | A9BBG-0808F-ND 6.48 52.75 388.71 g | 4(101.60) | ASCAG-0904F-ND 4.88 39.76 292.95 | 4(101.60)| ASCCG-0904F-ND 7.27 59.17 435.96 
2 (50.80) | ASBBG-0902F-ND 5.83 47.45 349.65 5 (127.00) | A9CAG-0905F-ND 5.11 41.58 306.39 5 (127.00) | A9CCG-O905F-ND 749 6096 449.19 
3 (76.20) | A9BBG-0903F-ND 6.05 49.28 363.09 6 (152.40) | A9CAG-0906F-ND 5.33 43.41 319.83 6 (152.40) | A9CCG-O906F-ND 7.71 6279 462.63 
ei 4 (101.60)| A9BBG-0904F-ND 6.28 51.10 376.53 8 (203.20) | ASCAG-0908F-ND 5.78 47.05 346.71 8 (203.20) | A9CCG-0908F-ND 8.16 66.43 489.51 
5 (127.00) | A9BBG-O905F-ND 6.50 52.92 389.97 2 (50.80) | A9CAG-1002F-ND 4.74 38.62 284.55 2 (50.80) | A9CCG-1002F-ND 7.33 59.68 439.74 
6 (152.40) | A9BBG-O906F-ND 6.72 54.75 403.41 3 (76.20) | AYCAG-1003F-ND 4.97 40.47 298.20 S720) A9CCG-1003F-ND 7.56 61.53 453.39 
8 (203.20) | A9BBG-0908F-ND 7.17 58.37 430.08 : ; : ; 
; - ; - 4 (101.60) | ASCAG-1004F-ND 5.20 42.32 311.85 4 (101.60) | A9CCG-1004F-ND 7.79 63.41 467.25 
2 (60.80) | ASBBG-1002F-ND 6.14 50.02 368.55 10 | 5 (127.00) | A9CAG-1005F-ND 5.43 4420 325.71 10 BtoTOo ASCCGAO0SE.ND 802 6527 4e090 
3 (76.20) Pee eager og 687 51-00 382.41 6 (152.40) | ASCAG-1006F-ND 5.66 46.06 339.36 6 (182.40) | ASCCG-1006F-ND 8.24 67.12 494.55 
4(101.60)| A9BBG-1004F-ND 6.60 53.75 396.06 ( ) 
10 : : : 3 8 (203.20) | ASCAG-1008F-ND_ 6.11 49.76 366.66 8 (203.20) | A9CCG-1008F-ND 8.70 70.85 522.06 
5 (127.00)| A9BBG-1005F-ND 6.83 55.60 409.71 
6 (152.40) | AQBBG-1006F-ND 7.06 57.46 423.36 2 (50.60) PRERCaNOeeNDR 6.20 50.45 371.70 2 (50.80) | A9CCG-1102F-ND 10.14 82.56 608.37 
H 3 (76.20) | AICAG-1103F-ND 6.43 52.33 385.56 3 (76.20) | A9CCG-1103F-ND 10.37 84.45 622.23 
8 (203.20) | A9BBG-1008F-ND 7.51 61.19 450.87 
2 (60.80) | ASBBG-1102F-ND 6.46 52.64387.87 4 4 (101.60) | A9CAG-1104F-ND 6.66 54.24 399.63 11 4 (101.60) | A9CCG-1104F-ND 10.61 86.36 636.30 
3 (76.20) | AQBBG-1103F-ND 6.70 54.52 401.73 5 (127.00) | ASCAG-1105F-ND 6.90 56.15 413.70 5 (127.00) | A9CCG-1105F-ND 10.84 988.24 650.16 
4 (101.60) | A9BBG-1104F-ND 6.93 56.43 415.80 6 (152.40) TASCA MMOSTENDE 7.13 58.03 427.56 6 (152.40) | AYCCG-1106F-ND 11.07 90.15 664.23 
1 5 (127.00)| ASBBG-1105F-ND 7.16 58.31 429.66 8 (203.20) | A9CAG-1108F-ND 7.59 61.82 455.49 8 (203.20) | A9CCG-1108F-ND 11.54 93.94 692.16 
6 (152.40)| A9BBG-1106F-ND 7.40 60.22 443.73 2 (50.80) | A9CAG-1202F-ND 5.56 45.26 333.48 2 (50.80) | A9CCG-1202F-ND 854 69.57 512.61 
8 (203.20) | A9BBG-1108F-ND 7.86 64.01 _ 471.66 3 (76.20) | A9CAG-1203F-ND 5.87 47.79 352.17 3 (76.20) | A9CCG-1203F-ND 8.86 72.11 531.30 
2 (50.80) | ASBBG-1202F-ND 5.65 45.97 338.73 to | 4 (101.60) | ASCAG-1204F-ND 6.18 50.36 371.07 jo | 4(101.60)| ASCCG-1204F-ND 9.17 74.67 550.20 
3 (76.20) | A9BBG-1203F-ND 5.96 48.54 357.63 5 (127.00) | ASCAG-1205F-ND 6.50 52.90 389.76 5 (127.00) | A9CCG-1205F-ND 9.48 77.21 568.89 
jo | 4(101.60)| AQBBG-1204F-ND 6.27 51.07 376.32 6 (152.40) | A9CAG-1206F-ND 6.81 55.46 408.66 6 (152.40) | A9CCG-1206F-ND 9.80 79.77 587.79 
5 (127.00)| A9BBG-1205F-ND 6.59 53.64 395.22 8 (203.20) | A9CAG-1208F-ND 7.44 60.56 446.25 8 (203.20) | A9CCG-1208F-ND 10.42 84.87 625.38 
6 (152.40) | AQBBG-1206F-ND 6.90 56.17 413.91 2 (50.80) | A9CAG-1302F-ND 7.12 57.94 426.93 2 (50.80) | A9CCG-1302F-ND 11.49 93.54 689.22 
Seesee eee 188 S128 ae ee eg GT SD 7.43 60.58 446.04 3 (76.20) | A9CCG-1303F-ND 11.81 96.13 708.33 
; 5 - ; . ; . 5 - 7.75 : 5.15 4 (101.60) | A9CCG-1304F-ND 12.12 98.72 727.44 
acien) pose eteoeN re one ye 13 | 5 (127.00) | ASCAG-1305F-ND 8.07 65.72 484.26 13 | 5 (127.00) | A9CCG-1305F-ND 12.44 101.32 746.55 
/ - dl : . . 6 (152.40) | A9CAG-1306F-ND 8.39 68.31 503.37 6 (152.40) | A9CCG-1306F-ND 12.76 103.91 765.66 
1s ane aeeEeuecee NG oa oe red 3208.20} A9CAG-1308F-ND 9.03 73.50 541.59 4 (208.20) FS CONE 13.40 109.10 803.88 
8 (203.20)| ASBBG-1308F-ND 9.22 75.04 552.93 2 (50.80) | A9CAG-1402F-ND 6.24 50.84 374.64 2 (50.80) | A9CCG-1402F-ND 9.57 77.95 574.35 
2 (60.80) | AQBBG-1402F-ND 7.62 62.07 457.38 3 (76.20) | A9CAG-1403F-ND 6.57 53.47 393.96 3 (76.20) | A9CCG-1403F-ND 9.89 80.57 593.67 
3 (76.20) | ASBBG-1403F-ND 7.95 6472 47691 44 | 4(101.60) | ASCAG-1404F-ND 6.89 56.09 413.28 44 | 4 (101.60) | ASCCG-1404F-ND 10.22 83.19 612.99 
i 5 (127.00) | A9CAG-1405F-ND 7.21 58.74 432.81 5 (127.00) | A9CCG-1405F-ND 10.54 85.84 632.52 
14 | 4 (101-60) ue eeeog S27 667.85 (400.23 6 (152.40) | A9CAG-1406F-ND 7.54 61.36 452.13 6 (152.40) | A9CCG-1406F-ND 10.86 88.46 651.84 
5 (127.00)| A9BBG-1405F-ND 859 69.97 515.55 ; F : , : . : : : : : 
6 (152.40)| ASBBG-1406F-ND 8.91 72.59 534.87 8 (203.20) | A9CAG-1408F-ND 8.18 66.60 490.77 8 (203.20) | A9CCG-1408F-ND 11.51 93.71 690.48 
8 (203.20) | A9BBG-1408F-ND 9.56 77.86 573.72 2 (50.80) | A9CAG-1502F-ND 8.19 66.72 491.61 2 (50.80) | A9CCG-1502F-ND 13.30 108.27 797.79 
2 (60.80) | ASBBG-1502F-ND 9.32 75.87 559.02 3 (76.20) | A9CAG-1503F-ND 8.52 69.40 511.35 3 (76.20) | A9CCG-1503F-ND 13.63 110.95 817.53 
3 (76.20) | A9BBG-1503F-ND 9.65 78.55 578.76 tg | 4(101-60) | ASCAG-1504F-ND 8.85 72.08 531.09 45 | 4 (101.60) | ASCCG-1504F-ND 13.95 113.63 837.27 
tg | 4(101.60)] ASBBG-1504F-ND 9.98 81.23 598.50 5 (127.00) | A9CAG-1505F-ND 9.18 74.76 550.83 5 (127.00) | A9CCG-1505F-ND 14.28 116.31 857.01 
5 (127.00)| A9BBG-1505F-ND 10.30 83.90 618.24 6 (152.40) | A9CAG-1506F-ND 9.51 77.43 570.57 6 (152.40) | A9CCG-1506F-ND 14.61 118.99 876.75 
6 (152.40) | A9BBG-1506F-ND 10.63 86.58 637.98 8 (203.20) | A9CAG-1508F-ND 10.17 82.79 610.05 8 (203.20) | A9CCG-1508F-ND 15.27 124.35 916.23 
8 (203.20) ReSaeg eve 11.29 91.04 677.46 2 (50.80) | ASCAG-1602F-ND 7.17 58.37 430.08 2 (60.80) | AYCCG-1602F-ND 11.07 90.17 664.44 
2 (50.80) |fASBBGG02E-NDN 8.94 72.76 536.13 3(76.20) | A9CAG-1603F-ND 7.50 61.10 450.24 3 (76.20) | A9CCG-1603F-ND 11.41 92.91 684.60 
a ioes) AAS EAS Eee te | 4(101.60) | ASCAG-1604F-ND 7.84 63.81 470.19 je | 4(101.60) | ASCCG-1604F-ND 11.74 95.62 704.55 
/ - 4 ; . . : 4 5 (127.00) | A9CCG-1605F-ND 12.08 98.35 724.71 
18 | 5(127.00)] ASBBG-1605F-ND 9.94 80.91 596.19 8 (152-40) AOCAGAGOSFND 851 6926 $10.30 6 (152.40) AQCCG-1606F-ND 12.41 101.06 744.66 
6 (152.40) | ASBBG-1606F-ND 10.27 83.65 616.35 8 (203.20) | AICAG-1608F-ND 9.17 74.70 550.41 8 (203.20) | AICCG-1608F-ND 13.08 106.50 784.77 
8 (203.20) | A9BBG-1608F-ND 10.94 89.06 656.25 
= A 2 (50.80) | A9CAG-1802F-ND 9.96 81.11 597.66 2 (50.80) | A9CCG-1802F-ND 15.87 129.22 952.14 
2 (50.80) | ASBBG-1802F-ND 11.41 92.88 684.39 
< 4 3 (76.20) | A9CAG-1803F-ND 10.53 85.73 631.68 3 (76.20) | A9JCCG-1803F-ND 16.44 133.84 986.16 
3 (76.20) | A9BBG-1803F-ND 11.97 97.50 718.41 
. 4 4 (101.60) | A9CAG-1804F-ND 11.09 90.32 665.49 4 (101.60) | A9CCG-1804F-ND 17.00 138.42 1019.97 
jg | 4(101.60)) ASBBG-1804F-ND 12.54 102.12 752.43 18 18 
" 4 5 (127.00) | A9CAG-1805F-ND 11.66 94.93 699.51 5 (127.00) | A9CCG-1805F-ND 17.57 143.04 1053.99 
5 (127.00)| A9BBG-1805F-ND 13.11 106.73 786.45 
: 6 (152.40) | A9CAG-1806F-ND 12.23 99.55 733.53 6 (152.40) | A9CCG-1806F-ND 18.13 147.66 1088.01 
6 (152.40) | A9BBG-1806F-ND 13.67 111.35 820.47 
8 (203.20) | AYBBG-1808F-ND 14.81 120.58 888.51 8 (203.20) | A9CAG-1808F-ND 13.36 108.78 801.57 8 (203.20) | A9CCG-1808F-ND 19.27 156.89 1156.05 
2 (50.80) | ASBBG-2002F-ND 11.37 92.60 682.29 2 (50.80) | A9CAG-2002F-ND 9.24 75.24 554.40 2 (50.80) | A9CCG-2002F-ND 14.08 114.66 844.83 
3 (76.20) | A9BBG-2003F-ND 11.95 97.30 716.94 3 (76.20) | A9CAG-2003F-ND 9.82 79.94 589.05 3 (76.20) | AIJCCG-2003F-ND 14.66 119.36 879.48 
20 4 (101.60) | A9BBG-2004F-ND 12.53 102.00 751.59 a 4 (101.60) | A9CAG-2004F-ND 10.40 84.65 623.70 20 4 (101.60) | A9CCG-2004F-ND 15.24 124.09 914.34 
5 (127.00) | A9BBG-2005F-ND 13.10 106.70 786.24 5 (127.00) | A9CAG-2005F-ND 10.98 989.38 658.56 5 (127.00) | A9CCG-2005F-ND 15.82 128.79 948.99 
6 (152.40) | AOBBG-2006F-ND 13.69 111.44 821.10 6 (152.40) | A9CAG-2006F-ND 11.55 94.08 693.21 6 (152.40) | A9CCG-2006F-ND 16.39 133.49 983.64 
8 (203.20) | A9BBG-2008F-ND 14.84 120.84 890.40 8 (203.20) | ASCAG-2008F-ND 12.71 103.48 762.51 8 (203.20) | A9CCG-2008F-ND 17.55 142.90 1052.94 


A9BBG-LITIDILIF-ND = 15y gold; ASBBA-L] 


Call for complete part number and pricing. 


[OIMIF-ND = 30 gold 


A9CAG-LIDIDIDIF-ND = 15p gold; ASCAA-L1 
Call for complete part number and pricing. 


FOF-ND = 30p gold 


A9CCG-LIDIDILIF-ND = 15y gold; A9CCA-LILIDILIF-ND = 30p gold 


Call for complete part number and pricing. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Clincher is a two piece, pin and receptacle connector system with features to optimize 
reliability at the termination and disconnectable interface. 

Use 0.100” (2.54mm) Flat Flex Cable 

Features: 

¢ “Clincher” Cable termination provides four gas-tight, contamination-free contact points 
to each conductor * High reliability receptacle design features FCI Mini PV™ dual-metal, 
mating contacts ¢ Contacts are pre-loaded to connector housings enabling mass termination 
to unprepared cable; Fast production speed reduces costs. 

Materials: 

Housings: Polypropylene UL 94 V-0 Blue 

Electrical Performance: 

* Contact Resistance (LLCR) Main Contacts: 10mQ maximum; 20mQ maximum after 
environmental exposure ¢ Insulation Resistance: 5000MOQ minimum « Withstanding Voltage: 
1000 VAC RMS * Current Rating: 2.0 amp continuous per contact 


Clincher™ Connector System for Flexible Circuitry - 0.100” (2.54 mm) Pitch 


No of | Dimensions - Inch (mm) Price Each FCI No of) Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Fig.) Pos. A B ul 25 100 Part No. Fig.) Pos. A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Receptacles 17 | 1.600 (40.64) 1.890 (48.01) | 609-2205-ND 240 142 1.26 | 10022753-017LF 
2 | 0.100(254)  0.390(9.91) | 609-2158-ND 1.94 1.02 88 | 65801-002LF 18 | 1.700 (43.18) 1.990 (50.55) | 609-2206-ND 263 159 1.38 | 10022753-018LF 
3 | 0.200 (5.08) 0.490 (12.45) | 609-2159-ND 114 63 53 | 65801-003LF 19 | 1.800 (45.72) 2.090 (53.09) | 609-2207-ND 263 158 1.38 | 10022753-019LF 
4 | 0.300 (7.62) 0.590 (14.99) | 609-2160-ND 17 65 55 | 65801-004LF 20 | 1.900 (48.26) 2.190 (55.63) | 609-2208-ND 260 155 1.39 | 10022753-020LF 
5 | 0.400 (10.16) 0.690 (17.53) ) 609-2161-ND 1.33 72 62 | 65801-005LF 2] 21 | 2.000(50.80) 2.290(58.17) | 609-2209-ND 2.78 1.65 1.48 | 10022753-021LF 
6 | 0.500(12.70) 0.790 (20.07) | 609-2162-ND 146.79 68 | _65801-006LF 22 | 2.100 (53.34) 2.390 (60.71) | 609-2210-ND 2.76 170 1.52 | 10022753-022LF 
7 | 0.600 (15.24) 0.890 (22.61) | 609-2163-ND 1.66 90.79 | 65801-007LF 23 | 2.200 (55.88) 2.490 (63.25) | 609-2211-ND 286 1.76 1.53 | 10022753-023LF 
8 | 0.700 (17.78) 0.990 (25.15) | 608-2164-ND 158 86-75 | 65801-008LF 24 | 2.300 (58.42) 2.590 (65.79) | 609-2212-ND 299 1.84 1.59 | 10022753-024LF 
9 | 0.800 (20.92) 1.090(27.69) EOC §=6170 9583 | 65801-009LF 25 | 2.400 (60.96) 2.690 (68.33) | 609-2213-ND 3.01 +—«*1.86 ~—«1.64 ‘| ‘10022753-025LF 
; | 10 | 0.900 (22.86) 1.190 (30.23) | 609-2166-ND 1.94 142 97 | 65801-010LF Pin Gonnacters 
11 | 1.000 (25.40) 1.290 (32.77) | 609-2167-ND 1.99 147 1.02 | 65801-011LF 2] 0100 (258) 0300091) ] 609-2176-ND a a Re: | SEI 
42 | 1.100(27.94) 1.390 (35.31) | 609-2168-ND 2.02 120 1.03 | 65801-012LF 3 | 0.200 (6.08) 04901245) | 609-2177-ND 93 i" saa: abd. OOLF 
13 | 1.200 (30.48) 1.490 (37.85) | 609-2169-ND 246 148 1.29 | 65801-013LF 4 | 0900/76) 05901499) | 609-2178 aah ey "| eae DALE 
: a vane i . eae (oe be _ viet ne 5 | 0.400 (10.16) 0.690 (17.53) | 609-2179-ND 1.78 1.02 89 | 66226-005LF 
D:. | TAOD ISSO), TOO eae : ; : diane 6 | 0.500(12.70) 0.790 (20.07) | 609-2180-ND 2.07 145 1.01 | 66226-006LF 
16 | 1.500(38.10) 1.790 (45.47) | 609-2172-ND 268 161 1.41 | 65801-016LF 
7 | 0.600 (15.24) 0.890 (22.61) | 609-2181-ND 1.99 1417 1.02 | 66226-007LF 
17 | 1.600 (40.64) 1.890 (48.01) | 609-2173-ND 319 196 1.70 | 65801-017LF 
8 | 0.700(17.78) 0.990 (25.15) | 609-2182-ND 1.94 1.45 99 | 66226-008LF 
18 | 1.700(43.18) 1.990 (50.55) | 609-2174-ND 316 196 1.72 | 65801-018LF > | osoteoa, io0076 soa 36 dae esoseconale 
20 | 1.900 (48.26) 2.190 (55.63) | 609-2175-ND 3.20. 197 1.71 | 65801-020LF evo ae)” NOROEL Se) ; ; ; 
- 10 | 0.900 (22.86) 1.190 (30.23) | 609-2184-ND 247 149 1.30 | 66226-010LF 
Receptacle With Latch 3 
5 0500 27H 0790 BOOT) | COSTISEND 778 ai “ai | ONDOTER GOEL 11 | 1.000 (25.40) 1.290 (32.77) | 609-2185-ND 256 153 1.37 | 66226-011LF 
7 | 0800 (15.24 0.890 (22.61) | 609-2195-ND jus, 456. aaa | Hagpersannle 42 | 4.100 (27.94) 1.390 (35.31) | 609-2186-ND 268 164 1.47 | 66226-012LF 
8 | 0700(1778) 0.990(25.15) | 609-2196-ND et 4d cnet. “Magoo TeaaoeL 13 | 1.200 (30.48) 1.490 (37.85) | 609-2187-ND 287 176 1.53 | 66226-013LF 
9 | 0.800 (20.32) 1.090(27.69) | 609-2197-ND ‘has ao. wea” | Mns764N0OLE 14 | 1.300 (33.02) 1.590 (40.39) | 609-2188-ND 310 190 1.65 | 66226-014LF 
10 | 0.900 (22.86) 1.190 (30.28) | 609-2198-ND 202 1.40 .96 | 10022753-010LF 15 | 1.400 (35.56) 1.690 (42.93) ) 609-2189-ND 3.24 2.01 1.77 | 66226-015LF 
2 | 11 | 1.000(25.40) 1.290 (32.77) | 609-2199-ND 208 1.13 (99 | 10022753-011LF 16 | 1.500 (38.10) 1.790 (45.47) | 609-2190-ND 3.37 2.08 1.84 | 66226-016LF 
12 | 1.100 (27.94) 1.390 (35.31) | 609-2200-ND 212 148 1.03 | 10022753-012LF 17 | 1.600 (40.64) 1.890 (48.01) | 609-2191-ND 310° 1:90 1.65 | 66226-017LF 
13 | 1.200 (30.48) 1.490 (37.85) | 609-2201-ND 215 123 1.07 | 10022753-013LF 18 | 1.700 (43.18) 1.990 (50.55) | 609-2192-ND 3.98 247 = 2.24 | 66226-018LF 
14 | 1.300 (33.02) 1.590 (40.39) | 609-2202-ND 2417 128 = 141 | 10022753-014LF 20 | 1.800 (45.72) 2.090 (53.09) | 609-2193-ND 410 255 2.31 | 66226-020LF 
15 | 1.400 (35.56) 1.690 (42.93) | 609-2203-ND 2.26 130 1.16 | 10022753-015LF Tool 
16 | 1.500 (38.10) 1.790 (45.47) 609-2204-ND 2.99 1.84 1.60 | 10022753-016LF Crimp Tool for Clincher Connectors 609-2214-ND 1600.56 _ — | HT1270 


-050” (1.27mm) 


@Pl@X Fiat Flex Cable 


CORPORATION 


Material: 
* Insulation: Flame retardant polyester film 


Performance Characteristics: 

* Current Rating: 1.5 amperes (3OAWG equivalent) » Volt- 
age Rating: 300V * Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 
¢ Insulation Flammability: Polyester, self-extinguishing per 
UL Flame Test VW-1 ° Dielectric Strength: 2500V/MIL 


.037 .050 


Typical Electrical Values: 
* Resistance: 1100/1000 feet (304.8 meters) maximum 
* Capacitance: 13.8 pf/ft (maximum) * Impedance: 1130. 


026 


|. B (Cable Width) — 


-100” (2.54mm) 
Flat Flex Cable 


Material: 

* Conductors: Unplated copper per QQ-C502 
* Insulation: Flame retardant polyester film 
Performance Characteristics: 

* Current Rating: 2 amperes (28AWG equivalent) 
* Voltage Rating: 300V * Temperature Rating: -55°C 
~ 105°C Insulation Resistance: 5000MQ (minimum) 
¢ Insulation Flammability: Polyester, self-extinguishing 
per UL Flame Test VW-1 ¢ UL Style 2643 

Typical Electrical Values: 


* Resistance: 5509/1000 feet (304.8 meters) maximum 
* Capacitance: 10.8 pf/ft (maximum) * Impedance: 1280. 


yrl_.075 (1.91) 


+{ [050 (1.27) 


Dimensions 

No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts A B Part No. 500 Ft. 
4 -150 (3.81) -250 (6.35) AE04-500-ND 300.00 

5 -200 (5.08) -300 (7.62) AE05-500-ND 307.50 

6 -250 (6.35) 350 (8.89) AE06-500-ND 315.00 

7 -300 (7.62) -400 (10.16) AE07-500-ND 322.50 

8 350 (8.89) -450 (11.43) AE08-500-ND 330.00 
10 -450 (11.43) 550 (13.97) AE10-500-ND 345.00 
12 550 (13.97) -650 (16.51) AE12-500-ND 367.50 
17 -800 (20.32) -900 (22.86) AE17-500-ND 442.50 
20 -950 (24.13) 1.050 (26.67) AE20-500-ND 510.00 
22 1.050 (26.67) 1.150 (29.21) AE22-500-ND 555.00 
25 1.200 (30.48) 1.300 (33.02) AE25-500-ND 645.00 


Dimensions 

No. of Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Contacts Part No. 500 Ft. 
2 -100 (2.54) -300 (7.62) AF02-500-ND 24750 

3 -200 (5.08) -400 (10.16) AF03-500-ND 270.00 

4 -300 (7.62) -500 (12.70) AF04-500-ND 285.00 

5 -400 (10.16) -600 (15.24) AF05-500-ND 292.50 

6 -500 (12.70) -700 (17.78) AF06-500-ND 315.00 

8 -700 (17.78) -900 (22.86) AFO08-500-ND 352.50 

9 -800 (20.32) 1.000 (25.40) AFO9-500-ND 405.00 
10 -900 (22.86) 1.100 (27.94) AF10-500-ND 420.00 
1 1.000 (25.40) 1.200 (30.48) AF11-500-ND 435.00 
12 1.100 (27.94) 1.300 (33.02) AF12-500-ND 450.00 
13 1.200 (30.48) 1.400 (35.56) AF13-500-ND 465.00 
14 1.300 (33.02) 1.500 (38.10) AF14-500-ND 480.00 
15 1.400 (35.56) 1.600 (40.64) AF15-500-ND 495.00 
16 1.500 (38.10) 1.700 (43.18) AF16-500-ND 540.00 
18 1.700 (43.18) 1.900 (48.26) AF18-500-ND 622.50 
20 1.900 (48.26) 2.100 (53.34) AF20-500-ND 712.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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0.5mm and 1mm Flat Flex Cable 


Parlex custom jumper cables are available with flat conductors of desired flex cycles on a .6” (15.24mm) radius with optimum design layout * Superior 
length, stripped at both ends. The insulation has been stripped from one side mechanical and abrasion resistance 


=rlex only, exposing one surface of the conductors. Conductors have been pre- Cable Characteristics: 
tinned for direct insertion into connectors. * Conductors: Cu., tin/lead plated * Current Rating: 0.5A (0.5mm); 1.50A 


CORPORATION Features: (1mm) »* Voltage Rating: 90 volts » Insulation: polyester »* Temperature 
* Superior Mechanical and Shielding Performance * Meets FCC, CIS PR/VDE Rating: -55°C ~ 105°C « Dielectric Strength: 2500 volts/mil » U.L. Flame 
effectivity requirements for inter connects » High flexibility rating of 10 million Rating: VW-1 © U.L. Styles: 20890 & 20566 


0.5mm Flat Flex Cable 


No. | Dim. No. | Dim. No. | Dim. 
of) A Digi-Key Pricing Parlex of | A Digi-Key Pricing Parlex of]; A Digi-Key Pricing Parlex 
Pos.| (mm) Part No. il 10 100 Part No. Pos.| (mm) Part No. il 10 100 Part No. Pos. | (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
2” (5.08cm) Flat Flex Cable 22/115 | HFF-22U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05022-76B 10] 55 | HFF-10U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05010-1278 
4] 25 HFF-04U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05004-51B 24 | 12.5 HFF-24U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05024-76B 12) 65 HFF-12U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05012-127B 
5 | 3.0 HFF-05U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05005-51B 26 | 13.5 HFF-26U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05026-76B 13 | 7.0 HFF-13U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05013-127B 
6 | 35 HFF-06U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05006-51B 30 | 15.5 HFF-30U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05030-76B 15| 8 HFF-15U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05015-127B 
a: Re: SES Ree 
8 | 45 |  HF-08U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05008-51B ; ~40U-03- : A d - ; -20U-05+ ; : ; 
i0| 55 HFF-10U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05010-51B 50 | 25.5 HFF-50U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05050-76B 21) 11 HFF-21U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05021-1278 
12| 65 HFF-12U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05012-51B 4” (10.16cm) Flat Flex Cable a i Hae ne ioe aoe eae 
13 | 7.0 HFF-13U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05013-51B 4] 25 HFF-04U-04-ND 4.05 33.75 247.50 | 05004-1028 26 | 135 HFF-26U-05-ND 495 41.25 30250 | 05026-1278 
15) 80 io eanm 3:60 30.00 220.00 | 05015-518 5 | 3.0 |  HFF-O5U-04-ND 4.05 33.75 247.50 | 05005-1028] | 39] 155 | HFF-30U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05030-1278 
18| 85 | —HFF-18U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 05018-51B 6 | 35 | HF-O6U-04-ND 4.05 33.75 247.50 | 05006-1028 | | 35] iae |  upe36ucos-ND aco 144 55: 499 6! ‘GRDsBDTE 
20| 10.5 | —HFF-20U-02-ND 3.74 31.13 228.25 | 05020-51B 7 | 40 | HF-07U-04-ND 4.05 33.75 247.50 | 05007-1028 | | 49 | oo. |  uEF-40UL08-ND age? 4/98 “apoag:| ORD0-1078 
21| 11 | HFE-21U-02-ND 3.74 31.13 22825 | 05021-518 | | 8 | 45 | HFF-08U-04-ND 405 33.75 24750 | 05008-1028] | 3) | oe | persouODND 498 4108 a0oe0 | Ososp-ore 
221415 | — HFF-22U-02-ND 3.74 31.13 228.25 | 05022-51B 1o| 55 |  HFF-10U-04-ND 4.05 33.75 247.50 | 05010-1028 : euiriatodeml Flat FISGHBIE- 
24| 125 | — HFF-24U-02-ND 3.78 31.50 231.00 | 05024-51B 12| 6.5 HFF-12U-04-ND 4.28 35.63 261.25 | 05012-1028 {15.24cm} Fiat Flex Cable 
26| 13.5 | HFF-26U-02-ND 3.74 31.13 228.25 | 05026-518 | | 13| 7.0 | HFF-13U-04-ND 4.28 35.63 261.25 | 05013-1028 | | 4 | 25 | HFF-O4U-O6-ND = 4.95 41.25 302.50 | 05004-1528 
30| 15.5 | HFE-30U-02-ND 3.83 31.88 233.75 | 0500-518 | | 15| 80 | HFF-15U-04-ND 4.28 35.63 261.25 | 05015-1028 | | 5 | 30 | HFF-OSU-O6-ND = 4.95 41.25 302.50 | 05005-1528 
36| 185 | HFF-36U-02-ND 3.87 32.25 236.50} 05036-51B | | 18| 85 | HFF-18U-04-ND 4.28 35.63 261.25 | 05018-1028 | | © | 35 | HFF-OGU-O6-ND = 4.95 41.25 302.50 | 05006-1528 
40] 20.5 | HFF-40U-02-ND 3.92 92.63 239.25 / 05040-518 | | 20| 10.5 | HFF-20U-04-ND 4.28 35.63 261.25 | 05020-1o28| | 7 | 40 | [FE OTURGN — A88 n  enoe teoe 
50] 25.5 | _HFF-50U-02-ND 4.05 33.75 247.50 | 05050-518 | | 21] 11 | HFF-21U-04-ND 4.28. 35.63 261.25 | os0zi-toz8| | 8] ¢2 | PFE OBU D6 A ee eet ecteoe 
3” (7.62cm) Flat Flex Cable 22 | 11.5 HFF-22U-04-ND 4.28 35.63 261.25 | 05022-102B 42 65 HFF-12U-06-ND 495 41.25 302.50 05012-1528 
4) 25] HFE-04U-03-ND 405 33.75 24750 | 05004-76B 24| 12.5 | — HFF-24U-04-ND 437 36.38 266.75 | 05024-1028 | 43] 79 |  ure13uoe-ND Was. Ai be 30580: ORO1S SSR 
26 | 13.5 | — HFF-26U-04-ND 4.37 36.38 266.75 | 05026-1028 
5 | 3.0 | — HFF-O5U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05005-76B : : : : 15| 8.0 | HFF-15U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05015-1528 
30 | 15.5 | HFF-30U-04-ND 4.50 37.50 275.00 | 05030-1028 
6 | 35 | — HFF-O6U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05006-76B ; : : : 18| 85 | HFF-18U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05018-1528 
7| 4.0 | HFF-07U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05007-768 | | 96/185 | HFF-36U-04-ND = 4.64 38.63 283.25 | 05036-1028 | | 99 | 495 | HFF-20U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05020-1528 
3) 45 | HFF-08U-03-ND 405 3375 24750 | 05008-76B 40 | 20.5 | — HFF-40U-04-ND 473 39.38 288.75 | 05040-1028 | | 5, | 44 PeneTiinainn os 4138 a0D.80' | OROHLAIEDB 
10| 55 | HFF-10U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05010-76B 50 | 25.5 | _HFF-SOU-O4-ND___4.95 _41.25 302.50 | 05050-1028 | | 55/445 | HFF-29U-06-ND 4.95 41.25 302.50 | 05022-1528 
12| 65 |  HFF-12U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05012-76B 5” (12.70cm) Flat Flex Cable 2412.5 | — HFF-24U-06-ND 518 43.13. 316.25 | 05024-1528 
13| 7.0 |  HFF-13U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05013-76B 4] 25 | HFF-O4U-05-ND 4.95 41.25 302.50 ] 05004-1278 | | 26| 13.5 |  HFF-26U-06-ND 518 43.13 316.25 | 05026-1528 
15| 8.0 |  HFF-15U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05015-76B 5 | 3.0 | HFF-05U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05005-1278 | 30] 15.5 |  HFF-30U-06-ND 5.40 45.00 330.00 | 05030-1528 
18| 85 |  HFF-18U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05018-76B 6 | 3.5 |  HFF-O6U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05006-1278 | | 36| 185 |  HFF-36U-06-ND 5.54 46.13 338.25 | 05036-1528 
20| 10.5 | —HFF-20U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05020-76B 7 | 4.0 | — HFF-07U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05007-1278 | | 40| 20.5 |  HFF-40U-06-ND 5.63 46.88 343.75 | 05040-1528 
a| i HFF-21U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 05021-76B 8 | 4.5 | HFF-08U-05-ND 4.95 41.25 302.50 | 05008-1278 | | 50 | 25.5 | _HFF-50U-06-ND 5.85 48.75 357.50 | 05050-1528 
1mm Flat Flex Cable 
No.| Dim. No.| Dim. No. | Dim. 
of A Digi-Key Pricing Parlex of A Digi-Key Pricing Parlex of A Digi-Key Pricing Parlex 
Pos.| (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. Pos.| (mm) Part No. il 10 100 Part No. Pos.| (mm) Part No. 1 10 100 | PartNo. 
2” (5.08cm) Flat Flex Cable 5” (12.70cm) Flat Flex Cable 10” (25.40cm) Flat Flex Cable 
5 | 6.15 |  HFOSU-02-ND 2.25 1875 137.50 ]10005-51B 5] 615]  HFOSU-05-ND 2.93 24.38 178.75 | 10005-1278 5 | 6.15 |  HFOSU-10-ND 4.05 33.75 247.50 ] 10005-2548 
6 | 7.15| — HFO6U-02-ND 2.25 1875 137.50 |10006-51B 6 | 7.15 | — HFOBU-05-ND 2.93 24.38 178.75 | 10006-1278 6 | 7.15 |  HFO6U-10-ND 4.05 33.75 247.50 | 10006-2548 
7 | 8.15 | — HFO7U-02-ND 2.25 1875 137.50 |10007-51B 7 | 815 | — HFO7U-05-ND 2.93 24.38 178.75 | 10007-1278 7 | 8.15 | — HFO7U-10-ND 4.05 33.75 247.50 | 10007-2548 
8 | 9.15 | HFO8U-02-ND 2.48 2063 151.25 |10008-51B 8 | 9.15 |  HFO8U-05-ND 3.15 26.25 192.50 | 10008-1278 8 | 9.15 |  HFO8U-10-ND 4.28 35.63 261.25 | 10008-2548 
10|11.15| — HF1OU-02-ND 2.70 22.50 165.00 |10010-51B 40 |11.15| — HFIOU-05-ND 3.38 28.13 206.25 |10010-1278 | | 10] 11.15] HF1OU-10-ND 4.50 37.50 275.00 | 10010-2548 
1213.15] — HF12U-02-ND 293 24.38 178.75 |10012-51B 12|13.15| — HF12U-05-ND 3.60 30.00 220.00 |10012-1278 | | 12] 13.15) HF12U-10-ND 4.73 39.38 288.75 | 10012-2548 
14] 15.15]  HF14U-02-ND 3.15 26.25 192.50 |10014-51B 44| 15.15]  HF14U-05-ND 3.83 31.88 233.75 [10014-1278 | | 14|15.15|  HF14U-10-ND 4.95 41.25 302.50 | 10014-2548 
15| 16.15]  HF15U-02-ND 3.15 26.25 192.50 |10015-51B 15| 16.15]  HF15U-05-ND 3.83 31.88 233.75 [10015-1278 | | 15 |16.15| HF15U-10-ND 4.95 41.25 302.50 | 10015-2548 
16| 17.15]  HF16U-02-ND 3.38 28.13 206.25 |10016-51B 16|17.15|  HF16U-05-ND 4.05 33.75 247.50 |10016-127B | | 16|17.15| HF16U-10-ND 5.18 43.13 316.25 | 10016-2548 
17} 18.15]  HF17U-02-ND 3.38 28.13 206.25 |10017-51B 47 | 18.15] — HF17U-05-ND 4.05 33.75 247.50 [10017-1278 | | 17|1815| HF17U-10-ND 5.18 43.13 316.25 | 10017-2548 
18|1915| — HF18U-02-ND 3.60 30.00 220.00 | 10018-51B 18|1915|  HF18U-05-ND 4.28 35.63 261.25 |10018-1278 | | 18/1915] HF18U-10-ND 5.40 45.00 330.00 | 10018-2548 
20|21.15|  HF20U-02-ND 3.83 31.88 233.75 | 10020-51B 20 |21.15|  HF20U-05-ND 4.50 37.50 275.00 |10020-1278 | | 20/2115)  HF20U-10-ND 5.63 46.88 343.75 | 10020-2548 
22|23.15|  HF22U-02-ND 4.05 33.75 247.50 |10022-51B 22|23.15|  HF22U-05-ND 4.73 39.38 288.75 |10022-1278 | | 22|2315| HF22U-10-ND 5.85 48.75 357.50 | 10022-2548 
24 | 25.15|  HF24U-02-ND 4.28 35.63 261.25 |10024-51B 24 | 25.15|  HF24U-05-ND 4.95 41.25 302.50 |10024-1278 | | 24|25.15| HF24U-10-ND 6.08 50.63 371.25 | 10024-2548 
26 | 27.15)  HF26U-02-ND 450 37.50 275.00 |10026-51B 26 | 27.15|  HF26U-05-ND 518 43.13 316.25 |10026-1278 | | 26|27.15| HF26U-10-ND 6.30 52.50 385.00 | 10026-2548 
28 | 29.15]  HF28U-02-ND 473 39.38 288.75 | 10028-51B 28 |2915|  HF28U-05-ND 5.40 45.00 330.00 | 10028-1278 | | 28|29.15| HF28U-10-ND 6.53 54.38 398.75 | 10028-2548 
30 |31.15| _HF80U-02-ND 4.95 41.25 302.50 |10030-51B 30 |31.15| _ HF30U-05-ND 5.63 46.88 343.75 |10030-1278 | | 30 [31.15] _HFS0U-10-ND 6.75 56.25 412.50 | 10030-2548 
3” (7.62cm) Flat Flex Cable 6” (15.24cm) Flat Flex Cable 12” (30.48cm) Flat Flex Cable 
5 | 6.15 |  HFOSU-03-ND 2.48 20.63 151.25 | 10005-76B 5 | 615 |  HFOSU-06-ND 3.15 26.25 192.50 |10005-1528 5 | 6.15 |  HFOSU-12-ND 450 37.50 275.00 ]10005-305B 
6 | 7.15 | — HFOBU-03-ND 2.48 20.63 151.25 | 10006-76B 6 | 7.15 |  HFOGU-06-ND 3.15 26.25 192.50 | 10006-1528 6 | 7.15 |  HFOBU-12-ND 4.50 37.50 275.00 | 10006-3058 
7 | 815 | — HFO7U-03-ND 2.48 20.63 151.25 | 10007-76B 7 | 815 | — HFO7U-06-ND 3.15 26.25 192.50 | 10007-1528 7 | 815 |  HFO7U-12-ND 4.50 37.50 275.00 | 10007-3058 
8 | 915 | — HFOBU-03-ND 2.70 22.50 165.00 | 10008-76B 8 | 915 | — HFO8U-06-ND 3.38 28.13 206.25 | 10008-1528 8 | 915 |  HFOSU-12-ND 4.73 39.38 288.75 | 10008-305B 
10| 11.15]  HF10U-03-ND 2.93 24.38 178.75 |10010-76B 40 | 11.15] — HF10U-06-ND 3.60 30.00 220.00 | 10010-1528 | | 10| 11.15}  HF10U-12-ND 4.95 41.25 302.50 | 10010-3058 
1213.15]  HF12U-03-ND 3.15 26.25 192.50 | 10012-76B 12|13.15|  HF12U-06-ND 3.83 31.88 233.75 [10012-1528 | | 12/1315]  HF12U-12-ND 5.18 43.13 316.25 | 10012-3058 
14] 15.15]  HF14U-03-ND 3.38 2813 206.25 |10014-76B 1415.15] — HF14U-06-ND 4.05 33.75 247.50 [10014-1528 | | 14| 15.15]  HF14U-12-ND 5.40 45.00 330.00 | 10014-3058 
15| 16.15]  HF15U-03-ND 3.38 28.13 206.25 |10015-76B 15|16.15|  HF15U-06-ND 4.05 33.75 247.50 [10015-1528 | | 15 |16.15|  HF15U-12-ND 5.40 45.00 330.00 | 10015-3058 
16|17.15| — HF1GU-03-ND 3.60 30.00 220.00 | 10016-76B 1617.15]  HF16U-06-ND 4.28 35.63 261.25 |10016-1528 | | 16/1715] HF1GU-12-ND 5.63 46.88 343.75 | 10016-305B 
17|18.15| — HF17U-03-ND 3.60 30.00 220.00 | 10017-76B 17|18.15| — HF17U-06-ND 4.28 35.63 261.25 |10017-1528 | | 17/1815] HFI7U-12-ND 5.63 46.88 343.75 | 10017-305B 
18| 19.15]  HF18U-03-ND 3.83 31.88 233.75 | 10018-76B 18|1915| — HF18U-06-ND 4.50 37.50 275.00 | 10018-1528 | | 18|19.15| HF18U-12-ND 5.85 48.75 357.50 | 10018-3058 
20 | 21.15] — HF20U-03-ND 4.05 33.75 247.50 | 10020-76B 20 |21.15|  HF20U-06-ND 4.73 39.38 288.75 |10020-1528 | | 20|21.15|  HF20U-12-ND 6.08 50.63 371.25 | 10020-3058 
22|23.15|  HF22U-03-ND 4.28 35.63 261.25 | 10022-76B 22 |23.15|  HF22U-06-ND 4.95 41.25 302.50 |10022-1528 | | 22|2315| HF22U-12-ND 6.30 52.50 385.00 | 10022-3058 
24 | 25.15|  HF24U-03-ND 450 37.50 275.00 | 10024-76B 24|25.15|  HF24U-06-ND 518 43.13 316.25 [10024-1528 | | 24|25.15|  HF24U-12-ND 6.53 54.38 398.75 | 10024-3058 
26 |27.15|  HF26U-03-ND 473 39.38 288.75 | 10026-76B 26 |27.15|  HF26U-06-ND 5.40 45.00 330.00 |10026-1528 | | 2627.15]  HF26U-12-ND 6.75 56.25 412.50 | 10026-3058 
28 | 29.15|  HF28U-03-ND 4.95 41.25 302.50 | 10028-76B 28 |29.15|  HF28U-06-ND 5.63 46.88 343.75 |10028-1528 | | 28 |29.15|  HF28U-12-ND 6.98 58.13 426.25 | 10028-3058 
30 | 31.15] _HF30U-03-ND 518 4313 316.25 |10030-76B 30 |31.15| _ HF30U-06-ND 5.85 48.75 357.50 | 10030-1528 | | 30|31.15|  HF30U-12-ND 7.20 60.00 440.00 | 10030-3058 
4” (10.16cm) Flat Flex Cable 8” (20.32cm) Flat Flex Cable 18” (45.72cm) Flat Flex Cable 
5 | 6.15]  HFOSU-04-ND 2.70 22.50 165.00 ]10005-1028 5] 615 |  HFOSU-08-ND 3.60 30.00 220.00 | 10005-2038 5] 615]  HFOSU-18-ND 5.85 48.75 357.50 |10005-457B 
6 | 7.15 | — HFOBU-04-ND 2.70 22.50 165.00 | 10006-1028 6 | 7.15 | — HFOGU-08-ND 3.60 30.00 220.00 | 10006-2038, 6 | 7.15 |  HFOGU-18-ND 5.85 48.75 357.50 | 10006-4578 
7 | 8.15 | — HFO7U-04-ND 270 2250 165.00 | 10007-1028 7 | 815 | — HFO7U-08-ND 3.60 30.00 220.00 | 10007-2038 7 | 815 |  HFO7U-18-ND 5.85 48.75 357.50 | 10007-457B 
8 | 9.15 | HFO8U-04-ND 293 24.38 178.75 | 10008-1028 8 | 915 | — HFO8U-08-ND 3.83 31.88 233.75 | 10008-2038 8 | 9.15| HFO8U-18-ND 6.08 50.63 371.25 | 10008-4578 
10| 11.15]  HF10U-04-ND 315 26.25 192.50 |10010-1028 | | 10] 11.15]  HF10U-08-ND 4.05 33.75 247.50 |10010-2038 | | 10| 11.15}  HF10U-18-ND 6.30 52.50 385.00 | 10010-4578 
1213.15]  HF12U-04-ND 3.38 28.13 206.25 |10012-1028 | | 12/1315] HF12U-08-ND 4.28 36.63 261.25 |10012-2038 | | 12/1315]  HF12U-18-ND 6.53 54.38 398.75 | 10012-457B 
14] 15.15]  HF14U-04-ND 3.60 30.00 220.00 10014-1028 | | 14] 15.15] — HF14U-08-ND 450 37.50 275.00 |10014-2038 | | 14] 15.15]  HF14U-18-ND 6.75 56.25 412.50 | 10014-4578 
15| 16.15]  HF15U-04-ND 3.60 30.00 220.00 10015-1028 | | 15|16.15|  HF15U-08-ND 450 37.50 275.00 |10015-2038 | | 15/1615; HF1SU-18-ND 6.75 56.25 412.50 | 10015-4578 
16| 17.15]  HF16U-04-ND 3.83 31.88 233.75 |10016-1028 | | 16] 17.15|  HF16U-08-ND 4.73 39.38 288.75 |10016-203B | | 16|17.15|  HF16U-18-ND 6.98 58.13 426.25 | 10016-457B 
17} 18.15] HF17U-04-ND 3.83 31.88 233.75 |10017-1028 | | 17/1815)  HF17U-08-ND 4.73 39.38 288.75 |10017-2038 | | 17/1815; — HF17U-18-ND 5.63 46.88 343.75 | 10017-305B 
18| 19.15]  HF18U-04-ND 4.05 33.75 247.50 |10018-1028 | | 18/1915]  HF18U-08-ND 4.95 41.25 302.50 |10018-2038 | | 18/1915]  HF18U-18-ND 7.20 60.00 440.00 | 10018-4578 
20 | 21.15] — HF20U-04-ND 4.28 35.63 261.25 |10020-1028 | | 20) 21.15]  HF20U-08-ND 518 43.13 316.25 |10020-2038 | | 20] 21.15]  HF20U-18-ND 7.43 61.88 453.75 | 10020-457B 
22|23.15|  HF22U-04-ND 450 37.50 275.00 |10022-1028 | | 22|23.15|  HF22U-08-ND 5.40 45.00 330.00 | 10022-2038 | | 22 |23.15|  HF22U-18-ND 7.65 63.75 467.50 | 10022-4578 
24 | 25.15|  HF24U-04-ND 4.73 39.38 288.75 |10024-1028 | | 24|25.15|  HF24U-08-ND 5.63 46.88 343.75 |10024-2038 | | 24/2515]  HF24U-18-ND 7.88 65.63 481.25 | 10024-4578 
26 | 27.15| — HF26U-04-ND 4.95 41.25 302.50 |10026-1028 | | 26 | 27.15|  HF26U-08-ND 5.85 48.75 357.50 |10026-2038 | | 2627.15]  HF26U-18-ND 8.10 67.50 495.00 | 10026-4578 
28 | 29.15|  HF28U-04-ND 518 43.13 316.25 |10028-1028 | | 28/2915]  HF28U-08-ND 6.08 50.63 371.25 | 10028-2038 | | 28 |2915|  HF2BU-18-ND 8.33 69.38 508.75 | 10028-4578 
30 | 31.15| _HF30U-04-ND 5.40 45.00 330.00 |10030-1028 | | 30|31.15| _HF30U-08-ND 6.30 52.50 385.00 | 10030-2038 | | 30 [31.15] HF30U-18-ND 8.55 71.25 522.50 | 10030-4578 
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FLZ Series 0.5mm FFC/FPC Connectors AWE 


This extremely small 0.5mm (.020”) pitch connector with a height of only 2.0mm (.079”) above the PCB surface allows normal or reverse configurations; the FFC/FPC is positioned with its mating surfaces facing upward for the normal 
interconnection in extremely small spaces and is an example of JST’s leading edge technology. Features: * Zero insertion configured connector, while the reverse configuration requires that the FFC/FPC be positioned with its mating surfaces 
force mechanism increases wear resistance and extends the connector’s mating life * Heat resistant design suitable for facing down giving the engineer greater freedom in designing the circuitry. Specifications: * Current Rating: 0.54 AC/DC 
surface mounting to allow for reflow soldering In-line surface mount tails for easy inspection * Two types of connections: _* Voltage Rating: 50V AC/DC » Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Withstanding Voltage: 200V AC/minute 


Tape & Reelt 
Dimensions - (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Pricing JST 
Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500 2,000 Part No. 
Normal Type 

6 25 8.9 455-1960-1-ND 7.44 62.04 248.14 411.91/M O6FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
7 3.0 9.4 455-1962-1-ND 7.70 64.15 256.60 425.96/M 07FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
8 3.5 9.9 455-1964-1-ND 7.96 66.33 265.30 440.40/M O8FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
9 4.0 10.4 455-1966-1-ND 9.22 76.79 307.17 509.90/M O9FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
12 55 11.9 455-1968-1-ND 10.06 83.85 335.39 556.75/M 12FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 

1 14 65 12.9 455-1970-1-ND 10.46 87.14 348.57 578.63/M 14FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
16 75 13.9 455-1972-1-ND 11.27 93.91 375.62 623.53/M 16FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
20 95 15.9 455-1974-1-ND 11.84 98.65 394.60 655.04/M 20FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
24 11.5 17.9 455-1977-1-ND 13.64 113.66 454.64 754.70/M 24FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
26 12.5 18.9 455-1979-1-ND 14.16 118.01 472.05 783.61/M 26FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
27 13.0 19.4 455-1981-1-ND 14.41 120.07 480.28 797.27/M 27FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
28 13.5 19.9 455-1983-1-ND 14.51 120.90 483.60 802.78/M 28FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 
33 16.0 22.4 455-1986-1-ND 15.88 132.34 529.37 878.76/M 33FLZ-SM2-TB(LF)(SN) 

Reverse Type 

6 25 8.9 455-1959-1-ND 741 61.74 246.97 409.97/M O6FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
7 3.0 9.4 455-1961-1-ND 7.70 64.15 256.60 420.45/M 07FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
8 3.5 9.9 455-1963-1-ND 7.91 65.92 263.66 437.68/M 08FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
9 4.0 10.4 455-1965-1-ND 9.18 76.47 305.89 507.78/M O9FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
12 5.5 11.9 455-1967-1-ND 10.00 83.32 333.28 553.25/M 12FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
14 65 12.9 455-1969-1-ND 10.41 86.73 346.92 575.89/M 14FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 

2 16 75 13.9 455-1971-1-ND 11.06 92.18 368.72 612.08/M 16FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
20 95 15.9 455-1973-1-ND 11.69 97.45 389.81 647.09/M 20FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
22 10.5 16.9 455-1975-1-ND 12.33 102.73 410.90 682.10/M 22FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
24 11.5 17.9 455-1976-1-ND 13.58 113.14 452.54 751.22/M 24FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
26 12.5 18.9 455-1978-1-ND 14.08 117.37 469.46 779.31/M 26FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
27 13.0 19.4 455-1980-1-ND 14.33 119.42 477.69 792.97/M 27FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
28 13.5 19.9 455-1982-1-ND 14.51 120.90 483.60 802.78/M 28FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 
30 14.5 20.9 455-1984-1-ND 15.30 127.48 509.91 846.45/M 30FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) 

Inner-Lock Reverse Type 

3 34 16.5 23.6 455-1987-1-ND 17.36 144.65 578.58 960.45/M 34FLZ-RSM2-R-TB(LF)(SN) 

40 19.5 26.6 455-1988-1-ND 19.14 159.47 637.86 1058.85/M AQFLZ-RSM2-R-TB(LF)(SN) 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
FMN Series 1.0mm FFC/FPC Connectors 
AE 


Features: * Height: 3.0mm (.118”) side-entry type; 5.1mm (.201”) top-entry type * There are no slides or levers to operate have heat-resistant housings so solder reflow is possible. They also have solder tabs for extra strength. Specifications: 
on the reduced insertion force connector. It requires 1/2 the insertion force of JST’s conventional FFC connector, but * Current Rating: 0.5A DC * Voltage Rating: 50V DC » Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable PC Board Thickness: 
retains stable contact performance when subjected to environmental and mechanical stresses. *SMT type connectors 1.6mm (.063) 


Cir- Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reelt JST 
Fig. | cuits A B Cc Part No. 10 100 500 | Qty. | Pricing | Part No. 
Top Entry — Single Row 
4 3.0 6.0 5.0 455-2194-1-ND 3.36 28.01 112.05 | 1,000 186.00 | 04FIMN-BMT-A-TF(LF)(SN) 
8 70 10.0 9.0 455-1925-1-ND 4.55 37.89 151.57 | 1,000 251.61 | O8FMN-BMT-A-TF(LF)(SN) 
10 90 12.0 11.0 455-1930-1-ND 5.07 42.29 169.16 | 1,000 280.81 | 10FMN-BMT-A-TF(LF)(SN) 
1A | 12 11.0 140 13.0 455-1935-1-ND 5.75 47.93 191.73 | 1,000 318.27 | 12FMN-BMT-A-TF(LF)(SN) 
18 17.0 200 19.0 455-1946-1-ND 7.50 62.48 249.93 | 1,000 414.88 | 18FMN-BMT-A-TF(LF)(SN) 
22 21.0 24.0 23.0 455-1952-1-ND 9.07 75.62 302.47 | 1,000 502.10 | 22FMN-BMT-A-TF(LF)(SN) 
30 29.0 32.0 31.0 455-1957-1-ND 11.35 94.62 378.47 _| 1,000 628.26 | 30FMN-BMT-A-TF(LF)(SN) 
Top Entry — Single Row (Reverse) 
ip | 12 90 12.0 11.0 455-1931-1-ND 5.07 42.29 169.16 | 1,000 280.81 | 10FMN-BMTR-A-TB(LF)(SN) 
18 17.0 200 19.0 455-1947-1-ND 7.50 62.48 249.93 | 1,000 414.88 | 18FMN-BMTR-A-TB(LF)(SN) 
Top Entry — Staggered 
4 3.0 6.0 5.0 455-1918-1-ND 3.36 28.01 112.05 | 1,000 186.00 | 04FIMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
5 4.0 7.0 6.0 455-1920-1-ND 3.63 30.24 120.95 | 1,000 200.78 | OSFMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
6 5.0 8.0 7.0 455-1922-1-ND 3.89 32.41 129.63 | 1,000 215.19 | O6FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
8 70 100 90 455-1926-1-ND 4.55 37.89 151.57 | 1,000 251.61 | O8FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
9 80 11.0 10.0 455-1928-1-ND 4.81 40.06 160.25 | 1,000 266.02 | O9FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
1c | 10 90 12.0 11.0 455-1932-1-ND 5.07 42.29 169.16 | 1,000 280.81 | 10FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
13 120 150 14.0 455-1938-1-ND 5.98 49.86 199.45 | 1,000 331.09 | 13FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
14 13.0 160 15.0 455-1940-1-ND 6.21 51.79 207.15 | 1,000 343.87 | 14FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
15 140 170 16.0 455-1943-1-ND 6.55 54.61 218.44 | 1,000 362.61 | 15FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
20 19.0 22.0 21.0 455-1949-1-ND 8.25 68.73 274.90__| 1,000 456.33 | 20FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
25 24.0 27.0 26.0 455-1954-1-ND 10.03 83.55 334.18 ] 2,000 ) 1109.48 | 25FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
40 39.0 42.0 41.0 455-1958-1-ND 13.88 115.63 462.50 | 1,000 767.75 | 40FMN-BMTTN-A-TF(LF)(SN) 
Top Entry — Staggered (Reverse) 
10 90 12.0 11.0 455-1933-1-ND 5.07 42.29 169.16 | 1,000 280.81 | 10FMN-BMTTR-A-TB(LF)(SN) 
12 11.0 140 13.0 455-1936-1-ND 5.75 47.93 191.73 | 1,000 318.27 | 12FMN-BMTTR-A-TB(LF)(SN) 
ip | 14 13.0 160 15.0 455-1941-1-ND 6.21 51.79 207.15 | 1,000 343.87 | 14FMN-BMTTR-A-TB(LF)(SN) 
16 15.0 180 17.0 455-1944-1-ND 6.96 58.03 232.12 | 2,000 770.64 | 16FMN-BMTTR-A-TB(LF)(SN) 
18 17.0 200 19.0 455-1948-1-ND 7.50 62.48 249.93 | 2,000 829.77 | 18FMN-BMTTR-A-TB(LF)(SN) 
20 19.0 220 21.0 455-1950-1-ND 8.25 68.73 274.90 _| 1,000 456.33 | 20FMN-BMTTR-A-TB(LF)(SN) 
Side Entry 
4 3.0 7.0 5.0 455-1919-1-ND 3.36 28.01 112.05 | 2,000 | 186.01/M | O4FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
5 4.0 8.0 6.0 455-1921-1-ND 3.63 30.24 120.95 | 2,000 | 200.78/M | O5FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
6 5.0 9.0 7.0 455-1923-1-ND 3.89 32.41 129.63 | 2,000 | 215.19/M | O6FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
7 60 100 80 455-1924-1-ND 4.16 34.64 138.54 | 2,000 | 229.98/M | 07FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
8 7.0 110 9.0 455-1927-1-ND 4.55 37.89 151.57 | 2,000 | 251.61/M | O8FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
9 80 12.0 10.0 455-1929-1-ND 4.81 40.06 160.25 | 2,000 | 266.02/M | O9FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
10 90 13.0 11.0 455-1934-1-ND 5.07 42.29 169.16 | 2,000 | 280.81/M | 10FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
2 12 11.0 150 13.0 455-1937-1-ND 5.75 47.93 191.73 | 2,000 | 318.27/M | 12FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
13 120 160 14.0 455-1939-1-ND 5.98 49.86 199.45 | 2,000 | 331.09/M | 13FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
14 13.0 17.0 15.0 455-1942-1-ND 6.21 51.79 207.15 | 2,000 | 343.87/M | 14FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
16 15.0 190 17.0 455-1945-1-ND 6.96 58.03 232.12 | 2,000 | 385.32/M | 16FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
20 19.0 23.0 21.0 455-1951-1-ND 8.25 68.73 274.90 | 2,000 | 456.34/M | 20FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
24 23.0 27.0 25.0 455-1953-1-ND 9.76 81.32 325.28 | 2,000 | 539.97/M | 24FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
26 25.0 29.0 27.0 455-1955-1-ND 10.29 85.77 343.08 | 2,000 | 569.52/M | 26FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 
28 27.0 31.0 29.0 455-1956-1-ND 10.88 90.63 362.51 | 2,000 | 601.77/M | 28FMN-SMT-A-TF(LF)(SN) 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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High Density FFC/FPC Connectors 


FH29 Series (0.2mm Pitch) Dim Cut Tape Tape & Reel+ 
No.of} A | Digi-Key Price Each Pricing Hirose 
Features: ¢ Space saving 0.2mm of contact spacing FPC connectors Pos. | (mm) | Part No. 1 25 100 250 2,500 Part No. 
+ Easy mounting in double-sided lead design: 0.4mm mounting lead 11.8 | HFO31CT-ND 241 1.85 148 1.23]  944.00/M | FH23-31S-0.3SHAW(51) 
pitch * FPC alignment mechanism enables high connection reliability 31 | 11.8 | HFQ531CT-NDte 2.86 2.20 1.76 1.47 | 1122.00/M | FH23-31S-0.3SHAW(05) 
* Suitable for FPC with mating area thickness of 0.2mm ° The flip-lock 12.4 | HFQ33CT-ND 2.50 1.93 1.54 1.28 — | FH23-33S-0.3SHAW(51) 
(one-touch rotating system) Zero Insertion Force (ZIF) structure allows 33 | 12.4 | HFQ533CT-NDte 3.09 2.38 1.90 1.58] 1211.00/M | FH23-33S-0.3SHAW(05) 
easy and reliable FPC connection 14.2 | HFQ39CT-ND 2.76 2.13 1.70 = 1.42} 1084.00/M | FH23-39S-0.3SHAW(51) 
Applications: * Mobile phones, LCDs, Digital video cameras (DVC), 39 | 14.2 HFQ539CT-NDt@ 3.02 2.34 1.88 1.51 | 1326.00/M | FH23-39S-0.3SHAW(05) 
Digital cameras (DSC), Portable terminals (PDA), Camera modules, 16.0 | HFQ45CT-ND 3.06 2.35 1.88 1.57 — | FH23-45S-0.3SHAW(51) 
Portable equipment 45 | 16.0 | HFQ545CT-NDte 3.31 2.57 2.06 1.66 | 1454.00/M | FH23-45S-0.3SHAW(05) 
Specifications: * Current Rating: 0.25A » Operating Temperature: 51 17.8 | HFQ51CT-ND 3.02 2.34 1.88 1.51] 1326.00/M | FH23-51S-0.3SHAW(52) 
“55°C ~ 85°C 17.8 | HFQ551CT-NDte 315 243 194 1.62| 1237.00/M | FH23-51S-0.3SHAW(06) 
20.8 | HFQ61CT-ND 3.34 2.59 2.07 1.67 — | FH23-61S-0.3SHAW(51) 
Dim. Cut Tape Tape & Reelt 81 | 208 | HFQS61CT-NDte 4.09 3.18 2.54 2.05} 1798.00/M | FH23-61S-0.3SHAW(05) 
No. of A Digi-Key Price Each Pricing Hirose Leaded 
Pos. (mm) Part No. 1 25 100 5,000 Part No. 16 7__| HFQ615CT-NDt@ 2.08 1.60 1.28 1.07 854.00/M | FH23-15S-0.3SHW(05) 
qi 34S 7.6 | HFQ117CT-ND 1.92 148 9 1.18 98 752.00/M | FH23-17S-0.3SHW(51) 
ae] 862 | ONSICTND 305300240 | Tesnann |Faa-asazsHWOS) | | | y7 | 78 | MeoureeNbte 24178 198116] _acoonM | Hos Ts 0saHN3 
4 : - : : : (05) 8.8 | HFQ221CT-NDT® 2.50 193 154 1.28 982.00/M | FH23-21S-0.3SHW(05) 
44 10.62 HFDO44CT-ND 4.09 3.18 2.54 1763.00/M | FH29-44S-0.2SHW(05) 21 8.8 | HFQ121CT-ND 2.08 160 1.28 1.07 — | FH23-21S-0.3SHW(51) 
50 11.82 HFDO50CT-ND 4.58 3.56 2.85 1975.00/M | FH29-50S-0.2SHW(05) 95 10.0 | HFQ125CT-ND 2.21 170 1.36 © 1.13 867.00/M | FH23-25S-0.3SHW(51) 
70 15.82 | HFDO70CT-ND 4.90 381 3.05 2113.00/M | FH29-70S-0.2SHW(05) we eae oer 708 -_ -_ seas. oom eee ae 
A 7CT- 5 5 a A7 K “275-0. (5 
80 17.82 | HFDO80CT-ND 5.13 3.99 3.19 | — 2213.00/M | FH29-80S-0.2SHW(05) 27 | 10.6 | HFQ427CT-NDte 273 210 168 1.40| 1071.00/M | FH23-27S-0.3SHW(05) 
90 19.82 | HFDO9OCT-ND 5.57 4.32 3.46 — | FH29-90S-0.2SHW(05) 31_| 11.8 | HFQ131CT-ND 241 1.85 1.48 1.23] —944.00/M | FH23-31S-0.3SHW(51) 
120 25.82 HFD120CT-ND 6.90 5.36 4.29 2975.00/M | FH29-120S-0.2SHW(05) 33 12.4 | HFQ133CT-ND 2.50 193 154 1.28 982.00/M | FH23-33S-0.3SHW(51) 
12.4 | HFQ433CT-NDt® 3.09 2.38 1.90 1.58} 1211.00/M | FH23-33S-0.3SHW(05) 
# For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. go | 142 | HFOTSOCT-ND 276 2.13 1.70 1.42] 1084.00/M | FH23-39S-0.3SHW/(51) 
14.2 | HFQ439CT-NDT® 3.02 2.34 1.88 1.51 | 1326.00/M | FH23-39S-0.3SHW/(05) 
— 45 16 | HFQ645CT-NDT® 3.31 2.57 2.06 1.66 | 1454.00/M | FH23-45S-0.3SHW/(05) 
FH16, FH16H, FH16M DigiReel” 51 [17.8 | HFO6S1CT-NDT® 3.15 243 1.94 1.62 | 1237.00/M | FH23-51S-0.3SHW(06) 
and FH16P Series 61 | 20.8 | HFQ461CT-NDT} 4.09 3.18 2.54 2.05] 1798.00/M | FH23-61S-0.3SHW(05) 
t Gold Plating RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


(0.3mm/0.4mm/0.5mm Pitch) 


Features: The FH16 Series is a fine pitch, Zero Insertion Force (ZIF), 
right angle, bottom contact connector compatible with Flat Flex Cables 
(FFC) or flexible printed circuits (FPC) with a pitch of 0.3mm, 0.4mm 
and 0.5mm. A recommended thickness of 0.295mm for single-sided 
or 0.306mm for double-sided. The flip-lock (one-touch rotating type) 
ZIF structure secures the FFC/FPC connection with a single and light 
force. This design helps simplify assembly and repair work. When 
locking the FFC/FPC, the audible click will assure of a steady FFC/ 
FPC connection resulting in improved customer service. Embossed 
tape packaging allows for automatic placement onto the PCB. 


Applications: * Notebook computers, printers, PDAs, digital cameras 
and other compact devices for interconnecting the main circuit board 


FH18 Series (0.3mm Pitch) Flex Connectors Low Profile 


Features: * Contact spacing (pitch) 0.8mm 
¢ Flexible Printed Circuits (FPC) with contact 


® 
Digi@ Reel 
spacing of 0.3mm are used with increased 


frequency (These connectors occupy less board space and are 
lighter than comparable connectors with contacts spaced at 0.5mm) 
Applications: * Consumer electronics, portable equipment, cameras, 
PDAs and other devices where board space and component 
packaging requires ultra small interconnection. 

Specifications: * Current Rating: 0.15A »* Temperature Range: 
-40°C ~ 70°C * Voltage Rating: 30VAC 


Dim. in mm 


has 
KCTUATOR 


with the LCD, PDP (Plasma Display), HDD or other device Ratings: Materials: + Insulators: LCP, Body - Beige; Latch - Black; UL94V-0 
enekin nes . 7 ; 5 5 = * Contacts: Phosphor bronze, tin-lead plated; Metal Fitting: Bronze, (Lead is included) 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 70°C «Insulation | Pitch 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm tin-lead plated 
Resistance: 500MQ minimum ¢ Contact Resistance: 150mQ maximum | Current 
(including FFC/FPC conductor resistance) Rating O.15A | 0.3A | 0.48 Dimensions | Cut Tape Tape & Reelf | 
Materials: « Insulators: Polyamide and LCP - Beige, PPS - Deep __| Voltage 30 50 60 Moca A (tam) B pieKey 1 ps eae 250 Pacing Hiro 
Brown; UL94V-0 * Contacts: Phosphor Bronze - Solder plating Rating _| VAC | VAC | VAC 176 48 | HFMI7CT-ND 7.69 1.30 1.04 87) _663.00/M | FH18-175-0.3SHW 
- 7 | 76 48 |HEMMI7CT-ND@® 1.89 1.45 116 97 740.00/M | FH18-17S-0.3SHW(55) 
Contact | Dim. | Cut Tape Tape & Reel$| 8.8 6.0 | HFM21CT-ND 172 133 1.06 88 676.00/M | FH18-21S-0.3SHW 
No. of} Pitch | A | Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 21 | 88 60 |HFMI21CT-ND® 198 153 122 1.02 778.00/M | FH18-21S-0.3SHW(55) 
Pos. | (mm) | (mm) | Part No. 1 10-100 1,000 _| Part No. o5 | 10.0 7.2 | HFM25CT-ND 192 148 1.18 98}  752.00/M | FH18-25S-0.3SHW 
60 03 | 219 | HFPOGOCT-ND 6.06 5.02 3.77 2717.00 | FH16-60S-0.3SHW 10.0 7.2 |HFMI25CT-ND@ 2.21 1.70 1.36 1.13 867.00/M | FH18-25S-0.3SHW(55) 
; ‘9 | HEPIGOCT-NDt® 6.47_—«5.36—«4.02 2899.00 | FH16-60S-0.3SHW(05) 27_[ 106 7.8 [HFMI27CT-ND® 2.24 (1.73 1.38 1.15 880.00/M | FH18-27S-0.3SHW(55) 
30 | 03 | 279 | HEPOs0CT-ND 6.82 5.64 4.23 3055.00 | FHT6-80S-0.3SHW 3g | 142 11-4 | HFMBOCT-ND 221 170 136 1.13 — | FH18-39S-0.3SHW 
HFP180CT-NDt® 6.60 5.59 4.20 3239.00 _| FH16-80S-0.3SHW(05) 14.2 11.4 | HFM139CT-ND@® 2.67 2.05 _—1.64_1.37| _1046.00/M | FH18-39S-0.3SHW(55) 
90 | 03 | 309 | HEPOOOCT-ND 7225.98 4.49 3237.00 | FH16-905-0.3SHW ; [178 15.0 | HFMSICT-ND 250 193 1.54 1.28 — | FH18-51S-0.3SHW 
pa QOCT-NDt® 7.02 5.94 4.46 3443.00 | FH16-008-0.38HW(05) 51 [478 15.0 |HFMI51CT-ND@ 3.09 238 190 158| 1211.00/M | FH18-51S-0.3SHW(55) 
50 0.5 29.4 HFP1 Poon ane at 375 2704.00 IIGHLEOS-0 EEHWIGB) ROHS Compliant + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
96 04 | ag | HFPOOGCT-ND 7.08 5.86 4.40 3172.00 | FHT6M-96S-0.4SHW 
: ‘| HEPI96CT-NDT® 7.25 6.14 4.61 3557.00 | FH16M-96S-0.4SHW(05) - ; f 
ca | 05 | 360 | REPOSICT-ND 5.97 495 3.71 | 267800 | FHTOP-OAS-O.SSHW | FH26 Series (0.3mm Pitch) Flexible Digi Reel’ 
HFP164CT-NDT: 6.61 5.48 4.11 2964.00 | FH16P-64S-0.5SHW/(05) Printed Circuit ZIF Connectors 
t Gold Plating RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


FH23 Series (0.3mm Pitch) Flexible 
Printed Circuit Connectors 


Features: ¢ Provided with a flexible printed circuit (FPC) temporary 
hold mechanism, thus preventing the shift of the FPC and connector 
after FPC insertion * Only slight force is required to lock the flip-lock 
(one-touch rotating system) Low Insertion Force (LIF) structure 

Applications: * Mobile phones, LCD, digital video camera (DVC), 


Features: * Space saving design: connector height is 1.0mm and the depth 
of the mounting area is 3.2mm «° Flip lock actuator allows easy insertion of 


FPC ¢ Metal FPC insertion guide makes it easy to insert FPC 


Applications: * Mobile phone, LCD application, digital video camera, digital 


camera, PDA, camera module, compact electronic equipment 


Specifications: * Current Rating: 0.2A * Voltage Rating: 30VAC * Oper- 


ating Temperature: -55°C ~ 85°C 


Materials: ¢ Insulator: Polyamide, LCP, black, UL94V-0 » Actuator PA, dark 
brown, UL94V-0 * Contacts: Phosphor bronze, gold plated » Metal fitting: 


Phosphor bronze, tin plated (lead free) 


digital cameras (DSC), portable terminals (PDA), camera modules, Pest nin are sci Jape! Tepe & Reel¢ a 
portable equipment jo. 0 igi-Key rice Eac ricing irose 
See ee aeee iano meee ccs ea ND SE 3SHW(05) 
* Operatin emperature: -55°C ~ 85°C * Insulation Resistance: . 2 - : B oo 
BONO tae © TOQOVDG: » Contact Hasitance: 100mO maximum 15 | 6.0 | HFQ315CT-ND 228 175 140 1.17]  875.00/M | FH26-15S-0.3SHW(05) 
é : : 17 | 6.6 | HFO317CT-ND 241 185 148 1.23  925.00/M | FH26-17S-0.3SHW(05) 
@ 90VAC/one minute (Including FPC/FFC conductor resistance) 04 78 | HFO321CT-ND 254 1195 156 130 975.00/M | FH26-218-0.3SHW(05) 
te en ee 23 | 84 | HFO323CT-ND 263 203 1.62 1.35 | _1013.00/M_| FH26-238-0.3SHW(05) 
PI eM 25 | 9.0 | HFQ325CT-ND 270 2.08 1.66 1.38] 1038.00/M | FH26-25S-0.3SHW(05) 
- 27 | 9.6 | HFQ327CT-ND 276 213 1.70 1.42 1063.00/M | FH26-27S-0.3SHW(05) 
erat ae Pate peutltane panels Reale ee 29 | 102 | HrO329CT-ND 289 223 1.78 1.48| 1113.00/M | FH26-29S-0.3SHW(05) 
Pos. | (mm) ea neu 5 ay sen 6 en Paring 31 | 10.8 | HFQ331CT-ND 293 2.25 180 1.50] 1125.00/M | FH26-31S-0.3SHW(05) 
: : . : 33__| 11.4_| HFQ333CT-ND. 2.99 2.30 1.84 1.53 | _1150.00/M_| FH26-33S-0.3SHW(05) 
Lead-less 35 | 12.0 |HFQ335CT-ND 342 240 1.92 1.60 | 1200.00/M | FH26-35S-0.3SHW(05) 
45 | 22 | HFQISCT-ND 179° 1.38 1.10 92) —701.00/M | FH23-15S-0.3SHAW(51) 39 | 13.2 | HFQ339CT-ND 290 2.25 1.80 1.45) 1250.00/M | FH26-39S-0.3SHW(05) 
7.0 | HFOS15CT-NDte 218 1.68 1.34 1.12| —854.00/M | FH23-15S-0.3SHAW(05) 41 | 13.8 | HFQ341CT-ND 299 232 1.86 1.50] 1288.00/M | FH26-41S-0.3SHW(05) 
7.6 | HFOI7CT-ND 792 148 118 98 — | FH23-17S-0.3SHAW(51) 45 | 15.0 | HFQ345CT-ND 310 241 193 1.56 | 1338.00/M | FH26-45S-0.3SHW(05) 
17 | 7.6 | HFO517CT-NDt® 224 1.73 1.38 _1.15| —880.00/M | FH23-17S-0.3SHAW(05) 51_| 16.8_| HFQ351CT-ND. 3.36 2.61 2.09 1.69 |_ 1450.00/M_| FH26-51S-0.3SHW(05) 
21 | 88 | HFO62ICT-NDT} 250 1.93 1.54 1.28| 982.00/M | FH23-21S-0.3SHAW(05) 57 | 18.6 | HFO357CT-ND 3.65. 2.84 2.27 1.83 | 1575.00/M | FH26-57S-0.3SHW(05) 
25 | 10 | HFQ625CT-NDT® 267 2.05 1.64 1.37| 1046.00/M | FH23-25S-0.3SHAW(05) 61 | 19.8 | HFQ361CT-ND 3.74 2.91 2.33 1.88 | 1613.00/M | FH26-61S-0.3SHW(05) 
7 70.6 | HFQ27CT-ND 2.28 175. 140 «1.417 893.00/M | FH23-27S-0.3SHAW(51) 71 22.8 | HFQ371CT-ND 412. 3.20 2.56 2.06 | 1775.00/M | FH26-71S-0.3SHW(05) 
7 | 10.6 | HFO527CT-NDte 273 210 1.68 1.40] 1071.00/M | FH23-27S-0.3SHAW(05) + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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HIROSE . . No. of | Dim. A | Digi-Key Cut Tape Price Each T&R Pricingt| Hirose 
Hagen High Density FFC/FPC Connectors (cont, Pos. | (mm) | Part No. 1 40 100 ~—-250| 5,000 | Part No. 
Z a 22 13.0 | HFN322CT-NDT@ 2.43 2.02 1.50 1.24 934.00/M | FH19S-22S-0.5SH(05) 
FH19(C) and FH19S(C) Series Flex Connectors (0.5mm Pitch) 24 | 14.0 | HFN324CT-NDt® 253 2.11 1.56  1.30| —974.00/M | FH19S-24S-0.5SH(05) 
« . . . 26 15.0 | HFN326CT-NDT@ 2.64 2.20 1.63 1.35] 1016.00/M | FH19S-26S-0.5SH(05) 
Flat Flex Cable and Flexible Printed Circuit 27 | 15.5 |HFN327CT-NDte 271 2.26 167 1.39] 1043.00/M | FH19S-27S-0.5SH(05) 
Features: * Conductive traces on the PCB can be designed to run under the 50 27.0_| HFNSSOCT-NOT 3.60 2.98 2.24 1.80 | _1550.00/M | FH19S-50S-0.5SH(05) 
connector. The bottom surface of the connector is solid, without any exposure of Improved Actuator Design — RoHS Compliant 
the contact * Accepts 0.2mm and 0.3mm thick FPC and FFC, easily inserted in 4 4.0 | HFN404CT-NDt 1.56 1.28 93 78 523.00/M | FH19C-4S-0.5SH(05) 
the connector * The connector will also terminate successfully with 0.2mm thick a -6S-( 
Flat Flexible Cable (FFC) Applications: * Notebook PC’s, PDAs, digital cameras oo HENAOSCE NDT be \a7 in a ey FINS 7S-0.S8H05 
and other compact devices requiring interconnection of the main circuit board with 8 6.0 | HFN408CT-ND: 1.79 1.46 1.06 90 599.00/M | FH19C-8S-0.5SH(05) 
theLCD; plasmaidisplay (PDP), HDD ‘of other. devices ; 9 | 65 | HEN409CT-ND 182149 1,08 92 |__612.00/M | FH19C-9S-0.5SH(05) 
Specifications: * Current Rating: 0.5A DC * Voltage Rating: 50VAC 10 7.0 | HFN410CT-ND: 1.86. 1.52. 1.11.94  625.00/M | FH19C-10S-0.5SH(05) 
* Operating Temperature: -55°C ~ 85°C * Operating Humidity Range: Relative 12 8.0 | HFN412CT-NDt 169 141 1.04 87) —650.00/M | FH19C-12S-0.5SH(05) 
humidity 90% maximum (No condensation) ¢ Insulation Resistance: 500MQ 13 8.5 | HFN413CT-NDt 1.76 1.46 1.08 90 675.00/M | FH19C-13S-0.5SH(05) 
minimum @ 100VDC * Contact Resistance: 100mQ maximum @1mA (Including 15 9.5 | HFN415CT-ND 1.82 1.52 1.12 93 700.00/M | FH19C-15S-0.5SH(05) 
FPC/FFC conductor resistance) * FH19(C) Series: Thickness: 0.2 + 0.03mm tin or 17 40.5 | HFN417CT-ND’ 1.89 1.57 1.16 97 725.00/M_| FH19C-17S-0.5SH(05) 
gold plating* * FH19S(C) Series: Thickness: 0.3 + 0.03mm tin or gold plating* 20 | 12.0 | HEN420CT-ND 2.02 1.68 1.24 1.03 775.00/M | FH19C-20S-0.5SH(05) 
Materials: + Insulators: LCP: beige; PPS: FH19(C) Series: dark brown, FH19S(C) 21 42.5 | HFN421CT-ND’ 2.08 1.73 1.28 1.07 800.00/M | FH19C-21S-0.5SH(05) 
Series: black; all UL94V-0 * Contacts: Phosphor bronze, gold flash or tin plating* 24 14.0 | HFN424CT-ND 2.21 1.84 1.36 1.13 850.00/M | FH19C-24S-0.5SH(05) 
* Metal fittings: Phosphor bronze, pure tin reflow plating 27 15.5 | HFN427CT-ND 2.34 1.95 1.44 1.20 900.00/M | FH19C-27S-0.5SH(05) 
* Note: When FPC is gold plated, connector contacts should also be gold plated 30 17.0_| HFN430CT-ND 247 2.06 1.52 1.27 | ~—_950.00/M _| FH19C-30S-0.5SH(05) 
4 4.0 | HFN504CT-ND 1.56 1.28 93 18 523.00/M | FH19SC-4S-0.5SH(05) 
No. of | Dim. A| Digi-Key Citirape Price Each Tan Pricing |/Hirose 5 4.5 | HFNSOSCT-NDt 1.63 134 97 82) __548.00/M | FH19SC-5S-0.5SH(05) 
| Pe i a a ea 2 ee eee ee 
& | 83 (bizare foe tet. es cae |' cee tun Baeeeossiey 9 | 65 |HENSOSCT-NDt 182149 1.08 92 | _612,00/M | FH19SC-9S-0.5SH(05) 
17 105 | HEN17CT-ND 191 159 118 98 734.00/M FH19-17S-0.5SH(51) 10 7.0 | HFN510CT-ND 1.86 1.52 1.11 94 625.00/M | FH19SC-10S-0.5SH(05) 
20 420 | HFN20CT-ND 2.03 169 126 104 783,00/M FH19-208-0.5SH(51 12 8.0 | HFN512CT-NDt 1.69 1.41 1.04 .87 650.00/M | FH19SC-12S-0.5SH(05) 
: : . : -SSH(51) 13 8.5 | HFN513CT-NDT 1.76 1.46 1.08 90 675.00/M | FH19SC-13S-0.5SH(05) 
30_|_17.0_| HENSOCT-ND 2.39 1.99 1.47 _1.23 — | FH19-30S-0.5SH(51) 14 | 9.0 | HEN514CT-ND 1.76 146 1.08 90]  675.00/M | FH19SC-14S-0.5SH(05) 
9 6.5 | HFN109CT-NDTe 1.80 1-50 0 1-11.98) 694.00/M | FH19-98-0.5SH(05) 15_| 9.5 | HFNS15CT-ND 1.82152 142 __.93 | __700.00/M_| FH19SC-15S-0.5SH(05) 
13° | 8.5 | HENT13CT-NDT® 2.01 1.67 1.24 1.03) — 771.00/M | FH19-13S-0.5SH(05) 16 | 10.0 |HFNS16CT-ND 185 154 144 .95|  713.00/M | FH19SC-16S-0.5SH(05) 
17 10.5 | HFN117CT-NDt® 2.16 1.80 1330 (1.11 830.00/M | FH19-17S-0.5SH(05) 17 10.5 | HFN517CT-ND 1.89 1.57 1.16 97 725.00/M | FH19SC-17S-0.5SH(05) 
20 | 12.0 | HFN120CT-NDt® 2.33 1.94 1.44 1.19) _895.00/M | FH19-20S-0.5SH(05) 18 | 11.0 |HENS18CT-ND 1.95 1.62 1.20 1.00] 750.00/M | FH19SC-18S-0.5SH(05) 
30 17.0_| HFN130CT-NDTt® 2.83 2.36 1.75 1.45 | _1089.00/M_| FH19-30S-0.5SH(05) 20 12.0 | HFN520CT-ND: 2.02 1.68 1.24 1.03 775.00/M | FH19SC-20S-0.5SH(05) 
12 8.0 | HFN212CT-ND 1.75 1.45 1.08 = 90} 671.00/M | FH19S-12S-0.5SH(51) 21 | 12.5 | HFN521CT-ND 2.08 1.73 1.28 1.07 |_800.00/M | FH19SC-21S-0.5SH(05) 
17 10.5 | HFN217CT-ND 1.91 1.59 1.18 98 734.00/M | FH19S-17S-0.5SH(51) 22 13.0 | HFN522CT-NDT 2.11 1.76 1.30 1.08 813.00/M | FH19SC-22S-0.5SH(05) 
18) 11.0 | HFN218CT-ND 1.97 1.64 1.22 1.01 | 758.00/M | FH19S-18S-0.5SH(51) 24 | 14.0 | HFN524CT-NDt 221 184 136 1.13]  850.00/M | FH19SC-24S-0.5SH(05) 
20 12.0 | HFN220CT-ND 2.03 1.69 126 = 1.04 783.00/M | FH19S-208-0.5SH(51) 26 15.0 | HFN526CT-ND 2.31 192 142 1.18 888.00/M | FH19SC-26S-0.5SH(05) 
22 13.0_| HFN222CT-ND 2.11 1.75 1.30 1.08 810.00/M_| FH19S-22S-0.5SH(51) 27 15.5 | HFN527CT-NDT 2.34 1.95 1.44 1.20 900.00/M | FH19SC-27S-0.5SH(05) 
24 14.0 | HFN224CT-ND 2.18 1.81 1.34 1.42 — | FH19S-24S-0.5SH(51) 28 16.0_| HFN528CT-NDT 2.37 1.98 146 1.22 913.00/M_| FH19SC-28S-0.5SH(05) 
26 15.0 | HFN226CT-ND 2.26 1.88 1.39 1.16 — | FH19S-26S-0.5SH(51) 30 17.0 | HFN530CT-ND 2.47 2.06 1.52 1.27 950.00/M | FH19SC-30S-0.5SH(05) 
27 15.5 | HFN227CT-ND 2.31 1.93 143° 1.19 890.00/M | FH19S-27S-0.5SH(51) 32 18.0 | HFN532CT-NDT 2.54 2.11 1.56 1.30 975.00/M | FH19SC-32S-0.5SH(05) 
12 8.0 | HFN312CT-NDt® 1.92 1.60 1.19 99 740.00/M_| FH19S-12S-0.5SH(05) 40 22.0 | HFNS540CT-NDT 3.09 2.57 1.90 1.58] 1188.00/M | FH19SC-40S-0.5SH(05) 
17 10.5 | HFN317CT-NDT® 2.16 1.80 13300 (1.11 830.00/M | FH19S-17S-0.5SH(05) 45 24.5 | HFN545CT-ND 2.96 2.45 1.84 1.48 | 1275.00/M | FH19SC-45S-0.5SH(05) 
18 11.0 | HFN318CT-NDTt® 2.24 1.86 138 1.15 860.00/M | FH19S-18S-0.5SH(05) 50 27 | HFN5SOCT-ND 3.13 2.60 1.95 1.57 | 1350.00/M | FH19SC-50S-0.5SH(05) 
20 12.0_| HFN320CT-NDT 2.33 1.94 1.44 1.19 — | FH19S-208-0.5SH(05) + Gold Plating RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


0.5mm FFC/FPC Connectors FH33 Series — Single-sided Lead, Bottom Contact Digi Reel’ 


Specifications: * Current Rating: 0.5A maximum * PBC Mount Type: SMT »* Contact Dim. Cut Tape Tape and Reel 
Mating Area Plating: Gold * Terminal Pitch: 0.5mm ¢ Contact Spacing: 0.5mm No. of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
Pos. (mm) | Part No. 1 10 100 250 | PartNo. 5,000 Part No. 
6 5.0 HFSO6CT-ND 1.56 1.28 93 .78 | HFSO6TR-ND 523.00/M | FH33-6S-0.5SH(10) 
9 6.5 HFSO9CT-ND 1.63 1.34 97 82 | HFSO9TR-ND 548.00/M | FH33-9S-0.5SH(10) 
10 7.0 HFS10CT-ND 1.67 1.37 99 84 | HFS10TR-ND 561.00/M | FH33-10S-0.5SH(10) 
12 8.0 HFS12CT-ND 1.75 1.43 1.04 88 | HFS12TR-ND 587.00/M | FH33-12S-0.5SH(10) 
14 9.0 HFS14CT-ND 1.79 1.46 1.06 90 | HFS14TR-ND 599.00/M | FH33-14S-0.5SH(10) 
26 15.0 | HFS26CT-ND 1.82 1.52 1.12 93 | HFS26TR-ND 700.00/M | FH33-26S-0.5SH(10) 
28 16.0 | HFS28CT-ND 1.89 1.57 1.16 97 _| HFS28TR-ND 725.00/M__| FH33-28S-0.5SH(10) 
. . aa © 
0.5mm FFC/FPC Connectors FH34 Series — Top Contact Version of FH19S(C) DigiReel 


Features: * Low profile and space saving 1.0mm of height and 3.8mm of mounting depth top contact Applications: * Mobile phones «Digital cameras * Digital video cameras «¢ Portable terminals * DVD 
connectors * Increased FPC/FFC retention force »* Unique back flip ZIF structure enables user-friendly and *CD-R/W * Notebook PC * Game machines 
reliable connection * Smooth FPC/FFC insertion with tapers at housing opening * Smooth FPC/FFC insertion Specifications: * Current Rating: 0.5A maximum * PCB Mount Type: SMT »* Contact Mating Area Plating: 


with actuator delivered in open position Gold * Terminal Pitch: 0.5mm ¢ Contact Spacing: 0.5mm * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 
BA Dim. Cut Tape Tape and Reel 
Din. inimm No. of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 

Pos. (mm) | Part No. 1 10 100 250 | PartNo. 2,500 Part No. 
4 4.0 HFTO4CT-ND 3.00 2.50 1.85 1.54 | HFTO4TR-ND 1178.00/M | FH34S-4S-0.5SH(10) 
8 6.0 HFTO8CT-ND 2.93 2.43 1.82 1.47. | HFTO8TR-ND 1288.00/M | FH34S-8S-0.5SH(10) 
14 9.0 HFT14CT-ND 1.83 1.52 1.13 94 | HFT14TR-ND 718.00/M | FH34S-14S-0.5SH(10) 
30 17.0_| HFT30CT-ND 4.24 3.48 2.61 2.11 HFT30TR-ND 1849.00/M__| FH34S-30S-0.5SH(10) 


0.5mm and 1.0mm FFC/FPC Connectors FH12, FH12A, FH12F and FH12S Series — 
“Flip-Lock” SMT/ZIF Type Flexible Printed Circuit Board Connectors 


The FH12 Series of miniature connectors for FPC/FFC use brings form to the newly developed “flip- 
lock” concept and can be used with Surface Mount Technology (SMT) to eliminate the problems of 
the contemporary slide-lock system. These connectors have a contact spacing of 0.5mm, are suited 
to high density mounting, and are based on a single-action Zero Insertion Force (ZIF) structure for 
easy connections. Types with top or bottom contacts, and vertical mounting are available to suit your 
applications. 

Materials/Finish: ¢ Insulation: Polyamide Resin, beige; PPS Resin, dark brown (UL94V-0) * Contacts: 


Phosphor Bronze, solder plating 
Electrical: ¢ Rated Current: 0.4A ¢ Insulation Resistance: 500MO or greater at 100VDC »* With- 
standing Voltage: 150VAC for one minute »* Contact Resistance: 50mQ or less (Note: When 
all conductors are to continuously carry the rated current, set the current to 70% of the rated current . (Fitting Dim.) 
value.) 
No. of | Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Hirose 
Fig. | Pos. A B Part No. il 25 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 
.5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type 
1 6.07 9.6 HFJ11CT-ND 1.84 1.42 1.14 94 HFJ11TR-ND 2,000 722.00/M FH12-11S-0.5SH 
12 6.57 10.1 HFJ12CT-ND 1.84 1.42 1.14 94 HFJ12TR-ND 2,000 722.00/M FH12-12S-0.5SH 
1 13 7.07 10.6 HFJ13CT-ND 1.89 1.46 az 97 = = = FH12-13S-0.5SH 

14 7.57 141 HFJ14CT-ND 1.93 1.49 1.19 99 HFJ14TR-ND 2,000 759.00/M FH12-14S-0.5SH 

15 8.07 11.6 HFJ15CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 = = = FH12-15S-0.5SH 
* Note: The 1.0mm version of FH12 is constructed by loading every other contact into the 0.5mm housing (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HaGeeshe 0.5mm and 1.0mm Flex Connectors (cont, 


Reel” 


No. of | Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Hirose 
Fig. | Pos. A B Part No. 1 25 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 
16 8.57 12.1 HFJ16CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFJ16TR-ND 2,000 778.00/M FH12-16S-0.5SH 
17 9.07 12.6 HFJ17CT-ND 2.08 1.60 1.28 1.07 HFJ17TR-ND 2,000 815.00/M FH12-17S-0.5SH 
19 10.07 13.6 HFJ19CT-ND 2.12 1.64 1.31 1.09 HFJ19TR-ND 2,000 833.00/M FH12-19S-0.5SH 
20 10.57 14.1 HFJ20CT-ND 217 1.67 1.34 1.11 HFJ20TR-ND 2,000 852.00/M FH12-20S-0.5SH 
1 22 11.57 15.1 HFJ22CT-ND 2.27 1.75 1.40 1.16 HFJ22TR-ND 2,000 889.00/M FH12-22S-0.5SH 
26 13.57 17.1 HFJ26CT-ND 2.41 1.86 1.49 1.23 = = = FH12-26S-0.5SH 
34 17.57 21.1 HFJ34CT-ND 2.74 2.11 1.69 1.40 = = = FH12-34S-0.5SH 
45 23.07 26.6 HFJ45CT-ND 2.99 2.32 1.86 1.50 = = = FH12-45S-0.5SH 
53 27.07 30.6 HFJ53CT-ND 3.28 2.55 2.04 1.64 HFJ53TR-ND 2,000 1441.00/M FH12-53S-0.5SH 
-5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type — RoHS Compliant 
6 3.57 7A HFJ106CT-ND 1.79 1.38 1.10 92 = = — FH12-6S-0.5SH(55) 
10 5.57 9.1 HFJ110CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFJ110TR-ND 2,000 778.00/M FH12-10S-0.5SH(55) 
11 6.07 9.6 HFJ111CT-ND 2.02 1.55 1.24 1.03 HFJ111TR-ND 2,000 791.00/M FH12-11S-0.5SH(55) 
12 6.57 10.1 HFJ112CT-ND 2.08 1.60 1.28 1.07 HFJ112TR-ND 2,000 816.00/M FH12-12S-0.5SH(55) 
14 7.07 14.1 HFJ114CT-ND 2.18 1.68 1.34 1.12 HFJ114TR-ND 2,000 854.00/M FH12-14S-0.5SH(55) 
15 8.07 11.6 HFJ115CT-ND 2.28 1.75 1.40 1.17 HFJ115TR-ND 2,000 893.00/M FH12-15S-0.5SH(55) 
16 8.57 12.1 HFJ116CT-ND 2.31 1.78 1.42 1.18 HFJ116TR-ND 2,000 905.00/M FH12-16S-0.5SH(55) 
18 9.57 13.1 HFJ118CT-ND 2.47 1.90 1.52 1.27 HFJ118TR-ND 2,000 969.00/M FH12-18S-0.5SH(55) 
20 10.57 14.1 HFJ120CT-ND 2.57 1.98 1.58 1.32 HFJ120TR-ND 2,000 1007.00/M FH12-20S-0.5SH(55) 
4 22 11.57 15.1 HFJ122CT-ND 2.67 2.05 1.64 1.37 HFJ122TR-ND 2,000 1046.00/M FH12-22S-0.5SH(55) 
24 12.57 16.1 HFJ124CT-ND 2.80 2.15 1.72 1.43 HFJ124TR-ND 2,000 1097.00/M FH12-24S-0.5SH(55) 
26 13.57 17.1 HFJ126CT-ND 2.96 2.28 1.82 1.52 HFJ126TR-ND 2,000 1160.00/M FH12-26S-0.5SH(55) 
30 15.57 19.1 HFJ130CT-ND 3.09 2.38 1.90 1.58 HFJ130TR-ND 2,000 1211.00/M FH12-30S-0.5SH(55) 
32 16.57 20.1 HFJ132CT-ND 2.99 2.32 1.86 1.50 HFJ132TR-ND 2,000 1313.00/M FH12-32S-0.5SH(55) 
33 17.07 20.6 HFJ133CT-ND 3.07 2.39 1.91 1.54 HFJ133TR-ND 2,000 1352.00/M FH12-33S-0.5SH(55) 
34 17.57 21.1 HFJ134CT-ND 3.07 2.39 1.91 1.54 HFJ134TR-ND 2,000 1352.00/M FH12-34S-0.5SH(55) 
36 18.57 22.1 HFJ136CT-ND 3.16 2.46 1.97 1.59 HFJ136TR-ND 2,000 1390.00/M FH12-36S-0.5SH(55) 
40 20.57 24.1 HFJ140CT-ND 3.48 2.70 2.16 1.74 = = = FH12-40S-0.5SH(55) 
45 23.07 26.6 HFJ145CT-ND 3.86 3.00 2.40 1.93 HFJ145TR-ND 2,000 1696.00/M FH12-45S-0.5SH(55) 
50 25.57 29.1 HFJ150CT-ND 4.18 3.24 2.60 2.09 HFJ150TR-ND 2,000 1836.00/M FH12-50S-0.5SH(55) 
«5mm Horizontal Mount — Top Contact Type 
12 6.57 10.5 HFK12CT-ND 1.66 1.20 99 83 = = = FH12A-12S-0.5SH 
15 8.07 12.0 HFK15CT-ND 1.82 1.32 1.08 92 = = = FH12A-15S-0.5SH 
16 8.57 12.5 HFK16CT-ND 1.88 1.36 1.12 94 = = = FH12A-16S-0.5SH 
22 11.57 15.5 HFK22CT-ND 1.89 1.46 1.17 97 = — — FH12A-22S-0.5SH 
2 29 15.07 19.0 HFK29CT-ND 217 1.67 1.34 1.11 HFK29TR-ND 2,000 852.00/M FH12A-29S-0.5SH 
32 16.57 20.5 HFK32CT-ND 2.27 1.75 1.40 1.16 HFK32TR-ND 2,000 889.00/M FH12A-32S-0.5SH 
34 17.57 21.5 HFK34CT-ND 2.41 1.86 1.49 1.23 HFK34TR-ND 2,000 945.00/M FH12A-34S-0.5SH 
36 18.57 22.5 HFK36CT-ND 2.45 1.89 1.51 1.26 HFK36TR-ND 2,000 963.00/M FH12A-36S-0.5SH 
42 21.57 25.5 HFK42CT-ND 2.79 2.15 1.72 1.43 HFK42TR-ND 2,000 1093.00/M FH12A-42S-0.5SH 
45 23.07 27.0 HFK45CT-ND 2.93 2.25 1.80 1.50 HFK45TR-ND 2,000 1148.00/M FH12A-45S-0.5SH 
.5mm Horizontal Mount — Top Contact Type — RoHS Compliant 
10 5.57 9.5 HFK110CT-ND 1.86 1.35 1.11 94 HFK110TR-ND. 2,000 637.00/M FH12A-10S-0.5SH(55) 
12 6.57 10.5 HFK112CT-ND 1.69 1.30 1.04 87 HFK112TR-ND. 2,000 663.00/M FH12A-12S-0.5SH(55) 
16 8.57 12.5 HFK116CT-ND 1.92 1.48 1.18 98 HFK116TR-ND. 2,000 752.00/M FH12A-16S-0.5SH(55) 
18 9.57 13.5 HFK118CT-ND 2.02 1.55 1.24 1.03 HFK118TR-ND. 2,000 791.00/M FH12A-18S-0.5SH(55) 
20 10.57 14.5 HFK120CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFK120TR-ND. 2,000 778.00/M FH12A-20S-0.5SH(55) 
2 24 12.57 16.5 HFK124CT-ND. 2.31 1.78 1.42 1.18 HFK124TR-ND. 2,000 905.00/M FH12A-24S-0.5SH(55) 
30 15.57 19.5 HFK130CT-ND 2.76 2.13 1.70 1.42 HFK130TR-ND. 2,000 1084.00/M FH12A-30S-0.5SH(55) 
32 16.57 20.5 HFK132CT-ND 2.86 2.20 1.76 1.47 HFK132TR-ND. 2,000 1122.00/M FH12A-32S-0.5SH(55) 
33 17.07 21.0 HFK133CT-ND 2.96 2.28 1.82 1.52 = = = FH12A-33S-0.5SH(55) 
36 18.57 22.5 HFK136CT-ND 3.15 2.43 1.94 1.62 HFK136TR-ND. 2,000 1237.00/M FH12A-36S-0.5SH(55) 
40 20.57 24.5 HFK140CT-ND 3.07 2.39 1.91 1.54 HFK140TR-ND. 2,000 1352.00/M FH12A-40S-0.5SH(55) 
50 25.57 29.5 HFK150CT-ND 3.80 2.95 2.36 1.90 HFK150TR-ND. 2,000 1670.00/M FH12A-50S-0.5SH(55) 
«5mm Vertical Mount 
12 75 9.4 HFL12CT-ND 1.66 1.20 99 83 = = = FH12-12S-0.5SV 
13 8.0 9.9 HFL13CT-ND 1:77 1.28 1.05 89 = = _ FH12-13S-0.5SV 
3 18 10.5 12.4 HFL18CT-ND 1.70 1.31 1.05 87 HFL18TR-ND 1,000 696.00 FH12-18S-0.5SV 
45 24.0 25.9 HFL45CT-ND 3.02 2.33 1.86 1.55 = = = FH12-45S-0.5SV 
49 26.0 27.9 HFL49CT-ND 3.21 2.47 1.98 1.64 HFL49TR-ND. 1,000 1313.00 FH12-49S-0.5SV 
.5mm Vertical Mount — RoHS Compliant 
10 6.5 8.4 HFL110CT-ND 1.72 1.33 1.06 88 HFL110TR-ND 1,000 705.00 FH12-10S-0.5SV(55) 
12 7.5 9.4 HFL112CT-ND 1.92 1.48 1.18 98 HFL112TR-ND 1,000 785.00 FH12-12S-0.5SV(55) 
15 9.0 10.9 HFL115CT-ND 2.18 1.68 1.34 1.12 HFL115TR-ND 1,000 891.00 FH12-15S-0.5SV(55) 
16 9.5 11.4 HFL116CT-ND 2.21 1.70 1.36 1.13 HFL116TR-ND 1,000 904.00 FH12-16S-0.5SV(55) 
18 10.5 12.4 HFL118CT-ND 2.37 1.83 1.46 1.22 HFL118TR-ND 1,000 971.00 FH12-18S-0.5SV(55) 
20 11.5 13.4 HFL120CT-ND 2.50 1.93 1.54 1.28 HFL120TR-ND 1,000 1024.00 FH12-20S-0.5SV(55) 
22 12.5 14.4 HFL122CT-ND 2.67 2.05 1.64 1.37 HFL122TR-ND 1,000 1091.00 FH12-22S-0.5SV(55) 
3 24 13.5 15.4 HFL124CT-ND 2.86 2.20 1.76 1.47 HFL124TR-ND 1,000 1170.00 FH12-24S-0.5SV(55) 
26 14.5 16.4 HFL126CT-ND 2.96 2.28 1.82 1.52 HFL126TR-ND 1,000 1210.00 FH12-26S-0.5SV(55) 
30 16.5 18.4 HFL130CT-ND 2.90 2.25 1.80 1.45 = = = FH12-30S-0.5SV(55) 
33 18.0 19.9 HFL133CT-ND 3.16 2.46 1.97 1.59 HFL133TR-ND 1,000 1417.00 FH12-33S-0.5SV(55) 
36 19.5 21.4 HFL136CT-ND 3.51 2.73 2.18 1.76 HFL136TR-ND 1,000 1573.00 FH12-36S-0.5SV(55) 
40 21.5 23.4 HFL140CT-ND 3.80 2.95 2.36 1.90 HFL140TR-ND 1,000 1703.00 FH12-40S-0.5SV(55) 
45 24.0 25.9 HFL145CT-ND 4.06 3.15 2.52 2.03 HFL145TR-ND 1,000 1820.00 FH12-45S-0.5SV(55) 
50 26.5 28.4 HFL150CT-ND 4.35 3.38 2.70 2.18 HFL150TR-ND 1,000 1950.00 FH12-50S-0.5SV(55) 
.-5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type with 0.18mm FPC End Thickness 
6 3.57 DM HFRO6CT-ND 1.88 1.36 1.12 94 = = = FH12F-6S-0.5SH 
10 5.57 9.1 HFR10CT-ND 1.70 1.31 1.05 87 = = = FH12F-10S-0.5SH 
12 6.57 10.1 HFR12CT-ND 1.84 1.42 1.14 94 HFR12TR-ND 2,000 722.00/M FH12F-12S-0.5SH 
13 7.07 10.6 HFR13CT-ND 1.89 1.46 117 97 HFR13TR-ND 2,000 741.00/M FH12F-13S-0.5SH 
14 7.57 Aa HFR14CT-ND 1.93 1.49 1.19 99 HFR14TR-ND 2,000 759.00/M FH12F-14S-0.5SH 
15 8.07 11.6 HFR15CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 HFR15TR-ND 2,000 778.00/M FH12F-15S-0.5SH 
16 8.57 12.1 HFR16CT-ND 2.08 1.60 1.28 1.07 HFR16TR-ND 2,000 815.00/M FH12F-16S-0.5SH 
18 9.57 13.1 HFR18CT-ND 2.12 1.64 1.31 1.09 HFR18TR-ND 2,000 833.00/M FH12F-18S-0.5SH 
1 20 10.57 14.1 HFR20CT-ND 2.17 1.67 1.34 1.11 HFR20TR-ND 2,000 852.00/M FH12F-20S-0.5SH 
22 11.57 15.1 HFR22CT-ND 2.27 1.75 1.40 1.16 HFR22TR-ND 2,000 889.00/M FH12F-22S-0.5SH 
24 12.57 16.1 HFR24CT-ND 2.36 1.82 1.46 1.21 HFR24TR-ND 2,000 926.00/M FH12F-24S-0.5SH 
26 13.57 17.1 HFR26CT-ND 2.41 1.86 1.49 1.23 HFR26TR-ND 2,000 945.00/M FH12F-26S-0.5SH 
28 14.57 18.1 HFR28CT-ND 2.50 1.93 1.54 1.28 HFR28TR-ND 2,000 982.00/M FH12F-28S-0.5SH 
30 15.57 19.1 HFRS0CT-ND 2.64 2.04 1.63 1.35 HFR30TR-ND 2,000 1037.00/M FH12F-30S-0.5SH 
32 16.57 20.1 HFR32CT-ND 2.74 2.11 1.69 1.40 = = = FH12F-32S-0.5SH 
34 17.57 21.1 HFR34CT-ND 2.74 2.11 1.69 1.40 HFR34TR-ND 2,000 1074.00/M FH12F-34S-0.5SH 
36 18.57 22.1 HFR36CT-ND 2.97 2.29 1.83 1.52 HFR36TR-ND 2,000 1167.00/M FH12F-36S-0.5SH 
40 20.57 24.1 HFR40CT-ND 3.11 2.40 1.92 1.60 = = = FH12F-40S-0.5SH 
.5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type with Strengthened Lock Lever 
40 20.57 24.1 HFA40CT-ND 3.11 2.40 1.92 1.60 = = = FH12S-40S-0.5SH 
1 45 23.07 26.6 HFA45CT-ND 2.99 2.32 1.86 1.50 = = = FH12S-45S-0.5SH 
53 27.07 30.6 HFAS3CT-ND 3.28 2.55 2.04 1.64 HFA53TR-ND 2,000 1441.00/M FH12S-53S-0.5SH 
.5mm Horizontal Mount — Bottom Contact Type with Strengthened Lock Lever — RoHS Compliant 
1 30 15.57 19.1 HFA130CT-ND 3.09 2.38 1.90 1.58 HFA130TR-ND 2,000 1211.00/M FH12S-30S-0.5SH(55) 
40 20.57 24.1 HFA140CT-ND 3.39 2.64 2.11 1.70 HFA140TR-ND. 2,000 1492.00/M FH12S-40S-0.5SH(55) 


* Note: The 1.0mm version of FH12 is constructed by loading every other contact into the 0.5mm housing 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(toss) 79 


HIROSE 
Hag eine 0.5mm and 1.0mm Flex Connectors (cont.) DigiReel” 


No. of | Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Hirose 
Fig. | Pos. A B Part No. i 25 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 

1 45 23.07 26.6 HFA145CT-ND. 3.86 3.00 2.40 1.93 HFA145TR-ND 2,000 1696.00/M FH12S-45S-0.5SH(55) 

50 25.57 29.1 HFA150CT-ND. 4.18 3.24 2.60 2.09 HFA150TR-ND. 2,000 1836.00/M FH12S-50S-0.5SH(55) 
1.0mm Horizontal Mount* — Bottom Contact Type 

7 8.07 11.6 HFBO7CT-ND 1.33 96 9 67 HFBO7TR-ND 2,000 454.00/M FH12-7S-1SH 

1 W 12.07 15.6 HFB11CT-ND 1.60 1.16 95 .80 HFB11TR-ND 2,000 547.00/M FH12-11S-1SH 
26 27.07 30.6 HFB26CT-ND 1.89 1.46 4.17 97 = = = FH12-26S-1SH 

1.0mm Horizontal Mount* — Bottom Contact Type — RoHS Compliant 

5 6.07 9.6 HFB105CT-ND 1.52 1.10 -90 76 HFB105TR-ND 2,000 520.00/M FH12-5S-1SH(55) 
6 7.07 10.6 HFB106CT-ND 1.56 1.13 93 .78 HFB106TR-ND 2,000 533.00/M FH12-6S-1SH(55) 
t 8.07 11.6 HFB107CT-ND 1.63 1.19 97 82 HFB107TR-ND 2,000 559.00/M FH12-7S-1SH(55) 
8 9.07 12.6 HFB108CT-ND. 1.67 1.21 -99 84 HFB108TR-ND 2,000 572.00/M FH12-8S-1SH(55) 

1 9 10.07 13.6 HFB109CT-ND. 1.66 1.20 99 83 HFB109TR-ND 2,000 598.00/M FH12-9S-1SH(55) 
WW 12.07 15.6 HFB111CT-ND 1.63 1.25 1.00 83 HFB111TR-ND 2,000 638.00/M FH12-11S-1SH(55) 
16 17.07 20.6 HFB116CT-ND 1.89 1.45 1.16 97 HFB116TR-ND 2,000 740.00/M FH12-16S-1SH(55) 
22 23.07 26.6 HFB122CT-ND. 2.08 1.60 1.28 1.07 HFB122TR-ND 2,000 816.00/M FH12-22S-1SH(55) 
26 27.07 30.6 HFB126CT-ND 2.28 1.75 1.40 ad HFB126TR-ND 2,000 893.00/M FH12-26S-1SH(55) 

1.0mm Vertical Mount* 

e 6 10.9 HFCO7CT-ND 1.66 1.20 99 83 = — = FH12-7S-1SV 
8 v4 11.9 HFCO8CT-ND 1.77 1.28 1.05 89 HFCO8TR-ND 1,000 618.00 FH12-8S-1SV 

3 20 19 23.9 HFC20CT-ND 1.98 1.53 1.22 1.02 = 7 = FH12-20S-1SV 
22 21 25.9 HFC22CT-ND 2.12 1.64 1.31 1.09 = = = FH12-22S-1SV 
24 23 27.9 HFC24CT-ND 2.22 1.71 1.37 1.14 = = = FH12-24S-1SV 

1.0mm Vertical Mount* — RoHS Compliant 

6 5 9.9 HFC106CT-ND 1.63 1.25 1.00 83 HFC106TR-ND 1,000 665.00 FH12-6S-1SV(55) 
8 7 11.9 HFC108CT-ND 1.72 1.33 1.06 88 HFC108TR-ND 1,000 705.00 FH12-8S-1SV(55) 

3 16 15 19.9 HFC116CT-ND 2.21 1.70 1.36 1.13 HFC116TR-ND 1,000 904.00 FH12-16S-1SV(55) 
20 19 23.9 HFC120CT-ND 2.50 1.93 1.54 1.28 HFC120TR-ND 1,000 1024.00 FH12-20S-1SV(55) 
24 23 27.9 HFC124CT-ND 2.86 2.20 1.76 1.47 HFC124TR-ND 1,000 1170.00 FH12-24S-1SV(55) 


* Note: The 1.0mm version of FH172 is constructed by loading every other contact into the 0.5mm housing 


1mm Flex Connectors pins utara 


1mm Pitch Flexible Printed Circuit Connectors (Figures 1 and 2) 
FEATURES: ¢ High-density packaging achieved by 1mm pitch contacts * Dual-side contact construction allows 
FPC and FFC conductors to be inserted in either direction * Enhanced contact reliability through high 
contact pressure * Applicable to 0.25mm ~ 0.35mm thick flexible printed circuit boards * Uses PBT (UL94V-0) 
insulating materials which are highly resistant to solvents and high temperature » Kinked dip posts for board 
retention during wave soldering MATERIAL/FINISH: ¢ Insulator: Polybutylene Phthalate, black » Contacts: 
Phosphor Bronze, tin-lead plated Electrical: * Rated Current: 0.5A * Insulation Resistance: At 100VDC, 
500MO minimum » Withstanding Voltage: 150VAC for 1 minute * Contact Resistance: 40m0 maximum 


SMT ZIF Type Flexible PCB Connectors (Figures 3 and 4) Top Contact Type 


FEATURES: « Low profile type with 3mm packaged height; 1mm pitch permits high-density packaging \ 

* Excellent workability is offered by the ZIF structure which provides positive contact by only lightly inserting y 2.8 
FPC/FFC and then pushing in the movable locking flap * Recommended thickness of flexible circuit board is x 4 i pf ca al Ty 
0.25mm to 0.30mm «PPS (UL94V-0) with excellent solvent resistance and high temperature resistance is Wal \, pyri 
used for the insulation material * The SMT type connectors permit high density and automatic packaging A 05 

on circuit boards MATERIAL/FINIS! Insulator: PPS Resin, natural finish » Contacts: Phosphor Bronze, tin . 


plating Electrical: * Rated Current: «Insulator Resistance: 500MOQ at 100VDC minimum « Withstanding 
Voltage: 150VAC for 1 minute at specified value » Contact Resistance: 25mQ maximum 


No. | Dim. No. | Dim. No. | Dim. 

of A Digi-Key Price Each Hirose of A Digi-Key Price Each Hirose of A Digi-Key Price Each Hirose 

Pos. | (mm) | Part No. 1 40 100 250 | Part No. Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 250 | PartNo. Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 250 | PartNo. 
Higa Hiahe Aneto Fig. 3 - SMT Flex without Board Mount Boss 8 | 14.2 | HFHOST-ND 141 1.15 .84 71 | FHI0A-8S-1SHB 
gs Sg gs 12°] 182 | HFET2F-ND 1.92 1.60 1.18 98 | FH10A-12S-1SH 42 | 18.2 | HFH12T-ND 2.05 1.71 1.26 1.05 | FH1OA-12S-1SHB 

12 | 14 | HFG12T-ND 80 66 48 .40 | FH21-12S-1DS 14) 20.2 | HFEIMF-ND = 2.05 1.71 1.26 1.05 | FH10A-14S-1SH 14 | 20.2 | HFHI4T-ND 2.05 1.71 1.26 1.05 | FH1OA-14S-1SHB 


17 | 23.2 | HFEI7F-ND 2.28 =1.89 1.40 1.17 | FH10A-17S-1SH 


16 | 18 | HFGI6T-ND 1.03 84 61 .52 | FH21-16S-1DS 19 | 252 | HREIORND 202 168 124 103 | FHIOA-19S-1SH 16 | 22.2 | HFHI6T-ND 2.24 1.87 1.38 1.15 | FH10A-16S-1SHB 
Fig. 2- Straight 00 | 262 | HRE2OF-ND 250 208 154 128 | FHYOA-208-1SH 20 | 26.2 | HFH20T-ND 2.50 2.08 1.54 1.28 | FH10A-20S-1SHB 

24 | 30.2 | HFE24F-ND 2.73 2.27 1.68 1.40 | FH10A-24S-1SH 24 | 30.2 | HFH24T-ND 3.22 268 1.98 1.65 | FH10A-24S-1SHB 

24 | 26 | HFF24T-ND 1.22 1.00.72 .61 | FH21-24S-1DSA Fig. 4 - SMT Flex with Board Mount Boss 26 | 32.2 | HFH26T-ND 3.06 254 1.88 1.57 | FH10A-26S-1SHB 
28 | 30 | HFF28T-ND 1.44 1.18 .86  .73 | FH21-28S-1DSA 7 [13.2 | HFHO7T-ND 1.79 1.46 1.06 .90 | FH10A-7S-1SHB 30 | 36.2 | HFH30T-ND 2.99 2.48 1.86 1.50 | FH10A-30S-1SHB 


OMRON. 0.3mm-Pitch Rotary Backlock FPC Connector - XF2B 


SPECIFICATIONS: ¢ Rated Current: 0.2A AC/DC * Rated Voltage: 50V AC/DC «Insertion Tolerance: 20 times * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 1MATERIALS/FINISH: 


* Housing: LCP resin (UL94V-0)/natural * Slider: LCP resin (UL94V-0)/black * Contact: Spring copper alloy/nickel substrate (2um), gold-plated contacts (0.15ym) Dim. in mm 

No. of Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | Omron A 

Pos. A B Part No. il 25 50 Part No. 1,500 Part No. e 0.3 
17 4.2 48 OR694CT-ND 1.63 1.47 1.31 — — XF2B-1745-31A [i083 “Ir 
21 5.4 6.0 | OR857CT-ND 1.83 © 1.65 = 1.47 | OR857TR-ND 915.00/M XF2B-2145-31A ooo00000 yl 
23 6.0 6.6 OR695CT-ND 1.95 1.76 1.57 OR695TR-ND 976.63/M XF2B-2345-31A 
25 6.6 72 OR858CT-ND 2.03 1.83 1.62 OR858TR-ND 1013.00/M XF2B-2545-31A 5.4 
27 7.2 7.8 OR773CT-ND NEW! 2.10 1.89 1.68 OR773TR-ND NEW! 674.38/M XF2B-2745-31A | 
31 8.4 9.0 OR696CT-ND 2.41 2.17 1.93 _ _ XF2B-3145-31A, qucoodooong a 
33 9.0 9.6 OR697CT-ND 2.52 2.27 2.02 OR697TR-ND 1260.26/M XF2B-3345-31A, B 
35 9.6 10.2 OR859CT-ND 2.66 2.40 2.13 OR859TR-ND 1330.00/M XF2B-3545-31A, 
45 12.6 13.2 OR860CT-ND 3.06 2.75 2.45 OR860TR-ND 1528.00/M XF2B-4545-31A 
51 14.4 15.0 OR772CT-ND NEW! 3.38 3.05 2.71 OR772TR-ND NEW! 1692.26/M XF2B-5145-31A 


NEW! 0.5mm-Pitch Rotary Backlock FPC Connector - XF2W 


FEATURES: * Double-sided contacts reduce the number of parts * Wire molding wall on the rear bottom of the connector allows greater freedom in board design « Applicable 
FPC thickness of 0.3mm SPECIFICATIONS: Rated Current: 0.5A AC/DC » Rated Voltage: 50V AC/DC « Insertion Tolerance: 20 times * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 
MATERIALS/FINISH: Housing: LCP resin (UL94V-0)/natural * Slider: LCP resin (UL94V-0)/brown * Contact: Spring copper alloy/nickel substrate (2um), gold-plated contacts 
(0.15ym) * Hold-down: Spring copper alloy/fused-tin plating (2um) 


Dim. in mm 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | Omron 
Pos. A B Part No. 1 25 50 Part No. 2,000 Part No. 
16 75 94 OR875CT-ND 80 72 64 OR875TR-ND 400.00/M XF2W-1615-1A 
20 9.5 14 OR876CT-ND 1.05 95 84 OR876TR-ND 525.00/M XF2W-2015-1A 
24 11.5 13.1 OR877CT-ND 1.28 1.15 1.02 OR877TR-ND 638.00/M XF2W-2415-1A 
64 31.5 33.1 OR878CT-ND 2.90 2.61 2.32 OR878TR-ND 1450.00/M XF2W-6415-1AE 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
80 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


OMRON. 


NEW! 0.4mm Board-to-Board Connector 


SPECIFICATIONS: * Rated Current: 0.3A 


+ Rated 
Voltage: 50V AC/DC * Withstand Voltage: 250VAC for 
1 minute « Insertion Tolerance: 50 times FEATURES: 
¢ Ultra-low profile connector with a stacking height of 
0.9mm which provides a firm tactile “click” and a high 
removal force » Twist-resistant design allows removal 
inall directions * Easy Insertion through self-alignment 


* Double contacts ensure highly reliable contact 


Fig. 1— Plug 


Fig. 2 — Socket 


No.| Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
of mm Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 
Fig. | Pos. A B Part No. 1 25 50 | Part No. 3,000 Part No. 
1 | 40) 76 9.3 | OR768CT-ND 73 66 ~—-.58 | OR768TR-ND 362.50/M | XB4A-4035-D 
80 | 15.6 | 17.3 |OR769CT-ND 1.28 141 98 |OR769TR-ND _612.50/M_| XB4A-8035-D 
2 | 40) 76 10.4 | OR770CT-ND 73.66 ~—-.58 | OR770TR-ND 362.50/M | XB4B-4035-D 
80 | 15.6 | 18.4 | OR771CT-ND 1.25 1.13 1.00 | OR771TR-ND 625.00/M | XB4B-8035-D 
0.5mm-Pitch Slide-Lock 12 
XF2L-xx25 Lt 
FPC Connector - XF2L il Z 
SPECIFICATIONS: * Rated Current: 0.54 * Rated Voltage: 5OVDC + Withstand yas: 
Voltage: 250VAC for 1 minute «Insertion Tolerance: 30 times FEATURES: * Low 45 44 2 
profile, measures 1.2mm maximum above the board * Top and bottom contact styles XF2L-xx35 ‘ 
have identical dimensions, utilize the same PCB layout for board design * Hold-down Lower: ad 
terminal improves connection stability during soldering » Slide mechanism locks A 
securely * Connectors supplied on tape reels for automatic insertion; color coded 
slide identifies top and bottom contact versions to avoid mix-ups during production 3.45 
No. |Dimension Cut Tape Tape & Reel 
of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 
Pos. mn Part No. if] 25 50 | Part No. 3,000 Part No. 
7 8.4 OR678CT-ND 83 15 66 | = — | XF2L-0725-1 
A 8.4 OR679CT-ND 88 80 .71 | OR679TR-ND 441.63/M | XF2L-0735-1 
13 11.4 OR684CT-ND 1.03 938 .82 | OR684TR-ND 512.50/M | XF2L-1325-1 
13 11.4 OR685CT-ND 1.03 93 82 |= — | XF2L-1335-1 
15 12.4 OR686CT-ND 1.05 95 -84 | OR686TR-ND 525.00/M | XF2L-1535-1 
21 15.4 OR689CT-ND 130 1.17 1.04 | — — | XF2L-2125-1 
26 17.9 OR691CT-ND 145 1.31 1.16 | OR691TR-ND 725.00/M | XF2L-2625-1 
XF2L — RoHS Compliant 
4 6.9 OR746CT-ND 56 51 45 | OR746TR-ND 280.00/M | XF2L-0425-1A 
5 7A OR747CT-ND 60 54 48 | OR747TR-ND 296.25/M | XF2L-0535-1A 
6 79 OR748CT-ND 62 56 .50 | OR748TR-ND 308.75/M | XF2L-0625-1A 
6 79 OR749CT-ND 58 52 -47 | OR749TR-ND 288.75/M | XF2L-0635-1A 
7 8.4 OR750CT-ND 66 59 .52 | OR750TR-ND 325.00/M | XF2L-0725-1A 
8 8.9 OR751CT-ND 68 61 54 | OR751TR-ND 337.50/M | XF2L-0825-1A 
10 9.9 OR752CT-ND 74 66 .59 | OR752TR-ND 366.25/M | XF2L-1025-1A 
12 10.9 OR753CT-ND 80 72 .64 | OR753TR-ND 398.75/M | XF2L-1225-1A 
13 11.4 OR756CT-ND 75 68 .61 | OR756TR-ND 376.00/M | XF2L-1325-1A 
13 11.4 OR757CT-ND 75 68 .61 | OR757TR-ND 376.00/M | XF2L-1335-1A 
15 12.4 OR758CT-ND 81 23 .65 | OR758TR-ND 404.00/M | XF2L-1535-1A 
18 13.9 OR759CT-ND 89 81 .72 | OR759TR-ND 445.00/M | XF2L-1825-1A 
18 13.9 OR754CT-ND 98 88 .78 | OR754TR-ND 487.50/M | XF2L-1835-1A 
19 14.4 OR760CT-ND 92 83 .74 | OR760TR-ND 459.00/M | XF2L-1935-1A 
20 14.9 OR761CT-ND 94 85 -76 | OR761TR-ND 471.00/M | XF2L-2035-1A 
21 15.4 OR762CT-ND 97 88 .78 | OR762TR-ND 484.00/M | XF2L-2125-1A 
22 15.9 OR763CT-ND 1.00 90 .80 | OR763TR-ND 498.00/M | XF2L-2235-1A 
24 16.9 OR764CT-ND 1.05 95 .85 | OR764TR-ND 526.00/M | XF2L-2435-1A 
26 17.9 OR765CT-ND 1.10 1.00 .89 | OR765TR-ND 551.00/M | XF2L-2625-1A 
30 19.9 OR766CT-ND 1.21 1.09 .97 | OR766TR-ND 605.00/M | XF2L-3025-1A 
30 19.9 OR767CT-ND 1.21 1.09 .97 | OR767TR-ND 605.00/M | XF2L-3035-1A 


0.5mm-Pitch Rotary-Lock 
FPC Connector - XF2H 


SPECIFICATIONS: « Rated Current: 0.54 * Rated Voltage: 50VDC » Withstand Voltage: 250VAC 


for 1 minute « Insertion Tolerance: 20 times FEATURES: ¢ Rotary-lock at rear instead of front 

simplifies assembly, provides secure connection even if cable flexes upward *FPC housing design ensures reliable 
alignment of circuits during assembly, unaffected by rotary-lock * Double-sided contacts can be used wherever top or 
bottom connection is needed, reducing part numbers on bill of materials * Low profile, measures only 2mm maximum 
above the circuit board Note: “Not for New Design” — Currently this Series is being replaced by XF2M Series 


0.5mm-Pitch Vertical Slide-Lock 
FPC Connector - XF2J 


SPECIFICATIONS: * Rated Current: 0.5A AC/DC «Rated Voltage: 50V AC/DC » Withstand 


Voltage: 250VAC for 1 minute Insertion Tolerance: 30 times FEATURES: « Enlarged surface A 
area on slide bar makes automatic assembly easier « Vertical slide mechanism locks flex circuit 
securely in place * Low-profile, measures only 4.15mm above the circuit board »* Hold-down ads 
terminal improves connection stability during soldering * Connectors supplied on tape reels for Pe 
automatic insertion 3.4% 
Dimension Cut Tape Tape & Reel 
No. of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 
Pos. mm Part No. 1 25 50 | PartNo. 1,000 Part No. 
22 15.5 OR667CT-ND 1.05 95 84 | — — _ | XF2J-2224-11 
28 18.5 OR670CT-ND 1.25 1.13 1.00 | OR670TR-ND 625.00 | XF2J-2824-11 
XF2J — RoHS Compliant 
6 75 OR733CT-ND 64 57 51 | OR733TR-ND 316.25 | XF2J-0624-11A 
8 8.5 OR734CT-ND 15 67 60 | OR734TR-ND 371.25 | XF2J-0824-11A 
10 9.5 OR735CT-ND 80 12: .64 | OR735TR-ND 398.75 | XF2J-1024-11A 
12 10.5 OR736CT-ND 89 80 .71 | OR736TR-ND 440.00 | XF2J-1224-11A 
14 11.5 OR737CT-ND 97 87 77 | OR737TR-ND 481.25 | XF2U-1424-11A 
16 12.5 OR738CT-ND 1.03 92 .82 | OR738TR-ND 508.75 | XF2J-1624-11A 
18 13.5 OR739CT-ND 1.08 97 .86 | OR739TR-ND 536.25 | XF2U-1824-11A 
20 14.5 OR740CT-ND 1.14 1.02 .91 | OR740TR-ND 563.75 | XF2J-2024-11A 
22 15.5 OR741CT-ND 1.16 1.04 93 | OR741TR-ND 577.50 | XF2J-2224-11A 
24 16.5 OR742CT-ND 1.25 1.12 .99 | OR742TR-ND 618.75 | XF2J-2424-11A 
26 17.5 OR743CT-ND 1.33 1.19 1.06 | OR743TR-ND 660.00 | XF2J-2624-11A 
28 18.5 OR744CT-ND 1.39 1.24 = 1.10 | OR744TR-ND 687.50 | XF2J-2824-11A 
30 19.5 OR745CT-ND 144 1.29 1.15 | OR745TR-ND 715.00 | XF2J-3024-11A 
0.5mm-Pitch Rotary Backlock 
FPC Connector - XF2M a 
O.5>)|* ~ +++0.25 
SPECIFICATIONS: « Rated Current: 0.5A AC/DC « Rated Voltage: al ries 1 


50V AC/DC » Operating Temperature: -30°C ~ 85°C MATERIALS/ 
FINISH: * Housing: LCP resin (UL94V-0)/natural » Slider: LCP 
resin (UL94V-0)/black * Contact: Spring copper alloy/nickel 
substrate (2um), Au plating (2um) * Hold-down: Spring copper 
alloy/fused-tin plating (1.5m) 


No. Dimensions Cut Tape Tape & Reel 

of mm Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 

Pos.| A B C | Part No. 1 25 50 | Part No. 1,500 Part No. 

34 | 18.1 | 21.5] 16.5) OR701CT-ND 1.41 1.27. 1.13 | OR701TR-ND 703.63/M | XF2M34151L 
45 | 23.6 | 27.0 | 22.0) OR703CT-ND 1.73 1.56 1.39 | OR703TR-ND 865.38/M | XF2M45151L 
50 | 26.1 | 29.5 | 24.5) OR704CT-ND 188 169 1.51 |— — | XF2M50151L 

XF2M — RoHS Compliant 

10 | 6.1 | 9.5 | 4.5 | OR717CT-ND 1.02 92 .81 | OR717TR-ND 506.26/M | XF2M-1015-1A 
12 | 7.1 |10.5] 5.5 | OR861CT-ND 113 1.02 91 | OR861TR-ND 564.00/M | XF2M-1215-1A 
18 |10.1|13.5] 8.5 | OR718CT-ND 1.29 115 1.03 | OR718TR-ND 638.76/M | XF2M-1815-1A 
20 | 11.1] 14.5} 9.5 | OR719CT-ND 93 83 .74 | OR719TR-ND 460.00/M | XF2M-2015-1A 
22 | 12.1] 15.5} 10.5) OR720CT-ND 98 88 .78 | OR720TR-ND 487.50/M | XF2M-2215-1A 
24 | 13.1} 16.5} 11.5) OR721CT-ND 1.50 1.34 1.19 | OR721TR-ND 743.76/M | XF2M-2415-1A 
26 | 14.1] 17.5] 12.5) OR722CT-ND 1.10 .99 .88 | OR722TR-ND 546.26/M | XF2M-2615-1A 
30 | 16.1 | 19.5 | 14.5) OR723CT-ND 1.22 = 1.09 .97 | OR723TR-ND 603.76/M | XF2M-3015-1A 
32 | 17.1 | 20.5| 15.5) OR724CT-ND 1.28 114 = 1.02 | OR724TR-ND 632.50/M | XF2M-3215-1A 
33 | 17.6 | 21.0] 16.0) OR725CT-ND 1.79 1.60 1.43 | OR725TR-ND 888.76/M | XF2M-3315-1A 
34 | 18.1 | 21.5] 16.5) OR726CT-ND 1.33 119 1.06 | OR726TR-ND 660.00/M | XF2M-3415-1A 
35 | 18.6 | 22.0} 17.0) OR727CT-ND 1.36 1.22 1.08 | OR727TR-ND 675.00/M | XF2M-3515-1A 
36 | 19.1 | 22.5] 17.5) OR728CT-ND 139 1.24 = 1.11 | OR728TR-ND 688.76/M | XF2M-3615-1A 
40 | 21.1 | 24.5 | 19.5) OR729CT-ND 1.50 1.35 1.20 | OR729TR-ND 746.26/M_ | XF2M-4015-1A 
42 | 22.1 | 25.5 | 20.5) OR730CT-ND 1.56 1.40 1.24 | OR730TR-ND 775.00/M | XF2M-4215-1A 
45 | 23.6 | 27.0 | 22.0) OR731CT-ND 1.65 148 1.31 | OR731TR-ND 818.76/M | XF2M-4515-1A 
50 | 26.1 | 29.5 | 24.5 | OR732CT-ND 1.84 1.65 1.46 | OR732TR-ND 912.50/M | XF2M-5015-1A 


0.5mm-Pitch Rotary Backlock 
FPC Connector - XF2N, XF2R 


SPECIFICATIONS: Rated Current: 0.3A AC/DC Rated Voltage: 50V AC/DC Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 
MATERIALS/FINISH: Housing: LCP resin (UL94V-0)/natural Slider: LCP resin (UL 94V-0)/black Contact: Spring copper 


Dimension Cut Tape Tape & Reel 
No. of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 
Pos. mm Part No. i 25 50 | Part No. 1,500 Part No. 
14 114 0C642CT-ND 1.03 93 82 |= — | XF2H-1415-1LW 
22 15.1 OC646CT-ND 89 80 a1 |= — | XF2H-2215-1LW 
26 17.1 OC648CT-ND 133 61.20 = 1.06 | — — | XF2H-2615-1LW 
38 23.1 OC655CT-ND 1.65 1.49 1.32 | OC655TR-ND 825.00/M | XF2H-3815-1LW 


0.5mm-Pitch FPC Connector - XF2U 


SPECIFICATIONS: * Contact Type: Vertical * Rated Current: 0.5A AC/DC 
¢ Rated Voltage: 50V AC/DC » Withstand Voltage: 250V AC for 1 minute 


Insertion Tolerance: 20 times »* Housing: LCP resin (UL94V-0)/natural 
FEATURES: © A miniature connector with a rotary backlock mechanism: 
On-board profile: 0.9mm; Depth Dimension: 3.5mm _ Connections can be 
made from above or below thanks to the backlock mechanism « Gold plated 
with an applicable FPC thickness of 0.2mm 


C= 
foes | MENA | 
3.3 _— 


lo.sr 
== 


No. | Dimensions Cut Tape Tape & Reel 

of mm Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 

Pos.| A B C | Part No. 25 50 | Part No. 3,000 Part No. 

14 | 8.1 | 89 | 6.8 | OR862CT-ND 1.20 1.08 .96 | OR862TR-ND 598.00/M | XF2U-1415-3A 
20 | 11.1] 11.9] 9.8 | OR863CT-ND 1.44 1.30 1.16 | OR863TR-ND 719.00/M | XF2U-2015-3A 
24 | 13.1] 13.9] 11.8} OR864CT-ND 1.54 1.39 1.24 | OR864TR-ND 770.00/M | XF2U-2415-3A 
30 | 16.1] 16.9] 14.8} OR865CT-ND 171 1.54 1.37 | OR865TR-ND 854.00/M | XF2U-3015-3A 
40 | 21.1] 21.9] 19.8| OR866CT-ND 2.13 1.92 1.71 | OR8S66TR-ND 1066.00/M | XF2U-4015-3A 


alloy/nickel substrate (1.5m) gold-plated contacts (0.15um) Hold-down: Spring copper alloy/fused-tin plating (1.5m) 


No. Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
of mm Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 

Fig. |Pos.| A B C | Part No. il 25 50 | Part No. 3,000 Part No. 

1 | 21 |13.8)11.8} — | OR705CT-ND 1.79 1.61 1.44 | OR705CT-ND 894.13/M | XF2N21153 
6 | 6.1 | 4.1 | 2.5 | OR706CT-ND 1.41 1.27. 1.13 | OR706CT-ND 704.00/M | XF2R06154A 
9 | 7.6 | 5.6 | 4.0 | OR707CT-ND 1.57 1.42 1.26 | OR707CT-ND 786.50/M | XF2R09154A 

2 18 |12.1|10.1] 8.5 | OR708CT-ND 2.06 1.86 1.65) OR708CT-ND 1030.25/M | XF2R18154A 
24 | 15.1} 13.1} 11.5) OR709CT-ND 2.38 215 1.91) OR709CT-ND 1192.38/M | XF2R24154A 
34 | 20.1 | 18.1 | 16.5) OR710CT-ND 2.93 264 2.34)/— — | XF2R34154A 
40 | 23.1 | 21.1} 19.5) OR711CT-ND 3.25 2.93 2.61 | OR711CT-ND 1626.63/M | XF2R40154A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON FPC Connectors 


Unique Omron FPC Features 
| xF2Serics Upper Contact , 4 


Rotary slider independent 1. Mount the connector. Lower Contact 


of the FPC socket 
—>}> Slider does not disconnect V/A, 
if the FPC is lifted. = 


High reliability - A mounted FPC 
will not come off if excess force 2. Insert the FPC. 


is applied to it. i} | V4] - 


Rotary Stier 


Upper Contact 


Lower Contact 


3. Lock the rotary slider. 


Double-sided contact 
Note: Except the XF2C and 61-pin XF2B-61. 


—> No need to discriminate between the upper 


Four-sided FPC housing and lower FPC contracts. 
; . Connectors are the same, so it’s not necessary to 
3 Construction prevents FPC displacement. distinguish between the upper and lower contacts 
Mounting reliability is enhanced becuase when connecting upper and lower PCBs. 


the FPC is held in a four-sided housing and 
is unaffected by the slider operation. 


With ease of operation and secure mounting in tight spaces, the XF Series is widely used in a variety of industries: 
e Any type of handheld device 

¢ Mobile Phones, Digital Cameras, Digital Music Players, Digital Video Cameras 

¢ Test & Measurement Equipment 

¢ Medical Diagnostic Equipment 

e Automotive OEM and After-market Infotainment Applications 


FPC Connector Product Overview 


Lock ; On-board Applicable 
Mode mechanism nice profile Pepin FPC thickness Contact type 
— Rotary backlock | 0.3 mm 0.9 mm 4.0 mm 0.12 mm an 
XF2C y aii 
Double-sided 
= Rotary backlock | 0.3mm 1.2mm 5.5mm 0.2 mm contact 
<a 7 (See note 1.) 
XF2B 
= Rotary backlock | 0.5 mm 0.9 mm 3.5 mm 0.2 mm euble sided 
contact 
XF2U 
= Rotary backlock | 0.5 mm 1.4mm 3.5 mm 0.3 mm Beubleside0 
contact 
XF2W 
. 2.0 mm 5.9mm Double-sided 
—— Rotary backlock | 0.5 mm (See note 2.) | (See note 2.) 0.3 mm eanieel 
XF2M nlf 
me 2 Slide lock 0.5mm 1.2mm 3.5mm 0.3 mm Upper/lower 
Ma contact 
XF2L 
~ Slide lock 0.5 mm 4.15 mm 3.4mm 0.3 mm Single-sided 
"4 contact 
XF2) “yp 


Note 1: Models with 61 pins have upper contacts. 
2: Specifications for models with 55 pins and those with 60 pins differ. 


OMRON. 


ELECTRONIC COMPONENTS 
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FCI 


0.30 mm (0.012”) FFC-FPC Connectors 


~Z SFYLand SFYL-U Series 


The SFYL and SFYL-U Series are a 0.30 mm (0.012 in) pitch cable to board 
connector with an ultra low profile. The series adopts the Surface Mount Technology 
(SMT) and Zero Insertion Force (ZIF) or Low Insertion Force (LIF) mechanism 
which enable easier cable insertion. These are suitable for high density design of 
consumer equipment, especially CD-ROM Drive, Digital Still Camera (DSC), Digital 


Video Camera (DVC) and Mobile Phone. 


Features: ¢ Ultra low profile design provides a body height of 1.2 mm (0.047 in.) 
¢ High cable retention force 


* Easy handling cable insertion by actuator driven 


¢ Design against solder and flux wicking 
Materials: 


AC 200V ¢ Current Rating: AC/DC 0.2A 


¢ Temperature Range: 


© Housing/Actuator: Glass reinforced high temperature thermoplastic (UL94V-0) 
¢ Color: Housing: White; Actuator: Black * Contact: Copper Alloy 

Mechanical and Electrical Performance: 
ity (Actuator Operation): 10 cycle maximum 
-25°C ~ 85°C * Insulation Resistance: 50MQ minimum ¢ Withstanding Voltage: 


No. Cut Tape Tape and Reel 
of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing FCI 
Positions A B c Part No. 1 25) 100 Part No. 4,500 Part No. 
SFYL Series — Lower Contact Location 
17 0.118 (3.00) 0.165 (4.20) 0.291 (7.40) 609-1216-1-ND 1.34 74 63 609-1216-2-ND 446.32/M 10013057-171200ELF 
21 0.118 (3.00) 0.213 (5.40) 0.339 (8.60) 609-1217-1-ND 1.45 79 67 609-1217-2-ND 560.00/M 10013057-211200ELF 
25 0.118 (3.00) 0.260 (6.60) 0.386 (9.80) 609-1218-1-ND 1.61 87 75 609-1218-2-ND 577.50/M 10013057-251200ELF 
31 0.118 (3.00) 0.331 (8.40) 0.457 (11.60) 609-1219-1-ND 1.57 85 75 609-1219-2-ND 595.00/M 10013057-311200ELF 
35 0.118 (3.00) 0.378 (9.60) 0.504 (12.80) 609-1220-1-ND 1.80 98 85 609-1220-2-ND 612.50/M 10013057-351200ELF 
39 0.118 (3.00) 0.425 (10.80) 0.551 (14.00) 609-1221-1-ND 1.99 1 97 609-1221-2-ND 760.52/M 10013057-391200ELF 
45 0.118 (3.00) 0.496 (12.60) 0.622 (15.80) 609-1222-1-ND 1.71 -98 85 609-1222-2-ND 670.32/M 10013057-451200ELF 
SFYL-U Series — Upper Contact Location 

1 0.146 (3.70) 0.094 (2.40) 0.220 (5.60) 609-1223-1-ND 1.23 68 58 609-1223-2-ND 402.50/M 10017251-112240ELF 
15 0.146 (3.70) 0.142 (3.60) 0.268 (6.80) 609-1224-1-ND 1.30 72 61 609-1224-2-ND 455.00/M 10017251-152240ELF 
19 0.146 (3.70) 0.189 (4.80) 0.315 (8.00) 609-1225-1-ND 1.32 75 61 609-1225-2-ND 472.50/M 10017251-192240ELF 
23 0.146 (3.70) 0.236 (6.00) 0.362 (9.20) 609-1226-1-ND 1.56 84 72 609-1226-2-ND 491.40/M 10017251-232240ELF 
25 0.146 (3.70) 0.260 (6.60) 0.386 (9.80) 609-1227-1-ND 1.41 77 66 609-1227-2-ND 507.50/M 10017251-252240ELF 
27 0.146 (3.70) 0.283 (7.20) 0.409 (10.40) 609-1228-1-ND 1.65 92 79 609-1228-2-ND 516.32/M 10017251-272240ELF 
31 0.146 (3.70) 0.331 (8.40) 0.457 (11.60) 609-1229-1-ND 1.50 84 72 609-1229-2-ND 560.00/M 10017251-312240ELF 
39 0.146 (3.70) 0.425 (10.80) 0.551 (14.00) 609-1230-1-ND 1.96 1.06 93 609-1230-2-ND 665.00/M 10017251-392240ELF 
45 0.146 (3.70) 0.496 (12.60) 0.622 (15.80) 609-1231-1-ND 2.07 1.16 1.01 609-1231-2-ND 680.63/M 10017251-452240ELF 


0.50 mm (0.020”) FFC-FPC Connectors 


SMT/ZIF Type 


The Gas-Tight, High Pressure (GTH) contact system en- 
sures a low cost connection with reliability equal to gold 
plating. The Zero Insertion Force (ZIF) connection allows an 
increased number of mating cycles with minimal wear. The 
ZIF pre-holding process provides a stable and reliable mating 
operation. The slider ensures maximum cable retention with 
a minimum size. Fork shaped contacts mean stable and low 
contact resistance. The cable lock option provides cable strain 
relief as well as full retention of cable. 

Specifications: * Contact Resistance: 30mQ maximum 
Insulation Resistance: 100MQ minimum « Durability (Mating 
Cycles): 20 Cycles * Temperature Range: -55°C ~ 85°C 
* Current Rating: 0.5 A AC/DC » Voltage Rating: 50 V AC/DC 


62674 Series: 

* Housing: Resin, Glass Reinforced, UL94V-0, Black « Slider: 
Resin, Glass Reinforced, UL94V-0, Brown * Contact: Phos- 
phor Bronze. Tin Alloy Plated 

62684 Series: 

*Housing: Glass Filled Thermoplastic, UL94V-0, Beige 
* Slider: Glass Filled Thermoplastic, UL94V-0, Black * Contact: 
Phosphor Bronze, Tin Alloy Plated 

SFV Series: 

* Housing: Polyamide Resin, Glass Reinforced, UL94V-0, 
Black » Slider: PPS Resin, Glass Reinforced, UL94V-0, Brown 
(with cable-lock: Black) * Contact: Phosphor Bronze, Tin Alloy 
Plated 


No. of Cut Tape 
Posi- | Contact Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | FCI 
Fig.) tions | Location A B D Part No. 1 25 100 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 
62674 Series — Top Entry Without Cable Lock (Gold Plated) 
8 _ 0.335 (8.50) 0.138 (3.50) _— _— 609-1204-1-ND 72 37 29 609-1204-2-ND 1,000 220.63 | 62674-081121ALF 
12 = 0.413 (10.50) 0.217 (5.50) = = 609-1205-1-ND 75 37 31 609-1205-2-ND 1,000 233.63 | 62674-121121ALF 
16 = 0.492 (12.50) 0.295 (7.50) = = 609-1206-1-ND 83 42 35 609-1206-2-ND 1,000 262.50 | 62674-161121ALF 
20 = 0.571 (14.50) 0.374 (9.50) — _ 609-1207-1-ND 83 Al 35 609-1207-2-ND 1,000 262.50 | 62674-201121ALF 
21 — 0.591 (15.00) 0.394 (10.00) = = 609-1208- 78 39 33 609-1208-2-ND 1,000 248.10 | 62674-211121ALF 
1 24 = 0.650 (16.50) 0.453 (11.50) = —= 609-1210- 84 44 37 609-1210-2-ND 1,000 300.00 | 62674-241121ALF 
25 = 0.670 (17.00) 0.472 (12.00) = = 609-1211- 1.07 54 A6 609-1211-2-ND 1,000 356.25 | 62674-251121ALF 
26 = 0.689 (17.50) 0.492 (12.50) = _ 609-1212- 92 A8 40 609-1212-2-ND 1,000 315.00 | 62674-261121ALF 
30 = 0.768 (19.50) 0.571 (14.50) = _ 609-1213- 94 A8 AL 609-1213-2-ND 1,000 329.38 | 62674-301121ALF 
32 = 0.807 (20.50) 0.610 (15.50) = = 609-1214- 97 51 43 609-1214-2-ND 1,000 348.75 | 62674-321121ALF 
33 = 0.827 (21.00) 0.630 (16.00) = = 609-1215- 1.22 65 55 609-1215-2-ND 1,000 431.25 | 62674-331121ALF 
62684 Series — Side Entry Without Cable Lock (Gold Plated) 
40 Lower 0.957 (24.30) 0.768 (19.50) 0.079(2.00) 0.197 (5.00) | 609-1195-1-ND 1.14 57 49 609-1195-2-ND 2,000 379.80/M | 62684-401100ALF 
45 Lower 1.055 (26.80) 0.866 (22.00) 0.079 (2.00) 0.197 (5.00) | 609-1196-1-ND 1.27 70 59 609-1196-2-ND 2,000 460.23/M | 62684-451100ALF 
50 Lower 0.957 (24.30) 0.965 (24.50) 0.079(2.00) 0.197 (5.00) | 609-1197-1-ND 1.19 64 54 609-1197-2-ND 2,000 420.30/M | 62684-501100ALF 
32 Upper 0.799 (20.30) 0.610(15.50) 0.079(2.00) 0.197 (5.00) | 609-1198-1-ND 95 48 40 609-1198-2-ND 2,000 315.15/M | 62684-322100ALF 
2 34 Upper | 0.839 (21.30) 0.650 (16.50) 0.079(2.00) 0.197 (5.00) | 609-1199-1-ND 99 51 44 609-1199-2-ND 2,000 331.35/M | 62684-342100ALF 
40 Upper 0.957 (24.30) 0.768 (19.50) 0.079(2.00) 0.197 (5.00) | 609-1200-1-ND 1.24 69 58 609-1200-2-ND 2,000 450.08/M | 62684-402100ALF 
45 Upper 1.055 (26.80) 1.055 (26.80) 0.079 (2.00) 0.197 (5.00) 1.09 56 48 609-1201-2-ND 2,000 372.45/M | 62684-452100ALF 
50 Upper 1.154 (29.3) 0.965 (24.50) 0.079(2.00) 0.197 (5.00) | 609-1202-1-ND 1.43 79 67 609-1202-2-ND 2,000 519.39/M | 62684-502100ALF 
55 Upper 1.252 (31.8) 1.063 (27.00) 0.079(2.00) 0.197 (5.00) | 609-2840-1-ND 97 52 7 609-2840-2-ND 2,000 324.05/M | 62684-5521NOALF 
SFV Series — Side Entry, Upper Contact Location Without Cable Lock 
4 Lower 0.295 (7.50)  0.059(1.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1846-1-ND 91 AT 40 609-1846-2-ND 3,000 214.60/M | SFV4R-1STE1LF 
5 Lower 0.315 (8.00) 0.079 (2.00) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1848-1-ND 97 50 43 609-1848-2-ND 3,000 313.64/M | SFV5R-1STE1LF 
6 Lower 0.335 (8.50) 0.098 (2.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1850-1-ND 1.20 67 56 609-1850-2-ND 3,000 428.50/M | SFV6R-1STE1LF 
7 Lower 0.354 (9.00)  0.118(3.00) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1852-1-ND 68 34 29 609-1852-2-ND 3,000 217.50/M | SFV7R-1STE1LF 
8 Lower 0.374 (9.50) _ 0.138 (3.50) _ 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1854-1-ND 1.18 66 55 609-1854-2-ND 3,000 422.09/M | SFV8R-1STE1LF 
10 Lower 0.413 (10.50) 0.177 (4.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1856-1-ND 1.38 75 64 609-1856-2-ND 3,000 494.34/M | SFV10R-1STE1LF 
12 Lower 0.453 (11.50) 0.217 (5.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 1.03 57 48 609-1858-2-ND 3,000 366.51/M | SFV12R-1STE1LF 
14 Lower 0.492 (12.50) 0.256 (6.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 1.07 59 50 609-1860-2-ND 3,000 380.76/M | SFV14R-1STE1LF 
2 15 Lower 0.512 (13.00) 0.276 (7.00) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 1.09 60 51 609-1862-2-ND 3,000 386.75/M | SFV15R-1STE1LF 
16 Lower 0.531 (13.50) 0.295 (7.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 1.08 60 50 609-1864-2-ND 3,000 384.18/M | SFV16R-1STE1LF 
18 Lower 0.571 (14.50) 0.335 (8.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 1.65 90 79 609-1866-2-ND 3,000 624.54/M | SFV18R-1STE1LF 
20 Lower 0.610 (15.50) 0.374 (9.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1868-1-ND 1.81 1.01 89 609-1868-2-ND 3,000 704.48/M | SFV20R-1STE1LF 
21 Lower | 0.630 (16.00) 0.394 (10.00) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1871-1-ND 1.07 59 50 609-1871-2-ND 3,000 380.91/M | SFV21R-1STE1LF 
22 Lower 0.650 (16.50) 0.413 (10.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1873-1-ND 1.68 94 82 609-1873-2-ND 3,000 654.92/M | SFV22R-1STE1LF 
24 Lower 0.689 (17.50) 0.453 (11.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1875-1-ND 1.80 1.01 88 609-1875-2-ND 3,000 701.68/M | SFV24R-1STE1LF 
26 Lower 0.728 (18.50) 0.492 (12.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1877-1-ND 83 46 .39 609-1877-2-ND 3,000 295.69/M | SFV26R-1STE1LF 
28 Lower 0.768 (19.50) 0.531 (13.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1879-1-ND 1.41 78 67 609-1879-2-ND 3,000 518.42/M | SFV28R-1STE1LF 
30 Lower 0.807 (20.50) 0.571 (14.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1881-1-ND 1.47 81 69 609-1881-2-ND 3,000 524.12/M | SFV30R-1STE1LF 
SFV Series — Side Entry, Upper Contact Location Without Cable Lock 
4 Upper 0.295 (7.50)  0.059(1.50) 0.071(1.80) 0.165 (4.20) | 609-1847-1-ND 91 A7 40 609-1847-2-ND 3,000 214.60/M | SFV4R-2STE1LF 
2 5 Upper 0.315 (8.00) 0.079 (2.00) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1849-1-ND 1.07 60 50 609-1849-2-ND 3,000 382.33/M | SFV5R-2STE1LF 
6 Upper 0.335 (8.50) _ 0.098 (2.50) _ 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1851-1-ND 1.47 83 71 609-1851-2-ND 3,000 547.40/M | SFV6R-2STE1LF 


(Continued) 
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FC} 0.50 mm (0.020”) FFC-FPC Connectors 
a SMTIZIF Type (Cont.) 


No. of Cut Tape 
Posi- | Contact Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Fig.| tions | Location A B c D Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
7 Upper 0.354 (9.00)  0.118(3.00) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1853-1-ND 1.07 69 50 609-1853-2-ND 3,000 381.76/M | SFV7R-2STE1LF 
8 Upper 0.374 (9.50) 0.138 (3.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1855-1-ND 86 43 36 609-1855-2-ND 3,000 264.92/M | SFV8R-2STE1LF 
10 Upper 0.413 (10.50) 0.177 (4.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 77 40 34 609-1857-2-ND 3,000 253.75/M | SFV10R-2STE1LF 
12 Upper 0.453 (11.50) 0.217 (5.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 1.03 57 48 609-1859-2-ND 3,000 366.51/M | SFV12R-2STE1LF 
14 Upper 0.492 (12.50) 0.256 (6.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) 1.07 59 50 609-1861-2-ND 3,000 380.76/M | SFV14R-2STE1LF 
15 Upper 0.512 (13.00) 0.276 (7.00) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1863-1-ND 1.28 69 59 609-1863-2-ND 3,000 466.98/M | SFV15R-2STE1LF 
16 Upper 0.531 (13.50) 0.295 (7.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1865-1-ND 1.57 85 15 609-1865-2-ND 3,000 592.62/M | SFV16R-2STE1LF 
2 18 Upper | 0.571 (14.50) 0.335 (8.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1867-1-ND 1.14 63 53 609-1867-2-ND 3,000 404.85/M | SFV18R-2STE1LF 
20 Upper 0.610 (15.50) 0.374 (9.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1869-1-ND 1.53 86 74 609-1869-2-ND 3,000 570.64/M | SFV20R-2STE1LF 
21 Upper 0.630 (16.00) 0.394 (10.00) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1872-1-ND 1.38 77 66 609-1872-2-ND 3,000 509.04/M | SFV21R-2STE1LF 
22 Upper 0.650 (16.50) 0.413(10.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1874-1-ND 1.38 77 66 609-1874-2-ND 3,000 517.30/M | SFV22R-2STE1LF 
24 Upper 0.689 (17.50) 0.453 (11.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1876-1-ND 1.41 erga 66 609-1876-2-ND 3,000 506.80/M | SFV24R-2STE1LF 
26 Upper 0.728 (18.50) 0.492 (12.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1878-1-ND 1.33 74 62 609-1878-2-ND 3,000 473.25/M | SFV26R-2STE1LF 
28 Upper 0.768 (19.50) 0.531 (13.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1880-1-ND 1.41 78 66 609-1880-2-ND 3,000 502.32/M | SFV28R-2STE1LF 
30 Upper 0.807 (20.50) 0.571 (14.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1882-1-ND 2.02 1.19 1.03 609-1882-2-ND 3,000 832.72/M | SFV30R-2STE1LF 
SFV Series — Side Entry With Cable-Lock 
2 20 Upper 0.610 (15.50) 0.374 (9.50) 0.071 (1.80) 0.165 (4.20) | 609-1870-1-ND 1.23 68 58 609-1870-2-ND 3,000 439.76/M | SFV20R-4STE1LF 
Side Entry 
10 Lower 0.295 (7.50) 0.177 (4.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1234-1-ND 1.04 52 44 609-1234-2-ND 4,500 320.63/M | 10051922-1010ELF 
dd Lower 0.315 (8.00)  0.197(5.00) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1235-1-ND 86 44 .38 609-1235-2-ND 4,500 270.76/M | 10051922-1110ELF 
12 Lower 0.335 (8.50) 0.217 (5.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1236-1-ND 86 45 .38 609-1236-2-ND 4,500 273.60/M | 10051922-1210ELF 
14 Lower 0.374 (9.50) 0.256 (6.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1237-1-ND 88 45 .39 609-1237-2-ND 4,500 277.88/M | 10051922-1410ELF 
15 Lower 0.394 (10.00) 0.276 (7.00) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1238-1-ND 95 48 40 609-1238-2-ND 4,500 299.26/M | 10051922-1510ELF 
18 Lower | 0.453 (11.50) 0.335 (8.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1239-1-ND 92 48 40 609-1239-2-ND 4,500 299.26/M | 10051922-1810ELF 
2 20 Lower 0.492 (12.50) 0.374 (9.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1240-1-ND 1.10 56 48 609-1240-2-ND 4,500 354.69/M | 10051922-2010ELF 
24 Lower 0.571 (14.50) 0.453 (11.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) 1.16 62 52 609-1241-2-ND 4,500 380.80/M | 10051922-2410ELF 
26 Lower 0.610 (15.50) 0.492 (12.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1242-1-ND 1.18 62 54 609-1242-2-ND 4,500 393.54/M | 10051922-2610ELF 
28 Lower 0.650 (16.50) 0.531 (13.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1243-1-ND 1.23 65 56 609-1243-2-ND 4,500 408.80/M | 10051922-2810ELF 
30 Lower 0.689 (17.50) 0.571 (14.50) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1244-1-ND 1.30 72 61 609-1244-2-ND 4,500 455.00/M | 10051922-3010ELF 
45 Lower 0.984 (25.00) 0.866 (22.00) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1232-1-ND 1.35 to 64 609-1232-2-ND 4,500 497.84/M | 10042867-45MB10ELF 
57 Lower 1.220 (31.00) 1.102 (28.00) 0.047 (1.20) 0.134 (3.40) | 609-1233-1-ND 2.79 1.51 1.32 609-1233-2-ND 4,500 | 1054.48/M | 10042867-57MB10ELF 
33 
0.80 mm (0.031”) FFC-FPC Connectors 
SMT/ZIF Type 


The Gas-Tight, High Pressure (GTH) contact system ensures a low cost connection with reliability equal to gold plating. The Zero Insertion Force (ZIF) connection allows an increased 
number of mating cycles with minimal wear. The ZIF pre-holding process provides a stable and reliable mating operation. The slider ensures maximum cable retention with a minimum 
size. Fork shaped contacts mean stable and low contact resistance. The cable lock option provides cable strain relief as well as full retention of cable. 


Specifications: « Housing Material: Glass Reinforced PPS, UL94V-0 * Contact Material: Phosphor Bronze, Matte pure Tin plated * Contact Resistance: 30MQ maximum * Insulation 
Resistance: 500MQ minimum ¢ Durability (Mating Cycles): 20 Cycles * Temperature Range: -55°C ~ 85°C * Current Rating: 0.5A AC/DC « Voltage Rating: 100V AC/DC 


No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Positions A B Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
4 0.339 (8.60) 0.094 (2.40) 609-1170-1-ND 94 49 A1 609-1170-2-ND 2,000 313.20/M | SFR4R-1STE1LF 
6 0.402 (10.20) 0.157 (4.00) 609-1171- 95 48 AL 609-1171-2-ND 2,000 317.25/M_ | SFR6R-1STE1LF 
8 0.465 (11.80) 0.220 (5.60) 609-1172-1-ND 1.01 53 45 609-1172-2-ND 2,000 334.31/M | SFR8R-1STE1LF 
10 0.528 (13.40) 0.283 (7.20) 609-1173-1-ND 1.11 59 51 609-1173-2-ND 2,000 377.34/M | SFR10R-1STE1LF 
12 0.591(15.00) 0.346 (8.80) 609-1174-1-ND 1.06 59 -50 609-1174-2-ND 2,000 384.83/M_ | SFR12R-1STE1LF 
14 0.654 (16.60) 0.409 (10.40) 609-1175-1-ND 1.09 60 51 609-1175-2-ND 4,000 380.38/M | SFR14R-1STE1LF 
16 0.717 (18.20) 0.472 (12.00) 609-1176-1-ND 1.10 61 51 609-1176-2-ND 2,000 399.33/M | SFR16R-1STE1LF 
18 0.780 (19.80) 0.535 (13.60) 609-1177-1-ND 1.84 1.02 86 609-1177-2-ND 2,000 668.31/M | SFR18R-1STE1LF 
20 0.843 (21.40) 0.598 (15.20) 609-1178-1-ND 1.35 73 63 609-1178-2-ND 2,000 502.43/M | SFR20R-1STE1LF 
22 0.906 (23.00) 0.661 (16.80) 609-1179-1-ND 1.41 76 65 609-1179-2-ND 2,000 523.45/M_ | SFR22R-1STE1LF 
24 0.969 (24.60) 0.724 (18.40) 609-1180-1-ND 1.25 Pr Ai 58 609-1180-2-ND 2,000 465.02/M | SFR24R-1STE1LF 
26 1.031 (26.20) 0.787 (20.00) 609-1181-1-ND 1.38 75 64 609-1181-2-ND 2,000 511.56/M | SFR26R-1STE1LF 
28 1.094 (27.80) 0.850 (21.60) 609-1182-1-ND 1.48 80 69 609-1182-2-ND 2,000 550.71/M | SFR28R-1STE1LF 
30 1.157 (29.40) 0.913 (23.20) 609-1183-1-ND 2.96 1.60 1.37 609-1183-2-ND 2,000 1101.57/M | SFR30R-1STE1LF 


1.00 mm (0.039”) FFC-FPC Connectors 


The Gas-Tight, High pressure (GTH) contact system ensures a low cost 
connection with reliability equal to gold plating. The Zero Insertion Force 
connection allows an increased number of mating cycles with minimal wear. 
The ZIF pre-holding process allows a stable and reliable mating operation. 
The Low Insertion Force (LIF) contacts positioning provides a reliable and 
easy mating operation. The slider ensures maximum cable retention with a 
minimum size. Fork shaped contacts mean stable and low contact resistance. 
Kinked solder tails provide added PCB retention. 

Specifications: * Current Rating: 1A AC/DC »* Voltage Rating: 100V AC/ 
DC » Contact Resistance: 30m0 maximum » Insulation Resistance: 5010MQ 
minimum Durability (Mating Cycles): ZIF - 20 cycles, LIF - 30 cycles 
* Temperature Range: -55°C ~ 85°C 

SLW Series: * Housing: Nylon, Glass Reinforced, UL94V-0, Black « Slider: 
Nylon, Glass Reinforced, UL94V-0, Black * Contact: Phosphor Bronze, Tin 
Alloy Plated 

HLW Series: * Housing: PBT, Glass Reinforced, UL94V-0, Black * Contact: 
Phosphor Bronze, Tin Alloy Plated 

HFW Series: * Housing: Polyamide 6T, Glass Reinforced, UL94V-0, Black 
* Contact: Phosphor Bronze, Tin Alloy Plated 

SFW Series: * Housing: For Right Angle Version: PPS, Glass Reinforced, 
UL94V-0 For FPC/FCC: Housing Color: Brown (with cable-lock: Black) Slider 
Color: Black (with cable-lock: Brown) For Vertical Version: Heat-Resisting 
Resin, Glass Reinforced, UL94V-0 Housing Color: Brown Slider Color: Black 
* Contact Phosphor Bronze, Tin Alloy Plated 


No. of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel FCI 
Fig. Positions A B Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
SLW Series — Top Entry PC Mount ZIF 

4 0.402 (10.20) 0.205 (5.20) 609-1929-NDt 55 6.69 21.42 = = = SLW4S-1C7LF 
5 0.441 (11.20) 0.244 (6.20) 609-1931-NDt 83 8.52 27.26 = _ — SLW5S-1C7LF 

1 6 0.480 (12.20) 0.283 (7.20) 609-1933-NDt 68 7.03 22.50 = >= = SLW6S-1C7LF 
8 0.559 (14.20) 0.362 (9.20) 609-1935-NDt 58 7.06 22.58 = _ = SLW8S-1C7LF 
10 0.638 (16.20) 0.441 (11.20) 609-1937-NDt 63 781 25.00 = = = SLW10S-1C7LF 

+ Bulk (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FCI 


1.00 mm (0.039”) FFC-FPC Connectors (cont) 


CS) Betis | 


gy 
No. of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel FCI 
Fig. Positions A Part No. al 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
12 0.717 (18.20) 0.520 (13.20) 609-1939-ND 1.19 16.34 54.95 = _ _ SLW12S-1C7LF 
14 0.795 (20.20) 0.598 (15.20) 609-1941-ND 72 8.77 29.24 — = _ SLW14S-1C7LF 
15 0.835 (21.20) 0.638 (16.20) 609-1943-ND 1.35 18.13 62.15 = = = SLW15S-1C7LF 
16 0.874 (22.20) 0.677 (17.20) 609-1945-ND 1.33 1787 61.25 = _ — SLW16S-1C7LF 
18 0.953 (24.20) 0.756 (19.20) 609-1947-ND 1.01 10.38 35.20 = = = SLW18S-1C7LF 
1 20 1.031 (26.20) 0.835 (21.20) 609-1949-ND 1.02 13.38 45.18 = _ a SLW20S-1C7LF 
22 1.110 (28.20) 0.913 (23.20) 609-1951-ND .78 9.78 31.79 = = = SLW22S-1C7LF 
24 1.189 (30.20) 0.992 (25.20) 609-1953-ND 2.16 21.58 73.98 — _ _— SLW24S-1C7LF 
26 1.268 (32.20) 1.071 (27.20) 609-1955-ND 87 10.21 33.19 = = = SLW26S-1C7LF 
28 1.346 (34.20) 1.150 (29.20) 609-1957-ND 64 797 25.50 — = = SLW28S-1C7LF 
30 1.425 (36.20) 1.228 (31.20) 609-1959-ND 1.10 15.16 51.00 = = = SLW30S-1C7LF 
HLW Series — Top Entry PC Mount LIF 
4 0.260 (6.60) 0.118 (3.00) 609-1815-ND 23 2.54 783 = = = HLW4S-2C7LF 
5 0.300 (7.60) 0.157 (4.00) 609-1817-ND 25 2.71 8.40 — _ = HLW5S-2C7LF 
6 0.339 (8.60) 0.197 (5.00) 609-1819-ND .26 2.81 8.71 = = = HLW6S-2C7LF 
8 0.417 (10.60) 0.276 (7.00) 609-1821-ND -30 3.29 10.07 — _— _— HLW8S-2C7LF 
10 0.496 (12.60) 0.354 (9.00) 609-1823-ND 27 2.91 9.00 = = = HLW10S-2C7LF 
12 0.575 (14.60) 0.433 (11.00) 609-1825-ND 46 5.49 1789 = = = HLW12S-2C7LF 
14 0.654 (16.60) 0.512 (13.00) 609-1827-ND 29 3.38 10.35 — _— = HLW14S-2C7LF 
2 15 0.693 (17.60) 0.551 (14.00) 609-1829-ND 34 3.94 12.67 = = = HLW15S-2C7LF 
16 0.732 (18.60) 0.591 (15.00) 609-1831-ND 35 4.03 12.94 = _— _— HLW16S-2C7LF 
18 0.811 (20.60) 0.670 (17.00) 609-1833-ND 37 4.29 13.49 = _ = HLW18S-2C7LF 
20 0.890 (22.60) 0.748 (19.00) 609-1835-ND 38 4.38 13.75 = _— _— HLW20S-2C7LF 
22 0.969 (24.60) 0.827 (21.00) 609-1837-ND .38 4.55 14.30 = _ os HLW22S-2C7LF 
24 1.047 (26.60) 0.906 (23.00) 609-1839-ND 39 4.64 14.59 = _ =— HLW24S-2C7LF 
26 1.126 (28.60) 0.984 (25.00) 609-1841-ND Al 4.90 15.69 = _ = HLW26S-2C7LF 
28 1.205 (30.60) 1.063 (27.00) 609-1843-ND 42 5.07 16.24 = _ = HLW28S-2C7LF 
30 1.283 (32.60) 1.142 (29.00) 609-1845-ND 42 5.07 16.24 = = = HLW30S-2C7LF 
SLW Series — Side Entry PC Mount ZIF 
4 0.402 (10.20) 0.205 (5.20) 609-1928-ND 52 6.10 19.70 = = = SLW4R-1C7LF 
5 0.441 (11.20) 0.244 (6.20) 609-1930-ND At 4.90 15.69 = _— _— SLW5R-1C7LF 
6 0.480 (12.20) 0.283 (7.20) 609-1932-ND Al 4.90 15.69 = = = SLW6R-1C7LF 
8 0.559 (14.20) 0.362 (9.20) 609-1934-ND 55 6.72 21.50 = _— — SLW8R-1C7LF 
10 0.638 (16.20) 0.441 (11.20) 609-1936-ND 61 745 23.84 = = = SLW10R-1C7LF 
12 0.717 (18.20) 0.520 (13.20) 609-1938-ND 1.20 16.46 55.35 = _ = SLW12R-1C7LF 
14 0.795 (20.20) 0.598 (15.20) 609-1940-ND 82 10.07 34.16 — _— = SLW14R-1C7LF 
3 15 0.835 (21.20) 0.638 (16.20) 609-1942-ND 71 8.52 28.40 = = = SLW15R-1C7LF 
16 0.874 (22.20) 0.677 (17.20) 609-1944-ND 74 9.02 30.06 — _— _— SLW16R-1C7LF 
18 0.953 (24.20) 0.756 (19.20) 609-1946-ND 83 10.18 34.53 = = = SLW18R-1C7LF 
20 1.031 (26.20) 0.835 (21.20) 609-1948-ND 78 9.76 31.73 = _ = SLW20R-1C7LF 
22 1.110 (28.20) 0.913 (23.20) 609-1950-ND 84 10.64 34.57 = = = SLW22R-1C7LF 
24 1.189 (30.20) 0.992 (25.20) 609-1952-ND 85 10.43 35.37 = _— — SLW24R-1C7LF 
26 1.268 (32.20) 1.071 (27.20) 609-1954-ND 87 10.93 37.07 = = = SLW26R-1C7LF 
28 1.346 (34.20) 1.150 (29.20) 609-1956-ND 69 8.25 2750 = _ _ SLW28R-1C7LF 
30 1.425 (36.20) 1.228 (31.20) 609-1958-ND 1.05 13.69 47.29 = _ = SLW30R-1C7LF 
HLW Series — Side Entry PC Mount LIF 
4 0.260 (6.60) 0.118 (3.00) 609-1814-ND 20 2.27 6.88 = = = HLW4R-2C7LF 
5 0.300 (7.60) 0.157 (4.00) 609-1816-ND 25 2.70 8.11 = _ = HLW5R-2C7LF 
6 0.339 (8.60) 0.197 (5.00) 609-1818-ND .25 2.71 8.40 = = = HLW6R-2C7LF 
8 0.417 (10.60) 0.276 (7.00) 609-1820-ND 27 3.00 9.60 = = = HLW8R-2C7LF 
10 0.496 (12.60) 0.354 (9.00) 609-1822-ND 27 2.91 9.00 a = _ HLW10R-2C7LF 
12 0.575 (14.60) 0.433 (11.00) 609-1824-ND 30 3.24 10.65 = = = HLW12R-2C7LF 
14 0.654 (16.60) 0.512 (13.00) 609-1826-ND 31 3.50 11.25 = _— _— HLW14R-2C7LF 
4 15 0.693 (17.60) 0.551 (14.00) 609-1828-ND 57 7.01 22.42 = = —s HLW15R-2C7LF 
16 0.732 (18.60) 0.591 (15.00) 609-1830-ND 34 3.85 12.38 = = =— HLW16R-2C7LF 
18 0.811 (20.60) 0.670 (17.00) 609-1832-ND 35 4.03 12.94 = = = HLW18R-2C7LF 
20 0.890 (22.60) 0.748 (19.00) 609-1834-ND 37 4.29 13.49 = _— _ HLW20R-2C7LF 
22 0.969 (24.60) 0.827 (21.00) 609-1836-ND .38 4.47 14.04 = = — HLW22R-2C7LF 
24 1.047 (26.60) 0.906 (23.00) 609-1838-ND 38 4.55 14.30 = _— _— HLW24R-2C7LF 
26 1.126 (28.60) 0.984 (25.00) 609-1840-ND At 4.82 15.14 = = = HLW26R-2C7LF 
28 1.205 (30.60) 1.063 (27.00) 609-1842-ND At 4.90 15.69 = _ _ HLW28R-2C7LF 
30 1.283 (32.60) 1.142 (29.00) 609-1844-ND 42 4.98 15.95 = — — HLW30R-2C7LF 
HFW Series — Top Entry SMT Non-ZIF 
4 0.276 (7.00) 0.118 (3.00) 609-1105-1-ND 42 5.25 16.97 609-1105-2-ND 1,000 133.32 HFW4S-2STE1LF 
5 0.315 (8.00) 0.157 (4.00) 609-1106-1-ND 70 8.80 28.16 609-1106-2-ND 1,000 232.32 HFW5S-2STE1LF 
6 0.354 (9.00) 0.197 (5.00) 609-1107-1-ND 42 5.25 16.97 609-1107-2-ND 1,000 169.68 HFW6S-2STE1LF 
rs 0.394 (10.00) 0.236 (6.00) 609-1108-1-ND 58 7.07 22.62 609-1108-2-ND 1,000 184.35 HFW7S-2STE1LF 
8 0.433 (11.00) 0.276 (7.00) 609-1109-1-ND 75 9.37 30.46 609-1109-2-ND 1,000 249.92 HFW8S-2STE1LF 
9 0.472 (12.00) 0.315 (8.00) 609-1110-1-ND 38 4.71 15.08 609-1110-2-ND 1,000 122.90 HFW9S-2STE1LF 
10 0.512 (13.00) 0.354 (9.00) 609-1111-1-ND 79 9.99 32.47 609-1111-2-ND 1,000 266.40 HFW10S-2STE1LF 
4 0.551 (14.00) 0.394 (10.00) 609-1112-1-ND 68 8.33 26.64 609-1112-2-ND 1,000 187.94 HFW11S-2STE1LF 
12 0.591 (15.00) 0.433 (11.00) 609-1113-1-ND 83 10.16 34.46 609-1113-2-ND 1,000 282.72 HFW12S-2STE1LF 
13 0.630 (16.00) 0.472 (12.00) 609-1114-1-ND -60 741 23.70 609-1114-2-ND 1,000 193.16 HFW13S-2STE1LF 
14 0.670 (17.00) 0.512 (13.00) 609-1115-1-ND 86 10.75 34.40 609-1115-2-ND 1,000 280.36 HFW14S-2STE1LF 
15 0.709 (18.00) 0.551 (14.00) 609-1116-1-ND 81 10.13 32.40 609-1116-2-ND 1,000 264.06 HFW15S-2STE1LF 
16 0.748 (19.00) 0.591 (15.00) 609-1117-1-ND 1.01 12.07 40.24 609-1117-2-ND 2,000 327.96/M HFW16S-2STE1LF 
5 17 0.787 (20.00) 0.630 (16.00) 609-1118-1-ND 66 789 26.30 609-1118-2-ND 1,000 214.35 HFW17S-2STE1LF 
18 0.827 (21.00) 0.670 (17.00) 609-1119-1-ND 89 14.11 37.69 609-1119-2-ND 1,000 309.28 HFW18S-2STE1LF 
19 0.866 (22.00) 0.709 (18.00) 609-1120-1-ND 69 8.41 28.02 609-1120-2-ND 1,000 228.36 HFW19S-2STE1LF 
20 0.906 (23.00) 0.748 (19.00) 609-1121-1-ND 1.21 14.48 48.26 609-1121-2-ND 1,000 393.16 HFW20S-2STE1LF 
21 0.945 (24.00) 0.787 (20.00) 609-1122-1-ND 73 8.99 29.96 609-1122-2-ND 1,000 244.17 HFW21S-2STE1LF 
22 0.984 (25.00) 0.827 (21.00) 609-1123-1-ND 74 9.05 30.18 609-1123-2-ND 1,000 245.97 HFW22S-2STE1LF 
23 1.024 (26.00) 0.866 (22.00) 609-1124-1-ND 84 10.54 33.74 609-1124-2-ND 1,000 254.77 HFW23S-2STE1LF 
24 1.063 (27.00) 0.906 (23.00) 609-1125-1-ND 79 9.70 32.32 609-1125-2-ND 2,000 258.56/M HFW24S-2STE1LF 
25 1.102 (28.00) 0.945 (24.00) 609-1126-1-ND 83 10.34 33.62 609-1126-2-ND 1.000 275.84 HFW25S-2STE1LF 
26 1.142 (29.00) 0.984 (25.00) 609-1127-1-ND 95 11.86 38.55 609-1127-2-ND 1,000 316.32 HFW26S-2STE1LF 
27 1.181 (30.00) 1.024 (26.00) 609-1128-1-ND 89 11.12 36.13 609-1128-2-ND 1,000 296.48 HFW27S-2STE1LF 
28 1.220 (31.00) 1.063 (27.00) 609-1129-1-ND 1.04 14.26 4795 609-1129-2-ND 1,000 414.72 HFW28S-2STE1LF 
29 1.260 (32.00) 1.102 (28.00) 609-1130-1-ND 98 12.41 40.35 609-1130-2-ND 1,000 319.04 HFW29S-2STE1LF 
32 1.378 (35.00) 1.220 (31.00) 609-1131-1-ND -96 11.77 39.92 609-1131-2-ND 1,000 327.52 HFW32S-2STE1LF 
SFW Series — Top Entry SMT ZIF (Without Mounting Plate) 
4 0.409 (10.40) 0.118 (3.00) 609-1132-1-ND 94 11.82 38.42 609-1132-2-ND 1,000 315.20 SFW4S-2STE1LF 
5 0.449 (11.40) 0.157 (4.00) 609-1134-1-ND 72 9.05 29.41 609-1134-2-ND 1,000 303.04 SFW5S-2STE1LF 
6 0.488 (12.40) 0.197 (5.00) 609-1136-1-ND 94 11.52 39.08 609-1136-2-ND 1,000 320.64 SFW6S-2STE1LF 
8 0.567 (14.40) 0.276 (7.00) 609-1139-1-ND 1.01 12.64 41.07 609-1139-2-ND 1,000 336.96 SFW8S-2STE1LF 
10 0.646 (16.40) 0.354 (9.00) 609-1140-1-ND 83 10.19 34.57 609-1140-2-ND 1,000 348.96 SFW10S-2STE1LF 
11 0.685 (17.40) 0.394 (10.00) 609-1142-1-ND 85 10.65 36.13 609-1142-2-ND 1,000 296.48 SFW11S-2STE1LF 
12 0.724 (18.40) 0.433 (11.00) 609-1144-1-ND 86 10.97 37.19 609-1144-2-ND 1,000 305.12 SFW12S-2STE1LF 
6 14 0.803 (20.40) 0.512 (13.00) 609-1146-1-ND 1.03 13.47 45.51 609-1146-2-ND 1,000 371.23 SFW14S-2STE1LF 
15 0.843 (21.40) 0.551 (14.00) 609-1148-1-ND 1.01 12.91 43.80 609-1148-2-ND 1,000 359.36 SFW15S-2STE1LF 
16 0.882 (22.40) 0.591 (15.00) 609-1150-1-ND 1.12 14.34 48.63 609-1150-2-ND 1,000 399.04 SFW16S-2STE1LF 
17 0.921 (23.40) 0.630 (16.00) 609-1152-1-ND 96 12.00 40.55 609-1152-2-ND 1,000 330.77 SFW17S-2STE1LF 
18 0.961 (24.40) 0.670 (17.00) 609-1154-1-ND 1.09 13.87 47.03 609-1154-2-ND 1,000 373.86 SFW18S-2STE1LF 
20 1.040 (26.40) 0.748 (19.00) 609-1156-1-ND 68 8.13 2710 609-1156-2-ND 1,000 421.84 SFW20S-2STE1LF 
22 1.118 (28.40) 0.827 (21.00) 609-1158-1-ND 1.07 14.69 49.41 609-1158-2-ND 1,000 414.01 SFW22S-2STE1LF 
23 1.157 (29.40) 0.866 (22.00) 609-1160-1-ND -99 12.61 42.58 609-1160-2-ND 1,000 347.36 SFW23S-2STE1LF 
24 1.197 (30.40) 0.906 (23.00) 609-1162-1-ND 1.42 19.55 65.77 609-1162-2-ND 1,000 543.92 SFW24S-2STE1LF 
t Bulk (Continued) 
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FCI, 1.00 mm (0.039”) FFC-FPC Connectors (cont, 


Ce) Baits | 


— 
No. of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel FCI 
Fig. Positions A Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
26 1.276 (32.40) 0.984 (25.00) 609-1164-1-ND 1.19 15.53 52.44 609-1164-2-ND 1,000 42780 SFW26S-2STE1LF 
6 28 1.354 (34.40) 1.063 (27.00) 609-1166-1-ND 1.40 19.78 64.73 609-1166-2-ND 1,000 539.40 SFW28S-2STE1LF 
30 1.433 (36.40) 1.142 (29.00) 609-1168-1-ND 1.29 16.85 58.22 609-1168-2-ND 1,000 474.92 SFW30S-2STE1LF 
SFW Series — Top Entry SMT ZIF With Mounting Plate 
4 0.409 (10.40) 0.118 (3.00) 609-1133-1-ND 92 11.52 39.08 609-1133-2-ND 1,000 320.64 SFW4S-2STME1LF 
5 0.449 (11.40) 0.157 (4.00) 609-1135-1-ND 93 11.42 38.73 609-1135-2-ND 1,000 317.76 SFW5S-2STME1LF 
6 0.488 (12.40) 0.197 (5.00) 609-1137-1-ND 97 12.10 41.03 609-1137-2-ND 1,000 336.64 SFW6S-2STME1LF 
8 0.567 (14.40) 0.276 (7.00) 609-1138-1-ND 83 10.20 34.59 609-1138-2-ND 1,000 365.76 SFW8S-2STME1LF 
10 0.646 (16.40) 0.354 (9.00) 609-1141-1-ND 85 10.34 35.08 609-1141-2-ND 1,000 37776 SFW10S-2STME1LF 
11 0.685 (17.40) 0.394 (10.00) 609-1143-1-ND -90 11.22 3789 609-1143-2-ND 1,000 309.07 SFW11S-2STME1LF 
12 0.724 (18.40) 0.433 (11.00) 609-1145-1-ND 87 11.15 3768 609-1145-2-ND 1,000 307.37 SFW12S-2STME1LF 
14 0.803 (20.40) 0.512 (13.00) 609-1147-1-ND 1.18 14.80 50.19 609-1147-2-ND 1,000 411.84 SFW14S-2STME1LF 
15 0.843 (21.40) 0.551 (14.00) 609-1149-1-ND 95 11.82 39.92 609-1149-2-ND 1,000 325.66 SFW15S-2STME1LF 
6 16 0.882 (22.40) 0.591 (15.00) 609-1151-1-ND 1.10 14.43 48.75 609-1151-2-ND 1,000 397.73 SFW16S-2STME1LF 
17 0.921 (23.40) 0.630 (16.00) 609-1153-1-ND 93 12.12 40.95 609-1153-2-ND 1,000 334.03 SFW17S-2STME1LF 
18 0.961 (24.40) 0.670 (17.00) 609-1155-1-ND 97 12.43 41.97 609-1155-2-ND 1,000 342.40 SFW18S-2STME1LF 
20 1.040 (26.40) 0.748 (19.00) 609-1157-1-ND 1.26 16.46 55.59 609-1157-2-ND 1,000 453.53 SFW20S-2STME1LF 
22 1.118 (28.40) 0.827 (21.00) 609-1159-1-ND 70 9.24 31.22 609-1159-2-ND 1,000 254.67 SFW22S-2STME1LF 
23 1.157 (29.40) 0.866 (22.00) 609-1161-1-ND 1.00 13.04 45.05 609-1161-2-ND 1,000 367.51 SFW23S-2STME1LF 
24 1.197 (30.40) 0.906 (23.00) 609-1163-1-ND 92 12.12 40.95 609-1163-2-ND 1,000 334.03 SFW24S-2STME1LF 
26 1.276 (32.40) 0.984 (25.00) 609-1165-1-ND 1.44 18.88 65.23 609-1165-2-ND 1,000 532.12 SFW26S-2STME1LF 
28 1.354 (34.40) 1.063 (27.00) 609-1167-1-ND 1.40 18.38 63.48 609-1167-2-ND 1,000 517.86 SFW28S-2STME1LF 
30 1.433 (36.40) 1.142 (29.00) 609-1169-1-ND 1.48 20.36 68.47 609-1169-2-ND 1,000 566.25 SFW30S-2STME1LF 
HFW Series — Side Entry SMT LIF, Lower Contact Type 
4 0.260 (6.60) 0.118 (3.00) 609-1782-1-ND 68 8.48 27.12 609-1782-2-ND 2,000 207.47/M HFW4R-1STE1LF 
5 0.300 (7.60) 0.157 (4.00) 609-1784-1-ND 50 5.85 18.90 609-1784-2-ND 2,000 144.00/M HFW5R-1STE1LF 
6 0.339 (8.60) 0.197 (5.00) 609-1786-1-ND 35 4.23 13.65 609-1786-2-ND 2,000 104.00/M HFW6R-1STE1LF 
8 0.417 (10.60) 0.276 (7.00) 609-1788-1-ND 78 9.91 32.19 609-1788-2-ND 2,000 252.60/M HFW8R-1STE1LF 
10 0.496 (12.60) 0.354 (9.00) 609-1790-1-ND 79 9.99 32.47 609-1790-2-ND 2,000 249.75/M HFW10R-1STE1LF 
12 0.575 (14.60) 0.433 (11.00) 609-1792-1-ND 50 6.18 19.76 609-1792-2-ND 2,000 153.14/M HFW12R-1STE1LF 
14 0.654 (16.60) 0.512 (13.00) 609-1794-1-ND 89 11.41 38.69 609-1794-2-ND 2,000 297.60/M HFW14R-1STE1LF 
7 15 0.693 (17.60) 0.551 (14.00) 609-1796-1-ND 93 11.67 39.43 609-1796-2-ND 2,000 311.25/M HFW15R-1STE1LF 
16 0.732 (18.60) 0.591 (15.00) 609-1798-1-ND 82 9.88 33.52 609-1798-2-ND 2,000 257.85/M HFW16R-1STE1LF 
18 0.811 (20.60) 0.670 (17.00) 609-1800-1-ND 89 11.11 37.69 609-1800-2-ND 2,000 289.95/M HFW18R-1STE1LF 
20 0.890 (22.60) 0.748 (19.00) 609-1802-1-ND 58 6.94 23.12 609-1802-2-ND 2,000 176.87/M HFW20R-1STE1LF 
22 0.969 (24.60) 0.827 (21.00) 609-1804-1-ND 64 8.01 25.62 609-1804-2-ND 2,000 196.00/M HFW22R-1STE1LF 
24 1.047(26.60) 0.906 (23.00) 609-1806-1-ND 71 8.72 29.08 609-1806-2-ND 2,000 205.63/M HFW24R-1STE1LF 
26 1.126 (28.60) 0.984 (25.00) 609-1808-1-ND 69 8.66 28.16 609-1808-2-ND 2,000 216.60/M HFW26R-1STE1LF 
28 1.205 (30.60) 1.063 (27.00) 609-1810-1-ND 75 9.38 30.48 609-1810-2-ND 2,000 234.45/M HFW28R-1STE1LF 
30 1.283 (32.60) 1.142 (29.00) 609-1812-1-ND 1.11 15.22 51.19 609-1812-2-ND 2,000 401.22/M HFW30R-1STE1LF 
HFW Series — Side Entry SMT LIF, Upper Contact Type 
4 0.260 (6.60) 0.118 (3.00) 609-1783-1-ND et 9.61 31.22 609-1783-2-ND 2,000 240.15/M HFW4R-2STE1LF 
5 0.300 (7.60) 0.157 (4.00) 609-1785-1-ND 51 6.14 19.85 609-1785-2-ND 2,000 151.20/M HFW5R-2STE1LF 
6 0.339 (8.60) 0.197 (5.00) 609-1787-1-ND 35 4.23 13.65 609-1787-2-ND 2,000 104.00/M HFW6R-2STE1LF 
8 0.417 (10.60) 0.276 (7.00) 609-1789-1-ND 99 12.22 39.48 609-1789-2-ND 2,000 300.80/M HFW8R-2STE1LF 
10 0.496 (12.60) 0.354 (9.00) 609-1791-1-ND 73 9.19 29.85 609-1791-2-ND 2,000 229.65/M HFW10R-2STE1LF 
12 0.575 (14.60) 0.433 (11.00) 609-1793-1-ND 92 11.26 36.02 609-1793-2-ND 2,000 279.16/M HFW12R-2STE1LF 
14 0.654 (16.60) 0.512 (13.00) 609-1795-1-ND 80 10.09 32.80 609-1795-2-ND 2,000 252.30/M HFW14R-2STE1LF 
7 15 0.693 (17.60) 0.551 (14.00) 609-1797-1-ND 51 6.25 20.00 609-1797-2-ND 2,000 155.00/M HFW15R-2STE1LF 
16 0.732 (18.60) 0.591 (15.00) 609-1799-1-ND 53 6.44 20.62 609-1799-2-ND 2,000 159.81/M HFW16R-2STE1LF 
18 0.811 (20.60) 0.670 (17.00) 609-1801-1-ND 65 7.84 26.12 609-1801-2-ND 2,000 166.47/M HFW18R-2STE1LF 
20 0.890 (22.60) 0.748 (19.00) 609-1803-1-ND 1.31 15.76 52.52 609-1803-2-ND 2,000 401.78/M HFW20R-2STE1LF 
22 0.969 (24.60) 0.827 (21.00) 609-1805-1-ND 68 8.53 27.28 609-1805-2-ND 2,000 208.69/M HFW22R-2STE1LF 
24 1.047 (26.60) 0.906 (23.00) 609-1807-1-ND 1.19 14.60 48.66 609-1807-2-ND 2,000 372.25/M HFW24R-2STE1LF 
26 1.126 (28.60) 0.984 (25.00) 609-1809-1-ND 69 8.66 28.16 609-1809-2-ND 2,000 216.60/M HFW26R-2STE1LF 
28 1.205 (30.60) 1.063 (27.00) 609-1811-1-ND 77 Chga 31.75 609-1811-2-ND 2,000 234.45/M HFW28R-2STE1LF 
30 1.283 (32.60) 1.142 (29.00) 609-1813-1-ND 1.29 15.81 53.61 609-1813-2-ND 2,000 412.35/M HFW30R-2STE1LF 
SFW Series — Side Entry SMT ZIF, Lower Contact Type 
4 0.386 (9.80) 0.118 (3.00) 609-1883-1-ND 91 11.36 38.53 609-1883-2-ND 2,000 296.40/M SFW4R-1STE1LF 
5 0.425 (10.80) 0.157 (4.00) 609-1887-1-ND 91 11.59 39.31 609-1887-2-ND 2,000 302.40/M SFW5R-1STE1LF 
6 0.465 (11.80) 0.197 (5.00) 609-1889-1-ND 1.24 15.26 48.82 609-1889-2-ND 2,000 378.36/M SFW6R-1STE1LF 
8 0.543 (13.80) 0.276 (7.00) 609-1893-1-ND 79 9.97 32.41 609-1893-2-ND 2,000 249.30/M SFW8R-1STE1LF 
10 0.622 (15.80) 0.354 (9.00) 609-1897-1-ND 1.00 13.13 44.35 609-1897-2-ND 2,000 350.10/M SFW10R-1STE1LF 
12 0.701 (17.80) 0.433 (11.00) 609-1900-1-ND 89 11.11 3767 609-1900-2-ND 2,000 289.80/M SFW12R-1STE1LF 
14 0.780 (19.80) 0.512 (13.00) 609-1902-1-ND -90 11.52 39.08 609-1902-2-ND 2,000 300.60/M SFW14R-1STE1LF 
8 15 0.819 (20.80) 0.551 (14.00) 609-1905-1-ND 97 12.35 41.71 609-1905-2-ND 2,000 329.25/M SFW15R-1STE1LF 
16 0.858 (21.80) 0.591 (15.00) 609-1907-1-ND 1.15 15.75 52.98 609-1907-2-ND 2,000 415.28/M SFW16R-1STE1LF 
18 0.937 (23.80) 0.670 (17.00) 609-1911-1-ND 97 12.71 42.92 609-1911-2-ND 2,000 338.85/M SFW18R-1STE1LF 
20 1.016 (25.80) 0.748 (19.00) 609-1913-1-ND 1.41 19.46 66.73 609-1913-2-ND 2,000 537.52/M SFW20R-1STE1LF 
22 1.094 (27.80) 0.827 (21.00) 609-1916-1-ND 1.03 13.48 46.55 609-1916-2-ND 2,000 367.50/M SFW22R-1STE1LF 
24 1.173 (29.80) 0.906 (23.00) 609-1919-1-ND 1.03 14.14 4756 609-1919-2-ND 2,000 372.80/M SFW24R-1STE1LF 
26 1.252 (31.80) 0.984 (25.00) 609-1921-1-ND 1.54 20.82 72.85 609-1921-2-ND 2,000 593.23/M SFW26R-1STE1LF 
28 1.331 (33.80) 1.063 (27.00) 609-1924-1-ND -90 11.25 38.00 609-1924-2-ND 2,000 420.00/M SFW28R-1STE1LF 
30 1.409 (35.80) 1.142 (29.00) 609-1926-1-ND 1.25 1768 57.85 609-1926-2-ND 2,000 466.03/M SFW30R-1STE1LF 
SFW Series — Side Entry SMT ZIF, Upper Contact Type 
4 0.386 (9.80) 0.118 (3.00) 609-1884-1-ND 68 8.51 28.86 609-1884-2-ND 2,000 286.35/M SFW4R-2STE1LF 
5 0.425 (10.80) 0.157 (4.00) 609-1888-1-ND 88 10.98 37.23 609-1888-2-ND 2,000 286.35/M SFW5R-2STE1LF 
6 0.465 (11.80) 0.197 (5.00) 609-1890-1-ND 1.02 13.47 45.49 609-1890-2-ND 2,000 359.10/M SFW6R-2STE1LF 
8 0.543 (13.80) 0.276 (7.00) 609-1894-1-ND 78 9.74 31.65 609-1894-2-ND 2,000 243.45/M SFW8R-2STE1LF 
10 0.622 (15.80) 0.354 (9.00) 609-1898-1-ND 1.19 14.88 4760 609-1898-2-ND 2,000 364.14/M SFW10R-2STE1LF 
12 0.701 (17.80) 0.433 (11.00) 609-1901-1-ND 1.06 14.59 49.06 609-1901-2-ND 2,000 384.54/M SFW12R-2STE1LF 
14 0.780 (19.80) 0.512 (13.00) 609-1903-1-ND 1.19 16.35 55.00 609-1903-2-ND 2,000 431.09/M SFW14R-2STE1LF 
8 15 0.819 (20.80) 0.551 (14.00) 609-1906-1-ND 93 11.59 39.14 609-1906-2-ND 2,000 309.00/M SFW15R-2STE1LF 
16 0.858 (21.80) 0.591 (15.00) 609-1908-1-ND 95 11.94 40.32 609-1908-2-ND 2,000 318.30/M SFW16R-2STE1LF 
18 0.937 (23.80) 0.670 (17.00) 609-1912-1-ND 1.19 16.34 54.95 609-1912-2-ND 2,000 430.65/M SFW18R-2STE1LF 
20 1.016 (25.80) 0.748 (19.00) 609-1914-1-ND 1.07 14.00 48.37 609-1914-2-ND 2,000 381.90/M SFW20R-2STE1LF 
22 1.094 (27.80) 0.827 (21.00) 609-1917-1-ND 1.03 13.52 46.70 609-1917-2-ND 2,000 368.70/M SFW22R-2STE1LF 
24 1.173 (29.80) 0.906 (23.00) 609-1920-1-ND 1.46 20.43 70.04 609-1920-2-ND 2,000 554.47/M SFW24R-2STE1LF 
26 1.252 (31.80) 0.984 (25.00) 609-1922-1-ND 1.34 18.04 61.87 609-1922-2-ND 2,000 498.37/M SFW26R-2STE1LF 
28 1.331 (33.80) 1.063 (27.00) 609-1925-1-ND 1.28 16.06 54.25 609-1925-2-ND 2,000 428.25/M SFW28R-2STE1LF 
30 1.409 (35.80) 1.142 (29.00) 609-1927-1-ND 1.64 22.13 7744 609-1927-2-ND 2,000 630.57/M SFW30R-2STE1LF 
SFW Series — Side Entry SMT ZIF, Lower Contact Type With Cable Lock Mechanism 
4 0.386 (9.80) 0.118 (3.00) 609-1885-1-ND 87 10.64 36.08 609-1885-2-ND 2,000 277.50/M SFW4R-3STE1LF 
6 0.465 (11.80) 0.197 (5.00) 609-1891-1-ND 76 9.55 31.02 609-1891-2-ND 2,000 238.65/M SFW6R-3STE1LF 
8 0.543 (13.80) 0.276 (7.00) 609-1895-1-ND 95 11.82 39.92 609-1895-2-ND 2,000 315.15/M SFW8R-3STE1LF 
8 14 0.780 (19.80) 0.512 (13.00) 609-1904-1-ND 1.15 15.86 53.35 609-1904-2-ND 2,000 418.18/M SFW14R-3STE1LF 
16 0.858 (21.80) 0.591 (15.00) 609-1909-1-ND 1.13 13.87 46.22 609-1909-2-ND 2,000 353.59/M SFW16R-3STE1LF 
22 1.094 (27.80) 0.827 (21.00) 609-1918-1-ND 1.36 18.34 62.87 609-1918-2-ND 2,000 506.49/M SFW22R-3STE1LF 
26 1.252 (31.80) 0.984 (25.00) 609-1923-1-ND 1.12 15.35 51.62 609-1923-2-ND 2,000 404.55/M SFW26R-3STE1LF 
SFW Series — Side Entry SMT ZIF, Upper Contact Type With Cable Lock Mechanism 
4 0.386 (9.80) 0.118 (3.00) 609-1886-1-ND 80 9.78 31.30 609-1886-2-ND 2,000 242.58/M SFW4R-4STE1LF 
6 0.465 (11.80) 0.197 (5.00) 609-1892-1-ND 79 9.94 32.31 609-1892-2-ND 2,000 248.55/M SFW6R-4STE1LF 
8 8 0.543 (13.80) 0.276 (7.00) 609-1896-1-ND 84 10.23 34.69 609-1896-2-ND 2,000 266.85/M SFW8R-4STE1LF 
10 0.622 (15.80) 0.354 (9.00) 609-1899-1-ND 87 10.93 37.05 609-1899-2-ND 2,000 285.00/M SFW10R-4STE1LF 
16 0.858 (21.80) 0.591 (15.00) 609-1910-1-ND 1.13 13.87 46.22 609-1910-2-ND 2,000 353.59/M SFW16R-4STE1LF 
20 1.016 (25.80) 0.748 (19.00) 609-1915-1-ND 1.03 13.04 42.39 609-1915-2-ND 2,000 326.10/M SFW20R-4STE1LF 
+ Bulk 
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/_™. 0.5mm Pitch Standard 

molex 

YY Length Jumper 
Unshielded Flat Flex Cable 


Specifications: 
Electrical: 


© Voltage: 30V + Current: 0.5A © Physical: Strip Length: 
4.0mm (.157") © Reinforcement Length: 6.00mm (.236") 
© Conductor Width: 0.30mm (.012") »* Conductor Thickness: 
0.10 mm (.004") * End Thickness: 0.30 +0.05mm (.012 
+.002”) ¢ Temperature Range: -40°C ~ 80°C 


0.3mm FPC Connectors 


Specifications: 


Electrical: 

¢ Voltage: 50V © Current: 0.3A © Contact Resistance: 80mQ maximum 
¢ Withstanding Voltage: 250V AC/1 minute ¢ Insulation Resistance: 50MQ 
minimum 

Physical: 

¢ Housing Material: Liquid Crystal Polymer * Flammability: UL94V-0 « Color: 
Beige * Actuator: PA Polyamide (Nylon) 4/6 * Temperature Range: -20°C ~ 85°C 
© Contact: Phosphor Bronze » Plating Contact: Tin/Bismuth * Contact Position: 
Bottom 


Reference Information: ; No.of | Dim.A | Digi-Key Price Each Molex 
* UL Style No. 2896 * Mates with any 0.50mm (.020”) Pitch Positions (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. 
Molex FFC/FPC Connector Right Angle, SMT, ZIF — Bottom Contact Style 
= = . 1 5.8 WM1512-ND 1.60 1.23 99 89 54809-1198-C 
No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Molex 15 7.0 WM1513-ND 2.20 1.69 1.36 1.22 54809-1598-C 
Positions (mm) Part No. iu 10 100 250 Part No. 19 8.2 WM1514-ND 2.80 2.16 1.73 1.55 54809-1998-C 
i 1. 21 8.8 WM1515-ND 3.05 2.35 1.88 1.69 54809-2198-C 
3:18" (30mm) — RoHS Compliant 25 10.0 | WM1516-ND 317244 195 «1.76 | ~_54809-2598-C 
6 3.5 WM14311-ND 4.65 3.89 2.85 2.42 | 21020-0051 27 10.6 WM1517-ND 3.40 2.62 2.09 1.89 54809-2798-C 
10 5.5 WM14313-ND 4.66 3.89 2.86 2.42 | 21020-0095 31 11.8 WM1518-ND 3.89 3.00 2.40 2.16 54809-3198-C 
20 10.5 | WM14317-ND 5.70 4.75 3.49 2.95 | 21020-0205 33 12.4 WM1519-ND 4.04 3.12 2.49 2.24 54809-3398-C 
i v 39 14.2 WM1520-ND 414 3.19 2.56 2.30 54809-3998-C 
24 12.5 WM14318-ND 4.45 3.71 2.72 2.31 21020-0249 
45 16.0 WM1521-ND 5.64 4.34 3.48 3.13 54809-4598-C 
30 15.5 WM14319-ND 5.70 4.75 3.48 2.96 | 21020-0315 51 178 WM1522-ND 6.39 4.92 3.94 354 54809-5198-C 
36 18.5 WM14325-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 | 21020-0381 
40 20.5 WM14321-ND 5.70 4.75 3.48 2.96 | 21020-0425 
50 25.5 | WM14323-ND 5.70 4.75 3.49 2.96 | 21020-3050 0.5mm FFC, /FPC 
2.00” (51mm) — RoHS Compliant Cc t 
6 3.5 | WM10200-ND 414 3.45 2.54 2.14 | 21020-0053 onnectors @Reel 
10 5.5 WM10201-ND 414 3.46 2.53 2.15 | 21020-0097 Specifications: 
20 10.5 WM10202-ND 4.30 3.59 2.63 2.23 | 21020-0207 P y 
24 12.5 WM10203-ND 4.35 3.63 2.66 2.25 | 21020-0251 Electrical: * Voltage: SOV »* Current: 0.4A (Series 51374); 0.5A (Series 52746, 52437, 54132, 52745, 52435, 54104, 
30 15.5 WM10204-ND 4.40 3.67 2.69 2.28 | 21020-0317 52559, 52892, 54548, 51441, 54550) » Contact Resistance: 20m maximum (Series 52892, 52746, 52437, 54132, 
52745, 52435, 54104, 52559); 40mQ maximum (Series 54548, 51441, 54550, 51374) 
36 18.5 WM10205-ND 4.46 3.72 2.73 2.30 | 21020-0383 ; ji 7 : ‘ i ‘ ' fe 
40 2005 ww10206-ND 450 3.75 276 233 | 21020-0427 Withstanding Voltage: 250V AC/1 minute * Insulation Resistance: SOMO minimum 
50 255 WM10207-ND 4.65 3.88 2.84 2.42 | 21020-0543 Physical: * Housing Material: PA Polyamide (Nylon) 4/6, (Series 52746, 52437, 54132, 52745, 52435, 54104, 52559, 
= > 52892); Liquid Crystal Polymer (Series 54548, 54550); Liquid Crystal Polymer Glass Filled (Series 51441, 51374) 
3.00” (76mm) — RoHS Compliant + Flammability: UL94V-0 * Actuator: Polyphenylene Sulfide, UL94V-0 * Contact: Phosphor Bronze (Series 52746, 
6 35 WM10224-ND 4.66 3.88 2.85 2.41 21020-0055 52437, 54132, 52745, 52435, 54104, 52559, 52892, 54548, 51441, 54550); Copper Alloy (Series 51374) © Plating: Tin/ 
8 4.5 WM10248-ND 4.66 3.88 2.85 2.42 | 21020-0077 Bismuth (Series 52746, 52435, 52892, 54548, 51441, 51374); Tin (Series 52437, 54132, 52745, 54104, 52559, 54550) 
10 5.5 WM10225-ND 4.66 3.88 2.85 2.44 21020-0099 ¢ Solder Tabs: Phosphor Bronze, Tin over Nickel Plating (Series 52746, 52437, 54132, 52745, 52435, 54104, 52559, 
12 6.5 WM10249-ND 4.65 3.88 2.85 2.44 21020-0121 52892, 54548, 51441, 54550); Copper Alloy, Tin over Nickel Plating (Series 51374) * Temperature Range: -20°C ~ 85°C 
14 75 WM10250-ND 4.66 3.88 2.85 2.42 | 21020-0143 (Series 52746, 54132, 52745, 54548, 51441, 54550, 52435); -25°C ~ 85°C (Series 52892, 51374); -40°C ~ 85°C (Series 
16 8.5 WM10251-ND 4.66 3.89 2.86 2.42 | 21020-0165 52437, 54104, 52559) 
20 10.5 WM10226-ND 4.65 3.88 2.85 2.41 21020-0209 
24 12.5 WM10227-ND 4.65 3.88 2.85 2.41 21020-0253 
30 15.5 WM10228-ND 4.65 3.89 2.85 2.42 | 21020-0319 
36 18.5 WM10229-ND 4.65 3.89 2.85 2.42 | 21020-0385 
40 20.5 WM10230-ND 4.66 3.88 2.84 2.41 21020-0429 
50 25.5 WM10231-ND 4.66 3.89 2.86 2.42 | 21020-7650 
4.00” (102mm) op en, 
—, actuator 
6 3.5 | WM10208-ND® 465 389 285 241 | 21020-0057 Open actuator Open actuator 
10 55 WM10209-ND® 4.66 3.88 285 241 | 21020-0101 Locked actuator Locked actuator 
20 10.5 WM10210-ND® 4.92 4.10 3.00 2.55 | 21020-0211 bit Locked 
24 12.5 WM10211-ND® 5.02 4.18 3.08 2.60 | 21020-0255 actuator 
30 15.5 WM10212-ND®@ 5.18 4.32 3.17 2.68 | 21020-0321 
36 18.8 WM10213-ND 5.34 4.45 3.27 2.77 | 21020-0387 
40 20.5 WM10214-ND® 5.43 4.54 3.33 2.81 21020-0431 
50 25.5 WM10215-ND® 5.69 4.74 3.48 2.95 | 21020-0547 
5.00” (127mm) — RoHS Compliant 
6 3.5 WM10232-ND 5.69 4.74 3.48 2.96 | 21020-0059 
10 5.5 WM10233-ND 5.69 4.75 3.48 2.96 | 21020-0103 
20 10.5 WM10234-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 | 21020-0213 
24 12.5 WM10235-ND 5.69 4.74 3.48 2.95 | 21020-0257 
30 15.5 WM10236-ND 5.70 4.75 3.48 2.94 | 21020-0323 
36 18.8 WM10237-ND 5.70 4.74 3.48 2.96 | 21020-0389 
40 20.5 WM10238-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 | 21020-0433 
50 25.5 WM10239-ND 5.70 4.76 4.60 3.92 | 21020-2750 
6.00” (152mm) 
6 3.5 WM10216-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 | 21020-0061 
10 5.5 WM10217-ND® 5.70 4.74 3.49 2.95 | 21020-0105 Open actuator Open actuator 
20 10.5 WM10218-ND® 5.69 4.74 3.49 2.95 | 21020-0215 Locked actuator Locked actuator 
24 12.5 WM10219-ND® 5.96 4.96 3.65 3.09 | 21020-0259 
30 15.5 WM10220-ND@ 6.20 5.19 3.79 3.22 | 21020-0325 
36 18.5 WM10221-ND® 6.37 5.31 3.90 3.30 | 21020-0391 
: oe Mae esaas ae ee 2 aie No. of} Dimensions(mm) | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt _| Molex 
bd ae Hund i i : : a Fig.| Pos.{ A | B | C | PartNo. 110 100 [ Qty. | Pricing | Part No. 
8.00” (203mm) — RoHS Compliant Bottom Contact Style 
6 3.5 WM10240-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 | 21020-0065 6 9.10) 5.9 4.3 | WM7700CT-ND 1.57 1.35 1.05 | 1,000 609.93 | 52746-0670 
10 5.6 WM10241-ND 5.69 4.75 3.48 2.95 | 21020-0109 10 | 11.10) 5.9 4.3 | WM7701CT-ND 2.20 1.89 1.47 | 1,000 856.28 | 52746-1070 
20 10.5 WM10242-ND 5.70 4.74 3.49 2.96 | 21020-0219 20 | 16.10} 59 4.3 | WM7702CT-ND 3.41 2.92 2.28 | 1,000 1324.47 | 52746-2070 
24 12.5 WM10243-ND 5.95 4.95 3.64 3.08 | 21020-0263 24 | 18.60} 6.1 4.5 |WM7703CT-ND 4.07 3.49 2.72 | 1,000 1582.68 | 52437-2472 
30 15.5 WM10244-ND 6.21 5.19 3.80 3.21 21020-0329 1 30 | 21.60} 6.1 4.5 |WM7704CT-ND 4.73 4.05 3.16 | 1,000 643.07 | 52437-3072 
36 18.5 WM10245-ND 6.37 5.30 3.90 3.29 | 21020-0395 36 | 23.50] 6.55 | 5.0 |WM7705CT-ND 3.12 2.68 2.09 | 1,500 | 1215.00/M | 54132-3697 
40 20.5 WM10246-ND 6.48 5.39 3.97 3.36 | 21020-0439 40 | 25.50] 6.55 | 5.0 |WM7706CT-ND 3.92 3.36 2.62 | 1,500 | 1526.00/M | 54132-4097 
50 25.5 WM10247-ND 6.73 5.61 41 3.49 | 21020-0574 50 | 30.50} 6.55 | 5.0 |WM7707CT-ND 4.67 4.00 3.12 | 1,500 | 1815.00/M | 54132-5097 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 87 


fo Ns 
hale 0.5mm FFC/FPC Connectors (cont) Reel” | hots 


No. of| Dimensions (mm) | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt Molex 
Fig.) Pos.| A B c Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing | PartNo. 
Top Contact Style 
6 | 910 | 5.7 | 4.3 |WM7708CT-ND 1.06 a) 71 | 1,000 413.30) 52745-0696 
10 | 11.10] 5.7 | 4.3 |WM7709CT-ND 153 1.32 1.03 | 1,000 596.80| 52745-1096 
20 | 16.10) 5.7 | 4.3 |WM7710CT-ND 226 1.94 1.51 | 1,000 879.27 | 52745-2096 
2 | 24 | 18.60] 5.9 | 4.5 |WM7711CT-ND 3.23 277 2.16 | 1,000 1255.96 | 52435-2472 
30 | 21.60) 5.9 | 4.5 |WM7712CT-ND 3.64 312 2.43 | 1,000 1415.24 | 52435-3072 
40 | 25.50] 6.55 | 5.0 |WM7713CT-ND 4.00 343 2.67 | 1,500] 1557.00/M| 54104-4096 
50 | 30.50] 6.55 | 5.0 |WM7714CT-ND 437 3.74 292 | 1,500] 1699.00/M| 54104-5096 
Vertical Contact Style 
6 | 870 WM7715CT-ND 160 1.38 1.07 | 1,000 624.02| 52559-0672 
10 | 10.70 WM7716CT-ND 1.98 1.70 1.33 | 1,000 771.68} 52559-1072 
12 | 11.70] 5.30 | 3.90 |WM7952CT-ND 1.85 1.59 1.24 | 1,000 720.00) 52559-1272 
3 | 20 | 15.70 WM7717CT-ND 3.31 2.84 2.21 | 1,000 1288.11 | 52559-2072 
24 | 17.70 WM7718CT-ND 3.97 3.40 2.65 | 1,000 1545.34 | 52259-2472 
30 | 20.70 WM7719CT-ND 482 413 3.22 | 1,000 1874.53 | 52559-3072 
36 | 23.70] 5.30 | 3.90 |WM7720CT-ND 530 454 3.54 | 1,000 2061.78) 52559-3672 
40 | 25.70 WM7721CT-ND 542 4.64 3.62 | 1,000 2107.28) 52559-4072 
t+ For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Pos. A B Cc Part No. 1 10 100 Part No. 
Vertical, SMT, ZIF 
10 78 WM1649-ND 1.85 1.43 1.14 | 51374-1073-P 
13 9.3 WM1650-ND 2.39 1.84 1.48 | 51374-1373-P 
15 10.3 - _- WM1651-ND 2.46 1.90 1.52 | 51374-1573-P 
20 12.8 WM1652-ND 2.21 171 1.37 | 51374-2073-P 
26 15.8 WM1653-ND 2.49 1.92 1.54 | 51374-2673-P 
4 30 17.8 WM1654-ND 2.86 2.20 1.76 | 51374-3073-P 
33 19.3 WM1655-ND 2.74 2.11 1.69 | 51374-3373-P 
40 22.8 _ _ WM1656-ND 3.61 2.78 2.23 | 51374-4073-P 
45 25.3 WM1657-ND 3.18 2.45 1.96 | 51374-4573-P 
50 27.8 WM1658-ND 4.09 3.15 2.52 | 51374-5073-P 
60 32.8 WM1659-ND 4.25 3.27 2.62 | 51374-6073-P 
Right Angle, SMT, ZIF — Bottom Contact Style 
8 8.6 WM1523-ND 99 76 61 | 52892-0895-C 
10 9.6 WM1524-ND 99 76 61 | 52892-1095-C 
12 10.6 - - WM1525-ND 1.00 aad 62 | 52892-1295-C 
14 11.6 WM1526-ND 1.16 90 72 | 52892-1495-C 
16 12.6 WM1527-ND 1.33 1.03 83 | 52892-1695-C 
> 18 13.6 WM1528-ND 1.50 1.16 93 | 52892-1895-C 
20 14.6 WM1529-ND 1.76 1.35 1.09 | 52892-2095-C 
24 16.6 - _ WM1530-ND 1.90 1.47 1.18 | 52892-2495-C 
26 17.6 WM1531-ND 2.03 1.57 1.26 | 52892-2695-C 
28 18.6 WM1532-ND 2.16 1.67 1.33 | 52892-2895-C 
6 8.2 WM1544-ND 1.35 1.04 .84 | 54548-0670-C 
8 9.2 WM1545-ND 1.59 1.23 .98 | 54548-0870-C 
10 10.2 3.4 4.55 | WM1546-ND 1.90 1.46 1.17 | 54548-1070-C 
12 11.2 WM1547-ND 2.12 1.63 1.31 | 54548-1270-C 
6 16 13.2 WM1548-ND 2.57 1.98 1.59 | 54548-1670-C 
18 14.2 WM1549-ND 2.73 2.10 1.68 | 54548-1870-C 
20 15.2 34 4.55 | WM1550-ND 2.94 2.27 1.81 | 54548-2070-C 
24 17.2 WM1551-ND 3.47 2.67 214 | 54548-2470-C 
26 18.2 WM1552-ND 2.89 2.23 1.78 | 54548-2670-C 
6 5.3 WM1553-ND 2.04 1.57 1.26 | 51441-0693-C 
8 6.3 WM1554-ND 2.39 1.84 1.48 | 51441-0893-C 
10 73 - _ WM1555-ND 2.50 1.93 1.54 | 51441-1093-C 
12 8.3 WM1556-ND 271 2.09 1.67 | 51441-1293-C 
7 16 10.3 WM1557-ND 3.17 2.44 1.95 | 51441-1693-C 
18 11.3 WM1558-ND 3.21 2.47 1.98 | 51441-1893-C 
20 12.3 = = WM1559-ND 3.08 2.37 1.90 | 51441-2093-C 
22 13.3 WM1560-ND 3.09 2.38 1.91 | 51441-2293-C 
24 14.3 WM1561-ND 3.39 2.61 2.09 | 51441-2493-C 
Right Angle, SMT, ZIF — Top Contact Style 
6 8.2 WM1534-ND 1.36 1.05 .84 | 54550-0694-C 
8 9.2 WM1535-ND 1.59 1.23 .98 | 54550-0894-C 
10 10.2 3.4 4.55 | WM1536-ND 1.90 1.47 1.17 | 54550-1094-C 
12 11.2 WM1537-ND 2.08 1.60 1.28 | 54550-1294-C 
14 12.2 WM1538-ND 2.40 1.85 1.48 | 54550-1494-C 
: 16 13.2 WM1539-ND 2.57 1.98 1.59 | 54550-1694-C 
18 14.2 WM1540-ND 2.73 2.10 1.69 | 54550-1894-C 
20 15.2 3.4 4.55 | WM1541-ND 2.94 2.27 1.82 | 54550-2094-C 
24 17.2 WM1542-ND 3.47 2.67 2.14 | 54550-2494-C 
26 18.2 WM1543-ND 3.76 2.89 2.32 | 54550-2694-C 


1mm FFC/FPC Connectors Digi@Reel® 


Right Angle: For 0.30mm thick FFC/FPC. Metal solder tabs provide PCB hold-down and strain relief for SMT tails. 
© Material: 4/6 nylon, UL94V-0 » Actuator: PPS, UL94V-0 »* Contact: Phosphor Bronze Plating: Tin Solder » Tabs: 
Phosphor Bronze, Tin Plating * Temperature: -20°C ~ 85°C » Electrical: Voltage: 125V » Current: 1.0A » Contact 
Resistance: 20mQ maximum » Dielectric Withstanding Voltage: 500V AC/1 minute 


Vertical: For use with 0.30mm thick FFC/FPC. Tuning fork contacts assure stable, low contact resistance. Optional cable 
retention barbs provide cable strain relief and assure full retention of cable. Optional polarizing peg assures proper 
orientation to PCB and kinked outer solder tails offer PCB retention. SMT compatible. * Material: Housing 4/6 nylon, 
UL94V-0 » Actuator: LCP, UL94V-0 » Contact: Phosphor Bronze Alloy » Plating: Tin/Lead, 90/10 » Temperature: -20°C 
~ 80°C * Electrical: Voltage: 125V » Current: 1.0A »* Contact Resistance: 20mQ maximum « Dielectric Withstanding 
Voltage: 500VAC per minute ¢ Insulation Resistance: 100MOQ minimum 


Opened 
Actuator 
1 +1 


f 
7.25 | 
[ 5/8 


3.6 


d 


T 
Locked Actuator 


No. | Dimension Cut Tape T&R 
of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Molex 
Fig.|Pos.| Inch (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 | Part No. 
Right Angle, SMT, ZIF — Top Contact Style — RoHS Compliant 
4 | 405 (10.30) | WM7675CT-ND 1.31 113 .88 | WM7675TR-ND 510.49 | 52207-0485 
6 | .484 (12.30) | WM7676CT-ND 111 95.74 | WM7676TR-ND 431.34 | 52207-0685 
8 | .562 (14.30) | WM7677CT-ND 1.45 1.25 97 | WM7677TR-ND 564.43 | 52207-0885 
10 | .641 (16.30) | WM7678CT-ND 1.78 153 1.19 | WM7678TR-ND 692.00 | 52207-1085 
12 | .720 (18.30) | WM7679CT-ND 2.09 1.79 1.40 | WM7679TR-ND 811.00 | 52207-1285 
14 | .799 (20.30) | WM7680CT-ND 2.37 2.03 1.59 | WM7680TR-ND 921.81 | 52207-1485 
4 | 16 | 877 (22.30) | WM7681CT-ND 2.63 2.26 1.76 | WM7681TR-ND 1024.00 | 52207-1685 
18 | .956 (24.30) | WM7682CT-ND 2.89 248 1.93 | WM7682TR-ND 1123.15 | 52207-1885 
20 |1.035 (26.30) | WM7683CT-ND 3.12 267 2.09 | WM7683TR-ND 1213.68 | 52207-2085 
22 |1.114 (28.30) | WM7684CT-ND 3.34 286 2.23 | WM7684TR-ND 1299.01 | 52207-2285 
24 |1.192 (30.30) | WM7685CT-ND 3.53 3.02 2.36 | WM7685TR-ND 1372.70 | 55207-2485 
26 |1.271 (32.30) | WM7686CT-ND 3.71 318 2.48 | WM7686TR-ND 1443.44 | 52207-2685 
28 |1.350 (34.30) | WM7687CT-ND 3.90 3.34 2.61 | WM7687TR-ND 1517.00 | 52207-2885 
30 |1.430 (36.30) | WM7688CT-ND 4.09 350 2.73 | WM7688TR-ND 1590.86 | 52207-3085 
Vertical, SMT, ZIF — RoHS Compliant 
6 | .496 (12.60) | WM7633CT-ND 213 1.82 1.42 | WM7633TR-ND 827.00 | 52610-0671 
8 | .575 (14.60) | WM7634CT-ND 254 218 1.70 | WM7634TR-ND 989.00 | 52610-0871 
10 | 654 (16.60) | WM7635CT-ND 2.92 251 1.95 | WM7635TR-ND 1137.00 | 52610-1071 
12 | .732 (18.60) | WM7636CT-ND 3.35 2.87 2.24 | WM7636TR-ND 1302.00 | 52610-1271 
14 | .811 (20.60) | WM7637CT-ND 3.72 3.19 2.49 | WM7637TR-ND 1448.00 | 52610-1471 
16 | 890 (22.60) | WM7638CT-ND 4.04 346 2.70 | WM7638TR-ND 1572.00 | 52610-1671 
2 | 18 | .969 (24.60) | WM7639CT-ND 4.32 3.70 2.88 | WM7639TR-ND 1680.00 | 52610-1871 
20 |1.047 (26.60) | WM7640CT-ND 456 391 3.05 | WM7640TR-ND 1774.00 | 52610-2071 
22 |1.126 (28.60) | WM7641CT-ND 491 420 3.28 | WM7641TR-ND 1909.00 | 52610-2271 
24 |1.205 (30.60) | WM7642CT-ND 5.23 448 3.49 | WM7642TR-ND 2034.00 | 52610-2471 
26 |1.283 (32.60) | WM7643CT-ND 3.74 3.21 2.50 | WM7643TR-ND 1455.00 | 52610-2671 
28 |1.362 (34.60) | WM7644CT-ND 5.70 4.88 3.81 | WM7644TR-ND 2217.00 | 52610-2871 
30 |1.441 (36.60) | WM7645CT-ND 5.83 5.00 3.89 | WM7645TR-ND 2269.00 | 52610-3071 
Vertical, ZIF — No Pegs 
4 | .366 (9.30) | WM5300-ND@ 188 153 118 | — — | 71226-0425 
6 | .445 (11.30) | WM5301-ND@ 2.25 183 141 | — — | 71226-0625 
8 | .524 (13.30) | WM5302-ND@ 262 213 1.64 | — — | 71226-0825 
10 | 602 (15.30) | WM5303-ND® 299 243 187 | — — | 71226-1025 
12 | 681 (17.30) | WM5304-ND@ 3.38 2.75 212 | — — | 71226-1225 
14 | .760 (19.30) | WM5305-ND® 3.74 3.05 234 | — — | 71226-1425 
3 | 16 | 839 (21.30) | WM5306-ND@ 411 3.35 258 | — — | 71226-1625 
18 | .917 (23.30) | WM5307-ND® 449 365 281 | — — | 71226-1825 
20 | .996 (25.30) | WM5308-ND® 486 3.96 3.04 | — — | 71226-2025 
22 |1.075 (27.30) | WM5309-ND@ 5.23 4.26 3.28 | — — | 71226-2225 
24 |1.154 (29.30) | WM5310-ND 5.60 4.56 3.51 | — — | 71226-2425 
26 |1.232 (31.30) | WM5311-ND@ 5.98 486 3.74 | — — | 71226-2625 
28 |1.311 (33.30) | WM5312-ND@ 6.36 5.17 3.98 | — — | 71226-2825 
30 {1.390 (35.30) | WM5313-ND 674 548 4.22 | — — | 71226-3025 
Right Angle, SMT, ZIF — RoHS Compliant 
4 | .354 (9.00) | WM7937CT-ND 1.65 1.42 1.11 | WM7937TR-ND 643.00 | 52271-0469 
7 | 472 (12.00) | WM7938CT-ND 73 62 ~~ 49: | WM7938TR-ND 282.00 | 52271-0769 
8 | .512 (13.00) | WM7939CT-ND 97 84 ~—-.65_- | WM7939TR-ND 378.00 | 52271-0869 
10 | .591 (15.00) | WM7940CT-ND 1.24 1.07.83. | WM7940TR-ND 482.00 | 52271-1069 
12 | 669 (17.00) | WM7941CT-ND 1.05 90  .70 | WM7941TR-ND 408.00 | 52271-1269 
14 | .748 (19.00) | WM7942CT-ND 1.10 95 74 | WM7942TR-ND 428.00 | 52271-1469 
4 | 15 | -787 (20.00) | WM7943CT-ND 1.29 1.11 87 | WM7943TR-ND 502.00 | 52271-1569 
16 | .827 (21.00) | WM7944CT-ND 1.13.97 .76_ | WM7944TR-ND 440.00 | 52271-1669 
18 | .906 (23.00) | WM7945CT-ND 1.21 1.04 81 | WM7945TR-ND 470.00 | 52271-1869 
20 | .984 (25.00) | WM7946CT-ND 1.40 1.20  .94 | WM7946TR-ND 545.00 | 52271-2069 
22 |1.063 (27.00) | WM7947CT-ND 1.45 1.25 97 | WM7947TR-ND 564.00 | 52271-2269 
28 |1.299 (33.00) | WM7950CT-ND 1.64 1.41 1.10 | WM7950TR-ND 638.00 | 52271-2869 
30 {1.378 (35.00) | WM7951CT-ND 1.89 1.62 1.27 | WM7951TR-ND 736.00 | 52271-3069 
@ RoHS Compliant 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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End Thickness: 0.30+0.05mm (.012+.002”). Temperature: -40°C ~ 80°C * Contacts on same side 


1.0 mm (.039”) Pitch Standard Length Jumpers 


Features and Specifications: Molex introduces a complete line of 1.00 (.039") pitch Flat Flex Cable jumpers. These jumpers are used to connect 2 PC boards and terminate to either ZIF 
or Non-ZIF FFC Connectors Reference Information: UL Style No.: 2896. Mates with: Any 1.00mm (.039”) Pitch Molex FFC/FPC Connector. Designed in: Millimeters Electrical: 
Voltage: 30V, Current: 1.3A Physical: Strip Length: 4.0mm (.157”). Reinforcement Length: 8.00mm (.315”). Conductor Width: 0.70mm (.028”). Conductor Thickness: 0.10mm (.004”). 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each Molex No. of Dim. A Digi-Key Price Each Molex 
Positions (mm) Part No. al 10 100 250 Part No. Positions (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. 
2” (5.08cm) Unshielded Flat Flex Cable 6” (15.24cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 7.15 WM10000-ND® 3.00 251 184 1.56 | 21039-0203 6 7.15 WM10052-ND® 288 2.40 1.76 1.49 ‘| 21039-0211 
8 9.15 WM10001-ND@ 3.09 2.58 1.89 1.60 | 21039-0225 8 9.15 WM10053-ND@ 3.06 2.55 1.87 1.59 | 21039-0233 
10 11.15 WM10002-ND 3.18 2.65 1.95 1.65 | 21039-0247 10 11.15 WM10054-ND® 3.24 2.70 1.98 1.68 |) 21039-0255 
12 43.15 WM10003-ND@ 3.28 274 2.01 1.70 | 21039-0269 12 13.15 WM10055-ND® 3.45 2.88 2.12 1.79 | 21039-0277 
14 15.15 WM10004-ND@ 3.36 2.81 2.06 1.75 | 21039-0291 14 15.15 WMM10056-ND@ 3.63 3.03 2.22 1.88__| 21039-0299 
16 17.15 WM10005-ND® 3.46 2.89 2.12 1.80 | 21039-0313 16 17.15 WM10057-ND@ 3.83 3.19 2.34 1.99 | 21039-0321 
18 19.15 WM10006-ND@ 358 2.99 219 1.86 | 21039-0335 18 19.15 WM10058-ND 4.08 3.40 250 2.11 | 21039-0343 
20 21.15 wM10007-ND@ 372 341 2.28 1.93 | 21039-0357 20 21.15 WM10059-ND@ 440 3.67 2.69 2.28 | 21039-0365 
22 23.15 WM10008-ND 376 89 3.14 230 1.95 | 21039-0379 22 23.15 WM10060-ND 446 0 3.72 2.73 2.32 | 21039-0387 
24 25.15 WM10009-ND@ 3.97 3.31 2.43 2.06 | 21039-0401 24 25.15 WM10061-ND@ 4.91 4.40 3.01 2.55 _| 21039-0409 
26 27 15 WM10010-ND@ 4003.34 2452.08 | 21039-0423 26 27.15 WM10062-ND 4984.15 3.05 2.58 | 21039-0431 
28 29.15 WM10011-ND@ 4.03 336 247 2.09 | 21039-0445 28 29.15 WM10063-ND@ 5.04 4.21 3.09 2.62 | 21039-0453 
30 3145 WM10012-ND@ 406 3:39 249 211 | 21039-0467 30 31.15 WM10064-ND@ __5.14 4.26 3.13 2.65 | 21039-0475 
3” (7.62cm) Unshielded Flat Flex Cable 8” (20.32cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 7.15 WM10013-ND@ 294 «2.45 1.80 (1.52 | 21089-0205 o aS Uilailetests tisk aS 726 ABE. Ane) 210-0215 
8 9.15 WM10014-ND@ 3.05 255 187 159 | 21039-0227 8 9.15 WM10066-ND 3.28 2.73 2.01 1.70 | 21039-0237 
10 11.45 WNI0015-NDe 317265 {94 es | o1039-0249 10 14.15 WM10067-ND® 349 2.91 214 1.81 | 21039-0259 
12 1315 WNM10016-ND 331 276 203 172 :| 21039-0971 12 13.15 WM10068-ND@ 378 = 3.15 2.32 1.96 | 21039-0281 
14 15.15 WM10017-ND@ 341285 2.09 ‘1.77. | 21039-0293 t i WMi10063:NDe. 400 3.33 2.45 2.07 | 21039-0303 
16 17.15 WM10018-ND@ 353. 2.95 2.16 1.83 | 21039-0315 Z18 CT Geo | saab, S200) =r eel | eles 0ees 
18 19.15 wm10071-ND 457 3.81 280 2.37 | 21039-0347 
18 19.15 WM10019-ND 3.69 = 3.08 2.26 1.91 | 21039-0337 
0 oi CARD 389 Dd Gast 500 | o16acdac 20 21.15 WM10072-ND® 498 = 4.15 3.05 2.58 | 21039-0369 
: : : : : 22 23.15 WM10073-ND® 5.06 4.23 3.10 2.63 | 21039-0391 
22 23.15 WwM10021-ND 393 3.28 2.41 2.04 | 21039-0381 o4 96 15 WNM10074-ND 565 O71 346 2.93 | 21039-0413 
24 25.15 WM10022-ND@ 4.24 3.51 258 2.18 | 21039-0403 56 5745 WN0075:ND 570 ATT 350067 1 51030-0435 
26 27.15 WM10023-ND 4.250 3.55 2.60 2.21 | 21039-0425 28 29.15 WM10076-ND 580 484 355 3.01 | 21039-0457 
30 31.15 WM10025-ND@ 4333.61 2.65 2.25 | 21039-0469 30 31.15 WM10077-ND 588 «AS 360 3.05 | 21039-0479 
4” (10.16cm) Unshielded Flat Flex Cable 10” (25.40cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 745 WM10026-ND@ 282 2.35 1.73 1.46 | 21039-0207 6 745 WM10078-NDe 304. 271 199 1.68) 21039-0219 
8 9.15 WM10027-ND@ 296 247 1.81 1.53 | 21039-0229 8 915 WM10079-ND® 352 294 216 183 | 21039-0241 
10 11.15 WM10028-ND® 3.09 2.58 1.89 1.61 | 21039-0251 10 414.45 WM10080-ND 379 346 930 197. | 21039-0263 
12 13.15 WM10029-ND@ 325 2.71 1.99 1.69 | 21039-0273 12 13.15 WM10081-ND 4133.44 253 214 | 21039-0285 
14 15.15 WM10030-ND@ 3.39 2.83 2.08 1.76 | 21039-0295 14 15.15 WM10082-ND@ 4.40 3.67 2.69 2.28 | 21039-0307 
16 17.15 WM10031-ND® 3.53 2.95 2.16 1.83 | 21039-0317 16 17.15 WM10083-ND@ 4.70 3.93 2.88 9.44 | 21039-0329 
18 19.15 WM10032-ND® 3.72 3.10 2.28 1.93 | 21039-0339 18 19.15 WM10084-ND 5.08 4.24 3.11 2.64 | 21039-0351 
20 21.15 WM10033-ND® 3.95 3.30 2.42 2.05 | 21039-0361 20 21.15 WM10085-ND 5.59 4.66 3.42 2.90 | 21039-0373 
22 23.15 WM10034-ND® 4.00 3.33 2.45 2.07 | 21039-0383 22 23.15 WM10086-ND 5.69 4.74 3.48 2.95 | 21039-0395 
24 25.15 WM10035-ND@ 4.33 3.61 2.65 2.25 | 21039-0405 24 25.15 Wwm10087-ND 6.40 5.34 3.92 3.32__| 21039-0417 
26 27.15 WM10036-ND 4.38 3.65 2.68 2.27 21039-0427 26 27.15 WM10088-ND 6.50 5.42 3.98 337 21039-0439 
28 29.15 WwM10037-ND 443 3.70 271 2.30 | 21039-0449 28 29.15 WIM10089-ND 659 5.50 4.03 3.42 | 21039-0461 
30 31.15 WM10038-ND@ 4473.73 274 2.32 | 21039-0471 30 31.15 WIM10090-ND 6.69 5.58 4.09 3.47 | 21039-0483 
5” (12.70cm) Unshielded Flat Flex Cable 12” (30.48cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 715 WM10039-ND@ 280 234 172 1.46 | 21039-0209 6 7.15 WM10091-ND® 345 (2.88 24 1.79 ] 21039-0221 
8 9.15 WM10040-ND@ 296 247 1.81 1.53 | 21039-0231 8 9.15 WM10092-ND@ 376 89 3.14 230 1.95 | 21039-0243 
10 11.15 WM10041-ND@ 311 2.60 1.91 1.62 | 21039-0253 10 14.15 WM10093-ND® 4.08 3.40 250 2.11 | 21039-0265 
12 13.15 WM10042-ND® 330 2.75 2.02 1.71. | 21039-0275 12 13.15 WM10094-ND® 4473.73 274 2.32 | 21039-0287 
14 15.15 WM10043-ND@ 345 2.88 242 1.79 | 21039-0297 14 15.15 WM10095-ND@ 480 4.00 2.94 2.49 | 21039-0309 
16 17.15 WM10044-ND@ 3.62 3.02 222 1.88 | 21039-0319 16 17.15 WM10096-ND® 516 4.30 3.16 2.68 | 21039-0331 
18 19.15 WM10045-ND@ 3.83 3.20 235 1.99 | 21039-0341 18 19.15 Ww10097-ND@ 5.61 4.68 3.44 2.91 | 21039-0353 
20 21.15 WM10046-ND@ 44 3.43 252 213 | 21039-0363 20 21.15 WmM10098-ND 620 5.18 3.80 3.22 | 21039-0375 
22 23.15 WM10047-ND@ 4.17 3.48 2.55 2.16 | 21039-0385 24 25.15 WM10100-ND 7.17 5.98 4.39 3.72 | 21039-0419 
24 25.15 WM10048-ND 456 3.80 279 2.37 | 21039-0407 26 27.15 WMM10101-ND 7.28 6.07 445 3.77 | 21039-0441 
26 27.15 WM10049-ND 4.61 3.85 2.82 2.39 | 21039-0429 28 29.15 WM10102-ND 7.38 6.16 4.52 3.83 | 21039-0463 
28 29.15 WM10050-ND@ 4.67 3.90 2.86 2.42 | 21039-0451 30 31.15 WM10103-ND@ 7.50 6.26 4.59 3.89 | 21039-0485 
30 31.15 WM10051-ND 472 3.94 289 2.45 | 21039-0473 ‘@ RoHS Compliant 


Technotogy 10 Inspire lnnowation 


JAE 0.3 mm Pitch One-Touch FFC/FPC Connectors 


Features: 0.3mm pitch low profile connector for FPC, compatible to most advanced information communication devices light in 
weight and small in size such as mobile PC, PDA, Liquid Crystal Display and mobile phones. 

FB3 Series: Specifications: * Contact Resistance: 20mQ maximum * Withstanding Voltage: AC250Vr.m.s. per 1 minute 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C » Rated Voltage: AC, DC 50V per terminal * Rated Current: AC, DC 0.35A per terminal 
Insulation Resistance: 100MQ minimum « Applicable FPC: 0.3mm pitch zigzag thickness 0.2 ~ +/-0.03 with lining Materials: 
* Actuator: Synthetic resin, UL94V-0 » Base Insulator: Synthetic resin, UL94V-0 * Contact: Copper Alloy, Gold plating over 
Nickel on contact area 

FB6 Series: Specifications: * Contact Resistance: 20m maximum =» Dielectric Withstanding Voltage: 250VDC per minute 
© Operating Temperature: -40°C ~ 85°C « Rated Current: 0.35A per position * Rated Voltage: AC, DC 50V per position 
¢ Insulation Resistance: 100MQ minimum « Applicable FPC: 0.3mm pitch thickness 0.15+0.03 with lining Materials: 
* Actuator: Synthetic resin, UL94V-0 * Base Insulator: Synthetic resin, UL94V-0 * Contact: Copper Alloy, Gold plating on 
contact area 

FB8 Series: Specifications: * Contact Resistance: 20m maximum « Dielectric Withstanding Voltage: 250VDC per minute 
© Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Rated Current: 0.35A per position »* Rated Voltage: AC, DC 50V per position 
Insulation Resistance: 100MQ minimum « Applicable FPC: 0.3mm pitch thickness 0.2+0.03 with lining Materials: * Actuator: 
Synthetic resin, UL94V-0 » Base Insulator: Synthetic resin, UL94V-0 * Contact: Copper Alloy, Gold plating on contact area 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each JAE No. of Dim. A Digi-Key Price Each JAE 
Fig. Positions | (mm) Part No. ‘l 25 100 Part No. Fig. Positions | (mm) Part No. i 25 100 Part No. 

FB3 Series 39 14.4 670-1492-ND 11.05 7.30 6.63 FB6SO39JA1 
25 10.5 670-1482-ND 9.50 6.27 5.70 FB3S025C11 45 15.9 670-1493-ND 3.96 2.60 231 FBGSO45JA1 
1 45 16.5 670-1483-ND 12.49 8.88 8.05 FB3S045C11 9 51 177 670-1494-ND 4.35 2.85 2.53 FB6S051JA1 
61 21.3 670-1484-ND 4.95 3.24 2.88 FB3S061C11 53 18.3 670-1495-ND 4.32 2.83 2.52 FB6S053JA1 
FBG Series 57 19.5 670-1496-ND 12.71 9.04 8.20 FBGSO57JA1 
59 20.1 670-1497-ND 4.40 2.88 2.56 FBGSO59JA1 

15 6.9 670-1485-ND 2.79 1.73 1.59 FB6SO15JA1 FBG Sailex 

17 75 670-1486-ND 2.97 1.84 1.69 FB6SO17JA1 

24 87 670-1487-ND 2.83 1.86 1.65 FB6S021JA1 23 8.2 670-1498-ND 3.19 2.09 1.86 FB8S023JA1 
2 25 99 670-1488-ND 3.00 1.97 1.75 FBGSO25JA1 29 10.0 670-1499-ND 10.20 6.74 6.12 FB8SO29JA1 
27 10.5 670-1489-ND 3.19 2.09 1.86 FB6SO27JA1 3 31 10.6 670-1500-ND 4.04 2.65 2.36 FB8S031JA1 
29 144 670-1490-ND 3.30 2.16 1.92 FB6SO29JA1 33 11.2 670-1501-ND 4.26 2.79 2.48 FB8SO33JA1 
33 12.3 670-1491-ND 3.63 2.38 2.12 FB6SO33JA1 39 13.0 670-1502-ND 5.12 3.35 2.98 FB8SO39JA1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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FX12 Connectors with 
Dual Shields - 0.4mm Pitch 


Specifications: 
¢ Current Rating: 0.3A 


tance: 100mQ Maximum @ 100mA 


* Voltage Rating: 
30VAC ¢ Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 
«Insulation Resistance: 50MQ @ 100VDC 
¢ Withstanding Voltage: No flashover or insulation 
breakdown @ 100VAC one minute * Contact Resis- 


DF30 Surface Mount 
Connectors - 0.4mm Pitch 


Applications: ¢ Cellular Phones *PDAs_ * Mobile Computers 
* Digital Cameras ¢ Digital Video Cameras * Devices demanding 
high reliability connections in extremely limited spaces 
Specifications: * Operating Temperature Range: -35°C ~ 85°C 
¢ Voltage Rating: 30VAC » Current Rating: 0.3A 

Electrical Characteristics: * Contact Resistance: 100m max- 
imum ¢ Insulation Resistance: 50MQ minimum 

Mechanical Characteristics: * Mechanical Operation: 50 times 
insertions and extractions 

Materials: ¢ Insulator: LCP, Black Finish, UL94V-0 * Contacts: 
Phosphor Bronze, Gold Plated Finish ¢ Metal Fittings: e Phosphor 


Digi@Reel” 


Materials: Receptacle Bronze, Tin-Copper plated Finish 
¢ Insulator: Polyamide, Black Finish, UL94V-0 
* Contacts: piaenet Bronze, Gold Plated Finish ; cai. Ou mane ue RO fi 
. Z No. of Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 
¢ Ground Plates: Phosphor Bronze, Gold Plated Contacts| A B Part No. 1 10 50 1,000 | Part No. 
¢ Metal Fittings: Phosphor Bronze, Tin-Copper Receptacles 
Dated 20 6.22 3.6 H3859CT-ND 1.63 1.34 1.08 572.00 | DF30FC-20DS-0.4V(82) 
24 7.02 4.4 H3860CT-ND 1.67 1.37 1.10 585.00 | DF30FC-24DS-0.4V(82) 
: a Cut Tape WEA : 30 | 822 56 | H3861CT-ND 182 1.49 1.20 | 638.00 | DF30FC-30DS-0.4V(82) 
No. of | Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 34 9.02 6.4 | H3862CT-ND 1.63 1.35 1.13 665.00 | DF30FC-34DS-0.4V(82) 
Contacts A B Part No. 1 10 50 3,000 Part No. 40 10.22 7.6 H3855CT-ND 1.85 1.54 1.29 758.00 | DF30FC-40DS-0.4V(82) 
Plugs 50 12.22 9.6 H3863CT-ND 2.18 1.81 1.51 891.00 | DF30FC-50DS-0.4V(82) 
60 14.22 11.6 | H3857CT-ND 244 2.03 1.69 998.00 | DF30FC-60DS-0.4V(82) 
24 10.6 4.4 |H11405CT-ND 1.63 1.34 1.08 | 559.00/M | FX12B-24P-0.48V Headers 
o Bie ie a : pele Bees ips } = Be oan ms saan aay 20 5.14 3.6 H3864CT-ND 1.75 143 1.15 612.00 | DF30FC-20DP-0.4V(82) 
: zi * - : “ : 24 5.94 4.4 H3865CT-ND 1.86 152 1.23 652.00 | DF30FC-24DP-0.4V(82) 
Receptacles 30 7.14 56 H3866CT-ND 1.72 144 1.20 705.00 | DF30FC-30DP-0.4V(82) 
34 7.94 6.4 H3867CT-ND 1.82 152 1.26 745.00 | DF30FC-34DP-0.4V(82) 
24 8.1 4.4 |H11406CT-ND 1.63 1.34 1.08 559.00/M_ | FX12B-24S-0.4SV 40 9.14 7.6 H3856CT-ND 1.95 162 1.35 798.00 | DF30FC-40DP-0.4V(82) 
40 11.3 7.6 | H11408CT-ND_ 1.66 1.38 1.15 650.00/M_ | FX12B-40S-0.4SV 50 11.14 9.6 H3868CT-ND 2.34 1.95 1.62 958.00 | DF30FC-50DP-0.4V(82) 
60 15.34 11.6 | H11410CT-ND 2.18 1.81 1.51 854.00/M_ | FX12B-60S-0.4SV 60 13.14 11.6 | H3858CT-ND 2.57 2.14 1.78 1051.00 | DF30FC-60DP-0.4V(82) 


A For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


DF12 Surface Mount 


Connectors - 0.5mm 


Features: 


* Connectors furnished with reinforcement 
fittings to prevent peeling of the solder 
joints (due to mechanical stress) are also 
available and these can be mounted to 
FPC with confidence * A specification with 
convenient guide posts for manual work 
is available as well as one without guide 
posts for automatic mounting 


Specifications: 

* Current Capacity: 0.3A/pin * Rated Volt 
age: 5O0VAC/pin » Insulation Resistance: 
100VDC, 500MQ minimum * Withstand 
Voltage: 1 minute at rated value, 150VAC 
* Contact Resistance: 100mA DC, 50mQ 
maximum 


Material (receptacle/header): 


¢ Insulation: Heat-resistant resin, beige 
(natural), UL94V-0 * Contacts: Phosphor 
copper with gold plating « Fittings: Brass 
finish with tin-lead plating 


Pitch 


No. of Dimension Cut Tape T&RA 
Con- | Descrip- (mm) Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 
Fig.| tacts tion A B | Part No. 1 25 100) 1,000 | Part No. 
Receptacles 
3.0mm Stacking Height — RoHS Compliant 
32 ; 10.1 7.5 | H5202CT-ND 1.98 1.53 1.22] 811.00 | DF12A(3.0)-32DS-0.5V(81) 
1 50 aude 14.6 12.0 | H2736-ND 211 1.63 1.30 — | DF12A(3.0)-50DS-0.5V(80) 
50 Posts | 14.6 12.0 | H5203CT-ND 2.80 2.15 1.72] 1144.00 | DF12A(3.0)-50DS-0.5V(81) 
60 17.1 14.5 | H5204CT-ND 2.90 2.25 1.80] 1300.00 | DF12A(3.0)-60DS-0.5V(81) 
3.0mm Stacking Height 
32 | with guide) 11-2 7-5 | HS205CT-ND@ 1.52 1.10  .90| 532.00 | DF12(3.0)-32DS-0.5V(86) 
50 | posts and | 15:5 12.0 | H1509-ND 211 1.63 1.30 — | DF12(3.0)-50DS-0.5V(80) 
3 | 50 | Reinforced | 15-5 12.0 | H5206CT-ND® 1.92 1.48 1.18) 785.00 | DF12(3.0)-50DS-0.5V(86) 
60 Fittings 18.0 14.5 | H5207CT-ND® 2.11 1.63 1.30| 865.00 | DF12(3.0)-60DS-0.5V(86) 
80 23.0 19.5 | H5208CT-ND@ 2.96 2.28 1.82] 1210.00 | DF12(3.0)-80DS-0.5V(86) 
3.5 to 5.0mm Stacking Height 
20 ; 7.1 4.5 | H5209CT-ND® 1.71 1.24 1.02] 599.00 | DF12A-20DS-0.5V(81) 
30 with 9.6 7.0 | H5210CT-ND® 1.92 1.48 1.18] 785.00 | DF12A-30DS-0.5V(81) 
1 | 36 out 11.1 85 | H5211CT-ND® 2.21 1.70 1.36] 904.00 | DF12A-36DS-0.5V(81) 
40 Posts 421 95 | He2t2cT-NDe® 228 1.75 1.40| 931.00 DF12A-40DS-0.5V(81) 
50 14.6 12.0 | H5213CT-ND® 2.86 2.20 1.76] 1170.00 | DF12A-50DS-0.5V(81) 
20 | With Guide] 8.0 4.5 | H5214CT-ND® 1.06 77 63) 372.00 | DF12-20DS-0.5V(86) 
30 | Postsand | 10.5 7.0 | H2746-ND 166 1.28 1.02 — | DF12-30DS-0.5V(80) 
3) 30 | Reinforced| 10.5 7.0 | HS215CT-ND@® 1.44 1.05 .86| 505.00 DF12-30DS-0.5V(86) 
30 Fittings | 9.6 7.0 | H5201CT-ND 1.89 1.46 1.17] 773.00 | DF12-30DS-0.5V(81) 


A For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


No. of Dimension Cut Tape T&Ra 
Con- | Descrip- (mm) Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 
Fig.) tacts tion A B_ | Part No. 1 25 100) 1,000 | Part No. 
36 | With Guide] 12.0 8.5 | H5216CT-ND@ 1.86 1.35 1.11] 652.00 | DF12-36DS-0.5V(86) 
40 | Postsand| 13.0 9.5 | H5217CT-ND® 1.71 1.24 1.02] 599.00 | DF12-40DS-0.5V(86) 
7 50 | Reinforced] 15.5 12.0 | H5218CT-ND® 1.92 1.48 1.18] 785.00 | DF12-50DS-0.5V(86) 
60 Fittings | 18.0 14.5 | HS001CT-ND® 2.11 1.63 1.30) 865.00 | DF12-60DS-0.5V(86) 
3.0mm Stacking Height 
32 With Guide 10.2 7.5 | H5219CT-ND 2.02 1.55 1.24] 825.00 ) DF12D(3.0)-32DP-0.5V(81) 
2 50 Posts 14.7 12.0 | H5220CT-ND 2.86 2.20 1.76} 1170.00 ) DF12D(3.0)-50DP-0.5V(81) 
60 17.2 14.5 | H5221CT-ND 2.99 2.32 1.86] 1339.00 | DF12D(3.0)-60DP-0.5V(81) 
32 | With Guide] 11.0 7.5 | H5222CT-ND 1.52 1.10 90 | 532.00 | DF12(3.0)-32DP-0.5V(86) 
4 50 | Posts and | 15.5 12.0 | H5223CT-ND 1.92 1.48 1.18) 785.00 | DF12(3.0)-50DP-0.5V(86) 
60 | Reinforced] 18.0 14.5 | H5224CT-ND 2.05 1.58 1.26] 838.00 | DF12(3.0)-60DP-0.5V(86) 
80 Fittings | 23.0 19.5 | H5225CT-ND 2.93 2.25 1.80) 1197.00 | DF12(3.0)-80DP-0.5V(86) 
3.5mm Stacking Height 
20 7.2 45 | H5226CT-ND 1.56 1.13 93 | 545.00 ) DF12D(3.5)-20DP-0.5V(81) 
36 With 11.2 85 | H5227CT-ND 2.21 1.70 1.36} 904.00 ) DF12D(3.5)-36DP-0.5V(81) 
2) 40 ae 122 95 | H5228CT-ND 2.28 1.75 1.40) 931.00 | DF12D(3.5)-40DP-0.5V(81) 
50 14.7 12.0 | H5229CT-ND 2.83 2.18 1.74] 1157.00 | DF12D(3.5)-50DP-0.5V(81) 
20 |With Guide] 8.0 4.5 | H5230CT-ND 1.18 86 70} 412.00 | DF12(3.5)-20DP-0.5V(86) 
4 36 | Postsand| 12.0 8.5 | H5231CT-ND 1.63 1.25 1.00] 665.00 | DF12(3.5)-36DP-0.5V(86) 
40 | Reinforced] 13.0 9.5 | H5232CT-ND 1.79 1.30 1.06] 625.00 | DF12(3.5)-40DP-0.5V(86) 
50 Fittings | 15.5 12.0 | H5233CT-ND 1.98 1.53 1.22) 811.00 | DF12(3.5)-50DP-0.5V(86) 
4.0mm Stacking Height 
30 9.7 7.0 | H2764-ND 1.82 1.32 1.08 — | DF12D(4.0)-30DP-0.5V(80) 
30 9.7 7.0 | H5234CT-ND 1.92 1.48 1.18] 785.00 | DF12D(4.0)-30DP-0.5V(81) 
2| 36 eee 11.2 8.5 | H5235CT-ND 2.21 1.70 1.36] 904.00 | DF12D(4.0)-36DP-0.5V(81) 
40 12.2 9.5 | H5236CT-ND 2.28 1.75 1.40] 931.00) DF12D(4.0)-40DP-0.5V(81) 
50 14.7 12.0 | H5237CT-ND 2.83 218 1.74] 1157.00 ) DF12D(4.0)-50DP-0.5V(81) 
30 With Guide 10.5 7.0 | H5238CT-ND 1.92 148 1.18] 785.00 ) DF12(4.0)-30DP-0.5V(86) 
36 Posts and 12.0 85 | H5239CT-ND 1.92 148 1.18] 785.00 | DF12(4.0)-36DP-0.5V(86) 
4 40 Reinforced 13.0 9.5 | H5240CT-ND 2.02 1.55 1.24] 825.00 | DF12(4.0)-40DP-0.5V(86) 
50 Fittings 15.5 12.0 | H5241CT-ND 2.31 1.78 1.42} 944.00 | DF12(4.0)-50DP-0.5V(86) 
60 18.0 14.5 | H5002CT-ND 2.73 2410 1.68} 1117.00 | DF12(4.0)-60DP-0.5V(86) 
5.0mm Stacking Height 
9 20 |With Guide] 7.2 4.5 | H5242CT-ND 1.79 1.30 1.06] 625.00 | DF12D(5.0)-20DP-0.5V(81) 
50 Posts | 14.7 12.0 | H5243CT-ND 2.96 2.28 1.82) 1210.00 | DF12D(5.0)-50DP-0.5V(81) 
With Guide 
20 Posté/and 8.0 45 | H5244CT-ND 1.14 83 68 | 399.00 | DF12(5.0)-20DP-0.5V(86) 
4 50 Rainforcad 15.5 12.0 | H5245CT-ND 2.08 1.60 1.28] 851.00) DF12(5.0)-50DP-0.5V(86) 
60 Fittings 17.2 14.5 | H5006CT-ND 2.34 1.80 1.44] 958.00 ) DF12(5.0)-60DP-0.5V(86) 


@ RoHS Compliant 


A For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


HIROSE 
Hag ecize DF17 Surface Mount Connectors - 0.5mm Pitch Digi Reel” 


Co.,LTD 
Features: * Developed for portable electronic and mobile telecommunications equipment * Designed 
specifically for mobile electronic devices, these connectors withstand the shock and resist breakage and 


disconnection that can occur when subjected to drop impact. Shown with Shown with 
reinforced fittings reinforced fittings 


Receptacle Header 


Applications: Suited to a wide variety of mobile applications such as LCD-related equipment, miniature 
portable remote terminals, as well as portable telephones. 


Specifications: * Rated Current: 0.3A * Rated Voltage: AC50 * Temperature Range: -35°C ~ 85°C » Stor- 
age Temperature: -10°C ~ 60°C * Humidity Range: 40% ~ 80% »* Storage Humidity: 40% ~ 70% » Insulation 
Resistance: 500MQ or more * Contact Resistance: 60m0 or less » Vibration Resistance: No instantaneous 
electric disconnection of 1S or more »* Humidity Resistance: 60mQ or less for Contact, 250MQ or more 
for Insulation * Temperature Cycle: 60m or less for Contact Resistance, 500MQ or more for Insulation 
Resistance * Duration Against Plugging/Unplugging: Contact resistance 60m or less * Heat Resistance of 
Soldering: No fusion of resin section affecting performance 


Material (receptacle/header): « Insulator: Polyamide resin, white, UL94V-0 * Contacts: Phosphor copper, 
gold plating * Metal Fittings: Phosphor copper, Tin-lead plating 


Dimensions Cut Tape T&RO Dimensions Cut Tape T&RO 
No. of (mm) Digi-Key Price Each Pricing | Hirose No. of (mm) Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 
Contacts} A B Part No. 4 25 100 1,000 | Part No. Contacts} A B Part No. 1 25 100 1,000 | Part No. 
Receptacles Headers 
NEW! 4mm Stacking Height - With Guide Posts, NEW! 4mm Stacking Height - With Guide Posts, 
Without Reinforced Fittings — RoHS Compliant NEW! Without Reinforced Fittings — RoHS Compliant NEW! 
30 | 125 7.0 | H11577CT-ND 1.72 1.33 1.06 | 705.00 ] DF17A(1.0H)-300P-0.5V(57) 
30 | 125 7.0 | H11578CT-ND 1.92 148 148 | 785.00 | DF17A(3.0H)-30DS-0.5V(57) 
5mm, 6mm Stacking Height - With Guide Posts, 
5mm, 7mm Stacking Height - With Guide Posts, 
Without Reinforced Fittings 
Without Hemforced Fittings = Rolls Compliant 20 | 10.0 45 | HI1135CT-ND@ 2.02 1.55 1.24 | 825.00 ] DF17A(2.0)-20DP-0.5V(57) 
20 | 100 45 | H2354CT-ND 1.79 1.30 1.06 — | DF17A(3.0)-20DS-0.5V(51) 30 | 125 7.0 | H11136CT-ND® 250 193 1.54 | 1024.00 | DF17A(2.0)-30DP-0.5V(57) 
20 | 100 45 | H11559CT-ND 1.82 1.32 1.08 | 638.00 | DF17A(3.0)-20DS-0.5V(57) 40 | 150 95 | H11137CT-ND@ 2.96 228 1.82 | 1210.00 | DF17A(2.0)-40DP-0.5V(57) 
30 125 7.0 | H2355CT-ND 1.98 153 1.22 | 811.00 | DF17A(3.0)-30DS-0.5V(51) 50 17.5 12.0 | H2383CT-ND 2.78 214 1.71 — | DF17A(2.0)-50DP-0.5V(51) 
a | 180 95 [resseonnn 234 1.80 1.44 | 958.00 | DF17A(3.0)-4008-0.5V(51) 50 | 175 120 | H11138CT-NDe 3.07 239 1.91 | 1378.00 | DF17A(2.0)-50DP-0.5V(57) 
60 | 200 14.5 | H2384CT-ND 3416 243 1.95 | 1293.00 | DF17A(2.0)-60DP-0.5V(51 
50 | 175 120 | H2357CT-ND 2.70 2.08 1.66 | 1104.00 | DF17A(3.0)-50DS-0.5V(51) au 1) 
* loo 1s ete cae ser te lela 60 | 200 14.5 | H11139CT-NDe 3.51 273 2.18 | 1573.00 | DF17A(2.0)-60DP-0.5V(57) 
. 5 58CT- f i i { 7A(3.0)-60DS-0.5V(5 
8.0) 61) 70 | 225 17.0 | H2385CT-ND 316 246 1.97 | 1417.00 | DF17A(2.0)-70DP-0.5V(51) 
70 | 22.5 17.0 | H2359CT-ND 3.10 241 1.93 | 1391.00 | DF17A(3.0)-70D8-0.5V(51) 70 | 225 17.0 | H11140CT-ND@ 3.94 3.06 2.45 | 1768.00 | DF17A(2.0)-70DP-0.5V(57) 
80 25.0 19.5 | H2360CT-ND 3.42 2.66 2.13 | 1534.00 | DF17A(3.0)-80DS-0.5V(51) 80 25.0 19.5 | H2386CT-ND 3.51 273 218 — | DF17A(2.0)-80DP-0.5V(51) 
6mm, 8mm Stacking Height - With Guide Posts, Without Reinforced Fittings 80 25.0 19.5 | H11141CT-ND@ 5.16 4.01 3.21. | 2314.00 | DF17A(2.0)-80DP-0.5V(57) 
20 | 10.0 45 | H11121CT-ND@ 1.66 1.28 1.02 | 678.00 | DF17A(4.0)-20D$-0.5V(57) 7mm, 8mm Stacking Height - With Guide Posts, 
Without Reinforced Fittings 
30 | 125 7.0 | H11122CT-NDe 1.92 148 1448 | 785.00 | DF17A(4.0)-30DS-0.5V(57) 
20 | 100 45 | H2387CT-ND 1.69 130 1.04 — | DF17A(4.0)-20DP-0.5V(51) 
40 | 150 95 | H2363CT-ND 213° 164 «1.31 — | DF17A(4.0)-40D8-0.5V(51) 
20 | 100 45 | H11149CT-NDe 2.24 173 1.38 | 918.00 | DF17A(4.0)-20DP-0.5V(57) 
40 | 150 oe ECE Bon AMOS PehS 5) BO 00! DELTA. O) 008 0.8¥(07) 30 | 125 7.0 | H2388CT-ND 2.08 1.61 1.29 | 853.00 | DF17A(4.0)-30DP-0.5V(51) 
50 | 17.5 12.0 | H11124CT-ND® 2.44 1.88 1.50 | 998.00 | DF17A(4.0)-50DS-0.5V(57) 30 | 125 7.0 | H11150CT-NDe 2.76 243 1.70 | 1131.00 | DF17A(4.0)-30DP-0.5V(57) 
60 | 200 14.5 | H2365CT-ND 278 214 1.72 — | DF17A(4.0)-60DS-0.5V(51) 40 | 15.0 9.5 | H2389CT-ND 2.48 1.91 1.53 | 1015.00 | DF17A(4.0)-40DP-0.5V(51) 
60 | 200 145 | H11125CT-ND@ 2.73 240 1.68 | 1117.00 | DF17A(4.0)-60DS-0.5V(57) 40 | 150 95 | H11151CT-ND@ 3.71 288 2.31 | 1664.00 | DF17A(4.0)-40DP-0.5V(57) 
70 | 225 17.0 | H2303CT-ND 313 241 1.93 — | DF17A(4.0)-70DS-0.5V(51) 50 | 17.5 12.0 | H2390CT-ND 289 222 1.78 — | DF17A(4.0)-50DP-0.5V(51) 
70 | 225 17.0 | H11126CT-NDe 3.02 233 1.86 | 1237.00 | DF17A(4.0)-70DS-0.5V(57) i a ma) AAT 3.48 270 2.16 | 1560.00 | DFI7A(4.0)-50DP-0.5V(57) 
60 | 200 145 | H2391CT-ND 293 228 1.82 — | DF17A(4.0)-60DP-0.5V(51) 
80 | 250 195 | H11127CT-NDe 3.68 286 2.29 | 1651.00 | DF17A(4.0)-80DS-0.5V(57) 
60 | 200 14.5 | H11153CT-ND® 3.92 3.04 2.43 | 1755.00 | DF17A(4.0)-60DP-0.5V(57) 
5mm, 7mm Stacking Height - With Guide Posts, With Reinforced Fittings 70 225 17.0 H2392CT-ND 3.34 2.59 2.07 — | DF17A(4.0)-70DP-0.5V(51) 
20 | 100 45 | H11107CT-ND 1.63 1.25 1.00 | 665.00 | DF17(3.0)-20DS-0.5V(57) 70 | 225 17.0 | H11154CT-ND@ 4.47 3.47 2.78 | 2002.00 | DF17A(4.0)-70DP-0.5V(57) 
30 | 125 7.0 | He368cT-ND 493 149 1.19 | 790.00 |DF17(3.0)-300S-0.5V(51) 80 | 250 195 | H11155CT-NDe 5.68 4.41 3.53 | 2548.00 | DF17A(4.0)-80DP-0.5V(57) 
30 | 125 7.0 | H11108CT-ND@ 179 1.38 1.10 | 732.00 | DF17(3.0)-30DS-0.5V(57) 5mm, 6mm Stacking Height — With Guide Posts, With Reinforced Fittings 
40 | 15.0 95 | Hitt09cT-ND@ 2.02 1.55 1.24 | 825.00 | DF17(3.0)-40DS-0.5V(57) 20, 100 8 ae 211 1.63 1.30 | 865.00 | DF17(2.0)-20DP-0.5V(57) 
so) | 475 490 [Meernenin bee: foods ices — |pe17(9.0)-5008-0.5v161) 30 | 125 7.0 | H11129CT-ND® 2.60 2.00 1.60 | 1064.00 | DF17(2.0)-30DP-0.5V(57) 
40 | 150 95 | H11130CT-ND@ 3.06 235 1.88 | 1250.00 | DF17(2.0)-40DP-0.5V(57) 
50 | 175 120 | H11110CT-ND@ 2.28 175 1.40 | 931.00 | DF17(3.0)-50DS-0.5V(57) 
50 | 175 120 | H11131CT-NDe 316 246 1.97 | 1417.00 | DF17(2.0)-50DP-0.5V(57) 
60 | 200 145 | H2371CT-ND 3.00 2.31 1.85 | 1229.00 | DF17(3.0)-60D8-0.5¥(51) 60 | 200 145 | H11387CT-NDe 3.60 279 2.24 | 1612.00 | DF17(2.0)-60DP-0.5V(57) 
60) | 200 14.5 | HIT111CT-ND® 247 1.90 1.52 | 1011.00 | DF17(3.0)-60DS-0.5V(57) 70 | 225 17.0 | H11133CT-ND® 4.06 3.15 2.52 | 1820.00 | DF17(2.0)-70DP-0.5V(57) 
70 | 225 17.0 | H11112CT-NDe 2.73 240 1.68 | 1117.00 | DF17(3.0)-70DS-0.5V(57) 80 | 25.0 19.5 | H2400CT-ND 3.57 277 2.22 | 1599.00 | DF17(2.0)-80DP-0.5V(51) 
80 25.0 19.5 | H2373CT-ND 3.34 259 207 — | DF17(3.0)-80DS-0.5V(51) 80 25.0 19.5 | H11134CT-ND® 6.25 4.08 3.26 | 2353.00 | DF17(2.0)-80DP-0.5V(57) 
80 | 250 19.5 | H11113CT-NDe 299 230 1.84 | 1224.00 | DF17(3.0)-80DS-0.5V(57) 7mm, 8mm Stacking Height - With Guide Posts, With Reinforced Fittings 
émm, 8mm Stacking Height — With Guide Posts, With Reinforced Fittings 20 | 100 45 | H11142CT-ND@ 231 178 1.42 | 944.00 | DF17(4.0)-20DP-0.5V(57) 
30 | 125 7.0 | H11143CT-NDe 286 220 1.76 | 1170.00 | DF17(4.0)-30DP-0.5V(57) 
ae en NIK HIB. © VSR SEDB | F800") BEIT CLOz008 0 SV(67) 40 | 150 95 | H11144CT-NDe 3.05 237 1.89 | 1365.00 | DF17(4.0)-40DP-0.5V(57) 
30 | 125 7.0 | H11115CT-NDe 4.98 153 1.22 | 811.00 | DF17(4.0)-30DS-0.5V(57) so | 175 120 | Hodoaer-ND oot 224 1.80 — | F17(4.0)-500P-0.5V(51) 
40 15.0 9.5 | HI1116CT-ND® 2.28 1.75 1.40 | 931.00 | DF17(4.0)-40DS-0.5V(57) 50 175 12.0 | H11145CT-NDe 3.60 279 2.24 | 1612.00 | DF17(4.0)-50DP-0.5V(57) 
50 | 17.5 120 | H2377CT-ND 250 193 1.54 — | DF17(4.0)-50DS-0.5V(51) 60 | 200 145 | H2405CT-ND 2.96 230 1.84 | 1326.00 | DF17(4.0)-60DP-0.5V(51) 
50 | 175 120 | H11117CT-ND@ 2.54 1.95 1.56 | 1037.00 | DF17(4.0)-50DS-0.5V(57) 60 |} 20.0 14.5 | HI1146CT-ND@ 4.03 3.13 2.51 | 1807.00 | DF17(4.0)-60DP-0.5V(57) 
6o | 200 145 | Hi1118cT-NDe 280 245 1.72 | 1144.00 | DF17(4.0)-60DS-0.5V(57) 70 | 225 17.0 [ies0oC ray 336261 | 2.09 — | BF12(4.0)-70DP-0.5V(51) 
70 | 225 17.0 | H11147CT-ND® 4.55 3.54 2.83 | 2041.00 | DF17(4.0)-70DP-0.5V(57) 
70 | 225 17.0 | H11119CT-NDe 3412 240 1.92 | 1277.00 | DF17(4.0)-70DS-0.5V(57) 
80 | 250 19.5 | H11148CT-NDe 5.80 4.50 3.60 | 2600.00 | DF17(4.0)-80DP-0.5V(57) 
80 | 25.0 19.5 | H11120CT-NDe 3.68 286 2.29 | 1651.00 | DF17(4.0)-80DS-0.5V(57) - 
@ RoHS Compliant For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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HIROSE 
ELECTRIC 
co.,LTD. 


FX10A Series - Surface Mount 


0.5mm Conn. with Ground Plate for Board-to-Board 


Connections 


Features: 


Transmission characteristics have been improved through a design that fixes ground plates to both sides of 


the header and receptacle. 


Signal and ground are arranged in a ratio of 10:1 with the ground plate SMT connected to the board. The 
ground stability achieved serves to reduce noise. Suited to high-density applications. The signal contact pitch 


of 0.5mm produces a smaller connector utilizing less board area for mounting. 
Board-to-Board dimensions of 4mm and 5mm are available. 


Materials: * Insulator: LCP resin, Beige, UL94V-O0 * Contacts: Phosphor bronze * Header Engagement 
Area: Gold plating of 0.1m * Termination Area: Solder plating * Receptacle Engagement Area: Gold plating 
of 0.1m * Termination Area: Flash plating Ground plate: Phosphor bronze, solder plating * Reinforced fitting: 
Phosphor bronze, Tin plating 

Electrical: « Rated current: 0.3A * Operating temperature range: -55 ~ 85°C * Rated voltage: SOVAC * Oper- 
ating humidity range: Relative humidity 95% or less (No condensation) 

Note: The thickness of the solder paste is not included in the stack height. 


Mounting No. of Contacts | Dimensions (mm)| Digi-Key Price Each Hirose Digi-Key T&R Pricing | Hirose 
Fig. Height Signal Ground A B Part No. 1 25 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. 
Headers 
With Guideposts 
80 8 314 23.5 H11240-ND® 5.51 4.28 3.42 | FX10A-80P/8-SV(71) H11240TR-ND® 2261.00 FX10A-80P/8-SV(91) 
100 10 37.4 29.5 H2477-ND 6.50 5.04 4.04 | FX10A-100P/10-SV H2477TR-ND 2431.00 FX10A-100P/10-SV(21) 
4mm 100 10 37.4 29.5 H11241-ND@ 6.26 4.86 3.89 | FX10A-100P/10-SV(71) H11241TR-ND@ 2517.00 FX10A-100P/10-SV(91) 
120 12 43.4 35.5 H11242-ND@ 6.67 5.18 414 | FX10A-120P/12-SV(71) H11243TR-ND® 2746.00 FX10A-120P/12-SV(91) 
140 14 49.1 41.5 H11244-ND@ 6.55 5.30 416 | FX10A-140P/14-SV(71) H11244TR-ND@ 3002.00 FX10A-140P/14-SV(91) 
{ 80 8 314 23.5 H11245-ND@ 5.51 4.28 3.42 | FX10A-80P/8-SV1(71) H11245TR-ND@ 2261.00 FX10A-80P/8-SV1 (91) 
100 10 37.4 29.5 H2485-ND 5.89 4.57 3.66 | FX10A-100P/10-SV1 H2485TR-ND 2431.00 FX10A-100P/10-SV1(21) 
100 10 37.4 29.5 H11246-ND® 6.12 4.75 3.80 | FX10A-100P/10-SV1(71) H11246TR-ND® 2517.00 FX10A-100P/10-SV1(91) 
5mm 120 12 43.1 35.5 H2486-ND 6.44 5.00 4.00 | FX10A-120P/12-SV1 = - - 
120 12 43.1 35.5 H11247-ND® 6.67 5.18 414 | FX10A-120P/12-SV1(71) H11247TR-ND@ 2746.00 FX10A-120P/12-SV1(91) 
140 14 49.1 415 H2487-ND 7.05 5.47 4.38 | FX10A-140P/14-SV1 H2487TR-ND 2899.00 FX10A-140P/14-SV1(21) 
140 14 49.1 415 H11248-ND@ 6.55 5.30 416 | FX10A-140P/14-SV1(71) H11248TR-ND® 3002.00 FX10A-140P/14-SV1(91) 
Without Guideposts — RoHS Compliant 
80 8 314 23.5 H2480-ND 5.31 4.12 3.30 | FX10B- 80P/8-SV — _ - 
80 8 314 23.5 H11249-ND 5.51 4.28 3.42 | FX10B-80P/SV(71) H11249TR-ND 2184.00 FX10B-80P/8-SV(91) 
4mm 100 10 37.4 29.5 H11225-ND 6.12 4.75 3.80 | FX10B-100P/10-SV(71) H11225TR-ND 2517.00 FX10B-100P/10-SV(91) 
120 12 43.4 35.5 H11226-ND 6.67 5.18 414 | FX10B-120P/12-SV(71) H11226TR-ND 2746.00 FX10B-120P/12-SV(91) 
1 140 14 49.1 415 H11227-ND 6.55 5.30 416 | FX10B-140P/14-SV(71) H11227TR-ND 3002.00 FX10B-140P/14-SV(91) 
80 8 314 23.5 H11228-ND 5.51 4.28 3.42 | FX10B-80P/8-SV1(71) H11228TR-ND 2261.00 FX10B-80P/8-SV1(91) 
5mm 100 10 37.4 29.5 H11229-ND 6.12 4.75 3.80 | FX10B-100P/8-SV1(71) H11229TR-ND 2517.00 FX10B-100P/10-SV1(91) 
120 12 43.4 35.5 H11230-ND 6.67 5.18 414 | FX10B-120P/12-SV1(71) H11230TR-ND 2746.00 FX10B-120P/12-SV1(91) 
140 14 49.1 415 H11231-ND 6.55 5.30 416 | FX10B-140P/14-SV1(71) H11231TR-ND 3002.00 FX10B-140P/14-SV1(91) 
Receptacles 
With Guideposts 
80 8 314 23.5 H11232-ND@ 5.54 4.30 3.44 | FX10A-80S/8-SV(71) H11232TR-ND@ 2288.00 FX10A-80S/8-SV(91) 
100 10 37.4 295 | — - - -|- H2469TR-ND 2457.00 FX10A-100S/10-SV(21) 
2 - 100 10 37.4 29.5 H11233-ND® 6.21 4.82 3.86 | FX10A-100S/10-SV(71) H11233TR-ND® 2544.00 FX10A-100S/10-SV(91) 
120 12 43.4 35.5 H11234-ND® 6.96 5.40 4.32 | FX10A-120S/12-SV(71) H11234TR-ND® 2839.00 FX10A-120S/12-SV(91) 
140 14 49.1 415 H11235-ND® 6.84 5.53 4.34 | FX10A-140S/14-SV(71) H11235TR-ND® 3149.00 FX10A-140S/14-SV(91) 
Without Guideposts — RoHS Compliant 
80 8 314 23.5 H11236-ND 5.54 4.30 3.44 | FX10B-80S/8-SV(71) H11236TR-ND 2288.00 FX10B-80S/8-SV(91) 
2 = 100 10 37.4 29.5 H11237-ND 6.21 4.82 3.86 | FX10B-100S/10-SV(71) H11237TR-ND 2544.00 FX10B-100S/10-SV(91) 
120 12 43.4 35.5 H11238-ND 6.96 5.40 4.32 | FX10B-120S/12-SV(71) H11238TR-ND 2839.00 FX10B-120S/12-SV(91) 
140 14 49.4 41.5 H11239-ND 6.84 5.53 4.34 | FX10B-140S/14-SV(71) H11239TR-ND 3149.00 FX10B-140S/14-SV(91) 
RoHS Compliant 


FX11L Series - Surface Mount 0.5mm Connectors with Ground Plate for 2mm Board-to-Board Connections 


Features: Low Profile Design. The board-to-board mating 
height of 2mm suits smaller, thinner case designs. Improved 
transmission efficiency between boards. Transmission 
characteristics have been improved through a design that fixes 
ground plates to both sides of the header and receptacle. Signal 
and ground are arranged in a ratio of 10:1 with the ground plate 
SMT connected to the board. The ground stability achieved 
serves to reduce noise. Suited to High-Density Applications. 
The signal contact pitch of 0.5mm produces a smaller connector 
utilizing less board area for mounting. 


Applications: Notebook computers, PDA, and other miniature 
electronic equipment. 

Material: * Insulator: LCP resin, Beige, UL94V-0 ¢ Contacts: 
Copper alloy * Header: Phosphor bronze »* Receptacle: Engage- 
ment area: Gold plating of 0.1 tm Termination Area: Flash plating 
Ground plate: Phosphor bronze solder plating * Reinforced fitting/ 
plate: Phosphor bronze, Tin plating 

Electrical: « Rated current: 0.3 A * Operating temperature range: 
-55 ~ 80°C * Rated voltage: SOVAC » Operating humidity range: 
Relative humidity 95% or less (No condensation) 


No. of Contacts | Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Hirose No. of Contacts | Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.|Signal Ground| A B | Part No. 1 25 100 | Part No. Fig.|Signal Ground| A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
Headers 
With Ground Plate and Guideposts With Ground Plate and Guideposts 
60 6 25 17.5] H10776-ND 4.73 3.67 2.94 | FX11LA-60S/6-SV(71) 60 6 22.6 17.5 | H10768-ND 4.55 3.54 2.83 | FX11LA-60P/6-SV(71) 
1 80 8 31 23.5) H10777-ND 5.25 4.08 3.26 | FX11LA-80S/8-SV(71) 2 80 8 28.6 23.5 | H10769-ND 5.02 3.90 3.12 | FX11LA-80P/8-SV(71) 
100 10 37 29.5 | H10778-ND 5.77 4.48 3.59 | FX11LB-100S/10-SV(71) 100 10 34.6 29.5 | H10770-ND 5.51 4.28 3.42 | FX11LA-100P/10-SV(71) 
120 12 43 35.5] H10779-ND 6.29 4.89 3.91 | FL11LA-120S/12-SV(71) 120 12 40.6 35.5 | H10771-ND 6.00 4.66 3.73 | FX11LA-120P/12-SV(71) 
With Ground Plate, Without Guideposts With Ground Plate, Without Guideposts 
60 25 17.5) H10780-ND 4.73 3.67 2.94 | FX11LB-60S/6-SV(71) 60 6 22.6 17.5 | H10772-ND 4.55 3.54 2.83 | FX11LB-60P/6-SV(71) 
80 8 31 23.5 | H10781-ND 5.25 4.08 3.26 | FX11LB-80S/8-SV(71) 80 8 28.6 23.5 | H10773-ND 5.02 3.90 3.12 | FX11LB-80P/8-SV(71) 
! 100 10 37 = 29.5 | H10782-ND 5.77 4.48 3.59 | FX11LB-100S/10-SV(71) 2 100 10 34.6 29.5 | H10774-ND 5.51 4.28 3.42 | FX11LB-100P/10-SV(71) 
120 12 43 35.5) H10783-ND 6.29 4.89 3.91 | FX11LB-120S/12-SV(71) 120 12 40.6 35.5 | H10775-ND 6.00 4.66 3.73 | FX11LB-120P/12-SV(71) 
Without Ground Plate, With Guideposts Without Ground Plate, With Guideposts 
68 = 25 16.5] H2541-ND 4.26 3.31 2.65 | FX11LA-68S-SV 68 _ 22.6 16.5 | H2533-ND 3.60 2.79 2.24 | FX11LA-68P-SV 
1 92 = 31 22.5 | H2542-ND 4.76 3.69 2.96 | FX11LA-92S-SV 2 92 _ 28.6 22.5 | H2534-ND 4.03 3.13 2.51 | FX11LA-92P-SV 
116 = 37 = 28.5 | H2543-ND 5.31 4.12 3.30 | FX11LA-116S-SV 116 = 34.6 28.5 | H2535-ND 4.44 3.45 2.76 | FX11LA-116P-SV 
140 _ 43 34.5 | H2544-ND 5.80 4.50 3.60 | FX11LA-140S-SV 140 _ 40.6 34.5 | H2536-ND 4.84 3.76 3.01 | FX11LA-140P-SV 
Without Ground Plate and Guideposts Without Ground Plate and Guideposts 
68 = 25 16.5) H2545-ND 4.26 3.31 2.65 | FX11LB-68S-SV 68 = 22.6 16.5 | H2537-ND 3.60 2.79 2.24 | FX11LB-68P-SV 
1 92 = 31 22.5] H2546-ND 4.76 3.69 2.96 | FX11LB-92S-SV 2 92 — 28.6 22.5 | H2538-ND 4.03 3.13 2.51 | FX11LB-92P-SV 
116 = 37 = 28.5 H2547-ND 5.31 4.12 3.30 | FX11LB-116S-SV 116 _ 34.6 28.5 | H2539-ND 4.44 3.45 2.76 | FX11LB-116P-SV 
140 = 43 34.5 | H2548-ND 5.80 4.50 3.60 | FX11LB-140S-SV 140 = 40.6 34.5 | H2540-ND 4.84 3.76 3.01 | FX11LB-140P-SV 
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HIROSE 
Hes ELECTRIC 
CO.LTD. -~ Single Row (SMT) 


Features: * 3-16mm stacking height * The engagement portion is designed to 
prevent erroneous insertion and a bellows structure that is not susceptible to 
twisting has been used in the contacts * The SMT soldering lead portion protrudes 
about 0.7mm beyond the outer surface of the housing, enabling image processing 
for automatic mounting and affording excellent repair qualities * Connectors 
are equipped with board positioning bosses which prevent incorrect insertion to 
the board by means of boss position and boss diameter. 

Electrical: * Current Capacity: 0.4A per pin * Rated Voltage: 100VAC Insulation 
Resistance: 1000MQ or greater at 250VDC * Withstand Voltage: 300VAC r.m.s. for 
one minute at specified value »* Contact Resistance: 45mQ or less at 100mA DC. 
Material and Finish: Insulation: PBS, light brown, UL94V-0 * Header Contacts: 
Phosphor bronze, gold-plated contacts, Tin-lead plated »* Receptacle Contacts: 
Phosphor bronze, gold-plated contacts and leads 


FX8 Series Connectors 0.6mm Pitch 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Vertical Pin Headers 
60 24.60 8.45 H1228-ND 3.83 2.97 2.38 | FX8C-60P-SV4(21) 
80 30.60 4.45 H1222-ND 4.35 3.38 2.70 | FX8C-80P-SV(21) 
1 120 42.60 3.45 H1212-ND 3.63 2.82 2.25 | FX8-120P-SV1(21) 

5.45 H1242-ND 5.95 4.62 3.69 | FX8C-140P-SV1(21) 

140 48.60 
10.45 H1245-ND 5.95 4.62 3.69 | FX8C-140P-SV6(21) 

Vertical Pin Headers — RoHS Compliant 

40 18.60 2.45 H10685-ND 2.70 2.08 1.66 | FX8-40P-SV(91) 
2.45 H10686-ND 2.90 2.25 1.80 | FX8-60P-SV(91) 
3.45 H10691-ND 2.83 2.18 1.74 | FX8-60P-SV1(91) 
4.45 H10697-ND 412 3.20 2.56 | FX8C-60P-SV(91) 

60 24.60 5.45 H11522-ND 3.97 3.09 2.47 | FX8C-60P-SV1(91) 
6.45 H11505-ND 3.97 3.09 2.47 | FX8C-60P-SV2(91) 
8.45 H11506-ND 3.97 3.09 2.47 | FX8C-60P-SV4(91) 

1 10.45 H11507-ND 3.97 3.09 2.47 | FX8C-60P-SV6(91) 

2.45 H10687-ND 3.39 2.64 2.11 | FX8-80P-SV(91) 
3.45 H10692-ND 2.93 2.28 1.82 | FX8-80P-SV1(91) 
4.45 H10698-ND 4.64 3.60 2.88 | FX8C-80P-SV(91) 

80 30.60 5.45 H11508-ND 4.52 3.51 2.81 | FX8C-80P-SV1(91) 
6.45 H11509-ND 4.52 3.51 2.81 | FX8C-80P-SV2(91) 
8.45 H11510-ND 4.52 3.51 2.81 | FX8C-80P-SV4(91) 
10.45 H11511-ND 4.52 3.51 2.81 | FX8C-80P-SV6(91) 

90 33.60 3.45 H10693-ND 3.16 2.46 1.97 | FX8-90P-SV1(91) 


DF15 Series - SMT Connectors 


0.65mm Pitch - Board to Board 


The product is prepared to prevent solder peeling, considering the mounting on FPC (Note: The stacking height is determined 
by adding the header and receptacle to the figures followed by the product name DF15#. The stacking height doesn’t include the 


soldering paste thickness.) 
Applications: * Mobile phones * LCD (Liquid Crystal Display) * MO (Optical Disk) * Note PC 


Specifications: * Current Rating: 0.3A * Voltage Rating: SOVAC » Operating Temperature: -35°C ~ 85°C * Operating Humidity: 40% 
~ 80% Insulation Resistance: 100VDC, 500MQ min. * Withstanding Voltage: 1 minute at rated value, 150VAC (no flashover or 


insulation breakdown) » Contact Resistance: 100mA DC, 50m0 maximum 


Material (receptacle/header): * Insulator: Polyamide, beige, UL94V-0 »* Contacts: Phosphor copper with gold plating » Metal 


Fittings: Brass with tin-lead plating 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 

Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. 
2.45 | H10688-ND 394 3.06 2.45 | FX8-100P-SV(91) 
3.45 | H10694-ND 336 2.61 2.09 | FX8-100P-SV1(91) 
4.45 | H10699-ND 525 4.08 3.26 | ‘FX8C-100P-SV(91) 
too | 36.60 5.45 | H11512-ND 5.05 3:92 3.14 | FX8C-100P-Sv1(91) 
6.45 | H11513-ND 5.05 3.92 _3.14_| _FX8C-100P-Sv2(91) 
8.45 | H11514-ND 5.05. 392 3.14 | FX8C-100P-SV4(91) 
10.45 | H11523-ND 5.05 3.92 3.14 | _FX8C-100P-SV6(91) 
2.45 | H10689-ND 4473.47 _2.78 | FX@-120P-SV(91) 
; 3.45 | H10695-ND 377 2.93 2.34 |‘ FX8-120P-SV1(91) 
445 | H11520-ND 580 4.50 3.60 | FX8C-120P-SV(91) 
120 | 42.60 5.45 | H11524-ND 560 4.35 3.48 | FX8C-120P-SV1(91) 
6.45 _|_H11525-ND 5.60 4.35 3.48 |_FX8C-120P-SV2(91) 
8.45 | H11526-ND 5.60 4.35. 3.48 | FX8C-120P-Sv4(91) 
10.45 | H11527-ND 560 4.35 _-3.48._|_FX8C-120P-SV6(91) 
2.45 | H10690-ND 499 387 3.10 | FX8-140P-SV(91) 
3.45 | H10696-ND 448 3.24 2.60 |‘ FX8-140P-SV1(91) 
445 | H11521-ND 638 4.95 3.96 | ‘FX8C-140P-SV(91) 
140 | 48.60 5.45 | H11528-ND 618 4.80 3.84 | FX8C-140P-SV1(91) 
6.45 | H11529-ND 618 4.80 3.84 | FX8C-140P-Sv2(91) 
8.45 | H11530-ND 618 480 3.84 | FX8C-140P-Sv4(91) 
10.45 | H11531-ND 618 4.80 _3.84_|_FX8C-140P-SV6(91) 

Receptacles 
40 | 18.60 2.25 | Hi214ND® 3.06235 1.88 | FX8-40S-SV(21) 
2.25 | HI215-NDe 331 257 2.06 | FX8-60S-SV(21) 
60 | 24.60 3.95 | H1246-ND 3.92 3.04 2.43. |‘ FX8C-60S-SV(21) 
aa ll Shes 225 | HI216-NDe® 394. 3.06 2.45 | FX8-B0S-SV(21) 
3 8.95 | _H1252-ND 481 3.74 2.99 | _FX8C-80S-SV5(21) 
90 | 33.60 2.25 | Hi217-ND® 4263.31 2.65 | FX8-908-SV(21) 
700 | 36.60 2.25 | H1218-ND® 458 3.56 2.85 | FX8-100S-SV(21) 
120 | 42.60 2.25 | Hi219-ND® 5224.05 3.24 | FX8-120S-SV(21) 
2.25 | H1220-ND® 5.66. 4.55. 3.64 | FX@-140S-SV(21) 
140, | 48.60 3.95 | H1250-ND 615 477 __3.82_| ‘FX8C-140S-SV(21) 
Receptacles — RoHS Compliant 

aa. || dae 3.95 | H11532-ND 418 3.24 2.60 | FXBC-605-SV(1) 
8.95 | H11536-ND 426 3.31 2.65 | ‘FX8C-60S-SV5(91) 
ao aia 3.95 | H11533-ND 481 3.74 2.99 | FX8C-80S-SV(91) 
8.95 | H11537-ND 499 387 3.10 | FX8C-80S-SV5(91) 
sllqget [ieee 3.95 | H11534-ND 5.42 4.21 3.37 | FX8C-100S-SV(91) 
8.95 | _H11538-ND 5.63 4.37 __3.50_ | _FX8C-100S-SV5(91) 
Ag | cane 3.95 | H11132-ND 6.00. 4.66. 3.73 | FX8C-120S-SV(91) 
8.95 | H10700-ND 6.29 489 3.91 | _FX8C-120-SV5(91) 
sae lh cagen 3.95 | H11535-ND 6.67 5.18 4.14 ‘| ~FX8C-140S-SV(91) 
8.95 | H10701-ND 6.99 543 4.34 | FX8C-140S-Sv5(91) 


@ RoHS Compliant 


Mig.]No.] Dim. Cut Tape T&RO Mtg.) No.) — Dim. a Cut Tape T&RO | 
Hgt. | of (mm) Digi-Key Price Each Pricing | Hirose __ | Hat. | of (mm) Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 
Fig.|(mm)|Pins| A B Part No. 1 25 400 1,000 Part No. Fig.|(mm)|Pins| A B Part No. 1 25 100 1,000 | PartNo. 
a 
5 -_ 7 20 /9.85]5.85] H10445CT-ND 1.56 1.13 93 | 545.00 | DF15B(3.2)-20DP-0.65V(56) 
With Metal Fitting and With Boss 1/32 | 30/131] 94 | HiosdscT-yo 1.63 1.25 1.00 | 665.00 | DF158(3.2)-300P-0.65V(56) 
1 | 3.2 | 40 |16.35/12.35| H1734-ND+ 228 1.75 140 — | DF15(3.2)-40DP-0.65V(50) “| 40 |16.35/12.35] H10447CT-ND 1.95 1.50 1.20 | 798.00 | DF15B(3.2)-40DP-0.65V(56) 
2 | 62 | 20 | 9.85 | 5.85 | H1740-ND+ W71 1.24 1.02 — | DF15(6.2)-20DP-0.65V(50) 50 |19.6|15.6| H10448CT-ND 2.28 1.75 1.40 | 931.00 | DF15B(3.2)-50DP-0.65V(56) 
30 [13.1] 94 | H1741-ND¢ 185 143 114 — | DF15(6.2)-30DP-0.65V(50) 20/985 /5.85| H10461CT-ND 1.52 1.10 90 | 532.00 | DF15B(4.2)-20DP-0.65V(56) 
With Metal Fitting and With Boss — RoHS Compliant 49 | 30] 13.1] 9.1] H10462CT-ND 1.63 1.25 1.00 | 665.00 | DF15B(4.2)-30DP-0.65V(56) 
20 | 9.85 15.85 | H10437CT-ND 156 113 93) 545.00 | DF15(3.2)-20DP-0.65V(66) 40 |16.35/12.35] H10463CT-ND 1.92 1.48 1.18 | 785.00 | DF15B(4.2)-40DP-0.65V(56) 
1 | 32 [30/131] 91 | HiossecT-nD 1.63 1.25 1.00] 665.00 | DF15(3.2)-30DP-0.65y(56) 2 50 | 19.6 | 15.6 RRICAEAEI OM 2.24 1.73 1.98 | 918.00 | DFISB(4.2)-50DP-0.65V(68) 
“| 40 |16.35/12.35| H10439CT-ND 1.95 1.50 1.20| 798.00 | DF15(3.2)-40DP-0.65V(56) 20 | 9.85 | 5.85 |UIIOSZZCTENDIG) 91.52 1.10 80 | 582.00 | DFISB(6.2)-20DP-0.65V(56) 
50|196|156| Hto44ocT-NO 228 1.75 140| 934.00 | DF15(3.2)-S0DP-0.65V(56) 62 | eld one ls oe ee no enone 
20 | 9.85 | 5 oS Ee eu USE. AA: 290) 882.005 IDEIB (EF): 2ODE-O.GVISE) 50 |19.6|15.6| H10480CT-ND 2.21 «1.70 ~—*1.36 | 904.00 | DF15B(6.2)-50DP-0.65V(56) 
Frees | mide bred tirarctrate wiht Moi itn and ith Bo 
5019.6] 15.6 | H10456CT-ND 224 1.73 1.38] 918.00 pend ane hev a 20 | 9.85 | 5.05 HEE aa er ee = | DELSNS 2 20DE 06S 60) 
2 al as : : : - : - 1) 3.2 | 30/131] 94 | H1745-ND$ 179 138 140 — | DF15A(3.2)-30DP-0.65V(50) 
20 | 9.85 /5.85 | H10469CT-ND 452 110 90] 532.00 | DF15(6.2)-20DP-0.65V(56) 40 |16.35|12.35|  H1746-ND+ 298 175 «140 — | pFt5A(3.2)-400P-0.65V(50) 
g2 | 30] 134] 91 | H10470CT-ND 1.86 1.35 111) 652.00 | DF15(6.2)-30DP-0.65V(56) 20 19.85 15.851 Hi748-ND+ 167 42189 —)FI5A(4.2)-200P-0.65V(60) 
40 |16.35/12.35| H10471CT-ND 4.89 145 116] 771.00 | DF15(6.2)-40DP-0.65V(56) 2) 42] 50 | 196/156) Ht751-ND+ 263 «203~«1.62 — | DF15A(4.2)-50DP-0.65V(50) 
50 | 19.6 | 15.6 | H10472CT-ND 2.21 1.70 1.36) 904.00 | DF15(6.2)-50DP-0.65V(56) 6.2 | 20 |9.85]5.85] H1752-ND+t 167 1.21 99 — | DF15A(6.2)-20DP-0.65V(50) 
With Metal Fitting and Without Boss Without Metal Fitting and With Boss — RoHS Compliant 
ag | 20 | 9:85 | 5:85 | H1760-ND¢ 171 1.24 1.02 — | DF15B(4.2)-20DP-0.65V(50) 1] 39 | 20/985 ]5.85] H10441CT-ND 1.52 1.10.90 ] 532.00 | DF15A(3.2)-20DP-0.65V(56) 
2) °° | 40 |16.35]/12.35} H1762-ND¢ 228 175 140 — | DF15B(4.2)-40DP-0.65V(50) 30 | 13.1} 9.1 | H10442CT-ND 1.63 1.25 1.00 | 665.00 | DF15A(3.2)-30DP-0.65V(56) 
6.2 | 40 /16.35/12.35] H1766-NDt 228 175 140 — [_DF15B(6.2)-400P-0.65V(50) | 9 cor Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Tube (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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HAG Eee DF15 Series - SMT Connectors 0.65mm Pitch - Board to Board (Cont.) 


Reel® 
Mtg. | No. Dim. Cut Tape T&RO Mtg. | No. Dim. Cut Tape T&RO 
Hgt. | of (mm) Digi-Key Price Each Pricing | Hirose Hgt. | of (mm) Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 
Fig./(mm)|Pins| A B Part No. 1 25 100 1,000 | PartNo. Fig.|(mm)|Pins| A B Part No. 1 25 100 1,000 | PartNo. 
1 | 92 | 40 |16.35|12.35) H10443CT-ND 1.92 1.48 1.18] 785.00 | DF15A(3.2)-40DP-0.65V(56) 0.g | 40 }16.35/12.35) H10423CT-ND = 2.47 1.90 1.52 | 1011.00 | DF15(0.8)-40DS-0.65V(56) 
“| 50 | 19.6[ 15.6] H10444CT-ND 2.24 —-1.73-1.38 | 918.00 | DF15A(3.2)-50DP-0.65V(56) 50 | 19.6| 15.6 | H10424CT-ND 2.96 2.28 ‘1.82 | 1210.00 | DF15(0.8)-50DS-0.65V(56) 
20 [9.85/5.85| HI04570T-ND 148 1.08 88 519.00 | DFi5A(4.2)-20DP-0.65v(56) | | 3 20 | 9.85 | 5.85 | NTOH28CT-ND 9 1.41 1.02 84) 492.00 | DFI5(1.8)-2008-0.65V(56) 
30 |131| 91] Htodsscr-ND 186 135 111| 65200 | DF15q(42)-300P-0.65V(56) 4g | 30) 13.1] 94 | H10430CT-ND 1.79 1.30 1.06 | 625.00 | DF15(1.8)-30DS-0.65V(56) 
42 pane ‘ : ‘ ; : ‘ 40 |16.35/12.35] H10431CT-ND 1.89 1.45 1.16 | 771.00 | DF15(1.8)-40DS-0.65V(56) 
40 |16.35/12.35] H10459CT-ND 1.89 1.45 1.16] 771.00 | DF15A(4.2)-40DP-0.65V(56) 50|196|156| Ht0432cT-NO 224 +173 138 | 918.00 | DF15(1.8)-50D$-0.65V(56) 
; 50 | 19.6] 15.6| H10460CT-ND —-2.21.—*1.70_—*1.36 | 904.00 | DF15A(4.2)-50DP-0.65V(56) With Metal Fitting and Without Boss 
20 | 9.85] 5.85} H10473CT-ND 1.48 = 1.08 -88 | 519.00 ) DF15A(6.2)-20DP-0.65V(56) an 20 ] 9.85 ]5.85] H1716-ND¢ 175. 1.27 «1.04 — | DF15B(0.8)-20DS-0.65V(50) 
g2 | 30] 134] 91] Hi0474cT-ND 1.82 1.32 1.08 | 638.00 | DF15A(6.2)-30DP-0.65V(56) © | 40 |[16.35/12.35| H1718-ND+ 250 193 1.54 — | _DF15B(0.8)-40DS-0.65V(50) 
40 |16.35)12.35] H10475CT-ND 1.85 1.43 1.14] 758.00 | DF15A(6.2)-40DP-0.65V(56) 3 20 | 9.85 |5.85| H1720-ND+ 1.75 (1.27 (1.04 — | DF15B(1.8)-20DS-0.65V(50) 
50 | 19.6 | 15.6| H10476CT-ND 218 168 1.34 | 891.00 | DF15A(6.2)-50DP-0.65V(56) 1.8 | 30 | 13.1] 9.1 | H1721-NDt 198 1.53 1.22 — | DF15B(1.8)-30DS-0.65V(50) 
Without Metal Fitting and Without Boss 40 [16.35/12.35| _H1722-ND+ 2501.93 1.54 — | DF158(1.8)-4008-0.65V(50) 
1 | a2 | 20 | 9-85) 5.85 | Hi768-ND+ He el: 399 — | DFISC(8-2)-20DP-0.65V(50) 20 | 9.85 aie cn eer eee a MEG eer 
40 |16.35] 12.35] _H1770-ND+ 2.28 1.75 1.40 —_| DFISC(3.2)-400P-0.65V(50) 30| 13.1] 91 | Hto426cT-ND 1.98 1.53 1.22) 811.00 | DF15B(0.8)-30DS-0.65V(56) 
2 | 62 | 20 | 9.85] 5.85} H1776-ND+ 167 1.21.99 — |_DF15C(6.2)-20DP-0.65V(50) 98 | a9 /16.35/12.95| H10427CT-ND 247 190 1.52 | 1011.00 | DF15B(0.8)-40DS-0.65V(56) 
Without Metal Fitting and Without Boss — RoHS Compliant 4 50 | 19.6 | 15.6| H10428CT-ND 2.96 2.28 ‘1.82 | 1210.00 | DF15B(0.8)-50DS-0.65V(56) 
20 |9.85| 5.85] H10449CT-ND 152 1.10 90 | 532.00 ) DF15C(3.2)-20DP-0.65V(56) 20 | 9.85 | 5.85 | H10433CT-ND 141 1.02 84 | 492.00 | DF15B(1.8)-20DS-0.65V(56) 
go | 30/134] 91] Htoss0cT-ND 1.63 1.25 1.00) 665.00 | DF15C(3.2)-300P-0.65V(66) 4g | 30| 131] 94] H10434CT-ND 1.79 1.30 1.06] 625.00 | DF15B(1.8)-30D8-0.65V(56) 
1) 32) 40 /1e35/12.95) HiossicT-nD © 192 «1.48~«1.18) 785.00 | pFtsc(3.2)-400P-0.65V(56) 40 |16.35/12.35] H10435CT-ND 1.89 1.45 1.16 | 771.00 | DF15B(1.8)-40DS-0.65V(56) 
50 [19.6|15.6| H10452CT-ND 2.24 1.73 1.38 | _ 918.00 | DF15C(3.2)-50DP-0.65V(56) 50 | 18.6 [15.6 BRIESEGIENE 2.24 1.73 1.38 ] 018.00 |_DF1SB(1.6)-5005-0.650(56) 
Without Metal Fitting and With Boss — RoHS Compliant 
20 /9.85/5.85| H10465CT-ND 1.48 1.08 88. | 519.00 | DF15C(4.2)-20DP-0.65V(56) 20 15.85 15.85 ERREROSED aS ar Od — | DFI5A(0.8)-20D8-0.65V(50) 
4 | 30) 134) 941] H10466CT-ND 1.86 1.35 1.11 | 652.00 | DF18C(4.2)-30DP-0.65V(56) gg | 30) 131) 9.1 | H1709-ND 192 148 «118 — | DF15A(0.8)-3008-0.65V(50) 
40 |16.35/12.35] H10467CT-ND 1.89 145 1.16} 771.00 | DF15C(4.2)-40DP-0.65V(56) “| a0 116.35/12.35) H1710-ND: 247 190 1.52 — | DF15A(0.8)-40DS-0.65V(50) 
50 |19.6/15.6| H10468CT-ND 2.21 1.70 1.36. | 904.00 | DF15C(4.2)-50DP-0.65V(56) 50 | 19.6 | 15.6 | _H1711-ND: 293 2.25 1.80 — |_DF15A(0.8)-50DS-0.65V(50) 
2 20 /9.85/5.85| H10481CT-ND 1.48 1.08 +~—«.88.| 519.00 | DF15C(6.2)-20DP-0.65Vv(56) 3 20 | 9.85 [5.85 | H1712-ND: 1.75 1.27 (1.04 — | DF15A(1.8)-20DS-0.65V(50) 
g2 | 3013.1) 9.1} H10482cT-ND 1.82 1.32 1.08 | 638.00 | DF15C(6.2)-30DP-0.65V(56) 4g | 30) 13.1) 9.4 | H1713-ND: 1.92 1.48 1.18 — | DF15A(1.8)-30DS-0.65V(50) 
“| 40 |16.35/12.35] H10483CT-ND 1.85 + 1.43-~=—«1.14 | 758.00 | DF15C(6.2)-40DP-0.65V(56) 40 |16.35|12.35|  H1714-ND: 247 1.90 1.52 — | DFI5A(1.8)-40DS-0.65V(50) 
50 |19.6/ 15.6] H10484cT-ND 2.18 1.68 + 1.34| 891.00 | DF15¢(6.2)-50DP-0.65V(56) 50 | 19.6 | 15.6 [RREITAISEND) CE ae — _|_DFI5A(1.8)-50D8-0.65V(50) 


eo recoptacios ES aT en OFSCIn 
Hecepiacles 20 | 9.85 ]5.85] H1724-ND 175 (1.27~«+1.04 — | DF150(0.8)-20DS-0.65V(50) 


( 
With Metal Fitting and With Boss og | 20| 131] 94 | 41725-nD: 192 148 1.18 — | DF15C(0.8)-30DS-0.65V(50) 
0.8 | 30 [13.1] 91 | H1701-ND+ 189 145 1.16 — | 0F15(0.8)-30DS-0.65V(50) | 40 |16.35]12.35) H1726-ND: 247 1.90 1.52 — | DF15¢(0.8)-4008-0.65V(50) 
3 20 | 9.85] 5.85} H1704-ND+ 171 1.24 = 1.02 — | DF15(1.8)-20DS-0.65V(50) 3 50 | 19.6 | 15.6 | _H1727-ND: 2.93 2.25 1.80 — | DF15C(0.8)-50DS-0.65V(50) 
18 | 40 [16.35] 12.35] _H1706-ND¢ 241 185 1.48 — |_DF15(1.8)-40DS-0.65V(50) a te ae Le _- = BES aera 
With Metal Fitting and With Boss — RoHS Compliant 18 | 4g |16.35]12.35| H1730-ND: 247 190 152 — | DF15¢(1.8)-40DS-0.65V(50) 
a) oa | 22] 288) 585] HiodzicT-ND 1.75 127 1.04] 612.00 ] DF15(0.8)-2008-0.65V(66) 50/196 /156| Hi731-ND 298 295 «1.80 — | pF15c(1.8)-5008-0.65V(50) 


30 | 13.1} 9.1 H10422CT-ND 1.98 1.53 1.22 | 811.00 | DF15(0.8)-30DS-0.65V(56) 0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Tube 


FX6 Series - Surface Mount Vertical Connectors 0.8mm Pitch 


Features: Stacking height can be set from 5 ~ 9mm in 1mm steps. Though these are low profile type connectors, the effective length of engagement is long 
at 1.7mm, which affords a fit with leeway. 

Applications: Notebook computers, personal terminals and other office automation equipment. Equipment that calls for miniaturization and lighter weight. 
Material: ¢ Insulator: PPS resin, light brown, UL94V-0 » Header/Receptacle pins: Phosphor bronze * Contacts: Gold plating * Leads: Tin plating Electrical: 
¢ Current Capacity: 0.5A * Rated Voltage: 100VAC = Insulation Resistance: 250VDC, 100MQ or more » Withstand voltage for 1 minute at specified value 
300VAC * Contact Resistance: 100mA DC 40m0 or less 


Height | No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Hirose Height | No. of | Dimension (mm)| Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| (mm) | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. Fig.| (mm) | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. 
With Positioning Boss With Positioning Boss — RoHS Compliant 
1] 4 | 100 | 478 | 392 | H2413-ND 490 381 3.05 | FX6-100P-0.8SV 20 | 158 72 | H10803-ND 241 1.85 1.48 | FX6-20S-0.8SV(71) 
With Positioning Boss — RoHS Compliant 40 23.8 15.2 H10804-ND 3.10 2.41 1.93 FX6-40S-0.8SV(71) 
20 | 158 7.2 | H10784-ND 241 185 148 | FX6-20P-0.8SV(71) 4 50) 278 | 19.2 | H10805-ND 357 2.77 2.22 | FX6-50S-0.8SV(71) 
40 | 238 | 152 | Ht0785-ND 319 248 1.98 | FX6-40P-0.8SV(71) GO) 318 | 232 Be = 08 3182.51 | FX6-608-0.88V(71) 
, | 50 | 278 | 192 | Hto7ee-ND 374 = 2912.88 | FX6-50P-0.88V(71) Hs ee ie: ses oe Pe : See) 
60 | 318 | 232 | H10787-ND 4.23 3.29 2.63 | FX6-60P-0.8SV(71) 2 : : : : ; : 
1 a | soa | oto [AMM «528 410 08, | ree-sor-ossverts 20 | 158 72 | H10809-ND 336 261 209 | FX6-20S-0.8SV2(71) 
; : : : ; ; 40 | 238 | 152 | H10810-ND 441 342 2.74 | FX6-40S-0.88V2(71) 
100 | 47.8 | 39.2 | H10789-ND 632 491 3.93 _| ‘FX6-100P-0.8SV(71) so | avs | 192 | Htosti-ND 487 +~=«-a.78 «8.08 | FXG-508-0.8sv2(71) 
5 | 60 | 318 | 232 | H10790-ND 458 356 «2.85 | ‘FX6-60P-0.8SV1(71) 8 | go) | ste | 232 ERO «65290 4193.45 FX6-608-0.88V2(71) 
100 | 47.8 | 39.2 | Ht0791-ND 641 4.98 ~—3.98_|_‘FX6-100P-0.8SV2(71) so | 398 | 312 | HtoB19-ND 641 498 3.98 | ‘FX6-80S-0.8Sv2(71) 
Without Positioning Boss 100 | 47.8 | 39.2 | H10814-ND 663 536 4.21_ | FX6-100S-0.8SV2(71) 
50 | 278 | 192 | H2440-ND 299 232 1.86 | FX6A-50P-0.8SV Without Positioning Boss 
4 | 60 | 318 | 232 | H2441-ND 3.36 261 2.09 ‘| FX6A-60P-0.8SV 40 | 238 | 152 | H2457-ND 315 243 194 | FX6A-40S-0.8SV 
1 80 | 398 | 312 | H2442-ND 412 3.20 2.56 | FX6A-80P-0.8SV 4 | 50 | 278 | 192 | H2458-ND 3.25 252 2.02 | FXGA-50S-0.8SV 
5 20 15.8 7.2. | H2444-ND 2.73 2.10 1.68 | FXG6A-20P-0.8SV1 2 60 31.8 23.2 | H2459-ND 3.65 2.84 2.27 | FX6A-60S-0.8SV 
6 60 31.8 | 23.2 | H2453-ND 4.15 3.22 2.58 | FX6A-60P-0.8SV2 80 39.8 | 31.2 | H2460-ND 4.52 3.51 2.81 | FX6A-80S-0.8SV 
Without Positioning Boss — RoHS Compliant 6 | 40 | 238 | 152 | H2463-ND 3973.09 247 | FX6A-40S-0.8SV2 
20 | 158 72 ]H10792-ND 241 1.85 1.48 | FX6A-20P-0.8SV(71) Without Positioning Boss — RoHS Compliant 
40 | 238 | 15.2 | H10793-ND 3.19 248 1.98 | ‘FX6A-40P-0.8SV(71) 200) 15.8 | 7.2 (REIOSToND 2411.85 1.48 | FX6A-208-0.88V(71) 
4 | 50 | 278 | 192 | Hto794ND 374 «= 2.91 2.88. | FXGA-S0P-0.8SW(71) : a Cate es pe ne Sein) 
60 | 318 | 232 | H10795-ND 423 3.29 263 | FX6A-60P-0.8SV(71) 4 1 oy | ae | os: MRA tos osta ost hie DEeVET 
80 | 398 | 312 | H10796-ND 528 410 3.28 | FX6A-80P-0.8SV(71) so | sos | a1 |HideionND| 496 385 3.08 | FxeA-a0s-n8sv(7t) 
1 100 | 47.8 | 39.2 | Ht0797-ND 632 491 3.93 | ‘FX6A-100P-0.8SV(71) 9 ioo | 478 | 302 | HtoB20-ND 589 457 366 | FX6A-100S-0,8sv(71) 
20 | 158 7.2 | H10798-ND = 3.06 2.85 1.88) FX6A-20P-0.88V1(71) 40 | 238 | 152 | H10821-ND 441 342 274 | FX6A-40S-0.8SV2(71) 
5 | 40 | 238 | 152 | H10799-ND 365 284 227 | FX6A-40P-0.8SV1(71) 50 | 278 | 192 | Ht082-ND 487 378 3.03 _|‘FXGA-60S-0.88v2(71) 
60 31.8 23.2 _| H10800-ND 4.58 3.56 2.85 | FX6A-60P-0.8SV1(71) 6 60 31.8 23.2 | H10823-ND 5.39 4.19 3.35 | FX6A-60S-0.8SV2(71) 
5 | 50 | 278 | 192 | Hi080I-ND = 412 © 320» 2.56 | ‘FXGA-SOP-0.88V2(71) 80 | 398 | 312 | H10824-ND 641 498 3.98 | FX6A-80S-0.8SV2(71) 
60 | 318 | 232 | H10802-ND 458 3.56 2.85 ‘| FX6A-GOP-0.8SV2(71) 100 | 47.8 | 39.2 | H10825-ND 663 536 4.21 _| FX6A-100S-0.8SV2(71) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
94 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Features: * 4.3mm mated height between PCBs « Insulator is manufactured from 
polyimide to withstand the high temperatures resulting from VPS, IR, and heat 


DF9 Series - Surface Mount Connectors 
1mm Pitch, Center Line Board-to-Board (With Reinforced Hardware) 


Resistance: Condition: 100VDC, Standard Value: Minimum 500MQ =» With- 
standing Voltage: No flashover or insulation breakdown; Condition: 250V AC/1 


blow soldering * PCB contact is a “Gull-Wing” type design to ensure reliable minute » Contact Resistance: 50mQ max. @ 100mA «Operating Temperature 
performance Designed to control and accept dimensional changes by thermo- Range: -45°C ~ 125°C 
elasticity * Reinforcement hardware is provided to eliminate mechanical stress to Material and Finish: * Receptacle Header Insulator: Polyimide resin, beige 
solder joints during mating and unmating cycles (natural), UL94V-0 » Receptacle and Header Contacts: Phosphor copper, tin, or 
Electrical: * Rated Current: 0.5A * Rated Voltage: 150VAC Insulation gold plating * Receptacle and Header Fitting: Brass, tin plating. 
No. Dim. Cut Tape Tape & Reel No. Dim. Cut Tape Tape & Reel 
of A Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Hirose of A Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Hirose 
Fig.| Pins | (mm) | PartNo. 1 25 100 | Part No. 1,000 Part No.t Fig.) Pins | (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 1,000 Part No.t 
Receptacles with Metal Fitting and Guideposts Headers with Metal Fitting and Guideposts 
9 | 8.30 |H10397CT-ND® 1.22 22.00 72.00 | H10397TR-ND® 426.00 | DF9-9S-1V(32) 9 | 8.30 |H10409CT-ND® 1.22 22.00 72.00 | H10409TR-ND 426.00 | DF9-9P-1V(32) 
11 | 9.30 | H10398CT-ND® 1.29 23.38 76.50 | H10398TR-ND@ 452.00 | DF9-118-1V(32) 11 | 9.30 |H10410CT-ND® 1.29 23.38 76.50 | H10410TR-ND@ 452.00 | DF9-11P-1V(32) 
13 | 10.30 |H10399CT-ND@ 1.41 25.44 83.25 | H10399TR-ND® 492.00 | DF9-13S-1V(32) 13 | 1030 | Ho166-ND$ 125 9969 7495 | — | pF9-13P-1V(20) 
18) 1180 Touma =e 28.19 92.25 a) 945.00 | DFR TSS-1V(32) 13 | 10.30 |H10411CT-ND@ 1.37 24.75 81.00 | HIO411TR-ND®| 479.00 | DF9-13P-1¥(32) 
17 | 12.30 | H2156-ND$ 156 2819 92.25 |— —| DF9-17S-1V(20) 
15 | 11.30 |H10412CT-ND@ 1.56 28.19 92.25 | H10412TR-ND® 545.00 | DF9-15P-1V(32) 
17 | 12.30 |H10401CT-ND@ 1.67 30.25 99.00 | H10401TR-ND® 585.00 | DF9-17S-1(32) 7 | a230 TEReataerNn 167 g025 90.00 NERRIaTeTT acon DRETEAGS 
i -ND® M k i -ND® A -17P- 
19 | 13.30 | H2157-ND$ 1.60 28.88 94.50 |— — | DF9-19S-1V(20) (82) 
19 | 13.30 |H10402CT-ND@ 1.71 30.94 101.25 | H10402TR-ND® 599.00 | DF9-19S-1(32) 19 | 13.00 TE 156 28.19 92.25 fig — | DF9-19P-1¥(20) 
1} 54 | 1430. | Hetse-nos 171 3094 40125 —| pF9-218-1v(20) 5 | 19 | 1830 |HIO414CT-ND® 1.71 30.94 101.25 | H10414TR-ND@ 599.00 | DF9-19P-1V(32) 
21 | 14.30 |H10403CT-ND@ 1.79 32.31 105.75 |H10403TR-ND@| 625.00 | DF9-218-1¥(32) 21) 14.30 eo oe 1.67 30.25 99.00 fig = DRS 21 PHN (20): 
23 | 15.30 |H10404CT-ND® 1.76 33.75 108.00 | H10404TR-ND® 718.00 | DF9-23S-1(32) 21 | 14.30 |HIO41SCT-ND@ = 1.79 32.31 105.75 | H10415TR-ND® 625.00 | DF9-21P-1V(32) 
25 | 16.30 |H2160-ND+ 1.86 33.69 110.25 |— —| DF9-25S-1V(20) 23° | 15.30 | H2171-ND¢ 1.71 30.94 101.25 | — — | DF9-23P-1V(20) 
25 | 16.30 |H10405CT-ND® 1.72 33.13 106.00 | H10405TR-ND@ 705.00 | DF9-25S-1V(32) 23 | 15.30 |H10416CT-ND@ 1.79 32.31 105.75 | H10416TR-ND® 625.00 | DF9-23P-1V(32) 
31 | 19.30 |H10406CT-ND® 198 3813 122.00 | H10406TR-ND® 811.00 | DF9-31S-1V(32) 25 | 16.30 |H10417CT-ND® 1.69 32.50 104.00 | H10417TR-ND@ 692.00 | DF9-25P-1V(32) 
41 | 24.30 |H10407CT-ND® = 2.34 45.00 144.00 | H10407TR-ND® 958.00 | DF9-41S-1V(32) 31 | 19.30 |H10418CT-ND® 1.95 37.50 120.00 | H10418TR-ND® 798.00 | DF9-31P-1V(32) 
51 | 29.30 |H10408CT-ND® 3.16 61.31 196.20 | H10408TR-ND@| — 1417.00 | DF9-51S-1V(69) 41 | 2430 |H10419CT-ND@ 2.31 44.38 142.00 | H10419TR-NDe 944.00 | DF9-41P-1V(32) 
Receptacles without Metal Fitting and with Guideposts — RoHS Compliant 51 | 29.30 |H10420CT-ND@ 3.39 65.81 210.60 | H10420TR-ND@| 1521.00 | DF9-51P-1V(69) 
9 | 8.30 |H10369CT-ND 114 20.63 67.50 | H10369TR-ND 399.00 | DF9A-9S-1V(22) Headers without Metal Fitting and with Guideposts 
ae aan Ce Leeman 11ND $26:00)) DEA TI S=1V(22) 9 | 8.30 |H10357CT-ND® 1.14 2063 67.50 | H10357TR-ND@ 399.00 | DF9A-9P-1V/(22) 
13 | 10.30 | H1639-ND$ 114 20.63 67.50 |— — | DF9A-13S-1V(20) 
11 | 930 |H10358CT-ND@ 1.22 22.00 72.00 | H10358TR-ND® 426.00 | DF9A-11P-1V(22) 
13 | 10.30 | H10371CT-ND 1.33 24.06 78.75 | H10371TR-ND 466.00 | DF9A-13S-1V(22) 
13 | 10.30 | H1627-ND@ 110 19.94 65.25 | — — | DF9A-13P-1V(20) 
15 | 11.30 | H1640-ND$ 1.25 22.69 74.25 |— — | DF9A-15S-1V(20) 
a5 | 1130 Itoasan jaa 268i e776 NETO 519.00 | DF9A-186-11(22) 13 | 10.30 |H10359CT-ND@ 1.33 24.06 78.75 | H10359TR-ND® 466.00 | DF9A-13P-1V(22) 
17 | 1230 |H10373CT-ND 1.61 29.08 95.18 | H10373TR-ND 563.00 | DF9A-178-1V(22) 15 | 11-30 (RUBZSNR SAE 1.25 22.69 74.25 |e — | DF8A-1SP-1¥(20) 
19 | 1330 | Hite42-nog 144 2613 9550 |— —| DF9A-198-1¥(20) 15 | 11.30 |H10360CT-ND@ 1.48 26.81 87.75 | H10360TR-ND® 519.00 | DF9A-15P-1\/(22) 
, | 19. | 1380 | H1os74ct-np 4.67 30.25 99.00 | H10374TR-ND 585.00 | DF9A-195-1V(22) 17 | 12.30 |H10361CT-ND@ 1.60 28.88 94.50 | H10361TR-ND® 559.00 | DF9A-17P-1\(22) 
24 143 | H1643-ND 148 26.81 87.75 |— — | DF9A-21S-1V(20) 2 19 13.30 | H10362CT-ND® 1.67 30.25 99.00 | H10362TR-ND@ 585.00 | DF9A-19P-1V(22) 
21 | 14.30 | H10375CT-ND 1.75 31.63 103.50 | H10375TR-ND 612.00 | DF9A-21S-1V(22) 21 | 14.30 |H10363CT-ND@ 1.75 31.63 103.50 | H10363TR-ND® 612.00 | DF9A-21P-1V(22) 
23 | 15.30 | H1644-ND$ 1.60 2888 94.50 |— — | DF9A-23S-1V(20) 23 | 15.30 | H1632-ND@+ 1.56 2819 92.25 | — — | DF9A-23P-1V(20) 
23 | 15.30 |H10376CT-ND 1.67 32.13 102.80 | H10376TR-ND 684.00 | DF9A-23S-1V(22) 23 | 15.30 |H10364CT-ND® 1.72 31.08 101.70 | H10364TR-ND® 601.00 | DF9A-23P-1V(22) 
25 | 16.30 | H1645-ND$ 1.67 30.25 99.00 | — — | DF9A-258-1V(20) 25 | 16.30 |H10365CT-ND® 1.83 33.07 108.23 | H10365TR-ND® 665.00 | DF9A-25P-1V(22) 
25 | 16.30 [HWOSAZCTENDIS 1.66 31.88 102.00 [MOSM/TR:ND 678.00 | DFOA-255-1V(22) 31 | 19.30 |H10366CT-ND® 1.89 36.25 116.00 | H10366TR-ND@| 771.00 | DF9A-31P-1V(22) 
31 | 19.30 ]H10378CT-ND 1.92 36.88 118.00 | H10378TR-ND 785.00 | DF9A-318-1V(22) 41 | 24.30 |H10367CT-ND® 2.37 45.63 146.00 | H10367TR-ND@ 971.00 | DF9A-41P-1¥(22) 
41) 24.30 a 6241 46.25 140 ED 984.00 | DF9A-418-1¥(22) 51 | 29.30 |H10368CT-ND® 3.51 68.06 217.80 | H10368TR-ND®| — 1573.00 | DF9A-51P-1V(69) 
51 | 29.30 |H10380CT-ND 3.16 61.31 196.20 | H10380TR-ND 1417.00 | DF9A-51S-1V(69) Hoddars with ictal’ Fitting and without Guideposts 
Receptacles with Metal Fitting and without Guideposts 
11 | 930 | H1649-ND¢ 114 20.63 67.50 | — — | DF9B-11P-1V(20) 
11 | 930 |H10388CT-ND@ 1.29 23.38 76.50 | H10388TR-ND® 452.00 | DF9B-11S-1V(32) a | 930 eee 109 2338 7650 (OEE seo ell Geancrt pa ieaD 
iy -ND® i fe 4 -ND® i }-11P- 
13 | 10.30 | H1657-ND$ 1.25 22.69 74.25 |— — | DF9B-13S-1V(20) (82) 
13 | 10.30 |H10389CT-ND@ 1.52 27.50 90.00 | H10389TR-ND® 532.00 | DF9B-13S-1V(32) 18 | Oe OS 1.22 22.00 72.00 fag — | DEBB-ePs1M(e0) 
45 | 1130 | H1658-NDs 144 2613 9560 |— —| pe9B-158-1¥(20) 13 | 10.30 |H10382CT-ND@ 1.52 27.50 90.00 | H10382TR-ND® 532.00 | DF9B-13P-1\(32) 
15 | 1130 |H10390CT-ND® 1.56 28.19 92.25 | H10390TR-ND® 545.00 | DF9B-15S-1V(32) 15 | 11.30_| H1651-ND$ 1.44 26.13 85.50 | — — | DF9B-15P-1V(20) 
a 14.30 | H1659-ND$ 4.71 30.94 101.25 |— — | DF9B-21S-1V(20) 5 15 11.30 | H10383CT-ND@ 1.56 28.19 92.25 | H10383TR-ND® 545.00 | DF9B-15P-1V/(32) 
1} 21 | 14.30 |H10391CT-ND@ 1.79 32.31 105.75 | H10391TR-ND@ 625.00 | DF9B-21S-1V(32) 21 | 14.30 | H1652-ND¢ 1.67 30.25 99.00 | — — | DF9B-21P-1V(20) 
23 | 15.30 |H10392CT-ND® 1.86 33.69 110.25 | H10392TR-ND® 652.00 | DF9B-23S-1V(32) 21 | 14.30 |H10384CT-ND® 1.69 32.50 104.00 | H10384TR-ND® 692.00 | DF9B-21P-1\(32) 
25 | 16.30 | H1661-ND$ 1.86 33.69 110.25 |— — | DF9B-25S-1V(20) 25 | 16.30 | H1653-ND¢ 1.82 33.00 108.00 | — — | DF9B-25P-1V(20) 
25 | 16.30 |H10393CT-ND® 1.72 33.13 106.00 | H10393TR-ND@ 705.00 | DF9B-25S-1V(32) 25 | 16.30 |H10385CT-ND® 1.86 33.69 110.25 | H10385TR-ND® 652.00 | DF9B-25P-1\(32) 
31 | 19.30 | H10394CT-ND® 1.98 38.13 122.00 | H10394TR-ND@ 811.00 | DF9B-31S-1V(32) 31 | 19.30 |H10386CT-ND® 1.95 37.50 120.00 | H10386TR-ND® 798.00 | DF9B-31P-1\(32) 
41) 24-90 RESEIES, «6234 45.00 144.00 eae, §=—- 958.00) DFaB-418-iv (32) 41 | 24.30 |H10387CT-ND@ 2.31 44.38 142.00 | H10387TR-ND@| 944.00 | DF9B-41P-1V(32) 
51 | 29.30 | H10396CT-ND@ 3.13 60.75 194.40 | H10396TR-ND@ | 1404.00 | DF9B-51S-1V(69) | RoHS Compliant + (20), (22) and (32) indicates tin plating; (54) and (69) indicates gold plating. + Tube 
p 9 g 9 
No. of | Height | Dimension (mm)| Digi-Key Price Each Parlex 
. Positions} (mm) A Part No. 1 10 100 Part No. 
DF9 Flex Assemblies 51 PS563AB0051S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AB-0051-S 
a ae 2 |powmerw Salen | Facts 
ar ex with VESA FPDI-1) at | 6.08 203 P§563AB0203S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AB-0203-S 
CORPORATION 254 PS563AB0254S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AB-0254-S 
: ; 305 PS563AB0305S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS563-AB-0305-S 
Features: These comply with the Standard Connector 51 PS564AB0051S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS564-AB-0051-S 
Specifications selected by the U.S. Video Electronics 102 PS564AB0102S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS564-AB-0102-S 
Standards Association as a Flat Panel Display aw 5.08 152 PS564AB0152S-ND 45.00 30.00 18.75 PS564-AB-0152-S 
Interface. : 203 PS564AB0203S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS564-AB-0203-S 
Applications: Liquid Crystal Displays, Portable 254 PS564AB0254S-ND 45.00 30.00 18.75 PS564-AB-0254-S 
Terminals and Personal Computers 305 PS564AB0305S-ND 45.00 30.00 18.75 | PS564-AB-0305-S 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE 2 
Hag eae FX2 Series - Connectors 1.27mm Pitch 


FX2 Series is a 1.27mm mil spacing, 2 piece connector for use in board-to-board application * High performance PPS resin insulator is compatible to VPS, IR and hot air reflow * Gull wing-shaped lead is used for 
ease of checking soldered connection * Use of positioning boss for substrate packaging offers improved handling capability » Solder-fixing reinforcement bracket, which disperses inserting/extracting stress, is 
available for optional specification. 

Electrical: * Rated Current: 0.5A * Rated Voltage: 125VAC = Insulation Resistance: More than 100MQ at 250VDC » Withstanding Voltage: 300VAC « Contact Resistance: Less than 45mQ at 100mA DC » Dur- 
ability: 500 times mating cycles. 

Insulator Material and Finish: * Dip Type: Black polyimide resin, UL94V-0 * SMT Type: Light Brown PPS resin, UL94V-0 * Socket: Black PBT resin and polyimide resin, UL94V-0. 

Contact Material and Finish: * Receptacle and Socket: Phosphor bronze with selective gold plating * Header: Phosphor bronze or brass with selective gold plating. 


No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. | Pins A B Part No. ul 25 100 Part No. 
Straight Type Receptacle (SMT) 40 | 3545 11.5 | H10603-ND 499 96.75 309.60 | FX2C2-40S-1.27DSA(71) 
1 | 100 | 7355 —  |H4324-ND 6.79 137.03 430.65 | FX2-100S-1.27SV 52 | 43.07 11.5 | H10604-ND 5.68 110.25 352.80 | FX2C2-52S-1.27DSA(71) 
RoHS Compliant 60 | 4815 11.5 | H10605-ND 612 118.69 — 379.80 | FX2C2-60S-1.27DSA(71) 
20 2075 — | MaGRDomin 394 7650 244.80 | Fx2-208-1 27SV(71) 4| 68 | 5323 11.5  |H10606-ND 650 126.00 403.20 | FX2C2-68S-1.27DSA(71) 
ao \soa7 — |etneneein 458 8888 284.40 | FXD-32S-4.278V(71) 80 | 60.85 11.5 | H10607-ND 6.73 135.98 427.35 | FX2C2-80S-1.27DSA(71) 
40 | 9545 — |H10531-ND 502 97.31 314.40 | Fx2-408-1.278V(71) 100 | 7355 11.5 | H10608-ND 7.62 153.83 483.45 | FX2C2-100S-1.27DSA(71) 
so |4ao7 — | Mrpeeonn 5.68 110.25 352.80 | FX2-52S-1.27SV(71) 120 | 86.25 11.5 | H10609-ND 8.37 169.05 531.30 | FX2C2-120S-1.27DSA(71) 
1 | 60 [4815 —  |H10533-ND 612 118.69 379.80 | FX2-60S-1.27SV(71) 
6s 15323. — |Ht0594-ND 6.55 127.13 406.80 | Fx2-689-1.27SV(71) 4 | 20 | 2275 11.5 | H44a1-ND 3.89 75.38 241.20 | FX2CA2-20S-1.27DSA 
30 | 6095  —  |H10595-ND 6.99 135.56 433.80 | Fx2-80S-127SV(71) 32 | 30.37 11.5 | H4442-ND 4.35 84.38 270.00 | FX2CA2-32S-1.27DSA 
400 | 7355  — | H10536-ND 7.05 142.28 447.15 | FX2-100S-1.27SV(71) RoHS Compliant 
420 | 86.25 — |H10537-ND 8.03 162.23 509.85 | FX2-120S-1.27SV(71) 20 | 22.75 9.5 | H10610-ND 3.31 64.13 205.20 | FX2CA-20S-1.27DSA(71) 
32 | 3037 9.5 |H10611-ND 3.86 74.81 239.40 | FX2CA-32S-1.27DSA(71) 
» | 68 [5323 — | H4st9-ND 632 122.63 392.40 | Fx2-G8P-1.278V 40 | 3545 95 |H10612-ND 4.26 82.69 264.60 | FX2CA-40S-1.27DSA(71) 
ao 6|eoas 6 | epee bes. "4a8i00 <Aaoib0. HO ROPAIS TSN 52 | 43.07 9.5 |H10613-ND 5.02 97.381 311.40 | FX2CA-52S-1.27DSA(71) 
60 | 4815 9.5 |H10614-ND 5.51 106.88 342.00 | FX2CA-60S-1.27DSA(71) 
RoHS Compliant 
68 | 53.23 9.5 |H10615-ND 5.86 113.63 363.60 | FX2CA-68S-1.27DSA(71) 
20276 ND SO = TBISD BAN BO. | ADHERE ETSY (ET) 80 | 60.85 9.5 |H10616-ND 6.84 132.75 424.80 | FX2CA-80S-1.27DSA(71) 
328087 me $EREE, Rae. eee ll 100 | 7355 9.5 |H10617-ND 7.05 142.28 447.15 | FX2CA-100S-1.27DSA(71) 
400 345 ee 5.02 97.31 811.40 | FX2-40P-1.278V(71) 4 | 120 | 8625 95 | Ht06t8-ND 7.83 158.03 496.65 | FX2CA-120S-1.27DSA(71) 
52 | 43.07 — MOS 22ND 5.68 110.25 952.80 | FXx2-62P-1-278V(71) 20 | 2275 411.5 | H10619-ND 4.03 78.19 250.20 | FX2CA2-208-1.27DSA(71) 
2 | 60 [4815 _ — _ ITOSEEND G12 11869 _S79.80" | EAEROP TCE) 32 | 30.37 11.5 | H10620-ND 4.52 87.75 280.80 | FX2CA2-32S-1.27DSA(71) 
68 | 53.238) = — | H10525-ND 6.55 127.13 406.80 | FX2-68P-1.27SV(71) 40 | 3545 11.5 | H10621-ND 4.99 96.75 309.60 | FX2CA2-40S-1.27DSA(71) 
80 | 60.85 — | H10526-ND 7.22 140.06 448.20 | FX2-80P-1.27SV(71) 52 | 43.07 11.5 | H10622-ND 5.68 110.25 352.80 | FX2CA2-52S-1.27DSA(71) 
100 | 7355 = — | H10527-ND 7.25 146.48 460.35 | FX2-100P-1.27SV(71) 60 | 4815 11.5 |H10623-ND 612 118.69 379.80 | FX2CA2-60S-1.27DSA(71) 
120 | 86.25 = =— | H10528-ND 8.22 165.90 521.40 | FxX2-120P-1.27SV(71) 68 | 53.23 11.5 |H10624-ND 6.50 126.00 403.20 | FX2CA2-68S-1.27DSA(71) 
3] 52 | 43.07. —  |H2245-ND 3.51 68.06 217.80 | FX2-52P-0.635SH 400 | 7355 11.5 | H10626-ND 7.62 153.83 483.45 | FX2CA2-100S-1.27DSA(71) 
RoHS Compliant 120 | 86.25 11.5 | H10627-ND 837 169.05 531.30 | FX2CA2-120S-1.27DSA(71) 
20 [2275 — |nto646-nD 260 60.00 160.00 | Fx2-20P-0.638SH(71) 
40 | 3545 — |H10647-ND 316 61.31 196.20 | FX2-40P-0.635SH(71) 5 | 60 | 351 — |H10517-ND 7.44 150.15 471.90 | FX2M6A-60S-1.27DSAL(71) 
3 | 52 | 4307 — | H10648-ND 3.65 70.88 226.80 | FX2-52P-0.635SH(71) 60 | 191 — | H10519-ND 7.44 150.15 471.90 | FX2M6B-60S-1.27DSAL(71) 
60 | 4815  — |H10649-ND 3.97 77.06 246.60 | FX2-60P-0.635SH(71) 
80 | 60.85 —  |H10650-ND 4.81 93.38 298.80 | FX2-80P-0.635SH(71) 6 | 52 |4307 — | HazganD 496 9619 307.80 | FX2-525-1.27DS 
400 | 7355  — | H10651-ND 9.96 205.68 692.80 | FX2-100P-0.635SH(71) RoHS Compliant 
RoHS Compliant 20 | 2275  — | H10637-ND 3.36 65.25 208.80 | FX2-20S-1.27DS(71) 
20 22.75 9.5 H10592-ND 3.31 64.13 205.20 | FX2C-20S-1.27DSA(71) 32 30.37 = H10638-ND 3.97 77.06 246.60 | FX2-32S-1.27DS(71) 
32 30.37 95 H10593-ND 3.86 74.81 239.40 | FX2C-32S-1.27DSA(71) 40 35.45 = H10639-ND 4.44 86.06 275.40 | FX2-40S-1.27DS(71) 
40 35.45 9.5 H10594-ND 4.26 82.69 264.60 | FX2C-40S-1.27DSA(71) 52 43.07 ras H10640-ND 5.13 99.56 318.60 | FX2-52S-1.27DS(71) 
52 43.07 9.5  |H10595-ND 5.02 97.31 311.40 | FX2C-52S-1.27DSA(71) 6 60 48.15 — | H10641-ND 5.68 110.25 352.80 | FX2-60S-1.27DS(71) 
60 48.15 9.5 | H10596-ND 5.51 106.88 342.00 | FX2C-60S-1.27DSA(71) 68 53.23 — |H10642-ND 6.00 116.44 372.60 | FX2-68S-1.27DS(71) 
4| 68 |53.23 95 |H10597-ND 5.86 113.63 363.60 | FX2C-68S-1.27DSA(71) 80 | 60.85 — |H10643-ND 7.08 137.25 439.20 | FX2-80S-1.27DS(71) 
80 | 60.85 9.5 |H10598-ND 684 132.75 424.80 | FX2C-80S-1.27DSA(71) 100 | 7355 — |H10644-ND 7.33 148.05 465.30 | FX2-100S-1.27DS(71) 
100 | 7355 9.5 |H10599-ND 7.05 142.28 447.15 | FX2C-100S-1.27DSA(71) 120 | 86.25 = — | H10645-ND 8.55 172.73 542.85 | FX2-1208-1.27DS(71) 
120 | 86.25 95 | H10600-ND 7.83 158.03 496.65 | FX2C-120S-1.27DSA(71) 
20 22.75 11.5 |H10601-ND 4.03 78.19 250.20 | FX2C2-20S-1.27DSA(71) 7 32 37.95 — | H4335-ND§ 4.00 77.63 248.40 | FX2B-32P-1.27DSA 
32. | 30.37 11.5 _|H10602-ND 4.52 87.75 280.80 | FX2C2-32S-1.27DSA(71) § Contact Material: Phosphor bronze (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ELECTRIC 
Co..LTD. 


FX2 Series - Connectors 1.27mm Pitch (cont) 


No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Pins A B Part No. if 25) 100 Part No. 

7 80 68.43 =_ H4340-ND 5.42 105.19 336.60 | FX2B-80PA-1.27DSA 

100 81.13 =- H4341-ND 5.97 115.88 370.80 | FX2B-100PA-1.27DSA 
RoHS Compliant 

20 30.33 =_ H10500-ND 3.57 69.19 221.40 | FX2B-20P-1.27DSA(71) 
32 37.95 _ H10501-ND 4.15 80.44 257.40 | FX2B-32P-1.27DSA(71) 
40 43.03 _ H10502-ND 4.55 88.31 282.60 | FX2B-40PA-1.27DSA(71) 

7 52 50.65 _ H10503-ND 4.81 93.38 298.80 | FX2B-52PA-1.27DSA(71) 
60 55.73 - H10504-ND 5.02 97.31 311.40 | FX2B-60PA-1.27DSA(71) 
68 60.81 =_ H10505-ND 5.34 103.50 331.20 | FX2B-68PA-1.27DSA(71) 
80 68.43 _ H10506-ND 5.63 109.13 349.20 | FX2B-80PA-1.27DSA(71) 
100 81.13 _ H10507-ND 6.21 120.38 385.20 | FX2B-100PA-1.27DSA(71) 


20 30.33 = H10508-ND 3.57 69.19 221.40 | FX2BA-20P-1.27DSA(71) 
32 37.95 _ H10509-ND 415 80.44 257.40 | FX2BA-32P-1.27DSA(71) 
40 43.03 _— H10510-ND 4.55 88.31 282.60 | FX2BA-40PA-1.27DSA(71) 
7 52 50.65 = H10511-ND 4.81 93.38 298.80 | FX2BA-52PA-1.27DSA(71) 
60 55.73 _ H10512-ND 5.02 97.31 311.40 | FX2BA-GOPA-1.27DSA(71) 
68 60.81 _— H10513-ND 5.34 103.50 331.20 | FX2BA-68PA-1.27DSA(71) 
80 68.43 -_ H10514-ND 5.63 109.13 349.20 | FX2BA-80PA-1.27DSA(71) 
100 | 81.13 = H10515-ND 6.21 120.38 385.20 | FX2BA-100PA-1.27DSA(71) 


Straight Header No Cleaning Type 


80 60.85 8.5 | H4370-ND 6.35 123.19 394.20 | FX2C-80P-1.27DSA 

8 120 | 86.25 8.5 | H4372-ND 7.18 144.90 455.40 | FX2C-120P-1.27DSA 
80 60.85 10.5 | H4394-ND 6.96 135.00 432.00 | FX2C2-80P-1.27DSA 

RoHS Compliant 

20 22.75 8.5 | H10538-ND 3.22 62.44 199.80 | FX2C-20P-1.27DSA(71) 
32 30.37 8.5 | H10539-ND 371 72.00 230.40 | FX2C-32P-1.27DSA(71) 
40 35.45 8.5 | H10540-ND 412 79.88 255.60 | FX2C-40P-1.27DSA(71) 
52 43.07 8.5 | H10541-ND 4.90 95.06 304.20 | FX2C-52P-1.27DSA(71) 
60 48.15 8.5 | H10542-ND 5.31 102.94 329.40 | FX2C-60P-1.27DSA(71) 
68 53.23 8.5 | H10543-ND 5.63 109.13 349.20 | FX2C-68P-1.27DSA(71) 
80 60.85 8.5 | H10544-ND 6.58 127.69 408.60 | FX2C-80P-1.27DSA(71) 
100 | 73.55 8.5 | H10545-ND 6.73 135.98 427.35 | FX2C-100P-1.27DSA(71) 
120 | 86.25 8.5 | H10546-ND 7.44 150.15 471.90 | FX2C-120P-1.27DSA(71) 
20 22.75 9.5 | H10547-ND 3.86 74.81 239.40 | FX2C1-20P-1.27DSA(71) 
32 30.37 9.5 | H10548-ND 4.35 84.38 270.00 | FX2C1-32P-1.27DSA(71) 
40 35.45 9.5 | H10549-ND 4.76 92.25 295.20 | FX2C1-40P-1.27DSA(71) 
52 43.07 9.5 | H10550-ND 5.51 106.88 342.00 | FX2C1-52P-1.27DSA(71) 

8 60 48.15 9.5 | H10551-ND 5.97 115.88 370.80 | FX2C1-60P-1.27DSA(71) 
68 53.23 9.5 | H10552-ND 6.26 121.50 388.80 | FX2C1-68P-1.27DSA(71) 
80 60.85 9.5 | H10553-ND 7.22 140.06 448.20 | FX2C1-80P-1.27DSA(71) 
100 | 73.55 9.5 | H10554-ND 7.33 148.05 465.30 | FX2C1-100P-1.27DSA(71) 
120 | 86.25 9.5 | H10555-ND 7.98 161.18 506.55 | FX2C1-120P-1.27DSA(71) 
20 22.75 10.5 | H10556-ND 3.86 74.81 239.40 | FX2C2-20P-1.27DSA(71) 
32 30.37 10.5 | H10557-ND 4.35 84.38 270.00 | FX2C2-32P-1.27DSA(71) 
40 35.45 10.5 | H10558-ND 4.76 92.25 295.20 | FX2C2-40P-1.27DSA(71) 
52 43.07 10.5 | H10559-ND 5.51 106.88 342.00 | FX2C2-52P-1.27DSA(71) 
60 48.15 10.5 | H10560-ND 5.97 115.88 370.80 | FX2C2-60P-1.27DSA(71) 
68 53.23 10.5 | H10561-ND 6.35 123.19 394.20 | FX2C2-68P-1.27DSA(71) 
80 60.85 10.5 | H10562-ND 7.22 140.06 448.20 | FX2C2-80P-1.27DSA(71) 
100 | 73.55 10.5 | H10563-ND 7.33 465.30 | FX2C2-100P-1.27DSA(71) 
120 | 86.25 10.5 | H10564-ND 8.03 509.85 | FX2C2-120P-1.27DSA(71) 


40 35.45 8.5 | H4408-ND 3.97 246.60 | FX2CA-40P-1.27DSA 
52 43.07 8.5 | H4409-ND 4.64 288.00 | FX2CA-52P-1.27DSA 
80 60.85 8.5 | H4412-ND 6.35 394.20 | FX2CA-80P-1.27DSA 
100 | 73.55 8.5 | H4413-ND 6.50 412.50 | FX2CA-100P-1.27DSA 
8 32 30.37 9.5 | H4416-ND 4.18 259.20 | FX2CA1-32P-1.27DSA 
120 | 86.25 9.5 | H4423-ND 7.70 488.40 | FX2CA1-120P-1.27DSA 
32 30.37 10.5 | H4433-ND 4.18 259.20 | FX2CA2-32P-1.27DSA 
40 35.45 10.5 | H4434-ND 4.58 284.40 | FX2CA2-40P-1.27DSA 
120 | 86.25 10.5 | H4440-ND 7.75 491.70 | FX2CA2-120P-1.27DSA 
RoHS Compliant 
20 22.75 8.5 | H10565-ND 3.22 62.44 199.80 | FX2CA-20P-1.27DSA(71) 
32 30.37 8.5 | H10566-ND 371 72.00 230.40 | FX2CA-32P-1.27DSA(71) 
40 35.45 8.5 | H10567-ND 4.12 79.88 255.60 | FX2CA-40P-1.27DSA(71) 
8 52 43.07 8.5 | H10568-ND 4.81 93.38 298.80 | FX2CA-52P-1.27DSA(71) 
60 48.15 8.5 | H10569-ND 5.31 102.94 329.40 | FX2CA-60P-1.27DSA(71) 
68 53.23 8.5 | H10570-ND 5.63 109.13 349.20 | FX2CA-68P-1.27DSA(71) 
80 60.85 8.5 | H10571-ND 6.58 127.69 408.60 | FX2CA-80P-1.27DSA(71) 


Right Angle Header 


No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 | Part No. 

100 73.55 8.5 H10572-ND 6.73 135.98 427.35 | FX2CA-100P-1.27DSA(71) 
120 86.25 8.5 H10573-ND 744 150.15 471.90 | FX2CA-120P-1.27DSA(71) 
20 22.75 9.5 H10574-ND 3.86 74.81 239.40 | FX2CA1-20P-1.27DSA(71) 
32 30.37 9.5 H10575-ND 4.35 84.38 270.00 | FX2CA1-32P-1.27DSA(71) 
40 35.45 9.5 H10576-ND 4.76 92.25 295.20 | FX2CA1-40P-1.27DSA(71) 
52 43.07 9.5 H10577-ND 5.51 106.88 342.00 | FX2CA1-52P-1.27DSA(71) 
60 48.15 9.5 H10578-ND 5.97. 115.88 370.80 | FX2CA1-60P-1.27DSA(71) 
68 53.23 9.5 H10579-ND 6.26 121.50 388.80 | FX2CA1-68P-1.27DSA(71) 
80 60.85 9.5 H10580-ND 7.22 140.06 448.20 | FX2CA1-80P-1.27DSA(71) 

8 100 73.55 9.5 H10581-ND 7.33 148.05 465.30 | FX2CA1-100P-1.27DSA(71) 
120 86.25 9.5 H10582-ND 7.98 161.18 506.55 | FX2CA1-120P-1.27DSA(71) 
20 22.75 10.5 | H10583-ND 3.86 74.81 239.40 | FX2CA2-20P-1.27DSA(71) 
32 30.37. 10.5 | H10584-ND 4.35 84.38 270.00 | FX2CA2-32P-1.27DSA(71) 
40 35.45 10.5 | H10585-ND 4.76 92.25 295.20 | FX2CA2-40P-1.27DSA(71) 
52 43.07 10.5 | H10586-ND 5.51 106.88 342.00 | FX2CA2-52P-1.27DSA(71) 
60 48.15 10.5 | H10587-ND 5.97 115.88 370.80 | FX2CA2-60P-1.27DSA(71) 
68 53.23 10.5 | H10588-ND 6.35 123.19 394.20 | FX2CA2-68P-1.27DSA(71) 
80 60.85 10.5 | H10589-ND 7.22 140.06 448.20 | FX2CA2-80P-1.27DSA(71) 
100 73.55 10.5 | H10590-ND 7.33 148.05 465.30 | FX2CA2-100P-1.27DSA(71) 
120 86.25 10.5) H10591-ND 8.03 162.23 509.85 | FX2CA2-120P-1.27DSA(71) 

9 60 30.9 =— H10516-ND 7.25 146.48 460.35 | FX2M6A-60P-1.27DSAL(71) 
60 24.9 _ H10518-ND 7.25 146.48 460.35 | FX2M6B-60P-1.27DSAL(71) 


Right Angle Header Lock Type 


10 40 35.45 — | H4291-ND 4.09 79.31 253.80 | FX2-40P-1.27DS 
60 48.15 — | H4308-ND 5.34 103.50 331.20 | FX2-60P-1.27DS 
RoHS Compliant 
20 22.75 — | H10628-ND 3.28 63.56 203.40 | FX2-20P-1.27DS(71) 
32 30.37 — | H10629-ND 3.80 73.69 235.80 | FX2-32P-1.27DS(71) 
40 35.45 — | H10630-ND 4.23 82.13 262.80 | FX2-40P-1.27DS(71) 
52 43.07 — | H10631-ND 5.02 97.31 311.40 | FX2-52P-1.27DS(71) 
40 60 48.15 — | H10632-ND 5.54 107.44 343.80 | FX2-60P-1.27DS(71) 
68 53.23 — | H10633-ND 5.92 114.75 367.20 | FX2-68P-1.27DS(71) 
80 60.85 — | H10634-ND 6.96 135.00 432.00 | FX2-80P-1.27DS(71) 
100 | 73.55 — | H10635-ND 710 143.33 450.45 | FX2-100P-1.27DS(71) 
120 | 86.25 — | H10636-ND 8.29 167.48 526.35 | FX2-120P-1.27DS(71) 


Guide Plate .. 


Connection Pres: 


H4356-ND 
H4357-ND 


3510.00/1 
915.20/1 


"1 60 55.73 — | H4330-ND 5.31 102.94 329.40 | FX2B-60PA-1.27DS 
80 68.43 —___| H4332-ND 5.89 114.19 365.40 | FX2B-80PA-1.27DS 
RoHS Compliant 
20 30.33 — | H10492-ND 3.80 73.69 235.80 | FX2B-20PA-1.27DS(71) 
32 37.95 — | H10493-ND 4.12 79.88 255.60 | FX2B-32PA-1.27DS(71) 
40 43.03 — | H10494-ND 4.93 95.63 306.00 | FX2B-40PA-1.27DS(71) 
1 52 50.65 — | H10495-ND 5.22 101.25 324.00 | FX2B-52PA-1.27DS(71) 
60 55.73 — | H10496-ND 5.51 106.88 342.00 | FX2B-60PA-1.27DS(71) 
68 60.81 — | H10497-ND 5.71 110.81 354.60 | FX2B-68PA-1.27DS(71) 
80 68.43 — | H10498-ND 6.12 118.69 379.80 | FX2B-80PA-1.27DS(71) 
100 | 81.13 — | H10499-ND 6.64 128.81 412.20 | FX2B-100PA-1.27DS(71) 
Socket Lock Cable Type (4 pieces per part) - RoHS Compliant 
20 27.83 — | H4342-ND 7.18 144.90 455.40 | FX2B-20SA-1.27R 
32 35.45 — | H4343-ND 7.67 154.88 486.75 | FX2B-32SA-1.27R 
40 40.53 — | H4344-ND 8.55 172.73 542.85 | FX2B-40SA-1.27R 
12 52 48.15 — | H4345-ND 8.76 176.93 556.05 | FX2B-52SA-1.27R 
60 53.23 — | H4346-ND 8.35 172.43 580.80 | FX2B-60SA-1.27R 
68 58.31 — | H4296-ND 8.63 178.13 600.00 | FX2B-68SA-1.27R 
80 65.93 — | H4347-ND 8.90 183.83 619.20 | FX2B-80SA-1.27R 
100 | 78.63 — | H4348-ND 9.48 195.70 659.20 | FX2B-100SA-1.27R 
Socket Unlock Cable Type - ROHS Compliant 
20 18.05 — | H4349-ND 6.50 126.00 403.20 | FX2BA-20SA-1.27R 
32 25.67 — | H4350-ND 7.08 137.25 439.20 | FX2BA-32SA-1.27R 
40 30.75 — | H4351-ND 7.25 146.48 460.35 | FX2BA-40SA-1.27R 
43 52 38.37 — | H4352-ND 746 150.68 473.55 | FX2BA-52SA-1.27R 
60 43.45 — | H4353-ND 8.14 164.33 516.45 | FX2BA-60SA-1.27R 
68 48.53 — | H4354-ND 8.45 170.63 536.25 | FX2BA-68SA-1.27R 
80 56.15 — | H4297-ND 8.76 176.93 556.05 | FX2BA-80SA-1.27R 
100 | 68.85 — | H4355-ND 8.35 172.43 580.80 | FX2BA-100SA-1.27R 


FX2B(A)-GPA 
HIFLEX CONNECTING PRESS HHP502 


§ Contact Material: Phosphor bronze 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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HiROSE . FX15 Series Connectors Cut Tape T&RO 
CO.LTD. 1 Pitch No. of | Dim. A | Digi-Key Pricing Pricing | Hirose 
wsLTD. mm Pitc Fig.| Pins | (mm) | PartNo. 1 10 100 1,000 | Part No. 
Features: * Small and space saving design. Double-row contact arrangement at mating face. Reel” 30 33.50 H3104-ND 84 6.82 49.50 — | DF19-308-1¢ 
Single-row SMT lead design. * Equal length transmission lines. * Enhanced grounding and robust 4 
design by metal shell * Large guide posts facilitate mating operation * Side lock design enables user-friendly operation 30 33.50 | H10759-ND 1.66 13.77 102.00 — | DF19G-30S-10(05) 
Applications: * LCD TV, LcD panel, PDP, digital devices Specifications: * Current Rating: 0.5A » Contact Mating Area: Single Row Socket for FPC Cable - RoHS Compliant 
Gold plating * Contact Spacing: 1mm * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * UL94V-0 14 17.50 H10760-ND 172 14.34 106.00 — | DF196-148-1(05) 
6 20 23.50 H10761-ND 2.18 18.09 134.00 — | DF19G-20S-1F(05) 
30 33.50 H10762-ND 2.67 22.14 164.00 — | DF19G-30S-1F(05) 
Shown with Shown without A Shown with 6 | 14 17.50 | H3115-ND 2.02 16.74 124.00 — | DF19G-14S-1SD 
shields shields shields 3 
RoHS Compliant 
Cut Tape 6 14 17.50 H10763-ND 2.11 17.55 130.00 — | DF19G-14S-1SD(05) 
, No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each Tape and Reeld Hirose 20 23.50 H10764-ND 2.50 20.79 154.00 — | DF19G-20S-1SD(05) 
Fig. | Pins | (mm) | PartNo. 1 25 100 | Qty. | Pricing | PartNo. 0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Plug 
21 | 248 | H11434-ND a CUTC =] FXI5M-21P-C Ground Plates 
31 | 29.8 | H11436-ND 99 72 59} — — | FX15M-31P-C = _ _ 
4 31 27—| H11425-NDt 231 178 #142} — — | FX15-31P-C No. of Digi-Key Pricing Hirose 
31 27 H11428-NDt 2.21 1.70 1.36 _ — | FX15S-31P-C Pins Part No. 1 10 100 Part No. 
4 32 H11430-ND+ 2.37 1.83 1.46 — — | FX15S-41P-C Ground Plate for FPC Type - ROHS Compliant 
61 37 H11432-NDt 2.50 1.93 1.54 _- — | FX15S-51P-C 
Receptacle — Right Angle 14 H10765-ND 72 5.89 42.75 | DF19G-14S-1F-GND(05) 
21 22.4 | H11435CT-ND 1.86 1.35 1.11 | 1,000 652.00 | FX15M-21S-0.5SH 20 H10766-ND 76 6.20 45.00 | DF19G-20S-1F-GND(05) 
31 27.4 | H11427CT-ND 1.92 1.48 1.18 | 1,000 785.00 | FX15M-31S-0.5SH 
2 | 31 | 274 |H1ta29cT-NDt 257 = 1.98 «1.58 | 11000} 1051.00 | FX15S-318-0.5SH 30 LOG ZeND si _ 5-00" | DETGG-305 GND (0S) 
61 37.4 | H11433CT-NDt 3.19 2.45 1.96 | 1,000 1303.00 | FX15S-51S-0.5SH 
Receptacle - Vertical 14 H3117-ND 55 3.82 25.62 | DF19G-14S-1SD-GND 
3 31 | 25.7 | H11426CT-NDt 276 243 1.70 | 1,000 1131.00 | FX15-318-0.5SV 20 H3118-ND 64 4.48 30.08 | DF19G-20S-1SD-GND 
Plug Crimp Contacts z : 
30-32AWG Gold Plating | H11424CT-ND - — __.07 |20,000| 27.00/m | FX15-3032PCFA Socket Crimping Contacts 
0 For Tape and Reel part numbers, change CT-ND to TR-ND. + With shields Cut Tape T&R 
Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Hirose 
ss — S Description Part No. 100 500 1,000 | Part No. 10,000 | Part No. 
DF19 Series Connectors imm Pitch DigiReel DF19 Series - RoHS Compliant 
: ; . . . . a 28-30AWG Gold Plating | H3151CT-ND) =7.13. 24.15 36.80 | H3151TR-ND 29.00/M | DF19-2830SCFA 
Features: * Ultra Low Profile; FPC type: Maximum 1.7mm thick; Discrete wire and coaxial 1.5mm thick Applications: 30-32AWG Gold Plating | H3132CT-ND 7.13 24.15 36.80 | H3132TR-ND 29.00/M | DF19-3032SCFA 
*LCD’s, notebook personal computers, small OA machines, and small consumer products Specifications: * Current Tools 
Rating: AWG#28: 1A, AWG#30: 0.9A, AWG#32: 0.8A, FPC: 0.5A * Voltage Rating: AC100V * Operating Temperature: -35°C r 7 
~ 85°C. * Operating Humidity Range: 20% ~ 80% Insulation Resistance: 500MQ or more * Voltage Proof: No flashover Manual Crimper for DF19 Series H3131-ND 1327.30/1 HT302/DF19S 
or breakdown * Contact Resistance: 30mQ or less (50m0 or less for FPG) Material: ¢ Pin Header: Insulation: Polyamide Desk-Top Tool (for 14 core wires) ... H3122-ND 2414.10/1 DF19G-14S/PR-MD2 
resin, beige, UL94V-0; Terminal: Phosphor bronze, gold plated; Ground Plate: Phosphor bronze, tin-copper plated Desk-Top Tool (for 20 core wires) ... H3123-ND 2468.70/1 DF19G-20S/PR-MD2 
* Socket: Insulation: Polyamide resin, beige; Ground Plate: Stainless steel tin-copper plated » Crimp Contact: Terminal: Desk-Top Tool (for 30 core wires) ... H3124-ND 2928.90/1 DF19G-30S/PR-MD2 


Phosphor bronze, gold plated *FPC Socket: Insulation: Polyamide resin, beige, UL94V-0; Terminal: Phosphor bronze, 
gold plated * Ground Plate for FPC: Stainless steel, tin-copper plated »* Socket for micro-coaxial cables: \nsulation: LCP 
resin, beige, UL94V-0; Terminal: Phosphor bronze, gold plated; Ground Plate: Phosphor bronze, tin plated * Ground plate 
for micro-coaxial cables: Phosphor bronze, tin plated * Recommended Wire: UL1571 * Tinning is Whisker free 


T&RO 
No.of | Dim. A | Digi-Key Pricing Pricing | Hirose 
Fig. | Pins (mm) Part No. il 10 100 1,000 Part No. 
Right Angle Pin Header SMT On-Board Type 
1 8 11.55 H3119CT-ND 4.21 34.80 261.00 1885.00 | DF19G-8P-1H(59) 
RoHS Compliant 
8 11.55 H10745CT-ND 4.38 36.24 271.80 1963.00 | DF19G-8P-1H(56) 
{ 14 17.55 H10746CT-ND 4.64 38.40 288.00 2080.00 | DF19G-14P-1H(56) 
20 23.55 H10747CT-ND 5.77 47.76 358.20 2587.00 | DF19G-20P-1H(56) 
30 33.55 H10748CT-ND 6.79 56.16 421.20 3042.00 | DF19G-30P-1H(56) 
Right Angle Pin Header SMT Offset Type 
20 23.55 H3125CT-ND 5.57 46.08 345.60 — | DF19K-20P-1H(59) 
30 33.55 H3126CT-ND 6.55 54.24 406.80 — | DF19K-30P-1H(59) 
2 14 17.55 H3153CT-ND 4.99 41.28 309.60 2236.00 | DF19L-14P-1H(59) 
20 23.55 H3129CT-ND 5.57 46.08 345.60 — | DF19L-20P-1H(59) 
30 33.55 H3130CT-ND 6.55 54.24 406.80 — | DFI9L-30P-1H(59) 
RoHS Compliant 
20 23.55 H10749CT-ND 5.77 47.76 358.20 2587.00 | DF19K-20P-1H(56) 
30 33.55 H10750CT-ND 6.79 56.16 421.20 3042.00 | DF19K-30P-1H(56) 
2 14 17.55 H10751CT-ND 5.19 42.96 322.20 2327.00 | DF19L-14P-1H(56) 
20 23.55 H10752CT-ND 5.77 47.76 358.20 2587.00 | DF19L-20P-1H(56) 
30 33.55 H10753CT-ND 6.79 56.16 421.20 3042.00 | DF19L-30P-1H(56) 


Right Angle Pin Header SMT Reverse Offset Typ 


3 14 17.55 H3127CT-ND 4.99 41.28 309.60 — | DF19KR-14P-1H(59) 

20 23.55 H3128CT-ND 5.57 46.08 345.60 — | DFI9KR-20P-1H(59) 
RoHS Compliant 

3 14 17.55 H10754CT-ND 5.19 42.96 322.20 2327.00 | DF19KR-14P-1H(56) 

20 23.55 H10755CT-ND 5.77 47.76 358.20 2587.00 | DF19KR-20P-1H(56) 


Single Row Socket Discrete Wire 


DF20 Series Connectors 


1mm Pitch 


Digi@Reel’” 


Features: * Contact pitch: 1mm allows reliable solder and cable termination »* Low Profile: 
Total mating height above the board is 5.8mm for the straight type and 5.5mm for right 
angle type Applications: Notebook PC, small office automation equipment, small consumer 
devices, portable devices. Any application requiring low profile reliable board-to-cable 
connection with a AWG# 28, AWG# 30, AWG# 32 conductors Specifications: * Current 
Rating: AWG#28: 1A, AWG#30: 0.9A, AWG#32: 0.7A * Voltage Rating: AC100V * Operating 
Temperature: -35°C ~ 85°C * Humidity Range: 20% ~ 80% * Insulation Resistance: 
500MOQ minimum « Contact Resistance: 30mQ maximum » Mechanical Operation: Contact 
Resistance of 30m maximum Material: » Socket Insulator/Pin Header Insulator: Polyamide, 
beige, UL94V-0 »* Socket Contact/Pin Header Contact: Phosphor bronze, gold plated * Pin 
Header Metal Fitting: Brass * V Type: Solder plating * H Type: Tin copper plating (Pb free) 


4 14 17.50 H3106-ND 1.11 9.02 65.48 — | DF19G-14S-1C 

20 23.50 H3107-ND 1.43 11.63 84.38 — | DF19G-20S-1C 

RoHS Compliant 

8 11.50 H3101-ND 53 3.31 19.00 — | DF19-8S-1C 

8 11.50 H10756-ND 1 7.44 54.00 — | DF19G-8S-1C(05) 
4 14 17.50 H3102-ND 55 3.82 25.62 — | DF19-14S-1C 

14 17.50 H10757-ND 1.18 9.61 69.75 — | DF19G-14S-10(05) 

20 23.50 H3103-ND 58 474 34.43 — | DF19-20S-1C 

20 23.50 H10758-ND 1.48 12.09 87.75 — | DF19G-20S-10(05) 


T&RO 
No. of Dim. A Digi-Key Pricing Pricing | Hirose 
Fig. | Pins (mm) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
Double Row Socket 
RoHS Compliant 
10 7.20 H3143-ND 42 2.91 19.51 — | DF20A-10DS-1C 
20 12.20 H3144-ND 8 3.33 22.33 — | DF20A-20DS-1C 
1 30 17.20 H3145-ND 54 3.75 25.15 — | DF20A-30DS-1C 
40 22.20 H3146-ND 59 4.13 27.73 — | DF20A-40DS-1C 
50 27.20 H3147-ND 64 4.45 29.85 — | DF20A-50DS-1C 
Double Row Straight Pin Header 
30 17.30 H3135CT-NDt 2.03 16.90 125.20 — | DF20F-30DP-1V(59) 
20 12.30 H3139CT-ND»& 1.88 15.31 111.15 657.00 | DF20G-20DP-1V(59) 
2 30 17.30 H3140CT-ND*& 2.03 16.90 125.20 — | DF20G-30DP-1V(59) 
40 22.30 H3141CT-ND*& 2.47 20.49 = 151.80 — | DF20G-40DP-1V(59) 
50 27.30 H3142CT-ND»& 2.88 23.95 177.40 — | DF20G-50DP-1V(59) 
RoHS Compliant 
10 7.30 H10726CT-NDt 1.56 12.71 92.25 545.00 | DF20F-10DP-1V(56) 
20 12.30 H10727CT-NDt 1.76 14.58 108.00 718.00 | DF20F-20DP-1V(56) 
30 17.30 H10728CT-NDt 2.21 18.36 136.00 904.00 | DF20F-30DP-1V(56) 
40 22.30 H10729CT-NDt 2.73 22.68 168.00 1117.00 | DF20F-40DP-1V(56) 
9 50 27.30 H10730CT-NDt 3.19 26.46 196.00 1303.00 | DF20F-50DP-1V(56) 
10 7.30 H10731CT-ND*& 1.56 12.71 92.25 545.00 | DF20G-10DP-1\V(56) 
20 12.30 H10732CT-ND¥& 1.76 14.58 108.00 718.00 | DF20G-20DP-1V(56) 
30 17.30 H10733CT-ND*& 2.21 18.36 136.00 904.00 | DF20G-30DP-1\V(56) 
40 22.30 H10734CT-ND& 2.73 22.68 168.00 1117.00 | DF20G-40DP-1V(56) 
50 27.30 H10735CT-ND*& 3.19 26.46 196.00 1303.00 | DF20G-50DP-1V(56) 
* With Boss + Without Boss ¢ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Socket Crimping Contacts 
Cut Tape T&R 
Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Hirose 
Description Part No. 100 500 1,000 | Part No. 10,000 | Part No. 
DF20 Series - RoHS Compliant 
28-30AWG Gold Plating | H3148CT-ND 5.58 18.90 28.80] H3148TR-ND| 23.00/M | DF20F-2830SCFA 
30-32AWG Gold Plating | H3149CT-ND 5.58 18.90 28.80 | H3149TR-ND| 23.00/M_ | DF20F-3032SCFA 
Tools 
Manual Crimper for DF20 Series .............0.. 00sec tees H3150-ND — | 1436.50/1 | HT302/DF20B-2830S| 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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HIROSE i No. of | Dimensions (mm) | Digi-Ke Pricin: Hirose 
Hes ELECTRIC DF1 3 Series Con nectors Pins A : Part No. ‘l 25 3 100 | PartNo. 
Co.,LTD. 1.25mm Pitch 3 5.40 250 | H2208-ND 65 9.75 30.55 | DF13-3P-1.25V(20) 
DF13 Series is 1.25mm pitch, compact “PCB-to-Wire” Nylon Connectors best suited for high density H Ses 278 ieee or thee Bae eo Sven) 
applications requiring reduced cost production, and light-weight. Electrical Specifications: * Current 6 915 6.25 H2211-ND 68 42.38 40.50 DF13-6P-1.25V(20) 
Capacity: 1A »* Rated Voltage: AC150V Insulation Resistance: Condition: DC100, Standard Value: 7 10.40 750 H2212-ND 76 13.75 45.00 DF13-7P-1.25V(20) 
Min. 500MQ * Withstanding Voltage: Condition: At specified value, Standard Value: AC500V. » Contact 8 11.65 8.75 H2913-ND “Or 1650 54.00 DF13-8P-1.25V(20) 
Resistance: Condition: At DC 0.1A, Standard Value: Maximum 30mQ. Material and Finish: * Pin Header 9 12.90 40.00 H3335-ND "99 47.88 58.50 DF13-9P-1 "25V(20) 
Insulator: Polyimide resin, beige, UL94V-0. * Pin Header Contact: Brass, tin plating and gold plating. * Pin 40 14.15 41.25 H2214-ND 1103 1856 60.75 DF13-10P-1 25V(20) 
Header Hardware: Brass, tin plating and gold plating. »* Crimp Socket Insulator: Polyimide resin, beige, 1 15.40 4250 H2215-ND 440 49.94 65.25 DF13-11P-1.25V(20) 
UL94V-0. * Crimp Socket Contact: Phosphor bronze, tin plating and gold plating. 42 1665 13.75 H2216-ND 140 49.94 65.25 DF13-12P. 1 25V 
: E E f ; -12P-1.25V(20) 
14 19.15 16.25 | H2217-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13-14P-1.25V(20) 
15 20.40 17.50 | H2218-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13-15P-1.25V(20) 
Fig. 4 — Single Row, SMT with Guide Posts, Vertical Pin Header — 
Gold Plating — RoHS Compliant 
2 4.15 1.25 H3336-ND 13.75 45.00 | DF13-2P-1.25V(50) 
3 5.40 2.50 H3337-ND a” 16.50 54.00 | DF13-3P-1.25V(50) 
4 6.65 3.75 H3338-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13-4P-1.25V(50) 
5 7.90 5.00 H3339-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13-5P-1.25V(50) 
6 9.15 6.25 H3340-ND 1.33 24.06 _78.75 | DF13-6P-1.25V(50) 
7 10.40. 7.50 H3341-ND 1.41 25.44 83.25 | DF13-7P-1.25V(50) 
8 11.65 9 8.75 H3342-ND 1.63 29.56 96.75 | DF13-8P-1.25V(50) 
9 12.90 10.00 | H8343-ND 1.79 32.31 105.75 | DF13-9P-1.25V(50) 
10 14.15 11.25 | H3344-ND 1.63 31.25 100.00 | DF13-10P-1.25V(50) 
if 15.40 12.50 _| H3345-ND. 1.66 31.88 102.00 | DF13-11P-1.25V(50) 
12 16.65 13.75 | H3346-ND 1.66 31.88 102.00 | DF13-12P-1.25V(50) 
14 19.15 16.25 | H3347-ND 1.98 38.13 122.00 | DF13-14P-1.25V(50) 
15 20.40 17.50 _| H3348-ND 2.08 40.00 128.00 | DF13-15P-1.25V(50) 
Fig. 5 — Single Row, SMT, Vertical Pin Header with Boss — 
Tin Plating — RoHS Compliant 
2 4.15 1.25 H3393-ND 55 8.25 25.85 | DF13B-2P-1.25V(20) 
3 5.40 2.50 H3394-ND 65 9.75 30.55 | DF13B-3P-1.25V(20) 
4 6.65 3.75 H3395-ND 61 11.00 36.00 | DF13B-4P-1.25V(20) 
5 7.90 5.00 H3396-ND 65 11.69 38.25 | DF13B-5P-1.25V(20) 
“- 6 9.15 6.25 H3397-ND 68 12.38 40.50 | DF13B-6P-1.25V(20) 
Guide Post 7 10.40. 7.50 H3398-ND 76 13.75 45.00 | DF13B-7P-1.25V(20) 
8 11.65 8.75 H3399-ND 91 16.50 54.00 | DF13B-8P-1.25V(20) 
9 12.90 10.00 | H3400-ND 99 17.88 58.50 | DF13B-9P-1.25V(20) 
No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 10 14.15 11.25 | H3401-ND 1.03 18.56 60.75 | DF13B-10P-1.25V(20) 
Pins A B Part No. 1 25 100 | Part No. u 15.40 12.50 _| H3402-ND. 140 19.94 65.25 | DF13B-11P-1.25V(20) 
Fig. 1 — Single Row Crimp Socket — RoHS Compliant 12 16.65 13.75 H3403-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13B-12P-1.25V(20) 
2 4.15 1.25 H2179-ND 28 2.88 7.13 | DF13-28-1.25C 14 19.15 16.25 H3404-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13B-14P-1.25V(20) 
3 5.40 2.50 H2180-ND 23 2.54 7.15 | DF13-3S-1.25C 15 20.40 17.50 H3405-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13B-15P-1.25V(20) 
4 6.65 3.75 H2181-ND 28 3.35 10.00 | DF13-4S-1.25C Fig. 5 — Single Row, SMT, Vertical Pin Header with Boss — 
5 7.90 5.00 H2182-ND .29 3.52 10.50 | DF13-5S-1.25C Gold Plating — RoHS Compliant 
6 9.15 6.25 H2183-ND 31 3.69 11.00 | DF13-6S-1.25C 2 4.15 1.25 H3406-ND 76 13.75 45.00 | DF13B-2P-1.25V(50) 
7 10.40 7.50 H2184-ND 32 3.77 11.25 | DF13-7S-1.25C 3 5.40 2.50 H3407-ND 91 16.50 54.00 | DF13B-3P-1.25V(50) 
8 11.65 8.75 H2185-ND 49 5.86 17.50 | DF13-8S-1.25C 4 6.65 3.75 H3408-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13B-4P-1.25V(50) 
9 1290 10.00 | H3300-ND “41 6.08 19.04 | DF13-98-1.25C 5 7.90 5.00 H3409-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13B-5P-1.25V(50) 
10 1415 11.25 | H2186-ND "52 620 1850 | DF13-10S-1.25C 6 9.15 6.25 H3410-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13B-6P-1.25V(50) 
1 1540 1250 | H2187-ND 55 662 1975 | DF13-118-1.25C 7 10.40 7.50 H3411-ND 1.41 25.44 83.25 | DF13B-7P-1.25V(50) 
12 16.65 13.75 H2188-ND Al 6.08 19.04 | DF13-12S-1.25C 8 11.65 8.75 H3412-ND 1.63 29.56 96.75 | DF13B-8P-1.25V(50) 
13 17.90 15.00 H3301-ND 55 6.62 19.75 | DF13-13S-1.25C 9 12.90 10.00 H3413-ND 1.79 32.31 105.75 | DF13B-9P-1.25V(50) 
14 19.15 16.25 H2189-ND 49 7.35 23.03 | DF13-14S-1.25C 10 14.15 11.25 H3414-ND 1.63 31.25 100.00 | DF13B-10P-1.25V(50) 
15 20.40 17.50 H2259-ND. 53 6.37 19.00 | DF13-15S-1.25C nla 15.40 12.50 H3415-ND 1.66 31.88 102.00 | DF13B-11P-1.25V(50) 
Fig. 2 — Single Row, Vertical Pin Header — Tin Plating — RoHS Compliant 12 16.65 = 13.75 H3416-ND. 1.76 = 33.75 108.00 | DF13B-12P-1.25V(50) 
2 4.15 1.25 H2191-ND 50 5.95 17.75 | DF13-2P-1.25DSA 14 19.15 16.25 H3417-ND 1.98 38.13 122.00 | DF13B-14P-1.25V(50) 
3 5.40 2.50 H2192-ND 43 6.38 19.98 | DF13-3P-1.25DSA 15 20.40 17.50 H3418-ND 2.08 40.00 128.00 | DF13B-15P-1.25V(50) 
4 6.65 3.75 H2193-ND 56 8.33 26.09 | DF13-4P-1.25DSA Fig. 5 — Single Row, SMT, Vertical Pin Header without Boss — 
5 7.90 5.00 H2194-ND 63 9.45 29.61 | DF13-5P-1.25DSA Tin Plating — RoHS Compliant 
6 9.15 6.25 H2195-ND 7110.58 33.14 | DF13-6P-1.25DSA 2 4.15 1.25 H3419-ND 55 8.25 = 25.85 | DF13C-2P-1.25V(20) 
7 10.40 7.50 H2196-ND 59 10.73 35.10 | DF13-7P-1.25DSA 3 5.40 2.50 H3420-ND 65 9.75 30.55 | DF13C-3P-1.25V(20) 
8 11.65 8.75 H2197-ND 76 13.75 45.00 | DF13-8P-1.25DSA 4 6.65 3.75 H3421-ND 61 11.00 36.00 | DF13C-4P-1.25V(20) 
9 12.90 10.00 | H3302-ND 1.03 18.56 60.75 | DF13-9P-1.25DSA(20) 5 7.90 5.00 H3422-ND 65 11.69 38.25 | DF13C-5P-1.25V(20) 
10 14.15 11.25 | H2198-ND 87 15.81 51.75 | DF13-10P-1.25DSA 6 9.15 6.25 H3423-ND 68 12.38 _ 40.50 _| DF13C-6P-1.25V(20) 
11 15.40 12.50 _| H3303-ND. 110 19.94 65.25 | DF13-11P-1.25DSA(20) 7 10.40 7.50 H3424-ND 76 = 13.75 45.00 | DF13C-7P-1.25V(20) 
12 16.65 13.75 | H2320-ND 1 16.50 54.00 | DF13-12P-1.25DSA 8 11.65 8.75 H3425-ND 91 16.50 54.00 | DF13C-8P-1.25V(20) 
13 17.90 15.00 | H3304-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13-13P-1.25DSA(20) 9 12.90 10.00 H3426-ND 99 17.88 58.50 | DF13C-9P-1.25V(20) 
14 19.15 16.25 | H2321-ND 1.03 18.56 60.75 | DF13-14P-1.25DSA 10 14.15 11.25 | H3427-ND 1.03 18.56 60.75 | DF13C-10P-1.25v(20) 
15 20.40 17.50 | H2322-ND 1.06 19.25 63.00 | DF13-15P-1.25DSA an 15.40 12.50 __| _H3428-ND 1410 19.94 65.25 | DF13C-11P-1.25V(20) 
Fig. 2 — Single Row, Vertical Pin Header — Gold Plating — RoHS Compliant 12 16.65 = 13.75 H3429-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13C-12P-1.25V(20) 
2 4.15 1.25 H3305-ND 61 11.00 36.00 | DF13-2P-1.25DSA(50) 14 19.15 16.25 H3430-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13C-14P-1.25V(20) 
3 5.40 2.50 H3306-ND 80 14.44 47.25 | DF13-3P-1.25DSA(50) 15 20.40 17.50 H3431-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13C-15P-1.25V(20) 
4 6.65 3.75 H3307-ND 80 14.44 47.25 | DF13-4P-1.25DSA(50) Fig. 5 — Single Row, SMT, Vertical Pin Header without Boss — 
5 7.90 5.00 H3308-ND 87 15.81. 51.75 | DF13-5P-1.25DSA(50) Gold Plating — RoHS Compliant 
6 9.15 6.25 H3309-ND 1.18 21.31 69.75 | DF13-6P-1.25DSA(50) 2 4.15 1.25 H3432-ND -76 13.75 45.00 | DF13C-2P-1.25V(50) 
7 10.40 7.50 H3310-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13-7P-1.25DSA(50) 3 5.40 2.50 H3433-ND 91 16.50 54.00 | DF13C-3P-1.25V(50) 
8 11.65 8.75 H3311-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13-8P-1.25DSA(50) 4 6.65 3.75 H3434-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13C-4P-1.25V(50) 
9 12.90 10.00 | H3312-ND 1.29 23.38 76.50 | DF13-9P-1.25DSA(50) 5 7.90 5.00 H3435-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13C-5P-1.25V(50) 
10 14.15 9 11.25 H3313-ND 1.41 25.44 83.25 | DF13-10P-1.25DSA(50) 6 9.15 6.25 H3436-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13C-6P-1.25V(50) 
11 15.40 12.50 _| H3314-ND. 1.44 26.13 85.50 | DF13-11P-1.25DSA(50) 7 10.40 7.50 H3437-ND 1.41 25.44 83.25 | DF13C-7P-1.25V(50) 
12 16.65 13.75 H3315-ND 1.76 33.75 108.00 | DF13-12P-1.25DSA(50) 8 11.65 8.75 H3438-ND 1.63 29.56 96.75 | DF13C-8P-1.25V(50) 
14 19.15 16.25 H3316-ND 1.67 30.25 99.00 | DF13-14P-1.25DSA(50) 9 12.90 10.00 H3439-ND 1.79 32.31 105.75 | DF13C-9P-1.25V(50) 
15 20.40 17.50 __| H8317-ND 1.79 32.31 105.75 | DF13-15P-1.25DSA(50) 10 14.15 11.25 H3440-ND 1.63 31.25 100.00 | DF13C-10P-1.25V(50) 
Fig. 3 — Single Row, Right Angle Pin Header — Tin Plating — RoHS Compliant 14 15.40 12.50 H3441-ND 1.66 31.88 102.00 | DF13C-11P-1.25V(50) 
2 4.15 1.25 H2199-ND 50 7.50 23.50 | DF13-2P-1.25DS(20) 12 16.65 13.75 H3442-ND 1.76 33.75 108.00 | DF13C-12P-1.25V(50) 
3 5.40 2.50 H2260-ND 60 9.00 28.20 | DF13-3P-1.25DS(20) 14 19.15 16.25 H3443-ND 1.98 38.13 122.00 | DF13C-14P-1.25V(50) 
4 6.65 3.75 | H2201-ND ‘70 10.50 32.90 | DF13-4P-1.25DS(20) 15 20.40 17.50 _| H3444-ND 2.08 40.00 128.00 | DF13C-15P-1.25V(50) 
5 7.90 5.00 H2202-ND 65 11.69 38.25 | DF13-5P-1.25DS(20) Fig. 6 — Single Row, SMT, Right Angle Pin Header with Boss — 
6 9.15 6.25 H2203-ND 72 13.06 42.75 | DF13-6P-1.25DS(20) Tin Plating — RoHS Compliant 
7 10.40 7.50 H2204-ND 80 14.44 47.25 | DF13-7P-1.25DS(20) 2 4.15 1.25 H2219-ND 55 8.25 25.85 | DF13-2P-1.25H(20) 
8 11.65 8.75 H2205-ND 99 17.88 58.50 | DF13-8P-1.25DS(20) 3 5.40 2.50 H2220-ND 65 9.75 30.55 | DF13-3P-1.25H(20) 
9 12.90 10.00 | H3318-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13-9P-1.25DS(20) 4 6.65 3.75 H2221-ND 61 11.00 36.00 | DF13-4P-1.25H(20) 
10 14.15 11.25 H2206-ND 110 19.94 65.25 | DF13-10P-1.25DS(20) 5 7.90 5.00 H2222-ND -68 12.38 40.50 | DF13-5P-1.25H(20) 
u 15.40 12.50 _| H3319-ND. 144 26.13 85.50 | DF13-11P-1.25DS(20) 6 9.15 6.25 H2223-ND 72 13,06 __ 42.75 | DF13-6P-1.25H(20) 
12 16.65 13.75 H2323-ND 1.56 28.19 92.25 | DF13-12P-1.25DS(20) a 10.40 7.50 H2224-ND 80 14.44 = 47.25 | DF13-7P-1.25H(20) 
14 19.15 16.25 H2324-ND 1.29 23.38 76.50 | DF13-14P-1.25DS(20) 8 11.65 8.75 H2225-ND 91 16.50 54.00 | DF13-8P-1.25H(20) 
15 20.40 17.50 | H2325-ND 1.86 33.69 110.25 | DF13-15P-1.25DS(20) 9 12.90 10.00 H3349-ND 99 17.88 58.50 | DF13-9P-1.25H(20) 
Fig. 3 — Single Row, Right Angle Pin Header — Gold Plating — RoHS Compliant 10 14.15 11.25 | H2226-ND 1410 19.94 65.25 | DF13-10P-1.25H(20) 
2 4.15 1.25. | H3320-ND 65 9.75 30.55 | DF13-2P-1.25DS(50) if 15.40 12.50 | H2227-ND. 1.10 19.94 65.25 | DF13-11P-1.25H(20) 
3 5.40 2.50 | H3321-ND ‘61 11.00 36.00 | DF13-3P-1.25DS(50) 12 16.65 13.75 | H2228-ND 1.18 21.31 69.75 | DF13-12P-1.25H(20) 
4 6.65 3.75 | H3322-ND ‘76 13.75 45.00 | DF13-4P-1.25DS(50) 14 19.15 16.25 | H2229-ND 1.29 23.38 76.50 | DF13-14P-1.25H(20) 
5 7.90 5.00 | H3323-ND ‘87 15.81_—‘51.75 | DF13-5P-1.25DS(50) 15 20.40 17.50 _| H2230-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13-15P-1.25H(20) 
6 9.15 6.25 H3324-ND 99 17.88 58.50 | DF13-6P-1.25DS(50) Fig. 6 — Single Row, SMT, Right Angle Pin Header with Boss — 
7 10.40 7.50 H3325-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13-7P-1.25DS(50) Gold Plating — RoHS Compliant 
8 11.65 8.75 H3326-ND 1.29 23.38 76.50 | DF13-8P-1.25DS(50) 2 4.15 1.25 H3350-ND 13.75 45.00 | DF13-2P-1.25H(50) 
9 12.90 10.00 | H3327-ND 1.41 25.44 83.25 | DF13-9P-1.25DS(50) 3 5.40 2.50 H3351-ND ot 16.50 54.00 | DF13-3P-1.25H(50) 
10 14.15 11.25 H3328-ND 1.44 2613 85.50 | DF13-10P-1.25DS(50) 4 6.65 3.75 H3352-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13-4P-1.25H(50) 
inl 15.40 12.50 _| H3329-ND 1.56 28.19 92.25 | DF13-11P-1.25DS(50) 5 7.90 5.00 H3353-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13-5P-1.25H(50) 
12 16.65 13.75 H3330-ND 1.67 30.25 99.00 | DF13-12P-1.25DS(50) 6 9.15 6.25 H3354-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13-6P-1.25H(50) 
14 19.15 16.25 H3331-ND 1.63 31.25 100.00 | DF13-14P-1.25DS(50) 7 10.40 7.50 H3355-ND 1.41 25.44 = 83.25 | DF13-7P-1.25H(50) 
15 20.40 17.50 _| H3332-ND 1.71 30.94 101.25 | DF13-15P-1.25DS(50) 8 11.65 9 8.75 H3356-ND 1.63 29.56 96.75 | DF13-8P-1.25H(50) 
Fig. 4 — Single Row, SMT, Vertical Pin Header with Guide Posts — 9 12.90 10.00 | H8357-ND 1.79 32.31 105.75 | DF13-9P-1.25H(50) 
Tin Plating — RoHS Compliant 10 14.15 11.25 | H38358-ND 1.63 31.25 100.00 | DF13-10P-1.25H(50) 
2 4.15 1.25 H2207-ND 55 8.25 25.85 | DF13-2P-1.25V(20) * With Boss t+ Without Boss +CutTape Tape and Reel (Continued) 
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HIROSE DF1 3 Series Connectors Cont. No. of | Dimensions (mm) | Digi-Ke' Pricin: Hirose 
ELECTRIC ey d 
Co.,LTD. 1.25mm Pitch Fig. | Contacts A B Part No. il 25 100 | Part No. 
ight Angle Pin Headers (SMT) 
No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose Tin Plating, With Boss 
Fins ; A = 5 ran No. ; i. a satiss Fart Ne. Has 3 8.70 250 |Hi512ND 1.25 2269 74.25 | DF14-3P-1.25H(20) 
12 iees a7 sect 1.76 3375 108.00 Beis se 1 eeuien 7 7 13.7000 7.50 RISTC NE §=6156 0628.19 92.25 | DF14-7P-1.25H(20) 
14 19.15 16.25 | H3361-ND 1.98 38.13 122.00 | DF13-14P-1.25H(50) 1495 6.75 IRIISIAGNEM 1.67 30.25 99.00 | DF14-8P-1.25H(20) 
15 20.40 17.50 _| H3362-ND 2.08 40.00 128.00 | DF13-15P-1.25H(50) Tin Plating, With Boss — RoHS Compliant 
Fig. 6 — Single Row, SMT, Right Angle Pin Header without Boss — 
Tin Plating — RoHS Compliant 2 7.45 1.25 |H10310-ND 1.33 24.06 = 78.75 | DF14-2P-1.25H(25) 
2 4.15 1.25 H3367-ND 55 8.25 25.85 | DF13A-2P-1.25H(20) 3 8.70 2.50 |H10314-ND 1.41 25.44 83.25 | DF 14-3P-1.25H(25) 
3 5.40 2.50 __| H3368-ND 65 9.75 30.55 | DF13A-3P-1.25H(20) 4 9.95 3.75 |H10316-ND 1.52 27.50 90.00 | DF14-4P-1.25H(25) 
4 6.65 3.75 | H3369-ND 61 11.00 36.00 | DF13A-4P-1.25H(20) 5 11.20 5.00 |H10318-ND 1.56 28.19 92.25 | DF14-5P-1.25H(25) 
5 7.90 5.00 H3370-ND 65 = 11.69 38.25 | DF13A-5P-1.25H(20) 6 12.45 6.25 |H10320-ND 1.63 29.56 96.75 | DF14-6P-1.25H(25) 
6 9.45 __6.25 _HinSSiaEND 68 __12.38 _40.50 | DF13A-6P-1.25H(20) 7 13.70 7.50 |H10322-ND 1.67 30.25 99.00 | DF14-7P-1.25H(25) 
7 10.40. 7.50 | H8372-ND 76 13.75 45.00 | DF13A-7P-1.25H(20) 
# 11.66 875 (|feeaveine ‘ot 1650 54.00 | DF13A-8P-1.25H(20) 2 8 14.95 8.75 |H10324-ND 1.79 32.31 105.75 | DF14-8P-1.25H(25) 
9 4290 10.00 | H3374-ND ‘99 1788 58.50 | DF13A-9P-1.25H(20) 9 16.20 10.00 |H10326-ND 1.82 33.00 108.00 | DF14-9P-1.25H(25) 
10 14.15 11.25 H3375-ND 1.03 18.56 60.75 | DF13A-10P-1.25H(20) 10 17.45 11.25 | H10302-ND 1.66 31.88 102.00 | DF14-10P-1.25H(25) 
if 15.40 12.50 _| H8376-ND. 1.10 19.94 65.25 | DF13A-11P-1.25H(20) 15 23.70 17.50 |H10304-ND 2.21 42.50: 136.00 | DF14-15P-1.25H(25) 
12 16.65 13.75 | H3377-ND 1.18 21.31 69.75 | DF13A-12P-1.25H(20) 20 29.95 23.75 |H10306-ND 2.57 49.38 158.00 | DF14-20P-1.25H(25) 
ie Lon ieee Hes7e Ne : me paee chee ai cae pee eats 25 36.20 30.00 |H10308-ND 2.93 56.25 180.00 | DF14-25P-1.25H(25) 
Fig. 6 — Single Row, SMT, Right Angle Pin Header without Boss —~ 30 42.45 36.25 |H10312-ND 3.15 —_-60.63__—:194.00 | DF14-30P-1.25H(25) 
Gold Plating — RoHS Compliant Tin Plating, Without Boss 
2 4.15 1.25 | H3380-ND 76 13.75 45.00 | DF13A-2P-1.25H(50) 2 7.45 125 |H1524-ND 122 22.00. 72.00 | DF14A-2P-1.25H(20) 
3 5.40 2.50 __| H3381-ND 91 16.50 54.00 | DF13A-3P-1.25H(50) = o-48 25 [etesshin ig 96.81 77s DEA eR SErI20 
4 665 3.75 | H3382-ND 1.10 19.94 65.25 | DF13A-4P-1.25H(50) : 5 ; ’ “ : r6P-1.25H(20) 
5 7.90 5.00 | H3383-ND 1.22 22.00 72.00 | DF13A-5P-1.25H(50) 7 13.70 7.50 | H1529-ND 156 = 28.19 92.25 | DF14A-7P-1.25H(20) 
6 9.15 6.25 H3384-ND 1.33 24.06 78.75 | DF13A-6P-1.25H(50) 2 8 14.95 8.75 | H1530-ND 1.67 30.25 99.00 | DF14A-8P-1.25H(20) 
Z 10.40. 7.50 | H8385-ND 1.41 25.44 83.25 | DF13A-7P-1.25H(50) 9 16.20 10.00 | H1531-ND 1.71 30.94 101.25 | DF14A-9P-1.25H(20) 
8 11.65 8.75 H3386-ND 1.63 29.56 96.75 | DF13A-8P-1.25H(50) 10 17.45 11.25 | H1532-ND 1.82 33.00 108.00 | DF14A-10P-1.25H(20) 
+ bets reed ea ; 2 roe bared ah i ie A DSHta6) 20 29.95 23.75 | H1534-ND 2.37 45.63 146.00 | DF14A-20P-1.25H(20) 
“1 15.40 12.50 _| H3389-ND 1.66 31.88 102.00 | DF13A-11P-1.25H(50) 25 _| 36.20 _90.00 RIIBESSNOS 2.70 _51.88 _ 166.00 | DF14A-25P-1.25H(20) 
12 16.65 13.75 | H3390-ND 1.76 33.75 108.00 | DF13A-12P-1.25H(50) Tin Plating, Without Boss — RoHS Compliant 
14 19.15 16.25 | H3391-ND. 1.98 38.13 122.00 | DF13A-14P-1.25H(50) 2 7.45 1.25 |H10336-ND 1.938. 24.06. 78.75 | DF14A-2P-1.25H(25) 
Fig. 7 — Dual Row Crimp Sockets — RoHS Compliant ' x : ‘ : 
70 1040500) H2237-ND 34 Fi0 12.25 | DFISA0DS-4 BEC 3 8.70 2.50 |H10340-ND 1.41 25.44 = 83.25 | DF14A-3P-1.25H(25) 
20 16.65 11.25 | H2232-ND 40 477 14.25 | DF13-20DS-1.25C 4 9.95 3.75 |H10342-ND 1.52 27.50 90.00 | DF14A-4P-1.25H(25) 
30 22.90 17.50 H2233-ND 50 5.95 17.75 | DF13-30DS-1.25C 5 11.20 5.00 | H10344-ND 1.56 28.19 92.25 | DF14A-5P-1.25H(25) 
40 29.15 23.75 | H2234-ND 40 6.00 18.80 | DF13-40DS-1.25C 6 12.45 6.25 |H10346-ND 1.63 29.56 96.75 _| DF14A-6P-1.25H(25) 
Fig. 8 — SMT Straight Pin Headers with Guide Posts — Tin Plating 7 13.70 7.50 |H10348-ND 1.67 30.25 99.00 | DF14A-7P-1.25H(25) 
10 12.1 5.00 | H3365-NDT 95 17.19 56.25 | DF13A-10DP-1.25V(20) 2 8 14.95 875 |H10350-ND 1.79 3231 10575 | DF14A-8P-1.25H(25 
Fig. 8 — SMT Straight Pin Headers with Guide Posts — Tin Plating — RoHS Compliant 9 16.20 0.00 |H1 ee 1.82 33.00 108.00 | DF14A-9P-1 ae 
ae oss fies (eee Ge ae eee Ee aenn eae 10 | 17.45 11.25 |H10328-ND 1.66 31.88 102.00 | DF14A-10P-1.25H(25) 
10 124 5.00 | H10157-NDt ‘99 «1788 58.50 | DF13A-10DP-1.25V(25) 15 23.70 17.50 |H10330-ND 2.21 42.50 136.00 | DF14A-15P-1.25H(25) 
20 18.35 11.25 | H10158-NDT 1.41 25.44 83.25 | DF13A-20DP-1.25V(25) 20 29.95 23.75 |H10332-ND 2.57 49.38 =: 158.00 | DF14A-20P-1.25H(25) 
Fig. 8 — SMT Straight Pin Headers with Guide Posts — Gold Plating — RoHS Compliant 25 36.20 30.00 |H10334-ND 2.93 56.25 180.00 | DF14A-25P-1.25H(25) 
10 12.10 5.00 | H10159-ND* 1.03 18.56 60.75 | DF13-10DP-1.25V(55) 30 42.45 36.25 |H10338-ND 3.15 60.63: 194.00 | DF14A-30P-1.25H(25) 
20 18.35 11.25 | H10160-ND* 1.56 28.19 92.25 | DF13-20DP-1.25V(55) ; . 
30 24.60 17.50 | H10161-ND* 1.76 33.75 108.00 | DF13-30DP-1.25V(55) Gold Plating, With Boss 
40 30.85 23.75 H10162-ND* 2.21 42.50 136.00 | DF13-40DP-1.25V(55) 2 7.45 1.25 | H1537-ND 1.22 22.00 72.00 | DF14-2P-1.25H(50) 
Fig. 8 — SMT Straight Pin Headers without Guide Posts — Gold Plating — RoHS Compliant 2 3 8.70 2.50 | H1538-ND 1.33 24.06 78.75 | DF14-3P-1.25H(50) 
10 12.10 5.00 | H10163-ND 1.03 18.56 60.75 | DF13A-10DP-1.25V(55) 9 16.20 10.00 | H1544-ND 1.86 33.69 110.25 | DF14-9P-1.25H(50) 
20 18.35 = 11.25 H10164-ND 1.56 28.19 92.25 | DF13A-20DP-1.25V(55) 10 17.45 11.25 | H1545-ND 1.66 31.88 102.00 | DF14-10P-1.25H(50) 
30 24.60 17.50 | H10165-ND 1.76 33.75 108.00 | DF13A-30DP-1.25V(55) - 5 - 
40 30.85 23.75 _| H10166-ND 2.21 42.50 136.00 | DF13A-40DP-1.25V(55) Gold Plating, With Boss — RoHS Compliant 
Fig. 9 — Dual Row Receptacles — Gold Plating — RoHS Compliant 2 7.45 1.25 | H10311-ND 1.33 24.06 78.75 | DF14-2P-1.25H(55) 
20 15.40 11.25 H10167-ND 2.83 54.38 174.00 | DF13-20DS-1.25DSA(55) 3 8.70 2.50 |H10315-ND 1.44 26.13 85.50 | DF14-3P-1.25H(55) 
40 27.90 23.75 _| H10168-ND 4.03 78.19 250.20 | DF13-40DS-1.25DSA(55) 4 995 3.75 |H10317-ND 156 2819 92.25 | DF14-4P-1.25H(55) 
Pee Fig. 10 aE Contact = Rolls Compliant 5 11.20 5.00 |H10319-ND 1.63 29.56 96.75 | DF14-5P-1.25H(55) 
AWG 26-30 H9992TR-NDO 430.00/10,000 DF13-2630SCF 6 12.45 6.25 |H10321-ND 1.75 31.63 103.50 | DF14-6P-1.25H(55) 
Gold Plating H9991CT-ND£ 651/100 SFiS: des0S6EA 7 13.70 7.50 |H10323-ND 1.79 32.31 105.75 | DF14-7P-1.25H(55) 
AWG 26-30 H9991TR-NDO 270.00/10,000 2 8 14.95 8.75 | H10325-ND 1.63 31.25 100.00 | DF14-8P-1.25H(55) 
Hand Crimp Tools and Die Sets 9 16.20 10.00 |H10327-ND 1.72 33.13 106.00 | DF14-9P-1.25H(55) 
Tool with Non-Removable Die | H9994-ND 929.50/1 DF13-TB2630HC 10 17.45 11.25 |H10303-ND 1.76 33.75 108.00 | DF14-10P-1.25H(55) 
Tool with Die Set H10889-ND 861.90/1 DF13-TB2630HC/US1 15 23.70 17.50 | H10305-ND 241 46.25 148.00 | DF14-15P-1.25H(55) 
Tool without Die Set H9926-ND 344.47/1 HRUS-HT-1 5 ene 
Die Set without Tool H10890-ND 537.32/1 DF13-TB2630HC/US1-Ds| 20 ene 23.75 [iieaeg 82.80 53.75 172.00 | DF 14-20P-1.25H(85) 
extraction Taal 25 36.20 30.00 |H10309-ND 2.90 56.25 180.00 | DF14-25P-1.25H(55) 
Crimp Pin and Socket HO996-ND S0R/ DF-C-PO®B) 30 42.45 36.25 |H10313-ND _3.19 _61.88 __ 198.00 | DF14-30P-1.25H(55) 
* With Boss t Without Boss CutTape Tape and Reel Gold Plating, Without Boss 
2 7.45 1.25 | H1550-ND 1.22 22.00 = 72.00 | DF14A-2P-1.25H(50) 
. 6 12.45 6.25 | H1554-ND 1.60 28.88 94.50 | DF14A-6P-1.25H(50) 
DF14 Series Connectors 1.25mm Pitch 2 9 16.20 10.00 | H1557-ND 186 33.69 110.25 | DF14A-9P-1.25H(50) 
Features: * Board mounting height: 2.5mm 10 17.45 11.25 | H1558-ND 1.66 31.88 102.00 | DF14A-10P-1.25H(50) 
* Box structure to prevent twisting and 15 23.70 17.50 | H1559-ND 2.21 42.50 136.00 | DF14A-15P-1.25H(50) 
misinsertion * Metal holddown is attached to Gold Plating, Without Boss — RoHS Compliant 
prevent the solder peel Applications: * LCD a 
* Notebook PC * Mobile terminal small business 2 7.45 1.25 |H10337-ND 1.33 24.06 = 78.75 | DF14A-2P-1.25H(55) 
equipment ¢ Video camera Specifications: 3 8.70 2.50 | H10341-ND 1.44 26.13 85.50 | DF14A-3P-1.25H(55) 
* Current Rating: 1A * Voltage Rating: 150VAC 4 9.95 3.75 |H10343-ND 156 28.19 92.25 | DF14A-4P-1.25H(55) 
Se petauing jemperature Mange oe cae 5 11.20 5.00 | H10345-ND 1.63 29.56 96.75 | DF14A-5P-1.25H(55) 
* Operating Moisture Range: bo ~ fo | “EP. 
* Insulation Resistance: 500MOQ minimum, 100VDC * Withstanding Voltage: 1 minute at rated value, 5S00VAC & 12,45 6.25 EINCSS7END) 1.75 31.63 108.50_| DF14A-6P-1.25H(55) 
(no flashover or insulation breakdown) ¢ Contact Resistance: 100mA, 30mQ maximum ¢ Operating Life: 7 13.70 7.50 | H10349-ND 1.79 32.31 105.75 | DF14A-7P-1.25H(55) 
Contact resistance of 30m maximum (tin plating: 30 cycles and gold plating: 50 cycles) Material (Socket/ 2 8 14.95 8.75 | H10351-ND 1.63 31.25 100.00 | DF14A-8P-1.25H(55) 
Header): ¢ Insulator: Polyamide, beige, UL94V-0 * Contacts: Socket: Phosphor copper with gold or tin 9 16.20 10.00 | H10353-ND 1.72 33.13 106.00 | DF14A-9P-1.25H(55) 
plating; Header: Brass with gold or tin plating * Header Fittings: Phosphor copper with tin plating 10 17.45 11.25 | H10329-ND 1.76 33.75 108.00 | DF14A-10P-1.25H(55) 
: : = = : 15 23.70 17.50 |H10331-ND 2.41 46.25 148.00 | DF14A-15P-1.25H(55) 
__ | No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 20 29.95 23.75 | H10333-ND 2.80 53.75 172.00 | DF14A-20P-1.25H(55) 
Bigg Contacts) MaeA Bie IEaruNo: u Zoe OOS ReruNo: 25 | 36.20 30.00 |H10335-ND 2.90 56.25 180.00 | DF14A-25P-1.25H(55) 
Crimping Sockets - RoHS Compliant 30 42.45 36.25 | H10339-ND 3.19 61.88 198.00 | DF14A-30P-1.25H(55) 
2 4.45 1.25 |H1563-ND 40 6.00 18.80 | DF14-2S-1.25C 
3 5.70 2.50 | H1564-ND 42 6.23 19.51 | DF14-3S-1.25C Socket Crimping Contacts 
4 6.95 3.75 | H1565-ND 43 6.45 20.21 | DF14-4S-1.25C 
5 8.20 5.00 | H1566-ND 45 6.75 21.15 | DF14-5S-1.25C Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T & R Pricing| Hirose 
6 9.45 6.25 | H1567-ND. A7 6.98 21.86 | DF14-6S-1.25C Description Part No. 10 50 100 | Part No. 10,000 Part No. 
7 10.70 7.50 | H1568-ND 48 7.20 22.56 | DF14-7S-1.25C 26-28 AWG Tin Plating | Hi576CT-ND@ 63 1.71 2.79] Hi576TR-ND® 11.00/M | DF14-2628SCF 
1 8 11.95 8.75 | H1569-ND 50 7.43 23.27 | DF14-8S-1.25C 26-28 AWG Gold Plating | H1577CT-ND®@ 1.54 4.18 6.82) H1577TR-ND@  28.00/M | DF14-2628SCFA 
9 13.20 10.00 | H1570-ND 51 7.65 23.97 | DF14-9S-1.25C 30-32 AWG Tin Plating | H1578CT-ND@ 63 1.71 2.79) H1578TR-ND®  11.00/M | DF14-3032SCF 
10 14.45 11.25 | H1571-ND 53 7.88 24.68 | DF14-10S-1.25C 30-32 AWG Gold Plating | H1579CT-ND® 1.54 4.18 6.82 | H1579TR-ND@ —28.00/M_| DF14-3032SCFA 
15 20.70 17.50_| H1572-ND 57 8.48 26.56 | DF14-15S-1.25C Tools 
20 26.95 23.75 | H1573-ND 63 9.45 29.61 | DF14-20S-1.25C Manual Crimper for 26-28 AWG H9949-ND 1158.30/1 DF14-2628/CR-HT 
25 33.20 30.00 | H1574-ND 70 10.43 32.67 | DF14-25S-1.25C Manual Crimper for 30-32 AWG H9948-ND 1158.30/1 DF14-3032/CR-HT 
30 39.45 36.25 | H1575-ND 62 11.14 36.45 | DF14-30S-1.25C ¢ RoHS Compliant 
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HIROSE S 1 i i igi- ici i 
HeGzectee DF4 Series Board-In Connectors | |rglcSinta| eS | REY HP sao | Batt 
CO.LTD. 2mm Pitch 7 16.0 120 | H2632-ND 65. 11.76 38.48 | DF4-7P-2R28 
8 18.0 14.0 H2633-ND 71 12.93 42.30 | DF4-8P-2R28 
Features: ; ; ; 9 20.0 16.0 H2634-ND 77 13.96 45.68 | DF4-9P-2R28 
¢ Extractable socket and board-in connector provided with the 10 22.0 18.0 H2635-ND 84 15.19 49.73 | DF4-10P-2R28 
dual-sided harness eliminate one of the two headers required 1 11 24.0 20.0 H2636-ND 4.00 18.01 58.95 | DF4-11P-2R28 
for a dual-sided socket harness, with the board separating 12 26.0 22.0 H2637-ND 1.06 19.11 62.55 | DF4-12P-2R28 
function remaining unchanged * Compact and multicontact 13 28.0 24.0 H2638-ND 412 20.35 66.60 | DF4-13P-2R28 
* Temporary board fixing structure 14 30.0 26.0 H2639-ND 119 21.45 70.20 | DF4-14P-2R28 
Applications: . 15 32.0 28.0 H2640-ND 1.25 22.55 73.80 | DF4-15P-2R28 
* Notebook computers, compact OA equipment Right-Angle ID - RoHS Compliant 
Specifications: Ls ig P 
* Rated Current: Crimping - 24AWG: 3A, 26AWG: 2A, 28AWG: 26 AWG 
1A. ID Termination - wire size 26/28AWG:1A * Operating Temp- 2 6.0 2.0 H2641-ND 53 6.37 19.00 | DF4-2PA-2R26 
erature: -30°C ~ 85°C * Rated Voltage: Crimping - AC250V ID 3 8.0 4.0 H2642-ND 46 6.90 21.62 | DF4-3PA-2R26 
termination - AC100V 4 10.0 6.0 H2643-ND 54 8.10 25.38 | DF4-4PA-2R26 
Material: 5 12.0 8.0 H2644-ND 67 10.05 31.49 | DF4-5PA-2R26 
* Crimp Plug: Insulation, polyimide resin, black, UL94V-0 6 14.0 10.0 H2645-ND. 58 10.45 34.20 | DF4-6PA-2R26 
¢ Crimp Terminal for Plug: Terminal, brass, tin-plated » ID 7 16.0 12.0 H2646-ND 63 11.48 37.58 | DF4-7PA-2R26 
Termination Plug: ¢ Insulation: Polyimide resin, black, UL94V-0 2 8 18.0 14.0 H2647-ND .70 12.58 41.18 | DF4-8PA-2R26 
¢ Terminal: Phosphor bronze, tin-plated 9 20.0 16.0 H2648-ND 75 13.54 44.33 | DF4-9PA-2R26 
10 22.0 18.0 H2649-ND 81 14.71 48.15 | DF4-10PA-2R26 
No. of Dimension (mm) Digi-Key Pricing Hirose fil 24.0 20.0 H2650-ND 97 17.53 57.38 | DF4-11PA-2R26 
Fig.|Contacts| A B Part No. 1 25 100 Part No. 12 26.0 22.0 H2651-ND 1.03 18.63 60.98 | DF4-12PA-2R26 
5 A 5 13 28.0 24.0 H2652-ND 1.09 19.66 64.35 | DF4-13PA-2R26 
Sinble-Rot Comp Sud none. complan 14 30.0 26.0 | H2653-ND 1.14 20.69 67.73 | DF4-14PA-2R26 
2 45 20 ineseFND) 31 3.32 9.35 ) DF4-2P-26 15 32.0 28.0 H2654-ND 1.20 21.79 71.33 | DF4-15PA-2R26 
3 6.5 4.0 H2583-ND 32 3.51 9.90 | DF4-3P-2C 28 AWG 
4 8.5 6.0 H2584-ND 33 3.61 10.18 | DF4-4P-2C 
5 10.5 8.0 H2585-ND 34 3.71 10.45 | DF4-5P-2C 2 6.0 2.0 H2655-ND 53 6.37 19.00 | DF4-2PA-2R28 
6 12.5 10.0 H2586-ND 28 3.35 10.00 | DF4-6P-2C 3 8.0 4.0 H2656-ND 46 6.90 21.62 | DF4-3PA-2R28 
7 14.5 12.0 H2587-ND =) 3.35 10.00 | DF4-7P-26 4 10.0 6.0 H2657-ND 54 8.10 25.38 | DF4-4PA-2R28 
1 8 165 14.0 H2588-ND 39 352 40.50 | DF4-8P-2c 5 12.0 8.0 H2658-ND 67 10.05 31.49 | DF4-5PA-2R28 
9 18.5 16.0 H2589-ND 29 3.52 10.50 | DF4-9P-2C 6 14.0 10.0 H2659-ND 58 10.45 34.20 | DF4-6PA-2R28 
10 20.5 18.0 H2590-ND 31 3.69 11.00 | DF4-10P-2C 7 16.0 12.0 H2660-ND 63 11.48 37.58 | DF4-7PA-2R28 
1 22.5 20.0 H2591-ND 32 3.77 11.25 | DF4-11P-2C 2 8 18.0 14.0 H2661-ND 70 12.58 41.18 | DF4-8PA-2R28 
42 24.5 22.0 H2592-ND 32 3.85 47.50 | DF4-12P-2C 9 20.0 16.0 H2662-ND 75 13.54 44.33 | DF4-9PA-2R28 
13 26.5 24.0 H2593-ND 84 4.02 12.00 | DF4-13P-2C 10 22.0 18.0 H2663-ND 81 14.71 48.15 | DF4-10PA-2R28 
14 28.5 26.0 H2594-ND 34 410 12.25 | DF4-14P-2C a 24.0 20.0 H2664-ND 97 17.53 57.38 | DF4-11PA-2R28 
15 30.0 28.0 H2595-ND 35 4.19 12.50 | DF4-15P-2C 12 26.0 22.0 H2665-ND 1.03 18.63 60.98 | DF4-12PA-2R28 
Donte Tia Cele a oes Comet 14 | 800 260 | HoserND = 1.08.-««19.25 63.00 | Dra14PAanos 
A i i H 25 5 ia = 
2 ne 20 ee aa8 oe 10.25), | Das aDE eC 15 32.0 28.0 | _H2668-ND 1.20. 21.79 71.33 | DF4-15PA-2R28 
6 6.8 4.0 H2597-ND 47 5.61 16.75 | DF4- 6DP-2C 
8 8.8 6.0 H2598-ND 48 5.70 17.00 | DF4- 8DP-2C 
10 10.8 8.0 H2599-ND 48 5.78 17.25 | DF4-10DP-2C 7 
12 12.8 10.0 H2600-ND -50 5.95 17.75 | DF4-12DP-2C . 
14 | 148 12.0 | _H2601-ND 5A 6.45. 19.25 | DF4-14DP-26 DF3 Series Single Row Connectors 
16 16.8 14.0 H2602-ND -40 6.00 18.80 | DF4-16DP-2C H . . H 
2} 18 | 188 160 | H2603-ND ‘at 6.08 19.04 | DF4-18DP-2C 2mm Pitch (interconnect wire available) 
20 20.8 18.0 H2604-ND 46 6.83 21.39 | DF4-20DP-2C Specifications: * Maximum Current Capacity: 3A * Rated Voltage: 250VAC =» Insulation Resistance: 
22 22.8 20.0 H2605-ND 46 6.90 21.62 | DF4-22DP-20 Minimum 1000MQ at 500VDC Withstand Voltage: 650VAC Contact Resistance: Maximum 80m0 at 
24 24.8 22.0 H2606-ND 47 7.05 22.09 | DF4-24DP-2C 0.1ADG 
26 26.8 24.0 H2607-ND 48 7.20 22.56 | DF4-26DP-2C 
28 28.8 26.0 H2608-ND 52 7.73 24.21 | DF4-28DP-2C 
30 30.8 28.0 H2609-ND 53 7.95 24.91 | DF4-30DP-2C 
32 32.8 30.0 H2610-ND 55 8.18 25.62 | DF4-32DP-2C 
Crimp Terminal 
Loose Cut Tape & 
Piece Tape* Reelt 
Digi-Key Pricing | Hirose Pricing Pricing | Hirose 
Description Part No. 100 | Part No. 10 50 100 | 10,000 | PartNo. 
24-28 AWG Tin Pltg. | H2612-ND 3.64 | DF4-2428PC 1.10 2.99 4.88 | 13.00/M | DF4-2428PCF 
24-28 AWG Tin Pltg.| H11367-ND@ 7.44 | DF4-2428PC(05) 1.54 4.48 = 7.70 |_11.00/M | DF4-2428PCF(05) 
Tool 
Manual Crimper for Loose Contacts............. H9993-ND 821.60/1 DF4-TA2428HC 


* For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (H2612CT-ND) or (H11367CT-ND) 
t+ For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. (H2612TR-ND) or (H11367TR-ND) 
@ RoHS Compliant 


Termination Plugs 


L Applicable 
Applicable through hole a through hole 
diameter: 0.8:°'5 4 diameter: 0.8215 4 


No. of | Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig.|Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
‘raight ID - RoHS Compliant 
26 AWG 
2 6.0 2.0 H2613-ND 54 6.45 19.25 | DF4-2P-2R26 
3 8.0 4.0 H2614-ND A7 7.05 22.09 | DF4-3P-2R26 
4 10.0 6.0 H2615-ND 56 8.33 26.09 | DF4-4P-2R26 
5 12.0 8.0 H2616-ND .69 10.28 32.20 | DF4-5P-2R26 
6 14.0 10.0 H2617-ND 59 10.73 _ 35.10 | DF4-6P-2R26 
7 16.0 12.0 H2618-ND 65 11.76 38.48 | DF4-7P-2R26 Noectn [oimencion{(ninil IDicnicey pacing ross 
1 8 18.0 14.0 H2619-ND 71 12.93 42.30 | DF4-8P-2R26 Siulesarerl B Baring Fi 55 aan || Garetts 
9 20.0 16.0 H2620-ND 77 13.96 45.68 | DF4-9P-2R26 EE a 
10 22.0 18.0 H2621-ND 84 15.19 49.73 | DF4-10P-2R26 PIN HEADERS 
if 24.0 20.0 H2622-ND 1.00 18.01 58.95 | DF4-11P-2R26 Vertical 
12 26.0 22.0 H2623-ND 1.06 19.11 62.55 | DF4-12P-2R26 Tin Plating — RoHS Compliant 
13 28.0 24.0 H2624-ND 1.12 20.35 66.60 | DF4-13P-2R26 
14 30.0 260 H2625-ND 119 21.45 = 70.20 | DF4-14P-2R26 2 6 7 EAN ot 3.32 ela ig oe 
15 32.0 28.0 H2626-ND 1.25 22.55 73.80 | DF4-15P-2R26 3 8 4 H2095-ND 35 3.80 10.73 | DF3A-3P-2DSA 
28 AWG 4 10 6 H2096-ND 34 4.02 12.00 | DF3A-4P-2DSA 
1 5 12 8 H2097-ND 43 5.19 15.50 | DF3A-5P-2DSA 
2 6.0 2.0 H2627-ND 54 6.45 19.25 | DF4-2P-2R28 
3 8.0 40 H2628-ND ‘47 7.05 22.09 | DF4-3P-2R28 6 1410 POSEN 48 5.70 17.00 | DFSA-6P-2DSA 
1 4 10.0 6.0 H2629-ND 56 8.33 26.09 | DF4-4P-2R28 7 16 12 H2099-ND At 6.08 19.04 | DF3A-7P-2DSA 
5 12.0 8.0 H2630-ND .69 10.28 32.20 | DF4-5P-2R28 8 18 14 H2147-ND 45 6.75 21.15 | DF3A-8P-2DSA 
6 14.0 10.0 H2631-ND 59 10.73 35.10 | DF4-6P-2R28 
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HAG 22h DF3 Series Single Row Connectors (Cont.) No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
2mm Pitch (interconnect wire available) Fig. |Contacts| A B Part No. 1 25 100 _| Part No. 
9 225 16 |H3970-ND 1.48 2681 — 87.75| DFSD-9P-2V(50) 
No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 2 12 28.5 22 H3973-ND 1.82 33.00 108.00 | DF3D-12P-2V(50) 
Fig. |Contacts| A B___| Part No. 1 25 100 | Part No. 14 325 26 |H3975-ND 1.76 33.75 ‘108.00 | DF3D-14P-2v(50) 
9 20. 16 | H2101-ND 49 7.35 23.03 | DF8A-9P-2DSA Gold Plating — RoHS Compliant 
10 22 18 H2102-ND 51 7.65 23.97 | DF3A-10P-2DSA 2 8.5 2 HR2086-ND 76 13.75 45.00 | DF3DZ-2P-2V(50) 
1 24 20 H2103-ND 53 7.95 24.91 | DF3A-11P-2DSA 3 10.5 4 HR2087-ND 87 15.81 51.75 | DF3DZ-3P-2V(50) 
1 12 26 22 H2104-ND 55 8.25 25.85 | DF3A-12P-2DSA 4 12.5 6 HR2088-ND .99 17.88 58.50 | DF3DZ-4P-2V(50) 
13 28 24 HR2021-ND 57 8.55 26.79 | DF3A-13P-2DSA 5 14.5 8 HR2089-ND —-1.10 19.94 65.25 | DF3DZ-5P-2V(50) 
14 30. 26 |HR2022-ND 59 8.85  27.73| DF3A-14P-2DSA 6 165 10 |HR2090-ND 1.14 20.63 _—_— 67.50 | DF3DZ-6P-2V(50) 
15 32 28 HR2023-ND 62 9.23 28.91 | DF3A-15P-2DSA 7 185 12 HR2091-ND 1.18 21.31 69.75 | DF3DZ-7P-2V(50) 
Tin Plating i 8 205 14 |HR2092-ND 1.29 2338 76.50| DFSDZ-8P-2v(50) 
7) 8 2 aa ESS eg" died. 6798 | DES GP ons 9 225 16 |HR2093-ND 1.48 2681 — 87.75| DFSDZ-9P-2V(50) 
15 32~Cfa:té«d eas . Siaee- “sag col DRS. 1eP Onek: 10 245 18 |HR2094-ND 1.63 2956  96.75| DFSDZ-10P-2V(50) 
‘aoia plating = RoHS Compliant 11 265 20 |HR2095-ND 1.79 32.31 105.75 | DFSDZ-11P-2V(50) 
12 285 22 |HR2096ND 1.82 33.00  108.00| DFSDZ-12P-2V(50) 
2 : a (eee Ls ammeter) 13 305 24 |HR2097-ND 1.66 31.88 102.00] DF3Dz-13P-2V(50) 
8 7 4 (eee Rize 260 120006 Die DSA) 14 325 26 |HR2098-ND 1.76 3375 108.00] DF3DzZ-14P-2v(50) 
7 10 See goo = NOB 18828) Di ae 2 Den 01) 15 345 28 | HR2099-ND 1.85 35.63 114.00 | DF3DZ-15P-2V(50) 
5 12 8 H3924-ND 70 1258 41.18) DF3-5P-2DSA(01) RIG anGES 
6 1410 _| H3925-ND 70 12.72 _41.63| DF3-6P-2DSA(01) 
7 16 12  |H3926-ND ‘8715.81 —«S1.75| DF3-7P-2DSA(01) Tin Plating (post plated contact) 
: 8 18 14 H3927-ND 97 17.46 57.15 | DF3-8P-2DSA(01) 6 14 10 H2109-ND 58 8.70 27.26 | DF3-6P-2DS 
9 20 16 H3928-ND 1.07 19.39 63.45 | DF3-9P-2DSA(01) 3 14 30 26 H2311-ND 80 14.44 47.25 | DF3-14P-2DS 
10 22 18 H3929-ND 147 21.18 69.30 | DF3-10P-2DSA(01) 15 32 28 H2312-ND 82 14.92 48.83 | DF3-15P-2DS 
1 24 20 H3930-ND 1.32 23.93 78.30 | DF3-11P-2DSA(01) Tin Plating (pre-plated contact) - ROHS Compliant 
12 26. 22 |H393I-ND 1.42 2564  63.93| DF3-12P-2DSA(01) 2 6 2 H3893-ND 34 371 10.45| DF3A-2P-2DS 
13 28 «= 24S | H3992-ND s«'11.50 += 27.28 ~—S—89.10 | DF3-13P-2DSA(01) 3 8 4 H3894-ND 33 3.94 11.75 | DF3A-3P-2DS 
14 30 26 H3933-ND 1.61 29.08 95.18 | DF3-14P-2DSA(01) 4 10 6 H3895-ND 38 4.52 13.50 | DF3A-4P-2DS 
15 32 28 H3934-ND. 1.69 30.66 100.35 | DF3-15P-2DSA(01) 5 12 8 H3896-ND. 50 5.95 17.75 | DF3A-5P-2DS 
al With Boss, Surface Mount 6 1410 _| H3897-ND 53 628 18.75 | DF3A-6P-2DS 
Tin Plating 7 16 12 ~ | H3898-ND Al 6.08  19.04| DF3A-7P-2DS 
9 225 16 | H2123-ND ‘99 17.88 58.50] DF3-9P-2V(20) 3 8 16 14 seo Ny 54 8.03 25.15 | DF3A-8P-2DS 
2} 10 245 18 |H2124-ND 1.06 19.25 63.00) DF3-10P-2v(20) 9 20 16 eo _ S63) 27:08.) DESA-OR 20S 
12 28.5 22 | H2126-ND 1.14 20.63 —_—«67.50 | DF3-12P-2V(20) 10 2 618 ee 60 900: 28120", DESA;10P-205 
- - - 11 24 20 _| H3902-ND 63 9.38 29.38 | DF3A-11P-2DS 
Tin Plating — RoHS Compliant 12 26. 22 | H3903-ND 65 975 30.55| DF3A-12P-2DS 
2 8.5 2 BR2COO Ne 8-76 8613.75 45.00 | DF3Z-2P-2V(20) 13 28 24 | H3904-ND 68 10.13 31.73} DF3A-13P-2DS 
3 10.5 4 Beooog 8-76 8613.75 45.00 | DF3Z-3P-2V(20) 14 30 26 | H3905-ND 70 10.43 82.67 | DF3A-14P-2DS 
4 125 8 Beco oe 86-8006 (14440 47.25) DF3Z-4P-2V(20) 15 32.28 ~_| H3906-ND 72 10.80 _33.84 | DF3A-15P-2DS 
5 145 «8 HR2003-ND 87 15.81. _—51.75 | DF3Z-5P-2V(20) : 5 
6 165 10 |HR2019-ND 8715.81 «51.75 | DF3Z-6P-2V(20) Gold ating hols Compliant 
7 185 12  |HR2004ND 91 16.50 54.00] DFSZ-7P-2V(20) 7 : 7 se ee ame abe Bese ope si 
>| 8 20.5 14 |HR2005-ND 91 1650  54.00| DF3z-8P-2v(20) i 6 aeons e pe an aie ] 7 : 
9 225 16 |HR2006-ND 1.03 1856  60.75| DF3Z-9P-2V(20) : ; : 
10 245 18 |HR2007-ND 1.10 19.94 — 65.25| DF3Z-10P-2V(20) 7 4 7 eras = es ne ee. 
11 26.5 20 |HR2008-ND 1.10 19.94 _ 65.25 | DFZ-11P-2V(20) : : : 
12 28.5 22  |HR2009-ND 1.14. 20.63 67.50 DF3Z-12P-2V(20) 7 16 12 eee 1 1877 61.48) DFS-7P-2D8(01) 
13 30.5 24 |HR2024-ND 1.18 21.31 — 69.75| DF3Z-13P-2V(20) 3 as be ae ios ee hs Repent 
14 32.5 26 HR2025-ND 1.25 22.69 74.25 | DF3Z-14P-2V(20) 16 ae 46 ey iN) 436 pee asiea [a = 1 Ap de ( A 
15 345 28 |HR2026-ND 1.37 24.75 _—-81.00| DF3Z-15P-2V(20) : : : 
“ 11 24 -20—S«| HBQ16-ND —s'1.58 —28.60_—98.60|_DF3-11P-2D8(01) 
Gold Plating 12 26. «22 H3917-ND 1.69 3059 100.13] DF3-12P-2DS(01) 
2 12 28.5 22 H3945-ND 1.82 33.00 108.00 | DF3-12P-2v(50) 13 28 24 H3918-ND 1.79 32.45 106.20 | DF3-13P-2DS(01) 
13 30.5 24 H3946-ND 1.66 31.88 102.00 |_DF3-13P-2V(50) 14 30 26 H3919-ND 1.63 31.38 100.40) DF3-14P-2DS(01) 
Gold Plating — RoHS Compliant 15 32 28 |H3920-ND 1.72 33.13: 106.00 | DF3-15P-2D8(01) 
3 105 4 HR2059-ND 87 = 15.81__—51.75 | DF3Z-3P-2V(50) Tin Plating 
ae : See ; oe teed aoe peer acer 4] 4 265 20 | H2136-ND 1.44 2063 67.50 | DF3-11P-2H(20) 
6 165 10 |HR2062-ND 1.14 20.63 _ 67.50 | DF3Z-6P-2V(50) 3 —S es ret’ comenant Eu 
7 185 12 |HR2Q063ND 1.48 21.31 69.75| DF3Z-7P-2V(50) 3 SG eee 7s i878 48.00 | DrazaP-cHio0) 
5 8 205 14 |HR2064-ND 1.29 2338 76.50| DF3Z-8P-2V(50) ; aoe Je eee 0) | i444 47.05 | DraZaP-oHio0) 
9 225 16 |HR2065-ND 1.48 2681 — 87.75| DF3Z-9P-2V(50) : ae eee cr ise1 51.76 | DrazeP-cHio0) 
10 245 18 |HR2066-ND 1.63 29.56 96.75| DF3Z-10P-2V(50) 7 ios 10 RM «oo te80 _-b400| DraZaP-2Hi20) 
11 26.5 20  |HR2067-ND 1.79 _-32.31__ 105.75 | DF3Z-11P-2V(50) ; : : : 
12 28.5 22  |HR206@-ND 1.82 33.00 _108.00| DF3Z-12P-2V(50) : af one i ones a ae ae ipa 
13 30.5 24 |HR2069-ND 1.66 31.88  102.00| DF3Z-13P-2V(50) a ae te ty to0a esas | Deastop- A ; oo} 
14 325 26 |HR2070-ND 1.76 33.75  108.00| DF3Z-14P-2V(50) ; : : ; 
ae ass 25 (REOMINTOM «<1'es 35.03 11400| raztep-oven) 11 265 20 |HR2017-ND 1.14 2063 — 67.50| DF3Z-11P-2H(20) 
, : 12 285 22 |HR2018-ND 1.14 2063 _ 67.50 | DF3Z-12P-2H(20) 
Wertical Without Boss \Suriace Mount 13 30.5 24 |HR2027-ND 125 2269  74.25| DF3Z-13P-2H(20) 
Tin Plating 14 325 26 HR2028-ND 1.29 23.38 76.50 | DF3Z-14P-2H(20) 
é 6 165 10 | H3953-ND 95 17.19 56.25] DF3D-6P-2V(20) 15 345 28 |HR2029-ND 1.37 24.75 _—81.00 | DF3Z-15P-2H(20) 
10 245 18 |H3957-ND 1.10 19.94 _—(65.25| DF3D-10P-2V(20) Gold Plating 
Tin Plating — RoHS Compliant 8 20.5 14 H3983-ND 3.15 60.63 194.00 | DF3-8P-2H(50) 
2 85.2 HR2072-ND 76 13.75 ~~—«45.00| DFSDZ-2P-2V(20) 4 9 225 16 |H3984-ND 3.05 59.06 _‘ 189.00 | DF3-9P-2H(50) 
3 105 4 HR2073-ND 80 14.44  — 47.25| DF3DZ-3P-2V(20) 11 265 20 |H3986-ND 3.36 65.25 208.80 | DF3-11P-2H(50) 
4 1225 6 HR2074-ND 87. = 15.81. _—«51.75 | DF3DZ-4P-2V(20) Gold Plating — RoHS Compliant 
5 45 8 (eee 6116.60 54.00) DFsb2-SP-2v(20) 2 85. 2 |HR2100-ND 1.92 36.88 118.00] DF3Z-2P-2H(50) 
6 16.5 10 (HIREOZGNDE 99 17.68 58.50) DF8D2-6P-2v(20) 3 105 4 |HR2101-ND 2.08 40.00 128.00] DF3Z-3P-2H(50) 
7 185 12  |HR2077-ND 1.03 1856  60.75| DF3DZ-7P-2V(20) 7 joie Oe HR2102-ND 228 43.75 140.00 | DFSZ-4P-2H(50) 
2] 8 2050 14 eee 110 19.84 65.25 | DFSDZ-BP-2V(20) 5 145 8  |HR2103-ND 257 49.38 158.00 | DF3Z-5P-2H(50) 
ss 22506 160 Oe 110) 19.84 65.25 | DFaDZ-8P-2V(20) 6 165 10  |HR2104-ND 2.73 52.50 __ 168.00 | DF3Z-6P-2H(50) 
10 245 18 |HR2080-ND 1.14 2063 — 67.50| DF3DZ-10P-2V(20) 7 18512 | HRB105-ND 2.89 55.63 178.00 | DESZ-7P-2H(50) 
11 26.5 20  |HR2081-ND 1.18 21.31 __69.75 | DF3DZ-11P-2V(20) . 205 14 |HRO106ND 3.12 60.00 192.00 | DFaz-aP-2H(50) 
12 285 22 |HR2082ND 1.25 2269  74.25| DFSDZ-12P-2V(20) 4 7 225 16 |HRe107-ND 302 5850 187.20 | DFaz-9P-2H(50) 
13 3050 24 ieee «128 2888 (76.50) DFSDZ-13P-2v(20) 10 | 245 18 |HR2108-ND 3.19 61.88 198.00 | DF3Z-10P-2H(50) 
is S250 26 eee 187 2475 81.00) DFSDZ-14P-2v(20) “4 265 20 | HR2109-ND _3.31__—64.13_— 205.20 | DF3Z-11P-2H(50) 
ue S45 26 IGRROGSND 141 25.44 83.25) DFSDZ-15P-2v(20) 12 285 22 |HR2110-ND 354 6863  219.60| DF3Z-12P-2H(50) 
Gold Plating 13 30.5 24 |HR2111-ND 368 71.44 228.60 | DF3Z-13P-2H(50) 
2 85 H3963-ND 72 13.06 42.75| DF3D-2P-2V(50) 14 325 26 |HR212ND 389 75.38  241.20| DF3Z-14P-2H(50) 
2 7 185 12 |H3968-ND 1.22 22.00 72.00| DF3D-7P-2V(50) 15 345 28 |HR2113-ND 4.06 _—78.75 252.00 | DF3-15P-2H(50) 
8 205 14 |H3969-ND 1.38 += 24.08 ~—=78.75 | DF3D-8P-2V(50) (Continued) 


102 (tos3) 
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HAG eek DF3 Series Single Row Connectors (Cont.) No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
2mm Pitch (interconnect wire available) ae Ty Contacts aE Bi EacuNO: i 25 DORE acuNO: 
No. of | Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Hirose Tin Plating 
Rigs Contacts TERA) Bee bartiNo: u 25 LOOK LEarNG: 4 10. 6 | H3867-ND 95 17.19 56.25 | DF3-4S-2DSA(20) 
6 14 10—«| H@86eND 114-2063 «67.80 | DF38-68-2DSA(20) 
Tin Plating 7 8 18 14 H3871-ND 1.37 24.75 81.00 | DF3-8S-2DSA(20) 
4 125 6 H3993-ND 84 15.13 49.50 | DF3D-4P-2H(20) 12 26-22 H3875-ND 1.66 31.88 _ 102.00 | DF3-128-2DSA(20) 
4 5 14.5 8 H3994-ND .87 15.81 51.75 | DF3D-5P-2H(20) Tin Plating — RoHS Compliant 
16.5 10 THS295:NB. 95 17.19 56.25 | DF8D-6P-2H(20) 2 6 2 HR2030-ND 76 13.75 45.00 | DF3-28-2DSA(25) 
12 28.5 22 H4001-ND 1.22 22.00 _72.00 | DF3D-12P-2H(20) 3 8 4 eTPER RRND ign. aE 6 51.75 | DF3-3S-2D8A(25) 
Tin Plating — RoHS Compliant 4 10 6 HR2032-ND 99 17.88 58.50 | DF3-4S-2DSA(25) 
2 85 2 HR2114-ND 76 13.75 45.00 | DF3DZ-2P-2H(20) 5 12 8 HR2033-ND —-1.10 19.94 65.25 | DF3-5S-2DSA(25) 
3 10.5 4 HR2115-ND 80 14.44 47.25 | DF3DZ-3P-2H(20) 6 14 10 HR2034-ND_ 1.18 21.31 69.75 | DF3-6S-2DSA(25) 
4 125 6 HR2116-ND 87 15.81 51.75 | DF3DZ-4P-2H(20) 7 16 12 HR2035-ND 1.29 23.38 76.50 | DF3-7S-2DSA(25) 
5 45 068 HRETIENDH 86.81 = 16.50 54.00 | DFS8DZ-5P-2H(20) 4 8 18 14 |HR2036-ND 1.41 25.44 83.25 | DF3-8S-2DSA(25) 
6 16.5 10 JEDRITENER 99 17.86 58.50 | DF8DZ-6P-2H(20) 9 20 16 | HR2037-ND 1.63 29.56 96.75 | DF3-98-2DSA(25) 
z 1650 12 ee 103 18.560 60.75 | DF8DZ-7P-2H(20) 10 22 18 «=| HR2038-ND 1.75 = 31.63_—«103.50 | DF3-10S-2DSA(25) 
4 8 205 14 HR2120-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3DZ-8P-2H(20) 1" 24-20 HR2039-ND 1.82 _—-33.00 ~—«108.00 | DF3-11S-2DSA(25) 
a ae . i sh no eee | somali 12 26. +22 | HR2040ND 1.72 33.13 106.00 | DF3-12S-2DSA(25) 
14 ae 20 HR2123-ND 1.18 21.31 ae Bene Seen ei ei ee ieee §=61-76 = 83.78 108.00 | DFS-185-2DSA(25) 
13 mae 88 SEoaNEy 425 22.60 74.25 | DFSDZ-12P-2H20) 14 30-26 HR2042-ND 1.92 36.88 ~—- 118.00 | DF3-14S-2DSA(25) 
45 oer eee 120 2398 76.50 | DFSDZ-13P-2H(20) 15 3228 HR2043-ND 2.41 «46.25 ~—=«‘148.00 | DF3-15S-2DSA(25) 
14 32.5 26 HR2126-ND 1.37 24.75 ~—81.00 | DF3DZ-14P-2H(20) Gold Plating 
15 34.5 28 HR2127-ND 1.41 25.44 83.25 | DF3DZ-15P-2H(20) 3 8 4 H3880-ND 1.06 19.25 63.00 | DF3-3S-2DSA(50) 
Gold Plating 5 4 10 6 H3881-ND 133 24.06 —78.75 | DF3-4S-2DSA(50) 
5 145. 8  |H4008ND 254 48.75 156.00 | DF3D-5P-2H(50) 5 12 8 Bee 426.13 85.50 | DFS-8S-2DSA(50) 
4 6 phe 46 EAB 305 59.06 189.00 | DF3D-9P-2H(50) 12 2622 H3889-ND 2.41 46.25 148.00 | DF3-12S-2DSA(50) 
Gold Plating — RoHS Compliant Gold Plating — RoHS Compliant 
2 8.5 2 HR2128-ND 1.92 36.88 ~—-118.00 | DF3DZ-2P-2H(50) 2 6 2 HR2044-ND 87 15.81 51.75 | DF3-28-2D8A(55) 
3 105 4 HR2129-ND 2.08 40.00 _~—-128.00 | DF3DZ-3P-2H(50) 3 8 4 HR2045-ND 1.10 19.94 65.25 | DF3-38-2DSA(55) 
4 12.5 6 HR2130-ND 2.28 43.75 140.00 | DF3DZ-4P-2H(50) 4 10 6 HR2046-ND 1.25 22.69 74.25 | DF3-4S-2DSA(55) 
5 14.5 8 HR2131-ND 2.57 49.38 158.00 | DF3DZ-5P-2H(50) 5 12 8 HR2047-ND 1.48 26.81 87.75 | DF3-5S-2DSA(55) 
6 16.5 10 HR2132-ND___2.73 52.50 168.00 | DF3DZ-6P-2H(50) 6 14 10 HR2048-ND__1.67 30.25 99.00 | DF3-6S-2DSA(55) 
7 18.5 12 HR2133-ND 2.89 55.63 178.00 | DF3DZ-7P-2H(50) 7 16 12 HR2049-ND 1.63 31.25 100.00 | DF3-7S-2DSA(55) 
4 8 205 14 HR2134-ND 3.12 60.00 _~—-192.00 | DF3DZ-8P-2H(50) 8 8 18 14 HR2050-ND 1.76 33.75 ~—«- 108.00 | DF3-8S-2DSA(55) 
9 225 16 HR2135-ND 3.02 = 58.50_~—«187.20 | DF3DZ-9P-2H(50) 9 20 16 HR2051-ND 1.95 37.50 ~_—- 120.00 | DF3-9S-2DSA(55) 
10 245 18 HR2136-ND 3.19 61.88 ~—-198.00 | DF3DZ-10P-2H(50) 10 22 18 HR2052-ND 2.08 40.00 _~—-128.00 | DF3-10S-2DSA(55) 
14 26.5 20 HR2137-ND _3.31__——-64.13__205.20 | DF3DZ-11P-2H(50) 1 2420 HR2053-ND 2.28 ~——43.75_—_—‘140.00 | DF3-11S-2DSA(55) 
12 28.5 22 HR2138-ND 3.54. 68.63 ~—-219.60 | DF3DZ-12P-2H(50) 12 2622 HR2054-ND 2.50 48.13 154.00 | DF3-12S-2DSA(55) 
13 30.5 24 HR2139-ND 3.68 = 71.44 228.60 | DF3DZ-13P-2H(50) 13 2824 HR2055-ND 2.63 50.63 _~—-162.00 | DF3-13S-2DSA(55) 
14 32.5 26 HR2140-ND 3.89. 75.38 241.20 | DF3DZ-14P-2H(50) 14 30-26 HR2056-ND 2.83 54.38 —- 174.00 | DF3-14S-2DSA(55) 
15 34.5 28 HR2141-ND 4.06 78.75 252.00 | DF3DZ-15P-2H(50) 15 32 28 HR2057-ND _—3.02 58.50 187.20 | DF3-15S-2DSA(55) 
(order contacts separately) IN-LINE WITH PANEL LOCK - RoHS Compliant 
2 8 2 [nO XID) 39 4.69. 14.00") Dre-2EP 20 2 1 2 H4019-ND 71 12.79 41.85 | DF3-2EP-2A 
3 8 4 Ha036-ND 45 5.36 16.00 | DF3-3EP-2C 3 13 4 H4021-ND 79 14.23 46.58 | DF3-3EP-2A 
2 = 8 peeND) 49 B62 17:80 | DFS 4ER2C 4 15 6 H4022-ND 87 15.74 51.53 | DF3-4EP-2A 
5 12 8 H4038-ND 53 6.37 19.00 | DF3-5EP-2C 5 17 8 H4023-ND 95 17.26 56.48 | DF3-5EP-2A 
J 1410s SEIN ead Sits 18:87 DRS OER 6 19 10 | H4024-ND 1.05 19.04 __—62.33 | DF3-6EP-2A 
es ie 612 Bees ae Bee ie een Dee era 7 21. 12 | H4025-ND 1.44 20.56 67.28 | DF3-7EP-2A 
5 ee ue pea — ted a iit ig [lr 28 23 «14. «| H4026-ND = 1.21. -21.93 74.78 | DF3-8EP-24 
10 22 18 H4043-ND ‘57 8.48 26.56 | DF3-10EP-2C 2 2 18 Tee 180 a £8.18; |'DESeEt 
‘4 oe. eG Hagen aa 570. ~ so7ee\| BEER 3c 10 27 18 H4028-ND 1.38 25.03 —-81.90 | DF3-10EP-2A 
- oP oe ae a Susy 2o0161 lIDESADEP:20 1 29-20 H4029-ND 147 26.54 —_—86.85 | DF3-11EP-2A 
i Be) . od iaoaeEND re a0. “aios:| DeedsEn oe 12 31 22 H4030-ND 156 28.19 92.25 | DF3-12EP-2A 
y an’ 8a HL MOAD 66 40188: feaag DRS-EP OC 13 33 H4031-ND 165 29.77 97.43 | DF3-13EP-2A 
ie ap. _ 38 "GYAN 76. 1008. — e491 | DRSSER OG 14 356 H4033-ND 173 31.21 102.15 | DF3-14EP-2A 
Wit Banetiock 15 37s 8 H4034-ND 1.81 32.73 107.10 | DF3-15EP-2A 
2 1 2 H4051-ND AT 5.61 16.75 | DFSAA-2EP-2C eee 
3 13 4 H4052-ND 53 6.37 19.00 | DF3AA-3EP-2C Crimping Contacts 
4 15 6 H4053-ND At 6.15 19.27 | DFSAA-4EP-2C FE Cul Tape* Tent 
5 7 8 H4054-ND 46 6.83 21.39 | DF3AA-SEP-2C Digi-Key Pricing | Hirose Pricing Pricing | Hirose 
6 19 10 H4055-ND 49 7.35 23.03 | DFSAA-6EP-2C AWG Part No. 100 | Part No. 100 500 | 10,000 | Part No. 
7 24 12 H4056-ND 53 7.88 24.68 | DF3AA-7EP-2C Socket Contacts - Fig. 10A - RoHS Compliant 
7 8 23 14 H4057-ND 56 8.40 26.32 | DF3AA-8EP-2C Tin Plating 
7 ae 66 OE OO Pee eed enone eee 22 114066-ND 6.88 | DF3-228C 7.98 27.55 | 17.00/M | DF3-22SCF 
10 er 18 ee - 9.59: 20:85: DFSAAW1OFP:20 24-28 | _H1500-ND 6.82_| DF3-2428SC 7.15 24.70 | _10.00/M | DF3-2428SCF 
14 29-20 H4060-ND 68 10.138 _ 31.73 | DF3AA-11EP-2C Gold Plating 
12 31 22 H4061-ND 71 10.65 33.37 | DFSAA-12EP-2C 
14 ah cha Teaea as ere pare | PEGAATAEROG 24-28] —_H1501-ND 10.18 | DF3-2428SCC 10.25 36.90 | 34.00/M | DF3-2428SCFC 
14 35 26 —‘|-H4063-ND 60 10.79 35.33 | DF3AA-14EP-20 aug Contacts Lieig- RoHS Compliant: 
15 37.28 ~—*| H4065-ND 63 11.34 37.13 | DFSAA-15EP-2C Tin Plating 
‘CRIMP SOCKET - RoHS Compliant 24-28] —_H1502-ND 7.43[DF3-Ep242epc [8.53 29.45 | _17.00/M | DF3-EP2428PCF 
2 7 2 TREAD "24 250 620 | DF3-28-2C 24-28] _H1503-ND 19.04 | DFS-EP2428PCA | 19.98 72.25 | 49.00/M | DF3-EP2428PCFA 
3 8 4 H2084-ND 26 2.75 6.82 | DF3-3S-2C set eg aa neciiesetan ae oN 
4 10 6 H2085-ND 28 2.88 7.13 | DF3-48-2C OE EU Taps, Grange 2 tO 
5 12 8 H2086-ND ‘299 312 8.80 | DF3-58-20 t For Tape and Reel, change -ND to TR-ND. 
6 14 10 H2087-ND 3t 3.32 9.35 | DF3-6S-2C 
7 16 12 H2088-ND 33 3.61 10.18 | DF3-78-2C Tools 
. 8 18 14 H2089-ND 28 3.35 10.00 | DF3-8S-2C Digi-Key Pricolal iiirase 
9 20 16 H2146-ND 30 3.60 10.75 | DF3-98-2C AWG | Description Part No. Each _| Part No. 
10 22 18 H2091-ND 32 3.77 11.25 | DF3-10S-2C 22 | Hand Crimp Tool for Socket, with Non-Removeable Die | H4454-ND 834.60 | DF3-TA22-HC 
um 24 20 H2092-ND 33 3.94 11.75 | DF3-11S-2C 24-28 | Hand Crimp Tool for Socket, with Non-Removeable Die | H9997-ND 821.60 | DF3-TA2428HC 
12 26 22 H2093-ND 34 4.10 12.25 | DF3-12S-2C 24-28 | Hand Crimp Tool for Pin, with Non-Removeable Die H2308-ND 821.60 | DF3EP-TA2428HC 
13 284 H2290-ND 36 4.27 12.75 | DF3-13S-2C 24-28 | Hand Crimp Tool with Die Set H9923-ND 593.18 | DF3-TA2428HC/US 
14 30 26 H2291-ND 37 4.44 13.25 | DF3-148-20 — | Hand Tool without Die Set H9926-ND 344.47 | HRUS-HT-1 
15 32 «28 H2292-ND 38 4.52 13.50 | DF3-158-2C 24-28 | Die Set for H9926-ND H9927-ND 248.71 | DF3-TA2428HC/US-DS 
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aires No. Dimensions en ne . 
CO.,LTD. of (mm) Digi-Key Pricing Hirose 


Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. 
DF11 Series Dual Row Connectors Vertical PCB Socket, Gold — RoHS Compliant 
. : . 6 8.0 40 H10183-ND 1.60 28.88 94.50 | DF11-6DS-2DSA(06) 
2mm Pitch (Interconnect wire available) 8 10.0 6.0 H10184-ND 1.86 33.69 110.25 | DF11-8DS-2DSA(06) 
Specifications: 10 | 120 8.0 H10185-ND 1.82 35.00 112.00 | DF11-10DS-2DSA(06) 
* Current Capacity: 2A with 24AWG cable * Rated Voltage: 250VAC « Insulation Resistance: Minimum 12 14.0 10.0 H10186-ND 2.08 40.00 = 128.00 | DF11-12DS-2DSA(06) 
1000MO at 500VDC * Withstand Voltage: 650VAC * Contact Resistance: Maximum 30m0 at 0.1ADC 14 16.0 12.0 H10187-ND 2.34 45.00 144.00 | DF11-14DS-2DSA(06) 
16 | 18.0 14.0 H10188-ND 260 50.00 160.00 | DF11-16DS-2DSA(06) 
Fig. 3 — Surface Mount > | 18 | 200 16.0 H10189-ND 286 55.00 176.00 | DF11-18DS-2DSA(06) 
20 | 220 18.0 H10190-ND 315 60.63 194.00 | DF11-20DS-2DSA(06) 
22 | 24.0 20.0 H10191-ND 3.02 58.50 187.20 | DF11-22DS-2DSA(06) 
24 | 26.0 22.0 H10192-ND 3.25 63.00 201.60 | DF11-24DS-2DSA(06) 
26 | 28.0 24.0 H10193-ND 348 67.50 216.00 | DF11-26DS-2DSA(06) 
28 | 30.0 26.0 H10194-ND 3.68 71.44 228.60 | DF11-28DS-2DSA(06) 
30 | 320 28.0 H10195-ND 3.92 75.94 243.00 | DF11-30DS-2DSA(06) 
32. | 34.0 30.0 H10196-ND 412 79.88 255.60 | DF11-32DS-2DSA(06) 
Surface Mount Vertical Socket, Tin 
4 85 20 H2039-ND 110 19.94 65.25 | DF11-4DS-2V(20) 
8 12.5 6.0 H2041-ND 1.48 26.81 87.75 | DF11-8DS-2V(20) 
3] 14 | 185 12.0 H2142-ND 1.86 33.69 110.25 | DF11-14DS-2V(20) 
16 | 205 14.0 H2045-ND 1.76 33.75 ~~ 108.00 | DF11-16DS-2V(20) 
18 | 225 16.0 H2046-ND 1.89 36.25 116.00 | _DF11-18DS-2V(20) 
Surface Mount Vertical Socket, Tin — RoHS Compliant 
4 85 20 H10197-ND 1.03 18.56 60.75 | DF11Z-4DS-2V(20) 
6 10.5 4.0 H10198-ND 1.06 19.25 63.00 | DF11Z-6DS-2V(20) 
8 125 6.0 H10199-ND 1.22 22.00 += 72.00 | DF11Z-8DS-2V(20) 
10 | 145 8.0 H10200-ND 1.29 23.38 += 76.50 | DF11Z-10DS-2V(20) 
12 | 165 10.0 H10201-ND 1.44 26.13 85.50 | DF11Z-12DS-2v(20) 
14 | 185 12.0 H10202-ND 1.60 28.88 94.50 | DF11Z-14DS-2V(20) 
16 | 205 14.0 H10203-ND 1.71 30.94 += 101.25 | DF11Z-16DS-2v(20) 
Fig. 11 — Pin —— 3 | 8 22.5 16.0 H10204-ND 1.82 33.00 108.00 | DF11Z-18DS-2v(20) 
: 20 | 245 18.0 H10205-ND 1.69 3250 104.00 | DF11Z-20DS-2v(20) 
14.4 22 | 265 20.0 H10206-ND 1.85 35.63 114.00 | DF11Z-22D8-2v(20) 
24 | 285 22.0 H10207-ND 1.92 36.88 118.00 | DF11Z-24DS-2v(20) 
26 | 305 24.0 H10208-ND 241 40.63 130.00 | DF11Z-26DS-2V(20) 
28 | 325 26.0 H10209-ND 2.21 42.50 136.00 | DF11Z-28DS-2V(20) 
30 | 345 28.0 H10210-ND 2.34 45.00 144.00 | DF11Z-30DS-2V(20) 
32 | 365 30.0 H10211-ND 247 47.50 152.00 | DF11Z-32DS-2V(20) 
40 | 445 38.0 H10212-ND 3.02 58.13 186.00 | DF11Z-40DS-2V(20) 
Surface Mount Vertical Socket, Gold 
4 85 20 H2834-ND 144 26.13 85.50 | DF11-4DS-2V(50) 
8 12.5 6.0 H2836-ND 1.76 33.75 ~—-108.00 | DF11-8DS-2V/(50) 
3 | a | 265 20.0 H2843-ND 310 60.19 192.60 | DF11-22D8-2v(50) 
No. Dimensions - a ; 28 | 325 26.0 H2846-ND 3.83 74.25 237.60 | DF11-28DS-2V(50) 
i: Ps s ™ a Pati d i oe Pa 4 8 senere > a — ae ee agin aeae | ot? 4DS-2V(50) 
. 5 5 i 5 f 25 -ADS-2V(5 
Dual Row Comp Socket — RoHS Compliant 6 10.5 4.0 H10214-ND 1.79 32.31 105.75 | DF11Z-6DS-2V(50) 
4 6.0 2.0 H2019-ND 28 3.35 10.00 | DF11-4DS-2¢ 8 125 6.0 H10215-ND 1.76 33.75 108.00 | DF11Z-8DS-2V(50) 
6 8.0 4.0 H2021-ND 30 3.60 10.75 | DF11-6DS-2¢ 10 | 145 8.0 H10216-ND 2.02 3875 124.00 | DF11Z-10DS-2V(50) 
8 10.0 6.0 H2022-ND 36 4.27 12.75 DF11-8DS-2C 12 16.5 10.0 H10217-ND 2.28 43.75 140.00 DF11Z-12DS-2V/(50) 
10 12.0 8.0 H2023-ND 36 4.27 12.75 DF11-10DS-2C 14 18.5 12.0 H10218-ND 2.47 47.50 152.00 DF11Z-14DS-2V/(50) 
12 | 140 10.0 H2024-ND 39 461 12.75 | DFi1-1208-2C 16 | 205 14.0 H10219-ND 2.73 52.50 168.00 | DF11Z-16DS-2V(50) 
18 | 225 16.0 H10220-ND 299 57.50 184.00 | DF11Z-18DS-2V(50) 
14 | 16.0 12.0 H2140-ND A 4.86 14.50 | DF11-14DS-2¢ 3 | 59 | 245 18.0 H10221-ND 3.22 61.88 198.00 | DF11Z-20DS-2V(50) 
16 18.0 14.0 H2025-ND A4 5.28 15.75 | DF11-16DS-2C 22 26.5 20.0 H10222-ND 3.13 60.75 194.40 | DF11Z-22DS-2V(50) 
1] 18 | 200 16.0 H2026-ND 46 5.53 16.50 | DF11-18DS-20 24 | 285 22.0 H10223-ND 3.36 65.25 208.80 | DF11Z-24DS-2v(50) 
20 | 220 18.0 H2027-ND 48 5.78 17.25 | DF11-20DS-2¢ 26 | 305 24.0 H10224-ND 3.68 71.44 228.60 | DF11Z-26DS-2V(50) 
22 24.0 20.0 H2028-ND 50 6.03 18.00 DF11-22DS-2C 28 32.5 26.0 H10225-ND 3.86 74.81 239.40 DF11Z-28DS-2V(50) 
war || S060 oT TBTaSnI 33 a asin: | Deane 30 | 345 28.0 H10226-ND 415 80.44 257.40 | DF11Z-30DS-2V(50) 
32 | 365 30.0 H10227-ND 4.35 84.38 270.00 | DF11Z-32DS-2V(50) 
25) 280° 240 te2END 41 6.08 19.04) DFI1-26D8-26 40 | 445 38.0 H10228-ND «5.37 104.06 333.00 | _DF11Z-40DS-2V(50) 
28 | 30.0 26.0 H2262-ND 43 6.45 20.21 | DF11-28DS-2¢ Vertical Protected Header, Tin 
30 | 32.0 28.0 H2263-ND AT 6.98 21.86 | DF11-30DS-2¢ 4] 24 | 260 22.0 H2060-ND 144 26.13 85.50 | DF11-24DP-2DSA(20) 
32 | 34.0 30.0 H2264-ND 52 7.80 24.44 | DF11-32DS-26 Vertical Protected Header, Tin — RoHS Compliant 
Vertical PCB Socket, Tin — RoHS Compliant 4 60 20 H10229-ND 60 9.00 28.20 | DF11-4DP-2DSA(24) 
6 8.0 4.0 H10169-ND 99 17.88 58.50 | DF11-6DS-2DSA(05) 6 8.0 4.0 H10230-ND 65 9.75 30.55 | DF11-6DP-2DSA(24) 
8 10.0 6.0 H10170-ND 1.08 1925 63.00 | DF11-8DS-2DSA(05) . i iF ieee Ges ee Ne ae neuen 
10 | 120 8.0 H10171-ND 118 21.31 «69.75 | DF11-10DS-2DSA(05) foe | 4ain 436 rigoaatis 68710484050) | DFII-1DOP-208n(24) 
12 | 14.0 10.0 H10172-ND 1.25 2269 74.25 | DF11-12DS-2DSA(05) 4a [460 10 BrGaaTa "a0 14.44 47.95 | DFIi-140P-208A(24) 
14 | 16.0 12.0 H10173-ND 1.37 24.75 81.00 | DF11-14DS-2DSA(05) 16 | 180 140 H10235-ND 8415.13 49.50 | DF11-160P-20$A(24) 
16 | 18.0 14.0 H10174-ND 148 26.81 87.75 | DF11-16DS-2DSA(05) 4 | 18 | 200 16.0 H10236-ND 91 16.50 54.00 | DF11-18DP-2DSA(24) 
18 | 200 16.0 H10175-ND 160 2888 94.50 | DF11-18DS-2DSA(05) 20 | 22.0 18.0 H10237-ND 1.03 18.56 = 60.75 | DF11-20DP-2DSA(24) 
2 |} 20 | 220 18.0 H10176-ND 1.75 31.63 -~—«- 103.50 | DF11-20DS-2DSA(05) 22 | 240 20.0 HL02382ND) 1.06 19.25 63.00 | DFI1-22DP-208A(24) 
22 | 240 200 H10177-ND 1.82 33.00 108.00 | DF11-22DS-2DSA(05) a ne a aan ie ae ve Tid oaneoneNren 
ot |r 3e8.0 cou LONE ND 166) 1,865 102-008)! DR e24DS 205405) 28 | 30.0 26.0 H10241-ND 1.29 23.38 76.50 | DF11-28DP-2DSA(24) 
26 28.0 24.0 H10179-ND 172 33.13 106.00 ) DF11-26DS-2DSA(05) 30 32.0 28.0 H10242-ND 1.33 24.06 78.75 | DF11-30DP-2DSA(24) 
28 | 30.0 26.0 H10180-ND 1.82 35.00 112.00 | DF11-28DS-2DSA(05) 32. | 34.0 30.0 H10243-ND 1.41 25.44 83.25 | DF11-32DP-2DSA(24) 
30 32.0 28.0 H10181-ND 1.89 36.25 116.00 | DF11-30DS-2DSA(05) Vertical Protected Header, Gold — RoHS Compliant 
32 | 34.0 30.0 H10182-ND 1.98 3813 122.00 | DF11-32DS-2DSA(05) 4 6.0 2.0 H2850-ND 72 13.06 42.75 | DF11-4DP-2DSA(01) 
Vertical PCB Socket, Gold 4] 6 8.0 4.0 H2851-ND 91 16.50 54.00 | DF11-6DP-2DSA(01) 
8 10.0 6.0 H2852-ND 1.10 19.94 65.25 | DF11-8DP-2DSA(01) 
2 | 18 | 200 16.0 H2826-ND 288 55.31 177.00 | DF11-18DS-2DSA(01) ; 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
104 (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Hag etc DF11 Series Dual Row Connectors No. Dimensions 
coutT?- 2mm Pitch (Interconnect wire available) (Cont.) Fig. a A nn) 5 cine Rey ‘ ta oh Base 
No. Dimensions 30 | 345 28.0 H2910-ND 4.03 78.19 250.20 | DF11G-30DP-2V(50) 
of (mm) Digi-Key Pricing Hirose 6 | 32 | 365 30.0 H2911-ND 4.21 81.56 261.00 | DF11G-32DP-2v(50) 
Fig. | Pins | A B Part No. 1 25 100__|_Part No. 40 | 445 38.0 H2912-ND 5.25 101.81 325.80 | DF11G-40DP-2V(50) 
10 | 120 8.0 H2853-ND 1.29 23.38 76.50 | DF11-10DP-2DSA(01) Gonnector pide Housing = Hons Complianl 
12 | 14.0 10.0 H2854-ND 1.52 27.50 90.00 | DF11-12DP-2DSA(01) 
14 | 16.0 12.0 H2855-ND 171 30.94 101.25 | DF11-14DP-208A(01) eal ee 20 HSA Lly 50 750 23;50 | DFI1=4DEP-26 
16 | 18.0 14.0 H2856-ND 1.66 31.88 102.00 | DF11-16DP-2DSA(01) 8 | 13.0 40 H2914-ND 5200 7.80 24.44 | DFI1-GDEP-2C 
1g | 20.0 16.0 H2857-ND 4.82 35.00 112.00 | DF11-18DP-2DSA(01) 8 15.0 6.0 H2915-ND 54 8.10 25.38 | DF11-8DEP-2C 
4 | 20 | 220 180 | H2858-ND 1.98 38.13 122.00 | DF11-20DP-2DSA(01) isaal [ipa ae EEN ee BAO 2b ee | Den ODED 2 
22 | 24.0 20.0 H2859-ND 2.21 42.50 136.00 | DF11-22DP-2DSA(01) 12 | 19.0 10.0 H2917-ND 58 8.70 27.26 | _DF11-12DEP-2¢ 
24 26.0 22.0 H2860-ND 2.37 45.63 146.00 | DF11-24DP-2DSA(01) 14 21.0 12.0 H2918-ND 61 9.15 28.67 | DF11-14DEP-2C 
26 28.0 24.0 H2861-ND 243 46.75 149.60 | DF11-26DP-2DSA(01) 16 23.0 14.0 H2919-ND 63 9.45 29.61 | DF11-16DEP-2C 
28 | 30.0 26.0 H2862-ND 2.70 51.88 166.00 | DF11-28DP-2DSA(01) 7 | 18 | 25.0 16.0 H2920-ND 65 9.68 30.32 | DF11-18DEP-2C 
30 | 320 28.0 H2863-ND 2.86 55.00 176.00 | DF11-30DP-2DSA(01) 20 | 27.0 18.0 H2921-ND 67 9.98 31.26 | DF11-20DEP-2¢ 
32 | 34.0 30.0 H2864-ND 3.02 5813 186.00 | DF11-32DP-2DSA(01) 22 | 29.0 20.0 H2922-ND 69 10.35 32.43 | _DF11-22DEP-20 
Right Angle Protected Header, Tin 24 | 31.0 22.0 H2923-ND 72 10.73 33.61 | DF11-24DEP-2¢ 
5 | 26 28.0 24.0 H2280-ND 144 26.13 85.50 | DF11-26DP-2DS(22) 26 33.0 24.0 H2924-ND 74 11.03 34.55 | DF11-26DEP-2C 
Right Angle Protected Header, Tin — RoHS Compliant 28 | 35.0 26.0 H2925-ND 58 © 10.45 ~—-34.20 | DF11-28DEP-2¢ 
ri aT a0 TAN rs 975 30.55 | DFTi-ADP-208(04) 30 | 37.0 28.0 H2926-ND 59 = 10.73» 35.10 | DF11-30DEP-2¢ 
6 80 40 H10245-ND 61 1100 36.00 | DFt1-60P-208(24) 32 | 39.0 30.0 H2927-ND 61 11.00 36.00 | _DF11-32DEP-2¢ 
8 10.0 6.0 H10246-ND 65 = 11.69 =: 38.25 | DF11-8DP-2DS(24) In-Line Adaptor — RoHS Compliant 
10 | 120 8.0 H10247-ND 80 14.44 = 47.25 | DF11-10DP-2DS(24) 4 9.2 2.0 H2928-ND 67 12.10 39.60 | DF11-4DEP-2A 
12 | 14.0 10.0 H10248-ND 91 16.50 54.00 | _DF11-12DP-208(24) 6 112 4.0 H2929-ND 76 13.75 45.00 | DF11-6DEP-2A 
14 16.0 12.0 H10249-ND 1.06 19.25 63.00 DF11-14DP-2DS(24) 8 13.2 6.0 H2930-ND 87 15.81 51.75 DF11-8DEP-2A 
16 18.0 14.0 H10250-ND 1.25 22.69 74.25 DF11-16DP-2DS(24) 10 15.2 8.0 H2931-ND 95 17.19 56.25 | DF11-10DEP-2A 
5 | 18 | 200 16.0 H10251-ND 1.25 22.69 = 74.25 | DF11-18DP-20(24) 12 | 4172 40.0 H2932-ND 103 1856 60.75 | DF11-12DEP-20 
20 | 220 18.0 H10252-ND 141 25.44 83.25 | DF11-20DP-20S(24) 14) 492 120 12933-ND 148 21.31 69.75 | DFI144DEP-2A 
22 | 24.0 20.0 H10253-ND 1.56 28.19 92.25 |_DF11-22DP-2DS(24) 16 | 212 140 H0994-ND 125 9969 7495 | DFI1-16DEP-2A 
24 | 260 22.0 H10254-ND 171 30.94 101.25 | DF11-24DP-2D8(24) a Ill aa" illo a feaenn Ha. < Shigk <7eve=ll BEACRDER DA 
26 | 280 24.0 H10255-ND 1.71 30.94 101.25 | DF11-26DP-208(24) Fina eae a5 nea ik - Seta. aes0r DRI 2oneP oA 
28 | 300 26.0 H10256-ND 1.82 33.00 108.00 | DF11-28DP-2DS(24) 351) a9 oa rasp ie: ond a capoes |MIRELASSHnER OK 
30 | 320 28.0 H10257-ND 1.69 32.50 104.00 | DF11-30DP-2DS(24) 
32 | 34.0 30.0 H10258-ND 1.79 34.38 110.00 | DF11-32DP-208(24) ee ||| 2222 tet HeSaB ND TOSS 2900) S678 | IDEMIEADE en 
- - 2 | 31.2 24.0 H2939-ND 1.71 30.94 101.25 | DF11-26DEP-2A 
Right Angle Protected Header, Gold — RoHS Compliant 28 | 33.2 26.0 | H2940-ND 1.79 3231 105.75 | DF11-28DEP-28 
4 6.0 20 sldelsettly) 1.03 1866.60.75 | DF11-4DP-208(62) 30 | 352 28.0 H2941-ND 1.63 31.25 100.00 | DF11-30DEP-24 
OF Iie 40 SH ee, * teat 1800) ) ADE OE eee) 32 | 372 30.0 | H2042-ND 1.69 3250 104.00 | DF11-32DEP-2A 
8 10.0 6.0 H2867-ND 1.63 29.56 96.75 | DF11-8DP-2DS(52) - - 
10 | 120 8.0 H2868-ND 1.66 31.88 102.00 | DF11-10DP-208(52) Connector Shorting Jumpers — RoHS Compliant 
12 14.0 10.0 H2869-ND 1.85 35.63 114.00 | DF11-12DP-2D8(52) 4 6.6 2.0 H10275-ND 67 9.98 31.26 | DF11-4DP-SP1(05) 
14 16.0 12.0 H2870-ND 211 40.63 130.00 | DF11-14DP-2DS(52) 9A 6 8.6 4.0 H10276-ND a 10.65 33.37 | DF11-6DP-SP1(05) 
16 | 18.0 14.0 H2871-ND 241 46.25 148.00 | DF11-16DP-20(52) 8 10.6 6.0 H10277-ND 5810.45 34.20 | _DF11-8DP-SP1(05) 
5 18 20.0 16.0 H2872-ND 2.63 50.63 162.00 | DF11-18DP-2DS(52) 4 6.6 2.0 H10278-ND 72 13.06 42.75 | DF11-4DP-SP2(05) 
20 | 220 18.0 H2873-ND 2.93 56.25 180.00 | DF11-20DP-20(52) 9B | 6 86 4.0 H10279-ND 80 14.44 = 47.25 | DF11-6DP-SP2(05) 
22 | 240 20.0 H2874-ND 3.15 60.63 194.00 | DF11-22DP-2D8(52) 8 10.6 6.0 H10280-ND 87 15.81 51.75 | DF11-8DP-SP2(05) 
24 | 26.0 22.0 H2875-ND 3.07 5963 190.80 | DF11-24DP-208(52) 
26 | 280 24.0 H2876-ND 3.25 63.00 201.60 | DF11-26DP-20S(52) Crimping Contacts 
28 | 300 26.0 H2877-ND 3.48 67.50 216.00 | DF11-28DP-20S(52) 
30 | 320 28.0 H2878-ND 3.68 71.44 228.60 | DF11-30DP-20S(52) = Loose Piece] — or Tape & Reel | 
32. | 34.0 30.0 H2879-ND 3.94 76.50 244.80 | DF11-32DP-20(52) Fault Blab Rey oe Hse pated ee Mirae 
Surface Mount Protected Header, Tin Socket Contacts — RoHS Compliant 
22 | 265 20.0 H2890-ND 3.22 61.88 198.00 | DF11G-22DP-2v(20) : : 
6 | 28 32.5 26.0 H2286-ND 241 4063 130.00 | DF11-28DP-2v(20) Tin Plating 
30 | 365 30.0 H2895-ND 228 43.75 140.00 | _DF11G-320P-2V(20) 22 | H2950-ND 7.43 | DF11-228C H2950TR-ND 18.00/M | DF11-22SCF 
Surlace Mount Protected Heder, Tin— ROS Conlon te: eee Bee 
4 85 2.0 H10259-ND 118 © 21.31 69.75 | DF11GZ-4DP-2v(20) ‘asia Plating 
6 10.5 40 H10260-ND 1.25 22.69 = 74.25 | DF11GZ-6DP-2V(20) 2 mae = DEH eaScA = —_— 
8 12.5 6.0 H10261-ND 1.33. 24.06 = 78.75 | DF11GZ-8DP-2V(20) : 
| ie 0 | mmsew tat eis a0 | arcermearan | | [| [mea Jonze [mag an |onezamcn 
12 | 16.5 10.0 H10263-ND 1.56 28.19 92.25 | _DF11GZ-12DP-2V(20) 
14 | 185 12.0 H10264-ND 1.63 2956 96.75 | DF11GZ-14DP-2v(20) 
16 | 20.5 14.0 H10265-ND 1.79 32.31 105.75 | DF11GZ-16DP-2v(20) Tin Plating 
6 | 18 | 225 16.0 H10266-ND 1.86 33.69 110.25 | DF11GZ-18DP-2v(20) a| 2 (= - |- H2952TR-ND 19.00/M | DF11-EP22PCF 
20 | 245 18.0 H10267-ND 1.66 31.88 102.00 | DF11GZ-20DP-2V(20) 24-28 | H1506-ND 8.80 | DF11-EP2428PC J H15067TR-ND —_18.00/M_| DF11-EP2428PCF 
22 | 265 20.0 H10268-ND 1.79 34.38 110.00 | DF11GZ-22DP-2v(20) Gold Plating 
24 | 285 22.0 H10269-ND 1.89 36.25 116.00 | DF11GZ-24DP-2v(20) 41 | 24-28 | H1507-ND 12.50 | DF11-EP2428PCA = es 
26 | 305 24.0 H10270-ND 2.02 3875 124.00 | DF11GZ-26DP-2V(20) 
28 | 325 26.0 H10271-ND 2.21 4250 136.00 | DF11GZ-28DP-2V(20) Tools 
30 | 345 28.0 H10272-ND 2.28 43.75 140.00 | DF11GZ-30DP-2V(20) 
32 | 365 30.0 H10273-ND 231 44.38 142.00 | DF11GZ-32DP-2V(20) ne Digi-Key Price | Hirose 
40 | 445 38.0 H10274-ND 2.80 53.75 172.00 | DF11GZ-40DP-2v(20) Description BSH Fach | Part No. 
Surface Mount Protected Header, Gold — RoHS Compliant Handanotwithoul bie Sat ull} See aida) GAUSS 
: oe i eel be es ae pelt 22AWG Socket Die Set for #H9926-ND H10298-ND 385.70 | DF11-TA22HC/US-DS 
E a Fe nenctan 179 3438 110.00 | DF11G-80P-2v(50) 24-28AWG Socket Die Set for #H9926-ND H9928-ND 248.71 | DF11-TA2428HC/US-DS 
io: lage ia RIND 202 3875 12400 | DET1G-100P-2v(60) Hand Tool with 22AWG Socket Die Set H10297-ND 713.70 | DF11-TA22HC/US 
43: \l\ee6 100 SEAT 228 4375 140.00 | DFI1G-120P-2V(50) Hand Tool with 24-28AWG Socket Die Set H9924-ND 593.18 | DF11-TA2428HC/US 
aa 1 BS 15 Apo 3.47 47.50 182.00 | DFLG-140P-2V(50) 24-28AWG Pin Die Set for #H9926-ND H10490-ND 385.70 | DF11EP-TA2428HC/US-DS 
6 | 16 | 2085 140 12903-ND 273 5250 168.00 | DF11G-16DP-2¥(50) Hand Tool with 24-28AWG Pin Die Set H10491-ND 713.70 | DF11EP-TA2428HC/US 
18 295 16.0 H2904-ND 2.93 56.25 180.00 DF11G-18DP-2V(50) 22AWG, for Socket with Non-Removeable Die H9954-ND 834.60 | DF11-TA22HC 
oo | 245 18.0 H2905-ND 312 60.00 192.00 | DF11G-20DP-21(50) 24-28AWG, for Socket with Non-Removeable Die H9995-ND 834.60 | DF11-TA2428HC 
22 26.5 20.0 H2906-ND 3.07 59.63 190.80 | DF11G-22DP-2V(50) 30AWG, for Socket with Non-Removeable Die H9955-ND 834.60 | DF11-TASOHC 
24 28.5 22.0 H2907-ND 3.28 63.56 203.40 | DF11G-24DP-2V(50) 24-28AWG, for Pin with Non-Removeable Die H2304-ND 834.60_| DF11EP-TA2428HC 
26 | 305 24.0 H2908-ND 3.60 69.75 223.20 | DF11G-26DP-2V(50) Extraction Tool 
28 | 325 26.0 H2909-ND 3.83 74.25 237.60 | DF11G-28DP-2V(50) Tool for DF11 Socket H9996-ND 3.02 | DF-C-PO(B) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 105 


HIROSE A3 and A4 Series Crimp No. of | Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
arama Cc t : Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
on nec or 2mm Pitch With Boss - Gold Plating — RoHS Compliant 
Specifications: 
* Current Rating: 1A * Voltage Rating: 200VAC * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C » Operating 4 40 2.0 H10947-ND 141 25.44 83.25 | A3A-4PA-2SV(71) 
Moisture Range: 40% ~ 80% =» Insulation Resistance: 1000MQ minimum at 500VDC » Withstanding yi APA- 
Voltage: 650VAC/1 minute (no flashover or insulation breakdown) * Contact Resistance: 15mQ maximum 8 6.0 40 ARCA Ley eae SH50, | ASABRAZSV (71) 
@0A1A 8 8.0 6.0 H10949-ND 1.82 33.00 108.00 | A3A-8PA-2SV(71) 
Applications: a i e 
* VTR * Vehicle telephones * Various electronic equipment 10 10.0 8.0 H10950-ND 1.66 31.88 102.00 | A3A-10PA-2SV(71) 
Materials: 12 12.0 10.0 H10951-ND 1.89 36.25 116.00 | A3A-12PA-2SV(71) 
¢ Insulator Pin Header: black polyamide, UL 94V-0 ¢ Insulator Receptacle: black PBT, UL 94V-0 » Insulator 14 14.0 12.0 H10952-ND 2.05 39.38 126.00 | A3A-14PA-28V(71) 
Pin Header (SMT) and Receptacle (SMT): light brown PPS ° Insulator Crimping Socket: black PBT « Pin 
Header Contact: Brass with selective gold plating * Receptacle and Crimping Contact: Phosphor bronze 2 16 16.0 14.0 H10953-ND 2.28 43.75 140.00 | A3A-16PA-2SV(71) 
with selective gold plating 
20 20.0 18.0 H10954-ND 2.57 49.38 158.00 | A3A-20PA-2SV(71) 
24 24.0 22.0 H10955-ND 3.12 60.00 192.00 | A3A-24PA-2SV(71) 
28 28.0 26.0 H10956-ND 3.22 62.44 199.80 | A3A-28PA-2SV(71) 
32 32.0 30.0 H10957-ND 3.60 69.75 223.20 | A3A-32PA-2SV(71) 
44 44.0 42.0 H10958-ND 5.02 97.31 311.40 | A3A-44PA-2SV(71) 
50 50.0 48.0 H10959-ND 5.74 111.38 356.40 | A3A-50PA-2SV(71) 
Without Boss - Gold Plating 
10 10.0 8.0 H1830-ND 1.41 25.44 83.25 | A3-10DA-2SV 
3 14 14.0 12.0 H1832-ND 1.86 33.69 110.25 | A3-14DA-2SV 
24 24.0 22.0 H1835-ND 247 47.50 152.00 | A3-24DA-2SV 
28 28.0 26.0 H1836-ND 2.89 55.63 178.00 | A3-28DA-2SV 
pas Without Boss - Gold Plating — RoHS Compliant 
| 4 4.0 2.0 H10960-ND 95 17.19 56.25 | A3-4DA-2SV(71) 
[i 6 6.0 4.0 H10961-ND 1.10 19.94 65.25 | A3-6DA-2SV(71) 
ica 8 8.0 6.0 H10962-ND 1.29 23.38 76.50 | A3-8DA-2SV(71) 
10 10.0 8.0 H10963-ND 1.48 26.81 87.75 | A3-10DA-2SV(71) 
12 12.0 10.0 H10964-ND 1.63 29.56 96.75 | A3-12DA-2SV(71) 
3 14 14.0 12.0 H10965-ND 1.82 33.00 108.00 | A3-14DA-2SV(71) 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose ‘4 7 fe 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 am | asatn: 16 16.0 14.0 H10966-ND 1.69 32.50 104.00 | A3-16DA-2SV(71) 
Low Profile - Gold Plating — RoHS Compliant 24 24.0 22.0 H10968-ND 241 46.25 148.00 | A3-24DA-2SV(71) 
2 20 _ H1807-ND 60 9.00 28.20 | A3C-2P-2DSA 28 28.0 26.0 H10969-ND 2.80 53.75 172.00 | A3-28DA-2SV(71) 
4 4.0 2.0 H1808-ND 65 11.69 38.25 | A3C-4P-2DSA 32 32.0 30.0 H10970-ND 2.99 57.94 185.40 | A3-32DA-2SV(71) 
6 6.0 4.0 H1809-ND 87 15.81 51.75 | A8C-6P-2DSA With Boss - Gold Plating 
8 8.0 6.0 H1810-ND 1.06 19.25 63.00 | A3C-8P-2DSA 
3 4 4.0 2.0 H1838-ND 95 17.19 56.25 | A3A-4DA-2SV 
10 10.0 8.0 H1811-ND 1.41 25.44 83.25 | A3C-10P-2DSA 
12 12.0 10.0 | H1812-ND 171 30.94 101.25 | A3C-12P-2DSA With Boss'= Gold Plating —'HoHS Compliant, 
14 14.0 12.0 H1813-ND 1.79 32.31 105.75 | A3C-14P-2DSA 4 4.0 2.0 H10971-ND 95 17.19 56.25 | A3A-4DA-2SV(71) 
16 16.0 14.0 H1814-ND 1.89 36.25 116.00 | A3C-16P-2DSA 6 6.0 40 H10972-ND 1.10 19.94 65.25 | A3A-6DA-2SV(71) 
1 18 18.0 16.0 H1815-ND 1.92 36.88 118.00 | A3C-18P-2DSA 8 80 60 H10973-ND 4.29 03.38 76.50 | A3A-8DA-28V(71) 
20 20.0 18.0 H1816-ND 2.73 52.50 168.00 | A3C-20P-2DSA 
10 10.0 8.0 H10974-ND 1.48 26.81 87.75 | A3A-10DA-2SV(71) 
22 22.0 20.0 H1817-ND 2.80 53.75 172.00 | A3C-22P-2DSA 
12 12.0 10.0 H10975-ND 1.63 29.56 96.75 | A3A-12DA-2SV(71) 
24 24.0 22.0 H1818-ND 2.83 54.38 174.00 | A3C-24P-2DSA 
26 26.0 24.0 H1819-ND 2.93 56.25 180.00 | A3C-26P-2DSA 3 14 14.0 12.0 H10976-ND 1.82 33.00 108.00 | A3A-14DA-2SV(71) 
28 28.0 26.0 H1820-ND 2.96 56.88 182.00 | A3C-28P-2DSA 16 16.0 14.0 H10977-ND 1.69 32.50 104.00 | A3A-16DA-2SV(71) 
32 32.0 30.0 H1821-ND 4.55 88.31 282.60 | A3C-32P-2DSA 20 20.0 18.0 H10978-ND 2.02 38.75 124.00 | A3A-20DA-2SV(71) 
44 44.0 42.0 H1822-ND 4.55 88.31 282.60 | A3C-44P-2DSA 24 24.0 22.0 H10979-ND 241 46.25 148.00 | A3A-24DA-2SV(71) 
48 48.0 46.0 | H1823-ND 4.55 88.31 282.60 | A3C-48P-2DSA 28 28.0 26.0 H10980-ND 2.80 53.75 172.00 | A3A-28DA-2SV(71) 
50 50.0 48.0 [ee M55, "88.31 282.60. | sABC-50P-2D8A 32 32.0 30.0 | Ht0981-ND 2.99 57.94 185.40 | A3A-32DA-2SV(71) 
Without Boss - Gold Plating 
2 16 16.0 14.0 H1787-ND 1.82 35.00 112.00 | A3-16PA-2SV No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Without Boss - Gold Plating — RoHS Compliant Fig: Contacts A 5 c RartiNo: i 23) LOOM iRartiNo: 
Receptacle - Gold Plating 
4 4.0 2.0 H10934-ND 1.41 25.44 83.25 | A3-4PA-2SV(71) 
6 60 40 H10935-ND 1.60 28.88 94.50 | A3-6PA-28V(71) 4 4.0 2.0 3.0 | H1849-ND 1.86 33.69 110.25 | A3C-4DA-2DSA 
8 8.0 6.0 H10936-ND 1.82 33.00 108.00 | A3-8PA-2SV(71) 4.0 2.0 1.27 | H1878-ND 68 12.38 40.50 | A3D-4DA-2DSE 
10 10.0 8.0 H10937-ND 1.66 31.88 102.00 | A3-10PA-2SV(71) 6 6.0 4.0 3.0 | H1850-ND 1.76 33.75 108.00 | A3C-6DA-2DSA 
12 12.0 10.0 H10938-ND 1.89 36.25 116.00 | A3-12PA-2SV(71) . 8.0 6.0 2.0 | H1864-ND 1.92 36.88 118.00 | A3C-8DA-2DSC 
14 14.0 12.0 H10939-ND 2.05 39.38 126.00 | A3-14PA-2SV(71) 8.0 6.0 1.27 | H1880-ND 1.03 18.56 60.75 | A3D-8DA-2DSE 
2 16 16.0 14.0 H10940-ND 2.28 43.75 140.00 | A3-16PA-2SV(71) 10 10.0 8.0 1.27 | H1881-ND 1.14 20.63 67.50 | A3D-10DA-2DSE 
20 20.0 18.0 | H10941-ND 2.57 49.38 158.00 | A3-20PA-2SV(71) 4 12 | 120 100 20 | H1866-ND 2.11 40.63 130.00 | A3C-12DA-2DSC 
7 ales 0 ge E000) AED Aare VT) 14 [140 120 3.0 | H1854-ND 2.21 42.50 136.00 | A3C-14DA-2DSA 
28 28.0 26.0 H10943-ND 3.22 62.44 199.80 | A3-28PA-2SV(71) : 16.0 140 20 | H1868-ND 234 45.00 144.00 | A3G-16DA-2DSC 
2 20 300 ne aime Laan inate Maia 160 140 1.27 | H1884-ND 1.82 33.00 108.00 | A30-16DA-20SE 
44 44.0 42.0 H10945-ND 5.02 97.31 311.40 | A3-44PA-2SV(71) 
18.0 16.0 3.0 | H1856-ND 2.44 46.88 150.00 ) A3C-18DA-2DSA 
50 50.0 48.0 H10946-ND 5.74 111.38 356.40 | A3-50PA-2SV(71) 18 
18.0 16.0 1.27 | H1885-ND 1.85 35.63 114.00 | A3D-18DA-2DSE 
With Boss - Gold Plating 
20 20.0 18.0 1.27 | H1886-ND 2.08 40.00 128.00 ) A3D-20DA-2DSE 
14 14.0 12.0 H1799-ND 1.66 31.88 102.00 | A3A-14PA-2SV 
2 24 24.0 22.0 2.0 | H1871-ND 2.70 51.88 166.00 | A3C-24DA-2DSC 
32 32.0 30.0 H1804-ND 2.96 57.38 183.60 | A3A-32PA-2SV : 
(Continued) 
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ELECTRIC 


CO.,LTD. 


2mm Pitch (Cont.) 


A3 and A4 Series Crimp Connector 


A3E Series Crimp Connector 2mm Pitch 


Specifications: * Current Rating: 0.5A * Vol- 
tage Rating: 125VAC * Operating Temperature: 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose -55°C ~ 85°C * Operating Moisture Range: 40% 
Fig. | Contacts A B Cc Part No. 1 25 100 | Part No. ~ 80% Insulation Resistance: 1000MQ min. 
at 250VDC + Withstanding Voltage: 300VAC/1 
28 «| 28.0 26.0 ~=—-2.0_ | ~H1872-ND 2.96 56.88 182.00 | A3C-28DA-2DSC minute (no flashover or insulation breakdown) 
32 | 320 30.0 3.0 | H1860-ND 3.15 60.63 194.00 | A3C-32DA-2DSA ™ jontact fuasistance. Atul mex @ ne i 
4 320 30.0 20 | H1873-ND 3.15 60.63 _ 194.00 | A3C-32DA-2DSC Teas lnentar Sake seh Cau oa 
50.0 48.0 3.0 | H1861-ND 479 92.81 297.00 | A3C-50DA-2DSA ni Hoeder Contact Hrase ah selective gold 
50/500 480 2.0 | H1874-ND 479 92.81 297.00 |A3C-S0DA-2DSC a iat aba as 
Receptacle - Gold Plating — RoHS Compliant No. of | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Pins A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
40 20 3.0 | Ht0891-ND 1.66 31.88 102.00 | A3C-4DA-2DSA(71) Pin Header - Gold Plating 
4 40 20 20 | Ht0904-ND 1.66 31.88 102.00 | A3G-4DA-2DSC(71) 44 520 420 |H10992-NDe 412 79.88 255.60 | A3E-44PA-2DSA(71) 
‘ ee 1 50 58.0 48.0 |H10933-ND 5.22 101.25 324.00 | A3E-S0PA-2DSA(71) 
40 20 1.27 | H10920-ND 72 13.06 42.75 | A3D-4DA-2DSE(71) 4 ep ako. ieeeeea Bae ay arr -aia40:| ASE eOBADDSA 
60 40 3.0 | Ht0892-ND 1.82 35.00 112.00 | A3C-6DA-2DSA(71) Socket 
6 6.0 4.0 2.0 | H10905-ND 1.82 35.00 112.00 | A3C-6DA-2DSC(71 44 49.0 42.0 | H1891-ND 793 160.13 503.25 | A3E-44D-2R 
") 2 | 50 55.0 48.0 _| H1892-ND 7.77 156.98 _ 493.35 | A3E-50D-2R 
60 40 1.27 | H10921-ND 87 15.81 51.75 | A3D-6DA-2DSE(71) = Unfiersal/Gutd@ Plate HooaTAN 7625 00 = = AaEGPA 
80 60 3.0 | Ht0893-ND 2.02 38.75 124.00 | A3C-8DA-2DSA(71) @ RoHS Compliant 
8 80 60 20 | H10906-ND 2.02 38.75 124.00 | A3C-8DA-2DSC(71) 
80 60 1.27 | H10922-ND 1.08 19.25 63.00 | A3D-8DA-2DSE(71) ; 
10.0 80 3.0 | H10894-ND 218 41.88 134.00 | A3C-10DA-2DSA(71) MDF7 Series Bottom 
10 | 100 80 20 | H10907-ND 218 41.88 134.00 | A3C-10DA-2DSC(71) Entry Connector 2.54mm Pitch 
10.0 80 1.27 | H10923-ND 1.22 22.00 72.00 |A3D-10DA-2DSE(71) peatires: 
12.0 10.0 3.0 | H10895-ND 2.21 42.50 136.00 | A3C-12DA-2DSA(71) * Board-to-board distance can be freely set * Components sides of two boards can be arranged on the same side without 
12 | 120 100 20 | H10908-ND 2.21 42.50 136.00 | A3C-12DA-2DSC(71) facing each other 
Applications: 
120 100 1.27 | H10924-ND 1.41 25.44 83.25 | A3D-12DA-2DSE(71 
(71) * Telephones, internal connections of OA/FA equipment, connection of IPM and IGBT to boards 
140 120 3.0 | H10896-ND 2.31 44.38 — 142.00 | A3C-14DA-2DSA(71) Specifications: 
14 14.0 12.0 2.0 | H10909-ND 2.31 44.38 142.00 | A3C-14DA-2DSC(71) * Rated Current: 3A * Rated Voltage: AC250V * Operating Temperature: -35°C ~ 85°C * Insulation Resistance: 1,000MQ 
14.0 120 1.27 | H10925-ND 1.63 29.56 96.75 | A3D-14DA-2DSE(71) esnah, * Contact Resistance: 30mQ or less * Insertion and withdrawals force: Minimum 0.4N (40gf), Maximum 4.4N 
16.0 14.0 3.0 | H10897-ND 2.44 46.88 150.00 | A3C-16DA-2DSA(71) Materials: 
16 16.0 14.0 2.0 | H10910-ND 2.44 46.88 150.00 | A3C-16DA-2DSC(71) . Receptacle: Insulation, Polyamide resin, black, UL 94V-0 and Terminal; Phosphor bronze, gold or tin * Pin Header: 
; 16.0 140 1.27 | H10926-ND 1.75 31.63 103.50 | A3D-16DA-2DSE(71) Insulation; PBT resin, Main body — Black / Locator: Grey, UL 94V-0 
180 160 3.0 | H10898-ND 2.54 48.75 156.00 | A3C-18DA-2DSA(71) 
18 | 180 160 20 | H10911-ND 2.54 48.75 156.00 | A3C-18DA-2DSC(71) 
18.0 160 1.27 | H10927-ND 1.79 34.38 110.00 | A3D-18DA-2DSE(71) 
200 180 30 | H10899-ND 2.63 50.63 162.00 | A3C-20DA-2DSA(71) 
20 | 200 180 20 | H10912-ND 2.63 50.63 162.00 | A3C-20DA-2DSC(71) 
200 180 1.27 | H10928-ND 2.02 38.75 124.00 | A3D-20DA-2DSE(71) 
240 220 3.0 | H10900-ND 2.80 53.75 172.00 |A3C-24DA-2DSA(71) 
24 =| 240 220 20 | H10913-ND 2.80 53.75 172.00 |A3C-24DA-2DSC(71) 
240 22.0 1.27 | H10917-ND 2.80 53.75 172.00 | A3C-24DA-2DSE(71) 
28.0 26.0 3.0 | H10901-ND 3.09 59.38 190.00 | A3C-28DA-2DSA(71) No.of | Dimension(mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
28 «6©| 280 © ©26.0 ~=— 2.0 | H10914-ND 3.09 59.38 190.00 | A3C-28DA-2DSC(71) Fig. |Contacts| A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
28.0 26.0 1.27 | H10929-ND «2.80 «53.75 172.00 |A8D-28DA-20SE(71) 
320 30.0 30 | H10902-ND 2.93 56.81 181.80 | A3C-32DA-2DSA(71) Single Row — Tin 
32 | 320 30.0 20 | H10915-ND 2.93 56.81 181.80 | A3C-32DA-2DSC(71) 7 17.78 15.24 | H2552-ND 1.30 95 78 | MDF7- 7S-2.54DSA 
32.0 30.0 1.27 | H10918-ND 2.93 56.81 _ 181.80 | A3C-32DA-2DSE(71) 1} 12) 3048 27.94 | H2557-ND 176 1.28 1.05 | MDF7-128-2.54DSA 
20 50.80 48.26 | H2565-ND 1.91 1.47 148 | MDF7-20S-2.54DSA 
a [440 4201.27 | H10930-ND 3.16 61.31 196.20 | A3D-44DA-2DSE(71) Sivaie Raw < "Fin RoHE Gemsslnnk 
44.0 420 1.0 | H1890-ND 3.05 59.06 —_189.00 | A3D-44DA-2D8G 5 a i wis TRE mn Te a ae eee 
7. 5, 53- i 1 ‘ 7- 38-2.54DSA(55) 
50.0 48.0 3.0 | H10903-ND 4.96 96.19 307.80 | A3C-50DA-2DSA(71) 7 1970 10.46 REGS 199 “38 ‘72 | MDFT-58-25408A(58) 
50 50.0 48.0 2.0 | H10916-ND 4.96 96.19 307.80 | A3C-50DA-2DSC(71) 6 15.24 12.70 H10655-ND 1.29 94 77 | MDF7- 6S-2.54DSA(55) 
50.0 48.0 ‘1.27 | H10919-ND 4.96 96.19 307.80 | A3C-50DA-2DSE(71) 7 17.78 15.24 | H10656-ND 1.37 99 .81 | MDF7- 7S-2.54DSA(55) 
62 | 620 60.0 1.27 | H10931-ND 479 92.81 297.00 | A3D-62DA-2DSE(71) 8 20.32 17.78 | H10657-ND 1.44 1.05 86_| MDF?- 8S-2.54DSA(55) 
9 22.86 20.32 ‘| H10658-ND 1.52 1.10 (90 | MDF7- 98-2.54DSA(55) 
THAT Dimensions (am) Bigi-Ka A a 10 25.40 22.86 | H10659-ND 171 1.24 1.02 | MDF7-10S-2.54DSA(55) 
an Gre x WL penis A Bat ant Bax We 1 27.94 25.40 | H10660-ND 179 1.30 1.08 | MDF7-118-2.54DSA(55) 
: iat Row Grlnm Socket. Aan Seri ye 12 30.48 27.94 | H10661-ND 1.86 1.35 1.41 | MDF7-12S-2.54DSA(55) 
- “ - “= = — sas = 2 = — = 13 33.02 30.48 | H10662-ND 1.86 1.35 1.41 | MDEF7-13S-2.54DSA(55) 
. é0 40 \RGORBIND i. 7b B80 [aBan.e 1] 14 36.56 33.02 | H10663-ND 1.63 4.25 1.00 | MDF7-148-2.54DSA(55) 
i 5G 0 haces AO. y80. oae0\|Adaead.26 15 38.10 35.56 | H10664-ND 1.66 1.28 1.02 | MDF7-15S-2.54DSA(55) 
: : ; : : ; sb 16 40.64 38.10 | H10665-ND 1.76 1.35 1.08 | MDF7-16S-2.54DSA(55) 
10 10.0 8.0 | H2004-ND 60 9.00 28.20 | A3B-10D-26 17 4318 40.64 | H10666-ND 1.79 1.38 1.10 | MDF7-17S-2.54DSA(55) 
5 12 12.0 10.0 _|H2005-ND 60 9.00 28.20 | A3B-12D-26 18 45.72 43.18 | H10667-ND 1.92 1.48 148 | MDF7-18S-2.54DSA(55) 
14 14.0 12.0 )H2006-ND 70 10.50 32.90 | A3B-14D-26 19 48.26 45.72 | H10668-ND 1.95 1.50 1.20 | MDF7-19S-2.54DSA(55) 
18 18.0 16.0 | H2007-ND 57 10.31 33.75 | A3B-18D-20 20 50.80 48.26 | H10669-ND 1.98 1.53 1.22 | MDF7-20S-2.54DSA(55) 
20 20.0 18.0 | H2008-ND 65 11.69 38.25 | A3B-20D-2C 21 53.34 50.80 | H10670-ND 241 1.63 1.30 | MDF7-21$-2.54DSA(55) 
24 24.0 22.0 | H2009-ND 68 12.38 40.50 | A3B-24D-26 22 55.88 53.34 | H10671-ND 218 1.68 1.34 | MDF7-22S-2.54DSA(55) 
28 28.0 26.0 _|H2010-ND 76 13.75 45.00 | A3B-28D-2C 23 58.42 55.88_| H10672-ND 2.24 1.73 1.38 | MDF7-23S-2.54DSA(55) 
Single Row Crimp Socket - A4B Series — RoHS Compliant 24 60.96 58.42 | H10673-ND 2.31 1.78 1.42 | MDF7-24S-2.54DSA(55) 
2 4.0 20 H2011-ND 50 7.50 23.50 | A4B-2S-2C 25 63.50 60.96 H10674-ND 2.47 1.90 1.52 | MDF7-25S-2.54DSA(55) 
3 6.0 4.0 |H2012-ND 50 7.50 23.50 | A4B-38-20 Double Row — Gold 
2 8.0 $0 ea 507.50) 28.50 | A4B-45-26 2] 12 | 1524 1270 | H2571-ND 293 226 1.81 | MDF7-120-2.54DSA 
6 6 12.0 10.0 |H2015-ND 65 9.75 30.55 | A4B-6S-20 - 
8 160. 14.0  |H2016-ND ‘8715.81 51.75 | A4B-85-2C Double ‘How = Gold — RoHS Compliant 
10 20.0 18.0  |He017-ND 103 1856 60.75 | A4B-10S-20 12 15.24 12.70 | H10675-ND 3.06 2.35 1.88 | MDF7-12D-2.54DSA(56) 
2 | 9 220 [ia MBE SN 16 | 202 i778 | mioor~ND © 3.31287 2.06 | MOFT-teD-254DSq(0) 
_ Comtacts\and.Crimp:Tools — Rois Compliant 20 | 2540 22.86 | H10678-ND 3.80 2.95 2.36 | MDF7-20D-2.54DSA(56) 
7__| Srimp Terminal for ASB-A4B Hosae NDS — — 9.08 | ASB-26308CC > | 22 | 27.94 25.40 | H10679-ND 3.89 3.02 _—-2.42 |_MDF7-22D-2.54DSA(56) 
Crimp Tool for A3B-A4B H9998-ND 834.60 — — | ASB-TA2630HC 26 33.02 3048 | H10680-ND 4.50 3.49 2.79 | MDF7-26D-2.54DSA(56) 
8 | Polarizing Key for Socket Connectors | H2000-ND® 2.09/10 — 12.00 | A3-GPIN(A) 30 38.10 35.56 H10681-ND 5.05 3.92 3.14 | MDF7-30D-2.54DSA(56) 
— | Crimp Tool and Die Set for A3B H10875-ND 71370 — — | A3B-TA2630HC/US 34 4318 40.64 | H10682-ND 5.80 4.50 3.60 | MDF7-34D-2.54DSA(56) 
—_| Die Set for A3B H10876-ND 385.70 — — | A3B-TA2630HC/US-DS 40 50.80 48.26 | H10683-ND 6.67 5.18 4.14 | MDF7-40D-2.54DSA(56) 
RoHS Compliant 46 58.42 55.88 | H10684-ND 6.81 5.51 4.33 | MDF7-46D-2.54DSA(56) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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2mm Receptacles 


Features: 

* Printed Circuit Board Mounted Receptacle * .079” (2mm) centers for real estate savings * Single and Dual 
Row Offerings * 15 microinches selective gold ¢ Insulator, housing, material is glass filled thermoplastic, UL 
Rating 94V-0 * Color: Black * Contact material is phosphor bronze 


ww NORCOMP 2mm Headers 


ADIVISIOM OF EDAC (AMERICA) LIMITED 


Features: * 15 microinches selective gold plating * Insulator is glass filled thermoplastic UL Rating 94V-0 
¢ Color: Black * Contact material: Non-RoHS parts are phosphor bronze; RoHS parts are copper alloy 
* “Post plated” contacts; no bare edges. 


Single Row — Straight Header Single Row — Vertical Receptacle 
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@.79%| 42.00 
No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Manufacturer’s Full Length Headers To Purchase A Custom Positions Part No. 1 10 400 Part No. 
Available in Multiple Pin Versions Pin Header... 
Single Row Vertical — RoHS Compliant 
Dim. | a __STEP1__|STEP 2| STEP 3 2 2563S-02-ND 1.72 1.10 84 25630201RP2 
A Digi-Key Pricing NorComp Digi-Key Base | Pin 
(mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. Prcen WAddar 3 2563S-03-ND 1.43 1.28 1.05 25630301RP2 
‘Single Row Straight — 36 Pins 4 2563S-04-ND 1.66 1.49 1.23 25630401RP2 
5 2563S-05-ND 1.71 1.53 1.26 25630501RP2 
70.0 | 2663S-36-ND 2.95 26.37 217.14 | 26633601RP2 2663S-XX-ND 1.01 06 
Single Row Right Angle — 36 Pins 6 2563S-06-ND 1.96 1.76 1.45 25630601RP2 
2 amare 7 25638-07-ND 2.15 1.92 1.59 25630701 RP2 
70.0 | 2763R-36-ND 3.09 20.58 167.73 | 27633602RP2 2763R-XX-ND 98 | .06 8 2563S-08-ND 2.33 2.09 172 25630801RP2 
Dual how Straight = 72 Pins 9 2563S-09-ND 2.48 2.22 1.83 25630901RP2 
70.0 | 2664S-36-ND 5.17 37.36 306.56 | 26647201RP2 2664S-XX-ND 1.90 | .11 10 2563S-10-ND 2.89 1.96 1.54 25631001RP2 
Dual Row, Right Angle — 72 Pins 11 2563S-11-ND 3.06 2.08 1.63 25631101RP2 
70.0 | 2764R-36-ND 7.18 64.26 529.20 | 27647202RP2 | |2764R-XX-ND 2.76) 15 12 2563S-12-ND 2.99 2.68 2.21 25631201RP2 
14 2563S-14-ND 3.08 2.76 2.27 25631401RP2 
15 2563S-15-ND 3.47 3.11 2.56 25631501RP2 
How to Order 2mm Headers — 4 Easy Steps 0 | 95698-20-ND aoc 60S .a7 | asbaz001RPe 
Q. How dol order a 2663S header with 16 pins? 28 2563S-28-ND 5.27 472 3.89 25632801RP2 
A. Call Digi-Key where you'll receive the price or determine 36 2563S-36-ND 5.93 534 437 25633601RP2 
the cost yourself. ~ 
Step 1. Select needed “Digi-Key Part Number” and number of pins desired. Dual Row Vertical 
Step 2. Begin with appropriate “Base Price” of your selected Part Number (refer to 18 2064S-09-ND 3.79 3.40 2.80 2064-18-01-P2 
chart). 
Step 3. Multiply the number of pins you desire (minus one) by “Pin Adder” of your selected . age EE oe 4.26 3.51 peau 
Part Number (refer to chart). : Dual Row Vertical — RoHS Compliant 
Step 4. | Add Step 2 and Step 3 together for Final Cost. 4 25648-02-ND 137 123 101 25640401RP2 
2 = a ND 6 2564S-03-ND 1.88 1.69 1.39 25640601RP2 
Base Part Number Number of Desired Pins Per Row 8 2564S-04-ND 2.19 1.97 1.62 25640801RP2 
10 2564S-05-ND 2.51 2.25 1.85 25641001RP2 
OUR EXAMPLE YOUR DIGI-KEY PART NUMBER 12 2564S-06-ND 2.82 2.53 2.08 25641201RP2 
Step 1. 26638-16-ND Step 1. 14 25648-07-ND 3.14 281 231 25641401 RP2 
Step 2. 1.01 Step 2. 16 2564S-08-ND 3.66 3.28 2.70 25641601RP2 
Step 3. 15 x .06 =.90 Step 3. 18 2564S-09-ND 3.79 3.40 2.80 25641801RP2 
Step 4. Your Cost = $1.91 Step 4. Your Cost = 20 2564S-10-ND 4.10 3.68 3.03 25642001RP2 
ae ae 22 2564S-11-ND 4.42 3.96 3.26 25642201RP2 
NOTE: For Quantities of 10 or More, Call Digi-Key. 24 2564-12-ND 476 4.26 3.51 25642401RP2 
30 2564S-15-ND 4.96 4.44 3.66 25643001RP2 
50 2564S-25-ND 5.59 5.00 412 25645001RP2 
72 2564S-36-ND 12.69 11.36 9.35 25647201RP2 
2mm Shunts 
Single Row Vertical SMT — RoHS Compliant 
Materials: 
* Housing Material: Glass filled thermoplastic, UL flammability rating 94V-0 * Color: Black * Contact 4 2863S-04-ND 76 68 56 28630406RP2 
Material: High Performance Copper Alloy 6 2863S-06-ND 97 87 2 28630606RP2 
8 2863S-08-ND 1.27 1.14 94 28630806RP2 
10 2863S-10-ND 1.45 1.30 1.07 28631006RP2 
12 2863S-12-ND 1.65 1.48 1.22 28631206RP2 
13 2863S-13-ND 1.97 1.76 1.45 28631306RP2 
1.0 15 2863S-15-ND 2.25 2.02 1.66 28631506RP2 
Low Profile Standard Profile Dual Row Vertical SMT — RoHS Compliant 
8 2864S-08-ND 1.21 1.09 90 28640806RP2 
DiniKey Brena acon 12 2864S-12-ND 1.45 1.31 1.08 28641206RP2 
Fig. Finish Part No. 1 10 100 500 | Part No. 16 2864S-16-ND 2.31 1.57 1.21 28641606RP2 
: Tin LP1-006E-ND 76 4.48 31.20 136.00 | 810-002-LP1R006 20 2864S-20-ND 2.33 2.09 1.72 28642006RP2 
Gold* LP1-001E-ND 95 5.72 41.80 179.30 | 810-002-LP1R001 24 2864S-24-ND 2.65 2.38 1.96 28642406RP2 
2 Gold* SP2-001E-ND AQ 4.34 35.70 123.25 | 810-002-SP2L001 26 2864S-26-ND 3.14 2.81 2.31 28642606RP2 
* 30u" 30 2864S-30-ND 3.48 3.12 2.57 28643006RP2 
i” gold plated 
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Features: 

A single or double row contact arrangement is available to both PCB to cable and adapter series with tin or gold plating 
* A tall header supporting the potting processing of the PCB (with resin filled) for waterproof measures is available 
Applications: Copy machine, printer, office equipment 

Specifications: 

¢ UL: E52653 and CSA: LR95109 » Current Rating: 20-22AWG: 3A, 24-28AWG: 1A and 30AWG: 0.5A « Voltage Rating: 
30VAC * Operating Temperature Range: -35°C ~ 85°C * Operating Moisture Range: 40% ~ 80% » Insulation Resistance: 
500VDC, 1000MO minimum « Withstanding Voltage: 1 minute at rated value, 650VAC (no flashover or insulation 
breakdown) * Contact Resistance: 100mA, 30mQ maximum 

Material: 

+ Insulator: Polyamide, white, UL94V-0 * Contacts: Socket/Plug: Phosphor copper with gold or tin plating Header: Brass 
with gold or tin plating 


Mates to full lock type 
receptacles only 


Mates to full lock type 
receptacles only 


Mates to full type Mates to full type 


plugs only plugs only 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
VE CAL PIN HEADERS 
Single Row 
Tin Plating 
7 20 15 H3505-ND i) 7.28 22.80 | DF1B-7P-2.5DSA 
9 25 20 H3507-ND 60 8.93 27.97 | DF1B-9P-2.5DSA 
10 27.5 22.5 H3508-ND 67 10.05 31.49 | DF1B-10P-2.5DSA 
an] 30 25 H3509-ND 72 10.73 33.61 | DF1B-11P-2.5DSA 
1 13 35 30 H3511-ND 60 10.79 35.33 | DF1B-13P-2.5DSA 
14 37.5 32.5 H3512-ND 63 11.34 37.13 | DF1B-14P-2.5DSA 
15 40 35 H3513-ND 78 14.09 46.13 | DF1B-15P-2.5DSA 
16 42.5 37.5 H3514-ND 81 14.64 47.93 | DF1B-16P-2.5DSA 
18 47.5 42.5 H3515-ND 86 15.61 51.08 | DF1B-18P-2.5DSA 
20 52.2 47.5 H3516-ND 92 16.64 54.45 | DF1B-20P-2.5DSA 
Tin Plating — RoHS Compliant 
2 U5 25 H10982-ND 35 4.19 12.50 | DF1BZ-2P-2.5DSA 
3 10 5 H10983-ND A3 5.11 15.25 | DF1BZ-3P-2.5DSA 
4 12.5 75 H10984-ND 48 5.78 17.25 | DF1BZ-4P-2.5DSA 
5 15 10 H10985-ND 55 6.62 19.75 | DF1BZ-5P-2.5DSA 
6 17.5 12.5 H10986-ND AT 7.05 22.09 | DF1BZ-6P-2.5DSA 
7 20 15 H10987-ND 51 7.58 23.74 | DF1BZ-7P-2.5DSA 
8 22.5 17.5 H10988-ND 55: 8.18 25.62 | DF1BZ-8P-2.5DSA 
9 25 20 H10989-ND 62 9.30 29.14 | DF1BZ-9P-2.5DSA 
1 10 27.5 22.5 H10990-ND 70 10.43 32.67 | DF1BZ-10P-2.5DSA 
abl 30 25 H10991-ND 15 11.18 35.02 | DF1BZ-11P-2.5DSA 
12 32.5 27.5 H10992-ND 59 10.73 35.10 | DF1BZ-12P-2.5DSA 
13 35 30 H10993-ND 62 11.21 36.68 | DF1BZ-13P-2.5DSA 
14 37.5 32.5 H10994-ND 65 11.76 38.48 | DF1BZ-14P-2.5DSA 
15 40 35 H10995-ND 84 15.13 49.50 | DF1BZ-15P-2.5DSA 
16 42.5 37.5 H10996-ND 87 15.81 51.75 | DF1BZ-16P-2.5DSA 
18 47.5 42.5 H10997-ND 1 16.50 54.00 | DF1BZ-18P-2.5DSA 
20 52.2 47.5 H10998-ND 99 17.88 58.50 | DF1BZ-20P-2.5DSA 
Gold Plating — RoHS Compliant 
2 15 25 H3615-ND A 6.08 19.04 | DF1B-2P-2.5DSA(01) 
3 10 5 H3616-ND 54 8.10 25.38 | DF1B-3P-2.5DSA(01) 
4 12.5 75 H3617-ND 66 9.83 30.79 | DF1B-4P-2.5DSA(01) 
| 5 15 10 H3618-ND 60 10.86 35.55 | DF1B-5P-2.5DSA(01) 
6 17.5 12.5 H3619-ND 72 13.06 42.75 | DF1B-6P-2.5DSA(01) 
7 20 15 H3620-ND 84 15.13 49.50 | DF1B-7P-2.5DSA(01) 


DF1B Series Connectors for Discrete Wire Connection 2.5mm Pitch 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 

8 22.5 17.5 H3621-ND a 16.50 54.00 | DF1B-8P-2.5DSA(01) 
9 25: 20 H3622-ND 1.03 18.56 60.75 | DF1B-9P-2.5DSA(01) 
10 27.5 22.5 H3623-ND 1.14 20.63 67.50 | DF1B-10P-2.5DSA(01) 
1 30 25 H3624-ND 1.22 22.00 72.00 | DF1B-11P-2.5DSA(01) 
12 32.5 27.5 H3625-ND 1.33 24.06 78.75 | DF1B-12P-2.5DSA(01) 

1 13 35 30 H3626-ND 1.41 25.44 83.25 | DF1B-13P-2.5DSA(01) 
14 37.5 32.5 H3627-ND 1.48 26.81 87.75 | DF1B-14P-2.5DSA(01) 
15 40 35 H3628-ND 1.71 30.94 101.25 | DF1B-15P-2.5DSA(01) 
16 42.5 37.5 H3629-ND 1.79 32.31 105.75 | DF1B-16P-2.5DSA(01) 
18 475 42.5 H3630-ND 1.90 34.31 112.28 | DF1B-18P-2.5DSA(01) 
20 52.2 47.5 H3631-ND 1.85 35.63 114.00 | DF1B-20P-2.5DSA(01) 


Single Row Right Angle 


Tin Plating 


15 10 H3520-ND A8 7.20 22.56 | DF1B-5P-2.5DS 
9 20 15 H3522-ND 60 8.93 27.97 | DF1B-7P-2.5DS 
10 275 22.5 H3525-ND 62 114.14 36.45 | DF1B-10P-2.5DS 
13 35 30 H3528-ND yA) 12.79 41.85 | DF1B-13P-2.5DS 
Tin Plating — RoHS Compliant 
2 75 25 H10999-ND AG 5.44 16.25 | DF1BZ-2P-2.5DS 
3 10 5 H11000-ND 55 6.53 19.50 | DF1BZ-3P-2.5DS 
4 12.5 75 H11001-ND 43 6.38 19.98 | DF1BZ-4P-2.5DS 
5 15 10 H11002-ND 50 7.50 23.50 | DF1BZ-5P-2.5DS 
6 17.5 12.5 H11003-ND 58 8.63 27.03 | DF1BZ-6P-2.5DS 
7 20 15 H11004-ND 62 9.30 29.14 | DF1BZ-7P-2.5DS 
8 22.5 17.5 H11005-ND 66 9.83 30.79 | DF1BZ-8P-2.5DS 
9 25 20 H11006-ND 57 10.38 33.98 | DF1BZ-9P-2.5DS 
2 10 27.5 22.5 H11007-ND 64 11.55 37.80 | DF1BZ-10P-2.5DS 
"1 30 25 H11008-ND 67 12.10 39.60 | DF1BZ-11P-2.5DS 
12 32.5 27.5 H11009-ND 70 12.72 41.63 | DF1BZ-12P-2.5DS 
13 35 30 H11010-ND 76 13.75 45.00 | DF1BZ-13P-2.5DS 
14 37.5 32.5 H11011-ND 80 14.44 47.25 | DF1BZ-14P-2.5DS 
15 40 35 H11012-ND 95 17.19 56.25 | DF1BZ-15P-2.5DS 
16 42.5 37.5 H11013-ND 99 17.88 58.50 | DF1BZ-16P-2.5DS 
18 47.5 42.5 H11014-ND 1.06 19.25 63.00 | DF1BZ-18P-2.5DS 
20 52.2 47.5 H11015-ND 1.10 19.94 65.25 | DF1BZ-20P-2.5DS 
Gold Plating — RoHS Compliant 
2 75 25 H3632-ND | 7.58 23.74 | DF1B-2P-2.5DS(01) 
3 10 5 H3633-ND 66 9.90 31.02 | DF1B-3P-2.5DS(01) 
4 12.5 75 H3634-ND 60 10.86 35.55 | DF1B-4P-2.5DS(01) 
5 15 10 H3635-ND 76 13.75 45.00 | DF1B-5P-2.5DS(01) 
6 17.5 12.5 H3636-ND 87 15.81 51.75 | DF1B-6P-2.5DS(01) 
7 20 15 H3637-ND 95 17.19 56.25 | DF1B-7P-2.5DS(01) 
8 22.5 17.5 H3638-ND 1.06 19.25 63.00 | DF1B-8P-2.5DS(01) 
9 25 20 H3639-ND 1.22 22.00 72.00 | DF1B-9P-2.5DS(01) 
2 10 27.5 22.5 H3640-ND 1.33 24.06 78.75 | DF1B-10P-2.5DS(01) 
"1 30 25 H3641-ND 1.44 26.13 85.50 | DF1B-11P-2.5DS(01) 
12 32.5 27.5 H3642-ND 1.56 28.19 92.25 | DF1B-12P-2.5DS(01) 
13 35 30 H3643-ND 1.56 28.19 92.25 | DF1B-13P-2.5DS(01) 
14 37.5 32.5 H3644-ND 1.75 31.63 103.50 | DF1B-14P-2.5DS(01) 
15 40 35 H3645-ND 1.72 33.13 106.00 | DF1B-15P-2.5DS(01) 
16 42.5 37.5 H11097-ND 99 17.88 58.50 | DF1BZ-16P-2.5DS(11) 
18 47.5 42.5 H3647-ND 1.95 37.50 120.00 | DF1B-18P-2.5DS(01) 
20 52.2 475 H3648-ND 2.15 41.25 132.00 | DF1B-20P-2.5DS(01) 


Single Row for Potting 


Tin Plating 


3 2 75 25 H3534-ND 89 16.09 52.65 | DF1BD-2P-2.5DSA 
Tin Plating — RoHS Compliant 

2 75 25 H11016-ND 95 17.19 56.25 | DF1BD-2P-2.5DSA(05) 
3 10 5 H11017-ND 99 17.88 58.50 | DF1BD-3P-2.5DSA(05) 
4 12.5 75 H11018-ND 1.06 19.25 63.00 | DF1BD-4P-2.5DSA(05) 
5 15 10 H11019-ND 1.10 19.94 65.25 | DF1BD-5P-2.5DSA(05) 

3 6 17.5 12.5 H11020-ND 1.18 21.31 69.75 | DF1BD-6P-2.5DSA(05) 
7 20 15 H11021-ND 1.25 22.69 74.25 | DF1BD-7P-2.5DSA(05) 
8 22.5 17.5 H11022-ND 1.29 23.38 76.50 | DF1BD-8P-2.5DSA(05) 
9 25 20 H11023-ND 1.37 24.75 81.00 | DF1BD-9P-2.5DSA(05) 
10 27.5 22.5 H11024-ND 1.44 26.13 85.50 | DF1BD-10P-2.5DSA(05) 


Double Row 


Tin Plating 


4 75 25 H3560-ND A4 6.53 20.45 | DF1B-4DP-2.5DSA 
18 25 20 H3567-ND 92 16.64 54.45 | DF1B-18DP-2.5DSA 
4 20 27.5 22.5 H3568-ND 1.01 18.29 59.85 | DF1B-20DP-2.5DSA 
36 47.5 42.5 H3575-ND 1.83 33.14 108.45 | DF1B-36DP-2.5DSA 
40 52.5 47.5 H3576-ND 1.65 31.81 101.80 | DF1B-40DP-2.5DSA 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 109 


HG ese DF1B Series Connectors for Discrete No. of | Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
co... Wire Connection = 2.5mm Pitch (Cont.) Fig. | Contacts A B Part No. al 25 100 | Part No. 
6 74 — H3687-ND 46 6.83 21.39 | DF1BA-GEP-2.5RC 
No.of | Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Hirose 7 19.6 = H3688-ND 9 7.35 23.03 | DF1BA-7EP-2.5RC 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 8 22.1 _ H3689-ND 52 7.73 24.21 | DF1BA-8EP-2.5RC 
- 7 9 24.6 = H3690-ND 73 10.95 34.31 | DF1BA-9EP-2.5RC 
Tin Plating — RoHS Compliant 6 10 274 = H3691-ND 59 10.73 35.10 | DF1BA-10EP-2.5RC 
4 75 25 H11042-ND 46 6.83 21.39 | DF1BZ-4DP-2.5DSA 11 29.6 = H3692-ND 6 11.07 36.23 | DF1BA-11EP-2.5RC 
6 10 5 H11043-ND 57 8.48 26.56 | DF1BZ-6DP-2.5DSA 12 32.1 - H3693-ND 66 11.89 38.93 | DF1BA-12EP-2.5RC 
8 12.5 75 H11044-ND 67 10.05 31.49 | DF1BZ-8DP-2.5DSA 13 34.6 = H3694-ND 67 12.17 39.83 | DF1BA-13EP-2.5RC 
10 15 10 H11045-ND 62 11.14 36.45 | DF1BZ-10DP-2.5DSA 15 39.6 = H3695-ND 84 15.13___49.50 | DFIBA-14EP-2.5RC 
12 17.5 12.5 H11046-ND 70 12.58 41.18 | DF1BZ-12DP-2.5DSA Single Row (full lock type) 
14 20 15 H11047-ND 80 14.44 47.25 | DF1BZ-14DP-2.5DSA 2 8.9 = H3733-ND 33 3.94 11.75 | DF1B-2EP-2.5RC 
16 225 17.5 H11048-ND 87 15.81 51.75 | DF1BZ-16DP-2.5DSA 3 114 = H3734-ND 39 4.61 13.75 | DF1B-3EP-2.5RC 
18 25 20 H11049-ND 99 17.88 58.50 | DF1BZ-18DP-2.5DSA 4 13.9 = H3735-ND 44 5.28 15.75 | DF1B-4EP-2.5RC 
4 | 20 275 225 | H11050-ND 1.06 19.25 63.00 | DF1BZ-20DP-2.5DSA me) eee = Se oe | reels 
22 30 25 H11051-ND 1.22 22.00 72.00 | DF1BZ-22DP-2.5DSA ; os = na7aReD 7 09; iael DEIB-TEPO SRC 
24 325 27.5 | H11052-ND 1.29 23.38 76.50 | DF1BZ-24DP-2.5DSA 7 8 03.9 = H3739-ND 50 743 03.97 | DFIB-AEP-2 SRC 
26 35 30 H11053-ND 1.37 24.75 81.00 | DF1BZ-26DP-2.5DSA 9 26.4 = H3740-ND 53 7.88 24.68 | DF1B-9EP-2.5RC 
28 37.5 32.5 H11054-ND 1.41 25.44 83.25 | DF1BZ-28DP-2.5DSA 10 28.9 = H3741-ND 56 8.33 26.09 | DF1B-10EP-2.5RC 
30 40 35 H11055-ND 1.63 29.56 96.75 | DF1BZ-30DP-2.5DSA 11 31.4 = H3742-ND 59 8.78 27.50 | DF1B-11EP-2.5RC 
34 45 40 H11056-ND 1.79 32.31 105.75 | DF1BZ-34DP-2.5DSA 12 33.9 = H3743-ND 62 9.23 28.91 | DF1B-12EP-2.5RC 
36 475 42.5 | H11057-ND 1.63 31.25 100.00 ] DF1BZ-36DP-2.5DSA 13 36.4 a H3744-ND 65 9.75 30.55 | DF1B-13EP-2.5RC 
40 62.5 47.5 H11058-ND 1.72 33.13 106.00 | DF1BZ-40DP-2.5DSA Double Row (simple lock type) 
Gold Plating — RoHS Compliant 4 86 = H3696-ND 47 7.05 22.09 | DF1BA-4DEP-2.5RC 
4 75. 25 | H3666-ND 70 1043 32.67 | DFIB-4DP-2.50SA(01) ; yO Ce = Gat, ones Re EORER ate 
6 10 5 H3667-ND 68 12.31 40.28 | DF1B-6DP-2.5DSA(01) 10 110 — H3699-ND 56 8.40 26.32 | DF1BA-10DEP-2.5RC 
8 12.5 75 H3668-ND 84 15.13 49.50 | DF1B-8DP-2.5DSA(01) 12 18.6 _ H3700-ND 59 378 2750 | DF1BA-12DEP-2 5RC 
10 15 10 H3669-ND 99 17.88 58.50 | DF1B-10DP-2.5DSA(01) 14 214 = H3701-ND 62 9.23 28.91 | DF1BA-14DEP-2.5RC 
12 17.5 12.5 H3670-ND 1.14 20.63 67.50 | DF1B-12DP-2.5DSA(01) 16 23.6 = H3702-ND 64 9.60 30.08 | DF1BA-16DEP-2.5RC 
14 20 15 H3671-ND 1.29 23.38 76.50 | DF1B-14DP-2.5DSA(01) 8 18 26.1 _ H3703-ND 66 9.83 30.79 | DF1BA-18DEP-2.5RC 
16 22.5 17.5 H3672-ND 1.44 26.13 85.50 | DF1B-16DP-2.5DSA(01) 20 28.6 = H3704-ND 69 10.35 32.43 | DF1BA-20DEP-2.5RC 
18 25 20 H3673-ND 1.60 28.88 94.50 | DF1B-18DP-2.5DSA(01) 22 314 eed H3705-ND 80 14.44 47.25 | DF1BA-22DEP-2.5RC 
4 20 275 = (22.5 H3674-ND 1.75 31.63 103.50 | DF1B-20DP-2.5DSA(01) 24 33.6 = H3706-ND 84 15.13 49.50 | DF1BA-24DEP-2.5RC 
22 30 25 H3675-ND 1.72 33.13 106.00 | DF1B-22DP-2.5DSA(01) 26 36.1 43707-ND 84 15.13 49.50 | DF1BA-26DEP-2.5RC 
28 38.6 - H3708-ND 87 15.81 51.75 | DF1BA-28DEP-2.5RC 
24 325 27.5 | H3676-ND 1.85 36.63 114.00 | DF1B-24DP-2.5DSA(01) 30 444 = Ferran a 4681 #475 | DFIBASAODEP-2SRC 
26 35 30 H3677-ND 1.98 38.13 122.00 | DF1B-26DP-2.5DSA(01) 34 4641 - 43710-ND ‘Ot 4650 54.00 | DF1BA-34DEP-2 5RC 
28 375 32.5 | H3678-ND 241 40.63 130.00 | DF1B-28DP-2.5DSA(01) Double Row (full lock type) 
30 40 35 H3679-ND 2.31 44.38 142.00 | DF1B-30DP-2.5DSA(01) 
34 45 40_|_H3680-ND 254 48.75 156.00 | DF1B-34DP-2.5DSA(01) 10 72 Babee 84 45.13 °49-50') DEIB-ODEP-2.5R6 
12 19.7 = H3712-ND 84 1513 49.50 | DF1B-12DEP-2.5RC 
36 475 42.5 | H3681-ND 2.76 53.13 170.00 | DF1B-36DP-2.5DSA(01) 14 209 _ H3713-ND ‘87 15.81 51.75 | DF1B-14DEP-2 5RC 
40 62.5 47.5 H3682-ND 2.93 56.25 180.00 | DF1B-40DP-2.5DSA(01) 16 247 = H3714-ND ch 16.50 54.00 | DF1B-16DEP-2.5RC 
Tin Plating 20 297 = H3716-ND 1.03 18.56 60.75 | DF1B-20DEP-2.5RC 
9 22 32.2 _ H3717-ND 1.06 19.25 63.00 | DF1B-22DEP-2.5RC 
8 12.5 75 H3645-ND 74 11.10 34.78 | DF1B-8DP-2.5DS 24 34.7 - H3718-ND 110 19.94 65.25 | DF1B-24DEP-2.5RC 
12 175 12.5 | H3547-ND 78 14.03 45.90 | DF1B-12DP-2.5DS 26 37.2 = H3719-ND 144 20.63 «67.50 | DF1B-26DEP-2.5RC 
14 20 15 H3548-ND 86 15.47 50.63 | DF1B-14DP-2.5DS 28 39.7 = H3720-ND 1.22 22.00 72.00 | DF1B-28DEP-2.5RC 
5 20 27.5 22.5 H3551-ND AA? 21.24 69.53 | DF1B-20DP-2.5DS 30 42.2 _— H3721-ND 1.25 22.69 74.25 | DF1B-30DEP-2.5RC 
22 30 25 H3552-ND 1.32 23.86 78.08 | DF1B-22DP-2.5DS 32 44.7 _ H3722-ND 1.29 23.38 76.50 | DF1B-32DEP-2.5RC 
56 35 40 eee 149 96.05, — 2030 | DEBSEDP-DSDS 34 47.2 = H3723-ND 1.33 24.06 78.75 | DF1B-34DEP-2.5RC 
40 525 475 H3559-ND 1.92 37.00 118.40 | DF1B-40DP-2.5DS SOCKETS — RoHS Compliant 
Tin Plating — RoHS Compliant (order contacts separately) 
4 75 25 H11025-ND 52 7.80 24.44 | DF1BZ-4DP-2.5DS Single Row 
6 10 5 H11026-ND 66 9.83 30.79 | DF1BZ-6DP-2.5DS 2 5 2.5 H3781-ND 23 2.44 6.88 | DF1B-28-2.5R 
8 12.5 75 H11027-ND 59 10.59 34.65 | DF1BZ-8DP-2.5DS 3 75 5 H3782-ND 24 2.63 7.43 | DF1B-3S-2.5R 
10 15 10 H11028-ND 2 13.06 42.75 | DF1BZ-10DP-2.5Ds 4 10 75 H3783-ND 25 2.73 7.70 | DF1B-48-2.5R 
12 175 12.5 _|_H11029-ND 8415.13 49.50 | DF1BZ-12DP-2.5DS 2 25 10 ee - gOS ee | DEES eon 
6 15 125 | H3785-ND 35 3.80 10.73 | DF1B-6S-2.5R 
14 20 15 H11030-ND ot 16.50 54.00 | DF1BZ-14DP-2.5DS 7 175 16 H3786-ND 09 343 10.05 | DFIB-78-2.5R 
16 225 17.5 | H11031-ND 99 17.88 58.50 | DF1BZ-16DP-2.5DS 3 20 475 | 3787-ND 30 360 1075 | DF1B-8S-2 5R 
18 25 20 H11032-ND 1.14 20.63 67.50 | DF1BZ-18DP-2.5DS 9 22.5 20 H3788-ND 36 4.27 12.75 | DF1B-9S-2.5R 
5 20 275 22.5 | H11033-ND 1.22 22.00 72.00 | DF1BZ-20DP-2.5DS. to} 10 25 225 | H3789-ND 37 4.44 13.25 | DF1B-10S-2.5R 
22 30 25 H11034-ND 1.37 24.75 81.00 | DF1BZ-22DP-2.5DS if 27.5 25 H3790-ND 38 4.52 13.50 | DF1B-11S-2.5R 
24 325 27.5 | H11035-ND 1.48 26.81 87.75 | DF1BZ-24DP-2.5DS 12 30 27.5 | H3791-ND 39 4.69 14.00 | DF1B-12S-2.5R 
26 35 30 H11036-ND 156 28.19 92.25 | DF1BZ-26DP-2.5DS 13 32.5 30 H3792-ND A 4.86 14.50 | DF1B-13S-2.5R 
28 375 325 | H11037-ND 175 31.63 103.50 | DF1BZ-28DP-2.5DS 14 85 82.5 HS 723-ND) 43 5.41 15.25 | DFIB-148-2.5R 
30 40 35 | H11038-ND 1.66 31.88 102.00 | DF1BZ-30DP-2.5DS 13 75 35 53 Bat. 11900 | rib oaeon 
34 45 40 H11039-ND 1.79 34.38 110.00 | DF1BZ-34DP-2.5DS 16 si 375 Sano oe 6.53__19.50 | DF1B-165-2.5R 
- : : : 18 45 42.5 | H3796-ND 57 6.87 20.50 | DF1B-18S-2.5R 
36 475 425 | H11040-ND 1.92 36.88 118.00 | DF1BZ-36DP-2.5DS 20 50 475 | 43797-ND 3 638 19.98 | DF1B-208-2 5R 
40 525 47.5 | H11041-ND 2.02 38.75 124.00 | DF1BZ-40DP-2.5DS Single Row In-Line (full lock type) 
Gold Plating — RoHS Compliant 2 65 25 H3798-ND 33 3.94 11.75 | DF1B-2ES-2.5RC 
4 75 25 H3649-ND 65 11.76 38.48 | DF1B-4DP-2.5DS(01) 3 9 5 H3799-ND 39 4.61 13.75 | DF1B-3ES-2.5RC 
6 10 5 H3650-ND 1 16.50 54.00 | DF1B-6DP-2.5DS(01) 4 114.5 75 H3800-ND A5 5.36 16.00 | DF1B-4ES-2.5RC 
8 12.5 75 H3651-ND 1.14 20.63 67.50 | DF1B-8DP-2.5DS(01) 5 14 10 H3801-ND Ag 5.86 17.50 | DF1B-5ES-2.5RC 
10 15 10 H3652-ND 1.41 25.44 83.25 | DF1B-10DP-2.5DS(01) 6 16.5 12.5 H3802-ND 53 6.37 ___19.00 | DF1B-GES-2.5RC 
12 175 12.5 | H3653-ND 1.63 29.56 96.75 | DF1B-12DP-2.5DS(01) 11 7 19 15 H3803-ND 48 7.20 22.56 | DFIB-7ES-2.5RC 
8 215 17.5 | H3804-ND St 7.65 23.97 | DF1B-8ES-2.5RC 
14 20 15 H3654-ND 1.82 33.00 108.00 | DF1B-14DP-2.5DS(01) a 34 on Beach ‘54 Rio). 98 a8 | DFIRSOES-25RC 
16 225 17.5 | H3655-ND 1.76 33.75 108.00 | DF1B-16DP-2.5DS(01) 10 265 22.5 ~+| -Ha806-ND 37 348 26.56 | DF1B-10ES-2 5RC 
18 25 20 H3656-ND 1.98 38.13 122.00 | DF1B-18DP-2.5DS(01) 11 29 25 H3807-ND 60 9.00 28.20 | DF1B-11ES-2.5RC 
5 20 27.5 22.5 H3657-ND 2.21 42.50 136.00 | DF1B-20DP-2.5DS(01) 12 315 275 H3808-ND 63 9.45 29.61 | DF1B-12ES-2.5RC 
22 30 25 H3658-ND 2.44 46.88 150.00 | DF1B-22DP-2.5DS(01) 13 34 30 H3809-ND 66 9.90 31,02 | DF1B-13ES-2.5RC 
24 325 27.5 | H3659-ND 2.63 50.63 162.00 | DF1B-24DP-2.5DS(01) Double Row 
26 35 30 H3660-ND 2.83 54.38 174.00 | DF1B-26DP-2.5DS(01) 4 75 25 113870-ND 39 469 14.00 | DF1B-4DS-2.5RC 
28 37.5 32.5 H3661-ND 3.02 58.13 186.00 | DF1B-28DP-2.5DS(01) 6 10 5 H3811-ND 43 5.19 15.50 | DF1B-6DS-2.5RC 
30 40 35 H3662-ND 2.96 57.38 183.60 | DF1B-30DP-2.5DS(01) 8 12.5 75 H3812-ND 48 5.70 17.00 | DF1B-8DS-2.5RC 
34 45 40 H3663-ND 3.31 64.13 205.20 | DF1B-34DP-2.5DS(01) 10 15 10 H3813-ND Bt 6.11 18.25 | DF1B-10DS-2.5RC 
36 475 42.5 H3664-ND 3.63 70.31 225.00 | DF1B-36DP-2.5DS(01) 12 17.5 12.5 H3814-ND 55 6.62 19.75 | DF1B-12DS-2.5RC 
40 525 47.5 | H3665-ND 3.83 74.25 237.60 | DF1B-40DP-2.5DS(01) 14 20 15 H3815-ND Ae 6.30 19.74 | DF1B-14DS-2.5RC 
-" 16 225 17.5 | H3816-ND 45 6.75 21.15 | DF1B-16DS-2.5RC 
(order contacts separately) 20 27.5 22.5 H3818-ND 52 7.73 24.21 | DF1B-20DS-2.5RC 
Single Row simple lok ye) SS OR 
2 a, —  |ibess:no 38 4.61 13.75 | DFIBA-2EP-2.5RC 26 35 30 H3821-ND 61 9.15 28.67 | DF1B-26DS-2.5RC 
6 3 9.6 = H3684-ND 43 5.11 15.25 | DFIBA-3EP-2.5RC 28 375 325 | H3822-ND 65 9.68 30.32 | DF1B-28DS-2.5RC 
4 124 _ H3685-ND 48 5.70 17.00 | DF1BA-4EP-2.5RC 30 40 35 H3823-ND 68 10.13 31.73 | DF1B-30DS-2.5RC 
5 14.6 —_ H3686-ND Ad 6.53 20.45 | DF1BA-5EP-2.5RC : 
(Continued) 
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DF1B Series Connectors for Discrete 
Wire Connection - 2.5mm Pitch (Cont.) 


Contacts — RoHS Compliant 
Tin Plating 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 

Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
34 45 40 H3824-ND 70 10.50 32.90 | DF1B-34DS-2.5RC 

12 36 47.5 42.5 H3825-ND 59 10.73 35.10 | DF1B-36DS-2.5RC 
40 52.5 47.5 H3826-ND 62 11.14 36.45 | DF1B-40DS-2.5RC 

Double Row - In-Line (full lock type) 

10 15 10 H3754-ND 87 15.81 51.75 | DF1B-10DES-2.5RC 
12 17.5 12.5 H3755-ND a: 16.50 54.00 | DF1B-12DES-2.5RC 
14 20 15 H3756-ND 95 17.19 56.25 | DF1B-14DES-2.5RC 
16 22.5 17.5 H3757-ND 99 17.88 58.50 | DF1B-16DES-2.5RC 
18 25 20 H3758-ND. 1.06 19.25 63.00 | DF1B-18DES-2.5RC 
20 27.5 22.5 H3759-ND 1.10 19.94 65.25 | DF1B-20DES-2.5RC 

13 22 30 25 H3760-ND 1.14 20.63 67.50 | DF1B-22DES-2.5RC 
24 32.5 27.5 H3761-ND 1.18 21.31 69.75 | DF1B-24DES-2.5RC 
26 35 30 H3762-ND 1.25 22.69 74.25 | DF1B-26DES-2.5RC 
28 37.5 32.5 H3763-ND. 1.33 24.06 78.75 | DF1B-28DES-2.5RC 
30 40 35 H3764-ND 1.37 24.75 81.00 | DF1B-30DES-2.5RC 
32 42.5 37.5 H3765-ND 1.41 25.44 83.25 | DF1B-32DES-2.5RC 
34 45 40 H3766-ND 1.44 26.13 85.50 | DF1B-34DES-2.5RC 

Crimping Contacts 
Loose Piece Cut Tapex T&Rt 
Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing | Hirose 
AWG | Part No. il 25 100 | Part No. 1,000 3,000 10,000 | Part No. 


DF1E Series Connectors 
2.5 Pitch for Full Lock and Discrete Wire Connection 


Features: 


* The inner lock system adopts a full lock mechanism. This mechanism prevents disengagement to occur due to an 
unexpected external shock * The double lock is activated for the use method to give a stress to the cable, to increase 
crimping contact fixation force, and to prevent the semi-insertion of the crimping contact * Equipped with the mechanism 
to completely prevent reverse insertion and insertion between dissimilar contacts 


Applications: 


Electronic equipment ° Office machines « Industrial equipment * Consumer equipment 


Specifications: 


© UL: E52653 * Current Rating: 20-22AWG: 3A, 24-28AWG: 1A and 30AWG: 0.5A * Voltage Rating: 30VAC * Operating 
Temperature Range: -35°C ~ 85°C * Operating Moisture Range: 20% ~ 80% * Insulation Resistance: 500VDC, 1000MQ 
minimum » Withstanding Voltage: 1 minute at rated value, 650VAC (no flashover or insulation breakdown) » Contact 
Resistance: Measured at 20mV maximum and 1mA, 30m maximum 


Material: 
« Insulator: Polyamide, white, UL94V-0 (header insulator: beige and retainer insulator: black) * Contacts: Crimping: 
Phosphor copper with tin plating * Header: Brass with solder plating 


20-22 |H3827-ND 23 2.44 6.88 | DF1B-2022PC 43.50  40.60/M] 27.00/M| DF1B-2022PCF 
24-28 |H3831-ND 26 2.75 6.82 | DF1B-2428PC 39.00  36.40/M| 23.00/M| DF1B-2428PCF 
30 |H3847-ND 29 3.00 _7.44 | DF1B-30PC 42.00 39.20/M| _24.00/M| DF1B-30PCF 
Gold Plating 
20-22 |H3829-ND 43 5.11 15.25 | DF1B-2022PCB 91.00 87.75/M] 65.00/M] DF1B-2022PCFB No. of Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
24-28 |H3833-ND 60 9.00 28.20] DF1-PD2428SCB } 167.40 164.92/M| 90.00/M| DF1-PD2428SCFB Fig. | Contacts B C | PartNo. 1 25 100 | Part No. 
30 |H3849-ND 46 5.53. 16.50 | DF1B-30PCB 98.00 94.50/M| _ 70.00/M| DF1B-30PCFB Headers (Tin Plating) 
Tin Plating Vortical 
20-22 ]H3828-ND 23 238 5.89 | DF1B-2022SC 36.80  33.35/M] 20.00/M] DF1B-2022SCF : 7525 oe ee ten Deo 
24-28 | H3832-ND 23 2.38 5.89 | DF1B-2428SC 36.80 33.35/M| 19.00/M| DF1B-2428SCF 4 125 7.5  — | H8593-ND 2 6.20 18.50 | DFIEC-4P-2.5DSA 
30 |H3848-ND 232.38 5.89 | DF1B-30SC 36.80 _33.35/M|_19.00/M| DF1B-30SCF 5 15.0 10.0  — | H3594-ND 42 6.30 19.74] DF1EC-5P-2.5DSA 
Gold Plating 1 6 175 125 — | H9595-ND 55 818 25.62 | DF1EC-6P-2.5DSA 
20-22 ]H3830-ND 32 3.85 11.50 | DF1B-2022SCA 70.00 67.50/M] 49.00/M] DF1B-2022SCFA z 20.0 15.0 — _|_H3596-ND 60 9.00 __28.20 | DFIEC-7P-2.5DSA 
24-28 |H3834-ND 28 3.35 10.00 | DF1B-2428SCA 46.50  43.40/M| 39.00/M| DF1B-2428SCFA 9 25.0 200  — | H3598-ND 71 10.65 33.37 | DF1EC-9P-2.5DSA 
30 |H3850-ND .28 3.35 10.00 | DF1B-30SCA 61.60 59.40/M | 39.00/M| DF1B-30SCFA 42 32.5 27.5 = H3601-ND 78 14.16 46.35 | DF1EC-12P-2.5DSA 
* For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. + For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. Vertical — RoHS Compliant 
2 75 25  — | H11073-ND 80 14.44 47.25 | DF1EC-2P-2.5DSA(05) 
ID Contacts 3 10.0 50 — | H11074-ND 91 16.50 54.00 | DF1EC-3P-2.5DSA(05) 
pose Plage Cut Tape T@Rt 4 125 75  — | H11075-ND 99 17.88 58.50 | DF1EC-4P-2.5DSA(05) 
Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing |Hirose 5 15.0 100 — | H11076-ND 1.10 19.94 65.25 | DF1EC-5P-2.5DSA(05) 
AWG| Part No. 1 25 100 | Part No. 1,000 3,000 5,000 | 10,000 |Part No. 6 17.5 125 = — | H11077-ND 1.25 22.69 74.25 | DF1EC-6P-2.5DSA(05) 
Plug Contacts — RoHS Compliant 7 20.0 15.0 _ H11078-ND 1.41 25.44 83.25 | DF1EC-7P-2.5DSA(05) 
Tin Plating 1 8 225 175 — | H11079-ND 148 26.81 —«87.75 | DF1EC-8P-2.5DSA(05) 
24 [H3835-ND 23 2.54 7.15] DF1B-24PR 45.00 42.00/M 39.00/M] 28.00/M]DF1B-24PRF 9 25.0 20.0  — | H11080-ND 1.52 27.50 90.00 | DF1EC-9P-2.5DSA(05) 
26 |H3839-ND 23 2.54 7.15) DF1B-26PR 45.00 42.00/M 39.00/M} 28.00/M| DF1B-26PRF 10 | 275 225 — | Hf1081-ND 1.60 28.88 94.50 | DF1EC-10P-2.5DSA(05) 
28 |H3843-ND 232.54 7.15] DF1B-28PR 45.00 42.00/M__39.00/M| 28.00/M| DF1B-28PRF 11 30.0 25.0 = H11082-ND 1.82 33.00 108.00 | DF1EC-11P-2.5DSA(05) 
Gold Plating 12 325 275 — | H11083-ND 1.82 33.00 108.00 | DF1EC-12P-2.5DSA(05) 
24 ]H3837-ND 29 3.43 10.25] DF1B-24PRB 60.20 58.05/M 54.83/M| 45.00/M|DF1B-24PRFB 13 | 35.0 30.0 — | H11084-ND 1.66 31.88 102.00 | DF1EC-13P-2.5DSA(05) 
26 |H3841-ND 35 3.80 10.73] DF1B-26PRB 60.20 58.05/M 54.83/M| 45.00/M| DF1B-26PRFB 14 | 375 325» =— | H11085-ND 169 32.50 104.00 | DFIEC-14P-2.5DSA(05) 
28 |H3845-ND 35 3.80 10.73] DF1B-28PRB 60.20 58.05/M _54.83/M| _45.00/M| DF1B-28PRFB 43 | 400 350 — (eirneetnn 172 33.43 _ 106.00 | DFIEC-15P-2 50SA(05) 
Socket Contacts RiGhE ANGI 
Tin Plating — RoHS Compliant ao nee. 
24 ]H3836-ND 19 2.00  496/DFiB-R24 20.80 18.85/M 17.55/M] 17.00/M|DF1B-R24F : 5 25 — “ 51 15.60.) DriE-eP 2 e0s 
26 |H3840-ND 19 2.00 4.96/ DF1B-R26 32.00 29.00/M 27.00/M) 17.00/M| DF1B-R26F 4 125° 7.5 = — | _H8579-ND a 6.15 19.27 | DFIE-4P-2.5D8 
28 |H3844-ND 19 2.00 4.96 | DF1B-R28 32.00 29.00/M_27.00/M|_17.00/M| DF1B-R28F 6 175 125  — | H8581-ND 60 8.93 27.97 | DF1E-6P-2.5DS 
Gold Plating 2 8 225 175 — | H3583-ND 72 10.73 33.61 | DF1E-8P-2.5DS 
74 JHSSSECTND 31.20 78.30/M 73.95/M XIDFIB-ROAEA to | 275 225 — | H3585-ND 66 11.96 39.15 | DF1E-10P-2.5DS 
26 |H3842-ND 38 4.52 13.50) DF1B-R26A 81.20 78.30/M 73.95/M —|DF1B-R26FA 12 | 325 275 — | H3587-ND 86 © 15.47 50.63 | DF1E-12P-2.5DS 
28 |H3846-ND 384.52 13.50 DF1B-R28A 81.20 78.30/M_73.95/M —|DF1B-R28FA 14 | 375 325 — | H3589-ND 93 16.84 55.13 | DF1E-14P-2.5DS 
Gold Plating — RoHS Compliant Right Angle — RoHS Compliant 
24 ]H11098-ND 40 4.77 14.25/DF1B-R24A(06)] 85.40 82.35/M_77.78/M| 60.00/M]DF1B-R24FA(06) 2 75.25  — | H11059ND 62 11.14 36.45] DFIE-2P-2.605(08) 
26 |H11099-ND 40 4.77 14.25|DF1B-R26A(06)} 85.40 82.35/M 77.78/M| 60.00/M| DF1B-R26FA(06) _ ‘ Wan 
28 |H11100-ND 40 4.77 14.25|DF1B-R28A(06)| 85.40 82.35/M 77.78/M| 60.00/M|DF1B-R28FA(06) : ibe ie phe . i ae ae pen 
For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. + For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. 5 15.0 10.0 = H11062-ND ‘84 15.13 49.50 | DF1E-5P-2.508(05) 
Tools 6 175 125 = — | H11063-ND 99 17.88 58.50 | DF1E-6P-2.5DS(05) 
act ai fi 7 200 150 — | H11064-ND 1.06 19.25 63.00 | DF1E-7P-2.5DS(05) 
Ra Bicing IFOSE 8 225 175 — | H11065-ND 1.10 19.94 65.25) DF1E-8P-2.5DS(05) 
wes FELD. 2 UE) | ee 9 25.0 20.0  — | H11066-ND 148 21.31 69.75 | DF1E-9P-2.50S(05) 
Manual ID Tools 10 275 225 — | H11067-ND 1.25 22.69 74.25 | DF1E-10P-2.5DS(05) 
24-28AWG, Plug H9934-ND 1036.10 ee — | DF1B-T2428HPR 14 30.0 250 — | H11068-ND 1.48 26.81 87.75 | DF1E-11P-2.5DS(05) 
24-28AWNG, Socket... EOSSSNOM 821.60 = =: DAB Tesesu 12 | 325 275 — | HI1069-ND 156 2819 92.25| DFIE-12P-2.5DS(05) 
Manual Crimping Tools 13 | 35.0 300 — | Hf1070-ND 99 17.88 58.50 | DF1E-13P-2.5DS(05) 
arnt eds ee sake = = Poe aoaacte 14 375 325 — | H11071-ND 1.67 30.25 99.00 | DF1E-14P-2.5DS(05) 
A , Plug .. “| A Saat — ve af i " 
30AWG, Plug Baas reese — = lipeactasnele 15 | 40.0 35.0 Ht1072 ND 175 31.63 103.50 | DF1E-15P-2.5DS(05) 
20-22AWG, Socket H9936-ND 821.60 = — | DF1B-TA2022SHC Vertical for Potting 
24-28AWG, Socket... . | H9938-ND 834.60 — — | DF1B-TA2428SHC 2 75 25 7.8 | H3605-ND 42 6.23 19.51 | DF1EG-2P-2.5DSA 
B0AWG, Socket... ececeneees H9940-ND 834.60 = —_| DF1B-TA30SHC : 3 100 50 78 | Ha60é-ND 48 720 22.56) DF1EG-3P-2.5DSA 
Extraction Tools 7 20.0 15.0 8.0 | H3610-ND 74 11.10 34.78 | DF1EG-7P-2.5DSA 
ID Socket... H9930-ND 3.02 5850 187.20 | DF-C-PO(A) to | 275 225 8.0 | H3613-ND 7313.27 43.43 | DF1EG-10P-2.5DSA 
ID/Crimp Pin . H9932-ND 11.80 — — | DF-C-PO(C) (Continued) 
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HRS DF1E Series Connectors - 2.5mm Pitch for Full DF7 Series Connectors 
“Lock and Discrete Wire Connection (cont) 3.96mm Pitch Miniature Connectors for Secondary 


No. of ] Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose Power Supplies (UL, C-UL and TUV Approved Items) 
Fig. | Contacts A B Cc Part No. 1 25 100 | Part No. Fiat 
‘ ‘i - eatures: 
Vertical for Potting — RoHS Compliant © Positive locking feature; a complete locking function utilizing an internal system is used in these connectors. This prevents 
2 75 2.5 7.8 | H11087-ND 73 10.88 34.08 | DF1EG-2P-2.5DSA(05) release due to external shock. * Usable at maximum current capacity. A maximum current carrying capacity of 10A is 
3 10.0 5.0 78 H11088-ND 68 12.31 40.28 | DF1EG-3P-2.5DSA(05) permitted when 16AWG wire is used. 
4 125 75 7.8 | H11089-ND 84 15.13 49.50 | DF1EG-4P-2.5DSA(05) Applications: 
5 15.0 10.0 80 | H11090-ND 1.03 18.56 60.75 | DF1EG-5P-2.5DSA(05) * Secondary power supply circuits of a wide variety of electronic, office, industrial, and consumer equipment. 
e 6 | 175 125 8.0 | HI1091-ND _—1.14 ~—=20.63_—_—67.50 | DF1EG-6P-2.5DSA(05) Specifications: 
7 | 2000 1800 8.0 eae = 125 22.69 74.25) DFIEG-7P-2.508A(06) + Rated Current: 22AWG: 4A, 20AWG: 5A, 18AWG: 7A and 16AWG: 10A + Rated Voltage: C-UL; AC6OOV TUV; 7.92mm 
8 225 17.5 8.0 | H11093-ND 1.41 25.44 83.25 | DF1EG-8P-2.5DSA(05) pitch - AC60OV, 3.96mm pitch - AC300V * File No. C-UL: £52653 TUV: R9750437 * Contact Resistance: 10m0 or less 
9 25.0 20.0 8.0 | H11094-ND 1.56 28.19 92.25 | DF1EG-9P-2.5DSA(05) (initial) * Insulation Resistance: 1,000MQ or greater * Single Unit Insertion and Withdrawal Life: 0.3 N minimum, 4.5 
10 27.5 22.5 8.0 H11095-ND 1.75 31.63 103.50 | DF1EG-10P-2.5DSA(05) N maximum « Insertion/ Withdrawal Life: 20mQ or less 
1 30.0 25.0 8.0 H11096-ND 1.63 31.25 100.00 | DF1EG-11P-2.5DSA(05) Materials: 
+ Headers: Insulation, polyimide (glass strengthened product), natural (beige), UL94V-0 * Contacts: copper alloy with tin 
2 8.0 25 _ H3724-ND 57 10.31 33.75 | DF1EA-2EP-2.5C or gold plating In-Line Plugs: Insulation, polyimide resin, natural (white), UL94V-0 * Retainers: Insulation, polyimide 
3 10.5 5.0 = H3725-ND 61 11.00 36.00 | DF1EA-3EP-2.5C resin, black, UL94V-0 * Crimp Terminals: Contacts, copper alloy with tin or gold plating 
4 13.0 75 _ H3726-ND 65 11.83 38.70 | DF1EA-4EP-2.5C 
5 15.5 10.0 _- H3727-ND 72 13.06 42.75 | DF1EA-5EP-2.5C 
4 6 18.0 12.5 = H3728-ND 76 13.75 45.00 | DF1EA-6EP-2.5C 
7 20.5 15.0 _ H3729-ND 84 15.13 49.50 | DF1EA-7EP-2.5C 
8 23.0 17.5 _ H3730-ND 87 15.81 51.75 | DF1EA-8EP-2.5C 
9 25.5 20.0 _- H3731-ND 91 16.50 54.00 | DF1EA-9EP-2.5C 
10 28.0 22.5 = H3732-ND 95 17.19 56.25 | DF1EA-10EP-2.5C 
Panel Mount Lock Type 
2 8.0 25 15.0 | H3745-ND 57 10.31 33.75 | DF1E-2EP-2.5C 
3 10.5 5.0 17.5 | H3746-ND 61 11.00 36.00 | DF1E-3EP-2.5C 
4 13.0 75 20.0 | H3747-ND 65 11.83 38.70 | DF1E-4EP-2.5C 
5 15.5 10.0 22.5 | H3748-ND 72 13.06 42.75 | DF1E-5EP-2.5C 
5 6 18.0 12.5 25.0 | H3749-ND 76 13.75 45.00 | DF1E-6EP-2.5C 
7 20.5 15.0 27.5 | H3750-ND 84 15.13 49.50 | DF1E-7EP-2.5C 
8 23.0 17.5 30.0 | H3751-ND 87 15.81 51.75 | DF1E-8EP-2.5C 
9 25.5 20.0 32.5 | H3752-ND 91 16.50 54.00 | DF1E-9EP-2.5C 
10 28.0 22.5 35.0 | H3753-ND 95 17.19 56.25 | DF1E-10EP-2.5C 
2 8.0 25 5.4 H3767-ND 29 3.43 10.25 | DF1E-2S-2.5C 
3 10.5 5.0 79 H3768-ND 32 3.77 11.25 | DF1E-3S-2.5C 
4 13.0 75 10.4 | H3769-ND 35 4.19 12.50 | DF1E-4S-2.5C 
5 15.5 10.0 12.9 | H3770-ND 38 4.52 13.50 | DF1E-5S-2.5C 
6 18.0 12.5 15.4 | H3771-ND 55 6.62 19.75 | DF1E-6S-2.5C 
a 20.5 15.0 17.9 | H3772-ND 43 6.38 19.98 | DF1E-7S-2.5C 
6 8 23.0 17.5 20.4 | H3773-ND A5 6.75 21.15 | DF1E-8S-2.5C 
9 25.5 20.0 22.9 | H3774-ND 49 7.35 23.03 | DF1E-9S-2.5C : No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
10 28.0 225 254 | H3775-ND 5 7.65 23.97 | DF1E-10S-2.5C Fig./ Contacts) A B c Part No. 1 25 100_| Part No. 
12 33.0 27.5 30.4 | H3777-ND 70 10.50 32.90 | DF1E-12S-2.5C 7 " 7 
13 35.5 30.0 32.9 | H3778-ND 73 10.95 34.31 | DF1E-13S-2.5C Vertical — Tin Plating 
14 38.0 325 35.4 | H3779-ND 58 10.52 34.43 | DF1E-14S-2.5C _ _ _ i aan 
15 | 40.5 35.0 37.9 | H3780-ND 60 10.79 35.33 | DF1E-15S-2.5¢ ; HeeND Bh BAD 18D DEF AB a 28D8A 
1 2 10.40 3.96 _ H2669-ND AG 6.83 21.39 | DF7-2P-3.96DSA 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose Be 22.28 15.84 _ H2679-ND 75 11.18 35.02 | DF7-3P-7.92DSA 
Fig. | Contacts A B Part No. fl 25 100 | Part No. . . . . 
ese clea cel 
2 8.0 25 H3855-ND. 53 6.37 19.00 | DF1E-2RS/P-2.5 1 _ _ = H10826-ND 45 6.75 21.15 | DF7-1P-3.96DSA(25) 
3 10.5 5.0 H3856-ND A 6.15 19.27 | DFIE-3RS/P-2.5 2 | 1040 396 — | H10827-ND 60 9.00 28.20 | DF7-2P-3.96DSA(25) 
4 13.0 75: H3857-ND A3 6.38 19.98 | DF1E-4RS/P-2.5 
5 15.5 40.0 H3858-ND 46 6.90 21.62 | DF1E-5RS/P-2.5 6 26.24 19.80 _ H10831-ND 76 13.75 45.00 | DF7-6P-3.96DSA(25) 
7 6 18.0 12.5 H3859-ND 50 7.50 23.50 | DF1E-6RS/P-2.5 P 7 30.20 23.76 = H10832-ND 87 15.81 51.75 | DF7-7P-3.96DSA(25) 
7 20.5 15.0 H3860-ND 52 7.80 24.44 | DFIE-7RS/P-2.5 
8 93.0 175 H3861-ND 55 8.18 95.62 | DF1E-8RS/P-2.5 8 34.16 27.72 =— H10833-ND 1.06 19.25 63.00 | DF7-8P-3.96DSA(25) 
9 25.5 20.0 H3862-ND 57 8.55 26.79 | DF1E-9RS/P-2.5 9 | 3812 31.68 - H10834-ND 1.14 20.63 67.50 | DF7-9P-3.96DSA(25) 
it 280 _225 _ [Lae a 9:00 _28.20 | OFIE-TORS/P-2.5 10 | 42.08 3564  — | H10835-ND 1.25 22.69 74,25 | DF7-10P-3.96DSA(25) 
Contacts 3« | 2228 15.84  — | H10837-ND 65 11.69 38.25 | DF7-3P-7.92DSA(25) 
Loose Piece Cut Tapex T&Rt Vertical — Tin Plating; without Guide Posts 
Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing | Hirose = | 9D. 
awe | Part No. 1 350e 100i llpartNo: 4,000 3,000 10,000 | Part No. 1 2 10.40 3.96 H3463-ND 40 6.00 18.80 | DF7C-2P-3.96DSA 
Plug Contacts - Tin Plated (annealed copper wire) — RoHS Compliant Vertical — Tin Plating; without Guide Posts — RoHS Compliant 
20-22 |H3851-ND .26 2.83 7.98 | DF1E-2022PC 49.50 46.20/M | 22.00/M | DF1E-2022PCF = a Op. 
24-28 | H3853-ND .29 3.12 8.80 | DF1E-2428PC 54.00 50.40/M | 22.00/M | DF1E-2428PCF ane oe8 Oe ND of enn BEAD) DETER: S-ODEAI25) 
30 |H3854-ND 24 2.63 _7.43 | DF1E-30PC 46.50 43.40/M | 14.00/M | DF1E-30PCF 5 | 22.28 15.84 a H10841-ND 72 13.06 42.75 | DF7C-5P-3.96DSA(25) 
Socket Crimping Contacts - Tin Plated (annealed copper wire) — RoHS Compliant 6 26.24 19.80 — H10842-ND 76 13.75 45.00 | DF7C-6P-3.96DSA(25) 
20-22] H3852-ND 30 3.22 9.08 ] DF1E-2022SC 55.50  51.80/M ] 22.00/M | DF1E-2022SCF 1) 7 |3020 2376 — | H10843-ND 87 15.81 51.75 | DF7C-7P-3.96DSA(25) 
20-22 | H3828-ND .23 2.38 5.89 | DF1B-2022SC 36.80 33.35/M | 20.00/M | DF1B-2022SCF 
24-28 |H3832-ND .23 2.38 5.89 | DF1B-2428SC 36.80 33.35/M | 19.00/M | DF1B-2428SCF 88416 27.72 — en 1,06 19.25 63.00 | DF7C-8P-3.96DSA(25) 
30 |H3848-ND 23 2.38 5.89 | DF1B-30SC 36.80 33.35/M | 19.00/M | DF1B-30SCF 9 |3812 3168 — | Hi0845-ND 114 2063 67.50 DF7C-9P-3.9608A(25) 
* For Cut Tape part number, change -ND to CT-ND. = a AB 
+ For Tape and Reel part number, change -ND to TR-ND. 10 42.08 35.64 H10846-ND 1.25 22.69 74.25 | DF7C-10P-3.96DSA(25) 
Tool s Vertical — Gold Plating 
6 26.24 = 19.80 _ H3458-ND sera 30.94 101.25 | DF7-6P-3.96DSA(01) 
Digi-Key Price Hirose 1 
Description Part No. Each Part No. 7 30.20 23.76 _ H3459-ND 1.84 33.21 108.68 | DF7-7P-3.96DSA(01) 
Manual Crimping Tool Vertical — Gold Plating — RoHS Compliant 
20-22AWG, Pin. H9942-ND 1103.70 HT102-DF1BE-2022P 
24-28AWG, Pin . H9943-ND 4103.70 HT102/DF1BE-2028P 2 10.40 3.96 =- H10847-ND 65 9.75 30.55 | DF7-2P-3.96DSA(26) 
30AWG, Pin H9944-ND 1164.80 HT102/DF1BE-30P 1 5 22.28 15.84 = H10850-ND 95 17.19 56.25 | DF7-5P-3.96DSA(26) 
20-22AWG, DFIE Socket ... H9941-ND 1063.40 HT102/DF1E-2022S 6 26.24 19.80 = H10851-ND 1.10 19.94 65.25 | DF7-6P-3.96DSA(26) 
20-22AWG, DF1B Socket... H9936-ND 821.60 DF1B-TA2022SHC 
Bh BAG, Socket Bee oLy ee DEIR Ae2OSHe * DF7-2P-7.92DSA is DF7-3P-3.96DSA with No. 2 pin removed and the number of contacts are indicated as 2. 
. _ -2P-7: -3P-3: i i . 
SOAWG, Socket ESSOND = eb! DEIEAASUSHE DF7-3P-7.92DSA is DF7-5P-3.96DSA with No. 2 and 4 pins removed and the number of contacts are indicated as 3. 
Extraction Tool t DF7-2P-7.92DS is DF7-3P-3.96DS with No. 2 pin removed and the number of contacts are indicated as 2. 
Crimp Pin and Socket...............0... H9996-ND 3.02 DF-C-P0(B) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DF7 Series Connectors - 3.96mm Pitch Miniature 
Connectors for Secondary Power Supplies (Cont.) 


Power Supply Connectors — Px Series 


Features: 


HIROSE 
ELECTRIC 
CO.,LTD. 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose * Power supply connector for high-current withstands voltage of 2200V AC maximum and 10A/contact (60A/6 contacts) of 
Fig.| Contacts} A B Cc Part No. 1 25 100 | Part No. rated current. * Housing design prevents incorrect insertion; opening section is designed to prevent reverse insertion and 
7 30.20 23.76 = H10852-ND 4.22 22.00 72.00 | DF7-7P-3.96DSA(26) mating direction is easily checked. The opening section is keyed to prevent misalignment of plugs in parallel applications. 
8 34.16 27.72 = H10853-ND 1.44 26.13 85.50 | DF7-8P-3.96DSA(26) Reliable contact structure; three point contact, gold plated contacts (standard) with high-level environmental resistance, 
1 9 38.12 31.68 _ 10854-ND 1.60 28.88 94.50 | DF7-9P-3.96DSA(26) contact spring guard structure, structure prevents retainer deformation. 
40 | 4208 3564  — | H10855-ND 1.71 30.94 101.25 | DF7-10P-3.96DSA(26) Specifications: 
Right Angle — Tin Plating ¢ Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Voltage: AC600V * Current: 10A » Contact Resistance: 10mQ maximum 
measured at 100mA « Insulation Resistance: 1000MQ minimum measured at DC 500V 
ry 7 23.76 30.20 28.20 H2685-ND 85 15.33 50.18 | DF7-7P-3.96DS Material: 
2t 7.92 14.36 12.36 H2689-ND 66 9.90 31.02 | DF7-2P-7.92DS i 
* Contacts: Copper alloy, gold plating « Insulator: PBT resin (UL94V-0) * Metal Fixture: Copper alloy, solder plating 
Right Angle — Tin Plating — RoHS Compliant 
2 3.96 10.40 8.40 H10856-ND 65 9.75 30.55 | DF7-2P-3.96DS(25) Fig. 1 - Receptacle Fig. 2 - Plug Fig. 3 - Plug Holder Cover 
4 11.88 = 18.32 16.32 H10858-ND 65 11.69 38.25 | DF7-4P-3.96DS(25) 
2 va 23.76 30.20 28.20 H10861-ND 99 17.88 58.50 | DF7-7P-3.96DS(25) 29.6 
8 27.72 = 34.16 32.16 H10862-ND 1.22 22.00 72.00 | DF7-8P-3.96DS(25) ii 
10 35.64 = 42.08 40.08 H10864-ND 1.44 26.13 85.50 | DF7-10P-3.96DS(25) ia 
2t 7.92 14.36 12.36 H10865-ND 61 11.00 36.00 | DF7-2P-7.92DS(25) on 
X16, 
Right Angle — Gold Plating Note: Two plugs are needed 
for each receptacle. Note: Cover holds two plugs. 
5 15.84 22.28 20.28 H3448-ND 1.85 33.48 109.58 | DF7-5P-3.96DS(01) 
>| 6 | 19.80 26.24 2424) H3449-ND 1.70 32.69 104.60 | DF7-6P-3.96DS(01) No. of Dickey Price Each nines 
7 23.76 30.20 28.20 H3450-ND 1.82 34.94 111.80 | DF7-7P-3.96DS(01) Fig. Circuits Part No. 1 10 50 Part No. 
8 27.72 = 34.16 32.16 H3451-ND 2.06 39.56 126.60 | DF7-8P-3.96DS(01) 8 H11376-ND® 5.68 471 3.92 PX10-AD4WP(50) 
Right Angle — Gold Plating — RoHS Compliant 1 12 H10069-ND 5.42 4.49 3.74 PX10-AF6WP 
12 H11375-ND® 6.21 5.14 4.28 PX10-AF6WP(50 
4 11.88 = 18.32 16.32 H10868-ND 84 15.13 49.50 | DF7-4P-3.96DS(26) 7 RD 708 166 138 BxS0-ADAS (80) 
5 15.84 22.28 20.28 H10869-ND 99 17.88 58.50 | DF7-5P-3.96DS(26) 2 ieee . ‘ " : 
6 H10072-ND® 247 2.06 1.71 PX50-AF6S. 
6 19.80 26.24 24.24 H10870-ND 1.14 20.63 67.50 | DF7-6P-3.96DS(26) 3 7 corinne, BaF 506 74 PEEWSEV 
= ye 23.76 30.20 28.20 H10871-ND 1.25 22.69 74.25 | DF7-7P-3.96DS(26) ; = - - 
8 | 27.72 3416 32.16 | H10872-ND 1.56 28.19 92.25 | DF7-8P-3.96DS(26) = ee H10073-ND = 50 at | pxso-sc-131 
9 31.68 38.12 36.12 H10873-ND 1.67 30.25 99.00 | DF7-9P-3.96DS(26) Farniate:Termiinal 
10 35.64 42.08 40.08 H10874-ND 1.82 33.00 108.00 | DF7-10P-3.96DS(26) = 16-18AWG , H11377-ND®@ 59 AQ 39 PX50-SC-131(50) 
@ RoHS Compliant 


In-Line — Panel Lock Type 


1 6.44 — 13.96 H3473-ND 31 3.69 11.00 | DF7-1EP-3.96C - 
4 | 1832 11.88 25.32 | H2693-ND AA 5.28 15.75 | DF7-4EP-3.96C DF5 Series Con nectors 
5/2228 15.84 20.20 TEE aa Oe ee Be eee 5mm Pitch Miniature Connectors for Secondary Power Supplies 
3 6 26.24 = 19.80 33.24 H2695-ND 69 12.51 40.95 | DF7-6EP-3.96C Eaatarnes 
7 |3020 23.76 37.20] H2696-ND 73 13.27 43.43 | DF7-7EP-3.96C ie 
© Capable of potting 9mm maximum * Outer lock system employs full lock mechanism 
8 34.16 27.72 41.16 H2697-ND 78 14.09 46.13 | DF7-8EP-3.96C Aghileatian: 
9 | 3812 31.68 45.12 | H2698-ND 82 14.85 48.60 | DF7-9EP-3.96¢ nptleations: 
10 42.08 35.64 49.08 H2699-ND 87 15.68 51.30 | DF7-10EP-3.96C * Business machines, industrial equipment, consumer appliances (hot water supply, washing machines, refrigerator), etc. 
= Specifications: 
In-Line 
F ad ann 7 a60 41.00) DEA EBA SEC « Insulation Resistance: 500VDC, 1000MQ minimum » Withstanding Voltage: 1 minute at rated value, 1500VAC (no 
‘ ~~ ~ eH . : GACIER=3.9) flashover or insulation breakdown) * Contact Resistance: Measured at 100mA, 30mQ maximum 
2 10.40 3.96 _ H2700-ND 34 4.02 12.00 | DF7A-2EP-3.96C aierlale: 
3 | 1436 7.92 — | H2701-ND 39 4.61 13.75 | DF7A-3EP-3.96C ar ‘ ee cichaeiielan. Pane idee utes UID aalieh Ge raltiGantartltce Gone Saute etoReeaherb i 
7 Boloer: Saiciad _ \ERAERD) ‘gay adda. Saree HEVASSER ORE rimping ‘ocket Insulator: Polyami fe, w te, rimping ‘ontact for orks ‘on act: josphor bronze, tin 
4 plating * Pin Header Insulator: Polyamide, beige, UL94V-0 » Pin Header Contact: Brass, tin leading 
6 26.24 = 19.80 _ H2704-ND 69 12.51 40.95 | DF7A -6EP-3.96C 
7 30.20 23.76 _ H2705-ND 73 13.27 43.43 | DF7A-7EP-3.96C 
9 38.12 31.68 _ H2707-ND 82 14.85 48.60 | DF7A-9EP-3.96C 
10 42.08 35.64 _ H2708-ND .87 15.68 51.30 | DF7A-10EP-3.96C 
1 _ _ _ H3475-ND 27 2.93 8.25 | DF7-1RS/P-3.96 
4 17.92 11.88 _ H2720-ND 30 3.60 10.75 | DF7-4RS/P-3.96 
5 21.88 15.84 _ H2721-ND 47 5.61 16.75 | DF7-5RS/P-3.96 
5 6 25.84 = 19.80 - H2722-ND 50 6.03 18.00 | DF7-6RS/P-3.96 
qi 29.80 23.76 _ H2723-ND 54 6.45 19.25 | DF7-7RS/P-3.96 
No. of No. of AWG AWG AWG 
8 | 3376 27.72 — | H2724-ND 42 6.30 19.74 | DF7-8RS/P-3.96 Boas Gontacis | #18 | 420. | 422 | Operating Temperature | es0 asap 
9 | 3772 31.68 — | H2725-ND 45° 6.75 21.15 | DF7-9RS/P-3.96 SingleRow | 2-10 | 84 | 6A | 5A Range 
10 [41.68 35.64 =— | He2726-ND 48 7.13 22.33 | DF7-10RS/P-3.96 4 8A 6A 5A Operating Moisture sie eae 
; ; _ Current 6 8A__| 6A 5A Range inte 
* DF7-2P-7.92DSA is DF7-3P-3.96DSA with No. 2 pin removed and the number of contacts are indicated as 2. Ratin 8 7A 6A 5A 
DF7-3P-7.92DSA is DF7-5P-3.96DSA with No. 2 and 4 pins removed and the number of contacts are indicated as 3. 9 Double R 10 A 6A A 
t DF7-2P-7.92DS is DF7-3P-3.96DS with No. 2 pin removed and the number of contacts are indicated as 2. Suber ut 5 
12 7A 6A 4A Storage Temperature 10°C ~ 60°C 
Crimp Terminals 14 7A__| 5A 4A Range 
16 7A 5A 4A idi 
- Storage Humidity 40% ~ 70% 
Loose Piece| Cut Tape* Voltage 500VAC Range 
Digi-Key Pricing | Hirose Pricing Tape and Reel ¢ | Hirose Rating 
Desc. | Part No. 100 Part No. 100 500 1,000 | Qty. | Pricing | Part No. 
Male — Tin Plating — RoHS Compliant No. of Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
20-22 | H2734-ND 10.45 | DF7-2022PC | 10.50 37.80 5880) — — | DF7-2022PCF Fig. | Contacts A B Part No. il 25 100 Part No. 
Male — Gold Plating — RoHS Compliant Single Row Socket — RoHS Compliant 
16-18 | H3476CT-ND = 21.15 76.50 121.50) 3,000 | 99.00/M | DF7-1618PCFA 
20-22 |Ha477cT-ND = — |— | 21.15 76.50 121.50 | 3,000 | 99.00/M | DE7-2022PCFA on Be SN BOY | Dink as ae 
Tocls 3 10.0 15.5 | H1901-ND 45 6.75 21.15 | DF5A-38-5C 
Manual Crimper for DF7 Series 16-18AWG H9986-ND 1482.00/1 HT104/DF7-1618 1 4 15.0 20.5 | H1902-ND 50 7.50 23.50 | DF5A-4S-5C 
Manual Crimper for DF7 Series 20-22AWG H9987-ND 1482.00/1 HT104/DF7-2022 5 20.0 25.5 H1903-ND 50 7.50 23.50 | DF5A-5S-5C 
* For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (H2734CT-ND) : ae 305 (ie = a ae 


t For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. (H2734TR-ND) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HRS DF5 Series Connectors - 5mm Pitch Miniature 
ve Connectors for Secondary Power Supplies (Cont.) 


Polarizing Options 


Style A — Standard Type Style B — R Type, Black Style C — L Type, Red 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. ny 
7 30.0 35.5 H1905-ND 70 10.50 32.90 | DF5A-7S-5C i a a] 
1 8 35.0 40.5 H1906-ND ay 10.31 33.75 | DF5A-8S-5C [b q eve 
9 40.0 45.5 H1907-ND 57 10.31 33.75 | DF5A-9S-5C * 
10 45.0 50.5 H1908-ND 61 11.00 36.00 | DF5A-10S-5C Natural 
Single Row Pin Header 
4 15.0 22.5 | H1911-ND 75 11.18 35.02 | DF5A-4P-5DSA — — — - 
2) 5 20.0 27.5 | H1912-ND 85 12.75 39.95 | _DF5A-5P-SDSA _. | bee {Line (fatal) WIE eG Eclelng Lilt 
10 45.0 52.5 | H1917-ND 99 17.88 58.50 | DFS5A-10P-5DSA Eig; (Contacts) eae E Cae enartNo: i Ce [bet oe 
Single Row Pin Header — RoHS Compliant Pin Headers 
2 5.0 12.5 H10281-ND 50 7.50 23.50 | DF5A-2P-5DSA(05) Right Angle 
3 10.0 17.5 H10282-ND 70 10.50 32.90 | DF5A-3P-5DSA(05) 
4 15.0 22.5 H10283-ND 61 11.00 36.00 | DF5A-4P-5DSA(05) 1A 3 27.72 = 22.92 15.84 | H2777-ND 97 17.60 57.60 | DF22-3P-7.92DS 
i] 20.0 27.5 H10284-ND 72 13.06 42.75 | DF5A-5P-5DSA(05) = mane 
2 6 250 305 H10285-ND ‘ad 15.13 49.50 | DF5A-6P-SDSA(05) 1B 3 27.72 = 22.92 15.84 H1616-ND 1.04 18.77 61.43 | DF22R-3P-7.92DS 
7 30.0 375 10286-ND 1.03 18.56 60.75 | DF5A-7P-5DSA(05) 5 43.56 38.76 31.68 | H1622-ND 1.49 26.88 87.98 | DF22R-5P-7.92DS 
8 35.0 42.5 | H10287-ND 114 20.63 67.50 | DF5A-8P-SDSA(05) ic] 5 43.56 38.76 31.68 | H1610-ND 1.49 26.88 87.98 | DF22L-5P-7.92DS 
Q 40.0 47.5 H10288-ND 1.29 23.38 76.50 | DF5A-9P-5DSA(05) . . 
10 45.0 52.5 | H10289-ND 1.37 24.75 81.00 | DF5A-10P-5DSA(05) Right Angle — RoHS Compliant 
Double Row Socket — RoHS Compliant 2 19.80 15.00 7.92 | H10702-ND 90 16.36 53.55 | DF22-2P-7.92DS(05) 
4 5.0 10.5 H1918-ND 40 6.00 18.80 | DF5A-4DS-5C 
6 10.0 155 H1919-ND 45 6.75 01.15 | DF5A-GDS-5C 1A 3 27.72 = 22.92 15.84 | H10703-ND 1.28 23.24 76.05 | DF22-3P-7.92DS(05) 
8 150 20.5 | H1920-ND ‘65 9.75 30.55 | DFSA-8DS-5C 4 | 35.64 30.84 23.76 | HI0704-ND 1.55 27.98 91.58 |DF22-4P-7.92DS(05) 
3 10 20.0 25:5 H1921-ND. 70 10.50 32.90 | DF5A-10DS-5C 5 43.56 38.76 31.68 H10705-ND 1.85 33.55 109.80 | DF22-5P-7.92DS(05) 
a2 en 30.5 Sisal ae 13.75 45:00')) DiSAs1205°06 2 19.80 15.00 7.92 H10706-ND 1.09 19.80 64.80 | DF22R-2P-7.92DS(05) 
14 30.0 35.5 H1923-ND 80 14.44 47.25 | DF5A-14DS-5C 
16 35.0 40.5 H1924-ND 87 15.81 51.75 | DF5A-16DS-5C 1B 3 27.72 = 22.92 15.84 | H10707-ND 1.34 24.27 79.43 | DF22R-3P-7.92DS(05) 
Double Row Pin Header 4 | 3564 3084 23.76 | H10708-ND 1.61 29.15 95.40 | DF22R-4P-7.92DS(05) 
4 6 10.0 17.5 H1926-ND 61 11.00 36.00 | DF5A-6DP-5DSA 5 43.56 38.76 31.68 | H10709-ND 1.90 34.38 112.50 | DF22R-5P-7.92DS(05) 
10 _ ia Sat 95 ee = 96:204 | -DiSAsTODE-S0SA 2 19.80 15.00 7.92 H10710-ND 1.09 19.80 64.80 | DF22L-2P-7.92DS(05) 
Double Row Pin Header — RoHS Compliant 
E 50 725 110290-ND 65 11.69 38.25 | DF5A-4DP-SDSA(05) 1c 3 27.72 = 22.92 15.84 | H10711-ND 1.34 24.27 79.43 | DF22L-3P-7.92DS(05) 
6 10.0 17.5 H10291-ND 84 15.13 49.50 | DF5A-6DP-5DSA(05) 4 35.64 30.84 23.76 | H10712-ND 1.61 29.15 95.40 | DF22L-4P-7.92DS(05) 
8 15.0 22.5 H10292-ND 1.14 20.63 67.50 | DF5A-8DP-5DSA(05) 5 43.56 38.76 31.68 | H10713-ND 1.90 34.38 112.50 | DF22L-5P-7.92DS(05) 
4 10 20.0 27.5 H10293-ND 1.33 24.06 78.75 | DF5A-10DP-5DSA(05) cs 
12 25.0 32.5 | H10294-ND 1.71 30.94 101.25 | DF5A-12DP-5DSA(05) Vertical 
14 30.0 37.5 H10295-ND 1.63 31.25 100.00 | DF5A-14DP-5DSA(05) oA 5) 17.22 7.92 —. H2780-ND 72 13.06 42.75 |DF22-2P-7.92DSA 
16 35.0 42.5 | H10296-ND 1.79 34.38 110.00 | DF5A-16DP-SDSA(05) 5 40.98 31.68 — | o7ea-np 139 25.93 82.58 | DF22-5P-7.99DSA 
Socket Crimping Contacts (18-22AWG) 3 25.14 15.84 _ H1617-ND 1.04 18.84 61.65 | DF22R-3P-7.92DSA 
2B 4 33.06 23.76 _ H1620-ND 1.27 22.89 74.93 | DF22R-4P-7.92DSA 
7 Loose Piece : CutTapes | T&Rt | 5 | 4098 3168 — | H1623-ND 1.49 26.95 88.20 | DF22R-5P-7.92DSA 
UL | Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing | Hirose 
Style | Part No. 1 25 100 | Part No. 100 500 5,000 | Part No. Vertical — RoHS Compliant 
Tin Plated (annealed copper wire) — RoHS Compliant 2 | 1722 7.92 — | Ht0714-ND 1.08 ~—19.11_~—«62.55 | DF22-2P-7.92DSA(05) 
UL1007 | H1932-ND 303.22 9.08 | DF5-1822SC(51) = = |= oa | 3 | 2514 15.84 — | H10715-ND 1.52 ~—.27.43~—«89.78 | DF22-3P-7.92DSA(05) 
UL1015|H1933-ND 30 3.22 9.08 | DF5A-1822SC(51) 7.15 24.70 | 34.00/M| DF5A-1822SCF(51) r 33.06 23.76 = H10716-ND 1.64 29.63 96.98 | DF22-4P-7.92DSA(05) 
+ For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (H1933CT-ND) 5 40.98 31.68 = H10717-ND 1.88 34.10 111.60 | DF22-5P-7.92DSA(05) 
+ For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. (H1933TR-ND) 2 17.22 7.92 — H10718-ND 1.08 19.53 63.90 | DF22R-2P-7.92DSA(05) 
. 3 25.14 15.84 _ H10719-ND 1.40 25.30 82.80 | DF22R-3P-7.92DSA(05) 
Crimp Tools 2B 
4 33.06 23.76 _ H10720-ND 1.64 29.63 96.98 | DF22R-4P-7.92DSA(05) 
Digi-Key Price Hirose 5 40.98 31.68 _ H10721-ND 1.88 34.10 111.60 | DF22R-5P-7.92DSA(05) 
Desoristion batNOS Each BariNGh 2 | 1722 7.92 — | H10722-ND 110 19.94 65.25 | DF22L-2P-7.92DSA(05) 
Crimp Tool UL1007 18-22AWG H9918-ND 1171.30 DF5-1822/CR-HT 
Crimp Tool UL1015 18-22AWG H9919-ND 1171.30 DF5A-1822/CR-HT 20 3 25.14 15.84 _ H10723-ND 1.40 25.30 82.80 | DF22L-3P-7.92DSA(05) 
4 33.06 23.76 _ H10724-ND 1.64 29.63 96.98 | DF22L-4P-7.92DSA(05) 
a 5 40.98 31.68 _ H10725-ND 1.88 34.10 111.60 | DF22L-5P-7.92DSA(05) 
DF22 Series Connectors 
7.92mm Pitch Connectors for Nocaf Rated Current 2 | 1550 7.92 — | H2784-ND 435.11 15.25 | DF22-28-7.926(28) 
High-Current Internal Power Supplies Con. |12AWG|14AWG |16AWG al 3 23.42 15.84 — | H2785-ND 75 11.25 35.25 | DF22-38-7.926(28) 
Features: © 20A maximum current capacity. The connector can carry a 2 20A_ | 18A | 15A 4 31.34 23.76 = H2786-ND 57 8.48 26.56 | DF22-4S-7.920(28) 
maximum current of 20A with 12AWG wire. »* Secure latch mechanism: the 3 20A 18A 15A 5 39.26 31.68 _ H2787-ND 66 9.83 30.79 | DF22-5S-7.92C(28) 
fully shrouded latch mechanism is resistant to accidental unlatching from 4 18A 15A 13A 
shock andl vibration: 2 | 1550 792 — | H1615-ND 45 5.36 16.00 | DF22R-28-7.920(28) 
Applications: Consumer-electronics and power supplies for electronic devices, 5 18A | 15A | 13A a 3 23.42 15.84 _ H1618-ND 54 8.10 25.38 | DF22R-3S-7.92C(28) 
ete ee Hee ee er en ee ee 4 | 31.34 23.76 = =— | H1621-ND 66 9.83 30.79 | DF22R-4S-7.926(28) 
pecifications: * Operating Temperature Range: -35°C ~ 85°C * Contact Resistance: 5m0 or less (initial) * Insulation 
Resistance: 1,000MOQ or more 5 39.26 31.68 _ H1624-ND 57 10.31 33.75 | DF22R-5S-7.920(28) 
Material: * Crimp Socket: Insulation, polyimide resin, natural (white), UL94V-0 * Female Crimp Contact: Terminal, high 2 15.50 7.92 = H1603-ND 53 6.37 19.00 | DF22L-2S-7.92C(28) 
conductivity copper alloy, tin (whiskers free) * Header Insulation: Polyimide resin (glass reinforced), natural (beige), _ c ae 
UL94V-0 © Header Terminal: High-conductivity copper alloy, tin (whiskers free) 3C 8 cau a Et a _ 25.38 | DF22L-38-7.926(28) 
4 31.34 23.76 _ H1609-ND 67 10.05 31.49 | DF22L-4S-7.920(28) 
5 39.26 = 31.68 _ H1612-ND 58 10.45 34.20 | DF22L-5S-7.920(28) 
Contacts and Crimp Tools 
Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel* | Hirose 
UL Style | AWG | Part No. 1 10 50 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
UL1430 | 14-16 | H2788CT-ND® = 2.53 7.36 12.65 | 2,500 | 64.00/M | DF22-1416SCF 
UL1015 | 14-16 | H2789CT-ND@ _ 2.04 6.82 11.75 | 2,000 | 63.00/M | DF22A-1416SCF 
UL1015 | 10-12 | HR1173CT-ND® = 3.00 10.01 17.25 | 2,000 | 93.00/M | DF22A-1012SCF 
Tools 
UL1430 | 14-16 | HR1168-ND 1279.20 HT104/DF22-1416 
UL1015 |) 14-16 | HR1169-ND 1279.20 HT104/DF22A-1416 
UL1015 | 10-12 | HR1167-ND 1251.90 HT103/DF22A-1012 


@ ROHS Compliant —* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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CONTACT SPECIFICATIONS: « Rated Current: DF3: 24AWG: 


Safety Standards: UL: E52653 and CSA: LR95109 


DF3, DF7, DF11, DF13, DF22 Interconnect Wire (housing available) 


3A, 26 AWG: 2A, 28AWG: 1A DF11: 24-26 AWG: 2A, 28 AWG: 1A H 1 0 1 N D 
* Operating Temperature: -30°C ~ 85°C * Rated Voltage: AC250V WIRE SPECIFICATIONS: « Stranded tinned copper conductor _ —_ 
* Insulation Resistance: 1000 MQ or more * Contact Resistance: * Color coded PVC insulation * Flammability: Passes UL VW-1 | — — 
30 mQ or less ¢ Insertion / Withdrawals Force: Minimum 0.3 N flame test * Wire is ordered per EIA-359-A color specifications WIRE GAGE 
(30gf), Maximum 4.4 N (450gf) * Material (crimp terminal for — which allows for some variation in shade * Operating Temper- Hirose SIZE 
socket): Phosphor bronze with tin or gold plating ature: -40°C ~ 90°C (CSA TR-64), -40°C ~ 80°C (UL AWM 1007) Cable 7=16AWG 
; = Assmbly 9=18 AWG 
Fig. 1 Fig. 2 0=20AWG 
Socket to Socket Socket Single End FINISH 2=22 AWG 
SERIES T=Tin 4=24AWG 
2 = DFS Series G=Gold 6=26AWG 
5 = DF7 Series 8=28AWG 
3 = DF11 Series LENGTH OF WIRE 1=30 AWG 
4 = DF13 Series FOR THE JUMPER 
6 = DF22 Series 
02 = 2 Inches 
Pin to Pi Pin Singiaiend 03'= 3 inches. COLOR OF WIRE 
in to Pin i aml = 
Pin to Socket nn wngie en CONTACT END 04 = 4 Inches A = Orange 
A= Male/Pin 05 = 5 Inches B = Black 
B = Female/Socket 06 = 6 Inches G = Green 
X = Single Ended 08 = 8 Inches L=Blue 
ia 10 = 10 Inches N= Brown 
12 = 12 Inches R= Red 
S = Gray 
V = Violet 
Available upon request Available upon request Available upon request yee 
= Yellow 


* For Cin Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: A=Orange B=Black G=Green L=Blue N=Brown R=Red S=Gray V=Violet W-=White Y= Yellow 
Cable Cable Cable 
Length | Digi-Key Price Each Length |Digi-Ker Price Each Length |Digi-Ke Price Each 
9 igi-Key 9) igi-Key 
Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 
DF3 - TIN PLATED CONTACTS 2  |H2BXT-10102-(18-ND 57 42 37 28 AWG WIRE — RoHS Compliant 
24 AWG WIRE 3 |H2BXT-10103-L18-ND 58 43 37 2 |H2BBG-10102-18-ND 72 53 .46 
2 |H2BBT-10102-C14-ND@ .63 47  .40 2 4 |H2BXT-10104-[18-ND 59 44.38 3 |H2BBG-10103-L18-ND 73 54 47 
3 H2BBT-10103-L14-ND@ .64 48 «At (Socket 5 H2BXT-10105-[J8-ND 60 44. 38 1 4 H2BBG-10104-[_8-ND 74 55 47 
1 4  |H2BBT-10104-[4-ND@ 65 48 42 Single 6  |H2BXT-10106-L18-ND 61 45 .39 (Socketto) 5  [H2BBG-10105-18-ND) 75 55 48 
(Socketto) 5  |H2BBT-10105-C4-ND@® 66 49.42 End) 8  |H2BXT-10108-L18-ND 63 47 40 Socket) 6  |H2BBG-10106-L18-ND .76 56 48 
Socket) 6  |H2BBT-10106-C4-ND@ 67 50 43 10 |H2BXT-10110-L18-ND 65 48 41 8 H2BBG-10108-L]8-ND  .78 4.57 50 
8  |H2BBT-10108-Ll4-ND@ .69 51. .44 12 |H2BXT-10112-18-ND 67 49 43 10 |H2BBG-10110-L18-ND 80.5951 
12 |H2BBG-10112-018-ND 82 60 52 
10 H2BBT-10110-L/4-ND@ = .71 52 45 DF3- 15p GOLD PLATED CONTACTS 
12 |H2BBT-10112-C4-ND@ 73 54 46 2 (eee 61 645 38 
ot AWG:WIBE 3 |H2BXG-10103-L18-ND 62 46 40 
2  |H2BXT-10102-(14-ND@ 57 42 36 > ESEGHSTGEUNOS yo ca ae : : : 
3 OReIMOMErMne so 49 37 ena a = i 2 4 |H2BXG-10104-118-ND 63 47 .40 
2 2 [Ree] co aa aa | een rene 3 - “ (Socket 5  |H2BXG-10105-(18-ND 64 48 41 
(Socket 5  |H2BXT-10105-(14-ND@ 60 44 38 1 MO oer pena te es 46 Single 8 een 85 648 Ae 
A 4-1 : : : End 8 |H2BXG-10108-L18-ND 67 50 43 
Single 6 |H2BXT-10106-C14-ND 61 45 39 ADOEKGLIO ; es as nd) 
i : : : 10 |H2BXG-10110-08-ND 69 51 44 
End) 8  |H2BXT-10108-L4-ND@ .63 46 40 Socket) c 
8 H2BBG-10108-(]4-ND® .78 57 50 12 H2BXG-10112-(,18-ND 71 53 .45 
10 |H2BXT-10110-4-ND@® 65 48 41 sean Ce 
12 |H2BXT-10112-Ll4-ND@ 66 49 42 12 ets ee ‘gi eo ey DF11 - TIN PLATED CONTACTS 
26 AWG WIRE z Sait : ; 24 AWG WIRE — RoHS Compliant 
, ===. 2  |H2BXG-10102(4-ND@ 61 45 39 2 |HSBBT4010204-ND 64.47.41 
y ; : 3  |H2BXG-10103-4-ND@ 62 46 40 3 |H@BBT-10103-C4-ND 65 48 41 
3 |H2BBT-10103-LI6-ND@ 65 48 41 7 cs a7 a0 : : : 
: “4 ‘ ; ‘ 4  |H3BBT-10104(4-ND 66 49 .42 
1 4 |H2BBT-10104-16-ND@ 66 48 42 1 
(Socket 5  |H2BXG-10105-4-ND@ 64 47 41 5  |H3BBT-10105-Cl4-ND 67 49.43 
Sackett 5 |H2BBT-10105-Ll6é-ND@ 67 49 43 ; (Socket to ' ; ; 
(Socket to Single 6 |H2BXG-10106-4-ND@ 65 48 42 Socket) 6  |HSBBT-10106-C4-ND 68 50 43 
6  |H2BBT-10106-LI6-ND@ 68 50 43 
Socket) End) 8  |H2BXG-10108-4-ND@ 67 50 43 8 |H3BBT-10108-C4-ND 70 51 44 
8  |H2BBT-10108-LI6-ND@ .70 51 45 
10 H2BXG-10110-]4-ND® 69 51 44 10 H83BBT-10110-(4-ND 71 53 46 
10 |H2BBT-10110-O16-ND® 72 53 46 
© 12 H2BXG-10112-[J4-ND® .71 52 45 12 H83BBT-10112-(4-ND 73 54 47 
12 |H2BBT-10112-D16-ND® 74 55 47 
a h 2  |H3BXT-10102(4-ND 57 42 37 
2  |H2BXT-10102-16-ND@ 57 42 37 AC ANG MIRE — Fons Compllant , eee ag 
- 14-1 5 j 37 
3 |H2BXT-10103-LI6-ND@ 58 43 37 2 = |H2BBG-10102L16-ND 72 53.46 ? 7. ee use 
2 4 |H2BXT-10104-(16-ND@ 59 44 38 3 |H2BBG-10103-6-ND 735447 re Mo eeyetaannn = yi ‘ag 
OCKeT i | | af 2 r 
(Socket 5  |H2BXT-10105-Lle-ND@ 60 45 39 1 4 |BEBEG IOS RENDE 74 86.85 (AT Sica ¢  OETOEIINO ci as 39 
ingle - -4- a F ‘ 
Single 6  |H2BXT-10106-LI6-ND@® 61 45 .39 (Socketto| 5  |H@BBG-10105EIG-ND | 75 56 .48 
End) 8 |H3BXT-10108-L4-ND 63 47 40 
End) 8  |H2BXT-10108-Ll6-ND@ .63 47 41 Socket) 6 |H2BBG-10106-LI6é-ND 76 56 49 
10 |H3BXT-10110-04-ND 65 48 41 
10 |H2BXT-10110-16-ND 65 48 42 8 |H2BBG-10108-J6-ND .78 58 .50 
12 |H3BXT-10112-04-ND 67 49 43 
12 |H2BXT-10112-L16-ND@ 67 50 43 10 |H2BBG-10110-L16-ND 80 5951 26 Awa WIRE 
28 AWG WIRE — RoHS Compliant 12 |H2BBG-10112-16-ND 82 61 53 
ccna Se 2  |H3BBT-101026-ND@ 64 47 41 
2 a oo ATT 3 ee aa é& de ‘aa 3 |H3BBT-10103-LI6-ND@ 65 48 42 
° pea ‘ 4 [feoeaoraeene ee a ini 1 4  |H3BBT-10104-L16-ND@ 66 49 42 
1 4 pee 8656 4B AP ae pee Oo (Socketto| 5  |H3BBT-10105-LI6-ND@ 67 50.43 
amg ocket 5 a 5-_16-| 65 ei i 
(Socketto| 5  |H2BBT-10105-[i8-ND 66 49 42 ( Scie 5 |RERRTROTCHECNINN 69 G0 44 
2 -Os- Single 6 |H2BXG-10106-6-ND 66 49 42 
Socket) | 9 a oO OO . 8 |HSBBT-10108-I6-ND® .70 52 45 
. -Os- End. 8 |H2BXG-1010816-ND 68 50 43 
8 Beem 69 = St 4 ) 10 |HSBBT-10110-C6e-ND@ .72 53 46 
? -Os- 10  |H2BXG-10110-16-ND 70 52 45 
10 Oo «71 6 53 45 12 |H@BBT-1011206e-ND@ .74 55 47 
2 -H8- 12 |H2BXG-10112-16-ND 72 53 46 
12 |H2BBT-10112-08-ND 73 54 47 ¢ RoHS Compliant (Continued) 
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HRG22° DF3, DF7, DF11, DF13, DF22 Interconnect Wire (housing available) (Cont.) 


* For Cin Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: A=Orange B=Black G=Green L=Blue N=Brown R=Red S=Gray V=Violet W=White Y= Yellow 


Cable Cable Cable 
Length | Digi-Key Price Each Length | Digi-Key Price Each Length | Digi-Key Price Each 
Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 Fig. (inches) | Part No. 10 100 250 
26 AWG WIRE 2 H3BXG-10102-[16-ND@ .64 48 AN DF13 - GOLD PLATED CONTACTS 
3  |H3BXG-10103-16-ND 65 48 42 i 
2 |HSBXT-10102-06-ND® 58 43 37 RoHS Compliant 
2 4 |H3BXG-10104-16-ND@ .66 49 42 
3 |H3BXT-10103-D6-ND@ 59 43 37 jn (ee i. ue 28 AWG WIRE 
ocket 5 F 5-LI6-ND® .67 5 a 
2 4 |HSBXT-10104-Cle-ND@ 60 44 38 : 2 EOC 6S 46 40 
Single 6  |H3BXG-10106-6-ND@ 68 51 .44 
3 |H4BBG-10103-18-ND 64 47 41 
(Socket 5 |H3BXT-10105-LI6-ND@ 61 45 39 End) a |REEXGUOICseNIDN 71 62 45 
Single 6 |HSBXT-10106-Lle-ND@ 62 46 39 to |HaBXG-tO110-CI6-ND 73 54 46 1 4 em 6506 48 
End) 8 H3BXT-10108-LI6-ND@® 64 47 41 12 |H3BXG-10112-L6-ND@ .75 55 48 (Socket to 5 PECECCIOSeebg 66 649 Ae 
10 |H3BXT-10110-LI6-ND@ .66 49 42 28 AWG WIRE — RoHS Compliant Socket) SE ON) el aa 
12 |H3BXT-10112-D16-ND@® 68 50 43 2  |H3BBG-10102-18-ND  .78 57 .50 Seog eo oT AA 
10 |H4BBG-10110-LKI8-ND 71 52 45 
28 AWG WIRE — nalts Compliant 3  |H3BBG-10103-18-ND .79 58 «50 
p 4  |H3BBG-10104-C8-ND 80 59 51 12 |H4BBG-10112-18-ND 73 54 46 
2 |HSBBT-10102118-ND 644741 (Socket io] © — |HS8BG-10105-118ND 816081 2  |H4BXG-10102-018-ND 57 42 36 
3 |H3BBT-10103-18-ND 65 4841 Socket) 6  |H3BBG-10106-L18-ND .82 60 52 3 |H4BXG-10103-L18-ND 58 43 37 
{ 4 H3BBT-10104-[_]8-ND 66 AQ 42 8 H3BBG-10108-[_/8-ND 83 62 53 2 4 H4BXG-10104-18-ND. 59 43 38 
(Socketto) 5 — |HSBBT-10105-(18-ND 67-4943 10 Ree IONOEeDe 85 63 BS (Socket | 5  |H4BXG-10105-18-ND 60 44 38 
socket) | & |HSBBT-10106-(18ND 68 50 43 12) (BSBESACM Ee 87 6556 Single 6 |HA4BXG-10106-C8-ND 61 45 39 
2  |H3BXG-10102-18-ND 64 48 41 
8 |H3BBT-10108-(18-ND = .70 5245 End) 8 |H4BXG-10108-L18-ND 63 46 40 
es 3 |H3BXG-10103-18-ND 65 48 42 
10 |H3BBT-10110-08-ND 72 53 46 10 |H4BXG-10110-KI8-ND 65 48 41 
2 4  |H3BXG-1010418-ND 66 49 42 
12 |HSBBT-10112-08-ND 74 54 47 12 |H4BXG-10112-18-ND 67 49 43 
(Socket 5  |H3BXG-10105-18-ND 67 50 .43 
2 [REMC See ND 7 642 (ST Single 6 |H3BXG-10106-18-ND 68 50 .44 30 AWG WIRE 
3 BSBXTIOICISINDS 58 = 4387 End) 8 |H3BXG-10108-18-ND 70 52 45 2 |H4BBG-10102-CH-ND 63 47. 40 
2 4 |H3BXT-10104-[18-ND 594438 10 |H3BXG-10110-K8-ND 72 53 .46 3 RE ck ay at 
Os 12 |HSBXG-10112-018-ND 74 55 47 
(Socket 5 |H3BXT-10105-LI8-ND 60 45 39 ; 4 |ERRCEMGEETIND 65 4a ao 
Single 6  |H3BXT-10106-L18-ND 61.45.39 DF13 - TIN PLATED CONTACTS (Gocketto| 8 (HABBG-TO105C1-ND 66 4942 
a -718- RoHS Compliant 
End) 8 |H3BXT-10108-LI8-ND 63 47 40 nae 5 |MERRCeIneGEaIIOE 67 50 a3 
: -Os- 28 AWG WIRE 
10 |HSBXT-10110-08-ND 65 48 42 5 ERCtOnEnIne 60 51 44 
2  |H4BBT-10102-8-ND 57 42 36 
2 ee OF SOAS 10 |H4BBG-0110-C1-ND 72 53.46 
3 |H4BBT-10103-18-ND 58 43 37 
DF11 - 15 GOLD PLATED CONTAC 1 Aa ccmeimescon OCR 12 |H4BBG-10112-L1-ND 74 54 47 
oa Awe Wink (Socket to| 5 |H4BBT-10105-8-ND 59 44.38 2 (EBxesoloo ENDS 57 6.42 (38 
Socket) 6 |H4BBT-10106-18-ND 60 45 .39 3 |H4BXG-10103-L1-ND 584337 
2 eee 78 87 60 8 |H4BBT-10108-C18-ND 62 46 40 2 4 |H4BXG-10104T1-ND 594438 
3 |H3BBG-10103-L4-ND@ .79° 58 50 10 |H4BBT-10110-Ci8-ND 64 48 41 (Socket 5  |H4BXG-10105-C]1-ND 60 45 .39 
1 4 H3BBG-10104-(]4-ND@ .79 59 51 12 H4BBT-10112-[]8-ND. 66 49 42 Single 6 H4BXG-10106-L_]1-ND 61 45 39 
(Socketto| 5  |HSBBG-10105-(l4-ND@ .80 59 51 2  |H4BXT-10102-18-ND 54 40 .34 End) a |HaBXG-tot0s-CH-ND 63 47. 41 
Socket) 6 |H3BBG-10106-[4-ND@ 81 60 52 5 ee 55 A085 10 |H4BXG-10110-CKI-ND 66 48 42 
2S 4 |H4BXT-10104-[18-ND 56 41.36 
8 |HSBBG-10108-L4-ND® 83 61 53 12 |H4BXG-1011211-ND 68 50.43 
(Socket 5 |H4BXT-10105-DI8-ND 57 42 36 
10 |H3BBG-10110-L4-ND@ 85 63 54 
Single 6  |H4BXT-10106-18-ND 58 43 37 DF22 - TIN PLATED CONTACTS 
12 |H3BBG-10112-4-ND® 87 64 56 RoHS C i 
End) 8 H4BXT-10108-L18-ND 60 44 .38 10. ompliant 
2 ee AT 10 |H4BXT-10110-L8-ND 624539 16 AWG WIRE 
3 |BSBXGsIOIOg ENDS 65 6.48.42 12 |H4BXT-10112-08-ND 63 47 «41 2 |HeBBT-10102-C7-ND  .79 58 50 
2 4 |H3BXG-10104-114-ND@ 66 49 42 30 AWa WIRE Pe commana Cee 
(Socket 5  |H3BXG-10105-4-ND@ 67 50 43 2 |HaBBTHo102U-ND. 57 42 36 1 4 REECE 93 6153 
Single 6 H3BXG-10106-]4-ND@ .68 50 43 3 H4BBT-10103-(.]1-ND 58 43 37 (Socket to 5 H6BBT-10105-(J7-ND 85 63 54 
End) 8  |H3BXG-10108-4-ND .70 52 45 : 4  |H4BBT-10104-(1-ND 59 = .44_—.38 —_ 6 \RecEIOTCETEI TNE 87 64 56 
Z 4-1 5  |H4BBT-10105-1-ND 60 44 38 
10  |H3BXG-10110-L4-ND@® 72 53 46 (Gocket to 8 |H6BBT-10108-LI7-ND 91 67 58 
: 4-1 6  |H4BBT-10106-1-ND 61 45 39 
12 |H3BXG-10112-14-ND@ 74 54 47 Socket) 10 RERROEENIGM 95 70 61 
8 |H4BBT-10108-L1-ND 63 47 40 
26 AWG WIRE 12 |H@BBT-10112-O7-ND 99 .73 63 
10 |H4BBT-10110-C1-ND 65 48 42 
2  |H3BBG-10102-6-ND@ .78 57 .50 12 |H4BBT-10112-C1-ND -.67——s«.50_— «43 2 (eae 66 49 Ae 
3 |HSBBG-10103-C6-ND@ 79 58 50 2 |H4BXT-101021-ND 54.4034 3S Rea 68 50 AS 
4  |H@BBG-10104-Cle-ND@ .20 59 51 3 |H4BXT-10103-L1-ND 5504135 2 4 |HOBXT-10104-]7-ND 70,5245 
1 ; : F 
5 |MenRCRIMICeTEARS! a1 60 62 2 4  |H4BXT-10104-(1-ND 56 41.36 (Socket 5  |H6BXT-10105-L7-ND 72 53 46 
Socket to ° . : 
( 5 RETR on gp gp (Socket 5 |H4BXT-10105-C1-ND 57 -.42.—.37 Single 6  |H6BXT-10106-LI7-ND 74 55 47 
Socket) Single 6 |H4BXT-10106-L1-ND 58 43° .37 End) 3 |\HeBXT-10108-C7-ND 78 57 50 
8 |H3BBG-10108-J6-ND@ 84 62 54 
End) 8 |H4BXT-10108-L1-ND 60 45 39 jo [ReGRIOTIOeI-NDM 82 co 52 
10 |H3BBG-10110-LI6é-ND@ 86 64 55 10 6 HARGROIMETINDE 62 46 40 —_.., 
12 |H3BBG-10112-LI6é-ND@® 88 65 56 10 [AO SINDE 65 48 41 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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~JJAE Technology to Inspire Innovation 


The Leading Edge in LVDS and TMDS Technologies 


Low Voltage Differential Signaling (LVDS) — A transmission method for sending digital information. LVDS sends data over data high and data low lines rather than data 
and ground. The receiver detects the voltage difference between the two signals instead of relative to ground. 


Transition Minimized Differential Signaling (TMDS) — A transmission method for sending digital information from a personal computer, set-top box or other video source 
to a flat panel display. It is used in the VESA Plug and Display, DFP, DVI and HDMI interfaces. TMDS is based on low-voltage differential signaling and converts an 8-bit 
signal into a 10-bit transition minimized and DC-balanced signal (equal number of Os and 1s) in order to reduce EMI generation and improve reliability. 


Keep up with increasing transmission speeds and progressive LCD technologies with LVDS products from JAE. Designed for high-speed differential 
transmission, JAE’s board-to-cable connector line-up offers industry leading performance and product availability. The low-profile plug/receptacle 
connector design also offers superior cable retention to ZIF or LIF connectors, and JAE offers one of the industry’s only flex cable connectors with a 


mechanical lock. 


FEATURES 


¢ VESA Standard 

¢ Superior EMI Metal Shielding 

°¢ SMT 

¢ Secure latch locking 

¢ Mating guides 

¢ Polarization to prevent mismating 


SERIES OPTIONS 


FI-R Series 


¢ 0.5mm pitch * 3.8mm height 
¢ Mechanical lock 


SPECIFICATIONS 


¢ A9N Lock Strength 
¢ 50 Cycle Durability 


¢ 1000 +100 Differential Impedance 
¢ 150ps max Intra/Inter pair skew 

* 8dB max, 500MHz Attenuation 

¢ -40° ~ 80°C Temperature Range 


° 0.8A ~ 1.0A per contact Current Rating 
* 200V Voltage Rating 


FI-X Series 


¢ 1.0mm pitch ¢ 1.65mm height 


¢ Friction lock 


Digi-Key JAE 

Part No. Part No. 
670-1194-1-ND | F1.RO3-1A-1E-15000 
670-1194-2-ND 

670-1195-1-ND | F1.RC3-1B-1E-15000 
670-1195-2-ND 

670-1196-ND FI-RE21HL 
670-1197-ND FI-RE21S-HF 
670-1198-ND FI-RE21S-VF 
670-1199-ND FI-RE31HL 
670-1200-ND FI-RE31S-HF 
670-1201-ND FI-RE31S-VF 
670-1202-ND FI-RE41HL 
670-1203-ND FI-RE41S-HF 
670-1204-ND FI-RE41S-VF 
670-1205-ND FI-RESTHL 
670-1206-ND FI-RES51S-HF 
670-1207-ND FI-RE51S-VF 


Digi-Key JAE 

Part No. Part No. 
670-1212-ND FI-X30C2EL 
670-1213-ND FI-X30C-NPB 
670-1214-ND FI-X30H 
670-1215-ND FI-X30HL 
670-1216-ND FI-X30M-NPB 
670-1217-ND FI-X830MR-NPB 
670-1219-ND FI-X30SSL-HF 
670-1222-1-ND 

670-1222-2-ND FI-XC3-1-15000 


FI-E Series 


¢ 1.0mm pitch * 3.2mm height 


¢ Mechanical lock 


Digi-Key JAE 

Part No. Part No. 
670-1192-ND FI-E30HL 
670-1193-ND FI-E30S 


APPLICABLE CABLES 


e Flat Flex Cable (FFC) 


¢ Flexible Printed Circuit (FPC) 


¢ Fine-wire Coaxial Cable 


¢ Discrete Wire 


500 MHz Eye Pattern 


Time 1ns/div 


For more information visit www.jae-connector.com 


Voltage 20mV/div 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 
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JAE FI-R Series 0.5mm Connectors 


Specifications: 

«Rated Current: 0.8A maximum 
per pin ¢ Dielectric Withstanding 
Voltage: AC 500 Vr.m.s per 
minute « Insulation Resistance: 
100MQ minimum * Contact 
Resistance: 40mQ maximum 
© Operating Temperature: -40°C 
~ 80°C 

Materials and Finishes: 


© Contact: Copper Alloy/Contact 
area Gold, SMT Terminal 
area Tin plating * Insulator: 
Heat resistant plastic * Shell: 
Stainless steel 


No. of | Dim.(mm) | Digi-Key Price Each JAE 
Fig. | Positions; A B Part No. 1 25 100 | PartNo. 
21 24.95 | 21.25] 670-1196-ND 7.05 4.00 3.76 | FI-RE21HL 
1 31 29.95 | 26.25] 670-1199-ND TAT 4.24 3.99 | FI-RE31HL 
4 34.95 | 31.25] 670-1202-ND 6.65 4.53 3.99 | FI-RE41HL 
51 39.95 | 36.25] 670-1205-ND 7.00 4.76 4.20 | FI-RES1HL 
21 20.35 | — 670-1198-ND 12.90 7.53 6.88 | FI-RE21S-VF 
9 31 25.35 | — 670-1201-ND 5.46 3.19 2.92 | FI-RE31S-VF 
41 30.35 | — 670-1204-ND 5.94 3.47 3.17 | FI-RE41S-VF 
61 35.35 | — 670-1207-ND 7.11 4.03 3.80 | FI-RE51S-VF 
21 22.85 | — 670-1197-ND 12.90 7.53 6.88 | FI-RE21S-HF 
31 27.85 | — 670-1200-ND 5.46 3.19 2.92 | FI-RE31S-HF 
3 41 32.85 | — 670-1203-ND 5.94 3.47 3.17 | FI-RE41S-HF 
61 37.85 | — 670-1206-1-NDt 5.38 3.05 2.87 | FI-RE5S1S-HF 
51 37.85 | — 670-1206-2-ND$ 3632.04/1,500 FI-RE51S-HF 
670-1194-1-NDt 28 15 12 | FI-RC3-1A-1E-15000 
Male, Crimp, Gold Plating 670-1194-2-ND$ 1029.21/15,000 FI-RC3-1A-1E-15000 
30 ~ 36 AWG 670-1195-1-NDt 28 5 12 | FI-RC3-1B-1E-15000 
670-1195-2-ND$ 1029.21/15,000 FI-RC3-1B-1E-15000 
t+ Cut Tape + Tape and Reel 
FI-X and FI-E Series 1mm Connectors 


FI-X Series: Specifications: * Contact Spacing: 1mm _ «Applicable FPC: 0.14mm, Wire 30 ~ 40 AWG »* Current Rating: 
1 Amp per contact * Voltage Rating: 200AC/DC per contact « Dielectric Withstanding Voltage: AC 500 Vr.m.s per 
minute «Insulation Resistance: 100MQ minimum «Contact Resistance: 40mQ maximum » Operating Temperature: 
-40°C ~ 80°C Materials and Finishes: * Contact: Copper alloy: Contact portion (connector mating part)/Gold plating 
over Nickel * Terminal portion: SnPb plating over nickel «Insulator: Thermal plasticity resin (UL94V-0) * Shell: Copper 
Alloy/Tin plating FI-E Series: Feature: * Connector optimal for LVDS Specifications: * Contact Resistance: 40mQ max. 
* Withstanding Voltage: AC 500 Vr.m.s per minute * Operating Temperature: -40°C ~ 80°C » Rated Current: AC, DC each 
1A per 1 position * Rated Voltage: AC, DC each 200V per 1 position * Insulation Resistance: 100MQ minimum 


Fl-J Series 0.4mm Connectors 


Specifications: * Rated Current: AC, DC 0.3A per position » Rated Voltage: AC, DC 50V per position; » Dielectric 
Withstanding Voltage: AC 250 Vr.m.s per minute * Insulation Resistance: 100MQ minimum «* Contact Resistance: 40mQ 
maximum Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Applicable Cable: AWG #42~44 

Materials and Finishes: * (Receptacle) Contact/Hold Down: Copper Alloy, Gold plating over Nickel on contact area 
« Insulator: Heat resistant plastic, UL94V-0 * Adsorption Insulator: Heat resistant plastic, UL94V-0 (Plug) Contact: 
Copper Alloy, Gold plating over Nickel on contact area * Insulator: Heat resistant plastic, UL94V-0 * Shell: Stainless steel, 
Gold plating over Nickel 


Fig. 1 — Receptacle 
2.0. 


Fig. 2 — Plug 


Tape & Reel 
No.of |Dim.A| Digi-Key Price Each Pricingt | JAE 
Fig.| Positions | (mm) | Part No. fl 25 100 10,000 Part No. 
20 76 670-1505-ND 3.77 2.47 2.20 — | Fl-J20S-VF15N 
1 25 9.6 670-1508-ND 3.85 2.52 2.24 — | Fl-J25S-VF15N 
35 13.6 | 670-1511-ND 4.04 2.65 2.36 — | Fl-d35S-VF15N 
40 15.6 | 670-1514-ND 4.21 2.76 2.45 — | Fl-J40S-VF1I5N 
20 13.7 | 670-1504-ND 2.02 1.24 1.06 — | Fl-d20C5 
9 25 15.7 | 670-1507-ND 2.08 1.28 1.09 — | Fl-J25C5 
35 19.7 | 670-1510-ND 2.18 1.34 1.14 — | Fl-d35C5 
40 21.7 | 670-1513-ND 2.24 1.38 1.18 — | Fl-J40C5 
Covers for Plugs 
20 670-1503-1-NDA 22. 14 A2 87.08/M | Fl-J20C2-SH-D-10000 
_ 25 _ 670-1506-1-NDA 22 14 12 87.55/M | Fl-J25C2-SH-D-10000 
35 670-1509-1-NDA 22 14 12 88.50/M | Fl-J35C2-SH-D-10000 
40 670-1512-1-NDA 22 14 12 88.96/M | Fl-J40C2-SH-D-10000 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. A Cut Tape 


AAO3 Series 0.4mm Connectors 


Features: * Drop impact and 
vibration-resistant connectors 
* Stacking height 1.0mm, low 
profile connector 
Specifications: * Rated Current: 
AC, DC 0.4 Amps per position 
* Rated Voltage: AC, DC 50V 
¢ Dielectric Withstanding 
Voltage: AC 250 Vr.m.s per 
minute * Insulation Resistance: 
100MQ minimum «¢ Contact 
Resistance: 70mQ maximum * Operating Temperature Range: -45°C ~ 85°C 

Materials and Finishes: * Contact: Copper Alloy/Gold plating * Insulator: Heat resistant plastic/(UL94V-0, Black) * Hold- 
down: Plug: Cooper Alloy/Gold plating (0.1um minimum) Receptacle: Copper Alloy/Tin type plating 


Fig. 1 — Plug Fig. 2 — Receptacle 


Dimension Cut Tape Tape & Reel 
No. of A Digi-Key Price Each Pricingt JAE 
Fig.| Positions (mm) Part No. al 25 100 6,000 Part No. 
20 5.3 670-1169-1-ND 1.00 60 54 432.98/M | AAQ3-P020VA2-R6000 
22 5.7 670-1170-1-ND 3.15 1.89 1.68 | 1365.00/M | AA03-P022VA2-R6000 
24 61 670-1171-1-ND 3.59 2.16 1.92 | 1554.14/M | AAO3-P024VA2-R6000 
1 30 7.3 670-1172-1-ND 236 1.42 1.27 | 1024.16/M | AAO3-PO30VA2-R6000 
40 9.3 670-1173-1-ND 2.98 1.79 1.59 | 1290.27/M | AAO3-P040VA2-R6000 
50 11.3 670-1174-1-ND 469 2.74 2.50 | 2031.20/M | AAO3-PO50VA2-R6000 
80 17.3 670-1175-1-ND 5.17 3.02 2.76 | 2241.79/M | AAQ3-PO80VA2-R6000 
20 6.3 670-1176-1-ND 1.00 60 54 432.98/M | AAQ3-S020VA1-R6000 
22 6.7 670-1177-1-ND 3.61 2.17 1.93 | 1565.97/M | AA03-S022VA1-R6000 
24 7A 670-1178-1-ND 3.66 2.20 1.95 | 1584.03/M | AA03-S024VA1-R6000 
2 30 8.3 670-1179-1-ND 236 1.38 1.27 | 1024.16/M | AA03-SO30VA1-R6000 
40 10.3 670-1180-1-ND 2.98 1.74 1.59 | 1290.55/M | AA03-S040VA1-R6000 
50 12.3 670-1181-1-ND 469 2.74 2.51 | 2031.59/M | AA03-SO50VA1-R6000 
80 18.3 670-1182-1-ND 5.88 3.33 3.14 | 2546.47/M | AA03-SO80VA1-R6000 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


WAG Series 0.4mm Connectors 


Features: * Compatible to JEDEC Standard, MO-260B and SO-004A » Enabling the industry's largest 214 contacts 


- * AE ; preventing connector distortion even though the compact pitch is a high density * Contacts for solder reinforcement are 
Fig aN ale aa A ppt ey 1 Enceieach 100 a No provided in each corner of the connector 
. = = Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 85°C » Rated Current: AC, DC both 0.3A per pin » Contact 
= Resistance: 70mQ maximum » Dielectric Withstanding Voltage: AC 500 Vr.m.s per minute Insulation Resistance: 
Coaxial Plug 100MO minimum 
1 30 38.05 670-1213-ND 7334.99 4.40 FI-X30C-NPB Materials and Finishes: » Contact: Copper alloy/Contact area: Gold, Terminal area: Gold flash * Insulator: Heat Resistant 
Cable Plug plastic 
2 30 33.3 670-1214-ND 3.43 1.96 1.67 FI-X30H 
FPC Plug a 
F a 3645 | O/OTZTE-ND 733 490 440] FF-X30M-NPB Fig. 2 — Plug 
? 670-1217-ND 7.33 499 4.40 FI-X30MR-NPB 
Cable Plug with Locking Levers 
4 30 = 670-1215-ND 2.56 146 (1.25 FI-X30HL 
670-1212-ND 2.94 1.68 1.43 FI-X30C2EL. 
SMD Receptacle 
5 30 40.05 670-1219-ND 12.80 8.20 7.68 FI-X30SSL-HF 
Crimp Pins 
670-1222-1-NDt 23 10 .08 FI-XC3-1-15000 
Gold 30 ~ 36 AWG 670-1222-2-ND+ 692.10/15,000 FI-XC3-1-15000 
Cable Plug with Locking Lever 
6 30 = 670-1192-ND 628 4273.77 FI-EOHL 1 Cut Tape Tape and Reel 
‘SMD Receptacle No. of Digi-Key Price Each Pricingt JAE 
7 30 38.2 670-1193-ND 8.33 5.67 5.00 FI-E30S Fig. | Positions | Part No. 1 25 100 500 Part No. 
Tools 1 214 670-1161-1-ND 12.38 8.80 7.98 3657.50 WA6214VA1TR500 
Hand Tool for FI-X and FI-E Series | 670-1187-ND 991.37. — = CT150-4C-FIX 2 670-1162-1-ND 12.38 8.80 7.98 3657.50 WA6M214VA1TR500 


t+ Cut Tape + Tape and Reel 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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nee WB3 Ss . No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each JAE 
5, AE eries Fig. | Positions| A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
0.5mm Connectors 1.95 670-1247-ND 3.29 1.88 1.60 | KX14-30K2DE 
———=————| 
30 20 4.95 670-1248-ND 3.36 1.92 1.64 | KX14-30K5DE 
Feature: : ; ete 7.95 670-1249-ND 3.18 1.91 1.70 | KX14-30K8DE 
Conforming to PCI Express Card Electrical Mechanical Specification 
Specifications: 1.95 670-1251-ND 3.51 2.11 1.88 | KX14-40K2D-RE 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C » Rated Current: 0.5A (per pin) * Contact Resistance: 50m max. 40 24 4.95 670-1253-ND 3.60 2.10 1.92 | KX14-40K5D-RE 
(initial), 60mMQ maximum (after various tests) * Dielectric Withstanding Voltage: 500 VACr.m.s per minute 7.95 670-1254-ND 3.96 231 912 KX14-40K8DE 
* Insulation Resistance: 100MQ minimum 10.95 670-1250-ND 4.29 251 2.29 | KX14-40K11DE 
Materials and Finishes: - - - - 
* Contact: Copper Alloy/Contact: 0.76um min. Gold plating over Nickel, Terminal: Gold flash plating over 1.95 670-1257-ND 4.23 2.47 2.26 | KX14-50K2D-RE 
Nickel Insulator: Thermoplastic resin UL 94V-0 black * Shell: Receptacle/Copper Alloy: Tin Plating, Plug/ 50 28 4.95 670-1259-ND 6.93 471 4.16 | KX14-50K5D-RE 
Stainless steel: Tin plating 7.95 | 670-1261-ND 474 277 2.53 | KX14-50K8DE 
7 7 10.95 670-1256-ND 4.56 2.66 2.44 | KX14-50K11DE 
Fig. 1 — Receptacle Fig. 2 — Plug 
1.95 670-1269-ND 5.43 3.17 2.90 | KX14-60K2FR 
60 30 4.95 670-1270-ND 5.52 3.22 2.95 | KX14-60K5DE 
10.95 670-1267-ND 5.28 3.08 2.82 | KX14-60K11DE 
13.95 670-1268-ND 5.85 3.42 3.12 | KX14-60K14DE 
1.95 670-1273-ND 6.21 3.52 3.32 | KX14-70K2DE 
1 70 36 4.95 670-1274-ND 5.70 3.33 3.04 | KX14-70K5DE 
7.95 670-1275-ND 5.70 3.33 3.04 | KX14-70K8DE 
13.95 670-1272-ND 5.97 3.49 3.19 | KX14-70K14DE 
1.95 670-1278-ND 6.99 3.97 3.73 | KX14-80K2DE 
80 40 1.95 670-1283-ND 6.90 3.91 3.68 | KX14-80N2DE 
No. of Digi-Key Price Each JAE 4.95 670-1280-ND 7.08 4.02 3.78 | KX14-80K5DE 
Fig. Positions Part No. 1 25 100 Part No. 7.95 670-1281-ND 7.08 4.02 3.78 | KX14-80K8DE 
1 200 670-1164-ND 7.00 4.76 4.20 | WB3F200VD1T 1.95 670-1228-ND 6.45 4.39 3.87 | KX14-100K2DE 
2 670-1166-ND 10.00 6406.00 | WB3M200VD1T 0 4g | 495 670-1229-ND 6.53 4.44 3.92 | KX14-100K5DE 
4.95 670-1232-ND 6.53 4.44 3.92 | KX14-100N5DE 
: 10.95 670-1226-ND 6.80 4.63 4.08 | KX14-100K11DE 
WM2 Series 430 5g | 1:95 | 670-1283-ND 7.65 5.21 4.59 | KX14-120K2DE 
4.95 670-1235-ND 7.68 5.22 4.61 | KX14-120K5DE 
0.5mm Connectors 
440 64 1.95 670-1237-ND 8.83 6.01 5.30 | KX14-140K2DE 
densi eAtAandliens 6 siiaiiel ESM TENE 4 ) 4.95 670-1238-ND 8.85 6.02 5.31 | KX14-140K5DE 
* Compatible to an .0 transmission * With shell compatible to . The shells (ground portion Z f z 
will connect first when mating. 160 ” 4.95 670-1239-ND 10.15 6.50 6.09 | KX14-160K5DE 
ano 4.95 670-1240-ND 10.15 6.50 6.09 | KX14-160N5DE 
Specifications: 
Contact Resistance: 50m maximum * Dielectric Withstanding Voltage: AC250 per minute * Operating KX15 Series 
Temperature: -40°C ~ 85°C * Rated Current: 0.5A/per pin 1.95 670-1302-ND 273 1.56 1.33 KX15-20K2DE 
Materials and Finishes: 20 16 2.95 670-1303-ND 2.49 1.42 1.21 | KX15-20K3DE 
Receptacle/Plug: * Contact: Copper Alloy » Insulator: Glass filled LCP * Stainless Steel Shell 3.95 670-1305-ND 2.84 1.62 1.38 KX15-20K4DE 
Fig. 1 — Receptacle Fig. 2—Plug a0 00 1.95 670-1308-ND 3.29 1.88 1.60 | KX15-30K2DE 
: : 3.95 670-1310-ND 3.18 1.91 1.70 | KX15-30K4DE 
1.95 670-1313-ND 3.51 241 1.88 | KX15-40K2D-RE 
40 24 2.95 670-1315-ND 3.96 2.31 2.12 | KX15-40K3DE 
7.95 670-1318-ND 7.20 4.08 3.84 | KX15-40K8DE 
1.95 670-1323-ND 4.65 2.72 2.48 | KX15-50K2DE 
50 28 2.95 670-1325-ND 4.74 277 2.53 | KX15-50K3DE 
3.95 670-1326-ND 7.44 4.22 3.97 | KX15-50K4DE 
7.95 670-1328-ND 8.10 5.51 4.86 | KX15-50K8DE 
1.95 670-1332-ND 5.43 3.17 2.90 | KX15-60K2DE 
Cut Tape 60 32 2.95 670-1333-ND 5.52 3.22 2.95 | KX15-60K3DE 
Notor Digi-Key Price Each Tape & Reel | JAE 3.95 670-1334-ND 5.52 3.22 2.95 | KX15-60K4DE 
Fig. | Positions | PartNo. 1 25 100 Pricingt | Part No. 2 1.95 670-1336-ND 6.21 3.52 3.32 | KX15-70K2DE 
1 A 670-1167-1-ND 5.41 3.07 2.89 | 756.76/300 | WM2FOS4WPARSOO 0 36 2.95 670-1337-ND 6.30 3.57 3.36 | KX15-70K3DE 
2 670-1168-1-ND 673 4.58 4.05 | 2262.62/600 | WM2M054JPAR600 3.95 670-1338-ND 6.30 3.57 3.36 | KX15-70K4DE 
t+ For Tape and Reel Part Number, change 1-ND to 2-ND. 1.95 670-1344-ND 6.99 3.97 3.73 | KX15-80K2DE 
80 40 1.95 670-1352-ND 6.99 3.97 3.73 | KX15-80N2DE 
2 2.95 670-1346-ND 7.08 4.02 3.78 | KX15-80K3DE 
KX14 and KX15 Series 3.95 | 670-1348-ND 7.08 4.02 3.78 | _KX15-80K4DE 
1.95 670-1284-ND 7.10 4.83 4.26 | KX15-100K2DE 
0.8mm Connectors 400 rn 2.95 670-1285-ND 7.18 4.88 4.31 | KX15-100K3DE 
Specifications: 3.95 670-1286-ND 7.18 4.88 4.31 | KX15-100K4DE 
* Contact Spacing: 0.8mm Current Rating: 0.5 Amps ° Dielectric Withstanding Voltage: 500 VACr.m.s 3.95 670-1287-ND 7.18 4.88 4.31 KX15-100N4DE 
per minute «Insulation Resistance: 100MQ minimum « Contact Resistance: 70mQ maximum ° Operating 1.95 670-1290-ND 7.25 4.93 4.35 KX15-120K2DE 
Temperature: -40°C ~ 85°C é : . ‘ 
pie andieitiahes: 120 56 2.95 670-1291-ND 7.30 4.97 4.38 | KX15-120K3DE 
+ Insulator: KX14: Glass-flled LCP/Black, KX15 Straight: Glass-filled PPS/Black, KX15 Right Angle: Glass- 8.95 (RBBAGSe2aeN eat SOU 2058 | ato 120KS0E 
filled LCP/Black * Contact: Copper Alloy, Connecting Area: 0.1m min. Gold Plating over Nickel, Terminal 1.95 670-1294-ND 8.33 5.67 5.00 | KX15-140K2DE 
Area: Gold flash over Nickel or Tin-lead over Nickel * Hold Down: Copper Alloy/Tin-lead over Nickel * Hook 140 64 2.95 670-1295-ND 8.35 5.68 5.01 KX15-140K3DE 
Pin: Copper Alloy/Tin Plating * Hexagon Nut: Brass/Nickel Plating 3.95 670-1296-ND 7.60 5.17 4.56 | KX15-140K4DE 
160 72 2.95 670-1299-ND 9.50 6.46 5.70 | KX15-160K3DE 
20 16 - 670-1306-ND 5.67 3.31 3.03 | KX15-20KLDLE 
30 20 - 670-1311-ND 3.24 1.95 1.73 | KX15-30KLDLE 
40 24 _- 670-1319-ND 441 2.40 2.20 | KX15-40KLDLE 
50 28 - 670-1329-ND 4.92 2.87 2.63 | KX15-50KLDLE 
36.5 - 670-1330-NDO 4.92 2.87 2.63 | KX15-5OKLNL 
60 32 _ 670-1335-ND 5.79 3.38 3.09 | KX15-60KLDLE 
Receptacle Plug — Right Angle 3 a 36 = 670-1339-ND 6.60 3.74 3.52 | KX15-70KLDLE 
44.5 _ 670-1340-NDO 6.60 3.74 3.52 | KX15-70KLNL 
fe eececg al nensionsi nm) Doh Rey Hamels ile 4 | — 670-1350-ND 9.30 5.27 4.96 | KX15-80KLDLE 
Eos ostilons| aaa LE Baring i za LOO |eekartiN: 80 435 |  — 670-1351-NDO 7.47 4.24 3.99 | KX15-80KLNL 
KX14 Series 48.5 - 670-1354-NDO 7.44 4.22 3.97 | KX15-80NLNL 
1.95 670-1243-ND 2.73 1.56 1.33 | KX14-20K2DE 140 72.5 _ 670-1298-ND® 10.45 6.69 6.27 | KX15-140KLNL 
4.95 670-1244-ND 2.84 1.62 1.38 | KX14-20K5DE 
1 20 16 7.95 670-1245-ND 284 162 438 | KX14-20K8DE 160 80.5 - 670-1301-NDO 11.85 7.59 7.11 | KX15-160NLNL 
10.95 670-1241-ND 2.87 1.64 1.40 | KX14-20K11DE 0 Without hold down 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 119 


meemenemenenenees . No. of Dimensions (mm) __| Digi-Key Price Each JAE 
7. = PM1 Series Positions [A B | C_| PartNo. 1 25 100 _| PartNo. 
670-1413-ND 3.08 1.76 1.50 | TX24-80R-6ST-E1E 
memes 0.8mm Connectors 2.8 | 670-1414-NDO 3.08 1.76 1.50 | TX24-80R-6ST-H1E 
Specifications: * Contact Resistance: 70mQ maximum » Dielectric Withstanding Voltage: AC 250Vr.m.s per minute at — = i aa 
eset Temperature: 40°C ~ 85°C » Rated Current: 0.5A per contact Insulation Resistance: 100MO minimum 80 49.53 634 6.8 | 670-1408-NDO 3.08 176 150. | 1X24-80R-40ST-HIE 
Sr ee ne 670-1409-ND 2.98 1.70 1.45 _| TX24-80R-10ST-ME 
Materials and Finishes: » Base Insulator: LCP filled with heat-resistant plastic glass, UL 94V-0, Black; * Contact: Copper ; : - 
Alloy/Contact area: Gold plating; Terminal area: Tin plating over Nickel * Reinforcement: Copper Alloy, Tin type plating Gratis 3.08 176 Hot: [Dee ton ee ElE 
: . 7 . Dim.in min 8.8 | 670-1411-NDO 3.08 1.76 1.50 | TX24-80R-12ST-H1E 
: 670-1412-ND 2.98 1.70 1.45 | TX24-80R-12ST-NIE 
670-1362-ND 3.00 1.80 1.60 | TX24-100R-6ST-E1E 
2.8 | 670-1363-NDO 2.43 1.46 1.30 | TX24-100R-6ST-H1E 
670-1364-ND 3.40 1.94 1.65 | TX24-100R-6ST-N1E 
670-1356-ND 3.00 1.80 1.60 | TX24-100R-10ST-E1E 
100 62.23 76.1 6.8 | 670-1357-NDO 3.00 1.80 1.60 | TX24-100R-10ST-H1E 
670-1358-ND 3.40 1.94 1.65 | TX24-100R-10ST-N1E 
670-1359-ND 3.00 1.80 1.60 | TX24-100R-12ST-E1E 
8.8 | 670-1360-NDO 3.00 1.80 1.60 | TX24-100R-12ST-H1E 
670-1361-ND 3.40 1.94 1.65 | TX24-100R-12ST-N1E 
670-1367-ND 3.00 1.80 1.60 | TX24-120R-6ST-E1E 
pou Haseplicle Ship Recepiacle supe 120 | 7493 | 888 | 28 | 670-1368-NDO 3.33 2.00 1.78 _| 1X24-120R-6ST-HIE 
Fig. 2 — Receptacle, Right Angle - Thru Hole 
670-1377-NDO 2.87 1.64 1.40 | TX24-30R-LT1-H1E 
No. of Digi-Key Price Each JAE 30 17.78 | 31.7 — | 670-1378-NDO 1.64 93 72 | TX24-30R-LT-H1E 
Fig. | Positions | Part No. 1 25 100 Part No. ae ae is a 2 eee 
1 50 670-1090-ND 3.66 2.14 1.96 PIM1FO5ON1AE 40 24.13 38.0 — | 670-1387-ND 2.45 1.40 423. | TX24-40R-LT-N1E 
DTORIDSIENE 5.73 3.35 5.06__| PMIFOBONSA so | 3048| 444 | — | 670-1394-NDO 2.28 1.30 1.41 | TX24-50R-LT-HIE 
9 50 670-1092-ND 6.45 4.39 3.87 PM1FOSOV1AE : : 670-1395-ND 217 1.24 1.06 _| TX24-50R-LT-N1E 
670-1093-ND 6.15 3.49 3.28 PM1FOSO0VDA 60 36.83 50.7 ___ | 670-1405-NDO 2.45 1.40 1.19 | TX24-60R-LT-H1E 
670-1094-ND 3.87 2.26 2.07 PIM1M050H1AE : ‘ 670-1406-ND 2.38 1.36 1.16 | TX24-60R-LT-NIE 
3 50 670-1095-1-NDt 6.46 4.40 3.88 PM1MO50HDAR1000 80 49.53 | 634 670-1416-NDO 3.08 1.76 1.50 | TX24-80R-LT-H1E 
670-1095-2-ND$ 3436.72/1,000 PMA MO50HDAR1000 — [EAGT TEND) 2.98 1.70 1.45 _| TA24-BORSLT-NIE 
670-1365-NDO 3.00 1.80 1.60 | TX24-100R-LT-H1E 
tCut Tape Tape and Reel 100 | 6223 | 76.1 | — | 670-1366-ND 3.40 1.94 1.65. | TX24-100R-LT-ME 
120 74.93 88.8 — _| 670-1369-NDO 3.87 2.26 2.07 _| TX24-120R-LT-H1E 
140 90.17 | 104.04 | — | 670-1370-NDO 6.33 3.59 3.38 _| TX24-140R -LT-H1E 


TX24 and TX25 Series 


1.27mm Connectors 


Fig. 3 — Plug, Straight - Thru Hole 


92 670-1434-NDO 1.64 93 72 | TX25-30P-6ST-H1E 
Specifications: * Rated Current: 1A * Dielectric Withstanding Voltage: 500VACr.m.s per minute * Insulation Resistance: “| 670-1435-ND 1.56 88 69 _| TX25-30P-6ST-NIE 
100MOQ minimum * Contact Resistance: 40mQ maximum «Operating Temperature: -40°C ~ 80°C * Applicable PCB 30 4773 | 31.7 | 11.2 | §70-1436-NDO 1.64 93 72 | TX25-30P-8ST-H1E 
Thickness: 1.6 mm Materials and Finishes: Insulator: Glass-filled PBT (UL 94V-0, Black) * Hook Pin: Copper Alloy/Tin 670-1437-ND 1.60 90 70 | TX25-30P-8ST-NIE 
Plating * Contact: Copper Alloy; Connection area: Gold plating, 0.1 ym minimum over Nickel * Terminal area: Tin plating 152 670-1432-NDO 1.64 93 72 | TX25-30P-12ST-H1E 
i 670-1433-ND 1.56 88 69 | TX25-30P-12ST-N1E 
670-1442-ND 1.86 1.06 91 | TX25-40P-6ST-E1E 
9.2 | 670-1443-NDO 1.86 1.06 91 | TX25-40P-6ST-H1E 
670-1444-ND 1.75 1.00 88 | TX25-40P-6ST-NIE 
670-1445-ND 1.86 1.06 91 | TX25-40P-8ST-E1E 
o eae 6.0 11.2 | 670-1446-NDO 1.86 1.06 91 | TX25-40P-8ST-H1E 
670-1447-ND 1.75 1.00 88 | TX25-40P-8ST-N1E 
152 670-1440-NDO 1.86 1.06 91 | TX25-40P-12ST-H1E 
| 670-1441-ND 1.75 1.00 88 | TX25-40P-12ST-N1E 
670-1451-ND 2.28 1.30 1.11 | TX25-50P-6ST-E1E 
9.2 | 670-1452-NDO 2.28 1.30 1.11 | TX25-50P-6ST-H1E 
670-1453-ND 217 1.24 1.06 | TX25-50P-6ST-N1E 
50 30.48 44.4 142 670-1454-NDO 2.28 1.30 1.11 | TX25-50P-8ST-H1E 
™ | 670-1670-ND 2.17 1.24 1.06 | TX25-50P-8ST-N1E 
15.2 670-1449-NDO 2.28 1.30 1.11 | TX25-50P-12ST-H1E 
“| 670-1450-ND 2.17 1.24 1.06 | TX25-50P-12ST-N1E 
670-1459-ND 2.42 1.38 1.18 | TX25-60P-6ST-E1E 
9.2 | 670-1460-NDO 2.42 1.38 1.18 | TX25-60P-6ST-H1E 
670-1461-ND 2.38 1.36 1.16 | TX25-60P-6ST-N1E 
670-1462-ND 2.42 1.38 1.18 | TX25-60P-8ST-E1E 
60 36.83 anf 11.2 | 670-1463-NDO 2.42 1.38 1.18 | TX25-60P-8ST-H1E 
670-1464-ND 2.38 1.36 1.16 | TX25-60P-8ST-N1E 
15.2 670-1457-NDO 2.42 1.38 1.18 | TX25-60P-12ST-H1E 
“| 670-1458-ND 2.38 1.36 1.16 | TX25-60P-12ST-N1E 
670-1470-ND 3.08 1.76 1.50 | TX25-80P-6ST-E1E 
No. of Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each JAE 92 | 670-1471-ND 2.98 1.70 1.45 | TX25-80P-6ST-N1E 
Eositfonss| aaa 5 Cy) Rart\No: i 25 eet 00)8S Ranta: 419 | 970-1472-ND 3.08 1.76 1.50 | X25-80P-8ST-E1E 
80 49.53 63.4 “| 670-1473-ND 2.98 1.70 1.45 | TX25-80P-8ST-N1E 
Fig. 1 — Receptacle, Straight - Thru Hole 670-1467-ND 3.08 1.76 1.50 | TX25-80P-12ST-E1E 
B70AS7ENDO T64 a 79 XOA-SORGSTAHE 15.2 | 670-1468-NDO 3.08 1.76 1.50 | TX25-80P-12ST-H1E 
28 [eaaeecets 18 ion Jo: [x04 20R-BSTANE 670-1469-ND 2.98 1.70 1.45 | TX25-80P-12ST-N1E 
670-1371-NDO +64 “93-72 1X04-30R-1OST-HIE 670-1420-ND 3.00 1.80 1.60 | TX25-100P-6ST-E1E 
30°) 17.78 | 31.7 | 68 | 679 4379 ND 156 38 69. | TX24-30R-10ST-NIE 9.2 | 670-1421-NDO 3.00 1.80 1.60 | TX25-100P-6ST-HIE 
670-1373-NDO 1.64 93 72 | 1X24-30R-12ST-H1E 670-1422-ND 3.40 1.94 1.65 | TX25-100P-6ST-N1E 
88 670-1374-ND 1.56 88 69 | TX24-30R-12ST-N1E 400 62.93 76.1 670-1423-ND 3.00 1.80 1.60 | TX25-100P-8ST-E1E 
670-1384-NDO 1.86 1.06 91 | TX24-40R-6ST-H1E 11.2 | 670-1424-NDO 3.00 1.80 1.60 | TX25-100P-8ST-H1E 
28 670-1385-ND 1.75 1.00 88 | TX24-40R-6ST-N1E 670-1425-ND 3.40 1.94 1.65 | TX25-100P-8ST-N1E 
40 24.13 38.0 68 670-1380-NDO 1.86 1.06 91 | TX24-40R-10ST-H1E 15.2 670-1418-NDO 3.00 1.80 1.60 | TX25-100P-12ST-H1E 
. i “_|670-1381-ND 1.75 1.00 88 | TX24-40R-10ST-N1E “| 670-1419-ND 3.40 1.94 1.65 | TX25-100P-12ST-N1E 
88 670-1382-NDO 1.86 1.06 91 | TX24-40R-12ST-H1E 420 74.93 88.8 92 670-1428-NDO 3.87 2.26 2.07 | TX25-120P-6ST-H1E 
™_|670-1383-ND 1.75 1.00 88 | TX24-40R-12ST-N1E i : “| 670-1429-ND 3.69 2.16 1.97 _| TX25-120P-6ST-N1E 
28 | 670-1392-NDO 2.28 130 1.11 | TX24-50R-6ST-HIE Fig. 4 — Plug, Right Angle - Thru Hole 
. Ba a ere soso T9872 [TOS SPUTE 
5 | E i E -50R- q 7.78 31.7 _ 
50 30.48 44.4 6.8 670-1389-ND 217 1.24 1.06 | TX24-50R-10ST-N1E 670-1439-ND 1.60 90 70 | TX25-30PLT-N1E 
va eens tae isan | | ee 
™_|670-1391-ND 2.17 1.24 1.06 | TX24-50R-12ST-NIE » 3 : 
670-1401-ND 2.45 740 1.19 | TX24-60R-6ST-E1E 60 3683 | 50.7 | — | 670-1465-NDO 2.45 1.40 1.19 | TX25-60P-LT-H1E 
yg | 670-1403-ND 2.38 1.36 1.16 | TX24-60R-6ST-N1E 670-1466-ND 2.38 1.36 1.16 _| TX25-60P-LT-NIE 
© | 670-1404-ND 6.33 3.59 3.38 | TX24-60R-6VF-D1E 80 4953} 634 | — | 670-1474-NDO 3.08 1.76 1.50 | TX25-80P-LT-H1E 
670-1402-ND0 2.45 1.40 1.19 | TX24-60R-6ST-H1E 670-1475-ND 2.98 1.70 1.45 | TX25-80P-LT-NIE 
60 36.83 50.7 68 670-1396-NDO 2.45 1.40 1.19 | TX24-60R-10ST-H1E 400 62.23 76.1 __ | 670-1426-NDO 3.00 1.80 1.60 | TX25-100P-LT-H1E 
“_|670-1397-ND 2.38 1.36 1.16 | TX24-60R-10ST-NIE " : 670-1427-ND 3.40 1.94 1.65 | TX25-100P-LT-N1E 
670-1398-ND 2.45 1.40 1.19 | TX24-60R-12ST-E1E 120 74.93 88.8 — | 670-1430-NDO 3.87 2.33 2.07__| TX25-120P-LT-H1E 
8.8 |670-1399-NDO 2.45 1.40 1.19 | TX24-60R-12ST-H1E 140 90.17 | 104.04 | — | 670-1431-ND 6.33 3.59 3.38 | TX25-140P-LT-N1E 
670-1400-ND 2.38 136 116 | TX24-60R-12ST-NIE 0 With Hook Plug 


More Product Available Online: www.digikey.com 
120 (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Samlec 


.0197” (0.5mm) High Speed 


Sockets and Headers 
QSH and OTH Series ws E 


Specifications: (QSH Series) + Insulator Material: Liquid Crystal Polymer 
© Contact Material: Phosphor Bronze » Plating: Gold over 50y” (1.27pm) 
Nickel Current Rating: 1.0A @ 30°C Temperature Rise (contact); 7.8A @ 
30°C Temperature Rise (ground plane) * Operating Temperature: -55°C ~ 
125°C * Voltage Rating: 125VAC mated with QTH and 5mm Stack Height 
«Mates with: QTH Specifications: (QTH Series) * Insulator Material: 
Liquid Crystal Polymer * Terminal Material: Phosphor Bronze « Plating: 
Gold over 50y” (1.27um) Nickel * Current Rating: 1.0A @ 30°C Temperature 
Rise (contact); 7.8A @ 30°C Temperature Rise (ground plane) * Operating 
Temperature: -55°C ~ 125°C * Voltage Rating: 125VAC mated with QSH and 
5mm Stack Height * Mates with: QSH 


Socket 


No. of| Dim. (mm) Digi-Key Price Each 
Pos. A B Part No. 1 10 100 
Sockets 
60 | 41.27 SAM8180-ND 8.86 6.65 5.54 
120 | 81.27 SAM8181-ND 9.71 7.39 6.33 
180 | 121.27; — SAM8182-ND 13.05 10.04 8.41 
240 | 161.27 SAM8183-ND 15.47 11.96 10.20 
300 | 201.27 SAM8184-ND 18.44 14.93 12.52 
Headers 

4.27 | SAM8185-ND 9.02 6.77 5.64 

60 | 40.00 7.26 | SAM8186-ND 9.31 6.99 5.82 
s 10.27 | SAM8187-ND 13.66 10.75 9.01 

15.25 | SAM8188-ND 14.12 14.14 9.31 

4.27 | SAM8189-ND 9.89 7.53 6.45 

420 | 80.00 | 7-26 | SAM8190-ND 10.19 7.76 6.65 
’ 10.27 | SAM8191-ND 15.62 12.07 10.30 

15.25 | SAM8192-ND 16.13 12.47 10.63 

4.27 | SAM8193-ND 13.30 10.23 8.57 

480 | 120.00 7.26 | SAM8194-ND 13.40 10.54 8.84 
- 10.27 | SAM8195-ND = 20.50 16.11 13.91 

15.26 | SAM8196-ND 20.16 16.43 14.12 

4.27 | SAM8197-ND 15.75 12.18 10.39 

240 | 160.00 7.26 | SAM8198-ND 16.24 12.55 10.71 
. 10.27 | SAM8199-ND 23.64 19.27 16.55 

15.26 | SAM8200-ND__24.44 19.92 17.11 

4.27 | SAM8201-ND 18.80 15.22 12.76 

300 | 200.00 | 7-26 | SAM8202-ND 19.36 15.22 13.14 
. 10.27 | SAM8203-ND = 29.56 24.10 20.70 

15.26 | SAM8204-ND 29.78 24.44 21.38 


.025” (.635mm) Shielded 
Sockets and Headers 
QFSS and OQMSS Series 


Specifications: (QFSS Series) * Insulator Material: Liquid Crystal Polymer 
¢ Contact, Ground Plane and Shield Material: Phosphor Bronze « Plating: 
Gold over 50” (1.27um) Nickel (Tin on ground plane tails) » Current Rating: 
3.4A @ 30°C Temperature Rise (contact) 7.8A @ 30°C Temperature Rise 
(ground plane) »* Voltage Rating: 300VAC mated with QMSS « Operating 
Temperature: -55°C ~ 125°C » Mates with: QMSS 

Specifications: (QMSS Series) « Insulator Material: Liquid Crystal Polymer 
¢ Terminal, Ground Plane and Shield Material: Phosphor Bronze » Plating: 
Gold over 50y” (1.27m) Nickel (Tin on ground plane tails) * Current Rating: 
3.4A @ 30°C Temperature Rise (contact); 7.8A @ 30°C Temperature Rise 
(ground plane) * Voltage Rating: 300VAC mated with QFSS « Operating 
Temperature: -55°C ~ 125°C » Mates with: QFSS 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Fig.| Pos. | (mm) | PartNo. 1 10 100 
Standard Ends 
1 52 22.36 | SAM8166-ND 13.77 10.83 9.08 
104 | 43.70 | SAM8168-ND 18.77 15.20 12.74 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Fig.| Pos. | (mm) | PartNo. 1 10 100 
1 156 | 65.04 | SAM8170-ND 25.02 20.40 17.52 


208 | 86.38 | SAM8172-ND 30.19 
4-PC Power Pin Ends 
SAM8167-ND 16.52 


SAM8169-ND 21.44 


2477 = 21.68 


52 | 34.21 
2 | 104 | 55.55 


12.77 
17.48 


10.71 
15.01 


156 | 76.89 | SAM8171-ND 29.27 24.02 ~—-21.02 
Standard Ends 


52 | 20.83 
104 | 42.17 
156 | 63.51 
208 | 84.84 


SAM8173-ND 
SAM8175-ND 
SAM8177-ND 26.26 
SAM8179-ND 31.71 
4-PC Power Pin Ends 
SAM8174-ND 17.34 
SAM8176-ND 22.52 
SAM8178-ND 30.73 


14.45 
19.70 


11.37 
15.48 
21.41 
26.02 


9.53 
13.37 
18.39 
22.77 


52 | 34.55 
4 | 104 | 55.89 
156 | 77.23 


.025” (.635mm) Power and RF 


Q2 Sockets and Headers 
QFS and OMS Series aA 


Specifications: 

(QFS Series) * Insulator Material: Liquid Crystal Polymer * Contact and 
Ground Plane Material: Phosphor Bronze ¢ Plating: Gold over 50u” (1.27ym) 
Nickel (Tin on ground plane tail) * Current Rating: 1.54 @ 30°C Temperature 
Rise (contact); 7.2A @ 30°C Temperature Rise (ground plane) * Voltage 
Rating: 300VAC mated with QMS + Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 
* Mates with: QMS-PC, QMS-RF 


13.40 
18.36 
25.22 


11.23 
15.77 
22.07 


Specifications: 

(QMS Series) * Insulator Material: Liquid Crystal Polymer * Terminal and 
Ground Plane Material: Phosphor Bronze « Plating: Gold over 50u” (1.27m) 
Nickel (Tin on ground plane tail) * Current Rating: 1.54 @ 30°C Temperature 
Rise (contact); 7.2A @ 30°C Temperature Rise (ground plane) * Voltage 
Rating: 300VAC mated with QFS * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 
* Mates with: QFS-PC, QFS-RF 


Dim. (mm) | Digi-Key 
B_ [Part No. 


4-PC Power Pin Ends 
SAM8148-ND 
SAM8150-ND 
SAM8152-ND 
RF Connector Ends 
SAM8149-ND 
SAM8151-ND 
SAM8153-ND 
Headers 
4-PC Power Pin Ends 
SAM8154-ND 
SAM8158-ND 
SAM8162-ND 
SAM8156-ND 
SAM8160-ND 
SAM8164-ND 
RF Connector Ends 
SAM8155-ND 
SAM8159-ND 
SAM8163-ND 


5.38 


6.35 


5.38 


.0315” (0.80mm) High Speed 


Sockets and Headers 
QSE and QTE Series 


Specifications: ¢ Insulator Material: Liquid Crystal Polymer »* Terminal 
Material: Phosphor Bronze » Plating: Gold over 50y)” (1.271m) Nickel * Current 
Rating: Contacts: 2A @ 80°C, Ground Plane: 9.5A @ 80°C * Operating Temper- 
ature Range: -55°C ~ 125°C * Voltage Rating: (QSE) 225VAC mated with QSE 
and 5mm Stack Height »* Voltage Rating: (QTE) 225VAC mated with QTE and 
5mm Stack Height * QTE Series Mates with QSE * QSE Series Mates with QTE 


5. 


SS 


we 


Header 


s 


No. of Dim. (mm) Digi-Key Price Each 
Pos. A B Part No. 10 100 
Sockets 
40 | 21.27 SAMB8123-ND 640 468 3.82 
80 | 41.27 SAMB8124-ND 845 6.34 5.28 
120 | 61.27] — | samet25-nD 971 7.39 6.33 
160 | 81.27 SAMB8126-ND 11.59 891 7.47 
200 | 101.27 SAMB8127-ND 13.19 10.14 8.50 
Headers 
4.27 | SAM8128-ND 6.28 465 3.85 
ao | 2000 | 726 | SAM8129-ND 648 4.80 3.97 
00) 10.27 | Samet30-ND 783 5.64 4.70 
15.24 | SAM8131-ND 9.84 7.49 6.42 
4.27 | SAM8132-ND 859 645 5.37 
7.26 | SAM8133-ND 8.86 6.65 5.54 
80 | 40.00 | 40.27 | SAMsi34-ND 10.28 7.83 671 
15.24 | SAM8135-ND 13.44 10.57 8.86 
4.27 | SAM8136-ND 9.89 7.53 6.45 
420 | 60.00 | 7-26 | SAM8137-ND 10.19 7.76 6.65 
00) 10.27 | samet38-ND 1206 928 7.78 
15.24 | SAM8139-ND 16.13 12.47 10.63 
4.27 | SAM8140-ND 11.81 9.09 7.62 
7.26 | SAM8141-ND 1217 9.36 7.85 
160 ) 80.00 | i997 | samgi42-ND 1443 11.35 9.52 
15.24 | SAM8143-ND 18.82 15.24 12.77 
4.27 | SAM8144-ND 13.43 10.33 8.66 
7.26 | SAM8145-ND 13.53 10.64 8.92 
200 | 100.00 | t57 | SAMs146-ND 1639 12.67 10.81 
15.24 | SAM8147-ND 20.36 16.60 14.26 
tr) 
NEW! .0315” (0.08mm) Edge 
Rate Sockets and Headers 
ERF8 and ERM8 Series 


Specifications: ¢ Insulator Material: Black LCP * Terminal Material: Phosphor 
Bronze « Plating: Gold or Tin over 50u” (1.27m) Nickel « Operating Tempera- 


ture Range: -55°C ~ 125°C » ERF8 Contact Material: BeCu 


No. of] Dim. (mm) Digi-Key Price Each 
Pos. A B Part No. 1 10 100 
Sockets 
20 14 5.10 | SAM8618-ND 6.27 4.58 3.74 
40 22 5.10 | SAM8619-ND 7.15 5.30 4.38 
60 30 5.10 | SAM8620-ND 8.42 6.32 5.27 
80 38 5.10 | SAM8621-ND 9.36 7.02 5.85 
100 | 46 5.10 | SAM8622-ND 9.71 7.39 6.33 
120) 54 5.10 | SAM8623-ND 10.76 8.19 7.02 
140 | 62 5.10 | SAM8624-ND 11.25 8.65 7.25 
150 | 66 5.10 | SAM8625-ND 11.52 8.86 7.43 
Headers 
20 14 5.97 | SAM8602-ND 6.01 4.39 3.59 
40 22 5.97 | SAM8603-ND 6.88 5.09 4.21 
60 30 5.97 | SAM8604-ND 8.09 6.07 5.06 
80 38 5.97 | SAM8605-ND 8.98 6.74 5.61 
100 | 46 5.97 | SAM8606-ND 9.72 7.09 6.08 
120) 54 5.97 | SAM8607-ND 10.33 7.86 6.74 
140) 62 5.97 | SAM8608-ND 11.04 8.40 7.20 
150 | 66 5.97 | SAM8609-ND 11.29 8.60 7.37 
20 14 8.91 SAM8610-ND 6.27 4.58 3.74 
40 22 8.91 SAM8611-ND 7.15 5.30 4.38 
60 30 8.91 SAM8612-ND 8.42 6.32 5.27 
80 38 8.91 SAM8613-ND 9.36 7.02 5.85 
100 | 46 8.91 SAM8614-ND 9.71 7.39 6.33 
120) 54 8.91 SAM8615-ND 10.76 8.19 7.02 
140 | 62 8.91 SAM8616-ND 11.25 8.65 7.25 
150 | 66 8.91 SAM8617-ND 11.52 8.86 7.43 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Samlec 


.0315” (0.80mm) 
Sockets CLE Series 


Specifications: ¢ Insulator Material: 
Black Liquid Crystal Polymer 
¢ Contact Material: Beryllium Copper 
* Plating: Gold over 50” (1.27pm) 
Nickel ¢ Current Rating: .75A @ 80°C 
ambient * Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C » Contact Resistance: 
15 mQ max. (initial) * Mates with: 
FTE Series 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 

Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
2 0.8 SAM1142-01-ND 7.88 7.05 5.81 
4 1.6 SAM1142-02-ND 8.07 7.22 «6.95 
6 24 SAM1142-03-ND 8.26 7.39 6.09 
8 3.2 SAM1142-04-ND 8.45 7.56 6.23 
10 40 SAM1142-05-ND 8.64 7.73 6.37 
12 48 SAM1142-06-ND 8.83 7.90 6.51 
14 5.6 SAM1142-07-ND 9.02 8.07 6.65 
16 6.4 SAM1142-08-ND 9.21 8.24 6.79 
18 12 SAM1142-09-ND 9.40 8.41 6.93 
20 8.0 SAM1142-10-ND 9.59 8.58 7.07 
22 8.8 SAM1142-11-ND 9.78 875 = 7.21 
24 9.6 SAM1142-12-ND 9.97 8.92 7.35 


ft More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


.0315” (0.80mm) 
Headers FTE Series 


Specifications: « Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Terminal 
Material: Phosphor Bronze »¢ Plating: Gold over 50y” (1.27pm) Nickel 
© Current Rating: .75A @ 80°C ambient »* Operating Temperature: -55°C 
~ 125°C + Mates with: CLE Series 


Dual Dual Right 
Vertical Angle 


5.08 , 


.040” (1.00mm) Low Profile 
Sockets CLM Series 


Specifications: * Insulator Material: 
Liquid Crystal Polymer » Contact 
Material: Phosphor Bronze » Pla- 
ting: Pre-plated 10y” (0.25um) Gold 
on contact, Tin-Lead on Tail * Current 
Rating: 1.54 @ 80°C + Operating Tem- 
perature: -55°C ~ 125°C » Contact 
Resistance: 15mQ max. » Mates with: 
FTMH Series 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 

Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
2 1.43 SAM1129-01-ND 4.86 436 3.59 
4 2.43 SAM1129-02-ND 5.07 454 3.74 
6 3.43 SAM1129-03-ND 5.28 473 3.90 
8 4.43 SAM1129-04-ND 5.49 4.92 4.05 
10 5.43 SAM1129-05-ND 5.70 5.10 4.20 
12 6.43 SAM1129-06-ND 5.91 5.29 4.36 
14 7.43 SAM1129-07-ND 6.12 5.48 4.51 
16 8.43 SAM1129-08-ND 6.33 5.67 4.67 
18 9.43 SAM1129-09-ND 6.54 5.85 4.82 
20 10.43 | SAM1129-10-ND 6.75 6.04 4.97 
22 11.43 | SAM1129-11-ND 6.95 6.23 5.13 
24 12.43 | SAM1129-12-ND 7.16 6.41 5.28 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


.040” (1.00mm) 
Micro Headers FTMH Series a 


Specifications: « \nsulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Terminal 
Material: Phoshpor Bronze ¢ Current Rating: 1.54 @ 80°C ambient 
© Operating Temperature: -55°C ~ 125°C » Mates with: CLM, MLE Series 


Dual Vertical Dual Right Angle 


Digi-Key Price Each 
Part No.t 10 100 
Dual Row, Vertical 

SAM1131-01-ND 5.67 5.08 4.18 
SAM1131-02-ND 5.83 5.22 4.30 
$AM1131-03-ND 5.99 537 4.42 
SAM1131-04-ND 616 5.51 4.54 
$AM1131-05-ND 6.32 566 4.66 


SAM1131-06-ND 648 580 4.78 
$AM1131-07-ND 664 595 4.90 
SAM1131-08-ND 680 609 5.02 
$AM1131-09-ND 696 623 5.14 
$AM1131-10-ND 713 6.38 5.25 
$AM1131-11-ND 7.29 652 5.37 
$AM1131-12-ND. 745 667 5.49 
Dual Row, Right Angle 
SAM1130-01-ND 6.61 5.92 4.88 
$AM1130-02-ND 6.81 610 5.02 
SAM1130-03-ND 7.01 6.28 5.17 
$AM1130-04-ND 7.24 646 5.32 
SAM1130-05-ND 7A1 6.63 5.46 
SAM1130-06-ND 7.61 6.81 5.61 
SAM1130-07-ND 7.81 6.99 5.76 
SAM1130-08-ND 8.01 7175.91 
SAM1130-09-ND 8.21 7.35 6.05 
SAM1130-10-ND 8.41 7.53 6.20 
SAM1130-11-ND 8.61 771 6.35 
SAM1130-12-ND 8.81 7.88 6.49 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


.040” (1.00mm) (Sms) 
Standard Sockets MLE Series .w 


Specifications: * \nsulator Material: 
Black Liquid Crystal Polymer 
¢ Contact Material: Beryllium 
Copper ° Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C * Plating: Gold over 
10” (0.25,m) Nickel * Mates with: 
FTMH Series 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Pos. | (mm) | PartNo.t 1 10 100 
Dual Row, Vertical 
2 08 SAM1144-01-ND 8.42 7.54 6.21 
4 1.6 SAM1144-02-ND 8.61 7.71 6.35 
6 24 SAM1144-03-ND 8.80 7.88 6.49 
8 3.2 SAM1144-04-ND 8.99 8.05 6.63 
10 4.0 SAM1144-05-ND 9.18 8.22 6.77 
12 48 SAM1144-06-ND 9.37 8.39 6.91 
14 5.6 SAM1144-07-ND 9.56 8.56 7.05 
16 64 SAM1144-08-ND 9.75 873 7.19 
18 72 SAM1144-09-ND 9.94 8.90 7.33 
20 8.0 SAM1144-10-ND 10.13 9.07 7.47 
22 88 SAM1144-11-ND 10.32 9.24 7.61 
24 96 SAM1144-12-ND 10.51 941 7.75 
Dual Row, Right Angle 
2 08 SAM1143-01-ND 10.92 9.78 8.05 
4 1.6 SAM1143-02-ND 11.17 10.00 8.24 
6 24 SAM1143-03-ND 11.42 10.22 8.42 
8 3.2 SAM1143-04-ND 11.67 1044 8.60 
10 4.0 SAM1143-05-ND 11.91 1066 878 
12 48 SAM1143-06-ND 12.16 1088 8.96 
14 5.6 SAM1143-07-ND 12.41 11.11 9.15 
16 64 SAM1143-08-ND 1265 11.33 9.33 
18 7.2 SAM1143-09-ND 1290 11.55 9.51 
20 8.0 SAM1143-10-ND 13.15 11.77 9.69 
22 88 SAM1143-11-ND 13.40 11.99 9.87 
24 9.6 SAM1143-12-ND 13.64 12.21 10.06 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


No. of | Dim. A 
Pos. | (mm) 


Digi-Key 
Part No.t 


Price Each 
10 


1.2 
2.2 
3.2 


SAM1132-01-ND 
SAM1132-02-ND 
SAM1132-03-ND 


6.35 
6.53 
6.71 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 

Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
8 4.2 SAM1132-04-ND 7.70 6.89 5.67 
10 5.2 SAM1132-05-ND 7.89 7.07 5.82 
12 6.2 SAM1132-06-ND 8.09 7.25 5.97 
14 7.2 SAM1132-07-ND 8.29 743 6.12 
16 8.2 SAM1132-08-ND 8.49 7.60 6.26 
18 9.2 SAM1132-09-ND 8.69 7.78 6.41 
20 10.2 SAM1132-10-ND 8.89 7.96 6.56 
22 11.2 SAM1132-11-ND 9.09 814 6.70 
24 12.2 SAM1132-12-ND 9.29 832 6.85 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


.050” (1.27mm) Quad 


Row Sockets and Headers 
SOLC and TOLC Series 


Specifications: (SOLC Series) * Insulator Material: Black Liquid Crystal 
Polymer * Contact Material: Phosphor Bronze » Plating: Gold over 50” 
(1.27um) Nickel » Current Rating: 2.54 @ 80°C ambient + Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Contact Resistance: 10mQ max. 
«Insertion Depth: .066” ~ .142” (1.68mm ~ 3.61mm) with .015” (0.38mm) 
wipe «Insertion Force: 2.00z (0.56N) average (single contact only) * Normal 
Force: 75 grams (0.74N) average * Withdrawal Force: 1.50z (0.42N) average 
(single contact only) * Max Cycles: 100+ » Mates with: TOLC 
Specifications: (TOLC Series) * Insulator Material: Black Liquid Crystal 
Polymer ¢ Terminal Material: Phosphor Bronze » Plating: Gold over 50” 
(1.27um) Nickel »* Current Rating: 2.54 @ 80°C ambient » Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Mates with: SOLC Series 


AL 


Socket 


Dim. (mm) Digi-Key 
Pos. A B Part No. if] 10 100 
Sockets 
20 | 8.90 SAM8490-ND 989 7.21 6.18 
40 | 15.25 SAM8491-ND 10.24 7.79 6.68 
60 | 21.60 _ SAM8492-ND 10.99 7.53 6.45 
80 | 27.95 SAM8493-ND 11.27 858 = 7.35 
100 | 34.30 SAM8494-ND 13.46 10.59 8.88 
120 | 40.65 SAM8495-ND 16.17 12.50 10.66 
140 | 47.00 SAM8496-ND 17.14 13.25 11.11 
160 | 53.35 - SAM8497-ND 18.69 1513 12.69 
180 | 59.70 SAM8498-ND 20.04 16.34 14.03 
200 | 66.05 SAM8499-ND 22.26 18.15 15.59 
Headers 
5.59 | SAM8500-ND 835 6.27 5.22 
20 | 8.89 7.24 | SAM8501-ND 10.03 7.32 6.27 
11.23 | SAM8502-ND 10.17 7.74 = 6.63 
5.59 | SAM8503-ND 902 677 5.64 
40 |) 15.24 | 7.24 | SAM8504-ND 10.37 7.90 677 
11.23 | SAM8505-ND 10.99 837 717 
5.59 | SAM8506-ND 967 7.06 6.05 
60 | 21.59 | 7.24 | SAM8507-ND 11.13 847 7.26 
11.23 | SAM8508-ND 10.60 807 6.92 
5.59 | SAM8509-ND 994 7.25 6.21 
80 | 27.94 | 7.24 | SAM8510-ND 11.41 868 = 7.44 
11.23 | SAM8511-ND 11.84 910 = 7.63 
5.59 | SAM8512-ND 11.63 895 7.50 
100 | 34.29 | 7.24 | SAM8513-ND 13.64 1073 8.99 
11.23 | SAM8514-ND 1448 1139 9.55 
5.59 | SAM8515-ND 13.64 10.73 8.99 
120 | 40.64 | 7.24 | SAM8516-ND 16.37 12.65 10.79 
11.23 | SAM8517-ND 17.36 13.42 11.25 
5.59 | SAM8518-ND 1448 1139 9.55 
140 | 46.99 | 7.24 | SAM8519-ND 17.38 13.43 11.26 
11.23 | SAM8520-ND 17.58 14.23 11.93 
5.59 | SAM8521-ND 16.52 12.77 10.71 
160 | 53.34 | 7.24 | SAM8522-ND 18.94 1489 12.86 
11.23 | SAM8523-ND 20.08 15.78 13.63 
5.59 | SAM8524-ND 17.75 14.37 12.05 
180 | 59.69 | 7.24 | SAM8525-ND 20.30 16.55 14.21 
11.23 | SAM8526-ND 21.52 17.54 15.07 
5.59 | SAM8527-ND 19.72 15.50 13.39 
200 | 66.04 | 7.24 | SAM8528-ND 22.56 18.39 15.80 
11.23 | SAM8529-ND 23.90 1948 16.73 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Samlec 


.050” (1.27mm) Low Profile 


Sockets CLP Series 


Specifications: * Insulator Material: 
Black Liquid Crystal Polymer * Contact 
Material: Phosphor Bronze * Current 
Rating: 1.75A @ 80°C ambient + Oper- 
ating Temperature: -55°C ~ 125°C 


AL 


* Contact Resistance: 10mQ max. 27° 73.05 
* Mates with: FTSH, FTS Series 
No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
10p” (0.25um) Gold Plating 
4 2.97 | SAM1154-02-ND 4.65 417 3.43 
6 4.24 SAM1154-03-ND 4.84 4.33 3.57 
8 5.51 SAM1154-04-ND 5.02 449 3.70 
10 6.78 | SAM1154-05-ND 5.20 465 3.83 
12 8.05 SAM1154-06-ND 5.38 482 3.97 
14 9.32 SAM1154-07-ND 5.56 4.98 410 
16 10.59 | SAM1154-08-ND 5.74 5.14 4.23 
18 11.86 | SAM1154-09-ND 5.92 5.30 4.37 
20 13.13 | SAM1154-10-ND 6.10 5.46 4.50 
22 14.40 | SAM1154-11-ND 6.28 5.62 4.63 
24 15.67 | SAM1154-12-ND 6.46 5.78 4.76 
26 16.94 | SAM1154-13-ND 6.64 5.95 4.90 


10p:” (0.254m) Gold on Contact, Matte Tin on Tail 


4 2.97 | SAM1155-02-ND 4.29 3.85 3.17 
6 4.24 | SAM1155-03-ND 4.47 4.01 3.30 
8 5.51 | SAM1155-04-ND 4.65 4173.43 
10 6.78 | SAM1155-05-ND 4.84 433 3.57 
12 8.05 | SAM1155-06-ND 5.02 449 3.70 
14 9.32 | SAM1155-07-ND 5.20 465 3.83 
16 | 10.59 | SAM1155-08-ND 5.38 482 3.97 
18 | 11.86 | SAM1155-09-ND 5.56 4.98 410 
20 | 13.13 | SAM1155-10-ND 5.74 5.14 4.23 
22 | 14.40 | SAM1155-11-ND 5.92 5.30 4.37 
24 | 15.67 | SAM1155-12-ND 6.10 5.46 4.50 
26 | 16.94 | SAM1155-13-ND 6.28 5.62 4.63 
Gold Flash on Contact, Matte Tin on Tail 
4 2.97 | SAM1153-02-ND 3.92 3.52 2.90 
6 4.24 | SAM1153-03-ND 4.08 3.66 3.01 
8 5.51 | SAM1153-04-ND 4.25 3.80 3.13 
10 6.78 | SAM1153-05-ND 4.41 3.95 3.25 
12 8.05 | SAM1153-06-ND 4.57 409 3.37 
14 9.32 | SAM1153-07-ND 4.73 4.24 3.49 
16 | 10.59 | SAM1153-08-ND 4.89 438 3.61 
18 | 11.86 | SAM1153-09-ND 5.05 453 3.73 
20 | 13.13 | SAM1153-10-ND 5.22 467 3.85 
22 | 14.40 | SAM1153-11-ND 5.38 482 3.97 
24 | 15.67 | SAM1153-12-ND 5.54 4.96 4.09 
26 | 16.94 | SAM1153-13-ND 5.70 5.10 4.20 


.050” x .050” 
(1.27mm x 1.27mm) 
Micro Strips FTs Series 


Specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Terminal 
Material: Phoshpor Bronze » Current Rating: 1.75A@ 80°C ambient 
© Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Plating: 10” (.25ym) Gold on 


post, Tin on Tail * Mates with: FFSD, CLP, FLE Serie: 


Thru-Hole 


S 


Surface Mount 


No. of | Dim.(mm) | Digi-Key Price Each 
Pos. A B Part No.t ‘il 10 100 
Through Hole 
Mates with CLP Series 

4 | 254 | 1.65 | SAM1158-02-ND 3.27 2.93 241 
6 | 3.81 | 1.65 | SAM1158-03-ND 340 305 251 
8 | 5.08 | 1.65 | SAM1158-04-ND 353 317 2.61 
10 | 635 | 1.65 | SAM1158-05-ND 367 3.29 271 


Dim (mm) 
Pos. A B 


Digi-Key Price Each 
Part No.t 1 10 100 


12 | 7.62 | 1.65 | SAM1158-06-ND 3.80 3.40 2.80 
14 | 8.89 | 1.65 | SAM1158-07-ND 3.93 3.52 2.90 
16 | 10.16 | 1.65 | SAM1158-08-ND 4.07 3.64 3.00 
18 | 11.43 | 1.65 | SAM1158-09-ND 4.20 3.76 3.10 
20 | 12.70 | 1.65 | SAM1158-10-ND 4.33 3.88 3.20 


22 (| 13.97 | 1.65 | SAM1158-11-ND 4.47 4.00 3.29 
24 | 15.24 | 1.65 | SAM1158-12-ND 4.60 412 3.39 
26 | 16.51 | 1.65 | SAM1158-13-ND 4.73 4.24 3.49 


Mates with FFSD Series 


4 2.54 | 3.05 | SAM1156-02-ND 3.27 2.93 2.41 
6 3.81 | 3.05 | SAM1156-03-ND 3.40 3.05 2.51 
8 5.08 | 3.05 | SAM1156-04-ND 3.53 317 = 2.61 
10 | 6.35 | 3.05 | SAM1156-05-ND 3.67 3.29 2.71 
12 | 7.62 | 3.05 | SAM1156-06-ND 3.80 3.40 2.80 


14 | 8.89 | 3.05 | SAM1156-07-ND 3.93 3.52 2.90 
16 | 10.16 | 3.05 | SAM1156-08-ND 4.07 3.64 3.00 
18 | 11.43 | 3.05 | SAM1156-09-ND 4.20 3.76 3.10 
20 | 12.70 | 3.05 | SAM1156-10-ND 4.33 3.88 3.20 
22 | 13.97 | 3.05 | SAM1156-11-ND 4.47 4.00 3.29 


24 | 15.24 
26 | 16.51 


3.05 
3.05 


SAM1156-12-ND 
SAM1156-13-ND 


4.60 
4.73 


412 
4.24 


Mates with CLP Series 


4 2.54 | 1.65 | SAM1159-02-ND 3.78 3.39 2.79 
6 3.81 1.65 | SAM1159-03-ND 3.92 3.52 2.90 
8 5.08 | 1.65 | SAM1159-04-ND 4.07 3.64 3.00 
10 | 6.35 | 1.65 | SAM1159-05-ND 4.21 377 3.11 
12 | 7.62 | 1.65 | SAM1159-06-ND 4.35 3.90 3.21 


14 | 8.89 | 1.65 | SAM1159-07-ND 4.49 4.03 3.32 
16 | 10.16 | 1.65 | SAM1159-08-ND 4.64 415 3.42 
18 | 11.43 | 1.65 | SAM1159-09-ND 4.78 4.28 3.53 
20 | 12.70 | 1.65 | SAM1159-10-ND 4.92 4.41 3.63 
22 | 13.97 | 1.65 | SAM1159-11-ND 5.06 454 3.74 


24 | 15.24) 1.65 | SAM1159-12-ND 5.21 
26 | 16.51 | 1.65 | SAM1159-13-ND 5.35 
Mates with FFSD Series 


4.66 
4.79 


3.84 
3.95 


4 2.54 | 3.05 | SAM1157-02-ND 3.78 3.39 2.79 
6 3.81 | 3.05 | SAM1157-03-ND 3.92 3.52 2.90 
8 5.08 | 3.05 | SAM1157-04-ND 4.07 3.64 3.00 
10 | 6.35 | 3.05 | SAM1157-05-ND 4.21 377 3.11 
12 | 7.62 | 3.05 | SAM1157-06-ND 4.35 3.90 3.21 


14 | 8.89 | 3.05 | SAM1157-07-ND 4.49 4.03 3.32 
16 | 10.16 | 3.05 | SAM1157-08-ND 4.64 415 3.42 
18 | 11.43 | 3.05 | SAM1157-09-ND 4.78 4.28 3.53 
20 | 12.70 | 3.05 | SAM1157-10-ND 4.92 4.41 3.63 
22 | 13.97 | 3.05 | SAM1157-11-ND 5.06 454 3.74 


24 | 15.24 
26 (| 16.51 


3.05 
3.05 


SAM1157-12-ND 5.21 
SAM1157-13-ND 5.35 


4.66 
4.79 


3.84 
3.95 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


.050” (1.27mm) HS 
Micro Headers ~ G 
FTSH Series 


Specifications: « Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Terminal 
Material: Phosphor Bronze ¢ Plating: 10y” (.25,m) Gold on post, Matte Tin 
on Tail * Current Rating: 1.75A@ 80°C ambient * Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C * Mates with: FFSD, CLP, FLE Series 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
8 5.08 | SAM1161-04-ND 4.07 3.64 3.00 
10 6.35 | SAM1161-05-ND 4.21 377 3.11 
12 7.62 | SAM1161-06-ND 4.35 3.90 3.21 
14 8.89 | SAM1161-07-ND 4.49 4.03 3.32 
16 | 10.16 | SAM1161-08-ND 4.64 415 3.42 
18 | 11.43 | SAM1161-09-ND 4.78 4.28 3.53 
20 | 12.70 | SAM1161-10-ND 4.92 441 3.63 
22 | 13.97 | SAM1161-11-ND 5.06 454 3.74 
24 | 15.24 | SAM1161-12-ND 5.21 466 3.84 
26 | 16.51 | SAM1161-13-ND 5.35 479 3.95 
Right Angle Surface Mount 
4 2.54 | SAM1160-02-ND 4.35 3.90 3.21 
6 3.81 | SAM1160-03-ND 4.52 405 3.34 
8 5.08 | SAM1160-04-ND 4.69 420 3.46 
10 6.35 | SAM1160-05-ND 4.86 436 3.59 
12 7.62 | SAM1160-06-ND 5.04 451 371 
14 8.89 | SAM1160-07-ND 5.21 466 3.84 
16 | 10.16 | SAM1160-08-ND 5.38 482 3.97 
18 | 11.43 | SAM1160-09-ND 5.55 497 4.09 
20 | 12.70 | SAM1160-10-ND 5.72 5.12 4.22 
22 | 13.97 | SAM1160-11-ND 5.89 5.27 4.34 
24 | 15.24 | SAM1160-12-ND 6.06 5.43 4.47 
26 | 16.51 | SAM1160-13-ND 6.23 5.58 4.60 
Mixed Technology 
4 2.54 | SAM1162-02-ND 4.35 3.90 3.21 
6 3.81 | SAM1162-03-ND 4.52 405 3.34 
8 5.08 | SAM1162-04-ND 4.69 420 3.46 
10 6.35 | SAM1162-05-ND 4.86 436 3.59 
12 7.62 | SAM1162-06-ND 5.04 451 371 
14 8.89 | SAM1162-07-ND 5.21 466 3.84 
16 | 10.16 | SAM1162-08-ND 5.38 482 3.97 
18 | 11.43 | SAM1162-09-ND 5.55 497 4.09 
20 | 12.70 | SAM1162-10-ND 5.72 5.12 4.22 
22 | 13.97 | SAM1162-11-ND 5.89 5.27 4.34 
24 | 15.24 | SAM1162-12-ND 6.06 5.43 4.47 
26 | 16.51 | SAM1162-13-ND 6.23 5.58 4.60 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


.050” (1.27mm) 


Pitch Sockets FLE Series 


Specifications: 


w @ 


¢ Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer » Contact Material: 
Phosphor Bronze ¢ Plating: Gold over 50” (1.27m) Nickel » Current Rating: 
1.75A @ 80°C ambient * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
* Contact Resistance: 15mQ max * Mates with: FTSH, FTS Series 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
4 | 2.65 | SAM1226-02-ND 671 6.01 4.95 
6 | 3.92 | SAM1226-03-ND 687 6.15 5.07 
.05 |, 5.08 8 | 5.19 | SAM1226-04-ND 7.03 629 5.18 
| 10 | 6.46 | SAM1226-05-ND 719 644 5.30 
12 | 7.73 | SAM1226-06-ND 735 658 5.42 

5.84 0.51 0.81 = 0.81 
: 2.29) 1.27 14 | 9.00 | SAM1226-07-ND 7.51 6.73 5.54 
Surface Right Angle Mixed 

Mount Surface. Mount Technology 16 | 10.27 | SAM1226-08-ND 7.68 687 5.66 
18 | 11.54 | SAM1226-09-ND 784 7.02 578 
DigiKey Price Each 20 | 12.81 | SAM1226-10-ND 8.00 7.16 5.90 
Part No.t 10 = 100 22 | 14.08 | SAM1226-11-ND 816 7.31 6.02 
Surface Mount 24 | 15.35 | SAM1226-12-ND 832 7.45 6.14 
SAM1161-02-ND 3.78 3.39 2.79 26 | 16.62 | SAM1226-13-ND 848 7.60 6.26 


SAM1161-03-ND 3.92 3.52 2.90 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
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LSS Sx No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
& el mi = G Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 Pos. | (mm) | Part No.t 1 10-100 
p— a Lk Through Hole — Right Angle TFML 12 | 12 | SAM1164-06-ND 491 4.40 3.62 
20 15.88 | SAM8260-ND 4.26 2.97 2.44 14 14 SAM1164-07-ND 5.08 4.55 3.75 
.050 a (1 : 27mm) 30 | 22.23 | SAM8263-ND 5.21 3.77 3.09 16 | 16 | SAM1164-08-ND 525 470 3.88 
40 28.58 | SAM8266-ND 6.45 4.78 3.95 18 18 SAM1164-09-ND 5.42 486 4.00 
Sockets and Headers ~ > | 50. | 34.93 | SAMe269-ND 8.05 580 4.83 20 | 20 | SAMt164-10-ND 5.60 5.01 4.13 
= 60 41.28 | SAM8272-ND 9.26 6.95 5.79 22 22 SAM1164-11-ND 5.77 5.16 4.25 
SFML,TFML and TFM Series 80 53.98 | SAM8275-ND 10.76 8.19 7.02 94 94 SAM1164-12-ND 5.94 5.32 4.38 
Specifications: « \nsulator Material: Black Liquid Crystal Polymer + Contact 90 60.33 | SAM8278-ND 11.86 9.12 7.65 26 26 SAM1164-13-ND 6.11 547 4.51 
Material: Phosphor Bronze «Plating: Gold over 50u” (1.27um) Nickel 400 | 66.68 | SAM8281-ND 13.16 10.13 8.49 - — — 
+ Current Rating: 2A @ 80°C ambient * Voltage Rating: 350VAC * Operating : - : E : Surface Mount — Gold on Contact, Matte Tin on Tail 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Socket Contact Resistance: 15mQ NEW! Through Hole TFM with Weld Tabs NEW! 4 4 SAM1166-02-ND 4.23 3.79 3.12 
max ¢ Socket Insertion Depth: .120” (3.05mm) to .160” (4.06mm) »* Socket 10 9.53 | SAM8698-ND 277 1.88 1.52 
Insertion Force: 2.502 (0.69N) average (single contact only) * Header Locking 20 15.88 | SAM8699-ND 434 3.03 2.48 6 6 SAM1166-03-ND 4.40 3.94 3.25 
Features: 10 ~ 20 (one latch), 25 and 30 (two latches), 35 ~ 50 (three latches) a ee SANCHO) 546 373 6 8 8 SAM1166-04-ND 4.57 409 3.37 
+ Socket Max Cycles: 100 with 10” (0.25ym) Gold » SFML Series Mates z fe . - -05-| 
with TFML Series * TFML Series Mates with SFML Series 2) 40 | 2858 | Sas701-ND 640 468 3.82 i : ean ie Pre oe 
50 34.93 | SAM8702-ND 7.55 5.44 4.53 “ - - 
60 | 41.28 | SAMB703-ND 857 6.43 5.36 4 ae 508° 455. “375 
Through Hole Surface Mount ‘Surface Mount — TFML 16 16 SAM1166-08-ND 5.25 470 3.88 
20 | 15.88 | SAM8261-ND 426 297 2.44 8 eae) these ede a8: 4.00 
30 | 22.23 | SAMs264-ND 521 3.77 3.09 eel eee | CHES 0. 20 is 
40 | 28.58 | SAM8267-ND 645 4.78 3.95 22 | 22 ESSMaIbGanaND SS DR 
50 | 34.93 | SAM8270-ND 8.05 580 4.83 24 | 24 | SAM1166-12-ND 5.94 5.32 4.38 
| $3.05 2 | 60 | 41.28 | same273-np 926 6.95 5.79 26 | 26 | SAM1166-13-ND 611 847 4.51 
80 | 53.98 | SAM8276-ND 10.76 = 8.19 7.02 t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
90 60.33 | SAM8279-ND 11.86 9.12 7.65 
Through Hole NEW! Weld Tab 100 | 66.68 | SAM8282-ND 13.16 1013 8.49 
7 NEW! Surface Mount TFM with Weld Tabs NEW! NEW! .050” (1 27m m) 
‘a 10 9.53 | SAM8704-ND 2.98 2.02 1.59 
4075 2.35 fi 20 15.88 | SAM8705-ND 4.73 3.30 271 Socket Cable Assembly 
i 30 22.23 | SAM8706-ND 5.38 3.94 3.21 H 
2 40 28.58 | SAM8707-ND 6.70 4.96 4.41 SFSD Series 
Surface Mount Right Angle 50 34.93 | SAM8708-ND 7.90 5.93 4.94 Specifications: + Insulator Material: Black LCP » Contact Material: BeCu 
11.91 60 | 41.28 | Samg709-ND 936 7.02 5.85 * Plating: Gold over 50” (1.27m) Nickel * Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 80°C » Mates with: TFM Series 


0.5144 


12747 —J 


.0787” (2.00mm) 
Low Profile Sockets 


No. of | Dim. A | Digi-Ke Price Each ii 
Fig.| Pos. | (mm) Part No. 1 10 100 CLT Series 
Specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact 
Thmugh ole 4 re ae aaa ee ee ee a 
20 | 16.64 eee ane pate 2.84 2.82 ~ 125°C ° Contact Resistance: 10mQ na . Mates with: TM series : 
30 | 22.99 | SAMB243-ND 495 351 2.88 Single End 
40 | 29.34 | SAM8245-ND 621 455 374 
50 | 35.69 | SAMS247-ND 748 5.54 4.58 ThraHele surface Mount 
; |80_| 42.04 | SaMe249-ND 862 647 5.39 No. of | Gable | Digi-Key Price Each 
70 | 48.39 | SAM8251-ND 914 686 5.72 A Pos. | Length | Part No. 1 10100 
80 | 54.74 | SAM8253-ND 10.01 7.62 653 as Ke Single End 
90 | 61.09 | SAM8255-ND 11.25 856 7.34 3 10 SAM8662-ND 1215 935 7.83 
100 | 67.44 | SAM8257-ND 1224 942 7.89 400 > 20 SAM8663-ND 15.62 12.07 10.30 
20 | 16.64 | SAM8710-ND NEW! 487 346 2.84 30 | g» | SAMB664-ND 22.24 1813 15.57 
30 | 22.99 | SAM8711-ND NEW! 5.85 4.28 3.49 40 SAM8665-ND 23.30 18.99 16.31 
40 | 29.34 | SAM8712-ND NEW! 7.48 5.54 4.58 No.of Dim. A] DighKey Price Each 50 SAM8666-ND 31.08 25.51 22.32 
50 35.69 | SAM8713-ND NEW! 8.98 6.74 5.61 Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 60 SAM8667-ND 32.14 26.37 23.08 
1 | 60. | 42.04 | SAMB714-ND NEW! 1033 7.86 6.74 Through Hole — Gold Plating 10 SAM8668-ND 13.93 10.96 9.18 
70 | 48.39 | SAM8715-ND NEW! 10.95 8.33 7.14 7 7 SAM1163-02-ND 444 371 3.06 20 SAM8669-ND 18.08 = 14.64 12.27 
80 | 54.74 | SAM8716-ND NEW! 12.24 942 7.9 7 5 SFVFK DROID 35 aie. ata 30 jor | SAM8670-ND 28.46 = 23.20 19.93 
90 | 61.09 | SAM8717-ND NEW! 13.46 1059 8.88 7 - PATEL eps “aipgtce 49 40 SAM8671-ND 29.52 24.06 20.67 
100 | 67.44 | SAM8718-ND NEW! 14.94 11.75 9.85 ia ion (Pecnennean ae a aie . eae vai base oe 
ETT ea une es =r Gere 42 | 12 | SAM1163-06-ND 486 4.36 3.59 Double End, Notch up, Straight 
30 | 22.99 | SAMs244-ND 517 367 3.01 peemeen) (thie sey o Od Taser Te 20 SAM8674-ND 23.32 19.01 16.33 
ao | 29.34 \eeteeorentn Bie). facet! 2408 16 | 16 | SAM1163-08-ND 5.22 468 3.85 30 | 5” | SAM682-ND 34.63 28.42 24.87 
50 | 35.69 | SAMB248-ND 780 562 468 18 | 18 | SAM1163-09-ND 541 484 3.99 40 SAM8690-ND 36.70 30.12 26.35 
, |_80_| 42.04 | sawa2so-no 9.00 675 5.63 20 | 20 | SAM1163-10-ND 559 5.00 4.12 20 | SAUD 26.44 21.55 18.51 
70 | 48.39 | SAMB252-ND 953 7.15 5.96 22 | 22 (BSAMIGsSuIEND) S77 S16 4.25 ; 0 Sneate Mes on aan 
80 | 54.74 | SAM8254-ND 1044 7.95 681 24 24 | SAM1163-12-ND 595 5.33 4.39 Goubie Ei 7 Noten ch Sirsiche : 
90 | 61.09 | SAMB256-ND 1150 884 7.41 26 | 26 | SAM1163-13-ND 6.13 5.49 4.52 7 = se 7 = 3 ee a aT ETE 
100 | 67.44 | SAM8258-ND 12.76 9.81 8.23 Surface Mount — Gold Plating . : 
20 16.64 | SAM8719-ND NEW! 5.09 3.61 2.96 4 4 SAM1165-02-ND 414 3.71 3.06 ce 5 SMES en eee, eae 
; ; ‘ 40 SAM8691-ND 36.70 30.12 26.35 
30 | 22.99 | SAM8720-ND NEW! 608 445 3.63 6 6 | SAM1165-03-ND 432 387 3.19 20 SAMB679-ND 9644 2155 1851 
40 | 29.34 | SAM8721-ND NEW! 7.80 5.62 4.68 8 8 | SAM1165-04-ND 450 403 3.32 30 | 40" |menmennatis agi6s: A295. 3816 
50 | 35.69 | SAM8722-ND NEW! 9.36 7.02 5.85 10 10 SAM1165-05-ND 4.68 419 3.46 40 SAM8695-ND 41.67 34.00 30.16 
q | 80 | 42.04 [ESRMSP2SNOINEMGG 10.76 68.19 = 7.02 12 | 12 | SAM1165-06-ND 4.86 4.36 3.59 Double End, Notch up, Crossed 
70_| 48.39 | SAM8724-NDNEW! 11.41 8.68 7.44 14 | 14 | SAM1165-07-ND 504. 452 372 20 SAM8676-ND 23.32 19.01 16.33 
80 | S074 Pies 1276 (981 B28 is | 146 | SAM1165-08-ND 5.22 4.68 3.85 30 | 5" | SAMs684-ND 34.63 28.42 24.87 
rao | sva4 | SAMBTO7-ND mw 1560 1200 1020| | | 1 | 18 | SaMttes-coun sat 44 ag9| | [a0 anges on ee 
: . : . 20 20 | SAM1165-10-ND 5.59 5.00 4.12 20 SAM8680-ND 26.44 21.55 18.51 
22 | 22 [MRC STi. sib, doe 30 | to” | SAMe6es-ND 39.65 32.35 28.70 
Through Hole — TFML oa) 24 ESRB ROS. cesar AGS 40 SAM8696-ND 41.67 34.00 30.16 
2 [sm pawmeee ea 2] | [as | mL ewwnessowm cis _sae_ana | | [Beate a, Goes 
50 | 34.93 | SAM8268-ND 733 543 4.49 Through Hole'— Gold on Contact, Matte Tinon' Tail 30 | 5" | SAM8685-ND 34.63 28.42 24.87 
2 | 60 | 41.28 | sams271-ND 842 632 5.27 4 | SAM1164-02-ND 42300 3793.12 40 SAM8693-ND 36.70 30.12 26.35 
80 | 53.98 | SAM8274-ND 980 7.46 6.39 6 | SAM1164-03-ND 440 3.94 3.25 20 SAM8681-ND 26.44 21.55 18.51 
90 | 60.33 | SAM8277-ND 11.02 839 = 7.19 8 8 SAM1164-04-ND 457 409 3.37 30 10” | SAM8689-ND 39.65 32.35 28.70 
100 | 66.68 | sAMs280-ND 1197 921 7.72 40 | 10 | SAM1164-05-ND 474 425 3.50 40 SAM8697-ND 41.67 34.00 30.16 
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Fy a A bby 
SS SSS] Sy No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each ( ) 
Samiec Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 .0787 2.00mm 
20 | 20 | SAM1175-10-ND 529 474 3.90 j AL 
—— 22 22 | SAM1175-11-ND 546 4.89 4.03 Box Sockets MMS Series g 
0787 ” 2 00 24 24 SAM1175-12-ND 5.63 5.05 4.16 Specliealns: . ieee Material Bak pau ostal Roum <Gonact 
-13- aterial: Phosphor Bronze * Operating Temperature Range: -55°C ~ 
* ( * mm) ab 26 SAMUS STS END) — 5.80 5.20 4,28 125°C with Gold, -55°C ~ 105°C with Tin » Contact Resistance: 10mQ max. 
S f M t d L P fi | Matte Tin * Current Rating: 2A @ 80°C ambient » Mates with: TMM, TCMD Series 
urrace ount an ow rromile 4 4 | SAM1177-02-ND 220 1.98 1.63 
Th h H | H d 6 6 | SAM1177-03-ND 229 205 1.69 i i 
roug ole Headers 8 8 | SAM1177-04-ND 237 243 1.75 
4 77-05- : ; F 
10 | 10 | SAM1177-05-ND 246 221 1.82 
TMM Series GW t2_|_12_|_ sawti77-06-no 255 2.28 1.88 
ie , ar 14 | 14 | SAM1177-07-ND 263 236 1.94 
Specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact 
Material: Phosphor Bronze * Current Rating: 3A @ 80°C ambient when 16 16 SAM1177-08-ND 2.72 2.44 2.01 
mated with SQT Series, 2.4A @ 80°C ambient when mated with CLT Series 18 | 18 | SAM1177-09-ND 280 251 2.07 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C with Gold, -55°C ~ 105°C with 20 20 SAM1177-10-ND 2.89 259 2.13 
Tin * Mates with: SQT, SQW, TLE, SMM, MMS, TCSD, CLT Series 22 22 _|_SAM1177-11-ND 297 266 2.20 
24 | 24 | SAM1177-12-ND 3.06 274 226 
26 | 26 | SAM1177-13-ND 314 282 2.32 
20p)” Gold on Contact Area, Gold Flash on Tail 
2 4 | SAM1168-02-ND 219 196 1.61 
3 6 | SAM1168-03-ND 228 204 1.68 
4 8 | SAM1168-04-ND 237 243 1.75 
5 10 | SAM1168-05-ND 247 221 1.82 
6 12__|_SAM1168-06-ND 257 2.30 1.89 
7 14 | SAM1168-07-ND 266 238 1.96 
8 16 | SAM1168-08-ND 276 247 2.03 
9 18 | SAM1168-09-ND 285 255 2.10 
10 | 20 | SAM1168-10-ND 294 264 217 
14 22 | _SAM1168-11-ND 3.04 2.72 2.24 
42 | 24 | SAM1168-12-ND 344-281 (2.31 
13 | 26 | SAM1168-13-ND 3.23 289 2.38 
30y” Gold on Contact Area, Gold Flash on Tail 
2 4 | SAM1170-02-ND 3.04 «2.720 2.24 
No.of |Dim. A] Digi-Key Price Each 3 6 | SAM1170-03-ND 315 283 2.33 
Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 4 8 | SAM1170-04-ND 327 2.93 2.41 
: : 5 10 | SAM1170-05-ND 338 3.03 2.50 
Fig. 1 — Single Row, Low Profile Through Hole 6 12 SAM1170-06-ND 3.50 3.13 258 
5 ae OAR = = tae = 7 14_| SAM1170-07-ND 3.61 3.23. 2.66 
-02- : : : 8 16 | SAM1170-08-ND 372 3.34 2.75 No.of |Dim. A] Digi-Key Price Each 
: " oe Hen ot oS ee 9 18 | SAM1170-09-ND 384 3.44 2.83 Pos. | (mm) Pat Not 1 10 100 
5 10 SAM1174-05-ND 219 1.96 161 10 20 SAM1170-10-ND 3.95 3.54 2.92 Fig. 1 — Single Row, Through Hole, Vertical 
3 7 SFR EZMeRND ae _ _ 11 22 SAM1170-11-ND 4.07 3.64 3.00 10” Gold Contact, Matte Tin on Tail 
7] Ate 334 O10 173 12 | 24 | SAM1170-12-ND 418 3.74 3.08 2 | 4254 | SAM1230-02-ND 323. «289 238 
? SAM1174-07- . . a 13 | 26 | SAM1170-13-ND 429 3.85 3.17 3 | 6.254 | SAM1230-03-ND 338 3.03 2.50 
8 16 | SAM1174-08-ND 241 216 1.78 Matte Tin 4 | 8.254 | SAM1230-04-ND 353 347 261 
9 18 | SAM1174-09-ND 249 223 1.84 5 Fe GN a es 908 5 | 10.254 | SAM1230-05-ND 369 330 272 
10 | 20 | SAM1174-10-ND 257 230 1.89 : : : 6 | 12.254 | SAM1230-06-ND 384 3.44 2.83 
11 | 22 | SAM1174-11-ND 264 237 1.95 3 8 | SAM1172-03-ND 1.76 1.58 1.30 7 [14.254 | SAM1230-07-ND 399. 357 294 
12 24 SAM1174-12-ND 272 244 2.01 4 8 SAM1172-04-ND 1.81 1.63 1.34 8 16.254 | SAM1230-08-ND 4.14 3.71 3.06 
aa 5 10 | SAM1172-05-ND 187 168 = 1.38 9 | 18.254 | SAM1230-09-ND 429 385 3.17 
8 Sas pi 200.28 6 12__| SAM1172-06-ND 1.93 173 1.43 10 | 20.254 | SAM1230-10-ND 445 3.98 3.28 
30p” Gold on Contact Area, Matte Tin on Tail 7 14 SAM1172-07-ND 1.99 178 147 11 99.954 | SAM1230-11-ND 4.60 4412 3.39 
2 4 | SAM1176-02-ND 257 231 1.90 rae 72 [24.254 | SAM1230-12-ND 475-425 ~~-3.50 
3 6 | SAM1176-03-ND 267 239 1.97 : HF Sw ei ar bee tes 13 | 26.254 | SAM1230-13-ND 490 439 3.62 
4 8 | SAM1176-04-ND 276 248 2.04 to | 20 | SAM1172-10-ND Sie. “dea: AED Matte Tin 
5 10 SAM1176-05-ND 2.86 256 2.11 11 00 SAM1172-11-ND 291 199 164 2 4.254 | SAM1234-02-ND 2.59 2.33 1.92 
6 42 | SAM1176-06-ND 295 265 218 AN : : : 3 | 6.254 | SAM1234-03-ND 272 244 2.01 
7 14) SAM1176-07-ND 305° 273 225 120} 24 | SAM1172-12-ND 227 2.04 1.68 4 | 8.254 | SAM1234-04-ND 284 255 240 
‘ : ; 13. | 26 | SAM1172-13-ND 2.33 209 1.72 5 | 10.254 | SAM1234-05-ND 296 266 2.19 
8 16 | SAM1176-08-ND 314 282 2.32 4 
6_| 12.254 |_saMi234-06-ND 309 277228 
9 | 18 |RSaUiTe nD 3.24 2.90 2.89 7 F 7 | 14.254 | SAM1234-07-ND 321 2.88 2.37 
10 20 SAM1176-10-ND 3.33 299 2.46 20” Gold on Contact Area, Gold Flash on Tail 8 16.254 | SAM1234-08-ND 333 299 246 
i 22 SAM1176-11-ND 3.43 3.07 2.53 4 4 SAM1167-02-ND 3.74 3.35 2.76 9 48.254 | SAM1234-09-ND 3.46 310 2.55 
72 | 24 | SAM1176-12-ND 352 346 260 6 6 | SAM1167-03-ND 3.90 350 2.88 10 | 20.254 | SAM1234-10-ND 358 3.21 264 
13 | 26 | SAM1176-13-ND 3.62 3.24 2.67 8 8 | SAM1167-04-ND 407 3.64 3.00 11_| 22.254 | SAM1234-11-ND 371 3322.73 
Matte Tin 10 10 SAM1167-05-ND 4.23 379 3.12 12 | 24.254 | SAM1234-12-ND 3.83 3.43 2.83 
42 | 12 | SaMi167-06-ND 439 393 «3.04 13 | 26.254 | _SAM1234-13-ND 3.95 3.54 2.92 
2 4 | SAM1178-02-ND 1.43 1.28 © 1.05 : : é i i1 i 
a a ge 
3 6 | SAM1178-03-ND 1471.32 1.09 = 7 7 
16 | 16 | SAM1167-08-ND 471 4.22 3.48 10p" Gold Contact, Matte Tin on Tall 
4 8 | SAM1178-04-ND 1520 136 1.12 is | 13 eattenuatin 48 daz. Aa60 2 | 4254 | SAM1229-02-ND 376 337 278 
5 10 | SAM1178-05-ND 157 141 1.16 Ie BA ar 3 | 6.254 | SAM1229-03-ND 396 355 2.92 
6 12__| SAM1178-06-ND 162.145 1.19 20 | 20 | SAM1167-10-ND 5.04 0 4.51 3.71 4 | 8.254 | SAM1229-04-ND 416 3.73 «3.07 
7 14 | SAM1178-07-ND 166 149 (1.23 22 22 | _SAM1167-11-ND 5.20 465 3.83 5 | 10.254 | SAM1229-05-ND 436 3.91 3.22 
8 16 | SAM1178-08-ND 171153126 24 | 24 | SAM1167-12-ND 536 4.80 3.95 6 | 12.254 | SAM1229-06-ND 456 4.08 3.36 
9 4g | SAM1178-09-ND 176 158 130 26 | 26 | SAM1167-13-ND 552 4.94 4.07 7 (14.254 | SAM1229-07-ND 476 «4.26 ~—«<3.51 
10 20 SAM1178-10-ND 1.80 1.62 1.33 30y” Gold on Contact Area, Gold Flash on Tail " eee SA ea ae fe ot 
11 22 |_SAM1178-11-ND 1.85 1.66 1.37 4 4] SAM1169-02-ND 498 446 3.67 jo | 20.254] SAM129-10-ND 5364 «4803.95 
72 | 24 | SAM1178-12-ND 190 1.70 1.40 6 6 | SAM1169-03-ND 518 464 3.82 41 | 22.254 | SAM1229-11-ND 556 498 4.10 
13 | 26 | SAM1178-13-ND 1.95 1.75 1.44 8 8 | SAM1169-04-ND 538 4.82 3.97 42 | 24.254 | SAM1229-12-ND 5.76 5.16 4.25 
10 | 10 | SAM1169-05-ND 558 4.99 4.11 13 | 26.254 | SAM1229-13-ND 5.96 5.33 4.39 
20y” Gold on Contact Area, Gold Flash on Tail 12 12__ | SAM1169-06-ND 5.78 5.17 4.26 aE Ce Matte Tin oar STi 356 
14 | 14 | SAM1169-07-ND 598 5.35. 4.41 : -02+ | ; ; 
4 4 | SAM1173-02-ND 317-284 2.34 
-08- 3 | 6.254 | SAM1233-03-ND 3.22 289 2.38 
8 6 | SAM1173-03-ND 331 296 2.44 i i See rete ae an ee 4 | 8.254 | SAM1233-04-ND 3.38 3.03 2.50 
8 8 | SAM1173-04-ND 3.44 3.08 2.54 oo | 29 |RSRREiaeetaetn Ger sao: CaaS 5 | 10.254 | SAM1233-05-ND 354 347 2.62 
10 10 | SAM1173-05-ND 357 3.20 264 ne : ; ‘ 6 _| 12.254 | SAM1233-06-ND 3713.32 2.73 
12_| 12 | SAM1173-06-ND 371 332-2.73 22 | 22 | SAM1169-11-ND 6.77 6.07__5.00 7 | 14.254 | SAM1233-07-ND 387. 346 2.85 
14 14 | SAM1173-07-ND 3.84. 3.44. 2.83 24 24 | SAM1169-12-ND 6.97 6.24 5.14 8 | 16.254 | SAM1233-08-ND 4.03 3.61 2.97 
16 46 | SAM1173-08-ND 397 356 293 26 | 26 | SAM1169-13-ND 7476.42 5.29 9 | 18.254 | SAM1233-09-ND 419 375 3.09 
a Matte Ti 10 | 20.254 | SAM1233-10-ND 435 3.90 3.21 
18 | 18 er eae age 268 308 atte Tin 41_| 92.954 | SAM1233-11-ND 451 4043.33 
20 | 20 | SAM1173-10-ND 424 3.80 3.13 4 4] SAM1171-02-ND 255 228 1.88 121 04-954} SANI233-12-ND 467 419 3 
22 | 22 | SAM1173-11-ND 437 3.91 3.22 6 6 | SAM1171-03-ND 265 238 1.96 43 | 96.254 | SAM1233-13-ND 484 433 3.57 
24 | 24 | SAM1173-12-ND 450 403 3.32 8 8 | SAM1171-04-ND 276 247 2.03 — Dual Row, Through Hole, Vertical 
26 | 26 | SAM1173-13-ND 464 415 3.42 10 | 10 | SAM1171-05-ND 286 256 211 10u” Gold Contact, Matte Tin on Tail 
30p” Gold on Contact Area, Matte Tin on Tail 12 12 SAM1171-06-ND 2.96 266 2.19 4 4.559 | SAM1228-02-ND 4.05 3.63 2.99 
q 4 | SAM1175-02-ND 392 952 2.90 14 | 14 | SAM1171-07-ND 3.07275 «2.27 6 | 6.559 | SAM1228-03-ND 426 381 3.14 
6 6 | SAMt1175-03-ND 409. «3673.02 16 | 16 | SAM1171-08-ND 317 2842.34 8 | 8.559 | SAM1228-04-ND 447 4.00 3.29 
8 8 SAM1175-04-ND 427 382 3.15 18 18 SAM1171-09-ND 3.28 294 2.42 10 | 10.559 | SAM1228-05-ND 4.67 419 3.45 
10 to eaeeeeeeetnn hae sor ae 20 | 20 | SAMI171-10-ND 338 4303. «2.50 12__| 12.559 | SAM1228-06-ND 488 4373.60 
‘ : . 14 [14.559 | SAM1228-07-ND 5.09. 456 376 
12_| 12 | SAM1175-06-ND 461 413 3.40 22 | 22 (ESAMiIUGTEMEND B49 82 257 16 | 16.559 | SAM1228-08-ND 530 475 3.91 
14 | 14 | SAM1175-07-ND 478 428 3.53 ne Be oe a ae 18 | 18.559 | SAM1228-09-ND 551 493 4.06 
i be a en vee tea oA ; 5 - — — T More product available online. 
2 i = t More product available online. For pricing and availability, visit our website. For pricing and availability, visit our website. (Continued) 
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se No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
sam 2 CG Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
—ae | SEE 14 | 14.559 | SAM1236-07-ND 542 486 4.00 6 12 | SAM1244-06-ND 406 «-3.63.~=—«2.99 
“a 16 | 16.559 | SAM1236-08-ND 564 5.05 4.16 7 14 | SAM1244-07-ND 423 379 3.12 
.0787” (2.00mm) Box Sockets RoHS 18 | 18.559 | SAM1236-09-ND 5.86 5.25 4.32 8 16 | SAM1244-08-ND 440 3.94 3.25 
MMS Series (Cont.) 20 | 20.559 | SAM1236-10-ND 6.08 544 4.48 9 18 | SAM1244-09-ND 457 4.09 3.37 
‘ 22 _| 22.559 |_SAM1236-11-ND. 6.30 5.64 4.65 10 20 _|_SAM1244-10-ND 474425 3.50 
j = 7 24 | 24.559 | SAM1236-12-ND 652 5.84 4.81 11 22 | SAM1244-11-ND 491 440 3.62 
Nos of} Dims: | Dial Key BricelFach 26 | 26.559 | SAM1236-13-ND 674 6.038_-4.97 12 | 24 | SAM1244-12-ND 508 455 3.75 
Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
30 130.559 | SAM1228-10-ND 57) 5424.99 Matte Tin 13 26 _|_SAM1244-13-ND 525 470 3.88 
92 | 22.559 | SAM1228-11-ND 593831 «4.37 4] 4559 | SAM1240-02-ND 34 306 2.52 Dual Row 
94 | 4559 | SAM128-12-ND 814. «550 453 6 | 6.559 | SAM1240-03-ND 359 3.22 2.65 q 4] SAM1243-02-ND 560. 507 418 
96 | 26559 | SAM1228-13-ND 635 568 «468 8 | 8.559 | SAM1240-04-ND 377 3.38 =—-2.78 6 6 | SAM1243-03-ND 596 533 4.39 
: ; - - : 10 | 10.559 | SAM1240-05-ND 395 354 292 8 8 SAM1243-04-ND 625 560 4.61 
Matte Tin 
7s BEE 300 88 12__| 12.559 | SAM1240-06-ND 413 370 3.05 10 10 | SAM1243-05-ND 655 586 4.83 
& | asso. MeAnnonotoaian aa5 aod oan 14 | 14.559 | SAM1240-07-ND 431 3.86 3.18 12 12__| SAM1243-06-ND 684 —-6.12_—«5.04 
3 | asso | SAM1232-04ND 356 319 «263 16 | 16.559 | SAM1240-08-ND 449 4.03 3.32 14 14] SAM1243-07-ND 713 639 5.26 
to. | 16559 MeReosoioehn aya, 345 O06 18 | 18.559 | SAM1240-09-ND 467 419 3.45 16 16 | SAM1243-08-ND 743 «6.65 «5.48 
12 |4o8e0 SRttesoioein ae a 20 | 20.559 | SAM1240-10-ND 485 435 3.58 18 18 | SAM1243-09-ND 772 692 5.70 
eR Sac ea 1083s 22 _| 22.559 |_SAM1240-11-ND. 5.04 4513.71 20 20 | SAM1243-10-ND 802 7.18 5.91 
16 |4esco MSRteaoiein oe. age “34a 24 | 24.559 | SAM1240-12-ND 522 467 3.85 22 22 | SAM1243-11-ND 8.31 744 6.13 
: y ; : 26 | 26.559 |_SAM1240-13-ND 540 483 3.98 24 24} SAM1243-12-ND 8.61 771 6.35 
18 | 18.559 | SAM1232-09-ND 442 3.96 3.26 
18 | 18.559 SA Sean ee ee 26_| 26 | SAMI243-13-ND 8907.97 6.56 
i 4 41- : q : 10p” Gold Contact, Matte Tin on Tail t+ More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
22 | 22.559 | SAM1232-11-ND. 476 426 3.51 75555 ERROR Oe 558 aS pl pricing y, 
24 | 24.559 | SAM1232-12-ND 493. 442 3.64 | acee [mekiiosctoatin aa Pees dee 
26 | 26.559 | SAM1232-13-ND 510 457 3.76 5 | peg (eertosenainn a or PAaR - 
oe LN CR pees 10 | 10.559 | SAM1235-05-ND 692 619 5.10 .0787 (2 .00mm ) 
: 12__| 12.559 | SAM1235-06-ND 7.22 646 5.32 i 
4 | 4.559 | SAM1227-02-ND 583 5.22 4.30 14__| 14.559 | SAM1235-07-ND 752 674 5.55 
6 | 6.559 | SAM1227-03-ND 612 548 4.51 46 | 416559 | SAM1235-08-ND 733° «701 «5 77 Square Tail Sockets @ AW 
& | aes | summa SSE AZ| | | is /tesss| suze ©8728 600 || SOT Series 
; ~05- 5 : : 20 | 20.559 | SAM1235-10-ND 844 755 6.22 
12" | 12.599 Se alee OT, Got 5:14 22 | 22.559 |_SAM1235-11-ND 8.74 7.82 6.44 Specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer » Contact 
1h 12580 (RMON 7.26 oO ee 24 | 24.559 | SAM1235-12-ND 9.04 810 6.67 Material: Phosphor Bronze Plating: 10” Gold over 50y” Nickel * Operating 
16 | 16.559 | SAM1227-08-ND 754 675 5.56 26 | 26.559 | SAM1235-13-ND 935 8.37 6.89 TUppant Baipnepeie / : 
-09- Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Contact Resistance: 10mQ max. 
18 | 18.559 | SAM1227-09-ND 783 «7.01 «5.77 Matte Tin urs : 
20 | 20559 | SAM1227-10-ND 811 726 = 5.98 7-55 oe ar Ie * Mates with: TMM Series 
22 | 22.559 | SAM1227-11-ND 840 7.52 6.19 6 | e559 | SAM1239-03-ND 609 45GB 376 
24 [24.559 | SAM1227-12-ND 868 777 640 3 | asso | SAM1239-04-ND 534 «47894 
26 | 26.559 | SAM1227-13-ND 8.97 8.03__—6.61 to | 40569 | SAM1230-05-ND B59 «B00 AD 
Matte Tin 12__| 12.559 | _SAM1239-06-ND 5.83 5.22 4.30 
4 | 4.559 | SAM1231-02-ND 447 4.01 3.30 14 | 44.559 | SAM1239-07-ND 6.08 5.44. 4.48 
8 | 6.559 | SAM1231-03-ND 471 422 3.48 16 | 16.559] SAM1239-08-ND 633 567 4.67 
8 | 8.559 | SAM1231-04-ND 495 443 3.65 18 | 18.559} SAM1239-09-ND 657 5.89 4.85 
10 | 10.559 | SAM1231-05-ND 5.19 465 3.83 20 | 20.559 | SAM1239-10-ND 6.82 611 5.03 
12_| 12.559 |_SAM1231-06-ND 5.42 4.86 4.00 22 | 22.559 | SAM1239-11-ND 7.07 6.33 5.21 
14 | 14.559 | SAM1231-07-ND 5.66 5.07 4.18 24 | 24.559 | SAM1239-12-ND 7.32 655 5.39 
16 | 16.559 | SAM1231-08-ND 5.90 5.28 4.35 26 | 26.559 | SAM1239-13-ND 7.56 6.77 5.58 
18 | 18.559 | SAM1231-09-ND 614 550 4.53 
20 | 20.559 | SAM1231-10-ND 637 571 470 
22 | 22.559 |_SAM1231-11-ND. 6.61 5.92 4.88 
24 | 24.559 | SAM1231-12-ND 685 613 5.05 
26 | 26.559 | _SAM1231-13-ND 7.09 6.35 5.23 0787” (2 00mm) 
: : 
10p” Gold Contact, Matte Tin on Tail 
Z) 4254 | SANT238-02-ND 333° 298 2.45 Standard Sockets 
3 | 6.254 | SAM1238-03-ND 349 312 257 ‘ 
4 | 8.254 | SAM1238-04-ND 365 3.27 «2.69 TLE Series 
5 | 10.254 | SAM1238-05-ND 381 341 2.81 
6 12.254 | SAM1238-06-ND 3.97 3.56 2.93 Specifications: . Insulator No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
7 14.254 | SAM1238-07-ND 4.13 3.70 3.05 Material: Black Liquid Crystal Pos. | (mm) | PartNo.t 1 10 100 
8 | 16.254 | SAM1238-08-ND 429 385 3.17 Polymer * Contact Material: Fig. 1 — Single Row, Vertical 
9 | 18.254 | SAM1238-09-ND 446 3.99 3.29 Phosphor Bronze + Plating: 10” 2 43] SAM1247-02-ND 3.08 276 2.27 
10 | 20.254 | SAM1238-10-ND 4.62 414 3.41 Gold over 50u” Nickel» Operating 3 6.3 | SAM1247-03-ND 3.20 287 2.36 
11__| 22.254 |_SAM1238-11-ND 4.78 4.28 3.53 Temperature Range: -55°C ~ 125°C 4 8.3 | SAM1247-04-ND 3.33 2.98 2.45 
12 | 24.254 | SAM1238-12-ND 4.94 442 3.64 + Mates with: TMM Series 5 10.3 | SAM1247-05-ND 3.45 3.09 2.55 
13 | 26.254 | SAM1238-13-ND 510 457 3.76 -06- 
sien wt, aa ris HESS p —— Hf 38h 
2 | 4254 | SAM1242-02-ND 263. +236 1.94 Pos. | (mm) | Part No.t 10-100 8 | 163 | SAM1247-08-ND 382 342 2.82 
3 | 6.254 | SAM1242-03-ND 276 248 2.04 SAM1251-02-ND : 4.15 3.42 9 18.3 | SAM1247-09-ND 3.94 3.53 2.91 
4 | 8.254 | SAM1242-04-ND 290 260 2.14 SAM1251-03-ND . 431 3.55 10 | 20.3 | SAM1247-10-ND 4.07 3.64 3.00 
5 | 10.254 | SAM1242-05-ND 3.03 272 2.24 SAM1251-04-ND 446 3.67 11_| 22.3 | SAM1247-11-ND 4.19 3.75 3.09 
6 | 12.254 | SAM1242-06-ND 316 2.84 2.34 Sa eain - aoe Soy 12 | 24.3 | SAM1247-12-ND 4.31 3.86 3.18 
7 [14.254 | SAM1242-07-ND 330 295 243 -06- ; . k 13 | 26.3 | SAM1247-13-ND 444 3.97 3.27 
8 | 16.254 | SAM1242-08-ND 3.43 3.07 2.53 SA POEND E aoe ae Fig. 2 — Dual Row, Vertical 
SAM1242-09-ND 356 903.19 2.63 -08- ; : . -02- 
SAM1242-10-ND 370 331 273 SAM1251-09-ND ; 5.22 4.30 3 83 SaM1046-03-ND bap 494 407 
SAM1242-11-ND 3.83 3.43 2.83 SAM1251-10-ND ; 5.38 4.43 8 | 83 | SAM1245-04-ND 573 5.13 4.23 
SAM1242-12-ND 3.96 355 2.92 SAM1251-11-ND B 5.53__4.55 10 | 10.3 | SAM1245-05-ND 594 532 4.38 
SAM1242-13-ND 4.09 3.67___3.02 Se ; ae 12_| 12.3 | SAM1245-06-ND 6.15 5.50 4.53 
Single Row, Surface Mount, Horizontal 51-13 E 5. : 14 | 14.3 | SAM1245-07-ND 636. 569 4.69 
10p” Gold Contact, Matte Tin on Tail t+ More product available online. For pricing and availability, visit our website. 16 16.3 SAM1245-08-ND 6.56 5.88 4.84 
2 | 4.254 | SAM1237-02-ND 402 360 297 18 | 183 | SAM1245-09-ND 677 6.07 5.00 
3 | 6.254 | SAM1237-03-ND 423 379 3.12 20 | 20.3 | SAM1245-10-ND 6.98 625 5.15 
4 | 8.254 | SAM1237-04-ND 444 3.97 3.27 07 87 ” 2 00m m 22 | 22.3 | SAM1245-11-ND 7196.44 ‘5.30 
5 | 10.254 | SAM1237-05-ND 465 416 3.43 . . 24 | 24.3 | SAM1245-12-ND 740 663 5.46 
6__| 12.254 |_SAM1237-06-ND 485 435 3.58 . . “1s 26 | 26.3 | SAM1245-13-ND 7.61 6.81 5.61 
7 114.254 | SAM1237-07-ND 5.06 4.54 3.74 H | g h Re | la b | | ity Sockets JA Fig. 3 — Single Row, Right Angle 
8 16.254 | SAM1237-08-ND 5.27 472 3.89 2 43 SAM1248-02-ND 3.51 3.14 2.59 
9 | 18.254 | SAM1237-09-ND 548 4.91 4.04 SMM Series 3 6.3 | SAM1248-03-ND 3.64 3.26 2.69 
10 | 20.254 | SAM1237-10-ND 569 510 4.20 4 8.3 | SAM1248-04-ND 377 3.38 «2.78 
11__| 22.254 |_SAM1237-11-ND 5.90 5.28 4.35 Specifications: « Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact 5 10.3 | SAM1248-05-ND 3.90 3.50 2.88 
12 | 24.254 | SAM1237-12-ND 6.11 547 4.51 Material: Beryllium Copper « Plating: 30” Gold on contact, Matte Tin on tail 6 12.3 | SAM1248-06-ND 4.04 3.62 2.98 
13 | 26.254 |_SAM1237-13-ND 6.32 5.66 4.66 « Current Rating: 3A @ 80°C ambient * Operating Temperature Range: -55°C 7 14.3 | SAM1248-07-ND 4417 3.74 3.08 
Matte Tin ~ 125°C » Contact Resistance: 10mQ max. * Mates with: TMM, TCMD Series 8 16.3 SAM1248-08-ND 4.30 3.86 3.18 
2 | 4.254 | SAM1241-02-ND 319 286 236 9 | 183 | SAM1248-09-ND 444 3.97 3.27 
3 6254 SAM1241-03-ND 336 3.01 2.48 Single Row 10 | 20.3 | SAM1248-10-ND 457 4.09 3.37 
254 | SAM1241-04-ND 353 3.47 2.61 41_| 223 | SAM1248-11-ND 470 4.21_—3.47 
5 | 10.254 | SAM1241-05-ND 371 332 273 12 | 24.3 | SAM1248-12-ND 484. 433 3.57 
6_| 12.254 |_SAM1241-06-ND 3.88 3.47_——2.86 13 | 26.3 | SAM1248-13-ND 497 4.45 3.67 
7 [14.254 | SAM1241-07-ND 405. 3.63 2.99 Fig. 4 — Dual Row, Right Angle 
8 16.254 | SAM1241-08-ND 4.22 3.78 = 3.11 4 43 SAM1246-02-ND 5.48 4.91 4.04 
9 18.254 | SAM1241-09-ND 4.39 3.93 3.24 6 63 SAM1246-03-ND 572 512 4.22 
10 | 20.254 | SAM1241-10-ND 456 4.08 3.36 8 8.3 | SAM1246-04-ND 5.96 533 4.39 
41__| 22.254 | SAM1241-11-ND 473424 3.49 10 | 10.3 | SAM1246-05-ND 619 555 4.57 
12° | 24.254 | SAM1241-12-ND 4.90 4.39 3.62 12 42.3 SAM1246-06-ND 6.43 576 4.74 
13 | 26.254 | SAM1241-13-ND 5.07 454 3.74 — - 14 14.3 SAM1246-07-ND 6.67 597 4.92 
Fig. 7 — Dual Row, Surface Mount, Vertical Digi-Key Price Each 16 | 163 | SAM1246-08-ND 691 618 5.09 
10u” Gold Contact, Matte Tin on Tail Part No.t 10 18 | 18.3 | SAM1246-09-ND 714 6.40 5.27 
a] 4559 | SAM1236-02-ND 433. 3.88 3.20 Single Row 20 | 20.3 | SAM1246-10-ND 738 ©6661 «45.44 
6 | 6.559 | SAM1236-03-ND 455 408 3.36 SAM1244-02-ND 3.02 22 | 22.3 | SAM1246-11-ND 7.62 -6.82_—*5.62 
8 | 8.559 | SAM1236-04-ND 477 4273.52 SAM1244-03-ND 3.47 24 | 24.3 | SAM1246-12-ND 786. 7.03. 5.79 
10 | 10.559 | SAM1236-05-ND 499 447 3.68 SAM1244-04-ND 3.33 26 | 26.3 | SAM1246-13-ND 8.09 7.25 5.97 
12 | 12.559 | SAM1236-06-ND 521 466 3.84 SAM1244-05-ND 3.48 
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SST Sq No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
Ss al mi e c Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 
Low Profile (Standard Mount) 8 20.32 | SAM1110-08-ND 1.79 1.61 1.32 
SS Ss i 2.54 | SAM1103-01-ND 2.05 184. 1.52 9 | 22.86 | SAM1110-09-ND 1.87 168 1.38 
0787” 2 00 2 5.08 SAM1103-02-ND 2.18 1.96 1.61 10 25.40 | SAM1110-10-ND 1.95 1.75 1.44 
: ( .00mm) 3 | 7.62 | SAM1103-03-ND 231 207171 11 | 27.94 | SAMI110-11-ND 203 1.82 1.50 
A Cw 4 | 1016 | SAM1103-04-ND 244 2419 180 12 | 30.48 | SAM1110-12-ND 211189 1.56 
Ti ger B uy Sockets 5 12.70_|_SAM1103-05-ND 2.57 2.30 1.90 t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
i 6 | 15.24 | SAM1103-06-ND 270 242 1.99 : 
SQW Series 7 | 17.78 | SAM1103-07-ND 283 254 2.09 SDL Series 
8 | 20.32 | SAM1103-08-ND 296 265 219 7 = . 
Specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact 9 | 22.86 | SAM1103-09-ND 3.09 277 2.28 host Natl aoe Pree Een mn 
Material: Phosphor Bronze Plating: 10” Gold on contact, Matte Tin on Tail 10 95.40 | SAM1103-10-ND 3.22 2.89 2.38 - s = = 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C Contact Resistance: 10mQ 41 | 27.94 | SAM1103-11-ND 3.35 300 247 SOR EGGId Contacte ChaGold shell 
max. * Mates with: TMM Series 12__| 30.48 | SAM1103-12-ND 348 312 2.57 7 aR fou Protite (Hotfow Fes) ares 
Micro-Socket (Hollow Leg) 4 | 5.08 | SAM1133-02-ND 483 433 3.56 
Through Hole Surface Mount 1 2.54 | SAM1104-01-ND 2.51 2.25 1.85 6 7.62 | SAM1133-03-ND 507 454 3.74 
2 | 5.08 | SAM1104-02-ND 266 = 2.38 1.96 8 | 10.16 | SAM1133-04-ND 531 476 3.92 
3 7.62 | SAM1104-03-ND 2.81 2.52 2.08 10 | 12.70 | SAM1133-05-ND 5.55 4.97 4.09 
4 10.16 | SAM1104-04-ND 2.96 265 2.19 12 15.24 | SAM1133-06-ND 5.79 519 4.27 
5 | 42.70 | SAM1104-05-ND 3412.79 2.30 14 | 17.78 | SAM1133-07-ND 6.03 540 4.45 
6 | 15.24 | SAM1104-06-ND 3.26 2.92 2.41 16 | 20.32 | SAM1133-08-ND 627 561 4.62 
7 | 17.78 | SAM1104-07-ND 341 3.06 2.52 18 | 22.86 | SAM1133-09-ND 651 5.83 4.80 
8 90.32 | SAM1104-08-ND 3.56 3.19 263 20 25.40 | SAM1133-10-ND 6.75 6.04 4.98 
9 22.86 | SAM1104-09-ND 3.71 3.32 274 22 27.94 SAM1133-11-ND 6.99 626 5.16 
10 25.40 | SAM1104-10-ND 3.86 3.46 2.85 24 30.48 SAM1133-12-ND 7.23 6.47 5.33 
41 | 27.94 | SAM1104-11-ND 401 3.59 2.96 Low Profile (Standard Mount) 
Digi-Key 12 | 30.48 | SAM1104-12-ND 416 3.73 3.07 2 | 2.54] SAM1134-01-ND 489 4.38 3.61 
4 | 508 | SaNi194-02-ND 514 460 379 
Pos. | (mm) | Part No.t 1 10100 Low Profile (Hollow Leg) 6 | 7.62 | SAM1134-03-ND 5.39 483 3.98 
Through Hole BELe 7 “4 145 0 8 | 10.16 | SAM1134-04-ND 564 5.05 4.16 
4 43 | SAM1249-02-ND 391 351 289 , ; ; : jo__| 12.70 | SAM1134-05-ND 5.89 5.27 4.34 
6 | 63 | SAM1249-03-ND 407 3.64 3.00 yee one ties ok dak 12 | 15.24 | SAM1134-06-ND 6.14. 5.50 4.53 
8 33 SAM1249-04-ND 4.22 3.78 341 3 7.62 | SAM1105-03-ND 1.82 1.63 1.35 14 17.78 | SAM1134-07-ND 639 572 4.71 
10 10.3 | SAM1249-05-ND 437. 391 3.22 4 10.16 | SAM1105-04-ND 1.92 1.72 1.42 16 20.32 | SAM1134-08-ND 6.64 5.95 4.90 
42 | 123 | SAM1249-06-ND 452 405 334 5 | 12.70 | SAM1105-05-ND. 2.02 1.81 1.49 18 | 22.86 | SAM1134-09-ND 6.89 617 5.08 
: ; : ; 6 | 15.24 | SAM1105-06-ND 212 1.90 1.57 20 | 25.40 | SAM1134-10-ND 714 6.39 5.27 
14 | 143 Ree ONG 467 419 3.45 7 | 17.78 | SAM1105-07-ND 222 199 1.64 22 | 27.94 | SAMI134-11-ND 7.39 6.62 5.45 
16 | 163 REM eon 483 432 3.56 8 | 20.32 | SAM1105-08-ND 232 208 171 24 | 30.48 | SAM1134-12-ND 7.64 6.84 5.63 
18 | 183 | SAM1249-09-ND 4.98 446 3.67 9 | 22.86 | SAM1105-09-ND 242 217 1:79 Micro-Socket (Hollow Leg) 
20 | 20.3 RRM Zea OND 5.13 459 3.78 to | 25.40 | SAM1105-10-ND 252 2.26 1.86 2 | 254 ] SAM1135-01-ND 557 499 4.11 
22 | 22.3 [ESAMIZe ean 5.28 473 3.90 11 | 27.94 | SAM1105-11-ND 262 2.35 1.94 4 | 5.08 | SAM1135-02-ND 587 526 4.33 
24 | 24.3 | SAM1249-12-ND 5.43 4.87 4.01 12 | 30.48 | SAM1105-12-ND 2.72 244 2.01 6 7.62 | SAM1135-03-ND 617 5.53 4.55 
os la eaete wont to_| 12:70_| santt135-05-ND 877605409 
urtace oun (1 -| 4 -Uo-! 5 4 B 
4 43 SAM1250-02-ND 433. 3.88 3.20 4 a SER ip i i 12 15.24 | SAM1135-06-ND 7.07 633 5.21 
6 63 SAM1250-03-ND 452 405 3.34 3 7.62 SAM1106-03-ND 1.79 161 1.32 14 17.78 SAM1135-07-ND 7.37 660 5.44 
8 | 8.3 | SAM1250-04-ND 471 4.22 3.48 4 | 10.16 | SAM1106-04-ND 190 1.70 1.40 EAM cco eee eee 
10 10.3 | SAM1250-05-ND 490 439 3.62 5 42.70 | SAM1106-05-ND 2.01 1.80 1.49 20 95.40 | SAM1135-10-ND 827 740 610 
12 | 12.3 | SAM1250-06-ND 5.09 4.56 3.76 6 1 1524 | SAM4106-06-ND 212 190157 Oe thin Se gees 
14 | 143 | SAM1250-07-ND 5.28 473 3.90 7 | 17.78 | SAM1106-07-ND 223 2.00 1.65 o4 | 30.48 | SAM1135-12-ND 887 794 6.54 
oe: ear ue ae era: 
18 | 18.3 | SAM1250-09-ND 5.66 5.07 4.18 9 | 22.86 | SAM1106-09-ND 245 2.20 181 Low Profile (Hollow Leg) 
20 20.3 | SAM1250-10-ND 5.85 524 432 10 | 25.40 | SAM1106-10-ND 256 2.30 1.89 7 5A SAM1136-01-ND 3.93352 2.90 
22 | 223 | SAM1250-11-ND 6.04 5.41 4.46 11 | 27.94 | SAM1106-11-ND 267 239 1.97 4 5.08 | SAM1136-02-ND 412 369 3.04 
24 | 24.3 | SAM1250-12-ND 6.23 558 4.60 12 | 30.48 | SAM1106-12-ND 278 249 2.05 6 | 762 | SAM1136-03-ND 431 386 3.18 
26 | 26.3 | SAM1250-13-ND 642 5.75 4.74 Micro-Socket (Hollow Leg) 8 | 10.16 | SAM1136-04-ND 450 4.03 3.32 
t More product available online. For pricing and availability, visit our website. ; ae Saris 5 oe ia e it a aa at at at 
3 7.62 | SAM1107-03-ND 2.35 O41 1.74 14 17.78 | SAM1136-07-ND 5.07 454 3.74 
” . 4 10.16 | SAM1107-04-ND 247 2.91 1.82 16 20.32 | SAM1136-08-ND 5.26 4.71 3.88 
.100 (2.54mm) Low Profile 5 | 12.70 | SAM1107-05-ND 259 2.32 1.91 18) 22.86 | SAM1136-09-ND 5.45 4.88 4.02 
S ocket Stri s AL 6 | 15.24 | SAM1107-06-ND 271 243 200 2 rie Sr aed 28 28 ar 
p i oe Sane ae eet an 24 | 30.48 | SAM1136-12-ND 6.02 5.39 4.44 
SL and SDL Series 9 | 22.86 | SAM1107-09-ND 307 275 (2.27 spe ee rale (Standard Mount) _____. 
Specifications: + Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Contact/ it 0 SEE 38 _ 286 4 5.08 SAM1137-02-ND 434 389 3.20 
Shell Material: Beryllium Copper/Brass * Operating Temperature Range: 12 30.48 SAM1107-12-ND 3.43 3.07 053 6 7.62 SAM1137-03-ND 454 407 3.35 
-55°C ~ 125°C Gold, -55°C ~ 105°C Tin * Current Rating: 1A * Contact 8 | 1016 | SAM1137-04-ND 474 425 3.50 
Resistance: 10m max. * Mates with: TS, TD, BBS, BBL Series Ee A id 4o__| 12.70_| SAM1137-05-ND 494 442 3.64 
Low Profile (Hollow Leg) 2 | 15.24 | SAM1137-06-ND 514. 460 3.79 
ai Salles Sai Saies 1 | 254 | SAM1108-01-ND 1.10 9982 44 | 17.78 | SAM1137-07-ND 534 478 3.94 
2 | 5.08 | SAM1108-02-ND 116 1.04 86 16 | 20.32 | SAM1137-08-ND 554 4.96 4.09 
3 | 7.62 | SAM1108-03-ND 122 110 90 18 | 22.86 | SAM1137-09-ND 574 5.14 4.23 
4 | 10.16 | SAM1108-04-ND 128 11595 20 | 25.40 | SAM1137-10-ND 5.94 5.32 4.38 
5 42.70 | SAM1108-05-ND 1.34 1.20 99 22 27.94 SAM1137-11-ND 6.14 550 4.53 
6 15.24 | SAM1108-06-ND 1.40 1.26 1.04 24 30.48 SAM1137-12-ND 6.34 5.68 4.68 
7 ‘| 17.78 | SAM1108-07-ND 146 131 1.08 Micro-Socket (Hollow Leg) 
8 | 20.32 | SAM1108-08-ND 152 136 1.12 2] 254] SAM1138-01-ND 471 422 3.48 
9 | 22.86 | SAM1108-09-ND 1.58 142 147 4 5.08 | SAM1138-02-ND 4.95 4.43 3.65 
10 | 25.40 | SAM1108-10-ND 164 147 1.21 ' Phar Sees ae tae a 
iow Pros (Haaw La) 12_| soe | SAMii06-12.ND i458 130 10_| 1270 | sauns9e-05-np 5875.08 4.18 
f : - : : 2 | 15.24 | SAM1138-06-ND 591 5.29 4.36 
Low Profil (Standard Mount} Low Profile (Standard Mount) 4 | 1778. | SAMIISBO7-ND 615 551 4.54 
Micio=socket (Hollow: Tey) 1 | 2.54 | SAM1109-01-ND 98 878 16 | 2032 | SAM138-08-ND 639 572 471 
2 | 5.08 | SAM1109-02-ND 1.05 4 78 18 | 22.86 | SAM1138-09-ND 663 594 4.89 
SL Series 3 7.62 | SAM1109-03-ND 1.12 1.01 83 20 | 25.40 | SAM1138-10-ND 6.87 6.15 5.07 
4 10.16 | SAM1109-04-ND 1.19 1.07 88 22 | 27.94 | SAM1138-11-ND 741 6.370 (5.24 
No. of | Dim. A] Digi-Key Price Each 5 | 12.70 | SAM1109-05-ND 1.26 113 93 24 | 30.48 | SAM1138-12-ND 7.35 6.58 5.42 
Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 6 | 15.24 | SAM1109-06-ND 133° «149°~Ct«8 
30” Gold Contact, 10y” Gold Shell 7 | 17.78 | SAM1109-07-ND 140 126 1.04 Low Profile (Hollow Leg) 
Low Profile (Hollow Leg) : pee ea ie aos saa 2 2.54 | SAM1139-01-ND 247° 2.21 1.82 
rat ; -09-| 5 i 1. 4 5.08 | SAM1139-02-ND 259 232 1.91 
5 ve SSN 556 ta ies jo_| 25.40 | _SAM1109-10-ND 161145 4.19 6 | 7.62 | SAM1139-03-ND 271 243 2.00 
3 | 762 | SAM1102-03-ND 232 «208 171 11 | 27.94 | SAM1109-11-ND 168 151 1.24 8 | 10.16 | SAM1139-04-ND 283 254 209 
4 | 1016 | SAM1102-04-ND 244 219 1.80 12 | 30.48 | SAM1109-12-ND 175 157 1.29 4o__| 12.70 | SAM1139-05-ND 2.95 2.64 2.18 
5 | 12.70 | SAM1102-05-ND 256 230 1.89 Micro-Socket (Hollow Leg) i eee ee aH eae bag 
6 | 15.24 | SAM1102-06-ND 268 240 1.98 1 | 2.54 | SAM1110-01-ND 123000 1.41 a 46 | 2032 | SAM4139-08-ND 331 297 «244 
7 | 17.78 | SAN1102-07-ND 280 261 2.07 2 | 5.08 SAMO ONE (at 18a? 18 | 22.86 | SAM1139-09-ND 343 307 2.53 
8 | 20.32 | SAM1102-08-ND 292 262 2.16 3 | 7.62 | SAM1110-03-ND 139° 1.25 1.03 20 | 25.40_| SAM1139-10-ND 355 318 2.62 
9 | 22.86 | SAM1102-09-ND 3.04 272 © 2.24 4 | 10.16 | SAM1110-04-ND 147 1.82 1.09 22 | 27.94 | SAM1139-11-ND 3.67 3.29. 271 
jo_| 25.40 | SAM1102-10-ND 316 2.83 2.33 5 | 12.70 | SAM1110-05-ND 155 139 1.15 24 | 30.48 | SAM1139-12-ND 379 340 2.80 
11 | 27.94 | SAM1102-11-ND 3.28 2.94 2.42 6 | 15.24 | SAM1110-06-ND 163° 146 «(1.21 . ; 
12 | 30.48 | SAM1102-12-ND 3.40 3.05 2.51 7__| 17.78 | SAM1110-07-ND 171153 1.26 More product avaliable coli. 
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Samlec 


-100” (2.54mm) Low Profile 
Socket Strips SL and SDL Series (Cont) 


.100” (2.54mm) 
Interconnect Strips 
BBS and BBL Series 


Specifications: ¢ Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Terminal 


-~L 


.100” (2.54mm) 
Low Cost Socket Strips 
SSA and SSK Series 


~ 


Specifications: ¢ Insulator Material: Black PET Polyester * Contact Material: 
Phosphor Bronze * Flammability Rating: UL94V-0 Insulation Resistance: 


No. of |Dim.A | Digi-Ke Price Each Material: Brass or Phosphor Bronze * Operating Temperature Range: -55°C 5000MO min. * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C with Gold 
Pos. | (mm) ee Nee 1 10 100 ~ 125°C «Current Rating: 1A * Mates with: SS, SD, SL, SDL, ESS Series -55°C ~ 105°C with Tin * Current Rating: 1A * Mates with: TS, BBS, BBL 
Low Profile (Standard Mount) Series 
2] 254 | SAM1140-07-ND 247 221 1.82 A 
4 | 5.08 | SAM1140-02-ND 260 233 1.92 rat . 
6 | 7.62 | SAM1140-03-ND 273 245 2.02 A 3.74 
8 | 10.16 | SAM1140-04-ND 286 256 2.11 
10__| 12.70_| SAM1140-05-ND. 299 2.68 2.21 1.78 é 
12 | 15.24 | SAM1140-06-ND 312 280 2.30 
14 | 17.78 | SAM1140-07-ND 3.25 291 240 aa Dh ae 
16 | 20.32 | SAM1140-08-ND 3.38 3.03 2.50 a : 
18 | 22.86 | SAM1140-09-ND 351 315 2.59 << S46 
20 | 25.40 | SAM1140-10-ND. 3.64 3.26 2.69 zg 7 
22 [27.94 | SAMT140-11-ND 377338 2.78 penis. SSA Series 
24 | 30.48 | SAM1140-12-ND 3.90 349 2.88 BL" 72. , = . 
7 No. of| Dim. (mm) | Digi-Ke Price Each 
Micro-Socket (Hollow Leg) Pos. | A cam) | pa nth 1 40 400 
4 | 508 | SAMII4{-OoND ais 082 (Da 
4 5.08 | SAM1141-02-ND 315 282 2.33 No. of Dim.A | Digi-Key Price Each a a = 7 SISAL 
6 7.62 | SAM1141-03-ND 3.30 296 2.44 Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 7555 at — 4 A nD EET: 
8 | 10.16 | SAM1141-04-ND 3.45 3.09 2.55 1 — Standard Single Row 5 | eee SOMTOT OLN “ay Noe dina 
10__| 12.70_| SAM1141-05-ND. 3.60 3.23 2.66 '20n” (0.51um) Gold Plating ales : : : 
12115241 SAM1141-06-ND 375 336 277 2 7.62 | 3.84 | SAM1121-03-ND 148 133 1.40 
14 | 1778 | SAM1141-07-ND 390 349 2.88 eee 2s oats eee ae 4 | 10.16 SAM 121-04-ND 156 140 1.15 
46 | 2032 | SAM1141-08-ND 405 «363«2.99 2 | 5.08 | SAM1004-02-ND 3.02 271 2.23 5 [1270 SAM1121-05-ND 1641.47 1.21 
4g | 2286 | SANM141-09-ND 420 376 310 3 | 7.62 | SAM1004-03-ND 319 286 2.36 6 | 15.24 SAM1121-06-ND 172 154 1.27 
20 25.40 | SAM1141-10-ND 4.35 3.90 3.21 4 10.16 SAM1004-04-ND 3.36 3.01 2.48 7 | 17.78 SAM1121-07-ND 1.80 1.62 1.33 
921 97 94) SANA 141-11-ND 4504033 32 5 | 12.70 | SAM1004-05-ND 353 316 261 8 | 20.32 | 3.84 | SAM1121-08-ND 188 169 1.39 
24 | 30.48 | SAM1141-12-ND 465 417 3.43 6 | 15.24 | SAM1004-06-ND 370 3.32 273 9 | 22.86 SAM1121-09-ND 1.96 1.76 1.45 
F z a era, Mat ; 7 17.78 SAM1004-07-ND 3.87 347 2.86 10 | 25.40 SAM1121-10-ND. 2.04 1.83 1.51 
t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 8 2032 SAM1004-08-ND 4.04 362 298 1 +| 27.94 SAM1121-11-ND 2.12 7.90 1.57 
: ! i ; 3.84 
9 | 2286 | SAM1004-09-ND 401377 3.11 12 | 30.48 SAM1121-12-ND 220 1.97 1.63 
” : to | 25.40 | SAM1004-10-ND 438 3.92 3.23 Fig.:1'— Vertical Wire| Wrap 
.100 (2.54mm) Terminal ~ 41 | 27.94 | SAM1004-11-ND 455 4.08 3.36 I ieee Sor ae ae 
. 12 | 30.48 | SAM1004-12-ND 472423 3.48 2 | 5.08 SAMII20-02,ND 2.11 1.89 1.56 
Stri ps TS and TD Series aan Plati 3 | 7.62 |16.89] SAM1123-03-ND 223 2.00 1.65 
in Plating 4 | 10.16 SAM1123-04-ND 235° 241 1.74 
PS nee - ; F 1 2.54 | SAM1005-01-ND 156 140 1.15 5 | 12.70 SAM1123-05-ND 247 2.21 1.82 
Specifications: * Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Terminal 2 5.08 SAM1005-02-ND 1.66 149 1.23 61 15.24 SAM1123-06-ND 7.59 2.32 1.91 
Material: Brass (Gold plated are Phosphor Bronze) * Operating Temperature 3 7.62 | SAM1005-03-ND 1.76 158 1.30 7 ‘| 17.78 SAM1123-07-ND 271 243 2.00 
Range: -55°C ~ 125°C Gold, -55°C ~ 105°C Tin * Current Rating: 1A + Mates 4 | 10.16 | SAM1005-04-ND 186 167 1.38 8 | 20.32 |16.89] SAM1123-08-ND 283 254 209 
with: $8, SD, SL, SDL Series 5_| 12.70 | SAM1005-05-ND 196 1.76 1.45 9 | 22.86 SAM1123-09-ND 295 264 218 
6 | 15.24 | SAM1005-06-ND 2.06 1.85 1.52 10_| 25.40 SAM1123-10-ND 3.07 2.75 2.27 
7 17.78 SAM1005-07-ND 216 1.94 1.60 11 | 27.94 16.89 SAM1123-11-ND 3.19 2.86 2.36 
8 20.32 SAM1005-08-ND 226 2.03 1.67 12 | 30.48 | ~~ | SAM1123-12-ND 3.31 2.97 2.44 
9 | 2286 | SAM1005-09-ND 236 212 1.74 Fig. 2 — Right Angle Wire Wrap 
10 | 25.40 | SAM1005-10-ND 246 2.21 1.82 i a SAM OED ae an jer 
11 | 27.94 | SAM1005-17-ND 256 2.30 1.89 ; -02- . . : 
12_| 30.48 | SAM1005-12-ND 2.66 2.38 1.96 3 | 7.62 SME ee Ty 252 2.26 1.86 
3 [1270 |__| SaN194005 ND 398 349 208 
is = 5 | 12.70 SAM1124-05-ND 278 249 2.05 
No. of | Dim. A| Digi-Key Price Each 20p” (0.51um) Gold Plating 6 | 15.24 SAM1124-08-ND 291 261 215 
Pos. | (mm) | PartNo 1 10 100 1 2.54 | SAM1000-01-ND 285 255 2.10 7 ‘| 17.78 SAM1124-07-ND 3.04 2.72 2.24 
— Single Row 2 5.08 — | SAM1000-02-ND 3.02 2.71 2.23 8 | 20.32 SAM1124-08-ND 317 2.84 2.34 
2 51m”) Gold Plating 3 7.62 SAM1000-03-ND 3.19 2.86 2.36 9 | 22.86 SAM1124-09-ND 3.30 296 244 
1 254 SAMA1111-01-ND 1.93 173.143 4 10.16 SAM1000-04-ND 3.36 3.01 2.48 10 | 25.40 SAM1124-10-ND 3.43 3.07 2.53 
2 5.08 SAM1111-02-ND 2.04 183 1.51 5 12.70 SAM1000-05-ND 3.53 3.16 2.61 11 | 27.94 SAM1124-11-ND 3.56 3.19 2.63 
3 | 762 | SAM1111-03-ND 215 193 1.59 6 | 15.24 | SAM1000-06-ND 3.70 3.32 273 12 | 30.48 SAM1124-12-ND 3.69 3.31 2.72 
4 | 10.16 | SAM1111-04-ND 226 203 1.67 7 | 17.78 | SAM1000-07-ND 387 3.47 2.86 
5 | 12.70 | SAM1111-05-ND 237 213 1.75 8 | 2032 | SAM1000-08-ND 404 362 2.98 Fig. 1 — Vertical PC Mount 
6 | 15.24 | SAM1111-06-ND 248 2.22 1.83 9 | 22.86 | SAM1000-09-ND 421 3.77 3.41 T | 254 SAM1122-01-ND ‘96 86 71 
7 | 17.78 | SAM1111-07-ND 259 232 1.91 1o | 25.40 | SAM1000-10-ND 4.38 3.92 3.23 2 | 5.08 SAM1122-02-ND 1010175 
8 | 20.32 | SAM1111-08-ND 270 242 1.99 1127.94 | SAM1000-11-ND 455. 4.08 3.36 3 | 7.62 | 3.84 | SAM1122-03-ND 106 8=6-95 79 
9 | 22.86 | SAM1111-09-ND 281 252 2.08 42 | 3048 | SAM1000-12-ND 472 423 348 4 | 10.16 SAM1122-04-ND 111 1.00.82 
40_| 25.40 | SAM1111-10-ND 292 262 2.16 Tin Plating 5 | 12.70 SAM1122-05-ND 1.16 1.04 86 
11 | 27.94 | SAM1111-11-ND 3.03. 272 2.24 6 | 15.24 SAM1122-06-ND 721 1.09.90 
12 | 30.48 | SAM1111-12-ND 314 281 2.32 1 | 2.54 | SAM1002-01-ND 1590 1.43 1.18 7 | 1778 SAM1122-07-ND 126 1.13 93 
Tin Plating 2 | 5.08 | SAM1002-02-ND 1.69 1.52 1.25 8 | 20.32 | 3.84 | SAM1122-08-ND 131 148 97 
T | 254 | SAMI112-07-ND Ta 118 7 3) 7.62 | SAM1002-03-ND 1.79 1.61 1.32 9 | 22.86 SAM1122-09-ND 136 1.22 1.01 
2 | 5.08 | SAM1112-02-ND 138 1.24 1.02 4 | 10.16 | SAM1002-04-ND 189 1.70 1.40 10_| 25.40 SAM1122-10-ND 1414.27 4.04 
3 7.62 | SAM1112-03-ND 145 130 1.07 5 12.70 __| SAM1002-05-ND 199° 1.79 (1.47 11 | 27.94 | 3 gq | SAM1122-11-ND 146 1.31 ~~ ‘1.08 
4 | 10.16 | SAM1112-04-ND 152 136 1.12 6 | 15.24 | SAM1002-06-ND 209° 187° «1.54 12 | 30.48 | °°" | SAM1122-12-ND 151 136 1.12 
5 | 12.70 | SAM1112-05-ND 159 143 1.18 7 17.78) SAM1002-07-ND 219° 1.96 1.62 Fig. 1 — Vertical Wire Wrap 
6 15.24 | SAM1112-06-ND 1.66 149 1.23 8 20.32 SAM1002-08-ND 2.29 2.05 1.69 1 2.54 SAM1125-01-ND 711 1.00 82 
7 | 17.78 | SAM1112-07-ND 173 155 1.28 9 | 2286 | SAM1002-09-ND 239° 214 177 2 | 5.08 SAM1125-02-ND 119 1.07 88 
8 | 20.32 | SAM1112-08-ND 180 162 1.33 10 | 25.40 | SAM1002-10-ND 249 2.23 1.84 3 | 7.62 |16.89] SAM1125-03-ND 127. 14494 
9 | 22.86 | SAM1112-09-ND 1.87 1.68 1.38 11 | 27.94 | SAM1002-11-ND 259 2.32 1.91 4 | 10.16 SAM1125-04-ND 135 1.21 1.00 
j4o_| 25.40 | SAM1112-10-ND 194 174 1.43 42 | 30.48 | SAM1002-12-ND 269 241 199 5 | 12.70 SAM1125-05-ND 1.43 1.28 1.06 
11_| 27.94 | SAM1112-11-ND 2.01 1.80 1.49 6 | 15.24 SAM1125-06-ND 151 1.36 1.12 
42_| 30.48 | SAN1112-12-ND 2084.87 1:54 A ee 7 | 17-78 SAM1125-07-ND 159 1431.18 
- mu” (0.51pm) Gold Plating 
ee Og as 8 | 2032 | 16.89| SAMI 125-08-ND gr 150124 
20” (.51um”") Gold Plating > | sos eaNiootounn 408. (O74 DE 9 | 22.86 SAM1125-09-ND 175 157 1.29 
2 | 254 | SAM1113-01-ND 410 367 3.03 : : ; : 10_| 25.40 SAM1125-10-ND 1.83 1.64 1.35 
4 | 5.08 | SAM1113-02-ND 435 390 3.21 3 | 7.62 | SAM1001-03-ND 3.24 2.90 2.39 11 | 27.94 | 46 gg] SAMT125-11-ND tot 7 144 
6 | 7.62 | SAM1113-03-ND 460 412 3.39 4) 10.16 | SAM1001-04-ND 3.42 3.06 2.52 12_| 30.48 |'°°*| SAM1125-12-ND 199 4.79 1.47 
8 | 10.16 | SAM1113-04-ND 485 434 3.58 5 | 12.70 | SAM1001-05-ND 3.60 3.23 2.66 Fig. 2— Right Angle Wire Wrap 
4o_| 12.70 | SAM1113-05-ND 510 457 3.76 8 | 15.24 | SAM1001-06-ND 3.78 3.39 2.79 T | 254 SAM1126-01-ND 147 —*132—«*1.09 
12 | 15.24 | SAM1113-06-ND 535. 479 3.95 7 17.78 | SAM1001-07-ND 3.96 3.55 2.92 2 | 5.08 SAM1126-02-ND 155 1.39 1.15 
44 | 17.78 | SAM1113-07-ND 560 5.02 413 8 | 20.32 | SAM1001-08-ND 414 3.71 3.06 3 | 7.62 SAM1126-03-ND 463 146 1.21 
16 | 2032 | SAM1113-08-ND 5.85 5.24 4.32 9 | 22.86 | SAM1001-09-ND 4.32 387 3.19 4 | 10.16 SAM1126-04-ND 171 1531.26 
18 | 22.86 | SAM1113-09-ND 610 546 4.50 10 | 25.40 _| SAM1001-10-ND 4.50 4.03 3.32 5 [1270 SAM1126-05-ND 1.79 161 1.32 
20 | 25.40 | SAM1113-10-ND 6.35 5.69 4.68 11 | 27.94 | SAM001-11-ND 4.68 4.19 3.45 6 | 15.24 SAM1126-06-ND 187 168 1.38 
22 | 27.94 | SAM1113-11-ND 660 591 4.87 12 | 30.48 | SAM1001-12-ND 486 4.35 3.59 7 ‘| 17.78 SAM1126-07-ND 195 1.75 (1.44 
24 | 30.48 | SAM1113-12-ND 685 6.13 5.05 Tin Plating 8 | 20.32 SAM1126-08-ND 2.03 1.82 1.50 
Tin Plating mae 9 | 22.86 SAM1126-09-ND 211 1.89 1.56 
2 | 254 ] SAMI114-01-ND 276. 247 2.04 : at ea eeean na ts ve 10 _| 25.40 SAM1126-10-ND 219 1.96 1.62 
4 | 508 | SAM1114-02-ND 292 262 216 3 | 760 Wekhaaoatnstin qign? “49s 4a 11 [27.94 SAM1126-11-ND 2.27 2.04 1.68 
6 | 7.62 | SAM1114-03-ND 3.08 276 2.27 : : : : 12 | 30.48 SAM1126-12-ND 235 211 1.74 
8 | 10.16 | SAM1114-04-ND 324 290 2.39 4 | 10.16 Ree e 202 1.81 1.49 r 
to | 1270 | SAMI114-05-ND 340 «305 (251 5 | 12.70 | SAM1003-05-ND 212 1.90 1.57 SSK Series 
72 | 15.24 | SAM1114-06-ND 3.56 3.19 263 6 | 15.24 | SAM1003-06-ND 2.22 1.99 1.64 No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
14 | 17.78 | SAM1114-07-ND 3.72 3.33 2.75 7 | 17.78 | SAM1003-07-ND 232 2.08 1.71 Pos. | (mm) | PartNo.t 1 10 100 
18 | 2032 | SaMrtt4-o8.Np $88 348 280 a (22 ome ae 
18 | 22.86 | SAM1114-09-ND 404 362 2.98 9 | 22.86 | SAM1003-09-ND 252 2.26 1.86 Fig. 3 — Vertical PC Mount 
20 | 25.40 | SAM1114-10-ND 420 3.76 3.10 to | 25.40 _| SAM1003-10-ND 262 2.35 1.94 7 754] -SAMT127-01-ND 739 135 108 
22 | 27.94 | SAM1114-11-ND 4363.91 3.22 T1_| 27.94 | SAM1003-11-ND 272 244 2.01 > | 508 | SAM1127-02-ND 446 «131—«1.08 
24 | 30.48 | SAM1114-12-ND 452 4.05 3.34 12 | 30.48 | SAM1003-12-ND 282 253 2.08 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
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Samlec 


100” (2.54mm) Low Cost 
Socket Strips SSA and SSK Series (Cont, 


No. of | Dim. A Digi-Key Price Each 
Pos. | (mm) Part No.t 1 10 100 
3 7.62 SAM1127-03-ND 1.53 1.37 1.13 
4 10.16 SAM1127-04-ND 1.60 144 1.18 
5 12.70 SAM1127-05-ND 1.67 1.50 1.24 
6 15.24 SAM1127-06-ND 1.74 156 1.29 
7 17.78 SAM1127-07-ND 1.81 1.62 1.34 
8 20.32 SAM1127-08-ND 1.88 1.69 1.39 
9 22.86 SAM1127-09-ND 1.95 1.75 1.44 
10 25.40 SAM1127-10-ND 2.02 1.81 1.49 
an 27.94 SAM1127-11-ND 2.09 1.87 1.54 
12 30.48 SAM1127-12-ND 2.16 1.94 1.60 
Fig. 3 — Vertical PC Mount 
1 2.54 SAM1128-01-ND 10 63 52 
2 5.08 SAM1128-02-ND 75 68 56 
3 7.62 SAM1128-03-ND 80 72 59 
4 10.16 SAM1128-04-ND 85 AE 63 
5 12.70 SAM1128-05-ND 90 81 67 
6 15.24 SAM1128-06-ND 95 85 70 
7 17.78 SAM1128-07-ND 1.00 90 74 
8 20.32 SAM1128-08-ND 1.05 94 78 
9 22.86 SAM1128-09-ND 1.10 99 82 
10 25.40 SAM1128-10-ND 1.15 1.03 85 
1 27.94 SAM1128-11-ND 1.20 1.08 89 
12 30.48 SAM1128-12-ND 1.25 1.12 93 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


.100” (2.54mm) 
Single Row Socket 
Strips Ss Series 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


100” (2.54mm 
Low Profile Socket 
Strips SLW Series 


Specifications: * Insulator Material: Black Glass Filled Polyester » Contact 


No. of | Dim. A Digi-Key Price Each No. of | Dim. A Digi-Key Price Each 
Pos. | (mm) Part No.t i] 10 100 Pos. | (mm) Part No.t 1 10 100 
10 25.40 SAM1118-10-ND. 1.98 1.78 = 1.46 30y” Gold Contact, Matte Tin Tail 
1 27.94 SAM1118-11-ND 2.05 1.84 1.52 2 2.54 SAM1090-01-ND 3.76 337. 2.78 
12 30.48 SAM1118-12-ND 2.12 1.90 1.57 4 5.08 SAM1090-02-ND 3.90 3.49 2.88 
6 | 7.62 | SAM1090-03-ND 4.04 362 2.98 
Fig. 1 — Standard 8 10.16 SAM1090-04-ND 4.18 3.74 3.08 
1 2.54 SAM1119-01-ND 67 60 50 10 12.70 SAM1090-05-ND 4.32 3.87 3.19 
2 5.08 SAM1119-02-ND 72 65 54 12 15.24 SAM1090-06-ND 4.46 4.00 3.29 
3 7.62 SAM1119-03-ND 17 69 57 14 17.78 SAM1090-07-ND 4.60 412 3.39 
4 10.16 SAM1119-04-ND 82 14 61 16 20.32 SAM1090-08-ND 474 4.25 3.50 
5 12.70 SAM1119-05-ND 87 18 65 18 22.86 SAM1090-09-ND 4.88 4.37 3.60 
6 15.24 SAM1119-06-ND 92 83 68 20 25.40 SAM1090-10-ND 5.02 450 3.70 
7 17.78 SAM1119-07-ND 97 87 72 22 27.94 SAM1090-11-ND 5.16 462 3.81 
8 20.32 SAM1119-08-ND 1.02 92 76 24 30.48 SAM1090-12-ND 5.30 4.75 3.91 
9 22.86 SAM1119-09-ND 1.07 96 79 Matte Tin 
10 25.40 SAM1119-10-ND 1.12 1.01 83 2 2.54 SAM1092-01-ND 2.43 218 1.80 
cn 27.94 SAM1119-11-ND 1.17 1.05 87 4 5.08 SAM1092-02-ND 2.54 2.28 = 1.88 
12 30.48 SAM1119-12-ND 1.22 1.10 90 6 7.62 SAM1092-03-ND 2.65 2.38 1.96 
Fg oe 4 |e | gumegeng 3 
i a ee or ol er 12 | 15.24 | SAM1092-06-ND 298 267 2.20 
3 | 762 | SAM1120-03-ND 77 oC 14 | 17.78 | SAM1092-07-ND 3.09 277 2.28 
4 | 1046 | SAM1120-04-ND ne) 16 | 20.32 | SAM1092-08-ND 3.20 287 2.36 
5 | 1270 | SAM1120-05-ND ‘3778S 18 | 22.86 | SAM1092-09-ND 331 297 2.44 
3145.24] -SAMi720-06-ND 90 8 20__| 25.40 | SAM1092-10-ND 3.42 3.06 2.52 
7 | 4778 | SAM4120-07-ND 7” 0B? 22 | 27.94 | SAM1092-11-ND 353 3.16 2.61 
3 | 2032 | SAMt120-08-ND 10 92 76 24 | 30.48 | SAM1092-12-ND 3.64 3.26 2.69 
9 22.86 SAM1120-09-ND 1.07 96 79 t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
10 25.40 SAM1120-10-ND 1.12 1.01 83 
cf 27.94 SAM1120-11-ND 1.17 1.05 87 55 
12 | 30.48 | SAM1120-12-ND 1.22 110 90 1 00 (2.54mm) 


Low Profile Headers 
TLW Series 


Specifications: ¢ Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Terminal 
Material: Phosphor Bronze * Current Rating: 3A * Operating Temperature 
Range: -55°C ~ 125°C Gold, -55°C ~ 105°C Tin * Mates with: SLW, CES Series 


Material: Phosphor Bronze * Current Rating: 3A * Operating Temperature 
Specifications: * Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Contact/ Range: -55°C ~ 125°C Gold, -55°C ~ 105°C Tin » Contact Resistance: 10mO 
Shell Material: Beryllium Copper/Brass * Current Rating: 1A * Operating max. * Mates with: TLW, TSW Series 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Contact Resistance: 10mQ max. 
¢ Mates with: TS, TD, BBS, BBL Series 
No. of} Dim. (mm) | Digi-Key Price Each 
Pos. | A B | PartNo.t 1 10 100 
Fig. 1 — Single Row 
10p” Gold Post, Gold Flash on Tail 
+ | 254 | 343 | SAM1100-01-ND 785 166 1.37 
9" | 4.32 | SAM1098-01-ND. 1.85 1.66 1.37 
> | 508 | 343 | SAMI100-02-ND 795. 175 1.44 
Digi-Key Price Each We | 4.32 | SAM1098-02-ND 4.95 1.75 1.44 
Part No.t 1 10 100 3 | 7.62 | 3:43 | SAM1100-03-ND 2.05 1.84 1.52 
Fig. 1 — Single Row 86 | 4.32 | SAM1098-03-ND. 2.05 1.84 1.52 
No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 20p” Gold Contact, Gold Flash on Balance 4 | 10.16 | 3:43 | SAM1100-04-ND 215 1.93 1.59 
Pos. | (mm) | PartNo.t 1 10 100 2.54 | SAM1089-01-ND 190 170 140 “18 | 4.32 | SAM1098-04-ND. 245 1.93 1.59 
5.08 | SAM1089-02-ND 1.97 177 1.46 5 112.70 | 3:43 | SAM1100-05-ND 2.25 202 1.66 
Fig. 1 — Standard 7.62 | SAM1089-03-ND 2.04 1.83 1.51 1 | 4.32 | SAM1098-05-ND. 2.25 2.02 1.66 
| 2.54] SAM1115-01-ND 156 140 1.415 10.16 | SAM1089-04-ND 211 1.89 1.56 6 45.24 | 943 | SAN 100-06-ND 235. 211 ~+4.74 
2 5.08 SAM1115-02-ND 1.66 149 1.23 12.70 SAM1089-05-ND. 2.18 1.96 1.61 3 4.32 | SAM1098-06-ND 2.35 241 1.74 
3 7.62 | SAM1115-03-ND 176 158 1.30 15.24 | SAM1089-06-ND 2.25 2.02 1.66 7 14778 | 3-43 | SAM1100-07-ND 245° 220 1.81 
4 | 10.16 | SAM1115-04-ND 186 167 1.38 17.78 | SAM1089-07-ND 2.32 2.08 1.71 “f° | 4.32 | SAM1098-07-ND 2.45 2.20 1.81 
5 12.70_| SAM1115-05-ND 196 1.76 1.45 20.32 | SAM1089-08-ND 239° 214 1.77 3 |90.32 | 243 | SAM1100-08-ND 255 2.29 1.88 
6 | 1524 | SAM1115-06-ND 2.06 1.85 1.52 22.86 | SAM1089-09-ND 246 2.21 1.82 “°€ | 4.32 | SAM1098-08-ND. 2.55 2.29 1.88 
7 | 17.78 | SAM1115-07-ND 216 194 1.60 25.40 _| SAM1089-10-ND 2.53 2.27 1.87, 9 122.26 | 3:43 | SAM1100-09-ND 2.65 2.38 1.96 
8 | 20.32 | SAM1115-08-ND 2.26 2.03 1.67 27.94 | SAM1089-11-ND 2.60 233 1.92 88 | 439 | SAM1098-09-ND 265 238 1.96 
9 | 22.86 | SAM1115-09-ND 236 212 1.74 30.48 | SAM1089-12-ND 2.67 _2.39 1.97 3.43 | SAM1100-10-ND 275. 247 2.03 
jo_| 25.40 | SAM1115-10-ND 2.46 2.21 1.82 30p” Gold Contact, Matte Tin Tail 10. | 25.40 | 4°35 | SaM1098-10-ND 275 247 2.03 
11 27.94 SAM1115-11-ND 2.56 2.30 1.89 2.54 SAM1091-01-ND 1.90 1.70 1.40 3.43 | SAM1100-11-ND 2.85 2.55 2.10 
12_| 30.48 | SAM1115-12-ND 266 2.38 1.96 5.08 | SAM1091-02-ND 1.97 177 1.46 11 [27.94 | 439 | samiogs-11-ND 285 255 240 
Fig. 2— Non-Flush Option 7.62 | SAM1091-03-ND 2.04 1.83 1.51 3:43 | SAM1100-412-ND 095264 018 
7 254] SAM1116-01-ND 156 140 1.15 10.16 | SAM1091-04-ND 211 1.89 1.56 12 | 30.48 | 4°35 | Saniogs-12-ND 295 «264 (248 
2 | 5.08 | SAM1116-02-ND 166 149 1.23 12.70__| SAM1091-05-ND 218 1.96 1.61 : Matte Tin : : : 
3 | 7.62 | SAM1116-03-ND 176 158 1.30 15.24 | SAM1091-06-ND 2.25 2.02 1.66 
4 | 1016 | SAM1116-04-ND 186 167 1.38 17.78 | SAM1091-07-ND 232 208 171 1 | 254 | 3-43 | SAM1101-01-ND 1471.32 1.09 
5 | 1270 | SAM1116-05-ND 196 176 1.45 20.32 | SAM1091-08-ND 239° 214 41.77 4.32 | SAM1099-01-ND 1.47 __1.32_1.09 
6 | 15.24 | SAM1116-06-ND 2.06 1.85 1.52 22.86 | SAM1091-09-ND 246 2.21 1.82 2 | 5.03 | 343 | SAM1101-02-ND 1540 1.38 1.14 
7 | 17.78 | SAM1116-07-ND 216 1.94 160 25.40 | _SAM1091-10-ND 253 2.27 1.87 4.32 | SAM1099-02-ND 154 1.38 1.14 
8 | 2032 | SAM1116-08-ND 226 2.038 1.67 27.94 | SAM1091-11-ND 2.60 2.33 1.92 3 | 762 | 3-43 | SAM1101-03-ND 161 145 1.19 
9 | 2286 | SAM1116-09-ND 236 212 1.74 30.48 | SAM1091-12-ND 267 239 1.97 2 | 4.32 | SAM1099-03-ND. 1.61 145 1.19 
10__| 25.40_| SAM1116-10-ND. 2.46 2.21 1.82 Matte Tin 4 {10.16 | 3:43 | SAM1101-04-ND 1.68 1.51 1.24 
11 27.94 SAM1116-11-ND 2.56 230 1.89 2.54 SAM1093-01-ND 7.09 “| 4.32 | SAM1099-04-ND 1.68 1.51 1.24 
42 | 30.48 | SAM1116-12-ND 266 2.38 1.96 5.08 | SAM1093-02-ND 4.12 5 112.70 | 943 | SAM1101-05-ND 175. 1571.29 
7-62 | SAN1093-08-ND 116 70 | 432 | saMiog9-06-ND 175187 _1.28 
Fig. 1 — Standard 10.16 | SAM1093-04-ND 1.20 6 | 45.24 | 8-43 | SAMT101-06-ND 182 1.63 1.35 
1 2.54] SAM1117-01-ND 735. 121 1.00 12.70__| SAM1093-05-ND 1.24 “© | 4.32 | SAM1099-06-ND. 1.82 1.63 1.35 
2 5.08 | SAM1117-02-ND 142 1.28 1.05 15.24 | SAM1093-06-ND 1.27 7/4779 | 343 | SAMA101-07-ND 1.89 170 1.40 
3 | 7.62 | SAM1117-03-ND 149 134 1.10 17.78 | SAM1093-07-ND 1.31 8 | 4.32 | SAM1099-07-ND. 1.89 1.70 1.40 
4 | 10.16 | SAM1117-04-ND 156 140 1.15 20.32 | SAM1093-08-ND 1.35 3 120.32 | 3:43 | SAM1101-08-ND 1.96 176 1.45 
5 | 12.70 | SAM1117-05-ND. 1.63 146 1.21 22.86 | SAM1093-09-ND 1.38 “¥€ | 4.32 | SAM1099-08-ND. 1.96 1.76 1.45 
6 | 15.24 | SAM1117-06-ND 170 153 1.26 25.40 | SAM1093-10-ND 4.42 3.43 | SAM1101-09-ND 2.03. 1.82 1.50 
7 | 17.78 | SAM1117-07-ND 177159 1.31 27.94 | SAM1093-11-ND 1.46 9 | 22.86 | 4'39 | samt099-09-ND 203 182 1.50 
8 | 20.32 | SAM1117-08-ND 184 165 1.36 30.48 | SAM1093-12-ND x 1.49 3.43 | SAM1101-10-ND 2101.88 1.55 
| 28 a a ia Fig. 2— Dual Row 10 | 25.40 | 4'39 | saM1099-10-ND 210 188 1.55 
9. 7-10- i J dl 20p” Gold Contact, Gold Flash on Balance 3.43 | SAM1101-11-ND O47 1.95. 1.60 
i | 27.94) SAMTTT7-TT-ND 205° 1.84 1.52 2.54 | SAMT088-01-ND 376 337 2.18 11 [27-94 | 4'32 | samto99-11-ND 217 1.95 _ 1.60 
12 | 90.48" BSAMIIZET2SND) 212 1901.87 5.08 | SAM1088-02-ND 3.90 3.49 3.43 | SAM1101-12-ND 224 2.01 1.66 
: = a = nee aee Dpeion a 7.62 | SAM1088-03-ND 4.04 3.62 12 30.48 | 439 294 201 166 
a oe a 38 
2 | 5.08 | SAM1118-02-ND 142 1.28 1.05 12.70_| SAM1088-05-ND 4.32 3.87 7 ' 
3 | 7.62 | SAM1118-03-ND 149-134 «110 15.24 | SAM1088-06-ND 446 4.00 10p” Gold Post, Gold Flash on Tail 
4 | 1016 | SAM1118-04-ND 156 6140 1.15 1778 | SAM1088-07-ND 460 4.12 2 | 254 | 243 | SAMI096-01-ND 3.238 280 2.38 
5 | 12.70 | SAM1118-05-ND 1.63 1.46 1.21 20.32 | SAM1088-08-ND 474 4.25 4.32 | SAM1094-01-ND 3.23 2.89 2.38 
6 | 15.24 | SAM1118-06-ND 1.70 153 1.26 22.86 | SAM1088-09-ND 4.88 4.37 4 | 5.08 | 3-43 | SAM1096-02-ND 3.39 3.04 2.50 
7 | 17.78 | SAM1118-07-ND 177 159 1.31 25.40__| _SAM1088-10-ND 5.02 4.50 4.32 | SAM1094-02-ND 3.39 3.04 2.50 
8 | 2032 | SAM1118-08-ND 1.84 1.65 1.36 27.94 | SAM1088-11-ND 516 4.62 i i 
9 | 22.86 | SAM1118-09-ND to 471 141 30.48 | SAM1088-12-ND 530 4.75 1 More product avallable onlin. 


For pricing and availability, visit our website. (Continued) 
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eS No. of| Dim. (mm) | Digi-Key Price Each No. of| Dim. (mm) | Digi-Key Price Each 
Ssambg Pos. | A | B_| PartNo.t 1 10 100 Pos. | A | B_| PartNo.t 1 10 100 
<<< 2.64 | SAM1180-07-ND 268 240 1.98 2.64 | SAM1179-07-ND 439 393 3.24 
is i 7 | 18.29 | 4.93 | SAM1187-07-ND 286 256 2.11 14 | 18.29 | 4.93 | SAM1185-07-ND 472 423 3.48 
100” (2.54mm) Low Profile 10.00] SAM1198-07-ND 287 257 2.12 10.00] SAM1196-07-ND 5.00 448 3.69 
; 2.64 | SAM1180-08-ND 276 247 2.04 2.64 | SAM1179-08-ND 453. 4.06 3.34 
Headers TLW Series (cont.) 8 | 20.83 | 4.93 | SAM1187-08-ND 294 264 217 16 | 20.83 |4.93 | SAM1185-08-ND 486 435 3.59 
: _ - 10.00 | SAM1198-08-ND 296 265 2.19 10.00 | SAM1196-08-ND 515 461 3.80 
No. of| Dim. (mm) | Digi-Key Price Each 2.64 | SAM1180-09-ND 284 255 2.10 2.64 | SAM1179-09-ND 467. 418 3.45 
Pos. | A | B_ | PartNo.t 1 10-100 9 | 23.37 | 4.93 | SAM1187-09-ND 3.02 271 2.23 18 | 23.37 | 4.93 | SAM1185-09-ND 5.00 448 3.69 
6 | 762 | 243 | SAM1096-03-ND 355 318 262 10.00| SAM1198-09-ND 3.05 273 2.25 10.00 | SAM1196-09-ND 5.30 475 3.91 
Sf | 4.32 | SAM1094-03-ND 3.55 318 2.62 2.64 | SAM1180-10-ND 2.92 262 2.16 2.64 | SAM1179-10-ND 481 431 3.55 
3 | 10.16 | 243 | SAM1096-04-ND 371-332 2.74 10 | 25.91 |4.93 | SAM1187-10-ND 310 278 2.29 20 | 25.91 | 4.93 | SAM1185-10-ND 514 460 3.79 
“| 4.32 | SAM1094-04-ND 371 3.32 2.74 10.00| SAM1198-10-ND 344 281 2.32 10.00 SAM1196-10-ND 545 488 4.02 
40 | 12.70 | 3-43 | SAM1096-05-ND 3.87 347 2.86 2.64 | SAM1180-11-ND 3.00 269 2.22 2.64 | SAM1179-11-ND 495. 443 3.65 
4.32 | SAM1094-05-ND 3.87 __3.47__2.86 11 | 28.45 | 4.93 | SAM1187-11-ND 318 2.85 2.35 22 | 28.45 | 4.93 | SAM1185-11-ND 5.28 473 3.90 
12 | 15.24 | 3-43 | SAM1096-06-ND 403 3.61 2.97 10.00| SAM1198-11-ND 3.23 2.89 2.38 10.00 | SAM1196-11-ND 5.60 5.02 4.13 
“e aA pares 4.03 3.61__2.97 2.64 | SAM1180-12-ND 3.08 276 2.27 2.64 | SAM1179-12-ND 5.09 456 3.76 
14 [17.7 | 343 eRMapee oeND die oun «308 12 |30.99 | 4.93 | SAM1187-12-ND 326 ©6292 241 24 |30.99 | 4.93 | SAM1185-12-ND 542 485 4.00 
SE ERE a 10.00 | SAM1198-12-ND 3.32. 298 2.45 10.00| SAM1196-12-ND 5.75 5.15 4.24 
16 | 20.32 4.32 | SAM1094-08-ND 435 3.90 301 30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 2.64 | SAM1179-13-ND 5.23 468 3.86 
3.43 | SAM1096-09-ND 451 4043.33 2.64 | SAM1182-01-ND 2.23 2.00 1.65 26 | 33.53 | 4.93 | SAM1185-13-ND 556 498 4.10 
18 | 22.86 | ‘a> [emmaneutoaliin abi dnd 339 + | 3.05 |4.93 | SAM1191-01-ND 193 173 «1.43 10.00 | SAM1196-13-ND 5.90 5.28 4.35 
3.43 | SAM1096-10-ND 4.67. 4.18 3.45 10.00] SAM1202-01-ND 2.33 2.09 1.72 30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 
20 | 25.40 | 439 | SaMi094-10-ND 467 418 3.45 2.64 | SAM1182-02-ND 2.31 2.07. 1.71 2.64 | SAM1181-02-ND 376 337 278 
3.43 | SAMT096-11-ND 483433356 2 | 5.59 | 4.93 | SAM1191-02-ND 202 181 1.49 4 | 5.59 |4.93 | SAM1189-02-ND 361 323 266 
22 | 27.94 | 439 | SAM1094-11-ND 483 433 3.56 10.00| SAM1202-02-ND 242 217 1.79 10.00 | SAM1200-02-ND 3843.44 2.83 
oa 130.48 | 2-43 | SAM1096-12-ND 499 447 3.68 2.64 | SAM1182-03-ND 239° 214 4177 2.64 | SAM1181-03-ND 3.90 349 288 
48 | 4.32 | SAM1094-12-ND 499 447 3.68 3 | 8.13 | 4.93 | SAM1191-03-ND 211 189 1.56 6 | 843 |4.93 | SAM1189-03-ND 3.76 337 278 
Matte Tin 10.00| SAM1202-03-ND 251 2.25 1.85 10.00 | SAM1200-03-ND 4.00 358 2.95 
> | 254 | 343 | SAMTO97-01-ND 229 205 1.69 2.64 | SAN1182-04-ND 247 221 1.82 2.64 | SAM1181-04-ND 4.04 362 2.98 
4 | 4.32 | SAM1095-01-ND 229 205 1.69 4 |10.67 | 4.93 | SAM1191-04-ND 220 197 1.63 8 | 10.67 |4.93 | SAM1189-04-ND 391 350 289 
1 soa | 243 | SAMT097-02-ND 241 216 1.78 10.00 | SAM1202-04-ND 260 233 1.92 10.00 | SAM1200-04-ND 416 373 3.07 
08 | 4.32 | SAM1095-02-ND 241 216 1.78 2.64 | SAM1182-05-ND 255 2.29 1.88 2.64 | SAM1181-05-ND 418 374 3.08 
6 | 762 | 243 | SAMT097-03-ND 253 227 1.87 5 13.21 | 4.93 | SAM1191-05-ND 229 205 1.69 10 | 13.21 | 4.93 | SAM1189-05-ND 406 364 3.00 
w* | 4.32 | SAM1095-03-ND 253 2.27 1.87 10.00| SAM1202-05-ND 269 241 1.99 10.00 | SAM1200-05-ND 432 3.87 3.19 
3 | 10.16 | 243 | SAM1097-04-ND 265° 2.38 1.96 2.64 | SAM1182-06-ND 263 236 1.94 2.64 | SAM1181-06-ND 432 3.87 3.19 
4.32 | SAM1095-04-ND 265 2.38 1.96 6 | 15.75 | 4.93 | SAM1191-06-ND 238 213 1.76 12 |15.75 | 4.93 | SAM1189-06-ND 421 3773.11 
40 | 42.70 | 3-43 | SAMT097-05-ND 277 2.48 2.05 10.00| SAM1202-06-ND 278 249 2.05 10.00| SAM1200-06-ND 448 4.01 3.31 
4.32 | SAM1095-05-ND 2.77 2.48 2.05 2.64 | SAM1182-07-ND 271 243 2.00 2.64 | SAM1181-07-ND 446. 4.00 3.29 
12/1524 | 243 SIM te a ene ony eee ad 7 | 18.29 | 4.93 | SAM1191-07-ND 247 2.21 1.82 14 | 18.29 | 4.93 | SAM1189-07-ND 436 3.91 3.22 
ia SRR aaCa ae 10.00 | SAM1202-07-ND 287 257 2.12 10.00 | SAM1200-07-ND 464 416 3.42 
14 | 17.78 | 43> lsammontortnn tT ea 2.64 | SAM1182-08-ND 279 250 2.06 2.64 | SAM1181-08-ND 460 4.12 3.39 
TIS -SAMTOOPORND oat 8 |20.83 | 4.93 | SAM1191-08-ND 256 230 1.89 16 | 20.83 | 4.93 | SAM1189-08-ND 451 404 3.33 
16 | 2032 | {o> lReangostoatnn aia Bat Oak 10.00 | SAM1202-08-ND 2.96 265 2.19 10.00 | SAM1200-08-ND 4.80 4.30 3.54 
3-43 | SAM1097-05-ND 705 391240 2.64 | SAM1182-09-ND 287 257 2.12 2.64 | SAM1181-09-ND 474.425 3.50 
18 | 22.86 | {o> [Bsangostoann 325 291 240 9 |23.37 | 4.93 | SAM1191-09-ND 265 238 1.96 18 | 23.37 | 4.93 | SAM1189-09-ND 466 417 3.44 
343 | SAM1097-10-NO 337302 249 10.00 | SAM1202-09-ND 3.05 273 2.25 10.00 | SAM1200-09-ND 496 444 3.66 
20 | 25.40 | 4°39 | Sami095-10-ND 337 3.02 2.49 2.64 | SAM1182-10-ND 295 2.64 2.18 2.64 | SAM1181-10-ND 488 437 3.60 
3.43 | SAM1097-11-ND 349313258 10 [25.91 |4.93 | SAM1191-10-ND 274 248 2.02 20 | 25.91 | 4.93 | SAM1189-10-ND 481 431 3.55 
22 [27.94 | 439 | SaMi095-11-ND 349 313 258 10.00| SAM1202-10-ND 3142.81 2.32 10.00| SAM1200-10-ND 512-459 3.78 
3.43 | SAM1097-12-ND 3.61 3.23 266 2.64 | SAM1182-11-ND 3.03 2.72 2.24 2.64 | SAM1181-11-ND 5.02 450 3.70 
24 30.48 | 4°39 | Sai095-12-ND 361 323 266 11 |28.45 | 4.93 | SAM1191-11-ND 283 254 209 22 | 28.45 | 4.93 | SAM1189-11-ND 496 444 3.66 
; : = Rtas ; 10.00| SAM1202-11-ND 3.23289 2.38 10.00 | SAM1200-11-ND 5.28 473 3.90 
t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 2.64 | SAM1182-12-ND 3.11 2.79 2.30 2.64 | SAM1181-12-ND 5.16 4.62. 3.81 
12 |30.99 |4.93 | SAM1191-12-ND 292 262 216 24 | 30.99 | 4.93 | SAM1189-12-ND 541 458 3.77 
10.00 | SAM1202-12-ND 3.32 298 2.45 10.00 | SAM1200-12-ND 5.44 4.87 4.01 
100” (2 54mm) @ ws Matte Tin 2.64 | SAM1181-13-ND 5.30 475 3.91 
= id ° 264 | SAM1184-01-ND 756. 140 4.15 26 | 33.53 | 4.93 | SAM1189-13-ND 5.26 471 3.88 
Socket Strips 1 | 3.05 | 4.93 | SAM1194-01-ND 168 «151 = 1.24 10.00 | SAM1200-13-ND 5.60 5.02 4.13 
10.00| SAM1206-01-ND 151136 1.12 Matte Tin 
i 2.64 | SAM1184-02-ND 162. 145 1.20 2.64 | SAM1183-02-ND 286. 266 2.11 
$SQ and SSW Series 2 | 5.59 |4.93 | SAM1194-02-ND 174 156 = 1.29 4 | 5.59 |4.93 | SAM1193-02-ND 262 235 194 
Specifications: + Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Terminal 10.00 | SAM1206-02-ND 1.58 1.42 piva 10.00 | SAM1204-02-ND 3.11 2.79 2.30 
Material: Phosphor Bronze * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 2.64 | SAM1184-03-ND 1.68 1.51 1.24 2.64 | SAM1183-03-ND 2.96 2.65 2.19 
Gold, -55°C ~ 105°C Tin » Contact Resistance: 10mO max. * Mates with: 3 | 8.13 | 4.93 | SAM1194-03-ND 180 162 1.33 6 | 813 |4.93 | SAM1193-03-ND 273 245 202 
TSW Series 10.00| SAM1206-03-ND 165 148 1.22 10.00 | SAM1204-03-ND 3.22289 2.38 
2.64 | SAM1184-04-ND 174.156 ‘1.29 2.64 | SAM1183-04-ND 3.06 274 2.26 
4 |10.67 | 4.93 | SAM1194-04-ND 186 167 = 1.38 8 |10.67 | 4.93 | SAM1193-04-ND 284 255 210 
410.00| SAM1206-04-ND 1.72 154 1.27 10.00 | SAM1204-04-ND 3.33 2.98 2.46 
2.64 | SAM1184-05-ND 180. 1.62 1.33 2.64 | SAM1183-05-ND 3.16 2.83 2.33 
5 13.21 | 4.93 | SAM1194-05-ND 192 172 «1.42 10 | 13.21 | 4.93 | SAM1193-05-ND 295 264 218 
10.00| SAM1206-05-ND 1.79 161 1.32 10.00 | SAM1204-05-ND 3.44 3.08 2.54 
2.64 | SAM1184-06-ND 186 167 1.38 2.64 | SAM1183-06-ND 3.26. 2.92 2.41 
6 |15.75 | 4.93 | SAM1194-06-ND 1.98 178 1.46 12 | 15.75 | 4.93 | SAM1193-06-ND 3.06 274 226 
10.00| SAM1206-06-ND 1.86 1.67 ‘1.38 10.00 | SAM1204-06-ND 3.55 318 2.62 
2.64 | SAM1184-07-ND 192 172 1.42 2.64 | SAM1183-07-ND 3.36. 3.01 2.48 
7 |18.29 | 4.93 | SAM1194-07-ND 2.04 183 1.51 14 | 18.29 | 4.93 | SAM1193-07-ND 317-284-234 
10.00 | SAM1206-07-ND 193173 1.43 10.00 | SAM1204-07-ND 3.66 3.28 2.70 
2.64 | SAM1184-08-ND 198 1.78 1.46 2.64 | SAM1183-08-ND 346 310 255 
8 20.83 | 4.93 | SAM1194-08-ND 210 188 1.55 16 |20.83 | 4.93 | SAM1193-08-ND 3.28 294 2.42 
10.00| SAM1206-08-ND 2.00 179 1.48 10.00 | SAM1204-08-ND 3.77338 2.78 
2.64 | SAM1184-09-ND 2.04 1.83 1.51 2.64 | SAM1183-09-ND 3.56 3.19 2.63 
9 |23.37 | 4.93 | SAM1194-09-ND 216 1.94 1.60 18 |23.37 | 4.93 | SAM1193-09-ND 3.39 304 2.50 
10.00 | SAM1206-09-ND 2.07 1.86 1.53 10.00 | SAM1204-09-ND 3.88 3.48 2.86 
2.64 | SAM1184-10-ND 210 1.88 1.55 2.64 | SAM1183-10-ND 3.66 3.28 2.70 
10 [25.91 |4.93 | SAM1194-10-ND 222 199 1.64 20 |25.91 | 4.93 | SAM1193-10-ND 350 314 258 
‘ z 10.00| SAM1206-10-ND 214 1.92 1.58 10.00 | SAM1204-10-ND 3.99 3572.94 
SSQ Series — Square Tail 2.64 | SAM1184-11-ND 216 1.94 1.60 2.64 | SAM1183-11-ND 376337 278 
: - , 41 [28.45 | 4.93 | SAM1194-11-ND 2.28 204 1.68 22 |28.45 | 4.93 | SAM1193-11-ND 361 323 266 
Recat ao (a a, A Erica Each an 10.00| SAM1206-11-ND 221 1.98 1.63 10.00 | SAM1204-11-ND 410 3.67 3.03 
5 Be 2.64 | SAM1184-12-ND 2.22 199 164 2.64 | SAM1183-12-ND 3.86 346 285 
12 |30.99 |4.93 | SaM1194-12-ND 234 «210 1.73 24 |30.99 |4.93 | SAM1193-12-ND 372 333 2.75 
20p” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 10.00| SAM1206-12-ND 2.28 2.04 1.68 10.00 | SAM1204-12-ND 4.21 3773.11 
2.64 (SAMUI BOOIEND ee eee ee 2.64 | SAM1183-13-ND 3.96 3.55 2.92 
1 | 3.05 aa Rode oa ie 20u” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 26 |33.53 |4.93 | SAM1193-13-ND 3.83 343 283 
264 SAM1180-02-ND 398 3041 68 2.64 | SAM1179-02-ND 369. 3.31 272 10.00 | SAM1204-13-ND 4.32 3.87 3.19 
2 | 59 | 403 Sina enotin ae ee 4 | 559 |4.93 | SAM1185-02-ND 402 3.60 2.97 
10.00| SAM1198-02-ND 2.42 217 179 10.00} SAM1196-02-ND 4.25 3.81 3.14 20p” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 
2.64 | SAMT180-03-ND 036 OD 74 2.64 | SAM1179-03-ND 383. 343 2.83 + | 305 |254 | SAMT188-01-ND 254 228 1.88 
3 | 8.13 | 4:93 | SAM1187-03-ND 254 «298 «188 6 | 813 | 4.93 | SAM1185-03-ND 416 3.73 3.07 ‘05 | 7.62 | SAM1199-01-ND 2.48 2.22 1.83 
40.00| SAM1198-03-ND 251-225-185 10.00| SAM1196-03-ND 440 3.94 3.25 > | 559 | 254 | SAMT188-02-ND 263. 2.36 1.94 
2.64 | SAM1180-04-ND 2.44 2.19 1.80 2.64 | SAM1179-04-ND 3.97 3.56 = 2.93 i 7.62 | SAM1199-02-ND 2.58 2.31 1.91 
4 |10.67| 4.93 | SAM1187-04-ND 262 235 «+194 8 |10.67 | 4.93 | SAM1185-04-ND 430 385 3.17 3 | a43 [254 | SAMI188-03-ND 272 244 2.01 
10.00} SAM1198-04-ND 260 233 1.92 10.00| SAM1196-04-ND 455 408 3.36 “1S | 7.62 | SAM1199-03-ND 268 240 1.98 
2.64 | SAM1180-05-ND 252 2.26 1.86 2.64 | SAM1179-05-ND 411 3.68 3.03 + oe | 204 | SAM1188-04-ND 281 252 2.08 
5 113.21} 4.93 | SAM1187-05-ND 2.70 242 1.99 10 {13.21 | 4.93 | SAM1185-05-ND 4.44 3.98 3.28 ‘ 7.62_| SAM1199-04-ND 2.78 2.49 2.05 
40.00} SAM1198-05-ND 269 241 1.99 10.00 | SAM1196-05-ND 470 4213.47 5 |ta.21 | 254 | SAMI188-05-ND 290 260 214 
2.64 | SAM1180-08-ND 2602.33 1.92 2.64 | SAM1179-06-ND 425. 3.81 3.14 “1 17.62 | SAM1199-05-ND 288 258 2.13 
6 | 15.75 | 4.93 | SAM1187-06-ND 278 249 2.05 12 |15.75 | 4.93 | SAM1185-06-ND 458 410 3.38 F , eeu 
10.00 | SAM1198-06-ND 278 249 2.05 10.00] SAM1196-06-ND 485 4.34 3.58 More product avallae online. Far pricing ane evalae iy (Continued) 
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eee | ())” (2.54mm) No. of] Dim. (mm) | Digi-Key Price Each No. of] Dim. (mm) | Digi-Key Price Each 
Ssambkg Socket Stri Pos. | A | B_| PartNo.t 1 10 100 Pos. | A | B_| PartNo.t 1 10 100 
oe eee COCKE! OIfps 16 |20.83 | 254 | SAMI190-08-ND 516 462 3.81 3 |o0.ag [254 | SAMT213-08-ND 197 177~—«1.46 
an ries (Cont. ‘83 | 7,62 | SAM1201-08-ND 551 4.93 4.06 ‘83 | 4.93 | SAM1222-08-ND 167 1.50 1.24 
eries (Cont.) 
te | 23.37 | 254 | SAM1190-09-ND 5.32 476 3.92 9 |oa.37 | 264 | SAMI213-09-ND 2.02 181 1.49 
No. off Dim. (mm) | Digi-Key Price Each | 7.62 | SAM1201-09-ND 5.68 5.09 4.19 8” | 4.93 | SAM1222-09-ND 173155 1.28 
Pos.| A | B_| PartNo.t 1 10 100 50 125.91 | 254 | SAMT190-10-ND 548. 4.91 4.04 to |os91 [204 | SAMI213-10-ND 2.07 186 1.53 
9.54 | SAM1188-06-ND 2.99 268 2.21 . 7.62 | SAM1201-10-ND 5.85 5.24 4.32 : 4.93 | SAM1222-10-ND 1.79 1.61 1.32 
8 | 15.75 |7'5 | canii99-06-ND 298 267 2.20 50 |opas | 204 | SAMI190-11-ND 5.64 5.05 4.16 +1 |9g.45 [2-54 | SAM1213-11-ND 212 190 1.57 
2.54 | SAM1188-07-ND 3.08 276 2.27 ° 7.62 | SAM1201-11-ND 6.02 5.39 4.44 : 4.93 | SAM1222-11-ND 1.85 1.66 1.37 
7 [18.29 1760 | saM1i99-07-ND 3.08 276 2.27 o4 | 30.99 | 2-54 | SAMT190-12-ND 580 5.19 4.28 12 [3099 | 254 | SAM1213-12-ND 217 «1.95 (1.60 
2.54 | SAM1188-08-ND 3172.84. 2.34 9 | 7.62 | SAM1201-12-ND 6.19 5.54 4.57 29 | 4.93 | SAM1222-12-ND 191471 4.41 
8 | 20.83 | 769 | samt199-08-ND 318 285 235 36 133.53 | 204 | SAM1190-13-ND 596 5.34 4.40 Fig. 2 —Dual Row, Vertical 
9 |99.37 |2-24 | SAMT188-09-ND 3.26 2.92 2.41 [7.62 | SAM1201-13-ND 6.36 5.70 4.69 20” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 
8! | 7.62 | SAM1199-09-ND 3.28294 2.42 Matte Tin 264] SAM1208-02-ND 300. 287036 
40 |oso1 [254 | SAM1188-10-ND 3.35. 3.00 247 1 | 559 | 254 | SAMI224-02-ND 291 261 215 4 | 5.59 |4'93 | Samt214-02-ND 353 316 261 
ST 17.62 | SAM1199-10-ND 3.38 3.03 2.50 °° | 7.62 | SAM1205-02-ND 3.49 3.13 2.58 2.64 | SAM1208-03-ND 3.33. 2.98 2.46 
41 |ae.a5 [254 | SAMI188-11-ND 3.44. 3.08 2.54 6 | ag | 254 | SAM1224-03-ND 3.03. 2.72 2.24 8 | 813 |y'o3 | samt214-03-ND 3.66 3.28 2.70 
E 7.62_| SAM1199-11-ND 3.48 3.12 2.57 : 7.62_| SAM1205-03-ND 3.61 3.23 2.66 2.64 | SAM1208-04-ND 3.46 3.10 2.55 
42 | 30.99 | 254 | SAM1188-12-ND 353. 3.16 261 3 ltoe7 | 254 | SAM1224-04-ND 315 2.82 2.33 8 | 10.67 | 493 | saMi214-04-ND 379 340 280 
™ 17.62 | SAM1199-12-ND 3.58 3.21 2.64 17.62 | SAM1205-04-ND 3.73 3.34 2.75 2.64 | SAM1208-05-ND 3.59 322 265 
30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail to |tao1 | 254 | SAM1224-05-ND 327. 2.93. 2.41 10) 13-21 | 499 | sani214-05-ND 392 351 289 
1 3.05 2.54 | SAM1192-01-ND 2.57 2.30 1.90 : 7.62 | SAM1205-05-ND 3.85 3.45 2.84 wl 2.64 | SAM1208-06-ND 3.72 333. 275 
= 7.62 | SAM1203-01-ND 2.51 2.25 1.85 42 | 15.75 2.54 | SAM1224-06-ND 3.39 3.04 2.50 5.75 | 4°93 | Sami214-06-ND 4.05 3.63 2.99 
2 | 559 2.54 | SAM1192-02-ND 2.66 2.38 1.96 ‘ 7.62 | SAM1205-06-ND 3.97 3.56 2.93 2.64 | SAM1208-07-ND 3.85 3.45. 2.84 
9 [7.62 | SAM1203-02-ND 261 2.34 1.93 14 119.29 |254 | SAM1224-07-ND 351 3.15 2.59 14° | 18.29 | 4°93 | Sani214-07-ND 418 374 3.08 
3 | 843 2.54 | SAM1192-03-ND 2.75 247 2.03 : 7.62 | SAM1205-07-ND 4.09 3.66 3.02 2.64 | SAM1208-08-ND 3.98 357. 2.94 
“'S | 7.62 | SAM1203-03-ND 271 2.43 2.00 te [90.3 | 254 | SAM1224-08-ND 3.63 3.25 2.68 16 | 20.83 | 499 | sani214-08-ND 431386 3.18 
4 | 10.67 2.54 | SAM1192-04-ND 2.84 255 2.10 “* {7.62 | SAM1205-08-ND 4.21 3.77 3.11 18 1233 2.64 | SAM1208-09-ND 411 3.68 3.03 
“ [7.62 | SAM1203-04-ND 2.81 2.52 2.08 18 | 23.37 2.54 | SAM1224-09-ND 3.75 3.36 277 37/493 | SAM1214-09-ND 4.44 3.98 3.28 
5 lta.21 [254 | SAMI192-05-ND 2.93 263 2.16 "17.62 | SAM1205-09-ND 4.33 3.88 3.20 2.64 | SAM1208-10-ND 404-380 3.13 
‘** | 7.62 | SAM1203-05-ND 2.91 261 2.15 90 |25.91 | 254 | SAM1224-10-ND 387 347 2.86 20 25.91 | 4°93 | Sami214-10-ND 457. -409.~—«3.37 
6 1575 [254 | SAMI192-06-ND 3.02271 2.23 ST | 7.62 | SAM1205-10-ND 445 3.99 3.28 264 | SAMT208-11-ND 437 391 322 
"> | 7.62 | SAM1203-06-ND 3.01 2.70 2.22 99 |og.45 | 254 | SAM1224-11-ND 399 «3.57 2.94 22 | 28.45 | 493 | SaMi214-14-ND 470 421 347 
7 Taac9 [254 | SAM192-07-ND 311 279 2.30 9 | 7.62 | SAM1205-11-ND 457 4.09__3.37 2.64 | SAM1208-12-ND 450 4033.32 
“| 7.62 | SAM1203-07-ND 341279 2.30 o4 | 30.99 | 254 | SAM1224-12-ND 4113.68 3.03 24 | 30.99 | 4°93 | SaMi214-12-ND 483. 433 «3:56 
3 | o0.e3 | 204 | SAMT192-08-ND 3.20. 287 2.36 29 | 7.62 | SAM1205-12-ND 469 4.20 3.46 264 | SAMT208-13-ND 463 4 15 3.40 
83 | 7.62 | SAM1203-08-ND 3.21 2.88 2.37 56 [33.53 | 204 | SAMI224-13-ND 423. 379 ~3.12 26 / 33.53 | 4°99 | santioi4-13-ND 496 444 «3.66 
9 | o3.a7 [204 | SAMT192-09:ND 3.29 2.95 2.43 3 17.62 | SAM1205-13-ND 481 431 3.55 30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 
ree Se 331 __ iar _ 2 . : 2.64 | SAMA1210-02-ND 326 292 241 
to [25.91 |25 A ; ; s SSW Series — Solder Tail 4 | 559 |4.93 | SAM1217-02-ND 356 3.19 2.63 
7.62 | SAM1203-10-ND 341 3.08 2.52 d tae : Rat 
No. of] Dim. (mm) | Digi-Ke Price Each 4.93 | SAM1223-02-NDO 3.72 3.33 2.75 
41 |ae.a5 [254 | SAMI192-11-ND 3473.11 2.56 : E gi-Key Sg SSE 339 3 
E SHE Pos. | A | B_| PartNo.t 1 10 100 i ; i 50 
7.62 | SAM1203-11-ND 351315 2.59 i i 1 6 | 243 |aoa Reennermastn Bea aga sg 
42 [3099 [24 | SAMI192-12-ND 3.56 3.19 2.63 Fig. 1 — Single Row, Vertical el 93 Reautasatcainiad sige. “ales iain 
. 7.62 | SAM1203-12-ND. 3.61 3.23 2.66 20” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 264 SAM1210-04-ND 3.50 345 760 
Matte Tin 2.64 | SAM1209-01-ND 211 189 1.56 : ‘ : ; 
1 | 3.05 8 | 10.67 |4.93 | SAM1217-04-ND 382 342 282 
+ | 3.05 | 204 | SAM1195-01-ND 1.65 1.48 1.22 4.93 | SAM1216-01-ND 1.81 1.62 1.34 4.93 | SAM1223-04-NDO 4.00 358 295 
05 | 7.62 | SAM1207-01-ND 1.98 178 1.46 2.64 | SAM1209-02-ND 218 196 1.61 : : : : 
2 | 5.59 2.64 | SAM1210-05-ND 3.65 3.27 2.69 
2.54 | SAM1195-02-ND 172 154 127 4.93 | SAM1216-02-ND 1.89 1.70 1.40 ae 
2 | 5.59 10 | 13.21 |4.93 | SAM1217-05-ND 395 354 292 
7.62 | SAM1207-02-ND 2.05 1.84 1.52 2.64 | SAM1209-03-ND 2.25. 2.02 1.66 as 
3 | 8.13 4.93 | SAM1223-05-NDO 414371 3.06 
2.54 | SAM1195-03-ND 1.79 1.61 1.32 4.93 | SAM1216-03-ND 1.97 1771.46 2-64 | SAM1210-06-ND 378 3392.79 
3 | 813 | 762 | Sant207-03-ND 242 190 1.57 2.64 | SAM1209-04-ND 232 2.08 171 oe 
4 | 10.67 onal 42 | 15.75 |4.93 | SAM1217-06-ND 4.08 366 3.01 
2.54 | SAM1195-04-ND 186. 167 1.38 4.93 | SAM1216-04-ND 2.05 1.84 1.52 
4 | 10.67 4.93 | SAM1223-06-NDO 4.28 383 3.16 
7.62 | SAM1207-04-ND 219 1.96 1.62 2.64 | SAM1209-05-ND 239. 214 1.77 
7 5 | 13.21 ei 2.64 | SAM1210-07-ND 391 350 289 
54 | SAM1195-05-ND 193. 173 1.43 4.93 | SAM1216-05-ND 213 191 1.57 De 
5 | 13.21 14 | 18.29 |4.93 | SAM1217-07-ND 421 3773.11 
7.62 | SAM1207-05-ND 2.26 203 167 2.64 | SAM1209-06-ND 246 2.21 1.82 
6 | 15.75 atl 4.93 | SAM1223-07-NDO 442 396 3.26 
2.54 | SAM1195-06-ND 2.00 179 148 4.93 | SAM1216-06-ND 2.21 198 1.63 Oey -ORMTOGND a as 
8 | 15.75 |7'0 | SAM1207-06-ND 233 209 1.72 2.64 | SAM1209-07-ND 253. 227 1.87 : : ; ; 
7 | 18.29 ash 16 | 20.83 |4.93 | SAM1217-08-ND 434 389 3.20 
2.54 | SAM1195-07-ND 207. 186 1.53 4.93 | SAM1216-07-ND 2.29 2.05 1.69 
7 | 18-29 | 7'69 | SAM1207-07-ND 240 215 4.77 2.64 | SAM1209-08-ND 260 233 1.92 4.93 [ESAMI22¢-08:NDO 456 4.08. 3.36 
2.54 | SAM1195-08-ND 2141.92 1.58 8 [20.83 | 4'93 | sami216-08-ND 237 213 175 2.64 /ISAMI210-08:ND 417 374 3.08 
8 | 20.83 | 769 | SAM1207-08-ND 247 221 1.82 2.64 | SAM1209-09-ND 267 239 1.97 18) 23.37 /4.93 | SAM1217-09-ND 447 4.00 3.30 
: : ! ! 9 | 23.37 | 4 eat : : ; 4.93 | SAM1223-09-NDO 470 421 3.47 
2.54 | SAM1195-09-ND 221 1.98 1.63 4.93 | SAM1216-09-ND 245 2.20 1.81 
9 | 23.37 Sat 2.64 | SAM1210-10-ND 430 385 3.17 
7.62 | SAM1207-09-ND 254 2.28 1.88 2.64 | SAM1209-10-ND 274. 2.46 2.02 
10 | 25.91 an 20 25.91 |4.93 | SAM1217-10-ND 460 442 3.39 
2.54 | SAM1195-10-ND 2.28 204 1.68 4.93 | SAM1216-10-ND 253 2.27 1.87 
10 | 25.91 | 7'69 | ‘SaM4207-10-ND 261 234 1.93 2.64 | SAM1209-11-ND 281 262 2.08 4.93 | SAM1223-10-NDO 4.84 4.34 _ 3.57 
ST ete Ge 11 | 28-45 | fos [ean orentn Det ads 488 2.64 | SAM1210-11-ND 443. 3.97 3.27 
11 [28-45 | 769 | SaMi207-11-ND 268 240 1.98 2.64 | SAN1209-12-ND 2882.58 2.13 22 | 28.45 |4.93 | SAM1217-11-ND 473 4.24 3.49 
; a ; ; ; 12 | 30.99 | 7 ash ; ‘ : 4.93 | SAN1223-11-NDO 4.98 446 3.67 
42 [30.99 | 204 | SAMT195-12-ND 242 217 1.79 4.93 | SAM1216-12-ND 269 241 1.99 
89 17.62 | SAM1207-12-ND 275 247 2.03 30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail Pale is San 13 Pee 338 
+ [sos [254] SAMIRI-OND 165 149128 aed |. Sa 
20p” Gold on Contact, Gold Flash on Tail : 4.93 | SAM1219-01-ND 1.84 1.65 1.36 ; = + - 
2 2 Ba SENADTEOORN 174 158195 2.64 | SAM1210-13-ND 469 420 3.46 
4 | 5.59 |254 | SAM1186-02-ND 414 3.71 3.06 2 | 5.59 |o : : : 26 | 33.53 |4.93 | SAM1217-13-ND 499 447 3.68 
°° [7.62 | SAM1197-02-ND 4.42 3.96 3.26 4.93 | SAM1219-02-ND 1920 1.72 1.42 4.93 | SAM1223-13-NDO 526 86713. B8 
2.54 | SAM1186-03-ND 4.30 3.85 3.17 3 | 813 2.64 | SAM1211-03-ND 1.82 1.63 1.35 . Matte Ti = + : 
8 | 813 [7’62 | Saw197-03-ND 459 4113.39 “** [4.98 | saw1219-03-ND 2.00 1.79 1.48 TRS GPA ESR" EC 
3 1067 | 254 | SAMI186-04-ND 446 400 3.29 4/4067 | 2-64 | SAMI211-04-ND 790 1701.40 4 | 559 |4'o5 |eanootoainal ae eee 
°* [7.62 | SAM1197-04-ND 4.76 426 3.51 “| 4.93 | SAM1219-04-ND 2.08 1.87 1.54 264 | SAMI212-05-ND 769 OAT 199 
2.54 | SAM1186-05-ND 462. 414 3.41 5 |43.21 | 2-64 | SAMI211-05-ND 198-178 1.46 6 | 843 |To5 \snmaategatin San. Sout ae 
10 | 13-21 | 769 | SAMH197-05-ND 493 4.42 3.64 ‘" [4.93 | SAM1219-05-ND 216 1.94 1.60 oe. AE pa SL 
2.54 | SAM1186-06-ND 4784.28 3.53 6 | 45.75 | 2-54 | SAM1211-06-ND 2.06 1.85 1.52 8 | 10.67 |4; Saas . : : 
12/1575 | 75> [Reanmmeenehnia Bb hsy ae 75 | 4/93 | SAM1219-06-ND 224 «2011.66 4.93 | SAM1221-04-ND 257 230 1.90 
ta laa.29 [254 | SAMI186-07-ND 494 4423.64 7 |1e.29 | 254 | SAMI211-07-ND 214 1.92 1.58 10 [1321 [1 Re Dene be pega 
‘29 | 7.62 | SAM1197-07-ND 527472 3.89 [4.93 | SAM1219-07-ND 2.32 2.08 1.71 eae nat ene 
16 | 20.83 | 2-24 | SAM1186-08-ND 510 457 3.76 3 | 20.93 | 264 | SAM1211-08-ND 2.22 1.99 1.64 12 |15.75 |4" BAL ‘ : ; 
83 | >ao Raa oatND Radic —shag- <n 83 | 493 | SAM1219-08-ND 240 245 4177 4.93 | SAM1221-06-ND 277248 2.05 
a loaay [254 | SAMI186-09-ND 5.26 471 3.88 9 2337 | 254 | SAMI211-09-ND 230 2.06 1.70 14 | 19.29 |25¢ SAME Ory ee eee 
37 | veo RRM eat Bet sige. 47 37 | 4°93 | SAM1219-09-ND 248 «2222 ~«183 4.93 | SAM1221-07-ND 287 257 2.12 
90 | 25.91 | 254 | SAM1186-10-ND 542 485 «4.00 jo 25.91 | 2-64 | SAM1211-10-ND 238-213 «1.76 16 | 20.93 |2-54 | SAM1212-08-ND 3.14 281 2.32 
91 | >ao RUE ETON Bae <5 iay “aloe 91 | 4°93 | SAM1219-10-ND 256230189 4.93 | SAM1221-08-ND 297 266 2.19 
oo |op.as [254 | SAMT186-11-ND 5585.00 4.12 41 | 99.45 | 254 | SAMT211-11-ND 246 221 1.82 18 [23.97 | 284 | SAM1212-09-ND 3230 2.89 2.38 
45 | 7.62 | SAM1197-11-ND 5.95 5.33 4.39 | 4.93 | SAM1219-11-ND 2.64 2.37 1.95 4.93 | SAM1221-09-ND 3.07 2.75 2.27 
oa |apg9 | 204 | SAMI186-12-ND 574 6.14 4.23 42 [30.99 | 254 | SAMI211-12-ND 2.54 2.28 1.88 90 | 25.91 | 2-64 | SAM1212-10-ND 332 2.98 2.45 
89 | 7.62 | SAM1197-12-ND 612 5.48 4.51 ‘29 [4.93 | SAM1219-12-ND 272 244 2.01 4.93 | SAM1221-10-ND 3172.84 2.34 
96 | 33.53 |204 | SAMT186-13-ND 5.90 5.28 4.35 Matte Tin 99 | 29.45 |264 | SAM1212-11-ND 341 3.06 2.52 
°° | 7.62 | SAM1197-13-ND 6.29 5.63 4.64 + | 305 | 204 | SAM1213-01-ND 762 145 1.20 4.93 | SAMI221-11-ND 3.27 _2.93 _2.41 
30” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 9 | 4.93 | SAM1222-01-ND 125142 93 24 | 30.99 Ae Saar ou ay og 
+ |] 559 | 254] SAMI190-02-ND 420. 376 3.10 2 | 559 | 264 | SAM1213-02-ND 167150 1.24 Fat ERISA 3503 
°° | 7.62 | SAM1201-02-ND 449 402 3.31 ON [4.93 | SAM1222-02-ND 1.31 118.97 26/9353 |io3 Reanroorerainn Sac. Cad. Bee 
6 | 843 2.54 | SAM1190-03-ND 4.36 3.91 3.22 3 813 2.64 | SAM1213-03-ND 1.72 1.54 1.27 a alee 7 Ns = = 
13: | 7'62 | SAM1201-03-ND 466 417 3.44 13 | 4.93 | SAM1222-03-ND 137123 1.01 
3 | ao.e7 | 204 | SAM190-04-ND 452 405 3.34 2/4067 | 284 | SAM1213-04-ND 17 159 ~*1.31 20p” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 
87 | 7.62 | SAM1201-04-ND 483 433 3.56 Of | 4.93 | SAM1222-04-ND 1.43 1.28 1.06 1 | 3.05 [2.54 | SAM1225-01-ND 238 213 1.76 
2.54 | SAM1190-05-ND 468 419 3.45 5 lta.21 | 254 | SAMI213-05-ND 7.82 1.63 1.35 2 | 5.59 |2.54 | SAM1225-02-ND 246 221 182 
10 | 13.21 | 7'69 | SAM1201-05-ND 5.00 448 3.69 21 | 4/93 | SAM1222-05-ND 149 134 1.10 3 | 813 [2.54 | SAM1225-03-ND 254 2.28 1.88 
ae 4 2.54 | SAM1190-06-ND 484 434 3.57 6 1575 | 254 | SAM1213-06-ND 1.87 1.68 1.38 4 | 10.67 |2.54 | SAM1225-04-ND 262 235 194 
5.75 | 7-62 | SAM1201-06-ND 517463 3.81 "9 | 4.93 | SAM1222-06-ND 41.55 1.39 1.15 5 [13.21 |2.54 | SAM1225-05-ND 270 242 1.99 
2.54 | SAM1190-07-ND 5.00 448 3.69 2.64 | SAM1213-07-ND 1.92 172 1.42 F ; om ae 
14 | 18.29 7 | 18.29 t More product available online. For pricing and availability, 
7.62 | SAM1201-07-ND 534 478 3.94 4.93 | SAM1222-07-ND 161 145 1.19 isi our website OsLow incelon Bates (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 131 


Samiec 
100” (2.54mm) 


Socket Strips 
$SQ and SSW Series (Cont.) 
No. of| Dim. (mm) | Digi-Key Price Each 
Pos.| A B | Part No.t 1 10 100 
6 | 15.75 | 2.54 | SAM1225-06-ND 2.78 249 2.05 
7 | 18.29 | 2.54 | SAM1225-07-ND 2.86 2.66 2.41 
8 | 20.83 | 2.54 | SAM1225-08-ND 2.94 2.64 217 
9 | 23.37 | 2.54 | SAM1225-09-ND 3.02 271 2.23 
10 | 25.91 | 2.54 | SAM1225-10-ND 3.10 2.78 2.29 
11 | 28.45 | 2.54 | SAM1225-11-ND 3.18 2.85 2.35 
12 | 30.99 | 2.54 | SAM1225-12-ND 3.26 2.92 241 
30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 
1 3.05 | 2.54 | SAM1220-01-ND 1.93 1.73 1.43 
2 | 5.59 | 2.54 | SAM1220-02-ND 2.02 1.81 1.49 
3 | 8.13 | 2.54 | SAM1220-03-ND 2.11 1.89 1.56 
4 | 10.67 | 2.54 | SAM1220-04-ND 2.20 1.97 = 1.63 
5 | 13.21 | 2.54 | SAM1220-05-ND 2.29 2.05 1.69 
6 | 15.75 | 2.54 | SAM1220-06-ND 2.38 2.13 1.76 
7 | 18.29 | 2.54 | SAM1220-07-ND 2.47 2.21 1.82 
8 | 20.83 | 2.54 | SAM1220-08-ND 2.56 2.30 1.89 
9 | 23.37 | 2.54 | SAM1220-09-ND 2.65 2.38 = 1.96 
10 | 25.91 | 2.54 | SAM1220-10-ND 2.74 246 2.02 
11 | 28.45 | 2.54 | SAM1220-11-ND 2.83 2.54 2.09 
12 | 30.99 | 2.54 | SAM1220-12-ND 2.92 2.62 2.16 


Fig. 4 — Dual Row, Right Angle 


20” Gold on Contact, Gold Flash on Tail 


4 | 5.59 | 2.54 | SAM1215-02-ND 4.00 3.58 = 2.95 
6 | 813 | 2.54 | SAM1215-03-ND 4.14 3.71 3.06 
8 | 10.67 | 2.54 | SAM1215-04-ND 4.28 3.83 3.16 
10 | 13.21 | 2.54 | SAM1215-05-ND 4.42 3.96 3.26 
12 | 15.75 | 2.54 | SAM1215-06-ND 4.56 4.08 3.36 
14 18.29 | 2.54 | SAM1215-07-ND 4.70 421 3.47 
16 | 20.83 | 2.54 | SAM1215-08-ND 4.84 434 3.57 
18 | 23.37 | 2.54 | SAM1215-09-ND 4.98 446 3.67 
20 | 25.91 | 2.54 | SAM1215-10-ND 5.12 459 3.78 
22 | 28.45 | 2.54 | SAM1215-11-ND 5.26 471 3.88 
24 | 30.99 | 2.54 | SAM1215-12-ND 5.40 484 3.98 
26 | 33.53 | 2.54 | SAM1215-13-ND 5.54 4.96 4.09 
30p” Gold on Contact, Matte Tin on Tail 
4 | 5.59 | 2.54 | SAM1218-02-ND 3.58 3.21 2.64 
6 | 813 | 2.54 | SAM1218-03-ND 3.73 3.34 2.75 
8 | 10.67 | 2.54 | SAM1218-04-ND 3.88 3.48 = 2.86 
10 | 13.21 | 2.54 | SAM1218-05-ND 4.03 3.61 2.97 
12 | 15.75 | 2.54 | SAM1218-06-ND 4.18 3.74 3.08 
14 [18.29 | 2.54 | SAM1218-07-ND 4.33 3.88 3.20 
16 | 20.83 | 2.54 | SAM1218-08-ND 4.48 401 3.31 
18 | 23.37 | 2.54 | SAM1218-09-ND 4.63 415 3.42 
20 | 25.91 | 2.54 | SAM1218-10-ND 4.78 4.28 3.53 
22 | 28.45 | 2.54 | SAM1218-11-ND 4.93 4.42 3.64 
24 | 30.99 | 2.54 | SAM1218-12-ND 5.08 455 3.75 
26 | 33.53 | 2.54 | SAM1218-13-ND 5.23 468 3.86 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 


¢ Low Insertion Force 


.100” (2.54mm) 
Surface Mount Sockets 


SSM Series 


@ -~w 


Specifications: « Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer « Contact 
Material: Phosphor Bronze Plating: Gold Palladium Nickel or Tin over 50” 
(1.27pm) Nickel * Current Rating: 4A @ 80°C ambient (-DH/-SH mated with 
TSW-D) * Voltage Rating: 475 VAC (-SV/-DV mated with TSW) « Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C with Gold, -55°C ~ 105°C with Tin 
+ Contact Resistance: 10m0 maximum * Mates with: TSW Series 


No. of 
Fig.| Pos. 


Dim. A 
(mm) 


Digi-Key 
Part No.t 


1 


Dual Row, Horizontal 


Price Each 
10 


10p” (0.25um) Gold on Contact, Matte Tin on Tail 


100 


4 5.08 | SAM1145-02-ND 6.31 5.65 4.65 
6 7.62 | SAM1145-03-ND 6.56 5.87 4.84 
8 10.16 | SAM1145-04-ND 6.81 6.10 5.02 
1 10 12.70 | SAM1145-05-ND 7.06 6.32 5.21 
12 15.24 | SAM1145-06-ND 7.31 6.55 5.39 
14 17.78 | SAM1145-07-ND 7.56 6.77 5.58 
16 | 20.32 | SAM1145-08-ND 7.81 6.99 5.76 


132 (tos3) 


No. of | Dim. A] Digi-Key Price Each .100” (2.54mm) Box Connector 
Fig.| Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 . zs 
18 | 22.86 | SAM1145-09-ND 8.06 722 5.94 Stri ps BCS Series @ WwW 
20 | 25.40 | SAM1145-10-ND 8.31 744 6.13 
1 | 22 | 27.94 | SAM1145-11-ND 8.56 7.66 6.31 Specifications: + Insulator Material: Black Liquid Crystal 
24 30.48 | SAM1145-12-ND 8.81 7.89 6.50 Polymer _* Contact Material: Phosphor Bronze Plating: 
26 33.02 | SAM1145-13-ND 9.06 811 6.68 Gold or Tin over 50u” (1.27um) Nickel + Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 125°C * Contact Resistance: 10mQ max. « Plating Option: 10p 
Dual Row, Vertical (.25ym) Gold on contact, Matte Tin on tail « Mates with: TSW Series 
4 | 5.08 | SAM1146-02-ND 5.13 459 3.78 
6 | 7.62 | SAM1146-03-ND 5.33 4773.93 
8 | 10.16 | SAM1146-04-ND 5.53 4.95 4.08 
10 | 12.70 | SAM1146-05-ND 5.73 513 4.23 
12_| 15.24 | SAM1146-06-ND 5.93 5.31 4.37 
| 14 | 17.78 | SAN146-07-ND 6.13 549 4.52 
16 | 20.32 | SAM1146-08-ND 6.33 567 4.67 
18 | 22.86 | SAM1146-09-ND 6.53 585 4.82 
20 | 25.40 | SAM1146-10-ND 6.73 6.03 4.96 
22 | 27.94 | SAM1146-11-ND 6.93 6.21 541 0.79 
24 | 30.48 | SAM1146-12-ND 7.13 638 5.26 348 
26 | 33.02 | SAM1146-13-ND 7.33 656 5.41 ied 
Single Row, Horizontal ° 
2 | 5.08 | SAM1147-02-ND 3.81 3.41 2.81 
3 | 7.62 | SAM1147-03-ND 3.95 354 2.92 
4 | 10.16 | SAM1147-04-ND 4.09 366 © 3.02 
5 | 12.70 | SAM1147-05-ND 4.23 379 3.12 
6 | 15.24 | SAM1147-06-ND 4.37 3.91 3.22 
3| 7 | 47.78 | SAM1147-07-ND 451 4043.33 
8 | 20.32 | SAM1147-08-ND 4.65 4173.43 
9 | 22.86 | SAM1147-09-ND 479 429 3.53 
10 | 25.40 | SAM1147-10-ND 4.93 442 3.64 : — - 
11_| 27.94 | SAMI147-11-ND__5.07_——4.54_——3.74 Fe eee raya pence ponies Face 
12 | 30.48 | SAM1147-12-ND 5.21 467 3.84 Dual Row, Horizontal 
13 | 33.02 | SAM1147-13-ND 5.35 479 3.95 >] 254) SAM1006-01-ND 4.04 362 298 
Single Row, Vertical 4 | 5.08 | SAM1006-02-ND 4.20 376 3.10 
2 5.08 | SAM1148-02-ND 3.19 2.86 2.36 6 7.62 | SAM1006-03-ND 4.36 3.91 3.22 
3 | 7.62 | SAM1148-03-ND 3.30 296 2.44 7 pe Seat aa aS oe 
4 | 1016 [eRaieDR) S41 0c 262 | | | tear ane tego — amt te — S57 
: : : : 14 | 17.78 | SAM1006-07-ND 5.00 448 3.69 
6 | 15.24 | SAM1148-06-ND 3.63 3.25 2.68 16 | 20.32 | SAM1006-08-ND 5.16 462 3.81 
4| 7 | 17.78 | SAM1148-07-ND 3.74 3.35 2.76 18 | 22.86 | SAM1006-09-ND 5.32 476 3.92 
8 | 20.32 | SAM1148-08-ND 3.85 3.45 2.84 20 | 25.40 | SAM1006-10-ND 5.48 4.91 4.04 
9 | 22.86 | SAM1148-09-ND 3.96 3.55 2.92 22 | 27.94 | SAM1006-11-ND 5.64 5.05 4.16 
10 25.40 | SAM1148-10-ND 4.07 3.65 3.00 24 30.48 | SAM1006-12-ND 5.80 5.19 4.28 
11__| 27.94 | SAM1148-11-ND 4.18 374 3.08 a Dual Row, Vertical 3 — 
qe EE: | Ete | Stiioiaene ist 33a 
6 | 7.62 | SAM1007-03-ND 4.01 359 2.96 
8 | 10.16 | SAM1007-04ND 415 372 3.06 
Dual Row, Horizontal 10 12.70 | SAM1007-05-ND 4.29 3.84 3.17 
4 5.08 | SAM1149-02-ND 8.58 7.68 6.33 9 iF a ae ee Aa oe 
i i pees ao bee oe 16 | 20.32 | SAM1007-08-ND 471 422 3.48 
: : ; : 18 | 22.86 | SAM1007-09-ND 4.85 434 3.58 
10) 12.70 | SAM1149-05-ND 9.60 859 7.08 20 | 25.40 | SAM1007-10-ND 4.99 4473.68 
12__| 15.24 | SAM1149-06-ND 9.94 890 7.33 39} 37 94-1 SAM100/-1T-ND 513 459378 
| 14 | 17.78 | SAMi149-07-ND 10.28 920 7.58 24 | 30.48 | SAM1007-12-ND 5.27 472 3.89 
16 | 20.32 | SAM1149-08-ND 10.62 951 7.83 Dual Row, Vertical — Top Entry 
18 | 22.86 | SAM1149-09-ND 10.96 9.81 8.08 2 | 254 | SAM1008-01-ND 3.73 3342.75 
20 | 25.40 | SAM1149-10-ND 1130 1012 8.33 5.08 SOE 2 ND 387 ae 285 
Z| zit | SaMITAeTLND 114 1042 _58 = | i076 | savioosoND 4159728 
: : : : 10 | 12.70 | SAM1008-05-ND 4.29 3.84. 3.17 
26 | 33.02 | SAM1149-13-ND 12.32 11.03 9.08 12-1 -45:24-| SAM1008-06-ND 443 397 327 
Dual Row, Vertical 3} 44 | 17.78 | SaM1008-07-ND 4.57 409 3.37 
4 | 5.08 | SAM1150-02-ND 7.07 633 5.21 16 | 20.32 | SAM1008-08-ND 471 422 3.48 
6 | 7.62 | SAM1150-03-ND 7.34 657 5.41 18 | 22.86 | SAM1008-09-ND 4.85 434 3.58 
-04- 20 | 25.40 | SAM1008-10-ND 4.99 447 3.68 
re occ 22] 97.94 | SANMOOBTT-ND 5.13459 3.78 
: : ; : 24 | 30.48 | SAM1008-12-ND 5.27 472 3.89 
12__| 15.24 | SAM1150-06-ND 8.15, 7.30 6.01 . : 
Single Row, Horizontal 
| 14 | 17.78) SAN1150-07-ND 8.42 754 6.21 17254) SAM1009-01-ND 2.57 7301.50 
16 | 20.32 | SAM1150-08-ND 8.69 778 = «6.1 2 | 508 | SAM1009-02-ND 266 538 «(1.96 
18 | 22.86 | SAM1150-09-ND 8.96 8.02 6.61 3 | 7.62 | SAM1009-03-ND 275 247 = 2.03 
20 | 25.40 | SAM1150-10-ND 9.23 8.26 6.81 4 | 10.16 | SAM1009-04-ND 2.84 255 2.10 
22 | 27.94 | SAM1150-11-ND 9.50 8.50 7.00 2 1270 Sa ae ae ace ah 
24 | 30.48 | SAM1150-12-ND 9.77 875 7.20 ; eOG: / . ; 
26 | 33.02 | SAM1150-13-ND 1004 8.99 7.40 “| 7 | 47-78 | sawtoos-o7-no 311 2792.30 
= 8 | 20.32 | SAM1009-08-ND 3.20 287 2.36 
Single Row, Horizontal 9 | 22.86 | SAM1009-09-ND 3.29 295 2.43 
2 | 5.08 | SAM1151-02-ND 5.21 467 3.84 10 | 25.40 | SAM1009-10-ND 3.38 3032.50 
3 | 7.62 | SAM1151-03-ND 5.40 484 3.98 11 | 27.94 | SAM1009-11-ND 347 3.11 2.56 
4 10.16 | SAM1151-04-ND 5.59 5.01 4.12 12 30.48 | SAM1009-12-ND 3.56 3.19 2.63 
5 | 12.70 | SAM1151-05-ND 5.78 518 4.26 ; = See ee Vertical = = 
8 wt et aa a ae 2 | 5.08 | SAM1010-02-ND 2.38 213° 1.76 
3 : ; : : 3 | 7.62 | SAM1010-03-ND 2.46 2.21 1.82 
8 | 20.32 | SAM1151-08-ND 6.35 569 4.68 4 | 10.16 | SAM1010-04-ND 254 208 «188 
9 22.86 | SAM1151-09-ND 6.54 5.86 4.82 5 12.70 | SAM1010-05-ND 2.62 235 1.94 
10 | 25.40 | SAM1151-10-ND 6.73 6.03 4.96 6 | 15.24 | SAM1010-06-ND 2.70 242 1.99 
11 | 27.94 | SAM1151-11-ND 6.92 620 5.10 5) 7 | 17:78 | SAM1010-07-ND 2.78 249 2.05 
42 | 30.48 | SAM1151-12-ND 711 6.37 5.24 4 ayes Se a noeai oa pe att 
esate ae ue Warteoe See 88 10 | 25.40 | SAM1010-10-ND 3.02 271 2.23 
i TT | 27.94 | SAM1010-11-ND 3.10 278 2.29 
2 | 5.08 | SAM1152-02-ND 3.84 3.44 2.83 12 | 30.48 | SAM1010-12-ND 3.18 2.85 2.35 
3 | 7.62 | SAM1152-03-ND 4.00 3.58 2.95 Single Row, Vertical — Top Entry 
4 | 10.16 | SAM1152-04-ND 4.16 373 3.07 T | 254 J] SAM1011-01-ND 2.30 206 ~+1.70 
5 | 12.70 | SAM1152-05-ND 4.32 3.87 3.19 a8 SOT O2 NE oa oe ee 
6 | 15.24 | SAM1152-06-ND 4.48 4.01 3.31 3 | tose. Reaemofodtunt 36d ae 
4} 7 | 17-78 | SAM1152-07-ND 4.64 416 3.42 5 | 12.70_| SAM1011-05-ND 2.62 235 1.94 
8 | 20.32 | SAM1152-08-ND 4.80 430 3.54 5 | © | 15.24 | SANI011-06-ND 2.70 2.42 1.99 
9 | 22.86 | SAM1152-09-ND 4.96 444 3.66 7 | 17.78 | SAM1011-07-ND 2.78 249 2.05 
10 | 25.40 | SAM1152-10-ND 512 459 3.78 8 | 20.32 | SAM1011-08-ND 28600 256 2.11 
11_| 27.94 | SAM1152-11-ND 5.28 473 3.90 9 | 22.86 ReRMn OT Oat ae ae ae 
10 | 25.40 | SAM1011-10-ND 3.02 271 2.23 
12 30.48 | SAM1152-12-ND 5.44 4.87 4.01 7 27.94 | SAM1011-17-ND 3.10 2.78 2.29 
13 | 33.02 | SAM1152-13-ND 5.60 5.02 4.13 12_ | 30.48 | SAM1011-12-ND 3.18 285 2.35 


t More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
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ee LX No. of Dim. (mm) Digi-Key Price Each INo. of| Dim. (mm) Digi-Key Price Each 
Sa>m ec Pos.| A | B | C | PartNo.t 1 10 © 100 Pos.| A | B | C | PartNo.t 1 10 100 
—— 8.51 | 2.67 | SAM1012-08-ND 286 256 2.11 8.51 | 2.67|/SAM1013-06-ND 145 1.03 85 
7.62 | 2.67 | SAM1020-08-ND 286 256 2.11 7.62 | 2.67|SAM1021-06-ND 145 1.03 85 
100” (2.54mm) 10.92| 5.84) SAM1028-08-ND 265 238 1.96 10.92] 5.84|SAM1029-06-ND 1.28 111 
i i 16 |20.32| 13-46 | 5.84 | SAM1036-08-ND = 2.76 2.47 2.04 6 |15.24| 13-48 | 5.84 | SAM1038-06-ND 130 117 96 
Terminal Strips G ow 13.46 | 8.13 | SAM1052-08-ND 2.76 2.47 2.04 "113.46 | 8.13 | SAM1053-06-ND 1301.17.96 
: 21.08 | 15.74 Acer ea 63.12 (2.80 2.80 21.08 /15.74] SAM1061-06-ND 1.48 -1.33—«1.10 
TSW Series amr. tee oF See pt Ae ae 11.30] 5.84] SAM1069-06-ND 1.40 1.26 1.04 
Specifications: * Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Terminal ; ; AGI : 7 : 11.58 | 5.84 | SAM1077-06-ND 171 1.53 1.26 
: : : i 8.51 | 2.67|SAMI012-09-ND 295 264 218 
Material: Phosphor Bronze » Plating: Gold or Tin over 50y” (1.27um) Nickel Laps 8.51 | 2.67 | SAM1013-07-ND 1.20 1.08 89 
‘ ; 7.62 | 2.67 |SAM1020-09-ND 295 264 2418 
© Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C with Gold, -55°C ~ 105°C 10.92 | 5.84 | SAM1028-09-ND 273 245 202 7.62 | 2.67 | SAM1021-07-ND 1.20 1.08 89 
with Tin «Voltage Rating: 550 VAC mated with SSW; 500 VAC mated with ja46| 534 Rosen «=e, 95s 2t0 10.92] 5.84|SAM1029-07-ND 1.27 «114.94 
BCS; 450 VAC (-RA mated with BCS) 18 /22.86) el Aa : : : 13.46 | 5.84] SAM1038-07-ND 134 120 99 
« Mates with: SSW, $SQ, BCS, CES, SLW Series 13.46 | 8.13 |SAM1052-09-ND 2.84 2.55 2.10 7 |17.78 
separa 21.08 | 15.74] SAM1060-09-ND 3.22 289 238 13.46 | 8.13 |SAM1053-07-ND 1.34 1.20.99 
11.30 | 5.84 | SAM1068-09-ND 2.99 268 2.21 21.08 | 15.74] SAM1061-07-ND 1.53 1.37 1.13 
11.58 | 5.84|SAM1076-09-ND 3.75 3.36 2.77 11.30] 5.84] SAM1069-07-ND 1.44 1.29 1.07 
8.51 | 2.67 | SAM1012-10-ND 3.04 2.72 2.24 11.58 | 5.84 | SAM1077-07-ND 1.77 1.59 1.31 
7.62 | 2.67|SAM1020-10-ND 3.04 272 2.24 8.51 | 267|SAM1013-08-ND 125 112 93 
10.92| 5.84) SAM1028-10-ND 281 252 208 7.62 | 2.67|SAM1021-08-ND 125 112 93 
90 |25.40|13-46| 5.84] SAM1036-10-ND 292 2.62 2.16 10.92 | 5.84) SAM1029-08-ND 1.31 118 97 
“" [13.46 | 8.13 | SAM1052-10-ND_ 2.92 2.62_—2.16 8 |oo.go|13-46| 5.84] SAM1038-08-ND 1.38 1.24 1.02 
21.08 | 15.74} SAM1060-10-ND 3.32 2.98 2.45 “113.46 | 8.13 | SAM1053-08-ND 1.38 1.24 1.02 
11.30) 5.84 | SAM1068-10-ND = 3.07, 2.75 2.27 24.08 15.74] SAM1061-08-ND 158 142 1.47 
11.58 | 5.84 ISAMIORGSIONDS 3.87 _3.47_2.86 11.30 | 5.84] SAM1069-08-ND 148 1.33 1.10 
8.51 | 2.67) SAMI012-11-ND = 3.138 _2.812.31 11.58 | 5.84|SAM1077-08-ND 1.83. 1.64 1.35 
7.62 | 2.67|SAM1020-11-ND 313 «2.81 2.31 asi | 267 ISECHOTROGIIDY 120 1.47 96 
10.92 | 5.84) SAM1028-11-ND 289 259 213 
7.62 | 2.67|SAM1021-09-ND 130 147 96 
13.46 | 5.84] SAM1036-11-ND 3.00 269 2.22 
22 27.941 0 as| 8.13 FERMION] «=oa00 «269202 10.92 5.84|SAM1029-09-ND 1.35 1.21 1.00 
No. of] Dim.(mm) _| Digi-Key Price Each 21.08 | 15.74] SAM1060-11-ND 3.42 3.06. 2.52 9 |22.86| 19-46 | 5.84 | SAM1038-09-ND 1.42 1.28 1.05 
aad I cathe “1 <tr 4130 | 5.94 /SAMI068-11-ND 345 282 238 13.46 | 8.13|SAM1053-09-ND 1.42 1.28 1.05 
4158 |584|SAMMO76-11-ND 399 357 294 21.08 /15.74] SAM1061-09-ND 163 146 1.21 
10p” (0.25um) Gold on Contact, Gold Flash on Balance ! 3 a 
s 8.51 | 267|SAMI012-12-ND 3.22 289 ~°-2.38 11.30] 5.84|SAM1069-09-ND 152 136 1.12 
Fig. 1 — Dual Row 7.62 | 2.67 | SAM1020-12-ND 3.22 289 2.38 11.58 | 5.84 | SAM1077-09-ND 1.89 1.70 1.40 
8.51 | 2.67] SAMI012-01-ND = 2.238 2.00 1.65 10.92 5.84) SAM1028-12-ND 297 266 219 8.51 | 2.67} SAM1013-10-ND 1351.21 1.00 
7.62 | 2.67 | SAM1020-01-ND = 2.23 2.00 1.65 94 |30,49| 13-46 | 5:84 | SAM1036-12ND 3.08 -2.76 2.27 7.62 | 2.67|SAM1021-10-ND 135° 91.21 1.00 
10.92 | 5.84] SAM1028-01-ND 2.09 1.87 1.54 °) 13.46 | 8.13 | SAM1052-12-ND 3.082.776 2.27 10.92] 5.84|SAM1029-10-ND 1.39 1.25 1.03 
> | oq |1346 | 5.84] SAM1036-01-ND 2.20 1.97 1.63 21.08 | 15.74] SAM1060-12-ND 352 3.15 260 40. |95.49| 13-46 | 5.84] SAM1038-10-ND 1.46 1.31 1.08 
13.46 |8.13|SAM1052-01-ND 2.20. 1.97 (1.63 11.30] 5.84) SAM1068-12-ND 3.23 289 2.38 "143.46 | 8.13 |SAM1053-10-ND 1.46 -1.31—*1.08 
21.08 |15.74] SAM1060-01-ND 242 2417 1.79 11.58 | 5.84 | SAM1076-12-ND_ 4.11 3.68 3.08 21.08 | 15.74] SAM1061-10-ND 168 «1511.24 
11.30 5.84] SAM1068-01-ND 235 241 1.74 Fig. 2 — Dual Row — Right Angle 11.30/5.84|SAM1069-10-ND 156 140 115 
11.58 [5.84 | SAM1076-01-ND 2.79 2.50 2.06 2 ] 254] 2.29] 5.84]SAM1037-01-ND 233 209 1.72 11.58 | 5.84|SAM1077-10-ND 1.95 1.75 1.44 
8.51 |267|SAM1012-02-ND 232 208 171 4 |5.08 | 2.29 | 5.84) SAM1037-02-ND 242 217 1.79 851 | 267|SAM1013-11-ND 140 1.26 1.04 
7.62 |2.67|SAM1020-02-ND 232 208 171 6 | 7.62 | 2.29 | 5.84) SAM1037-03-ND 2.51 2.25 1.85 7.62 | 2.67|SAM1021-11-ND 140 1.26 1.04 
10.92 | 5.84 | SAM1028-02-ND 217 1.95 1.60 8 |10.16] 2.29 | 5.84 | SAM1037-04-ND 2.60 2.33 1.92 10.92 | 5.84 | SAM1029-11-ND 1.43 1.28 1.06 
+ sop (1346 | 584] SAMI036-02ND 2.28 2081.68 10 |12.70| 2.29 | 5.84 | SAM1037-05-ND 2.69 -2.41__—1.99 at |o7 oq) 1348) 884] SAMtO38-11-ND 1801.35 1.11 
™ |13.46 | 8.13 | SAM1052-02-ND 2.28 2.04 ‘1.68 Decal coe ee lemmeeees Ce oe W/13.46 | 8.13 |SAM1053-11-ND_ 1.60 1.35 1.11 
21.08 115.74] SAM1060-02-ND.-2.52.-2.26.-+1.86 7.78) 2.29 | 5: Lev a7 or 24 21.08 | 15.74] SAM1061-11-ND 1.73. 1.55 1.28 
16 |20.32| 2.29 | 5.84} SAM1037-08-ND 296 265 2.19 1130| 504 ARTOSSOET = 460-444 d4e 
11.30 | 5.84] SAM1068-02-ND 243 2418 1.80 an 30 | 5. ; ; : 
18 |22.86| 2.29 | 5.84 | SAM1037-09-ND 3.05 273 2.25 
11.58 | 5.84 | SAM1076-02-ND 2.91 2.61_——2.15 104 11.58 | 5.84 | SAM1077-11-ND___2.01_—*1.80_1.49 
20 |25.40| 2.29 | 5.84 | SAM1037-10-ND_ 3.14 2.81_—-2.32 agi 1267 IGRUMMQHONDY 445120 107 
8.51 | 2.67 | SAM1012-03-ND =» 2.41 2.16 1.78 22 [27.94] 2.29 | 5.84 | SAM1037-11-ND 3.28 2.89 _2.38 : : : : ; 
7.62 | 2.67] SAM1020-03-ND 241 2.16 1.78 24 |30.48| 2.29 | 5.84 | SAM1037-12-ND 3.32 2.98 2.45 7.62 | 2.67) SAMI021-12-ND 1.45 1.30 1.07 
10.92 | 5.84] SAM1028-03-ND 2.25 202 1.66 Fig. 3 — Single Row ae ae pase Ha i 
6 |762 13.46 | 5.84 | SAM1036-03-ND 2.36 2.12 1.74 8.51 | 2.67 | SAM1013-01-ND 90 81 67 12 |30.48 13.46 3.13 SAM1059-12-ND 154 138 114 
13.46 | 8.13|SAM1052-03-ND 2.36 212 ‘1.74 7.62 | 2.67 | SAM1021-01-ND 90 81 67 oor Herd eee se Ago 
24.08 [15.74] SAM1060-03-ND 262 235 1.94 10.92 | 5.84] SAM1029-01-ND 1.03 93 76 1130 | 524 ERO =e, daz 121 
11.30 |5.84|SAM1068-03-ND 251 225 1.85 + | sq [13-46] 5.84|SAM1038-01-ND 110 «9982 | Fs 4 ; ‘ 
11.58 |5.84|SAMt076-03-ND 303-272-224 *" |13.46 | 8.13 | SAM1053-01-ND_ 110.9982 11.50 | 5.04 [SSNS _2.07_186 _1.58 
351 |267/SAMi012-04-ND 250 224. 185 21.08 |15.74)SAMI061-01-ND 1.23. 141 9 Fig. 4 — Single Row — Right Angle 
7.62 | 2.67|SAM1020-04-ND 250 224 1.85 11.30 | 5.84 | SAM1069-01-ND =» 1.20 1.08 89 1 | 2.54) 2.29 | 5.84 | SAM1039-01-ND 93 84 69 
10.92 | 5.84| SAM1028-04-ND 2.33 209 1.72 11.58 | 5.84 | SAM1077-01-ND 1414.27 (1.04 2 | 5.08 | 2.29 | 5.84 | SAM1039-02-ND 98 88 §©=.73 
13.46 | 5.84|SAM1036-04-ND 244 219 1.80 8.51 | 2.67 | SAM1013-02-ND 95 85 70 3 | 7.62 | 2.29 | 5.84] SAM1039-03-ND 1.03 8 76 
8 |10.16;19“° | > : : : 7.62 | 2.67 | SAM1021-02-ND 9 85 70 4 |10.16| 2.29 | 584|SAMi099-04-ND 1.08 97 80 
13.46 | 8.13 | SAM1052-04-ND 2.44. 2.19 1.80 16) 2. ; ‘ : : 
10.92 | 5.84) SAM1029-02-ND 107 96 79 5 [1270229 | 584 AE 44310284 
24.08 15.74] SAM1060-04-ND 272 244 2.01 70} 2. 4 E ; : 
2 | 503 [1348 5.84 Agcy 4 1.02 6 |15.24] 2.29 | 5.84/SAM1039-06-ND 1.18 1.06 87 
11.30 | 5.84] SAM1068-04-ND 259 232 1.91 43.46 |813|SAM1053-02-ND 144 102 84 3 level oa | cea RN os tat ot 
11.58 [5.84 | SAM1076-04-ND 3.15 2.82 2.33 21.08 [15.74] SAM1061-02-ND 1.28. -+1.15.~~95 5 longol o00 | cea RRR oon 445 gs 
8.51 |267/SAM1012-05-ND 259 232 1.91 11.30 | 5.84) SAM1069-02-ND 1.24 141 92 Sele : ; ; ; 
7.62 | 2.67|SAM1020-05-ND 259 232 41.91 11.58 | 5.84 |SAM1077-02-ND 1.47 1.32 ‘1.09 9 22.86) 2.29 | 5.84) SAM1039-09-ND =» 1.83 1.1998 
joao | 504 RERID «-24] ote 178 351 12.67 1SAMIO190-ND. 100 9074 10 |25.40| 2.29 | 5.84|SAM1039-10-ND 1.38 1.24 1.02 
13.46 | 5.04 AGRO «=-o5D (206186 762 |267|SAM1021-03-ND 100 90 74 11 [27.94] 2.29 | 5.84/SAM1039-11-ND 143 128 1.06 
10 [12.70| 46073 EERE §=oos2 e186 40.92 | 584) SAM1029-03-ND 141. 100 82 12 |30.48] 2.29 | 5.84] SAM1039-12-ND 148 133 1.0 
1846 588 /SAMIORE-OSND 178 10587 
21.08 15.74] SAM1060-05-ND 282 253 2.08 : 
3/782 | 1346 | 813 |SAM1053-03-ND 118 1.06 87 Fig. 1 — Dual Row 
11.30 | 5.84] SAM1068-05-ND 267 239 1.97 ST OS ETRE 73a 
11.58 | 5.84 | SAM1076-05-ND 3.27 293 2.41 ; ; ee ‘ : ; 8.51 | 2.67 | SAM1014-01-ND 217 1.95 1.60 
11.30 | 5.84) SAM1069-03-ND 1.28 1415 95 
8.51 | 2.67 | SAM1012-06-ND 268 240 1.98 APY 7.62 | 2.67 | SAM1022-01-ND 217 1.95 1.60 
11.58 | 5.84 |SAM1077-03-ND 1.53 1.37 (1.13 
762 |267/SAM1020-06-ND 268 240 198 asi |267 (SERGIO 10s sad 10.92] 5.84)SAM1030-01-ND 205 184 1.52 
10.92 | 5.84 | SAM1028-06-ND 2.492.238 1.84 7.62 | 2.67|SAM1021-04-ND 105 94 78 2 | 2.54 | 1346) 5.84 RO =O 121.25 
42. {15.24{ 13-48 | 5-84 | SAM1036-06-ND 2.60 2.83 1.92 10.92 | 5.84] SAM1029-04-ND 115 1.03 85 13.46 | 8.13 | SAM1054-01-ND 1.69 1.52__—*1.25 
“113.46 | 8.13 | SAM1052-06-ND 2.60 +23 ‘1.92 4. |10.16 13-46 | 5-84 | SAM1038-04-ND 1.22 1.10.90 21.08 | 15.74) SAM1062-01-ND = 2.29 2.05 1.69 
21.08 [15.74] SAM1060-06-ND 2.92 262 216 |13.46 | 8.13 | SAM1053-04-ND_ 1.22110 90 11.30 | 5.84 [SAMIOZOOGND) §=61.84 1.65 1.36 
11.30 | 5.84| SAM1068-06-ND 2.75 247 2.03 21.08 |15.74] SAM1061-04-ND 1.38 1.24 ~—«1.02 11.58 | 5.84 | SAM1078-01-ND 2.51 2.25 1.85 
11.58 |584/SAM1076-06-ND 339 304 250 11.30 | 5.84) SAM1069-04-ND 132 1419 98 8.51 | 267|/SAM1014-02-ND 225 202 1.66 
aa Tai ; : ; 11.58 | 5.84|SAM1077-04-ND 1.59 1.43 (1.18 7.62 | 2.67|SAM1022-02-ND 2.25 202 1.66 
8.51 |267|/SAM1012-07-ND 277 248 205 
760 |267 RAMI «=n? 248205 8.51 | 2.67|SAMI013-05-ND 110 99 82 10.92} 5.84)SAM1030-02-ND 212 190 1.57 
1099 |a94 REE §=oo57 2230190 7.62 | 2.67|SAM1021-05-ND 140 99 82 4 | 50g |13-46| 5.84 | SAM1040-02-ND 1.77159 1.31 
92 | 5. -07- ; ; : 10.92 | 5.84) SAM1029-05-ND 119 107 88 “(13.46 | 8.13 |SAM1054-02-ND 1.77. 1.59 1.31 
14 |17.7¢) 13-46 | 5.04 Pe = 8 2401.88 5 11270 |1346 | 5:84 | SAM1038-05-ND 1.26 1.13.93 21.08 [15.74] SAM1062-02ND 238 213 1.76 
13.46 | 8.13 | SAM1052-07-ND 2.68 2.40 ‘1.98 70143 46/843 |SAM1053-05ND 126 113 93 1120 | 504 ROOD «i902 142 
21.08 15.74] SAM1060-07-ND 3.02 2.71 2.28 21.08 [15.74] SAM1061-05-ND 1.43 1.28 1.06 1158 | 5.94 /SAMI078-02-ND 262 235 1.94 
11.30 | 5.84] SAM1068-07-ND 283 254 209 11.30 | 5.84) SAM1069-05-ND 1.36 1.22 1.01 cipieiaeie 
ine. 
11.58 |5.84|SAM1076-07-ND 351 315 259 11.58 | 5.84)SAM1077-05-ND 165 148 1.22 For miciig abd valli, visit bi webslte (Continued) 
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ee ll No. of| Dim. (mm) Digi-Key Price Each No. of| Dim. (mm) Digi-Key Price Each 
SamibktG Pos.| A | B | C | PartNo.t 1 10 100 Pos.| A | B | C | PartNo.t 1 10 100 
Fig. 2 — Dual Row — Right Angle 8.51 | 2.67 | SAM1015-11-ND 1.47 1.32 1.09 
.100” (2.54mm) 2 | 254] 2.29] 5.84] SAM1041-01-ND 223 2.00 1.65 7.62 | 2.67} SAM1023-11-ND = 1471.32 1.09 
i i A 4 | 5.08 | 2.29 | 5.84 | SAM1041-02-ND 231 207 1.71 10.92 | 5.84 | SAM1031-11-ND 1471.05 87 
Terminal Strips TSw Series (cont.) 6 | 7.62 | 2.29 | 5.84 SAMIDE OND 239 2441.77 41 |27.94/1346 | 5.84] SAMI042-11-ND 1.24 1.1192 
Tec Wim) ME Price Each 8 |10.16| 2.29 | 5.84] SAM1041-04-ND 2472.21 1.82 “(13.46 | 8.13 |SAM1055-11-ND 1.24 1.1192 
Pos.| A | B | C | PartNot 4 mo am 10 |12.70| 2.29 | 5.84 | SAM1041-05-ND «2.55 2.29 1.88 21.08 ]15.74] SAM1063-11-ND 1.43 1.28 = 1.06 
42 |15.24| 2.29 | 5.84|SAM1041-06-ND 263 236 1.94 11.30 | 5.84] SAMI071-11-ND «1.31 1.48 97 
8.51 | 2.67 eg = S208 1.72 14 |17.78| 2.29 | 5.84] SAMt041-07-ND 271 243 2.00 11.58 | 5.84 | SAMI079-11-ND_-2.00 1.79 1.48 
7.62 | 2.67 (SAMOZ Ooo, = 2.33 2.09 1.72 16 |20.32| 2.29 | 5.84] SAM1041-08-ND 279 250 206 8.51 | 2.67) SAMI015-12ND 1.51 1.36 1.12 
10.92 | 5.84) SAM1030-03-ND = 2.19 1.96 1.62 18 |22.86] 2.29 | 5.84) SAM1041-09-ND 287 257 242 7.62 | 2.67 | SAM1023-12-ND 1.51 1.36 1.12 
6 | 7.62 | 13-46 | 5.84 | SAM1040-03-ND = 1.85 1.66 1.37 20 [25.40 2.29 | 5.84|SAM1041-10-ND 2.95 2.64.18 10.92 | 5.84] SAM1031-12-ND 1.21 109 90 
13.46 | 8.13 | SAM1054-03-ND 1.85 1.66 ‘1.37 22 27.94] 2.29 | 5.84|SAM1041-11-ND 3.03 272 2.24 42 [ao.4g|12-46| 584] SAM1042-12-ND 1.28 1.15 95 
21.08 | 15.74] SAM1062-03-ND 247 221 1.82 24 [30.48] 2.29 | 5.84] SAM1041-12-ND 3.41 2.79 2.30 13.46 | 8.13 |SAM1055-12-ND 1.28 1.45 95 
11.30 | 5.84] SAM1070-03-ND 200 179 1.48 Fig. 3 — Single Row 21.08 | 15.74] SAM1063-12-ND 1.48 1.33 1.410 
11.58 | 5.84 | SAM1078-03-ND 2.73 245 2.02 8.51 | 2.67 | SAM1015-01-ND 1.07 96 79 11.30 | 5.84 | SAM1071-12-ND 1.35 4.21 1.00 
8.51 | 2.67|SAM1014-04-ND 241 216 1.78 7.62 | 2.67] SAM1023-01-ND 1.07 96. S79 11.58 | 6.84 ESBMIOZSSI2NDY 2.05 1.84 1.52 
7.62 | 2.67 |SAM1022-04-ND 241 216 178 + | 254 |10-92 | 5.84 | SAM1031-01-ND 7 69 57 43 [33,02|11:30 ) 5.84] SAMI071-13-ND 1.389 1.25 1.03 
10.92 | 5.84] SAM1030-04-ND 226 203 1.67 13.46 | 5.84 | SAM1042-01-ND 84 76 62 11.58 | 5.84] SAMI079-13-ND 210 1.88 1.55 
8 |10.16 13.46 | 5.84 | SAM1040-04-ND 1.93 1.73 1.43 13.46 | 8.13 | SAM1055-01-ND 84 76 62 Fig. 4 — Single Row — Right Angle 
13.46 | 8.13 | SAM1054-04-ND 1931.73 1.43 21.08 | 15.74] SAM1063-01-ND 93 8469 1 | 2.54 | 2.29 | 5.84 | SAM1043-01-ND 113 1.0284 
21.08 | 15.74] SAM1062-04-ND 256 230 1.89 8.51 | 2.67 | SAM1015-02-ND 114 1.00.82 2 | 5.08 | 2.29 | 5.84 | SAM1043-02-ND 1171.05 87 
41.30 | 5.84 | SAM1070-04-ND 208 187 1.54 7.62 | 2.67 | SAM1023-02-ND 1411 1.00 82 3 | 7.62 | 2.29 | 5.84 | SAM1043-03-ND 1.21 1.09 90 
11.58 | 5.84|SAM1078-04-ND 284 255 2140 10.92 | 5.84 | SAM1031-02-ND 81 73 60 4 |10.16| 2.29 | 5.84] SAM1043-04-ND «1.25112 98 
13.46 | 5.84 | SAM1042-02-ND 88 19 65 5 |12.70| 2.29 | 5.84 |SAM1043-05-ND 1.29 1.16 96 
8.51 | 2.67|SAM1014-05-ND 249 223 1.84 2 | 5.08 
762 | 267|SAM1022-05ND 249 223 1.84 13.46 | 8.13 | SAM1055-02-ND 88 7965 6 /15.24] 2.29 | 5.84] SAM1043-06-ND 133 119 98 
; ; ‘ : : 21.08 | 15.74) SAM1063-02-ND 98 88.73 7 (|17.78| 2.29 | 5.84 |SAM1043-07-ND 1371.23 1.01 
0.92) 5.84 eee 283 209172 11.30 | 5.84 | SAM1071-02-ND 95 85 70 8 [20.32] 2.29 | 5.84]SAM1043-08-ND 1.41 «= 1.27—1.04 
40 [12.70] 1948) 5-64 RM 2.01 1.80 1.49 11.58 | 5.84 | SAMI079-02-ND_ 1.65 1.39 1.15 9 |22.86| 2.29 | 5.84|SAM1043-09-ND 1.45 1.90 1.07 
193.46 | 6.13 RSEMIOSEOSNDS 2.01 1,801.48 8.51 | 2.67| SAMI015-03-ND = 1.15 1.03.85 10 |25.40| 2.29 | 5.84 |SAM1043-10-ND 1.49 1.34 1.10 
21,08 | 15.74 Oem ee = 2.65 2.88 1.96 7.62 | 2.67 | SAM1023-03-ND 1.15 1.0885 11 [27.94] 2.29 | 5.84|SAMI043-11-ND 153 1.37 1.13 
11.30 | 5.84] SAM1070-05-ND 216 194 1.60 10.92 | 5.84 | SAM1031-03-ND 85 77 63 42 130.48) 229 | 584 |SAMI043-12-ND 157 141 4146 
11.58 | 5.84 | SAM1078-05-ND 2.95 2.64 2.18 3 | 7.62 13.46 | 5.84 | SAM1042-03-ND 92 83 68 
8.51 | 2.67|SAM1014-06-ND 257 230 1.90 13.46 | 8.13 | SAM1055-03-ND 92 838 Fig. 1 — Dual Row 
7.62 | 2.67 | SAM1022-06-ND 257 230 1.90 21.08 | 15.74) SAM1063-03-ND 1.03 93 76 Ex 
10.92| 5.84|SAM1030-06-ND 240 215 177 11.30 | 5.84) SAMI071-03-ND 998978 8.61 | 267 EN 3.06 274 2.26 
13.46 | 5.84] SAM1040-06-ND 2.09 1.87 1.54 11.58 | 5.84 BSEMUOA0eNBE 1.60 _ 1.44 1.18 7.62) 2.67 ee = 305 274 2.26 
12 |15.24| Fs | 513 A =oo0n tay 154 3.51 | 2671 SAM1015-04ND 419 +107. +88 10.92 | 5.84) SAM1032-01-ND 269 241 1.99 
= = TAR - ; 7.62 | 2.67 | SAM1023-04-ND 1.19 1.07 88 2 |o54 13.46 | 5.84 | SAM1044-01-ND 2.87 257 2.12 
21.08 | 15.74] SAM1062-06-ND 274 246 2.02 10.90 | 5.54 RemeenatnTT i ars 13.46| 813 ARRCEEERRIT «=obs7 087242 
11.80) 5.84 oeO Ce 224 2.01 1.66 13.46| 5.84|SAMi042-04-ND 96 86 71 21.08 |15.74| SAM1064-01-ND 2.94. 264 2.17 
11.58 | 5.84 | SAM1078-06-ND 3.06 2.74 2.26 4 /10.16| e465 | 8.131 SAM1055-04-ND ‘06 66 0OCOH 41.30 | 5.84|SAM1072-01-ND 257 230 190 
8.51 | 2.67 | SAM1014-07-ND =» 2.65 2.38 1.96 21.08 | 15.74] SAM1063-04-ND 1.08 97.80 11.58 | 5.84 |SAM1080-01-ND 3.613.238 —2.66 
7.62 | 2.67 | SAM1022-07-ND 2.65 2.38 1.96 11.30 | 5.84} SAM1071-04-ND 4.03 93 76 8.51 | 2.67 | SAM1016-02-ND 3.17 2.84 9.34 
10.92 | 5.84) SAM1030-07-ND = 2.47 2.21 1.82 11.58 | 5.84 | SAM1079-04-ND_ 1.65 1.48 1.22 7.62 | 2.67 |SAM1024-02-ND 317 284 2.34 
44 |17:79| 13-48) 5:84 |SAM1040-07-ND 2.17 1.95 1.60 8.51 | 267] SAMM015-05-ND 123. 1.41 Ot 10.92 | 5.84 )SAM1032-02-ND 279 250 206 
13.46 | 8.13 | SAM1054-07-ND 2.17, 1.95 1.60 7.62 | 2.67] SAM1023-05-ND 1.23 «141 9H 4 | 5.08 | 13-46 | 5.84] SAM1044-02-ND 2.97 2.66 2.19 
21.08 | 15.74] SAM1062-07-ND 283 254 2.09 10.92 | 5.84 | SAM1031-05-ND 93 8469 13.46 | 8.13 |SAM1056-02-ND 2.97 -2.66_——-2.19 
11.30] 5.84] SAM1070-07-ND 232 208 1.71 5 |12.79| 13-48 5-84 | SAM1042-05-ND 1.00 90 74 21.08 | 15.74/SAM1064-02-ND 3.07. 275 227 
41.58 | 5.g4|SAM1078-07-ND 3.17. «2.84. —2.34 13.46 | 8.13 | SAM1055-05-ND 1.00 90 74 11.30 | 5.84) SAM1072-02-ND 268 240 1.98 
8.51 | 2.67|/SAM1014-08-ND 273 245 2.02 21.08 15.74] SAM1063-05-ND 1.13 1.02 84 11.58 | 5.84 |SAM1080-02-ND 3.76 ~—«3.37_—«2.78 
ed ee 1158] 564) SAMIO7OOSND 170153 128 raz | 267 |SAMMO240OND 328284242 
ae oH Sean a 7 ei 851 | 267|SAM1015-06-ND 127 1414 94 10.92 | 5.84) SAM1032-03-ND 289 259 2413 
16 /20.32| ore| aia RARER) «= «2021.66 7.62 | 2.67| SAM1023-06-ND 1.27 1414 94 6 | 792 |13-46| 584 | SAM1044-03-ND 3.07, 2.75 2.27 
Ot ee : : ; 10.92 | 5.84 | SAM1031-06-ND 97 8772 13.46 | 8.13 |SAM1056-03-ND _-3.07_—=—2.75 2.27 
21.08 | 15.74 peepee 202 262 2.6 13.46 | 5.84| SAM1042-06-ND 1.04 94 7 21.08 |15.74| SAM1064-03-ND 3.20. 287 2.36 
11.90 | 6.84 (SAMIOZGOSNDF 2400 2.15 177 6 15.24) -3'46| 813| SAM1055-06-ND 1.04 94 77 11.30 | 5.84] SAM1072-03-ND 279 250 206 
11.58 | 5.84 | SAM1078-08-ND__3.28 2.94 __2.42 21.08 15.74] SAM1063-06-ND 1.18 1.06 87 11.58 | 5.84 |SAM1080-03-ND __—-3.91_——«3.50_—2.89 
8.51 | 2.67 | SAM1014-09-ND =» 2.81 2.52 2.08 11.30 | 5.84 | SAM1071-06-ND 111 1.00.82 8.51 | 2.67 ]SAM1016-04-ND 339 3.04 2.50 
7.62 | 2.67 | SAM1022-09-ND 2.81 2.52 2.08 11.58 | 5.84| SAM1079-06-ND 1.75 1.57 __‘1.29 7.62 | 2.67 | SAM1024-04-ND 339 304 250 
10.92 | 5.84] SAM1030-09-ND 261 234 1.93 8.51 | 2.67/SAM1015-07-ND 131 118 97 10.92 | 5.84) SAM1032-04-ND 299 268 221 
te |22.96| 13-48) 5:84 |SAM1040-09-ND 233-209 1.72 7.62 | 2.67| SAM1023-07-ND 131 1.18 © 97 3 |10.16/13-46 | 5.84 |SAM1044-04-ND 3.17 2.84 2.34 
13.46] 813|SAM1054-09-ND 233 209 1.72 10.92 | 5.84] SAM1031-07-ND 1.01 75 13.46 | 8.13 |SAM1056-04-ND 3.17, 2.84 2.34 
91.08 | 15.74] SAM1062-09-ND 3.01 270 2.22 7 (117.78 13.46 | 5.84 | SAM1042-07-ND 1.08 97 80 21.08 | 15.74 | SAM1064-04-ND 3.33 2.98 2.46 
11.30] 5.84|SAM1070-09-ND 248 222 1.83 13.46 | 8.13 | SAM1055-07-ND 1.08 97 80 11.30 | 5.84) SAM1072-04-ND 290 260 214 
11.58 | 5.84 | SAM1078-09-ND 3.39 —-3.04__—2.50 a pea eo ie es . 1 Sit Sate 4-0 106 et am 
30] 5: -07- ; i { 51 | 2.67 -05+ 5 : 5 
oo? ee | Sa gunna toh tat va [eer|aumatisas 350 ait oa 
10.92| 5.94 AMOR «=o-o6s 4240 1.98 8.51 | 2.67/SAM1015-08-ND 135 1.21 1.00 10.92 | 5.84) SAM1032-05-ND 3.09 277 2.28 
13.46 | 5.84 | SAM1040-10-ND 241 2161.78 re | ee eee ke tt 40. |12.70| 1948) 6-84 (OOM OaND) 327 203 2A 
20 125.40} °° i 7 ; i 10.92 | 5.84 | SAM1031-08-ND 1.05 94 718 "143.46 | 8.13 | SAM1056-05-ND 3.27 2.93 941 
13.46 | 8.13 PSEMIOSEIEOR 241 2.16 1.78 8 |90.32|18-46| 5.84] SAMI042-08-ND 1.12 1.0183 21.08 |15.74) SAMI064-.05ND -3.46.~<3.102.55 
21.08 | 15.74] SAM1062-10-ND 310 278 229 32) 1346 | 813] SAM1055-08-ND 142 101 83 11.20| 584 AREER «=ogcl (270-202 
11.30 | 5.84 | SAM1070-10-ND 2.56 2.30 1.89 21.08 | 15.74] SAM1063-08-ND 1.28 1.15 95 11.58 | 5.84 | SAM1080-05-ND 424 377 3.11 
11.58 | 5.84 |SAM1078-10-ND 3.50 —3.14_—2.58 11.30] 5.84|SAM1071-08-ND 119 1.07 88 8.51 | 2.67 |SAM1016-06-ND 361 3.23 2.66 
8.51 | 2.67|SAM1014-11-ND 297 266 2.19 11.58 | 5.84| SAM1079-08-ND 1.85 1.66 ‘1.37 7.62 | 2.67|SAM1024-06-ND 361 323 266 
7.62 | 2.67 | SAM1022-11-ND 2.97 266 2.19 8.51 | 2.67 | SAM1015-09-ND 1.39 1.25 1.03 10.92 | 5.84 | SAM1032-06-ND 3.19 286 2.36 
10.92 | 5.84) SAM1030-11-ND 2.75 2.47 2.08 7.62 | 2.67 | SAM1023-09-ND =» 1.39 1.25 1.08 42. |15.04| 13-46 | 5:84] SAM1044-06-ND 3.37 3.02 2.49 
99 |o7.94| 13-46 | 5.84] SAM1040-11-ND 2.49 2.23 1.84 10.92 | 5.84 | SAM1031-09-ND 1.09 988 "113.46 | 8.13 | SAM1056-06-ND 3.37, 3.02_—-2.49 
13.46 | 8.13 |SAM1054-11-ND 249 223 1.84 9 |22.96| 13-46] 5.84) SAM1042-09-ND = «1.16 = 1.0486 21.08 [15.74] SAM1064-06-ND 359 3.22 265 
21.08 |15.74| SAM1062-11-ND 3.19 286 2.36 ed a an ie a # 11.30 | 5.84 |SAM1072-06-ND 3.12 2.80 2.30 
11.30 | 5.84] SAM1070-11-ND 2.64 = -2.37—-1.95 : : cose ; : : 11.58 | 5.84 | SAM1080-06-ND_ 4.36 3.91 3.22 
11.58 | 5.84 | SAM1078-11-ND 3.61 3.23 2.66 11.20) 5.84 re ne 8.51 | 2.67) SAM1016-07-ND = 3.72, 3.33 2.75 
asi | 267 TRUSTEE] as 273 295 11.58 | 5.84|SAM1079-09-ND 1.90 1.70 ‘1.40 762 |267|SAM1024-07-ND 372 333 275 
8.51 | 2.67| SAMI01S-10-ND = 1.43 1.28 1.06 10.92 | 5.84 )SAM1032-07-ND 3.29 2.95 2.43 
7.62 | 2.67 | SAM1022-12-ND 3.05 273 2.25 762 | 267 REEMOOREIOT §=««143=«28 1.08 ite | 24 RON =ogay otto 
10.92 | 5.84] SAM1030-12-ND 282 253 2.08 10.921 5.84|SAM1031-10-ND 113 102 84 14 1778] oas| aia MRR «347 ate 
24 [048] et oie RE sce oay de 10 |25.40| 13:46 5:84 | SAM1042-10-ND 1.20 1.08.89 21.08 |15.74/SAMI064-07-ND 3.72 3.33 2.75 
Ot == : : : 13.46 | 8.13 [SAMIOS5s10:NDI 1.20 _1.08___—89 11.30 | 5.84|SAM1072-07-ND 3.23 2.89 2.38 
21.08 | 15.74] SAM1062-12-ND 3.28 2.94 2.42 21.08 | 15.74] SAM1063-10-ND 1.38 4.24 4.02 11.58 | 5.84 | SAM1080-07-ND 451 4.04 3.33 
11.30} 5.84] SAM1070-12-ND 272 244 2.01 11.30] 5.84|SAMIO71-10-ND 127 444 © 94 + dota puedo WALEbTe wil 
11.58 | 5.84|SAM1078-12-ND 3.72 3.32.75 11.58| 5.84|SAM1079-10-ND 195 1475 1.44 For pricing and availabilty, visit our website. (Continued) 
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SS a No. of| Dim. (mm) Digi-Key Price Each No. of| Dim. (mm) Digi-Key Price Each 
Ssamiblg Pos.| A | B | C_ | PartNo.t 1 10 100 Pos.| A | B | C | PartNo.t 1 10 100 
=a ——— 
13.46] 813/SAM1057-04ND 159 143 1.18 8.51 | 267]SAM1018-02-ND 154 138 144 
.100” (2.54mm) 4 {to.16|21-08 | 15-74] SAM1065-04-ND 1.89 1.70 1.40 7.62 | 2.67|SAM1026-02-ND 154 138 144 
P : : “| 41.30 | 5.84} SAM1073-04-ND 1681.51 1.24 10.92 | 5.84]SAM1034-02-ND 153 137 1.13 
Terminal Strips TSW Series (Cont) 11.58 | 5.84 | SAM1081-04-ND 2.26 2.03 1.67 4 | 50g |13-46 | 5.84 |SAM1048-02-ND 1621.45 1.20 
No. of, Dim.(mm) _| Digi-Key Price Each 8.51 | 2.67 | SAM1017-05-ND 153 1.37 1.13 ~~ 113.46 | 8.13 |SAM1058-02-ND 162 1.45 1.20 
eal 1 0 © loathe Fl a oT 7.62 | 2.67|SAM1025-05-ND 1531.37 1.13 21.08 [15.74] SAM1066-02-ND 203 182 1.50 
~ - 10.92 | 5.84 | SAM1033-05-ND 1.54 1.38 (1.14 11.30 | 5.84 | SAM1074-02-ND 174. 156 «1.29 
S51 | 2.67 et 383 343 Oe 5 112.70] 13-46 | 9-84] SAM1046-05-ND 1.64 1.47 1.21 11.58 | 5.84 | SAM1082-02-ND 2.02, 4.81_—*1.49 
7.62 | 2.67 |SAMIO2#-08ND) = 9.83 3.432.883 "/13.46 | 8.13 | SAM1057-05-ND 1.64 1.47_—(1.21 851 | 267|SAM1018-03-ND 161. 145. 1.19 
10.92 | 5.84 | SAM1032-08-ND 3.39 3.04 2.50 21.08 | 15.74] SAM1065-05-ND 1.95 1.75 1.44 7.62 | 2.67 | SAM1026-03-ND 1.61 1.45 1.19 
16 |20.32 kee en seen ae ee a 11.30 | 5.84} SAM1073-05-ND 1.73 1.55 1.28 10.92 | 5.84|SAM1034-03-ND 159 143 1.18 
can ee : : : 11.58 | 5.84 | SAM1081-05-ND 2.33 2.09 1.72 6 | 7.62 |13-46| 5-84 |SAM1048-03-ND 1.68 1.51 1.24 
21.08 | 15.74] SAM1064-08-ND 3.85 3.45 = 2.84 8.51 | 2.67 | SAM1017-06-ND 1.59 143 1.18 ©¢ 143.46 | 8.13 | SAM1058-03-ND 168 154 4.24 
11.80) 5.84 TSMC en 34 2.09 247 7.62 | 2.67 | SAM1025-06-ND 1.59 1.43 1.18 21.08 [15.74] SAM1066-03-ND 2.10. 1.88 1.55 
11.58 | 5.84 | SAM1080-08-ND 4.66 4.17 3.44 10.92 | 5.84 | SAM1033-06-ND 4.59 1.43 1.18 41.30 | 5.84 | SAM1074-03-ND 180 1.62 1.33 
8.51 | 2.67 (Se 804 853 2.81 6 |15.24| 13-46] 5.84 | SAM1046-06-ND = 1.69 1.52, 1.25 11.58 | 5.84 | SAM1082-03-ND 2.11 «1891.56 
7.62 | 2.67 | SAM1024-09-ND 3.94 3.53 -2.91 ““")13.46 | 8.13 | SAM1057-06-ND 1.69 1.52 -1.25 
8.51 | 2.67]SAM1018-04-ND 168 1.51 1.24 
se a Seuiaetee a ae 21.08 |15.74] SAM1065-06-ND 2.01 180 1.49 760 1267 ROOM «=o ies isi (194 
ch | eee vag 2 ie 1 fe] sei loanmeoe tk tak 
ses sla Z : : 28 | 9 ae : : : 13.46 | 5.84]SAM1048-04-ND 174 156 1.29 
09: -07- 8 10.16 
21.08 [15.74] SAM1064-09-ND 398 357 294 8.51 | 2.67|SAMI017-07-ND 165 148 1.22 1346| 313 FARMED «4174 458109 
11.30] 5.84] SAM1072-09-ND 345 3.09 2.55 7.62 | 2.67|SAM1025-07-ND 165 148 1.22 
21.08 |15.74| SAM1066-04-ND 217 195 1.60 
11.58] 5.84 |SAM1080-09-ND 4.81 4.31 3.55 10.92] 5.84] SAM1033-07-ND 1.64 147 1.21 
inde | aaa RAI «= 74 1g6 1.20 11.30 5.84]SAM1074-04-ND 1.86 167 1.38 
8.51 | 2.67 (BEMIDIGAONG) §=64.05 3.63 2.09 7 |17.78| 19-48 | 8. : ; : 11.58 | 5.84 |SAM1082-04-ND 2.20 1.97 _1.63 
7.62 | 2.67 | SAM1024-10-ND 405 363 2.99 13.46 | 8.13 | SAM1057-07-ND 1.74 1.56 1.29 anal 
8.51 | 267]/SAM1018-05-ND 175 157 1.29 
10.92| 5.84] SAM1032-10-ND 359 3.22 2.65 21.08 |15.74] SAM1065-07-ND 2.07 186 1.53 oes 
1346|584|SAMI04¢-10-ND 377 3.38 «(2.78 11.30 | 5.84 SAM1073-07-ND 1.83 1.64 1.35 7.62 | 267 eee = 5157 1.29 
20 [25.40] 1279 | > : d : 10.92} 5.84]SAM1034-05-ND 1.71 153 1.26 
13.46 | 8.13 | SAM1056-10-ND 377 3.38 2.78 11.58 | 5.84 | SAM1081-07-ND 247 2.21 1.82 ee 
13.46 | 5.84]SAM1048-05-ND 180 162 1.33 
10. 8.51 | 267|SAMI017-08-ND 171 153 1.26 10 |12.70 
21.08 |15.74] SAM1064-10-ND 411 3.68 3.03 oa 
13.46 | 8.13 |SAM1058-05-ND 1.80 1.62 ‘1.33 
11.30] 5.84] SAM1072-10-ND 356 319 263 7.62 | 2.67) SAM1025-08-ND = 1.71 1.53 1.26 21.08 115.74] SAM1066-05:ND 2.24.01 1.66 
10.92] 5.84] SAM1033-08-ND 1.69 152 1.25 0S he: ‘ : ; 
11.58] 5.84|SAM1080-10-ND 4.96 4.44_——3.66 1190] 584 |SAM1074-05ND 192 172 149 
13.46 | 5.84|SAM1046-08-ND 1.79 161 1.32 ya : ; ; 
8.51 | 267|/SAMM016-11-ND 416 373 3.07 8 |2032 4158 | 5.94 (GRMReOSD 209 «2205. 19 
13.46 | 8.13 | SAM1057-08-ND 1.79 1.61 (1.32 58 | 5. ; ; : 
7.62 | 2.67|SAM1024-11-ND 4.146 «3.73. 3.07 46 | 8. : : : sR 
3108 15:74) SAMIO65-08-ND 2131 9T 157 8.51 | 267|/SAM1018-06-ND 182 163 1.35 
10.92] 5.84] SAM1032-11-ND 369 331 272 : : : : ; ee 
13.46| 584 AOA §«=o387 «34728 11.30 | 5.84| SAM1073-08-ND 1.88» 1.69—*1.39 7.62 | 2.67 a 82.63 1.35 
22 |27.94)19"? | > ; : ; 11.58 | 584|/SAM1081-08-ND 254 228 188 10.92} 5.84]SAM1034-06-ND 177 159 1.31 
13.46] 8.13 |SAM1056-11-ND _3.87_—3.47_—2.86 28 9 3 : : wari 
“09. 13.46 | 5.84|SAM1048-06-ND 186 167 1.38 
210815 74 SAVORED 4.04 3803.3 8.51 | 267|SAM1017-09-ND 177 159 1.31 42 |15.24 
08 | 15. ; dH : 762 | 267|SAM1025-09-ND 177 159 «1.31 13.46 | 813 |SAM1058-06-ND 1.86 1.67 ‘1.38 
11.30] 5.84] SAM1072-11-ND 367 3.29 271 1092 | 534 RAEN «=74 156129 21.08 115.741 SAMI066-06-ND 2.31 2.07 1.74 
11.58] 5.84|SAM1080-11-ND 5.11. 4.58 3.77 i346 | se4 (QC §=o4sa 165138 1130 | 5.94 /SAM1074-06-ND 198 178 146 
8.51 | 267|/SAMM016-12-ND 427 383 3.15 9 |2286 | ie | sig MMMGeGGM =o iss 168196 1158| 5.94 ARREST 298 2213476 
as ae an oe ae 21.08 | 15.74] SAM1065-09-ND 219 196 1.62 8.51 | 2.67 | SAM1018-07-ND 189° 1.70 1.40 
ees a gt : : 11.30 | 5.84] SAM1073-09-ND 193 173 1.43 7.62 | 2.67 | SAM1026-07-ND 1.89 1.70 1.40 
24 |30.48| 1248 | 5-84 (RMI) = 3.07) 8.56 2.98 11.58 | 5.84 | SAM1081-09-ND 2.61 —-2.34_—1.93 10.92 | 5.84 |SAM1034-07-ND 1.83 «1.64 1.35 
18.46 | 8.13 ISEMUIOSeaINDY 3.87 —3.56__—2.98 8.51 | 2.67|SANHO17-10-ND 1.83. 1.64 1.35 14. |17.79|1348| 584 |SAM1048-07-ND 1.92, 4.72 1.42 
21.08 /15.74 ey 487 8.01 8.22 7.62 | 2.67|SAM1025-10-ND 1.83 1.64 1.35 “113.46 | 8.13 |SAM1058-07-ND 1.92 1.72 1.42 
11.30 | 5.84 (SEMIG7Z2ND 3.78 8.89 2.79 10.92| 5.84|SAM1033-10-ND 179 161 1.32 21.08 |15.74|SAM1066-07-ND 238 213 1.76 
11.58 | 6.84 [SAMIQSOS2:ND) 5.26 04.71 3.88 10 |25.40| 13-46 | 5.84] SAM1046-10-ND 1.89 1.70 1.40 11.30 | 5.84] SAM1074-07-ND 204 183 1.51 
Fig. 2 — Dual Row — Right Angle "13.46 | 8.13 | SAM1057-10-ND 1.89 1.70 ‘1.40 11.58 | 5.84 |SAM1082-07-ND 2.47_—2.21—1.82 
2 | 2.54] 2.29 | 5.84 | SAM1045-01-ND 270 29.42 1.99 21.08 | 15.74] SAM1065-10-ND 2.25 2.02 1.66 8.51 | 2.67 | SAM1018-08-ND 1.96 1.76 1.45 
4 |5.08 | 2.29 | 5.84 | SAM1045-02-ND 2.82 253 2.08 11.30 | 5.84 | SAM1073-10-ND 1.98 1.78 1.46 7.62 | 2.67 | SAM1026-08-ND 1.96 1.76 9 1.45 
6 | 7.62 | 2.29 | 5.84 | SAM1045-03-ND 2.94 264 247 11.58 | 5.84 | SAM1081-10-ND 2.68 2.40 1.98 10.92 | 5.84 | SAM1034-08-ND 1.89 1.70 1.40 
3 |10.16| 229 | 5.84) SAM1045-04-ND 306 274 226 8.51 | 267|SAMIO17-11-ND 189 170 1.40 46 lo0.9|13-46 | 5.84 SAM1048-08-ND 198 1.78 1.46 
10 |1270| 229 | 5.84|SAM1045-05-ND 318 285 235 7.62 | 2.67|SAM1025-11-ND 189 170 1.40 “*)43.46 | 8.13 | SAM1058-08-ND 198 1.78 1.46 
42 |15.24] 2.29 | 5.84] SAM1045-06-ND 3.30 296 2.44 10.92 | 5.84) SAM1033-11-ND 1.84 1.65 1.36 21.08 ] 15.74] SAM1066-08-ND 2.45 2.20 1.81 
14 /17.78| 2.29 | 5.84 SAM1045-07-ND 3.42 3.06 2.52 11 la7.g4| 1348) 5:64 REAR Cccgaay 10474 148 11.30 | 5.84 | SAM1074-08-ND = 2101.88 1.55 
16 |20.32| 2.29 | 5.84] SAMI045-08-ND 354 3.47 2.61 © (13.48 | 8.13 FSAMIOSTEMEND) 1.94 1741.48 11.58 | 5.84 | SAM1082-08-ND___-2.56_—-2.30__1.89 
18 |22.86| 2.29 | 5.84|SAM1045-09-ND 366 3.28 270 21.08 | 15.74) SAMI065-11-ND = 2.31 2.07 1.71 8.51 | 2.67 | SAM1018-09-ND 2.03 1.82 1.50 
20 |25.40| 2.29 | 5.84 | SAM1045-10-ND 3.78 —-3.39—-2.79 11.30 | 5.84 SAMI SSIND) = 2.03 1.62 1.50 7.62 | 2.67 | SAM1026-09-ND 2.03 1.82 1.50 
22 |27.94| 2.29 | 5.84|SAM1045-11-ND 390 3.49 2.88 11.58 | 5.84 TSEMIDEAIENDS 2.75 _2.47 _2.08 10.92 | 5.84 | SAM1034-09-ND 1.95 1.75 1.44 
8.51 | 2.67 | SAM1017-12-ND 1.95 1.75 1.44 13.46 | 5.84 | SAIM1048-09-ND 2.04 1.83 1.51 
24 30.48] 2.29 | 5.84|SAM1045-12-ND 4.02 «3.60 «2.97 46 | 5. i : : 
Pinta = siiciah 7.62 | 2.67 | SAM1025-12-ND 1.95 1.75 1.44 18 (22.86) 15 46 | 813 |SAM1058-09-ND 2.04 1.83 1.51 
ami Lediaadac 10.92 | 5.84] SAM1033-12-ND 1.89 1.70 1.40 21.08 [15.74] SAM1066-09-ND 2.52 2.26 1.86 
8.51 |267|SAM1017-01-ND 129 1.16 96 42 |90.4g| 19-45 | 5.84 | SAM1046-12-ND 1.99 1.79 1.47 4130/584/SAM1074-09-ND 216 194 160 
7.62 | 2.67|SAM1025-01-ND 129 «1.16 © .96 13.46 | 8.13|SAM1057-12-ND 1.99 1.79 ‘1.47 1158 | 584 /SAM1082-09-ND 265 238 196 
10.92 | 5.84] SAM1033-01-ND 1.34 1.20 99 21.08 [15.74] SAM1065-12-ND 237 243 1.75 3.51 1267 |SAMIOI@4O-ND 2.40 1.88155 
+ | o5q|1346| 5.84) SAMIO46-01-ND 1.44 1.29 1.07 11.30] 5.84] SAM1073-12-ND 208 187 1.54 72 |267 eRe «6-210 184.55 
13.46 | 813 |SAM1057-01-ND 1.44. 1.29 1.07 11.58 | 5.84|SAM1081-12-ND 2.82 253 2.08 1092| 584 EAMOMEINEN = 201 «180149 
21.08 | 15.74] SAM1065-01-ND 1.71 1.53 1.26 Fig. 4 — Single Row — Right Angle 90 |25.40 43.46 | 5.84 | SAM1048-10-ND 2.10 1.88 1.55 
11.30 | 9.84) SAM1073-01-ND 1.538 1.37 1.13 1 | 254] 2.29] 5.84]SAM1047-01-ND 135 1.21 1.00 “'|13.46 | 8.13 |SAM1058-10-ND 2.40 1.88 ‘1.55 
11.58 | 9.84 | SAMI081-01-ND 2.05 1.84 1.52 2 |5.08| 2.29 | 5.84)SAM1047-02-ND 1.41 1.27 1.04 21.08 [15.74|SAM1066-10-ND 259 232 1.91 
8.51 | 2.67 | SAM1017-02-ND = 1.35 1.21 1.00 3 | 7.62 | 2.29 | 5.84 | SAM1047-03-ND 147 1.82 1.09 11.30) 5.84|}SAM1074-10-ND 2.22 199 1.64 
7.62 | 2.67 | SAM1025-02-ND = 1.35 1.21 1.00 4 |10.16| 2.29 | 5.84] SAM1047-04-ND 153 137 1.13 11.58 | 5.84 |SAM1082-10-ND 274 2.46 2.02 
10.92 | 5.84 | SAM1033-02-ND 139 1.25 1.03 5 |12.70| 2.29 | 5.84 | SAM1047-05-ND 159 143 1.18 8.51 | 2.67 | SAM1018-11-ND 217. 1.95. 1.60 
9 | 5.08 | 13-46 | 5.84 | SAM1046-02-ND 149° 1.34 1.10 6 [15.24] 2.29 | 5.84 | SAM1047-06-ND 165 148 1.22 7.62 | 2.67 | SAM1026-11-ND 217 1.95 1.60 
13.46 | 8.13 | SAM1057-02-ND 1.49 1.34 1.10 7 117.78] 2.29 | 5.84 | SAM1047-07-ND 171 153 1.26 10.92 | 5.84 | SAM1034-11-ND 2.07 186 1.53 
21.08 | 15.74) SAM1065-02-ND 1.77 159 1.31 8 |20.32| 2.29 | 5.84 | SAM1047-08-ND 177 1.59 1.31 13.46 | 5.84 | SAM1048-11-ND 216 194 1.60 
11.30 | 5.84 SAM1073-02ND 158 142 1.17 9 |22.86| 2.29 | 5.84|SAM1047-09-ND 1.83 1.64 1.35 22 27.94) 46| 813 |SAMIOS8-11-ND 216 194 160 
11.58 | 5.84 |SAM1081-02-ND 2.12 1.90 1.57 10 |25.40| 2.29 | 5.84 |SAM1047-10-ND_ 1.89 1.70 1.40 21.08 115.741 SAMH06641-ND 2662.38 1.96 
8.51 | 2.67 | SAM1017-03-ND 1.44 1.27, 1.04 11 127.94] 2.29 | 5.84 | SAM1047-11-ND 1.95 1.75 1.44 11.30 | 5.84 | SAIM1074-11-ND 2.28 2.04 1.68 
7.62 | 2.67|SAM1025-03-ND 141 1.27 1.04 12 |30.48| 2.29 | 5.84 |SAM1047-12-ND 2.01 1.80 1.49 1158 | 5.84|/SAM1082-11-ND 283 254 209 
10.92 | 5.64 eee 44 1291.07 Matte Tin 8.51 | 267 |SAMIO18-12-ND 224 2.011.866 
3 | 792 |13-46| 5.84] SAM1046-03-ND 1541.38 1.14 Fig. 1 — Dual Row 762 |267|SAMI026-12-ND 224 201 166 
13.46 | 8.13 | SAM1057-03-ND_ 1.54 1.38 _1.14 8.51 | 2.67 |SAM1018-01-ND 1.47 1.32 1.09 10.92 | 5.84 |SAM1034-12-ND 213 191 157 
21.08 | 15.74) SAM1065-03-ND = 1.83 1.64 1.35 7.62 | 2.67|SAM1026-01-ND 1.47 1.32 1.09 oa |30.4g| 19-46 | 5:84 |SAMI048-12ND 2.22 1.99 1.64 
11.30 | 5.84) SAM1073-03-ND = 1.630 1.46 1.21 10.92 | 5.84] SAM1034-01-ND 1.47, 1.32 1.09 “"|13.46 | 8.13 | SAM1058-12-ND 2.22 1.99 1.64 
11.58 | 5.84 | SAM1081-03-ND 2.19 1.96 1.62 » |ogq [13:46 | 5.84] SAM1048-01-ND 1.56. 1.40 1.15 21.08 [15.74] SAM1066-12-ND 273 245 2.02 
8.51 | 2.67|SAM1017-04-ND 1.47 1.32 1.09 "113.46 | 8.13 |SAM1058-01-ND 1.56 1.40 1.15 11.30} 5.84]SAM1074-12-ND 234 2410 1.73 
4 ltote| 7-82 | 267 | SAM1025-04-ND 1471.82 1.09 24.08 [15.74] SAM1066-01-ND 196 176 1.45 11.58 | 5.84|SAM1082-12-ND 292 262 2.16 
"| 40.92 | 5.84 | SAM1033-04-ND 1491.34 1.40 11.30] 5.84]SAM1074-01-ND 1.68 91.51 1.24 + Mota produét avaliable oniing 
13.46 | 5.84|SAM1046-04-ND 159 143 1.18 11.58 | 5.84|SAM1082-01-ND 1.93 1.73 1.43 For pricing and availability, vist our website. (Continued) 
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Leen i en No. of Dim. (mm) Digi-Key Price Each No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
sam ec Pos.| A | B | C | PartNo.t 1 10 100 Pos. | (mm) | PartNo. 1 10 100 
ee 13.46 | 5.84 |SAMI050-10-ND 1.05 94 78 16) 2032 ee ae ee ee 
” oA "US| le 4 « 
.100” (2.54mm) 10 |25.40 a a Spas ie es . 20 | 25.40 | SAM1086-10-ND 326 292 «© 2.44 
i i i / : BGs / : : 22 | 2794 | SAM1086-11-ND 336 «3.01 2.48 
Terminal Strips TSW Series (cont, 11.30 | 5.84 | SaMi075-10-ND__ 110 99 82 24 | 30.48 | SAM1086-12-ND 346 «310255 
Notor Monn(rnin va Rey Prica Each 8.51 | 2.67|SAMI019-11-ND 1.27, 114 94 Fig. 2— Single Row 
Pos.| A B C | PartNo.t 1 10 100 7.62 | 2.67 | SAM1027-11-ND 1.27 1.14 94 1 2.54 SAM1087-01-ND 1.32 1.19 98 
Fis. 2 Daal Hew = Rlane Anaie 10.92 | 5.84] SAM1035-11-ND 1.02 92 76 2 5.08 | SAM1087-02-ND 138 1.24 1.02 
aT aT Sania 7 Ge ay 11 |27.94/13.46| 5.84 | SAM1050-11-ND 108 97 80 3 ihc ee _ 129 1 
4 |5.08| 2.29 | 5.84] SAM1049-02-ND 1.61 1.45 (1.19 13.46 | 8.13 TSAUUOSZAIENDS 1.08 ae 5 | 12.70 | SAM1087-05-ND 156 1401.15 
¢ |762|929 | sea TN =8ocen 151 404 24.08 /15.74|SAMM067-11-ND 113 1.02 84 611504 eterna 162 145120 
8 |10.16| 2.29 | 5.84| SAMt049-04-ND 1.75 «1.57 1.29 11.30 5.84 ieee 1-13 _.02 _6A 7 | 1778 aU aND TGS, hell et 
calle ‘ pa . ; ; 8.51 | 2.67|SAM1019-12-ND 1.30 117 96 8 | 20.32 | SAM1087-08-ND 174-156 1.29 
10 |12.70| 2.29 | 5.84] SAM1049-05-ND 1.82 1.63 —(1.35 762 |267 ROTA §=4300« 4796 9 | 2286 | SAM1087-09-ND ‘eo 30 feos 33 
12 |15.24| 2.29 | 5.84 | SAM1049-06-ND 1.89 1.70 1.40 10.92 | 5.84 | SAM1035-12-ND 1.05 94 78 10 25.40 SAM1087-10-ND 1.86 1.67 1.38 
14 |17.78| 2.29 | 5.84] SAM1049-07-ND 1.96 1.76 1.45 11 | 27.94 | SAM1087-17-ND 792 172 +142 
42 30.48|13.46 | 5.84|SAM1050-12-ND 1.11 1.00 82 
16 |20.32| 2.29 | 5.84] SAM1049-08-ND 2.038 1.82 1.50 13.46| 813 |/SAMI059-12-ND 141 ‘1.00 50 12 | 30.48 | SAM1087-12-ND 1.98 1.78 1.46 
18 22.86) 2.29 | 5.84] SAM1049-09-ND =» 2.10 1.88 1.55 21.08 115.74) SAM106712-ND. 1.47. +4.05.-~87 + More product available online. For pricing and availability, visit our website. 
20 |25.40| 2.29 | 5.84| SAM1049-10-ND 2.17 1.95 1.60 t120| 594 ERE = 146 104s 
22 27.94] 2.29 | 5.84|SAM1049-11-ND 2.24 201 1.66 —e : : : 
" " j 0 
24 |30.48| 2.29 | 5.84|SAM1049-12-ND 231 207 1.71 Fig. 4 — Single Row — Right Angle .100 (2.54mm) 
Fig. 3 — Single Row 1 [254] 229] 5.84]/SAM1051-01-ND 1.00 90 74 
Z 2 |5.08| 2.29 | 5.84] SAM1051-02-ND 103 93 76 Power Connectors 
851 | 2.67 SOO aR 3 |7.62| 229 | 5.84|SAM1051-03-ND 106 95 79 . 
tae a“ eae of ef . 4 |10.16] 2.29 | 5.84|SAMI051-04-ND 1.09 98 81 IPT1 and IPS1 Series 
1 | 2.54 13.46 5.84 SAM1050-01-ND 8 70 58 5_{12.70/ 2.20 | 5.85 Sea 112 1.04 83 Specifications: + Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer » Contact 
: ia:4b a3 CT HIEMAFHIND i 3 : ; ; 3 6 |15.24} 2.29 | 5.84 | SAM1051-06-ND 115 1.03 85 Material: Phosphor Bronze « Plating: Tin or Gold over 50” (1.27pm) Nickel 
5 . 99-01 -| a A 5 7 |17.78| 2.29 | 5.84 | SAM1051-07-ND. 1.18 1.06 87 + Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C with Tin; -55°C ~ 125°C 
21.08 | 15.74| SAM1067-01-ND 13 66 54 8 |20.32| 2.29 | 5.84 | SAM1051-08-ND 1.21 1.09 90 with Gold * Insertion Depth: .110 (2.79mm) to .255' (6.48mm) ¢ Insertion 
11.30 | 5.84 | SAM1075-01-ND 83 Wis 62 Force (SMT): 3.00z (0.83N) average (single contact only) » Withdrawal Force 
351 | 2.67 | SAM1019-02-ND 7.00 90 4 9 |22.86| 2.29 | 5.84 | SAM1051-09-ND 1.24 111 92 (SMT): 2.60z (0.72N) average (single contact only) ¢ Insertion Force (T/H): 
5 67 emi S = a 10 |25.40| 2.29 | 5.84 | SAM1051-10-ND 1.27 1.14 94 6.00z (1.67N) average (single contact only) » Withdrawal Force (T/H): 5.00z 
7.62 | 2.67 | SAM1027-02-ND 1.00 90 74 41 127.94] 2.29 | 5.84 ] SAM1051-11-ND 1.30 117 96 (lan everaue (single cantart ony) valtage ag ae 
10.92 | 5.84 | SAM1035-02-ND 7 68 56 12 |30.48] 2.29 | 5.84] SAM1051-12-ND 133 119 98 ena Beene 
2 | 5.08 |13.46 | 5.84 | SAM1050-02-ND 81 73 60 
13.46 | 8.13 | SAM1059-02-ND 81 73 60 unrough Hele bbe heheh 
21.08 [15.74] SAMi067-02-ND. 77. ~+~«69.~=COST7 aes 
11.30 | 5.84 | SAM1075-02-ND 86 7784 100” (2 54mm) 
8.51 | 2.67] SAM1019-03-ND 1.03 3 76 s ‘a 
7.62 | 2.67 | SAM1027-03-ND 1.03 93 76 Low Profile 
10.92 | 5.84 | SAM1035-03-ND 78 70 58 . Fi 
3 | 7.62 |13.46 | 5.84 | SAM1050-03-ND 84762 Socket Strips CES Series 
13.46 | 8.13 | SAM1059-03-ND 84 76 62 Specifications: » Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Contact Surface 
21.08 | 15.74] SAM1067-03-ND 81 73 60 Material Fhosniior Bronce an Gold oF Ln eee ou. teem) Micrel Mount 
aot * Current Rating: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C wi 
11.30 | 5.04 (SSMEDISSOaNE) a 80 66 Gold; -55°C ~ 105°C with Tin * Contact Resistance: 10mQ maximum 1.2744 
8.51 | 2.67 | SAM1019-04-ND 1.06 95 719 * Mates with: TLW, TSW, Series 7 
7.62 | 2.67|SAM1027-04-ND 106 95 79 Through Hole Through Hole 
10.92 | 5.84 | SAM1035-04-ND 81 73 60 Vertical Right Angle 
4 |10.16| 13.46 | 5.84 | SAM1050-04-ND 87 78 65 +) 2.30 
13.46 | 8.13 | SAM1059-04-ND 87 78 65 
21.08 | 15.74] SAM1067-04-ND 85 7 63 
11.30 | 5.84 | SAM1075-04-ND 92 8368 
8.51 | 267]SAMI019-05-ND 109 98 81 
7.62 | 2.67|SAM1027-05-ND 109 98 81 Surface 
10.92 | 5.84 | SAM1035-05-ND 84 76 62 Mount 
5 |12.70]13.46 | 5.84 | SAM1050-05-ND 90 81 67 1.274 
13.46 | 8.13 | SAM1059-05-ND 90 8167 No. of Digi-Key Price Each : 
21.08 | 15.74] SAM1067-05-ND 8980 Pos. | (mm) | Part No.t 1 10 100 _ 
1130| 5.84 [Samio7505NO 958570 Se eee i ee 
8.51 | 2.67/SAM1019-06-ND 112 1.01 83 Fig. 1 — Dual Row —— Through Hole — Vertical 
7.62 | 2.67|SAM1027-06-ND 112 1.01 83 2.54 | SAM1084-01-ND 386 346 2.85 701 43.08) SAMB08S-ND DET 6 14d 
10.92 | 5.84 | SAM1035-06-ND 87 78 65 os Spee ts a en 20 | 25.78 | SAM8088-ND 3.36 224 1.83 
-06- ; -03- . . ; 1 | 30 | 38.48 | SAM8091-ND 4.26 294 240 
6 |15.24 ee ce ies i - . - 10.16 | SAM1084-04-ND 434 3.89 3.20 4o | 51.18 | SAM8094-ND 5.12 363 2.98 
46 | 8. ey : ; : 12.70 _| SAM1084-05-ND 450 4.03 3.32 50 | 63.88 | SAM8097-ND 6.06 443 3.62 
21.08 | 15.74] SAM1067-06-ND 93 8469 15.24 | SAM1084-06-ND 466 4173.44 Through Hole — Right Angle 
11.30 | 5.84 | SAM1075-06-ND 98 8873 17.78 | SAM1084-07-ND 482 432 3.56 70 | 13.08 | SAM8086-ND 2.85 793 1.52 
8.51 | 2.67 | SAM1019-07-ND 1.15 1.03 85 20.32 | SAM1084-08-ND 4.98 4.46 3.67 20 | 25.78 | SAM8089-ND 3.57 2.46 2.01 
762 | 267/SAM1027-07-ND 115 103 85 22.86 | SAM1084-09-ND 514 460 3.79 1 | 30 | 38.48 | SAM8092-ND. 451 314 2.58 
1092 | 5.94 Featttioetaaintn 90 “G7 25.40 _| SAM1084-10-ND 530 4.75 3.9 40 | 51.18 | SAM8095-ND 5.33 3.90 3.18 
i . z : : 97.94 | SAM1084-11-ND 5.46 4.89 4.03 50 63.88 | SAM8098-ND 6.40 4.74 3.92 
7 /17.78 ba pate os = 7 30.48 | SAM1084-12-ND 562 5.03 4.15 Surface Mount 
46 | 8. -07- : ; : Fig. 2 — Single R 10 | 13.08 | SAM8087-ND 2.67 176 (1.42 
21.08 |15.74| SAMi067-07-ND 97. ~+~87.~—~«72 Me oe ali 20 | 25.78 | SAM8O90-ND 336 © «2.24 —1.83 
2.54] SAM1085-01-ND 244 219 1.80 + | 30 | 3848 | Samgog3-ND 496 294 (2.40 
11.30 | 5.84 | SAM1075-07-ND 1.01 M75 5 : ; : 
5.08 | SAM1085-02-ND 2.53 2.27 1.87 40 | 51.18 | SAM8096-ND 5.12 3.63 2.98 
8.51 | 2.67) SAM1019-08-ND 1.18 1.0687 7.62 | SAM1085-03-ND 262 235 1.94 50 | 63.88 | SAM8099-ND 6.06 4.43 3.62 
7.62 | 2.67|SAM1027-08-ND 118 1.06 87 10.16 | SAM1085-04-ND 271 243 2.00 
10.92 | 5.84 | SAM1035-08-ND 93 84 69 12.70 __| SAM1085-05-ND 2.80 2.51 2.07 Through Hole — Vertical 
8 |20.32| 13.46 | 5.84 | SAM1050-08-ND 99 89 73 bas Seen ee 2.59 oH 10 | 13.21 | SAM8100-ND 27 179 1.45 
-08- : -07- ; . 20 | 25.81 | SAM8103-ND 3.42 228 = 1.86 
Nachenheoeene dete 20.32 | SAM1085-08-ND 3.07 227 2| 30 | 3861 | Sametoe-np 432 29823 
.08 | 15.7 7-08- ; : 5 22.86 | SAM1085-09-ND 316 283 © 2.33 40 | 51.31 | SAM8109-ND 5.20 3.69 3.03 
11.30 | 5.84 |SAM1075-08-ND 1.04947 25.40 _| SAM1085-10-ND 3.25 291 2.40 50 | 64.01. | SAM8112-ND 6.14 449 3.66 
8.51 | 267|/SAM1019-09-ND 121 1.09 90 27.94 | SAM1085-11-ND 3342.99 2.47 Through Hole — Right Angle 
7.62 | 2.67|SAM1027-09-ND 121 1.09 90 30.48 _| SAM1085-12-ND 3433.07 2.53 10 | 1321 | SAM8101-ND 2.89 196 1.54 
094 20 | 2581 | samaioenn 3632502. 
10.92 | 5.84 | SAM1035-09-ND 96 86 71 ‘ o| ay | seer (eamerestia weg aay bee 
9 |22.86|13.46 | 5.84 | SAM1050-09-ND 1.02 92 76 Fig. 1 — Dual Row 40 | 5131. | SAMB110-ND 5A 396 323 
13.46 | 8.13 | SAM1059-09-ND 1.02 92.76 2.54 | SAM1086-01-ND 236 212 1.74 50 | 64.01 | SAM8113-ND 6.50 481 3.98 
24.08 ]15.74] SAM1067-09-ND 1.05 478 Saas oer am ie Surface Mount 
-09- : Hus : : : 70 | 1321 | SAM8102-ND 3.06 204 + «167 
11.30 | 5.84 |SAM1075-09-ND 1.07.96. 79 joie eRneoaetoam ee aes 10 | 1321 |Reweiogag -_ oe = er 
851 | 267/SAMI019-10-ND 124 141 92 1270 | SAM1086-05-ND 276 «4247S 2A 2| 30 | aa61 RGRMetGeRIA 700 a0. “Dar 
10 )25.40) 7.62 | 2.67 | SAM1027-10-ND 1.24 01.11.92 15.24 | SAM1086-06-ND 2.86 2.56 2.11 40 | 51.31 | SAM8111-ND 5.90 432 3.52 
10.92 | 5.84 | SAM1035-10-ND 99 89 73 17.78 | SAM1086-07-ND 2.96 50 | 64.01 | SAM8114-ND 7.08 5.24 4.33 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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136 (1083) 


Samiec 
-156” (3.96mm) 


Pitch Sockets 
FHP Series 


Specifications: 

¢ Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer » Contact Material: 
Beryllium Copper * Current Rating: 8.2A @ 30°C Temperature Rise « Plating: 
Tin over 50” (1.27um) Nickel » Insertion Depth: .140” (3.57mm) to .345” 
(8.76mm) or pass through from top * Insertion Force: 560z (15.57N) average 
(single contact only) * Withdrawal Force: 520z (14.46N) average (single 
contact only) * Mates with: FWJ, JW 


Through Surface 
Hole Mount 


-156” (3.96mm) 
Headers and Stackers 
FWJ and JW Series 


Specifications: 

(FWJ Series) « Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Terminal 
Material: Phosphor Bronze * Current Rating: 8.2A @ 30°C Temperature Rise 
Plating: Tin over 50” (1.27pm) Nickel * Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 105°C * Lead-Free Solderable: Wave only 

+ Mates with: FHP 

Specifications: 

(JW Series) ¢ Insulator Material: Natural Liquid Crystal Polymer »* Terminal 
Material: Phosphor Bronze « Plating: Tin over 50” (1.27um) Nickel 

* Mates with: FHP 


No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 

Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 
17 | 67.32 | SAM8475-ND 4.23 2.85 2.38 

18 | 71.28 | SAM8477-ND 4.34 3.03 2.48 

19 | 75.24 | SAM8479-ND 4.59 3.20 2.63 

9 20 | 79.20 | SAM8481-ND 4.73 3.36 2.76 
21 83.16 | SAM8483-ND 4.98 3.53 2.90 

22 | 87.12 | SAM8485-ND 5.10 3.60 3.03 

23 | 91.08 | SAM8487-ND 5.15 3.77 3.07 

24 | 95.04 | SAM8489-ND 5.29 3.73 3.14 


.050” (1.27mm) 
Ejector Headers 
EHF Series 


Specifications: « Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer ¢ Terminal 
Material: Phosphor Bronze « Plating: Tin or Gold over 50p (1.27pm) Nickel 
© Current Rating: 1.75A @ 80°C Ambient »* Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 125°C » Mates with: FFSD series 


Through Hole Right Angle 


= (2.29 


- — - No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 
Pos. (mm) Part No. 1 10 100 FWu Series — Headers 
Through Hole 1 | 396 | SAMe420-ND 37 24 14 
2 7.92 | SAM8374-ND 1.90 1.26 97 2 | 7.92) SAM8421-ND 63 38 25 
3 | 11.88 | SAM8422-ND 85 5 37 
3 11.88 | SAM8376-ND 2.23 151 147 4 14584 | Saeae3-ND 100 63 WW 
4 15.84 | SAM8378-ND 2.60 171 1.39 5 | 19.80 | SAM8424-ND 1.22 79 57 
5 19.80 | SAM8380-ND 2.95 200 1.58 6 | 23.76 | SAM8425-ND 141 90 68 
7 | 27.72 | SAM8426-ND 158 1.01 7 
i 2376 eco ee eet Me 8 | 31.68 | SAM8427-ND 1.75 1.25 87 No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each 
7 27.72 | SAM8384-ND 3.48 232 1.90 9 | 35.64 | SAM8428-ND 1.91 1.27 98 Pos. | (mm) _| Part No. 1 10 100 
3 ates Weatnanenin ed ier 10 | 39.60 | SAM8429-ND 2.13 1.38 1.09 = = a ae ie = = 
11 | 43.56 | SAM8430-ND 2.24 152 147 . . / . 
9 | et See eee ee 12 | 4752 | SAMB431-ND 244 166 1.28 20. | 27.18 | SAMB208-ND 4.34. 3.03 _2.48 
10 39.60 | SAM8390-ND 3.89 2.68 2.19 1 13 | 51.48 | SAM8432-ND 260 1.71 1.39 40 39.88 | SAM8211-ND 5.98 4.37 3.57 
11 43.56 | SAM8392-ND 406 273 2.29 14 | 55.44 | SAM8433-ND 272 1.84 1.49 50 | 46.23 ESBNEEIENOM 7.18 5.31 4.40 
15 | 59.40 | SAM8434-ND 2.91 197 1.55 Right Angle 
12 47.52 | SAM8394-ND 4.28 2.99 2.45 16 | 63.36 | SAM8435-ND 3.03 2.02 1.65 10 20.83 | SAM8206-ND 4.82 3.36 2.76 
13 51.48 | SAM8396-ND 4.65 3.24 2.66 17 | 67.32 | SAM8436-ND 3.24 214 175 20 27.18 | SAM8209-ND 5.25 3.84 3.14 
18 | 71.28 | SAM8437-ND 3.39 2.26 © 1.85 40 39.88 | SAM8212-ND 7.48 5.54 4.58 
14 55.44 | SAM8398-ND 4.90 348 2.85 19. | 7504 (eaneais oe ca ies 50 16.03 ORRSENER TT poe aes a 
15 59.40) SAM8400-ND 5.16 3.63 3.06 20 | 79.20 | SAMe439-ND 3.65 252 2.06 Surface Mount 
16 63.36 | SAM8402-ND 5.30 3.88 3.17 21 | 83.16 | SAM8440-ND 3.83 264 2.16 10 20.83 | SAM8207-ND 445 3.11 2.55 
i 22 | 87.12 | SAM8441-ND 4.00 270 2.25 20 27.18 | SAM8210-ND 5.12 3.63 2.98 
7 | Ore eae aoe 4 HS 23. | 91.08 | SAMB442-ND 418 2812.35 40 | 3988 | SAM8213.ND 6.90 5.11 4.28 
18 71.28 | SAM8406-ND 5.95 4.36 3.55 24 | 95.04 | SAM8443-ND 415 2.79 2.34 50 46.23 | SAM8216-ND 8.28 6.21 5.18 
19 75.24 | SAM8408-ND 6.29 4.48 3.76 JW Series — 0.25” (6.35mm) Stacker Height 
20 79.20 | SAM8410-ND 6.35 470 3.89 2 | 7.92 | SAM8444-ND 81 48 34 9 
a1 83.16 | SAM8412-ND 668 494 4.09 3 | 11.88) SAM8446-ND 1.03 65 48 .050 (1 .27mm) IDC 
4 | 15.84 | SAM8448-ND 1.30 83 62 . 
22 87.12 | SAM@414-ND 700 548 4.29 5 | 19.80 | SAM8450-ND 1.59 99 76 Cable Assemblies 
23 | 91.08 | SAM8416-ND 733 «5284.49 6 | 23.76 RSAMRsSeaND 180, 1.16) __..90 FFSD Series 
oA 95.04 Wententeno aoe Roe aad 7 | 27.72 | SAM8454-ND 2.04 1.33 1.04 
“ “ “ “ 8 31.68 | SAM8456-ND 2.26 1.51 1.19 Specifications: + \nsulator Material: PBT * Contact: Beryllium Copper 
Surface Mount 9 35.64 | SAM8458-ND 2.51 1.70 1.32 Plating: 10” (0.25um) Gold over 50y” (1.27m) Nickel on contact area; 
10 | 39.60 | SAM8460-ND 2.66 1.81 1.46 Tin over 50” (1.27pm) Nickel on balance * Wire: 30 AWG » Current Rati 
2 7.92 SAM8375-ND 2.12 1.38 1.08 1 43.56 | SAM8462-ND 2.93 1.99 1.56 1A © Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Lead Size Accepted: 
3 41.88 | $ame377-ND 2.49 1.69 131 - . - - 0.41mm (0.16") Square * Contact Resistance: 10mQ maximum « Insertion 
: I : : 12 | 47.58 | SAM8464-ND 3.09 2.06 1.68 Depth: 2.64mm (.104") ~ 3.17mm (.125”) «Insertion Force (Single contact 
4 15.84 | SAM8379-ND 2.81 1.91 1.50 2) 13 | 51.48 | SAM8466-ND 3.36 2.24 1.83 only): 50z (1.39N) Average » Withdrawal Force (Single contact only): 30z 
, 14 | 55.44 | SAM8468-ND 3.51 242 1.98 (0.83N) Average * Mates with: FTS, FTSH, EHF Series 
5 19.80 | SAM8381-ND 3.24 214 175 15 | 5040 CMaonis avi ae 
6 23.76 | SAM8383-ND 3.48 240 1.96 16 | 63.36 | SAM8472-ND 4.00 270 2.25 
7 27.72 SAM8385-ND 3.77 2.60 212 17 | 67.32 | SAM8474-ND 4.23 2.85 2.38 
18 | 71.28 | SAM8476-ND 4.34 3.03 2.48 
nl anaes) EEA sora Be 19 | 75.24 | SAMe478-ND 459 3.20263 
9 35.64 | SAM8389-ND 4.09 275 = 2.30 20 | 79.20 | SAM8480-ND 473 336 © 2.76 
10 39.60 | SAM8391-ND 4.32 298 2.43 21 | 83.16 | SAM8482-ND 4.98 353 2.90 
"1 43.56 | SAM8393-ND 440 3.072.852 22 | 87.12 SAMere re 510 360 3.08 
23 | 91.08 | SAM8486-ND 5.15 377 3.07 
12 47.52 | SAM8395-ND 479 3342.74 24 | 95.04 | SAM8488-ND 5.29 373 3.14 
13 51.48 | SAM8397-ND 5.09 3.61 2.96 JW Series — 0.45” (11.43mm) Stacker Height pa Noz ot Eength| RDIgiKey, Price Each 
14 | 55.44 | SAM8399-ND 517 -3.79—-3.09 2 | 7.92 | SAMe445-ND 8 4834 bale Zee) (are) ee Seas cna : Lee 09 
3 | 11.88 | SAM8447-ND 1.03 65 48 
15 59.40 | SAM8401-ND 5.54 405 3.31 4 | 4584 (eaten +30 4 “63 2] SAM8220-ND 523 aa2 3.42 
16 63.36 | SAM8403-ND 5.93 434 3.54 5 | 19.80 | SAM8451-ND 1.59 99 76 jo | 6 | SAM8221-ND 6.14 449 3.66 
rs evo eens ea ai. © G6 6 | 23.76 | SAM8453-ND 1.80 1.16 90 12 | SAM8222-ND 7.20 5.33 4.41 
: ; : ; 7 | 27.72 | SAMe455-ND 204 «41.33 ~—«1.04 2 | SAM8226-ND 6.32 4623.77 
18 71.28 | SAM8407-ND 6.40 4.74 3.92 8 31.68 | SAM8457-ND 2.26 151 4.19 20 6 SAM8227-ND 6.93 5.13 4.24 
19 75.24 | SAM8409-ND 6.75 500 94.14 2} 9 | 35.64 | SAM8459-ND 251 1.70 1.32 ‘ 12 | SAM8228-ND 7.90 5.93 4.94 
10 | 39.60 | SAM8461-ND 2.66 181 1.46 2 | SAM8232-ND 9.12 6.84 5.70 
20 79.20 | SAM8411-ND 7.10 526 © 4.35 
a ate ee ‘i baie 11 | 43.56 | SAM8463-ND 2.93 199 156 40 | 6 | SAM8233-ND —-10.07 7.67 6.57 
: i is 22 s 12 | 4758 | SAM8465-ND 3.09 2.06 1.68 12 (SeMeeee NO 11.84 8107.63 
22 87.12 | SAM8415-ND 7.83 564 4.70 13 | 51.48 | SAM8467-ND 3.36 224 1.83 2 | SAM8238-ND — 10.28 783 671 
14 | 55.44 | SAM8469-ND 3.51 242 1.98 50 | 6 | SAM8239-ND 11.36 8.74 7.33 
ee dea oA Heo BE.” A 15 | 59.40 | samea71-ND 3742581 12__ | SAM8240-ND_ 13.34 10.26 8.60 
24 95.04 | SAM8419-ND 778 584 4.86 - 
16 | 63.36 | SAM8473-ND 4.00 270 2.25 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 137 


———$——= —) di ( ) No. of | Length | Digi-Key Price Each 
Samlec -0787” (2mm IDC ay | [Fis Pos. |(inches) | Part No. 1 10-100 
—— Cable Assemblies ° 2 | SAMB352-ND 247 «9:59 ~—«B.04 
en 40 6 SAM8353-ND 13.46 10.59 8.88 
.050” (1.27mm) IDC Cable TCMD Series 12_| SAM8354-ND 1540 11.90 10.15 
A mbili FFSD Seri (A) Rol S 2 SAM8361-ND 13.39 10.30 8.63 
sse les eries (Cont.) : Specifications: » Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Terminal: 3 | 44 6 SAMB8362-ND 14.37 11.30 9.47 
— - Phosphor Bronze * Plating: Tin over 50” (1.27um) Nickel * Wire: 28 AWG 12__| SAM8363-ND 16.30 —12.60__—*10.75 
__|No. of) Length] Digi-Key Price Each 7/36 Stranded, Tinned, Copper with Gray PVC Insulator * Current Rating: 1A 2 | SAM8370-ND 1437 11.300 9.47 
Fig| Pos. | (inch) | Part No. 1 10 100 * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C Mates with: SMM, MMS 50 6 | SAM8371-ND 1566 = 12.11 10.33 
DudisiEnd— canals renals 12__| SAMB372-ND 1680 1360 11.40 


2 SAM8217-ND 9.24 6.93 5.78 
10 6 SAM8218-ND 10.06 7.34 6.29 
12 SAM8219-ND 10.83 8.25 7.07 
2 SAM8223-ND 10.76 8.19 7.02 
20 6 SAM8224-ND 11.32 8.71 7.30 
12 SAM8225-ND 12.47 9.59 8.04 


.0787” (2mm) Ejector pi 
Headers EHT Series 


Specifications: + \nsulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Terminal 
Material: Phosphor Bronze « Plating: Tin or Gold over 50” (1.27um) Nickel 


2 Current Rating: 3A @ 80°C ambient * Operating Temperature Range: -55°C 
SAM8229-ND 16.06 12.41 10.59 125°C. * Mates with: TCSD 
40 6 SAM8230-ND 17.36 13.42 11.25 
12 SAM8231-ND 18.40 14.90 12.49 Die te Through Hole 
SAM8235-ND 18.12 14.68 12.30 Right Angle 
50 6 SAM8236-ND 19.36 15.22 13.14 
a No. of | Lengh | Digi-Key Price Each 
12 SAM8237-ND 20.20 16.47 14.14 Eig! Pas’ (inches) PartNo’ 1 10 100 
Single End 
2 SAM8286-ND 4.18 2.88 2.35 
050” (1 27m m) IDC AS to | 6 | SAM8287-ND 492 350 287 
a 5 es 12 SAM8288-ND. 5.98 4.37 3.57 
Rol 2 | SAM8295-ND 4.62 3.22 2.64 
Cable Assemblies Rotts wo | & suey ss) 800 ta 
+ 12 SAM8297-ND 6.28 4.65 3.85 
FFMD Series ® 2 | SAMB304-ND 4843.38 2.77 
Specifications: + Insulator Material: Black Glass Filled Polyester » Terminal: 7 a SAMeaOS NE ob ne a7 5 = : 
Beryllium Copper * Plating: Tin over 50u” (1.27ym) Nickel * Wire: 30 7) SAMB3T3-ND 597 331 312 No. of | Dim.A | Digi-Key Price Each 
AWG «Current Rating: 1A * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C 24 6 | Sameat4-ND 635 470 389 Pos. (mm) _| Part No. 1 10 100 
* Mates with: FLE series 12 SAM8315-ND 8.18 614 512 Through Hole —Vertical 
2 SAM8322-ND 523 3.82 312 10 23.79 | SAM8554-ND 5.35 3.87 3.17 
26 6 SAM8323-ND 6.50 431 3.98 20 33.79 | SAM8557-ND 5.95 4.36 3.55 
i 40 53.79 | SAM8560-ND 9.98 7.28 6.24 
1 12 ee 8.35 _6.27_8.22 50 | 6379 | SAMB563-ND 1170 9007.54 
2 | SAM8331-ND 5.69 417 3.40 : mule E : 
30 | 6 | SAMS332-ND 695 5154.26 Through Hole — Right Angle 
12 SAM8333-ND 8.76 6.57 5.48 10 23.79 | SAM8555-ND 5.67 4.15 3.38 
2 SAM8340-ND 6.24 4.56 3.72 20 33.79 | SAM8558-ND 6.30 4.67 3.86 
34 6 SAM8341-ND 7.48 5.54 4.58 40 53.79 | SAM8561-ND 10.53 8.02 6.87 
12 SAM8342-ND 9.29 6.97 5.81 50 63.79 | SAM8564-ND 12.87 9.90 8.30 
2 SAM8349-ND 6.78 5.02 4.15 Surface Mount 
40 8 | SAM8350-ND 7.90 5.93 4.94 10 23.79 | SAM8556-ND 6.93 513. 4.24 
12__| SAM8351-ND 10.01 7306.26 20 33.79 | SAM8559-ND 7.93 51 4.76 
2 | SAM8358-ND 7.28 5.37 4.44 40 53.79 | SAM8562-ND 12.60 969 8.12 
44 6 | SAM8359-ND 8.35 6.27 5.22 50 63.79 | SAM8565-ND 15.29 12.03 10.08 
12 SAM8360-ND 10.03 7.63 6.54 
2 SAM8367-ND 7.93 5.71 4.76 
50 6 SAM8368-ND 9.00 6.75 5.63 


12 | SAM8369-ND 10.65 B11 6.95 .0787” (2mm) IDC 


Double End — Male/Male 


. 2 SAM6283-ND 6.75 5.00 4.14 Cable Assemblies 


SAM8284-ND 7.63 5.49 4.58 


12___| SAM8285-ND 8.57 6.43 5.36 . 
Nomad) iLennthi Poi Key Price Each 2] SAMB292-ND 780562468 TCSD Series 
Fig.| Pos. |(inches)| Part No. 1 10 100 7 ‘ Rea aay oo ae Specifications: + Insulator Material: Black Glass Filled Polyester * Contact 
Single End 2 SAM8301-ND 737 591 492 Material: Beryllium Copper ¢ Plating: Gold or Tin over 50” (1.27um) Nickel 
2 SAM8569-ND 4.73 3.30 271 20 6 SAM8302-ND 3.69 6.52 543 ¢ Wire: 28AWG 7/36 Stranded, Tinned, Copper with Gray PVC Insulator 
; ‘ f i i " ¢ Current Rating: 1A * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Lead 
10 6 SAM8570-ND 5.30 3.88 3.17 2 as _ cs _ Size Accepted: .019” (0.48mm) to .021” (0.53mm) * Contact Resistance: 
12__| SAM8571-ND 6.40 4.74 3.92 24 6 | SAMa3i1-ND 10.06 734 «B29 10m max. © Insertion Depth: 113” (2.87mm) to .125” (3.17mm) « Insertion 
2: SAM8578-ND 5.30 3.88 Siz: 42 SAM8312-ND 11.41 8.78 736 Force: 20z (0.56N) average (single contact only) © Withdrawal Force: 1.40z 
20 6 SAM8579-ND 6.19 4.53 3.69 7) SAM8319-ND 3.95 6.72 560 (0.39N) average (single contact only) * Mates with: TMM, EHT 
’ 12__| SAM8580-ND 7.25 537 4.44 26 6 | SAM8320-ND 9.91 755 6.47 
2 SAM8587-ND 7.98 575 4.79 2 12 SAM8321-ND 11.68 8.98 7.53 
40 6 | SAM8588-ND 9.05 679 5.66 2 | SAM8328-ND 9.79 714 6.12 
12 eaeeehn nei iis eon 30 6 | SAM8329-ND 10.74 818 = 7.01 
589 Hi B s 12 | SAM8330-ND 12.49 961 8.05 
2 SAM8596-ND 8.98 6.74 5.61 2 SAM8337-ND 10.37 7.90 6.77 
50 6 | SAM8597-ND 9.94 756 6.48 34 6 | SAM8338-ND 11.48 883 7.40 
12 SAM8598-ND 11.70 9.00 7.54 12 SAM8339-ND 13.43 10.33 8.66 
= 2 | SAM8346-ND 11.52 886. 7.43 
Double End — Male/Male 40 | 6 | SAM8347-ND 1283 987 827 
me : ere ie ee ae 12 | SAM8348-ND 14.48 11.39 9.55 
567- 5 ‘ 5. 2 | SAM8355-ND 12.38 952 7.98 igi i 
12__| SAM8568-ND 9777186. 44] 6 | SAM8356-ND 1338 © 1052-882 Fig. yee oe pia ey ae ute Each 
2 | SAM8575-ND 936 7.02 5.85 ae yest 7208.10.19 Single End 
2) 6 eaMeeroe 975 7.42 6.86 50 | 6 | SAM8365-ND 1456 11.46 «9.60 2] SAM8533-ND 487 3402.79 
12__| SAM8577-ND 10.95 8337.14 : : : 10 6 | SAM8534-ND 5.41 3.96 3.23 
2 12__| SAM8366-ND 16.50 12.75 10.69 to eaMaesein ae _ eal 
2 SAM8584-ND 13.38 10.52 8.82 Double End — Male/Female > SAM8539-ND 53 398 704 
40 6 SAM8585-ND 14.67 11.54 9.68 2 SAM8289-ND 7.30 541 447 20 6 SAM8540-ND 6.34 464 3.79 
12__| SAM8586-ND 16.59 12.82 10.75 10 6 | SAM8290-ND 7.85 5.89 4.91 42 | SAM8541-ND 7.40 5.48 4.53 
2 | SAM8593-ND 15.80 1221 10.42 12__| SAM8291-ND 9.10 6.83 5.69 1 2 SAM8545-ND 7.87 5.91 7.92 
50 6 | SAM8594-ND 17.09 13.21 11.08 46 SAN ND 58 oar 20 40 6 | SAM8546-ND 9.26 6.95 5.79 
12__| SAM8595-ND 18.14 14.69 12.32 5 : ; : 12__| SAM8547-ND 10.90 8.30 71 
Double End — Male/Femal 12___| SAM8300-ND 9.75 742 6.36 2) SAM8551-ND 9.23 692 576 
ry ene 2 | SAM8307-ND 8.52 639 5.33 50 6 | SAM8552-ND 10.19 776 6.65 
2 | SAM8572-ND 8.33 625 5.21 20 6 | SAM8308-ND 9.34 7.01 5.84 12__| SAM8553-ND 11.95 9.19 7.70 
10 6 | SAM8573-ND 9.17 688 5.73 12__| SAM8309-ND 10.14 772 6.62 Double End — Female/Female 
12__| SAM8574-ND 9.96 7.58 6.50 alia f ae aN ies mM ae 2 | SAM8530-ND 7.92 5.94 4.95 
5 . : . 10 6 | SAM8531-ND 8.74 6.56 5.46 
2 ee Soh — Tee 88 12_| SAM@318-ND 1204-926 ~—7.76 to Reameseotnn abn R Od 
20 6 | SAM8582-ND 10.49 798 6.84 37 -SAMB325-ND 367 706-605 Se Te — a 
3 12 SAM8583-ND. 11.43 8.79 7.37 26 6 SAM8326-ND 10.60 8.07 6.92 20 6 SAM8537-ND 10.01 7.62 6.53 
2 SAM8590-ND 14.48 11.39 9.55 12 SAM8327-ND_ 12.35 9.50 7.97 12 SAM8538-ND 41.20 8.53 731 
40 6 | SAM8591-ND 15.77 1249 10.40 2 | SAM8334-ND 10.14 772 6.62 2 2 | SAM8542-ND 3.75 10.82 9.07 
12 SAM8592-ND 16.91 13.69 11.48 30 6 SAM8335-ND 11.25 8.65 7.25 40 6 SAM8543-ND 15.05 11.84 9.92 
- - - 12 SAM8336-ND 13.23 10.18 8.53 12 SAM8544-ND 16.98 13.13 11.01 
5. ; i i 
vam) lds Mey: “A823! 1109) 2 | SAM8343-ND 11.22 8547.32 2) SAM8548-ND 16.26 12.57 10.72 
50 6 | SAM8600-ND 1758 = 14.23 11.93 34 6 | SAM8344-ND 12.29 945 7.92 50 6 | SAM8549-ND 1753 13.55 11.36 
12 SAM8601-ND. 19.40 15.25 13.17 12 SAM8345-ND 13.95 10.97 9.20 12 SAM8550-ND 18.59 45.05 12.62 
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SH and SR Series 
1.0mm Connectors W @ 


SH Series Features: * The Worlds First 1.0mm (.039") Pitch Crimp Style Connector »* Ultra Compact, 


JM D Series 0.5mm Connectors W g Low Profile Design with a mounting height of 2.95mm (.116”) for side entry type Specifications: * Current 


Features: * Smooth connection: The bellows type contacts, mating is very smooth * Distortion Prevention Rating: 1.0A AC, DC * Voltage Rating: 50V AC, DC * Temperature Range: -25°C ~ 85°C» Applicable Wire: 
Construction: Box shaped plug housing has guide ribs on both ends which prevents distortion * Wide Range AWG #32 to #28 » Color: Natural (white) 

of Circuits: Number of circuits available are: 20 to 100, every 10 circuits - ts aka : 
Specifications: * Current Rating: 0.5A AC/DC » Voltage Rating: 50V AC/DC »* Temperature Range: -25°C ~ 85°C SHeies Features: * 1.0mm (0.89 ) pitch and 3.0mm (118 ) high (side entry type) ies 7 Header designed 
+ Withstanding Voltage: 100V AC/minute * Contacts: Gold Plated for vacuum pick and place robotics * Twin U-slot insulation displacement section ¢ 3 point grip construction 
Specifications: * Current Rating: 0.7A DC * Voltage Rating: 50V DC * Temperature Range: -25°C ~ 85°C 
* Applicable Wire: 30 AWG 


Dim- Tape and 
ensions Cut Tape Reel* 
Cir- mm Digi-Key Pricing Pricing JST 
Fig.|cuits| A B |Part No. 10 100 500 1,500 Part No. 


Top Entry Plug 


4.5mm Stacking Height 


20 [45 9.1 [455-1874-1-ND 11.22 9353 374.10]  621.01/M |20P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 
40 |95 14.1] 455-1875-1-ND 12.97 108.05 432.18 717.42/M | 40P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 
50 |12.0 16.6) 455-1876-1-ND 15.41 128.39 513.57 _852.53/M | 50P-JMDSS-G-1-TF(S) (LF)(SN) 
1 | 60 |14.5 19.1) 455-1877-1-ND 20.65 172.11 688.42) 1142.78/M | 60P-JMDSS-G-1-TF(S) (LF)(SN) 
70 |17.0 21.6| 455-1878-1-ND 22.79 189.93 759.70 | _1261.10/M |70P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) Digi-Key Pricing 
80 |19.5 24.1] 455-1879-1-ND 27.06 22553 902.12] 1497.52/M |80P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500 _| Part No. 
100 [24.5 29.1| 455-1880-1-ND 32.64 271.97 1087.86 | _1805.85/M | 100P-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 
5.0mm Stacking Height Crimp With Protrusions 
30 [7.0 11.6] 455-1881-1-ND 12.27 102.25 409.00] _ 678.94/M | 30P5.0-JMDSS-G-1-TF(S) (LF)(SN) 2 1.0 5.0 | 455-1377-ND 48 4.02 16.07 | SHR-02V-S-B 
1 | 40 [9.5 14.1] 455-1882-1-ND 15.19 126.62 506.49 _840.78/M | 40P5.0-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 3 20 6.0 | 455-1378-ND 59 4.92 19.69 | SHR-03V-S-B 
6.0mm Stacking Height 4 3.0 7.0 | 455-1379-ND 69 5.77 23.08 | SHR-O4V-S-B 
50 |12.0 16.6] 455-1683-1-ND 17.97 149.71 598.85) _ 994.10/M [50P6.0-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 2 40 80 Rea Seo “81 7g abe | SHEFORV oP 
1 | 60 |14.5 19.1] 455-1884-1-ND 21.78 181.49 725.94 1205.06/M | 60P6.0-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 6 5.0 9.0__[esbSa1S61END) 89 738 29.53 | SHR-O6V-S-B 
70 |17.0 21.6] 455-1885-1-ND 24.10 200.85 803.41 | 1333.66/M | 70P6.0-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 7 6.0 10.0 | 455-1382-ND 1.00 8.35 33.38 | SHR-07V-S-B 
1 9 8.0 12.0 | 455-1384-ND 1.19 9.96 39.83 | SHR-O9V-S-B 
20 ]4.5 9.1 |455-1886-1-ND 878 73.17 292.69| —485.87/M | 20PS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 10 a0 130 ekeenn a fa76 aie: (Gun AgVeA 
30 |7.0 11.6] 455-1887-1-ND 10.95 91.22 364.89| — 605.72/M | 30PS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) a4 oo 8 140 estate as i187 Aeon SHRIVER 
40 |95 14.1] 455-1888-1-ND 14.26 118.87 475.49| —789.32/M | 40PS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) a 110 160 ESOS 10 Ten teat [CHADS 
» | 50 |12.0 16.6] 455-1889-1-ND 17.68 147.31 589.25] _978.16/M | 50PS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) : ; ; ; ; 
60 |14.5 19.1] 455-1890-1-ND 19.64 163.67 _ 654.68 | 1086.77/M | 60PS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) a ie 4 Fee ae aes oe Saves 
70 |17.0 21.6] 455-1891-1-ND 22.87 190.58 762.31 | 1265.44/M |70PS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) , : eee : : : aes 
80 19.5 24.1| 455-1892-1-ND 32.62 271.80 1087.19| 1804.74/M | 80PS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 15 14.0 18.0) 455-1390-ND 1.78 14.80 59.18 | SHR-15V-S-B 
100 [24.5 29.1] 455-1893-1-ND 43.55 362.94 1451.77 | 2409.94/M |100PS-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 20 19.0 23.0 | 455-1391-ND 2.26 18.83 75.31_| SHR-20V-S-B 
Receptacle Crimp Without Protrusions 
20 14.5 9.1 |455-1894-1-ND 12.48 104.04 416.15]  690.81/M | 20R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 2 1.0 3.0 | 455-1392-ND 48 4.02 16.07 | SHR-02V-S 
30 |7.0 11.6|455-1895-1-ND 13.77 114.74 458.96] 761.88/M | 30R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 3 2.0 4.0 | 455-1393-ND 59 4.92 19.69 | SHR-03V-S 
40 |9.5 14.1] 455-1896-1-ND 17.31 144.23 576.90] 957.66/M | 40R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 4 3.0 5.0 455-1394-ND 69 5.77 23.08 | SHR-04V-S 
3 | 50 [12.0 16.6 455-1897-1-ND 20.62 171.85 687.38 | 1141.06/M | 5OR-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 5 4.0 6.0 | 455-1395-ND 81 6.73 26.92 | SHR-05V-S 
60 [14.5 19.1] 455-1898-1-ND 22.96 191.36 765.45 | 1270.65/M |60R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 6 5.0 7.0 | 455-1396-ND 89 7.38 29.53 | SHR-O6V-S 
70 [17.0 21.6] 455-1899-1-ND 25.30 210.85  843.40| 1400.05/M |70R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 7 6.0 8.0 | 455-1397-ND 1.00 8.35 33.38 | SHR-07V-S 
80 |19.5 24.1) 455-1900-1-ND 26.21 218.46 873.83 1450.56/M | 80R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) , 8 7.0 9.0 | 455-1398-ND 1.10 9.15 36.60 | SHR-08V-S 
100 [24.5 29.1] 455-1901-1-ND 36.05 300.45 1201.81 | 1995.01/M | 100R-JMDSS-G-1-TF(S)(LF)(SN) 9 8.0 10.0 | 455-1399-ND 1.19 9.96 39.83 | SHR-O9V-S 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 10 9.0 11.0 | 455-1400-ND 1.29 10.76 43.05. | SHR-10V-S 
1 10.0 12.0 _| 455-1401-ND 1.39 11.57 46.28 | SHR-11V-S 
12 11.0 13.0 | 455-1402-ND 1.49 12.38 49.51 | SHR-12V-S 
i 13 12.0 14.0 | 455-1403-ND 1.58 13.18 52.73 | SHR-13V-S 
SUR Series 0.8mm IDC Connectors 14 13.0 15.0 | 455-1404-ND 1.68 13.99 55.95 | SHR-14V-S 
Features: ¢ 3 point grip construction * Super fine wires for ease in routing * Shrouded 15 14.0 16.0 455-1405-ND 1.78 14.80 59.18 | SHR-15V-S 
header ¢ Twin U-slot insulation displacement section IDC Hi 5 
Specifications: * Current Ratings: 0.5A AC/DC (32 AWG) * Voltage Rating: 30V DC bebe J 
* Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 32, 36 AWG 2 1.0 3.0 455-2183-ND 1.80 15.01 80.02 | 02SR-3S 
3 2.0 4.0 | 455-2184-ND 248 18.21 72.82 | 03SR-3S 
4 3.0 5.0 | 455-2185-ND 2.57 2141 85.62 | 04SR-3S 
5 4.0 6.0 | 455-2186-ND 2.97 24.79 99.16 | 05SR-3S 
6 5.0 7.0 | 455-2187-ND 3.36 27.99 111.95 | 06SR-3S 
3 7 6.0 8.0 | 455-2188-ND 4.04 33.68 134.73 | 07SR-3S 
8 7.0 9.0 | 455-2189-ND 4.44 37.02 148.08 | 08SR-3S 
9 8.0 10.0 | 455-2190-ND 4.84 40.31 161.25 | 09SR-3S 
10 9.0 11.0 | 455-2191-ND 5.22 43.51 174.05 | 10SR-3S 
1 10.0 12.0 | 455-2192-ND 5.62 46.81 187.22 | 11SR-3S 
12 11.0 13.0 | 455-2193-ND 751 62.57 250.26 | 12SR-3S 
Crimp Tools 
Digi-Key Pricing Head Adapter SR Series. 455-2301-ND 1153.29/1 IDH-SR-20 
Part No. 10 100 500 | Part No. Pistol Grip Crimp Tool. 455-1372-ND 144.18/1 IDB-12 
; ne a ae eek au aie a Pee Cir- | Dim. - mm | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel* | JST 
2 | 88 10.4 | 455-2178-ND 11.78 9821 392.83) 12SUR-32S ED: CUMS EA SEIB Ratt: LODO SOUGHT a RENelng ig | EartNG: 
1 | 44] 104 120 | 455-2179-No 1343 111.96 447.83) 14SUR-328 
15 | 112 12.8 | 455-2180-ND 13.91 115.91 463.65| 15SUR-32S Top Entry Type 
16 | 12.0 13.6 | 455-2181-ND 1465 122.10 488.39] 16SUR-32S 
og) ARS jaa \Beeereinn 4697 19641 B4s-64! -DOSURCADS 2 | 1.0 4.0 |455-1788-1-ND 3.22 26.87 107.49 | 1,500 | 178.44/M | BMO2B-SRSS-TB(LF)(SN) 
3 | 20 5.0 |455-1789-1-ND 3.79 31.58 126.30 | 1,500 | 209.66/M | BMO3B-SRSS-TB(LF)(SN) 
Cir) Dim.-mm | DigiKey Cut Tape Pricing [Tape and Reel* [JST 4 | 3.0 6.0 |455-1790-1-ND 4.45 37.05 148.18 | 1,500 | 245.98/M | BM04B-SRSS-TB(LF)(SN) 
Fig|cuit| AB | PartNo. 10 100 500 | Oty. | Pricing |Part No. 5 | 40 7.0 |455-1791-1-ND 5.39 44.93_-179.70 | 1,500 | 298.30/M | BMO5B-SRSS-TB(LF)(SN) 
6 | 5.0 8.0 |455-1792-1-ND 5.93 49.45 197.80 | 1,500 | 328.35/M | BMO6B-SRSS-TB(LF)(SN) 
Top Entry (Shrouded) 
2] 20 | 152 182 | 455-2030-1-ND 1349 112.38 449.53 | 2,500 | 746.22/M|BM20B-SURS-TF(LF)(SN) 4} 7 | 60 9.0 |455-1793-1-ND 6.48 54.04 216.15 | 1,500 | 358.81/M | BMO7B-SRSS-TB(LF)(SN) 
Side Entry (Shrouded) 8 | 7.0 10.0 |455-1794-1-ND 7.19 59.92 239.67 | 1,500 | 397.86/M | BMO8B-SRSS-TB(LF)(SN) 
2 | 08 38 | 455-2039-1-ND 474 39.54 158.14 | 3,500 | 262.52/M|SMO02B-SURS-TF(LF)(SN) 9 | 8.0 11.0 |455-1795-1-ND 7.73 64.39 257.54 | 1,500 | 427.52/M| BMO9B-SRSS-TB(LF)(SN) 
‘ i ae oe, ee END ae aes oe ao oe SMO SUS TLLEISN 10 | 9.0 12.0 |455-1796-1-ND 8.29 69.09 276.36 | 1,500 | 458.76/M | BM10B-SRSS-TB(LF)(SN) 
15 | 11.2 142 | 455-2042-4-ND 1328 110.68 442,71 | 3.500 | 734.90/M| SM15B-SURS-TF(LF)(SN) 11) 10.0 13.0 |455-178741-ND) = 8.86 73.80 295.18 | 1,500 | 490.00/M | BM11B-SRSS-TB(LF)(SN) 
16 | 12.0 15.0 | 455-2043-1-ND 14.20 _ 118.32 473.29 | 3,500 | 785.66/M|SM16B-SURS-TF(LF)(SN) 12 | 11.0 14.0 [455-1798-1-ND 9.32_77.69 310.74 | 1,500 | 515.83/M | BM12B-SRSS-TB(LF)(SN) 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ACH Series 1.20mm Connectors 


| ST SH and SR Series 
1.0mm Connectors (Cont.) Features: * Disconnectable crimp style * Compact, Low Profile with height of 1.4mm (.055”), width 
- - — — . of 4.3mm (.169”), and 1.2mm (.047”) pitch wire-to-board connector * Top entry, side feed 
Cir- | Dim. - mm | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel* | JST Specifications: * Current Rating: 2A AC/DC (28 AWG) ° Voltage Rating: 50V AC/DC 
Fig.| cuits) A B_ | Part No. 10 100 500 Qty. | Pricing | Part No. * Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 30 ~ 28 AWG 
13 | 12.0 15.0 ]455-1799-1-ND 9.98 83.15 332.58 | 1,500 | 552.08/M/ BM13B-SRSS-TB(LF)(SN) 
4] 14] 13.0 16.0 |455-1800-1-ND 10.95 91.23 364.90 | 1,500 | 605.74/M) BM14B-SRSS-TB(LF)(SN) 
15 | 14.0 17.0 |455-1801-1-ND 11.36 94.70 378.78 | 1,500 | 628.78/M| BM15B-SRSS-TB(LF)(SN) 
Side Entry Type 
2] 1.0 4.0 ]455-1802-1-ND 3.12 25.99 103.96 | 3,000 | 172.58/M] SMO2B-SRSS-TB(LF)(SN) 
3 | 2.0 5.0 |455-1803-1-ND 3.71 30.93 123.71 | 3,000 | 205.36/M) SMO3B-SRSS-TB(LF)(SN) 
4 | 3.0 6.0 |455-1804-1-ND 4.27 35.58 142.30 | 3,000 | 236.22/M) SMO4B-SRSS-TB(LF)(SN) 
5 | 4.0 7.0 |455-1805-1-ND 5.30 44.16 176.63 | 3,000 | 293.21/M) SMOS5B-SRSS-TB(LF)(SN) 
6 | 5.0 8.0 |455-1806-1-ND 5.87 48.92 195.69 | 3,000 | 324.85/M) SMO6B-SRSS-TB(LF)(SN) 
7 | 6.0 9.0 |455-1807-1-ND 6.44 53.63 214.50 | 3,000 | 356.07/M) SMO7B-SRSS-TB(LF)(SN) 
5 | 8 | 7.0 10.0 ]455-1808-1-ND 7.00 58.33 233.32 | 3,000 | 387.31/M| SMO8B-SRSS-TB(LF)(SN) 
9 | 8.0 11.0 |455-1809-1-ND 7.65 63.74 254.96 | 3,000 | 423.24/M) SMO9B-SRSS-TB(LF)(SN) __| Cir- | Dim. - mm| Digi-Key Cut Tape Pricing |_Tape and Reel* | JST 
10 | 9.0 12.0 |455-1810-1-ND 8.23 68.56 274.24 | 3,000 | 455.24/M| SM10B-SRSS-TB(LF) (SN) Fig cuits) AB PartNo. 10100 500 | Oty. | Pricing |Part No. 
11] 10.0 13.0 |455-1811-1-ND 8.82 73.50 294.00 | 3,000 | 488.04/M | SM11B-SRSS-TB(LF)(SN) DTT? 26 1455-2197 NDF 5 MACHR OVS 
1211.0 14.0 ]455-1812-1-ND 9.28 77.31 309.23 | 3,000 | 513.33/M| SM12B-SRSS-TB(LF)(SN) 2 | 12 3.2 |455-2200-ND$ 1.22 1016 40.64) — —]ACHTP-02V-S 
13 | 12.0 15.0 |455-1813-1-ND 9.98 83.15 332.58 | 3,000 | 552.09/M| SM13B-SRSS-TB(LF)(SN) 1] 2 | 1.2 3.2 | 455-2201-ND$ 114 952 38.08) — —|ACHTR-02V-S 
14. | 13.0 16.0 |455-1814-1-ND 10.14 84.52 338.06 | 3,000 | 561.18/M| SM14B-SRSS-TB(LF)(SN) rae RONG ty oe oe |e BR vee 
15 | 14.0 17.0 |455-1815-1-ND 10.57 88.05 352.19 | 3,000 | 584.64/M | SM15B-SRSS-TB(LF)(SN) ; "Shrouded Header 
20 | 19.0 22.0 |455-1816-1-ND 13.17 109.75 438.99 | 3,000 | 728.73/M| SM20B-SRSS-TB(LF)(SN) Top Entry — Side Feed Type 
Contacts - Tin Plated 2) 12 26 )455-2202-1-ND 4.12 34.36 137.43 | 4,500 |228.14/M | BM02B-ACHSS-GAN-TF(LF)(SN) 
SRA anaes 2] 3 | 24 3.8 [455-2203-1-ND 4.81 40.12 160.46 | 4,500 | 266.37/M | BMO3B-ACHSS-GAN-TF(LF)(SN) 
32 ~ 28 AWG 455-1561-1-ND 441/100 23,000) 23.47/M | SSH-003T-PO.2 4 | 36 6.6 |455-2204-1-ND 5.78 48.19 192.75 | 4.500 |319.97/M| BMO4B-ACHSS-A-GAN-TF(LF)(SN) 
32 ~ 28 AWG 455-1912-1-ND 2.00 16.69 66.76 | 1,000] 110.82) MINI-SSH-003T-PO.2 Contacts — Gold Plate 
Crimp Tool 30~28AWG  1455-2195-1-ND 60 498 19.91 30,000] 26.49/M]SACH-003G-P0.2 
30~28AWG  |455-2196-1-ND 54. 4.51 18.02 |30,000) 23.97/M|SACHP-003G-P0.2 
32 ~ 28 AWG 455-1376-ND 967.85/1 _ — | WC-SH2832 30~28AWG | 455-2206-2-NDA — — —|1,000 | 205.06|MINI-SACH-003G-P0.2 
30~28AWG — |455-2207-2-NDA  — — — — 14,000 | 205.06 |MINI-SACHP-003G-P0.2 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Crimp Tools 
30~28AWG  1455-2205-ND 982.80/1 = —]YRS-1790 
‘ Mini ACH Reel _ | 455-2208-ND 1486.55/1 = —|[WC-ACH2830 
SHD Series 1.0mm Connectors AW G RoHS * For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND. — $ Bulk 


Features: 4 Tape and Reel (not available in Cut Tape) 


¢ Ultra compact double row design * Low Profile with a mounting height of 6.3mm (.248”) for top entry type 
and 5.5mm (.217”) for side entry type, and a width of 5.0mm (.197”) for top entry type and 5.1mm (.201”) for 
side entry type * Reliable Contact: The same contact can be used for the single row SH connectors ¢ Anti- 
Misinsertion Feature: Ribs and grooves on the header and receptacle prevent misinsertion and distortion 
during mating and unmating. 

Specifications: 

* Current Rating: 1.0A AC, DC * Voltage Rating: 50V AC/DC * Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable 
Wire: 32 ~ 28 AWG * Color: Natural (White) 


GH Series 1.25mm Connectors 


Developed for plasma display panels, LCD monitors, notebook PCs, PDAs, mobile phones and other small 
electronic equipment. 

Features: The innovative housing lock design achieves a locking device which is easy to handle as well as 
secure. The header is fully shrouded and this protects the receptacle from damage that could be caused 
by mating the connector at an angle. Specifications: * Current Rating: 1.0A AC/DC (26 AWG) »* Voltage 
Rating: 50V AC/DC * Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: Conductor Size 30 ~ 26 AWG 


Cir- |Dimensions-mm | Digi-Key Pricing JST 
Fig.| cuits | A B Part No. 10 100 500 Part No. 
2 | 1.25 3.75 | 455-1592-ND 62 5.19 20.74 | GHR-02V-S 
3 | 2.50 5.00 | 455-1593-ND 66 5.47 21.88 | GHR-03V-S 
4 | 3.75 6.25 | 455-1594-ND 69 5.76 23.03 | GHR-04V-S 
5 | 5.00 7.50 | 455-1595-ND 111 9.27 37.09 | GHR-O5V-S 
6 | 6.25 8.75 | 455-1596-ND 1.13 9.45 37.78 _| GHR-O6V-S 
7 [750 10.00 | 455-1597-ND 116 9.67 38.69 | GHR-O7V-S 
Cir- | Dim. - mm | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel* |JST 1 8 | 8.75 11.25 | 455-1598-ND 1.17 9.76 39.05 | GHR-08V-S 
Fig. |cuits| A B | Part No. 10 100 500 | Qty. | Pricing |Part No. 9 | 10.00 12.50 | 455-1599-ND 1.18 9.80 39.20 | GHR-O9V-S 
40 |11.25 13.75 | 455-1600-ND 1.19 9.90 39.61 | GHR-10V-S 
11 | 12.50 15.00 | _455-1601-ND 1.22 10.19 40.76 | GHR-11V-S 
20 | 9.0 13.0/455-1436-ND$ = 1.45 12.11 48.43) — — |SHDR-20V-S-B 12 (13.75 16.25 | 455-1602-ND 1.24 10.36 41.45 | GHR-12V-S 
y | 30 [14.0 18.0)455-1437-ND$ = 2.05 17.10 68.40) — — |SHDR-30V-S-B 13 | 15.00 17.50 | 455-1603-ND 1.27 10.60 42.38 | GHR-13V-S 
40 |19.0 23.0|455-1438-ND$ 2.08 17.32 69.27) — — |SHDR-40V-S-B 14 |16.25 18.75 | 455-1604-ND 1.29 10.77 43.07 | GHR-14V-S 
50 |24.0 28.0|455-1439-ND$ 2415 17.91 71.65| — — |SHDR-50V-S-B 15 | 17.50 20.00 455-1605-ND 1.32 11.00 43.98 | GHR-15V-S 
Shrouded Header 
Top Entry Type Cir- | Dim.-mm__| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel* | JST 
20 )9.0 12.3]455-1862-1-ND 15.44 128.65 514.58] 1,500] 654.20/M |BM20B-SRDS-G-TF(LF)(SN) Fig. cuits} A B_/Part No. 10 100500 | Qty. | Pricing | Part No. 
» | 30 14.0 17.3 455-1863-1-ND 20.17 168.05 672.18 | 1,500 | 1115.82/M |BM30B-SRDS-G-TF(LF)(SN) 
40 |19.0 22.3|455-1864-1-ND 25.33 211.09 844.35] 1,500 | 1401.62/M |BM40B-SRDS-G-TF(LF)(SN) Top Entry 
50 [24.0 27.3|455-1865-1-ND 30.50 254.13 1016.52| 1,500 | 1687.42/M |BMS0B-SRDS-G-TF(LF)(SN) 2 (1.25 5.75 |455-1578-1-ND 2.55 21.25 —85.002,500 | 141.10/M|BM02B-GHS-TBT(LF)(SN) 
Side Entry Type 3/250 7.00 |455-1579-1-ND 275 22.91 91.65]2,500 | 152.14/M|BM03B-GHS-TBT(LF)(SN) 
20) 9.0 13.1]455-1866-1-ND 16.95 141.27 565.06] 1,250) 938.00/M |SM20B-SRDS-G-TF(LF)(SN) 4/375 8.25 |455-1580-1-ND 2.94 24.47 97.87) 2,500 | 162.47/M| BMO04B-GHS-TBT(LF)(SN) 
3 | 30 [14.0 18.1]455-1867-1-ND 19.29 160.78 643.13 | 1,250 | 1067.60/M |SM30B-SRDS-G-TF(LF)(SN) 5 |5.00 9.50 |455-1581-1-ND 3.07 25.62 102.47|2,500 | 170.10/M|BMO05B-GHS-TBT(LF)(SN) 
40 |19.0 23.1|455-1868-1-ND 24.45 203.75 814.99] 1,250 | 1352.88/M |SIM40B-SRDS-G-TF(LF)(SN) 6 [6.25 10.75 |455-1582-1-ND 3.73 31.09 __124.37| 2,500 | 206.46/M| BMO6B-GHS-TBT(LF)(SN) 
50 [24.0 28.1 |455-1869-1-ND 28.76 239.64 958.55 | 1,250 | 1591.20/M |SM50B-SRDS-G-TF(LF)(SN) 7 |7.50 12.00 |455-1583-1-ND 3.90 32.53 130.12) 2,500 | 216.00/M| BM07B-GHS-TBT(LF)(SN) 
Top Entry Type with a Boss | 8 [875 13.25 /455-1584-1-ND 4.04 33.68 134.72) 2,500 | 223.64/M BMMO8B-GHS-TBT(LF)(SN) 
20 | 9.0 12.3]455-1870-1-ND 15.44 128.67 514.69] 1,250 | 854.39/M |BM20B-SRDS-A-G-TF(LF)(SN) 9 |10.00 14.50|455-1585-1-ND 4.22 35.18 140.72} 2,500 | 233.60/M) BMO9B-GHS-TBT(LF)(SN) 
4 | 30 [14.0 17.3)455-1871-1-ND 20.17 168.07 672.28) 1,250 | 1115.99/M |BM30B-SRDS-A-G-TF(LF)(SN) 10 [11.25 15.75 }455-1586-1-ND 4.49 37.43. 149,712,500 | 248.52/M|BM10B-GHS-TBT(LF)(SN) 
40 ]19.0 22.3/455-1872-1-ND 25.33 211.11 844.45] 1,250 | 1401.79/M |BM40B-SRDS-A-G-TF(LF)(SN) 11 |12.50 17.00 |455-1587-1-ND 4.86 _40.47_ 161.89} 2,500 | 268.74/M|BM11B-GHS-TBT(LF)(SN) 
50 [24.0 27.3|455-1873-1-ND 30.50 254.16 1016.62 | 1,250 | 1687.60/M |BM50B-SRDS-A-G-TF(LF)(SN) 42 [13.75 16.25 /455-1588-1-ND 488 40.71 162.82|2,500 | 270.28/M| BM12B-GHS-TBT(LF)(SN) 
Contact - Gold Plated 13 |15.00 19.50 /455-1589-1-ND 5.22 43.47 173.88 |2,500 | 288.64/M|BM13B-GHS-TBT(LF)(SN) 
32 ~ 28 AWG 455-1435-1-ND_ 695.73 22.9323,000| _30.50/M |SSH-003GA-P0.2 14 16.25 20.75 )455-1590-1-ND 5.22 43.53 174.10 [2,500 | 289.01/M|BIM14B-GHS-TBT(LF)(SN) 
Crimp Tool 15 |17.50 22.00] 455-1591-1-ND 5.40 45.03 180.10 |2,500 | 298.97/M| BM15B-GHS-TBT(LF)(SN) 
eeneenne eS EAISLOAND, ennnoN _ — [WO-SH2832 * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND. — $ Bulk Tape and Reel (not available in Cut Tape) (Continued) 
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Dimensions-mm | Digi-Key Pricing JST 

GH Series 1.25mm Connectors (Cont) RoHS Fig.| Circuits | A B | PartNo. 10 100 500 _| PartNo. 

1 15.0 18.0 455-1191-ND 1.53 12.76 51.04 | ZHR-11 

4 Fi a a ¥ 1 12 16.5 19.5 455-1195-ND 1.55 12.92 51.67 | ZHR-12 

oo | ei | pls min) DIOL RS Ganeebien) (guna Ss 13 | 180 21.0 | 455-1194-ND 158 1317 52.69 | ZHR-A3 

Fig./euits|_A__B__|Part No. 10__100_5p0__ OWy._|_Pricing [Part No. 
Side Entry To 
yp Entry Thru-hole (Shrouded) 

2 11.25 5.75 |455-1564-1-ND 267 22.28 89.12|2,500 | 147.94/M] SMO2B-GHS-TB(LF)(SN) 2 15 45 456-1657-ND 85 712 28.46 | BOB-ZR(LF)(SN) 
3) 2.50 7.00 |455-1565-1-ND 2.84 23.66 94.65) 2,500 | 157.12/M| SM03B-GHS-TB(LF)(SN) 3 3.0 6.0 455-1658-ND 1.11 9.23 36.93 | B3B-ZR(LF)(SN) 
4 |3.75 8.25 |455-1566-1-ND 3.01 25.10 100.40} 2,500 | 166.67/M|SM04B-GHS-TB(LF)(SN) 4 45 75 455-1659-ND 1.33 41.12 44.46 | B4B-ZR(LF)(SN) 
5 |5.00 9.50 |455-1567-1-ND 3.17 26.42 105.69} 2,500 | 175.45/M| SM05B-GHS-TB(LF)(SN) 5 6.0 9.0 455-1660-ND 1.58 13.17 52.69 | B5B-ZR(LF)(SN) 
6 [6.25 10.75 |455-1568-1-ND 3.88 = 32.30 129.19 | 2,500 | 214.46/M|SM 07B-GHS-TB(LF)(SN) 6 75 10.5 455-1661-ND 1.86 15.47 61.86 | B6B-ZR(LF)(SN) 
8 [8.75 13.25/455-1570-1-ND 4.32 35.99 143.94|2,500 | 238.94/Ml| SMO8B-GHS-TB(LF)(SN) 7 9.0 120 | 455-1662-ND 231 19.23. 76.91 | B7B-ZR(LF)(SN) 

3) 9 |10.00 14.50 |455-1571-1-ND 4.60 38.34 153.36 | 2,500 | 254.58/M) SM09B-GHS-TB(LF)(SN) 2 8 10.5 13.5 455-1663-ND 2.47 20.58 82.32 | B8B-ZR(LF)(SN) 
10 | 11.25 15.75 |455-1572-1-ND 4.75 = 39.61 158.44 2,500 | 263.02/M|SM10B-GHS-TB(LF)(SN) 9 12.0 15.0 455-1664-ND 2.86 23.82 95.26 | B9B-ZR(LF)(SN) 
11°|12.50 17.00 |455-1573-1-ND 4.96 41.34 165.35} 2,500 | 274.48/M|SM11B-GHS-TB(LF)(SN) 10 13.5 16.5 455-1665-ND 3.05 25.40 101.61 B10B-ZR(LF)(SN) 
12 {13.75 18.25 |455-1574-1-ND_ 5.15 42.89 171.57 | 2,500 | 284.81/M|SM12B-GHS-TB(LF)(SN) 11 15.0 18.0 455-1666-ND 3.95 32.93 131.71 B11B-ZR(LF)(SN) 
13 |15.00 19.50 |455-1575-1-ND 5.31 44.22 176.86 | 2,500 | 293.59/M} SM13B-GHS-TB(LF)(SN) 12 16.5 19.5 455-1667-ND 4.18 34.87 139.47 | B12B-ZR(LF)(SN) 
14 |16.25 20.75 |455-1576-1-ND 5.46 45.49 181.94/2,500 | 302.02/M|SM14B-GHS-TB(LF)(SN) 13 18.0 21.0 455-1668-ND 4.24 35.31 141.23 | B13B-ZR(LF)(SN) 
15 17.50 22.00 |455-1577-1-ND 5.62 46.81 187.23} 2,500 | 310.80/M|SM15B-GHS-TB(LF)(SN) Side Entry Thru-hole (Shrouded) 

Contacts - Tin Plated 2 1.5 4.5 455-1669-ND 93 7.76 31.05 | S2B-ZR(LF)(SN) 
30 ~ 26 AWG 455-1606-2-NDf — — —|23,000} 23.47/M|SSHL-002T-P0.2 3 3.0 6.0 455-1670-ND 1.21 10.12 40.46 | S3B-ZR(LF)(SN) 
30 ~ 26 AWG 455-1607-1-ND 2.09 17.43 69.73/1,000| 115.75] MINI-SSHL-002T-PO.2 4 45 75 455-1671-ND 1.50 12.53 50.10 | S4B-ZR(LF)(SN) 
Crimp Tools 5 6.0 9.0 | 455-1672-ND 1.80 15.00 59.98 _ | S5B-ZR(LF)(SN) 
SO aIeANIE TESTE 900307 = =jyassado 6 75 10.5 | _455-1673-ND 247 18.11 72.44 _| S6B-ZR(LF)(SN) 
ee bee : _ air 7 9.0 12.0 455-1674-ND 2.63 21.88 87.50 | S7B-ZR(LF)(SN) 
Mini Reel 455-1608-ND 1419.00/1 WC-GH2630 
nn 3) 3 | 40s 135 | 455-1675-ND 285 23.76 95.03 | SBB-ZR(LF)(SN) 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Tape and Reel (not available in Cut Tape) 9 12.0 15.0 455-1676-ND 3.20 26.64 106.54 / S9B-ZR(LF)(SN) 
10 13.5 16.5 455-1677-ND 3.52 29.34 117.37 | S10B-ZR(LF)(SN) 
11 15.0 18.0 455-1678-ND 3.86 32.17 128.66 | S11B-ZR(LF)(SN) 
H 12 16.5 19.5 455-1679-ND 4.16 34.69 138.77 | S12B-ZR(LF)(SN) 
GHD Series RoHS) 13 18.0 21.0 455-1680-ND 4.47 37.28 149.12 | S13B-ZR(LF)(SN) 
1 25mm Connectors Cir- | Dim. - mm | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel*| JST 
This connector is designed to be the double-row type of the Fig. cuits} AB | PartNo. 10 100 500 | Qty. | Pricing | Part No. 
GH connector series 
Features: Top Entry SMT (Shrouded) 
* Secure locking device * Low insertion force * Prevention of 2 | 1.5 6.0 | 455-1681-1-ND 4.15 34.58 138.30 | 1,000) 229.58] B2B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
contact deformation * Suction area for picking up 3 | 3.0 7.5 | 455-1682-1-ND 4.64 38.69 154.76 |1,000| 256.90] B3B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
Specifications: ; 4 | 45 9.0 | 455-1683-1-ND 5.03 41.93 167.70 | 1,000} 278.38} B4B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
* Current Rating: 1.0A AC/DC (26 AWG) * Voltage Rating: 50 5 | 6.0 105 | 455-1684-1-ND 5.57 46.40 185.58 |1,000| 308.06] B5B-ZR-SIM4-TF(LF)(SN) 
taba Petunia Healy C ~ 85°C * Applicable 6 | 7.5 12.0 | 455-1685-1-ND 6.12 51.04 204.15 |1,000| 338.89] BeB-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
. 7 | 9.0 13.5 | 455-1686-1-ND 6.52 54.33 217.33 | 1,000} 360.77} B7B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
4 
Cir] Dim. -mm |DigiKey Cut Tape Pricing Tape and Reel* |ysT 8 | 10.5 15.0 | 455-1687-1-ND 6.87 57.21 228.85 | 1,000| 379.89] B8B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
Fig.(cuits| AB |PartNo. 40 100 500 | aty. | Pricing |Part No. 9 |12.0 165 | 455-1688-1-ND 7.25 60.45 241.78 | 1,000| 401.35] B9B-2R-SM4-TF(LF)(SN) 
10 | 13.5 18.0 | 455-1689-1-ND 7.97 66.45 265.78 | 1,000} 441.19) B10B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
¥ y _ _ 2 % 11_| 15.0 19.5 | 455-1690-1-ND 8.52 70.97 _ 283.89 | 1,000 | 471.26] B11B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
1) 20 111.25 15.75 |ABBaIaaa 2.42 aren SHDR: CONS 12 | 16.5 21.0 | 455-1691-1-ND 8.86 73.85 295.41 | 1,000} 490.38} B12B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
Top Entry 13 | 18.0 22.5 | 455-1692-1-ND 9.31 77.60 310.39 | 1,000} 515.25) B13B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) 
Side Entry SMT (Shrouded) 
2 | 20 [11.25 15.75 |455-1916-1-ND 11.77 ae ar 1,250 | 651.39/M | BM(20)B-GHDS-G-TF(LF)(SN) 2 1415 60 | 4554693-4-ND 397 3311 132.42 | 1,000] 219.62] S2B-ZR-SM4A-TF(LF(SN) 
ontacts 3 | 30 7.5 | 455-1694-1-ND 4.64 38.63 154.53 | 1,000| 256.52] S3B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
30 ~ 26 AWG 455-1914-1-ND 46 3.81 15.24 [20,000| 20.27/M | SGHD-002GA-PO.2 4 | 45 9.0 | 455-1695-1-ND 5.02 41.81 167.22 |1,000| 277.59] $4B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
30 ~ 26 AWG 455-1915-1-ND 3.28 = 27.29 109.17 | 1,000) 181.22 | MINI-SGHD-002GA-P0.2 5 | 6.0 9.0 | 455-1696-1-ND 5.40 45.04 180.16 | 1,000) 299.07] S5B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Bulk 6 | 7.5 10.0 | 455-1610-1-ND 5.73 __47.75 190.98 | 1,000| 317.03] S6B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
5 7 | 9.0 13.5 | 455-1697-1-ND 6.27 52.22 208.86 | 1,000} 346.71) S7B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
‘a 8 | 10.5 15.0 | 455-1698-1-ND 7.18 59.86 239.43 | 1,000} 397.45} S8B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
ZH Series 1.5mm Connectors W @ 9 |12.0 165 | 455-1699-1-ND 7.59 63.27 253.07 | 1,000} 420.10] S9B-2R-SM4A-TF(LF)(SN) 
Penk 10 | 13.5 18.0 | 455-1700-1-ND 7.85 65.45 261.78 | 1,000} 434.55} S10B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN)| 
eatures: 11 | 15.0 19.5 | 455-1701-1-ND _8.23 68.56 _274.24 | 1,000| 455.24] $11B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) 
* This connector requires only about 45% of the installation space required by the standard JST 2.0mm * 
connector * Contact retention lances allow visual confirmation of contact lock-in * The dimple at the center 12) 16.5 21.0 / 455-1702-1-ND 8.34 69.50 278.01 | 1,000] 461.50) $12B-2R-SM4A-TF(LF)(SN) 
of the contact ensures positive contact and low contact resistance at all times, even when the connector is 13 | 18.0 22.5 | 455-1703-1-ND 8.42 70.20 280.79 | 1,000) 466.11] S13B-2R-SM4A-TF(LF) (SN) 
subjected to vibration or distortion. Specifications: . Current Rating: 1.0A AC/DC »* Voltage Rating: 50V Contacts - Tin Plated 
AGG > Lemperatite: Ranges:2 2 088 Gs Applicable Wirers8.<:22 ANG 28 ~ 26 AWG 455-1130-1-ND = — 1.35 5.41 ]13,000] 7.20/M| SZH-002T-PO.5 
32 ~ 28 AWG 455-1281-1-ND _ 1.35 5.41 |16,000} 7.20/M| SZH-003T-P0.5 
28 ~ 26 AWG 455-2275-2-ND$ cal _ —| 500 84.45] MINI-SZH-002T-P0.5 
32 ~ 28 AWG 455-2276-2-ND$ - _- — | 500 83.83] MINI-SZH-003T-P0.5 
Crimp Tools 
28 ~ 26 AWG 455-1131-ND 419.19/1 _ —| WC-491 
32 ~ 28 AWG 455-1259-ND 419.19/1 = —| WC-490 
Mini ZH Reel 455-2274-ND 1509.09/1 = —| WC-ZH2632 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. $ Tape and Reel (not available in Cut Tape) 


ZR Series 


1.5mm Connectors W @ A 


Mates with ZH Series Headers 

Features: * Twin U-slot insulation displacement section * 3-point grip 
construction ¢ Distortion resistant construction * Compatible with the ZH 
crimp style connector Specifications: * Current Rating: 0.7A AC, DC 
(AWG #28) * Voltage Rating: 50V AC, DC * Temp. Range: -25°C ~ 85°C. 


Dimensions - mm | Digi-Key Pricing JST ¢ Insulation Resistance: 500MQ minimum »¢ Withstanding Voltage: 500V 
Fig.| Circuits A B Part No. 40 400 500 Part No. AC/minute * Applicable PC Board Thickness: 0.6 ~ 1.2mm (.024” ~ .047”) 
Housing — Colo: = = a a 
Dimensions - mm Digi-Key Pricing JST 
2 15 45 455-1366-ND 37 3.12 12.46 | ZHR-2 Circuits A B Part No. 10 100 500 Part No. 
3 3.0 6.0 455-1160-ND 39 3.24 12.94 | ZHR-3 30 AWG 
: es ie eee a a ie ee 2 15 45 455-2278-ND 2.87 23.90 95.61 | 02ZR-3H-P 
5 6.0 9.0 455-1201-ND AQ 4.12 16.46 | ZHR-5 
1 6 75 10.5 455-1129-ND 80 6.65 26.58 | ZHR-6 3 3.0 6.0 455-2279-ND 3.12 26.02 104.08 03ZR-3H-P 
“ 4 45 75 455-2280-ND 3.44 28.67 114.66 04ZR-3H-P 
7 9.0 12.0 455-1200-ND 94 7.87 31.47 | ZHR-7 5 6.0 9.0 455-2281-ND 3.74 31.14 124.54 05ZR-3H-P 
8 10.5 13.5 455-1199-ND 99 8.28 33.12 | ZHR-8 6 75 10.5 455-2282-ND 4.06 33.87 135.47 06ZR-3H-P 
9 12.0 15.0 455-1196-ND 1.09 9.06 36.23 | ZHR-9 if 9.0 12.0 455-2283-ND 4.42 36.87 147.47 07ZR-3H-P 
10 13.5 16.5 455-1197-ND 1.10 9.17 36.69 | ZHR-10 j 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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: Dimensions - mm} Digi-Key Pricing JST 
ZR Series 1.5mm Connectors (Cont,) Fig. | circuits) A B | PartNo. 10 100 500 | Part No. 
7 12.0 16.0 | 455-1822-ND 3.55 29.56 118.25 | BO7B-PASK(LF)(SN) 
7 Dimensions-mm | Digi-Key Pricing JST 8 14.0 18.0 | 455-1823-ND 3.91 32.58 130.31 | BO8B-PASK(LF)(SN) 
rents a <a a a “ S a a reene > 9 | 16.0 20.0 | 455-1824-ND 4.26 35.48 141.93 | BO9B-PASK(LF)(SN) 
aso 2 GSOEER 465 aed wepr || cogeaHe 10 18.0 22.0 | 455-1825-ND 5.26 43.87 175.46 | B10B-PASK(LF)(SN) 
10 135 165 455-2286-ND 5.60 46.66 186.63 | 10ZR-3H-P > (1 20.0 24.0 | 455-1826-ND 5.61 46.77 187.08 | B11B-PASK(LF)(SN) 
12 16.5 19.5 455-2287-ND 6.26 52.13 208.51 127R-3H-P 12 22.0 26.0 | 455-1827-ND 5.95 49.62 198.48 | B12B-PASK(LF)(SN) 
13 18.0 21.0 455-2288-ND 6.85 57.07 228.26 | 13ZR-3H-P 13 | 24.0 28.0 | 455-1828-ND 6.30 52.53 210.11 | B13B-PASK(LF)(SN) 
28 AWG 14] 26.0 30.0 | 455-1829-ND 6.66 55.49 221.96 | B14B-PASK(LF)(SN) 
2 15 45 455-2289-ND 2.89 24.08 96.32 | 02ZR-8M-P 15 | 28.0 32.0 | 455-1830-ND 7.01 58.40 233.58 | B15B-PASK(LF)(SN) 
3 3.0 6.0 455-2290-ND 3.14 26.20 104.78 | 03ZR-8M-P 16 | 30.0 34.0 | 455-1831-ND 7.50 62.47 249.88 | B16B-PASK(LF)(SN) 
4 45 75 455-2291-ND 3.46 28.84 115.36 | 04ZR-8M-P 7 
5 6.0 9.0 455-2292-ND 3.77 31.40 125.60 | 05ZR-8M-P Top Entry with Boss (Shrouded) 
6 75 10.5 455-2293-ND 4.10 34.13 136.53 | 06ZR-8M-P 2 2.0 6.0 | 455-1832-ND 1.52 12.69 50.75 | B02B-PASK-1(LF)(SN) 
7 9.0 12.0 455-2294-ND 4.46 37.13 148.53 | O7ZR-8M-P 3 4.0 8.0 | 455-1833-ND 1.89 15.76 63.03 | BO3B-PASK-1(LF)(SN) 
8 10.5 13.5 455-2295-ND 4.96 41.37 165.46 | 08ZR-8M-P 4 6.0 10.0 | 455-1834-ND 2.26 18.84 75.34 | BO4B-PASK-1(LF)(SN) 
a ie ae poe a et en uae 5 8.0 12.0 | 455-1835-ND 278 23.19 92.76 | BOSB-PASK-1(LF)(SN) 
44 150 _ (GRSEROAT Aig 5151 Ape ett 6 10.0 14.0 | 455-1836-ND 3.14 26.15 104.61 | BOGB-PASK-1(LF)(SN) 
12 16.5 19.5 455-2299-ND 6.31 52.57 210.27 42ZR-8M-P 7 12.0 16.0 | 455-1837-ND 3.55 29.56 118.25 | BO7B-PASK-1(LF)(SN) 
13 18.0 21.0 455-2300-ND 6.90 57.51 230.02 | 13ZR-8M-P 8 14.0 18.0 | 455-1838-ND 3.91 32.58 130.31 | BO8B-PASK-1(LF)(SN) 
Crimp Tools 2] 9 16.0 20.0 | 455-1839-ND 4.26 35.48 141.93 | BO9B-PASK-1(LF)(SN) 
__ Head Adapter 455-1375-ND 702.15/1 IDHZR(F)20 10 | 180 22.0 | 455-1840-ND 5.26 43.87 175.46 | B10B-PASK-1(LF)(SN) 
Pistol Grip Crimp Tool 455-1372-ND 144.18/1 1DB-12 41 | 200 © 24.0 | 455-1841-ND 5.61 46.77 187.08 | B11B-PASK-1(LF)(SN) 
12 | 22.0 26.0 | 455-1842-ND 5.95 49.62 198.48 | B12B-PASK-1(LF)(SN) 
‘ 13 | 24.0 28.0 | 455-1843-ND 6.30 52.53 210.11 | B13B-PASK-1(LF)(SN) 
PA and PAL Series 14] 26.0 30.0 | 455-1844-ND 6.66 55.49 221.96 | B14B-PASK-1(LF)(SN) 
2.0mm Connectors W G 15 | 28.0 32.0 | 455-1845-ND 7.01 58.40 233.58 | B15B-PASK-1(LF)(SN) 
: 16 | 30.0 34.0 | 455-1846-ND 7.50 62.47 249.88 | B16B-PASK-1(LF)(SN) 
PA Series: 5 
: 7 ; Side Entry (Shrouded) 
Features: ¢ Standard type * Highly Reliable Contact: The contact supplies stable performance even under 
conditions of vibration, distortion, low voltage or low current * Insertion Guide Mechanism: The Header a 2.0 6.0 455-1847-ND 2.02 16.82 67.27 | S02B-PASK-2(LF)(SN) 
has housing insertion guides for easy and secure insertion * Flanged press pin Specifications: * Current 3 4.0 8.0 | 455-1848-ND 2.98 24.81 99.24 | S03B-PASK-2(LF)(SN) 
Rating: 3A AC/DC (AWG 22) * Voltage Rating: 250V AC/DC » Temperature Range: -25°C ~ 85°C * App 4 6.0 10.0 | 455-1849-ND 3.29 27.44 109.74 | S04B-PASK-2(LF)(SN) 
licable Wire: 28 ~ 22 AWG « Applicable PC Board Thickness: 1.6mm (.063”) 5 8.0 42.0 | 455-1850-ND 3.69 30.74 122.94 | S05B-PASK-2(LF)(SN) 
PAL Series: 6 10.0 14.0 | 455-1851-ND 3.84 31.96 127.84 | SO6B-PASK-2(LF)(SN) 
Features: * The industry's first wire to wire 2.0mm (.078”) pitch retainer mountable type. Specifications: 7 12.0 16.0 | 455-1852-ND 4.48 37.33 149.31 | S07B-PASK-2(LF)(SN) 
* Current Rating: 3A AC/DC (22 AWG) » Voltage Rating: 100V AC/DC »* Temperature Range: -25°C ~ 85°C 8 14.0 18.0 | 455-1853-ND 4.87 40.57 162.27 | SO8B-PASK-2(LF)(SN) 
* Applicable Wire: 28 ~ 22 AWG * Applicable Panel Thickness: 0.5 ~ 2.0mm (.020” ~ .079" ' : : : . 
Pee ne anes ny pee ee min. ) 3|/ 9 | 160 200 | 455-1854-ND 5.27 43.89 175.56 | SO9B-PASK-2(LF)(SN) 
10 18.0 22.0 | 455-1855-ND 5.68 47.35 189.39 | S10B-PASK-2(LF)(SN) 
a 20.0 24.0 | 455-1856-ND 6.08 50.67 202.69 | $11B-PASK-2(LF)(SN) 
2 12 | 22.0 26.0 | 455-1857-ND 6.42 53.48 213.90 | S12B-PASK-2(LF)(SN) 
459 13 | 24.0 28.0 | 455-1858-ND 6.75 56.23 224.91 | S13B-PASK-2(LF)(SN) 
js 14 | 26.0 30.0 | 455-1859-ND 711 59.23 236.92 | S14B-PASK-2(LF)(SN) 
(Shown 15 | 28.0 32.0 | 455-1860-ND 7.44 61.97 247.87 | S15B-PASK-2(LF)(SN) 
without 16 | 30.0 34.0 | 455-1861-ND 7.68 64.01 256.04 | S16B-PASK-2(LF)(SN) 
boss) 
Digi-Key Cut Tape Pricing T&R Pricing* | JST 
Description Part No. 100 500 8,000 Part No. 
Contacts for PA Series 
26 ~ 22 AWG, Tin-Plated 455-1325-1-ND 2.24 8.82 13.23/M | SPHD-001T-P0.5 
28 ~ 24 AWG, Tin-Plated 455-1313-1-ND 2.24 8.82 13.23/M__| SPHD-002T-P0.5 
Crimp Tools for PA Series 
26 ~ 22 AWG Contact 455-1238-ND 419.19/1 — |WC-610 
28 ~ 24 AWG Contact 455-1237-ND 831.68/1 — | YRS-620 
Dimensions - mm Digi-Key Pricing JST 
7 - Ba Fl is Fig. | Circuits | A B c D E | PartNo. 10 100 500 | PartNo. 
jimensions - mm igi-Key ricing 
PAL SERIES 
PA SERIES ee 
7 - Without Panel Locks 
lousing 
2 2.0 6.0 | 455-1486-ND 78 6.53 26.10 | PAP-02V-S : i st aan peers = Ree ma 
3 4.0 8.0 | 455-1487-ND 82 6.80 27.21 | PAP-03V-S ; ; : ‘ : 
Z a 100 ean fs eas 3p ill PAP RIV 4 | 60 134 — — — | 455-1550-ND 78 6.49 25.94 | PALR-O4VF 
: aa 120 (ean ii oe Safi: PAGES 4 5 | 80 154 — — — | 455-1551-ND 81 6.74 26.97 | PALR-OSVF 
: : ; ‘ ‘ 6/100 174 — — — | 455-1552-ND 85 7.06 28.22 | PALR-O6VF 
6 | 10.0 _14.0_ EIS SaTae 025 106 8.82 _35.27 | PAP-06V-S 7 (120 194 — — —| 455-1553ND 111 9.24 36.96 | PALR-O7VF 
7 12.0 16.0 | 455-1491-ND 1.06 8.83 35.31 | PAP-O7V-S 8 [140 214 — — —| 455-1554-ND 435° 11.25 45.01 | PALR-O8VE 
8 14.0 18.0 | 455-1492-ND 1.08 8.97 35.87 | PAP-O8V-S Wilk:Pariel Locks 
} : a an me ae be Be - Zales 2 |20 94 98 134 4.6 | 455-1555-ND 64 5.34 21.34 | PALR-02V 
‘i 500 240. (Reena aa aid 40.06: | BABIES 3 | 40 114 118 15.4 4.6 | 455-1556-ND 67 5.57 22.26 | PALR-03V 
; : ae : ; : z 4 | 60 134 138 17.4 4.6) 455-1557-ND 80 6.68 26.71 | PALR-04V 
12, | 22.0 26.0 eee ND) id 9.73 38.93 | PAP-12V-S 6 | 10.0 17.4 198 214 5.1 | 455-1558-ND 87 7.26 ~—-29.05 | PALR-O6V 
13 | 24.0 28.0 | 455-1497-ND 1.20 10.01 40.04 | PAP-13V-S 7 | 12.0 194 218 234 5.1 | 455-1559-ND 444 9.49 37.96 | PALR-O7V 
14 | 26.0 30.0 | 455-1498-ND 1.25 10.39 41.56 | PAP-14V-S 8 | 14.0 21.4 238 254 5.1 | 455-1560-ND 4.38 11.54 46.15 | PALR-O8V 
15 28.0 32.0 | 455-1499-ND 1.29 10.72 42.87 | PAP-15V-S 
16 30.0 34.0 | 455-1500-ND 1.33 114.10 44.39 | PAP-16V-S Digi-Key Cut Tape Pricing T&R Pricing* [JST 
Description Part No. 10100 500 | 10,000 | Part No. 
Top Entry without Boss (Shrouded) Contacts - Tin Plated for PAL Series 
2 20 60 | 4554817-ND 152 72.69 50.75 | BO2B-PASK(LF)(SN) 22 ~ 26 AWG 455-1546-1-ND 23° 1.95 7.81] —10.39/M_| SPAL-001T-P0.5 
3 40 8.0 | 455-1818-ND 4.89 15.76 63.03 | B03B-PASK(LF)(SN) 24 ~ 28 AWG 455-1547-1-ND 23° 1.95 7.81]  10.39/M_ | SPAL-002T-PO.5 
2]; 4 6.0 10.0 | 455-1819-ND 2.26 18.84 75.34 | BO4B-PASK(LF)(SN) Crimp Tool for PAL Series 
5 8.0 12.0 | 455-1820-ND 2.78 23.19 92.76 | BOSB-PASK(LF)(SN) 22 ~ 28 AWG, Contact 455-1906-ND 432.05/1 — |yc-610R 
6 10.0 14.0 | 455-1821-ND 3.14 26.15 104.61 | BOGB-PASK(LF)(SN) # For-Taj and Réel part sumer change 1-H to 2=ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PAD Series 


m | S$ 2.0mm Connectors 


Features: ¢ Dual row construction allows high density mounting * Housing has a locking device to securely 
hold the header, preventing accidental disconnection due to external forces resulting from the routing of 
wires during assembly or due to vibration * Contact has long dimples near the center that ensure continuity 
of low voltage and low current circuits at all times, even under conditions of vibration and abusive prying 
¢ Header has housing insertion guides for easy and secure insertion 


Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC (AWG #22) »* Voltage Rating: 250V AC/DC » Temperature 
Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 28 ~ 22 AWG 


without boss) 


Digi-Key Pricing 
Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500 | PartNo. 
10 8.0 12.0 455-2140-ND 2.07 17.27 69.08 | PADP-10V-1-S 
12 10.0 14.0 455-2141-ND 2.11 17.57 70.26 | PADP-12V-1-S 
14 12.0 16.0 455-2142-ND 2.16 18.02 72.08 | PADP-14V-1-S 
1 16 14.0 18.0 455-2143-ND 2.26 18.86 75.45 | PADP-16V-1-S 
20 18.0 22.0 455-2144-ND 2.31 19.27 77.09 | PADP-20V-1-S 
22 20.0 24.0 455-2145-ND 2.34 19.53 78.13 | PADP-22V-1-S 
24 22.0 26.0 455-2146-ND 2.38 19.79 79.17 | PADP-24V-1-S 
Headers 
Top Entry With Boss (Shrouded) 
10 8.0 12.0 455-2001-ND 3.88 32.36 129.42) B10B-PADSS-1(LF)(SN) 
12 10.0 14.0 455-2004-ND 4.19 34.89 139.56) B12B-PADSS-1(LF)(SN) 
14 12.0 16.0 455-2007-ND 4.94 41.19 164.76) B14B-PADSS-1(LF)(SN) 
2 16 14.0 18.0 455-2010-ND 6.95 57.89 231.55] B16B-PADSS-1(LF)(SN) 
20 18.0 22.0 455-2013-ND 7.52 62.65 250.58| B20B-PADSS-1(LF)(SN) 
22 20.0 24.0 455-2016-ND 8.41 70.12 280.48] B22B-PADSS-1(LF)(SN) 
24 22.0 26.0 455-2018-ND 9.32 77.63 310.52} B24B-PADSS-1(LF)(SN) 
Top Entry Without Boss (Shrouded) 
10 8.0 12.0 455-2000-ND 3.88 32.36 129.42) B10B-PADSS(LF)(SN) 
12 10.0 14.0 455-2003-ND 4.19 34.89 139.56) B12B-PADSS(LF)(SN) 
14 12.0 16.0 455-2006-ND 4.94 41.19 164.76) B14B-PADSS(LF)(SN) 
2 16 14.0 18.0 455-2009-ND 6.95 57.89 231.55} B16B-PADSS(LF)(SN) 
20 18.0 22.0 455-2012-ND 7.52 62.65 250.58| B20B-PADSS(LF)(SN) 
22 20.0 24.0 455-2015-ND 8.41 70.12 280.48| B22B-PADSS(LF)(SN) 
24 22.0 26.0 455-2017-ND 9.32 77.63 310.52} B24B-PADSS(LF)(SN) 
Side Entry (Shrouded) 
10 8.0 12.0 455-2032-ND 4.47 37.21 148.84) S10B-PADSS-1(LF)(SN) 
3 16 14.0 18.0 455-2037-ND 5.82 48.49 193.94) S16B-PADSS-1(LF)(SN) 
20 18.0 22.0 455-2038-ND 7.28 60.64 242.55| S20B-PADSS-1(LF)(SN) 
Digi-Key Cut Tape Pricing T&R Pricing* | JST 
Description Part No. 10 100 500 8,000 Part No. 
Contacts 
26 ~ 22 AWG, Tin Plated 455-2147-1-ND 24 2.03 8.12 12.18/M | SPH-001T-PO.5L 
28 ~ 24 AWG, Tin Plated 455-2148-1-ND 24 2.03 8.12 12.18/M | SPH-002T-PO.5L 
Crimp Tools 
26 ~ 22 AWG 455-2048-ND 881.27/1 —_ |YRS-245 
28 ~ 24 AWG 455-2047-ND 1310.91/1 —__|YRS-241 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
NEW! PND Series 
: RoHS 
2.0mm Connectors w ¢ (OBS) 


Features: * Excellent workability * Low insertion force * Rounded edges provide easy insertion, releasing 
and extraction * Secure locking device prevents accidental disconnection * Mating key prevents incorrect 


No. of | DimensionA | Digi-Key Pricing JST 
Fig. | Circuits (mm) Part No. 10 100 500 Part No. 
34 36.0 455-2318-ND 247 20.61 82.42 PNDP-34V-Z 
1 36 38.0 455-2319-ND 2.53 21.12 84.49 PNDP-36V-Z 
38 40.0 455-2320-ND 2.59 21.58 86.33 PNDP-38V-Z 
40 42.0 455-2321-ND 2.78 23.20 92.78 PNDP-40V-Z 
Shrouded Headers 
8 10.0 455-2322-ND 2.81 23.46 93.82 BO8B-PNDZS-1 
10 12.0 455-2323-ND 3.14 26.20 104.80 B10B-PNDZS-1 
12 14.0 455-2324-ND 3.73 31.05 124.18 B12B-PNDZS-1 
14 16.0 455-2325-ND 4.20 35.03 140.11 B14B-PNDZS-1 
16 18.0 455-2326-ND 4.59 38.26 153.02 B16B-PNDZS-1 
18 20.0 455-2327-ND 5.13 42.77 171.07 B18B-PNDZS-1 
20 22.0 455-2328-ND 5.63 46.91 187.64 B20B-PNDZS-1 
22 24.0 455-2329-ND 6.66 55.51 222.03 B22B-PNDZS-1 
2 24 26.0 455-2330-ND 7.16 59.63 238.51 B24B-PNDZS-1 
26 28.0 455-2331-ND 7.28 60.69 242.77 B26B-PNDZS-1 
28 30.0 455-2332-ND 7.58 63.14 252.56 B28B-PNDZS-1 
30 32.0 455-2333-ND 8.23 68.56 274.22 B30B-PNDZS-1 
32 34.0 455-2334-ND 9.13 76.06 304.22 B32B-PNDZS-1 
34 36.0 455-2335-ND 9.51 79.23 316.93 B34B-PNDZS-1 
36 38.0 455-2336-ND 9.98 83.16 332.62 B36B-PNDZS-1 
38 40.0 455-2337-ND 10.80 90.04 360.15 B38B-PNDZS-1 
40 42.0 455-2338-ND 12.07 100.60 402.38 B40B-PNDZS-1 
Retainers (Not UL and CSA approved) 
20 _ 455-2339-ND 1.38 11.48 45.93 PNDS-20V-Z 
24 _ 455-2340-ND 1.41 11.72 46.87 PNDS-24V-Z 
~ 34 _ 455-2341-ND 1.53 12.75 51.00 PNDS-34V-Z 
40 = 455-2342-ND 2.03 16.91 67.62 PNDS-40V-Z 
Digi-Key Pricing Tape & Reelt | JST 
Description Part No. 10 100 500 | Pricing 8,000 | Part No. 
Contacts 
Crimp Terminal, 26 ~ 22AWG 455-2303-1-ND 26 2.14 8.56 12.84/M | SPND-001T-C0.5 
Crimp Terminal, 28 ~ 24AWG 455-2304-1-ND_ 262.14 8.56 12.84/M_| SPND-002T-C0.5 
Tools 
Crimp Tool for PND Series, 26 ~ 22AWG | 455-2345-ND 502.28/1 — | wc-1091 
Crimp Tool for PND Series, 28 ~ 24AWG | 455-2346-ND 502.28/1 — | wC-1090 
Hand Crimp Tool for SPND-001T 455-2343-ND 1042.74/1 — | YRS-1091 
Hand Crimp Tool for SPND-002T 455-2344-ND 982.80/1 —_| YRS-1090 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
JWPF Series 
2.0mm Waterproof 
Wire-to-Wire Connectors WE 


Features: * Developed specifically for extreme moisture or submersion applications * Seal ring is applied 
for complete sealing at mating side that is contained in the tab housing which protects from dust, moisture, 
etc. * Solid rubber seal is used for wire side sealing that makes the size compact. » The inter-housing lock 
secures the plug to the receptacles and prevents accidental disconnection. 


Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC * Voltage Rating: 100V AC/DC » Temperature Range: -40°C ~ 
85°C ¢ Applicable Wire: 26 ~ 22 AWG 

Material and Finish: * Tab Contact: Brass, tin-plated »* Receptacle Contact: Copper alloy, tin-plated 
* Housing Color: Natural (white) 


insertion * Headers with polarizing bosses prevent incorrect assembling to PC board Cir- | Dimensions - mm | Digi-Key Pricing JST 
Specifications: * Current Rating: 3A * Voltage Rating: 250V * Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Contact Fig. | cuits A B Part No. 10 100 500 | Part No. 
Resistance: Initial value / 10mQ maximum ¢ Applicable wire: 28AWG ~ 22AWG Tab Housing 
2 7.0 8.4 455-1166-ND 11.60 96.64 386.56 | 02T-JWPF-VSLE-S 
1A 3 9.0 8.1 455-1188-ND 12.87 107.28 429.13 | 03T-JWPF-VSLE-S 
4 11.0 8.1 455-1170-ND 13.38 111.49 445.94 | 04T-JWPF-VSLE-S 
8 W.0 12.4 455-1193-ND 17.28 143.97 575.88 | 08T-JWPF-VSLE-D 
2A | 5 =- - 455-1190-NDt 25.73 214.41 857.65 | 05T-JWPF-HHLE-D 
Receptacle Housing 
2 67 5.5 455-1205-ND 5.56 46.34 185.35 | 02R-JWPF-VSLE-S 
1B 3 87 5.5 455-1198-ND 6.42 53.49 213.96 | 03R-JWPF-VSLE-S 
4 10.7 5.5 455-1203-ND 6.51 54.21 216.84 | 04R-JWPF-VSLE-S 
8 10.7 9.5 455-1150-ND. 8.73 72.79 291.14 | 08R-JWPF-VSLE-D 
2B | 5 _ - 455-1192-NDt 14.21 118.44 473.74 | 05R-JWPF-HHLE-D 
No. of | Dimension A | Digi-Key Pricing JST Headers 
Fig. | Circuits (mm) Part No. 10 100 500 Part No 2 7.0 8.1 455-1991-ND 14.86 123.85 495.40 | BO2B-JWPF-SK-R(LF)(SN) 
Housings 3 | 3 9.0 8.4 455-1992-ND 15.38 128.18 512.73 | BO3B-JWPF-SK-R(LF)(SN) 
3 10.0 455-2305-ND 148 12.35 7940 PNDP-OBV-Z 4 11.0 8.4 455-1993-ND 18.22 151.83 607.30 | BO4B-JWPF-SK-R(LF)(SN) 
10 12.0 455-2306-ND 1.51 1258 50.31 PNDP-10V-Z t Housing Color: Gray 
12 14.0 455-2307-ND 1.54 12.81 51.24 PNDP-12V-Z 
14 16.0 455-2308-ND 1.60 13.34 53.37 PNDP-14V-Z Digi-Key Pricing T&R* Pricing | JST 
16 18.0 455-2309-ND 1.69 14.10 56.40 PNDP-16V-Z Description Part No. 10 100 500 8,200 Part No. 
18 20.0 455-2310-ND 175 14.57 58.29 | PNDP-18V-Z Contacts 
1 20 29.0 455-2311-ND 1.78 14.81 59.22 PNDP-20V-Z 26 ~ 22 AWG, Tab Contact 455-1320-1-ND 45 93.79 15.14 22.71/M SWPT-001T-025 
29 24.0 455-2312-ND 1.81 15.11 60.45 PNDP-22V-Z 26 ~ 22 AWG, Receptacle Contact 455-1321-1-ND 56 = 4.63 18.51 27.77/M SWPR-001T-P025 
24 26.0 455-2313-ND 1.85 15.45 61.80 PNDP-24V-Z Tools 
26 28.0 455-2314-ND 1.97 16.39 65.56 PNDP-26V-Z Production Crimp Tool 455-1370-ND 1014.24/1 — | YRS-980 
-! sy BV - Crimp Tool for 26 ~ 22 AWG Contacts | 455-1371-ND 419.19/1 _ WC-JWPF 
3 | 820 | ase-ost6ND 213 irr 7085 | PNDP-sov-2 Extraction Tol 465:2277-ND 17373 —_|eswer 
32 34.0 455-2317-ND 2.42 20.14 80.56 PNDP-32V-Z * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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1 Di i Cut Ti T&R* 
PH Series Cir- ane Digi-Key ai Pricing | JST 
2.0mm Connectors AW @ Fig.| cuits} A B Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 


10 | 18.0 23.95) 455-1742-1-ND 9.96 82.98 331.92 | 550.99 | B10B-PH-SM4-TB! 


Features: ‘ : : - 11°| 20.0 25.95) 455-1743-1-ND 10.59 88.27 353.08} 586.11 | B11B-PH-SM4-TB 
* Contact has long dimples near the center to ensure a good connection at all times * Square post is copper- 42 | 220 27.95) 455-1744-1-ND 11.07 92.29 368.89 612.36 | B12B-PH-SM4-TB 


(LF) 
(LF) 
undercoated and tin/lead-plated for superior solderability and for whisker prevention ¢ This connector is 4) 13 |240 2995) 455-1745-1-ND 41.42 95.19 380.74 632.03 | Bt ISIE 
(LF) 
(LF) 
(LF) 


also available in a surface mount configuration. Its housing is made of heat resistant resin so that it is not 
14 | 26.0 31.95] 455-1746-1-ND 11.78 98.15 392.60] 651.72 | B14B-PH-SM4-TB 


adversely affected during reflow soldering. 

Specifications: 15 | 28.0 33.95] 455-1747-1-ND 12.13 101.11 404.45 | 671.39 | B15B-PH-SM4-TB 
* Current Rating: 2A AC/DC » Voltage Rating: 100V AC/DC * Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Applicable 16 | 30.0 35.95 | 455-1748-1-ND 12.49 104.08 416.30] 691.06 | B16B-PH-SM4-TB 
Wire: 32 ~ 24 AWG * Color: Natural (White) Side Entry SMT (Shrouded) 


2.0 7.9 | 455-1749-1-ND 411 34.22 136.89 | 227.24 | S2B-PH-SM4-TB(LF) 
4.0 99 | 455-1750-1-ND 4.83 40.22 160.88 | 267.06 | S3B-PH-SM4-TB(LF) 


BGBIGGGGS 
ssisssss 


2 (SN) 
3 (SN) 
4 | 6.0 11.9) 455-1751-1-ND 5.57 46.43 185.71| 308.28 SH ont 
5 | 80 13.9 | 455-1752-1-ND 5.83 48.55 194.18] 322.34 | S6B-PH-SIM4-TB(LF)(SN 
6 | 10.0 15.9 | 455-1753-1-ND 6.96 58.00 _—-232.00| 385.12 | S6B-PH-SM4-TB(LF)(SN 
7 

8 


12.0 17.9 | 455-1754-1-ND 7.04 58.71 234.82 | 389.80 | S7B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 


14.0 19.9 | 455-1755-1-ND 7.55 62.94 251.76 | 417.92 | S8B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 


5} 9 | 460 21.9 | 455-1756-1-ND 865 7211 288.45) 478.83 | S9B-PH-SIM4-TB(LF)(SN) 
10 | 18.0 23.9 | 455-1757-1-ND 9.98 8319 332.77) 552.40 | S10B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
12 | 22.0 27.9 | 455-1758-1-ND 10.94 91.16 —_-364.65| 605.32 | $12B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
13 | 24.0 29.9 | 455-1759-1-ND 11.43 95.26 += 381.02 + 632.49 | $13B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
14 | 26.0 31.9 | 455-1760-1-ND 11.71 + 97.59 +: 390.34) + 647.96 | S14B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
15 | 28.0 33.9 | 455-1761-1-ND 11.99 99.91 399.65] 663.42 | S15B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel* | JST 
Description Part No. 1 100 500 Qty. | Pricing | Part No. 
Contacts-Tin Plated 
aaa 5 
ie parc cae ey di ia 30-24aWG | 455-1127-1-ND — 242 8.46 | 8,000 |12.69/m | SPH-002T-Po.5S 
Fig.| cuits) A Bea parina 10 100 soo | 1.000 | PartNo 32~28AWG | 455-1318-1-ND - 2.03 8.12 | 10,000 |10.80/M | SPH-004T-P0.5S 
Receptacle Housing Crimp Tools 
2 | 20 58 | 455-1165-ND 43°«(362~—«14.47 — | PHR-2 Spe pea ae = ad || = He 
3 | 40 7.8 | 455-1126-ND 44 °°°«371 (14.82 — | PHR-3 : HESS : = | eS = | NiSe 
Z os ae een ~ He To = oe * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
6 | 10.0 138 | 455-1162-ND 6 512 20.46 — | PHR-6 : 
7 | 12.0 15.8 | 455-1161-ND 78 6.53 26.10 — | PHR-7 PHD Series 2.0mm Connectors 
8 | 14.0 17.8 | 455-1189-ND 81 679 27.16 — | PHR-8 : ; : ; , 
1 9 116.0 19.8 | 455-1159-ND 33 6.88 27.52 — | PHR-9 Features: * This compact design meets the demand for high-density connection * The box 
to | 180 21.8 | 455-1151-ND 897.41 29.63 — | PHR-10 contact supplies stable -contact pertormance: 
7 4 = if Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC * Voltage Rating: 250V AC/DC »* Tem- 
= ~ = = — s - = = ae oa = perature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 28 ~ 22 AWG 
13 | 24.0 27.8 | 455-1155-ND 183 15.26 64.04 — | PHR-13 
14 | 26.0 29.8 | 455-1154-ND 2.04 17.02 68.09 — | PHR-14 
15 | 28.0 31.8 | 455-1153-ND 212 1764 70.56 — | PHR-15 
16 | 30.0 33.8 | 455-1152-ND 283 23.55 94.20 — | PHR-16 
Top Entry Thru-hole (Shrouded) 
2 | 20 59 | 455-1704-ND 86 713 28.51 — | B2B-PH-K-S(LF)(SN) 
3 | 40 79 | 455-1705-ND 1.20 10.02 40.08 — | B3B-PH-K-S(LF)(SN) 
4 | 60 99 | 455-1706-ND 150 1249 49.96 — | B4B-PH-K-S(LF)(SN) 
5 | 80 11.9 | 455-1707-ND 194 16.16 64.64 — | B5B-PH-K-S(LF)(SN) 
6 | 10.0 13.9 | 455-1708-ND 222 18.49 73.95 — | B6B-PH-K-S(LF)(SN) 
7 |12.0 15.9 | 455-1709-ND 262 21.80 87.21 — | B7B-PH-K-S(LF)(SN) aa omea max aa i 
8 | 14.0 17.9 | 455-1710-ND 2.86 23.85 95.39 — | B8B-PH-K-S(LF)(SN) he Le ae Benet af Ane ara Ko 
2} 9 |160 199 | 455-1711-ND 3.23 26.95 107.81 — | 898-PH-K-S(LF)(SN) ig) scults elilio anno: 
11 | 20.0 23.9 | 455-1713-ND 381 31.75 127.01 — | B11B-PH-K-S(LF)(SN) 8 6.0 9.9 | 455-2965-ND 217 ~«*1805 +~=«72.21 | PHDR-0BVS 
12 | 22.0 25.9 | 455-1714-ND 411 34.22 136.89 — | B12B-PH-K-S(LF)(SN) 10 8.0 11.9 | 455-1158-ND 225 1876 75.03 | PHDR-10VS 
13 | 24.0 27.9 | 455-1715-ND 453 37.75 151.00 — | B13B-PH-K-S(LF)(SN) 12 | 10.0 13.9 | 455-1204-ND 2.29 19.11 76.44 | PHDR-12VS 
14 | 26.0 29.9 | 455-1716-ND 489 40.72 162.86 — | B14B-PH-K-S(LF)(SN) 14 | 12.0 15.9 | 455-1172-ND 232 1935 77.39 | PHDR-14VS 
15 | 28.0 31.9 | 455-1717-ND 521 43.40 173.58 — | B15B-PH-K-S(LF)(SN) 16 | 14.0 17.9 | 455-1173-ND 248 20.70 82.79 | PHDR-16VS 
16 | 30.0 33.9 | 455-1718-ND 592 49.32 197.28 — | B16B-PH-K-S(LF)(SN) 18 | 1460 19.9 | 455-1905-ND 2512093 83.73 | PHDR-AavS 
Side Entry Thru-hole (Shrouded) , | 20 | 180 21.9 | 455-1174-ND 254 2147 84.67 | PHDR-20VS 
2] 20 59 | 455-1719-ND 857.08 «28.22 — ] $2B-PH-K-S(LF)(SN) | ee ee eee fa eee: eee |Gaaeeave 
3] 40 79 | 455-1720-ND 1.12 9.31 37.25 — | S3B-PH-K-S(LF)(SN) a ere RP eT dg)” a7 ani - 4ag.58" | PHDR SENS 
4 | 60 929 | 455-1721-ND 137 1143 45.73 — | S4B-PH-K-S(LF)(SN) : : : : : 
5 | 80 11.9 | 455-1722-ND 1.68 14.04 56.16 — | S5B-PH-K-S(LF)(SN) 28 26.0 29.9 455-1171-ND 4.52 37.69 150.76 | PHDR-28VS 
6 | 10.0 13.9 | 455-1723-ND 2.02 16.79 67.17 — | S6B-PH-K-S(LF)(SN) 30 28.0 31.9 455-1180-ND 4.58 38.16 152.65 | PHDR-30VS 
7 | 120 15.9 | 455-1724-ND 224 18.70 74.79 — | $7B-PH-K-S(LF)(SN) 7 on ee Seen We ee ie San 
8 | 14.0 17.9 | 455-1725-ND 263 21.88 87.50 — | S8B-PH-K-S(LF)(SN) : : : : : 
3| 9 [160 199 | 456-1726ND 2.92 24.35 97.38) — | SOB-PH-K-S(LFVSN) 
10 | 18.0 21.9 | 455-1727-ND 3.25 2710 108.38 — | S10B-PH-K-S(LF)(SN) Top Entry (Shrouded) 
11 | 20.0 23.9 | 455-1728-ND 351 29.28 117.13 — | $11B-PH-K-S(LF)(SN) 7 Ti a Se 294 DAAB 9751 | BSB-PHDSSLFIGM 
i a ae ean oo ee ie = Sa aieelh to | 8.0 © 11.9 | 455-1762-ND 3.17 26.44 105.75 | B10B-PHDSS(LF)(SN) 
a \oe0 299 RESReaiNe ie ae — | st4p-PHK-S(LF)(SN) 12 | 10.0 13.9 | 455-1763-ND 3.71 30.89 123.55 | B12B-PHDSS(LF)(SN) 
1s |oR0 31.9 (eee ay 3676 46004 — | s15B-pH-K-S{LF)(SN) 14 | 120 15.9 | 455-1764-ND 4.39 36.59 146.35 | B14B-PHDSS(LF)(SN) 
te /200 339 eReeeaans Pein tases anon | St6e-PH-K-SCLESN) 16 | 14.0 17.9 | 455-1765-ND 474 39.50 158.00 | B16B-PHDSS(LF)(SN) 
- - - : - 18 | 16.0 19.9 | 455-1766-ND 4.98 41.53 166.11 | B18B-PHDSS(LF)(SN) 
Top Entry SMT (Shrouded) >| 20) 18.0 21.9 | 455-1767-ND 5.41 45.11. 180.44 | B20B-PHDSS(LF)(SN) 
2 | 2.0 7.95 | 455-1734-1-ND 3.90 3253 130.12] 216.00 | B2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 22 | 20.0 23.9 | 455-1768-ND 6.90 57.49 229.95 | B22B-PHDSS(LF)(SN) 
3 | 4.0 9.95 | 455-1735-1-ND 4.46 37.19 148.74] 246.91 | B3B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 24 | 22.0 25.9 | 455-1769-ND 748 62.37 249.49 | B24B-PHDSS(LF)(SN) 
4 | 60 11.95] 455-1736-1-ND 5.63 46.92 187.69] 311.57 | B4B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 26 | 24.0 27.9 _ | 455-1770-ND 7.80 64.98 259.92 | B26B-PHDSS(LF)(SN) 
4 | 5 | 8.0 13.95) 455-1737-1-ND 6.08 50.66 202.65) 336.40 | B5B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 28 | 26.0 29.9 | 455-1771-ND 815 67.91 271.65 | B28B-PHDSS(LF)(SN) 
6 | 10.0 15.95] 455-1738-1-ND 6.60 54.97 219.87 364.98 | B6B-PH-SM4-TB(LF)SN) 30 | 28.0 31.9 | 455-1772-ND 852 71.00 284.01 | B30B-PHDSS(LF)(SN) 
7 | 12.0 17.95] 455-1739-1-ND 7.31 60.89 243.57] 404.33 | B7B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 32 | 30.0 33.9 | 455-1773-ND 8.87 73.94 295.74 | B32B-PHDSS(LF)(SN) 
8 | 14.0 19.95] 455-1740-1-ND 7.80 64.99 259.94] 431.50 | B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN) 34 | 32.0 35.9 | 455-1774-ND 9.16 76.34 305.34 | B34B-PHDSS(LF)(SN) 
9 | 16.0 21.95] 455-1741-1-ND 837 69.78 279.13 463.36 | B9B-PH-SM4-TB(LF)(SN) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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. Cir- | Dimensions - mm Digi-Key Pricing JST 
JS i PHD Series 2.0mm Connectors (Cont) Fig.| cuits| A B Part No. 10 100 500 | PartNo. 
Side Entry Shrouded Board-Mount Headers 
Cir- | Dimensions-mm | Digi-Key Pricing JST (Use with EH and HR Series Female Housing) 
Fig.| cuits| A B Part No. 10 100 500 | Part No. 3] 7 15.0 20.0 455- 1033-ND 2.26 1882 75.26 | S7B-EH 
Side Entry (Shrouded) Side Entry Shrouded Board-Mount Headers 
8 6.0 9.9 455-2256-ND 2.92 24.30 97.19 | S8B-PHDSS(LF)(SN)(P) (Use with EH and HR Series Female Housing) — RoHS Compliant 
10 8.0 11.9 | 455-1775-ND 3.46 28.83 115.30 | S10B-PHDSS(LF)(SN) 2 25 75 455-1625-ND 83 6.88 27.52 | $2B-EH(LF)(SN) 
12 | 10.0 13.9 | 455-1776-ND 4.05 33.77 135.06 | $12B-PHDSS(LF)(SN) 3 5.0 10.0 455-1626-ND 99 8.23 32.93 | S3B-EH(LF)(SN) 
14. | 12.0 15.9 | 455-1777-ND 479 39.95 159.81 | S14B-PHDSS(LF)(SN) 4 75 12.5 455-1627-ND 147 9.76 39.04 | S4B-EH(LF)(SN) 
16 | 14.0 17.9 | 455-1778-ND 4.96 41.31 165.24 | S16B-PHDSS(LF)(SN) 5 10.0 15.0 455-1628-ND 1.53 12.76 51.04 | S5B-EH(LF)(SN) 
18 | 160 199 | 455-1779-ND 5.49 45.76 183.05 | S18B-PHDSS(LF)(SN) 6 12.5 17.5 455-1629-ND 1.91 15.88 __ 63.50 | S6B-EH(LF)(SN) 
3 | 20 | 18.0 21.9 | 455-1780-ND 5.98 49.83 199.33 | $20B-PHDSS(LF)(SN) ‘ Pe ioe peared ca Dae toed pees it tan 
22 | 20.0 239 | 455-1781-ND 7.52 62.65 250.58 | S22B-PHDSS(LF)(SN) 3| 3 ae oa an Se) paca ae aon 
24 | 22.0 25.9 | 455-1782-ND 8.16 68.02 272.08 | S24B-PHDSS(LF)(SN) 10 _ _ (ees EDA) 348 2899 118.95 | STOB-EH(LF)(SN) 
26 | 24.0 27.9 | 455-1783-ND 8.55 71.22 284.89 | S26B-PHDSS(LF)(SN) 1 oF ani SED 385 3211 128-42 | S11B-EH(LF)(SN) 
28 | 26.0 29.9 | 455-1784-ND 8.82 73.50 294.01 | S28B-PHDSS(LF)(SN) 12 075 305 455-1635-ND 4.08 33.99 135.94 | S12B-EH(LF)(SN) 
30 | 28.0 31.9 | 455-1785-ND 9.35 77.90 311.60 | S30B-PHDSS(LF)(SN) 13 30.0 35.0 455-1636-ND 5.03 41.93 167.70 | $13B-EH(LF)(SN) 
32 | 30.0 33.9 | 455-1786-ND 9.75 81.21 324.84 | $32B-PHDSS(LF)(SN) 14 32.5 375 455-1637-ND 5.35 44.57 178.28 | S14B-EH(LF)(SN) 
34 | 32.0 35.9 | 455-1787-ND 10.12 84.30 337.21 | S34B-PHDSS(LF)(SN) 15 35.0 40.0 455-1638-ND 5.76 47.98 191.92 | S15B-EH(LF)(SN) 
Cut Tape Tape & Reel Digi-Key Cut Tape Pricing | T&R Pricing*| JST 
Digi-Key Pricing Pricing* JST Description Part No. 100 500 9,000 Part No. 
Description Part No. 100 500 8,000 Part No. Contact — RoHS Compliant 
Contacts-Tin Plated 30 ~ 22 AWG 455-1042-1-ND 194 7.76 11.64/M_| SEH-O01T-PO.6 
Crimp Tool 
26 ~ 22 AWG 455-1325-1-ND 2.24 8.82 13.23/M | SPHD-001T-PO.5 30-22 AWG Contacts T55A045-ND W051 = We260 
28 ~ 24 AWG 455-1313-1-ND 2.21 8.82 13.23/M_| SPHD-002T-P0.5 : 
Crimp Tools * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
26 ~ 22 AWG Contacts 455-1238-ND 419.19/1 — | WC-610 
28 ~ 24 AWG Contacts 455-1237-ND 831.68/1 — | YRS-620 X H S e ri es 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. RoHS 
2.5mm Connectors GA [Sst | 


EH Series 2.5mm Connectors 


Features: * Compact and Slim: This connector is designed to be compact and unusually thin. It measures 
only 8.1mm (.319”) high after mounting and is just 3.8mm (.150”) wide. * Highly Reliable Contact: The 
contact has long dimples near the center that ensure continuity of low voltage and low current circuits at all 
times, even under conditions of vibration and abusive prying. * Polarizing Guides: The header and housing 
have guides to prevent improper mating. * Whisker Prevention: The contact material is treated with a reflow 
process, and the square post is copper-undercoated and tin/lead-plated for whisker prevention. * Easy and 
Effective Crimping: Although the contact is compact, it has a long wire strip length, 2.6 + 0.4mm (.102” + 
.016”). This long length is very useful for automatic crimping and when crimping shielded wires. 

Specifications: + Current Rating: 3A AC/DC (22 AWG) « Voltage Rating: 250V AC/DC * Temperature Range: 
-25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 32 ~ 22 AWG 


Material and Finish: * Contact: Phosphor bronze, tin-plated * Housing: Nylon 66, UL94V-0, natural (white) 
* Posts for Headers: Brass, copper-undercoated, tin/lead plated * Wafer: Nylon 66, UL94V-0, natural (white) 


Applicable PC Board Thickness: ¢ 0.8 ~ 1.6mm (.031” ~ .063”) 


w@ A 


The XH connector was developed based on the high reliability and versatility of the NH series connectors. 
The connector is very small with a mounting height of 9.8mm (.386"). 
Specifications: * Current Rating: 3A AC/DC (AWG #22) * Voltage Rating: 250V AC/DC » Temperature 
Range: ¢ -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 30 to 22 AWG *¢ Applicable PC Board Thickness: 1.6mm (.063”) 


Top Entry Shrouded Board-Mount Headers 
(Use with EH and HR Series Female Housing - Not TUV approved) — RoHS Compliant 


2 2.5 75 455-1611-ND 69 5.76 23.05 | B2B-EH-A(LF)(SN) 
3 5.0 10.0 455-1612-ND 94 7.82 31.28 | B3B-EH-A(LF)(SN) 
4 75 12.5 455-1613-ND 1.23 10.29 41.16 | B4B-EH-A(LF)(SN) 
5 10.0 15.0 455-1614-ND 1.47 12.29 49.16 | B5B-EH-A(LF)(SN) 
6 12.5 17.5 455-1615-ND 1.77 14.76 59.03 | B6B-EH-A(LF)(SN) 
7 15.0 20.0 455-1616-ND 2.01 16.76 67.03 | B7B-EH-A(LF)(SN) 
2 8 17.5 22.5 455-1617-ND 2.28 18.99 75.97 | B8B-EH-A(LF)(SN) 
9 20.0 25.0 455-1618-ND 2.53 21.11 84.44 | BOB-EH-A(LF)(SN) 
10 22.5 27.5 455-1619-ND 2.95 24.58 98.31 | B10B-EH-A(LF)(SN) 
11 25.0 30.0 455-1620-ND 3.25 27.11 108.42 | B11B-EH-A(LF)(SN) 
12 27.5 32.5 455-1621-ND 3.39 28.23 112.90 | B12B-EH-A(LF)(SN) 
13 30.0 35.0 455-1622-ND 4.01 33.46 133.83 | B13B-EH-A(LF)(SN) 
14 32.5 37.5 455-1623-ND 4.35 36.22 144.88 | B14B-EH-A(LF)(SN) 
15 35.0 40.0 455-1624-ND 4.59 38.22 152.88 | B15B-EH-A(LF)(SN) 


Dimension - mm Digi-Key Pricing JST 
Fig. | Circuits| A B Cc Part No. 10 100 500 | PartNo 
1 — 32 48 | 455-2220-ND 1.86 1554 62.14 | XHP-1 
iE IBD RenzIGnS Ea Digi-Key Pricing 1st 2 | 25 57 7.3. | 455-2266-ND 49 4.06 = 16.23 | XHP-2 
anlar | A B Part No. 10 100 500 | Part No 3 | 50 82 9.8 | 455-2219-ND 544.50 18.00 | XHP-3 
5 - ; : 4 | 75 10.7 123 | 455-2267-ND 54 4.50 18.00 | XHP-4 
Disconnectable Crimp Style Female Receptacle Housing — RoHS Compliant 5 10.0 132 148 | 455-2268-ND 60 5.03 20.11 | XHP-5 
2 25 7.0 455-1000-ND 40 3.32 13.26 | EHR-2 6 [125 157 17.3 | 455-2218-ND 71 591 23.64 | XHP-6 
3 5.0 9.5 455-1001-ND A4 3.67 14.68 | EHR-3 7 | 15.0 18.2 198 | 455-2269-ND 74 618 24.70 | XHP-7 
4 75 12.0 455-1002-ND 45 3.74 14.96 | EHR-4 1 9 | 200 23.2 24.8 | 455-2217-ND 114 953 38.10 | XHP-9 
a | ieee eaten yee. ‘aan eae 10 | 225 257 27.3 | 455-2210-ND 115 9.61 38.45 | XHP-10 
Z ; : : : 11 | 25.0 282 29.8 | 455-2216-ND 1.50 1253 50.10 | XHP-11 
7 15.0 19.5 455-1005-ND 63 5.22 20.88 | EHR-7 12 | 275 307 323 | 455-2215-ND 159 1323 52.92 | XHP-12 
4) | Bo | are ee0 pooglOdas ND 65 5.44 21.74 | EHR-8 13 | 300 332 348 | 455-2214-ND 182 1517 60.68 | XHP-13 
9 20.0 24.5 455-1007-ND 93 7.76 31.05 | EHR-9 
14 | 325 357 37.3 | 455-2213-ND 2.35 1958 78.32 | XHP-14 
10 | 225 27.0 455-1008-ND 98 8.19 32.74 | EHR-10 
54 seh Soe Hee aUibat 54 Woda. ange ERR 15 | 35.0 382 39.8 | 455-2212-ND 2.40 20.02 80.08 | XHP-15 
16 | 37.5 407 42.3 | 455-2209-ND 416 34.66 138.65 | XHP-16 
12 27.5 32.0 455-1010-ND 147 12.28 49.11 | EHR-12 20. | 475 50.7 52.3 | 455-2211-ND 5.69 47.45 189.81 | XHP-20 
7. aes 
14] 325 37.0 455-1012-ND 1.98 16.51 66.05 | EHR-14 
15 | 35.0 39.5 455-1013-ND 2.04 17.01 68.02 | EHR-15 Top Entry (Shrouded) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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2 25 74 — | 455-2247-ND 74 6.18 24.70 | B2B-XH-A(LF)(SN) 
3 50 99 — | 455-2248-ND 95 7.94 31.75 | B3B-XH-A(LF)(SN) 
4 75 124 — | 455-2249-ND 1.28 10.70 42.81 | B4B-XH-A(LF)(SN) 
5 10.0 14.9  — | 455-2270-ND 1.57 13.06 = 52.22 | B5B-XH-A(LF)(SN) 
6 125 17.4 — _ | 455-2271-ND 1.83 15.23 60.92 _| B6B-XH-A(LF)(SN) 
t 15.0 199 — | 455-2252-ND 218 18.17 72.68 | B7B-XH-A(LF)(SN) 
8 17.5 224 — | 455-2251-ND 241 20.11 80.44 | B8B-XH-A(LF)(SN) 
2 9 20.0 249 — | 455-2244-ND 270 2252 90.08 | B9B-XH-A(LF)(SN) 
10 22.5 274 — | 455-2253-ND 3.15 26.23 104.90 | B10B-XH-A(LF)(SN) 
1 25.0 299 — _ | 455-2255-ND 3.32 27.70 110.78 | B11B-XH-A(LF)(SN) 
12 275 324 — | 455-2259-ND 3.84 31.99 127.95 | B12B-XH-A(LF)(SN) 
13 30.0 349 — | 455-2260-ND 4.09 34.05 136.19 | B13B-XH-A(LF)(SN) 
14 32.5 374 — | 455-2258-ND 442 36.81 147.23 | B14B-XH-A(LF)(SN) 
15 35.0 399 — | 455-2254-ND 476 39.63 158.53 | B15B-XH-A(LF)(SN) 
16 37.5 424 —_ | 455-2241-ND 5.02 41.87 167.46 | B16B-XH-A(LF)(SN) 
(Continued) 
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Cir- Dimensions - mm Digi-Key Pricing JST 
XH Series 2.5mm Connectors (Cont.) RolS Fig. | cuits A B Part No. 10 100 500 | Part No. 
8 175 22.3 | 455-2154-ND 167 13.90 55.59 | XAP-08V-1 
ofneasiont malay UOIgE KEY Pricing rei 9 20.0 24.8 | 455-2155-ND 1.69 14.06 56.24 | XAP-09V-1 
Fig. |Cirevits| AB _C_| PartNo tn eon | Geen 10 | 225 27.3 | 455-2156-ND 190 1585 63.41 | XAP-10V-1 
: ; : : 1 | 25.0 29.8 | 455-2157-ND 1.93 16.07 64.27 | XAP-11V-1 
Top Entry (Shrouded) With:Boas: Ty) 42 | 275 323. | 455-2158-ND 1.96 16.34 65.36 | XAP-12V-1 
1 — 49 — | 455-2227-ND 1.73 14.41 57.62 | B1B-XH-AM(LF)(SN) 73 | 30.0 34.8 |  455-2159-ND 1.99 1661 66.44 | XAP-13V-1 
20) 25 74 — | 495-2273-ND 83° 6.88 27.52 | B2B-XH-AM(LF)(SN) 14 | 325 37.3 | 455-2160-ND 2.05 17.05 68.19 | XAP-14V-1 
9/500 99 1.06 8.82 35.28 | B3B-XH-AM(LF)(SN) 15 | 35.0 39.8 | 455-2161-ND 2.07 17.26 69.05 | XAP-15V-1 
a ee oT eee ae aed corer | Hee acamtleca 
> 5 | 100 149 — | 455-2239-Np 1.61 13.41 53.62 | B5B-XH-AM(LF)(SN) - 
6 (125 174  — | 455-2238-ND 2.00 16.64 66.56 | B6B-XH-AM(LF)(SN) Top Entry - Through Hole (Shrouded) Without Boss 
7 | 15.0 199 — | 455-2235-ND 227 18.96 75.83 | B7B-XH-AM(LF)(SN) 2 25 75 455-1989-ND 119 9.93 39.71 ] BO2B-XASK-1(LF)(SN) 
8 |475 224 — | 455-2232-ND 250 20.87 83.49 | B8B-XH-AM(LF)(SN) 3 5.0 10.0 | 455-1990-ND 157 13.06 52.22 | BO3B-XASK-1(LF)(SN) 
10 |225 274 — | 455-2234-ND 3.21 26.75 106.98 | B10B-XH-AM(LF)(SN) 4 75 125 | 455-1994-ND 195 16.23 64.91 | BO4B-XASK-1(LF)(SN) 
12 | 275 324  — | 455-2233-ND 3.94 32.80 131.18 | B12B-XH-AM(LF)(SN) o| 5 10.0 15.0 | 455-1995-ND 247 20.57 82.26 | BOSB-XASK-1(LF)(SN) 
Side Entry (Shrouded) 6 125 17.5 | _455-1996-ND 2.85 23.74 94.95 | BOBB-XASK-1(LF)(SN) 
7s EE i? abt 9676 | SEXEMLAREN 8 175 22.5 | 455-1998-ND 3.78 31.50 126.00 | BO8B-XASK-1(LF)(SN) 
9 20.0 25.0 | 455-1999-ND 4.20 35.03 140.11 | BOSB-XASK-1 (LF)(SN) 
a) 50 980 — (Bee BAB BS Ae | SSB EATON) 12 | 275 325 | _455-2005-ND 5.85 48.79 195.15 | B12B-XASK-4(LF)(SN) 
4 | 75 124 — | 455-2243-ND 1.70 14.17 56.68 | S4B-XH-A(LF)(SN) : a : : : 
5 | 10.0 149 — | 455-2242-ND 2.04 17.00 67.98 | S5B-XH-A(LF)(SN) Side Entry - Through Hole (Shrouded) 
6 [125 174 — | 455-2296-ND 2.60 21.70 86.79 | S6B-XH-A(LF)(SN) 3 2 25 75 455-2044-ND 3.41 28.38 113.51 | SOB2-XASS-1(LF)(SN) 
7 [450 199  — | 455-2240-ND 3.00 24.99 99.96 | S7B-XH-A(LF)(SN) 
8 | 17.5 224 — | 455-2225-ND 3.20 26.64 106.54 | S8B-XH-A(LF)(SN) elie ae CuliT ang UE & Reelx = 
3 9 20.0 249 — | 455-2224-ND 3.82 31.81 127.24 | S9B-XH-A(LF)(SN) _, [Ee || Beet a) peing WAL) 
10 |225 27.4 — | 455-2228-ND 4.01 33.40 133.59 | $10B-XH-A(LF)(SN) elie || AN] Geta, 0 00) 00am lEariiNo: 
11 [250 299 — | 455-2226-ND 479 39.93 159.71 | S11B-XH-A(LF)(SN) 
12 [275 324 — | 455-2221-ND 5.24 43.63 174.52 | S12B-XH-A(LF)(SN) SMT Type (Shrouded) 
Bes | _ Sea 2 fea ee Ree 2 ]25 10.0 | 455-2022-1-ND 6.06 50.54 | 202.16 | BM02B-XASS-TF(LF)(SN) 
is |350 299 ©. [ieeiaoealg 708 88.80 23520 | S1SB-XH-AILFI(SN) 3 | 50 125 | 455-2023-1-ND 757 63.05 | 252.19 | BMO3B-XASS-TF(LF)(SN) 
ie |a75 a4 — |eeebocetnn 795 6629 26516 | S16B-XH-A(LF)(SN) 5 | 10.0 17.5 | 455-2024-1-ND 8.74 72.80 | 291.20 | BMO5B-XASS-TF(LF)(SN) 
4 | 6 | 125 20.0 | 455-2025-1-ND 9.50 79.16 | 316.63 | BMO6B-XASS-TF(LF)(SN) 
Dimensions - Cut Tape Tape & Reel 7 | 15.0 225 | 455-2026-1-ND 11.39 94.94 | 379.77 _ | BMO7B-XASS-TF(LF)(SN) 
_ Cir | = mm Digi-Key Pricing Pricing | JST 8 | 17.5 25.0 | 455-2027-1-ND 11.83 98.56 | 394.25 | BMO8B-XASS-TF(LF)(SN) 
Fig.[cuits| AB | PartNo. 1 10 100 500__| Part No. 9 | 20.0 27.5 | 455-2028-1-ND 12.27 402.23 | 408.92 | BMO9B-XASS-TF(LF)(SN) 
SMT Entry (Shrouded) * ForT: d Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
3 | 5.0 125 | 455-2263-1-ND 575.22 43.51 | 174.05 _ | S3B-XH-SM4-TB(LF)(SN) SE TEPSETE Pee hermanerelonnge as 
4) 4 | 75 15.0 | 455-2262-1-ND 64 591 49.22 | 196.86 | S4B-XH-SM4-TB(LF)(SN) Cut Tape Tape & Reel 
6 | 125 20.0 | 455-2264-1-ND 85 7.84 65.33 | 261.30 _| S6B-XH-SM4-TB(LF)(SN) Digi-Key Pricing Pricing* | JST 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Dosciintion BartiNos wl) ut) oy 6,000 LéleLie 
Contacts - Tin Plated — RoHS Compliant 
a Cut Tape Tape & Reel 26 ~ 22 AWG 455-2050-1-ND 23° 1.88 = 7.53 | 11.30/M | SXA-001T-P0.6L 
Digi-Key Pricing Pricing* | JST 24 ~ 20 AWG 455-2051-1-ND 23 1.88 7.53 | 11.30/M — |SXA-O1T-PO.6 
Description Part No. 100 500 8,000 Part No. Hand Crimp Tools 
Comacts 26 ~ 22 AWG 455-2045-ND 419.19/1 — Jwe-esi 
30 ~ 26 AWG 455-2261-1-ND 3.18 12.71 19.07/M SXH-002T-P0.6 24 ~20 AWG 455-2046-ND 509.01/1 — WC-700M 
28 ~ 22 AWG 455-1135-1-ND 3.09 12.35 148.20 SXH-001T-P0.6 24 ~ 20 AWG 455-2049-ND 1144.50/1 = YRS-692 
Tools * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Crimp Tool for 30 ~ 26 AWG | 455-2245-ND 831.68/1 — | YRS-480 
Crimp Tool for 28 ~ 22 AWG | 455-1136-ND 419.19/1 — | we-t10 . 
Extraction Tool 455-2246-ND 46.56/1 — | x06 XAD Series 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


XA Series 
2.5mm Connectors w G A |OBis 


Features: 


* Locking device to prevent accidental disconnection » Header wafer made of glass filled PA66 nylon, 
effective against solder crack » Low insertion force * Insertion guide mechanism 


2.5mm Connectors w @ A |Omis 


Features: 
¢ Locking device prevents accidental disconnection » Solder crack preventive material * Mis-insertion 
preventative design 


Specifications: 
* Current Rating: 3A AC/DC (20 AWG) * Voltage Rating: 250V AC/DC » Temperature Range: -25°C ~ 85°C 
¢ Applicable Wire: 28 ~ 20 AWG 


Specifications: 
¢ Current Rating: 3A AC/DC (AWG 20) » Voltage Rating: 250V AC/DC * Temperature Range: -25°C ~ 85°C 
¢ Applicable Wire: AWG 28 ~ 20 


Dimensions 
Cir- (mm) Digi-Key Pricing JST 
Fig.| cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
8 75 147 455-2162-ND = 2.07 17.27 | XADRP-08V 
10 10.0 172 455-2163-ND = 241 17.62 | XADRP-1oV 
12 125 197 455-2164-ND = 215 17.96 | XADRP-12V 
14 15.0 22.2 455-2165-ND _ 2.20 18.33 | XADRP-14V 
_ — = = 16 175 247 455-2166-ND —_ 2.24 18.70 | XADRP-16V 
eel enetlemer ee snarl emer ee eee 1/18 | 200 272 | 455-2167-ND — 229 19.05 | XADRP-1v 
20 225 29.7 455-2168-ND = 233 19.39 | XADRP-20V 
: 7 OF ASS OAS ND es Ear” Bias XAPORVA 22 25.0 32.2 455-2169-ND = 237 19.74 | XADRP-22V 
; a 14 ORIN) = Ber 0697 | KAPLOAVA 24 275 34.7 455-2170-ND _ 2.41 20.08 | XADRP-24V 
1] 5 10.0 14.8 |  455-2151-ND 80 6.68 26.71 | XAP-05V-1 26 | 300 = 372 455-2171-ND — 2.47 20.57 | XADRP-26V 
6 12.5 173 455-2152-ND 1.03 8.58 34.30) XAP-O6V-1 28 32.5 39.7 455-2172-ND = 2.50 20.83 | XADRP-28V 
7 15.0 19.8 455-2153-ND 1.06 8.80 35.18] XAP-07V-1 ; 
(Continued) 
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. Cut Tape 
JST XAD Series 2.5mm Connectors (Cont.) Digi-Key Pricing Tape and Reel* | JST 
Description Part No. 10 100 500 Qty. Pricing | Part No. 
Dimensions Contacts-Tin Plated 
Cir- (mm) Digi-Key Pricing JST 
Fig.| cuits A B Part No. 1 40 400 | PartNo. 20 ~ 16 AWG 455-1319-1-ND 56 4.63 18.53 | 3,500 | 30.76/M | SVH-41T-P1.1 
30 350 422 455-2174-ND —_ 255 21.25 | XADRP-30V 22 ~ 18 AWG 455-1133-1-ND — 471 18.82 | 4,500] 31.25/M | SVH-21T-P1.1 
1 | 34 40.0 47.2 455-2173-ND _ 2.62 21.86 | XADRP-34V Crimp Tools 
40 475 547 455-2175-ND - 2.75 22.95 | XADRP-40V 
Tat 20~16AWG Contacts | 455-1911-ND 419.19/1 _ —| WC-930 
22.-18AWG Contacts | 456-1134-ND 419.19 — | =| were 
Top Entry (Shrouded) 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
8 75 15.0 455-1997-ND - 4A7 34.77 | BO8B-XADSS-N(LF)(SN) 
10 10.0 17.5 455-2002-ND - 472 39.33 | B10B-XADSS-N(LF)(SN) . 
14 15.0 225 455-2008-ND _ 5.51 45.95 | B14B-XADSS-N(LF)(SN) S ] N Series 
18 20.0 27.5 455-2011-ND _ 6.60 55.02 | B18B-XADSS-N(LF)(SN) RoHS 
2 H i ; 
20 | 225 30.0 | 455-2014-ND — 687 57.26 | B20B-XADSS-N(LF)(SN) Board-In Crimp Terminals W G [Spo | 
26 30.0 37.5 455-2019-ND = 8.85 73.72 | B26B-XADSS-N(LF)(SN) Features: 
36 42.5 50.0 455-2020-ND = 12.68 105.68 | B36B-XADSS-N(LF)(SN) ¢ Compliant board retention feature insures secure mounting before and during soldering * Wires can be 
40 475 55.0 455-2021-ND — 14.45 120.42 | B40B-XADSS-N(LF)(SN) machine-secured to terminals Strain relief minimizes wires 
Side Entry (Shrouded) Specifications: 
8 75 15.0 455-2031-ND 1.41 12.98 108.14 | S08B-XADSS-N(LF)(SN) * Current Rating: Depends on applicable wires * Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Applicable Wire: 30 ~ 
12 125 20.0 455-2033-ND 1.52 14.04 117.01 | $12B-XADSS-N(LF)(SN) 12 AWG * Applicable PC Board Thickness: 1.6mm (.063") 
3 | 14 15.0 225 455-2034-ND 1.68 15.55 129.57 | $14B-XADSS-N(LF)(SN) Material: 
20 225 30.0 455-2035-ND 2.13 19.69 164.10 | S20B-XADSS-N(LF)(SN) «Tin Plated 
26 30.0 37.5 455-2036-ND 3.49 32.23 268.60 | S26B-XADSS-N(LF)(SN) 


VH Series 


3.96mm Connectors 


Features: 


¢ Reliable VH connector can be used in a wide variety of applications »* Mounting height of 16.5mm * Lock 
mechanism which prevents the connector from coming loose and prevents mis-insertion 


Specifications: 


* Current Rating: 10A AC/DC ¢ Voltage Rating: 250V AC/DC * Temperature Range: -25°C ~ 85°C 
¢ Applicable Wire: 22 ~ 16 AWG * Color: Natural (White) 


Dim. PCB (mm) 
Wire (mm) | Thick- Hole | Digi-Key Pricing Tape and Reel*| JST 
Fig.| AWG#| A B |ness Dia. | Part No. 10 100 500 | Qty. | Pricing | Part No. 


1 /28~26) 5.8 3.1) 1.6 1.0 | 455-1452-1-ND 20 1.63 6.51 | 9,000} 9.77/M) SIN-002T-1.0 


2 /22~18/12.6 3.6] 1.6 1.80) 455-1453-1-ND 40 3.37 13.46 | 3,000} 22.35/M| SIN-21T-1.8 


22~18) 7.6 41) 1.6 1.80 | 455-1454-1-ND 30 2.50 9.99 | 4,500} 16.59/M] SIN-21T-1.8S 
18,16] 83 43] 1.6 2.4 | 455-1455-1-ND 36 2.99 11.94] 3,000] 19.82/M| SIN-41T-2.4S 


3 
14.183 43/16 25 | 455-1456-1-ND 36 299  11.94|3,000| 19.82/M| SIN-61T-2.6S 
Digi-Key 12 )92 45] 1.6 3.55| 455-1457-1-ND 46 3.84 15.37| 2,000] 25.52/M| SIN-81T-3.6S 
Fig. | Circuits A B Part No. 10 100 500 Part No. 
2 3.96 7.86 | 455-1183-ND 62 518 20.70 | VHR-2N ; ; 
3 7.92 11.82 | 455-1184-ND 72 6.00 23.99 | VHR-3N Miscellaneous Crimp Contacts 
4 11.88 15.78 | 455-1185-ND 92 7.65 30.58 | VHR-AN P 
5 15.84 19.74 | 455-1186-ND 4.21 10.12 40.46 | VHR-SN and Crimp Tools 
1 6 19.80 23.70 | 455-1187-ND 1.31 10.88 43.51 | VHR-6N 
Cut Tape 
7 23.76 27.66 455-1181-ND 1.67 13.94 55.74 VHR-7N Contact Contact Digi-Key Pricing Tape and Reel*| JST 
8 27.72 31.62 455-1168-ND 1.73 14.41 57.62 VHR-8N Material Finish AWG | Part No. 1 100 500 Pricing Part No. 
9 31.68 35.58 | 455-1169-ND 2.01 16.76 67.03 | VHR-9N VHINV Series Crimp Contacts — RoHS Compliant 
10 | 35.64 39.54 | 455-1167-ND 230 19.17 76.67 | VHR-10N 


Brass Tin-Plated | 22 ~ 18 | 455-1132-1-ND _ 4.24 16.94| 126.54/4,500 | SVH-21T-1.1 


SAN Series Crimp Contacts — RoHS Compliant 


Top Entry (locking) 


Brass | Tin-Plated | 30 ~ 24 | 455-1142-1-ND — 194 7.76] 144.49/14,000 | SAN-002T-0.8K 
2 3.96 7.86 | 455-1639-ND 1.19 9.88 39.51 | B2P-VH(LF)(SN) 
3 7.92 11.82 | 455-1640-ND 150 1250 50.00 | B3P-VH(LF)(SN) ae ~P4AWE | ye51443-ND 86288 = — —| yrs-220 
4 11.88 15.78 | 455-1641-ND 4.92 16.03 64.11 | B4P-VH(LF)(SN) omacts 
5 15.84 19.74 | 455-1642-ND 236 19.71 78.82 | BSP-VH(LF)(SN) Crimp Tools 
2 6 19.80 23.70 | 455-1643-ND 2.70 22.48 89.91 B6P-VH(LF)(SN) Head Adapter KR Series 455-1374-ND 306.24 _ _ — | IDH-KR-12 
7 23.76 27.66 | 455-1644-ND 3.12 26.01 104.02 B7P-VH(LF)(SN) Pistol Grip Crimp Tool 455-1372-ND 144.18 = = — | IDB-12 
8 27.72 31.62 | 455-1645-ND 3.73 31.05 124.18 | B8P-VH(LF)(SN) FOr Tale andl Real pat hummer, change t:NBito ZIND. 
9 31.68 35.58 | 455-1646-ND 413 34.43 187.70 | B9P-VH(LF)(SN) 
10 | 35.64 39.54 | 455-1647-ND 451 37.55 150.19 | B10P-VH(LF)(SN) 
Side Entry (locking) FP 
2 3.96 7.86 | 455-1648-ND 140 11.64 ~=—46.57_ | B2PS-VH(LF)(SN) AV E N 
3 7.92 11.82 | 455-1649-ND 175 14.62 © 58.46 | B3PS-VH(LF)(SN) 
4 11.88 15.78 | 455-1650-ND 2.33 19.46 77.82 | B4PS-VH(LF)(SN) Crimping Tool for Micro 
5 15.84 19.74 | 455-1651-ND 287 23.94 95.76 | BSPS-VH(LF)(SN) 
3 6 19.80 23.70 | 455-1652-ND 3.39 28.28 113.10 | B6PS-VH(LF)(SN) Con nectors 
v4 23.76 27.66 455-1653-ND 3.82 31.85 127.41 B7PS-VH(LF)(SN) * Quality general-purpose crimp tool 
8 27.72 31.62 | 455-1654-ND 455 37.95 151.81 | B8PS-VH(LF)(SN) + Capable of crimping 1.25 ~ 2.5mm (AWG 32-20) 
9 31.68 35.58 | 455-1655-ND 5.01 41.73 166.93 | B9PS-VH(LF)(SN) pitch connector pins 
10 | 35.64 39.54 | 455-1656-ND 5.51 45.92 «183.66 | B10PSVH(LF)(SN) 


AVA9Q99-ND (10140)............ cece cece sees eee ee nen ee $59.95 
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BergStak™ 0.03” (0.8 mm) Mezzanine Connector System 


Features: * Extremely versatile high density mezzanine connector system. Surface mount attachment Mate Height Code (mm) 
* Blade-on-beam contacts allow “peeling” and prevent “stubbing” »* Face polarization prevents mis-mating Receptacle 
* PCB polarization prevents PCB assembly errors Piug 1 2 4 
Plug: * Housing: G.FLCP UL 94V-0 Terminal: Brass Receptacle: * Housing: G.FLCP UL 94V-0 2 6 10 14 
* Terminal: Beryllium Copper * Mating Cycles: 100 * Voltage Rating: 100VAC »* Current Rating: 6.5A 3 ra 1 15 
* Temperature Range: -40°C ~ 85°C. 4 8 12 16 
No. of Dimensions - Inch (mm) Mate Height | Polari- Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Positions A B c Code zation Part No. al 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — Plugs 
0.185 (4.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1667-1-ND 3.88 2.40 2.11 609-1667-2-ND 900 1629.94 | 61083-041402LF 
0.185 (4.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1668-1-ND 3.81 2.36 2.08 609-1668-2-ND 900 1630.31 | 61083-041422LF 
0.224 (5.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1669-1-ND 3.64 2.25 1.98 609-1669-2-ND 800 1382.25 | 61083-042402LF 
40 0.224 (5.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 2 No 609-1670-1-ND 3.65 2.27 2.06 609-1670-2-ND 800 1447.82 | 61083-042422LF 
0.264 (6.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1671-1-ND 3.94 2.43 2.14 609-1671-2-ND 700 1309.52 | 61083-043402LF 
0.264 (6.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 3 No 609-1672-1-ND 4.48 2.77 2.44 609-1672-2-ND 700 1490.76 | 61083-043422LF 
0.303 (7.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 4 Yes -ND 4.06 2.52 2.29 609-1673-2-ND 600 1196.57 | 61083-044402LF 
0.303 (7.70) 0.858 (21.80) _ 0.236 (6.00) 4 No -ND 4.03 2.50 2.27 609-1674-2-ND 600 1187.42 | 61083-044422LF 
0.185 (4.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 1 Yes -ND 4.06 2.52 2.28 609-1675-2-ND 900 1761.98 | 61083-061402LF 
0.185 (4.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 1 No -ND 4.27 2.65 2.40 609-1676-2-ND 900 1853.59 | 61083-061422LF 
0.224 (5.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 2 Yes -ND 3.81 2.37 2.14 609-1677-2-ND 800 1611.68 | 61083-062402LF 
60 0.224 (5.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 2 No -ND 4.34 2.70 2.44 609-1678-2-ND 800 1674.85 | 61083-062422LF 
0.264 (6.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 3 Yes -ND 4.09 2.54 2.30 609-1679-2-ND 700 1450.79 | 61083-063402LF 
0.264 (6.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 3 No -ND 3.81 2.37 2.14 609-1680-2-ND 700 1309.12 | 61083-063422LF 
0.303 (7.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 4 Yes -ND 4.60 2.86 2.59 609-1681-2-ND 600 1356.97 | 61083-064402LF 
0.303 (7.70) 1.173 (29.80) _ 0.236 (6.00) 4 No -ND 4.46 2.87 2.55 609-1682-2-ND 600 1361.42 | 61083-064422LF 
0.185 (4.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 1 No -ND 4.78 3.08 2.74 609-1683-2-ND 900 2153.21 | 61083-081402LF 
0.185 (4.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 1 No -ND 4.77 2.98 2.73 609-1684-2-ND 900 2145.65 | 61083-081422LF 
0.224 (5.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 2 Yes -ND 4.86 3.13 2.78 609-1685-2-ND 800 1944.43 | 61083-082402LF 
80 0.224 (5.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 2 No -ND 4.21 2.71 2.41 609-1686-2-ND 800 1730.62 | 61083-082422LF 
0.264 (6.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 3 Yes -ND 5.16 3.21 2.91 609-1687-2-ND 700 1745.18 | 61083-083402LF 
0.264 (6.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 3 No 609-1688-1-ND 4.42 2.85 2.53 609-1688-2-ND 700 1547.03 | 61083-083422LF 
0.303 (7.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1689-1-ND 5.29 3.29 2.98 609-1689-2-ND 400 1058.85 | 61083-084402LF 
0.303 (7.70) 1.488 (37.80) _ 0.236 (6.00) 4 No 609-1690-1-ND 4.35 2.80 2.49 609-1690-2-ND 400 900.57_| 61083-084422LF 
0.185 (4.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 5.08 3.23 2.96 609-1691-2-ND 650 1679.59 | 61083-101402LF 
0.185 (4.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1692-1-ND 4.85 3.04 2.78 609-1692-2-ND 650 1535.44 | 61083-101422LF 
0.224 (5.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1693-1-ND 5.48 3.50 3.20 609-1693-2-ND 550 1535.77 | 61083-102402LF 
100 0.224 (5.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 2 No 609-1694-1-ND 4.98 3.17 2.90 609-1694-2-ND 550 1459.26 | 61083-102422LF 
0.264 (6.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1695-1-ND 5.27 3.42 3.13 609-1695-2-ND 450 1252.68 | 61083-103402LF 
0.264 (6.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 3 No 609-1696-1-ND 5.32 3.55 3.18 609-1696-2-ND 450 1313.15 | 61083-103422LF 
0.303 (7.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1697-1-ND 5.65 3.67 3.35 609-1697-2-ND 400 1193.35 | 61083-104402LF 
0.303 (7.70) 1.803 (45.80) _ 0.236 (6.00) 4 No 609-1698-1-ND 5.13 3.27 2.99 609-1698-2-ND 400 1082.28 | 61083-104422LF 
0.185 (4.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1699-1-ND 5.91 3.77 3.45 609-1699-2-ND 650 1956.86 | 61083-121402LF 
0.185 (4.70) 2.118(53.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1700-1-ND 5.55 3.60 3.29 609-1700-2-ND 650 1870.05 | 61083-121422LF 
0.224 (5.70) 2.118(53.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1701-1-ND 5.83 3.88 3.48 609-1701-2-ND 550 1725.34 | 61083-122402LF 
120 0.224 (5.70) 2.118(53.80) 0.236 (6.00) 2 No -ND 5.80 3.86 3.46 609-1702-2-ND 550 1717.79 | 61083-122422LF 
0.264 (6.70) 2.118(53.80) 0.236 (6.00) 3 Yes -ND 5.67 3.78 3.39 609-1703-2-ND 450 1399.59 | 61083-123402LF 
0.264 (6.70) 2.118(53.80) 0.236 (6.00) 3 No -ND 5.41 3.60 3.23 609-1704-2-ND 450 1334.18 | 61083-123422LF 
0.303 (7.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 4 Yes -ND 5.80 3.86 3.46 609-1705-2-ND 400 1271.67 | 61083-124402LF 
0.303 (7.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 4 No -ND 5.74 3.83 3.32 609-1706-2-ND 400 1259.02 | 61083-124422LF 
0.185 (4.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 1 Yes -ND 6.11 4.07 3.65 609-1707-2-ND 650 2137.50 | 61083-141402LF 
0.185 (4.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 1 No -ND 6.41 4.27 3.83 609-1708-2-ND 650 2243.42 | 61083-141422LF 
0.224 (5.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 2 Yes -ND 6.32 4.21 3.77 609-1709-2-ND 550 1871.49 | 61083-142402LF 
140 0.224 (5.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 2 No -ND 9.72 6.69 6.08 609-1710-2-ND 550 3063.42 | 61083-142422LF 
0.264 (6.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 3 Yes -ND 9.76 6.76 5.98 609-1711-2-ND 450 2459.27 | 61083-143402LF 
0.264 (6.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 3 No -ND 9.76 6.76 5.98 609-1712-2-ND 450 2458.32 | 61083-143422LF 
0.303 (7.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 4 Yes -ND 5.11 3.26 2.98 609-1713-2-ND 400 1422.16 | 61083-144402LF 
0.303 (7.70) 2.433 (61.80) _ 0.236 (6.00) 4 No -ND 8.18 5.57 4.92 609-1714-2-ND 400 1833.16 | 61083-144422LF 
0.185 (4.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 1 Yes -ND 10.38 7.36 6.78 609-1715-2-ND 650 3961.74 | 61083-161402LF 
0.185 (4.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 1 No -ND 10.21 6.94 6.39 609-1716-2-ND 650 3758.68 | 61083-161422LF 
0.224 (5.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 2 Yes 609-1717-1-ND 9.48 6.52 5.93 609-1717-2-ND 550 3069.09 | 61083-162402LF 
160 0.224 (5.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 2 No 609-1718-1-ND 9.48 6.52 5.93 609-1718-2-ND 550 3069.09 | 61083-162422LF 
0.264 (6.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1719-1-ND 8.76 6.21 5.48 609-1719-2-ND 450 2300.38 | 61083-163402LF 
0.264 (6.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 3 No 609-1720-1-ND 8.76 6.21 5.48 609-1720-2-ND 450 2300.38 | 61083-163422LF 
0.303 (7.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1721-1-ND 6.76 4.68 4.14 609-1721-2-ND 400 1514.80 | 61083-164402LF 
0.303 (7.70) 2.748 (69.80) _ 0.236 (6.00) 4 No 609-1722-1-ND 9.67 6.57 6.05 609-1722-2-ND 400 2319.13 | 61083-164422LF 
0.185 (4.70) 3.063 (77.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1723-1-ND 10.44 7.40 6.81 609-1723-2-ND 650 3982.10 | 61083-181402LF 
0.185 (4.70) 3.063 (77.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1724-1-ND 10.44 7.40 6.81 609-1724-2-ND 650 3982.10 | 61083-181422LF 
180 0.264 (6.70) 3.063 (77.80) 0.236 (6.00) 3 Yes 609-1727-1-ND 9.74 6.91 6.36 609-1727-2-ND 450 2743.40 | 61083-183402LF 
0.264 (6.70) 3.063(77.80) 0.236 (6.00) 3 No 609-1728-1-ND 9.74 6.91 6.36 609-1728-2-ND 450 2743.40 | 61083-183422LF 
0.303 (7.70) 3.063 (77.80) 0.236 (6.00) 4 Yes 609-1729-1-ND 7.30 4.97 4.47 609-1729-2-ND 400 1635.59 | 61083-184402LF 
0.303 (7.70) 3.063 (77.80) _ 0.236 (6.00) 4 No 609-1730-1-ND 10.02 7.11 6.54 609-1730-2-ND 400 2440.70 | 61083-184422LF 
0.185 (4.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1731-1-ND 9.46 6.51 5.91 609-1731-2-ND 650 3521.20 | 61083-201402LF 
0.185 (4.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1732-1-ND 9.43 6.49 5.90 609-1732-2-ND 650 3511.28 | 61083-201422LF 
0.224 (5.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 2 Yes -ND 10.07 6.93 6.30 609-1733-2-ND 550 3174.21 | 61083-202402LF 
200 0.224 (5.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 2 No -ND 10.07 6.93 6.30 609-1734-2-ND 550 3174.21 | 61083-202422LF 
0.264 (6.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 3 Yes -ND 10.88 7.72 7.10 609-1735-2-ND 450 2928.23 | 61083-203402LF 
0.264 (6.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 3 No -ND 10.88 7.72 7.10 609-1736-2-ND 450 2928.23 | 61083-203422LF 
0.303 (7.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 4 Yes -ND 9.67 6.66 6.05 609-1737-2-ND 400 2257.47 | 61083-204402LF 
0.303 (7.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 4 No 609-1738-1-ND 9.67 6.66 6.05 609-1738-2-ND 400 2257.47 | 61083-204422LF 
Fig. 2 — Receptacles 
0.145 (3.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1613-1-ND 3.94 2.45 2.22 609-1613-2-ND 800 1521.07 | 61082-041402LF 
0.145 (3.70) 0.858 (21.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1614-1-ND 4.06 2.52 2.29 609-1614-2-ND 800 1568.00 | 61082-041422LF 
40 0.303 (7.70) 0.858 (21.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1615-1-ND 4.07 2.53 2.29 609-1615-2-ND 500 1017.32 | 61082-042402LF 
0.303 (7.70) 0.858 (21.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1616-1-ND 4.33 2.68 2.36 609-1616-2-ND 500 1047.48 | 61082-042422LF 
0.461 (11.70) 0.858 (21.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1617-1-ND 4.25 2.62 2.31 609-1617-2-ND 300 637.02 | 61082-043402LF 
0.461 (11.70) 0.858 (21.80) 0.252 (6.40) 3 No 609-1618-1-ND 3.61 2.25 2.04 609-1618-2-ND 300 576.36 | 61082-043422LF 
0.145 (3.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1619-1-ND 4.52 2.91 2.59 609-1619-2-ND 800 1806.11 | 61082-061402LF 
0.145 (3.70) 1.173 (29.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1620-1-ND 5.19 3.31 3.02 609-1620-2-ND 800 2171.23 | 61082-061422LF 
60 0.303 (7.70) 1.173 (29.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1621-1-ND 4.98 3.20 2.85 609-1621-2-ND 500 1266.47 | 61082-062402LF 
0.303 (7.70) 1.173 (29.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1622-1-ND 4.64 2.90 2.66 609-1622-2-ND 500 1180.68 | 61082-062422LF 
0.461 (11.70) 1.173 (29.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1623-1-ND 4.53 2.91 2.59 609-1623-2-ND 300 727.52 | 61082-063402LF 
0.461 (11.70) 1.173 (29.80) 0.252 (6.40) 3 No 609-1624-1-ND 417 2.59 2.35 609-1624-2-ND 300 665.37 | 61082-063422LF 
0.145 (3.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1625-1-ND 5.36 3.33 3.02 609-1625-2-ND 800 2069.87 | 61082-081402LF 
0.145 (3.70) 1.488 (37.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1626-1-ND 5.72 3.81 3.41 609-1626-2-ND 800 2531.54 | 61082-081422LF 
80 0.303 (7.70) 1.488 (37.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1627-1-ND 6.19 3.72 3.24 609-1627-2-ND 500 1428.08 | 61082-082402LF 
0.303 (7.70) 1.488 (37.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1628-1-ND 5.57 3.55 3.25 609-1628-2-ND 500 1443.24 | 61082-082422LF 
0.461 (11.70) 1.488 (37.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1629-1-ND 5.45 3.47 3.17 609-1629-2-ND 300 861.47 | 61082-083402LF 
0.461 (11.70) 1.488 (37.80) 0.252 (6.40) 3 No -ND 4.85 3.04 2.78 609-1630-2-ND 300 774.43 | 61082-083422LF 
0.145 (3.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 1 Yes -ND 5.77 3.74 3.42 609-1631-2-ND 800 2392.32 | 61082-101402LF 
0.145 (3.70) 1.803 (45.80) 0.236 (6.00) 1 No -ND 6.49 4.50 3.98 609-1632-2-ND 800 2857.03 | 61082-101422LF 
100 0.303 (7.70) 1.803 (45.80) 0.268 (6.80) 2 Yes -ND 5.70 3.80 3.40 609-1633-2-ND 400 1249.73 | 61082-102402LF 
0.303 (7.70) 1.803 (45.80) 0.268 (6.80) 2 No -ND 6.00 3.99 3.46 609-1634-2-ND 400 1314.31 | 61082-102422LF 
0.461 (11.70) 1.803 (45.80) 0.252 (6.40) 3 Yes -ND 5.79 3.86 3.46 609-1635-2-ND 300 968.35 | 61082-103402LF 
0.461 (11.70) 1.803 (45.80) 0.252 (6.40) 3 No 609-1636-1-ND 5.54 3.69 3.31 609-1636-2-ND 300 926.68 | 61082-103422LF 
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FCi BergStak™ 0.03” (0.8mm) Mezzanine Connector System (Cont.) 
Z 
No. of Dimensions - Inch (mm) Mate Height | _Polari- Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Positions A B c Code zation Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.145 (3.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1637-1-ND 5.93 3.95 3.54 609-1637-2-ND 800 2552.93 | 61082-121402LF 
0.145 (3.70) 2.118 (53.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1638-1-ND 7.10 4.92 4.35 609-1638-2-ND 800 3125.65 | 61082-121422LF 
420 0.303 (7.70) 2.118 (53.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1639-1-ND 6.89 4.44 3.94 609-1639-2-ND 400 1427.61 | 61082-122402LF 
0.303 (7.70) 2.118 (53.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1640-1-ND 6.89 4.77 4.22 609-1640-2-ND 400 1586.87 | 61082-122422LF 
0.461 (11.70) 2.118 (53.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1641-1-ND 6.22 4.14 3.71 609-1641-2-ND 300 1040.82 | 61082-123402LF 
0.461 (11.70) 2.118 (53.80) 0.252 (6.40) 3 No 609-1642-1-ND 6.07 4.04 3.62 609-1642-2-ND 300 1044.09 | 61082-123422LF 
0.145 (3.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1643-1-ND 6.57 4.38 3.92 609-1643-2-ND 700 2476.85 | 61082-141402LF 
0.145 (3.70) 2.433 (61.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1644-1-ND 7A3 4.75 4.26 609-1644-2-ND 700 2689.22 | 61082-141422LF 
140 0.303 (7.70) 2.433 (61.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1645-1-ND 7.33 4.67 4.27 609-1645-2-ND 400 1519.39 | 61082-142402LF 
0.303 (7.70) 2.433 (61.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1646-1-ND 10.43 7.39 6.80 609-1646-2-ND 400 2538.54 | 61082-142422LF 
0.461 (11.70) 2.433 (61.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1647-1-ND 6.60 4.57 4.05 609-1647-2-ND 300 1128.90 | 61082-143402LF 
0.461 (11.70) 2.433 (61.80) 0.252 (6.40) 3 No 609-1648-1-ND 10.21 6.80 6.09 609-1648-2-ND 300 1650.01_| 61082-143422LF 
0.145 (3.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1649-1-ND 7A9 4.98 4.41 609-1649-2-ND 700 2819.75 | 61082-161402LF 
0.145 (3.70) 2.748 (69.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1650-1-ND 10.83 7.68 7.07 609-1650-2-ND 700 4447.93 | 61082-161422LF 
1460 0.303 (7.70) 2.748 (69.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1651-1-ND 10.56 7.18 6.61 609-1651-2-ND 400 2464.84 | 61082-162402LF 
0.303 (7.70) 2.748 (69.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1652-1-ND 10.51 7.14 6.57 609-1652-2-ND 400 2452.24 | 61082-162422LF 
0.461 (11.70) 2.748 (69.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1653-1-ND 8.31 5.29 4.84 609-1653-2-ND 300 1313.96 | 61082-163402LF 
0.461 (11.70) 2.748 (69.80) 0.252 (6.40) 3 No 609-1654-1-ND 6.35 4.23 3.79 609-1654-2-ND 300 1083.41 | 61082-163422LF 
0.145 (3.70) 3.063 (77.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1655-1-ND 9.79 6.94 6.39 609-1655-2-ND 700 4135.60 | 61082-181402LF 
0.145 (3.70) 3.063 (77.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1656-1-ND 9.79 6.94 6.39 609-1656-2-ND 700 4135.60 | 61082-181422LF 
180 0.303 (7.70) 3.063 (77.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1658-1-ND 11.42 8.10 7.45 609-1658-2-ND 400 2858.58 | 61082-182422LF 
0.461 (11.70) 3.063 (77.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1659-1-ND 10.41 7.38 6.79 609-1659-2-ND 300 1900.42 | 61082-183402LF 
0.461 (11.70) 3.063 (77.80) 0.252 (6.40) 3 No 609-1660-1-ND 10.41 7.38 6.79 609-1660-2-ND 300 1900.42 | 61082-183422LF 
0.145 (3.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 1 Yes 609-1661-1-ND 10.75 7.63 7.02 609-1661-2-ND 700 4541.01 | 61082-201402LF 
0.145 (3.70) 3.378 (85.80) 0.236 (6.00) 1 No 609-1662-1-ND 10.75 7.63 7.02 609-1662-2-ND 700 4541.01 | 61082-201422LF 
200 0.303 (7.70) 3.378 (85.80) 0.268 (6.80) 2 Yes 609-1663-1-ND 12.73 9.23 8.21 609-1663-2-ND 400 3199.68 | 61082-202402LF 
0.303 (7.70) 3.378 (85.80) 0.268 (6.80) 2 No 609-1664-1-ND 12.73 9.23 8.21 609-1664-2-ND 400 3199.68 | 61082-202422LF 
0.461 (11.70) 3.378 (85.80) 0.252 (6.40) 3 Yes 609-1665-1-ND 12.11 8.59 7.90 609-1665-2-ND 300 2211.47 | 61082-203402LF 
0.461 (11.70) 3.378 (85.80) 0.252 (6.40) 3 No 609-1666-1-ND 11.12 7.88 7.25 609-1666-2-ND 300 2086.27 | 61082-203422LF 


FCj, Conan® high Density, Low Profile 0.04” (1.00mm) Connector System 


Z 


No. | Overall Mated 
The Conan 1.0mm mezzanine connector system provides a of Height With Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
mechanically secure, high density electrical interface between Pos. | Receptacle A B (e3 Part No 1 25 100 Part No. 
parallel printed circuit boards. Fig. 1 — Head 
% . . ig. leaders 
ath cinibIG “chee” Gonmector housrias techie. eee 9 4.15 0.366 (9.30) 0.157 (4.00) 0.118(3.00) | 609-1570-ND 2.05 121 705 | 91910-21109LF 
angles to assist in mating * Mating polarization prevents backward "1 4.15 0.406 (10.30) 0.197 (5.00) —_0.157 (4.00) 609-1571-ND 2.10 1.21 4.07 | 91910-21111LF 
connections Applications: « Portable and mobile electronic equip- 15 4.15 0.484 (12.30) 0.276 (7.00) —_0.236 (6.00) 609-1572-ND 2.46 1.46 4.29 | 91910-21115LF 
ment ¢ Medical and Instrumentation * Office Equipment * Comm- 21 4.15 0.602 (15.30) 0.394(10.00) 0.345 (9.00) 609-1573-ND 2.72 1.64 1.43 91910-21121LF 
unications and Networking Equipment Mechanical Performance: 25 4.15 0.681 (17.30) 0.472 (12.00) _0.433 (11.00) 609-1574-ND 2.94 1.75 1.57 91910-21125LF 
: Meng Foree a pet Dureblinye Go inating cian roe ie 31 4.15 0.799 (20.30) 0.591 (15.00) 0.551 (14.00) | 609-1575-ND 3.34 2.05 178 | 91910-21131LF 
F aitormarice: sieulation: Resistance: + ogoMn inifiiain 4 4.15 0.996 (25.30) 0.787 (20.00) 0.748 (19.00) |  609-1576-ND 3.95 2.46 2.22 | 91910-21141LF 
* Contact Resistance: 30mQ maximum’  Withstanding Voltage: 51 4.15 1.193 (30.30) 0.984 (25.00) 0.945 (24.00) | 609-1577-ND 4.66 2.90 2.62 | 91910-21151LF 
500VAC, RMS at 60Hz * Current Rating: 1.0A continuous (per 69 4.15 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) _ 1.299 (33.00) | __ 609-1578-ND 5.26 3.30 3.01 91910-21169LF 
contact, all contacts powered) 9 7.00 0.366 (9.30) 0.157 (4.00) 0.118 (3.00) 609-1579-ND 3.07 1.81 1.56 | 91910-21509LF 
"1 7.00 0.406 (10.30) 0.197(5.00) —_0.157 (4.00) 609-1580-ND 247 1.25 111 91910-21511LF 
15 7.00 0.484 (12.30) 0.276 (7.00) —_0.236 (6.00) 609-1581-ND 2.46 1.46 4.29 | 91910-21515LF 
24 7.00 0.602 (15.30) 0.394 (10.00) 0.345 (9.00) 609-1582-ND 2.97 1.79 14.56 | 91910-21521LF 
25 7.00 0.681 (17.30) 0.472 (12.00) _ 0.433 (11.00) | __ 609-1583-ND 2.63 1.57 1.40 | 91910-21525LF 
31 7.00 0.799 (20.30) 0.591 (15.00) 0.551 (14.00) | 609-1584-ND 3.34 2.05 1.78 | 91910-21531LF 
4 7.00 0.996 (25.30) 0.787 (20.00) 0.748 (19.00) |  609-1585-ND 3.95 2.46 2.22 | 91910-21541LF 
51 7.00 1.193 (30.30) 0.984 (25.00) 0.945 (24.00) | 609-1586-ND 4.66 2.90 2.62 | 91910-21551LF 
69 7.00 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) _ 1.299 (33.00) | __ 609-1587-ND 5.45 3.30 3.01 91910-21569LF 
Fig. 2 — Receptacles 
9 — 0.366 (9.30) 0.157 (4.00) —_ 0.118 (3.00) 609-1588-ND 2.34 1.35 1.20 | 91930-21109LF 
"1 _ 0.406 (10.30) 0.197(5.00) 0.157 (4.00) 609-1589-ND 2.43 1.44 4.28 | 91930-21111LF 
15 _ 0.484 (12.30) 0.276 (7.00) —_0.236 (6.00) 609-1590-ND 2.66 1.60 1.39 | 91930-21115LF 
24 _ 0.602 (15.30) 0.394 (10.00) 0.345 (9.00) 609-1591-ND 2.99 1.78 14.59 | 91930-21121LF 
25 = 0.681 (17.30) 0.472 (12.00) _0.433.(11.00) | __ 609-1592-ND 3.30 2.03 1.76 | 91930-21125LF 
31 _ 0.799 (20.30) 0.591 (15.00) 0.551 (14.00) | 609-1593-ND 3.54 2.49 4.93 | 91930-21131LF 
4 _ 0.996 (25.30) 0.787 (20.00) 0.748 (19.00) | 609-1594-ND 4.30 2.67 2.42 | 91930-21141LF 
51 _ 1.193 (30.30) 0.984 (25.00) 0.945 (24.00) | 609-1595-ND 5.16 3.23 2.95 | 91930-21151LF 
69 _ 1.547 (39.30) 1.339 (34.00) 1.299 (33.00) | 609-1596-ND 5.72 3.81 3.42 | 91930-21169LF 


FCI RIB-CAGE™ high Density, .050” x .050” 
FJ (1.27mm x 1.27mm) Board-to-Board Connector System 


Rib-Cage™ is a versatile family of two-piece, two-row pin-and-socket Applications: * Shock resistant and vibration-prone electronic applications 
connectors for right angle and mezzanine connections between printed * Handheld test and diagnostic equipment ¢ Electronic sub-assemblies 
circuit boards (PCB) or flexible printed circuits (FPC). used in conjunction with fans, motors and mechanical devices 


Features: * Exclusive Rib-Cage™ multi-point, gold plated receptacle Materials: Contact Plating: 30p (0.76pm) gold over Nickel in Contact area; 
contacts provide optimal reliability in high vibration and shock-prone !€a4-free pure tin over Nickel on solder tails 


applications * High density .050” (1.27mm) x .050” (1.27mm) double row Electrical Performance: 1.0A DC per contact with all contacts energized 
contact grid occupies only 20% of the volume of comparable 0.100” pitch = Insulation Resistance: 50,000MO minimum initial * Withstanding Voltage: 


systems ¢ Polarization prevents mis-mating 800VAC, RMS at 60Hz 
No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Positions A B c Part No. 1 25 100 Part No. 
Fig. 1 — Headers SMT 
20 0.570 (14.48) 0.516 (13.11) 0.187 (4.75) 609-1553-ND 1.88 1.02 89 87409-110LF 
30 0.820 (20.83) 0.766 (19.46) 0.187 (4.75) 609-1554-ND 2.39 1.37 1.22 87409-115LF 
40 1.070 (27.18) 1.016 (25.81) 0.187 (4.75) 609-1555-ND 2.97 1.77 1.58 87409-120LF 
Fig. 2 — Receptacles SMT 
20 0.525 (13.34) 0.622 (15.80) 0.226 (5.74) 609-1550-ND 2.18 1.29 1.11 87024-610LF 
30 0.775 (19.68) 0.872 (22.15) 0.226 (5.74) 609-1551-ND 2.99 1.80 1.57 87024-615LF 
40 1.025 (26.03) 1.122 (28.50) 0.226 (5.74) 609-1552-ND 3.25 1.99 1.73 87024-620LF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 149 


FC) MEG-Array® 


au P 
High Speed Mezzanine Connectors 


Features: Utilized in high-density, high-speed mezzanine applications at data rates up to 1.0Gb/s * MEG-Array connectors support stack heights 
in the range of 4mm ~ 14mm with options for 81 ~ 528 contact positions * FCI’s patented BGA technology, ensuring reliable attach, easy placement 
and routing and good electrical performance » Meet Telcordida GR-1217-CORE Applications: * Device-to-Board: Optical Transponders and 
Transceivers, Add/Drop Multiplexers, Control Units, Processor Cards, Displays, Medical Diagnostic Equipment (CT scan, Eye scan etc.) * Board- 
to-Board: Servers, Base Stations, Memory Cards, Mobile Broadcast Equipment 


Stacking 
No. of Height Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel FCI 
Positions Inch (mm) A B c Part No. i 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — Plugs 
200 0.000 (0.00) 1.236 (31.40) 0.683 (17.34) 0.132 (3.35) 609-1090-1-ND 12.01 8.71 7.75 609-1090-2-ND 250 1868.41 84516-102LF 
300 0.000 (0.00) 1.736 (44.10) 0.683 (17.34) 0.132 (3.35) 609-1095-1-ND 12.48 8.84 7.80 609-1095-2-ND 250 1852.50 84500-102LF 
300 0.236 (6.00) 1.756 (44.60) 0.683 (17.34) 0.368 (9.35) 609-1096-1-ND 18.70 13.80 12.69 609-1096-2-ND 150 1869.59 84578-102LF 
400 0.000 (0.00) 2.236 (56.80) 0.683 (17.34) 0.132 (3.35) 609-1100-1-ND 18.80 13.88 12.76 609-1100-2-ND 250 3077.66 84740-102LF 
400 0.236 (6.00) 2.256 (57.30) 0.683 (17.34) 0.368 (9.35) 609-1101-1-ND 19.55 14.44 13.27 609-1101-2-ND 150 1955.46 84520-102LF 
Fig. 2 — Receptacles 
200 0.157 (4.00) 1.165 (29.60) 0.647 (16.44) 0.132 (3.35) 609-1091-1-ND 13.62 9.87 8.78 609-1091-2-ND 250 2119.15 84517-101LF 
200 0.236 (6.00) 1.165 (29.60) 0.647 (16.44) 0.211 (5.35) 609-1092-1-ND 15.37 11.18 10.14 609-1092-2-ND 200 1956.39 55724-101LF 
200 0.315 (8.00) 1.165 (29.60) 0.647 (16.44) 0.289 (7.35) 609-1093-1-ND 13.92 10.12 9.18 609-1093-2-ND 150 1351.97 84535-101LF 
200 0.315 (8.00) 1.165 (29.60) 0.647 (16.44) 0.289 (7.35) 609-1094-1-ND 21.62 16.55 15.14 609-1094-2-ND 150 2270.48 84535-201LF 
300 0.157 (4.00) 1.665 (42.30) 0.645 (16.38) 0.132 (3.35) 609-1097-1-ND 19.90 14.69 13.51 609-1097-2-ND 250 3256.65 84501-101LF 
300 0.217 (5.50) 1.665 (42.30) 0.645 (16.38) 0.191 (4.85) 609-1098-1-ND 22.76 17.42 15.94 609-1098-2-ND 200 3129.36 84502-101LF 
300 0.315 (8.00) 1.665 (42.30) 0.647 (16.44) 0.289 (7.35) 609-1099-1-ND 22.14 16.94 15.50 609-1099-2-ND 150 2324.41 84553-101LF 
400 0.157 (4.00) 2.165 (55.00) 0.647 (16.44) 0.132 (3.35) 609-1102-1-ND 19.72 14.56 13.39 609-1102-2-ND 250 3228.78 74221-101LF 
400 0.236 (6.00) 2.165 (55.00) 0.647 (16.44) 0.211 (5.35) 609-1103-1-ND 23.19 17.75 16.24 609-1103-2-ND 250 3913.55 74388-101LF 
400 0.315 (8.00) 2.165 (55.00) 0.647 (16.44) 0.289 (7.35) 609-1104-1-ND 22.00 16.84 15.41 609-1104-2-ND 200 3025.28 74390-101LF 


GIG-Array® 


High Speed Mezzanine Connectors 


Features: 

* Designed to meet the needs of up to 10Gb/s applications * Stack heights available from 15mm ~ 40mm provide mezzanine design flexibility 
* Connector sizes of 200 and 296 signals providing 62 signal contacts per linear cm (158 signal contacts per linear inch) allow for optimization of 
board space and signal requirements * Very low cross-talk (VLC) design of less than 1% allows for required signal integrity performance 
Applications: 

* Communications: Transmission, Access, Switching, Optics and Networking * Data: Servers and Storage 


No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Positions A B c Part No. 1 25 100 Part No. 
Fig. 1 — Plugs — RoHS Compliant 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.46 (11.64) 609-2864-ND 37.56 28.90 26.97 10026802-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.46 (11.64) 609-2865-ND 52.70 40.54 37.84 10026804-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.97 (24.64) 609-2866-ND 30.32 23.33 21.77 10054783-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.97 (24.64) 609-2867-ND 49.03 38.43 35.78 10054784-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.50 (12.64) 609-2868-ND 29.21 23.69 22.11 10060910-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.50 (12.64) 609-2869-ND 39.52 30.16 28.60 1006091 1-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.58 (14.64) 609-2872-ND 50.32 39.44 36.72 55700-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.38 (9.64) 609-2874-ND 38.74 29.57 28.04 55720-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.77 (19.64) 609-2875-ND 50.88 39.88 37.13 55727-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.38 (9.64) 609-2877-ND 30.05 23.12 21.58 55737-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.58 (14.64) 609-2878-ND 38.43 29.33 2781 55738-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.77 (19.64) 609-2879-ND 38.90 29.69 28.16 55739-001LF 
Fig. 2 — Receptacles 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.57 (14.51) 609-2870-ND® 30.42 23.40 21.84 10060912-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.57 (14.51) 609-2871-ND® 39.19 29.91 28.36 10060913-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.18 (4.51) 609-2873-ND® 38.95 29.97 2797 55701-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.57 (14.51) 609-2876-ND® 39.19 29.91 28.36 55733-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.18 (4.51) 609-2880-ND® 29.90 22.43 20.93 55740-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.57 (14.51) 609-2881-ND® 30.42 23.40 21.84 55741-001LF 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.655 (16.64) 609-3125-ND NEW! 29.00 21.75 20.30 10081496-001 
200 1.50 (38.20) 1.00 (25.50) 0.655 (16.64) 609-3126-ND@ NEW! 29.00 21.75 20.30 10081496-001LF 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.655 (16.64) 609-3127-ND NEW! 38.43 29.33 2781 10081497-001 
296 2.12 (53.75) 1.00 (25.50) 0.655 (16.64) 609-3128-ND® NEW! 38.43 29.33 2781 10081497-001LF 
RoHS Compliant 
BTFW Series Connector System 0.04” (1.00mm) Floating Board-to-Board 


The BTFW Series is a floating board-to-board connector system consisting of Features: * Wide floating allowance absorbs mating shift between plug and receptacle, permitting self-alignment of the mating connectors; 
plugs and receptacles with two rows of staggered contacts on 0.04” (1.00mm) and provides highly reliable mechanical performance *FCl’s Gas Tight High Pressure (GTH) contact system provides a highly reliable gas 
center lines. This connector system, is designed for board-to-board applications, _ tight (and low cost) connected interface 

such as audio video (AV) and navigation systems in automobiles, that require Materials: * Housing: Glass filled thermoplastic (UL 94V-0) * Color: Black * SMT Plug: * Contact: Phosphor bronze * Contact Plating: Tin 
high density and high reliability interconnects with higher pin counts and surface alloy * SMT and DIP Receptacle: * Contact: Brass » Contact Plating: Tin alloy 

mount termination. The contacts have a wide floating allowance of + 0.03” Electrical and Mechanical Performance: * Contact resistance: 70mQ maximum initial * Insulation Resistance: 100MQ minimum « Current 


(0.80mm) in the pitch direction and + 0.02” (0.50mm) in the width direction. Rating: 1A » Durability: 20 Mating Cycles * Operating Temperature Range: -55°C ~ 85°C 
No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing| FCI 
Fig. Positions A Part No. 1 25) 100 Part No. 700 Part No. 
Vertical SMT Plug 
10 0.394 (10.02) 609-2465-1-ND 1.34 72 62 609-2465-2-ND 371.50 BTFW10P-3SSTE1LF 
12 0.434 (11.02) 609-2467-1-ND 1.55 84 14 449.82 BTFW12P-3SSTE1LF 
14 0.473 (12.02) 609-2469-1-ND 1.64 .89 78 378.21 BTFW14P-3SSTE1LF 
16 0.513 (13.02) 609-2471-1-ND 1.15 64 56 335.90 BTFW16P-3SSTE1LF 
1 18 0.552 (14.02) 609-2473-1-ND 1.58 86 75 458.28 BTFW18P-3SSTE1LF 
22 0.631 (16.02) 609-2477-1-ND 1.31 77 .67 403.83 BTFW22P-3SSTE1LF 
24 0.670 (17.02) 609-2479-1-ND 1.40 .74 62 364.34 BTFW24P-3SSTE1LF 
28 0.749 (19.02) 609-2483-1-ND 1.49 .89 79 475.34 BTFW28P-3SSTE1LF 
30 0.788 (20.02) 609-2485-1-ND 2.35 1.39 1.23 609-2485-2-ND 746.24 BTFW30P-3SSTE1LF 
10 0.473 (12.02) 609-2466-1-ND Re # Fi 609-2466-2-ND 373.57 BTFW10R-3RSTE1LF 
12 0.513 (13.02) 609-2468-1-ND 397.23 BTFW12R-3RSTE1LF 
14 0.552 (14.02) 609-2470-1-ND 333.19 BTFW14R-3RSTE1LF 
16 0.591 (15.02) 609-2472-1-ND 291.53 BTFW16R-3RSTE1LF 
18 0.631 (16.02) 609-2474-1-ND 450.36 BTFW18R-3RSTE1LF 
2 20 0.670 (17.02) 609-2476-1-ND 358.05 BTFW20R-3RSTE1LF 
pe 0.709 (18.02) 609-2478-1-ND 329.81 BTFW22R-3RSTE1LF 
24 0.749 (19.02) 609-2480-1-ND 293.66 BTFW24R-3RSTE1LF 
26 0.788 (20.02) 609-2482-1-ND 356.48 BTFW26R-3RSTE1LF 
28 0.828 (21.02) 609-2484-1-ND # a Hi 375.38 BTFW28R-3RSTE1LF 
30 0.867 (22.02) 609-2486-1-ND 2.09 1.20 1.07 609-2486-2-ND 646.07 BTFW30R-3RSTE1LF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
150 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


FC) PwrBlade™ Power Distribution 
Connector System 


PwrBlade Power Distribution Connector System consists of pow- 
er and signal contacts. This system is designed to economically 
satisfy the demanding requirements of server applications. The 
connectors are configured to satisfy the specific requirements of 
Industry SSI design standards. 


Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Materials: Fig. | Configuration |Termination A B C Part No. dl 25 100 Part No. 
* Housing: Glass filled high temperature nylon * Color: Black Header — Vertical 
+ Contacts: « Power Contacts: Beryllium-copper * Signal Pins: GP, 245,5P | PCB | O0.500(1270) | 4350(110.49) | 0.574(1458) | 609-2083-ND 19.04 14.06 12.92 | 51860-O01LF 
Phosphor-bronze Signal Contacts: Beryllium-copper 6P, 24S, 5P Pressfit 0.500 (12.70) 4.350 (110.49) 0.574 (14.58) 609-2084-ND 29.54 22.60 20.68 51860-002LF 
die z ae 1 1P, 24S, 1P PCB 0.500 (12.70) 1.925 (48.90) 0.574 (14.58) 609-2086-ND 6.45 4.04 3.69 51952-001LF 
* Plating: * All contacts: 0.76m (30 in.) Gold over 1.274m 1P, 24S, 1P | Pressfit 0.500 (12.70) | 1.925 (48.90) 0.574 (14.58) | 609-2087-ND 10.93 775 7.13 | 51952-002LF 
(50p in.) Nickel Header — Right Angle 
Electrical and Mechanical Performance: 1P, 24S, 1P PCB 0.574 (14.58) 1.925 (48.90) 0.930 (23.62) 609-2077-ND 6.43 4.28 3.84 51415-001LF 
F ‘ o 2 6p, 24S, 5P PCB 0.574 (14.58) 4.350 (110.49) 0.930 (23.62) 609-2079-ND 8.66 6.14 6.42 51624-XX001LF 
* Insulation Resistance: 20MOQ minimum Receptacle — Vertical 
* Withstanding Voltage: 1,200V RMS {P, 245, 1P | Pressfit 0.500 (12.70) | 1.925 (48.90) 0.470 (11.94) | 609-2081-ND 5.13 3.27 2.99 | 51666-001LF 
* Current Rating: 48A for single-powered contact; derated to 30 | 3 | 6P,245 5P | Pressfit | 0.500 (12.70) | 4.350(110.49) | 0.470(11.94) | 609-2082-ND 8.55 6.06 5.35 | 51667-XX001LF 
for 12-powered contact Receptacle — Right Angle 
* Contact Resistance: 0.5mQ maximum at rated power 1P, 24S, 1P PCB 0.470 (11.94) 1.925 (48.90) 0.820 (20.83) 609-2078-ND 5.71 3.64 3.33 51416-001LF 
*Mating Force: 12 pounds typical for 11 power, 24 signal 4 | 6P, 24S, 5P PCB 0.470 (11.94) 4.350 (110.49) 0.820 (20.83) 609-2080-ND 11.28 8.00 7.36 51625-XX001LF 
configuration 6P, 24S, 5P | Pressfit | 0.470 (11.94) | 4.350(110.49) | 0.865 (21.97) | 609-2085-ND 18.21 13.45 12.36 | 51866-008LF 
LSS sl Pins per Row Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each Samtec 
S el mi G S EA F an d and No. of Rows A B C_ | Part No. 1 10 | Part No. 
i 30x8 43.92 | 10.69 | 5.05 | SAM8004-ND 23.28 18.98 | SEAF-30-05.0-S-08-2-A 
a SEAM Series 30 x 10 43.92 | 13.23 | 5.05 | SAM8005-ND 26.46 21.57 | SEAF-30-05.0-S-10-: 
Specifications: * Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact Material: Copper Alloy goxs ieee ieee eee Sea been boon Sea epee een 
2.7A * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Plating: Au over 50y (1.27m) 40x8 56.62 | 10.69 | 5.05 | SAM8008-ND 28.46 23.20 | SEAF-40-05.0-S-08-; 
ance: Somde. Working Voltage: 240:VAG: ¢ Mated Cycles:100 40 x 10 56.62 | 13.23 | 5.05 | SAM8009-ND 31.53 25.88 | SEAF-40-05.0-S-10- 
40x8 56.62 | 10.69 | 6.55 | SAM8010-ND 29.58 24.28 | SEAF-40-06.5-S-08-: 
40 x 10 56.62 | 13.23 | 6.55 | SAM8011-ND 33.62 27.59 | SEAF-40-06.5-S-10- 
50x8 69.32 | 10.69 | 5.05 | SAM8012-ND 31.53 25.88 | SEAF-50-05.0-S-08-; 
50 x 10 69.32 | 13.23 | 5.05 | SAM8013-ND 35.82 29.40 | SEAF-50-05.0-S-10-; 
50x8 69.32 | 10.69 | 6.55 | SAM8014-ND 33.62 27.59 | SEAF-50-06.5-S-08-; 
50 x 10 69.32 | 13.23 | 6.55 | SAM8015-ND 38.20 31.35 | SEAF-50-06.5-S-10-2-A 
Fig. 2 — Header 
20x8 30.38 | 12.14 4.6 | SAM8016-ND 20.32 16.57 | SEAM-20-02.0-S-08-2-A 
20x10 30.38 | 14.68 4.6 | SAM8017-ND 23.10 18.83 | SEAM-20-02.0-S-10-2-A 
20x8 30.38 | 12.14 6.1 | SAM8018-ND 21.56 17.58 | SEAM-20-03.5-S-08-2-A 
20x 10 30.38 | 14.68 6.1 | SAM8019-ND 24.50 19.97 | SEAM-20-03.5-S-10-2-A 
30x8 43.08 | 12.14 | 4.6 | SAM8020-ND 25.22 20.56 | SEAM-30-02.0-S-08-2-A 
30 x 10 43.08 | 14.68 4.6 | SAM8021-ND 28.66 23.36 | SEAM-30-02.0-S-10-2-A 
30x8 43.08 | 12.14 6.1 | SAM8022-ND 26.78 21.83 | SEAM-30-03.5-S-08-2-A 
30 x 10 43.08 | 14.68 6.1 | SAM8023-ND 29.66 24.34 | SEAM-30-03.5-S-10-2-A 
- 7 5 Ti 7 40x8 55.78 | 12.14 | 4.6 | SAM8024-ND 30.07 24.68 | SEAM-40-02.0-S-08-2-A 
Eine [por now la Dimens|one|(mm) as IPs EKey PocelEach a [Sarmtec aoxto [8878 | 1468 | 46 | SAMB025ND 34.16 _28.04_| SEAM-40-02.0/8-10.2.A 
sndiNoyofnows mma E (Caml |RartiNo: i OR arkNo: 40x8 55.78 | 12.14 | 6.1 | SAM8026-ND 31.90 26.18 | SEAM-40-03.5-S-08-2-A 
Fig. 1 — Receptacle 40 x 10 55.78 | 14.68 | 6.1 | SAM8027-ND 36.25 29.75 | SEAM-40-03.5-S-10-2-A 
20x8 31.22 | 10.69 | 5.05 | SAM8000-ND 19.70 15.48 | SEAF-20-05.0-S-08-2-A 50x 8 68.48 | 12.14 4.6 | SAM8028-ND 34.16 28.04 | SEAM-50-02.0-S-08-2-A 
20 x 10 31.22 | 13.23 | 5.05 | SAM8001-ND 21.32 17.38 | SEAF-20-05.0-S-10-2-A 50x 10 68.48 | 14.68 | 4.6 | SAM8029-ND 38.82 31.86 | SEAM-50-02.0-S-10-2-A 
20x8 31.22 | 10.69 | 6.55 | SAM8002-ND 20.00 16.30 | SEAF-20-06.5-S-08-2-A 50x8 68.48 | 12.14 6.1 | SAM8030-ND 36.25 29.75 | SEAM-50-03.5-S-08-2-A 
20x 10 31.22 | 13.23 | 6.55 | SAM8003-ND 22.72 18.52 | SEAF-20-06.5-S-10-2-A 50x 10 68.48 | 14.68 6.1 | SAM8031-ND 40.13 32.74 | SEAM-50-03.5-S-10-2-A 
D PA F an d D PAM Series Pairs per Row | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each —_| Samtec 
and No. of Rows A B Part No. 1 10 | Part No. 
Specifications: « Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact Material: F; 
Copper Alloy * Current Rating (2x3): 2.9A @ 30°C Temperature Rise +* Operating Fig. 1 — Receptacles 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Plating: Au over 50u (1.27um) Ni * Contact 8x3 21.62 — SAM8032-ND 12.60 9.69 |DPAF-08-03.0-H-3-2-A 
Resistance: 10.4mQ »* Working Voltage: 300 VAC » Mated Cycles: 100 8x8 21.62 ss SAM8033-ND 20.90 16.42 |DPAF-08-03.0-H-8-2-A 
15x3 36.74 = SAM8034-ND 18.10 14.66 |DPAF-15-03.0-H-3-2-A 
15x8 36.74 =. SAM8035-ND 29.87 24.52 | DPAF-15-03.0-H-8-2-A 
23x3 54.02 = SAM8036-ND 24.12 19.66 | DPAF-23-03.0-H-3-2-A 
23x8 54.02 = SAM8037-ND 40.74 33.24 | DPAF-23-03.0-H-8-2-A 
Fig. 2 — Headers 
8x3 21.62 6.66 SAM8039-ND 13.34 10.26 | DPAM-08-07.0-H-3-2-A 
8x8 21.62 6.66 SAM8040-ND 21.06 17.17 |DPAM-08-07.0-H-8-2-A 
15x3 36.74 6.66 SAM8043-ND 19.17 15.07 | DPAM-15-07.0-H-3-2-A 
15x8 36.74 6.66 SAM8044-ND 31.63 25.96 |DPAM-15-07.0-H-8-2-A 
23x3 54.02 6.66 SAM8047-ND 25.54 20.82 |DPAM-23-07.0-H-3-2-A 
23x8 54.02 6.66 SAM8048-ND 43.13 35.19 |DPAM-23-07.0-H-8-2-A 
v Pairs per Row | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Samtec 
NEW! HDAM and HDAF Arrays ee nang one ana oe Bad zc abil 
Specifications: ¢ Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer * Contact Material: Copper Alloy 23 x 13 63.92 10.51 | SAM8654-ND 46.38 38.36 | HDAF-23-08.0-S-13- 
* Current Rating: 2.3A @ 80°C Ambient » Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Plating: Gold 23x13 63.92 20.51 _ | SAM8660-ND 47.73 39.48 | HDAF-23-18.0-S-13-1 
or Tin over 50u (1.27pm) Nickel * Contact Resistance: 19mQ max * Working Voltage: 200 VAC * Mated Fig. 1 — HDAF Arrays — RoHS Compliant 
Cycles: 100 11x13 39.92 10.51 SAM8651-ND 28.78 23.46 | HDAF-11-08.0-S-13-2 
11x13 39.92 20.51 SAM8657-ND 29.62 24.14 |HDAF-11-18.0-S-13-2 
15x13 47.92 10.51 SAM8653-ND 35.08 28.79 | HDAF-15-08.0-S-13-2 
15x13 47.92 20.51 SAM8659-ND 36.09 29.62 |HDAF-15-18.0-S-13-2 
23 x 13 63.92 10.51 SAM8655-ND 46.38 38.36 |HDAF-23-08.0-S-13-2 
23 x 13 63.92 20.51 SAM8661-ND 47.73 39.48 | HDAF-23-18.0-S-13-2 
Fig. 2— HDAM Arrays 
11x13 38.06 14.41 SAM8638-ND 29.34 23.92 |HDAM-11-12.0-S-13-1 
11x13 38.06 19.41 SAM8644-ND 29.98 24.44 |HDAM-11-17.0-S-13-1 
15x13 46.06 14.41 SAM8640-ND 35.76 29.35 | HDAM-15-12.0-S-13-1 
15x13 46.06 19.41 SAM8646-ND 36.54 29.99 | HDAM-15-17.0-S-13-1 
23 x 13 62.06 14.41 SAM8642-ND 47.30 39.13 | HDAM-23-12.0-S-13-1 
7 7 5 San 5 23 x 13 62.06 19.41 SAM8648-ND 48.32 39.97 | HDAM-23-17.0-S-13-1 
Pairs per Row | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Samtec 7 5 
and No. of Rows[| A B__| PartNo. 1 10__|Part No. Fig. 2— HDAM Arrays — RoHS Compliant 
Fig. 1 — HDAF Arrays 11x13 38.06 14.41 SAM8639-ND 29.34 23.92 |HDAM-11-12.0-S-13-2 
Lo y 11x13 38.06 19.41 SAM8645-ND 29.98 24.44 |HDAM-11-17.0-S-13-2 
11x13 39.92 10.51 | SAMB550-ND. 28.78 23.46 | HDAF-11-08.0-S-13-1 15x13 46.06 | 14.41 | SAM8641-ND 35.76 29.35 | HDAM-15-12.0-S-13-2 
11x13 39.92 20.51 | SAM8656-ND 29.62 24.14 | HDAF-11-18.0-S-13-1 15x 13 46.06 19.41 | SAM8647-ND 36.54 29.99 |HDAM-15-17.0-S-13-2 
15x 13 47.92 10.51 SAM8652-ND 35.08 28.79 | HDAF-15-08.0-S-13-1 23 x 13 62.06 14.41 SAM8643-ND 47.30 39.13 | HDAM-23-12.0-S-13-2 
15x13 47.92 20.51 SAM8658-ND 36.09 29.62 |HDAF-15-18.0-S-13-1 23x 13 62.06 19.41 SAM8649-ND 48.32 39.97 | HDAM-23-17.0-S-13-2 
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/_™. 1.00mm Pitch Pico-Clasp™ 


molex 


\  Wire-to-Board Connectors jigi@Rreel’ 


The Pico-Clasp connector system from Molex was developed for various connections in Flat Panel Displays 
(FPD). The compact, small circuit size features of this system also make it ideal for other applications such 
as Notebook PC’s and other compact devices. 


Features: * Provides space saving for mounting other components »* Prevents wire hooking ¢ Latch 
protection and secure mating retention * Strong mating retention and clear click feeling * Easy connector 
insertion and extraction 

Physical Specifications: (Headers): * Color: Natural Resin * Durability: 30 cycles per minute » Contact: 
Phosphor Bronze Tin plated (501331); Phosphor Bronze Gold plated (501190); Brass Tin plated (501568 
and 501571) * Housing: High Temperature Thermoplastic Resin * Operating Temperature Range: -40°C 
~ 85°C (Receptacles): * Color: White Resin * Housing: Nylon Resin * Operating Temperature Range: -40°C 
~ 85°C 

Electrical Specifications: (Headers): * Current Rating: 1.00A maximum * Voltage: 50V maximum 
(Receptacles): * Current Rating: 1.00A maximum 


PicoBlade 1.25mm Connectors __ Digi@Reel° 


1.25mm Connectors: Physical Specifications: * Housing: PBTP, UL94V-0 » Temperature: -40°C ~ 85°C 
¢ UL File No.: E29179 CSA File-No.: LR19980 


1.25mm Crimp Terminal: Electrical Specifications: * Voltage: 125V * Current: 1.0A (0.8A for 32AWG) 
* Contact Resistance: 20m maximum » Dielectric Withstanding Voltage: 250VAC/1 minute « Insulation 
Resistance: 100MOQ minimum Physical Specifications: * Contact: Phosphor Bronze »* Plating: Tin * Wire 
Range: 26 ~ 32AWG * Insulation Range: 1.00mm diameter maximum » Strip Length: 1.40 ~ 1.90mm 


Fig. 1 — 1.25mm Receptacle Housing 


|Connector| 
Position _| 


Cut Tape 
No. of Dimension A | Digi-Key Price Each Tape and Reelt —_| Molex 
Fig.| Positions (mm) Part No. 1 10 100 | Oty. Pricing | Part No. 
Vertical, Single Row SMD Headers 
2 40 WM7879CT-ND 96 85 57] 1,100] 394.00/M | 501331-0207 
3 5.0 WM7880CT-ND 1.00 89 59] 1,100) 412.00/M | 501331-0307 
4 6.0 WM7881CT-ND 1.04 93 62] 1,100] 430.00/M | 501331-0407 
5 7.0 WM7882CT-ND 1.23 1.09 73] 1,100] 507.00/M | 501331-0507 
6 8.0 WM7883CT-ND 1.37 1.22 81 | 1,100 | _566.00/M | 501331-0607 
7 9.0 WM7884CT-ND 141° 1.24.83] 1,100 579.00/M | 501331-0707 Cir- |Dimensions (mm)| Digi-Key Price Each Molex 
F 8 10.0 WM7885CT-ND 1.48 131 88] 1,100] 610.00/M | 501331-0807 Fig.| cuits| A B Part No. 1 10 100 _500| Part No. 
9 11.0 WM7886CT-ND 1.57 139 93] 1,100] 646.00/M | 501331-0907 Receptacle Housing — RoHS Compliant 
10 12.0 WM7887CT-ND 1.66 147 98] 1,100) 684.00/M | 501331-1007 : r 
11 13.0 WM7888CT-ND 1.87 1.66 1.11 | 1,100 | _772.00/M | 501331-1107 4 7 58 eee ao re 48 op ae 
2 14.0 WM7889CT-ND 197 1.74 146] 1,100 | 810.00/M |501331-1207 A 675 375 | WM1722-ND 42 ‘37. 25~—=«S 20) 51021-0400 
13 15.0 WM7890CT-ND 2.07 1.83 1.22] 1,100 | 854.00/M | 501331-1307 5 800 500 | WM1723-ND 48 43° 29~—S 23) 51021-0500 
14 16.0 WM7891CT-ND 219 1.93 1.29) 1,100 900.00/M | 501331-1407 6 9.25 6.25 WM1724-ND 53 44 32 26 | 51021-0600 
15 17.0 WM7892CT-ND 2.27 2.01 1.34] 1,100 936.00/M | 501331-1507 7 10.50 7.50 WM1725-ND 59 49 35 28 | 51021-0700 
Right Angle, Single Row SMD Headers i 8 11.75 8.75 | WM1726-ND 64 57 38 ~—-«.31 | 51021-0800 
2 40 WM7893CT-ND 89 79 53] 1,700 | 399.00/M | 501568-0207 9 13.00 10.00 | WM1727-ND 69 620 AM .33 | 51021-0900 
3 5.0 WM7894CT-ND 92 82 55] 1,700 | 413.00/M | 501568-0307 10 | 14.25 11.25 | WM1728-ND 75 62 44.36 | 51021-1000 
4 6.0 WM7895CT-ND. 1.05 93 62] 1,700} 431.00/M | 501568-0407 an 15.50 _12.50_| WM1729-ND 80 67 48 _—«.38 | 51021-1100 
5 7.0 WM7896CT-ND 1.33 118 79] 1,700 | 548.00/M | 501568-0507 120) 16.75 13.75 | WM1730-ND -86 a -A1 | 51021-1200 
6 8.0 WM7897CT-ND 1.41 1.25 .84| 1,300 | _581.00/M | 501568-0607 Hi tose ieee Whneooene oe et of a oat tase 
7 9.0 WM7898CT-ND 1471.30 87 | 1,300 | 604.00/M |501568-0707 . : ‘ : : : : ; 
9 8 10.0 WM7899CT-ND 1.52 1.35  .90| 1,300 | 628.00/M | 501568-0807 15_| 20.50 _17.50_[ESWMiiZ0022ND) 1.01 90.60.48 |''51021-1500 
9 11.0 WM7900CT-ND 1.58 140 93] 1,300) 651.00/M |501568-0907 Straight Headers 
10 12.0 WM7901CT-ND 1.66 147 98] 1,300] 682.00/M | 501568-1007 2 4.25 1.25 | WM1731-ND@ 49 41.29.23] 53047-0210 
11 13.0 WM7902CT-ND 1.77157 1.05 | 1,300 | _731.00/M | 501568-1107 3 5.50 2.50 | WM1732-ND@ 60 53.36 = 29 | 53047-0310 
2 14.0 WM7903CT-ND 7.90 1.68 1.12] 1,300 | 782.00/M |501568-1207 4 6.75 3.75 | WM1733-ND@ 7A 63° 42 34) 53047-0410 
13 15.0 WM7904CT-ND 2.02 1.78 1.19] 1,300) 831.00/M |501568-1307 5 8.00 5.00 | WM1734-ND@ 82 68 49.39 | 53047-0510 
14 16.0 WM7905CT-ND 214 1.89 1.26] 1,300) 880.00/M | 501568-1407 6 9.25 6.25 _|_ WM1735-ND@ 94 78 56 _.45 |_ 53047-0610 
15 17.0 WM7906CT-ND 2.24 1.98 1.32 | 1,300 | _924.00/M | 501568-1507 i ieee ihe TBARS ie a os 2 eer ae oat 
Vertical, ‘Dual‘Row SMD Headers: 2 | 9 | 13:00 10.00 | wm1738-NDe 130 115 77 62) 53047-0910 
20 12.3 WM7907CT-ND 3.20 2.83 1.89] 1,100 | 1317.00/M [501190-2017 to | 1425 11.25 | wM1739-NDe 142 126 (84 67/| 53047-1010 
3 30 173 WM7908CT-ND 431 3.81 2.54] 1,100 | 1775.00/M |501190-3017 4 4550 1250 | WM41740-ND 155 137 92 73] 53047-1110 
40 22.3 WM7909CT-ND 550 4.85 3.24] 1,100 | 2264.00/M |501190-4017 121 4675.13.75 | WM1741-ND® 165. 14698781 53047-1210 
50 27.3 WM7910CT-ND 6.68 5.90 3.94] 1,100 | 2752.00/M | 501190-5017 13 18.00 15.00 | WM17003-ND@ 1.77 1.57 1.05 .84 | 53047-1310 
Right Angle, Dual Row SMD Headers 14. | 19.25 16.25 | WM17004-ND@ 189° 167 1.11 .89 | 53047-1410 
20 13.0 WM7911CT-ND 346 3.06 2.04] 800 1140.00 |501571-2007 15 | 20.50 17.50 | WM17005-ND@ 2.01 1.77 (1.19 95 | 53047-1510 
4 30 18.0 WM7912CT-ND 437 3.86 258] 800 1440.80 | 501571-3007 Right Angle Headers 
40 23.0 WM7913CT-ND 787 6.95 4.63] 800 2592.80 | 501571-4007 2 4.25. 125 | WM1742-NDe 56 50.34 ~+~«.27) 53048-0210 
50 28.0 WM7914CT-ND 6.25 5.52 3.68] 800 2057.60 | 501571-5007 3 5.50 2.50 | WM1743-ND@ 68 61 AM .33 | 53048-0310 
Single Row Receptacle Housing 4 6.75 3.75 | WM1744-ND@ 80 71.48 38) 53048-0410 
5} 37 WM7915-ND a 42 28 —7501330-0200 5 8.00 5.00 | WM1745-ND@ 92 76 55 44] 53048-0510 
3 47 WM7916-ND “74228 | — |501330-0300 6 9.25 6.25 | WM1746-ND@ 1.04 92.62 _—.49 | 53048-0610 
4 57 WM7917-ND 48 | — — |501330-0400 7 10.50. 7.50 | WM1747-ND@ 116 1.03 69 .55| 53048-0710 
5 87 WM7918-ND 42 8| — |501330-0500 3 | 8 11.75 8.75 | WM1748-ND@ 128 113 76  .61| 53048-0810 
b 77 WM7919-ND 46 Ot | — |801330-0600 9 13.00 10.00 | WM1749-ND@ 140 124 83  .66| 53048-0910 
7 a7 aS a —1501330-0700 10 | 14.25 11.25 | WM1750-NDe 152 135 90  .72]| 53048-1010 
: : ; : 11_| 15.50 12.50 | WM1751-ND 165 146 97 _.78 | 53048-1110 
8 97 WM7921-ND 46 A128) — — | 501330-0800 
5 12 | 16.75 13.75 | WM1752-ND@ 177. 156 1.04  .84] 53048-1210 
9 10.7 ihe AND 82 G8 Bt) — | §01330-0900 13 | 18.00 15.00 | WM17006-ND@ 189 1.67 1.11 89] 53048-1310 
10 ibe pest BAS AOS a8) — | §01330-1000 14 | 1925 1625 | WM17007-NDe@ 2.01 178 1.19  .95| 53048-1410 
u 12.7 __IS INES) St .85 37 | — = 1501830-1100 15_| 20.50 17.50 | _WM17008-ND¢@ 215 1.90 1.27 1.02 | 53048-1510 
2 13.7 WM7925-ND 66. 59 40; — —7501330-1200 : “SMT Straight Headers — RoHS Compliant : 
13 14.7 WM7926-ND 2 64 4) — — | 501330-1300 
14 15.7 WM7927-ND 640 5738 | — — |501330-1400 2 | 7.65 1.25 | MacoserEND 1.25 110° 74 59) 53598-0071 
15 16.7 WM7928-ND 655839 |  — — |501330-1500 Heit sine A 487.00/1,000 
: WM7607CT-ND 151 1.34 = 89S 
Dual Row Receptacle Housing 3 8.90 2.50 WM7607TR-ND 589.00/1,000 53398-0371 
20 17 WM7929-ND 6659] —7501189-2070 eae 
6 | 30 167 WM7930-ND 74 66 44; — — |501189-3010 4 | 10.15 3.75. RM MZSCBCIEND 1670 1.48) 99-79) 53398-0471 
40 217 WM7931-ND ‘9374 50] — — |501189-4010 4 SERRE = 859,001,000. = 
Socket Crimp, 28-32AWG oe a a 7 501334-0100 S| 140 509 | wzeosre-no 725.00/1 000 i asec 
ocket Crimp, 28- | 4 . A — —= a ai 
See at He = |__| | | 6 | Wess 695 | unsere relat _—| Sosvosr 
rimp Hand Tool 28- “ND NEW! a = _ +15 WM7611CT-ND 216 191 1.28 1.02 
~ | Extraction Hand Tool WM7936-ND 198.43/1 _ — | 63813-1700 7 | 13.90 7.50 WRGeER TEIN 846.00/1,000 53398-0771 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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loN * 7 Dimensions 
molex’ PicoBlade 1.25mm Connectors (cont.) Digi Reel* Cir- (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Na Fig. | cuits | A B__| PartNo. 1 10 100 | PartNo. 
WM7604CT-NDt 2.94 260 1.73 
Cir- |Dimensions (mm)|_ Digi-Key Price Each Molex 7 {1890 7-50 | w7604TR-ND§ 1722.00/1,500 53780-0770 
Fig.| cuits| A B Part No. 10 100 500] Part No. WM7605CT-NDt 3.21 2.84 1.90 
8 151 8 WM7612CT-ND 2.30 2.03 1.36 1.09] 5.598 9874 é 2 16.40 10.00 | wm7605TR-ND§ 1882.50/1,500 887800870 
5.15 -75 | WM7612TR-ND 897.00/1,000 59398-087 14 | 22.65 16.25 | WM7661CT-NDt 3.97 3.51 2.34 | 3780-1470 
WM7613CT-ND 249° 220 147 1.47 : Mec ESN 2825.00/1,500 
9 16.40 10.00 7 7 ( : 53398-0971 Crimp Terminal 28~30 AWG..... WM5506-ND. 54 48 .32 | 50641-8141 
WM7613TR-ND Srt00i 000 Crimp Terminal 28-30 AWG WMS5506TR-ND§ 1475.00/25,000 50641-8041 
WM7614CT-ND 264 233 156 1.25 PNP SL one eer ; 5 5 ‘ 
10 | 1765 11.25 [Riwoeee tN 1030.00/1,000 53398-1071 Hand Crimper ._ | WM9963-ND 673.41/1 57352-5000 
WM7615CT-ND 280 2.48 1.65 1:62 @ RoHS Compliant — + Cut Tap: § Tape and Reel 
4| 11 | 1890 12.50 | wm7615TR-ND 1094.00/1,000 53998-1171 
WM7616CT-ND 2.96 262 175 1.40 
12 | 2015 13.75 : 53398-1271 — . 
ua 1188.00/1,000 1.5mm PICO SPOX™ Connectors Digi Reel 
13. | 21.40. 18.00 | WM7617CT-ND 3.17 2.81 1.87 1.50] pang 4374 
WM7617TR-ND 1240.00/1,000 Features: * 2-15 circuits * Standard with center polarizing ramp * Lead in chamfer facilitates mating 
14 22.65 16.25 WM7618CT-ND 3.30 2.92 1.95 1.56 53398-1471 Electrical: * Voltage: 250V » Current: 2.0A * Contact Resistance: 40mQ maximum »* Dielectric Withstanding 
i 2 WM7618TR-ND 1289.00/1,000 Voltage: 500V * Insulation Resistance: 1000MOQ minimum 
WM7619CT-ND 3.38 2.99 1.99 1.59 Physical: * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Housing: Glass filled 6/6 nylon, UL 94V-0 * Headers: 
15 | 23.90 17.50 | wwi7619TR-ND 1319.00/1,000 53398-1571 Color beige glass filled 4/6 nylon, UL 94V-0 * Contact: Brass Alloy * Plating: Tin over 1.27Hm minimum 
SMT Right Angle Headers — RoHS Compliant Nickel 
WM7620CT-ND 131. #116 78 62 
i 1.25 | _wM7620TR-ND 512.00/1,000 meso ieer| 
WM7621CT-ND 159 (1.41 9476 
3 | 890 250 | wm7e2iTR-ND 623.00/1,000 ooo! 
WM7622CT-ND 174 154 103 83 
4 | 1018 375 | wm7e22TR-ND 682.00/1,000 ba26 1-087 | 
WM7623CT-ND 192. 4.70 144 91 
5 | 11.40 5.00 | wm7623TR-ND 751.00/1,000 59261-0571 
WM7624CT-ND 2.07 183 122 98 
8 | 1265 6.25 | wm7e24TR-ND 807.00/1,000 eee 
WM7625CT-ND 2.22 197 131 1.05 
7 | 13.90 7.50 53261-0771 
eee Bae 50.0071 008. Tae Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
a . _ : : y Cir- (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Molex 
5) 8 | 1815 875 | ww7626TR-ND 922.00/1,000 $926(-0871 cuits B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 | Part No. 
WM7627CT-ND 255 226 151 1.21 : 7 
9 16.40 10.00 WM7627TR-ND 997.00/1,000 53261-0971 Fig. 1 — Vertical Headers 
WM7628CT-ND 270 239 1.59 1.28 5 | 8.80 6.00 | WM18584CT-ND 1.31 1.16 .77 | WM18584TR-ND 537.00 |87437-0543 
we | res 2s Wee _ sekgtongio_—sosvor!| ] i ers 12 ae |e pare 
11 | 1890 © 12.50 | Wivegecn ND BRT eee gan: oe | paeettt71 8 | 1330 10.50|WM2040CT-ND 1.71 4.51 1.01 | WM2040TR-ND 704.71 [87437-0833 
WAITESOCHEND sos Sea 178 1 9 | 14.80 12.00 | WM2041CT-ND 1.83 1.62 1.08 | WM2041TR-ND 752.57 _|87437-0933 
12 | 20.15 18.75 |oesa RNID a OOH OOG “| 53261-1271 TT [17.80 15.00 | WM2043CT-ND 207. +183 1.22 | WM2043TR-ND 850.89 [87437-1133 
aay 12 | 19.30 16.50 | WM2044CT-ND 219 194 1.29 | — — |87437-1233 
14 | 2265 16.25 | WM7631CT-ND 3.36 297 1.98 1.59) 53064-4474 13 | 20.80 18.00) WM2045CT-ND 233 2.06 1.38 | WM2045TR-ND 961.08 |87437-1333 
ee sai SATE +6 14 | 22.30 19.50 | WM2046CT-ND 243 2415 1.43 | WM2046TR-ND 999.85 |87437-1433 
7 z 5 . oT 4: 15 | 23.80 21.00 | WM2047CT-ND 255 226 1.51 | — — |87437-1533 
15 | 23.90 17.50 53261-1571 
- - WM7632TR-ND 1371.00/1,000 Fig. 1 — Vertical Headers — RoHS Compliant 
Crimp Terminal, WM1775-ND .06 .05 04 50058-8000 
sreane__| wrist __srs.0025a0 172 2 2 2 8 eee fe bee 
6 | Crimp Terminal, TAN Be ite) 07 eon °* | 50079-8000 4| 730 450 |WM76e4cT-ND 1.17 1.03 ~— 69. | WM7664TR-ND 480.81 [87437-0443 
26-28 AWG: ee ee 6 75.00/25,000 6 | 10.30 7.50 |WM7665CT-ND 1.45 «1.28 ~— 86. | WM7685TR-ND 596.80 | 87437-0643 
Crimp Term,. 26-28 AWG | _WM2023-ND 20 .17__-13 | 50079-8100 7 | 11.80 9.00 | WM7666CT-ND 159 1.41 .94_| WM7666TR-ND 654.00 [87437-0743 
Tools (Molex) 8 | 13.30 10.50 | WM7667CT-ND 174-154 1.03 | WM7667TR-ND 716.00 [87437-0843 
28~32AWG Prototype Crimp WM9931-ND 214.65/1 63811-0200 9 | 14.80 12.00) WM7668CT-ND 1.86 1.64 1.10 | WM7668TR-ND 764.00 |87437-0943 
26~28AWG Prototype Crimp WM9978-ND 214.65/1 63811-0300 10 | 16.30 13.50 | WM7669CT-ND 1.98 1.75 1.17 | WM7669TR-ND 816.00 | 87437-1043 
Production Crimp WM9932-ND 641.09/1 63811-0000 11 | 17.80 15.00 | WM7670CT-ND 2.10 1.86 1.24 | WM7670TR-ND 864.00 | 87437-1143 
Contact Extraction WMg9933-ND 161.12/1 57072-6000 12 | 19.30 16.50 | WM7671CT-ND 2.22 197 1.31 | WM7671TR-ND 916.00 |87437-1243 
: 13 | 20.80 18.00 | WM7672CT-ND 234 2.07 1.38 | WM7672TR-ND 964.00 /87437-1343 
RoHS Compliant 14 | 22.30 19.50) WM7673CT-ND 247 2418 1.46 | WM7673TR-ND 1016.00 /87437-1443 
15 | 23.80 21.00 | WM7674CT-ND 259 229 1.53 | WM7674TR-ND 1067.00 |87437-1543 
Pp | M t 1 25 C t Fig. 2 — Right Angle Headers — RoHS Compliant 
ane ate |. mm Connectors 2 | 4.30 1.50 | WM7646CT-ND 86 76 51 | WM7646TR-ND 354.00 87438-0243 
. Reel’ 3 | 5.80 3.00 | WM7647CT-ND 1.08 96.64 | WM7647TR-ND 446.00 |87438-0343 
Ultra Low Profile Ge 4 | 730 450 | WM7648CT-ND 1.21 1.08 72. | WM7648TR-ND 500.00 |87438-0443 
5 | 880 6.00 | WM7649CT-ND 124 110 73 | WM7649TR-ND 510.00 |87438-0543 
6 | 10.30 7.50 | WM7650CT-ND 1.42 1.26 _.84_| WM7650TR-ND 586.00 |87438-0643 
7 [11.80 9.00 | WM7651CT-ND 768 149 99 | WM7651TR-ND 692.00 87438-0743 
8 | 13.30 10.50) WM7652CT-ND 180 1.60 1.07 | WM7652TR-ND 743.00 |87438-0843 
9 | 14.80 12.00) WM7653CT-ND 184 1.63 1.09 | WM7653TR-ND 759.00 |87438-0943 
10 | 16.30 13.50 | WM7654CT-ND 2.00 177 1.18 | WM7654TR-ND 824.00 |87438-1043 
11 | 17.80 15.00 | WM7655CT-ND 216 191 1.27 | WM7655TR-ND 889.00 |87438-1143 
{2 [19.30 16.50 | WM7656CT-ND 232 2.05 1.37 | WM7656TR-ND 953.00 /87438-1243 
13 | 20.80 18.00 | WM7657CT-ND 247 249 1.46 | WM7657TR-ND 1018.00 |87438-1343 
14 | 22.30 19.50 | WM7658CT-ND 263 233 1.55 | WM7658TR-ND 1083.00 |87438-1443 
Physical Specifications: * Housing: PBTP, UL 94V-0 * Temperature: -40°C ~ 85°C * Contact: Phosphor 15 | 23.80 21.00 | WM7659CT-ND 2.79 2.46 1.64 | WM7659TR-ND 1148.00 | 87438-1543 
Bronze ¢ Plating: Gold (Tin on SMT tails) * Solder Tabs: Phosphor Bronze, Tin/Lead plating 
Electrical Specifications: * Voltage: 125V * Current: 1.0A * Contact Resistance: 20mQ maximum Cir Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex 
* Dielectric Withstanding Voltage: 250VAC »* Insulation Resistance: 100MQ min. ratte A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Dimensions Fig. 3 — Housing 
Cir- (mm) Digi-Key Price Each Molex 2 4.10 1.50 WM2086-ND® 23 21 14 87439-0200 
Fig. | cuits Part No. 1 10 100 | Part No. 3 5.60 3.00 WM2087-ND® 26 24 16 87439-0300 
Receptacle Housing - Ultra Low Profile s | geo 6.00 | WMDOBND® =i, —'28,—S 19. | braso-as0o 
2 5.72 1.25 | WMS5400-ND@ 49 a4 29 | 51146-0200 6 10.10 7.50 WM2090-ND@ 34 30 20 | 87439-0600 
8 | 697 2.50 RIN ez RN a Bes > 2801191188 -0200 7 11.60 9.00 WM2091-ND® 38 34 23 | 87439-0700 
4 8.22 3.75 _| WM5402-ND@ 72 64 43 | 51146-0400 i é 
8 13.10 10.50 WM2092-ND@ 40 35 24 | 87439-0800 
1 5 9.47 = 5.00 RN Mes0e NDS 68 61 ‘1 | 51146-0500 9 1460 12.00 WM2093-ND@ a 37 25 | 87439-0900 
6 | 10.72 6.25 | WM5404-ND@ 92 81 54 | 51146-0600 10 16.10 13.50 WM2094-ND@ 42 37 25 | 87439-1000 
7 11.97 7.50 | WM5405-ND@ 1.06 94 .63 | 51146-0700 11 17.60 15.00 WM2095-ND@ 43 39 26 | 87439-1100 
9 | 14.47 10.00 |AIM A0e NDS, W270 1120.75 | 51146-0900 12 19.10 16.50 WWI2096-ND® 46 rT 28 | 87439-1200 
14 20.72 16.25 | WM5407-ND® 1.86 1.65 1.10_| 51146-1400 13 20.60 48.00 WM2097-ND A7 42 28 87439-1300 
Right Angle, SMT — RoHS Compliant 14 22.10 19.50 WM2098-ND@ 48 43 29 | 87439-1400 
WM7600CT-NDt 1.64 145 7 15 23.60 21.00 WM2099-ND@ 50 45 30 | 87439-1500 
2 | 765 1-25 | wi7600TR-ND§ 960.00/1,500 58780-0270 
WM7601CT-NDt 1.90 168 «1.12 3 Digi-Key Pricing Molex 
3 | 890 2.50 | wii7601TR-ND§ 1114.50/1,500 Pe su0e10 Description Part No. 100 Part No. 
WM7660CT-NDt 2.30 2.03 1.36 j Crimp Terminal 24-30 AWG WM1112-ND@ 50 4.01 87421-0000-C 
7 4 | 1015 3.75 | wii7e60TR-ND§ 1345.50/1,500 pe7 80-0870 Hand Grimp Tool WMg013-ND 243.27/1 63811-6400 
WM7602CT-NDt 2.51 2.22 1.48 Manual Wire Stripper WM9969-ND 84.59/1 63817-0000 
5 11.40 5.00 WM7602TR-ND§ 1471.50/1,500 53780-0570 Blade Replacement Straight WM9970-ND 37.22/1 63817-0070 
q Blade Replacement V Wmg971-ND 31.72/1 63817-0071 
-ND§ E ’ @ RoHS Compliant 


Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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rholex 2.0mm Pitch Mi I"™ Wire-to-Board Connectors 


Specifications: 

* Color: Natural Resin * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 

Receptacle Housing: 

Physical: * Contact: Polyester Resin * Flammability: 94V-0 Electrical: * CSA File No.: 
LR19980 * UL File No.:E29179 

SMD Headers: 

Physical: * Contact: Phosphor Bronze Tin Plated » Material: High Temperature 
Thermoplastic Resin Electrical: * Current: 1.50A maximum * Voltage: 125V maximum 
Vertical and Right Angle Headers: 

Physical: * Contact: Brass Tin Plated ¢ Material: Nylon Resin * Flammability: 94V-0 
Electrical: * Current: 2A maximum ¢ Voltage: 125V maximum * CSA File No.: 
LR19980 * UL File No.: E29179 


Dimension A Digi-Key Price Each Molex Dimension A Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Circuits (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | Circuits (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
Receptacle Housing Vertical Headers 
2 69 WM8287-ND 23 20 “14 | 51090-0200 2 73 WM8312-ND 48 43 29 | 53324-0260 
3 8.9 WMs8288-ND 26 24 ‘16 | 51090-0300 3 93 WMs8313-ND ‘55 49 '33 | 53324-0360 
4 10.9 WM8289-ND 30 27 “18 | 51090-0400 4 11.3 WMs314-ND 69 ‘61 ‘41 | 53324-0460 
5 129 WM8290-ND 34 30 20 | 51090-0500 5 13.3 Ws315-ND ‘83 73 ‘49 | 53324-0560 
6 14.9 WM8291-ND 37 33 :22 | 51090-0600 6 15.3 WMs8316-ND 96 ‘86 '57 | 53324-0660 
7 16.9 WM8292-ND Al 36 ‘24 | 51090-0700 7 173 WM8317-ND 7.10 98 “65 | 53324-0760 
: 8 18.9 WM8293-ND 44 "39 26 | 51090-0800 3 8 19.3 WMs318-ND 1.24 1.10 '73 | 53324-0860 
9 20.9 WM8294-ND 48 42 28 | 51090-0900 9 213 WMs8319-ND 131 1.16 ‘77 | 53324-0960 
40 22.9 WM8295-ND ‘52 46 '31 | 51090-1000 10 23.3 ws8320-ND 1.38 1.22 ‘82 | 53324-1060 
14 24.9 WMs8296-ND ‘55 49 '33 | 51090-1100 11 25.3 wms8321-ND 1.44 1.28 85 | 53324-1160 
12 26.9 WM8297-ND 59 53 “35 | 51090-1200 2 273 WM8322-ND 1.52 1.34 “90 | 53324-1260 
13 28.9 WMs298-ND 63 56 '37 | 51090-1300 13 293 WMs8323-ND 1.58 1.40 "93 | 53324-1360 
14 30.9 WM8299-ND ‘67 ‘59 ‘40 | 51090-1400 14 313 Ws8324-ND 1.65 1.46 ‘98 | 53324-1460 
15 32.9 WMs300-ND 72 64 43 | 51090-1500 15 33.3 WMs8325-ND 1.72 1.52 1.02 | 53324-1560 
SMD Headers Right Angle Headers 
WM8301CT-ND* 72 eA rr) 2 73 WwMa326-ND 66 59 "39 | 53325-0260 
2 8.1 WM8301TR-ND§ 253.80/900 55460-0272 3 9.3 WM8327-ND 80 7 .48 | 53325-0360 
WM8302CT-ND* 105 93 2 4 113 ws8328-ND 94 ‘83 ‘56 | 53325-0460 
3 10.1 WM8302TR-NDS 369.00/900 55460-0372 5 13.3 WM8329-ND 1.07 95 .63 | 53325-0560 
WM8303CT-ND* 118 1.05 70 6 15.3 WMs8330-ND 1.24 1.07 71 | 53325-0660 
4 lee WM8303TR-NDS 414,90/900 55460-0472 7 17.3 WM8331-ND 1.34 1.19 “80 | 53325-0760 
WMs8304CT-ND* 138 1.22 2 8 19.3 WM8332-ND 1.48 1.31 ‘88 | 53325-0860 
2 Lea WMs8304TR-NDS 484.20/900 55460-0572 . 9 21.3 WM8333-ND 1.61 1.43 "95 | 53325-0960 
WM8305CT-ND* 187 1.39 93 10 23.3 Wes8334-ND 1.75 1.55 1.04 | 53325-1060 
6 ie! WMs8305TR-NDS 553.50/900 55460-0672 11 25.3 WM8335-ND 1.88 1671.11 | 53325-1160 
WM8306CT-ND* 784 1.63 1.09 2 273 WM8336-ND 2.02 1.79 1.19 | 53325-1260 
. 7 18.1 WM8306TR-NDS 645,30/900 56460-0772 13 293 WMs8337-ND 215 1.90 1.27 | 53325-1360 
WM8307CT-ND* 1.97 174 116 14 31.3 wes338-ND 2.29 202 1.35 | 53325-1460 
8 20.1 WM8307TR-NDS 692.10/900 56460-0872 15 33.3 WMs8339-ND 2.43 215 1.43 | 53325-1560 
WMs8308CT-ND* 249 2.20 147 Crimp Contacts and Tools 
" ate WM8308TR-NDS 876.60/900 pee Extraction Hand Tool WM8340-ND 101.511 57105-6000 
12 28.1 ee as ee o6ia 174 | 55460-1272 Crimp Terminal, 24-30 AWG 
* - Contact: Phosphor Bronze WM6050-ND _ 27 22 50212-8100 
13 30.1 MMe stOCIEND 3.07 eal 1.81 | 55460-1372 Plating: Tin 
- sluts ees 1978.10/909 Grimp Tool, 24-30 AWG WM9973-ND 214.65 63811-1200 
WMs311CT-ND* 3.61 3.19 213 rimp Tool, 24- - : = = 5 
15 ae WM8311TR-NDS 1270.80/900 pete 1572 ||| zeal Tapers Fens endincel 


2.0mm Sherlock™ 
Connectors 


Features: ¢ Positive locking provides secure mating retention * Four-wall 
shroud with guide plate protects pins and facilitates mating * Compact low- 
profile design for space savings ¢ Polarizing end walls prevent mismating 


Electrical: « Voltage: 125V »* Current: 2.0A * Contact Resistance: 20mQ 
maximum ° Dielectric Withstanding Voltage: 500V * Insulation Resistance: 
1000MQ minimum 


Physical: * Housing: Polyamide, UL 94V-0 * Housing Contact: Brass 
¢ Plating: Tin * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C « UL File No.: 
E29179 * CSA File No.: LR19980 


Cir- Dimension A Digi-Key Price Each Molex Cir- Dimension A Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | cuits (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
Vertical Headers — RoHS Compliant 9 20.30 WM18938-ND 1.06 94 63 | 35363-0960 
i o| so Pe ee |semso0 
8 eee Ce eae iG aN ue | e5982-0050 Be ll) a4 24.30 WM18940-ND® 123 109 ~«=—«.73.—| 35363-1160 
4 10.30 WM18922-ND 53 AT 32 | 35362-0450 12 26.30 WM6048-ND 12500 1 74 | 35363-1210 
5 12.30 WM18923-ND 65 68 39 | 35362-0550 12 26.30 WM18941-ND@ 129 414 76 ‘| 35363-1260 
6 14.30 WM18924-ND 11 63 42 _| 35362-0650 Crimp Housing — RoHS Compliant 
1 7 16.30 WM18925-ND 79.71 +47 | 35362-0750 2 720 WM5981-ND 20 418 12 | 35507-0200 
8 18.30 WM18926-ND 93 82 55 | 35362-0850 3 9.20 WM5982-ND 23 21 14 | 35507-0300 
9 20.30 WM18927-ND 1.00 89 59 | 35362-0950 4 10.30 WM5983-ND 26 24 16 | 35507-0400 
10 22.30 WM18928-ND 110 98 65 _| 35362-1050 : bee Meee a oe ee Seo neh 
1 24.30 WM18929-ND 116 102 ~=—-.69_—|- 35362-1150 3 = 16.20 RUNIEDEERAID 35 at = Bi 955070700 
12 26.30 WM18930-ND 122 108.72 | 35362-1250 8 18.30 WMs987.ND 38 ‘34 23~*| 35507-0800 
Right Angle Headers 9 20.30 WM5988-ND 39 35 24 | 35507-0900 
: a ee 20 | sen0oc280 | 2aa0 WMsS0.ND -«a2_—=s asa 95507-1100 
: an Teas a - ] ean gs 12 26.30 WM5991-ND 45.40 27 _| 35507-1200 
‘ a : z ; ‘ Crimp Terminal, 24-30 AWG 
2 2 12.30 VELA HIEESANIEK 2 iO a (tose 4 |Contact: Phosphor Bronze WM6050-ND — 27 22 | 50212-8100 
6 14.30 WM18935-ND 76 68 45 ‘| 35363-0660 Plating: Tin 
z 16.30 WM18936-ND® 87 77 52 | 35363-0760 — [Crimp Tool, 24-30 AWG WM9973-ND 214.65 = — | 63811-1200 
8 18.30 WM18937-ND@ 99 88 59 | 35363-0860 fond Conipilant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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molex’ 


HEADERS: Electrical: * Current: 2.0A * Dielectric Withstanding Voltage: 500V (Shrouded Vertical, SMT, and Right Angle: 
1000V) * Insulation Resistance: 1000MQ minimum Physical: * Housing: 4/6 nylon, UL 94V-0 (Right Angle: Black glass- 


2mm Milli-Grid™ Connectors 


filled polyester, UL 94V-0) * Contact: Phosphor Bronze « Plating: 15y” Select Gold » Temperature: -55°C ~ 105°C 


RECEPTACLE: Electrical: + Voltage: 125V * Current: 1.0A » Contact Resistance: 25m maximum (Side Entry, Side 
Entry SMT, and Top/Bottom Entry: 15m maximum) » Dielectric Withstanding Voltage: SOOVAC (Top/Bottom Entry: 1000V) 
* Insulation Resistance: 1000MOQ minimum Physical: * Housing: Black glass-filled polyester, UL 94V-0 (Top/Bottom Entry: 


Fig. 1 — Vertical 
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Black LCP, UL 94V-0, Side Entry and Side Entry SMT: Black nylon, UL 94V-0) * Contact: Phosphor Bronze « Plating: 15)” 
Select Gold »* Temperature: -55°C ~ 105°C 
CRIMP TERMINAL: Electrical: * Voltage: 125V »* Current: 26AWG: 1.5A, 28AWG: 1.0A, and 30AWG: 0.5A * Contact 
Resistance: 40m maximum Physical: * Contact: Phosphor Bronze » Plating: 15" Select Gold * Temperature: 
-40°C ~ 105°C * Wire Range: 24-30AWG » Insulation Range: 1.40mm diameter maximum 
CRIMP HOUSING: Physical: * Housing: Black glass-filled polyester, UL 94V-0 * Temperature: -55°C ~ 105°C 


Fig. 7 — Vertical, Dual Row Through-Hole 


CKT.A 
2.0; peaeaesurasees 
ckT.2)F 2.0 
B 
A 
Cir- Dim. (mm) Digi-Key Pricing Molex Cir- Dim. (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. it 10 100 Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Vertical Headers 24 | 24.00 22.00 | WM18622-ND 2.02 1787 119.11 | 87760-2416 
4 3.90 2.00 | WM18833-ND 67 5.95 39.64 | 87758-0416 26 26.00 24.00 | WM18623-ND 2.42 21.33 142.22 | 87760-2616 
6 | 5.90 4.00 | WM18834-ND ‘91 799 53.27 | 87758-0616 28 | 28.00 26.00 | WM18624-ND 2.60 22.97 153.14 | 87760-2816 
8 | 790 6.00 | WM18835-ND 1.05 9.25 61.64 | 87758-0816 30 | 30.00 28.00 | WM18625-ND 2.79 24.61 164.09 | 87760-3016 
10 | 990 8.00 | WM18836-ND 1418 1037 69.13 | 87758-1016 32 | 32.00 30.00 | WM18626-ND 2.89 25.52 170.17 | 87760-3216 
12 | 1190 10.00 | WM18837-ND 141 12.48 83.23 | 87758-1216 34 | 34.00 32.00 | WM18627-ND 2.96 2613 174.19 | 87760-3416 
14 | 13.90 12.00 | WM18838-ND 147. -12.94 86.30 | 87758-1416 > | 36 | 36.00 34.00 | WM18628-ND 3.03 26.74 + 178.26 | 87760-3616 
16 | 15.90 14.00 | WM18839-ND 157 13.87 92.48 | 87758-1616-C 38 | 38.00 36.00 | WM18629-ND 3.10 2735 =: 182.32 | 87760-3816 
18 | 1790 16.00 | WM18840-ND 177 15.65 104.35 | 87758-1816 40 | 40.00 38.00 | WM18630-ND 3.17 2795 186.35 | 87760-4016 
20 | 19.90 18.00 | WM18841-ND 2.10 18.56 123.75 | 87758-2016 42 | 42.00 40.00 | WM18631-ND 3.24 28.56 190.41 | 87760-4216 
22 | 2190 20.00 | WM18842-ND 2.31 20.41 136.07 | 87758-2216 44 | 44.00 42.00 | WM18632-ND 3.31 29.17 194.48 | 87760-4416 
24 | 23.90 22.00 | WM18843-ND 2.38 21.00 140.03 | 87758-2416 46 | 46.00 44.00 | WM18633-ND 3.37 29.78 + 198.50 | 87760-4616 
26 | 25.90 24.00 | WM18844-ND 2.73 24.05 160.31 | 87758-2616 48 | 48.00 46.00 | WM18634-ND 3.44 30.38 + 202.57 | 87760-4816 
1 | 28 | 2790 26.00 | WM18845-ND 2.93 25.90 172.64 | 87758-2816 50 | 50.00 48.00 | WM18635-ND 3.10 2735 —- 182.32 _ | 87760-5016 
30 | 29.90 28.00 | WM18846-ND 2.99 26.42 176.13 | 87758-3016 Shrouded Vertical Headers 
32 | 3190 30.00 | WM18847-ND 3.07 27.08 _ 180.55 | 87758-3216 1) 668 200 (EEeen 407 pai eso. | 8783 roabO 
34 | 33.90 32.00 | WM18848-ND 3.12 2754 183.62 | 87758-3416 : 3 
6 | 865 4.00 | WM18558-ND 117 10.33 68.87 | 87831-0620 
36 | 35.90 34.00 | WM18849-ND 3.30 29.13 194.22 | 87758-3616 
8 | 10.65 6.00 | WM18559-ND 1.01 8.94 59.57 | 87831-0820 
38 | 3790 36.00 | WM18850-ND 3.49 30.78 205.20 | 87758-3816 
10 | 12.65 8.00 | WM18560-ND 1.25 11.00 73.32 | 87831-1020 
40 | 39.90 38.00 | WM18851-ND 3.67 32.36 215.76 | 87758-4016 
ao | 4190 40.00 RNBSEenNITA Bice, sade.» eee: larreacieia 12 | 14.65 10.00 | WM18561-ND 149 13.19 «8791 _| 87831-1220 
- - - - - 14 | 16.65 12.00 | WM17469-ND 175 15.43 ~~: 102.89 | 87831-1420 
44 | 43.90 42.00 | WM18853-ND 4.03 35.60 23735 | 87758-4416 
16 | 18.65 14.00 | WM18562-ND 188 1659 110.59 | 87831-1620 
46 | 45.90 44.00 | WM18854-ND 4.22 3726 © 248.37 | 87758-4616 
3 | 18 | 20.65 16.00 | WM18563-ND 2.62 23.09 153.95 | 87831-1820 
48 | 4790 46.00 | WM18855-ND 4.40 38.84 258.93 | 87758-4816 
so | 4990 48.00 (WRTEEERINDy Gigs. 26.94: caaori9r lvar7ee cole 20 | 22.65 18.00 | WM18564-ND 2.49 22.00 146.67 | 87831-2020 
: : 2 : : : 22 | 24.65 20.00 | WM18586-ND 2.75 24.25 161.65 | 87831-2220 
Right Angle Headers 24 | 26.65 22.00 | WM17470-ND 3.00. 26.44 176.24 | 87831-2420 
4 4.00 2.00 | WM18612-ND 70 6.21 41.40 | 87760-0416 30 | 32.65 28.00 | WM18565-ND 3.74 33.00 219.99 | 87831-3020 
6 | 6.00 4.00 | WM18613-ND 69 6.08 40.53 | 87760-0616 40 | 42.65 38.00 | WM18566-ND 499 44.06 293.73 | 87831-4020 
8 | 8.00 6.00 | WM18614-ND -96 8.46 56.38 | 87760-0816 44 | 46.65 42.00 | WM18567-ND 5.49 48.43 322.88 | 87831-4420 
10 | 10.00 8.00 | WM18615-ND 1.35 11.89 79.27 | 87760-1016 50 | 52.65 48.00 | WM18568-ND 6.23 55.00 366.66 | 87831-5020 
2 [12 | 12.00 _ 10.00 | WM18616-ND 145 12.82 85.45 _| 87760-1216 Shirtuied Riant Anglo Headers 
14 | 14.00 12.00 | WM18617-ND 153. 13.54 90.29 | 87760-1416 2 2 
16 | 16.00 14.00 | WM18618-ND 162 14.27 95.13 _| 87760-1616 4 | 6.65 2.00 | WM18858-ND 1.22 10.76 71.73 | 87833-0420 
18 | 18.00 16.00 | WM18619-ND 182 16.05 107.00 | 87760-1816 4 | 6 | 865 4.00 | WM18859-ND 1.31 11.55 76.99 | 87833-0620 
20 | 20.00 18.00 | WM18620-ND 2.02 1784 118.91 | 87760-2016 8 | 10.65 6.00 | WM18860-ND 1.34 11.85 79.01_| 87833-0820 
22 | 22.00 20.00 | WM18621-ND 2.05 18.05 ‘120.31 | 87760-2216 t=Leaded *CutTape + Tape and Reel (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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moex 2mm Milli-Grid" Connectors (cont) 


Cir- Dim. (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Shrouded Right Angle Headers 
10 12.65 8.00 | WM18861-ND 1.38 12.22 81.44 | 87833-1020 
12 14.65 10.00 | WM18862-ND 1.66 14.64 9763 | 87833-1220 
14 16.65 12.00 | WM18863-ND 1.94 1714 114.27 | 87833-1420 
16 18.65 14.00 | WM18864-ND 2.22 19.57 130.45 | 87833-1620 
18 20.65 16.00 | WM18865-ND 2.49 22.00 146.67 | 87833-1820 
4 20 22.65 18.00 | WM18866-ND 2.77 24.43 162.85 | 87833-2020 
22 24.65 20.00 | WM18867-ND 3.05 26.92 179.49 | 87833-2220 
24 26.65 22.00 | WM18868-ND 3.33 29.35 195.68 | 87833-2420 
30 32.65 28.00 | WM18869-ND 4.15 36.64 244.30 | 87833-3020 
40 42.65 38.00 | WM18870-ND 5.54 48.92 326.13 | 87833-4020 
44 46.65 42.00 | WM18871-ND 6.09 53.78 358.53 | 87833-4420 
50 52.65 48.00 | WM18872-ND 6.93 61.14 40757 | 87833-5020 
Shrouded SMT Headers 
4 6.65 2.00 | WM18636-ND 1.43 12.64 84.27 | 87832-0420 
6 8.65 4.00 | WM18637-ND 1.79 15.80 105.33 | 87832-0620 
8 10.65 6.00 | WM18638-ND 1.96 1726 115.05 | 87832-0820 
10 12.65 8.00 | WM18639-ND 2.00 1762 11748 | 87832-1020 
12 14.65 10.00 | WM18640-ND 2.23 19.69 131.26 | 87832-1220 
14 16.65 12.00 | WM18641-ND 2.41 21.27 141.79 | 87832-1420 
16 18.65 14.00 | WM18642-ND 2.64 23.34 155.57 | 87832-1620 
18 20.65 16.00 | WM18643-ND 3.13 2765 184.34 | 87832-1820 
5 20 22.65 18.00 | WM18644-ND 3.03 26.74 178.26 | 87832-2020 
22 24.65 20.00 | WM18645-ND 3.66 32.33 215.53 | 87832-2220 
24 26.65 22.00 | WM18646-ND 3.72 32.82 218.79 | 87832-2420 
26 28.65 24.00 | WM18718-ND 3.94 34.76 231.75 | 87832-2620 
30 32.65 28.00 | WM18647-ND 4.44 39.20 261.33 | 87832-3020 
34 36.65 32.00 | WM18719-ND 4.92 43.39 289.28 | 87832-3420 
40 42.65 38.00 | WM18648-ND 5.54 48.92 326.13 | 87832-4020 
44 46.65 42.00 | WM18649-ND 6.09 53.78 358.53 | 87832-4420 
50 52.65 48.00 | WM18650-ND 6.93 61.14 40757 | 87832-5020 
Vertical SMT Headers 
4 3.90 2.00 | WM18712-ND 96 8.51 56.71 | 87759-0414 
6 5.90 4.00 | WM18713-ND 1.39 12.27 81.83 | 87759-0614 
8 7.90 6.00 | WM18651-ND 2.32 20.50 136.64 | 87759-0850 
10 9.90 8.00 | WM18652-ND 1.77 15.62 104.16 | 87759-1050 
12 11.90 10.00 | WM18653-ND 2.07 18.23 121.55 | 87759-1250 
14 13.90 12.00 | WM18654-ND 2.22 19.57 130.45 | 87759-1450 
16 15.90 14.00 | WM18655-ND 2.42 21.39 142.61 | 87759-1650 
18 1790 16.00 | WM18656-ND 2.60 22.97 153.14 | 87759-1850 
20 19.90 18.00 | WM18657-ND 2.75 24.31 162.04 | 87759-2050 
22 21.90 20.00 | WM18658-ND 3.03 26.74 178.26 | 87759-2250 
24 23.90 22.00 | WM18659-ND 3.15 2778 185.22 | 87759-2450 
6 26 25.90 24.00 | WM18660-ND 3.58 31.60 210.66 | 87759-2650 
28 2790 26.00 | WM18661-NDt 3.86 34.03 226.88 | 87759-2850 
30 29.90 28.00 | WM18662-ND 3.93 34.64 230.94 | 87759-3050 
32 31.90 30.00 | WM18663-ND 4.19 36.95 246.31 | 87759-3250 
34 33.90 32.00 | WM18664-ND 4.45 39.26 261.72 | 87759-3450 
36 35.90 34.00 | WM18665-ND 4.71 41.57 27712 | 87759-3650 
38 3790 36.00 | WM18666-ND 4.96 43.76 291.71 | 87759-3850 
40 39.90 38.00 | WM18667-ND 10.72 94.56 630.38 | 87759-4050 
42 41.90 40.00 | WM18668-ND 5.21 45.94 306.27 | 87759-4250 
44 43.90 42.00 | WM18669-ND 5.45 48.13 320.86 | 87759-4450 
46 45.90 44.00 | WM18670-ND 4.45 39.26 261.72 | 87759-4650 
48 4790 46.00 | WM18671-ND 4.71 41.57 27712 | 87759-4850 
50 49.90 48.00 | WM18672-ND 6.20 54.69 364.61 | 87759-5050 
Board-to-Board Receptacle 
Vertical, Dual Row Through-Hole 
4 4.19 2.00 | WM18673-ND 1.75 15.43 102.89 | 79107-7001 
6 6.19 4.00 | WM18674-ND 1.99 1756 11710 | 79107-7002 
8 8.19 6.00 | WM18675-ND 2.23 19.69 131.26 | 79107-7003 
10 10.19 8.00 | WM18676-ND 2.47 21.81 145.43 | 79107-7004 
12 12.19 10.00 | WM18677-ND 2.71 23.95 159.64 | 79107-7005 
14 14.19 12.00 | WM18678-ND 2.89 25.52 170.17 | 79107-7006 
16 16.19 14.00 | WM18679-ND 3.15 2777 185.15 | 79107-7007 
7 18 18.19 16.00 | WM18680-ND 3.39 29.90 199.32 | 79107-7008 
20 20.19 18.00 | WM18681-ND 3.55 31.36 209.07 | 79107-7009 
22 22.19 20.00 | WM18682-ND 3.71 32.75 218.36 | 79107-7010 
24 24.19 22.00 | WM18683-ND 4.05 35.73 238.22 | 79107-7011 
30 30.19 28.00 | WM18684-ND 5.06 44.67 297.79 | 79107-7014 
40 40.19 38.00 | WM18685-ND 6.76 59.61 397.43 | 79107-7019 
44 44.19 42.00 | WM18686-ND 743 65.57 43715 | 79107-7021 
50 50.19 48.00 | WM18687-ND 8.44 74.50 496.68 | 79107-7024 
Receptacle — Side Entry 
8 8.20 6.00 | WM19036-ND 2.40 21.15 140.98 | 87264-0852 
10 10.20 8.00 | WM18137-NDt 2.47 21.83 145.51 | 87264-1050 
10 10.20 8.00 | WM19037-ND 2.62 23.16 154.37 | 87264-1052 
12 12.20 10.00 | WM19038-ND 2.86 25.22 168.12 | 87264-1252 
14 14.20 12.00 | WM18139-NDt 2.99 26.38 175.88 | 87264-1450 
14 14.20 12.00 | WM19039-ND 3.09 2723 181.51 | 87264-1452 
16 16.20 14.00 | WM19040-ND 3.32 29.29 195.29 | 87264-1652 
18 18.20 16.00 | WM18141-NDt 3.35 29.53 196.84 | 87264-1850 
18 18.20 16.00 | WM19041-ND 3.55 31.30 208.64 | 87264-1852 
20 20.20 18.00 | WM19042-ND 3.78 33.36 222.42 | 87264-2052 
22 22.20 20.00 | WM18143-NDT 3.78 33.37 222.47 | 87264-2250 
22 22.20 20.00 | WM19043-ND 4.01 35.37 235.78 | 87264-2252 
24 24.20 22.00 | WM18144-NDt 4.00 35.33 235.56 | 87264-2450 
24 24.20 22.00 | WM19044-ND 4.24 3743 249.56 | 87264-2452 
8 26 26.20 24.00 | WM19045-ND 4.73 41.75 278.32 | 87264-2652 
28 28.20 26.00 | WM18146-NDt 4.68 41.30 275.31 | 87264-2850 
28 28.20 26.00 | WM19046-ND 4.96 43.76 291.71 | 87264-2852 
30 30.20 28.00 | WM19047-ND 5.19 45.82 305.46 | 87264-3052 
32 32.20 30.00 | WM19048-ND 5.42 4783 318.85 | 87264-3252 
34 34.20 32.00 | WM18149-NDt 5.34 4710 314.00 | 87264-3450 
34 34.20 32.00 | WM19049-ND 5.65 49.89 332.63 | 87264-3452 
36 36-20 34.00 | WM19050-ND 5.88 51.90 345.99 | 87264-3652 
38 38.20 36.00 | WM18151-NDt 5.77 50.95 339.68 | 87264-3850 
38 38.20 36.00 | WM19051-ND 6.12 53.96 359.77 | 87264-3852 
40 40.20 38.00 | WM19052-ND 6.34 55.97 373.12 | 87264-4052 
42 42.20 40.00 | WM18153-NDt 6.20 54.74 364.96 | 87264-4250 
42 42.20 40.00 | WM19053-ND 6.57 5798 386.51 | 87264-4252 
44 44.20 42.00 | WM19054-ND 6.80 60.04 400.26 | 87264-4452 
46 46.20 44.00 | WM18155-NDt 6.69 58.99 393.29 | 87264-4650 


156 (1083) 


Crimp Contacts 


Cir- Dim. (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
46 46.20 44.00 | WM19055-ND 7.03 62.05 413.65 | 87264-4652 
8 48 48.20 46.00 | WM18156-NDt 6.86 60.53 403.52 | 87264-4850 
48 48.20 46.00 | WM19056-ND 727 64.11 42743 | 87264-4852 
50 50.20 48.00 | WM19057-ND 749 66.12 440.78 | 87264-5052 
Receptacle — Side Entry SMT 
10 10.20 8.00 | WM19058-ND 4.06 35.85 239.03 | 87368-1024 
12 12.20 10.00 | WM19059-ND 4.88 43.03 286.84 | 87368-1224 
14 14.20 12.00 | WM18182-NDt 4.84 42.72 284.80 | 87368-1420 
14 14.20 12.00 | WM19060-ND 5.14 45.34 302.24 | 87368-1424 
16 16.20 14.00 | WM19061-ND 5.37 4740 316.02 | 87368-1624 
18 18.20 16.00 | WM18184-NDt 5.36 47.25 315.01 | 87368-1820 
18 18.20 16.00 | WM19062-ND 5.68 50.13 334.22 | 87368-1824 
20 20.20 18.00 | WM19063-ND 5.82 51.35 342.35 | 87368-2024 
22 22.20 20.00 | WM18186-NDt 5.57 49.15 327.67 | 87368-2220 
22 22.20 20.00 | WM19064-ND 5.91 52.14 347.61 | 87368-2224 
24 24.20 22.00 | WM18187-NDt 6.08 53.68 357.88 | 87368-2420 
24 24.20 22.00 | WM19065-ND 6.45 56.88 379.20 | 87368-2424 
26 26.20 24.00 | WM18188-NDt 6.36 56.15 374.31 | 87368-2620 
26 26.20 24.00 | WM19066-ND 6.75 59.56 397.04 | 87368-2624 
28 28.20 26.00 | WM18189-NDT 6.49 57.30 382.00 | 87368-2820 
28 28.20 26.00 | WM19067-ND 6.89 60.77 405.13 | 87368-2824 
9 30 30.20 28.00 | WM19068-ND 723 63.81 425.38 | 87368-3024 
32 32.20 30.00 | WM19069-ND 758 66.85 445.66 | 87368-3224 
34 34.20 32.00 | WM18192-NDt 779 68.77 458.45 | 87368-3420 
34 34.20 32.00 | WM19070-ND 8.26 72.92 486.15 | 87368-3424 
36 36.20 34.00 | WM18193-NDt 8.44 74.50 496.66 | 87368-3620 
36 36.20 34.00 | WM19071-ND 8.95 79.00 526.68 | 87368-3624 
38 38.20 36.00 | WM19072-ND 9.64 85.08 567.17 | 87368-3824 
40 40.20 38.00 | WM18195-NDt 9.09 80.23 534.85 | 87368-4020 
40 40.20 38.00 | WM19073-ND 9.64 85.08 567.17 | 87368-4024 
42 42.20 40.00 | WM18196-NDt 9.74 85.97 573.12 | 87368-4220 
42 42.20 40.00 | WM19074-ND 10.33 91.15 607.70 | 87368-4224 
44 44.20 42.00 | WM19075-ND 11.02 97.23 648.23 | 87368-4424 
46 46.20 44.00 | WM18198-NDt 11.65 102.79 685.29 | 87368-4620 
46 46.20 44.00 | WM19076-ND 12.36 109.02 726.81 | 87368-4624 
48 48.20 46.00 | WM18199-NDt 12.15 107.25 715.00 | 87368-4820 
48 48.20 46.00 | WM19077-ND 12.89 113.76 758.40 | 87368-4824 
50 50.20 48.00 | WM19078-ND 13.43 118.50 790.02 | 87368-5024 
Receptacle — Top/Bottom Entry SMT (VLPR2) 
4 4.00 2.00 | WM18688-ND 1.20 10.57 70.49 | 87340-0424 
6 6.00 4.00 | WM18689-ND 1.70 15.00 99.97 | 87340-0624 
8 8.00 6.00 | WM18690-ND 2.36 20.81 138.72 | 87340-0824 
10 10.00 8.00 | WM18691-ND 2.62 23.09 153.95 | 87340-1024 
10 12 12.00 10.00 | WM18692-ND 3.13 27.65 184.34 | 87340-1224 
14 14.00 12.00 | WM18693-ND 4.25 37.50 249.98 | 87340-1424 
16 16.00 14.00 | WM18694-ND 4.75 41.93 279.56 | 87340-1624 
18 18.00 16.00 | WM18695-ND 5.17 45.58 303.87 | 87340-1824 
20 20.00 18.00 | WM18696-ND 5.51 48.62 324.11 | 87340-2024 
Board-to-Board Receptacle 
Vertical, Dual Row Top/Bottom Entry SMT 
4 4.19 2.00 | WM18697-ND 1.93 1702 113.46 | 79109-1001 
6 6.19 4.00 | WM18698-ND 2.19 19.32 128.83 | 79109-1002 
8 8.19 6.00 | WM18699-ND 2.45 21.63 144.23 | 79109-1003 
10 10.19 8.00 | WM18700-ND 2.72 24.00 160.03 | 79109-1004 
12 12.19 10.00 | WM18701-ND 2.99 26.37 175.82 | 79109-1005 
14 14.19 12.00 | WM18702-ND 3.18 28.07 18716 | 79109-1006 
16 16.19 14.00 | WM18703-ND 3.46 30.51 203.38 | 79109-1007 
an) 18 18.19 16.00 | WM18704-ND 3.73 32.88 219.17 | 79109-1008 
20 20.19 18.00 | WM18705-ND 3.90 34.46 229.70 | 79109-1009 
22 22.19 20.00 | WM18706-ND 4.08 36.03 240.23 | 79109-1010 
24 24.19 22.00 | WM18707-ND 4.46 39.32 262.14 | 79109-1011 
30 30.19 28.00 | WM18708-ND 5.57 49.16 327.75 | 79109-1014 
40 40.19 38.00 | WM18709-ND 743 65.57 43715 | 79109-1019 
44 44.19 42.00 | WM18710-ND 8.18 72.13 480.89 | 79109-1021 
50 50.19 48.00 | WM18711-ND 9.28 81.92 546.11 | 79109-1024 
Crimp Housing — Standard 
4 4.20 2.00 | WM18030-ND .29 2.52 16.77 | 51110-0450 
6 6.20 4.00 | WM18031-ND Al 3.61 24.05 | 51110-0650 
8 8.20 6.00 | WM18032-ND 45 3.95 26.30 | 51110-0850 
10 10.20 8.00 | WM18033-ND 48 4.22 28.12 | 51110-1050 
12 12.20 10.00 | WM18034-ND -50 4.42 29.47 | 51110-1250 
14 14.20 12.00 | WM18035-ND 59 5.17 34.45 | 51110-1450 
12 16 16.20 14.00 | WM18036-ND 69 6.12 40.82 | 51110-1650 
18 18.20 16.00 | WM18037-ND 76 6.67 44.46 | 51110-1850 
20 20.20 18.00 | WM18038-ND 84 742 49.44 | 51110-2050 
22 22.20 20.00 | WM18039-ND 93 8.16 54.42 | 51110-2250 
24 24.20 22.00 | WM18040-ND 1.01 8.91 59.41 | 51110-2450 
26 26.20 24.00 | WM18041-ND 1.09 9.59 63.96 | 51110-2650 
28 28.20 26.00 | WM18042-ND 1.17 10.34 68.94 | 51110-2850 
30 30.20 28.00 | WM18043-ND 1.26 11.09 73.93 | 51110-3050 
Crimp Housing with Polarization Keys 
4 4.20 2.00 | WM18576-ND -30 2.68 17.84 | 51110-0460 
6 6.20 4.00 | WM18577-ND 43 3.83 25.51 | 51110-0660 
8 8.20 6.00 | WM18044-ND 45 3.95 26.30 | 51110-0851 
10 10.20 8.00 | WM18045-ND 48 4.22 28.12 | 51110-1051 
12 12.20 10.00 | WM18046-ND -50 4.42 29.47 | 51110-1251 
14 14.20 12.00 | WM18047-ND 59 5.17 34.45 | 51110-1451 
12 16 16.20 14.00 | WM18048-ND 69 6.12 40.82 | 51110-1651 
18 18.20 16.00 | WM18049-ND 76 6.67 44.46 | 51110-1851 
20 20.20 18.00 | WM18050-ND 84 742 49.44 | 51110-2051 
22 22.20 20.00 | WM18051-ND 93 8.16 54.42 | 51110-2251 
24 24.20 22.00 | WM18052-ND 1.01 8.91 59.41 | 51110-2451 
26 26.20 24.00 | WM18053-ND 1.09 9.59 63.96 | 51110-2651 
28 28.20 26.00 | WM18054-ND 1.17 10.34 68.94 | 51110-2851 
30 30.20 28.00 | WM18055-ND 1.26 11.09 73.93 | 51110-3051 
Crimp Terminal WM1128-ND e = 1.39 11.11 | 50394-8100 
(24-30 AWG) WM1128CT-ND = — 9.24 | 50394-8051 
13 WM1128TR-ND$ 460.00/10,000 50394-8051 
Crimp Terminal WM2139-ND = 1.64 13.14 | 50394-8200 
(24-30 AWG) WM2139TR-ND$ 580.00/10,000 50394-8052 
Housing Extraction WM9934-ND 382.66 = — | 11-03-0045 
— | Hand Tool for 2mm | wi4go57-ND 228.96 — — | 11-01-0204 


t+ = Leaded * Cut Tape + Tape and Reel 
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Header Specifications: Electrical: * Voltage: 125V * Current: 2.0A * Contact Resistance: 20mQ maximum 
* Dielectric Withstanding Voltage: 500VAC/1 min. ¢ Insulation Resistance: 1000MQ minimum Physical: 
¢ Housing: Glass filled 6/6 nylon, UL 94V-0 » Contact: Tin plated phosphor bronze 


NEW! MicroBlade™ 2.00mm Connectors 


* Operating Temperature: -20°C ~ 85°C * UL File No. E29179 * CSA File No. LR19980 

Receptacle Specifications: Physical: Housing: PBTP, UL94V-0 * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 
° UL File No. E29179 * CSA File No. LR19980 

Fig. 1 — Vertical Header 


Fig. 2 — Right Angle Header Fig. 3 — Receptacle 


NEW! iGrid™ 2.00mm Connectors 


Header Specifications:* Color: Natural * Material: Tin plated Brass * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Receptacle Specifications: 
* Maximum Current: 2.00A * Maximum Voltage: 250V 


* Color: Beige * Material: Nylon * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


No. of Dimensions — mm Digi-Key Pricing Molex No. of Dimensions —-mm Digi-Key Pricing Molex 
Pos. A B Part No. 1 10 100 | PartNo. Pos. A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Fig. 1 — Vertical Headers 12 22 26 WM18988-ND 1.65 14.59 97.24 | 53015-1210 
2 2 6 WM18966-ND 48 4.26 28.37 | 53014-0210 13 24 28 WM18989-ND. 1.79 15.80 105.33 | 53015-1310 
3 4 8 WM18967-ND 55 4.86 32.40 53014-0310 14 26 30 WM18990-ND. 1.93 17.02 113.45 53015-1410 
4 6 10 WM18994-ND 62 5.47 36.47 | 53014-0410 15 28 32 WM18991-ND 2.07 18.23 121.55 | 53015-1510 
5 8 12 WM18968-ND 69 6.08 40.53 | 53014-0510 Fig. 3 — Receptacles 
. 10 ua WM 18969;ND. 288 B20)“ ABG2:|| i S801H 0910 2 2 4.9 WM18951-ND 36 3.16 21.06 | 51004-0200 
uy ie ue RAED eh BBLS Pert eso Legale 3 4 6.9 WM18952-ND 42 3.70 24.70 | 51004-0300 
: oh 12 WGA A106) US > IGTEE | jo00ts 0810 4 6 8.9 WM18953-ND 50 4.44 29.58 | 51004-0400 
9 16 20 HONE r2HN 1.240 10.94 72.93 | 53014-0910 5 8 10.9 WM18954-ND 56 4.98 33.21 | 51004-0500 
0 a 22 Were TS -A2S.; “BLOF, |/ 300131010 6 10 12.9 | WM18955-ND 64 5.65 37.67 | 51004-0600 
"1 20 24 WM18974-ND 152 1337 89.14 | 53014-1110 
7 12 14.9 WM18956-ND 72 6.32 42.15 | 51004-0700 
i ee 28 eee ND OB Ae? Bh ets) BOO Ie 121) 8 14 16.9 | WM18957-ND 79 693 46.18 | 51004-0800 
1 at ee WM IBS 7OND PZ) BO. 1089311 S801 1S 10 9 16 18.9 | WM18958-ND 86 7.59 50.63 | 51004-0900 
i a be MBSE eee ACCES ES a Seen ate 10 18 20.9 | WM1ags9-ND 92 815 54.31 | 51004-1000 
is 28 ve AMES TEND BOF 5. AB CS NANOS | EOI IBID 1 20 22.9 WM18960-ND 1.00 8.81 58.76 | 51004-1100 
Fig. 2 — Right Angle Headers 12 22 24.9 WM18961-ND 1.07 9.48 63.21 | 51004-1200 
2 2 6 WM18979-ND 48 4.26 28.37 | 53015-0210 13 24 26.9 WM18962-ND 1.14 10.09 67.24 | 51004-1300 
3 4 8 WM18980-ND 57 5.02 33.46 | 53015-0310 14 26 28.9 WM18963-ND 1.21 10.70 71.30 | 51004-1400 
4 6 10 WM18981-ND 62 5.47 36.47 | 53015-0410 15 28 30.9 WM18964-ND 1.28 11.30 75.36 | 51004-1500 
5 8 12 WM18982-ND 69 6.05 40.32 | 53015-0510 
Contacts 
6 10 14 WM18983-ND 83 7.29 48.62 | 53015-0610 
7 12 16 WM18984-ND .96 8.51 56.71 53015-0710 Crimp Socket — Tin WM18992-ND A 3.65 24.31 50011-8100 
8 14 18 WM18995-ND 110 9.73 64.84 | 53015-0810 (2A = SOAWG) scx enierieanntt 
9 16 20 WM18985-ND 1.24 10.92 72.82 53015-0910 Crimp Socket — Tin .............. WM18965CT-NDt 14 1.23 8.20 50011-8000 
10 18 22 WM18986-ND 1.38 1215 81.02 | 53015-1010 (24 ~ 30AWG) ......eeeeeeeeeee WM18965TR-ND¥ 490.00/10,000 50011-8000 
TT 20 24 WM18987-ND 152 1337 89.14 | 53015-1110 }CutTape  #Tape and Reel 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each Molex No. of Dim. A Digi-Key Price Each Molex 
Fig. Pos. mm Part No. 1 10 100 Part No. Fig. Pos. mm Part No. 1 10 100 Part No. 
Vertical Headers 2 34 36 WM6092-ND 7.87 6.95 4.63 501876-3440 
10 12 WM6072-ND 317 2.80 1.87 _ | 501645-1020 36 = WIM SO SIND) B08 lO 1876-6840) 
12 14 WM6073-ND 3.54 3.13 2.09 501645-1220 Receptacles 
14 16 WM6074-ND 3.89 3.44 2.29 | 501645-1420 10 12 WM6058-ND 3.00 265. 1.77 | 501646-1000 
16 18 WM6075-ND 4.45 3.93 2.62 | 501645-1620 12 14 WM6059-ND 325 287 +192 ~*| 501646-1200 
18 20 WM6076-ND 4.95 4.37 2.92 _| 501645-1820 14 16 WM6060-ND 340 300 200 | 501646-1400 
20 22 WM6077-ND 5.56 4.91 3.27 501645-2020 16 18 WM6061-ND 3.50 3.09 2.06 501646-1600 
1 22 24 WM6078-ND 5.91 5.22 3.48 501645-2220 18 20 WM6062-ND 3.62 3.20 2.14 501646-1800 
24 26 WM6079-ND 6.57 5.80 3.87 | 501645-2420 20 22 WM6063-ND 4.08 361. 2.41 | 501646-2000 
26 28 WM6080-ND 6.87 6.07 4.05 | 501645-2620 22 24 WM6064-ND 5.00 442 295 | 501646-2200 
28 30 WM6081-ND 7.28 6.43 4.29 | 501645-2820 3 24 26 WM6065-ND 525 464 3.09. | 501646-2400 
30 32 WM6082-ND 7.80 6.89 4.59 501645-3020 26 28 WM6066-ND 5.67 5.00 3.34 501646-2600 
32 34 WM6083-ND 8.23 7.27 4.85 501645-3220 28 30 WM6067-ND 6.00 5.30 3.53 501646-2800 
34 36 WM6084-ND 8.79 7.76 5.18 | 501645-3420 30 32 WM6068-ND 6.23 550 3.67 | 501646-3000 
36 38 WM6085-ND 9.63 8.50 5.67 _| 501645-3620 29 34 WM6069-ND 660 583 3.89 | 01646-3200 
Right Angle Headers 34 36 WM6070-ND 6.79 6.00 4.00 501646-3400 
10 12 WM6086-ND 3.51 3.10 2.07 | 501876-1040 36 38 WYNISO AINE 7.09 6.26 4.18 _| 01646-3600 
12 14 WM6087-ND. 3.76 3.32 2.22 501876-1240 Female Terminal, WM6057CT-NDt _— 14 sil 501647-1000 
2 14 16 WM6088-ND. 4.02 3.56 2.37 501876-1440 22 ~ 26AWG WM6057TR-ND¥$ 864.00/16,000 501647-1000 
16 18 WM6089-ND 4.52 3.99 2.66 501876-1640 Hand Crimp Tool, 
24 26 WM6090-ND 6.05 5.34 3.56 501876-2440 22 ~ 26AWG WM9997-ND 1667.66/1 578021-5300 
26 28 WM6091-ND 6.57 5.81 3.87 501876-2640 
t+ Cut Tape + Tape and Reel 
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2.50mm and 3.96mm SPOX™ Connectors 


FEATURES: « Sizes 2 ~ 15 circuits * Very low profile * Molded-in pull tabs ¢ Friction lock ELECTRICAL: « Voltage: 250V * Current: 3A maximum ¢ Contact Resistance: 20mQ maximum « Dielectric Withstanding 
Voltage: 1000VAC/1 minute ¢ Insulation Resistance: 1000MQ minimum SPECIFICATIONS: « Housing: 6/6 nylon, UL 94V-0 * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * UL File No.: E29179 * CAS File No.: LR19980 
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Cir- Dimension (mm) Digi-Key Pricing Molex Cir- Dimension (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
SPOX Receptacle Housing 2.50mm Mini SPOX Vertical Headers 2.50mm Tin 
2 5.80 2.50 | WM18873-ND 34 2.72 18.16 | 50-37-5023 : ms a ea ae res eee cee 
3 8.30 5.00 | WM18874-ND 39 3.40 22.66 | 50-37-5033 i 2 750 RMRRTEeR nes iets bart eer vera 
4 10.80 750 | WM17405-ND 46 4.08 2721 | 50-37-5043 A = 10.00 | WM1e788-ND 496 4497 79169. | DD-04-1081 
5 13.30 10.00 WM18875-ND 54 4.76 31.76 | 50-37-5053 6 — 12.50 WM18789-ND 1.54 13.61 90.74 | 22-04-1061 
6 15.80 _12.50_| WM18876-ND 62 5.44 36.27 | 50-37-5063 7 = 15.00 | WM18790-ND 158 13.92 92.79 | 22-04-1071 
7 18.30 15.00 | WM18877-ND 69 6.12 40.82 | 50-37-5073 5 8 - 1750 | WM18791-ND 1.94 1714 114.27 | 22-04-1081 
, 8 20.80 1750 | WM18878-ND 77 6.80 45.37 | 50-37-5083 7 = poe aes Eo bee ieee capone 
= 5 : : : . -04- 
9 23.30 20.00 | WM18879-ND 85 748 49.88 | 50-37-5093 
46 25.80 29.60 [MIKeeeennan os 646 54.49. ||:60-97 5108 11 = 25.00 | WM18794-ND 2.51 22.12 14748 | 22-04-1111 
: . : : : 12 = 2750 | WM18795-ND 2.64 23.34 155.57 | 22-04-1121 
11 28.30 25.00 | WM18881-ND 1.00 8.85 58.97 | 50-37-5113 13 os 30.00 | wM18796-ND 278 2449 «163.28 | 22-04-1131 
12 30.80 2750 | WM18882-ND 1.08 9.52 63.48 | 50-37-5123 14 = 32.50 | WM18797-ND 3.13 2759 183.95 | 22-04-1141 
13 33.30 30.00 | WM18883-ND 1.16 10.20 68.03 | 50-37-5133 15 - 35.00 | WM18798-ND 3.28 28.93 192.85 | 22-04-1151 
14 35.80 32.50 | WM18884-ND 1.19 10.54 70.28 | 50-37-5143 Mini SPOX Vertical Headers 2.50mm Right Angle Tin 
15 38.30 36.00 | WM18885-ND 1.23 10.89 72.58 | 50-37-5153 2 250 4.50 | WMia799-ND 138 12.15 8102 | 22-05-1022 
SPOX Vertical Fully Shrouded 2.50mm 3 5.00 700 | WM18800-ND 1.58 13.98 93.18 | 22-05-1032 
4 7.50 9.50 | WM18801-ND 1.84 16.22 108.16 | 22-05-1042 
7 780 pee) SHARED Bes Bee) cedars hee ce eo 5 10.00 12.00 | WM18802-ND 200 1762 11748) 22-05-1052 
3 9.90 5.00 | WM18887-ND 81 717 4781 | 22-03-5035 6 12.50 14.50_| WM18803-ND 2.25 19.81 132.08 | 22-05-1062 
4 12.40 750 WM18888-ND -96 8.45 56.32 | 22-03-5045 7 15.00 1700 | WM18804-ND 2.45 21.63 144.23 | 22-05-1072 
5 14.90 10.00 | WM18889-ND 1.09 9.60 64.03 | 22-03-5055 6 8 1750 19.50 _| WM18805-ND 2.69 23.76 158.40 | 22-05-1082 
6 17.40 12.50 | WM18890-ND 1.23 10.82 72.12 | 22-03-5065 9 20.00 22.00 | WM18806-ND 2.91 25.65 170.98 | 22-05-1092 
7 19.90. 15.00 | WM1e89%-ND a1S6 12.03 0.2111 °58-05:5075 10 22.50 24.50 | WM18807-ND 3.05 26.92 179.49 | 22-05-1102 
: ‘ : ; : 11 25.00 2700 _| WM18808-ND 3.36 29.65 19769 | 22-05-1112 
8 22.40 1750 | WM18892-ND 1.51 13.31 88.72 | 22-03-5085 
2 : 12 2750 29.50 | WM18809-ND 3.54 31.24 208.26 | 22-05-1122 
9 24.90. 20.00 RWMie8s2,ND) 165 (14.59 97.24 | 22-03-5095 13 | 30.00 32.00 | wmtget0-ND 3.70 3263 21755 | 22-05-1132 
10 2740 22.50 | WM18894-ND 180 15.86 105.75 | 22-03-5105 14 | 32.50 34.50 | WM18811-ND 4.07 35.91 239.42 | 22-05-1142 
11 29.90 25.00 | WM18895-ND 1.94 1708 113.85 | 22-03-5115 15 35.00 3700 | WM18812-ND 4.26 3756 250.37 | 22-05-1152 
12 32.40 2750 | WM18896-ND 2.07 18.29 121.94 | 22-03-5125 SPOX Receptacle Housing 3.96mm 
13 34.90 30.00 | WM18897-ND 2.20 19.45 129.64 | 22-03-5135 2 9.06 396 |) wMieei3-ND 67 589 39.29 | 09-50-1021 
14 37.40 32.50 WM18898-ND 2.35 20.72 138.15 | 22-03-5145 3 13.02 792 WM18814-ND a7 6.81 45.37 | 09-50-1031 
15 39.90 36.00 | WM18899-ND 2.50 22.06 14706 | 22-03-5155 4 16.98 11.88 | WM18815-ND 89 784 52.26 | 09-50-1041 
SPOX Right Angle Fully Shrouded 2.50mm 7 5 20.94 15.84 | WM18816-ND 1.05 9.24 61.59 | 09-50-1051 
6 24.90 19.80 | WM18817-ND 116 10.21 68.05 | 09-50-1061 
2 7.40 2.50 | WM18900-ND 78 6.87 45.79 | 22-05-7025 7 28.86 23.76 | WM18818-ND 1.30 11.43 76.18 | 09-50-1071 
3 9.90 5.00 | WM18901-ND .90 796 53.07 | 22-05-7035 8 32.82 2772 | WM18819-ND 1.43 12.58 83.88 | 09-50-1081 
4 12.40 750 | WM18902-ND 1.05 9.24 61.59 | 22-05-7045 SPOX Headers 3.96mm 
5 14.90 10.00 | WM18903-ND 1.18 10.45 69.68 | 22-05-7055 2 ae 716 URSESSnNS cea aa abay | DSSE208 
6 1740 12.50_| WM18904-ND 1.32 11.61 77.38 | 22-05-7065 3 792 4142 | wmtese4-ND 30 705 46.99 | 09-65-2038 
7 19.90 15.00 | WM18905-ND 1.46 12.88 85.90 | 22-05-7075 4 11.88 15.08 | WM18825-ND 1.07 9.48 63.21 | 09-65-2048 
. 8 22.40 1750 | WM18906-ND 1.60 14.10 93.99 | 22-05-7085 8 5 15.84 19.04 _ | WM18826-ND 1.31 11.55 76.99 | 09-65-2058 
9 24.90 20.00 | WM18907-ND 173 15.25 101.69 | 22-05-7095 6 19.80 __23.00_|_WM18827-ND 159 14.04 93.60 | 09-65-2068 
40 | 2740 22.50 | WM18908-ND 187 16.47 109.78 | 22-05-7105 7 | ee ee eee Bee teen, pe oae| sees anes 
11 | 29.90 25.00 | wMtg909-ND 2.01 1774 118.30 | 22-05-7115 iad ; s : : Pe: pees 
12 32.40 2750 | WM18910-ND 2.14 18.90 126.00 | 22-05-7125 mene aaa ai 
4 cA igi-Key ricing jolex 
13 34.90 30.00 | WM18911-ND 2.28 20.11 134.09 | 22-05-7135 Description Eine: ji 70 any OSAnTS 
14 3740 32.50 | WM18912-ND 2.42 21.33 142.22 | 22-05-7145 eoGis and TaiainaieterePox'2 0 
1s | 39.90 35.00 | WM18913-ND 2.55 22.49 149.92 | 22-05-7155 Se ema sxhiellatid 
Mini SPOX Receptacle Housing 2.50mm Crimp Terminal 22 ~ 28 AWG | WM17406-ND = 2.51 20.09 | 08-70-1040 
Crimp Terminal 22 ~ 28 AWG | WM18889CT-NDt = — 6.83 | 08-70-1039 
2 6.00 2.50 | WM18769-ND 30 2.61 17.42 | 22-01-1024 Crimp Terminal 22 ~ 28 AWG | WM18889TR-ND+ 340.00/10,000 08-70-1039 
3 8.50 5.00 | WM18770-ND 36 3.16 21.06 | 22-01-1034 TaGis ahd Terminals for SPOX S.SEaa 
4 11.00 750 | WM18771-ND 42 3.70 24.70 | 22-01-1044 
5 43.50 10.00 | WM1g772-ND ‘47 413 2756 | 22-01-1054 Crimp Hand Tool, 18 ~ 24 AWG | WM18715-ND 259.49 = — | 63811-6500 
6 16.00 1250 | wmte773-ND 52 462 30.78 | 22-01-1064 Female Terminal, 18 ~ 24 AWG | WM18820CT-NDt = = 780 | 08-70-1031 
7 18.50 15.00 | WM18774-ND “58 5.10 34.03 | 22-01-1074 Female Terminal, 18 ~ 24 AWG | WM18820TR-ND$ 210.00/5,000 08-70-1031 
8 2100 4750 | wMie775-ND 63 559 3728 | 22-01-1084 Female Terminal, 18 ~ 24 AWG | WM18820-ND = 2.68 21.41 | 08-70-1030 
¢ 9 23.50 20.00 | WMig776-ND 70 6.14 40.92 | 22-01-1094 Female Terminal, 18 ~ 24 AWG__| WM18821TR-ND$ 370.00/5,000 39-00-0021 
46 26.00 22.50 IRveRitareenin ot Ae 43:74 | o2-041104 Female Terminal, 18 ~ 24 AWG | WIM18821-ND 45 3.95 26.32 | 39-00-0022 
1 2850 25.00 IRWnite Tern ‘at zi 4742 | 29-01-1114 Female Terminal, 22 ~ 28 AWG | WM2141-ND = 2.61 20.90 | 08-70-1028 
12 31.00 2750 | WM18779-ND 85 754 50.25 | 22-01-1124 Tools and Terminals for Mini SPOX 
13 33.50 30.00 | WM18780-ND 90 7.96 53.07 | 22-01-1134 Crimp Hand Tool, 22 ~ 28 AWG |WM18830-ND 259.49 = — | 63811-5200 
14 36.00 32.50 | WM18781-ND 97 8.57 57.14 | 22-01-1144 Female Terminal, 22 ~ 28 AWG _|WM18783-ND 15 1.36 9.09 | 08-70-0057 
15 38.50 36.00 | WM18782-ND 1.03 9.12 60.77 | 22-01-1154 
ft Cut Tape + Tape and Reel 
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No. of | Dim. (mm) Digi-Key Pricing FCI No.of) Dim. (mm) Digi-Key Pricing FCI 
Fig. | Pos. A B Part No. il 25 100 | Part No. Fig. | Pos. A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
Dual Row Unshrouded Vertical Headers, Through Hole 46 | 46.00 44.00 | 609-2907-ND§ 4.46 71.61 254.62] 10075024-G01-23ULF 
4] 4.00 2.00 ] 600-2591.ND 98. 1250 42.22] 57102-G06-02LF 1 48 | 48.00 46.00 | 609-2908-ND§ 4.64 74.52 264.94] 10075024-G01-24ULF 
6 | 600 4.00 | 609-2583-ND 52 643 20.58] 57102-G06-03LF 50 | 50.00 48.00 | 609-2909-ND§ 4.64 72.45 264.95] 10075024-G01-25ULF 
8 | 8.00 6.00 | 609-2602-ND 106 14.63 49.21] 57102-G06-04LF Dual Row Shrouded Vertical Headers, Through Hole 
10 | 10.00 8.00 | 609-2590-ND 1.61 22.25 76.28] 57102-G06-O5LF 6 | 8.00 4.00 | 609-3103-ND 135 18.71 64.15) 98414-G06-06ULF 
12 | 12.00 10.00 | 609-2595-ND 1.93 26.70 91.53] 57102-G06-06LF 8 | 10.00 6.00 | 609-3104-ND 4.10 15.10 50.78] 98414-G06-O8ULF 
14 | 14.00 12.00 | 609-2596-ND 2418 30.06 103.05] 57102-G06-07LF 10 | 12.00 8.00 | 609-2580-ND 1.63 22.57 79.00] 98414-G06-10LF 
16 | 16.00 14.00 | 609-2597-ND 2.30 31.08 108.78) 57102-G06-08LF 10 | 12.00 8.00 | 609-3105-ND 1.27 1715 58.81] 98414-G06-10ULF 
18 | 18.00 16.00 | 609-2598-ND 1.79 24.89 87.10] 57102-G06-09LF 12 | 14.00 10.00 | 609-2581-ND 1.95 2709 94.80] 98414-G06-12LF 
20 | 20.00 18.00 | 609-2593-ND 1.34 18.01 61.74) 57102-G06-10LF 12 | 14.00 10.00 | 609-3106-ND 1.52 20.59 72.05] 98414-G06-12ULF 
22 | 22.00 20.00 | 609-2594-ND 2.95 40.79 139.84] 57102-G06-11LF 14 | 16.00 12.00 | 609-2576-ND 2.09 28.97 101.38] 98414-G06-14LF 
24 | 24.00 22.00 | 609-2601-ND 2.88 4132 146.63) 57102-G06-12LF 16 | 18.00 14.00 | 609-2577-ND 1.65 22.29 78.00] 98414-G06-16LF 
1 26 | 26.00 24.00 | 609-2599-ND 3.03 44.76 158.85| 57102-G06-13LF 2 16 | 18.00 14.00 | 609-3107-ND 1.92 2745 94.96] 98414-G06-16ULF 
28 | 28.00 26.00 | 609-2575-ND 3.21 48.20 168.10] 57102-G06-14LF 20 | 22.00 18.00 | 609-2582-ND 1.95 2786 _96.38| 98414-G06-20LF 
30 | 30.00 28.00 | 609-2603-ND 3.44 51.65 180.12| 57102-G06-15LF 20 | 22.00 18.00 | 609-3108-ND 2.26 33.45 118.70] 98414-G06-20ULF 
32 | 32.00 30.00 | 609-2604-ND 3.62 53.68 _192.12| 57102-G06-16LF 22 | 24.00 20.00 | 609-2585-ND 2.69 40.35 140.69] 98414-G06-22LF 
34 | 34.00 32.00 | 609-2605-ND 3.72 5703 204.12] 57102-G06-17LF 26 | 28.00 24.00 | 609-2607-ND 3.03 46.46 166.28] 98414-G06-26LF 
36 | 36.00 34.00 | 609-2600-ND 3.94 60.39 209.78| 57102-G06-18LF 28 | 30.00 26.00 | 609-2587-ND 3.27 50.03 173.79] 98414-G06-28LF 
38 | 38.00 36.00 | 609-2592-ND 3.62 55.86 196.87| 57102-G06-19LF 34 | 36.00 32.00 | 609-2588-ND 3.84 59.15 208.48] 98414-G06-34LF 
40 | 40.00 38.00 | 609-2589-ND 3.81 58.80 207.24 57102-G06-20LF 44 | 46.00 42.00 | 609-2606-ND 417 6704 238.35] 98414-G06-44LF 
42 | 42.00 40.00 | 609-2609-ND 4.00 61.74 217.59] 57102-G06-21LF 50 | 52.00 48.00 | 609-2584-ND 4.74 74.06 270.86| 98414-G06-50LF 
44 | 44.00 42.00 | 609-2608-ND 3.90 60.48 219.06] 57102-G06-22LF Dual Row Shrouded Vertical Headers, Through Hole, Pin-in-Paste 
46 | 46.00 44.00 | 609-2611-ND 4.24 65.79 238.32) 57102-G06-23LF 4] 40.00 600 | 609-2934-ND§ 443. 23.14. e404] 40075025:GOTOdLE 
48 | 48.00 46.00 | 609-2612-ND 4.42 68.65 248.67) 57102-G06-24LF 6 | 14.00 10.00 | 609-2935-ND§ 495. 2748 95.01 10075025:C01.06LE 
50_| 60.00 48.00 [BBGS.2624N0) e621 S860. 188.88 | 67102: 06-25tF 8 | 18.00 14.00 | 609-2936-ND§ 1.73 24.00 84.00] 10075025-G01-08ULF 
Dual Row Unshrouded Vertical Headers, Through Hole, Pin-in-Paste 10 | 22.00 18.00 | 609-2937-ND§ 1.20 16.69 58.40] 10075025-G01-10ULF 
4 | 4.00 2.00 | 609-2886-ND§ 1.81 24.48 85.66] 10075024-G01-02LF 12 | 26.00 22.00 | 609-2938-ND§ 1.53 20.54 —_70.42| 10075025-G01-12ULF 
6 | 6.00 4.00 | 609-2887-ND§ 1.87 25.29 88.52] 10075024-G01-03LF 14 | 30.00 26.00 | 609-2939-ND§ 1.73 24.16 82.84] 10075025-G01-14ULF 
8 | 8.00 6.00 | 609-2888-ND§ 1.67 22.50 78.75] 10075024-G01-04ULF 16 | 34.00 30.00 | 609-2940-ND§ 2.32 32.22 112.75] 10075025-G01-16ULF 
10 | 10.00 8.00 | 609-2889-ND§ 112 15.59 54.57] 10075024-G01-05ULF 18 | 38.00 34.00 | 609-2941-ND§ 219 31.41 111.46] 10075025-G01-18ULF 
12 | 12.00 10.00 | 609-2890-ND§ 1.43 20.11 65.81] 10075024-G01-06ULF 20 | 42.00 38.00 | 609-2942-ND§ 2.62 39.26 136.92] 10075025-G01-20ULF 
14 14.00 12.00 | 609-2891-ND§ 163 2258 7742| 10075024-G01-O7ULF 22 46.00 42.00 | 609-2943-ND§ 2.58 38.26 136.91] 10075025-G01-22ULF 
16 | 16.00 14.00 | 609-2892-ND§ 2.23 30.11 105.39) 10075024-G01-08ULF 24 | 50.00 46.00 | 609-2944-ND§ 3.07 4700 168.22] 10075025-G01-24ULF 
18 | 18.00 16.00 | 609-2893-ND§ 2.27 32.50 115.34) 10075024-G01-09ULF 2 26 | 54.00 50.00 | 609-2945-ND§ 3.32 50.83 176.55] 10075025-G01-26ULF 
20 | 20.00 18.00 | 609-2894-ND§ 2.20 32.50 115.33] 10075024-G01-10ULF 28 | 58.00 54.00 | 609-2946-ND§ 3.45 53.21 187.53] 10075025-G01-28ULF 
22 | 22.00 20.00 | 609-2895-ND§ 2.73 40.89 142.58] 10075024-GO1-11ULF 30 | 62.00 58.00 | 609-2947-ND§ 3.45 53.21 187.54] 10075025-G01-30ULF 
1 24 | 24.00 22.00 | 609-2896-ND§ 2.68 39.84 142.58] 10075024-G01-12ULF 32__| 66.00 62.00 | 609-2948-ND§ 3.67 56.95 206.29) 10075025-G01-32ULF 
26 | 26.00 24.00 | 609-2897-ND§ 3.10 4750 165.00] 10075024-G01-13ULF 34 | 70.00 66.00 | 609-2949-ND§ 3.80 59.02 213.79] 10075025-G01-34ULF 
28 | 28.00 26.00 | 609-2898-ND§ 3.23 49.73 175.27] 10075024-GO1-14ULF 36 | 74.00 70.00 | 609-2950-ND§ 3.94 61.09 221.29] 10075025-G01-36ULF 
30 | 30.00 28.00 | 609-2899-ND§ 3.39 52.22 184.03] 10075024-G01-15ULF 38 | 78.00 74.00 | 609-2951-ND§ 4.07 63.17 228.80] 10075025-G01-38ULF 
32 | 32.00 30.00 | 609-2900-ND§ 3.55 54.70 192.80] 10075024-G01-16ULF 40 | 82.00 78.00 | 609-2952-ND§ 4.27 66.27 240.05] 10075025-G01-40ULF 
34 | 34.00 32.00 | 609-2901-ND§ 3.68 56.69 199.81) 10075024-GO1-17ULF 42 | 86.00 82.00 | 609-2953-ND§ 4.50 69.89 253.17/ 10075025-G01-42ULF 
36 | 36.00 34.00 | 609-2902-ND§ 3.68 5710 206.81] 10075024-G01-18ULF 44 | 90.00 86.00 | 609-2954-ND§ 4.54 73.00 259.57] 10075025-G01-44ULF 
38 | 38.00 36.00 | 609-2903-ND§ 3.80 59.03 213.82] 10075024-G01-19ULF 46 | 94.00 90.00 | 609-2955-ND§ 4.77 74.50 272.45] 10075025-G01-46ULF 
40 | 40.00 38.00 | 609-2904-ND§ 3.99 61.93 224.34] 10075024-G01-20ULF 48 | 98.00 94.00 | 609-2956-ND§ 4.96 7752 283.49] 10075025-G01-48ULF 
42 | 42.00 40.00 | 609-2905-ND§ 4.21 65.32 236.61) 10075024-G01-21ULF 50 | 102.00 98.00 | 609-2957-ND§ 5.19 82.55 301.90} 10075025-G01-SOULF 
44 44.00 42.00 | 609-2906-ND§ 4.40 68.22 24712) 10075024-G01-22ULF ACutTape * Tape & Reel §PinLengthis 2.0mm A Pin Square is 0.52mm (Continued) 
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FC), 2mm Minitek™ Connectors (Cont.) 


[Ous] 


— 
No. of Dim. (mm) Digi-Key Pricing FCI No. of Dim. (mm) Digi-Key Pricing FCI 
Fig. | Pos. A B Part No. u 25 100 | Part No. Fig. | Pos. A B Part No. al 25 100 Part No. 
Dual Row Unshrouded Vertical Headers, SMD 16 | 16.00 14.00 | 609-2573-ND 3.44 50.58 175.01] 98423-G61-08LF 
4] 400 2.00 )6082614:ND 4. 5416. 4050] S7202 GED COLE 18 | 18.00 16.00 | 609-2534-ND 3.24 4783 169.73] 98423-G61-09LF 
20 | 20.00 18.00 | 609-2536-ND 3.74 56.04 195.42] 98423-G61-10LF 
6 | 6.00 4.00 | 609-2615-ND 1.91 26.28 88.39) 57202-G52-03LF 
s | 8.00 600 Wecweecsnn og). Bid6) 29198 | E7DOS-GEDOULE 22 | 22.00 20.00 | 609-2537-ND 3.49 51.78 185.32] 98423-G61-11LF 
10 | 10.00 8.00 \Renetearniunt fae. SIDA. - B6(4||e7000-Geo-0ELE 24 | 24.00 22.00 | 609-2538-ND 3.69 56.49 202.16] 98423-G61-12LF 
12 | 12.00 10.00 | 609-2618-ND ‘67. 4266. -45.75|\ S7000-Geb-06LE 26 | 26.00 24.00 | 609-2533-ND 3.99 6119 212.57] 98423-G61-13LF 
141 44.00 12.00 [enemaraniD qos: 444g. da.sa| 57200;GED:07LF 28 | 28.00 26.00 | 609-2523-ND 4.16 64.17 226.15] 98423-G61-14LF 
30 | 30.00 28.00 | 609-2524-ND 4.46 68.75 242.30] 98423-G61-15LF 
16 | 16.00 14.00 | 609-2620-ND 120 16.50 55.50) 57202-G52-08LF 
18 | 18.00 16.00 | 609-2621-ND 2.91 42.73 147.85] 57202-G52-09LF 5 | 92 | 3200 30.00 en fee, a eS Oe ee eee, 
20 | 20.00 18.00 Weoeeecenin sg: -doiea® “e7e0|=7002-Ge0 40k 34 | 34.00 32.00 | 609-2563-ND 5.67 8794 318.53] 98423-G61-17LF 
29 | 22.00 20.00 WROceGrentEy 0B: ABA! -4E694|| e730. GESATLE 36 | 36.00 34.00 | 609-2511-ND 5.17 80.27 290.76] 98423-G61-18LF 
38 | 38.00 36.00 | 609-2572-ND 4.91 76.26 276.22] 98423-G61-19LF 
24 | 24.00 22.00 | 609-2626-ND 1.66 22.50 78.73) 57202-G52-12LF 
40 | 40.00 38.00 | 609-2554-ND 6.00 93.11 337.28] 98423-G61-20LF 
g | 26 | 26.00 24.00 Rete eee G.92* 80.67" “182,07 | 7202 GS2-1aFF 42 | 42.00 40.00 | 609-2553-ND 5.24 84.29 299.68| 98423-G61-21LF 
28 | 28.00 26.00 ReOe cea Oe eee ees | alee ceo ee 44 | 44.00 42.00 | 609-2552-ND 5.49 85.84 313.94] 98423-G61-22LF 
30 | 30.00 28.00 | 609-2628-ND 3.93 59.02 205.80] 57202-G52-15LF 
32 | 32.00 30.00 eueeecaiin Biod 30100. 10ac78\B7D0s Geode 46 | 46.00 44.00 | 609-2549-ND 5.74 89.74 328.21] 98423-G61-23LF 
48 | 48.00 46.00 | 609-2545-ND 5.89 93.65 342.48] 98423-G61-24LF 
34 | $4.00 92.00 Epo eonue Sr 1G* -ag0iell 173-49 | iar ede Gae-tcer 50 | 50.00 48.00 | 609-2546-ND 6.13 9755 _356.75| 98423-G61-25LF 
36 | 36.00 34.00 | 609-2630-ND 4.26 65.67 231.44) 57202-G52-18LF 4 | 4.00 2.00 IRegsresactnin 444796 5746| 58102-GBEO2LE 
38 | 38.00 36.00 | 609-2631-ND 3.47 53.87 195.11] 57202-G52-19LF 
8 | 8.00 6.00 | 609-2635-ND 779.40 31.32] 58102-G61-04LF 
40 | 40.00 38.00 | 609-2632-ND 4.30 69.05 245.52) 57202-G52-20LF to | 10.00 8.00 |Recceetatnnl Hey: tonsa ‘esrat| GaineGeioELe 
42 | 42.00 40.00 [R6Qe:2c06sN) B20 _ 16564 20815 |Noi20eGber2I EE 12 | 12.00 10.00 | 609-2514-ND 97 12.71 42.94] 58102-G61-06LF 
44° | 44.00 42.00 Reece, sel” “8a! sed 2a | leds Gee celh 14 _| 14.00 12.00 | 609-2509-ND 1.261731 58.22| 58102-G61-07LF 
46 | 46.00 44.00 reece BAL NBO! Pop:62| af 20e be Pele: 16 | 16.00 14.00 | 609-2515-ND 130 1791 60.24] 58102-G61-08LF 
48 | 48.00 46.00 eC rece OB) -FDe0" 126799 St 20e Gbe coe 18 | 18.00 16.00 | 609-2564-ND 116 15.66 53.68) 58102-G61-09LF 
50_| 50.00_ 48.00 |H609:2635:ND 4.86 75.86 277.44) 57202-G52-25LF 20 | 20.00 18.00 | 609-2518-ND 143 19.77 67,79] 58102-G61-10LF 
Dual Row Shrouded Vertical Headers, SMD 22 | 22.00 20.00 | 609-2519-ND 128 1727 60.45] 58102-G61-11LF 
10 | 12.00 8.00 | 609-2648-1-NDA 110 15.16 51.00] 98424-G52-10ALF 24 | 24.00 22.00 | 609-2512-ND 1.67 22.60 79.08] 58102-G61-12LF 
10 | 12.00 8.00 | 609-2648-2-ND* 264.67/600 98424-G52-10ALF 26 | 26.00 24.00 | 609-2520-ND 3.99 55.45 194.08] 58102-G61-13LF 
12 | 14.00 10.00 | 609-2642-1-NDA 122 16.75 56.35) 98424-G52-12ALF 6 28 | 28.00 26.00 | 609-2539-ND 1.84 26.36 91.19] 58102-G61-14LF 
12 | 14.00 10.00 | 609-2642-2-ND* 292.42/600 98424-G52-12ALF 30 | 30.00 28.00 | 609-2525-ND 2.00 29.35 101.53] 58102-G61-15LF 
14 | 16.00 12.00 | 609-2643-1-NDA 1.44 19.87 68.13] 98424-G52-14ALF 32 | 32.00 30.00 | 609-2541-ND 1.46 21.49 74.36) 58102-G61-16LF 
14 | 16.00 12.00 | 609-2643-2-ND* 352.01/600 98424-G52-14ALF 34 | 34.00 32.00 | 609-2540-ND 177 25.32 89.86| 58102-G61-17LF 
16 | 18.00 14.00 | 609-2652-1-NDA 151 20.41 71.42| 98424-G52-16ALF 36 | 36.00 34.00 | 609-2559-ND 2.33 34.37 121.97} 58102-G61-18LF 
16 | 18.00 14.00 | 609-2652-2-ND* 379.53/600 98424-G52-16ALF 38 | 38.00 36.00 | 609-2561-ND 1.62 24.26 84.59) 58102-G61-19LF 
20 | 22.00 18.00 | 609-2644-1-NDA 1.79 24.81 86.84] 98424-G52-20ALF 40 | 40.00 38.00 | 609-2562-ND 2.45 36.71 128.01} 58102-G61-20LF 
20 | 22.00 18.00 | 609-2644-2-ND* 455.51/600 98424-G52-20ALF 42 | 42.00 40.00 | 609-2521-ND 2.63 39.43 137.51] 58102-G61-21LF 
22 | 24.00 20.00 | 609-2645-1-NDA 3.59 52.87 182.91] 98424-G52-22ALF 44 | 44.00 42.00 | 609-2510-ND 2.20 3261  116.72| 58102-G61-22LF 
22 | 24.00 20.00 | 609-2645-2-ND* 951.57/600 98424-G52-22ALF 46 | 46.00 44.00 | 609-2535-ND 2.56 38.07 136.26] 58102-G61-23LF 
4 26 | 28.00 24.00 | 609-2640-1-NDA 214 30.64 108.73) 98424-G52-26ALF 48 | 48.00 46.00 | 609-2522-ND 1.95 29.95 107.20] 58102-G61-24LF 
26 | 28.00 24.00 | 609-2640-2-ND* 565.65/600 98424-G52-26ALF 50 | 50.00 48.00 | 609-2527-ND 3.03 46.47 161.42} 58102-G61-25LF 
28 | 30.00 26.00 | 609-2647-1-NDA 4.35 64.27 228.08| 98424-G52-28ALF Dual Row Shrouded Right Angle Headers, Through Hole 
28 | 30.00 26.00 | 609-2647-2-ND* 1186.56/600 98424-G52-28ALF 4 6.00 2.00 | 609-2543-ND 1.07 14.68 49.38| 98464-G61-04LF 
30 | 32.00 28.00 | 609-2646-1-NDA 2.33 34.94 121.86| 98424-G52-30ALF 6 | 8.00 4.00 | 609-2548-ND 290 34.75 115.84] 98464-G61-06LF 
30 | 32.00 28.00 | 609-2646-2-ND* 645.12/600 98424-G52-30ALF 8 10.00 6.00 | 609-2547-ND 241 33.46 11711] 98464-G61-08LF 
34 36.00 32.00 | 609-2641-1-NDA 2.62 39.24 136.85] 98424-G52-34ALF 10 12.00 8.00 | 609-2555-ND 2.63 3764 133.59] 98464-G61-10LF 
34 | 36.00 32.00 | 609-2641-2-ND* 724.50/600 98424-G52-34ALF 12__| 14.00 10.00 | 609-2551-ND 3.15 45.17 160.30] 98464-G61-12LF 
40 | 42.00 38.00 | 609-2651-1-NDA 2.91 44.53 154.67) 98424-G52-40ALF 14 | 16.00 12.00 | 609-2839-ND 180 25.75 91.38] 98464-G61-14ULF 
40 | 42.00 38.00 | 609-2651-2-ND* 1087.38/800 98424-G52-40ALF 16 | 18.00 14.00 | 609-2556-ND 3.68 55.21 192.54] 98464-G61-16LF 
44 | 46.00 42.00 | 609-2650-1-NDA 3.08 4743 167.16) 98424-G52-44ALF 18 | 20.00 16.00 | 609-2566-ND 4.08 60.52 216.60} 98464-G61-18LF 
44 | 46.00 42.00 | 609-2650-2-ND* 1169.07/800 98424-G52-44ALF 20 | 22.00 18.00 | 609-2568-ND 3.99 6113 218.79] 98464-G61-20LF 
50 52.00 48.00 609-2649-1-NDA 3.47 53.55 188.74] 98424-G52-50ALF 22 24.00 20.00 609-2569-ND 4.25 65.48 230.76| 98464-G61-22LF 
50__| 52.00 48.00 | 609-2649-2-ND x 1007.37/600 98424-G52-50ALF 24 | 26.00 22.00 | 609-2570-ND 4.63 7143 251.74) 98464-G61-24LF 
Dual Row Shrouded Vertical Headers, Surface Mount 26 28.00 24.00 | 609-3096-ND 2.97 45.53 158.15} 98464-G61-26ULF 
4 | 10.00 6.00 | 609-2093-1.NDA 125. 1756 5747] 98424-G52-04ALF 7 28 | 30.00 26.00 | 609-2571-ND 5.23 81.08 293.69] 98464-G61-28LF 
4 |1000 600 | 609-2993-2-ND& 371.19/750 98424-G52-04ALF 30 | 32.00 28.00 | 609-2567-ND 5.60 86.87 314.67] 98464-G61-30LF 
4 6 | 14.00 10.00 | 609-2994-1-NDA 85 10.67 36.17] 98424-G52-06ALF 32_| 34.00 __30.00_ | 609-2565-ND 5.97 92.66 _335.65| 98464-G61-32LF 
6 | 14.00 10.00 | 609-2994-2-ND* 226.77/750 98424-G52-06ALF 34 | 36.00 32.00 | 609-2557-ND 5.02 80.63 286.69] 98464-G61-34LF 
3 |1800 14.00 | 609-2995-1-NDA 401 13.24 45.75 98424-G52-O8ALF 36 | 38.00 34.00 | 609-2550-ND 6.49 101.35 370.66] 98464-G61-36LF 
3 | 418.00 14.00 | 609-2995-2-NDx 288.96/750 98424-G52-0BALF 38 | 40.00 36.00 | 609-2558-ND 6.16 96.29 352.13) 98464-G61-38LF 
Dual Row Unshrouded Right Angle Headers, Through Hole, Pin-in-Paste o oe rats Ne oe ae ee spear 
4 | 4.00 2.00 | 609-2910-ND& 1.47 23.45 85.74] 10072353-G01-02LF 44 | 46.00 42.00 | 609-2617-ND 6.88 11149 40773) 98464-G61-44LF 
6 | 6.00 4.00 | 609-2911-ND& 198 2749 96.22) 10072353-G01-03LF 46 | 48.00 44.00 | 609-2586-ND 6.93 115.22 412.94) 98464-G61-46LF 
8 | 8.00 6.00 | 609-2912-NDA 1.75 24.30 85.05) 10072353-G01-04ULF 48 | 50.00 46.00 | 609-2578-ND 723 120.23 430.88| 98464-G61-48LE 
10 10.00 8.00 | 609-2913-NDA 1.27 17.62 61.67] 10072353-G01-O5ULF 50 52.00 48.00 | 609-2579-ND 6.08 101.12 362.41] 98464-G61-50LF 
12 12.00 10.00 | 609-2914-ND& 1.57 21.69 74.36 | 10072353-G01-O6ULF 50 | 52.00 48.00 | 609-2836-ND 280 46.49 166.63| 98464-G61-50ULF 
ie es ye HER or ao eee I eeseece noone Dual Row Shrouded Right Angle Headers, Through Hole, Pin-in-Paste 
18 | 18.00 16.00 | 609-2917NDA 2.49 36.72 130.32| 10072353-GO1-09ULF 4 | 10.00 6.00 [RoC re aoue Lay ewes Some) 100i se COL 
20 | 20.00 18.00 | 609-2918-NDA 2.76 4146 144.59] 10072353-G01-10ULF & | 14.00 10.00 Reems Slee aoe, We 18) MOUs ou eee 
8 | 18.00 14.00 | 609-2960-ND 1.84 26.30 91.00) 10072354-G01-O8ULF 
22 | 22.00 20.00 | 609-2919-NDA 2.94 45.02 _161.11| 10072353-G01-11ULF 
10 | 22.00 18.00 | 609-2961-ND 94 18.85 65.22] 10072354-G01-10ULF 
24 | 24.00 22.00 | 609-2920-NDA 3.24 49.63 172.41] 10072353-G01-12ULF 12 | 2600 22.00 Wesseacetin fea: 2931. 79.56| 10072954-GOI1OULF 
26 | 26.00 24.00 | 609-2921-NDA 3.39 52.26 184.19] 10072353-G01-13ULF 
5 14 | 30.00 26.00 | 609-2963-ND 5.62 76.00 266.00] 10072354-G01-14ULF 
28 | 28.00 26.00 | 609-2922-NDA 3.65 56.20 198.06] 10072353-G01-14ULF 
30 | 30.00 28.00 WROSESeSINTI, 5S. . BABB. 108.05 |40072468-GOLIBULE 16 | 34.00 30.00 | 609-2964-ND 255 36.41 125.96] 10072354-G01-16ULF 
32 | 32.00 30.00 ReneecomnEna Bias’ Heorie. seiner | ioorsaee ColieliLe 18 | 38.00 34.00 | 609-2965-ND 2.62 39.30 13704] 10072354-G01-18ULF 
: : : : : 20 | 42.00 38.00 | 609-2966-ND 2.91 43.23 154.72] 10072354-G01-20ULF 
34 / 34.00 32.00 [iGO eZee 4.02 62.99 225.79) 10072859-GOT-I7ULF 22 | 46.00 42.00 | 609-2967-ND 3.14 48.17 16733] 10072354-Go1-22ULF 
36.) 36.00 94.00 Rea Al,; (6482, sesi71) Tobresed Corie e 24 | 50.00 46.00 | 609-2968-ND 3.35 51.71 182.25] 10072354-Go1-24ULF 
38 | 38.00 36.00 EOE eames mod: BOTA. Veates | 100/ eee Uk lee ED 26 | 54.00 50.00 | 609-2969-ND 3.35 51.71 182.25] 10072354-G01-26ULF 
40 | 40.00 98.00 [Rot eeaan ons Bou) teers eel || WeOle sae Olan 7 | 28 | 58.00 54.00 | 609-2970-ND 3.77 58.50 211.92] 10072354-G01-28ULF 
42 | 42.00 40.00 [RSOEze2eD> 85) 1 eas 64 | 100r2ss Goa UE 30 | 62.00 58.00 | 609-2971-ND 3.96 61.43 222.51] 10072354-GO1-30ULF 
44° | 44.00 42.00 Ree eascgn eon Bo" «iTS! 262.88 || 10072003 0b euler 32__| 66.00 62.00 | 609-2972-ND 4.15 64.35 233.11| 10072354-G01-32ULF 
46 | 46.00 44.00 eC r eae ame me oni Wee aCe 34 | 70.00 66.00 | 609-2973-ND 4.30 66.69 241.58] 10072354-G01-34ULF 
48 | 48.00 46.00 |§609;2082, NDA 5.15 81.87 299.99) 10072353-G01-24ULF 36 | 74.00 70.00 | 609-2974-ND 4.30 66.70 241.59) 10072354-G01-36ULF 
50 | 50.00 48.00 |N609:2083:ND& 5.48 8718 318.83) 10072353-G01-25ULF 38 | 78.00 74.00 | 609-2975-ND 4.44 71.37 253.78] 10072354-G01-38ULF 
Dual Row Unshrouded Right Angle Headers, Through Hole 40 | 82.00 78.00 | 609-2976-ND 4.66 74.88 266.26] 10072354-G01-40ULF 
4 4.00 2.00 | 609-2528-ND 195 26.80 90.13] 98423-G61-02LF 42 86.00 82.00 | 609-2977-ND 4.91 76.79 280.82] 10072354-G01-42ULF 
6 | 6.00 4.00 | 609-2529-ND 99 12.43 39.76] 98423-G61-03LF 44 | 90.00 86.00 | 609-2978-ND 5.04 80.20 293.31] 10072354-G01-44ULF 
8 | 8.00 6.00 | 609-2574-ND 2.21 29.89 104.62) 98423-G61-04LF 46 | 94.00 90.00 | 609-2979-ND 5.29 84.18 30787] 10072354-G01-46ULF 
> 10 | 10.00 8.00 | 609-2531-ND 2.01 29.54 102.21| 98423-G61-05LF 48 | 98.00 94.00 | 609-2980-ND 5.20 84.18 30787] 10072354-G01-48ULF 
12 12.00 10.00 609-2526-ND 2.90 41.39 143.19] 98423-G61-06LF 50 102.00 98.00 609-2981-ND 5.54 92.22 330.49) 10072354-G01-50ULF 
14 14.00 12.00 | 609-2532-ND 2.67 38.16 132.02] 98423-G61-07LF ACutTape * Tape &Reel § Pin Lengihis 2.0mm A Pin Square is 0.52mm (Continued) 
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FCi, 2mm Minitek™ Connectors (Cont.) 


= 
No. of} Dim. (mm) Digi-Key Pricing FCI No.of) Dim. (mm) Digi-Key Pricing FCI 
Fig. | Pos. A B Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. | Pos. A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
Dual Row Vertical Receptacles, Through Hole 8 | 841 5.99 | 609-2753-ND 95 1240 41.90] 69307-008LF 
+ 1460200 [Renataronn ‘eg. . 4S 45.63] este AGATE 10 | 10.39 8.00 | 609-2747-ND 1.01 13.39 45.24) 69307-010LF 
6 | 680 400 (endeceents 405. daiat .-4769 |:ea469.100LE 12 | 12.40 10.00 | 609-2754-ND 114 15.68 52.73] 69307-012LF 
s | 280 6.00 MeGcennotnn 46; 486 ~ “62.60 |\ es48SH108LE 14 | 14.40 1199 | 609-2750-ND 123 1733 56.70] 69307-014LF 
10 | 10.80 8.00 Medora ‘ice, “o002° . 3a.03\|estea-i10lIk 16 | 16.41 14.00 | 609-2756-ND 79 10.03 32.60] 69307-016LF 
12 | 12:80 10.00 | 609-2658-ND {88 3609. “91a3| 6a453-410LE 18 | 18.39 16.00 | 609-2757-ND 143 20.08 68.85] 69307-018LF 
14 | 14.80 12.00 | 609-2659-ND 199 29.29 10133] 63453-114LF 20 | 20.40 16.01 [RCO Zoc Ney 153 20.63. 72.19) 69307-020LF 
16 | 16.80 14.00 | 609-2660-ND 2.30 33.91 120.34] 63453-116LF 22 | 22.40 19.99 | 609-2742-ND 163 22.00 77.00) 69307-022LF 
18 | 18.80 16.00 | 609-2663-ND 2.45 36.71 128.01] 63453-118LF 24 | 24.41 22.00 | 609-2745-ND 172 23.25 81.38) 69307-024LF 
20 | 20.80 18.00 | 609-2661-ND 2.68 39.75 142.26] 63453-120LF 26 | 26.39 24.00 | 609-2762-ND 176 24.38 85.31| 69307-026LF 
22 |2280 2000 | 609-2662-ND Ses 49:72 45187| 69469-12011F 42 | 28 | 2840 26.01 | 609-2792-ND 193 26.64 91.35] 69307-028LF 
24 | 24.80 22.00 INEOGESENT ani A770 aes 69 | @S4SSHoAlIe 30 | 30.40 2799 | 609-2774-ND 1.84 26.25 90.83] 69307-030LF 
g | 26 | 26.80 24.00 | 609-2665-ND 3.39 52.28 184.26] 63453-126LF i an oo Seles oe poe ee pepe osate 
28 | 28.80 26.00 | 609-2666-ND 3.51 54.18 190.95] 63453-128LF ; : d ; ; 
30 | 30.80 22.00 [ecoecec ny Sigal: 166 4a. [o0dee | @ades 1a0lIR 36 | 36.40 34.01 | 609-2768-ND 1.96 28.80 _ 99.65] 69307-036LF 
32 | 3280 30.00 | 609-2668-ND 368 6025 21824| 63459-132LF 38 | 38.40 35.99 | 609-2769-ND 2.21 30.92 106.02] 69307-038LF 
34 | 34.80 32.00 | 609-2655-ND 413 64.01 231.87] 63453-134LF 40 | 40.41 38.00 | 609-2770-ND 2.13 30.47 108.13) 69307-040LF 
36 | 3680 34.00 [eooeeecn Dl ai | BzTy ~Basidg heales- able 42 | 42.39 40.01 | 609-2782-ND 2.39 32.29 113.02) 69307-042LF 
3a |3n80 36.00 MEGODeattEs has. isd: 128437 | esdesigalle 44 | 44.40 42.01 | 609-2771-ND 218 32.18 114.18] 69307-044LF 
40 | 40.80 38.00 | 609-2679-ND 4.87 76.09 278.26) 63453-140LF 46 | 46.41 48.99 [ESOSse75G:NG) AEG = se. OR — s88712 16930 C056LR: 
42 | 42.80 40.00 | 609-2686-ND 492 7688 28115] 63453-142LF 48 | 48.41 46.00 | 609-2773-ND 2.53 35.10 122.85] 69307-048LF 
44 |) ad.80 42.00 MEGODEOTNG S74, ead. aiiea | 6S4SGa44nF 50 | 50.39 48.01 | 609-2775-ND 2.34 35.04 122.20] 69307-050LF 
46 | 46.80 44.00 | 609-2725-ND 5.29 84.19 307.90) 63453-146LF Dual Row Housings with Polarization Key and Latching 
48 | 48.80 46.00 | 609-2674-ND 5.42 8785 321.30| 63453-148LF 4 | 440 200 | 609-2776-ND 401 13.33 45.03] 90311-004LF 
50 | 50.80 48.00 | 609-2675-ND 5.44 90.47 324.24) 63453-150LF 6 6.40 4.00 | 609-2777-ND 88 11.21 38.01} 90311-006LF 
Dual Row Vertical Receptacles, Top Entry, Low Profile, SMD 8 8.40 6.00 | 609-2778-ND .95 12.40 41.90] 90311-008LF 
4] 382 2.00 )6083702.ND {4a 19.66. “6a45 | SSS0810ALE 10 | 10.40 8.00 | 609-2772-ND 1.01 13.39 45.24) 90311-010LF 
5 | 592 400 [Regoteraann 4157. 3127 -7aas| Sg508-408LF 12 | 12.40 10.00 | 609-2797-ND 114 15.68 52.73] 90311-012LF 
g | 792 600 | 609-2704-ND 199 29.20 10103) 55509-108LE 14 | 14.40 12.00 | 609-2743-ND 123. 1733 56.70] 90311-014LF 
to | 992 800 | 609-2705-ND 231 3405 120.84| 55508-110LF 16 | 16.40 14.00 | 609-2798-ND 133 18.38 63.00] 90311-016LF 
12 | 11.92 10.00 | 609-2706-ND 2.14 30.72 109.02] 55508-112LF 18 | 18.40 16.00 | 609-2789-ND 143° 20.08 = 68.85) 90311-018LF 
14 | 13.92 12.00 | 609-2699-ND 2.42 36.30 126.58) 55508-114LF 20° | 20:40 18.00 eee co Ne 153° 20:69 72.19) 203/1-020LF 
16 | 15.92 14.00 | 609-2718-ND 2.61 38.79 138.82) 55508-116LF 22 | 22.40 20.00 [RSOS:275:E ND) 168 —‘22,00' “77,00 /203i1-022LF 
18 | 1792 16.00 | 609-2708-ND 218 31.31 111.12) 55508-118LF 24 | 24.40 22.00 | 609-2763-ND 1.67 23.25 81.38) 90311-024LF 
20 | 19.92 18.00 | 609-2710-ND 2.36 34.79 123.47] 55508-120LF 43 | 26 | 26.40 24.00 | 609-2783-ND 1.76 24.38 85.31] 90311-026LF 
22 | 21.92 20.00 | 609-2724-ND 2.55 38.27 133.47| 55508-122LF 28 | 28.40 26.00 | 609-2785-ND 1.78 = 25.38 87.80) 90311-028LF 
24 123.92 22.00 | 609-2709:ND 274 .<dglea, > 445.61 |-S55081040E 30 | 30.40 28.00 | 609-2786-ND 184 26.25 90.83] 90311-030LF 
9 | 26 | 25.92 24.00 | 609-2711-ND 2.55 39.01 135.51) 55508-126LF 82 | 82.40 30.00 (OSsenerND) 2:05" 28:85, —_.97.20///903i1-092LF 
23 | 2792 26.00 | 609-2712-ND 409 6261 21747| 55508-128LF 34 | 34.40 32.00 | 609-2746-ND 188 2763 95.58] 90311-034LF 
30 | 29.92 28.00 | 609-2713-ND 334 5146 181.35] 55508-130LF 36 | 36.40 34.00 | 609-2788-ND 2.13 28.80 100.80] 90311-036LF 
32 | 3192 30.00 | 609-2714-ND 343 5282 18615] 55508-132LF 38 | 38.40 36.00 | 609-2790-ND 2.18 29.45 103.08] 90311-038LF 
3419392 32.00 | 609-2715-ND aed. S612” 19778 SSs0e SALE 40 | 40.40 38.00 | 609-2784-ND 2.13 30.47 108.13] 90311-040LF 
36 | 3592 3400 | 609-2680-ND 7a. CE RAD? 1209.87 | SSBOR:aBLE 42 | 42.40 40.00 | 609-2791-ND 2.32 32.29 113.02] 90311-042LF 
38 | 3792 36.00 | 609-2716-ND 3.93 6102 221.03] 55508-138LF 44 | 44.40 42.00 | 609-2793-ND 218 32.18 114.18] 90311-044LF 
40 | 39.92 38.00 | 609-2717-ND 414 64.23 232.67] 55508-140LF 46 | 46.40 44.00 | 609-2794-ND 185 26.44 91.47] 90311-046LF 
42 | 41.92 40.00 | 609-2719-ND 4.35 6744 244.29] 55508-142LF 48 | 48.40 46.00 | 609-2795-ND 1.93 2759 95.46) 90311-048LF 
441 43.92 42.00 | 609-2720:ND 440. 770.665 25103 | 5s50e1440F 50 | 50.40 48.00 | 609-2799-ND 2.34 35.04 122.20] 90311-050LF 
46 | 45.92 44.00 | 609-2721-ND 4.60 71.82 262.64] 55508-146LF 6 | 654 4.00 | 609-3097-ND 91 12.51 42.09] 10073599-006LF 
48 | 4792 46.00 | 609-2722-ND 4.80 74.94 274.06] 55508-148LF 8 | 854 6.00 | 609-3098-ND 91 12.51 42.09] 10073599-008LF 
50 | 49.92 48.00 | 609-2723-ND 5.19 81.13 296.69| 55508-150LF 14 | 10 | 10.54 8.00 | 609-3099-ND 84 10.97 37.05] 10073599-O10LF 
4 | 3.92 2.00 | 609-2676-ND 128 1729 59.29] 55510-104LF 12 | 12.54 10.00 | 609-3100-ND 91 12.51 42.09] 10073599-012LF 
6 | 5.92 400 | 609-2677ND 439 19.24  65.97| 55510-106LF 16 | 16.54 14.00 | 609-3101-ND 4.08 14.51 49.73] 10073599-016LF 
8 792 6.00 | 609-2727-ND 1.79 24.81 86.82] 55510-108LF 20 20.54 18.00 | 609-3102-ND 1.24 1706 58.50] 10073599-020LF 
1o | 9.92 8.00 | 609-2678-ND 2.00 29.42 101.78] 55510-110LF IDC Sockets with Polarization Key and Latching, Gold 
12 | 11.92 10.00 | 609-2673-ND 1.65 22.25 77.88] 55510-112LF 40) 1460 8.00 )/6082725.ND ee: 4852 90160 | “Sa04 710 
14 | 13.92 12.00 | 609-2680-ND 180 24.98 87.43) 55510-114LF 42 | 1660 10.00 | 609-2736-ND 134 18.01  6174| 89947-712LF 
16 | 15.92 14.00 | 609-2682-ND 194 28.55 98.77| 55510-116LF 14 | 1860 12.00 | 609-2738-ND 155 2101 73.54) 89947-714LF 
18 | 1792 16.00 | 609-2683-ND 218 31.31 111.12) 55510-118LF 16 | 2060 14.00 | 609-2739-ND 173 2401  84.04| 99947-716LF 
20 | 19.92 18.00 | 609-2684-ND 2.36 34.79 123.47) 55510-120LF 20 | 24.60 18.00 | 609-2740-ND 2.30 34.03 120.77| 89947-720LF 
22 | 21.92 20.00 |BGOS:2655:ND) eater 208 2h “107, ape O2eEr ‘8 |~22- [26.60 20.00 | 609-2741-ND 2.49 3735 130.25] 89947-722LF 
24 | 28.92 22.00 |(609:2669-ND 2.74 40.68 145.61) 55510-124LF 26 | 30.60 24.00 | 609-2735-ND 2.54 38.04 192.67] 89947-726LF 
to | 26 | 25.92 24.00 [ReQu ee aEND, 2.99 45.79 159.08) 55510-126LF 28 | 32.60 26.00 | 609-2761-ND 3.46 53.76 194.72] 89947-728LF 
28 | 2792 26.00 | 609-2672-ND 3.10 4746 164.87) 55510-128LF 30 | 34.60 28.00 | 609-2759-ND 2.79 42.77 153.09) 89947-730LF 
30 | 29.92 28.00 | 609-2688-ND 3.21 49.52 174.51) 55510-130LF 34 | 38.60 32.00 | 609-2728-ND 3.06 4721 _166.37| 89947-734LF 
32__| 3192 30.00 | 609-2700-ND 3.43 52.82 _186.15| 55510-132LF IDG Scokata with Polarization Key, Gold 
34 | 33.92 32.00 | 609-2693-ND 3.64 56.12 19778] 55510-134LF 
36 |3592 3400 | 609-2694-ND S73 5780. 269.87 SSS 104S0LE 34 ] 32.00 38.60 | 609-2855-ND 3.238 49.78 175.44] 89947-334LF 
3e | 3792 3600 | 609-2695-ND 08-2610. 22104 RERIOAGeKE: ts | 40 | 38.00 44.60 | 609-2856-ND 3.80 58.56 206.39) 89947-340LF 
40 | 39.92 32.00 | 609-2696-ND Ai) 164.03 ° -288:67 | ‘BGSIOAGOLE 44 | 42.00 48.60 | 609-2857-ND 4.04 62.68 22703) 89947-344LF 
42 | 41.92 40.00 | 609-2697-ND 4.35 6744 244.29] 55510-142LF 50_| 48.00 54.6 | 609-2858-ND 4.59 71.22 257.98) 89947-350LF 
44 | 43.92 42.00 | 609-2698-ND 4.40 70.66 251.23] 55510-144LF Strain Relief 
46 | 45.92 44.00 | 609-2707-ND 4.60 71.82 262.64| 55510-146LF 10 | —  — | 609-2982-ND "86 10.73 34.34] 10073978-O10LF 
48 | 4792 46.00 | 609-2692-ND 4.80 74.94 274.06] 55510-148LF 12 | —  — | 609-2983-ND 93. 1114 3712] 10073978-012LF 
50 | 49.92 48.00 | 609-2701-ND 5.19 81.13 296.69| 55510-150LF 14 | —  — | 609-2984-ND 100 1197 39.90] 10073978-014LF 
Dual Row Vertical Receptacles, Bottom Entry, Low Profile, SMD 16 = = 609-2985-ND 1.05 12.80 42.68] 10073978-016LF 
4 | 3.92 2.00 | 609-2690-ND 144 19.96 68.42] 91596-104LF 20 | — — | 609-2986-ND 1415 13.87 _-47.05| 10073978-020LF 
6 | 5.92 4.00 | 609-2726-ND 138 18.61 63.81] 91596-106LF — | 2 | — — (RpgesenNy 124 18.47 52.47) 10073978-026LF 
8 | 792 6.00 | 609-2765-ND 1.70 23.62 82.67) 91596-108LF 30) — — |§60e2985-ND 127° 16.27 = 85.19) 10073978-030LF 
10 | 992 8.00 | 609-2760-ND 2.01 29.54 102.19] 91596-110LF 34) RB eeee Ny 134 16.71 56.43) 10073978-034LF 
14 _| 13.92 12.00 | 609-2779-ND 2.65 39.28 140.59| 91596-114LF 40) — — [RBs 2es0:Ncy 1871749 59.07) 10073978-040LF 
76 | 15.92 14.00 | 609-2737-ND 2.93 44.89 155.93] 91596-116LF 44 | — = — | 609-2991-ND 140° 18.27 61.71) 10073978-044LF 
11 18 | 1792 16.00 | 609-2744-ND 319 49.17 173.29) 91596-118LF 50 | — — | 609-2992-ND 146 20.03 67.38] 10073978-050LF 
20 | 19.92 18.00 | 609-2730-ND 3.54 54.64 192.55] 91596-120LF Shunt 
22 21.92 20.00 | 609-2731-ND 3.92 60.77 220.13} 91596-122LF 16 2 Gold 609-2637-ND 43 4.77 14.63] 86730-101LF 
24 | 23.92 22.00 | 609-2732-ND 4.11 63.79 231.07| 91596-124LF Female Crimp Terminal 
26 | 25.92 24.00 | 609-2755-ND 4.30 69.11 245.71| 91596-126LF 
28 | 2792 26.00 | 609-2734-ND 4.63 72.35 264.61| 91596-128LF = 26-30AWG Gussalesen ha) 33 3.92 = 12.15) 77198-101LF 
30 | 29.92 28.00 | 609-2733-ND 4.96 7752 283.50| 91596-130LF GOS boS 2: NDA: 1512.00/20,000 | 77198-101LF 
Dual Row Housings without Polarization Key Hand Crimp Tool 
yw | 4 | 439 201 | 609-2751-ND 1.01 13.33 45.03] 69307-004LF = 26-30AWG Seeraee SAND) 851.51/1 HF151 
6 | 6.40 3.99 | 609-2752-ND 96 12.22 41.44] 69307-006LF 


ACutTape * Tape & Reel 


§ Pin Length is 2.0mm _ Pin Square is 0.52mm 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= SULLINS NEW! 1.27mm Connectors 


SPECIFICATIONS: Current Rating: 1A Contact Resistance: 20mQ maximum Dielectric Withstanding: Contact Material: Headers: Brass, Receptacles: Phosphor Bronze Insulator Material: L.C.P., Nylon 9T 
500VAC Operating Temperature: -40°C ~ 105°C Contact Finish: Gold Flash overall 


Fig. 1 Fig. 3 
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Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Sullins Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Sullins 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | cuits A B Part No. u 10 100 Part No. 
Female Header, Single Row, SMT, No Post 14 7.62 9.29 | S9006E-07-ND 265 238 1.96 | LPPBO72NFSS-RC 
5 er 419 Gaceenroonns 39 0 66. | LPPHOSINESO:RC 16 8.89 | 10.56 | S9006E-O8-ND 2.74 245 2.02 | LPPBO82NFSS-RC 
18 | 10.16 | 11.83 | S9006E-09-ND 280 251 2.07 | LPPBO92NFSS-RC 
4 3.81 5.46 | S9005E-04-ND 4 82 .67 | LPPBO41NFSC-RC 
2 | 20 | 11.43 | 13.10 | S9006E-10-ND 2.90 260 2.14 | LPPB102NFSS-RC 
° 5.08 | 673 [ee 81016 681.75 | LPPBOSINFSC-RC 22 | 1270 | 14.37 | S9006E-11-ND 297 266 220 | LPPB112NFSS-RC 
6 6.35 | 8.00 [RSQO0SEOGNDS 129 1.16 ‘96 | LPPBOGINFSC-RC 24 | 13.97 | 15.64 | S9006E-12-ND 3.04 2.72 2.24 | LPPB122NFSS-RC 
7 7.62 9.27 | S9005E-07-ND 1.33 1.19 -98_| LPPBO71NFSC-RC 26 15.24 | 16.91 | S9006E-13-ND 3.11 2.78 2.29 | LPPB132NFSS-RC 
: 8 8.89 | 10.54 | S9005E-08-ND 1.37 1.23 1.01 | LPPBO8iNFSC-RC 100 | 62.23 | 63.90 | S9006E-50-ND 840 7.52 6.19 | LPPB502NFSS-RC 
9 10.16 | 11.81 | S9005E-09-ND 1.40 1.26 1.04 | LPPBO91NFSC-RC Female Header, Dual Row, SMT, Post 
10 | 11.43 | 13.08 | S9005E-10-ND 145 1.31 1.08 | LPPB101NFSC-RC e 264) 421 eae $81.78 (1.60 61.82 | LPPBOS2NFSP-RC 
1 12.70 | 14.35 | S9005E-11-ND 148 1.33 1.10 | LPPB111NFSC-RC : oe 548 ee «(et 1681.84 | LPPBOA2NFSP-RC 
ia | 4g ieee ise 112. | LPPRIDINFEC-RC 10 5.08 6.75 | S9007E-05-ND 203 1.82 1.50 | LPPBOS2NFSP-RC 
me 2 SONOS Eze a : : - 12 6.35 8.02 | S9007E-06-ND 258 2.32 1.91 | LPPBO62NFSP-RC 
13 | 15.24 | 16.89 | S9005E-13-ND 155 1.39 1.15 | LPPB131NFSC-RC 14 7.62 929 |$9007E-07-ND 265 238 1.96 | LPPBO72NFSP-RC 
50 | 62.23 | 63.88 | S9005E-50-ND 4.20 3.76 3.10 | LPPB501NFSC-RC 16 889 | 1056 | S9007E08ND 274 245 2.02 | LPPBOS2NFSP-RC 
Female Header, Dual Row, SMT, No Post 18 | 10.16 | 11.83 | S9007E-09-ND 280 251 2.07 | LPPBO92NFSP-RC 
4 1.27 2.94 S9006E-02-ND 1.43 1.28 1.06 | LPPBO22NFSS-RC 20 11.43 13.10 S9007E-10-ND 2.90 2.60 2.14 | LPPB102NFSP-RC 
n oe 421 |S9006E-03-ND 1.78 1.60 1.92 | LPPBOS2NFSS-RC 22 | 12.70 | 14.37 | S9007E-11-ND 2.97 2.66 2.20 _| LPPB112NFSP-RC 
; : oes 549 [ROE «481163 1.94 | LPPROA2NFSS-RC 24 | 13.97 | 15.64 | S9007E-12-ND 3.04 2.72 2.24 | LPPB122NFSP-RC 
26 | 15.24 | 16.91 | S9007E-13-ND 3.11 2.78 2.29 | LPPB132NFSP-RC 
10 5.08 6.75 | S9006E-05-ND 2.03 1.82 1.50 | LPPBOS2NFSS-RC 
100 | 62.23 | 63.90 | S9007E-50-ND 840 7.52 6.19 | LPPB502NFSP-RC 
12 6.35 8.02 | S9006E-06-ND 2.58 2.32 1.91 | LPPBO62NFSS-RC : 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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S SULLINS NEW! 1.27mm Connectors (cont) 


[ous] 


Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Sullins Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Sullins 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | cuits A B Part No. i 10 100 Part No. 
Female Header, Single Row, Straight Thru Hole Male Header, Dual Row, SMT, Post 
3 2.54 4.19 | S9008E-03-ND 71 64 53 | LPPBO31NFFN-RC 6 2.54 3.81 | S9013E-03-ND 1.07 97 80 | GRPBO32VWQP-RC 
4 3.81 5.46 S9008E-04-ND 76 68 56 LPPBO41NFFN-RC 8 3.81 5.08 $9013E-04-ND 1.25 1.12 .93 | GRPBO42VWQP-RC 
5 5.08 6.73 | $9008E-05-ND 86 77 63 | LPPBOS1NEFN-RC 10 5.08 6.35 | S9013E-05-ND 1.44 129 1.06 | GRPBOS52VWaP-RC 
6 6.35 8.00 | S9008E-06-ND 96 86 71 | LPPBO61NFEN-RC 12 6.35 7.62 | S9013E-06-ND 1.60 143 1.48 | GRPBO62VWaP-RC 
7 7.62 9.27 | S9008E-07-ND 1.06 95 78. | LPPBO71NFFN-RC 14 7.62 8.89 | S9013E-07-ND 1.76 158 1.30 | GRPBO72VWaP-RC 
, 8 — 1054 Woscseoeee tay. 40s ge | LPPBOBINEFN-AG 3 16 8.89 10.16 | S9013E-08-ND 1.83 164 1.35 | GRPBO82VWaP-RC 
7 to16 | 1101 [eeeeseeeOn 9105 0 142 93 | LPPBOSINFEN-RC 18 10.16 | 11.43 | S9013E-09-ND 2.03 1.82 1.50 | GRPBO92VWQP-RC 
0 4143 | 4908 [eereeenonte Gage ais 68 | “COPBIOINERKERG 20 11.43 | 12.70 | S$9013E-10-ND 2.07 1.86 1.53 | GRPB102VWQP-RC 
22 12.70 | 13.97 | S9013E-11-ND 219 1.97 1.62 | GRPB112VWQP-RC 
"1 12.70 | 14.35 | S9008E-11-ND 140 1.26 1.04 | LPPB111NFFN-RC 
24 13.97 | 15.24 | S9013E-12-ND 2.27 2.04 1.68 | GRPB122VWOP-RC 
12 13.97 | 15.62 | S9008E-12-ND 1.48 1.33 1.09 | LPPB121NFFN-RC 
26 15.24 | 16.51 | S9013E-13-ND 239 215 1.77 | GRPB132VWQP-RC 
13 15.24 | 16.89 | S9008E-13-ND 1.50 1.35 1.11 | LPPB131NFFN-RC 
100 | 62.23 | 63.50 | S9013E-50-ND 5.32 4.76 3.92 | GRPBS502VWQP-RC 
50 62.23 | 63.88 9008E-50-ND 4.32 3.87 3.19 | LPPB501NFFN-RC 
e2o Male Header, Single Row, Straight Thru Hole 
Female Header, Dual Row, Straight Thru Hole 2 1.27 | 2.54 | $9014E-02-ND 62 56 .46 | GRPBO21VWVN-RC 
4 1.27 2.94 | S9009E-02-ND 91 82 .67 | LPPBO22CFFN-RC 5 Sey at | S9014E-03-ND 64 5 4a | GRPBOSIVWVN-RC 
6 2.54 4.21 | S9009E-03-ND —_1.10 99 .82 | LPPBO32CFFN-RC A Sai 5.08 | S9014E-04-ND 68 ‘a si. | GRPBO4IVWVN-AC 
8 3.81 5.48 | S9009E-04-ND 1.18 1.06 .88 | LPPBO42CFFN-RC 5 5.08 6.35 | S9014E-05-ND "7 69 57_| GRPBOS1VWVN-RC 
10 5.08 6.75 | S9009E-05-ND 1.36 1.22 1.01 | LPPBOS2CFFN-RC 6 6.35 7.62 | $9014E-06-ND 86 7 64 | GRPBO61VWVN-RC 
12 6.35 8.02 | S9009E-06-ND 1.51 1.36 1.12 | LPPBO62CFFN-RC 7 7.62 3.89 | S9014E-07-ND 05 86 71 | GRPBO71VWVN-RC 
14 7.62 9.29 S9009E-07-ND 166 61.49 1.23 | LPPBO72CFFN-RC 9 8 8.89 10.16 | S9014E-08-ND 1.05 94 .78 | GRPBO81VWVN-RC 
4 16 8.89 10.56 | S9009E-08-ND 1.74 1.56 1.29 | LPPBO82CFFN-RC 9 10.16 | 11.43 | $9014E-09-ND 113 1.01 .83 | GRPB0O91VWVN-RC 
18 10.16 | 11.83 | S9009E-09-ND 1.92 1.73 1.42 | LPPBO92CFFN-RC 10 11.43 | 12.70 | S9014E-10-ND 119 1.07 88 | GRPB101VWVN-RC 
20 11.43 | 13.10 | S9009E-10-ND 1.96 1.76 1.45 | LPPB102CFFN-RC "1 12.70 | 13.97 | S9014E-11-ND 1.26 1.13 .94 | GRPB111VWVN-RC 
22 12.70 | 14.37 | S9009E-11-ND 2.07. 1.86. ~—-1.53_ | LPPB112CFFN-RC 12 13.97 | 15.24 | S9014E-12-ND 1.33 1.20 .99 | GRPB121VWVN-RC 
24 13.97 15.64 | S9009E-12-ND 216 1.93 1.59 | LPPB122CFFN-RC 13 15.24 16.51 | S9014E-13-ND 1.35 1.22 1.00 | GRPB131VWVN-RC 
26 15.24 | 16.91 | S9009E-13-ND 2.27 2.03 1.67 | LPPB132CFFN-RC 50 62.23 | 63.50 | S9014E-50-ND 3.89 3.49 2.87 | GRPB501VWVN-RC 
100 | 62.23 | 63.90 | S9009E-50-ND 5.04 4.51 3.72 | LPPB502CFFN-RC Male Header, Dual Row, Straight Thru Hole 
Female Header, Single Row, Right Angle Thru Hole 2 0.00 1.27 | S9015E-01-ND .60 55 .45 | GRPBO12VWVN-RC 
3 254 418 | S9010E-03-ND 7A 64 63 | LPPBOSINGCN-RC 4 1.27 2.54 | S9015E-02-ND 68 61 51 | GRPBO22VWVN-RC 
4 sai 5.45 | S9010E-04-ND a oo 69.-| CAPBOAINGCNIRG 6 2.54 3.81 | S9015E-03-ND 86 78 .64 | GRPBO32VWVN-RC 
5 nie go FeeOenreeNe Gi as 6) BPBORINGCNSEG 8 3.81 5.08 | S9015E-04-ND 1.05 .94 .78 | GRPBO42VWVN-RC 
6 645 799 COIeeRIE 4.08 97 0. | LC PBROSINGEN-RG 10 5.08 6.35 | S9015E-05-ND 1.41 1.00 82 | GRPBOS2VWVN-RC 
= ne Pan Sexocacc eee 7 4| sPBROTINGGNIE 12 6.35 7.62 | S9015E-06-ND 1.24 1.42 .92 | GRPBO62VWVN-RC 
14 7.62 8.89 | S9015E-07-ND 1.29 1.45 .95 | GRPBO72VWVN-RC 
8 8.89 10.53 | S9O10E-O8-ND 1.24 1.12 .92 | LPPBO81NGCN-RC 10 
5 16 8.89 10.16 | S9015E-08-ND 1.32 1.18 .98 | GRPBO82VWVN-RC 
9 10.16 | 11.80 | S9010E-09-ND 1.29 1.15 .95 | LPPBO91NGCN-RC 
18 10.16 | 11.43 | S9015E-09-ND 1.40 1.26 1.04 | GRPBO92VWVN-RC 
a 1143 | 18.07 ean dee «18 Pe | poe OINGSne 20 11.43 | 12.70 | S9015E-10-ND 1.50 135 1.11 | GRPB102VWVN-RC 
"1 12.70 | 14.34 | S9010E-11-ND 1.36 1.22 1.01 | LPPB111NGCN-RC 
22 12.70 | 13.97 | S9015E-11-ND 1.62 146 1.20 | GRPB112VWVN-RC 
12 13.97 | 15.61 | S9010E-12-ND 140 1.26 1.04 | LPPB121NGCN-RC oy 3307 | 1524 [eCOteenenn WG -sitee > Casa. || HenpBisavWRLGe 
13 15.24 | 16.88 | S9010E-13-ND 148 1.33 1.10 | LPPB131NGCN-RC 26 1524 | 16.51 | S9015E-13-ND 192 1.73 1.42 | GRPBIS2VWVN-RC 
50 | 62.23 | 63.87 | SQ010ESOND 4.45 3.99 3.28 | LPPBSOINGCN-RC 100 | 62.23 | 63.50 | S9015E-50-ND 7.81 6.99 5.76 | GRPB502VWVN-RC 
Male Header, Single Row, SMT, No Post Male Header, Single Row, Right Angle Thru Hole 
3 2.54 3.81 S9011E-03-ND 70 63 52 | GRPBO31VWTC-RC 2 1.27 2.54 | S9016E-02-ND 72 64 53 | GRPBO21VWCN-RC 
4 3.81 5.08 | S9011E-04-ND 74 66 55 | GRPBO41VWTC-RC 3 2.54 3.81 $9016E-03-ND 74 66 55 | GRPBO31VWCN-RC 
5 5.08 6.35 | $9011E-05-ND 84 76 .62 | GRPBOS1VWTC-RC 4 3.81 5.08 | S9016E-04-ND 78 70 58 | GRPBO41VWCN-RC 
6 6.35 7.62 | S9011E-06-ND .94 85 .70 | GRPBO61VWTC-RC 5 5.08 6.35 | S9016E-05-ND 89 80 66 | GRPBOS1VWCN-RC 
7 7.62 8.89 | S9011E-07-ND 1.04 94 .77. | GRPBO71VWTC-RC 6 6.35 7.62 | S9016E-06-ND .99 89 .74 | GRPBO61VWCN-RC 
. 8 8.89 10.16 | S9O11E-O8-ND 118 1.06 .88 | GRPBO81VWTC-RC 7 7.62 8.89 | S9016E-07-ND 1.09 .98 .81_ | GRPBO71VWCN-RC 
9 10.16 11.43 §$9011E-09-ND 1.33 1.19 .98 | GRPBO91VWTC-RC 1 8 8.89 10.16 $9016E-08-ND 1.21 1.09 .90 | GRPBO81VWCN-RC 
10 11.43 | 12.70 | S9011E-10-ND 1.34 1.21 .99 | GRPB101VWTC-RC 9 10.16 | 11.43 | S9016E-09-ND = 1.29 1.16 -96 | GRPBO91VWCN-RC 
11 | 12.70 | 13.97 | S9O11E-11-ND 1.47. 1.32. 1.09 | GRPB111VWTC-RC 10 | 11.43 | 12.70 | S9016E-10-ND = 1.37 1.23° 1.02 | GRPB101VWCN-RC 
12 | 13.97 | 15.24 | S9O11E-12ND 1.60 143 1.18 | GRPB121VWTC-RC 1 | 12.70 | 13.97 [EOIN 145 1801.07 | GAPBITIVWEN-AC 
13 | 15.24 | 1651 | S9011E-13-ND 1.73 155 1.28 | GRPB131VWTC-RC 12 | 13.97 | 15.24 [SSOICESNDe 81.53 1.97 1.13 | GRPBI2ZIVWCN-AC 
50 | 62.23 | 63.50 | S9011E-50-ND 6.46 5.78 4.76 | GRPBS01VWTC-RC 18) 15.24) 16.51 reg =e 1.406 | (1.15 | GAPBISIVWCN-RC 
Male Header, Dual Row, SMT, No Post 50 62.23 | 63.50 | S9016E-50-ND 4.47 4.01 3.30 | GRPB501VWCN-RC 
2 0.00 1.27 | $9012E-01-ND 76 68 56 | GRPBO12VWQS-RC Male Header, Dual Row, Hight Angle Thru Hole 
2 0.00 1.27 | S9017E-01-ND 42 38 .31 | GRPBO12MWCN-RC 
4 1.27 2.54 | S9012E-02-ND 87 78 .65 | GRPBO22VWQS-RC 
4 1.27 2.54 | S9017E-02-ND 44 39 .33 | GRPBO22MWCN-RC 
6 2.54 3.81 | S9012E-03-ND —_1.07 97 .80 | GRPBO32VWQS-RC 
6 2.54 3.81 | S9017E-03-ND 48 43 .36 | GRPBO32MWCN-RC 
8 3.81 5.08 | S$9012E-04-ND 1.25 1.12 .93 | GRPBO42VWQS-RC 
8 3.81 5.08 | S9017E-04-ND 56 51 42 | GRPBO42MWCN-RC 
10 5.08 6.35 | S9012E-05-ND 1.44 1.29 1.06 | GRPBOS2VWQS-RC 6 oe eas [eee “66 ms ail eapacsskcwad 
12 6.35 7.62 | $9012E-06-ND 1.60 1.43 1.18 | GRPBO62VWQS-RC a 86 7.60 WESteRtoenT SS igs 5A |iGRPBOSONWCNERC. 
5 14 7.62 8.89 | S9012E-07-ND 1.76 1.58 1.30 | GRPBO72VWQS-RC » | 760 g.e9 | $9017E-07-ND i 76 ‘>. | GaRPRovoMWoNRC 
16 8.89 10.16 | S9012E-08-ND 1.83 1.64 1.35 | GRPBO82VWQS-RC 16 8.89 t0.16 | $9017E-08-ND 96 86 71 | GRPBOs2MWCN-RC 
18 10.16 | 11.43 | S9012E-09-ND 2.03 1.82 1.50 | GRPBO92VWQS-RC 18 t0.16 | 11.43. | $9017E-09-ND 1.08 7 80 | GRPBOS2MWCN-RC 
20 11.43 | 12.70 | S$9012E-10-ND 2.07 1.86 1.53 | GRPB102VWQS-RC 20 41.43 | 12.70 | $9017E-10-ND 420 1.08 89 | GRPB102MWCN-RC 
22 12.70 13.97 $9012E-11-ND 2.19 1.97 1.62 | GRPB112VWQS-RC 22 12.70 13.97 §9017E-11-ND 1.32 1.18 .98 | GRPB112MWCN-RC 
24 13.97 15.24 | $9012E-12-ND 2.27 2.04 1.68 | GRPB122VWQS-RC 24 13.97 15.24 | S9017E-12-ND 1.44 1.29 1.06 | GRPB122MWCN-RC 
26 15.24 | 16.51 | S9012E-13-ND 239 2415 1.77 | GRPB132VWQS-RC 26 15.24 | 16.51 | S9017E-13-ND 1.56 140 1.16 | GRPB132MWCN-RC 
100 | 62.23 | 63.50 | $9012E-50-ND 5.32 4.76 3.92 | GRPB502VWQS-RC 100 | 62.23 | 63.50 | S9017E-50-ND 5.99 5.37 4.42 | GRPB502MWCN-RC 
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= SULLINS 2mm Connectors 


SPECIFICATIONS: Current Rating: 1A Contact Resistance: 20mQ maximum Dielectric Withstanding: 
500VAC Operating Temperature: -40°C 
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Contact Material: Headers: Brass, Receptacles: Phosphor Bronze. Insulator Material: Polyester, UL 94V-0 
ish: Selective Plating, Gold/Tin 


0.50-1= 


| -2.00_ 


Cir- Dimension (mm) Price Each Sullins Cir- Dimension (mm) _| Digi-Key Price Each Sullins 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | cuits Part No. 1 10 100 Part No. 
Single Row Headers, Straight — RoHS Compliant 29 56.00 | 58.00 |S5800-29-ND 93 81 69 | PRPN291PAEN-RC 
2 2.00 4.00 | $5800-02-ND "39 “34 29 | PRPNO21PAEN-RC 30 58.00 | 60.00 | $5800-30-ND .95 83 .70 | PRPN301PAEN-RC 
3 4.00 6.00 | $5800-03-ND A 36 .31_ | PRPNO31PAEN-RC 31 60.00 | 62.00 | $5800-31-ND 97 85 .72 | PRPN311PAEN-RC 
4 6.00 8.00 | S5800-04-ND 43 38 .32 | PRPNO41PAEN-RC 32 62.00 | 64.00 | $5800-32-ND .99 86 .73 | PRPN321PAEN-RC 
5 8.00 10.00 | S5800-05-ND 45 39 .33 | PRPNOS1PAEN-RC 33 64.00 | 66.00 | S$5800-33-ND 1.01 88 .75_| PRPN331PAEN-RC 
6 10.00 | 12.00 | S5800-06-ND AT 41 .35_| PRPNO61PAEN-RC 1 34 66.00 | 68.00 |S5800-34-ND 1.03 90 76 | PRPN341PAEN-RC 
7 12.00 | 14.00 | S5800-07-ND 49 43 36 | PRPNO71PAEN-RC 35 68.00 | 70.00 | $5800-35-ND 1.05 1 .77_ | PRPN351PAEN-RC 
8 14.00 | 16.00 | S5800-08-ND 51 5 .38 | PRPNO81PAEN-RC 36 70.00 | 72.00 |$5800-36-ND 1.07 .93 .79 | PRPN361PAEN-RC 
9 16.00 | 18.00 | S5800-09-ND 53 6 39 | PRPNO91PAEN-RC 37 72.00 | 74.00 |$5800-37-ND 1.09 .95 80 | PRPN371PAEN-RC 
10 18.00 | 20.00 | S5800-10-ND 55 48 41 | PRPN101PAEN-RC 38 74.00 | 76.00 |S$5800-38-ND 1.14 97 .82_| PRPN381PAEN-RC 
"1 20.00 | 22.00 | S5800-11-ND 57 50 42_| PRPN111PAEN-RC 39 76.00 | 78.00 | S5800-39-ND 1.13 98 83 | PRPN391PAEN-RC 
12 22.00 | 24.00 | S5800-12-ND 59 52 44_| PRPN121PAEN-RC 40 78.00 | 80.00 |$5800-40-ND 1.26 1.10 .93_| PRPN401PAEN-RC 
13 24.00 | 26.00 | S5800-13-ND 61 53 45 | PRPN131PAEN-RC Single Row Headers, Right Angle — RoHS Compliant 
14 26.00 | 28.00 | S5800-14-ND 63 55 47 | PRPN141PAEN-RC 2 2.00 4.00 | $5802-02-ND 33 29 .25 | PRPNO21PARN-RC 
1 15 28.00 | 30.00 | S5800-15-ND 65 57 48 | PRPN151PAEN-RC 3 4.00 6.00 | S5802-03-ND .36 .32 .27 | PRPNO31PARN-RC 
16 30.00 | 32.00 | S5800-16-ND 67 59 50_| PRPN161PAEN-RC 4 6.00 8.00 | $5802-04-ND 39 34 .29 | PRPNO41PARN-RC 
17 32.00 | 34.00 | S5800-17-ND 69 60 51 | PRPN171PAEN-RC 5 8.00 10.00 | $5802-05-ND 42 37 .31_ | PRPNO5S1PARN-RC 
18 34.00 | 36.00 | S5800-18-ND 71 62 53 | PRPN181PAEN-RC 6 10.00 | 12.00 | S5802-06-ND 45 39 .33_ | PRPNO61PARN-RC 
19 36.00 | 38.00 | S5800-19-ND 73 64 54 | PRPN191PAEN-RC 7 12.00 | 14.00 | $5802-07-ND 48 42 .36 | PRPNO71PARN-RC 
20 38.00 | 40.00 | S5800-20-ND 75 65 .55 | PRPN201PAEN-RC 2 8 14.00 | 16.00 | S5802-08-ND 51 45 .38 | PRPNO81PARN-RC 
24 40.00 | 42.00 | $5800-21-ND 77 67 57_| PRPN211PAEN-RC 9 16.00 | 18.00 | $5802-09-ND 54 AT 40 | PRPNO91PARN-RC 
22 42.00 | 44.00 | S5800-22-ND 79 69 58 | PRPN221PAEN-RC 10 18.00 | 20.00 | $5802-10-ND 57 50 42 | PRPN101PARN-RC 
23 44.00 | 46.00 | S5800-23-ND 81 71 .60 | PRPN231PAEN-RC 1 20.00 | 22.00 | S$5802-11-ND .60 52 44_| PRPN111PARN-RC 
24 46.00 | 48.00 | S5800-24-ND 83 72 61 | PRPN241PAEN-RC 12 22.00 | 24.00 |S$5802-12-ND 63 55 47 | PRPN121PARN-RC 
25 48.00 | 50.00 | S5800-25-ND 85 74 63 | PRPN251PAEN-RC 13 24.00 | 26.00 | S5802-13-ND .66 58 49 | PRPN131PARN-RC 
26 50.00 | 52.00 | S5800-26-ND 87 76 .64_| PRPN261PAEN-RC 14 26.00 | 28.00 | $5802-14-ND 69 60 51 | PRPN141PARN-RC 
27 52.00 | 54.00 | S5800-27-ND 89 78 66 | PRPN271PAEN-RC 15 28.00 | 30.00 |S$5802-15-ND 72 63 53. | PRPN151PARN-RC 
28 54.00 | 56.00 | S5800-28-ND 91 79 67 | PRPN281PAEN-RC (Continued) 
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Cir- Dimension (mm: Price Each Sullins 
= SULuINS 2mm Connectors (cont) rig. | cine [Dimension eum) sree reat as | Same 
Dual Row Headers, Straight — RoHS Compliant 
Cir- | Dimension (mm) _| Digi-Key Price Each Sullins 4 2.00 4.00 | $5801-02-ND .75 65 55 | PRPNO22PAEN-RC 
Fig. | cuits Part No. 1 10 100 _| Part No. 6 4.00 6.00 | $5801-03-ND 79 .69 58 | PRPNO32PAEN-RC 
16 | 30.00 | 32.00 | $5802-16-ND 75 65 55 | PRPN161PARN-RC 8 6.00 8.00 | $5801-04-ND 83 72 .61 | PRPNO42PAEN-RC 
17 | 32.00 | 34.00 | $5802-17-ND 78 68 .58 | PRPN171PARN-RC 10 8.00 | 10.00 | $5801-05-ND 87 76 .64 | PRPNOS2PAEN-RC 
18 | 34.00 | 36.00 | $5802-18-ND 84 aA .60 | PRPN181PARN-RC 12 | 10.00 | 12.00 | $5801-06-ND 91 79 .67_| PRPNO62PAEN-RC 
19 | 36.00 | 38.00 | $5802-19-ND 84 73 .62 | PRPN191PARN-RC 74 | 12.00 | 14.00 | $5801-07-ND "05 83 "70 | PRPNO72PAEN-RC 
20 | 38.00 | 40.00 | $5802-20-ND 87 76 .64_| PRPN201PARN-RC 16 | 14.00 | 16.00 | $5801-08-ND ‘99 ‘86 ‘73 | PRPNOS2PAEN-RC 
24 40.00 | 42.00 | $5802-21-ND 90 78 66 | PRPN211PARN-RC 18 | 16.00 | 18.00 | $5801-09-ND 1.03 90 .76 | PRPNO92PAEN-RC 
22 | 42.00 | 44.00 | $5802-22-ND 93 81 .69 | PRPN221PARN-RC 20 | 18.00 | 20.00 | S5801-10-ND 1.07 93 .79 | PRPN102PAEN-RC 
23 | 44.00 | 46.00 | $5802-23-ND 96 84 71 | PRPN231PARN-RC 22 | 20.00 | 22.00 | $5801-11-ND 141 97 .82_ | PRPN112PAEN-RG 
24 46.00 48.00 $5802-24-ND 99 86 73 PRPN241PARN-RC 24 22.00 24.00 $5801-12-ND 1.15 1.00 85 PRPN122PAEN-RC 
25 48.00 | 50.00 | S5802-25-ND 1.02 89 75_| PRPN251PARN-RC 26 24.00 | 26.00 | S5801-13-ND 1.19 1.04 .88 | PRPN132PAEN-RC 
26 | 50.00 | 52.00 | S5802-26-ND 1.05 91 77 | PRPN261PARN-RC 6 | 28 | 26.00 | 28.00 | S5801-14-ND 1.23 1.07 .91 | PRPN142PAEN-RC 
27 | 52.00 | 54.00 | $5802-27-ND 1.08 94 80 | PRPN271PARN-RC 30 | 28.00 | 30.00 | $5801-15-ND 12700 1.44 .94 | PRPN152PAEN-RC 
2 | 28 | 54.00 | 56.00 | $5802-28-ND 144 97 82 | PRPN281PARN-RC 32 | 30.00 | 32.00 | $5801-16-ND 131 1.44 .97_| PRPN162PAEN-RC 
29 56.00 / 58.00 | S5802-29-ND 1.14 99 84 | PRPN291PARN-RC 36 34.00 | 36.00 | S5801-18-ND 1.39 1.21 1.02 | PRPN182PAEN-RC 
30 | 58.00 | 60.00 | $5802-30-ND 117 1.02 86_| PRPN301PARN-RC 33 | 36.00 | 38.00 | $5801-19-ND 143. 124 1.05 | PRPN192PAEN-RC 
31 60.00 | 62.00 | $5802-31-ND 1.20 1.04 88 | PRPN311PARN-RC 40 | 38.00 | 40.00 | $5801-20-ND 147 1.28 1.08 | PRPN202PAEN-RC 
32 | 62.00 | 64.00 | $5802-32-ND 1.23 1.07 91 | PRPN321PARN-RC 42 | 40.00 | 42.00 | $5801-21-ND 151 131 1.41 | PRPN212PAEN-RC 
33 | 64.00 | 66.00 | $5802-33-ND 1.26 1.410 93 | PRPN331PARN-RC 44 | 42.00 | 44.00 | $5801-22-ND 155 1.35 1.14 | PRPN222PAEN-RC 
34 66.00 68.00 $5802-34-ND 1.29 1.12 95 PRPN341PARN-RC 46 44.00 46.00 $5801-23-ND 1.59 1.38 1.17. | PRPN232PAEN-RC 
35 68.00 70.00 $5802-35-ND 1.32 1.15 97 PRPN351PARN-RC 48 46.00 48.00 §$5801-24-ND 1.63 1.42 1.20 | PRPN242PAEN-RC 
36 | 70.00 | 72.00 | S5802-36-ND 135° 147 .99 | PRPN361PARN-RC 50 | 48.00 | 50.00 | $5801-25-ND 167 145 1.23 | PRPN252PAEN-RC 
37 | 72.00 | 74.00 | $5802-37-ND 1.38 1.20 1.02 | PRPN371PARN-RC 60 | 58.00 | 60.00 | $5801-30-ND 1.87 163 1.38 | PRPN302PAEN-RC 
38 | 74.00 | 76.00 | $5802-38-ND 1.41 123 1.04 | PRPN381PARN-RC 72 | 70.00 | 72.00 | $5801-36-ND 2141 183 1.55 | PRPN362PAEN-RC 
39 | 76.00 | 78.00 | $5802-39-ND 1.44 1.25 1.06 | PRPN391PARN-RC so | 78.00 | 80.00 | $5801-40-ND 2.67 2.32 1.96 | PRPN402PAEN-RC 
40 | 78.00 | 80.00 | $5802-40-ND 1.83 1.59 1.35 | PRPN401PARN-RC Dual Row Headers, SMT, with Locating Peg — RoHS Compliant 
Single Row Receptacles, Straight — RoHS Compliant 4 2.00 4.00 $6008-02-ND 75 62 40 | NRPNO22MAMP-RC 
3 4.00 6.50 | $5751-03-ND 67 56 36 | PPPNO31BFCN-RC 6 4.00 6.00 | $6008-03-ND 1.42 94 .60 | NRPNO32MAMP-RC 
4 6.00 8.50 | $5751-04-ND 73 61 -39 | PPPNO41BFCN-RC 8 6.00 8.00 | S6008-04-ND 1.50 1.25 80 | NRPNO42MAMP-RC. 
3 ee ieee ete ee sy 2 ES Boece 10 8.00 10.00 | S6008-05-ND 1.68 1.40 .89 | NRPNOS2MAMP-RC. 
; 5 5751-06- ; 7 AT 12 | 10.00 | 12.00 | $6008-06-ND 2.03 1.68 1.08 | NRPNO62MAMP-RC 
z oe a“ = “ - 2 EPpNONI arenas 14 | 12.00 | 14.00 | $6008-07-ND 215 178 1.14 | NRPNO72MAMP-RC 
: 5 5751-08- 97 4 5 id 16 14.00 | 16.00 | S6008-08-ND 2.37 1.96 1.26 | NRPNO82MAMP-RC 
9 16.00 | 18.50 |) S5751-09-ND 1.10 92 59 | PPPNO91BFCN-RC f 18 16.00 | 18.00 | S6008-09-ND 2.53 2.10 1.34 | NRPNO92MAMP-RC 
10 | 18.00 | 20.50 | $5751-10-ND 1.05 87 56 | PPPN101BFCN-RC 20 | 18.00 | 20.00. | se008-10-ND 263 219 1.40 | NRPN102MAMP-RC 
3 1 20.00 | 22.50 | S5751-11-ND 1.21 1.01 64 | PPPN111BFCN-RC 24 | 22.00 | 24.00 | Se008-12-ND 3.38 280 1.79 | NRPN122MAMP-RC 
12 | 22.00 | 24.50 | $5751-12-ND 1.25 1.04 67__| PPPN121BFCN-RC 30 | 28.00 | 30.00 | S6008-15-ND 4223.50 2.23. | NRPN1S2MAMP-RC 
15 | 28.00 | 30.50 | $5751-15-ND 157 1.30 83 | PPPN151BFCN-RC 36 | 34.00 | 36.00 | Se00s-18-ND 475 394 252 | NRPN182MAMP-RC 
18 | 34.00 | 36.50 | $5751-18-ND 187 1.56 .99 | PPPN181BFCN-RC 44 | 42.00 | 44.00. | Se008-22-ND 580 481 3.07 | NRPN222MAMP-RC 
oe ep a eae Bo, ao ‘ ms BECNBET See 50 | 48.00 | 50.00 | S6008-25-ND 6.59 5.47 _3.49_ | NRPN252MAMP-RC 
so | 5800 | 60co eee teaie 3.29 273 1.74 | PPPN301BFCN-RC DualRow Hesdérs, SMT. Wwinoul Locating Fg. 
36 | 70.00 | 72.50 | $5751-36-ND 3.95 3.28 2.09 | PPPN361BFCN-RC 18 | 16.00 | 18.00 eer yee! ae Felipe 
40 | 78.00 | 80.50 | S5751-40-ND 4.38 3.64 2.32 | PPPN401BFCN-RC a anes pants Sen ane aoe eae ; a fae ine 
Single Row Receptacles, Right Angle — RoHS Compliant 7 36 34.00 | 36.00 | $2209-18-ND 3.50 2.90 1.85 | PRPN182MAMS 
3 4.00 6.50 | $5752-03-ND 1.00 84 .54 | PPPNO31FGGN-RC 38 | 36.00 | 38.00 | $2209-19-ND 3.71. 3.08 _1.97_| PRPN192MAMS 
4 6.00 8.50 | $5752-04-ND 1.24 1.03 -66 | PPPNO41FGGN-RC 42 | 40.00 | 42.00 | $2209-21-ND 410 340 2.17 | PRPN212MAMS 
5 8.00 | 10.50 | $5752-05-ND 1.29 1.07 .69 | PPPNOS1FGGN-RC 4s | 46.00 | 4800 | $2209-24-ND 469 389 248 | PRPNO4MAMS 
g ioee es See oi Lae a eaeeh eedeiMihd Dual Row Headers, SMT, without Locating Peg — RoHS Compliant 
4 2.00 4.00 | $6009-02-ND 76 63 40 | NRPM022MAMS-RC 
4 8 14.00 | 16.50 | $5752-08-ND 165 1.37 88 | PPPNO81FGGN-RC - a6 6.00 | $6009-03-ND 112 ‘Od “go. | NRPNOgoMAMS-RC 
9 16.00 | 18.50 | $5752-09-ND 185 1.54 .98 | PPPNO91FGGN-RC 8 660 8.00 | $6009-04-ND 110 gp 59. | NRPNO42MAMS-RC 
10 | 18.00 | 20.50 | $5752-10-ND 173 1.44 .92 | PPPN101FGGN-RC io 2.00 | 10:00 |ReeocoloniNe! ies. 140 “a9 '| INAPNOSSMAMS-RC 
12 | 22.00 | 24.50 | $5752-12-ND 2.08 1.73 1.10 | PPPN121FGGN-RC 12 | 1000 | 1200 |Peeocstogincl S06 eas “408: | (NRPNOSOMAME-RC 
15 | 28.00 | 30.50 | $5752-15-ND 2.60 2.16 1.38 | PPPN151FGGN-RC : - : : : 
17__| 32.00 | 34.50 | $5752-17-ND 2.95 2.45 1.56 | PPPN171FGGN-RC 14 | 12.00 | 14.00 | S6009-07-ND 2.15 1.78 1.14 | NRPNO72MAMS-RC 
Single Row Receptacles, SMT Contacts (Pin 1 on Left Hand Side) ie sass ate Seeesaie ae ee oa Recah oe 
5 8.00 ] 10.50 | S2101-05-ND aT 64 41 | PPPNOSiBFLC : : : : . 
5A | os | 48.00 | soso [eaHOReentE Bap. Sones C464 |/OBENSEIBELEG 20 | 18.00 | 20.00 | S6009-10-ND 2.64 219 1.40 | NRPN102MAMS-RC 
: ~ : : : 22 | 20.00 | 22.00 | S6009-11-ND 3.09 257 _1.64_| NRPN112MAMS-RC 
ee oe npr a poeta 24 | 22.00 | 24.00 | $6009-12-ND 3.38 2.80 1.79 | NRPN122MAMS-RC 
26 | 24.00 | 26.00 | S6009-13-ND 3.65 3.03 1.94 | NRPN132MAMS-RC 
3 4.00 6.50 | $5901-03-ND 79 66 42) NPPNO31BFLC-RC 7 | 28 | 26.00 | 28.00 | S6009-14-ND 3.94 327 2.09 | NRPN142MAMS-RC 
4 6.00 8.50 | S5901-04-ND 1.01 84 54 | NPPNO41BFLC-RC 30 | 28.00 | 30.00 | S6009-15-ND 4.22 3.50 2.23 | NRPN152MAMS-RC 
2 aon toca ee ; - ae SS Ne ctae pene 32 | 30.00 | 32.00 | S6009-16-ND 450 3.732.388 | NRPN162MAMS-RC 
7 | 1200 | 1480 |SS00K07ND | 164 128 62 | NPPNOTIBFLC-RC 34 | 82.00 | 34.00 peepee 86476 6396 6 2.53 | NAPNT72MAMS-RC 
3 4400-1 16.50 IESSOEOSn 167 "138 Sarl NPPNOS{BELCRG 36 | 34.00 | 36.00 | S6009-18-ND 4.75 3.94 2.52 | NRPN182MAMS-RC 
9 jeo0 | 1860 eecodtcetny eae aaa Bo. |NBPNOOIBRIG RE 38 | 36.00 | 38.00 | S6009-19-ND 5.35 4.44 2.83 | NRPN192MAMS-RC 
5A : ; : ; 40 | 38.00 | 40.00 | S6009-20-ND 5.27 437 2.79 | NRPN202MAMS-RC 
10 | 18.00 | 20.50 | $5901-10-ND 167 1.38 89 | NPPN101BFLC-RC 22 | acco | 42.00 [eccentric Haye ‘aisohe Jaa. || INRERBIONANIe ae 
12 | 22.00 | 24.50 | $5901-12-ND 1.80 1.50 .96 | NPPN121BFLC-RC : : : : : 
15 28.00 | 30.50 | S5901-15-ND 2.25 1.87 _ 1.19 _| NPPN151BFLC-RC 44 42.00 | 44.00 | S6009-22-ND 5.80 4.81 3.07 | NRPN222MAMS-RC 
18 | 34.00 | 36.50 | $5901-18-ND 270 2.24 1.43 | NPPN181BFLC-RC 46 | 44.00 | 46.00 | S6009-23-ND 6.47 5.37 3.43. | NRPN232MAMS-RC 
20 | 38.00 | 40.50 | $5901-20-ND 3.00 2.49 1.59 | NPPN201BFLC-RC 48 | 46.00 | 48.00 | S6009-24-ND 6.75 5.60 3.57 | NRPN242MAMS-RC 
22 | 42.00 | 44.50 | $5901-22-ND 3.16 2.63 1.68 | NPPN221BFLC-RC 50_| 48.00 | 50.00 | S6009-25-ND 6.59 5.47 3.49 | NRPN252MAMS-RC 
25 | 48.00 | 50.50 | $5901-25-ND 3.59 2.98 1.90 | NPPN251BFLC-RC Dual Row Headers, Right Angle — RoHS Compliant 
Single Row Receptacles, SMT Contacts (Pin 1 on Right Hand Side) 4 2.00 4.00 $5803-02-ND 1.15 1.00 -85 | PRPNO22PARN-RC 
7 | 12.00 | 14.50 | $2102-07-ND 91.76 49: | PPPNO71BFLD 6 | 400 | 6.00 eae ee me al (Soe za 
sp | 13 | 2400 | 26.50 | S2102-13-ND 147 1.22 78 | PPPN131BFLD 8 8.00 | 8.00 | $5803-04-ND Ver aed 194 || (PRPNO@2PARN:AC 
15 | 28.00 | 30.50 | $2102-15-ND 168 1.40 .89 | PPPN151BFLD 10 8.00 |) 10.00 | S5803-05-ND 1.330 1.16 -98 | PRPNOS2PARN-RC 
25 | 48.00 | 50.50 | S2102-25-ND 2.80 2.32 1.48 | PPPN251BFLD 12 | 10.00 | 12.00 | $5803-06-ND 1.39 1.21 1.02 | PRPNO62PARN-RC 
Single Row Receptacles, SMT Contacts 14 | 12.00 | 14.00 | $5803-07-ND 145 1.26 1.07 | PRPNO72PARN-RC 
(Pin 1 on Right Hand Side) — RoHS Compliant 16 | 14.00 | 16.00 | $5803-08-ND 1.51 1.31 1.11 | PRPNO82PARN-RC 
3] 400 | 650 ['$5902-03ND 796542 | NPPNOBIBFLD-RC 20 | 1800 | 2000 | Ss80210ND 1.63 1.42. 1.20 | PRPNTOOPARN-AC 
4 6.00 8.50 | $5902-04-ND 1.01 84 .54 | NPPNO41BFLD-RC : ; ; : : 
5 8.00 | 1050 | §5902-05-ND 449 _ aa’ | NPPNOSIBELD-RC 22 | 20.00 | 22.00 | $5803-11-ND 1.69 1.47 (1.24 | PRPN112PARN-RC 
6 10.00 12.50 $5902-06-ND 1.33 4.41 71 | NPPNO61BFLD-RC 8 24 22.00 24.00 $5803-12-ND 1.75 1.52 1.29 | PRPN122PARN-RC 
7 12.00 | 14.50 | S5902-07-ND 1.54 1.28 82 | NPPNO71BFLD-RC 26 24.00 | 26.00 | S5803-13-ND 1.81 1.57 1.33 | PRPN132PARN-RC 
8 14.00 | 16.50 | $5902-08-ND. 167 1.38 89 | NPPNO81BFLD-RC 28 | 26.00 | 28.00 | $5803-14-ND 187 1.63 1.38 | PRPN142PARN-RC 
9 16.00 | 18.50 | $5902-09-ND 1.67 1.38 89 | NPPNO91BFLD-RC 30 | 28.00 | 30.00 | S5803-15-ND 1.93 1.68 = 1.42 | PRPN152PARN-RC 
5B | 10 18.00 | 20.50 | S5902-10-ND 1.67 1.38 89 | NPPN101BFLD-RC 32 | 30.00 | 32.00 | S5803-16-ND 1.99 1.73 _1.46_| PRPN162PARN-RC 
12 | 22.00 | 24.50 | $5902-12-ND 1.80 1.50 .96 | NPPN121BFLD-RC 34 | 32.00 | 34.00 | $5803-17-ND 2.05 1.78 1.51 | PRPN172PARN-RC 
13 | 24.00 | 26.50 | $5902-13-ND 1.95 1.62 1.04 | NPPN131BFLD-RC 36 | 34.00 | 36.00 | $5803-18-ND 2141 183 1.55 | PRPN182PARN-RC 
15 | 28.00 | 30.50 | $5902-15-ND 2.25 1.87 1.19 | NPPN151BFLD-RC 38 | 36.00 | 38.00 | $5803-19-ND 217 1.89 1.60 | PRPN192PARN-RC 
18 | 34.00 | 36.50 | $5902-18-ND 2.70 2.24 1.43 | NPPN181BFLD-RC 40 | 38.00 | 40.00 | $5803-20-ND 2.23 1.94 1.64 | PRPN202PARN-RC 
20 | 38.00 | 40.50 | $5902-20-ND 3.00 2.49 1.59 | NPPN201BFLD-RC 42 | 40.00 | 42.00 | $5803-21-ND 2.29 1.99 1.68 | PRPN212PARN-RC 
22 | 42.00 | 44.50 | $5902-22-ND 3.16 2.63 1.68 | NPPN221BFLD-RC 44 | 42.00 | 44.00 | $5803-22-ND 2.35 2.04 1.73 _| PRPN222PARN-RC 
25 | 48.00 | 50.50 | $5902-25-ND 3.59 2.98 1.90 | NPPN251BFLD-RC (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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S SuULLINS 2mm Connectors (cont) 


Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Sullins 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
46 44.00 46.00 $5803-23-ND 2.41 2.09 1.77 | PRPN232PARN-RC 
48 46.00 48. 00 $5803-24-ND 2.47 2.15 1.82 | PRPN242PARN-RC 
8 50 48.00 50.00 $5803-25-ND 2.53 2.20 1.86 | PRPN252PARN-RC 
60 58.00 60.00 $5803-30-ND 2.83 2.46 2.08 | PRPN302PARN-RC 
80 78.00 80.00 $5803-40-ND 4.00 3.47 2.94 | PRPN402PARN-RC 
Dual Row Receptacles, Straight 
9 12 10.00 12.50 $2201-06-ND 1.26 1.05 .67_ | PPPNO62AFCN 
Dual Row Receptacles, Straight — RoHS Compliant 
4 2.00 4.50 $5750-02-ND 1.01 84 .54 | PPPNO22AFCN-RC 
6 4.00 6.50 $5750-03-ND 1.10 2911 .58 | PPPNO32AFCN-RC 
8 6.00 8.50 $5750-04-ND 1.44 1.19 -76 | PPPNO42AFCN-RC 
10 8.00 10.50 $5750-05-ND 1.51 1.25 .80 | PPPNOS2AFCN-RC 
12 10.00 12.50 $5750-06-ND 1.62 1.35 .86 | PPPNO62AFCN-RC 
14 12.00 14.50 $5750-07-ND 1.80 1.49 -95 | PPPNO72AFCN-RC 
16 14.00 16.50 $5750-08-ND 1.98 1.64 1.05 | PPPNO82AFCN-RC 
18 16.00 18.50 $5750-09-ND 2.01 1.67 1.07 | PPPNO92AFCN-RC 
20 18.00 20.50 $5750-10-ND 2.02 1.68 1.07 | PPPN102AFCN-RC 
9 22 20.00 22.50 $5750-11-ND 2.36 1.96 1.25 | PPPN112AFCN-RC 
24 22.00 24.50 $5750-12-ND 2.57 2.13 1.36 | PPPN122AFCN-RC 
26 24.00 26.50 $5750-13-ND 2.78 2.31 1.48 | PPPN132AFCN-RC 
30 28.00 30.50 $5750-15-ND 2.96 2.46 1.57. | PPPN152AFCN-RC 
34 32.00 34.50 $5750-17-ND 3.48 2.88 1.84 | PPPN172AFCN-RC 
40 38.00 40.50 $5750-20-ND 3.77 3.13 2.00 | PPPN202AFCN-RC 
44 42.00 44.50 $5750-22-ND 4.28 3.55 2.27. | PPPN222AFCN-RC 
50 48.00 50.50 $5750-25-ND 4.87 4.04 2.58 | PPPN252AFCN-RC 
60 58.00 60.50 $5750-30-ND 5.84 4.84 3.09 | PPPN302AFCN-RC 
80 78.00 80.50 $5750-40-ND 7.59 6.29 4.02 | PPPN402AFCN-RC 
Dual Row Receptacles, SMT, without Locating Peg — RoHS Compliant 
4 2.00 4.00 $6010-02-ND 89 .74 .48 | NPPNO22FFKS-RC 
6 4.00 6.00 $6010-03-ND 1.34 1.12 .72 | NPPNO32FFKS-RC 
8 6.00 8.00 $6010-04-ND 1.57 1.30 .83 | NPPNO42FFKS-RC 
10 8.00 10.00 $6010-05-ND 1.68 1.40 .89 | NPPNO5S2FFKS-RC 
12 10.00 12.00 $6010-06-ND 1.83 1.52 -97_ | NPPNO62FFKS-RC 
14 12.00 14.00 $6010-07-ND 2.14 1.77 1.13 | NPPNO72FFKS-RC 
16 14.00 16.00 $6010-08-ND 2.44 2.03 1.30 | NPPNO82FFKS-RC 
10 18 16.00 18.00 $6010-09-ND 2.75 2.28 1.46 | NPPNO92FFKS-RC 
20 18.00 20.00 $6010-10-ND 2.89 2.40 1.53 | NPPN102FFKS-RC 
24 22.00 24.00 $6010-12-ND 3.35 2.78 1.78 | NPPN122FFKS-RC 
26 24.00 26.00 $6010-13-ND 3.64 3.02 1.93 | NPPN132FFKS-RC 
30 28.00 30.00 $6010-15-ND 4.19 3.48 2.22 | NPPN152FFKS-RC 
40 38.00 40.00 $6010-20-ND 5.59 4.64 2.96 | NPPN202FFKS-RC 
44 42.00 44.00 $6010-22-ND 6.15 5.10 3.26 | NPPN222FFKS-RC 
50 48.00 50.00 $6010-25-ND 6.99 5.80 3.70 | NPPN252FFKS-RC 
60 58.00 60.00 $6010-30-ND 8.38 6.95 4.44 | NPPN302FFKS-RC 
Dual Row Receptacles, SMT, with Locating Peg — RoHS Compliant 
4 2.00 4.00 $6011-02-ND 89 .74 .48 | NPPNO22FFKP-RC 
6 4.00 6.00 $6011-03-ND 1.34 1.12 .72 | NPPNO32FFKP-RC 
8 6.00 8.00 $6011-04-ND 1.65 1.37 .88 | NPPNO42FFKP-RC 
10 8.00 10.00 $6011-05-ND 1.68 1.40 .89 | NPPNOS2FFKP-RC 
12 10.00 12.00 $6011-06-ND 1.83 1.52 .97 | NPPNO62FFKP-RC 
14 12.00 14.00 $6011-07-ND 2.14 1.77 1.13 | NPPNO72FFKP-RC 
10 16 14.00 16.00 $6011-08-ND 2.44 2.03 1.30 | NPPNO82FFKP-RC 
18 16.00 18.00 $6011-09-ND 2.75 2.28 1.46 | NPPNO92FFKP-RC 
24 22.00 24.00 $6011-12-ND 3.35 2.78 1.78 | NPPN122FFKP-RC 
30 28.00 30.00 $6011-15-ND 4.19 3.48 2.22 | NPPN152FFKP-RC 
44 42.00 44.00 $6011-22-ND 6.15 5.10 3.26 | NPPN222FFKP-RC 
50 48.00 50.00 $6011-25-ND 6.99 5.80 3.70 | NPPN252FFKP-RC 
60 58.00 60.00 $6011-30-ND 8.38 6.95 4.44 | NPPN302FFKP-RC 
Dual Row Receptacles (Bottom Entry), SMT, with Locating Peg 
18 16.00 18.00 $2205-09-ND 2.56 2.12 1.36 | PPPNO92GHNP 
at 56 54.00 56.00 $2205-28-ND 7.1 5.89 3.76 | PPPN282GHNP 
60 58.00 60.00 $2205-30-ND 7.63 6.33 4.04 | PPPN302GHNP. 
Dual Row Receptacles (Bottom Entry), 
SMT, with Locating Peg — RoHS Compliant 
10 8.00 10.00 $6012-05-ND 2.28 1.89 1.21 NPPNOS2GHNP-RC 
12 10.00 12.00 $6012-06-ND 2.56 2.12 1.36 | NPPNO62GHNP-RC 
14 12.00 14.00 $6012-07-ND 2.94 2.44 1.56 | NPPNO72GHNP-RC 
16 14.00 16.00 $6012-08-ND 2.99 2.48 1.58 | NPPNO82GHNP-RC 
18 16.00 18.00 $6012-09-ND 3.06 2.54 1.62 | NPPNO92GHNP-RC 
20 18.00 20.00 $6012-10-ND 3.19 2.64 1.69 | NPPN102GHNP-RC 
| 24 22.00 24.00 $6012-12-ND 3.82 3.17 2.02 | NPPN122GHNP-RC 
26 24.00 26.00 $6012-13-ND 4.14 3.44 2.19 | NPPN132GHNP-RC 
30 28.00 30.00 $6012-15-ND 4.77 3.96 2.53 | NPPN152GHNP-RC 
36 34.00 36.00 $6012-18-ND 5.54 4.60 2.93 | NPPN182GHNP-RC 
44 42.00 44.00 $6012-22-ND 6.79 5.63 3.59 | NPPN222GHNP-RC 
56 54.00 56.00 $6012-28-ND 8.48 7.03 4.49 | NPPN282GHNP-RC 
60 58.00 60.00 $6012-30-ND 9.08 7.53 4.81 NPPN302GHNP-RC 
Dual Row Receptacles (Top Entry Low Profile), SMT, with Locating Peg 
18 16.00 18.00 $2206-09-ND 2.56 2.12 1.36 | PPPNO92GFNP. 
12 56 54.00 56.00 $2206-28-ND rani 5.89 3.76 | PPPN282GFNP 
80 78.00 80.00 $2206-40-ND 10.15 8.41 5.37 | PPPN402GFNP 
Dual Row Receptacles (Top Entry Low Profile), 
SMT, with Locating Peg — RoHS Compliant 
10 8.00 10.00 $6013-05-ND 2.28 1.89 1.21 NPPNOS2GFNP-RC 
42 12 10.00 12.00 $6013-06-ND 2.56 2.12 1.36 | NPPNO62GFNP-RC 
14 12.00 14.00 $6013-07-ND 2.94 2.44 1.56 | NPPNO72GFNP-RC 
16 14.00 16.00 $6013-08-ND 2.99 2.48 1.58 | NPPNO82GFNP-RC 


Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Sullins 
Fig. | cuits Part No. i 10 100 Part No. 
18 16.00 18.00 $6013-09-ND 3.06 2.54 1.62 | NPPNO92GFNP-RC 
20 18.00 20.00 $6013-10-ND 3.19 2.64 1.69 | NPPN102GFNP-RC 
24 22.00 24.00 $6013-12-ND 3.82 3.17 2.02 | NPPN122GFNP-RC 
30 28.00 30.00 $6013-15-ND 4.78 3.96 2.53 | NPPN152GFNP-RC 
12 36 34.00 36.00 $6013-18-ND 5.54 4.60 2.93 | NPPN182GFNP-RC 
44 42.00 44.00 $6013-22-ND 6.80 5.64 3.60 | NPPN222GFNP-RC 
56 54.00 56.00 $6013-28-ND 8.48 7.03 4.49 | NPPN282GFNP-RC 
60 58.00 60.00 $6013-30-ND 9.09 7.54 4.81 NPPN302GFNP-RC 
70 68.00 70.00 $6013-35-ND 10.83 8.97 5.73 | NPPN352GFNP-RC 
80 78.00 80.00 $6013-40-ND 12.13 10.05 6.42 | NPPN402GFNP-RC 
Dual Row Receptacles (Top Eniry Low Profile), SMT, without Locating Peg 
18 16.00 18.00 $2207-09-ND 2.56 2.12 1.36 | PPPNO92GFNS 
30 28.00 30.00 $2207-15-ND 3.89 3.22 2.06 | PPPN152GFNS 
12 44 42.00 44.00 $2207-22-ND 5.71 4.73 3.02 | PPPN222GFNS 
56 54.00 56.00 $2207-28-ND 7.1 5.89 3.76 | PPPN282GFNS 
60 58.00 60.00 $2207-30-ND 7.63 6.33 4.04 | PPPN302GFNS 
Dual Row Receptacles (Top Entry Low Profile), 
SMT, without Locating Peg — RoHS Compliant 
8 6.00 8.00 $6014-04-ND 1.81 1.51 -96 | NPPNO42GFNS-RC 
10 8.00 10.00 $6014-05-ND 2.28 1.89 1.21 NPPNO52GFNS-RC 
12 10.00 12.00 $6014-06-ND 2.56 2.12 1.36 | NPPNO62GFNS-RC 
14 12.00 14.00 $6014-07-ND 2.94 2.44 1.56 | NPPNO72GFNS-RC 
16 14.00 16.00 $6014-08-ND 2.99 2.48 1.58 | NPPNO82GFNS-RC 
18 16.00 18.00 $6014-09-ND 3.06 2.54 1.62 | NPPNO92GFNS-RC 
20 18.00 20.00 $6014-10-ND 3.19 2.64 1.69 | NPPN102GFNS-RC 
12 24 22.00 24.00 $6014-12-ND 3.82 3.17 2.02 | NPPN122GFNS-RC 
30 28.00 30.00 $6014-15-ND 4.78 3.96 2.53 | NPPN152GFNS-RC 
36 34.00 36.00 $6014-18-ND 5.54 4.60 2.93 | NPPN182GFNS-RC 
44 42.00 44.00 $6014-22-ND 6.80 5.64 3.60 | NPPN222GFNS-RC 
56 54.00 56.00 $6014-28-ND 8.48 7.03 4.49 | NPPN282GFNS-RC 
60 58.00 60.00 $6014-30-ND 9.09 7.54 4.81 NPPN302GFNS-RC 
70 68.00 70.00 $6014-35-ND 10.83 8.97 5.73 | NPPN352GFNS-RC 
80 78.00 80.00 $6014-40-ND 12.13 10.05 6.42 | NPPN402GFNS-RC 
Dual Row Receptacles, Right Angle 
22 20.00 22.50 $2204-11-ND 1.79 1.48 .95 | PPPN112FJFN 
26 24.00 26.50 $2204-13-ND 2.10 1.74 1.41 PPPN132FJFN 
13 28 26.00 28.50 $2204-14-ND 2.28 1.89 1.21 PPPN142FJFN 
34 32.00 34.50 $2204-17-ND 2.56 2.12 1.36 | PPPN172FJFN 
38 36.00 38.50 $2204-19-ND 2.84 2.35 1.50 | PPPN192FJFN 
48 46.00 48.50 $2204-24-ND 3.57 2.96 1.89 | PPPN242FJFN 
Dual Row Receptacles, Right Angle — RoHS Compliant 
6 4.00 6.50 $5753-03-ND 1.32 1.10 -70 | PPPNO32FJFN-RC 
8 6.00 8.50 $5753-04-ND 1.68 1.40 -89 | PPPNO42FJFN-RC 
10 8.00 10.50 $5753-05-ND 2.01 1.67 1.07. | PPPNO52FJFN-RC 
12 10.00 12.50 $5753-06-ND 2.41 2.00 1.28 | PPPNO62FJFN-RC 
14 12.00 14.50 $5753-07-ND 2.22 1.85 1.18 | PPPNO72FJFN-RC 
16 14.00 16.50 $5753-08-ND 2.92 2.42 1.55 | PPPNO82FJFN-RC 
18 16.00 18.50 $5753-09-ND 2.88 2.39 1.53 | PPPNO92FJFN-RC 
20 18.00 20.50 $5753-10-ND 3.34 2.77 1.77. | PPPN102FJFN-RC 
22 20.00 22.50 $5753-11-ND 3.67 3.04 1.94 | PPPN112FJFN-RC 
24 22.00 24.50 $5753-12-ND 3.43 2.85 1.82 | PPPN122FJFN-RC 
26 24.00 26.50 $5753-13-ND 4.33 3.59 2.30 | PPPN132FJFN-RC 
43 28 26.00 28.50 $5753-14-ND 4.67 3.87 2.47 | PPPN142FJFN-RC 
30 28.00 30.50 $5753-15-ND 4.59 3.80 2.43 | PPPN152FJFN-RC 
32 30.00 32.50 $5753-16-ND 4.98 4.13 2.64 | PPPN162FJFN-RC 
34 32.00 34.50 $5753-17-ND 5.29 4.38 2.80 | PPPN172FJFN-RC 
36 34.00 36.50 $5753-18-ND 5.60 4.64 2.96 | PPPN182FJFN-RC 
38 36.00 38.50 $5753-19-ND 5.92 4.91 3.13 | PPPN192FJFN-RC 
40 38.00 40.50 $5753-20-ND 6.22 5.16 3.29 | PPPN202FJFN-RC 
42 40.00 42.50 $5753-21-ND 6.54 5.42 3.46 | PPPN212FJFN-RC 
44 42.00 44.50 $5753-22-ND 6.84 5.67 3.62 | PPPN222FJFN-RC 
46 44.00 46.50 $5753-23-ND 7.16 5.94 3.79 | PPPN232FJFN-RC 
48 46.00 48.50 $5753-24-ND 7A7 6.19 3.95 | PPPN242FJFN-RC 
50 48.00 50.50 $5753-25-ND 8.56 7.10 4.53 | PPPN252FJFN-RC 
60 58.00 60.50 $5753-30-ND 8.40 6.96 4.44 | PPPN302FJFN-RC 
Quad Row Headers, Straight — RoHS Compliant 
24 10.00 12.00 $5804-06-ND 8.14 7.06 5.97 | PRPNO64RCCN-RC 
40 18.00 20.00 $5804-10-ND 9.26 8.03 6.80 | PRPN104RCCN-RC 
48 22.00 24.00 $5804-12-ND 9.82 8.52 7.21 PRPN124RCCN-RC 
14 60 28.00 30.00 $5804-15-ND 10.66 9.24 7.82 | PRPN154RCCN-RC 
72 34.00 36.00 $5804-18-ND 11.50 9.97 8.44 | PRPN184RCCN-RC 
84 40.00 42.00 $5804-21-ND 12.34 10.70 9.05 | PRPN214RCCN-RC 
96 46.00 48.00 $5804-24-ND 13.18 11.43 9.67 | PRPN244RCCN-RC 
120 58.00 60.00 $5804-30-ND 14.46 12.54 10.61 PRPN304RCCN-RC 
Quad Row Receptacles, Straight 
40 18.00 20.40 $2402-10-ND 4.55 3.77 2.41 PPRN104EFCN 
48 22.00 24.40 $2402-12-ND 5.46 4.53 2.89 | PPRN124EFCN 
15 60 28.00 30.40 $2402-15-ND 6.83 5.66 3.61 PPRN154EFCN 
72 34.00 36.40 $2402-18-ND 8.19 6.79 4.33 | PPRN184EFCN 
84 40.00 42.40 $2402-21-ND 9.56 7.92 5.06 | PPRN214EFCN 
96 46.00 48.40 $2402-24-ND 10.92 9.05 5.78 | PPRN244EFCN 
Quad Row Receptacles, Straight — RoHS Compliant 
24 10.00 12.40 $6015-06-ND 5.37 4.45 2.84 | PPRNO64EFCN-RC 
40 18.00 20.40 $6015-10-ND 8.76 7.26 4.64 | PPRN104EFCN-RC 
48 22.00 24.40 $6015-12-ND 10.93 9.06 5.78 | PPRN124EFCN-RC 
15 60 28.00 30.40 $6015-15-ND 13.42 11.12 7.10 | PPRN154EFCN-RC 
72 34.00 36.40 $6015-18-ND 14.79 12.26 7.82 | PPRN184EFCN-RC 
84 40.00 42.40 $6015-21-ND 15.37 12.74 8.13 | PPRN214EFCN-RC 
96 46.00 48.40 $6015-24-ND 14.80 12.27 7.83 | PPRN244EFCN-RC 
120 58.00 60.40 $6015-30-ND 17.50 14.50 9.25 | PPRN304EFCN-RC 
Shunts, Open Top — RoHS Compliant 
16 2 Tin $3405-ND _— rig .22 | STNO2SYBN-RC 
2 Gold $3404-ND = 27 .22__| SPNO2SYBN-RC 
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Dim. in Inches (mm) 


SIMI 2mm x 2mm Pin Strip Headers 


Vertical Surface Mount 


Right Angle 


Features: * Industry standard compatible * High temperature dielectric *1IR, vapor and wave solder compatible 
* Straight Solder Tail * Maximizes use of PC board space * Mates with boardmount and wiremount products * End 
stackable feature * Side stackable feature Physical Specifications: * Contact Plating: * Wiping area: 30” Gold * Solder 
Tails: 200” Tin Lead (ROHS Compliant: 300)” Matte Tin) * Underplate: 100” Nickel » Contact Material: Copper Alloy 
Insulator Material: High Temperature Thermoplastic (PCT or LCP) * Flammability: UL 94V-0 Electrical Specifications: 
Current Rating: 1.5A Insulation Resistance: >1 x 10° @ 250VDC * Withstanding Voltage: SOOVDC @ Sea level 
¢ Environmental Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C 


2mm x 2mm Boardmount Sockets cWAdus 


Dim. in Inches (mm) 
Vertical 


Right Angle 


Surface Mount 


Features: * High temperature dielectric * Reflow solder compatible * Industry standard compatible * Minimizes PC board 
stacking heights * End stackable feature » Side stackable feature 

Physical Specifications: * Insulator Material: Glass Filled Polyester (PCT) * Marking: Orientation delta and 3M Logo 
© Contact Material: Beryllium copper or Copper alloy »* Contact Plating: * Wiping area: 30y” gold © Solder Tails: 200y” 
Tin/Lead (ROHS Compliant: 300” Matte Tin) * Underplate: 50 ~ 150” Nickel overall Electrical Specifications: 
Current Rating: 1A * Insulation Resistance: 1 x 109MOQ @ 250VDC » Withstanding Voltage: 500VDC @ Sea level 
Environmental Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C 


No. of Dim. Inch (mm) Digi-Key Price Each 3M 
Pos. A B Part No. 1 100 500 | PartNo. 
Vertical (Natural) 
8 .310 (8.0) _ 3M1008-ND 1.73 1.32 1.19 | 150208-6002-TB 
10 .389 (10.0) - 3M1010-ND 1.79 1.36 1.23 | 150210-6002-TB 
12 467 (12.0) - 3M1012-ND 1.85 1.41 1.28 | 150212-6002-TB 
20 .782 (20.0) - 3M1020-ND 212 1.62 1.46 | 150220-6002-TB 
24 .940 (24.0) - 3M1024-ND 2.25 1.71 1.55 | 150224-6002-TB 
30 1.176 (30.0) _ 3M1030-ND 2.43 1.85 1.68 | 150230-6002-TB 
40 1.570 (40.0) - 3M1040-ND 275 2.09 1.89 | 150240-6002-TB 
44 1.727 (44.0) - 3M1044-ND 289 2.20 1.99 | 150244-6002-TB 
50 1.964 (50.0) - 3M1050-ND 3.08 2.34 2.12 | 150250-6002-TB 
Vertical (Black) — RoHS Compliant 
4 -156 (4.0) - 3M5301-ND 1.54 1.17 1.06 | 150204-6002-RB 
6 231 (6.0) - 3M5303-ND 1.64 1.25 1.13 | 150206-6001-RB 
6 .231 (6.0) - 3M5304-ND 1.62 1.24 1.12 | 150206-6002-RB 
8 .310 (8.0) - 3M1308-ND 1.64 1.25 1.13 | 150208-6002-RB 
10 .389 (10.0) = 3M1310-ND 1.74 1.30 1.18 | 150210-6002-RB 
12 467 (12.0) =- 3M1312-ND 1.77 1.35 1.22 | 150212-6002-RB 
14 546 (14.0) - 3M5308-ND 1.83 1.40 1.26 | 150214-6002-RB 
16 625 (16.0) - 3M5311-ND 1.87 1.43 1.29 | 150216-6002-RB 
18 704 (18.0) - 3M5312-ND 1.93 147 1.33 | 150218-6002-RB 
20 .782 (20.0) - 3M1320-ND 2.02 1.54 1.39 | 150220-6002-RB 
24 .940 (24.0) = 3M1324-ND 2.14 1.63 1.48 | 150224-6002-RB 
26 1.019 (26.0) - 3M5321-ND 2.18 1.66 1.51 | 150226-6002-RB 
28 1.097 (8. 0) =- 3M5322-ND 2.18 1.66 1.51 | 150228-6002-RB 
30 1.176 (30.0) =- 3M1330-ND 2.31 1.76 1.59 | 150230-6002-RB 
32 1.255 (32.0) = 3M5325-ND 2.37 1.81 1.64 | 150232-6002-RB 
34 1.334 (34.0) =_ 3M5328-ND 2.43 1.85 1.68 | 150234-6002-RB 
40 1.570 (40.0) - 3M1340-ND 2.60 1.98 1.79 | 150240-6002-RB 
44 1.727 (44.0) - 3M1344-ND 275 2.09 1.89 | 150244-6002-RB 
50 1.964 (50.0) - 3M1350-ND 293 2.23 2.02 | 150250-6002-RB 
60 2.357 (60.0) - 3M1360-ND 3.24 247 2.24 | 150260-6002-RB 
Right Angle (Black) — RoHS Compliant 
16 .625 (16.0) .015 (0.38) | 3M5310-ND 5.08 3.86 3.49 | 150216-5002-RB 
24 .940 (24.0) .015 (0.38) | 3M5317-ND 5.74 4.37 3.95 | 150224-5002-RB 
26 1.019 (26.0) .015 (0.38) | 3M5320-ND 5.53 4.21 3.81 | 150226-5002-RB 
34 1.334 (a4 0) .015 (0.38) | 3M5327-ND 5.76 4.38 3.97 | 150234-5002-RB 
36 1.412 (36.0) .015 (0.38) | 3M5329-ND 5.93 4.51 4.08 | 150236-5002-RB 
40 1.570 (40.0) .015 (0.38) | 3M5332-ND 6.12 4.65 4.21 | 150240-5002-RB 
44 1.727 (44.0) .015 (0.38) | 3M5334-ND 6.22 4.73 4.28 | 150244-5002-RB 
44 1.727 (44.0) .028 (0.71) | 3M5337-ND 6.22 4.73 4.28 | 150244-5202-RB 
50 1.964 (50.0) .015 (0.38) | 3M5341-ND 649 4.93 4.47 | 150250-5002-RB 
50 1.964 (50.0) .053 (1.35) | 3M5343-ND 6.49 4.93 4.47 | 150250-5102-RB 
50 1.964 (50.0) .028 (0.71) | 3M5345-ND 649 4.93 4.47 | 150250-5202-RB 
60 2.357 (60.0) .015 (0.38) | 3M5349-ND 6.91 5.25 4.75 | 150260-5002-RB 
Right Angle, with Board Locator Post (Black) — RoHS Compliant 
20 .782 (20.0) .015 (0.38) | 3M5314-ND 5.30 4.03 3.65 | 150220-5022-RB 
24 .940 (24.0) .015 (0.38) | 3M5318-ND 5.74 437 3.95 | 150224-5022-RB 
44 1.727 (44.0) .015 (0.38) | 3M5335-ND 6.22 4.73 4.28 | 150244-5022-RB 
44 1.727 (aa 0) .053 (1.35) | 3M5336-ND 6.22 4.73 4.28 | 150244-5122-RB 
44 1.727 (44.0) .028 (0.71) | 3M5338-ND 6.22 4.73 4.28 | 150244-5222-RB 
50 1.964 (50.0) .015 (0.38) | 3M5342-ND 6.49 4.93 4.47 | 150250-5022-RB 
50 1.964 (50.0) .053 (1.35) | 3M5344-ND 6.49 4.93 4.47 | 150250-5122-RB 
50 1.964 (50.0) .028 (0.71) | 3M5346-ND 6.36 4.84 4.38 | 150250-5222-RB 
Surface Mount (Black) — RoHS Compliant 
4 0.156 (4.0) - 3M5300-ND 75 57 .52 | 150204-2000-RB 
6 0.231 (6.0) - 3M5302CT-NDt 1.14 87 — | 150206-2000-RB-WB 
6 0.231 (6.0 - 3M5302TR-NDO 594.88/800 150206-2000-RB-WB 
8 0.310 (8.0) - 3M5305-ND 94 12 .65 | 150208-2000-RB 
10 0.389 (10.0) - 3M5306CT-NDt 1.35 1.03 — | 150210-2000-RB-WB 
10 0.389 (10.0) _ 3M5306TR-NDO 576.29/650 150210-2000-RB-WB 
20 0.782 (20.0) - 3M5313-ND 1.39 1.06 .96 | 150220-2000-RB 
24 0.940 (24.0) - 3M5315CT-NDt 1.77 1.35 — | 150224-2000-RB-WD 
24 0.940 (24.0) - 3M5315TR-NDO 790.08/650 150224-2000-RB-WD 
34 1.334 (34.0) - 3M5326-ND 2.00 1.52 1.38 | 150234-2000-RB 
40 1.570 (40.0) - 3M5330-ND 2.20 1.68 1.52 | 150240-2000-RB 
50 1.964 (50.0) =_ 3M5339-ND 2.70 2.06 _1.86 _| 150250-2000-RB 
Surface Mount, with Board Locator Post (Black) — RoHS Compliant 
12 0.467 (12.0) - 3M5307-ND 1.27 97 88 | 150212-2020-RB 
16 0.625 (16.0) - 3M5309CT-NDt 1.39 1.06 — | 150216-2020-RB-WB 
16 0.625 (16.0) - 3M5309TR-NDO 670.67/700 150216-2020-RB-WB 
24 0.940 (24.0) - 3M5316CT-NDt 1.77 1.35 — | 150224-2020-RB-WD 
24 0.940 (24.0) _ 3M5316TR-NDO 850.85/700 150224-2020-RB-WD 
26 1.019 (26.0) =_ 3M5319CT-NDt 1.79 1.36 — | 150226-2020-RB-WD 
26 1.019 (26.0) - 3M5319TR-NDO 799.37/650 150226-2020-RB-WD 
30 1.176 (30.0) - 3M5323-ND 1.68 1.28 1.16 | 150230-2020-RB 
32 1.255 (32.0) - 3M5324-ND 1.79 1.36 1.23 | 150232-2020-RB 
40 1.570 (40.0) id 3M5331-ND 2.20 1.68 1.52 | 150240-2020-RB 
44 1.727 (44.0) =_ 3M5333-ND 2.33 1.77 1.61 | 150244-2020-RB 
50 1.964 (50.0) - 3M5340-ND 2.70 2.06 1.86 | 150250-2020-RB 
50 1.964 (50.0) - 3M5340CT-NDt 3.06 2.33 — | 150250-2020-RB-WF 
50 1.964 (50.0) - 3M5340TR-NDO 1301.30/650 150250-2020-RB-WF 
52 2.042 (52.0) - 3M5347-ND 277 2.11 = 1.91 | 150252-2020-RB 
60 2.357 (60.0) _ 3M5348-ND 3.18 2.42 2.19 | 150260-2020-RB 


No. of Dim. Inch (mm) Digi-Key Price Each 3M 
Pos. A B Part No. a 100 500 | Part No. 
Vertical (Natural) 
8 | .295(7.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1108-ND 96 13 .66 | 151208-8422-TB 
10 | .374 (9.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1110-ND 1.56 1.19 1.08 | 151210-8422-TB 
12 | 453 (11.5) | 152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1112-ND 1.16 89 81 | 151212-8422-TB 
20 | .768 (19.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1120-ND 1.56 1.19 1.08 | 151220-8422-TB 
24 | .925 (23.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1124-ND 1.79 1.36 1.23 | 151224-8422-TB 
40 | 1.556 (39.5) ) .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1140-ND 245 187 1.69 | 151240-8422-TB 
44 | 1.714 (43.5) ] .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1144-ND 264 2.01 1.82 | 151244-8422-TB 
50 | 1.950 (49.5) ) .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1150-ND 291 2.22 2.01 | 151250-8422-TB 
60 | 2.344 (59.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1160-ND 3.37 2.56 2.32 | 151260-8422-TB 
Vertical (Black) — RoHS Compliant 
8 295 (7.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1408-ND 92 70 .63 | 151208-8422-RB 
8 295 (7.5) | .152 (3.86) | .059 (1.5) | 3M5353-ND 1.66 1.27 1.15 | 151208-8421-RB 
10 | .374 (9.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1410-ND 1.00 76 .69 | 151210-8422-RB 
10 | .374 (9.5) | .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5356-ND 1.00 76 .69 | 151210-8322-RB 
12 | 453 (11.5) | .152 (3.86) | 118 (3.0) | 3M1412-ND 1.10 84 76 | 151212-8422-RB 
14 | 531 (13.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M5358-ND 1.21 92 .83 | 151214-8422-RB 
16 | 611 (15.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M5362-ND 133 1.02 .92 | 151216-8422-RB 
20 | .768 (19.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1420-ND 148 1413 1.02 | 151220-8422-RB 
20 | .768 (19.5) | .130 (3.30) | .059 (1.5) | 3M5365-ND 2.27 173 1.56 | 151220-8321-RB 
20 | .768 (19.5) | .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5366-ND 148 1.13 1.02 | 151220-8322-RB 
24 | .925 (23.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1424-ND 1.71 1.30 1.18 | 151224-8422-RB 
26 | 1.005 (25.5) | .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5370-ND 1.79 1.36 1.23 | 151226-8322-RB 
30 | 1.162 (29.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1430-ND 1.96 1.49 1.35 | 151230-8422-RB 
40 | 1.556 (39.5 | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1440-ND 2.33 177 1.61 ) 151240-8422-RB 
40 | 1.556 (39.5) | .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5373-ND 2.33 1.77 1.61 | 151240-8322-RB 
44 | 1.714 (43.5) ] .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1444-ND 252 1.92 1.74) 151244-8422-RB 
44 | 1.714 (43.5) ] .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5375-ND 252 1.92 1.74 | 151244-8322-RB 
50 | 1.950 (49.5) ) .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1450-ND 277 211 1.91 ) 151250-8422-RB 
50 | 1.950 (49.5) ) .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5377-ND 277 211 1.91 ) 151250-8322-RB 
60 | 2.344 (59.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M5381-ND 3.20 2.44 2.21 | 151260-8422-RB 
Right Angle (Natural) 
8 | .295(7.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1208-ND 62 48 43 | 151208-7422-TB 
10 | .374 (9.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1210-ND val 54 49 | 151210-7422-TB 
12 | 453 (11.5) | 152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1212-ND 17 59 53 | 151212-7422-TB 
20 | .768 (19.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1220-ND 1.04 79 72 | 151220-7422-TB 
24 | .925 (23.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1224-ND 1.21 92 83 | 151224-7422-TB 
30 | 1.162 (29.5) ) .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1230-ND 139 1.06 .96 | 151230-7422-TB 
50 | 1.950 (49.5) ) .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1250-ND 218 1.66 1.51 | 151250-7422-TB 
60_| 2.344 (59.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1260-ND 250 1.90 1.72 | 151260-7422-TB 
Right Angle (Black) — RoHS Compliant 
8 | .295(7.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1508-ND 60 AG 42 | 151208-7422-RB 
10 | .374 (9.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1510-ND 67 51 46 | 151210-7422-RB 
10 | .374 (9.5) | .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5355-ND 17 59 53 | 151210-7322-RB 
12 | 453 (11.5) | 152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1512-ND 13 56 51 | 151212-7422-RB 
12 | 453 (11.5) | .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5357-ND 13 56 51 | 151212-7322-RB 
16 | 611 (15.5) | 152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M5361-ND 87 67 61 | 151216-7422-RB 
18 | 689 (17.5) | .130 (3.30) | .118 (3.0) | 3M5363-ND 94 72 .65 | 151218-7322-RB 
20 | .768 (19.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1520-ND 1.00 76 .69 | 151220-7422-RB 
24 | .925 (23.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1524-ND 1.14 87 .79 | 151224-7422-RB 
26 | 1.005 (25.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M5369-ND 1.21 92 -83 | 151226-7422-RB 
30 | 1.162 (29.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1530-ND 133 1.02 .92 | 151230-7422-RB 
32 | 1.240 (31.5) ) .130 (3.0) | .118 (3.0) | 3M5371-ND 1.52 1416 1.05 | 151232-7322-RB 
36 | 1.398 (35.5) ] .130 (3.0) | .118 (3.0) | 3M5372-ND 1.64 1.25 1.13 | 151236-7322-RB 
40 | 1.556 (39.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1540-ND 1.79 1.36 1.23 | 151240-7422-RB 
44 | 1.714 (43.5) | .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1544-ND 1.89 1.44 1.31 | 151244-7422-RB 
44 | 1.714 (43.5) ] .152 (3.86) | .059 (1.5) | 3M5374-ND 270 2.06 1.86 ) 151244-7421-RB 
50 | 1.950 (49.5) ) .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M1550-ND 2.08 1.58 1.43 ) 151250-7422-RB 
60 | 2.344 (59.5) ) .152 (3.86) | .118 (3.0) | 3M2360-ND 2.37 1.81 1.64 ) 151260-7422-RB 
Surface Mount (Black) — RoHS Compliant 
4 | 139 (3.5) | .130 (3.0) _ 3M5350-ND 67 51 46 | 151204-2320-RB 
8 | .295(7.5) | .130 (3.0) - 3M5351CT-NDt 1.93 1.47 — | 151208-2320-RB-WB 
8 | .295(7.5) | .152 (3.86) _ 3M5352CT-NDt 2.04 1.55 — | 151208-2420-RB-WB 
8 295 (7.5) | .152 (3.86) - 3M5352TR-NDO 997.43/750 151208-2420-RB-WB 
10 | .374 (9.5) | .152 (3.86) _ 3M5354CT-NDt 212 1.62 — | 151210-2420-RB-WB 
10 | .374 (9.5) | .152 (3.86) _ 3M5354TR-NDO 693.55/500 151210-2420-RB-WB 
16 | 611 (15.5) ) .130 (3.0) - 3M5359-ND 133 1.02 .92 | 151216-2320-RB 
16 | 611 (15.5) | .152 (3.86) - 3M5360-ND 1.33 1.02 .92 | 151216-2420-RB 
16 | 611 (15.5) | .152 (3.86) - 3M5360CT-NDt 2.23 1.70 — | 151216-2420-RB-WC 
16 | 611 (15.5) | .152 (3.86) = 3M5360TR-NDO 729.30/500 151216-2420-RB-WC 
20 | .768 (19.5) | .152 (3.86) _ 3M5364-ND 148 1.413 1.02 | 151220-2420-RB 
22 | .847 (21.5) | .152 (3.86) - 3M5367-ND 137 1.05 .95 | 151222-2420-RB 
26 | 1.005 (25.5) | .152 (3.86) - 3M5368CT-NDt 243 1.85 — | 151226-2420-RB-WD 
26 | 1.005 (25.5) | .152 (3.86) - 3M5368TR-NDO 396.83/250 151226-2420-RB-WD 
50 | 1.95 (49.5) | .152 (3.86) _ 3M5376CT-NDt 3.45 2.63 — | 151250-2420-RB-WF 
50 | 1.95 (49.5) | .152 (3.86) _ 3M5376TR-NDO 1129.70/500 151250-2420-RB-WF 
60 | 2.344 (59.5) | .130 (3.0) - 3M5378-ND 3.20 244 2.21 | 151260-2320-RB 
60 | 2.344 (59.5) | .152 (3.86) - 3M5379-ND 3.20 2.44 2.21 | 151260-2420-RB 
Cut Tape Tape and Reel 


+ Cut Tape © Tape and Reel 
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2mm Surface Mount No.of | DimensionA | Digi-Key Pricing 3M 
Pos. Inch (mm) Part No. 1 100 500 Part No. 
Thru-Board Sockets 20 (99 (25.1) MTE20A-ND 3.79 287.56 1274.00 | 152220-0113-GB 
26 1.22 (31.0) MTE26A-ND 4.49 341.28 1512.00 | 152226-0113-GB 
Piel Spesioatins = nsltor mater: Gas ed PCT Pammabit 40_| 1.77 46.0) _| MTEAOEND 450__247.50 i400 | sseedo0118-68 
iLot-0 ooslee Black * Contact material: Copper Alloy * Underplating: 50 “ 1.93 (49.0) ize 6D) 480 364.98 1617.00 | 152244-0113-GB 
150)” Nickel * Wiping area: 30,1” gold . Solder Tails: 300.” Matte Tin Fa 50 2.17 (55.0) MTES0A-ND : an 371.30 1645.00 | 152250-0113-GB 
Electrical Specifications: « Current Rating: 1A Inches (mm) Strain Reliefs 
Environmental Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C 10 _— MMMR10-ND. 52 39.50 178.75 | 3448-152210 
12 - MMMR12-ND. 83 63.20 286.00 | 3448-152212 
No. of Dim. A Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt | 3M 20 — MMMR20-ND. 52 39.50 178.75 | 3448-152220 
Pos. |_Inch(mm) | PartNo. 1100-500 | Qty. | Pricing | PartNo. 26 _ MMMR26-ND 1.02 77.42 350.35 | 3448-152226 
4 0.156 (3.96) | 3M5410-NDO 92 70 63 cs — | 153204-2000-RB 40 = MMMR40-ND 94 71.10 321.75 | 3448-152240 
4 0.156 (3.96) | 3M5635CT-ND 1.12 86 — | 800 743.60 | 153204-2000-RB-WA 44 = MMMR44-ND 33 25.28 114.40 | 3448-152244 
6 0.231 (5.87) | 3M5411CT-ND 1.16 89 — | 800 640.64 | 153206-2000-RB-WA 50 — MMMRS50-ND 52 39.50 178.75 | 3448-152250 
14 | 0.546 (13.87) | 3M5414CT-ND 1.35 1.03 — | 800 743.60 | 153214-2000-RB-WB Keying plug (Strip of 10) | MMMRO1-ND. 2.08 158.00 715.00 | 3435-152200 
16 _| 0.625 (15.86) [REMSaIBGIEND Tabi: 1h0) = 2 [E00 B58;00: |'188216;2000- RES WE 100m reel quantity may contain splices. Splice position will be marked on the reel. 
24 | 0.940 (23.88) | 3M5420CT-ND 1.77 1.35 — | 800 972.40 | 153224-2000-RB-WD 
26 | 1.019 (25.88) | 3M5422CT-ND 1.93 147 — | 800 1063.92 | 153226-2000-RB-WD No. (NOTE: “X” in Part No. Represents No. of Meters) 
46 | 1.806 (45.87) | 3M5430CT-ND 3.54 2.69 — | 800 | 1853.28 | 153246-2000-RB-WF of | Digi-Key Price Per Meters 3M 
Pos. | Part No. 5 10 25 50 100 | Part No. 
Thru-Board Sockets with Board Locator Post Ribbon Cable Gray (1mm Pitch) 
8 0.310 (7.87) | 3M5412-NDO 98 75 68 — — | 153208-2020-RB 10 MC10L-X-ND 7.78 14.46 32.25 55.60 88.96 | 3625/10 100M 
[eae |awnoim ie on /— |  —|uwoae | |G uae 22 Ce BS eS me | se 
14 | 0.546 (13.87) (OMe ND? 1260 8488 | — | 189214-2020-RB 50_| MCSOL-X-ND 38.92 72.29 161.25 278.03 444.84 _| 3625/50 100M 
16 | 0.625 (15.88) | 3M5417CT-ND 1.35 1.03 — | 800 743.60 | 153216-2020-RB-WB 
20 | 0.782 (19.86) | 3M5418CT-ND 1.66 1.27 — | 800 915.20 | 153220-2020-RB-WC 
22 | 0.861 (21.87) | 3M5419CT-ND 1.66 127 — | 800 | 915.20 | 153222-2020-RB-WD 2mm Latch / Eject Headers A 
24 | 0.940 (23.88) | 3M5421-NDO 1.56 1.19 1.08 | — — | 153224-2020-RB ; ; _ ; ; ; ee ; 
2s | oie@san | suszarnn 193 147 — | con| rae | srzsomaonnn | | Fem et mene aig cei ol ee 
30 | 1.176 (29.87) ee eed 208 “198. LAS ~~ ="; 198280: 2020/R eject * High temperature insulators suitable for lead free processing and meet JEDEC J-STD-020C 
32_| 1.255 (31.88) | 3M5425-NDO 2.20 1.68 1.52 _ —_| 153232-2020-RB Specifications: * Insulator Material: Glass filled Polyester (PCT) * Flammability: UL94V-0 » Contact Material: Copper 
36 | 1.412 (35.86) | 3M5426-NDO 2.54 1.93 1.75 = — | 153236-2020-RB Alloy * Underplating: 50” (1.27um) Nickel * Wiping area: 30y” (0.76ym) Gold » Solder Tails: 200” (5.0m) Matte Tin 
40 | 1.570 (39.88) | 3M5427-NDO 277 211 1.91 = — | 153240-2020-RB Color: Black * Current Rating: 1A * Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 
42 | 1.649 (41.88) | 3M5428-NDO 2.93 2.23 2.02 _ — | 153242-2020-RB 
44 | 1.727 (43.87) | 3M5429-NDO 3.00 228 2.06 = — | 153244-2020-RB 
50 | 1.964 (49.89) | 3M5431CT-ND 3.45 2.63 — | 700 1581.58 | 153250-2020-RB-WF 
56 | 2.200 (55.88) | 3M5432-NDO 3.85 2.93 2.65 _ — | 153256-2020-RB 
60 | 2.357 (59.87) | 3M5433-NDO 410 312 2.82 = — | 153260-2020-RB 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. © Bulk 


0.37 (9.4) 
Height 
with strain 
relief 


2mm Wiremount Socket - 1mm Pitch Cable 
Features: « Industry standard compatible * Mates with 2.0mm x 2.0mm grid 
pin strips * Low profile * Preassembled covers * Available with and without a 
strain relief Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled | Dim. in 


Polyester (PBT), Flammability: UL94 V-0 * Color: Gray * Contact Material: Inches (mm) No. Solder 
Copper Alloy * Contact Plating: * Underplate and U-slot: 50-150y” Nickel, of Dim.A | Tail Length | Digi-Key Price Each 3M 
QQ-N-290, Class 2 * Wiping area: Gold Mil-G-45204, Type Il, Grade C Electrical Specifications: * Current Rating: 1 Contacts | Inch(mm) | Inch(mm) | PartNo. 1 100500 | Part No. 
Amp Insulation Resistance: >1x10°Q at 500VDC » Withstanding Voltage: 1000Vrms at Sea Level Environmental Fig. 1 — Right Angle 
Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 105°C Rating: UL File No. E68080 10 83 (21.1) | 112 (2.84) | 3M5080-ND 5.05 3.84 3.48 | 155210-5302-RB 
1.0mm Round Conductor Flat Cable - 28AWG Stranded, PVC jo | .83(21-1) | 155 (3.94) | 3M5081-ND 5.05 3.84 3.48 |155210-5303-RB 
Physical Specifications: * Insulation Material: Polyvinyl Chloride (PVC) * Color: Gray * Marking: Red Edge 12 91 (23.1) | .112 (2.84) | 3M5085-ND 4.14 3.15 2.85 | 155212-5302-RB 
* Conductors: 28AWG, 7 x 36 Tinned Stranded Copper Electrical Specifications: * Voltage Rating: 300V Environmental 12 91 (23.1) | .155 (3.94) | 3M5086-ND 414 3.45 2.85 ]155212-5303-RB 
Specifications: * Operating Temperature Rating -20°C ~ 105°C * Flammability Rating: UL: VW-1, CSA: FT1 Rating: UL File 20 1.22 (31.09) |_.112 (2.84) | 3M5090-ND 5.87 4.46 4.04 | 155220-5302-RB 
No. £42769, Style 2651 CSA File No. LL 53649 (optional) 20 1.22 (31.09) | .155 (3.94) | 3M5091-ND 5.87 4.46 4.04 | 155220-5303-RB 
26 1.46 (37.1) | .112 (2.84) | 3M5095-ND 6.93 5.27 4.77 | 155226-5302-RB 
No.of | DimensionA | Digi-Key Pricing 3m 26 1.46 (37.1) | .155 (3.94) | 3M5096-ND 6.93 5.27 4,77 |155226-5303-RB 
Pos. Inch (mm) Part No. 1 100 500__| Part No. 40 | 2.01 (51.1) | .112 (2.84) | 3M5100-ND 10.65 8.09 7.33 |155240-5302-RB 
IDC Sockets Gold 40 2.01 (51.1) | .155 (3.94) | 3M5101-ND. 10.65 8.09 7.33 | 155240-5303-RB 
10 .59 (15.0) MSA10A-ND 2.97 225.94 1001.00 | 152210-0100-GB 44 2.17 (55.09) | .112 (2.84) | 3M5105-ND 11.71 8.90 8.06 | 155244-5302-RB 
12 .67 (17.0) MSA12A-ND 3.02 229.10 1036.75 | 152212-0100-GB 44 2.17 (55.09) | .155 (3.94) | 3M5106-ND 11.71 8.90 8.06 | 155244-5303-RB 
20 .99 (25.1) MSA20A-ND 3.31 251.22 1113.00 | 152220-0100-GB 50 2.41 (61.09) | .112 (2.84) | 3M5110-ND 13.31 10.12 9.16 | 155250-5302-RB 
26 1.22 (31.0) MSA26A-ND 3.97 301.78 1337.00 | 152226-0100-GB 50 2.41 (61.09) | .155 (3.94) | 3M5111-ND 13.31 10.12 9.16 | 155250-5303-RB 
40 1.77 (45.0) MSA40A-ND 4.16 316.00 1400.00 | 152240-0100-GB Fig. 2 — Vertical Through Hole 
44 1.93 (49.0) MSA44A-ND 4.26 323.90 1465.75 | 152244-0100-GB 10 83 (21.1) | .112 (2.84) | 3M5082-ND 4.60 3.50 3.17 | 155210-6302-RB 
50 2.17 (55.0) MSAS0A-ND 4.35 330.22 1494.35 | 152250-0100-GB 10 -83 (21.1) | .155 (3.94) | 3M5083-ND 4.60 3.50 3.17 | 155210-6303-RB 
IDC Sockets Gold with Strain Relief 42 | 91(23.1) | 112(2.84) | 3M5087-ND 3.87 2.94 2.66 |155212-6302-RB 
10 59 (15.0) MSE10A-ND 3.45 262.28 1186.90 | 152210-0103-GB 12 .91 (23.1) | .155 (3.94) | 3M5088-ND 3.87 2.94 2.66 | 155212-6303-RB 
12 67 (17.0) MSE12A-ND 3.64 276.50 1251.25 | 152212-0103-GB 20 1.22 (31.09) | .112 (2.84) | 3M5092-ND 5.32 4.05 3.67 | 155220-6302-RB 
20 ‘99 (25.1) | MSE20A-ND 360 27334 1211.00 | 152920-0103-GB 20 | 1.22 (31.09) | .155 (3.94) | 3Ms093-ND 5.32 4.05 3.67 |155220-6303-RB 
26 1.22(31.0) | MSE26A-ND 449 341.28 1612.00 | 159996-0103-GB 26 | 1.46 (37.1) | .112(2.84) | 3M5097-ND 6.28 4.78 4.32 | 155226-6302-RB 
40 1.77 (45.0) MSE40A-ND 4.58 347.60 1540.00 | 122240-0103-GB 26 1.46 (37.1) | .155 (3.94) | 3M5098-ND 6.28 4.78 4.32 |155226-6303-RB 
xc | tare) see 0 aor sees omeonoee || | [206.0 | mage [awry se Tce cose 
50 2.17 (55.0) MSE50A-ND 4.89 371.30 1680.25 | 152250-0103-GB “4 2.17 (55.09) | 112(2.84) | 3M5107-ND 1061 8.06 7.30 1155044-6302-RB 
IDC Sockets Gold, with Center Polarizing Bump 44 | 2.17 (55.09) | 155 (3.94) | 3M5108-ND 10.61 8.06 7.30 |155244-6303-RB 
10 59 (15.0) MTA10A-ND 2.97 225.94 1001.00 | 152210-0110-GB 50 | 2.41 (61.09) | .112 (2.84) | 3M5112-ND 12.06 9.17 8.30 |155250-6302-RB 
12 67 (17.0) MTA12A-ND 3.02 229.10 1015.00 | 152212-0110-GB 50 | 2.41 (61.09) | .155 (3.94) | 3M5113-ND 12.06 9.17 8.30 |155250-6303-RB 
20 .99 (25.1) MTA20A-ND 3.31 251.22 1113.00 | 152220-0110-GB Fig. 3 — Vertical Surface Mount 
a | izing fume ie a | ween || aman | | on a ts ea 
- - - - - 12 91 (23.1) _ 3M5084-ND 4.91 3.73 3.38 | 155212-2300-RB 
44 1.93 (49.0) MTA44A-ND 4.26 323.90 1435.00 | 152244-0110-GB 20 1.22 (31.09) = 3M5089-ND 6.91 5.25 4.75 |155220-2300-RB 
50 2.17 (55.0) MTASOA-ND 4.35 330.22 1463.00 | 152250-0110-GB 26 1.46 (37.1) = 3M5094-ND 8.17 6.21 5.62 | 155226-2300-RB 
IDC Sockets Gold, with Center Polarizing Bump, with Strain Relief 40 2.01 (51.1) _ 3M5099-ND 12.56 9.55 8.64 | 155240-2300-RB 
10 .59 (15.0) MTE10A-ND 3.45 262.28 1162.00 | 152210-0113-GB 44 2.17 (55.09) _ 3M5104-ND 13.81 10.50 9.50 | 155244-2300-RB 
12 .67 (17.0) MTE12A-ND 3.64 276.50 1225.00 | 152212-0113-GB 50 2.41 (61.09) — 3M5109-ND 15.70 11.93 10.80 | 155250-2300-RB 
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168 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


aM 2mm Mini-Clamp Plugs and No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex 
.-\Y Pos. A B Part No. a 10 25 | Part No. 
Sockets o*. 24 30.65 22.00 WM14224-ND@ 4.47 3.58 2.99 | 87568-2463 
Features: » Provides even quality * Reduces maintenance work by providing higher connection reliability * Reduces 2 — eat0 ULES 4.56 3.65 3.04 | 67566-2668 
waste » Operation by cones tool “pliers” reduces tooling cost : Patch enabled rugged field teanifation Physical 30 36.65 28.00 WA IAizslett ek > 481 3.85 3.21 | 87568-3063 
Specifications: ¢ Material: Nylon body, polycarbonate cover » Flammability: UL 94V-0 * Underplating: 100y” (2.54m) 34 40.65 32.00 WM14234-ND 5.07 4.06 3.39 | 87568-3463 
nickel * Wiping area: 8” (0.2um) minimum gold with lubricant Electrical Specifications: * Current Rating: 3A * Voltage 40 46.65 38.00 WM14240-ND@ 5.52 4.42 3.68 | 87568-4063 
Rating: 32V Temperature Rating: -20°C ~ 85°C 44 50.65 42.00 WM14244-ND® 5.74 4.60 3.83 | 87568-4463 
50 56.65 48.00 WM14250-ND® 6.34 5.08 4.23 | 87568-5063 
Fig. 1— Fig. 2—Boardmount | Fig. 3— Boardmount Fig. 4 - Wiremount Socket Dual Row, IDT with Single Locking Ramp 
Wiremaunt Plug Plug, Single Row Plug, Multiple Row 10 1665 8.00 WNI14310-ND 2.61 2.09 1.75 | 87568-1073 
12 18.65 10.00 WM14312-ND 2.90 2.32 1.94 | 87568-1273 
Dual Row, IDT with Polarization and Locking Ramp 
14 20.65 12.00 WM14314-ND® 3.34 2.68 2.23 | 87568-1493 
16 22.65 14.00 WM14316-ND® 3.58 2.87 2.39 | 87568-1693 
20 26.65 18.00 WM14320-ND® 3.73 2.99 2.49 | 87568-2093 
22 28.65 20.00 WM14322-ND® 4.10 3.29 2.74 | 87568-2293 
Wo of 24 30.65 22.00 WM14324-ND 4.47 3.58 2.99 | 87568-2493 
Positions 26 32.65 24.00 WM14326-ND® 4.56 3.65 3.04 | 87568-2693 
3 (without latch) 30 36.65 28.00 WM14330-ND® 4.81 3.85 3.21 | 87568-3093 
(with latch) 34 40.65 32.00 WM14334-ND 5.07 4.06 3.39 | 87568-3493 
4 40 46.65 38.00 WM14340-ND® 5.52 4.42 3.68 | 87568-4093 
44 50.65 42.00 WM14344-ND® 5.74 4.60 3.83 | 87568-4493 
50 56.65 48.00 WM14350-ND® 6.34 5.08 4.23 | 87568-5093 
No. of Wire Ins. | Cover | Digi-Key Price Each 3M @ RoHS Compliant 
Fig. | Pos. AWG |Dia.(mm)| Color | Part No. 1 25 50 | PartNo. 
20 ~ 22 | 1.0~1.2 | Green | 3M5704-ND 2.00 1.87 1.74 | 37103-2124-000 FL 500 
20~22 | 1.2~1.6 | Blue | 3M5705-ND 2.00 1.87 1.74 | 37103-2165-000 FL 500 1 mm Round Conductor 
20 ~22 | 1.6~2.0 | Gray | 3M5706-ND 2.00 1.87 1.74 | 37103-2206-000 FL 500 
: 24~26 | 0.8~1.0 | Red | 3M5707-ND 2.00 1.87 1.74 | 37103-3101-000 FL 500 Flat Ca ble 
94~26 | 1.0~1.2 | Yellow | 3M5708-ND 2.00 1.87 1.74 | 37103-3122-000 FL 500 UL File No: E61 522, UL Style No. 2678 CSA File No: LL61126 Electrical: Voltage: 150V 
: 24~26 | 1.2~1.6 | Orange | 3M5709-ND 2.00 1.87 1.74 | 37103-3163-000 FL 500 Pie Manel blacle oan PS Ae ae a -20°C ~ 105°C Insulation: Gray PVC 
20 ~ 22 | 1.0~1.2 | Green | 3M5710-ND 2.32 217 2.01 | 37104-2124-000 FL 500 
20~22 | 1.2~1.6 | Blue | 3M5711-ND 2.32 217 2.01 | 37104-2165-000 FL 500 (NOTE: "X" in Part No. Represents No. of Feet) 
4 20~22 | 1.6~2.0 | Gray | 3M5712-ND 2.32 217 2.01 | 37104-2206-000 FL 500 Cie RDimensionst{mim) DiurKey Price Per Feet 
24~26 | 0.8~1.0 | Red | 3M5713-ND 2.32 217 2.01 | 37104-3101-000 FL 500 calle A B Part No 5 10 5 50 400 
24~26 | 1.0~1.2 | Yellow | 3M5714-ND 2.32 217 2.01 | 37104-3122-000 FL 500 = 
24-26 | 1.2~1.6 | Orange | 3M5715-ND 232217 2.01 | 37104-3163-000 FL 500 on aap ie Roe oes es ae ie 
||| = — | evesco nos TAD, ee Lee | 31208 Seas SET 24 | 2400 23.00 |  WM13-X-ND 926 © 1742,—S38.11 65.34 141.36 
2 = = — _[BMSZOENDE eae Se e229 S120S 02 BSUUSEE 40 | 40.00 39.00 | WN14-x-ND 1697 31.94 6987 11978 199.63 
4 = = — | 3M5702-ND¢ 1.69 1.58 1.47 | 37204-62A3-004PL 44 | 44.00 43.00 WM15-X-ND 18.67 35.14 76.87 131.78 270.79 
= = — _SMSnOSSNDE 1.69 1.58 _1.47 | 37204-6283-004PL 50 | 50.00 49.00 | WM16-X-ND 19.28 36.30 79.41 136.13 265.32 
4x2 =- - _— 3M5716-ND$§ 3.42 3.20 2.97 | 37208-62A3-004PL 
3 | 8x4 = _ _— 38M5717-ND$ 2.95 2.76 2.56 | 37212-62M3-003PL 
4x4 - _- _— 38M5718-ND$ 2.95 2.76 2.56 | 37216-62M3-004PL — 
20 ~ 22 | 1.0~ 1.62 | Green | 3M5719-ND 216 2.02 1.88 | 37303-2124-000 FL 500 = H 
20 ~ 22 | 1.0~ 1.62 | Green | 3M5720-NDt 2.25 2.10 1.95 | 37303-2124-0P0 FL 500 Tyco Electronics amr 
20~22 | 1.2~1.6 | Blue | 3M5721-ND 2.16 2.02 1.88 | 37303-2165-000 FL 500 Authorized Distributor 
20~22 | 1.2~1.6 | Blue | 3M5722-NDt 2.25 2.10 1.95 | 37303-2165-0P0 FL 500 Hf 
20 ~ 22 | 1.6~2.0 | Gray | 3M5723-ND 216 2.02 1.88 | 37303-2206-000 FL 500 2mm Ribbon Connectors 
3 | 20~22 | 16~2.0 | Gray | 3M5724-NDt 2.25 2.10 1.95 | 37303-2206-0P0 FL 500 The new 2.0 (.079) AMP-LATCH® receptacle connector family features contacts on a true 2.0 x 2.0 (.079 x .079) mating 
24~26 | 0.8~1.0 | Red | 3M5725-ND 2.16 2.02 1.88 | 37303-3101-000 FL 500 grid for 1.0 (.039) pitch ribbon. These receptacles feature insulation displacement contacts (IDC) with a top/bottom single 
94~26 | 0.8~1.0 Red | 3M5726-ND+ 9.25 210 1.95 | 37303-3101-0P0 FL 500 beam contact orientation. Contacts are beryllium copper, duplex plated 30y” gold in the mating area and 100y” minimum 
24~26 |1.0~1.62| Yellow | 3M5727-ND 246 2.02 1.88 | 37303-3122-000 FL 500 tin-lead on termination end all over 50y” nickel underplating. Contact mating area is 1.54 (061) from the face of the 
24 ~26 | 1.0~ 1.62 | Yellow | 3M5728-NDt 225 210 41.95 | 37303-3122-0P0 FL 500 housing and they accept 0.50mm (.01 97) round or square posts. Product Facts: * True hard metric 2.0 x 2.0 mating grid 
for 1.0 pitch ribbon cable * IDC, beryllium copper contacts, duplex plated gold-over-nickel * U.L. 94V-0 rated thermo- 
24~26 | 1.2~1.6 | Orange | 3M5729-ND 2.16 2.02 1.88 | 37303-3163-000 FL 500 plastic components Performance Data: » Durability: 150 cycles * Termination Resistance: 25mQ maximum « Mating 
4 24 ~26 | 1.2~1.6 | Orange | 3M5730-NDt 2.48 2.31 2.15 | 37303-3163-0P0 FL 500 Force: 1.67N maximum * Unmating Force: 0.14N minimum * Operating Temperature: -65°C ~ 105°C 
20 ~ 22 | 1.0~ 1.62 | Green | 3M5731-ND 2.52 2.36 2.19 | 37304-2124-000 FL 500 
20~ 22 |1.0~1.62| Green | 3M5732-NDt 2.63 2.46 2.29 | 37304-2124-0PO FL 500 Polarized Non-Polarized 
20~22 | 1.2~1.6 | Blue | 3M5733-ND 2.52 2.36 2.19 | 37304-2165-000 FL 500 
20~22 | 1.2~1.6 | Blue | 3M5734-NDt 2.63 2.46 2.29 | 37304-2165-0P0 FL 500 442 (pe se 
20 ~ 22 | 1.6~2.0 | Gray | 3M5735-ND 2.52 2.36 2.19 | 37304-2206-000 FL 500 Ay pea vn 
4 20~22 | 1.6~2.0 | Gray | 3M5736-NDt 2.63 2.46 2.29 | 37304-2206-0P0 FL 500 _ 40 #1 
24~26 | 0.8~1.0 | Red | 3M5737-ND 2.52 2.36 2.19 | 37304-3101-000 FL 500 — 
24~26 | 0.8~1.0 | Red | 3M5738-NDt 2.63 2.46 2.29 | 37304-3101-0P0 FL 500 ———B 
24 ~ 26 | 1.0 ~ 1.62 | Yellow | 3M5739-ND 2.52 2.36 2.19 | 37304-3122-000 FL 500 
24 ~ 26 | 1.0 ~ 1.62 | Yellow | 3M5740-NDt 2.63 2.46 2.29 | 37304-3122-0P0 FL 500 
24~26 | 1.2~1.6 | Orange | 3M5741-ND 2.52 236 2.19 | 37304-3163-000 FL 500 No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each AMP 
24~26 | 1.2~1.6 | Orange | 3M5742-NDt 2.63 2.46 2.29 | 37304-3163-OP0 FL 500 Pos. A B Part No. 1 25 _| PartNo. 
Receptacle — Feed Thru Cover Non-Polarized 
t With Latch + See Digi-Key website for PCB footprint type § 3M5716 Dim. = 12.9 26 31.17 26.42 ASA26K-ND 5.17 3.24 111626-6 
Receptacle — Feed Thru Cover Polarized — RoHS Compliant 
10 15.16 10.41 AKA10L-ND 2.84 1.79 1-111623-8 
LN 2 2mm Cable-to-Board 14 19.18 14.40 AKA14L-ND 2.94 4.85 | 1-111623-9 
molex 16 21.18 16.41 AKA16L-ND 3.42 2.15 2-111623-0 
YY Rece ptacle 20 25.17 20.40 AKA20L-ND 3.06 4.92 | 2-111623-1 
24 29.18 24.41 AKA24L-ND 5.25 3.29 2-111623-7 
UL2651, UL2678 UL File No: E29179 CSA 26 31.17 26.42 AKA26L-ND 3.56 2.24 2-111623-2 
File No: LR19980 Mates With: Milli-Grid 2.00mm Headers 30 35.18 30.40 AKASOL-ND 3.62 2.27 2-111623-3 
Electrical: Voltage: 125VDC Current: 1.0A Contact Resistance: 40 45.19 40.14 AKA40L-ND 445 2.79 9-111623-4 
30mQ maximum Dielectric Withstanding Voltage: 500VAC 44 49.17 44.40 AKA44L-ND 4.45 2.80 9-111623-5 
Insulation Resistance: 5000MQ minimum Physical: Housing: High Thermoplastic, UL 94V-0 Contact: Copper Alloy 50 55.17 50.39 AKAS0L-ND 473 2.97 9-111623-6 
Plating Contact Area: (15!) Gold Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Cable: 1.00mm Flat Cable, 7 Strands, 28 AWG Receptacle — Feed Thru Cover Non-Polarized — RoHS Compliant 
8 13.18 8.41 ASAO8L-ND 3.27 2.06 2-111626-4 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex 10 15.16 10.41 ASA10L-ND 3.27 2.05 1-111626-7 
EOS) i Ei Barto) u ug ome RACUNG: 14 19.18 14.40 ASA14L-ND 3.31 2.08 | 1-111626-8 
Dual Row, IDT without Polarization and Locking Ramp 16 21.18 16.41 ASA16L-ND 3.45 247 2-111626-5 
to 16.65 8.00 WM14210-ND@ 2.61 209 1.75 | 87568-1063 7 ee elt Geant) ote haa” | te11626-9 
12 18.65 10.00 WM14212-ND@ 2.90 232 1.94 | 87568-1263 - ae Eee er ee he tie 
14 20.65 12.00 WM14214-ND® 3.34 2.68 2.23 | 87568-1463 34 Suir 34.42 (GOO ALT) is oy areas 
16 22.65 14.00 WM14216-ND® 3.58 2.87 2.39 | 87568-1663 40 45.19 40.41 ASA4OL-ND 4.45 279 2-111626+1 
20 26.65 18.00 WM14220-ND® 3.73 2.99 2.49 | 87568-2063 44 49.17 44.40 ASA44L-ND 4.45 2.80 2-111626-2 
22 28.65 20.00 WM14222-ND 4.10 3.29 2.74 | 87568-2263 50 55.17 50.39 ASA5OL-ND 4.73 2.97 2-111626-3 
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* Contact Resistance: 20mQ maximum 
* Contact Material: Phosphor Bronze 
¢ Plating: Tin or Gold 


Specifications: 
* Current Rating: 3 Amps 
+ Insulator Resistance: 5S000MO minimum 


= SULLINS _ .1” (2.54mm) Female Headers 


¢ Insulator Material: PBT, UL 94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 1000V 
* Operating Temperature: -40°C 


¢ Insulator Material: Polyester PBT, UL 94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 500V 
* Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 


¢ Insulator Material: Nylon 6T, UL 94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 500V 


~ 105°C * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


* Insulator Material: PBT, UL 94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 1000V 


¢ Insulator Material: Polyester PBT, UL 94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 500V 


¢ Insulator Material: Nylon 6T, UL 94V-0 
* Dielectric Withstanding: AC 500V 


* Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 
No. Dimensions No. Dimensions 
Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 
Finish | Contacts A B Part No. 1 10 100 | Part No. Finish | Contacts Part No. 1 10 100 | Part No. 
Fig. 1 — Single Row Female Headers 17 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | $7050-ND 92 7.63 48.66] PPPC171LFBN-RC 
7 "600 (15.24) | .720 (16.28) | S4007-ND $a 450-2868 | PPTCOTILFEN 18 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | S7051-ND ‘1.01 8.38 53.47 PPPC181LFBN-RC 
Tin 8 "700 (17.78) | .820 (20.82) | $4008-ND 6t 5.08 32.38 | PPTCO81LEBN 19 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | $7052-ND 1.11 916 58.46) PPPC191LFBN-RC 
9 800 (20.32) | .920 (23.36) | $4009-ND 70 580 37.00 | PPTCOS1LFBN 20 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | S7053-ND 1.01 8.38 53.47] PPPC201LFBN-RC 
8 700 (17.78) | .820 (20.82) | $4108-ND 61 5.08 32.38 | PPPCOBILFBN 24 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S7054-ND 1.01 8.38 53.47 | PPPC211LFBN-RC 
9 .800 (20.32) | .920 (23.36) | $4109-ND 70 5.80 37.00 PPPCO91LFBN 22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S7055-ND 1.11 9.16 58.46 | PPPC221LFBN-RC 
_ 19 4.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | $4119-ND 88 7.25 46.25 | PPPC191LFBN 23 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S7056-ND 1.11 9.16 58.46) PPPC231LFBN-RC 
23 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | $4123-ND 98 812 51.80] PPPC231LFBN 24 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S7057-ND = 1.20 9.92 63.27 | PPPC241LFBN-RC 
27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S4127-ND 112 9.28 59.20 | PPPC271LFBN 25 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S7058-ND 1.20 9.92 63.27 | PPPC251LFBN-RC 
29 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | S4129-ND 1.19 9.86 —_—62.90 | PPPC297LFBN aa 26 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S7059-ND 1.29 10.67 _ 68.08 | PPPC261LFBN-RC 
Fig. 1 — Single Row Female Headers - RoHS Compliant 27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S7060-ND 1.29 10.67 —«68.08 | PPPC271LFBN-RC 
2 100 (254) | 220 (658) | S7000-ND 82.29.4462] PPTCODILFBN-RC 28 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S7061-ND 1.38 11.46 — 73.08 | PPPC281LFBN-RC 
3 ‘200 (5.08) | .320(8.12) | $7001-ND '37.-«3.05~—~—«19.43| PPTCO31LFBN-RC 29 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | $7062-ND 1.38 11.46 — 73.08 | PPPC291LFBN-RC 
4 300 (7.62) | .420 (10.66) | $7002-ND ‘46 383. ~—«-24.42| PPTCO41LFBN-RC 30 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S7063-ND 147 12.21 — 77.89 | PPPC301LFBN-RC 
5 400 (10.16) | .520 (13.20) | s6103-ND 46 3.83. «24.42 | PPTCOSILFBN-RC 31 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S7064-ND 1.56 12.96 _ 82.70 | PPPC311LFBN-RC 
6 500 (12.70) | .620 (15.74) | $7004-ND 55 4.58 29.23] PPTCOG1LFBN-RC 32 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | S7065-ND 1.56 12.96 82.70 | PPPC321LFBN-RC 
7 600 (15.24) | .720 (18.28) | $7005-ND 64 5.34 34.04] PPTCO71LFBN-RC 33 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S7066-ND = 1.66 = 13.72 87.51] PPPC331LFBN-RC 
8 700 (17.78) | .820 (20.82) | $7006-ND 74 6.09 38.85] PPTCO81LFBN-RC 34 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S7067-ND = 1.66 = 13.72 87.51 | PPPC341LFBN-RC 
9 800 (20.32) | .920 (23.36) | $7007-ND 83 6.87 43.85 PPTCO91LFBN-RC 35 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S7068-ND 1.75 14.50 92.50 | PPPC351LFBN-RC 
10 900 (22.86) | 1.02 (25.90) | $7008-ND 55 4.58 29.23] PPTC1O1LFBN-RC 36 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S7069-ND 1.75 14.50 —_—92.50 | PPPC361LFBN-RC 
11 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $7009-ND 64 5.34 34.04] PPTC111LFBN-RC Fig. 2 — Single Row Female Headers, Right Angle 
12 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $6100-ND 64 5.34 34.04] PPTC121LFBN-RC 
13 | 1.20 (30.48) | 1.32(33.52) | $7011-ND 74 ~—6.09-~—=« 38.85 PPTC131LFBN-RC 7 | 800 (15.24) | .724 (18.28) |RSSSS2NDES 854 = 4.50 -28.68 | PPTCO71LGBN 
14 | 1.30 (33.02) | 1.42(36.06) | $7012-ND 74 +~=—«6.09_-~—=«38.85| PPTC141LFBN-RC 9 -800 (20.32) ) .924 (23.36) | S4344-ND =» .61.— 5.08 32.38) PPTCOSILGBN 
15 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $7013-ND ‘83. «6.87. 43.85 | PPTC1S1LFBN-RC 11 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $4346-ND 82 6.79 43.29] PPTC111LGBN 
16 | 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $7014-ND 92 7.63 48.66 PPTC161LFBN-RC 13 | 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $4348-ND 97 8.03 51.25 PPTCI31LGBN 
17 | 4.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S7015-ND 92 7.63  48.66| PPTC171LFBN-RC 18 | 1.40 (25.56) | 1.52 (88.60) [ESAS50NDE 1.11 9.22 58.83 | PPTCISILGBN 
18 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | S7016-ND 1.01 8.38 53.47 | PPTC181LFBN-RC 16 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | S4351-ND 1.10 9.14 58.28] PPTC161LGBN 
Tin 19 4.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S7017-ND 1.14 916 58.46] PPTC191LFBN-RC 17 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | $4352-ND 1.18 = 9.74 62.16) PPTC171LGBN 
20 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | S7018-ND 1.01 8.38 53.47] PPTC201LFBN-RC 18 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $4353-ND 1.25 = 10.32_-65.86 | PPTC181LGBN 
24 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S7019-ND 1.01 8.38 _53.47| PPTC211LFBN-RC 19 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | $4354-ND 1.32 10.93 69.75) PPTC191LGBN 
22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S7020-ND 1.11 9.16 58.46 PPTC221LFBN-RC a4 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S4356-ND 1.45 12.04 76.78 | PPTC211LGBN 
23 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S7021-ND 1.11 916 58.46] PPTC231LFBN-RC 22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S4357-ND 1.52 12.62 80.48 | PPTC221LGBN 
24 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S7022-ND 1.20 9.92 63.27] PPTC241LFBN-RC 23 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S4358-ND 1.60 13.22 84.36 | PPTC231LGBN 
25 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S7023-ND = 1.20 9.92 63.27 | PPTC251LFBN-RC 24 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S4359-ND 1.67 13.80 ~—88.06 | PPTC241LGBN 
26 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S7024-ND 1.29 10.67 68.08 | PPTC261LFBN-RC aii, 25 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S4360-ND 1.73 14.30 91.21 | PPTC251LGBN 
27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S7025-ND 1.29 10.67 ~—«68.08| PPTC271LFBN-RC 26 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S4361-ND 1.80 14.91 —_ 95.09 | PPTC261LGBN 
28 = | 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | $7026-ND 1.38 = 11.46 73.08 | PPTC281LFBN-RC 27 | 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | $4362-ND 187 15.49 98.79 | PPTC271LGBN 
29 | 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | $7027-ND 1.38 11.46 73.08 | PPTC291LFBN-RC 28 | 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S4363-ND 1.94 16.10 102.68 | PPTC281LGBN 
30 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S7028-ND 147 12.21 77.89] PPTC301LFBN-RC 29 2.80 (71.12) | 2.92(74.16) | $4364-ND 2.00 16.59 105.82) PPTC291LGBN 
31 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S7029-ND 156 12.96 _ 82.70] PPTC311LFBN-RC 30 2.90 (73.66) | 3.02(76.70) | $4365-ND 2.08 17.20 109.71 | PPTC301LGBN 
32 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | S6102-ND 156 12.96 — 82.70] PPTC321LFBN-RC 31 3.00 (76.20) | 3.12(79.24) | S4366-ND 2.15 17.78 113.41 | PPTC311LGBN 
33 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S7031-ND 143 11.83 75.48] PPTC331LFBN-RC rr 3.10(7874) | 322(61.78) | S4367-ND 225 1862 11877| PPTCS21LGBN 
34 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S7032-ND 1.66 13.72 — 87.51] PPTC341LFBN-RC 
35 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | $7033-ND 1.75 14.50 92.50] PPTC351LFBN-RC ss 3:20 (81.28) | 93.92 (0492) Reams 225 18.62 118.77 | PPTCSSILGBN 
34 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S4369-ND 2.35 19.49 124.32 | PPTC341LGBN 
36 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S7034-ND 1.75 14.50 ‘92.50 PPTC361LFBN-RC ie 3.40 (86.36) | 352(89.40) | $4970-ND 245 203 12069 PPTCSS1LGBN 
2 100 (2.54) | .220 (5.58) | $7035-ND 28 2.29 14.62] PPPCO21LFBN-RC 
: ‘s00 (5.08) | 300 (812) | $7036-ND safe ape. - Te sal ipppcasiltpiac 36 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S4371-ND -2.49_——-20.65 ‘131.72 | PPTC361LGBN 
4 "300 (7.62) | .420 (10.66) | $7037-ND 46 3.83 24.42 | PPPCOA1LFBN-RC 37 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) | $4372-ND 2.57 21.26 135.61 | PPTC371LGBN 
5 400 (10.16) | 520 (13.20) | $7038-ND ‘46 ~—3.83.~—=«24.42| PPPCOS1LFBN-RC 38 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) | $4373-ND 2.63 21.75 138.75 | PPTC381LGBN 
6 500 (12.70) | .620 (15.74) | $7039-ND ‘55 458 29.23 PPPCOGILFBN-RC 39 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) | S4374-ND 2.70 22.36 142.64 | PPTC391LGBN 
7 ‘600 (15.24) | 720 (18.28) | s7040-ND 64.534 34.04] PPPCO7ILFBN-AC 40 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | S4375-ND 2.77 22.94 146.34 | PPTC401LGBN 
8 .700 (17.78) | .820 (20.82) | $7041-ND 74 6.09 38.85] PPPCO81LFBN-RC 2 100 (2.54) | .224 (5.58) | $4376-ND 26 212 13.51] PPPCO21LGBN 
Gold 9 .800 (20.32) | .920 (23.36) | $7042-ND 83 6.87 43.85 | PPPCO91LFBN-RC 7 600 (15.24) | .724 (18.28) | $4381-ND 54 4.50 28.68 | PPPCO71LGBN 
10 .900 (22.86) | 1.02 (25.90) | $7043-ND 55 4.58 29.23] PPPC101LFBN-RC 9 800 (20.32) | .924 (23.36) | $4383-ND 61 5.08 32.38 | PPPCO91LGBN 
"1 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $7044-ND 64 5.34 34.04] PPPC111LFBN-RC Gold 10 -900 (22.86) | 1.02 (25.90) | $4384-ND 64 5.31 33.86 | PPPC101LGBN 
12 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $7045-ND 64 5.34 34.04] PPPC121LFBN-RC 12 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $4386-ND 90 745 47.55 | PPPC121LGBN 
13 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $7046-ND 74 6.09 38.85] PPPC131LFBN-RC 13 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $4387-ND 97 8.03 51.25] PPPC131LGBN 
14 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $7047-ND 77 635 40.52] PPPC141LFBN-RC 15 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $4389-ND 1.14 9.22 58.83) PPPC151LGBN 
15 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $7048-ND 83 6.87 43.85 | PPPC151LFBN-RC 16 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $4390-ND 1.10 944 58.28] PPPC161LGBN 
16 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $7049-ND 92 7.63 48.66 | PPPC161LFBN-RC (Continued) 
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= SULLINS _ .1” (2.54mm) Female Headers (Cont, Lb Dimensions 


Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 
Finish | Contacts A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
No. Dimensions 
Contact at Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 30 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S5505-ND 2.30 19.08 121.73 | PPPC301LGBN-RC 
Finish | Contacts IX B Part No. 1 10 100 | Part No. 31 | 3.00 (76.20) | 3.12(79.24) | S5506-ND 2.39 19.84 126.54 | PPPC311LGBN-RC 


32 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | $5507-ND 2.49 20.59 131.35 | PPPC321LGBN-RC 
33 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | $5508-ND 2.58 21.34 136.16 | PPPC331LGBN-RC 


( 

( 

17 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68 
34 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S$5509-ND 2.67 22.13 141.16 | PPPC341LGBN-RC 

( 

( 

( 

( 


19 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76 


}) | $4391-ND 1.18 9.74 62.16 | PPPC171LGBN 
) 

21 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | $4395-ND 1.45 12.04 76.78 | PPPC211LGBN 
) 


$4393-ND 1.32 10.93 69.75 | PPPC191LGBN 


( 
( 
( 
29 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | $4396-ND 1.52 1262 8048 | PPPC221LGBN Gold 35 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S5510-ND 2.76 22.88 145.97 | PPPC351LGBN-RC 
23 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S4397-ND 1.60 (13.22 ~—_—84.36 | PPPC231LGBN 36 | 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S5511-ND = 2.76 22.88 145.97 | PPPC361LGBN-RC 
2A 2.30 (58.42) | 2.42 (6146) | S4398-ND 1.67 13.80 88.06 PPPCO4TLGBN 37 | 3.60(91.44) | 3.72(94.48) | $5512-ND 2.85 23.64 150.78 | PPPC371LGBN-RC 
25 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | $4399-ND 1.73 14.30 91.21] PPPC251LGBN 38 | 3.70 (93.98) | 3.82(97.02) | S5513-ND 2.95 24.42 155.77 | PPPC381LGBN-RC 
26 2.50 (63.50) | 2.62(66.54) | S4400-ND 1.80 14.91 95.09 | PPPC261LGBN 39 | 3.80 (96.52) | 3.92(99.56) | S5514-ND 3.04 ~=—-25.17 160.58 | PPPC391LGBN-RC 
7 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | $4401-ND 1.87 15.49 98.79 | PPPC271LGBN 40 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | $5515-ND 3.13 25.93 165.39 | PPPC401LGBN-RC 
28 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S4402-ND 194 16.10 102.68 | PPPC281LGBN Fig. 3 — Single Row Female Headers, SMT 
Gold 29 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | S4403-ND 2.00 16.59 105.82 | PPPC291LGBN 3 "200 (5.08) | .300(7.62) | S4494-ND 70. 577 36.82 | PPTCO31KFXC 
30 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S4404-ND 2.08 17.20‘ 109.71 | PPPC301LGBN 4 "300 (7.62) | .400 (10.16) | $4495-ND ‘ot 754 48.10 | PPTCO41KFXC 
31 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S4405-ND 2415 17.78 113.41 | PPPC311LGBN 5 400 (10.16) | 500 (12.70) | $4496-ND ‘96 «= 7.95 50.69 | PPTCOSIKFXC 
7 cee oe ieee Se ee a Hee In 8 700 (17.78) | .800 (20.32) | $4499-ND 153 1270 81.03 | PPTCOB1KFXC 
+80 (83.82) | 3.42 (86.86) Hu : : : 9 | .800 (20.32) | 900 (22.86) | $4500-ND 1.73 14.30 91.21 | PPTCOSKFXC 
95 | 9.40(86.36) | 3.52 (89.40) Reece 245 = 20.33 120.60) PPPCSS1LGBN 41 | 1.00 (25.40) | 1.10 (27.94) | $4502-ND 1.76 14.56 92.87 | PPTC111KFXC 
36 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S4410-ND 2.49 20.65 ~—«131.72 | PPPC361LGBN 
7 3.60 (91.44) | 372(9448) | S44it-ND 257 21.26 138.61 | PPPCA7ILGBN 12 1.10 (27.94) | 1.20 (30.48) | S4503-ND 1.92 15.92 101.57 | PPTC121KFXC 
38 | 3.70(93.98) | 3.82 (97.02) | s44i2-ND 263 21.75 ‘138.75 | PPPC381LGBN 15 | 1.40 (35.56) | 1.50 (38.10) ) S4506-ND 2.39 19.81 126.36 | PPTCISIKFXC 
39 | 3.80(96.52) | 3.92(99.56) | $4413-ND 2.70 22.36 142.64 | PPPC391LGBN 16 | 1.50 (38.10) | 1.60 (40.64) ) S4507-ND = 2.56 21.17 135.05 | PPTCI61KFXC 
40 | 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | $4414-ND 2.77 22.94 146.34 | PPPC401LGBN 17 __| 1.60 (40.64) | 1.70 (43.18) | S4508-ND 2.72 22.53 143.75 | PPTC171KFXC 
Fig. 2— Single Row Female Headers, Right Angle - RoHS Compliant 19 | 1a0sza) | 1a0e2s) | sesioND 303 25.14 16040 | PprcioIKrxc 
2 100 (2.54) | .220 (5.58) | $5438-ND 37 3.05 19.43) PPTCO21LGBN-RC 20 1.90 (48.26) | 2.00 (50.80) | $4511-ND 3.20 26.51 169.09 | PPTC201KFXC 
3 -200 (5.08) | .320(8.12) / $5439-ND 46 3.83 24.42) PPTCO31LGBN-RC 21 2.00 (50.80) | 2.10(53.34) | $4512-ND 3.13 25.93 165.39] PPTC211KFXC 
: oe a “a ee Soe o oy er Se ean 22 | 2.10(53.34) | 2.20(55.88) | $4513-ND 3.28 27.17 _‘173.35 | PPTC221KFXC 
6 aoe "400 ey $5449-ND 74 ~—«609~—«38.85| PPTCOSILGRN-RC 23 2.20 (55.88) | 2.30(58.42) | S4514-ND 3.42 28.36 180.93 ] PPTC231KFXC 
7 “600 (1624) | 720 (18.28) | $5443-ND ‘aaa ss IPO GANA Tin 24 2.30 (58.42) | 2.40 (60.96) | S4515-ND 3.58 29.64 — 189.07 | PPTC241KFXC 
; 700 (17,78) | 320 (2082) | s5444-ND Ba. ea7!, 43 ae PETCGBILERALAG 25 2.40 (60.96) | 2.50 (63.50) | S4516-ND 3.73 30.91 _~—-197.21 | PPTC251KFXC 
5 "300 (20.32) | 920 (2336) | $5445-ND 3 GAT 43.85 | PPTCOOTEGENRC 26 | 2.50 (63.50) | 2.60 (66.04) | S4517-ND 3.87 32.10 204.80 | PPTC261KFXC 
10 ‘900 (22.86) | 1.02 (2590) | s5446-ND 83 G87. 42.85 | PPTCIOTLGANERC 27 2.60 (66.04) | 2.70 (68.58) | S4518-ND 4.03 33.35 212.75 | PPTC271KFXC 
1 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $5447-ND 836.87 43.85 | PPTC111LGBN-RC 28 2.70 (68.58) | 2.80(71.12) | S4519-ND = 4.17 34.54 220.34) PPTC281KFXC 
12 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $5448-ND 927.63 48.66 | PPTC121LGBN-RC 29 | 2.80(71.12) | 2.90(73.66) | $4520-ND 4.32 35.82 -—-228.48 | PPTC291KFXC 
13 4.20 (30.48) | 1.32(33.52) | $5449-ND 1.01 8.38 «53.47 | PPTC131LGBN-RC 30 | 2.90 (73.66) | 3.00(76.20) | S4521-ND 4.48 37.09 236.62 | PPTC301KFXC 
14 4.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $5450-ND 1.11 916 58.46 | PPTC141LGBN-RC 31 3.00 (76.20) | 3.10 (78.74) | $4522-ND 4.62» -38.28 +~—-244.20 | PPTC311KFXC 
15 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | S5451-ND 1.20 9.92 63.27 | PPTC151LGBN-RC 32 3.10 (78.74) | 3.20 (81.28) | $4523-ND 4.77 39.56 252.34 | PPTC321KFXC 
16 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $5452-ND 1.29 10.67__—_—(68.08 | PPTC161LGBN-RC 33 3.20 (81.28) | 3.30 (83.82) | S4524-ND 4.92 40.75 259.93 | PPTC331KFXC 
7 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | $5453-ND 1.29 10.67 —«68.08/ PPTC171LGBN-RC 34 3.30 (83.82) | 3.40 (86.36) | S4525-ND 5.07 41.99 267.88 | PPTC341KFXC 
18 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | S5454-ND 1.38 11.46 —73.08 | PPTC181LGBN-RC 35 3.40 (86.36) | 3.50 (88.90) | S4526-ND = 5.21 43.18 = 275.47 ) PPTC351KFXC 
19 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S5455-ND 1.47. 12.21 77.89 | PPTC191LGBN-RC 36 3.50 (88.90) | 3.60 (91.44) | S4527-ND = 5.37 44.46 283.61 | PPTC361KFXC 
20 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $5456-ND 1.56 12.96 82.70 | PPTC201LGBN-RC 37 3.60 (91.44) | 3.70 (93.98) | $4528-ND 5.52 45.73 291.75 | PPTC371KFXC 
Tin 24 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S5457-ND 1.66 13.72 87.51 | PPTC211LGBN-RC 38 3.70 (93.98) | 3.80(96.52) | $4529-ND 5.66 46.92 299.33 | PPTC381KFXC 
22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S5458-ND 1.75 14.50 92.50 | PPTC221LGBN-RC 39 | 3.80 (96.52) | 3.90(99.06) | S4530-ND 5.81 48.17 307.29 | PPTC391KFXC 
23 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S5459-ND 1.75 14.50 —92.50 | PPTC231LGBN-RC 40 | 3.90 (99.06) | 4.00 (101.60) | S4531-ND 5.96 49.36 314.87 | PPTC4O1KFXC 
24 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S5460-ND 1.84 15.25 —97.31 | PPTC241LGBN-RC 2 “100 (2.54) | .200(5.08) | $4532-ND 45. 3.71. 23.68 | PPPCOD1KFXC 
25 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S5461-ND 193 16.01 102.12 | PPTC251LGBN-RC 3 ‘200 (5.08) | .300(7.62) | $4533-ND 70 577 ~-36.82 | PPPCO31KFXC 
26 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | $5462-ND 2.03 16.79 __‘107.12 | PPTC261LGBN-RC 6 500 (12.70) | .600 (15.24) | $4536-ND 1.16 9.57 61.05 | PPPCOB1KFxC 
27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S5463-ND = 2.12 17.55 111.93 | PPTC271LGBN-RC 7 600 (15.24) | .700 (17.78) | $4537-ND 1.34 = 14.11 70.86 | PPPCO71KFXC 
28 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S5464-ND 2.21 18.30 116.74 | PPTC281LGBN-RC 8 700 (17.78) | 800 (20.32) | $4538-ND 153 12.70 81.03 PPPCOB1KFxC 
29 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | S5465-ND 2.21 18.30 116.74 | PPTC291LGBN-RC 9 “800 (20.32) | 900 (22.86) | S4530-ND 1.73 14.30 91.21 | PPPCOOTKEXC 
30 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S5466-ND 2.30 19.08 121.73 | PPTC301LGBN-RC 
1 1.00 (25.40) | 1.10(27.94) | S4541-ND 1.76 14.56 ~—92.87 | PPPC111KFXC 
31 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S5467-ND 2.39 19.84 126.54 | PPTC311LGBN-RC i 110 (27.94) | 120 (g048) | s4542-ND 192 18.92 10187 | PPPCi2iKFXC 
32 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | S5468-ND 2.49 20.59 ~—- 131.35 | PPTC321LGBN-RC 13 4.203048) | 130 (33.02) | $4543-ND 208 17.20 109.71 | PPPC13iKFxC 
33 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S5469-ND 2.58 21.34 136.16 | PPTC331LGBN-RC 15 140 (35.56) | 150 (38.10) | S4545-ND 239 1981 126.36 | PPPCI51KFXC 
34 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S5470-ND 2.67 22.13 141.16 | PPTC341LGBN-RC 
35 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S5471-ND 2.76 22.88 145.97 | PPTC351LGBN-RC 17 | 1.60 (40.64) | 1.70 (43.18) | S4547-ND 2.72 22.53 143.75 | PPPCT71KFXC 
36 | 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | $5472-ND 2.76 22.88 _~—-145.97 | PPTC361LGBN-RC 19 | 1.80 (45.72) | 1.90 (48.26) | S4549-ND 3.03 25.14 160.40 | PPPC191KFXC 
37 | 3.60(91.44) | 3.72(94.48) | S5473-ND 2.85 2364 150.78 | PPTC371LGBN-RC s aa ea Bae ares ee Bae ee sie oe 
38 | 3.70(93.98) | 3.82 (97.02) | $5474-ND 2.95 24.42 155.77 PPTC381LGBN-RC 10 (53.34) | 2.20 (66.88) | $4552) : TAT 173.35 
39 3,80 (96.52) | 392 (99.56) | $5475-ND 304 25.17 160.58 | PPTC391LGBN-RC 23 2.20 (55.88) | 2.30 (58.42) | S4553-ND 3.42 ~—-28.36~—-180.93 | PPPC231KFXC 
40 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | S5476-ND 3.13 25.93 165.39 | PPTC401LGBN-RC Gold 24 2.30 (58.42) | 2.40 (60.96) | S4554-ND 3.58 = 29.64 189.07 | PPPC241KFXC 
2 100 (2.54) | .220(5.58) | $5477-ND 37. 3.05. 19.43 | PPPCO21LGBN-RC 25 2.40 (60.96) | 2.50 (63.50) | S4555-ND 3.73 30.91 _~—-197.21 | PPPC251KFXC 
3 ‘200 (5.08) | .320(8.12) | $5478-ND ‘46 «3.83. ~—«-24.42| PPPCO31LGBN-RC 26 | 2.50 (63.50) | 2.60 (66.04) | S4556-ND 3.87 32.10 204.80 | PPPC261KFXC 
4 300 (7.62) | .420 (10.66) | $5479-ND 55 4.58 29.23 | PPPCO41LGBN-RC 27 2.60 (66.04) | 2.70 (68.58) | S4557-ND 4.03 33.35 -212.75 | PPPC271KFXC 
5 400 (10.16) | .520 (13.20) | $5480-ND 64 5.34 34.04 PPPCOS1LGBN-RC 28 2.70 (68.58) | 2.80(71.12) | S4558-ND 4.17 34.54 220.34 | PPPC281KFXC 
6 500 (12.70) | .620 (15.74) | $5481-ND 74 6.09 38.85 PPPCO61LGBN-RC 29 | 2.80(71.12) | 2.90(73.66) | S4559-ND 4.32 35.82 228.48 | PPPC291KFXC 
7 600 (15.24) | .720 (18.28) | $5482-ND 83 6.87 43.85 | PPPCO71LGBN-RC 30 2.90 (73.66) | 3.00 (76.20) | S4560-ND 4.48 = 37.09 236.62 | PPPC301KFXC 
8 700 (17.78) | .820 (20.82) | $5483-ND 83 6.87 43.85] PPPCO81LGBN-RC 31 3.00 (76.20) | 3.10(78.74) | S4561-ND 4.62 += 38.28 ~—-244.20 | PPPC311KFXC 
9 800 (20.32) | .920 (23.36) | $5484-ND 83 6.87 43.85] PPPCO91LGBN-RC 32 | 3.10 (78.74) | 3.20(81.28) | $4562-ND 4.77 39.56 252.34 | PPPC321KFXC 
10 900 (22.86) | 1.02 (25.90) | $5485-ND 83 6.87 43.85] PPPC101LGBN-RC 33 3.20 (81.28) | 3.30 (83.82) | S4563-ND 4.92 40.75 ~—-259.93 | PPPC331KFXC 
1 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $5486-ND 83 6.87 43.85 | PPPC111LGBN-RC 34 3.30 (83.82) | 3.40 (86.36) | S4564-ND 5.07 41.99 -—-267.88 | PPPC341KFXC 
12 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $5487-ND 92 7.63 48.66 | PPPC121LGBN-RC 35 3.40 (86.36) | 3.50(88.90) | S4565-ND 5.21 43.18 275.47 | PPPC351KFXC 
13 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $5488-ND 1.01 8.38 53.47 | PPPC131LGBN-RC 36 3.50 (88.90) | 3.60 (91.44) | S4566-ND 5.37 44.46 ~—-283.61 | PPPC361KFXC 
14 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | S5489-ND 1.11 9.16 58.46 | PPPC141LGBN-RC 37 3.60 (91.44) | 3.70 (93.98) | S4567-ND 5.52 45.73 291.75 | PPPC371KFXC 
Gold 15 | 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | SS490-ND 1.20 9.92 63.27 | PPPC1S1LGBN-RC 38 | 3.70 (93.98) | 3.80 (96.52) | S4568-ND 5.66 46.92 _—-299.33 | PPPC381KFXC 
16 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | S5491-ND 1.29 + 10.67_—<68.08 | PPPC161LGBN-RC 30 | 3.80(96.52) | 3.90 (99.06) | Sé569-ND 5.81 48.17 307.29 | PPPC391KFXC 
1? | 1,80:(40.64) | 1.72 (43.68) RSSRZAEm 1-29 = 10.67 68.08) PPPC171LGBN-RC 40 | 3.90 (99.06) | 4.00 (101.60) | S4570-ND 5.96 49.36_314.87 | PPPC4O1KFXC 
18 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $5493-ND 1.38 11.46 73.08) PPPC181LGBN-RC : : 7 
19 | 1.80 (45.72) | 1.92(48.76) | $5494-ND 1.47. 12.21 ~—77.89] PPPC191LGBN-RC Fig. 3 — Single Row Female Headers, SMT - RoHS Compliant 
20 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $5495-ND 1.56 12.96 82.70 | PPPC201LGBN-RC 2 100 (2.54) | .200(5.08) | $5594-ND 56 4.64 29.60] NPTCO21KFXC-RC 
24 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S5496-ND 1.66 13.72 _ 87.51 | PPPC211LGBN-RC 3 .200 (5.08) | .300(7.62) | $5595-ND 76 632 40.33] NPTCO31KFXC-RC 
22 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S5497-ND 1.75 14.50 92.50 | PPPC221LGBN-RC 4 300 (7.62) | .400 (10.16) | S5596-ND 86 7.416 45.70 NPTCO41KFXC-RC 
23 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S5498-ND 1.75 14.50 —92.50| PPPC231LGBN-RC 5 400 (10.16) | .500 (12.70) | $5597-ND 92 7.63 48.66 | NPTCO51KFXC-RC 
24 2.30 (58.42) | 2.42(61.46) | S5499-ND 1.84 15.25 97.31 | PPPC241LGBN-RC Tin 6 500 (12.70) | .600 (15.24) | S5598-ND 1.19 9.83 _ 62.72| NPTCO61KFXC-RC 
25 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S5500-ND = 1.93 16.01 102.12) PPPC251LGBN-RC 7 .600 (15.24) | .700 (17.78) | S5599-ND 1.38 11.46 — 73.08 | NPTCO71KFXC-RC 
26 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | SS501-ND 2.03 16.79 107.12 | PPPC261LGBN-RC 8 .700 (17.78) | .800 (20.32) | S5600-ND 151 12.50 79.74] NPTCO81KFXC-RC 
27 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S5502-ND 212 17.55 111.93 | PPPC271LGBN-RC 9 .800 (20.32) | .900 (22.86) | S5601-ND 1.68 13.95 88.99 | NPTCO91KFXC-RC 
28 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S5503-ND = 2.21 = 18.30 116.74) PPPC281LGBN-RC 10 .900 (22.86) | 1.00 (25.40) | S5602-ND _—*1.89 15.63 ~—_-99.72 | NPTC101KFXC-RC 
29 2,80 (71.12) | 2.92 (74.16) | S5504-ND 2.21 18.30 116.74 | PPPC291LGBN-RC (Continued) 
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= SULLINS~ .1” (2.54mm) Female Headers (cont) 


No. Dimensions 

Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 

Finish | Contacts A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
"1 1.00 (25.40) | 1.10 (27.94) | $5603-ND 1.79 14.79 94.35 | NPTC111KFXC-RC 
12 1.10 (27.94) | 1.20 (30.48) | $5604-ND 1.90 15.72 100.27 | NPTC121KFXC-RC 
13 1.20 (30.48) | 1.30 (33.02) | $5605-ND 2.05 16.99 108.41 | NPTC131KFXC-RC 
14 1.30 (33.02) | 1.40 (35.56) | S5606-ND 215 17.78 113.41 | NPTC141KFXC-RC 
15 1.40 (35.56) | 1.50 (38.10) | $5607-ND 245 20.30 129.50 | NPTC151KFXC-RC 
16 1.50 (38.10) | 1.60 (40.64) | S5608-ND 257 21.29 135.79 | NPTC161KFXC-RC 
17 1.60 (40.64) | 1.70 (43.18) | S5609-ND 2.72 22.56 143.93 | NPTC171KFXC-RC 
18 1.70 (43.18) | 1.80 (45.72) | $5610-ND 2.89 23.95 152.81 | NPTC181KFXC-RC 
19 1.80 (45.72) | 1.90 (48.26) | $5611-ND 3.05 25.26 = 161.14] NPTC191KFXC-RC 
20 1.90 (48.26) | 2.00 (50.80) | $5612-ND 3.21 26.62 169.83 | NPTC201KFXC-RC 
24 2.00 (50.80) | 2.10 (53.34) | S5613-ND 3.22 26.71 170.39 | NPTC211KFXC-RC 
22 2.10 (53.34) | 2.20 (55.88) | S5614-ND 3.38 27.99 178.53 | NPTC221KFXC-RC 
23 2.20 (55.88) | 2.30 (58.42) | S5615-ND 3.52 29.20 186.30 | NPTC231KFXC-RC 
24 2.30 (58.42) | 2.40 (60.96) | S5616-ND 3.68 30.51 194.62 | NPTC241KFXC-RC 

Tin 25 2.40 (60.96) | 2.50 (63.50) | S5617-ND 3.84 31.81 202.95 | NPTC251KFXC-RC 
26 2.50 (63.50) | 2.60 (66.04) | S5618-ND 3.99 33.03 210.72 | NPTC261KFXC-RC 
27 2.60 (66.04) | 2.70 (68.58) | S5619-ND 414 34.34 219.04 | NPTC271KFXC-RC 
28 2.70 (68.58) | 2.80 (71.12) | $5620-ND 4.30 35.61 227.18 | NPTC281KFXC-RC 
29 2.80 (71.12) | 2.90 (73.66) | $5621-ND 4.45 36.83 234.95 | NPTC291KFXC-RC 
30 2.90 (73.66) | 3.00 (76.20) | $5622-ND 4.60 38.14 243.28 | NPTC301KFXC-RC 
31 3.00 (76.20) | 3.10 (78.74) | $5623-ND 4.61 38.22 243.83 | NPTC311KFXC-RC 
32 3.10 (78.74) | 3.20 (81.28) | $5624-ND 4.76 39.44 251.60 | NPTC321KFXC-RC 
33 3.20 (81.28) | 3.30 (83.82) | $5625-ND 4.91 40.66 259.37 | NPTC331KFXC-RC 
34 3.30 (83.82) | 3.40 (86.36) | S5626-ND 5.05 41.88 267.14 | NPTC341KFXC-RC 
35 3.40 (86.36) | 3.50 (88.90) | S5627-ND 5.20 43.09 274.91 | NPTC351KFXC-RC 
36 3.50 (88.90) | 3.60 (91.44) | $5628-ND 5.36 44.40 283.24] NPTC361KFXC-RC 
37 3.60 (91.44) | 3.70 (93.98) | $5629-ND 5.51 45.62 291.01 | NPTC371KFXC-RC 
38 3.70 (93.98) | 3.80 (96.52) | S5630-ND 5.65 46.84 298.78 | NPTC381KFXC-RC 
39 3.80 (96.52) | 3.90 (99.06) | S5631-ND 5.80 48.05 306.55 | NPTC391KFXC-RC 
40 3.90 (99.06) | 4.00 (101.60) | $5632-ND 5.95 49.27 314.32 | NPTC401KFXC-RC 
2 .100 (2.54) | .200 (5.08) | $5633-ND 53 4.35 27.75 | NPPCO21KFXC-RC 
3 .200 (5.08) | .300(7.62) | S5634-ND 13 6.03 38.48 | NPPCO31KFXC-RC 
4 .300 (7.62) | .400 (10.16) | $5635-ND 82 6.82 43.48 | NPPCO41KFXC-RC 
5 400 (10.16) | .500 (12.70) | $5636-ND 92 7.63 48.66 | NPPCO51KFXC-RC 
6 500 (12.70) | .600 (15.24) | $5637-ND 1.19 9.83 62.72 | NPPCO61KFXC-RC 
7 600 (15.24) | .700 (17.78) | $5638-ND 1.38 © 11.46 73.08 | NPPCO71KFXC-RC 
8 .700 (17.78) | .800 (20.32) | $5639-ND 144 11.89 75.85 | NPPCO81KFXC-RC 
9 .800 (20.32) | .900 (22.86) | S5640-ND 1.60 13.28 84.73 | NPPCO91KFXC-RC 
10 .900 (22.86) | 1.00 (25.40) | $5641-ND 1.89 15.63 99.72 | NPPC101KFXC-RC 
"1 1.00 (25.40) | 1.10 (27.94) | $5642-ND 1.70 14.07 89.73 | NPPC111KFXC-RC 
12 1.10 (27.94) | 1.20 (30.48) | $5643-ND 1.90 15.72 100.27 | NPPC121KFXC-RC 
13 1.20 (30.48) | 1.30 (33.02) | $5644-ND 2.05 16.99 108.41 | NPPC131KFXC-RC 
14 1.30 (33.02) | 1.40 (35.56) | $5645-ND 215 17.78 113.41 | NPPC141KFXC-RC 
15 1.40 (35.56) | 1.50 (38.10) | $5646-ND 245 20.30 129.50 | NPPC151KFXC-RC 
16 1.50 (38.10) | 1.60 (40.64) | $5647-ND 2.57 21.29 135.79 | NPPC161KFXC-RC 
17 1.60 (40.64) | 1.70 (43.18) | $5648-ND 2.72 22.56 143.93 | NPPC171KFXC-RC 
18 1.70 (43.18) | 1.80 (45.72) | $5649-ND 2.89 23.95 152.81 | NPPC181KFXC-RC 
19 1.80 (45.72) | 1.90 (48.26) | S5650-ND 3.05 25.26 161.14 | NPPC191KFXC-RC 
20 1.90 (48.26) | 2.00 (50.80) | S5651-ND 3.21 26.62 169.83 | NPPC201KFXC-RC 

Gold 24 2.00 (50.80) | 2.10 (53.34) | S5652-ND 3.22 26.71 170.39 | NPPC211KFXC-RC 
22 2.10 (53.34) | 2.20 (55.88) | S5653-ND 3.38 27.99 178.53 | NPPC221KFXC-RC 
23 2.20 (55.88) | 2.30 (58.42) | S5654-ND 3.52 29.20 186.30 | NPPC231KFXC-RC 
24 2.30 (58.42) | 2.40 (60.96) | S5655-ND 3.68 30.51 194.62 | NPPC241KFXC-RC 
25 2.40 (60.96) | 2.50 (63.50) | S5656-ND 3.84 31.81 202.95 | NPPC251KFXC-RC 
26 2.50 (63.50) | 2.60 (66.04) | S5657-ND 3.99 33.03 210.72 | NPPC261KFXC-RC 
27 2.60 (66.04) | 2.70 (68.58) | S5658-ND 414 34.34 219.04 | NPPC271KFXC-RC 
28 2.70 (68.58) | 2.80 (71.12) | S5659-ND 4.30 35.61 227.18 | NPPC281KFXC-RC 
29 2.80 (71.12) | 2.90 (73.66) | S5660-ND 4.45 36.83 234.95 | NPPC291KFXC-RC 
30 2.90 (73.66) | 3.00 (76.20) | S5661-ND 4.60 38.14 243.28 | NPPC301KFXC-RC 
31 3.00 (76.20) | 3.10 (78.74) | S5662-ND 4.61 38.22 243.83 | NPPC311KFXC-RC 
32 3.10 (78.74) | 3.20 (81.28) | S5663-ND 476 39.44 — 251.60 | NPPC321KFXC-RC 
33 3.20 (81.28) | 3.30 (83.82) | S5664-ND 4.91 40.66 259.37 | NPPC331KFXC-RC 
34 3.30 (83.82) | 3.40 (86.36) | S5665-ND 5.05 41.88 267.14 | NPPC341KFXC-RC 
35 3.40 (86.36) | 3.50 (88.90) | S5666-ND 5.20. 43.09 274.91 | NPPC351KFXC-RC 
36 3.50 (88.90) | 3.60 (91.44) | S5667-ND 5.36 44.40 283.24 | NPPC361KFXC-RC 
37 3.60 (91.44) | 3.70 (93.98) | S5668-ND 5.51 45.62 291.01 | NPPC371KFXC-RC 
38 3.70 (93.98) | 3.80 (96.52) | S5669-ND 5.65 46.84 298.78) NPPC381KFXC-RC 
39 3.80 (96.52) | 3.90 (99.06) | S5670-ND 5.80 48.05 306.55 | NPPC391KFXC-RC 
40 3.90 (99.06) | 4.00 (101.60) | S5671-ND 5.95 49.27 314.32 | NPPC401KFXC-RC 

Fig. 4 — Dual Row Female Headers 

Tin 56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | $4228-ND 2.31 19.14 122.10 | PPTC282LFBN 
62 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | $4231-ND 256 21.17 135.05 | PPTC312LFBN 

Gold 54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S4327-ND 2.22 18.42 117.48 | PPPC272LFBN 

Fig. 4 — Dual Row Female Headers - RoHS Compliant 

4 .100 (2.54) | .220 (5.58) | $7070-ND 55 4.58 29.23 | PPTCO22LFBN-RC 
6 .200 (5.08) | .320(8.12) | $7071-ND 74 6.09 38.85 | PPTCO32LFBN-RC 
8 .300 (7.62) | .420 (10.66) | $7072-ND 92 7.63 48.66 | PPTC042LFBN-RC 
10 400 (10.16) | .520 (13.20) | $6105-ND 92 7.63 48.66 | PPTCO52LFBN-RC 
12 500 (12.70) | .620 (15.74) | $7074-ND 1.20 9.92 63.27 | PPTCO62LFBN-RC 

Tin 14 600 (15.24) | .720 (18.28) | $7075-ND 1.29 10.67 68.08 | PPTCO72LFBN-RC 
16 .700 (17.78) | .820 (20.82) | $7076-ND 156 12.96 82.70 | PPTCO82LFBN-RC 
18 .800 (20.32) | .920 (23.36) | $7077-ND 1.75 = 14.50 92.50 | PPTCO92LFBN-RC 
20 .900 (22.86) | 1.02 (25.90) | $7078-ND 1.11 9.16 58.46 | PPTC102LFBN-RC 
22 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $7079-ND 1.20 9.92 63.27 | PPTC112LFBN-RC 
24 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $7080-ND 1.29 10.67 68.08 | PPTC122LFBN-RC 


No. Dimensions 
Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 
Finish | Contacts Part No. 1 10 100 | Part No. 
26 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $7081-ND 1.38 11.46 73.08 | PPTC132LFBN-RC 
28 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $7082-ND 1.56 12.96 82.70 | PPTC142LFBN-RC 
30 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $7083-ND 166 13.72 87.51 | PPTC152LFBN-RC 
32 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $7084-ND 1.84 = 15.25 97.31 | PPTC162LFBN-RC 
34 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S$7085-ND 1.93 16.01 102.12 | PPTC172LFBN-RC 
36 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $7086-ND 2.03 16.79 107.12] PPTC182LFBN-RC 
38 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | $7087-ND 2412 17.55 = 111.93] PPTC192LFBN-RC 
40 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $6104-ND 2412 17.55 111.93] PPTC202LFBN-RC 
42 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S7089-ND 2412 17.55 = 111.93] PPTC212LFBN-RC 
44 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S7090-ND 2.21 18.30 116.74 | PPTC222LFBN-RC 
Tin 46 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S7091-ND 2.30 19.08 121.73] PPTC232LFBN-RC 
48 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S7092-ND 2.39 19.84 126.54] PPTC242LFBN-RC 
50 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S7093-ND 2.49 20.59 131.35] PPTC252LFBN-RC 
52 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S7094-ND 2.58 21.34 136.16 | PPTC262LFBN-RC 
54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S7095-ND 2.76 22.88 145.97 | PPTC272LFBN-RC 
56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S7096-ND 2.85 23.64 = 150.78 | PPTC282LFBN-RC 
58 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | S7097-ND 2.95 24.42 155.77] PPTC292LFBN-RC 
60 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S7098-ND 3.04 25.17 160.58] PPTC302LFBN-RC 
64 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | S7100-ND 3.22 26.71 ~—- 170.39] PPTC322LFBN-RC 
66 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S7101-ND 3.31 27.46 — 175.20| PPTC332LFBN-RC 
68 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S7102-ND 3.41 28.22 180.01 | PPTC342LFBN-RC 
70 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S7103-ND 3.50 28.97 184.82] PPTC352LFBN-RC 
72 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | S7104-ND 3.59 29.75 189.81 | PPTC362LFBN-RC 
4 -100 (2.54) .220 (5.58) | $7105-ND 55 4.58 29.23 | PPPCO22LFBN-RC 
6 -200 (5.08) .320 (8.12) | $7106-ND 74 6.09 38.85 | PPPCO32LFBN-RC 
8 -300 (7.62) | .420 (10.66) | S$7107-ND 92 7.63 48.66 | PPPCO42LFBN-RC 
10 400 (10.16) | .520 (13.20) | $7108-ND 92 7.63 48.66 | PPPCO52LFBN-RC 
12 500 (12.70) | .620 (15.74) | $7109-ND 1.20 9.92 63.27 | PPPCO62LFBN-RC 
14 600 (15.24) | .720 (18.28) | $7110-ND 1.29 10.67 68.08 | PPPCO72LFBN-RC 
16 .700 (17.78) | .820 (20.82) | $7111-ND 1.56 12.96 82.70 | PPPCO82LFBN-RC 
18 -800 (20.32) | .920 (23.36) | $7112-ND 1.75 14.50 92.50 | PPPCO92LFBN-RC 
20 -900 (22.86) | 1.02 (25.90) | S6106-ND | 9.16 58.46 | PPPC102LFBN-RC 
22 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $7114-ND 1.20 9.92 63.27 | PPPC112LFBN-RC 
24 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $7115-ND 1.29 10.67 68.08 | PPPC122LFBN-RC 
26 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $7116-ND 1.38 11.46 73.08 | PPPC132LFBN-RC 
28 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $7117-ND 1.56 12.96 82.70 | PPPC142LFBN-RC 
30 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $7118-ND 166 13.72 87.51 | PPPC152LFBN-RC 
32 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $7119-ND 1.84 15.25 97.31 | PPPC162LFBN-RC 
34 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | $7120-ND 1.93 16.01 102.12 | PPPC172LFBN-RC 
Gold 36 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $7121-ND 2.03 16.79 107.12] PPPC182LFBN-RC 
38 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | $7122-ND 2412 17.55 111.93] PPPC192LFBN-RC 
40 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $7123-ND 2412 17.55 = 111.93 PPPC202LFBN-RC 
42 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | $7124-ND 2412 17.55 111.93] PPPC212LFBN-RC 
44 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | $7125-ND 2.21 18.30 116.74 | PPPC222LFBN-RC 
46 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | $7126-ND 2.30 19.08 121.73] PPPC232LFBN-RC 
48 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S7127-ND 2.39 19.84 126.54] PPPC242LFBN-RC 
50 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | $7128-ND 249 20.59 131.35 | PPPC252LFBN-RC 
52 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S7129-ND 2.58 21.34 — 136.16 | PPPC262LFBN-RC 
54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S7130-ND 2.76 22.88 145.97 | PPPC272LFBN-RC 
56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S7131-ND 2.85 23.64 150.78 | PPPC282LFBN-RC 
58 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | $7132-ND 2.95 24.42 155.77 | PPPC292LFBN-RC 
60 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | $7133-ND 3.04 25.17 160.58 | PPPC302LFBN-RC 
62 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | $7134-ND 3.13 25.93 165.39 | PPPC312LFBN-RC 
64 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | $7135-ND 3.22 26.71 ~—-170.39 | PPPC322LFBN-RC 
66 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S7136-ND 3.31 27.46 = 175.20 | PPPC332LFBN-RC 
68 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S7137-ND 3.41 28.22 180.01 | PPPC342LFBN-RC 
70 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | $7138-ND 3.50 28.97 184.82 | PPPC352LFBN-RC 
72 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | $7139-ND 3.59 29.75 189.81 | PPPC362LFBN-RC 
Fig. 5 — Dual Row Female Headers, Right Angle - RoHS Compliant 
4 -100 (2.54) .220 (5.58) | S5516-ND 54 4.44 28.31 | PPTCO22LJBN-RC 
6 .200 (5.08) .320 (8.12) | $5517-ND 72 5.95 37.93 | PPTCO32LJBN-RC 
8 -300 (7.62) | .420 (10.66) | $5518-ND 96 7.95 50.69 | PPTCO42LJBN-RC 
10 400 (10.16) | .520 (13.20) | $5519-ND 1.00 8.32 53.10 | PPTCO52LJBN-RC 
12 500 (12.70) | .620 (15.74) | $5520-ND 1.15 9.54 60.87 | PPTCO62LJBN-RC 
14 600 (15.24) | .720 (18.28) | $5521-ND 1.14 9.45 60.31 | PPTCO72LJBN-RC 
16 .700 (17.78) | .820 (20.82) | $5522-ND 1.15 9.54 60.87 | PPTCO82LJBN-RC 
18 -800 (20.32) | .920 (23.36) | $5523-ND 1.30 10.76 68.64 | PPTCO92LJBN-RC 
20 .900 (22.86) | 1.02 (25.90) | $5524-ND 1.34 0 11.14 71.04 | PPTC102LJBN-RC 
22 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $5525-ND 147 12.21 77.89 | PPTC112LJBN-RC 
24 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $5526-ND 1.61 13.34 85.10 | PPTC122LJBN-RC 
26 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $5527-ND 1.75 14.50 92.50 | PPTC132LJBN-RC 
28 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $5528-ND 1.88 15.57 99.35 | PPTC142LJBN-RC 
30 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $5529-ND 2.02 16.70 106.56] PPTC152LJBN-RC 
32 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $5530-ND 2.00 16.56 105.64] PPTC162LJBN-RC 
Tin 34 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | $5531-ND 2412 17.55 = 111.93] PPTC172LJBN-RC 
36 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $5532-ND 2.25 18.62 118.77] PPTC182LJBN-RC 
38 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | $5533-ND 2.37 19.60 125.06 | PPTC192LJBN-RC 
40 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | $5534-ND 2.50 20.68 131.91] PPTC202LJBN-RC 
42 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | $5535-ND 2.61 21.66 — 138.20 | PPTC212LJBN-RC 
44 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S5536-ND 274 22.74 145.04] PPTC222LJBN-RC 
46 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S5537-ND 2.86 23.72 151.33] PPTC232LJBN-RC 
48 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | $5538-ND 2.99 24.80 158.18] PPTC242LJBN-RC 
50 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S5539-ND 3.12 25.87 165.02 | PPTC252LJBN-RC 
52 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S5540-ND 3.24 26.85 171.31 | PPTC262LJBN-RC 
54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S5541-ND 3.37 27.93 178.16 | PPTC272LJBN-RC 
56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | $5542-ND 3.49 28.91 — 184.45 | PPTC282LJBN-RC 
58 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | S5543-ND 3.62 29.99 191.29] PPTC292LJBN-RC 
60 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | $5544-ND 3.74 30.97 197.58 | PPTC302LJBN-RC 
62 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S5545-ND 3.87 32.05 204.43 | PPTC312LJBN-RC 
64 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | S5546-ND 3.99 33.03 210.72] PPTC322LJBN-RC 
66 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | $5547-ND 412 34.10 217.56 | PPTC332LJBN-RC 
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” No. Dimensions 
= SULLINS «1 (2.54mm) Female Headers (Cont.) Contact of Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins 
i ean Finish | Contacts A B Part No. a 10 100 | Part No. 
: “i a : 54 | 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S4635-ND 8.05 66.73 425.69 | PPPC272KFMS 
Conta pee 1 inehi (min) i ao - pa Aan Sa 56 | 2.70 (68.58) | 2.82(71.62) | $4636-ND 8.35 69.19 441.41 | PPPC282KFMS 
58 | 2.80(71.12) | 2.92(74.16) | $4637-ND 865 71.63 456.95 | PPPC292KFMS 
68 | 3.30(83.82) | 3.42 (86.86) | S5548-ND 4.24 35.09 223.85 | PPTC342LJBN-RC 60 | 290(73.66) | 3.02(76.70) | $4638-ND 8.94 7410 472.68 | PPPC3O2KFMS 
70 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S5549-ND = 4.36 = 36.16 230.70] PPTC352LJBN-RC 62 3.00 (76.20) | 3.12(79.24) | S4639-ND 5.74 47.56 303.40 | PPPC312KFMS. 
Tin 74 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) | S5551-ND = 4.61 38.22 243.83 | PPTC372LUBN-RC 66 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S4641-ND 9.84 81.55 520.22 | PPPC332KFMS 
76 | 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) | $5552-ND 4.74 39.27 250.49 | PPTC382LJBN-RC Gold 68 | 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | $4642-ND 10.14 84.01 535.95 | PPPC342KFMS 
78 | 3.80(96.52) | 3.92 (99.56) | S5553-ND 4.86 40.28 256.97 | PPTC392LJBN-RC 70 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | $4643-ND 10.43 86.45 551.49 | PPPC352KFMS 
80 | 3.90(99.06) | 4.02(102.10) | S5554-ND 4.99 41.33 263.63 | PPTC402LJBN-RC 72 | 3.50 (88.90) | 3.62(91.94) | $4644-ND 10.73 88.91 567.21 | PPPC362KFMS 
4 100 (2.54) | .220(6.58) | S5555-ND 4. 444-2831 | PPPCO22LJBN-RC 74 | 3.60(91.44) | 3.72(94.48) | S4645-ND 11.03 91.38 582.94 | PPPC372KFMS 
6 (200 (5.08) | .320(8.12) | $5556-ND 72 595 37.93) PPPCO32LUBN-RC 76 | 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) | S4646-ND 11.32 93.82 598.48 | PPPC382KFMS 
8 "300 (7.62) | .420 (10.66) | $5557-ND ‘96 = 7.95 «50.69 | PPPCO421JBN-RC 78 | 3.80(96.52) | 3.92(99.56) | $4647-ND 11.63 96.37 614.76 | PPPC392KFMS 
10 | 400 (1016) | 520(1320) | sssse-ND 100 832 53.10 PPPCoS2LUBN-RC 80 | 3.90(99.06) | 4.02 (102.10) | $4648-ND 11.93 98.83 630.48 | PPPC402KFMS 
42 | .500(12.70) | 620 (15.74) | $5559-ND 1.15 9.54 60.87 | PPPCO62LJBN-RC Fig. 6 — Dual Row Female Headers, SMT - RoHS Compliant 
14 600 (15.24) | .720(18.28) | S5560-ND 1.14 9.45 60.31 | PPPCO72LJBN-RC 4 100 (2.54) | .220(5.58) | $5672-ND 90 7.48 47.73 | NPTCO22KFMS-RC 
16 | .700 (17.78) | .820(20.82) | S5561-ND 1.15 9.54 «60.87 | PPPCO82LJBN-RC 8 200 (5.08) ) .320(8.12) | SS673-ND 1.32, 10.90 69.56 | NPTCO32KFMS-RC 
18 | .800 (20.32) | .920(23.36) | $5562-ND 1.30 10.76 68.64 | PPPCO92LJBN-RC . ‘on ee Saige ee be We a ToT Meee 
20) 300 (22.86) | 1.02 (25.90) (RSee bag 184 11-14 71.04) PPPCIO2LIBN-RC 12 | 500 hem cone S5676-ND 211 17.46 111.37 | NPTCO62KFMS-RC 
24 | 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | S5565-ND 1.61 13.34 85.10 | PPPC122LJBN-RC 
14 | 600 (15.24) | .720(18.28) | $5677-ND 250 20.74 132.28 | NPTCO72KFMS-RC 
26 | 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | S5566-ND = 1.75 14.50 92.50 | PPPC132LJBN-RC 16 | .700 (17.78) | .820(20.82) | $5678-ND 272 22.50 143.56 | NPTCO82KFMS-RC 
28 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | S5567-ND = 1.88 = 15.57 99.35 | PPPC142LJBN-RC 18 .800 (20.32) | .920(23.36) | S5679-ND 3.06 25.32 161.51 | NPTCO92KFMS-RC 
30 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | S5568-ND = 2.02, 16.70 = 106.56 | PPPC152LUBN-RC 20 .900 (22.86) | 1.02 (25.90) | S5680-ND 358 29.67 189.26 | NPTC102KFMS-RC 
32 | 1.50(38.10) | 1.62 (41.14) | S5569-ND 2.00 16.56 105.64 | PPPC162LUBN-RC 22 | 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $5681-ND 3.32 27.52 175.57 | NPTC112KFMS-RC 
34 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S5570-ND 2.12 17.55 111.93 | PPPC172LJBN-RC 24 | 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $5682-ND 363 30.04 191.66 | NPTC122KFMS-RC 
36 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | S5571-ND 2.25 = 18.62 118.77 | PPPC182LJBN-RC 26 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | S5683-ND = 3.93 32.57 207.76 | NPTC132KFMS-RC 
38 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | $5572-ND 2.37 19.60 125.06 PPPC192LUBN-RC 28 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | S5684-ND = 4.22 35.00 223.30 | NPTC142KFMS-RC 
40 | 1.90 (48.26) | 2.02(51.30) | $5573-ND 250 2068 11.91 | PPPC202LJBN-RC 30 | 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | S5685-ND 4.53 37.53 239.39 | NPTC152KFMS-RC 
Gold 42 | 2.00(60.80) | 2.12(6384) | $5574-ND 261 21.66 138.20 PPPC212LJBN-RC 32 | 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $5686-ND 4.75 39.35 251.05 | NPTC162KFMS-RC 
44 | 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S5575-ND 2.74 22.74 145.04 | PPPC222LJBN-RC ie fe ee te ie uti ae a oe Oe oeuene 
48 | 2.30(58.42) | 2.42 (61.46) | $5577-ND 299 24.80 158.18 | PPPC242LJBN-RC 38 | 180 (4572) | 192(48.76) | $5689-ND 564 4675 298.22 | NPTC192KFMS-RC 
50 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S5578-ND 312 25.87 165.02 | PPPC252LUBN-RC 40 | 1.90(48.26) | 2.02(51.30) | $5690-ND 5.94 49.18 313.76 | NPTC202KFMS-RC 
52 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S5579-ND =» 3.24 26.85 171.31] PPPC262LJBN-RC Tin 42 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S5691-ND 6.03 49.97 318.76 | NPTC212KFMS-RC 
54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S5580-ND = 3.37. 27.93 178.16 | PPPC272LJBN-RC 44 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S5692-ND 6.31 52.32 333.74 | NPTC222KFMS-RC 
56 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | S5581-ND_ 3.49 28.91 184.45 | PPPC282LJBN-RC 46 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S5693-ND 6.60 54.69 348.91 | NPTC232KFMS-RC 
58 | 2.80(71.12) | 2.92 (74.16) | $5582-ND 3.62 29.99 191.29 | PPPC292LJBN-RC 48 | 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | SS694-ND = 6.88. 57.04 363.90) NPTC242KFMS-RC 
60 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S5583-ND 3.74 30.97 _~—«-197.58 | PPPC302LJBN-RC 50 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S5695-ND = 7.18 = 59.48 = 379.44 | NPTC252KFMS-RC 
62 | 3.00 (76.20) | 3.12 (79.24) | S5584-ND 3.87 32.05 204.43] PPPC312LUBN-RC 52__| 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | SS696-ND 7.47 61.86 __ 394.61 | NPTC262KFMS-RC 
64 3.10 (78.74) | 3.22 (81.78) | S5585-ND 3.99 33.03 210.72 | PPPC322LJBN-RC 54 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S5697-ND 7.75 = 64.21 409.59 | NPTC272KFMS-RC 
66 | 3.20(81.28) | 3.32 (84.32) | S5586-ND 4.12 34.10 217.56 | PPPC332LUBN-RC = A herpes ous a nets ie a aan tls i 
68 | 3.90 (83.82) | 3.42 (86.86) | SO587-NDU 4.24 35.09 228.85 | PPPC342LJBN-RC 60 | 2.90(73.66) | 3.02(76.70) | $5700-ND 8.61 71.31 454.92 | NPTC302KFMS-RC 
70 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) RS pooeume 426 = 36.16 230.70) PPPC352LJBN-RC 62 _| 3.00(76.20) | 3.12 (79.24) | $5701-ND 8.90 __73.75 _470.46 | NPTC312KFMS-RC 
74 | 3.60(91.44) | 3.72(94.48) | S5590-ND 4.61 38.22 243.83 | PPPC372LUBN-RC 64 | 310(7874) | 3.22 (8178) | $5702-ND 919 7613 485.63 | NPTC322KFMS-RC 
76 | 3.70(93.98) | 3.82(97.02) | S5591-ND 4.74 39.27 250.49 | PPPC382LUBN-RC 66 | 3.20(81.28) | 3.32(84.32) | $5703-ND 9.47 78.47 500.61 | NPTC332KFMS-RC 
78 3.80 (96.52) | 3.92 (99.56) | $5592-ND 4.86 = 40.28 -——-256.97 | PPPC392LJBN-RC 68 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S5704-ND 9.76 80.85 515.78 | NPTC342KFMS-RC 
80 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | S5593-ND_ 4.99 41.33 263.63 | PPPC402LJBN-RC 70 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S5705-ND 10.04 83.20 530.77 | NPTC352KFMS-RC 
Fig. 6 — Dual Row Female Headers, SMT 72 | 3.50 (88.90) | 3.62(91.94) | S5706-ND 10.34 85.64 _ 546.31 | NPTC362KFMS-RC 
74 | 3.60(91.44) | 3.72 (94.48) | S5707-ND 1062 88.02 561.48 | NPTC372KFMS-RC 
16 | .700,(17.78) | .820 (20.82) (SSS GNomy 2:89 23.95 152.81) PPTCOB2KFMS 76 | 3.70 leon 3.82 pees $5708-ND 1091 90.39 576.65 | NPTC382KFMS-RC 
18 | .800 (20.32) ) .920 (23.36) | S4578-ND 3.26 27.00 172.24) PPTCOS2KFMS 78 | 3.80(96.52) | 3.92(99.56) | S5709-ND 11.19 92.74 591.63 | NPTC392KFMS-RC 
30 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | S4584-ND = 4.63 38.37 244.76 | PPTC152KFMS 80 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) | S5710-ND 11.48 95.12 _ 606.80 | NPTC402KFMS-RC 
32 | 1.50(38.10) | 1.62 (41.14) | $4585-ND 4.94 40.89 260.85 | PPTC162KFMS 4 100 (2.54) | .220(658) | S6711-ND 00 7.48 47.73 | NPPCOZ2KFMS-RC 
34 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | S4586-ND 5.25 43.53 —-277.69 | PPTC172KFMS 6 ‘200 (5.08) | .320(8.12) | $6712-ND 1.25 10.38 ~—«66.23 | NPPCO32KFMS-RC 
38 | 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | $4588-ND 5.87 48.60 310.06 | PPTC192KFMS 8 .300 (7.62) | .420(10.66) | $5713-ND 147 1221 — 77.89) NPPCO42KFMS-RC 
42 2.00 (50.80) | 2.12(53.84) | S4590-ND 6.27 51.91 331.15 | PPTC212KFMS 10 400 (10.16) | .520(13.20) | S5714-ND = 1.75 = 14.50 92.50 | NPPC052KFMS-RC 
44 2.10 (53.34) | 2.22(56.38) | S4591-ND 6.56 54.38 346.88 PPTC222KFMS 12 500 (12.70) | .620(15.74) | S5715-ND 2.41 17.46 (111.37 | NPPCO62KFMS-RC 
46 | 2.20(55.88) | 2.32 (58.92) | S4592-ND 6.86 56.81 362.42 | PPTC232KFMS 14 | 600 (15.24) | .720(18.28) | S5716-ND 2.38 = 19.72 125.80 | NPPCO72KFMS-RC 
50 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | S4594-ND 7.45 61.74 393.87 | PPTC252KFMS 16 | .700(17.78) | 820 (20.82) | $5717-ND 272 22.50 143.56 | NPPCO82KFMS-RC 
se | 250(68.50) | 262(6654) | S4696-ND 7.75 6418 40a.41] PPTOZGaKrS 0 | s00(2289) | 102(2590) | SSrI9ND 858 2967 18026] NPPCIOOKFMS-AC 
; 54 | 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S4596-ND = 8.05 66.73 425.69 PPTC272KFMS 22 | 1.00 (25.40) | 1.12 (28.44) | $5720-ND 3.32 —-27.52 _‘175.57 | NPPC112KFMS-RC 
Tin 56 | 2.70 (68.58) | 2.82(71.62) | S4597-ND 8.35 69.19 441.41 PPTC282KFMS 24] 1.10 (27.94) | 4.22 (80.98) | S5721-ND 3.63 30.04 191.66 | NPPC120KFMS-RC 
58 | 2.80 (71.12) | 2.92 (74.16) | S4598-ND = 8.65 71.63 456.95 | PPTC292KFMS 26 | 1.20 (30.48) | 1.32 (33.52) | $5722-ND 3.93 32.57 207.76 | NPPC132KFMS-RC 
60 2.90 (73.66) | 3.02 (76.70) | S4599-ND 8.94 74.10 472.68 | PPTC302KFMS 28 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $5723-ND 4.22 35.00 223.30 | NPPC142KFMS-RC 
62 | 3.00(76.20) | 3.12(79.24) | S4600-ND 5.74 47.56 + 303.40 | PPTC312KFMS 30 | 1.40 (35.56) | 1.52 (38.60) | $5724-ND 4.53 37.53 239.39 | NPPC152KFMS-RC 
64 | 3.10(78.74) | 3.22(81.78) | S4601-ND 953 79.00 503.94] PPTC322KFMS 32 | 1.50 (38.10) | 1.62 (41.14) | $5725-ND 4.75 «39.35 -—-251.05 | NPPC162KFMS-RC 
66 | 3.20 (81.28) | 3.32 (84.32) | S4602-ND 9.84 81.55 520.22 | PPTC332KFMS 34 | 1.60 (40.64) | 1.72 (43.68) | $5726-ND 5.04 41.79 266.59 | NPPC172KFMS-RC 
68 3.30 (83.82) | 3.42 (86.86) | S4603-ND 10.14 84.01 535.95 | PPTC342KFMS 36 1.70 (43.18) | 1.82 (46.22) | $5727-ND = 5.35 44.31 282.68 | NPPC182KFMS-RC 
70 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | S4604-ND 10.43 86.45 551.49 | PPTC352KFMS 38 1.80 (45.72) | 1.92 (48.76) | S5728-ND 5.64 46.75 298.22 | NPPC192KFMS-RC 
72 | 3.50 (88.90) | 3.62(97.94) | S4605-ND 10.73 88.91 567.21 | PPTC362KFMS eon Pe aa eae oa aa male ae pes et stl cop ica 
74 | 3.60(91.44) | 3.72(94.48) | S4606-ND 11.03 91.38 582.94 | PPTC372KFMS we oe : : : 
76 | 370(9398) | 3.82 (97.02) | S4s07-ND 1132 9382 59848 | PPTCaB2KFMS 44 | 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | $5731-ND 6.31 52.32 333.74 | NPPC222KFMS-RC 
78 | 3.80(9652) | 3920956) | S460¢-ND 11.63 9637 614.76 | PPTCAGDKFMS 46 | 2.20(55.88) | 2.32 (58.92) | $5732-ND 6.60 54.69 348.91 | NPPC232KFMS-RC 
48 | 2.30 (58.42) | 2.42 (61.46) | S5733-ND 688 57.04 363.90 | NPPC242KFMS-RC 
BO__| 3.90 (99.06) | 4.02 (102.10) [RSHB0SINDIG 11.93 98.83 630.48 | PPTCAD2KFMS 50 | 2.40 (60.96) | 2.52 (64.00) | $6734-ND 7.18 59.48 379.44 | NPPC252KFMS-RC 
4 100 (2.54) | .220 (5.58) | $4610-ND 91 7.54 48.10] PPPCOZ2KFMS 52 | 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S5735-ND 7.47 61.86 _ 394.61 | NPPC262KFMS-RC 
14 | 600 (15.24) | .720 (18.28) | S4615-ND 2.53 21.00 133.94) PPPCO72KFMS 54 | 2.60 (66.04) | 2.72 (69.08) | S5736-ND 7.75 64.21 409.59 | NPPC272KFMS-RC 
24 | 1.10 (27.94) | 1.22 (30.98) | $4620-ND 3.71 30.74 += 196.10 | PPPC122KFMS 56 | 2.70 (68.58) | 2.82 (71.62) | $5737-ND 8.04 66.58 + 424.76 | NPPC282KFMS-RC 
26 | 1.20(30.48) | 1.32 (33.52) | S4621-ND 4.02 33.29 212.38 | PPPC132KFMS 58 | 2.80(71.12) | 2.92 (74.16) | S5738-ND 832 68.96 439.93 | NPPC292KFMS-RC 
28 | 1.30 (33.02) | 1.42 (36.06) | $4622-ND 4.32 35.82 228.48 | PPPC142KFMS 60 | 2.90(73.66) | 3.02 (76.70) | S5739-ND 8.61 71.31 454.92 | NPPC302KFMS-RC 
30 | 140(3556) | 152 (38.60) | $4623-ND 463 9837 244.76 | PPPCI50KFMS 62 | 3.00(76.20) | 3.12 (79.24) | S5740-ND 890 73.75 _ 470.46 | NPPC312KFMS-RC 
32 | 1.80 (38-10) | 1.62(41.14) | s4624-nD 494 4089 260.85 pppcteaKrms 64 | 3.10(78.74) | 3.22 (81.78) | S5741-ND 919 76.13 485.63 | NPPC322KFMS-RC 
Gold 36 | 170(48.18) | 182(46.22) | $4626-ND 556 4605 298,78) PPPC1E2KFMS 66 | 3.20(81.28) | 3.32 (84.32) | $5742-ND 947 78.47 500.61 | NPPC332KFMS-RC 
38 | 180 (4572) | 192(4876) | s4eo7-ND 587 4860 _310.06| PPPCiSDKEMS 68 | 3.30(83.82) | 3.42 (86.86) | S5743-ND 9.76 80.85 +—_515.78 | NPPC342KFMS-RC 
70 | 3.40 (86.36) | 3.52 (89.40) | $5744-ND 10.04 83.20 530.77 | NPPC352KFMS-RC 
40__| 1.90 (48.26) | 2.02 (51.30) | S4628-ND 6.17 51.18 326.34 | PPPC202KFMS 72 | 3.50 (88.90) | 3.62 (91.94) | $5745-ND 10.34 85.64 _ 546.31 | NPPC362KFMS-RC 
42 | 2.00 (50.80) | 2.12 (53.84) | S4629-ND = 6.27, 51.91 331.15) PPPC212KFMS 74 | 3.60 (91.44) | 3.72 (94.48) | $5746-ND 10.62 88.02 561.48 | NPPC372KFMS-RC 
44 2.10 (53.34) | 2.22 (56.38) | S4630-ND = 6.56 = 54.38 346.88 | PPPC222KFMS 76 3.70 (93.98) | 3.82 (97.02) | S5747-ND 10.91 90.39 576.65 | NPPC382KFMS-RC 
46 | 2.20 (55.88) | 2.32 (58.92) | S4631-ND 6.86 56.81 362.42 | PPPC232KFMS 78 | 3.80(96.52) | 3.92(99.56) | S5748-ND 1119 92.74 591.63 | NPPC392KFMS-RC 
52 | 2.50 (63.50) | 2.62 (66.54) | S4634-ND 7.75 64.18 409.41 | PPPC262KFMS 80 | 3.90(99.06) | 4.02(102.10) | S5749-ND 11.48 95.12 606.80 | NPPC402KFMS-RC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 173 


= SULLINS .1” (2.54mm) SMT Male Headers 


pA} B= How do | order an S1013E header 
FI i with 16 pins? 
4 > pee woe 
140.050 a |. 4ea0F Call Digi-Key for pricing, 
i a (4.06) Tj or determine the cost yourself 
7 8 following the steps below. 
Single Straight Single Right Angle Dual Straight 
Ss} . -ND 
Features: oo Number of 
* 025” (.64mm) square pins ¢ Available in 36-pin version or 1 ~ 35 size to meet your application * Temperature: -65°C ~ 125°C * UL Flammability Base Part Desired Pins 
Rating: 94V-0 * Current Rating: 3 amperes Number —_] per Row 
Materials: 
« Insulator Material: Black thermoplastic polyester * Contact Material: CA510, phosphor bronze * Contact Plating: Head: GTC, GEC — .00010” Tin; Step 1. Select needed Digi-Key Part Number 
GZC, GBC — .000010” Gold; Tail: .00010” Ti + : 
eet tt ie n and number of pins desired. 
TO PURCHASE A TO PURCHASE A Step 2. Begi ith th iate “B Price” 
36 PIN HEADER... CUSTOM PIN HEADER... ep re. PEGI WIT Ne apPropnate:, Base Ile 
aimansiene Sra SDE STEaE of your selected part number (refer to 
Contact Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Digi-Key Base Pin chart). 
Finish A B Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. Price Adder Ss Multiply th b f pi desi 
Single Row Straight SMT (36 Pins) Single Row Straight (36 Pins) tep 3. et tip y the num er o pins you celle 
(minus one) by the “Pin Adder” of your 
Tin 0.230 (5.84) | 0.320 (8.13) | S1013E-36-ND 3.90 34.94 287.70 | GEC36SABN-M30 $1013E-XX-ND 1.64 07 selected part number (refer to chart) 
0.318 (8.08) | 0.300 (7.62) | S1023E-36-ND 4.33. 38.76 319.20 | GEC36SFBN-M30 $1023E-XX-ND 1.75 08 P ; 
Gold | 2-230 (5.84) | 0.320 (8.13) | $1033E-36-ND 4.42 39.53 325.50 | GBC36SABN-M30 $1033E-XX-ND 1.82 08 Step 4. Add Step 2 and Step 3 together for 
0.318 (8.08) | 0.300 (7.62) | S1043E-36-ND 5.04 45.14 371.70 | GBC36SFBN-M30 $1043E-XX-ND 2.10 09 final cost! 
Single Row Right-Angle SMT (36 Pins, Single Row Right-Angle (36 Pins, 
0.230 (5.84) | 0.180 ae ee ND 1 3.33 = 84 a 0 | GEC36SBSN-M89 ane XX-ND “ 1.34 = 06 SUF Exatnple: 
i I 5. i 7 -36- i A 5.7 ol -XX-| 3 A 
Tin G84) (457) Step 1. $1013E-16-ND 
0.318 (8.08) | 0.180 (4.57) | S1123E-36-ND 3.53 31.62 260.40 | GEC36SGSN-M89 $1123E-XX-ND 1.52 06 
Gold | 9-230 (5.84) | 0.180 (4.57) | S1133E-36-ND 4.73 42.33 348.60 | GBC36SBSN-M89 $1133E-XX-ND 1.71 .09 Step 2. 1.64 (1 pin - Base Price) 
0.318 (8.08) | 0.180 (4.57) | S1143E-36-ND 3.93 35.19 289.80 | GBC36SGSN-MB89 S1143E-XX-ND | 1.57 07 Step 3. 15 x .07 = 1.05. (15 pins - Pin Adder) 
Dual Row Straight SMT (72 Pins) Dual Row Straight (72 Pins) Step A, Your Cost = $2.69 (16 pins - Total) 
Tin 0.230 (5.84) | 0.420 (10.69) | S2331E-36-ND 5.33 47.69 392.70 | GEC36DABN-M30 $2331E-XX-ND 2.14 10 
0.318 (8.08) | 0.400 (10.16) | $2341E-36-ND 6.50 58.14 478.80 | GEC36DFBN-M30 S$2341E-XX-ND | 2.69 24 NOTE: For quantities of 10 or more, 
Gold | 9-230 (5.84) | 0.420 (10.69) | S2351E-36-ND 6.27 56.10 462.00 | GBC36DABN-M30 S2351E-XX-ND | 2.44 12 call DIGI-KEY. 
0.318 (8.08) | 0.400 (10.16) | S2361E-36-ND 7.84 70.13 577.50 | GBC36DFBN-M30 $2361E-XX-ND 3.05 30 


-1” (2.54mm) Male Headers 


HOW TO ORDER: 


<.070 (1.78) Single Row 


How do | order an $1322 header with 16 pins? 


.050 (1.27) Typ. 025 (0.64 


A 


Call Digi-Key for pricing, 
or determine the cost yourself 
following the steps below. 


A 


Ss 


-ND 


Number of 
Desired Pins 
per Row 


UUU JU 
1+] .100 (2.54) Typ. 


3.60 (91.44) 


Base Part 
Number —~ 


Single Right Angle 


Step 1. Select needed Digi-Key Part Number and 


number of pins desired. 
Features 


* 025” (.64mm) square pins * Available in 36-pin version or 1 to 35 size to meet your application * Temperature: -65°C ~ 125°C Step 2. Begin with the appropriate “Base Price” of your 


¢ UL Flammability Rating: 94V-0 * Current Rating: 3 amperes selected part number (refer to chart). 


Materials 


Step 3. 


Multiply the number of pins you desire (minus 
one) by the “Pin Adder” of your selected part 


¢ Insulator Material: Black thermoplastic polyester * Contact Material: CA510, phosphor bronze * Contact Plating: Head: .00010” 
number (refer to chart). 


Tin (PTC), .000010” Gold (PZC). Tail: .00010” Tin 


TO PURCHASE A TO PURCHASE A Step 4. Add Step 2 and Step 3 together for final cost! 
36 PIN HEADER... CUSTOM PIN HEADER... 
Our Example: 
Dimensions STEP1 | STEP2 | STEP3 
Contact Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Digi-Key Base Pin Step 1. $1322-16-ND 
Finish A B Part No. i 10 100 | Part No. Part No. Price | Adder Step 2. 1.31 (1 pin - Base Price) 
Single Row Right-Angle (36 Pins) Single Row Right-Angle (36 Pins) Step 3. 15x .07=1.05 (15 pins - Pin Adder) 
Tin | 318 (8.08) | .200 (5.08) | $1322-36-ND 3.48 31.11 256.20 | PTcsescBN | | $1322-Xx-ND| 1.31 | .07 Step 4. Your Cost = $2.36 (16 pins - Total) 
Shorting Jumpers - RoHS Compliant 
Tin 39000-ND = 87 — ] stco2svan NOTE: For quantities of 10 or more, 
100 call DIGI-KEY. 
AuFlash] EO SES—5Son eng | S9001-ND - 87 — | SPCO2SYAN 
Gold $9002-ND — 131 — | SSCO2SYAN 


More Product Available Online: www.digikey.com 


174 (toss) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= SULLINS' .1” (2.54mm) Male Headers 


Features Materials 
* .025” (.64mm) square pins « Available in 36-pin version or 1 to Peep tat eee sermon leer polyester © beat ar i ga 
35 size to meet your application * Temperature: -65°C ~ 125°C terial: , Phosphor bronze ¢ Contact Plating: Head: \ a il< | ie t 
eUL Flammability Rating: 94V-0 scunent Rating: 3 amperes PEC — .00010” Tin; PBC — .000010”; Tail: .00010” Tin nm. Wall =)/0) ie iia) 
ey gy 
TO PURCHASE A TO PURCHASE A 4 Uo) 510) 
36 PIN HEADER... CUSTOM PIN HEADER... axe if ] 
iit, Var “Nie ic 
Dimensions STEP 1 STEP2 | STEP3 IP in Versionss 
Contact Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Digi-Key Base Pin 
Finish A B Part No. 1 10 100 | PartNo. Part No. Price Adder 
7 y ; Single Row Straight 
Single Row Straight (36 Pins) 4 
(36 Pins) 
-230 (5.84) | .120 (3.05) [S1012E-36-ND 1.25 11.22 92.40 | PEC36SAAN | | S1012E-XX-ND rT 02 How To Order 4 Easy Steps 
-230 (5.84) | .230 (5.84) | $1022E-36-ND 2.17 19.38 159.60 | PEC36SABN | | $1022E-XX-ND 86 03 
230 (5.84) | .320 (8.13) | $1032E-36-ND 2.34 20.91 172.20] PEC36SACN | | $1032E-XX-ND | 1.00 03 How do | order an S1012E header with 16 pins? 
230 (5.84) | .420 (10.67) | $1042E-36-ND 251 22.44 184.80 | PEC36SADN | | S1042E-XX-ND | 1.18 03 B 
-230 (5.84) | 520 (13.21) | $1052E-36-ND 2.74 24.48 201.60 | PEC36SAEN | | S1052E-XX-ND | 1.33 03 fats! , i 7 
230 (5.84) | .620 (15.75) | $1062E-36-ND 3.39 30.35 ~—«-249.90 | PEC36SAFN S1062E-XX-ND | 1.57 04 Call Digi-Key where you'll receive the price. 
Tin | 230 (5.84) | .720 (18.29) | S1072E-36-ND 3.56 31.88 262.50 | PEC36SAGN | | $1072E-XX-ND | 1.42 05 
.230 (5.84) | .820 (20.83) | $1082E-36-ND 3.76 33.66 277.20 | PEC36SAHN | | S1082E-XX-ND | 1.60 05 or 
(318 (8.08) | .120 (3.05) |$1212E-36-ND 1.60 14.28 117.60 | PEC36SFAN $1212E-XX-ND 68 02 
318 (8.08) | .220 (5.59) |$1222E-36-ND 2.54 22.70 186.90 | PEC36SFBN S1222E-XX-ND | 1.22 03 Determine the cost yourself 
318 (8.08) | .320 (8.13) | $1232E-36-ND 2.79 24.99 205.80 | PEC36SFCN $1232E-XX-ND | 1.40 03 
318 (8.08) | .420 (10.67) | $1242E-36-ND 2.99 26.78 220.50] PEC3GSFDN | | $1242E-XX-ND | 1.24 04 
318 (8.08) | 520 (13.21) | $1252E-36-ND 4.05 36.21 ~—-298.20 | PEC36SFEN S1252E-XX-ND | 1.47 06 Ss E- -ND 
-230 (5.84) | .120 (3.05) | S1011E-36-ND 1.60 14.28 117.60 | PBC36SAAN | | S1011E-XX-ND 68 02 
.230 (5.84) | .230 (5.84) | S1021E-36-ND 2.59 23.21 191.10 | PBC36SABN | | S1021E-XX-ND | 1.25 03 
“930 (5.84) | 320 (8.13) | S1031E-36-ND 2.82 25.25 207.90 | PBC36SACN | | S1031E-XX-ND | 1.43 ‘03 Base Part Number —! ‘— _ Number of 
-230 (5.84) | .420 (10.67) | $1041E-36-ND 2.99 26.78 220.50 PBC36SADN | | S1041E-XX-ND | 1.24 04 Desired Pins 
230 (5.84) | 520 (13.21) | S1051E-36-ND 3.16 28.31 233.10 | PBC36SAEN | | S1051E-XX-ND | 1.42 04 
230 (5.84) | .620 (15.75) | S1061E-36-ND 3.85 34.43 283.50 | PBC36SAFN S1061E-XX-ND | 1.68 05 per row 
Gold | .230 (5.84) | .720 (18.29) | S1071E-36-ND 4.10 36.72 302.40 | PBC36SAGN | | StO71E-XX-ND | 1.52 06 
-230 (5.84) | .820 (20.83) | $1081E-36-ND 4.28 38.25 «315.00 | PBC36SAHN | | S1081E-XX-ND | 1.70 06 oo . 
318 (8.08) | .120 (3.05) | S1211E-36-ND 1.97 17.60 144.90 | PBC36SFAN | | S1211E-XX-ND | 70 08 Step 1. Select needed “Digi-Key Part Number” and 
318 (8.08) | .220 (5.59) |$1221E-36-ND 3.14 28.05 231.00 | PBC36SFBN | | $1221E-XX-ND | 1.39 04 i I 
318 (8.08) | .320 (8.13) |$1231E-36-ND 3.39 30.35 +—«-249.90 | PBC36SFCN | | $1231E-XX-ND | 1.57 04 number of pins desired. 
318 (8.08) | .420 (10.67) | $1241E-36-ND 3.56 31.88 262.50] PBC36SFDN | | $1241E-XX-ND | 1.42 05 Step 2 awe Inia i sy 
'318 (8.08) | 520 (13.21) | S1251E-36-ND 4.70 42.08 346.50 | PBC36SFEN | | $1251E-Xx-ND | 2.04 ‘06 tep 2. Begin with appropriate “Base Price” of your 
Single Row Right-Angle (36 Pins) Single ee ene selected Part Number (refer to chart). 
.230 (5.84) | .100 (2.54) | S1112E-36-ND 1.82 16.32 134.40 | PEC36SBAN $1112E-XX-ND 92 02 Step 3. Multiply the number of pins you desire 
230 (5.84) | .200 (5.08) | $1122E-36-ND 2.37 21.17 174.30 | PEC36SBBN | | S1122E-XX-ND | 1.04 03 . . 
"930 (5.84) | 300 (7.62) | $1132E-36-ND 342 30.60 252.00 | pec3esBcn | | $1132E-XX-ND | 1.60 ‘04 (minus one) by “Pin Adder” of your selected 
Tin | .230 (5.84) | .400 (10.16) | $1142E-36-ND 4.59 41.06 338.10 | PEC36SBDN | | $1142E-XX-ND | 1.95 06 Part Number (refer to chart). 
-230 (5.84) | .500 (12.70) | $1152E-36-ND 4.87 «43.61_~—«-359.10 | PEC36SBEN | | S1152E-XX-ND | 1.88 07 ( rt) 
318 (8.08) | 100 (2.54) |S1312E-36-ND 2.37 21.17 174.30] PEC36SGAN | | S1312E-XX-ND | 1.04 03 tep 4. Add Step 2 and Ste i 
318 (8.08) | .200 (5.08) | $1322E-36-ND 4.22 37.74 310.80 | PEC36SGBN | | $1322E-XX-ND | 1.65 ‘06 Step Step Step 3 together for Final 
-230 (5.84) | 100 (2.54) | S1111E-36-ND 2.22 19.89 163.80 | PBC36SBAN | | S1111E-XX-ND ot 03 Cost. 
-230 (5.84) | .200 (5.08) |$1121E-36-ND 2.79 24.99 205.80 PBC36SBBN | | S1121E-XX-ND | 1.40 03 
230 (5.84) | .300 (7.62) | $1131E-36-ND 3.93 35.19 289.80 | PBC36SBCN | | S1131E-XX-ND | 1.37 06 ve 
Gold | .230 (5.84) | .400 (10.16) | S1141E-36-ND 5.19 46.41 382.20 | PBC36SBDN $1141E-XX-ND 213 07 Our Example Your Digi-Key Part Number 
.230 (5.84) | 500 (12.70) | S1151E-36-ND 5.47 48.96 403.20 | PBC36SBEN | | S1151E-XX-ND | 2.39 07 
318 (8.08) | 100 (2.54) |S1311E-36-ND 2.85 25.50 210.00 | PBC36SGAN | | S1311E-XX-ND | 1.46 03 Step 1. $1012E-16-ND S____E-__-ND 
318 (8.08) | .200 (5.08) | S1321E-36-ND 4.87 43.61 359.10 | PBC36SGBN | | S1321E-XX-ND | 1.88 07 
. "I Dual Row Straight 
Dual Row Straight (72 Pins) (72 Pins) Step 2. 41 
-230 (5.84) | .120 (3.05) |$2012E-36-ND 2.28 20.40 168.00 | PEC3GDAAN | | $2012E-XX-ND 94 03 
.230 (5.84) | .2305.84) | $2022E-36-ND 3.39 30.35 +—-249.90 | PEC36DABN | | S2022E-XX-ND | 1.57 04 Step 3. 15x .02 = .30 x = 
.230 (5.84) | .320 (8.13) | $2032E-36-ND 4.82 43.10 354.90 | PEC36DACN | | $2032E-XX-ND | 1.82 07 
230 (5.84) | .420 (10.67) | $2042E-36-ND 5.24 46.92 386.40 | PEC36DADN | | S2042E-XX-ND | 2.18 07 = 
"930 (5.84) | 520 (13.21) | $2052E-36-ND 561 5024 413.70 | PEC36DAEN | | S2052E-XX-ND | 2.21 ‘08 Step 4. Your Cost = $.71 Your Cost = 
230 (5.84) | .620 (15.75) | $2062E-36-ND 7.24 64.77 533.40] PEC3GDAFN | | S2062E-XX-ND | 2.92 10 
Tin | .230 (5.84) | .720 (18.29) | S2072E-36-ND 7.70 68.85 567.00 | PEC36DAGN | | S2072E-XX-ND | 2.97 ah 
.230 (5.84) | .820 (20.83) | $2082E-36-ND 818 73.19 602.70 | PEC36DAHN | | S2082E-XX-ND | 3.36 ah i wae 
318 (8.08) | .120 (3.05) |$2212E-36-ND 2.85 25.50 210.00 | PEC3GDFAN | | S2212E-XX-ND | 1.46 03 NOTE: For quantities of 10 or more, 
318 (8.08) | .220 (5.59) |$2222E-36-ND 4.42 39.53 325.50] PEC3GDFBN | | $2222E-XX-ND | 1.83 06 E 
318 (8.08) | .320 (8.13) | $2232E-36-ND 4.85 43.35 ~—«-357.00 | PEC36DFCN | | $2232E-XX-ND | 1.85 07 call DIGI-KEY. 
318 (8.08) | .420 (10.67) | $2242E-36-ND 5.27 47.18 388.50 | PEC36DFDN | | S2242E-XX-ND | 2.21 07 
318 (8.08) | .520 (13.21) | $2252E-36-ND 6.78 60.69 499.80 | PEC36DFEN $2252E-XX-ND | 2.87 09 
(230 (5.84) | .120 (3.05) |S2011E-36-ND 2.88 25.76 212.10] PBC36DAAN | | S2011E-XX-ND | 1.49 04 
230 (5.84) | .230 (5.84) | S2021E-36-ND 4.22 37.74 + 310.80 | PBC36DABN | | S2021E-XX-ND | 1.65 06 
230 (5.84) | .320 (8.13) |$2031E-36-ND 5.87 52.53 432.60 | PBC36DACN | | S2031E-XX-ND | 2.39 08 
-230 (5.84) | .420 (10.67) | $2041E-36-ND 6.24 55.85 + 459.90 | PBC36DADN | | S2041E-XX-ND | 2.41 09 
230 (5.84) | 520 (13.21) | $2051E-36-ND 6.67 59.67 491.40 | PBC36DAEN | | S2051E-XX-ND | 2.77 09 
-230 (5.84) | .620 (15.75) | S2061E-36-ND 8.38 74.97 617.40 | PBC36DAFN | | S2061E-XX-ND | 3.23 12 
Gold | .230 (5.84) | .720 (18.29) | S2071E-36-ND 886 79.31 653.10 | PBC36DAGN | | S2071E-XX-ND | 3.63 12 
.230 (5.84) | .820 (20.83) | $2081E-36-ND 9.35 83.64 ‘688.80 | PBC36DAHN | | S2081E-XX-ND | 3.71 13 
318 (8.08) | .120 (3.05) | S2211E-36-ND 368 32.90 270.90] PBC36DFAN | | S2211E-XX-ND | 1.50 05 x t 100 (284) 
318 (8.08) | .220 (5.59) | $2221E-36-ND 5.59 49.98 411.60 | PBC36DFBN | | S2221E-XX-ND | 2.18 08 100 (2.54) 100 (2:64) 060 x 
318 (8.08) | .320 (8.13) |$2231E-36-ND 6.01 53.81 443.10] PBC36DFCN | | $2231E-XX-ND | 2.54 08 on t Jo 52) yp 
318 (8.08) | .420 (10.67) | $2241E-36-ND 6.47 57.89 476.70 | PBC36DFDN | | S2241E-XX-ND | 2.56 ‘09 BTail bm F_ 100 (2.54) 
318 (8.08) | 520 (13.21) | S2251E-36-ND 812 72.68 598.50 | PBC3GDFEN | | S2251E-XX-ND | 3.33 ah rt 069, gal ‘ar 
5 u B 
ight, 5 Dual Row Right-Angle > 
Dual Row Right-Angle (72 Pins) (72 Pins) Tail 
-230 (5.84) | 100 (2.54) [$2112E-36-ND 3.42 30.60 252.00] PEC3GDBAN | | S2112E-XX-ND | 1.60 04 inci F 
230 (5.84) | .200 (5.08) | $2122E-36-ND 4.90 43.86 361.20 | PEC36DBBN | | S2122E-Xx-ND | 1.91 ‘07 Single _ Single Dual __ Dual 
230 (5.84) | .300 (7.62) | $2132E-36-ND 7.38 66.05 543.90 | PEC36DBCN $2132E-XX-ND | 2.73 At Straight Right Angle Straight Right Angle 
Tin | 230 (5.84) | .400 (10.16) | $2142E-36-ND 818 7319  602.70| PEC36DBDN | | $2142E-XX-ND | 3.36 ar 
230 (5.84) | .500 (12.70) | $2152E-36-ND 8.89 79.56 655.20 | PEC36DBEN | | S2152E-XX-ND | 3.66 12 
318 (8.08) | .100 (2.54) | $2312E-36-ND 6.50 58.14 478.80] PEC3GDGAN | | $2312E-XX-ND | 2.59 09 050 (1.27) Typ. 025 (0.64) Sa. 
318 (8.08) | .200 (5.08) | $2322E-36-ND 7.98 71.40 588.00 | PEC36DGBN | | $2322E-XX-ND | 3.23 ah 
230 (5.84) | .100 (2.54) | S2111E-36-ND 4.16 37.23 306.60 | PBC36DBAN | | S2111E-XX-ND | 1.59 06 
-230 (5.84) | .200 (5.08) |$2121E-36-ND 5.84 52.28 430.50 PBC36DBBN | | S2121E-XX-ND | 2.36 08 
-230 (5.84) | .300 (7.62) | $2131E-36-ND 8.58 76.76 632.10 | PBC36DBCN | | S2131E-XX-ND | 3.41 12 Single Row 
Gold | .230 (5.84) | 400 (10.16) | S2141E-36-ND 9.32 83.39 686.70 | PBC36DBDN | | S2141E-XX-ND | 3.68 13 
-230 (5.84) | 500 (12.70) | $2151E-36-ND 10.03 89.76 739.20 | PBC36DBEN | | S2151E-XX-ND | 3.97 14 
318 (8.08) | .100 (2.54) | S2311E-36-ND 7.67 68.60 564.90 | PBC36DGAN | | S2311E-XX-ND | 2.94 ar I Il 
318 (8.08) | .200 (5.08) | S2321E-36-ND 9.35 83.64 688.80 | PBC36DGBN | | S2321E-XX-ND | 3.71 13 
Shorting Jumpers UY 
Tin 00 $9000-ND = 87 —T] STCO2SYAN an U 54) Typ. 
JAuFlash] = LI $9001-ND — 87 — | SPCO2SYAN Dual Row 3.60 (91.44) — 
Gold ‘Openénd | $9002-ND — 131 — | ssco2syAN 
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H x” RoHS) | Fig.1 Fig. 2 
FCI BergStik™ .100” (2.54mm) Headers pray 
— 
TF; ® A A 
-100 (2.54) -100 (2.54) 
No. of Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Pricing FCI B .095 
Fig. | Positions Plating A B Part No. 1 25 100 Part No. (2.41) -100 
Straight Single Row (2.54) 
30” Gold 609-2222-ND 1.51 21.65 76.81 | 68001-136HLF -100 sj 
1 36 15” Gold 0.230 (5.84) 0.120 (3.05) 609-2223-ND 1.45 20.36 69.82 | 68001-236HLF (2.54) R 
Tin 609-2224-ND 1.31 17.61 63.73 | 68001-436HLF 
Right Angle Single Row 
30” Gold 609-2225-ND 2.37 32.00 111.98 | 68016-136HLF 
2 36 15” Gold 0.230 (5.84) 0.120 (3.05) 609-2226-ND 1.87 25.96 90.84 | 68016-236HLF Fig. 3 
Tin 609-2227-ND 1.35 18.17 62.30 | 68016-436HLF 
Straight Dual Row 
30” Gold 609-2219-ND 277 41.14 147.24 | 67997-172HLF A 
3 72 15u" Gold | 0.230(5.84) 0.120 (3.05) | 609-2220-ND 2.39 35.26 125.13 | 67997-272HLF 100 (2.54) 
Tin 609-2221-ND 1.23 16.69 58.40 | 67997-472HLF 
Right Angle Dual Row 
30” Gold 609-2228-ND 3.51 54.08 190.61 | 68021-172HLF 
4 72 15” Gold 0.230 (5.84) 0.120 (3.05) 609-2229-ND 2.90 44.44 159.04 | 68021-272HLF 
Tin 609-2230-ND 3.49 51.36 177.69 | 68021-472HLF 
Straight Dual Row SMT 
30” Gold 609-2231-ND 1.29 20.09 72.76 | 95157-140LF 
5 40 15” Gold 0.230 (5.84) _ 609-2232-ND 1.31 20.33 73.63 | 95157-240LF 
Tin 609-3124-ND NEW! 1.27 19.71 71.41 | 95157-440LF 
Housing Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Pricing FCI 
Fig. | Color | Plating A B c Part No. 1 25 100 Part No. 
Shunts 
White | 30u" Gold | 0.236 (6.0) 0.199 (5.05) 0.098 (2.49) [609-2997-ND 21 2.31 7.10 | 63429-202LF 
Tin 609-2215-ND 33 3.87 12.02 | 65474-002LF 
Blue | 30y” Gold | 0.385 (9.78) 0.205 (5.21) 0.100 (2.54) | 609-2216-ND 53 6.26 19.42 | 65474-010LF 
40u" Gold 609-2835-ND 61 7.53 24.08 | 65474-001LF 
6 15” Gold 609-3121-ND NEW! 21 2.29 6.95 | 68786-102LF 
Black | 30u” Gold | 0.200 (5.08) 0.198 (5.03) 0.098 (2.49) | 609-2217-ND 27 2.99 9.26 | 68786-202LF 
Tin 609-2218-ND 28 3.11 9.43 | 68786-302LF 
15” Gold 609-2462-ND 29 3.19 10.20 | 71363-102LF 
Black | 304" Gold | 0-360 (9.15) 0.198 (5.03) 0.098 (2.49) | gn9.o463-ND 32 3.50 10.72 | 71363-202LF 


-100” (2.54mm) PCB Mounted Receptacles 


No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Fig. |Positions A Part No. 1 25 100 | PartNo. 

4 0.70 (17.78) 609-2271-ND 372 2.20 1.95 | 66953-007LF 

16 0.80 (20.32) 609-2272-ND 2.63 1.58 1.38 | 66953-008LF 

18 0.90 (22.86) 609-2273-ND 2.91 1.73 1.55 | 66953-009LF 

20 1.00 (25.40) 609-2274-ND 3.75 2.30 2.00 | 66953-010LF 

22 1.10 (27.94) 609-2275-ND 5.15, 3.18 2.81 | 66953-011LF 

24 1.20 (30.48) 609-2276-ND 5.10 3.15 2.78 | 66953-012LF 

26 1.30 (33.02) 609-2277-ND 519 3.23 2.92 | 66953-013LF 

28 1.40 (35.56) 609-2278-ND 4.61 2.86 2.59 | 66953-014LF 

30 1.50 (38.10) 609-2279-ND 4.86 3.02 2.74 | 66953-015LF 

32 1.60 (40.64) 609-2280-ND 4.90 3.07 2.80 | 66953-016LF 

34 1.70 (43.18) 609-2281-ND 6.38 3.96 3.59 | 66953-017LF 

36 1.80 (45.72) 609-2282-ND 8.63 5.50 5.02 | 66953-018LF 

38 1.90 (48.26) 609-2283-ND 71 4.62 4.22 | 66953-019LF 

40 2.00 (50.80) 609-2284-ND 7.04 4.48 4.10 | 66953-020LF 

42 2.10 (53.34) 609-2285-ND 5.70 3.79 3.40 | 66953-021LF 

44 2.20 (55.88) 609-2286-ND 9.12 6.07 5.44 | 66953-022LF 

46 2.30 (58.42) 609-2287-ND 6.52 4.34 3.89 | 66953-023LF 

48 2.40 (60.96) 609-2288-ND 6.13 4.08 3.66 | 66953-024LF 

50 2.50 (63.50) 609-2289-ND 6.50 4.33 3.88 | 66953-025LF 

52 2.60 (66.04) 609-2290-ND 6.54 4.36 3.90 | 66953-026LF 

54 2.70 (68.58) 609-2291-ND 8.55 5.55 5.07 | 66953-027LF 

56 2.80 (71.12) 609-2292-ND 712 4.93 4.36 | 66953-028LF 

iavota ROMANE ae PrceERh al 58 2.90 (73.65) 609-2293-ND 7.40 5.13 4.53 | 66953-029LF 

ein. lester as Pines Al a “am. | cant 60 3.00 (76.20) 609-2294-ND 5.88 3.92 3.51 | 66953-030LF 

9. 5 i 62 3.10 (78.74) 609-2295-ND 8.88 6.05 5.44 | 66953-031LF 

Vertical Single Row 64 3.20 (81.28) 609-2296-ND 12.46 8.48 7.63 | 66953-032LF 

3 0.30 (7.62) 609-2233-ND 1.80 93 79 | 66951-003LF 66 3.30 (83.82) 609-2297-ND 8.38 5.70 513 | 66953-033LF 

4 0.40 (10.16) 609-2234-ND 2.45 1.26 1.06 | 66951-004LF 68 3.40 (86.36) 609-2298-ND 8.62 5.87 5.18 | 66953-034LF 

5 0.50 (12.70) 609-2235-ND 2.28 1.31 1.13 | 66951-005LF 70 3.50 (88.90) 609-2299-ND 8.86 6.03 5.32 | 66953-035LF 

6 0.60 (15.24) 609-2236-ND 2.48 1.40 1.20 | 66951-006LF 72 3.60 (91.44) 609-2300-ND 712 5.05 4.46 | 66953-036LF 

7 0.70 (17.78) 609-2237-ND 2.33 1.29 1.08 | 66951-007LF Vertical Dual Row - Dual Entry 

8 0.80 (20.32) 609-2238-ND 2.55 1.42 1.24 | 66951-008LF 10 0.497 (12.62) 609-2998-ND 187 111 96 | 71991-305LF 

9 0.90 (22.86) 609-2239-ND 5.07 3.00 2.67 | 66951-009LF 12 0.597 (15.16) 609-3035-ND 2.15 1.28 1.13 | 71991-306LF 

10 1.00 (25.40) 609-2240-ND 2.44 1.26 1.09 ) 66951-O10LF 14 0.697 (17.70) 609-3036-ND 2.44 1.47 1.28 | 71991-307LF 

14 1.10 (27.94) 609-2241-ND 5.77 3.46 3.02 | 66951-011LF 16 0.797 (20.24) 609-3037-ND 2.70 1.61 1.44 | 71991-308LF 

12 1.20 (30.48) 609-2242-ND 4.09 2.42 2.15 | 66951-012LF 18 0.897 (22.78) 609-2999-ND 2.90 1.78 1.55 _|_71991-309LF 

13 1.30 (33.02) 609-2243-ND 3.19 1.92 1.67 | 66951-013LF 20 0.997 (25.32) 609-3000-ND 3.16 1.95 1.72 | 71991-310LF 

14 1.40 (35.56) 609-2244-ND 3.48 2.09 1.83 | 66951-014LF 22 1.097 (27.86) 609-3001-ND 3.37 2.09 1.84 | 71991-311LF 

15 1.50 (38.10) 609-2245-ND 8.25 4.90 4.39 | 66951-015LF 3 24 1.197 (30.4) 609-3002-ND 3.56 2.21 2.00 | 71991-312LF 

16 1.60 (40.64) 609-2246-ND 418 2.57 2.30 | 66951-016LF 26 1.297 (32.94) 609-3003-ND 3.85 2.40 247 | 71991-313LF 

7 1.70 (43.18) 609-2247-ND 5.40 3.32 2.88 | 66951-017LF 28 1.397 (35.48) 609-3004-ND 4.15 2.58 2.34 | 71991-314LF 

18 1.80 (45.72) 609-2248-ND 3.98 2.46 217 | 66951-018LF 30 1.497 (38.02) 609-3005-ND 4.29 277 2.46 | 71991-315LF 

1 19 1.90 (48.26) 609-2249-ND 5.10 3.15 2.77 | 66951-019LF 32 1.597 (40.56) 609-3006-ND 4.58 2.87 2.62 | 71991-316LF 

20 2.00 (50.80) 609-2250-ND 5.09 3.14 2.77 | 66951-020LF 34 1.697 (43.1) 609-3007-ND 4.87 3.05 2.79 | 71991-317LF 

24 2.10 (53.34) 609-2251-ND 3.43 2.12 1.87 | 66951-021LF 36 1.797 (45.64) 609-3008-ND 4.58 2.87 2.62 | 71991-318LF 

22 2.20 (55.88) 609-2252-ND 3.14 2.09 1.87_| 66951-022LF 38 1.897 (48.18) 609-3009-ND 5.24 3.40 3.11 | 71991-319LF 

23 2.30 (58.42) 609-2253-ND 3.20 2.13 1.91 | 66951-023LF 40 1.997 (50.72) 609-3010-ND 5.32 3.54 3.17 | 71991-320LF 
24 2.40 (60.96) 609-2254-ND 6.29 3.91 3.54 | 66951-024LF Vertical Dual Row - Dual Entry SMD 

25 2.50 (63.50) 609-2255-ND 8.00 4.94 4.35 | 66951-025LF 7 D197 5 609-3036-ND 10d 55 Fe] §9898-300LF 

26 2.60 (66.04) 609-2256-ND 3.62 2.25 2.04 | 66951-026LF 6 0.297 ay 609-3039-ND 134 73 go | 99898-303LF 

27 2.70 (68.58) eOeeZ2S7END 3.94 254 __2.26 | 66951-027LF 8 0.397 (10.08) 609-3040-ND 1.87 11 96 | 89898-304LF 

28 2.80 (71.12) 609-2258-ND 6.16 3.80 3.35 | 66951-028LF 10 0.497 (12.62) 609-3041-ND 2.29 1.36 1.20 | 89898-305LF 

a ea ety COED Ae 267 nae ede 12 0.597 (15.16) 609-3042-ND 1.95 1.15 1.00 | 89898-306LF 

00 (76. ee : ; : : 16 0.797 (20.24) 609-3043-ND 2.48 1.49 7.30 | 89898-308LF 

31 3.10 (78.74) 609-2261-ND 4.06 2.59 2.37 | 66951-031LF 20 0.997 (25:32) 609-3044-ND 359 293 2.02 | 99898-310LF 

32 3.20 (81.28) 609-2262-ND 7.67 477 4.32 | 66951-032LF 22 1.097 (27.86) 609-3045-ND 3.15 1.95 1.72 | 89898-311LF 

33 3.30 (83.82) 609-2263-ND 7.24 4.82 4.32 | 66951-033LF 24 1.197 (30.4) 609-3046-ND 3.44 2.12 1.87 | 89898-312LF 

oe beh ‘ane Sree aa ae pee Sel eaatE 4 26 1.297 (32.94) 609-3047-ND 3.60 2.24 2.03 | 89898-313LF 

-50 (88. -2265- . ; ; 4 28 1.397 (35.48) 609-3048-ND 3.87 2.41 2.18 | 89898-314LF 

36 3.60 (91.44) 609-2266-ND 8.27 5.27 4.82 | 66951-036LF 30 1.497 (38.02) 09-3049-ND 4:39 312 2°35 | 39898-315LE 

Vertical Dual Row 32 1.597 (40.56) 609-3050-ND 4.28 2.75 2.45 | 89898-316LF 

6 0.30 (7.62) 609-2267-ND 175 98 86 | 66953-003LF 34 1.697 (43.1) 609-3051-ND 5.23 3.49 3.13 | 89898-317LF 

9 8 0.40 (10.16) 609-2268-ND 4.86 2.69 2.31 | 66953-004LF 36 1.797 (45.64) 609-3052-ND 4.81 3.01 2.75 | 89898-318LF 

10 0.50 (12.70) 609-2269-ND 2.92 1.63 1.42 | 66953-005LF 38 1.897 (48.18) 609-3053-ND 4.99 3.18 2.91 | 89898-319LF 

12 0.60 (15.24) 609-2270-ND 4.32 2.55 2.20 | 66953-006LF 40 1.997 (50.72) 609-3054-ND 5.15 3.35 3.06 | 89898-320LF 
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(13.84) 
Shown without Polarizing Key Shown without Polarizing Key 
No. of Dimension A Digi-Key Price Each FCI No. of Dimension A Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Positions Inch (mm) Part No. 1 25 100 | PartNo. Fig. | Positions Inch (mm) Part No. 1 25 100 | Part No. 
Vertical Single Row Header P 35 3.50 (88.90) 609-2308-ND 3.14 1.93 1.73 | 65039-002LF 
3 0.30 (7.62) 609-2410-ND 76 37 31 | 69167-103HLF 36 3.60 (91.44) 609-2307-ND 2.97 1.83 1.59 | 65039-001LF 
4 0.40 (10.16) 609-2411-ND 94 AT 40 | 69167-104HLF Single Row Housing With Center Polarizing Key 
§ 0.50 (12.70) 609-2412-ND 1.08 58 49 | 69167-105HLF 3 0.30 (7.62) 609-2395-ND 96 50 42 | 78211-003LF 
6 0.60 (15.24) 609-2413-ND 1.12 62 53 | 69167-106HLF 4 acto te) 609-2396-ND 1.12 62 52 | 78211-004LF 
7 0.70 (17.78) 609-2414-ND 1.32 12 62 | 69167-107HLF 5 0.50 (12.70) 609-2397-ND 1.33 72 62 | 78211-005LF 
8 0.80 (20.32) 609-2415-ND 1.42 77 66 | 69167-108HLF 6 0.60 (15.24) 609-2398-ND 1.48 81 71 | 78211-006LF 
1 9 0.90 (22.86) 609-2416-ND 147 82 70 | 69167-109HLF 7 0.70 (17.78) 609-2399-ND 1.57 86 75 | 78211-007LF 
10 1.00 (25.40) 609-2417-ND 1.68 91 -80 | 69167-110HLF 8 0.80 (20.32) 609-2400-ND 1.41 79 68 | 78211-008LF 
an 1.10 (27.94) 609-2418-ND 1.87 1.07 94 | 69167-111HLF 5 9 0.90 (22.86) 609-2401-ND 1.91 1.13 98 | 78211-009LF 
12 1.20 (30.48) 609-2419-ND 154 86 75 | 69167-112HLF 10 1.00 (25.40) 609-2402-ND 139 TT ‘66 | 78211-010LF 
13 1.30 (33.02) 609-2420-ND 3.30 179 1.57 | 69167-113HLF 11 1.10 (27.94) 609-2403-ND 2.40 1.38 1.19 | 78211-011LF 
14 1.40 (35.56) 609-2421-ND 1.66 96 .83 | 69167-114HLF 12 1.20 (30.48) 609-2404-ND 1.83 1.05 91 | 78211-012LF 
15 1.50 (38.10) 609-2422-ND 2.03 113 .98 | 69167-115HLF 3 7.30 (33.02) 609-2405-ND 1.84 1.00 88 | 78211-013LF 
Right Angle Single Row Header 14 1.40 (35.56) 609-2406-ND 271 1.66 1.49 | 78211-014LF 
3 0.30 (7.62) 609-2449-ND 76 37 31 | 78208-103HLF 15 1.50 (38.10) 609-2407-ND 2.52 1.45 1.29 | 78211-015LF 
4 0.40 (10.16) 609-2450-ND 96 50 42 | 78208-104HLF Dual Row Housing Without Center Polarizing Key 
5 0.50 (12.70) 609-2451-ND 112 59 51 | 78208-105HLF q 0.20 (5.08) 609-2377-ND 1.19 63 54 | 65043-035LF 
6 0.60 (15.24) 609-2452-ND 1.22 68 57 | 78208-106HLF 6 0.30 (7.62) 609-2376-ND 145 61 52 | 65043-034LF 
7 0.70 (17.78) 609-2453-ND 1.39 15 .65 | 78208-107HLF 8 0.40 (10.16) 609-2375-ND 1.32 73 62 | 65043-033LF 
8 0.80 (20.32) 609-2454-ND 155 86 74 | 78208-108HLF 10 0.50 (12.70) 609-2374-ND 1.70 92 81 | 65043-032LF 
2 9 0.90 (22.86) 609-2455-ND 3.10 1.68 1.47 | 78208-109HLF 12 0.60 (15.24) 609-2373-ND 49 29 24 | 65043-0341 LF 
10 1.00 (25.40) 609-2456-ND 1.83 1.02 .90 | 78208-110HLF 14 0.70 (17.78) 609-2372-ND 2.21 1.30 1.13 | 65043-030LF 
1 1.10 (27.94) 609-2457-ND 1.96 112 .97 | 78208-111HLF 16 0.80 (20.32) 609-2371-ND 2.04 1.14 1.00 | 65043-029LF 
12 1.20 (30.48) 609-2458-ND 158 86 75 | 78208-112HLF 18 0.90 (22.86) 609-2370-ND 2.45 1.41 1.25 | 65043-028LF 
3 1.30 (33.02) 609-2459-ND 211 118 1.02 | 78208-113HLF 20 1.00 (25.40) 609-2369-ND 2.60 1.57 1.37 | 65043-027LF 
14 1.40 (35.56) 609-2460-ND 1.95 1.09 .94 | 78208-114HLF 22 1.10 (27.94) 609-2368-ND 2.87 1.73 1.51 | 65043-026LF 
15 1.50 (38.10) 609-2461-ND 211 1,22 1.08 | 78208-115HLF 24 1.20 (30.48) 609-2367-ND 2.94 1.75 1.57 | 65043-025LF 
Vertical Dual Row Header 26 1.30 (33.02) 609-2366-ND 3.00 1.84 1.65 | 65043-024LF 
6 0.30 (7.62 609-2423-ND 1.18 65 55 | 69168-106HLF 28 1.40 (35.56) 609-2365-ND 3.14 1.93 1.73 | 65043-023LF 
8 antec 609-2424-ND 1155 86 74 | 69168-108HLF 30 4.50 (38.10) 609-2364-ND 3.40 2.09 1.81 | 65043-022LF 
10 0.50 (12.70) 609-2425-ND 1.81 98 ‘86 | 69168-110HLF 32 1.60 (40.64) 609-2363-ND 2.96 1.82 1.58 | 65043-021LF 
12 0.60 (15.24) 609-2426-ND 1.60 90 .78 | 69168-112HLF 34 1.70 (43.18) 609-2362-ND 2.97 1.83 1.59 | 65043-020LF 
14 0.70 (17.78) 609-2427-ND 1.80 1.00 88 | 69168-114HLF ‘ 36 qT anasey Gog eee ND ao ir he ce 
6 0.80 (20.32) 609-2428-ND 2.00 115 99 | 69168-176HLF : : aie ; ; ‘ 7 
3 18 0.90 (22.86) 609-2429-ND 2.18 1.29 1.12 | 69168-118HLF 40 2.00 (50.80) 809-2359-ND 3.36 2.07 1.83 | 65043-017LF 
20 1.00 (25.40) 609-2430-ND 2.35 1.40 1.24 | 69168-120HLF 42 2.10 (53.34) 609-2358-ND 3.58 2.20 1.91 | 65043-016LF 
22 1.10 (27.94) 609-2431-ND 2.43 1.46 1.28 | 69168-122HLF 44 2.20 (55.88) 609-2357-ND 3.54 2.19 1.93 | 65043-015LF 
24 1.20 (30.48) 609-2432-ND 2.78 1.67 1.46 | 69168-124HLF 46 2.30 (58.24) 609-2356-ND 3.65 2.25 1.99 | 65043-014LF 
26 7.30 (33.02) | 609-2433-ND 283. 1.68 1.51 | 69168-126HLF a Perera) ee Se ee ee ete 
28 1.40 (35.56) 609-2434-ND 3.10 1.90 1.65 | 69168-128HLF (63.50) : : : 
30 1.50 (38.10) 609-2435-ND 3.32 2.04 1.77 | 69168-130HLF 52 2.60 (66.04) 809-2353-ND 4.15 2.57 2.26 | 65043-O11LF 
Right Asal Dual How Heads? 54 2.70 (68.58) 609-2352-ND 4.09 2.54 2.30 | 65043-010LF 
ig 9 56 2.80 (71.12) 609-2351-ND 4.15 2.58 2.34 | 65043-009LF 
6 0.30 (7.62) 609-2436-ND 1.28 A 80 | 78207-106HLF 58 2.90 (73.66) | 609-2350-ND 433 269 ~—-2.44 | 65043-008LF 
8 0.40 (10.16) |G 08e2e7- ND 1.58 86 74 | 78207-108HLF 60 3.00 (76.20) | 609-2349-ND 448 278 —-2.52 | 65043-007LF 
10 0.50 (12.70) 609-2438-ND 117 65 55 | 78207-110HLF 62 3.10 (78.74) 609-2348-ND 455 283 256 | 65043-006LF 
12 0.60 (15.24) 609-2439-ND 1.66 90 .79 | 78207-112HLF 64 3.20 (81.28) 609-0347-ND 445 287 955 | 65043-D05LF 
14 0.70 (17.78) 609-2440-ND 1.80 1.00 .88 | 78207-114HLF 66 3.30 (83.82) 609-2346-ND 460 299 264 | 65043-004LF 
16 0.80 (20.32) 609-2441-ND 2.10 1.20 1.04 | 78207-116HLF 68 3.40 (86.36) 609-2345-ND 4.90 3.05 2.76 | 65043-003LF 
4 18 0.90 (22.86) 609-2442-ND 2.29 1.32 1.17 | 78207-118HLF 70 3.50 (88.90) 609-2344-ND 4.94 3.07 2.78 | 65043-002LF 
20 1.00 (25.40) 609-2443-ND 2.35 1.40 1.24 | 78207-120HLF 72 3.60 (91.44) 609-2343-ND 4.34 2.70 2.44 | 65043-001LF 
A 0 (27.94) 609-2444-ND 2.55 1.53 1.34 | 78207-122HLF Dual Row Housing With Center Polarizing Key 
.20 (30.48) 609-2445-ND 2.74 1.63 1.46 | 78207-124HLF 7 nan — te oo 75 O176-004LF 
26 1.30 (33.02) 609-2446-ND 571 350 3.14 | 78207-126HLF 6 030 6% 609-2380-ND 175 "95 "a3 | 69176-006LF 
28 1.40 (35.56) 609-2447-ND 3.09 1.90 1.65 | 78207-128HLF 8 0.40 (10.16) 609-2381-ND 200 i "97 | 69176-008LF 
30 1.50 (38.10) 609-2448-ND 3321.98 1.75 | 78207-130HLF 10 050 (12.70) 609-2382-ND 215 123 107 | 69176-010LF 
Single Row Housing Without Center Polarizing Key 12 0.60 (15.24) 609-2383-ND 2.37 1.36 1.21 | 69176-012LF 
1 0.10 (2.54) 609-2342-ND a 36 29 | 65039-036LF 4 0.70 (17.78) 609-2384-ND 257 1.52 1.35 | 69176-014LF 
2 0.20 (5.08) 609-2341-ND 83 40 34 | 65039-035LF P 16 0.80 (20.32) 609-2385-ND 2.68 1.61 1.41 | 69176-016LF 
3 0.30 (7.62) 609-2340-ND 90 46 37 | 65039-034LF 18 0.90 (22.86) 609-2386-ND 2.84 1.71 1.49 | 69176-018LF 
4 0.40 (10.16) 609-2339-ND 94 AT 40 | 65039-033LF 20 1.00 (25.40) 609-2387-ND 3.00 1.84 1.65 | 69176-020LF 
5 0.50 (12.70) 609-2338-ND 1.06 54 AS | 65039-032LF 22 1.10 (27.94) 609-2388-ND 3.22 1.98 1.72 | 69176-022LF 
6 0.60 (15.24) 609-2337-ND 1.15 61 -52 | 65039-031LF 24 7.20 (30.48) 609-2389-ND 3.36 2.07 1.80 | 69176-024LF 
7 0.70 (17.78) 609-2336-ND 1.15 62 52 | 65039-030LF 26 1.30 (33.02) 609-2390-ND 3.51 2.16 1.87 | 69176-026LF 
8 0.80 (20.32) 609-2335-ND 1.18 65 -55 | 65039-029LF 28 1.40 (35.56) 609-2391-ND 3.68 2.27 2.00 | 69176-028LF 
9 0.90 (22.86) 609-2334-ND 1.27 Al -59 | 65039-028LF 30 1.50 (38.10) 609-2392-ND 3.82 2.36 2.08 | 69176-030LF 
it] io era) 2832-0 ‘as 78 er | os0-0261F potaristea ist foc nocepisife haodiog 
i 120 (30-48) Beer vie 4 ea ae Polarizing Plug 609-2378-ND 18 09 “07 | 65307-001LF 
13 1.30 (33.02) 609-2330-ND 1.48 ‘81 71 | 65039-024LF Crimp Contacts for Receptacle Housing 
14 1.40 (35.56) 609-2329-ND 1.62 88 77 | 65039-023LF Conn. Socket 22-26AWG Gold Crimp 609-2305-ND 45 .21 17 | 48235-O00LF 
15 1.50 (38.10) 609-2328-ND 1.87 1.04 91 | 65039-022LF Conn. Socket 28-32AWG Gold Crimp 609-2306-ND 44 21 17 | 48238-O00LF 
9307- 5 Conn. Socket 22-26AWG Tin Crimp 609-2301-ND 37 18 14 | 47747-000LF 
16 een oa 2 ay ae Se aE Conn. Socket 28-32AWG Tin Crimp 609-2302-ND AZ 23 18 | 47748-000LF 
5 18 1.80 (45.72) 609-2325-ND 2.02 1.16 1.00 | 65039-019LF Conn. Socket 22-26AWG Tin Crimp 609-2848-ND 50 .24 .20 | 47715-O00LF 
19 1.90 (48.26) 609-2324-ND 1.97 1.10 96 | 65039-018LF Conn. Socket 22-26AWG Tin Crimp 609-2849-ND 38 18 .14 | 47750-000LF 
20 2.00 (50.80) 609-2323-ND 219 1.29 1.12 | 65039-017LF Conn. Socket 28-32AWG Tin Crimp 609-2850-ND 50 .25 .21 | 47714-000LF 
A 2-10 (63.34) 609-2329-ND 08 135 +20 | 65039-016LF Conn. Socket 28-32AWG Tin Crimp 609-2847-ND 46 22 18 | 47751-O00LF 
22 2.20 (55.88) 609-2321-ND 2.07 1.19 1.06 | 65039-015LF Cae eae eer a Bg 285 ND 100 a 2 ee 
- - | ‘onn. Socket 22- ‘old Crimp }-2852- 5 d 4 | 
3 ya CORTON oy is Vr Bee Poke Conn. Socket 28-32AWG Gold Crimp 609-2853-ND 50 24 20 | 48237-000LF 
25 2°50 (63.50) 609-2318-ND 959 156 136 | 65039-012LF Conn. Socket 28-32AWG Gold Crimp 609-2854-ND 50 25 20 | 48239-000LF 
-9317- Conn. Pin 22-26AWG Tin Crimp 609-2394-ND 1.08 58 49 | 75654-002LF 
2B | 280630) aa 2 SE) | Oe aeAWG Tin Gap CR SReND 5 8 Bl Recon 
28 2.80 (71.12) 609-2315-ND 273 164 4143 | 65039-009LF Conn. Pin 22-26AWG Gold Crimp 609-2304-ND 1.26 56 48 | 48116-O00LF 
29 2.90 (73.66) 609-2314-ND 256 147 431 | 65039-008LF Conn. Pin 28-32AWG Gold Crimp 609-2303-ND 1.19 63 53 | 48115-O00LF 
30 3.00 (76.20) 609-2313-ND 2.65 157 1.39 | 65039-007LF Crimp Tools 
3 3.10 (78.74) 609-2312-ND 3.03 181 1.62 | 65039-006LF Crimp Tool for ile ‘ 
32 3.20 (81.28) | 609-2311-ND 296 1.82 —1.58 | 65039-005LF Socket Crimp contacts 22-32 awG | _609-2408-ND BORER ofAOOF (10560 | HIsO0e 
33 3.30 (83.82) 609-2310-ND 2.69 1.62 1.41 | 65039-004LF Crimp Tool for 
34 3.40 (86.36) 609-2309-ND 3.12 1.92 1.72 | 65039-003LF Pin Crimp contacts 22-32 AWG 809-2409-ND 765.85 638.21 612.68 | HT-0102 
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FC) DUBOX™ Versatile 0.100” (2.54 mm) Modular System 


—= 
Features: * Body Material: Glass filled Thermoplastic »* Color: Right Angle Header: Blue; Vertical Header: Black; Housing: Blue 
¢ Flame Retardant: Per UL-94 VO * Contact Material: Phosphor Bronze 


No. of Dim. A No. of Dim. A 
Posi- Inch (mm) _ | Digi-Key Price Each FCI Posi- Inch (mm) __|Digi-Key Price Each FCI 
Fig.| tions (Typical) Part No. 1 2a) 100 Part No. Fig.| tions (Typical) Part No. il 25 100 Part No. 
Vertical Single Row Header — Gold 26 | 1.261 (32.02) |609-1358-ND 2.84 175 1.56 | 76385-413LF 
2 0.161 (4.08) |609-1304-ND 64 32 26 | 76384-302LF 28 | 1.361 (34.56) /609-1359-ND 3.06 1.88 1.64 | 76385-414LF 
3 0.261 (6.62) |609-1305-ND 77 .39 .32 | 76384-303LF 3 30 | 1.461 (37.10) |609-1360-ND 3.18 1.96 1.73 | 76385-415LF 
4 0.361 (9.16) |609-1306-ND 97 44 37 | 76384-304LF 32 | 1.561 (39.64) |609-1361-ND 3.52 2.18 1.92 | 76385-416LF 
1307: a 34 | 1.661 (42.18) |609-1362-ND 3.60 2.22 1.96 | 76385-417LF 
5 0.461 (11.70) |609-1307-ND 92 A7 .40 | 76384-305LF 
6 0.561 (14.24) |609-1308-ND 106 59 ‘50 | 76384-306LF 36 | 1.761 (44.72) |609-1363-ND 4.08 2.54 2.30 | 76385-418LF 
7 0.661 (16.78) |609-1309-ND 117 65 55 | 76384-307LF Right Angle Dual Row Header — Gold 
8 0.761 (19.32) |609-1310-ND 1.34 73 .63 | 76384-308LF 4 0.193 (4.90) ]609-1364-ND 1.26 71 58 | 76383-302LF 
1 9 0.861 (21.86) |609-1311-ND 1.42 79 .68 | 76384-309LF 6 0.283 (7.44) |609-1365-ND 1.27 72 59 | 76383-303LF 
10 | 0.961 (24.40) |609-1312-ND 1.49 84 .72 | 76384-310LF 8 0.393 (9.98) |609-1366-ND 1.79 1.03 89 | 76383-304LF 
11 1.061 (26.94) |609-1313-ND 1.68 91 80 | 76384-311LF 10 0.493 (12.52) ]609-1367-ND 2.06 1.22 1.05 | 76383-305LF 
12 | 1.161 (29.48) |609-1314-ND 174 97 85 | 76384-312LF 12 _| 0.593 (15.06) _|609-1368-ND 2.31 1.37 1.22 | 76383-306LF 
13 | 1.261 (32.02) |609-1315-ND 1.72 96 .84 | 76384-313LF 14 | 0.693 (17.60) [609-1369-ND 2.66 1.60 189 | 76383-307LF 
14 | 1.361 (34.56) |609-1316-ND 1.93 111 96 | 76384-314LF 16 | 0.793 (20.14) |608s1370-ND) 2.73 168 150 |) 76383-308LF 
15 | 1.461 (37.10) |609-3063-ND 1.67 93 82 | 76384-315LF 18 | 0.893 (22.68) |eOreZuND ae _ A lec a 
16__| 1.561 (39.64) |609-3064-ND 1.91 1.10 95 | 76384-316LF 4 | 20° | 0.993 (25.22) Ozanne 316 OC” BG | 2eebs ot 0Fr 
Vertical Simnle naw, Head Ti 22 | 1.093 (27.76) |609-1373-ND 3.07 1.89 1.64 | 76383-311LF 
ertical Single Row Header — Tin 24 1.193 (30.30) |609-1374-ND 3.71 2.31 2.09 | 76383-312LF 
2 0.161 (4.08) |609-1317-ND 60 30 24 | 76384-402LF 26 =| 1.293 (32.84) /609-1375-ND 3.52 2.17 1.92 | 76383-313LF 
3 0.261 (6.62) |609-1318-ND -66 32 .27 | 76384-403LF 28 1.393 (35.38) |609-1376-ND 4.31 2.68 2.43 | 76383-314LF 
4 0.361 (9.16) |609-1319-ND 80 A 33 | 76384-404LF 30 1.493 (37.92) |609-1377-ND 3.92 2.44 2.21 | 76383-315LF 
5 0.461 (11.70) |609-1320-ND 97 49 42 | 76384-405LF 32___| 1.593 (40.46) |609-1378-ND. 4.18 2.60 2.36 | 76383-316LF 
6 0.561 (14.24) |609-1321-ND 1.06 56 48 | 76384-406LF 34 | 1.693 (43.00) |609-1379-ND 4.72 2.95 2.70 | 76383-317LF 
7 0.661 (16.78) |609-1322-ND 111 62 52 | 76384-407LF 36 | 1.793 (45.54) |609-1380-ND 4.33 2.79 2.48 | 76383-318LF 
8 0.761 (19.32) |609-1323-ND 1.20 67 56 | 76384-408LF Right Angle Dual Row Header — Tin 
1 9 0.861 (21.86) |609-1324-ND 1.32 75 .61 | 76384-409LF ri 0.193 (4.90) [609-1361-ND 88 45 38 | 76383-402LE 
10 0.961 (24.40) |609-1325-ND 1.38 75 64 | 76384-410LF 6 0.283 (7.44) |609-1382-ND 1.17 65 55 | 76383-403LF 
inl 1.061 (26.94) |609-1326-ND 1.49 84 72 76384-411LF 8 0.393 (9.98) |609-1383-ND 1.46 82 7 76383-404LF 
12 1.161 (29.48) |609-1327-ND 1.61 87 76 | 76384-412LF 10 0.493 (12.52) |609-1384-ND 1.82 1.05 .91 | 76383-405LF 
13 | 1.261 (32.02) |609-1328-ND 2.42 1.35 1.18 | 76384-413LF 12 | 0.593 (15.06) |609-1385-ND 187 1.08 93 | 76383-406LF 
14 | 1.361 (34.56) |609-1329-ND 1.68 91 80 | 76384-414LF 14 | 0.693 (17.60) |609-1386-ND 2.12 1.22 7.09 | 76383-407LF 
15 | 1.461 (37.10) |609-3065-ND 1.90 1.09 .94 | 76834-415LF 16 | 0.793 (20.14) |609-1387-ND 2.21 1.27 1.13 | 76383-408LF 
16 | 1.561 (39.64) |609-3066-ND 1.97 1.16 1.01 | 76834-416LF 18 | 0.893 (22.68) |609-1388-ND 2.37 1.43 1.25 | 76383-409LF 
Right Angle Single Row Header — Gold 4] 20 | 0.993 (25.22) |609-1389-ND 2.64 1.59 1.38 | 76383-410LF 
2 0.193 (4.90) ]609-1278-ND 7A 35 39] 76382-400LF 22 | 1.093 (27.76) |609-1390-ND. 3.81 2.35 2.07 | 76383-411LF 
3 0.293 (7.44) |609-1279-ND "87 44 ‘37 | 76982-303LF 24 | 1.193 (30.30) [609-1391-ND 3.02 1.86 1.61 | 76383-412LF 
7 0.393 (9.98) |609-1280-ND Sa eo ad. || ese s04Le 26 | 1.293 (32.84) |609-1392-ND 3.16 1.96 1.72 | 76383-413LF 
- 0.493 (12.52) |609-1281-ND tia oa "gai || 7egaoa0sce 28 | 1.393 (35.38) |609-1393-ND 4.20 2.59 2.29 | 76383-414LF 
; ‘ ‘ : : 30 | 1.493 (37.92) |609-1394-ND 5.19 3.21 2.83 | 76383-415LF 
6 0.593 (15.06) |609-1282-ND 1.31 74 .61_ | 76382-306LF 
32 | 1.593 (40.46) |609-1395-ND 5.35 3.33 3.01 | 76383-416LF 
7 0.693 (17.60) |609-1283-ND 139 75 ‘65 | 76382-307LF 34] 1.693 (43.00) |609-1396-ND 400 349 305 1 76383-477LF 
2 8 0.793 (20.14) |609-1284-ND 1.46 81 .70 | 76382-308LF 36 | 1.793 (45.54) |609-1397-ND 424 263 239 | 76383-418LF 
9 0.893 (22.68) |609-1285-ND 171 .93 .81 | 76382-309LF Single Row Moaain 
10 | 0.993 (25.22) |609-1286-ND 1.81 1.01 .88 | 76382-310LF ig ig 
tat i 2 0.197 (5.00) ]609-1262-ND 31 14 11 | 65240-002LF 
11__| 1.093 (27.76) |609-1287-ND 1.83 1.02 89 | 76382-311LF 
3 0.297 (7.54) |609-1263-ND .36 18 .14 | 65240-003LF 
{2 | 1.193 (30.30) [609-1288-ND 1.94 1 96 | 76382-312LF 
4 0.397 (10.08) |609-1264-ND 46 .22 18 | 65240-004LF 
13 | 1.293 (32.84) |609-1289-ND 2.60 1.57 1.37 | 76382-313LF 
14 _| 1.393 (35.38) |609-1290-ND 2.25 1.33 118 | 76382-314LF 5 | 0.497 (12.62) [6091265:ND) 63 cel 22 | 65240-005LF 
: : a = : a : 6 0.597 (15.16) |609-1266-ND 58 29 .23 | 65240-006LF 
Right Angle Single Row Header — Tin 7 0.697 (17.70) |609-1267-ND 66 34 27 | 65240-007LF 
2 0.193 (4.90) ]609-1291-ND 1.01 51 41 | 76382-402LF 8 0.797 (20.24) |609-1268-ND 7 35 .29 | 65240-008LF 
3 0.293 (7.44) |609-1292-ND 77 39 .32 | 76382-403LF ‘ 9 0.897 (22.78) |609-1269-ND 81 At .34 | 65240-009LF 
4 0.393 (9.98) |609-1293-ND .90 46 .39 | 76382-404LF 10 | 0.997 (25.32) |609-1270-ND 84 At .35 | 65240-010LF 
5 0.493 (12.52) |609-1294-ND 1.02 54 46 | 76382-405LF 11__| 1.097 (27.86) |609-1271-ND 93 48 -41_ | 65240-011LF 
6 0.593 (15.06) |609-1295-ND 1.10 61 .51_| 76382-406LF 12 | 1.197 (30.40) |609-1272-ND 7.00 51 44 | 65240-012LF 
7 0.693 (17.60) |609-1296-ND 1.25 ral 58 | 76382-407LF 13 1.297 (32.94) |609-1273-ND 98 53 44 | 65240-013LF 
2 8 0.793 (20.14) |609-1297-ND 1.35 73 .63 | 76382-408LF 14 | 1.397 (35.48) |609-1274-ND 1.05 55 48 | 65240-014LF 
9 0.893 (22.68) |609-1298-ND 1.44 80 .69 | 76382-409LF 16 1.597 (40.56) /609-3060-ND 1.14 63 -53 | 65240-016LF 
10 | 0.993 (25.22) |609-1299-ND 1.54 84 .73 | 76382-410LF 18 | 1.797 (45.64) |609-3061-ND 1.25 68 58 | 65240-018LF 
1 1.093 (27.76) |609-1300-ND 1.69 92 81 | 76382-411LF 20 __| 1.997 (50.72) |609-3062-ND 1.36 74 63 | 65240-020LF 
12 | 1.193 (30.30) [609-1301-ND 1.80 7.00 88 | 76382-412LF Dual Row Housing 
13 | 1.293 (32.84) |609-1302-ND 2.97 171 1.52 | 76382-413LF 4 0.197 (5.00) ]609-1245-ND 48 23 19 | 65239-002LF 
14 | 1.393 (35.38) |609-1303-ND 2.34 1.39 1.23 | 76382-414LF 6 0.297 (7.54) |609-1246-ND 60 .30 .24 | 65239-003LF 
Vertical Dual Row Header — Gold 8 0.397 (10.08) |609-1247-ND 72 35 .29 | 65239-004LF 
4 0.161 (4.08) |609-1330-ND 1.01 54 45 | 76385-302LF 10 | 0.497 (12.62) [Bossi ae .ND 89 a4 37 | 65239-005LF 
12 | 0.597 (15.16) |609-1249-ND 94 48 -41_| 65239-006LF 
6 0.261 (6.62) |609-1331-ND 1.27 72 .59 | 76385-303LF 
14 | 0.697 (17.70) |609-1250-ND 1.07 57 48 | 65239-007LF 
8 0.361 (9.16) |609-1332-ND 1.46 82 .70 | 76385-304LF fe (0 
.797 (20.24) |609-1251-ND 1.15 64 .54 | 65239-008LF 
10 | 0.461 (11.70) |609-1333-ND 1.68 91 .80 | 76385-305LF 
18 | 0.897 (22.78) |609-1252-ND 1.26 Wal 59 | 65239-009LF 
12 | 0.561 (14.24) |609-1334-ND 1.86 1.07 .92_| 76385-306LF 
6 | 20 | 0.997 (25.32) |609-1253-ND 1.43 80 68 | 65239-010LF 
14 | 0.661 (16.78) |609-1335-ND 1.88 1.05 .92 | 76385-307LF 3 ary : 
22 | 1.097 (27.86) |609-1254-ND. 1.46 83 .71_|_65239-011LF 
16 | 0.761 (19.32) |609-1336-ND 1.87 1.07 .93 | 76385-308LF 24] 1.197 (30.40) |609-1255-ND 159 a7 76} 65239-012LF 
18 | 0.861 (21.86) |609-1337-ND 2.12 1.25 1.08 | 76385-309LF 26 | 1.297 (32.94) |609-1256-ND 172 04 ‘go | 65239-013LE 
3 | 20 | 0.961 (24.40) |609-1338-ND 2.62 1.57 1.37 | 76385-310LF 28 | 1.397 (35.48) |609-1257-ND 181 101 "38 | 65239-014LE 
22 | 1.061 (26.94) |609-1339-ND 2.48 1.49 1.30 | 76385-311LF 30 | 1.497 (38.02) |609-1258-ND 188 1.08 "94 | 65239-015LE 
24 1.161 (29.48) |609-1340-ND 2.70 1.63 1.42 76385-312LF 32 1.597 (40.56) |609-1259-ND 1.89 1.09 94 65239-016LF 
26 1.261 (32.02) |609-1341-ND 2.88 1.72 1.54 | 76385-313LF 34 1.697 (43.10) |609-1260-ND 2.18 125 111 | 65239-017LF 
28 | 1.361 (34.56) |609-1342-ND 2.89 1.78 1.54 | 76385-314LF 36 | 1.797 (45.64) |609-1261-ND 2.19 1.26 1.12 | 65239-018LF 
30 | 1.461 (37.10) |609-1343-ND 3.10 1.90 1.65 | 76385-315LF Crimp Contacts for Receptacle Housings 
32__| 1.561 (39.64) |609-1344-ND 3.81 2.35 2.08 | 76385-316LF 35-30 AWG, Gold 609-3055-1-NDE 25 TI 00 1 76547-S0iLF 
4 | 1-661 (42.18) Bere Ae S73 eo) 20, | cesses tte 22-30 AWG, Gold 609-3055-2-ND§ 765.60/15,000 76347-301LF 
36 | 1.761 (44.72) |609-1346-ND 4.07 2.53 2.29 | 76385-318LF 20-22 AWG, Gold 609-3058-1-NDt 28 13 40 | 76347-311LE 
Vertical Dual Row Header — Tin 20-22 AWG, Gold 609-3058-2-ND§ 854.78/15,000 76347-311LF 
4 0.161 (4.08) ]609-1347-ND 80 Al 34 | 76385-402LF 22-30 AWG, Gold 609-3056-1-ND+0 28 13 10 | 76347-302LF 
6 0.261 (6.62) |609-1348-ND 114 63 .53 | 76385-403LF 22-30 AWG, Gold 609-3056-2-ND§0 889.58/15,000 76347-302LF 
8 0.361 (9.16) |609-1349-ND 1.37 74 .64 | 76385-404LF 22-30 AWG, Gold 609-3057-1-ND+0 43 21 17 | 76347-303LF 
10 0.461 (11.70) |609-1350-ND 1.52 86 .74 | 76385-405LF 22-30 AWG, Gold 609-3057-2-ND§0 66.87/500 76347-303LF 
12 | 0.561 (14.24) |609-1351-ND 1.68 94 .82_| 76385-406LF 20-22 AWG, Gold 609-3059-1-ND+0 3 14 WW | 76347-312LF 
3 14] 0.661 (16.78) |609-1352-ND 790 709 “95 | 76385-407LF 20-22 AWG, Gold 609-3059-2-ND§0 983.10/15,000 76347-312LF 
16 | 0.761 (19.32) |609-1353-ND 177 99 .87 | 76385-408LF 22-30 AWG, Gold Goss 275-NDi, 38 19 “14 | 76357-301LF 
18 | 0.861 (21.86) |609-1354-ND 2.16 1.24 1.10 | 76385-409LF 22-30 AWG, Tin SOSRIZZENDiT 3 lt “W1_|_76957-401LF 
20 | 0.961 (24.40) |609-1355-ND 2.33 1.38 1.23 | 76385-410LF Tool 
22 | 1.061 (26.94) |609-1356-ND 2.80 1.68 1.47 | 76385-411LF Crimp Tool for Crimp Contact |609-1277-ND 734.06 632.82 60750 | RCY21234 
2A 1.161 (29.48) |EO2sTSoyeND an 1.61 144 76385-412LF +Cut Tape § Tape and Reel +t Loose piece ¢ Reeled for Left-to-Right Feed Application Machines 
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rholey -100” KK® and .100” C-Grid® Breakaway Headers 


Fig. 1 — KK® Breakaway Header — Right Angle Fig. 2 — KK® Breakaway Header — Vertical Fig. 3— .100” KK” Breakaway Header — Single 


Features: * 250V * 4.0A * Contact Resistance: 20 MQ maximum = Dielectric Features: * 250V *4.0A * Contact Resistance: 20m0 maximum * Dielectric Withstanding Row, Unshrouded, SMT, Vertical : 

Withstanding Voltage: 1500V « Insulation Resistance: 50K MOQ minimum * Housing: | Voltage: 1500V = Insulation Resistance: 50K MO minimum * Housing: Glass-filled nylon, | Features: * 250V *3.0A * Contact Resistance: 

Glass-filled nylon, UL 94V-0 * Contact: Phosphor Bronze, 0.64mm (.025”) square | UL 94V-0 » Contact: Phosphor Bronze, 0.64mm (.025”) square * Temperature Range: | 30m maximum * Withstanding Voltage: 1500VAC 

* Temperature Range: 0°C ~ 75°C * UL File No.: E29179 * CSA File No.: LR19980 O°C ~ 75°C * UL File No.: 29179 * CSA File No.: LR19980 «Insulation Resistance: 50K MQ minimum Housing: 
PA Polyamide (Nylon), High Temperature * Contact: 
Phosphor Bronze * Temperature Range: 0°C ~ 75°C 
* UL 94V-0 


Mating End Molex Mating End | PC Tail Molex 
M (Inch) Part No. a M (Inch) P(Inch) | PartNo. 
22-28-8xx0 ~ Ao 22-28-4xx0 
out 20-28-Bxx2 } ay 125 | 29-28-4ex3 
22-28-8xx1 ~ 22-28-4xx1 
ail 22-28-8xx3 320 _ 22-28-4xx4 


Fig. 4 — C-Grid® Breakaway Header - Dual Row, Fig. 5 — C-Grid® Breakaway Header — Low Fig. 6 — C-Grid® Header — Dual Row, SMT, Fig. 7 — C-Grid° 2.54mm Pitch 
Vertical Profile, Dual Row, Right Angle Vertical Shunt/Jumper 


Features: *250V *3.0A * Contact Resistance: 15mQ maximum | Features: *250V °3.0A + Contact Resistance: | Features: *250V °3.0A *Contact Resistance: | Features: *250V *5.0A »* Contact Resistance: 

* Dielectric Withstanding Voltage: 1500V Insulation Resistance: | 15mQ maximum» Dielectric Withstanding Voltage: | 15mQ maximum « Dielectric Withstanding Voltage: | 15mQ maximum * Dielectric Withstanding Voltage: 

1000 MOQ minimum Housing: Thermoplastic, High Temperature, | 1500V * Insulation Resistance: 1,000 MQ minimum | 1500V «Insulation Resistance: 1,000 MO minimum | 1500V «Insulation Resistance: 100K MQ minimum 

UL 94V-0 * Contact: Phosphor Bronze * Temperature Range: | * Housing: Thermoplastic, High Temperature, UL | * Housing: High temperature thermoplastic, UL } * Housing: Glass-filled polyester, UL 94V-0 » Contact: 

-40°C ~ 105°C * UL File No.: E29179 (G) * CSA File No.: LR19980A | 94V-0 «Contact: Phosphor Bronze » Temperature Range: | 94V-0 »* Contact: Phosphor Bronze * Operating | Phosphor Bronze * Temperature Range: -40°C ~ 105°C 

Note: Compliant Pin, Press Fit PC Tail, Available -40°C ~ 105°C * UL File No.: £29179 (H) Temperature: -40°C ~ 105°C * UL File No.: E29179 | * Closed Top UL File No.: E29179 (H) * CSA File No.: 
(H) * CSA File No.: LR19980A LR19980A 


PC Tail | Molex a [240-+|_[.080 0 
P (Inch) | Part No. : | - if ‘ > 
10-89-7xx2 = 
107 | 10-89-7xx1 
70280-04xx 
187 | 75102-Oxxx 


4 

WW 

109) | 
192 |— 


Cir- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each =| Molex Cir- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each | Molex Cir- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each | Molex 

cuits A B Part No. ul 10 100 | Part No. cuits A B Part No. 110 100) Part No. cuits A B Part No. 1 10 100) Part No. 
26 | 2.600 2500 | WM6226-ND 2.09 1.85 1.23| 22-28-8261 6 | 1.600 1500 | WMe516-ND 712.99 66) 22-28-4163 
Fig. 1 — Single Row, Right Angle - Tin 28 | 2.800 2.700 | WM6228-ND 2.24 1.98 1.32| 22-28-8281 18 | 1.800 1.700 | WM6518-ND 1.23 1.09 .73] 22-28-4183 
2 200. = =.100 | WM6002-ND 36.32.21] 22-28-8020 30 | 3.000 2.900 | WM6230-ND 2.38 2.10 1.40) 22-28-8301 20 | 2.000 1.900 | WM6520-ND 1.34 1.19 .80} 22-28-4203 
3 300 =.200 | WM6003-ND 43.38.26 | 22-28-8030 32 | 3.200 3.100 | WM6232-ND 2.52 2.23 1.49] 22-28-8321 22 | 2.200 2.100 | WM6522-ND 1.46 1.29 .86} 22-28-4223 
4 400 300 | WM6004-ND 50 .45  .30 | 22-28-8040 34 | 3.400 3.300 | WM6234-ND 2.67 2.36 1.57] 22-28-8341 24 | 2.400 2.300 | WM6524-ND 1.57 1.39 .93| 22-28-4243 
5 500  .400 | WM6005-ND 57 51.34] 22-28-8050 36 | 3.600 3.500 | WM6236-ND 2.76 2.44 1.63] 22-28-8361 26 | 2.600 2.500 | WM6526-ND 1.68 1.49 .99| 22-28-4263 
6 600.500 _| WM6006-ND 65.57.38 | 22-28-8060 Fig. 1 — Single Row, Right Angle - 15 Select Gold 28 | 2.800 2.700 | WM6528-ND 1.80 1.59 1.06} 22-28-4283 
7 700 ~=.600 | WM6007-ND 72 64 43 | 22-28-8070 2 200 =.100 | WM6302-ND 39° 35.24 | 22-28-8023 30 | 3.000 2.900 | WM6530-ND 1.91 1.69 1.13] 22-28-4303 
8 800 .700 | WM6008-ND 79 70 .47 | 22-28-8080 3 300 = .200 | WM6303-ND 48 43.29] 22-28-8033 32 | 3.200 3.100 | WM6532-ND 2.02 1.79 1.19] 22-28-4323 
9 900  .800 | WM6009-ND 86 .77 .51 | 22-28-8090 4 400 = .300 | WM6304-ND 57 51.34 | 22-28-8043 34 | 3.400 3.300 | WM6534-ND 2.13 1.89 1.26] 22-28-4343 
10 | 1.000 .900 | WM6010-ND 93.83.55 | 22-28-8100 5 500 .400 | WM6305-ND 66 .59 .39 | 22-28-8053 36_| 3.600 3.500 _| WM6536-ND 2.04 1.80 1.20] 22-28-4363 

11 | 1.100 1.000_| WM6011-ND 1.01.89 60 | 22-28-8110 6 600.500 _| WM6306-ND 75.67 _.45 | 22-28-8063 Fig. 2 — Single Row, Vertical - Tin 

12 | 1.200 1.100 | WM6012-ND 1.08 .96 .64 | 22-28-8120 id 700.600 | WM6307-ND 84 75 50 | 22-28-8073 2 200 =.100 | WM6602-ND 33.29 .20| 22-28-4021 
14 | 1.400 1.300 | WM6014-ND 1.22 1.08 .72 | 22-28-8140 8 800  .700 | WM6308-ND 93.83.55 | 22-28-8083 3 300 = .200 | WM6603-ND 38 34.23] 22-28-4031 
16 | 1.600 1.500 | WM6016-ND 1.37 1.21 .81 | 22-28-8160 9 900  .800 | WM6309-ND 1.02 .91 .61 | 22-28-8093 4 400.300 | WM6604-ND 44° 39 .26| 22-28-4041 
18 | 1.800 1.700 | WM6018-ND 1.51 1.34  .89 | 22-28-8180 10 | 1.000 .900 | WM6310-ND 1.11 .98 .66 | 22-28-8103 5 500 =.400 | WM6605-ND 50 44.30} 22-28-4051 
20 | 2.000 1.900 | WM6020-ND 1.66 1.47.98 | 22-28-8200 141 | 1.100 1.000_| WM6311-ND 1.20 1.06.71 | 22-28-8113 6 600.500 _| WM6606-ND 55 49.33] 22-28-4061 
22 | 2.200 2.100 | WM6022-ND 1.80 1.59 1.06 | 22-28-8220 12 | 1.200 1.100 | WM6312-ND 1.29 1.14 .76 | 22-28-8123 7 700 ~=.600 | WM6607-ND 61 54 36] 22-28-4071 
24 | 2.400 2.300 | WM6024-ND 1.95 1.72 1.15 | 22-28-8240 14 | 1400 1.300 | WM6314-ND 1.47 1.30  .87 | 22-28-8143 8 800  .700 | WM6608-ND 66 59 .40| 22-28-4081 
26 | 2.600 2.500 | WM6026-ND 2.09 1.85 1.23 | 22-28-8260 16 | 1.600 1.500 | WM6316-ND 1.65 1.46 .98 | 22-28-8163 9 900  .800 | WM6609-ND 72 64 43} 22-28-4091 
28 | 2.800 2.700 | WM6028-ND 2.24 1.98 1.32 | 22-28-8280 18 | 1.800 1.700 | WM6318-ND 1.83 1.62 1.08 | 22-28-8183 10 | 1.000 .900 | WM6610-ND 78 = =.69 .46| 22-28-4101 
30 | 3.000 2.900 | WM6030-ND 2.38 2.10 1.40 | 22-28-8300 20 | 2.000 1.900 | WM6320-ND 2.01 1.78 1.19 | 22-28-8203 11_| 1.100 1.000_| WM6611-ND 83.74 .50| 22-28-4111 
32 | 3.200 3.100 | WM6032-ND 2.52 2.23 1.49 | 22-28-8320 22 | 2.200 2.100 | WM6322-ND 2.19 1.94 1.29 | 22-28-8223 12 | 1.200 1.100 | WM6612-ND 89 79 = 53] 22-28-4121 
34 | 3.400 3.300 | WM6034-ND 2.67 2.36 1.57 | 22-28-8340 24 | 2.400 2.300 | WM6324-ND 2.37 2.09 1.40 | 22-28-8243 14 | 1.400 1.300 | WM6614-ND 1.00 89 .60| 22-28-4141 
36 | 3.600 3.500 | WM6036-ND 2.60 2.30 1.53 | 22-28-8360 26 | 2.600 2.500 | WM6326-ND 2.55 2.25 1.50 | 22-28-8263 18 | 1.800 1.700 | WM6618-ND 1.23 1.09 .73| 22-28-4181 
Fig. 1 — Single Row, Right Angle - 15 Select Gold 28 | 2.800 2.700 | WM6328-ND 2.73 2.41 1.61 | 22-28-8283 20 | 2.000 1.900 | WM6620-ND 1.34 119 .80| 22-28-4201 
2 200. = =.100 | WM6102-ND 39° 35.24] 22-28-8022 30 | 3.000 2.900 | WM6330-ND 2.91 2.57 1.71 | 22-28-8303 22 | 2.200 2.100 | WM6622-ND 1.46 1.29 .86| 22-28-4221 
3 300 = .200 | WM6103-ND 48 43.29 | 22-28-8032 32 | 3.200 3.100 | WM6332-ND 3.09 2.73 1.82 | 22-28-8323 24 | 2.400 2.300 | WM6624-ND 1.57 1.39 .93| 22-28-4241 
4 400  =.300 | WM6104-ND 57 51.34) 22-28-8042 34 | 3.400 3.300 | WM6334-ND 3.27 2.89 1.93 | 22-28-8343 26 | 2.600 2.500 | WM6626-ND 1.68 1.49 .99| 22-28-4261 
5 500  .400 | WM6105-ND 66 59 .39 | 22-28-8052 36 | 3.600 3.500 | WM6336-ND 3.23 2.86 1.91 | 22-28-8363 28 | 2.800 2.700 | WM6628-ND 1.80 1.59 1.06} 22-28-4281 
6 600.500 _| WM6106-ND 75.67 45 | 22-28-8062 Fig. 2 — Single Row, Vertical - Tin 30 | 3.000 2.900 | WM6630-ND 1.91 1.69 1.13] 22-28-4301 
7 700 = .600 | WM6107-ND 84.75 50 | 22-28-8072 200 =.100 | WM6402-ND 29.26.18 | 22-28-4020 32_| 3.200 3.100 _| WM6632-ND 2.02 1.79 1.19| 22-28-4321 
8 800  .700 | WM6108-ND 93.83.55 | 22-28-8082 300 = .200 | WM6403-ND 34.30.20] 22-28-4030 34 | 3.400 3.300 | WM6634-ND 2.13 1.89 1.26] 22-28-4341 
9 900  .800 | WM6109-ND 1.02 .91 .61 | 22-28-8092 400 = 300 | WM6404-ND 38 34.23] 22-28-4040 36_| 3.600 3.500 _| WM6636-ND 2.04 1.80 1.20] 22-28-4361 


2 
3 
‘ 4 
10 | 1.000 .900 | WM6110-ND 1.11.98 66 | 22-28-8102 5 500.400 | WM6405-ND 42 37.25 | 22-28-4050 Fig. 2 — Single Row, Vertical - 15p Select Gold 
6 5 32 
7 
8 


11 | 1.100 1.000 | w6111-ND 1.20 1.06.71 | 22-28-8112 600 .500_| WM6406-ND 46.41 _.27| 22-28-4060 2 7 .200 100 | WM6702-ND 3 21 | 22-28-4024 
12 | 1.200 1.100 | WM6112-ND 1.29 1.14.76 | 22-28-8122 700.600 | WM6407-ND 50 44 30] 22-28-4070 3 | 300  .200 | WM6703-ND A2 38.25 | 22-28-4034 
14 | 1.400 1.300 | WM6114-ND 1.47 1.30.87 | 22-28-8142 800.700 | WM6408-ND 54 48 32] 22-28-4080 4 | 400 300 | WM6704-ND AQ 44.30] 22-28-4044 
16 | 1.600 1.500 | WM6116-ND 1.65 1.46 .98 | 22-28-8162 9 | .900 .800 | WM6409-ND 58 52 .35| 22-28-4090 5 | 500 400 | WM6705-ND 56 50 34] 22-28-4054 
18 | 1.800 1.700 | WM6118-ND 1.83 1.62 1.08 | 22-28-8182 10 | 1.000 900 | WM6410-ND 62 55 .37| 22-28-4100 6 | 600 .500_| WM6706-ND 6356.38 | 22-28-4064 
20 | 2.000 1.900 | WM6120-ND 2.01 1.78 1.19 | 22-28-8202 11 | 1.100 1.000 | WM6411-ND 66.59.39 | 22-28-4110 7 | .700 600 | WM6707-ND 70 63 42] 22-28-4074 
22 | 2.200 2.100 | WM6122-ND 2.19 1.94 1.29 | 22-28-8222 72 | 1.200 1.100 | WM6412-ND 70.62.42 22-28-4120 8 | .800 .700 | WM6708-ND 77 69.46 | 22-28-4084 
24 | 2.400 2.300 | WM6124-ND 2.37 2.09 1.40 | 22-28-8242 14 | 1.400 1.300 | WM6414-ND 78 70 .47| 22-28-4140 9 | 900 800 | WM6709-ND 84.75 50] 22-28-4094 
26 | 2.600 2.500 | WM6126-ND 2.55 2.25 1.50 | 22-28-8262 16 | 1.600 1.500 | WM6416-ND 87 77 51] 22-28-4160 10 | 1.000 .900 | WM6710-ND 91 81 54) 22-28-4104 
28 | 2.800 2.700 | WM6128-ND 2.73 2.41 1.61 | 22-28-8282 18 | 1.800 1.700 | WM6418-ND 95 84 56] 22-28-4180 11_| 4.100 __1.000_| WM6711-ND. 9887 58 | 22-28-4114 
30_| 3.000 2.900 | WM6130-ND. 2.91 2.57 1.74 | 22-28-8302 20 | 2.000 1.900 | WM6420-ND 1.03 91.61 | 22-28-4200 12 | 1.200 1.100 | WM6712-ND 1.05.93 63) 22-28-4124 
32 | 3.200 3.100 | WM6132-ND 3.09 2.73 1.82 | 22-28-8322 22 | 2.200 2.100 | WM6422-ND 1.11.98 66 | 22-28-4220 14 | 1.400 1.300 | WM6714-ND 119 1.06.71) 22-28-4144 
34 | 3.400 3.300 | WM6134-ND 3.27 2.89 1.93 | 22-28-8342 24 | 2.400 2.300 | WM6424-ND 119 1.06.71) 22-28-4240 16 | 1.600 1.500 | WM6716-ND 1.34 118 .79) 22-28-4164 
36__| 3.600 3.500 | WM6136-ND 3.23 2.86 1.91 | 22-28-8362 26 | 2.600 2.500 | WM6426-ND 1.27 1413 75) 22-28-4260 18 | 1.800 1.700 | WM6718-ND 1.48 1.31.87) 22-28-4184 
Fig. 1 — Single Row, Right Angle - Tin 28 | 2.800 2.700 | WM6428-ND 1.36 1.20 .80 | 22-28-4280 20 | 2.000 1.900 | WM6720-ND 1.62_ 1.43.96 | 22-28-4204 
2 7] 200 100 | WM6202-ND 36.32.21] 22-28-8021 30_| 3.000 2.900 | WM6430-ND 1.44 1.27 _.85 | 22-28-4300 22 | 2.200 2.100 | WM6722-ND 1.76 1.55 1.04] 22-28-4224 
3 | 300  .200 | WM6203-ND 43.38.26 | 22-28-8031 32 | 3.200 3.100 | WM6432-ND 1.52 1.35 90 | 22-28-4320 24 | 2.400 2.300 | WM6724-ND 1.90 1.68 1.12) 22-28-4244 
4 | 400  .300 | WM6204-ND 50 45 .30| 22-28-8041 34 | 3.400 3.300 | WM6434-ND 1.60 1.42 95) 22-28-4340 26 | 2.600 2.500 | WM6726-ND 2.04 1.80 1.20) 22-28-4264 
5 | 500 400 | WM6205-ND 57 51 34] 22-28-8051 36_| 3.600 3.500 | WM6436-ND 1.47 1.30.87 | 22-28-4360 28 | 2.800 2.700 | WM6728-ND 2.18 1.93 1.29) 22-28-4284 
6 | 600 500 _| WM6206-ND 65.57.38 | 22-28-8061 Fig. 2 — Single Row, Vertical - 15 Select Gold 30_| 3.000 _2.900_| WM6730-ND 2.32 2.05 1.37 | 22-28-4304 
7 | 700.600 | WM6207-ND 72 64 .43/ 22-28-8071 2] .200 100 | WM6502-ND 33.29 20] 22-28-4023 32 | 3.200 3.100 | WM6732-ND 2.46 2.17 1.45] 22-28-4324 
8 | .800 .700 | WM6208-ND 79.70 .47 | 22-28-8081 3 | .300 .200 | WM6503-ND 38 34.23 | 22-28-4033 34 | 3.400 3.300 | WM6734-ND 2.60 2.30 1.53 | 22-28-4344 
9 | 900 800 | WM6209-ND 86 77 .51| 22-28-8091 4 | 400 300 | WM6504-ND 44 39.26 | 22-28-4043 36_| 3.600 __3.500_| WM6736-ND 2.53 2.23 1.49 | 22-28-4364 
40 | 1.000 900 | wM6210-ND 93 83 .55| 22-28-8101 5 | 500 .400 | WM6505-ND 50 44 30] 22-28-4053 Fig. 3 — Single Row, Vertical - Tin 
11 | 1.100 1.000 | w6211-ND 1.01.89 60 | 22-28-8111 6 | 600 _.500_| WM6506-ND 55.49 33 | 22-28-4063 2 | .200 100 | WM17435-ND 57 51 34] 68301-1054 
12 | 1.200 1.100 | WM6212-ND 1.08 96 .64/ 22-28-8121 7 | .700  .600 | WM6507-ND 61 54 36] 22-28-4073 3 | 300.200 | WM17436-ND A541 .27| 68301-1014 
14 |1.400 1.300 | WM6214-ND 1.22 1.08 .72| 22-28-8141 8 | .800 .700 | WM6508-ND 66 59 .40 | 22-28-4083 4 | 400 .300 | WM17437-ND 55 49.33) 68301-1015 
16 | 1.600 1.500 | WM6216-ND 1.37 1.21.81) 22-28-8161 9 | .900 .800 | WM6509-ND 72 64 43) 22-28-4093 5 | 500  .400 | WM17438-ND 69 61.41 | 68301-1016 
18 | 1.800 1.700 | WM6218-ND 1.51 1.34 .89 | 22-28-8181 10 | 1.000 .900 | WM6510-ND 78 69 .46 | 22-28-4103 6 | .600 _.500_| WM17439-ND 82.73 .49| 68301-1017 
20 | 2.000 1.900 | WM6220-ND. 1.66 1.47.98 | 22-28-8201 11_| 1.100 1.000 | WM6511-ND 83.74 50 | 22-28-4113 7 | .700 600 | WM17440-ND 97.86.58) 68301-1018 
22 | 2.200 2.100 | WM6222-ND 1.80 1.59 1.06 | 22-28-8221 72 | 1.200 1.100 | WM6512-ND 89.79 53] 22-28-4123 8 | 800.700 | WM17441-ND_— 1.12 1.00.67 | 68301-1019 
24 | 2.400 2.300 | WM6224-ND 1.95 1.72 1.15 | 22-28-8241 14 | 1.400 1.300 | WM6514-ND 1.00 89.60 | 22-28-4143 RoHS Compliant (Continued) 
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.100” KK® and .100” C-Grid® Breakaway Headers (Cont.) 


Cir- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each | Molex Cir- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each | Molex Cir- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each | Molex 
cuits A B Part No. 1 10 100} Part No. cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
Fig. 3 — Single Row, Vertical - 15y Select Gold 10 500 =.400 | WM26910-ND 93.82.55) 10-89-7101 Fig. 5 — Dual Row, Low Profile, Right Angle - 
2 | 200 100 | WM17442-ND 4237 25] 68301-1055 12 | 600 500 | WM26912-ND 1.07 95 .64| 10-89-7121 150p Tin/Lead, Nickel Overall — RoHS Compliant 
3 | 300 200 | wMi7443-ND 53 48 .32| 68301-1009 14 | 700 600 | WM26914-ND 1.21 1.08.72 | 10-89-7141 4 | 200 100 | WM27104-ND 50 45 301 71764-0004 
4 | 400 300 | wM17444-ND 66 58.39] 68301-1010 16 | .800 700 | WM26916-ND 1.36 1.20 .80| 10-89-7161 6 | 300 200 | wme7to6-no ‘6457. 38 171764-0006 
5 | 500 400 | WM17445-ND 83.74 50) 68301-1006 18 | 900 800 | WM26918-ND ‘1.50 1.33 .89| 10-89-7181 3 | 400 300 | WM27108-ND 79 70 47171764-0008 
6 | 600 500 | wM17446-ND 93.83 _.55| 68301-1011 20 | 1.000 900 |WM26920-ND 1.64 1.46 97 | 10-89-7201 10 | 500 400 | wwe7110-ND ‘93 82 85171764-0010 
7 | 700 600 | WM17447-ND 1.12 1.00 67] 68301-1012 22 | 1.100 1.000 | wMm26922-ND 1.79 1.58 1.06 | 10-89-7221 
8 | 300.700 | WM17448-ND 4.28 1.13 _.76| 68301-1013 24 | 1.200 1.100 |WM26924-ND 1.93 1.71 1.14| 10-89-7241 i on on eae i r # ee 
00” C-Gride Breakaway Header 26 | 1.300 1.200 | WM26926-ND 2.07 1.83 1.23 10-89-7261 16 | 200 700 AMRCPONIOM 436 120 e0\717640016 
Fig. 4 — Dual Row, Vertical - 15p min. 28 | 1.400 1.300 | WM26928-ND___-2.22 1.96 1.31 | 10-89-7281 is | 900 800 RRNGAPENOM 450 133 89|717e4-0018 
Select Gold — RoHS Compliant 30 | 1.500 1.400 |WM26930-ND 2.36 2.09 1.39] 10-89-7301 50 4000. 900 HREORRIEM 16s 146 97 | 71764-0020 
4 | 200 100 | WM26804-ND 56 50 .34] 10-89-7042 32 | 1.600 1.500 | WM26932-ND 2.50 2.21 1.48 | 10-89-7321 : ; BS: NAD: 
6 | 300 200 | WM26806-ND 74 66 .44| 10-89-7062 34 | 1.700 1.600 | WM26934-ND 2.65 2.34 1.56 | 10-89-7341 22 | 1.100 1.000 | WM27122-ND__1.79_1.58 1.06 | 71764-0022 
8 | 400 300 | WM26808-ND 91.81.54] 10-89-7082 36 | 1.800 1.700 | WM26936-ND 2.79 2.47 1.65 | 10-89-7361 24 | 1.200 1.100 | WM27124-ND 1.93 1.71 1.14) 71764-0024 
10 | 500  .400 | WM26810-ND 1.09 96.64) 10-89-7102 38_| 1.900 1.800 | WM26938-ND__—2.93_ 2.59 1.73 | 10-89-7381 26 / 1.300 1.200 | WM27126-ND = 2.08 1.84 1.23 71764-0026 
12_| 600 500 _| WM26812-ND 1.26 1.12 .75| 10-89-7122 40 | 2.000 1.900 | WM26940-ND 3.08 2.72 1.81] 10-89-7401 28 | 1.400 1.300 | WM27128-ND 2.22 1.96 1.31 | 71764-0028 
14 | 700 600 | WM26814-ND 1.44 1.27.85] 10-89-7142 42 | 2.100 2.000 | WM26942-ND 3.22 2.85 1.90 | 10-89-7421 30 | 1.500 1.400 | WM27130-ND 3.13 2.76 1.84) 71764-0030 
16 | 800 .700 | WM26816-ND 1.61 1.43 .95] 10-89-7162 44 | 2.200 2.100 | WM26944-ND 3.36 2.97 1.98 | 10-89-7441 80_| 4.000 3.900 | WM27180-ND__5.95 5.25 3.50| 71764-0080 
18 | 900 800 | WM26818-ND ‘1.79 1.58 1.06) 10-89-7182 46 | 2.300 2.200 | WM26946-ND 3.51. 3.10 2.07/ 10-89-7461 Fig. 6 — Dual Row, Vertical - Tin 
20 | 1.000 900 | WM26820-ND 1.96 1.74 1.16] 10-89-7202 4g | 2.400 2.300 | WM26948-ND _3.65_ 3.22 2.15 | 10-89-7481 6 | 300 200 ] WMi7449-ND® 68 60 .40| 15-91-2060 
22 | 14.100 1.000 | WM26822-ND 2.14 _1.89 1.26| 10-89-7222 50 | 2.500 2400 |WM26950-ND 3.79 3.35 2.24] 10-89-7501 8 | 400 300 | WM17450-ND@ 91 80 .54| 15-91-2080 
24 | 4.200 1.100 | WM26824-ND 2.31 2.05 1.37| 10-89-7242 52 | 2.600 2.500 | WM26952-ND 3.94 3.48 2.32 10-89-7521 to | 500 400 | WM17451-ND® 1.01 90 .60| 15-91-2100 
26 | 1.300 1.200 | WM26826-ND 2.49 2.20 1.47| 10-89-7262 54 | 2.700 2.600 | WM26954-ND 4.08 3.60 2.40 10-89-7541 42 | 600 500 | WM17452-ND® 1.21. 1.08 .72/15-91-2120 
28 | 1.400 1.300 | WM26828-ND 2.66 2.35 1.57| 10-89-7282 56 | 2.800 2.700 | WM26956-ND 4.22 3.73 2.49 | 10-89-7561 14 | 700 600 | WM17453-ND@ 142 1.25 .84| 15-91-2140 
30 | 1.500 1.400 | WM26830-ND 2.84 2.51 1.67| 10-89-7302 58 | 2.900 2.800 | WM26958-ND___4.37_3.86_2.57 | 10-89-7581 16 | 800700 | WM17454-NDe® 1.62 143 96 | 15-91-2160 
a ten toon EE taper toclieeevoe | | c2 | 2100 2000 GERM ces att 274 (toanzeat | | 2 | 900 900 RMMMSGRI 1.2 191 1.00) 15-41-2180 
36 | 1.800 1.700 | WM26836-ND 3.36 2.97 1.98] 10-89-7362 64 | 3.200 3.100 | WM26964-ND 4.80 4.24 2.83 10-89-7641 20 a a = aap ected: vauacisu: pion 2200 
38 | 1.900 1.800 | WM26838-ND 3.54 3.13 2.09] 10-89-7382 66 | 3.300 3.200 | WM26966-ND 4.94 4.36 2.91 | 10-89-7661 = | 200 00 MORASS = 77 ea 46|16-91%0000 
40 | 2.000 1.900 | WM26840-ND 3.71 3.28 2.19] 10-89-7402 68 | 3.400 3.300 | WM26968-ND 5.08 4.49 2.99 | 10-89-7681 : 3 es 
42 | 2.100 2.000 | WM26842-ND___3.89 3.44 2.29/ 10-89-7422 70 | 3.500 3.400 |WM26970-ND 5.22 4.61 3.08 | 10-89-7701 8 | 400, 300 Meee, §=—1.08 9161 | 15-01-0080 
44 | 2.200 2.100 | WM26844-ND 4.06 3.59 2.40| 10-89-7442 72 | 3.600 3.500 |WM26972-ND 5.37 4.74 3.16| 10-89-7721 10 | 500.400 (RWIAAEASORNDS «1.15 1.02 68 | 15-91-0100 
46 | 2.300 2.200} WM26846-ND 4.24 3.74 2.50] 10-89-7462 74 | 3.700 3.600 | WM26974-ND 5.51 4.87 3.25 | 10-89-7741 12) 600.500 ) WMI7460-ND@ = 1.38 1.22.81] 15-91-0120 
48 | 2.400 2.300) WM26848-ND 4.41 3.90 2.60] 10-89-7482 76 | 3.800 3.700 | WM26976-ND 5.65 4.99 3.33) 10-89-7761 14 | 700 _.600_| WM17461-ND@ 1.61 1.42 _.95 | 15-91-0140 
50 | 2.500 2.400 | WM26850-ND 4.59 4.05 2.70] 10-89-7502 78_| 3.900 3.800 | WM26978-ND__5.80_5.12 3.42 | 10-89-7781 16 | 800 .700 | WM17462-ND@ = 1.84 1.62 1.08] 15-91-0160 
52 | 2.600 2.500 | WM26852-ND 4.76 4.21 2.81| 10-89-7522 80 | 4.000 3.900 | WM26980-ND 5.94 5.25 3.50 | 10-89-7801 18 | 900 800 | WM17463-ND 2.06 1.83 1.22 | 15-91-0180 
54 | 2.700 2600 | WM26854-ND 4.94 4.36 2.91| 10-89-7542 100 | 5.000 4.900 | WM269100-ND 5.73 5.06 3.37 | 70280-0448 20 | 1.000 900 | WM17464-ND@ 2.23 1.97 1.31 | 15-91-0200 
56 | 2.800 2.700 | WM26856-ND 5.11 4.52 3.01) 10-89-7562 Fig. 4 — Dual Row, Vertical, Compliant Press Fit Tail - @ RoHS Compliant 
58 | 2.900 2.800 | WM26858-ND 5.29 4.67 3.12] 10-89-7582 150p Tin/Lead, Nickel Overall — RoHS Compliant 
60 | 3.000 2.900} WM26860-ND 5.46 4.83 3.22| 10-89-7602 4 ] 490 100 | WM7404-ND 72 64 43] 75102-0079 Digi-Key Price Each Molex 
62_| 3.100 3.000 | WM26862-ND 5.64 _4.98 3.32| 10-89-7622 6 | .290 .200 | WM7406-ND 97.86.58] 75102-0080} | plating | Part No. 1 10 100 ‘| Part No. 
64 | 3.200 3.100 | WM26864-ND 5.81 5.13 3.42| 10-89-7642 8 | 390  .300 | WM7408-ND 1.23 1.09 .73) 75102-0081 Fig. 7 — Shunt/Jumper — RoHS Compliant 
66 | 3.300 3.200 | WM26866-ND 599 5.29 3.53] 10-89-7662 10 | 490 400 | WM7410-ND 1.48 1.31 88] 75102-0082 
68 | 3.400 3.300) WM26868-ND 6.16 5.44 3.63| 10-89-7682 12 | 500 500 | Wm7412-ND 4.74 1.54 1.03|75102-0083| |_ 90d | WM23943-ND 890 85224 | 15-20°1025 
70 | 3.500 3.400) WM26870-ND 6.34 5.60 3.73| 10-89-7702 14 | 690 600 | WM7414-ND 1.99 1.76 1.18] 75102-0084] |[Tin/Lead_| WM23944-ND 7 _A4 22 | 15881026 
72_| 3.600 3.500 | WM26872-ND___—-6.51_5.75 3.84| 10-89-7722 16 | .790  .700 | WM7416-ND 2.24 1.98 1.33 | 75102-0085 
74 | 3.700 3.600 | WM26874-ND 6.69 5.91 3.94] 10-89-7742 18 | .890 .800 | WM7418-ND 2.50 2.21 1.47| 75102-0086 
76 | 3.800 3.700) WW26876-ND 6.86 6.06 4.04| 10-89-7762 20 | 990 900 |wu74z0-nD 275 2.43 1.62/ 75102-0087 .100’’ KK® PC Board 
78 | 3.900 3.800 | WM26878-ND 7.04 6.22 4.15] 10-89-7782 22 | 1.090 1.000 | wM7422-ND 3.01 2.66_1.77| 75102-0088 
80 | 4.000 3.900) Ww26880-ND 7.21 6.37 4.25| 10-89-7802 24 | 1.190 1.100 | WM7424-ND 3.26 2.88 1.92| 75102-0089 Receptacles, Top and 
100 | 5.000 4.900 | WM268100-ND 7.00 6.18 4.12| 70280-0458 26 | 1.290 1.200 | WM7426-ND 3.51 3.10 2.07| 75102-0090 
Fig. 4 — Dual Row, Vertical, Compliant Press Fit Tail - 28 | 1.390 1.300 | ww7428-ND 3.77 3.33 2.22/ 75102-0001 Bottom Entry Low Profile 
15y min. Select Gold — RoHS Compliant 30 | 1.490 1.400 | WM7430-ND 4.02 3.55 2.37| 75102-0092 2 
4 | 190 100 | WM7504-ND 91.81.54] 75102-0040 32_| 1.590 1.500 | WM7432-ND 4.28 3.78 2.52| 75102-0093) \aterial: 
6 | 290  .200 | wM7506-ND 1.26 1.12 .75| 75102-0041 34 | 1.690 1.600 | WM7434-ND 4.53 4.00 2.67 | 75102-0094 
8 | 390 300 | WM7508-ND 1.61 1.43 .95| 75102-0042 36 | 1.790 1.700 | WM7436-ND 4.78 4.23 2.82] 75102-0095 | * Housing: High temperature nylon, 
40 | 490 400 | wa75t0-ND 1.96 1.74 1.16] 75102-0043 38 | 1.890 1.800 | WM7438-ND 5.04 4.45 2.97| 75102-0096 | —Gllass-filled, UL 94V, Color: Black 
12_| 590 _.500_| WM7512-ND 2.31 2.05 1.37] 75102-0044 40 | 1.990 1.900 | WM7440-ND 5.29 4.67 3.12] 75102-0097 |» Terminal: Modified Tin/Brass alloy 
14 | 690 600 | WM7514-ND 2.66 2.35 1.57] 75102-0045 42_| 2.090 2.000 | wM7442-ND 5.55 4.90 3.27| 75102-0098] Finish: 
16 | 790  .700 | WM7516-ND 3.01 2.66 1.78) 75102-0046 44 | 2.190 2.100 | WM7444-ND 5.80 5.12 3.42| 75102-0099 ; 
18 | 890 800 | WM7518-ND 3.36 2.97 1.98] 75102-0047 46 | 2.290 2.200 | WM7446-ND 6.05 5.35 3.57| 75102-0100 | ° Tin: 200 Minimum 
20 | 990 900 | WM7520-ND 3.71 3.28 2.19] 75102-0048 48 | 2.390 2.300 | WM7448-ND 6.31 5.57 3.72| 75102-0101] * Select Gold: 154 Minimum 
22 | 4.090 1.000 | WM7522-ND 4,06 3.59 2.40| 75102-0049 50 | 2.490 2.400 | WM7450-ND 6.56 5.79 3.86 | 75102-0102 
24 | 1.190 1.100 | WM7524-ND 4.41 3.90 2.60] 75102-0050 52_| 2.590 2.500 | WM7452-ND 6.82 6.02 4.01 | 75102-0103 Cir- Dim. A Digi-Key Price Each = | Molex 
26 | 1.290 1.200 | WM7526-ND 4.76 4.21 2.81| 75102-0051 54 | 2.690 2.600 | WM7454-ND 7.07 6.24 4.16] 75102-0104) [cuits | Inch(mm) | Part No. 110 100 | PartNo 
28 | 1.390 1.300 | WM7528-ND 541 4.52 3.01] 75102-0052 56 | 2.790 2.700 | WM7456-ND 7.32 6.47 4.31 | 75102-0105 Tin 
30 | 1.490 1.400 | WM7530-ND 5.46 4.83 3.22| 75102-0053 58 | 2.890 2.800 | WM7458-ND 7.58 6.69 4.46 | 75102-0106 2 | .230(5.84) | WM18590-ND® 34 30 20 | 44812-0002 
32_| 1.590 1.500 | WM7532-ND 5.82_5.14 3.43) 75102-0054 60 | 2.990 2.900 | WM7460-ND 7.83 6.91 4.61 | 75102-0107 3 | .330(8.38) | wwtesst-ND® 49 43.29 | 44812-0003 
34 | 4.690 1.600 | WM7534-ND 6.17 5.44 3.63] 75102-0055 62_| 3.090 3.000 | WM7462-ND 8,087.14 4.76 | 75102-0108 
36 | 1.790 1.700 | WM7536-ND 6.52 5.75 3.84) 75102-0056 64 | 3.190 3.100 | WM7464-ND 8.34 7.36 4.91 | 75102-0109 4 | 430 (10.92) eee 82 60 AO | 44812-0004 
38 | 1.890 1.800) WM7538-ND 6.87 6.06 4.04| 75102-0057 66 | 3.290 3.200 |WM7466-ND 8.59 7.59 5.06| 75102-0110 5 | 530,(19.46) (RMieogeaueg 8-75.50 | 44812-0005 
40 | 1.990 1.900 | WM7540-ND 7.22 6.37 4.25| 75102-0058 68 | 3.390 3.300 | WM7468-ND 8.85 7.81 5.21] 75102-0111 6 | .630 (16.00) | WM18594-ND@ 1.02 .90 _.60 | 44812-0006 
42__| 2.090 2.000 | WM7542-ND 7.57_6.68_4.46| 75102-0059 70 | 3.490 3.400 | WM7470-ND 9.10 8.03 5.36 | 75102-0112 7 | .730(18.54) | WM18595-ND 1.18 1.05 .70 | 44812-0007 
44 [2.190 2.100 | WM7544-ND 7.92 6.99 4.66] 75102-0060 72_| 3.590 3.500 | WM7472-ND 9.35 8.26 5.51 | 75102-0113 3 | .830(21.08) | waigs96-ND 1.36 1.20 80 | 44812-0008 
46 | 2.290 2.200 | WM7546-ND 8.27 7.30 4.87) 75102-0061 : 3.690 3.600 | WM7474-ND 9.61 8.48 5.66 | 75102-0114 a | 930 (23.62) | wwtesa7-ND® 152 135 90 | 44812-0009 
48 | 2.390 2.300 | WM7548-ND 8.62 7.61 5.07| 75102-0062 76 | 3.790 3.700 | WM7476-ND 9.86 8.71 5.81 | 75102-0115 
50 | 2490 2.400 | WM7550-ND 8.97 7.92 5.28| 75102-0063 73 | 3.890 3800 |WM7478-ND 10.12 8.93 5.96| 75102-0116; | 12 | 1-080 (26.16) | WMI8598-ND 1.69 1.50 1.00 | 44612-0010 
52_| 2.590 2.500 | WM7552-ND 9.32 8.23 5.49| 75102-0064 80 | 3.990 3.900 | WM7480-ND__10.16 8.97 5.98| 75102-0117 11 | 1.130 (28.70) | WM18599-ND@ 1.87 1.65 1.10 | 44812-0011 
54 | 2.690 2.600 | WM7554-ND 9.67 8.53 5.69| 75102-0065 Fig. 5 — Dual Row, Low Profile, Right Angle - 12_| 1.230 (31.24) | WM18600-ND@ 2.03 1.80 1.20 | 44812-0012 
56 | 2.790 2700] WM7556-ND 10.02 8.84 5.90| 75102-0066 15 min. Select Gold — RoHS Compliant Select Gold 
58 | 2.890 2.800 | WM7558-ND 10.37 9.15 6.10| 75102-0067 4 | 200 100 | WM27004-ND 60 53 35] 71764-0104 2 | 230(684) | WMis601-ND 65 58 39 | 44812-0020 
60 | 2.990 2900] WM7560-ND 10.72 9.46 6.31] 75102-0068 6 | 300 .200 | WM27006-ND 79.70 .47| 71764-0106 
62__| 3.090 3.000 | WM7562-ND__11.07_9.77 6.52| 75102-0069 8 | 400 300 | WM27008-ND 98 87 .58| 71764-0108 3 | 3306.28) RR SoO eg 29 8758 | 44812-0021 
64 [3.190 3.100 | WM7564-ND 11.42 10.08 6.72| 75102-0070 10 | 500 400 |Wwm27010-ND 1.17 1.04 .69| 71764-0110 4 | .430 (10.92) EWMIS603-NDe) 1.31 1.16.77 | 44812-0022 
66 | 3.290 3.200) WM7566-ND 11.77 10.39 6.93] 75102-0071 12 | 600 500 | WM27012-ND__—'1.36 1.20 .80|71764-0112 5 | .530 (13.46) | WM18604-ND 1.64 1.45 97 | 44812-0023 
68 | 3.390 3.300 | WM7568-ND 12.12 10.70 7.13] 75102-0072 14 | 700 600 | WM27014-ND 1.55 1.37 .92|71764-0114 6 | .630 (16.00) | WM18605-ND@ 1.96 1.74 1.16 | 44812-0024 
70 | 3.490 3.400 | WM7570-ND 12.47 11.01 7.34] 75102-0073 16 | 800 .700 |WM27016-ND 1.74 1.54 1.03]71764-0116 7 | 730 (18.54) | wwte606-nD 2.29 2.03 1.35 | 44812-0025 
72_| 3.590 3.500 | WM7572-ND___12.82 11.31 _7.55| 75102-0074 18 | .900 800 | WM27018-ND 1.93 1.71 1.14]71764-0118 
74 | 3.690 3.600 | WM7574-ND 13.17 11.62 7.75| 75102-0075 20 | 1.000 900 |wm27020-ND 2.13 1.88 1.25] 71764-0120 : pre es 5 my He preetve 
76 | 3.790 3.700 | WM7576-ND___13.52 11.93 7.96| 75102-0076 22 | 1.100 1.000 |wM27022-ND 2.32 _2.05 1.37 | 71764-0122 ; ; ee 600 
Fig. 4 — Dual Row, Vertical - Tin — RoHS Compliant 24 | 1.200 1.100 |WM27024-ND 2.51 2.22 1.48] 71764-0124 10 | 1.030 (26.16) | WM18609-ND® 3.27 2.89 1.93 | 44812-0028 
4 | 200 100 | WM26904-ND 50 44.30] 10-89-7041 26 | 1.300 1.200 |WM27026-ND —-2.70- 2.39 1.59) 71764-0126 11 | 1.180 (28.70) | WM18610-ND 3.60 3.18 2.12 | 44812-0029 
6 | 300 200 | wm26906-no 64 57 .38| 10-89-7061 28 | 1.400 1.300 | WM27028-ND 2.89 2.55 1.70|71764-0128 12 | 1.230 (31.24) | WM18611-ND® 3.93 3.47 231 | 44812-0030 
8 | 400.300 | WM26908-ND 79 70 .47| 10-89-7081 30 | 1.500 1.400 |wM27030-ND 4.39 3.88 2.59| 71764-0130 
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holeX? -100” (2.54mm) Center Headers 
as 


.025” (.64mm) Square Pins 


The Molex KK® Concept utilizes a double cantilever contact design in mating with P.C. board pins. UL Recognized (File AWG wire) » Resistance: 20mQ maximum « Dielectric Withstanding Voltage: 1500VAC for 60 seconds » Storage 
#29179), CSA Recognized (File 19980) »* Voltage Rating: 250VAC maximum « Current Rating: Up to 4 Amps (with 22 Temp.: -40°C ~ 105°C » Material: 94V-0 


Fig. 1 - Straight Header iP Fig. 2 - Right Angle Header Fig. 3 - Straight - Friction Lock Header 
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Fig. 4 - Right Angle - Friction Lock Header P Fig. 6 - Center Crimp Terminal Housing 
Xe (contacts sold separately) 
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(3.18) Bay th cexaf (1-02) 
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4 : N Min Insertion Depth Locking Feature 
= : 56 vs 
reas TTT 125° (14.22) ee, a 
025 100 (2.54) (8.17) 142 (3.61) +19 (4.83) 
(.64) 080 (1.27)-+1 = Polarizing 
A Ref. Dimension B Locking Rib 
“144 01 (.25) X2 Matin Ramp 
008 (.20) X2 for Stackable Headey 
Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex 
Fig. cuits) Inch (mm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig./cuits} Inch(mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.) cuits} Inch(mm) | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
100” (2.54mm) Center Header - Tin 5 | 490 (12.45) |WM2725-ND@ 1.35 11.91 79.38] 22-10-2051 9 | .900 (22.86) |WM4118-ND .99 871 58.06) 22-27-2091 
2 | .190(4.83) |WM4000-ND® 18 1.63 10.88) 22-03-2021 6 | 590 (14.99) )WM2726-ND® 1.61 14.22 94.77] 22-10-2061 5 | 10 | 1.00 (25.40) | WM4119-ND 1.00 8.85 58.97 | 22-27-2101 
3 | .290(7.37) |WM4001-ND@ 33 2.92 19.50] 22-03-2031 7 | .690 (17.53) |WM2727-ND@ 1.80 15.85 105.69 | 22-10-2071 11 | 1.10 (27.94) | WM4120-ND 1.40 9.73 64.87 | 22-27-2111 
4 | .390(9.91) |WM4002-ND® 44 3.88 25.87| 22-03-2041] | , | 8 | .790 (20.07) )WM2728-ND® 2.06 18.16 121.07] 22-10-2081 12_| 1.20 (30.48) [WM4121-ND_ 1.19 10.54 70.28 | 22-27-2121 
5 | .490(12.45) |WM4003-ND@ 55 4.83 32.20] 22-03-2051 9 | .890 (22.61) |WM2729-ND@ 2.31 20.41 136.06] 22-10-2091| | Straight - Friction Lock Header - Gold — RoHS Compliant 
6 | .590 (14.99) | WM4004-ND® 66 5.78 38.56| 22-03-2061 10 | .990 (25.15) |WM2730-ND@ 2.57 22.65 151.01 | 22-10-2101 2 | .200 (5.08) |WM2744-ND 66 5.78 38.56 | 22-29-2021 
1 | 7 | .690(17.53) |WM4005-ND®  .77 6.80 45.37| 22-03-2071 11 {1.090 (27.69) |WM2731-ND 2.82 24.90 166.00 ) 22-10-2111 3 | .300 (7.62) | WM2745-ND 1.06 9.39 62.57 | 22-29-2031 
8 | .790(20.07) |WM4006-ND@ 77 6.80 45.37| 22-03-2081 12 }1.190 (30.23) |WM2732-ND@ 3.08 27.21 181.39 | 22-10-2121 4 | .400 (10.16) | WM2746-ND 1.10 9.73 64.87 | 22-29-2041 
9 | .890 (22.61) |WM4007-ND@ 86 7.62 50.79) 22-03-2091 2 | 190 (4.83) |WM2733-ND@ 57 5.04 33.58 | 22-12-2021 5 | 500 (12.70) | WM2747-ND 1.57 13.81 92.08 | 22-29-2051 
10 | .990 (25.15) |WM4008-ND® © 87 7.69 51.26) 22-03-2101 3 | .290(7.37) |WM2734-ND 83. 7.83_ 48.85] 22-12-2031 6 | 600 (15.24) (MGR 1.73 15.24 101.57 | 22-20-2061 
11 | 1.090 (27.69) |WM4009-ND 96 8.50 56.68| 22-03-2111 4 | 390(9.91) |WM2735-ND® 1.07 9.42 62.81| 22-12-2041] | ' pis ie ies ra oa poe 
12 | 1.190 (30.23) |WM4010-ND 1.06 9.32 62.14) 22-03-2121 5 | 490 (12.45) |WM2736-ND@ 1.33 11.78 78.51 | 22-12-2051 800 (20.32) . : : 
9 | .900 (22.86) |WM2751-ND 2.37 20.88 139.22 | 22-29-2091 
2 | .190(4.83) |WM4100-ND® 24 209 13.96| 22-05-2021 6 | 590 (14.99) |WM2737-ND@ 1.61 14.19 94.61 | 22-12-2061 
2 17 | 690 (17.53) |WM2738-ND® 1.88 16.55 110.31 | 22-12-2071 10 | 1.00 (25.40) |WM2752-ND 2.62 23.13 154.18) 22-29-2101 
a) -200(7.87) re, «= 25 8.07 20.49) 22-05-2081 a | 7a0c007 WRENN 014 an00 125.01 | oo-to-2081 41 | 4.10 (27.94) |wM2753-ND 2.89 25.51 170.08 | 22-29-2111 
4 | 390(9.91) MO, «AT -A12 27.49) 22-05-2041 en (enn) aoe hee 42 | 1.20 (30.48) |WM2754-ND 3.15 27.75 185.03] 22-29-2121 
5 | .490(12.45) |WM4103-ND®@ 59 5.17 34.45] 22-05-2051 9 | .890 (22.61) |WM2740-ND® 2.42 21.32 142.15 | 22-12-2091 = - 7 
4 -05- 10 | 990 (25.15) |WM2741-ND® 2.68 23.61 157.42 | 22-12-2101 21007. (22am) Center Crimp: Terminal Housing 
6 | 590 (14.99) |WM4104-ND® —.70 6.21 41.41 | 22-05-2061 : re si bia i Aa He tian (Contacts Sold Separately Below) 
2 | 7 | 690 (17.53) |WM4105-ND® 82 7.20 47.98] 22-05-2071 : bi tbe aa sees ne hes sel With Locking Ramp and Polarizing Ribs — RoHS Compliant 
8 | .790(20.07) |WM4106-ND® 94 8.31 55.38] 22-05-2081 : ae cae ai sea ba os 2 | 202 (5.64) |WM2000-ND 54a yA OS S057 
9 | .890 (22.61) |WM4107-ND® 1.06 9.36 62.37| 22-05-2091 : pe [ ria : ; ea connor 3 | 322(8.18) |wM2001-ND 99 1:90 42.68 | Sac01a0a7 
10 | 990 (25.15) |WM4108-ND® 1.07 9.42 62.81) 22-05-2101 -300 (7.62) ‘ND@ = =6.97 8.57 57. 11 4 | 422 (10.72) | wa2002-ND 299 255 17.01 | 22-01-3047 
11 | 1.090 (27.69) |WM4109-ND® 1.18 10.40 69.34) 22-05-2111 4 | 400 (10.16) |WM2702-ND® 1.01 8.89 59.29 | 22-11-2042 5 | .522 (13.26) | WM2003-ND 36 3.20 21.36 | 22-01-3057 
12 | 1.190 (30.23) |WM4110-ND@ 1.27 11.25 74.99] 22-05-2121 5 | 500 (12.70) |WM2703-ND® = 1.43 12.63 84.17 | 22-11-2052 6 | .622(15.8) |WM2004-ND 44 3.86 25,75) 22-01-3067 
2 | .200 (5.08) |WM4200-NDe 24 2.09 13.96| 22-23-2021 6 | .600 (15.24) |WM2704-ND@ 1.58 13.93 92.87 | 22-11-2062 6 | 7 | .722(18.34) | WM2005-ND 51. 451 30.10 | 22-01-3077 
3 | .300 (7.62) | WM4201-ND@ 33 2.94 19.62| 22-23-2031 3 | 7 | .700 (17.78) |WM2705-ND® 1.84 16.22 108.14 | 22-11-2072 8 | .822 (20.88) | wiM2006-ND 58 5.10 34.02 | 22-01-3087 
4 | .400 (10.16) | WM4202-ND@ 42 3.73 24.84 22-23-2041 8 | .800 (20.32) | WM2706-ND® 1.92 16.94 112.96 | 22-11-2082 9 | .922 (23.42) | WM2007-ND 65 5.76 38.37 | 22-01-3097 
5 | .500(12.70) |WM4203-ND@ 50 4.45 29.67| 22-23-2051 9 | .900 (22.86) |WM2707-ND@ 2.16 19.10 127.32] 22-11-2092 10 | 1.022 (25.96) | WM2008-ND 73 6.41 42.76 | 22-01-3107 
6 | .600 (15.24) | WM4204-ND® 58 5.10 34.02| 22-23-2061 10 | 1.000 (25.40) |WM2708-ND® 2.40 21.19 141.28 | 22-11-2102 11 | 1.122 (28.5) | WM2009-ND 80 7.07 47.11 | 22-01-3117 
3 | 7 | .700(17.78) |wM4205-ND® 68 6.02 40.11| 22-23-2071 11 |4.100 (27.94) |WM2709-ND@ 2.65 23.35 155.68 | 22-11-2112 12 | 1.222 (31.04) | WM2010-ND 87 7.65 51.02 | 22-01-3127 
8 | .800 (20.32) | WM4206-ND® 79 6.94 46.24| 22-23-2081 12 | 1.200 (30.48) |WM2710-ND@ 2.88 25.45 169.64 | 22-11-2122 Without Locking Ramp or Polarizing Ribs 
9 | .900 (22.86) | WM4207-ND@ 88 7.78 51.89) 22-23-2091 2 | .200(5.08) |WM2711-ND® 1.14 10.07 67.12 | 22-12-2024 — RoHS Compliant 
10 | 1.000 (25.40) |WM4208-ND® 89 7.85 52.33) 22-23-2101 3 | .300 (7.62) |WM2712-ND® 1.47 12.93 86.18] 22-12-2034 2 | .222 (5.64) | WM1575-ND 11.99 6.61 | 22-01-2021 
11 | 1.100 (27.94) | WM4209-ND@ 98 8.63 57.55) 22-23-2111 4 | 400 (10.16) |WM2713-ND@ 1.73 15.31 102.04 | 22-12-2044 3 | .322 (8.18) | WM1576-ND 71.52 10.14 | 22-01-2031 
12 | 1.200 (30.48) |WM4210-ND®@ 1.07 9.42 62.81| 22-23-2121 5 | 500 (12.70) |WM2714-ND® 1.91 16.87 112.49] 22-12-2054 4 | 422 (10.72) | WM1577-ND 23° 1.99 13.25 | 22-01-2041 
2 | .200 (5.08) |WM4300-ND@ 48 4.22 28.12| 22-05-3021 6 | .600 (15.24) |WM2715-ND® 2.08 18.37 122.46 | 22-12-2064 5 | .522 (13.26) | WM1578-ND 28° 2.51 16.75 | 22-01-2051 
3 | .300 (7.62) |WM4301-ND® 66 5.78 38.56] 22-05-3031 4| 7 | 700 (17.78) |WM2716-ND®@ 2.27 20.00 133.33 | 22-12-2074 6 | .622 (15.8) | WM1579-ND 38 3.33 22.23 | 22-01-2061 
4 | 400 (10.16) |WM4302-ND@ 84 7.42 49.44] 22-05-3041 8 | .800 (20.32) |WM2717-ND® 2.37 20.88 139.22 | 22-12-2084] | 6 | 7 | .722 (18.34) | WM1580-ND AO 3.51 23.39 | 22-01-2071 
5 | .500 (12.70) |WM4303-ND@ 92 8.10 53.99) 22-05-3051 9 | .900 (22.86) |WM2718-ND® 2.66 23.47 156.47 | 22-12-2094 8 | .822 (20.88) | WM1581-ND AB 4.19 27.95 | 22-01-2081 
6 | .600 (15.24) |WM4304-ND@ 1.03 9.05 60.32) 22-05-3061 10 |1.000 (25.40) |WM2719-ND@ 2.96 26.12 174.15] 22-12-2104 9 | .922 (23.42) | WM1582-ND 51 4.50 30.00 | 22-01-2091 
4 | 7 | .700(17.78) |WW4305-ND® 1.19 10.54 70.28| 22-05-3071 11 ]1.100 (27.94) |WM2720-ND@ 3.25 28.71 191.39] 22-12-2114 : See, Pecan = a a eae 
8 | .800 (20.32) | WM4306-ND® 1.25 11.02 73.49] 22-05-3081 12 |4.200 (30.48) |WM2721-ND@ 3.55 31.36 209.08 | 22-12-2124 : ‘ ‘ ‘ ; 5 -01- 
a , — ; 12 | 1.222 (31.04) | WM1585-ND 68 6.02 40.14 | 22-01-2121 
9 | .900 (22.86) | WM4307-ND 1.30 11.43 76.18} 22-05-3091 Straight - Friction Lock Header - Tin — RoHS Compliant With Lookiia Ri, RoHS C fant 
10 | 1.000 (25.40) | WM4308-ND®@ 1.31 11.56 77.09] 22-05-3101 2 | .200(5.08) | WMA117-ND 343.00 19.97 | 22-27-2001 LE DOSING NP — rere ompien 
41 {4.400 2 | .220(5.59) |WM2011-ND 13° 1.41 7.40 | 22-01-2027 
100 (27.94) | WM4309-ND@ 1.44 12.72 84.80) 22-05-3111 3 | .300 (7.62) |WM4112-ND 51 4.49 29.94 | 22-27-2031 
42 | 1.200 (30.48) |WM4310-ND@ 1.48 13.06 87.10] 22-05-3121 4 | 400 (10.16) |wm4113-ND 56 4.90 32.67 | 22-27-2041 3 | -320(6-13) MCU «191.70 11.95 | 22-01-2087 
- = - - - -400;(10:18) : : 5 : ee ¢ | 4 | -420(10.67) )wm2013-ND 25 2.22 14.83) 22-01-2047 
.100” (2.54mm) Center Header - Gold 5 | 5 | 500 (12.70) |wM4114-ND 70 6.19 41.25 | 22-27-2051 5 | 520 (13.21) |WM2014-ND 39 281 1875 | 29-01-2057 
2 | .190 (4.83) |WM2722-ND@ 56 4.90 32.67] 22-10-2021 8 | 600 (15.24) | WM4115-ND 74 6.53 43.55 | 22-27-2061 6 | .620(15.75) |WM2015-ND 383.33 22.23 | 22-01-2067 
1| 3 | .290(7.37) |WM2723-ND® 81 7.14 47.62 | 22-10-2031 7 ‘| .700 (17.78) | WM4116-ND 77 6.80 45.37) 22-27-2071 7 | 720 (18.29) |WM2016-ND 45 3.93 26.19 | 22-01-2077 
4 | .390(9.91) |WM2724-ND@ 1.08 9.52 63.48] 22-10-2041 8 | .800 (20.32) | WM4117-ND 88 7.75 51.69 | 22-27-2081) Sous Compliant (Continued) 
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rolex’ -100” (2.54mm) Center Headers (cont) 
YY 


Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex 
Fig.|cuits| Inch(mm) | Part No. ‘| 10 100 | PartNo. Fig.|cuits] Inch(mm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig.|cuits | Inch(mm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
8 | .820 (20.83) | WM2017-ND 51 4.51 30.10) 22-01-2087 4 | 418 (10.62) | WM2614-ND A8 419 27.95 | 22-01-2045 Polarizing Key for 
9 | 920 (23.37) |WM2018-ND 575.04 33.58 | 22-01-2097 5 | 518 (13.16) | WM2615-ND 51 4.50 30.00 | 22-01-2055] |_.100" Housings WwmM2400-ND 1.02/10 15-04-9209 
6 | 10 | 1.020 (25.91) | WM2019-ND 64 5.62 37.50 | 22-01-2107 6 | .618 (15.70) | WM2616-ND 57 5.05 33.64 | 22-01-2065 Crimp Contact for Stackable Housing 
11. | 1.120 (28.45) | WM2020-ND 70 6.15 40.98 ) 22-01-2117 7 | .718 (18.24) | WM2617-ND 63 5.53 36.85 | 22-01-2075 22-30 AWG, 
12 | 1.220 (30.99) | WM2021-ND 76 6.74 44.93 ) 22-01-2127 6 | 8 | .818 (20.78) | WM2618-ND 69 6.08 40.53 | 22-01-2085 Selective Gold WM2624-ND* — 2.86 22.85 | 08-55-0111 
Locking Ramp or Polarizing Ribs, Stackable — 9 | .918 (23.32) | WM2619-ND 73 6.44 42.93 | 22-01-2095 SpSnWNG WM2625CT-ND — 98 7.80 
RoHS Compliant 10 | 1.018 (25.86) } WM2620-ND 79 6.99 46.61 | 22-01-2105 a . WM2625TR-ND 364.00/7,000 08-50-0031 
6 2 | .218 (5.54) | WM2613-ND 39° 3.47 23.11 | 22-01-2025 11° | 1.118 (28.40) | WM2621-ND 84 741 49.43 | 22-01-2115 WM2623-ND* — 140 11.19 | 08-50-0032 
3 | .318 (8.08) | WM2626-ND 5 4.01 26.75 | 22-01-2035 12 | 1.218 (30.94) | WM2622-ND 92 8.08 53.88 | 22-01-2125) 4 pons Compliant * Bulk 


-100” (2.54mm) High Pressure Terminal Housings 


* Standard with locking ramp * 94V-0 material * Mates with .025” (0.64mm) Pins 
© Up to 425 grams normal force * Multiple contacting points »* Patented double 
cantilever with box shroud »* Accepts #22 to 30 AWG wire, .062” insulation dia. 


CL mL uel 
a Conductor Insulation 


-100” (2.54mm) 
Center Housings 


AB Crimp Area Crimp Area 


Wire | Insulation Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Molex aa: Dim. A Digi-Key Pricing Molex 
Size |Dia. (Inch)| Finish | Part No. 10 100 500 | Qty. | Price | PartNo. (Circuits| Inch(mm) _|Part No. 110 100 | PartNo. ree Petes 
= 1 | 120 (3.05) | WM2600-ND 20 1.65 11.79] 10-11-2013 ena ae 
Select WM2312-ND 2.58 20.60 85.84) — — | 08-55-0102 2 | .220(5.59) |WM2601-ND® 14 1.22 8.15] 10-11-2023 
22-30 | .062 Max. ae WM2312CT-ND — 10.69  44.53]10,000] 71.00/M | 08-55-0101 é ae ues a ie bes eee 
o _ mace : 67 -ND® ; 52 16.77 | 10-11- 
PEM ZSUCTENE 12.63 52.64/10,000| 63.00/M | 08-65-0815 5 | 520 (13.21) |WM2604-ND® 36313 2089| 10-11-2053 1os00 
WM1129-ND* 8.32 66.60 277.49] — — | 08-56-0110 6 | 620 (15.75) |WM2605-ND@ 42 3.74 24.96 | 10-11-2063 
| - 56+ 7 |.720(18.29) |WwM2606-ND@ 49 4.35 29.03] 10-11-2073 
p90 | 082 Mee: | “Gold LE a! 39.86 166.06]10,000| 266.00/M | 08-56-0109 & | gowoes) |WHoErINTe raat gant ana | 4ct-oone 
WwMe757-ND 8.63 69.03 287.61) — — | 08-65-0814 9 | .920 (23.37) |WM2608-ND@ 63 5.58 37.18] 10-11-2093 
WM2757CT-ND — 46.17 192.39|10,000] 308.00/M | 08-65-0813 10 _|1.020 (25.91) |WM2609-ND@ T1 6.26 41.73| 10-11-2103 thon 
11 /1.120 (28.45) |WM2610-ND 78 6.87 45.80| 10-11-2113 . 34) 
By * — — -50- 
WMT ND 119 9.50 99.56 08-50-0114 12 |1.220 (30.99) |WM2611-NDe ‘85 7.48 49.88) 10-11-2123 1b hf oO 
WM1114CT-ND — 3.90 — 16.26|10,000) 26.00/M | 08-50-0113 13 |1.322 (33.58) |WM2685-ND® 82 7.23 48.23) 10-11-2133 I i 
ener tin | WM2756-ND* 1146 924 ©3851) — — | 08-65-0805 14 |1.422 (36.12) |WM2686-ND@ 88 7.78 51.87) 10-11-2143 
is ie lax. in .| -11-! 
WM2756CT-ND — 4.88  20.31/10,000) 33.00/M | 08-65-0804 oe MUGEN 948.33 55.51 | 10-11-2168 
WM2758-ND* 1.34 1069 44.53) — — | 08-52-0123 Tin/Copper Plating | WM2612-ND@ — 179 14.29 | 08-50-0005 
WM2759CT-ND — 5.34 — 22,25]10,000) 36.00/M | 08-52-0101 Crimp Terminal, 22-30, 
; ; Gold Plating WM23941-ND@ — 5.05 40.37 | 08-55-0129 
Universal Crimp Tool (Molex) WMg9999-ND 50.75/1 63811-1000 Terminal, 24~30, WM2755CT-ND@$ 038.27 | 08-50-0004 
Production Tool (Molex) WM9915-ND 228.96/1 11-01-0185 Tin Plating WM2755TR-ND@+ 275.00/5,000 |} 08-50-0004 
Extraction Too! (Molex) WM9927-ND 67/1 11-03-0022 Terminal, 22-30, WM23941CT-ND@#§ — — 33.69 | 08-55-0124 
Manual Wire Stripper (Molex) | WM9969-ND 84.59/1 63817-0000 Gold Plating WM23941TR-ND@TS _840.00/5,000_| 08-55-0124 
* Bulk — + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ RoHS Compliant + Cut Tape t+ Tape and Reel § NEW! 


* Voltage Rating: 250VAC Maximum 


¢ Current Rating: Up to 7 Amps (with 18 AWG wire) 


¢ Resistance: 20m0 maximum 


* Dielectric Withstanding Voltage: 1500VAC for 


60 seconds 


* Operating Temperature: 0°C ~ 75°C 
* Storage Temperature: -40°C ~ 105°C 


* Material: 94V-0 


Fig. 4 - Right Angle-Friction Lock Header for 
use with Locking Ramp only - 


128 
t 


Fig. 5 - Straight Friction Lock Header for use 
with Locking Ramp & Polarizing Ribs 


Fig. 2 - Right Angle Header 


Fig. 6 - Right Angle Friction Lock Header for use 
with Locking Ramp & Polarizing Ribs 


Dimensions in Inches 


Fig. 3 - Straight-Friction Lock Header for use 
with Locking Ramp only 


Fig. 7 - Center Crimp Terminal Housing 
(contacts sold separately) 


eo oe iss ae Ase eor8 

TSB 446 - ae Te Polarizing 

tit“ a 

J~.045 .203 Shown with Term. 
Ckt.#1 7 Locked into Housing 
1394 baa 156 

Cir-| Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex Cir-| Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex Cir-| Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex 

Fig.|cuits| A B_ | Part No. 1 10 (100 | Part No. Fig.|cuits}| A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. IFig.{cuits| A B_ | Part No. a 10 100 | Part No. 
2 |.267 — |WM4400-ND@® .35 3.3 20.87 |26-48-1021 8 |1.203 — |WM4506-ND® 80 7.10 47.32 | 26-48-1082 3 |.466 — |WM4701-ND@® 51 4.50 29.98 | 26-48-1036 
3 |.423 — |WM4401-ND@ 43 3.76 25.05 | 26-48-1031 9 |1.359 — |WM4507-ND® .88 7.75 51.67 | 26-48-1092 4 | 622 — |WM4702-ND@ .61 5.37 35.81 | 26-48-1046 
4 |.579  — |WM4402-ND® 50 4.39 29.24 | 26-48-1041 2) 10 |1.515 — |WM4508-ND® .95 8.40 56.02 | 26-48-1102 5 |.778 — |WM4703-ND@ .71 6.25 41.64 | 26-48-1056 
5 |.735 — |WM4403-ND®@ 57 5.01 33.42 | 26-48-1051 11/1671 — |WM4509-ND@ 1.03 9.06 60.37 | 26-48-1112 6 | .934 — |WM4704-ND@ .81 7.12 47.46 | 26-48-1066 
6 |.891 — |WM4404-ND@ .64 5.64 37.60 | 26-48-1061 12 |1.827 — |WM4510-ND® 1.10 9.71 64.72 | 26-48-1122 4g 21090 — RIM). 7.99 53.29 | 26-48-1076 
1 | 7 41.047. — |WM4405-ND 71 6.27 41.79 | 26-48-1071 2 |.310 — |WM4600-ND@ .38 3.39 22.59 | 26-48-1025 8 {1.246 — |WM4706-ND@ 1.01 8.87 59.12 | 26-48-1086 
8 |1203 — |WM4406-ND® 78 690 45.97 | 26-48-1081 3 |406 — |ww4soi-ND 47 4.14 27.63 | 26-48-1035 9/1402 — |WMGTOENDS, 1.10 9.74 64.05 | 26-48-1098 
9 /1.359 — |WM4407-ND@ .85 7.52 50.16 | 26-48-1091 4 |.622 — |WM4602-ND@ .56 4.90 32.67 | 26-48-1045 10 |1.558 — |WM4708-ND® 1.20 10.62 70.77 | 26-48-1106 
10 1.515 — |WM4408-ND® .92 8.15 54.34 | 26-48-1101 5 |.778 — |WM4603-ND® 64 5.66 37.71 | 26-48-1055 111714 — Ce, 130 11.48 76.60 | 26-48-1116 
11 |1.671 — |WM4409-ND® 99 8.78 58.52 | 26-48-1111 6 | 934 — |WM4604-ND 73 6.41 42.75 | 26-48-1065 12 (1.870 — [RERUNS 1.40 12.86 82.48 | 26-46-1126 
12 |1.827 — |WM4dto-ND@ 1.07 9.41 62.71 |26-48-1121 | | 3/7 [1.090 — |wma60s-ND® 81 7.17 47.80 | 26-48-1075 2 | .156 306 [RRB -22. 1.90. 12.70 | 26-60-4020 
2 | 267 — |WM4500-ND@® 36 3.18 21.21 | 26-48-1022 8 [1.246 — |WM4606-ND® .90 7.93 52.84 | 26-48-1085 3 | 312 462 | WM4621-ND® 32 2.86 19.07 | 26-60-4030 
3 |49 6 POMEMMNPON 43 3.93. 9556 | 26-49-1039 9 |1400 — [NRE 98 9.68 57.88 | 26-40-4095 4 | 468 .618 |WM4622-ND@ 43 3.81 25.39 | 26-60-4040 
4 | 570 NOME 5, 440 20.01 | 96-49-1040 io [isa — [MRRREIINeL 1.07. 944 @2.99 |os-4s-t40s 5 | 5 | 624 .774 |WM4623-ND@ 54 4.76 31.76 | 26-60-4050 
2 5 | 735 — PRM 14. 3.96 loseta-inse 41 [1714 — [OUMRRORIDR: 446 1049. 67.96 |oeae-tt1s 6 | .780 .930 |WM4624-ND@ .65 5.71 38.09 | 26-60-4060 
7 | 936 1.086 |WM4625-ND@ .76 6.67 44.46 | 26-60-4070 
6 bot — ae 88 5.79. 38.61 | 26-48-1062 12 [1-870 — RERUNS, 124 10.95 73.01 | 26-48-1125 8 |1.092 1.242|WM4626-ND@ .86 7.62 50.79 | 26-60-4080 
7 |1.047 — |WM4505-ND® 73 6.44 42.96 | 26-48-1072 4] 2 |.310 — |WM4700-ND@ 41 3.62 24.16 | 26-48-1026 | pong Comnpillani Continued) 
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o™., 
a ae 3 .156” Center Headers .045” Square Pins (Cont, 


Cir-| Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex Cir-) Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex Cir-| Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex 
Fig.|cuits| A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.|cuits| A B_ | Part No. al 10 100 | PartNo. Fig.{cuits| A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. 
9 |1.248 1.398 |WM4627-ND@ .97 8.57 57.15 | 26-60-4090 10 |1.558 — |WM5208-ND® 4.02 35.43 236.23 | 26-48-2105 40/1560 — |WM2108-ND 74 6.54 43.63 | 09-50-3101 
5 | 10 |1.404 1.554 |wmi4e28-ND@ 1.08 9.52 63.48 | 26-60-4100 3| 11 ]1.714 — |WMs5209-ND@ 4.40 38.79 258.60 | 26-48-2115 7| 41 41.710 — |WM2t09-ND 82 7.20 47.98 | 09-50-3111 
11 1.560 1.710 ]WM4629-ND@ 1.19 10.48 69.85 | 26-60-4110 12 |1.870 — |WMS210-ND® 4.78 42.15 280.97 | 26-48-2125 12 |1.870 — |WM2110-ND 89 7.85 52.33 | 09-50-3121 
12 [1.716 1.866 | WM4630-ND®@ 1.30 11.43 76.18 | 26-60-4120 2 | 310 — |WM5212-ND®@ 1.25 11.01 73.42 | 26-48-2026 Without Locking Ramp or Polarizing Ribs - 94V-2 
2 |.156 .306 |WM4640-ND@ .23 2.04 13.61 | 26-60-5020 3 |.466 — |WM5213-ND® 1.77 15.58 103.88 | 26-48-2036 — RoHS Compliant 
3 |.312 462 |WM4641-ND@® .35 3.06 20.41 | 26-60-5030 4 | 622 — |WMS5214-ND@ 2.28 20.15 134.34 | 26-48-2046 2 |.308 — |WM1564-ND 13 1.17 7.81 | 09-50-7021 
4 | 468 618 |WM4642-ND@ 46 4.08 27.21 | 26-60-5040 5 |.778 — |WMS5215-ND® 2.80 24.72 164.80 | 26-48-2056 3 | 464 — |WM1565-ND 20 1.75 11.70 | 09-50-7031 
5 | 624 .774 |WM4643-ND@ 58 5.10 34.02 | 26-60-5050 6 |.934 — |WMS5216-ND® 3.32 29.29 195.26 | 26-48-2066 4 |.620 — |WM1566-ND 26 2.34 15.58 | 09-50-7041 
6 | .780 .930 |WM4644-ND@ 78 6.87 45.80 | 26-60-5060 4] 7 |1.090 — |WM5217-ND® 3.84 33.86 225.72 | 26-48-2076 5 | .776 = — |WM1567-ND 33 2.92 19.47 | 09-50-7051 
6 | 7 |.936 1.086 |WM4645-ND® 81 7.14 47.62 | 26-60-5070 8 |1.246 — |WM5218-ND® 4.36 38.43 256.18 | 26-48-2086 8 | 932 — |WMI568-ND 40 3.51 23.39 | 09-50-7061 
8 |1.092 1.242|WM4646-ND@ .93 8.16 54.42 | 26-60-5080 9 |1.402 — |WM5219-ND@ 4.87 43.00 286.64 | 26-48-2096 | | 7 | 7 |1.088 — |WMI569-ND 46 4.09 27.28 | 09-50-7071 
9 /1.248 1.398 |WM4647-ND@ 1.04 9.18 61.23 | 26-60-5090 10 |1.558 — |WIM5220-ND@ 5.39 47.57 317.10 | 26-48-2106 B24 — Poe 53 467 31-17 | 09-50-7081 
10 |1.404 1.554 |WM4648-ND® 1.16 10.20 68.03 | 26-60-5100 11 /1.714 — |WM5221-ND 5.91 52.13 347.56 | 26-48-2116 9 |1.400 — |WMI571-ND 60 5.26 35.05 | 09-50-7091 
11 /1.560 4.710|WM4649-ND 1.27 11.22 74.83 | 26-60-5110 12 |1.870 — |WM5222-ND® 6.43 56.70 378.02 | 26-48-2126 i paid = eee - ye ee eaten 
nm — 573+ 73 6. f -50-7 
12 11.716 1.866 |WM4650-ND 1.39 12.25 81.64 | 26-60-5120 2 | 156 .306 |WM5224-ND®@ 1.00 8.85 58.97 | 26-61-4020 
12/1868 — /WM1574-ND 79 7.01 46.75 | 09-50-7121 
Gold 3 |.312 .462 |WM5225-ND® 1.50 13.20 88.01 | 26-61-4030 
Polarizing Key for 
2 | 267 — |WMS5002-ND@ .95 8.36 55.75 | 26-48-2021 4 | 468 .618 | WM5226-ND@ 1.93 17.01 113.40 | 26-61-4040 : ; 
156" Housings WM2402-ND 18 157 —] 15-04-0219 
3 | .423 — |WM5003-ND@ 1.32 11.61 77.38 | 26-48-2031 5 | 624 .774 |WM5227-ND® 2.40 21.16 141.04 | 26-61-4050 PalarbinalPaai 
4/579 — |wwso04-ND@ 1.68 14.85 99.01 | 26-48-2041 6 | .780 930 |WM5228-ND@ 2.88 25.37 169.17 | 26-61-4060 iets 
156" Housings WM2403-ND 18 157 —/ 15-04-0220 
5 |.735 — |WMS5005-ND@ 2.05 18.09 120.63 | 26-48-2051 5 | 7 |.936 1.086 |WM5229-ND® 3.36 29.66 197.72 | 26-61-4070 : : a 
6 |.391 — |wmso06-Noe 242 21.34 142.26 | 26-48-2061 8 |1.092 1.242 |WM5230-ND@ 3.83 33.81 225.41 | 26-61-4080 With Locking Ramp and Polarizing Ribs - Polyester 
1|7 [1047 — |wwso07-NDe 279 2458 163.89 | 26-48-2071 9 /1.248 1.398 |WM5231-ND@ 4.31 38.03 253.53 | 26-61-4090 2) 340 — (Eee -17 «1.51 10.05 | 09-50-8028 
8/1203 — |WMs008-ND® 3.15 27.83 185.51 | 26-48-2081 10 |1.404 1.554 |WM5232-ND@ 4.80 42.31 282.09 | 26-61-4100 3) 500 — «26 2.29 15.27 | 09-60-8038 
9 1.359 — |wMs009-NDe 3.52 31.07 207.14 | 26-48-2091 41 |1.560 1.710 |WM5233-ND@ 5.27 46.53 310.21 | 26-61-4110 4 | 650 — [WMAIISNDS 34 3.01 20.05 | 09-50-8043 
5 |.810 — |WM2114-ND@ 43 3.80 25.31 | 09-50-8053 
10 |1.515 — |WMS5010-ND@ 3.89 34.31 228.76 | 26-48-2101 12 |1.716 1.866 | WM5234-ND®@ 5.76 50.81 338.77 | 26-61-4120 
41 | 1.671 WM5011-ND@ 4.26 37.56 250.39 | 26-48-2111 2 |.156 .306 |WM5235-ND@ 1.14 10.07 67.12 | 26-61-5020 6 | 970 — [AMEE 51451 30.10 | 08-50-8068 
12 |ta2 = WMSO12-NDe 462 40.80 272.02 | 26-48-2101 3 | 312 462 |WMS236-ND@ 471 15.11 100.70 | 26-64-5030 7) 7 20 — Eben 80 380 35:82 | 0950-8078 
ceil eae * sails mi ee cea 1S faa peau 8 |1.280 — |WM2117-ND® .67 5.95 39.67 | 09-50-8083 
2 | .267  — |WMS5102-ND@ 1.10 9.75 64.98 | 26-48-2022 4 | 468 .618 |WM5237-ND@ 2.22 19.59 130.60 | 26-61-5040 9 11430 — |WMet1sNDe 76 6.74 44.93 | 09-50-8093 
3 | .423  — |WMS5103-ND 1.55 13.68 91.22 | 26-48-2032 5 | 624 .774 |WM5238-ND® 2.77 24.42 162.80 | 26-61-5050 jo 1.600 — |Wmet19-ND® .85 7.46 49.72 | 09-50-8103 
4 | .579 — |WMS5104-ND® 2.00 17.62 117.46 | 26-48-2042 6 | .780 .930 |WM5239-ND® 3.33 29.39 195.90 | 26-61-5060 41 11.750 — |wmet20-ND 93 8.24 54.94 | 09-50-8113 
5 | .735 — |WM5105-ND®@ 2.44 21.55 143.70 | 26-48-2052 6 | 7 | .936 1.086 |WM5240-ND@ 3.88 34.22 228.10 | 26-61-5070 42 |1.900 — |WM2121-ND@ 1.02 9.03 60.20 | 09-05-8123 
6 | .891 — |WM5106-ND® 2.89 25.49 169.94 | 26-48-2062 ; a at tsar od pe ce es poet With Locking Ramp - Polyester — RoHS Compliant 
= z 48+ f . 5242-ND® 4, i ) 61-51 
saat oo el ale 10 |1.404 1.554 |WM5243-ND® 5.54 48.85 325.64 | 26-61-5100 2) 340 — ey O18 818 | 08-50-8002 
8 |1.203 — |WMS5108-ND@ 3.78 33.36 222.42 | 26-48-2082 Oe ee el ern 31500 — |WMetaND 24 246 1440 | 09-50-8031 
9 |1.359 — |WMS5109-ND@ 4.23 37.30 248.65 | 26-48-2092 560 1.7 5244-ND® 6.09 53.74 358.27 | 26-61-5 4/650 — |wMete4-nD 32 281 18.75 |09-50-8041 
10 /1.515 — |WMS5110-ND@ 4.67 41.23 274.89 | 26-48-2102 12 |1.716 1.866 | WM5245-ND® 6.65 58.64 390.93 | 26-61-5120 5 1810 — |wmet25-ND 403.53 23.54 | 09-50-8051 
41:11.671 — |WMS5111-ND@ 5.12 45.17 301.13 | 26-48-2112 Terminal Housing (Contacts Sold Separately Below) 6 |.970 — |WM2126-ND AT ~~ 4.19 27.92 | 09-50-8061 
12 [1.827 — |WM5112-ND@ 5.57 49.11 327.37 | 26-48-2122 with Locking Ramp - 94V-2 Nylon — RoHS Compliant 7/7 /4.120 — |wm2127-ND 56 4.97 33.14 | 09-50-8071 
2 |.310 — |WMS5200-ND®@ .97 8.59 57.25 | 26-48-2025 2 |.310 — |WM2100-ND 15 1.31 8.74 | 09-50-3021 8 |1.280 — |WM2128-ND 64 5.62 37.50 | 09-50-8081 
3 |.466 — |WMS5201-ND@ 1.35 11.94 79.62 | 26-48-2035 3 |.460 — |WM2101-ND .22 1.96 13.09 | 09-50-3031 9 |1.430 — |WM2129-ND 72 6.34 42.28 | 09-50-8091 
4 | 622 — |WM5202-ND@ 1.73 15.30 101.99 | 26-48-2045 4 | 620 — JWM2102-ND 30 262 17.44 | 09-50-3041 10 |1.600 — /WM2130-ND  .79 7.00 46.67 | 09-50-8101 
g | 5 [778 — |WM5203-ND® 211 18.65 124.36 | 26-48-2055 7 | 5 | 780 — |we2108-ND 37 3.27 21.79 | 09-50-3051 11 :/1.750 — JWM2131-ND 87 7.72 51.46 | 09-50-8111 
6 |.934 — |WMS5204-ND®@ 2.49 22.01 146.74 | 26-48-2065 6 |.930 — |WM2104-ND 45 3.93 26.19 | 09-50-3061 12 {1.900 — |WM2132-ND 96 8.44 56.24 | 09-50-8121 
7 [1.090 — |WM5205-ND@ 2.87 25.37 169.11 | 26-48-2075 7 |1.090 — |WM2105-ND 52 4.58 30.53 | 09-50-3071 Polarizing Key for 
8 |1.246 — |WM5206-ND® 3.26 28.72 191.48 | 26-48-2085 8 |1.240 — |WM2106-ND 59 5.23 34.89 | 09-50-3081 156” Housings WM2404-ND 16 1.38  — | 15-04-0297 
9 [1.402 — |WM5207-ND@ 3.64 32.08 213.85 | 26-48-2095 9 [1.400 — |wM2107-ND 67 5.89 39.24 | 09-50-3091 | RoHS Compliant 
i i Ld Wire | Insulation Digi-Key Pricing Tape & Reel? | Molex 
Crimp Terminals for .156 Material | Size |Dia. (Inch) | Finish | Part No. 10 100 500 | Qty. Price Part No. 
Fig. 1 
Center Housings 18-24] 110 Tin | WM2300-ND§ 80 636 2650) — —T] 08-50-0106 
Plating: 100” tin plating or 20u” of Selective Gold 18-24 | 110 Tin | WM2300CT-ND§¢ _ 3.90 16.26 |7,000 | 26.00/M | 08-50-0105 
18-24 | 110 | Gold | WM2305-ND§ 740 59.18 246.58 | — —| 08-56-0106 
Brass | 18-24 | 110 | Gold | WM2305CT-ND§¢ — 52.49 218.70 |7,000 | 350.00/M | 08-56-0105 
Gentact 22-26 | .065 Tin | WM2301-NDF 80 636 2650; — —] 08-50-0108 
22-26 | .065 | Gold | WM2306-ND¢ 740 59.18 246.58 | — —| 08-56-0108 
Y 22-26 | 065 | Gold | WM2306CT-NDt+ — 5249 218.70 |7,000 | 350.00/M | 08-56-0107 
18-24 | 110 Tin | WM2302-ND§ 80 636 2650; — —] 08-52-0072 
Trifurcon 18-24] 110 Tin | WM2302CT-ND§¢ — 3.90 16.26 |7,000 | 26.00/M | 08-52-0071 
Bronze (1824 | 110 | Gold_| WM2i35-Nog 231 1849 77.03 | — — | 08-65-0115 
22-26 | .065 Tin | WM2303-NDt 80 636 2650; — —] 08-50-0134 
22-26 | .065 Tin | WM2303TR-NDt — — — |7,000 | 26.00/M | 08-50-0133 
22-26 | .065 | Gold | WM2307-NDt 740 59.18 246.58 | — — | 08-58-0126 
Phosphor/| 18-24 | 110 | Gold | WM2304-ND§ 740 59.18 24658 | — —] 08-58-0122 
Bronze | 18-24 | 110 | Gold | WM2304CT-NDS+ — 52.49 218.71 |7,000 | 350.00/M | 08-58-0121 
Fig. 2 
Conductor Insulation 8 18-20 | 110 Tin | WM17403-ND§ 86 687 2861) — —T] 08-50-0189 
Crimp Area Crimp Area Tass / 48.20 | 110 Tin | WM17403CT-ND§+ = 5.34 22.26 | 7,000 | 36.00/M | 08-50-0187 
18-20 | 110 | Gold | WWM23942-ND§ 648 51.80 215.84 | — —] 08-58-0189 
— = 18-20 | 110 | Gold | WM23942TR-ND§ _ — — }7,000 | 305.00/M | 08-58-0187 
Be Digi-Key Price | Manufacture 18-20) 110 | Gold | WM2778CT-ND+ NEW! — 5512 223.93 |7,000 | 276.00/M | 08-58-0110 
Description Part No. Each | Part No. 18-20 | .062 | Gold | wM2778-ND 541 43.25 180.20 | — —| 08-58-0111 
Hand Tool (Waldom) WMg9903-ND 1531 | W-HT-1919 Phosphor/| 18-20 | 062 Tin | WM2760CT-ND$ 67 5.34 22.25 |7,000 | 36.00/M J 08-52-0112 
: ; Bronze, (18°20 |_.110 Tin | WM2313-ND§ 86 687 28.61 | — — | 08-52-0113 
Universal Crimp Tool (Molex) WM9999-ND. 50.75 63811-1000 22-26 065 Tin | WM2314-NDT 86 6.87 28.61 | — — | 08-52-0125 
Extraction Tool (Molex) WM9928-ND 16.92 11-03-0016 22-26 | 065 Tin | WM2314TR-NDt = = — |7,000 | 36.00/M | 08-52-0124 
22-26 | .065 | Gold | WM2136-NDt 1416 113.30 472.06 | — —| 08-56-0124 
Production Tool (Molex) 18-24 AWG WM9010-ND. 243.27 63811-7500 2226 065 Gold | WM2137TR-NDt+ — = — |7,000 | 301.00/M | 08-65-0121 
Production Tool (Molex) 22-26 AWG Wmg011-ND 259.49 | 63811-7400 22-26 | 065 | Gold | WM2138-NDt 5.84 46.68 194.51 | — — | 08-65-0122 
; . 1 " $CutTape 0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Manual Wire Stripper (Molex) ust is a Rey § For use with WM9010-ND crimp tool + For use with WM9914-ND or WM9011-ND crimp tool 
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Fig. 1 — Side Entry 


-100 (2.54mm) Connectors: 94V-O Material, Mates with .025” (.64mm) square pins, end-to-end stackable 
-156 (3.96mm) Connectors: 94V-2 Nylon Housing. Mates with .045” (1.14mm) pins 
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Dim. A Digi-Key Pricing Molex Dim. A Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | Circuits | Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | Circuits | Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
.100 (2.54mm) P.C. Board Connectors .156 (3.96mm) P.C. Board Connectors — RoHS Compliant 
2 .196 (4.98) WM3000-ND@ 30 2.65 17.68 | 22-15-2026 2 .308 (7.82) WM13299-ND 32 2.80 18.66 | 09-48-1024 
3 .296 (7.52) WM3001-ND® 40 3.52 23.50 | 22-15-2036 3 .46 (11.68) WM13300-ND 48 4.19 27.95 | 09-48-1034 
4 .396 (10.06) | WM3002-ND@ 60 5.30 35.36 | 22-15-2046 4 .62 (15.75) WM13301-ND 63 5.59 37.28 | 09-48-1044 
5 .496 (12.60) | WM3003-ND@ 67 5.89 39.29 | 22-15-2056 5 .78 (19.81) WM13302-ND 79 6.99 46.61 | 09-48-1054 
6 -596 (15.14) WM3004-ND® 81 7.11 47.42 22-15-2066 6 .93 (23.62) WM13303-ND 95 8.38 55.90 09-48-1064 
1 7 -696 (17.68) WM3005-ND® 94 8.26 55.09 22-15-2076 4 7 1.09 (27.69) WM13304-ND 1.27 11.18 74.55 09-48-1074 
8 -796 (20.22) | WM3006-ND@ 1.07 9.48 63.21 22-15-2086 8 1.24 (31.50) | WM13305-ND 1.39 12.27 81.83 | 09-48-1084 
9 -896 (22.76) | WM3007-ND 1.21 10.64 70.92 | 22-15-2096 9 1.40 (35.56) | WM13306-ND 1.43 12.58 83.88 | 09-48-1094 
in 4006 27 84) Waeeos es tee ee oon oe oes 10 | 1.56 (39.62) | WM13307-ND 1.58 13.98 93.18 | 09-48-1104 
12_| 1.196 (20.38) | WMGO10ND@ 611422 94.00 | 22-15-2126 i2_[ 137750) | WMtgs09ND 190 te77 tires | o9d8-ti24 
2 "196 (4.98) WM3100-ND® 32 2.79 18.59 | 22-14-2024 
3 "296 (7.52) | WM3101-NDe "42 370 24.70 | 22-14-2034 ; Panes eee = ie Sane pee ipas 
4 .396 (10.06) | WM3102-ND 63 5.58 37.18 | 22-14-2044 46 (11.68) a a : : naa 
5 “496 (12.60) | WM3103-ND@ "79 6.94 46.28 | 22-14-2054 4 .62 (15.75) WM13401-ND 67 5.89 39.29 | 09-48-4049 
6 "596 (15.14) | WM3104-ND@ ‘05 837 5577 | 29-14-2064 5 .78 (19.81) WM13402-ND 1.32 11.61 77.38 | 09-48-4059 
2 7 “696 (17.68) | WM3105-ND 110 973 6487-1 22-14-0074 5 7 1.09 (27.69) | __WM13404-ND 1.16 10.27 68.48 | 09-48-4079 
8 "796 (20.22) | WM3106-ND 113 9.96 6643 | 22-14-2084 8 1.24 (31.50) | WM13405-ND 1.98 17.44 116.28 | 09-48-4089 
9 "g96 (22.76) | WM3107-NDe 142 1250 83.46 | 22-14-2094 9 1.40 (35.56) | WM13406-ND 1.49 13.19 87.91 | 09-48-4099 
10 .996 (25.30) WM3108-ND 1.41 12.46 83.07 22-14-2104 10 1.56 (39.62) WM13407-ND 1.67 14.71 98.05 09-48-4109 
1 1.096 (27.84) WM3109-ND. 1.55 13.67 91.16 22-14-2114 11 1.71 (43.43) WM13408-ND 1.83 16.17 107.77 09-48-4119 
12 1.196 (30.38) WM3110-ND@ 1.69 14.95 99.68 22-14-2124 12 1.87 (47.50) WM13409-ND 2.00 17.62 117.48 09-48-4129 
2 “196 (4.98) WM3200-ND 27 2.37 15.80 | 22-02-2025 2 308 (7.82) WM13499-ND 32 2.80 18.66 | 09-48-4028 
3 .296 (7.52) WM3201-ND@ 40 3.52 23.50 | 22-02-2035 3 46 (11.68) WM13500-ND 48 4.19 27.95 | 09-48-4038 
4 .396 (10.06) | WM3202-ND 54 4.74 31.59 | 22-02-2045 4 .62 (15.75) WM13501-ND 63 5.59 37.28 | 09-48-4048 
5 .496 (12.60) | WM3203-ND@ 67 5.89 39.29 | 22-02-2055 5 .78 (19.81) WM13502-ND 1.07 9.42 62.79 | 09-48-4058 
6 -596 (15.14) WM3204-ND® 81 7.14 47.42 22-02-2065 6 .93 (23.62) WM13503-ND 95 8.38 55.90 09-48-4068 
3 7 -696 (17.68) WM3205-ND® 94 8.26 55.09 22-02-2075 6 T 1.09 (27.69) WM13504-ND 1.27 11.18 74.55 09-48-4078 
8 -796 (20.22) WM8206-ND® 1.07 9.48 63.21 22-02-2085 8 1.24 (31.50) WM13505-ND. 1.39 12.27 81.83 | 09-48-4088 
9 -896 (22.76) | WM3207-ND 1.21 10.64 70.92 | 22-02-2095 9 1.40 (35.56) | WM13506-ND 1.43 12.58 83.88 | 09-48-4098 
1 een oon WhSsceNG es ee poe Se eaaie 10 | 1.56 (39.62) | WM13507-ND 1.58 13.98 93.18 | 09-48-4108 
12_| 1.196(60:38) | _WMa2I0NDe _1.61__ 1422 __94.80 | 20-02-2125 i2_[ 1374750) | WMI3509ND_ 190 te77__ tires | o9de-ai28 
+100 (2.54mm]} P.C. Board Connectors - Gold .156 (3.96mm) P.C. Board Connectors - Gold 
4 pee eee wes ae 6 wh} Bees oa as 5 8 1.24 (31.50) | WM3525ND@ 2.33 20.54 (136.90 | 09-62-3082 
ri 396 (10.06) | WM3213-ND@ 75 660 43.98 | 22-16-2040 6 1 1.71 (43.43) | WM3538-ND 3.87 34.15 227.64 | 09-62-3113 
5 .496 (12.60) WM3214-ND@ 93 8.23 54.86 22-16-2050 «156 (3.96mm) P.C. Board Connectors - Gold — RoHS Compliant 
6 596 (15.14) | WM3215-ND@ 1.01 8.87 59.15 | 22-16-2060 2 308 (7.82) WM13540-ND 50 4.38 29.19 ] 09-48-3025 
1 cA -696 (17.68) WM3216-ND 1.31 11.56 77.09 22-16-2070 3 .46 (11.68) WM13510-ND 79 6.93 46.18 09-48-3035 
8 -796 (20.22) WM3217-ND 1.34 11.79 78.62 22-16-2080 4 .62 (15.75) WM13511-ND 1.05 9.30 61.98 09-48-3045 
9 -896 (22.76) WM8218-ND® 1.68 14.83 98.88 | 22-16-2090 5 .78 (19.81) WM13512-ND 1.32 11.61 77.38 | 09-48-3055 
10 | .996 (25.30) | WM3219-ND 1.87 16.53 110.19 | 22-16-2100 6 .93 (23.62) | _WM13513-ND 1.58 13.92 92.79 | 09-48-3065 
11 | 1.096 (27.84) | WM3220-ND@ 2.06 18.16 121.07 | 22-16-2110 4 7 1.09 (27.69) | WM13514-ND 1.84 16.22 108.16 | 09-48-3075 
12 __| 1.196 (30.38) ERWMS22NES 2.00 17.69 117.91 | 22-16-2120 8 1.24 (31.50) | WM13515-ND 210 1853 123.56 | 09-48-3085 
2 -196 (4.98) WM3222-ND 39 3.47 23.14 | 22-17-3022 9 1.40 (35.56) | WM13516-ND 2.36 20.84 138.97 | 09-48-3095 
3 .296 (7.52) WM3223-ND 59 5.17 34.45 | 22-17-3032 10 1.56 (39.62) | WM13517-ND 2.62 23.16 154.37 | 09-48-3105 
4 -396 (10.06) | WM3224-ND 79 6.94 46.28 | 22-17-3042 1" 1.71 (43.43) | WM13518-ND 289 25.52 170.17 | 09-48-3115 
5 -496 (12.60) | WM3225-ND@ 98 8.64 57.59 | 22-17-3052 12 | 1.87 (47.50) | WM13519-ND 3.15 27.84 ~—«- 185.57 | 09-48-3125 
6 596 (15.14) | WM3226-ND@ 1.05 9.30 61.98 | 22-17-3062 : : 2 : - 
2 7 “696 (17.68) | WM3227-ND® 1.23 70.82 72.12 | 22-17-3072 2 308 (7.82) | WM13541-ND 52 4.60 30.64 | 09-48-3024 
8 .796 (20.22) | WM3228-ND@ 1.57 13.88 92.51 | 22-17-3082 3 -46 (11.68) | WM13520-ND 83 7.29 48.62 | 09-48-3034 
10 .996 (25.30) | WM3230-ND 1.97 17.35 115.65 | 22-17-3102 4 62 (15.75) WM13521-ND 1.40 9.73 64.84 | 09-48-3044 
1 1.096 (27.84) | WM3231-ND 2.16 19.05 127.00 22-17-3112 5 -78 (19.81) WM13522-ND 1.38 12.15 81.02 09-48-3054 
12 1.196 (30.38) | WM3232-ND@ 2.36 20.82 138.79 22-17-3122 6 -93 (23.62) WM13523-ND 1.65 14.59 97.24 09-48-3064 
2 “196 (4.98) WM3233-ND “34 298 79.86 | 22-18-2021 5 7 1.09 (27.69) | WM13524-ND 1.93 17.02 113.46 | 09-48-3074 
3 296 (7.52) WM3234-ND 50 4.44 2958 | 22-18-2031 8 1.24 (31.50) | WM13525-ND 2.20 19.45 129.64 | 09-48-3084 
s | teiee) Meee Soke Seas | aeteonet io | tsee6) | WMisse7ND 275 2431 to204 | 09-48-3104 
5 .496 (12.60) | WM3236-ND@ 93 8.23 54.86 | 22-18-2051 : k A , : : -48- 
6 596 (15.14) | WM3237-ND@ 1.01 8.87 59.15 | 22-18-2061 "1 1.71 (43.43) | WM13528-ND 3.03 26.74 178.26 | 09-48-3114 
3 7 -696 (17.68) | WM3238-ND 117 10.33 68.87 | 22-18-2077 12 1.87 (47.50) _| WM13529-ND 3.31 29.23 194.86 | 09-48-3124 
8 .796 (20.22) | WM3239-ND@ 1.34 11.79 78.62 | 22-18-2081 2 "308 (7.82) WM13542-ND 50 4.38 40.86 | 09-48-3026 
9 -896 (22.76) WM3240-ND® 1.50 13.25 88.33 22-18-2091 3 .46 (11.68) WM13530-ND 79 6.93 46.18 09-48-3036 
10 -996 (25.30) WM3241-ND 1.67 14.77 98.44 22-18-2101 5 .78 (19.81) WM13532-ND 1.32 11.61 77.38 09-48-3056 
1 1.096 (27.84) | WM3242-ND@ 1.84 16.22 108.16 | 22-18-2111 6 .98 (23.62) WM13533-ND 1.58 13.92 92.79 | 09-48-3066 
12__| 1.196 (30.38) |_WM3243-ND@ 2.00 17.69 117.91 | 22-18-2121 fe 7 1.09 (27.69) | WM13534-ND 1.84 16.22 108.16 | 09-48-3076 
-156 (3.96mm) P.C. Board Connectors 8 1.24 (31.50) WM13535-ND 2.10 18.53 123.56 09-48-3086 
4 ii 1.71 (43.43) | WM3308-ND¢@ 1.76 15.56 103.70 | 09-52-3111 9 1.40 (35.56) | WM13536-ND 2.36 20.84 138.97 | 09-48-3096 
5 778 (19.81) WM3402-ND@ “04 8.30 55.34 | 09-52-3052 10 1.56 (39.62) | WM13537-ND 2.62 23.16 154.37 | 09-48-3106 
5 7 1.09 (27.69) | WM3404-ND@ 1.47 12.93 86.18 | 09-52-3072 a] 1.71 (43.43) | WM13538-ND 2.89 25.52 170.17 | 09-48-3116 
12 1.87 (47.50) | WM3409-ND¢@ 2.02 17.87 119.11 | 09-52-3122 12 1.87 (47.50) | WM13539-ND 3.15 27.84 185.57 | 09-48-3126 
6 7 7.09 (27.69) | WM3504-ND 1.26 17.09 73.93 | 09-52-3073 © RoHS Compliant 
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Crimp Terminal 
Connector Kits 


(ee 
I ® 66 39 
mors Toy Car” Battery Connector 


Fig. 1 — Plug Fig. 2 —- Socket Fig. 3 — Receptacle 
oak 1054 [44 WwMg983 wmg981 
1334 is 6. i epee perc Item : : Kit Qty. | Kit Qty. 
a 5 ; nn ns Crimp Terminal Housings 36 48 
i , Th Straight Headers 18 24 
r A ; : Right Angle Headers 18 24 
Shunts 10 _ 
Crimp Terminal (22-30 AWG) 100 — 
Crimp Terminal (18-24 AWG) - 100 
Crimping Tool 63811-1000 1 1 
Feauures: Digi-Key Pricing Molex Extractor Tool HT-1884 1 1 
¢ 15 Amp current rating per circuit vil RariNo} i iy 50 100 RariNt! 
: 1 WM2308-ND 40 3.54 16.50 23.58 35143-0201 
* 800V voltage rating 2 WM2311-ND. NM 97 4.51 6.44 | 35728-0201 Digi-Key Price Molex 
* 14-20 AWG wire range 3 WM2309-ND 39 3.40 15.86 22.66 35141-0201 Description Part No. Each Part No. 
. se - pea neue ae 4 [ANB 12__1.10 14 1.34 | 36727-0201 KK Series .100" Connector Kit | WM9983-ND 51.55 MXKK-100 
elIndustry standard product for radio WMg9999-ND Universal Crimp Tool (Waldom).. - $50.75 it i 
cenialied toy cars . WM9969-ND Manual Wire Sapper taken gore KK Series .156” Connector Kit WM9981-ND 47.48 MXKK-156 


Material: ¢ Pins: .025”square, phosphor bronze * Insulator: UL 94V-0 glass filled PCT, black; Vapor phase and infrared process compatible * Plating: 15y” minimum gold 
or 150” minimum tin/lead Electrical: * Current Rating: 3 amps «Insulation Resistance: 1,000MQ * Dielectric Strength: 600VAC r.m.s for 1 minute Environmental: 
* Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * UL Listed and CSA Certified 


C-Grid® SL™ .100 


Fig. 1 — “G” Version, End-to-End Stackable 
(Use C-Grid 
Crimp Terminals sold separately) 


Fig. 2— “A” Version 
(Use C-Grid Crimp Terminals 
sold separately) 


Fig. 3 — Straight Header 
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Fig. 4 — Right Angle Header 


.535 (13.59) Ref. 
.350 (8.89)Ref. 


.100 (2.54) 
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(6.99) 
Ref. Sh 30 (3.30) 


.050 (1.27) 
Measure Point Tin/Lead 


.240 (6.10) 


Ref. 


450 (11.43) 
.350 (8.89)Ref. -.015 (.38) Typ. 
.050 (1.27) 


260 (6.60)Ref.| [FE 
-100 (2.54) AL He Measure Point Gold 


Measure Point Gold 435 “7130 
.240 
(6.10) (3:30) 


Fig. 7 — Vertical with Pegs 


120 
(3.05)Ref. 
015 
(.38)Typ.Ret,” 2100 (2:54) 
Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig. | cuits A B Part No. il 10 100 500 Part No. 
Receptacle Housing (Contact Sold Separately) 22 | 2.10 (53.34) 2.199 (55.85) | WM2920-ND@ 2.07 16.54 137.80 551.20 | 50-57-9422 
2 | .100(2.54) .199 (5.05) | WM2900-ND® 44 3.56 29.67 118.66 | 50-57-9402 1 23 | 2.20 (55.88) 2.299 (58.39) | WM2921-ND 213 17.01 141.72 566.87 | 50-57-9423 
3 | .200(5.08)  .299(7.59) | WM2901-ND® 31 2.46 20.49 81.95 | 50-57-9403 24 | 2.30 (58.42) 2.399 (60.93) | WM2922-ND@ 2.20 17.58 146.50 586.01 | 50-57-9424 
4 | .300(7.62)  .399 (10.13) | WM2902-ND@ 43 3.46 28.80 115.18 | 50-57-9404 25 | 2.40 (60.96) 2.499 (63.47) | WM2923-ND@ 2.26 18.11 150.89 603.56 | 50-57-9425 
5 | 400(10.16) .499 (12.67) | WM2903-ND® 56 4.45 37.06 148.24 | 50-57-9405 Pin Housing (Contact Sold Separately) — RoHS Compliant 
6 | 500(12.70) 599 (15.21) | WM2904-ND@ 65 5.24 43.63_174.51 | 50-57-9406 2 | 100 (2.54) 220 (5.59) | WM2533-ND 98 7.84 65.35 261.40 | 70107-0001 
7 | 600 (15.24) .699 (17.75) | WM2905-ND® 5 6.02 50.15 200.61 | 50-57-9407 3 | .200 (5.08)  .320(8.13) | WM2534-ND 99 7.94 66.20 264.79 | 70107-0002 
8 | .700(17.78) .799 (20.29) | WM2906-ND® 82 6.54 54.50 218.01 | 50-57-9408 4 | .300(7.62) .420 (10.67) | WM2535-ND 1.03 8.24 68.66 274.65 | 70107-0003 
9 | .800 (20.32) .899 (22.83) | WM2907-ND® 83 6.65 55.38 221.50 | 50-57-9409 5 | 400 (10.16) .520 (13.21) | WM2536-ND 1.19 9.53 79.42 317.68 | 70107-0004 
10 | .900 (22.86) .999 (25.37) | WM2908-ND® 84 6.70 55.81 223.24 | 50-57-9410 6 | .500 (12.70) .620 (15.75) | WM2537-ND 1.51 12.06 100.49 401.95 | 70107-0005 
1 11 | 1.00 (25.40) 1.099 (27.91) | WM2909-ND® 94 7.48 62.37 249.49 | 50-57-9411 2 7 | .600 (15.24) .720 (18.29) | WM2538-ND 1.53 12.20 101.68 406.72 | 70107-0006 
12 | 1.10 (27.94) 1.199 (30.45) | WM2910-ND® 80 6.44 53.63 214.53 | 50-57-9412 8 | .700 (17.78) .820 (20.83) | WM2539-ND 1.57 12.52 104.36 417.43 | 70107-0007 
13 | 1.20 (30.48) 1.299 (32.99) | WM2911-ND® 1.16 9.26 77.17 308.66 | 50-57-9413 9 | .800 (20.32) .920 (23.37) | WM2540-ND 1.59 12.76 106.32 425.27 | 70107-0008 
14 | 1.30 (33.02) 1.399 (35.53) | WM2912-ND® 1.26 1010 84.17 336.67 | 50-57-9414 10 | .900 (22.86) 1.020 (25.91) | WM2541-ND 166 13.26 110.53 442.13 | 70107-0009 
15 | 1.40 (35.56) 1.499 (38.07) | WM2913-ND@ 1.32 1057 88.08 352.33 | 50-57-9415 11 | 1.00 (25.40) 1.18 (29.97) | WM2543-ND 1.72 13.77 114.76 459.05 | 70107-0010 
16 | 1.50 (38.10) 1.599 (40.61) | WM2914-ND@ 1.39 1144 92.87 371.48 | 50-57-9416 12 | 1.10 (27.94) 1.28 (32.51) _| WM2544-ND 1.76 14.07 117.27 469.08 | 70107-0011 
17 | 1.60 (40.64) 1.699 (43.15) | WM2915-ND® 1.45 11.57 96.39 385.55 | 50-57-9417 15p” Minimum Gold 
18 | 1.70 (43.18) 1.799 (45.69) | WM2916-ND® 1.52 12.19 101.61 406.44 | 50-57-9418 2 | .100(2.54)  .290 (7.37) | WM4800-ND@ 1.06 8.48 70.63 282.52 | 70543-0001 
19 | 1.80 (45.72) 1.899 (48.23) | WM2917-ND 1.88 15.02 125.14 500.57 | 50-57-9419 3 3 | .200(5.08) .400 (10.17) | WM4801-ND® 1.05 8.42 70.21 280.83 | 70543-0002 
20 | 1.90 (48.26) 1.999 (50.77) | WM2918-ND® 1.95 15.60 129.97 519.88 | 50-57-9420 4 | .300(7.62) .500 (12.71) | WM4802-ND@ 1.14 9.09 75.72 302.87 | 70543-0003 
21 | 2.00 (50.80) 2.099 (53.31) | WM2919-ND® 2.01 16.07 133.88 535.53 | 50-57-2421 | rons Compliant (Continued) 
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S77 
Cir- Dimension - Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 500 | PartNo. Fig. |cuits A B Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 
5 | 400 (10.16) .600 (15.25) | WM4803-ND@ 1.31 10.46 87.20 348.81 | 70543-0004 150p” Tin 
6 | 500(12.70) .700(17.79) | WM4804-ND@ 1.32 10.57 88.05 352.21 | 70543-0005 2 | 100(2.54)  .290 (7.37) | wM4924-ND@ 96 7.71 64.24 256.94 | 70553-0036 
7 | 600 (15.24) .800 (20.33) | WM4805-ND@ 1.63 13.02 108.47 433.89 | 70543-0006 3 | .200(5.08) 400 (10.17) | WM4925-ND@ 1.03 822 6848 273.90 | 70553-0037 
8 | .700(17.78) 900 (22.87) | WM4806-ND@ 1.74 13.94 116.14 464.57 | 70543-0007 4 | .300(7.62) .500(12.71) | w4926-ND@ 93 740 61.69 246.77 | 70553-0038 
9 | 800 (20.32) 1.000 (25.41) | WM4807-ND@ 1.86 14.85 123.77 495.09 | 70543-0008 5 | .400(10.16) 600 (15.25) | WM4927-NDe 1.16 9.29 77.42 309.66 | 70553-0039 
10 | 900 (22.86) 1.100 (27.95) | WM4808-ND® 1.97 15.77 131.44 525.76 | 70543-0009 6 | 500 (12.70) .700(17.79)_| WM4928-ND@ 1.23 9.85 82.12 328.46 | 70553-0040 
41 | 1.00 (25.40) 1.200 (30.49) | WM4809-ND® 2.07 16.59 138.26 553.03 | 70543-0010 4 | 7 | 600 (15.24) 800 (20.33) | WM4929-ND 130 10.36 86.36 345.42 | 70553-0041 
12 | 1.10 (27.94) 1.300 (33.03) | WM4810-ND@ 2.20 17.56 146.35 585.41 | 70543-0011 8 | .700 (17.78) .900 (22.87) | WM4930-ND® 1.35 10.77 89.75 358.99 | 70553-0042 
13 | 1.20 (30.48) 1.400 (35.57) | WM4811-ND@ 2.30 1843 153.56 614.24 | 70543-0012 9 | 800 (20.32) 1.00 (25.41) | WM4931-ND® 1.41 11.28 94.02 376.09 | 70553-0043 
14 | 1.30 (33.02) 1.500 (38.11) | WM4812-ND@ 2.42 1940 161.65 646.60 | 70543-0013 10 | .900 (22.86) 1.10 (27.95) | WM4932-ND@ 149° 11.89 99.11 396.44 | 70553-0044 
3 | 15 | 1.40(35.56) 1.600 (40.65) | WM4813-ND@ 2.54 2032 169.32 677.27 | 70543-0014 11 | 1.00 (25.40) 1.20 (30.49) | WM4933-ND 1.54 12.36 102.96 411.84 | 70553-0045 
16 | 1.50 (38.10) 1.700 (43.19) | WMi4814-ND@ 265 21.23 176.95 707.79 | 70543-0015 12 | 1.10 (27.94) 1.30 (33.03) | WM4934-ND@ 1.60 12.81 106.78 427.11 | 70553-0046 
17 | 1.60 (40.64) 1.800 (45.73) | WM4815-ND 2.75 22.00 183.35 733.38 | 70543-0016 15” Gold — SMD 
18 | 1.70(43.18) 1.900 (48.27) | WM4816-ND@ 2.87 22.92 191.01 764.05 | 70543-0017 2 | .340 (8.63) 100 (2.54) | WM1340-ND@ 2.55 20.41 170.08 680.30 | 15-91-2025 
19 | 1.80 (45.72) 2.000 (50.81) | WM4817-ND 2.99 23.94 199.49 797.97 | 70543-0018 3 | 450(11.43) 200 (5.08) | WM1341-ND® 2.65 21.23 176.88 707.51 | 15-91-2035 
20 | 4.90 (48.26) 2.100 (53.35) | WM4818-ND® 3.08 24.66 205.46 821.85 | 70543-0019 4 | .550(13.97) 300 (7.62) _| WM1342-ND® 3.27 26.12 217.70 870.78 | 15-91-2045 
21 | 2.00 (50.80) 2.200 (55.89) | WM4819-ND@ 3.22 25.73 214.40 857.61 | 70543-0020 5 | .650(16.51) 400 (10.16) ] WM1343-ND@ 3.53 28.23 235.26 941.03 | 15-91-2055 
22 | 2.10 (53.34) 2.300 (58.43) | WM4820-ND® 3.30 26.39 219.92 879.66 | 70543-0021 6 | .750(19.05) 500 (12.70)_ | WM1344-ND@ 3.59 28.74 239.53 958.11 | 15-91-2065 
23 | 2.20 (55.88) 2.400 (60.97) | WM4821-ND 343 2746 22886 915.42 | 70543-0022 5 | 7 | .850(21.59) 600 (15.24) | WM1345-ND® 3.66 29.31 244.28 977.10 | 15-91-2075-P 
24 | 2.30 (58.42) 2.500 (63.51) | WM4822-ND® 3.53 28.23 235.25 940.99 | 70543-0023 8 | 950 (24.18) .700 (17.78) | WMIS45 ND: 3.73 29.83 248.59 994.94 | 15-91-2085 
25 | 2.40 (60.96) 2.600 (66.05) | WM4823-ND® 3.67 29.35 244.61 978.45 | 70543-0024 9 | 1.050 (26.67) .800 (20.22) Rees Sia) soon vesece I OUIaS, || deo eelee 
sO? Gold’ ROHS Compliant 10 | 1.150 (29.21) .900 (22.86) | WM1348-ND® 3.89 31.08 259.03 1036.11 | 15-91-2105 
2 ames) 21063 a aaa 0d Pago SOT STA 41 | 1.250 (31.75) 1.00 (25.40) | WM1349-ND 4.56 36.51 304.28 1217.10 | 15-91-2115 
42 | 1.350 (34.29) 1.10 (27.94) | WM1350-ND@ 5.29 42.34 352.85 1411.38 | 15-91-2125 
3 | .200(5.08)  .320(8.13) | wm4123-ND 1.24 9.96 82.96 331.85 | 70543-0107 Aight’ Aniaiectin— Through Hole'— RGHS Compiiadt 
4 | .300(7.62) 420 (10.67) | WM4124-ND 1.45 11.64 96.99 387.96 | 70543-0108 
5 | 400 (10.16) .520 (13.21) | wm4t25-nD 1.60 1281 106.78 427.11 | 70543-0109 2) -100(2.64) 2106.33) Ree eaNC 86 7-71 GA24 256.94 | 70555-0001 
6 | 500(12.70) .620(15.75) | WM4126-ND 1.75 13.99 116.57 466.26 | 70543-0110 3 | 2006.08) 2201813) ee We, aie roe arom Albeo ane 
4 | .300(7.62) 420 (10.67) | w4166-ND 1.10 8.83 73.60 294.39 | 70555-0003 
3 | 7 | .600(15.24) 720 (18.29) | wM4127-ND 1.90 15.21 126.78 507.10 | 70543-0111 5 | 400(10.16) 620(18.21) | MATEr-ND se. “Spa peas apace: | 7asBe-a00d 
8 | 700 (17.78) .820 (20.83) | WM4128-ND 1.56 12.51 104.23 416.93 | 70543-0112 6 | 500 (12.70) 6201575) | WMM168-ND (38 998 9048 °-adaae | 76688-0008 
9 | .800 (20.32) 920 (23.37) | WM4129-ND 2.20 17.61 146.78 587.10 | 70543-0113 5 | 7] 800 (15:4) 700 (18.25) | WMAT69-ND 1.30 1036 8636 345.491 TOESE-00NE 
10 | 900 (22.86) 1.020 (25.91) | WM4130-ND 2.04 16.34 136.14 544.55 | 70543-0114 a | 700(1778) 820 2083) | wwat70-ND ise wigan “agvec seowa. | 70668-0007 
41 | 1.000 (25.40) 1.120 (28.45) | WM4131-ND 2.50 20.01 166.74 666.95 | 70543-0115 9 | 800 (2032) 920(23.37) | WMai71-ND diaitss44ie. edge “aqe.0sr l70ses G008 
42 | 1.100 (27.94) 1.220 (30.99) | WM4132-ND 2.66 21.28 177.37 709.49 | 70543-0116 10 | 900 (22.86) 1.020 (25.91) | wnat72-no diag’. ated 9047 a06.4a: | 70885-0000 
150p” Tin 41 | 1.000 (25.40) 1.120 (28.45) | WM4173-ND 1.54 12.36 102.96 411.84 | 70555-0010 
2 | 100 (2.54) .290 (7.37) ) WM4824-ND® 96 7,71 64.24 256.94 | 70543-0036 12 |1.100 (27.94) 1.220 (30.99) | WM4174-ND 1.60 12.81 106.78 427.11 | 70555-0011 
3 | .200(5.08) 400 (10.17) | WM4825-ND@ 1.03 8.22 68.48 273.90 | 70543-0037 Right Angle 15y” Gold — Through Hole — RoHS Compliant 
4 | .300(7.62) .500(12.71) | WM4826-ND@ 1.10 8.83 73.60 294.39 | 70543-0038 2 | 100(254) 210(6.33) | WMAI75-ND 106 848 70.63 28252 | 70555-0036 
5 | 400 (10.16) 600 (15.25) | WM4827-ND@ 1.16 9.29 77.42 309.66 | 70543-0039 3 | .200(5.08) — .320 (8.13) | WM4176-ND 1.17 9.34 77.84 311.35 | 70555-0037 
6 | .500(12.70) .700 (17.79) | WM4828-ND@ 1.02 817 68.05 272.21 | 70543-0040 4 | .300(7.62) 420 (10.67) | WM4177-ND 1.30 10.41 86.78 347.12 | 70555-0038 
3 | 7 | .600 (15.24) 800 (20.33) | WM4829-ND@ 1.30 10.36 86.36 345.42 | 70543-0041 5 | .400(10.16) .520 (13.21) | WM4178-ND 1.40 11.23 93.60 374.39 | 70555-0039 
8 | .700 (17.78) .900 (22.87) | WM4830-ND@ 1.35 10.77 89.75 358.99 | 70543-0042 6 | .500 (12.70) _.620 (15.75) _| WM4179-ND 145 11.59 96.57 386.26 | 70555-0040 
9 | .800 (20.32) 1.000 (25.41) | WM4831-ND@ 141 11.28 94.02 376.09 | 70543-0043 5 | 7 | 600(15.24) .720 (18.29) | WM4180-ND 1.63 13.02 108.47 433.89 | 70555-0041 
10 | 900 (22.86) 1.100 (27.95) | WM4832-ND® 1.49 11.89 99.11 396.44 | 70543-0044 8 | .700(17.78) .820 (20.83) | WM4181-ND 1.74 13.94 116.14 464.57 | 70555-0042 
41 | 1.00 (25.40) 1.200 (30.49) | WM4833-ND 1.54 12.36 102.96 411.84 | 70543-0045 9 | .800 (20.32) .920 (23.37) | wM4182-ND 1.86 14.85 123.77 495.09 | 70555-0043 
12 | 1.10 (27.94) 1.300 (33.03) | WM4834-ND@ 1.60 1281 106.78 427.11 | 70543-0046 10 | 900 (22.86) 1.020 (25.91) | WM4183-ND 1.97 15.77 131.44 525.76 | 70555-0044 
15p” Minimum Gold 11 |1.000 (25.40) 1.120 (28.45) | WM4184-ND 2.07 16.59 138.26 553.03 | 70555-0045 
2 | .100(2.54)  .290 (7.37) | WM4900-ND® 89 ©7415 59.57 238.29 | 70553-0001 12 | 1.100 (27.94) 1.220 (30.99) | WM4185-ND 2.20 17.56 146.35 585.41 | 70555-0046 
3 | .200(5.08) 400 (10.17) | WM4901-ND@ 1.17 9.34 77.84 311.35 | 70553-0002 15” Gold 
4 | .300(7.62) 500 (12.71) | WM4902-ND@ 1.21 970 80.84 323.37 | 70553-0003 3 | .320(8.13) — .200 (5.08) | WM7203-ND@ 1.92 15.37 128.08 512.33 | 74099-1003 
5 | 400 (10.16) .600 (15.25) | WM4903-ND@ 1.40 11.23 93.60 374.39 | 70553-0004 4 | .420(10.67) 300 (7.62) | WM7204-ND® 2.05 16.43 136.92 547.67 | 74099-1004 
6 | 500 (12.70) _.700 (17.79) _| WM4904-ND@ 1.40 11.23 93.60 374.39 | 70553-0005 5 | 620 (13.21) .400 (10.16) ) WM7205-ND@ 3.07 24.59 204.93 819.73 | 74099-1005 
7 | 600 (15.24) .800 (20.33) | WM4905-ND@ 1.63 13.02 10847 433.89 | 70553-0006 6 | .620(15.75) .500 (12.70) | WM7206-ND® 2.19 17.49 145.75 583.00 | 74099-1006 
8 | .700(17.78) .900 (22.87) | WM4906-ND@ 174 1394 116.14 464.57 | 70553-0007 g 2] .720 (18.29) 600 (15.24) | WM7207-ND® 2.25 18.02 150.17 600.67 | 74099-1007 
9 | .800 (20.32) 1.000 (25.41) | WM4907-ND@ 1.86 1485 123.77 495.09 | 70553-0008 8 | .820 (20.83) .700 (17.78) | WM7208-ND@ 2.39 19.08 159.00 636.00 | 74099-1008 
10 | .900 (22.86) 1.100 (27.95) | wM4908-ND® 1.97 1577 131.44 525.76 | 70553-0009 9 | 920 (23.37) .800 (20.32) | WM7209-ND 2.52 20.14 167.83 671.33 | 74099-1009 
11 | 1.00 (25.40) 1.200 (30.49) | wm4909-ND® 2.07 16.59 138.26 553.03 | 70553-0010 10 | 1.020 (25.91) 900 (22.86) | WM7210-ND 2.68 21.44 178.65 714.58 | 74099-1010 
12 | 1.10 (27.94) 1.300 (33.03) | WMMA910-ND® 290 175644635 585.41 | 70553-0011 44 | 1.120 (28.45) 1.000 (25.40) | WM7211-ND@ 3.29 26.29 219.10 876.41 | 74099-1011 
4 | 13] 420,048) 1.400 (5.57) | wmaot+-NDe@ 535 dads. 48486. ‘e1a9d.| 70863:0012 12 [1.220 (30.99)_1.100 (27.94) | wni72t2-nDe 3.86 _30.91__ 257.58 1030.32 | 74099-1012 
14 | 1.30 (33.02) 1.500 (38.11) | WM4912-ND@ 2.42 19.40 161.65 646.60 | 70553-0013 Vertical Tin — RoHS Compliant 
15 | 1.40 (35.56) 1.600 (40.65) | WM4913-ND® 2.54 20.32 169.32 677.27 | 70553-0014 2 | .100(2.54) — .210 (5.33) | WM4133-ND 93 7.45 62.12 248.46 | 70545-0001 
16 | 1.50(38.10) 1.700 (43.19) | WM4914-ND@ 2.65 21.23 176.95 707.79 | 70553-0015 3 | .200(5.08) 320 (8.13) | WM4134-ND 1.03 8.22 = 68.48 273.90 | 70545-0002 
17 | 1.60 (40.64) 1.800 (45.73) | WM4915-ND 2.75 22.00 183.35 733.38 | 70553-0016 4 | .300(7.62) 420 (10.67) | WM4186-ND 93 745 62.12 248.46 | 70545-0003 
18 | 1.70(43.18) 1.900 (48.27) | WM4916-ND® 2.87 22.92 191.01 764.05 | 70553-0017 5 | 400 (10.16) 520 (13.21) | WM4135-ND 115 919 76.57 306.27 | 70545-0004 
19 | 1.80 (45.72) 2.000 (50.81) | wM4917-ND 2.99 23.94 199.49 797.97 | 70553-0018 6 | 500 (12.70) 620 (15.75) _| WiM4136-ND 142 8.93 74.45 297.79 | 70545-0005 
20 | 1.90 (48.26) 2.100 (53.35) | WM4918-ND@ 3.08 24.66 205.46 821.85 | 70553-0019 7 | 7 | 600 (15.24) 720 (18.29) | WM4137-ND 1.30 10.36 86.36 345.42 | 70545-0006 
21 | 2.00 (50.80) 2.200 (55.89) | WM4919-ND® 3.22 25.73 214.40 857.61 | 70553-0020 8 | .700 (17.78) .820 (20.83) | WM4138-ND 1.35 10.77 89.75 358.99 | 70545-0007 
22 | 2.10 (53.34) 2.300 (58.43) | WM4920-ND@ 3.30 26.39 219.92 879.66 | 70553-0021 9 | 800 (20.82) 920 (23.37) || WMATSO-ND 141 11.28 94.02 376.09 | 70545-0008 
23 | 2.20(55.88) 2.400 (60.97) | WM4921-ND® 3.43 27.46 228.86 915.42 | 70553-0022 . Slee ee SCAR Hy . A er a 
24 | 2.20 (68.42) 2.500 (63.51) Eee eae Ne Pee ee Loe i beet are once WM4141-ND i 1281 106.78 427.11 fei 
25 | 2.40 (60.96) 2.600 (66.05) | WM4923-ND 3.67 29.35 244.61 978.45 | 70553-0024 : - 
Right Angle 30° Gold = Through Hole = RoHS Compliant 2 ] .100 (2.54) Ee) Es 59.57 238.28 | 70545-0036 
2 | 100(2.54) 2100.33) TEE e NS OR ree S02 80) [i138 0108 3 | .200(5.08)  .320(8.13) | wm4143-ND 1.06 848 70.63 282.52 | 70545-0037 
3) -200(6.08) .320(8.13) ee ane 129. 1081 85.93 343.73. | 70553-0107 4 | .300(7.62) 420 (10.67) | wM4i44-ND 1.08 868 72.33 289.31 | 70545-0038 
4 | .300 (7.62) .420 (10.67) | WMATSS-ND 1.45 11.64 96.99 387.96 | 70553-0108 5 | 400 (10.16) .520 (13.21) | WM4t45-ND 124 996 82.96 331.85 | 70545-0039 
5 | 400(10.16) 520 (13.21) | WM4156-ND 1.60 12.81 106.78 427.11 | 70553-0109 6 | 500(12.70) 620 (1575) | WMai46-ND oir ~ 4070), “aged ia0a97- | /OEAE O60 
8 | 500 (12.70) .620 (15.75) WME SEND) 1.75 13.99 116.57 _ 466.26 | 70553-0110 7 [7 | 600 (15.24) _.720 (18.29) | WM4t47-ND 146 11.72 97.63 390.50 | 70545-0041 
4 | 7 | 600(15.24) 720 (18.29) | wM4158-ND 1.90 15.21 126.78 507.10 | 70553-0111 8 | 700(17,78) 820 (20.83) | WM4148-ND 174 1394 11614 484.57 | 70545-0042 
8 | 700(17.78) .820 (20.83) | WM4159-ND 2.05 16.39 136.56 546.25 | 70553-0112 9 | 800 (20.32) 920 (23.37) | WM4149-ND 168 1347 112.29 449.15 | 70545-0043 
9 | 800 (20.32) 920 (23.37) | WMBTE0-ND 2.20 17-61 146.78 587-10 | 70553-0113 10 | 900 (22.86) 1.020 (25.91) | WM4150-ND 1.85 14.81 123.39 493.54 | 70545-0044 
10 | .900 (22.86) 1.020 (25.91) | WM4161-ND 2.36 18.89 157.41 629.64 | 70553-0114 11 | 1.000 (25.40) 1.120 (28.45) | WM4151-ND 2.07 16.59 138.26 553.03 | 70545-0045 
11 | 1.000 (25.40) 1.120 (28.45) | WM4162-ND 3.45 27.56 229.70 918.81 | 70553-0115 12 _| 4.100 (27.94) 1.220 (30.99) | WM4152-ND 2.20 17.56 146.35 585.41 | 70545-0046 
12 | 1.100 (27.94) 1.220 (30.99) | WM4163-ND 2.66 21.28 177.37 709.49 | 70553-0116 | pons Compliant 
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C-Grid® .100” Crimp Connector Housings 


Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| cuits A B Part No. 1 10 500 | Part No. Fig.| cuits A B Part No. 1 10 1 500 | Part No. 

2 -100 (2.54) .199 (5.05) | WM2800-ND 55: 4.84 32.28 129.10 | 50-57-9002 12 | 500 (12.70) .599 (15.21) | WM2523-ND 2.66 23.51 156.75 626.98 | 22-55-2121 
3 | .200(5.08) — .299(7.59)_ | WM2801-ND 71 6.28 41.85 167.38 | 50-57-9003 14 | 600 (15.24) 699 (17.75) | WM2524-ND 278 2453 163.51 654.03 | 22-55-2141 
: one oe eee Blais oe ae rae Hed: a eons 16 | 700 (17.78) .799 (20.29) | WM2525-ND 2.88 25.40 169.33 677.30 | 22-55-2161 

1 | 6 | 500(12.70) 599 (15.21) | WM2804-ND ‘827.26 48.41 ‘193.65 | 50-57-9006 18 | .800(20.32) 800 (22.88) eae B00 2088 ATR GL OEMS | ees 2181 
7600 (15.24) 699 (17-75) | WMI2805-ND F 773 5146205. 83 1 50-57-9007 20 | .900 (22.86) _.999 (25.37) | WM2527-ND 3.10 27.36 182.38 729.50 | 22-55-2201 
8 | 700 (17.78) 799 (20.28) | WM206-ND 93 818 5450 218.01 | 50-57-9008 2 | 22 |1.000 (25.40) 1.099 (27.91) | WM2528-ND 3.21 28.29 188.63 = 754.50 | 22-55-2221 
9 | .800 (20.32) .899 (22.83) | WM2807-ND ‘99 8.76 58.42 233.68 | 50-57-9009 24 |1.100 (27.95) 1.199 (30.45) | WM2529-ND 3.32 29.31 195.39 781.55 | 22-55-2241 
to | 900 (22.86) 999 (25.37) | wM2808-ND 105 923 6151 246.02 | 50-57-9010 30 |1.400 (35.56) 1.499 (38.07) | WM2530-ND 3.61 31.87 212.44 849.74 | 22-55-2301 
4) 100 (2.54) 199 (6.05) | WM2519-ND 2291961 130.72 522.88 | 22-55-2041 34 |1.600 (40.64) 1.699 (43.15) | WM2542-ND 3.45 30.45 203.03 812.10 | 22-55-2341 

9 6 | .200(5.08)  .299(7.59) | WM2520-ND 4.91 16.84 112.29 449.15 | 22-55-2061 40 | 1.900 (48.26) 1.999 (50.77) | WM2531-ND 419 36.99 246.57 986.28 | 22-55-2401 
8 300 (7.62) 399 (10.13) | WM2521-ND 244 2156 143.73 574.93 | 22-55-2081 50 | 2.400 (60.96) 2.499 (63.47) | WM2532-ND 4.73 41.77 278.49 1113.95 | 22-55-2501 
10 | .400 (10.16) .499 (12.67) | WM2522-ND 2.56 22.57 150.46 601.83 | 22-55-2101 Polarization Key, Black WM1033-ND 44 3.89 25.94 103.74 | 15-04-0292 


+ 1® . 
C-Grid® Box Crimp [Ros 
i .842 (21.39) 
Terminals 507 (12.88) (Before Crimp) pr 507 (12.88) —- 003 
Terminal Material: Phosphor Bronze U, 5 Ly As —| (0.08) 
Current Rating: AL 003 (0.08) Tin Plate |] 
3.0 Amps (24AWG) 30°C Rise Over Ambient +iMax. Cutott Area 
UL Listed and CSA Certified 
Wire | Insul. Dia. Digi-Key Pricing Molex Wire | Insul. Dia. Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | Range | Inch(mm) | Plating |Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. Fig. | Range | Inch(mm) | Plating | Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 
WM2510-ND 85 7.11 28.42 47.18 | 16-02-0102 2 24-30 060 (1.52 Goldft | WM2516-ND 1.44 12.02 48.08 79.81 | 16-02-0109 
22-24 | .064 (1.63) | Tinf$ /WM2510CT-ND& — 8.54 37.35 64.02 | 16-02-0086 ° 52) Gold: | WM2566-ND 1.81 15.12 60.49 100.41 | 16-02-0110 
WM2510TR-NDO 860.00/20,000 16-02-0086 WM2569-NDA 1.22 10.18 40.71 67.58 ) 16-02-1114 
WM2512-ND 1.33 11.10 44.39 73.69 | 16-02-0103 22-24 | .064(1.63) | Tint |WM2569CT-NDA& — 7.67 30.67 50.91 | 16-02-1110 
22-24 | .064 (1.63) | Goldt |WM2512CT-NDA — 8.59 34,34 57.00 | 16-02-0087 WM2569TR-NDO 1220.00/20,000 46-02-1110 
WM2512TR-NDO 1380.00/20,000 16-02-0087 WM2573CT-NDAA — 13.78 55.12 91.50 |16-02-1124 
WM2564-ND 1.52 12.69 50.74 84.23 | 16-02-0104 22-24 | .064 (1.63) | Goldt |WM2573TR-NDAO 2100.00/20,000 16-02-1124 
1 22-24 | .064 (1.63) | Gold )WM2564CT-ND& — 11.06 44.23 73.42 | 16-02-0088 4] N02 
WM2564TR-NDO 4760.00/20,000 16-02-0088 WM2573-NDA 2.00 16.63 66.52 110.42 | 16-02-1125 
WM2562-ND 85 741 08.42 47-18 1 16-02-0096 WM2570CT-NDA& — 16.18 64.73 107.45 | 16-02-1111 
24-30 060 . . ; ’ i 22-24 | .064 (1.63) | Golds |WM2570TR-NDAQ 2580.00/20,000 16-02-1111 
- 060 (1.52) | Tin$ /WM2562CT-ND& — 491 19.64 32.60 | 16-02-0069 3 
WM2562TR-NDO 780.00/20,000 16-02-0069 WM2570-NDA 2.20 18.30 73.21 121.53 | 16-02-1115 
WM2568-ND 733 11.10 4439 73.69 16-00-0097 WM2571-NDA 1.22 10.18 40.71 67.58 |16-02-1116 
24-30 | .060 (1.52) | Goldt |WM2568CT-NDA — 13.18 5271 87.50 |16-02-0119 24-30 | .060 (1.52) | Tink (YRZORICT NDA — 767 30.67 50.91 | 16-02-1112 
WM2568TR-NDO 2100.00/20,000 16-02-0119 WM2571TR-NDAOQ 1220.00/20,000 16-02-1112 
WM2517-ND 85. 7.41 2842 47.18 | 16-02-0114 24-30 | .060 (1.52) | Goldt |WM2555-NDA 2.00 16.63 66.52 110.42 | 16-02-1109 
22-24 | .064 (1.63) | Tin$ |WM2517CT-ND& — 5.34 21.34 35.42 | 16-02-0107 WM2572CT-NDA& — 16.18 64.73 107.45 | 16-02-1113 
WM2517TR-NDO 860.00/20,000 16-02-0107 24-30 | .060 (1.52) | Golds |WM2572TR-NDAQ 2580.00/20,000 16-02-1113 
WM2515-ND 1.44 12.02 48.08 79.81 | 16-02-0115 WM2572-NDA 2.20 18.30 73.21 121.53 | 16-02-1117 
22-24 | .064 (1.63) | Goldt |WM2515CT-ND& — 8.20 32.79 54.43 | 16-02-0081 Universal Crimp Tool (Molex) WM9999-ND 50.75/1 63811-1000 
WM2515TR-NDO 1320.00/20,000 16-02-0081 C-Grid Hand Crimper 22-24/32-36AWG |WM9017-ND NEW! 321.98/1 63811-8700 
3 WM2567-ND 181 15.12 60.49 100.41 | 16-02-0117 C-Grid Hand Crimper 24-30AWG WMg9919-ND 228.96/1 11-01-0209 
22-24 | .064 (1.63) | Gold:* |WM2567CT-ND& — 12.26 49.05 81.42 | 16-02-0116 Insertion Tool WM9911-ND 20.14/1 11-02-0022 
WM2567TR-NDO 1960.00/20,000 16-02-0116 Extraction Tool WM1032-ND 16.92/1 11-03-0036 
__ |WM2565-ND 85 7.11 28.42 47.18 | 16-02-0108 Manual Wire Stripper (Molex) WM9969-ND 84.59/1 63817-0000 
24-30 | .060(1.52) | Tin$ /WM2565CT-ND& — 5.34 21.34 35.42 | 16-02-0105 - ; as as 
WM2565TR-NDO 860.00/20,000 16-02-0105 AHigh pressure type for low pin count $150," tin/lead over 50p nickel overall ; - 
WM2563CT-NDA Td? 9.82 39.29 65.22 16-02-0077 + 15” minimum gold in select area over S0y” minimum nickel overall with 75y” minimum tin/lead in select area 
24-30 | .060(1.52) | Goldt s : ‘ 7 + 30” minimum gold in select area over 50” minimum nickel overall with 75” minimum tin/lead in select area 
WM2563TR-NDO 1580.00/20,000 16-02-0077 | ‘a Cut Tape 0 Tape and Reel 


C-Grid IlI™ 2.54mm (.100”) 


Modular Crimp Connector Housing 


Specifications: 
Electrical: + Voltage: 350V « Insulation Resistance: 1,000MQ 
minimum ¢ Current Rating: 3.0A * Contact Resistance: 20mQ 


Pitch 


Fig. 1 — Single Row 


Polarization: Use 2 
button version only 
with single row 


Fig. 2 — Single Row 


Fig. 3 — Dual Row 


Fig. 4 — Dual Row 


maximum adapter 

Physical: * Housing: Black Polyphenylene Oxide * UL94V-1 

* Operating Temperature: -55°C ~ 105°C. 

Note: C-Grid III does not mate to C-Grid® 

Dimension A Digi-Key Pricing Molex Dimension A Digi-Key Pricing Molex 

Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No 
2 .200 (5.08) WM8000-ND 24° 213 14.17 56.68 | 90123-0102 15 1.500 (38.10) WM8011-ND 1.55 13.67 91.16 364.64 | 90123-0115 
3 -300 (7.62) WM8001-ND 35 3.10 20.67 82.68 | 90123-0103 18 1.800 (45.72) WM8012-ND 1.89 16.67 11112 444.49 | 90123-0118 
4 400 (10.16) WM8002-ND AG 4.07 927.14 108.54 | 90123-0104 1 19 1.900 (48.26) WM8013-ND 1.99 17.60 117.31 469.23 | 90123-0119 
5 .500 (12.70) WM8003-ND 57 5.05 = 33.64 134.55 | 90123-0105 20 2.000 (50.80) WM8014-ND 2.07 18.23 121.55 486.19 | 90123-0120 
6 .600 (15.24) WM8004-ND 68 5.96 39.72 158.86 | 90123-0106 24 2.400 (60.96) WM8015-ND 248 21.88 145.86 583.42 | 90123-0124 

1 it .700 (17.78) WM8005-ND AL 3.65 = 24.35 = 97.38 | 90123-0107 25 2.500 (63.50) WM8016-ND 258 22.79 151.93 607.73 | 90123-0125 
8 .800 (20.32) WM8006-ND 90 7.92 52.79 211.15 | 90123-0108 2 .242 (6.14) WM8017-ND 25 2.25 14.98 59.92 | 90156-0142 
9 .900 (22.86) WM8007-ND 93 8.20 54.70 218.78 | 90123-0109 2 3 .342 (8.68) WM8018-ND 33 2.91 19.43 77.73 | 90156-0143 
10 1.000 (25.40) WM8008-ND 1.06 9.36 62.40 249.60 | 90123-0110 4 442 (11.22) WM8019-ND 45 4.01 26.75 106.99 | 90156-0144 
12 1.200 (30.48) WM8009-ND 1.25 11.00 73.32 293.27 | 90123-0112 5 542 (13.76) WM8020-ND 54 4.74 31.59 126.35 | 90156-0145 
13 1.300 (33.02) WM8010-ND 1.37 12.12 80.77 323.09 | 90123-0113 ; 
(Continued) 
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7 ™.. C-Grid IlI™ 2.54mm (.100”) Pitch 


caw i i [Gas] 
\_/ Modular Crimp Connector Housing (Cont.) = 
Dimension A Digi-Key Pricing Molex Dimension A Digi-Key Pricing Molex 
Fig.) Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
6 642 (16.30) WM8021-ND 64 5.65 37.67 150.66 | 90156-0146 34 1.706 (43.33) wmg047-ND 2.98 2625 175.01 700.02 | 90142-0034 
7 742 (18.84) WM8022-ND 74 6.56 43.74 174.97 | 90156-0147 36 1.806 (45.87) WM8048-ND 315 27.77 185.15 740.59 | 90142-0036 
8 842 (21.38) WM8023-ND 85 7.47 49.82 199.28 | 90156-0148 38 1.906 (48.41) WM8049-ND 3.31 29.23 194.86 779.45 | 90142-0038 
9 -942 (23.92) WM8024-ND 93 8.20 54.70 218.78 | 90156-0149 3 40 2.006 (50.95) WMs050-ND 3.73 32.94 219.60 878.39 | 90142-0040 
10 1.042 (26.48) WMSO252ND) 1.01_ 8.94 59.67 238.29 _| 90156-0150 44 2.206 (56.03) WM8051-ND 4.15 36.58 243.84 975.34 _| 90142-0044 
12 1.242 (31.54) WMSO2E ND 1.20 10.57 70.49 281.96 | 90156-0152 50 2.506 (63.65) WM8052-ND 475 41.93 27956 1118.23 | 90142-0050 
5 13 1.342 (34.08) WM8027-ND 4.29 11.36 75.76 303.02 | 90156-0153 eh 5 OR IaaTTa een iiger- save, <50 Tt a ieeae enue0ed 
14 1.442 (36.62) WM8028-ND 1.38 1215 81.02 324.07 | 90156-0154 706 (68.73) : ; : ; 
15 11542 (39.16) WM8029-ND 147 1294 9629 34614 | 90186-0155 60 3.006 (76.35) WM8054-ND 5.48 48.37 322.49 1289.95 | 90142-0060 
16 1.642 (41.70) WM8030-ND 1.64 14.46 96.43 385.70 _| 90156-0156 4 .200 (5.08) WM8056-ND Al 3.65 24.31 97.23 | 90143-0004 
18 1.842 (46.78) WM8031-ND 1.76 1550 103.32 413.26 | 90156-0158 6 300 (7.62) WM8057-ND 60 5.29 35.26 141.05 | 90143-0006 
20 2.042 (51.86) WM8032-ND 1.94 1713 114.20 456.79 | 90156-0160 8 400 (10.16) WM8058-ND 80 7.05 4699 187.97 | 90143-0008 
22 2.242 (56.94) WM8033-ND 211 1859 123.95 495.79 | 90156-0162 10 500 (12.70) WM8059-ND 99 8.75 5834 233.34 | 90143-0010 
25 2.542 (64.56) WM8034-ND. 2.39 2113 140.84 563.36 | 90156-0165 12 600 (15.24) WM8060-ND 1.16 10.27 68.48 273.90 _| 90143-0012 
6 306 (7.77) WM8035-ND 66 5.84 = 38.90 155.61 | 90142-0006 14 .700 (17.78) WM8061-ND 135 11.91 7940 317.58 | 90143-0014 
8 406 (10.31) WM8036-ND 8807.78 = 51.87 207.47 | 90142-0008 16 800 (20.32) WMs062-ND 1.53 13.49 89.96 359.84 | 90143-0016 
10 506 (12.85) WM8037-ND 1.09 9.60 64.03 256.10 | 90142-0010 18 (900 (22.86) WMg063-ND 1.81 15.98 106.57 426.26 | 90143-0018 
12 606 (15.39) WM8038-ND 4.27 11.24 74.94 299.77 | 90142-0012 4 
20 1.000 (25.40) WM8064-ND 2.09 1841 122.75 490.99 | 90143-0020 
14 .706 (17.93) WM8039-ND. 1.36 12.03 80.21 320.83 _| 90142-0014 o6 4 300 148100 WKROEE-ND 580. 08 70.¢ 4e8 01 49.08: | s0t4acnoné 
Fi 16 806 (20.47) WM8040-ND 1.67 1477 98.44 393.76 | 90142-0016 300 (33.02) : : : : 
18 906 (23.01) WM8041-ND 1.74 15.31 102.08 408.31 | 90142-0018 7 1.700 (43.18) Wah est) B05 2008: 1 MEO HE. E1288 || SOlae ee 
20 1.006 (25.55) WMg042-ND 1.81 15.98 106.57 426.26 | 90142-0020 36 1.800 (45.72) MIME Ive 3.24 28.57 190.45 761.79 | 90143-0036 
22 1.106 (28.09) WM8043-ND 1.87 16.53 110.21 440.82 | 90142-0022 40 2.000 (50.80) WM8068-ND 3.58 31.60 210.66 842.63 / 90143-0040 
24 1.206 (30.63) WM8044-ND. 2.28 20.11 134.09 536.36 | 90142-0024 50 2.500 (63.50) WM8069-ND 4.48 39.50 263.34 1053.35 | 90143-0050 
26 1.306 (33.17) WM8045-ND 2.34 20.66 137.73 550.91 | 90142-0026 60 3.000 (76.20) wms070-ND 5.37 47.40 316.02 1264.08 | 90143-0060 
30 1.506 (38.25) WM8046-ND 2.67 2352 156.78 627.10 | 90142-0030 64 3.200 (81.28) wmg071-ND 5.52 48.68 324.50 1298.00 | 90143-0064 
Female Crimp Terminals Wire | Insulation Diameter Range | Plating Digi-Key Pricing Molex 
Range Inch (mm) Option Part No. 10 100 500 Part No. 
Specifications: 
A WM2558-ND 1.36 11.34 45.37 | 90119-2109 
asians pecan . aaa es ochit pee eae panini 22-24 .040/.058 (1.02/1.47) x WM2559-ND 2.09 17.42 69.67 90119-2110 
lysical: « Contact: Copper alloy * Wire Insulation Diameter: 1./0mm (.| maximum qj ® 
5a08 ‘080/048 (0.76/1.22) At WM2560-ND 1.36 11.34 45.37 | 90119-2120 
+ Plating A: 100um (29p") minimum Hot Tin dip Et WM2561-ND 2.09 17.42 69.67 | 90119-2121 
$ Plating E: 0.38ym (15y”) selective Gold over Nickel and 41m (160u”) Tin/Lead over Nickel Hand Crimp Tool for 22-28 AWG WM8286-ND 305.28/1 69008-0985 


Headers 


Specifications: 
Electrical: * Voltage: 350V * Current Rating: 3.0A »* Contact Resis- 
tance: 20mQ maximum = Insulation Resistance: 5,000 MQ minimum 

Physical: * Housing: Black glass-filled polyester * UL94V-0 + Oper- 
ating Temperature: -55°C ~ 125°C * Contact: Copper Alloy, 0.64mm 


Fig. 1 — Single Row, Vertical Fig. 2 — Single Row, Right Angle | Fig. 3 — Dual Row, Vertical Fig. 4 — Dual Row, Right Angle 


, Contact 


(.025") square pin 142 (3.60) ~~ 


Note: C-Grid Ill does not mate to C-Grid 


Dimension A Digi-Key Pricing Molex Dimension A Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Tin Contacts with Tin Tails 30 4.500 (38.10) | WM8133-ND 3.09 27.23 181.51 726.03 | 90131-0135 

9 .200 (5.08) WM8072-ND 2A 1.82 12.16 48.62 | 90120-0122 40 2.000 (50.80) WM8134-ND. 41 36.28 241.86 967.43 | 90131-0140 
3 300 (7.62) WMs073-ND 31-273 = 18.23 ~—«-72.93 | 90120-0123 3 50 2.500 (63.50) | WM8135-ND 514 45.34 302.24 1208.96 | 90131-0145 
4 400 (10.16) | WM8074-ND Al 3.65 «24.31 97.23 | 90120-0124 60 3.000 (76.20) | WM8136-ND 617 54.45 363.02 1452.06 | 90131-0150 
5 500 (12.70) | WM8075-ND 52 456 30.39 «121.55 | 90120-0125 80 4.000 (101.60) | WM8137-ND 8.22 72.56 483.75 1935.00 | 90131-0160 
6 600 (15.24) | WM8076-ND 62 5.47 36.47 145.86 | 90120-0126 4 200 (5.08) WM8157-ND 85 747 49.82 199.28 | 90122-0122 

1 7 700 (17.78) | WM8077-ND 72 638 42.54 170.16 | 90120-0127 6 .300 (7.62) WM8158-ND 1.06 939 6261 250.45 | 90122-0123 
8 800 (20.32) WM8078-ND 82 7.23 48.23 192.92 | 90120-0128 8 400 (10.16) WM8159-ND 114 10.09 67.24 268.95 | 90122-0124 
9 900 (22.86) WwMs8079-ND 92 815 54.31 217.23 | 90120-0129 10 500 (12.70) WM8160-ND 1.29 11.36 75.76 + 303.02 | 90122-0125 
10 1.000 (25.40) | wMgogo-ND 1.03 9.05 60.35 241.39 | 90120-0130 12 600(15.24) | WMa161-ND 449 1349 8791 351.63 | 90122-0126 
" 1.100 (27.94) | WM8081-ND 79 6.99 46.61 __186.42_| 90120-0131 14 700 (17.78) | WM8162-ND 1.66 14.64 97.63 390.50 | 90122-0127 
12 1.200 (30.48) | WM8082-ND 68 6.04 40.28 161.12 | 90120-0132 16 800 (20.32) | WM8163-ND 1.84 16.22 108.16 432.62 | 90122-0128 
40 4.000 (101.60) | WM8083-ND 441 36.28 241.86 967.43 _| 90120-0160 ia ‘900 (22.86) | WMs164-ND 5 Ao. 4 7ails Aaage dvd. ga' -| 9019940195 
: ne a ene . a a see oes ie a 4 20 1.000 (25.40) | WM8165-ND 218 19.27 128.44 513.75 | 90122-0130 
i 0010.16) |RRereenTD WR AGP oRda~ ased || S0totOIDA 24 1.200 (30.48) | _WM8166-ND 251 2218 147.87 591.48 | 90122-0132 
: "500 (12.70) | WM8099-ND gh “8.95. aged caades: ||anio(co198 26 4.300 (33.02) | WM8167-ND 2.80 24.67 164.48 657.91 | 90122-0133 
7 ‘600 (1524) | WMg100-ND Be. 84 9800 45561 | 90121-0196 34 4.700 (43.18) | WM8169-ND 3.54 31.24 208.26 833.02 | 90122-0137 

; 7 700 (17.78) | WM8101-ND "76° imgaiadisg. <H7e997 [ootDHeOr97 36 4.800 (45.72) | WM8170-ND 3.62 31.91 21271 850.83 | 90122-0138 
3 ‘00 (20.32) | WM8102-ND 85 «© 747~—«4g.@2~—«199.28 | got2t-0128 40 2.000 (50.80) | WM8171-ND 4.30 37.92 252.81 1011.24 | 90122-0140 
9 "900 (22.86) | WMst03-ND ‘900 «796 «53.07 212.29 ‘| 90121-0129 44 2.200 (55.88) | WM8172-ND 451 39.82 265.46 1061.83 | 90122-0142 
40 1.000 (25.40) | WM8104-ND 403 9.05 60.35 241.39 | 90121-0130 50 2.500 (63.50) | WM8173-ND 5.99 5287 352.49 1409.94 | 90122-0145 
11 1.100 (27.94) WM8105-ND 1.13 9.96 66.43 265.71 | 90121-0131 80 4.000 (101.60) WM8174-ND 7.41 65.39 435.91 1743.63 | 90122-0160 
12 1.200 (30.48) | WM8106-ND 1.23 1088 7251 290.02 | 90121-0132 Gold Contacts with Tin Tails 
40 4.000 (101.60) | WM8107-ND 455 40.17 267.79 1071.16 | 90121-0160 
4 -200 (5.08) WM8120-ND Al 365 24.31 97.23 | 90131-0122 : e200 to 08) ae soi ERG DS TENG), | DOIN USS 
6 300 (7.62) | WM8121-ND 43° 377 © 25.42 100.49 | 90131-0123 3 3007.62) EON 49-431 28.76. 115.04. | 90120-0763 
8 400 (10.16) | WM8122-ND 82 7.23 © 48.23 192.92 | 90131-0124 z 400 (10.16) eee) 65 577 “3B4B. 158.91 / 90120-0764 
10 500 (12.70) | WM8123-ND 4.03 9.05 60.35 241.39 | 90131-0125 5 500 (12.70) | WIM8087-ND 71 6.26 41.73 166.92 | 90120-0765 
12 600 (15.24) | WM8124-ND 1.23 10.88 72.51 290.02 _| 90131-0126 7 600(15.24) | RWMSOBE.ND) a8: B09 21992) 200.09) 201200765 
4 700 (17.78) | WM8125-ND 1.44 1270 84.66 338.64 | 90131-0127 1 i 700 (17.78) AIMED) 1.14 10.09 67.24 268.95 | 90120-0767 

3 16 800 (20.32) WM8126-ND 165 1452 96.81 387.25 | 90131-0128 8 800 (20.32) WM8090-ND 131 11.55 76.99 307.96 | 90120-0768 
18 .900 (22.86) WM8127-ND 186 16.41 109.39 437.57 | 90131-0129 9 900 (22.86) WM8091-ND 147 13.01 86.71 346.83 | 90120-0769 
20 1.000 (25.40) WM8128-ND 2.07 18.23 121.55 486.19 | 90131-0130 10 1.000 (25.40) WM8092-ND 1.63. 14.40 96.00 384.01 | 90120-0770 
22 1.100 (27.94) | WM8129-ND 2.27 19.99 133.28 533.11 _| 90131-0131 "1 1.100 (27.94) _| _WM8093-ND 1.80 15.84 105.61 422.44 | 90120-0771 
24 1.200 (30.48) | WM8130-ND 247 21.76 145.04 580.17 | 90131-0132 12 4.200 (30.48) | WM8094-ND 1.96 17.26 115.05 460.18 | 90120-0772 
26 1.300 (33.02) | WM8131-ND 2.67 23.58 157.20 628.79 | 90131-0133 40 4.000 (101.60) | WM8095-ND 6.52 57.55 383.65 1534.59 | 90120-0800 
28 1.400 (35.56) | WM8132-ND 2.88 25.40 169.35 677.41 | 90131-0134 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
188 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


. C-Grid III™ 2.54mm (.100”) Pitch 


shia’ 
er Headers (Cont.) 
Dimension A Digi-Key Pricing Molex Dimension A Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. il 10 100 500 Part No. Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
2 200 (5.08) WM8108-ND 32 286 ©19.05 76.18 | 90121-0762 40 2.000 (50.80) | WM8152-ND 653 57.61 384.07 1536.29 | 90131-0780 
3 300 (7.62) WMs109-ND 49 4.31 © 28.76 = 115.04 | 90121-0763 50 2.500 (63.50) | WM8153-ND 815 71.95 479.69 1918.74 | 90131-0785 
4 400 (10.16) | WM8110-ND 71 6.26 41.73 166.92 | 90121-0764 3 60 3.000 (76.20) } WM8154-ND 9.79 86.42 576.11 2304.44 | 90131-0790 
5 500 (12.70) | WM8111-ND 89 7.84 52.26 209.03 | 90121-0765 72 3.600 (91.44) } WM8155-ND 11.41 100.64 670.91 2683.63 | 90131-0796 
6 600 (15.24) | WM8112-ND 1.07 9.42 62.79 251.15 _| 90121-0766 80 4,000 (101.60) | WIM8156-ND 13.07 115.28 768.54 3074.14 | 90131-0800 
4 7 700 (17.78) | WM8113-ND 125. 11.00 73.32 293.27 | 90121-0767 4 "200 (5.08) WM8175-ND ‘918.02 5350 213.98 | 90122-0762 
8 -800 (20.32) WM8114-ND 142 12.52 83.46 = 333.83 | 90121-0768 6 300 (7.62) WM8176-ND 158 13.92 92.79 371.14 | 90122-0763 
9 -900 (22.86) WM8115-ND 159 14.04 93.60 374.39 | 90121-0769 8 400 (10.16) WM8177-ND 182 16.04 106.96 427.82 | 90122-0764 
10 1.000 (25.40) | WM8116-ND 1.63 14.40 96.00 384.01 | 90121-0770 10 500 (12.70) WM8178-ND 2.05 18.05 120.31 481.24 | 90122-0765 
i} 1.100 (27.94) _|_WM8117-ND 1.79 15.80 105.33 421.32 | 90121-0771 12 600 (15.24) WM8179-ND 240 2115 140.98 563.92 | 90122-0766 
12 1.200 (30.48) | WM8118-ND 213 18.78 125.19 500.74 | 90121-0772 14 700 (17.78) | WM8180-ND 2.83 2498 166.53 666.10 | 90122-0767 
40 4.000 (101.60) _| WM8119-ND 7.03 62.05 413.65 1654.59 | 90121-0800 16 ‘300 (20.32) | WMei81-ND 297 2619 17462 69847 | 90122-0768 
4 -200 (5.08) WM8138-ND 65 5.77 38.48 153.91 | 90131-0762 18 .900 (22.86) | WM8182-ND 3.27 2886 192.43 769.70 | 90122-0769 
6 300 (7.62) WM8139-ND 98 8.63 57.52 230.09 | 90131-0763 ; 20 1.000 (25.40) | wms183-ND 3.57 31.48 209.85 839.38 | 90122-0770 
8 400 (10.16) | WM8140-ND 1.31 11.55 76.99 307.96 | 90131-0764 22 1.100 (27.94) | wms184-ND 3.90 34.46 229.70 918.81 | 90122-0771 
10 500 (12.70) | WM8141-ND 1.63 14.40 96.00 384.01 | 90131-0765 24 4.200 (30.48) | WM8185-ND 4.28 37.74 251.57 1006.29 | 90122-0772 
12 600 (15.24) | WM8142-ND 1.96 17.26 115.05 460.18 _| 90131-0766 26 1.300 (33.02) } WM8186-ND 459 40.47 269.81 1079.22 | 90122-0773 
14 700 (17.78) | WM8143-ND 2.29 20.18 134.52 538.06 / 90131-0767 28 4.400 (35.56) | WM8187-ND 4.92 43.41 289.38 1157.52 | 90122-0774 
3 16 800 (20.32) Ne Na 2.61 23.08 153.56 614.24 | 90131-0768 30 1.500 (38.10) | WM8188-ND 5.27 46.53 310.23 1240.91 | 90122-0775 
18 900(22.86) Ue 359° 31.72 211.47 845.88 / 90131-0769 40 2.000 (50.80) | WM8189-ND 6.87 60.59 403.93 1615.73 | 90122-0780 
20 1.000 (25.40) | wMs146-ND 3.26 28.81 192.04 768.15 | 90131-0770 
3 i100 (2794 (Rte ae Wego go" Gitan --aasan |l/enian Gert 50 2.500 (63.50) | WM8190-ND 9.78 86.29 575.30 2301.19 | 90122-0785 
60 3.000 (76.20) | WM8191-ND 11.57 102.09 680.63 2722.50 | 90122-0790 
24 1.200 (30.48) | WM8148-ND 3.92 3458 23052 922.06 | 90131-0772 a ono 101.60) | wMaiso-ND {4 oor 4B Ea BIT EO" c35IOA | 90109-080 
26 1.300 (33.02) | WMs8149-ND 4.24 3743 24956 998.23 | 90131-0773 : : : ; ; : 
28 1.400 (35.56) | WM8150-ND 4.63 40.84 272.24 1088.97 | 90131-0774 Shunt 
30 1.500 (38.10) | WM8151-ND 4.92 43.45 289.66 1158.65 | 90131-0775 2 Position, .100 Tin wM1034-ND 28 243 16.22 64.87 | 90059-0007 


Shrouded Headers 


Specifications: 


Electrical: * Voltage: 350V » Current Rating: 3.0A »* Contact Resistance: 


20m maximum = Insulation Resistance: 1,000 MO minimum 


Physical: * Housing: Black glass-filled polyester * UL94V-0 * Operating 
Temperature: -55°C ~ 125°C »* Contact: Copper Alloy, 0.64mm (.025”) 


square pins 


Note: C-Grid Ill does not mate to C-Grid 


Fig. 1 — Single Row, Right Angle 


Fig. 2 — Single Row, Vertical 


Fig. 3 — Dual Row, Vertical, 
Fully Loaded 


Fig. 4 — Dual Row, Right Angle 
Fully Loaded 


Dimension A Digi-Key Pricing Molex Dimension A Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig.| Circuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 500 Part No 
Tin Contacts with Tin Tails Gold Contacts with Tin Tails 
2 -347 (8.81) WM8193-ND 78 6.87 45.79 183.17 | 90136-2102 2 347 (8.81) WM8203-ND 91 8.02 53.50 213.98 | 90136-2202 
3 447 (11.35) WM8194-ND 88 7.78 = 51.87 207.47 | 90136-2103 3 AAT (11.35) WM8204-ND 116 10.21 68.05 272.21 | 90136-2203 
4 547 (13.89) WM8195-ND 1.14 10.03 66.85 267.41 | 90136-2104 4 547 (13.89) WM8205-ND 1.48 13.06 87.10 348.39 | 90136-2204 
5 647 (16.43) WM8196-ND 136 11.97 79.82 319.27 | 90136-2105 5 647 (16.43) WM8206-ND 1.66 14.64 97.63 390.50 | 90136-2205 
1 6 747 (18.97) WM8197-ND 154 1361 90.74 362.94 | 90136-2106 1 6 TAT (18.97) WMs8207-ND 1.73 15.25 101.69 406.75 | 90136-2206 
8 947 (24.05) WMS eH SOE, SIRES et ot < ABLE |) 20186-2106 7 847 (21.51) WM8208-ND 210 18.53 123.56 494.25 | 90136-2207 
- Heat aeas Ce 7 a a ter sete 8 947 (24.05) WM8209-ND 247 21.76 145.04 580.17 | 90136-2208 
by pei or Beastie ae a aye ee eial eres 9 1.047 (26.59) WMs210-ND 279 24.61 164.09 656.35 | 90136-2209 
: : : : - : 10 4.147 (29.13) WMs211-ND 3.10 27.35 182.32 729.28 | 90136-2210 
: afar eG [ ee eae oe pelo 12 1.347 (34.21) WM8212-ND 3.72 32.80 218.64 874.57 | 90136-2212 
4 547 (13.89) WMg215-ND 1.00 881 5876 235.03 | 90136-1104 2 847 (8.81) Uist BY 7AT AB1 191.22. | 90136-1202 
A ‘647 (10.43) MGeTeIND aie ta7a. B64. “Se0iG0."| Boiae 10s 3 AAT (11.35) WMs224-ND 1.37 12.09 80.63 322.53 | 90136-1203 
4 6 TAT (18.97) WM8217-ND 1.27 1148 74.55 298.21 | 90136-1106 : aa WM8225-ND 1.51 13.31 88.72 354.89 | 90136-1204 
7 “847 (21.51) WM8218-ND 145 12.76 85.08 340.33 | 90136-1107 647 (16.48) Uc) 1.56. 18.78 91-55" 966.20" | 90136-1205 
8 (947 (24.05) wMg219-ND 1.67 14.77 98.44 393.76 | 90136-1108 2 6 TAT (18.97) WIMG227END) 161 14.22 9480 379.19 | 90136-1206 
9 1.047 (26.59) WM8220-ND 1.88 16.59 110.59 442.37 | 90136-1109 7 847 (21.51) WM8228-ND 1.66 14.64 97.63 390.50 | 90136-1207 
10 1.147 (29.13) WM8221-ND 2.00 17.62 117.48 469.93 | 90136-1110 8 947 (24.05) WM8229-ND 2.39 21.09 140.59 562.36 | 90136-1208 
12 1.347 (34.21) WM8222-ND 2.28 20.14 134.27 537.07 | 90136-1112 9 1.047 (26.59) WM8230-ND 2.53 22.37 149.11 596.43 | 90136-1209 
6 407 (10.34) WM8233-ND 1.45 12.82 85.47 341.88 | 90130-1106 10 1.147 (29.13) WM8231-ND 2.69 23.70 158.01 632.05 | 90136-1210 
8 507 (12.88) WM8234-ND 1.68 14.83 98.86 395.45 | 90130-1108 12 1.347 (34.21) WM8232-ND 3.22 28.41 189.39 757.55 | 90136-1212 
10 607 (15.42) WM8235-ND 1.89 16.71 111.41 445.62 | 90130-1110 6 407 (10.34) wns247-ND 1.83 16.17 107.77 431.07 | 90130-1206 
12 707 (17.96) WM8236-ND 2412 18.72 12480 499.19 | 90130-1112 8 507 (12.88) ws248-ND 211 18.60 123.99 495.94 | 90130-1208 
14 807 (20.50) WM8237-ND 2.34 20.66 137.73 550.91 | 90130-1114 10 607 (15.42) WMs249-ND 2.38 21.03 140.17 560.67 | 90130-1210 
16 907 (23.04) WM8238-ND 2.56 2260 150.70 602.79 | 90130-1116 12 707 (17.96) WM8250-ND 2.66 23.46 156.39 625.54 | 90130-1212 
3 18 1.007 (25.58) WM8239-ND 341 27.41 182.71 730.84 | 90130-1118 14 807 (20.50) WM8251-ND 2.93 25.83 172.18 688.71 | 90130-1214 
20 1.107 (28.12) WMS220-ND 3.62 91.91 212.71 850.83 | 90130-1120 16 907 (23.04) WM8252-ND 3.20 28.26 188.40 753.59 | 90130-1216 
24 1.307 (33.20) WM8241-ND 415 36.59 243.91 975.62 | 90130-1124 18 4.007 (25.58) WM8253-ND 3.90 34.46 229.70 918.81 | 90130-1218 
26 1.407 (35.74) WM8242-ND 4.49 39.62 264.15 1056.61 | 90130-1126 : 20 4.107 (28.12) WM8254-ND 4.20 37.07 24712 988.48 | 90130-1220 
30 1.607 (40.82) WM8243-ND 5.18 45.70 304.65 1218.58 / 90130-1130 24 1.307 (33.20) WM8255-ND 5.72 50.50 336.66 1346.62 | 90130-1224 
A Heh tester pa ee be pea eae 26 1.407 (35.74) WM8256-ND 5.64 49.77 331.82 1327.26 | 90130-1226 
50 eee et 4 ae fete ane 90130-1150 2 Pear Oe eee EN Gbt brs. See84: 1531 8o | 20180-1280 
34 1.807 (45.90) WM8258-ND 7.25 63.93 426.19 1704.77 | 90130-1234 
6 AO? (10.34) WMS26 12ND 1.50 1404 93.60 374.39 | 90180-3106 40 2.107 (53.52) WM8259-ND 8.15 71.89 479.26 1917.04 | 90130-1240 
8 507 (12.88) WM8262-ND 1.83 16.17 107.77 431.07 | 90130-3108 5 2.607 (66.2) WISER Gai” 6654 E788 0907 42: | 90180-4250 
10 607 (15.42) WM8263-ND 2.08 18.35 122.36 489.43 | 90130-3110 : : ‘ : : ‘ 

12 707 (17.96) WM8264-ND 232 20.48 136.53 546.11 | 90130-3112 6 407 (10.34) WM8275-ND 2.00 17.69 117.91 471.63 | 90130-3206 
14 807 (20.50) WM8265-ND 257 22.67 151.12 604.49 | 90130-3114 8 507 (12.88) WM8276-ND 231 2042 136.14 544.55 | 90130-3208 
16 "907 (23.04) (Oa Bats a9" 16800. 661481 901903116 10 607 (15.42) WM8277-ND 2.63 23.21 154.76 619.04 | 90130-3210 
4 18 1.007 (25.58) WM8267-ND 3.42 30.20 201.37 805.46 | 90130-3118 12 707 (17.96) WM8278-ND 2.95 26.01 173.38 693.53 | 90130-3212 
20 1.107 (28.12) WMs268-ND 3.72 32.82 218.79 875.14 | 90130-3120 4 14 807 (20.50) WM8279-ND 3.26 28.74 191.61 766.45 | 90130-3214 
24 1.307 (33.20) WM8269-ND 456 40.23 268.22 1072.86 | 90130-3124 16 907 (23.04) WM8280-ND 3.57 31.54 210.27 841.08 | 90130-3216 
26 1.407 (35.74) WM8270-ND 494 43.57 290.48 1161.90 | 90190-3126 18 1.007 (25.58) WM8281-ND 4.35 38.35 255.64 1022.55 | 90130-3218 
30 1.607 (40.82) WM8271-ND 5.70 50.32 335.46 1341.82 | 90130-3130 20 1.107 (28.12) WM8282-ND 479 42.24 281.57 1126.28 | 90130-3220 
34 1.807 (45.90) WM8272-ND 6.49 57.25 381.64 1526.54 | 90130-3134 24 1.307 (33.20) WM8283-ND 5.74 50.62 337.47 1349.88 | 90130-3224 
40 2.107 (53.52) WM8273-ND 7.90 69.71 464.71 1858.82 | 90130-3140 40 2.107 (53.52) WMs8284-ND 8.97 79.18 527.88 2111.52 | 90130-3240 
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=TycoElectronics am MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers 


Authorized Distributor WwW 
IDC Receptacles: * Wire-to-post connectors preloaded with dual beam contacts * Connectors and headers are end-to-end Dimension 
stackable * Connectors preloaded with IDC contact « All contacts are slotted for insulation displacement (IDC) terminal Cir- ay" Digi-Key Pricing AMP. 
technique * Contacts are lubricated to prevent fretting corrosion » Meets the material requirements of Table 23.1 of | Fig. | Description cuits | Inch(mm) | Part No. 1 25 =| Part No. 
UL1410 Standards for Television Receiver and Video Products (wire-to-post connectors only) » Recognized under the Receptacles, .100” (2.54mm) Centers 
Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 * Certified by Canadian Standards Association 2 "200 (5.08) | A30994-ND 49 2.63 | 3-640443-2 
Performance Data: Voltage Rating: 250VAC Current Rating: 54 Low-Level Resistance: 6m0O initial Dielectric 3 300 (7.62) | A30995-ND 19 3.20 | 3-640443-3 
Withstanding Voltage: 750VAC/1 minute Insulation Resistance: 5000MQ minimum initial Operating Temperature: -55°C . oe ne perce ze a Seine 
~ 105°C Material and Finish: Receptacles: UL94V-2 rated (unless otherwise noted), type 6/6 nylon (28 AWG - Green; 26 : 7 4 “ : 7 ‘ 
AWG - Blue; 24 AWG - White; 22 AWG - Red) Contacts: plating is tin or 30 gold ; 8 _| .600 (15.24) | A30998-ND 32 721 | 3-640443-6 
Replacement IDC Contacts: Material and Finish: Copper alloy, post tin plated; 30 Ae ee de i he (pos) een at nee cee 
CST - 100 Crimp Contacts and Housings: * High current rating * Mates with MTA and similar competitive notched headers 1 | without Polarizing Tabs, 9 | .900 (22.86) | A31001-ND 1.05 23.79 | 3-640443-9 
* Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 Certified by Canadian 28 AWG Green, Tin Plated | 10 | 1.000 (25.40) | A30951-ND 53 12.05 | 4-640443-0 
Standards Association, File No. LR7189 Performance Data: Voltage Rating: 250VAC Current Rating: 4A maximum Low- 11_ [1.100 (27.94) | A30952-ND 1.28 29.08 | 4-640443-1 
Level Resistance: 6mQ maximum initial, 10mQ maximum final Insulation Resistance: 1000MOQ minimum initial, 100MO 12 | 1.200 (30.48) | A30953-ND 68 15.46 | 4-640443-2 
minimum final Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Contact Finish: Selective gold, 301 gold over 127 nickel or bright 13 | 1.300 (33.02) | A30954-ND 1.52 34.37 | 4-640443-3 
tin-lead on entire contact Wire Range: 22-26 AWG Maximum Ins. Diameter: .065 is ee Cth ee ee aoe Tae 
Keying Plug with Carrier Strip (10 plugs per strip): Material: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon, natural color 2 a0 6 08) A31031-ND 19 263 3-643816-2 
LED Connectors: Designed to mate with .36mm-.51mm diameter posts or square leads Material and Finish: Receptacles: 2) .300 (7.62) | A31032-ND 21 3.20 | 3-643816-3 
UL94V-2 rated, type 6/6 nylon (28 AWG - Green; 26 AWG - Blue; 24 AWG - White; 22 AWG - Red) Contacts: Phosphor 4 | 400 (10.16) | A31033-ND 23 5.29 | 3-643816-4 
bronze, post tin plated, 30) RoHS Compliant 5 | .500 (12.70) | A31034-ND 30 6.75 | 3-643816-5 
Replacement LED Contacts: Material and Finish: Copper alloy, post tin plated; 30 1A | Closed End with Lock, 8 _| 600 (15.24) (ASIOSSND a2 FAN [a S466 
° . , : with Polarizing Tabs, 7 | .700 (17.78) | A31036-ND 37 8.42 | 3-643816-7 
Post Headers: Material and Finish: Polyester UL94V-0 rated, natural or black Post Plating: tin or 30 gold 28 AWG, Green, Tin Plated 10 | 1.000 (25.40) | A30970-ND 53 12.05 | 4-643816-0 
12 | 1.200 (30.48) | A30971-ND 68 15.46 | 4-643816-2 
Fig. 1 — Receptacle Fig. 2— IDC & LED Contacts 15 | 1.500 (38.10) | A30972-ND 1.12 25.35 | 4-643816-5 
7 Feed-Thru with Lock, 
Discrete without Polarizing Tabs, 14 | 1.400 (35.56) | A19144-ND 2.36 53.40 | 1-640623-4 
Wire IDC : 21) .075 (1.91) 075 (1.91) 9 28 AWG Green, Tin Plated 
——— 2 | .200 (5.08) | A30814-ND 20 4.52 | 3-640623-2 
[+453 (11.51) >| 3 | .300 (7.62) | A30815-ND 22 5.01 | 3-640623-3 
4 | 400 (10.16) | A30816-ND 23 5.29 | 3-640623-4 
5 | .500 (12.70) | A30817-ND 30 6.75 | 3-640623-5 
. -_ . 6 | .600 (15.24) | A30818-ND 32 7.21 | 3-640623-6 
With Polarizing: Tabs 1 | RoHS Compliant 7 | 700 (17.78) | A30819-ND 37 8.42 | 3-640623-7 
haem ti oe 8 | 800 (20.32) | A30820-ND 42 9.59 | 3-640623-8 
witout Fofarizing: abs, 9 | .900 (22.86) | A30821-ND 1.05 23.79 | 3-640623-9 
Fig. 3 — CST - 100 Housing Fig. 4 — CST - 100 Crimp Contact Fig. 5 — Keying Plug 28 AWG Green, 10 | 1.000 (25.40) | A30802-ND 53 12.05 | 4-640623-0 
Tin Plated 41. |1.100 (27.94) | A30803-ND 1.28 29.08 | 4-640623-1 
.075 12. | 1.200 (30.48) | A30804-ND 68 15.46 | 4-640623-2 
-510(12.95) 
pr : | 13 | 1.300 (33.02) | A30805-ND 1.52 34.37 | 4-640623-3 
ear 7 Aint -027 (69) sa 14 | 1.400 (35.56) | A30806-ND 1.63 37.01 | 4-640623-4 
ean .120(3°05) : ren 15 | 1.500 (38.10) | A30807-ND 1.12 25.35 | 4-640623-5 
190(4.83) ‘ (97) 2 | .200 (5.08) | A31045-ND 19 4.36 | 3-644565-2 
“065 (1 65) 3 300 (7.62) | A31046-ND 21 4.83 | 3-644565-3 
i aa , 4 | 400 (10.16) | A31047-ND 23 5.29 | 3-644565-4 
aes RoHS Compliant 5 | 500 (12.70) | A31048-ND 30 6.75 | 3-644565-5 
17 (1,98) fi cen eek 6 _| .600 (15.24) | A31049-ND 32 7.21_ | 3-644565-6 
28 AWG Ais : 7 | .700 (17.78) | A31050-ND 37 8.42 | 3-644565-7 
Tin Plated " 8 | .800 (20.32) | A31051-ND 42 9.59 | 3-644565-8 
10 | 1.000 (25.40) | A30975-ND 53 12.05 | 4-644565-0 
Fig. 6 — Strain Relief C Fig. 7 — Dust C Fig: 8— Strain Rallét Cover 12 |1.200 (30.48) | A30976-ND 68 15.46 | 4-644565-2 
“Gosden ‘Gesedend roa 15 | 1.500 (38.10) | A30977-ND 112 25.35. | 4-644565-5 


127 360 Closed End with Lock 
335 (3.23) (9.14) without Polarizing Tabs, 11° | 1.100 (27.94) | A19039-ND 1.37 31.08 | 1-640442-1 
26 AWG Blue, Tin Plated 


2 | .200 (5.08) | A30986-ND 19 2.63 | 3-640442-2 
3. | .300 (7.62) | A30987-ND 19 3.20 | 3-640442-3 

4 | 400 (10.16) | A30988-ND 23 5.29 | 3-640442-4 

5 | 500 (12.70) | A30989-ND 30 6.75 | 3-640442-5 

6 | 600 (15.24) | A30990-ND 32 7.21 | 3-640442-6 

- 1 | RoHS Compliant 7 | 700 (17.78) | A30991-ND 37 8.42 | 3-640442-7 
Fig. 9 — Dust Cover - Closed End with Lock, 8 | 800 (20.32) | A30992-ND 42 9.59 | 3-640442-8 
Feed-Thru without Polarizing Tabs, 9 | .900 (22.86) | A30993-ND 1.05 23.79 | 3-640442-9 
26 AWG Blue, 10 |1.000 (25.40) | A30945-ND 53 12.05 | 4-640442-0 

Tin Plated 41 | 1.100 (27.94) | A30946-ND 1.28 29.08 | 4-640442-1 

42 |1.200 (30.48) | A30947-ND 68 15.46 | 4-640442-2 

13 | 1.300 (33.02) | A30948-ND 152 34.37 | 4-640442-3 

13 | 1.300 (33.02) A30808-NDt 85 19.34 | 4-643828-3 

14 |1.400 (35.56) | A30949-ND 1.63 37.01 | 4-640442-4 

15 | 1.500 (38.10) | A30950-ND 1.12 25.35 | 4-640442-5 

2 | .200 (6.08) | A31024-ND 19 2.63 | 3-643815-2 

3 | .300 (7.62) | A31025-ND 19 3.20 | 3-643815-3 

4 | 400 (10.16) | A31026-ND 23 5.29 | 3-643815-4 

; RoHS Compliant 5 | 500 (12.70) | A31027-ND 30 6.75 | 3-643815-5 

aes yh Closed End with Lock, 6 | 600 (15.24) | A31028-ND 32 7.21 | 3-643815-6 
1A | with Polarizing Tabs, 7 | 700 (17.78) | A31029-ND 37 8.42 | 3-643815-7 

26 AWG Blue, 8 | 800 (20.32) | A31030-ND 42 9.59 | 3-643815-8 

Tin Plated 410 |1.000 (25.40) | A30967-ND ‘53 12.05 | 4-643815-0 

42 |4.200 (30.48) | A30968-ND 68 = 15.46 | 4-643815-2 

13 | 1.300 (33.02)| A30810-NDt 85 = 19.34 | 4-644313-3 

15 |1.500 (38.10)| A30969-ND 1.12 25.35 | 4-643815-5 

2 | .200 (6.08) | A31009-ND 20 4.53 | 3-640622-2 

3 | .300 (7.62) | A31010-ND 22 5.00 | 3-640622-3 

4 | 400 (10.16) | A31011-ND 23 5.29 | 3-640622-4 

5 | 500 (12.70) | A31012-ND 30 6.75 | 3-640622-5 

6 | 600 (15.24) | A31013-ND 32 7.21 | 3-640622-6 

RoHS Compliant 7 | 700 (17.78) | A31014-ND 37 8.42 | 3-640622-7 

Feed-Thru with Lock, 8 | 800 (20.32) | A31015-ND 42 9.59 | 3-640622-8 

1 | without Polarizing Tabs, 9 | 900 (22.86) | A31016-ND 1.05 23.79 | 3-640622-9 

26 AWG Blue, 10 |1.000 (25.40) | A30957-ND 1.17 26.44 | 4-640622-0 

Tin Plated 41 | 1.100 (27.94) | A30958-ND 1.28 29.08 | 4-640622-1 

ccilbenl 42 |4.200 (30.48) | A30959-ND 6815.46 | 4-640622-2 

13 | 1.300 (33.02) A30960-ND 1.52 34.37 | 4-640622-3 

[i .200 13 | 1.300 (33.02) | A30813-NDt 85 19.34 | 4-644577-3 

_|t 6.08) 14 |1.400 (35.56) | A30961-ND 1.63 37.01 | 4-640622-4 

Le! 15 | 1.500 (38.10) | A30962-ND 1.12 25.35 | 4-640622-5 
ra180\(6-80) + UL94V-0 - Black Housing (Continued) 
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Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers (cont) 


Dimension Dimension 
Cir- =r Digi-Key Pricing AMP Cir- "A" Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description cuits | Inch(mm) | Part No. il 25 | PartNo. Fig. | Description cuits | Inch(mm) | Part No. Part No. 
2 | .200 (5.08) | A31038-ND 20 4.47 | 3-644564-2 2 | .200(5.08) | A31088-ND 20 4.51 | 3-640620-2 
3 | .300 (7.62) | A31039-ND 22 5.00 | 3-644564-3 3 | .300 (7.62) | A31089-ND 22 4.92 | 3-640620-3 
RoHS Compli 4 | 400 (10.16) Pe osoNe 23 5.20 | 3-644564-4 4 | 400 (10.16) | A31090-ND 23 5.29 | 3-640620-4 
loHS Compliant 5 | 500 (12.70) | A31041-ND 30 6.75 | 3-644564-5 5 | 500 (12.70) | a3t091-ND 30 675 | 9-640620-5 
i [eh Posten 6 _| .600 (15.24) |/ASTOS2:ND 32 7.21 | 36445646 6 | 600 (15.24) | a31092-ND 32 7.21 | 3-640620-6 
26 AWG Blu, 7 | -700 (17.78) Rae af BAe | SOMdSOE RoHS Compliant 7 | .700 (17.78) | A31093-ND 37 8.42 | 3-640620-7 
: ’ 8 | 800 (20.32) | A31044-ND 42 9.59 | 3-644564-8 ont Lomplan 700 (17.78) H ‘ bara ab : 
Tin Plated 42. |1.200 (30.48) | A30973-ND 68 1546 | 4-644564-2 Feed -Thru with Lock, 8 | 800 (20.32) | A31094-ND 42 9.59 | 3-640620-8 
43. {11300 (33.02) | A30811-NDt "85 49.34 | 4-644497-3 1 | without Polarizing Tabs, 9 | 900 (22.86) | A31095-ND 1.05 23.79 | 3-640620-9 
15 |1.500 (38.10) | A30974-ND 1.12 25.35 | 4-644564-5 22 AWG Red, 10 | 1.000 (25.40) | A31058-ND 53 12.05 | 4-640620-0 
F Tin Plated 44 |1.100 (27.94) | A31059-ND 1.28 29.08 | 4-640620-1 
Closed End with Lock, 
without Polarizing Tabs, 41. 1.100 (27.94) | A19024-ND 69 15.72 | 1-640441-1 12 1.200 (30.48) | A31060-ND 68 15.46 | 4-640620-2 
24 AWG White 14 |1.400 (35.56) | A19027-ND 3.54 80.09 | 1-640441-4 413 |1.300 (33.02) | A31061-ND 152 34.37 | 4-640620-3 
Tin Plated 413 |1.300 (33.02) | A30823-NDt 85 19.34 | 4-644575-3 
2 | .200 (5.08) | A30978-ND 19 2.63 | 3-640441-2 14 |1.400 (35.56) | A31062-ND 1.63 37.01 | 4-640620-4 
3 | .300 (7.62) | A30979-ND 19 3.20 | 3-640441-3 15  |1.500 (38.10) | A31063-ND 1.12 25.35 | 4-640620-5 
4 | 400 (10.16) | A30980-ND 19 3.23 | 3-640441-4 2 | 200 (5.08) | a31120-ND ry 2.49 |3-644540-2 
5 | 500 (12.70) | A30981-ND 30 6.75 | 3-640441-5 zi é ‘ 
3 | .300 (7.62) | A31121-ND 22 4.97 | 3-644540-3 
1 6 | .600 (15.24) (ASOPb2aND s82 Fal | 3-640441-6 4 | 400 (10.16) | A31122-ND 23 «~—«5.29 | 3-644540-4 
RoHS Compliant 7 | 700 (17.78) | A30983-ND 37 8.42 | 3-640441-7 RoHS Compliant 5 | 500 (12.70) | a31123-ND 30 6.75 | 3-644540-5 
Closed End with Lock, 8 | 800 (20.32) | A30984-ND 42 9.59 | 3-640441-8 feed ani wih lick 6 | 600 (1524) | a3t124-ND 32 794 |9-644540-6 
without Polarizing Tabs, 9 | .900 (22.86) | A30985-ND 1.05 23.79 | 3-640441-9 bere teed Ua : : : 
24 AWG White, 10 1.000 (25.40) | A30939-ND 53 12.05 | 4-640441-0 |_| 1A | with Polarizing Tabs, 7 | .700 (17.78) | A31125-ND 37 8.42 | 3-644540-7 
Tin Plated 11 {1.100 (27.94) | A30940-ND 1.28 29.08 | 4-640441-1 faecen 8 | 800 (20.32) | A31126-ND 42 9.59 | 3-644540-8 
12 ]1.200 (30.48) | A30941-ND =) 15.46 | 4-640441-2 in Plate 410 |1.000 (25.40) | A31074-ND 53 12.05 | 4-644540-0 
13 |1.300 (33.02) | A80942-ND 1.52 34.37 | 4-640441-3 12 |1.200 (30.48) | A31075-ND 68 15.46 | 4-644540-2 
13. |1.300 (33.02) | A80812-NDt 85 19.34 | 4-644574-3 13 | 1.300 (33.02) | A30825-NDt 85 19.34 | 4-644578-3 
14 |1.400 (35.56) | A30943-ND 163 37.01 | 4-640441-4 15_ [1.500 (38.10) | A31076-ND 112 25.35 | 4-644540-5 
15. |1.500 (38.10) | A30944-ND 1.12 25.35 | 4-640441-5 Replacement ive Coniacis = RoHS Compliant 
2 | .200 (5.08) | A31017-ND 19 2.63 | 3-643814-2 
3 | .300 (7.62) | A31018-ND 19 3.20 | 3-643814-3 Std. 28 AWG, Tin Plated — — A31100-ND 1.63/25 2.31/50 | 640639-2 
4 | 400 (10.16) | A31019-ND 23 5.29 | 3-643814-4 2 | Std. 26 AWG, Tin Plated _ _ A31099-ND 1.84/25 2.60/50 | 640638-3 
Helis Gina 5 | 500 (12.70) | A31020-ND 30 6.75 | 3-643814-5 Std. 24 AWG, Tin Plated — = A31098-ND 1.84/25 2.60/50 | 640637-3 
Cee cota rts 6 _| .600 (15.24) | A31021-ND 32 7.21 | 3-643814-6 Std. 22 AWG, Tin Plated _ = A31097-ND 1.84/25 2.60/50 | 640636-3 
1A | with Polarizing Tabs, 7 | 700 (17.78) | A31022-ND 37 8.42 | 3-643814-7 : - - 
94 AWG White. Tin Plated 8 | .800 (20.32) | A31023-ND AQ 9.59 | 3-643814-8 CST-100 Crimp Housing (Contacts Sold Separately) - RoHS Compliant 
10 |1.000 (25.40) | A30963-ND 53 12.05 | 4-643814-0 > | 220 (659) | Aieas0-ND - agi |77060dd 
12 |1.200 (30.48) | A30964-ND 68 15.46 | 4-643814-2 
3. | .320(8.13) | A19491-ND A7 2.66 | 770602-3 
13 |1.300 (33.02) | A30809-NDt 85 19.34 | 4-644312-3 4 | 420 10.67 |ate4go.ND a wee [7c08.4 
15 [1.500 (38.10) | A30965-ND 112 25.35 | 4-643814-5 : ‘ i : i 
16 |1.600 (40.64) | A30966-ND 2.22 60.23 | 4-643814-6 5 | 520 (13.21) eee at Bee i neOe 3 
600 (40.64) H E 23 | 4 el 6 | .620 (15.75) | A19494-ND 44 9.94 | 770602-6 
See 9 | .900 (22.86) | A19098-ND 216 48.91 | 640621-9 22-26 AWG White 7 | .720 (18.29) | A19495-ND 1-11.60 |770602-7 
>4 AWG White, Tin Plated | 13. |1-300 (83.02) | A19110-ND 2.19 49.68 | 1-640621-3 | | | (Not to be used with 8 | 820 (20.83) | ate496-ND 59 13.25 |770602-8 
2 | 200 6.05) )ASTOORND ar TEASE TIES MTA .100 Shrouded 9 | 920 (23.37) | A19497-ND 66 © 14.91 |770602-9 
Header) 10 |1.020 (25.91) | A19498-ND 73 16.57 |1-770602-0 
3. | .300 (7.62) | A31003-ND 2 4.81 | 3-640621-3 11. (1190 (08.45 OORT aa ade pael icronnet 
4 | 400 (10.16) | A31004-ND 23 5.29 | 3-640621-4 120 (28.45) H J 23 [1 
5 | 500 (12.70) | A31005-ND 30 6.75 | 3-640621-5 42 |1.220 (30.99) | A19500-ND 88 19.88 | 1-770602-2 
, 6 | 600 (15.24) | A31006-ND 32 7.21 | 3-640621-6 13 |1.320 (33.53) | A19510-ND 95 21.54 | 1-770602-3 
RoHS Compliant 7 | .700 (17.78) | A31007-ND 37 8.42 | 3-640621-7 14 | 1.420 (36.07) | A19511-ND 1.02 23.20 | 1-770602-4 
Fed Teriivath Lock 8 | .800 (20.32) | A31008-ND 42 9.59 | 3-640621-8 15. |1.520 (38.61) | A23961-ND 4.10 24.85 | 1-770602-5 
; eae 9 | 900 (22.86) | A31096-ND 2.02 45.77 | 3-640621-9 r 
without Polarizing Tabs, 10 {4.000 (25.40) | A31064-ND 53 42.05 | 4-640621-0 CST-100 Crimp Contact (26-22 AWG) - RoHS Compliant 
24 AWG White, Tin Plated ! : : 
11 [1.100 (2794 AST065:ND 128 29.08 | 4-640621-1 Tin Plated, Loose = — — [A19520-ND 2.28/25 4.05/50 | 770666-1 
i ba es apn ap ee pear etis 4, | Sold Plated, Loose _ _ A23962-ND 13.58/25 24.14/50 | 770666-2 
43. |1'300 (33.02) | A30824-NDt "25 1934 | 4-644576-3 Gold Plated, Strip = — A23962CT-ND 31.42/100 144.00/500 | 770601-2 
44. {1/400 (35.56) | A31068-ND 1337.01 | 4-640621-4 Gold Plated, Strip — - A23962TR-ND 864.02/5,500 | 770601-2 
15 _ {1-500 (38.10) | A31069-ND 1.12 25.35 | 4-640621-5 LED Receptacles (mate with .36-.51mm diameter posts), 
2 | .200 (5.08) | A31127-ND 19 4.35 | 3-644563-2 .100” (2.54mm) Centers 
3. | .300 (7.62) | A31128-ND 24 4.73 | 3-644563-3 
4 | 400 (10.16) | A31129-ND 23 5.29 | 3-644563-4 Closed End with Lock, 
RoHS Compliant 5 | 500 (12.70) | A31130-ND 30 6.75 | 3-644563-5 without Polarizing Tabs, 5 | 500 (12.70) | A23920-ND 32 7.21 | 641535-5 
Feed-Thru with Lock, 6 | 600 (15.24) | A31131-ND 32 7.21 | 3-644563-6 4 [24 AWG White, Tin Plated 
1A | with Polarizing Tabs, 7 | 700 (17.78) | A31132-ND 37 8.42 | 3-644563-7 Closed End with Lock, 
24 AWG White, 8 | .800 (20.32) | A31133-ND 42 9.59 | 3-644563-8 without Polarizing Tabs, 8 | .800 (20.32) | a23923-ND 45 10.25 | 641534-8 
Tin Plated 410 |1.000 (25.40) | A31077-ND 53 12.05 | 4-644563-0 99 AWG Red, Tin Plated 
12 |1.200 (30-48 A31078-ND 68 15.46 | 4-644563-2 ; 
13 |1.300 (33.02) | A30826-NDt 85 19.34 | 4-644579-3 LED Receptacles (mate with .36-.51mm diameter posts), 
15 |1.500 (38.10) | A31079-ND 1.12 25.35 | 4-644563-5 .100” (2.54mm) Centers - RoHS Compliant 
2 | .200 (5.08) | A31080-ND 19 2.63 | 3-640440-2 ; 
Closed End with Lock 
3 | .300 (7.62) | A31081-ND 19 3.20 | 3-640440-3 thank Poleina Ta 2 | .200 (5.08) | A30831-ND 419 2.74 | 3-641537-2 
4 | 400 (10.16) | A31082-ND 23 5.29 | 3-640440-4 without Polarizing Tabs, 3 | 300 (7.62) | a30892-ND 19 3.20 |9-641697-3 
5 | 500 (12.70) | A31083-ND 30 6.75 | 3-640440-5 28 AWG Green, Tin Plated : : : : 
; 6 | 600 (15.24) | A31084-ND 32 7.21 | 3-640440-6 Closed End with Lock, 
pone Conn 7 | 700 (17.78) | A31085-ND 37 3.42 | 3-640440-7 without Polarizing Tabs, 8 | 800 (20.32) | A34823-ND 70 15.95 |3-641534-8 
4 | eathait Polsrctaa Take 8 | 800 (20.32) | A31086-ND 42 9.59 | 3-640440-8 22 AWG Red, Tin Plated 
ponWene 9 | 900 (22.86) | A31087-ND 1.05 23.79 | 3-640440-9 FaetTHnulwith Eoek 
miplaedl 10 |1.000 (25.40) | A31052-ND 53 12.05 | 4-640440-0 a Hnaid PaLaPoLAG TER 2 | .200(5.08) | A30835-ND 19 4.31 | 3-641654-2 
41. {4.100 (27.94) | A31053-ND 1.28 29.08 | 4-640440-1 Nene 3. | .300 (7.62) | A30836-ND 24 4.81 | 3-641654-3 
24 AWG White, Tin Plated 
12 {1.200 (30.48) | A31054-ND 68 15.46 | 4-640440-2 - 
13. |1.300 (33.02) | A31055-ND 1.52 34.37 | 4-640440-3 Ce oer 2 | .200(5.08) | A31101-ND ot 2.63 | 3-641536-2 
14 |1.400 (35.56) | A31056-ND 1.63 37.01 | 4-640440-4 4 | without Polarizing Tabs, 3 | 300 (7.62) | A31102-ND 4 3.20 | 3-641536-3 
15 |1.500 (38.10) | A31057-ND 1.12 25.35 | 4-640440-5 26 AWG Blue, Tin Plated 
2 | .200(5.08) | A31107-ND 19 2.63 | 3-643813-2 Gicced Eatin Look 2 | .200(5.08) | A30829-ND 19 2.74 | 3-641535-2 
2 | .200 (5.08) | A30841-NDt 37 8.37 | 3-644083-2 saithoilt Palerblaa Take 3 | .300 (7.62) | A30830-ND 24 3.20 | 3-641535-3 
3 | .300 (7.62) | A30842-NDt 93 20.98 | 3-644083-3 ad AWG White a Plated | © | 800 (12.70) | A34824-ND 50 © 11.22 |3-641535-5 
RoHS Compliant 4 | 400 (10.16) | A31108-ND 23 5.29 | 3-643813-4 : 6 | .600 (15.24) | A34825-ND. 53 11.99 | 3-641535-6 
Oe 5 | 500 (12.70) | A31109-ND 30 6.75 | 3-643813-5 Saami Lok 
1a | with Polarizing Tabs, 7 | .700 (17.78) | A31110-ND 37 8.42 | 3-643813-7 without Polarizing Tabs, 8 | .800 (20.32) | A33191-ND 42 9.59 | 3-641653-8 
92 AWG Red 8 | 800 (20.32) | A31111-ND 42 9.59 | 3-643813-8 ; 
ed, 22 AWG Red, Tin Plated 
rr Cheese 0 BE) AEREY| | reer 
11 |1.100 (27. ; AT 55.95 | 44 : ’ 2 | .200 (5.08) | A30837-ND 20 4.49 | 3-641655-2 
12 |1.200 (30.48) | A31072-ND 68 15.46 | 4-643813-2 without Polarizing Tabs, 3 races ieaeant 50 S00: acel@5s3 
13 |1.300 (33.02) | A30822-NDt 85 19.34 | 4-644083-3 26 AWG Blue, Tin Plated a ; : 
15 |1.500 (38.10) | A31073-ND 112 25.35 | 4-643813-5 | + ULoav-0- Black Housing (Continued) 
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= TycoElectronics ame MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers (cont) 

Authorized Distributor 

Dimension Dimension 
Cir- "A" Digi-Key Pricing AMP. Cir- "A" Digi-Key Pricing AMP. 

Fig. | Description cuits | Inch(mm) | Part No. Part No. Fig. | Description cuits | Inch(mm) | Part No. il 25 =| Part No. 
1A MinpoEbig rape 2 200 (5.08) | A30843-ND ot 263 | 3-644795-2 Narrow Base Post Headers, .100” (2.54mm) Centers (2.34mm Wide Base) 

24 AWG, White, Tin Plated Straight Post, 

Feed-Thru with Lock, .64 (.025) Square, 

wraaremmin., | 2 | S68 (8 2 SEES] | frmatiemetan, | & | 90450 jase = see 

28 AWG Green, Tin Plated : i . 2 Tin Plated 

Closed End with Lock, 

1 | without Polarizing Tabs, . etl) Pen aa on eer eans 2 | 188 (4.78) | A31112-ND 30 4.20 | 3-644456-2 
22 AWG Red, Tin Plated : : : : 3 | 288 (7.32) | A81113-ND 30 5.18 | 3-644456-3 
Feed-Thru with Lock, 4 | .388 (9.86) | A31114-ND 31 6.91 | 3-644456-4 
without Polarizing Tabs, | 3 | 0) O00) | eae ND oe ee | Sele 5 | 488 (12.40) | A31115-ND 38 8.64 | 3-644456-5 
22 AWG Red, Tin Plated : : : : Gos Canibllank 6 | .588 (14.94) | A31116-ND A2 9.42 | 3-644456-6 

Replacement LED Contacts - RoHS Compliant etiiensey 7 ‘| .688 (17.48) | A81117-ND 49 11.00 | 3-644456-7 
28 AWG, Tin Plated = = A31106-ND 2.07/25 3.67/50 | 641646-1 .64 (.025) Square, 8 | .788 (20.02) | A31118-ND 56 12.57 | 3-644456-8 

2 | 26 AWG, Tin Platad = — | A81105-ND 2.07/25 3.67/50 | 641645-1 without Retentive Legs, 9 | .888 (22.56) | A31119-ND 62 14.14 | 3-644456-9 
24 AWG, Tin Plated - - A31104-ND 2.07/25 3.67/50 | 641644-1 aia Bina 40 | 988 (25-10) | A30844-ND ma” 4767" [aceadasey 
22 AWG, Tin Plated = = A31103-ND 2.07/25 3.67/50 | 641643-1 : : ‘ : 

11 |1.088 (27.64) | A30845-ND 86 19.44 | 4-644456-1 
Keying Plugs with Carrier Strip - ROHS Compliant 12 |4.188 (30.18)| A30846-ND 94 21.20 | 4-644456-2 
5 | 10 Plugs per Strip = = A19310-ND 68 15.29 | 641994-1 10 13 [1.288 (@2.72)| aa0847-ND ‘ioe ~ asaya Gaaaean 
Accessories, .100 - RoHS Compliant 14 |1.388 (35.26) | A30848-ND 110 24.74 | 4-644456-4 

2 | .200(5.08) | A19230-ND 39 8.78 | 643075-2 
3 300 (7 6} A19231-ND 46 10.25 | 643075-3 2 | -188 (4.78) |/A80816;ND 235.20 | 3-644695-2 
4 | .400 (10.16) | A19232-ND A2 9.55 | 643075-4 3 | .288 (7.32) | A30917-ND 25 5.58 | 3-644695-3 
5 | 500 (12.70) | A19233-ND 46 10.42 | 643075-5 4 | .388 (9.86) | A30918-ND 38 8.55 | 3-644695-4 
6 | 600 (15.24) | A19234-ND A4 9.90 | 643075-6 5 | .488 (12.40) | A30919-ND 48 10.69 | 3-644695-5 
7 | 700 (17.78) | A19235-ND AT 10.58 | 643075-7 , 6 | 588 (14.94) | A30920-ND 52 11.66 | 3-644695-6 

gil eta 8 $00 nay A19236-ND 132 29.60 | 643075-8 RoHS Compliant lesa 
train Relief Covers, 9 | .900 (22.86) | A19237-ND 1.32 29.70 | 643075-9 Straight Post, 7 | .688 (17.48) | A30921-ND 60 13.61 | 3-644695-7 
wht 10 | 1.000 (25.40) | A19238-ND 1.32 29.81 | 1-643075-0 .64 (.025) Square, 8 | .788 (20.02) | A30922-ND 69 15.55 | 3-644695-8 
11 | 1.100 (27.94) | A19239-ND 1.33 29.91 | 1-643075-1 with Retentive Legs 9 | .888 (22.56) | A30923-ND 78 17.49 | 3-644695-9 
12 | 1.200 (30.48) | A19240-ND 1.33 30.02 | 1-643075-2 Tin Plated 10 | .988 (25.10) | A30869-ND 86 19.44 | 4-644695-0 
13 | 1.300 (33.02) | A19241-ND 1.27 28.61 | 1-643075-3 11 |1.088 (27.64) A30870-ND 95 21.38 | 4-644695-1 
14 | 1.400 (35.56) | A19242-ND 1.34 30.22 | 1-643075-4 

15 | 1.500 (38.10) | A23892-ND 1.35 30.33 | 1-643075-5 12. |1.188 (30.18) | A30871-ND 2.87 64.50 | 4-644695-2 
2 — ‘A19250-ND 08 1.84 | 640550-2 13° | 1.288 (32.72) | A30872-ND 1.12 25.27 | 4-644695-3 
3 — A19251-ND 30 2.27 | 640550-3 14 [1.388 (35.26) | A30873-ND 1.21 27.21 | 4-644695-4 

4 - A19252-ND 31 4.88 | 640550-4 
5 pas A19253-ND 30 3.24 | 640550-5 2 | .188 (4.78) | A30884-ND 18 4.04 | 3-644457-2 
6 = A19254-ND 31 6.37 | 640550-6 3 | .288 (7.32) | A30885-ND 23 5.27 | 3-644457-3 
7 = A19255-ND 32 7.10 | 640550-7 4 .388 (9.86) | A30886-ND 36 8.09 | 3-644457-4 

. Ber Cone 8 = A19266-ND 25 7-94 6405508 5 | 488 (12.40) | A30887-ND 45 10.11 | 3-644457-5 

White if = M20 Ne “a Bor | eaeen Se RoHS Compliant 6 | 588 (14.94) | A30888-ND 49 11.03 | 3-644457-6 
11 - A19259-ND a4 9.99 | 1-640550-1 Right Angle Post, 7 | .688 (17.48) | A30889-ND 1.58 35.57 | 3-644457-7 
12 = A19260-ND AQ 11.12 | 1-640550-2 .64 (.025) Square, 8 | .788 (20.02) | A30890-ND 65 14.70 | 3-644457-8 
13 — A19261-ND 52 11.68 | 1-640550-3 without Retentive Legs, 9 | .888 (22.56) | A30891-ND 74 16.54 | 3-644457-9 
14 = A19262-ND 56 12.54 | 1-640550-4 Tin Plated 10 | .988 (25.10) | A30849-ND 82 18.38 | 4-644457-0 
15 = A23893-ND 5913.26 | 1-640550-5 11 |1.088 (27.64) | A30850-ND 90 20.21 | 4-644457-1 
2 | .200(5.08) | A19270-ND 59 13.24 | 643077-2 
3 .300 (7.62) | A19271-ND 20 4.49 | 643077-3 12 | 1.188 (30.18) | A30851-ND 98 22.05 | 4-644457-2 
4 | 400 (10.16) | A19272-ND 275.98 | 643077-4 13. |1.288 (32.72) | A30852-ND 1.06 23.89 | 4-644457-3 
5 | .500 (12.70) | A19273-ND 66 = 14.79 | 643077-5 14 | 1.388 (35.26) | A30853-ND 1414 25.73 | 4-644457-4 
6 | 600 (15.24) | A19274-ND 72 16.13 | 643077-6 - 
7 | .700 (17.78) | A19275-ND 74 16.73 | 643077-7 Right Angle Post, 

bead TAU 8 | 800 (20.32) | A19276-ND '85 19.12 | 643077-8 44 | -64(:025) Square, 14 {1.400 (35.56) | atg422-No Bugs. 9b90:|4badneaa 

8 Sain Relief Covers, 9. | ‘900 (22.86) | A19277-ND 142 31.89 | 643077-9 with Retentive Legs, ; ; ; . 

10 | 1.000 (25.40) | A19278-ND 1.32 29.81 | 1-643077-0 Tin Plated 
11 | 1.100 (27.94) | A19279-ND 1.33 29.91 | 1-643077-1 
42 [1.200 (30.48) | A19280-ND 733 30.02 | 1-643077-2 2 | -188 (4.78) | A30908-ND 7 3.87 | 3-644694-2 
13. | 1.300 (33.02) | A19281-ND 1.34 30.12 | 1-643077-3 3 | .288 (7.32) | A30909-ND 26 5.80 | 3-644694-3 
14 | 1.400 (35.56) | A19282-ND 1.34 30.22 | 1-643077-4 4 | .388 (9.86) | A30910-ND 40 8.90 | 3-644694-4 
15 | 1.500 (38.10) | A23894-ND 1.35 30.33 | 1-643077-5 5 | .488 (12.40) | A30911-ND AQ 11.12 | 3-644694-5 
3 — A19291-ND 30 2.27 | 640642-3 pile Gataallank 6 | .588 (14.94) | A30912-ND 54 12.13 | 3-644694-6 
4 _ A19292-ND 30 2.80 | 640642-4 jones Compliant 
5 —_ A19293-ND 30 3.24 | 640642-5 Right Angle Post, 7 ‘| .688 (17.48) | A30913-ND 63 14.15 | 3-644694-7 
6 - A19294-ND 31 6.37 | 640642-6 .64 (.025) Square, 8 | .788 (20.02) | A30914-ND 72 16.17 | 3-644694-8 
i = A19295-ND 32 7.10 | 640642-7 with Retentive Legs, 9 | .888 (22.56) | A30915-ND Bt 18.19 | 3-644694-9 

Feed-Thru, 8 = A19296-ND 35 7.94 | 640642-8 Tin Plated 10 | 988 (25.10) | A30864-ND 90 20.21 | 4-644694-0 

9 | Dust Covers 9 = A19297-ND 38 8.62 | 640642-9 11 |1.088 (27.64) | A30865-ND 99 22.24 | 4-644694-1 

White 10 - A19298-ND AI 9.30 | 1-640642-0 
11 _ A19299-ND Ad 9.99 | 1-640642-1 12 |1.188 (30.18) | A30866-ND 1.08 24.26 | 4-644694-2 
12 = A19300-ND Ag 11.42 | 1-640642-2 13. |1.288 (32.72) A30867-ND 117 26.28 | 4-644694-3 
13 = A19301-ND 52 11.68] 1-640642-3 14 | 1.388 (35.26) | A30868-ND 1.26 28.30 | 4-644694-4 
14 — A19302-ND 56 © 12.54] 1-640642-4 
15 a A23895-ND 59 13.26 | 1-640642-5 Polarized Headers, .100” (2.54mm) Centers 
Post Headers, .100” (2.54mm) Centers (.200” (5.08mm) Wide Base) - RoHS Compliant 2 .200 (5.08) | A19423-ND 30 1.95 | 640454-2 
2 | .200(5.08) | A1911-ND 30 5.71 | 640452-2 3 | .300 (7.62) | A19430-ND 30 2.69 | 640454-3 
3 | .300(7.62) | A19330-ND 31 4.61 | 640452-3 4 | 400 (10.16) | A19431-ND 3 3.58 | 640454-4 
: 100 (10-15) M912 ND “ La ores 5 | 500 (12.70) | A19432-ND 3 4.35 | 640454-5 
Straight Post, 8 a0 (1524 MDA ar’ 4000: e4gdeoe 6 | .600 (15.24) | A19433-ND 3 4.93 | 640454-6 
10 | .64 (.025) Square, 7 | 700 (17.78) | A19332-ND 55 12.37 | 640452-7 RoHS Compliant 7 | .700 (17.78) | A19434-ND 31 5.59 | 640454-7 
Tin Plated 8 | .800 (20.32) | A1914-ND 63 14.14] 640452-8 Straight Post, 8 | .800 (20.32) | A19435-ND 3 5.91 | 640454-8 
9 | .900 (22.86) | A19333-ND 61 13.83 | 640452-9 64 (025) Square, 9 | .900 (22.86) | A19436-ND 78 17.49 | 640454-9 
iv 500 (38:10) A eee eMemee of 128 | Tin Plated 40 [1.000 (25.40) | A19437-ND 32 7.09 | 1-640454-0 
> | 200 (6.08) FASTEN 1 90,1 164088959 11 |1.100 (27.94) | A19438-ND 95 21.38 | 1-640454-1 
3 | .300(7.62) | A19340-ND 31 6.06 | 640453-3 12 | 1.200 (30.48) | A19439-ND 48 10.75 | 1-640454-2 
4 | 400 (10.16) | A1917-ND 36 8.09 | 640453-4 13. | 1.300 (33.02) | A19440-ND 112 25.27 | 1-640454-3 
; 5 | 500 (12.70) | A19341-ND 45 10.11 | 640453-5 44. |1.400 (35.56) | A19441-ND 4.21 27.21 | 1-640454-4 
Right Angle Post, 6 | 600 (15.24), FERAISSRE) ag = HS IRANI 45. | 1.500 (38.10) | A23929-ND 1.62 36.45 | 1-640454-5 
11 | .64 (.025) Square, 7 | 700 (17.78) | A19342-ND 57 12.86 | 640453-7 : : - - 
Tin Plated 8 | 800 (20.32) | A1919-ND 57 12.79] 640453-8 Straight Post, 
9 | .900 (22.86) | A19343-ND 74 16.54 | 640453-9 64 (.025) Square, 13. | 1.300 (33.02) | A23907-ND 3.58 80.55 | 1-641213-3 
10 | 1.000 (25.40) | A1920-ND 82 18.38 | 1-640453-0 30) Gold Plated 
42 | 1.200 (30.48) | A23927-ND 98 22.05] 1-640453-2 
15 | 1.500 (38.10) | A23896-ND 4.23 95.29 | 1-640453-5 | + ULgav-o- Black Housing (Continued) 
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=TycoElectronics AMP MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers (cont) 


Authorized Distributor 


Dimension Dimension 
Cir- =A Digi-Key Pricing AMP Cir- "A" Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. | Description cuits | Inch (mm) | Part No. 1 25 =| Part No. Fig. | Description cuits | Inch(mm) | Part No. 1 25 (| Part No. 
2 | .200 (5.08) | A30770-ND 59 13.34 | 3-641213-2 Right Angle Post, ‘ ; 
3 | .300 (7.62) | 430771-ND 92 20.62 | 3-641213-3 .64 (.025) Square, A ian ee an fore ae ae paneer 
4 | .400 (10.16) | A30772-ND. 114 25.65 | 3-641213-4 301 Gold Plated : , : ‘ 
5 | 500 (12.70) | A30773-ND 4.09 24.43 | 3-641213-5 2 | .200 (6.08) | A30794-ND 1 20.57 | 3-641216-2 
6 | 600 (15.24) | A30774-ND 1.56 35.18 | 3-641213-6 3. | .300 (7.62) | A30795-ND 75 16.78 | 3-641216-3 
RoHS Compliant 7 | 700 (17.78) | A30775-ND 174 39.09 | 3-641213-7 valet iD ee ame eecer es 
12A | Straight Post, 8 | 800 (20.32) | A30776-ND 1.08 24.35 | 3-641213-8 8 | 800 (15.24) | A3O7SB.ND Bir. 1k oe | a aubiee 
64 (.025) Square, 9 | 900 (22.86) | A30777-ND 219 49.25 | 3-641213-9 | | 138 ; : : ; : 
; 3 ¢ RoHS Compliant 7-700 (17.78) | A30799-ND 2.08 46.91 | 3-641216-7 
30u Gold Plated 10 |1.000 (25.40) | A30747-ND 2.28 51.31 | 4-641213-0 Fight Angle Post 8 | [800 (20.39) | AB0800-ND Toa, .paaei l-aceaidieca 
11 [1.100 (27.94) | A30748-ND 2.65 59.51 | 4-641213-1 64 (.025) Square, 9 | -900 (22.86) | A30801-ND 230 51.79 | 3-641216-9 
12 ]4.200 (30.48) | A30749-ND 2.78 62.59 | 4-641213-2 30) Gold Plated 410 |1.000 (25.40) | A30764-ND 2.56 57.66 | 4-641216-0 
13 |4.300 (33.02) | A30750-ND 3.06 68.75 | 4-641213-3 41 {1.100 (27.94) | A30765-ND 2.78 62.54 | 4-641216-1 
14 |1.400 (35.56) | A30751-ND 3.24 72.85 | 4-641213-4 42 |1.200 (30.48) | A30766-ND 3.42 76.88 | 4-641216-2 
15 |4.500 (38.10) | A30752-ND 3.33 74.92 | 4-641213-5 43 |1.300 (33.02) | A30767-ND 3.30 74.27 | 4-641216-3 
> 1200 (6.08) 1 A19450-ND 30 195 | 6404562 14 |1.400 (35.56) | A30768-ND 3.52 79.16 | 4-641216-4 
7 pa conn an Premera 15 |1.500 (38.10) | A30769-ND 3.60 80.97 | 4-641216-5 
4 | .400 (10.16) | A19452-ND 31 3.58 | 640455-4 Shrouded Headers, .100” (2.54mm) 
5 | 500 (12.70) | A19453-ND 3t 4.35 | 640455-5 = : : 
6 | 600 (15.24) | A19454-ND 3t 4.93 | 640455-6 Straight Post, .64 (.025) fa _ fear fea aa eee 
RoHS Compliant 7 | 700 (17.78) | A19455-ND 31 5.59 | 640455-7 Saute wi Pegs, 12 _ A23937-ND 278 62.55 | 1-644486-2 
Right Angle Post, 8 | .800 (20.32) | A19456-ND 3t 5.91 | 640455-8 14 - A23939-ND 4.38 98.52 | 1-644486-4 
64 (.025) Square, 9 | 900 (22.86) | A19457-ND 78 17.49 | 640455-9 2 = A30892-ND 49 11.06 | 2-644486-2 
Tin Plated 10 | 1.000 (25.40) | A19458-ND 32 7.09 | 1-640455-0 3 _- A30893-ND: 56 12.55 | 2-644486-3 
14 |1.100 (27.94) | A19459-ND 95 24.38 | 1-640455-1 4 = A30894-ND- 95 21.47 | 2-644486-4 
5 = A30895-ND 1.19 26.83 | 2-644486-5 
12 |1.200 (30.48) | A19460-ND 48 10.75 | 1-640455-2 6 _ A30896-ND 130 29.27 | 2-644486-6 
13 |1.300 (33.02) | A19461-ND 1.12 26.27 | 1-640455-3 RoHS Compliant 7 = 7430857-ND: 1523414 | 3-644486-7 
14 |4.400 (35.56) | A19462-ND 4.21 27.21 | 1-640455-4 Straight Post, .64 (.025) 8 = A30898-ND: 7 ~~ 47:37 | 2-644486-8 
15 |4.500 (38.10) | A23932-ND 1.62 36.45 | 1-640455-5 Square with Pegs, 9 — A30899-ND- 375 8446 | 2-644486-9 
Right Angle Post, Tin Plated 10 — | A30854-ND: 3.09 69.45 | 3-644486-0 
13a 64 (025) Square, 13 |4.300 (33.02) | A24927-ND 3.97 89.31 | 1-641214-3 1 = A30855-ND 238 53.66 | 3-644486-1 
30p Gold Plated 15 |4.500 (38.10) | A24929-ND 4.46 100.38 | 1-641214-5 12 = AGOSSEEND) DBD Geiser asaaasee 
2 | .200 (5.08) | A30778-ND 1.00 22.57 | 3-641214-2 14 ‘ -_ fees ai en idee 
3 | .300 (7.62) | A30779-ND 1.37 30.78 | 3-641214-3 : : : 
4 | 400 (10.16) | A30780-ND 1.69 37.96 | 3-641214-4 Straight Post, .64 (.025) 3 = N23864-ND 407 91.49 | 1-644861-3 
5 | 500 (12.70) | A30781-ND 1.96 44.12 | 3-641214-5 Square without Pegs, 14 = A23865-ND 4.38 98.52 | 1-644861-4 
RoHS Compliant 6 | .600 (15.24) | A30782-ND 2.23 50.28 | 3-641214-6 Tin Plated 
Right Angle Post, 7 | .700 (17.78) | A30783-ND 2.42 54.38 | 3-641214-7 ; = Ronsena - ioe Seeks 
64 (.025) Square, 8 | 800 (20.32) | A30784-ND 1.08 24.35 | 3-641214-8 4 = CeRSEDLIT oe by a7:| opadaeica 
30u Gold Plated 9 | 900 (22.86) | A30785-ND 2.65 59.51 | 3-641214-9 5 _ A30934-ND: 119 2683 | 2-644a61-5 
10 | 1.000 (25.40) | A30753-ND 2.76 62.08 | 4-641214-0 6 _ A30935-ND: 1.30 29.27 | 2-644861-6 
41 [4.100 (27.94) | A30754-ND 2.87 64.64 | 4-641214-1 RoHS Compliant 7 = 7230936-ND 1.44 32.44 | 2-644861-7 
12. [1.200 (30.48) | A30755-ND 3.10 69.78 | 4641214-2 al a 8 — | A30937-ND: 77 17.37 | 2-644861-8 
13 |4.300 (33.02) | A30756-ND 3.42 76.96 | 4-641214-3 Tn piatad j 9 - A30938-ND 3.75 84.46 | 2-644861-9 
14. |1.400 (35.56) | A30757-ND 3.56 80.04 | 4-641214-4 10 _ A30879-ND: 3.09 69.45 | 3-644861-0 
15 |1.500 (38.10) | A30758-ND 3.60 80.97 | 4-641214-5 1 = A30880-ND: 2.38 53.66 | 3-644861-1 
Post Headers, .100” (2.54mm) Centers, Friction Lock Header ‘3 _ pags Sen vk eee 
2 | .200 (6.08) | A1921-ND 30 1.95 ] 640456-2 14 — A30883-ND 3.04 68.29 | 3-644861-4 
3 | .300 (7.62) | A19470-ND 30 2.69 | 640456-3 Right-Angle Post 
4 | 400 (10.16) | A1922-ND 3t 3.58 | 640456-4 #4 (025) Square 
5 | 500 (12.70) | A19471-ND 3t 4.35 | 640456-5 Front Band witholit Peis 9 | .984 (24.99) | A23873-ND 291 65.56 | 644488-9 
6 | 600 (15.24) | A1923-ND 3t 4.93 | 640456-6 Tin Plated : 
7 | 700 (17.78) | A19472-ND 31 5.59 | 640456-7 2 | .284(7.21) | A30900-ND 49 11.11 | 2-644488-2 
RoHS Compliant 8 | 800 (20.32) | A1924-ND 31 5.91 | 640456-8 3 | .384 (9.75) | A30901-ND: 74 16.66 | 2-644488-3 
Straight Post 9 | .900 (22.86) | A19473-ND 78 17.49 | 640456-9 4 | 484 (12.29) | A30902-ND: 99 22.22 | 2-644488-4 
#4 (025) Square 10 |1.000 (25.40) | A1925-ND 32 7.09 | 1-640456-0 | | y24 5 | 584 (14.83) | A30903-ND: 117 26.38 | 2-644488-5 
ae pied ' 41 [4.100 (27.94) | A19474-ND 95 21.38 | 1-640456-1 RoHS Compliant 6 _| 684 (17.37) | A30904-ND: 1.35 30.29 | 2-644488-6 
12 | 1.200 (30.48) | A19475-ND AB 10.75 | 1-640456-2 Right-Angle Post, 7 | .784 (19.91) | A30905-ND: 1.57 35.34 | 2-644488-7 
43. |1.300 (33.02) | a19476-ND 112 2597 | 1-640456-3 64 (.025) Square, 8 | 884 (22.45) | A30906-ND: 1.80 40.39 | 2-644488-8 
44/4400 (35.56) | A19477-ND 96 ots | 1-840456-4 Front Bend without Pegs, | 9 | .984 (24.99) | A30907-ND 2.73 61.35 | 2-644488-9 
451.500 (38-10)| A24930-ND ad. , Seas’ |acesnanes Tin Plated 10 |1.084 (27.53) | A30859-ND 319 71.88 | 3-644488-0 
46 {1.600 (40.64) | A29106-ND i7g. gaan (ieaodsece 11 |1.184 (30.07) | A30860-ND 2.47 55.54 | 3-644488-1 
128 42 1.284 (32.61) | A30861-ND 2.69 60.59 | 3-644488-2 
20 | 2.000 (50.80) | A29104-ND 1.88 42.26 | 2-640456-0 13 |1.384 (35.15) | A30862-ND: 2.92 65.63 | 3-644488-3 
24 {2.400 (60.96) | A29105-ND 2.59 58.31 | 2-640456-4 44 |1.484 (37.69) | A30863-ND 3.16 71.03 | 3-644488-4 
2 | .200 (5.08) | A30786-ND 32 TAS | 3-641215-2 ; 6 | .684 (17.37) | A23883-ND 1.44 32.37 | 644803-6 
3 | .300 (7.62) | A30787-ND 54 12.13 | 3-641215-3 Right-Angle Post, 9 | .984 (24.99) | A23886-ND 291 65.56 | 644803-9 
4 | 400 (10.16) | A30788-ND 113 25.41 | 3-641215-4 Rear Bend without Pegs, | 44 | 484 (30.07) | A23888-ND 356 80.12 | 1-644803-1 
5 | 500 (12.70) | A30789-ND 148 33.23 | 3-641215-5 Tin Plated 44. 1.484 (37.69) | A23891-ND 455 102.47 | 1-644803-4 
Audis Chasitasi 8 _| 600 (15.24) |[A80790-ND 1.65 37.14 | 3-641215-6 2 | .284 (7.21) | A30924-ND 49° 11.11 | 2-644803-2 
straight Post 7 | .700 (17.78) | 430791-ND 1.82 41.04 | 3-641215-7 3 | .384(9.75) | A30925-ND: 74 16.66 | 2-644803-3 
64 ((098\'oa 8 | .800 (20.32) | A30792-ND 1.08 24.35 | 3-641215-8 4 | .484 (12.29) | A30926-ND: 99 22.22 | 2-644803-4 
84 (.025) Square, 9 | .900 (22.86) | A30793-ND 217 48.86 | 3-641215-9 | | 15B ’ 5 | .584 (14.83) | A80927-ND 62 14.05 | 2-644803-5 
Dueck as 10 |1.000 (25.40) | A30759-ND 2.30 51.79 | 4-641215-0 Lee 6 _| .684 (17.37) | a30928-ND 1.35 30.29 | 2-644803-6 
11 |1.100 (27.94) | A30760-ND 2.65 59.61 | 4-641215-1 'B4 (025) Square 7.784 (19.91) | A30929-ND 2.06 46.87 | 2-644803-7 
Ivara, 9 | 984 (24.99) | A30830-ND: 24 3.20 | 2-644803-9 
12 ]1.200 (30.48) | A30761-ND 2.78 62.54 | 4-641215-2 Rear Bend without Peas, | 9/4 9g4 27-53) | a30874-ND 319 71.88 | 3-644803-0 
14 |4.400 (35.56) | A30762-ND 3.26 73.29 | 4-641215-4 Tin Plated 41 {1.484 (30.07) | A30875-ND 247 55.54 | 3-644800-1 
15 |4.500 (38.10) | A30763-ND 3.56 80.13 | 4-641215-5 12. |1/284 (32.61) | A30876-ND: 269 ©6059 | 3-644803-2 
2 | .200 (6.08) | A1926-ND 30 1.95 | 640457-2 13 [1.384 (35.15) | A30877-ND 2.92 65.63 | 3-644803-3 
3 | .300 (7.62) | A19480-ND 30 2.69 | 640457-3 14 |1.484 (37.69) | A30878-ND 3.16 71.03 | 3-644803-4 
4 | 400 (10.16) AISZZeNe 31 9.58 | 640457-4 A9982-ND __T-Handle Tool for MTA 100” (2.54mm).......-csecsecseeseesevteesenseeeees 18.29/1 | 9803-1 
5 | 500 (12.70) Peo aNe BU 4:85.) CAME 75 {A9973-ND Crimp Die for MTA 100” (2.4mm) Feed-Thru Receptacles 
6 | 600 (15.24) | A1928-ND 3t 4.93 | 640457-6 p 100) 2 54mm) rece 
RoHS Compliant (Must be used with handle A2031-ND) use with Fig. 1.........00.00. 547.17/1 58442-1 
138 | Right Angle Post, 7 | 700 (17.78) | A19482-ND 31 5.59 | 640457-7 A1998-ND Crimp Die for MTA .100” (2.54mm) IDC Closed End Receptacles 
64 (.025) Square, 8 | .800 (20.32) | A1929-ND 31 5.91 | 640457-8 (Must be used with handle A2031-ND) use with Fig. 1...........----..6 122.85/1 | 58246-1 
Tin Plated 9 | 900 (22.86) | A19483-ND 78 17.49 | 640457-9 A2031-ND Manual Pistol Grip Handle for Metal and All-Plastic Shell 
10 | 1.000 (25.40) | A1930-ND 32 7.09 | 1-640457-0 Connectors. (Must order crimp die separately) use with Fig. 1. .. 68.28/1 | 58074-1 
11 | 1.100 (27.94) | A19484-ND 9521.38 | 1-640457-1 A19530-ND Crimp Tool for CST-100 with Die....... .210.59/1 | 58517-1 
12 |4.200 (30.48) | A19485-ND 48 10.75 | 1-640457-2 A19531-ND _Die Set for CST-100 (use with A9996-ND). 168.171 _ | 68517-2 
13 |1.300 (33.02) | A19486-ND 1.12 25.27 | 1-640457-3 A9996-ND Crimp Tool Handle for CST-100. . 66.001 | 354940-1 
14 |1.400 (35.56) | A19487-ND 1.21 27.21 | 1-640457-4 | Fy 9qv-0- Black Housing 
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= Digi-Key Price AMP 
= 7 Description Part No. Each Part No. 
Tyco Electronics AMP rm 
Authorized Distributor Crimp Tool with Die for SL-156 Contacts 
.060”-.100” Insulation Diameter .......................4- A30703-ND. 551.57 91597-1 
Led AA GR Crimp Tool with Die for SL-156 Contacts 
MTA 1 56 (3.96mm) g .043”-.075” Insulation Diameter ........................- A30704-ND 551.57 91598-1 
R t | nd P t H d r T-Handle Tool Prototype Tool 
ecep ac es a os ea e Ss for MTA .156” (3.96mm) IDC Connectors..............- A9981-ND 18.29 59804-1 
IDC Connectors: ¢ Wire-to-post connectors preloaded with dual beam contacts »* Connectors and headers S Recaeenles Must re Cea ance Aon END ae A1999-ND 422.85 58247-1 
are end-to-end stackable * Connectors preloaded with IDC contacts * All contacts are slotted for insulation = = 
displacement (IDC) terminal technique * Contacts are lubricated to prevent fretting corrosion * Meets the Crimp Die for MTA .156' (3.96mm) IDC, Feed Thru 
material requirements of Table 23.1 of UL1410 Standards for Television Receiver and Video Products (wire-to- Receptacles (Must be used with handle A2031-ND) ... A30528-ND 448.88 58443-1 
post connectors only) * Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. Manual Pistol Grip Tool IDC 
E28476 ° Certified by Canadian Standards Association, File No. LR7189 Performance Data: Voltage Rating: (Must order crimp die separately) .................-...+- A2031-ND 58.28 58074-1 
250VAC Current Rating: 7A Low-Level Resistance: 3mQ maximum initial Dielectric Withstanding 
Voltage: 1250VAC/1 minute Insulation Resistance: 5000MO min. initial Operating Temperature: -55°C A 5 fait a 
~ 105°C Material and Finish — Housing: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon (24AWG - White; 22AWG- Red; | gia | neserintion aa ae Dist Key j Pring ANE + 
20AWG - Yellow; 18AWG - Orange) Contacts: Phosphor bronze, post tin plated, 30u 9 Ui 7 = = 
Replacement IDC Contacts: Material and Finish: Phosphor bronze, post tin plated; 30y Receptacles, .156” {3.96mm) Centers 
SL-156 Crimp Contacts and Housings: * High current rating * Mates with MTA and similar competitive i J a Pen of nes ee 
notched headers » Rugged wire-to-board interconnection to mate with .045 square or round post headers 4 604 ue) A31218-ND 30 682 | 3-640430-4 
* Housing made of flame retardant 6/6 nylon * Connectors are end-to-end stackable * Wire-to-board system 5 780 (13-85) A31219-ND 61 13.83 | 3-640430-5 
offers polarization with friction lock for positive mating * Recognized under the Component Program of RoHS Compliant 6 936 ee ‘A31220-ND 39 3:93 3-640430-6 
Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 ¢ Certified by Canadian Standards Association, File No. Closed End with Lock = (23.77) : - 
LR7189 Performance Data: Voltage Rating: 250VAC Current Rating: 10A maximum @ 250VAC Low- 1 | without Polarizing Tabs, 7 1,092 (27.74) | A31221-ND 78 17.66 | 3-640430-7 
Level Resistance: 3.0mQ maximum initial Dielectric Withstanding Voltage: 2000VAC/1 minute Insulation 26 AWG Blue, 8 1.248 (31.70) | A31222-ND 89 20.18 | 3-640430-8 
Resistance: 1000MQ minimum initial Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Material and Finish Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31223-ND 1.00 22.71 | 3-640430-9 
(Contacts): Bright tin plated brass or phosphor bronze; .012 (0.3) pre-tin or 30y over nickel Wire Range: 10 1.560 (39.62) | A31224-ND 1 25.23 | 4-640430-0 
18-24AWG Maximum Insulation Diameter: .110 (2.79mm) 4 ioe ars aia 1 ae aaa 
Keying Plug with Carrier Strip (10 plugs per strip): Material: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon, natural color 17 2.652 (6738 (A31227-ND rr) 20.29 4-640430-7 
Post Headers: Material For Housing: Polyester 94V-0 rated, white Posts: Copper alloy 2 312 (7.92) A31604-ND 25 5.55 | 3-643821-2 
3 468 (11.89) | A31605-ND 21 3.80 | 3-643821-3 
Fig. 1- : Fig. 2 4 .624 (15.85) | A31606-ND 31 7.10 | 3-643821-4 
Discrete Wire IDC i; 5 .780 (19.81) | A31607-ND 61 13.88 | 3-643821-5 
125 (3.18) 4 EL a 6 | .936 (23.77) | A31608-ND 419.26 | 3-643821-6 
: 1 ith Polarizing Tab r4 1.092 (27.74) | A31609-ND 78 = 17.66 | 3-643821-7 
|— 637 —|F 6 Awe Bliss ans, 8 1.248 (31.70) | A31610-ND 89 20.18 | 3-643821-8 
(16.18) ; : 9 1.404 (35.66) | A31611-ND 1.00 22.71 | 3-643821-9 
Tin Plated to | 1.560 (39.62) | A31612-ND 1.11 25.23 | 4-643821-0 
i 1.716 (43.59) |_A31613-ND 1.23 27.75 | 4-643821-1 
12 1.872 (47.55) | A31614-ND 1.34 30.27 | 4-643821-2 
17 2.652 (67.36) | A31615-ND 89 20.22 | 4-643821-7 
2 312 (7.92) | A31580-ND 24 3.86 | 3-640435-2 
3 468 (11.89) | A31581-ND 21 3.80 | 3-640435-3 
to Po aay 4 624 (15.85) | A31582-ND 30 6.82 | 3-640435-4 
Toes RoHS Compliant 5 .780 (19.81) | A31583-ND 61 13.88 | 3-640435-5 
fi (0°94) Closed pail cock 6 .936 (23.77) _|_A31584-ND 39 8.93 | 3-640435-6 
a e/a tt : se 7 1.092 (27.74) | A31585-ND 78 ~~ 17.66 | 3-640435-7 
|¢ 1 | without Polarizing Tabs. 
eon 26 AWG Blue 9 : 8 1.248 (31.70) | A31586-ND 89 20.18 | 3-640435-8 
e . . 9 1.404 (35.66) | A31587-ND 1.00 22.71 | 3-640435-9 
= Tin Plated to | 1.560 (39.62) | A31588-ND 111 2523 | 4-640435-0 
lacie 76)->! (2.4) 14 1.716 (43.59) | A31589-ND 1.23 27.75 | 4-640435-1 
ans 9 12 1.872 (47.55) | A31590-ND 1.34 30.27 | 4-640435-2 
(0.48) 17 2.652 (67.36) | A31591-ND 89 20.16 | 4-640435-7 
qt 2 .312 (7.92) | A31592-ND 21 3.86 | 3-640595-2 
3 468 (11.89) | A31593-ND 28 6.45 | 3-640595-3 
ic B= Hi ja. 7— faces 4 624 (15.85) | A31594-ND 33 7.36 | 3-640595-4 
Fig. 6 - High Force Fig: 7 Lew Force Fig. 8 - Hooded ails Goes 5 | .780(1981) | A31595-ND 1 13.88 | 3-640595-5 
Feed-Thru mh Lock 6 .936 (23.77) _|_A31596-ND 39 8.93 | 3-640595-6 
Lpses) “| p-180(4.57) : (230(5.84 dec leathodt Palarting tab 7 1.092 (27.74) | A31597-ND 78 17.66 | 3-640595-7 
=a eB} oy AWG 7 ela abs, 8 1.248 (31.70) | A31598-ND 89 20.18 | 3-640595-8 
A2q/415 ca 3145/,140 . ‘ 9 1.404 (35.66) | A31599-ND 1.00 22.71 | 3-640595-9 
(3.07/2.92) 131(3.33) (3.68/3.56) Tin Plated 10 | 1.560 (39.62) | A31600-ND 1.11 25.23 | 4-640595-0 
in] 1.716 (43.59) |_A31601-ND 1.23 27.75 | 4-640595-1 
12 1.872 (47.55) | A31602-ND 1.34 30.27 | 4-640595-2 
Fig. 9 — Strain Relief Fig. 10 — Dust Cover, Fig. 11 — Strain Relief Cover, 17 2.652 (67.36) | A31603-ND 89 20.22 | 4-640595-7 
Cover,Closed End Closed End Feed Thru Closed End with Lock 
{oz 470. 1 | without Polarizing Tabs, 5 .780 (19.81) | A19633-ND 1.57 35.63 | 640429-5 
agate ALAN TNR 2 312 (7.92) | A31240-ND 30 5.55 | 3-640429-2 
3 468 (11.89) | A31241-ND 21 3.80 | 3-640429-3 
4 624 (15.85) | A31242-ND 30 6.82 | 3-640429-4 
RoHS Compliant 5 .780 (19.81) | A31243-ND 1.47 33.37 | 3-640429-5 
Cipes fl ae ath rae 6 .936 (23.77) | A31244-ND 39 8.93 | 3-640429-6 
+ | without Polarizing Tabs. if 1.092 (27.74) | A31245-ND 78 17.66 | 3-640429-7 
24 AWG White. 9 ‘ 8 1.248 (31.70) | A31246-ND 1.18 26.65 | 3-640429-8 
Fig. 12 - Dust Cover, ig. Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31247-ND 1.00 22.71 | 3-640429-9 
Feed Thru 10 1.560 (39.62) | A31248-ND 1.11 25.23 | 4-640429-0 
y-125 (3.18) : 1 1.716 (43.59) | A31249-ND 1.23 27.75 | 4-640429-1 
5 l 12 1.872 (47.55) | A31250-ND 1.34 30.27 | 4-640429-2 
u me 17 2.652 (67.36) | A31251-ND 89 20.16 | 4-640429-7 
2 312 (7.92) | A31643-ND 32 5.55 | 3-643820-2 
Fig. 15 % 3 468 (11.89) | A31644-ND 21 3.94 | 3-643820-3 
(70), (48) 9.070 3 4 624 (15.85) | A31645-ND 30 6.82 | 3-643820-4 
4! }+——+| (1.78, f RoHS Compliant 5 .780 (19.81) | A31646-ND 61 13.88 | 3-643820-5 
7 . ri ‘ a ah rank 6 .936 (23.77) | A31647-ND 39 8.93 | 3-643820-6 
+051 (1.30) : 1 ith Polarizing Tab ve 1.092 (27.74) | A31648-ND 78 17.66 | 3-643820-7 
DA ‘AWE White abs, 8 1.248 (31.70) | A31649-ND 89 20.18 | 3-643820-8 
Fig. 17 AIO LA. 660 Tin Plated me, 9 1.404 (35.66) | A31650-ND 1.00 22.71 | 3-643820-9 
(10.41) (13.97) ; F vey 10 1.560 (39.62) | A31651-ND 1.11 25.23 | 4-643820-0 
¢ ; . in 1.716 (43.59) |_A31652-ND 1.23 27.75 | 4-643820-1 
12 1.872 (47.55) | A31653-ND 1.34 30.27 | 4-643820-2 
17 2.652 (67.36) | A31654-ND 89 20.16 | 4-643820-7 
4 Close witout ack 7 | 1.092 (27.74) | az6o63-ND 2.00 45.35 | 640434-7 
7 AWE Witeain pia 7 8 1.248 (31.70) | A26064-ND 95 21.55 | 640434-8 
2 312 (7.92) | A31264-ND 31 3.86 | 3-640434-2 
3 468 (11.89) | A31265-ND 21 3.80 | 3-640434-3 
4 .624 (15.85) | A31266-ND 30 6.82 | 3-640434-4 
RoHS Compliant 5 .780 (19.81) | A31267-ND 61 13.88 | 3-640434-5 
425 (10.8) . 305. i i 6 .936 (23.77) _|_A31268-ND 39 8.93 | 3-640434-6 
Kr) oN : EE ee 7 | 4.092 (27.74) | A31269-ND 188 42.46 | 3-640434-7 
SS Bo 1 wou Foie Tabs 8 | 1.248 (31.70) | A31270-ND 39 20.18 | 3-640434-8 
. Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31271-ND 1.00 22.71 | 3-640434-9 
10 1.560 (39.62) | A31272-ND 1.11 25.23 | 4-640434-0 
: 1 1.716 (43.59) |_A31273-ND 1.23 27.75 | 4-640434-1 
le! 12 1.872 (47.55) | A31274-ND 1.34 30.27 | 4-640434-2 
125 (3.18) 17__|_ 2.652 (67.36) | _A31275-ND 89 20.16 | 4-640434-7 
(Continued) 
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Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (cont) 


Dimension A | Digi-Key Pricing AMP. Dimension A | Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. 
Feed-Thru with Lock ROHS Compliant 9 | 1.404 (85.66) | A31370-ND 1.00 22.71 | 3-645818-9 
1 | without Polarizing Tabs, - 1580 (9.60) AISaTND wae 2218 | oe Closed End with Lock 10 | 1.560 (39.62) | A31671-ND 138 31.31 | 4-643818-0 
te a — ‘jee | see oe oe ee 
2 12 (7.92) | Ad1628-ND 24 444 | 3-640602-2 ¢ ellow, ; ; ; ; 27 | 4- 4 
3 468 (11.88) | A31629-ND ‘08 «aad | 3.640600-3 Tin Plated 17 | 2.652 (67.36) | A33193-ND 115 26.13 | 4-643818-7 
4 poten A31630-ND 30 6.82 | 3-640602-4 Closed End without Lock 
i 5 .780 (19.81) | A31631-ND 61 13.88 | 3-640602-5 1 | without Polarizing Tabs, 7 2.652 (67.36) | A24015-ND 97 22.01 | 1-640432-7 
eee tea a 6 | 936 (23.77) | A31632-ND '39 8.93 | 3-640602-6 20 AWG Yellow, Tin Plated 
ea rah 7 | 1.092 (27.74) | A31633-ND 78 17.66 | 3-640602-7 2 312 (7.92) | A31332-ND 76 17.22 | 3-640432-2 
1 | without Polarizing Tabs, 8 1248 uh A31634-ND ‘89 20.18 | 3-640602-8 3 aes G8) A31333-ND ‘21 3.80 | 3-640432-3 
Cee: 9 | 1.404 (35.66) | A31635-ND 1.00 22.71 | 3-640602-9 4 | 624 (15.85) | A31334-ND 30 6.82 | 3-640432-4 
DI 10 | 1.560 (39.62) | A31636-ND 1.11 25.23 | 4-640602-0 RoHS Compliant 5 780 (19.81) | A31335-ND ‘et 13.88 | 3-640432-5 
11 | 4.716 (43.59) | A31637-ND 1.23 27.75 | 4-640602-1 Cleese Peak wat aii Lisek 6 | 936 (23.77) | A31336-ND '39 8.93 | 3-640432-6 
12 | 1.872 (47.55) | A31638-ND 1.34 30.27 | 4-640602-2 sell ina Berea Take 7 | 1.092 (27.74) | A31337-ND 78 17.66 | 3-640432-7 
17__| 2.652 (67.36) | A31639-ND ‘89 20.16 | 4-640602-7 SD AWE VEIT 8 | 1.248 (31.70) | A31338-ND ‘89 20.18 | 3-640432-8 
Closed End with Lock eNpadT ef 9 | 1.404 (35.66) | A31339-ND 1.00 22.71 | 3-640432-9 
1 | without Polarizing Tabs, 1 1.716 (43.59) | A19619-ND 1.77 40.01 | 1-640428-1 10 | 1.560 (39.62) | A31340-ND 1.41 25.23 | 4-640432-0 
22 ANG Red, Tin Plated 2} 4.872 789) | ASAD ‘ae aor | apd0eae2 
2 312 (7.92) | A31228-ND 30 5.55 | 3-640428-2 ; ; H ; .27 | 4- ; 
3 468 (11.89) | A31229-ND ‘4-380 | 3.640408. 17__| 2.652 (67.36) | A31343-ND ‘91 20.61 | 4-640432-7 
4 Boa 8. 3 A31230-ND 30 6.82 | 3-640428-4 Feed-Thru with Lock 
, 5 .780 (19.81) | A31231-ND 61 13.88 | 3-640428-5 1 | without Polarizing Tabs, 9 1.404 (35.66) | A19687-ND 2.58 58.31 | 640600-9 
RoHS Compliant 6 | 936 (23.77) | A31232-ND 398.93 | 3-640428-6 20 AWG Yellow, Tin Plated 
Closed End with Lock 7 1.092 (27.74) | A31233-ND 1.88 42.46 | 3-640428-7 2 312 (7.92) | A31655-ND 76 17.22 | 3-640600-2 
1 | without Polarizing Tabs, 8 | 1.248 (31.70) | A31234-ND 39 20.18 | 3-640428-8 3 468 (11.89) | A31656-ND 299-650 | 3-640600-3 
22 ie Nad 9 | 1.404 (35.66) | A31235-ND 1.00 22.71 | 3-640428-9 4 | 624 (15.85) | A31657-ND 32 7.18 | 3+640600-4 
in Plate 10 | 1.560 (39.62) | A31236-ND 1.11 25.23 | 4-640428-0 Pais Ganoilakt 5 780 (19.81) | A31658-ND ‘61 13.88 | 3-640600-5 
11 | 1.716 (43.59) |_A31237-ND 1.23 27.75 | 4-640428-1 Pais tack 6 | 936 (23.77) | A31659-ND '39 8.93 | 3-640600-6 
12 | 1.872 (47.55) | A31238-ND 1.34 30.27 | 4-640428-2 + | without Potarizing Tabs 7 | 4.092 (27.74) | _A31660-ND 78 17.66 | 3-640600-7 
17_| 2.652 (67.36) | A31239-ND ‘91 20.61 | 4-640428-7 Sp AWE Valou D 8 ae A31661-ND {82 2018 | s-s4o600-8 
2 312 (7.92) | A31276-ND 30 5.55 | 3-643819-2 i : ; ; H 81 | 3- ; 
2 | dealt) | Aatarrap eet eae | 1718(4389) | ASTBS¢ND 1232775 | 4540600-1 
4 ‘624 (15.85) | A31278-ND 30 6.82 | 3-643819-4 . . H : 75 | 4- E 
f i i 12 | 1.872 (47.55) | A31665-ND 134 30.27 | 4-640600-2 
AHS Compleat : $38,577 peer tay a on:| MeAIEIBe 17_| 2652 (arab) A31666-ND ‘91 20.61 | 4-640600-7 
1 | with Poariing Tabs 3 | 1248 (3170) | AgI2eO-ND "Bo 2018 | 3643819-8 3 | ase (89) | AstaBeND 2 850 | 6444063 
22 AWG Red, 9 | 1.404 (35.66) | A31283-ND 1.00 22.71 | 3-643819-9 4 ‘624 (15.85) | A31385-ND 32 «7.18 | 3-644466-4 
Tin Plated 10 | 1.560 (39.62) | A31284-ND 1.11 25.23 | 4-643819-0 RoHS Compliant 5 780 (19.81) | A31386-ND ‘61 13.88 | 3-644466-5 
11 | 4.716 (43.59) | A31640-ND 123 2775 | 4-643819-1 Feed-Thru with Lock 6 | 936 (23.77) | A31387-ND 39 8.93 | 3-644466-6 
12 | 1.872 (47.55) | A31641-ND 1.34 30.27 | 4-643819-2 1 | with Polarizing Tabs, 7 | 1.092 (27.74) | A31388-ND 78 17.66 | 3-644466-7 
17_| 2.652 (67.36) | A31642-ND 1.66 37.63 | 4-643819-7 20 AWG Yellow, 8 | 1.248 (31.70) | A31389-ND ‘89 20.18 | 3-644466-8 
Closed End without Lock Tin Plated 9 | 1.404 (35.66) | A31390-ND 1.00 22.71 | 3-644466-9 
1 | without Polarizing Tabs, 10 | 1.560 (39.62) | A24001-ND 2.86 64.79 | 1-640433-0 10) 1.560 (39.62) | A31391-ND 1.11 25.23 | 4-644466-0 
22 AWG Red, Tin Plated 11 | 1.716 (43.59) | A31392-ND 1.23 27.75 | 4-644466-1 
3 BID (795) | RESEDA 30-555 BAO 12 | 1.872 (47.55) | A31393-ND 134 30.27 | 4-644466-2 
3 468 (11.89) | A31253-ND 21 3.80 | 3-640433-3 2 312 (7.92) ] A31296-ND 30 5.55 | 3-640426-2 
4 ‘624 (15.85) | A31254-ND 30 «682 | 3-640433-4 3 AGB (11.89) | A31297-ND ‘315.66 | 3-640426-3 
RoHS Compliant 5 .780 (19.81) | A31255-ND 61 13.88 | 3-640433-5 : oe ee) eee tO & eee SO ieapee 
Closed End without Lock -—5—F- 96774) | AST257-ND Te ar86 |S 61008-7 Closed tnd wth Lock | ‘9382377 | Astoo0ND 398.98 | 3-640426-6 
1 | without Polarizing Tabs, 3 | 1248 (3170) | a31258-ND 1012799 | 3.640499-8 rant Posing Tab 7 | 1.092 (27.74) | A31301-ND 78 17.66 | 3-640426-7 
22 AWG Red, 9 | 1.404 (35.66) | A31259-ND 100 22,71 | 3-640433-9 v eAWeORMee 8 | 1.248 (31.70) | A31302-ND 89 20.18 | 3-640426-8 
Tin Plated 404 (35.66) : : 18 AWG Orange, i c 3 
10 | 1.560 (39.62) | A31260-ND 1.38 31.29 | 4-640433-0 Tin Plated 9 1.404 (35.66) | A31303-ND 1.00 22.71 | 3-640426-9 
11 | 4.716 (43.59) | A31261-ND 1.23 27.75 | 4-640433-1 10 | 1.560 (39.62) | A31304-ND 141 25.23 | 4-640426-0 
12 | 1.872 (47.55) | A31262-ND 7.61 36.54 | 4-640433-2 u tears Paar is a8 ee 
17__| 2.652 (67.36) | A31263-ND 1.48 33.60 | 4-640433-7 ; ; A ; .27 | 4 E 
17__| 2.652 (67.36) | A31307-ND 89 20.23 | 4-640426-7 
2 312 (7.92) | A31285-ND 30 5.55 | 3-644463-2 
3 age G8) A31286-ND 29 6.49 | 3-644463-3 Closed End with Lock 
4 “624 (15.85) | A31287-ND 30 «682 | 3-644463-4 1 | with Polarizing Tabs, 10 | 1.560 (39.62) | A26125-ND 271 61.38 | 1-643817-0 
: 5 780 (19.81) | A31288-ND 61 13.88 | 3-644463-5 18 AWG Orange, Tin Plated 
Fee or ioe 6 "936 (23.77) | A31289-ND 39 8.93 | 3-644463-6 2 312 (7.92) | A31355-ND 305.55 | 36438172 
ra ee oN 7 ier A31290-ND 78 17.66 | 3-644463-7 3 468 (11.89) | A31356-ND 21 3.80 | 3-643817-3 
with Polarizing Tabs, 8 | 1.248 (31.70) | A31291-ND 89 20.18 | 3-644463-8 4 | 624 (15.85) | A31357-ND 306.82 | 3-643817-4 
cares 9 | 1.404 (35.66) | A31292-ND 100 2271 | 3-644463-9 RoHS Compliant 5 .780 (19.81) | A31358-ND 61 13.88 | 3-643817-5 
10 | 1.560 (39.62) | A31293-ND 1.11 25.23 | 4-644463-0 Closed End with Lock 6 | _.936 (23.77) | A31359-ND 39 8.93 | 3-643817-6 
11 | 1.746 (43.59) | A31294-ND 1.23 27.75 | 4-644463-1 + | with Polarizing Tabs 7 | 1.092 (27.74) | A31360-ND 131 29.75 | 3-643817-7 
12 | 1.872 (47.55) | A31295-ND 1.34 30.27 | 4-644463-2 Tae Deane 8 | 1.248 (31.70) | A31361-ND ‘89 20.18 | 3-643817-8 
Feed-Thru with Lock a eee 9 | 1.404(35.56) | A31667-ND 119 26.96 | 3-643817-9 
1 | without Polarizing Tabs, 5 .780 (19.81) | A19703-ND 1.28 29.02 | 640601-5 10) 1.560 (39.62) | A31668-ND 1.11 25.23 | 4-643817-0 
a ee ae ise ee 
2 312 (7.92) | A31616-ND 76 17.21 | 3-640601-2 ; ; H ; 95 | 4- ; 
i E i 17__| 2.652 (67.36) | A31670-ND 1.66 37.63 | 4-643817-7 
3 468 (11.89) | A31617-ND 28 6.44 | 3-640601-3 
4 Seu Ses} A31618-ND 31 7.11 | 3-640601-4 Closed End without Lock 
é 5 .780 (19.81) | A31619-ND 4.20 27.17 | 3-640601-5 1 | without Polarizing Tabs, 7 2.652 (67.36) | A24028-ND 95 21.61 | 1-640431-7 
RoHS Compliant 6 | _.936 (23.77) | A31620-ND 39 8.93 | 3-640801-6 18 AWG Orange, Tin Plated 
Feed-Thru with Lock 7 | 1.092 (27.74) | A31621-ND 78 17.66 | 3-640601-7 2 B12 (7.92) | A31320-ND 30 5.55 | 36404312 
1 | without Polarizing Tabs, 8 | 1.248 (31.70) | A31622-ND '89 20.18 | 3-640601-8 3 468 (11.89) | A31321-ND ‘ot 3.80 | 3-640431-3 
aoe et, 9 | 1.404 (35.66) | A31623-ND 1.00 22.71 | 3-640601-9 4 624 (15.85) | A31322-ND ‘30 6.82 | 3-640431-4 
ee 10 | 1.560 (39.62) | A31624-ND 1.63 36.83 | 4-640601-0 RoHS Compliant 5 780 (19.81) | A31323-ND ‘61 13.88 | 3-640431-5 
11 | 4.716 (43.59) | A31625-ND 1.23 27.75 | 4-640601-1 : 6 | 936 (23.77) | A31324-ND '39 8.93 | 3-640431-6 
Closed End without Lock 
12 1.872 (47.55) | A31626-ND 1.34 30.27 | 4-640601-2 1 | without Polarizing Tabs 7 1,092 (27.74) | A31325-ND 78 17.66 | 3-640431-7 
17 | 2.652 (67.36) | A31627-ND ‘9120.61 | 4-640601-7 18 AWG Orange ; 8 | 1.248 (31.70) | A31326-ND ‘89 20.18 | 3-640431-8 
2 312 (7.92) | A31308-ND 30 5.55 | 3-640427-2 Tin Plated : 9 1.404 (35.66) | A31327-ND 1.00 22.71 | 3-640431-9 
3 468 (11.89) | A31309-ND 21 3.80 | 3-640427-3 10 1.560 (39.62) | A31328-ND 1.11 25.23 | 4-640431-0 
4 624 (15.85) | A31310-ND 30 6.82 | 3-640427-4 hl 1.716 (43.59) |_A31329-ND 1.23 27.75 | 4-640431-1 
; 5 780 (19.81) | A31311-ND ‘et 13.88 | 3-640427-5 12 | 1.872 (47.55) | A31330-ND 134 30.27 | 4-640431-2 
RoHS Compliant 8 "936 (23.77) | A31312-ND 44. 9.89 | 3-640427-6 17 _ | 2.652 (67.36) | A31331-ND 89 20.23 | 4-640431-7 
Closed End with Lock 7} 1.092 ( ca A31313-ND 7817.66 | 3-640427-7 2 312 (7.92) | A31344-ND 30 5.55 | 3-640599-2 
1 | without Polarizing Tabs, 8 | 1.248 (31.70) | A31314-ND ‘89 20.18 | 3-640427-8 3 | .468 (11.89) | A31345-ND 28 6.44 | 3-640599-3 
CO Ae Vola 9 | 1.404 (35.66) | A31315-ND 129 2910 | 3-640427-9 4 “624 (15.85) | A31346-ND 31 7.09 | 3-640599-4 
10 | 1.560 (39.62) | A31316-ND 111 25.23 | 4-640427-0 RoHS Compliant 5 780 (19.81) | A31347-ND 81 13.88 | 3-640599-5 
11 | 4.716 (43.59) | A31317-ND 1.23 27.75 | 4-640427-1 Pian ak 6 | 936 (23.77) | A31348-ND '39 8.93 | 3-640599-6 
12 | 1.872 (47.55) | A31318-ND 134 30.27 | 4-640427-2 4 Il aa palartane tebe 7 | 1.092 (27.74) | A31349-ND 131 29.76 | 3-640599-7 
17__| 2.652 (67.36) | A31319-ND ‘91 20.61 | 4-640427-7 TBAWG Oranges 8 | 1.248 (31.70) | A31350-ND ‘89 20.18 | 3-640599-8 
Closed End with Lock 10 | 1.560 (39.62) | A26103-ND 2.86 64.79 | 1-643818-0 Tin Plated Bf tt 68 Beene danas een | caesar 
1 | with Polarizing Tabs, 11 | 41.716 (43.59) | A26104-ND 177 40.01 | 1-643818-1 “560 (39.62) : ; 3: e 
20 AWG Yellow, Tin Plated 716 (48:59) . : 11 | 1.716 (43.59) | A31353-ND 170 38.45 | 4-640599-1 
> iD (78) | ARI363-ND 30555 1 3-6098182 12 | 1.872 (47.55) | A31354-ND 134 30.27 | 4-640599-2 
RoHS Compliant 3 468 (11.89) | A31364-ND 21 3.80 | 3-643818-3 RoHS Compliant 2 312 (7.92) | A31372-ND 30 5.55 | 3-644465-2 
Closed End with Lock 4 624 (15.85) | A31365-ND 30 6.82 | 3-643818-4 Feed-Thru with Lock 3 468 (11.89) | A31373-ND 28 = 6.42 | 3-644465-3 
1 | with Polarizing Tabs, 5 .780 (19.81) | A31366-ND 61 13.88 | 3-643818-5 1 | with Polarizing Tabs, 4 624 (15.85) | A31374-ND 31 7.09 | 3-644465-4 
20 AWG Yellow, 6 936 (23.77) | A31367-ND 39 8.93 | 3-643818-6 18 AWG Orange, 5 780 (19.81) | A31375-ND 61 13.88 | 3-644465-5 
Tin Plated 7 | 1.092 (27.74) | A31368-ND 78 17.66 | 3-643818-7 Tin Plated 8 | .936 (23.77) |_A31376-ND 398.93 | 3-644465-6 
8 1.248 (31.7) | A31369-ND ‘89 20.18 | 3-643818-8 (Continued) 
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*TycoElectronics Ame MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (cont) 
Authorized Distributor 
Dimension A | Digi-Key Pricing AMP Dimension A | Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. if 25 =| Part No. Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 25 Part No. 
RoHS Compliant 7 | 1.092 (27.74) | A31377-ND 78 17.66 | 3-044465-7 5 = A19763-ND 316.44 | 640551-5 
Feed-Thru with Lock 8 1.248 (31.70) | A31378-ND 89 20.18 | 3-644465-8 od pr aerND is ee 
1 | with Polarizing Tabs, 9 | 1.404 (35.66) | A31379-ND 1.00 22.71 | 3-644465-9 = H : ; F 
18 AWG Orange, 10 | 1.560 (39.62) | A31380-ND 1.11 25.23 | 4-644465-0 40; | Ciaead End’ Dust Covers; || 8 Aba aes aug [capes 
Tin Plated 11 | 1.716 (43.59) | A31381-ND 1.23 27.75 | 4-644465-1 7 = Ena EE GCM ere 
Replacement IDC Contacts, .156” (3.96mm) Centers — RoHS Compliant 1 = A19769-ND 53 11.82 | 1-640551-1 
Tin Plated, 18 AWG = — A31672-ND 30 2.79 | 640631-3 12 - A19770-ND 56 12.60 | 1-640551-2 
9 | Tin Plated, 20 AWG = — A31673-ND 30 2.79 | 640632-3 2 312 (7.92) | A19780-ND 316.88 | 643071-2 
Tin Plated, 22 AWG = _ A31674-ND 30 2.79 | 640633-3 3 468 (11.89) | A19781-ND 46 10.33 | 643071-3 
Tin Plated, 24 AWG = = A31675-ND 302.79 | 640634-3 4 or an ae sal ae S407 
SL-156 Crimp Housings (Contacts Sold Separately) — RoHS Compliant Feed-Thru 7 1.092 (27.74) A19785-ND 146 32.77 | 643071-7 
2 308 (7.82) | A19970-ND 293.54 | 640251-2 11 | Strain Relief Covers, 8 | 1.248 (31.70) | A19786-ND 93 20.86 | 643071-8 
3 465 (11.81) | A19971-ND 30 © 4.24 | 640251-3 White 9 | 4.404 (35.66) | A19787-ND 97 21.90 | 643071-9 
4 620 (15.75) | A19972-ND 31 5.65 | 640251-4 10 | 1.560 (39.62) | A19788-ND 1.52 34.09 | 1-643071-0 
5 777 (19.74) | A19973-ND 31 7.06 | 640251-5 11 | 1.716 (43.59) | A19789-ND 4.42 31.88 | 1-643071-1 
6 933 (23.70) | A19974-ND 316.12 | 640251-6 12__| 1.872 (47.55) | A19790-ND 4.52 34.30 | 1-643071-2 
Wahautbackhen 7 | 1.090 (27.69) | A19975-ND 449.88 | 640251-7 15 | 2.340 (59.44) | A97459-ND 1.54 34.62 | 1-643071-5 
3. | Without Polarizin Hibs 8 1.246 (31.65) | A19976-ND 50 11.29 | 640251-8 17 2.652 (67.36) | A26040-ND 1.45 32.55 | 1-643071-7 
lee Whiee 9 | 1.402 (35.61) | A19977-ND 56 © 12.71 | 640251-9 3 = A19801-ND 314.62 | 640643-3 
10 | 1.558 (39.57) | A19978-ND 62 14.11 | 1-640251-0 4 _ A19802-ND 31 5.53 | 640643-4 
11 | 1.715 (43.56) | A19979-ND 69 15.53 | 1-640251-1 5 - ee al SHORES 
oY) Se 2) ee Te eee Tao e Feed-Thru Dust Covers, 7 = A19805-ND 37___ 8.27 | 640643-7 
13 | 2.027 (51.49) | A24128-ND 81 18.35 | 1-640251-3 12 ¢ 
‘ i ¥ White 8 — A19806-ND 315.28 | 640643-8 
14 | 2.183 (55.45) | A24129-ND 87 19.76 | 1-640251-4 
, i ; 9 _ A19807-ND 45 10.09 | 640643-9 
16 | 2.496 (63.40) | A24130-ND 1.00 22.59 | 1-640251-6 i = pyaacatin TG. 4400 || aceanedactl 
2 308 (7.82) | A19950-ND 312.82 | 640250-2 11 = A19809-ND 63112 | 1-640643-1 
3 465 (11.81) | A19951-ND 30 2.60 | 640250-3 42 = ‘M19810-ND 364-1260 | 1-640643-2 
4 620 (15.75) | A19952-ND 31 5.65 | 640250-4 7 = 7 
With Lock Ramp 5 777 (19.74) | A19953-ND 30 4.28 | 640250-5 Coase Place Flush Keying Plugs — RoHS Compliant: 
Without Polarizing Tabs, 6 933 (23.70) | A19954-ND 305.20 | 640250-6 13 | Sed with Keyed Headers | — — A19845-ND 30 3.92 | 640629-1 
UL94V-0 White 7 | 1.090 (27.69) | A19955-ND ‘315.29 | 640250-7 On CanierSiin Flush 
i 8 | 1.246 (31.65) | A19956-ND 317.00 | 640250-8 14 | iO per Strip P. _ _ A19840-ND 1.74 39.16 | 641623-1 
9 | 1.402 (35.61) | A19957-ND 56 12.71 | 640250-9 Ton 
(Not to be used with 10 | 1.558 (39.57) | A19958-ND 62 14.11 | 1-640250-0 15*| iced with SiskediPost — — A19850-ND 50 6.11 | 640630-1 
Rear Bend Friction 11 | 1.715 (43.56) | A19959-ND 69 15.53 | 1-640250-1 Panel Mount End HoHS Compl 
Lock header) 12 | 1.871 (47.52) | A19960-ND 46 10.41 | 1-640250-2 ene! MountiEnd Caps:— ino ompliant 
13 | 2.027 (51.49) | A28761-ND 81 18.35 | 1-640250-3 16 | Black Nylon 2 = A19860-ND 6013.49 | 641533-1 
14 2.183 (55.45) | A24126-ND 87 19.76 | 1-640250-4 17 | Black Nylon 3-24 = A19855-ND 83 18.67 | 641440-1 
16 2.496 (63.40) | A24127-ND 1.00 22.59 | 1-640250-6 Flat Post Headers, .156” (3.96mm) Centers — RoHS Compliant 
2 308 (7.82) | A24111-ND 29 «2.82 | 770849-2 2 312 (7.92) | A1961-ND 30 4.79 | 640383-2 
3 465 (11.81) | A24112-ND 30 4.24 | 770849-3 3 A468 (11.89) | A19870-ND 61 13.83 | 640383-3 
| cers | mnieag gt aos |r ee eee. Bribes 
With Lock R 5 777 (19.74) | A24114-ND 31 4.65 | 770849-5 . . : : 
With Polarizing Tabs 6__|_.933 (23.70 A24115-ND 37 8.47 | 770849-6 045" (114mm) Square, | 6 _| _.936(23.77) _[RAIBESNE an8 13.07 BABS 
eatin , q z Standard UL94V-0, 7 | 4.092 (27.74) | A19872-ND 68 15.25 | 640383-7 
UL94V-0 White 7 | 1.090 (27.69) | A24116-ND 449.88 | 770849-7 is | > 
i Tin Plated, 8 — | 4.248 (31.70) | A1964-ND 77 17.43 | 640383-8 
8 | 1.246 (31.65) | A24117-ND 50 11.29 | 770849-8 i ; 
5 125” (3.18mm) Soldertail,} 9 — | 1.404 (35.66) | A19873-ND 87 19.61 | 640383-9 
9 | 1.402 (35.61) | A24118-ND 429.57 | 770849-9 White to | 1.560 (39.62) | A1965-ND 97 21.79 | 1-640383-0 
(Not to be used with 10 | 1.558 (39.57) | A24119-ND 62 14.11 | 1-770849-0 11 [4716 (4359) | A19874-ND 5412.43 | 1-640383-1 
Rear Bend Friction 41 | 1.715 (43.56) | A24120-ND 69 15.53 | 1-770849-1 12] 1872 (47 55) | A19875-ND 5913.23 | 16403832 
Lock header) v jen ee AAU ie 1684 Tete? 17 _ | 2.652 (67.36) | A26167-ND 2.06 46.30 | 1-640383-7 
14 | 2.183 (55.45) | A24123-ND '87 19:76 | 1-770849-4 a | gee) ee he ee lkeireea 
16 | 2.496 (63.40) | A24124-ND 1.00 22.59 | 1-770849-6 nee 
-496 (63.40) H : 59 | 1-770849- Straight Post 4 1624 (15.85) | A24152-ND 82 18.44 | 640384-4 
045" (1.14mm) Round, 5 780 (19.81) | A26170-ND 53 11.98 | 640384-5 
Loose Piece Cut Strip tg | Standard UL94V-0, 6 936 (23.77) _| A26171-ND 1.12 25.15 | 640384-6 
ea A rae ar at Tee tnm soe) 4 |/SGun [asi 18 e| St 
Fig.| Descripti Part No. 1 25 _|PartNo. |Part No. 100 500 |Part No. . 18mm) Soldertail, . . H . 5 el 
cl 3 x 756 Grima Gont ; : - 7 oe anne White 9 | 1404 (35.66) | A26173-ND 1168 3772 | 640384-9 
Z rimp Contacts (24- ) 10 1.560 (39.62) | A24154-ND 1.86 41.91 | 1-640384-0 
Brass, Tin Plated, AB1395CT-ND@ 5.50 25.22 12 | 1.872 (47.55) | A26174-ND 1.26 28.44 | 1-640384-2 
A31396-ND@ 28 6.28 |3-640706-1 3-640252-1 
5 |_65A A31395TR-ND® _ 192.57/7,000 2 312 (7.92) | AT966-ND 30. 241 | 640385-2 
Brass, Pre-Tin r _» |AI9991CT-ND® 4.41 20.20 7 3 468 (11.89) | A19876-ND 313.02 | 640385-3 
Plated, 6.58 AISSSI-ND@ 314.91 [640706-2 TargooitR-ND@ — 154.25/7,000 | 9402522 Right Angle Post : 2A cry ee 39 431 640386-4 
Brass, Tin Plated, | n31g97-ND@ 326.31 |3-640707-1|ASTS94CT-ND@ = 5.50 25.221 a na80.4 045" (1.14mm) Square, | | ‘936 (23.77) _| A1968-ND 316.47 | 640385-6 
6.58 A31394TR-ND@ _ 165.06/6,000 Standard UL94V-0, 
Brass, Pre-Tin A24203CT-ND@® 4.41 20.20 19 | Tin Plated 7 | 1-092 (27.74) ore ND 31 601 | B40385+7 
7 Plated, 6.54 = andl il A24203TR-ND@ — 132.21/6,000 |°°°980-2 125” (3.18mm) Soldertail,) 8 | 1-248 (31.70) | A1969-ND 40 (8.97 | 640385-8 
ated, 6.5: ND@ 21/6 wae ‘| 9 | 4.404 (35.66) | A19879-ND 1.16 26.14 | 640385-9 
MBA _(ARMzOSND® 429.52 7702504 |ernsraND 80325/,000 [9508808 11 | t7re(aass) | AtgsoND 143 azt4 | .640366-1 
Phosphor Bronze, Tin 12 _| 1.872 (47.55) | A19881-ND 5412.12 | 1-640385-2 
Plated, Hooded, 108 _|*19998-ND 846.79 |770522-1 fie [OTe 2 "312 (7.92) | A24155-ND 30 2.41 | 644751-2 
, prertanTe soswe se 00s armas montane, | | | Ss ate a) eae 
lated, Hooded, 10A .045” (1.14mm) Square. : ; : ; 
: : 5 780 (19.81) | A24158-ND 255.61 | 644751-5 
Phosphor Bronze, Tin |— _— —|- A31398CT-ND@ 6.05 27.72 Standard UL94V-0, i 2 
3-770476-1 ig | 3 6 936 (23.77) | A24159-ND 29 6.47 | 644751-6 
Plated, Hooded, 10A A31398TR-ND® — 166.32/5,500 Tin Plated, 7 Ping 87 74) | Aza 60-ND 31691) ATS LT 
Phosphor Bronze, Gold A24208CT-ND® 17.21 78.90 770476-2 175” (4.45mm) Soldertail, 8 1.248 (31.70) A24161-ND ‘40 3.97 | 644751-8 
Plated, Hooded, 10A | A24208-ND® 34 7.61 /770522-2 |A24208TR-ND@ 473.39/5,500 White 10 1.560 (39.62) | A24162-ND 45 10.20 | 1-644751-0 
RoHS Compliant : 12 |1.872(47.55) | A4163ND 5412.12 | 1-644751-2 
Straight Post Headers, .156” (3.96mm) Centers, Friction Lock Header 
Dimension A | Digi-Key Pricing AMP. 2 .312 (7.92) | A1971-ND 30 2.41 | 640445-2 
Fig. | Description Circuits | Inch(mm) | Part No. Part No. Gaile Fumiplisci ; ro (see) Seo ND a ron eee 
= i a oz 7 ‘ol ompliani F . 7 F . - 
— Fi kan Si1se Keying ENigrand E aaa S3E | BAODEEA Square Post 5 | .780 (19.81) | A19891-ND ‘315.61 | 640445-5 
tpn nentige — = Resch Sg) 3a | eaggeed 045” (1.14mm) Square, 6 936 (23.77)_| A1973-ND 316.47 | 640445-6 
Keying oe 20 | Standard UL94V-0, 7 | 4.092 (27.74) | A19892-ND 316.91 | 640445-7 
Accessories, .156” (3.96mm) Centers — RoHS Compliant Tin Plated, 8 4.248 (31.70) | A1974-ND 40 ~—-8.97 | 640445-8 
2 312 (7.92) ] A19740-ND 439.74 | 643067-2 125” (3.18mm) Soldertail,} 9 — | 1.404 (35.66) | A19893-ND 116 26.14 | 640445-9 
3 468 (11.89) | A19741-ND 49 10.93 | 643067-3 White 10 | 1.560 (39.62) | A1975-ND 45 10.20 | 1-640445-0 
4 624 (15.85) | A19742-ND 1.38 31.11 | 643067-4 11 | 1.716 (43.59) | A19894-ND 1.42 31.96 | 1-640445-1 
5 780 (19.81) | A19743-ND 1.39 31.22 | 643067-5 12 _| 1.872 (47.55) | A19895-ND 5412.12 | 1-640445-2 
Closed End 6 936 (23.77) _| A19744-ND 1.39 31.33 | 643067-6 2 “312 (7.92) | A24164-ND 432.95 | 644750-2 
9 Strain Relief Covers, 7 1.092 (27.74) | A19745-ND 1.40 31.44 | 643067-7 : 3 468 (11.89) | A24165-ND 13 3.02 | 644752-3 
White 8 — | 1.248 (31.70) | A19746-ND 51 11.37 | 643067-8 RoHS Compliant 4 624 (15.85) | A24166-ND 19 © 431 | 644752-4 
10 1.560 (39.62) | A19748-ND 1.41 31.77 | 1-643067-0 Square Post 5 .780 (19.81) | A24167-ND 25 5.61 | 644752-5 
41 | 1.716 (43.59) | A19749-ND 1.52 34.20 | 1-643067-1 045" (1.14mm) Square, 8 ‘936 (23.77) | A24168-ND °09~=Ss«.47 | ©644759-6 
12__| 1.872 (47.55) | A19750-ND 1.42 31.99 | 1-643067-2 20 | Standard UL94V-0, 7 1.092 (27.74) | A24169-ND 316.91 | 644752-7 
13 | 2.028 (51.51) | A24108-ND 1.36 30.50 | 1-643067-3 Tin Plated, : 8 1.248 (31.70) | A24170-ND 40 8.97 | 644752-8 
17 __ | 2.652 (67.36) | A24109-ND 1.45 32.55 | 1-643067-7 a (4.45mm) Soldertail,| | 4.404 (35.66) | A26175-ND 1.16 26.14 | 644752-9 
Giese End baal GAR 2 —_ A19760-ND 303.70 | 640551-2 me 10 | 1.560 (39.62) | A24171-ND 45 10.20 | 1-644752-0 
10°) White " 3 = A19761-ND 31 4.62 | 640551-3 12__| 1.872 (47.55) | A24172-ND 412.12 | 1-644752-2 
4 = A19762-ND 315.53 | 640551-4 (Continued) 
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Tyco Electronics Amp MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (cont) 


Authorized Distributor 


; - rn Dimension A | Digi-Key Pricing AMP Dimension A | Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description Circuits | Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Description Circuits | Inch(mm) | Part No. fl 25 | PartNo. 
Square Post Right Angle Post Headers, .156” (3.96mm) Centers, Friction Lock Header — 
oo | Standard ULSD 8 | 1.248 (31.70) | A26181-ND 452 101.75 | 641208-8 RoHS Compliant 
sor Rola Plated, 405" 248 (31.70) ‘ 7 a 2 “312 (7.92) | A1976-ND 439.59 | 640389-2 
(3.18mm) Soldertail. White 3 468 (11.89) | A19920-ND 327.28 | 640389-3 
5} B12 (7.92) | AS1676-ND a7 2868 | 3-641208-2 Right Angle Post 4 624 (15.85) | A1977-ND 85 19.17 | 640389-4 
3 468 (11.89) | A31677-ND 143 32.24 | 3-641208-3 .045” (1.14mm) Square, 5 .780 (19.81) | A19921-ND 1.07 23.97 | 640389-5 
RoHS Compliant 4 .624 (15.85) | A31678-ND 1.87 42.02 | 3-641208-4 Front Bend, 6 936 (23.77) | A1978-ND 1.16 26.14 | 640389-6 
salare Pan fen 5 780 (19.81) | A31679-ND 239 53.74 | 3-641208-5 21 | Standard UL94V-0 7 1.092 (27.74) | A19922-ND 1.36 30.50 | 640389 
“045” (1.14mm) Square, 6 936 (23. ™ A31680-ND 2.91 65.47 | 3-641208-6 Tin-Plated, 8 1.248 (31.70) | A1979-ND 1.55 34.86 | 640389-8 
20 | Standard UL94V-0, i ree fet is Pea oa ree “I Bree 125” (3.18mm) Soldertail,) 9 1.404 (35.66) | A19923-ND 1.74 39.22 | 640389-9 
30u Gold Plated, 7 a (as66} fea Way conga heeatooRe White 10 | 1.560 (39.62) | A1980-ND 1.94 43.57 | 1-640389-0 
125” (3.18mm) Soldertail, 10 1/560 (39.62) ‘A31684-ND 473 10651 | 4-641208-0 an 1.716 (43.59) | A19924-ND 2.13 47.93 | 1-640389-1 
White 41 | 716 (4359) | a3t685-ND 501 11726 | 4-641208-1 12__ | 1.872 (47.55) | A19925-ND 232 62.29 | 1-640389-2 
12 | 1.872 (47.55) | A31686-ND 5.69 128.01 | 4-641208-2 2 312 (7.92) | A31688-ND 1.19 26.71 | 3-641210-2 
17 2.652 (67.36) | A31687-ND 8.21 184.68 | 4-641208-7 Right Angle Post 3 468 (11.89) | A31689-ND 1.65 37.13 | 3-641210-3 
2 .312 (7.92) | A19900-ND 30 2.41 | 640388-2 .045” (1.14mm) Square, 4 .624 (15.85) | A31690-ND 2.13 47.88 | 3-641210-4 
3 -468 (11.89) | A19901-ND 31 3.02 | 640388-3 Front Bend, 5 .780 (19.81) | A31691-ND 2.56 57.65 | 3-641210-5 
Rave Compliant oA ie in eee at at Osea 21 | Standard UL94V-0, 6 .936 (23.77) | A31692-ND 3.13 70.35 | 3-641210-6 
ound Pos | : : x 7 - i 
'045" (1.14mm) Square, 8 “936 (23.77) _| A19904-ND ot 8.47 | 640388-6 30p Gold Plated, : 8 1.248 (31.70) ay) 4.00 89.90 ones 
.125” (3.18mm) Soldertail, 9 1.404 (35.66) | A31694-ND 4.43 99.67 | 3-641210-9 
20 | Standard UL94V-0, vA 1.092 (27.74) | A19905-ND 31 6.91 | 640388-7 : 
j i White 10 1.560 (39.62) | A31695-ND 4.70 105.83 | 4-641210-0 
Tin Plated, 8 1.248 (31.70) | A19906-ND 40 8.97 | 640388-8 12 41872 (4755) | A31696-ND 595 13387 | 4-641210-2 
-125” (3.18mm) Soldertail, 9 1.404 (35.66) | A19907-ND 1.16 26.14 | 640388-9 872 (47.55) x z zs S ii 
White 10 1.560 (39.62) | A19908-ND 45 10.20 | 1-640388-0 2 = A19930-ND 82 18.44 | 640387-2 
an 1.716 (43.59) | A19909-ND 2.73 61.48 | 1-640388-1 3 _ A19931-ND 64 14.38 | 640387-3 
12 1.872 (47.55) | A19910-ND 54 12.12 | 1-640388-2 Right Angle Post 4 - A19932-ND 85 19.17 | 640387-4 
2 312 (7.92) | A24176-ND 30 2.41 | 644753-2 .045” (1.14mm) Square, 5 =— A19933-ND 1.07 23.97 | 640387-5 
RoHS Compliant 3 468 (11.89) | A24177-ND 13 3.02 | 644753-3 Rear Bend, 6 — A19934-ND 59 13.23 | 640387-6 
Round Post 4 .624 (15.85) | A24178-ND 19 4.31 | 644753-4 © = zy 7 
045” (1.14mm) Square, 5 780 (19. 7 A24179-ND 25 «5.61 | 644753-5 22 Sata 0, ‘ 7 i‘ aoe re bee pee 
20 | Standard UL94V-0, 6 .936 (23.77) | A24180-ND 29 6.47 | 644753-6 i : . 
Tin Plated, 7 1.092 (27.74) | A24181-ND 31 6.91 | 644753-7 125 (3.18mm) Soldertail, 9 _ A19937-ND 1.74 39.22 | 640387-9 
175” (4.45mm) Soldertail,| 8 1.248 (31.70) | A24182-ND 408.97 | 644753-8 White 10 = A19938-ND 1.94 43.57 | 1-640387-0 
White 10 | 1.560 (39.62) | A24183-ND 45 10.20 | 1-644753-0 1 = A19939-ND 213 47.93 | 1-640387-1 
12 1.872 (47.55) | A24184-ND 54 12.12 | 1-644753-2 12 = A19940-ND 2.32 52.29 | 1-640387-2 
2-Position, Low Profile Post Shunts Rois Housing] Digi-Key Pricing | AMP 
‘ : f . ‘i Fig.| Description Color Part No. 10 50 | Part No. 
Material: * Housing: Glass-filled thermoplastic, 94V-0 rated * Contact: Beryllium copper or 
phosphor bronze *¢ Finish: (50) nickel with gold plate in contact area or tin plate overall Economy, .100 (2.54mm) Centerline 
Strip of 10, Gold Flash, (5!) over Nickel Black A26228-ND 115 4.58 | 382811-8 
Strip of 10, Gold Plate, (15j1) over Nickel Blue A26226-ND 4.81 19.25 | 382811-2 
iq | Sttip of 10, Gold Plate, (15y) over Nickel Black A26227-ND 1.25 5.01 | 382811-6 
Strip of 10, Gold Plate, (15j) over Nickel Red A26230-ND 1.75 = 7.01 | 382811-9 
Loose Piece, Gold Plate, (15) over Nickel Black A26231-ND 4.30 17.20 | 1-382811-6 
Strip of 10, Tin Plate, (100y) over Nickel Black A31697-ND 1.22 4.86 | 2-382811-1 
Standard Housing, .200 (5.08mm) Centerline 
Strip of 10, Gold Plate, (15j1) over Nickel Black A26232-ND 4.94 19.77 | 531230-2 
1B | Strip of 10, Gold Plate, (30y) over Nickel Black A26233-ND 5.70 22.82 | 531230-3 
e00 2 Strip of 10, Tin Plate, (100y) over Nickel Black A31698-ND 4.69 18.74 | 531230-4 
(5.08) << Sm 429 é ( ; Handle, .100 (2.54mm) Centerline 
> (10.90) SSA xe > » | Open Top & Gold Plate, (0p) over Nickel Black A26242-ND 1.59 6.35 | 881545-2 
~< Ss ‘ ( Open Top & Tin Plate, (100) over Nickel Black A26853-ND 2.31 9.24 | 4-881545-2 
2mm Mini-Shunt, .079 (2.00mm) Centerline 
3 | Strip of 10, Gold Plate, (15) over Nickel Black A26244-ND 3.41 13.63 | 382575-2 
Economy Power (E P) Wire-to-Board Dimensions No. of Digi-Key Pricing AMP 
Fig. A B Positions Part No. 1 25 Part No. 
Connector System Plug Housing (66 Nylon, UL94V-0, Natural) — RoHS Compliant 
Features: * .156 (3.96) and .312 (7.92) centerlines * Positive locking * Vertical headers are end-to-end 2 6.2 — 1 A30525-ND 31 11.58 1-1123823-1 
stackable ° UL File No. E28476 * CSA File No. LR7189 * Use .156 (3.96) receptacles for .312 (7.92) 7.86 3.60 2 A30501-ND 28 2.62 1-1123722-2 
headers 11.82 7.50 3 A30502-ND 35 3.77 4-1123722-3 
Specifications: * Voltage Rating: 250V VAC * Current Rating: 8 amp maximum (1 pos.); 7.5 amp 15.78 7.50 4 A30503-ND 29 4.33 1-1123722-4 
maximum (2 ~ 11 position) * 22 - 18AWG «Contacts: Phosphor Bronze/Tin » Durability: 50 mating and 19.74 7.50 5 A30504-ND 29 5.74 1-1123722-5 
unmating cycles * Operating Temperature: -25°C ~ 105°C Di 2 : 3 23.70 7.50 6 A30505-ND 30 6.84 1-1123722-6 
Hilal 27.66 7.50 7 A30506-ND 357.96 1-1123722-7 
31.62 7.50 8 A30507-ND 40 9.06 1-1123722-8 
35.58 7.50 9 A30508-ND AT 10.54 1-1123722-9 
39.54 7.50 10 A30509-ND 53 12.06 1-1123722-0 
43.50 7.50 ah A30510-ND 64 14.39 1-1123722-1 
Headers (Glass Reinforced PBT, UL94V-0, Natural) 
4 6.2 = 1 A30708-ND 60 13.45 1-1123824-1 
7860 2=«O— 2 A30511-ND® 14 ~~—-3.09 1-1318300-2 
1182 — 3 A30512-ND 19 4.38 1-1318300-3 
15.78  — 4 A30513-ND 26 = 5.94 1-1318300-4 
19.74 — 5 A30514-ND® 29 6.48 1-1318300-5 
5 23.70 = 6 A30515-ND® 32 7.30 1-1318300-6 
27.66 — 7 A30516-ND® 36 8.11 1-1318300-7 
31.62 — 8 A30517-ND® 39 8.79 1-1318300-8 
35.58 _— 9 A30518-ND 56 12.55 1-1318300-9 
39.54 — 10 A30519-ND® 48 10.87 1-1318300-0 
43.50 = sli A30520-ND® 64 14.34 1-1318300-1 
11.82 — 2 A30521-ND 32 7.24 1-1318301-2 
6 19.74 — 3 A30522-ND .27 6.13 1-1318301-3 
Tease PE TaR 27.66 — 4 A30523-ND 33 7.37 1-1318301-4 
‘ 35.58 = 5 A30524-ND 33 7.37 1-1318301-5 
Digi-Key Pricing AMP. Digi-Key Pricing AMP. Tool 
Fig.| Description | Part No. 1 25 Part No. Part No. 4,000 Part No. - 
Hand Crimp Tool, EP A30527-ND 551.57 _— 91579-1 
1 | Contact A30499-ND® 28 3.24 1318912-1 A30499TR-ND®  79.96/M | 1123721-1 : 
@ RoHS Compliant 
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lex’ H i TM 
rosx Micro-Fit 3.0™ Connectors Digi Reel’ 


Features: * Fully isolated contacts ¢ Fully polarized to mating receptacle * Integral pull tabs for ease in BMI Features and Benefits: 

unmating Electrical: 250V Current: 5.0A maximum Contact Resistance: 10mQ maximum Dielectric Connectors float in panel cutout up to 1.27mm (.050") in any direction. Use standard Micro-Fit terminals. 
Withstanding Voltage: 1500VAC Insulation Resistance: 1,000MQ minimum Physical: Housing: UL94V-0 Innovative panel mounting design holds connectors firmly in place. Fully isolated contacts prevent terminal 
Brass Plating: Tin or Gold damage. Fully polarized to completely prevent mismating. 


Fig. 6 — Blind Mate 


0] _Last Ckt. 
ITO] 
alia) 


Cir- |Dimensions - mm Digi-Key Price Each Molex Cir- |Dimensions - mm Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Plating Part No. il 10 100 | Part No. Fig. | cuits A B Plating Part No. 1 10 100 | Part No. 
Plug Housing — Panel Mount (uses male terminal) Vertical Header — SMT with Fitting Nails 
2 3.85 _ WM1777-ND@ 48 .43  .29 | 43020-0200 2 6.65 = WM1801-ND@ 2.97 2.62 1.75 | 43045-0218 
4 685 3.00 WM1778-ND@ 56 50 33 | 43020-0400 4 9.65 3.00 WM1802-ND@ 3.44 3.04 2.03 | 43045-0418 
6 9.85 6.00 _ WM1779-ND@ 67.60 40 _| 43020-0600 6 | 1265 6.00 Tin WM1803-ND@ 3.90 3.44 2.30 | 43045-0618 
8 12.85 9.00 WM1780-ND@ 77.68 46 _| 43020-0800 8 | 15.65 9.00 WM1804-ND@ 447 3.95 2.63 | 43045-0818 
10 | 15.85 12.00 WM1781-ND@ 89.79 53 _| 43020-1000 10 | 18.65 12.00 WM1805-ND@ 4.92 4.35 2.90 | 43045-1018 
1 12 | 1885 15.00 WM1782-ND@ 405 93  .63 | 43020-1200 an | 12 | 21.65 15.00 WM1806-ND@ 5.37 4.75 3.17 | 43045-1218 
14 | 21.85 18.00 WM2483-ND@ 1.24 110  .74 | 43020-1400 2 6.65 = WM1807-ND@ 3.67 3.24 2.16 | 43045-0220 
16 24.85 21.00 = WM2484-ND@ 1.43 1.27 .85 | 43020-1600 4 9.65 3.00 Gold, 30” | WM1808-ND® 442 3.90 2.60 | 43045-0420 
18 27.85 24.00 WM2485-ND@ 1.61 1.42 .95 | 43020-1800 6 12.65 6.00 WM1809-ND® 5.15 4.55 3.03 | 43045-0620 
20 30.85 27.00 WM2486-ND@ 1.79 158 1.06 | 43020-2000 8 15.65 9.00 WM1810-ND 5.98 5.28 3.52 | 43045-0820-P 
22 33.85 30.00 WM2487-ND 1.96 1.74 116 | 43020-2200 10 18.65 12.00 Gold, 30)” WM1811-ND® 6.71 5.92 3.95 | 43045-1020 
24 | 36.85 33.00 a WM2488-ND@ 2415 190 127 | 43020-2400 12 | 21.65 15.00 : WM1812-ND@ 7426.55 4.37 | 43045-1220 
Plug Housing — Free Hanging (uses male terminal) — RoHS Compliant Vertical Header — SMT with Fitting Nails — RoHS Compliant 
2 3.86 = W™M2761-ND 43. 88 26 | 43020-0201 2 6.65 _ WM2660CT-ND* 2.92 2.58 172 | 43045-0219 
4 685 3.00 WM2772-ND ‘50.45 30 | 43020-0401 2 6.65 _ WM2660TR-NDt 240.60/200 43045-0219 
6 985 6.00 = WM2762-ND ‘60 54 ~—-36.:(| 43020-0601 4 9.65 3.00 | Gold, 15y” | WM2661CT-ND* 3.45 3.05 2.03 | 43045-0419 
8 1285 9.00 WM2763-ND ‘69 = 61.—Ss«C1-«| 43020-0801 4 9.65 3.00 WM2661TR-NDt 284.20/200 43045-0419 
10 | 1585 12.00 WM2764-ND ‘30 71. 47: | 43020-1001 6 | 1265 6.00 WM2662CT-ND* 3.97 3.51__-2.34_| 43045-0619 
2 fe fee i wnzresno ot ae fia | | | 8 [Be oe oo eee 
14 | 21.85 18.00 WM2766-ND 411.98 66 _| 43020-1401 : ; . ; . 
16 | 2485 21.00 _ WM2767-ND 128 113 76 | 43020-1601 8 | 15.65 9.00 | Gold, 15y” | WM2663TR-NDt 377.00/200 43045-0819 
18 | 2785 24.00 WM2768-ND 144 127 85 | 43020-1801 10 | 18.65 12.00 WM2664CT-ND* 5.10 4.50 3.00 | 43045-1019 
20 | 3085 2700 WM2769-ND 160 141 94 |43020-2001 10 | 18.65 12.00 WM2664TR-NDt 419.60/200 43045-1019 
22 | 33.85 30.00 WM2770-ND 175. 155 1.04 143020-2201 12 | 21.65 15.00 WM2665CT-ND* 5.59 4.94 3.30 | 43045-1219 
24 | 36.85 33.00 7 WM2771-ND 4192 1.70 14.13 | 43020-2401 ie | 2 | ZEUS. 18.00 Messer N yy #60:80/200 peat 
- = ~ 14 | 24.65 18.00 | Gold, 15y” | WM2666CT-ND* 6.12 5.40 3.60 | 43045-1419 
Receptacle Housing (uses female terminal) — RoHS Compliant 14 24.65 18.00 WM2666TR-NDt 503.80/200 43045-1419 
2 3.85 = WM1783-ND 48 43.29 | 43025-0200 16 | 27.65 21.00 WM2667CT-ND* _-6.62_—-55.85 3.90 | 43045-1619 
4 | 685 3.00 WM eaek a 2) 56 50.33. | 43025-0400 16 | 27.65 21.00 WM2667TR-NDt 545.40/200 43045-1619 
6 | 985 6.00 = WEIS MrAets= 812) 67 = 60.40. | 43025-0600 18 | 30.65 24.00 WM2668CT-ND* 7.37 6.50 4.34 | 43045-1819 
8 | 1285 9.00 WM1786-ND 77 68 46 | 43025-0800 18 | 30.65 24.00 | Gold, 15” | WM2668TR-NDt 606.60/200 43045-1819 
1o_| 15.85 12.00 WM1787-ND 89.79 —53._ | 43025-1000 20 | 3365 27.00 WM2669CT-ND* 799 706 4.71 | 43045-2019 
3 12 | 18.85 15.00 WM1788-ND 405 93 63 | 43025-1200 20 | 33.65 27.00 WM2669TR-NDt 658.20/200 43045-2019 
14 | 21.85 18.00 Wwm2489-ND 124 110.74 | 43025-1400 22 | 36.65 30.00 WM2670CT-ND* 8.61 760 5.07 | 43045-2219 
16 |) 24.85 21.00 = WM2490-ND 143 127 = 85 | 43025-1600 22 | 36.65 30.00 | gay ya, | WM2670TR-NDt 709.00/200 43045-2219 
18 | 27.85 24.00 wM2491-ND 161 142 95 | 43025-1800 24 | 39.65 33.00 » TSH" | WM2671CT-ND* 9.24 8.16 5.44 | 43045-2419 
20 | 30.85 27.00 WwM2492-ND 179 158 1.06 | 43025-2000 24 | 39.65 33.00 WM2671TR-NDt 761.00/200 43045-2419 
22 | 33.85 30.00 = WM2493-ND 496 174 116 | 43025-2200 Vertical Header — Through-Hole — RoHS Compliant 
24 | 36.85 33.00 WM2494-ND 215 1.90 1.27 _| 43025-2400 2 665 _ WM2648-ND 116. 103 69 | 43045-0213 
Vertical Header — Through-Hole with Offset Terminal Retention 4 9.65 3.00 WM2649-ND 1.61 1.42 95 | 43045-0413 
2 6.65 _ WM1789-ND@ 93 82 55 | 43045-0212 6 | 12.65 6.00 | Gold, 15y” | WM2650-ND 2.04 181 1.21 | 43045-0613 
4 9.65 3.00 WM1790-ND® 129 114 .76 | 43045-0412 8 | 15.65 9.00 WM2651-ND 248 2.19 1.46 | 43045-0813 
6 12.65 6.00 Tin WM1791-ND@ 163 145 .97 | 43045-0612 10 | 18.65 12.00 WM2652-ND 2.91 2.58 1.72 | 43045-1013 
8 15.65 9.00 WM1792-ND@ 498 176 117 | 43045-0812 ap | 12 | 21.65 15.00 WM2653-ND 3.34 2.95 1.97 | 43045-1213 
10 | 18.65 12.00 WM1793-ND@ 2.32 2.06 1.37 | 43045-1012 14 | 24.65 18.00 WM2654-ND 3.78 3.34 2.23 | 43045-1413 
12 21.65 15.00 WM1794-ND@ 266 2.36 1.57 | 43045-1212 16 27.65 21.00 | Gold, 15” | WM2655-ND 4.20 3.71 2.48 | 43045-1613 
14 2465 18.00 WM4711-ND@ 3.02 2.67 1.78 | 43045-1412 18 30.65 24.00 WM2656-ND 4.73 4.18 2.79 | 43045-1813 
16 | 27.65 21.00 Tin WM4712-ND@ 3.36 2.97 198 | 43045-1612 20 | 33.65 27.00 WM2657-ND 5.25 4.64 3.09 | 43045-2013 
18 | 30.65 24.00 WM4713-ND@ 3.78 3.34 2.23 | 43045-1812 22 | 36.65 30.00 | gig yoy» | WM2658-ND 5.78 5.10 3.40 | 43045-2213 
20 | 33.65 27.00 WM4714-ND@ 4.20 3.71 2.48 | 43045-2012 24 | 39.65 33.00 : WM2659-ND 6.31 5.57 3.71 | 43045-2413 
22 | 36.65 30.00 cn WM4715-ND@ 4.62 4.08 2.72 | 43045-2212 Right Angle Header — Through-Hole with PCB Pegs — RoHS Compliant 
4B 24 39.65 33.00 WM4716-ND® 5.04 4.45 2.97 | 43045-2412 2 6.65 = WM1813-ND 1.27 4.12 .75 | 43045-0200 
2 6.65 _ WM1795-ND@ 147 130 —.87_| 43045-0214 4 9.65 3.00 WM1814-ND 156 138 92 | 43045-0400 
4 9.65 3.00 WM1796-ND@ 2.03 1.79 1.20 | 43045-0414 6 | 1265 6.00 Tin WM1815-ND 197 1.74 1.16 | 43045-0600 
6 12.65 6.00 | Gold, 30u” | WM1797-ND@ 258 2.28 1.52 | 43045-0614 8 | 15.65 9.00 WM1816-ND 240 212 1.42 | 43045-0800 
8 15.65 9.00 WM1798-ND@ 3.12 2.76 1.84 | 43045-0814 10 | 18.65 12.00 WM1817-ND 2.81 2.49 1.66 | 43045-1000 
10 | 1865 12.00 WM1799-ND@ 3.67 3.24 2.16 | 43045-1014 5p | 12 | 21.65 15.00 WM1818-ND 3.23 2.85 1.91 | 43045-1200 
12 | 21.65 15.00 WM1800-ND@ 4.21 3.72 2.48 | 43045-1214 14 | 24.65 18.00 WM4723-ND 3.65 3.22 2.15 | 43045-1400 
14 | 24.65 18.00 WM4717-ND@ 476 4.21 2.81 | 43045-1414 16 | 27.65 21.00 Tin WM4724-ND 4.07 3.60 2.40 | 43045-1600 
16 | 27.65 21.00 Gold WM4718-ND@ 5.29 4.67 3.12 | 43045-1614 18 | 30.65 24.00 WM4725-ND 458 4.04 2.70 | 43045-1800 
18 | 30.65 24.00 WM4719-ND@ 5.95 5.26 3.51 | 43045-1814 20 | 33.65 27.00 WM4726-ND 5.09 4.50 3.00 | 43045-2000 
20 | 33.65 27.00 WM4720-ND@ 735 6.49 4.33 | 43045-2014 22 | 36.65 30.00 - WM4727-ND 5.60 4.94 3.30 | 43045-2200 
22 | 36.65 30.00 eae WM™4721-ND 728 643 4.29 | 43045-2214 24 | 39.65 33.00 WM4728-ND 6.11 5.40 3.60 | 43045-2400 
24 39.65 33.00 WM4722-ND@ 794 7014.67 | 43045-2414 * Cut Tape t+ Tape and Reel RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Circuit 1 


r+ -| 3.30 
S HeTsTafaTay] 
y! D “TUT 
Molded Retention Peg 
Cir- |Dimensions - mm| Digi-Key Price Each Molex Cir- |Dimensions - mm| Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Plating Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | cuits A B Plating Part No. 1 10 100 | Part No. 
2 | 6.65 = WM1819-ND 179 158 106 | 43045-0202 7 | 14 | 21.70 18.00 Gali WM1993-ND 851 751 5.01 | 44764-1402 
4 | 965 3.00 WM1820-ND 2.45 217 1.45 | 43045-0402 16 | 24.70 21.00 WM1994-ND 9.50 8.39 5.59 | 44764-1602 
6 | 12.65 6.00 | Gold, 30y” | WM1821-ND 3.10 274 183 | 43045-0602 BMI Vertical Header with Polarizing Pegs (Blind Mate) 
0 ie pare Ross ae a a yeas 4 | 13.00 3.00 WM1967-ND 472 152 101 | 44432-0401 
: : 3 : : 6 | 16.00 6.00 WM1968-ND@ 218 1.93 1.29 | 44432-0601 
gp | 12) | <2Lee- 18:00 CUBR ND TOES eee eee ees 8 | 19.00 9.00 Tin WM1969-ND@ 2.65 2.34 156 | 44432-0801 
te | 2768 21.00 |Goid,cou"| WMA7OOND 61 5.60. 2.78 | aa0as-tooz 19 | 2200 4200 eee 30 274 199 | 4saaz-001 
Ge: | Sees. oac0 WMS EAD Ot Bay e198 spac 4apd 12 | 25.00 15.00 WM1971-ND 3.55 3.14 2.09 | 44492-1201 
20 | 33.65 27.00 WM4732-ND 8.02 708 4.72 | 43045-2002 7 Ae ae Tin seca re ee an las 
22 | 36.65 30.00 | Gig goyr | WM4733-ND 8.82 779 5.19 | 43045-2202 8 Giaeao= aoe ae pac se gel ies Ga 
24 | 39.65 33.00 ’ WM4734-ND 9.63 8.50 5.67 | 43045-2402 ; ; : . dH : 
Right Angle Header — Through-Hole with PCB Clips — RoHS Compliant Bo ices eee ipo 27S 241 161 | 44492-0602 
8 | 19.00 9.00 Gold WM1976-ND@ 3.31 292 1.95 | 44432-0802 
2) 665 — CEERI) 1461.29.86 | 43045-0221 10 | 22.00 12.00 WM1977-ND 3.89 3.43 2.29 | 44432-1002 
= |eee. 2200 VANES 188>- 1D. “11S | S508 03-1 12 | 25.00 15.00 WM1978-ND 4.45 3.93 2.62 | 44432-1202 
5B ° 1z09: « “6.00 Tin Weer NB Balter 182) 128 | seots 62 14 | 28.00 18.00 WM1979-ND 5.04 4.45 2.97 | 44432-1402 
8 | 15.65 9.00 WM2675-ND 2.60 2.30 153 | 43045-0821 ’ ; Gold ; : ; 
Fos || eigles: -45:06 ERAN Sigo). -Bigd dee | dsoaesiodl 16 | 31.00 21.00 WM1980-ND 5.60 4.95 3.30 | 44432-1602 
12 | 21.65 15.00 WM2677-ND 3.79 3.35 2.23 | 43045-1221 BMI Right Angle Header (Blind Mate) 
Right Angle Header — SMT with Fitting Nails — RoHS Compliant 4 | 13.00 3.00 WM1995-ND@ 2.07 183 1.23 | 44428-0401 
> |ee  — WM1625-ND 301 266 178 43045-0200 6 | 16.00 6.00 WM1996-ND 2.62 2.32 1.55 | 44428-0601 
4 | 965 3.00 WM1826-ND 365 322 2415 | 43045-0409 8 | 19.00 9.00 Tin WM1997-ND@ 3.20 283 1.89 | 44428-0801 
6 | 1265 6.00 ; WwM1827-ND 423 373 249 | 43045-0609 10 | 22.00 12.00 WM1998-ND 3.75 3.31 2.21 | 44428-1001 
3 | 1565 9.00 Tin WM1828-ND 495 437 292 |43045-0809 12 | 25.00 15.00 WM1999-ND 4.31 3.81 2.54 | 44428-1201 
10 | 1865 12.00 WM1829-ND 5.54 4.89 3.26 | 43045-1009 14 | 28.00 18.00 - WM2025-ND 4.86 4.30 2.87 | 44428-1401 
sa [12 | 21.65 15.00 WM1830-ND 6.11 5.39 3.60 | 43045-1209 9 [16 | 31.00 21.00 WM2026-ND 5.43 4.79 3.20 | 44428-1601 
2 | 66 — WM1831-ND 3.92 346 231 | 43045-0211 4 | 13.00 3.00 WwM2027-ND 2.59 2.29 153 | 44428-0402 
4 | 965 3.00 WM1832-ND 4.89 4.32 2.88 | 43045-0411 6 | 16.00 6.00 WM2028-ND@ 3.28 290 1.94 | 44428-0602 
6 | 1265 6.00 | Gog goyr | WM1893-ND 5.80 5.12 3.42 | 43045-0611 8 | 19.00 9.00 Gold WM2029-ND@ 4.01 3.54 2.36 | 44428-0802 
8 15.65 9.00 i WM1834-ND 6.88 6.07 4.05 | 43045-0811 10 22.00 12.00 WM2030-ND. 4.69 4.14 2.76 | 44428-1002 
10 18.65 12.00 WM1835-ND 778 = =6.87 4.58 | 43045-1011 12 25.00 15.00 WM2031-ND. 5.38 4.75 3.17 | 44428-1202 
12_| 21,65 15.00 WIM1836.ND 870 7686.12 | 49045-1211 14 | 28.00 18.00 a WM2032-ND 6.08 5.37 3.58 | 44428-1402 
Right Angle Header — Through-Hole w/PCB Clips — RoHS Compliant 16 | 31.00 21.00 as WM2083-ND® 6.79 5.99 4.00 | 44428-1602 
2 | 66 — WM2678-ND 162 143 .96 | 43045-0222 Receptacle Housing — RoHS Compliant 
4 | 965 3.00 WM2679-ND 2.36 2.08 139 | 43045-0422 a. | cane S00 REED de. — ag? ~85.|496aRo300 
sp | & | 1265 6.00 | Gog: 15yr eects eue, “Ge ATS |/49045 0622 3 | 985 6.00 WM1846-ND 52 43-31. | 43645-0300 
8 | 15.65 9.00 WM2681-ND 3.54 3.12 2.09 | 43045-0822 i} |qo86.. 1666 _ RELI ee, aoe 05.ldssaccoion 
10 | 1865 12.00 WM2682-ND 4.11 3.63 2.42 | 43045-1022 5.4888. 45000 Wid gis. eo BE ay |Abeascoson 
12 | 21.65 15.00 WM2683-ND 4.69 4.14 2.76 | 43045-1222 : : : ‘ . 
- = - 6 | 18.85 15.00 WM1849-ND 67.60 _.40_| 43645-0600 
BMI Vertical Receptacle Header with Friction Pegs (Blind Mate) 10 7 21.85 18.00 WM2405-ND 72 64 a3 | 43645-0700 
4 | 12.00 3.00 WM1953-ND 2.40 213 142 | 44769-0401 eh ||Poa'e ?.2241.00 LEE GND i Heh. an | Raede pane 
6 | 15.00 6.00 WM1954-ND@ 3.05 269 180 | 44769-0601 ee | ozs - 2a4.00 OTERO ‘age ga Wien-|aeaae- nono 
8 | 18.00 9.00 Tin WM1955-ND 3.70 3.27 2.18 | 44769-0801 fa Panes 28760 — MINPLOAND eG: ae? 65: (sede.1000 
10 | 21.00 12.00 WM1956-ND@ 4.34 3.83 256 | 44769-1001 sol saataeus a086 ONE TOEANTD Ge: aes ake: lames 06 
12 | 24.00 15.00 WM1957-ND 4.97 4.39 2.93 | 44769-1201 43: ||leae geet e566 NEYO yoni. “esi. 4 cea) desde 1968 
14 | 27.00 18.00 = WM1958-ND 5.64 4.98 3.32 | 44769-1401 iia Hodeing withoul'Panel Mauris 
6 [16 | 30.00 _ 21.00 WM1959-ND 6.28 5.54 3.70 | 44769-1601 
4 | 12.00 3.00 WM1960-ND 3.00 266 177 | 44769-0402 2 | 685 3.00 COLE SAND. 2 48 A329 | 49640-0201 
6 | 15.00 6.00 WM1961-ND@ 3.82 3.37 2.25 | 44769-0602 3 | 9.85 6.00 CUES. 2 520 46.31 | 49640-0301 
8 | 18.00 9.00 Gold WM1962-ND@ 4.63 4.09 2.73 | 44769-0802 4 | 1285 9.00 = WME ANIDK 2 56 50.83 | 43640-0401 
10 | 21.00 12.00 WM1963-ND@ 5.44 4.80 3.21 | 44769-1002 5 | 15.85 12.00 WM1858-ND@ 62 5537 _| 43640-0501 
12 | 24.00 15.00 WM1964-ND 6.28 5.50 3.67 | 44769-1202 6 | 18.85 15.00 WM1859-ND@ 67 60 __—40_ | 43640-0601 
14 | 27.00 18.00 mer WM1965-ND® 705 6.23 4.15 | 44769-1402 "1 7 | 21.85 18.00 wm2417-ND@ 72 64 43 | 43640-0701 
16 | 30.00 21.00 WM1966-ND 784 6.93 4.62 | 44769-1602 8 | 24.85 21.00 WM2418-ND ‘77 68 46 | 43640-0801 
BMI Right Angle Receptacle Header with Friction Pegs (Blind Mate) 9 27.85 24.00 = WM2419-ND 83 74 50 | 43640-0901 
a1 26367 560 TARGETS 5667 BET AFA aaa 10 | 30.85 27.00 WM2420-ND@ 89  .79  .53 | 43640-1001 
11 | 33.85 30.00 WM2421-ND 97.86 58 | 43640-1101 
Ol toy 2 Wi ee Oe: SOP, See 28 | ACh Oe 12 | 36.85 33.00 WM2422-ND 105.93 _.63_| 43640-1201 
10 | 15.70 12.00 arin WM1984-ND@ 5.25 4.64 3.09 | 44764-1001 — 
12 | 1870 15.00 WM1985-ND 6.03 5.33 3.55 | 44764-1201 Plug Housing with Panel Mounts 
7 | 14 | 21.70 18.00 WM1986-ND 6.81 6.01 4.01 | 44764-1401 2 | 685 3.00 WM1850-ND@ 48 43 .29 | 43640-0200 
16 | 24.70 21.00 WM1987-ND 724 6.39 4.26 | 44764-1601 3 | 985 6.00 WM1851-ND@ 52 46 31 | 43640-0300 
4 | 670 3.00 WM1988-ND 3.63 3.20 214 | 44764-0402 12 | 4 | 1285 9.00 _ WM1852-ND@ 56 50  .33 | 43640-0400 
6 9.70 6.00 aie WM1989-ND 460 4.06 2.71 | 44764-0602 5 15.85 12.00 WM1853-ND@ 62 55 .37 | 43640-0500 
8 | 12.70 9.00 WM1990-ND 5.61 4.95 3.30 | 44764-0802 6 | 18.85 15.00 WM1854-ND@ 67 60.40 | 43640-0600 
10 | 15.70 12.00 WM1991-ND 656 5.80 3.87 | 44764-1002 | sCutTape + Tape and Reel _@ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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* Micro-Fit 3.0™ Connectors (cont) 
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48 as 3.86 4 
ies 0.5 t+ 
ol “ 
9.90 
Molded Retention Peg 
Cir- |/Dimensions - mm Digi-Key Price Each Molex Cir- |Dimensions - mm Price Each Molex 
Fig. | cuits | A B Plating | PartNo. 1 10 100 | PartNo. Fig. | cuits | A B Plating | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 
7 | 21.85 18.00 WM2411-ND 72 64 43 | 43640-0700 7 | 21.85 18.00 WM2453-ND 4.37 3.86 2.57 | 43650-0710 
8 24.85 21.00 WM2412-ND@ 77 68 — 46 | 43640-0800 8 24.85 21.00 WM2454-ND 3.96 3.50 2.33 | 43650-0810 
12 9 | 27.85 24.00 _ WM2413-ND 83 74 50 | 43640-0900 15 9 | 27.85 24.00 Gold WM2455-ND 5.16 4.56 3.04 | 43650-0910 
10 | 30.85 27.00 wm2414-ND 89.79.53 | 43640-1000 10 | 30.85 27.00 WM2456-ND 6.35 5.61 3.74 | 43650-1010 
11 | 33.85 30.00 WM2415-ND 97 86 58 | 43640-1100 11 | 33.85 30.00 WmM2457-ND 6.72 5.94 3.96 | 43650-1110 
12_| 36.85 33.00 WM2416-ND 105 —.93__—~63_| 43640-1200 12 | 36.85 33.00 WM2458-ND 709 6.26 4.18 | 43650-1210 
Right Angle Header Right Angle Header — SMT with Fitting Nails 
2 | 685 3.00 BYNTS EO NDS 1131.00.67 | 43650-0200 2 | 685 3.00 WM1890-ND@ 3.01 2.66 178 | 43650-0212 
3 | 985 6.00 ; Ne NGS 135° 119.80 | 43650-0300 3 | 985 6.00 WM1891-ND® 3.33 294 196 | 43650-0312 
a || Wee 200 Tin URGES 2sNIDKS TDR: FESR s 302, [49820-0900 4 | 1285 9.00 Tin WM1892-ND@ 3.65 3.22 2.15 | 43650-0412 
5 | 15.85 12.00 WM1863-ND@ 176 156 1.04 | 43650-0500 || aden. F1B'60 OER EG ENNIS SOA. is. 2o%ao-|| aaaco Oni 
S| 15 sm wanostnoe yin sss fossoasm || | § | ess tam mnie 2a ara_2as | snot 
8 | 24.85 21.00 WM2424-ND@ 2.40 212 142 | 43650-0800 2. |p BN88: - 18.00 WLU SEHD) Se) 0D! 2270+ 49600 071S 
9 | 27.85 24.00 ' wM2425-ND 2.61 231 154 | 43650-0900 8 | 24.85 21.00 Wni2s COND @ 4.95 4.37 2.92 | 43650-0812 
10 | 3085 27.00 - WM2426-ND 2.81 249 166 | 43650-1000 2. eeeee: cea00 Tin Nese Bee) GH 3802" || t3600-0812 
41. | 9385 30.00 WM2427-ND 302 267 178 | 43650-1100 10 | 30.85 27.00 WM2462-ND@ 5.54 4.89 3.26 | 43650-1012 
12 | 36.85 33.00 WM2428-ND 3.23 2.85 1.91 | 43650-1200 11 | 33.85 30.00 WUE SID) 5.83 5.15 3.43 | 43650-1112 
IS 5 Bas 00) INTEGER faa” ioe: saa ases0050 tg [12 | 36.85 33.00 WM2464-ND@ 6.11 5.39 3.60 | 43650-1212 
3 | 985 600 WM1866-ND@ 168 149 99 | 49650-0301 lice eee HALES NID Stl peel yee) sees Oslo 
4 | 1285 9.00 Gold WM1867-ND@ 194 14.72 1.15 | 43650-0401 3 9.85 6.00 WM1896-ND@ 3.80 3.36 2.24 | 43650-0313 
5 | 15.85 12.00 WM1868-NDe 221 195 130 | 43650-0501 4 | 1285 9.00 Gold WM1897-ND@ 4.19 3.70 2.47 | 43650-0413-P 
6 18.85 15.00 WM1869-ND@ 2.46 2.18 1.45 | 43650-0601 5 15.85 12.00 WM1898-ND@ 4.55 4.02 2.68 | 43650-0513 
7 | 21.85 18.00 WM2429-ND 274 2.42 461 |43650-0701 6 | 18.85 15.00 WM1899-ND@ 4.92 4.34 2.90 | 43650-0613 
8 | 24.85 21.00 WM2430-ND@ 3.00 266 177 | 43650-0801 7 | 21.85 18.00 WM2465-ND 5.36 4.73 3.16 | 43650-0713 
9 | 27.85 24.00 Gold WM2431-ND 3.26 2.88 1.92 | 43650-0901 8 | 2485 21.00 WM2466-ND 5.80 5.12 3.42 | 43650-0813 
10 | 30.85 27.00 WM2432-ND 3.52 3.11 2.07 | 43650-1001 9 | 27.85 24.00 estes wM2467-ND 6.15 5.43 3.62 | 43650-0913 
11 | 33.85 30.00 WM2433-ND 3.78 3.34 2.23 | 43650-1101 10 | 30.85 27.00 WM2468-ND@ 6.50 5.74 3.83 | 43650-1013-P 
12 | 36.85 33.00 WM2434-ND 4.04 3.57 2.38 | 43650-1201 11 | 33.85 30.00 WM2469-ND 6.87 6.07 4.05 | 43650-1113 
Right Angle Header with Retention Clips 12 | 36.85 33.00 WM2470-ND@ 724 6.39 4.27 | 43650-1213 
2 6.85 3.00 WM1870-ND® 1.33 118  .79 | 43650-0203 Right Angle Header — SMT with Retention Pegs 
3 9.85 6.00 WM1871-ND 173 153 1.02 | 43650-0303 ix | 3 9.85 6.00 ES WM1901-ND 2.69 237 159 | 43650-0306 
4 | 1285 9.00 Tin WM1872-ND@ 175 155 1.04 | 43650-0403 6 | 1885 15.00 WM1904-ND 3.47 3.06 2.04 | 43650-0606 
5 | 15.85 12.00 WM1873-ND@ 196 174 1.16 | 43650-0503 Vertical Header — Through-Hole, Wire-to-Board 
6 | 18.85 15.00 WM1874-ND 2.42 2.14 1.43 | 43650-0603 a See, 7300 INVES ‘sac 1g" EST ASSEOLODE 
7 | 21.85 18.00 WM2435-ND 2.39 2.11 1.41 | 43650-0703 || aeies: 16.00) inex TENS ‘io? 443. 98, | aaesocoaik 
er | ee eee e100 HEE SIND) GOs Meee pean saoueocos 4 | 15.65 9.00 Tin WM1919-ND@ 129° 114 ~~ .76 | 43650-0415 
92) || 288: 2000 Tin VANE BBL PNB). E66) 1.49650:0808 5 | 1864 12.00 WM1920-ND@ 146 1.29 86 | 43650-0515 
10 | 30.85 27.00 WM2438-ND 3.01 2.66 1.78 | 43650-1003 eS || sie ene eV RLATE > ies. td. 67 daetousie 
11 | 33.85 30.00 WM2439-ND 3.22 285 1.90 | 43650-1103 
14 |12_| 36.85 _ 33.00 WM2440-ND 3.43 3.03 2.02 | 43650-1203 ; pee Bas ee i oe 8 peceag vine 
7 Gees. 3100 WMIE7S NDS, HGR. AAS: 186 || 42050-0204 9 | 3063 24.00 . WM2473-ND@ 216 191 127 | 43650-0915 
3 9.85 6.00 WM1876-ND@ 188 166 1.11 | 43650-0304 ‘ : Tin : : ‘ 
4 | 1285 9.00 Gold | WM1877-NDe 214 189 1.26 | 43650-0404 IQ” || eSai80% “2700 MANERA AN DS 2 282. 206" “197: | 4965071015 
ee: || Ames “A506 EERE Banc wee, Wes: | asecornees 11 | 36.65 30.00 WM2475-ND 2.50 2.21 147 | 43650-1115 
6 | 1885 15.00 WM1879-ND 2.66 2.35 157 |43650-0604 | | 1p |_12 | 99-65 33.00 WN2200:ND) 2:06, = 12:96) S057 4065071215: 
7 | 21.85 18.00 WM2441-ND 3.24 286 191 | 43650-0704 2 | 965 3.00 Wines SIDR 2 116-103 69. | 43650-0216 
8 | 2485 21.00 WM2442-ND 3.17 2.80 1.87 | 43650-0804 Ss) deee 28.00 MANE ZANI DS 2 189° 28), 1,82." | 49650-0816 
9 | 2785 2400 WM2443-ND 343 303 2.02 | 49650-0904 4 | 15.65 9.00 | Gold, 15u” | WM1924-ND@ 161 142 .95 | 43650-0416 
10 | 30.85 27.00 Sold WM2444-ND 3.67 3.25 2.17 | 43650-1004 5 | 18.64 12.00 WM1925-ND@ 183 1.62 1.08 | 43650-0516 
11 | 33.85 30.00 WM2445-ND 3.93 3.47 2.32 | 43650-1104 6 | 21.64 15.00 WM1926-ND@ 2.04 181 1.21 | 43650-0616 
12 | 36.85 33.00 WM2446-ND 418 3.70 2.47 | 43650-1204 7 | 24.64 18.00 WM2477-ND@ 2.27 2.00 1.34 | 43650-0716 
Right Angle Header — SMT with Retention Clips 8 27.64 21.00 WM2478-ND® 2.48 2.19 146 | 43650-0816 
2 | 685 3.00 WM1880-ND® 2.86 2.53 1.69 | 43650-0209 9 | 3063 2400 | cog |NNO Sart 22.00), ules | eage0 0916 
3 Se. “800 MRED 48 dai ast | Asaeo-0800-F| 10 | 3366 27.00 WM2480-ND@ 2.91 258 172 | 43650-1016 
a: |Adigs:. -9'00 in IM RIEEEANTD ai50; “8109 “3.08. |'4a6s0-0409 11 | 36.65 30.00 WM2481-ND 313 2.77 185 | 43650-1116 
5s | 41585 12.00 WM1883-ND 379 335 2.23 | 49650-0509 12 | 39.65 33.00 WM2482-ND@ 3.35 2.96 1.98 | 43650-1216 
6 18.85 15.00 WM1884-ND 4.08 3.60 2.40 | 43650-0609 Vertical Header — SMT — RoHS Compliant 
7 | 21.85 18.00 WM2447-ND 3.65 3.22 2.15 | 43650-0709 2 9.65 3.00 WM2627CT-ND* 278 2.46 1.64 | 43650-0224 
8 | 24.85 21.00 WM2448-ND 3.21 2.84 189 | 43650-0809 2 9.65 3.00 WM2627TR-NDt 229.00/200 43650-0224 
ts | 9 | 2785 24.00 an WM2449-ND@ 4.30 3.80 2.53 | 43650-0909 3 | 1265 6.00 Tin WM2628CT-ND* 3.01 2.66 1.77 | 43650-0324 
10 30.85 27.00 WM2450-ND 5.39 4.76 3.18 | 43650-1009 3 12.65 6.00 WM2628TR-NDt 24760/200 43650-0324 
1 33.85 30.00 WM2451-ND 5.68 5.01 3.35 | 43650-1109 iat 4 15.65 9.00 WM2629CT-ND* 3.22 285 1.90 | 43650-0424 
12 | 96.85 33.00 UREN) 5.96 5.26 3.51 | 49650-1200 4 | 15.65 9.00 WM2629TR-NDt 265.60/200 43650-0424 
2 6.85 3.00 WM1885-ND® 3.26 2.88 1.92 | 43650-0210-P| 5 18.64 12.00 WM2630CT-ND* 3.44 3.04 2.03 | 43650-0524 
3 9.85 6.00 WM1886-ND 3.65 3.23 2.15 | 43650-0310 5 18.64 12.00 Tin WM2630TR-NDt 283.60/200 43650-0524 
4 | 1285 9.00 Gold WM1887-ND@ 4.04 3.57 2.38 | 43650-0410-P 6 | 2164 15.00 WM2631CT-ND* 3.66 3.23 2.16 |43650-0624 
D5 || taba: 12.00 WALSHE SINR > B40" 209" 2260) |;22000-0910 6 | 21.64 15.00 WM2631TR-NDt 301.00/200 43650-0624 
6 1886; 7-19-00 Mee NDS, Bele BAN. (SBN || S8600.0610 * Cut Tape + Tape and Reel RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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molex’ = TM ‘ Cir- |Dimensions - mm Digi-Key Price Each Molex 
Ne Micro-Fit 3.0™ Connectors (cont, D Reel” | Fig. | cuits | A B_ | Plating | PartNo. 4 10 100 | PartNo. 
- - - — - 10 | 33.66 27.00 WM2646CT-ND* 5.35 4.73 3.15 | 43650-1025 
= Ste pean ae aa ee ; eee sales tan | 19 | 88.66 27.00 | gory yoyn | WM2646TR-NDT 440.60/200 43650-1025 
suns ang sat - oe 12 | 39.65 33.00 : WM2647CT-ND* 5.87 5.19 3.46 | 43650-1225 
7 | 24.64 18.00 WM2632CT-ND 3.93 3.47 2.31 | 43650-0724 ia:.|Il agree: 93:60 WM2647TR-NDt 483:80/200 iagEo4o38 
7 | 24.64 18.00 WM2632TR-NDt 323.40/200 43650-0724 Bi io 'PanaitesPanci (Bild ah 
8 | 27.64 21.00 Tin WM2638CT-ND* 4.19 3.70 2.47 | 43650-0824 leceptacle — Panel-to-Panel (Blind Mate) 
8 27.64 21.00 WM2633TR-NDt 345.20/200 43650-0824 4 24.60 3.00 WM3712-ND@ 67 59 ~~ 40 | 44133-0400 
9 | 30.63 24.00 WM2634CT-ND* _4.40_—-3.89__-2.60_| 43650-0924 6 | 27.70 6.00 WM3713-ND@ 80 71 .48 | 44133-0600 
9 30.63 24.00 WM2634TR-NDt 362.60/200 43650-0924 8 30.70 9.00 > WM3714-ND@ 91 81.54 | 44133-0800 
10 | 33.66 27.00 WM2635CT-ND* 462 4.08 2.72 | 43650-1024 10 |) 33.80 12.00 WM3715-ND@ 1.07 95 63 | 44133-1000 
10 | 33.66 27.00 Tin WM2635TR-NDt 380.20/200 43650-1024 12 | 36.80 15.00 WM3716-ND 126 1.41.75 | 44133-1200 
an] 36.65 30.00 WM2636CT-ND* 4.83 4.26 2.84 | 43650-1124 19 14 39.90 18.00 WM3717-ND@ 1.48 1.31 .87 | 44133-1400 
11 | 36.65 30.00 WM2636TR-NDt 397.60/200 43650-1124 16 | 42.90 21.00 WM3718-ND¢@ 1.71 151 1.01 | 44133-1600 
12 39.65 33.00 Tin WM2637CT-ND* 5.04 4.45 2.97 43650-1224 18 46.00 24.00 WM3719-ND 1.91 1.69 1.13 | 44133-1800 
12 39.65 33.00 WM2637TR-NDt 415.00/200 43650-1224 20 49.00 27.00 WM3720-ND@ 213 1.89 1.26 | 44133-2000 
2 9.65 3.00 WM2638CT-ND* 3.54. 3.13 2.09 | 43650-0225 22 | 51.80 30.00 WM3721-ND@ 2.34 2.07 1.38 | 44133-2200 
18A 2 9.65 3.00 WM2638TR-NDt 291.80/200 43650-0225 24 54.90 33.00 WM3722-ND. 256 2.27 1.51 | 44133-2400 
3 12.65 6.00 | Gold, 15y" | WM2639CT-ND* 3.75 3.32 2.21 | 43650-0325 BMI Plug — Panel-to-Panel (Blind Mate) 
3 12.65 6.00 WM2639TR-NDt 309.20/200 43650-0325 
4 | 15.65 9.00 WM2640CT-ND* _3.62__-3.20_-2.14_| 43650-0425 4 | 22.84 3.00 WEEE NDS: 67 = 59.40 | 44300-0400 
4 | 1565 9.00 WM2640TR-NDt 298.40/200 43650-0425 6 | 25.84 6.00 WIVES AID) 80.71.48 | 44300-0600 
5 | 1864 12.00 WM2641CT-ND* 4.42 3.90 2.60 | 43650-0525 8 | 28.84 9.00 = ONES ‘1.81.54 | 44300-0800 
5 18.64 12.00 | Gold,15u” | WM2641TR-NDt 363.80/200 43650-0525 10 | 31.84 12.00 WM3611-ND@ 1.07.95 63 | 44300-1000 
6 | 21.64 15.00 WM2642CT-ND* 4.17 3.68 2.46 | 43650-0625 12_ | 34.84 15.00 WM3612-ND@ 126 141.75 _| 44300-1200 
6 | 21.64 15.00 WM2642TR-NDt 343.00/200 43650-0625 20 | 14 | 37.84 18.00 WM3613-ND@ 1.48 1.31  .87 | 44300-1400 
7 | 24.64 18.00 WM2643CT-ND* 4.49 3.97 2.65 | 43650-0725 16 | 40.84 21.00 WM3614-ND 1.71 1.51 1.01 | 44300-1600 
7 | 24.64 18.00 WM2643TR-NDt 369.80/200 43650-0725 18 | 43.84 24.00 = WM3615-ND@ 1.92 1.70 1.13 | 44300-1800 
8 | 27.64 21.00 | Goigjsyr | WM2644CT-ND* 4.76 4.20 2.80 | 43650-0825 20 | 46.84 27.00 WM3616-ND@ 2413 1.89 1.26 | 44300-2000 
8 | 27.64 21.00 , WM2644TR-NDt 391.80/200 43650-0825 22 | 49.84 30.00 WM3617-ND 234 2.07 1.38 | 44300-2200 
9 | 30.63 24.00 WM2645CT-ND* 5.01 4.42 2.95 | 43650-0925 24 | 52.84 33.00 WM3618-ND¢@ 256 2.27 1.51 | 44300-2400 
9 | 30.63 24.00 WM2645TR-NDt 412.40/200 43650-0925 | %CutTape + Tape andReel @ RoHS Compliant 
M ic ro-Fit 3.0™ Term i na Is Wire Size | Insul. Dia. | Digi-Key Pricing Molex 
Description AWG (mm) Part No. 10 100 500 Part No. 
Dimensions in mm WM1841-ND 152 9.53 38.10 | 43031-0007 
Female 20-24 1.85 |WM1841CT-ND* — 5.27 21.06 | 43031-0001 
. WM1841TR-NDt 408.00/12,000 43031-0001 
Male-Tin 
WM1842-ND 152 9.53 38.10] 43031-0010 
26-30 1.27 | WM2780CT-ND* 79 5.27 21.06 | 43031-0004 
WM2780TR-NDt 504.00/12,000 43031-0004 
WM1127CT-ND* 1.26 10.09 42.04 | 43031-0002 
Wire Size | Insul. Dia. | Digi Key Pricing Molex Male-15” 20-24 1.85 |WM1127TR-NDt 600.00/12,000 43031-0002 
Description AWG (mm) __| Part No. 10 100 500 | Part No. Gold WM2774-ND 1.79 11.91 4763 | 43031-0008 
WM1837-ND 1.52 9.53 38.10 | 43030-0007 26-30 1.27 | WM2782-ND 191 11.91 4763 43031-0011 
Pehaieain 20-24 1.85 | WM1837CT-ND* — 5.27 21.06 | 43030-0001 WM1843-ND 256 1602 64.06 | 43031-0009 
WML ES 7URENDE. B08.00/12,008" | 6080-0001 20-24 | 1.85 | WM2777CT-ND* 169 1124 44.94 | 43031-0003 
26-30 1.27 | WM1838-ND 1.52 9.53 38.10 | 43030-0010 Male-30" WM2777TR-NDt 864.00/12,000 49031-0003 
WM1125CT-ND* 116 9.24 38.51 | 43030-0002 cata ETT Se 46-05. 6a 06 | as0a1-0018 
Female-15y" | 20-24 1.85 | WM1125TR-NDt 552.00/12,000 43030-0002 - ‘A 2 ; : ° 
Gold WM2773-ND 469 1124 44.94) 43030-0008 26-30 1.27 | WM2781CT-ND* 1.69 11.24 44.94] 43031-0006 
26-30 1.27 _ | WM2775-ND 169 1124 44.94 | 43030-0011 WALLER EN DA 1080-00712, 000). |), 2030006 
WM1839-ND 2.26 14.10 56.38 | 43030-0009 Universal Crimp Tool (Molex) Wwmg999-ND 50.75/1 63811-1000 
20-24 1.85 | WM2776CT-ND* 1.42 9.47 3787 | 43030-0003 Crimp Tool WMg935-ND 228,96/1 63811-2800 
Female-30y” WM2776TR-NDt 732.00/12,000 43030-0003 Saari ete ae ei ahaa oni 
Gold WM1840-ND 2.26 14.10 56.38 | 43030-0012 He ote tia ee ean RE ; nad 
26-30 1.27 WM2779CT-ND* 142 9.47 3787 | 43030-0006 Manual Wire Stripper (Molex) ......... WM9969-ND 84.59/1 63817-0000 
WM2779TR-NDt 912.00/12,000 43030-0006 |. Cuttape + Tape and Reel 
Hf aene ® 
Mezzanine Connectors DigiRee RoHS No.of J a ; 
erst No. of | Differential | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Molex 
Plateau HS Mezz™ Fig. | Circuits | Pairs A H_ | Part No. 1 10 100 | Part No 
: Ba eat , , , tt aaah WM17203CT-ND* 9.50 7.34 6.15 | 75005-0306 
Features: * Unique Gold-plated-plastic integrated shielding system designed for high-speed differential signaling greater 12 6 22.30 9.25 WM17203TR-NOt 4282.17/216 75005-0306 
than 10 Gbps * Contacts on 1.20mm (.047”) pitch arranged in isolated differential pairs on 3.50mm (.138”) pitch with SMT z 
leads for controlled impedance * Reflow Capable (SMT only) Electrical: * Voltage: 30V maximum Current: 1.5A maximum 24 42 32.76 7.25 WM17204CT-ND* 20.96 18.50 12.34 | 75005-0004 
© Withstanding Voltage: 500V/1 minute * Contact Resistance: 25mQ maximum « Insulation Resistance: 1,000 MO minimum ‘i 2 WM17204TR-NDt 2251.70/275 75005-0004 
Physical: * Housing: LCP Liquid Crystal Polymer, UL94V-O * Color: Natural * Contact: Brass (CuZn) * Plating Contact: Gold 
(Au) * Temperature Range: -20°C ~ 85°C ; one ; oA 12 92.83 9.25 | WMI7205CT-ND* 22.54 19.89 13.26 | 75005-0006 
Dimensions in mm WM17205TR-NDt 1892.43/215 75005-0006 
Fig. 1 - Receptacle Fig. 2 - Plug 48 24 53.82 725 WM17206CT-ND* 17.78 13.98 11.72 | 75005-0104 
: “~~ | WM17206TR-NDt 3055.52/275 75005-0104 
WM17207CT-ND* 19.84 15.59 — 13.46 | 75005-0204 
72 36 74.88 7.25 
WM17207TR-NDt 3506.52/275 75005-0204 
12 6 19.93 8.25 | WM17208-ND 18.02 15.90 10.60 | 75003-0305 
12 6 19.93 11.25 | WM17209-ND 18.02 15.90 10.60 | 75003-0308 
12 6 19.93 13.25 | WM17210-ND 18.02 15.90 10.60 | 75003-0310 
24 12 30.46 8.25 | WM17211-ND 18.56 16.38 10.92 | 75003-0005 
> |_24 12 30.46 11.25 | WM17212-ND 2210 19.51 13.01 | 75003-0008 
No. of 24 12 30.46 13.25 | WM17213-ND 23.88 21.07 —- 14.05 | 75003-0010 
No. of | Differential |Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Molex 48 24 51.52 8.25 | WM17214-ND 35.22 31.08 = 20.72 | 75003-0105 
Fig. | Circuits Pairs A H Part No. 1 10 100 | Part No. 48 24 51.52 13.25 | WM17215-ND 45.72 40.34 26.90 | 75003-0110 
72 36 72.58 8.25 | WM17216-ND 5011 44.22 29.48 | 75003-0205 
1] 4 6 o03 «7.05 (MMRImeteCr Dey §=618.02 = 15.90 10.60 | 75005-0304 72 36 | 72.58 13.25 | WM17217-ND 65.53 57.82 38.55 | 75003-0210 
WM17202TR- NDt 1935.45/275 75005-0304 
*CutTape t+ Tape and Reel 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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“7 ™\. Mezzanine IEEE 1386  Digi@Reel’” No.of | Dim.A | Digi-Key Price Each Molex 
molex Fig. |Circuits| (mm) Part No. il 10 25 100 | Part No. 
\, Connectors 1.30mm Stacking Height 
Specifications: Electrical: * Voltage: 100V * Current: 1.0A * Contact Resistance: 30m maximum oe #06 Wee aN eee asi HOS Mbt || S018) O10 
* Dielectric Withstanding Voltage: 250V » Insulation Resistance: 1,000 MQ minimum Mechanical: + Contact 5 40 1008 MAES S82 Se eee, eee oa ee 
Retention to Housing: 0.4kgf minimum » Mating Force: 25g maximum per contact * Unmating Force: 50g 50 12.06 Wk Viseicte Hp) 4.38 3.50 2.92 2.34 | 501531-0510-C 
minimum per contact Physical: * Housing: Glass-filled Thermoplastic, UL 94V-0 * Contact: Phosphor 90 20.06 WM24060-ND 6.91 5.53 4.61 3.69 | 501531-0910-C 
bronze ¢ Plating: 0.76ym (30y") Gold minimum »* Temperature: -55°C ~ 85°C 1.70mm Stacking Height 
6 40 10.06 WM24051-ND 2.59 2.08 1.73 1.38 | 501639-0410-C 
60 14.06 WM24052-ND 3.63 2.91 2.42 1.94 | 501639-0610-C 


.50mm Pitch Connectors 


< 


35.90 


Receptacle, Plug, Dual Row, 
Dual Row, SMT, . - SMT, Vertical 
Vertical Stacking Stacking 
Mated Stack Heights (mm) 
Headers 
Receptacles 71436-0164 71436-1164 71436-2464 71436-2164 
71439-0464 8.0 9.0 10.0 10.0 
71439-0164 8.0 9.0 10.0 10.0 
71439-1164 _ 11.0 12.0 12.0 
71439-2464 = = 13 13 
71439-2164 = = 13 13 
71439-3464 = 14 15 15 
AAS oS 164 = i4 al is No.of | Dim.A | Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Circuits | (mm) Part No. il 10 25 100 Part No. 
No. of Digi-Key Price Each Molex Receptacles 
Fig. | Circuits Part No. 1 10 100 Part No. 1.50mm Stacking Height (without Solder Tabs) 
Receptacles 16 6.6 WM23965-ND 2.11 1.70 1.41 1.13 | 54722-0168-C 
WM17201-ND 758 6.69 4.46 71439-0164 20 7.6 WM23966-ND 2.64 2.12 1.77 1.41. | 54722-0207-C 
WM17221-ND 792 6.99 4.66 71439-1164 22 8.1 WM23967-ND 2.62 2.10 1.75 1.40 | 54722-0228-C 
WM17222-ND 758 6.69 4.46 71439-2164 1 24 8.6 WM23968-ND 4.37 3.50 2.92 2.34 | 54722-0248-C 
WM17223-ND 8.26 7.30 4.87 71439-3164 34 11.1 WM23970-ND 4.49 3.60 3.00 2.40 | 54722-0348-C 
: 64 WM17224CT-ND$ NEW! 745 6.06 4.66 71439-0464 40 12.6 WM23971-ND 6.88 5.51 4.59 3.68 | 54722-0408-C 
WM17224TR-NDO NEW! 2049.85/550 71439-0464 50 15.3 WM24033-ND 5.94 4.76 3.97 3.18 | 54722-0507-C 
WM17225CT-ND$ NEW! 7.78 6.32 4.87 71439-3464 60 17.6 WM23973-ND 713 5.71 4.76 3.81 | 54722-0607-C 
WM17225TR-NDO NEW! 2411.18/620 71439-3464 2.00mm and 3.00mm Stacking Height (with Solder Tabs) 
Plugs 20 8.9 WM23983-ND 725 5.81 4.84 3.87 | 54363-0278-C 
WM17200-ND 8.26 7.30 4.87 71436-2164 30 11.4 WM23984-ND 5.18 4.15 3.46 2.77 | 54363-0378-C 
WM17200CT-ND$ NEW! — — 778 71436-2464 1 40 13.9 WM23985-ND 10.73 8.59 716 5.73 | 54363-0478-C 
2 64 WM17200TR-NDO NEW! 1293.14/380 71436-2464 50 16.4 WM23986-ND 732 5.86 4.89 3.91 | 54363-0578-C 
WM17219-ND 758 6.69 4.46 71436-0164 60 18.9 WM23987-ND 715 5.73 4.77 3.82 | 54363-0678-C 
WM17220-ND 792 6.99 4.66 71436-1164 80 23.9 WM23988-ND 15.29 12.24 10.20 8.16 | 54363-0878-C 
Cut Tape 0 Tape and Reel 2.50mm Stacking Height 
20 7.6 WM23995-ND 3.47 2.78 2.32 1.86 | 54102-0208-C 
30 10.1 WM23996-ND 4.99 3.99 3.33 2.66 | 54102-0308-C 
. 40 12.6 WM23997-ND 5.59 447 3.73 2.99 | 54102-0408-C 
NEW! .40mm and .50mm Pitch 7 50 15.1 | WM23998-ND 6.05 485 4.04 3.23 | 54102-0508-C 
. 60 17.6 WM23999-ND 727 5.82 4.85 3.88 | 54102-0608-C 
SlimStack™ Connectors so | 23.96 | WM24000-ND 6.34 5.07 4.23 338 | 54150-0878-C 
3.00mm and 4.00mm Stacking Height 
Features: © 0.9mm ~ 4.00mm stacking heights * Metal friction lock provides secure mating * High tem- 20 8.8 WM24007-ND 7.98 1.59 132 7.06 | 52991-0208-C 
perature housing ¢ Durable blade on beam contact interface * Anti-flux design Specifications: » Housing: 30 11.3 WM24008-ND 2.22 1.78 1.49 4.19 | 52991-0308-C 
Glass-filled LCP * Flammability: UL94V-0 * Contact Plating: Gold 3 40 13.8 WM24009-ND 4.42 3.54 2.95 2.36 | 52991-0408-C 
. 80 23.8 WM24012-ND 10.07 8.06 6.72 5.37 | 52991-0808-C 
40mm Pitch Connectors Dimensions in mm Headers 
1.50mm Stacking Height 
16 5.45 WM23974-ND 1.31 1.06 88 .71 | 55560-0168-C 
20 6.45 WM23975-ND 2.27 1.82 1.52 1.22 | 55560-0207-C 
22 6.95 WM23976-ND 2.15 1.72 1.44 1.15 | 55560-0227-C 
4 24 7.45 WM23977-ND 2.39 1.92 1.60 1.28 | 55560-0247-C 
34 9.95 WM23979-ND 6.71 5.37. 4.48 3.58 | 55560-0347-C 
40 11.45 WM23980-ND 5.28 4.23 3.53 2.82 | 55560-0407-C 
60 16.45 WM23982-ND 6.74 5.39 4.50 3.60 | 55560-0607-C 
2.00mm Stacking Height 
20 7.75 WM23989-ND 10.35 8.29 6.91 5.53 | 55201-0278-C 
30 10.25 WM23991-ND 2.21 1.77 1.48 1.18 | 55650-0388-C 
4 40 12.75 WM23992-ND 3.50 2.80 2.34 1.87 | 55650-0488-C 
50 15.25 WM23993-ND 6.65 5.32 4.44 3.55 | 55650-0588-C 
60 17.75 WM23994-ND TAZ 5.74 4.78 3.83 | 55650-0688-C 
80 22.75 WM23990-ND 14.60 1169 9.74 7.79 | 55201-0878-C 
2.50mm Stacking Height 
20 6.45 WM24001-ND 3.06 2.45 2.04 1.64 | 53885-0208-C 
30 8.95 WM24002-ND 3.65 2.93 2.44 1.95 | 53885-0308-C 
5 40 11.45 WM24003-ND 4.51 3.61 3.01 2.41 | 53885-0408-C 
50 13.95 WM24004-ND 5.40 4.32 3.60 2.88 | 53885-0508-C 
60 16.45 WM24005-ND 6.17 4.94 412 3.30 | 53885-0608-C 
80 22.75 WM24006-ND 8.10 6.49 5.41 4.33 | 53949-0878-C 
No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each Molex 3.00mm Stacking Height 
Fig. | Circuits | (mm) Part No. ll 10 25 100 | Part No. 20 8.8 WM24013-ND 2.98 2.39 1.99 1.60 | 53748-0208-C 
Receptacles 6 30 41.3 | WM24014-ND 3.52 282 2.35 188 | 53748-0308-C 
(0.90mm Stacking Height 40 13.8 | WM24015-ND 3.75 3.00 251 2.01 | 53748-0408-C 
20 741) WM24047-ND 346 277 231 185 |501591-2011-C Be 23.8 ANMEsOIE NE) S10 228) 6107 388), | 28148 0808-6 
1 30 9.1 WM24042-ND 4.32 3.46 2.89 2.31 | 501591-3011-C 
40 1141 WM24043-ND 5.18 415 3.46 2.77 | 501591-4011-C 
70 17.1 WM24044-ND 8.07 6.46 5.38 4.31 | 501591-7011-C 
1.30mm Stacking Height AMC Con nector - 0.75mm 
30 9:1 WM24053-ND 3.46 2.77 2.31 1.85 | 501527-0330-C Advanced Mezzanine Card Connector (AMC) 
2 = a Te eeNG eee oe Lr sae ae pee Features: * B+ style * Reflow capable * Mates with AMC.0 Modules Dimnengichs in'rara 
90 214 WM24056-ND 789 632 527 421 |501527-0930-C « Press-fit technology for easy, fellable/board termination . Meets PICMG 
1.70mm Stacking Height AMC.0 Rev. 1 specification Electrical: * Contact Resistance: 6(0mQ max. 
- «Insulation Resistance: 10MQ minimum Physical: * Housing Material: 
3 ao 141 ee Bree.” MBOY -sho0 < L20: /b01635-0410:6 LCP Liquid Crystal Polymer, Glass-filled * Color: Black * Flammability: 
60 15.1 WM24050-ND 2.94 2.35 1.96 1.57 | 501635-0610-C : aati He 
Headers UL94V-0 * Contact: Copper (Cu) Alloy * Plating Contact: 0.76ym (30y”) 
0.90mm Stacking Height Gold (Au) * Plating Tail: Tin (Sn) * Temperature Range: -40°C ~ 105°C 
a eee WE Ie NS ee aos oe ae aot eeaaatie No. of Current Voltage | Withstanding | Digi-Key Price Each Molex 
4 40 10.05 WM24047-ND 4.95 397 331 265 |501594-4011-C Circuits | Max. (A) | Max. (V) Voltage Part No. 1 10 100 | Part No. 
70 16.05 WM24048-ND 749 6.00 5.00 4.00 | 501594-7011-C 170 1.0 250 300VAC WM17218-ND 64.17 53.48 47.24 | 75800-0001 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For 


eel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Di 


i-Key® Services on page 2 for additional information. 
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fox Mini-Fit Jr.™ Connectors 


ees Positive Locking Hi-Density Power Connector 


Plugs, Receptacles and Headers: RoHS Temperature Capable (RTC) Headers: 

Specifications: » Material: Terminal: Brass; Plating: Tin; Housing: UL94V-2, UL94V-0 nylon 6/6 * Up to 9 Amperes/circuit * Voltage Specifications: * Material: Brass, high temperature thermoplastic resin, 
Current: 250V (Vertical Header with Pegs: 600V) * Contact Resistance: 10m maximum * Insulation Resistance: 1,000MQ minimum black * Current: 12.00A maximum * Voltage: 600VAC(RMS)/DC maximum 
¢ Dielectric Strength: 1,500VAC * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Process Temperature: 
Safety Approvals: * UL recognized * CSA certified * TUV licensed 260°C maximum 


Fig. 1 — Dual Row Receptacle (Female Fig. 2 — Dual Row Plug - Panel Mount or Free Fig. 3 — Single Row Receptacle Fig. 4 — Single Row Plug - Panel Mount or Free 
Contacts Sold Separately) Hanging (Male Contacts Sold Separately) (Female Contacts Sold Separately) Hanging (Male Contacts Sold Separately) 


Fig. 6 — Vertical Dual Row Fig. 8 — Right Angle Dual Row 
Header with Pegs Header with Flange 


Fig. 10 — Right Angle Single Row Fig. 12 — Plug Free Hanging mates Fig. 13 —- RTC Vertical Dual Row 
with Pegs with Fig. 1 Header with Pegs 


Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex Cir- Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits | Amps A B Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| cuits | Amps A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
UL94V-2 — RoHS Compliant 10 7 -874 (22.20) | .661 (16.80) | WM23704-ND 99 88 59 | 39-01-2105 
2 9 213 (5.40) = WM3700-ND 37. «B83 22 | 39-01-2020 12 6 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | WM23705-ND 1.18 = 1.05 70 | 39-01-2125 
2 | 9 | 2917.39) | .134(3.40) | WMto21-ND ‘45° 40.~—~27._:(| 39-01-3022 14 | 6 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM23706-ND 4.27 142 75 | 39-01-2145 
4 | 8 | 378960) | 165 (420) | waa701-no ‘42 -38~—25 | 39-01-2040) | q | 16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | wM23707-ND 153 1.35 90 | 39-01-2165 
4 | 8 | a7itten | e529 TAR S246 |spotgoee | | 5a aat ast) | a8 6780) | WHSTO-ND fae 7h 4] s80T 2208 
: sae —_ # Seon pia 2 au a a 22 6 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM23710-ND 2.36 2.08 1.39 | 39-01-2225 
40 7 ‘874 (22.20) | .661 (16.80) | wM3704-ND 7 63 42. | 39-01-2100 24 6 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | WM23711-ND 2.00 1.77 1.18 | 39-01-2245 
1 2 9 .213 (5.40) _ WM23600-ND 69 61 41 | 39-01-2026 
12 6 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | WM3705-ND 80 wal 48 | 39-01-2120 4 8 378 (9.60) 165 (4.20) | WM23601-ND 79 ”A 47 | 39-01-2046 
14 6 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM3706-ND 98 87 58 | 39-01-2140 6 8 543 (13.80) '331 (8.40) | WM23602-ND 94 '83 '56 | 39-01-2066 
16 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM3707-ND 99 88 59 | 39-01-2160 ‘i 8 7 709 (18.00) | .496 (12.60) | WM23603-ND 99 88 ‘59 | 39-01-2086 
18 6 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM3708-ND 1.16 1.02 69 | 39-01-2180 10 7 874 (22.20) | .661 (16.80) | WM23604-ND 1.05 93 62 | 39-01-2106 
20 6 | 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM3709-ND 1.27 1.05 75 | 39-01-2200 12 6 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | WM23605-ND 140 O7 65 | 39-01-2126 
22 6 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM3710-ND 1.71 1.51 1.01 | 39-01-2220 14 6 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM23606-ND 4.30 1.16 77 | 39-01-2146 
24 | 6 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | WM3711-ND 140 1.24 83 _| 39-01-2240 16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM23607-ND 1.60 1.41 .94 | 39-01-2166 
2 9 | .213 (5.40) a WM3600-ND 46 AL 28 | 39-01-2021 3 9 | .543 (13.80) | .331 (8.40) | WM23608-ND*§ 73 65 43‘ | 39-01-4031 
4 | 8 | .378(9.60) | .165(4.20) | WM3601-ND 51 46 = 31 | 39-01-2041 3 | 4 | 8 | .709(18.01) | .496 (12.60) | wM23609-ND§ 81 72 ~~ 48. | 39-01-4041 
6 8 -543 (13.80) .331 (8.40) | WM3602-ND 55 AQ .33 | 39-01-2061 5 8 -874 (22.20) | .661 (16.80) | WM23610-ND§ 87 AT -52_| 39-01-4051 
8 ui -709 (18.00) | .496 (12.60) | WM3603-ND 59 53 .35 | 39-01-2081 3 9 543 (13.80) -331 (8.40) | WM23611-ND*+ JT 68 46 | 39-01-4033 
10 7 -874 (22.20) | .661 (16.80) | WM3604-ND ral 63 A2_| 39-01-2101 4 4 8 .709 (18.01) | .496 (12.60) | WM23612-ND§ 84 74 50 | 39-01-4047 
9 12 6 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | WM3605-ND 13 65 43 | 39-01-2121 5 8 -874 (22.20) | .661 (16.80) | WM23613-NDt 89 719 .53 | 39-01-4053 
14 6 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM3606-ND 1.02 90 60 | 39-01-2141 12 | 2 9 291 (7.40) = WM24034-ND§ NEW! 69 61 A1_| 39-01-3029 
16 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM3607-ND 1.32 1417 78 | 39-01-2161 Tin Plated, UL94V-2 
18 6 1.535 (39.00) | 1.323 (33.6) | WM1012-ND 1:32. - 1:17 78 | 39-01-2181 2 9 210 (5.40) = WM3800-ND@ 85 76 51. | 39-28-1023 
20 | 6 | 1.701 (43.20) |_ 1.488 (37.8) | WM1028-ND 1.54 1.37 91 _| 39-01-2201 4 8 | .380(9.60) | .170(4.20) | WM3801-ND@ 111.99 66 _| 39-28-1043 
22 6 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.0) | WM1013-ND 1.70 1.51 1.01 | 39-01-2221 6 8 | .540 (13.80) | .330 (8.40) | WM3802-ND@ 1.48 1.31 88 | 39-28-1063 
24 6 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.2) | WM1029-ND 1.85 1.64 1.10 | 39-01-2241 8 7 .710 (18.00) | .500 (12.60) | WM3803-ND® AA 1361 1.01 | 39-28-1083 
3 9 -543 (13.80) .331 (8.40) | WM18434-ND*§ A5 40 .27 | 39-01-4030 10 Ae -870 (22.20) | .660 (16.80) | WM3804-ND® 2.22 1.97 1.31 | 39-28-1103 
3 4 8 -709 (18.01) | .496 (12.60) | WM18435-ND§ 54 48 .32 | 39-01-4040 5 12 6 | 1.040 (26.40) | .825 (20.96) | WM3805-ND@ 2.15 1.90 1.27 | 39-28-1123 
5 8 -874 (22.20) | .661 (16.80) | WM18436-ND§ 59 52 .35 | 39-01-4050 14 6 | 1.200 (31.60) | .990 (25.20) | WM3806-ND@ 2.89 2.56 1.71 | 39-28-1143 
3 9 543 (13.80) .331 (8.40) | WM18437-ND*+ 50 A4 .30 | 39-01-4032 16 6 | 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40) | WM3807-ND® 3.22 2.84 1.90 | 39-28-1163 
3 9 543 (13.80) .331 (8.40) | WM18439-ND*§ AQ 44 29 | 39-01-4036 18 6 | 1.540 (39.00) | 1.320 (33.60) | WM3808-ND@ 3.62 3.20 2.13 | 39-28-1183 
4 4 8 .709 (18.01) | .496 (12.60) | WIM18440-ND§ 53 48 32 | 39-01-4046 20 6 | 1.700 (43.20) | 1.490 (37.80) | WM3809-ND@ 4.02 3.55 2.37 | 39-28-1203 
5 8 874 (22.20) | .661 (16.80) | WM18438-ND+ 56 50 34 | 39-01-4052 22 6 | 1.870 (47.40) | 1.650 (42.00) | WM3810-ND@ 442 3.90 2.60 | 39-28-1223 
5 8 874 (22.20) | .661 (16.80) | WM18441-ND§ 56 50 34 | 39-01-4056 24 6 _| 2.030 (51.60) | 1.820 (46.20) | WM3811-ND@ 483 4.26 2.84 | 39-28-1243 
2 9 291 (7.40) =a WIM1030-ND§ 45 “40 27 | 39-01-3023 2 9 .213 (5.40) _ WM1351-ND® 90 80 .53 | 39-30-1020 
4 | 9 | .457(11.60) | .165 (4.20) | WM1018-ND§ 45 40 27 '| 39-01-3043 3 aes ae an bal aad ie ee = ee rat 
; ; ee Nao ie hee Hilo = = = Eat are 8 7 .709 (18.00) | .496 (12.60) | WM1354-ND@ 1.77. 1.57 = 1.05 | 39-30-1080 
12 40 7 874 7 aa 10 te 874 (22.20) | .661 (16.80) | WM1355-ND® 2.13 1.88 1.26 | 39-30-1100 
-874 (22.20) | .661 (16.80) | WM1020-ND§ Fal 63 42 | 39-01-3103 
12 6 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | WM1056-ND§ 64 7 381 39-01-3123 7 12 6 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) | WM1356-ND@ 2.52 2.23 1.49 | 39-30-1120 
14 6 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | WM1357-ND@ 2.97 2.62 1.75 | 39-30-1140 
14 | 6 | 1.205 (830.60) | .992 (25.20) | WM1057-ND§ S180 54 | 89-01-8148 16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM1358-ND@ 3.45 3.05 2.03 | 39-30-1160 
16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.157 (29.40) | WM1058-ND§ 148 1.04 .70_| 39-01-3163 18 | 6 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM1359-ND® 4.00 353 2.36 | 39-30-1180 
UL94V-0 — RoHS Compliant 20 6 | 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM1360-ND@ 460 4.06 2.71 | 39-30-1200 
2 9 -213 (5.40) _- WM23700-ND 61 54 36 | 39-01-2025 22 6 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM1361-ND® 5.20 4.59 3.06 | 39-30-1220 
1 4 8 .378 (9.60) .165 (4.20) | WM23701-ND 66 59 .39 | 39-01-2045 24 6 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | WM1362-ND 5.82 5.14 3.43 | 39-30-1240 
6 8 543 (13.80) 331 (8.40) | WM23702-ND 83 73 AQ | 39-01-2065 + Without drainholes + PanelMount §Free-Hanging RoHS Compliant 
8 7 -709 (18.00) 496 (12.60) _| WM23703-ND 89 19 53_| 39-01-2085 * 3-circuit receptacle designed for first-mate/last-break applications (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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otc Mini-Fit Jr.™ Connectors (cont) | cir THOSE) | WEG =e eS 
QYy Positive Locking Hi-Density Power Connector Eig keuits] Amps: A L) batt: i i UD eariNas 
8 | 7 | 709(48.00) | .496 (12.60) | WM1366-ND® 3.74 330 2.20 | 39-30-1081 
Cir- Dimension—Inch(mm) | Digi-Key Price Each Molex 10 | 7 | .874(22.20) | .661 (16.80) | WM1367-ND@ 4.48 3.96 2.64 | 39-30-1101 
Fig.| cuits | Amps A B Part No. | ay smn lain m ‘ ie (as) a (21.00) | WM1368-ND® 5.29 467 3.41 | 39-30-1121 
2 | 3 | 06154 | — | wngsooNe a a7 58 [oozetoes| |, | 16 | 5 | tsro,ouao) | 1150 2040) | WMISTONDS 723639496 [39-00-16 
4 | 8 | .772(19.60) | .165 (4.20) | WM3901-NDe 1.28 114 — .76 | 39-29-1048 : : 3 : : : 
6 | 8 | 937(2380) | 331 (23.80) | wwsgo2-NDe ‘epi’, 4a, oe |(sacoueinas 18 | 6 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM1371-ND 839 7.41 494 | 39-30-1181 
s | 7 |1.102(28.00) | 496 (12.60) | wwtg903-ND® 198 173 1415 | 39-29-1088 20 | 6 | 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM1372-ND® 9.65 8.52 5.68 | 39-30-1201 
to | 7 | 1.268 (32.20) | 661 (16.80) | WM3904-ND@ 234 2.07 1.38 | 39-29-1108 22 | 6 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM1373-ND@ 10.90 9.63 6.42 | 39-30-1221 
g [12 | 6 |1.483 (36.40) | 827 (21.00) | WMS905-NDe 076 24d 1.63) 39-09-1198 24 | 6 | 2.031 (51.60) | 1 819 (46, 20) | WM1374-ND 12.22 10.78 7.19 | 39-30-1241 
14 | 6 | 1.598 (40.60) | .992 (25.20) | WM3906-ND@ 3.26 288 1.92 | 39-29-1148 2 9 | .606 (15.40) WM3920-ND@ 2.08 1.84 1.23 | 39-29-5023 
16 | 6 | 1.764 (44.80) | 1.158 (29.40) | WM3907-ND® 3.79 3.35 2.23 | 39-29-1168 4 | 8 | .772(19.60) | .165 (4.20) | WM3921-ND@ 2.57 2.27 1.51 | 39-29-5043 
18 | 6 | 1.929 (49.00) | 1.323 (33.60) | WM3908-ND 440 388 259 | 39-29-1188 6 8 | .937 (23.80) | .331 (8.40) | WM3922-ND@ 3.20 2.83 1.89 | 39-29-5063 
20 | 6 | 2.094 (53.20) | 1.488 (37.80) | WM3909-ND® 5.26 4.64 3.10 | 39-29-1208 8 | 7 | 1.102 (28.00) | .496 (12.60) | WM3923-ND® 3.91 345 2.30 | 39-29-5083 
22 | 6 | 2.260 (57.40) | 1.654 (42.00) | WM39T0-ND® 572 6.05 3.87 | 39-29-1228 10 | 7 | 1.268 (32.20) | 661 (16.80) | WM3924-ND 469 415 2.77 | 39-29-5103 
24 | 6 | 2.425 (61.60) | 1.819 (46.20) | WM3911-ND@ 6.65 5.88 3.92 | 39-20-1248 | | , [12 | 6 | 1.433 (36.40) | 827 (21.00) | WM3925-ND@ 5.54 489 3.26 | 39-29-5123 
3 | 9 | 543(13.80) | 331 (8.40) | WM18442-NDEo Tit 99 66 | 39-30-1039 14 | 6 | 1.598 (40.60) | .992 (25.20) | WM3926-ND@ 6.53 5.77 3.85 | 39-29-5143 
9] 3 9 | .543 (13.80) | .331 (8.40) | WM18443-ND@ 111.99 66 | 39-30-2035 16 | 6 | 1.764 (44.80) | 1.158 (29.40) | WM3927-ND@ 7.58 669 4.46 | 39-29-5163 
4 8 | .709 (18.01) | .496 (12.60) | WM18444-ND@ 182 1.61 1.08 | 39-30-2045 18 | 6 | 1.929 (49.00) | 1.323 (33.60) | WM3928-ND@ 8.79 7.76 5.18 | 39-29-5183 
5 8 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | WM18445-ND@ 1.98 1.76 1.17 | 39-30-2056 20 | 6 | 2.094 (53.20) | 1.488 (37.80) | WM3929-ND@ 10.11 8.93 5.95 | 39-29-5203 
3] 9 | 543(13.80) | .331 (8.40) | WM18446-ND® 1.35 1.20.80 | 39-30-3035 22 | 6 | 2.260 (57.40) | 1.654 (42.00) | WM3930-ND 11.42 10.08 6.72 | 39-29-5223 
10) 4 | & | .709 (18.01) | .496 (12.60) | WMIS#a7-NDe 1.60 1.4295 | 39-30-3045 24 | 6 | 2.425 (61.60) | 1.819 (46.20) | WM3931-ND@ 12.79 11.29 7.53 | 39-29-5243 
5 | 8 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | WM18448-ND 1.85 1.64 1.10 | 39-30-3055 7 7 
Vertical 35” Tin Header, UL94V-2 — RoHS Compliant 0p” Gold, ULesV'2 ners Compitant 
STA | a7 ean STRAT Fe aa aS SSS UD 3 | 9 | 543(13.80) | .334 (8.40) | WM23932-ND 2.22 1.97 1.31 | 39-30-2037 
9 | 4 | 8 | .709(18.0) | .496 (12.60) | WM23933-ND 281 249 1.66 | 39-30-2047 
4 | 8 | .380(9.60) | .535 (13.60) | WM7325-ND 88 78 —«52_ | 39-29-9042 
5 | 8 | 874 (22.20) | .661 (16.80) | WM23934-ND 3.62 3.20 2.13 | 39-30-2058 
6 | 8 | .540(13.80) | .701 (17.80) | WM7326-ND 1.32 147 — .78 | 39-29-9062 [8-154 13.80) 331 840) | WM23695-ND 508 DOD TSE 39-30-5037 
8 | 7 | .710(18.00) | .866 (22.00) | WM7327-ND 1.52 1.35 90 | 39-29-9082 peel eG : , ; 
10 | 7 | 870 (2220) | 1.034 (26.20) | woi73ze-ND 132 181 108 | 39-29-9102 | |10 | 4 | 8 | .709(18.0) | .496 (12.60) | ww23936-ND 2.72 240 1.60 | 39-30-3047 
g | 2 | © | 1-040 (26.40) | 1.197 (30.40) | WM7329-ND 241 213 1.42 | 39-29-9122 5 | 8 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | WM23937-ND 3.15 2.78 1.86_| 39-30-3057 
14 | 6 | 1.200 (30.60) | 1.362 (34.60) | WM7330-ND 258 2.28 1.52 | 39-29-9142 30” Gold Plated, UL94V-0 — RoHS Compliant 
16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.528 (38.80) | WM7331-ND 299 2.64 1.76 | 39-29-9162 2 | 9 | .210(5.40) = WM23820-ND 163. 144. 96 | 39-29-6028 
18 6 | 1.540 (39.00) | 1.693 (43.00) | WM7332-ND 3.36 2.97 1.98 | 39-29-9182 4 8 .380 (9.60) 170 (4.20) | WM23821-ND 273 242 1.61 | 39-29-6048 
20 6 | 1.700 (43.20) | 1.858 (47.20) | WM7346-ND 2.07 1.83 1.22 | 39-29-9202 6 8 540 (13.80) 330 (8.40) | WM23822-ND 3.90 3.45 2.30 | 39-29-6068 
22 | 6 | 1.870 (47.40) | 2.024 (51.40) | WIM7333-ND 413 3.65 2.44 | 39-29-9202 3 | 7 | -710(18.00) | 500 (12.60) | wMe23823-ND 5.05 446 297 | 39-29-6088 
24 | 6 | 2.030 (51.60) | 2.189 (55.60) | WM7334-ND 3.32 2.93 1.96 | 39-29-9242 to | 7 | 870(22.20) | 660 (16.80) | wM23824-ND 6.20 547 365 | 39-29-6108 
Vertical 100” Tin Header, UL94V-2 — RoHS Compliant 5 | 12 | 6 | 1.040 (26.40) | .830 (21.00) | WW23825-ND 7.28 643 4.29 | 39-29-6128 
2 | 9 ] .210(5.40) | .370(9.40) | WM17745-ND 92 82 65 | 39-30-6027 14 | 6 | 1.200 (30.60) | .990 (25.20) | Wm23826-ND 8.50 7.51 5.01 | 39-29-6148 
4 | 8 | .380(9.60) | .535 (13.60) | WM17746-ND 1.27 142 75 | 39-30-6047 16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40) | wm23827-ND 9.52 840 5.60 | 39-29-6168 
6 | 8 | .540(13.80) | .701 (17.80) | WM17747-ND 1.38 1.22 82 | 39-30-6067 18 | 6 | 1.540 (39.00) | 1.320 (33.60) | wm23e28-ND 8.57 7.57 5.05 | 39-29-6188 
8 | 7 | .710(18.00) | .866 (22.00) | WM17748-ND 1.52 1.35 90 | 39-30-6087 20 | 6 | 1.700 (43.20) | 1.490 (37.80) | WM23829-ND 11.89 10.50 7.00 | 39-29-6208 
10_| 7 | .870 (22.20) | 1.031 (26.20) | WM17749-ND 1.82 1.61 1.08 | 39-30-6107 22 | 6 | 1.870 (47.40) | 1.650 (42.00) | WM23830-ND 13.09 11.55 7.70 | 39-29-6228 
g | 12 | & | 1.040 (26.40) | 1.197 (30.40) | WM17750-ND 241 213 1.42 | 39-30-6127 24 | 6 | 2.030 (51.60) | 1.820 hae 20) | WM23831-ND 12.13 10.71 7.14 | 39-29-6248 
14 | 6 | 1.200 (30.60) | 1.362 (34.60) | WM17751-ND 258 2.28 1.52 | 39-30-6147 2 19 | 213 (6.40) WIM21363-ND 299 2.03135 1 39-30-1022 
16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.528 (38.80) | WM17752-ND 299 264 1.76 | 39-30-6167 4 | 8 | 37¢060) | 165 (4.20) | wao1364-no 298 263 1.76 | 39-30-1042 
18 | 6 | 1.540 (39.00) | 1.693 (43.00) | WM17753-ND 3.36 297 1.98 | 39-30-6187 6 | 8 | 543(1380) | 331(840) | Ww21365-ND 372 329 249 | 39-90-1062 
20 | 6 | 1.700 (43.20) | 1.858 (47.20) | WM17754-ND 415 3.67 2.45 | 39-30-6207 a | 7 | 709 (18.00) | .496,(12.60) | wat2t366-NO ish api 23GR: | 39-86-1082 
22 | 6 | 1.870 (47.40) | 2.024 (51.40) | WM17755-ND 4133.65 2.44 | 39-30-6207 . : : : : 4 ; 
26 | 6 | 2030 (61.60) | 2189 (65.60) | WM17756-ND a mers aeons io | 7 | .874 (22.20) | 661 (16.80) | WM21367-ND 5.45 4.81 3.21 | 39-30-1102 
: A - = : : 7 | 12 | 6 | 1.039 (26.40) | 827 (21.00) | WM21368-ND 643 5.68 3.79 | 39-30-1122 
Tin Plated, UL94V-0 — RoHS Compliant 14 | 6 | 1.205 (30.60) | 992 (25.20) | WM21369-ND 759 670 4.47 | 39-30-1142 
2 9 | .210 (5.40) = WM23800-ND 79 70 AT | 39-28-8020 16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | WM21370-ND 8.80 7.77 5.18 | 39-30-1162 
4 | 8 | .380(9.60) | .170(4.20) | WM23801-ND 1.22 1.08 — 72 | 39-28-8040 18 | 6 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM21371-ND 9.94 878 5.85 | 39-30-1182 
6 | 8 | .540 (13.80) | .330(8.40) | WM23802-ND 1.67 148 — 99 | 39-28-8060 20 | 6 | 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM21372-ND 11.74 10.36 6.91 | 39-30-1202 
8 | 7 | .710(18.00) | 500 (12.60) | WM23803-ND 2.03 1.79 1.20 | 39-28-8080 22 | 6 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM21373-ND 13.26 11.71 7.81 | 39-30-1222 
jo | 7 | .870(22.20) | .660 (16.80) | WM23804-ND 2.39 211 1.41 | 39-28-8100 24 | 6 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | WM21374-ND 1dr aaa: 875 | seanaods 
5 | 12 | 6 | 1.040 (26.40) | 825 (20.96) | WM23805-ND 265 234 1.56 | 39-28-8120 a : : : — : 
14 | 6 | 1.200(31.60) | .990 (25.20) | wim23806-ND 3.05 2.69 1.80 | 39-28-8140 Vertical 30p” Gold Header, UL94V-0 — RoHS Compliant 
16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40) | WM23807-ND 3.45 3.05 2.03 | 39-28-8160 2 9 -210(5.40) | .370(9.40) | WM3832-ND 1.69 1.50 1.00 | 39-28-9028 
18 | 6 | 1.540 (39.00) | 1.320 (33.60) | wM23808-ND 3.88 343 2.29 | 39-28-8180 4 | 8 | .380(9.60) | .535 (13.60) | WM3833-ND 3.83 3.38 2.26 | 39-28-9048 
20 | 6 | 1.700 (43.20) | 1.490 (37.80) | WM23809-ND 4.31 3.81 2.54 | 39-28-8200 6 | 8 | .540(13.80) | .701 (17.80) | WM3834-ND 4.06 358 2.39 | 39-28-9068 
22 | 6 | 1.870 (47.40) | 1.650 (42.00) | WM23810-ND 474 419 2.79 | 39-28-8220 8 | 7 | .710(18.00) | .866 (22.00) | WM3835-ND 5.25 4.64 3.09 | 39-28-9088 
24 | 6 | 2.030 (51.60) | 1.820 (46.20) | WM23811-ND 518 4.57 3.05 | 39-28-8240 io | 7 | .870 (22.20) | 1.031 (26.20) | WM3836-ND 6.45 5.69 3.80 | 39-28-9108 
2°] 9 | 213 (6.40) = WM21351-ND 704-9262 | 39-30-0020] | 6 [12 | 6 | 1.040 (26.40) | 1.197 (30.40) | WM3837-ND 757 668 446 | 39-28-9128 
4 8 -378 (9.60) | .165 (4.20) | WM21352-ND 1.35 1.20 80 | 39-30-0040 14 | 6 | 1.200 (30.60) | 1.362 (34.60) | WM3838-ND 7.58 669 4.46 | 39-28-9148 
6 8 | .543 (13.80) | .331 (8.40) | WM21353-ND 169 1.49 1.00 | 39-30-0060 16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.528 (38.80) | WM3839-ND 9.90 8.74 5.83 | 39-28-9168 
8 | 7 | .709(18.00) | .496 (12.60) | WM21354-ND 2.06 1.82 1.22 | 39-30-0080 18 | 6 | 1.540(39.00) | 1.693 (43.00) | WM3840-ND 11.14 9.83 6.56 | 39-28-9188 
2 u TEED) Boy OT 00} ae aa ae “ ON 20 | 6 | 1.700 (43.20) | 1.858 (47.20) | WM3841-ND 12.37 10.92 7.28 | 39-28-9208 
7 | 44 | 6 | 205 fan6o) | ‘992(0520) | waetas7ND se ogee. yon sosnosotda 24 | 6 | 2.030 (5480) 2.189 (55.60) | WM3842-ND 17.79 16.70 10.47 | 39-28-9248 
16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.158 (29.40) | Wm21358-ND 4.00 3.53 2.36 | 39-30-0160 Vertical 30p” Gold Header, UL94V-2 — RoHS Compliant 
18 | 6 | 1.535 (39.00) | 1.323 (33.60) | WM21359-ND 464 410 2.74 | 39-30-0180 2] 9 | .210(5.40) | .370(9.40) | WM7335-ND 146 1.29.86 | 39-29-9024 
20 | 6 | 1.701 (43.20) | 1.488 (37.80) | WM21360-ND 5.34 4.71 3.14 | 39-30-0200 4 8 -380 (9.60) | .535 (13.60) | WM7336-ND 2.55 2.25 1.50 | 39-29-9044 
22 | 6 | 1.866 (47.40) | 1.654 (42.00) | WM21361-ND 6.03 5.33 3.55 | 39-30-0220 6 | 8 | 540(13.80) | .701 (17.80) | WM7337-ND 3.67 3.24 2.16 | 39-29-9064 
24 | 6 | 2.031 (51.60) | 1.819 (46.20) | WM21362-ND 6.34 5.60 3.73 | 39-30-0240 8 | 7 | .710(18.00) | .866 (22.00) | WM7338-ND 476 4.21 281 | 39-29-9084 
3 9 | .543 (13.80) | .331 (8.40) | WM24035-ND¢ NEW! 1.14 1.01 .67 | 39-30-2030 10 | 7 | 870 (22.20) | 1.031 (26.20) | WM7339-ND 5.79 5.12 3.41 | 39-29-9104 
9] 4 8 | .709(18.00) | .496 (12.60) | WM24036-ND¢ NEW! 1.51 1.33 .89 | 39-30-2040 g | 12 | & | 1-040 (26.40) | 1.197 (30.40) | WM7340-ND 6.84 6.04 4.03 | 39-29-9124 
5 8 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | WM24037-ND$ NEW! 1.77 157 1.05 | 39-30-2050 14 | 6 | 1.200 (30.60) | 1.362 (34.60) | WM7341-ND 8.06 7.12 4.75 | 39-29-9144 
3 | 9 | 543(13.80) | 331 (8.40) | WM24038-ND NEW! 1.44 1.28 85 | 39-30-3036 16 | & | 1.370 (34.80) | 1.528 (38.80) |AWIMZSS2ND 9.58 842 5.61 | 39-29-0164 
10 | 4 | 8 | .709(18.00) | .496 (12.60) | WM24039-ND NEW! 1.72 1.52 1.02 | 39-30-3046 18 | 6 | 1.540 (39.00) | 1.693 (43.00) | WM7343-ND 10.72 9.47 6.31 | 39-29-9184 
5 8 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | WM24040-ND NEW! 199 1.76 1.17 | 39-30-3056 20 | 6 _| 1.700 (43.20) | 1.858 (47.20) | WM7344-ND 11.91 10.52 7.01 _| 39-29-9204 
30p” Gold Plated, UL94V-2 22 | 6 | 1.870 (47.40) | 2.024 (51.40) | WM7347-ND 13.14 11.60 7.73 | 39-29-9224 
To) a0 Gay — TIRTSRCORITS Fes Tan = ror ooo 24 | 6 | 2.030 (51.60) | 2.189 (55.60) | WM7345-ND 14.30 1262 842 | 39-29-9244 
4 | 8 | .380(9.60) | .170(4.20) | WM3821-NDe 285 252 1.68 | 39-29-0043 Strain Relief (use with Fig. 1) — RoHS Compliant 
6 | 8 | .540(13.80) | .330(8.40) | WM3822-NDe 410 362 2.42 | 39-29-0063} [,, ] 6 | — = = WM13702-ND 232 —  — | 15-04-0296 
8 | 7 | .710(18.00) | 500 (12.60) | WM3823-NDe 533 4.71 3.14 | 39-29-0083 8 | — = = WM13703-ND 242 —  — | 15-04-0343 
jo | 7 | .870(22.20) | .660 (16.80) | WM3824-ND 6.49 5.73 3.82 | 39-29-0103 ROHS Temperature Capable (RTC) Vertical 100n” 
5 | 4a | 6 |s200 060) | s90(25.20) | wuss26-nde 902 795 sat | se20013 Lal errioeetoeeen 
16 | 6 | 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40) | wM3e27-ND@ 10.26 9.06 6.04 | 39-29-0163 4 | 12 | 0.88(9.6) |) 0.165 (4.20) |AWM2IS75:ND BAD: » DED 1-42. [46207-0004 
18 | 6 | 1.540 (39.00) | 1.320 (33.60) | w3828-ND® 1154 1019 6.79 | 39-29-0183 6 | 12 | 0.54(13.8) | 0.331 (8.40) | WM21376-ND 3.60 3.18 2.12 | 46207-0006 
20 | 6 | 1.700 (43.20) | 1.490 (37.80) | WM3829-ND@ 1282 11.32 7.55 | 39-29-0203] |43 | 8 | 12 | 0.71 (18.0) | 0.496 (12.60) | WM21377-ND 4.32 3.82 2.55 | 46207-0008 
22 | 6 | 1.870 (47.40) | 1.650 (42.00) | WM3830-ND 14.11 12.45 8.30 | 39-29-0223 10) 12 | 0.87 (22.2) | 0.661 (16.80) | WM21378-ND 481 4.24 2.83 | 46207-0010 
24 | 6 | 2.030 (51.60) | 1.820 (46.20) | WM3831-ND@ 15.39 13.58 9.06 | 39-29-0243 12 | 11 | 1.04 (26.4) | 0.827 (21.00) | WM21379-ND 5.81 5.13 3.43 | 46207-0012 
2 9 213 (5.40) = WIM1363-ND@ 788 1.67. 1.11 | 39-30-1021 24 1 2.03 (51.6) | 1.819 (46.20) | WM21380-ND 10.93 9.65 6.44 | 46207-0024 
7/4 | 2 | gees | swan | mae 245 218 14 (SOSDIOE | immune Pan Moun SFeeanng_ ¢ RoHS Compl 
3-circuit receptacle designed for first-mate/last-break applications 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 1 - Receptacle with Panel Mount Ears 
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Fig. 4 - Vertical Header 


Mini-Fit BMI™ Connectors 


Fig. 2 - Plug with Panel Mount Ears 
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Fig. 5 - Right Angle Header 
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Fig. 3 - Vertical Receptacle Header 
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Fig. 6 - Vertical Header with Pressfit Tail 
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Features and Benefits: * Blind mating »* Will mate with Mini-Fit, Jr. * Fully isolated terminals to protect Specifications: * Voltage: 600V + Current: 9.0A * Contact Resistance: 10mQ Maximum * Dielectric 
contacts from damage «¢ Uses standard Mini-Fit series terminals * UL File No.: E29179 *CSA File No.: Withstanding Voltage: 1500V « Insulation Resistance: 1000MQ minimum 
LR19980 »* TUV License No.: R75142 Physical: * Housing: 6/6 nylon * Temperature: -40°C ~ 105°C 
Cir- Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex Cir- Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
cuits) A B C D E | PartNo. 1 10 100 | Part No. cuits) A B C D E | PartNo. 110 100 | Part No. 
Fig. 1 — Receptacle with Panel Mount Ears, 94V-2 — RoHS Compliant Fig. 3 — Vertical Tin Header, 94V-0 — RoHS Compliant 
4 | 1.583 (40.2) | 165 (4.2) | 1.150 (29.2) |.693 (17.6) | 508 (12.9) | WM17500-ND 85 76 51) 15-06-0040 4 | 38 (9.6) | 165 (4.2) | .535 (13.6) _ _ WM17735-ND = 2.20 1.94 1.30 | 15-24-7041 
6 | 1.748 (44.4) | .331 (8.4) | 1.315 (33.4) | 858 (21.8) | .673(17.1) | WM17501-ND .83-«.74_~—«49| 15-06-0060 6 | 54(13.8) | 331 (84) | .701 (17.8) = — | WMI7736-ND 2.52 2.23 1.49 | 15-24-7061 
8. | 1.913486) |.496 (12.6) | 1.480 (376) {1.024 (26.0) | .839(21.3) | WM17704-ND 1.21 1.07 72) 15-06-0080 7 ae pee toe = = eee 2 te ae Poin 
40 | 2.078 (52.8) | 661 (16.8) | 1.645 (41.8) {1.189 (30.2) | 1.004 (25.5) | WM17502-ND 1.31 116 78 | 15-06-0100 16 | 137 (48) b157 204) 1508988) | — — ERI cos des 310 |1so47i61 
14 | 2.409 (61.2) | 992 (25.2) | 1.976 (60.2) {1.520 (38.6) | 1.335 (33.9) | WM17503-ND 1.79 1.58 1.06 | 15-06-0140 18} T54 (350) 303 (63.6)} 1603 #30) ——WMA7740ND SBS 547345 [TeD47I81 
18 | 2.740 (69.6) |1.323 (33.6)| 2.307 (58.6) |1.850 (47.0) | 1.665 (42.3) | WM17705-ND 2.19 1.94 1.29) 15-06-0180 24 | 2.03 (51.6) |1.819 (46.2)) 2.189 (65.6) =, oa WM17741-ND 7.81 6.89 4.60 | 15-24-7241 
24 | 3.236 (82.2) {1.819 (46.2)| 2.803 (71.2) |2.346 (59.6) | 2.161 (54.9) | WM1023-ND 3.26 2.88 1.92 | 15-06-0240 Fig. 4 — Vertical Tin Header, 94V-2 — RoHS Compliant 
Fig. 1 — Receptacle with Panel Mount Ears, 94V-0 — RoHS Compliant 4 | 685 (17.4) ].170 (4.32)| 535(1359) | = — — | WM17900-ND 193 1.71 1.14 | 15-24-6046-P| 
4 | 1.583 (40.2) | 165 (4.2) | 1.150 (29.2) |.693 (17.6) | 508(12.9) |WM17706-ND 119 1.06 71 | 15-06-0041 6 | .850(21.6) | .33(8.4) | .701 (17.8) _ _ WM1026-ND 2.55 2.25 1.51 | 15-24-6066 
6 | 1.748 (44.4) | .331 (8.4) | 1.315 (33.4) | 858 (21.8) | .673(17.1) | WM17707-ND 1.45 1.28 — .86 | 15-06-0061 10 | 1.181 (30.0) ,.660 (16.76)| 1.031 (26.19)) = — — | WII7901-ND 3.11 2.75 1.84 | 15-24-6106-P 
4 | 2.078 (5228) |.661 (16.8) | 1.645 (41.8) [1.189 (30.2) | 1.004 (25.5) | WM17708-ND 1.64 1.45 97 | 15-06-0101 . oy bear pear = 7 Meta = ao ae oie 
44 | 2.409 (61.2) | 992 (25.2) | 1.976 (50.2) {1.520 (38.6) | 1.335 (33.9) ] WM17709-ND 2.24 198 1.32 | 15-06-0141 Fig. 5 = Biot Anais qin Header: o4v-2= none Contpliant 
48 | 2.740 (696) {1.323 (33.6)| 2.307 (58.6) {1.850 (47.0) | 1.665 (42.3)] WM17710-ND 307 271 1.81 | 15-06-0181 
24 | 3.236 (82.2) {1.819 (46.2)| 2.803 (71.2) 2.346 (59.6) | 2.161 (54.9)| WMI7711-ND 4.09 362 2.41 | 15-06-0241 4 | 59(15.0) | .165 (4.2) ey = — | WM17800-ND 1.85 1.64 1.10 | 15-24-6040 
- : : 6 | 76(192) | 33(84) = a — | WMI7801-ND 264 2.33 1.56 | 15-24-6060 
Fig. 2 — Plug with Panel Mount Ears, 94V-2 — RoHS Compliant 10 | 1.09 (27.6) |.661 (16.8) = = — | woi7802-ND 3.77 333 2.22 | 15-24-6100 
4 | .622(15.8) | 165 (4.19) | .779 (19.79) |642(1631)| — | WMI7700-ND 64 57 38] 15-06-0045 14 | 1.42 (36.0) |.992(25.2)) = — = — | WM17803-ND 4.35 3.84 2.56 | 15-24-6140 
6 | 54(138) | .33(84) | 945 (24.0) |.807 (20.5) = WM17701-ND 75 67 45) 15-06-0065 18 | 1.75 (44.4) 1.323 (33.6) _ a _ WM17720-ND 5.48 4.84 3.23 | 15-24-6180 
8 | .71(18.0) | 50(126) | 1.110 (28.2) |.972(247)| — | WMI7712-ND 85 76 51 | 15-06-0085 24 | 2.24(67.0) [1.819(46.2)) — = =| WMI7721-ND 7.30 6.45 4.30 | 15-24-6240 
10 | 87 (222) | 66 (168) | 1.276 (324) |1.138(28.9)} — | WM17702-ND 90 .80 53 | 15-06-0105 Fig. 5 — Right Angle Tin Header, 94V-0 — RoHS Compliant 
14 | 1.20 (30.6) | .99 (25.2) | 4.606 (40.8) |1.469(37.3)} — | WMA7703-ND 1.26 1.12 75 | 15-06-0145 4 | 59(15.0) | 165 (4.2) _ = — | WMI7722-ND 2.13 1.88 1.26 | 15-24-9044 
18 | 1.54(39.0) |1.32 (33.6) | 1.937 (49.2) [1.799(457)| — | WMI7719-ND 1.85 1.64 1.10 | 15-06-0185 - ieee a = _ a vee a v7 = ie 
24 | 2.03 (51.6) | 1.82 (46.2) | 2.433 (61.8) [2.295 (58.3)| — | WM1024ND 246 2.18 1.45 | 15-06-0245 abe a = — Were os aati oon |ieonpiaa 
Fig. 2 — Plug with Panel Mount Ears, 94V-0 — RoHS Compliant 16 | 158 (40.2) 1.157(294))  — = — | WM17726-ND 563 497 3.32 | 15-24-9164 
4. | .622 (16.80) | .165 (4.19) | .779 (19.79) |642(1631)| —  |WMI7713-ND 80 71 48 15-06-0046 18 | 1.75 (44.4) [1.323 (336), — aa — | WMI7727-ND 6.26 5.53 3.69 | 15-24-9184 
6 | 54(13.8) | 33(84) | .945 (24.0) | 807 (20.5) — |wmi77i4nD 91.80.54 | 15-06-0066 24 | 2.24 (87.0) [1.819 (46.2) — = — | WMI7728-ND 8.35 7.37 4.92 | 15-24-9244 
40 | .87(22.2) | 66 (168) | 1.276 (324) [1.138(28.9)} — | WMA7715-ND 1.25 1.11 .74| 15-06-0106 Fig. 6 — Vertical Header with Pressfit Tail, 94V-0 — RoHS Compliant 
44 | 1.20 (30.6) | .99 (25.2) | 1.606 (40.8) |1.469(37.3)} — | WMI7716-ND 158 140 94 | 15-06-0146 4 | 740 (18.81) | 165 (4.2) = = — | WMi7804-ND 4.97 439 2.93 | 43879-0022 
18 | 1.54 (39.0) | 1.32 (33.46) | 1.937 (49.2) |1.799 (45.7) _ WM17717-ND 2.60 230 1.53 | 15-06-0186 6 | 906 (23.01) | 331 (8.4) _ _ _ WM17805-ND 6.28 5.55 3.70 | 43879-0023 
24 | 2.03 (51.6) | 1.82 (46.2) | 2.433 (61.8) [2.295 (58.3)} — | WMI7718-ND 3.46 3.05 2.04 | 15-06-0246 10 1.287 (31.41) ).661 (16.8); = — _ — | WM17806-ND_ 899 7.93 5.29 ) 43879-0025 
L 44 |1.567 (39.81) |.992(25.2)) = — — — — | WMi7807-ND 12.05 10.63 7.09 | 43879-0027 
Fig. 3 — Vertical Tin Receptacle Header, 94V-2 18 |1.898 (48.21) [1.323 (33.6)) = — = — — | WM17808-ND 14.74 13.01 8.68 | 43879-0029 
4 | .38(96) | 165 (42) | 535(136) | — — | WM17600-ND 1.98 1.75 1.17] 15-24-7040 24 |2.394 (60.81) 1.819 (46.2)) 9 — = — | WM17809-ND 22.83 2014 13.43 | 43879-0032 
6 | 54(138) | 331(84) | 701(178) | — — | Ww7601-ND® 252 223 1.49 /15-24-7060 | % RoHS Compliant 
40 | .87(22.2) |.661 (16.8) | 1.031 (26.2)| — — | Wwt7602-ND 320 283 1.89 | 15-24-7100 
44 | 1.20 (306) |.992 (25.2) | 1.362(346) |  — — | WMt7603-ND@ 370 327 218) 15-24-7140 Wire Insulation 
16 | 1.37 (34.8) [1.157 (29.4)| 1.528 (38.8) | — — | WMt7742-ND@ 4.68 4.14 2.76 | 15-24-7160 | Size Material/ Diameter | Digi-Key Pricing Molex 
48 | 1.54 (39.0) 11.323 (336)| 1.693 (43.0) | — — | WMi7744-ND@ 5.83 5.15 3.43 | 15-24-7180 sal al (AWG) Plating Inch (mm) Le = ‘ 5 — EG 
at | 208 616) pore \ie2) Zune) = —_ AIS cael HOF eee Te Female | 45 | Tin-Plated copper | .071~.122 | WM1913-ND@ 33 2.73 19.47 | 44476-3112 
Fig. 3 — Vertical Gold Header, 94V-0 — RoHS Compliant Female alloy over nickel |(1.80~3.10)| WM1913CT-ND@$ NEW! — — 19.96 | 44476-3111 
4 | .38(9.6) | 165 (4.2) | 535 (13.6) _ —_ WM17729-ND 369 3.26 2.7 | 15-24-7043 Female WM1913TR-ND@+ NEW! 400.00/4,000__| 44476-3111 
6 | 54(138) | 331 (8.4) | .701 (17.8) = — |WM17730-ND 544 480 3.20] 15-24-7063 Male WM1912-ND@ 33° 2.73 19.47 | 44478-1112 
to | .87(22.2) |.661 (168)| 1.031 (262)|  — — | wnt7743np 7.45 658 4.39 | 15-24-7103 ie 18-20] Tin-Plated copper reece ree anne bed uaa can ea 
14 | 1.20 (306) |.992 (25.2) | 1.362(346) | 9 — — — | WMt7731-ND 11.32 10.00 6.67 | 15-24-7143 cecal y WRATsiacIN ay 08. a1 88 |aaaraani 
16 | 1.37 (34.8) {1.157 (29.4)| 1.528 (38.8) | — — | WM17732-ND 12.85 11.34 7.56 | 15-24-7163 
Gold-plated phosphor | .060~.120 
48 | 1.54 (39.0) [1.323 (336)| 1.693 (430)  — — | WM17733-ND 1437 1268 846 | 15-24-7183 Female | 18-24) "bronze over nickel |(1.52-3.05) | WM18528-NDe 1.04 8.54 60.99 / 44485-1212 
24 | 2.03 (51.6) {1.819 (46.2)| 2.189(656)| 9 — —__|wwr77seno 1921 1695 1130] 15-24-7248 | | RoHS Compliant FGli Tape rasc oinesl 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Wire | Material/| Insulation Dia.| Digi-Key Pricing Molex 
molex’ Mini-Fit Jr.™ Terminals Description| Size | Plating | Inch (mm) Part No. 1 10 100) Part No. 
Female |18-24] B oeans WM18523-ND@ 1.04 8.54 60.99] 44485-1212 
eae penaalibails aa Male Female 5s Meacal 2 051 ~ 122 | WM3940-ND*e 322.60 18.55] 30490-2012 
: Tin-plated copper alloy over nickel - . ‘ a 
B: Gold-plated phosphor bronze over nickel 661 AU nal 579 (14.7 1}e4 (1.30 ~3.10) (BSC te Grd 8.83] 32-00-0084 
C: Gold-plated brass over nickel oars —— mf Female Cc 051 ~ 122 WMS5959-ND® 76 6.23 44.48] 39-00-0164 
D: Tin-plated brass over copper in Female |18-24| C a 30 - 3 10) WMS5959TR-ND§@ 1060.00/4,000 39-00-0163 
E: Tin-plated phosphor bronze. Male B : : WM3941-ND*® 96 7.87 56.24 | 30490-1012 
Wire | Material/| Insulation Dia. | Digi-Key Pricing Molex Female 18-24) 051 ~ 122 WM1014-ND 74 6.54 43.63) 39-00-0056 
Description| Size | Plating | Inch (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. (1.30 ~ 3.10) 
Male | ie | y 071 ~.122 | WM1911-ND@ 332.73 19.47 | 44478-3112 eee ee 051 ~.122 | WM1138CT-NDO® — 93 7.46 39-00-0059 
Female (1.80 ~ 3.10) | WM1913-ND@ 33-273 19.47 | 44476-3112 ome (1.30 ~ 3.10) | WM1138TR-ND§@ 164,00/4,000 39-00-0059 
wae |.) ‘071.122 | WM18520-NDe 98 8.06 57.57 | 39-00-0224 Bias bead os - 122 se Sea anes ean 
Female (1.80 ~ 3.10) | WM18517-ND@ 1.01 8.30 59.30 | 39-00-0186 omar (1.30 ~ 3.10) ’ : : 
WM5963-ND® 74 611 43.63] 39-00-0096 051~.122 | WM1017-NDe 26 2.29 15.25] 39-00-0062 
Male | 16 | C 122 (3.10 3 ole 
(8-10) | wimsg6aTR-NDge 1160.00/4,000 | 39-00-0095 Male 1824) E | (1303.10) | WM1017TR-ND§® 276.00/4,000 39-00-0061 
‘nae lae.| 071 ~.122 | WM5961-ND@ 76 6.23 44.48 | 39-00-0168 61 192 | WM199-ND@ 90 7.42 52.97] 39-00-0154 
(1.80 ~ 3.10) | WM5961TR-ND§@ 1184.00/4,000 | 39-00-0167 Female 18-24) 8 | yeas) WM1139CT-NDO® — 3.86 30.87] 39-00-0153 
Sai 7 i ar WM3112CT-NDO@ = 52 4.20 | 39-00-0077 , . WM1139TR-ND§@ 684.00/4,000 39-00-0153 
ama 122 (3.10) | WwangttoTR-NDge 112.00/4,000 ‘| 39-00-0077 Serieal op 051 ~.122 | WM3116CT-NDO® — 87 7.00] 39-00-0207 
areas ve hee we) | WMSTTECTNDO® — 429 14030 | 39-00-0079 ome (1.30 3.10) | WM3116TR-ND§@ 188.00/4,000 ‘| 39-00-0207 
tees: WM3113TR-ND§@ 276.00/4,000 39-00-0079 sae |laigal. ob 051 ~.122 | WM3117CT-NDO® — 1.81 14.50] 39-00-0213 
- el mein | WMOte-NDe 47-153 40.18 | 39-00-0082 (1.30 ~ 3.10) | WM3117TR-NDS@ 388.00/4,000 39-00-0213 
a 122 (3.10) | Wwanto1eTR-NDg@ 124.00/4,000 39-00-0081 Naw goal 051 ~.122 | WM3119CT-NDO® — 5.10 40.83 | 39-00-0430 
a” ene main | MNSHAOTENDo® —_ 458 42.17| 39-00-0088 (1.30 ~ 3.10) | WM3119TR-NDS@ 1088.00/4,000 | 39-00-0430 
= 122(3.10) | Wwangt14TR-NDge@ 324,00/4,000 39-00-0083 Male WM2502-ND@ — 1.42 10.18] 39-00-0049 
Saat die aero) | WMBTISAD® seas" 5169. apa. aacaneanaD Male loa! 035 ~.071 | WM2502TR-ND§@ 186.00/6,000 39-00-0048 
122 (3. WM3115TR-NDg@ 936,00/4,000 rR Female (.90~ 1.80) | WM2503-ND@ — 1.87 9.76 | 39-00-0047 
Femal WM2503TR-ND§@ 168.00/6,000 39-00-0046 
Female | 16 |B 122 (3.10) | WM3121-ND® ‘90 7.42 52.97 | 39-00-0158 bli § i 
Male WM18522-NDe 98 8.06 57.57] 39-00-0222 
. WM3118CT-NDO@ — 1.81 14.50 | 39-00-0217 035 ~ J 
Female | 16 | nes an eee Babes seceagon  leeeome |) | ome 22a. 8 oaeee WM18519-NDe 1.01 8.30 59.30| 39-00-0184 
ees gute Female oe WM18519TR-ND§@ 2058.00/6,000 | 39-00-0183 
Male 18-24) p | 051 ~.122 Gene 2 — pie ae 035.071 ese mn vied espe ic 
sid (1.30 3.10) | riences oanubod: | aen6 a6G Female |22-28] (901.80) | WMS960-NDe 76 6.23 44.48 | 39-00-0166 
s ain Female es WMS960TR-NDS@ 1590.00/6,000 | 39-00-0165 
051 192 ees Bc badkanenit Female [2228| ¢ | 035-.071 | WMBTITCT-NDOe = 129 10.30 | 39-00-0065 
Female |18-24) D233 349) | MM2501CT-NDO® a — 5.60} 39-00-0038 emale (90.180) (eee eae ‘dou ion beers 
WM2501TR-ND§@ 112.00/4,000 39-00-0038 AANES cae Ea a 
051 ~.122 | WM18521-ND@ 98 8.06 57.57 | 39-00-0220 035 ~ .071 ; ; : 
Male |18-24 B : Female |22-28 B 90 ~ 1.80 WM3120CT-NDO® NEW! _ — 52.97 | 39-00-0155 
(1.30 ~ 3.10) | WM18521TR-NDS@ 1584,00/4,000 | 39-00-0219 (90-180) | wars1D0TRND§@ NEW! “s00.G0/e.600°  |-s0-00-0185 
osi= 192 [Peeeeoes 1.01 8.30 59.30) 39-00-0182 | | Universal Crimp Tool (Molex)... WM9999-ND 50.75 — — —] 63811-1000 
Female 18-24) B | (1.20-3.10) [eae — — — 42.86 | 39-00-0181 | | ini-tit Jr. Crimp Tool, 16-24 AWG. WMg996-ND 243.27 «= —  —| 63811-5000 
WM18518TR-ND§@ 1372.00/4,000 | 39-00-0181 | | ini-Fit Jr. Crimp Tool, 22-28 AWG. wmg014-ND 259.49 —  —| 63811-5100 
Male 48-20 A 051 ~.122 | WM1912-ND® 33 2.73 19.47 | 44478-1112 Extraction Tool WM9918-ND 20.14 = —| 11-03-0044 
Famale (1-30 ~ 3.10) | wM1914-NDe a7 3.06 21.86) 44476-1112 *Grounding pin 9 CutTape § Tape and Reel RoHS Compliant 
Mini-Fit, HCS™ Connectors 5.08mm Disk Drive 
Dual Row, Vertical, Without Pegs Power Connection System 


Fig. 1 - Receptacle Housing Fig. 2 - Vertical Header Fig. 3 - Right Angle Header 


+ 
900 317 
© .055(1.40) #1 (5.50) 


PCB Thickness: .070"(1.78mm) = DighKey Price Each iaiex 
Fig. cuit | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
rf Dimensions — Inch (mm fai. ‘i, 1 4 Receptacle Housin: WM6982-ND 83 73 49 | 15-24-4048 
cis (nm) _| Digi-Key piceleach Molex 2 a [Vertical Header WM6987-ND 2.33 2.06 1.37 | 15-24-4557 
Suits EAMpS A B Harte! i (ORES OOM BRarsNos 3 4__[ Right Angle Header WM6988-ND 2.00 1.77_1.18 | 15-24-4441 
2 12 .210 (5.40) = WM18449-ND@ 129 114 76 | 44472-0254 
4 "1 .380 (9.60) .170 (4.20) |WM18450-ND@® 1.94 172 115 | 44472-0454 Power Connection Terminals 
6 "1 .540 (13.80) .330 (8.40) | WM18451-ND@ 2.59 2.29 153 | 44472-0654 
8 10 .710 (18.00) | .500 (12.60) | WM18452-ND@ 3.68 3.25 2.17 | 44472-0854 Max. Insulation 
10 10 .870 (22.20) | .660 (16.80) |WM18453-ND 387 3.42 2.28 | 44472-1054 Wire Diameter Digi-Key Price Each Molex 
12 9 1.040 (26.40) | .830 (21.00) | WM18454-ND@ 4.20 3.71 2.48 | 44472-1254 Description Size Inch(mm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
14 9 1.200 (30.60) | .990 (25.20) | WM18455-ND® 5.17 4.56 3.04 | 44472-1454 Female AWG 14-20 .133(3.39) WM6983-ND 27.24 16 | 02-08-1202 
16 9 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40) | WM18456-ND@ 5.95 5.25 3.50 | 44472-1654 Universal Crimp Tool (Molex). Wm9999-ND 50.75/1 63811-1000 
¢ RoHS Compliant Manual Wire Stripper (Molex) . WmMg969-ND 84.59/1 63817-0000 


Mini-Fit, SMC™ Connectors 


Fig. 1 — Right Angle 


PCB Thickness: 


i (1880) .063"(1.60mm) 
Surface Mount Compatible Headers, Dual Row r : 
Cir- Dimension — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B c Part No. 1 10 100 | Part No. 185 (4.20) 
4 | 740 (18.81) | .165 (4.20) | .653 (16.60) | WM18457-ND®@ 4.24 3.75 2.50 | 43810-0001 -—C_—__| 
1 6 | .906 (23.01) | .331 (8.40) | .819 (20.80) | WM18458-ND® 5.32 4.69 3.13 | 43810-0002 
10 | 1.237 (31.41) | .661 (16.80) | 1.150 (29.20) | WM18459-ND® 7.57 6.69 4.46 | 43810-0004 
4 | 740 (18.81) | .165 (4.20) | .653 (16.60) | WM18460-ND 383 3.38 2.26 | 44068-0001 
2 6 | .906 (23.01) | .331 (8.40) | .819 (20.80) | WM18461-ND 4.80 4.24 2.83 | 44068-0002 Fy 
10 _| 1.287 (31.41) | .661 (16.80) | 1.150 (29.20) | WM18462-ND 6.26 5.53 _ 3.69 | 44068-0004 165 (4.20) PCB Thickness: 


@ RoHS Compliant 


.063"(1.60mm) 


206 tos3) 
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LN : 
molex 


Mini-Fit, Sr.™ 


XY — Connectors (50 Amps) 


Features: * High current (50 amp) « Fully polarized * Positive locks * Low engagement force * Wire-to-wire, wire-to-board 
Electrical: * Voltage: 600V * Current: 50A maximum Physical: * Housing: Polyester * Contact: Copper alloy * Plating: Tin/ 
lead over nickel * Temperature: -40°C ~ 105°C Approvals: « UL File No.: E29179 * CSA File No.: LR19980 »* TUV License No.: 
R9751144 


Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Circuits] A B Plating Part No. 1 10 100 Part No. 
Mini-Fit, Sr. Receptacle Housing 
2 23.50 10.00 Tin WM1927-ND@ 1.78 1.57 1.05 42816-0212 
3 33.50 20.00 Tin WM1928-ND@ 2.00 1.77 1.18 42816-0312 
1 4 43.50 30.00 Tin WM1929-ND@ 2.22 1.97 1.31 42816-0412 
5 53.50 40.00 Tin WM1930-ND@ 2.45 2.16 1.44 42816-0512 
6 63.50 50.00 Tin WM1931-ND 2.70 2.38 1.59 42816-0612 
Mini-Fit, Sr. Plug Housing — Panel Mount — RoHS Compliant 
SS Saat 2 31.30 10.00 Tin WM1932-ND 1.85 1.64 1.09 42818-0212 
eee ey 3 41.30 20.00 Tin WM1933-ND 2.08 1.84 1.23 42818-0312 
ues F 2 4 51.30 30.00 Tin WM1934-ND 2.31 2.05 1.37 42818-0412 
-ICircuit 1 5 61.30 40.00 Tin WM1935-ND 2.54 2.25 1.50 42818-0512 
6 71.30 50.00 Tin WM1936-ND 2.78 2.45 1.64 42818-0612 
Mini-Fit, Sr. Header — Vertical with Metal Clip Mount 
(Surface Mount Compatible) — RoHS Compliant 
2 23.82 10.00 Tin WM1937-ND 3.64 3.22 2.15 42819-2212 
3 33.82 20.00 Tin WM1938-ND 4.73 418 2.79 42819-3212 
3 4 43.82 30.00 Tin WM1939-ND 5.43 4.80 3.20 42819-4212 
5 53.82 40.00 Tin WM1940-ND 6.95 6.14 4.10 42819-5212 
6 63.82 50.00 Tin WM1941-ND 8.23 7.27 4.85 42819-6212 
Mini-Fit, Sr. Header — Right Angle with Metal Clip Mount 
(Surface Mount Compatible) — RoHS Compliant 
Circuit 1 2 23.82 10.00 Tin WM1942-ND 4.92 4.35 2.90 42820-2212 
FT 3 33.82 20.00 Tin WM1943-ND 6.65 5.87 3.92 42820-3212 
4 4 43.82 30.00 Tin WM1944-ND 7.99 7.05 4.70 42820-4212 
5 53.82 40.00 Tin WM1945-ND 9.28 8.20 5.47 42820-5212 
6 63.82 50.00 Tin WM1946-ND 10.97 9.68 6.46 42820-6212 
@ RoHS Compliant 
Wire Size Dimension (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. AWG A B Part No. 1 10 100 Part No. 
it, Sr. Terminal — Female 
8 6.00 5.50 Tin WM1915-ND 71 63 42 42815-0031-C 
1 7 ° Gold WM1949-ND 1.12 1.00 67 42815-0032-C 
Tin WM1947-ND 71 63 42 42815-0011-C 
Mee Pest noe Gold _| WM1951-ND 1.12 4.00 ‘67__ | 42815-0012-C 
Mini-Fit, Sr. Terminal — Male 
8 6.00 5.50 Tin WM1916-ND A 63 42 42-817-0031 
2 i Gold WM1950-ND 1.12 1.00 67 42-817-0032 
Tin WM1948-ND. 71 63 42 42-817-0011 
tone meee P00 Gold _| WM1952-ND 1.12 1.00 67_| 42-817-0012 
Crimp Tool, 8AWG WM9960-ND 343.44 _— _ 63811-1500 
Crimp Tool, 10-12AWG. WM9962-ND 343.44 = = 63811-1600 
Extraction Tool. WM9961-ND 100.70 = _ 63813-0400 
H Dimensions 
7.50 Pitch Sabre™ Connectors Cir- Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Fea and Benefits: ° ha aii le jeumninas roanOn ee (TPA) on iat mas and female terminal Single Row Receptacle 
¢ Virtually eliminates terminal backout * Wire-to-wire and wire-to-board connector system « Polarized housing assures proper 
mating » Terminals are fully isolated in housing » Positive latch reduces accidental disengagement from plug Electrical: ; aT (ee ry fee WM See ig isn o it eer 
Voltage: 1000V * Current: 18A * Contact Resistance: 10mQ maximum « Dielectric Withstanding Voltage: 5000VAC, 1 918 (23.32) 590 (14.99) Z 7 : 67 : 
minute Insulation Resistance: 1000MQ minimum Mechanical: * Contact Insertion Force: 2 pounds maximum » Contact 1 4 1.213 (30.81) 885 (22.48) | WM18465-ND 1.36 1.20 80 | 44441-2004 
Retention to Housing: 20 pounds minimum Wire Pull-Out Force: 20 pounds minimum * Mating Force: 3 pounds maximum 5 1.508 (38.30) | 1.180 (29.97) | WM18466-ND 1.59 1.40 194 | 44441-2005 
* Unmating Force: 1 pound minimum * Normal Force: 3 pounds nominal * Durability: 25 cycles Physical: Housing: Nylon, 6 1.803 (45.80) _|_1.475 (37.47)_| WM18467-ND 1.79 1.58 1.06_| 44441-2006 
94V-0 * Temperature: -40°C ~ 75°C * Approvals: UL File No.: E29179 and UI1950; CSA File No.: LR19980 Single Row Plug 
2 .745 (18.92) .295 (7.49) WM18468-ND 1.02 90 60 | 43680-2002 
Fig. 1 — Receptacle Fig. 2 — Wire-to-Wire Plug 3 1.040 (26.42) .590 (14.99) | WM18469-ND 1.20 1.06 71 | 43680-2003 
é 2 4 1.335 (33.91) -885 (22.48) | WM18470-ND 1.37 1.21 81 | 43680-2004 
[fis.24] 5 1.630 (41.40) 1.180 (29.97) | WM18471-ND 1.59 1.40 94 | 43680-2005 
6 1.925 (48.90) 1.475 (37.47) _| WM18472-ND 1.79 1.58 1.06 | 43680-2006 
Vertical Header (Surface Mount Compatible) — Without Board Lock 
2 .830 (21.08) .295 (7.49) WM18473-ND 2.00 1.77 1.18 | 43160-0102 
3 1.125 (28.58) -590 (14.99) | WM18474-ND 2.74 2.42 1.62 | 43160-0103 
3 4 1.420 (36.07) -885 (22.48) | WM18475-ND 2.87 2.54 1.69 | 43160-0104 
5 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) | WM18476-ND 3.32 2.93 1.96 | 43160-0105 
6 2.010 (51.05) 1.475 (37.47) _| WM18477-ND 3.75 3.32 2.21 | 43160-0106 
Vertical Header (Surface Mount Compatible) — With Board Lock 
2 -830 (21.08) .295 (7.49) WM18478-ND 2.03 1.80 1.20 | 43160-2102 
3 1.125 (28.58) -590 (14.99) | WM18479-ND 2.45 217 1.45 | 43160-2103 
Fig, 4 — Right Angle Wire-to-Board Header 3 | 4 | 1.420 (36.07) | .885 (22.48) | WiM18480-ND 3.24 2.86 ~=—-1.91_ | 43160-2104 
A 5 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) | WM18481-ND 3.35 2.96 1.98 | 43160-2105 
6 2.010 (51.05) 1.475 (37.47) | WM18482-ND 3.77 3.34 2.23 | 43160-2106 
eee Right Angle Header (Surface Mount Compatible) — Without Board Lock 
(Optional) 7 2 -830 (21.08) .295 (7.49) WM18483-ND 2.20 1.94 1.30 | 43160-1102 
3 1.125 (28.58) .590 (14.99) | WM18484-ND 2.67 2.36 1.58 | 43160-1103 
4 4 1.420 (36.07) .885 (22.48) | WM18485-ND 3.14 2.78 1.85 | 43160-1104 
A 5 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) | WM18486-ND 3.62 3.20 2.13 | 43160-1105 
am BORG 29) 6 2.010 (51.05) 1.475 (37.47) | WM18487-ND 4.09 3.62 2.41 | 43160-1106 
‘- pate Right Angle Header (Surface Mount Compatible) — With Board Lock 
; TN) ¥.454 2 -830 (21.08) .295 (7.49) WM18488-ND 2.27 2.00 1.34 | 43160-3102 
(DOOOOU!) is 3 | 1.125 (28.58) | .590 (14.99) | wie4g9-ND 270 239 1.59 | 43160-3103 
#1 4 4 1.420 (36.07) .885 (22.48) | WM18490-ND 3.51 3.10 2.07 | 43160-3104 
a A i 5 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) | WM18491-ND 3.95 3.49 2.33 | 43160-3105 
#002 “Adeemm) EGE thickness On. neaners with nara Lack 6 | 2.010(51.05) | 1.475 (37.47) | WM18492-ND 4.03 356 237 | 43160-3106 
7.50 Pitch Sabre™ Tools 
Sabre™ Terminals Digi-Key Price / Molex 
Female - Description Part No. Each_| Part No. 
Wire |Max. Insul. Tin Plating Crimp Tool for 14-18AWG - Female, 18AWG Male | WM1618-ND* 321.98 | 63811-7200 
Size | Diameter | Digi-Key Price Each Molex Crimp Tool for 18 or (2) 18AWG - Female WM1563-ND 343.44 | 63811-0500 
Desc. | AWG | Inch (mm) | Part No. dl 10 100) PartNo. Crimp Tool for 14-18AWG or (2) 18AWG - Female | WM1617-ND 321.98 | 63811-7300 
Female| 14-18 |.130(3.30)| WMie493.ND 16 15 10 | 43-875-0001 Crimp Tool for 14-18 or (2) 18AWG - Male WIM1562-ND 357.75 | 63811-2100 
Extraction Tool - Female WM9909-ND 31.72 | 63813-0500 
Male | (1)18 |.130(3.30)] WM18495-ND 20.18.12 | 43-178-1002 Extraction Tool - Male WMg9910-ND 85.86 | 63813-0800 
Female} 44-18, 180 (457) WM18494-ND 160 15 =.10 | 438-375-1001 Manual Wire Stripper-(Molex) WM9969-ND 84.59 | 63817-0000 
Male | (2)18 WM18496-ND 20.18 12 | 43-178-2002 * Will not crimp (2) 18AWG contacts. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Grid | Grid Maximum Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Molex 
di Power Connectors Space| No.| Type |Amps V. A B c D F | Part No. 1 10 100 | Part No. 
” . Plug 5 250} 615 .465 .750 442 .442 | WM1209-ND 51 4.21 30.10} 03-06-2043 
.062” Diameter Connectors 42 |Recept.| 5 250| 506 400 750 339 .339|WM1208-ND 51 4.21 _30.10| 03-06-1043 
Features: * UL File Number E-29179; CSA File Number LR-19980 * Up to 5 amperes per circuit » 250 5 arag. 7 on ce 18 om a0 ae AND A ou eee 
Voltage rating * Friction lock » Standard color is natural (Ratings are per circuit and based on fully Plug. 59501615 607 750 600 450 | WMA211-ND 57 47233. 72 03-06-2062 
loaded housings.) Grid Patterns 8 IRecept.| 5 250| 552 505 780 494 .344|WM1210-ND 57 4.72 33.72|03-06-1061 
(Contacts sold 445" | 9 Plug 5 250] .752 .615 .750 590 .590 | WM1213-ND 59 4.85  34.62/ 03-06-2091 
separately) * Recept.| 5 250] 650 552 780 .494 489 | WM1212-ND 62 5.10 36.44 | 03-06-1091 
LA, |o 2 Plug 5 250] .903 .614 .750 590 .740| WM1215-ND 60 4.97 35.51] 03-06-2121 
fe) Recept.| 5 250| .795 563 .780 .494 .634 | WM1214-ND 60 4.97 35.51 | 03-06-1121 
© g fo) 15 Plug 5 250/1.042 .614 .750 590 .880 | WM1217-ND 76 6.23 44.52} 03-06-2151 
Recept.| 5 250| 930 569 .780 .530 .770 | WM1589-ND 75 6.60 _44.03 | 03-06-6155 
1 2 3 94 Plug 5 250/1.182 .765 .750 .740 1.040|WM1219-ND 2.10 17.31 123.61]03-06-2241 
Recept.| 5 250 |1.079 .715 750 634 .918| WM1218-ND 2.03 16.68 119.13/ 03-06-1241 
i165” | 36 Plug 4  —1.795 .825 .750 1.02 1.622) WM1588-ND 2.48 21.88 145.86 | 03-06-2361 
: Recept.| 4 —|1.677 .707 .781 .855 1.505|WM1587-ND 2.41 21.27 141.79} 03-06-1361 
a” H Crim il 
.062” Terminals tie, SORE yee 
iva Features: * Use with .062" housings + 008" @, = 7g a 
eee H . F stock 70/30 brass Temp. Range: -40°C ~ 105°C .062 Conductor insulation "gga 
so sat High Volt. Test: Withstands 1500V RMS for 60 Crimp Area Crimp Area Female 
anel Cutout seconds Current Rating: Amperage rating 5A Stor- Female eae l 4 = 
age Temperature Range: -40°C ~ 125°C Plating: ©, E-SSng D> o, — 
200-300p Hot-Tin Dip tin plating 082 082 
Grid | Grid Maximum Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Molex 
Space| No.| Type |Amps V. A Bec D F | Part No. 1 10 100 | Part No. a Wire en Biol Mey = Pricing san Mira 
A =iear 5 escription ize | Dia. (Inc! art No. art No. 
Pug Connector Housings — with: Potent Only, Fre = Hanging. 7osD 03-06-2077] | Male, Crimp Type 78-24 .060/.120 | WMT000-ND 1.08 8.62 35.97 | 02-06-2108 
1 Recept.| 5 250] — — 780 — 183) WM1200-ND 49 153 10.92 |03-06-1011 Female, Crimp Type 18~24| .060/.120_|WM1001-ND 95 7.60 31.68 | 02-06-1103 
Plu = 5 2501 609 318 780 300 "440 WM1220-ND "29 2.38 17.01 03-06-2023 Male, Crimp Type 24-30] .040/.090 |WM1002-ND 1.00 7.97 33.21 | 02-06-2132 
2 ieee 5 250| 505 265 810 192 340] WM1230-ND 59° «2.38 17.01 |03-06-1023 Female, Crimp Type 24~30} .040/.090 |WM1003-ND 95 7.56 31.50 | 02-06-1132 
pt. : - : ; - “ : : Female, Crimp Type 24~30} .040/.090 /WM1003CT-ND§ NEW! = — 5.99 24.34 | 02-06-1131 
3 | Plug | 5 250) .754 318 .750 300 590) WM1221-ND 362.99 21.36 03-06-2032) | Female. Crimp Type 24~30| .040/.090 |WM1003TR-NDA NEW! 600.00/20,000 02-06-1131 
Recept.| 5 250| 650 .265 .780 .192  .484 | WM1231-ND 36 2.99 21.36 | 03-06-1032 Male, PCB Solder-Tall = = WIvi1004-ND 737 10.92 45511 02-06-8103 
4 Plug 5 250] .865 312 .750 .295 .730 | WM1222-ND 51 4.21 30.10} 03-06-2042 Female, PCB Solder-Tail = = WMM1005-ND 137 10.92 45.51 | 02-06-7103 
Recept.|_ 5 250| .785 .260 .780 .192  .630 | WM1232-ND 514.21 30.10} 03-06-1042 Male, Crimp Type 78-24) 060/120 |WM1006-NDT 6.03 48.25 201.05 | 02-06-6103 
da Plug 5 250] .615 465 .750 442 .442 | WM1223-ND 51 4.21 30.10} 03-06-2044 Male, Crimp Type 24~30| .040/.090 |WM1007-NDt 6.03 48.25 201.05 | 02-06-6135 
, Recept.| 5 250] 506 .400 .750 .339 .339 | WM1233-ND 14.21 30.10 | 03-06-1044 Female, Crimp Type 18-24| .060/.120 |WIM1008-NDT 6.03 48.25 201.05 | 02-06-5103 
145) 5 Plug 5 250}1.044 318 .750 310 .890 | WM1224-ND 56 4.59  32.82]03-06-2055 Female, Crimp Type 18~24] .060/.120 |WM1008CT-NDt§ NEW! — 52.97 215.20 | 02-06-5100 
Recept.| 5 250} .940 .265 .780_ 192 .775| WM1234-ND___—.56__—«4.59 32.82] 03-06-1056 | | Female, Crimp Type 18~24] .060/.120 |WM1008TR-NDtA NEW! 1590.00/6,000 02-06-5100 
g | Plug | 5 250] 615 607 750 600 450) WM1225-ND 574.72 33.72/03-06-2061| | Female, Crimp Type 24~30 | .040/.090_|WM1009-NDt 6.03 48.25 201.05 | 02-06-5135 
Recept.| 5 250] 552 505 .780 .494 .344 | WM1235-ND 57 4.72 33.72 | 03-06-1062 Male, PCB = = WM1010-NDt 6.69 53.55 223.14 | 02-06-6122 
9 Plug 5 250] .752 615 .750 .590 .590 | WM1226-ND 59 4.85 34.62}03-06-2092 Female, PCB =— = WM1011-NDt 6.69 53.55 223.14 | 02-06-7104 
Recept.| 5 250] .650 552.780 494 489 | WM1236-ND 59 4.85 34.62 | 03-06-1092 Hand Crimp Tool (Waldom) 18~30 =— WM9900-ND 15.31/1 W-HT-1921 
42 Plug 5 250] .903 .614 .750 590 .740) WM1227-ND 60 4.97 35.51) 03-06-2122 Hand Extraction Tool (Waldom) |18~30 _ WM1586-ND 20.95/1 W-HT-2023 
Recept.|_ 5 250| .795 .563 .780 .494 634 | WM1237-ND 60 4.97 35.51 | 03-06-1122 Universal Crimp Tool (Molex) — _ WM9999-ND 50.75/1 63811-1000 
45 Plug 5 250/1.042 614 .750 .590 .880 | WM1228-ND 16 6.23 44.52} 03-06-2152 Production Tool (Molex) 24~30 _ WM9915-ND 228.96/1 11-01-0185 
Recept.|_ 5 250| 934 .563 .780 .487 .776 | WM1238-ND 716 6.23 44.52 03-06-1152 Production Tool (Molex) 18~24 = WM18585-ND 259.49/1 63811-3300 
24 | Plug 5 250/1.182 .765 .750 .740 1.040| WM1229-ND 2.10 17.31 123.61 03-06-2242 Extraction Tool (Molex) = = WM9929-ND 16.92/1 11-03-0002 
Connector Housings - with Mounting Ears and Detent, Panel Mount t 15u” Select Gold Finish § Cut Tape A Tape and Reel 
2 Plug 5 250} .609 318 .780 .300 .440) WM1203-ND 29 2.38 17.01} 03-06-2024 ‘ . 
Recept.| 5 250| 505 265 810 192 .340|WM1202-ND 292.38 17.01 |03-06-1022 Cable Connector Designer Kit 
145" | 3 aed 5 ae a au ey “200 7 nee 8 pa Shas 98:06. 1038 Contains all parts needed to assemble male and female connectors; totals 86 
ecept.| 5 250| .650 .265 .780_. : : : : connectors. All have pin terminal size .062" diameter with crimping tool, pin 
4 Plug 5 250] .865 312 .750 .295 .730) WM1207-ND 53 4.38 —31.29/03-06-2041 terminal ejector and case. 
Recept.| 5 250| 785 .260 780 192 630 | WM1206-ND 514.21 30.10 }03-06-1041 WM9S79AND icc. cciscsackeaatiaescctecnsnacsteategauvecsieenasncstans¥e $53.88 
33 
MLX™ .084” Power Connectors 
Features:  Intermateable, intermountable and interchangeable with industry standard versions » Cross tested to Seis 
assure industry compatibility * UL recognized, CSA certified * Positive locks « Fully isolated contacts » Circuit 2) 


|.D. grooves to reduce assembly errors « Anti-stress positioning tabs to reduce breakage 


Fig. 1 - Plug Fig. 3- Vertical Amperes/ | Voltage 
Header Descrip-| Circuit Rating Panel Cutout Dimension (Inch) Digi-Key Pricing Molex 
Pos. tion (Max.)* | (Max.)* | A B Ct D [= 5 G Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
Fig. 1 - Plug 
Plug 2 Plug 13.5 600 300 550 WM1242-ND 24 2.08 13.84 55.37 | 50-84-1020 
3 Plug 13.5 600 300 -800 WM1244-ND 28 2.49 16.57 66.29 | 50-84-1030 
4 Plug 13.5 600 -300 1.050 WM1246-ND 32 2.84 18.91 75.62 | 50-84-1040 
6 Plug 11.0 600 800 550 WM1248-ND 37 3.23 21.56 86.22 | 50-84-1060 
9 Plug 11.0 600 800 -800 WM1250-ND 44 3.88 25.87 103.47 | 50-84-1090 
12 Plug 11.0 600 -800 1.050 WM1252-ND 66 5.85 39.00 155.99 | 50-84-1120 
15 Plug 11.0 600 -800 1.300 WM1254-ND 74 6.52 43.47 173.87 | 50-84-1150 
Fig. 2- Cap 
2 Cap 13.5 600 300 550 .340 .095 .250 530 -565 | WM1243-ND 29 2.59 17.24 68.97 | 50-84-2020 
3 Cap 13.5 600 300 800 .340 .095 .250 530 -815 | WM1245-ND 34 2.98 19.86 79.43 | 50-84-2030 
4 Cap 13.5 600 -300 1.050 .340 .095 .250 -530 1.065 | WM1247-ND 35 3.09 20.57 82.27 | 50-84-2040 
6 Cap 11.0 600 800 550 .340 .275 .250 1.030 -565 | WM1249-ND 40 3.55 23.65 94.61 | 50-84-2060 
9 Cap 11.0 600 800 800 .480 .275 .250 1.030 -815 | WM1251-ND 51 4.50 30.02 120.08 | 50-84-2090 
12 Cap 11.0 600 -800 1.050 .480 .275 .350 1.030 1.065 | WM1253-ND 80 7.08 47.23 188.90 | 50-84-2120 
15 Cap 11.0 600 800 1.300 .480 .275 .350 1.030 1.315 | WM1255-ND -90 7.92 52.80 211.21 | 50-84-2150 
Fig. 3 - Vertical Header 
2 Male = a 300 550 WM1256-ND 46 4.06 27.06 108.22 | 10-84-4020 
2 Female = = -300 550 WM1263-ND 44 3.88 25.87 103.46 | 10-84-4022 
3 Male = = 300 -800 WM1257-ND 60 5.26 35.08 140.33 | 10-84-4030 
4 Male = = -300 1.050 WM1258-ND 76 6.69 44.58 178.30 | 10-84-4040 
4 Female — = -300 1.050 WM1265-ND 83 7.32 48.77 _ 195.07 | 10-84-4042 
6 Male = = 800 550 WM1259-ND 1.15 10.15 67.67 270.69 | 10-84-4060 
Optional 6 Female = = 800 550 WM1266-ND__1.25 11.04 73.57 294.27 | 10-84-4062 
Polarizing hex: Panel 9 | Male = — | 800.800 WM1260-ND 1.55 13.68 91.17 364.67 | 10-84-4090 
Key -100 Thickness: 090 9_| Female = — | .800 _.800 WM1267-ND 1.70 15.02 100.15 _ 400.58 | 10-84-4092 
12 Male _ = -800 1.050 WM1261-ND) 2.19 19.31 128.74 514.97 | 10-84-4120 
4 - Circuit #1 location when using polarizing key option 12 | Female =_ — | .800 1.050 WM1268-ND 2.42 21.33 142.23 568.92 | 10-84-4122 
with 2, 3 and 4 circuit housing. 15 Male — = 800 1.300 WM1262-ND 2.78 24.51 163.43 653.72 | 10-84-4150 
© - Circuit #1 location when using polarizing key option 15 | Female _ _ -800 1.300 WM1269-ND 2.71 23.92 159.46 637.83 | 10-84-4152 
with 6, 9, 12 and 15 circuit housing. 7 
* Ratings are per circuit, based on fully loaded housings + Cap housing should be installed into panel in the same direction as the panel cutout is punched 
2, 3 and 4 Position 6, 9, 12 and 15 ” . —_— - 
Vertical Header Position Header .084” Terminals Wire Size | Insulation | a 
P.C. Board ‘Assemblies ee an _ AWG Dia. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex 
; F Split Pin Socket Description Tin Plated | Min. Max. | Part No. 10 100 500 1,000/| PartNo. 
Payout Dimension (Male) (Female) Male Crimp 14~20 | 060.130 | WM1270-ND 665.30 22.09 35.34 | 02-08-2004 
250 Female Crimp 14 ~ 20 060 .130 | WM1271-ND 66 5.25 21.89 35.02 | 02-08-1002 
250 ; Female Crimp 14 ~20 060 = .130 | WM1271CT-NDt NEW! = — 7.12 28.94 44.53 | 02-08-1001 
a 250 Female Crimp 14 ~ 20 060.130 _| WM1271TR-ND$ NEW! 144.00/4,000 02-08-1001 
fee) 506 an 760 Extraction Tool 14 ~ 20 = —_ | WM9921-ND 67.67/1 11-01-0168 
. “ Manual Wire Stripper (Molex)... WM9969-ND 84.59/1 63817-0000 
@ .070 0.070 Sor SS | Grimp Too! for .084 Contacts... WM009-ND 243.27/1 63811-6800 


t Cut Tape $ Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
208 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Grid | Grid Maximum Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Molex 
[iF 


td Space| No.| Type |Amps V. A B Cc D Part No. 1 10 100 | PartNo. 
sae a Power Connectors Plug | 9 600) 1.048 .658 .888 .604 .850 |WM1609-ND 73 6.45 43.02 | 19-09-2068 


Recept.| 9 600| — — — 560 .830 |WM1608-ND* 686.00 40.00 | 19-09-1069 
093” Diameter C t 9 [necept| 8 600| 560830 |WMNGIOND» 807.08. 4722 | 19-09-1009 
1 ‘ecept. - - —- | x -NDe f 4 -09- 
= lameter Connectors oe 42 | Plug | 9 600 [1100 S10 7.140 6687.12 |WNMGTS-ND 1.15 10.17 67.81 | 19-09-2128 
Fates ee | ee 
* UL File Number E-29179; CSA File Number LR-19980 ug ; ‘ 5 c 2 Fl ! ; poe 
* Up to 12 amperes per circuit, (ratings are per circuit and based on fully loaded housings) 18 Recept.| 9 600 eee 868 _1.380 |WM1614-NDe _1.38 12.20 81.35 | 19-09-1159 
* 250 Voltage rating for 03-09 series; 600 Voltage rating for 19-09 series Housing Positive Lock Panel Mount UL94V-0 
* Friction lock for 03-09 series; Positive lock for 19-09 series 1 Plug | 12 600] 485 .394 1.187 .250 .321 |WM1678-ND 43° 3.83 25.51 | 19-09-2017 
Recept.| 12 600| — — 1.177 .300 .300 |WM1670-ND» 433.83 25.51 | 19-09-1016 
9 | Plug | 12 600] 800 365 119 32 69 |WMI6/9-ND 81 7.17 47.81 | 19-09-2027 
Receptacle Recept.| 12 600| — — 1448 30 56 |WMIG71-ND* 817.17 47.81 |19-09-1026 
3 | Plug | 11 600] 1.02 304 1.187 322 850 |WMI680-ND 918.02 53.49 | 19-09-2037 
Recept.| 11600 | — — 1.177.300 .827 |WM1672-ND* 918.02 53.49 | 19-09-1036 
1 | Plug [9 600, — — — — — |WMI68I-ND 96 8.51 56.71 |19-09-2047 
. Recept.| 9 600| — — 1.177 30 1.091 |WM1673-ND* 96 _8.51_56.71 | 19-09-1046 
264 5 | Plug | 9 600 |1.047 68 1.187 586.850 |WNHG82-ND 1.12 9.85 65.65 | 19-09-2067 
Recept.| 9 600| — — 1.177 .563 .827 |WM1674-ND* 1.12 9.85 65.65 | 19-09-1066 
g | Plug | 9 600 |1.048 909 1.19 850.850 |WNHG83-ND 1.18 10.39 69.29 | 19-09-2097 
Recept.| 9 600| — — 148 83 83 |WMIG75-ND* 1.18 10.39 69.29 | 19-09-1096 
qo | Pug | 9 G00; 13S OT 119868 7.112 (WNNGS4-ND 1.33 11.73 78.19 | 19-09-2127 
Receptacle Recept.| 9 600| — — 148 83 1.09 |WM1676-ND* 1.33 11.73 78.19 | 19-09-1126 
45 |Plug [| 9 600 /1.652 OT 1.19 B68 1.38 /WMI685-ND 1.69 14.95 99.67 | 19-09-2157 
It Recept.| 9 600| — — 1448 83 1.35 |WMI677-ND* 1.69 14.95 99.67 | 19-09-1156 
IC 2, Housing Positive Lock UL94V-2 
| b ii T | Plug | 12 600] 485 .304 1.187 .250 321 )WM1686-ND 30 2.68 17.84 | 19-09-2019 
2 | Plug | 12 600] 800 365 119 .32 59 |WM1687-ND 49 4.31 28.76 | 19-09-2029 
eD+ 3 | Plug | 11 600] 1.02 304 1.187 .322 .850 |WM1688-ND 44 3.86 25.72 | 19-09-2039 
7 : . as oa” 4 | Plug | 9 600) — — — — — |WM1689-ND 56 4.98 33.21 19-09-2049 
-198” x .198” Grid -198” x .198” Grid : 6 | Plug | 9 600 |1.047 681 1.187 .586 .850 |WM1690-ND__—.63_ 5.59 _37.28 | 19-09-2069 
9 | Plug | 9 600|1.048 909 1.19 .850 .850 |WM1691-ND 72 6.38 42.54 |19-09-2099 
Grid Patterns 12] Plug | 9 600] 1.3 91 1.19 .868 1.112 |WM1692-ND 83 7.29 48.62 | 19-09-2129 
(Contacts sold 15 | Plug | 9 600|1.552 91 1.19 .868 1.38 |WM1693-ND 1.20 10.57 70.49 | 19-09-2159 
separately) Z\ Shrouded Male Pin Header 
ZN fe) 3 [Header] 5 250) .770 330 — — — |WMT625-ND 2.90 20.28195.19] 10-18-1032 
Ly lo Oo 4 |Header} 5 250] .970 330 — — — |WM1626-ND 2.63 23.22 154.81 |10-18-1041 
1 oO O] [OO] [O00 198"| 6 |Header| 5 250] 740 540 — — — |WM1627-ND 2.80 24.73 164.86 | 10-18-1061 
00! 1666 9 |Header} 5 250] .770 730 — — — |WM1628-ND 3.63 32.05 213.66 | 10-18-1090 
g oO oO 12 [Header| 5 250| .980 740 — — — |WM1629-ND 5.34 47.10313.97 |10-18-1120 
© O} [O O} [QO] [COO 2 |Header| 12 600] 587 374. — — — |WMI041-ND 1.39 1227 81.80| 15-31-1026 
3 |Header| 11 600] .850 374 — — — |WM1038-ND 1.72 15.20 101.30 | 15-31-1036 
1 2 3 4 da 5 6 9 264" 4 |Header| 9 600 | 1.114 374 — — — |WM1042-ND 1.92 16.94 112.96 | 15-31-1046 
6 |Header| 9 600] .850 642 — — — |WM1039-ND 2.98 26.29 175.29 | 15-31-1066 
amalan GEES Divonsfoas (leh) Digi-Key Raina ree 9 |Header| 9 600 | .850 901 WM1040-ND 6.37 56.17 374.50 | 15-31-1096 
Space| No.| Type |Amps V. A B Cc D F | Part No. 1 10 100 | Part No. § Center spacing .248” (6.30mm) will accommodate: A Has positive lock rather than detent lock. 
Connector Housings — with Detent Only, Free Hanging 14, 16 and 18 AWG with 1/32” (79mm) insula- Mounting ears are molded flush with back edge of 
T | Plug [12 5000] — — 2250 437 — |WMI30I-ND 46 410 27.32] 03-09-2014 hee mcs AWG eirted ee polly 1/32” Wire end, not centered on side. 
Plug | 12 250] — — 1.000 358 — |WMI303-ND 15 131 6874/03-09-2011 .79mm) insulation—" - using ; 
1 | pecept.| 12 250| — — 1900 234 — |wMi302.ND 18 131  874{03-09-1011| have positive locking rather than detent lock. s_These|Receptacies'doinet haveimounting ¢ars 
3 | Pug [12 250] 933375 970.340 770 |WNH325-ND 383.33 22.23 03-09-2032 8 
Recept.| 12 250 | 840 312 1.015 236 .670 |WM1332-ND 40 353 23.54/ 03-09-1032 .093” Terminals 
4 pa i en pe a6 106 an a WMS ND s aa ell aera Features: Use with .093" housing Temperature Range: 40°C ~ 105°C; .010" stock 70/30 brass High Voltage 
Plug | 12250 | 555.695 1.024 538.538 | WM1327-ND 686.02 40.111 03-09-2049 Test: Withstands 1500 volts RMS for 60 seconds minimum applied between adjacent terminals Current 
4a R 42 250] 500 600 1.000 434 434 |WM1334-ND 66 5.82 3880| 03-09-1049 Rating: Amperage rating up to 12 amps on some sizes Storage Temperature Range: -40°C ~ 125°C 
198” ecept. hd oN ees t E i Plating: 200-300! Inch Hot-Tin Dip tin plating 
Plug | 12 250) — — 969 350 1.170|WMI315-NDA 69 6.10 40.69] 03-09-2057 
5 |Recept.| 12 250|/ — — 1.000 .240 1.070|WM1314-NDA 65 5.77 38.49/ 03-09-1057 ; ; 
Recept.| 11 250 |1.230 .310 4.105 .240 1.070 |WM1592-ND 57 _5.00 33.36 | 03-09-1054 Solder Tall 093 Male 
g | Plug | 9 260] 750 695 1.000 733 536 |WMT328-ND 51 4.52 30.13 | 03-09-2062 bade ed 
Recept.| 9 250 | .718 .600 1.015 .632 .434 |WM1335-ND 514.52. 30.13 | 03-09-1064 ee 67) (SS SE’ 
go | Plug | 9 250] 937 .660 970 730.770 |WNII329-ND 655.73 38.20 | 03-09-2092 : 
Recept.| 9 250 | 828 .725 1.015 .625 666 |WM1336-ND «675.93 39.55| 03-09-1094 .120 Female 120 Female 
Plug | 75 250 |1.155 760 1.000 .737 .770 |WM1330-ND 73 6.40 42.69] 03-09-2121 iy Bg 
12 |Recept.| 7.5 250) 1.050 655 1.015 .633 .871 |WM1337-ND 74 6.54 43.58] 03-09-1126 ro) Co 
Recept.| 9.5 250 |1.050 .725 1.020 .690 .870 |WM1590-ND «645.67 37.77| 03-09-1121 r a 
pas") 2 | Plug [12 260) 800 375 1.000 352 639 |WWH324-ND 32-281 18:75 03-09-2022 
Recept.| 12 250 | .725 312 1.030 250 636 |WM1331-ND__30_2.62_ 17.44) 03-09-1022 Wire | insulation | Digi-Key Pricing Mir. 
Connector Housings — with Positive Lock, Free Hanging Description Size | Dia. (Inch) | Part No. 10 100 500 | Part No. 

‘i Plug) 9 600] — — 1.031 359 1.156)WMI405-ND 71 6.26 41.73] 03-09-2048 q -09- 
198"| 48 |Recept.| 9 600 | — — 1.063 265 1.032|WM1404-ND 69 6.05 40.34 | 03-09-1047 CPRaerees ie ee et teats 
oag’| 2 | Plug ) 12 600) — — 1.031 359 .656 |WM1401-ND = 56 4.97 33.11) 03-09-2028) | Mate, Crimp Type 14~20.065 ~ .160| WM1100TR-ND+@ 238.00/7,000 02-09-2101 

Recept.| 12 600] — — 1.063 .265 531 |WM1400-ND —53_-4.69._ 31.29 | 03-09-1028 
F “= WM2133-ND@ 10.33 82.64 344.33 | 02-09-6106 
Connector Housings — with Mounting Ears and Detent, Panel Mount WM2134-ND@ 16.41 131.27 546.96 | 02-09-6110 
Plug ] 12 250] 933 375 970 340 770 )WMIS07-ND 46 408 27.21] 03-09-2031 ' ; - 
3 |Recept.| 12 250 | 840 312 1.015 236 670 |WM1338-ND 42 373 2484| 03-09-1081 ; WM1101-ND@ 1.32 10.55 43.98 | 02-09-1104 
| Pug [12 250 /7.131 375 969 338 971 |WMI309-ND 46 4.06 27.06) 03-09-2041 Female, Crimp Type 14~20//.065 ~ 160} WM1101CT-NDt® — 5.00 20.84 | 02-09-1102 
Recept.| 12 250 |1.038 312 1.000 236 .868 |WM1308-ND 443.86. 25.75 | 03-09-1041 WM1101TR-NDE@ 231.00/7,000 02-09-1102 
aa | Plug | 12 250 | 585.695.969.538 .638 |WMISTT-ND 686.02 40.11 | 03-09-2040 WM1102-ND@ 1.40 11.20 46.66 | 02-09-2118 
Recept.| 12 250 | 500 .600 1.000 434 .434 |WM1310-ND __—«66_5.82_ 38.80 03-09-1040] | Male, Crimp Type 18~22|.060 ~ 120] WM1102CT-NDt® NEW! = — 6.84 27.79 | 02-09-2116 
toe! 6 | Pug | 9 250] .750 695.969.733.536 |WMTST/-ND 544.79 37.92 | 03-09-2061 WM1102TR-NDZ@ NEW! 238.00/7,000 02-09-2116 
“pug: | 50 | 83768) 970 — 730-770 [WMSTEND——67 8.953056 05-09-2001 HCAS ee ee 
lug : i ‘ 2 : y i x R -09-; ‘ a . 7 7 -09-- 
90 |recept.| 9 280 | 828 725 1.015 625 666 |WM1318-ND 67 593 39.55| 03-09-1091, | female. Crimp Type Neen oat vee ibe NEW! GSE 92000 De NE 
-ND¢@ NEW! 224.00/7,000 02-09-1117 
12 | Plug [7.5 250 7.155.760 969-737 975 |WMT321-ND 73 6.40 42.69/03-09-2122] | = ——Iinoannss aan, <iaea? 77 oat on0920143 
Recept.| 7.5 250 |1.050 665 1.015 .633 871 |WM1320-ND 746.54 43.58| 03-09-1125 : ; P ; : 
Plug | 9.5 250 1.343 0.76 980 629 1.67 |WM1339-ND 1.50 14.02 93.49| 03-09-2159| | Female. Solder-Tail = — ___| WM1105-ND 1.72 ___13.73__57.23 | 02-09-1134 
15 |Recept.| 7.5 250 /1.240 655 1.015 .632 1.066/WM1322-ND 1.07 9.44 62.95] 03-09-1154) | Male, Crimp Type 18~22|.060 ~ 120) WIM1106-ND*® 10.80 86.37 359.86 | 02-09-6123 
Recept.| 9.5 250 |1.240 655 1.015 .692 1.067|WM1591-ND 938.18 54.56| 03-09-1151| | Female, Crimp Type 18~22|.060 ~ 120] WM1107-ND*® 10.80 86.37 359.86 | 02-09-5142 
248"| 2g | Pug | 12 250 | 800 375 968-352-639 |WIMI305-ND 322.81 18.75) 03-09-2021) | Female, Crimp Type 18~22|.060 ~ .120| WM1107TR-ND$o 3276.00/7,000 02-09-5143 
‘ Recept.| 12 250 | .725 312 1.000 .250 .536 | WM1304-ND 30__ 2.62 17.44 | 03-09-1027! | Male, Crimp Type 24~301.030 ~ 060) WM1108-ND*® 11.23 89.82 374.26 | 02-09-6145 
3_| Plug [11 600 [1.022 365 1.100 350 862 [WNISOT-ND_-78_ 6.88 45.87 | 19-09-2031] | remale, Crimp Type 24--30| 030 ~ 060} WM1109-ND*e 41.23 89.82 374.26 | 02-09-5147 
4 [Recep [9600 [1.168 311 7.140.250 .760 |WNMS02-ND 837.35 49.07 | 19-09-1043] Fuvate. solder-Tal = — TWMA110-ND* 1934 106.69 444.55 1 02-09-6132 
Plug | 9 G00 |7.048 658 1.100 640 886 |WNH505-ND 98.02 53.50|19-09-2061) fro ie colder tail = — — eearatenne 4499: 14434 -ayeaa | 0o008199 
page Recept.| 9 600 | 946 608 1.140 540 .790 |WM1504-ND «91 8.02 53.50| 19-09-1061 2 : : : 
: 9 [Recept.| 8 600 | .948 850 1.140 .790 .790 [WM1506-ND 1.31 11.59 77.26| 19-09-1091| {Hand Crimp Tool (Waldom) |14~26/ _— _| WM9903-ND. 15.31/41 W-HT-1919 
72 | Plug | 6 600 |1.300 .910 1.100 .890 1.140|WM1509-ND 1.34 11.80 78.66| 19-09-2122) [Extraction Tool (Waldom) [18-30] | — WM1593-ND 20.95/1 W-HT-2054 
45 | Plug | 6 600] 1.562 910 7.100 890 1.388 |WNHSTI-ND 2.49 21.98 146.55 19-09-2153) [Universal Crimp Tool (Molex)| | — —__| wg9999-ND 50.75/1 63811-1000 
Recept.| 6 600 |1.422 .850 1.140 .790 1.282|WM1510-ND 2.49 21.98 146.55| 19-09-1151] | Extraction Tool (Molex) = —__| wi9930-ND 16.92/1 11-03-0006 
Housing Positive Lock Panel Mount UL94V-2 Manual Wire Stripper (Molex) |_ — _ Wwmg969-ND 84.59/1 63817-0000 
Plug ] 12 600] 485 343 .320 320 .320)WMIGOI-ND 35 3.09 20.59] 19-09-2018 ; «4am aa 
4 Recept.| 12 600| — — — 300 400 |WNA600-NDe 35 3:09 20.59) 19-09-1019 @ RoHS Compliant 15u” Select Gold Finish + Cut Tape + Tape and Reel 
Plug | 12 600 | 800 365 685 320 580 |WMI603-ND 56 498 33.19] 19-09-2028 . . 
vea"|_—_[Recent.| 12 600| — — — 300 ‘560 |wni602-ND* 564.98 33.19/ 19-09-1029 Cable Connector Designer Kit 
: Plug | 11 600 |7.022 .365 862 .320 .848 |WMI605-ND 50 4.45 29.69] 19-09-2038] from dinalestactS:citeukt desiang (O0Vand 12A/circui : 
3 ‘overs from single to circuit designs (250V and up to circuit). 90 com: 
Recept.| 11 600/ — — _  — ___.300_.830 |WM1604-NDe 534.65 31.03 19-09-1039| plete connectors with .093" (2.36mm) diameter pin size. Crimping tool, pin ter- 
4 | Pug | 9600/1270 365 7.109.321 7.110 /WNHGO7-ND 625.47 36.49 19-09-2048] minal ejector and case included. ROHS Compliant 
Recept.| 9 600 | — — — __ .300 1.090|WM1606-NDe 635.53 36.86] 19-09-1049] WIM9982-ND ........00.......ccccccceseeeeeeeeceeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeteanees $52.80 
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FEATURES: Housings: » Sealing at least IP65 to EN 60529:1991 + A1:2000 “Upper Side Hood Housings” mates with “Upper Side Base Housing” »* Must Series: UL94V-2 Contacts: * Material: Copper alloy » Plating: Passivated Silver 
* NEMA 4X «Scratch resistant, corrosion proof and long lasting * Manual match up correct locking types for housing » To choose the correct size housing »* Voltage: HA, HD and HE Series: UL600V; DSTV-HE Series: 500V Current: 
operation (No tools required) *2 to 4 locking points * Easily accessible cable match up the correct size insert * Some housings require multiple inserts HA Series: 22A; HE Series: 16-24A; HD Series: 10A; DSTV-HE Series: 16A 
entry «All inserts have an extra Protective Earth (PE) contact Inserts: Standards: SPECIFICATIONS: Housings: * Gray, Cast Aluminum Alloy or Thermoplastic Mechanical Plugging Cycles: HA, HD and HE Series: =>500; DSTV-HE Series: 
DIN EN 61984, DIN EN 60664-1 » Approvals: UL/CSA * Operation Elements: Stainless Steel Inserts: » Material: Glass-fiber reinforced >200 Screw Connection: Material: Copper alloy ¢ Plating: Passivated Silver 
MATING INFORMATION: ¢ Male or female inserts will fit into any correct size PC * Temperature Range: HA, HD and HE Series: -40°C ~ 125°C; DSTV-HE Wire Size: HA and HE Series: 20-14AWG; HD Series: 26-14AWG; DSTV-HE 
housing * “Lower Side Hood Housing” mates with “Lower Side Base Housing”; Series: -40°C ~ 110°C * Flammability: HA, HD and HE Series: UL94V-0; DSTV-HE Series: 20-12AWG 


HA Se ries Inserts Digi-Key Price Each Weidmuller 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
A rm Digi-Key Price Each Weidmuller 24 Position Crimped Termination (Side Locking) — Size 4 
Hig: | Description 7 mas. Foeminaties at OOS arta: 5 | Female Insert 281-2289-ND 1223 11.01 9.79 | 1650890000 
1] Female Insert, 3 Positions 281-2210-ND 9668.70 7.73] 1498200000 6 _| Male Insert a ecieee ebay 1223 11.01 __9.79' | 1650870000 
2_| Male Insert, 3 Positions 281-2211-ND 1015 9.14 8.412 | 1498100000 25 Position Grimped Termination (End Locking) — Size 5 
{| Female Insert, 4 Positions 281-2212-ND 1.07 9.97 8.86 | 1498400000 3. | Female Insert 281-2291-ND 12.23 11.01 9.79 | 1650820000 
2_| Male Insert, 4 Positions 281-2213-ND 11.62 10.46 __9.30_| 1498300000 4. | Male Insert 281-2292-ND 12.23 11.01 9.79 | 1650810000 
10 Position Screw Termination (End Locking) — Size 2 Crimp Contacts and Tooling for HD Series 
i punale oe eae ae ap tae Tete sone — ]Pin 16AWG Silver plated 281-2284-ND 72 65 58 | 1651550000 
ale ise = oes ae 12 : Socket 16AWG Silver plated 281-2285-ND 72 65 58 | 1651600000 
16 Fosttion' Screw: Termmation (End Eocking)i— 3120.2 Crimp Tool 16-24AWG 281-2179-ND 569.65. —  — |9018490000 
3 [Female Insert, |16F 281-2232-ND 2038 1835 16.31 | 1650780000 Ganatheicauel ton paeeai ef a aac aonb 
4 | Male Insert, 1-16+ 281-2233-ND 1798 16.18 14.39 | 1650770000 — |Contact Removal Too -2388- 55. = = 7 
3. | Female Insert, 17-32+ 281-2234-ND 2038 1835 16.31 | 1650900000 . 
4. | Male Insert, 17-32+ 281-2235-ND 1713 1542 13.71 | 165088000 | DS TV-HE Series Inserts 
t Pin numbers 
z Digi-Key Price Each Weidmuller 
HE Series Inserts Fig. |Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
6 Position Screw Termination — Size 3 
Digi-Key Price Each Weidmuller Female Insert 281-2197-ND 32.60 2934 26.08 | 1848550000 
Fig. | Description Part No. if 10 100 | Part No. 7 Sea i i 
DS Position Serew Temsinaton (End Lorkina} + Sire Male Insert ___|281-2196-ND__—t898__17.09 15.19 | 1848660000 
5 [Female Insert, 240 281-2243-ND 7060 9.55 849 1200200000 10 Position Screw Termination — Size 4 
6 _|Male Insert, 248 281-2244-ND 10.60 9.55 8.49 _| 1200000000 7 |Female insert 281-2199-ND 36.85 32.27 28.68 | 1848570000 
10 Position Screw Termination (Side Locking) — Size 4 Male Insert 281-2198-ND 28.47 25.63 22.78 | 1848680000 
5 [Female Insert, 16A 281-2252-ND 12.23 11.01 9.79 | 1204100000 16 Position Screw Termination — Size 6 
6 _|Male Insert, 164 281-2253-ND 12.23 11.01 9.79 | 1203900000 
16 Position Screw Termination (Side Locking) — Size 6 7 aie Sere pe ap an bepress 
5 [Female Insert, 16A 281-2260-ND 7550 1395 12.40 | 1207700000 : ; ; 
6 _|Male Insert, 164 281-2261-ND 16.31 14.68 13.05 | 1207500000 24 Position Screw Termination — Size 8 
24 Position Screw Termination (Side Locking) — Size 8 Female Insert 281-2379-ND 73.33 66.00 58.67 | 1848590000 
5 | Female Insert, 16A, 1-24 281-2269-ND 20.38 18.35 16.31 | 1211300000 7 Male Insert 281-2202-ND 66.80 60.13 53.45 | 1848730000 
6_|Male Insert, 16A, 1-24¢ 281-2270-ND 2038 18.35 16.31_ [1211100000 
5 |Female Insert, 16A, 25-48¢ 281-2272-ND 1713 15.42 13.71 | 1221200000 . . 
6_|Male Insert, 16A, 25-48+ 281-2271-ND 1713 15.42 13.71 | 1220800000 Housings and Accessories 
t Pin numbers Digi-Key Price Each Weidmuller 
. Fig. | Description Part No. 1 10 100 | PartNo. 
H D Se ries Inserts Hoods — End Locking - Lower Side — Size 1 
Digi-Key Price Each Weidmuller 8 Plastic hood, side cable entry, PG11 thread | 281-2214-ND 6.11 5.51 4.90 | 1652400000 
Fig. | Description Part No. i! 10 100__| Part No. Metal hood, side cable entry, PG11 thread | 281-2215-ND 6.18 5.56 4.95 | 1652480000 
7 and'8 Position Crimped Termination (End Locking) — Size'1 g_ | Plastic hood, side cable entry, PG11 thread | 281-2216-ND 535 4.82 4.29 | 1652380000 
1 | Female Insert, 7 Positions 28280 ND) 3.68 = 3.82 2.95 / 1650580000 Metal hood, side cable entry, PG11 thread | 281-2217-ND 618 556 4.95 | 1652470000 
2. | Male Insert, 7 Positions 281-2281-ND 3.68 3.32 2.95 | 1650570000 B. ‘End Lockh L Sid Size? 
1 [Female Insert, 8 Positions 281-2282-ND 368. 332 2.95 | 1650600000 Se eee Oe. See ee 
2 | Male Insert, 8 Positions 981-2283-ND 368 332 ~~ +295 |1650590000 10 | Metal coupling hood, PG11 thread 281-2218-ND 618 5.56 4.95 | 1652500000 
16 Position Crimped Termination (End Locking) — Size 3 1 Plastic bulkhead housing 281-2178-ND 6.53 5.88 5.22 | 1652410000 
5 | Female Insert 281-2287-ND 1141 1027 9.43 | 1650720000 Metal bulkhead housing 281-2219-ND 693 6.24 5.55 | 1497600000 
6 | Male Insert 281-2286-ND 12.23 11.01 9.79 | 1650710000 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
210 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Weidmiiller X RockStar® Heavy Duty Connectors 
Housings and Accessories (Cont.) 


[ms] 


Digi-Key Price Each Weidmuller Digi-Key Price Each Weidmuller 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Description Part No. il 10 100 | Part No. 
12 | Metal base housing, PG11 thread 281-2220-ND 1240 11.16 9.92 | 1652490000 4g | Metal hood, top cable entry, PG16 thread | 281-2237-ND 15.29 13.76 12.23 | 1664810000 
13 Metal cover for female insert 981-2221-ND 8.29 TAT 6.64 | 1665750000 Metal hood, top cable entry, PG21 thread 281-2294-ND 20.78 18.70 16.63 | 1664870000 
Metal cover for male insert 281-2222-ND 671 6.04 5.37 | 1665740000 16 | Metal cover 281-2241-ND 10.60 9.55 8.49 | 1665900000 
Hoods — End Locking - Lower Side — Size 2 Bases — End Locking - Lower Side — Size 5 
Metal hood, side cable entry, 19 | Metal coupling hood, PG16 thread 281-2238-ND 20.38 18.35 —_—*16.31 | 1665450000 
PG16 thread, 54mm 28152225:ND) 876 7.89 __7.01 | 1663810000 99 | Metal base housing, 2xPG16 thread 281-2185-ND 22.82 20.54 18.26 | 1665070000 
4 yee bie ne bee entry, ean ae age teal Metal base housing, PG21 thread 281-2240-ND 18.75 16.88 15.01 | 1665090000 
read, 68mm - - i i i ; 
Metal hood, side cable entry, PG21 thread | 281-2296-ND 18.75 16.88 15.01 | 1683870000 - ee iiss housing Sooene ne ee tee Hee 
Metal hood, top cable entry, PG16 thread 281-2226-ND 8.76 7.89 7.01 | 1663930000 7 Fi : 7 
15 | Metal hood. top cable entry. PG21 thread | 281-2297-ND 18.21 1639 14.57 | 1663990000 volar hood de cable reese == Side Locking -' Lower Side :— Size: 
6: |(Metal cover 2 2280-ND 1G.96. IAS - - 18.26, [1665890000 PG21 thread, 61mm 281-2262-ND 13.87 12.49 _ 14.10 | 1656480000 
Bases — End Locking - Lower Side — Size 2 14 | Metal hood, side cable entry, 
19 | Metal coupling hood, PG16 thread 281-2227-ND 13.87 1249 11.10 | 1664560000 PG21 thread, 76mm 981-2330-ND 20.24 1822 1620 11656520000 
Metal coupling hood, PG21 thread 281-2298-ND 24.44 22.00 19.56 | 1664630000 Metal hood, side cable entry, PG29 thread _| 281-2331-ND 18.04 16.24 14.44 | 1656540000 
20 | Metal housing hood, PG16 thread 281-2229-ND 14.91 13.42 11.93 | 1664170000 Metal hood, top cable entry, 
17 | Metal bulkhead housing 281-2228-ND 10.60 9.55 8.49 | 1664040000 PG21 thread, 61mm 281-2263-ND 13.87 12.49 11.10 | 1656590000 
18 | Metal cover 281-2231-ND 13.38 12.05 10.71 | 1665880000 15 | Metal hood, top cable entry, 
Hoods — End Locking - Lower Side — Size 3 PG21 thread, 76mm 281-2332-ND 20.38 18.35 16.31 | 1656630000 
Metal hood, side cable entry, PG16 thread | 281-2245-ND 10.39 9.35 8.32 | 1652520000 Metal hood, top cable entry, PG29 thread 281-2333-ND 15.61 14.05 12.49 | 1656650000 
14 | Metal hood, side cable entry, PG21 thread | 281-2299-ND 15.50 13.95 12.40 | 1652560000 21 | Metal cover 281-2267-ND 97.71 24.95 22.18 | 1665270000 
Metal hood, side cable entry, PG29 thread | 281-2300-ND 15.50 13.95 12.40 | 1652580000 Bases — Side Locking - Lower Side — Size 6 
Metal hood, top cable entry, PG16 thread See 10.30 9.35882 / 1652640000 | | Metal coupling hood, PG21 thread, 64mm | 281-2264-ND 22.01 19.81 17.61 | 1657270000 
15 | Metal hood, top cable entry, PG21 thread | 281-2301-ND 15.50 13.95 12.40 | 1652680000 Metal coupling hood, PG21 thread, 79mm | 281-2336-ND 9934 9841 92.48 | 4657310000 
Metal hood, top cable entry, PG29 thread | 281-2302-ND 15.50 13.95 12.40 | 1652700000 ioral aes nUStig: PED Read RATED eer GE aT 
16 | Metal cover 281-2250-ND 2771 24.95 22.18 | 1665210000 25 | Metal base housing, 2xPG21 thread 281-2334-ND 24.44 22.00 19.56 | 1656730000 
Bases — End Locking - Lower Side — Size 3 Metal base housing, PG29 thread 281-2335-ND 2493 22.44 19.95 | 1656830000 
19 | Metal coupling hood, PG16 thread 281-2247-ND 13.66 12.30 10.93 | 1653200000 22 | Metal bulkhead housing 281-2265-ND 1550.13.95 12.40 | 1208600000 
Metal coupling hood, PG21 w/o thread 281-2305-ND 20.38 18.35 16.31 | 1653230000 18 | Metal cover 281-2268-ND 43.87 42.49 41.10 11665260000 
Metal base housing, PG16 thread 281-2249-ND 1816 16.35 14.53 | 1652750000 Hoods — End Locking - Lower Side — Size 6 
20 | Metal base housing, PG16 thread w/cover | 281-2303-ND 22.01 19.81 17.61 | 1652980000 Metal hood, side cable entry, 
Metal base housing, PG21 thread 281-2304-ND 25.66 23.10 _20.53 | 1652840000 Peat inmaieian ame Taso aaa. - 400 aneraenags 
26 | Metal bulkhead housing 281-2248-ND 1387 1249 11.40 | 1202100000 14 | Metal hood, side cable entry, 
18' | ‘Metal cover 2oIA25 IND 1387 12.49, 11-10] 1665200000 PG21 thread, 76mm 281-2338-ND 20.24 18.22 _ 16.20 | 1657890000 
Hoods — Side Locking - Lower Side — Size 4 Metal hood, side cable entry, PG29 thread | 281-2339-ND 18.04 16.24 14.44 | 1657910000 
Metal hood, side cable entry, PG16 thread_| 281-2254-ND 15.29 13.76 12.23 | 1654070000 Metal hood, top cable entry, PG21 thread | 281-2340-ND 20.24 18.22 16.20 | 1657960000 
Metal hood, side cable entry, 15 | etal hood, top cable entry, PG29 thread | 281-2341-ND 18.04 16.24 14.44 | 1658020000 
14 |_PG21 thread, 52mm 281-2306-ND 14.56 13.10 11.65 | 1654090000 Hasel'= End Looking “Lower Sia Seize'6 
Metal hood, side cable entry, - 
PG21 thread, 72mm ayReeTPANT woes -dgSA- dave I6SA180000 19 | Metal coupling hood, M25 thread 281-2186-ND 26.89 2421 21.52 | 1788290000 
Metal hood, side cable entry, PG29 thread_| 281-2308-ND 22.82 2054 18.26 | 1654170000 2p | Metal base housing, PG21 thread 281-2343-ND 22.72 20.46 = 18.18 | 1658110000 
Metal hood, top cable entry, PG16 thread _| 281-2255-ND 46.45 41.81 37.47 | 1654220000 Metal base housing, 2xPG21 thread 281-2344-ND 25.66 23.10 20.53 | 1658120000 
15 | Metal hood, top cable entry, 26 | Metal bulkhead housing 281-2342-ND 16.31 1468 13.05 | 1209700000 
PG21 thread, 52mm 281-2309-ND 15.50 13.95 12.40 | 1654240000 Hoods — Side Locking - Lower Side — Size 7 (Uses two Size 5 Inserts) 
21 | Metal cover 281-2258-ND 2847 25.63 22.78 | 1665240000 414 | Metal hood, side cable entry, PG21 thread] 261-2345-ND 25.66 2310 20.53 | 1665670000 
Bases — Side Locking - Lower Side — Size 4 Metal hood, side cable entry, PG29 thread | 281-2346-ND 2771 24.95 22.18 | 1665690000 
23 | Metal coupling hood, PG16 thread 281-2256-ND 20.38 18.35 16.31 | 1654580000 15 Metal hood, top cable entry, PG21 thread 281-2187-ND 25.63 23.07 20.51 | 1665790000 
Metal base housing, PG16 thread 981-2290-ND 2549 22.95 20.40 | 1654370000 Metal hood, top cable entry, PG29 thread | 281-2347-ND 29.34 26.41 23.48 | 1665810000 
Metal base housing, 2xPG16 thread 281-2310-ND 25.49 22.95 20.40 | 1654380000 Bases — Side Locking - Lower Side — Size 7 (Uses two Size 5 Inserts) 
25 | Metal base housing, 2xPG21 thread 281-2311-ND 25.60 23.04 20.48 | 1654450000 23 | Metal coupling hood, M26 thread 281-2188-ND 35.85 32.27 28.68 | 1788080000 
Metal base housing, PG29 thread 281-2184-ND 29.34 26.41 __23.48 | 1654470000 95 | Metal base housing, 2xPG21 thread 281-2349-ND 28.85 2597 23.09 | 1665980000 
22 | Metal bulkhead housing 281-2257-ND 1956 17.61 15.65 | 1205000000 Metal base housing, PG29 thread 281-2350-ND 32.60 29.34 26.08 | 1666010000 
18 | Metal cover 281-2259-ND 13.69 12.32___10.96 | 1665230000 22 | Metal bulkhead housing 281-2348-ND 3156 28.41 25.25 | 1665860000 
Hoods — Side Locking - Upper Side — Size 4 Hoods — Side Locking - Lower Side — Size 8 
Metal hood, side cable entry, 14 | Metal hood, side cable entry, P21 thread | 281-2273-ND 1550 1395 12.40 | 1661230000 
PG16 thread, 52mm 281-2322-ND 15.50 _13.95 _12.40 | 1654750000 Metal hood, side cable entry, PG29 thread | 281-2351-ND 1550 1395 12.40 | 1661240000 
23 ee He Gana sie 281-2323-ND 22.60 20.35 _18.09 | 1654810000 Matal haod):top cable entry, 
read, 72mm + - ‘ fi ql 
Metal hood, side cable entry, PG2t thread | 281-2324-ND 22.82 2054 18.26 | 1654790000 : aaa Sa eBAEeTAeNB W781 16.08 __ 14.25 | 1661870000 
Metal hood, top cable entry, PG16 thread 281-2325-ND 20.17 18.16 16.14 | 1654860000 u 2 
Metal hood, top cable entry, PG29 thread | 281-2326-ND 30.79 27.72 24.64 | 1654920000 PG21 thread, 76mm eB ieeaoeAND) 23.50 21.15 18.80 | 1661440000 
- - - - Metal hood, top cable entry, PG29 thread | 281-2353-ND 1561 14.05 12.49 | 1661380000 
Bases — Side Locking - Upper Side — Size 4 
74 | Metal bulkhead housing with cover 281-2327-ND 2771 24.95 22.18 | 1205600000 | Metal cover _ [e281 2278 ND AIHA) «BAS, “B28 | TS6ROINOOD 
Metal base housing, PG16 thread w/cover_ | 281-2328-ND 29.34 26.41 ~—-23.48 | 1655000000 : Bases — Side Locking - Lower Side — Size 8 
Hoods — End Locking - Lower Side — Size 4 23 | Metal coupling hood, PG21 thread 281-2275-ND 22.01 1981 17.61 | 1661720000 
Metal hood, side cable entry, PG16 thread | 281-2312-ND 1529. 1376 12.23 | 1655210000 Metal coupling hood, PG29 thread Bleep 22.01 1981 17.61 | 1661780000 
14 | Metal hood, side cable entry, PG21 thread | 281-2313-ND 22.82 2054 18.26 | 1655250000 Metal base housing, PG21 thread 281-2277-ND 28.03 25.23 22.43 | 1661510000 
Metal hood, side cable entry, PG29 thread | 281-2314-ND 1967 17.70 15.74 | 1655270000 25 | Metal base housing, 2xPG21 thread 281-2354-ND 29.34 26.41 23.48 | 1661520000 
Metal hood, top cable entry, P16 thread | 281-2315-ND 2038 1835 16.31 | 1655320000 Metal base housing, 2xPG29 thread ee ees oorND) 747 24.45 21.74 | 1661630000 
15 | Metal hood, top cable entry, PG21 thread | 281-2316-ND 26.77 24.10 21.42 | 1655360000 22 | Metal bulkhead housing 281-2276-ND 20.38 = 18.35 16.31 | 1212400000 
Metal hood, top cable entry, PG29 thread | 281-2317-ND 24.56 22.11 19.66 | 1655380000 18 | Metal cover 281-2279-ND 16.31 14.68 ‘13.05 | 1665630000 
Bases — End Locking - Lower Side — Size 4 Hoods — End Locking - Lower Side — Size 8 
19 | Metal coupling hood, PG16 thread 281-2321-ND 20.38 18.35 16.31 | 1655890000 14 Metal hood, side cable entry, PG21 thread | 281-2357-ND 15.50 13.95 12.40 | 1662390000 
np | Metal base housing, 2xPG16 thread 281-2319-ND 607 2347 20.86 | 1655470000 Metal hood, side cable entry, PG29 thread _| 281-2358-ND 1561 14.05 12.49 | 1662410000 
Metal base housing, 2xPG16 thread w/cover | 281-2320-ND 29.05 26.15 —_—-23.25 | 1656680000 15 | Metal hood, top cable entry, PG21 thread | 281-2359-ND 1550 13.95 12.40 | 1662540000 
12 | Metal angled housing 281-2181-ND 38.03 34.23 30.42 | 1790040000 Metal hood, top cable entry, PG29 thread 281-2360-ND 15.50 13.95 12.40 | 1662550000 
26 | Metal bulkhead housing 281-2318-ND 19.56 17.61 15.65 | 1206100000 Bases — End Locking - Lower Side — Size 8 
Hoods — End Locking - Lower Side — Size 5 20 | Metal base housing, 2xPG21 thread 281-2362-ND 27.23 24.51 21.79 | 1662720000 
Metal hood, side cable entry, 26 | Metal bulkhead housing 281-2361-ND 17.80 16.02 14.24 | 1213900000 
PG16 thread, 58mm 281-2236-ND 15.29 13.76 12.23 | 1664690000 Hoods — End Locking - Lower Side — Size 9 (Uses three Size 5 Inserts) 
14 | Metal hood, side cable entry, 14 | Metal hood, side cable entry, PG29 thread | 281-2363-ND 37.48 33.73 29.99 | 1666710000 
PG16 thread, 72mm 281-2329-ND 2078 18.70 _16.63 | 1664730000 15 | Metal hood, top cable entry, PG29 thread | 281-2364-ND 37.48 33.73 29.99 | 1666730000 
Metal hood, side cable entry, PG21 thread | 281-2293-ND 19.44 17.50 15.56 | 1664750000 


(Continued) 
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Weidmiiller X RockStar® Heavy Duty Connectors 
Housings and Accessories (Cont.) 


Digi-Key Price Each Weidmuller Digi-Key Price Each Weidmuller 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Description Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Bases — End Locking - Lower Side — Size 9 (Uses three Size 5 Inserts) 15 Metal hood, top cable entry, PG29 thread | 281-2376-ND 71.81 64.63 57.45 | 1650980000 
26 | Metal bulkhead housing 981-2365-ND 5460 4915 43.69 11666740000 Metal hood, top cable entry, PG36 thread _| 281-2377-ND 68.67 61.81 54.94 | 1651000000 
Hoods — Side Locking - Lower Side — Size 10 (Uses two Size 6 Inserts) Bases — End Rocking + Lower Side — Size 12 (Uses two Size 8 Inserts) 
14 | Metal hood, side cable entry, PG29 thread] 281-2367-ND 37.60 33.84 30.08 | 1666840000 a es a ee pie a Rey his oo 
15 | Metal hood, top cable entry, PG29 thread | 281-2368-ND 42.38 38.14 33.91 | 1666870000 ; : 
Bases — Side Locking - Lower Side — Size 10 (Uses two Size 6 Inserts) PG1i threads Plastic eres = ee 170 151 11568990000 
93 Metal coupling hood, PG29 thread 281-2190-ND 73.01 65.71 58.41 | 1902740000 Ps PG16 threads 281-2203-ND 2414 1.93 1.71 |1569010000 
Metal coupling hood, PG36 thread 281-2191-ND 59.32 53.39 47.46 | 1902750000 PG21 threads 081-2204-ND 298 ~=«-2.69 239 | 1569020000 
05 Metal base housing, 2xPG29 thread 281-2370-ND 57.51 51.76 46.01 | 1666920000 PG29 threads 281-2205-ND 7.42 6.68 5.94 | 1569030000 
Metal base housing, PG36 thread 281-2189-ND 61.92 55.73 49.54 | 1902610000 Brass Cable Glands — IP54 
22 | Metal bulkhead housing 281-2369-ND 35.85 32.27 28.68 | 1217800000 PG11 threads 281-2381-ND 1.72 1.55 1.38 |0260700000 
Hoods — End Locking - Lower Side — Size 10 (Uses two Size 6 Inserts) 27 PG16 threads 281-2382-ND 2.32 2.09 1.86 / 0261400000 
14 | Metal hood, side cable entry, PG29 thread | 281-2371-ND 45.63 41.07 36.51 | 1667120000 PG21 threads 281-2383-ND 2.96 2.66 2.37 | 0260900000 
15 | Metal hood, top cable entry, M32 thread | 281-2192-ND 65.17 58.66 52.14 |1788450000 PG29 threads ieee AD 4504.14 3.68 |0261000000 
Bases — End Locking - Lower Side — Size 10 (Uses two Size 6 Inserts) = NPT Adepters\— Fos 
19 | Metal coupling hood, M32 thread 281-2194-ND 74.96 67.46 59.97 | 1788500000 ee eee a . sees 
20 | Metal base housing, M32 thread 281-2193-ND 74.94 67.45 59.96 | 1902670000 PG16 to NPT 1/2” 981-2385-ND 971 8.75 777 |1712360000 
26 | Metal bulkhead base 281-2372-ND 48.08 43.28 38.47 | 1219500000 — | got to NPT 3/4” 981-2386-ND 971 875 ~—~—«7:77-(/1712370000 
Hoods — End Locking - Lower Side — Size 12 (Uses two Size 8 Inserts) PG36 to NPT 1 1/4” 281-2208-ND 18.70 16.83 14.96 | 1712380000 
Metal hood, side cable entry, PG29 thread | 281-2373-ND 71.81 64.63 57.45 | 1650850000 PG29 to NPT 1” 281-2387-ND 9.71 8.75 7.77 |1712390000 
14 | Metal hood, side cable entry, PG36 thread | 281-2374-ND 68.45 61.61 54.76 | 1650860000 Coding Pin for Inserts 
Metal hood, side cable entry, PG42 thread | 281-2375-ND 68.45 61.61 54.76 | 1670470000 — | Coding Pins 281-2209-ND 65 59 53 | 1203600000 


Amphenol 


Amphenol-Tuchel Electronics GmbH 


Heavy Duty 146-E Series Power Connector Kits 


No. of Latch Kit Cable Cable Diameter Hood Spring Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
Positions Style Type Entry Inch Profile Cover Part No. 1 10 50 Part No. 
Bulkhead Housing Kits with Female Inserts 
6+G Single Panel _ _ _— No 361-1150-ND 20.30 19.62 18.27 C146 10E006 940 1 
6+G Single Panel = = = Yes 361-1151-ND 25.49 24.64 22.94 C146 10E006 942 1 
10+G Single Panel = _ = No 361-1156-ND 26.12 25.25 23.51 C146 10E010 941 1 
10+G Single Panel = = = Yes 361-1157-ND 31.19 30.15 28.07 C146 10E010 942 1 
16+G Single Panel = _ _— No 361-1162-ND 28.95 27.99 26.06 C146 10E016 941 1 
16+G Single Panel = = = Yes 361-1163-ND 34.19 33.05 30.77 C146 10E016 942 1 
24+G Single Panel = _ _— No 361-1166-ND 33.26 32.15 29.93 C146 10E024 941 1 
24+G Single Panel — = = Yes 361-1167-ND 39.73 37.75 36.19 C146 10E024 942 1 
24+G Double Panel = = = No 361-1176-ND 35.06 33.89 31.55 C146 10E024 940 1 
Mating Hood Kits with Male Inserts 

6+G Single Cable Side 0.315 ~ 0.630 Low = 361-1152-ND 21.39 20.68 19.26 C146 10E006 943 1 
6+G Single Cable Side 0.433 ~ 0.866 High _ 361-1153-ND 23.67 22.89 21.31 C146 10E006 945 8 
6+G Single Cable Top 0.315 ~ 0.630 Low = 361-1154-ND 22.31 21.57 20.08 C146 10E006 944 1 
6+G Single Cable Top 0.433 ~ 0.866 High _— 361-1155-ND 23.28 22.51 20.96 C146 10E006 946 8 
10+G Single Cable Side 0.315 ~ 0.630 Low = 361-1158-ND 26.70 25.81 24.03 C146 10E010 943 1 
10+G Single Cable Side 0.433 ~ 0.866 Low _ 361-1159-ND 26.54 25.66 23.89 C146 10E010 946 1 
10+G Single Cable Top 0.315 ~ 0.630 Low = 361-1160-ND 26.43 25.55 23.79 C146 10E010 944 1 
10+G Single Cable Top 0.433 ~ 0.866 Low _— 361-1161-ND 27.65 26.73 24.89 C146 10E010 945 1 
16+G Single Cable Side 0.433 ~ 0.866 Low = 361-1164-ND 30.93 29.90 27.84 C146 10E016 943 1 
16+G Single Cable Top 0.433 ~ 0.866 Low _ 361-1165-ND 30.80 29.77 27.72 C146 10E016 944 1 
24+G Single Cable Side 0.433 ~ 0.866 Low = 361-1168-ND 37.14 35.91 33.43 C146 10E024 949 1 
24+G Single Cable Side 0.433 ~ 0.866 High _ 361-1169-ND 36.84 35.62 33.16 C146 10E024 947 8 
24+G Single Cable Side 0.748 ~ 1.220 Low = 361-1170-ND 41.16 39.79 37.05 C146 10E024 955 1 
24+G Single Cable Side 0.748 ~ 1.220 High _ 361-1171-ND 41.17 39.12 37.50 C146 10E024 956 8 
24+G Single Cable Top 0.433 ~ 0.866 Low = 361-1172-ND 37.28 36.04 33.55 C146 10E024 950 1 
24+G Single Cable Top 0.433 ~ 0.866 High = 361-1173-ND 36.84 35.62 33.16 C146 10E024 948 8 
24+G Single Cable Top 0.748 ~ 1.220 Low _ 361-1174-ND 38.60 36.67 35.16 C146 10E024 958 1 
24+G Single Cable Top 0.748 ~ 1.220 High = 361-1175-ND 41.24 39.19 37.57 C146 10E024 957 8 
24+G Double Cable Side 0.433 ~ 0.866 Low _ 361-1177-ND 35.76 34.57 32.19 C146 10E024 945 1 
24+G Double Cable Side 0.433 ~ 0.866 High = 361-1178-ND 35.22 34.05 31.70 C146 10E024 943 8 
24+G Double Cable Side 0.748 ~ 1.220 Low _ 361-1179-ND 40.64 39.29 36.58 C146 10E024 953 1 
24+G Double Cable Side 0.748 ~ 1.220 High = 361-1180-ND 41.01 39.65 36.91 C146 10E024 951 8 
24+G Double Cable Top 0.433 ~ 0.866 Low _ 361-1181-ND 36.68 35.46 33.01 C146 10E024 946 1 
24+G Double Cable Top 0.433 ~ 0.866 High = 361-1182-ND 34.82 33.66 31.34 C146 10E024 944 8 
24+G Double Cable Top 0.748 ~ 1.220 Low _ 361-1183-ND 39.44 38.13 35.50 C146 10E024 954 1 
24+G Double Cable Top 0.748 ~ 1.220 High = 361-1184-ND 41.01 39.65 36.91 C146 10E024 952 8 


IN X4 NEW! 8383 Series High Temperature Box Headers 


Features: * Molded from high temperature UL94V-0 nylon © .100” (2.54mm) spacing * Mates with all IDC socket connectors * 1A current rating * Operating 


Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


No. of Dimensions - (mm) Digi-Key Price Each AVX 
Positions Ee A Part No. 1 10 100 Part No. 
10 19.90 17.90 478-4878-ND 2.30 1.97 1.53 008383010000010 
14 24.98 22.98 478-4879-ND 2.61 2.24 1.74 008383014000010 
16 27.52 25.52 478-4880-ND 3.02 2.58 2.01 008383016000010 
20 32.60 30.60 478-4881-ND 3.02 2.58 2.01 008383020000010 
26 40.22 38.22 478-4882-ND 4.46 3.82 2.97 008383026000010 
34 50.38 48.38 478-4883-ND 4.46 3.82 2.97 008383034000010 
40 58.00 56.00 478-4884-ND 7.79 6.67 5.19 008383040000010 
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/™. MicroCross™ Digital Visual Interface 
molex 


\ (DVI) Connector System 


MicroCross DVI has been chosen by the DDWG as the 
standard digital interface for connecting a host device and 
display device to support high-resolution video applications. 
Supporting one or two digital channels driven by Transition 
Minimized Differential Signaling (TMDS) and/or a high 
bandwidth analog interface, the MicroCross was chosen 
for its size, performance and cost. The innovative contact 
design provide the industry with a video interface design 
which supports over 1.65Gb/s per differential pair (for a 
total 9.9Gb/s over a dual link implementation) and 2.5GHz 
support for the analog interface. This innovative approach 
addresses the problem of an industry in transition. By 
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High Definition Multimedia (HDMI) 
Interface Connector System 


High Definition Multimedia Interface (HDMI) 


connectors and cable assemblies provide 
an uncompressed digital link between 
consumer electronics equipment such as 
DVD players, set-top boxes and audio/video 
monitors such as plasma display screens for 
high-definition televisions. HDMI is a small, 
user-friendly interconnect that provides up 
to 5 Gbps of bandwidth to support high- 
definition video plus multi-channel audio in 


a single cable. 
HDMI Receptacle 


providing a single high performance interface, precious 
board I/0 space is saved and lower system costs are achieved. The interface provides added benefits of a high cycle life 
interface for mobile applications and the improved EMI performance needed for high speed links. The EMI performance is 
achieved through the 360° shielding of the MicroCross DVI cable and connector design. 


Features: * Optional mounting flange offers 
screw panel mounting and grounding 
*Dimples provide additional impedance 
control »* Wide solder tabs for PCB 
hold-down » Grounding fingers provide 
mechanical and electrical stability. 
Specifications: * Circuits/Positions: 19 
« Pitch/Center Spacing: 0.50mm (.020 in.) 
© Voltage: 40V maximum « Current: 0.54 
maximum 

Cable Assembly 

Features: * Compact, user-friendly design meets consumer equipment needs * HDMI-DVI cables-DVI backward compatible 
* Mounting flange-protects solder joints; additional grounding * Signal layout-low impedance mismatch » Fully shielded- 
ESD protection 


Dimensions in mm 


Specifications: * Gender: Male-to-Male * Cable Length: 1.0m (3.28 feet) * Shielded * Wire Size: 23AWG 
Dim. A| Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Description (mm) | Part No. 1 25 50 Part No. 
1 HDMI to DVI-Digital 1,000 | WM19082-ND 14.76 13.53 12.30 | 88768-3500 
Cable Assembly 2,000 | WM19090-ND 16.96 15.55 14.14 | 88768-3510 
9 HDMI to HDMI 1,000 | WM19083-ND 13.40 12.29 11.17 | 88768-9800 
Cable Assembly 2,000 | WM19091-ND 15.60 14.31 13.01 | 88768-9810 
— |WM19084CT-NDt 5.61 5.15 4.68 | 500254-1927 
— |WM19084TR-ND$ 1701.50/500 500254-1927 
3 HDMI Receptacle, — |WM19086CT-NDt 2.38 2.19 1.99 | 47151-0001 
Right Angle, SMT — |WM19086TR-ND$ 486.15/350 47151-0001 
— |WM19088CT-NDt 2.38 2.19 1.99 | 47151-1001 
—__|WM19088TR-ND$ 486.15/350 47151-1001 
- Panel Mount HDMI 7.5 |WM19085-ND 5.83 5.35 4.87 | 500254-1931 
4-40 Thread (2X) 0 Thread (2X 4-40 Thread (2X) 4 |Receptacle, Right Angle | 9.5 |WM19087-ND 2.38 2.19 1.99 | 47151-0002 
with Screw Flange, SMT | 9.5 |WM19089-ND 2.38 2.19 1.99 | 47151-1002 
Digi-Key Price Each Molex tCutTape + Tape and Reel 
Fig.| Description Part No. 1 25 50 Part No. 
1 | DVI-Digital to DVI-Digital, Single Link WM18509-ND 21.70 19.90 18.09 | 88741-8000 
2 | DVI-Analog to DVI-Analog WM18510-ND 42.54 39.00 35.45 | 88741-8200 
3 | DVI-Analog to VGA WM18511-ND 34.73 31.84 28.94 | 88741-8300 
4 | DVI-Digital to DFP WM18512-ND 46.30 42.45 38.59 | 88741-8600 
5 | DVI-Analog Plug to VGA Receptacle WM18513-ND 10.94 10.03 9.12 | 88741-8700 
6 | DVI-Digital Plug to DFP Receptacle WM18514-ND 19.10 17.51 15.92 | 88741-8800 
7 | DVI-l-Analog/Digital Receptacle to VGA Plug | WM18515-ND 21.99 20.17 18.33 | 88741-9100 
8 | DVI-Digital Receptacle to DFP Plug WM18516-ND 25.75 23.61 21.47 | 88741-9300 
9 | DVI-I R/Angle Receptacle, Gold Flash WM5600-ND 5.01 459 4.18 | 74320-1004 
10 | DVI-D R/Angle Receptacle, Gold Flash WM5601-ND 4.76 4.37 3.98 | 74320-4004 
10 | DVI-D R/Angle Receptacle, Gold WM5718-ND 5.01 459 4.18 | 74320-4000 
11 | DVI-I-Analog/Digital Receptacle, Gold WM5714-ND 4.81 442 4.02 | 74320-3000 
11 | DVI-I-Analog/Digital Receptacle, Gold Flash WM5715-ND 4.57 419 3.81 | 74320-3004 
12 | DVI-D Digital Receptacle, Gold WM5716-ND 4.62 4.24 3.85 | 74320-5000 
DVI-D Digital Receptacle, Gold Flash WM5717-ND 4.38 4.02 3.65 | 74320-5004 


DisplayPort® 
Interconnect System 


The DisplayPort is designed for internal and 
external system solution for high bandwidth audio 


and video data transfer in the notebook and PC 
market. 
Cable Assembly Features: Physical: + Positions: > 
20 *Color-Resin: Black * Material-Metal: Brass; | Fig-2 NEW! 
Plating Mating: Gold; Resin: High Temperature El [9 
Thermoplastic »* Wire Size AWG: 30 Electrical: = 
* Current: 0.50A maximum «Impedance: 1000 
Shielded » Voltage: 40V maximum e 
Connector Features: Physical: » Positions: 20 Fig. 3 NEW! 
¢ Operating Temperature Range: -20°C ~ 85°C SN No. of Digi-Key Pricing Molex 
Material: * Housing: High Temperature Thermal @illes Fig. | Pos. |Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Plastic, Black, 30% Glass-filled, UL 94V-0 Header Vertical Wiit9022-ND 1.51 13.35 88.99 | 67800-4005 
* Terminal and Shell: Copper Alloy Plating: 1 | 7 _|Through Hole WM19103-ND@ 1.56 13.78 _-91.87_| 67800-8005 
* Terminal: Contact area 0.761, Gold plating and 2 7__|Header Vertical SMT WM19104-ND® 1.06 9.37 62.47 | 67800-5005 
solder tail 1 ~ 3 jum, Tin Bismuth under plate 1 ~ 3 | 15 [Plug Latching IDT WM19024-ND@ 1.47 12.95 86.36 | 67926-0001 
3um, Nickel plating overall * Shell: 1.27 ~ 2.54um. ia 5 IDT Feed Through Cover WM19025-ND 26 2.32 15.44 67926-0041 
solderable Nickel plating overall Electrical: IDT Feed To Cover WM19026-ND 26 2.32 15.44 67926-0040 
* Current: 0.50A maximum « Shield Type: Full 4 7___|Cable Assembly WM19027-ND@ 3.18 28.09 187.27 68561-0014 
Shield * Voltage: 40VAC maximum 5 15__|Cable Assembly WM19028-ND® 1.63 14.43 96.17 | 68561-0019 
Backplane Receptacle WM19105-ND® 5.31 46.85 312.35 87678-1001 
Tape & Reel$ 6 22  |Backplane Recpt. Low Profile |WM2071-ND® 3.53 32.34 264.58 | 87779-1001 
Digi-Key Price Each Pricing Molex Backplane Receptacle SMD _|WM2070-ND@ 3.53 32.34 264.58 | 87713-1001 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 250 Part No. 7 22 | Plug Right Angle SMD WM19111-ND@ 5.25 46.30 308.67 | 87703-0001 
Cable Assembly 8 7___|Header Through Hole WM19106-ND® 1.06 9.37 62.47__| 67491-1032 
1 With Latch, 2m WM19272-ND 33.92 31.10 28.27 —| 68783-0007 9 7 R/A Receptacle with Latch | WM19109-ND@ 1.31 11.58 77.17 | 67489-0005 
Without Latch, 2m WM19273-ND 33.07 30.32 27.56 — | 68783-0008 Receptacle Straight w/Latch _|WM19110-ND@ 1.31 11.58 77.17 __| 67489-9005 
2 | HDMI F to DisplayPort M WM19294-ND NEW! 63.81 58.50 = 53.18 —| 74766-0005 10 7 Cable R/A Receptacle WM19107-ND@ 1.06 9.37 62.47 | 67489-1005 
3 | DVI-D F to DisplayPort M WM19295-ND NEW! 36.80 33.74 (30.67 —|74766-0006 Cable Receptacle eet eM i ast cae Se eee 
Connector Receptacle : 5 -ND@t 4 37 AT 7080-4005 
4 | Right Angle, SMT, 0.50mm | WM19271CT-NDt 348 7.78 707 7236.75 [47272-0001 11 | 7 [Plug Right Angle with Shroud Wwinsg1 42TR-NDes 166.06/380 47080-4005 


t+ Cut Tape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ RoHS Compliant +CutTape + Tape and Reel 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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molex 


SS PCB Board 


nN 


e 0.80mm (.031”) Pitch HandyLink™ 
I/O Interconnect System 


Dimensions in mm 


Cen eo a oe Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Molex 
connectors offers a perfect so- Fig. | Description Part No. 1 10 25 50 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
lution to any hand-held device | 1 | Plug, 16 Pos., Rt. Angle, SMT Cradle | WM17129CT-NDT 6.24 5.51 = 3.68 2.94 | WM17129TR-ND 290 707.31 | 45560-0161 
design or application. 2 _| Plug, 16 Pos., Vertical, SMT Cradle WM17128CT-NDt 6.24 5.51 = 3.68 2.94 _| WM17128TR-ND 290 707.31 | 45560-0160 
The HandyLink family includes 3__| Receptacle, 16 Pos., Rt. Angle, SMT WM17127CT-NDT 4.41 3.90 —_ 2.60 2.08 | WM17127TR-ND 1,000 | 1724.00 | 44828-1162 
See il iaeael cat 4 | Plug, 16 Pos., Vert., PCB Termination _| WM17126-ND 6.49 5.73 — 382 3.06 | — = — | 45593-1600 
plug and perpendicular 

and parallel mounted cradle | © | Cable Assembly, 16 Pos., Male -Male | WM17124-ND 27.56 22.05 18.38 — 14.70 |— _ — | 36697-0001 
connectors for docking appli |_6 | Cable Assembly, HandyLink to USB WM17125-ND 12.99 10.39 8.66 — 693 |— _ — | 36697-0021 


cations. t+ Cut Tape 


Tecrnctogy 10 lsgare bev atom 
EEE 


«JAE DD1 and DD2 Series 0.5mm Connectors 


| RoHS 


DD2 Series: Specifications: * Rated Current: Signal: 0.5A, Power 1.0A ¢ Rated Voltage: 30VACr.m.s. 
* Dielectric Withstanding Voltage: 300VACr.m.s. per minute ¢ Insulation Resistance: 1000MQ minimum 
(Initial) * Contact Resistance: 50mQ maximum (Initial) * Operating Temperature: -25° ~ 75°C Durability 
Mating Cycles: 10,000 times Materials and Finishes: * Contact: Copper Alloy/Contact: Gold plating over 
Nickel, Terminal: Tin plating over Nickel » Insulator: Glass filled nylon resin * Shell: Stainless Steel/Main 
frame: Nickel plating, Through-hole: Tin plating over Nickel 


DD1 Series: Specifications: * Rated Current: Signal: 0.5A, Power: 1.0A * Rated Voltage: 30VACr.m.s. 
* Dielectric Withstanding Voltage: 500DCV per minute * Insulation Resistance: 1000MQ minimum (Initial) 
* Contact Resistance: 50mQ maximum (Initial) * Operating Temperature: -25°C ~ 75°C Materials and 
Finishes: Contact: Copper Alloy/Contact: Gold plating over Nickel; Terminal: Gold flash plating over Nickel 
¢ Insulator: Glass filled nylon resin * Shell: Stainless steel/Tin plating over Nickel 


Dimensions in mm 


Cut Tape 
No. of Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel JAE 
Fig. Positions Description Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
DD1 Series 
1 Cradle 670-1020-1-ND 5.01 2.93 2.68 670-1020-2-ND 500 1209.98 DD1B030HA1R500 
2 30 Plug 670-1021-NDt 7.28 4.95 4.37 = = = DD1P030MA1 
3 Receptacle 670-1022-1-ND 4.60 2.69 2.46 670-1022-2-ND 1,300 2147.97/M DD1RO30HA1R1300 
DD2 Series 
4 Cradle 670-1023-1-ND 6.37 4.34 3.83 670-1023-2-ND 500 1783.60 DD2B040HA2R500 
5 40 Plug 670-1024-NDt 11.78 8.01 7.07 = = = DD2P040MA1 
6 Receptacle 670-1025-1-ND 6.64 4.52 3.99 670-1025-2-ND 1,000 3534.08 DD2RO40HP2R1000 
+ Bulk 


DA1 Series 0.6mm Connectors 


Low profile surface mount interface connectors for use in compact and slim mobile information terminal 
devices such as PDAs, HPCs, and notebook PCs. 


Specifications: * Current: Signal: 0.5A, Power 1.0A * Dielectric Withstanding Voltage: 250VACr.m.s. per 
minute «Insulation Resistance: 100MQ minimum «Contact Resistance: 50mQ maximum » Operating 
Temperature: -25°C ~ 75°C * Applicable Wire Size: AWG #28 maximum 


Materials and Finishes: « Insulator: Receptacle and Cradle: Plus Nylon (UL 94V-0, Black); Plug: Nylon 
* Contact: Copper Alloy, Gold plating over Lead-Nickel * Lead Contact: Tin * Shell: Steel, Nickel Plating 


No. of Dimension A Digi-Key Price Each JAE 
Fig. Positions (mm) Description Part No. 1 25 100 Part No. 

10 16.2 Cradle, Right Angle With Hold Down 670-1005-ND 3.87 2.26 2.07 DA1B010H91E 

i 18 21.0 Cradle, Right Angle With Hold Down 670-1007-ND 4.23 2.47 2.26 DA1B018H9TE 
: ; 670-1009-1-NDt 7.30 4.414 3.90 DA1B026H91EE500 
26 a Cradle, Right Angle With Hold Down 670-1009-2-ND¢ 1702.40/500 DA1B026H91EE500 

670-1010-ND 6.69 3.80 37 DA1PO10M94E 

10 ee Cable Plug 670-1011-ND 6.69 3.80 3.57 DA1P010M95E 

2 670-1012-ND 7.08 4.02 3.78 DA1PO18M91E 

18 —_ CablbiFlug 670-1013-ND 7.08 4.02 3.78 DA1P018M92E 

26 27.0 Cable Plug 670-1014-ND 6.78 4.61 4.07 DA1PO26M92E 

10 177 Receptacle, Right Angle With Hold Down 670-1017-ND 3.51 2.44 1.88 DATRO1OHO1E 

3 18 22.5 Receptacle, Right Angle With Hold Down 670-1018-ND 3.87 2.26 2.07 DATROTSHO1E 

26 32.6 Receptacle, Right Angle Without Hold Down 670-1019-ND 4.92 2.87 2.63 DARO26L91E 

= = = Tool for DA1 Series 670-1188-ND 862.75 = = CT150-6-RHO7 


t+ CutTape + Tape and Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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«JAE RLO1 and RLO1S Series 0.8mm Connectors 


Specifications: * Current Rating: 0.5A * Dielectric Withstanding Voltage: 250 VACr.m.s. per minute » Insulation Resistance: 100MO 
minimum ¢ Contact Resistance: 50mQ maximum * Operating Temperature: -25°C ~ 75°C * Applicable PCB Thickness: 1.0mm 
¢ Applicable Wire Size: AWG #25 ~ #30 (max.) Materials and Finishes: Receptacle: ¢ Shell: Stainless Steel »* Contact: Copper 
Alloy; Connecting Area: Gold Plating over Palladium over Nickel; Terminal Area: Gold Flash PPS » Insulator: (UL 94V-0) Black Plug: 
* Backshell: Stainless Steel * Contact: Copper Alloy; Connecting Area: Gold Plating over Palladium over Nickel; Terminal Area: Gold 
Flash PPS « Insulator: Glass-filled Nylon (UL 94V-0, Black) * Hood: Polycarbonate * Clamp Barrel: Copper Alloy Nickel Plated 


Number of Dimension A Digi-Key Price Each JAE 
Fig. | Positions (mm) Part No. al 25 100 Part No. 
RLO1 Series 
12 144 670-1098-ND 5.64 3.29 3.01 RLO1-P12S-C4E 
1 : 670-1099-ND 5.64 3.29 3.01 RLO1-P12S-C5E 
14 1 670-1100-ND 5.85 3.42 3.12 RLO1-P14S-C4E 
ad 670-1101-ND 5.85 3.42 3.12__| RLO1-P14S-C5E 
2 12 16.75 670-1102-ND 2.87 1.64 1.40 RLO1-R12PE 
14 18.35 670-1103-ND 3.08 1.76 1.50 RLO1-R14PE 
RLO1S Series 
1.4 670-1104-ND 6.15 3.49 3.28 RLO1S-P16S-C36BE 
3 16 1.4 670-1105-ND 6.15 3.49 3.28 RLO1S-P16S-C36GE 
as 670-1106-ND 5.97 3.49 3.19 RLO1S-P16S-C4E 
ners 670-1107-ND 5.97 3.49 3.19 RLO1S-P16S-C5E 
4 16 18.5 670-1108-ND 3.29 1.88 1.60 RLO1S-R16P-HE 
- 670-1109-ND 3.29 1.88 1.60 RLO1S-R16P-SE 


Dim. in mm 


INA ( 9157 Series I/O Connectors 


The 9157 series was specifically designed for portable equipment. AVX now offers this two-part system as a 
standard product. The fixed SMT socket is designed to be housed within the confined dimensional constraints 
of the portable device. The plug/cover connector has sprung contacts and is designed for termination to 
accessory equipment. There is an option to include a switching RF coax. 


Features: ¢ Metal latching area integral to socket which saves PCB real estate * Single sprung plug contact 
design gives 10,000 mating cycles and cleaning/wiping action 


Applications: * Mobile phones * PDA * Medical * Docking/Charging for any portable device 


Dim. T| Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel AVX 
Fig. | Description (mm) Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

1 Plug, 15 Position, without RF Connector 4.2 478-4506-NDt 5.27 4.51 3.51 = = — | 109157015000006 

Plug, 19 Position, without RF Connector 3.0 478-4508-NDt 7.43 6.36 4.95 — = — | 109157019000006 
2 Plug, 15 Position, with RF Connector = 478-4507-NDt 28.89 24.72 19.26 = = — | 109157015001006 
3 Socket, 15 Position, without RF Connector _— 478-4509-1-ND 4.10 3.51 2.73 478-4509-2-ND 600 955.80 | 209157015000006 

Socket, 15 Position, with RF Connector = 478-4510-1-ND 5.90 5.05 3.93 478-4510-2-ND 600 1375.80 | 209157015001006 
4 Socket, 19 Position, without RF Connector _ 478-4511-1-ND 8.96 7.67 5.97 478-4511-2-ND 600 2089.80 | 209157019000006 
5 Cover Kit for 15 Position Plug, Screw/Press Fit, 3.5 Dia. Cable — 478-4512-NDt 5.58 4.78 3.72 = — — | 309157970000035 

+ Bulk 


9257 Series I/O Connectors 


AVX offers this plug and socket reduced size system as a standard product. The fixed SMT socket is designed to be mounted on a PCB and 
housed within a portable device Features: ¢ No latching is required due to the click design of the contacts * Compact size to optimize PCB 
real estate » Positive alignment and orientation of the plug and socket * 5,000 mating cycles and 1A rated Applications: ¢ Cell Phones 


* Handheld Devices * Industrial Modules * Medical Electronics 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel AVX 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. Qty. | Pricing [Part No. 
1 | Plug, 16 Pos. 478-4513-NDt 4.01 3.43 2.67 | = — |109257016001003 
2 | Socket, 16 Pos.| 478-4514-1-ND 2.97 2.55 1.98 | 478-4514-2-ND 1,100 |1155.00/M |209257016001013 


+ Bulk 


9175/9176 Series Wire-to-Board Strip IDC Connectors 


The 9175/9176 series from AVX offers customers the ability of connecting individual wires to a single row of 
contacts using IDC technology. Available as a 2- or 3-pin connector, it is both low profile and has a small PCB 


footprint. The connector is SMT assembled to the PCB prior to assembly of the wire 


FRONT VIEW 


= 6.75— 


oo 


oot 
"3.90" 
END VIEW 


Features: * Small, single row IDC ¢ Uses both stranded and solid wire * Insulators are end-to-end stackable 
for higher pin counts * Uses simple hand tool for higher volume applications Applications: * PCB-to-PCB 
individual wire interconnect * High volume and high speed assembly * Device to PCB interconnect 


Dim. in mm 


No. of Wire Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AVX 

Fig. Positions AWG Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 2 26 478-4515-1-ND 1.53 13.09 102.00 478-4515-2-ND 2,000 595.00/M 009175002001006 
3 28 478-4516-1-ND 1.71 14.63 114.00 478-4516-2-ND 2,000 665.00/M 009175003001006 
18 478-4613-1-ND 1.80 15.20 120.00 478-4613-2-ND 1,000 700.00 009176002001006 
3 2 20 478-4614-1-ND 1.85 15.58 123.00 478-4614-2-ND 1,000 718.00 009176002011006 
22 478-4615-1-ND 1.85 15.58 123.00 478-4615-2-ND 1,000 718.00 009176002022006 
24 478-4616-1-ND 1.85 15.58 123.00 1,000 718.00 009176002032006 
18 478-4617-1-ND 1.94 16.34 129.00 1,000 753.00 009176003001006 
4 3 20 478-4618-1-ND 1.94 16.34 129.00 1,000 753.00 009176003011006 
22 478-4619-1-ND 1.94 16.34 129.00 1,000 753.00 009176003022006 
24 478-4620-1-ND 1.94 16.34 129.00 1,000 753.00 009176003032006 
Hand Tool for 9175 Series 478-4517-ND 7.61 _ = = — _ 069175700401000 
Hand Tool for 9176 Series 478-4621-ND 28.22 _ = = = = 067000773001000 
2.1mm Bit for 9176 Hand Tool 478-4622-ND 9.38 _— _— = = = 069176701601000 
1.6mm Bit for 9176 Hand Tool 478-4623-ND 9.38 = = = = = 069176701602000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Hegeesee Miniature 10 and Power Connectors 


ST Series Digi Reel” 


Applications: * Hand-held terminals * PDA equipment * Notebook computers Temperature: -30°C ~ 80°C * Insulation resistance 100MQ @ 250VDC * Contact 
* Mobile communications equipment »* Office automation equipment * Measuring resistance: (0mQ maximum 

instruments Materials: * Insulator: Glass reinforced thermoplastic, black color, UL94V-0 
Specifications: * Rated Voltage: 100VAC «Rated Current: 0.5A * Operating * Contacts: Copper alloy, selective gold plating * Shell: Stainless steel, solder plated 


Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Tape and Reel) | Hirose 
Fig. | Description Pos.| X Me Part No. al 10 25 50 100 | Qty. Pricing | Part No. 
Plug, Solder$ 10 7 25.5 | H11360-ND 3.06 2.54 = 2.12 1.88 => — | ST40-10S-CV(80) 
Plug, Shielded$ 10 yh 25.5 | H11466-ND 3.31 2.74 = 2.28 2.06 _— — | ST40X-10S-CV(80) 
Plug, Shielded$ 18 7 25.5 | H11361-ND 4.73 3.92 = 3.26 2.94 = — | ST40X-18S-CV(80) 

: Plug, Shielded$ 24 7 25.5 | H11362-ND 4.52 3.75 = 3.12 2.81 = — | ST40X-24S-CV(80) 
Plug, Shielded* 24 9 25.6 | H10354-ND 5.86 4.85 _— 4.04 3.64 = — | ST40X-24S-CV1(80) 
Plug, Solder, Shielded& 26 | 11.4 | 35.7 | H11462-ND 5.25 4.35 3.26 ST40X-36S-CV(80) 
Cable Clamp for 6.8mm Cables | — = — |H11467-ND 40 28 = 22 19 = — | ST40X-CM (6.8) 
Cable Clamp for 5.8mm Cables | — = — |H1952-ND 65 46 = 36 31 = — | ST40X-CM(5.8) 

2 |Cable Clamp for 4.0mm Cables | — = — |H10355-ND 35 .22 = 15 13 = — | ST40X-CM(4.0) 
Cable Clamp for 4-5mm Cables | — _ — |H11518-ND 57 47 = 38 34 = — | ST40X-CM(4.0-5.0) 
Cable Clamp for 6.8mm Cables | — = — |H11519-ND 65 A6 = 36 31 = — | ST40X-CM1(6.8) 
Cable Bushing 5.8mm = = — |H1953-ND 80 66 = 53 48 = — | ST40X-BS(5.8) 

3 | Cable Bushing 6.8mm = = — |H11517-ND 80 66 = 53 48 = — | ST40X-BS1(6.8) 
Cable Bushing 4.0mm = = — |H11516-ND 57 AT = 38 34 = — | ST40X-BS(4.0) 
Receptacle, R/A SMD 10 | 10.5 | 11.5 | H1958CT-NDT 1.69 _— 1.30 = 1.04 | 1,500 | 692.00/M | ST60-10P 
Receptacle, R/A SMD 18 | 14.5 | 15.5 | H11363CT-NDt 2.08 _ 1.60 _— 1.28 | 1,500 | 851.00/M | ST60-18P(50) 

4 | Receptacle, R/A SMD 24 | 17.5 | 18.5 | H1954CT-NDt 2.18 = 1.68 1.35 ST60-24P 
Receptacle, R/A SMD 24 | 17.5 | 18.5 | H11364CT-NDt 2.57 = 1.98 _ 1.58 | 1,500 | 1051.00/M | ST60-24P(50) 
Receptacle, R/A SMD 36 25 26 | H11463CT-NDt 2.90 = 2.25 = 1.80 | 1,500 | 1264.00/M | ST60-36P 

5 Plug, R/A Cradle 18 |13.78) 17 | H11465CT-NDt 3.71 = 2.88 = 2.31 | 900 1531.80 | ST60X-18S 
Plug, R/A Cradle 36 | 24.25 | 27.5 | H11464CT-NDt 4.35 _— 3.38 _ 2.70 | 900 1795.50 | ST60X-36S 

6 Plug, Vert., Cradle, SMD 18 | 27.6 — |H11365CT-NDt 4.44 = 3.45 = 2.76 | 400 887.60 | ST80X-18S(50) 
Plug, Vert., Cradle, SMD 24 | 29.9 — | H10356CT-NDt 4.15 = 3.22 = 2.58 | 400 829.60 | ST80X-24S(50) 

7 | Plug, Vert., Cradle, SMD 10 _— — |H1957CT-NDt 3.07 = 2.39 _— 1.91 | 400 614.80 | ST80X-10S 


+ Cut Tape $ Use with 4mm Max. Dia. Cables * Use with 5.8mm Max. Dia. Cables 4 Use with 7mm Max. Dia. Cables ( For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


LX Series @Reel” 


Applications: » Digital cameras (DSC) *PDA * Mobile phones »* Low-profile electronics devices Insulator and Covers: Synthetic resin, black color, UL94V-0 * Contacts: Copper Alloy, selective Gold plating 
Specifications: * Rated Voltage: 50VAC ¢ Rated Current: 0.5A * Operating Temperature: -40°C ~ »¢ Metal shield: Stainless Steel Strain relief clamp: Copper Alloy * Self tapping screws: Steel, Trivalent black 
70°C »* Insulation resistance: 1000MQ @ 100VDC »* Contact resistance: 70mQ maximum @ 100mA DC chromate Receptacle Materials: « Insulator: Synthetic resin, black color, UL94V-0 * Contacts: Copper Alloy, 
¢ Withstanding Voltage: No flashover or insulation breakdown @ 250VAC/one minute Plug Materials: selective Gold plating * Shell: Stainless Steel, solder plated 


No. of Dim. (mm) Price Each Tape and Reel Pricing | Hirose Fig. 1 — Plug Fig. 2 — Receptacle 
Fig. | Contacts A E 1 10 25 50 100 2,0000 Part No. 
12 8 14.8 H11399-ND 4.38 3.63 _ 3.02 2.72 _— LX40-12P POL 
1 16 8 | 168 | H11400-ND 4.81 3.99 — 332 299 = LX40-16 21.4 


20 8.4 | 18.8 | H11401-ND 5.25 4.35 = 3.62 3.26 _ LX40-20P 
12 6.5 | 10.6 | H11402CT-NDt 2.57 — 1.98 _ 1.58 1007.00/M LX60-12S 
2 16 6.5 | 12.6 | H11403CT-NDt 2.70 = 2.08 _ 1.66 1058.00/M LX60-16S 
20 6.5 | 14.6 | H11404CT-NDt 2.86 = 2.20 = 1.76 1122.00/M LX60-20S 


t+ CutTape For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


MQ212 Series 


Applications: * Mobile phone * PDA * MP3 Player * Portable Audio Equipment and others 


Features: * Conforms to EIAJ RC-5240 mobile phone rectangular connector »* 5.6mm of 
depth helps reduction of PCB mounting area « Integral molding structure of receptacle 
prevents the damage from wrenching and scooping 


Specifications: * Rated Current: 0.3A * Contact mating area: Gold * Number of positions: 10 
* Contact spacing: 0.5mm * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * PCB Mount Type: SMT 


* Termination style: Soldering Top Mount Style 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | Hirose 
Fig. | Description Part No. 1 10 25 50 100 Part No. 1,500 Part No. 
1A Receptacle, Right Angle SMT with Positioning Post H11456CT-ND 1.52 = 1.10 = 90 H11456TR-ND 532.00/M MQ212-10PRT 
Receptacle, Right Angle Through Hole Shell H11460CT-ND 1.52 = 1.10 _ -90 H11460TR-ND 532.00/M MQ212B-10PR 
Receptacle, R/A Through Hole Shell with Positioning Post | H11455CT-ND 1.52 = 1.10 >] -90 H11455TR-ND 532.00/M MQ212-10P 
1B | Receptacle, Right Angle SMT with Positioning Post H11457CT-ND 1.52 — 1.10 = 90 H11457TR-ND 532.00/M MQ212-10PT 
Receptacle, Right Angle Through Hole Shell H11459CT-ND 1.52 — 1.10 = -90 H11459TR-ND 532.00/M MQ212B-10P 
2 Plug Connector, Right Angle H11458-NDt 1.52 1.24 = 1.00 -90 = = MQ212-10S 
+ Bulk 
3200 Series SMT No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Contact A iE Part No. 1 10 10 Part No. 
Applications: * Portable personal computers ¢ Electronic notebooks »* Various OA equipment as ene sadiba 2 ATES: 
* Portable mobile communication equipment Specifications: * Rated Current: 500mA « Rated 8 0.5 12.6 H11349-ND® 3.10 2.57 2.14 | 3260-8S1(55) 
Voltage: AC125V_ «Insulation Voltage: 250MQ or more at DC100V »* Withstanding Voltage: 8 1.0 12.6 H11350-ND@ 4.44 3.68 3.06 | 3260-8S2(55) 
At AC300V rms for 1 minute Materials: Receptacle: « Insulation: Synthetic resin, Black 
* Contacts: Copper alloy, Selective gold-plated * Shell: Stainless steel, Solder-plated Plug: 1 8 15 12.6 BSS 1: NDe. 3.10 2.57 2.14 | 3260-883(55) 
* Insulation: Synthetic resin, Black »* Contacts: Copper alloy, Selective gold-plated » Shell: 10 0.5 14.2 H11346-ND@ 4.55 3.77 3.14 | 3260-10S1(55) 
Copper alloy, Solder-plated * Cover: Synthetic resin, Black 10 1.0 14.2 H11347-ND® 4.55 3.77 3.14 | 3260-10S2(55) 
10 1.5 14.2 H11348-ND@ 3.28 2.72 2.26 | 3260-10S3(55) 
Fig. 1 — ig. 12 15 14.2 H11461-ND@ 3.09 2.57 2.14 | 3260B-12S3(56) 
Receptacle 
8 18 15.1 H11345-ND® 4.81 3.99 3.32 | 3240-8P-C(50) 
2 10 21 16.7 H11343-ND@ 3.28 2.72 2.26 | 3240-10P-C(50) 
12 21 16.7 H10005-ND 5.28 4.37 3.64 | 3240-12P-TO-C 
12 21 16.7 H11344-ND@ 5.51 4.56 3.80 | 3240-12P-TO-C(50) 
@ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HeSesce = Miniature 10 and Power Connectors (cont, 
3500 Series SMT Fig. 1 — Forward Fig. 2 — Reverse 


Applications: Hand-held terminals, PDA equipment, notebook computers, mobile communications equipment, office automation equipment, Receptacle Receptacle 
measuring instruments. 

Specifications: Rated Voltage: 125VAC. Rated Current: 1A. Operating Temperature: -40°C ~ 85°C. Insulation Resistance: 1,000MO or greater/ 
250VDC. Withstand Voltage: 350VAC for 1 minute. Contact Resistance: 40m0 or less. Insertion/Removal Life: 20,000 times. 

Materials: * Receptacles: Insulation: Synthetic resin, Black UL94V-0. Contacts: Copper alloy, Selective gold plating 0.2um over palladium plating. 
Shell: Stainless steel, Solder plating. * Plug: Insulation: Synthetic resin, Black color UL94V-0. Contacts: Copper alloy, Selective gold plating 
0.2um over palladium plating. Shell: Stainless steel. Lock Spring: Stainless steel. Cover: Synthetic resin, Black. 


No. of Dimension A Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Contacts (mm) Part No. u 10 50 Part No. 
1 10 20.8 H11354-ND® 5.92 4.90 4.08 3560-10S(50) Fig. 4 — Plug 
16 25.6 H11357-ND® 6.55 5.55 4.67 3560-16S(50) 
10 20.8 H10016-ND 6.00 4.97 4.14 3560-10SR 
2 10 20.8 H11355-ND® 5.92 4.90 4.08 3560-10SR(50) 
16 25.6 H11358-ND® 6.55 5.55 4.67 3560-16SR(50) 
16 25.6 H11359-ND® 6.55 5.55 4.67 3560-16SR1(50) 
3 16 = H10017-ND 7.23 6.12 §.15 3560-16P-PG 
16 _ H11356-ND® 7.18 6.08 5.11 3560-16P-PG(50) 
4 10 95.3 H11352-ND® 8.33 7.24 6.52 3540-10P-CV(50) 
16 6.2 H11353-ND® 11.96 11.07 9.93 3540-16P-CV(50) 
@ RoHS Compliant 


MQ172 Series Micro-Miniature Interface Connectors for Power Supply/Signaling 


Features: Ultra Miniature/Low Profile Design. Dimensions: 3.9mm (H) x 6.4mm (W) 
x 6mm (D) for the 3 contact type, this series is ideal for today's miniature, lightweight 
electronic products. 


Applications: Portable remote terminals, portable telephones, PHS (personal handy 
phone system), Notebook PCs, Electronic measuring instruments 


Ratings: Rated Current: 3A (4-contact type, rated current is 2A, or 3A for optional 2 
terminals and 0.5A for other 2 terminals.) Temperature Range: -30°C ~ 75°C. Rated 
Volt: DC 30V or less AC 40V or less 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Contacts Description Part No. 1 10 50 100 Part No. 

1 3 Plug, Unshielded H10485-ND 2.83 2.35 1.96 1.74 MQ172-3SA-CV(50) 

2 4 Plug, Shielded H10486-ND 2.99 2.48 2.06 1.86 MQ172X-4SA-CV(50) 

3 3 Receptacle, Unshielded, Loose H10487-ND 3.10 2.57 2.14 1.93 MQ172-3PA(55) 

Loose Piece Cut Tape Tape and Reel 
No. of Digi-Key Price Each Hirose Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. Contacts Part No. 100 Part No. Part No. 10 50 100 Part No. 1,000 Part No. 
Shielded — Receptacle 
4 4 H10488-ND 2.09 MQ172X-4PA(55) H10488CT-ND 2.88 2.40 2.16 H10488TR-ND 1560.00 MQ172X-4PA(66) 


RP34 Series Compact Plastic Connector for AC Adapter 


Straight Plug 


A compact, lightweight, 3-pole plastic connector specially designed for the AC adapter interface for notebook type personal computers. Plug is available in either 
straight type or right-angle type. Receptacle is very compact with a 10mm square mating surface and 11.3mm depth. Features: * Snap-lock locking and D-shaped 
mating section for easy insertion and disconnection * One of the three poles is designed for grounding terminal * Snap-fit assembling method for plug eliminates 
use of screws ¢ External appearance is simplified cubical shape and fits well to any equipment. Materials: * Main Frame and Insulator: Polycarbonate resin 
containing glass, and PBT resin UL94V-0, black * Male Terminal: Brass with silver plating * Female Terminal: Phosphor bronze with silver plating 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 

Contacts Description Part No. il 10 100 Part No. 
3 ; ; HR1286-NDt 4.35 3.60 2.70 RP34-8SP-3SC(71) 
4 Plug with Socket, Straight HR1287-NDt 2.83 2.35 1.74 RP34-8SP-4SC(71) 
3 Plug with Socket, Right Angle HR1285-NDt 4.35 3.60 2.70 RP34-8P-3SC(71) 
3 ees HR173-ND 2.08 1.73 1.28 RP34-8R-3PDL 
4 Receptacle with Pin, PC Mount HR174-ND 2.31 1.92 1.42 RP34-8R-4PDL 
= Conn. Term Female, 18-22AWG, Tin HR175-ND 68 56 A1 RP34-SC-112 
= Hand Crimp Tool for RP34 Contact H9956-ND 1158.30 — = RP34-1/CR-HT 
—_ Hand Crimp Tool for RP34 Ferrule H9945-ND 344.47 — = RP34-TC-01 


t+ Contact not included and must be ordered separately (Digi-Key Part No. HR175-ND) 


RP34L Series Connectors for Low Profile Power Supply 


Features: Low profile: These receptacles are designed with their installation heights to be shorter than those of conventional RP34 series, such as 6.1mm (for 2-core type) and 5mm (for 3-core type) 
Applications: Notebook PCs, portable remote terminals, AV equipment 


[22.47 1800] 


Bast: yet 


9.7 7 
7 


single-core 

shielded cable 

core conductor: AWG #18 

shielded cable: AWG #18-equivalent 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Positions Description Part No. i 25 100 Part No. 
1 2 Receptacle, Dip-Solder Male Terminal HR1289-ND@ 3.07 2.39 1.91 RP34L-5R-2PD(71) 
2 3 Receptacle, Dip-Solder Male Terminal HR1290-ND@ 3.07 2.39 1.91 RP34L-5R-3PD(71) 
3 2 Cable-Integrated Forming Straight Plug to pig-tail HR1288-ND@ 18.92 17.66 16.40 RP34L-5PA-2SC(1857)(71) 
4 3 Straight Plug HR1292-NDt@ 3.65 2.84 2.27 RP34L-5PA-3SC(71) 
5 3 Right Angle Plug HR1291-NDt@ 3.65 2.84 2.27 RP34L-5LP-3SC(71) 
— aunt Crimp Terminal - AWG 18-22 H2353CT-ND§ 40 24 -19 RP34L-SC1-212(01) 
= = Crimp Terminal - AWG 18-22 H2353TR-ND$ 816.00/8,000 RP34L-SC1-212(01) 
= = Hand Crimp Tool H9946-ND 1264.90 _ im HT-102/RP34L-SC1-212 
+ Order Crimp terminals separately § Cut Tape + Tape and Reel @ RoHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 217 


HIROSE 
ELECTRIC 
Co.,LTD. 


Features: * The selective plating unisex contact is used for both plug and 
receptacle housings. * Two pairs of contacts at both ends are sequenced 
for power circuits. They are longer than the others. The molding material 
is UL94V-0 glass-reinforced polyester. * The guide pin is made of steel 
nickel plated to be strong enough against accidental coupling shock. * The 
connectors have passed UL, CSA and TUV standards. 

Applications: * PPC, Data Communications, Vending machines, Instrument, 
Automatic equipment, etc. Specifications: * Operating Temperature 
Range: -10°C ~ 60°C »* Contact Resistance: 10mQ or less at DC1A 
¢ Insulation Resistance: 5000M0O or less at DC 500V * Withstand Voltage (1 
minute): Power: AC 3000V; Signal: AC 1000V * Current Rating: Power. 13A 
maximum (AWG #14 use) Signal: 7A maximum (AWG #14 use) * Voltage 
Rating: Power. AC600V Signal: AC250V Material: « Insulator: PBT (UL94V-0), 


Fig. 1— 


Connectors — QRIP Series 


Receptacle gt + 


Housing 


Plug 
Housing 


blue * Contact: Phosphor bronze, selective gold over nickel plating 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Circuits B Part No. al 10 50 Part No. 
1 16 70 - = H3243-ND 6.41 5.31 4.42 QR/P-16S-C(01) 
RoHS Compliant 
4 4 _ =_ H10144-ND 6.71 4.73 3.94 QR/P-4S-C(51) 
8 52 _ _ H10140-ND 5.92 4.90 4.08 QR/P-8S-C(51) 
if 12 61 - _ H10141-ND 6.35 5.26 4.38 QR/P-12S-C(51) 
16 70 _ ad H10142-ND 7.22 5.98 4.98 QR/P-16S-C(51) 
24 86.5 - = H10143-ND 7A 6.27 5.28 QR/P-24S-C(51) 
4 4 5 18.5 H3246-ND 5.31 4.40 3.66 QR/P-4P-C(01) 
8 52 5 18.5 H3248-ND 5.51 4.56 3.80 QR/P-8P-C(01) 
2 12 61 5 18.5 H3240-ND 5.92 4.90 4.08 QR/P-12P-C(01) 
16 70 5 18.5 H3242-ND 6.76 5.60 4.66 QR/P-16P-C(01) 
24 86.5 5.5 18 H3244-ND 7.23 6.12 5.15 QR/P-24P-C(01) 
Loose Piece Cut Tape+ 
Digi-Key Pricing Hirose Pricing Tape & Reelt | Hirose 
AWG | Part No. 1 10 | PartNo. 10 Qty. | Pricing | Part No. 
Unisex Crimp Contacts — RoHS Compliant 
14~16|H3250-ND 1.33 10.82 | QR/P-XC-111(12) 10.94 44.13 | 3,500 | 330.00/M | QR/P-XC-211(12) 
18 ~ 24|H3251-ND 1.33 10.82 | QR/P-XC-121(12) 10.94 44.13 | 5,000 | 324.00/M | QR/P-XC-221(12) 
* For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (H3250CT-ND) 
t+ For Tape and Reel, add TR to the Digi-Key Part No. (H3250TR-ND) 
Digi-Key Price Hirose 
Description Part No. Each Part No. 
Tools 
Hand Crimp Tool, 14-16AWG H9913-ND 741.00 TC-2100-111 
Hand Crimp Tool, 18-24AWG H9914-ND 741.00 TC-2100-121 
Extraction Tool H9915-ND 12.42 TC-2100-21 


Connectors — QR/P1 Series 


Fig. 1 — Plug 


Housing 


QR/P1 series connectors are small and compact high density versions 
of original OR/P series. Available in 8, 12, 16, 24 and 32 way. Crimps 
terminals assure positive and reliable termination with minimum labor. 
Features: * The coupling mechanism assures stable and reliable 
contact pressure through point and blade contact, in addition to 
smooth coupling that is sufficiently capable of dealing with variations 
in the coupling length specific to the plug-in connection * One 
opposed pair (in 12 contacts), 2 pairs (in 8, 16, and 24 contacts), 
and 3 pairs (in 32 contacts) can be used as power supply contacts. 
They are spaced further apart than the others so as to have enough 
creeping distance to withstand a high voltage. Fire-retardant insulation 
materials (UL94-0) are used. * The Guide Pin is made of steel nickel 
plated to be strong enough against accidental coupling shock. » The 
mount of a receptacle housing is done through floating bushes. Thus, 
they may help to give more smooth coupling of connectors by self- 
adjusting function. Specifications: * Operating Temperature Range: 


-10°C ~ 60°C * Voltage: Power Terminal AC 250V; Signal Terminal: AC 125V © Current: Power Unit. 13A maximum 
(AWG 14 use); Signal Unit. 3A * Withstand Voltage: Power Terminal AC 1000V; Signal Terminal AC 500V » Insulation 
Resistance: 5000MO higher at DC 500V «Contact Resistance: Power Unit: 10mQ or less at DC1A; Signal Unit: 
15mQ or less at DC1A * Material: /nsu/ator. Polyethylene terephthalate, black; Terminal Phosphor bronze, selective 


gold plating with nickel under plating 


Fig. 2 — Socket 
Housing 


No. of Dimension Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Circuits L (mm) Part No. 50 Part No. 
2 24 68.8 H10080-ND 6.87 5.69 4.74 | QR/P1-24S-C(01) 
RoHS Compliant 
8 46.4 H10151-ND 5.28 4.37 3.64 | QR/P1-8P-C(51) 
12 51 H10145-ND 5.71 4.73 3.94 | QR/P1-12P-C(51) 
1 16 57.6 H10147-ND 6.18 5.12 4.26 | QR/P1-16P-C(51) 
24 68.8 H10149-ND 6.61 5.48 4.56 | QR/P1-24P-C(51) 
32 85.5 H10153-ND 8.79 7.44 6.26 | QR/P1-32P-C(51) 
8 46.4 H10152-ND 5.71 4.73 3.94 | QR/P1-8S-C(51) 
12 51 H10146-ND 6.41 5.31 4.42 | QR/P1-12S-C(51) 
2 16 57.6 H10148-ND 6.84 5.67 4.72 | QR/P1-16S-C(51) 
24 68.8 H10150-ND 7.31 6.05 5.04 | QR/P1-24S-C(51) 
32 85.5 H10154-ND 8.51 7.40 6.66 | QR/P1-32S-C(51) 
Digi-Key Price Each Hirose 
Description Part No. 1 10 50 Part No. 
Contacts — RoHS Compliant 
14-16AWG, Male H10086-ND =— 1.05 85 | QR/P1-PC1B-121(12) 
14-16AWG, Female H10090-ND _ 1.01 82 | QR/P1-SC1B-121(12) 
18-24AWG, Male H10085-ND =_ 15 .60 | QR/P1-PC1A-111(12) 
18-24AWG, Female H10089-ND _ al 57 | QR/P1-SC1A-111(12) 
20-24AWG, Male H10088-ND = 75 60 | QR/P1-PC2B-121(12) 
20-24AWG, Female H10092-ND _ 13 59 | QR/P1-SC2B-121(12) 
24-28AWG, Male H10087-ND _ 53 43 | QR/P1-PC2A-111(12) 
24-28AWG, Female H10091-ND = 52 42 | QR/P1-SC2A-111(12) 
Tools 
Hand Crimp Tool for H10086-ND H10123-ND 741.00 - — | TC-QR/P1-PC1B 
Hand Crimp Tool for H10085-ND H10122-ND 713.70 _ — | TC-QR/P1-PC1A 
Hand Crimp Tool for H10090-ND H10127-ND 741.00 _ —_| TC-QR/P1-SC1B 


Digi-Key Price Each Hirose 
Description Part No. 1 10 50 Part No. 
Hand Crimp Tool for H10089-ND H10126-ND 713.70 = — | TC-QR/P1-SC1A 
Hand Crimp Tool for H10088-ND H10125-ND 741.00 _ — | TC-QR/P1-PC2B 
Hand Crimp Tool for H10087-ND H10124-ND 565.25 = — | TC-QR/P1-PC2A 
Hand Crimp Tool for H10092-ND H10129-ND 741.00 _ — | TC-QR/P1-SC2B 
Hand Crimp Tool for H10091-ND H10128-ND 565.25 _ —_ | TC-QR/P1-SC2A 


Connectors — QR/P4 and P6 Series 


QR/P4 series is a series of small connectors for rack and panel 
application. This is a smaller rectangular size version of the QR/P and 
QR/P1 series. Available in 8, 12, 16, 24, 32 and 40 contacts. Wires 
are connected to the connectors without solder for easier connection 
and higher reliability. QR/P6 series are miniaturized versions of the 
QR/P and QR/P1 series. Rectangular multi-contact rack and panel 
connectors for plug-in connection. Available in 6, 12, 16, and 24 
contacts for highly efficient and reliable crimp termination. Features: 
* Offers smooth insertion/extraction and stable contact pressure 
through point-blade contact, and allows for the deviations in contact 
length specific to plug-in connection » Miniaturized by separating 
power contacts from signal contacts * Miniaturized using guide pins 
integral with the insulator * The connectors of the series have passed 
UL, CSA and TUV standards Applications: «PPC * Transmission, 
automation, reception and data communication equipment 
Vending machines »* Measuring instruments * Switch boards QR/ 
P4 Specifications: * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C * Rated 
Voltage: Power: AC 300V; Signal: AC 250V » Rated Current: Power: 
3A; Signal: 1A * Withstand Voltage: Power: AC 2000V; Signal: 
AC 500V «Insulation Resistance: Minimum 5000MQ at DC 500V 
¢ Contact Resistance: Power: Maximum 15mQ at DC1A; 
Signal: maximum 15mQ at DC1A « Material: /nsu/ator: PBT 
resin (UL94V-0), Black; Contact: Phosphor bronze, Selective 
gold plated over nickel QR/P6 Specifications: * Operating 
Temperature: -10°C ~ 60°C * Rated Voltage: AC 120V 
¢ Rated Current: Power Terminal: 10A; Signal Terminal: 1A 
© Withstand Voltage (for 1 minute): Power Unit: AC 1000V; Signal 
Unit: AC 500V « Insulation Resistance: 5000MO or less at DC 500V 


Fig. 1 - QR/P4 
Male Housing 
use with QR/P1 


Male Contacts 


Fig. 2 - QR/P4 
Female Housing 
use with QR/P1 
Female Contacts 


Fig. 3 - QR/PG 
Male Housing A 
use with QR/P1 3.5 < 
Male Contacts 


Fig. 4 - QR/P6 
Female Housing 


use with QR/P1 
Female Contacts 


¢ Contact Resistance: Power Terminal: 10mQ or less at DC1A: Signal Terminal: 15mQ or less at DC1A Materials: 
Insulator: PBT resin (UL94V-0), Black; Terminal: Phosphor bronze, selective gold plating with nickel under plating 


No. of Dimension Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Circuits L (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
QR/P4 Series 
8 34.68 H10103-ND 3.65 3.03 2.52 | QR/P4-8P-C(01) 
12 39.8 H10093-ND 4.58 3.80 3.16 | QR/P4-12P-C(01) 
1 16 44.84 H10095-ND 5.48 4.54 3.78 | QR/P4-16P-C(01) 
24 55 H10097-ND 5.92 4.90 4.08 | QR/P4-24P-C(01) 
32 67.7 H10099-ND 6.41 5.31 4.42 | QR/P4-32P-C(01) 
40 77.86 H10101-ND 6.50 5.50 4.63 | QR/P4-40P-C(01) 
8 34.68 H10104-ND 4.12 3.41 2.84 | QR/P4-8S-C(01) 
12 39.8 H10094-ND 4.79 3.96 3.30 | QR/P4-12S-C(01) 
9 16 44.84 H10096-ND 6.41 5.31 4.42 | QR/P4-16S-C(01) 
24 55 H10098-ND 6.84 5.67 4.72 | QR/P4-24S-C(01) 
32 67.7 H10100-ND 6.55 5.55 4.67 | QR/P4-32S-C(01) 
40 77.86 H10102-ND 7.36 6.23 5.24 | QR/P4-40S-C(01) 
QR/P6 Series 
6 32.67 H10111-ND 2.99 2.48 2.06 | QR/P6-6P-C(01) 
3 12 41.47 H10105-ND 3.28 2.72 2.26 | QR/P6-12P-C(01) 
16 46.55 H10107-ND 3.35 2.79 2.32 | QR/P6-16P-C(01) 
24 56.71 H10109-ND 3.65 3.03 2.52_|_QR/P6-24P-C(01) 
6 32.67 H10112-ND 3.65 3.03 2.52 | QR/P6-6S-C(01) 
4 12 41.47 H10106-ND 3.89 3.22 2.68 | QR/P6-12S-C(01) 
16 46.55 H10108-ND 5.02 416 3.46 | QR/P6-16S-C(01) 
24 56.71 H10110-ND 4.58 3.80 3.16 | QR/P6-24S-C(01) 
Tools 
Extraction Tool for QR/P4 Series H10130-ND 10.26 _ — | TC-QR/P4-21 
Extraction Tool for QR/P6 Series H10299-ND 36.26 = —_|_TC-QR/P6-21 


Connectors — QR/P8 Series 


QR/P8 series is a series of small connectors for rack and panel application. This 
is a smaller rectangular size version of the QR/P and QR/P1 series. Electrodes 
available are 8, 12 and 20. Wires are connected to the connectors without 
solder for easier connection and higher reliability. Features: * The connector 
of this series is about 20% smaller in length than that of the QR/P4 series 
with the same number of electrodes * Wires of AWG 20-28 can be connected 
with the two pairs of terminals on the two sides, while wires of AWG 24-28 
can be connected with the terminals for signals * The pins give stable contact 
pressure because of their point contact with the receptacle blades, and have a 
larger allowance for the variation of connection length * The connectors have 
passed UL, CSA and TUV standards Applications: * PPC » Transmission, 
automation, reception and data communication equipment » Vending 
machines * Measuring instruments »* Switchboards Specifications: 
© Operating Temp.: -10°C ~ 60°C + Withstand Voltage (for 1 minute): 
Power Supply. AC 2000V; Signal Unit: AC 500V Insulation Resistance: 


1000MQ or less at DC 500V * Contact Resistance: 30m or less at DC1A * 


UL94V-0, Black; Contact: Phosphor bronze, selective gold plated over nickel 


Fig. 1 - Male 
Housing 


Fig. 2 - Female 


Housing 19° 


Material: /nsulator: Polycarbonate resin 


No. of Dimension Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Circuits L (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
8 27 H10116-ND 3.09 2.57 2.14 | QR/P8-8P-C(01) 
1 12 31 H10002-ND 3.16 2.62 2.18 | QR/P8-12P-C(01) 
20 39 H10114-ND 3.74 3.10 2.58 | QR/P8-20P-C(01) 
8 27 H10117-ND 3.19 2.64 2.20 | QR/P8-8S-C(01) 
2 12 31 H10113-ND 3.63 3.00 2.50 | QR/P8-12S-C(01) 
20 39 H10115-ND 4.21 3.48 2.90 | QR/P8-20S-C(01) 
Contacts 
20-24AWG, Male H10118-ND _ 35 27 | QR/P8-PC-111 
20-24AWG, Female H10119-ND _ 35 27 | QR/P8-SC-111 
24-28AWG, Male H10003-ND _ 35 27 | QR/P8-PC-121 
24-28AWG, Female H10120-ND = 235 27_| QR/P8-SC-121 
Tools 
Hand Crimp Tool, 20-24AWG HR1170-ND 741.00 = — | TC-QR/P8-111 
Hand Crimp Tool, 24-28AWG HR1171-ND 741.00 = —_| TC-QR/P8-121 
Extraction Tool HR1172-ND 10.36 _ —_| TC-QR/P8-21 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= No. of Dimension A Digi-Key Pricing AMP 
= 1 Fig. | Contacts Inch (mm) Part No. i 100 500 Part No. 
Tyco Electronics ANP _ 12 1.04 (26.4) A30607-ND 1.34 111.53 446.10 | 1-1586037-2 
Autharized Disutbuter 14 1.21 (30.6) A30608-ND 144 11989 479.55 | 1-1586037-4 
16 1.37 (34.8) A30609-ND 1.54 128.25 513.00 | 1-1586037-6 
VAL-U-LOK Con nectors 4 18 1.54 (39.0) A30610-ND 1.62 135.22 540.88 | 1-1586037-8 
20 1.70 (43.2) A30611-ND 1.81 150.56 602.23 | 2-1586037-0 
Description: * Low cost, wire-to-wire and wire-to-board connectors with 4.2mm x 4.2mm centerline 22 1.87 (47.4) A30612-ND 1.91 158.92 635.69 | 2-1586037-2 
Features: * Easy mate and unmate with positive latch design * UL 94V-2 » Products are lead free « Intermateable 24 2.03 (51.6) A30613-ND 2.02 16868 674.71 | 2-1586037-4 
and interchangeable with Molex Mini-Fit, Jr. and intermateable AMP-DUAC connectors Right Angle Without Pegs 
Ratings: * Voltage Rating: 600VAC « Current Rating: 9 Amps Max. in 2-position applications + Dielectric 5 zi 
Withstanding Voltage: 1500VAC minimum * Component recognized by UL and Certified by CSA * UL i as aah REN 88 ee ene teeeoatia 
File No. E28476 and CSA File No. 208567 F " : 
6 .54 (13.8) A30616-ND 1.07 89.04 356.17 | 1586041-6 
8 .71 (18.0) A30617-ND aly ig 97.59 390.34 | 1586041-8 
10 -87 (22.2) A30618-ND 1.26 104.90 419.60 | 1-1586041-0 
12 1.04 (26.4) A30619-ND 1.57 130.52 522.08 | 1-1586041-2 
5 14 1.21 (30.6) A30620-ND 1.67 139.06 556.22 | 1-1586041-4 
16 1.37 (34.8) A30621-ND 1.77 147.59 590.37 | 1-1586041-6 
18 1.54 (39.0) A30622-ND 1.75 145.98 583.91 1-1586041-8 
20 1.70 (43.2) A30623-ND 2.03 169.55 678.19 | 2-1586041-0 
22 1.87 (47.4) A30624-ND 2.14 178.09 712.35 | 2-1586041-2 
24 2.03 (51.6) A30625-ND 2.25 187.84 751.37 | 2-1586041-4 
Right Angle With Flange 
2 -35 (9.0) A30626-ND 87 72.39 289.54 | 1586043-2 
4 -52 (13.2) A30627-ND 83 69.03 276.11 1586043-4 
6 69 (17.4) A30628-ND -90 74.85 299.41 1586043-6 
8 .85 (21.6) A30629-ND 1.42 118.50 473.98 | 1586043-8 
10 1.02 (25.8) A30630-ND 1.53 127.38 509.52 | 1-1586043-0 
12 1.18 (30.0) A30631-ND 1.90 158.48 633.93 | 1-1586043-2 
6 14 1.35 (34.2) A30632-ND 2.03 168.86 675.42 | 1-1586043-4 
16 1.51 (38.4) A30633-ND 2.07 172.33 689.30 | 1-1586043-6 
18 1.68 (42.6) A30634-ND 2.08 173.64 694.55 | 1-1586043-8 
20 1.84 (46.8) A30635-ND 2.09 174.21 696.83 | 2-1586043-0 
22 2.01 (51.0) A30636-ND 2.59 216.25 864.99 | 2-1586043-2 
24 2.17 (65.2) A30637-ND 2.74 228.10 912.40 | 2-1586043-4 
Wire Size Material and Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP 
(AWG) Part No. 1 100 500 | Part No. 
Plug Contacts 
Brass, Pre-Tin A30646-ND 28 4.12 18.17 | 1586316-1 
Phos. Brz., Pre-Tin A30648-ND .29 6.26 27.60 | 1586316-3 
(Dim. A is measured 2622 Brass, Gold A30647-ND 41 26.31 116.06 | 1586316-2 
from center to center Phos. Brz., Gold A30649-ND 44 28.06 123.80 | 1586316-4 
of screw hole) Brass, Pre-Tin ; A30650-ND .28 4.12 18.17 | 1586314-1 
Phos. Brz., Pre-Tin A30652-ND .29 6.26 27.60 | 1586314-3 
coe Brass, Gold A30651-ND 41 26.31 116.06 | 1586314-2 
xarei oI sao mai ae Phos. Brz., Gold A30653-ND 44 28.06 123.80 | 1586314-4 
: jo. of imension igi-Key ricing Receptacle Contacts 
Bigs hContacts, eiinch (mm) oss) Se Rert No, u 100 BOOK! JEBartia Brass, Pre-Tin Ag0638-ND 28. 412 18.17 | 1586317-1 
Phos. Brz., Pre-Tin A30640-ND .29 6.26 27.60 | 1586317-3 
Plugs - Panel Mount 26'-\22 Brass, Gold A30639-ND 63 40.69 179.52 | 1586317-2 
2 .21 (5.4) A30578-ND 27 10.37 45.74 | 794953-2 Phos. Brz., Gold A30641-ND wail 45.58 201.10 | 1586317-4 
4 .38 (9.6) A30579-ND 29 11.40 50.30 | 794953-4 Brass, Pre-Tin A30642-ND 28 4.12 18.17 | 1586315-1 
6 54 (13.8) A30580-ND 28 12.54 55.34 | 794953-6 22-18 Phos. Brz., Pre-Tin A30644-ND 29 6.26 27.60 | 1586315-3 
8 .71 (18.0) A30581-ND 28 13.80 60.87 | 794953-8 - Brass, Gold A30643-ND 63 40.69 179.52 | 1586315-2 
10 .87 (22.2) A30582-ND 29 15.18 66.97 1-794953-0 Phos. Brz., Gold A30645-ND 71 45.58 201.10 | 1586315-4 
12 1.04 (26.4) A30583-ND 29 16.70 73.66 | 1-794953-2 Tools 
1 14 1.21 (30.6) A30584-ND .29 18.37 81.02 1-794953-4 Tool Crimp, 4.2 mm PE, 22-26AWG A30666-ND 780.00/1 91387-1 
16 1.37 (34.8) A30585-ND 31 20.20 89.12 1-794953-6 Tool Crimp, 4.2 mm PE, 18-22AWG A30667-ND 489.35/1 91388-1 
18 1.54 (39.0) A30586-ND 35 22.22 98.04 | 1-794953-8 
20 1.70 (43.2) A30587-ND -38 24.44 107.83 | 2-794953-0 
22 1.87 (47.4) A30588-ND 44 28.53 125.88 | 2-794953-2 . . 
24 2.08 (51.6) A30589-ND 49 31.39 138.48 | 2-794953-4 Metrimate Pin and Ty 
Plugs - Free Hanging 
2 21 (5.4) A30654-ND 27 = 10.37. 45.74 | 1586000-2 Socket Connectors 
4 -38 (9.6) A30655-ND .29 11.40 50.30 | 1586000-4 
6 54 (13.8) A30656-ND 28 12.54 55.34 1586000-6 Product Facts: * Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. 
8 .71 (18.0) A30657-ND .28 13.80 60.87 1586000-8 E28476 « Certified by Canadian Standards Association, File No. LR7189 * Tested to VDE requirements 
10 -87 (22.2) A30658-ND 29 15.18 66.97 1-1586000-0 outlined in VDE Test Report No. 4751-1431-1029/A11 3544 * Designed to meet IEC (440 V) requirements 
12 1.04 (26.4) A30659-ND 29 16.70 73.66 1-1586000-2 ¢ Polarized housings * Housings made of UL rated 94V-0 thermoplastic 
2 14 1.21 (30.6) A30660-ND 29 18.37 81.02 1-1586000-4 
16 1.37 (34.8) A30661-ND 31 20.20 89.12 1-1586000-6 
18 1.54 (39.0) A30662-ND 35 22.22 98.04 | 1-1586000-8 
20 1.70 (43.2) A30663-ND -38 24.44 107.83 | 2-1586000-0 
22 1.87 (47.4) A30664-ND 44 28.53 125.88 | 2-1586000-2 
24 2.03 (51.6) A30665-ND 49 31.39 138.48 | 2-1586000-4 
Receptacles - Free Hanging 
2 .23 (5.8) A30590-ND 27 10.37 45.74 | 794954-2 
4 -39 (10.0) A30591-ND 29 11.40 50.30 | 794954-4 
6 -56 (14.2) A30592-ND .22 9.98 44.05 | 794954-6 
8 .72 (18.4) A30593-ND 28 13.80 60.87 | 794954-8 
10 -89 (22.6) A30594-ND 29 15.18 66.97 | 1-794954-0 
12 1.06 (26.8) A30595-ND 29 16.70 73.66 | 1-794954-2 
3 14 1.22 (31.0) A30596-ND .29 18.37 81.02 1-794954-4 
16 1.39 (35.2) A30597-ND 31 20.20 89.12 1-794954-6 
18 1.55 (39.4) A30598-ND 35 22.22 98.04 | 1-794954-8 
20 1.72 (43.6) A30599-ND -38 24.44 107.83 | 2-794954-0 
22 1.88 (47.8) A30600-ND 42 26.89 118.62 | 2-794954-2 
24 2.05 (52.0) A30601-ND 46 29.57 130.48 | 2-794954-4 
Vertical With Pegs 
2 .21 (5.4) A30668-ND 55 45.84 183.37 | 1586039-2 
4 -38 (9.6) A30669-ND 59 48.76 195.03 | 1586039-4 
6 .54 (13.8) A30670-ND 61 50.57 202.29 | 1586039-6 
8 .71 (18.0) A30671-ND 81 67.09 268.37 | 1586039-8 
10 -87 (22.2) A30672-ND 89 74.41 297.63 | 1-1586039-0 
12 1.04 (26.4) A30673-ND TAT 97.59 390.34 | 1-1586039-2 
4 14 1.21 (30.6) A30674-ND 1.26 104.90 419.60 | 1-1586039-4 
16 1.37 (34.8) A30675-ND 1.35 112.22 448.88 1-1586039-6 
18 1.54 (39.0) A30676-ND 1.42 118.33 473.30 | 1-1586039-8 No. of Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP. 
20 1.70 (43.2) A30677-ND 1.58 131.74 526.95 | 2-1586039-0 Fig. |Positions Type A Part No. 1 100 | PartNo. 
22 1.87 (47.4) A30678-ND 1.67 139.06 556.22 | 2-1586039-2 2 7 a 
24 2.03 (51.6) A30679-ND 1.77. 147.59 590.37 | 2-1586039-4 Square Grid Housings — RoHS Compliant 
Vertical Without Pegs 4 829 (21.06) 703 (17.86) | A29192-ND 1.14 .74 | 207016-1 
ji an es Sean oO arts ee ieee 1 6 Receptacle 1.024 (26.01) .703 (17.86) | A29198-ND 1.30 84 | 207153-1 
4 6 54 (13.8) ‘A30604-ND 6 6306 25222 | 1586037-6 9 (Use Pin Contacts) | .976 (24.79) 937 (23.80) | A29200-ND 1.67 1.08 | 207440-1 
8 71 (18.0) A30605-ND ‘92 76.67 306.69 | 1586037-8 12 1.173 (29.79) .937 (23.80) | A29194-ND 2.09 1.35 | 207018-1 
10 .87 (22.2) A30606-ND 1.02 85.04 340.14 | 1-1586037-0 7 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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= Tyco Electronics ame Metrimate Pin and Socket Connectors (cont) 


Authorized Distributor 


No. of Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each =| AMP No. of Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. |Positions Type A B Part No. il 100 | Part No. Fig. | Positions | Plating | Type A B Part No. 1 100 | Part No. 
18 1.592 (40.44) .937 (23.80) | A29202-ND 241 1.55 | 207443-1 Gold A30076-ND 12.03 6.59 | 207496-3 
Receptacl 
1] 24 (Oss pa borne 1.592 (40.44) 1.096 (27.84) | A29204-ND 278 — 1.79 | 207305-1 4 | oid | Socket | -890 (22.61) 610(15-49) | prsog7 Nn® = 11.28 6.17 | 207496-9 
36 2.183 (55.45) 1.096 (27.84) | A29196-ND 3.71 2.38 | 207020-1 qin anor 466° 378: SOTERA 
4 829 (21.06) .703 (17.86) | A29191-ND 1.06 68 | 207015-1 Tin A33298-ND 4.39 3.56 | 207524-7 
6 1.024 (26.01) .703 (17.86) | A29197-ND 1.19 77 | 207152-1 7 Gold | Socket | 1-090 (27.68) 610 (15.49) | psnq7g up 716 3.92 | 207524-3 
9 Plug 981 (24.92) .937 (23.80) | A29199-ND 1.59 1.02 | 207439-1 Gold A33299-ND@ 6.70 3.67 | 207524-9 
2} 12 (Use Socket | 1.173 (29.79) 937 (23.80) | A29193-ND 2.09 1.35 | 207017-1 Tin A30079-ND 5.65 4.58 | 207526-1 
18 Contacts) 1.592 (40.44) 937 (23.80) | A29201-ND 2.41 1.55 | 207442-1 Tin A33300-ND@ 5.29 4.29 | 207526-7 
24 1.592 (40.44) 1.096 (27.84) | A29203-ND 2.76 1.77 | 207304-1 9 Gold | Socket | 1.090 (27.69) .840 (21.34) | Asoggo-up 45.82 8.66 | 207526-3 
36 2.183 (55.45) 1.096 (27.84) | A29195-ND 3.31 2.13 | 207019-1 Gold A33301-ND 14.84 8.12 | 207526-9 
In-Line Housings — RoHS Compliant Tin A30081-ND 6.47 5.24 | 207528-1 
Tin A33302-ND@ 6.03 4.88 | 207528-7 
3 1.033 (26.25) .485 (12.32) | A29206-ND 1.17.75 | 207359-1 7} 12 | goig | Socket | 1-280 (82.51) .840 (21.34) | a annee nip 4185 649 | 207528-3 
3 6 Receptacle 1.625 (41.30) 485 (12.32) | A29208-ND 1.51 97 | 207376-1 Gold A33303-ND@ 11.08 6.07 | 207528-9 
10 | (Use Pin Contacts) | 2.413 (61.30) 485 (12.32) | A29190-ND 3.87 2.49 | 207397-1 il FETE RTC 
16 3.413 (86.70) .459 (11.65) | A29211-ND 2.89 1.86 | 207543-1 , 
15 Tin | socket | 1.968 (47:32) 840 (21.34) | 438304-ND@ 8.80 7.13 | 207530-7 
3 Plug 933 (23.70) = A29207-ND 1.19 77 | 207360-1 Gold : ca : A30084-ND 21.07 11.53 | 207530-3 
‘ 6 (use Socket | 1-524 (88:70) = A29209-ND 1.80 1.16 | 207377-1 Gold A33305-ND 19.74 10.81 | 207530-9 
10 Contacts) | 2311 (68.70) - (READ 1.93 1.25 | 207396-1 Tin A30085-ND 11.95 9.68 | 207532-1 
16 3.535 (89.79) — A29212-ND 2.25 1.45 | 2075424 24 Tin | Socket | 1.863 (47.32) 1.006 (25.55)| A33306-ND® 11.49 9.07 | 207532-8 
Hermaphroditic Housing (Uses both Pin and Socket Contacts) — RoHS Compliant Gold A30086-ND 22.53 12.33 | 207532-3 
P . ean qa ‘ad. PHAOTEA Tin A30087-ND 24.07 19.49 | 207534-1 
a Tin | socket | 2.453 (62.31) 1.006 (25.55)| 433908-NDe 16.53 13.38 | 207534-8 
Gold . oh °°) 430088-ND 33.44 18.30 | 207534-3 
No. of Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP Gold A33309-ND® 31.32 17.14 | 1-207534-0 
Fig. | Positions | Plating | Type A B Part No. 1 100 | Part No. = 5 
In-Line Vertical Headers 
Square Grid Vertical Headers 7 
Tin A30089-ND 5.04 3.62 | 207365-1 
Tin A30061-ND 6.00 4.30 | 207119-1 7 Tin | pi 4.451 (96.86 = A33310-ND@ 4.71 3.38 | 207365-7 
ri Tin | pin | goo (22.61) 500 (12.70) | 439283-NDe 5.61 4.03 | 207119-8 Gold “451 (36.86) A30090-ND 6.21 4.46 | 207365-3 
Gold , ci . A30062-ND 852 6.11 | 207119-3 Gold A33311-ND@ 5.82 4.18 | 207365-8 
Gold A33284-ND@ 7.98 5.72 | 1-207119-0 Tin 430091-ND 663 4.76 | 2075881 
Tin A32543-ND® 4.95 3.55 | 207158-7 6 Gold Pin | 2.042 (51.87) _ A30092-ND 8.70 6.24 | 207583-3 
6 Gold | Pin | 1.090 (27.69) .500 (12.70) | A30064-ND 7.32 5.25 | 207158-3 8 Gold A33313-ND@ 8.16 5.85 | 207583-7 
Gold A33285-ND® 6.84 4.91 | 1-207158-0 Tin A30093-ND 9.57 6.86 | 207584-1 
iif ann jobs: 707k 10 Gold | Pin | 2.829 (71.86) — A30094-ND 12.75 9.14 | 207584-3 
‘ Gold A33315-ND@ 11.97 8.58 | 207584-8 
4 Tin | pin | 4.090 (27.69) 737 (18.72) | 433286-ND@ 6.90 4.95 | 207441-7 : 
Gold : ge : A30066-ND 11.19 8.02 | 207441-3 ub Pee ied He ahaa 
Gold A33287-ND@ 10.50 7.53 | 1-207441-0 in 7 = -ND® : 56 | 207599- 
16 | oid | Pin |4.041 (102.64) A30096-ND 17.97 12.88 | 207599-3 
. Tin A30067-ND 12.00 8.60 | 207120-1 Gold A33317-ND@ 16.86 12.09 | 207599-7 
12 | Tl | pin | 4.280 (82.51) .737 (18.72) | 488288-ND@ S16, 2.85 e071e08 Tin A30097-ND 3.68 2.98 | 207609-1 
Gold A30068-ND 1251 8.97 | 207120-3 : 
Tin A33318-ND® 3.47 2.81 | 207609-6 
Gold A33289-ND® 11.70 8.39 | 207120-8 3 Gola | Socket | 1.439 (36.55) = A30098-ND 586 321 | 207609-3 
i a Gold A33319-ND@ 5.51 3.02 | 207609-7 
18 Gold | pin | 4.863 (47.32) .737 (18.72) | 830070-ND 21.09 15.12 | 207444-3 
Gold A33291-ND® 19.77 14.17 | 207444-8 Tin A30099-ND 4.94 4.00 | 207611-1 
Th MAND deo 1149 | 207634 6 Tin | Socket | 2.031 (51.59) = A33320-ND 4.62 3.74 | 207611-6 
: Gold A30100-ND 8.32 4.56 | 207611-3 
- Tin | pin | 1.963 (47.32) 941 (23.90) | 433292-ND@ 15.03 10.78 | 1-206763-1 9 
Gold , nee : A30072-ND 32.52 23.31 | 206763-3 Tin A30060-ND 8.00 6.48 | 207613-1 
Gold A33293-ND 21.93 15.72 | 1-206763-3 Tin = A33322-ND@ 7.50 6.07 | 207613-6 
10 | gota. | SOE | 281971 80) A30101-ND 12.24 6.70 | 207613-3 
Tin A30073-ND 23.79 17.05 | 207121-1 Gold A33323-ND@ 11.47 6.28 | 207613-7 
s6 | God | Pm /2asacenst) oni enen) MRRRM “7.07 3430 |zoriats Tn naoiOoND 1588 1262 | 207615 
i : E 16 Gold | Socket }4.007 (101.78)  — A30103-ND 18.15 9.94 | 207615-3 
Tin A30075-ND 7.29 5.90 | 207496-1 Gold A33325-ND 17.01 9.31 | 207615-7 
7 4 I" | Socket | 890 (22.61) .610 (15.49) 
Tin A33296-ND® 6.80 5.51 | 207496-7 @ RoHS Compliant 
Wire | Insulation Loose Piece Cut Strip Strip 
Size | Diameter |Contact | Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. 
Desc. AWG Inch Finish | Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Crimp 
Pin A [= _ —-|- 1324CT-ND 38.52 176.55 | — = — | 66106-6 
Pin A |.A31991-NDe 45 32 | 1-66107-1 | A31991CT-ND® 37.15 170.28 | A31991TR-ND@ | 4,000 185.76/M | 1-66106-5 
Socket | 26-24] .035-055] A |— — =|/-— A31992CT-ND® 58.66 268.85 | A31992TR-ND@ | 4,000 293.30/M | 1-66108-5 
Pin B | A1344-ND@ 88 61 | 66107-4 | A1344CT-ND@ 61.13 280.17 | A1344TR-ND@ | 4,000 305.64/M | 6106-8 
Socket B | A1345-ND@ 1.05 73 | 66109-4 | A1345CT-ND@ 75.97 348.21 | A1345TR-ND@ | 4,000 379.86/M | 6108-8 
Pin A |.A31989-ND@ 45 31 | 1-66103-8 | A31989CT-ND® 37.97 174.02 | A31989TR-ND@ | 4,000 189.84/M | 2-66102-5 
Socket | o4 09) o4p-ogo | A | AS1990-NDe 53 37 | 1-66105-9 | A31990CT-ND® 46.22 211.82 | A31990TR-ND@ | 4,000 231.08/M | 3-66104-0 
Pin ~ B | A1342-ND@ 92 .64 | 66103-4 | A1342CT-ND@ 59.95 274.77 | A1342TR-ND® | 4,000 299.75/M | 6102-9 
Socket B | A1343-ND@ 1.10 77 | 66105-4 | A1343CT-ND@ — 72.02 330.11 | A1343TR-ND@ | 4,000 360.12/M | 6104-9 
Pin A |.A31987-ND@ 45 31 | 1-66099-5 | A31987CT-ND® 37.97 174.02 | A31987TR-ND@ | 4,000 189.84/M | 1-66098-8 
Socket | 4946) ogo-1o0 | A | A31988-ND® 53 37 | 1-66101-9 | A31988CT-ND® 40.53 185.75 | A31988TR-ND@ | 4,000 202.64/M | 1-66100-9 
Pin a B | A1340-ND@ 92 .64 | 66099-4 | A1340CT-ND@ 64.55 295.87 | A1340TR-ND@ | 4,000 322.77/M | 6098-9 
Socket B | A16080-ND® 1.10 77 | 66101-4 | A16080CT-ND® 71.45 327.48 | A16080TR-ND@ | 4,000 357.26/M | 66100-9 
Tools 
, ; - Contact Extraction Tool A1329-ND 12.60/1 305183 
Se Egy Bea ener’ PRO-CRIMPER Tool with Die Set. ” A9920-ND 145.50/1 58495-1 
PRO-CRIMPER I/II! Repair Kit ve A34584-ND 48.00/1 679221-1 
B Selective gold with 301 gold Certi-Crimp Tool, 26-24 AWG ... A9951-ND 519.12/1 91515-1 
on electrical engagement Certi-Crimp Tool, 24-20 AWG ... Ee A9839-ND 519.12/1 91523-1 
area over 50u nickel on entire i 
contact Crimp Tool, Ratcheting, 18-16 AWG ..........ccccccccccscccccscscsesssesesesrsesesesesessescsestsesesenetscsesesees A9841-ND 468.14/1 91505-1 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= TycoElectronics AMP Commercial MATE-N-LOK® Connectors 


Authorized Distributor 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 2,3 & 4 Circuits, In Line 
3 & 4 Circuits, In Line 4 330 [ 930 : Single Circuit aay 
3 fe?” s| ft 2, 3, & 4 Circuits, In Line =. © £ | 
215 S d E | roy 8 - Boo war yg 2 
hes 200 =) Pin Housing Detent Lock a f 1 


B ake) | ; 
wa F ' 200; | A p |e 
sie i Pin Housing (Cap) {2 Te il [ee 


Pin Housing (Cap) Socket Housing (Plug) 


375, 


Mounting Holes 


ree ; 6, 8,10 & 
6, 9, 12 & 15 Circuits, Matrix 6, 8 & 10 Circuits, Dual Row 12 Circuits, 


eee : A i* 785 b 930 4 CS | Dual Row 
240 wi 
; 195 im ra "| 


. 850 | 
Socket Housing [ 


[ s 5 C Mate with Free Hanging Socket Connectors 
Z Housing Material: Natural nylon Pin Material: 
Copper alloy. Note: Use standard pin for 


; ; 7 .062" (1.57 mm) thick PC board. Use long tail 
Socket Housing (Plug) Pin Housing (Cap) ee (3.18 pes thick PC board. 9 


 .360 
* Pin Housing (Cap) 


Pin Housing (Cap) 


Fig. 7 

Mating parts include socket housings, 
a vertical PC Board socket header 
and the insulation displacement 
connectors (IDC) Specifications: 
¢ Pre-Tin Solder Tail: width .052” 
(1.32mm) © Housing Material: 
Nylon, black »* Flammability Rating: 
UL94V-2 © Contact: Phosphor 
bronze ¢ Pin Material: Copper alloy 
Recommended PC Board Layout: 
.061” (1.57mm) thick PC Board. 


No. of Dimensions — Inch Digi-Key Pricing AMP No. of Dimension -Inch | Digi-Key Pricing AMP. 
Cir. |Description AB Cc DE _ F | PartNo. 1 100 | Part No. Circuits| Description A B_ | PartNo. 1 100 | Part No. 
Fig.1 - Panel-Mount Rectangular Connectors (Contacts Sold Separately) Fig. 3 - Printed Circuit Board Pin Header Assemblies - Mate Socket Housing 
RoHS Compliant Pre-Tin with Detent Lock 515 — | A1208-NDe 62 44.78 | 350209-1 
3 [Pin Housing 890 645 123 123 810  —| At1400-ND 31 19.85] 1-480305-0 Gold with Detent Lock 515 — | A32180-NDe 241 151.37 | 1586512-2 
Socket Housing | .890 .645 123 123 —  .630| A1401-ND 36 23.05] 1-480304-0 Haat rosie au ae = Pee se rsa Re 
q [PinHousing [7.090.845 123.128 7.010 —| At402-ND 38 24.11/1-480426-0) | > Boe e ork 515 = alle, zs 20'| 1586530" 
Socket Housing | 1.090 845 123 123. =— _.830| A1403-ND 80 _51.38| 1-480425-0 Lock Long Tall 515 — | At4366-NDe 1.78 127.78) 350540-1 
5. Pin Housing 850 575 138 138 655  —| At1404-ND 62 39.80] 1-480276-0 PrecIin Detent 
Socket Housing | 850 575 138 138 =— _.565| _A1405-ND 1.02 65.15| 1-480273-0 Lock Long Tail 515 — | A14367-ND@ 1.08 = 77.69 | 350422-1 
g |PinHousing [1.085 815 135135905 —|A1406-ND 1.08 69.14] 1-480277-0 Pre-Tin with Detent Lock 715 — | At210-NDe 99 71.24] 350210-1 
Socket Housing | 1.085 815 135 135 =— _.805| A1407-ND 4.21 77.53| 1-480274-0 Gold with Detent Lock 715 — | A32181-NDe 3.22 230.51 | 1586514-2 
jo [PinHousing 1.320 1.050 135135 1.145 —| A1424-ND 1.29 82.61| 1-480278-0 3 _ | Pre-Tin Positive Lock 715 — | At14368-NDe 1.89 135.17) 350541-1 
Socket Housing | 1.320 1.050 135 135 — 1.045] A1425-ND 1.39 89.47) 1-480275-0 Gold Positive Lock 15 =| A82187-ND@ 3.63 260.36 | 1586532-2 
jg [PinHousing [1.555 1.200.133 133 1.382 = —| A1426-ND 7.82 116.63] 1-480324-0 Be 715 — | A14370-NDe 1.42 101.72) 350423-1 
Sooket Housing | 1.955 1.290 133183 — 1.280) A1427-ND 2.04 131.16] 1-480323-0 Pectin with Detent Look 3 —eerorine 33 8575 SEO 
Fig. 2 - Free-Hanging Rectangular Connectors (Contacts Sold Separately) Gold with Detent Lock 915 = A32182-ND@ 257 184.17 | 1586515-2 
RoHS Compliant Pre-Tin Positive Lock 915 — | A14371-NDe 1.80 129.18) 350543-1 
Pin Housing ee er eta oe Gold Positive Lock 915 —_|_A32188-NDe 4.99 357.62 | 1586534-2 
. : = =- = = : . .57| 1-480350- “Tin Positi 
Detent Lock fe | ere arse 915 = — | A14373-NDe 3.19 228.73 350544-1 
Pin Housing 300 1240 — —  #—  —| A1408-ND 318.71 1-480351-0 a we 
1 |Socket Housing | —  —  — 260 870 —J A1409-ND 31 8.71| 1-480349-0 Lock Long Tal 915 — | A14374-NDe 1.66 118.99) 350424-1 
Fret ik 300 1325 — —  —  —) agsaes-no* 4126.58! 1-480401-0 Gold Detent Lock Long Tail_| 915 —_|_ A32165-ND® 8.49 608.29 | 1586525-2 
elent Loc Pre-Tin Positive 
Socket Housing | — — — 260 095 A25389-ND* 31 14.11| 1-480400-0 Lock Dual Row 705 — | Al214-NDe@ 1.28 91.47) 1-380999-0 
Pin Housing 610 930 330 —  — —| At4i0-ND 31 11.07] 1-480319-0 Gold Positive A1215-ND 5.78 414.12 | 2-380999-0 
Socket Housing | — —  — 530 860 .295| A1411-ND 31 11.02] 1-480318-0 6 Lock Dual Row 705 = _|_A33353-NDe 5.41 387.52 | 2-1586546-0 
i i Pre-Tin Positive 
ee 610 930 330 — — —| A25756-ND* 76 48.97| 1-480498-1 Lock Long Tail Dual Row | “Co  — |(ALASTENDe: 199° 142.76:) 350425~1 
Socket Housing | — — — 530 860  .295| A25757-ND* 7447.18] 1-480393-1 Pre Tn Post 900 — | At216-NDe 1.48 106.18) 350212-1 
Pin Housing ‘810 930 325. — —  —| At400-ND 31 19.85] 1-480305-0 Pre-Tin Positive 
Socket Housing | — — — 825 850 .290| A1429-ND 32 20.84] 1-480303-0 8 Lock Long Tail -900 — | At4377-NDe 2.25 161.50 | 350426-1 
3 |Pin Housing = = a -ND* 3 7m Gold Positive 
pact log 810 930.325 A25414-ND .67 43.04] 1-480387-0 panne 900 — | 32183-NDe 622 445.74] 1586518-2 
Socket Housing = _ — .825 .850 .290| A25415-ND* 73 46.79] 1-480388-0 Pre-Tin Positive 
PinHousing [1.010 930 330 — —  —| A1402-ND 38 24.11/ 1-480426-0 Lock Dual Row 1085 —_[BRENe, ng Ule5i26,| 1aeee 
Socket Housing | — — — 1.030 850 _.310| A1431-ND 32 20.30| 1-480424-0| | 19 | Gold Positive 1.095 — | At219-ND 8.77 628.74 | 2-380991-0 
4 [Pin Housing Lock Dual Row A33354-ND@ 8.21 588.36 | 2-1586544-0 
Detent Lock | -010 980.330 — =§ — | A2SAIG-NDT 1.85. 118.36) 794132-1 PreTin ratte, 1.005 _ (eee aay. 984-09 | ae3104 
Socket Housing || — __— 1.030.850 910 TRAZEAIANETAM 5334.05) 770827~1 Pre-Tin Positive Lock 1290 — | Al437o-NDe 3.28 234.74 | S60213-1 
[Pin Housing 0 — — — — —|RAMOND 90 57.54/1-480340-0| | 42 | Pre-Tin Positive 
Socket Housing 610 A1413-ND 63 40.64| 1-480270-0 Lock Long Tail 1.290 — | At14380-ND® 3.42 244.90 | 350220-1 
3 [Pin Housing 900 — — — — —| At206-ND 98 63.11] 1-480345-0 Pre-Tin Positive Lock 1.680 — | A14381-ND} 4.04 289.37 | 350214-1 
Socket Housing 805 A1207-ND -66 42.60] 1-480283-0 16 Pre-Tin Positive 
f 1.680 — | A14382-NDe 5.28 378.15) 350427-1 
jo [PinHousing [4.098 AAT A-ND 1413 72.35] 1-480339-0 Lock Long Tail 
Socket Housing 1.00 A1415-ND 1.27 _ 81.42] 1-480285-0] + yy Stable Black Color t Housing Material: UL94V-0 Rated RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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2 Tyco Electronics AMP Commercial MATE-N-LOK® Conneciors (cont) 


Authorized Distributor 


No. of Dimension - Inch | Digi-Key Pricing AMP No. of Dimension -Inch | Digi-Key Pricing AMP 
Circuits) Description A B Part No. i 100 Part No. Circuits) Description A B Part No. 1 100 | Part No. 
Fig. 3 - PC Board Vertical Pin Header - Mate with Socket Housing - UL94V-2 Fig. 7 - PC Board Surface Mount Pin Header — RoHS Compliant 
Pre-Tin, with Detent Lock 915 A25420-ND 1.28 91.98 | 770328-1 4 Pin Header, In-Line = — A25424-ND 2.22 158.78 | 770829-1 
4 are eae 915 A25422-ND@ 1.02 72.80 | 794236-1 Fig. 8 - Insulation Displacement Connector (IDC) — RoHS Compliant 
12 | Gold with Positive Lock 1.290 A32184-ND@ 9.45 677.03 | 1586520-2 Pre-Tin, 22AWG, Red, UL94V-2 a — | A14383-ND 85 52.97) 770156-2 
Fig. 3 - PC Board Vertical Socket Header - Mate with Pin Housing ~ UL94V-2 Pre-Tin, 22AWG, Red, ULBAV-0 = — EASED 375.68 | 7040868 
RoHS Compliant Pre-Tin, 20AWG, Yellow, UL94V-2 = — | A14384-ND 65 52.97 | 770156-4 
PRSTINTInSLInS Pre-Tin, 20AWG, Yellow, UL94V-0 —_ —__|_A25434-ND 93 75.63 | 794036-2 
4 SMT Gompatible 1.000 ‘A25425-ND 1.35 109.45 | 794287-1 Pre-Tin, 18AWG, Orange, UL94V-2 = — | A14385-ND 65 52.97 | 770156-3 
6) Pre-Tin, Matrix 700 725763-ND 26321250 | 3506414 Pre-Tin, 18AWG, Orange, UL94V-0 —_ —__|_A25435-ND 1.16 93.77 | 794036-1 
9 Pre-Tin, Matrix 960 A25764-ND 1.68 136.00 | 350642-1 Pre-Tin, 16AWG, Blue, UL94V-2 _— _ A25436-ND 1.01 81.95 | 770156-5 
12 | Pre-Tin, Matrix 1.200 ‘A25426-ND 3.22 260.95 | 350643-1 Pre-Tin, 16AWG, Blue, UL94V-0 - —__|_A25437-ND 93 75.63 | 794036-4 
15 | Pre-Tin, Matrix 1.440 A25765-ND 3.94 318.96 | 350644-1 Dust Covers for IDC Parts - UL94V-2 — RoHS Compliant 
Fig. 4 - Positive Lock Socket Housing — RoHS Compliant For Feed-To Wiring, Polyester, White | — — | A25438-ND 20 16.02 | 770232-1 
2 | Socket Housing (Plug) 435 ‘A14357-ND 55 35.24 | 1-480720-0 For Feed-Thru Wiring, Polyester, White | — — | A25439-ND 24 16.60 | 770233-1 
3 | Socket Housing (Plug) 630 ‘A14358-ND 1.15 73.66 | 1-480721-0 Fig. 9-C. ing Tabs - Use With Pin Housing — RoHS Compliant 
4 | Socket Housing (Plug) 830 A14359-ND 1.25 80.38 | 1-480722-0 | | 7 saul Ene = a ul an x ks - asa Pore 
7 an 7 oles, Brass, Tin Plate : é | F e - 
Fig. 5 ~ Motor Mount Housing (Positive Lock) — RoHS Compliant 3 Holes, Brass, Tin Plated ‘579 ~—«.203 | A25428-ND 7 ~—«5.58 | 60842-1 
6 | Pin Housing (Cap) 705 ‘A14361-ND 94 60.15 | 1-480271-0 Taal 
6 Socket Housing (Plug) — 610 | A1413-ND 63 40.64 | 1-480270-0 cor 
8 | Pin Housing (Cap) 900 A25410-ND 1.57 100.97 | 1-480284-0 CERTI-CRIMP™ Crimp Tool, 30-22AWG, .035”-.055” Insulation Diameter | _A9951-ND 519.12/1| 91515-1 
10 | Pin Housing (Cap) 1.095 A25411-ND 1.80 115.67 | 1-480286-0 CERTI-CRIMP Crimp Tool, 24-18AWG, .043”-.100” Insulation Diameter A9948-ND 551.57/1| 91528-1 
12] Pin Housing (Cap) 1.290 — | A25413-ND 1.97 126.44 | 1-480288-0 CERTI-CRIMP Crimp Tool, 24-18AWG, .060”-.100” Insulation Diameter A9974-ND 495.95/1} 91512-1 
12 | Socket Housing (Plug) — 1.195 | A25412-ND 1.39 89.47 | 1-480287-0 CERTI-CRIMP Crimp Tool, 20-14AWG, .100”-.130” Insulation Diameter A9908-ND 457.32/1| 91504-1 
16 | Pin Housing (Cap) 1.680 A14363-ND 1.57 100.78 | 1-480439-0 PRO-CRIMPER™ III Crimp Tool Without Dies A9996-ND 66.00/1| 354940-1 
16 | Socket Housing (Plug) _ 1.585 | A14362-ND 2.06 131.94 | 1-480438-0 PRO-CRIMPER IV/IIl Repair Kit A34584-ND 51.00/11 67922141 
Fig. 6 - PC Board Right Angle Pin Headers - Mates with Socket Housing PRO-CRIMPER III Crimp Tool, With Dies, 24-18AWG A25418-ND 159.99/1) 90574-1 
RoHS Compliant PRO-CRIMPER II! Crimp Tool, With Dies, 20-14AWG A25419-ND 168.00/1| 90575-1 
2 | ULOAV-2, Nylon, Natural 600 A25753-ND 203. 145.82 | 794120-1 Die Set for PRO-CRIMPER III 24-18AWG A9940-ND 106.05/1} 90574-2 
3 | UL94V-0, Nylon “800 A25429-ND 278 198.96 | 6434881 Die Set for PRO-CRIMPER III 20-14AWG A9939-ND 115.50/1| 90575-2 
UL94V-2, Nylon, Natural 1.000 A25430-ND 1.52 109.15 | 641737-1 Contact Extraction Tool A1419-ND 13.28/1) 465644-1 
UL94V-2, Nylon, Natural, Contact Insertion Tool A9998-ND 19.38/1) 91002-1 
4 Surface Mount Compatible | 1-20 A25431-ND 2.47 176.97 | 770846-1 Contact Insertion Tool (Tweezer Type) A1444-ND 17.06/1 | 455830-1 
UL94V-0, Nylon 1.000 A25432-ND 2.31 165.86 | 1-641737-1 | * UV Stable Black Color + Housing Material: UL94V-0 Rated RoHS Compliant 


Contacts 


* Carries up to 15 amps maximum 


(based on 30°C temperature rise) For PC board with the following 


* Low insertion/extraction forces specifications: 


* UL recognized for 250 volts, AC/DC * Board Thickness: .062” (1.57mm) 
° CSA certified * Board Hole Size: .057” (1.45mm) 


Socket 


Insul. Dia. Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape and Reel AMP. 
Description Range (Inch) | Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Fig. 1 - Crimp Contacts (Pins & Sockets) 

Pin, Brass, Pre-Tin A25547-ND 2.09 14.03 | 61174-1 A25547CT-ND _ 58.33 |A25547TR-ND 8,000 35.00/M | 350079-1 
Socket, Brass, Pre-Tin A25548-ND 2.09 14.03 | 61173-1 A25548CT-ND 32.08 58.33 |A25548TR-ND 6,500 35.00/M | 350078-1 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin 30-22AWG = = =|) A25549CT-ND 68.28 101.63 |A25549TR-ND 8,000 78.18/M |350079-4 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin .040 - .075 A25550-ND 3.31 22.24 | 61173-4 A25550CT-ND 66.18 120.33 |A25550TR-ND 6,500 72.20/M |350078-4 
Pin, Brass, Gold A25552-ND 16.34 109.95 | 61174-5 A25552CT-ND — 858.80 |A25552TR-ND 8,000 515.28/M | 350079-5 
Socket, Brass, Gold A25767-ND 16.34 109.95 | 61173-5 = = - = _ =—|-— 

Pin, Brass, Pre-Tin A1422-ND 1.41 9.51 60618-1 _ _ - = =— —|— 
Socket, Brass, Pre-Tin A1423-ND 1.40 9.39 60617-1 _ — — |-— — —|-— 

Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin A25554-ND 3.08 20.71 60618-4 A25554CT-ND — 120.33 |A25554TR-ND. 8,000 72.20/M |61116-4 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin 24-18AWG A25555-ND 3.08 20.71 60617-4 A25555CT-ND = 90.10 |A25555TR-ND 7,000 54.06/M |61314-4 
Pin, Brass, Gold 060 -.100 A1432-ND 13.35 89.80 | 60618-5 = — - = =— =—|— 
Socket, Brass, Gold A1433-ND 13.35 89.80 | 60617-5 A1433CT-ND — 859.85 /A1433TR-ND 7,000 515.91/M | 61314-5 
Pin, Phosphor Bronze, Select Gold A25558-ND 16.12 108.41 60618-6 _ _ — |= _ —|-— 
Socket, Phosphor Bronze, Select Gold A25559-ND 13.76 92.56 | 60617-6 A25559CT-ND — 738.30 |A25559TR-ND 7,000 442.98/M |61314-6 
Pin, Brass, Select Gold = = = A25560CT-ND 254.36 378.63 _|A25560TR-ND 8,000 291.26/M |61116-7 
Pin, Brass, Pre-Tin A1420-ND 1.40 9.39 | 60620-1 A97887CT-ND NEW! =. 24.64 36.68 |A97887TR-ND NEW! | 5,000 28.22/M |61118-1 
Socket, Brass, Pre-Tin A1421-ND 1.40 9.39 | 60619-1 AQ7888CT-ND NEW! = 24.64 36.68 |A97888TR-ND NEW! | 5,000 28.22/M |61117-1 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin 20-14AWG A25561-ND 3.08 20.71 60620-4 _ _ — |= _ —|- 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin 400 - 130 A25562-ND 3.08 20.71 60619-4 — _— — |-— _— —|-— 

Pin, Brass, Gold A1434-ND 12.66 85.14 | 60620-5 A1434CT-ND — 858.80 /A1434TR-ND 5,000 515.28/M |61118-5 
Socket, Brass, Gold A1435-ND 13.35 89.80 | 60619-5 — _ - = _ —|— 
Socket, Phosphor Bronze, Gold A25565-ND 15.32 103.05 | 60619-7 A25565CT-ND — 1021.88 |A25565TR-ND 5,000 613.13/M |61117-6 
Pin, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Brass, Pre-Tin A25568-ND 2.09 14.03 | 350639-1 | A25568CT-ND _ 69.53 |A25568TR-ND 3,000 55.62/M | 350558-1 
Socket, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Brass, Pre-Tin 115 Max. = = =, |= A25567CT-ND 36.43 54.23 |A25567TR-ND 3,000 55.62/M | 350557-1 
Pin, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Phos. Bronze, Pre-Tin (stacked) = = =|) — A25769CT-ND 68.15 101.44 |A25769TR-ND 3,000 104.04/M | 350558-4 
Socket, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Phos. Brz., Pre-Tin A25570-ND 3.08 20.71 350638-4 | A25570CT-ND — 130.05 |A25570TR-ND 3,000 104.04/M | 350557-4 

Fig. 2 - PC Board Contacts 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin _— A24727-ND 1.98 13.30 61518-1 _— — — |-— — —|-— 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin — A24728-ND 2.09 14.03 61320-1 _— _— — |-— — —|-— 
Keying Plug 
Nylon, Natural UL94V-2 _ A16066-ND - 15.68 | 200821-1 = _— - = =— =—|-— 


Gold Finish - Plated with .000030 minimum gold in mating area and inside wire barrel over .000050 minimum nickel Select Gold Finish - Plated with .000030 minimum gold in mating area over .000050 minimum nickel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
222 (083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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™ TycoElectronics AMP Micro MATE-N-LOK® Connectors Reel 
Authorized Distributor ; 
Features: Characteristics: Approvals: WANs 
¢ Wire-to-wire and wire-to-board pin and receptacle connector system * Voltage Rating: 250VAC * Current Rating: 5 Amp maximum on 20 * Underwriters Laboratories Inc. 
* Contacts are on 3mm (.118 inch) centerline spacing AWG wire ¢ Operating Temperature: -40°C ~ 105°C ¢ File No. E28476 


a) 
0.236 (6.0) < ee (9.24) 


Pick up button 


615 
(15.63) NN i 
No. of | Dim. No. of | Dim. 
Cir- A Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel |AMP Cir- A Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | AMP 
Fig. | cuits |(mm) | Plating | Part No. 1 100 1,000) Part No. Qty. | Price |Part No. Fig. | cuits | (mm) | Plating | Part No. 1 100 1,000) Part No. Qty. | Price | PartNo. 
Plug Housing — Single Row, Free Hanging - RoHS Compliant Plug Housing — Dual Row, Panel Mount - RoHS Compliant 
2 6.85 — | A30236-ND 43 28.22 | — _ — |1445049-2 2 3.85 — A30281-ND A328 = 22. | — _ —| 794615-2 
3 | 9.85 | — | A30237-ND 50 33.26 |— _ —|1445049-3 4 |685| — | A30282-No 57 37.—«29 | — _ —|794615-4 
4 |12.85| — | A30238-ND 57 37) 29 |— — —|1445049-4 = i = a = : 
5 | 15.85] — | A30239-ND 64 41 32 |— - — |1445049-5 : ne = oe - = a = _ a) caine 
6 | 18.85) — | A30240-ND 70 46 = 36 |— _ — |1445049-6 10 45.85 A30285-ND ‘98 ‘63 49 4-794615-0 
1 7 / 21.85; — | A30241-ND 7 50 39/— = —]1445049-7 - — : - -{— = — 
8 |2485) — | A30242-ND 84054043 J ay —|1445049-8 5 12 | 18.85} — _ | A30286-ND 111007256 | _ —| 1-794615-2 
9 | 27.85) — | A30243-ND 91 59 46 | — _ — |1445049-9 14/2185) — A30287-ND 125 81 63 |/— _- —| 1-794615-4 
10 |30.85) — A30244-ND 98 63 49 |— _ — |1-1445049-0 16 | 24.85) — A30288-ND 150 97 76|— _ —| 1-794615-6 
11 | 33.85) — | A80245-ND 113.7357 | — = —]1-1445049-1 18 | 27.85] — | A30289-ND 1.65 1.06 83 |— - —|1-794615-8 
12 136.85) — EBSOZSe NDA 1.11 72 _.56 |i Se = Ee 20 |30.85| — | A30290-ND 1.79 1.16 .90|— = —|2-794615-0 
ra ee aco be esi ae “a cae ie = Hons Connent aie 22 [33.85[ — |A30291-ND 179 1.18 90 /— = —|2-794615-2 
a loas | — (peat 0 oe _ fadenae 24 | 36.85; — | A30292-ND 1.93 1.24 97 |— = —|2-794615-4 
4 |1285) — | A30249-ND 57 387) 29 |— = —|1445048-4 Receptacle Housing — Dual Row - RoHS Compliant 
5 | 15.85 _ A30250-ND 64 41 32 | — —- — |1445048-5 D: 4.00 = A30293-ND 40 2% mai/— = —|794617-2 
6 |1885} — | A80251-ND 70 46 36 |— - —|1445048-6 4/700! — | a30294-ND 44 «229°««03 | — = —|794617-4 
2 7 = |21.85) — | A80252-ND 17 $0 =39 |= _ — |1445048-7 6 |10.00/ — _ | A30295-ND 49 #32 .25|— = —J 794617-6 
8 | 24.85) — | A30253-ND 84 54 43: |— — — |1445048-8 3 |1300/ — | a3o296-ND 5435 a7 | — = —| 794617-8 
9 |2785) — A30254-ND 91 59 46 | — _ — |1445048-9 ‘ : ; ; 
to |3085) — |As0255-ND 98 63 49 |— = — |1-1445048-0 10 [16.00] — [Eegeea ND 593830 Iie = Si EMGIO 
11 [33.85]; — | A30256-ND 113° 73 67 |— — —|1-1445048-1 g | 12 | 19.00) —_ | A30298-ND 65 42.33 | — = —)1-794617-2 
12 | 36.85; — | A30257-ND 1.11 72 66 | _- — |1-1445048-2 14 | 22.00) — A30299-ND 72 46.36 | — _ —| 1-794617-4 
Receptacle Housing — Single Row - RoHS Compliant 16 | 25.00 _ A30300-ND 79 51 40 |= - —|1-794617-6 
2 7.00 — A30258-ND 43 28) 22 | — = — ]1445022-2 18 | 28.00) — A30301-ND 87 56 44 | — - —| 1-794617-8 
3 |10.00) — A30259-ND 50 33 26 |= _ — |1445022-3 20 | 31.00) — A30302-ND 95 62 48 |— _ —| 2-794617-0 
4/1300) — Bee 7 a7 20 = = (1450224 22 |34.00/ — | A30303-ND 1.05 68 53 | — = —|2-794617-2 
5 | 16.00] — | A30261-ND 64 41 33. |— - —|1445022-5 o4 |37.00| — |GReaNRIM 445 74 50 _ A g7i5 nak 
6 |19.00) — A30262-ND wal A636 | — — — |1445022-6 ~ e - - “ : 
3 | 7 [2200] — | A30263-ND 78 50 39/— = —/1445022-7 Vertical Thru Hole Header — Single Row 
8 | 25.00) — A30264-ND 84 55 9.43 |— - — |1445022-8 2 7.00 Tin | A30314-ND 171 123 77 |= - —| 1445050-2 
9 | 28.00) — A30265-ND 1 59 46 | — = — |1445022-9 2 7.00 | Gold | A30325-ND 1.710 1.23 0 77 | _ —| 1445093-2 
10 | 31.00) — | A30266-ND 98 6350 | — _ —]1-1445022-0 3 | 10.00) Tin | A30315-ND 2.02 145 91 |— - —| 1445050-3 
ip ae — ean io — re = = ia beeper 3 | 10.00] Gold | A30326-ND 202 145 91 |— — —|1445093-3 
d —_esepes : : 1s —— =r = 4 |13.00| Tin | A30316-ND 234 168 1.06 |— - —| 1445050-4 
tug Housing — Dual Row, Free Hanging - RoHS Compliant 4 | 43.00) Gold | A30327-ND 2.34. 1.68 1.06 | — = —/1445093-4 
2/385) — |/A80269-ND 43 28 22 ie — — |794616-2 5 | 16.00} Tin | A30317-ND 265 191 1.20 )— = —| 1445050-5 
4 6.85 — A30270-ND 57 87.29 | _- — |794616-4 
6 |oas | — (pease 7 46 36 = al aapies 7 | 5 | 1600) Gold | A30328-ND 2.65 1.91 1.20 | — _ —| 1445093-5 
3 |i285| — | a30272-ND ‘ag 544g | = — |794616-8 6 | 19.00) Tin | A30318-ND 297 213 1.34 )— - —| 1445050-6 
40 115.85; —_ | A30273-ND 98 63 49|/— = — |1-794616-0 6 | 19.00} Gold | A30329-ND 2.97 213 1.34 |— _ —| 1445093-6 
72 11885) | aAa0o74ND 172 Pe = 7906162 8 [25.00] Tin |A30320-ND 3.60 259 1.63 |— = —/1445050-8 
4 14. |21.85) — | A30275-ND 125 81 63 /— = —/1-794616-4 8 | 25.00} Gold | A30331-ND 3.60 2.59 1.63 | — _ —| 1445093-8 
16 | 2485) — A30276-ND 138 4.89) £70 | — _ — |1-794616-6 9 | 28.00} Tin | A30321-ND 3.92 281 1.77 |— _ —| 1445050-9 
18 | 27.85; — A30277-ND 152 98 77 |— = — |1-794616-8 9 | 28.00} Gold | A30332-ND 3.92. 281 1.77 | — = —| 1445093-9 
20 [30.85 | — __| A30278-ND 1.66 1.07.84 |— = — |2-794616-0 10 [31.00] Tin | A30322-ND 423 3.04 1.91 [— = —}1-1445050-0 
22 |33.85| — _ | A30279-ND 194 125 98 |— _ — |2-794616-2 10 | 31.00} Gold | A30333-ND 4.23 3.04 1.91 |— - —| 1-1445093-0 
24 [36.85| — | A30280-ND 2.09 ‘1.34 1.05 |— = —|2-794616-4 | + CutTape (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 223 


= Tyco Electronics AMP Micro MATE-N-LOK® Connectors (cont) Digi@Reel 
Authorized Distributor 
No. of} Dim. No. of | Dim. 
Cir- A Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | AMP Cir- A Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | AMP 
Fig. | cuits | (mm) |Plating| Part No. 1 100 1,000) Part No. Qty.| Price | PartNo. Fig. | cuits | (mm) |Plating| Part No. el 100 1,000) Part No. Qty.| Price | Part No. 
Vertical Thru Hole Header — Single Row Right Angle Surface Mount Header — Single Row, with Surface Mount Holddowns 
RoHS Compliant 
- 2 | 10.00) Tin |A30380CT-NDt 2.49 1.50 — |A30380TR-ND | 215) 229.73) 1445057-2 
: i ne ne i He a a a ees 3 | 13.00) Tin |A30381CT-NDt 2.95 1.78 — | A80381TR-ND | 215) 272.21)1445057-3 
3 |10.00/ Tin |A33195-ND 199 136 86|— = —|o-1445050-3 4 | 16.00) Tin |A30382CT-NDt 4.80 288 — | A30382TR-ND | 215) 442.09) 1445057-4 
3 | 10.00) Gold |a33198-ND 189 136 36 /— = —|o-1445093-3 to | 5 | 1900] Tin )Asos8sCT-NDt 3.88 233 © — | AS03B3TR-ND | 215] 367.14) 1445057-5 
4 | 13.00} Tin |A34826-ND 219 157 .99|— = —J|2-1445050-4 6 | 22.00} Gold |A30395CT-NDt 5.46 3.28 — |A30395TR-ND | 215] 503.47) 1445100-6 
4 | 13.00) Gold )A34834-ND 219 157 99) — = —|2-1445093-4 7 | 25.00) Tin |A30385CT-NDt 4.80 2.88 — |A30385TR-ND | 215) 442.09) 1445057-7 
5 | 16.00) Tin /A33196-ND 2.48 1.78 1.12 | — = —|2-1445050-5 8 | 28.00] Gold |A30397CT-NDt 6.62 398 — | A30397TR-ND | 215) 610.42] 1445100-8 
5 | 16.00) Gold |A34835-ND 248 1.78 1.12 fee im — |2-1445098-5 9 |31.00| Gold |A30398CT-NDt 7.21 4.33 — |A30398TR-ND |215/ 663.91] 1445100-9 
7 | 6 | 19.00) Tin )A33197-ND 278 199 1.25 |— - —|2-1445050-6 x ; . 
6 19.00! Gold |a34836-ND 278 1.99 1.25|— = —]2-1445093-6 ight Angle Surface Mount Header — Single Row, with Surface Mount Holddowns 
7 | 22.00) Tin |A34827-ND 3.07 2.21 1.39] — = —|2-1445050-7 RoHS Compliant 
7 | 22.00) Gold |A34837-ND 3.07 221 1.39) — = —|2-1445093-7 2 | 10.00) Tin |A33212CT-NDt 2.33 1.40 — | A33212TR-ND | 215) 243.32/2-1445057-2 
8 | 25.00) Tin /A34828-ND 3.37 2.42 1.52 | — = —|2-1445050-8 2 | 10.00) Gold |A33217CT-NDt 2.94 1.77 — | A83217TR-ND | 215) 306.71 |2-1445100-2 
B | 25.00) Gold (Redeeesib 3.37 2.42 1.52 | — — |2-1445093-8 3 |13.00] Tin |A33213CT-NDt 2.76 1.66  — |A33213TR-ND | 215) 288.32|2-1445057-3 
9 | 26.00| Tin [ssbeeny 366 2.63 1.65 [Es = =| AAA OSO 3 | 13.00) Gold |A33218CT-NDt 3.48 2.09 — | A33218TR-ND | 215) 363.35|2-1445100-3 
9 | 28.00] Gold |A34839-ND 3.66 263 1.65 | — = —|2-1445093-9 ; 
40 |3i00| tin (eeaentn 96 284 1.79 (i 7 aR aenen 4 |16.00| Tin |A33214CT-NDt 4.48 2.70 — | A83214TR-ND | 215] 468.25 |2-1445057-4 
to | 31.00! Gold |434944-ND 396 284 1.79 |— a —|9-1445099-0 10 | 5 | 19.00] Tin |A33215CT-NDt 3.62 218 — |A33215TR-ND | 215] 378.28)2-1445057-5 
. : - 6 | 22.00) Tin |A33216CT-NDt 4.05 244  — | A33216TR-ND | 215) 423.27|2-1445057-6 
Vertical Surface Mount Header — Single Row, with Surface Mount Holddowns 
- 6 | 22.00) Gold |A34868CT-NDt 5.11 3.07 — | A34868TR-ND | 215) 533.28|2-1445100-6 
; aa ne Panel a Hes = yeas ne rt inet 7 |25.00) Tin |A34850CT-NDt 4.48 270 —|A34850TR-ND | 215] 468.25) 2-1445057-7 
3 |taco| tn PAReRNOH 372 224 —|PeReeRAAM 010] 335.07/ 14450899 8 | 28.00] Gold |A34870CT-NDt 6.62 3.98 — |A34870TR-ND | 215] 610.42/2-1445100-8 
3 |43.00| Gold |az034scT-NDt 3.72 224 ©—| Ago34eTR-ND | 210) 379.75|1445096-3 9 |31.00| Gold |A34871CT-NDt 6.73 4.05 | — | A34871TR-ND | 215] 703.20|2-1445100-9 
4 | 16.00] Tin |A30338CT-NDt 4.30 2.59 _ —| A30338TR-ND | 210| 387.30/1445053-4 Vertical Thru Hole Header — Dual Row 

8 4 | 16.00} Gold |A30349CT-NDt 4.30 2.59 —| A30349TR-ND | 210] 438.94] 1445096-4 2 7.00 | Tin |A30402-ND 117 34 #53 = —|794630-2 
5 | 19.00) Tin |A30339CT-NDt 4.88 2.94 —J] A30339TR-ND | 210] 439.54/1445053-5 2 | 700 | cold |a30414-ND 184133 84 |— = —|794632-2 
= | 2200| tm (EMEA cae 225 — TAGRAOPRABIN z10| ssr-s| tosses 4 [1000 ee ee || =e 

‘ in - 5. : - - 557, 5053- 

6 | 22.00] Gold |A30351CT-NDt 5.46 3.28 —J] A30351TR-ND | 210] 491.77/1445096-6 wae iiece ole eae | = a aise 

12 | 40.00] Tin |A30346CT-NDt 8.95 5.37 —| A30346TR-ND | 210] 805.16] 1-1445053-2 6 [13.00 Tin Eee 2.06 1.48 93 [Ee = = 1986806 

Vertical Surface Mount Header — Single Row, with Surface Mount Holddowns 6 | 13.00) Gold Ee ees 324 233 1.46 fig = pales 

Wale Cocstiaat 8 | 16.00) Tin |A30405-ND 250 180 1.13 |— - —]794630-8 

Ip) 

2 | 10.00] Tin JA33199CT-NDTt 294 1.77  —] A33199TR-ND | 210] 299.58)2-1445053-2 8 | 16.00) Gold eae 93 282 1.77 [ee = pl hcetaey 
2 | 10.00) Gold |as3204CT-NDt 2.94 1.77 —| A39204TR-ND | 210] 299.58|2-1445096-2 10 | 19.00) Tin |A30406-ND 2.93 2.10 1.32 | — = —|1-794630-0 
3 | 13.00] Tin |A33200CT-NDt 3.48 2.09 —J| A33200TR-ND | 210] 354.90]2-1445053-3 10_| 19.00 | Gold_|A30418-ND 4623.32 2.08 | — = —|1-794632-0 
3 | 13.00] Gold |A33205CT-NDt 3.48 2.09 —|] A33205TR-ND | 210] 354.90/2-1445096-3 44 | 12 | 22.00] Tin )A30407-ND 419 3.01 1.89 | — - —]1-794630-2 
4 | 16.00] Tin |A33201CT-NDt 4.02 2.42 —| A33201TR-ND_| 210| 410.23/2-1445053-4 12 | 22.00] Gold |A30419-ND 5.30 380 239 )— — —]1-794632-2 
4 | 16.00} Gold |A33206CT-NDt 4.02 2.42 —| A83206TR-ND | 210) 410.23)2-1445096-4 14 | 25.00] Tin |A30408-ND 3.80 273 1.72/— = —}1-794630-4 

8 | 5 | 19.00) Tin |A34830CT-NDt 4.56 2.74 —J] A34830TR-ND | 210] 465.55/2-1445053-5 14 25.00! Gola |a30420-ND 749 537 337 /— a —}4-794630-4 

| 200] ™ ee co scr —(eemeemeil cr0| consr|o-acses 18 |zs00| cos EEGs 608476 200 I te ane 

: in - 541 307 — - 520.87 | 2-1445053- ; 

6 | 22.00] Gold |A34854CT-NDt 5.11 3.07 _—| A34854TR-ND_| 210| 520.87/2-1445096-6 1B | 3100 HM ASOAOEND 595: 427 268 li — sl (acecneeee 

8 | 28.00] Tin |A33203CT-NDt 6.19 3.72 —] A33203TR-ND | 210] 631.52/2-1445053-8 20 | 34.00) Tin eae 528 379 2.98 fag or See 

8 | 28.00) Gold |A34856CT-NDt 619 3.72 —| A34856TR-ND | 210] 631.52/2-1445096-8 20 | 34.00) Gold | A30423-ND 10.41 7.47 4.69 | — _ — |2-794632-0 

12 | 40.00| Tin |A34873CT-NDt 8.36 5.02 —| A34873TR-ND | 210] 852.81 |2-1445053-2 22 | 37.00) Tin |A80412-ND 5.82 4.17 2.62 | — = —]2-794630-2 
Right Angle Thru Hole Header — Single Row, with Plastic Holddowns 24 |) 40.00) Tin )A30413-ND 7.93 5.69 3.57 | — = —|2-794630-4 

2 14014] Tin JA30358:ND 17 123 7 = —]1445056-2 24 | 40.00] Gold |A30425-ND 999 717 4.50 |— - —|2-794632-4 

2 | 10.14} Gold |A30369-ND 1.71 123 77) — -— —|1445098-2 Vertical Thru Hole Header — Dual Row 

3 | 13.44] Tin |A30359-ND 202 145 91} — - —]1445055-3 RoHS Compliant 

3 | 13.14] Gold |A30370-ND 202 145 91} — - —]1445098-3 > | 7.001 Tin |A33219-ND 109 79 50/— = —]3-794630-2 

4 | 16.14] Tin |A30360-ND 234 168 1.06 | — - —[1445055-4 » | 700 | Gold Meeoeine 47 194 73 _ —|a-794990-9 

4 | 16.14] Gold |A30371-ND 234 1.68 1.06 | — = —]1445098-4 ; 

9 | 5 | 1914] Gold |A30372-ND 265 1.91 1.20] — - —|1445098-5 410-00 Tn ee cd - re | Seetees 
7 |9514| tv (eneNe 399 2.96 71.43 (a a | qaasgesee 4 | 10.00) Gold |A34892-ND 238 1.71 1.08 |— - —]3-794632-4 
3 |28.14| Tin |A30364-ND 360 259 1.63| — = —|4445055-8 6 | 13.00) Tin |A32221-ND 245 167 1.67 |— - —]3-794630-6 
8 | 2814] Gold |A30375-ND 3.60 259 163 | — - —]1445098-8 6 | 13.00) Gold |A34893-ND 3.03 247 137 )— - —|3-794632-6 
9 | 31.14) Tin |A30365-ND 3.92 281 1.77) — _ —}1445055-9 8 | 16.00) Tin |A33222-ND 234 1.68 1.06 | — - —|3-794630-8 
10 | 34.14] Gold |A30377-ND 423 3.04 1.91 | — - —]1-1445098-0 3 | 46.00! Gold |a32542-ND 367 264 1.66 |— = —|3-794630-8 
11 | 37.14] Gold |A30378-ND 455 3.27 2.05 | — - —]1-1445098-1 40 |19.00| tin (emeeette 974 497 124 _ eer 

Right Angle Thru Hole Header — Single Row, with Plastic Holddowns 10 119.00] Gold |A33232-ND 432 340 1.95 |— = —]4-794632-0 

RoHS Compliant : 

> Jiu) tn REE ae = =| pau 41 | 12 [22.00] Tin )A33224-ND 313 225 1.41 |— - —]4-794630-2 
> | 1044| God [RaaneeeNe 159 115 72 _ El erdacaagee 12 | 22.00] Gold |A33233-ND 495 3.55 2.23 |— - —]4-794632-2 
3 | 43.14) Tin |933208-ND 189 136 .26/— = —}o-1445055-3 14 | 25.00] Tin |A33225-ND 3.55 255 1.60 |— - —]4-794630-4 
3 | 13.14] Gold |A34859-ND 189 136 .86|— = —|2-1445098-3 14 | 25.00] Gold |A34906-ND 5.60 4.02 2.52 |— _ —|4-794632-4 
4 | 16.14] Tin |A33209-ND 219 157 99 | — - —|2-1445055-4 16 | 28.00] Tin |A33226-ND 3.95 283 1.78 |— - —|4-794630-6 
4 | 16.14) Gold |A34860-ND 219 1.57.99 | — = —|2-1445098-4 16 | 28.00| Gold |A33234-ND 6.22 4.46 2.80 |— - —|4-794632-6 

g | 5 | 1914) Tin ey 248 1.78 1.12 Tae = | 2-1448055-5 18 |31.00| Tin |a39227-ND 445 3.19 2.01 |— = —|4-794630-8 
5 | 18.14) Gold eee 248 1.78 112 Te = — |B aeones 20 | 34.00] Tin |A33228-ND 4.94 3.54 223 |— - —|5-794630-0 
6 | 22.14] Tin |A33211-ND 278 199 1.25 | — - —]2-1445055-6 
7 |o514| Tin eee 307 201 139 (a _ 2 paauenees 20 | 34.00 Gold A34917-ND 7.78 558 3.51 |— - —]5-794632-0 
7 | 9544) Goi INSTR 307 on 130 _ —To-1445098-7 22 | 37.00] Tin |A33229-ND 544 3.90 2.45 |— - —]5-794630-2 
8 | 28.14] Gold |A34864-ND 337 242 152|— - —]2-1445098-8 24 | 40.00) Tin |A33230-ND 5.93 4.25 2.67 | — = —]5-794630-4 
8 | 2814] Tin |A34848-ND 337 242 152|— - —]|2-1445055-8 24 | 40.00) Gold |A34919-ND 934 670 4.21 )— - —|5-794632-4 
9 | 3144] Tin |A34849-ND 3.66 263 1.65 | — - —|2-1445055-9 | + Curtape (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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= Tyco Electronics nie Micro MATE-N-LOK® Connectors (cont Digi@Reel 


Authorized Distributor 
No. of | Dim. No. of | Dim. 
Cir- A Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | AMP Cir- A Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | AMP 
Fig. | cuits | (mm) | Plating | Part No. 1 100 1,000 | Part No. Qty.| Price | Part No. Fig. | cuits | (mm) | Plating] Part No. 1 100 1,000 | Part No. Qty.| Price | Part No. 
Vertical Surface Mount — Dual Row, Mechanical Holddowns 12 | 22.00) Gold | A34898-ND 5.99 4.30 4-794620-2 
2 7.00 Tin JA30426CT-NDt 4.33 2.60 — |A30426TR-ND | 250] 464.03) 794636-2 14 | 25.00} Tin | A33258-ND 4.29 3.08 1.94) — = — | 4-794618-4 
6 {13.00} Tin |A30428CT-NDt 5.70 3.42 — |A30428TR-ND | 175) 427.21 | 794636-6 14 | 25.00} Gold | A34899-ND 6.75 4.85 3.04 | — _ — | 4-794620-4 
10 |19.00] Tin |A30430CT-NDt 7.19 4.32 — |A80430TR-ND |175| 539.02] 1-794636-0 16 | 28.00} Tin | A33259-ND 4.79 344 216 |— _ — | 4-794618-6 
12 |22.00]) Tin |A30431CT-NDt¢ 7.85 4.71 — |A30431TR-ND |175| 588.55} 1-794636-2 16 | 28.00} Gold | A34900-ND 7.54 5.41 3.40|— _ — | 4-794620-6 
12 | 14 |25.00] Tin |A30432CT-NDt 8.54 5.13 — |A30432TR-ND | 175 640.21] 1-794636-4 | | 43 | 4g | 31.00] tin | A34e96-ND 538 386 243|/— = —_Ta-794618-8 
16 |28.00| Tin |A30433CT-NDt 9.19 5.52 — |A30433TR-ND |175| 781.18] 1-794636-6 20 | 34.00! Tin | A33260-ND 599 430 2.70) — = — | 5-794618-0 
18 {31.00} Tin |A30434CT-NDt 10.21 613 — |A30434TR-ND | 175] 867.54 1-794636-8 20 | 34.00! Gold | A34910-ND 9.42 6.76 4.25)— = — | 5-794620-0 
20 |34.00| Tin JA30435CT-NDt 11.04 6.63 — /A30495TR-ND | 175 | 938.12] 2-794636-0 22 | 37.00] Tin | a33261-ND 659 473 297/— = — | 5-704618-2 
24 |40.00| Tin |A30437CT-NDt 12.66 7.60 — |A30437TR-ND | 175 | 1075.79] 2-794636-4 o4 140.00; Tin | a33262-ND 748 5415 324|/— = — | 5-794618-4 
Vertical Surface Mount — Dual Row, Mechanical Holddowns 24 | 40.00! Gold | A33263-ND 11.33 8.12 5.10 | = — | 5-794620-4 
RoHS Compliant Ri . 
ight Angle Surface Mount Header — Dual Row, with Surface Mount Holddowns 
2 7.00 | Tin |A33235CT-NDt 2.87 1.73 M— |A83235TR-ND | 250) 348.28] 3-794636-2 : 
4 |10.00| Tin |ass2secT-NDt 3.82 230 — |A39236TR-ND | 175| 324.83] 3-794636-4 ‘ oe bass eee oe ae zz Kegel _ ed ue 
6 |13.00] Tin |A33237CT-NDt 4.34 2.61 — |A33237TR-ND | 175) 368.58} 3-794636-6 a a ae . 5 a S . i 
8 |16.00| Tin |A33238CT-NDt 4.97 299 — |A33238TR-ND |175| 422.72| 3-794636-8 4 | 10.00) Tin (BoceOCTSUDiag) 414 2.49 — ASOUTOIRAND ES) 150 | 301.64) 794627-4 
10 | 19.00] Tin |A33239CT-NDt 5.47 3.29 — |A33230TR-ND |175| 465.05 | 4-794636-0 4 / 10.00) Gold (RSID iay 6-80 4.09 — Bee emgiba) 150 | 437-34) 794620-4 
12 142 22.00] Tin [A33240CT-NDt 5.97 359 — |A33240TR-ND |175| 507.79| 4-794636-2 §_| 18.00] Tn (ESUSCTN Ia 479 2.80 _— RSSOASUEENDINN 150 | 340-24) 7o4e27-6 
14 25.00] Tin |A34908CT-NDt 6.50 3.90 — /A34908TR-ND | 175| 552.37) 4-794636-4 6 | 18.00) Gold ee cceiguotgg 8.05 4.84 raNsest 
16 [28.00] Tin |A33241CT-NDt 7.00 4.20 — |A33241TR-ND | 175) 594.70] 4-794636-6 10 | 18.00) Tin (ASOA7SCT-NDT) 7.69 462 — |/ASOATBTRANDIS) 150 | 494.37) 1-794627-0 
18 |31.00| tin |asseaoct-Not 7.77 467 — |asseaeTR-nD |175| 660.44| 4-794636-8 14] 12 | 22.00) Tin |A30479CT-NDt 8.50 5.10 —|A30479TR-ND | 150 | 618.94] 1-794627-2 
20 |34.00| Tin |A33243CT-NDt 8.40 5.05 — |A33243TR-ND |175| 714.17] 5-794636-0 12 | 22.00) Gold )A30491CT-NDt 12.10 7.27 —J A30491TR-ND | 150) 778.04] 1-794629-2 
24 |40.00| Tin |A33244CT-NDt 9.64 5.79 M— |A33244TR-ND | 175] 818.98] 5-794636-4 14 | 25.00} Gold |A30492CT-NDt 13.37 8.03 —J A30492TR-ND | 150 | 859.32] 1-794629-4 
Vertical Surface Mount Header — Dual Row, with Surface Mount Holddowns 16 | 28.00) Tin )A30481CT-NDt 10.12 6.07 —/ A30481TR-ND | 150 | 736.95) 1-794627-6 
2 | 7.00 | Gold |A30438CT-NDT 5.36 3.22 — |As0aseTR-nD | 250| 574.23| 794038-2 16 | 28.00) Gold |A30493CT-NDt 14.65 8.80 —| A30493TR-ND | 150 | 942.02| 1-794629-6 
6 |13.00] Gold |asoaaoct-not 7.51 451 — |asoaaote-no |175| 563.55] 794638-6 18 | 31.00] Tin |A30482CT-NDt 9.38 5.63 —| A30482TR-ND | 150 | 683.18] 1-794627-8 
8 |16.00| Gold |A30441CT-NDt 7.51 4.51 — |A30441TR-ND | 175) 563.55] 794638-8 24 | 40.00) Tin |A30485CT-ND¢ 14.48 8.69 —J A30485TR-ND | 150 | 930.70] 2-794627-4 
10 |19.00| Gold |A30442CT-NDt 9.79 5.88 — |A30442TR-ND | 175] 734.57] 1-794638-0 24 | 40.00) Gold |A30497CT-NDt 21.29 12.78 —)| A30497TR-ND | 150 | 1368.85] 2-794629-4 
Me 12 | 22.00 | Gold /A30443CT-NDt 8.82 5.30 — |A30443TR-ND | 175| 749.57] 1-794638-2 Right Angle Surface Mount Header — Dual Row, with Surface Mount Holddowns 
16 | 28.00 | Gold /A30445CT-NDt 12.94 7.77. — |A30445TR-ND | 175 | 1099.59} 1-794638-6 RoHS Compliant 
20 |34.00} Gold |A30447CT-NDt 15.70 9.42 — |A30447TR-ND | 175 | 1177.34] 2-794638-0 2 7.00 Tin |A33264CT-NDt 3.18 1.92 — | A33264TR-ND 150 | 232.02) 3-794627-2 
24 |40.00|) Gold |A30449CT-NDt 18.19 10.92 — |A30449TR-ND | 175 | 1364.40) 2-794638-4 2 7.00 | Gold |A33273CT-ND¢ 4.15 250 —/J A33273TR-ND | 150 | 302.49] 3-794629-2 
Vertical Surface Mount Header — Dual Row, with Surface Mount Holddowns 4 10.00) Tin |A33265CT-NDt 3.87 2.33 — | A33265TR-ND 150 | 281.91} 3-794627-4 
RoHS Compliant 4 | 10.00] Gold |A33274CT-NDt 5.18 3.11 —|A33274TR-ND | 150 | 377.33] 3-794629-4 
2 7.00 | Gold JA34894CT-NDt 3.55 213  — |A34804TR-ND | 250] 430.99] 3-794638-2 6 13.00} Tin |A33266CT-NDt 4.48 2.69 —/|A83266TR-ND | 150 | 326.39] 3-794627-6 
4  |10.00} Gold |A33245CT-NDt 4.91 2.95 — |A33245TR-ND | 175) 417.02} 3-794638-4 6 13.00| Gold |A33275CT-NDt 6.13 3.68 =— | A33275TR-ND | 150 | 446.76] 3-794629-6 
6 |13.00 |} Gold |A34895CT-NDt 5.72 3.44 — |A34895TR-ND | 175) 486.23) 3-794638-6 8 16.00} Tin |A33267CT-NDt 5.23 3.14 = — | A33267TR-ND | 150) 381.17) 3-794627-8 
8 |16.00} Gold |A33246CT-NDt 5.72 3.44 — |A33246TR-ND | 175) 486.23) 3-794638-8 8 16.00} Gold |A34891CT-NDt 7.28 4.37 —)| A34891TR-ND | 150 | 530.15) 3-794629-8 
10 | 19.00] Gold |A33247CT-NDt 7.46 4.48 — |A33247TR-ND |175| 633.77] 4-794638-0 14 10 | 19.00} Tin /A33268CT-ND¢ 5.85 3.52 —/|A83268TR-ND | 150 | 426.53] 4-794627-0 
12 12 | 22.00] Gold |A33248CT-NDt 8.24 4.95 — |A33248TR-ND |175| 700.54} 4-794638-2 12_ | 22.00] Tin |A33269CT-NDt 6.47, 3.89 = — | A33269TR-ND | 150 | 471.19] 4-794627-2 
14 | 25.00] Gold |A33249CT-NDt 9.06 544 — |A33249TR-ND |175| 769.94] 4-794638-4 12 | 22.00] Gold |A33276CT-ND¢t 9.21 5.53 —/|A83276TR-ND | 150 | 671.28] 4-794629-2 
16 / 28.00) Gold JA33250CT-NDt 9.85 5.91 — |A33250TR-ND |175| 837.10] 4-794638-6 14 | 25.00] Gold A33277CT-ND¢ 10.18 6.11 —J|A33277TR-ND | 150) 741.41) 4-794629-4 
18 | 31.00 | Gold |A34909CT-NDt 10.98 6.59 — |A34909TR-ND | 175} 933.37 | 4-794638-8 14 | 25.00) Tin |A34902CT-ND¢ 7.08 4.25 —J| A34902TR-ND | 450 | 1547.02] 4-794627-4 
20 | 34.00} Gold |A34921CT-NDt 11.95 7.18 — |A34921TR-ND | 175 | 1015.80) 4-794638-0 16 | 28.00] Tin |A33270CT-NDt 7.70 4.63 —J| A33270TR-ND | 150) 561.03] 4-794627-6 
24 |40.00 | Gold |A33251CT-NDt 13.85 8.31 — |A33251TR-ND | 175 | 1177.19| 5-794638-4 16 | 28.00] Gold |A34904CT-NDt 11.16 670 —J|A34904TR-ND | 150 | 812.76] 4-794629-6 
Right Angle Thru Hole Header — Dual Row 18 | 31.00) Tin |A33271CT-NDt 8.76 5.26 —JA33271TR-ND | 150 | 638.49] 4-794627-8 
2 7.00 | Tin |A30450-ND 90 65 41 |— _ — | 794618-2 24 | 40.00) Tin |A33272CT-NDt 11.02 6.62 — | A33272TR-ND | 150 802.99) 5-794627-4 
2 7.00 | Gold |A30462-ND 2.25 1.62 1.02 |— _— — | 794620-2 24 | 40.00) Gold |A34916CT-NDt 16.21 9.73 — | A34916TR-ND | 150 | 1181.02] 5-794629-4 
4  |10.00} Tin |A30451-ND 196 141 89 |— _ — | 794618-4 
4  |10.00] Gold |A30463-ND 3.08 2.21 139 |— _— — | 794620-4 Digi-Key Bulk Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP. 
6 |13.00} Tin |A30452-ND 248 1.78 112 |— _ — | 794618-6 Description Part No. 1 100 = 1,000 | Part No. Qty. Price | Part No. 
6 |13.00 | Gold |A30464-ND 3.90 2.80 1.76 |— = —| 794620-6 Receptacle Contacts, Crimp, Snap-in 
8 |16.00] Tin |A30453-ND 3.02 217 136 |— = —| 794618-8 Tin, 20-24AWG............ A30305TR-ND@ | 15,000 | 42.72/M]794606-1 
8 |16.00! Gold |A30465-ND 476 3.42 2.15 |— = —| 794620-8 Tin, 20-24AWG.... . | A30305-ND® = 31 8.88 69.45 | — _ —|794610-1 
7 b = — pa 4 Gold, 20-24AWG . A30306TR-ND | 15,000 | 79.02/M | 794606-3 
ns ay ne pene Be re im > a iehetias Gold, 20-24AWG. A30306-ND «17, «8.28 64.74] — — —|794610-3 
13 : : ceded Gold, 20-24AWG. = — __ — _ —| A82523TR-ND@ | 15,000 | 73.96/M | 1-794606-2 
12 | 22.00) Tin |A30455-ND 4.07 292 183 |— _ — | 1-794618-2 Gold, 20-24AWG . A32523-ND@® 32 15.48 121.08 | — = —|1-794610-2 
14 |25.00} Tin |A30456-ND 459 3.30 2.07 |— — —| 1-794618-4 Tin, 26-30AWG. A30309TR-ND@ | 15,000 | 42.72/M | 794607-1 
14 [25.00] Gold |A30468-ND 9.03 648 4.07 |— - —| 1-794620-4 atte ASOS0GNDS) 31 888 69.45 pee eee 6 000 | 79.029 ete 
old, 26- : _ - — _— - i K - 
16 {28.00 | Tin _|BCESIAND GAN 4160200: = =| 17946186 | | Gold! 26-30AWG. A30310-ND__—.34_—*16.54_ 129.40 | — = —|794611-3 
16 | 28.00] Gold |A30469-ND 8.07 5.79 3.64 |— = — | 1-794620-6 Gold, 26-30AWG . _- _ _ — | A33279TR-ND@ | 15,000 | 73.96/M | 1-794607-2 
18 /31.00]) Tin |A30458-ND 7.20 516 3.24 |— — —| 1-794618-8 Gold, 26-30AWG . A33279-ND® 32 15.48 121.08 | — _ —|1-794611-2 
20 [34.00] Tin |A30459-ND 6.41 460 289 |— _ — | 2-794618-0 Plug Contacts, Crimp, Snap 
20 | 34.00} Gold |A30471-ND 10.08 7.23 4.54 |— = — | 2-794620-0 Tin, 20-24AWG. .. A30307TR-ND@ | 10,000 | 42.72/M | 1-794608-0 
22 |av.00| Tin |A30460-ND a1 642 397 lo — —Te-zaaeia2 |_| Tin, 20-24awe. A30307-ND@ 31 888 69.45|— — —J1-794612-0 
4 |40.00| Gold 1a30473-ND 4212 869 5.46 9-794620-4 Gold, 20-24AWG . A30308TR-ND | 10,000 | 87.80/M | 794608-3 
o s z z = — _ Gold, 20-24AWG. A30308-ND 34 16.54 129.40 | — _ —|794612-3 
Right Angle Thru Hole Header — Dual Row Gold, 20-24AWG . = = = — | A33280TR-ND#@ | 10,000 | 73.96/M | 1-794608-2 
RoHS Compliant Gold, 20-24AWG. A33280-ND@ 321548 121.08|— — —]1-794612-2 
_ Tin, 26-30AWG. A30311TR-ND | 10,000 | 52.49/M | 794609-1 
2 | 7:00 | Tin )As3252-ND $4 6138: ae = — | 8-794618-2 | | Tin’ 96-30AWG A30311-ND 339.49. 74.24] — = —|794613-1 
2 | 7.00 | Gold |A34887-ND 211 151.95 |— = — | 3-794620-2 | | Tin, 26-30AWG. _ — = =| A83281TR-ND@ | 10,000 | 42.72/M | 1-794609-0 
4  |10.00} Tin |A33253-ND 183 1.32 83 |— = — | 3-794618-4 Tin, 26-30AWG. A33281-ND@® 18 8.88 69.45 | — _ — | 1-794613-0 
4  |10.00} Gold |A34888-ND 2.88 2.07 1.30 |— _ — | 3-794620-4 Gold, 26-30AWG. A30312TR-ND | 10,000 | 87.80/M|794609-3 
6 |13.00] Tin |A33254-ND 232 1.66 1.05 |— = —| 3-794618-6 Gold, 26-30AWG . A30312-ND 34 16.54 129.40 | — _ —|794613-3 
Gold, 26-30AWG . = — — — | A33282TR-ND@ | 10,000 | 73.96/M | 1-794609-2 
13 | 6 | 13.00) Gold /A34869-ND 3.65 262 1.65 [ee = — | 8-794620-6 | | Gold, 26-30AWG.. A33282-ND@ 32 15.48 121.08 | — = —|1-794613-2 
8 |16.00} Tin |A33255-ND 2.82 2.03 1.28 |— = — | 3-794618-8 Certi-Crimp Tool, 
8 | 16.00 | Gold /A34890-ND 445 3.19 2.01 |— — — | 3-794620-8 20-24AWG .....2sssss A30498-ND 457.32/1 = = —|91501-1 
10 /19.00] Tin )A33256-ND 3.32 2.38 1.50 |— _ — | 4-794618-0 Certi-Crimp II Tool, 
10 | 19.00] Gold )A34897-ND 5.21 3.74 235 |— = — | 4-794620-0 26-30AWG .............. A30313-ND 457.32/1 - _ —|91502-1 
12 |22.00]) Tin /A33257-ND 3.80 2.73 1.71 |— _ — | 4-794618-2 @ RoHS Compliant + Cut Tape 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 225 


z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


Mini-Universal MATE-N-LOK: Features: * Compact ¢ Contacts are fully protected in the housings. Both pins and sockets 
can be used on the power supply wiring ¢ Fully polarized to provide proper plug-to-cap mating incorporating a positive 
locking mechanism to prevent accidental disengagement of mated connectors. Also facilitates panel mounting » Contacts 
accept wire size range 30-16AWG » .163” (4.14mm) centerline spacing * Recognized under the component program of 
UL, Inc File No. E28476 * Certified by Canadian Standards Association File No. LR 38721 * Passed test by VDE under 
their Registration Number 3476/Continuous Surveillance. Performance Characteristics: * Dielectric Withstanding Voltage: 
1.5KVAC between adjacent circuits « Insulation Resistance: 1000MQ minimum between adjacent circuits » Voltage Rating: 
600VAC or DC * Contact Retention: 8 pounds minimum per contact * Durability: 20 cycles, mating and unmating 


Mini-Universal MATE-N-LOK® 
and Sealed Mini-Universal MATE-N-LOK® Connectors 


Sealed Mini-Universal MATE-N-LOK: Features: * Compact * Wire-to-Wire and Wire-to-Board connector system that 
provides the advantages of using a proven product technology in a splash-proof environment. * Mates with all standard 
Mini-Universal MATE-N-LOCK connector housings Uses existing Mini-Universal MATE-N-LOK application toolings and 
contacts * Product has been tested to IP Level 5/7 for .040” - .083” [1.02 - 2.11mm] insulation diameter wire Performance 
Characteristics: * Dielectric Withstanding Voltage: 1.5KVAC «Insulation Resistance: 1000MQ maximum between adjacent 
circuits * Voltage Rating: 6OOVAC or DC *Current: 9A maximum * Contact Retention: 8 pounds minimum per contact 
* Durability: 20 cycles, mating and unmating 


Fig. 1 ; Fig. 2 
ig Fig. 1A -220 (5.59) bes 933 (23.70) 
.933 (23.70) 463 (4.14) Lf ee + 
Sh : . : E 163 (4.14) 
| ru 465 = pew 
A (11.81) 386 (9.80) 
vl je + 
CAP (Free Hanging) 163 (4.14) +f 
220 (5.59) Fig.1B 220 
ato yb W982) 163 98818376 
(2.79) s168 (4.14) (4.14) eet HO) 
jet 163 (4.14) (9.80) jG 
BEUG CAP (Panel Mount) 163 (4.14) 163 (4.14) 
Mini-Universal MATE-N-LOK Connectors No. of Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
aR i Tai VE ricoEa 7 Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. 1 100 | Part No. 
: ila we eet ig ney nets 1B 2 Cap In-Line 386 (9.8) A97681-ND 24 16 | 172328-1 
Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. i 100 Part No. 5 ; Plug Dual Row 551 (14) ‘A97674-ND Al 37 1793304 
.163 (4.14mm) Centerline Housing, UL94V-0 White Nylon Cap Dual Row 551 (14) A97682-ND 39 26 | 172331-1 
1 = A97680-ND 25 17 | 172164-1 
1 2 Plug In-Line .386 (9.80) A25587-ND 52 34 | 172165-1 Sealed Mini-Universal MATE-N-LOK Connectors 
3 551 (14.00) _|_A25588-ND 58 38 | 172166-1 eee ; irae al se teen 
1 aan ‘A97679-ND 25 7) 172156-1 Dimensions may vary slightly - see the Digi-Key® Website for manufacturer's drawings. 
1A 2 Cap In-Line 386 (9.80) | A25652-ND 50 33. | 172233-1 —— — - 
3 551 (14.00) _|_A25653-ND 56 36 | 172234-1 No. of Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
2 - 386 (9.80) A25697-ND 53 35 | 172157-1 Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. 1 100 | PartNo. 
1B. | 3 Cap In-Line 551 (14.00) _| A25698-ND 52 34 | 172158-1 .163 (4.14mm) Centerline Housing, UL94V-0 White Nylon 
Fi Plug Dual Row 386 (9.80) | 425971-ND 53 34| 1721671 1 2 Plug In-Line 386 (9.80) | A30709-ND 69 45_[_794894-1 
2 Cap Dual Row ean A25572-ND 55 .36_| 172159-1 1B 2 Cap In-Line 386 (9.80) _ | A30714-ND 81 B2 | 794896-1 
; Plug Dual Row 551 (14.00) | 425873-ND 72 a7 | 172168-1 4 Plug Dual Row “486 (12.34) | A30710-ND 69 45 | 794805-1 
Cap Dual Row : : A25574-ND 23 A7_|_172160-1 4 Cap Dual Row 386 (9.80) _|_A30715-ND 85 55 | _794939-1 
9 Plug Matrix 551 (14.00) | A25702-ND 62 40 | 172169-1 6 Plug Dual Row “651 (16.54) | A30771-ND 1.01 65 | 794895-1 
Cap Matrix 651(14.00) | (425699-ND 82 53 | 172161-1 6 Cap Dual Row 386 (9.80) _|_A30716-ND 111 72_|_794940-1 
P ib Plug Matrix 46 (4atg) | A25703-ND 89 ‘57 | 172170-1 2 8 Plug Dual Row 814 (20.68) | A30712-ND 1.10 71 | 79482141 
Cap Matrix 716 (18.19) | 495700-ND 86 '55_| 172162-1 8 Cap Dual Row 714(8.14) _ | A30717-ND 12379 |_794941-1 
Plug Matrix ‘A25704-ND 7.15 74 | 17217141 10 Plug Dual Row 977 (24.82) | A30713-ND 1.20 77 | 794781-1 
15 Cap Matrix 882 (22.40) | a95701-ND 1109 71 | 172163-1 10 Cap Dual Row ‘877 (22.28) _| A30718-ND 1.35 ‘87 | 794942-1 
8 714 (18.14) A25575-ND 64 42 | 770579-1 16 Plug Dual Row 1.466 (37.24) | A32587-ND 2.12 1.37 | 794824-1 
10 877 (22.28) | A25576-ND 72 46 | 770580-1 2 = A30719-ND 56 37 | 794772-2 
12 Plug Dual Row | 1.040 (26.42) | A25577-ND 76 50 | 770581-1 4 - A30720-ND 53 .35 | 794772-4 
14 1.203 (30.56) | A25578-ND 1.72 4.11 | 770582-4 = 6 interface Seal _ A30721-ND 63 42 | 794772-6 
4 16 1.366 (34.70) | A25579-ND 1.20 77_|_770583-1 i = pede or oe elt 5 
18 1.529 (38.84) | A25580-ND 1.35 ‘87 | 770584-1 = H : : : z 
20 pla Dail 1.692 (42.98) | A25581-ND 1.49 96 | 770585-1 16 : = A32580-ND 1.01 67 | 1-1586362-6 
22 lug ual How | 1.855 (47.12) | A25582-ND 1.64 1.06 | 770586-1 Sous Cavity Plug Seal = A30724-ND 30 20 | 794995-1 
24 2.018 (51.26) _|_A25583-ND 1.79 1.16 | 770587-1 =|-$ Cavity Wire Seal = Aa0725-ND 52 x a tise 
= 581- i ; 586359- 
ULOSV 2: Natural Nylon 4 = A32582-ND 228 1.50 | 1586359-4 
1 1 Plug In-Line = A97673-ND 16 AT | 172335-1 6 — A32583-ND 262 1.72 | 1586359-6 
2 386 (9.8) _|_A97683-ND 27 18 | 172336-1 = 8 Gang Seal _ N32584-ND 296 194 | 1586359-8 
1A 1 Cap In-Line — A97672-ND 13 09 | 172327-1 10 — A32585-ND 3.36 2.20 | 1-1586359-0 
2 386 (9.8) | A97684-ND 28 18 | 172343-1 16 = A32586-ND 412 270 | 1-1586359-6 


Mini-Universal MATE-N-LOK® Contacts 


Specifications: * Material: Brass * Stock Thickness: .008” (.20mm) Contact Plating: A: Brass pre-tin plated B: Duplex 
Finish - Plated with .000030” (.000762mm) minimum gold in mating area and .000100” (.00254mm) minimum tin-lead in 
crimp area over .000050” (.00127mm) minimum nickel underplate on entire contact 


Pin 
Connector 


Socket 
Connector 


fo 


Wire Size | Insulation Diameter Dimension A | Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Strip Pricing | Digi-Key Strip Tape and Reel AMP 
(AWG) Inch (mm) Plating |_Inch(mm) _| Part No. 1 100 Part No. Part No. 500 1000 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Pin Contacts — Diameter .039” (0.99mm) 
A A25667-ND® Bi -1058 +) 7940591 | A25667CT-ND® 64.40 )A250671R-ND® 10,000 | 34.78/M | 770835-1 
30-26 |.035~.050(889~1.27)} § | .670(17) | honey nD ao aees. | yoagens 40 ee HO uM || ae 
A ‘A25675-ND® 30. 10.26 | 770985-1 | A25675CT-ND@ 64.40 | A25675TR-ND® 7,000 38.64 | 770901-1 
B A97676-ND@ 101 34.22 «| 170363-3 | — = —_ = a 2 | 
26-22 | 047 ~.069 (1.21.75) ) | -670¢17) (ia = = fie AQ7675CT-ND@ 175.93 319.88 | A97675TR-ND@ 6,000 | 185.53/M | 170359-3 
B AQ7685-ND@ 42-421 | 1703594 | — = -- = =| 
B AQ7677-ND@ tor 3422 | 1703643 | — = = = = 
22-18 | -059~.095(15~24) | 4 | 67017) |e = ae A97686CT-ND@ 34.03 61.88 | A97686TR-ND@ 4,000 35.89/M_| 170360-1 
22-18 |.059~ 110 or 133 max. | 4 670 (17) | A25683-ND® 31 10.58 | 770987-1 | A25683CT-ND® 35.42 64.40 | A25683TR-ND® 4,500 38.64/M | 770903-1 
or 22(2) | (1.50 ~ 2.79 or 3.38) ; ; ; ; ; ; ; 
20-16 | .079 ~.126 or .094(2) 5 5 3 5 
or 200) | (2.01490 072.795 A | 689 (17.50) | A25691-ND® 30 6.44 | 171638-1 | A25691CT-NDe 57.85 | A25691TR-ND@ 4,000 34.71/m | 171636-1 
16 ae tae A | 634 (16.10) |— = =. |= A32599CT-ND@ 43.33 64.51 | A32599TR-ND® 7,000 49.62 | 1586537-1 
Socket Contacts 
A 725668-ND® 49642 | 794058-1 | A25668CT-ND® 64.40 )A25668TR-ND® 10,000 | 34.78/M | 7708341 
30-26 |-035~.050(889~1.27)/ 5 | -859 (16-75) | aose7o-ND 36 —_-23.06_|_794058-3_| A25672CT-ND 373.45 | A25672TR-ND 10,000 | 224.07/M | 770834-3 
A A25676-ND@ 31 1058 | 770986-1 | A25676CT-ND® 64.40 | A25676TR-ND® 7,000 38.64/M | 770902-1 
B A97678-ND@ tot 34.22 | 170365-1 | — —_-= — = |b 
26-22 | 047 ~.069 (1.21.75) | | -659 (16.75) |i = = |= AQ7687CT-ND@ 30.55 55.55 | AQ7687TR-ND® 6,000 32.22m | 170361-1 
B = = Se I A97688CT-ND@ 175.93 __ 319.88 |A97688TR-ND@ 6,000 | 185.53/M | 170361-3 
059-110 or 133 max. [A A25684-ND® 49642 +| 770988-1 | A25684CT-ND® 35.42 64.40 |A25684TR-ND® 4,500 38.64/M | 770904-1 
22-18 |.059~.095 or.134max.| B | .659 (16.75) | A97690-ND® 101 3422 | 170366-3 | — = —_-2 = a | 
‘059 ~ 095 or 134 max. | _B = = al A97689CT-ND@ 175.93 __ 319.88 | A97689TR-ND@ 4,000 | 185.53/M_| 170362-3 
20-16 079 ~ 126 
or 200) | (2.01890 or 2.79) A | 689 (17.50) | A25692-ND® 31 6.35 | 171639-1 | A2s692CT-NDe = 58.28 | A25692TR-ND@ 4,000 34.97/m | 171637-1 
16 ee 3) A | 572(14.53) |— = =" |ee A32601CT-ND@ 44.15 65.72 | A32601TR-ND® 7,000 50.55/M | 1586538-1 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


2 Tyco Electronics AMP Mini-Universal MATE-N-LOK® Contacts (Cont) 


Authorized Distributor 


Tools for Mini-Universal MATE-N-LOK® 


Digi-Key Price Each AMP Digi-Key AMP. 
Description Part No. ‘l 100 Part No. Description Part No. Price Each Part No. 
Keying Plugs and Tools for Mini-Universal MATE-N-LOK 
Keying Plug 94V-0 A25693-ND® 31 14 174670-1 PRO-CRIMPER II/III Repair Kit A34584-ND 51.00 679221-1 
Contact Extraction Tool A25695-ND 19.28 _— 189727-1 - = — — 
Contact Insertion Tool... A1444-ND 17.06 _ 455830-1 a = _— _— 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, w/Die, 30-26AWG A9819-ND 186.35 = 90870-1 Die Set for PRO-CRIMPER III 30-26AWG A9956-ND 140.90 90870-2 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, w/Die, 26-22AWG.. A25584-ND 145.50 = 90758-1 Die Set for PRO-CRIMPER III 26-22AWG A30039-ND 111.00 90758-2 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, w/Die, 22-18 or 22(2), A25585-ND 145.50 _ 90759-1 Die Set for PRO-CRIMPER III 22-18AWG A30040-ND 111.00 90759-2 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, w/Die, 20-16 or 20(2)AWG ... A25586-ND 218.16 _ 90760-1 = - _ _— 


@ RoHS Compliant 


™ Tyco Electronics AMP  Wyinj-Universal MATE-N-LOK2® Connectors 


Authorized Distributor 


Mini-Universal MATE-N-LOK2: Features: * Pins and sockets can be intermixed in the same housing Performance Characteristics: * Dielectric Withstanding Voltage: 1500VAC or DC between adjacent circuits 
although they cannot be intermixed with standard Mini Universal Mate-N-Lok housings * Contacts accept at sea level Insulation Resistance: 100MQ minimum between adjacent circuits » Voltage Rating: 6(00VAC 
wire size range 30-16AWG * .163” (4.14mm) centerline spacing * Recognized under the component program or DC »* Contact Retention: 20 pounds minimum per contact ¢ Durability: 25 cycles, mating and unmating 


of UL Inc. File No. E28476 * Current Rating: Up to 10.5 amps per circuit: 2 position 
Mini-Universal MATE-N-LOK2 Connectors 
ee 
No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP SBT ——S TF 
Fig. | Circuits Description Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. = as 2iCiteule (a4'50): 2 Circuit 
.163 (4.14mm) Centerline Housing - Free Hanging, UL94V-0 White Nylon (21 .44): 3 Circuit é 36 ; 
, Plug, In-Line = A25654-ND 68 44 | 794184-1 aot J ,(18.69): 3 Circuit 
‘ Cap, In-Line A25655-ND ‘69 45 | 794185-1 |__ 950 
A Plug, In-Line 7 A25656-ND 7 46 | 794186-1 (24-18) 
Cap, In-Line A25657-ND 7 ‘50 | 794187-1 
Plug, Dual Row A25658-ND 80 52 | 794188-1 
; 4 Cap, Dual Row | 271 (14-50) | pasg59-nD ‘8 53 | 794189-1 
Plug, Dual Row A25660-ND 7 47 | 794190-1 
8 Cap, Dual Row | “29(18-70) | aps661-ND 134 ‘36 | 794191-1 
Plug, Dual Row A25662-ND 1.25 ‘80 | 794192-1 
8 Cap, Dual Row | 299 (22.24) | ao5705-ND 114 74 | 794193-1 
Plug, Dual Row A25663-ND 130 84 | 794196-1 
10 Cap, Dual Row | 1-082(26.97) | aos708-nD 1.69 4.09 | 794197-1 
Plug, Dual Row A25711-ND 1 72 | 794198-1 
12 Cap. Dual Row | 1229(81-12) | pps742-ND 1.28 83 | 794199-1 
Plug, Dual Row A25664-ND 1.29 ‘83 | 7942021 
14 Cap, Dual Row | 1988 (35.26) | 995713-ND 127 ‘2 | 7942031 
Plug, Dual Row A25716-ND 1.39 ‘90 | 794206-1 
3 16 Cap, Dual Row | 1991 (89-40) | 995747-ND 1.35 ‘37 | 794207-1 
Plug, Dual Row A25716-ND 157 tor | 794208-1 PP coceecueccer : ; 
% Cap, Dual Row | 1714(43-54) | aps 749-ND 181 117 | 794209-1 Glatslolelstoloisiolels) 14) == Gogeeeicereric 
a e Cae ro Cs in| 
- Plug, Dual Row | 4 g77 (q7gq) | 825720-ND 1.75 112 | 794210-1 163 (4.14) | =I 163 (4.14) 
Cap, Dual Row | * ; A25721-ND 2.01 130 | 794211-1 | ——— , ——___| oe 
Plug, Dual Row A25722-ND 1.92 124 | 79a2i24 
22 Cap, Dual Row | 2%:040(51-82) | a95703.nD 2.29 143 | 794213-1 
Plug, Dual Row A25724-ND 175 112 | 79a2i44t 
a4 Cap, Dual Row | 2209(65.96) | 95795-ND 2.42 156 | 794215-1 
Plug, Matrix A25706-ND 1.42 92 | 7941941 
9 Cap, Matrix -736 (18.69) | 495707-ND 150 ‘97 | 794195-1 
Plug, Matrix A25709-ND 130 ‘84 | 794200-1 
4 12 Cap, Matrix 901 (22.89) | n95740-ND 156 401 | 794201-1 
Plug, Matrix A25714-ND 3.43 220 | 7942041 
18 Cap, Matrix 1.067 (27.10) | 995745-ND 159 103 | 794205-1 


Mini-Universal MATE-N-LOK2® Contacts 


Specifications: * Material: Brass * Stock Thickness: .010” (.25mm) Contact Plating: A: Brass pre-tin plated B: Duplex Finish - Plated with .000030” (.000762mm) minimum gold in mating area and .000100” (.00254mm) 
minimum tin-lead in crimp area over .000050” (.00127mm) minimum nickel underplate on entire contact 


Wire Size Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP 
(AWG) Inch (mm) Plating | Part No. 1 100 | Part No. an [— -778 (19.68) =| Beat \— .75(19.69)  —| 
Pin Contacts — Diameter .039” (0.99mm) Connector bz Connector tf 4 
A A28800-ND® 31 10.58 794224-1 
30-26 .035 ~ .050 (.889 ~ 1.27) B A28801-ND 59 38.05 794224-3 
B A33326-ND® 55 35.60 | 1-794224-0 Wire Size Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP 
A A28802-ND@ 31-1058 | 794226-1 (Awe) Inch (mm) Plating | Part No. 1 100 | Part No. 
26-22 | .047 ~ 069 (1.19 ~ 1.75) B A28803-ND 59 38.05 | 794226-3 A) a28810-NDe 3140.58 | 7940074 
B A33327-ND® 5535.60 | 1-794226-0 26-22 047 ~ .069 (1.19 ~ 1.75) B A28811-ND 59 38.05 | 794227-3 
3 A A28804-ND® 19 6.42 794228-1 B A33328-ND® 55 35.60 1-794227-0 
eee Abdel (150 2/9) B A32446-ND® 65 35.60 1-794228-0 A A28812-ND® 31 10.58 | 794229-1 
A A28806-ND® 32 13.75 794230-1 22-18 .059 ~ 110 (1.50 ~ 2.79) B A28813-ND 59 38.05 794229-3 
20-16 .079 ~ .126 (2.01 ~ 3.20) B A28807-ND 59 38.05 794230-3 B A33329-ND® 55 35.60 1-794229-0 
B A34924-ND® 55 35.60 1-794230-0 A A28814-ND® 32 13.75 794231-1 
Socket Contacts — RoHS Compliant 20-16 .079 ~ 126 (2.01 ~ 3.20) B A28815-ND 36 23.06 | 794231-3 
| a B A32447-ND® 55 35.60 1-794231-0 
moze | ms-omcasr-vzn | § | MBE 2 oie 
i B B : a RoHS Compliant 
Tools for Mini-Universal MATE-N-LOK2® 
Digi-Key Price AMP Digi-Key Price AMP 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
PRO-CRIMPER III with Die Set, 30-26 AWG A9819-ND 186.35 | 90870-1 Die Set, 30-24 AWG (use with A9996-ND) A9956-ND 140.90 | 90870-2 
PRO-CRIMPER III with Die Set, 26-22 AWG A25584-ND 145.50 | 90758-1 Die Set, 26-22 AWG (use with A9996-ND) A30039-ND 111.00 | 90758-2 
rocaurenilwin Desesesanwa Ti uso | sore DisSe 218 AWG use wth AS996-ND) | ASOOSOND r00 | 907502 
Certi-Crimp Hand Tool, 22-18 AWG ‘A9916-ND 468.14 | 91522-1 Die Set, 20-16 AWG (use with A9996-ND) ‘A30727-ND 499.95 | 58707-2 
Straight Action Hand Tool, 26-22 AWG A32490-ND 491.31 91529-1 PRO-CRIMPER III Hand Tool (without Die Set) A9996-ND 66.00 | 354940-1 
Straight Action Hand Tool, 20-16 AWG A32491-ND 764.78 | 91594-1 PRO-CRIMPER II/IIl Repair Kit A34584-ND 51.00 | 679221-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 227 


=TycoElectronics ane Mini-Universal MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK2® Headers 


Authorized Distributor 
Specifications: minimum nickel underplate on entire contact. B: Duplex Finish - Plated with .000030” (.000762mm) minimum 
* Contact Material: Brass ¢ Solder Tail Diameter: .039" (1.00mm) »* Housing: UL94V-0 White Nylon Contact gold in mating area and .000100” (.00254mm) minimum tin-lead in crimp area over .000050” (.00127mm) 
Plating: A: Tin-Lead Finish- Plated with .000150” (.00381mm) minimum tin-lead over .000050” (.00127mm) minimum nickel underplate on entire contact 


531(13.49) 
= sa 175 
b_| (4.44) 


.500 (12.70) .500 (12.70) | A 


Baweseen| . 


_ 
.236 (5.99) | .236 
mR (5.99) 


270 (6.86) 500 (12.70) 


270 (6.86) 


+ .236 
1, 6.99) 


270 (6.86) 


No. of Contact | DimensionA | Digi-Key Price Each | AMP No. of Contact | DimensionA | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Circuits Type Plating Inch (mm) Part No. 1 100 | Part No. Fig. | Circuits Type Plating Inch (mm) Part No. 1 100 | Part No. 
.163 (4.14) Centerline Vertical PC Board Pin Headers, w/Drain Holes (unless noted) A A25621-ND 2.38 1.71 | 794069-1 
A A32448-ND® 77 .49| 1-770166-0 48- || eauRow A 1.528 (38.81) | 433388-NDe 2.23 1.60 | 1-794069-0 
A ‘A25590-NDt 89 64 | 770872-1 B A25622-ND 6.62 4.75 | 794069-2 
2 In-Line A 387 (9.83) | A32449-NDt} 83 53] 1-770872-0 B A33339-ND 6.20 4.45 | 1-794069-1 
B A32450-ND® 1.28 .81 | 1-770166-1 A A25623-ND 2.64 1.90 | 794070-1 
B A33330-NDt© 4.42 1.03 | 1-770872-1 r & fi 
50: {| sBual Rod B 1.601 (42.95) | 439840-NDe 247 1.78 | 1-794070-0 
1 A A32451-ND® 83 53 | 1-770170-0 B A25624-ND 7.37 5.29 | 794070-2 
A A32452-NDt® 4.02 65 | 1-770873-0 4 B A33341-ND® 6.90 4.95 | 1-794070-1 
3 In-Line 7 550 (13.97) | £26595-ND 2.08 = 1.50 | 70170-2 A A25625-ND 2.94 241] 794071-1 
B A33331-ND® 4.95 1.40 | 1-770170-1 A A33342-ND@ 275 197 | 1-794071-0 
22 | Dual Row 1.854 (47.09 ; ; 
8 PDAS IDA 210, 4ST | '770873-2 B (47-09) | 95626-ND 8.99 6.45 | 794071-2 
B A33332-NDt© 1.96 1.41 | 1-770873-1 B A33343-ND@ 8.41 6.04 | 1-794071-1 
A A32453-ND@ 94 60) 1-770174-0 A A32470-ND@ 3.02 1.92 | 1-794072-0 
A A32454-NDT® 1.26 80] 1-770874-0 24 | Dual Row B | 2.017 (51.23) | A25628-ND 9.93 7.42 794072-2 
4 | Dual Row : “387 (9.88) pene i i ae B A33344-ND@ 9.29 6.67 | 1-794072-1 
B A33333-NDt® 239 4.72 | 4-70874-1 «163 (4.14) Centerline PC Board Pin Headers, Right Angle with Board Lock 
; A A32471-ND® 99 63 | 1-770966-0 
A A32456-ND@ 97 62 | 1-770178-0 2 In-Line 3 388 (9.86) |p o470-NDO 207 131 | 4-770966-1 
6: || “anetaca A 1560 (13,97) | 432589-NDe 4.60 1.15 | 1-770875-0 : : 
B A32457-ND@ 2.25 1.43 | 1-770178-1 5 A A25631-ND 242 1.35 | 70967-1 
B A32590-ND@ 3.41 2.45 | 1-770875-1 3 In-Line A 551 (14,00) | 482473-ND@ 1.44.92 | 1-770967-0 
A A32591-ND@ 194 1.40 | 1-794073-0 : Pesan | oe ioe 
2 8 Siar How B 713 (18.1) A32592-ND@ 4.41 3.17 | 1-794073-1 i : : i i 
A ; ; A32458-ND® 1.63 1.04 | 1-794065-0 A A32474-ND® 1.04.66 | 1-770968-0 
B A32459-ND@ 2.92 1.86 | 1-794065-1 4 Dual Row B .388 (9.86) A25634-ND 3.74 2.69 | 770968-2 
A A32460-ND@ 183 1.17 | 1-770743-0 8 GREER a ae 
A A32593-ND@ 2.16 1.55 | 1-770858-0 A A32475-ND® 1.48 93 | 1-770969-0 
6 | Dual R 551 (14.00 
ie |) sPuatiioe B 877 (22.28) | a 0461-ND® 3.56 2.26 | 1-770743-1 ae B (14.00) | n30476-ND® 4.73 3.00 | 1-770969-1 
B A32594-ND® 5.36 3.84 | 1-770858-1 7 E zi 
6 | 3s | puatRow A rra(tetay | 832477-ND@ 2.03 1.29 1-770970-0 
A A25610-ND 1.87 1.35 | 794066-1 B A32478-ND@ 6.23 3.95 | 1-770970-1 
A AgesoeNDe 1.75 1.26 | 1-784066-0 A A32479-ND@ 2.37 1.50 | 1-770971-0 
12 | Dual Row A 1.039 (26.39) | A32462-NDte 216 1.37 | 1-770621-0 10 | Dual Row B 1877 (22.28) | A25640-ND 807 5.93 | 70971-2 
8 GeRETEAAD ape! ded) 73806 2 B A33347-ND@ 7.74 5.55 | 1-770971-1 
B A33335-ND@ 4.23 3.03 | 1-794066-1 ; Sains 5a 
4 : : 12 | Dual Row 1.040 (26.42 ‘ : : i ; 
9 Matrix A 551 (14,00) | A82463-ND® 1.68 1.07 | 1-770182-0 B (26.42) | s0481-ND® 7.94 5.04 | 4-770972-1 
B A32464-ND® 492 3.42] 1-770182-1 r aS pa oes aoe 
r : 14 | Dual Row 1.203 (30.56 ‘ : : : i 
12 | Matrix A 713.(18.11) | AS2465-ND® 207 1.82 | 1-770186-0 B (8058) | n30483-ND@ 40.74 6.81 | 4-770973-1 
3 B A32466-ND® 6.36 4,04 | 1-770186-1 
; GIES ag yea aaa A A32484-ND@ 2.67 1.69 | 1-770974-0 
& | “ieee a ene ae . cae 16 | Dual Row B | 1.366 (34.70) | A25646-ND 13.09 9.39 | 770974-2 
ating 877 (22.28) EN 182 TG B A33348-ND® 12.25 8.78 | 1-770974-1 
B A33336-ND® 7.89 5.66 | 1-770190-1 
i TSSAaTTIOS. aaa Ga Gpaanet 18 | Dual Row A 1.529 (38.84) | A32485-ND@ 4.50 2.85 | 1-794105-0 
A A32597-ND@ 273 1.96 | 1-794074-0 7 A Pease 452 3.25 | 794106-1 
14 | Dual Row B 4.202 (30.53) | A25616-ND 527 3.78 | 794067-2 20 | Dual Row A 1.692 (42.98) | A33349-ND@ 4.23 3.04 | 1-794106-0 
B A34925-ND@ 5.54 3.97 | 1-794067-1 B A25649-ND 16.74 12.00 | 794106-2 
; B A32598-ND® 7.29 5.23 | 1-794074-1 jo. | spuaiow A 4.855 (47.12) | A25696-ND 5.88 4.22 | 794107-1 
A A32469-ND@ 4.98 1.26 | 1-794068-0 A A33351-ND@ 5.50 3.95 | 1-794107-0 
A A32595-ND® 3.01 2.16 | 1-794075-0 A A32486-ND® 6.00 3.80 | 1-794108-0 
16 | Dual Row B 1.365 (34.67) | A25620-ND 5.83 4.18 | 794068-2 24 | Dual Row B 2.018 (51.26) | A25651-ND 20.09 14.40 | 794108-2 
B A33337-ND® 5.46 3.92 | 1-794068-1 B A33352-ND® 18.80 13.48 | 1-794108-1 
7 GEPEELANIRS 8.25 bide) | tsQarert t These part numbers are without drain holes. # ROHS Compliant 
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=TycoElectronics AMP Universal MATE-N-LOK® Connectors - Soft Shell 


Authorized Distributor Dim. in inch (mm) 


Pins and sockets can be intermixed in the same housing » Positive polarization » Pin or S 

socket contact can be hot * Positive locking housings * Removable, crimp snap-in con- we 

tacts * Low contact mating force » Dual locking lances provide optimum contact stability * Special flanged universal MATE- | » Sealed Bulkhead Connector 

+ Panel-mount or free-hanging * Harness to PC board capability using pin or socket | * Circular design allows the connector to pass through 7/8 | N-LOK cap housing Features: | Features: * Locknut: Metal * Housing: 
header assemblies Features: * Rated to 600V Insulation capacity to .200" (5.08 mm) | inch knock-out holes in electrical fixtures and boxes Features: | «Voltage: 600V + Current: 15.5A | Nylon, Flame Retardant, UL94-VO 


diameter * Contacts are on .250" (6.35 mm) centerline spacing * Voltage: 600VAC or DC * Current: 20A maximum per UL-1977 maximum * 0-Ring: Neoprene 
Fig. 5 — Test Connectors A— 2-5 Circuits B— 6 Circuits Fig. 6 
* Mating Connectors: Housings and PLUG PLUG 7 
headers having the same number of © .084 (2.13) Pin- * Economical splash proof and Wire Seal 
circuits * Pins and sockets can be Sg Mates with Universal C immersible sealed connector 
intermixed in the same housing « Test 2? aap ahencs : system * One interface seal 
connector housings are of the same and two wire seals required Interface Seal 
configuration as standard housings ? ; per mated assembly 
+ Test probes have 5A max. current “Oe ¥ Material: Silicone rubber, 5 
rating * 1,000,000 cycles blue color ‘Wire Seal 
Connectors No. of Digi-Key Pricing AMP 
Fig. Circuits Description Part No. 1 100 Part No. 
No. of Digi-Key Pricing AMP Plug In-Li ej e 
; Oat oe g In-Line AQ7515-ND 1.54 102.56 480763-2 
Fig. | Circuits Bestrlation Part No. 1 100 Part No. 5 Cap In-Line AQ7514-ND 194 429.24 480764-2 
Ualverest MATES Lol Utery 2 Connectors é Plug Matrix A97537-ND 61 40.56 | 1-480704-2 
Nylon, Natural Color (Contacts Sold Separately) Cap Matrix A97516-ND 58 38.67 4-480705-2 
1 Plug In-Line BAUD 28 9.68 1-350867-0 F ‘ Plug Matrix A97518-ND 69 46.04 | 1-480706-2 
cae vice Ae 2 we ee 5 Cap Matrix Ag7517-ND 67 44.76 __|_1-480707-2 
lug In-Line | 4 : ~ | j 7 Si - 
2 : Plug Matrix A97538-ND 80 53.23 1-480708-2 
a pene a oe x Be eee 12 Cap Matrix A97519-ND 70 46.94 4-480709-2 
: Cap In-Line A1451-ND 34 17.33 4-480701-0 15 peli pecan tne Te tage 
4 Plug In-Line NES 3 eu Tete Universal MATE-N-LOK UL94V-2 Connectors 
Cap In-Line A1453-ND 31 17.58 1-480703-0 iu 
; lylon, Black Color (Contacts Sold Separately) 
Plug In-Line ‘A1454-ND 34 22.07 1-480763-0 - 
5 Cap In-Line AV455-ND "30 04.99 1-480764-0 9 Plug In-Line A97539-ND Ag 32.58 1-480698-9 
1 Plug Matrix A1456-ND 34 21.52 1-480704-0 Cap In-Line ASTS222ND 45 20.78 | 1-480699-9 
f : i a Plug In-Line A97524-ND 50 33.07 1-480700-9 
6 Gap Matrix see ise Ae LO TO0 3 Cap In-Line A97523-ND 49 32.66 1-480701-9 
Plug In-Line A14272-ND 68 43.82 640585-1 ee 
Cap In-Line A14273-ND 1.25 80.04 926307-1 4 Plug In-Line A97525-ND 50 33.49 1-480702-9 
F Plug In-Line ATA274-ND 1.03 65.89 640586-1 Gap n:Line ATES OND) al 88.15 | ABUTS 
Cap In-Line A14275-ND 2.33 149.45 926308-1 5 Plug In-Line A97527-ND 53 35.18 480763-9 
F Plug Matrix A1458-ND 38 24.43 1-480706-0 1 Cap In-Line isriseley 59 aero | 48076479 
Cap Matrix ‘A1459-ND 34 21.98 1-480707-0 6 Plug Matrix A97529-ND 61 40.56 1-480704-9 
. Plug Matrix A1460-ND 4 28.25 1-480708-0 Cap Matrix A97528-ND 58 38.67 1-480705-9 
Cap Matrix A1461-ND 39 24.91 1-480709-0 9 Plug Matrix A97531-ND 15 49.73 1-480706-9 
15 Plug Matrix A1462-NDt 64 41.00 1-480710-0 Cap Matrix A97530-ND 62 41.43 1-480707-9 
Cap Matrix A1463-ND. 57 36.58 1-480711-0 12 Plug Matrix A97533-ND 80 53.23 1-480708-9 
2 6 Plug Circular A30576-ND 78 56.01 794911-1 Cap Matrix A97532-ND 70 46.94 1-480709-9 
Cap Circular A30577-ND 78 56.01 794912-1 15 Plug Matrix A97541-ND 1.32 87.87 4-480710-9 
Universal MATE-N-LOK UL94V-0 Connectors Cap Matrix A97534-ND 1.03 68.94 1-480711-9 
Nylon, White Color (Contacts Sold Separately) Universal MATE-N-LOK UL94V-0 Flanged Cap Housings 
4 Plug In-Line A14276-ND 38 24.57 350865-1 Nylon, White Color (Contacts Sold Separately) 
Cap In-Line A14277-ND 38 24.57 350866-1 6 Matrix A30555-ND 1.56 126.00 794760-1 
5 Plug In-Line A14278-ND 37 23.94 350777-1 3 9 Matrix A30556-ND 1.88 152.06 794761-1 
Cap In-Line A14279-ND x) 33.87 350778-1 12 Matrix A30557-ND 2.27 183.51 794762-1 
3 Plug In-Line A14280-ND 45 28.67 350766-1 Universal MATE-N-LOK UL94V-2 Flanged Cap Housings 
Cap In-Line A14281-ND 54 34.56 350767-1 Nylon, Natural Color (Contacts Sold Separately) 
4 Plug In-Line A14282-ND AT 29.91 350779-1 6 Matrix A30558-ND 1.35 109.57 794714-1 
Cap In-Line A14283-ND 59 37.87 350780-1 3 9 Matrix A30559-ND 1.63 132.23 794715-1 
5 Plug In-Line A14284-ND 50 31.95 350809-1 12 Matrix A30560-ND 1.97 159.57 794716-1 
Cap In-Line A14285-ND 60 38.61 350810-1 Universal MATE-N-LOK UL94V-2 Sealed Bulkhead Cap 
1 Plug In-Line A14286-ND 1.06 67.90 640581-1 Nylon, Natural Color (Contacts Sold Separately) 
6 aaa Mute a ue oe 4 Cap In-Line 132535-ND 281 227.80 | 1604256-1 
‘ Hl : . 4 6 Cap Matrix A32536-ND 2.90 234.60 1604210-1 
Cap Matrix Guest) 59 37.81 as07oTe 4 9 Cap Matrix A32537-ND 3.02 244.80 | 1604254-1 
8 Plug In-Line A14290-ND 90 58.02 640582-1 12 Cap Matrix A32538-ND 3.57 289.00 1604941-1 
ae Aaa 22 nee ee Keying Plug, ULO4V-0... A14305-ND 25 20.43 1-640415-0 
9 Cap Matrix AV ORE oD io a6078o4 Keying Plug, UL94V-2 .... | _A14304-ND_ 24 19.62 1-640415-1 
5 Plug Matrix A14294-ND 74 47.52 35073541 Test Connectors (with spring loaded contacts) 
Cap Matrix A14295-ND 88 56.26 350783-1 9 Plug In-Line A25328-ND 48.87 3134.80 350848-2 
5 Plug Matrix A14296-ND 95 61.05 350736-1 pe ree ele oo aoe snes 
Cap Matrix A14297-ND 1.46 93.50 350784-1 3 ug In-Line . ! ; 
Universal MATE-N-LOK UL94V-2 Connectors BA Cap In-Line A25732-ND 69.91 4484.60 350849-3 
Nylon, Red Color (Contacts Sold Separately) 4 Plug In-Line A25330-ND 90.76 5822.50 350848-4 
Plug In-Line ‘A97536-ND “49 30.58 7-480608-2 Cap In-Line A25329-ND 90.82 5825.90 350849-4 
2 Cap In-Line AQ7535-ND 45 29.78 4-480699-2 : Plug In-Line A25733-ND 113.08 7253.90 350848-5 
Plug In-Line ‘A97511-ND 50 33.07 7-480700-2 Cap In-Line A25734-ND 113.18 7260.70 350849-5 
1 3 Cap In-Line A97510-ND 49 32.66 1-480701-2 5B 6 Plug Matrix A25735-ND 135.92 8719.30 350848-6 
Plug In-Line "A97513-ND “54 36.18 7-480702-2 Cap Matrix A25736-ND 135.97 8722.70 350849-6 
4 Cap In-Line A97512-ND 50 33.15 1-480703-2 + Black Brick Red 
Splash Proof Seals 
Interface Seal Wire Seal 
No. of Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Circuits Part No. 1 100 Part No. Part No. 1 100 Part No. 
2 A25390-ND 27 22 794269-1 A25397-ND 35 29 794270-1 
3 A25391-ND 37 30 794271-1 A25398-ND 48 39 794272-1 
4 A25392-ND 67 54 794273-1 A25399-ND 98 80 794274-1 
6 6 A25393-ND 54 A4 794275-1 A25400-ND 80 65 794276-1 
9 A25394-ND. 88 72 794277-1 A25401-ND 1.24 1.01 794278-1 
12 A25395-ND 1.22 99 7942791 ‘A25402-ND 2.26 1.83 794280-1 
15 A25396-ND 2.05 1.67 794281-1 A25403-ND 2.94 2.38 794282-1 
Keying Plug, Nylon, ULQ4V-O o.oo ec cccccccecceccscceccuccuccucescceeeseeceesneseesuescsuesseseeseesussneseeseesueseesusensuenineeeeeuins A25156-ND 5.66/10 770377-1 
(Continued) 
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= Tyco Electronics AnmP Universal MATE-N-LOK® Connectors - Soft Shell (Cont) 


Authorized Distributor 


Contacts Pin Contact Socket Contact 


Contact Plating: 
A: Phosphor Bronze pre-tin plated 
B: Brass pre-tin plated 


C: Gold Finish: Plated with .000030” (.000762mm) minimum gold in mating area and inside wire barrel over Split Pin Contact Programmable 
-000050” (.00127mm) minimum nickel under-plate on entire contact Contact 


D: Select Gold Finish: Plated with .000030” (.000762mm) minimum gold in mating area over .000050” 
(.00127mm) minimum nickel under-plate on entire contact 


9.048 
(1.22) 


805 (20.45) 


Wire Size | Ins. Dia. Plat- Dim. A Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP 

(AWG) | Inch(mm) | Material | ing | Inch (mm) Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 

Pin Contacts 

30-26 .032 - .057 Brass B 790 (20.06) A25405-ND 1.50 10.11 770672-1 | A25405CT-ND _ _ 93.23 | A25405TR-ND 8,000 55.94/M | 350924-1 

(.813-1.45) | Phos. Brz. |_C A25353-ND 15.00 100.89 770672-6 | — _ = - -— = —|-— 
Brass B A14298-ND 1.14 7.69 350690-1 | — _ — - -— — —|/|-— 

24-18 .040 - .100 Brass c 790 (20.06) A14299-ND 9.54 64.21 350690-2 | A14299CT-ND _ =- 671.85 | A14299TR-ND 7,000 | 403.11/M | 350561-2 

(1.02-2.54) | Brass | D A25359-ND 5.81 39.09 | 350690-7 | A25359CT-ND _ — 332.45 | A25359TR-ND 7,000 | 199.47/M | 350561-7 

Phos. Brz.|_A A25362-ND 1.48 9.98 | 350690-3_ | A25362CT-ND = — 69.88 | A25362TR-ND 7,000 | 41.93/M | 350561-3 

Brass B A14300-ND§ 1.12 7.52 350547-1 | A97892CT-ND NEW! 4.49 19.10 28.43 | A97892TR-ND NEW! | 5,000 21.87/M | 350218-1 

060 - .130 Brass Cc A14301-ND§ 9.47 63.70 350547-2 | A14301CT-ND§ _- _ 671.85 | A14301TR-ND§ 5,000 | 403.11/M | 350218-2 
(1.52-3.30) Silver D | .790 (20.06) | A25341-ND§ 5.82 39.17 350547-7 | — - — - = - —|— 

Phos. Brz.| A A25343-ND§ 1.52 10.20 350547-3 | A97893CT-ND NEW! 9.10 38.70 57.60 |A97893TR-ND NEW! | 5,000 44.31/M | 350218-3 

20-14 Phos. Brz. | D A25346-ND§ 11:52 77.52 350547-6 | A25346CT-ND§ = = 507.10 | A25346TR-ND§ 5,000 | 304.26/M | 350218-6 

Brass B A14303-ND 1.40 9.45 350552-1 | — _ — - -— — —|— 
430-200 Brass c A25368-ND 9.26 62.28 350552-2 | A25368CT-ND _ 385.04 700.08 | A25368TR-ND 2,500 | 560.06/M | 350538-2 
(3.30-5.08) Brass D | .810 (20.57) | A25371-ND 7.53 50.63 350552-7 | A25371CT-ND _ 254.11 462.03 | A25371TR-ND 2,500 | 369.62/M | 350538-7 
Phos. Brz.| A A25374-ND 2.07 13.94 350552-3 | A25374CT-ND =- 58.77 106.85 | A25374TR-ND 2,500 85.48/M | 350538-3 
Phos. Brz. | D A25408-ND 14.02 94.29 350552-6 | A25408CT-ND = 362.51 659.10 | A25408TR-ND 2,500 | 527.28/M | 350538-6 

22-18 ees Brass B | .634(16.10) | — _ _ _ A32600CT-ND 10.19 43.33 64.51 A32600TR-ND. 7,000 49.62/M | 794440-1 

18-14 -130 - .200 Brass B 810 (20.57) | — — — = A25378CT-ND 7.15 32.96 58.62 | A25378TR-ND 2,500 50.32/M | 350873-1 
(3.30-5.08) | Phos. Brz.| A A25380-ND 1.94 13.02 350918-3 | | — = = - — = =|= 
-200 max. A A25382-NDA 3.11 20.93 640309-3 | — _ — - = — —/|— 

ans (5.08) phos: Biz: D obUe0 87) A25386-ND& 13.96 93.93 640309-6 | A25386CT-ND&A = = 755.73 | A25386TR-ND& 3,000 | 604.58/M | 350922-6 

Socket Contacts 
30-26 ea Brass B | .760 (19.30) | A25352-ND 1.70 11.43 770673-1 | A25352CT-ND _- _ 64.88 | A25352TR-ND 8,000 38.93/M | 350925-1 
Brass B = — — = A97891CT-NDO NEW! 4.43 18.85 28.06 |A97891TR-NDO NEW!) 7,500 21.59/M | 350570-1 
Brass B A1437-NDO 1.21 8.15 350689-1 | A97890CT-ND NEW! 4.50 19.14 28.49 | A97890TR-ND NEW! | 7,500 21.92/M | 350851-1 
Brass Cc A25357-ND 9.38 63.12 640347-2 | A25357CT-ND _ 378.92 688.95 | A25357TR-ND 7,500 | 413.38/M | 350851-2 

24-18 .040 - 100 Brass Cc 760 (19.30) A1439-NDO 9.78 65.78 350689-2 | A1439CT-NDO = 359.99 654.53 | A1439TR-NDO 7,500 | 392.72/M | 350570-2 

(1.02-2.54) | Brass D A25360-NDO 5.89 39.63 350689-7 | A25360CT-ND _— 185.01 336.38 | A25360TR-ND 7,500 | 201.83/M | 350851-7 

Phos. Brz.| A A25363-NDO 1.50 10.07 350689-3 | A25363CT-NDO _ 36.55 66.45 | A25363TR-NDO 7,500 39.88/M | 350570-3 

Phos. Brz. | _D. = = _ = A25364CT-NDO 64.42 274.00 407.86 | A25364TR-NDO 7,500 | 313.74/M | 350570-6 

Brass B A1441-ND§ 1.07 7.21 350550-1 | A97889CT-ND NEW! 4.49 19.10 28.43 | A97889TR-ND NEW! | 5,000 21.87/M | 350536-1 

060 - .130 Brass c A1443-ND§ 9.65 64.94 350550-2 | A1443CT-ND§ _ - 638.85 | A1443TR-ND§ 5,000 | 383.31/M | 350536-2 
(1.52-3.30) Brass D | .760 (19.30) | A25342-ND§ 5.82 39.17 350550-7 | — _ — - = - —|— 
Phos. Brz.| A A25344-ND§ 1.44 9.72 350550-3 | — _ — - = _ —|— 

20-14 Phos. Brz. | D A25347-ND§ 10.12 68.11 350550-6 | A25347CT-ND§ = = 535.23 | A25347TR-ND§ 5,000 | 321.14/M | 350536-6 
Brass B A14302-ND 1.59 10.68 350551-1 | — — — - - — —|— 

430-200 Brass c A25369-ND 10.34 69.59 350551-2 | A25369CT-ND _ 439.85 799.73 | A25369TR-ND 2,500 | 639.78/M | 350537-2 

(3.30-5.08) Brass D | .780 (19.81) | A25372-ND 7.64 51.37 350551-7 | A25372CT-ND > 249.38 453.43 | A25372TR-ND 2,500 | 362.74/M | 350537-7 

Phos. Brz.| A A25375-ND 2.07 13.94 350551-3 | A25375CT-ND - 54.77 99.58 | A25375TR-ND 2,500 79.66/M | 350537-3 

Phos. Brz. | D A25409-ND 14.13 95.02 350551-6 | A25409CT-ND = 274.51 499.10 | A25409TR-ND 2,500 | 399.28/M | 350537-6 

22-18 eee Brass B | 572 (14.53) | — _ - — A32602CT-ND 10.38 44.15 65.72 | A32602TR-ND 7,000 50.55/M | 794831-1 

18-14 -130 - .200 Brass B 780 (19.81) | — — _ =— A25379CT-ND 7.15 32.96 54.09 | A25379TR-ND 2,500 50.32/M | 350874-1 
(3.30-5.08) | Phos. Brz. | A A25381-ND 1.94 13.02 350919-3 | — = = - — = —-|=— 

-200 max. A A25383-ND& 3.11 20.93 640310-3 | — =— — - -— — —|-— 
aaa (5.08) Phos. D FAO) A25387-NDA& 14.15 95.22 640310-6 | A25387CT-ND&A = 421.37 766.13 |A25387TR-ND& 2,500 | 612.90/M | 350923-6 
Split Pin Contacts 
040 - 100 B A1436-ND 1.22 8.19 350706-1 | — _ - - |= _ —|— 
24-18 (1.02-2.54) Brass C | .790 (20.06) | A1438-ND 9.10 61.20 350706-2 | A1438CT-ND _— - 724.45 |A1438TR-ND 7,000 | 434.67/M | 350699-2 
D A25334-ND 6.62 44.55 350706-7 | A25334CT-ND = = 348.75 | A25334TR-ND 7,000 | 209.25/M | 350699-7 
060-130 B A1440-ND§ 1.21 8.15 350705-1 | — _ = - = _ =—/|— 
(1.52-3.30) Brass C | .790 (20.06) | A1442-ND§ 9.10 61.20 350705-2 | — _ — - || _ —|— 

20-14 D A25336-ND§ 6.62 44.55 350705-7 | A25336CT-ND§ = = 370.53 |A25336TR-ND§ 5,000 | 222.32/M | 350687-7 
430 - 200 B A25338-ND 1.63 10.98 350707-1 | A25338CT-ND = 36.09 65.63 |A25338TR-ND 2,500 52.50/M | 350700-1 
(3.30-5.08) Brass C | .810 (20.57) | A25694-ND 9.15 61.59 350707-2. | — _ _ - |= _ —|— 

D A25730-ND 8.01 53.86 350707-7_ | — =— - - - - —-|- 
Grounding Pin 
20-14 | 060-130 | Brass | B a A25339-ND§ 159 1068 | 350669-1 | = = = _ - = —|— 
(1.52-3.30) 
Keying Plug 
Keying Plug, UL94V-0 Nylon ‘A25156-ND 5.66 49.79 770377-1_ [| — = == 
Programmable Connector Contact 
Socket w/110 Series Special FASTON Tab, Brass - Pre-Tin | A25340-ND 3.53 23.78 350877-1 | _ - —|—-— 


A There is no insulation barrel on this contact. Insulation maximum diameter is limited by the housing. Use of strain relief is recommended with these contacts. 
Socket Contact: .010in. (.254mm ) stock thickness —_§ Can be used with Splash Proof Seals 


Tools and Die Sets 


A25206-ND (58382-1) Latch Disengaging Tool 
A9998-ND (91002-1) Contact Insertion Tool . 
A9907-ND (91500-1) Universal Mate-N-Lok Crimp Tool for 20-14AWG . 
A9996-ND (354940-1) | PRO-CRIMPER™ III Hand Tool without Dies. ... 
A34584-ND (679221-1) PRO-CRIMPER II/III Repair Kit 


A9947-ND (91510-1) CERTI-CRIMP™ Hand tool with Die for 24-18AWG 
A9945-ND (91508-1) CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 20-18AWG.. 
A9946-ND (91506-1) CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 16-14AWG 
A28006-ND (69710-1) | CERTI-CRIMP Hand Tool without Die 
A25349-ND (58380-1) | CERTI-CRIMP Die Set for 12AWG... 
A9944-ND (90548-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 24-18AWG A25350-ND (58380-2) | CERTI-CRIMP Die Set for 10AWG 
A9943-ND (90546-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 20-14AWG (.060”-.130” Insulation Diameter) .... A25159-ND (90548-1) | PRO-CRIMPER with Die for 24-18AWG 
A9924-ND (90547-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 20-14AWG (.130"-.200” Insulation Diameter) .... es A25160-ND (90546-1) 
A9923-ND (58530-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 12-10AWG ....... 0... c eee eee cece en eeeees A25161-ND (90547-1) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
230 (tTo83) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.060"-.130" Insulation Diameter) 
PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.130"-.200” Insulation Diameter) 


- $468.14 
. $519.12 
. $471.23 
. $358.50 
. $534.57 
. $553.11 
. $133.50 
. $133.50 
$133.50 


z Tyco Electronics AmP Universal MATE-N-LOK II® Connectors - Soft Shell 


Authorized Distributor 


Housing Kits 


Product Facts: Ultimate reliability * Pins and sockets can be intermixed in the same housing Available in 2 thru 
15 Circuit sizes for free hanging or panel mount wire-to-wire connection « Polarized housings available in UL94V-0 
flammability rated material « Contacts are on .250” (6.35mm) centerline spacing * UL Recognized: E28476 » Certified CSA: 


LR 16455-113 


Plug (includes these 2 pieces) 


cycles, mating and unmating 


Plug (includes these 2 pieces) 


a 
.845 (21.46) 


(Front) 


¢ Passed test by VDE under their Test Report No. 4751-1431-4016/A8E Performance Characteristics: * Dielectric With- 
standing Voltage: 5.0 KVAC or 10 KVDC between adjacent circuits * Insulation Resistance: 1,000MQ minimum between 
adjacent circuits * Voltage Rating: 600VAC or DC » Contact Retention: 35 pounds minimum per contact » Durability: 50 
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Cap (includes these 2 pieces) 
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Plug (includes these 2 pieces) 
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a 
845(21.46) 


Cap (includes these 2 pieces) 
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(27.43) 1.020 
(Front) (25.91) 

deat 


845 (21.46) 


a 


Cap (includes these 2 pieces) 


1.020 
(Front) (25.91) 
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No.of | Descrip- | Dimension A Digi-Key Price Each AMP No. of | Descrip- | Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Fig Type Circuits tion Inch (mm) Part No. il 100 Part No. Fig. Type Circuits tion Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. 
1 In-Line 9 Plug _ A14240-ND 81 52 770017-1 3 Matrix 6 Cap = A14250-ND 12: 12 770027-1 
Cap - A14247-ND 83 53 | _770024-1 ) Plug 8 F a 121 18 770021-T | 

3 Plug -800 (20.32) A14241-ND 88 57 770018-1 9 Cap -800 (20.32) A14251-ND 1.20 77 | 770028-1 

3 Cap .800 (20.32) A14248-ND 98 63 | 770025-1 4 Matrix 12 Plug 1.050 (26.67) A14245-ND 2.16 1.39 | 770022-1 

2 In-Line 4 Plug 1.050 (26.67) A14242-ND 1.00 65 770019-1 12 Cap 1.050 (26.67) A14252-ND 2.08 1.34 770029-1 
4 Cap 1.050 (26.67) A14249-ND 1.07 69 | 770026-1 15 Plug 1.300 (33.02) A14246-ND 1.77 1.14 | 770023-1 

5 Plug 1.300 (33.02) A25155-ND 1.42 92 770016-1 15 Cap 1.300 (33.02) A14253-ND 1.69 1.09 | 770030-1 

3 Matrix 6 Plug - A14243-ND 1.14 74 |_770020-1 Keying Plug, Nylon UL94V-0......... ee A25156-ND 5.66/10 49.79/100| 770377-1 

Contacts 


Contact Plating: A: Phosphor bronze pre-tin plated B: Brass pre-tin plated C: Duplex Finish - Plated with .000030” 


Pin 


Connector 


Socket 
Connector 


8) 


k-— a —+| 


(.000762mm) minimum gold in mating area and .000050” (.00127mm) minimum tin-lead in crimp area over .000050” 
(.00127mm) minimum nickel underplate on entire contact 


Wire Insulation Dimension Loose Piece Cut Strip 
Size Range o Plat- A Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
(AWG) | Inch(mm) | Material | ing | Inch(mm) | PartNo. 10 100 | Part No. Part No. 100 500 1,000 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Split Pin Contacts 
24-48 040 ~ 100 Brass B 1.005 (25.53) A14254-ND® 1.57 10.57 |770252-1 A14254CT-ND® = — 84.93 | A14254TR-ND® 5,000 50.96/M | 770009-1 
(1.02 ~ 2.54) Cc [- 3 A31707-ND® 9.28 62.41 | 1-770252-0 | A31707CT-ND® 56.32 239.53 457.13 | A31707TR-ND® 5,000 274.28/M_| 1-770009-0 
20-14 .060 ~ 130 Brass B 1.005 (25.53) A14256-ND® 2.02 13.61 |770250-1 _ — — -— |= - —|-— 
(1.52 ~ 3.30) Gi |e A31706-ND® 9.28 62.41 | 1-770250-0 | A31706CT-ND® 56.86 241.84 461.53 | A31706TR-ND® 4,000 369.22/M_| 1-770007-0 
B A14258-ND® 2.66 17.92 |770248-1 A14258CT-ND® — 68.86 125.20 | A14258TR-ND® 2,500 100.16/M | 770005-1 
20-14 130 ~ 200 Brass C | 995 (25.27) | A31710-ND@ 11.25 75.66 | 1-770248-0 | A31710CT-ND® _ 321.41 584.38 | A31710TR-ND® 2,500 467.50/M | 1-770005-0 
(3.30 ~ 5.08) Cc = = =| — A25181CT-ND 86.14 366.35 699.15 | A25181TR-ND 2,500 419.50/M_| 770005-4 
Phos Brz. | C | .995 (25.27) | — - -|- A31705CT-ND® 104.10 442.78 845.00 | A31705TR-ND® 2,500 676.00/M_| 1-770005-1 
200 max. t A A14260-ND® 4.26 28.68 | 770246-3 A14260CT-ND® _ _ 238.10 | A14260TR-ND® 3,000 190.48/M | 770003-3 
12-10 6 08 max.) Phos. Brz.] C | 1.005 (25.53) | A14261-ND 21.62 145.45 | 770246-4 ad _ _ — = _ —|-— 
B 3 c A31708-ND® 20.23 136.10 | 1-770246-0 | — = = -— [= = -/|=— 
Socket Contacts 
040 ~ 100 A A14262-ND® 2.34 15.76 |770253-3 A14262CT-ND® — — 112.50 | A14262TR-ND® 5,000 67.50/M | 770010-3 
24-18 (i 02-2 54) Phos. Brz.] C | .980 (24.90) | A14263-ND 15.47 104.06 | 770253-4 A14263CT-ND = — 701.80 | A14263TR-ND 5,000 421.08/M | 770010-4 
‘ " Cc A33356-ND® 14.47 97.37 | 1-770253-0 | A33356CT-ND® = _ 657.58 | A33356TR-ND® 5,000 394.55/M_| 1-770010-0 
060 ~ 130 A A14264-ND® 2.46 16.58 |770251-3 _— _ _ — = _ —|-— 
20-14 (i 52 3 30) Phos. Brz.]| C | .980 (24.90) | A14265-ND 16.28 © 109.53 )770251-4 A14265CT-ND _ _ 719.98 | A14265TR-ND 4,000 431.99/M | 770008-4 
: ; c A33357-ND@ 15.24 102.50 | 1-770251-0 | A33357CT-ND® _ = 674.58 | A33357TR-ND® 4,000 404.75/M_| 1-770008-0 
430 ~ 200 A A14266-ND® 3.22 21.68 | 770249-3 A14266CT-ND® = 88.12 160.23 | A14266TR-ND® 2,500 128.18/M | 770006-3 
20-14 (3 30 ~ 5. 08) Phos. Brz | C | .970 (24.64) | — = = — A14267CT-ND _ 485.20 882.18 | A14267TR-ND 2,500 705.74/M | 770006-4 
: z Cc A31711-ND@ 18.52 124.60 | 1-770249-0 | — - - -[ - -—|-— 
200 max. ¢ A A14268-ND® 4.26 28.68 | 770247-3 A14268CT-ND@ = = 238.10 | A14268TR-ND@® 3,000 190.48/M | 770004-3 
12-10 6 08 max.) Phos. Brz.] C | .980 (24.90) | — = -—|- A14269CT-ND _ = 1061.05 | — _ — | 770004-4 
i i Cc A31704-ND® 20.51 137.98 | 1-770247-0 | A31704CT-ND® 122.48 520.93 994.15 | A31704TR-ND® 3,000 795.32/M_| 1-770004-0 
Grounding Pins (mate first, break last, not for interrupting current) 
20-14 .060 ~ 130 Brass B = A25188-ND® 3.08 20.74 |770254-1 _— _ _ — |= _ —|-— 
(1.52 ~ 3.30) Cc A31714-ND® 18.45 124.10 | 1-770254-0 | — = = - Ee = -|-— 
20-14 -130 ~ .200 Brass B _ A25737-ND® 3.08 20.74 |770255-1 = — _ — |= _ —|-— 
(3.30 ~ 5.08) Cc A25738-ND 19.71 132.62 | 770255-2 _ = = -— l= = =—|-— 
@ RoHS Compliant t There is no insulation barrel on this contact. Insulation maximum diameter is limited by the housing. Use of strain relief is recommended with these contacts. 
Tools and Die Sets 
A25206-ND (58382-1) Latch Disengaging Tool. . A9947-ND (91510-1) CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 24-18AWG .. . $468.14 


A32539-ND (1804030-1) 
A1444-ND (455830-1) 
A9998-ND (91002-1) 
A9996-ND (354940-1) 
A34584-ND (679221-1) 
A9944-ND (90548-2) 


Contact Extraction Tool .. 
Contact Insertion Tool (Larger than .090” Insulation Diameter) 
Contact Insertion Tool (.090” max. Insulation Diameter) . 
PRO-CRIMPER III Hand Tool without Dies. 
PRO-CRIMPER II/III Repair Kit........... 
PRO-CRIMPER III Die Set for 24-18AWG 


A9945-ND (91508-1) 
A9946-ND (91506-1) 
A28006-ND (69710-1) 
A25349-ND (58380-1) 
A25350-ND (58380-2) 


CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 20-18AWG .. 
CERTI-CRIMP Hand Tool with Die for 16-14AWG .. 
CERTI-CRIMP Hand Tool without Die 
CERTI-CRIMP Die Set for 12AWG 
CERTI-CRIMP Die Set for 10AWG .. 


. $519.12 
. $471.23 
. $358.50 
. $534.57 
. $553.11 


A9943-ND (90546-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 20-14AWG (.060"-.130” Insulation Diameter] A25159-ND (90548-1) PRO-CRIMPER with Die for 24-18AWG. $133.50 
A9924-ND (90547-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 20-14AWG (.130"-.200” Insulation Diameter). . A25160-ND (90546-1) PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.060”-.130” Insulation Diameter) . $133.50 
A9923-ND (58530-2) PRO-CRIMPER III Die Set for 12-10AWG...........0ccccccceseeseeeeseeteeteeseeees A25161-ND (90547-1) PRO-CRIMPER with Die for 20-14AWG (.130"-.200" Insulation Diameter)........... $133.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Strain Reliefs (For MATE-N-LOK® and 
MATE-N-LOK II® Connectors) 


Strain Reliefs (Two strain reliefs required per housing) 


No. of Insert | Wire Bundle | Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. | Circuits | Description Supplied | Size (Inch) | PartNo. if 100 Part No. 
Enclosed Plug Housing UL94V-0 Strain Reliefs — Nylon, White Color 
2 ieing Yes 040 ~ 190 | A14338-ND 1.15 94 640713-1 
No -200 ~ 350 | A25162-ND 1.15 94 640713-2 
3 In-Line Yes 040 ~ 190 | A14339-ND 1.08 88 640714-1 
No .200 ~ .350 | A25163-ND 93 76 641945-1 
4 In-Line Yes 040 ~ 190 | A14340-ND 1.18 96 641776-1 
No -200 ~ .350 | A25164-ND 1.01 83 641776-2 
5 ineLing Yes 040 ~ 190 | A14341-ND 1.20 97 643030-1 
1 No | .200~.350 | A25165-ND 1.20 97 | 643030-4 (Enclosed) (Open) 
6 In-Line Yes 040 ~ 190 | A14342-NDt 1.21 98 643313-1 
No .200 ~ .350 | A25166-NDt 1.21 98 643313-2 
8 In-Line Yes | .040~.190 | A14343-ND+ 1.24 1.01 __-| 643314-1 (2) #6x3/8 Lg Type B Pan Head (2) #6x5/8 Lg Type B Pan Head 
6 120 ~ .650 | A14344-ND 1.11 90 640715-1 sheet metal screws (not supplied) sheet metal screws (not supplied) 
9 Matrix Ves 120 ~ 650 | A14345-ND 1.15 94 640716-1 
12 150 ~.750 | A14346-ND 1.29 1.05 640717-1 
15 -200 ~ .850 | A14347-ND 1.28 1.04 640718-1 
Enclosed Plug Housing UL94V-2 Strain Reliefs — Nylon, Natural Color 
2 In-Line Yes 040 ~ 190 | A14348-ND 1.04 83 1-640719-0 
No -200 ~ .350 | A25167-ND 1.32 1.07 1-640719-1 
3 incline Yes 040 ~ .190 | A14349-ND 1.05 86 1-640720-0 
No -200 ~ 350 | A14350-ND 1.04 85 641763-1 
4 In-Line Yes .040~.190 | A2516 8-ND 1.06 87 641775-1 
No -200 ~ 350 | A14351-ND 1.12 aH 641775-2 
1 5 In-Line Yes .040 ~.190 | A25169-ND 1.08 88 643030-3 é 
No | .200~ .350 | A14352-ND 1.08 88__| 643030-2 Cap Housing Adapters 
ining Yes .040 ~ 190 | A25324-NDt 1.09 89 643585-1 
No .200 ~ 350 | A25325-NDt 1.09 89 643585-2 Digi-Key Price Each AMP 
6 120 ~ 650 | A14353-ND 1.09 87 1-640721-0 Fig. | Description Part No. 10 100 Part No. 
ir Matrix Yes | 120 ~ 00 oun qe oe) teas Adapters for UL94V-0 Strain Reliefs — White Color 
15 -200 ~ .850 | A14356-ND 1.20 98 1-640724-0 For All Positions Except 2, 6 and 8 Circuit Cap Housings... | A24724-ND 61 53 641778-1 
Digi-Key mS TD 3 | Adapter Without NIBS For All Positions 
Fit Deserintion Part No. 1 100 Part No. Except 2, 6 and 8 etreult Cap Housings: A24725-ND 61 53 641778-2 
Open Plug Housing UL94V-0 Strain Reliefs — Nylon, White Color 4 _| For 2 In-Line and 6 Matrix Circuit Cap Housings Only . A24726-ND 59 52 643182-2 
9 2, 3, 4, 5, 6 and 8, In-Line A14336-ND 64 52 350811-1 Adapters for UL94V-2 Strain Reliefs — Natural Color 
6, 9, 12 and 15, Matrix .. A14337-ND 13 60 350812-1 Re Asai ; 
Open Plug Housing UL94V-2 Strain Reliefs — Nylon, Natural Color 3 | For All Pasttions Except 2, Gand 8 Circuit Cap Housings... | A24903-ND. 58 51 641777-1 
3 2, 3, 4, 5, 6and 8, In-Line 7A25326-ND 58 a7 1-350589-0 4 | For 2 In-Line and 6 Matrix Circuit Cap Housings Only ...... A24904-ND 17 68 643182-1 
6, 9, 12 and 15, Matrix .. A25327-ND 66 54 1-350590-0 + Strain relief for 6 and 8 position in-line fits plug housings only. 


Headers (For MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK II® Connectors) 


Fig. 1 — Housing: 94\-2 rating, nylon natural color. 94V-0 rating, white unless noted 
otherwise Contact: Phosphor bronze 


Fig. 2 — Housing: 94V-2 rated, natural nylon Contact: Phosphor bronze 
Contact Plating: A: Phosphor bronze pre-tin plated B: .000030” (0.000762 mm) minimum 


Fig. 3 — Housing: PBT, black Contact: Copper 
alloy, plated with tin-lead over nickel on entire 


Contact Plating: A: Phosphor bronze pre-tin plated B: .000030" (0.000762mm) minimum ]| gold in mating area, matte tin-lead on solder tail end over .000050” (0.00127 mm) minimum | contact 
gold in mating area, matte tin-lead on solder tail end over .000050” (0.00127mm) minimum | nickel underplate on entire contact 
nickel underplate on entire contact 200) + 
(5.08) 
Fig. 1A Fig. 1B 
In-Line Circuits Multiple Row Circuits 
For MATE-N-LOK® Connectors 
No. of Contact Digi-Key Price Each AMP. No. of Contact Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Circuits Plating Material Part No. 1 100 Part No. Fig. | Circuits Plating Material Part No. 1 100 Part No. 
Vertical Pin Headers — PCB Mount 3 A A25301-ND® 85 61 350583-1 
Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) — RoHS Compliant 3 B A25302-ND 3.19 2.29 350583-2 
6 A A25287-ND 237 1.70 641831-1 3 B A31749-ND®@ 2.99 2.15 350583-4 
8 A UL94V-0 A14321-ND 1.89 136 641828-1 1A 4 A UL94V-2 A25303-ND® 1.07 AT 350584-1 
7 A AV466-ND 6 35 3504984 4 B A25304-ND 3.76 2.70 350584-2 
2 B A32544-ND 208 449 350428-4 4 B A31750-ND@ 3.52 2.52 350584-4 
3 A ‘M1468-ND 58 ‘42 350429-1 8 A A25307-ND@ 2.47 1.77 770143-1 
1A 3 B A31742-ND 2.76 1.98 350429-4 6 A A25305-ND@ 1.39 1.00 350585-1 
4 A UL94V-2 | A1470-ND 76 55 350430-1 6 B A25306-ND 5.98 4.29 350585-2 
4 B A31743-ND 3.63 261 350430-4 6 B A31751-ND® 5.59 4.01 350585-4 
5 A A14317-ND 1417 85 640466-1 1B 9 A UL94V-2 A25308-ND® 1.72 1.24 350586-1 
6 A A14319-ND 2.72 1.95 641832-1 9 B A31752-ND@ 7.83 5.61 350586-4 
8 A A14320-ND 235 1.69 641825-1 12 A A25310-ND® 2.47 1.78 350587-1 
6 A A1472-ND 74 54 350431-1 15 A A25311-ND® 2.58 1.86 350588-1 
pe | 8 soir fag | sovsra 
ik 9 B sais (A31745-ND 704 517 350432-4 Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) 
12 A A1476-ND 1.65 1.19 350433-1 2 A A1490-ND@ 45 37 350759-4 
12 B A31746-ND 10.74 7.70 350433-4 2 B A1491-ND 1.68 92 350759-3 
15 A A1478-ND 1.80 1.30 350434-1 2 B A31759-ND@ 1.57 86 350759-5 
15 B A31747-ND 11.55 8.28 350434-4 3 A A1492-ND® 57 46 350760-4 
Standard Tail Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) — RoHS Compliant 1A 3 B UL94V-2 | A1493-ND 3.08 1.69 350760-3 
6 A A25293-ND 2.49 1.79 643408-1 3 B A31760-ND® 2.19 1.20 350760-5 
UL94V-0 : i 4 A A1494-ND@ 48 39 350761-4 
8 A A25295-ND 2.90 2.08 643410-1 
2 A A25289-ND "76 55 64196341 4 B A31761-ND®@ 2.80 1.54 350761-5 
4A 3 A ‘A25289-ND ‘84 ‘61 641965-1 5 A A25312-ND@ 1.54 1.11 640467-1 
4 A UL94V-2 | A25290-ND 87 63 641967-1 6 A BIAS NDS: 78 64 350762-4 
5 A A25291-ND 1.90 137 643405-1 6 B A31762-ND® 4.16 2.28 350762-5 
6 A A25292-ND 2.25 1.62 643407-1 1B 9 A utgay-2 | A1498-NDe@ 90 73 350763-4 
6 A ‘A25294-ND 1.44 1.04 641969-1 12 A A1200-ND@ 1.30 1.06 350764-4 
9 A A25296-ND 1.78 1.28 641971-1 12 B A31763-ND® 8.98 4.92 350764-5 
18 12 A UL94V-2 | 495997-ND 171 123 641973-1 15 A A1202-ND@ 2.03 1.65 350765-4 
15 A A25298-ND 2.66 1.91 641975-1 Standard Tail - Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) — RoHS Compliant 
Long Tail — (for .125” (3.18mm) thick PC board) 2 A A25313-ND 67 55 643411-1 
2 A A25299-ND® 7 56 350582-1 1A 3 A UL94V-2 | A25314-ND 62 50 643413-1 
1A 2 B UL94V-2 | A25300-ND 2.12 1.52 350582-2 4 A A25315-ND 79 64 643415-1 
2 B A31748-ND@ 1.98 1.43 350582-4__| @ RoHS Compliant (Continued) 
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Authorized Distributor 


No. of Contact Digi-Key Price Each AMP No. of Contact Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Circuits Plating Material Part No. 1 100 Part No. Fig. | Circuits Plating Material Part No. 1 100 Part No. 
6 AQ5316-ND 83 67] 643423-1 
1B 9 A UL94V-2_ | A25317-ND 1.10 90 643425-1 Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) 
15 A25318-ND 2.13 1.73 643429-1 5 I aaoeINS ai 7 35085 
Long Tail (for .125” (3.18mm) thick PC board) — RoHS Compliant 1A 4 A UL94V-0 M14329-ND@ ‘32 ‘67 350826-1 
wl 4 A uiowv-2 |iaeeoseine Hd | 8 A Ai4330-ND@ iii 90 | 3508271 
: : 9 A A14331-ND@ 1.23 1.00 350828-1 
6 A25321-ND 1.32 1.08 350989-4 12 A A14332-ND@ 1.64 1.34 350829-1 
1B 9 A UL94V-2 | A25322-ND 1.52 1.24 350990-4 3 ‘A ' 
- focal 013 473 peas 1B 12 B UL94V-0 | A14333-ND 10.19 5.58 350829-2 
= = = - : : s 12 B A31767-ND@ 9.54 5.22 350829-4 
Right Angle Pin Header Assemblies — PCB Mount 15 A A14334-ND@ 2.00 163 350830-1 
2 ‘ Aaetine sor ae iaate 15 B A31768-ND@ 10.03 5.49 | 350830-4 
5 8 A ‘aang A14312-ND@ 3.84 276 640584-1 Standard Tail - Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) 
8 B A14313-ND 10.25 7.35 640584-2 2 A A25262-ND® 81 66 643412-1 
8 B A31770-ND@ 9.59 6.88 640584-3 1A 2 A UL94V-0 A25263-ND@ 93 76 643414-1 
4 A A25210-ND@ 2.27 1.63 1-350948-0 4 A A25264-ND® 1.05 86 643416-1 
Right Angle Socket Header Assemblies — PCB Mount 6 A A25265-ND® 1.21 98 643424-1 
6 A A25220-ND® 4.39 3.56 643234-1 6 B A25266-ND 8.91 4.88 643424-2 
6 B A31773-ND® 9.46 5.18 3-643234-0 6 B A31775-ND@ 6.40 3.51 843424-3 
9 8 A uLo4v-0 | A25229-NDe 563 456 643236-1 1B 9 A UL94V-0 | A25267-ND@ 1.37 1 643426-1 
8 B A25223-ND 15.32 8.39 | 643236-2 8 RAAT pi 2.68 | | 683263 
8 B 31774-ND@ 13.36 731 3-643236-0 12 A A25269-ND® 2.43 1.98 643428-1 
- - 15 A A25270-ND@ 2.55 2.07 643430-1 
For MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK II® Connectors Long Tail (for .125” (3.18mm) thick PC board) — RoHS Compliant 
2 A A25271-ND 85 70 350831-1 
No. of Contact Digi-Key Price Each AMP 3 A A25272-ND 94 76 350832-1 
Fig. | Circuits Plating Material Part No. 1 100 Part No. 1A 3 B UL94V-0 A31733-ND 2.99 1.64 350832-4 
ale eae a ae 
Standard Tail (for .062” (1.57mm) thick PC board) — RoHS Compliant 6 A GD 137 1. 12 35083 ra 1 
AND a re See 6 B A31735-ND 5.07 278 350834-4 
1A | uLe4v-0 | AtastenD ice Bet | Serre 9 A A25278-ND 1.69 138 | 350835-1 
: : 9 B A31736-ND 6.94 3.80 350835-4 
5 A14318-ND 1.73 1.25 640900-1 1B 12 A ULO4V-0 | Aos9B0-ND 235 191 aaneie:A 
6 A A14322-ND 1.78 1.28 350711-1 s ; : ‘ 
6 B A31753-ND 5.08 3.65 350711-4 12 B A31737-ND 10.44 5.72 350836-4 
1B 9 A uLoav-o A14324-ND 1.66 1.20 350712-1 15 A A25282-ND 2.36 1.92 350837-1 
12 A A14325-ND 201 1.44 350713-1 15 B A31738-ND 11.08 6.07 350837-4 
12 B A31754-ND 6.86 4.92 350713-4 Right Angle Pin Header Assemblies — PCB Mount — RoHS Compliant 
15 A A14327-ND 2.52 1.81 350714-1 2 A A14306-ND 1.88 135 7-350942-0 
Standard Tail Polarized (for .062” (1.57mm) thick PC board) — RoHS Compliant 2 B A31729-ND 3.29 2.36 3-350942-0 
2 A25230-ND 1.19 86 641964-1 3 A utoay-o | A14307-ND 1.92 1.38 1-350943-0 
4h 3 A utoay-o | 425231-ND 1.31 95 641966-1 3 B A31730-ND 5.75 4.12 3-350943-0 
4 2 A25232-ND 1.55 111 641968-1 2 4 A A1484-ND 1.96 1.41 1-350944-0 
5 A25233-ND 2.06 1.48 643406-1 4 B A31731-ND 4.98 3.57 3-350944-0 
6 A A25234-ND 1.92 1.38 641970-1 5 A A1486-ND 2.35 1.69 1-350945-0 
4B : z isan pS UND Bee fue oe 5 B UL94V-2 | A31732-ND 7.19 5.15 3-350945-0 
9 B A31772-ND 8.37 6.01 641972-3 = A 4 Socket Hand ee Pen aa = z aS oe a oer 
12 A A25238-ND 3.11 2.93 641974-1 igi ingle Socke! leader Assemblies — jount — Roi omplitani 
Long Tail (for .125” (3.18mm) thick PC board) - ‘ pari 5s Le eee 
2 . pene aes ae sBe |. 002871 3 B A31739-ND 5.30 290 | 3-643228-0 
2 B A25241-ND 2.80 2.01 350787-2 
9 B A31764-ND@ 262 188 350787-3 2 4 A UL94V-0 | A25216-ND 2.45 1.99 643230-1 
4a 3 A uroav.o | 425242-NDe 126 ‘1 350790-1 4 B A31740-ND 6.94 3.80 3-643230-0 
3 B A31765-ND® 3.39 2.43 350790-3 5 A A25218-ND 3.89 3.15 643232-1 
4 A A25244-ND@ 1.49 1.07 350793-1 5 B A31741-ND 8.48 4.64 3-643232-0 
4 B A25245-ND 4.53 3.25 350793-2 
4 B A31766-ND® 4.24 3.04 350793-3 For MATE-N-LOK II® Connectors 
6 A A25246-ND® 1.85 1.33 350732-1 
8 B A25247-ND 6.34 4.55 350732-2 No. of Dim. A Digi-Key Price Each AMP 
: i mee ar qe Say Fig. | Circuits | Style Inch (mm) Part No. 1 100 Part No. 
9 B noes nae 3.61 ie oe 40-2 Vertical Pin Headers with ACTION PIN Contacts — PCB Mount — UL94V-0 
1B UL94V-0 * (Install in PC Board with arbor press) 
9 B A31758-ND® 8.06 5.78 350742-4 
42 A A25250-ND@ 3.00 216 350737-1 2 -750 (19.05) A25207-ND® §.55 3.98 173924-1 
42 B A31756-ND@ 11.94 8.56 350737-4 3 3 In-Line 1.000 (25.40) A25208-ND 6.33 4.54 173925-1 
15 A A25252-ND@ 3.04 219 350738-1 4 1.250 (31.75) A25209-ND® 10.41 747 173926-1 
15 B A31757-ND® 12.70 9.11 350738-4 @ RoHS Compliant 


-140” (3.56mm) Connector Housing Kits 


Product Facts: 

240 Center line spacing 

¢Nylon, natural color and flam- = 
mability rating UL94V-2 i (4. T9gpr F a, 

«Recognized under the component program of UL = i — 
File No. £28476. Certified by Canadian Standards az 1.350 
Assoc. File No. LR 7189A-381 ‘ 


Performance Characteristics: 

* Dielectric Withstanding Voltage: 3.0K VAC between 
adjacent circuits 

«Insulation Resistance: 1000MQ minimum initial 
between adjacent circuits 

* Voltage Rating: 250VAC or VDC 36 50 | 

Durability: 25 cycles, mating and unmating 1.130(28.70) F (24.13) 

* Thermal Shock: -55°C ~ 85°C 


(34.29) 
Socket Housing (Plug) 


Pin Housing (Ca Socket Housing (Plu Pin Housing (Ca Socket Housing (Plu 
* Wire Size: 20-10AWG 9 (Cap) g (Plug) 9 (Cap) 9 (Plug) 
No. of Digi-Key Price Each AMP No. of Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Type Circuits | Description Part No. 10 50 100 Part No. Fig. Type Circuits | Description Part No. 10 50 100 Part No. 
Free-Hanging Housing Panel Mount Housing 

ee ee Cap A25464-ND 201 156 = 1.29 | 1-480512-0 ; 2 oe pact Ge eee 
Plug A25465-ND 215 167 1.38 | 1-480510-0 S| Jneine Fi Cap A25470-ND 61 a7 39 | 1-350347-0 

q 3 2 Plug A25471-ND 61 AT 39 1-350346-0 

2 Matrix 9 Cap ee ND ae 10 ie ese0se6 0 4 Matri 9 Cap A25472-ND 1.28 99 82 1-480673-0 
Plug A25467-ND 2.32 1.80 1.48 1-480585-0 trix Plug A25473-ND 1.28 ‘99 "82 4-480672-0 

(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (Tos3) 233 


= Tyco Electronics AMP Headers (For MATE-N-LOK® and MATE-N-LOK II® Connectors) (cont. 


Authorized Distributor 


Contacts 


Specification: * Pin diameter: .140” (3.57mm) * Stock thickness: .014” (.357mm) 


Contact Plating: 
A: Phosphor bronze pre-tin plated 
B: Brass pre-tin plated 


Pin 


Connector 


.995 (25.27) 


Socket 
Connector 


<hr) 


.795 (20.19) 


Wire Size | Ins. Dia. Digi-Key Loose Piece Pricing AMP. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel AMP 
(AWG) | Inch(mm) | Material Plating | Part No. 10 50 100 | Part No. Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Pin Contacts 
0-14 100 ~ 180 Brass B A25454-ND 3.14 12.16 20.00 | 350389-1 | A25454CT-ND _ 65.82 119.68 A25454TR-ND 2,500 95.74/M | 61627-1 
(2.54 ~ 4.5) | Phos. Brz. A = — _ — | A25456CT-ND 27.01 114.89 171.02 A25456TR-ND 2,500 175.40/M | 61627-2 
14-40 100 ~ 180 Brass B A25460-ND 3.14 12.16 20.00 | 350391-1 | A25460CT-ND _ 66.47 120.85 A25460TR-ND 2,500 96.68/M | 350201-1 
(2.54 ~ 4.5)]  Phos.Brz. A A25751-ND 4.85 18.80 30.91 | 350391-2 | A25751CT-ND _ 120.59 219.25 A25751TR-ND 2,500 175.40/M | 350201-2 
Socket Contacts 
0-14 100 ~ 180 Brass B A25455-ND 2.78 10.80 17.76 | 350388-1 | A25455CT-ND _ 54.53 99.15 A25455TR-ND 2,500 79.32/M | 61626-1 
(2.54 ~ 4.5) | Phos. Brz. A = _ = =—|/— A25457CT-ND 23.02 97.92 145.76 A25457TR-ND 2,500 149.50/M | 61626-2 
14-40 100 ~ .180 Brass B A25461-ND 2.78 10.80 17.76 | 350390-1 | A25461CT-ND = 53.60 97.45 A25461TR-ND 2,500 77.96/M | 350200-1 
(2.54 ~ 4.5) | Phos. Brz. A A25752-ND 4.30 16.68 27.44 | 350390-2 | A25752CT-ND = 102.78 186.88 A25752TR-ND 2,500 149.50/M | 350200-2 
Tools 
CERTI-CRIMP without Die Set for 14-10AWG...... A28006-ND 358.50/1 69710-1 = _ =| — 
CERTI-CRIMP Die Set for 14-12AWG . A9915-ND 2284.13/1 58374-1 = = =| 
CERTI-CRIMP Die Set for 10AWG A9914-ND 4980.00/1 58373-1 = _ =| — 
A25474-ND 105.57/1 318845-1 | — = = |= 
A98554-ND NEW! 892.50/1 1901963-1 | — = —|- 


= Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


Product Facts: 


Polarized * Cavity Identification * Low contact-mating force »* Detent and positive locking *Tin plating * Recognized 
under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 Certified by Canadian Standards 
Association, File No. LR7189 * AMP .062” (1.57mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket connectors form a total system 
of economical commercial-grade connectors and offer compatibility with competitive soft shells. 


General Specifications: 


used in either plug or receptacle housings. 


.062” (1.57mm) Soft-Shell Commercial Pin 
and Socket Connectors 


¢ Thermal Shock: -55°C ~ 105°C * Temperature-Humidity Cycling: 25°C ~ 65°C at 90 ~ 95% RH ®* Durability: 
50 mating cycles Dielectric Withstanding Voltage: 1.0kVAC «Insulation Resistance: 1000MQ minimum initial 
Voltage Rating: 250VAC » Contact Rating: 24 ~ 30AWG: .5 ~ 1.5 Amps, 18 ~ 24AWG: 1.5 ~ 6 Amps * Contacts may be 


Fig. 1 — 1 Circuit, In-line No of Dimension-Inch | Digi-Key Pricing AMP 
Receptacle Fig. | Circuits | Description A B C | Part No. 10 50 Part No. 
Free-Hanging Housings 
i¢ Receptacles 
1 5] Receptacle, with Detent, In-line _— — 785 | A14001-ND 1.24 4.79 | 770277-1 
2 Receptacle, with Detent, In-line | .340 | .199 | .820 | A14002-ND 1.93 5.52 | 770342-1 
- nom : A 2 | Receptacle, Positive, In-line 340 | 199 | 820 | A25484-ND 512 19.86 | 770419-1 
Fig. 2— 2, 3 and 4 Circuit, In-line 3 | Receptacle, with Detent, In-line | .490 | 199 | .785 | A14003-ND 2.78 10.79 | 770333-1 
Receptacle Plug 4 Receptacle, with Detent, In-line | .635 | .199 | .785 | A14004-ND 9.06 35.14 | 770274-1 
S]Panel-Mount Panel-mount 4 Receptacle, with Detent, Matrix 345 | 345 | .878 | A14005-ND 2.94 11.41 | 770442-1 
Flange QT flange 3 6 Receptacle, with Detent, Matrix | .345 | .495 | .785 | A14006-ND 3.99 15.49 | 770356-1 
ja57] | 9 Receptacle, with Detent, Matrix | .490 | .495 | .790 | A14007-ND 3.03 11.76 | 770429-1 
“FT4 oo A Plugs 
4 1 1 | Plug, with Detent, In-line — | — |..750 | A14008-ND 143 5.55 | 770278-1 
lL 2 | Plug, with Detent, In-line 440 | 300 | 780 | A14009-ND 145 4.45 | 770340-1 
2 3 | Plug, with Detent, In-line 590 | 300 | .750 | A14010-ND 2.62 10.15 | 770331-1 
4 | Plug, with Detent, In-line 733 | 300 | 750 | A14011-ND 913 35.41 | 770275-1 
4 | Plug, with Detent, Matrix 445 | 445 | 868 | A14012-ND 426 16.51 | 770433-1 
3 6 | Plug, with Detent, Matrix 445 | 600 | .750 | A14013-ND 3.42 13.26 | 770355-1 
9 | Plug, with Detent, Matrix 590 | 600 | .750 | A14014-ND 2.69 10.42 | 770428-1 
Receptacles 
2 Receptacle, with Detent, In-line | .340 | .199 | .820 | A25485-ND 5.20 20.17 | 770343-1 
2 3 Receptacle, with Detent, In-line | .490 | .199 | .785 | A25486-ND 6.23 24.17 | 770326-1 
= Digi-Key Price AMP 4 | Receptacle, with Detent, In-line | 685 | 199 | .785 | A25487-ND 9.06 35.14 | 770335-1 
Description 7 Barings eat Rantings 4 | Receptacle, with Detent, Matrix | 345 | 345 | 878 | A25488-ND 4.26. 1653 | 77044141 
: cole 3 | 6 | Receptacle, with Detent, Matrix | .345 | 495 | .785 | A25489-ND 9.28 ~—-36.00 | 70354-1 
Contact Insertion Tool A9998-ND 19.38 91002-1 9 | Receptacle, with Detent, Matrix | .490 | .495 | .790 | A25758-ND 451 17.48 | 770427-1 
Contact Extraction Tool A25483-ND 103.50 318831-1 Plugs 
a eae BEAD he pau 2 | Plug, with Detent, In-line “440 | 300 | .780 | A25490-ND 473 18.35 | 770341-1 
Gtimploalne 2AAWeIwith Die: 2820, NO) 168.00 one 2 | 3 | Plug, with Detent, In-line 590 | 300 | .750 | A25491-ND 262 10.15 | 770332-1 
PRO-CRIMEER AIL Hand! Took wrinout: Die A9996-ND 66.00 354940-1 4 | Plug, with Detent, In-line 733 | 300 | .750 | A25759-ND 9.13 35.41 | 770334-1 
PRO-CRIMPER IV/IIl Repair Kit A34584-ND 51.00 6792211 4 | Plug, with Detent, Matrix 445 | 445 | 868 | A25492-ND 11.68 45.32 | 7704431 
PRO-CRIMPER III Die Set 18-24AWG, Use with A9996 | A9957-ND 123.30 90869-2 3 6 | Plug, with Detent, Matrix 445 | 600 | 750 | A25760-ND 932 36.16 | 770353-1 
PRO-CRIMPER III Die Set 24-30AWG, Use with A9996 | A9956-ND 140.90 90870-2 9 | Plug, with Detent, Matrix 590 | 600 | .750 | A25761-ND 3.97 15.39 | 770426-1 
Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing AMP. Digi-Key Tape and Reel AMP 
Description Range Inch (mm) Part No. 100 500 Part No. Part No.t Qty. Pricing Part No. 
.062” (1.57mm) Contacts 
Pin, 24-30AWG — Brass, Pre-tin 060 (1.524) A14016-ND 5.23 22.62 794018-1 A14016TR-ND 10,000 45.27/M | 640391-1 
Socket, 24-30AWG — Brass, Pre-tin 060 (1.524) A14048-ND 5.23 22.62 794019-1 A14048TR-ND 10,000 17.85/M | 640392-1 
Pin, 18-24AWG — Brass, Pre-tin 050 ~ 110 (1.27 ~ 2.794) A14015-ND 5.23 22.62 794017-1 A14015TR-ND 6,000 31.82/M | 770983-1 
Socket, 18-24AWG — Brass, Pre-tin 050 ~ 110 (1.27 ~ 2.794) A14049-ND 5.23 22.62 794016-1 A14049TR-ND 6,500 19.84/M | 350628-1 
Socket, 18-24AWG — Phosphor Bronze, Pre-tin 050 ~ 110 (1.27 ~ 2.794) = = = = A25480TR-ND 6,500 30.70/M | 350628-2 
Pin, 18-24AWG — Brass, Select Gold 050 ~ .110 (1.27 ~ 2.794) = = = = A25481TR-ND 6,000 | 179.01/M | 350629-5 
Socket, 18-24AWG — Brass, Select Gold 050 ~ 110 (1.27 ~ 2.794) = - - - A25482TR-ND 6500 | 171.41/M | 350628-5 


t Tape and Reel (TR) is also available in Cut Tape. 


234 (T083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= : .093” (2.36mm) Soft-Shell Commercial Pin 
Tyco Electronics AMP 
and Socket Connectors 


Authorized Distributor 


Product Facts: General Specifications: ¢ Thermal Shock: -55°C ~ 105°C * Temperature-Humidity Cycling: 25°C ~ 65°C 
* Polarized * Cavity Identification * Low contact-mating force * Detent and positive locking * Tin plating at 90-95% RH » Durability: 50 mating cycles » Dielectric Withstanding Voltage: 1.0k VAC Insulation 
* Free-hanging styles * Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. Resistance: 1000 MO minimum initial * Voltage Rating: 250VAC * Contact Rating: 2.0-10.0 Amps, 14-24 


E28476 ¢ Certified by Canadian Standards Association, File No. LR7189 AWG Housing Material: Nylon, natural color. Flammability Rating: UL94V-2 * Contacts: .010” (0.25mm) 
AMP.093” (2.36mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket connectors form a total system of economical Stock thickness. Select Gold is 301” minimum gold over nickel. Phosphor bronze contact should be used in 
commercial-grade connectors and offer compatibility with competitive soft shells. high-temperature/humidity cycling applications. 
‘i ner P No. of Dimension A Digi-Key Pricing AMP 
Fig: 1 =1-Cireultiin-Line Fig. | Circuits) Description Inch (mm) Part No. 10 50 ‘| Part No. 
Free Hanging Housing — .198” (5.03mm) Centerline Spacing 
yt 1 1 Receptacle, with Detent = A14050-ND 119 4.61 | 770063-1 
2 2: Receptacle, with Detent .540 (13.72) A14051-NDO 1.77 5.07 | 770065-1 
1:00——+ 2 3 Receptacle, with Detent .670 (17.02) A14052-ND 3.09 11.99 | 770070-1 
R — 2 4 Receptacle, with Detent .870 (22.10) A14053-ND 3.52 13.67 | 770075-1 
eceplacie 4 4 _| Receptacle, Square with Detent 443 (11.25) A14054-ND 7.02 27.23 | 770843-1 
3 5 Receptacle, with Detent 1.070 (27.18) A14055-ND 3.56 10.19 | 770083-1 
Fig. 2 — 2, 3, and 4 6 Receptacle, with Detent 435 (11.05) A14056-ND 411 15.96 | 770086-1 
4 Circuit, In-Line 4 6 Receptacle, without Detents -435 (11.05) A25538-ND 411 15.96 | 770088-1 
4 9 Receptacle, with Detent .670 (17.02) A14057-ND 5.18 20.09 | 770092-1 
4 12 | Receptacle, with Detents .870 (22.10) A25528-ND 5.34 20.71 | 770098-1 
4 15 Receptacle, without Detents 1.070 (27.18) A25529-ND 8.15 31.60 | 770105-1 
c 1 1 Plug, without Mount Ears _ A14058-ND 1.53 5.92 | 770064-1 
1.125 2 2 Plug, without Mount Ears .640 (16.26) A14059-NDO 3.16 9.06 | 770069-1 
240 Receptacle 2 3 Plug, without Mount Ears .770 (19.56) A14060-ND 3.01 11.66 | 770074-1 
2 4 Plug, without Mount Ears .970 (24.64) A14061-ND 3.35 12.98 | 770078-1 
— 5 Circuit. In-Li 4 4 Plug Square, without Mount Ears 540(13.71) A14062-ND 11.54 44.75 | 770842-1 
FIGS SE IreMM AEG! 3 | 5 | Plug, without Mount Ears 1.170 (29.72) A14063-ND 273 7.82 | 770084-1 
198; | 4 6 Plug, without Mount Ears .535 (13.59) A14064-ND 4.65 18.03 | 770090-1 
oo 4 9 Plug, without Mount Ears .770 (19.56) A14065-ND 5.10 19.77 | 770096-1 
4 12 | Plug, without Mount Ears .970 (24.64) A25536-ND 5.32 20.65 | 770102-1 
— 4 15 | Plug, without Mount Ears 1.170 (29.72) A25537-ND 7.35 28.50 | 770107-1 
1.00 Panel-Mount — .198” (5.03mm) Centerline Spacing 
6 Receptacle 2 2 Receptacle, with Detents .540 (13.72) A14386-NDO 2.32 9.00 | 770066-1 
2 3 Receptacle, with Detents .670 (17.02) A14388-ND 3.25 12.62 | 770071-1 
7 = Panel-mount 2 4 Receptacle, with Detents .870 (22.10) A14389-ND 3.52 13.67 | 770076-1 
sed habe aoe on : Panel-mount : ange] 4 | 6 | Receptacle, with Detents “435 (11.05) A25524-ND 13.50 52.37 | 770087-1 
MCUlL, Mannix. s x 4 9 Receptacle, with Detents .670 (17.02) A25525-ND 5.44 21.11 | 770093-1 
4 12 | Receptacle, with Detents .870 (22.10) A25526-ND 11.34 44.00 | 770099-1 
4 15 Receptacle, without Detents 1.070 (27.18) A25527-ND 8.15 31.60 | 770103-1 
2 2 Plug, without Mount Ears .640 (16.26) A14387-NDO 7.36 28.56 | 770068-1 
2 3 Plug, without Mount Ears .770 (19.56) A25530-ND 3.19 12.37 | 770073-1 
2 4 Plug, without Mount Ears .970 (24.64) A25531-ND 3.35 12.98 | 770077-1 
4 6 Plug, without Mount Ears .535 (13.59) A25532-ND 419 16.24 | 770089-1 
4 9 Plug, with Mount Ears at Wire End ) .770 (19.56) A25533-ND 13.96 54.16 | 770095-1 
Panel-mount Panel-mount 4 12 | Plug, without Mount Ears .970 (24.64) A25534-ND 12.91 50.07 | 770101-1 
flange flange q 4 15 Plug, without Mount Ears 1.170 (29.72) A25535-ND 12.57 48.76 | 770106-1 
Free Hanging Housing — .250” (6.35mm) Centerline Spacing 
fh 5 3 Receptacle, In-line _ A25771-ND 4.92 19.09 | 770339-1 
6 4 Receptacle, In-line _— A25519-ND 7.11 27.57 | 770337-1 
2 7 6 Receptacle, Matrix — A25772-ND 11.44 44.38 | 770360-1 
=O" 8 2 Receptacle, Positive Lock, In-line — A25513-ND 2.69 10.45 | 770424-1 
Receptacle 8 3 Receptacle, Positive Lock, In-line = A25514-ND 5.14 19.94 | 770785-1 
8 4 Receptacle, Positive Lock, In-line _— A25754-ND 9.44 36.63 | 770784-1 
Panel-mount flange sy 5 | 3° | Plug, In-line _ A25774-ND 3.71 14.39 | 770276-1 
flange 5] 6 4 Plug, In-line - A25522-ND 6.91 26.81 | 770336-1 
7 6 Plug, Matrix - A25523-ND 4.99 19.36 | 770361-1 
ir 8 2 Plug, Positive Lock, In-line _— A25515-ND 3.52 13.66 | 770425-1 
8 3 Plug, Positive Lock, In-line - A25516-ND 5.39 20.89 | 770783-1 
3 8 4 Plug, Positive Lock, In-line - A25755-ND 11.37 44.09 | 770810-1 
Ve 1.140 —! Panel-Mount — .250” (6.35mm) Centerline Spacing 
-255 Receptacle 5 3 Receptacle, In-line _ A25770-ND 3.63 14.08 | 770269-1 
6 4 Receptacle, In-line _— A25517-ND 7.11 27.57 | 770329-1 
Panel-mount i Panel-mount 7 6 Receptacle, Matrix _ A25518-ND 6.15 23.85 | 770372-1 
flange 3 flange 9] 5 | 3 | Plug, In-line = A25773-ND 10.00 38.77 | 770338-1 
6 4 Plug, In-line - A25520-ND 6.91 26.81 | 770330-1 
i Fo 7 6 Plug, Matrix - A25521-ND 5.18 20.11 | 770373-1 
2250) Zz , % 2 position has centerline .248 
= 1.145 Digi-Key Price AMP 
-250 Receptacle d Description Part No. Each Part No. 
Tools 
Crimp Tool with Die 14-20AWG A9818-ND 181.05 90871-1 
Crimp Tool with Die 18-24AWG A9817-ND 163.62 90872-1 
L PRO-CRIMPER Hand Tool without Die A9996-ND 66.00 354940-1 
PRO-CRIMPER II/IIl Repair Kit A34584-ND 51.00 675221-1 
1.073 Die Set 14-20AWG use with A9996 A9953-ND 145.44 90871-2 
a ae = Die Set 18-24AWG use with A9996 A9952-ND 106.05 90872-2 
Receptacle Contact Insertion Tool Ag9998-ND 19.38 91002-1 
Contact Extraction Tool A9950-ND 42.53 318837-1 
Insulated Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing AMP Digi-Key Tape and Reel AMP 
Description Inches (mm) Part No. 100 500 Part No. Part No.t Qty. Pricing Part No. 
093” (2.36mm) Contacts — May be used in either plug or receptacle housings. 
Pin, 18-24AWG, Brass, Pre-tin 110 (2.79) A14098-ND 5.34 23.08 770147-1 = = om — 
Socket, 18-24AWG, Brass, Pre-tin : : A14096-ND 5.34 23.08 770146-1 = = = = 
Pin, 18-24AWG, Brass, Select Gold 110 (2.79) A25775-ND 26.12 112.96 770147-5 = = = _ 
Socket, 18-24AWG, Brass, Select Gold : 7 A25776-ND 22.98 99.39 770146-5 = = = = 
Pin, 14-20AWG, Brass, Pre-tin 140 (3.56) A14099-ND 5.34 23.08 770145-1 A14099TR-ND 4,000 25.12/M 350416-1 
Socket, 14-20AWG, Brass, Pre-tin : 7 A14097-ND 5.34 23.08 770144-1 A14097TR-ND 4,000 25.12/M 350415-1 
Pin, 14-20AWG, Brass, Select Gold 140 (3.56) A25778-ND 26.12 112.96 770145-5 A25778TR-ND 4,000 281.24/M 350416-5 
Socket, 14-20AWG, Brass, Select Gold : ° A25779-ND 22.98 99.39 770144-5 A25779TR-ND 4,000 271.48/M 350415-5 
Socket, 14-20AWG, Phosphor Bronze, Pre-tin -140 (3.56) = _ = = A25509TR-ND 4,000 47.20/M 350415-6 
Pin, 14-20AWG, Brass, Pre-tin 180 (4.57) = = = = A25510TR-ND§ 3,750 28.87/M 770530-1 
Socket, 14-20AWG, Brass, Pre-tin ° ° = _ = = A25511TR-ND§ 3,750 28.87/M 770529-1 
Pin, 14-18 or (2)18AWG, Brass, Pre-tin 180 (4.57) = = = = A25512TR-ND$ 1,200 84.19/M 770385-1 
Socket, 14-18 or (2)18AWG, Phosphor Bronze, Pre-tin . if = = = — A25780TR-ND¥ 1,200 197.89/M 770383-1 
t+ Tape and Reel (TR) are also available in Cut Tape. § Contact length is .875. 0.013” (.33mm) stock thickness and accept two wires, each with maximum .180” insulation diameter 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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™ TycoElectronics AMP (MR) Miniature Rectangular Connectors 


Product Facts: * Housings positively lock to prevent accidental Component Program of Underwriters Laboratories, Inc. File No. E28476 Performance Characteristics: 

disengagement » Either cap or plug housing can be mounted in same * Certified by Canadian Standards Association File No. LR 7189 *Comm- . pielectric Withstanding Voltage: 2.5 KVAC between adjacent 
rectangular panel cutout without additional hardware » Brick red oning bars can be used to common adjacent pin contacts in any column re 3 - i abe pave 

UL 94V-0 housings * Plug and cap design includes molded-in polarizing or row. Maximum stack per pin is two. Use the mating socket housing eircuits ° Insulation Resistance: 1500MO. minimum initial between 
feature to assure proper mating * High density achieved through to assemble the Commoning Bar unto the pins. Illustration is the proper @djacent circuits * Voltage Rating: 250VAC * Contact Rating: AWG 
-165” (4.19mm) contact centerline spacing * Recognized under the _ insertion of the Commoning Bar. 26-18 — Test Current 1-6 Amps 
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No. of Dimension A Digi-Key Pricing AMP. No. of Dimension (Inch) | Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Pos. Type (Inch) Part No. 1 25 Part No. Fig. Pos. | Plating A B Part No. i 25 Part No. 
In-Line Housing (Contacts Sold Separately) — ROHS Compliant 12 Gold 785 =.120 | A33365-ND@ 10.32 232.18 2-640502-2 
2 Cap 455 A14100-ND 60 13.48 1-640507-0 10 15 Tin 950 120 | A14212-ND@ 5.00 112.48 640503-1 
1 3 Cap 620 A14101-ND 88 19.82 1-640508-0 15 Gold 950 120 | A14213-ND 14.93 335.94 640503-2 
2 Plug 455 A14110-ND 43 9.68 1-640517-0 15 Gold 950.120 _| A33366-ND@ 13.97 314.37 2-640503-2 
3 Plug 620 A14111-ND 86 19.54 1-640518-0 20 Tin 950 120 | A14214-ND@ 6.49 146.01 640504-1 
Matrix Housing (Contacts Sold Separately) — RoHS Compliant 20 Gold 950 120 A14215-ND 19.69 442.97 640504-2 
4 Cap “455 A14102-ND 95 21.40 4-640509-0 20 Gold 950 120 | A33367-ND@ 18.42 414.52 2-640504-2 
2 6 Cap 620 A14103-ND 1.07 24.20 4-640510-0 11 24 Tin 1.115 120 | A14216-ND@ 7.22 162.52 640505-1 
4 Plug “455 A14112-ND ‘30 18.17 4-640519-0 24 | Gold | 1.115 120 | A33368-ND@ 20.45 460.07 2-640505-2 
6 P| ‘620 A141413-ND 70 15.80 4-640520-0 36 | Tin | 1.610 .120 | A14218-ND® 11.70 263.27 640506-1 
9 Cap 620 ATAT04-ND Ti4 25 92 +640511-0 36 | Gold | 1.610 120 | A14219-ND 41.47 933.17 640506-2 
12 | Cap 785 A14105-ND 127 28.86 1-640512-0 36__| Gold | 1.610 120 | A33369-ND@ 38.81 873.24 2-640506-2 
i a : : 4 e PCB Board Vertical Headers, .120” (3.05mm) (Mate with Plugs) Board Thickness 
3 | % te 2 Onn tod aya feamong 2] Tin | 455 180 | Ai4220-ND® 2.03 45.67 | 640497-3 
i < : : fi 7 2 Gold 455 = .180 | A14221-ND 2.69 60.60 640497-4 
ue 9 || eu 185 AVEO ND ep cake) | areateeee 2 | Gold | 455 180 | A39370-ND@ 252 56.71 | 2-640497-4 
15 Plug 950 A14116-ND 1.36 30.81 1-640523-0 ‘i i 
3 Tin 620.180 | A14222-ND@ 2.14 48.18 640498-3 
20 | Gap 950 Eee) 222 50.23 1640814-0 3 | Gold_| 620 .180_| A14223-ND 3.99 89.82 640498-4 
4 24) Cap 1.115 Es abet) 2.36 53.41 1-640515-0 3 | Gold | 620.180 | A33371-ND® 3.74 84.05 2-640498-4 
20 | Plug 950 A14117-ND 2.22 50.28 1-640524-0 ? 4 Tin | 455 180 | A14224-ND@ 2.50 56.29 640499-3 
24 Plug 1.415 A14118-ND 2.37 53.56 1-640525-0 4 Gold | 455 180 | A14225-ND 4.99 112.18 640499-4 
5 36 Cap —_ A14109-ND 2.96 66.93 1-640516-0 4 Gold 455 180 | A33372-ND@ 4.67 104.98 2-640499-4 
36 Plug = A14119-ND 2.45 55.48 1-640526-0 6 Tin 620.180 _| A14226-ND@ 2.45 55.08 640500-3 
No. of Dimension A Digi-Key Pricing AMP 6 Gold 620.180 | A14227-ND 6.84 153.97 640500-4 
Fig. Positions (Inch) Part No. 1 25 Part No. 6 Gold 620.180 _ | A33373-ND® 6.40 144.08 2-640500-4 
Strain Relief (Grommet - Sold Separately) — RoHS Compliant 9 Tin 620.180 | A14228-ND@ 3.18 71.54 640501-3 
7 374 AT4120-ND 5A 5414 35037541 9 | Gold | .620 180 | A14229-ND 7.81 175.66 640501-4 
9 420 A14121-ND 139 40.81 350522-1 9 | Gold | 620 180 | A33374-ND@ 731 164.38 2-640501-4 
i e 12 Tin 785 ~=—.180-—-| A14230-ND@ 4.09 91.94 640502-3 
- bs on STIS fe cone eee to | 42 | Gola | 785 180 | a14231-ND 1231 276.99 _| 640502-4 
20 560 A14124-ND 375 80.83 430634-1 12 Gold 785 ~—-.180-—- | A33375-ND® 11.52 259.20 2-640502-4 
4 560 A14125-ND 3.83 82.58 350524-1 15 Tin 950 180 | A14232-ND@ 5.00 112.48 640503-3 
36 560 A14126-ND 5.04 108.58 480594-1 15 Gold 950 180 | A14233-ND 14.98 337.15 640503-4 
‘Adapting Grommet (Flexible PVC - Black) — RoHS Compliant 15: —“Gold-_|—950 180 — Hee red 14.02 _315.49 _|_2-640503-4 
156 A33358-ND 739 30.04 3-350377-0 20 Tin 950 180 | A14234-ND® 6.49 146.01 640504-3 
6 018 A34928-ND 166 3575 9-30376-0 20 Gold 950 180 | A14235-ND 19.69 442.97 640504-4 
; + 3 : ‘ 20 Gold 950 180 | A33377-ND@ 18.42 414.52 2-640504-4 
296 GiesiletealD) 1.33 28.72 2-350375-0 24 | Tin | 1.115 180 | A14236-ND@ 7.22 162.52 640505-3 
7 9, 12, 15 F . : a ty) aS. 7 -| Ni 5.07 505- 
12, 218 A33359-ND 1.36 29.39 2-350378-1 24 | Gold | 1.115 180 | A14237-ND 19.78 445.0 640505-4 
“ “ - ol LTD -< }78-ND® ay \ -640505- 
250 Gssikoral) 1.35 29.13 2-350379-1 24 | Gold | 1.115.180 | A33378-ND 18.51 416.49 2-640505-4 
sr iae a pete ta see eens 36 Tin | 1.610 180 | A14238-ND® 11.70 263.27 640506-3 
2 OA, : i : a es Z 36 Gold 1.610 .180 | A14239-ND A1A7 933.17 640506-4 
A37 A32609-ND 1.48 31.95 2-380935-0 36 Gold 1.610 .180 | A33379-ND@ 38.81 873.24 2-640506-4 
Digi-Key Pricing AMP Ins. Dia. | Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Description Length | Part No. 1 25 Part No. Fig. |Description Range Inches | Part No. 25 100 | Part No. 
Commoning Bar — RoHS Compliant Contacts: Pins (for Caps) and Sockets (for Plugs) — ROHS Compliant 
2 Circuit, Brass, Pre-tin 305 A25449-ND 10 2.25 350020-1 12 |Live Split Pin, 24~26AWG, Phos. Brz., Pre-tin | .025~.050 | A25440-ND 745 18.36 | 640579-1 
8 | 3 Circuit, Brass, Pre-tin 470 A25450-ND 12 2.52 350021-1 13__|Std. Socket, 24~26AWG, Phos. Brz., Pre-tin 025 ~ .050 | A25441-ND 7.15 17.63 | 794001-1 
4 Circuit, Brass, Pre-tin 635 A25451-ND 12 2.52 350022-1 12 |Live Split Pin, 24~26AWG, Phos. Brz., Select Gold} .025~ .050 | A25444-ND 29.42 72.56 | 640579-2 
No. of Dim. (Inch) Digi-Key Pricing AMP 13 |Std. Socket, 24~26AWG, Phos. Brz., Select Gold} .025 ~.050 | A25445-ND 28.29 69.78 | 794001-2 
Fig. | Pos. Plating A B Part No. 1 25 Part No. 12 |Live Split Pin, 18~26AWG, Phos. Brz., Pre-tin | .050~.115 | A14199-ND 6.28 13.02 | 640545-1 
PCB Board Vertical Headers, .062” (1.57mm) (Mate with Plugs) Board Thickness 13 __|Std. Socket, 18~26AWG, Phos. Brz., Pre-tin 050 ~.115 | A14197-ND 7.01 17.29 | 641300-1 
2 Tin 455.120 A14200-ND® 89 20.13 640497-1 12 |Live Split Pin, 18~26AWG, Phos. Brz., Select Gold} .050~.115 | A14198-ND 15.87 39.14 | 640545-2 
2 Gold 455 120 A14201-ND 2.69 60.60 640497-2 13 |Std. Socket, 18~26AWG, Phos. Brz., Select Gold] .050~.115 | A14196-ND 14.61 36.04 | 641300-2 
2 Gold 455 120 A33360-ND@ 2.52 56.71 2-640497-2 14 | Solder Tail Socket, Phos. Brz., Pre-tin _ A25447-ND$ 7.86 19.40 | 350838-1 
3 Tin 620 .120 A14202-ND@ 1.34 30.04 640498-1 15 Grounding Pin, Phos. Brz., Pre-tin 050 ~.115 | A25442-ND 745 18.36 | 640580-1 
3 Gold 620 .120 A14203-ND 3.99 89.82 640498-2 Grounding Pin, Phos. Brz., Select Gold 050 ~.115 | A25446-ND 29.76 73.41 | 640580-2 
9 3 Gold | 620 120 | A33361-ND® 3.74 84.05 2-640498-2 Keying Plug — RoHS Compliant 
4 Tin 455 120 A14204-ND® 2.46 55.31 640499-1 16 _ A14195-ND _ 57.09 | 350591-1 
4 Gold 455 = .120 A33362-ND® 4.67 104.98 2-640499-2 Tools 
6 Tin 620 120 A14206-ND® 2.45 55.08 640500-1 Die Set MR, Use with A9996 . A9949-ND 148.47/1 58514-2 
6 Gold 620 120 A14207-ND 6.84 153.97 640500-2 PRO-CRIMPER III Hand Tool. A9996-ND 66.00/1 354940-1 
6 Gold 620.120 A33363-ND® 6.40 144.08 2-640500-2 PRO-CRIMPER II/III Repair Kit. A34584-ND 51.00/1 679221-1 
9 Tin 620 120 A14208-ND@ 3.18 71.54 640501-1 Extraction Tool ..... A9954-ND 17.06/1 | 455822-2 
9 Gold | 620 .120 A14209-ND 9.49 213.59 640501-2 Gerti-Crimp Tool MR . A9938-ND 551.57/1 | 91526-1 
10 9 Gold 620 120 A33364-ND@ 8.88 199.87 2-640501-2 Contact Insertion Tool... A1444-ND 17.06/1 | 455830-1 
12 Tin | 785 120 | A14210-ND@ 4.09 91.94 640502-1 PRO-CRIMPER Ill Hand A25448-ND 179.99/1 | 58514-1 
12 Gold 785.120 A14211-ND 11.03 248.11 840502-2 + Recommended for use with MR Socket Housings @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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929 Series: * Material: Glass filled polyester (PBT) * Flammability: 94V-0 * Color: Black * Contact Material: 


Copper Alloy * Withstanding Voltage: 1000Vrms »* Temperature Rating: -40°C ~ 100°C * UL File No. E68080 
avi Board Mou nt Intercon nect Produ cts Plating Options: * 10,” gold, 200u” matte tin or 100y” tin-lead 


Fig. 1 — Straight, Single Row Male Fig. 2- Straight, Dual Row Male Fig. 3-— Right Angle, Single Row Male Fig. 4 — Right Angle, Dual Row Male 
(.1” x .1” Matrix) (.1” x .1” Matrix) 
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Fig. 5 — Right Angle, Single Row Polarized Fig. 6 — Straight, Single Row Female Fig. 7 — Straight, Dual Row Female 
Male (36 Positions) (.1” x .1” Matrix) 
050f5 P1100 
cm , 
eae COoCUE 
= +t 100 -100 450 (Ref.) = 450 (Ref.) 
aa P OR Bo $ 325 c rllk.030$q.  -125 ‘ ¢ 325 
; ' _ 
Stand-Offs Tails 1 Ss if Tail = a 
.030x.016_ *!*. es alls 
+k .025 sq. . Stand-Offs | Chamfers 030x016, “!.015  Lean-In 
Stand-Offs | Chamfers 
36 Pin Headers 1-35 Pin Headers 
Dimensions Step 1 Step 2 Step 3 
No. of (Inch) Digi-Key Price Each Digi-Key Base Pin 
Fig.| Plating | Pins | L  A(ref) B c D | Part No. 1 10 100 Part No. * Price Adder 
Straight, Single Row Male Straight, Single Row Male HOW TO OR DER , 
Solder 235 545 210 —  — | 929834-02-36-ND 1.80 1.61 1.33} [929834-02-XX-ND 55 04 
Tin 235 545 210 — — |929834E-02-36-NDe 1.80 1.61 1.33) |929834E-02-Xx-ND@ 55 04 4 EASY STEPS 
Solder | 36 | 235 .745 410 — — |929834-03-36-ND 247 1.94 1.60) | 929834-03-XX-ND 94 04 
Tin 235 .745 410 — — |929834E-03-36-ND© 247 1.94 1.60] |929834E-03-XX-ND 94 04 
Solder 235.845 510 — — |929834-04-36-ND 2.39 2.15 1.77) |929834-04-XX-ND 83 05 How do | order a 929834-02 header 
Tin 235 845 510 —  — |929834E-04-36-ND@ 2.39 2.15 1.77| |929834E-04-XX-ND@ 83 05 + : 
Solder 235 945 610 — — |929834-05-36-ND 2.42 2.17 1.79] |929834-05-XX-ND 87 05 with 16 pins? 
Tin | 36 | .235 945 610 — — |929834E-05-36-ND® 2.42 2.17 1.79) |929834E-05-XX-ND@ 87 05 
Solder 235 1.245 .910 — — |929834-07-36-ND 276 2.48 2.04) |929834-07-XX-ND 89 06 Fai ial 
1 | “oid 235.480 145 — — |929647-09-36-ND@ 3.05 2.73 225| |909647-09-Xx-ND® | 1.19 ‘06 Call Digi-Key for pricing, 
235 545.210 —  — |929647-02-36-ND® 3.31 2.96 2.44] |929647-02-XX-ND® 1.13 07 or determine the cost yourself 
235 .745 410 — — |929647-03-36-ND® 410 3.68 3.03] |929647-03-XX-ND® 1.63 08 y 
Gold | 36 | 235 .845 510 — — |929647-04-36-ND® 5.27 4.72 3.89] |929647-04-XX-ND® 1.85 1 following the steps below. 
235 945 610 — — |929647-05-36-ND® 4.87 4.37 3.60] |929647-05-XX-ND® 1.76 10 
235 1.245.910 — — |929647-07-36-ND@ 5.67 5.08 4.18] |929647-07-XX-ND® 2.27 AM 929 2 = -ND 
Solder 295 535 130 — — |929400-01-36-ND 1.80 1.61 1.33] [929400-01-XX-ND 55 04 
Tin | 36 | .295 535 130 — — |929400E-01-36-ND® 1.80 1.61 1.33} | 929400E-01-XX-ND@ 55 04 a ie 
Gold 295 535 130 — — |929450-01-36-ND@ 3.19 2.86 2.36] |929450-01-XX-ND® 1.34 06 Aumberet 
Straight, Dual Row Male Straight, Dual Row Male Race hon L_ Desired Pins 
Solder 235 480 145 —  — | 929836-09-36-ND 3.39 3.04 250) |929836-09-XX-ND 155 06 pner per Row 
Tin 235 480 145 — — |929836E-09-36-ND® 3.39 3.04 2.50] |929836E-09-XX-ND@| 1.55 06 
Solder | 72 | .235 545 .210 — — |929836-02-36-ND 2.94 2.63 2.17] |929836-02-XX-ND 1.42 05 = 
Tin 935 1545 210 — — |929836E-02-36-ND@ 294 263 217| |929836E-02-XX-NDe| 1.42 ‘05 Step 1. Select needed Digi-Key Part Number 
Solder 235 645 310 — — |929836-08-36-ND 3.79 3.40 2.80) |929836-08-XX-ND 1.64 07 F ; 
Tin 235 645 310 —  — |929836E-08-36-ND@ 3.79 3.40 2.80) |929836E-08-XX-ND@| 1.64 07 and number of pins desired. 
Tin 235 .745 410 — — |929836E-03-36-ND® 3.51 3.14 2.59] |929836E-03-XX-ND@| 1.34 07 P ‘ ‘ Ps 
Tin | 72 |.235 1945 510 — — |929836E-04-36-ND® 3.88 3.47 2.86| |929836E-04-XX-ND@) 1.73 07 Step 2. Begin with the appropriate “Base 
Solder 235 945 610 — — |929836-05-36-ND 3.68 3.29 2.71) |929836-05-XX-ND 1.52 07 ice” 
Tin 235.945 610 — — |929836E-05-36-ND@ 3.68 3.29 2.71] |929836E-05-XX-ND@| 1.52 07 Price” of your selected part number 
2 235-480 145 ~— ~— |929665-09-36-ND® 493 442 3.64) 929665-09-XX-ND@ 1.83 10 (refer to chart). 
235 545 210 — — |929665-02-36-NDe 5.36 4.80 3.95] |929665-02-XX-ND@ 2.28 10 
235 645 310 — — |929665-08-36-ND® 5.79 5.18 4.27] |929665-08-XX-ND® 2.40 A Step 3. Multiply the number of pins you 
Gold | 72 | "535 (745 410 — — | 929665-03-36-ND@ 6.61 5.92 4.88| |929665-03-XX-ND@ | 2.59 13 " eek pins: ye 
235 845 510 — — |929665-04-36-NDe 8.49 7.60 6.26| | 929665-04-XX-ND® 3.22 AT desire (minus one) by the “Pin 
235 945 610 — — |929665-05-36-ND@ 915 8.19 6.75| [929665-05-XX-ND® 3.58 18 . 
Solder 318 593175 — — |929710-10-36-ND 3.08 2.76 2.27| |929710-10-XX-ND 4.22 ‘06 Adder” of your selected part number 
Tin 318 593 175 — — |929710E-10-36-ND® 3.08 2.76 2.27) |929710E-10-XX-ND@| 1.22 06 (refer to chart) 
Tin | 72 | 318 .828 .410 — — |929710E-03-36-ND® 4.39 3.93 3.24) |929710E-03-XX-ND@| 1.93 08 : 
Gold 318 593 175 — — |929715-10-36-ND® 5.64 5.05 4.16] |929715-10-XX-ND® 2.24 A 
Gold 318 828 410 — — |929715-03-36-NDe 7.35 6.58 5.42; |929715-03-XX-ND@ | 3.03 14 Add Step 2 and Step 3 together for 
Right Angle, Single Row Male Right Angle, Single Row Male final cost! 
3 | Solder] a5 | 235 185 110.070 .075 | 929835-01-36-ND 1.82 1.64 1.35] | 929835-07-XX-ND 57 04 
Tin 235 185 110 070.075 | 929835E-01-36-ND 1.82 1.64 1.35} | 929835E-01-XX-ND@ 57 04 
Right Angle, Dual Row Male Right Angle, Dual Row Male Our Example: 
Solder 235.220 145 070 .075| 929838-04-36-ND 3.76 3.37 2.78) |929838-04-XX-ND 1.61 07 
Tin 235 .220 145 .070 .075 | 929838E-04-36-ND 3.76 3.37 2.78] |929838E-04-XX-ND@| 1.61 07 ; 929834-02-16-ND 
4 | Solder | 7» | .286 .480 405 .070 .075 | 929838-02-36-ND 3.79 3.40 2.80) |929838-02-XX-ND 1.64 07 
Tin 235 480 .405 .070 .075 | 929838E-02-36-ND 3.79 3.40 2.80] |929838E-02-XX-ND@| 1.64 07 : .55. (1 pin - Base Price) 
Gold 235 .220 145 .070 .075 | 929667-04-36-ND® 7.07 6.33 5.21] |929667-04-XX-ND® 2.73 14 : ; 
Gold 235.480 405.070 _.075 | 929667-02-36-ND@ 8.49 7.60 6.26| | 929667-02-XX-ND@ 3.22 7 f 15 x .04 = .60 (15 pins - Pin Adder) 
Right Angle, Single Row Polarized Male Right Angle, Single Row Polarized Male! _ een 
Solder 295 3.600 — — — |929500-01-36-ND 2.00 1.79 1.47) /929500-01-XX-ND 76 04 . TOUR GORE SSIS: Spa ToRy 
5 [Jin_] 45 |.295 3.600 _— —  — |929500E-01-36-ND® 2.00 1.79 1.47] |929500E-01-XX-ND 76 04 
Gold 295 3.600 — —  — |929550-01-36-ND 3.96 3.55 2.92) 929550-01-XX-ND 1.48 08 oe 
Gold 295 3.600 — — — |929550E-01-36-ND@ 3.96 3.55 2.92] |929550E-01-XX-ND@| 1.48 08 Your Digi-Key Part Number: 
Straight, Single Row Female Straight, Single Row Female 
Solder —  — 425° — — — 1 929974-01-36-ND 2.57 2.30 1.89) |929974-01-XX-ND 1.02 05 Step 1. 929 - | -ND 
6 | Jit | a5 | — — 125 — — |929974E-01-36-ND® 2.57 2.30 1.89] |929974E-01-XX-ND@| 1.02 05 
Gold — — 125 — — |929850-01-36-ND 3.31 2.96 2.44] |929850-01-XX-ND 113 07 Step 2. x 
Gold —  — 125 — — |929850E-01-36-ND 3.31 2.96 2.44] |929850E-01-XX-ND@| 1.13 07 Step 3 SS  —. = 
Straight, Dual Row Female Straight, Dual Row Female ‘ 
Solder — — — — — [929975-01-36-ND 445 3.98 3.28) 929975-01-XX-ND 1.66 09 Step 4. Your Cost = $ —___ 
7 | Tin | 7 | — — — — — ]929975E-01-36-NDe 4.45 3.98 3.28] |929975E-01-XX-ND@| 1.66 09 
Gold — — — — — |929852-01-36-ND 6.33 5.67 4.67) |929852-01-XX-ND 2.63 12 
Gold — — — — — |929852E-01-36-ND 6.33 5.67 4.67) |929852E-01-XX-ND@| 2.63 12 
Shorting Jumpers - : ae : NOTE: For quantities of 10 or more, 
Solder Plated 929950-00-ND® 2.29/10 Replace XX in the Digi-Key part number with 
8 | 10u Gold Plated . . 929955-06-ND® 2.70/10 your desired number of pins per row. call DIGI-KEY. 
301 Gold Plated 929957-08-ND® 3.12/10 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 237 


=TycoElectronics amm ANMPMODU MT Connectors 


Authorized Distributor 


IDC CRIMP TYPE CONNECTOR/COVER FEATURES: ° Receptacle connectors .100" (2.54mm) centers 
* Housings preloaded with standard and high pressure contacts »¢ Insulation Diameter: .050" (1.27mm) * Mating 
Post Length: .222” to .273" (5.64mm to 6.94mm) maximum »* Housing and Cover: Black thermoplastic, flame 


retardant * Contacts: Copper alloy 


Use with IDC Crimp Type Housing - Fig 1 


WG 


RECEPTACLE HOUSING FEATURES: ° Choice of three contact mating pressures * Receptacles mate with .025” 
(.64mm) square or round posts * Capable of connecting up to 100 wires simultaneously * Black thermoplastic or glass- 
filled nylon ¢ Available in single and double row configurations in .100” (2.54mm) centerline spacing * Stamped: Cavity ID, 
AMP part number and date code stamped on housing where size permits. Unstamped: No marking on housing 


No. of | Digi-Key Pricing AMP. No. of | Digi-Key Pricing AMP. 
Positions | Part No. 1 25 Part No. Positions | Part No. 25 Part No. 
50 A28709-ND 13.57 307.20 | 2-102448-3 18 A3027-ND 5 30.20 | 3-87499-4 
50 A33419-ND@ 12.69 287.40 _| 7-102448-3 20 A26978-ND i 32.44 | 3-87499-8 
A2031-ND = Manual Pistol Grip Tool - use with Head Assembly . » $58.28 22 A26979-ND E 35.80 | 4-87499-2 
A2040-ND Head Assembly Tool for AMP MT Connector $289.80 26 A26980-ND H 43.63 | 5-87499-0 
Low Profile Non-Polarizing — Front Cover 
Fig. 2 (designed for shielded connectors) 
RoHS Compliant 
6 A28719-ND 37 8.41 | 102541-1 ed with Detent Latching — RoHS Compliant 
8 A28720-ND 65 14.62 | 102541-2 A26982-ND F 8.95 | 102241-1 
10 A28721-ND 37 8.41 | 102541-3 A26983-ND 4 10.07 | 102241-2 
12 A28722-ND 62 13.95 | 102541-4 A26984-ND 5 11.19 | 102241-3 
14 A28723-ND 63 14.20 | 102541-5 A26985-ND i 12.31 | 102241-4 
16 A28724-ND AT 10.61 | 102541-6 A26986-ND. J 13.42 | 102241-5 
18 A28725-ND 1.30 29.45 | 102541-7 ‘A26987-ND i 14.54 | 102241-6 
20 A28726-ND 1.45 32.72 | 102541-8 A26988-ND I 15.66 | 102241-7 
24 A28727-ND 70 15.91 | 1-102541-0 A26989-ND 2 17.90 | 102241-8 
26 A28728-ND 1.07 24.31 | 1-102541-1 A26990-ND : 20.14 | 1-102241-0 
28 A28729-ND 1.26 28.53 | 1-102541-2 A26991-ND dl 22.37 _|_1-102241-2 
30 A28730-ND 88 19.89 | 1-102541-3 A26992-ND E 25.73 | 1-102241-3 
34 A28731-ND 1.10 24.89 | 1-102541-5 A26993-ND E 31.32 | 1-102241-4 
40 A28732-ND 2.10 47.47 | 1-102541-8 A26994-ND E 32.44 | 1-102241-6 
50 A29145-ND 1.96 44.29 | 2-102541-3 A26995-ND E 32.40 | 1-102241-8 
60 A28733-ND 2.34 52.88 | 2-102541-8 A26996-ND a 34.68 | 2-102241-0 
64 A28734-ND 2.64 59.84 | 3-102541-0 DOUBLE ROW HOUSING |ON-POLARIZED 
Shielding and Non-Shielding - Back Cover — Fig. 3 Without Locator/Latches FIG. 6 (order contacts separately) 
RoHS Compliant Stamped, Housing Height is .600” (15.24mm) 
6 A28735-ND 37 8.41 | 102536-1 RoHS Compliant 
8 A28736-ND 1.04 23.57 | 102536-2 A26998-ND 1.43 32.44 | 5-87456-0 
10 A28737-ND At 9.35 | 102536-3 6 A26999-ND 1.48 33.56 | 87456-2 
12 A28738-ND 1.05 23.78 | 102536-4 10 A3034-ND 1.58 35.80 | 87456-6 
14 A28739-ND 1.06 23.89 | 102536-5 12 A3035-ND 1.68 38.03 | 87456-8 
16 A28740-ND 1.13 25.68 | 102536-6 14 A3036-ND 1.73 39.15 | 1-87456-0 
18 A28741-ND 1.05 23.87 | 102536-7 16 A3037-ND 1.83 41.39 | 1-87456-2 
20 A28742-ND 59 13.26 | 102536-8 18 A3038-ND 2.62 59.29 | 1-87456-4 
26 A28744-ND 76 17.24 | 1-102536-1 20 A3039-ND 247 49.22 | 1-87456-6 
28 A28745-ND 1.26 28.51 | 1-102536-2 24 A3040-ND 2.82 63.77 | 2-87456-0 
30 A28746-ND 1.28 29.04 | 1-102536-3 26 A3041-ND 2.57 58.17 | 2-87456-2 
34 A28747-ND 1.34 30.34 | 1-102536-5 28 A3042-ND 2.82 63.77 | 2-87456-4 
40 A28748-ND 1.94 43.84 | 1-102536-8 30 A25819-ND 3.36 76.07 | 2-87456-6 
50 A28749-ND 2.07 46.95 | 2-102536-3 34 A3043-ND 3.41 77.19 | 3-87456-0 
60 |A28750-ND 2.21 50.05 | 2-102536-8 40 | A8044-ND 3.85 87.26 | 3-87456-6 
64___|A28751-ND 2.27 51.29 | 3-102536-0 50 | A8045-ND 4.64 105.16 | 4-87456-0 
60 A3046-ND 5.14 116.40 | 5-87456-2 


Standard Profile Covers — Fig. 4 
(2 required per connector) — RoHS Compliant 


6 B J 54.66/5 - 

8 A3063-ND 2.84/2 64.25/50 | 102396-2 
10 A3064-ND 3.08/2 69.63/50 | 102396-3 
12 A3065-ND 3.31/2 75.02/50 | 102396-4 
14 A3066-ND 5.36/2__121.36/50_| 102396-5 
16 A3067-ND 2.15/2 48.78/50 | 102396-6 
18 A3068-ND 1.34/2 30.27/50 | 102396-7 
20 A3069-ND 4.11/2 93.09/50 | 102396-8 
24 A3070-ND 4.58/2 103.74/50 | 1-102396-0 
26 A28752-ND 3.36/2 76.02/50_| 1-102396-1 
30 A28753-ND 2.48/2 56.10/50 | 1-102396-3 
34 A3072-ND 2.81/2 63.65/50 | 1-102396-5 
40 A3073-ND 3.30/2 74.79/50 | 1-102396-8 
50 A3074-ND 5.86/2 132.60/50 | 2-102396-3 
64 A3076-ND 3.75/2 84.86/50 _| 3-102396-0 


Keying Plug |A3077-ND 


SINGLE ROW HOUSI 


2.05/10 


FIG. 5 (order contacts separately) 
Stamped — RoHS Compliant 


86286-1 
IZED 


No. of Digi-Key Pricing AMP 
Positions | Part No. a 25 Part No. 
IDC CRIMP TYPE — HOUSING AND COVERS 
26-30 AWG Housing 
With Standard Contacts — Fig. 1 
6 A25789-ND 2.57 58.20 | 102393-1 
6 A33380-ND® 2.44 55.20 | 5-102393-1 
8 A25790-ND 3.29 74.40 | 102393-2 
8 A33381-ND® 3.05 69.00 | 5-102393-2 
10 A25791-ND 3.79 85.80 | 102393-3 
10 A33382-ND® 3.58 81.00 | 5-102393-3 
12 A25793-ND 4.53 102.60 | 102393-4 
12 A34929-ND® 4.24 96.00 | 5-102393-4 
14 A25795-ND 5.25 118.80 | 102393-5 
14 A34930-ND® 4.90 111.00 | 5-102393-5 
16 A25797-ND 7.02 159.00 | 102393-6 
16 A33383-ND® 6.57 148.80 | 5-102393-6 
18 A25799-ND 9.57 216.60 | 102393-7 
18 A34931-ND® 8.93 202.20 | 5-102393-7 
20 A33384-ND@ 6.97 157.80 | 5-102393-8 
24 A28321-ND 9.06 205.20 | 1-102393-0 
24 A34935-ND® 8.45 191.40 | 6-102393-0 
26 A28697-ND 7.76 175.80 | 1-102393-1 
26 A33385-ND® 7.26 164.40 | 6-102393-1 
30 A28702-ND 11.26 255.00 | 1-102393-3 
30 A33386-ND® 10.57 239.40 | 6-102393-3 
34 A28705-ND 12.72 288.00 | 1-102393-5 
34 A34937-ND® 11.90 269.40 | 6-102393-5 
40 A33387-ND® 10.49 237.60 | 6-102393-8 
50 A28708-ND 13.57 307.20 | 2-102393-3 
50 A33418-ND® 12.69 287.40 _| 7-102393-3 
22-26 AWG Housing With Standard Contacts — Fig. 1 
6 A3047-ND 2.78 63.00 | 102398-1 
6 A33388-ND® 2.62 59.40 | 5-102398-1 
8 A3048-ND 3.50 79.20 | 102398-2 
8 A33389-ND® 3.26 73.80 | 5-102398-2 
10 A3049-ND 3.79 85.80 | 102398-3 
10 A33390-ND® 3.58 81.00 | 5-102398-3 
12 A3050-ND 4.53 102.60 | 102398-4 
12 A33391-ND® 4.24 96.00 | 5-102398-4 
14 A3051-ND 5.25 118.80 | 102398-5 
14 A33392-ND@ 4.90 111.00 | 5-102398-5 
16 A3052-ND 5.38 121.80 | 102398-6 
16 A33393-ND® 5.04 114.00 | 5-102398-6 
18 A3053-ND 5.51 124.80 | 102398-7 
18 A33394-ND® 5:17, 117.00 | 5-102398-7 
20 A3054-ND 7.42 168.00 | 102398-8 
20 A33395-ND® 6.76 153.00 | 5-102398-8 
24 A3055-ND 9.06 205.20 | 1-102398-0 
24 A33396-ND® 8.45 191.40 | 6-102398-0 
26 A28698-ND 7.02 159.00 | 1-102398-1 
26 A33397-ND® 6.39 144.60 | 6-102398-1 
28 A28701-ND 10.52 238.20 | 1-102398-2 
28 A33398-ND® 9.83 222.60 | 6-102398-2 
30 A28703-ND 11.26 255.00 | 1-102398-3 
30 A33399-ND® 10.57 239.40 | 6-102398-3 
34 A3057-ND 12.72 288.00 | 1-102398-5 
34 A33400-ND® 11.90 269.40 | 6-102398-5 
40 A3058-ND 11.18 253.20 | 1-102398-8 
40 A33401-ND® 10.49 237.60 | 6-102398-8 
50 A3059-ND 13.57 307.20 | 2-102398-3 
50 A33402-ND@ 12.69 287.40_| 7-102398-3 
60 A3060-ND 15.98 361.80 | 2-102398-8 
60 A33403-ND® 14.97 339.00 | 7-102398-8 
64 A3061-ND 23.98 543.00 | 3-102398-0 
64 A34939-ND® 22.50 509.40 | 8-102398-0 
22-26 AWG Housing With High Pressure Contacts — Fig. 1 
6 A28711-ND 2.78 63.00 | 102694-1 
6 A33404-ND® 2.62 59.40 | 5-102694-1 
8 A28712-ND 3.29 74.40 | 102694-2 
8 A33405-ND® 3.05 69.00 | 5-102694-2 
10 A28713-ND 4.53 102.60 | 102694-3 
10 A33406-ND® 4.24 96.00 | 1-102694-0 
12 A28714-ND 4.53 102.60 | 102694-4 
12 A33407-ND® 4.24 96.00 | 5-102694-4 
14 A28715-ND 7.37 166.80 | 102694-5 
14 A33408-ND® 6.92 156.60 | 5-102694-5 
20-22 AWG Housing With Standard Contacts — Fig. 1 
10 A33409-ND® 3.58 81.00 | 5-102448-3 
12 A25794-ND 4.53 102.60 | 102448-4 
12 A34932-ND® 4.24 96.00 | 5-102448-4 
14 A33410-ND® 4.90 111.00 | 5-102448-5 
16 A25798-ND 6.04 136.80 | 102448-6 
18 A25800-ND 6.73 152.40 | 102448-7 
18 A33412-ND® 6.33 143.40 | 5-102448-7 
20 A25762-ND 7.42 168.00 | 102448-8 
20 A33413-ND® 6.97 157.80 | 5-102448-8 
24 A28696-ND 9.06 205.20 | 1-102448-0 
24 A33414-ND® 8.45 191.40 | 6-102448-0 
26 A28699-ND 7.76 175.80 | 1-102448-1 
26 A33415-ND® 7.26 164.40 | 6-102448-1 
30 A28704-ND 11.26 255.00 | 1-102448-3 
40 A28707-ND 14.55 329.40 | 1-102448-8 
40 A33417-ND® 13.25 300.00 | 6-102448-8 


2 A3011-ND 1.19 26.85 | 87499-3 
3 A3012-ND 84 19.02 | 87499-5 
4 A3013-ND 74 16.78 | 87499-7 
5 A3014-ND 59 13.42 | 87499-9 
6 A3015-ND 74 16.78 | 1-87499-1 
7 A3016-ND 99 22.37 | 87499-1 
8 A3017-ND 82 18.61 | 1-87499-3 
9 A3018-ND 1.04 23.49 | 1-87499-5 
10 A3019-ND .94 21.25 | 1-87499-7 
ab] A3020-ND 2.22 50.34 | 1-87499-9 
12 A3021-ND 99 22.37 | 2-87499-1 
13 A3022-ND 1.33 30.20 | 2-87499-3 
14 A3023-ND 1.19 26.85 | 2-87499-5 
15 A3024-ND 1.24 27.97 | 2-87499-7 
16 A3025-ND 1.28 29.09 | 2-87499-9 
20 A3029-ND 1.53 34.68_| 3-87499-7 
Unstamped — RoHS Compliant 
1 ‘A26962-ND 40 8.95 | 7-87499-2 
2 A26963-ND 4 10.07 | 87499-4 
3 A26964-ND AQ 11.19 | 87499-6 
4 A26965-ND 54 12.31 | 87499-8 
5 A26966-ND 59 13.42 _| 1-87499-0 
6 A26967-ND 64 14.54 | 1-87499-2 
v4 A26968-ND 79 17.90 | 87499-2 
8 A26969-ND 19 17.90 | 1-87499-4 
9 A26970-ND 89 20.14 | 1-87499-6 
10 A26971-ND 89 20.14 | 1-87499-8 
11 A26972-ND 1.98 44.75 | 2-87499-0 
13 A26974-ND 1.14 25.73 | 2-87499-4 
14 A26975-ND 1.09 24.61 | 2-87499-6 
15 A26976-ND 1.19 26.85 | 2-87499-8 
16 A26977-ND 2.62 59.29 | 3-87499-0 


RoHS Compliant 


Unstamped, Housing Height is .600” (15.24mm) 


2 ‘A26997-ND 89 20.14 | 5-87456-3 
4 A3031-ND 1.24 27.97 | 4-87456-9 
6 A3032-ND 1.33 30.20 | 87456-1 
8 A3033-ND 1.43 32.44 | 87456-3 
10 A25804-ND 1.48 33.56 | 87456-5 
12 A25806-ND 1.53 34.68 | 87456-7 
14 A25807-ND 1.58 35.80 | 87456-9 
16 A25809-ND 1.63 36.92 | 1-87456-1 
18 A25811-ND 2.37 53.70 | 1-87456-3 
20 A25812-ND 2.08 46.98 | 1-87456-5 
22 A25814-ND 2.52 57.05 | 1-87456-7 
24 A25815-ND 2.27 51.46 | 1-87456-9 
26 A25816-ND 2.42 54.81 | 2-87456-1 
28 A25818-ND 2.57 58.17 | 2-87456-3 
30 A25820-ND 3.06 69.36 _| 2-87456-5 
34 A25821-ND 3.01 68.24 | 2-87456-9 
38 A25822-ND 3.46 78.31 | 3-87456-3 
40 A25823-ND 3.76 85.02 | 3-87456-5 
50 A25825-ND 4.60 104.04 | 3-87456-9 
54 A25826-ND 4.84 109.63 | 4-87456-5 
60 A25827-ND 5.09 115.20 | 5-87456-1 
Keying Plug | A25829-ND 15 3.39 | 87077-2 


RoHS Compliant 


Stamped, Housing Height is .645” (16.38mm) 


26 A25817-ND 6.23 141.00 


8617-4 


RoHS Compliant 


Unstamped, Housing Height is .645” (16.38mm) 


‘A25802-ND 5.38 121.80 | 1-86177-8 
A25805-ND 5.49 124.20 | 1-86177-2 
A25808-ND 5.57 126.00 | 1-86177-4 
A25810-ND 5.72 129.60 | 1-86177-5 
A25813-ND 5.86 132.60 | 86177-1 
A25824-ND 8.51 192.60 | 1-86177-1 
A25828-ND 17 3.81 | 87077-1 
DOUBLE ROW HOUSING — POLARIZED 
Fit (order contacts separately) 
Stampe: RoHS Compliant 
A25830-ND 1.33 30.20 | 87977-1 
A25832-ND 1.53 34.68 | 87977-2 
A25834-ND 1.63 36.92 | 87977-3 
A25836-ND 1.68 38.03 | 87977-4 
A25841-ND 2.62 59.40 | 87977-8 
A25843-ND 2.57 58.17 | 1-87977-0 
A25845-ND 3.16 71.60 | 1-87977-1 
Unstamped — RoHS Compliant 
6 A25831-ND 1.24 27.97 | 2-87977-8 
8 A25833-ND 2.08 46.98 | 2-87977-9 
10 A25835-ND 247 49.22 | 3-87977-0 
12 A25837-ND 2:27 51.46 | 3-87977-1 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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z Tyco Electronics AMP AMPMODU MT Connectors (Cont.) 


Authorized Distributor 


WE 


No.of | Digi-Key Pricing AMP. No. of | Digi-Key Pricing AMP No. of Digi-Key Pricing AMP 
Positions | Part No. 1 25 Part No. Positions | Part No. 1 25 Part No. Positions | Part No. 1 25 Part No. 
14 A25838-ND 2.37 53.70 | 3-87977-2 Unstamped with Detent Latching, without Strain Relief 16 A25863-ND 3.60 81.48 | 87922-4 
16 A25839-ND 2.42 54.81 | 3-87977-3 RoHS Compliant 18 A25866-ND 5.70 129.00 | 87922-5 
18 A25840-ND 2.47 55.94 | 3-87977-4 6 A25849-ND 1.24 27.97 | 87631-1 20 A25869-ND 4.14 93.76 | 87733-1 
20 A25842-ND 2.47 55.94 | 3-87977-5 8 A25851-ND 1.43 32.44 | 87631-3 a pone ND te ne arses 
24 A25844-ND 2.52 57.05 | 3-87977-7 10 A25853-ND 1.48 33.56 | 87631-5 H : : i 
26 | A25846-ND 2.92 66.00 | 3-87977-8 12 | A26856-ND 1.58 35.80 | 87631-7 30 eae $250 118.80 | 8735-6 
40 | a25847-ND 3.56 80.54 | 4-87977-5 14__{A26859-ND 1.63 36.92 | 87631-9 ee ee Sd" 1e06D. BTS 
Stamped with Detent Latching, without Strain Relief 16 A25862-ND 1.88 42.51 | 1-87631-1 _ Rea 5.35 121.20 | 8733-8 
iP RoHS ‘Conpiiant 18 A25865-ND 1.83 41.50 | 1-87631-3 40 A25890-ND 5.64 127.80 | 1-87733-1 
7 A2EBAE-ND 143 3D4d-) 876512 20 A25868-ND 2.32 52.58 | 1-87631-5 50 A25894-ND 6.28 142.20 | 1-87733-4 
3 Serena rs saga || areal 22‘ |A25870-ND 252 57.05 | 1-87631-7 TSN RTT ia nose RO 
10 WRBESeonT ie an oo. | se7este 24 |A25872-ND 2.57 58.17_| 1-87631-9 TOPOL eras re - ru 18 positions . - . 
19 RBESeen IT 73 1007: |vaveai8 26 [A25875-ND 2.62 59.29 | 2-87631-1 S800-ND Strain Relief, 220 positions ........ $1.57 
. . 28 A25878-ND 2.92 66.00 | 2-87631-3 Fig. 7 - Unstamped, Center Polarized - ROHS Compliant 
14___|A25858-ND 1.88 42.51 | 1-87631-0 30 | AD5880-ND 296 67.12 | 2-87631-5 10 | A25901-ND 7.68 38.03 | 102387-1 
16 |A25861-ND 2.08 46.98 | 1-87631-2 32 ‘|(a05883-ND ait 70.48 | 2-87631-7 14 | A25902-ND 178 40.27 | 102387-2 
18 A25864-ND 2.22 50.34 | 1-87631-4 34 ‘A25886-ND 3.24 72.71 | 2-87631-9 ie 2500 ND oa om ese 
20 A25867-ND 2.42 54.81 | 1-87631-6 40 ‘A25889-ND 3.56 80.54 | 3-87631-5 an nae a 5 7 oe tae 
24 A25871-ND 2.77 62.64 | 2-87631-0 44 A25891-ND 3.85 87.26 | 3-87631-9 7 a a ae a 
26 A25874-ND 2.82 63.77 _| 2-87631-2 50 A25893-ND 4.16 94.20 | 4-87631-1 30 A28007-ND a1 6824 409387-7 
28 A25877-ND 3.01 68.24 | 2-87631-4 60 | A25896-ND 5.33 120.60 | 5-87631-1 34 oboe a3 oaes-| 1n0a8 ca 
30 A25879-ND 3.16 71.60 | 2-87631-6 66 A25898-ND 5.62 127.20 _| 5-87631-3 40 A25909-ND 3.66 82.78 | 102387-9 
32 A25882-ND 3.26 73.83 | 2-87631-8 Stamped with Detent Latching and Strain Relief 44 A25910-ND 4.00 90.61 | 1-102387-3 
34 A25885-ND 3.51 79.43 | 3-87631-0 RoHS Compliant 50 A25911-ND 450 701.80 | 1-102387-0 
40__[AeSS85END 3.85 87.26 | 3-87631-6 io [A25854-ND 3.16 71.44] 87922-1 60 | A25912-ND 493 111.60 | 1-102387-1 
50 A25892-ND 474 107.39 | 4-87631-2 12 A25857-ND 3.20 72.55 | 87922-2 64 (A25913-ND 5.49 124.20 | 1-102387-2 
60 A25895-ND 5.38 121.80 | 5-87631-2 14 A25860-ND 3.15 71.40 _| 87922-3 @ RoHS Compliant 
Contacts we 


SPECIFICATIONS: * Contact Current Rating: 3 amperes * Terminal Resistance: 12mQ entire contact underplated 50p nickel B: 15p gold on contact area, 
maximum (beryllium copper) and 20mQ maximum (copper-tin-phosphor bronze) 1001 to 200p tin-lead in crimp end, with entire contact underplated 50p nickel C: 30p 

i Avall ‘ i ‘ : ‘1 gold on contact area, with gold flash over 50p nickel on entire contact D: 15y gold on 
pe U RES vata My 2 vere oF. patads and contac! pressures; Dual’ cantilever contact contact area, with gold flash over 50p nickel on entire contact E: 100p to 200p bright 
. tin over 30p nickel on entire contact F: Gold flash over nickel, 15 gold on contact area Ne (11-94) 
Contact Plating: A: 30p gold on contact area, 100)! to 200) tin-lead on crimp area, with _G: Gold flash over nickel, 30 gold on contact area 


Insulation Dia. - Max. Digi-Key Loose Piece Pricing AMP. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel | AMP 
Fig. Inch (mm) Material Plating Part No. 10 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. 10,000 Part No. 
Crimp Snap-in (No-strip) Receptacles 
1 055 (1.40) BeCu C A25943-ND 6.45 43.39 102348-2 | _ _— — — _— 
: : E A25944-ND 4.84 32.57 102348-3 A25944CT-ND 278.33 A25944TR-ND 150.30/M_| 87107-6 
(A25946-ND'(90381-1) Crimp: Hand! Tool for Receptacles: scscct.cssseveessserenededeenaseceveascercabtnacadas sa egeesdsesantdeseetes ane giansas ebbbdqiaans sadht aamesredtoesgiar sesiv ade esnngneadaarsseseusseerneoedaararteetenesereenwndaatioaeaw $1636.50 
Dim.| Wire Size | Max. Ins. Dia. Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel} AMP 
Fig. | A | (AWG) | Inch (mm) Material Plating | Part No. 10 100 | Part No. Part No. 100 500 1,000 Part No. 12,500 Part No. 
Crimp Snap-in Pins with Insulation Support 
C  ] A25948-ND 5.65 37.99 | 102107-2 A25948CT-ND = 171.89 312.53 A25948TR-ND 168.77/M | 102095-3 
2 | — | 22-26 | 061 (1.55) Ph Bz D | A25950-ND 479 32.24 | 102107-1 A25950CT-ND - 154.36 280.65 A25950TR-ND 151.56/M | 102095-2 
: : E | A25952-ND 2.32 15.60 | 102107-3 - - _ — |= —|/— 
E__| A33420-ND 219 14.76 | 5-102107-3 | A33420CT-ND = 70.88 128.88 A33420TR-ND 69.60/M_| 5-102095-4 
Crimp Snap-In Receptacles with Insulation Support - Standard Pressure 
Cu-Sn-Ph Bz A] A25953-ND 4.01 26.99 | 1-102316-4 | — =—|-— 
Cu-Sn-Ph Bz A | A83421-ND 3.80 25.53 | 6-102316-4 | — —|— 
Cu-Sn-Ph Bz B_ | A25955-ND 3.83 25.77 | 1-102316-3 | — -—/- 
445 | 27-32 | .040 (1.02) | Cu-Sn-Ph Bz B_ | A33422-ND 3.62 24.37 | 6-102316-3 | A33422CT-ND - 115.46 209.93 A33422TR-ND 113.36/M | 5-102316-6 
BeCu C | A25957-ND 5.79 38.93 | 102917-2 A25957CT-ND = 183.30 333.28 A25957TR-ND 179.97/M | 102917-1 
BeCu D |= - —|- A25958CT-ND 35.76 152.08 226.38 A25958TR-ND 156.73/M | 102917-5 
Cu-Sn-Ph Bz E i= =_ -—|- A25959CT-ND 24.61 104.66 155.79 A25959TR-ND 107.86/M_| 102316-5 
Cu-Sn-Ph Bz A | A25966-ND 4.01 26.99 | 1-87756-8 | — —|/=— 
Cu-Sn-Ph Bz A | A83423-ND 3.80 25.53 | 6-87756-8 | — —|-— 
BeCu A | A25973-ND 7.44 50.02 | 87667-1 - -—|-— 
Cu-Sn-Ph Bz B_ | A25968-ND 3.83 25.77 | 1-87756-6 | — -—|-— 
Cu-Sn-Ph Bz B_ | A33424-ND 3.52 23.66 | 6-87756-6 | — —|-— 
445 | 22-26 | .061 (1.55) BeCu C | A3001-ND 4.77 32.08 | 87667-2 - —|-— 
3 BeCu D | A25972-ND 469 31.52 | 87667-5 = -—|-— 
Cu-Sn-Ph Bz E | A25970-ND 3.28 22.05 | 87756-7 aed -—|-— 
BeCu E | A3000-ND 3.70 24.86 | 87667-3 A3000CT-ND - 129.25 235.00 A3000TR-ND 126.90/M | 87666-3 
Cu-Sn-Ph Bz F | A25969-ND 3.81 25.61 | 87756-5 A25969CT-ND = 120.09 218.35 A25969TR-ND 117.91/M | 87756-4 
Cu-Sn-Ph Bz G |= _ -—|- A25967CT-ND 31.07 132.15 196.72 A25967TR-ND 136.19/M_| 87756-2 
Cu-Sn-Ph Bz A | A25984-ND 4.01 26.99 | 1-87523-9 | A25984CT-ND =- 171.27 317.40 A25984TR-ND 168.16/M | 1-87523-8 
Cu-Sn-Ph Bz A | A83425-ND 3.80 25.53 | 6-87523-9 | A33425CT-ND - 162.04 294.63 A33425TR-ND 159.10/M | 6-87523-8 
Cu-Sn-Ph Bz B_ | A25986-ND 3.83 25.77 | 1-87523-6 | A25986CT-ND - 169.19 307.63 A25986TR-ND 166.12/M | 1-87523-5 
Cu-Sn-Ph Bz B | A33426-ND 3.62 24.37 | 2-87523-4 | A33426CT-ND - 125.43 228.05 A33426TR-ND 123.15/M | 2-87523-3 
470 20-24 | .069 (1.75) BeCu C | A25988-ND 7.29 49.01 | 86016-1 - =—|/— 
BeCu D | A25991-ND 5.22 35.12 | 86016-5 A25991CT-ND _ 191.76 348.65 A25991TR-ND 188.28/M | 85969-6 
Cu-Sn-Ph Bz D |= _ —|-— A25996CT-ND 26.90 114.42 170.31 A25996TR-ND 117.91/M | 87523-4 
Cu-Sn-Ph Bz E | A25993-ND 2.22 14.96 | 87523-6 A25993CT-ND - 98.59 179.25 A25993TR-ND 96.80/M | 87523-5 
BeCu E | A25995-ND 3.70 24.86 | 86016-3 A25995CT-ND - 129.25 235.00 A25995TR-ND 126.90/M | 85969-9 
BeCu G | A25989-ND 477 32.08 | 86016-2 - - - - |= -|- 
Crimp Snap-In Receptacles with Insulation Support - Intermediate Pressure 
Cu-Sn-Ph Bz A | A25961-ND 4.01 26.99 | 102920-2 A25961CT-ND - 232.49 422.70 A25961TR-ND 253.62/M | 102920-1 
445 | 27-32 | 040 (1.02) | Cu-Sn-Ph Bz A | A383427-ND 3.80 25.53 | 5-102920-2 | — -—|-— 
BeCu C__|A25963-ND 8.45 56.87 | 102918-2 A25963CT-ND - 178.43 324.43 A25963TR-ND 175.19/M_| 102918-1 
Cu-Sn-Ph Bz A | A25976-ND 4.01 26.99 | 103171-5 A25976CT-ND = 126.35 229.73 A25976TR-ND 124.06/M | 103171-4 
Cu-Sn-Ph Bz A | A33428-ND 3.80 25.53 | 5-103171-5 | A33428CT-ND = 119.53 217.33 A33428TR-ND 117.36/M | 5-103171-4 
445 | 22-26 | .061 (1.55) Cu-Sn-Ph Bz B |= - —|-— A25977CT-ND 27.34 116.29 173.10 A25977TR-ND 119.84/M | 103171-1 
ss : Cu-Sn-Ph Bz B |= =- —|-— A33429CT-ND - 110.00 163.74 A33429TR-ND 113.36/M | 5-103171-1 
BeCu C | A25979-ND 5.79 38.95 | 102548-6 A25979CT-ND - 183.30 333.28 A25979TR-ND 179.97/M | 102548-5 
3 BeCu D__[A25981-ND 469 31.52 | 102548-3 A25981CT-ND - 191.76 348.65 A25981TR-ND 188.28/M_| 102548-1 
Cu-Sn-Ph Bz A | A25998-ND 4.01 26.99 | 2-87195-1 | A25998CT-ND = 171.31 317.48 A25998TR-ND 168.20/M | 2-87195-0 
Cu-Sn-Ph Bz A J— _ —|- A33430CT-ND - 162.04 294.63 A33430TR-ND 159.10/M | 2-87195-3 
Cu-Sn-Ph Bz B | A28315-ND 3.83 25.77 | 1-87195-8 | — -—|/-— 
470| 20-24 | .069 (1.75) Cu-Sn-Ph Bz B_ | A33431-ND 3.68 24.79 | 2-87195-5 | A33431CT-ND - 115.46 209.93 A33431TR-ND 113.36/M | 2-87195-4 
2 . 7 BeCu C | A28319-ND 7.34 49.40 | 87046-2 A28319CT-ND - 232.39 422.53 A28319TR-ND 228.17/M | 86492-4 
BeCu D | A28317-ND 5.30 35.67 | 87046-1 A28317CT-ND - 191.76 348.65 A28317TR-ND 188.28/M | 86492-2 
BeCu E | A3005-ND 4.42 29.71 | 87046-4 A3005CT-ND - 153.09 278.35 A3005TR-ND 150.31/M | 86492-9 
BeCu G___|A3006-ND 5.89 39.62 | 87046-3 - = _ - £€ -—|— 
Crimp Snap-in Receptacles with Insulation Support - High Pressure 
445 | 27-32 | .040 (1.02) Ph Bz C[A25965-ND 6.44 43.30 | 103455-2 A25965CT-ND = 174.03 316.43 A25965TR-ND 170.87/M_| 103455-1 
445 | 22-26 | 061 (1.55) Ph Bz C | A3004-ND 3.47 28.84 | 102128-1 = = = -— € =—l= 
3 | 3 E___| A3003-ND 2.90 19.48 | 102128-2 A3003CT-ND - 74.33 135.15 A3003TR-ND 72.99/M_| 87809-2 
C | A3008-ND 3.58 29.72 | 1-87309-4 | — == 
pag [20s [Oe 129) ee E_| A3007-ND 290 19.48 | 1-87309-3_ | — 7 = - & = 
A99114-ND (91541-1) Crimp Tool MT Connectors 27-32AWG............0...00..ccce eee ee eee ee ee eee sees eens $551.57 A9903-ND (91517-1) Crimp Tool MT Connectors 22-26AWG. ..........0..000.. cece cece eee cette eee ceeeee eee $551.57 
A9840-ND (91516-1) Crimp Tool MT Connectors 20-24AWG............ 00.2 .0ce cee eeeee eee e ee eeeeeeeeeten ees $491.31 A3077-ND (86286-1) — Keying Plug for Standard or Intermediate Contacts ...............0...0eecceeeeeeeeeeeee $2.05/10 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 239 


2 Tyco Electronics AmP AMPMODU Locking Clip Contacts and Housings 


Authorized Distributor 
FEATURES: ¢ Mates with .025” (.64mm) square posts 
* Modular design permits end-to-end stacking 
* Housing made of 94V-0 rated glass-filled polyester 


* Stamped: cavity ID, Amp part number and date code stamped on 
housing where size permits. Unstamped: no marking on housing 


PERFORMANCE CHARACTERISTICS: 

* Contact Current Rating: 3 Amp. 

¢ Termination Resistance: 12mQ maximum (gold plated contacts) or 
16mQ maximum (tin plated contacts) 


MATERIAL: Glass-filled polyester, 94V-0 


No. of | Dimension A Digi-Key Price Each AMP No. of | Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Pos. Inch (mm) Description Part No. 1 25 Part No. Fig. | Pos. Inch (mm) Description Part No. 1 25 Part No. 
Single Row (order contacts separately) — RoHS Compliant 1 1.116 (28.35) Stamped A26936-ND 3.37 3.05 2-87175-3 
1 .108 (2.74) Unstamped A26920-ND 71 65 87175-2 12 1.216 (30.89) Unstamped A26937-ND 2.04 1.85 2-87175-6 
2 .216 (5.49) Unstamped A26921-ND 1.02 93 87175-6 12 1.216 (30.89) Stamped A26938-ND 3.19 2.90 2-87175-5 
3 .316 (8.03) Unstamped A26922-ND 1.22 1.44 87175-8 1 13 1.316 (33.43) Unstamped A26939-ND 2.14 1.94 2-87175-8 
4 .416 (10.57) Unstamped A26923-ND 1.37 1.25 1-87175-0 14 1.416 (35.97) Unstamped A26940-ND 2.22 2.01 3-87175-0 
5 516 (13.11) Unstamped A26924-ND 1.41 1.28 1-87175-2 15 1.516 (38.51) Unstamped A26941-ND 1.96 1.78 87175-4 
6 -616 (15.65) Unstamped A26925-ND 1.50 1.36 1-87175-4 15 1.516 (38.51) Stamped A26942-ND 4.22 3.83 87175-3 
¢ ele i B18) rome d ee ce qe eu ths Double Row (order contacts separately) — RoHS Compliant 
i 7 716 (18.19) Stamped A26928-ND 2.80 2.54 | 1-87175-5 2 116 (2.95) Unstamped | A26943-ND 1.19 1.08 | 87176-2 
8 .816 (20.73) Unstamped | A26929-ND 1.82 1.66 | 1-87175-8 4 216 (5.49) Unstamped | A26944-ND 1.53 1.39 | 87133-1 
8 816 (20.73) Stamped A26930-ND 2.86 2.60 1-87175-7 6 -316 (8.03) Unstamped A26945-ND 1.45 1.32 87133-7 
9 .916 (23.27) Unstamped A26931-ND 1.87 1.69 2-87175-0 2 6 316 (8.03) Stamped A26946-ND 2.74 2.49 87133-8 
9 .916 (23.27) Stamped A26932-ND 2.92 2.65 1-87175-9 10 516 (13.11) Unstamped A26947-ND 1.64 1.49 87133-2 
10 1.016 (25.81) Unstamped A26933-ND 1.64 1.49 2-87175-2 10 -516 (13.11) Stamped A26948-ND 2.98 2.70 87133-5 
10 1.016 (25.81) Stamped A26934-ND 2.98 2.70 2-87175-1 12 -616 (15.65) Unstamped A26949-ND 2.77 2.52 1-87133-1 
WW 1.116 (28.35) Unstamped A26935-ND 2.47 2.25 2-87175-4 20 1.016 (25.81) Unstamped A26950-ND 2.35 2.13 87133-3 
Locking MATERIAL: Stainless steel spring 
Cli Contacts Contact Plating: A: 30p gold on contact area, with gold flash over 50p nickel on the entire contact B: 100p - 200p bright tin over 50p nickel on entire 
p contact C: 100p - 200yp bright tin-lead over 50p nickel on entire contact 
Insulation Loose Piece Cut Strip Strip T&R 
Wire Size Dim. A Diameter Range Digi-Key Pricing AMP. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | AMP 
(AWG) Inch (mm) Inch (mm) Plating | Part No. i 10 25 100 PartNo. | Part No. 100 500 Part No. 7,000 | Part No. 
A A26951-ND® 59 = 13.37 37.88 | 87191-1 | A26951CT-ND® 45.32 207.71 | A26951TR-ND® 226.59/M | 87190-1 
28-30 | .550 (13.97) | .029-.039 (.74-.99) Cc A26952-ND AT = 10.73 30.40 | 87191-2 | — — — ie =—|— 
B A34241-ND® 44 = 10.05 28.48 | 5-87191-2| A34241CT-ND® 41.11 188.43 | A34241TR-ND® 205.56/M | 5-87190-2 
A A26954-ND® _ 6.51 _ 43.77 | 87165-1 | A26954CT-ND® 40.74 186.73 | A26954TR-ND® 203.70/M | 87124-1 
22-26 | .584 (14.83) | .038-.062 (.97-1.57) Cc A26956-ND — 4.92 = 33.08 | 87165-2 | A26956CT-ND 30.53 139.92 | A26956TR-ND 152.64/M | 87124-2 
B A34242-ND® = 4.61 — 30.99 | 5-87165-2| A34242CT-ND® 27.77 127.27 _| A34242TR-ND® 138.84/M | 5-87124-2 
A = A26957CT-ND® 46.47 197.67 | A26957TR-ND® 226.34/M | 867052-2 
20 .584 (14.83) | .038-.062 (.97-1.57) Cc = A26958CT-ND 34.88 148.37 | A26958TR-ND 169.89/M | 867052-1 
c _ A36217CT-ND@ 32.68 138.98 | A36217TR-ND® 159.14/M | 5-867052-1 


A26960-ND@ Keying Plug for .025” (.64mm) sq. post contacts . 


$.19/1, $4.31/25 


A26961-ND Extraction Tool -.. $22.34 
A30043-ND = Crimp Tool for 22-26 AWG contacts .. -. $551.57 
@ RoHS Compliant 
AMPMODU Short Point Wire-Applied Connectors and Contacts WE 
No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Pos. Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Pos. Inch (mm) Part No. il 25 | Part No. 
Double Row, Non-Polarized — RoHS Compliant 36 1.798 (45.67) |A25929-ND 1.12 1.02 | 1-104482-6 
(order contacts separately) 38 1.898 (48.21) |A25930-ND 1.14 1.03 | 1-104482-7 
4 198 (5.03) A25914-ND 88 80 | 104482-1 1 40 1.998 (50.75) |A25931-ND 1.15 1.05 | 1-104482-8 
6 “298 (7.57) A25915-ND "39 ‘81 104482-2 44 2.198 (55.83) |A25932-ND 1.97 1.79 | 1-104482-9 
8 .398 (10.11) | A25916-ND 90 82 | 104482-3 52 2.598 (65.99) |A25933-ND 2.12 1.92 | 2-104482-0 
10 -498 (12.65) |A25917-ND_—.91 -83 | 104482-4 Double Row, Polarized — RoHS Compliant 
12 | .598 (15.19) |A25918-ND .91 83 | 104482-5 (order contacts separately) 
FEATURES: 14 -698 (17.73) | A25919-ND 91 -83 | 104482-6 
* Short point of contact mates with .169” ~ .259” (4.29mm ~ 6.58mm) 16 | .798(20.27) |A25920-ND .92  .84 | 104482-7 8 398 (10.11) | A25934-ND 90.82] 104483-1 
* Double row housings are end-to-end and side-to-side stackable | 1 | 18 | .898 (22.81) |A25921-ND 94 85 | 104482-8 14 | .698 (17.73) | A25935-ND 89.81 104483-9 
* Terminates 20-32 AWG discrete wire * Mates with .025” (.64mm) 20 | .998 (25.35) |A25922ND 95  .87 | 104482-9 18 | .898 (22.81) | A25936-ND 91 83 | 104483-2 
square posts * Dual cantilever contact beams for reliable matings 22 | 1.098 (27.89) |A25923-ND 97 .88 | 1-104482-0 20 -998 (25.35) | A25937-ND 92 -84 | 104483-3 
PERFORMANCE CHARACTERISTICS: 26 | 1.298 (32.97) |A25924-ND 99.90 | 1-104482-1 2 |_ 26 | 1.298 (32.97) | A25938-ND 99 __.90 | 104483-4 
* Contact Current Rating: 3 Amp. 28 | 1.398 (35.51) |A25925-ND 1.00 .91 | 1-104482-2 30 | 1.498 (38.05) | A25939-ND 1.05 -96 | 104483-5 
* Termination Resistance: 12mQ maximum 30 | 1.498 (38.05) |A25926-ND 1.05 .96 | 1-104482-3 38 | 1.898 (48.21) | A25940-ND 1.11 1.01 | 104483-6 
MATERIAL: 32 | 1.598 (40.59) |A25927-ND 1.06 97 | 1-104482-4 54 | 2.698 (68.53) | A25941-ND 2.00 1.82 | 104483-7 
* Black thermoplastic, flame retardant, 94V-0 34 | 1.698 (43.13) |A25928-ND 1.11 1.01 | 1-104482-5 64 | 3.198 (81.23) |A25942-ND 2.07 1.88 | 104483-8 
Short Point Crimp Snap-In MATERIAL: Copper alloy C7025 Contact Plating: A: 30p gold on contact area, with tin-lead over 50y ita) 
nickel on the crimp area B: 15 gold on contact area, 50y minimum tin-lead in crimp area, with entire post ers 4.060 
Receptacle Contacts underplated 50p nickel C: 100p - 200p bright tin-lead over 50p nickel on entire contact — |, (1.52) 
Insulation Loose Piece Cut Strip Strip Tape & Reel 
Wire Size Diameter Range Digi-Key Pricing AMP. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing AMP. 
(AWG) Inch (mm) Plating Part No. 10 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. 15,000 Part No 
A A28323-ND 1.58 10.66 104481-8 = = = _ = 
A A34336-ND® 1.50 10.08 1-104481-3 A34336CT-ND® 98.65 A34336TR-ND® 53.28/M 1-104481-1 
B A28325-ND 1.40 9.40 104481-7 = _ = _ =- 
ae -025-.060 (.64-1.52) B A34337-ND@ 1-40 940 | 1-104481-2 9 | — = = = — 
Cc A28326-ND 1.10 7.43 104481-6 = _ _— =— 
c A34246-ND® 1.04 7.03 5-104481-6 = — _ _ _ 
A A28327-ND 1.58 10.66 104480-9 _ — _ _— _ 
A A32513-ND® 1.46 9.79 1-104480-6 =— — — _ _- 
B A28328-ND 1.40 9.40 104480-8 — _— = _ = 
2226 -025-.060 (.64-1.52) B A32512-ND@ 1.28 863 | 1-104480-5 = | — = = = a 
c A28329-ND 1.10 7.43 104480-7 =— — = _ =_ 
c A32511-ND® 1.01 6.82 1-104480-4 =— _ _ _ _ 
A A28331-ND 1.58 10.66 104479-7 = _— = _— =— 
A A34249-ND® 1.50 10.08 1-104479-3 A34249CT-ND® 92.98 A34249TR-ND® 50.21/M 1-104479-0 
90-24 025-.060 (.64-1.52 B A28333-ND 1.40 9.40 104479-6 A28333CT-ND 92.00 A28333TR-ND 46.00/M 104479-3 
‘ 060 (: 62) B A34250-ND® 1.32 8.89 1-104479-2 A34250CT-ND® 87.03 A34250TR-ND® 47.00/M 104479-9 
c A28335-ND 1.75 11.79 104479-5 _ _ = _— = 
Cc A34251-ND® 1.66 11.15 1-104479-1 A34251CT-ND® 68.78 A34251TR-ND® 37.14/M 104479-8 
A29087-ND = Crimp Hand Tool for 28-32 AWG and 22-26 AWG -. $468.14 
A99101-ND Crimp Hand Tool for 20-24 AWG. $551.57 
A29088-ND — Extraction Tool -.. $15.75 


RoHS Compliant 


240 1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


2 Tyco Electronics Ane AMPMODU MTE Interconnection System 


Authorized Distributor 


Fig. 1 - Receptacle Fig. 2 - Receptacle 
The AMPMODU® MTE Interconnection System offers both wire-to-board and wire-to-wire connectors 
using .025” (0.64mm) square post technology. FEATURES: » Insulation displacement technology « Plain 
housings are end-to-end and/or back-to-back stackable for open pin field applications ELECTRICAL 
CHARACTERISTICS: ¢ Contact Current Rating: 3amp * Contact Termination Resistance: 15mQ 
(maximum) ¢ Dielectric Withstanding Voltage: 600VAC, rms at sea level * Operating Temperature: -65°C 
~ 105°C MATERIAL: « Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated * Contacts: Phosphor bronze 

Contact Plating: 

A: 30p gold on contact area, 50y minimum tin-lead in crimp area, with entire contact underplated 50p nickel 
B: 15 gold on contact area, 50 minimum tin-lead in crimp area, with entire contact underplated 50y nickel 
C: .100y bright tin-lead over 50y nickel on entire contact 

Unloaded: No contacts in housing 


Housing Housing 
No. of Dimension A Digi-Key Quantity AMP No. of Dimension A Digi-Key Quantity AMP 
Pos. Plating Inch (mm) Part No. per Strip Pricing Part No. Pos. Plating Inch (mm) Part No. per Strip Pricing Part No. 
RECEPTACLE ASSEMBLIES ‘ A 798 (20.27) | §34959-ND 5 3.32/2 39.08/26 | 5-103976-7 
Single Row .100” (2.54mm), 26-22 AWG C , , A34948-ND 3.49/2 41.03/26 | 5-103974-7 
Strip Form Plain — Fig. 1 9 A .898 (22.81) | A34960-ND 2 3.60/2 39.13/24 | 5-103976-8 
A A28349-ND 7.40/10 70.74/110 | 103976-1 40 A 998 (23.35) | AS#96t-ND 2 BOR2- — -180:12/22" | :5s108076°9 
2 B 198 (5.03) | A28350-ND 10 | 10.56/10 — 105.20/110| 103975-1 B A34955-ND 3.66/2 36.43/22 | 5-103975-9 
¢ A28351-ND 7.26/10 72.30/110 | 103974-1 “1 B 1.098 (27.89) | A35067-ND 2 3.98/2 36.02/20 | 6-103975-0 
A A28353-ND 6.24/8 50.82/72 | 103976-2 A A34966-ND 4.62/2 37.68/18 | 6-103976-1 
3 298 (7.57) 3 12 1.198 (30.43) 2 
B 28E(T: A28354-ND 9.87/8 30.44/72| 103975-2 B A34965-ND 4.29/2 34.95/18 | 6-103975-1 
A A28357-ND 4.73/5 47.10/55 | 103976-3 Strip Form Polarized/Latching — Fig. 2 
4 B 398 (10.11) | A28358-ND 5 6.80/5 67.73/55 | 103975-3 A A28390-ND 6.73/10 67.01/110 | 103958-1 
C A28359-ND 47115 46.93/55 | 103974-3 2 B 198 (5.03) | A28391-ND jo | 558/10 55.59/110 | 103957-1 
A 128361-ND 3.99/4 39.76/44| 1039764 C A28392-ND 5.2410 52.16/110 | 103956-1 
5 B 498 (12.65) | A28362-ND 4 3.91/4 38.99/44 | 103975-4 A A28394-ND 6.12/8 49.92/72 | 103958-2 
C A28363-ND 3.94/4 39.26/44 | 103974-4 3 B .298 (7.57) | A28395-ND 8 5.38/8 43.86/72 | 103957-2 
5 B 598 (15.19) | A28365-ND 4 4.65/4 37.92/36 | 103975-5 G A28396-ND 4.97/8 40.49/72 | 103956-2 
C A28366-ND 4.18/4 34.05/36 | 103974-5 A A28398-ND 4.63/5 46.17/55 | 103958-3 
A A28368-ND 3.57/2 48.53/30 | 103976-6 4 B -398 (10.11) A28399-ND 5 3.71/5 37.01/55 | 103957-3 
7 B 698 (17.73) | A28369-ND 2 3.76/2 51.09/30 | 103975-6 C A28400-ND 3.67/5 36.58/55 | 103956-3 
c A28370-ND 3.37/2 45.82/30 | 103974-6 A A28402-ND 4.53/4 45.16/44 | 103958-4 
8 C 798 (20.27) | A28374-ND 2 3.72/2 43.82/26 | 103974-7 5 B 498 (12.65) | A28403-ND 4 3.91/4 38.99/44 | 103957-4 
9 A 898 (22.81) | A28376-ND 2 3.85/2 41.79/24 | 103976-8 & Reber S574 85.86/44 | 108056~4 
A A28379-ND 4.19/72 41.78/22} 103976-9 A A28406-ND 5.40/4 43.98/36 | 103958-5 
10 B .998 (23.35) | A28380-ND 2 3.91/2 38.91/22 | 103975-9 6 B 598 (15.19) | A28407-ND 4 4.65/4 37.92/36 | 103957-5 
c A28381-ND 7.60/2 75.69/22 | 103974-9 C A28408-ND 7.09/4 57.83/36 103956-5 
1 B 1,098 (27.89) | A28383-ND 2 4.25/2 38.46/20 | 1-103975-0 7 A ge (17.73) A28410-ND 7 3.12/2 42.38/30 | 103958-6 
2 A iaeaas A28386-ND é 4.94/2 40.24/18 | 1-103976-1 B : : (apa enna So nea0: | ADEE e 
C . : A28388-ND 7.93/2 64.64/18 | 1-103974-1 A A28414-ND 3.47/2 40.86/26 | 103958-7 
2 | Unloaded | 195 (5.03) | A28352-ND@t 29/1 6.56/25 | 103688-1 8 B 798 (20.27) | A28415-ND 2 2.98/2 35.03/26 | 103957-7 
3 | Unloaded | .298 (7.57) | A28356-ND@+ 42/1 9.54/25 | 103688-2 ¢ A28416-ND 2.70/2 31.79/26 | 103956-7 
4 | Unloaded | 398 (10.11) | A28360-ND@t 1 g/t 11.06/25 | 103688-3 A A28418-ND 3.76/2 40.88/24 | 103958-8 
6 | Unloaded | 598 (15.19) | A28367-ND@t 66/1 14.96/25 | 103688-5 9 B 898 (22.81) | A28419-ND 2 4.69/2 50.92/24 | 103957-8 
7 | Unloaded | 698 (17.73) | A28371-ND@t 61/1 13.84/25 | 103688-6 C A28420-ND 2.90/2 31.46/24 | 103956-8 
8 | Unloaded | .798 (20.27) | A28375-ND@t 65/1 14.68/25 | 103688-7 A A28422-ND 4.10/2 40.85/22 | 103958-9 
9 Unloaded .898 (22.81) A28378-ND@t 60/1 13.63/25 | 103688-8 10 B .998 (23.35) A28423-ND 2 3.48/2 34.68/22 | 103957-9 
10 | Unloaded | 998 (23.35) | A28382-ND@+ 1 63/1 14.30/25 | 103688-9 C A28424-ND 3.14/2 31.26/22 | 103956-9 
11 | Unloaded | 1.098 (27.89) | A28385-ND@+ 83/1 18.89/25 | 1-103688-0 F R ae rons ; a aauein. | (AOSD 
12 | Unloaded | 1.198 (30.43) | A28389-ND@+ 76/1 17.14/25 | 1-103688-1 " : i Aone. aay apsano. | 4noaose-d 
Strip\Form Plata — Fig: 1 A A28430-ND 4.83/2 39.34/18 | 1-103958-1 
RoHS Compliant 
12 B 1.198 (30.43) | A28431-ND 2 4.08/2 33.28/18 | 1-103957-1 
A A34956-ND 6.65/10 66.24/110| 5-103976-1 C 428499-ND 3.67/2 99.91/18 | 1-103956-1 
2 B 198 (5.03) | A34176-ND 10 | 9.89/10 98.50/110| 5-103975-1 
2 | Unloaded 198 (5.03) | A28393-ND@+ 22/1 5.07/25 | 104257-1 
C A34177-ND 6.80/10 67.70/110| 5-103974-1 
3 | Unloaded .298 (7.57) | A28397-ND@t 33/1 7.38/25 | 104257-2 
‘ Desert 5.84/8 47.59/72.) §-108976-2 4 | Unloaded | .398(10.11) | A28401-ND@+ 1 38/1 8.50/25 | 104257-3 
3 : 208 (7.57) RSsoeeND) 8 9.24/8 75.32/72) 5-108975-2 5 | Unloaded | 498 (12.65) | A28405-ND@t 40/1 9.16/25 | 104257-4 
E Bee a ne del7 | sel OITe 6 | Unloaded 598 (15.19) | A28409-ND@+ 43/1 9.78/25 | 104257-5 
i ‘ Pree pee 5 oa seni diese 7 | Unloaded 698 (17.73) | A28413-ND@t+ AI 41.15/25 | 104257-6 
S88 (1041) 3 ‘ : : 8 | Unloaded | 798 (20.27) | A28417-ND@t Tl 11.49/25 | 104257-7 
C A34180-ND 4.4/5 43.95/55 | 5-103974-3 
9 | Unloaded | .898 (22.81) | A28421-ND@+ 1 59/1 13.26/25 | 104257-8 
A A34181-ND 3.74/4 37.23/44 | 5-103976-4 10 | Unloaded | 998 (23.35) | A28425-ND@t 61/1 13.92/25 | 104257-9 
5 B -498 (12.65) A34952-ND 4 3.6/4 36.51/44 | 5-103975-4 11 | Unloaded | 1.098 (27.89) | A28429-NDet TiN 15.96/25 | 1-104257-0 
C A34182-ND 3.69/4 36.76/44 | 5-103974-4 
12 | Unloaded | 1.198 (30.43) | A28433-ND@+ 74/ 16.67/25 | 1-104257-1 
A ASH 83ND 4.4814 36.55/86 | 5-103976-5 14 | Unloaded | 1.398 (35.51) | A26854-ND@t 93/1 21.01/25 | 1-104257-3 
6 ‘ 598 (15.19) Ee 4 goolt S55 188 | 'S°108075°5 15 | Unloaded | 1.498 (38.05) | A26855-ND@+ j 4.15/1 26.03/25 | 1-104257-4 
7 ieee dt 3.9/4 ste/s0 | (21080748 16 | Unloaded | 1.598 (40.59) | A26856-ND@+ 1.22/1 27.61/25 | 1-104257-5 
A A34958-ND 3.35/2 45.44/30 | 5-103976-6 17 | Unloaded | 1.698 (43.13) | A26857-ND@t 1.26/1 28.52/25 | 1-104257-6 
7 B 698 (17.73) | A34184-ND 2 3.52/2 47.84/30 | 5-103975-6 20 | Unloaded | 1.998 (50.75) | A26858-ND@+ 1.28/1 28.88/25 | 1-104257-9 
7 PEAID 3.162 nese eeetae @ RoHS Compliant — + For Female contacts see “Short Point Contacts” (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 241 


z Tyco Electronics AMP AMPMODU MTE Interconnection System (cont) 


Authorized Distributor 


Housing Housing 
No. of Dimension A Digi-Key Quantity AMP No. of Dimension A Digi-Key Quantity AMP 
Pos. Plating Inch (mm) Part No. per Strip Pricing Part No. Pos. Plating Inch (mm) Part No. per Strip Pricing Part No. 
Strip Form Polarized/Latching — Fig. 2 A A28458-ND §.54/2 60.19/24 | 103946-7 
RoHS Compliant 8 B .895 (22.73) | A28459-ND 2 5.10/2 55.38/24 | 103945-7 
A A34185-ND 544/10 54.16/110 | 5-103958-1 C A28460-ND 4.65/2 50.56/24 | 103944-7 
2 B 198 (5.03) | A34186-ND 10 5.2210 52.05/110 | 5-103957-1 A A28462-ND 3.56/2 35.45/22 | 103946-8 
¢ A34187-ND 4.90/10 48.84/110 | 5-103956-1 9 B .995 (25.27) | A28463-ND 2 3.74/2 37.23/22 | 103945-8 
A A34188-ND 5.73/8 46.74/72 | 5-103958-2 C A28464-ND 3.38/2 33.68/22 | 103944-8 
7 298 (7.57) at ee 7 rs ae a peal A A28466-ND 4.43/2 40.13/20 | 103046-9 
: : 10 B 1.095 (27.81) | A28467-ND 2 5.33/2 48.27/20 | 103945-9 
A A34191-ND 4.01/5 39.99/55 | 5-103958-3 C A28468-ND 4.08/2 36.98/20 | 103944-9 
4 B 398 (10.11) | A34192-ND 5 3.48/5 34.65/55 | 5-103957-3 
C A34193-ND 3.44/5 34.05/55 | 5-103956-3 2 | Unloaded .295 (7.49) | A28437-ND@ 52/1 11.82/25 | 103653-1 
3 | Unloaded | .395 (10.03) | A28441-ND® 55/1 12.37/25 | 103653-2 
7 498 (1265) a rate ‘ Bc oon = a 4 | Unloaded | 495 (12.57) | A28445-ND@ 1 64/1 14.56/25 | 103653-3 
c , : A34196-ND 3.34/4 33.30/44 5-103956-4 5 | Unloaded 595 (15.11) | A28449-ND@ 55/1 12.53/25 | 103653-4 
- : 6 | Unloaded | .695 (17.05) | A28453-ND® 56/1 12.61/25 | 103653-5 
A A34197-ND 5.05/4 41.18/36 | 5-103958-5 (ets) 
' : " 7 | Unloaded | .795 (20.19) | A28457-ND@ 1.32/1 29.90/25 | 103653-6 
6 B 598 (15.19) | A34198-ND 4 4.36/4 35.51/36 | 5-103957-5 
¢ A34199-ND 6.64/4 54.15/36 | 5-103956-5 8 | Unloaded | .895 (22.73) | A28461-ND® 1.35/1 30.63/25 | 103653-7 
9 | Unloaded | .995 (25.27) | A28465-ND® 1 1.41/1 31.95/25 | 103653-8 
A A34200-ND 2.92/2 39.68/30 | 5-103958-6 
7 B 698 (17.73) | a34201-ND 2 250/2 3417/30 | 5-103957-6 10 | Unloaded | 1.095 (27.81) | A28469-ND® 1.49/1 33.70/25 | 103653-9 
C A34944-ND 29/2 31.11/30 | 5-103956-6 11 | Unloaded | 1.195 (30.35) | A28472-ND@ 1.09/1 24.72/25 | 1-103653-0 
A A34202-ND 3.25/2 38.26/26 | 5-103958-7 12 | Unloaded | 1.295 (32.89) | A28754-ND@ 1.72/1 39.02/25 | 1-103653-1 
8 B 798 (20.27) | A34203-ND 9 9279/2 30.80/26 | 5-103957-7 14 | Unloaded | 1.495 (37.97) | A28755-ND@ 1.85/1 41.87/25 | 1-103653-3 
C A34945-ND 2.53/2 29.76/26 | 5-103956-7 15 | Unloaded | 1.595 (40.51) | A28756-ND@ F 1.3/1 29.68/25 | 1-103653-4 
16 | Unloaded | 1.695 (43.05) | A28757-ND@ 1.85/1 41.86/25 | 1-103653-5 
A A34204-ND 3.52/2 38.28/24 | 5-103958-8 
9 B 898 (22.81) | A34205-ND 9 4.26/2 46.29/24 | 5-103957-8 17 | Unloaded | 1.795 (45.59) | A26852-ND@ 1.10/1 24.88/25 | 1-103653-6 
¢ A34206-ND 2071/2 29.46/24 | 5-103956-8 20 | Unloaded | 2.095 (53.21) | A28792-ND@ 1.3/1 29.69/25 | 1-103653-9 
A A34207-ND 3.84/2 38.25/22 | 5-103958-9 Strip Form Polarized/Latching — Fig. 3 
10 B 998 (23.35) | A34208-ND 2 3.26/2 32.48/22 | 5- 103957-9 RoHS Compliant 
c GERAD 2942 20.27/22 | 5-103956-9 A A34214-ND 8.47/8 69.03/72 | 5-103946-1 
fi A 4.098 (2789) | A34210-NO 5 3.87/2 35.07/20 | 6-103958-0 2 B .295 (7.49) | A34215-ND 8 7.50/8 61.11/72 | 5-103945-1 
¢ 098 (27.88) | 434963-ND 2.95/2 26.73/20 | 6-103956-0 C A34216-ND 7.24/8 59.01/72 | 5-103944-1 
A A34211-ND 4.52/2 36.8318 | 6-103958-1 A A34217-ND 6.46/5 64.40/55 | 5-103946-2 
12 B 1.198 (30.43) | A34212-ND 2 3.82/2 31.16/18 | 6-103957-1 3 B 395 (10.03) | A34218-ND 5 4.95/5 49.34/55 | 5-103945-2 
c A34213-ND 3.4/2 28.01/18 | 6-103956-1 c A34219-ND 47115 46.94/55 | 5-103944-2 
PIN ASCE MBLIES (contacts sold below for unloaded pin housing) A ‘A34220-ND 7.91/4 78.80/44 5-103946-3 
Single Row .100” (2.54mm), 26-22 AWG 4 B 495 (12.57) | A34221-ND 4 4.51/4 44.93/44 | 5-103945-3 
Strip Form Polarized/Latching — Fig. 3 C A34222-ND 4.25/4 42.36/44 | 5-103944-3 
A A28434-ND 9.04/8 73.72/72 | 103946-1 A A34223-ND 4.99/4 40.70/36 | 5-103946-4 
2 B 295 (7.49) | A28435-ND 8 8.01/8 65.26/72 | 103945-1 5 B 595 (15.11) | A34224-ND 4 4.67/4 38.07/36 | 5-103945-4 
c A28436-ND 7.7318 63.02/72 | 103944-1 c A34225-ND 6.69/4 54.55/36 | 5-103944-4 
7 PEERS) miss = GEES |), J0Re ee A A34226-ND 2.98/2 40.50/30 | 5-103046-5 
3 B 395 (10.03) A28439-ND 5 5.29/5 52.69/55 ) 103945-2 6 B 695 (17.05) | A34227-ND 2 2.55/2 34.66/30 | 5-103945-5 
¢ peal eG 5018/65" | 10Egie ¢ A34228-ND 2.36/2 32.03/30 | 5-103944-5 
A A28442-ND 8.70/4 86.68/44 | 103946-3 
A A34229-ND 5.06/3 41.22/27 | 5-103946-6 
4 B 495 (12.57) | A28443-ND 4 4.82/4 47.98/44 | 103945-3 7 795 (20.19) 3 d 
. fone aead ab o4idd. | 4onodag C A34940-ND 6.71/3 54.71/27 | 5-103944-6 
rn RUEND 5.33/4 73.46/96 | 1030464 A A34230-ND 5.19/2 56.36/24 | 5-103946-7 
5 B 595 (15.11) | A28447-ND 4 4.9/4 40.66/36 | 103945-4 8 B 895 (22.73) | A34231-ND 2 477/2 51.86/24 | 5-103945-7 
¢ A28448-ND 7.36/4 60.01/36 | 103944-4 C A34232-ND 4.36/2 47.35/24 | 5-103944-7 
A A28450-ND 3.18/2 43.25/30 | 103946-5 A A34943-ND 3.83/2 38.18/22 | 5-103946-8 
6 B .695 (17.05) A28451-ND 2 2.72/2 37.01/30 | 103945-5 9 B .995 (25.27) A34942-ND 2 3.50/2 34.86/22 | 5-103945-8 
C A28452-ND 2.52/2 34.21/30 | 103944-5 C A34941-ND 3.17/2 31.54/22 | 5-103944-8 
A A28454-ND 5.40/3 44.02/27 | 103946-6 ‘a A 4.095 (27.81) | 434233-ND ‘ 4.15/2 37.58/20 | 5-103946-9 
7 B 795 (20.19) | A28455-ND 3 6.50/3 52.96/27 | 103945-6 B 095 (27.81) | a 34034-ND 4.99/2 45.20/20 | 5-103945-9 
‘ EHD iM SET a AUazare @ RoHS Compliant + For Female contacts see “Short Point Contacts” 


i Material: Phosphor bronze Specification: Contact: standard pressure 
Interchangeable Contacts Wire Contact Plating: A: 30y gold on contact area, 30p minimum tin-lead in crimp area, with entire contact 
Crimp (Snap-In) Pins underplated 50y nickel B: 15y gold on contact area, 30 minimum tin-lead in crimp area, with entire post 


underplated 50p nickel C: 100 minimum bright tin-lead over 50y nickel on entire contact -810 (20.57) 
Insulation Loose Cut Strip Strip Tape and Reel 
Wire Size Diameter Range Digi-Key Piece Pricing AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing AMP. 
(AWG) Inch (mm) Plating | Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. 12,500 Part No. 
A A28336-ND 4.93 33.17 104506-7 _ _ — |= —|- 
208 ~ 32 025 ~ .054 (.64 ~ 1.37) A A34236-ND@ 4.62 31.07 5-104506-7 _ _— — |= —|- 
B A28337-ND 4.62 31.07 104506-5 =— _ — |— —|- 
B A34237-ND® 4.72 31.78 5-104506-5 _ — — = —|- 
A A28339-ND 5.42 36.49 104505-7 A28339CT-ND 197.85 359.73 | A28339TR-ND 194.26/M | 104505-6 
A A34238-ND® 5.08 34.17 5-104505-7 A34238CT-ND® 185.27 336.85 | A34238TR-ND® 181.90/M | 5-104505-6 
20 ~ 26 036 ~ 054 (.91 ~ 1.37) B A28341-ND 5.05 33.94 104505-5 A28341CT-ND 153.68 279.43 | A28341TR-ND 150.89/M | 104505-4 
; , ' , B A34239-ND® 4.72 31.78 5-104505-5 A34239CT-ND® 143.89 261.63 | A34239TR-ND® 141.28/M | 5-104505-4 
Cc A28343-ND 2.56 17.24 104505-3 =_ = — |= -—|/-— 
Cc A34240-ND® 2.28 15.36 5-104505-3 - _ — |= —]/- 
@ RoHS Compliant 
ASKPO2-ND Keying Plug - 10 Comb...................c:ceeeeeeeeeeeeee ees $1.22 A2031-ND Manual Pistol Grip Tool (loaded housing product) ......... $58.28 A30575-ND Certi-Crimp Hand Tool Assembly for 22 ~ 26AWG 
A28345-ND Crimp Hand Tool for 28 ~ 32AWG (loose piece product) .. $2116.80 | A28718-ND Head Assembly Tool use with A2031-ND..........00...... $1066.50 (loose piece product) ............. cece cette e eee eteeeee eae $519.12 


More Product Available Online: www.digikey.com 
242 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


PERFORMANCE CHARACTERISTICS: 
* Insulation Resistance: 5,000MQ minimum 
initial * Withstanding Voltage: 750V rms at sea 
level * Operating Temperature: -65°C ~ 105°C 
¢ Current: 3 amp maximum per contact 
MATERIAL: Black thermoplastic, 94V-0 
rated »* Posts: Copper alloy 


AMPMODU Unshrouded Profile 


Headers - .100” (2.54mm) Centers 


ee 318 139 
Contact Plating: (8.08) (3.53) 
A: Selectively plated 30p gold on contact area, LL -| ES f (8.08) 
with gold flash over 50y nickel T —< 
B: Selectively plated 15p gold on contact area, oi) J Ti eta) 
with gold flash over 50p nickel = 
No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP. 
Pos. Plating Inch (mm) Part Now. ‘il 25 Part No. Pos. Plating Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Fig. 1 — .025” (.64mm) Square Straight Post 8 pecobeaND ee 2.00 87227-3 
A A26570-ND 3.45 341 87215-1 
r : 8 384 (9.75) 
1 . 084 (2.13) CEB ORLD a 60 ae B A26571-ND 270 2.43 8727-4 
B A26541-ND AB Ad 87224-1 
A 484 (12.29) A26572-ND 4.20 3.78 87215-2 
2 A 184 (4.67) Sa PAND 1.20 1.08 87220-2 B A26573-ND 3.45 3.11 87227-5 
: RoR Ba % ares 42 A 584 (14.83) A26574-ND 4.92 4.43 87215-3 
3 A 284 (721) A26544-ND 1591.44 87220-3 8 A26575-ND 390 351 87207-6 
B A26545-ND 1.47 1.06 87224-3 si rf maiian MERRIE Fee 8 aro15-4 
i A 384 (9.75) A26546-ND 2.07 1.87 87220-4 B A26577-ND 4.35 3.92 87227-7 
B A26547-ND 1.71 1.54 87224-4 16 A 784 (19.91) A26578-ND 6.30 5.67 87215-5 
i B A26579-ND 5.01 451 87227-8 
5 A ‘484 (12.29) A26548-ND 2.37 244 87220-5 
B A26549-ND 1.89 171 87224-5 e A 984 (24.99) A26580-ND 7.50 6.75 87215-7 
i B . : A26581-ND 6.21 5.59 1-87227-0 
5 A 584 (14.89) A26550-ND 2.70 2.43 87220-6 
B A26551-ND 2.31 2.08 87224-6 a A 4.184 30.07) A26582-ND 9.33 8.40 87215-8 
; 7 ana een 304 505 Pere B A26583-ND 7.20 6.48 1-87227-2 
B A26553-ND 258 233 87204-7 96 A 1.284 (32.61) A26584-ND 10.20 9.18 87215-9 
B A28694-ND 7.95 716 1-87227-3 
8 A 784 19.91) A26554-ND 3.54 3.19 87220-8 
B A26555-ND 2.85 2.57 87224-8 34 A 1.684 (42.77) B2Co85-ND 13.11 11.80 1872157 
: SEAAI e Te Tees B A28695-ND 10.35 9.32 1-87227-7 
556- 35 ; -87220-( 
10 984 (24.99) r -87215- 
8 A26567-ND 354 3.19 | 1-87204-0 so | A 2.484 (63.09) eases Oe ee 
B A26587-ND 15.06 13.56 2-87227-5 
20 A 1.984 (50.39) Ress 8.28 _ pea 5 A eens A26588-ND 23.13 20.82 3-87215-0 
8 PEED 6.63 sede puleers B eye A26589-ND 1824 16.42 3-87227-0 
40 : 3.984 (101.19) PesaeOtD 16.35 (14.72 4-87220-0 a A 4.984 (101.18) A26591-ND 3063 27.57 4-87215-0 
7 A26501-ND 13.02 11.72 4-87224-0 B A26590-ND 23.88 21.50 4-87227-0 
Fig. 2— .025” (.64mm) Square Right Angle Post Fig. 4 — .025” (.64mm) Square Right-Angle Post 
1 A 084 (2.13) A28762-ND 69 63 87232-1 ; A 084 (2.18) A28782-ND 1.29 147 1-86479-3 
B A28763-ND 66 60 87233-1 B A28783-ND 1.20 1.08 87230-1 
9 A 184467) A28764-ND 1.29 147 87232-2 Fi A 484,467) A28784-ND 1.95 1.76 1-86479-4 
B A28765-ND 1.23 14 87233-2 B A28785-ND 171 1.54 87230-2 
fi : A A26592-ND 2.49 2.25 1-86479-5 
3 A 284 (7.21) A28766-ND 1.77 1.60 87232-3 6 284 (7.21) 
B A28767-ND 1.62 1.46 87233-3 B A26593-ND 1.95 1.76 87230-3 
F A wiles A28768-ND 216 1.95 87232-4 F A 1384 (9.75) A26594-ND 3.30 2.97 1-86479-6 
: SORTER 168 ae isa B A26595-ND 2.58 2.33 87230-4 
: A seaoaly A28770-ND 2.55 2.30 87232-5 10 ; 484 (12.29) pe aeat cs ed hie 
B A28771-ND 2.16 1.95 87233-5 = : : i 
A A28786-ND 4.83 4.35 86479-4 
i : 12 584 (14.83) 
6 e 584 (14.83) CEL 3.18 2.87 a B A28787-ND 4.35 3.92 87230-6 
B A28773-ND 2.94 2.65 87233-6 A ORIG ; A 
598+ 5.85 5.27 79-5 
5 : 14 684 (17.37) 
7 A 684 (17.37) Aa aD 3.63 3.27 87232-7 B A26599-ND 5.01 451 87230-7 
B A28775-ND 3.45 341 87233-7 
ie A 784 (19.91) A26600-ND 6.60 5.94 86479-2 
8 A 784 (19.91) A28776-ND 3.93 3.54 87232-8 B ; ; A26601-ND 5.16 4.65 87230-8 
8 Bouin s09. _<e19 ae - A soi(anoss {A26602-ND 8167.35 86479-1 
- A 984 (24.99) A28778-ND 4.56 441 1-87232-0 B ; : A26603-ND 6.30 567 4-87230-0 
B A28779-ND 441 3.97 1-87233-0 ai A cases 428788-ND 978 3.81 86479-7 
a A 4.984 (60:39) A28780-ND 9.21 8.29 2-87232-0 B A28789-ND 8.28 7.46 1-87230-2 
B A28781-ND 8.49 7.65 2-87233-0 a” A 1.284 (32.61) A26604-ND 10.62 9.56 1-86479-0 
i -87232- B A26605-ND 8.16 7.35 1-87230-3 
46 A 4,984 (101.19) A26562-ND 1752 15.7 4-87232-0 
B A26563-ND 13.74 12.37 4-87233-0 45 A 1.484 (37.69) A26606-ND 1227 11.05 1-86479-9 
Fig. 3 — .025” (.64mm) Square Straight Post 50 A 2.484 (63.09) RASS) 22:44 20.20 2-86479-9 
B A26609-ND 1590 14.31 2-87230-5 
2 A 084 (2.13) esa ND 1.29 Tt 1-87215-0 ‘ A suaieaany A28790-ND 24.42 21.98 3-86479-4 
8 BeESCoIND 1.20 1.08 872271 B ; ; A28791-ND 20.01 18.01 3-87230-0 
4 A 184 (4.67) A26566-ND 2.22 2.00 1-87215-1 5 A 3.984 (101.19) A26610-ND 32.13 28.92 4-86479-4 
B A26567-ND 1.89 17 87227-2 B A26611-ND 24.15 21.74 4-87230-0 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 243 


= Tyco Electronics MP ANIPMODU Unshrouded Breakaway Headers - .100” Centers a 


Authorized Distributor 


MATERIAL: 
* Housing: Black thermoplasti 


Contact Plating: 


A: 30p gold on contact area, 100 ~ 200 tin-lead on solder area, with entire post underplated 50 nickel B: 15y gold on contact area, 100p ~ 200y 
tin-lead on solder area, with entire post underplated 50p nickel C: 100p ~ 200y tin-lead over 50p nickel on entire post D: 100y ~ 200p tin over 50u 


nickel on entire post 


40 Pin Headers 


ic, 94V-0 rated * Posts: Phosphor bronze 


Double Row 


Fig. 3— .025” (.64mm) Square Straight Post 


Dimensions Step1 Step 2 Step 3 
No. of Inch (mm) Digi-Key Price Each ~=| AMP Digi-Key Base Pin 
Pos. | Plating A B Part No. 1 10 | Part No. Part No. Price Adder 
Fig. 1 — .025” (.64mm) Square Straight Post -025” (.64mm) Square Straight Post 
A A26508-40-ND 219 1.96 | 4-103747-0 A26508-XX-ND 76 .04 
C -090 (2.28) | 280 (6.84) A26509-40-ND 1.39 1.25 | 4-103741-0 A26509-XX-ND 30 03 
A A26512-40-ND 2.29 2.05 | 4-103239-0 A26512-XX-ND 87 .04 
40 B_ | 120 (3.05) | .230 (5.84) | A26513-40-ND 2.09 1.87 | 4-103185-0 A26513-XX-ND 66 04 
Cc A26514-40-ND 1.49 1.34 | 4-103327-0 A26514-XX-ND At 03 
B A26519-40-ND 2.19 1.96 | 4-102972-0 A26519-XX-ND 76 .04 
C =125)(8-18) | 8188-08) A26520-40-ND 1.59 1.43 | 4-103321-0 A26520-XX-ND 52 03 
Fig. 1 — .025” (.64mm) Square Straight Post .025” (.64mm) Square Straight Post 
RoHS Compliant RoHS Compliant 
D A32700-40-ND 2.57 2.30 | 9-146285-0 A32700-XX-ND TT 05 
C O90 (2.28) | 22805184) A34253-40-ND 1.99 1.78 | 9-146282-0 A34253-XX-ND 55 04 
A A34254-40-ND 2.69 2.41 | 9-146281-0 A34254-XX-ND 90 .05 
40 D | 120 (3.05) | .230 (5.84) | A32701-40-ND 2.49 2.23 | 9-146280-0 A32701-XX-ND 69 05 
C A34256-40-ND 2.03 1.82 | 9-146278-0 A34256-XX-ND 59 .04 
A A34257-40-ND 2.70 2.42 | 9-146277-0 A34257-XX-ND a 05 
D = | .125 (3.18) | .318 (8.08) | A32703-40-ND 2.51 2.25 | 9-146276-0 A32703-XX-ND a 05 
c A34259-40-ND 212 1.91 | 9-146274-0 A34259-XX-ND 69 04 
Fig. 2— .025” (.64mm) Square Right Angle Post 025” (.64mm) Square Right Angle Post 
A A26510-40-ND 2.55 2.28 | 4-103765-0 A26510-XX-ND 75 .05 
40 C 090) (2:28) | 2805.84) A26511-40-ND 2.88 2.58 | 4-103759-0 A26511-XX-ND 1.10 05 
C A26517-40-ND 2.09 1.87 | 4-103329-0 A26517-XX-ND 66 04 
Fig. 2— .025” (.64mm) Square Right Angle Post 025” (.64mm) Square Right Angle Post 
RoHS Compliant RoHS Compliant 
A A34260-40-ND 2.55 2.28 | 9-103765-0 A34260-XX-ND 75 .05 
Cc 090) (2.28) | 2305.84) A34261-40-ND 2.88 2.58 | 9-103759-0 A34261-XX-ND 1.10 05 
A A34262-40-ND 418 3.74 | 9-146304-0 A34262-XX-ND 1.31 .08 
40 D = | 120 (3.05) | .230 (5.84) | A32702-40-ND 259 2.32 | 9-103325-0 A32702-XX-ND 80 .05 
c A34264-40-ND 2.09 1.87 | 9-103329-0 A34264-XX-ND 66 04 
A A34265-40-ND 4.28 3.83 | 9-146305-0 A34265-XX-ND 1.42 08 
D | .110 (2.79) | .318 (8.08) | A32704-40-ND 2.69 2.41 | 9-102974-0 A32704-XX-ND 90 .05 
D A32705-40-ND 2.19 1.96 | 9-103323-0 A32705-XX-ND 76 04 


Double Row 
025” (.64mm) Square Straight Post 


A A26524-40-ND 3.26 2.92 | 4-103783-0 A26524-XX-ND 1.12 06 
c 090) (2.28) |. -2805.84) A26525-40-ND 2.31 2.07 | 4-103777-0 A26525-XX-ND 89 04 
A A26528-40-ND 3.38 3.03 | 4-103240-0 A26528-XX-ND 1.24 06 
80 B_ | .120 (3.05) | .230 (5.84) | A26529-40-ND 2.98 2.67 | 4-103186-0 A26529-XX-ND 1.21 .05 
c A26530-40-ND 2.39 2.14 | 4-103328-0 A26530-XX-ND 97 .04 
A A26534-40-ND 3.58 3.21 | 4-102977-0 A26534-XX-ND 1.45 .06 
B | 125 (3.18) | .318 (8.08) | A26535-40-ND 3.18 2.85 | 4-102973-0 A26535-XX-ND 1.03 .06 
C A26536-40-ND 2.59 2.32 | 4-103322-0 A26536-XX-ND 80 .05 
Fig. 3— .025” (.64mm) Square Straight Post 025” (.64mm) Square Straight Post 
RoHS Compliant RoHS Compliant 
A | .090 (2.29) | .230 (5.84) | A34268-40-ND 413 3.70 | 9-146261-0 A34268-XX-ND 1.26 .08 
A A34977-40-ND 4.38 3.92 | 9-146257-0 A34977-XX-ND 1.52 .08 
p | -120 (3.08) | 280 (5.84) | a34969-40-ND 3.86 3.46 | 9-146256-0 | | A34269-XX-ND 1.36 07 
80 C | 120 (3.05) | .230 (5.84) | A34976-40-ND 2.98 2.67 | 9-146254-0 A34976-XX-ND 1.21 .05 
C 090 (2.29) | .230 (5.84) | A34344-40-ND 2.59 2.32 | 9-146258-0 A34344-XX-ND 80 .05 
A A34270-40-ND 444 3.98 | 9-146253-0 A34270-XX-ND 1.59 .08 
D = | 125 (3.18) | .318 (8.08) | A32707-40-ND 4.06 3.63 | 9-146252-0 A32707-XX-ND 1.57 07 
c A34272-40-ND 3.38 3.03 | 9-146250-0 A34272-XX-ND 1.24 .06 
Fig. 4— .025” (.64mm) Square Right Angle Post «025” (.64mm) Square Right Angle Post 
A A26526-40-ND 3.98 3.56 | 4-103801-0 A26526-XX-ND 1.49 07 
c -090 (2.28) | 280 (6.84) A26527-40-ND 3.38 3.03 | 4-103795-0 A26527-XX-ND 1.24 .06 
80 B_ | .120 (3.05) | .230 (5.84) | A26532-40-ND 3.98 3.56 | 4-103326-0 A26532-XX-ND 1.49 07 
c A26533-40-ND 3.58 3.21 | 4-103330-0 A26533-XX-ND 1.45 06 
A A26537-40-ND 4.38 3.92 | 4-102979-0 A26537-XX-ND 1.52 .08 
c MIOC2.72), | = 18 (6-08) A26539-40-ND 3.78 3.39 | 4-103324-0 A26539-XX-ND 1.28 07 
Fig. 4— .025” (.64mm) Square Right Angle Post .025” (.64mm) Square Right Angle Post 
RoHS Compliant RoHS Compliant 
A A34273-40-ND 3.98 3.56 | 9-103801-0 A34273-XX-ND 1.49 07 
Cc 090) (2:28) | 2805.84) A34274-40-ND 3.38 3.03 | 9-103795-0 A34274-XX-ND 1.24 .06 
A A34275-40-ND 7.36 6.59 | 9-146308-0 A34275-XX-ND 2.73 13 
80 D | 120 (3.05) | .230 (5.84) | A32706-40-ND 3.98 3.56 | 9-103326-0 A32706-XX-ND 1.49 07 
C A34277-40-ND 3.58 3.21 | 9-103330-0 A34277-XX-ND 1.45 06 
A A34278-40-ND 7.56 6.77 | 9-146309-0 A34278-XX-ND 2.55 14 
B | .110 (2.79) | .318 (8.08) | A34346-40-ND 418 3.74 | 9-102975-0 A34346-XX-ND 1.31 08 
C A34279-40-ND 3.78 3.39 | 9-103324-0 A34279-XX-ND 1.28 07 


HOW TO ORDER: 
4 EASY STEPS 


How do | order an A26508 header 


with 16 pins? 


Call Digi-Key for pricing, 


or determine the cost yourself 


Base Part 


Nui 


Step 1. 


Step 2. 


Step 3. 


Step 4. 


Step 1. 
Step 2. 
Step 3. 
Step 4. 


following the steps below. 


A -ND 


Number of 
Desired Pins 
L_____ per Row 


imber 


Select needed Digi-Key Part Number 
and number of pins desired. 


Begin with the appropriate “Base Price” 
of your selected part number (refer to 
chart). 


Multiply the number of pins you desire 
(minus one) by the “Pin Adder” of your 
selected part number (refer to chart). 


Add Step 2 and Step 3 together for 
final cost! 


Our Example: 


A26508-16-ND 
.73 (1 pin - Base Price) 
15 x .04 = .60 (15 pins - Pin Adder) 
Your Cost = $1.33 (16 pins - Total) 


NOTE: For quantities of 10 or more, 


call DIGI-KEY. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


2. Tyco Electronics Amp AMPMODU PCB Connectors - .100” (2.54mm) Centers 


Authorized Distributor 


PERFORMANCE SPECIFICATIONS: ¢ Current Rating: 3 amp maximum for single contact: 2 amp maximum per contact for fully 
energized connector * Voltage Rating: 250VAC * Dielectric Rating: 750VAC rms between contacts for one minute » Insul- 
ation Resistance: 1000MQ after temperature/humidity cycling * Temperature Rating: Headers; -65°C ~ 105°C Receptacle 
Assemblies;-65°C ~ 125°C » Durability: 200 cycles for 301 gold plating (75 cycles for 15p gold plating) MATERIAL: Headers: 
* Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated * Posts: Phosphor bronze Receptacles: * Housing: Brown thermoplastic, 94V-0 


rated, high temperature compatible * Contacts: Phosphor bronze 


Contact/Post Plating: A: 30p gold on contact area, 100 ~ 200, bright tin-lead on termination end, with entire post under- 
plated 50p nickel B: 15p gold on contact area, 100 ~ 200p bright tin-lead on termination end, with entire post underplated 
50p nickel C: 30p gold on contact area, 50p ~ 100 bright tin-lead on solder area, with entire contact underplated 50y nickel 


D: 15p gold on contact area, 50 ~ 100 bright tin-lead on solder area, with entire contact underplated 50p nickel 


Standard 


Solder 


Tails 115 (2.92) 


Retention 


Tails 


115 (2.92) 


No. of} Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of| Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | ing Inch (mm) Part No. J 25 | Part No. Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | PartNo. Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. 
Fig. 1 — Headers 24 7.580 (40.13) |A26384-ND 5.13 4.62 | 634978-4 oo | © | aoee args) |A34903ND 5.17 4.64 | 6-892956-3 
Straight Post with Standard Solder Tails = ets ie feeaer en ot corti p | 1758 (81.95) | asyzoanD 4.75 4.31 | §-532956-3 
12 | 4 | 80 cag) |A25375-ND 3.36 3.03 | 1026921 50 | 4 | 2880(7315) |az6a95-ND 903 813 | S3dg78-8 24 | D | 1.458 (37.03) |A34306-ND 5.59 5.07 | 5-532955-4 
B A26376-ND 3.06 2.76 | 102567-1 60 3.380 (85.85) /A26398-ND 9.72 8.75 | 534978-9 30 c 1.758 (44.65) A34307-ND 7.16 6.48 | 5-532956-5 
16 | A | 1.180(29.97) |A26379-ND 4.17 _ 3.76 | 1-102692-5| | 110 5.880 (149.35) |A26378-ND 18.48 16.64 | 1-534978-2 dD” °°) | 934308-ND -6.78_—6.15 | 5-532955-5 
20 | B | 1.380(35.05) |A26380-ND 396 3.57 | 1-102567-1 With Board Retention Tails —RoHS Compliant 36 | D | 2.058 (52.27) |A34309-ND 7.84 7.11 | 5-632955-6 
oa | ® | 4580(40.13) |426882ND 5.10 4.59 | 102692-2 20 1,380 (85.05) ]AS4296-ND 5.37484 5-834978-3) | 4) | C | 5559 cg7q5) [ASMS10-ND 5.01 4.54 | 5-682956-7 
Bf T°) | 926383-ND 4.44—4.00 | 102567-2 24 1.580 (40.13) |A34971-ND 4.83 4.35 | 5-534978-4 dD |* 35) | a3a3t-ND 4.43 4.02 | 5-532955-7 
A A26385-ND 5975.38) 1-102600-7| | 30 | A | 1.880(47.75) |A34297-ND 4.35 3.92 | 5-534978-5 C AB4S1DIND 11.00 0.96 15-530056-8 
30 | 3 | 1-880(47-75) | poeag6-nD 3.96 ~—«-3.57 | 1-102567-3| | 50 2.880 (73.15) | A34973-ND 8.43 7.59 | §-534978-8] | 50 | 5 | 2.758(70.05) | seria 4042 917 | 5-532955-8 
110 5.880 (149.35) | A34281-ND 17.31 15.58 | 6-534978-2 
36 A | 2180 (55.37) fee 28 ND Gk. cher |nuetee Fig. 2 — Receptacles Horizontal Mount, Closed Entry 60 © | 3.258 (82.75) Popiminog 12.88 11.67 | 5-682956-9 
B A26389-ND_— 11.67 10.51 | 102567-3 insti D : : A34315-ND 11.85 10.73 | 5-532955-9 
40 ‘ 2.380 (60.45) oy a ee — : sea EES 70 | D | 3.758 (95.45) [A34316-ND 10.49 9.51 | 6-532955-0 
: O61 8105) AE IOEHB LS 12 | 5 | 958@1.70) [eee Son Son |eeoeeed 80 | C | 4.258 (108.15) |A34317-ND 13.06 11.84 | 6-632956-2 
50 | B | 2.880(73.15) |A26394-ND 7.59 6.84 | 102567-6 E : 7 FECES 20514550 165309566 
co | * | aso esas) |A26396ND 1047 943 | 1026005 16 | C | 1.058 (26.87) |A26343-ND 3.45 3.12 | 532956-2 100 | 5 | §.258 (193.55) | sSaaraun 191 i731 | ecsgzons8 
B |” °°) | 926397-ND 8.61 7.75 | 102567-4 20 | © | 1258,31.95) |A26344ND 6:78 6.15 | 532956-3 Board Retention Fais : 
80 | B | 4.380(111.25) |A26401-ND 11.43 10.29 | 102567-8 D A26345-ND 5.07 4.59 | 532955-3 7 Le EE 
| 7 C A26347-ND 6.31 5.72 | 532956-4 : ; H ; ; ; 
100 | _A_| 8.380 (136.65) BZEADEND 17.01 _ 18.31 | 102692°8 24 | op | 1458 (87-03) | aogsag-nn 5:99 -«5.43 | 532955-4 20 4.258 (31.95) |A26346-ND 5.43 4.92 | 534204-9 
Straight Post with Standard Solder Talis C A26350-ND 9.17 8.31 | 5309565 24 | © | 1.458 (37.03) |A26349-ND 6.33.-—«5.74 | 1-534204-1 
RoHS Compliant 30 | 9 | 1-758 (44.65) | aogast-np ©» 8.98 «8 14 | 532955-5 30 1.758 (44.65) |A26352-ND 7.69 6.96 | 534204-4 
12 |B | .980 (24.89) [A34280-ND 285 2.57 [5-102567-1| |—gg—1—p | ase Gar) |ADBIENND 837 7.59 1 530055-6 36 2.058 (52.27) |A26355-ND 10.23 9.27 | 534204-3 
16 | A | 1.180 (29.97) |A34282-ND 3.90 3.51 | 6-102692-5 c MOGSEGHIIN 6.35. 4.85 15300867 40 2.258 (57.35) |A26358-ND 9.54 8.64 | 1-634204-2 
20 | B | 1.380 (35.05) [A34283-ND 3.72 3.35 |6-102567-1| | 40 | 4 | 2-258 (57.35) |a5esc7nn © 5.62 «5.10 | 532955-7 50 2.758 (70.05) |A26361-ND 11.26 10.20 | 534204-1 
a z z 60 | C | 3.258 (82.75) |A26364-ND 13.57 12.29 | 534204-5 
A A34284-ND 4.35 3.92 | 6-102692-7 C A26359-ND 11.77 10.66 | 532956-8 
30 |g | 1:880(47.75) | psaogs-np 3.72 3.35 | 6-102567-3| | 50 | p | 2758(70.05) |praser ny 4980 1160 |s309568 70 3.758 (95.45) |A26366-ND 15.90 14.40 | 1-534204-3 
A rN 64 ail enoseass 80 4.258 (108.15) |A26368-ND 22.66 20.52 | 534204-8 
36 2.180 (55.37) | 45 5.81 | 5- : co | © | 3058 ¢0.75) | 426362ND 1720 15.58 | 932966-9 
B A34287-ND 10.95 9.86 | 5-102567-3 D . - A26363-ND 12.64 11.45 | 532955-9 110 C | 5.758 (146.25) | A26372-ND 24.33 22.04 | 1-534204-6 
ao | & | 2380(60.45) |434288-ND 7.02 6.32 6-102692-3] [70 | D | 3.758 (95.45) [A26365-ND 11.21 10.16 | 1-532055-0 Board Retention Tale —Hons Compliant 
B | __ [A84289-ND 5.22 4.70 | 6-102567-2) | gq | ¢_ | 4.258 (108.15) |A26367-ND 13.94 12.63 |1-632956-2| | 12 858 (21.79) |A34322-ND 4.37 3.96 | 5-534204-2 
50_| B | 2.880(73.15) |A34290-ND 7.14 6.43 | 5-102567-6| [499 | c | 5.258 (133.55) |A26360-ND 21.80 19.83 | 1-532956-6| | 2° 1.258 (31.95) [BeseoND 5.11 4.64 | 5-594204-5 
70 | 6 | 3.880 (98.55) [Ag4293-ND_ 7.17 6.46 | 6-102667-0] [7c 6.258 (158.95) |A2637-ND 33.07 20.96 |1-532966-8 . £ es ann ae ie ecto 
a : 2G) uae an ae ae p.|| 2 **? |a26374-ND__ 30.37 27.51 |1-582955-8] | 3g 21058 (52.27) |A34326ND 957 8.67 | 5-834204-3 
1 5. (t .65) 5- ! 5, : ui 5- - Standard Solder Tails — RoHS Compliant 50 2.758 (70.05) | A34328-ND 1052 9.53 | 55342044 
With Board Retention Tails 12 c .858 (21.79) | A34301-ND 3.21 2.91 | 5-532956-1 60 c 3.258 (82.75) | A34329-ND 42.72 11.52 | 5-534204-5 
12 |, | 980 (24.89) [A26377-ND 3.93 3.54 J 1-634978-6 D_ | .858 (21.79) | A82548-ND 2.99 2.72 | 5-532955-1 70 3.758 (95.45) | A34330-ND 11.47 10.40 | 6-534204-3 
20 1.380 (35.05) |A26381-ND 5.76 5.19 | 534978-3 16 | C | 1.058 (26.87) |A34302-ND 4.21 3.82 | 5-532956-2/ | 110 5.758 (146.25) | A34331-ND 22.79 20.64 | 6-534204-6 


AMPMODU Shrouded Headers - .100” (2.54mm) Centers 


MATERIAL: 


Housing: Black thermoplastic, 
94V-0 rated Posts: Copper alloy 


Contact Plating: 

A: 30p gold on contact area, 
100p ~ 200p tin-lead on 
solder area, with entire post 
underplated 50p nickel B: 15p 
gold on contact area, 100p ~ 
200p tin-lead on solder area, 
with entire post underplated 50p 


.240 
(6.10 


yf 
.330 


“219 


130 


151 


nickel C: 100p ~ 200p tin-lead (8.38) (5.56) (3.30) (8.38) (3.84) (8.08) (3.18) 
over 50p nickel on entire post 
No. of | Plat-| DimensionA | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat-| DimensionA | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat-| Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | PartNo. Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing Inch (mm) Part No. i 25 | PartNo. 
Single Row 9 | B | 1.020(25.91) | A26631-ND 2.46 2.22 | 102202-6 Fig. 1 - .025” (.64mm) Square Straight Post, 
Fig. 1 - .025” (.64mm) Square Straight Post, A A26632-ND 4.08 3.68 | 103414-8 with Standoffs — RoHS Compliant 
with Standofis 10 | B | 1120(28.45) | A26633-ND 3.93 3.54] 102202-7 A AB2977-ND 1.41 1.27] 5-108414-1 
A A26612-ND 1.50 1.35] 103414-1 C A26634-ND 3.72 _3.35| 103080-8 3 420 (10.67) feeann 1 Le eae 
3 | B | .420(10.67) | A26613-ND 1.50 1.35 | 3-102202-4 ; : - : 19 | 5- - 
C A26614-ND 1.47 1.33] 103080-1 1 _{_B_| 1.220(80.90) ZeosNbas 4.08 2.68 1022028 A A32979-ND 1.56 1.41 | 5-103414-2 
A A2615-ND 1.65 1.49| 103414-2 A pecesgNomy 4.74 4.27) 1-103414-0 4 | B | 520(13.21) | A32551-ND 1.45 1.31 | 5-102202-1 
4 |B | 5201321) | aze6t6-ND 1.55  1.40| t02202-1 12 | B | 1.320(33.53) | A26637-ND 4.38 3.95) 102202-9 C A32980-ND 144 130) 5-103080-2 
C A26617-ND 1.53 1.38 | 103080-2 c A26638-ND 4.14 3.73 | 1-103080-0 A AB2981-ND 3.12 2.81 | 5-103414-3 
A A26618-ND 3.36 3.03] 103414-3 A A26639-ND 4.56 4.11] 1-103414-1 5 | B | .620(15.75) | A32552-ND 2.63 2.37 | 5-102202-2 
5 | B | .620(15.75) | A26619-ND 281 253] 102202-2 13 | B | 1.420(36.07) | A26640-ND 4.59 4.14] 1-102202-0 C A32982-ND 2.48 _2.23 | 5-103080-3 
C A26620-ND 2.65 ~—_-2.39 | 103080-3 C A26641-ND 4.47 4.03 | 1-103080-1 6 | A | 720(1829) | A82983-ND 3.15 284) 5-103414-4 
A A26621-ND 3.39 3.06] 103414-4 ‘x A26642-ND 5.13 4.62 | 1-103414-2 B : A32984-ND 3032.73 | 5-102202-3 
6 | B | .720(18.29) | A26623-ND 3.21 2.89] 102202-3 ; : i A A32986-ND 2.07 _‘1.87| 5-103414-5 
C A26624-ND 3.09 2.79 | 103080-4 u é Teeniaeet) eee pe ee Cash 7 | B | .820(20.83) | A32553-ND 2.01 1.81 | 5-102202-4 
A A26625-ND 2.25 2.03] 103414-5 : : C A32987-ND 1.95 _1.76 | 5-103080-5 
7 | B | 820 (20.83) | A26626-ND 3.39 3.06 | 102202-4 ts | © | t720y4ae0) [emcee 222 5.18) tingid A (A32988-ND 3.57 3.22 | 5-103414-6 
C A26627-ND 3.21 2.89 | 103080-5 B A26646-ND_ 5.34 4.81 | 1-102202-3 8 | B | 920(23.37) | A32989-ND 3.30 2.97) 5-102202-5 
A A26628-ND 3.78 3.41] 103414-6 A A26648-ND 7.77 7.00] 1-103414-6 ¢ A34988-ND 3.15 2.84 | 5-103080-6 
8 | B | 920(23.37) | A26629-ND 351 3.16] 102202-5 18 | B | 1.920(48.77) | A26649-ND 5.82 5.24] 1-102202-5 9 | B | 1.020(25.91) | A32990-ND 2.28 2.06 | 5-102202-6 
C A26630-ND 3.39 3.06 | 103080-6 C A26650-ND 7.59 —_ 6.84| 1-103080-6 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMPMODU Shrouded Headers - .100” (2.54mm) Centers (cont, 


No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- | Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | ing | Inch(mm) | PartNo. 1 25 | Part No. Pos. | ing | Inch(mm) _| PartNo. 1 25 | Part No. Pos. | ing | Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. 
A AB2991-ND 3.84 3.46] 5-103414-8 A A26711-ND 3.15 2.84 | 103168-2 A A26762-ND 3.99 3.60 | 103166-3 
to | B | 1.120(28.45) | A32554-ND 3.66  3.30| 5-102202-7 8 B | 512(13.00) | A26712-ND 261 2.35) 102618-2 40 | B | .612(15.54) | A26763-ND 3.33 3.00 102617-3 
C A32992-ND _3.48_—_-3.14 | 5-103080-8 c A26713-ND 2.25 2.03 | 3-87589-5 C A26764-ND 2.85 2.57 | 87579-2 
11 |B | 1.220 (30.99) | A32093-ND 3.84 3.46 | 5-102202-8 A A26714-ND 3.93 3.54 103168-3 A A26765-ND 4.44 4.00 | 103166-4 
q z a 10 | B | .612(15.54) | A26715-ND 3.09 2.79) 102618-3 12 | B | .712(18.08) | A26766-ND 3.66 3.30 | 102617-4 
A A32994-ND 4.47 4.03 | 6-103414-0 
12 | B | 1.320(33.53) | A32995-ND 4.08 3.68 5-102202-9 C P2CTAG NOR 3.78 9.41 | 87589-1 c AQ6767-ND__ 3.15 2.84| 87579-3 
C As2906-ND 3.90 3.51 | 6-103080-0| | |, | A | sig) | ameInND a0 baal Ieopea A A26768-ND 5.25. 4.73| 103166-5 
A A35006-ND 4.26 3.84 | 6-103414-1 72 (18.08) F : 14 | B | 812 (20.62) | A26769-ND 4.11 3.70 | 102617-5 
13 1.420 (36.07) C A26719-ND 2.88 2.40 | 87589-2 
C A35002-ND 4.20 _-3.78 | 6-103080-1 C A26770-ND 3.48 3.14 | 87579-4 
A A26720-ND 5.07 4.57 | 103168-5 
A A32998-ND 4.77 4.30 | 6-103414-2 14 | B | .812(20.62) | a26721-ND 393 354) 102618-5 A A26771-ND 5.82 5.24] 103166-6 
14 | B | 1.520 (38.61) | A32999-ND 4.56 4.11 | 6-102202-1 C A26722-ND 321 289 87589-3 16 | B | .912 (23.16) | A26772-ND 4.53 4.08 | 102617-6 
: RSMMC 64 an SEA ‘ oO) BRE i Tare 64 RT TEE 
: F 81 | 6- Z 16 | B | 912(23.16) | A26724-ND 4.32 3.89] 102618-6 4 : i - 
16 |g | 1720(43.69) | agso02-ND 5.01 451 | 6-102202-3 C A26725-ND 3.57 3.22 | 87589-4 8 Loc | MOPS) | aze776-ND__ 411 __ 3.70] 67579-6 
18 | 4% | 4.920 (48.77) | A88003-ND 5.43 4.89) 6-103414-6 A A26726-ND 6.15 5.54] 103168-7 A A26777-ND 6.81 6.13] 103166-8 
B_| 1920 (48. A33004-ND _5.49_—_4.95 | 6-102202-5 18 | B | 1.012 (25.70) | A26727-ND 4.74 4.27] 102618-7 20 | B | 1.112(28.24) | A26778-ND 5.55 5.00 102617-8 
20 | B | 2120(53.85) | A33007-ND 5.94 5.35 | 6-102202-7 C A26728-ND 5.28 4.76 | 87589-5 C A26779-ND 4.53 4.08 | 87579-7 
; 7 A A26729-ND 6.90 6.21 | 103168-8 A A26780-ND 882 7.941 1-103166-0 
Fig. 2 - .025” (.64mm) Square Right Angle Post, : : 
2 ee een Ce : 20 | B | 1.112(28.24) | A26730-ND 5.22 4.70 | 102618-8 24 | B | 1.312(33.32) | aze7si-ND 795 7.16] 1-102617-0 
C A26731-ND 6.30 _5.67 | 87589-6 ¢ A26782-ND 681 613 87579-9 
3 | # | azocioe7) | A26854-ND 153° 7.38) 103361-1 A AOG7AEND 7476.73 | 103168- E - 
B |” : A26655-ND 1.55 1.40 | 3-102203-4 22 | g | 1.212 (80.78) | p56733-np 570 5.13 | 102618-9 A A26783-ND 9.03 8.13) 1-103166-1 
z d 26 | B | 1.412 (35.86) | A26784-ND 7.11 6.40] 1-102617-1 
A B2GCSTENDID 1.86 1.68) 103361-2 A A26735-ND 7.74 6.97 | 1-103168-0 C A26785-ND 582  5.24| 1-87579-0 
4 B } 520(13.21) | A26658-ND = 1.72 1.55) 102203-1 24 | B | 1.312 (33.32) | A26736-ND 6.15 5.54] 1-102618-0 - - 
Cc A26659-ND 1.50 1.35 | 102523-1 c A26737-ND 498 4.49 | 87589-8 A A26786-ND 10.59 9.54] 1-103166-3 
A A26660-ND 3.21 2.89] 103361-3 A AQ6736-ND 6.70 7.83] 1-103168-1 | | °° | B | 1812 (4094) | Mere A aN ao 
5 | B | 620(15.75) | A26661-ND 3.12 2.81) 102203-2 26 | B | 1.412 (35.86) | A26739-ND 6.48 5.84 | 1-102618-1 tiie p00 S288: SEBTOTSs 
C A26662-ND 258 2.33) 102523-3 C A26740-ND 5.22 4.70| 87589-9 34 | A | 1.812 (46.02) | A26789-ND 11.82 10.64] 1-103166-5 
A A26663-ND 3.36 3.03 | 103361-4 A A26741-ND 9.96 8.97 | 1-103168-3 40 | A | 2.112(63.64) | A26791-ND 8.43 _—_7.59| 1-103166-8 
6 | B | .720(18.29) | A26664-ND 3.21 2.89] 102203-3 30 | B | 1.612(40.94) | A26742-ND 7.44 6.70] 1-102618-3 50 | A | 2.612 (66.34) | A26794-ND 16.71 15.04| 2-103166-3 
C A26665-ND 2.58 2.33 | 102523-4 C A26743-ND _5.97__5.38 | 1-87589-1 Fig. 4 —.025” (.64mm) Square Right-Angle Post, 
3 820 (20.83) ee oa ae ae au | 8 1.812 (46.02) > (Bee Ph Peter eaten one eomeler 
7 ROcceaATIM 7.68 2.60| 108095 C ADS7AG-ND 933 8.40 | 1-87589-3 A A33076-ND 2.49 2.25] 5-103166-1 
6 | B | .412(10.46) | A83077-ND 2.04 1.84) 5-102617-1 
A A26669-ND 3.99 3.60] 103361-6 A A26747-ND 8.13 7.32) 1-103168-8 C A33078-ND 252 2.27] 8-87579-5 
8 | B | 920(2337) | A26670-ND 3.72  3.35| 102203-5 40 | B | 2.112 (53.64) | A26748-ND 9.66 8.70) 1-102618-8 A PaaS 3.15 2.e4| 5103166 
C A26671-ND 3.00 2.70| 102523-6 c A26749-ND 10.77 __9.70 | 1-87589-6 8 | & | 512 (13.00) pete a Bas Beas 
A A26672-ND 4.47 4.03] 103361-8 A A26750-ND 16.17 14.56 | 2-103168-3 a “ + . : 
10 | B | 1.120(28.45) | A26673-ND 4.14  3.73| 102203-7 50 | B | 2.612 (66.34) | A26751-ND 11.88 10.70| 2-102618-3 A A33081-ND 3.75 3.38 | 5-103166-3 
c A26674-ND 318 287) 102523-8 C A26752-ND 13.26 11.94 | 2-87589-1 10 | B | .612(15.54) | A33082-ND 3.09 2.79] 5-102617-3 
4 ; E A A26753-ND 19.08 17.18 | 2-103168-8 c A33083-ND_ 2.67 2.41 | 5-87579-2 
A A26675-ND 4.98 4.49 | 1-103361-0 60 3.112 (79.04) 
12 | B | 1.320(3.53) | az6676-ND 474 4.27 102203-9 B A26754-ND 14.16 12.75 | 2-102618-8 A A33084-ND 4.14 3.73 | 5-103166-4 
C A26677-ND 3.45 3.11 1-102523-0 Fig. 3 - .025” (.64mm) Square Straight Post, 12 | B | .712 (18.08) | A34984-ND 3.39 3.06 | 5-102617-4 
B A26679-ND 5.19 4.68 | 1-102203-1 with Detent Windows — RoHS Compliant ¢ A33085-ND 2.97 2.68 | 5-87579-3 
14 1c | 1520(88.61) | pogego-np 3.66 3.30 | 1-102523-2 A AS3034ND 2.34 2.11] 51031681 sac libe oe CBR 
: . 7 6 | B | .412(10.46) | A33035-ND 1.89 1.71) 5-102618-1 / . H ; 49 | 5- - 
15 | B | 1.620(41.15) | A26681-ND 6.78 6.11 | 1-102203-2 : (10.46) peeeeom 180 171) 5102618" onc eee 
A A26682-ND 6.21 5.59 | 1-103361-4 
16 B 1.720 (43.69) A26683-ND 582 5.24] 1-102203-3 A A33037-ND 297 2.68] 5-103168-2 A A33087-ND 5.46 4.92 | 5-103166-6 
7a |B 1 1900(48.77) WAOESRSNIDEN G07 5.05 | 41020038 8 B | 512(13.00) | A33038-ND 2.49 2.25) 5-102618-2 16 | B | .912(23.16) | A33088-ND 4.23 3.81 5-102617-6 
920 (48.77) : : C A33039-ND 2.07 _1.87 | 8-87589-5 C A33089-ND 3.60 3.24 | ‘5-87579-5 
20 | § | 2420(6085) Reem oo, bas | dione A A33040-ND 3.66 3.30 | 5-103168-3 A A33090-ND 6.00 5.40| 5-103166-7 
: : 10 | B | 612(15.54) | A33041-ND 288 2.60] 5-102618-3 18 | B | 1.012(25.70) | A34986-ND 4.71 4.24] 5-102617-7 
Fig. 2 - .025” (.64mm) Square Right Angle Post, with C A33042-ND 3.57 3.22 | 5-87589-1 ic A33091-ND 3.87 3.49] 5-87579-6 
Standoffs — RoHS Compliant A A33043-ND 4.20 3.78 | 5-103168-4 A A33092-ND 6.39  5.76| 5-103166-8 
A A35068-ND 1.44 1.30] 5-103361-1 12 B | .712 (18.08) | A33044-ND = 2.79 2.51 | 5-102618-4 20 B | 1.112 (28.24) | A33093-ND 5.04 4.54 5-102617-8 
3 B | .420(10.67) | A33008-ND 1.45 1.31] 8-102203-4 c A83045-ND_ 2.73 2.28 | 5-87589-2 c A33094-ND 4.23 3.81 | 5-87579-7 
6 A33009-ND 1.23 1.11 | 5-102523-2 A A33046-ND 4.74 4.27 | 5-103168-5 A A33095-ND 8.257.431 6-103166-0 
A A33010-ND 1.77 1.60 | 5-103361-2 14 B 812 (20.62) | A33047-ND 3.66 3.30] 5-102618-5 i : “ 2 | 
24 | B | 1.312 (33.32) | A34347-ND 7.44 6.70 6-102617-0 
4 | B | 520(13.21) | A34978-ND 1.61 1.45 | 5-102203-1 c A33048-ND 3.03 2.73 | 5-87589-3 C A33096-ND 639 5.76) 5-87579-9 
C A33011-ND 1.35 1.22 | 5-102523-1 A A33049-ND 5.28 4.76 | 5-103168-6 
A A33097-ND 8.46 7.62 | 6-103166-1 
A A33012-ND 3.03 2.73 | 5-103361-3 is : eae (es18) Ean a oe a ea 26 | B | 1.412 (35.86) | A34999-ND 6.63 5.97 | 6-102617-1 
5 | B | .620(15.75) | A83013-ND 294 265) 5-102203-2 E 5 ¢ A33098-ND 549  4.95| 6-87579-0 
C A33014-ND 2.40 __2.16 | 5-102523-3 A AB2555-ND 5.76 5.19 | 5-103168-7 
A A30557-ND 3.122 81) Sa0agei-a | | 18 | B | 1.012 (25.70) | A33052-ND 4.47 4.03 | 5-102618-7 A Poco N Dim 9.63 8.67) 6-103166-3 
: : C A33053-ND 492 4.43) 5-87589-5 30 | B | 1.612 (40.94) | A35000-ND 7.56 6.81] 6-102617-3 
6 | B | .720(18.29) | A33015-ND 3.03 2.73] 5-102203-3 : : i “87579. 
5 z - C A35007-ND 6.15 __5.54| 6-87579-2 
C A34979-ND 2.40 2.16 | 5-102523-4 A AB2556-ND 6.51 5.86 | 5-103168-8 
A ASS01G-ND 2.2 2031 5103361 20 B | 1.112 (28.24) | A33054-ND 4.83 4.35 | 5-102618-8 34 A 1.812 (46.02) A33100-ND 11.07 9.97 | 6-103166-5 
7 |B | s20@0ss |apsoieND | 213 192| Sinan ¢ BSSOOENME 5.88 5.30 | 5:87589-6 Bt” ——_ HESSD 8.61_7-75 | @-102617°5 
co |. (20.83) Ags0te-ND 177 160 | S-100599-5 22 | A | 4212(0-78) | 433056-ND 7.02 6.32) 5-103168-9 A A33101-ND 7.92 7.13 | 6-103166-8 
i AGAUTONDIM 375338 | §103361-6 Bi ‘ A34987-ND 5.34 4.81 | 5-102618-9 40 | B | 2.112 (53.64) | A33102-ND 987 8.89] 6-102617-8 
3 | B | .920(23.37) | A33020-ND 348 3.14) 5-102203-5 A A33057-ND 7.26 6.54 | 6-103168-0 C A35008-ND 7.98 _7.19 | 6-87579-7 
co |. . RORRIM 292  294| s-i025036 24 | B | 1.312 (33.32) | A33058-ND 5.76 5.19 | 6-102618-0 A A35012-ND 15.63 14.07 | 7-103166-3 
ri RecceeNnWM 4.20 3.78 | 51033618 ¢ A33059-ND 4.65 4.19 | 5-87589-8 50 | B | 2.612 (66.34) | A35009-ND 1215 10.94] 7-102617-3 
: : A A33060-ND 8.16 7.35 | 6-103168-1 c A35013-ND 9.87 8.89 | 7-87579-2 
10 | B | 1.120 (28.45) | A33022-ND 3.90 3.51 | 5-102203-7 26 | B | 1.412(35.86) | A33061-ND 6.06 546 6-102618-1 
C A33023-ND 3.00 2.70 | 5-102523-8 C . . A33062-ND 483 435 5-87580-9 Fig. 5 - ACTION PIN .025” (.64mm) Square Straight Post, 
A A33024-ND 4.65 4.19 6-103361-0 A A33063-ND 9.33 8.40 6-103168-3 atta 
12 | B | 1.320 (33.53) | A33025-ND 4.47 4.03 | 5-102203-9 30 | ¢ | 1.612 (40.94) | paangs. nD 65.61 5.05 | 6-87589-1 6 412 (10.46) | A26690-ND 7.95 7.16] 102699-2 
C A34992-ND _-3.21_—_—-2.89 | 6-102523-0 - : 8 512 (13.00) | A26692-ND 9.24 8.32] 102699-3 
A A33066-ND 10.41 9.37 | 6-103168-5 
A A33026-ND 5.22 4.70] 6-103361-2 t 7 i 10 A 612 (15.54) | A26694-ND 11.46 10.32] 102699-4 
34 | B | 1.812 (46.02) | A33067-ND 7.71 6.94] 6-102618-5 
14 | B | 1.520 (38.61) | A33027-ND 4.80 4.32 | 6-102203-1 C A33068-ND 624 562) 6-87589-3 16 912 (23.16) | A26696-ND 13.83 12.45 | 102699-7 
C A34993-ND 3.42 3.08 | 6-102523-2 A OaEGNIME 7.59 6.641 61031600 20 1.112 (28.24) | A26698-ND 17.04 15.34] 102699-9 
15 | C | 1.620(41.15) | A33028-ND_ 6.36 5.73 | 6-102203-2 40 | B | 2.112 (53.64) | A33070-ND 9.06 8.16) 6-102618-8 26 1.412 (35.86) | A26700-ND 16.20 14.58 | 1-102699-2 
A A33029-ND 5.82 5.24] 6-103361-4 Cc A33071-ND 7.17 (6.46 | 6-87589-6 30 | | 1.612 (40.94) | A26702-ND 17.04 15.34) 1-102699-4 
16 | B | 1.720(43.69) | A33030-ND 5.46 4.92] 6-102203-3 A A33072-ND 15.18 13.67 | 7-103168-3 40 2.112 (53.64) | A26704-ND 19.50 17.55) 1-102699-9 
Cc A33031-ND 3.66 ~—-3.30| 6-102523-4 50 | B | 2.612 (66.34) | A33073-ND 10.83 9.75] 7-102618-3 60 3.112 (79.04) | A26706-ND 24.33 21.90 | 2-102699-8 
18 B_ | 1.920 (48.77) | A34991-ND 5.85 5.27] 6-102203-5 C A33074-ND 8.97 8.08 | 7-87589-1 Fig. 5 - ACTION PIN .025” (.64mm) Square Straight Post, 
20 A 9.120 (63.8 A35005-ND 6.99 6.30] 6-103361-8 60 B | 3.112 (79.04) | A35010-ND 13.26 11.94 | 7-102618-8 with Detent Windows — RoHS Compliant 
B | 2120 (53.85) | 33032-ND 6.57 5.92 | 6-102203-7 Fig. 4 - .025” (.64mm) Square Right-Angle Post, with 6 “412 (10.46) | A33103-ND 7.44 6.70] 5-10269-2 
Double Row - .066” (1.68mm) Pin to Shroud End Detent Windows 8 512 (13.00) | A83104-ND 861 7.75] 5-102699-3 
Dimension A A26756-ND 2.61 2.35 | 103166-1 10 A .612 (15.54) | A33105-ND 10.74 9.67 | 5-102699-4 
Figs d= ODE" earinah Gauare Straiatt Past 6 | B | .412(10.46) | a26757-ND 2.22 2.00 102617-1 16 912 (23.16) | A33106-ND 12.96 11.67) 5-102699-7 
= ee mums Windows 2 C A26758-ND 2.67 2.41] 3-87579-5 20 1.112 (28.24) | A33107-ND 15.93 14.34] 5-102699-9 
A A26708-ND 2.52 2.27] 103168-1 A A26759-ND 3.39 3.06 | 103166-2 26 | , | 1-412 (35.86) | A33108-ND 15.18 13.67) 6-102699-2 
6 B | .412(10.46) | A26709-ND 2.04 1.84 | 102618-1 8 B | 512(13.00) | A26760-ND 279 2.52) 102617-2 40 2.112 (53.64) | A83110-ND 18.30 16.47 | 6-102699-9 
C A26710-ND _3.21__—-2.89 | 3-87589-6 ¢ A26761-ND 2.73 2.46 | 87579-1 (Continued) 
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= Tyco Electronics AMP AMPMODU Shrouded Headers - .100” (2.54mm) Centers (cont) 


Authorized Distributor 


No. of | Plat-| Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat-| Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat-| Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. 
Fig. 3 - .025” (.64mm) Square Straight Post, 12 A 880 (22.35) A33118-ND 4.02 3.62 | 5-103169-4 Fig. 4 - .025” (.64mm) Square Right-Angle Post, with 
with Detent Windows B : 7 A33119-ND 3.57 3.22 | 5-102619-4 Detent Windows — RoHS Compliant 
6 AT 590 (14.73) | A26815-ND 246 2.22] 103169-1 ia | A 980 (24.89) A33120-ND 4.59 4.14 | 5-103169-5 10 | A | .780(19.81) | A33140-ND 3.66 3.30] 5-103167-2 
BE) : A26816-ND 2.58 2.33 | 102619-1 B |” : A33121-ND 3.66 __3.30 | 5-102619-5 12 | 4 | geo 2235) | ASS141-ND 414 3.73) 6-103167-3 
8 AT gsoci727) | A26817-ND 3.15 2.84] 103169-2 te | A | +080 (27.43) | 98122-ND 4.81 4.33 5-103169-6 B | i A34982-ND_ 3.39 3.06 | 5-102570-4 
p | -680(17. A26818-ND 2.67 _2.41 | 102619-2 Be: |." : A33123-ND 4.02 _3.62 | 5-102619-6 4 | A 980 (24.89) A33142-ND 4.71 4.24] 5-103167-4 
10 | A | zeoctast | 226819-ND 3:78 3.41] 103169-3 18 | A | 4.180 (29.97) | A33124-ND 5.76 5.19 | 5-103169-7 B A34983-ND_ 3.84 3.46 | 5-102570-5 
Bf et’ | Azes20-no_ 3092.79 | 1026419-3 A AS3125-ND 5.71 5.15] 6-103169-8 | 16 | * | 1.080 (27.43) | ASS143-ND 5.61 5.05) 5-103167-5 
20 1.280 (32.51) : i B A34338-ND 4.26 _3.84 | 5-102570-6 
A A26821-ND 4.32 3.89] 103169-4 B A33126-ND 4.83 4.35 | 5-102619-8 
12 880 (22.35) 3 a A A33144-ND 6.04 5.44 | 5-103167-7 
B A26822-ND_ 3.78 _—-3.41 | 102619-4 A A33127-ND 9.60 8.64 | 6-103169-0 20 1.280 (32.51) 
24 1.480 (37.59) B A34348-ND 5.22 4.70 | 5-102570-8 
A A26823-ND 4.89 4.41] 103169-5 B A33128-ND 5.76 _5.19 | 6-102619-0 
14 | 4 | -980(2489) |ioesounn | 393 as4| iosei95 o4 | A | 4.480 (9759) | A33145-ND 8.79 7.92) 5-103167-9 
: : 26 | A | 4sa0 (40.13) |ASsl29-NDE) 7.86 7.08) 6-103169-1 B | YY) | A33146-ND 8.01 7.21 | 6-102570-0 
Preece tre (27.43) A26825-ND 5.29 4.77] 103169-6 B A33130-ND 6.06 _5.46 | 6-102619-1 me | A I tseo ania | AS347-ND 8.16 7.35) 6-103167-0 
B A26826-ND 4.32 3.89 | 102619-6 30 A 1.780 (45.21) A33131-ND 9.00 8.10] 6-103169-3 B 580 (40.13) | q3qqg7-ND 6.63. «5.97 | 6-102570-1 
18 A_ | 1.180 (29.97) | A26827-ND 615 5.54 | 103169-7 B é i A83132-ND 6.90 6.21 | 6-102619-3 A A33148-ND 10.08 9.08! 6-103167-4 
A A26828-ND 6.28 5.66 103169-8 34 | A | 1.980 (50.29) | A33133-ND 10.08 9.08 | 6-103169-5 34 |p| 1-980(60.29) | pzqqga-np 8617.75 | 6-102570-5 
20 1.280 (32.51) 
B A26829-ND 5.22 4.70 | 102619-8 40 A | 5580 (571) A33135-ND 7.59 6.84 | 6-103169-8 40 B | 2.280 (57.91) | A33149-ND 9.87 8.89] 5-102570-1 
24 1.480 (37.59) prea ue oa estes B A33136-ND 9.06 8.16 | 6-102619-8 Fig. 5 - ACTION PIN .025” (.64mm) Square Straight Post, 
z : 7.56 | 1- - A A33137-ND 14.01 12.61 | 7-103169-3 with Detent Windows 
26 B 1.580 (40.18) A26833-ND 6.48 5.84 | 1-102619-1 7 B SHBOTOS I) A33138-ND 7.17 6.46 | 7-102619-3 6 A 580 (14.73) | A26691-ND 8.91 8.02] 1-102557-0 
30_| B | 1.780 (45.21) | A26835-ND_7.41___ 6.67 | 1-102619-3 Fig. 4 - .025” (.64mm) Square Right-Angle Post, with 8 A | .680(17.27) | A26693-ND 9.66 8.70 1-102557-1 
ag | A | a689 (50.29) A26836-ND 10.80 9.72] 1-103169-5 Detent Windows 10 | A | .780(19.81) | A26695-ND 11.46 10.32 | 102557-9 
B : : A26837-ND 11.64 10.48 | 1-102619-5 7 A a0 49.81) | A26797-ND 3.93 3.54 103167-2 16 A | 1.080 (27.43) | A26697-ND 13.83 12.45 | 1-102557-4 
40 | B | 2.280 (57.91) | A26839-ND 13.47 12.13 | 1-102619-8 a | 78011881) | aze7og-np 3.33 3.00 | 102570-3 20 | A_ | 1.280 (32.51) | A26699-ND 14.88 13.40 | 102557-2 
50 | A | 2760 (7o.61) RZERAONDIS) 15.00 13.50 | 2-103169-3 42 | 4 | geo co.95) | A26799-ND 4.44 4.00 103167-3 30 | A | 1.780 (45.21) | A26703-ND 17.04 15.34] 102557-4 
B | : A26841-ND__ 11.88 10.70 | 2-102619-3 B | 580 (22.35) | aregoo-nn 3.66 3.30 | 102570-4 40 | A | 2.280(57.91) | A26705-ND 19.50 17.55 | 102557-1 
60 | A | 3.280 (83.31) | A26842-ND 18.48 16.64 | 2-103169-8 A A26801-ND 5.01 4.51 | 103167-4 60 | A | 3.280(83.31) | A26707-ND 24.33 21.90] 102557-7 
14 980 (24.89) 
Fig. 3 - .025” (.64mm) Square Straight Post, B A26802-ND 4.08 3.68 | 102570-5 Fig. 5 - ACTION PIN .025” (.64mm) Square Straight Post, 
with Detent Windows — RoHS Compliant 16 A | 4.080 (27.43) A26803-ND 5.97 5.38) 103167-5 with Detent Windows — RoHS Compliant 
z a z Bi” ; A26804-ND 4.56 4.11 | 102570-6 6 A | .580(14.73) | A34995-ND 8.31 7.48] 6-102557-0 
6 A | ceo i479) | AS3112-ND 2.28 2.06 | 5-103169-1 
p | 580(14.73) | agst13-no 2.40 2.16 | 5-102619-1 20 | A | 1.280(32.51) | A26805-ND 6.45 _5.81 | 103167-7 8 A | .680(17.27) | A34996-ND 9.06 8.16 | 6-102557-1 
; AT geo ctz.27) | AS8114-ND 2.97 2.68) 5-103169-2 24 | A | 1.480 (37.59) | A26807-ND 9.39 _ 8.46 | 103167-9 16 | A | 1.080 (27.43) | A33151-ND 12.96 11.67 | 6-102557-4 
| 98001727) | ag3tt5-ND 252 2.27 | 5-102619-2 26 | A | 1.580 (40.13) | A26809-ND 8.70 —_7.83 | 1-103167-0 20 | A_| 1.280 (32.51) | A34980-ND 13.98 12.59 | 5-102557-2 
wo | A 780 (1981) A33116-ND 3.57 3.22 | 5-103169-3 3a | A | 498016029) | A26811-ND 10.80 9.72 | 1-103167-4 40 | A | 2.280 (57.91) | A33153-ND 18.30 16.47 | 5-102557-1 
B | ° ; A33117-ND 2.88 2.60 | 5-102619-3 B_| 1980 (50-29) | aregis-nD 12.72 11.45 | 1-102570-5 60 | A | 3.280(83.31) | A34981-ND 22.77 20.50 | 5-102557-7 
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AMPMODU MTE Shrouded Latching Headers - .100” Centers @ WS 


MATERIAL: 


* Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated 


* Posts: Brass 


Contact Plating: 


A: 30u gold on contact area, 100p minimum tin-lead on solder area, with 
entire post underplated 50u nickel 

B: 15y gold on contact area, 100y minimum, tin-lead on solder area, 
with entire post underplated 50p nickel 


: a : Swaged 
C: 100p Tin-lead over 50p nickel on entire post Retention Tail 
D: 100p Tin over 50p nickel on entire post 

No. of | Plat- Dim. A Digi-Key Price Each | AMP. No. of | Plat- Dim. A Digi-Key Price Each} AMP No. of | Plat- Dim. A Digi-Key Price Each |AMP 

Pos. | ing | Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing | Inch(mm) | PartNo. 1 25| Part No. Pos. | ing| Inch(mm) | PartNo. il 25 |Part No. 

Fig. 1 — Single Row, .025” (.64mm) Fig. 1 — Single Row, .025” (.64mm) 20 A 2100 (53.34 A35038-ND 2.55 2.30 |6-103904-9 
Square Right Angle Post, with Holddown Square eau ohare rest, clea Holddown p | 2-100 (63.34) | 36q36-ND 2.72 2.45 |6-103673-9 
f+) ompiiani " 
A A28574-ND 79 .71)103904-1 7 Gao Tt S00 : ig ae os new — pepe 
: : ight tf, it! it 
2 | B | .200(7.62) |(AgB575-ND 74 68) 103673-1 2 | B | .300(7.62) | A33839-ND 74 .68)5-103673-1 bata if adhd Beeld 
C A28576-ND 51.46 |103672-1 D A33840-ND ‘59 53 |5-103672-1 ; ; sane ESD 2 60 10800 
A A28577-ND 1.17 1.06 |103904-2 A A33841-ND 1.14 1.03 [5-103904-2 el (7.62) (GERAD 59 a jose 
3 | B | .400(10.16) | A28578-ND 70 .64|103673-2 3 8 400 (10.16) eel a cs pa eg rl 2862 1-ND “01 wail aoaene> 
o BZeS 72ND 60) 54 |086722 A 7433844-ND a0 7a |st0a9048 3 | B | .400(10.16) | A28622-ND 70 — .64|103635-2 
a Cease oBB: 218 ADOT S 4 | B | .500(12.70) | A33845-ND 78 71)5-103673-3 ¢ A28623-ND 65 59 /103634-2 
4 | B | .500 (12.70) |gh28581-ND 78 .71)103673-3 C A35017-ND ‘92 83 /5-103672-3 A A28624-ND 86.78 |103906-3 
c A28582-ND 80.73 |103672-3 A A33846-ND 143 1.02/5-103904-4 4 | B | .500 (12.70) | A28625-ND 78 — .71|103635-3 
5 | 4 eoors.zq) | 428583-ND 1.13 1.02 |103904-4 5 | B | .600 (15.24) | A33847-ND 102 92 |5-103673-4 c A28626-ND 84.77 |103634-3 
g | 600 (15.24) | pogeea-np 1.02  .92|103673-4 C A35018-ND 1.43 1.29 |5-103672-4 A A28627-ND 143 1.02 /103906-4 
A ‘A28586-ND 1.51 1.36 /103904-5 A A33848-ND 4.51 1.36 )5-103904-5 5 B | .600 (15.24) | A28628-ND 86 .78 |103635-4 
6 | B | 7ooc7.7e) | a28se7-ND 93a |t0ne7a-8 6 | 8 | .700(17.78) | A33849-ND 93 85 |5-103673-5 y A28629-ND 71___.64|103634-4 
‘ (Re ‘nn 4.38 doaerDs D A33850-ND 1.53 1.38 |5-103672-5 A 7A28630-ND 7211.09 103906-5 
7 | AJ 0020.32) | 438022-ND 1.78 1.61 [5-103904-6 6 | B | .700(17.78) | A28631-ND 93 .85|103635-5 
A A28589-ND 1.55 1.40 |103904-6 B | : A35020-ND 1.16 1.05 |5-103673-6 C A28632-ND 98 89 |103634-5 
7 | B | 800 (20.22) eee 1.01 91) 108678-6 A 435023-ND 192 _1.73/5-103904-7 A A28633-ND 151 1.36] 103906-6 
¢ eee BBB 310210807220 8 | B | .900 (22.86) | A33852-ND 1.08  .98/5-103673-7| | 7 | B | .800(20.32) | A28634-ND 1.01 .91/103635-6 
8 | 4 | 900 22.86) | 428592-ND 1.67 1.51 |103904-7 C A35019-ND 1.39 1.25 |5-103672-7 ¢ A28635-ND 1.26 1.14 |103634-6 
B |” 8°) | 928593-ND 1.08.98 |103673-7 9 |B | 1,000 (25.40) | 433853-ND 1.46 1.05 |5-103673-8 A A28636-ND 4.23 1.11 /103906-7 
8 | g | -900(22.86) | pog637-nD 1.08 98 |103635-7 
io | A 1.100 (27.94) A28596-ND 1.81 1.63 )103904-9 A A33155-ND 2.08 1.88 |5-103904-9 : : 
B |" %) | 928597-ND 1.24 1.12 |103673-9 10 | B | 1,100 (27.94) | A33854-ND 1.24 1.12|5-103673-9 A A28639-ND 1.57 1.42]103906-8 
y A34349-ND 1.21 1.10 |5-103672-9 9 | B | 1.000 (25.40) | A28640-ND 1.16 1.05 |103635-8 
A A28601-ND 1.67 1.50 |1-103904-1 
12 | 3 | 1.300 (83.02) | pogeqo-np 445 131/1-103673-1| |_11_|_8 | 1.200 (30.48) | A35030-ND 1.85 1.67 |6-103673-0 G (ESSA) 89 -90/108634-8 
A A28605-ND 1.97 1.78 |1-103904-3 A A35036-ND 1.92 4.73/6-103904-1] | 49 | % | 4 199 (27.94) | A28642-ND eyed ees 
14 | g | 1500 (38.10) | pogeag-np 190 171 |1-103673-3/ | 12 | B | 1.300 (33.02) | A35031-ND 1.66 1.50 |6-103673-1 8 A28643-ND 1.24 1.12 |103635-9 
- : c A35027-ND 1.68 1.52 |6-103672-1 A A28645-ND 1.57 1.42 |1-103906-0 

15 | B_| 1.600 (40.64) | A28607-ND 1.68 1.51 |1-103673-4 " aSCSTENT 327 205161030043) | 11 | 8 | 1-200 (30.48) | Az8646-ND 1.37 1.24|1-103635-0 

16 | B | 1.700 (43.18) | A28608-ND 2.05 1.85/1-103673-5| | 14 | g | 1.500 (38.10) | agcqa0.Np 248 1.97|6-103673-3 . ee = = es 

17 | B | 1.800 (45.72) | A28522-ND 2.20 1.99]1-103673-6| [15 | B | 1.600 (40.64) | A36033-ND 193 174[6-10367-4] | 4) | & | 4300/3202) | 28640-ND Wag’ “onlaciosasect 

oo | 4 | e100 ¢63:34) | 428612-ND 2.22 2.00|1-103904-9| | 16 | C | 1.700 (43.18) | A35028-ND 1.94 1.75 |6-103672-5 C AD8650-ND or Giga lacioapaast 

B | 2-100 (53.34) | nog613-no 2.36 2.13|1-103673-9| | 47 | B | 1.800 (45.72) | A36034-ND 2.53 2.29 /6-103673-6 (Gontinied) 
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Tyco Electronics AMP ANIPMODU MTE Shrouded Latching Headers - .100” Centers (cont, 


Authorized Distributor 


No. of | Plat- Dim. A Digi-Key Price Each | AMP. No. of | Plat- Dim. A Digi-Key Price Each | AMP No. of | Plat- Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | ing | Inch(mm) | PartNo. il 25 |Part No. Pos. | ing | Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing} Inch(mm) | PartNo. 1 25 |Part No. 
A A28653-ND 1.86 1.68] 1-103906-3 A A28511-ND 1.95 1.76 | 1-103908-4 Fig. 3 — Single Row, .025” (.64mm) Square Straight Post, 
14 | B J 1.500 (38.10) | A28654-ND 1.50 1.36 | 1-103635-3 15 | B J 1.600 (40.64) | A28512-ND 5.04 4.54] 1-103670-4 without Holddown and without Swage Retention Tail 
(40.64) 
c A28655-ND 1.35 1.22 | 1-103634-3 C A28513-ND 4.93 4.44|1-103669-4 RoHS Compliant 
B A28656-ND 1.59 1.44 /1-103635-4 F i z A A33921-ND 73 .66)5-103735-1 
15 4.600 (40.64 A A28514-ND 1.91 1.72) 1-103908-5 
C (40.64) | n98657-ND 1.40 1.27 |1-103634-4 16) g | 1.700 (43.18) | pogct5-ND 1.75 1.58/1-103670-5| | 2 | B | .300(7.62) | A33922-ND 69 .63)5-104363-1 
16 | C | 1.700 (43.18) | A28659-ND 1.81 1.63 |1-103634-5 B 428794-ND Tar. 4164 Asioas70e8 D A33923-ND 59 .53/5-103639-1 
17 | A | 1.800 (45.72) | a28557-ND 7.46 6.72|1-103006-6| | 1” | ¢ | 1:800(45.72)| popct7 vp 151 1.36 /1-103669-6 A A33924-ND 83 .75|5-103735-2 
3 | B | .400 (10.16) | A32564-ND 77 .70|5-104363-2 
A A28661-ND 2.48 2.23) 1-103906-9 20 | B | 2.100 (53.34) | A28519-ND 2.10  1.90]1-103670-9 
20 | & | 2.100 (53.34) | poeego-np 190 171 /4-108636-9 : - rs aE D A33925-ND 71 .64)5-103639-2 
; 5 = ig. 3 — Single Row, « -64mm, A A33926-ND 94 .85]5-103735-3 
Fig. Ed — Single Row, 202 (.64mm) Square Straight Post, with Swage Retention Tail 4 B | .500 (12.70) | A32565-ND 93 84 |5-104363-3 
Square Right Angle Post, without Holddown 5 - 7 ; 
RoHS Compliant RoHS Compliant D A33927-ND 70 — .64)5-103639-3 
A A33892-ND 73 66 /5-103908-1 A A33928-ND 1.04  .94|5-103735-4 
A A33855-ND ‘86.77 |5-104935-5 
2 B | .300 (7.62) | A33856-ND ‘62 56 |5-103635-1 2 p | 00(7-62) | 33893-ND 55 50 /5-103669-1 5 B | .600 (15.24) | A33929-ND 1.02  .92|5-104363-4 
D A33857-ND 60 55 /5-103634-1 3 | 4) aco ote) | 438894-ND 83 .75|5-103908-2 D A33930-ND 87 _.79|5-103639-4 
A 7433858-ND e476 151049358 p | 400 (10.16) | 433895-ND 71 .64|5-103669-2 A A33931-ND 1.15 1.04)5-103735-5 
3 | B | .400 (10.16) | A32563-ND 77 70)5-103635-2 A A33896-ND 94 85 /5-103908-3 6 | B | .700(17.78) | A33932-ND 1.09 98 |5-104363-5 
D A33859-ND wal 64 |5-103634-2 4 p | 900 (12.70) | a33a97-np 78 71 |5-103669-3 D A33933-ND 1.08 97 )5-103639-5 
A A33860-ND 94 85 |5-104935-1 A 'A33898-ND 1.04 94 15-103908-4 A A33934-ND 1.13 1.03 | 5-103735-6 
4 | B | .500(12.70) | A33861-ND (93 .84/5-103635-3 5 | p | .600(15.24) | pa9e99-np 34 76 \s-10a669-4| | 7 | B | -800 (20.32) | A33935-ND 1.20 1.08 |5-104363-6 
D A33862-ND 93 .84/5-103634-3 i aSDIONE rr 77 TT D A33936-ND 87__.79|5-103639-6 
15 1.04|5- 5 
A A33863-ND 4.13 1.02 [5-104935-6 6 | 4 | -700(17-78) | aeote-nD os ae |s-to3669-5| | 8 | 2 | ooovz2.86) | 439938-ND 1.28 1.16 |5-104363-7 
5 | B | .600(15.24) | A33864-ND 88 79 |5-103635-4 Ss E 86 |5- B p | -900 (22.86) | ,33939-ND 1.03  .93|5-103639-7 
D A33865-ND 78 .71|5-103634-4 A 300 (20.32) A33901-ND 1.25 1.13 )5-103908-6 A A33940-ND 1.57 1.42|5-103735-8 
A A33866-ND 1.40 1.27 |5-104935-7 #2 12D), : A33902-ND 97.88 /5-103669-6 9 | B | 1.000 (25.40)) A33941-ND 1.39 1.25 |5-104363-8 
6 | B | .700(17.78) | A33867-ND 1.03  .93 |5-103635-5 A A33903-ND 1.35 1.22 /5-103908-7 D A33942-ND 1.09  .99|5-103639-8 
D A33868-ND 1.08 97 /5-103634-5 8 p | -900 (22.86) | a33904-nD 1.03  .93/5-103669-7 A A33943-ND 1.80 1.62/5-103735-9 
A A33869-ND 1.49 1.34]5-104935-8 A 433905-ND 146 1.32/5103908-8| | 10 | B | 1.100 (27.94) | A33944-ND 1.36 1.23 |5-104363-9 
7 | B | .800(20.32) | A33870-ND 4.11 1.00 |5-103635-6 9 | p | 1.000 (25.40) | nagqq6-np 409 99 /5-103669-8 D A33945-ND 1.16 1.05 |5-103639-9 
D A33871-ND 1.52 1.38 |5-103634-6 ; ASaOgTAD ses al BaNgOaES A A33046-ND 202 1.83 161037350 
A A33872-ND 4.29 1.17 /5-104935-2 10 | B | 1.100 (27.94) | a32566-ND 155 140/5-104360-9| | 11 | 8 | 1.200 (30.48) | A33947-ND 1.56  1.41|6-104363-0 
8 | B | .900(22.86) | A33873-ND 1.19 1.07 |5-103635-7 ae oe pessoas jaro 4ipe|61046603 D A33948-ND 1.29 1.16 |6-103639-0 
D A32562-ND 1.03 93 |5-103634-7 : : rn MEO T7115 esOa7agA 
A A33909-ND 1.62 1.46 |6-103908-0 : : 
A A33874-ND 1.57 1.42 |5-104935-9 12 | B | 1.300 (33.02) | A33950-ND 1.64 1.48 |6-104363-1 
11 | B | 1.200 (30.48) | A33910-ND 1.64 1.48 |6-104362-0 (33.02) 
9 B | 1.000 (25.40) | A33875-ND 1.27. 1.15 )5-103635-8 -200 (30.48) ‘ ‘ : Z 2 Cc A35015-ND 1.40  1.27|6-103639-1 
D A33876-ND 4.09 .99/5-103634-8 D A32560-ND 1.54 1.39 )6-103669-0 ri SESE EURRCNT IT STCECS 
A A33877-ND 1.63 1.47 |6-104935-0 A A33911-ND 1.83 1.65/6-103908-1| | 44 | | 4.500 (38.10) fea 194 175 Shwe 
10 | B | 1.100 (27.94) | a33878-ND 1.36 1.23/5-103635-9| | 12 | p | 1900(83.02)) aszqt0.np 1.35 1.22|6-103669-1 ; ; d ‘48 133 |6-103639- 
i aROND tae. 408 eaoseace D A33952-ND 1.48 1.33 |6-103639-3 
i E 19 i A A33913-ND 2.05 1.85 )6-103908-3 4 7 e 
B A33953-ND 2.03  1.83]6-104910-4 
A A35041-ND 1.57 1.42 |6-104935-1 14 | B | 1.500 (38.10) | A33914-ND 1.96 1.77|6-104909-3] | 15 1.600 (40.64) i f G 
D A33954-ND 1.54 1.39 |6-103639-4 
11 B | 1.200 (30.48) | A33880-ND 1.51 1.36 }6-103635-0 D A33915-ND 4.31 1.18 ]6-103669-3 
D A33881-ND 1.24 1.12 |6-103634-0 B A33955-ND 2.03  1.83]6-104910-5 
A A33916-ND 2415  1.94]6-103908-4 16 | p | 1.700 (43.18) | a33956-ND 4.61 1.45|6-103639-5 
A A33882-ND 1.64 1.48 |5-104935-4 15 | g | 1.600 (40.64) | a33q47-np 213 1.92/6-104909-4 
12 | B | 1.300 (33.02) | A33883-ND 1.59 1.44 |6-103635-1 : : A A33958-ND 2.45  2.21)6-103735-9 
D A33884-ND 1.46 1.32 |6-103634-1 16 | 4 | 4.700 (43.18) | 435039-N0 2410  1.89]6-103908-5] | 20 | B | 2.100 (53.34) | A33959-ND 2.23  2.01]6-104910-9 
A A35042-ND 1.86 1.68 /6-104935-3 BI leg | SEE) 2.13 1.93 /6-104909-5 D A33960-ND 1.91 1.73 |6-103639-9 
14 | B | 1.500 (38.10) | A33885-ND 1.65 1.49/6-103635-3) | 47 | B | 4 999 45.72)| 839919-ND 2.26 2.04 |6-104909-6 
D A33886-ND 1.48 1.34 |6-103634-3 cl. “7 | 35025-ND 1.73 1.56 |6-103669-6 Fig. 1 — Single Row, .025” (.64mm) 
15 = | +600 (a0.6a) | 833887-NO 1.75 1.58 |6-103635-4 20 | * | 2100 (62.34) | 833920-NO 244  2.20/6-103908-9 Square Right Angle Post, with Swage Retention Tail 
Di’ " A33888-ND 1.54 1.39 |6-103634-4 B |” 4 A35040-ND 2.34 2.11]6-104909-9 2 .300 (7.62) | A28675-ND 84 .76|104361-1 
is | = | 470014318) | 132889-ND 1.81  1.63/6-103635-5] | Fig. 3 — Single Row, .025” (.64mm) Square Straight Post, 3 400 (10.16) | A28676-ND 1.46  1.32|104361-2 
D .700 (43.18) | ,33890-ND 1.99 1.80 |6-103634-5 without Holddown and without Swage Retention Tail : B a le on patel a e hese 7 
A A35043-ND 2.48  2.23/6-104935-9 : H ‘ : ; 
20 |B | 2.100 (53.34) | aoa nD 196 1.77 /6-103635-9 A A28523-ND 66 .60|103735-1 6 700 (17.78) | A28679-ND 110.99] 104361-5 
é s 2 | B | .300(7.62) | A28524-ND 62 .57|103638-1 
7 - : : 8 “900 (22.86) | A28681-ND 1.27 1.15|104361-7 
Fig. 3 — Single Row, .025” (.64mm}) A A28526-ND 76 68 |103735-2 9 | B | 1.000 (25.40) 428682-ND 1.36 1.23 |104361-8 
Square Straight Post, with Swage Retention Tail Lf = : ; : 
i? fs 3 | B | .400 (10.16) | A28527-ND 68 — .62|103638-2 10 1.100 (27.94) | A28683-ND 1.79  1.62|104361-9 
A A28473-ND 66 .60/103908-1 C A28528-ND 65 .59/103639-2 12 1.300 (33.02) | A28684-ND 1.70 1.54] 1-104361-1 
PB) 30078) ead eae ee A A28529-ND 77 .10|103735-3 Fig. 1 — Single Row, .025” (.64mm) 
: - 4 B | .500 (12.70) | A28530-ND wal -64 | 103638-3 Square Right Angle Post, with Swage Retention Tail 
‘ saaniae peat a 2 ere c A28531-ND 64 58 |103639-3 RoHS Compliant 
c |) (0H) A28478-ND ‘65 59 /103669-2 A A28532-ND .95 86 |103735-4 2 300 (7.62) | A33961-ND 79 .71)5-104361-1 
5 | B | .600(15.24) | A28533-ND 86 .78|103638-4 3 400 (10.16) | A33962-ND 1.33 1.20] 5-104361-2 
A A28479-ND 86.78 103908-3 ¢ N28534-ND ‘79 _.72|103639-4 4 | B | .500(12.70) | 433963-ND 86 .78/5-104361-3 
4 | B | .500(12.70) | A28480-ND 78 .71|103670-3 5 “800 (15.24) | A33964-ND ‘o4 85 15-104361-4 
Cc A28481-ND wal 65 | 103669-3 A A28535-ND 1.04 .94 | 103735-5 
6 .700 (17.78) | A33965-ND 1.03.93 |5-104361-5 
A 108482-ND 95.86 |103908-4 6 | B | .700(17.78) | A28536-ND .93 85 |103638-5 
: ‘ C A28537-ND 98 89 /103639-5 7 800 (20.32) | A33966-ND 141 1.00 /5-104361-6 
5 | B | .600(15.24) | A28483-ND .86 — .78|103670-4 i : a 
7 TORISEND oy A ee abaee4 8 .900 (22.86) | A33967-ND 419 1.07 |5-104361-7 
a : : a 7 | 8 J 900 (20.32) | 428589-ND 1.01.91) 103638-6 9 | B | 1.000 (25.40) A33968-ND 1.27 1.15|5-104361-8 
A A28485-ND 1.04 94] 103908-5 ¢ A28540-ND 81.74 |103639-6 10 1.100 (27.94) | A33969-ND 1.68 1.52 |5-104361-9 
6 | B | .700(17.78) | A28486-ND .93 85 |103670-5 8 | 8 | 900 (22.86) | 428542-ND 1.08  .98 | 103638-7 12 1.300 (33.02) | A33970-ND 1.59 1.44 |6-104361-1 
; ee = = eee Gs 8°) | 428543-ND .93 85 |103639-7 Fig. 3 — Single Row, .025” (.64mm) 
I . D id A A28544-ND 143 1.29]103735-8 Square Straight Post, with Swage Retention Tail 
7 | B | .800 (20.32) | A28489-ND 1.19 1.08 |103670-6 i i - 
¢ A28490-ND 88 0 |103669-6 9 B | 1.000 (25.40) | A28545-ND 1.16 1.05 )103638-8 2 .300 (7.62) | A28665-ND 82 75 |104362-1 
A A28491-ND oa aaa l4g390827 c A28546-ND 89 .81/103639-8 3 400 (10.16) | A28666-ND 92 .84/104362-2 
: : yg A A28547-ND 1.63 1.48 |/103735-9 4 | B | 500 (12.70) | A28667-ND 95 86 |104362-3 
8 | B | .900 (22.86) | A28492-ND 1.08  .98|103670-7 10 |g | 1.100 (27.94) | jopeas-ND {28 145 {108638-9 5 600 (15.24) | A28668-ND 112 1.02] 104362-4 
c A28493-ND 93.85 | 103669-7 . SETA Sip 56 IESE 6 700 (17.78) | A28669-ND 1.21 1.10] 104362-5 
9 | A | 1.000 (25.40) | A28494-ND 1.33 1.20|103908-8 11 |B | 1.200 (30.48) | Sebeeo np aaa. “apelicoaceol | "300 (20.32) | A28670-ND 130 1.48 /104360-6 
A A28497-ND 1.42 1.28 |103908-9 : : 8 .900 (22.86) | A28671-ND 1.39 1.26 | 104362-7 
10 | B | 1.100 (27.94) | A28498-ND 1.47 1.33 }103670-9 12 | 4 | 4.300 (33.02) | 428553-ND 1.56 1.41/1-108735-1| | 9 | B | 1.000 (25.40) | 428672-ND 1.48 1.34] 104362-8 
Cc A28499-ND 1.05 95 |103669-9 B A28554-ND 1.45 1.31 |1-103638-1 10 1.100 (27.94) | A28673-ND 1.62 1.46 |104362-9 
A A28500-ND 1.47 1.33 |1-103908-0 14 | B | 1.500 (38.10) | A28559-ND 1.60 1.45 |1-103638-3| |_ 12 1.300 (33.02) | A28674-ND 1.82 1.64 | 1-104362-1 
11} | 1200 (30-48) | pogsoo-np 1.17 1.06 |1-103669-0 i ji 7 
: ‘ 15 | B | 1.600 (40.64) | A28561-ND 1.82 1.64 | 1-103638-4 : prt aoa a asta a 
A A28503-ND 1.67 1.50 |1-103908-1 , 7 - quare Straight Post, with Swage Retention Tail 
12 | B | 1.300 (33.02) | A28504-ND 445 131/1-103670-1| | 16 | ® | 4.700 (43.18) | 428563-ND 938° 3.05) 1-103638-5 RoHS Compliant 
; Ronen Gag. 494 |Aioaeea C A28564-ND 1.46 1.32 |1-103639-5 
i : 26 |1- Z 2 300 (7.62) | A32567-ND 78 .71]5-104362-1 
A A28508-ND 1.86 1.68 /1-103008-3) |17 | A | 1-800 (45.72) | A28520-ND 293 2.64 /1-103735-6| | 5 600 (15.24) | A33971-ND 1.07 97 /5-104362-4 
14 | B | 1.500 (38.10) | A28509-ND 2.36 2.13 |1-103670-3 20 | © | 2100 (63.34) | 428569-ND 219 1.98] 1-103638-9) | 7 | 8 | .800 (20.32) | a33972-ND 1.25 1.13] 5-104362-6 
C A28510-ND 1.35 1.22 |1-103669-3 ¢ | 2100 63.34) | pogs70-np 1.93 1.74]1-103639-9] | 8 .900 (22.86) | A33973-ND 1.34 1.21 |5-104362-7 


More Product Available Online: www.digikey.com 
248 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


= TycoElectronics AMP AMPMODU Mod. II and IV 
Authorized Distributor Receptacle Assemblies 


PERFORMANCE SPECIFICATIONS: « Durability: 200 cycles » Operating Temperature: -65°C ~ 105°C (-65°C ~ 125°C for horizontal mount) 
Current Rating: 3 amp maximum for single contact (2 amp maximum per contact when connector is fully energized) * Insulation 
Resistance: 5000MQ minimum between adjacent contacts 


MATERIAL: « Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated (horizontal mount — high temperature compatible) * Contacts: Phosphor bronze 


Contact/Post Plating: 
A: 30p gold on contact area, 50p to 100p bright tin-lead on solder area, with entire contact under-plated 50p nickel 
B: 301 gold on contact area, 100p to 200p bright tin-lead on solder area, with entire contact under-plated 50p nickel WwW @ 
No. of| Plat-| Dim. A Digi-Key Price Each | AMP No. of |Plat-| Dim. A Digi-Key Price Each | AMP No. of| Plat-| Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | ing | Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. Pos. |ing | Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. Pos. | ing | Inch(mm) | Part No. 1 25 | Part No. 
Fig. 1 — Mod. II, Horizontal Mount 12 1.200 (30.48) |A32923-ND 1.70 1.54 | 6-535541-0 12 600 (15.24) | A32937-ND 1.80 1.64 |5-534206-6 
Short Point-of-Contact, with Standoffs 14 1.400 (35.56) | A32550-ND 1.80 1.64 | 6-535541-2 14 700 (17.78) | A32938-ND 1.99 1.80 |5-534206-7 
2 200 (5.08) ]A26405-ND ‘50 46 | 535676-1 16 | q | 1.600 (40.64) }A32924-ND 2.01 1.83 | 6-535541-4 16 | B | 800 (20.32) | A32939-ND 2.25 2.04 |5-534206-8 
3 | , | 300(7.62) |a26406-ND 69 63 | 535676-2 18 1.800 (45.72) |A32925-ND 2.31 2.09 | 6-535541-6 18 900 (22.86) | A32940-ND 246 2.24 |5-534206-9 
5 500 (12.70) |A26408-ND 93.84 | 535676-4 20 2.000 (50.80) |A32926-ND 2.46 2.24 6-535541-8 20 1.000 (25.40) | A32941-ND 2.65 2.40 | 6-534206-0 
6 600 (15.24) |A26409-ND 1.06 _.96 | 535676-5 30 3.000 (76.20) |A32927-ND 3.45 3.12 7-535541-8 24 1.200 (30.48) | A32942-ND 3.10 2.81 |6-534206-2 
8 “800 (20.32) |A26410-ND 1.40 1.28 | 535676-7 26 1.300 (33.02) | A32943-ND 3.29 2.98 | 6-534206-3 
12 | a |1200G04¢) AMMEN 207 20] .ausere | | TH 4— Moi My Morieontat Aout, Rit Stmokabte, | / o0 | © |e Ee em 70. saa |osocnes 
: : : : Short Point-of-Contact with Standoff: : : ; ; : " ; 
14 1.400 (35.56) |A26413-ND 2.94 2.67 | 1-535676-3 eee eee eae 32 1.600 (40.64) | A32946-ND 3.95 3.58 | 6-534206-6 
16 1.600 (40.64) |A26414-ND 2.49 2.26 | 1-535676-5 7 200 (5.08) aay s08)- 280) Bee8S1E I | Tag 1.700 (48.18) | A32947-ND 460 377 BUDO 
: = 6 300 (7.62) |A26431-ND 95 87] 6-535512-2 : : 16. 3 
Fig. 1 — Mod. II, Horizontal Mount A 36 1.800 (45.72) | A32948-ND 4.40 3.99 | 6-534206-8 
Gisit 'ainh ok cocinct: with Beandatts 8 400 (10.16) |A26432-ND 1.14 1,04] 6-535512-3 
Z a5 ‘600 (15.24) |A26434-ND 4g. aise Peace ioe 40 | 8 |2.000 (50.80) | A32949-ND 4.85 4.40 |7-534206-0 
RoHS Compliant 44 2.200 (55.88) | A32950-ND 5.30 4.80 |7-534206-2 
4 “400 (10.16) ]A35045-ND 90 82) 5535676-3 16 800 (20.32) eee 217 197 | 15855128 50 2.500 (63.50) | A32951-ND 5.86 5.31 |7-534206-5 
18 900 (22.86) |A26437-ND 2.46 2.24 1-535512-6 
A | .600 (15.24) |A35046-ND 1.22 1.11) 5535676-5 A 60 3.000 (76.20) | A32952-ND 6.97 6.32 | 8-534206-0 
22 1.100 (27.94) |A26439-ND 2.92 2.64| 1-535512-9 B 
8 -800 (20.32) |A35047-ND 1.46 1.32 | 5535676-7 64 3.200 (81.28) | A32953-ND 7.18 6.51 | 8-534206-2 
: - 24 1.200 (30.48) |A26440-ND 3.10 2.81 | 535512-3 
Fig. 2 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, Fig. 6 — Mod. IV, Top Entry, End Stackable, Low Profile, 
End Stackable with Single Tine Contacts 26 1.300 (33.02) | A26441-ND 3.39 3.08] 2-535512-0 100 x .100 (2.54 x 2.54mm) Mounting Pattern 
3 "300 (7.62) [A26415-ND ‘a as eaoarcl 28 1.400 (35.56) |A26442-ND 3.60 3.27 | 2-535512-1 ; 20 10.16) ESE a 
4 400 (10.16) |A26416-ND gym “agi leaaoay 32 | A |1.600 (40.64) |A26444-ND 4.11 3,72| 2-535512-3 ‘ : 
10 500 (12.70) | A26486-ND 1.46 1.32 |534998-5 
5 | a | 500(1270) |az6417-ND ‘95 87 |534097-3 34 1.700 (43.18) |A26445-ND 4.35 3.94| 535512-4 ' 4 
5 600 (15.24) |A26418-ND sia: . adsl anand 50 2.500 (63.50) |A26448-ND 9.86 8.93 | 535512-7 12 | B | 600 (15.24) any 164 1.49, /684988-6 
£00 (15. te 14 700 (17.78) | A26488-ND 1.80 1.64 |534998-7 
7 700 (17.78) |A26419-ND 1.11 1.01 | 534237-5 60 | , [3.000 (76.20) ]A26449-ND 11.87 10.76 | 3-535512-0 56 ‘300 (20.32) | az64ga-no pind 4 as [SAGORB 
8 800 (20.32) |A26420-ND 4.22 1.11] 534237-6 70 3.500 (88.90) | A26450-ND 13.73 12.44 | 1-535512-0 20 7.000 (25.40) | A26490-ND 244 2.01 11-584008-0 
10 1.000 (25.40) |A26421-ND 1.46 1.32 | 534237-8 Fig. 4 — Mod. II, Horizontal Mount, End Stackable, 4 1200 (30.48) A26491-ND 278 259 4-534998-2 
12 | A |1.200 (30.48) |A26422-ND 1.62 1.47 | 1-534237-0 Short Point-of-Contact with Standoffs 26 | 8 {1300 (23.02) | azeag2-ND pee 
13 1.300 (33.02) |A26423-ND 1.67 1.52 | 1-584237-1 RoHS Compliant a 1/400 (25.56) | a26499-ND seers ine ea 
It 1.400 (35.56) [Bebs2¢:ND 1.78 1.61 | 1-834287-2 6 .300 (7.62) /A35048-ND 1.03 94] 6-5535512-2) | 39 1.500 (38.10) | A26494-ND 3.39 3.08 | 1-634998-5 
15 1.500 (38.10) |A26425-ND 1.88 1.71 | 1-534237-3 8 400 (10.16) |A35049-ND 1.25 1.13 | 6-5535512-3 | [35 7.600 (40.64)| a26405-ND a6 407. 1essddeee 
16 1.600 (40.64) |A26426-ND 1.96 1.78 | 1-534287-4 10 | A | .500 (12.70) |A35050-ND 1.33 1.20|6-5535512-4] | 34 4.700 (48-18) | a26496-ND a6. ada. [425340087 
18 | A {1.800 (45.72) |A26427-ND 2.20 2.00 | 1-534237-6 12 600 (15.24) |A32928-ND 1.83 1.66 | 5535512-1 a 4/800 (48.72) | A26497-ND Boner aiag) |Acsdoeee 
20 2.000 (50.80) |A26428-ND 2.33 2.12 | 1-534237-8 14 700 (17.78) |A35044-ND 2.09 1.90 | 1-5535512-7 B |,” ; ney 
40 2.000 (50.80) | A26498-ND 4.43 4.01 | 2-534998-0 
30 3.000 (76.20) |A26429-ND 3.23 2.93 | 2-534237-8 16 “800 (20.32) [A97410-ND 236 214] 1-5535512-8 | | 5 2.500 (63.50) | A26499-ND pease peach 
Fig. 2 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, 18 .900 (22.86) |A97409-ND 2.44 2.21 | 1-5535512-6 60 3.000 (76.20) | A26500-ND 6.39 5.79 |3-534998-0 
End Stackable with Single Tine Contacts 20 A |1.000 (25.40) |A32929-ND 2.54 2.31 | 5535512-2 7 , 
RoHS Compliant 24 1.200 (30.48) |A32930-ND 3.29 2.98 | 5535512-3 ig. 0:— Mod. IV, TopiEntry, End Stackable,:Low Profile, 
+100 x .100 (2.54 x 2.54mm) Mounting Pattern 
3 "300 (7.62) ]A32904-ND 8780 | 5-534237-1 26 1.300 (83.02) |A34591-ND 3.68 3.34 2-5595512-0 oS Compltant 
4 400 (10.16) |A32905-ND 95 87 | 5-534237-2 32], | 1.600 (40.64) [a3z931-ND 421 3.82) 2-5595512-3 | -— ta i016 Wa saan eae 
5 | A | 500 (12.70) |A32906-ND 1.03.94 | 5-534287-3 70 3.500 (88.90) |A34585-ND 14.89 13.49 | 1-5535512-0 -400 (10.16) H 27 1.16 | 5- 5 
- - 10 500 (12.70) | A32955-ND 1.59 1.44 |5-534998-5 
6 -600 (15.24) |A32907-ND 1.41 1.01 | 5-534237-4 Fig. 5 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, End 
i 70 (17-78) |A8290-ND (9.449 eaanoay-s : 12 | B | 600 (15.24) | A32956-ND 1.78 1.61 |5-534998-6 
: : : : Stackable, .100 x .100 (2.54 x 2.54mm) Mounting Pattern 14 700 (17.78) | A32957-ND 1.93 1.76 |5-534998-7 
5 en cae 7 ae ore 2 100 (2.54) ]A26451-ND 72 65] 534206-1 16 "800 (20.32) | A32958-ND 2.20 2.00 |5-534998-8 
i F - 59 1.44] 5- - 4 200 (5.08) |A26452-ND 90 82] 534206-2 5 : ; 
12 | A 1.200 (30.48) | A32911-ND 1.72 1.56 | 6-534237-0 6 |B | .300(7.62) |a26453-ND 4.06 96] 534206-3 20 1.000 (25.40) | A32959-ND 2.62 2.38 | 6-534998-0 
24 1.200 (30.48) | A32960-ND 3.02 2.74 |6-534998-2 
13 1.300 (33.02) |A32912-ND 1.83 1.66 | 6-534237-1 8 400 (10.16) |A26454-ND 1.27 1.16] 534206-4 
a 1.400 (35.56) |432913-ND qaaetie lesion i ‘500 1270) (Seems weir ae apna 26 | B [1.300 (33.02) | A32961-ND 3.21 2.91 |6-534998-3 
: : eles 28 1.400 (35.56) | A32962-ND 3.45 3.12 |6-534998-4 
15 1.500 (38.10) |A32914-ND 2.04 1.85 | 6-534237-3 12 600 (15.24) |A26456-ND 1.67 1.52] 534206-6 30 4.500 (38.10) | A32963-ND 3.71 3.36 |6-534998-5 
16 1.600 (40.64) |A32549-ND 217 1.97 | 6-534237-4 4 ‘ 
oe") A “700 (17.78) eee PBB teil Sa n206-7 32 1.600 (40.64) | A32964-ND 3.90 3.53 |6-534998-6 
18 | A {1.800 (45.72) |A32915-ND 2.36 2.14 | 6-534237-6 16 | 8 | 800 (20.32) |a264se-No 209 1.90| 534206-8 
i ¢ ' ; : et 34 1.700 (43.18) | A32965-ND 411 3.72 | 6-534998-7 
20 2.000 (50.80) |A32916-ND 2.52 2.28 | 6-534237-8 18 900 (22.86) |A26459-ND 998 2.071 534906-9 
‘ i : ; d ee! es 36 1.800 (45.72) | A32966-ND 4.32 3.92 | 6-534998-8 
30 3.000 (76.20) |A32917-ND 3.47 3.15 | 7-534237-8 20 1.000 (25.40) |A26460-ND 2.49 2.26| 1-534206-0 40 | = |e.000.60.80) (meen CR ae ledaee 
eng as, ee oa fai 24 4.200 (30.48) |A26461-ND 2.86 2.60] 1-534206-2 | | 50 2.500 (63.50) | A32968-ND 5.83 5.28 |7-534998-5 
2S nN EOE eee eeente eer anne 26 1.300 (33.02) |A26462-ND 3.10 2.81 | 1-534206-3 60 3.000 (76.20) | A32969-ND 6.89 6.24 | 8-534998-0 
3 (300 (7.62) ]A26473-ND 72 65] 535541-1 
(7.62) 28 | B | 1.400 (35.56) |A26463-ND 3.29 2.98 | 1-5342 06-4 Fig. 7 — Mod. IV, Bottom Entry, End Stackable, Low 
5 -500 (12.70) Tee aod age aeons 30 1.500 (38.10) |A26464-ND 3.50 3.17 1-534206-5 i i 
. (38.10) 2 : Profile, .100 x .300 (2.54 x 7.62mm) Mounting Pattern 
8 | A | 800 (15.24) |A26476-ND 98 89) 535541-4 32 1.600 (40.64) | A26465-ND 3.68 3.34| 1-534206-6 a 700 (17:78) WREREOTENG ions 478 SETA 
8 800 (20.32) eae Val VOh [pasate 34 1.700 (43.18) |A26466-ND 3.87 3.51 | 1-534206-7 ee ee B72. 
10 1.000 (24.40) |A26478-ND 1.95 1.23 | 535541-8 . ares aon ale hele cane eee eaeee ace 
i ; q 05 3.68] 1- - 500 (38. 503- 55 3.22 |1-534267- 
‘ 1200 (80.48) eee 196 1.42) 1-538541-0 7 | 49 | B_ |2.000 (60.80) |A26468-ND 4.48 4.06) 2-534206-0 | | 36 1.800 (45.72) | A26504-ND 413 3.75 |1-534267-5 
7 1.400 (35.56) Fee ND 170 TSE) Vessel? | | oad 2.200 (55.88) | A26469-ND 4.88 4.42] 2-534206-2 | | 40 2.000 (50.80) | A26505-ND 456 4.13 |534267-7 
16 | , {1.600 (40.64) }A26481-ND 1.91 1.73 | 1-535541-4 50 2.500 (63.50) |a26470-ND Bas cles |SEROORE 
18 1.800 (45.72) |A26482-ND 2.09 1.90 | 1-535541-6 : : : : 48 | g  |2-400 (60.96) | A26506-ND 5.35 4.85 | 1-534267-1 
20 2.000 (50.80) | A26483-ND 2.28 2.07 | 1-535541-8 60 | g  |8.000 (76.20) )A26471-ND 6.47 5.86 | 3-534206-0 60 3.000 (76.20) | A26507-ND 6.52 5.91 |534267-8 
30 3.000 (76.20) |A26484-ND 3.21 2.91 | 2-535541-8 64 3.200 (81.28) | A26472-ND 6.89 6.24 | 3-534206-2 Fig. 7 — Mod. IV, Bottom Entry, End Stackable, Low 
Fig. 3 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, Fig. 5 — Mod. IV, Vertical Mount, Top Entry, End Profile, .100 x .300 (2.54 x 7.62mm) Mounting Pattern 
End Stackable, Low Profile with Single Tine Contacts Stackable, .100 x .100 (2.54 x 2.54mm) Mounting Pattern RoHS Compliant 
RoHS Compliant RoHS Compliant 14 .700 (17.78) | A32970-ND 212 1.92 |5-534267-1 
3 300 (7.62) ]A32916-ND e072 |5-5955414 2 100 (2.54) ]A32932-ND 80.72] 5-534206-1 20 1,000 (25.40) | A32971-ND 278 2.52 |5-534267-2 
5 500 (12.70) |A32919-ND (95 87 | 5-595541-3 4 .200 (5.08) |A32933-ND 1.01 .92| 5-534206-2 30 | 1-500 (38.10) | a82972-ND 3.82 3.46 |6-534267-2 
6 A | .600 (15.24) |A32920-ND 1.06  .96| 5-535541-4 6 B .300 (7.62) | A32934-ND 1.17 1.06 | 5-534206-3 36 1.800 (45.72) | A32973-ND 4.48 4.06 | 6-534267-5 
8 800 (20.32) |A32921-ND 1.22 1.11 | 5-535541-6 8 -400 (10.16) |A32935-ND 1.40 1.28 | 5-534206-4 40 2.000 (50.80) | A32974-ND 4.93 4.47 | 5-534267-7 
10 1.000 (24.40) |A32922-ND 1.48 1.35 | 5-535541-8 10 500 (12.70) |A32936-ND 1.64 1.49 | 5-534206-5 60 3.000 (76.20) | A32976-ND 7.02 6.36 |5-534267-8 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 249 


™ Tyco Electronics AMP Interconnection System Connectors 


Authorized Distributor 


RITS Series Specifications: * Voltage Rating: 32VDC » Current Rating: 0.5A ~ 3A * Temperature Rating: -30°C ~ 75°C 


No. of | Dim. —mm Body Digi-Key Price Each Tape and Reelf | AMP No. of | Dim. —mm Body Digi-Key Price Each Tape and Reelf | AMP 
Fig.| Pos. A Color Part No. 1 100 Qty. | Pricing | Part No. Fig.| Pos. A Color Part No. al 100 Qty. | Pricing | PartNo. 
Plug, IDC (Insulation Displacement Contact) — RoHS Compliant Header Horizontal SMT (Surface Mount) — RoHS Compliant 
3 14.1 Yellow A29146-ND 1.76 1.43 _ —| 1473562-3 3 13.8 - A29174CT-ND 5.67 3.41 250 688.50 | 1565994-3 
3 14.1 Blue A29148-ND 1.60 1.30 - —|] 2-1473562-3 4 3 13.8 - A29176CT-ND 5.67 3.41 250 688.50 | 1-1565994-3 
3 14.1 Green A29158-ND 183 1.48 - —| 4-1473562-3 4 15.8 - A29175CT-ND 6.58 3.95 200 639.20 | 1565994-4 
4 16.1 Yellow A29149-ND 2412 1.72 - —|_1473562-4 4 15.8 =- A29177CT-ND 6.58 3.95 200 639.20 | 1-1565994-4 
1 4 16.1 Blue A29151-ND 2.12 1.72 - —| 2-1473562-4 Junction Box Panel Mount — RoHS Compliant 
4 16.1 Green A29159-ND 2.27 1.84 - —| 4-1473562-4 _ y = = a 
4 16.1 Orange A29163-ND 2.27 1.84 - —| 3-1473562-4 ie = Aea7a ND a8 tae _ = eels 
4 16.1 Red A29150-ND 212 1.72 - —| 1-1473562-4 5 6 198 = (A29180-ND 909 5.84 a —J 4473571-6 
6 20.1 Green A29160-ND 2.35 1.91 - —| 4-1473562-6 8 23.8 — A29181-ND 490 3.15 = —1| 4473571-8 
8 24.1 Yellow A29155-ND 2.69 2.18 = —|_1473562-8 3 13.8 = A29186-ND 3.26 2.10 = —T 1473574-3 
Header Vertical Thru Hole 6 4 15.8 = A29187-ND 7.63 4.90 _ —| 1473574-4 
3 13.8 - A29166-ND® 1.92 1.38 - —| 1473565-3 Junction Box Free Hanging — RoHS Compliant 
4 15.8 _ A29167-ND® 267 1.92 - —| 1473565-4 = 4 = rae 2 a 
2] 5 | 198 | — | Agetoeno 522 375 | — | —| va7a565- 1 | tsa | — | aooten G60 aze | — |X| Starasrea 
6 19.8 = A29169-ND 336 241 | — —| 1473565-6 BT 8 19.8 - A29184-ND 432 278 | — —| 5-1473571-6 
8 23.8 = A29171-ND 2.94 211 = —|_ 1473565-8 8 23.8 = A29185-ND 845 5.43 = —|_5-1473571-8 
Header Vertical 4Row — RoHS Compliant 6 3 13.8 — A29188-ND 7.05 4.53 _ —| 5-1473574-3 
; 3 13.8 = A29173-ND 450 3.23 = —] 1473567-3 4 15.8 = A29189-ND 488 3.13 = —|_5-1473574-4 
4 15.8 = A29172-ND 612 4.39 = —|_1473567-4 RoHS Compliant —_ + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Dynamic Series D-2000 Specifications: » Material: Black GF Polyester * Flammability: UL 94V-0 + Voltage Rating: 250VAC » Current Rating: 5A * Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 


No. of Digi-Key Price Each AMP No. of| Dim. —mm Body Digi-Key Price Each AMP 
Fig.| Pos. | Description Part No. il 100 Part No. Fig.| Pos. A C Keying Plating Part No. 1 100 Part No. 
D2100 — RoHS Compliant D2100 Header Straight — RoHS Compliant 
1 50 | Receptacle Housing Panel Mount A29815-ND 10.36 6.65 | 1318577-1 9 | 3 = = x 15y” Gold_| A29807-ND 4.74 3.40 | 1318123-1 
7 2 6 | 102 | — X 15" Gold | A29808-ND 741 5.32 | 1318124-1 
2 | 50 | Tab Housing Panel Mount foe ooo 7 a Ree 8 | 127) — x 15" Gold | A29809-ND 5.76 413 | 1318125-1 
: : 8 | 127) — Y 15" Gold | A29810-ND 4.41 3.47 | 1318125-2 
- _ - 40] 12 | 177 | — x 15" Gold | A29811-ND 6.03 4.33 | 1318126-1 
__ |No. of | Dim. — mm , Body Digi-Key Price Each AMP 122) 427 - Y 15y” Gold_| _A29812-ND 7.62 547 _| 1318126-2 
Fig.] Pos. [A C | Keying |__ Plating Part No. 1 100__| Part No. 20 | 277 | — X 15u" Gold | A29813-ND 17.52 12.56 | 1318127-1 
2100 Tab Housing Panel Mount — RoHS Compliant 20 | a7 | — Y 15" Gold | A29814-ND 13.56 9.72 | 1318127-2 
3) 3 ]— = X —_ A29793-ND 50 33. | 1-1318116-3 D2100 Header Right Angle 
eel Y. = pea iSaan a2 28 | 2-1318116-3 ny2t—-]o x] 15u"Gold | A29855-ND@ 5.49 3.94 | 1376135-1 
6 | 1638 | — x = A29777-ND 1.80 116 | 1-1318114-3 3 | — = Y 15u” Gold _| _A29863-ND 3.63 2.61 | 1376135-2 
6 | 1638) — ¥ — LeaR END 1501.02 | 2-1318114-3 6 | 10.2 | 2019} X | 15y”Gold | A20856-ND® 9.99 7.16 | 1376136-1 
8 | 1888) — as = Pesan 231 148: | A183 18114-4 6 | 10.2 | 2019} Y | 15y"Gold | A29857-ND® 579 4.15 | 1376136-2 
fe | Be ABBR | OY = (eke Pa al Reo 8 | 127 | 2019] xX | 15y"Gold | A29822-NDe 915 6.56 | 1376009-1 
12 | 23.88 | — X = ASTBIEND 223 1.48 | 119181146 12] 12 | 177 | 2019 | x | 15y”Gold | A29824-NDe 10.59 7.59 | 1376020-1 
12 | 23.88 | — Y = A29782-ND 2.23 1.43) 2-1318114-6 42 | 17.7 | 20.19 | Y 15u" Gold | A29825-NDe 9.78 7.01_| 1376020-2 
20 | 33.88) — x — ERAN B16 5.24 | 1-1318114-9 20 | 277 | 20.19] xX | 15y"Gold | Az9858-ND 5.46 3.92 | 1376137-1 
20_| 33.88 | _— Y = RESTBAAND 3.79 2AM | 2-1918114-0 20 | 277 | 20.19 | Y | 15y"Gold | Azg859-ND 19.86 14.24 | 1376137-2 
D2100 Tab Housing Free Hanging — RoHS Compliant 
5 3 10.2 = x — A29795-ND 50 33) 1-1318117-3 Wire Size Body Digi-Key Price Each Tape and Reel AMP 
3 | 10.2 | — Y = A29796-ND 50 33_| 2-1318117-3 AWG Plating Part No. 1 100 | Oty. | Pricing | PartNo. 
6 10.2 = x = A29785-ND 1.01 65 | 1-1318115-3 2000 Series Receptacle Contacts — RoHS Compliant 
6 | 102 | — Y _ A29786-ND 95 62 | 2-1318115-3 AagaTaEN a Saas 
8 | 127} — x = A29787-ND 3.07 1.98 | 1-1318115-4 18-22 15" Gold : : 
A29318TR-ND — __ — | 10,000 | 283.50/m_| 1318105-1 
5) 8 | 127 | — Y _ A29788-ND 7 50 | 2-1318115-4 poor ett —14318t0RT 
12 (177 | — x = A29789-ND 74 48 | 1-1318115-6 24-28 15u” Gold : : 
A29319TR-ND — _ — | 10,000 | 189.00/m | 1318106-1 
2 | i77 | — Y = A29790-ND 74 48 | 2-1318115-6 = 
2000 Series Tab Contacts — RoHS Compliant 
20 | 277) — x _ A29791-ND 87 57 | 1-1318115-9 PoeTaNT eT TEETER 
20 | 277 | — Y = A29792-ND 72 AG | 2-1318115-9 18-22 15" Gold z : : = = 
D200 R = . A29322TR-ND — _ — | 9,000 | 216.00/m | 1318109-1 
jeceptacle Housing — RoHS Compliant A29323-ND BR 28 = —14318112-4 
7/3}, - | > x = A29805-ND 66 43. | 1-1318120-3 24-28 15y" Gold A29323TR-ND —  —| 9000 | 229.50m | 1318110-1 
3 | — = Y = A29806-ND 1.38 .89 | 2-1318120-3 : : 
6 | 89 = X = A29801-ND 82 53 | 1-1318119-3 — - 
a fu4 | — x — A29803-ND 1M 72 | 1-1318119-4 fiecertai tol Mey rigs AME 
ee Y _ A29804-ND 1.88 1.21 | 2-1318119-4 Caer ANON Luh ae aro 
8 12 16.4 = x = A29797-ND 1.88 1.21 1-1318118-6 D2000 Crimp Tool, 24-28 AWG A30050-ND 551.57 91567-1 
12 16.4 = Y = A29798-ND 241 1.55 | 2-1318118-6 D2000 Crimp Tool, 18-22 AWG A30051-ND 551.57 91595-1 
20 | 26.4 = x = A29799-ND 1.93 1.25 | 1-1318118-9 D2000 Extraction Tool A97909-ND NEW! 87.21 1276716-1 
20 | 264 | — Y = A29800-ND 1.01 165 | 2-1318118-9 RoHS Compliant (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
250 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


™ Tyco Electronics ANP |nierconnection System Connectors (cont) 


Authorized Distributor 


Dynamic Series D-3000 


Specifications: * Material: Black GF Polyester (Orange in part) * Flammability: UL 94V-0 * Voltage Rating: 250V AC/DC (for 3.81mm pitch connector), 600V AC/DC (for 5.08mm pitch 
connector) * Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 


No. of Dimensions — mm Body Digi-Key Price Each AMP No. of Dimensions — mm Body Digi-Key Price Each AMP 
Fig.| Pos. A B C | Keying] Plating Part No. i 100 | PartNo. Fig.| Pos. A B C | Keying| Plating Part No. 1 100 | PartNo. 
D3100 Tab Housing Single Keyed — RoHS Compliant D3100 Header Straight Single Row Keyed 
3 21.62 | 12.7 | 33.6 xX _ A29848-ND 66 43. | 1-177648-3 3 21.62 | — _ xX 15" Gold | A29482-ND@ 4.56 3.27 | 1-178313-2 
3 21.62 | 12.7 | 33.6 ¥: = A29849-ND 2.12 1.36 | 2-177648-3 3 21.62; — _ xX 30” Gold | A29483-ND 5.16 3.70 | 1-178313-3 
1 5 29.24 | 12.7 | 33.6 xX = A29850-ND 1.06 68 | 1-177648-5 3 21.62 | — _ xX Tin A29484-ND® 2.55 1.83 | 1-178313-5 
8 | 40.67 | 12.7 | 33.6 xX = A29851-ND 1.22 79 | 1-177648-7 3 21.62 | — _ ¥ 15" Gold | A29485-ND 2.61 1.88 | 2-178313-2 
10 | 48.29 | 12.7 | 33.6 x = A29852-ND 1.09 70_| 1-177648-8 3 21.62 | — = Y Tin A29487-ND® 1.80 1.29 | 2-178313-5 
D3100 Tab Housing Single Row Panel Mount Keyed — RoHS Compliant 4 25.43 — = xX 15" Gold | A29488-ND@ 2.37 1.70 | 1-178314-2 
3 | 40.00] 127 | 336 | xX = A29527-ND 146.94 | 1-178802-3 4 (3a) — | — | % | sou God eae mee 
3 | 40.00 | 12.7 | 33.6 Ag =— A29528-ND 1.46 94 | 2-178802-3 / — = in 4 : : ¥ sl 
5 | 47.00] 12.7 | 33.6 xX _ A29529-ND 1.70 1.09 | 1-178802-5 4 | 25.43 | — = Y 15u" Gold | A29491-ND 1.77 1.27 | 2-178314-2 
2 8 59.00 | 12.7 | 33.6 xX _ A29530-ND 217 1.40 | 1-178802-7 4 | 25.43 | — = Y 30u" Gold | A29492-ND@ 2.13 1.53 | 2-178314-3 
10 | 67.00 | 12.7 | 33.6 xX _ A29531-ND 2.73 1.76 | 1-178802-8 4 25.43 | — _ Y Tin A29493-ND® 5.25 3.77 | 2-178314-5 
10 | 67.00 | 12.7 | 33.6 ¥. = A29532-ND 3.66 2.35 | 2-178802-8 5 29.24 | — = x 15u" Gold | A29494-ND® 1.98 1.42 | 1-178315-2 
D3100 Receptacle Housing Single Row Keyed — RoHS Compliant 5 : ae = = : Su old nee ND 3 aes ae 
= 4 z x : _ - in | : ; - - 
3 [a7 | 715 | 228 | ¥ | — | mown = 11778 | atraaae 6_|33o5| — | — | x | ssy'cois | azedsrno 7.02504 | 1-178516-2 
4 | 30.57) 7.15 | 228) X _ A29423-ND 1.86 1.19 | 1-178288-4 S 3805 sa ee : “Ou Gold AeeASS NDS ae ae oy meses 
4 30.57 | 7.15 | 22.8 ¥: _ A29424-ND 87 57 | 2-178288-4 M _ 2 tl A 5 S rs 
3 | 5 | 34.38 | 7.15 | 228 | x = A29425-ND 1.93 1.25 | 1-178288-5 6 | 33.05) — | — Y | 15y" Gold | A29500-ND® 483 3.47 | 2-178316-2 
6 |3819| 715 | 228 | Xx = A29426-ND 1.67 1.08 | 1-178288-6 8 | 33.05) — | — | Y¥ | 30u" Gold | A29501-NDe 450 3.23 | 2-178316-3 
6 |3819| 7.15 | 228] Y — A29427-ND 64 41 | 2-178288-6 6 | 3305| — | — | ¥ Tin A29502-ND@ 3.69 __ 2.65 | 2-178316-5 
8 | 45.81] 7.15 | 228 | XxX _ A29428-ND 172 141 | 1-178288-7 8 | 40.67 | — = X | 15y" Gold | A29503-ND 2.94 © 2.11 | 1-178317-2 
10 | 53.43 | 7.15 | 228] Xx _ A29429-ND 268 1.72 | 1-178288-8 : ba = | : sue Galt peesOND es 20 is ee 
io | 53.43 | 7.15 | 228 | Y = A29430-ND 249 14.60 | 2-178288-8 i =| = in | : : : 
7 fi 10 | 48.29} — _ xX 15” Gold | A29506-ND 5.58 4.00 | 1-178318-2 
7 THe 29100 Header Right Angie Single Row Keyed to | 48.29| — | — | X_| 30y"Gold | A29507-ND 5.82 4.18 | 1-178318-3 
fl _- _ uw" Gold | A29437-ND® 4.92 3.53 | 1-178293-2 = 
3 2162 | — = Y 15" Gold | A29438-ND 216 1.55 | 2-178293-2 10 | 48.29} — = xX Tin A29508-ND® 4.56 3.27 | 1-178318-5 
; = = ” 4 : : - e 10 | 48.29} — =— Y 15y” Gold | A29509-ND® 5.58 4.00 | 2-178318-2 
3 21.62 xX 30" Gold | A29439-ND® 2.43 1.75 | 1-178293-3 jo | 4829 Y Tin A29511-ND 456 3.07 | 2-178318-5 
3 21.62 | — _ hg 30" Gold | A29440-ND@ 2.43 1.75 | 2-178293-3 + = = = = = = at 
3 21.62 = = x an A29441-ND@ 4.26 3.06 | 1-178293-5 D3100 Header Right Angle Single Row — RoHS Compliant 
3 21.62 | — = Y Tin A29442-ND@ 1.80 4.29 | 2-178293-5 6 5 29.24 | — _ — | 15" Gold | A29853-ND 5.01 3.60 | 1-177662-2 
4 | 25.43) — _ X | 15u” Gold | A29443-ND@ 243 1.75 | 1-178294-2 8 | 40.67 | — = — | 30p" Gold | A29544-ND 25.71 18.43 | 1-179188-3 
4 25.43 | — _ ¥ 15” Gold | A29444-ND® 2.43 1.75 | 2-178294-2 D3100 Header Single Row Straight — RoHS Compliant 
4 25.43 | — — xX 30" Gold | A29445-ND@ 2.73 1.96 | 1-178294-3 7 5 = = = —_ | 15y” Gold | A29352-ND 7.83 5.62 | 1-177665-2 
; os = |= t Soy Gale eee a 1 eee D3100 Tab Housing Dual Row — RoHS Compliant 
4 2543 | — _ Y Tin A29448-ND@ 162 417 | 2-178994-5 6 | 25.57 | 17.78 | 33.6 = = eT 2.76 1.77 ae 
es 10 | 33.19 | 17.78} 33.6 A29539-ND 2.73 1.76 | 178964-5 
5 29.24 | — _ xX 15” Gold | A29449-ND® 2.64 1.90 | 1-178295-2 _ = 4 a 
- 8 | 12 | 37.00 | 17.78 | 33.6 A29540-ND Az: 75 | 178964-6 
5 29.24 | — al Xx 30" Gold | A29450-ND@ 3.09 2.22 | 1-178295-3 = = i fi 
4 . 16 | 44.62 | 17.78} 33.6 A29541-ND 4.19 2.69 | 178964-7 
5 29.24 | — = x Tin A29451-ND 5.58 4.00 | 1-178295-5 = a a " 
z 20 | 52.24 | 17.78 | 33.6 A29542-ND 3.90 2.50 | 178964-8 
6 33.05 | — — xX 15” Gold | A29452-ND@ 5.34 3.83 | 1-178296-2 D3100 T: A 5 
” ‘ab Housing Dual Row Panel Mount — RoHS Compliant 
6 33.05 | — _ v 15" Gold | A29453-ND 4.53 3.25 | 2-178296-2 6140001 1778) 336 ee _ 7A29533-ND 739 153 | 1788033 
| se) | Tf OK | Str Gold ee ai Bee eae seeee 10 | 47.00 | 17.78) 336 | — = A29534-ND 273 © 1.76 | 178803-5 
g |330/ — | — | ¥ - noche’ 390 280 | 2-178096-5 9 | 12 | 51.00 | 17.78] 336 | — _ A29535-ND 1.25 80 | 178803-6 
’ = = 7 A F i = 2 16 | 59.00 | 17.78} 33.6 _ ad A29536-ND 4.19 2.69 | 178803-7 
8 | 40.67 xX 15” Gold | A29458-ND@ 3.06 2.20 | 1-178297-2 
8 | 4067} — pam X 30u" Gold | A29459-ND® 3.66 2.63 | 1-178297-3 20 | 67.00 | 17.78 | 33.6 = = A29537-ND 3.90 2.50 | 178803-8 
8 40.67 —_ _ xX Tin A29460-ND@ 6.78 4.86 | 1-178297-5 D3100 Receptacle Housing Dual Row — RoHS Compliant 
10 | 48.29) — _ Xx 15” Gold | A29461-ND@ 3.63 2.61 | 1-178298-2 6 | 24.36 | 12.23 | 22.8 = _ A29431-ND 1.62 1.04 | 178289-3 
10 | 48.29 | — = x 30" Gold | A29462-ND® 8.19 5.87 | 1-178298-3 8 28.17 | 12.23 | 22.8 = _ A29432-ND 1.93 1.25 | 178289-4 
10 | 48.29 | — —_ X Tin A29463-ND@ 258 1.85 | 1-178298-5 10) 40 | 31.98 | 1223) 228 _ _— A29433-ND 1.88 1.21 | 178289-5 
10 | 48.29} — = Y 15” Gold | A29464-ND 3.63 2.61 | 2-178298-2 12 | 35.79 | 12.23 | 22.8 _ _— A29434-ND 2.44 1.57 | 178289-6 
10 | 48.29) — — x 30” Gold | A29465-ND 3.69 2.65 | 2-178298-3 @ RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Z ; Interconnection System Connectors 
Tyco Electronics mw Dynamic Series D-3000 (Cont.) 


Authorized Distributor 


No. of |__Dimensions - mm Body Digi-Key Price Each | AMP No. of |___ Dimensions - mm Body Digi-Key Price Each | AMP 
Fig.| Pos. A B C | Keying| Plating Part No. i 100 | PartNo. Fig.| Pos. A B C | Keying) Plating Part No. 1 100 | PartNo. 
to| 18 | 42.71 | 1223) 228 | — = A29435-ND 2.23 1.43 | 178289-7 5 | 3986 | 7.15 | 228 | x — A29363-ND 1.80 1.16 | 1-178128-5 
20 | 51.03 | 12.23 | 228 | — = A29436-ND 241 1.55 | 178289-8 3 | 5 | 3986 | 7.15 | 228] ¥ _ A29364-ND 2.04 1.31 | 2-178128-5 
D3100 Header Right Angle Dual Row 6 44.94 | 715 | 228 X _— A29365-ND 2.68 1.72 | 1-178128-6 
6 | 21.62 | 14.43 | 25.91] — | 15y” Gold | A29467-ND 3.03 2.18 | 178303-2 6 | 4494 | 7.15 | 228 | = A29366-ND 188 1.21 | 2-178128-6 
6 | 21.62 | 14.43 | 25.91} — | 30y"Gold | A29468-NDe 7.32 5.25 | 178303-3 6 | 273 [1477] 228 | xx = A29367-ND 1.72 1.41 | 1-178129-6 
6 | 21.62 | 14.43 | 25.91} — Tin A29469-ND® 5.76 4.13 | 178303-5 6 | 273 | 14.77] 228] YY = A29368-ND 1.72 1.41 | 2-178129-6 
10 | 29.24 | 14.43 | 25.91 | — | 15y"Gold | A29470-ND® 7.50 5.38 | 178305-2 6 | 273 |1477| 228 | xy A29369-ND 1.72 1.41 | 3-178129-6 
10 | 29.24 | 14.43 | 25.91 | — | 30y"Gold | A29471-NDe 8.10 5.81 | 178305-3 40 | 3746 | 14.77 | 228 | xx = A29733-ND 3.15 2.03 | 1-917659-5 
10 | 29.24 | 14.43 | 25.91 | — Tin A29472-ND@ 3.36 241 | 178305-5 to |_10_| 87.46 | 14.77 | 228 | vy — A29734-ND 3.39 2.18 | 2-917659-5 
ar 12 | 9305 | 1443 | 25.91 | — | 15y" Gold | 429473-NDe 3.96 2.84 | 178306-2 10 13746 114771 228 | xv = A29735-ND 3.07 1,98 | 3-917659-5 
12 | 33.05 | 14.43 | 26.91 | — | 30u”Gold | A29474-ND 5.76 4.13 | 178306-3 2 |4254 11477] 208 | xx _ A29736-ND 215 138 | 1-917659-6 
12 | 33.05 | 14.43 | 25.91 | — Tin A29475-ND® 2.73 1.96 | 178306-5 32 | 425411477] 208 | w = 429737-ND 299 193 | 2-917659-6 
16 | 40.67 | 14.43 | 25.91 | — | 15y"Gold | A29476-ND® 10.08 7.23 | 178307-2 jo |4osa |1477.| 228 | xv _ (SRFERAD Bare -Wat-| Sol 7Eeee 
16 | 40.67 | 14.43 | 25.91 | — Tin A29478-ND 4.35 3.12 | 178307-5 20 | 62.86 | 14.77 | 22.8 | Xx — A29739-ND 3.66 235 | 1-917659-8 
20 | 48.29 | 14.43 | 25.91] — | 15" Gold | A29479-NDe 591 4.24 | 178308-2 : 
20 | 48.29 | 14.43 | 2591) — 30" Gold | A29480-ND 5.85 4.20 | 178308-3 3200 Header Straight Keyed 
20 | 48.29 | 14.43 | 25.91 | — Tin A29481-ND 3.00 2.15 | 178308-5 2 |1908; — | — | xX | 30y"Gold | A29688-ND® 1.77 1.27 | 1-917337-3 
13100 Header Straight Dual Row 2 }1908; — | — | Y | 15y"Gold | A29690-ND® 2410 1.51 | 2-917337-2 
6 | 21.62] 21.6 | 1443] — | 30y"Gold | A29513-NDe 576 4.13 | 178323-3 2 | 19.08 | — | — | Y¥ | 30" Gold | A29691-NDe 237 1.70 | 2-917337-3 
6 | 21.62) 21.6 | 14.43} — Tin A29514-ND® 5.04 3.62 | 178323-5 2 719.08} — | — | ¥ Tin A29692-ND® 1.74 1.25 | 2-917337-5 
10 | 29.24) 21.6 | 14.43 | — | 15u"Gold | A29515-ND 8.55 6.13 | 178325-2 3 [2416 | — = X__| 30u" Gold | A29371-ND@ 5.91 4.24 | 1-178136-3 
10 | 29.24 | 216 | 14.43} — | 30y"Gold | A29516-NDe 7.89 5.66 | 178325-3 3 |2ate| — | — | Y | 30u"Gold | A29374-NDe 432 340 | 2-178136-3 
10 | 29.24 | 21.6 | 1443 | — Tin A29517-ND 7A1 5.32 | 178325-5 3 2416 | — — Y Tin A29375-ND® 3.66 2.63 | 2-178136-5 
12 | 33.05 | 216 | 1443 | — | 15y"Gold | A29518-NDe 5.19 3.72 | 178326-2 4 |2924;} — | — | Xx J 15y"Gold | A29693-ND 3.30 2.37 | 1-917338-2 
12 12 | 33.05 | 21.6 | 1443} — 30” Gold A29519-ND® 4.89 3.51 | 178326-3 4 99.24 | — om xX 30" Gold | A29694-ND 3.81 274 | 1-917338-3 
16 | 4067 | 216 | 1443 | — | a5y'cou | azasornDe 474340 | 1783202 S| 4 (oom | — | — | X | th [ee 287 __ 192 | s-91reses 
K i i = Lu” Gol - i ~ = 
16 | 40.67 | 21.6 | 14.43 | — | 30y"Gold | A29522-ND 11.28 8.09 | 178327-3 4 | 2024) — | — | ¥ | 15u" Gold eee ae B88 208 | elise 
, 4 }2924; — | — | Y | 30y"Gold | A29697-NDe 2.55 1.83 | 2-917338-3 
16 | 4067 | 216 | 1443; — Tin A29523-ND 741 5.32 | 178327-5 ; 
20 | 4829 | 216 | 1443} — | 15y’Gold | a29524-ND 618 443 | 178328-2 2028) | || Tin Pee 3.09 2.22 | 2-917338-5 
20 | 48.29 | 21.6 | 14.43] — | sou" Gold | A29525-ND@ 651 4.67 | 178328-3 5 | 3482) — | — | X | toy" Gold [peasees une. 1.83 1.82 | 1-916192-2 
20 | 48.29 | 21.6 | 14.43 | — Tin A29526-ND 288 2.07 | 178328-5 5 | 3432 | — | — | X | 80y"Gold [pAese2e:NDe 2.25 1.62 | 1-316192-3 
D3100 Receptacle Housing Dual Row Keyed — RoHS Compliant 5 34.32 = > x Tin A29630-ND@ 177 1.27 | 1-316132-5 
6 | 2476 | 14.77] 228 | XX = (A29354-ND 220. 1.42 | 1-178127-6 5 | 3482) — | — | ¥ | 15y" Gold [pAes6siENDe. 1.83 1.82 | 2-916192-2 
10] 6 | 24.76 | 14.77] 228 | yy = A29355-ND 2.01 1.30 | 2-178127-6 5/3432 | — | — | Y | 30u" Gold | A29632-ND@ 2.25 1.62 | 2-316132-3 
6 | 2476 | 14.77 | 228 | XY — A29356-ND 156 1.01 | 3-178127-6 5 | 3432 | — | — Y Tt A29633-ND@ 1.80 1.29 | 23161325 
13100 Header Right Angle Dual Row Keyed 6 | 394 | — | — | x | 15y"Gold | A29634-NDe 2.07 1.49 | 1-316133-2 
6 | 2591 | 16.97] 21.62] XX | 15u”Gold | A29376-ND 3.06 2.20 | 1-178137-2 6 | 394 | — | — X | 30n" Gold | A29635-ND@ 252 1.81 | 1-316133-3 
6 | 25.91 | 16.97 | 21.62 | XX | 30u"Gold | A29377-NDe 3.57 2.56 | 1-178137-3 6 | 394 | — _ Y | 15u" Gold | A29637-ND@ 213 1.53 | 2-316133-2 
6 | 2591 | 16.97 | 21.62} Xxx Tin A29378-ND® 231 1.66 | 1-178137-5 6 | 394 | — | — | Y_| 30u"Gold | A29638-NDe 2.52 1.81 | 2-316133-3 
41) 6 | 25.91 | 16.97 | 21.62 | YY | 15y"Gold | A29379-ND® 234 1.68 | 2-178137-2 6 | 24.16 | 21.6 | 16.97 | XX | 30u"Gold | A29402-ND@ 3.69 2.65 | 1-178140-3 
6 | 25.91 | 16.97 | 21.62 | YY Tin A29381-ND@ 2.31 1.66 | 2-178137-5 6 | 2416 | 21.6 | 16.97] Xx Tin A29403-ND@ 2.46 4.77 | 1-178140-5 
6 25.91 | 16.97 | 21.62 | XY | 15” Gold | A29382-ND@ 3.06 2.20 | 3-178137-2 6 9416 | 21.6 | 16.97] YY Tin A29407-ND@ 2.46 1.77 | 2-178140-5 
6 | 25.91 | 16.97 | 21.62) XY | 30" Gold | A29383-ND@ 411 2.95 | 3-178137-3 6 | 24.16 | 21.6 | 16.97 | XY | 30u"Gold | A29409-ND® 3.69 2.65 | 3-178140-3 
6 | 25.91 | 16.97 | 21.62 | XY Tin A29384-ND® 231 1.66 | 3-178137-5 6 |2at6 | 216 | 16971 xy Tin A29410-ND® 246 1.77 | 3-178140-5 
D3100 Header Straight Dual Row Keyed 40 | 3432 | 216 | 1697| xx | 15" Gold | A29715-NDe 297 2413 | 1-917657-2 
8 | 21.62 | 21.6 | 16.97 | XX | 30n" Gold | A29412-NDe 285 2.05 | 1-178141-3 10 | 34.32 | 21.6 | 16.97} XX | 30" Gold | A29716-ND@ 3.78 2.71 | 1-917657-3 
6 | 21.62 | 21.6 | 16.87 | xx Tin RESTS NDS. 1.80 1.20 | 1-178141-5 10 | 34.32 | 21.6 | 1697| xX Tin A29717-ND@ 1.98 1.42 | 1-917657-5 
12) 6 | 21.62 | 21.6 | 16.97 | XY | 15y"Gold | A29414-NDe 2.28 1.64 | 3-178141-2 40 | 3432 | 216 | 1697} YY | 15" Gold | a29718-NDe 297 2.413 | 2-917657-2 
6 | 21.62 | 21.6 | 16.97] XY | 30y"Gold | A29415-ND 2.85 2.05 | 3-178141-3 to | 3432 | 216 | 1697 | vy | soy" Gold | azg7t9-NDe. aay OF GbinesT 
6 | 21.62 | 21.6 | 16.97 | XY Tin A29416-ND 1.56 1.12 | 3-178141-5 : : : : : : 
D310 ati Hosstaa Siow — Rate Consliont 12| 10 | aaa | 218 | 1997 | xv | t5yrcou | azorornDe © sad 304 | Soi765r-2 
13] 18 fe ieey ean (Claseanes to | 3432 | 21.6 | 1697] xy | 3ou"Gold | A29722-NDe 447 3.21 | 3-917657-3 
- - : - 10 | 34.32 | 216 | 16.97] XY Tin A29723-ND® 1.26 91 | 3-917657-5 
13200 Tab Housing Free Hanging Keyed — HoHS Compliant 42 | 304 | 216 | 1697] xXx | 15y"Gold | A29724-NDe 3.45 2.48 | 1-917658-2 
2 | 19.08 | 127 | 336 ) Xx a A29557-ND 1.59 1.02 | 1-179552-2 2 | 394 | 216 | 1697] xx | 30y"Gold | A29725-ND@ 5.22 3.75 | 1-917658-3 
2 | 1908) 127 | 336 | Y = A29558-ND 50 33 | 2-179552-2 ; 
42 | 394 | 216 | 16.97] Xx Tin A29726-ND@ 2.25 1.62 | 1-917658-5 
4) 3 ete) 127°) 336 | x = pees tooe Oe: | leone 12 | 394 | 216 | 1697] YY | 15u’Gold | A29727-ND@ 6.15 4.41 | 2-917658-2 
3 | 2416] 127 | 336] Y ~ A29560-ND 56.36 | 2-179552-3 ; ; , ; : 
4 |o904/ 427 | 336] xX = A09561-ND 299 1.93 | 1-179550-4 42 | 394 | 216 | 1697] YY | 30y"Gold | A29728-NDe 10.02 7.19 | 2-917658-3 
4 |2904] 127 | 336) _ A29562-ND ‘03 «=O. | (2-179559-4 12 | 394 | 216 | 1697 | YY Tin A29729-ND 2.25 1.62 | 2-917658-5 
6 | 28.11 | 20.32 | 33.6 XX = A29569-ND 2.39 4.53 | 1-179554-3 12 | 39.4 | 21.6 | 16.97) XY | 15u"Gold | A29730-ND@ 5.76 413 | 3-917658-2 
6 | 28.11 | 20.32) 33.6 vy — A29570-ND 95 62 | 2-179554-3 12 | 39.4 | 21.6 | 16.97] XY | 30u”Gold | A29731-ND® 5.22 3.75 | 3-917658-3 
6 28.11 | 20.32 | 33.6 XY ims A29571-ND 95 62 | 3-179554-3 12 39.4 | 21.6 | 16.97 | XY Tin A29732-ND® 1.95 1.40 | 3-917658-5 
8 | 42 | 4335 | 2032 | 33.6 | xx i A29572-ND 1.25 80 | 1-179554-6 D3200 Header Right Angle Keyed 
12 [43s | 032 | a6 | x | — | aasorano 54 ao | Soe 71a lS 
7 : — _ 1” Gol - : f - : 
DS200 Panel Mount — Bolts :Comphant 2 |1908/ — | — | x Tin | A29547-ND 3.45 2.48 | 1-179276-5 
14] 6 A29686-ND 254 1.64 | 1-917266-3 2 |1908} — | — Y | 15u"Gold | A29548-NDe 3.30 2.37 | 2-179276-2 
D3200 Tab Housing Panel Mount Keyed — RoHS Compliant 2 | 19.08 | — _ Y | 30u"Gold | A29549-ND® 3.45 2.48 | 2-179276-3 
2 | 3683] 127] 336] Xx _ A29563-ND 58 38 | 1-179553-2 3 |2ai6;| — | — | xX | 15y"Gold | A29385-NDe 1.89 1.36 | 1-178138-2 
2 | 3683) 127 | 336 | Y = A29564-ND 58 38 | 2-179553-2 3 2416} — | — | xX | 30y"Gold | A29386-NDe 1.92 1.38 | 1-178138-3 
o| 3 | 4191 | 127 | 336 | Xx = A29565-ND 61 40 | 1-179553-3 3 loste| — | — | x Tin A29387-ND@ 138 99'| ‘1-178138-5 
; faa oe ie Y am fae oe oa ie ce 3 |2aie| — | — | Y | 15y"Gold | Az9388-ND@ 1.89 1.36 | 2-178138-2 
a. |aeoe lao) see | i pete Ge ae | daapyaneed 3 | 24.16 ¥_| 30u" Goid_| A2ga8o-ND@ 1.92 1.38 | 2-178138-3 
6 | 41.91 | 2032] 336 | Xxx — A29575-ND 289 1.86 | 1-179555-3 i ; boag 7] ¥ 15 oe id feranen oe = re hee 
6 | 41.91 | 2032| 336 | YY a A29576-ND 289 1.86 | 2-179555-3 ; aes : : 
6 | 41.91 | 20.32| 336 | xy = A29577-ND 114.74 | 3-179555-3 4/2024) — | — | X | 80u" Gold eee eo Ney, 8.08 248 |) 79277-3 
9| 12 | 57.91 | 20.32] 336 | xx = A29578-ND 159 1.02 | 1-179555-6 4/2024) | x Tin Pee 2 183 192 | 117927755 
12 | 57.91 | 20.32| 336 | YY = A29579-ND 119 _.77_| 2-179555-6 4 [2924 | — | — | Y_ | 15u" Gold | A29554-ND@ 213 153 | 2179277-2 
12 | 57.91 | 2032] 336 | XY a A29580-ND 315 2.03 | 3-179555-6 4) 2924} — | — | Y | 30u"Gold | A29555-ND@ 243 1,75 | 2-179277-3 
20 | 78.23 | 20.32 | 33.6 | xx = A29581-ND 2.07 1.33 | 1-179555-8 4 jo} — | — | ¥ Tin A29556-ND® 1.71 1.23 | 2-179277-5 
D3200 Receptacle Housing Keyed — RoHS Compliant § | 3432) — =_ xX Tap Gold | A29616-ND@ 3.03 2.18 | 1-316130-2 
2 ] 2462] 715] 228] Xx — | A29357-ND 11474 ‘| 1-178128-2 5/3482) — | — | X | S0u"Gold eee aNe 82h 208 |) 18161908 
2 | 2462] 715 | 228] Y a A29358-ND 114.74 | 2-478128-2 § [aaa | = | =| x Tin BAvOIENDS, 189° 1.86" | 1-816130°5 
3 | 297 | 715 | 228] x s A29359-ND 4.22 79 | 1-178128-3 5 |3432; — | — | Y | 30y"Gold | A29620-NDe 291 2.09 | 2-316130-3 
3) 3 | 297 | 745 | 228) Y = A29360-ND 1.22.79 | 2-178128-3 6 | 394 | — | — | XxX | 15y"Gold | A29622-NDe 3.75 2.69 | 1-316131-2 
4 | 34.78 | 7.15 | 228] x = A29361-ND 1.46 94 | 1-178128-4 6 | 394 | — | — | x_ | 30y"Gold | a29623-ND 2.85 2.05 | 1-316131-3 
4 | 34.78 | 7.15 | 228 | Y = A29362-ND 1.46.94 | 2-178128-4 RoHS Compliant (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Interconnection System Connectors 


Tyco Electronics mie Dynamic Series D-3000 (Cont.) 
Authorized Distributor 
No. of| _ Dimensions — mm Body Digi-Key Price Each | AMP Wire Size Body Digi-Key Price Each Tape and Reel AMP 
Fig.| Pos. A B C | Keying| Plating Part No. 1 100 Part No. AWG Plating Part No. 1 100 Qty. Pricing Part No. 
6 39.4 — _ xX Tin A29624-ND@ 2.61 4.88 | 1-316131-5 D3000 Receptacle Contacts — RoHS Compliant 
4} 6 | 394|/ — | — | y | 45y" Gold | A29625-ND 3.75 2.69 | 2-316131-2 14-16 15” Gold A29283TR-ND = — | 3,000 | 280.00/m | 353715-2 
6 39.4 = a Y Tin A29627-ND® 2.55 4.83 | 2-316131-5 14-16 15p" Gold A29285TR-ND _ — | 3,000 | 280.00/M | 1-353715-2 
6 | 27.18 | 16.97 | 2416] XX | 15y"Gold | A29391-ND 267 1.92 | 1-178139-2 ie ae ae See as ae 3.000 | 820.00/M ie 
6 | 27.18 | 16.97 | 2416] YY | 15y"Gold | A29392-ND 2.79 2.00 | 2-178139-2 14-16 1511" Gold A29301TR-ND _ — | 3000 | 320.00m | 1-917484-2 
6 | 27.18 | 16.97 | 2416) XY | 15y"Gold | A29393-ND 267 1.92 | 3-178139-2 {a6 15," Gold ROOST 7 =f | = =| paystace 
6 | 27.18 | 16.97 | 2416] XY | 15y"Gold | A29394-NDe 3.72 2.67 | 4-178139-2 14-16 1511" Gold A29301-ND 138 39 | — | 4-917514-2 
W 6 27.18 | 16.97 | 24.16 | XX | 30u"Gold | A29395-ND@ 3.12 2.24 | 1-178139-3 14-16 30u” Gold A29284TR-ND = — | 3,000 | 440.00/M | 353715-3 
6 | 27.18 | 16.97 | 24.16] YY | 30y"Gold | A29396-ND@ 3.24 2.33 | 2-178139-3 14-16 30y” Gold A29286TR-ND a — | 3,000 | 380.00/M | 1-353715-3 
6 | 27.18 | 16.97 | 24.16) YY Tin A29399-ND@ 216 1.55 | 2-178139-5 14-16 30y1" Gold A29286-ND 61 40 | — — | 1:353717-3 
6 | 27.18 | 16.97 | 24.16 | XY Tin A29400-ND@ 2.04 1.47 | 3-178139-5 14-16 30” Gold A29300TR-ND _ — | 3,000 | 380.00/M | 917484-3 
9 | — | — | — J Xxx | 15y"Gold | A29768-NDe 5.94 4.26 | 1-1123624-2 ie a ae Fae eae 93 60 3,000 300-00 te Netg 
9) — | > J = | XxX Tin A29769-ND@ 4.92 3.53) 1-1123624-5 14-16 30u” Gold A29302-ND 462 104 | — — | 1-917511-3 
9} — | — | — | XX¥ | 15y" Gold | A29770-NDe 5.94 4.26) 3-1123624-2 14-16 Tin A29287TR-ND - — _| 3,000 | 180.00/M | 1-353715-5 
3) 2 | - | -— | — | ow Tin A29771-ND@ 492 3.53 | 3-1123624-5 A416 Tin 7A29987-ND A Ta —14-3537175 
9 | — | — | — | YX | 15y" Gold | A29772-ND 468 3.36 | 4-1123624-2 14-16 Tin A29303TR-ND a — | 3,000 | 180.00/m | 1-917484-5 
9/—/—|]-— | wx Tin A29773-ND 4.92 3.53 | 4-1123624-5 14-16 Tin A29303-ND 56 36 | — — | 1-917511-5 
9 — _ —s XYX | 15” Gold | A29774-ND 5.94 4.26 | 5-1123624-2 16-20 15” Gold A29225TR-ND. - — | 3,000 | 560.00/M ) 175196-2 
9/—|—/|—|xx Tin A29775-ND@ 5.31 3.81 | 5-1123624-5 16-20 15y" Gold A29225-ND 800 St | — | 175218-2 
10 | 34.32 | 16.97 | 27.18] xx | 15y” Gold | Az9598-NDe 462 3.32 | 1-316080-2 ten ee eee ay ee ete | apna 
40 | 34.32 | 16.97 | 27.18] XX | 30u”Gold | A29599-NDe 4.62 3.32 | 1-316080-3 550 aor Cold OBST RYN a a2 || erang: | sGeU GOL lave iGES 
40 | 34.32) 16.97 | 27.18} xx Tin A29600-ND@ 2.85 2.05 | 1-316080-5 16-20 30)” Gold 429926-ND 93 eo. | | 475018-3 
10 | 34.32 | 16.97 | 27.18] YY | 15y"Gold | A29601-NDe 6.33 4.54 | 2-316080-2 16-20 301!" Gold A29228TR-ND oe — | 3000 | e60.00m | 1-175196-3 
10 | 34.32 | 16.97 | 27.18] YY | 30y"Gold | A29602-NDe 4.62 3.32 | 2-316080-3 16-20 30," Gold 7499998-ND 8 o | — 144750188 
10 | 34.32) 16.97 | 27.18] YY Tin A29603-ND@ 3.93 2.82 | 2-316080-5 16-20 Tin A29229TR-ND — — | 3,000 | 380.00/M | 1-175196-5 
10 | 34.32 | 16.97 | 27.18] XY | 15y"Gold | A29604-NDe 3.84 2.76 | 3-316080-2 16-20 Tin A29229-ND 56 36 | — — | 1-175218-5 
10 | 34.32 | 16.97 | 27.18] XY | 30y”Gold | A29605-NDe 456 3.27 | 3-316080-3 20-24 15y” Gold A29220TR-ND a — | 3,500 | 240.00/M | 175195-2 
41} 10 | 34.32 | 16.97 | 2718] xy Tin A29606-ND@ 2.79 2.00 | 3-316080-5 20-24 151" Gold A29220-ND 69 45 | — — | 175217-2 
12 | 39.4 | 16.97 | 27.18] XX | 15y”Gold | A29607-NDe 5.43 3.90 | 1-316081-2 20-24 15” Gold A29222TR-ND a — | 3,500 | 560.00/M | 1-175195-2 
12 | 394 | 1697 | 2718 xx | 30y"Gold | A29608-NDe 5.46 3.92 | 1-316081-3 a aa ie | eee a ORE | eave |-aawoane | aacines 
12 | 39.4 | 16.97 | 27.18} xx Tin A29609-ND® 3.36 2.41 | 1-316081-5 20-24 30u" Gold A99991-ND 143 » | _ | 4759178 
12 | 39.4 | 16.97 | 27.18] YY | 15y"Gold | A29610-NDe 483 3.47 | 2-316081-2 20-24 3011" Gold A29293TR-ND _ — | 3500 | e60.0om | 1-175195-3 
12 | 39.4 | 1697 | 27.18] YY | 30y"Gold | A29611-NDe 5.46 3.92 | 2-316081-3 20-24 30u" Gold 7499993-ND rr aor — 144750178 
12 | 39.4 | 16.97 | 27.18} YY Tin A29612-ND@ 3.57 2.56 | 2-316081-5 20-24 Tin A29224TR-ND pie — | 3500 | seo.oom | 1-175195-5 
42 | 39.4 | 1697 | 27.18] XY | 15y”Gold | A29613-NDe 4.53 3.25 | 3-316081-2 20-24 Tin A29224-ND 56 36 | — — | 1-175217-5 
12 | 394 | 16.97 | 27.18] XY | 30u”Gold | A29614-ND@ 5.40 3.87 | 3-316081-3 24-28 15y" Gold A29215TR-ND = — | 4,000 ) 240.00/M | 175194-2 
24-28 15" Gold A29215-ND 80 Bf — — | 175216-2 
No. of | Dimensions — mm Body Digi-Key Price Each AMP ae ca ca Pee 20 51 4,000 240.00 tees 
Fig. | Pos. A Plating Part No. 1___100__| PartNo. 24-28 30u" Gold A29216TR-ND — — | 4,000 | 280.00/M | 175194-3 
D3400 Receptacle Housing — RoHS Compliant 24-28 30y” Gold A29216-ND 1.09 70 _ — | 175216-3 
| 2 12.22 = ‘A29417-ND 254. 164 | 1782144 24-28 30” Gold A29218TR-ND - —_| 4,000 | 320.00/M | 1-175194-3 
20 19.84 = A29682-ND 217 140 | 917249-4 24-28 30” Gold A29218-ND 93 60 | — — | 1-175216-3 
; 24-28 Tin A29219TR-ND _ — | 4,000 | 180.00/M | 1-175194-5 
D400 Header Right Angle 24-28 Tin A29219-ND 56 36 | — — | 1-175216-5 
12 15.02 15u" Gold A29418-ND 783 562 | 178216-2 : 
D3000 Tab Contacts — RoHS Compliant 
12 15.02 30u" Gold A29419-ND@ 7.56 5.42 | 178216-3 : a} Gontacts — frome compuan 
2 15.02 Tin 499490-ND@ 729 503 | 1780165 14-16 15” Gold ‘A29288TR-ND = — | 4,000 | 320.00/m | 353716-2 
7 | 99 22.64 15," Gold A29683-ND@ 9.99 7.46 | 917251-2 14-16 15y” Gold A29288-ND 4200 28) — | 353718-2 
7 14-16 15” Gold A29304TR-ND — — | 3,000 | 360.00/M | 917485-2 
20 22.64 30” Gold A29684-ND@ 11.52 8.26 | 917251-3 +16 454" Gold Reema ae ea = | iai7si oo 
2 cate uy esas 7.02 5.68 | 917251-5 14-16 30" Gold | A29289TR-ND — _— | 4000 | 380.00m | 353716-3 
—— — - 14-16 30” Gold A29289-ND 6 40 | — — | 353718-3 
No. of | Dimensions ~ mm Body Digi-Key Price Each =| AMP 14-16 30u” Gold A29305TR-ND — — | 3,000 | 360.00/M | 917485-3 
Fig. | Pos. A B c Plating Part No. 1 100 | Part No. 1416 30u” Gold ‘A29305-ND 1.43 2 | — — | 917512-3 
D3500 Tab Housing Free Hanging — RoHS Compliant 14-16 Tin A29290TR-ND _ — | 4,000 | 180.00/M | 353716-5 
2 | 343) — |] — = {A29678-ND 193 1.25 | 917242-6 aatl Tip 22200 er 3] 908/185 
fgg | 12 oa] ee, | _ A29680-ND 164 106 | 3-917242-6 14-16 Tin A29306TR-ND = — | 3,000 | 180.007 | 917485-5 
2 | 5675) — | — _ A29679-ND 220 142 | 917242-8 14-16 Tin A29306-ND 82 53} — | 917512-5 
90 | sere | er | oe a” ORV 430 aie | sig 7040-8 16-20 15” Gold A29251TR-ND _ — | 3,000 | 340.00/M | 175286-2 
: : : 16-20 15” Gold A29251-ND 69 45) — — | 175289-2 
3500 Receptacle Housing — RoHS Compliant 16-20 30” Gold A29252TR-ND = — | 3,000 | 440.00/M | 175286-3 
|) 2 | 20) —]- _ A29334-ND 27 17] 475362-1 16-20 30” Gold ‘A29252-ND 80 sa] = — | 175289-3 
2 | a0} — | — = A29839-ND 34 23 | 175362-2 16-20 Tin A29253TR-ND = — | 3,000 | 340.00/M | 175286-5 
16-20 Tin A29253-ND 50 3] — — | 175289-5 
ofa | ee; yo = eee oy. ona 20-24 15" Gold | A29248TR-ND — = | 3500 | 460.00/m | 175285-2 
: : : 20-24 15" Gold A29248-ND 69 45 | — — | 175288-2 
D3500 Header Straight 20-24 30u” Gold A29249TR-ND = — | 3,500 | 540.00/m | 175285-3 
12 | 3248 | 1817] 216 | 15y"Gold | A29640-ND 3.36 2.41 | 316516-2 20-24 30” Gold A29249-ND 80 Bf — | 175288-3 
12 | 3248 | 1817 | 216 | 30u"Gold | A29641-NDe 435 3.42 | 316516-3 20-24 Tin A29250TR-ND - — | 3,500 | 340.00/M | 175285-5 
to | 12 | 3248 | 18.17 | 21.6 Tin A29642-ND® 4.98 3.57 | 316516-5 20-24 Tin A29250-ND 50 33) — — | 175288-5 
20 | 528 | 18.17 | 21.6 15u” Gold A29643-ND@ 15.09 10.82 | 316517-2 24-28 15” Gold A29245TR-ND = —_| 4,000 | 360.00/M | 175284-2 
20 | 528 | 1817 | 21.6 | 30y"Gold | A29644-ND@ 657 4.71 | 316517-3 24-28 15” Gold A29245-ND 42 2B] = — ] 175287-2 
20 52.8 | 18.17 | 21.6 Tin A29645-ND 3.45 2.48 | 316517-5 24-28 30” Gold A29246TR-ND = — | 4,000 | 440.00/M | 175284-3 
- 24-28 30” Gold A29246-ND 80 Ss} — — | 175287-3 
3500 Header Right Angle 24-28 Tin A29247TR-ND —  — | 4,000 | 180.00/m | 175284-5 
4 | 27.18 | 18.17] 1216 | 15y"Gold | A29854-ND® 1.77 1.27 | 1376133-2 24-28 Tin A29247-ND 50 3) — — | 175287-5 
12 | 3248 | 1817 | 27.18 | 15y"Gold | A29845-ND@ 9.30 6.67 | 177555-2 
12 | 3248 | 1817 | 27.18 | 30u"Gold | A29846-NDe 6.30 4.52 | 177555-3 Digi-Key Price Each AMP 
41] 12 | 32.48 | 18.17 | 27.18 Tin A29847-ND 5.79 4.15 | 177555-5 Description Part No. 1 100 | Part No. 
20 | 828 | 18.17 | 27.18 | 1Sy"Gold beceae aD 6.00 4.80 | 175365-2 13000 Crimp Tool, 24-28 AWG .........s-0ss00scss0s--s 7430052-ND 519.12 — | 91565-1 
20 | 528 | 1817 | 27.18 | 30y"Gold | A29843-ND 7.41 5.32 | 175365-3 3000 Crimp Tool, 20-24 AWG... A30053-ND 468.14 — | 91559-1 
20 | 528 | 18.17 | 27.18 Tin A29844-ND 462 3.32 | 175365-5 03000 Crimp Tool, 16-20 AWG... A30054-ND 468.14 — | 91558-1 
‘ 7 3000 Crimp Tool, 14-16 AWG 2L A30055-ND 519.12 — | 91560-1 
3500 Tab Housing Dual Row — RoHS Compliant 3000 Crimp Tool, 14-16 AWG 3L A30056-ND 551.57 — | 91561-1 
12 | 6200] — | — — A29674-ND 3.45 2.21 | 917241-6 03000 Extraction Tool A36245-ND 44.07 —_| 234168-1 
a 12 52.00 _ _ = A29676-ND 1.70 1.09 | 3-917241-6 Conn. Kit Receptacle for 6-Position Motor Connector. A34529-ND® 42.14 27.03 | 176346-8 
20 72.00 —_ — _— A29675-ND 5.30 3.40 | 917241-8 Keying Plug for D3000 Series Receptacle Housing. ..... A34530-ND® 65 53 | 175855-1 
20 | 7200; — | — _ A29677-ND 183 118 | 3-917241-8 ¢ RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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™ Tyco Electronics ANP |nierconnection System Connectors (cont) 


Authorized Distributor 


Dynamic Series D-5000 


Specifications: * Material: Black GF Polyester * Flammability: UL 94V-0 * Voltage Rating: G630VAC * Current Rating: 12A - 45A » Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 


No. of Dimensions — mm Body Digi-Key Price Each | AMP No. of Dimensions — mm Body Digi-Key Price Each | AMP 
Fig.| Pos. A B C_ | Keying | Plating Part No. il 100 | Part No. Fig. | Pos. A B C_ | Keying | Plating Part No. 1 100 | PartNo. 
D5200 Tab Housing Panel Mount Single Row Keyed — RoHS Compliant 7 6 43.6 | 26.7 | 47.0 YY _ A29751-ND 2.33 1.50 | 2-917808-3 
2 47.0 | 16.54 | 47.0 X = A29650-ND 87 57 | 1-353047-2 6 43.6 | 26.7 | 47.0 XY _- A29752-ND 2.07 1.33 | 3-917808-3 
1 2 47.0 | 16.54 | 47.0 Ye: _ A29651-ND 74 48 | 2-353047-2 D5200 Receptacle Housing Dual Row Keyed — RoHS Compliant 
3 | 57.0 | 16.54 | 47.0) Xx = A29652-ND 95.62 | 1-353047-3 4 33.36] 1996] 290] — a A29740-ND 3.31 2.13] 917807-2 
3__| 57.0 | 16.54] 47.0 | = A29653-ND 95.62 | 2353047-3 4 | 33.36 | 19.96 | 29.0) Xxx = A29741-ND 3.37 2.16 | 1-917807-2 
D5200 Tab Housing Free Hanging Single Row Keyed — RoHS Compliant 4 | 33.36 | 19.96 | 29.0] YY — A29742-ND 3.37 2.16 | 2-917807-2 
2 | 33.44] 1654] 470] x - A29646-ND 87 57 | 1-353046-2 8] 4 | 33.36 | 19.96} 29.0) xy _ A29743-ND 337 2.16 | 3-917807-2 
» | 2 | 33.44) 16.54] 47.0] — A29647-ND 1.09 70 | 2-353046-2 6 | 43.52 | 19.96 | 29.0 | xx - A29744-ND 3.39 2.18 | 1-917807-3 
3 | 43.6 | 16.54) 47.0] Xx _ A29648-ND 3.74 2.40 | 1-353046-3 6 | 43.52] 19.96 | 290] YY a A29745-ND 339 2.18] 2-917807-3 
3 | 436 | 16.54 | 470 | Y - A29649-ND 3.84 2.47 | 2-353046-3 6 | 43.52 | 19.96 | 29.0 | XY — A29746-ND 339 2.18 | 3-917807-3 
D5200 Receptacle Housing Single Row Keyed — RoHS Compliant D5200 Header Right Angle Dual Row Keyed 
2 |3576) 98 | 220] Xx _ A29582-ND 1.70 1.09 | 1-179958-2 4 | 29.36 | 22.56] 42.16; XX |15y"Gold] A29759-ND@ 735 5.27 | 1-1123309-2 
2 |3576) 98 | 20] Y - A29583-ND 2.23 1.43 | 2-179958-2 4 | 29.36 | 22.56] 42.16; YY |45y"Gold] A29761-ND@ 7.35 5.27 | 2-1123309-2 
3 | 4592) 98 | 20] x - A29584-ND 2.25 1.45 | 1-179958-3 9] 4 | 29.36 | 22.56] 4216) YY |30y"Gold]} A29762-ND@ 8.58 6.15 | 2-1123309-3 
3 | 3 | 4592) 98 | 290] ¥ _ A29585-ND 2.25 1.45 | 2-179958-3 4 | 29.36 | 22.56] 42.16} XY |45y"Gold| A29763-ND 6.93 4.97] 3-1123309-2 
4 | 5368 98 | 290] x = A29586-ND 3.07 1.98 | 1-179958-4 4 | 29.36 | 22.56 | 42.16; XY | 30N"Gold| A29764-ND@ 8.76 6.28 | 3-1123309-3 
4 | 53.68) 9.8 29.0 ¥ — A29587-ND 2.54 1.64 | 2-179958-4 4 = = = XX Silver A29819-ND@ 15.72 11.27] 1-1318983-6 
6 74.0 9.8 29.0 x — A29588-ND 411 2.64 | 1-179958-6 10) 4 = = = yy Silver A29820-ND 9.00 6.45 | 2-1318983-6 
6 74.0 9.8 29.0 Y _ A29589-ND. 4.21 2.71 | 2-179958-6 4 — = = XY Silver A29821-ND 17.85 12.80] 3-1318983-6 
D5200 Header Straight Single Row Keyed 9 | 8 | 4968 | 248 | 320| — [15y"Gold] A29776-NDe 12.51 8.97 | 1123829-1 
; ee a= = : ra os Roane ve o ean D5200 Cable Clamp Receptacle Single Row — RoHS Compliant 
i —_ _ LH” Go! -| i 4 No - 
2 |2a36| — | — | yY |30y"Gold| Azg661-ND 297 2.13 | 2-353080-3 W) 3 (RAISIN TD 550, 4.46,| 14736681 
3 |3952) — | — X | 15y" Gold) A29668-ND 447 3.21 | 1-353082-2 
3 39.52 _ _ xX 30u” Gold | A29669-ND@ 6.90 4.95 | 1-353082-3 Wire Size Body Digi-Key Price Each Tape and Reel AMP. 
3 [3952]; — | — Y | 15u" Gold] A29670-ND® 4.23 3.04 | 2-353082-2 AWG Plating Part No. 1 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
4| 3 |a952) — | — Y | 30y" Gold) A29671-ND® 474 3.40 | 2-353082-3 D5000 Receptacle Contacts — RoHS Compliant 
4 |4968) — | — X | 15y" Gold] A29709-ND® 477 3.42 | 1-917542-2 3 15" = = 7 
, u” Gold A29326-ND 143.92 1318697-2 
4 |4968) — | — X | 30y" Gold) A29710-ND® 5.22 3.75 | 1-917542-3 8 15)" Gold A29326TR-ND —  —| 800 4134.00 | 1318696-2 
4 |4968; — | — Y__|15y" Gold | _A29711-ND@ 3.75 2.69 | 2-917542-2 8 Silver A29327-ND 143 gn | —| 4318697-6 
6 | 70; — | — X | 15y" Gold] A29594-ND® 8.43 6.05 | 1-179960-2 8 Silver A29327TR-ND —  _ |] 800 936.00 | 1318696-6 
6 70.0 - _ Xx 30u” Gold | + A29595-ND® 10.77 7.72 | 1-179960-3 10-12 15” Gold A29272-ND 1.33 85 = —1| 316041-2 
Bf ee Wee | ny an Se EE he 10-12 15" Gold | A29272TR-ND = — | 1,200 | 1920.007m | 179956-2 
- | - - 10-12 30” Gold A29273-ND 1.46 94) — —| 316041-3 
D5200 Header Right Angle Single Row Keyed 10-12 30” Gold A29273TR-ND — — | 1,200 ) 2260.00/M | 179956-3 
2 )2933) — | — X  ]15u" Gold | A29654-ND® 3.63 2.61 | 1-353079-2 40-12 Silver A29274-ND 3.05 1.96 | — —| 316041-6 
2 |2938) — | — Y | 15u" Gold | A29656-ND 4.02 2.89 | 2-353079-2 10-12 Silver A29274TR-ND = — | 1,200 | 1040.00/M | 179956-6 
2 |2999) — | — Y | 30u" Gold | A29657-ND® 4.80 3.44 | 2-353079-3 14416 151” Gold A29269-ND 749 7l —T 316040-2 
3 | 3952; — | — X | 15y" Gold | A29662-ND@ 5.07 3.64 | 1-353081-2 14-16 15” Gold A29269TR-ND - — | 1,500 | 940.00/M | 179955-2 
3 | 39.52 | — = X 30u” Gold | A29663-ND@ §.55 3.98 | 1-353081-3 14-16 30u” Gold A29270-ND 286 1.84 = —1| 316040-3 
3/3962) — | — Y | 15y" Gold | A29664-ND® 489 3.51 | 2-353081-2 14-16 30” Gold A29270TR-ND - — | 1,500 | 2320.00/M} 179955-3 
5| 3 | 352) — | — Y | 30y" Gold | A29665-ND® 5.40 3.87 | 2-353081-3 14-16 Silver A29271-ND 326 210) — —| 316040-6 
4 |4968) — | — X | 15y" Gold | A29703-ND 6.75 4.84 | 1-917541-2 1416 Sil 409271 TR-ND —_  — 11500 | 2320.00) 179955-6 
4 |4a68| — | — | x |30y"Gold| A29704-NDe 8.07 5.79 | 1-917541-3 bit ete poet jae, deel me OM ia (eene 
‘ ae — Y ee ae ee aS a ae 16-20 Silver A29333TR-ND — ___— | 4,800 | 880.00/m | 1318985-6 
A _ _- i” Go! | i i . = 
6 | 700; — | — | Y | 15yGold| Aaz9592-ND 10.59 7.59 | 2-179959-2 _—_-_ BB O08 Tan Contac!s — Rete Compliant 
6 | 700; — _ X | 15” Gold | + A29590-ND@ 1059 7.59 | 1-179959-2 10-12 15y" Gold A29313-ND 1.30 84) — —| 917805-2 
6 | 70.0} — | — | X |30p"Gold| A29591-NDe 19.62 14.07 | 1-179959-3 10-12 15y” Gold A29313TR-ND — = J 1,200) 820.00/M | 917803-2 
6 | 700| — | — | Y_ |30y"Gold| A29593-NDe 8.67 6.22 | 2-179959-3 bide a epee 321 206 1 300°| 490°Gonn Seen 
D5200 Tab Housing Panel Mount Dual Row Keyed — RoHS Compliant 1416 +5y" Gold Rocaiin 4.09 70 = : is Serie 
4 | 47.0 | 26.7 | 47.0 | XX = B297 SND 8.07 1.98 | 1-617809-2 14-16 15u" Gold | A29371TR-ND — — | 4500 | 1240.00 | 917802-2 
4 | 470 | 26.7 | 470] YY _ A29754-ND 3.07 1.98 | 2-917809-2 : 
14-16 30” Gold A29312-ND 321 2.06 | — —| 917804-3 
6) 4 | 47.0 | 267 | 47.0 | XY mS A29755-ND 453 2.91 | 3-917809-2 14-16 30u” Gold A29312TR-ND —  — | 1,500 | 1820.01 | 917802-3 
6 | 570 | 26.7 | 47.0] Xx _ A29756-ND 4.64 2.98 | 1-917809-3 
6 | 570 | 26.7 | 470] YY _ A29757-ND 4.64 2.98 | 2-917809-3 = ; 
6 | 57.0 | 267 | 47.0 | xy — A29758-ND 4.64 2.98 | 3-917809-3 a Digi-Key Price AMP 
5200 Tali Housing Dial Row Koved — RoHS C lank Description Part No. Each Part No. 
ee SPO RSI ga ee Seven —aror MOnpen D5000 Crimp Tool, 16-20AWG............000000.0.0- A30057-ND 879.00 91596-1 
4 | 33.44] 267 | 47.0 | XX i A29747-ND 1.25 80 | 1-917808-2 D5000 Crimp Tool, 14-16 AWG... A30058-ND 1353.42 234170-1 
7| 4 | 3344] 267 | 470) yw - A29748-ND 1.70 1.09 | 2-917808-2 05000 Crimp Tool, 10-12 AWG A30059-ND 1004.25 234171-1 
4 | 33.44) 26.7 | 47.0] xy — A29749-ND 1.70 1.09 | 3-917808-2 15000 Extraction Tool A32487-ND 33.66 409158-1 
6 | 436 | 26.7 | 47.0 | Xxx _ A29750-ND 1.33 85 | 1-917808-3 @ RoHS Compliant 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


M Series Pin and Socket Connectors A 


Specifications: * Temperature Rating: -55°C ~ 150°C »* Flammability Ratings: UL94V-0 »¢ Dielectric RMS * Durability (Mating/Unmating): Types II and IIl+ Contacts » Gold Plated: 500 cycles; Types II and III+ 
Withstanding Voltage (at sea level): Type II Contacts, 1500VAC, RMS Type IIl+ Contacts, 900VAC, Contacts, * Bright Tin-Lead Plated: 50 cycles 


34 Position 
Shown 


ascend ed) 


Standard Housings No. of Body Dimensions (mm) Digi-Key Price Each | AMP 
Fig.) Pos. Material Style A B Cc D Part No. 1 100 | Part No. 
No. of | Housing Dimensions (mm) Digi-Key Price Each AMP Pi. A = 
Fig.| Pos. | Material A B C Part No. 1 100 | PartNo. nwo Pisce Siields, 160 Cable Exit 
20 Short | 13.21 | 39.67 | 46.10 | 33.02] A30233-ND@ 73.69 59.66 | 204087-1 
Plug Housing 26 Long | 16.26 | 41.28 | 62.31 | 50.04] A30123-ND® 40.40 32.71 | 201576-2 
26 Short | 16.26 | 41.28 | 45.24 | 33.02} A30155-ND@ 42.53 34.43) 200514-2 
6 25.4 9.65 | 23.24 | A30139-ND 8.43 5.41 | 202758-1 34 Long | 21.03 | 50.80 | 6231 | 49.2 | A30200-ND@ 29.30 2372) 201571-2 
14 31.75 11.18 | 23.24 | A80184-ND 5.51 3.54 | 201355-1 34 Short | 21.03 | 50.80 | 44.83 | 31.75 | A30157-ND 13.00 10.53 | 200517-2 
20 39.62 11.18 23.24 | A30114-ND 7.26 4.66 | 201356-1 34 Nickel Short | 21.03 | 50.80 | 44.83 | 31.75 | A34339-ND@ 11.97 9.69 | 200517-9 
26 | Black aug 1422 | 23.24 SOND 827 5.31 | 201359-1 41 Fated | Long | 13.08 [68.25 | 62.31 | 49.99 | A30222-ND® 69.09 47.84 | 202383-2 
1 | 34 | phenolic 50.8 19.05 23.24 |_A30185-ND 8415.21 | 1-201357-1 4 tee Short | 13.08 | 68.25 | 45.24 | 32.77) A30134-ND@ 49.77 40.29 | 202383-1 
4 68.25 11.18 23.24 A30132-ND 20.67 13.26 | 202135-2 50 Long | 21.03 | 65.86 | 62.69 | 50.04 | A30119-ND® 26.84 21.73 | 201443-2 
7 . 8 | 50 Short | 21.03 | 65.86 | 45.62 | 32.77] A30159-ND@ 15.69 12.70 | 200532-2 
= oom 1905) 23.24 eee Mey oe | Sota 75 Long | 30.35 | 69.27 | 84.51 | 71.04] A30225-ND® 34.50 27.94 | 202713-2 
75 65.91 28.19 | 23.24 | A30181-ND 19.72 12.65 | 201310-1 
cai eins oo20 | 924 \WRGGteani Saas atoll |toniaie | 5 Short | 30.35 | 69.27 | 67.44 | 53.98 | A30224-ND@ 32.68 26.46 | 202713-1 
: : : : : 26 Long | 16.26 | 41.28 | 62.31 | 50.04] A30122-ND® 46.64 37.76 | 201576-1 
Receptacle Housing 34 Anodized | Long | 21.03 | 50.80 | 62.31 | 49.2 | A30199-ND@ 12.33 9.98) 201571-1 
34 | Aluminum | Short | 21.03 | 50.80 | 44.83 | 31.75] A30156-ND@ 12.33 9.98] 200517-1 
6 25.4 9.65 | 23.24 BSO22c ND) 8.72 5.60 | 202757-1 50 Short | 21.03 | 65.86 | 45.62 | 32.77| A30158-ND@ 50.90 4121 | 200532-1 
14 31.75 14.18 | 23.24 | A30179-ND 572 3.68 | 201298-1 wieval Platad 
20 39.62 14.18 | 23.24 | A30151-ND 8.85 5.68 | 200346-2 104 | "Cast Alum. | Short | 43.26 | 70.23 | 46.81 | 32.77| A30175-ND® 91.88 74.38 | 201131-1 
26 41.4 14.22 | 23.24 | A30154-ND 8.77 5.63 | 200512-2 —— : - - 
1 14 | prenore - 808 | 1005 _| 23.24 | aaoieeo eas _ si | a00sse2 si Tang [226 |e | 7260] 708 [OMEN EST THOTT | OTS 
41 68.25 11.18 | 23.24 | A30180-ND 14.73 9.46 | 201302-1 50 | 4. Short | 22.86 | 65.84 | 78.69 | 53.98 | A30142-ND 80.96 65.54 | 203975-1 
50 65.91 19.05 | 23.24 | A30150-ND 1495 9.59 | 200277-2 | |g | 75 | Nickel Plated) Long | 30.35 | 69.34 | 82.80 | 71.04 | A30138-ND 4931 39.92 | 202711-3 
5 65.91 28.19 | 23.24 | A30182-ND 14.92 9.58 | 201311-1 75 Steel Short | 30.35 | 69.34 | 82.80 | 53.98 | A30137-ND 54.14 43.83 | 202711-1 
104 69.85 22.22 | 23.24 | A30104-ND 28.81 18.48 | 201037-1 104CFA Short | 29.08 | 72.26 | 85.73 | 60.33 | A30135-ND 173.75 140.66 | 202395-1 
CF Position with Center Fasteners (Plug) One-Piece Shields, 180° Cable Exit — RoHS Compliant 
14 Long | 13.49 | 33.32 | 62.69 | 50.01 ] A30191-ND 10.25 8.30] 201378-2 
2 | 104 Black = = = A30201-ND 74.76 47.96 | 201692-4 14 Short | 13.49 | 33.32 | 45.62 | 33.02 | A30187-ND 12.87 10.43 | 201360-2 
3 | 160 | Phenolic - - - A30228-ND 46.59 29.89 | 202799-2 | |1.| 20 | Nickel Plated | Short | 13.08 | 41.66 | 45.62 | 33.02} A30109-ND 57.29 46.38 | 201227-2 
as 26 Steel Short | 16.26 | 42.85 | 45.62 | 32.92 | A30108-ND 30.72 24.88 | 201169-2 
CF Position with Center Fasteners (Receptacle) 34 Long | 21.03 | 52.37 | 62.69 | 50.01 | A30117-ND 32.21 26.08 | 201384-2 
2 | 104 Black = _ _ A30198-ND 30.48 19.55 | 201532-4 34 Short | 21.03 | 52.37 | 45.24 | 32.54 | A30107-ND 47.63 38.56 | 201165-2 
3 | 160 Phenolic - _ = A30229-ND 49.66 31.86 | 202800-2 One-Piece Shields, 90° Cable Exit — RoHS Compliant 
Sr Steel Short | — | — | — | — [| A30197-ND 25.01 20.25 | 201469-2 
Protective Hardware Two-Piece Shields, 45° Cable Exit — RoHS Compliant 
104CFA] Nickel plated | Short] — | — | — | — | Aso2t7-no 38.66 31.30 | 202169-1 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each AMP. — | 104CFA Steel Short _ - _ _ A30215-ND 39.59 32.05 | 202110-1 
Fig. Pos. | Material A B ct Part No. 1 100 | Part No. 160CFA ee Shot | — | — | — | — J A30227-ND 71.46 57.86 | 202798-1 
Pin Hoods, Internal Open-End — RoHS Compliant Strain R elief Hardware 
6 wick 25.4 127 18.24 | A30234-ND 22.43 18.16 | 204258-6 
14 31.75 13.97 | 18.24 | A30188-ND 8.65 7.01 | 201363-4 No. of Cable Opening Body | Digi-Key Price Each AMP 
4) 06 | 41.45 | 18.42 | 18.24 | A30125-ND 11.78 9.54 | 201785-4 | | Positions} Lx W (mm) SY || beth wy | [adit 
34 50.8 22.35 18.24 | A30202-ND 11.82 9.58 | 201786-4 Cable Clamps 
~ 7 6 7.75 x 3.94 Short ] A30230-ND@ 13.46 10.90 |  203432-1 
Pin Hoods, Internal Closed-End — RoHS Compliant 14 13.46 x 8.51 Long | A30205-ND 10.58 8.57 |  201843-1 
34 544 2235 | 17.45 | A30136-ND 13.50 10.94 | 202434-4 Mi et Long Reece ‘oon site | oe 
50 Nickel 73.02 24.18 | 17.45 | A30223-ND 935 7.57 | 202394-2 20 4981x854 Short | A30178-ND 18.63 45.08 | 201237-1 
5 | 75 Plated 70.23 33.27 | 17.45 | A30190-ND 742 5.77 | 201369-4 6 7981x1283 Tong] A30206-ND 10.98 890 | 201R454 
104 Steel 75.57 44.2 17.45 A30116-ND 22.09 17.89 | 201364-4 26 49.81 x 12.83 Long A33435-ND@ 10.98 8.90 201845-2 
160CFA 75.57 51.82 | 17.45 | A30231-ND 16.99 13.76 | 203743-4 26 19.81 x 10.92 Short | A30110-ND 20.31 16.44]  201229-1 
7 7 34 19.81 x 12.7 Long | A30207-ND 14.87 12.04]  201846-1 
Pin Hoods, External Closed-End — RoHS Compliant 34 19.81 x 10.8 Short | A30177-ND 9.49 7.69 | _201224-1 
26 | Aluminum | 47.75 20.62 | 17.45 | A30112-ND 19.74 15.98 | 201349-2 34 19.81 x 10.8 Short | A33437-ND@ 8.61 6.97 | 201224-7 
34 Iridite 57.15 25.4 17.45 A30113-ND 16.51 13.37 | 201350-2 A 38.1 x 9.14 Long | A30124-ND@ 38.98 31.56 | — 201766-1 
50 28.58 x 17.15 Long | A30208-ND@ 15.02 12.16 |  201847-1 
50 72.26 25.4 17.45 | A30118-ND 1413 11.45 | 201390-5 50 28.58 x 13.97 Short | A30176-ND 15.06 42.19]  201182-1 
6 | 75 Nickel 72.26 34.54 | 17.45 | A30189-ND 11.57 9.37 | 201368-4 50 28.58 x 13.97 Short | A33438-ND@ 13.69 14.09 | 201182-4 
104 Plated 76.84 45.72 | 17.45 | A30111-ND 14.74 11.94 | 201346-4 75 28.58 x 23.5 Long | A30209-ND 14.60 11.82 | 201848-1 
104CFA | Steel 77.22 34.04 | 18.24 | A30216-ND 9.28 7.52 | 202119-2 i pores bong Haste ie ‘O78 sete 
| e 98 X 20. 01 be x x 
160CFA 76.84 53.34 | 17.45 | A30140-ND 32.13 26.01 | 203744-4 404 page 31 oF Long | 430126.ND a 4o's7|| ooipiod 
Pin Hoods, External Open-End with Flanges — RoHS Compliant 104 28.58 x 31.37 Long A33441-ND® 47.75 38.66 201849-3 
34 Nickel 73.02 22.63 17.45 A30130-ND 24.07 19.49 | 202095-5 @ RoHS Compliant ACF =Center Fastener © Long-Long Turnable Jackscrews are used only 
7: re Plated 85.73 14.35 17.45 A30133-ND 19.07 15.44 | 202165-5 with Two-Piece Shields on the connector sizes listed.  $ Single female latch, two must be ordered per 
x i" assembly. § Without Spacers + Two long pins are to be installed in diagonal corners. Use without 
50 Steel 88.09 22.63 | 17.45 | A30131-ND 19.03 15.41 | 202096-5 | Guide sockets, (Continued) 
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z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


Fastening Hardware 


M Series Pin and Socket Connectors (Cont.) 


Guide Hardware 


Standard Digi-Key Price Each AMP Standard Digi-Key Price Each AMP 
Style Connectors Used Part No. 1 100 Part No. Type Connectors Used Part No. Al 100 Part No. 
Turnable Jackscrews, 6-32 Double Lead Thread Center Pin 6,14.20.26 34. A30152-ND@ 3.09 2.50 200389-2 
Long-Long Male 50, (90° shield | A30211-NDO@ 6.13 4.97 | 201911-1 ale Saene 41, 50, 75 and 104 pence ee a oon 
Long-Long Female only) 75 and 104 A30210-ND0® 8.51 6.89 | 201910-1 - - 
Corner Pin A30162-ND 3.32 2.69 200833-2 
Long Male 20,26,4, | asasetND® 338 27a | r-eo0srto | | ComerFin Aaa447 ND 300 244 | 2008004 
Long Female aL and 50 A30165-ND 3.13 2.54 | 200867-1 Corner Socket 34 and 50 A30163-ND 3.44 2.79 | 200835-2 
7 ‘ Corner Socket A33448-ND® 3.13 2.54 1-200835-1 
L Fe i A34340-ND® 3.13 2.54 1-200867-1 
ae = : 6, 14, 20, 26, 34. A30166-ND® 3.80 3.08 | 200868-1 comer Socket ESOUHENDS®, es 1201 20s900"! 
ort Male | i i - = 
PAS Set Graal Corner Pin A30171-ND 3.32 2.69 201046-2 
Short Female 41,50, 75 and 104 | A30167-ND® 3.38 2.74 | 200870-1 Corner Pin 75, 104, A33449-ND@ 3.00 244 4-201046-2 
Short-Short Male | 6, 14, 20, 26,34, | A30192-ND@ 4.10 3.32 | 201388-1 Gormar Socket and 160CE* A30172-ND@ 3.49 283 | 201047-2 
Short-Short Female | 41,50, 75 and 104 | A30193-ND¢ 3.13 2.54 | 201389-1 Corer Socket A30232-ND¢@ 12.52 10.14 | 203966-1 
Fixed Jackscrews — Double Lead Thread Corner Pin A30219-ND 8.95 7.25 202173-5 
Male — A30169-ND 2.12 1.72 | 200874-1 Corner Pin A33450-ND® 8.13 6.58 202173-8 
Male _ A33442-ND® 1.93 1.57 1-200874-2 Corner Pin A30218-ND§ 5.86 4.75 202173-1 
Female — A30170-ND 2.73 2.21 200875-1 Corner Pin A33451-ND§® 5.33 4.32 202173-7 
Female = A33443-ND® 2.48 2.01 200875-7 Corner Socket 104CF* A30220-ND 5.99 4.85 202174-1 
Turnable Jackscrews, 6-32 Single Lead Thread Corner Socket A33452-ND® 5.44 4.41 202174-5 
- Corner Socket A30221-ND§® 5.33 4.32 202174-4 
Long-Long Male 50, (90° shield | A30145-NDO® 6.34 5.14 | 207234-1 Gamer Socket A30144-ND¢@ 11.24 9.08 | 204099-2 
Long-Long Female only) 75 and 104 A30146-ND0® 6.03 4.88 207235-1 Long Pin A30121-NDt@ 12.18 9.86 201540-1 
Long Male SOE AN) 3.57 2.69 / 20141341 Tool, Nut Driver (4-40) A30147-ND 43.14 — | 8112621 
Long Male 20, 26, 34, A34342-ND® 3.57 2.89 | 201413-4 Tool, Nut Driver (6-32) A30148-ND 71.09 _ 811262-2 
Long Female 41 and 50 A30195-ND 3.57 2.89 | 201414-1 
Long Female A34343-ND® 3.70 3.00 | 201414-4 Tools 
Short Male 6, 14, 20, 26, 34, A30105-ND® 7.85 6.36 | 201087-1 
Short Female 41,50, 75 and 104 | A30106-ND@ 5.99 4.85 | 201088-1 Digi-Key Price AMP 
Short-Short Male 6, 14, 20, 26, 34, A30203-ND® 4.28 3.47 | 201827-1 Description Part No. Each Part No. 
Short-Short Female | 41, 50,75 and 104 | A30204-ND@ 3.36 2.72 | 201828-1 Seites'7 Contacts 
Fixed Jackscrews — Single Lead Thread 
Male _ A30174-ND 2.14 1.74 201092-1 Hand Tool, Pro-Crimper,Handle Only, without Dies A9996-ND. 66.00 354940-1 
Male = A33444-ND® 1.95 1.59 | 201092-4 Die Set CPC Conn A9919-ND 103.50 58495-2 
Female = A30173-ND 2.39 1.94 | 201089-1 . 
Female _ A33445-ND@ 218 1.77 | 201089-4 Contact Extraction Tool A1329-ND 12.60 305183 
Assembly Tool for Roll Pins A30149-ND 347.63 — | 91016-2 Crimp Tool, Pro-Crimper II with Dies A9920-ND 145.50 58495-1 
Locking Springs — RoHS Compliant Crimp Tool, 26-24 AWG, Certified — Crimp A9951-ND 519.12 91515-1 
Male 6, 14, A30212-ND 1.79 1.45 | 201921-1 Crimp Tool, 24-20 AWG, Certified — Crimp A9839-ND 519.12 91523-1 
Female 20 and 41 A30213-ND 1.66 1.35 | 201922-1 . 4 
Male os A30128-ND 785 6.36 2019234 Crimp Tool, Ratcheting 18-16 AWG A9841-ND. 468.14 91505-1 
Female A30127-ND$ 2.84 2.30 | 201918-1 Rate 1 paren OL joka Tirible ladle si artic ewe Ph 
@ Rol ‘ompliant —_ A CF = Center Fastener ong-Long Turnable Jackscrews are used only with Two-Piece 
Male 34 A30214-ND 3.21 2.61 201925-1 Shields on the connector sizes listed. | + Single female latch, two must be ordered per assembly.  § Without Spacers 
Female and 50 A30129-ND 3.68 2.98 | 201926-1 + Two long pins are to be installed in diagonal corners. Use without guide sockets. 
Contacts CONTACT FINISH: A: Selective gold with 30 gold on electrical engagement area over 50u nickel on entire contact. B: Duplex plated 30 gold in mating area over 50p nickel on contact body; 
bright tin-lead on solder tab. F: Bright tin-lead on entire contact. 
Wire Insulation Loose Piece Cut Strip Tape and Reel 
Descrip- Size Diameter Contact Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing AMP 
tion AWG Inch Finish Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. 4,000 Part No. 
Series 1 — Crimp 
Pin F — = == A25084CT-ND 64.64 296.26 = = 66425-6 
Socket F = _— = | = A25085CT-ND 71.51 327.77 A25085TR-ND 357.57/M 66424-6 
30-26 -040 - .060 
Pin A A25092-ND® 14.65 102.35 66429-4 A25092CT-ND® 70.60 323.58 A25092TR-ND® 353.00/M 66425-8 
Socket A A25093-ND® 23.02 160.77 66428-4 A25093CT-ND® 87.72 402.06 A25093TR-ND® 438.62/M 66424-8 
Pin F = _ == A1324CT-ND 38.52 176.55 = _ 66106-6 
Pin 26-24 035 - .055 A A1344-ND@ 8.71 60.81 | 66107-4 A1344CT-ND@ 61.13 280.17 | A1344TR-ND® 305.64/M | 66106-8 
Socket A A1345-ND® 10.41 72.71 66109-4 A1345CT-ND® 75.97 348.21 A1345TR-ND® 379.86/M 66108-8 
Pin A A1342-ND® 9.13 63.79 66103-4 A1342CT-ND® 59.95 274.77 A1342TR-ND® 299.75/M 66102-9 
24-20 -040 - .080 
Socket A A1343-ND® 10.92 76.28 66105-4 A1343CT-ND® 72.02 330.11 A1343TR-ND® 360.12/M 66104-9 
Pin A A1648-ND® 8.44 58.97 66400-4 A1648CT-ND® 64.34 294.91 A1648TR-ND® 321.72/M 66332-8 
24 -20 -080 -.100 
Socket A A1661-ND® 7.86 54.91 66399-4 A1661CT-ND® 79.76 365.59 A1661TR-ND® 398.82/M 66331-8 
Pin A A1340-ND® 9.15 63.94 66099-4 A1340CT-ND® 64.55 295.87 A1340TR-ND® 322.77/M 66098-9 
18-16 -080 - .100 
Socket A A16080-ND@ 10.94 76.42 66101-4 A16080CT-ND® 71.45 327.48 A16080TR-ND® 357.26/M 66100-9 
Pin A A1650-ND® 8.80 61.45 66361-4 A1650CT-ND® 61.12 280.12 A1650TR-ND® 305.58/M 1-66359-0 
18-14 -080 - .100 
Socket A A1341-ND® 9.83 68.67 66360-4 A1341CT-ND® 79.61 364.90 A1341TR-ND® 398.07/M 1-66358-0 
Socket F A25130-ND 7.29 50.92 66601-1 = = = = = = 
Pin 18-14 -110 - .150 A A25131-ND® 8.74 61.02 66602-2 A25131CT-ND® 64.37 295.01 A25131TR-ND® 321.83/M 66597-2 
Socket A A25012-ND@ 9.81 68.52 66601-2 A25012CT-ND® 79.10 362.56 A25012TR-ND® 395.52/M 66598-2 
Series 1 — Solder Tab 
Pin — = B A16081-ND 24.81 173.30 202236-1 = _ a = = = 


@ RoHS Compliant 
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Housing & Tine Plate: Glass-filled nylon, rated 94V-0, black for standard, LCP, rated 94V-0, black for 
High Temperature. Contacts: Phosphor bronze, selectively plated with minimum of 30p gold in mating 


area and tin-lead in solder tail area Retention Leg (Board Lock): Brass, tin-lead plated 


Enclosure: Polyester, rated 94V-0 Shields: Brass, nickel plated Locking Spring: Stainless Steel 


(Use with Fig. 6) 


Fig. 10 


Housing: Glass filled nylon, rated 
94V-0, black 

Contacts: Phosphor bronze, 
selectively plated with minimum 
of 12y gold in mating area and 
tin-lead in solder tail area 

Shield: Carbon steel, tin-cobalt 
plated 


Fig. 12 


Housing and Covers: Therm- 
oplastic, 94V-0 rated, black 
Contacts: Phosphor bronze, duplex 
plated 30p tin-lead on termination 
end; all underplated 50p nickel 
Shell: Steel, plated 200p bright tin- 
lead over 50y copper 


.050” (1.27mm) Connectors 


Fig.5 NEW! 


Housing: Polyester, Black, 94V-0. 
Connector will terminate .63 
centerline flat ribbon cable, #30 AWG 
solid, PVC insulation. 

Terminals: Phosphor bronze with 
0.76um minimum gold in contact 
area and 3.81um minimum tin on 
terminating area, all over 1.27um 
minimum nickel. 


Fig. 6 

Housing: Glass-filled 
polyester, rated 94V-0, 
black Contacts: Phosphor 
bronze, selectively plated 
with min. of 30p gold in 
mating area and tin-lead in 
solder tail area 

Retention Leg (Board 
Lock): Brass, tin-lead 
plated 


Fig. 8 
Housing: Glass-filled polyester, 
rated 94V/-0, black 

Contacts: Phosphor bronze, sel- 
ectively plated with minimum of 
30p gold in mating area and tin- 
lead in solder tail area 

Retention Leg (Board Lock): 
Brass, tin-lead plated 


Housing: LCP, rated 94V-0, black 


Contacts: Phosphor bronze, selectively plated 
with minimum of 30p gold in mating area and 


tin-lead in solder tail area 


Shield: Carbon steel, tin-cobalt plated 


Housing and Covers: Thermoplastic, 94V-0 rated, black 


or gray 


Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30p gold 
on mating end; 50p tin-lead on termination end; all 


underplated 50 nickel 


Shell: Steel, plated 20p bright tin-lead over 50p copper 
Shell (RoHS Compliant): Steel, plated 20p tin-nickel over 


150 copper 


Recommended Wire Size: 28 AWG or 30 AWG, solid or 
stranded, with a .029-.036 (0.74-0.91) insulation diameter 


Backshell: Zinc, plated nickel over copper Spring Latch: Stainless steel 2-56 Screws: Stainless steel Strain Relief Staple: Steel, plated tin-lead over nickel 
(Use with Fig. 13) 


Backshell: Zinc, plated nickel 
over copper 

dJackscrews: Stainless steel or 
steel, black electroless nickel 
plated 

Jackscrew Caps: Polyolefin 
or PVC, black 

2-56 and 4-40 Screws: 
Stainless steel 

Strain Relief Staple: Steel, 
plated tin-lead over nickel (Use 


Backshell: Zinc Boot: PVC, Black Jackscrews: 
Stainless steel and PVC, black Staple: Carbon steel, 
plated 50p tin-lead over 50p nickel 2-56 Screws: 


Covers: Thermoplastic, 94V-0 rated, black Shell: Steel, plated 200p bright tin over 50) copper Bracket: 
Zinc, plated nickel over copper Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30 gold on mating end; 50p 


with Fig. 13) Stainless steel (Use with Fig. 13) bright tin-lead in termination area, all underplated 501 nickel 
No. Dimension Price No. Dimension Price 
_ | of 2 A Digi-Key Each AMP of A Digi-Key Each AMP 
Fig. |Pos.| Description Inch (mm) | Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Pos.| Description Inch (mm) | Part No. 1 25 | Part No. 
CHAMP® .050” (1.27mm) Series I (VESA Media Bus Standard) 14 1.163 (29.54) | A33471-ND@ 7.03 5.62 | 2-5178238-1 
20 | Vert. Plug with Locks, Standard .949 (24.05) | A33453-ND@ 6.80 5.44 | 5-5175473-1 20 1.313 (33.35) | A33472-ND® 5.43 4.34 | 2-5178238-2 
40 | Vert. Plug with Locks, High Temp. 1.447 (36.75) | A33454-ND® 2.73 2.18 | 1734100-4 26 |... 1.463 (37.16) | A33473-ND® 6.98 5.58 | 2-5178238-4 
meant Sue” faa germ nek sagas] | |° [a femietemmes ut Jasna swan, as anes 
ertical Flug * . R 5 : Ss 50 2.063 (52.40) | A33474-ND@ 11.48 9.18 | 2-5178238-7 

; [| 80_|Vert. Plug with Locks, Standard 2.447 (62.15) | A26154-ND 12.30 9.84 | 5-175473-9 68 2.513 (63.83) | A33475-ND® 1263 10.10 | 2-5178238-8 
80 | Vert. Plug with Locks, Standard 2.447 (62.15) | A33457-ND@ 11.50 9.20 | 5-5175473-9 - - 

80 | Vert. Plug with Locks, High Temp. 2.947 (74.85) | A31884-ND@ 3.45 2.76 | 1734100-8 9 | 14 |Right Angle Receptacle, High Temp. | 1.163 (29.54) | A26144-ND. 7.73 6.18 | 557153-3 

100 | Vert. Plug with Locks, Standard 2.947 (74.85) | A33458-ND@ 15.70 12.56 | 6-5175473-0 — | 68 | Right Angle Header, Board Lock 2.515 (63.90) | A33476-ND@ 44.46 37.05 | 2-5174225-5 

18 ee on ae eile 
ert. Recept. with Locks, High Temp. | 2. i 4 F z “ 

2 |100] Vert. Recept. with Locks, Standard | 2.947 (74.85) | A26158-ND 24.90 19.92 | 6-175475-0 80 | Vert. Recept., 12mm, B=.38 (9.70) | 2.453 (62.30) | A83477-ND@ 14.48 11.58 ) 5176372-3 
100 Vert. Recept. with Locks, Standard | 2.947 (74.85) | A33460-ND® 16.25 13.00 | 6-5175475-0 10 | 80 | Vert. Recept., 13mm, B=.42 (10.70) | 2.453 (62.30) | A26147-ND 21.63 17.30 | 176373-3 
10 7.301 (85.33) ASS461-ND® 265 2.1211734090-4 100 | Vert. Recept., 16mm, B=.54 (13.70) _ | 2.953 (75.00) | A26148-ND 20.45 16.36 | 176376-4 
50 1.641 (41.68) | A33462-ND@ 2.75  2.20| 1734099-5 AMPLIMITE® .050” (1.27mm) Series (SCSI-2, SCSI-3, IPI-2, HIPPI) 

68 | ,, 2.091 (53.11) | A33463-ND@ 12.08 9.66 | 5-5175472-8 Cable Plug C t 

3 | gg | Right Angle Plug, Standard 2.091 (53.11) | A33464-ND® 3.23 2.58| 1734099-7 : hla teatincd 
80 2.391 (60.73) | A97695-ND@ NEW! 5.60 4.48 | 1734099-8 26 | With Wire Lacing Term. Covers Black | .979 (24.87) | A31783-ND® 8.33 6.66 | 5750913-2 
100 2.891 (73.43) | A33465-ND® 5.33 4.26 | 1-1734099-0 26 | With Wire Lacing Term. Covers Gray | .979 (24.87) | A31784-ND® 8.33 6.66 | 1-5750913-2 

7 " 50 | With Wire Lacing Term. Covers Black | 1.579 (40.11) | A33480-ND® 8.23 6.58 | 5750913-5 
40 | Right Angle Receptacle, High Temp. | 1.391 (35.33) | A33466-ND® 2.75 2.20 | 1734037-4 ; i - 
50 | Right Angle Receptacle, High Temp. | 1.641 (41.68) | A33467-ND® 2.98 2.38 | 1734037-5 50 | With Wire Lacing Term. Covers Gray | 1.579 (40.11) | A3302-ND 7.75 6.20 | 1-750913-5 

4 | 50 | Right Angle Receptacle, Standard 1.641 (41.68) | A33468-ND® 11.88 9.50 | 5-5175474-6 50 [With Wire Lacing Term. Covers Gray | 1.579 (40.11) | A31785-ND@ 9.08 7.26 | 1-5750913-5 
60 | Right Angle Receptacle, Standard 1.891 (48.03) | A97694-ND NEW! 11.68 9.34 | 5-5175474-7 68 | With Wire Lacing Term. Covers Black | 2.029 (51.54) | A31786-ND@ 7.03 5.62 | 5750913-7 
80 | Right Angle Receptacle, High Temp. | 2.391 (60.73) | A33469-ND@ 3.78 3.02 | 1734037-1 68 |With Wire Lacing Term. Covers Gray | 2.029 (51.54) | A31787-ND® 6.90 5.52 | 1-5750913-7 
100 | Right Angle Receptacle, High Temp. _| 2.891 (73.43) | A33470-ND® 4.35 3.48 | 1-1734037-0 100 | With Wire Lacing Term. Covers Gray | 2.829 (71.86) | A23676-ND 31.53 25.22 | 1-750913-9 
NEW! CHAMP® .050” (1.27mm) Series I (Blindmate) — RoHS Compliant NEW! 41 |100|With Wire Lacing Term. Covers Gray /2.829 (71.86) | A33481-ND@ 21.35 17.08 | 1-5750913-9 
40 . . 1.717 (43.60) | A97697-ND 7.33 5.86 | 787317-4 26 | Replacement Lacing Term. Cover Gray | .965 (24.51) | A23680-ND® 1.40 = 1.12 | 1-750877-2 

2 | go | Vert. Recept. with Locks, High Temp. / 5747 (gg 99) | ag7701-ND 8.28 6.62| 787311-4 50 | Replacement Lacing Term. Cover Black |1.565 (39.75) | A23684-ND@ ‘88.70 | 750877-5 

4 | 20 | R/A Recept. with Locks, High Temp. | 1.716 (29.88) | A97698-ND 9.48 7.58 | 787653-3 50 | Replacement Lacing Term. Cover Gray | 1.565 (39.75) | A23681-ND® 1.03.82 | 1-750877-5 
NEW! CHAMP® .050” (1.27mm) Series I (Ribbon Cable)— RoHS Compliant NEW! ee rata au re ee, eee ion a ete 

' qj . eplacement Lacing lerm. Cover Gray f Pi SG J r i * 

5 _| 68 | Receptacle, Ribbon Cable eng On) eter §.38 4.30 | 1734098-7 100 | Replacement Lacing Term. Cover Gray | 2.815 (71.50) | A23683-ND@ 1.00 80 | 1-750877-9 

CHAMESEOZ Cd (iz irom) Series (Wire Te-Board) 20 "829 (21.06) | A31788-ND@ 5.68 4.46 [574911141 

6 | 28 | plug cable Connector 1.024 (26.00) | A32495-ND@ 7.28 5.82 | 2-5175677-4 26 | With Assembled Terminal Covers .979 (24.87) | A33482-ND@ 7.58 6.06 | 1-5749111-0 
50 1.626 (41.30) | A32496-ND® 11.03 8.82 | 2-5175677-7 50 1.579 (40.11) | A33483-ND@ 553 442 |57491411-4 

7 | 26 | Enclosure Kits 1.319 (33.50) | A26138-ND® 5.68 4.54] 176793-4 ¢ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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= Tyco Electronics AMP .050” (1.27mm) Connectors (cont) 


Authorized Distributor 


Covers: Thermoplastic, 94V-0 rated, black Contacts: Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT com- Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT com- 
Phosphor bronze, duplex plated 30p gold on mating end; patible Shell: Steel, plated 200p bright tin over 50p patible Shell: Steel, plated 200p bright tin over 50p 
50 bright tin-lead in termination area, all underplated 50 | copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper Contacts: | Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black Contacts: | copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper Contacts: 
nickel Recommended Wire Size: .025 (.64) centerline, 30 Phosphor bronze, duplex plated 30p gold on mating end; | Phosphor bronze, duplex plated 30 gold on contact | Phosphor bronze, duplex plated 30 gold on mating end; 
and 32 AWG solid or stranded, PVC, flat ribbon cable tin-lead on solder end; all underplated 50p nickel area; tin-lead on solder area; all underplated 50p nickel tin-lead on solder end; all underplated 50p) nickel 


i 


SaESESES) fae ee el, 
cesses pseass9 
a ‘a é : “ 
>, Gieey pees) a j 3 Z 
2 f Ss High density interface PCB mount connectors meet the 


requirements of Versa Module Europe (VME) bussing per 


Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT compatible Shell: 7 SBus standards. Available in configurations for parallel 
Steel, plated 200p bright tin over 50 copper Bracket: Zinc, plated Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT compatible Shell: Steel, plated 200p bright board stacking as required by SBus specifications. Housing: 
nickel over copper Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30 tin over 50) copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper Contacts: Phosphor bronze, Thermoplastic, 94V-0 rated, black Contacts: Phosphor 
gold on mating end; 120p tin-lead on solder end; all underplated duplex plated 30 gold on mating end, 120p (for .125) 150 (for .173) tin-lead on solder end; all bronze, plated; 30 gold on mating end, 150 tin-lead on 
50 nickel underplated 50u nickel solder tail, all over 50 nickel underplating 
No. Dimension Price No. Dimension | Price 
of A Digi-Key Each AMP __ | of a A Digi-Key Each AMP 
Fig. |Pos.| Description Inch (mm) | Part No. 1 25 | Part No. Fig. |Pos.| Description Inch (mm) | Part No. 1 25 | Part No. 
68 2.029 (51.54) | A31789-ND@ 7.73 6.18 |5749111-6 Panel Mount Receptacle Assemblies 
80 |, ‘ 2.329 (59.16) | A31790-ND® 19.88 15.90 | 5749111-7 D6 aad cx 1.465 (37.21) | A31803-ND® 13.78 11.02 | 1-749611-2 
109 | Mth Assembled Terminal Covers |» 59 (71.86) | A33484-ND® 21.35 17.08 |5749111-8 18 | gq [With Ralls, 2-56 Threaded Holes» os (59.45) | A33508-ND® 15.38 12.30 |5-749611-5 
120 3.329 (84.56) | A35099-ND® 32.33 25.86 | 5749111-9 Without Rails, 4-40 Threaded Holes | ges (so 4s) | A8313-ND 15.38 12.30 | 750640-1 
26 “979 (24.87) | A23690-ND 7.93 6.34 | 749621-2 19 | 50 | Assembled Standard : “S) | 933509-ND® 15.38 12.30 |5-750640-1 
41 | 26 979 (24.87) | A31791-ND® 5.58 4.46 | 5749621-2 gg |Without Rails, 2-56 Threaded Holes |, 515g a9) | A28624-ND 18.58 14.86 | 749656-7 
28 1.029 (26.14) | A31792-ND® 10.98 8.78 ) 5749621-3 Assembled Standard 515 (63.88) | n33510.NDe 18.58 14.86 | 1-749656-2 
40) / 1.829 (33.76) [ASTZ 23ND: §.58 4.46 | 5749621-4 20 | 68 2.515 (63.88) | A26137-ND 18.58 14.86 | 749877-7 
50 |With Unassembled Terminal Covers | 1.579 (40.11) | A31794-ND® 5.13 4.10 | 5749621-5 68 | Without Rails and Latch Blocks 2.515 (63.88) | A33511-ND® 18.58 14.86 | 5-749877-7 
68 2.029 (51.54) | A31795-ND® 5.58 4.46 |5749621-7 100 3.315 (84.20) | A23724-ND 29.70 23.76 | 749877-9 
80 2.329 (59.16) | A31796-ND@ 16.70 13.36 ) 5749621-8 — | 50 |Without Rails and Latch Blocks, Plug [2.065 (52.45) | A23725-ND 18.38 14.70 | 749879-5 
100 2.829 (71.86) | A23694-ND 21.03 16.82 | 749621-9 - “ - 
100 2.829 (71.86) | A33485-ND® 14.83 11.86 |5749621-9 Unshielded Plug Assemblies and Backshell Kit 
Shisded Receptacles ~ Ro Conlon at 202 a 22 2a [pen 
50 1.579 (40.11) | A31799-ND 14413 11.30 /5749210-5 .025 (0.64) Centerline Ribbon Cable |>"095 fe 5) i i 
80 wth assembled Terminal Covers | 1878 “ow alee a eed 21 | 68 2.028 (51.50) | A35101-ND® 3.80 3.04 | 5390377-7 
z Z a i e Backshell Kit with Spring Latches | . 
4p | 50 1.579 (40.11) | A33486-ND 14.13 11.30 | 5749699-5 for 68 Position Plug 2.415 (61-24) EO eo 12D = “IRB: ner OerF 
68 | With Unassembled Terminal Covers | 2.029 (51.54) | A33487-ND 12.53 10.02 | 5749699-7 Right Angle Receptacle Headers 
100 2.829 (71.86) | A31801-ND 29.30 23.44 | 5749699-8 Waheut Bais aith beadlecke 
68 | With Lacing Terminal Covers 2.029 (51.54) | A33488-ND 8.55 6.84 |5786860-7 40 | 400 (2.54) Solder Tails 1.815 (46.10) | A31806-ND 6.78 9.42 | 5787170-4 
Without Rails, with Boardlocks, 
e aaee ye ee ee “100 (2.54) Solder Tals 2.065 (52.45) | A31807-ND® 7.30 5.84 |5787170-5 
4g, | uaa Spring Latches 1.290 (32.77) | 33490-ND@ 10.33 8.26 |5749192-1 9° Without Rails, with Boardlocks 
0 an ois 756 T7aaT987 "420 (3.06) Solder Tals 2.065 (52.45) | A23728-ND 15.05 12.04 | 787362-5 
Straight w/ Spring Latches, 9.355 (9.02) | 1.395 (35.43) Q . - : 
50 A33491-ND 10.13 8.10 |5749193-1 Without Rails, without Boardlocks, |, 545; (63 ga | A28729-ND 6.78 5.42 |787169-7 
13 | 50 | Straight w/ Spring Latches, 0.400 (10.16 ) | 1.395 (35.43) | A31802-ND@ 758 6.06 |5749193-2 99 | 68 100 (2.54) Solder Tails i “1 [A83512-ND@ 6.33 5.06 | 5787169-7 
68 1.405 (35.69) | A3308-ND 11.70 9.36 | 749195-2 Without Rails, with Boardlocks, 2.515 (63.88) | A31808-ND@ 6.15 4.92|5787170-7 
68 | straight wth Spring Latches 1.405 (35.69) | A33492-ND® 10.75 8.60 |5749195-2 -100 (2.54) Solder Tails 
80 1.600 (40.64) | A23549-ND@ 13.65 10.92 | 749196-2 Without Rails, without Boardlocks, | 45 (g4 99) | a31809-ND® dean? adiGdi le7aTigoo 
100 1.725 (43.82) | A33493-ND® 15.88 12.70 |5749197-1 100 (2.54) Solder Tails ; ; ; ; 
20 1.290 (82.77) | A23551-ND 11.00 8.80 | 749199-1 400 | Without Rails, without Boardlocks, | 3 545 (g4.20) | a35092-ND@ 16.33 13.06 | 5787170-9 
20 1,290 (32.77) | A33494-ND® 9.45 7.56 |5749199-1 -100 (2.54) Solder Tails 
26 1.290 (32.77) | A23590-ND 12.85 10.28 | 749609-1 Without Rails, with Boardlocks, 7 
26 1.290 (32.77) | A33495-ND@ 11.05 8.84 |5749609-1 .120 (3.05) Solder Tails 3.315 (B20) Oo eo TABS PAF BISTRO ES 
50 1.395 (35.43) | A23552-ND 13.98 11.18 | 749202-2 Without Rails, with Boardlocks, 
50 1.395 (35.43) | A33496-ND@ 12.25 9.80 ]5749202-2 26 | 400 (2.54) Solder Tails 1.408 (071) DOR ane | SIT ookE 
14 | 68 | Angled with Spring Latches 1.405 (35.69) | A23585-ND 16.33 13.06 | 749204-1 Without Rails, with Boardlocks, A23731-ND 8.85 7.08 | 787082-3 
68 1.405 (35.69) | A33497-ND® 14.05 11.24 | 5749204-1 28 | 400 (2.54) Solder Tails 1.515 (38.48) | po te11-NDe 8.28 6.62 | 5787082-3 
68 1.405 (85.69) eeeee Ne 1688 eee sects Without Rails, with Boardlocks, A31812-ND® 3.80 3.04 | 5787082-5 
68 1.405 (35.69) | A33498-ND® 14.20 11.36 | 5749204-2 4100 (2.54) Solder Tails 2.085 (52.45) | 3a47.np gaat > eee |7a7aedss 
80 1.600 (40.64) | A23587-ND 14.90 11.92 | 749205-1 - a 
50 | Without Rails, with Boardlocks, 
80 1.600 (40.64) |ASS499-ND® 18.50 12.40 | 5749205-1 100 (2.54) Solder Tails, 2.065 (52.45) | A31813-ND® 5.80 4.64 |5787395-5 
100 1.725 (43.82) | A33500-ND® 17.48 13.98 | 5749206-1 23 4-40 Threaded Holes 
26 1.290 (32.77) | A23589-ND 7.00 5.60 | 749608-1 Without Rails, with Boardlocks, 9.515 (63.88) | A3321-ND 6.53 5.22 | 787082-7 
15 | 26 | Straight with Spring Latches 1.290 (32.77) | A33501-ND® 6.05 4.84 | 749608-2 100 (2.54) Solder Tails -515 (68.88) A31814-ND@ 7.30 5.84 | 5787082-7 
4 7 68 
- 1.800 (45.72) [Rese Cen, GAD: 2892 | SISROSS Without Rails, without Boardlocks, |» 545 (55 gq) | A8322-ND 10.80 8.64 | 787394-7 
Shielded Backshell Kits 100 (2.54) Solder Tails : °°) | 933513-ND® 9.73 7.78 |5787394-7 
50 1.270 (32.26) | A23543-ND 16.20 12.96 | 749080-1 Without Rails, with Boardlocks, ' | 
50 4.270 (32.26) | A33503-ND® 14.20 11.36 |5749080-1 80 | 100 (2.54) Solder Tails 2.815 (71.50) Erne, 12.00 9.60 | §787394-8 
100 | Straight with Male #2-56 Jackscrews | 1.695 (43.05) | A23544-ND 20.60 16.48 | 749081-1 Without Rails, with Boardlocks 
16 ; ; 4 . . 
100 1.695 (43.05) | A33504-ND® 17.73 14.18 |5749081-1 100 | "400 (2.54) Solder Tails 3.315 (64.20) | A85091-ND 20.23 16.18 | 1-787082-8 
100 2.082 (52.88) | A33505-ND® 17.73 14.18 | 5749854-1 6 7465 (8721) |A3733-ND Sag OnTeTe 
100 | Straight w/ Female #4-40 Jackscrews | 1.695 (43.05) | A35100-ND® 18.05 14.44 | 5749081-2 ba 26 Wik Ralecwthvaparatagke 1.465 (37.21) | A33514-ND@ 6.88 5.50 | 1761028-1 
Straight with Male #2-56 Jackscrews A3309-ND 17.25 13.80 | 750752-1 40 ; 1.815 (46.10) | A31815-ND® 8.15 6.52 | 1761028-2 
17 | 68 | Straight with Male #2-56 Jackscrews | 1.887 (47.93) | A33506-ND@ 14.80 11.84 | 5750752-1 50 2.065 (52.45) | A31816-ND® 6.88 5.50 | 1761028-3 
Straight w/ Female #4-40 Jackscrews A33507-ND® 16.35 13.08 | 5750752-2 @ ROHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= TycoElectronics AMP 


Authorized Distributor 


.050” (1.27mm) Connectors (cont) 


Plug — Shielded Slimline Cable Connectors 


Fig. 2 


Connector shown partially assembled. Given 
dimensions reflect full assembly. 


(31.75) 
Covers: UL 94V-0 rated thermoplastic, black Shell: 
Steel, plated 200 minimum bright tin-lead over 50p 
minimum copper Contacts: Phosphor bronze, duplex 
plated 30p minimum gold on mating end, 50) minimum 
bright tin-lead on termination end, all underplated 50p 
nickel Bracket: Zinc, plated 200 minimum nickel over 
200 minimum copper Recommended Wire Size: 28 
AWG, PVC or polyolefin insulation 


Backshell: Copper-nickel alloy Jackscrews: Steel, 
plated 100p minimum tin over 50 minimum copper, 
handles covered with ABS, gray Inserts: Zinc, plated 
200 minimum tin over 200 minimum copper Outside 
Covers: Gray and black 


Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP. 
Fig.) Description Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
1 | Plug Connector ra A31701-ND@ 13.62 8.54 | 5750833-1 
: 250 ~ 280 (6.35 ~7.11)|  A28765-ND 248 17.18 | 750850-1 
2 | Backshell Kit, Unkeyed | '589 _ 310 (7.11 ~7.87) | __A23766-ND 17.33 13.86 | 750850-3 


@ RoHS Compliant 


mating area. 


Header 


.050” X .050” Board to Connectors 


Housing: Black glass filled thermoplastic, 94V-0 rated. 
Contacts: Phosphor bronze (headers), beryllium copper (receptacles), both with duplex plated gold in 


7) 4h 
.050 (1.27) 


all 


PF 305 
(5.72) 


187 (4.75) 


mall 


028 (0.71) 
Arlt 


No. Dimension Price 
of A Digi-Key Each AMP 

Fig. |Pos.) Description Inch (mm) | Part No. 1 25 | Part No. 

With Rails, with Boardlocks, 

50 | 4-40 Threaded Holes 2.065 (52.45) | A31819-ND® 10.98 8.78 |5787266-5 
50 | With Rails, without Boardlocks 2.065 (52.45) | A31817-ND® 6.68 5.34 | 5787190-5 
68 | With Rails, without Boardlocks 2.515 (63.88) | A23736-ND 13.53 10.82 | 787190-7 

24 | 68 | With Rails, without Boardlocks 2.515 (63.88) | A33515-ND® 10.20. 8.16 | 5787190-7 
68 | With Rails, with Boardlocks 2.515 (63.88) | A3323-ND 8.40 6.72 | 787171-7 
68 | With Rails, with Boardlocks 2.515 (63.88) | A33516-ND® 7.83 6.26 | 1761028-4 
80 | With Rails, without Boardlocks 2.815 (71.50) | A31818-ND® 14.23 11.38 | 5787190-8 
100 | With Rails, with Boardlocks 3.315 (84.20) | A35090-ND® 21.28 17.02 | 1761028-5 
50/ | Right Angle Stacked with Rails, 2.065 (52.45) | A31820-ND® 24.53 19.62 | 5787656-1 
50 | B: .906 (23.01) 

25 Right Angle Stacked with Rails, 2.515 (63.88) A23738-ND 44.25 35.40 | 787678-1 
69/ | B: 1.156 (29.36) A33517-ND® 40.18 32.14 | 5787678-1 
68 Right Angle Stacked with Rails, 2.515 (63.88) A23739-ND 47.08 37.66 | 787679-1 

Flat Top, B: 1.156 (29.36) " 5 A33518-ND® 42.73 34.18 | 5787679-1 
Vertical Receptacle Headers Without Rails and Latch Blocks 

50 |.125 (3.18) Solder Tail 2.065 (52.45) | A31821-ND® 10.68 8.54 | 5749070-5 
50 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.065 (52.45) | A23741-ND 11.50 9.20 | 786555-5 
50 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.065 (52.45) | A33519-ND® 14.75 11.80 | 5786555-5 
68 |.125 (3.18) Solder Tail 2.515 (63.88) | A31822-ND@ 7.98 6.38 |5749070-7 

26 68 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A31823-ND® 11.28 9.02 | 5786555-7 
68 |.280 (7.11) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A23744-ND 22.88 18.30 | 786557-7 
68 |.280 (7.11) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A33520-ND® 14.53 11.62 | 5786557-7 
100 | .125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20) | A31824-ND® 16.35 13.08 | 5749070-9 
100 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 3.315 (84.20) | A23746-ND 33.08 26.46 | 786555-9 
100 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 3.315 (84.20) | A33521-ND® 30.95 24.76 | 5786555-9 

Vertical Receptacle Headers Without Rails and With Latch Blocks 

28 1.515 (38.48) | A23747-ND 10.20. 8.16 | 749721-3 
28 ‘ 1.515 (38.48) | A33522-ND@ 8.43 6.74 | 5749721-3 
50 |-125 (3.18) Solder Tal 2.085 (52.45) | A31825-ND® 8.78 7.02 |5749721-5 

27 | 68 2.515 (63.88) | A31826-ND® 6.73 5.38 | 5749721-7 
50 2.065 (52.45) | A35096-ND® 11.63 9.30 | 5786155-5 
68 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A23750-ND 10.90 8.72 | 786155-7 
68 2.515 (63.88) | A33523-ND® 10.20. 8.16 | 5786155-7 

Vertical Receptacle Headers With Rails and Latch Blocks 

20 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.315 (33.40) | A23751-ND 7.58 6.06 | 786554-1 
20 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.315 (33.40) | A33524-ND® 7.05 5.64 | 5786554-1 
26 |.125 (3.18) Solder Tail 1.465 (37.21) | A23752-ND 7.30 5.84 | 749069-2 
26 |.125 (3.18) Solder Tail 1.465 (37.21) | A33525-ND® 6.80 5.44 | 5749069-2 
26 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.465 (37.21) | A23753-ND 7.80 6.24 | 786554-2 
26 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.465 (37.21) | A33526-ND® 7.30 5.84 | 5786554-2 
40 |.125 (3.18) Solder Tail 1.815 (46.10) | A35095-ND® 11.75 9.40 | 5749069-4 
50 |.125 (3.18) Solder Tail 2.065 (52.45) | A23754-ND 8.15 6.52 | 749069-5 
50 |.125 (3.18) Solder Tail 2.065 (52.45) | A33527-ND® 7.58 6.06 | 5749069-5 

98 50 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.065 (52.45) | A31827-ND® 9.40 7.52 | 5786554-5 
50 |.280 (7.11) ACTION PIN Tail 2.065 (52.45) | A35098-ND® 17.20 13.76 | 5786556-5 
68 |.125 (3.18) Solder Tail 2.515 (63.88) | A23756-ND 9.38 7.50 | 749069-7 
68 |.125 (3.18) Solder Tail 2.515 (63.88) | A33528-ND® 8.78 7.02 | 5749069-7 
68 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A23757-ND 14.63 11.70 | 786554-7 
68 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A33529-ND® 13.65 10.92 | 5786554-7 
80 |.125 (3.18) Solder Tail 2.815 (71.50) | A29112-ND 19.47 15.98 | 749069-8 
80 |.125 (3.18) Solder Tail 2.815 (71.50) | A33530-ND® 20.16 16.80 | 5749069-8 
100 | .125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20) | A23759-ND 18.90 15.12 | 749069-9 
100 | .125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20) | A33531-ND® 16.05 12.84 | 5749069-9 
100 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 3.315 (84.20) | A35097-ND® 23.40 18.72 | 5786554-9 

SBUS Connectors 

29 96 | Plug Header without Polarization 2.80 (71.00) | A23618-ND 14.13 11.30 | 174683-8 

96 | Plug Header without Polarization 2.80 (71.00) | A33532-ND@ 13.23 10.58 | 5174683-8 


@ RoHS Compliant 


is 
as 
(14.94) 
Housing: UL 94V-0 rated thermoplastic, black Contact Footprints: .100 x .050 (2.54 x 1.27) staggered 
centerlines Bracket: Zinc, plated 200 minimum tin or tin-lead over 200) minimum copper Metal-Shell: 


Carbon steel, plated 200p minimum tin over 502 minimum copper Boardlocks: Copper alloy, tin-lead plated 
Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30 minimum gold on mating end, tin-lead plated 120 minimum on 


solder end, all over 50 minimum nickel 


cS 


(31.24) 


03 
(20.40) 


No. of Digi-Key Price Each AMP. 
Fig.| Pos. | Description Part No. 2! Part No. 
1 | 26 | Receptacle A31700-ND® 33.15 20.77 | 5750823-1 
Stacked Receptacle 
without Rear Contact Shield, Unkeyed | A31702-ND@t+ 42.00 26.32 | 5786200-1 
2 |26/26 Stacked Receptacle 
with Rear Contact Shield, Keyed A31699-NDA® 41.68 26.12 | 5750821-1 
Stacked Receptacle 
with Rear Contact Shield, Unkeyed A23763-NDt 46.20 36.96 | 750820-1 
@ RoHS Compliant + Both headers unkeyed with 4-40 threaded holes 


A Lower header unkeyed with 4-40 threaded holes, upper header keyed in keying position 1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


7 
.| |. .050 (1.27) 

No. Dimension 
of Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 

Pos. A B (Mated Height) | Part No. 1 25 | Part No. 

Vertical Dual Row Surface Mount Headers 
20 -622 (15.80) -250 (6.35) A31866-ND® 6.33 5.70 | 5-104655-3 
50 1.372 (34.85) -250 (6.35) A3108-ND 11.04 9.94 | 104655-6 
50 1.372 (34.85) -250 (6.35) A33533-ND® 10.32 9.29 | 5-104655-6 
70 1.872 (47.55) -250 (6.35) A3109-ND 12.54 11.29 | 104655-8 
70 1.872 (47.55) -250 (6.35) A33534-ND® 11.70 10.53 | 5-104655-8 
100 2.622 (66.60) -250 (6.35) A3110-ND 10.17 9.16 | 1-104655-1 
100 2.622 (66.60) -250 (6.35) A33535-ND® 9.51 8.56 | 6-104655-1 
20 -622 (15.80) -320 (8.13) A3111-ND 6.78 6.11 | 104656-2 
20 622 (15.80) -320 (8.13) A33536-ND® 6.33 5.70 | 5-104656-2 
30 872 (22.15) -320 (8.13) A29138-ND 7.89 7.11 | 104656-3 
30 872 (22.15) -320 (8.13) A33537-ND® 7.38 6.65 | 5-104656-3 
40 1.122 (28.50) -320 (8.13) A29137-ND 9.93 8.94 | 104656-4 
40 1.122 (28.50) -320 (8.13) A33538-ND® 9.30 8.37 | 5-104656-4 
50 1.372 (34.85) -320 (8.13) A3112-ND 11.04 9.94 | 104656-5 
50 1.372 (34.85) -320 (8.13) A33539-ND® 10.32 9.29 | 5-104656-5 
70 1.872 (47.55) -320 (8.13) A3113-ND 11.82 10.64 | 104656-7 
70 1.872 (47.55) -320 (8.13) A33540-ND® 11.07 9.97 | 5-104656-7 
100 2.622 (66.60) -320 (8.13) A3114-ND 10.17 9.16 | 1-104656-0 
100 2.622 (66.60) -320 (8.13) A33541-ND® 9.51 8.56 | 6-104656-0 
20 -622 (15.80) 390 (9.91) A3115-ND 6.78 6.11 | 104693-2 
20 -622 (15.80) 390 (9.91) A33542-ND® 6.33 5.70 | 5-104693-2 
50 1.372 (34.85) 390 (9.91) A3116-ND 10.71 9.64 | 104693-5 
50 1.372 (34.85) -390 (9.91) A33543-ND® 10.02 9.02 | 5-104693-5 
70 1.872 (47.55) -390 (9.91) A3117-ND 12.54 11.29 | 104693-7 
70 1.872 (47.55) -390 (9.91) A33544-ND® 11.70 10.53 | 5-104693-7 
100 2.622 (66.60) -390 (9.91) A3118-ND 10.32 9.29 | 1-104693-0 
100 2.622 (66.60) -390 (9.91) A33545-ND® 9.63 8.67 | 6-104693-0 
Vertical Dual Row Surface Mount Receptacles 
10 -266 (6.75) = A29089-ND 4.00 3.63 | 104652-1 
10 -266 (6.75) = A33546-ND® 3.76 3.41 | 5-104652-1 
20 516 (13.11) =, A3103-ND 5.14 4.66 | 104652-2 
20 -516 (13.11) = A33547-ND® 4.77 4.32 | 5-104652-2 
30 -766 (19.46) = A29090-ND 6.47 5.86 | 104652-3 
30 -766 (19.46) = A32568-ND® 6.04 5.48 | 5-104652-3 
50 1.266 (32.16) = A3104-ND 10.71 9.70 | 104652-5 
50 1.266 (32.16) = A33548-ND® 9.99 9.05 | 5-104652-5 
60 1.516 (38.51) = A31854-ND® 10.81 9.80 | 5-104652-6 
70 1.766 (44.86) = A3105-ND 10.12 9.17 | 104652-7 
70 1.766 (44.86) = A33549-ND® 9.20 8.33 | 5-104652-7 
80 2.016 (51.21) = A29092-ND 14.05 12.72 | 104652-8 
80 2.016 (51.21) = A33550-ND® 13.12 11.88 | 5-104652-8 
100 2.516 (63.91) = A31855-ND® 11.47 10.40 | 6-104652-0 
@ RoHS Compliant 
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= Tyco Electronics anime AMPMODU System 50 Cable to Board Connectors — .050” Spacing 


Authorized Distributor Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated. Contacts: Copper alloy, plated gold in mating area. 
No. of Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description Positions Inch (mm) Part No. i 25) Part No. 
Dual Row Receptacle, .025 “Ribbon Cable” — RoHS Compliant 
10 -510 (12.95) A31856-ND 4.58 4.16 2-111196-5 A 
20 -760 (19.30) A31857-ND 5.19 4.71 1-111196-8 eT rf Bie 
24 .860 (21.84) A31858-ND 8.67 7.85 2-111196-8 meneame (6.25) 
26 -910 (23.11) A31859-ND 9.20 8.33 2-111196-9 80 TOT) 7 4 
1 Receptacle IDC 30 1.010 (25.65) A31860-ND 7.16 6.48 1-111196-9 < (2.54) 
40 1.260 (32.00) A31861-ND 8.67 7.85 2-111196-0 
50 1.510 (38.35) A31862-ND 15.05 13.64 2-111196-1 
60 1.760 (44.70) A31863-ND 17.41 15.77 2-111196-2 
80 2.260 (57.40) A31864-ND 15.40 13.95 3-111196-3 Fig. 2 F : , 
100 2.760 (70.10) | A31865-ND 18.34 1661 | 2-111196-4 ig. (Figures 2 & 3 mate with Figure 4) 
Dual Row (Figures 2 and 3 Mate with Figure 4) 
24 .730 (18.54) A24196-ND 5.25 4.73 1-104069-2 050 (1.27) 
24 -730 (18.54) A33551-ND® 4.74 4.27 6-104069-2 +e oo 
30 880 (22.35) A31867-ND® 6.09 5.49 5-104069-5 s =| 
40 1.130 (28.70) A31868-ND@ 8.88 8.00 5-104069-6 Tt 
2 Protected, Right Angle Header 50 1.380 (35.05) A31869-ND@ 11.19 10.08 5-104069-2 3 "~ 
60 1.630 (41.40) A31870-ND@ 13.44 12.10 5-104069-7 
80 2.130 (54.10) A33552-ND@ 17.88 16.10 5-104069-3 
100 2.630 (66.80) A3209-ND 32.82 29.54 1-104069-7 
100 2.630 (66.80) A33553-ND® 22.35 20.12 6-104069-7 
16 -530 (13.46) A24198-ND 3.21 2.89 1-104068-0 
16 -530 (13.46) A33554-ND® 3.03 2.73 6-104068-0 
20 -630 (16.00) A33555-ND® 4.02 3.62 5-104068-1 
24 .730 (18.54) A24832-ND 4.74 4.27 1-104068-1 LE 050 (1.27) + 
24 .730 (18.54) A33556-ND@ 4.41 3.97 | 6-104068-1 , b eee 
30 880 (22.35) A33557-ND@ 5.58 5.03 5-104068-3 L 
40 1.130 (28.70) A3212-ND 11,91 10.72 104068-4 -——A 
3 Protected, Vertical Header 40 1.130 (28.70) A32570-ND@ 8.13 7.32 5-104068-4 y 
50 1.380 (35.05) A31871-ND@ 10.17 9.16 5-104068-5 
60 1.630 (41.40) A3214-ND 17.91 16.12 104068-6 
60 1.630 (41.40) A33558-ND® 11.88 10.70 5-104068-6 
68 1.830 (46.48) A35051-ND® 12.60 11.34 6-104068-8 
80 2.130 (54.10) A33559-ND® 16.26 14.64 6-104068-6 
100 2.630 (66.80) A3215-ND 21.75 19.58 1-104068-7 
100 2.630 (66.80) A33560-ND@ 20.34 18.31 6-104068-7 
20 544 (13.82) A31872-ND@ 4.00 3.63 5-104078-1 
24 .644 (16.36) A33561-ND@ 4.69 4.25 5-104078-9 or 
30 .794 (20.17) A3217-ND 6.47 5.86 104078-4 al -100 (2.54) 
30 .794 (20.17) A33562-ND@ 6.04 5.48 5-104078-4 
40 1.044 (26.52) A31873-ND® 8.06 7.30 5-104078-2 
4 Verti 50 1.294 (32.87) A3219-ND 10.76 9.75 104078-5 
ertical Receptacle 
50 1.294 (32.87) A31874-ND® 10.07 9.12 5-104078-5 
60 1.544 (39.22) A3220-ND 12.88 11.67 104078-6 
60 1.544 (39.22) A33563-ND® G17 10.61 5-104078-6 
80 2.044 (51.92) A32571-ND@ 16.14 14.62 5-104078-7 
100 2.544 (64.62) A3221-ND 31.59 28.61 104078-8 
100 2.544 (64.62) A33564-ND@ 20.11 18.22 5-104078-8 
Single Row x ere 
4 330 (8.38) A33565-ND@ 1.50 1.35 | 5-104074-7 ee i18) 
8 -530 (13.46) A31851-ND® 2.25 2.03 6-104074-0 (1.52)-2 Ples. 
é 10 -630 (16.00) A31852-ND® 2.61 2.35 5-104074-1 
5 Protected, Right Angle 12 730 (18.54) A33566-ND 2.88 2.60 | 6-104074-1 
Thru-Hole Header 15 .880 (22.35) A31853-ND® 3.57 3.22 | 5-104074-3 
20 1.130 (28.70) A0110-ND 7.71 6.94 104074-4 
20 1.130 (28.70) A33567-ND@ 5.13 4.62 5-104074-4 
4 -330 (8.38) A33568-ND@ 87 79 5-104071-7 
6 -430 (10.92) A33569-ND@ 1.32 1.19 5-104071-8 
P 7 12 -730 (18.54) A0102-ND 2.82 2.54 1-104071-1 
rotected, Vertical, 
6 Thru-Hole Header 12 -730 (18.54) A32569-ND® 2.64 2.38 6-104071-1 
20 1.130 (28.70) A0103-ND 4.74 4.27 104071-4 
20 1.130 (28.70) A33570-ND® 4.32 3.89 5-104071-4 
25 1.380 (35.05) A33571-ND® 6.09 5.49 5-104071-5 
RoHS Compliant 
SMT Headers and Receptacles — .050” xX A 00” Housing: Glass filled, black thermoplastic, 94V-0 rated. Contacts: Phosphor bronze, plated gold in mating area. 
No: ot eee Diat Key 1 Bice Fach ae Vertical Dual Row Surface Mount Receptacle 
Vertical Dual Row Surface Mount Headers 
20 -630 (16.00) A31875-ND® 4.02 3.62 5-104549-2 J = ae | pr 125 (3.18) 
30 -880 (22.35) A31876-ND® 6.03 5.43 5-104549-5 : TT pea oa 
40 1.130 (28.70) A31877-ND® 8.04 7.24 5-104549-6 ~ S uy QOO0000000 pa, crea panaea eas cana >] 
50 1.380 (35.05 A3256-ND 10.77 9.70 | 104549-7 ee Lgptevvseeoery| 
50 1.380 Ie aah A31878-ND@ 10.08 9.08 | 5-104549-7 za ai ak mi -198 (6.08) 
100 2.630 (66.80) A31879-ND@ 20.19 18.18 6-104549-0 
Vertical Dual Row Surface Mount Receptacles 
20 .544 (13.82) A3251-ND 4.51 4.08 | 104550-2 Vertical Dual Row Surface Mount Header 
20 -544 (13.82) A33572-ND® 4.21 3.82 5-104550-2 
30 .794 (20.17) A3253-ND 6.76 6.12 104550-4 284 C2 nah 
30 -794 (20.17) A33573-ND® 6.15 5.57 5-104550-4 
40 1.044 (26.52) A3255-ND 9.06 8.21 104550-5 
40 1.044 (26.52) A31880-ND@ 8.45 7.66 5-104550-5 C25, | ni 
50 1.294 (32.87) A31881-ND@ 10.57 9.58 5-104550-6 re if ia 
100 2.544 (64.62) A3261-ND 22.58 20.45 | 104550-9 . HF 145.068 
100 2.544 (64.62) A33574-ND@ 21.12 19.13 5-104550-9 
RoHS Compliant 
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z Tyco Electronics Amp Board to Board 2.50mm Mini-Match Connectors 


Authorized Distributor 


Features: ¢ Color: Green » Centerline: 2.50mm (0.098 inches) * Flammability Rating: UL 94V-0 * Contact Material: Brass * Contact Plating: Tin * Housing 


Material: Thermoplastic Polyester * PCB Mount Specifications: Current Rating: 3A @ 30°C 


No. of Dimension Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Contacts L (mm) Part No. al 25 100 Part No. 
Vertical Headers 

3 75 A36388-ND 52 A7 .38 5164713-3 
4 10.0 A36389-ND 69 63 50 5164713-4 
5 12.5 A36390-ND 87 78 63 5164713-5 
6 15.0 A36391-ND 1.29 1.17 93 5164713-6 

Fi 7 17.5 A36392-ND 1.33 1.21 96 5164713-7 
8 20.0 A36393-ND 1.50 1.36 1.08 5164713-8 
9 22.5 A36394-ND 1.56 1.41 1.13 5164713-9 
10 25.0 A36395-ND 1.73 1.56 1.25 1-5164713-0 
11 27.5 A36396-ND 2.06 1.86 1.48 1-5164713-1 
12 30.0 A36397-ND 2.08 1.88 1.50 1-5164713-2 

Right Angle Receptacles 

3 7.5 A36378-ND At 37 27 5164711-3 
4 10.0 A36379-ND 54 49 35 5164711-4 
5 12.5 A36380-ND 67 62 44 5164711-5 
6 15.0 A36381-ND 81 74 52 5164711-6 

2 td 17.5 A36382-ND 1.13 1.02 73 5164711-7 
8 20.0 A36383-ND 1.08 98 .70 5164711-8 
9 22.5 A36384-ND 1.21 1.10 78 5164711-9 
10 25.0 A36385-ND 1.46 1.33 94 1-5164711-0 
11 27.5 A36386-ND 1.61 1.46 1.04 1-5164711-1 
12 30.0 A36387-ND 1.62 1.47 1.04 1-5164711-2 


HIROSE 
Hag eecine High Density I/O Connectors 


co.,LTD. 


DXM series high-density I/O connectors with bellow contacts have an interconnect design to ensure positive locking, effortless 
coupling, terminal protection and EMI reduction in a miniaturized and rugged package. DXM series offer one of the most varied and 
complete lines of High-Density connectors in the world. 


Applications: Office, factory and home automation, computers, measurement, communication and control equipment, and other 
commercial applications needing high density interconnections. 

Features: * 1.27mm (0.050”) contact spacing conserves valuable board space and permits ultra-high density designs * Bellow 
contacts create smooth and precise mating * Unique shell design assures first make/last break grounding and overall noise protection 
¢ IDC termination allows quick and low cost termination to AWG #28 wires * Backshell and receptacle shell are made of diecast zinc 
alloy or stainless steel to reduce the penetration of external EMI noise * Overmold backshell provided for EDS protection is available 
in “one-touch” locking and “screw” locking * Termination methods are available in IDC, soldering, right angle dip, straight dip and SMT 
Specifications: * Current capacity: 0.5A * Rated voltage: AC125V «Insulation resistance: 250MQ minimum @ 100VDC 
¢ Withstanding voltage: AC 300Vr.m.s. for 1 minute 


No. of Dimension Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Contacts L (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
14 17.09 H10049-ND® 8.33 7.24 5.80 DX30AM-14P. 
20 20.90 H10050-ND® 8.40 TMA 5.33 DX30AM-20P, 
26 24.71 H10001-ND® 8.12 7.06 5.65 DX30AM-26P, 
1 36 31.06 H10051-ND® 9.50 8.26 6.61 DX30AM-36P, 
50 39.95 H10052-ND® 11.25 9.78 7.83 DX30AM-50P_ 
68 51.38 H10053-ND® 13.98 12.94 10.84 DX30AM-68P, 
80 59.00 H10054-ND® 14.82 13.96 12.21 DX30AM-80P, 
100 71.70 H10048-ND® 15.30 14.40 12.60 DX30AM-100P 
20 20.90 H10063-ND® 10.19 8.86 7.09 DX40M-20P. 
26 24.71 H10064-ND® 11.09 9.64 7.72 DX40M-26P 
2 36 31.06 H10065-ND® 10.98 10.16 8.51 DX40M-36P. 
50 39.95 H10066-ND® 12.78 11.83 9.91 DX40M-50P. 
100 71.70 H10062-ND® 19.20 18.56 16.64 DX40M-100P 
14 29.54 H11339-ND® 5.02 4.16 3.12 DX10G1M-14S(50) 
14 29.54 H10028-NDt 4.21 3.48 2.61 DX10G1M-14SE 
14 29.54 H11335-ND@t 4.38 3.63 2.72 DX10G1M-14SE(50) 
20 33.35 H11333-ND® 5.60 4.64 3.48 DX10GM-20S(50) 
20 33.35 H10036-ND 5.57 4.61 3.46 DX10GM-20SE 
20 33.35 H11330-ND® 5.77 4.78 3.59 DX10GM-20SE(50) 
3 26 37.16 H11340-ND® 5.48 4.54 3.41 DX10G1M-26S(50) 
26 37.16 H11336-ND@t 4.58 3.80 2.85 DX10G1M-26SE(50) 
36 43.51 H11341-ND® 5.89 4.88 3.66 DX10G1M-36S(50) 
36 43.51 H11337-ND@t¢ 6.55 5.43 4.07 DX10G1M-36SE(50) 
50 52.40 H11342-ND® 6.82 5.64 4.23 DX10G1M-50S(50) 
50 52.40 H11338-ND@t+ 6.12 5.07 3.80 DX10G1M-50SE(50) 
68 63.83 H11334-ND® 8.12 7.06 5.65 DX10GM-68S(50) 
68 63.83 H11331-ND® 9.18 7.98 6.39 DX10GM-68SE(50) 
14 29.54 H11319-ND® 8.81 7A6 5.60 DX20M-14S(50) 
20 33.35 H11320-ND® 8.81 7.66 6.13 DX20M-20S(50) 
26 37.16 H10044-ND 9.02 7.84 6.28 DX20M-26S 
4 26 37.16 H11321-ND® 9.34 8.12 6.50 DX20M-26S(50) 
36 43.51 H11322-ND® 9.87 8.58 6.87 DX20M-36S(50) 
50 52.40 H10046-ND 10.51 9.14 7.32 DX20M-50S 
50 52.40 H11323-ND® 10.88 9.46 7.57 DX20M-50S(50) 
68 63.83 H11324-ND® 10.98 10.16 8.51 DX20M-68S(50) 
68 63.83 H11316-ND® 14.90 13.79 11.55 DX10BM-68S(50) 
5 80 71.45 H11317-ND® 14.20 13.36 11.69 DX10BM-80S(50) 
100 84.15 H10023-ND 15.06 14.18 12.41 DX10BM-100S 
100 84.15 H11318-ND® 15.64 14.72 12.88 DX10BM-100S(50) 
6 100 = H10024-ND 15.30 14.40 12.60 DX10BM-100SE 
100 = H11328-ND® 15.98 15.04 13.16 DX10BM-100SE(50) 
100 84.15 H10022-ND 11.88 10.99 9.21 DX10AM-100SE2 
7 100 84.15 H11332-ND® 12.30 11.38 9.54 DX10AM-100SE2(50) 
100 84.15 H11329-ND® 12.76 11.81 9.89 DX10AM-100SE1(50) 
68 63.83 H11325-ND® 13.84 12.81 10.73 DX20BM-68S(50) 
8 80 71.45 H11326-ND® 13.69 12.88 11.27 DX20BM-80S(50) 
100 84.15 H11327-ND®@ 15.11 14.23 12.45 DX20BM-100S(50) 
9 100 = H10055-ND®@ 11.72 10.85 9.09 DX30M-100-CV1 
14 25.79 H10056-ND® 5.25 4.35 3.26 DX30M-14-CV(10) 
20 29.60 H10057-ND® 4.81 3.99 2.99 DX30M-20-CV(10) 
10 26 33.50 H10058-ND® 5.48 4.54 3.41 DX30M-26-CV(10) 
36 39.80 H10059-ND® 5.48 4.54 3.41 DX30M-36-CV(10) 
50 48.70 H10060-ND® 6.99 5.79 4.34 DX30M-50-CV(10) 
68 60.13 H10061-ND® 6.66 5.64 4.23 DX30M-68-CV(10) 
ol 50 = H10067-ND® 18.90 18.27 16.38 DX70M-50P(TB)CV 


@ RoHS Compliant — + With Board Locks 


Fig. 1 — Plug Discrete IDC Fig. 2 — Plug Solder Type 


Fig. 3 — Board Lock Pin 
Harpoon Type 


Fig. 5 —- Board Screw on Type 


16.7 


Fig. 7 — Board Lock Pin Fig. 8 — Receptacle Straight Type 
Harpoon Type 


i Ca 


Fig. 11 — Terminator 
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FI}AGS2 Rack and Panel Connectors — 516 Series 


Features: tact Material: Phosphor Bronze Alloy CA-510 »* Contact Plating: Gold over nickel for entire contact * Cover 
* UL Recognized * Plug and receptacle in 20, 38, 56, 90 or 120 contact sizes * Contact termination options Material: Die-cast zinc, finished with grey enamel paint * Current Rating: 8.5 Amperes * Contact Resistance: 
include crimp, P.C. tail, wire hole and wire wrap * Mating and unmating simplified with use of actuating screws 10mQ maximum «» Dielectric Withstanding Voltage: 2000VAC rms at sea level ¢ Insulation Resistance: 
* Contacts suitable for either plug or receptacle 5000MQ minimum *¢ Operating Temperature: -65°C ~ 125°C « Insertion and Withdrawal Force: 2 ~ 16 oz. 


Specifications: * Insulator Material: Diallyl Phthalate, Color: Green, or Polycarbonate Color: Grey * Con- (0.56 ~ 4.45 N) per contact position A F F 
Dimensions in mm 


Fig. 1 — 20 Pin Plug and Receptacle, Grey Fig. 2 — 38 Pin Plug and Receptacle, Grey Fig. 3 — 56 Pin Plug and Receptacle, Grey Fig. 4 — 90 Pin Plug and Receptacle, Grey 


| —$5 30 


Fig. 6 — Metal Connector Cover Fig. 7 — Contacts 


Side Cable Entry 
-——A—_ wr 
. iaval 


Dimensions - mm 
Contacts) A | B | C |] D[E | F 


20 [39.09 |33.66 [23.01 |17.42 [11.33 ]12.45 
— 38 — [56.03 |50.95 |39.78 22.23 [18.29 |14.61 
t x 56 |71.17 |66.09 |39.78|22.23 [18.29 |14.61 
N& 90 | 79.20 |69.04 |45.09|31.34 22.35 )22.86 
RENN 120 _|80.65 69.85 |51.31 |38.89 22.61 |27.43 
is 60.33 — 
-— 69.85 —~ 
No. of Digi-Key Pricing EDAC No. of Digi-Key Pricing EDAC 
Fig. | Contacts | Description Part No. 1 10 Part No. Fig. | Contacts | Description Part No. 1 10 Part No. 
20 ‘| Plug with Screw 451-1024-ND 14.16 99.00 | 516-020-000-301 120 | Plug with Screw 151-1040-ND 26.10 231.55 | 516-120-000-101 
F 20 | Plug with Nut 151-1025-ND 7.69 68.20 | 516-020-000-302 - 120 | Plug with Nut 151-1041-ND 12.71 112.75 | 516-120-000-102 
20 |Receptacle with Screw | 151-1026-ND 10.08 89.38 | 516-020-000-401 120 | Receptacle with Screw | 151-1042-ND 26.26 232.93 | 516-120-000-201 
20 Receptacle with Nut 151-1027-ND 8.03 71.23 516-020-000-402 120 Receptacle with Nut 151-1043-ND 13.21 117.15 516-120-000-202 
38 [Plug with Screw 151-1028-ND 10.63 94.33 | 516-038-000-301 — _|Cover for 20 Position | 151-1044-ND 18.45 163.63 | 516-230-520 
7 38 | Plug with Nut 151-1029-ND 7.69 68.20 | 516-038-000-302 — _|Cover for 38 Position | 151-1045-ND 19.31 171.33 | 516-230-538 
38 Receptacle with Screw | 151-1030-ND 10.63 94.33 | 516-038-000-401 6 = Cover for 56 Position 151-1046-ND 21.05 186.73 | 516-230-556 
38 |Receptacle with Nut 151-1031-ND 7.69 68.20 | 516-038-000-402 —  |Cover for 90 Position | 151-1047-ND 22.07 195.80 | 516-230-590 
56 |Plug with Screw 151-1032-ND 10.97 97.35 | 516-056-000-301 — __|Cover for 120 Position | 151-1048-ND 23.50 208.45 | 516-230-512 
3 56 Plug with Nut 151-1033-ND 8.03 71.23 | 516-056-000-302 7A = Solder Eyelet 151-1049-ND = 2.48 | 516-290-500 
56 Receptacle with Screw | 151-1034-ND 10.97 97.35 | 516-056-000-401 7B = Soldertail 151-1050-ND = 2.48 | 516-290-520 
56 Receptacle with Nut 151-1035-ND 7.87 69.85 | 516-056-000-402 70 = Wirewrap 151-1051-ND = 3.30 | 516-290-541 
90 Plug with Screw 151-1036-ND 24.68 218.90 | 516-090-000-301 7D —__|Crimp Type 151-1052-ND = 2.48 | 516-290-590 
90 | Plug with Nut 151-1037-ND 9.61 85.25 | 516-090-000-302 — {Crimp Tool 151-1058-ND 286.19 — | 516-280-201 
* 90  |Receptacle with Screw | 151-1038-ND 23.99 212.85 | 516-090-000-401 oe — __|Extraction Tool 151-1059-ND 117.74 — | 516-280-300 
90 Receptacle with Nut 151-1039-ND 9.77 86.63 | 516-090-000-402 — Insertion Tool 151-1124-ND 52.51 —_ | 516-280-400 
. Dim. in 
Telecom Connectors — B57 Series eer 


Specifications: 

Mate with other industry standard telecom connectors ¢ Blue (50 pin) or black (64-pin) thermoplastic polyester * Contact 
Material: Phosphor Bronze ¢ Contact Plating: Gold over nickel plate for the mating area » Shell Material: Nickel-plated 
steel * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Current Rating: 2A * Contact Resistance: 30mQ maximum * Insulator 


rated UL94 V-0 « Insulation Resistance: 5000MOQ minimum PCB: 
486 (12.34) 
Digi-Key Price Each EDAC Press fit: 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 540 (13.72) _? ) 
| Receptacle, Vertical, 50-Pos., Pressfit 151-1096-ND 6.51 5.78 4.62 | B57-050-220-202 ; 625 (15.88) >< 
Receptacle, Vertical, 50-Pos., Thru-Hole 151-1097-ND 2.91 2.59 2.07 | B57-050-221-202 ‘ JS «(24.56) 
2 Receptacle, Right Angle, 50-Pos., Thru-Hole | 151-1098-ND 8.84 784 6.27 | B57-050-260-202 


AVA'( NEW! Rack and Panel 
IN fp: Connectors 


* Insertable/Removable contacts * Exceptional versatility * Actuating screw facilitates mating and unmating — 
Locks mated connectors together * Plug and receptacle contacts are protected from mishandling * Guide pins 
and sockets ensure correct alignment when mating * UL recognized polyester material * CSA acceptable 
polyester material Male with Jack Screw Female with Fixed Nut 
Specifications: 

* Current rating: 8A maximum * Contact resistance: 6mQ maximum 


Lt Dini:Key Price Each AVX No. of Digi-Key Price Each AVX 
Contacts | Description Part No. 1 10 100 Part No. Contacts | Description Part No. 1 10 400 Part No. 

29 _ | Male with Jack Screw ATSS820:ND) 9.78 8506.80 / 008016020000601 49 _| Male with Jack Screw 478-4837-ND 21.85 19.00 15.20 | 008016120000601 
Female with Fixed Nut eis ELL) 6.90 ___6.00__4.80_| 008016020000607 Female with Fixed Nut 478-4838-ND 11.50 10.00 8.00 _| 008016120000607 

3a _| Male with Jack Screw 478-4831-ND 9.20 8.00 6.40 | 008016038000601 montuots andiaia 
Female with Fixed Nut 478-4832-ND 6.90 6.00__4.80_| 008016038000607 

56 _| Male with Jack Screw 478-4833-ND 9.20 8.00 6.40 | 008016056000601 — Crimp Contact, 25” Gold] 478-4827-ND 50 35.27 | 608017031300339 
Female with Fixed Nut 478-4834-ND 6.90 6.00__4.80_| 008016056000607 — | Crimp Too! 478-4828-ND 266.91/1 0678520100000 

90 _| Male with Jack Screw 478-4835-ND 20.13 1750 14.00 | 008016090000601 — | Extraction Too! 478-4839-ND 98.14/1 061877040000000 
Female with Fixed Nut 478-4836-ND 9.20 8.00 6.40 _| 008016090000607 —__| Insertion Too! 478-4840-ND 7781/1 061742040000000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
262 (tT083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


= . No. of Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP 
Tyco Electronics AMP Positions Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Aare ead AIO 475 (10.41 - 12.07) A24282-ND 128 1.03 | 552496-1 
64 475 - 540 (12.07 - 13.72) A24283-ND 1.81 1.45 1-552496-1 
.540 - .605 (13.72 - 15.37) A24284-ND 1.81 1.45 2-552496-1 
CHAMP? Parallel Interface Connectors 
No. of Digi-Key Price Each AMP 
Positions Description Part No. il 25 Part No. 
F Di Wi a Cable to Panel Mount (2 required per assembly) — RoHS Compliant 
or Discrete Wire. 24 Snap-On A24290-ND 1.54 1.24 1-552298-1 
Termination ¢ $$ $= 50 Snap-On A24291-ND 38 31 1-552027-1 
90° Strain Reliet daur Strath Reliet 64 Snap-On A24292-ND 79 64 | 1-552296-1 


No. of] Dimension A Digi-Key Price Each AMP ; ; 
Pos. | Inch(mm) | Description Part No. 1 25 | Part No. Vertical Mount —_- Edge Mount Right Angle 
22 AWG, Solid or Stranded — RoHS Compliant 

14 | 1.750 (44.45) | Plug, Screw Lock A24234-ND 4.20 3.36 | 552300-1 a 

94_| 2-175 (65.25) | Plug, Screw Lock A24235-ND 7.23 5.78 | 552301-1 g Eatvied i end view 
1.951 (49.56) | Plug, Bail Lock A24236-ND 4.80 3.84 | 552317-1 al Vertical Edge 

36_| 2.462 (62.53) | Plug, Bail Lock A24237-ND 3.85 3.08 | 552318-1 E i Mount 
3.280 (83.31) | Plug, Screw Lock A24238-ND 3.30 2.64 | 552173-1 Fee 

50 | 3.056 (77.62) | Plug, Bail Lock A24239-ND 13.18 10.54 | 552319-1 
3.280 (83.31) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24240-ND 8.60 6.88 | 552064-1 

Plug, Screw Lock A24241-ND §.28 = 4.22 | 552303-1 i igi i 
64 | 3.875 (98.43) | Receptacle, Sorew or Bail Lock A24242-ND 4933.94 | 552307-1 He i acaeeny (| Gerearm Dio aay Paice ache | AM 
Large Insulation Wire Connectors, 22 AWG Solid OF Stranded — RoHS Compliant 7 Vertical Mount Connectors 
50 | 3.280 (83.31) | Plug: Screw Loc ; 58-1 9.95 4.76 | 556039- 14_|1.750 (44.45) | Receptacle, Screw or Bail Lock A26165-ND 72.80 10.24 | 562212-1 
(83.31) . : 
Receptacle, Screw or Bail Lock A24259-ND 5.08 4.08 _| 555227-1 24 [2.175 (55.25) | Receptacle, Screw or Bail Lock A1510-ND 8.78 7.02 | 552224-1 
24 ~ 26 AWG, Solid or 24 AWG Stranded — RoHS Compliant 36__|2.685 (68.20) | Receptacle, Screw or Bail Lock A1511-ND 70.85 8.68 | 552235-1 
1.750 (44.45) | Plug, Screw Lock A24243-ND 410 3.28 | 552282-1 Plug, Screw Lock ‘A24351-ND 15.03 12.02 | 552243-1 
en | ee ee ee 
4.750 (44.45) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | A24246-ND 8.33 666 | 2-552971-1 ae a wertieal Mount Connectors — Hols Compliant —_____ 
2.175 (55.25) | Plug, Screw Lock A24247-ND 5.05 = 4.04 | 552283-1 s = piace, 7 
H a 2 Plug, Screw Lock A31838-ND 10.08 8.06 §552221-1 
1.951 (49.56) | Plug, Bail Lock A1502-ND 4.28 3.42 | 552272-1 24 |2.175 (55.25) . 

24 f | ie Receptacle, Screw or Bail Lock A31828-ND 8.20 6.56 5552224-1 
2.175 (55.25) | Receptacle, Screw or Ball Lock eee it) 5.58 4.46 | 552313-1 36_ [2.685 (68.20) | Receptacle. Screw or Bail Lock A31829-ND. 9.95 7.96 | 5552235-1 
2.175 (55.25) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock |A1508-ND 8.25 6.60 | 2-552273-1 : - Pi : Lock A31833-ND 548438 55501164 
2.685 (68.20) | Plug, Screw Lock ‘A24249-ND 3.80 3.04 | 552284-1 50 |3.280 (83.31)| p ug. lacie Seid Baillie aren Bee? dal aceotiad 

gg | 2-462 (62.53) | Plug, Bail Lock A1503-ND 419 3.35 | 552274-+1 Plug, Stew Toe or Balll*oc Fe iseenin Tas 1199 | BREDA 
2.685 (68.20) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24250-ND 7.73 6.18 | 552314-1 64 13.875 (98.43 : 7 i fi : 
2.685 (68.20) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock |A1509-ND 815 6.52 | 2-552275-1 (98:48) | Receptacle, Screw or Bail Lock A31840-ND 11.85 9.48 | 5552246-1 
3.280 (83.31) | Plug, Screw Lock, Thick Flange ‘A1540-ND 2.70 2.17 | 229974-1 Edge Mount Connectors 

50 | 3:056 (77.62) | Receptacle, Screw Lock, Thick Flange | A1541-ND 2.57 2.06 | 229975-1 36 [2.685 (68.20) | Receptacle, Screw or Bail Lock A1513-ND 23.25 18.60 | 552241-1 
3.280 (83.31) | Plug, Bail Lock A1542-ND 2.64 212 | 552032-1 Edge Mount Connectors — RoHS Compliant 
3.280 (83.31) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock |A1543-ND 3.02 2.42 | 2-552001-1 36 [2.685 (68.20) | Receptacle, Screw or Bail Lock A31830-ND 21.73 17.38 §552241-1 
3.875 (98.43) | Plug, Screw Lock A24252-ND 455 3.64 | 552285-1 50 {3.280 (83.31) | Receptacle, Screw or Bail Lock A318335-ND 10.70 8.56 5552130-1 

4 | 3-051 (92.74) | Plug, Bail Lock : A24253-ND 490 3.92 | 552276-1 Edge Mount With ACTION PIN Connectors — RoHS Compliant 
3.875 (98.43) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24254-ND 5.63 4.50 | 552315-1 Plug ‘A24388-ND 14.50 11.60 553444-3 
3.875 (98.43) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock |A24255-ND 4.93 3.94 | 2-552277-1 36 _|2.685 (68.20)| Receptacle 424389-ND 10.95 876 | 5534433 

26 ~ 28 AWG, Stranded — RoHS Compliant Receptacle ‘A24390-ND 5.78 4.62 | 553443-4 
3.875 (98.43) | Plug, Screw Lock A1530-ND 10.18 = 8.14 | 552443-1 Plug A24392-ND 5.80 4.64 553444-4 

24 | 1.951 (49.56) | Plug, Bail Lock A1531-ND 8.35 6.68 | 552469- 50 | 3.280 (83.31)| Receptacle, Self-Retained Terminals A24393-ND 6.58 5.26 | 554753-1 
3.875 (98.43) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock _|A1533-ND 12.88 10.30 | 2-552474-1 Plug, Self-Retained Terminals A24394-ND 7.38 5.90 554758-1 
2.462 (62.53) | Plug, Bail Lock A1535-ND 7.18 6.22 | 552470-1 Receptacle, Shielded for Screw Lock | A24395-ND 11.95 9.56 | 557984-1 

36 | 2.685 (68.20) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock | A1537-ND 15.18 12.14 | 2-552475-1 Plug A24396-ND 15.73 12.58 554759-1 
2.685 (68.20) | Plug, Screw Lock A1534-ND 7.53 6.02 _| 552444-1 64 | 3.875 (98.43)) Receptacle A24397-ND 12.28 9.82 | 553443-5 

50 | 3.280 (83.31) Plug, Screw Lock, Thick Flange A1544-ND 3.25 2.61 | 552390-1 Right-Angle Mount Connectors 

‘ “’7 | Receptacle, Screw Lock, Thick Flange __|A1545-ND 3.23 2.58 | 552391-1 24 [2.175 (55.25) | Receptacle, Standard, Self-Tapping | __A24354-NDt 11.50 9.20 | 552791-1 

64 [3.875 (98.43) | Plug, Screw Lock _ A24256-ND 960 7.68 | 552488-1 36 |2.685 (68.20) | Receptacle, Standard, Self-Tapping | _A1515-ND 11.13 8.90 | 552742-1 

Integral Locking Latch, Preassembled 50 [3.280 (83.31) | Plug, Reverse, Self-Tapping ‘A24358-ND 9.15 7.32 | 552726-3 

50 | 3-280 (83.31) | Receptacle, Black A24262-ND 323 259 | 553027-1 Right-Angle Mount Connectors — RoHS Compliant 
3.280 (83.31) | Receptacle, Black A33575-ND® 2.78 2.23 | 5553921-1 x i a 5 

we [ieee |e masse Ee toss] | [CPST Rea Sanda e-anen STA "oe 
3.875 (98.43) | Receptacle eK 5.30 4.24 | 5554381-2 oa |o475(58.05)| Receptacle, Standard, Self-Tapping | A31842-NDt 10.73 8.58 | 5552791-1 

175 (55.25)) pig, Standard, Self-Tapping A31843-ND 18.45 14.76 | 5552741-1 
Dust Covers — RoHS Compliant Receptacle, Standard A31850-ND 19.55 15.64 | 5553121-1 

24 — Position, Receptacle, Red A24285-ND 1.39 1.11 | 229969-4 36 [2.685 (68.20) | Receptacle, Standard, Self-Tapping A31832-ND 10.18 8.14 5552742-1 

36 - Position, Receptacle, Red A24286-ND 1:21 97 | 229969-3 Plug, Standard, Self-Tapping A31837-ND 8.55 6.84 5552726-1 

50 — Position, Receptacle, Red A24287-ND 30 15 | 229969-1 Receptacle, Standard, Self-Tapping A31836-ND 8.50 6.80 §552725-1 

64 = Position, Receptacle, Red A24289-ND 83 67 | 229969-2 50 | 3.280 (83.31)| Receptacle, Reverse, Self-Tapping A31844-ND 8.55 6.84 5552725-3 

24 = Position, Plug, Blue A24192-ND 1.03 83 | 229968-4 Plug, Reverse, Self-Tapping A31845-ND 8.55 6.84 5552726-3 

50 = Position, Plug, Blue A24194-ND 19 16 | 229968-1 Receptacle, Standard, Thru-Bolt A31846-ND 9.48 7.58 5552725-2 

64 - Position, Plug, Blue A24288-ND 83 67 | 229968-2 64 | 3.875 (98.43 Receptacle, Standard, Self-Tapping A31847-ND 11.35 = 9.08 5552744-1 

Hardware Kits — RoHS Compliant ‘875 (98.43) Plug, Standard, Self-Tapping A31848-ND 21.65 17.32 5552745-1 

Screw Lock Hardware Kit . )A33577-ND 3.08 2.46 | 5552568-1 se 5 nati 

Bail Lock Hardware Kit... A33578-ND 298 2.38 | 5552567-1 t For IEEE-488 applications 

Bent Bail Lock Hardware Kit use with 90° Strain Relief Cover... |A33579-ND 2.28 1.82 | 5552567-2 No. of | Cable Range Digi-Key Brcsleach AMP 

Tools Pos. Inch (mm) Description Part No. 1 25 | PartNo. 
neato Tool for CHAMP 'DC Connector... »- [A1528-ND 207.12 — | 229764-2 90° Slide-On Strain Relief Cover Kits and Accessories — RoHS Compliant 
Handle Wire Insertion Tool....... A1529-ND 6.75 — | 229384-1 7 00 T ane Ki 733580-ND 730 184 560. 
Portable Hand Operated Tool (MI-1 A24382-ND 1095.00  — | 229378-1 A25 - 5 apered Cover Kit 980- . : 5552560-5 
Palm Grip Tool ” |N24383-ND 262.50 — | 299451-1 (10.80 - 12.70) | Cable Clamp _ A24342-ND 26 21 1-229910-1 
-350 - .425 Standard Cover Kit A33581-ND 1.84 1.47 | 5552960-2 
@ RoHS Compliant (8.89 - 10.80) | Tapered Cover Kit A33582-ND 59 48 | 5552560-1 
i 50 .500 - 550 Standard Cover Kit A33583-ND 5.22 4.18 | 5552960-5 
No. of Gabisibiamater Digi-Key Price Each AMP (12.70 - 13.97) |_Cable Clamp A24346-ND 58 _.47_|_4-229910-1 
Positions Inch (mm) Part No. Part No. a AC #397) 90° Slide-On Cover A24347-ND 69 = .55 | 552617-1 
7 425 Max. Cover Slide-on Strain Relief | A24348-ND 19 64 | 552760-1 
180° Snap-On — RoHS Compliant A "| 2 
rr 75-220 (4.45 -5.59) A24264-ND 577 462] 55207941 (10.80) _| Adjustable Cable vom ioe Ags 86. | 88276341 
-265 - .310 (6.73 - 7.87) A24265-ND 2.94 2.36 2-552079-1 - = 
"230 - 280 (5.84- 7.11) ‘A24266-ND O17 1.74 552076-1 Screw Lock Hardware Kit, Vertical Mount .. .. | A1523-ND 3.98 3.18 | 552563-1 
24 280 - 320 (7.11 - 8.13) A1506-ND 5.74 459 4-552076-1 Screw Lock Hardware Kit, Vertical Mount A33584-ND® 4.23 3.38 | 5552563-1 
(320 - .380 (8.13 - 9.65) ‘A24267-ND 252 2.02 2-552076-1 Bail Lock Hardware Kit, Vertical Mount A33585-ND® 2.30 1.84 | 5552562-1 
"290 - 360 (7.37 - 9.14) ‘A24268-ND 231 1.85 552073-1 J-Hook Screw Lock, Vertical Mount Kit A33586-ND® 5.40 4.32 | 5552690-1 
36 (360 -.430 (9.14 - 10.92) (A1507-ND 2.20 1.76 552073-5 Screw Lock Hardware Kit, Edge Mount... A33587-ND@ 8.28 6.62 5552675-1 
430 - 500 (10.92 - 12.70) A24269-ND 4.61 3.69 552073-6 Screw Lock Hardware Kit, Right Angle Mount. A33588-ND® 1.98 1.58 | 5552631-1 
“330 - .380 (8.38 - 9.65) A24270-ND 2.97 2.38 3-552008-1 Metric Front Mount Kit, Right Angle. A33589-ND® 4.93 3.94 | 5552633-3 
Pn 380 - .430 (9.65 - 10.92) A24271-ND 1.83 1.47 9-552008-1 Metric Rear Mount Kit, Right Angle. . A33590-ND® 4.93 3.94 | 5552633-4 
430 -.490 (10.92 - 12.45) A1548-ND 2.35 210 552008-1 Bent Bail Lock, use with 90° Strain Relief. A33591-ND® 4.88 3.90 | 5552561-4 
480 - 550 (12.19 - 13.97) A24272-ND 211 1.69 4-552008-1 Bail Lock, 90° Bail Clip | A24233-ND 3.23 2.58 _|_552561-8 
64 -480 - .540 (12.19 - 13.72) A24274-ND 2.61 2.09 552082-1 Accessories 
pei Ee Ce a F Marea ids 4-40, Length .640 (16.26) .... Poe oe 1 pe 
2 = a z ‘andoff Mounting Studs 4-40, Length . E - : : - 
14 obs é 20 47) . af) ANTS ND 360 re S52e 2 1 Standoff Mounting Studs 4-40, Length .640 (16.26) A33593-ND® 1.47 1.18 | 5229995-2 
.250 - .300 (6.35 - 7.62) A24276-ND 1.92 1.54 1-552412-1 
250 - .300 (6.35 - 7.62) A1538-ND 1.50 1.20 552413-1 Standoff Mounting Studs 4-40, Length 1.000 (25.40). A24399-ND® 96 7 | §52113-1 
24 “ane Teg! 3 i f by e 4-40 Pan Head Screw - Length .425” (10.80) . A33594-ND® 13 07 | 5229996-2 
-305 - .360 (7.75 - 9.14) A24277-ND 4.03 3.23 1-552413-1 / 
= = 5 5 FE 4-40 Pan Head Screw - Length .350” (8.89)... A33595-ND® 16 08 | 5229996-3 
36 -330 - .380 (8.38 - 9.65) A24278-ND 2.96 2.37 3-552414-1 
= = = F5 J-Hook Latch for Panel Mount Receptacle to 90° Cable . | A24386-ND@ 63 51 §52655-1 
-340 - .400 (8.64 - 10.16) A24279-ND 1.34 1.08 552014-1 ‘ 
e z i a is 4-40 Mounting Screw .... .. | A33596-ND@ 1.22/10 §229911-1 
50 315 - .415 (8.00 - 10.54) A24280-ND 94 76 1-552011-1 , 
A15 - 465 (10.54 - 11.81) A1549-ND 63 5A 552011-1 Screw Lock Boardmount, M A97699-ND@ NEW! 1.24 .99 | 787004-3 
475 - 540 (12.07 - 13.72) A24281-ND 1.22 98 | 552731-1 @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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a CH AM pe Latch Parallel Cable Range Digi-Key Price Each | AMP 
* Tyco Electronics ANP FA Inch (mm) Description Part No. 1 25 | Part No. 
Boch dele Interface and Ribbon CHAMP-LOK Hardware Kits — RoHS Compliant 
Cable Connectors — Locking Latch, 36 or 50 Positions A24338-ND 44 -36 | 552723-1 
—_— Locking Latch, 14 or 24 Positions A24339-ND 1.25 1.00 | 552723-2 
Back-to-Back Connector Assembly — RoHS Compliant 
-380 - .400 (9.65 - 10.16) | 24 AWG Cable to Cable Kit, 50 Pos. | A33624-ND 31.45 25.16 | 5553257-1 
.300 - .375 (7.62 - 9.53) | Snap-on-Cover, 24 Position A24375-ND 7.03 5.62 | 554831-1 
50 Position Gender Menders — RoHS Compliant 
_ Receptacle without J-Hook Hardware | A33625-ND 41.88 33.50 | 5554875-2 
Shielded _ Plug with J-Hook Hardware A33626-ND 38.78 31.02 | 5554876-1 
Receptacle _ Plug with out J-Hook Hardware A33627-ND 41.35 33.08 | 5554876-2 


@ RoHS Compliant 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each AMP 

Pos. Inch(mm) | Description Part No. 1 25 Part No. 

CHAMP? Latch Low Pro’ Connectors - Plastic 
Screw Lock — RoHS Compliant 


CHAMP® Shielded Connectors 


Terminals: Selectively plated gold over nickel plated high strength copper alloy, tin plated tails. 


14] 4.750 (44.45) | Plug A24213-ND 14.00 11.20 | 553596-1 Housing & Cover Material: Thermoplastic, black 
14 | 1.750 (44.45) | Receptacle A24214-ND 1443 11.30 | 553597-1 : 
24 | 2.175 (55.25) | Plug A1559-ND 13.35 10.68 | 553598-1 Cable Connector Kits 
24 | 2.175 (55.25) | Receptacle A1561-ND 15.20 12.16 | 553599-1 Groove Side 
36 | 2.685 (68.20) | Plug A1563-ND 24.73 17.38 | 553600-1 £180" Cover 
36 | 2.685 (68.20) | Receptacle A1565-ND 15.45 12.36 | 553601-1 
50 | 3.280 (83.31) | Plug A1567-ND 9.20 7.36 | 553602-1 a 
50 | 3.280 (83.31) | Receptacle A1569-ND 10.40 8.32 | 553603-1 Reliet . 
64 | 3.875 (98.43) | Receptacle A24190-ND 100.20 80.16 | 552838-1 Tongue Stds~ 3p eG EMI 
Bail Lock — RoHS Compliant 180° Cover . 
36 | 2.685 (68.20) | Plug A1564-ND 13.85 11.08 | 554084-1 
64 | 3.651 (92.74) | Plug A24221-ND 98.78 79.02 | 552933-1 Gable Braid Uy S 
= ve nes vi Contact 
Panel Mount — RoHS Compliant . ‘erule Plate 
24 | 2.175 (55.25) | Plug A24215-ND 13.23 10.58 | 554103-1 | Receptacte 
24 | 2.175 (55.25) | Receptacle A24216-ND 15.20 12.16 | 554088-1 Vertical Mount Stacked : 
36 | 2.685 (68.20) | Receptacle A1566-ND 17.33 13.86 | 554089-1 
50 | 3.280 (83.31) | Receptacle A1570-ND 7.68 6.14 | 554090-1 No.of} Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
64 | 3.875 (98.43) | Receptacle A24191-ND 51.38 41.10 | 552843-1 Pos. | Inch (mm) Description Part No. 1 25 | PartNo. 
Right Angle, Preassembled Screw Lock 
Screw Lock, Preassembled 24 | 2.205 (56.01) | Receptacle, Standard, 6-32 ‘A15016-ND 12.05 9.64] 553811-1 
24 | 2.205 (56.01) | Receptacle, 6-32 A1556-ND 18.53 14.82 | 554434-1 24 | 2.205 (56.01) | Receptacle, Standard, 6-32 A33628-ND® 10.38 8.30 | 5553811-1 
24 | 2205 (56.01) | Receptacle, 6-32 A33597-ND@ 15.90 1272 | 5654434-1 24 | 2.205 (56.01) | Receptacle, Reverse, 6-32 A24294-ND 42.30 33.84 | 553811-2 
(66.01) | Receptacle, 6- 24 | 2.205 (56.01) | Receptacle, Reverse, 6-32 A97700-ND® NEW! 36.35 29.08 | 5553811-2 
50 | 3.310 (84.07) | Receptacle, 4-40 A1557-ND 20.33 © 16.26 | 554436-2 
50 | 3.310(8407) | Receptacle, 4-40 /GERORMIICS tfaa~ dab: | segdaaeo 50 | 3.305 (83.95) | Receptacle, Reverse, 4-40 A24295-ND 12.33 9.86 | 553813-4 
: : : : : 50 | 3.305 (83.95) | Receptacle, Standard, 4-40, ‘A15001-ND 10.20 8.16 | 553813-3 
Bail Lock, Preassembled — RoHS Compliant 50_| 3.305 (83.95) | Receptacle, Standard, 4-40 A33631-ND@ 8.78 7.02 | 5553813-3 
36 | 2.715 (68.96) | Receptacle, 4-40 A33599-ND 15.80 12.64 | 5554346-2 NEW! Right Angle, Stacked, Preassembled Screw Lock — RoHS Compliant NEW! 
36 | 2.715 (68.96) | Receptacle, 4-40 A33600-ND+ 15.80 12.64 | 5555983-1 68 | 1.484 (37.70) | Receptacle, M2 A97692-ND 31.03 24.82 [ 5787962-1 
50 | 3.310 (84.07) | Receptacle, 4-40 A24219-ND+ 8.95 7.16 | 554902-1 6] S708 TR Right Angle, Preassembled Bail Lock — 
"i 6 a ‘eceptacle, Standard, 4- | y 7 555233- 
Screw) Lock, Loose Pieces 36 | 2.710 (68.83) | Receptacle, Standard, 4-40 A33632-ND 2218 17.74 | 5555233-1 
24 | 2.380 (60.45) | Receptacle A1558-ND 17.70 14.16 | 554349-1 50 | 3.305 (83.95) | Receptacle, Standard, 4-40 A33633-ND@ 11.08 8.86 | 5554901-1 
24 | 2.380 (60.45) | Receptacle A33601-ND 15.90 12.72 | 5554349-1 Right Angle, Board Lock Grounding 
36__| 2.380 (60.45) | Receptacle A33602-ND® 16.13 12.90 | 5554348-1 24 | 2205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Standard A24299-ND 11.75 940] 554925-2 
24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Standard A33634-ND@ 10.08 8.06 | 5554923-2 
Bail Lock, 4-40 UNC x .500"(12.70) A33605-ND 9.25 1.80 | 5552561-3 24 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Reverse A24300-ND 15.38 12.30 | 554923-1 
Front Panel Mount Metric Screw Lock A33606-ND 4.65 3.72 | 5553636-2 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Reverse A33635-ND@ 13.23 10.58 | 5554923-1 
Rear Panel Mount Metric Screw Lock A33607-ND 6.00 4.80 | 5553636-3 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Low Pro., Reverse | A33636-ND® 16.10 12.88 | 5555139-1 
‘ : i i 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Low Profile, Std. | A24302-ND 47.23 37.78 | 555139-2 
eae ay ra ee Net Sen emite a. oe patna 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Low Profile, Std. | A33637-ND@ 41.33 33.06 | 5555139-2 
ar aeere oy eu a een ca Sa jet aeons 
a Oe Oe a er 36 | 2.715 (68.96) | Bail Lock, 4-40, Standard A33638-ND@ 8.60 6.88 | 5555119-1 
Latch Cable Strain Relief Clip, 50 Pos. for Low Profile |A24227-ND 3.43 2.74 | 554099-1 36 2.715 (68.96) | Bail Lock, 4-40, Standard A33639-NDt@ 8.35 6.68 | 5555520-2 
RoHS Compliant — + Does not have boss feature. Boss is a .040” (1.02) shoulder on front of shield. 50 | 3.320 (84.33) | Screw Lock, 4-40, Standard A24304-ND 16.75 13.40 | 557932-2 
50 | 3.320 (84.33) | Screw Lock, 4-40, Standard A33641-ND® 14.43 11.54 | 5557932-2 
50 | 3.320 (84.33) | Bail Lock, 4-40, Standard, Panel Mnt.| A33640-ND@ 11.75 9.40 | 5555057-1 
® . 50 | 3.310 (84.07) | Bail Lock, 4-40, Standard A15005-ND 12.23 9.78 | 555149-1 
CHAMP® Connector Kits 50 | 3.310 (84.07) | Bail Lock, 4-40, Standard A33642-ND 10.45 8.36 | 5555149-1 
50 | 3.310 (84.07) | Bail Lock, 4-40, Reverse AQ7693-ND@ NEW! 11.88 9.50 | 5555149-3 
Vertical Mount 
24 | 150 (3.81) | Screw Lock, 6-32 A24305-ND 17.70 14.16 | 554501-1 
24 | 150 (3.81) | Screw Lock, 6-32 A33643-ND@ 15.20 12.16 | 5554501-1 
Cable Range Digi-Key BrIeSIERCuI TANI 24 | 215 (5.46) | Screw Lock, 6-32 A24306-ND 28.63 22.90 | 554501-2 
ine (a) meahan arti ; fe arn 36 | .215 (5.46) | Bail Lock, 4-40 A33645-ND@ 13.05 10.44 | 5554145-4 
P : : 50 | 135 (3.43) _| Bail Lock, 4-40 A33646-ND@ 12.68 10.14 | 5554216-3 
50 Position with Tapered Cover Solid and Stranded Kits 50 | .200(5.08) | Screw Lock, 4-40 A24308-ND 15.48 12.38 | 554217-4 
0.550 13.97 Plug, Black A33609-ND® 4.48 3.58 | 5552382-1 50 .200 (5.08) | Screw Lock, 4-40 A33647-ND® 13.33 10.66 | 5554217-4 
550 max. (13.97) | pecentacle, Black A33610-ND® 10.88 8.70 | 5552383-1 Hardware Kits — RoHS Compliant 
Plug, Black A33611-ND® 3.26 2.61 | 5229912-1 = = = nee ee (2 reqg.)_| A24309-ND 3.88 3.10 | 554043-2 
Receptacle, Black 1572-ND 3.83 3.07 | 229913-4 = S ert. Mt. Metric Standoff Screws | pao4q7.p 44.00 8.80 | 5554858-1 
Receptacle, Black A33612-ND® 3.29 2.64 | 5229913-1 (panhead screw and standoff) 
350 - 425 Plug, Gray A24326-ND 3.85 3.08 | 229912-4 RoHS Compliant — + Has drawn metal shield 
a Plug, Gra\ A33613-ND® 3.63 2.90 | 5229912-4 = - 
(8.89- 10.80) | Receptacle, Gray A33614-ND@ 3.63 2.90 | 5229913-4 Necsof fee eres biol Key F rice Fach AME 
Plug with Dust Cover, Black A33615-ND@ 3.48 2.79 | 1-5229912-1 : P oe : 
Receptacle with Dust Cover, Black | A24329-ND 4.05 3.25 | 1-229913-1 
Receptacle with Dust Cover, Black | A33616-ND® 3.48 2.79 | 1-5229913-1 Plug — Solid or Stranded — RoHS Compliant 
Plug, Black A24332-ND 3.85 3.08 | 2-229912-1 “950-500 | Sotew Lock, 24-26 AWG ‘A24313-ND$ 27.48 21.98 | 554951-2 
Plug, Black A33617-ND@ 3.70 2.96 | 2-5229912-1 36 | (635-170) | Ball Lock, 24-26 AWG A24314-ND$ 10.70 8.56 | 554950-2 
" ; : : Bail Lock, 26-28 AWG A15010-ND$ 10.55 8.44 | 554950-1 
425 - 500 Receptacle, Black A33618-ND@ 3.63 2.90 | 2-5229913-4 
5 Screw Lock, 24-26 AWG A24315-ND$ 8.35 6.68 | 554954-2 
(10.80- 12.70) | Plug with Dust Cover, Black A24334-ND 4.03 3.22 | 3-229912-1 Se willacl Se oa aWe enn Toe. ean aeioea 
Plug with Dust Cover, Black A33619-ND@ 3.83 3.06 | 3-5229912-1 950.625. | STEW Oe ae : : f 
, 50 Bail Lock, 26-28 AWG A15011-ND$ 6.00 4.80 | 554953-1 
i i 8.89 - 15.88) : 
Receptacle with Dust Cover, Black | A33620-ND® 4.28 3.42 | 3-5229913-1 ( Bail Lock, 24-26 AWG A24316-ND$ 7.30 5.84 | 554953-2 
350 - 495 Plug, Black A24336-ND 5.18 4.14 | 552402-1 Bail Lock, 26-28 AWG A29102-ND$ 12.06 9.65 | 5-554953-1 
880-1080) | Plus. Black A33621-ND@ 4.90 3.92 | 5552402-1 50 _ [370 max. (9.40) | Bail Lock, 90° Exit, Gray A24319-ND$ 13.80 _ 11.04 | 5-555012-2 
. i Receptacle, Black A33622-ND® 6.60 5.28 | 5552403-1 Receptacle — Solid or Stranded — RoHS Compliant 
50 Position CHAMP System 5 Connectors — RoHS Compliant -350 - .625 ‘i . 7 5 
51 (12.95) _| Plug, 24 AWG Solid, Red A24365-ND 19.30 15.44 | 1-558693-1 50 | (8.89- 15.88) | Sorew or Ball Lock, 26-26 AWG POI SIS: * 70,8 | Sodsbar 
350 - .680 120° Strain Relief, Light Almond | A24366-ND 5.05 4.04 | 569336-1 Cover Kits and Accessories — RoHS Compliant 
(8.89 - 17.27) | 120° Strain Relief, Black A24367-ND 2.75 2.20 | 569336-3 = = ie Gowst ee APEED be Ga acre 
= )° Cover - Cab. dia. < . oe iy A _ al 
Res i iat 90° Strain Relief, Lt. Almond Cover | A24368-ND 5.80 4.64 | 569335-1 50 - 180° Cover - Cab. dia. > .500 (12.70)) A24320-ND 2.94 2.35 | 554946-2 
(16.51 - 19.05) = = Cap. Pan Head Screw, 4-40 (2 req.) | A33648-ND 33°17 | 5554726-1 
50 Position CHAMP Connector With Crimp Cable Clamp — RoHS Compliant _ — Inner Ferrule .500 (12.7) Inside Dia. | A24323-ND 40 32 | 554725-6 
= Wear Adapter (Plug to Recept. Assy.) | A24372-ND 29.20 23.36 | 552705-1 + Cover sold separately 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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=TycoElectronics an 1mm Card Edge Connectors Siot 1/ AGP /NLX G 


Authorized Distributor 
1mm Standard Edge Connectors have been developed specifically to meet the interconnection requirements for the latest technological advances in personal computers. 
These include Intel’s Pentium II™ processor (Slot 1), Accelerated Graphics Port (AGP), and the new NLX Form Factor motherboard. 
FEATURES: 


* 1mm contact spacing compatible with latest interconnection technology for Slot 1, AGP and NLX * High temperature housings suitable for surface mount reflow processes * Pivoting board lock feature offering connector 
centering before contacts enter PC board holes » Certified by Canadian Standards Association to Canadian and United States Requirements * Produced under a Quality Management System certified to ISO 9001 
PERFORMANCE CHARACTERISTICS: * Operating Temperature: 0°C ~ 85°C * Voltage: 250VAC * Characteristic Impedance: 35<20<800 * Termination Resistance: 20mQ maximum (initial) * Insulation 
Resistance: 1000MOQ minimum » Dielectric Withstanding Voltage: 400VAC @ sea level * Durability: 50 cycles minimum * Engaging Force: 3.3 oz. (.917 N) maximum average per contact pair * Separating Force: 
1.98 ~ .35 oz. (.550 ~ .097N) per contact pair 


Solder Tail | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Length Part No. 1 25 =| Part No. 
1mm Standard Edge Connector 

1 242 Position Slot 1 Connector for Pentium II 400 (2.54 A15102-ND 7.93 6.34 | 145251-2 
and Celeron Processors 100 (2.54) A33649-ND® 6.78 5.42 | 5145251-2 

124 Position AGP (Accelerated Graphics Port) | .085 (2.16) | A15103-ND 5.43 4.34 | 145263-1 

Brings high performance 3-D 2 124 Position AGP (Accelerated Graphics Port) | .085 (2.16) | A33650-ND® 4.88 3.90 | 5145263-1 

Fully compatible with Intel Pentium graphics and full motion video to | Riser Card Interconnect for new Connector for AGP Card 1002.54) SD) 5.08 4.06. | 145268-2 
II processor module the desktop NLS Form’ Factor motharboard Connector for AGP Card 100 (2.54) | A33651-ND@ 4.58 3.66 | 5145263-2 

5 | aaaipesuiaaulsehiene Garant : 1001254) | 415106-ND 11.88 9.50 | 145275-2 
Ssltion NL’ Rlser Card'Interconnect, | 1002.54), ee ane 10.23 8.18 | 5145275-2 


Celeron Retention Modules — RoHS Compliant 


4 Module Kit with Captive Brass Fasteners, 2 pieces 15108-ND 17.33 13.86 | 145342-1 
(Use with 145312-1 Bridge/Stud Assembly) § : ; : 


5 Bridge/Stud Assembly for #145342-1. One Bridge/Stud A15109-ND 3.93 3.06 | 145912-1 
Assembly Required for Each Retention Module e109 j ; S312" 


Universal Retention Modules (URM) — RoHS Compliant 


Complete 2 module kit. Required Housing: Nylon, black ri A ; ; ; ri 
for one processor. Hardware: Brass, copper alloy finish 6 URM with Straight Pin Plastic Fasteners. Compatible with A15115-ND 3.40 2.72 | 145417-2 


.159” (4.04mm) Holes, 2 pieces 


URM with Clearance Hole for #6 Screw. Customer Supplies 
7 a A15117-ND 2.43 1.94 | 145419-2 
Fastener Hardware, 2 pieces 


Integrated Retention Modules — RoHS Compliant 


8 Pentium II Retention Module with Fastex Plastic Fasteners A15113-ND 6.65 5.32 | 145327-1 
Pentium II Retention Module with Slotted, Captive Nuts A15118-ND 7.93 6.34 | 145286-1 
Heat Sink Support Kit — RoHS Compliant 
9 Heat Sink Support Base with Plastic Fasteners for use with At5114-ND 750 600 | 145308-1 
Integrated Retention Module #145327-1 
@ RoHS Compliant 


D-Sub Mounting Fig. 2 ig Fig. 4 
Hardware ae o7slan| a 
— : 5. : : 100.1 LL <3, 
Digi-Key Price Each 3M : : ‘ ; (254) e89) 
Fig. | Description Part No. 1 100 500 |Part No. = = rf : em | 
. Kit includes 2 screws and 2 flat 
1 | Jack Screw Kit |MDVS22-ND 1.04 .79  .72 [3342-1 ‘washers’ Kit includes 2 screws. 


2 | Jack Screw Kit MDVS62-ND 1.25 95 86 |3342-2 
3 | Jack Screw Kit MDVS35-ND. 83 64 58 |3342-4 
4 
5 


Screw Mount Kit | MDSMK1-ND 89 68 62 |3342-3 


Jack Socket Kit |MDVS44-ND 1.77 1.35 1.22 |3341-1S a 440K 
2 : ‘4-40X 
6 | Jack Socket Kit |MDVS73-ND 1.60 1.22 1.11 |3341-2 .09(2. .26(6.60) DP -15(3.81) DP 
7 | Jack Socket Kit |MDVS50-ND 1.77) 1.35 1.22 |3341-1L Kit includes 2 sockets, 4 flat washers, | Kit includes 2 sockets, 2 lock Kit includes 2 sockets, 4 flat washers, | Kit includes 2 sockets, 4 flat 
8 | Jack Socket Kit |MDVS81-ND 1.85 1.41 1.28 |3341-4 2 lock washers, and 2 nuts. washers, and 2 nuts. 2 lock washers, and 2 nuts. washers, 2 lock washers, and 2 nuts. 


292 CERTIFIED MANUFACTURER 


NE Con nector Hardwa re Material: Steel, Zinc Plate and Gold Iridite. Threads: 4-40 


PEC THON ICS CO 


Digi-Key Price Each Keystone 
Fig.| Description Part No. 4 5 50 | Part No. 0.187 140 

Jack Screws 4/40 thread, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector ................ 2073K-ND 5.96 5.22 4.84 | 2073 6 (4.75) (3.56) 
Jack Screws 4/40 thd. slim line, 1.25”, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector ..... 2069K-ND 5.75 5.18 3.74 | 2069 1 <> 
Jack Screws 4/40 thd. slim line, 1.75”, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector ..... 2071K-ND 4.84 4.24 3.94 | 2071 30 iN 
Jack Screws 4/40 x .250” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. . .. | 7228K-ND 69 61 57 | 7228 8757144 of 7 wad al 

. : (9.53) “1.80 (45.72) >=. 
Jack Screws 4/40 x .250” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. . 7228-5K-NDt 69 61 57 | 7228-5 1 


7230K-ND 59 53 43 | 7230 
7230-5K-NDt 59 53 43 | 7230-5 


( 
( 
Jack Screws 4/40 x .312” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. . 
Jack Screws 4/40 x .312” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. . 
Jack Screws 4/40 x .625” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. . 7232K-ND 1.41 1.23 1.15 | 7232 

Jack Screws 4/40 x .625” (1pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector. . .. | 7232-5K-NDt 1.41 1.23 1.15 | 7232-5 
Jack Screws 4/40 x .250” (10 pcs. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws)... | 7229K-ND 1.13 1.02 .96 | 7229 


( j 
Jack Screws 4/40 x .250” (10 pes. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws)... | 7229-5K-NDt 90 19 74 | 7229-5 
Jack Screws 4/40 x .312” (10 pcs. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws)... | 7231K-ND 13 65 60 | 7231 
Jack Screws 4/40 x .312” (10 pcs. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws)... | 7231-5K-NDt 73 65 60 | 7231-5 
Jack Screws 4/40 x .625” (10 pcs. = 4 flat washes, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) ... | 7233K-ND 1.62 1.42 1.32 | 7233 
Jack Screws 4/40 x 625” (10 pcs. = 4 flat washes, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) ... | 7233-5K-NDt 1.62 1.42 1.32 | 7233-5 
Sems jack screw .285" L 4-40 thread, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector.... | 7235K-ND 713 64 60 | 7235 
“U" Clip Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips) ................0.:eceeeceeeeeeeeeeteeeeeeee 2062K-ND 88 78 72 | 2062 


Saddle Washer Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips) 2063K-ND 99 87 .81 | 2063 
4/40 x .250” Bow Tie Clip Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips). ...| 2060K-ND 1.10 97 90 | 2060 
4/40 x .562” Bow Tie Clip Set (4 pieces = 2 Screws and 2 clips) ......................2eee 2061K-ND 1.21 1.06 99 | 2061 
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z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


All connectors are preloaded with size 20 DF posted 
contacts; plugs with pin contacts and receptacles with 
socket contacts. 


Front Metal Shell Right Angle HD-20 Series (Fig. 1): 
* Housing: 94V-0 rated thermoplastic, black * Shell: Steel, 
Nickel Plated * Contacts: Pins:Brass, Sockets:Phosphor 


AMPLIMITE® 
D-Sub Connectors 


Steel Tin Plated Shell HD-20 Series (Fig. 1): * Contact 
Mating Area Plating: 30, Gold » Eyelets: Brass, Tin Plated 
Threaded Inserts: Zinc * Female Screwlock: Zinc » Board- 
locks: Copper Alloy, Tin Plated * Pin Contacts: Brass 

Zinc Plated Shell HDP-20 Series (Fig. 2): * Contact Mating 
Area Plating: Gold Flash * Grounding Indents: Without * Re- 


815 (8.00) 
at Eyelet 


Bronze Contact Plating: Gold Flash on mating end, tin Commended PCB Thickness: .062 (1.57mm) 
on solder tails with overall Nickel underplate, or 15 Gold Steel Tin Plated Shell HD-20 Series (Fig. 2): * Contact 
on mating end, Tin on solder tails with overall Nickel Mating Area Plating: 30 gold * Grounding Indents: On 
underplate Male Plug * Recommended PCB Thickness: .093 (2.36mm) 
No. of Digi-Key Price Each | AMP No. of Digi-Key Price Each | AMP No. of Digi-Key Price Each ) AMP 
Fig.| Pos. Sex | Part No. 4 25 | Part No. Fig.| Pos. Sex | Part No. 1 25 | Part No. Fig.| Pos. Sex | Part No. 1 25 | Part No. 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, 37 Male |A32103-ND§ 5.01 4.18 | 5747843-4 Steel, Tin Plated .590” (14.99mm) Mount, 
without Boardlocks, with Threaded Inserts 1 37 | Female )A32129-ND§ 7.17 5.98 | 5747847-4 with Boardlocks, with Threaded Inserts — 
9 Male |A32072-ND@§ 3.71 3.09 15747250-4 37 Male |A35127-ND$& 20.49 17.08 | 5747843-3 RoHS Compliant 
9 Female |A32075-ND@§ 3.22 2.68 |5745781-4 37 | Female |A35141-ND§* 12.09 10.08 | 5788802-1 9 Male |A32134-ND§ 9.87 8.23 | 5747832-4 
9 Male |A32088-ND@§ 9.78 8.15 |5747250-3 Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, Female | A32138-ND§ 8.49 7.08 | 5747836-4 
9 Female |A32106-ND@§ 3.93 3.28 |5745781-3 with Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks 15 Male |A32080-ND§ 14.97 12.48 | 5747833-4 
15 | Male |A32073-ND@s 8.52 7.10 |5747236-4 9] Male /A32094-ND@§ 3.44 2.87 |5747840-6 1) 25) Male eoiaias) Bhs Nb, ara Leaat 
, | 15 | Female [A32076-NDes 3.93 3.28 |5745782-4 9 | Female | A32119-ND@S§ 2.86 2.39 |5747844-6 25 _| Female | A32141-ND§ 5.07 _ 4.23 | 5747838-4 
25 Male |A32074-NDes 6.60 5.50 |5747238-4 9 Male |A32093-ND@+ 6.87 5.73 | 5747840-5 25 | Female | A32140-ND$ 20.76 17.30 | 5747838-3 
25 | Female |A32077 ND@S 465 3.88 |5745783-4 9 Female | A32118-ND@$ 3.00 2.51 | 5747844-5 37 Male | A32082-ND§ 19.56 16.30 | 5747835-4 
25 | Female |A32111-ND@$ 6.78 5.65 |5745783-3 ® | Male (ASaLUSsNDsck 100 84 Tease Steel, Tin Plated .590” (14.99mm)} Mount, 
25 Male |A35123-ND@¢a. 19.53 16.28 |5747238-3 9 Male |A35106-ND@A 1.82 1.53 | 1734351-2 with Boardlocks, with xed Lemale Screwlocks — 
37 Male |A32162-ND@S 16.89 14.08 15747252-4 9 Female | A35107-ND@$ 1.76 = 1.47 | 1734354-1 RoHS Compliant 
37_| Female |A32078-ND#§ 747 5.98 |5745784-4 9 Female | A35108-ND@A 1.66 1.39 | 1734354-2 9 Male |A32135-ND§ 19.53 16.28 | 5747832-6 
9 Male |A35130-ND@A§ 4.58 3.82 | 5788793-1 Female | A32139-ND§ 8.34 6.95 | 5747836-6 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, without 9 | Male |A35131-ND@ta 7.59 6.33 | 5788793-2 T) 45 | ate A35151-ND§ 25.77 21.48 | 5747833-6 
Boardlocks, with Standard Mounting Holes — 9 Female | A35136-ND@§ 380 3.17 15788797-1 25 Male | A35152-ND§ 31.89 26.58 | 5747834-6 
RoHS Compliant 15 | Male |A32097-ND@§ 3.15 2.63 |5747841-6 All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, 
9 | Female |A32105-ND§ 7.68 — 6.40 |5745781-2 15 | Female | A32123-ND@§ 8.82 7.35 |5747845-6 with Boardlocks, with Threaded Inserts — 
9 | Male |A35125-NDA§ 11.70 9.75 5747250-2 15 | Female | A23308-ND$ 8.55 7.13 | 747845-5 RoHS Compliant 
4 | 15 | Male )A32086-ND§ 6.81 5.68 |5747236-2 1 | 15 | Female |A32122-NDo+ 7.50 6.25 | 5747845-5 1 9 | Female | A35156-ND¢ 7.47 6.23 ]5748907-2 
15 | Female |A32108-ND§ 8.22 6.85 |5745782-2 15 | Female | A35137-ND@x§ 11.13 9.28 |5788799-1 All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, 
25 | Male (eeegeyNs 6.66 95.55 /6747238-2 25 | Male | A32102-ND@§ 10.50 8.75 | 5747842-6 without Boardlocks, with Threaded Inserts 
25 _| Female |A32110-ND§ 9.84 8.20 |5745783-2 25. | Female |A32128-ND@§ 5.06 4.22 |5747846-6 9 | Male [A23375-ND§ 7 6.43 |747467-4 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, 25 Male |A32101-ND@$ 12.18 10.15 | 5747842-5 9 Male | A33982-ND@s 6.60 5.50 | 5747467-4 
without Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks — 25 | Female | A32127-ND@$ 3.64 3.04 | 5747846-5 9 | Female |A33983-NDes 7.59 6.33 |5747459-4 
RoHS Compliant 25 | Female | A35103-ND@$ 1.41 1.18 | 1734349-1 9 Female | A33984-ND@+ 7.41 6.18 |5747459-3 
9 | Male |A32089-ND§ 7.35 6.13 |5747250-6 25 | Female | A35104-ND@A 254 2.12 | 1734349-2 1 [15 _| Female |A33985-ND@¢ 13.11 10.93 | 5747460-3 
9 | Female |A32107-ND$ 7.23 6.03 |5745781-6 25 Male | A35134-ND@A&§ 20.13 16.78 | 5788795-1 15 Male | A35162-ND@§ 10.74 8.95 | 5748872-1 
9 | Female )A35142-ND§x 9.12 7.60 |5788803-1 25 | Female | A35139-ND @=«§ 8.45 7.04 | 5788801-1 25 | Male |A33986-ND@§ 11.37 9.48 | 5748873-1 
15 | Female |A32109-ND§ 7.65 6.38 |5745782-6 25 _| Female |A35140-ND@#« 7.09 5.91 | 5788801-2 25 | Female | A33987-ND@+ 7.35 6.13 |5747461-3 
1] 15 Male |A35122-NDA§ 42.87 10.73 |5747236-6 37 Male | A23290-ND§ 17.70 14.75 | 747843-6 25 | Female | A35158-ND@§ 30.42 25.35 | 5747461-4 
25 | Female |A32113-ND§ 987 8.23 |5745783-6 37 Male |A32104-ND@§ 15.18 12.65 | 5747843-6 37 _| Female |A35159-ND@§ 21.27 17.73 | 5747462-4 
95 | Female |A32112-ND# none “ag levisiaae 37. | Female | A23316-ND§ 12.75 10.63 | 747847-6 All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, 
25 | Male |A35124-NDA§ 30.45 25.38 |5747238-6 37_| Female | A32130-ND@§ 7A7__5.98 | 5747847-6 without Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks — 
37 | Female |A32114-ND§ 44.10 9.25 |5745784-6 All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, with Boardlocks, RoHS Compliant 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, wiih Threaded inserts = Holix compan 9 | Famale (BScebeeNDs 7.62 “6.95 | 5747450-6 
with Boardlocks, with Standard Mounting Holes 1 15 Male |A35155-ND§ 9.54 7.95 | 5748904-1 9 Female | A33989-ND$ 7.05 5.88 | 5747459-5 
9 Male A30090-NDOS 7.35 6.13 15747840-2 25 | Female ASSO7S NDS: 9.87 8.23 | 5748901-1 15 Male |A33990-ND§ 16.50 13.75 | 5748952-1 
9 Female |A32115-ND@§ 286 2.39 |5747844-2 ; All-Plastic +318” (8.08mm) Mount, 1 15 | Female |A35157-ND$ 10.17 8.48 | 5747460-5 
15 Male |A35126-ND@A§ 852 7.410 |5747841-2 with Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks 25 =| Female | A33991-ND§ 9.06 7.55 | 5747461-6 
1 25 Male | A32098-ND@s 9.99 8.33 |5747840-2 9 | Female | A23343-ND§ 11.58 9.65 | 748979-1 25 | Female | A33992-ND$ 8.52 7.10 |5747461-5 
25 | Female |A32124-ND@§ 596 4.47 |5747846-2 1] 9 | Female |A33976-ND@§ 9.96 8.30 |5748979-1 37__| Female |A35160-ND§ 19.14 15.95 |5747462-6 
= a = 25 | Female |A35153-ND@§ 11.37 9.48 | 5748981-1 All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, 
Pas ight oighacarernted cvs Hs im alae All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, without Boardlocks, without Boardlocks, with Standard Mounting Holes 
with Threaded Inserts — RoHS Compliant 9 Female | A23357-ND§ 6.09 5.08 | 747459-2 
9 Male )A32092-ND§ 2.43 2.03 | 5747840-4 9 Female | A33977-ND§ 6.60 5.50 |15745394-2 9 Female | A33993-ND@§ 10.98 9.15 | 5747459-2 
9 | Female Re anDs BBB 280 |O7ATBN A 1 | 25. | Female |A32131-ND§ 9.09 7.58 |5745392-2 9 | Male |A23373-ND$ 6.33 5.28 | 747467-1 
9 | Male Reece 8.01, 2.52 |6747840-3 25 | Male |A35154-NDO 10.02 8.35 |5748865-3 9 | Male |A33994-ND@$ 5.91 4.93 |5747467-1 
: ala et a ay Hee AlL-Plastic .318” (8.08mm) Mount, 15 | Male |A23376-ND§ 6.90 5.75 | 747468-2 
- - without Boardlocks, with Fixed Female Screwlocks 15 Male | A33995-ND@§ 12.54 10.45 | 5747468-2 
9 Female |A35110-NDA 1.40 1.17 |1734348-2 9 Female |A2330-ND§ 361 741817453052 25 Male | A23379-ND§ 9.03 7.53 | 748826-1 
9 | Male |A35113-ND$ 1.42 1.19 ]1734352-1 9 | Female |A33978-ND#§ 744 6.20 |5745905-2 25 | Male |A33996-NDes 8.40 7.00 |5748826-1 
9 Male |A35114-NDA 2.36 1.97 | 1734352-2 1 15 | Female |A33979-ND@§ 8.37 6.98 | 5745396-2 1 25 =| Female | A23365-ND§ 7.29 6.08 | 747461-2 
9 | Male |A35128-NDag 3.23 2.70 |5788792-1 25 | Female |A23341-ND§ 20.16 16.80 | 745997-2 25 _| Female | A33997-ND@§ 6.84 _ 5.70 |5747461-2 
9 | Male |A35129-ND$a 4.01 3.35 | 5788792-2 25 | Female |A32132-ND@s 10.74 8.95 |5745397-2 25. | Female | A23364-ND$ 6.87 5.73 | 747461-1 
9 | Female |A35135-ND§%x 3.98 3.32 |5788796-3 All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, 25 | Female | A33998-ND@$ 6.39 5.33 |5747461-1 
4] 8 Male /A32096-ND§ 3.15 2.63 |5747841-4 without Boardlocks, with Standard Mounting Holes 37 Male | A23378-ND§ 10.80 9.00 | 747470-2 
15 | Female |A32121-ND§ 2.87 2.40 |5747845-4 9 | Female [A23334-ND$ 654 5.45 17451314 37 | Male |A33999-ND@§ 19.59 16.33 | 5747470-2 
15 | Male |A32095-ND$ TAT 6.23 | 8747841-3 1 | 9. | Female |A33980-ND@# 6.09 5.08 | 5745131-1 37_| Female BeseozaDS LBD: NOS, TATE 
15 | Female |A32120-ND$ 2.36 1.97 |5747845-3 25 | Female | A23335-ND§ 14.85 12.38 | 745132-2 37 | Female | A34000-ND@§ 9.81 8.18 |5747462-2 
15 | Female [A35115-ND$ 2.67 2.23 |1734355-1 25 | Female |A33981-ND#§ 13.86 11.55 | 5745132-2 50_| Male [BeSIGINDee S744 19120) | 52000741 
25 Male | A32100-ND§ 5.50 4.59 |5747842-4 Steel, Tin Plated .590” (14.99mm) Mount, Steel, Tin Plated Shell, .454” (11.53mm) Mount 
25 | Female |A32126-ND§ 4.40 3.67 |5747846-4 without Boardlocks, with Threaded Inserts 9 Male | A32142-ND@ 21.45 17.88 | 5745434-8 
25 Male |A32099-ND$ 8.04. 6.70 |5747842-3 9 Male | A32079-ND@§ 21.96 18.30 |5745990-4 9 Female | A35144-ND@$ 20.52 17.10 | 5745438-1 
25 _| Female |A32125-ND¥ 3.93 3.28 |5747846-3 9 | Female | A32083-ND@§ 18.45 15.38 |5745988-4 2 | 2 | Female ee uues B00 <2 18 SLAs e 
25 | Female |A35111-ND$ 1.28 1.08 |1734350-1 9 | Male |A32133-ND@s 17.19 14.33 |5745990-3 15 | Male [Baal eNOS 26.88 21.15 | 5745435-8 
25 | Female |A35112-NDA 3.07 2.57 |1734350-2 , | 15. | Female |A32084-NDes 23.46 19.55 | 5745984-4 fa a ie a soit 
25 Male |A35132-NDA§ 7.31 6.10 |5788794-1 25 Male |A32081-ND@§ 22.41 18.68 | 5745994-4 - - 
25 | Male |A35133-NDpA 13.44 11.20 |5788794-2 25 | Female |A32137-ND@$ 20.01 16.68 |5745992-3 RoHS Compliant § 30 Gold A15y Gold 0 10 Gold + Tin shell 
25 | Female |A35138-ND% 7.65 6.38 |5788800-2 37. | Female |A32085-ND#§ 31.68 26.40 | 5745996-4 + Gold flesh on mating end), a. With Grounding Indents:andistraps: 
2 With Grounding straps (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


2 Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


AMPLIMITE® 
D-Sub Connectors (Cont.) 
No. of Digi-Key Price Each | AMP 
Fig.| Pos. Sex | Part No. 1 25 ‘| Part No. 
25 | Female |A35146-ND@$ 28.41 23.68 | 5745440-1 
2 25 Male |A35148-NDo$ 30.24 25.20 | 5745436-3 
37 | Female )A32145-ND® 36.24 30.20 | 5745441-4 
37 Male | A32143-ND@$ 33.60 28.00 | 5745437-3 
Zinc Plated Shell, .545” (13.84mm) Mount 
9 Male |A32064-ND® 17.13 14.28 | 5205865-1 
9 Female | A1021-ND 19.17 15.98 | 205866-1 
Female | A32065-ND® 18.90 15.75 | 5205866-1 
15 | Female |A32067-ND® 24.36 20.30 | 5205868-1 
25 Male |A1024-ND§ 28.41 23.68 | 205857-1 
2 | 25 Male | A32068-ND§ 26.55 22.13 | 5205857-1 
25 | Female )A1025-NDt 26.70 22.25 | 205858-1 
25 | Female |A32069-ND@t¢ 24.96 20.80 | 5205858-1 
37 Male | A32070-ND@t 27.48 22.90 | 5205859-1 
37 | Female |A1027-ND 36.81 30.68 | 205860-1 
37 | Female |A32071-ND® 34.44 28.70 | 5205860-1 


Steel, Tin Plated Shell, .545” (13.84mm) Mount, 
with Standard Mounting Screws — RoHS Compliant 


9 Male |A35149-ND§ 21.30 17.75 | 5745351-4 
9 | Female |A35150-ND§ 19.05 15.88 )5745112-2 
15 Male |A32066-ND 20.76 17.30 | 5745352-4 
15 | Female |A32151-ND 21.81 18.18 |5745113-2 
2 25 | Female |A32152-ND 25.56 21.30 | 5745114-2 
37 Male |A32146-ND 35.61 29.68 | 5745354-4 
37 | Female |A32153-ND 68.01 56.68 | 5745115-2 
50 Male |A32147-ND 37.80 31.50 | 5745355-4 
50 | Female |A32155-ND 40.59 33.83 | 5745116-2 
50 | Female |A32154-ND 43.62 36.35 | 5745116-1 
Steel, Tin Plated Shell, .545” (13.84mm) Mount, 
with Female Screwlocks 
9 Male |A32149-ND® 33.78 28.15 | 5747197-4 
9 | Female |A34001-ND® 28.05 23.38 | 5747020-2 
9 | Female |A32161-ND® 21.96 18.30 | 5747020-1 
15 | Female |A32157-ND@ 45.06 37.55 | 5747021-2 
25 Male |A32148-ND@ 29.25 24.38 | 5747022-2 
9 | 25 | Female |A32156-ND® 39.03 32.53 | 5745536-2 
50 Male |A23398-ND 47.58 39.65 | 747497-4 
50 Male |A32150-ND® 40.92 34.10 |5747497-4 
50 | Female |A23409-ND 49.20 41.00 | 747193-2 
50 | Female |A32159-ND@ 42.27 35.23 | 5747193-2 
50 | Female |A23408-ND$ 46.08 38.40 | 747193-1 
50 | Female |A32158-ND@$ 39.60 33.00 | 5747193-1 
@ RoHS Compliant § 30) Gold A15yGold 10yGold  f Tin shell 


$ Gold flash on mating end 
2k With Grounding straps 


HDJ-20 All Plastic Jacketed 


Cable Connector 


Use with HDP-20 Crimp Snap-in Contacts 


(sold separately) 


Strain 
Relief 


A With Grounding Indents and Straps 


Standard 
Cord Guard 


No. of Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. |Description Part No. 1 25 | Part No. 
Receptacle A23471-NDt 97 .81_-| 207752-3 
9 /Plug A34002-ND 3.06 2.55 | 5745018-1 
Steel Strain Relief] A23464-ND 19 47 | 61831-1 
No. of | Dim. Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. A Part No. 1 25 _| Part No. 
HDJ-20 Standard Cord Guards - Black Thermoplastic 
9 .234 (5.94) A23465-ND 1.05 88 | 207753-1 
HDJ-20 Squeeze-to-Release Cord Guards - 
Black Thermoplastic 
9 .265 (6.73) A23467-ND 1.56 1.31 | 745002-2 


HD-20 All-Plastic 
Straight Posted with 


228 7 l 
ACTION PIN (6.79) +_| 
No. of Digi-Key Price Each =| AMP 
Pos. Sex | Profile | Part No. 1 25 ‘| Part No. 
With Fixed Female Screwlocks 
A23136-ND 9.93 8.28 |745454-2 
9 Female | Low 
A32054-ND® 8.58 7.15 |5745454-2 
A23137-ND 20.07 16.73 |745458-2 
25 | Female | Low 
A32055-ND® 15.93 13.28 |5745458-2 
37 Female | Low | A32056-ND@ 17.31 14.43 |5745459-2 


@ RoHS Compliant 


Plug Assemblies 


HDJ-20 All-Plastic Plug 
Assemblies with Right-Angle 
Posted Contacts 


Sosn SL 

(25.02) 

Material and Finish: Housing and Post Spacer: Black thermoplastic, 94V-2 
rated Pin Contacts (Posted): Brass, plated Gold flash on mating end, tin-lead 
on solder posts, entire contact nickel underplated 


No. of 
Positions 


AMP 

Part No. 
745001-3 
5745001-3 


Digi-Key Price Each 

Part No. i 25 
A23474-ND 9.48 7.90 
A34003-ND® 8.85 7.38 


9 


@ RoHS Compliant 


HDP-20 
Front Metal-Shell Straight Posted 
with Solder Pins 


Material and Finish: Front Shell: Steel, tin plated Housing: 94\V-0 rated, black 
glass filled polyester Threaded Inserts: Tin plated steel, 4-40 inner thread 
Female Screwlocks: Tin plated steel, 4-40 inner thread Boardlocks: Tin plated 
Phosphor bronze Contacts: Phosphor bronze Plating: Gold over nickel, tin 
plating on solder part 


No. 

of DimA | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos.| Sex | In. (mm) | Part No. 1 25 | Part No. 
37 | Female |.228 (5.79) | A32046-ND 23.58 19.65 | 5747713-2 


50 | Female |.228 (5.79) | A32044-ND 35.91 
With Threaded Inserts 


29.93 | 5747143-2 


9 Female |.206 (5.23) | A32031-ND® 6.45  5.38|5747090-2 
Male |.228 (5.79) |A32052-ND@ 15.90 13.25 | 5786830-1 
15 Female |.228 (5.79) | A23120-ND 9.78  8.15|747141-2 
Female |.228 (5.79) | A32042-ND@ 13.35 11.13 |5747141-2 
95 Female |.228 (5.79) | A32040-ND® 9.54 7.95 |5745925-2 
Male |.228 (5.79) | A32049-ND@ 36.54 30.45 | 5748146-4 
97 Female |.228 (5.79) | A32047-ND® 23.79 19.83|5747714-2 
Male |.228 (5.79) |A32051-ND@ 43.62 36.35 | 5786534-1 
Female |.228 (5.79) | A23123-ND 19.83 16.53|747144-2 
50 | Female |.228 (5.79) | A32033-ND@ 19.83 16.53 |5747144-2 
Male |.228 (5.79) | A32034-ND® 79.11 65.93] 5749892-1 


With Fixed Female Screwlocks 


Female |.206 (5.23) | A35198-ND@t 14.04 11.70] 5745455-2 
9 | Female |.228 (5.79) | A32032-ND@ 9.51 7.93) 5747091-2 
Male |.228 (5.79) | A35197-ND® 13.41 11.18] 5787176-1 
15 Female |.228 (5.79) | A32043-ND® 10.53 8.78) 5747142-2 
Male _|.228 (5.79) | A32053-ND® 16.50 13.75) 5787177-1 
95 Female |.228 (5.79) | A32029-ND® 10.23 8.53] 5745928-2 
Male _|.228 (5.79) | A32050-ND@ 15.09 12.58] 5748146-6 
a Female |.228 (5.79) | A32048-ND@ 16.92 14.10]5747715-2 
Male |.228 (5.79) | A35196-ND® 28.35 —23.63|5750060-1 
50 Female |.228 (5.79) | A23124-ND 23.22 19.35/747145-2 
Female |.228 (5.79) | A32045-ND® 21.39 17.83|5747145-2 
@ ROHS Compliant + Brass Screwlocks 
HD-20 All-Plastic Si 
Straight Posted ra ° 


Material and Finish: Housing: 94V-0 rated thermoplastic, black Threaded 
Inserts: Brass, unplated Female Screwlocks: Brass, nickel plated Pin 
Contacts: Brass or phosphor bronze plated, tin-lead on termination end, with 
entire contact 50 (minimum) nickel underplated 


No.of Dim. A |Digi-Key Price Each | AMP 

Connector Pos.) Sex | In. (mm) |Part No. 1 25 ‘|Part No. 
With Standard Mounting Holes 

Male A23218-NDt 5.07 4.23 ]208006-2 
Female w/Fixed 9 | Female | .125 (3.18) |A23238-ND+ 5.67 4.73 |207826-4 
Famale Screwlock “abs Connector Male A23217-ND$ 4.83 4.03 |208006-1 
15 | Male |.125 (3.18) [A23220-ND+ 6.21 5.18 |208007-2 
Male ‘A23222-NDt 810 6.75 /208008-2 
Digi-Key Price Each | AMP ag [Female] so. ¢g 4g) [A28243-NOt 9.09 7.58 |207828-4 
Sex Part No. 1 25. | Part No. Male A23221-ND$ 7.05 5.88 }208008-1 
With Threaded Inserts Female A23242-ND$ 7.83 6.53 |207828-3 
Male A35163-ND 9.39 7.83 | 1-338309-2 a7 [Female] 495 (9.18) |A23245-NOt 14.67 12.23 |207829-4 
Female | _A35166-ND 11.01 9.18 | 1-338313-2 Male A23223-ND$ 10.38 8.65 |208009-1 
Male A35164-ND 10.02 8.35 | 1-338310-2 50 | Male |.125 (3.18) [A23225-NDt 17.10 14.25 [208010-2 


A35167-ND 10.02 8.35 
Male A35165-ND 8.22 6.85 
Female A35168-ND 11.85 9.88 
With Fixed Female Screwlocks 
Male A35169-ND 11.28 9.40 
Female A35172-ND 11.28 9.40 
Male A35170-ND 13.41 11.18 
Female A35173-ND 77 6.43 
Male A35171-ND 8.52 7.10 
Female A35174-ND 10.23 8.53 


1-338314-2 
1-338311-2 
1-338315-2 


Female 


3-338309-2 
3-338313-2 
3-338310-2 
3-338314-2 
3-338311-2 
3-338315-2 


HD-20 Front Metal-Shell Straight Posted 
with ACTION PIN 


Material and Finish: 


Front Shell: Steel, tin plated Housing: 94V-0 rated thermoplastic, black 
Threaded Inserts: Brass, unplated Female Screwlocks: Zinc Action Pin 
Contacts: Copper alloy duplex plated Plating: 30 gold on mating end, tin- 
lead on Action Pin post surface, with entire contact 50 (minimum) nickel 


With Standard Mounting Holes — RoHS Compliant 


Male 734004-NDt 4.77 3.98]5208006-2 
g | Female) 495 ¢g 19) /A84005-NDt 5.28 4.40 |5207826-4 
Male A34006-ND$ 4.50 3.75 |5208006-1 
Female A32060-ND¢ 4.59 3.83|5207826-3 
Male 434007-NDt 5.82 4.85 |5208007-2 
18 | cemale| °°") {azo061-ND+ 6.27 _ 5.23 |5207827-4 
Male 434008-ND+ 7.59 6.33 /5208008-2 
Female A34009-ND+ 8.52 7.10 |/5207828-4 
2 | tate [12° 19) |asqoto-nog 6.60 5.50 |5208008-1 
Female A34011-ND$ 7.32 _ 6.10 |5207828-3 
Female] 495 3.18) [AS4012-NDt 13.71 11.43 |5207829-4 
37 | Male |”? [a34013-ND$ 9.69 _ 8.08 |5208009-1 
Male_|.170 (4.32) |A35187-ND¢ 72.24 10.20 |5208009-3 
50 | Male |.125 (3.18) [A34014-NDt 15.99 13.33 |5208010-2 
With Threaded Inserts 

A23248-NDt 7.20 6.00]207841-4 

9. [Female |.125 (3.18 
emale | 125 (3.18) | 939 47-NDE 6.87 5.73 [207841-3 


15 | Female | .125 (3.18) |A23250-NDt 10.17 8.48 |745057-4 


underplated Male A23228-NDt 12.75 10.63 |745053-2 
25 | Female |.125 (3.18) |A23252-NDt 15.51 12.93 |745058-4 
Female A23251-ND$ 12.15 10.13 |745058-3 
With Threaded Inserts — RoHS Compliant 

Female A34015-NDt 6.78 5.65 |5207841-4 
Female w/Standard Male w/Threaded — Male w/Fixed 9 | Female | .125 (3.18) |A34016-ND$ 6.39 5.33 |5207841-3 
Mtg. Holes Insert Female Screwlock Male A35188-ND$ 10.26 8.55 |5745051-1 
15 | Female | .125 (3.18) |A34017-ND+ 13.17 10.98 |5745057-4 
Male A34018-NDt 11.91 9.93 |5745053-2 
25 | Female |.125 (3.18) ]A34019-NDt 11.82 9.85 |5745058-4 
DimA | Digi-Key Price Each | AMP Female A34020-NDt 11.37 9.48 |5745058-3 
Sex | In. (mm) | Part No. 1 25 | Part No. 37 | Female |.125 (3.18) |A35191-NDt 18.81 15.68 |5745059-4 

With Standard Mounting Holes — RoHS Compliant With Fixed Female Screwlocks 
Female |.206 (5.23) | A32030-ND 14.07 11.73|5747089-2 9 Male 425 (3.18) A23230-NDt 7.59 6.33 )745071-2 
Female |.206 (5.23) | A32041-ND 16.14 13.45|5747140-2 Female |" “N" |A28255-NDt 6.96 5.80 }745076-4 


t 94V-0 rated thermoplastic black 


Female |.206 (5.23) | A35195-ND 17.28 14.40|5745922-2| 


t 30u gold on mating end + Gold flash on mating end (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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E:: F No. : - Price No. of Dim. A |Digi-Key Price Each |AMP 
Tyco Electronics AMP of Dim. A | Digi-Key Each AMP Pos.| Sex |Inch (mm)|Part No. 1 25 |PartNo. 
Authorized Distributor | wan 120" (3 a our i A a paris Male |.125(3.18) |A23186-NDt 7.29 6.08|747872-8 

ith . ” (3.05mm) Mounting Holes 
AMPLIMITE® 30) ae ear 515 VASES 15. | Female|.125(3.18) |A23213-NDt 6.60 5.50|747299-8 
9 |Female| * ; : Female|.125(3.18) |A23212-ND+ 8.37 6.98 |747299-7 

D-Sub Connect 188 (4.78) | A23150-NDt 6.99 5.83 |745183-7 
u onnectors 15 |Female| .188 (4.78) | A23148-NDt 9.45 7.88 |745185-7 Male |-125(3.18) aero 9.00 C80 Fasene: 

HD-20 All-Plastic Straight Posted (Cont.) 125 (3.18) | A28151-NDt 13.83 11.53 (7451871 pg |Pemale)-125(3-18) ee eno TAD: OO FaSebr8 

25 |Female| .188 (4.78) | A23152-NDt 12.21 10.18 |745187-7 Male ).125(3.18) |A23179-ND 8.04 6.70)745968-7 

No. of Dim. A |Digi-Key Price Each |AMP 188 (4.78) | A23153-ND$ 14.52 12.10 |745187-8 Female|.170(4.32) |A23188-NDt 13.35 11.13|1-745967-0 

Pos. | Sex | In. (mm) /Part No. 125 [Part No. 37 [Female] .188 (4.78) | A23155-NDt 16.98 14.15 |745189-7 Male |.125(3.18) |A23182-NDt 15.54 12.95 |747375-8 

Male | 495 (3.18) A23229-ND$ 7.71 6.43)745071-1 50 |Female| -125 (3-18) | A28156-ND+ 20.22 16.85 |745191-1 37 | Female|.125(3.18) |A23216-NDt¢ 13.98 11.65|747301-8 
9 | Female A23254-ND$ 6.33 5.28 |745076-3 188 (4.78) | A23157-NDt 20.31 16.93 |745191-7 Female|.125(3.18) |A23215-ND¢ 12.51 10.43|747301-7 
a 170 (4.32) a oe oe aaa With .120” (3.05mm) Mounting Holes — With 4-40 Threaded Inserts — RoHS Compliant 
emale | 3 a ~ 
15 (rh 125 (3.18) RoHS Compliant Male |.125(3.18) |A32035-NDt 7.32  6.10/5747871-8 
emale A23257-ND$ 8.94 7.45 |745077-3 
Male |.170 (4.32) |A23232-NDt 10.59 8.83 1745072-4 -125 (3.18) [ASAOAC NDE: §.82 4.85 /5745183-2 Female|.125(3.18) |A34072-NDt 6.93 5.78|5747150-8 
Semester Tad 35 7aOVEA 9 |Female| 188 (4.78) | A34047-NDt 6.54 5.45 |5745183-7 9 | gemate| 125(8 18) [A34073-NDE soni sada leraing? 
Male |.125 (3.18) |A23233 ite 1029 8.58 |745073-1 2 (10-85 STN sui eee Female|170(4 32) |A34074-ND 5.82 485(5747150-9 
a5 | Male |.126 (3.18) De ; : : 15 |Female| .188 (4.78) | A34048-NDt 8.82 7.35 |5745185-7 emale|-170(4.32) : : 
Female A23260-ND$ 9.51__7.93 |745078-3 Male |.125(3.18) [A34075-NDt 6.84 5.70|5747872-8 
Female] 170 4a) [ROBES i149 10 40 745078 125 (3.18) | A34049-NDt 10.11 8.43 |5745187-1 
emale |.170 (4.32) + : E ; : 15. | Female|.125(3.18) |A34076-NDt 6.18 5.15|5747299-8 
Female | 125 (3.18) |A23265-NDt 15.39 12.83 |745079-4 25 |Female| “188 (4.78) | A84050-NDt ipee 20 atae ad 
= = = 188 (4.78) | A34051-ND: 9.30 7.75 |5745187-8 Female|.125(3.18) |A34077-ND$ 6.18 5.15/5747299-7 
37 | Male A23236-NDt 19.56 16.30 |745074-4 (4.78) + 
remaie|"17° (422) |a>son6-ND# desi aaGelTeree 427 (10.85) | A35176-NDt 12.24 10.20 |5745187-3 Male |.125(3.18) [A34078-NDt 8.40 7.00|5745968-8 
With Fized Fémble Sorewicoks'— ROHS Compliant 37 Iremale| 125 (3-18) ]A34052-NOt 15.15 12.63 |5745189-1 Female|.125(3.18) |A34079-NDt 8.79 7.33|5745967-8 
Male A34021-NDt 735 613 57450712 188 (4.78) | A34053-ND+ 15.87 13.23 |5745189-7 25 | Male |.125(3.18) |A34080-ND+ 7.50  6.25|5745968-7 
f ( 125 (3.18) | A34054-NDT 18.90 15.75 ]5745191-1 Female|.125(3.18) |A34081-ND+ 7.32 6.10/5745967-7 
Female] 495 (3.19) |A34022-NDt 6.72 5.60 /5745076-4 50 |Female oe v4 7a) |agd0ss ND son obiignlEneiai 125(3. ; 5 
g | Male |" [asdo23-NDg 7.20 6.00|5745071-1 188 (4.76) [BSAS SNOT Z 2 Female|.170(4.32) |A34082-ND+ 9.78 8.15|1-5745967-0 
Female A34024-ND$ 5.91  4.93|5745076-3 With Clinch Nuts Male |.125(3.18) |A34083-NDt 44.52 12.10|5747375-8 
Male | 479 (4.30) [AS4025-NOt 7.35 6.13 /5745071-4 125. (3-16) eee 906° 59 C7190 37_| Female) .125(3.18) |A34084-NDt 13.08 10.90|6747301-8 
Female |” 82) |asoogo-nDe 756  6.30/5745076-6 9 |Female 125 (3.18) | A23164-NDt 9.09 7.58 |747190-2 ; ¢ 
: d “108 4478) (oe ig andi aa Parebe Female|.125(3.18) |A34085-ND+ 11.70 9.75|5747301-7 
Femala PRS; 921 7.68 /5745077-4 With Retention 4-40 Inserts (for .062” [1.58mm] PCB) 
Female |.125 (3.18) |A34027-ND$ 8.34 6.95 |5745077-3 45 |Female| 125 (3.18) | A23158-NOt 10.95 9.13 |745820-1 
ae lias 435189-ND+ gays cele leyaso798 “125 (3.18) | A23159-ND$ 10.50 8.75 |745820-2 15. | Female|.125(3.18) |A23200-NDt 8.64 7.20|2-747707-0 
Female 170 (4.32) A35192-NDt 990  8.25|5745077-6 95 |Female 125 (3.18) | A23161-ND+ 15.90 13.25 |745886-1 25 | Male |.125(3.18) )A23175-NDt 10.08  8.40|2-747704-0 
Male || [A34028-NDt 9.87 8.23/5745072-4 125 (3.18) | A23162-ND$ 18.72 15.60 |745886-2 37. | Female].125(3.18) |A23202-ND+ 24.69 20.58 |2-747709-0 
Male A34029-NDt 10.29 8.58 |5745073-2 37 |Female| .125 (3.18) | A23167-NDt 17.97 14.98 |747315-1 With Retention 4-40 Inserts (for .062” [1.58mm] PCB) — 
Female] jo¢ (3.18) A34030-NDt 10.32 8.60 |5745078-4 With Clinch Nuts — RoHS Compliant RoHS Compliant 
Male A34031-ND$ 9.60 8.00 )5745073-1 125 (3.18) | A34056-NDt 8.49 7.08 |5747190-2 9 | Male |.126(3.18) [A32068-NDt 6.33 5.28 |2-5748003-0 
2 pe ae pa ae eaeaes 9 |Female| 125 (3.18) | A34057-ND$ 8.43 7.03 |5747190-1 Female|.125(3.18) |A32036-ND+ 6.90 5.75 |2-5747706-0 
; : 188 (4.78) | A34058-NDT 10.29 8.58 |5747190-4 15. | Female|.125(3.18) |A34086-ND+ 7.44 6.20|2-5747707-0 
Female |.170 (4.32) |A34033-ND 11.67 9.73 |5745078-5 125 (3.18) | AB4059-NDE 1099 ase ls7aseo0a 
Male A35190-ND¢ to6a  9.9015745073-3 15 |Female| “|<? ‘> ; : Male |.125(3.18) |A34087-NDt 7.14 5.95|2-5747704-0 
; E 125 (3.18) | A34060-ND$ 9.81 8.18 |5745820-2 25 
Female | 125 (3.18) |A34034-NDt 1440 12.00 |5745079-4 125 (3.18) |AS4064-NDF Tay een le7AcsaS Female|.125(3.18) |A32037-ND+ 8.22 6.85 |2-5747708-0 
qi g 25 |Female| © . = ‘4 ! | 
37 | Male | 479 (4.99) |AS4035-NDT 19.23 16.03 |5745074-4 "125 (3.18) | Ag4060-NDE 45.08: aoa leracase 37_[Female.125(3.18) [A34088-NDt 13.35 11.13 |2-5747709-0 
male Baw a on Pan ae uet 37 |Female| 125 (3.18) | A34063-NDt 12.93 10.78 |5747315-1 With Fixed Female Screwlocks 
emale | . 4 | x # )~ = em . 
0 east a7 a2 a Dee ee eee | ¢ 00a gold on maling end. + Gold fash on mating end g._| Female) 125(3.18) |A23192-NDg 9.33 7.78|1-747150-3 
10 2S: : Female|.170(4.32) |A23194-ND+ 11.07 9.23/1-747150-6 
+ 30y gold on mating end + Gold flash on mating end . Female|.125(3.18) |A23196-NDt 7.68 6.40/1-747299-4 
HD-20 Front Metal-Shell ne 3) (ei) 15 | Male |.170(4.32) |A23174-NO+ 8.79 7.33|1-747872-6 
HD-20 Full Metal-Shell Straight Posted Female|.170(4.32) |A23197-NDt 8.82 7.35/1-747299-6 
Straight Posted Material and Finish: Shell: Steel, tin plated 25 | Male |.125(3.18) )A23169-NDt 15.90 13.25|1-745968-4 
Housing: 94V-0 rated thermoplastic, black 5 ee 7 

Material and Finish: Shell: Steel, tin plated Threaded Inserts: Brass, unplated Female Screw- 37, [Female).170(4.92) Best SecNOit 28:10. 19.25 [17473016 
: x i locks: Zinc Pin Contacts: Brass or phosphor With Fixed Female Screwlocks — RoHS Compliant 

Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black h intsdtinclead Gh lartuisath Pp ‘ p ith 

i “ ronze plated, tin-lead on termination end, wi 7 F ‘a 

A Hae ete i. alas entire contact 50y (minimum) nickel underplated + Female Male |.125(3.18) |A32057-ND+ 8.01 6.68 }1-5747871-4 

ae : aH ontermination ia , bs ia a Pe Female|.125(3.18) |A32059-ND+ 6.78 5.65|1-5747150-4 

contact 50h {Mminimum) nlekel underplate ema No. of Dim. A Digi-Key Price Each Male |.125(3.18) |A34089-ND 6.36 5.30|1-5747871-3 
Pos.| Sex |Inch (mm)|Part Ni 1 25 |PartN 9 

No. Price ‘os. | Sex | Inch (mm)/Part No. art No. Female|.125(3.18) |A34090-ND+ 6.48 5.40|1-5747150-3 

of Dim. A | Digi-Key Each AMP With Standard Mounting Holes Female|.170(4.32) |A34091-ND+ 7.83  6.53|1-5747150-6| 

Bass [eSexa [ins (min) [RariNo? )__£3) [210.0 Male |.125(3.18) |A23183-NDt 4.71 3.93|747871-2 Male |.170(4.32) |A34092-NDt 6.63 5.53|1-5747871-6 

Without Grounding Indents Female|.170(4.32) |A23207-NDt 11.55 9.63 /747150-4 Female|.125(3.18) |A34093-NDt 6.60 _5.50|1-5747299-4 
9 | Male | 125 (3.18) | A23139-ND$ 5.40 4.50 |745182-2 Female|.125(3.18) |A23211-NDt 7.95  6.63|747299-2 15 | Male |.170(4.32) |a34094-NDt 750  6.25/1-5747872-6 
25 | Male | .125 (3.18) | A23140-ND 9.03 7.53 ]745186-2 Male |.170(4.32) |A23185-ND+ 5.67 4.73/747872-4 Female|.170(4.32) |A34095-ND+ 7.59  6.33|1-5747299-6 
Without Grounding Indents — RoHS Compliant Male |.125(3.18) |A23177-NDt 7.35 6.13|745968-2 Male |.125(3.18) |A34096-NDt 9.06 7.55|1-5745968-4| 
2 | Mae | 125 ¢.12) SEES ba kS0 ASS 25 | Female|.125(3.18) |A23203-NDt 10.23 8.53|745967-2 Female] 125(8.18) |A34097-NOt Get sels i etabagr 
25 | Male | .125 (3.18) | A34038-ND¢ 8.43 7.03 |5745186-2 Male [1700 32) ea 8.70 _7:25 7459684 Male |.125(3.18) |A34098-ND+ 8.37 6.98 /1-5745968-3 
eyeeenaae ee 37 | Male |125(3.18) |A23181-NDt 12.27 10.23|747375-2 25 | wate | 170(4.32) |A34099-ND+ ibis Fa0lttericoae 
With Standard Mounting Holes — RoHS Compliant Male |.170(4.32) |A35177-ND+ 10.47 8.73|1-5745968-5 
g | Male 125 (3.18) | A23141-NDt 6.36 5.30 |745410-1 Female|.125(3.18) |A32038-NDt 4.56 — 3.80/5747150-2 Female|.170(4.32)|A34100-NDt 849 7.08 1-5745967-6 
188 (4.78) | A23142-NDt 8.16 6.80 |745410-7 Male |.125(3.18) |A34064-ND+ 4.44 3.70/5747871-2 Female|.170(4.32) |434101-NO$ 1032 9.60 11-5745967-5 
os | Mate |-125 (3-18) [A28143-NDt 7:38 6.15 |745412-1 Female|.170(4.32) |A34065-NDt 10.80 9.00|5747150-4 7 | ematel 170(430) In@Aa gO Gade GEEISTATADIA 
188 (4.78) | A23144-NDt 11.37 9.48 |745412-7 — — ere — = a With Retention 4-40 Screwlocks (for .062” [1.58mm] PCB) 

37_| Male | 125 (3.18) | A23145-NDt 17.94 14.95 |745413-4 oe aie Faerie poi calorie 25 | Male |.125(3.18) [A23187-NDt 17.82. 14.85|748027-1 

50 | Male | °125 (3-18) | A23146-NOt 22.05 18.38 |745414-1 oars, : : With Retention 4-40 Screwlocks (for .062” [1.58mm] PCB) — 

Female|.170(4.32) |A35182-NDt 13.89 11.58|5747299-4 
188 (4.78) | A23147-NDt 20.04 16.70 |745414-7 RoHS Compliant 
Wisi Grecian Indante= Relig Gomciiani Male |.125(3.18) [A34068-NDt 6.90 5.75|5745968-2 
g Pp Female] 125(3.18) |A34069-NDT 547 “98 67486679 9 |Female].125(3.18) |A35184-NDt 9.24 _7.70|5750678-1 
9 | Male | 125 (8-18) | A34039-NDt 6.00 5.00 |5745410-1 Male | 470(4.32) |434070-ND+ Gig ieee RPasesid ag | Male |.125(3.18) [A95179-NDF 11.67 9.73|5748026-1 
188 (4.78) | A34040-NDt 10.59 8.83 |5745410-7 Female| 170(4.32) |A35181-NDtoe saad « veda laasonra Female|.125(3.18) |A35185-NDt 10.74 8.95|5787683-1 
25 | Male | 122 (3-18) | A34041-NDt 6.90 5.75 |5745412-1 Male |.125(3.18) |A34071-ND+ 11.46 9.55|5747375-2 og, | Male |-125(3.18) eau ROT 11.01 9.18 /5748027-1 
188 (4.78) | A34042-NDt 10.62 8.85 |5745412-7 Female|.125(3.18) |A32039-ND+ 13.14 10.95 [5747301-2 Female|.125(3.18) (BSo18S:NDiiix: 11.10 9.25 6748612-1 
37 | Male | 125 (3.18) | A34043-NDt 16.77 13.98 |5745413-1 With 4-40 Threaded Inserts g7_| Male |-125(3-18) Ago B0:NDTy 12.63 10.63 /6787686+1 
50 | Male | 125 (8-18) | A34044-NOt 20.61 17.18 |5745414-1 .125(3.18) |A23209-NDt 7.17 §.98|747150-8 Female|.125(3.18) |ASS186-ND Ta 16.95 14.13 6787685-1 
188 (4.78) | A34045-NDt 25.98 21.65 |5745414-7 Female 195 (3.16) |4A23208-ND# 6.69 5.58|747150-7 +30p gold on mating end Gold flash on mating end 
* See Drawing for Dimension 
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= Mtg. | Digi-Key Price Each | AMP No. of Mtg. | Digi-Key Price Each | AMP 

* Tyco Electronics AMP Sex | Meth. | Part No. 125 | PartNo. Pos. | Sex | Meth. | Part No. 1 25 | PartNo. 
aRharesa DI LABLESE Male | 1 | A34105-ND 1.63 1.36 | 205206-9 Male | 1 | A31889-ND 1.82 1.52 | 207464-7 
Female| 1 | A34106-ND 1.45 1.21 | 205205-7 25 |Female| 1 | A1035-ND 119 99 | 207463-1 
AMPLIMITE® Male | 4. | aa4to7-ND 147 123 | s205008-4 Female| 2 | A31917-ND 4.67 3.90 | 207516-5 
D-Sub Connectors 25 |Female} 1 | A34108-ND 1.25 1.05 | 5205207-1 37 | Male | 1 | A31890-ND 2.31 1.93 | 205210-7 
‘ Female} 2 | A35200-ND 16.62 13.85 | 207516-6 Female] 2 | A34113-ND 7.20 6.00 | 5207661-3 
HDP-20 Zinc and ay | Male | 1 | As4t09-ND 231 1.93) 205210-8 Male | 1 | A31891-ND 6.30 5.25 | 1658641-1 
Tin Plated Metal Shell Female] 1 | A34110-ND 231 1.93 | 205209-7 50 | Female) 1) A31893-ND 2.85 2.38 | 1658640-1 
Crimp Type Pins and Sockets sp | Mae [1 [agent no s7are anil eeaRai ren | 2 | A35231-ND : 0g 8.70 | 5745884-1 

Sold Separately Female| 1 | A34112-ND 279 2.33 | 1658640-2 in Plated Shell With Grounding indents 

fated Wetmoplenie, Siack Mounting Hols: Stingers: 120 Tis Plata ae ili reese ines lies | > er jue | eae 
(3.05mm) pine Clinch Nut: 4-40 threads with self-locking Male | 1 | A31887-ND 1.49 1.25 | 205204-8 Male | 2 (Baicone Holl 982. | 1bbeee) 
feature Mounting Method: 1: Standard; 2: Clinch Nut 9 Female} 1 A1031-ND 95 80 | 205203-3 15_| Male 1 A1039-ND 1.19 99 | 205206-3 
TE Wig. | Big Ray FAGSERO WANE Male | 2 | A35199-ND 12.60 10.50 | 1658642-2 o5 | Male | 1 | A1040-ND 1.04 88 | 207464-2 
Past Meth. | Part No. 1 25 | PartNo. Female| 2 | A31921-ND 491 4.09 | 1658643-1 Male | 2 | A31918-ND 6.12 5.10 | 5745036-2 
Zinc Plated Shell Male | 1 | A31888-ND 1.95 1.63 | 205206-8 37_| Male | 2 | A31919-ND 618 5.15 | 745135-4 
Male | 1 | A31886-ND 114 96 | 205204-9 15 |Female}| 1 | A1033-ND 1.03 86 | 205205-2 Male | 1 | A1041-ND 2.00 1.67 | _205210-3 
9 |remale} 1 | a34104-No 1.31 1.09 | 205203-8 Female} 2 | A31922-ND 474 3.95 | 1658644-1 50 | Male | 1 | A31892-ND 214 1.78 | 1658641-2 


HDP-20 Pins and Sockets 


Material: Pin: Brass — Phosphor bronze per QQ-B-750 


Plated: A: Select — Gold flash over nickel on entire contact, with additional 30 gold on 
mating end; B: Duplex — 30y gold on mating end, tin-lead on termination end, with entire 
contact nickel underplated; C: Gold flash over nickel on entire contact; D: Duplex — Gold 
flash on mating end, tin-lead on termination end, with entire contact nickel underplated 
E: Duplex — 30 gold on mating end, tin on termination end, with entire contact nickel 
underplated; F: Duplex — Gold flash on mating end, tin on termination end, with entire 


contact nickel underplated 


Without Insulation 
Support 


Crimp Type Pin Diameter: .040” (1.02mm) 


Socket 


With Insulation 
Support 


Socket 


Ins. Dia. Cont.| Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape & Reel | AMP 
Desc. AWG In. (mm) Fin. | Part No. 10 100 | Part No. Part No. 100 500 Part No. Pricing / 10,000 | Part No. 
With Insulation Support 

Pin 28-24 .040 (1.02) A_ | A1630-ND@ 2.39 16.67 66507-9 A1630CT-ND® 14.34 59.75 | A1630TR-ND® 64.53/M 66507-3 
Socket | 28-24 .040 (1.02) A | A1632-ND 2.65 18.53 66505-9 A1632CT-ND® 13.04 54.33 | A1632TR-ND@ 58.68/M 66505-3 

Pin 28-24 .040 (1.02) E fe = = = A31909CT-ND® 8.92 37.18 | A31909TR-ND@ 40.15/M 1658540-4 
Socket | 28-24 .040 (1.02) E |e = = _ A31906CT-ND® 11.68 48.66 | A31906TR-ND® 58.40/M 1658538-2 

Pin 28-24 040 (1.02) C | A23004-ND® 2.19 15.31 1-66507-0 A23004CT-ND® 11.92 49.65 | A23004TR-ND® 53.63/M 66507-4 
Socket | 28-24 .040 (1.02) C | A23003-ND® 2.43 17.01 1-66505-0 A23003CT-ND® 16.30 67.91 | A23003TR-ND@ 73.35/M 66505-4 

Pin 28-24 .040 (1.02) F | A31904-ND@ 2.07 16.52 1658540-2 | A31904CT-ND® 7.47 31.13 | A31904TR-ND® 33.62/M 1658540-1 

Pin 28-24 .060 (1.52) A |— = = = A23027CT-ND® 9.77 40.73 | A23027TR-ND® 43.99/M 66683-2 
Socket | 28-24 .060 (1.52) A_ | A23031-ND@ 3.99 27.87 66683-4 A23031CT-ND® 18.47 76.96 | A23031TR-ND® 83.12/M 66683-2 

Pin 28-24 .060 (1.52) E |e = = = A31908CT-ND® 22.93 95.54 | A31908TR-ND® 103.19/M 5066682-9 

Pin 28-24 .060 (1.52) F ie = _ _ A31907CT-ND® 12.84 53.50 | A31907TR-ND@ 57.78/M 5066682-6 

Pin 26-22 .050 (1.27) A_ | A24209-ND@ 2.43 17.00 745254-6 A24209CT-ND® 15.26 63.59 | A24209TR-ND® 68.68/M 745254-2 
Socket | 26-22 .050 (1.27) A_ | A23722-ND® 2.65 18.53 745253-6 A23722CT-ND® 21.68 90.35 | A23722TR-ND@ 97.58/M 745253-2 

Pin 26-22 .050 (1.27) E | A31903-ND@ 2.53 20.22 1658544-1 A31903CT-ND® 25.95 108.11 | A31903TR-ND® 116.77/M 1658544-2 
Socket | 26-22 050 (1.27) E | A31902-ND@ 2.75 22.04 1658543-1 A31902CT-ND® 20.32 84.66 | A31902TR-ND@ 91.44/M 1658543-2 
Socket | 26-22 050 (1.27) Cc ia = = _ A23036CT-ND® 22.17 92.38 | A23036TR-ND@® 99.77/M 745253-3 

Pin 26-22 050 (1.27) F io _ = — A31924CT-ND® 12.84 53.50 | A31924TR-ND@ 57.78/M 1658544-3 
Socket | 26-22 050 (1.27) F io = = = A31901CT-ND® 21.64 90.18 | A31901TR-ND® 97.39/M 1658543-3 

Pin 24-20 .060 (1.52) A_ | A1679-ND@ 2.14 19.20 66506-9 A1679CT-ND® 9.70 40.40 | A1679TR-ND® 43.64/M 66506-3 
Socket | 24-20 .060 (1.52) A_ | A1680-ND® 2.27 20.33 66504-9 A1680CT-ND® 14.99 62.48 | A1680TR-ND@ 67.48/M 66504-3 

Pin 24-20 .060 (1.52) E | A31910-ND@ 2.48 19.83 1658539-3 | A31910CT-ND® 8.60 35.81 | A31910TR-ND® 38.68/M 1658539-1 
Socket | 24-20 060 (1.52) E | A31905-ND@ 2:75: 22.04 1658537-4 | A31905CT-ND® 9.81 40.89 | A31905TR-ND® 44.16/M 1658537-3 

Pin 24-20 .060 (1.52) C | A1008-ND® 2.19 19.58 1-66506-0 A1008CT-ND® 14.30 59.56 | A1008TR-ND® 64.33/M 66506-4 
Socket | 24-20 060 (1.52) C | A1009-ND® 2.32 20.73 1-66504-0 A1009CT-ND® 9.21 38.39 | A1009TR-ND@ 41.46/M 66504-4 

Pin 24-20 .060 (1.52) F | A31911-ND@ 1.80 14.43 1658539-4 | A31911CT-ND® 7.94 33.10 | A31911TR-ND@® 35.75/M 1658539-2 

Without Insulation Support - RoHS Compliant 

Socket | 28-24 .068 (1.73) A |— _ = _ A23055CT-ND 41.97 174.86 | A23055TR-ND® 188.86/M 205311-3 

Pin 24-20 .068 (1.73) A |— = = = A23017CT-ND 18.23 75.95 | A23017TR-ND@® 82.03/M 205202-2 
Socket | 24-20 .068 (1.73) lem) — = _ — AS5805CT-ND 21.81 90.89 | A5805TR-ND@ 98.16/M 205201-6 

Pin 22-18 .068 (1.73) A |— = = — A5802CT-ND 18.58 77.40 | A5802TR-ND® 83.60/M 745229-2 
Socket | 22-18 .068 (1.73) A | — — = _— A5804CT-ND 16.35 68.11 | A5804TR-ND@ 73.57/M 745230-2 
Socket | 22-18 .040 (1.02) C | A35203-ND® 7.22 57.73 745230-7 A35203CT-ND 28.87 120.30 | A35203TR-ND® 129.93/M 745230-5 

Pin 22-18 .068 (1.73) E j- _ = = A31923CT-ND 14.74 61.41 | A31923TR-ND@ 66.33/M 1658541-1 
Socket | 22-18 .068 (1.73) E i = = = A31900CT-ND 21.91 91.30 | A31900TR-ND@® 98.61/M 1658542-2 

@ RoHS Compliant 
Digi-Key Price AMP 

Description Part No. Each Part No. 

Crimp Tool for D-Sub Contacts with Die A9990-ND 145.50 58448-2 

Die Set for D-Sub Contacts, use with A9996 A9814-ND. 111.00 58448-3 

PRO-CRIMPER III Hand Tool without Die A9996-ND 66.00 354940-1 

PRO-CRIMPER II/IIl Repair Kit A34584-ND 51.00 679221-1 

Pin Insertion/Extraction Tool for Snap-In Contacts A1010-ND 5.40 91067-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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=TycoElectronics Mmm AMPLIMITE® D-Sub Connectors 


Authorized Distributor 


he Contact Post Digi-Key Price Each AMP 
HDP 20 Solder Post Description Finish Length* Part No. 10 100 Part No. 
Pins and Sockets Socket A 125” (3.18mm) A31913-ND@ 61 49 5-745288-5 
Stabilizer Stabilizer Pin A 188” (4.78mm) A35204-ND¢@ 54 43 5-745287-4 
Pin A -427” (10.85mm) A23058-ND 43 -30 745287-8 
Pin A 427” (10.85mm) A34115-ND@ 70 49 4-745287-7 
Socket A 427” (10.85mm) A31914-ND@ 61 49 5-745288-8 
.025” (0.64mm) Square Posted, Snap-in, Precision Formed Socket B 427” (10.85mm) A34116-ND@ 70 49 7-745288-2 
Pin Diameter: .040” (1.02mm) 
Material: Pin: Brass Socket: Phosphor bronze Plated: A: Duplex plated Pin A 651” (16.54mm) LSCANICANIDK 2 70 49 5-745287-0 
30p gold on mating end with entire contact 50) minimum nickel underplated; Socket A .651” (16.54mm) A31912-ND@ 61 49 5-745288-1 
B: Duplex plated gold flash on mating end with entire contact 50 minimum 
nickel underplated * Length of post extending from rear of HDP-20 metal-shell Connector + RoHS Compliant 


HDP-20 Solder Cup Type 
Pins and Sockets 


Pin Diameter: .040” (1.02mm) 


Material: Pin: Brass per MIL-C-50 Socket: Phosphor bronze per QQ-B-750 
Finish: Selective gold, 30y gold over 50p nickel 


HDE-20 IDC Discrete Wire Type, 
Metal/Plastic Shell 


Socket 


Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Description Part No. 10 100 Part No. Pricing 10,000 


Pin, 18 AWG MOHAN 5.96 36.69 | — a Material and Finish: Metal Shell: Steel, tin plated Insert: 94V-0 
A1028CT-ND 2.63 24.32 A1028TR-ND 109.42/M rated thermoplastic, black Contacts: Phosphor bronze 
B1022- ND 355 31.79 | — 7 Plastic Housing: 94V-0 rated th lastic, black Contacts: Phos- 
Socket, 18 AWG A1029CT-ND 3.68 33.95 | A1029TR-ND 152.77/M Se egen e Heep ene Gan comacee nos 


phor bronze 

Contact Finish: Duplex plated; A: 30 gold on mating end, tin-lead 
on termination end, with entire contact nickel underplated; B: Gold 
flash on mating end, tin-lead on termination end, with entire contact 
nickel underplated 


Pin Insertion/Extraction Tool 


for Snap-In Contacts NOON) 5.40/1 a _ 


HDP-20 HDE-20 Socket No. of Cont. | Digi-Key Price Each | AMP 
. Pos. | Sex | Fin. | Part No. 1 25 | Part No. 
nnector Pin 
Co ecto Ss Interchangeable Contacts, Metal Shell for 30-26 AWG Wire — RoHS Compliant 
Ins. Dia. | Amp Precision Formed Crimp Snap-In Precision Formed Male | A | A31965-ND 3.54 2.95 | 1-745492-7 
224 40 (1.08 jens p= a ee oe Material: Phosphor bronze 9 |Female| A | A31973-ND 4.38 3.65 | 1-745491-6 
f A eS — e091 —+| Finish: Duplex plated 30p gold on 15. | Male | A | A31967-NO 6.06 5.05 | 1-745494-7 
24-20 | .060 (1.52) 1658539-5 575 (14.61) mating end, tin-lead on termination end, Female} A | A31976-ND 10.44 ~— 8.70 | 1-745493-6 
with entire contact nickel underplated Male A. | A31969-ND 7.41 6.18 | 1-745496-9 
Material: Brass Wire Size: 22-18 AWG 25 |Female| A | a31978-ND 8.01 6.68 | 1-745495-7 
Finish: Duplex plated 10y minimum gold in the mating area, 30p1 min. Insulation Diameter: Single Wire: Male | A_ | A31972-ND 11.31 9.43 | 1-745498-6 
tin in the termination area, all over 300 minimum nickel underplating -075" (1.91mm), Two Wire: .054” Socket 37 Female] A | A31981-ND 13.71 11.43 | 1-745497-6 
1.37 
4 5 ( mn) Metal Shell for 26-22 AWG Wire 
Cut Strip Strip — - — 
Digi-Key Pricing | Tape & Reel* | AMP Digi-Key Cut Strip Pricing AMP Male | A | A31930-ND@ 4.31 3.60 | 1-745492-8 
Part No. 100 500 | Pricing/10,000| Part No. Baru NO! 100 500 BerNG] Female | A | A31931-ND® 4.26 3.56 | 1-745491-7 
A23002CT-ND 95.95 399.79 745270-2 9 Male B_ | A31929-ND® 3.18 2.65 | 2-745492-0 
A31915CT-ND 9.99 41.61 44.95/M 1658539-5 RoHS Compliant Female| B | A31975-ND@ 441 3.43 | 1-745491-8 
A31916CT-ND 8.34 34.74 37.52/M 1658540-3 A34149CT-ND 101.70 423.76 1-745270-1 ia ‘ ee ae ae Hee 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. A34119TR-ND 4576.64/10,000 1-745270-1 15 | wale | B | A31968-NDe 792 6.60 1-745494-6 
Female | B | A31977-ND@ 8.79 7.33 | 1-745493-5 
Male A | A31933-ND@ 6.03 5.03 | 1-745496-7 
HD-20 Solder Cup HD-22 Front Metal-Shell og [Female | A | A31994-ND@ 9.36 7.80 | 1-745495-8 
H bs} A 5 a 
Connector comes complete with pins and Straight Posted bi : sae ans ne poe peat 
sockets. Accepts 20 AWG or smaller solid or » Shell: steel, tin plated male DS, z 7745495- 
stranded wire. Estee) un 'p ; Male | A | A1048-ND 9.87 8.23 | 745498-2 
* Housing: 94V-0 rated thermoplastic, black Male A | A31935-NDe 771 6.43 | 1-745498-5 
Material and Finish: Shell: ¢ Pin Contacts (Posted) Brass: 30y” gold on mating end, tin-lead, 37 és ; 
Steel, tin or zinc plated Insert: 94V-0 rated with entire contact 50 minimum nickel underplated diosa ae ELK BS G88) ALaOOT 9 
ety oer ee H pr Female | B | A35212-ND@ 17.58 14.65 | 1-745497-7 
ermoplastic, black Contacts: Phosphor 
bronze; duplex plated with gold flash on Metal Shell for 22-20 AWG Wire — RoHS Compliant 
mating end, tin-lead on solder cup, with ft ao Male | A ] A31966-ND 4.29 3.58 | 1-745492-9 
entire contact nickel underplated . (11.91) 9 |Female | A | A31974-ND 4.77 3.98 | 1-745491-9 
Nolet DighKey Price Each |AMP a { o5 | Male | A | A31970-ND 12.54 10.45 | 2-745496-0 
Pacll|isexme (artine: 1 25 | PartNo. | | Female | A | A31979-ND 11.10 9.25 | 1-745495-9 
7 . -125 (3.18) 5 ji, 
in plated Shall (3.18) Plastic Shell for 26-22 AWG Wire 
Male A | A31937-ND@ 5.40 4.50 | 745203-9 
Mal A32507-ND@ 3.39 2.83 | 5-747904-2 
9 fo ; Female | A | A31938-ND® 645 5.38 | 745201-7 
Female | A32510-ND@ 2.94 2.45 |5-747905-2 A 9 | wale | B | a95210-NDe 654 5.45 | 1-745903-1 
479 : : 
ie Male | A32503-ND® 2.94 2.45 | 5-747908-2 . - (12.17) Female | B | A35211-ND@ 6.03 5.03 | 745201-9 
Female | A32504-ND@ 5.25 4.38 | 5-747909-2 Y t Male A | A31939-ND® 7.65 6.38 | 745207-7 
25 _| Female | A32508-ND@ 4.80 4.00 |5-747913-2 LD~J | a 15 |Female|_A | a31940-ND@ 4.86 4.05 | 745205-7 
Male | A2046-ND 6.39 5.33 1747916-2 - Male A | A31941-ND® 10.50 8.75 | 745211-7 
Female | A | A31942-ND@ 6.90 5.75 | 745209-7 
37 Male | A32506-ND® 6.15 5.13 | 5-747916-2 Male A) A2006-ND 1434.11.95 17452152 
4 7 7 Digi-Key Price Each AMP a 7 iy 
Female Ageia 7.56 6.30 |5-747917-2 Pall eee : peu ieee 37 | wale | A (Retemeinne 4a.age -Ad08 (74681 5-7 
Zinc Plated Shell 4-40 Threaded Inserts RoHS Compliant 
9 | Male [A2SICeiNe est ese aes 15 | Male | A23071-ND tet 13.43 | 749798-1 SpE SESE 
15 | Male (Z2ciitOaNE 3.93 9.28 | 747908-4 15 | Male | A31928-ND@ 15.81 13.18 | 5749798-1 Description PartNo. Each | Part No. 
eS Male | A32505-ND@ 4.08 3.40 | 5-747912-2 26 | Female | A23073-ND 20.61 17.18 | 749030-1 Manual Pistol Grip Tool for Metal anti éaoe | Sa074e 
Female | A23112-ND 7.08 5.90 |747913-4 26 | Female | A31964-ND® 18.48 15.40 | 5749030-1 and All-Plastic Shell Connectors " 
Head Assembly Tool tor 
37_| Male | A23113-ND 8.22 6.85 |747916-4 62 | Female | A31963-ND@ 30.78 25.65 | 5747786-6 D-Sub IDC Connectors A2032-ND 207.90 | 58063-2 
RoHS Compliant @ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Series 109 Connectors for Crimp, 


Snap-In Contacts 


Class G steel shell has cadmi 


(Per MIL-C-24308 Qualified Connectors) 
ium plating per ASTM-B633. 


* Pins and Sockets Sold Separately * Only use sockets for Series 


109 Connectors 


HDP-22 Pins and Sockets 


CRIMP TYPE: 
Pin Diameter: .030” (.76mm) 


MATERIAL: 

Pin: Brass Socket: Phosphor bronze 

Finish: 30 Gold: Duplex plated 30y gold on mating 
end, tin-lead on crimp barrel, with entire contact nickel 


rete = underplated Gold Flash: Duplex plated gold flash 
ae Sex Dial fey 1 EES coh ee on mating end, tin-lead on crimp barrel, with entire Pin Socket 
Ci = ~ contact nickel underplated 
rimp Type 
Male A2150-ND 4.20 3.50 205162-1 ae ae 
2 Female A2155-ND 4.20 3.50 | 205161-1 a Digi-Key Pricing AMP 
Male A2151-ND 4.89 4.08 205164-1 Description Part No. 10 100 Part No. 
15 Female A2156-ND 10.53 8.78 205163-1 Pin (22-28 AWG), 30 Gold A31954-ND 1.97 15.73 1658670-2 
Male A2152-ND 10.62 8.85 205166-1 Socket (22-28 AWG), 30 Gold A31955-ND 1.54 12.32 1658686-2 
= Female A2157-ND 10.62 8.85 205165-1 Pin (22-28 AWG), Gold Flash A31953-ND 1.15 9.20 1658670-4 
37 Male A2153-ND 6.81 5.68 205168-1 Socket (22-28 AWG), Gold Flash A31956-ND 1.71 13.67 1658686-4 
Crimp Type — RoHS Compliant 
Male A34120-ND 4.20 3.50 1757819-1 a é 
9 Female A32575-ND 4.20 3.50 | 1757820-1 os CuUStin a ee SHIT Se 
M Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing =| AMP 
jale A32577-ND 4.89 4.08 1757819-2 Boa 
15 Female (A32576-ND 4.89 4.08 1757820-2 Description Part No. 100-500 | PartNo. 20,000 _| Part No. 
Male RGoaTeEND 346 4:55 1 17578195 Socket (22-28 AWG), Gold Flash | A31956CT-ND 16.05 66.88 | A31956TR-ND 72.23/M | 1658686-3 
25 Female A34121-ND 5.46 4.55 1757820-3 Pin (22-28 AWG), 30 Gold A31954CT-ND 8.41 35.04] A31954TR-ND 37.85/M | 1658670-1 
37 Male A34122-ND 6.81 5.68 1757819-4 
Female A34123-ND 6.78 5.65 1757820-4 Digi-Key Price AMP 
50 Male A34124-ND 8.43 7.03 1757819-5 Description Part No. Each Part No. 
Female A34125-ND 8.43 7.03 | 1757820-5 Insertion/Extraction Tool for High Density D-Sub Crimp Contacts A9979-ND 14.93 | 91285-1 
PRO-CRIMPER III Hand with Die for HDP-22 Contacts A9815-ND 176.51 90800-1 
‘ P PRO-CRIMPER II/IIl Repair Kit A34584-ND 51.00 679221-1 
Series 109 Screw-Machined Socket PRO-CRIMPER III Hand Tool without Die A9996-ND 66.00 | 354940-1 
Pins and Sockets 
CRIMP TYPE: « Pin Diameter: .040” (1.02mm) MATERIAL: « Pin High Density D-Sub Connectors 
Body: Copper Alloy * Socket Body: Beryllium Copper « Finish: . 
50u Gold * Contact Size: 20 DM «Pin Diameter: .040” (1.02mm) HD-22 Right Angle 
* Test Current: 7.5 amperes 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: * Single Contact Current Rating: 2.0 amperes * Dielectric Withstanding Voltage: 
"3 Digi-Key Price Each AMP 1000VAC minimum 
Description Part No. 10 100 Part No. MATERIAL AND FINISH: Front Shell: Steel, tin plated * Housing: 94 V-0 rated * Socket Contacts: Phosphor bronze 
50p Gold © Contact Finish: Duplex Plated: 30 gold mating end, tin-lead on termination end, with entire contact nickel underplated 
Pin (24-20 AWG) A2160-ND 1.34 82 205089-1 
Socket (24-20 AWG) A2161-ND 1.95 1.20 205090-1 
4-40 Threaded Insert 
Digi-Key Price AMP 
Description Part No. Each Part No. ii) 
Insertion/Extraction Tool for Series 109 D-Sub Crimp Contacts A9979-ND 14.93 91285-1 350 4 
Hand Crimping Tool for Screw-Machined Contacts (20DM) A9977-ND 703.50 601966-1 (8.89) + 
Positioner (Use with A9977-ND) A9797-ND 171.68 601966-5 Mount Roathosk 
High Density D-Sub Connectors No. of Digi-Key Price Each AMP 
és : Positions Sex Part No. Part No. 
HDP-22 Crimp Type Tin Plated Shell Threaded Inserts with Boardlocks — RoHS Compliant 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: * Contact Rating: 5.0 amperes Dielectric 15 Male A31927-ND 6.15 5.13 5749767-1 
Strength: 1000VAC minimum « Insulation Resistance: 5000MQ minimum 15 Female A35116-ND$ 3.07 2.57 1-1734530-1 
MECHANICAL CHARACTERISTICS: + Contact Insertion Force: 3 pounds maximum 15 Female A35119-ND¥ 2.43 2.03 1734344-1 
* Durability: 301 gold: 500 cycles; Gold Flash: 100 cycles 15 Female A35120-NDO 3.60 3.00 1734344-3 
— - 26 Female A31925-ND 8.55 7.13 5748481-5 
No. of Digi-Key Price Each AMP 7 Female 731957-NDA 573 476 5748482-5 
Positions Sex Part No. 1 25 Part No. 62 Male A31926-ND 17.34 14.45 5749639-1 
Mal A2076-ND@ 3.42 2.85 748364-1 62 Female A31958-NDA 23.10 19.25 5748394-5 
15 rah hai sasaine 56 Sia vacneni 78 Female A31962-ND 31.95 2663 | 5748483-5 
a Male A31944-ND® 5.61 468 1658671-1 : _ in oar mete eo ——— 
4 e emale -ND@: F : 5 
tomale Aa eet 523 | 16586821 15 Female A35118-ND® 2.99 249 | 1734530-3 
44 Male A31945-ND® 6.27 5.23 1658672-1 15 Female A35121-ND@t A 3.96 3.30 1734344-5 
Female A31950-ND® 7.95 6.63 1658683-1 26 Female A31961-ND@ 12.69 10.58 5748481-6 
Male A31946-ND® 6.03 5.03 1658673-1 62 Female A23065-ND 28.65 23.88 748394-6 
62 Fenalé A2084-ND 10.05 8.38 748568-1 62 Female A31960-ND® 20.07 16.73 | 5748304-6 
Female A31951-ND@ 9.36 7.80 1658684-1 Threaded Inserts without Boardlocks — RoHS Compliant 
73 Male A31947-ND@ TAT 5.98 1658674-1 26 Female A31959-ND§ 11.52 9.60 1-5748481-9 
Female A31952-ND® 9.87 8.23 1658685-1 @ RoHS Compliant = § .125” (3.18mm) diameter holes t 2.67mm pin length 
RoHS Compliant + Gold flash on mating end = 10 goldonmatingend 4 15) gold on mating end 


SCSI Terminators 
SCSI TYPES: 


Single-Ended Active: Allows up to 5 megabytes per second. Also referred 
to as “Regulated” or “Boulay,” these terminators include a voltage regulator 
along with resistors and capacitors. They support applications requiring 
longer cable lengths and faster data transmission rates. »* Eighteen 1100 
resistors * Three or more capacitors * Two voltage reference resistors * One 


voltage regulator 


Active Negation: Used by SCSI-2 and SCSI-3 Drivers and Receivers in 
single-ended active applications to help ensure clean, noise-free transitions 
of the signals. These terminators can source as well as sink current, thereby 


maintaining voltage control. 


No. of Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Positions Description Part No. 1 25 Part No. 
Single-Ended Active 
1 68 Plug Feed-Thru to 68 Position Receptacle................0.c.ccc cece eee ec eee ee ee ene ee eeeeeenenees A15043-ND 93.51 75.61 869684-1 
Active Negation Compatible — RoHS Compliant 
2 68 .050” (1.27mm) Center-Line Ribbon Cable SCSI-3............. 0.02 cece cece cece eect eee eee a eee A32160-ND 36.92 29.85 1696105-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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HDE-20 Basic 
Shielding 
Hardware Kits 


Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer 
shield (ferrules must be purchased separately) 


Material and Finish: * Connector Shell: Steel, tin plated 
* Connector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black * Shield: 
Steel, tin plated * Contacts: Phosphor bronze » Contact Finish- 
Duplex Plated: A: 30y gold on mating end, tin-lead on termination 
end, with entire contact nickel underplated. B: Gold flash on 
mating end, tin-lead on termination end, with entire contact nickel 
underplated 


Shielding Hardware Kits 


HDE-20 Basic Shielding Hardware Enclosure Kits 


we 


630 
(16.00) 
*.600 


(15.24) * 2.010 


(51.05) 


Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer 
shield, enclosure, two jackscrews (ferrules must be purchased 
separately) 


Material and Finish: * Connector Shell: Steel, tin plated 
* Connector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black ¢ Shield: 
Steel, tin plated * Enclosure: PVC, black * Jackscrews: Zinc alloy 
* Contacts: Phosphor bronze * Contact Finish - Duplex Plated: A: 
30p gold on mating end, tin-lead on termination end, with entire 
contact nickel underplated B: Gold flash on mating end, tin-lead 
on termination end, with entire contact nickel underplated 


HDP-20 Shielding Hardware Enclosure Kits 


Kit Contents (unassembled): 
Connector, inner shield, outer shield, enclosure, two jackscrews 
(contacts and ferrules must be purchased separately) 


Material and Finish: 

* Connector Shell: Steel, tin plated 

* Connector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black 
Shield: Steel, tin plated 

* Enclosure: PVC, black 

¢ Jackscrews: Zinc alloy 


HDP-20 Basic Shielding 
Hardware Kits 


Kit Contents (unassembled): 
Connector, inner shield, outer shield (contacts and ferrules 
must be purchased separately) 


Material and Finish: 

* Connector Shell: Steel, tin plated 

* Connector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black 
* Shield: Steel, tin plated 


Maximum Cable} 
No. of Diameter Contact Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) t Sex Finish AWG A B Part No. al 25 Part No. 
-350 (8.89) Male A 26-22 | 1.520 (38.61) .678 (17.22) | A23518-ND 9.90 8.25 |747515-2 
5 -350 (8.89) Male A 26-22 | 1.520 (38.61) .678 (17.22) | A31540-ND@ 6.15 5.13 | 747515-7 
-350 (8.89) Female A 26-22 | 1.520 (38.61) .678 (17.22) | A31541-ND@ 9.24 7.70 |747516-7 
-350 (8.89) Female B 26-22 | 1.520 (38.61) .678 (17.22) | A35213-ND@ 6.81 5.68 |747516-9 
-350 (8.89) Male A 26-22 | 1.520 (38.61) 1.550 (39.37) | A31542-ND@ 13.77 11.48 |747547-9 
25 -350 (8.89) Female A 26-22 | 1.520 (38.61) 1.550 (39.37) | A31543-ND@ 10.41 8.68 | 747548-8 
-350 (8.89) Male B 26-22 | 1.520 (38.61) 1.550 (39.37) | A31509-ND@ 10.68 8.90 | 1-747547-0 
-350 (8.89) Female B 26-22 | 1.520 (38.61) 1.550 (39.37) | A31544-ND@ 8.97 7.48 |747548-9 
37 .450 (11.43) Female B 26-22 | 1.867 (47.42) 2.205 (56.01) | A31545-ND® 21.96 18.30 |747564-9 
@ RoHS Compliant + Maximum cable diameter after jacket and braid removed. 
Maximum 
No. of Cable Diameter Contact Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) ¢ Sex Finish AWG Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
-350 (8.89) Male A 26-22 1.355 (34.42) A31512-ND 11.10 9.25 | 1-747944-5 
-350 (8.89) Male B 26-22 1.355 (34.42) A31513-ND 12.60 10.50 | 1-747944-6 
9 -350 (8.89) Female A 30-26 1.355 (34.42) A31510-ND 11.37 9.48 | 1-747943-5 
-350 (8.89) Female A 26-22 1.355 (34.42) A31511-ND 11.37 9.48 | 1-747943-6 
-350 (8.89) Female B 26-22 1.355 (34.42) A35216-ND 19.86 16.55 | 1-747943-7 
.350 (8.89) Male B 26-22 1.685 (42.80) A31515-ND 13.11 10.93 | 1-747946-6 
15 -350 (8.89) Female A 30-26 1.685 (42.80) A31514-ND 12.66 10.55 | 1-747945-5 
-350 (8.89) Male A 26-22 1.685 (42.80) A35214-ND 18.09 15.08 | 1-747946-5 
-350 (8.89) Male A 30-26 2.210 (56.13) A31518-ND 7.08 5.90 | 1-747948-5 
-350 (8.89) Male A 26-22 2.210 (56.13) A31519-ND 19.53 16.28 | 1-747948-6 
25 -350 (8.89) Male B 26-22 2.210 (56.13) A31520-ND 16.77 13.98 | 1-747948-8 
-350 (8.89) Female A 26-22 2.210 (56.13) A31516-ND 20.43 17.03 | 1-747947-6 
-350 (8.89) Female B 26-22 2.210 (56.13) A31517-ND 22.65 18.88 | 1-747947-7 
37 -562 (14.27) Male A 26-22 2.865 (72.77) A35215-ND 19.62 16.35 | 1-747950-5 
t+ Maximum cable diameter after jacket and braid removed 
Maximum 
No. of Cable Diameter Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) t+ Sex A B Part No. 1 25 Part No. 
9 -350 (8.89) Male 1.355 (34.42) -630 (16.00) A31493-ND 7.41 6.18 1658655-1 
-350 (8.89) Female 1.355 (34.42) -630 (16.00) A31492-ND 8.13 6.78 1658654-1 
is -350 (8.89) Male 1.685 (42.80) -630 (16.00) A31495-ND 7.41 6.18 1658657-1 
-350 (8.89) Female 1.685 (42.80) -630 (16.00) A31494-ND 8.01 6.68 1658656-1 
25 -350 (8.89) Male 2.210 (56.13) -630 (16.00) A31497-ND 9.78 8.15 1658659-1 
-350 (8.89) Female 2.210 (56.13) -630 (16.00) A31496-ND 9.99 8.33 1658658-1 
37 -450 (11.43) Male 2.865 (72.77) -730 (18.54) A31530-ND 19.65 16.38 5747958-1 
-450 (11.43) Female 2.865 (72.77) -730 (18.54) A31498-ND 11.76 9.80 1658660-1 
50 -450 (11.43) Male 2.775 (70.49) -730 (18.54) A31499-ND 13.65 11.38 1658661-1 
-450 (11.43) Female 2.775 (70.49) -730 (18.54) A31531-ND 19.59 16.33 5747959-1 
+ Maximum cable diameter after jacket and braid removed. 
Maximum Cable 
No. of Diameter Mounting Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) t Sex Method A B Part No. 1 25) Part No. 
-350 (8.89) Male Standard -700 (17.78) 1.535 (38.99) A31483-ND 2.10 1.75 | 1648645-1 
9 350 (8.89) Female Standard -700 (17.78) 1.535 (38.99) A31484-ND 1.86 1.56 | 1658646-1 
350 (8.89) Male Clinch Nut -700 (17.78) 1.535 (38.99) A31536-ND 8.31 6.93 | 5748526-1 
-350 (8.89) Male Standard 1.024 (26.01) 1.535 (38.99) A31485-ND 2.24 1.87 | 1658647-1 
15 350 (8.89) Female Standard 1.024 (26.01) 1.535 (38.99) A31529-ND 2.38 1.99 | 5747539-1 
-350 (8.89) Male Clinch Nut 1.024 (26.01) 1.535 (38.99) A35201-ND 9.63 8.03 | 5750636-1 
-350 (8.89) Male Standard 1.576 (40.03) 1.535 (38.99) A31486-ND 2.37 1.98 | 1658648-1 
25 -350 (8.89) Female Standard 1.576 (40.03) 1.535 (38.99) A31487-ND 2.37 1.98 | 1658649-1 
350 (8.89) Female Clinch Nut 1.576 (40.03) 1.535 (38.99) A31500-ND 8.64 7.20 | 1658662-1 
-450 (11.43) Male Standard 2.215 (56.26) 1.892 (48.06) A31488-ND 3.74 3.12 | 1658650-1 
37 -450 (11.43) Female Standard 2.215 (56.26) 1.892 (48.06) A31489-ND 6.69 5.58 | 1658651-1 
-450 (11.43) Male Clinch Nut 2.215 (56.26) 1.892 (48.06) A35202-ND 8.88 7.40 | 5786929-1 
44 -460 (11.68) Female Standard 1.576 (40.03) 1.535 (38.99) A35207-ND 11.52 9.60 | 5748636-1 
6 -450 (11.43) Male Standard 2.120 (53.85) 1.876 (47.65) A31490-ND 9.00 7.50 | 1658652-1 
7 -450 (11.43) Female Standard 2.120 (53.85) 1.876 (47.65) A31491-ND 7.44 6.20 | 1658653-1 
+ Maximum cable diameter after jacket and braid removed. (Continued) 
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= TycoElectronics AMP Shielding Hardware Kits (cont) 


Authorized Distributor 


HDP-20 Preassembled Basic Shielding Hardware Kit 


Preassembled connector kits are available Maxi Cabl 
in Subminiature D, shell size 2, 15-position NOtor SIBIRRaIEH J Digi-Key Price Each AMP 
lea and accept crimp, snap-in HD-20 Pos. Inch (mm) + Sex Part No. 1 25 Part No. 

: 15 -350 (8.89) Female A31539-ND 21.27 17.73 5749246-1 
Contacts are available separately and allow for 7 7 - 5 
selective positioning. t+ Maximum cable diameter after jacket and braid removed 


HDP-22 Shielding Hardware Enclosure Kits - Crimp Snap-In Contact Connectors 


Maximum Cable 
No. of Diameter Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) t+ Sex A B c Part No. 1 25 Part No. 
c 45 -350 (8.89) Male 1.640 (41.66) 1.355 (34.42) .630 (16.00) A31504-ND 12.09 10.08 1658678-1 
-350 (8.89) Female | 1.640 (41.66) 1.355 (34.42) .630 (16.00) A31507-ND 13.05 10.88 1658688-1 
26 -350 (8.89) Male 1.640 (41.66) 1.685 (42.80) .630 (16.00) A31505-ND 13.08 10.90 1658679-1 
-350 (8.89) Female | 1.640 (41.66) 1.685 (42.80) .630 (16.00) A31508-ND 14.13 11.78 1658689-1 
Kit Contents (unassembled): hi .350 (8.89) Male | 1.640(41.66) 2.210 (56.13) .630(16.00) | A35208-ND 14.40 12.00 | 1658680-1 
Connector, Inner shield, cuter, shield). enclosure, two: jackscreWs .350 (8.89) | Female | 1.640 (41.66) 2.210 (56.13) .630(16.00) | A35209-ND 15.54 12.95 | 5748641-1 
(contacts and ferrules must be purchased separately) 
Material and Finish: ss .450 (11.43) | Male | 2.010 (41.66) 2.860 (72.64) .730 (18.54) | A31534-ND 17.04 14.20 | 5748476-1 
* Connector Shell: Steel, tin plated »* Connector Insert: 94V-0 .450 (11.43) | Female | 2.010 (51.05) 2.860 (72.64) .730 (18.54) | A31538-ND 21.06 17.55 | 5748642-1 
rated thermoplastic, black * Shield: Steel, tin plated * Enclosure: 
PVC, black * Jackscrews: Zinc alloy 78 450 (11.43) | Male | 2.010 (51.05) 2.770 (70.36) .730 (18.54) | A31535-ND 18.90 15.75 | 5748477-1 
Plugs accept size 22 DF pin contacts and receptacles accept size 
22 DF socket contacts t+ Maximum cable diameter after jacket and braid removed 


HDP-22 Basic Shielding Hardware Kits - Crimp Snap-In Contact Connectors 


Maximum 
No. of Cable Diameter Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) t Sex A B Part No. 1 25 Part No. 
15 -350 (8.89) Male 1.535 (38.99) -700 (17.78) A31501-ND 2.73 2.28 1658675-1 
-350 (8.89) Female 1.535 (38.99) -700 (17.78) A31537-ND 3.52 2.93 5748634-1 
-350 (8.89) Male 1.535 (38.99) 1.024 (26.01) A31502-ND 9.00 7.50 1658676-1 
26 
Kit Contents (unassembled): .350 (8.89) Female 1.535 (38.99) 1.024 (26.01) A31506-ND 10.14 8.45 | 1658687-1 
Connector, inner shield, outer shield (contacts and ferrules must 
be purchased separately) 44 350 (8.89) Male 1.535 (38.99) 1.576 (40.03) A31503-ND 10.20 8.50 | 1658677-1 
Material and Finish: 
* Connector Shell: Steel, tin plated * Connector Insert: 94V-0 62 -450 (11.43) Male 1.892 (48.06) 2.215 (56.26) A31532-ND 12.06 10.05 5748471-1 
ited th lastic, black * Shield: Steel, tin plated 
Sen apt rnb cetera: py erareee er peat Gen ya 78 450 (11.43) Male 1.876 (47.65) 2.120 (53.85) A31533-ND 12.84 10.70 | 5748472-1 
Plugs accept size 22 DF pin contacts and receptacles accept size 
22 DF socket contacts t+ Maximum cable diameter after jacket and braid removed 
AM P LI M ITE® Cable Diameter Dimension - Length Digi-Key Price Each AMP 
Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Die Sets and Ferrules for Stepped Ferrules 
S h iel d in g Ha rd ware Kits .230 ~ .265 (5.84 ~ 6.73) .625 (15.88) A23557-ND 2.73 2.28 1-747580-0 
Material and Finish: Stepped Ferrules - ROHS Compliant 
Steel (annealed), tin plated 
-165 ~ .246 (4.19 ~ 6.25) 440 (11.18) A31524-ND 39 33 3-747579-0 
Stepped Straight -230 ~ .265 (5.84 ~ 6.73) 625 (15.88) A31546-ND 11.97 9.98 2-747580-4 
246 ~ .324 (6.25 ~ 8.23) .440 (11.18) A31525-ND 28 24 3-747579-2 
-324 ~ .375 (8.23 ~ 9.53) 440 (11.18) A31526-ND 34 27 3-747579-4 
375 ~ .432 (9.53 ~ 10.97) .625 (15.88) A31522-ND -60 50 2-747580-1 
422 ~ .49 (10.72 ~ 12.45) 625 (15.88) A31528-ND -60 50 3-747580-1 
Straight Ferrules - ROHS Compliant 
375 ~ .435 (9.53 ~ 11.05) -440 (11.18) A31521-ND 66 55 2-747579-7 
-400 ~ .455 (10.16 ~ 11.56) 440 (11.18) A31527-ND 54 45 3-747579-6 
480 ~ .562 (12.19 ~ 14.28) 625 (15.88) A31523-ND 93 78 2-747580-2 
Cable Diameter Dimension - Length Digi-Key Price AMP 
Inch (mm) Inch (mm) Part No. Each Part No. 
Crimp Tooling Stepped Ferrule Die Sets 
.217 ~ .246 (5.51 ~ 6.25) -440 (11.18) A23579-ND 469.53 543424-8 
.246 ~ .284 (6.25 ~ 7.21) -440 (11.18) A23580-ND 469.53 543424-1 
Hand Crimping Tool (for above die Sets)............:c:ccccuesscrecscueeecsseecusceceececuscececescuseeceseecuseucessecees A23576-ND 692.16 543344-1 
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= Tyco Electronics AMP Hoods 


Authorized Distributor 


(Shown for reference only) 


Straight (Shown for reference only) 


Die Cast Shield: Zinc alloy, plated nickel over copper | Cable Clamp Housing: Thermoplastic, black with textured Cable Clamp Housing: Thermoplastic 4-40 Mounting 
Metal-Plated Plastic Shield: Thermoplastic, plated | finish Gates: Thermoplastic, black Flat Head Screws: | ETHERNET Slide-locking hood. 90° exit RFI/EMI die cast | Screws: Steel, zinc plated Flat 4-40 Housing Screws: 
nickel over copper Plastic Shield: Thermoplastic, black | Steel, black, zinc plated shields Shield: Zinc alloy, plated nickel over copper Steel, zinc plated 


Fig. 5 


Plastic Shield: Each kit contains: 1-Hinged Plastic 
Clamp, 2-Retention Screws, 2-Retention Clips, 
1-Cable Gate Plug, 1-Strain Relief Clip, 2-Self 
Tapping Screws, 1-Connector and Contacts. Material 
and Finish: Cover: Polypropylene, black. Retention/ 
Self-Tapping Screws: Steel, zinc plated. Retention = 
Clips/Strain Relief Clip: Stainless steel. Cable Gate CABLE GATE Js : 

Plug: Polypropylene. E (Straight Cable Exit Shown) 


Plastic Shield with Connector: Each kit contains: .700 


1-Hinged Plastic Cl , 2-Self Tapping S . (17.78) 
1- Strain Relief Clip. 1 Gable aa cate plig (used Ie |] Straight/90° Exit Cable Clamps can be used on a plug or receptacle and will not interfere with 


to close unused exit). Material and Finish: Cover: Cable Clamp Housing: Polyester, black 4-40 commonly used mating hardware. Their three-piece construction allows easy assembly to a 
Polypropylene, black. Strain Relief Clip: Stainless 7 Fillister Head Screws & Hex Nuts: Steel, cable harness. Also, the same cable clamp components are used for both straight and 90° 
steel. Retainer Clip: Stainless steel. Screws: Carbon clear zinc plated Jack Screws: Steel, black cable exit applications. This is accomplished by simply positioning the Male and Female Panels 
steel, zinc plated zinc plated on the Yoke for the desired angle. Material: Thermoplastic, black 


Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 
Straight/45° Exit Cable Clamps can be Straight Exit | 7 >< a 90° Exit (gory) HDE Plug or receptacle 

used on either a plug or receptacle and B _ i (supplied by customer) evaries 

will not interfere with commonly used . oe ~ erecad 
hardware, such as Male Screw Retainers, s SS Sa ><on opposite side 
Female Screw-locks or Spring Latches 7 & B 

and Latching Blocks. Their hinged 

construction allows easy assembly to a 

harness. Also, the straight or 45° angle 

of the cable exit is achieved by merely Low Profile Cable Clamps feature a two piece construction which allows the two cover halves to be 

positioning the Cable Support Gate for snapped together, no hardware is required for assembly. They can be used on plugs or receptacles 

the desired angle prior to installing the assembly onto the plug or receptacle. and will not interfere with commonly used mating hardware. Sufficient Cable Support Gates (or a 

Material and Finish: Cable Clamp Housing: Thermoplastic, black with textured } Cable Support Latch) are supplied with each cable clamp kit to achieve adjustable clamping over a 

finish Gates: Thermoplastic, black Pan Head Screw, 6-32 Set Screw and 6-32 | wide range of jacketed cable diameters. Material: Thermoplastic, black 


Square Nut: Steel, zinc plated (9 & 15 positions include self-tapping screws only) Note: To be used with HDE connectors only 
No. Dimensions Max. Cable No. Dimensions Max. Cable 
of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each | AMP of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig./Pos.| A B c Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 | Part No. Fig./Pos.| A B c Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 | Part No. 
Shielded Straight Shell with Grommets (Hardware Included) .225 (5.72)| Die Cast | A34142-ND 8.04 6.70 | 5745172-3 
vl ag) 1545 191020 300 Die Cast | A34144-ND 8.88 7.40 | 5745172-2 
8.13) | Metal Plated | A2067-ND 8.28 6.90 | 748677-2 7.62) | Metal Plated | A34145-ND 6.99 5.83 | 5747099-5 
(9.24) (48.51) (15.75 &'9) u 1.545 1.910 620 |_(7-62)_| Metal Plate 
- L - nay Bei HIS) 375 Die Cast | A34146-ND 7.80 6.50 | 5745172-1 
Shielded Straight Shell with Grommets (Hardware Included) 15 (39. 51) . (9.53) Metal Plated | A34147-ND 4.95 4.13 | 5747099-3 
RoltS: Compliant 430 Die Cast | A34148-ND 8.25 6.88 | 1-5745172-3 
9 1.215 1.910 .550 320 Die Cast | A34126-NDt 6.75 5.63 | 5748676-1 (10.92) | Metal Plated | A34149-ND TAT 6.23 | 5747099-1 
30.86) (48.51) (13.97)| (8.13) | Metal Plated | A34127-ND 453 3.78 | 5748677-1 
0H) A851) C187)] C18) u 1545 1.805 620 | 430 | Diecast | A35218-ND 47.49 39.33 | 5745919-1 
45; 1545 1.910.620 320 Die Cast | A34128-NDt 687 5.73 | 5748676-2 (39.24) (45.85) (15.75)) (10.92) 
(39.24) (48.51) (15.75)} (8.13) | Metal Plated | A34129-NDt 7.83 6.53 | 5748677-2 .280 Die Cast | A34151-ND 9.36 7.80 | 5745173-5 
tog | 2090 1.920. 680] 470 | Metal Plated | A34130-NDE 4.87 4.07 | 5748677-3 (7.11) _| Metal Plated (ZSSIS2aNb 6.25. (5.21 | 5745808-8 
(53.09) (48.77) (17.27)| (11.94) | Die Cast | A34131-NDt 7.17 5.98 | 5748676-3 360 | (Die Cast Eee TAT 6.28.) 5745176-4 
(8.89) | Metal Plated | A34154-ND 7.29 6.08 | 5745833-7 
2.738 1.920 800 470 Die Cast | A34132-NDt 10.80 9.00 | 5748676-4 2090 1.920 680 = 
iv 69.55) (48.77) (20.32)| (11.94) | Metal Plated | A34133-ND 11.70 9.75 | 5748677-4 eae a De Cast eae ae eu arse 
(69.55) (48.77) (20.32)| (11.94) | Metal Plate AN : : : (63.09) (48.77) (17.27)| (49.92) | Metal Plated | A34156-ND 5.04 4.20 | 5745833-5 
5o| 2644 1.920.900 470 Die Cast | A34134-NDt 13.65 11.38 | 5748676-5 1 Aa0 : 
(67.16) (48.77) (22.86)| (11.94) | Metal Plated | A34135-NOt 20.34 16.95| 5748677-5 (12.19) Die Gast Ray on, shen |piaou se 
Shielded Straight Shell (Must Order Ferrule & Grommets Separately) .530 (13.46)) Metal Plated | A34158-ND 7.14 5.95 | 5745833-1 
1.215 1910 550 200 350 , 
9 Motal Plated RoseeettD mad ~aaa:| gaeneds Die Cast | A34159-ND 10.05 8.38 | 5745174-5 
(30.86) (48.51) (13.97); (6.08) | (8.89) 
225 a Die Cast | A34160-ND 10.08 8.40 | 5745174-4 
1.545 1910 620 Metal Plated | A23662-ND 7.38 6.15 | 747099-7 (10.80) 
sis, Gani ears (6.72) 37 | 2738 1.920 800 a 
qe ° "| 375 (9.53)| Die Cast | A2014-ND 813 6.78 | 745172-1 (69.55) (48.77) (20.32) 270) Die Cast | A34161-ND 9.96 8.30 | 5745174-3 
1.645 1.805 620 | 375 | pia cast RESET 906 7.55 | 745919-2 575 (14.61)| Die Cast | A34163-ND 11.70 9.75 | 5745174-2 
(39.24) (45.85) (15.75)| (9.53) 650 Die Cast. | A34165-ND 10.08 8.40 | §745174-1 
2.644 1.920 900 7 - 
50 600 (15.24) Die Cast | A23645-ND 11.49 9.58 | 745175-3 (16.51) _| Metal Plated (Rane) Feef 200) ere 7100: 
(67.16) (48.77) (22.86) 450 (11.43)| Die Cast | A34167-ND 14.34 11.95 | 5745175-5 
Shielded Straight Shell (Must Order Ferrule & Grommets Separately) .525 (13.34)| Die Cast | A34168-ND 10.32 8.60 | 5745175-4 
RoHS Compliant 50 | 2644 1.920.900 J.600(15.24)) Die Cast | A34169-ND 10.86 9.05 | 5745175-3 
200 Die Cast | A34136-ND 783 6.53 | §745171-2 (67.16) (48.77) (22.86) |.675 (17.15)) Die Cast | A34170-ND 10.41 8.68 | 5745175-2 
(5.08) | Metal Plated | a34137-ND 687 5.73 | 5745854-5 750 (19.05)| Die Cast | A34171-ND 10.20 8.50 | 5745175-1 
i |g | 1218 1910 550 | 250] Diecast | A34198-ND 7.08 5.90 | 5745171-1 -750 (19.05)/ Metal Plated RASS2MZE00) 10:59 8.88 | 5747098-1 
(30.86) (48.51) (13.97)| (6.35) | Metal Plated | 34139-ND 487 4.07 | 5745854-3 Straight Shield with’ Grommets: (Hardware Included) 
1.215 1910 570 ; 
370 Die Cast | A34140-ND 9.06 7.55 | 5745171-5 1) 9 (30.86) (48.51) (14.48) -320 (8.13) | Plastic, Black | A2071-NDt 4.59 3.83 | 748678-1 
(9.40) __| Metal Plated (RaalaNG ov a J8 [etapa T Sold as a kit; complete with Ferrule and Grommets (Continued) 
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Tyco Electronics AMP Hoods (Cont) 


Authorized Distributor 


No. Dimensions Max. Cable No. | Dimension Max. Cable 
of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each =| AMP of | Inch (mm) Diameter Description Digi-Key Price Each | AMP 
Fig.|Pos.| A B C | Inch(mm)| (Type) _| Part No. 1 25 | Part No. Fig.| Pos. A Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 | PartNo. 
Straight Shield with Grommets (Hardware Included) Plastic Shield (Hard Included 
RoHS Compliant jastic Shield (Hardware Included) 
9 Gs) ast) (iad) 320 (8.13) |Plastic, Black | A34172-NDt 3.56 2.97 | 5748678-1 RoHS ‘Compliant 
a a o | 7a2(1986) | .250(6.95) | with Screws | A39671-ND 219 1.83 | 5749914-2 
; 15 | (39.24) (48.51) (15.75) | “220 (8.13) | Plastic, Black) A34173-NDt 5.46 4.55 | 5748678-2 ; without Screws | A33672-ND 3.48 2.90 | 5750100-1 
25 5s08) “arn ine 470 (11.94)| Plastic, Black| A34174-NDt 3.84 3.21 | 5748678-3 15 | 1.105 (28.07) | 380(9.65) | withScrews | A33673-ND 276 230 | 5749915-2 
a be a rm “470 (11.94) Plastic, Black| A34175-NDt Tea, tage erase 25 | 1.650 (41.91) | 460 (11.68) | with Screws | A33674-ND 6.18 5.15 | 5749626-2 
“ - - Plastic Shield with Connector (Hardware Included) — RoHS Compliant 
T Sold as a kit; complete with Ferrule and Grommets eco /0p-20 [ecenants fait. 4068.1 4aydoni oS 
ecpt. | | R . - ~ 
No. Dimensions Max. Cable 5 | 25 | 1.650 (41.91) | .460(11.68) | Plug/HDE-20 | A32175-ND 7.23 6.03 | 749809-9 
of Inch (mm) Diameter Descrip.| Digi-Key Price Each | AMP Recpt/HDE-20 | A32177-ND 15.21 12.68 | 749813-8 
Fig.| Pos. A B Inch (mm) (Type) | Part No. al 25 ‘| Part No. 
Shield Straight / 90° Shield (Hardware Included) — RoHS Compliant No. Dimensions Max. Cable 
a of Inch (mm) Diameter |Description | Digi-Key Price Each | AMP 
9 | .755 (19.18) .635 (16.13) 160 (4.06) Plastic | A9001-ND 3.08 2.57 | 207467-1 Fig. |Pos. A B ich (rim a MC CTvoa Wal Partin Ain fost Part Noe 
15 | 1.078 (27.38) .635 (16.13) 320 (8.13) Plastic | A9002-ND 3.79 3.16 | 207470-1 Unshielded Dataphone — RoHS Compliant 
25 | 1.620 (41.15) .770 (19.56) 390 (9.91) Plastic | A9003-ND 3.88 3.24 | 207345-1 g | 15 | 1.575 (40.01) 1.312 (83.32) | 400 (10.16) | Straight JA33675-ND 11.43 9.53]5745122-2 
2 G40 (16.26) Straight 25 | 2.115 (53.72) 1.421 (36.09) | .500(12.7) | Straight |A33676-ND 10.17 8.48|5745121-2 
37 | 2.268 (57.61) .770 (19.56) | * j Plastic | A9004-ND 3.99 3.33 | 207473-+4 i 
Srey mH | Maco 7[= BES BSS SS |S foo sw sree 
50 | 2.178 (55.32) .880 (22.35) 490 (12.45) Plastic | A2060-ND 4.02 3.35 | 207476-1 
Plastic Shield with Male Screw Retainers (Hardware Included) No: rine aay Max Gable Descrip.| Digi-Key Price Each | AMP 
RoHS Compliant Fig.|Pos. A B c Inch (mm) | (Type) | Part No. 4 25 | Part No. 
9 | .755 (19.18) .635 (16.13) 160 (4.06) Plastic | A33653-ND 3.56 2.97 | 5207908-1 Straight / 45° Exit Unshielded Shell (Hardware Included) 
15 | 1.078 (27.38) .635 (16.13) 320 (8.13) Plastic | A33654-ND  4.47_-3.73 | 207908-4 9 ie 0 oa 25 Phistic [eaten ite ee 
9 | 25 | 1.620 (41.15) .770 (19.56) 390 (9.91) Plastic | A33655-ND 4.04 3.37 | 5207908-7 e : *) “ : Z ( ) eo 
25 07 5 : ; 
i 15 Plastic | A33677-ND@ 4.47 3.73 | 5206393-1 
37 | 2.268 (57.61) 770 (19.56) seiner Plastic | A33656-ND 4.71 3.93 | 1-5207908-0 (31.75) (27.25) (14.73) | _ (8.13) 
‘ .29) 90° 1625 1.073 620 320 ; 
: 15 | (4428) (27.25) (45.75) | (B13) | Plastic | A39678-NDe 3.45 2.88 | 5205730-1 
No. | Dimension Max. Cable 1.625 1.615 620 420 i 4 : 
of | Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each AMP 25 | (at28) (41.02) (15.75) | (10.67) | Plastic | A83679-ND@ 261 2.18 | 5205718-1 
Fig.| Pos. A Inch (mm Type Part No. fl 25 Part No. 
5 om vee) 37 | 1.825 2.263620 490 | plastic | A32179-ND@ 4.26 3.55 | 5205731-1 
90° Shell - Hardware Included (Must Order Ferrule Separately) (41.28) (87.48) (15.75) | (12.45) 
3 | 15 | 2.310 (58.67) | .430 (10.92) Die Cast | A2036-ND 23.55 19.63 | 745652-1 1.625 2.168 730 600 ic | A28630-ND 3.87 3.23 | 205732-1 
(58.67) (10.92) mvs 50 | (at28) (65.07) (18.54) | (15.24) | Plastic | agz¢go-nbe 4.23 3.53 | 5205732-1 
90° Shell - Hardware Included (Must Order Ferrule Separately) = = = 5 
RoHS Compliant Straight / 45° Exit Shell with Male Screw Retainers (Hardware Included) 
"205 (5.72) Die Cast | A33657-ND 26.49 22.08 | 5745652-4 g | 1.625 750 620 258 | plastic | A28633-ND 3.87 3.23 | 206478-1 
‘300 (7 62) Die Cast ESET ree saga cevineo (41.28) (19.05) (15.75) | (6.50) A33681-ND 3.00 2.50 | 5206478-1 
15 | 2.310(58.67) | (375 (9.53) | Die Cast | A33659-ND 45.75 13.13 | 5745652-2 3 | 25 Gis) ae an doen Plastic | A33682-ND@ 12.72 10.60 | 1-5206478-2 
430 (10.92) Die Cast __| A33660-ND 15.33 12.78 | 5745652-1 : : ; : 
3 (10.92) ; 1625 «1615 620 420 ; 
280 (7.11) Die Cast | A33661-ND 18.69 15.58 | 5745653-5 5 Plastic | A33683-ND@ 3.08 2.57 | 5206478-3 
I (41.28) (41.02) (15.75) | (10.67) 
355 (9.02) Die Cast | A33662-ND 18.75 15.63 | 5745653-4 
25 | 2.850(72.39) | .430(10.92) | DieCast | A33663-ND 18.51 15.43 | 5745653-3 RoHS Compliant 
480 (12.19) | DieCast | A33664-ND 2118 17.65 | 5745653-2 a ae ee 
530 (13.46) Die Cast A33665-ND 22.20 18.50 5745653-1 of Inch (mm) Diameter Description| Digi-Key Price Each AMP. 
Fig.| Pos. A B Inch (mm) (Type) | PartNo. if 25 Part No. 
No. ee Hie Cable ' rant memes lap Unshielded Low Profile for Jacketed Cable — RoHS Compliant 
of Inch (mm jiameter escription | Digi-Key rice Eac! ; 
Fig.|Pos.| A B C | tnch(mm) | (Type) | Part No. 1 25 | Part No. g | -782 (18.59) 1.582 (40.18) hea oe ane en my Bile 
Straight / 90° Shield (Hardware Included) — RoHS Compliant = = a z i i 
9 ; 
15 | £550 8261750] 350 | prastc, gray] aas666-ND 74a" aan ene 15 | 1.056 (26.82) 1.582 (40.18) | 425 (10.80)| Straight | A23595-NDt 10.98 9.15 | 745553-1 
we) oe) ae) e” 25 | 1.604 (40.74) 1.700 (43.18) | 550 (13.97)| Straight | A23596-NDE 9.96 8.30 | 745560-1 
ng (68:09) (20.98) (44.45) | (8.51) Plastic, Gray fe scco7anD 4.17 3.48 | 5206472-1 | + 19 be used with HDE connectors only 
2.090 826 1750 | 460 ; 5 : ares 
4 (63.09) (20.98) (4445) | (11.68) |Past, Gray) A83668-ND 414 3.45 | 5745134-1 No Dimension Ree Reach a 
37 | 2738 826 1.750 | 675 | blastic, Gray | A33669-ND 4.44 3.70 | 5745081-1) | Fi Posi ag Part No. cans Part N 
(69.55) (20.98) (44.45) (17.15) astic, Gray x i Ig. ositions ‘al 0. ‘al 0. 
2.644 "938 1.750 775 : Unshielded Plastic Slide-On Back Covers — RoHS Compliant 
50 | (67.16) (23.83) (44.45) (19.69) | Plastic, Gray | A33670-ND 4.53 3.78 | 5745082-1 10 25 1.482 (37.64) ‘A23600-ND 5.21 4.35 | 745530-3 
AMPLIMITE® Ferrules For Metal Shell Hoods 
Split-Ring Ferrules for Foil or Braided Cable Shield = = - 
* Material: Aluminum peoaoe srl nny ‘ Price Each = eae 
Crimp Ferrules for Braided Cable Shield acted ned Cn) a ~ aiming Fonul Se: 
* Material and Finish: plt-Ring Ferrules 
oar oa ce pt yr a | Se Bae 2 lee 
Inner Ferrule: .023” (0.58mm) thick brass, plated 50 tin over copper 37/50 560 = 600 (14.22 . 15.24) A35219-ND nA 59 4-745508-0 
50 410 - 450 (10.41 - 11.43) A35220-ND 2.21 1.85 745508-7 
SPLIT RING FERRULE Inner Crimp Ferrules 
Ground wire Fol or braid tobe folded 9/50 240 (6.10) A32165-ND 247 181 7-745129-0 
: ack over ferrule an 
cee te e 9 280 (7.11) A32171-ND 1.67 1.40 7-745129-9 
=i 9/50 365 - 370 (9.27 - 9.40) A32164-ND 1.83 153 6-745129-9 
15/37 350 (8.90) A32170-ND 1.16 97 7-745129-2 
15/37 430 (10.92) A32166-ND 1.54 1.29 7-745129-1 
37 525 (13.34) A32174-ND 3.53 2.95 7-745129-6 
CHIMP FERRULE 25/50 380 - 430 (9.65 - 10.92) A35221-ND 2.85 2.38 7-745129-5 
our Renee. Outer Crimp Ferrules 
9/15/25/37/50 240 (6.10) A32172-ND Tot 1.26 3-745130-8 
9/15/25/37 280 (7.11) A32169-ND 1.19 1.00 4-745130-5 
9/15/50 365 - 370 (9.27 - 9.40) A32167-ND 2.35 1.96 4-745130-0 
15/25/37/50 .350 (8.90) A32173-ND 1.01 85 3-745130-9 
15/25/37/50 430 (10.92) A32168-ND 87 73 4-745130-1 
37/50 .240 (6.10) A32163-ND 60 50 2-747580-3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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™ TycoElectronics AMP 


Authorized Distributor 


SERIES 90 


High Density Crimp Type 


Connectors 


Material and Finish: ¢ Shell: Steel, cadmium plated 


¢ Insert: 


Approved material per MIL-DTL-24308 * Retention Clips: Stainless 


steel or copper alloy 


AMPLIMITE® Connectors 


SERIES 109 


Standard Density Crimp Type 
Connectors 


Material and Finish: ¢ Shell: Steel, cadmium plated « Insert: 


Approved material per MIL-DTL-24308 * Retention Clips: Stainless 
steel 


SERIES 109 


Standard Density Crimp Type, 
Power/Coax/Signal Combination 
Connectors 


Material and Finish: ¢ Shell: Steel or copper alloy 


* Plating: 


Cadmium, tin or gold ¢ Insert: Approved material per MIL-DTL-24308 
¢ Retention Clips: Stainless steel or copper alloy 


Contact Arrangements: 


No. of | Digi-Key Price Each AMP. No. of | Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. Pos. Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. Pos. Part No. al 25 100 | PartNo. 
Plugs Plugs 
15 | A34440-ND 24.42 20.35 16.28 | 1757823-7 A34455-ND 14.70 12.25 9.80 |1757819-6 
26 A34442-ND 35.19 29.33 23.46 | 1757823-8 A34457-ND 20.34 16.95 13.56 )1757819-7 
; 44 | A34444-ND 46.86 39.05 31.24 | 1757823-9 A34459-ND 26.64 22.20 17.76 |1757819-8 
62 | A34446-ND 61.92 51.60 41.28 | 1-1757823-0 Ag4a61-ND 37.20 31.00 24.80 |1757819-9 
78 | A34448-ND 73.50 61.25 49.00 | 1-1757823-1 OEM 48.60 4050 92.40 |1-1757819-0 
104 | A34450-ND 94.26 78.55 62.84 | 1-1757823-2 
Receptacles 
Receptacles 
15 | A34439-ND 31.74 26.45 21.16 | 1757824-7 Gesu 1722 14.35 11.48 | 17578206 OOM eo O 
26 | A34441-ND 49.35 41.13 32.90 | 1757824-8 eeiaocavomm “54 20.45 16.96 )1757820-7 
‘i 44 | A34443-ND 57.60 48.00 38.40 | 1757824-9 ABMASS-NDI)) 93.84 28.20 22.56 | 1757820-8 
62 | A34445-ND 83.19 69.33 55.46 | 1-1757824-0 A34460-ND 47.40 39.50 31.60 | 1757820-9 
78 | A34447-ND 97.29 81.08 64.86 | 1-1757824-1 A34462-ND 61.20 51.00 40.80 ) 1-1757820-0 
104 | A34449-ND 126.90 105.75 84.60 | 1-1757824-2 : : Rie WEG, me TE 
ee Hetinh Dance en Non-Magnetic Standard Density Fig. | Arrangement | Part No. 125 100 | Part No 
on-Magnetic High Density Crimp Crimp Type Connectors Plugs 
Type Connectors Material and Finish: * Shell: Brass, gold plated »* Insert: Approved 303 ranean in pee aa ae 
Material and Finish: + Shell: Brass, gold plated * Insert: Approved material per MIL-DTL-24308 » Retention Clips: Stainless steel or ICH A34507-ND 1152 9.60 768 BMT 
b ST # to 2 copper alloy a “ : z= - 
Pieler esta epa eee tieaeea ee ta 000100 Contact Material and Finish: * Copper alloy plated gold 505 A34509-ND 657 5.48 4.38 | 5-212491-1 
(0.00127-0.0254) thick gold ae Guar OOGA00= 000150 .000050-.000100 (0.00127-0.00254) thick over .000100-.000150 A34511-ND 5.64 4.70 3.76 | 5-212491-3 
(0.0254-0. 00381 thick 9 d P lat : . (0.00254-0.00381) copper under plate 1 904 A34513-ND 15.96 13.30 10.64 | 5-212498-1 
(0 a ) thick copper under plate 13C3 A34515-ND 26.31 21.93 17.54) 5-208810-1 
— ; No. of | Digi-Key Price Each AMP 21C1 | A84517-ND 18.78 15.65 12.52 5-212522-1 
rH nog nuey 4 re ee nan eae Fig. | Pos. | Part No. 1 25 100 | Part No. 8C8. «| A34519-ND 7.05 5.88 4.70 | 5-446405-1 
g. : B : 21C4 | A34521-ND 23.76 19.80 15.84] 5-212530-1 
Plugs Plugs 2407 | A34523-ND 26.79 22.33 17.86 | 5-208743-1 
15 | A34472-ND 45.90 38.25 30.60 | 208498-4 A34491-ND 31.11. 25.98 207252-2 3604 ae neceptacies 22,92. | S-208744-1 
26 | A34474-ND 49.56 41.30 33.04 | 206500-4 A34493-ND 37.17 30.98 206798-2 = AS450E-ND 4413.68 2.94 | 4457057 
1 44 A34476-ND 57.84 48.20 38.56 | 206063-4 A34495-ND 128.52 107.10 206800-2 A34506-ND 5.40 4.50 3.60 | 5-445705-4 
62 | A34478-ND 71.04 59.20 47.36 | 206502-4 A34497-ND 50.58 42.15 206802-2 = ee ay wo 300 te 
78 [BRO NDI 84.24 70.20 56.16 | 206504-4 A34499-ND 57.99 48.33 206804-2 A34512-ND 4.50 3.75 3.00 | 212059-9 
104 | A34483-ND 85.92 71.60 57.28 | 206066-4 ee 5 904 AS4514-ND 11.55 9.63 7.70] 5-212502-1 
jeceptacles 1363 | A34516-ND 26.67 22.23 17.78 | 5-208811-1 
noceptacies FOAM 96.00 20.00 64.00 2072532 21C1 | A34518-ND 18.60 15.50 12.40 | 5-212526-1 
15 | A34473-ND 45.90 38.25 30.60 | 206499-4 : : : 808 A34520-ND 4.86 4.05 3.24] 5-445730-1 
26 | A34475-ND 4956 41.30 33.04 | 206501-4 A34494-ND 37.17 30.98 24.78 | 206799-2 21C4 | A34522-ND 18.63 15.53 12.42] 5-212534-1 
( . 2407 —-| A34524-ND 30.03 25.03 20.02] 5-208552-1 
2 44 | AB4477-ND 57.84 48.20 38.56 | 206064-4 ici “Ot 3470: 27.76 |206801-2 3604 | A34526-ND 30.03 25.03 20.02 | 5-208550-1 
78 | A34481-ND 84.24 70.20 56.16 | 206505-4 A34498-ND 50.58 42.15 33.72 |206803-2 
104 | A34482-ND 85.92 71.60 57.28 | 206065-4 A34500-ND 59.28 49.40 39.52 | 206805-2 Digi-Key Price Each | AMP 
Description Part No. al 10 | Part No. 
=r = ell F Contacts - Crimp Gold 
Digi-Key Price Each | AMP Digi-Key Price Each | AMP - 
= a Pin, 8 AWG AB4793-ND 9.26 8.03] 211159-1 
Description - LEstENe: : 10 100 | Part No. Description Part No. 10 100 | Part No. Pin. 10 AWG A34794-ND 32.25 2795 | 211159-2 
Series 90 - High Density Contacts Series 109 - Contacts Pin, 12-14 AWG A34795-ND 10.13 8.78 | 212007-1 
Pin 22-28 AWG, 50 Gold A34528-ND 4.14.70 | 204370-2 Pin 20-24 AWG, Gold Flash | A34466-ND 63.39/1218371-1 ae name Une a _ 
Socket 22-28 AWG, 50u Gold | A34527-ND 1.69 1.04 | 204351-1 Socket 20-24 AWG, Gold Flash | A34467-ND 91 56 /1218372-1 Backer (AWE Pee ANON 3798 90.81 | 0111612 
Serles 90 - Non-Magnetic High Density Contacts Pin 20-24 AWG, 50y Gold A2160-ND 4.34 .82/205089-1 Socket, 12-14 AWG A34799-ND 17.10 14.82 | 212008-1 
Pin 22-28 AWG, 50} Gold A34484-ND 1.39 85 ] 204370-8 Socket 20-24 AWG, 50u Gold | A2t61-ND 14.95  1.20/208090-1 Socket, 16-18 AWG __|.A34800-ND 16.88 14.63 | 212014-1 
eid ra nace ne bai Series 109 7 Non-Magnetic ‘Contacts PInRGATANBBSIS | ABATED 23.48 2035 [5208010 
Socket 22-28 AWG, 50 Gold | A34486-ND 2.12 1.30 | 206071-1 - ! : : 
Pin 26-28 AWG, 501 Gold A34501-ND 2.05 1.26 |206794-4 Pin RG-179/187 A34787-ND 29.29 25.39 | 5-228618-2 
Socket 26-28 AWE, 50u Goll _EVSSEANNM _5.33 3.28 | 2064961 Socket 26-28 AWG, 50u Gold | A34502-ND 4.52 _2.78|206795-3 Pin RG=142/89246 BSeIeGINGE 77.85 67.47 | §-228618-4 
Series 90 - Tooling : : . Socket, RG-174/188/316 A34789-ND 22.91 19.86 | 5-228596-1 
Insertion/Extraction Tool A34451-ND 5.631 | 91067-1 psa Socket, RG-179/187 AB4790-ND 31.91 27.66 / 5-228596-2 
os Pin Insertion/Extraction Tool ; : Socket, RG-142/400/B9246 | A34791-ND 40.01 34.68 | 5-228596-4 
Replacement Insertion Tip A34452-ND 270/1 426237-4 for Snap-In Contacts A1010-ND 5.40/1 91067-2 - Tooling 
Use with 91067-1 Ral sihearlanitl Hand Tool Frame w/o Positioner | A34779-ND 839.48/1 608651-1 
Replacement Extraction Ti leplacement:Inserdon:t!p A34469-ND 2970/1 126195-3 Positioner 8-14 AWG, 4 ci 
ihe with 91067-1 P| n34463-ND 3.75/1 | 126195-2 Use with 91067-2 Use with 608651-1 A34780-ND 160.61/1_| 608651-2 
rer) z Replacement Extraction Tip Hand Tool Frame w/o Positioner | A34781-ND 740.25/1 608668-1 
Hand Crimping Tool for Screw- | 4577 yn 703.501 | 601966-1 Use with 91067-2 ey BAO || 2ei oes Positioner 16-18 AWG, A34782-ND 211.05/1 | 608668-2 
Machined Contacts (20DM) Use with 608668-1 
Socket Positioner Tool jewconty reagan | gorgee-4 Hand Crimping Tool for Screw- | 4qq77. up 703.501 | 601966-1 Extraction Tool A34792-ND___167.88/1__ | 318813-1 
Use with 601966-1 i Machined Contacts (20DM) Tool Die RG-174/316/ (A34783-ND 4479.00/1 59993-1 
—— saci 188/179/187 : 
Pin Positioner Tool Pin Positioner Tool y 7 = 
Use with 601966-1 ee §— A851 /601986-6 Use with 601966-1 ter MAOH || po eee foatble hssy. Nar 42 A34784-ND — 1223.12/1 | 8212-1 
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z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


AMPLIMITE® 
Accessories / Hardware (ni ,racases 012 


>188 (4.78) 


ee 


& 
187 (4,75) 


J | Mtg. nut 
-400 (customer 
(10.16)4 supplied) 
@.196 X .110 
(@4.98 X 2.79) 


< 
Mtg. screw deep 


(Customer supplied) 


=) Y Pan head 


A J) screw 
<> + (customer 
yr tatcine supplied) 
400, ~ block Z 
(10.16) Latching Block 
(Order separately) 


Style 1: Can be used with cable clamps 
that do not extend beyond the front flange 
of the connector or on connectors without 
cable clamps. 


Style 2: Can be used with any cable clamp 
that has the mounting ear configuration. 


Style 3: Can be used on connectors without 
cable clamps or with cable clamps that do 
not have the mounting ear configuration. 


Fig. 13 


#2-56 thread .157 
rea (8.99) 


#4-40 
thread 


Fig. 14 Fig. 15 
#2-56 UNC #2-56 Thread 


Digi-Key Pricing AMP 
Description Part No. 10 50 Part No. 
Flat Washer #4 A35229-ND 235 1.46 | 5205820-2 
Hex Nut 4-40 A35230-ND 68 2.82 | 5205821-2 


Conn. Used w/ 


Dimension A) Digi-Key 


Price Each | AMP 


Fig. | AMP Series Finish Thread Inch (mm) | Part No. 1 25 =| PartNo. 
Female Screw Locks - Steel, Zinc Plated 
RoHS Compliant 
1 HD Plastic | Yellow Chromate 4-40 .250 (6.35) | A33684-ND 1.79 1.49 | 5207952-1 
HDE Yellow Chromate 4-40 .250 (6.35) | A33685-ND 213 1.78 | 5745563-1 
HDE Clear Chromate 4-40 .250 (6.35) | A33686-ND 1.90 1.59 | 5745563-3 
HDP/HDF Yellow Chromate 4-40 -312 (7.92) | A33687-ND 1.94 1.62 | 5205817-1 
2 HDP/HDF Clear Chromate 4-40 -312 (7.92) | A32020-ND 1.86 1.55 | 5205817-3 
HDP/HDF Yellow Chromate 4-40, MIL-C24308 -312 (7.92) | A33688-ND 95 80 | 5205817-8 
HD/HDF Yellow Chromate 4-40 .560 (14.22) | A33689-ND 1.89 1.58 | 5207719-1 
HD/HDF Clear Chromate 4-40 .560 (14.22) | A32023-ND 1.83 1.53 | 5207719-3 
HD/HDF Clear Chromate 2-56 Male (4-40 Female) .560 (14.22) | A32026-ND 3.12 2.60 | 5747223-3 
Individual Screwlocks - Steel, Zinc Plated (washers and nuts not included) 
1 HD Clear Chromate 4-40 .250 (6.35) | A23426-ND 1.77 1.48 | 207952-3 
2 HDP/HDF Clear Chromate 4-40 -312 (7.92) | A23431-NDt 2.31 1.93 | 748558-4 
RoHS Compliant 
1 HD Clear Chromate 4-40 .250 (6.35) | A33690-ND 1.71 1.43 | 5207952-3 
HDP/HDF Clear Chromate |M2.6 (Metric), Female (4-40 Male)| .312 (7.92) | A33691-ND 1.44 1.20 | 5749765-3 
HDP/HDF Yellow Chromate 4-40 -312 (7.92) | A33692-ND 1.09 .91 | 5748270-2 
2 HDP/HDF Clear Chromate 4-40 312 (7.92) | A33693-NDt 2.16 1.80 | 5748558-4 
HDP/HDF Clear Chromate 4-40 -312 (7.92) | A35225-NDA 2.85 2.38 | 5748558-3 
HDP/HDF Clear Chromate M3 Female (4-40 Male) -312 (7.92) | A35223-ND 2.28 1.90 | 5747404-3 
HDP/HDF Clear Chromate 4-40 -185 (4.70) | A35224-ND 62 53 | 5747877-3 
Male Screw Retainers for Plastic Shell Connectors - Steel, Zinc Plated (material) 
RoHS Compliant 
3 HDE Yellow Chromate 4-40 .220 (5.59) | A33694-ND 1.08 .99 | 5745647-1 
Male Screw Retainers for Metal Shell Connectors - Steel, Zinc Plated (material) 
RoHS Compliant 
Yellow Chromate 4-40 .220 (5.59) | A33695-ND 68 .57 | 5205980-1 
3 HDE/HDP Clear Chromate 4-40 .220 (5.59) | A32021-ND 80 .68 | 5205980-4 
Yellow Chromate 4-40 -200 (5.08) | A33696-ND 153 1.28 | 5745136-1 
Male Screw Retainers for Metal and Plastic Shell Connectors - Steel, Zinc Plated (material) 
RoHS Compliant 
3 HDF Clear Chromate 4-40 -300 (7.62) | A35222-ND* 2.29 1.91 | 5746881-2 
Male Jack Screw - Steel, Zinc Plated 
RoHS Compliant 
4 HDE/HDP Clear Chromate 4-40 - A23593-NDt 3.08 2.57 | 747784-3 
Locking Post Assembly - Stee! Plated (2 complete assemblies) 
5 HDF/HDP Yellow Chromate 4-40 .560 (14.22) | A23440-ND 3.21 2.68 | 206514-6 
RoHS Compliant 
5 HD/HDE Yellow Chromate 4-40 -410 (10.41) | A32022-ND 2.84 2.37 | 5206514-1 
HDF/HDP Yellow Chromate 4-40 .560 (14.22) | A33697-ND 3.03 2.53 | 5206514-6 


t+ Bulk packed and with captivated star washer; no additional hardware included 
A Parts packaged as a unit kit with captivated star washer; no additional hardware included 


No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Positions Description Thread A B Part No. 4 25 | Part No. 
Latching Blocks - Slot Recess & Thru-Hole - Zinc — RoHS Compliant 
9-37 Rear-Panel Latching _ .160 (4.06) _— A23453-ND 5.02 4.19 | 747080-2 
6 9-37 Rear-Panel Latching - .190 (4.83) - A23451-ND 1.15 .97 | 745245-2 
9-37 Front-Panel Latching - .250 (6.35) - A23452-ND 92 17 | 745286-2 
Latching Blocks - Threaded Hole - Zinc — RoHS Compliant 
9-37 Rear-Panel Latching 4-40 -190 (4.83) | .400 (10.16) | A23449-ND 2.92 2.44 | 745403-8 
9-37 Rear-Panel Latching 4-40 .220 (5.59) | .400(10.16) | A23450-ND 7.75 ~~ 6.46 | 747717-2 
7 9-37 Front-Panel Latching M3 .250 (6.35) | .400 (10.16) | A23447-ND 1.42 1.18 | 208101-1 
9-37 Front-Panel Latching 4-40 .250 (6.35) | .400(10.16) | A23448-ND 1.42 1.18 | 208101-8 
50 Front-Panel Latching 4-40 .250 (6.35) | .530 (13.46) | A35227-ND 68.82 57.35 | 1-208101-1 
No. of | Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Positions Inch (mm) Description Part No. 1 25 Part No. 
Spring Latches - Stainless Steel — RoHS Compliant 
8 _ _ With Mounting Ears A23445-ND 417 3.48 | 745255-2 
9 9-37 540 (13.72) Spring Latch A23446-ND 1.89 1.58 | 745779-2 
9 50 .650 (16.51) Spring Latch A35226-ND 9.63 8.03 | 745779-5 
Slide Latch Clips - Steel, Zinc Plated (clip stainless steel, screws/washers/nuts - steel, zinc plated) 
A23441-ND 2.55 2.13 | 206942-1 
10 — _ Thread 4-40, Screw Length .415 (10.54mm) A33703-ND@ 258 215 | 5206942-1 
@ RoHS Compliant 
No. of Thread Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Positions | Style No. Size A B Part No. 1 25 Part No. 
Slide Latch Clips - Stainless Steel (screws/washers/nuts - steel, zinc plated) 
11 25 2 2-56 2.265 (57.53) 470 (11.94) A23437-ND 11.70 9.75 745584-1 
RoHS Compliant 
9 1 4-40 1.397 (35.48) 490 (12.45) A33698-ND 3.64 3.03 5745404-1 
15 2 2-56 1.725 (43.82) 470 (11.94) A33699-ND 5.31 4.43 5745583-1 
11 25 2 2-56 2.265 (57.53) 470 (11.94) A33700-ND 10.47 8.73 5745584-1 
25 3 4-40 2.265 (57.53) 470 (11.94) A33701-ND 4.83 4.03 5745584-3 
37 1 4-40 2.913 (73.99) 490 (12.45) A32024-ND 5.88 4.90 5745407-1 
50 3 4-40 2.819 (71.60) 575 (14.61) A33702-ND 10.44 8.70 5745578-3 
No. of Dimensions - Inches (mm). Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. Positions A B Part No. 1 25 Part No. 
EMI/RFI Gaskets - Brass .006” (0.15mm) Thick, Bright Tin Plated — RoHS Compliant 
9 .984 (24.99) 1.220 (30.99) A32025-ND 1.50 1.25 | 5747024-3 
12 15 1.312 (33.32) 1.555 (39.50) A35052-ND 4.80 4.00 | 5747025-3 
25 1.852 (47.04) 2.100 (53.34) A32027-ND 18.66 15.55 | 745776-4 
37 2.500 (63.50) 2.730 (69.34) A32028-ND 6.30 5.25 | 745777-4 
13 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel A23468-NDt 2.18 1.82 749087-2 
14 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel, Thread 4-40 A23469-ND 3.64 3.04 750644-1 
14 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel, Thread 2-56 A23470-ND 2.96 2.48 786585-2 
15 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel A23675-ND 4.62 3.85 750831-1 
a Grommet Set (4 per set), 9-15 positions A23668-ND 87 713 747746-1 
Grommet Set (4 per set), 25-50 positions A23669-ND 1.47 1.23 747973-1 


$ Recommended for right-angle board mount connectors 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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FCi D-Sub Connectors 


No. of Price Each FCI 
Fig. Pins Type (l 25 100 Part No. 
Solder Cup — Stamped Contacts 
9 Male 609-1524-ND 1.53 83 .73 DEO9PO64TXLF 
9 Female 609-1525-ND 1.56 85 74 DEO9SO64TLF 
1 15 Male 609-1512-ND 1.94 1.15 99 DA15P064TXLF 
15 Female 609-1513-ND 1.94 1.15 99 DA15S064TLF 
25 Male 609-1518-ND 2.02 1.20 1.03 DB25P064TXLF 
25 Female 609-1519-ND 2.02 1.20 1.03 DB25S064TLF 
Solder Cup — Machined Contacts 
9 Male 609-2805-ND 3.48 2.15 1.90 DEPO9PO65TXLF 
9 Female 609-2806-ND 3.97 2.46 2.16 DEPO9SO65TLF 
1 15 Male 609-2810-ND 4.83 3.00 2.72 DAP15PO65TXLF 
15 Female 609-2811-ND 7.84 4.87 4.41 DAP15SO65TLF 
25 Male 609-2814-ND 6.05 3.93 3.59 DBP25PO65TXLF 
25 Female 609-2815-ND 12.16 789 721 DBP25S065TLF 
Vertical PCB — Stamped Contacts (with harpoon, and 4-40 screwlock) 
9 Male 609-1479-ND 3.18 1.97 1.73 DO9P24A4GVOOLF 
9 Female 609-1485-ND 3.18 1.97 1.73 DO9S24A4GVOOLF 
2 15 Male 609-1491-ND 3.05 1.87 1.63 D15P24A4GVOOLF 
15 Female 609-1497-ND 2.89 1.78 1.55 D15S24A4GVOOLF 
25 Male 609-1503-ND 3.60 2.23 1.96 D25P24A4GVOOLF 
25 Female 609-1509-ND 3.17 1.96 1.73 D25S24A4GVOOLF 
Vertical PCB — Machined Contacts 
9 Male 609-2807-ND 3.50 2.16 1.91 DEPO9P365TXLF 
9 Female 609-2808-ND 3.35 2.07 1.82 DEPO9S365TLF 
3 15 Male 609-2812-ND 5.56 3.54 3.24 DAP15P365TXLF 
15 Female 609-2813-ND 5.56 3.54 3.24 DAP15S365TLF 
25 Male 609-2822-ND 8.26 5.62 4.96 DBP25P365TXLF 
25 Female 609-2823-ND 8.75 5.96 5.26 DBP25S365TLF 
Right Angle PCB (with insert, harpoon, and metal plate) 
9 Male 609-1481-ND§t 2.81 1.73 1.55 DO9P33E4GX00LF 
9 Female 609-1487-ND§t 2.77 1.70 1.52 DO9S33E4GX00LF 
15 Male 609-1493-ND§t 3.38 2.01 1.75 D15P33E4GX00LF 
15 Female 609-1499-ND§t 3.33 1.98 1.72 D15S33E4GX00LF 
25 Male 609-1505-ND§t 3.56 2.20 1.94 D25P33E4GX00LF 
25 Female 609-1511-ND§t 3.34 2.06 1.82 D25S33E4GX00LF 
9 Male 609-1478-ND$¢t 2.71 1.67 1.49 DO9P13A4GXO00LF 
9 Female 609-1484-ND$¢t 2.77 1.70 1.52 DO9S13A4GX00LF 
4 15 Male 609-1490-ND$t 3.24 1.99 1.73 D15P13A4GX00LF 
15 Female 609-1496-ND$¢t 3.63 2.24 1.98 D15S13A4GX00LF 
25 Male 609-1502-ND$¢t 3.67 2.27 2.00 D25P13A4GX00LF 
25 Female 609-1508-ND$t 3.13 1.93 1.71 D25S13A4GX00LF 
9 Male 609-1476-ND$A 2.76 1.64 1.47 DO9P13A4GLOOLF 
9 Female 609-1482-ND$A 2.71 1.61 1.45 DO9S13A4GLOOLF 
15 Male 609-1488-ND$A 3.08 1.89 1.65 D15P13A4GLOOLF 
15 Female 609-1494-ND$A 2.95 1.81 1.57 D15S13A4GLOOLF 
25 Male 609-1500-ND$A 3.38 2.09 1.84 D25P13A4GLOOLF 
25 Female 609-1506-ND$A 3.29 2.04 1.79 D25S13A4GLOOLF 
Right Angle PCB (with screwlock, harpoon, and metal plate) 
9 Male 609-1480-ND§ 2.76 1.70 1.52 DO9P33E4GVOOLF 
9 Female 609-1486-ND§ 2.55 1.54 1.34 DO9S33E4GVOOLF 
15 Male 609-1492-ND§ 3.08 1.89 1.65 D15P33E4GVOOLF 
15 Female 609-1498-ND§ 3.04 1.87 1.62 D15S33E4GVOOLF 
25 Male 609-1504-ND§ 3.47 2.15 1.89 D25P33E4GVOOLF 
4 25 Female 609-1510-ND§ 3.63 2.17 1.91 D25S33E4GVOOLF 
9 Male 609-1477-ND$ 2.85 1.75 1.57 DO9P13A4GVOOLF 
9 Female 609-1483-ND$ 2.72 1.67 1.50 DO9S13A4GVOOLF 
15 Male 609-1489-ND$ 3.08 1.89 1.65 D15P13A4GVOOLF 
15 Female 609-1495-ND$ 3.04 1.87 1.62 D15S13A4GVOOLF 
25 Male 609-1501-ND$ 3.47 2.15 1.89 D25P13A4GVOOLF 
25 Female 609-1507-ND$ 3.38 2.09 1.84 D25S13A4GVOOLF 
Right Angle PCB (with screwlock, harpoon, and metal plate) — Machined Contacts 
9 Male 609-2827-ND 9.19 6.26 5.52 DEPVO9P565GTXLF 
9 Female 609-2828-ND 8.85 6.02 5.31 DEPVO9S565GTLF 
4 15 Male 609-2830-ND 9.13 6.28 5.71 DAPV15P565GTXLF 
15 Female 609-2831-ND 9.13 6.28 5.71 DAPV15S565GTLF 
25 Male 609-2833-ND 11.31 8.02 738 DBPV25P565GTXLF 
25 Female 609-2832-ND 14.94 10.59 9.75 DBPV25S565GTLF 
High Density Right Angle PCB (with harpoon, and metal bracket) 
14 Female 609-2800-NDt 2.64 1.62 1.45 ICD14S13E6GXOOLF 
15 Female 609-2801-NDt 3.67 2.10 1.82 1CD15S13E6GXOOLF 
4 15 Female 609-2802-ND0 1.88 1.08 93 ICD15S13E6GVOOLF 
26 Female 609-2803-NDO 3.06 1.89 1.67 ICD26S13E4GVOOLF 
26 Female 609-2804-NDt 3.06 1.89 1.67 ICD26S13E4GXO0LF 
Wire Wrap — Machined Contacts 
9 Male 609-2818-ND 7.26 4.84 4.33 DEPO9P465TXLF 
9 Female 609-2809-ND 3.77 2.34 2.12 DEPO9S465TLF 
5 15 Male 609-2817-ND 6.06 4.04 3.62 DAP15P465TXLF 
15 Female 609-2816-ND 8.13 5.42 4.85 DAP15S465TLF 
25 Male 609-2821-ND 9.28 6.31 5.68 DBP25P465TXLF 
25 Female 609-2820-ND 754 5.13 4.62 DBP25S465TLF 
Crimp Shell 
9 Male 609-1466-ND 1.32 72 62 865609PLTXLF 
9 Female 609-1467-ND 1.37 74 64 865609SLTLF 
6 15 Male 609-1468-ND 1.47 83 71 865615PLTXLF 
15 Female 609-1469-ND 1.45 81 69 865615SLTLF 
25 Male 609-1470-ND 1.53 83 .73 865625PLTXLF 
25 Female 609-1471-ND 1.61 87 at 865625SLTLF 
Crimp Contacts 
24-28AWG Gold Male 609-1472-ND 25 fd 09 8656350064LF 
24-28AWG Gold Female 609-1473-ND 23 UW .08 8656351064LF 
20-24AWG Gold Male 609-1474-ND 25 mil 09 8656352064LF 
20-24AWG Gold Female 609-1475-ND 23 AW .08 8656353064LF 
§ US Standard Footprint + Europe Standard Footprint 4-40 Insert AM3Insert 4 4-40 Female Screwlock (Continued) 
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D-Sub Hardware 


Fig. 1 — Screw Lock 


D-Sub Connectors (cont.) 


Internal Thread 
\ UNC 4-40 
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Thread 


D-Sub Backshells 


Fig. 2 — Screw Lock Delta D Series 


Internal Thread 
. UNC 4-40 


ert al 


Thread 


Fig. 3 — Screw Lock Fig. 4 — Metal Cap or D-Sub Cover 
No. of Digi-Key Price Each FCI 
Fig. Pins Type Part No. 1 25 100 Part No. 
9 609-1424-ND 1.89 1.12 97 86303637 BLF 
15 Black 609-1425-ND 1.98 1.17 1.01 86303638BLF 
1 25 Plastic 609-1426-ND 2.07 1.19 1.06 86303639BLF 
37 Hood 609-1427-ND 2.39 1.44 1.25 86303640BLF 
50 609-1428-ND 4.18 2.57 2.23 86303641BLF 
i ini i 9 609-1429-ND 2.60 1.55 1.38 863093CO9ALF 
= Hoot aims plate PricalEach Fel 15 Black 609-1431-ND 263 157 1.40 | 863093C15ALF 
LS LYRE (RCo Es (cea ere i it) | etl. 25 Plastic 609-1433-ND 216 © 128 «= 114 | 863093C25ALF 
Female - 8.30 M3 609-1422-ND .89 6 .39 | 863001TLF 2 37 Hood 609-1435-ND 277 1.70 1.53 863093C37ALF 
Female =- 8.30 M3 609-1446-ND 89 46 39 | 86552153TLF 50 609-1436-ND 3.26 2.02 1.78 863093C50ALF 
Female _ 6.30 M3 609-1417-ND 83 AM 35 | 863001017TLF 9 Plastic 609-1430-ND 4.18 2.60 2.36 863093C09MLF 
1 Female i 13.0 M3 609-1421-ND 83 A 35 | 863001061TLF 15 Metalized 609-1432-ND 4.25 2.74 2.43 863093C15MLF 
Female - 8.30 UNC 4.40 | 609-1420-ND 94 AT 40 | 863001060TLF 25 Hood 609-1434-ND 5.13 3.17 2.79 863093C25MLF 
Female _— 8.30 M3 609-1443-NDA 52 .26 21 86551007TLF 9 Black 609-1462-ND 2.90 1.78 1.60 8655PHRA0901LF 
Female = 8.30 UNC 4.40 | 609-1444-NDA 52 26 21 86551009TLF 15 Plastic 609-1463-ND 3.04 1.88 1.66 8655PHRA1501LF 
Female = 4.50 M3 609-1445-NDA 70 35 29 | 86551167TLF 25 Hood 609-1464-ND 3.42 2.11 1.86 8655PHRA2501LF 
> | Female | — 45 M3 609-1418-ND 68 33.28 | 863001018TLF 3 a ee ant eo oat aoe 
Female - 4.5 UNC 4.40 | 609-1419-ND 68 33 28 | 863001019TLF 15 Shielded 609-1489-ND 509 348 312 8655MHRA1501 LF 
3 Male = _ UNC 4.40 | 609-1423-ND 1.16 65 54 | 863005ATLF 25 Metal 609-1460-ND 543 362 304 8655MHRA2501 LE 
Male 9 — _ 609-1447-ND 2.20 1.31 1.16 | 86553113TLF 37 Hood 609-1461-ND 6.42 4.27 3.83 8655MHRA3701LF 
Female 9 _ _ 609-1450-ND 2.23 1.32 1.17 | 86553148TLF 9 609-1453-NDt 6.50 4.50 3.98 8655MH0911LF 
4 Male 15 = _ 609-1448-ND 2.29 1.36 1.21 86553114TLF 15 Shielded 609-1454-ND+ 7.18 4.88 4.40 8655MH1511LF 
Female 15 _ _— 609-1451-ND 2.28 1.37 1.20 | 86553149TLF 4 25 Metal 609-1455-ND+ 7.93 5.40 4.76 8655MH2511LF 
Male 25 _ _ 609-1449-ND 2.87 1.76 1.53 | 86553115TLF 37 Hood 609-1456-ND+ 8.36 5.93 5.23 8655MH3711LF 
Female 25 = = 609-1452-ND 2.96 1.82 1.58 | 86553150TLF 50 609-1457-ND+ 13.75 10.01 9.07 8655MH5011LF 


A Hardware not included 


Co m bo D-Su b Co n n ecto rs Power contacts sold separately. 


t+ Two Part Hoods 


Contact Arrangment 


©0000) 


5WS5 


5W5 shown 


D-Sub Right Angle 


EG 
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Materials and Finish: 

* Steel, Nickel plated »* Insulator, Nylon 6T, Color Pantone Blue 
#2935U * Contacts: Phosphor Bronze, Gold plated on contact area Tin 
on tails over Nickel * Board Locks, Brass Tin plated ¢ Rivets, Brass 
Nickel plated 


Contact Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Arrangement Type Part No. al 25 100 Part No. 
Solder Cup 
1 7W2 Male 609-1516-ND 4.69 2.94 2.69 DA7W2PAO0LF 
7W2 Female 609-1517-ND 5.25 3.34 3.06 DA7W2SAO0LF 
Crimp Shell 
3w3 Male 609-1514-ND 1.89 1.09 94 DA3W3PA00LF 
3W3 Female 609-1515-ND 1.80 1.00 88 DA3W3SA00LF 
2 5W5, Male 609-1520-ND 2.34 1.41 1.23 DB5W5PAO0OLF 
5W5, Female 609-1521-ND 2.34 1.41 1.23 DB5WS5SA00LF 
8ws Male 609-1522-ND 2.59 1.56 1.36 DC8W8PAOOLF 
8ws Female 609-1523-ND 2.59 1.56 1.36 DC8W8SAOOLF 
Right Angle PCB 
3w3 Male 609-2824-NDA 3.57 2.43 2.15 D3W3P36A6GLO8LF 
3w3 Male 609-2825-NDO 771 5.25 4.63 D3W3P36A6GVO8LF 
3 3Ww3 Male 609-2826-NDt 7.86 5.35 4.72 D3W3P36A6GX08LF 
5W5 Male 609-2834-NDO 13.10 9.50 8.45 D5W5P36A6GVO8LF 
5W5, Male 609-2829-NDt 8.03 5.70 5.03 D5W5P36A6GX08LF 
13W3 Female 609-2819-NDt 7.45 5.16 4.57 D13W3S17B5GX3CLF 
A M3 Insert f 4-40 Insert 0 4-40 Female Screwlock 
Power Contacts 
Wire Digi-Key Price Each FCI 
Size Type Part No. 1 25 100 Part No. 
8 Male 609-1439-ND 3.15 1.95 1.72 8638PPS4005LF 
Female 609-1442-ND 3.69 2.30 2.08 8638PSS4005LF 
12 Male 609-1438-ND 2.41 1.45 1.27 8638PPS2005LF 
Female 609-1441-ND 3.75 2.33 2.11 8638PSS2005LF 
16 Male 609-1437-ND 3.66 2.26 1.99 8638PPS1005LF 
Female 609-1440-ND 4.31 2.68 2.43 8638PSS1005LF 
(S) 


Ultra Slim VGA Connector 


Specifications: 

* Current Rating: 1 Amp max. Insulation Resistance: 1,000 MQ min. 
at 500VDC * DWD: SOOVAC RMS for 1 minute » Contact Resistance: 
30 mQ max. * Temperature Rating: -40°C ~ 230°C 


Digi-Key Price Each EDAC 
Contacts Type Part No. al 10 100 Part No. 
15 Female 151-1117-ND 1.83 1.63 1.30 634-015-274-990 


4-40 THREADED HOLE 


2.00 


pols hey 
ee 


30.73 
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oS No. Price No. Price 
NORCOMP of Digi-Key Each NorComp of Digi-Key Each NorComp 
ADIMISION OF EDAG (AMERICA) LIMITED Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Pins) Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
‘ ‘ go | Male | 2862ME-ND 10.85 9.36 6.36 | 180-062-173L020 62 | Male | 9862ME-ND 12.75 10.99 7.48 | 180-062-103L021 
High Density D-Sub Female| 2862FE-ND 998 860 5.5 | 190-062-2731020 Female| 5862FE-ND 14.30 12.33 8.39 | 180-062-203L021 
A Male | 5878ME-ND 17.99 15.51 10.55 | 180-078-103L021 
Male | 2878ME-ND 17.90 15.43 10.50 | 180-078-173L020 78 
Connectors 180 Series ol ee Fol SOREN 1258 1082 7.96 | e078. 20102 
* Compatible with new generation systems from several computer % : : : Pp 7 Solder Cup - with .250” 
manufacturers » Shells have bright tin finish for EMI/RFI shielding »* Male Crimp - wit! ich Nuts, Mating Si = 
connector shells have grounding indents * Reliable crimp snap-in contacts Tin Tin 
feature insulation grip for increased holding power * Contacts compatible 26 | Male | 6826M-ND 11.51 9.93 6.75 | 180-026-102-031 
with industry standard crimp tools. Materials: * Shell: Steel, with bright tin Male | 3815M-ND 3.02 2.60 1.77 | 180-015-172-030 A -044-202- 
over nickel * Shell-RoHS Compliant: Steel, nickel plated » Insulator: Glass- 15 Female| 3815F-ND 302 260 1.77 | 180-015-272-030 44 [Female [Saat TAGS WOO S608: | TO COS Oa 
filled thermoplastic, UL rated 94V-0 * Male Pin: Brass * Female Contact: emmale : : : go | Male | 6862M-ND 12.53 10.80 7.35 | 180-062-102-031 
Phosphor bronze Contact Plating: Gold over nickel (gold flash on entire 26 Male | 3826M-ND 7.48 645 4.39 | 180-026-172-030 Female] 6862F-ND 17.63 15.20 10.34 | 180-062-202-031 
Contact for solder cup and dip solder) Female| 3826F-ND 7.74 6.68 4.54 | 180-026-272-030 79 | Male | 6878M-ND 17.63 15.20 10.34 | 180-078-102-031 
44 | Male | 3844M-ND 8.27 7.13 4.85 | 180-044-172-030 Female| 6878F-ND 18.42 15.88 10.80 | 180-078-202-031 
2 | Male | 3862M-ND 10.21 8.80 5.99 | 180-062-172-030 Nickel — RoHS Compliant 
Female| 3862F-ND 10.21 880 5.99 | 180-062-272-030 15 Male | 6815ME-ND 3.34 289 1.97 | 180-015-103L031 
78 | Male | 3878M-ND 18.39 15.85 10.78 | 180-078-172-030 Female| 6815FE-ND 3.71 3.20 2.18 | 180-015-203L031 
ee Nickel — RoHS Compliant og | Male | 6826ME-ND 881 7.60 5.17 | 180-026-103L031 
45] Male [3815MEND 3.40267 1.82 | 180-015-1731030 oe seme nee aa ae aa 
: : 7 -015- 44 . : ‘ 
Stamped Contacts For High Wire Size: 22-26 AWG Female eSiLOEESND 3.10 2.67 1.82 | 180-015-273L030 Female| 6844FE-ND 11.94 10.29 7.00 | 180-044-203L031 
Density D-Sub Connectors Pin Dia.: .030” (.76mm) 26 Male | 3826ME-ND 7.32 631 4.30 | 180-026-173L030 62 Male | 6862IME-ND 12.75 10.99 7.48 | 180-062-103L031 
No. of Shell Dimensions — Inch Female| 3826FE-ND 785 6.77 4.61 | 180-026-273L030 Female| 6862FE-ND 14.30 12.33 8.39 | 180-062-203L031 
Pins Size A B Ct D 44 | Male | 3844ME-ND 870 7.50 5.10 | 180-044-173L030 Male | 6878ME-ND 17.99 15.51 10.55 | 180-078-103L031 
78 
15 DB-9 1.213 0.984 0.496 0.422 Female| 3844FE-ND 8.83 7.62 5.18 | 180-044-273L030 Female| 6878FE-ND 1255 10.82 7.36 | 180-078-203L031 
Re a | Oa | [ae tae [stone Tous 926 Gas enose-a.oan 
62 DB-37 2.732 2.500 0.496 0.422 Female| 3862FE-ND 9.98 8.60 5.85 | 180-062-273L030 j5 | Male | 180-15ME-ND = 2.50 2.16 1.47 | 180-015-113R001 
78 DB-50 2.638 2.406 0.606 0.550 7g | Male | 3878ME-ND 17.90 15.43 10.50 | 180-078-173L030 Female] 180-15FE-ND 2.10 1.81 1.28 | 180-015-213R001 
crimp Dip Solder: Female| 3878FE-ND 12.55 10.82 7.36 | 180-078-273L030 ng | Male |180-26ME-ND 3.85 3.33 (2.26 | 180-026-113R001 
i | a Pin REESE ih, ae tancaorzaloni aq | Male |180-44ME-ND 6.86 5.92 4.03 | 180-044-113R001 
= ize ca C1 8 in ages Stee [eee Female| 180-44FE-ND 6.82 5.89 __4.01 | 180-044-213R001 
azo a Parcce sag Pin [SoRETEND) 537.50/10,000__ | 180-001-170L001 gp | Male [180-62ME-ND 9.33 8.05 5.48 | 180-062-113R001 
a aw Separately Below __ |Socket) 85SECT-ND — A107 | 180-002-170L001 Female|180-62FE-ND 9.43 8.14_5.54 | 180-062-213R001 
D Socket| 85SETR-ND 537.50/10,000 | 180-002-170L001 7q | Male |180-78ME-ND 13.69 14.81 8.03 | 180-078-113R001 
Note: Contacts sold separately (below) for Crimp Type. Female} 180-78FE-ND 13.36 11.52 7.84 | 180-078-213R001 
= Insertion/ Dip Solder - with .065” Clinch Nuts, Board Side 
No. Price 72020-ND 9.07 7.82 ‘5.32 | 180-901-170-000 a 
of Digi-Key Each NorComp Removal Tool Tin 
Pins] Type | Part No. 1 10 100 | Part No. High Density |rasonp 91147 —  —J+80-701-170-000 26 | Male | 7826M-ND 4.90 4.23 2.88 | 180-026-112-011 
Crimp - Nickel — RoHS Compliant Crimp Tool . 44 | Male | 7844M-ND 8.06 6.95 4.73 | 180-044-112-011 
15 | Male | 815ME-ND 218 1.88 1.28 | 180-015-173L000 Solder Cup - Nickel — RoHS Compliant 62 a ee ae a oo epee 
Female| 815FE-ND 218 1.88 1.28 | 180-015-273L000 Male | T815ME-ND 242 209 142 | 180-015-103L001 om ; : : 
Male (EDSHEIN 40> ego ai76 180098174000 15 ; : : 78 |Female| 7878F-ND 14.88 1283 8.73 | 180-078-212-011 
26 j : ; ; jee Female| T815FE-ND 279 2.41 1.64 | 180-015-203L001 Nickél'=.088'— RoHS Compliant 
Female| 826FE-ND 693 5.98 4.07 | 180-026-273L000 Male | T226ME-ND 789 680 463 | 180-026-103L001 
z -044- 26 : : . Male | 7815ME-ND 3.79 3.27 2.23 | 180-015-113R011 
44 | Male Cee i Oe eee Female| T826FE-ND 6.93 5.98 4.07 | 180-026-203L001 15) ae 
Female| 844FE-ND 7.91 6.82 4.64 | 180-044-273L000 Male EGINENG a1 1820 a 1 480-084-4031001 Female| 7815FE-ND 3.35 2.89 1.97 | 180-015-213R011 
Male | 862ME-ND 9.93856 5.82 1180-062-173L000 4g) ee ; ab Bele “ae. eee np | Male |7826ME-ND 5.31 458 3.12 | 180-026-113R011 
82 | malel eee Se: Fei Gea (480-068 S751 GOR Female| T844FE-ND 11.01 9.50 6.46 | 180-044-203L001 Female| 7826FE-ND 5.88 5.08 3.45 | 180-026-213R011 
‘ Male | 878ME-ND 16.97 1464 9.96 | 180-078-173L000 62 Male | T862ME-ND 11.83 10.20 6.94 | 180-062-103L001 i Male | 7844ME-ND 8.62 7.44 5.06 | 180-044-113R011 
78 | mala Oren Fees <dniisy a5 aenneo7al0n Female| T862FE-ND 13.37 11.53 7.85 | 180-062-203L001 Female| 7844FE-ND 8.62 7.44 5.06 | 180-044-213R011 
7g | Male | T878ME-ND 914 686 5.72 | 180-078-103L001 go | Male |7862ME-ND 11.39 9.83 6.68 | 180-062-113R011 
rimp - with . inch Nuts, Board Side Female| T878FE-ND 7.98 5.75 4.79 | 180-078-203L001 Female| 7862FE-ND 1153 9.94 6.76 | 180-062-213R011 
Tin Solder Cup - with .065” Clinch Nuts, Board Side 79 | Male | 7878ME-ND 16.23 14.00 9.52 | 180-078-113R011 
og | Male | 1826M-ND 7.48 6.45 4.39 | 180-026-172-010 = Female| 7878FE-ND 15.89 13.70 9.32 | 180-062-213R011 
Female] 1826F-ND 7.74 6.68 4.54 | 180-026-272-010 Ly Dip Solder - with .250” Clinch Nuts, Board Side 
7a | Male | 1844N-ND B27 7434.85 | 180-044-172-010 26 | Male | 4826M-ND 1151 9.93 6.75 | 180-026-102-011 Tin 
eo Male | 1862M-ND 10.21. 8.80 5.99 | 180-062-172-010 44 |Female| 4844F-ND 11.69 10.08 6.86 | 180-044-202-011 62 | Mae | 6862M-ND 1064948 624 | 180-062-112-021 
Female! 1862F-ND 10.21 8.80 5.99 | 180-062-272-010 78 |Female| 4878F-ND 18.42 15.88 10.80 | 180-078-202-011 78 | Male |8878M-ND 15.23 13.13 3.93 180-078-112-021 
78 | Male | 1878M-ND 18.39 15.85 10.78 | 180-078-172-010 Nickel - .098 — RoHS Compliant Nickel — RoHS Compliant 
Nickel - .098 — RoHS Compliant 15 | Male | 4815ME-ND 3.34 2.89 1.97 | 180-015-103L011 15 | Male | 8815ME-ND 379 327 2.23 1 180-015-113R021 
45 | Male | 1815ME-ND 310 2.67 1.82 | 180-015-173L010 Female| 4815FE-ND 3.71 3.20 2.18 | 180-015-203L011 Female| 8815FE-ND 335 289 1.97 | 180-015-213R021 
Female| 1815FE-ND 3.10 2.67 1.82 | 180-015-273L010 9g | Male | 4826ME-ND 881 7.60 5.17 | 180-026-103L011 np | Male | 8826ME-ND 531 458 3.12 | 180-026-113R021 
ng | Male | 1826ME-ND 732 6.31 4.30 | 180-026-173L010 Female| 4826FE-ND 7.85 6.77 4.61 | 180-026-203L011 Female| 8826FE-ND 5.88 5.08 3.45 | 180-026-213R021 
Female| 1826FE-ND 785 6.77 4.61 | 180-026-273L010 44 | Male | 4844ME-ND 10.43 9.00 6.12 | 180-044-103L011 44 | Male | 8844ME-ND 8.62 7.44 5.06 | 180-044-113R021 
44 Male | 1844ME-ND 8.70 7.50 5.10 | 180-044-173L010 Female| 4844FE-ND 11.94 10.29 7.00 | 180-044-203L011 Female| 8844FE-ND 8.62 7.44 5.06 | 180-044-213R021 
Female| 1844FE-ND 8.83 7.62 5.18 | 180-044-273L010 % Male | 4862ME-ND 12.75 10.99 7.48 | 180-062-103L011 62 Male | 8862ME-ND 11.39 9.83 6.68 | 180-062-113R021 
g2 | Male [1862ME-ND 10.85 9.36 6.36 | 180-062-173L010 Female| 4862FE-ND 14.30 1233 8.39 | 180-062-203L011 Female | S8625END 11.53 9.94 6.76 | 180-062-213R021 
Female 1862FE-ND 9.98 8.60 5.85 | 180-062-273L010 Male |4878ME-ND 17.99 15.51 10.55 | 180-078-103L011 79 | Male PEBEME Na 16.23 14.00 9.52 | 180-078-119R021 
78 Male | 1878ME-ND 17.90 15.43 10.50 | 180-078-173L010 78 Female| 4878FE-ND 1255 10.82 7.36 | 180-078-203L011 Female| 8878FE-ND 15.89 13.70 9.32 | 180-078-213R021 
| -078- - - - Dip Solder - with .250” Clinch Nuts, Ma Side 
Female| 1878FE-ND 12.55 10.82 7.36 | 180-078-273L010 Sa AS CURTIn ESOC NER INGTON SaTHTSIS ip Z ig 
Tin - aq | Male | 9844M-ND 8.06 6.95 4.73 | 180-044-112-031 
15 [Femalel 2815END 302 260 4.77 1180-015-272-000 15 |Female| 5815F-ND 3.63. 3.13 2.13 | 180-015-202-021 Female| 9844F-ND 8.03 6.93 4.71 | 180-044-212-031 
Male FOSCGKEND rey Cage ARE 26 | Male | 5826M-ND 1151 9.93 6.75 | 180-026-102-021 go | Male | 9862M-ND 7064918 6.24 | 180-062-112-031 
25 | male teen Soa seen: fare | dancoaene- 000 2 | Male | 5862M-ND 1253 10.80 7.35 | 180-062-102-021 Female| 9862F-ND 10.79 9.30 6.33 | 180-062-212-031 
: : = Female| 5862F-ND 17.63 15.20 10.34 | 180-062-202-021 Male | 9878M-ND 15.23 13.13 8.93 | 180-078-112-031 
44 | Male | 2844M-ND 8.27 7.13 4.85 | 180-044-172-020 78 | male Reet Sea. 40.83: 6 7a: \dB0-07a 1B 0a) 
ao | Male | 2662M-ND i091 B80. San 1aDDSeTaE0OD 78 |Female| 5878F-ND 18.42 15.88 10.80 | 180-078-202-021 : : sues 
Female| 2862F-ND 10.21 8.80 5.99 | 180-062-272-020 Nickel — RoHS Compliant Nickel’— Hels Compliant 
78 | Male | 2878M-ND 18.39 15.85 10.78 | 180-078-172-020 1s | Male | 5815Me-no 3.34 289 1.97 | 180-015-103L021 45 | Male (QateMeNe 3.79 3.27 2.23 | 180-015-113R031 
Nickel — RoHS Compliant Female| 5815FE-ND 3.71 3.20 2.18 | 180-015-203L021 ae SOREN a = is peace 
45 | Male | 2815ME-ND 3.10 267 1.82 | 180-015-173L020 26 | Male ee ae ea alpaca 26 | emale| 9826FE-ND 5.88 5.08 3.45 | 180-026-213R031 
Female| 281SFE-ND 310 267 1.82 | 180-015-273L020 Female| 5826FE-ND 7.85 6.77 4.61 | 180-026-203L021 aa | Male | 9644ME-ND R62 744508 | 190-044-419R031 
ng | Male | 2826ME-ND 7.32 631 4.30 | 180-026-173L020 44 | Male | 5844ME-ND = 10.43 9.00 6.12 | 180-044-103L021 Female| 9844FE-ND 8.62 7.44 5.06 | 180-044-213R031 
Female| 2826FE-ND 7.85 6.77 4.61 | 180-026-273L020 Female| 5844FE-ND 11.94 10.29 7.00 | 180-044-203L021 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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No. Price No. Price 
NORCOMP of Digi-Key Each NorComp of Digi-Key Each NorComp 
ADIVISION OF EDAC (AMERICA) LIMSTED Pins} Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Pins | Type|Part No. 1 10 100 |Part No. 
High Density D-Sub NEW! Solder Cup - Tin with .250” Clinch Nuts, go | M |180-M6201DMIN-ND 13.92 9.60 7.20|180-M62-113R001 
Cc t 180 Seri Board Side — RoHS Compliant NEW! F |180-M6201DFN-ND 14.43 12.14  9.52|180-M62-213R001 
onnectors erleS (Cont) 15 | Male [5815MER-ND 3.46231 1.88 | 180-015-102L021 Dip Solder - Nickel with .250” Clinch Nuts, Board Side 
No. Price Female] 5815FER-ND 3.71256 2.09 | 180-015-202L021 15 | M [180-M1521DMN-ND 4.87 3.40 2.79 ]180-M15-113R021 
of Digi-Key Each NorComp 26 Male | 5826MER-ND 7.59 5.47 4.56 | 180-026-102L021 F |180-M1521DFN-ND 5.77. 4.22  3.45|180-IM15-213R021 
Pins ee hes a a a “ ere Female] 5826FER-ND 6.77 5.01 4.15 | 180-026-202L021 06 M |180-M2621DMN-ND 6.55 4.85 4.01 /180-M26-113R021 
62 |e? i : : : cso 44 | Male |5844MER-ND = 8.63 6.48 5.40 | 180-044-102L021 F |180-M2621DFN-ND 8.02 6.02 5.01 |180-IM26-213R021 
Female] 9862FE-ND 1153 994 6.76 | 180-062-213R031 Female| 5@44FER-ND 998 721 6.18 | 180-044-2001.001 WHERE a 9s a 74 sei han maatagnoni 
Male | 9878ME-ND 16.23 14.00 9.52 | 180-078-113R031 44 : : : 
78 tomale Oana derags.4a79) “940"| 1e0sa7e 1 sAOs g2 | Male | 5862MER-ND 9.86 7.50 6.43 | 180-062-102L021 F |180-M4421DFN-ND 11.66 1011 7.52/180-M44-213R021 
: ate : = Female) 5862FER-ND 11.34 8.63 7.40 | 180-062-202L021 62 M |180-M6221DMN-ND 11.48 9.95  7.40|180-M62-113R021 
bi i Mae ab eel 7g | Male ]5878MER-ND 13.65 10.74 9.00 | 180-078-102L021 F {180-M6221DFN-ND 15.09 12.70 9.95 |180-Me2-213R021 
45 | Male | 81SMER-ND 2.44 1.65 1.28 | 180-015-172L000 Female| 5878FER-ND 9.95 7.58 6.50 | 180-078-202L021 Dip Solder - Nickel with .250” Clinch Nuts, Mating Side 
Female] 815FER-ND 2.44 165 1.28 | 180-015-272L000 7 in wil ray 7 
Male IESMERSIOMM 574 -4.g0 7 aa0 1180-026-47aL000 Wal SALON Tp lly CDE CUCL 15 | M [180-MI531DMN-ND 487 340 2.79]180-M15-113R031 
26 ; : ; DET) ELA hitb ti TaS EL F }180-M1531DFN-ND 5.77 4.22-—-3.45|180-M15-213R031 
Female] 826FER-ND 6.21 455 3.71 | 180-026-272L000 : : : 
aq | Male | 844MER-ND 670 4.96 4.11 | 180-044-172L000 15 | Male EGiREem 8346 291 1.88 | 180-015-102L031 og | M /180-M2631DMN-ND 6.55 4.85 4.01 |180-M26-113R031 
Female| 844FER-ND 682 5.05 4.18 | 180-044-272L000 Female) 6815FER-ND 3.71 2.56 2.09 | 180-015-202L031 F |180-M2631DFN-ND 8.02 6.02 5.01 |180-M26-213R031 
go | Male | 862MER-ND 8.22 617 5.14 | 180-062-172L000 og | Male |6826MER-ND = 7.59 5.47 4.56 | 180-026-102L031 aq | M [180-M4431DMN-ND 8.98 6.74 5.61 [180-M44-113R031 
Female] 862FER-ND 7.81 5.62 4.69 | 180-062-272L.000 Female] 6826FER-ND 8.77 5.01 4.15 | 180-026-202L031 F |180-M4431DFN-ND 11.66 10.11 7.52 |180-M44-213R031 
79 | Male | 878MER-ND 13.17 1013 8.49 | 180-078-172L000 44 | Male | 6844MER-ND = 8.63 6.48 5.40 | 180-044-102L031 g2 | M [180-M6231DMN-ND 11.48 9.95 7.40 180-M62-113R031 
Female] 878FER-ND 9.62 7.02 6.02 | 180-078-272L000 Female | 6844FER-ND 9.88 7.21 6.18 | 180-044-202L031 F |180-M6231DFN-ND 15.09 12.70 9.95 /180-M62-213R031 
Board Side — RoHS Compliant NEW! Female|6862FER-ND 11.34 8.63 7.40 | 180-062-202L031 ws | M [IS0-MISQ1DMN-ND 5.24 3.79 3:11 [180-M15-113R9T1 
j5 | Male |1819MER-ND © 3.20 2.14 1.75 | 180-015-172L010 7g | Male (GSZEVER ND 1865 10.74 9.00 | 180-078-102L031 F |180-MI591DFN-ND 6.29 4.60 3.76 |180-M15-213R911 
Female! 1815FER-ND 3.20 2.14 1.75 | 180-015-272L010 Female| 6878FER-ND 9.95 7.58 6.50 | 180-078-202L031 ae M |180-M2691DMN-ND 7.30 641 447/180-M26-113R911 
og | Male eZee «(O81 | 467 3.87 | 180-026-172L010 F |180-M2691DFN-ND 8.50 6.38 _5.31 [180-M26-213R911 
Female| 1826FER-ND 6.77 5.01 4.15 | 180-026-272L010 
] . . ag | M [180-M4491DMN-ND 9.70 7.07 6.06]180-M44-113R911 
44 Nea, ee es ane We nies NEW! Machined High Sona F |180-M4491DFN-ND 12.11 10.23 7.81 |180-M44-213R911 
emale - 7. 5. 57 | 180-044-272L01 . 
lak M |180-M6291DMN-ND 11.93 10.07  7.69]180-M62-113R911 
Male |1862MER-ND 898 6.74 5.62 | 180-062-172L010 Density D Sub 62 
62 | aol Rae fae. an e4e'| daosaeso7at io Cc t 1 8 0 S - F |180-M4491DFN-ND 12.11 10.23 7.81 |180-IM44-213R911 
7g | Male [187EMER-ND 1358 10.68 895 | 180-078-170L0%0 onnectors eries WDM AES ei Oo Tn 


Female| 1878FER-ND 9.95 7.58 6.50 | 180-078-272L010 Features: Nickel with Board Lock Bracket 


NEW! Crimp - Tin with .250” Clinch Nuts, * Screw machined contacts offer high reliability. 15 M |181-M1541RMN-ND 7.20 5.33 4.41 /181-M15-113R141 
Board Side — RoHS Compliant NEW! + Metal Shell provides EMI/RFI shielding. F }181-M1541RFN-ND 7.40 5.48 4.53 /181-M15-213R141 
“a Male | 2815MER-ND 320 2414 1.75 | 180-015-172L020 *Plug'shells have indents to:provide grounding and additonal retennon, 06 M |181-M2641RMN-ND 13.69 9.44 7.08 /181-M26-113R141 
Female| 2815FER-ND 3.20 2.14 1.75 | 180-015-272L020 | | * Connectors will fitin standard D-sub backshells. F 181-M2641RFN-ND 13.66 9.52 _7.32/181-M26-219R141 
pg | Male |2826MER-ND 631 467 3.87 | 180-026-172L020 * Contacts will accent (28 ~ 24) gauge wire. ag | M [81-M4447RMN-ND 15.31 12.88 10.10 /181-Ma4-T13R141 
Female| 2826FER-ND 6.77 5.01 4.15 | 180-026-272L.020 Materials: F }181-M4441RFN-ND 16.02 12.38 10.56 181-IM44-213R141 
44 | Male |2844MER-ND = 7.50 5.55 4.59 | 180-044-172L020 * Shell: Steel, Nickel plated go | M /181-M6241RMN-ND 20.50 16.11 13.91 ]181-M62-113R141 
Female| 2844FER-ND 7.61 5.48 4.57 | 180-044-272L020 sinsulator: Glass-filled, PBT Thermoplastic. U.L. rated 94V-0 F 181-M6241RFN-ND 20.32 16.57 14.23|181-M62-213R141 
go | Male | 2862MER-ND =» 8.98 6.74 5.62 | 180-062-172L020 + Machined contacts: Brass, Gold Flash Plated Solder Cup - Nickel with .098” Clinch Nuts, Board Side 
bee eae xn oe x ipopenmenensns 1g | M [igoMistiMN-ND © 426 © 297 2.44/180-M15-103L011 
78 omale| 2878FER-ND 9.95 7.58 6.50 | 180-078-272L.020 F (CRIED 593 434 3.54 180-M15-208L011 
NEWT Ciapy FI WHA C250" Clason ute SETA og | M [ig0-M2611MN-ND 6.50 4.81 3.98[180-W126-103L011 
PC Detar eae CTT F }180-M2611FN-ND 950 7.13 5.94|180-M26-203L011 
Mae CHEMEEGN aon bia 7s |iep-ois1721090 aq | M /180-M4411MN-ND 9.60 7.00 6.00/180-M144-103L011 
15 | acl as Poe Bike tell ea ate opolic F H180-M4411FN-ND 13.62 11.94 9.11 |180-M44-203L011 
it pee 654s oa ra 2. See 
Female 3826FER-ND 6.77 5.01 4.15 | 180-026-272L030 
ag | Male [3844MER-ND 7.50 5.55 4.59 | 180-044-172L030 CALE ERD 9 DLE LHD ER! LCT iL ED 
Female| 3844FER-ND 7.61 5.48 4.57 | 180-044-272L030 Dimensions sath 15 | M [T80-MIs01MN-ND 354 2.44 1.99]180-M15-103L001 
gp | Male [3862MER-ND 8.98 6.74 5.62 | 180-062-172L030 B F }180-M1S01FN-ND 5.35 3.87 3.17/180-IM15-203L.001 
Female| 3862FER-ND 8.26 6.20 5.16 | 180-062-272L030 0.984 ng | M /180-M2601MN-ND 5.98 4.37 3.67/180-M26-103L001 
7g | Male |3878MER-ND 13.58 10.68 8.95 | 180-078-172L030 1.312 ; F }180-M2601FN-ND 8.78 6.59 _ 5.49 180-IM26-203L.001 
Female| 3878FER-ND 9.95 7.58 _ 6.50 | 180-078-272L030 1.852 i aq | M [iso-a4o1MN-ND 8.88 6.66 5.55|180-144-103L001 
2500 ; F H180-M4401FN-ND 13.46 11.37 8.68 |180-M44-203L001 
ag | Male |T815MER-ND 2.67 1.76 1.42 | 180-015-102L001 : go | M /180-M6201MN-ND 11.57 10.03 7.46/180-M62-103L001 
Female| T815FER-ND 3.01 195 1.53 | 180-015-202L001 No. Price F 180-MG201FN-ND 17.64 14.28 11.97|180-M62-203L001 
Male |T826MER-ND 6.60 5.03 4.17 | 180-026-102L001 Gi aecy Esc RorComn Fafa GS o FESR na Ps 
26 Pins |Type|Part No. 1 10 100 |Part No. CLL ATE OEE CULL HL 
Female| T826FER-ND 6.21 4.55 3.71 | 180-026-202L001 = - - — - MHOQUHERSIDIN 46 297 2.44 1a0-Mis-10aLo>4 
Male | 1844MER-ND 7.87 5.91 4.92 | 180-044-102L001 ip Solder - Nickel with .098” Clinch Nuts, Board Side 15 
44 180-MI521FN-ND 593 4.34 3.54 |180-M15-203L021 
Female| T844FER-ND 9.12 6.84 5.70 | 180-044-202L001 180-M1511DMN-ND 487 340 2.79 |180-15-113R011 . SCORING acu 4.51 3.90 180 MDEAIDaL021 
go | Male | T862MER-ND 9.51 7.14 5.95 | 180-062-102L001 F |180-M1511DFN-ND 5.77 4.22-—-3.45|180-IM15-213R011 180-M2621EN-ND 9.50 7.13 5.94 /180-me6-208L021 


F 
M 
F 
Female| T862FER-ND 10.61 8.08 _6.92 | 180-062-202L001 
180-M2611DMIN-ND 6.55 4.85 4.01 |180-M26-113R011 f H Mad 
Male |T878MER-ND 9.14 6.86 5.72 | 180-078-102L001 ‘ee aaa 280 7:00 6.00 /180-Ma4- 1031021 
M 
F 


78 180-M2611DFN-ND 8.02 6.02 __ 5.01 |180-M26-213R011 ' ' we 
Female| T878FER-ND 7.98 5.75 4.79 | 180-078-202L001 MSUEMSSEUEGN 19:62 11.04 9.11 [180-M44-2031.021 
180-M622iMN-ND 12.24 10.34 7.80 /180-Me2-103L021 


NEW! Solder Cup - Tin with .098” Clinch Nuts, 180-M4411DMN-ND 8.98 6.74 5.61 {180-M44-113R011 6 


Male |4815MER-ND 346 2.31 1.88 | 180-015-102L011 480-M6211DMIN-ND 11.48 9.95  7.40|180-M62-113R011 Solder Cup - Nickel with .250” Clinch Nuts, Mating Side 

18 male) 4815FER-NO 3.71 2.56 2.09 | 180-015-202L011 F |180-M6211DFN-ND 15.09 12.70 9.95 |180-M62-213R011 jg | M [180-M1531MN-ND 4.26 2.97 2.44/180-M15-103L031 

ng | Male | 4826MER-ND 7.69 5.47 4.56 | 180-026-102L011 F [180-M1531FN-ND 5.93 4.34 3.54 |180-M15-203L031 
Female| 4826FER-ND 677 5.01 4.15 | 180-026-202L011 REENTGT 4.18 2.88 2.35 Ne0-Mi5-119R001 og | M |180-M2631MN-ND 6.50 4.81 3.98 /180-M26-103L031 

aq | Male [4844MER-ND 8.63 6.48 5.40 | 180-044-102L011 ee 7s a. nsligoamts-21aRo0t F |180-M2631FN-ND 950 7.13 5.94|180-lM26-203L031 
Female| 4844FER-ND 988 7.21 6.18 | 180-044-202L011 | aUNSaRA TAINED oa a + on lapsesiiancht aq | M /180-M4431MIN-ND 9.60 7.00 6.00/180-M44-103L031 

go | Male |4862MER-ND 9.86. 7.50 6.43 | 180-062-102L011 ; : : F |180-M4431FN-ND 13.82 11.94 9.11 |180-lM44-203L031 
Female] 4862FER-ND 11.34 8.63 7.40 | 180-062-202L011 180-M2601DFN-ND 7.60 5.48 4.56 /180-M26-213R001 62 M 1180-M6231MN-ND 12.24 10.34  7.89/180-M62-103L031 

7g | Male |4878MER-ND 13.65 10.74 9.00 | 180-078-102L011 Bec wCOIMEN 8.26 = 6.20 5.16 /180-M44-113R001 F [180-M6231EN-ND 18.27 14.79 12.40 |[180-M62-203L031 
Female] 4878FER-ND 995 7.58 6.50 | 180-078-202L011 180-M4401DFN-ND 13.66 9.52 _7.32|180-M44-213R001 MzMale F=Female 
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a 173E Series (.283” Footprint) No. Price 
OR( MP of Digi-Key Each NorComp 
ADISION OF EDAC (AMERICA) No. a Price Pins) Type |Part No. 1 10 = 100 | Part No. 
ats in aot : Din key ‘ au a Ea 37 | Male [174137MA-ND 13.97 12.04 8.19] 174-037-112R141 
H H ins) Type |Part No. art No. Female| 174-137FA-ND. 17.18 14.81 10.07 | 174-037-212R141 
High Density 90 PC Mount Yellow Chromate 50 | Male |174-150MA-ND 29.69 25.60 17.41] 174-050-112R141 
D-Sub Connector 75 | Fomate ERGGTEESENG 600 $603 4.10 T7REIRTIEOOT Female|174-150FA-ND 31.31 27.00 18.36 | 174-050-212R141 
25 | Male [1173-25ME-ND 7.60 6.55 4.46 | 173-E25-111-001 174E Series (.370” Footprint) 
i 7 i 37 [| Male [1173-37ME-ND___10.47__ 9.03 6.14 | 173-E37-111-001 : ootprin 
181 Series (.350" Footprint) 50 | Male [1173-SOME-ND 21.23 18.30 12.45 | 173-£60-111-001 
SPECIFICATIONS: * Contact Rating: 5 Amps * Dielectric Strength: 1000V AC Female|1173-50FE-ND 23.14 19.95 13.57 | 173-E50-211-001 No. Price 
RMS Insulation Resistance: 1000MQ ¢ Contact Material: Brass + Contact Yellow Chromate — RoHS Compliant of Digi-Key Each NorComp 
aE Ee cena | | 5 | Maem <4 50 roc Tino] | Fiat 
bin : Female|1173-09FEA-ND 5.12 3.63 2.98 | 173-£09-211R001 ‘ellow Chromate 
* Gender: Receptacle {female) 75 | Male [1173-15MEAND 5.05 3.58 2.94 | 173-E15-111 R001 9 | Male [1174-09ME-ND 3.42 2.95 2.01 [174-E09-111-001 
oo) J=-.643 (16.33) -| Female|1173-15FEA-ND 7.67 6.62 _ 4.50 | 173-E15-211R001 45 | Male [1174-15ME-ND 6.38 5.50 3.74] 174-E15-111-001 
AVF 04s (4.14)| se) 95 | Male [1173-25MEA-ND 8.34 7.20 4.90] 173-E25-111RO01 Female|1174-15FE-ND 6.55 5.65 3.85 | 174-E15-211-001 
095 2.41) \C] Pi. Typ. eX) 478 Female|1173-25FEA-ND 10.10 7.69 6.59 | 173-E25-211R001 95 | Male [1174-25ME-ND 8.87 7.65 5.21 | 174-E25-111-001 
Typ. (1.98) 37 | Male [1173-37MEA-ND 11.60” 9.92 6.75] 173-E37-111R001 Female| 1174-25FE-ND 11.48 9.90 6.74 | 174-E25-211-001 
ir te SS | Female|1173-37FEA-ND 17.08 14.73 10.02 | 173-E37-211R001 37 | Male [1174-37ME-ND 10.21 6.80 5.99] 174-E37-111-001 
és) Sees =a , 5p | Male [1173-SOMEA-ND 23.69 20.42 13.89 |173-E50-111R001 Female|1174-37FE-ND 13.02 11.23 7.64 | 174-E37-211-001 
ta f | of diy sh cD, Female|1173-50FEA-ND 25.09 21.63 14.71 | 173-E50-211R001 50 | Male 11174-50ME-ND 171.80 10.18 6.92 | 174-E50-111-001 
_ -130 (3.30)Typ. Tin Yellow Chromate — RoHS Compliant 
Se OUNG —l025(.64) tex 9 | Male [1173-109ME-ND 3.16 2.73 1.86 | 173-E09-112-001 g | Male ]1174-09MEA-ND 3.75 3.24 2.20] 174-E09-111R001 
2 Places Sq. Typ. Metal 15 [Female|1173-115FE-ND 6.35 5.48 3.73 |173-E15-212-001 Female| 1174-O9FEA-ND 4.99 4.31 2.93 | 174-E09-211R001 
r— 984 (24.99) — bd 25 | Male [1173-125ME-ND. 6.90 5.95 4.05 [173-E25-112-001 45 | Male [1174-15MEA-ND 7.00 6.04 4.11 | 174-E15-111R001 
Recorended POBLaou | | 37 | Male [1173-137ME-ND 9.51 8.20 5.68 | 173-E37-112-001 Female| 1174-15FEA-ND 749 6.21 4.22 | 174-E15-211R001 
ABO Female|1173-137FE-ND 14.12 12.18 8,28 | 173-E37-212-001 Male |1174-25MEA-ND 9.75 8.41 5.72 | 174-E25-111R0O1 
608), on OO (11.43) .] ies 50 [Female/1173-150FE-ND 23.14 19.95 13.57 | 173-E50-212-001 25 | Female|1174-25FEA-ND 12.62 10.88 7.40 | 174-E25-211R001 
[-- ES SO ay grosttl® Nickel — RoHS Compliant 37 | Male [1174-37MEA-ND 11.21 9.67 6.58] 174-E37-111RO01 
0.155 4 pie tate Io 18) Through Hole Bie Male J1173409MEA-ND 3.81 263 2.151173-E09-179R001 Female|1174-37FEA-ND 14.31 12.34 8.39 | 174-E37-211R001 
(3.18) Bete ect e 9 |remalel1173-109FEA-ND 483 343 281 |4173-£09-213R001 50 | Male [1174-SOMEA-ND 12.97 17.18 7.61 | 174-E50-111R001 
_— yP. i Male 11173-115MEA-ND 4.85 3.38 2.78 | 173-E15-113R001 Female] 1174-50FEA-ND 23.66 20.40 13.87 | 174-E50-211R001 
No Brice 15 |emale|1173-215FEA-ND 6.45 4.78 3.95 | 173-£15-213R001 Tin 
rH Digi-Key fet NorComp pg | Male [1173-125MEA-ND 7.62 6.49 4.68) 173-£25-113R001 9 | Female]1174-109FE-ND 415 3.58 2.44 | 174-E09-212-001 
Pins | Type |Part No Ae Glemicud partite Female|1173-125FEA-ND 9.94 7.25 6.21 | 173-E25-213R001 4g | Male [1174-115ME-ND 5.80 5.00 3.40 | 174-E15-112-001 
i : = Z 37 | Male [1173-137MEA-ND 9.52 7.14 5.95 | 173-E37-113R001 Female| 1174-115FE-ND 5.95 5.13 3.49 | 174-E15-212-001 
Female|1173-137FEA-ND 13.25 10.37 _ 8.55 | 173-37-213R001 25 [Female| T174-125FE-ND 10.44 9.00 6.12 | 174-E25-212-001 
15 Male | 181-1S5RME-ND 3.07 2.09 1.64 |181-015-113R171 50 Male |1173-150MEA-ND 16.49 13.35 11.19 | 173-E50-113R001 Male [1174-137ME-ND 9.28 8.00 5.44 | 174-E37-112-001 
Female| 815RFE-ND 3.47 3.00 2.04 | 181-015-213R171 Female|1173-150FEA-ND 18.17 14.71 12.33 | 173-E50-213R001 37 | remalel1174-137FE-ND 1180 1018 6921 174-£37-212-001 
og | Male |181-26RME-ND 5.49 4.01 3.28 |181-026-113R171 Short Bracket 4-40 Screw Lock 50 | Male [1174-150ME-ND 21.23 18.30 12.45 | 174-E60-112-001 
Female| 826RFE-ND 9.61 8.29 5.64 | 181-026-213R171 Yellow Chromate Female|1174-150FE-ND —_—-23.14_ 19.95 13.57 | 174-E50-212-001 
g2 | Male |181-62RME-ND 10.07 7.67 6.67 |181-062-113R171 9 | Male 1173-09ME-ND 5.08 438 2.98 1173-E09-111-141 Nickel — RoHS Compliant 
Female| 862RFE-ND 14.50 12.50 8.50 |181-062-213R171 Male 173-15ME-ND 6.70 5.78 3.93 | 173-E15-111-141 g | Male [1174-109MEA-ND 3.74 2.58 2.41 ] 174-E09-113R001 
a4 | Male ]181-44RME-ND 7.90 6.69 4.74 |181-044-113R171 15 | emale|173-15FE-ND 8.58 7.40 5.04 | 173-£15-211-141 Female|1174-109FEA-ND 5.02 3.56 2.92 | 174-E09-213R001 
Female| 844RFE-ND 10.38 8.95 6.09 |181-044-213R171 25 | Male |173-25ME-ND 9.19 7.93 5.39 | 173-E25-111-141 45 | Male [1174-115MEA-ND 6.29 4.60 3.76 | 174-E15-113R001 
37 | Male |173-37ME-ND {2.06 10.40 7.08 | 173-E37-111-141 Female ee 8.45 472 - re EIS TRON 
15 | Male ERMEEMENDS §3.30 2.20 1.80 1181-015-119R53) A ae 25 |somallHIP19SREAND. 1001 76> 53 | 174 E0s21aR001 
Female|181-115RFE-ND —3.31_—-2.21_ 1.80 |181-015-213R531 7 ae eae 52 oo Lay ay | Male [1174137MEA-ND 9286.97 881 17437-113R001 
og | Male RISMMZGRMESNES 6.06 4.44 3:62 1181-026-113R531 a OS Ste Female|1174-137FEA-ND 11.35 8.64 _7.41 | 174-E37-213R001 
Female|181-126RFE-ND 4.93 3.50 _ 2.88 | 181-026-213R531 15 | tae 1S SME ANE ee ee ae Male 11174-150MEA-ND 10.9 7,836.71 1174-E50-113R001 
Male )181-144RME-ND = 8.11 6.09 5.07 | 181-044-113R531 ; : : 50 | remale|1174-150FEA-ND 17.13 13.87 11.63 | 174-E50-213R001 
44 |eomalel181-144RFEND 551 403 329 |181-044-213R531 95 | Male ]173-25MEA-ND 10.72 9.24 6.29 /173-E25-111R141 . : / 
: : : Female|173-25FEA-ND 14.61 12.60 8.57 | 173-£25-211R141 Short Bracket with 4-40 Screw Lock 
Male |181-162RME-ND 10.60 8.07 6.92 |181-062-113R531 : a7. 
62 37 | Male ]173-37MEA-ND 14.07 12.13 8.25 | 173-E37-111R141 Yellow Chromate 
Female) 181-162RFE-ND 6.80 5.04 4.17 |181-062-213R531 Female| 173-37FEA-ND. 19.98 17.23 11.72 | 173-£37-211R141 Male 1174-09MEND 502 433 2.95 1174E09AT1 ANI 
With 4-40 Screw Locks and Board Locks 50 Male |173-50MEA-ND 26.98 23.27 15.82 | 173-E50-111R141 9 Female|174-09FE-ND 6.15 5.30 3.61|174-E09-211-141 
45 Male | 181-215RME-ND 482 3.36 2.76 |181-015-113R561 Female|173-50FEA-ND 28.47 24.55 16.70 | 173-E50-211R141 Male |174-15ME-ND 7.98 6.88 4.681 174-E15-111-141 
Female|181-215RFE-ND 3.06 ~—-2.04_‘1.67 | 181-015-213R561 Tin 15 | remale|174-15FE-ND 8.15 7.03 4.78 | 174-E15-211-141 
og | Male |181-226RME-ND 7.23 5.35 4.43 |181-026-113R561 9 | Male |173-109ME-ND 476 440 2.79 | 173-£09-112-141 95 | Male ]174-25ME-ND 1047 9.03 6.14] 174-E25-111-141 
Female|181-226RFE-ND «5.69 4.17 _ 3.40 | 181-026-213R561 15 [Female] 173-115FE-ND 7.95 6.85 4.66 |173-E15-212-141 Female| 174-25FE-ND 13.08 11.28 7.67 | 174-E25-211-141 
ag | Male |181-244RME-ND 9.38 7.04 5.87 |181-044-113R561 95 | Male [173-125ME-ND 8.50 7.33 4.99 |173-E25-112-141 37 | Male |174-37ME-ND 171.80 10.18 6.92 | 174-E37-111-141 
Female|181-244RFE-ND 6.80 5.04 4.17 |181-044-213R561 Female |173-125FE-ND 11.54 9.95 6.77 |173-E25-212-141 Female|174-37FE-ND 14.62 12.60 8.57 | 174-E37-211-141 
Male |181-262RME-ND 11.59 8.91 7.47 |181-062-113R561 37 Male |173-137ME-ND 11.11 9.58 6.52 | 173-E37-112-141 Yellow Chromate — RoHS Compliant 
82 lremale|181-262RFE-ND 7.90 5.93 4.94 |181-062-213R561 Female |173-137FE-ND 15.72 13.55 _ 9.22 | 173-E37-212-141 9 ae i4e0eMEs ND te ote on ae TL 
Nickel — RoHS Compliant emale a d TA? ‘6. dl 74-E09-; 
g | Male ]173-109MEA-ND 5.54 4.78 3.26 ] 173-E09-119R141 45 | Male |174-15MEA-ND 9.30 8.02 5.46 | 174-E15-111R141 
Ri h A | Female|173-109FEA-ND 6.76 5.83 3.97 | 173-£09-213R141 Female|174-15FEA-ND. 9.50 8.19 5.57 | 174-E15-211R141 
Ig t ngie yg | Male 173-115MEA-ND 7.27 6.27 4.27 |173-E15-113R141 9g | Male [174-25MEA-ND 12.21 10.53 7.16 /174-E25-111R141 
Female| 173-115FEA-ND 9.27 7.99 5.44 | 173-E15-213R141 Female|174-25FEA-ND 15.25 13.15 8.95 | 174-£25-211R141 
D-Sub Connectors ps | Male /173-125MEA-ND 9.91 8.54 5.81 |173-E25-113R141 37 | Male [174-37MEA-ND 13.76 17.87 8.07] 174-E37-111R141 
Female|173-125FEA-ND 13.46 173-E25-213R141 Female| 174-37FEA-ND 17.04 14.70 10.00 | 174-E37-211R141 
-109 37 | Male [173137MEA-ND 12.95 173-E37-113R141 50 | Male ]174-50MEA-ND 15.62 13.47 9.16 | 174-E50-111R141 
Sa) Cc OH) sa) Female|173-137FEA-ND 17.29 173-E37-213R141 Female| 174-50FEA-ND 26.98 23.27 15.82 | 174-E50-211R141 
50 | Male [173-150MEA-ND 26.97 173-E50-113R141 Tin 
B 12) | Footprint Female}173-150FEA-ND __ 28.47 70 | 173-E50-213R141 9 | Male [174-109ME-ND 4704.05 2.76 | 174-E09-112-141 
A Short Bracket with 4-40 Screw 45 | Male [174-115ME-ND 740 6.38 4.34] 174-E15-112-141 
Conn Dimensions (Inch) Materials: * Shell: Steel, zinc Yellow Chromate — RoHS Compliant Female|174-115FE-ND 7.54 6.50 4.42 | 174-£15-212-141 
Size [A B G | Plated with yellow chromate or tin Male ]173-200MEA-ND 5.58 4.82 3.28 ]173-£09-111R241 95 | Male |174-125ME-ND 9.66 8.33 5.67 | 174-E25-112-141 
plated * Shell-RoHS Compliant: 9 fl i -F09- Female|174-125FE-ND 12.04 10.38 7.06 | 174-£25-212-141 
9 | 1.213 | 984 | 0494] Stoel nickel plated © Inwglator, Female|173-209FEA-ND 6.86 5.92 4.03 | 173-E09-211R241 
15 | 1541 | 1.312 | 0494 | Glass-flled thermoplastic, UL rated 15 | Male (RSSISMERND IG 6.79 5.86 3.09) 175-E15-111R241 ce ee Bea 
: : : o4V-0 * Machi aC tacts: Male: Female|1173-115FEA-ND 8.28 6.22 5.18 | 173-E15-211R241 Female|174-137FE-ND 13.40 11.55 7.86 | 174-E37-212-141 
iz a 21S OBOE casi Romaine’ Phospher bicnee 25 [Female|173-205FEA-ND 11.33 8.72 7.31 | 173-E25-211R241 50 | Female|174-150FE-ND 24.42 21.05 14.32 | 174-£50-212-141 
37_| 2.729 | 2.500 | 0.494 | - biating: Gold ach ons antice 37 | Male |173-237MEA-ND 13.27 11.44 7.78 | 173-E37-111R241 Nickel — RoHS Compliant 
50 | 2.635 | 2.406 | 0.605 | contact Female|173-237FEA-ND 18.85 16.26 11.06 | 173-E37-211R241 9 | Male [T74109MEAND 5.48 4.73 3.22] 174-E09-118R141 
50 | Male [1173-250MEA-ND 25.46 21.95 14.93] 173-E60-111R241 Female|174-109FEA-ND 6.70 5.78 3.93 | 174-E09-213R141 
173 Series (.283” Footprint) Female|1173-250FEA-ND 20.62 16.20 13.99 | 173-E50-211R241 is Male 1174-115MEA-ND 8.62 744 5.06 | 174-E15-113R141 
7 Female|174-115FEA-ND 8.79 7.58 5.16 | 174-£15-213R141 
No. Price 174 Series (.370” Footprint) og | Male [174-125MEA-ND 11.16 9.62 6.55] 174-E25-113R141 
of Digi-Key Each NorComp Female|174-125FEA-ND 14.03 12.10 _ 8.23 | 174-E25-213R141 
Pins} Type |Part No. 1 10 100 | Part No. No. Price 37 | Male 174-137MEA-ND 12.68 10.94 7.44] 174-E37-113R141 
Short Bracket with 4-40 Screw Lock of Digi-Key Each NorComp Female|174-137FEA-ND__15.62_ 13.47 9.16 | 174-E37-213R141 
Yellow Chromate Pins| Type |Part No. 10 100 | Part No. 50 Male |174-150MEA-ND = 26.98 23.27 15.82 | 174-E50-113R141 
37 | Male [173-37M-ND 13.28 11.45 7.79 [173-037-111-141 Short Bracket with 4-40 Screw Lock Female AMZSISORESSNEME 28.47 25.55 16.70 | 174-£50-219R141 
Tin = 
Yellow Chromate — RoHS Compliant 
Male |173-137M-ND 12.21 10.53 7.16 | 173-037-112-141 15 | Male [174-115M-ND 815 7.03 4.78 |174-015-112-141 
37 | Female| 173-137F-ND 17.28 14.90 10.14 | 173-037-212-141 Male 1174-137M-ND 71.98 40.33 7.03 1174-037-4112-441 g | Male |174-209MEAND = 5.52 4.76 3.24) 174-E09-111R241 
in i 37 : : : Female| 174-209FEA-ND 6.76 5.83 3.97 | 174-E09-211R241 
Tin — RoHS Compliant Female |174-137F-ND 14.73 12.70 8.64 |174-037-212-141 
Mal HRGEOSaENE Ban <dl7ar 4499 | 7NeTORTA : d 45 | Male [174-215MEAND 8.77 7.57 5.15] T74-E15-111R241 
9 | pamate|173-409FA-ND 744 642 497 |173.000-219R141 Tin — RoHS Compliant Female| 174-215FEA-ND 8.96 7.73 5.26 | 174-E15-211R241 
o = 7 ; 7 wis Male |174-109MA-ND 6.02 5.19 3.53 |174-009-112R141 25 | Female| 174-225FEA-ND 14.39 12.41 8.44 | 174-E25-211R241 
15.| Male (RAagOMSND 10.80 9.99 6.29 | 173-015-112R14t 9 Male [174-237MEA-ND 12.98 11.20 7.62 | 174-E37-111R241 
Female| 173-115FA-ND 1018 8.78 5.97 | 173-015-212R141 Female |174-109FA-ND. 7.37 6.36 __4.33 | 174-009-212R141 37 ; ; : 
Male 1173-125MA-ND 10.27 8.86 6.03 | 173-025-112R141 Male 1174-115MA-ND 9.50 8.19 5.57 |174-015-112R141 Female| 174-237FEA-ND 16.08 13.86 9.43 | 174-E37-211R241 
95 ale i F i 15 = = aaa 
Female|173-125FA-ND ‘14.81 12.77 _ 8.69 | 173-025-212R141 Female |174-115FA-ND 9.67 8.34 5.67 |174-015-212R141 50 | Male |RASOMERSND 15.62 18.47 9.16) 174-ES0-111R241 
37 | Male [173-137MA-ND 14.24 12.28 8.36] 173-037-112R141 5 | Male [174-125MA-ND 12.38 10.67 7.26 | 174-025-112R141 Female I2OORERND I 25.43 21.92 14.91 | 174-£50-211R241 
emale| 173-137FA- .15 17.38 11.82 | 173-037- emale |174-125FA- 5.45 13. .06 |174-025- i 
7 | Female|173-137FA-ND 20.15 17.38 11.82 | 173-037-212R141 Female |174-125FA-ND 15.45 13.33 9.06 |174-025-212R141 (Continued) 
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NORCOMP No. Price 183 Economy Series (.590” Footprint) 
Fr rendrpertrinthe of Digi-Key Each NorComp 
: Pins] Type | Part No. 1 10 100 | Part No. f~ 760 —| Materials: « Shell: Steel, tin plating * Shell-RoHS 
Right Angle D-Sub Connectors (Cont.) 25 | Male | 425M-ND 629 543 3.69 |177-025-110-071 Compliant: Steel, nickel plating * Insulator: Glass- 
175 Series (.454” Footprint) Male | 437M-ND 7.60 655 4.46 | 177-037-110-071 | ry illed thermoplastic, UL rated 24V-0.* Stamped! Con: 
37 l—.590 | tacts: Brass Plating: Gold flash on entire contact 
iG Price Female | 437F-ND 8.38 7.23 4.92 | 177-037-210-071 
of Digi-Key Each NorComp Plastic Shell with 4-40 Hex Standoff Cont Dimensions (Inch) 
Pins| Type |Part No. 1 10 100 | Part No. Size A B c = 
15 | Male [177-615M-ND 5.22 450 3.06] 177-015-110-081 9 | 1213 | 0.984 | 0.494 Necscseal 
15 | Female|175-115F-ND 15.75 13.58 9.24 | 175-015-212-151 Female| 177-615F-ND 11.37 9.80 6.67 | 177-015-210-081 & i we ee 
Tin — RoHS Compliant 37 | Male | 177-637M-ND 7.63 6.58 4.48 | 177-037-110-081 37 | 2799 | 2500 | 0.494 
g | Male |175-109MA-ND 7.20 5.27 4.24] 175-009-112R151 Female| 177-637F-ND 8.79 7.58 5.16 | 177-037-210-081 
Female| 175-109FA-ND 11.37 8.66 _ 7.42 | 175-009-212R151 iG Price 
45 | Male [175-115MA-ND 9.24 6.93 5.78 |175-015-112R151 of Digi-Key Each NorComp 
Female| 175-115FA-ND 12.96 9.97 _ 8.36 | 175-015-212R151 : : Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
pg | Male [175-125MA-ND 13.32 10.25 8.59 175-025-112R151 182 Economy Series (.318” Footprint) Inside Ground Straps and .120" Diameter Hole 
ae een EO Te PETE! | me oul ta acme Meta Set 
37 ea 475-137FA-ND 1676 12.96 10.86 |175-037-219R151 + Shell-RoHS Compliant: Steel, nickel 15 | Male | 183-715M-ND 2.32 2.00 1.36 | 183-015-112-161 
- : : bacaly Sita yn eone 37_[Female| 183-737F-ND 435 3.75 2.55 | 183-037-212-161 
Oplastic,. Ul. rate cute OTIS Nickel Shell — RoHS Compliant 
a i Contacts: Brass * Plating: Gold flash on 
176 Series (.545” Footprint) entire contact , g | Male | 183-709ME-ND 3.54 2.05 1.93 ] 183-009-113R161 
7 Fas Female | 183-709FE-ND 3.63 2.17 2.04 | 183-009-213R161 
. ow Connector Dimensions (Inch Male | 183-715ME-ND 4.06 2.38 2.29 | 183-015-113R161 
of Digi-Key Each NorGomp Size I B {inch} C t 15 |eemale| 183-715FE-ND 4.29 2.52 2.42 | 183-015-213R161 
Pins| Type |Part No. 1 10 100 | Part No. 0.984 0.494 9g | Male | 183-725ME-ND 4.73 2.88 2.71 | 183-025-113R161 
1.312 0.494 Female | 183-725FE-ND 4.92 2.96 2.87 | 183-025-213R161 
7.852 0.494 Male | 183-737ME-ND 6.28 4.10 3.85 | 183-037-113R161 
9 |Female|176-109F-ND 11.37 9.80 6.67 | 176-009-212-151 37 
45 | Male [176-1154-ND 6125.98 3.59 1176-015-119-451 2.500 0.494 Female 183-737FE-ND 6.65 4.34 4.07 | 183-037-213R161 
Female| 176-115F-ND 12.30 10.60 7.21 | 176-015-212-151 : Inside Ground Straps and 4-40 Flush Insert 
25 | Female] 176-125F-ND 15.89 13.70 9.32 | 176-025-212-151 : TRE rare ree Metal Shell 
; e 15 [Female | 183-915F-ND 241 2.08 1.42 | 183-015-212-171 
USS | Ge iO ee 00) | ACN: a7 | Male | 183-937M-ND 4.21 3.63 2.47 |4183-037-112-171 
177 Series (.590” Footprint) fae] HBSS7rD 495 a7 255 [1eoanrae 
P Metal Shell Nickel Shell — RoHS Compliant 
i i Materials: * Shell: Steel, zinc with 
Conn. Dimensions (Inch) ESR Ge basic cllaealee g | Male | 183-909ME-ND 3.64 2.05 1.93 ] 183-009-113R171 
Size A B c NU Digtngs: OF: piasic; > Mnstitator: Male | 182-737M-ND 3.65 3.15 2.15 | 182-037-112-161 Female| 183-909FE-ND 3.63.17 __2.04 | 183-009-213R171 
9 | 1.228 | 0.984 | 0.436 Be avd Sele Cattacls hicksi Shall — RoHS Géchotant 15 | Male | 183-915ME-ND 406 2.38 229 183-015-119Ri71 
15 [1.556 | 1.312 [0.763] Cupronickel alloys» Plating: uf Female | 183-915FE-ND 4.29 2.52 2.42 | 183-015-213R171 
25 z.100 1.862 1.308 Gold over nickel on mating area, Male | 182-709ME-ND 1.89 1.22 94 | 182-009-113R161 9g | Male | 183-925ME-ND 4.73 2.88 2.71 | 183-025-113R171 
7 7 5 i tin/lead on solder tails ee nae Female | 183-925FE-ND 4.92 2.96 2.87 | 183-025-213R171 
A —_ = anes ae = = = = ee 37 | Male | 183-937ME-ND 6.28 4.10 3.85 | 183-037-113R171 
pr ale -715ME- ; 37 1. -015- -037FE-| -037- 
ie sted Female 183-937FE-ND 6.63 4.32 4.06 | 183-037-213R171 
He G88) Female eee 2-19 147 1.15) 192-015-249Rt61 
ares ZS) o| x [eee Male | 182-725ME-ND 2.50 1.70 1.31 | 182-025-113R161 Metal Shell 
r oes pienso wel be 112 Female| 182-725FE-ND 2.58 1.75 1.35 | 182-025-213R161 15 [Female |RiS3:815R: ND 2.64 2.28 1.55 | 183-015-212-181 
496-Metal shell Male | 182-737ME-ND 3.22. 2.15 1.75 | 182-037-113R161 Nickel Shell — RoHS Compliant 
EAE a7 Male | 183-809ME-ND 3.74 2.24 2.11 ] 183-009-113R181 
0120 pligle.e Female| 182-737FE-ND 3.33 2.22 1.81 |182-037-213R161 9 porate (eteaesoarsnin aad, 3039. <9'09|| 1#a-n0e'o ah1at 
os ofp ais 275 Inside Ground Straps and 4-40 Flush Insert 15 | Male | 183-815ME-ND 4.26 2.59 2.44 | 183-015-113R181 
pogfmooogegel 12 5 ; Female | 183-815FE-ND 4.48 2.72 2.56 | 183-015-213R181 
Fs ree ol F109 Nickel Shell — RoHS Compliant og | Male | 183-825ME-ND 4.98 2.99 2.90 | 183-025-113R181 
. - Male | 182-909ME-ND 1.88 1.21 93) 182-009-113R171 Female sae. 228 a6 308 Oe 
ale -837ME- 55 4) “01 | 183-037" 
No. Price Female MIGZeG2neND Mg 1.00 1.26.97 |182-009-213R171 37 |remale| 183-837FE-ND 6.95 4.54 4.26 | 189-037-213R181 
of Digi-Key Each NorComp Male | 182-915ME-ND 241 1.37 1.08 |182-015-113R171 
Bins||alyned aro; y__if) if) eet: Female| 182-915FE-ND 2.19 1.47 1.15 | 182-015-213R171 Metal Shell 
Metal Shell with Inside Ground Straps ng | Male | 182-925ME-ND 2.50 1.70 1.31 |182-025-113R171 15 | Male | 183-15M-ND 4.94 4.68 1.14 | 183-015-112-531 
and .120" Diameter Hole Female| 182-925FE-ND 2.58 1.75 1.95 | 182-025-213R171 37_| Female [B1S358752NB) 3.63313 213 |183-037-212-631 
Nickel Shell — RoHS Compliant 
9 | Male |177-709M-ND 12.70 10.95 7.45 |177-009-112-161 37 | Male eee = 922 2.15 1.75 | 182-097-1139R171 Mao ESSUGNENOMNN 742.04 9.71 183-0004 1RE31 
Mae EREEAEMGTOM 1450 1250 eso la7z-pisar1 Female| 182-937FE-ND 3.33 2.22 1.81 | 182-037-213R171 9 |remale| 183-09FE-ND 363 217 2.04 | 183-009-213R531 
Female|177-715F-ND 14.91 12.85 8.74 | 177-015-212-161 15 [Female | 183-15FE-ND 4.29 2.52 2.42 | 183-015-213R531 
Nickel Shell — RoHS Compliant -25ME- 025: 
25 |Female| 177-725F-ND 8.66 6.50 5.42 | 177-025-212-161 ates ie oe oe 95 Male PESPEMENO MN 94.73 288 2.71 | 183-025-113R531 
Mae GESCOMERTON «0.15143 113] 182-009s1aRt01 emale| 183-25FE-ND 4.92 2.96 2.87 | 183-025-213R531 
37 |Female|177-737F-ND 17.57 15.15 10.31 | 177-037-212-161 Male | 183-37ME-ND 6.28 4.10 3.85 | 183-037-113R531 
Female) 182-809FE-ND 2.23 149 1.17 | 182-009-213R181 37 |Female| 183-37FE-ND 6.63 4.32 4.06 | 183-037-213R531 
Metal Shell with Inside Ground Straps Male | 182-815ME-ND 2.39 1.62 1.25 | 182-015-113R181 
and 4-40 Flush Insert Female| 182-815FE-ND 254 1.72 1.33 |182-015-213R181 Nickel Shell — RoHS Compliant 
-B25ME- ~025- Male | 183-309ME-ND 3.74 2.58 2.11 | 183-009-113R541 
9 |Female| 309F-ND 9.31 8.03 5.46 | 177-009-212-171 25 | Mae uaa ee ee 9 |Female| 183-309FE-ND 3.97 2.74 2.24 | 183-009-213R541 
Female| 182-825FE-ND 291 1.98 1.56 |182-025-213R181 Male 1 -483-315ME-ND | 406 2.07 2.44 1 103-016-1354 
Male | 315M-ND 5.80 5.00 3.40 | 177-015-112-171 15 : , : 
15 37 | Male | 182-837ME-ND 3.57 2.38 1.94 |182-037-118R181 Female | 183-315FE-ND 4.29 2.96 2.42 | 183-015-213R541 
Female | 315F-ND 6.38 5.50 3.74 | 177-015-212-171 Female! 182-837FE-ND 3.55 245 2.00/182-037-213R181 95 | Male [183-325ME-ND 4.98 3.53 2.90 | 183-025-113R541 
a7 |Femalo SRE ia d0eoe oda ata Female | 183-325FE-ND 516 3.73 3.06 | 183-025-213R541 
7 (ramale oe ey eee a7 | Male | 185-357ME-ND 6:58 4.87 403 /188-097-113R541 


Female} 183-337FE-ND 6.63 4.91 4.06 | 183-037-213R541 


Metal Shell with Inside Ground Straps Metal Shell ~ 
and 4-40 Hex Standoff 25 |Female) 182-25F-ND 2.23 1.93 1.31 | 182-025-212-531 Nickel Shell — RoHS Compliant 

Male | 177-815M-ND 6.26 5.40 3.68 | 177-015-112-181 Nickel Shell — RoHS Compliant 9 Male | 183-209ME-ND 3.74 2.58 2.11 | 183-009-113R561 
15 Female| 183-209FE-ND 3.97 2.74 2.24 | 183-009-213R561 
Female | 177-815F-ND 6.67 5.75 3.91 | 177-015-212-181 Male | 182-09ME-ND 1.89 1.22.94) 182-009-113R531 15 | Male [183-215ME-ND 4.26 2.97 2.44 |183-015-113R561 
25 |Female|177-825F-ND 7.95 6.85 4.66 | 177-025-212-181 Female| 182-09FE-ND 1.90 1.26.97 | 182-009-213R531 Female (RIGHSAISHEND 4.29 2.96 2.42 | 183-015-21SR561 
Male NEROSTENINT a7 41.47" aaiba TAROT SEM RES 95 | Male | 183-225ME-ND 4.98 3.53 2.90 ] 183-025-113R561 
37 | Male | 177-837M-ND 870 7.50 5.10 |177-037-112-181 . : , Female| 183-225FE-ND 516 3.73 3.06 | 183-025-213R561 
Female| 182-15FE-ND 219 1.47 1.15 |182-015-213R531 37 | Male | 183-237ME-ND 6.58 4.87 4.03 | 183-037-113R561 
Plastic Shell with .120" Diameter Hole Male | 182-25ME-ND 250 1.70 1.31 /182-025-113R531 Female| 183-237FE-ND 6.63 4.91 4.06 | 183-037-213R561 


Fork Board Locks in Rear Hole and 4-40 Flush Inserts 
Nickel Shell — RoHS Compliant 
Male | 183-109ME-ND 3.54 2.36 1.93 | 183-009-113R571 


9 | Male | 177-509M-ND 484 4418 2.841177-009-110-061 Female| 182-25FE-ND 2.57 1.74 1.35 | 182-025-213R531 
Male | 182-37ME-ND 3.22 215 1.75 | 182-037-113R531 


15 | Male | 177-515M-ND 6.41 5.53 3.76 | 177-015-110-061 


Mae GEE «G4 ssa ave i7raa7110061 Female] 182-37FE-ND 3.33 2.22 1.81 | 182-037-213R531 9 |remale| 183-109FE-ND 3.63 2.50 2.04 | 183-009-213R574 

37 Fork Board Locks in Front Hole and 4-40 Hex Standoff 45 | Male | 183-115ME-ND 4.06 2.80 2.29 | 183-015-113R571 
Female| 177-537F-ND 12.18 10.50 7.14 | 177-037-210-061 Female| 183-115FE-ND 4.06280 __2.29 | 183-015-213R571 
Nickel Shell — RoHS Compliant 95 | Male | 183125ME-ND 4.76 3.32 2.72 | 183-025-113R571 

Plastic Shell with 4-40 Flush Insert Female| 183-125FE-ND 4.92 3.50_2.87 | 183-025-213R571 

Female| 182-109FE-ND 2.24 1.50 1.18 |182-009-213R561 Mae \EGSHGTHSInM 628 Les —S.as leas 0a7T GRETA 

15 | Male | 415M-ND 8.15 7.03 4.78 | 177-015-110-071 Female] 182-125FE-ND 2.93 1.99 1.56 | 182-025-213R561 37 |remale| 183-137FE-ND 6.63 4.91 4.06 | 183-037-213R571 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NorCo eras le Surface Mount 
O MP of Digi-Key Each NorComp 
AOIVISION OF EDAC (AMERICA) LATED Pins |Type| Part No. 1 10 100 | Part No. D-Sub Connectors 
s 4-40 Flush Insert / Board Locks, Rear Holes — 
Dual Port Right Angle RoHS Compliant 190 and 200 Series 
D-Sub Connectors 9/9 |M/M|179-509MME-ND 6.50 4.81 3.98 | 179-009-613R691 ; reat ot, 
= 15/15 |M/M |179-515MME-ND 7.87 5.91 4.92} 179-015-613R691 Materials: * Shell: Steel, zinc or tin plating * Insulator: Nylon 6T, UL 94V-0 
. 25/25 |M/M|179-525MME-ND 9.12 6.84 5.70) 179-025-613R691 rated ¢ Contacts: Phosphor bronze Plating: Gold flash on mating area, tin/ 
178, 179 and 189 Series ane 37/37 | M/M |179-537MME-ND 12.33 9.48 7.95 | 179-037-613R691 lead on terminating area 
A | re 9/9 | M/F |179-109MFE-ND 6.50 4.81 3.98 | 179-009-413R691 — 
Ne Bl 15/15| M/F |179-115MFE-ND 7.87 5.91 4.92 | 179-015-413R691 Connector Dimensions - Inch 
{fe anne Toler 25/25 | M/F |179-125MFE-ND 9.12 6.84 5.70| 179-025-413R691 Size A B Cc 
Female 425 | |37/37| wr |179-137MFE-ND 12.33 9.48 _7.95 | 179-037-413R691 9 7,183 0.984 0.494 
conte Ga | Screwlocks An 9/9 | FiF |179-309FFE-ND 650 4.81 3.98 | 179-009-513R691 15 1.183 0.984 0.494 
+» Gd) sink pt 15/15| F/F |179-315FFE-ND 7.87 5.91 4.92 | 179-015-513R691 25 2.089 1.852 0.494 
633 25/25 | F/F |179-325FFE-ND 9.12 6.84 5.70| 179-025-513R691 
Materials: * Shell: Steel, zinc with tin plating * Shell - RoHS Compliant: 37/37 | F/F |179-337FFE-ND 12.33 9.48 7.95 | 179-037-513R691 No. Price 
Steel, nickel plating * Contacts: Gold flash over brass plating * Insulator: 4-40 Hex Standoffs / Fork Board Locks — fat 
Glass-filled thermoplastic, UL 94V-0 rated, black Hails Coane an He aa a ; ot aa pee 
er 9/9 | M/M |1209MME-ND 650 4.24 3.98] 179-009-613R571 , 2 : 
a rn pimensions “= . 15/15|M/M/1215MME-ND —«7.87«45.25 4.92 | 179-015-613R571 eee toe msenenaes none omenere 
4 eT Toad aaa 25/25 | M/M |1225MIME-ND 9.12 6.08 5.70 | 179-025-613R571 (.120 Diameter Hole and 4-40 UNC Threaded Insert) 
: : ; 37/37 |M/M |1237MME-ND 12.33 8.39 _7.95| 179-037-613R571 Male )190-09MA-ND 2.76 1.82 1.47 1190-009-163R001 
18 tease oe 0.804 9/9 | We |1209MFE-ND 6.50 4.24 3.98 | 179-009-413R571 9 
25 2.078 1.850 0.494 15/15 | M/F |1215MFE-ND 7.87 5.25 4.92 179-015-413R571 Female EUMSinbae 2.76 1.82 1.47 [190-008-268R001 
a7 2.724 2.500 0.494 25/25 | M/F |1225MFE-ND 9.12 6.08 5.70 | 179-025-413R571 o5 | Male | 190-25MA-ND 4.16 2.87 2.34 |190-025-163R001 
37/37 | M/F |1237MFE-ND 12.33 8.39 7.95 | 179-037-413R571 Female | 190-25FA-ND 4.16 2.87 2.34 |190-025-263R001 
No. Price 9/9 | F/F |1209FFE-ND 650 4.24 3.98 | 179-009-513R571 : - Sees 
of Digi-Key Each NorComp 15/15 | F/E |1215FFE-ND 7.87 5.25 4.92 | 179-015-513R571 Series 200 - High Density Right Angle — 
Pins |Type| Part No. 1 10 100 | Part No. 25/25 | F/F |1225FFE-ND 9.12 6.08 5.70 | 179-025-513R571 RoHS Compliant 
37/37 | F/E |1237FFE-ND 12.33 8.39 7.95 | 179-037-513R571 (.120 Diameter Hole and 4-40 UNC Threaded Insert) 
4-40 Flush Insert / Fork Board Locks — 9/9 | F/M |1209FME-ND 6.50 4.24 3.98 | 179-009-313R571 
RoHS omit 15/15 | F/M |1215FME-ND 787 5.25 4.92 | 179-015-313R571 15 | Female (EOCRSUSLEAe 853. 2.96 1-98 [200-015-263R001 
9/9 ]M/M]178-409MME-ND 6.50 4.81 3.98] 178-009-613R491 25/25 | F/M See 9.12 6.08 5.70 | 179-025-313R571 
15/15|M/M//178-415MME-ND 7.87 5.91 4.92] 178-015-613R491 37/37 | F/M W2SHEMEND MEE 12.93 8.39 7.95 | 179-087-819R571 is 
25/25|/M/M|178-425MME-ND 9.12 6.84 5.70 | 178-025-613R491 4-40 Hex Standoffs / Fork Board Locks Press Fit D-Sub 
37/37 |M/M |178-437MME-ND 12.33 9.48 _7.95 | 178-037-613R491 15/15 | MM ]1215MIM-ND 8.24 710 4.83] 179-015-612-571 
9/9 | W/E |178-O9MFE-ND 650 481 3.98 | 178-009-413R491 25/25 | M/M |1225MM-ND 8.85 7.63 5.19 | 179-025-612-571 Connectors = A = 
15/15 | M/F |178-15MFE-ND 7.87 5.91 4.92] 178-015-413R491 37/37 | M/M |1237MM-ND 13.40 11.55 7.86 | 179-037-612-571 . Ga B—-|| | 
25/25| M/F |178-25MFE-ND 9.12 6.84 5.70 | 178-025-413R491 25/25 | F/F_[1225FF-ND 8.85 7.63 5.19 | 179-025-512-571 191 Series fhe te 
37/37 | M/F |178-37MFE-ND 12.33 9.48 _7.95 | 178-037-413R491 9/9 | F/M |1209FM-ND 548 4.73 3.22 | 179-009-312-571 305 FA jy 
9/9 | F/F |178-209FFE-ND 6.50 4.81 3.98] 178-009-513R491 15/15 | F/M |1215FM-ND 8.24 7.10 4.83} 179-015-312-571 tee qi i i x é z 
user freatareno tor sor aso|renestaver| | (a eM aa aso tes rou[eaurtzar | | Mol StS lap pia: Wt 
25/25) F/F |178-225FFE-ND 9.12 6.84 5.70) 178-025-513R491 mating area, tinflead on terminating area 
37/37 | F/F |178-237FFE-ND 12.33 9.48 7.95 | 178-037-513R491 4-40 Flush Insert / Fork Board Locks — 


RoHS Compliant 


4-40 Flush Insert / Board Locks, Rear Holes — Connector Dimensions — Inch 
ret oman oe 2k eloaree| |e oe 
Se MURSaee ote Sermeamecee| | Sesluoamess are su Sn|isoseona| | [—#——[ ta [see 7a 
E - / ; ; -015- 15 1.545 1.312 494 
25/25 |M/M|178-525MIME-ND 9.12 6.84 5.70 | 178-025-613R691 a i a a a a tee osatanier - > 0n8. aiaeo aan 
37/37 |M/M |178-537MME-ND 12.33 9.48 _7.95 | 178-037-613R691 ists| Mr MREERGEMM var soi aoe | tagnisatanaat 37 3.730 2500 “494 
9/9 | MF Rea G50 481 3.98) 176-0024 1SR68 25/25 | M/F |189-25MFE-ND 9.12 6.84 5.70 | 189-025-413R491 
1815 | MF ENE 787 5.01 4.92 | 178-015-413R681 37/37 | WF |189-37MFE-ND 12.33 9.48 7.95 | 189-037-419R491 No. Price 
25/25 | M/F |178-125MFE-ND 912 6.84 5.70 | 178-025-413R691 90 | FF HEBOUGRENIDEM aso 41 2.9a | 190-n00-51ana01 of Digi-Key Each Norcomp 
37/37 | M/F |178-137MFE-ND 12.38 9.48 _7.95 | 178-037-413R691 1s1a| ce PREEEIONMN yer 501 400 |1aonig-stancot Pins| Type [Part No. |) a qemlbaarn, 
9/9 | FF eeeCeiiEn am 850 4.81 3.98 | 178-009-513R601 25/25| F/F |189-225FFE-ND 9.12 6.84 5.70 | 189-025-519R491 .125 Fastening Hole Size 
el Ct Ee te tea oul inane 37/37 | FF |189-237FFE-ND 12.33 9.48 7.95 | 189-037-513R491 9 | Male [191-09M-ND 2.78 2.40 _1.64[191-009-122-001 
37/37 i 478-337FFE-ND 1233 9.48 7.95 178-037-513R691 4-40 Flush Insert / Board Locks, Rear Holes — 15 Male |191-15M-ND 3.83 3.30 2.25/191-015-122-001 
: : : RoHS Compliant Female |191-15F-ND 4.18 3.60 2.45|191-015-222-001 
ape0\Hex Standons | Fork Board Locks 9/9 |M/M|189-509MME-ND 6.50 4.81 3.98] 189-009-613R691 25 |Female|191-25F-ND 5.74 4.95 _3.37|191-025-222-001 
mors complant 15/15|M/M |189-515MME-ND 7.87 5.91 4.92 | 189-015-613R691 37 |Female|191-37F-ND 7.31 6.30 _4.29191-037-222-001 
9/9) W/M | 1109MME-ND 8.50 4.24 3.98) 178-009-613R571 25/25 |M/M |189-525MME-ND 9.12 6.84 5.70| 189-025-613R691 .125 Fastening Hole Size — 
15/15 | M/M |111SMME-ND 7.87 5.25 4.92 | 178-015-613R571 37/37 |M/M |189-537MME-ND 12.33 9.48 _ 7.95 | 189-037-613R691 RoHS Compliant 
25/25) MM WSU 212 6.08 5.70) 178-025-613R571 9/9 | WF /189-109MFE-ND 6.50 4.81 3.98 | 189-009-413R691 Male ]191-09MA-ND 3.20 214 1.75]191-009-123R001 
37/37 | W/M |1137MME-ND__12.33__8.39 _7.95 | 178-037-613R571 15/15| M/F |189-115MFE-ND 7.87 5.91 4.92 | 189-015-413R691 9 |eemale|191-09FA-ND 3.27 219 1.78|191-009-223R001 
9/9_| M/F |1109MFE-ND 6.50 4.24 3.98 | 178-009-413R571 25/25| M/F |189-125MFE-ND 9.12 684 5.70) 189-025-413R691 Male 1191-15MA-ND 4262.94 2.40/191-015-123R001 
15/15) M/F |1115MFE-ND 787 5.25 4.92) 178-015-413R571 37/37 | M/F |189-137MFE-ND 12.33 9.48 __7.95 | 189-037-413R691 15 |e malel191-15EA-ND 449 3.13 2.57/191-015-223R001 
25/25) M/F (ISMN 9.12, 6.08 5.70 | 178-025-419R571 9/9 | F/F |189-309FFE-ND 6.50 4.81 3.98] 189-009-513R691 Male |191-25MA-ND 550 3.98 3.26/191-025-123R001 
37/37 | M/F |1137MFE-ND ‘12.38 8.39 _7.95 | 178-037-413R571 4515| FF [10-315FFEND 787 591 492/|189-015-513R601 25 | comate MSEEANT By hg: easel Gas aROT 
9/9 | F/F |1109FFE-ND 6.50 4.24 3.98 | 178-009-513R571 25/25) F/F |189-325FFE-ND 9.12 6.84 5.70 | 189-025-513R691 Male 1191-37MA-ND NEW! 643 4.76 3.94/191-037-123R001 
15/15 | F/F |1115FFE-ND 787 5.25 4.92 | 178-015-513R571 37/37 | F/F |189-337FFE-ND 12.33 9.48 7.95 | 189-037-513R691 37 |eomale|191-37FA-ND 7.01 5.19 4.30/191-037-223R001 
25/25 | F/F |1125FFE-ND 9.12 6.08 5.70 | 178-025-513R571 “4:40 Hex Standolts /Fork Board Locks = 
37/37 | F/F |1137FFE-ND 12.33 8.39 7.95 | 178-037-513R571 RoHS Compliant 
9/9. | F/M |1109FME-ND 650 4.24 3.98 | 178-009-313R571 ‘ me 
15/15| F/M |1115FME-ND 7.87 5.25 4.92 | 178-015-313R571 rs far sos a0p|ieeqipelener High Density 
25/25 | F/M |1125FME-ND 9.12 6.08 5.70 | 178-025-313R571 95/05 | W/M |1025MME-ND o4>: “60R 570 Asonoe-BianaTt over (2)PS /2 
37/37 | F/M |1137FME-ND ‘12.38 8.39 _7.95 | 178-037-313R571 37/37 M/M[1037MME-ND 1233 839 7.95 | 189-037-619R571 
4-40 Hex Standoffs / Fork Board Locks 9/9 | M/F }1009MFE-ND 6.50 4.24 3.98 | 189-009-413R571 999 Series Tc 
37/37 | M/M [1137MM-ND 13.40 11.55 7.86 | 178-037-612-571 15/15 | W/E |1015MFE-ND 7.87 5.25 4.92 | 189-015-413R571 (pad A 4:40 
37/37 | FF [1137FF-ND 13.40 11.55 7.86 | 178-037-512-571 25/25 | M/F |1025MFE-ND 9.12 6.08 5.70 | 189-025-413R571 : ie 5 -3| Ehteaded 
37/37 | W/E |1037MFE-ND__12.33__8.39__7.95 | 189-037-413R571 : dct eee 
4-40 Flush Insert / Fork Board Locks — 9/9 | F/F )1009FFE-ND 6.50 4.24 3.98 | 189-009-513R571 Materials: ; 585 |! (He 
RoHS Compliant 15/15) F/F |1015FFE-ND 787 5.25 4.92 | 189-015-513R571 * Shell: Steel, nickel plated ~"~ |-g39 997 
9/9 JM/M]179-409MME-ND 650 4.81 3.98] 179-009-613R491 25/25 | F/F |1025FFE-ND 9.12 6.08 5.70) 189-025-513R571 Insulator: PB]. UL 24\ 0) rated }@||@ 
15/15|M/M|179-415MME-ND 7.87 5.91 4.92| 179-015-613R491 37/87 | F/F_|1037FFE-ND 12.33 8.39 _7.95 | 189-037-513R571 eboniatts lds: rvnyv 
25/25|M/M|179-425MME-ND 9.12 684 5.70| 179-025-613R491 9/9 |F/M |1009FME-ND 6.50 4.24 3.98 189-009-313R571| | * Platings: Gold flash contacts c 
37/37 |M/M |179-437MME-ND 12.33 9.48 _7.95 | 179-037-613R491 15/15 | F/M |1015FME-ND 7.87 5.25 4.92 | 189-015-313R571 ; 7 
9/9 | M/F |179-O9MFE-ND 6.50481 3.98 | 179-009-413R491 25/25 | F/M | 1025FME-ND 9.12 6.08 5.70 | 189-025-313R571 asec Dimensions — Inch 
15/15) M/F |179-15MFE-ND 7.87 5.91 4.92 179-015-413R491 37/37 | FIM |1037FME-ND 12.3 __8.39_7.96 | 189-037-313R571 = S = = 
25/25| M/F |179-25MFE-ND 9.12 6.84 5.70 | 179-025-413R491 4-40 Hex Standoffs / Fork Board Locks 18 1.213 0.984 1.284 
37/37 | M/F |179-37MFE-ND 12.33 9.48 _7.95 | 179-037-413R491 37/37 | M/M |1037MM-ND 13.40 11.55 7.86 | 189-037-612-571 - 
9/9 | F/F |179-209FFE-ND 650 4.81 3.98 | 179-009-513R491 15/15 | M/F |1015MF-ND 8.24 7.10 4.83] 189-015-412-571 No. x Price 
15/15| F/F |179-215FFE-ND 7.87 5.91 4.92 | 179-015-513R491 37/37 | WF |1037MF-ND 13.40 11.55 7.86 | 189-037-412-571 of Digi-Key Each NorComp 
25/25 F/F |179-225FFE-ND 912 6.84 5.70 | 179-025-513R491 37/37 | F/E_[1037FF-ND 13.40 11.55 7.86 | 189-037-512-571 Eins atyngy|EartNoa: at) eth 
37/37 | F/F |179-237FFE-ND 12.33 9.48 7.95 | 179-037-513R491 37/37 | F/M |1037FM-ND 13.40 11.55 7.86 | 189-037-312-571 15 | Female} 999-H15FA-ND 8.03 5.78 4.82 | 999-H15-PS2L571 
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nm No. No. 
NORCOMP of Digi-Key Price Each NorComp of Digi-Key Price Each NorComp 
ADIVISION OF EDAC (AMERICA) UMITED Pins} Type | Part No. il 10 100 | Part No. Pins| Type | Part No. 1 10-100 | Part No. 
. Yellow Chromate 37 | Male |4737MA-ND 2.04 1.35 1.04 | 170-037-171L030 
Crimp and Poke 37 | Male | 2737M-ND 2.76 238 1.62 | 170-037-171-010 Female | 4737FA-ND 2.90 1.97 1.55 | 170-037-271L030 
D-Sub Connectors 170 Series 50 | Female | 2750F-ND 2.76 2.38 1.62 | 170-050-271-010 59 | Male )4750MA-ND 5.29 3.87 3.16 | 170-050-171L030 
Fi Availabl fl / L | Yellow Chromate — RoHS Compliant Female | 4750FA-ND 5.29 3.87 3.16 | 170-050-271L030 
‘eatures: * Available in 5 industry sizes/positions * Low cost commercial i 
version of military standard «Tin or Yellow Chromate shells * Allows for 9 Male | 2709MA-ND 1.88 1.22 94 | 170-009-171L010 Stamped Contacts 24 ~ 28 AWG — RoHS Compliant 
easy loading of only the positions required using Crimp and Snap-in contacts Female | 2709FA-ND 187 1.24 96 | 170-009-271L010 82SECT-NDt+ = 19 13 | 170-002-170L002 
 Tin-plated connector shells have indents to provide grounding and additional - - “ — |Socket 
retention Nylon insulator has a minimum contact retention of 10 pounds 45 | Male | 2715MA-ND 1.96 1.30 1.00 | 170-015-171L010 82SETR-ND$ 975.00/10,000 | 170-002-170L002 
* Contact current rating: 5 amps 4 -015- 82SSFECT-NDA’ — 46 11] 170-002-170L001 
Materials: * Shell: Steel, zinc-plated with yellow chromate or bright tin plating Female (2M) 285 1.04 1.52 | 170-015-271L010 — |Socket t 
* Shell - ROHS Compliant: Steel, nickel plating + Insulator: Glass-filled 95 | Male | 2725MA-ND 2.79 1.89 1.49 170-025-171L010 B2SSFETR-NDA$ 837.50/10,000 _| 170-002-170L001 
thermoplastic, UL 94V-0 rated Female | 2725FA-ND 207 1.34 1.06 | 170-025-271L010 — | socket | 855E-NO — 36 14] 170-102-170L001 
+ 86SE-ND — 43 —_17|170-102-170L002 
p Ga fe qe Connector] _ Dimensions — Inch 37 | Male | 2737MA-ND 2.04 1.35 1.04 | 170-037-171L010 aon ; vo t70-00/470L002 
E i Siz [A | B | C Female | 2737FA-ND 2.82 1.86 1.50 | 170-037-271L010 —| Pin eal ee eS Stee 
| A 2 18 238 nage 50 | Male | 2750Ma-ND 5.29 3.87 3.16 | 170-050-171L010 BeRBIRND 762.50/10,000 _| 170-001-170L002 
38 12.087 11852 10.496 Female| 2750FA-ND 5.29 387 3.16 |170-050-271L010| | |—| pin |S2PSFECTNDAt = = — — 12.08) 170-001-170L001 
Uses Snap-In : : : - - - = 82PSFETR-NDA$ 625.00/10,000 | 170-001-170L001 
Contacts ay [_S7_[2: 72 [2.50 | 0.496 
(sold separately) 43 50 2.638 | 2.406 | 0.602 Tin’ Sheil —| Pin 83PE-ND — 31 11 | 170-101-170L001 
Snap-In C forc D-Sub C 9 | Male [6709M-ND 171148. 1.01 |170-009-172-020 seu uo eR 
nap-In Contacts for Crimp D-Sub Connectors ale H : : : -009-172- , 7 
. = Pi 15 |Female| 6715F-ND 1.94 1.68 1.14] 170-015-272-020 Machined Contacts) 20/2128 AWG'— BelS Compliant 
Features: * Low cost and high performance stamped con- LL , - é - 88SE-ND = 69 28 | 170-202-170L002 
tacts features insulation support for increased holding power 37 Male | 6737M-ND 2.76 2.38 1.62 | 170-037-172-020 — |Socket . 5 
* Contact Range: 24 ~ 28 AWG » Contacts are commercial Female | 6737F-ND 273 235 1.60 | 170-037-272-020 89SE-ND = 77 56 | 170-202-170L003 
quality stamped and are compatible with industry tooling Socket 7 ‘ z Pin | 87PE-ND _ 51 20 | 170-201-170L002 
Material: * Male Pins: Brass * Female Pins: Phosphor GK 50 | Male | 6750M-ND 3.54 3.05 2.08 | 170-050-172-020 - - = 
bronze * Male Pins - RoHS Compliant: Brass » Female Nickel Shell — RoHS Compliant NEW! Crimp - Tin — RoHS Compliant NEW! 
Pins - RoHS Compliant: Brass oc. us Male | 709MER-ND 4.01 63 47 | 170-009-172L000 
Male |6709ME-ND 4.65 1.43 97 | 170-009-173L020 9 " . : 
9 Female | 709FER-ND 1.06 67 50 | 170-009-272L000 
No. Female | 6709FE-ND 1.69 1.46 1.00 | 170-009-273L020 Mare TERERNIS Tah aT cs FOAIEATBLODN 
of Digi-Key Price Each NorComp 5 TES 15 2 : : pal 
Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 15 bine oes - a i . saeco Female | 715FER-ND 1.25.81 58 | 170-015-272L000 
Tin Shell 25 a cone i ies on es ae Female| 725FER-ND 1.28 79 60 | 170-025-272L000 
emale 1 F il a + ~ 
50 |Female| 750F-ND 212 1.83 1.25 | 170-050-272-000 37 | Male | 737MER-ND 2.05 1.83 1.05 | 170-037-172L000 
37 | Me Oe ee BAe U8! 008, Le DS 7alze0020 Female| 737FER-ND 210 1.36 1.07 |170-037-272L000 
Nickel Shell — RoHS Compliant = = = 
Female | 6737FE-ND 2.71 234 1.59 | 170-037-273L020 Male |750MER-ND 505 359 2.941 170-060-172L000 
Male | 709ME-ND 73 63 43] 170-009-173L000 50 . ; . 
9 5o | Male /6750ME-ND 6.25 5.39 3.67 | 170-050-173L020 Female| 750FER-ND 5.05 3.59 2.94 | 170-050-272L000 
Female | 709FE-ND 7787 46 | 170-009-273L000 Female | 6750FE-ND 6.25 5.39 3.67 | 170-050-273L020 NEW! Crimp - Tin with .098” Clinch Nut 
tg | Male | 715ME-ND 85 73 50 | 170-015-173L000 Yellow Chromate etn =e @ariiant RTT 
Female| 715FE-ND 93.81 55 | 170-015-273L000 9. |Female| 3709F-ND 2.23 193 1.31 | 170-009-271-020 g | Male | 5709MER-ND 194 1.29 99 1170-009-172L010 
pg | Male | 725ME-ND 89 77 53 170-025-173L000 15 | Male |3715M-ND 2.26 195 1.33 | 170-015-171-020 Female| 5709FER-ND 198 1.32 1.01 | 170-009-272L010 
Female| 725FE-ND 95 82 56 | 170-025-273L000 50 |Female| 3750F-ND 2.76 2.38 1.62 | 170-050-271-020 45 | Male |5715MER-ND 2.07 1.35 1.06 | 170-015-172L010 
37 | Male |737ME-ND 1.75 151 1.03 | 170-037-173L000 Yellow Chromate — RoHS Compliant Female | 5715FER-ND 217 1.41 1.11] 170-015-272L010 
Female| 737FE-ND 1.79 1.55 1.05 | 170-037-273L000 9 | Male Cee BBs “Hee: 298) 120-008-121 L020 a5 | Male |5725MER-ND 213 1.38 1.09 | 170-025-172L010 
Male |750ME-ND Raa che ada ODEO ATELODO Female | 3709FA-ND 1.87 1.24 96 | 170-009-271L020 Female | 5725FER-ND 2.20 1.43 1.12 |170-025-272L010 
50 ; i k : —— - — 
Female| 750FE-ND 5.33 4.60 3.13 | 170-050-273L000 15 | Mee OEE 186° VSO! 1.00 | t70-015-1711020 37 | Male [5/27MER-ND 2.90 1.97 1.55 | 170-037-172L010 
ysliog Eh Female | 3715FA-ND 2.05 133 1.05 | 170-015-271L020 Female | 5737FER-ND 291 1.97 1.55 | 170-037-272L010 
Sow Caromale pg | Male |3725MA-ND 201 1.33 1.03 | 170-025-171L020 50 | Male |5750MER-ND 5.60 4.10 3.35 | 170-050-172L010 
37_|Female| 1737F-ND 2.00 1.73 1.18 | 170-037-271-000 Female| 3725FA-ND 2.07 134 1.06 | 170-025-271L020 Female | 5750FER-ND 5.60 4.10 3.35 | 170-050-272L010 
Yellow Chromate — HoHS Compliant 37 | Male |3737MA-ND 2.04 1.35  1.04| 170-037-171L020 NEW! Crimp - Tin with .250 Clinch Nut, 
g | Male | 1709MA-ND 1.01 62.46 | 170-009-171L000 50 | Male |3750MA-ND 5.29 3.87 3.16 | 170-050-171L020 Board Side — RoHS Compliant NEW! 
Female| 1709FA-ND 1.00.63 48 | 170-009-271L000 Female | 3750FA-ND 5.29 387 3.16 | 170-050-271L020 g | Male | 6709MER-ND 4.94 1.29 99 | 170-009-172L020 
45 | Male | 1715MA-ND 110 69 53] 170-015-171L000 Female | 6709FER-ND 1.98 1.32 1.01 | 170-009-272L020 
Female] 1715FA-ND 1.18 16 55 | 170-015-271L000 Tin Shell 15 Male | 6715MER-ND 2.07 1.35 1.06 | 170-015-172L020 
5 | Male | 1725ME-ND 1.70 1.09 83 | 170-025-171L000 45 | Male |7715M-ND 1.83 1.58 1.08] 170-015-172-030 Female RGMESRERAND Salty, AL, ~ ALN [AO Ole 2720020 
Female| 1725FA-ND 1.21.78 56 | 170-025-271L000 Female | 7715F-ND 1.94 1.68 1.14] 170-015-272-030 25 | Mle Eee SARE ASB A083, 1eO-Oee-17 2020 
37 Male |1737MA-ND 1.93 1.28 .99 | 170-037-171L000 37 | Male | 7737M-ND 2.76 2.38 1.62 | 170-037-172-030 ~ —_ a is 2 aie 
ale mo A pe ig - 
4 -037- 50 |Female| 7750F-ND 319 2.75 1.87 | 170-050-272-030 37 
Female [ais ian) 1.98 1.31 1.01 | 170-037-271L000 iicieatahes = webu Cacia Female | 6737FER-ND 2.90 1.97 1.55 |170-037-272L020 
icke!l jell — Ko! ompiian' 
50 | Male |aZcOMASND 485 3.88 2.78) 170-050-171L000 wae SOME fe us TET: 59 | Male | 6750MER-ND 5.60 4.10 3.35 /170-050-172L020 
Female| 1750FA-ND 4.85 3.38 2.78 | 170-050-271L000 g | Male eee eh Bh) Rae Female | 6750FER-ND 5.60 4.10 3.35 | 170-050-272L020 
a 1 EG eer NEW! Crimp - Tin with .250 Clinch Nut 
a ° Male |7715ME-ND 1.77 153 1.04] 170-015-173L030 rib iene ibaa aan 
ai shelt "> | pemale| 7719FE-ND 1.85 1.60 1.09 | 170-015-273L030 Mar Ste ote COMP are eee 
emal a f al a a ~ 
Male |5737M-ND 276 2.38 1.62 | 170-037-172-010 9 Male | 7709MER-ND 1.94 1.29 -99 | 170-009-172L030 
37 Male |7725ME-ND 4.81 1.57 1.07] 170-025-173L030 
Female | 5737F-ND 273 2.35 1.60 | 170-087-272-010 25 Female | 7709FER-ND 4.98 1.32 1.01 | 170-009-272L030 
: i : Female | 7725FE-ND 1.87 1.62 1.10 | 170-025-273L030 
15 | Male |7715MER-ND 2.07 1.35 1.06 | 170-015-172L030 
50 | Male |S7c0MENE S54 8.05 2.08 | 170-050-172-010 37 | Male |7737ME-ND 1.84 1.59 1.08 | 170-037-173L030 Mele FEZENERTIN aia, Haat aloo’ | avons 71030 
Female | 5750F-ND 3.19 2.75 1.87 | 170-050-272-010 x -037- 25 : ; : 
: - Formate (AS7EEND) eile coe = le] Aestere7sL0ed Female| 7725FER-ND 220 1.43 1.12 |170-025-2721030 
Nickel Sheil — nels Compliant 5p | Male (ZconeD 625 539 3.67 | 170-050-173L030 g7 | Male |7737MER-ND 290 1.97 1.55 | 170-037-172L030 
g | Male | 5709ME-ND 1.65 143 97 |170-009-173L010 Female | 7750FE-ND 6.25 5.39 3.67 | 170-050-273L030 Female| 7737FER-ND 290 1.97 1.85 |170-037-279L030 
Female | 5709FE-ND 1.69 146 1.00 | 170-009-273L010 Yellow Chromate 50 | Male |7750MER-ND 5.60 4.10 3.35 |170-050-172L030 
45 | Male |5715ME-ND 1.77 1.53 1.04 | 170-015-173L010 9 _|Female| 4709F-ND 2.23 1.93 1.31 | 170-009-271-030 Female | 7750FER-ND 5.60 4.10 _ 3.35 | 170-050-272L030 
Female | 5715FE-ND 1.85 1.60 1.09 | 170-015-273L010 15 | Female (i ofaNG) 2.23 1.93 1.31 | 170-015-271-030 +Cut Tape $ Tape and Reel 
Malo (GEERT ai 487 4.07 | 470-00847aL010 37 |Female| 4737F-ND 2.87 2.48 1.69 | 170-037-271-030 A Pins and Sockets are selectively gold plated 
25 ; ‘ : 7 
Yellow Ch te — RoHS Compliant Tal j 
Female| 5725FE-ND 1.87 1.62 1.10 | 170-025-273L010 al kk cai = Digi-Key Price | NorComp 
9 |Female| 4709FA-ND 1.87 1.24 96 | 170-009-271L030 Description Part No. Each | Part No. 
37 | Male | 5737ME-ND 1.84 1.59 1.08 | 170-037-173L010 Tools 
Female | REE Sa 9494 GaalimaGaroranih 15 | Male atoMe nD 1.96, 1:30 1.00) 170-015-1711.030 Insertion/Removal Tool T1010-ND 3.03 | 170-901-170-000 
: : : Female | 4715FA-ND 2.05 1.33 1.05 | 170-015-271L030 Hand Crimp Tool For T1000M-ND ‘479.33 | 170-702-170-000 
Male | 5750ME-ND 6.25 5.39 3.67 | 170-050-173L010 : ofaes Screw Machined Contacts ‘ 
50 Male | 4725MA-ND 2.01 1.33 1.03 | 170-025-171L030 = 
2% Hand Crimping Tool For | ts o995.yp 211.47 | 170-701-170-000 
Female | 5750FE-ND 6.25 5.39 3.67 | 170-050-273L010 Female | 4725FA-ND 2.07 1.34 1.06 | 170-025-271L030 Stamped Contacts ; 
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ma No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
NORCOMP Pins | Type | Part No. il 10 100 | Part No. Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
ACSF Exe DCA LTE 7 Nickel Shell — RoHS Compliant 
D Sub 7 eos} O/C Tin Shell 9 | Male ]6209ME-ND 2.12 1.83 1.25] 171-009-113R021 
B ; 37_ [Female | 2237F-ND 3.48 3.00 2.04 | 171-037-202-021 jg | Male [6215MEND 2.76 2.38 1.62 |171-016-113R021 
Connectors A 50 | Male | 2250M-ND 5.42 468 3.18 | 171-050-102-021 Female | 6215FE-ND 241 208 1.42] 171-015-213R021 
Female| 2250F-ND 5.83 5.03 3.42 | 171-050-202-021 og | Male 6225ME-ND 3.47 3.00 2.04) 171-025-113R021 
Features: 2ovalable in 5 industry Conn. Dimension (Inch) NEW! Tin Shell — RoHS Compliant NEW! Female | 6225FE-ND 2.82 2.43 1.66 | 171-025-213R021 
sizes/positions »* Non-removable con- a a ae = = ‘ad i 
Bate een ar Yellow Chrepata shettg Size [—® B g | Male ]2209MER-ND 1.91 1.27.98] 171-009-102L021 37 | Male [6237ME-ND = 5.49 4.73 3.22 | 171-037-113R021 
available *Tin shells have indents to 9 | 1.213 | 0.984 | 0.496 Female|2209FER-ND _'1.98 1.32 __1.01 | 171-009-202L021 Female | 6237FE-ND 4.00 3.45 2.35 | 171-037-213R021 
: : 15 | 1.541 | 1.312 | 0.496 
provide grounding and additional 351 3.087 | 1.852 | 0.496 15 Male |2215MER-ND 2.23 1.49 = 1.18 | 171-015-102L021 50 Male | 6250ME-ND 5.99 517 3.52] 171-050-113R021 
RACE Mate ie © sual cee 37_|2.728 | 2.500 | 0.496 Female| 2215FER-ND 2.48 1.68 _—_1.30 | 171-015-202L021 Female] 6250FE-ND 5.83 5.03 3.42 | 171-050-213R021 
zine plated vith yellow chromate, bright 22 2.638 | 2.406 | 0.602 ng | Male |2225MER-ND 2.34 1.59 1.28] 171-025-102L021 
tin over nickel * Shell-RoHS Compliant: Steel, nickel plated » Insulator: Glass- Female | 2225FER-ND 2.34 1.59 1.23 | 171-025-202L021 Tin Shell 
ies thermoplasti, UL fieacay = ponlacs Brass male pins; Phosphor 37 | Male |2237MER-ND 3.24 2.46 1.77 | 171-037-102L021 25 | Male | 7225M-ND 3.39 2.93 1.99 | 171-025-112-031 
ronze female pins’ « Plating: Gold flash on entire contact Female|2237FER-ND 3.53 2.44 _1.99 | 171-037-202L021 37 [Female | 7237F-ND 3743.23 2.20 | 171-087-212-031 
= ee 59 | Male | 2250MER-ND 5.06 3.59 2.95 | 171-050-102L021 59 | Male | 7250M-ND 5.42 4.68 3.18] 171-050-112-031 
Original D-Subminiature Female] 2250FER-ND 5.32 3.84 3.16 | 171-050-202L021 Female | 7250F-ND 525 453 3.08 | 171-050-212-031 
Nickel Shell — RoHS Compliant Nickel Shell — RoHS Compliant 
CH... al 110 g | Male [2209ME-ND 1.63. «1.41 96] 171-009-1031021 9 | Male [7209ME-ND 2.12 1.83 1.25] 171-009-113R031 
- Female | 2209FE-ND 1.69 1.46 1.00 | 171-009-203L021 Female | 7209FE-ND 227 1.96 1.34 | 171-009-213R031 
Solder Cup Dip Sol 2-Level High Profile 1 Male | 2215ME-ND 1.96 1.70 1.16 | 171-015-103L021 Male | 7215ME-ND 276 2.38 1.62 171-015-113R031 
Wire Wrap > |Female| 2215FE-ND 2.21 1.91 1.30 |471-015-209L021 1S Jeemale| 7215FE-ND 2412.08 1.42 |171-015-213R031 
ll ital I 95 Male | 2225ME-ND 2.09 180 1.23 ) 171-025-103L021 Male | 7225ME-ND 3.47. 3.00 2.04 | 171-025-113R031 
; Female | 2225FE-ND 2.29 1.98 1.35 | 171-025-203L021 i Female | 7225FE-ND 2.82 2.43 1.66 | 171-025-213R031 
.098” Board Side .250” Board Side .250” Mating Side .225” Board Side/ 37_| Male | 2237ME-ND 3.13 2.70 1.84 | 171-037-103L021 37 | Male |7237ME-ND 5.49 4.73 3.22 | 171-037-113R031 
.065” (172 Series) 197” Mating Side Female | 2237FE-ND 3.53 3.05 2.07 | 171-037-203L021 Female | 7237FE-ND 400 345 2.35 | 171-037-213R031 
Clinch Nut Hardware 59 | Male |2250ME-ND = 5.33 4.60 3.13 | 171-050-103L021 50 | Male |7250ME-ND 5.99 5.17 3.52] 171-050-113R031 
Clinch Nuts: Brass, clear zinc plating with 4-40 threads Female |2250KEND) al ‘ 493 3.35 Tr er Female] 7250FE-ND 5.83 5.03 3.42 | 171-050-213R031 
Molo Patras ociaceeln ste a i ae 
in She Tin Shell 
Bate 50 | Male //S250M:ND 5.42 4.68 3.18 | 171-050-102-031 50__|Female| 9250F-ND 5.89 5.08 3.46 | 171-050-212-911 
B 2eghh oo Female | 3250F-ND 5.83 5.03 3.42 | 171-050-202-031 Nickel Shell — RoHS Compliant 
a) aed 1097; NEW! Tin Shell:=/nonS Compliant NEW! Male [9209ME-ND 273 236 1.61] 171-009-113R911 
109 Typ. 9 : ; ; 
Footprint for 108 Typ. Seioanttorsa 9 Pa sae ae ee pages Female | 9209FE-ND 289 249 1,70] 171-009-213R911 
43 . “4 emale id _ . i -l x 
Male |9215ME-ND 3.38 291 1.98] 171-015-113R911 
15 
; 15 | Male (RAIMI ND 2.28 1.49 1.18 | 171-015-102L031 Female) 9215FE-ND ——3.02_-2.61_‘1.78 | 171-015-213R911 
Series 171 — Stamped Contacts Female ZMSREHANM 2.48 1.68 1.90 |171-015-202L031 os | Male [9225ME-ND 4.09 3.83 2.40] 171-025-113RO11 
95 | Male )3225MER-ND = 2.34 1.59 1.23 | 171-025-102L031 Female| 9225FE-ND 3.57 3.08 2.10 | 171-025-213R911 
No. of Digi-Key Price Each NorComp Female | 3225FER-ND 2.34 1.59 1.23 | 171-025-202L031 Male | 9237ME-ND 6105.26 3.58 1171-037-113R911 
2 : — a7 : : i 
Ells) typed EartiNa: es a7 | Male (RzSINER a 93.24 246 1.77) 171-037-1021031 Female|9237FE-ND 4.61 3.98 2.71 | 171-037-213R911 
Female (S2SnENDY 3.53 2.44 1-99 | 171-037-202L031 Male |9250ME-ND 661 5.70 3.88 | 171-050-113R911 
NEW! Tin Shell — RoHS Compliant NEW! 50 | Male POSNER §=5.06 3.59 2.95) 171-050-102L031 °° Iremale| 9250FE-ND 6.44 5.86 3.78 | 171-050-213R911 
7 Male | 209MER-ND 1.02 64 A7 | 171-009-102L001 Female | 3250FER-ND §.32 3.84 3.16 | 171-050-202L031 
Female| 209FER-ND 1.06 69 — 50] 171-009-202L001 Nickel Shell — RoHS Compliant Series 172 — Machined Contacts 
15 Male | 215MER-ND 1.36 87 65 | 171-015-102L001 9 Male | 3209ME-ND 163 1.41 .96 | 171-009-103L031 
Female | 215FER-ND 1.63 1.02 77 | 171-015-202L001 Female | 3209FE-ND 169 1.46 1.00 | 171-009-203L031 No. of Digi-Key Price Each NorComp 
ng | Male [225MER-ND 1.49 97.71 |171-025-102L001 45 | Male [S215ME-ND 1.96 1.70 1.16 |171-015-103L031 Pins | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. 
Female| 225FER-ND_ 1.49.97 __71 | 171-025-202L001 Female BAIoeNDMS 2.21 1.91 1.90 |171-016-208L0%1 
37 | Male [237MER-ND 2.48 1.68 1.30] 171-037-102L001 a5 | Male |$225ME-ND = 2.09 1.80 1.23 | 171-025-103L031 Tin Shell — RoHS Compliant 
Female| 237FER-ND ‘2.79 1.89 _1.53 | 171-037-202L001 mus oe ae = a ee g | Male 1109MA-ND 2.58 2.23 1.52/ 172-009-102R001 
sp | Male [250MER-ND 426 2.97 2.44 |171-050-102L001 37_| Male | 3237ME- ; 70 1.84 | 171-037- Female | 1109FA-ND 2.94 254 1,73] 172-009-202R001 
Female| 250FER-ND 462 322 2.65 | 171-050-202L001 Female | 3237FE-ND 3.53 3.05 2.07 | 171-037-203L031 15 Male |1115MA-ND 3.26 2.82 1.92| 172-015-102R001 
Nickel Shelf = _ c if - 59 | Male | 3250ME-ND 5.33 4.60 3.13 | 171-050-103L031 Female |1115FA-ND 3.94 3.40 2.31] 172-015-202R001 
CKO! rel = Ne) ompian Female | 3250FE-ND 571 4.93 3.35 | 171-050-203L031 5 | Male |1125MA-ND 4.23 3.65 2.49] 172-025-102R001 
0 eM 2/7 saaon Fel 1i29ND___ 981501 _94t|172-0%52n2R00 
Female | 208FE:ND 77 8T__A6 | 171-008-203.001 Nickel Shell — RoHS Compliant 37_| Male [1137MA-ND 5.68 4.90 3.34] 172-037-102R001 
15 Male | 215ME-ND 1.04 90 62 | 171-015-103L001 Male | 4209ME-ND 419 1.03 71 | 171-009-113R001 Female |1137FA-ND 7.88 6.79 4.62) 172-037-202R001 
Female | 215FE:ND 1.29 1.11.76 | 171-015-203L001 ° TFemale| 4209FE-ND 1.35 1.17 80 |171-009-213R001 50 | Male |1150MA-ND = 10.17 8.77 5.97) 172-050-102R001 
ps | Male | 225ME-ND 117 1.01 69] 171-025-103L001 Male |4215ME-ND 1.84159 1.08 1171-0154113R001 Female| 1150FA-ND 15.33 13.22 8.99] 172-050-202R001 
Female] 225FE-ND 1371.18 81 | 171-025-203L001 "© Female 4215FE-ND 1.49 129 88 |171-016-213R001 
37 Male | 237ME-ND 2.21 1.91 1.30 | 171-037-103L001 95 Male | 4225ME-ND 2.55 2.20 1.50 | 171-025-113R001 Tin Shell — RoHS Compliant 
Female| 237FE-ND 2.61 2.25 1.53 | 171-037-203L001 Female| 4225FE-ND 1.89 1.64 1.12 |171-025-213R001 g | Male J2109MA-ND 3.78 3.26 2.22] 172-009-102R011 
50 Male | 250ME-ND 4.41 3.81 2.59 | 171-050-103L001 97 Male | 4237ME-ND 456 3.94 2.68 | 171-037-113R001 Female |2109FA-ND 413 3.57 2.43) 172-009-202R011 
Female | 250FE-ND 4.79 413 2.81 | 171-050-203L001 Female | 4237FE-ND 3.08 2.66 1.81 | 171-037-213R001 45 | Male |2115MA-ND 4.45 3.84 2.62) 172-015-102R011 
Solder Cup with .098” Clinch Nuts, Board Side P Male | 4250ME-ND 5.07 438 2.981171-050-113R001 Female |2115FA-ND 510 4.40 3.00) 172-015-202R011 
NEW! Tin Shell — RoHS Compliant NEW! Female | 4250FE-ND 4.90 4.23 2.88 | 171-050-213R001 o5 | Male |2125MA-ND 5.13 4.43 3.01) 172-025-102R011 
: =< Dip Solder with .098” Clinch Nuts, Board Side Female |2125FA-ND 7.01 6.04 4.11] 172-025-202R011 
g | Male OER 181 127 98) 171-009-102L011 : a7 | Male [2137MA-ND 6.84 5.90 4.02| 172-037-102R011 
Female|1209FER-ND 1.98 1.32 __1.01 | 171-009-202L011 Tin Shell 7 | eemale| 2137FA-ND 907 7.82 5.32| 172-037-202R011 
wg | Male [1215MER-ND 223 1.49 1.18 171-015-102L011 15 [Female | 5215F-ND 2.26 195 1.33 | 171-015-212-011 Wale MERREMICIN T133 977 65| 172-O80-0oROTT 
Female|1215FER-ND 2.48 1.68 1.30 | 171-015-202L011 a7 | Male RAaENOEy 819 448 3.05 | 171-097-112-011 8° Tremale|2150FAND 16.53 14.25 9469] 172-050-102R011 
z ane Female | 5237F-ND 3.74 3.23 2.20 | 171-037-212-011 S : 
pg | Male |1225MER-ND 2.34 1.59 1.23] 171-025-102L011 Tin Shell — RoHS Compliant 
Female| 1225FER-ND 2.34 1.59 1.23 | 171-025-202L011 50 os Boel cee be ae pn meee g | Male |3109MA-ND 3.78 3.26 2.22] 172-009-102R021 
37_| Male [1237MER-ND 3.24 2.16 1.7] 171-087-102L011 omale [kee ; : - Female |3109FA-ND 413 3.57 2.43] 172-009-202R021 
Female|1237FER-ND 3.53 2.44 1.99 | 171-037-202L011 Nickel Shell Hols. Compliant 45 | Male [8115MA-ND 4.45 3.84 2.62) 172-015-102R021 
59 | Male |1250MER-ND 5.08 3.59 2.95] 171-050-102L011 9 | ue RE or ton tae irtoosonwot Female [3115FA-ND 5.10 4.40 3.00] 172-015-202R021 
Female| 1250FER-ND 5.32 3.84 3.16 | 171-050-202L011 orale tecOSiE aol RBIs pg | Male [3125MA-ND 5.13 4.43 3.01] 172-025-102R021 
= : Male [5215ME-ND 276 238 1.62 | 171-015-113R011 Female |3125FA-ND 701 6.04 4.11| 172-025-202R021 
Nickel Shell — RoHS Compliant 15 z z 
Female | 5215FE-ND 2.41 2.08 1.42 | 171-015-213R011 i “037. 
Male [3137MA-ND 6.84 5.90 4.02 172-037-102R021 
g | Male [1209ME-ND = 1.63 1.41 96] 171-009-103L011 Male |5295MEND 3473.00 2.041 171-0254113R011 a7 | male Ree Gar oo ao | eegay ODEON 
j ie _ ; I i i ; ; -037- 
Female | 1209FE-ND 1.69 1.46 1.00 | 171-009-203L011 Female | 5225FE-ND 282 2.43 1.66 | 171-025-219R011 = | Male [SIS0MAND 11.38 9.77 665) 172-050-109R001 
15 | Male ee 186 1-70 1.16) 171-015-103L011 g7 | Male |5237ME-ND = 5.49 4.73 3.22) 171-037-113R011 Female|3150FA-ND 16.53 14.25 9,69] 172-050-202R021 
Female | 1215FE-ND 2.21 1.91 1.30 | 171-015-203L011 Female | 5237FE-ND 4.00 3.45 2.35 | 171-037-213R011 Yellow Chromate 
95 Male | 1225ME-ND 2.09 1.80 1.23 | 171-025-103L011 50 Male | 5250ME-ND 5.99 517 3.52|171-050-113R011 37 | Male 16137M-ND 655 5.65 3.85] 172-037-101-021 
Female | 1225FE-ND 2.29 198 1.35 | 171-025-203L011 Female | 5250FE-ND 5.83 5.03 3.42 | 171-050-213R011 ‘Solder Cup with .250” Clinch Nuts, Mating Side 
37 Male | 1237ME-ND 3.13. 2.70 = 1.84 | 171-037-103L011 Dip Solder with .250” Clinch Nuts, Board Side Tin Shell — RoHS Compliant 
Female | 1237FE-ND 3.53 3.05 2.07 | 171-037-203L011 Tin Shell 9 | Male [#TOoMa-ND 378 3.26 2.22] 172-009-102R031 
59 | Male | 1250ME-ND 5.33 4.60 3.13) 171-050-103L011 15 | Male | 6215M-ND 2.67 2.30 1.57 |171-015-112-021 Female |4109FA-ND 4.13 3.57 2.43] 172-009-202R031 
Female | 1250FE-ND 5.71 4.93 3.35 171-050-203L011 50 | Male | 6250M-ND 5.42 468 3.18 | 171-050-112-021 (Continued) 
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ww NORCOMP D-Sub No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
aeaananaracabuninaeswatets Pins | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. Pins | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. 
Connectors Yellow Chromate 5 | Male |7625M-ND 7.48 6.45 4.39] 172-025-141-031 
F . 15 | Male |1915M-ND 450 3.88 2.64] 172-015-111-911 Female | 7625F-ND 9.22 7.95 _5.41| 172-025-241-031 
Series 172 ~ Machined Contacts (Cont.) 50 Male )1950M-ND 10.90 9.40 6.40] 172-050-111-911 37 |Female|7637F-ND 13.08 11.28 7.67] 172-037-241-031 
No. of Digi-Key Price Each NorComp Pie Wrap Wire Wrap with .225” Board Side and 
Pins | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. Tin Shell -197” Mating Side Clinch Nuts 
15. | Male |4175MA-ND 445 3.84 2.62| 172-015-102R031 9 | Male [1609MN-ND 3.07 2.65 _1.81| 172-009-142-001 Tin Shell 
Female |4115FA-ND 510 4.40 _ 3,00] 172-015-202R031 25 _|Female|1625FN-ND 10.96 9.45 6.43 172-025-242-001 g | Male )4909M-ND 4.26 3.68 2.50} 172-009-142-911 
pg | Male |4125MA-ND 513 4.43 3.01] 172-025-102R031 Tin Shell — RoHS Compliant Female | 4909F-ND 4.84 418 2.84) 172-009-242-911 
Female |4125FA-ND 7.01 6.04 4.11] 172-025-202R031 g | Male JIGO9MNA-ND 328 283 1.93] 172-009-142R001 15 | Mele fasoMine 5.74 4.95 337) 172+015-142-011 
a7 | Male [4137Ma-ND 6.84 5.90 4.02) 172-037-102R031 Female|1609FNA-ND 3.96 3.41 _2.32| 172-009-242R001 — ee — — — ee 
Female |4137FA-ND 9.07 7.82 _5.32| 172-037-202R031 15 | Male 1SISMNAND 5.01 432 2.94) 172-015-149RO01 25 | sn eae Pe eee se eee ae 
50 | Male |4150MA-ND 11.33 9.77 6.65) 172-050-102R031 Female|1615FNA-ND 5.87 5.06 3.45] 172-015-242R001 aE Sean STE CRE COESL/GI ELE ESET 
Female |4150FA-ND 16.53 14.25 9.69] 172-050-202R031 be | Male [1625NNAND 7.24 6.24 425) 170-025-142R001 a7 |. : } ; ; kee 
emale |4937F-ND 12.56 10.83 _7.37| 172-037-242-911 
Yellow Chromate Female|1625FNA-ND 11.60 10.00 6.80 172-025-242R001 sate TGSE0NREN fa DSaioe nes 7aRUAARSTA 
50 [Female] 7150F-ND Se 8.71] 172-050-201-031 7 a ieerimin nae oa am ieaceneane 50 |. mate Mea ieee (agg? 394 (ae ae TR 
Tin Shell — RoHS Compliant 50 | Male |T650MNA-ND 13.53. 11.66 7.93] 172-050-142R001 Tin Shell — RoHS Compliant 
Male |4909MA-ND 497 429 2.92] 172-009-142R911 
9 Male |1509MNA-ND 281 242 1.65] 172-009-112R001 com IBSOUNASND ue 15.22 10.35 TeeOa0 SAeROU! 9 Female |4909FA-ND 565 487 3.31| 172-009-242R911 
a ee a Bie 
ale 5, A id * a = m 12! 
15 Female| 1515FNA-ND 4.87 4.20 2.86] 172-015-212R001 15 | Male |2615M-ND 5.60 4.83 3.29] 172-015-142-011 wane ee = is is an 
25 ie? Pa A a io i ee, 25 _|Female| 2625F-ND 11.83 10.20 6.94] 172-025-242-011 % |remale|4925FAND 13.32 11.49 7.81| 172-025-240RO11 
ornae. a : E 2 eves Male )2637M-ND 10.61 945 6.23) 172-037-142-011 Male |4937MA-ND 12.04 10.38 7.06] 172-037-142R911 
37 | Male |1537MNA-ND = 6.39 5.51 3.75) 172-037-112R001 57 | Female |2637F-ND 13.08 11.28 _7.67| 172-037-242-011 37 | eemale| 4937FA-ND 14.64 12.63 8.59] 172-037-242R911 
Female | 1537FNA-ND 10.25 8.84 6.01] 172-037-212R001 50 Male |2650M-ND 13.63 11.75 7.99] 172-050-142-011 0 Male 14950MA-ND 15.22 13.412  8,92| 172-050-142R911 
50 | Male |1SS0MNA-ND = 10.65 9.19 6.25) 172-050-112-001 Female |2650F-ND 17.52 15.10 10.27] 172-050-242-011 °° | Female| 4950F4-ND 19.34 16.68 11.34] 172-050-242R911 
Female|1550FNA-ND 13.59 11.72 _7.97| 172-050-212-001 Tin Shell — RoHS Compliant Vallow Chromiats 
Dip Solder with .065” Clinch Nuts, Board Si g | Male }2609MA-ND 4.29 3.71 2.52] 172-009-142R011 9 | Male )3909M-ND 455 393 2.67] 172-009-141-911 
Tin Shell — RoHS Compliant Female | 2609FA-ND. 4.69 4.05 2.75] 172-009-242R011 15 | Male [3915M-ND 6.18 5.33 3.63] 172-015-141-911 
g | Male )2509MA-ND 4.03 3.47 2.36] 172-009-112R011 15 | Male )2615MA-ND 6.02 5.19 3.53) 172-015-142R011 25 | Male [3925M-ND 8.27 7.13 4.85] 172-025-141-911 
Female | 2509FA-ND 4734.08 2.78) 172-009-212R011 Female |2615FA-ND 688 5.94 4.04] 172-015-242R011 37_| Male [3937M-ND 12.18 10.50 7.14] 172-037-141-911 
15 | Male )2515MA-ND 4.97 4.29 2.92) 172-015-112R011 95 | Male |2625MA-ND 8.25 712 4.84] 172-025-142R011 50 | Male [3950MN-ND 14.21 12.25 8.33] 172-050-141-911 
Female | 2515FA-ND 6.09 5.25 3.57] 172-015-212R011 Female |2625FA-ND 12.61 10.88 7.40] 172-025-242R011 
5 | Male |2525MA-ND 5.88 5.08 3.45) 172-025-112R011 37 | Male |2637MA-ND 11.36 9.80 6.67] 172-037-142R011 5 5 
Female ae 840 12 8 ‘rates p12ROtt Female|2637FA-ND 13.97 12.04 _8.19| 172-037-242R011 Series 172E — Machined 
ale |2537MA- 7. 59 4.48] 172-037- 4 “050. 
37 | cemale| 2537FA-ND 11.46 9.89 6.73] 172-037-212R011 50 ad ening be ne hee oad. Contacts Economy 
50 | Male |2550MA-ND 11.87 10.24 6.96| 172-050-112R011 Yellow Ghromats — Tee pT aa 
Female (2GS0RRGMS 14.81 1277 8.68) 172-050-212R011 a7 | Male [5637M-ND —«10.38--895 6.09] 172-037-141-011 Pins | Type |Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Yellow Chromate Female |5637F-ND 13.08 11,28 7.67| 172-037-241-011 
15 |Female|5515F-ND 519 448 3.05] 172-015-211-011 =| Male [SEe00EN 1949 A463 7.911 1720501410011 Tn onoht 
Wire Wrap with .250" Clinch Nuts, Board Sie 2c) Serer es 
in She Tin Shell yi -E37-202- 
50 | Male [3550M-ND 1018 878 5.97] 172-050-112-021 Te ee EERE STRUT RECEIRG ETS) TETT a a ee = or ia aaa 
Tin Shell — RoHS Compliant 25 |Female|3625F-ND 11.83 10.20 6.94] 172-025-242-021 50 Famala CReRrenn #oea 4080-735 |17HEROIODODT 
g | Male |3509MA-ND 4.03 347 2.36] 172-009-112R021 a7 | Male [3637M-ND 10.61 9.45 6.23) 172-037-149-021 pear raat eas a 
Female | 3509FA-ND 4.73 4.08 _2.78| 172-009-212R021 Female |9637E-ND 1308 1128  7.67| 172-07-249-091 ! Tin Shell — RoHS Compliant iu 
45 | Male [3515MA-ND 497 429  2.92| 172-015-112R021 50 | Male GRS00ENT {363° 1175. 7.90| 17D-050142-001 g | Male |1109MER-ND 2.46 1.67 1.29) 172-£09-102R001 
Female |3515FA-ND 6.09 5.25 _3.57| 172-015-212R021 Tin Shell — RoHS Compliant Female | 1109FER-ND 2.60 1.71 1.39] 172-E09-202R001 
pg _| Male [3525MA-ND 5.88 5.08 3.45] 172-025-112R021 Mae BEOENEEG 4907 — 4717959179 90SAORON jg | Male 1115MER-ND 3.03 2.06 1.62] 172-E15-102R001 
Female | 3525FA-ND 849 7.32 4.98| 172-025-212R021 9 | camale |S609FA-ND 497 429 2.92] 172-009-242R021 Female |1115FER-ND 3.07 2.05 _1.67| 172-E15-202R001 
37 bad palieiag Pe bi ie eee 15 | Male |3615MA-ND 6.02519 3.53) 172-015-142R021 ng | Male |1125MER-ND 3.44 2.30 1.87| 172-E25-102R001 
Male ISSEOTEENG ay 0d B08 1725050511902 Female |3615FA-ND 6.88 5.94 4.04) 172-015-242R021 Female |1125FER-ND 5.02 3.56 2.92] 172-E25-202R001 
8° | remale|3550FAND 14.81. 12.77 8.69] 172-050-212R021 og | Male Bowie = (825 712 4.84) 172-025-142R021 a7 | Mate ein = 00 348 286) Ta ear-NOaR OO! 
Female |3625FA-ND 12.61 10.88 7.40] 172-025-242R021 Female |1137FER-ND 4.90 3.48 _ 2.85| 172-E37-202R001 
: 2 37_| Male [3637MA-ND 11.36 9.80 6.67] 172-087-142R021 sq | Male [1150MER-ND = 7.96 5.73 4.78| 172-E50-102R001 
Tin Shett Female|3637FA-ND 13.97 12.04 _8.19| 172-037-242R021 Female|1150FER-ND 11.06 8.42 _7.22| 172-£50-202R001 
9 | Mate [SSISMEND) 426 8.68 12.50/ 172015112031 Male [3650MA-ND 14.54 12.54 8.53] 172-050-142R021 Nickel Shall —RoMS Compliant 
25 | Male JGS2aMEND) SOB. 4852.90 [ACE O25 1208) °° Female) 3650FA-ND 18.66 16.09 10.95] 172-050-242R021 en TT oe eeooaDSROnt 
Tin Shell — RoHS Compliant Yellow Chromate 9 : . : 
5 Male |4509MA-ND 4.03 3.47 2.36] 172-009-112R031 Mae TEED NURI COMET TET IETE een Female |1109FEA-ND 2.68 2.31 1.58] 172-E09-203R001 
Female|4509FA-ND 473 4.08 2.78) 172-009-212R031 50 Female (eenetts yon ays 4 aloe lise auton 45 | Male |1115MEA-ND 2.97 2.56 1.75] 172-E15-103R001 
15 | Male [4515MA-ND 497 429  2.92| 172-015-112R031 Female |1115FEA-ND 3.58 3.09 2.11] 172-£15-203R001 
Female| 4515FA-ND 6.09 5.25 3.57| 172-015-212R031 ee gE CIN BUCS ART SIGs ng | Male |1125MEA-ND 3.84 3.32 2.26] 172-£25-103R001 
og | Male |4525MA-ND 5.88 5.08 3.45| 172-025-112R031 ainsheu Female|1125FEA-ND 5.29 4.57 3.11] 172-£25-203R001 
Female |4525FA-ND 8.49 7.32 4.98] 172-025-212R031 15 | Male peterEeD S60" ABS 20) Ue aes g7 | Male [1137MEA-ND 5.16 4.46 3.03] 172-£87-103R001 
a7 | Male Su = 7.64 6.59 4.48) 172-087-112R031 Female (EISEN Sad S18 Tee Female|1137FEA-ND 7.17 6.18 _4.21| 172-E37-203R001 
Female |4537FA-ND 11.46 9.89 6.73] 172-037-212R031 25 | Male |4625M-ND 769 6.63 4.51| 172-025-142-031 
Male |1150MEA-ND 9.23 7.96 5.42| 172-E50-103R001 
59 | Male [4550MA-ND 11.87 10.24 6.96] 172-050-112R031 37 | Male |4637M-ND 10.61 9.15 6.23] 172-037-142-031 5) | small EMMI tg.04 4209 848] 172-E50-203R001 
Female | 4550FA-ND 14.81 12.77 8.69] 172-050-212R031 Female |4637F-ND 13.08 11.28 _7.67| 172-037-242-031 ; : : 
Yellow Chromaté 50. | Male |4650M-ND 13.63. 11.75 7.99] 172-050-142-031 Yellow Chromate 
Male 17550M-ND 10.18 878 5.97] 172-050-111-031 Female |4650F-ND 17.52 15.10 10.27| 172-050-242-031 15_| Female |115FE-ND 3.39 2.93 1.99] 172-£15-201-001 
0 Female|7550F-ND 42.70 10.95 7.45] 172-050-211-031 Tin Shell — RoHS Compliant Yellow Chromate — RoHS Compliant 
Dip Solder with .225” Board Side, 9 | Male /4609MA-ND 429 3.71 2.52] 172-009-142R031 g_|Female] 109MEA-ND 2.20 1.90 1.29] 172-E09-101R001 
.197” Mating Side Clinch Nuts Female | 4609FA-ND 4.97 4.29 2.92) 172-009-242R031 Female |109FEA-ND 252 2147 1.48) 172-E09-201R001 
Tin Shell — RoHS Compliant 45 | Male |4615MA-ND 6.02 5.19 3.53) 172-015-142R031 15 | Male |115MEA-ND 2.84 2.45 1.67] 172-E15-101R001 
g | Male |2909MA-ND 483 447 2.84) 172-009-112R911 Female |4615FA-ND 6.88 5.94 4.04) 172-015-242R031 Female |115FEA-ND 3.78 3.26 2.22 172-E15-201R001 
Female | 2909FA-ND 5.16 3.73 3.06] 172-009-212R911 ag | Male BZEMISNEMe = 8.25 7.12 4.84) 172-025-142R031 37_[Female|137FEA-ND 7.72 6.66 4.53] 172-E37-201R001 
a5 | Male [2975%A-ND 5.82 5.02  3.42| 172-015-112R911 Female |4625FA-ND 12.61 10.88 7.40] 172-025-242R031 sq | Male [150MEA-ND Goa ion 640] IPR EROAO TRON 
Female | 2915FA-ND 6.93 5.98 _4.07| 172-015-212R911 37 | Male GMa §«1136 9.80 6.67) 172-037-142R031 Female|150FEA-ND 13.94 12.02 _8.18| 172-E50-201R001 
ps | Male /2925MA-ND 6.70 578  3.93| 172-025-112R911 Female |4637FA-ND 13.97 12.04 8.19] 172-037-242R031 Sa iar Gus GENE GES" GHHEH Mute” Bara Sine 
Female |2925FA-ND 9.30 8.02 _5.46| 172-025-212R911 50 | Male |4650MA-ND 14.54 12.54 8.53] 172-050-142R031 Lid Bitte 
37_| Male |2937MA-ND 845 7.29 4.96] 172-037-112R911 Female | 4650FA-ND 18.66 16.09 10.95| 172-050-242R031 Tin Shell 
Female |2937FA-ND 12.28 10.59 7.20] 172-037-212R911 Yellow Chromate tg | Male |2115Me-nD 3.63 343 2.13] 172-£15-102-011 
50 | Male /2950MA-ND = 12.71 10.96 7.46) 172-050-112R911 jg | Male /7615M-ND 5.86 5.05 3.44] 172-015-141-031 Female |2115FE-ND 418 3.60 2.45] 172-E15-202-011 
Female | 2950FA-ND 14.74 12.71 8.64} 172-050-212R911 Female | 7615F-ND 6.35 5.48 3.73) 172-015-241-031 
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NORCOMP No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
caamnan Sania pammtieinaren Pins | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. Pins | Type |Part No. fl 10 100 | Part No. 
59 | Male |6150ME-ND 9.25 7.98 5.43| 172-£50-101-021 37 | Male |101937ME-ND 6.58 5.68 __3.86| 172-E37-101-911 
D-Sub Connectors Female |6150FE-ND 13.49 11.63 _7.91| 172-€50-201-021 59 | Male |101950ME-ND 9.89 853 5.80| 172-E60-101-911 
Series 172E — Machined Contacts Economy (Cont) Yellow Chromate — RoHS Compliant Female |201950FE-ND 14.12 12.18 8.28 Aestob:20911 
9 Male |6109MEA-ND 3.26 2.82 1.92) 172-E09-101R021 Yellow Chromate — RoHS Compliant 
Female |6109FEA-ND 3.58 3.09 _2.11| 172-£09-201R021 Fi -E09- 
aN Digi Key PES ER Wacom emale A g | Male [101909MEA-ND 3.52 3.04 2.07] 172-E09-101R911 
Pins | Type |Part No. Ati oNeeetpol panic 45 | Male ; ; ; Female|201909FEA-ND 4.05 3.50__2.38| 172-E09-201R911 
Female |6115FEA-ND 4.84 418 2.84] 172-£15-201R021 | E15: 
Male [101915MEA-ND 4.13 3.56 2.43] 172-E15-101R911 
Male |2125ME-ND 441 3.80 2.59] 172-£25-102-011 Male 16125MEA-ND 4393.79 2.581 172-E254101ROD1 15 
25 25 ; : ; Female|201915FEA-ND 5.04 3.58 _2.94| 172-E15-201R911 
Female |2125FE-ND 5.71493 3.35] 172-£25-202-011 Female 6125FEA-ND 562 485 3.90) 172-F25-201R021 
7 STRETTON B 4 : Male |101925MEA-ND 4.59 3.96 2.69| 172-E25-101R911 
37_| Male [2137ME-ND 5.60 483 3.29] 172-£37-102-011 Male 16137MEA-ND 6625.713.88) 172-E37-101RO2T 25 
i a7i900s 37 : ; : Female|201925FEA-ND 5.75 4.96 __3.37| 172-E25-201R911 
Female |2137FE-ND 7.40 6.38 4.34) 172-£37-202-011 Female |6137FEA-ND 8.78 7.57 _5.15| 172-£37-201R021 Male MOTOS7MEMND 660 5.77 a.sal 17>E37401ROH 
59 | Male )2150ME-ND 9.25 7.98 5.43} 172-£50-102-011 50 | Male [61S0MEA-ND 10.30 8.88 6.04) 172-E50-101R021 37 : : ‘ 
Female |2150FE-ND 13.49 11.63 7.91] 172-E50-202-011 Female|6150FEA-ND 15.01. 12.94 8.80) 172-E50-201R021 Female Uaaeea 8.73 7.53 8.12) 172-£97-201R911 
Nickel Shell — RoHS Compliant : . Male [1951MEA-ND 10.24 8.83 6.01| 172-E50-101R911 
LB SEV GT) CH EEG CIN LT, 50 | cemale|201950FEA-ND 14.60 12.59 857| 172-£50-201R911 
9 | Male [2109MEA-ND 3.42 2.95 2.01] 172-E09-103R011 Mating Side NEW! ‘ 3 b 
Male 2115MEA-ND 4.04 348  2.37| 172-E15-103R011 Tin Shell 
15 Hl -£09- 
Female |2115FEA-ND 465 4.01 2.73) 172-E15-203R011 9 Male Hee Ne 3:98 2.26. 1.84) 172-£09-102R031 Male |1515MNE-ND 2.93 253 1.72] 172-E15-112-001 
Female |4109FER-ND 3.54 2.36 1.93] 172-£09-202R031 15 
Male ]2125MEA-ND 4.91 4.23 2.88] 172-E25-103R011 Female |1515FNE-ND 3.80 3.28 2.23] 172-E15-212-001 
25 Male [4115MER-ND 3.91 270 2.20| 172-E15-102R031 
Female |2125FEA-ND 6.36 5.49 _3.73| 172-E25-203R011 15 25 | Male [1525MNEND 3633.13 2.131 172-€25-119-001 
Mule EERMURNGN 6.03 Eas sel T7a-ES7A0gROT] Female |4115FER-ND 4.04 2.79 2.27] 172-£15-202R031 5 ; . 
37 B nai REED Be a6 a ifacaoaanOl 5 Male |4125MER-ND 424. 2.96 2.43] 172-E25-102R031 37 | Male |1537MNE-ND 4.99 430 2.93] 172-E37-112-001 
alla : —— Female|4125FER-ND 5.70 4.17 __ 3.40) 172-E25-202R031 50 | Male |1550MNE-ND = 8.29 7.15 4.87) 172-E50-112-001 
50 “ eee ey A ee eel gy | Male [4137MER-ND 559 4.09 3.34] 172-E37-102R031 Female|1550FNE-ND 10.59 9.13 6.24| 172-E50-212-001 
emake void enecnate Female |4137FER-ND 5.59 4.09 3.34] 172-E37-202R031 Nickel Shell — RoHS Compliant 
ellow romate 
Male |4150MER-ND 8.52 6.40 5.33) 172-E50-102R031 Male ]1509MNEA-ND 254 219 1.49] 172-E09-113R001 
- —— 50 9 ; : 
37 Riss ae a Bs ee peel al Female|4150FER-ND 11.65 8.96 _ 7.51] 172-£50-202R031 Female|1509FNEA-ND 3.18 2.74 _1.87| 172-E09-213R001 
ha SES Male [IS1SMNEAND 3.42 2.95 2.01] 172-E15-113R001 
59 | Male /5150ME-ND 9.25 7.98 5.43] 172-£50-101-011 - 15 
Tin Shell Female|1515FNEA-ND 4.43 3.82 _2.60| 172-E15-213R001 
Female |5150FE-ND 13.49 11.63 7.91] 172-£50-201-011 
- Male /4115ME-ND 3.63 343 2.13] 172-£15-102-031 Male [1525MNEA-ND 4.23 3.65 2.48] 172-E25-113R001 
Yellow Chromate — RoHS Compliant 15 25 
Nae EROOUERNON — a28 9.80 4.00] a72-EosaoImOTd Female |4115FE-ND 4.18 3.60 2.45 172-£15-202-031 Female|1525FNEA-ND 5.56 4.07 _3.32| 172-E25-213R001 
2 | cemate Etvarenttle re ae oo eee leat 25 _|Female|4125FE-ND 5.71 4.93 3.35] 172-£25-202-031 37_| Male [1537MNEA-ND 9.30 8.02 5.46] 172-£37-113R001 
7 Ta: Sea S137 a9 EE OIADTT 37_| Male |4137ME-ND 5.60 483  3.29| 172-£37-102-031 Female|1537FNEA-ND 9.30 8.02 __5.46| 172-E37-213R001 
vap ERE —a.g0 B73 De [17D EDESOIROTI Female |4137FE-ND 7.40 6.38 4.34] 172-£37-202-031 59 | Male |1S50MNEA-ND 9.67 8.34 5.67| 172-E50-113R001 
25 Male [4150ME-ND 9.25 7.98 5.43] 172-E50-102-031 Female|1550FNEA-ND 12.34 10.64 7.24] 172-E50-213R001 
Female |5125FEA-ND 5.62 4.85 — 3.30| 172-E25-201R011 50 | ornate Uttenmetin sade aae3\ pat i7aceaoa0o0at 
37 | Male |S137MEA-ND 6.62 5.71 3.88] 172-€87-101RO11 Nickel Sheil =. RoHS Gosia Yellow Chromate 
Female |5137FEA-ND 878 7.57 _5.15| 172-E37-201R011 pL i le At ccs liane 50_| Male |550ME-ND 8.29 7.15 4.87] 172-£50-111-001 
50 | Male |S1S0MEA-ND — 10.30 8.88 6.04] 172-E60-101RO11 g | Male ICIMERNEme 242 295 2.01) 172-£09-103R031 Yellow Chromate — RoHS Compliant 
Female/5150FEA-ND 15.01 12.94 _8.80| 172-E50-201R011 ee ee i a4 a eae g_| Male [509MEA-ND 2416 187 1.27) 172-£09-111R001 
NEW! Solder Cup with .098” Clinch Nuts, i5..)o00 : ; ; Female |509FEA-ND 3.08 2.66 _1.81| 172-E09-211R001 
Board Side NEW! a, I? _ Male [515MEA-ND 2.91 251 1.71| 172-€15-111R001 
Hu Male [4125MEA-ND 4.91 4.23  2.88| 172-E25-103R031 15 : ; : 
Tin Shell — RoHS Compliant 25 | smnale (CREE Rae ¢ cRae” 378179 Foe opaADAT Female |515FEA-ND 4.40 3.79 2.58] 172-E15-211R001 
g | Male [2109MER-ND 3.38 2.25 1.84) 172-E09-102R011 gy | Male |4137MEA-ND 623 5.38 366| 172-E37-103R031 25 | Me em C2 SAT 286) 172 E25 Mt ROON 
Female |2109FER-ND 3.54 2.36 1.93] 172-E09-202R011 Female|4137FEA-ND 823 7.10 4.83) 172-E37-203R031 Female |525FEA-ND 6.02 5.19 3.53) 172-£25-211R001 
j5 | Male )2115MER-ND = 3.91 2.70 2.20] 172-£15-102R011 50 | Male |4150MEA-ND 10.30 8.88 6.04] 172-E60-103R031 37 | Male |Ba7MERSNG) 8.69 7.50 5.10) 172-E37-111 R001 
Female |2115FER-ND 4.04 2.79 2.27| 172-£15-202R011 Female|4150FEA-ND 15.01 12.94 _ 8.80| 172-E50-203R031 Female |937FEA-ND 8.69 7.50 __ 5.10] 172-£37-211R001 
pg | Male [2125MER-ND 4.24 2.96 2.43) 172-E25-102RO11 Yellow: Chiamaie 50 | Male [550MEA-ND 8.79 7.58 5.16] 172-E50-111R001 
Female |2125FER-ND 5.70 417 3.40| 172-£25-202R011 75”) wae GREET at aia 9. 0e A eEISATOA Female |550FEA-ND 12.28 1059 7.20] 172-E50-211R001 
37 | Male AQINERNDR = 5.59 409 9.34) 172-E87-102R011 37_| Male |7137ME-ND 5.95 6.13 3.49] 172-E37-101-031 
Female ZACHEDAEDE 5.59 4.09 _3.4/ 172:£87-202R011 5p | Male [7150ME-ND 9.25 7.98 5.43) 172-E50-101-031 Tin Shell 
50 ae eae i be head Female|7150FE-ND 13.49 11.63 _7.91| 172-E50-201-031 9 | Male [2509MEND 819-270 1.84] 172-€00-112-011 
emale ta 2 A i -l - 
= a ar Yellow Chromate — RoHS Compliant Female |2509FE-ND 3.68 3.18 2.16} 172-E09-212-011 
ere chp ctap in BRCer uae: tid g | Male |7109MEA-ND 3.26 2.82 1.92] 172-£09-101R031 ag. | Male |2515ME-ND 3.89 3.35 2.28] 172-E15-112-011 
belastali ila’ z Female |7109FEA-ND 3.58 3.09 2.11] 172-£09-201R031 Female |2515FE-ND 476 410 2.79] 172-E15-212-011 
Tin Shell — RoHS Compliant 45. | Male [7115MEA-ND 3.91 3.37 2.29] 172-E15-101R031 95 | Male |2525ME-ND 458 3.95 2.69] 172-£25-112-011 
g | Male |3109MER-ND 3.38 2.25 1.84] 172-E£09-102R021 Female|7115FEA-ND 4.84 4.18 2.84] 172-£15-201R031 Female |2525FE-ND 6.61 5.70 3.88) 172-E25-212-011 
Female |3109FER-ND 3.54 2.36 1.93) 172-E09-202R021 95 Male |7125MEA-ND 439 3.79 2.58] 172-E25-101R031 a9 Male |2537ME-ND 5.95 513 3.49] 172-E37-112-011 
15 Male |3115MER-ND 3.91 2.70 2.20) 172-E15-102R021 Female |7125FEA-ND 5.62 4.85 3.30] 172-E25-201R031 Female |2537FE-ND 8.93 7.70 5.24] 172-E37-212-011 
Female )3115FER-ND 4.04 2.79 2.27) 172-E15-202R021 37 Male |7137MEA-ND 6.62 5.71 3.88] 172-E37-101R031 Male |2550ME-ND 925 7.98 5.43] 172-E50-112-011 
o5 | Male [S125MER-ND 4.24 2.96 2.43) 172-£25-102R021 Female |7137FEA-ND 7.89 6.80 4.63] 172-£37-201R031 50 | cemale|2550FE-ND 4454 995 677| 172-E50-212-014 
Female |3125FER-ND 5.70 447 _3.40| 172-£25-202R021 50 | Male |7150MEA-ND 10.30 8.88 6.04] 172-E60-101R031 Nickel Shall= Aone Compliant 
Male |3137MER-ND 5.59 4.09 3.34] 172-E37-102R021 Female|7150FEA-ND 15.01 12.94 8.80| 172-E50-201R031 us 
37 : lea - Male [2509MEA-ND 3.65 3.15 2.15] 172-E09-113R011 
Female |3137FER-ND 5.59 4.09 _3.34| 172-E37-202R021 Solder Cup with .225” Spacer/Board Lock 9 
59 | Male |S1S0MER-ND 8.52 6.40 5.33] 172-£60-102R021 Tia Shall Pale aes 2 aa ae iseessiae 
Female|3150FER-ND 11.65 8.96 _7.51| 172-E50-202R021 45 | Male |2515MEA- 5 : -66) 172-E15-113 
i a Female|202909FE-ND 4.00 3.45 _2.35| 172-E09-202-911 be | Male [2525MEA-ND 5.34 4.61 3.14] 172-E25-113RO11 
Tin Shell jg | Male |102015ME-ND ~~ 4.26 3.68 2.50/ 172-£16-102-911 Female|2525FEA-ND 771 665 4.52) 172-£25-213R011 
Male ]3115ME-ND 3.63 3.13 2.13] 172-E15-102-021 Female|202915FE-ND 4.81 4.15 2.83] 172-E15-202-911 ; q ; 
15 Male |2537MEA-ND 10.41 8.98 6.11| 172-E37-113R011 
Female |3115FE-ND 418 3.60 _2.45| 172-£15-202-021 95 | Male |102925ME-ND 5.05 4.35 2.96] 172-E25-102-911 37 | eomale EEE toi egg e41|47Ea7-21aRott 
o5 | Male )3125ME-ND 441 3.80 2.59} 172-£25-102-021 Female | 202925FE-ND 6.35 5.48 3.73) 172-E25-202-911 Male 12550MEA-ND 10.79 9.30 6.33 172-£50-113R011 
Female |3125FE-ND 5.71 4.93 3.35] 172-£25-202-021 37 | Male |102937ME-ND 6.24 5.38 3.66) 172-E37-102-911 50 Female |2550FEA-ND 13.46 1161 7:89 472-50-213R011 
37_| Male |3137ME-ND 5.60 483  3.29| 172-£37-102-021 Female|202937FE-ND 8.03 6.93_4.71| 172-E37-202-911 : : : 
Female |3137FE-ND 7.40 6.38 4.34] 172-£37-202-021 50 | Male |102950ME-ND 9.89 853 5.80] 172-£50-102-911 Vellow Chromats 
50 | Male |3150ME-ND 9.25 7.98 5.43] 172-E50-102-021 Female|202950FE-ND 14.12 12.18 8.28] 172-E50-202-911 15_|Female |5515FE-ND 473 4.08 2.78) 172-E15-211-011 
Female |3150FE-ND 13.49 11.63 7.91] 172-£50-202-021 Nickel Shell — RoHS Compliant pg | Male [5525ME-ND 441 3.80 2.59] 172-E25-111-011 
Nickel Shell — RoHS Compliant g | Male }102909MEA-ND 3.68 2.54 2.08] 172-E09-103R911 Female |Sb25KE ND 6.12 5.28 3.59/ 172-£25-211-011 
9 | Male [S109MEA-ND 3.42 2.95 2.01] 172-E09-103R021 Female|202909FEA-ND 3.97 2.74 _2.24/ 172-E09-203R911 37_| (Male_[Sos/MENe 5.07 6.15 8.51 7aekSze111-011 
Female |3109FEA-ND 3.74 323 2.20| 172-£09-203R021 15 | Male [102915MEAND 426 2.94 2.40] 172-E15-103R911 59 | Male )5550ME-ND 9.25 7.98 9.43) 172-£50-111-011 
45 | Male [STISMEA-ND 4.04 3.48 2.37/ 172-E15-103R021 Female|202915FEA-ND 4.68 3.26 _2.68| 172-E15-203R911 Female | 5550FE-ND 11.54 9.95 6.77] 172-£50-211-011 
Female |3115FEA-ND 4.65 4.01 _2.73| 172-£15-203R021 og | Male |102925MEA-ND 481 3.42 2.80] 172-E25-103R911 Yellow Chromate — RoHS Compliant 
pg | Male [3125MEAND 4.91 4232.88] 172-£25-103R021 Female|202925FEA-ND 5.77 4.22 _3.45| 172-E25-203R911 9 | Male [5509MEA-ND 3.28 2.83 1.93] 172-E09-111R011 
Female |3125FEA-ND 6.36 5.49 _3.73| 172-E25-203R021 37 | Male [102937MEA-ND 5.67 4.15 3.38] 172-E37-103R911 15 | Male [5515MEAND 4.03 3.47 2.36] 172-E15-111R011 
37 Male |3137MEA-ND 6.23 5.38 3.66] 172-E37-103R021 Female|202937FEA-ND = 7.08 5.24 ~—_ 4.33] 172-E37-203R911 A Male |5525MEA-ND 514 4.43 3.02] 172-E25-111R011 
Female |3137FEA-ND 8.23 7.40 4.83| 172-E37-203R021 50 | Male [102950MEA-ND 8.47 6.36 5.30| 172-E50-103R911 5 | cemale|5525FEA-ND 743 6415 4.19] 172-E25-211R011 
59 | Male |S150MEA-ND 10.30 8.88 6.04] 172-E50-103R021 Female|202950FEA-ND 11.34 8.72 _7.31| 172-E50-203R911 Male 15537MEA-ND 980846 5.75) 172-E37-111RO11 
Female |3150FEA-ND 15.01 12.94 8.80} 172-E50-203R021 Yellow Chromate 37 Female |5537FEA-ND 9.80 8.46 5.75) 172-E37-211R011 
Yellow Chromate tg | Male [1O1915ME-ND 4.15 3.58 2.44] 172-E16-101-911 5q_| Male [5550MEA-ND 9.80 8.46 5.75] 172-E50-111RO11 
15 | Male [6115ME-ND 3.51 3.03 2.06] 172-£15-101-021 Female|201915FE-ND 4.99 4.30__2.93| 172-E15-201-911 Female|SS50FEA-ND 13.46 11.61 _7.89| 172-E50-211R011 
37_| Male [6137ME-ND 5.95 613 3.49] 172-£37-101-021 25 [Female|201925FE-ND 5.68 4.90 3.34] 172-€25-201-911 (Continued) 
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NORCOMP No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of| Digi-Key Price Each NorComp 
‘ Pins | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
[ADMBON OF EOC PORENCA) LATED 
Nickel Shell — RoHS Compliant 37 | Male | 9637M-ND 12.36 10.65 7.25) 172-037-181-011 
D- nn t r Male |2909MEA-ND 440 3.79 2.58] 172-E09-113R911 Female| 9637F-ND 16.15 13.93 9.47] 172-037-281-011 
Sub Connectors 9 | Female |2909FEA-ND 5.04 4.35 _ 2.96| 172-E09-213R911 50 | Male | 9650M-ND 16.52 13.38 9.10] 172-050-181-011 
Series 172E — Machined Contacts Economy (Cont.) tg | Male [2915MEA-ND 6.28 4.55 3.10] 172-E15-113R911 Female| 9650F-ND 20.82 17.95 12.21] 172-050-281-011 
Female |2915FEA-ND 6.29 5.43 3.69] 172-E15-213R911 Yellow Chromate — RoHS Compliant 
No. of Digi-Key Price Each NorComp 05 Male |2925MEA-ND 6.09 5.25 3.57] 172-E25-113R911 Male | 9609ME-ND 432 298 2.43] 172-009-181L011 
Pins | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. Female |2925FEA-ND 8.45 7.29 4.96] 172-E25-213R911 3 | cemalel 9609FE-ND 517367 3.01) 172-009-281L011 
37 | Male BeeVERR) 1116 9.62 6.55) 172-E37-119R911 Male |9615ME-ND 533 3.90 3.18) 172-015-181LO11 
Tin Shell Female|2937FEA-ND 11.16 9.62 _6.55| 172-E37-213R911 15 ‘ ae 
in Mae EEE 1163004 eal 172ER0-173RO11 Female| 9615FE-ND 645 4.78 3.95] 172-015-281L011 
9 | Male [3509ME-ND 343 2.70 1.84] 172-E09-112-021 50 : ¢ ’ 25 | Female| 9625FE-ND 924 6.93 5.78] 172-025-281L011 
Female|2950FEA-ND 14.20 12.25 8.33] 172-E50-213R911 
15 | Female|3515FE-ND 476 410 2.79] 172-E15-212-021 3 Male | 9637ME-ND 12.62 9.71 8.14] 172-037-181L011 
25 _|Female|3525FE-ND 6615.70 3.88] 172-£25-212-021 Yellow Chromate 7 | remalel 9637FE-ND 11.70 9.00 _7.54| 172-037-281L011 
37_| Male )3537ME-ND 5.95 5.13 3.49) 172-£37-112-021 2 jae aoe ee 28 ae Beason 50 | Male | 9650ME-ND 12.44 9.57 8.02) 172-050-181L011 
Female|3537FE-ND 8.93 7.70 _ 5.24] 172-E37-212-021 d : : Female] 9650FE-ND 16.06 12.41 10.59| 172-050-281L011 
5 SCEAAD 37_| Male [1937ME-ND 6.61 5.70 _3.88| 172-E37-111-911 
ll Bea 
50 7 LEER 045. Male |1950ME-ND 992 855  5.82| 172-E50-111-911 4 i 
Female|3550FE-ND 11.54 9.95 6.77| 172-E50-212-021 50 ; 
: - Female |1950FE-ND 1218 1050 7.14] 172-E50-211-911 Tin Shell 
Nickel Shell — RoHS Compliant 7 
Male 13509MEA-ND 365 345 215] 172-E09-113R021 Yellow Chromate — RoHS Compliant 15 Male | 14615M-ND 5.77 4.98 3.39] 172-015-182-021 
9 F a 3509FEA-ND 4.05 3.50 238 472-£09-213R021 9 Male |1909MEA-ND 4.03 3.47 2.36] 172-E09-111R911 Female] 14615F-ND vec 6.30 4.29] 172-015-282-021 
Ta ESSN 53 3.91 Sas 7 EST Female|1909FEA-ND 4.97 4.29 _2.92| 172-E09-211R911 37 | Female 14637F-ND 15.72 13.55 9.22| 172-037-282-021 
15 | mate | EEA ey! sata <talbe AEE Sia tg | Male [191SMEAND 4.77 4.11 2.80) 172-E15-111R911 50 | Male] 14650M-ND 15.75 13.58 9.24) 172-050-182-021 
: : : Female |1915FEA-ND 6.26 5.40 _3.67| 172-E15-211R911 Female 14650F-ND 20.82 17.95 12.21| 172-050-282-021 
pg | Male [3525MEA-ND 5.34 4.61 3.14) 172-£25-118R021 Male HEDSUERAD ——a.88 5.08 3.451 172-22 IROTI = x 
5 25 ale . . 5 Nickel Shell — RoHS Compliant 
Female|3525FEA-ND 7716.65 _ 4.52| 172-E25-213R021 Female |1925FEA-ND 798 680 462| 172-FO5-211R911 
a opa72 d d E Male |14609MA-ND 4.32 3.73 2.54) 172-009-183L021 
37_| Male [3537MEA-ND 10.41 8.98 6.11| 172-£37-113R021 Male 11937MEA-ND 1055 9.10 6.191 172-E37-114ROT1 9 
7 i ae 37 H : : Female 14609FA-ND 5.46 —4.71__3.20| ‘172-009-283L021 
Female |3537FEAND 10.41 __8.98__6.11| 172-£37-213R021 Female|1937FEA-ND 10.55 9.10 _6.19| 172-E37-211R911 
50 | Male |3550MEA-ND 10.79 9.30 6.33] 172-E50-113R021 50 | Male [1950MEA-ND 11.57 9.97 6.78] 172-E50-111R911 15 Read Leta as oe he ‘ee 
Female|3550FEA-ND 13.46 11.61 _7.89| 172-E50-213R021 Female|1950FEA-ND 14.20 12.25 _ 8.33| 172-E50-211R911 emaleiRLSOLLO As Le : p09 | Tel: d 
veliow Goats 25 | semale 1AS25FAND 1147 963 655) 172-005289L00 
15 [Female |6515FE-ND 4734.08 2.78] 172-15-211-021 Series 172 omalemis be Stas La! 85| 172-025° u 
Male (ESS5IERN 4A 3180259 172EDS-1 1024 High Profil Machined C 37 | Male | 14637MA-ND 16.27 14.03 9.4] 172-037-183L021 
25 | Female |6525FE-ND 6.12 5.28 3.59] 172-£25-211-021 igh Profile - Machined Contacts me a Be wo rh EG 
37_| Male [6537ME-ND 597 5415 —3.51| 172-E37-111-021 = 7 i ; : : che 
Male 16550MEND 92 985.431 172-E50-111-021 No. of Digi-Key Price Each NorComp 50 | cemale| 14650FA-ND 21.17 1826 12.42| 172-050-283L021 
50 | Male Boot 25; 7.981 5.43) WerE5 0-114 Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Yallou/Chromat 
Female |6550FE-ND 11.54 9.95 _6.77| 172-E50-211-021 Tin Shei Stow Snromate 
i Male ]10615M-ND 6.29 5.43 3.69] 172-015-181-021 
Yellow Chromate — RoHS Compliant 15 
5 a aes 1 Male | 12615M-ND 4.90 4.23 2.88) 172-015-182-001 Female] 10615F-ND 7.77 6.70 _4.56| 172-015-281-021 
45 | Male [515MEA-ND = 4.03 3.47 2.36] 172-E15-111R021 5 |. 
5 " pane emale| 12615F-ND 6.44 5.55 _3.78| 172-015-282-001 Male |40625M-ND 890.768 5.221 172-025-181-021 
Female|6515FEA-ND 5.51 4.76 3.24] 172-E15-211R021 Male 112637M-ND ~151113.03 8.86 | 172-037-182-001 25 
Male (ESEMIERNIDN 544 4433.02] 472-F25-111 R024 37 : : ; Female 10625F-ND 11.54 9.95 _6.77| 172-025-281-021 
25 . : 4 Female|12637F-ND 14.85 12.80 8.71 | 172-037-282-001 a aqaraiis 
‘ nook Male |10637M-ND 12.35 10.65 7.25] 172-037-181-021 
Female|6525FEA-ND 7136.15 4.19] 172-E25-211R021 Male 112650M-ND 44.8812.838731 172-050-182-001 97 | racAEM eis 1399 o47| 17a037-2e1-001 
37 | Male [6537MEA-ND = 9.80 8.46 5.75) 172-£37-111R021 50 |remalel 12650F-ND 19.95 17.20 11.70 | 172-050-282-001 ica oe 
Female |6537FEA-ND 9.80 8.46 _5.75| 172-E37-211R021 Nickel Shell — RoHS Compliant 50_| Female) 10650ks E eeeaene2 Le dal28t 
50 | Male |ESS0MEA-ND) = 9.80 8.46 5.75) 172-E50-111R021 Male [12609MA-ND 3.36 2.90 1.97 | 172-009-183L001 Yellow Chromate — RoHS Compliant 
Female|G550FEA-ND 13.46 11.61 7.89) 172-E50-211R021 9 |eemale|12609FA-ND 449 387 264) 172-009-283L001 g | Male |10609ME-ND 4.40 3.07 2.52| 172-009-181L021 
Tin Shell Female|12615FA-ND 9.98 7.60 _6.51 | 172-015-283L001 15 | Male OCR «58d 3.00 9.18) 172-015-181L021 
wae EQOMERNO a4a, 970 a bal 17o-EtOAAD.031 5 | Male [12625MAND 7.59 654 4.45) 172-025-189L001 Female 10615FE-ND 6.45 «4.78 ~—_3.95| 172-015-281L021 
9 ; enacts Female|12625FA-ND 10.20 8.80 _5.98| 172-025-283L001 5 | Male] 10625ME-ND 7.38 5.46 4.52) 172-025-181L021 
Female | 4509FE-ND 3.68 3.18 2.16] 172-E09-212-031 5 
Male 14515ME-ND 389 335 2.28) 172-E15-112-031 37 Male |12637MA-ND 15.30 13.19 8.97] 172-037-183L001 Female| 10625FE-ND 9.24 6.93 5.78] 172-025-281L021 
15 | amale MERGER ee ho orale ieie On Female|12637FA-ND 14.09 12.15 8.26 | 172-037-283L001 37 | Male] 10637ME-ND 12.62 9.71 8.14] 172-037-181L021 
Male [AESEN EEN Weg; 905. 9.601 479-695 719.091 50 | Male |12650MA-ND 15.05 12.98 8.83 172-050-183L001 Female| 10637FE-ND 11.70 9.00 _7.54| 172-037-281L021 
25 | comale (MESEREII mei 757. .gal47dEoED10-034 Female] 12650FA-ND 20.20 17.42 11.85 | 172-050-283L001 50 | Male | 10650ME-ND 1244 9.57 8.02) 172-050-181L021 
ay | Male [4537 ME-ND igs _ce4as caaol TORT SIOT =o venom —— —————— Female| dveEOEN 16.06 1241 10.59] 172-050-281L021 
Fenae|4s7FeND 88877024 1eesr 21008 wie [aROONENO 3773.5 2 [7-09-00 
59 | Male |4550ME-ND 9.25 7.98 5.43] 172-£50-112-031 15 | nate ROE wan. bas aga | peieon ant Tin Shell 
Female | 4550FE-ND 11.54 9.95 6.77| 172-E50-212-031 Male ESCM “14a "9.90674 |7170-037-181-007 15 | Male |15615M-ND 5.77 4.98 _—-3.39| 172-015-182-031 
Nickel Shell — RoHS Compliant 37 | cemale| 8637F-ND 15.28 13.18 8.96 | 172-037-281-001 25 | Male) 15625M-ND = 8.35 7.20 4.90) 172-025-182-031 
© [pmae|AS0OFEAND 420.71 250] 172-€00 219800 tatow cusrate = nals carieet a7 [feral HRTEMD 1579 —Ta.55 020] Vota 20-00 
‘emale 5 f : y -E09- z E . -037-282- 
Male |8609ME-ND 3.48 2.32 1.90] 172-009-181L001 
t5 | Male 4515MEAND = 453 3.91 2.66] 172-E15-113R031 9 |remalel 8609FE-ND 4.34 3.03 2.48| 172-009-281L001 go | Male ECSOMENCIE 15.75 19.58 9.24) 172-050-182-031 
Female |4515FEA-ND 5.23 4.51 3.07] 172-E15-213R031 ? Male |8615ME-ND 655.485 4.011 172-015-181L001 Female] 15650F-ND 20.82 17.95 12.21] 172-050-282-031 
ng | Male [4525MEAND 5.34 4.61 3.14) 172-£25-118R031 5 | cematel 8645FE-ND 5385 428  3.49| 172-015-281L001 Nickel Shell — RoHS Compliant 
Female |4525FEA-ND 7.71 6.65 4.52) 172-E25-213R031 25 Male | 8625ME-ND 655 485 4.01] 172-025-181L001 9 Male | 15609MA-ND 432 3.73 2.54) 172-009-183L031 
37 | Male )4537MEA-ND = 10.41 8.98 6.11) 172-E37-113R031 Female| 8625FE-ND 8.45 6.34 5.28 | 172-025-281L001 Female| 15609FA-ND 5.46 ~—4.71_—:3.20|_172-009-283L031 
Female|4537FEA-ND 10.41_—8.98 _6.11| 172-E37-213R031 37_| Male [8637ME-ND 11.88 9.14 7.66] 172-037-181L001 ts | Male |15615MA-ND 5.94 5.12 3.49] 172-015-183L031 
59 | Male [4550MEA-ND 10.79 9.30 6.93] 172-£60-113R031 Female| 8637FE-ND 11.18 8.51 —_7.29| 172-037-281L001 Female 15615FA-ND 7.49 6.46 _—_4.39| 172-015-283L031 
Female |4550FEA-ND 13.46 11.61 7.89] 172-E50-213R031 50 Male | 8650ME-ND 11.68 8.98 7.53] 172-050-181L001 96 Male | 15625MA-ND 8.56 7.38 5.02) 172-025-183L031 
Yellow Chromate Female/8650FE-ND 15.33 12.06 10.11 | 172-050-281L001 Female 11625FA-ND 11.17 9.63 6.55] 172-025-283L031 
9 _|Female|7509FE-ND 3.60 3.10 2.11] 172-E09-211-031 a7 | Male | 15637MA-ND 16.27 1403 9.54] 172-037-183L031 
15 [Female |7515FE-ND 473 4.08 _ 2.78| 172-E15-211-031 Tin Shell Female| 15637FA-ND 15.06 12.98 _8.83| 172-037-283L031 
37_| Male |7537ME-ND 5.97 515 3.51| 172-E37-111-031 25 | Male [13625M-ND 8.35 7.20 4.90 | 172-025-182-011 50 | Male | 15650MA-ND 16.02 13.82 9.40] 172-050-183L031 
Female|7537FE-ND 841 7.25 4.93] 172-E37-211-031 37 | Male [13637M-ND 15.98 13.78 9.37 | 172-037-182-011 Female| 15650FA-ND 21.17 18.26 12.42| 172-050-283L031 
50 | Male [7550ME-ND 9.25 7.98 _5.43| 172-E50-111-031 Female|13637F-ND 15.72 13.55 9.22 | 172-037-282-011 Yellow Chromate 
Yellow Chromate — RoHS Compliant 50 | Male |13650M-ND = 15.75 13.58 9.24 | 172-050-182-011 9 _| Female| 11609F-ND 5.28 455 3.10] 172-009-281-031 
9 | Male [7509MEA-ND 3.28 2.83 1.93] 172-E09-111R031 FemaleHISOURNOMS 20.82 17.95 12.21 | 172-060-282-011 is | Male [11615M-ND 6.29 5.43 -3.69] 172-015-181-031 
Female |7509FEA-ND 449 3.62 2.46| 172-£09-211R031 Nickel Shell — RoHS Compliant Female| 11615F-ND 7.77 6.70 _4.56| 172-015-281-031 
15 | Male |7515MEA-ND = 4.03 3.47 2.36] 172-E15-111R031 g | Male /SB00MAND) 432 3.73 2.54) 172-009-183L011 25 | Male|11625M-ND 8.90 7.68 _5.22| 172-025-181-031 
Female|7515FEA-ND 5.51 4.76 3.24] 172-E15-211R031 Female| 13609FA-ND 546 4.71 3.20 | 172-009-283L011 P Male | 11637M-ND 4235 10.65. 7.25] 172-037-181-031 
5 | Male [7525MEA-ND = 5.14 4.43 3.02) 172-£25-111R031 15 ane ee oe ae ee Teen Female 11637F-ND 16.15 13.93 _9.47| 172-037-281-031 
Female |7525FEA-ND 713 6.15 4.19] 172-£25-211R031 emals : : : 50 [Female 11650F-ND 20.82 17.95 12.21| 172-050-281-031 
a neay: Male |13625MA-ND 8.56 7.38 5.02| 172-025-183L011 - 
Male |7537MEA-ND 9.80 846 5.75| 172-E37-111R031 25 Yellow Chromate — RoHS Compliant 
37 | male PEATEERNT O80 846 5.75 | 47osEa7oniA034 Female| 13625FA-ND 11.17 9.63 6.55 | 172-025-283L011 
Male (ZESONIERENT 9180 846 5.7547 2ES0ATIROSS 37_| Male [13637MA-ND 16.27 14.03 9.54 | 172-037-183L011 g | Male] 11609ME-ND = 4.32 2.98 2.43) 172-009-181L031 
50 |e smal rasan ere rn 30 173-F50-011 ROM Female|13637FA-ND 15.06 12.98 8.83] 172-037-283L011 Female 11609FE-ND 5.17 3.67 3.01 172-009-281L031 
SRE I) ea 50 | Male [13650MA-ND 16.02 13.82 9.40 172-050-T83L0T1 15 | Male |11615ME-ND 5.33 3.90 3.18) 172-015-181L031 
Lp CERO H Wii EES PREETI, Female|13650FA-ND 21.17 18.26 12.42 | 172-050-283L011 Female| 11615FE-ND 6.45 4.78 _—_-3.95|172-015-281L031 
a oie MEGS ion NCES Yellow Chromate 5 | Male | 11625ME-ND 7.38 5.46 4.52] 172-025-181L031 
Tin Shell 9 | Male | 9609M-ND 464 400 2.72] 172-009-181-011 Female| 11625FE-ND 9.24 6.93 5.78) 172-025-281L031 
15 | Male [2915ME-ND 452 3.90 2.66] 172-£15-112-911 45. | Male [9615M-ND 629 5.43 3.69 | 172-015-181-011 37 | Male | 11637ME-ND 1262 9.71 8.14) 172-037-181L031 
37 | Female|2937FE-ND 9.57 8.25 5.61] 172-E37-212-911 Female| 9615F-ND 777 6.70 4.56) 172-015-281-011 Female} 11637FE-ND 11.70 9.00 7.54] 172-037-281L031 
59 | Male |2950ME-ND 9.89 8.53  5.80/ 172-E50-112-911 5 | Male | 9625M-ND 8.90 7.68  5.22| 172-025-181-011 59 | Male) 11650ME-ND 12.44 9.57 8.02) 172-050-181L031 
Female |2950FE-ND 1218 10.50 7.14] 172-E50-212-911 Female| 9625F-ND 11.54 9.95 6.77 | 172-025-281-011 Female] 11650FE-ND 16.06 12.41 10.59| 172-050-281L031 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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D-Sub Adapters 


4§ NorComp 


IVISION OF EDAC (AMERICA) LIMITED 


Backshells 


952 Series — 
Straight/Top Entry 


Connector Saver «4 ~ 40 thumbscrews supplied with backshell 
7 7 - ich * More robust design for those areas that need it 
ee ry a aine t © 360° shielding with mechanical strain relief 
9 1.215 0.492 0.236 2 piece metalized plastic compression insert supplied 
15 1546 0.492 0.236 
25 2.091 0.492 0.236 Connector Dimensions — Inch 
a Ee A 
o6F 7546 0.490 0236 9 1.626 0.606 0.984 1.268 
at 2.091 0.492 0.236 15 1.705 0.606 1.312 1.598 
62t 2.755 0.492 0.236 25 1.949 0.606 1.852 2.146 
37 2.138 0.606 2.500 2.783 
No. Price 
of D- | Digi-Key Each i 
Pins| Sub _| Part No. 1 10-100 ne armen ne “heh 
9 GCLPOSMO9F-ND 3.60 2.48 2.03 : 
15 Mae GCLP15M15F-ND 400 276 225 Pins| Type | Part No. 110100 | Part No. 
25 | romaje | SCLP25M25F-ND 4.42 3.09 2.53 9 952-09SCE-ND 8.23 6.18 5.15 | 952-009-030R121 
o ae out 8 288 15 |Die Cast |952-15SCE-ND 6.95 5.15 4.26 | 952-015-030R121 
BRB CR 
44 | cormale | SCHDLP44M44F-NDt 12.65 9.73 8.15 : : : 
62 | Female | GCHDLPG2M62F-NDt 17.22 13.94 11.69 
T High Density . 
956 Series 
Straight/Top Entry 
Gender Changer 
¢ Snap together design allows low cost assembly 
Connector Dimensions — Inch +4 ~ 40 mating screw supplied with backshell 
Size A B C “Till een aH : 
9 1216 0.492 0.236 Quick assembly strain relief allows positive retention 
15 1.546 0.492 0.236 
= se ee aoe Connector Dimensions — Inch 
1st | _1.215 0.492 0.236 ste r 5 7 a 7 
26t 1546 0.492 0.236 71 T6I0 Tait 
4at 2.091 0.492 0.236 35 Wa a 
62t 2.755 0.492 0.236 - : 
No. Price as 
of | D- | Digi-Key Each Digi-Key NorComp 
Pins| Sub | Part No. 1 10 100 Type _| Part No. Part No. 
9 | camale | GCLPOSFOSF-ND 3.48 2.40 1.96 Gray | 986-09SPGE-ND 956-009-010R031 
15 | ig, | SCLP15F15F-ND 4.12 277 2.32 Plastic | 996-15SPGE-ND 956-015-010R031 
25 | - D Je | GCLP25F25F-ND 4.54 3.16 2.60 956-25SPGE-ND 956-025-010R031 
37 | Se" | GCLP37F37F-ND 6.19 4.53 3.69 Black | 956-09SPBE-ND 956-009-010R011 
9 | sale | SCLPOSMOoM-ND 3.42 2.28 1.86 Plastig | 905-15SPBE-ND 956-015-010R011 
15 to GCLP15M15M-ND 3.89 2.68 2.19 956-25SPBE-ND 956-025-010R011 
= Male Paneer a rey ee Metal | 956-09SMPE-ND 956-009-020R121 
uf vMSIM 7 : 5 “| 956-15SMPE-ND 956-015-020R121 
15 | female |SCHDLPISFISF-NDt 5.20 3.80 3.10 Plastic eaters ee jae aoa 
26 | '",, | GCHDLP26F26F-NDt 11.57 8.90 7.46 
44 | romale |SCHDLP44F44F-NDt 12.87 9.90 8.30 
62 GCHDLP62F62F-NDt —_17.39 14.08 11.80 2 P 
18 | ale |SCHOLPISM1SM-NDT 5.13 371 3.04 970 Series — Straight/Top Entry 
26) to RRM ONE 11.34 8.72 731 «Die Gast: Lightweight zinc. Plating: Nickel 
44] wale |GCHDLP44M44M-NDt 12.42 9.55 8.01 avaneapna er blk Week 9: 
62 GCHDLP62M62M-NDt _ 17.01 13.7 11.55 


T High Density 


RJADK Series 
RJ45 Adaptor 


¢ 9, 15, and 25 position D-Subs/ both male and 


female versio 


crimped onto conductors - No crimp tool required 
¢ Snap together design allows low cost assembly 
«4 ~ 40 thumbscrews supplied pre-installed in 


ns ¢ Supplied with contacts pre- 


 Metalized Plastic: High temperature plastic 


UL 94V-0. Plating: Nickel over copper 


¢ Plastic: High temperature plastic UL 94V-2 

¢ Plastic-RoHS Compliant: High temperature 
plastic UL 94V-0, black 

*Hardware: Steel with nickel or black 


backshell 
Connector Dimensions — Inch 
Size A B Cc D E 
EJ 1.299 | 0.984] 1.949 | 0.632] 0.787 
15 1.631 | 1.311 1.543 | 0.632] 0.894 
25 2.161 | 1.874] 1.545 | 0.632] 1.339 
No. Price 
of | D- Digi-Key Each 
Pins| Sub | Type {Part No. 10 100 
9 | Male RJADKO9P7080811-ND 4.12 2.84 2.32 
9 |Female| RJADK09S7080811-ND 4.12 2.84 2.32 
15 | Male | Black |RJADK15P7080811-ND 4.12 2.84 2.32 
15 |Female| Plastic |RJADK15S7080811-ND 4.12 2.84 2.32 
25 | Male RJADK25P7080811-ND 412 2.84 2.32 
25 |Female| RJADK25S7080811-ND 4.12 2.84 2.32 
9 | Male RJADKO9P7080821-ND $.13 3.71 3.04 
9 |Female| RJADK09S7080821-ND 5.13 3.71 3.04 
15 | Male | Metalized| RJADK15P7080821-ND 5.13 3.71 3.04 
15 |Female| Plastic |RJADK15S7080821-ND 5.13 3.71 3.04 
25 | Male RJADK25P7080821-ND 5.13 3.71 3.04 
25 |Female| RJADK25S7080821-ND 5.13 3.71 3.04 
9 | Male RJADKO9P7080831-ND 4.12 2.84 2.32 
9 |Female| RJADK09S7080831-ND 412 2.84 2.32 
15 | Male | Gray |RJADK15P7080831-ND 4.12 2.84 2.32 
15 |Female| Plastic |RJADK15S7080831-ND 4.12 2.84 2.32 
25 | Male RJADK25P7080831-ND 4.12 2.84 2.32 
25 |Female| RJADK25S7080831-ND 412 2.84 2.32 


chromate 


972 Series — 
Slim-Line Clam Shell Style 
High temperature ABS plastic UL94V-2 


Conn. Dimensions — Inch 

Size A B c D E 

9 | 1.240 | .984 | 1.339 | 591 | 453 

15 | 1.575 | 1.312 | 1.339 | 591 | 453 

25 | 2.106 | 1.852 | 1.575 | 591 | 453 

37__| 2.795 | 2.500 | 1.575 | .591 | 453 J 

No. Price 

of Digi-Key Each NorComp 
Pins} Type | Part No. 1 10 = 100 | Part No. 

9 972-09SGE-ND 2.80 2.42 1.65] 972-009-01SR031 
15| Gray |972-15SGE-ND 295 255 1.74|972-015-01SR031 
25 | Plastic |972-25SGE-ND 3.11. 2.68 1.83 972-025-01SR031 
37 972-37SGE-ND __3.26_2.81_1.92| 972-037-01SR031 
9 972-09SBE-ND 2.80 2.42 1.65} 972-009-01SR011 
15 | Black | 972-15SBE-ND 2.95 2.55 1.74] 972-015-01SR011 
25 | Plastic | 972-25SBE-ND 3.11 2.68 1.83 | 972-025-01SR011 
37 972-37SBE-ND 3.26 2.81 1.92 | 972-037-01SR011 
9 972-09SR-ND 2.64 2.28 1.55 | 972-009-01SR061 
15 | Red | 972-15SR-ND 2.76 238 1.62| 972-015-01SR061 
25 | Plastic | 972-25SR-ND 290 250 1.70| 972-025-01SR061 
37 972-37SR-ND 310 2.68 _1.82| 972-037-01SR061 
9 972-09SY-ND 2.64 2.28 1.55 | 972-009-01SR081 
15 | Yellow | 972-15SY-ND 2.76 2.38 1.62 | 972-015-01SR081 
25 | Plastic | 972-25SY-ND 2.90 2.50 1.70} 972-025-01SR081 
37 972-37SY-ND 3.10 2.68 1.82 | 972-037-01SR081 


973 Series — Straight/Top Entry 


 Metalized Plastic: High temperature plastic UL 
94V-0. Plating: Nickel over copper 

* Plastic: High temperature plastic UL 94V-2 

© Plastic-RoHS Compliant: High temperature 
plastic UL 94V-0, black 

Hardware: Steel, nickel plated 


Connector Dimensions — Inch 
Size A B c D E 
9 1.240 984 1.221 598 2335 
16 1.575 1.312 1.378 598 335 
25 2.106 1.852 1.496 598 433 
37 2.756 2.500 1.575 598 433 
No. Price 
of Digi-Key Each NorComp 
Pins| Type | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
a7 |Metaled) 973-37MP-ND 10.41 8.98 6.11 | 973-037-020-121 
37 | Plastic | 973-37BP-ND 5.13 4.43 3.01 | 973-037-010-011 
RoHS Compliant 
9 973-09MPE-ND 6.92 5.97 4.06 | 973-009-020R121 
15 |Metalized| 973-15MPE-ND 7.16 618 4.20 | 973-015-020R121 
25 | Plastic | 973-25MPE-ND 7.35 6.34 4.31 | 973-025-020R121 
37 973-37MPE-ND 9.93 8.56 5.83 | 973-037-020R121 
9 973-09BPE-ND 3.66 3.16 2.15 | 973-009-010R011 
15 | Black | 973-15BPE-ND 3.87 3.34 2.28 | 973-015-010R011 
25 | Plastic | 973-25BPE-ND 4.06 3.50 2.38 | 973-025-010R011 
37 973-37BPE-ND 4.92 4.24 2.89 | 973-037-010R011 


977 Series — Plastic or Metalized 


Available in both plain plastic and metalized for 
EMI/RFI suppression * Over 60dB shielding 


Connector 


Dimensions — Inch 


Size 


c 


1.571 


1.634 


1.913 


2.110 


Digi-Key 
Part No. 


1 


Price 
Each 
10 


NorComp 
Part No. 


Black 


Die Cast 970-37BC-ND 


11.22 


9.68 


970-037-040-011 


RoHS Compliant 


970-09NE-ND 
970-15NE-ND 
970-25NE-ND 
970-37NE-ND. 


Die 
Cast 
Nickel 


5.53 
6.58 
6.58 
10.11 


477 
5.67 
5.67 
8.72 


970-009-030R121 
970-015-030R121 
970-025-030R121 
970-037-030R121 


970-09MPE-ND 
970-15MPE-ND 
970-25MPE-ND 
970-37MPE-ND 


Metalized 
Plastic 


5.16 
5.38 
5.59 
6.21 


4.46 
4.64 
4.83 
5.36 


970-009-020R121 
970-015-020R121 
970-025-020R121 
970-037-020R121 


970-09BPE-ND 
970-15BPE-ND 
970-25BPE-ND 
970-37BPE-ND 


Black 
Plastic 


2.52 
2.52 
2.64 
2.73 


2.18 
2.18 
2.28 
2.36 


970-009-010R011 
970-015-010R011 
970-025-010R011 
970-037-010R011 


970-09BCA-ND 
970-15BCA-ND 
970-25BCA-ND 
970-37BCA-ND 


Black 
Die 
Cast 


5.16 
5.67 
5.90 
7.90 


3.73 
4.31 
4.31 
5.93 


970-009-040R011 
970-015-040R011 
970-025-040R011 
970-037-040R011 


290 « 


083) 


Materials: « Shell: Thermoplastic polyester, UL s 
rated 94V-0 * Screw locks: Brass * EMI/RFI D 
Plating: Electroplated with nickel over copper ‘J 


RoHS Compliant Materials: * Metalized Plastic: 
High Temperature, UL 94H-B Plating: Nickel over 
copper ¢ Plastic: High Temperature plastic UL 
94H-B (gray) * Hardware: Steel, Nickel plated 


<A 


Connector Dimensions — Inch 
Size A B Cc D E 
9 1.213 984 1.594 646 275 
15 1.563 1.312 1.453 646 400 
25 2.165 1.852 1.752 646 435 
37 2.736 2.500 2.096 984 535 
50 2.640 2.406 1.750 131 450 
No. Price 
of Digi-Key Each NorComp 
Pins} Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
Plain 
50) practic | 950GP-ND 1.51 1.30 89 | 977-050-010-031 
RoHS Compliant 
9 | Shielded | 909GME-ND 93 81 -55 | 977-009-020R121 
15 | Metalized | 915GME-ND 1.11 96 .66 | 977-015-020R121 
25 Plastic | 925GME-ND 1.11 96 .66 | 977-025-020R121 
37 | (for EMI/ | 937GME-ND 2.66 2.29 1.56 | 977-037-020R121 
50 RFI) 950GME-ND 2.08 1.80 1.22 | 977-050-020R121 
9 909GPE-ND 67 58 — 40 | 977-009-010R031 
15 Plai 915GPE-ND 84 73.50 | 977-015-010R031 
25.) piety | 925GPEND 90 78 54 | 977-025-010R031 
37 937GPE-ND 1.24 1.08 —.73 | 977-037-010R031 
50 950GPE-ND 1.77 1.53 1.05 | 977-050-010R031 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(Continued) 


971 Series — 45° Entry 


© Die Cast: Lightweight zinc. Plating: Nickel 
over copper or black die cast 

 Metalized Plastic: High temperature plastic 
UL 94V-0. Plating: Nickel over copper 


(ag NorComp Backshells (cont) 981 Series — Ethernet 


ADIMIBION OF GAC (AMERICA) URETED Materials: 


Zinc alloy ingot Plating: Nickel over & 
copper NN 
* Hardware: Steel, nickel plated 


978 Series — Plastic or Metalized 


¢ Available in both plain plastic and metalized 


; «Plastic: High temperature plastic UL 94V-2 
for EMI/RFI suppression * Over 60 dB 2 Al mei 
shielding * EMI/RFI Plating - Electroplated Plastie-RoHS Compliant: High temperature 
eae fics : , 7 plastic UL 94V-0, black 
with nickel over copper Materials: » Shell: Connector Dimensions ~ Inch » Hardware: Steel with nlekal or black plati 
Thermoplastic polyester, UL rated 94V-0 Si 030 130 ar dware: re) WIth. NICKE!-OF- Dlackiplaung 
¢ Screw locks: Brass RoHS Compliant i A B Cc A B Cc = - 
Materials: + Metalized Plastic: High 9 984 | 1.240 | 1850 | 1.265 | 1.850 | 0.628 sie ‘i 7 Dimensions — Hen - : 
Temperature, UL 94H-B Plating: Chrome 15 1.312 1.555 2.323 1.580 2.314 | 0.639 126 
¢ Plastic: High Temperature plastic UL 94H-B 25 1.852 2106 2.835 2143 2.870 0.633 9 1.220 984 1.496 610 465 
(gray) * Steel, nickel plated :! - z z : s 15 1.595 1.312 1.618 610 465 
25 2.114 7.852 1.646 610 465 
Connector Dimensions — Inch No. Price 37 2.748 2.500 1.646 610 465 
Size A B C D E of Digi-Key Each NorComp 
2 +e Ss tbe B95 ue Pins| Type [Part No. 1 10 100 | Part No. No. Price 
2 536 5 ; _ 318 9], 909ERE-ND 5.24 3.79 3.11] 981-009-030R121 of Digi-Key Each NorComp 
25 2.118 1.852 1.929 655 3/4 Die Cast aeal aro. ean «= 39 amleann 
37 2.756 2.500 7.929 “655 433 15 [pe Angle|O1SERE-ND 5.36 3.92 3.20) 981-015-030R121 ye : : 
50 2.650 2.406 7.909 “655 sl og [Pt Ano en Gab. 4st 4.68 | '981s0950R0R198 37 | Nickel |971-37N45-ND 10.56 9.10 6.19 |971-037-030-121 
> ° 3 37 | Plastic [971-37MP45-ND 6.53 5.63 3.83 [971-037-020-121 
Th FEED 9 | pie cast [981-O9RCENDT 4.65 3.24 2.66] 981-009-130R121 ROHS Gonellank 
of Digi-Key Each NorComp 15 Jor angle G81 1SRCE-NDT 4.82 3.36 2.76) 981-015-130R121 
Pins| Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 2g PANE REIN con 3.80. 3.10| 981-005-(20R121 9 971-O9N45E-ND 5.53 4.77 3.25 ]971-009-030R121 
9 Q09CE-ND 1.34 1416 79 | 978-009-010R031 ~ - - 15 Nickel 971-15N45E-ND 6.58 5.67 3.86 |971-015-030R121 
15. | Gray | 915CE-ND 1.42 1.22 83 | 978-015-010R031 + With Thumbscrews 25 971-25N45E-ND 6.58 5.67 3.86 |971-025-030R121 
= Pete ae is rs aah hg 37 971-37N45E-ND 10.05 8.67 5.90 |971-037-030R121 
50 950CEND 014 185 126 | 978-050-010R031 950 Series — 60° Entr 9 _—[971-09MPASE-ND 5.16 4.46 3.03 |971-009-020R121 
9 | 909CAE-ND 1.65. 142 97 | 978-009-020R121 y 15 |Metalized |971-15MP45E-ND 5.38 4.64 3.16 |971-015-020R121 
15 ae 915CAE-ND 1.89 1.63 1.11 | 978-015-020R121 FEATURES: « 4 ~ 40 mating screws supplied with backshell * Snap together 25 | Plastic |971-25MP45E-ND 5.59 4.83 3.28 |971-025-020R121 
25 925CAE-ND 2.00 1.73 1.18 | 978-025-020R121 neds : 4 4 -037- 
design reduces assembly cost * Mechanical strain relief provides secure cable 37 STITIMPAGESNDY 6.21 _5.36_3.64 |071-037-020R121 
retention * Hood is the same thickness as connector » 60° exit promotes 9 971-O9BP45E-ND 2.52 2.18 1.48 |971-009-010R011 
FS stacking and is suitable in extremely narrow spaces 15) Black |971-15BP45E-ND 2.52 2.18 1.48 |971-015-010R011 
979 Series — RoHS 25 | Plastic |971-25BP45E-ND 2.64 2.28 1.56 |971-025-010R011 
Plastic or Metalized Backshell — Conn| Dimensions = Inch_ g 37 971-37BP45E-ND 2.73 2.36 1.61 |971-037-010R011 
; ; size A ase he 2 Metal 9 Q71-09CB45A-ND 5.25 3.73 3.06 |971-009-040R011 
SASS Hon tamperaturg plastic ULI4HB +5 OaSe T7361 OaIe Togs (| 15 | Black |971-15CB45A-ND 5.90 4.31 3.52 |971-015-040R011 
pee 25 0.496 [2.280} 0.354 | 0.354 25 | Die Cast |971-25CB45A-ND 5.90 4.31 3.52 |971-025-040R011 
Conn. Dimensions - Inch 37 0.496 |2.925, 0.354 | 0.354 37 971-37CB45A-ND 8.32 6.24 5.20 |971-037-040R011 
Sie[ A [B |C]ODJ]E _ 
9 [4.232 | 984 [7.973 | 656 | 354 ne: nee aia Ree 
15 [1.555 |1.312 [1.895 | .669 | .374 H ies — 
25 | 2.100|1.852 | 1.900| .655 | 397 Pins Part No. 10 Part No. 993 Series 45° Economy 
37 12.748 12500119001 655 1 512 9 950-09P60E-ND 4.62 3.77] 950-009-010R011 . 
50 1269712406 11.9001 770 | 512 15 950-15P60E-ND 4.81 3.98] 950-015-010R011 Material: 
- = = = 25 950-25P60E-ND 5.00 14] 950-025-010R011 ¢ Metalized Plastic: High Temperature 
. ri | — ee a | oe ince tie 
of Digi-Key Each NorComp 15. | Metal | 950-15IMP60E-ND 9.17 7.69] 950-015-020R121 iat Sopa blastic alae (gray) 
Pins| Type _|Part No. 110 100 | Part No. 25 /Plastic| 950-25MP60E-ND 9.48 7.95] 950-025-020R121 cee ae Neuse: Sere ss: use 
9 979-09PGE-ND 1.38 1.19 81 | 979-009-010R031 37 950-37MP60E-ND 10.70 950-037-020R121 ae oe - alae eure 
15 | Gray  |979-15PGE-ND 1.31 1.18 77| 979-015-010R031 Sain cost niece 
25 phat 979-25PGE-ND 142 1.22  .83|979-025-010R031 POM RS, SUEEH NICKS! Date 
37 979-37PGE-ND 2.62 2.26 1.54 | 979-037-010R031 jas — En° —— 
50 979-50PGE-ND 2.80 2.41 _1.64 | 979-050-010R031 951 Series — 60° Entry Connector Dimensions ~ Inch 
9 979-O9MPE-ND 1.73 1.50 1.02 | 979-009-020R121 +4 ~ 40 thumbscrews supplied with backshell Size A B c D E 
15 Metalized 979-15MPE-ND 1.88 1.62 1.10 | 979-015-020R121 * Snap together design reduces assembly cost es 9 1.213 984 1.595 630 .260 
25 Pieaiic 979-25MPE-ND 2.12 1.83 1.25 | 979-025-020R121 + Mechanical strain relief provides secure cable A Re 25 2.165 1.852 2.095 641 400 
37 | T@stiC |979-37MPE-ND 3.60 3.11 2.12| 979-037-020R121 retention : ESS> 
50 979-50MPE-ND 3.89 3.36 2.28 | 979-050-020R121 *Hood is the same thickness as connector = 4 nih No. Price 
© 60° exit promotes stacking and is suitable in eat 
extremely narrow spaces a of Digi-Key Each NorComp 
. Pins} Type |Part No. 1 10 100 | Part No. 
979 Series — Die-Cast Zinc Y Roks Connector Dimensions ~ Inch : 9 |Metalized]993-O9MP45E-ND 1.81 1.57 1.07) 993-009-020R121 
— Sirs 7 Le 5 a5 #; Plasile © Metal 25 | Plastic |993-25MP45E-ND 1.97 1.70 _1.16| 993-025-020R121 
Rubber grommet/ strain relief for complete EMI/RFI shielding (over 70db) 15 74961 0.496 1736 0315 0354 9 Plastic 993-109P45E-ND 1.29 1.12 — .76| 993-009-010R031 
* Solid die-cast ZINC construction 25 7614-1 04061-2280 0354 0354 25 993-125P45E-ND 1.42 1.22 _.83|993-025-010R031 
* Supplied complete with rubber grommet kit and male screw locks. 37 1.614 0.496 2.925 0.354 0.354 
Connector Dimensions — Inch No. Price i —aye 
Size A Bo] Cc ]DTE of Digi-Key Each NorComp 974 Series — 40 Entry 
9 1.22 | 79 | 63 | 7.9 | 42 Pins | Type |Part No. 1 10 Part No. + Metalized Plastic: 
15 | P85 { 11t | 63 | 18 | 48 9 951-0960PE-ND 6.32 4.62 951-009-070R077) | High temperature plastic UL 94V-0. Plating: 
5 5 04 |. 9 |. 15 | piastig [S51-15P60E-ND 7.45 5.52 951-015-010R011 Nickel over copper 
ct 278 _ is 19 7 25 | Plastic j954-o5P60E-ND 7.65 5.51 951-025-010R011 Plastic: 
‘ 18]. EEE 37 951-37P60E-ND 811 6.09 951-037-010R011 Hie ; 
9 951-09MP6OE-ND 11.36 8.65 951-009-020R127| | High temperature plastic UL 94V-0 (black) 
No. Price 15 | Metal |951-15MPG0E-ND 12.78 9.83 951-015-020R121 + Hardware: Steel, nickel plated 
of Digi-Key Each NorComp 25 | Plastic |951-25MP60E-ND 13.14 10.11 951-025-020R121 
Pins | Type | PartNo. 1 10 100 | Part No. 37 951-37MP60E-ND 14.67 11.54 951-037-020R121 Connector Dimensions - Inch 
9 909ZE-ND 259 2.23 1.52 | 979-009-030R121 Size A B c D E 
15 | pie cast | 915ZE-ND 294 254 1.73] 979-015-030R121 9 1.240 984 1.457 598 335, 
35 zine | SS6ZEND = 361 3.12 2.12 | 979-026-030R121/ | 954 Series — 45° Exit Ethernet Backshell 15 1575 | 1.312 | 1.457 598 | 335 
f : : 25 2.106 1.852 1.614 598 433 
50 950ZE-ND 765 6.60 4.49] 979-050-030R121 * Die Cast for excellent shielding 37 o7aE aT eid a aa 
Easy assembly reduces manufacturing cost : “ - . “ 
«2 Piece grommet with various |.D.s included to No Price 
i -—ni enhance shielding and provide positive retention : = 
994 Series — Die Cast, Ethernet * Slide locks and posts must be purchased separately of Digi-Key Each NorComp 
Material: Die cast zinc alloy, nickel plated. —— Bins |etypems|HartiNa: 110 100 | Part No. 
lneluded are: housing screw and hous)ng nuts ee pimensions — Inch —_- 37 oe 974-37BP40-ND 5.13 4.43 3.01 | 974-037-010-011 
Conn. Dimensions — Inch 9 7429 | 0.571 | 0.984 | 1.220 | 0.512 - 
Size) A |B | C )D EDF 15 1.587 | 0.574 | 4.312 | 4.555 | 0.512 RoHS Compliant 
9 11.244] .984 | 1.82 |.614 14331 .790 25 1.587 | 0.571 | 1.852 | 2.094 | 0.512 u 9 974-09MP40E-ND 6.92 5.97 4.06 | 974-009-020R121 
15 [1575/1312 | 1.82 |.665 [433 [1.135 37 1.587 | 0.571 | 2.500 | 2.744 | 0.512 : 15 |Metalized|974-15MP40E-ND 7.16 6.18 4.20 | 974-015-020R121 
25 [2.106] 7.852 | 1.82 | 630 |.433 7.640 25 | Plastic |974-25MP40E-ND 7.35 6.34 4.31 | 974-025-020R121 
No. Price 37 974-37MP40E-ND 9.93 8.56 5.83 | 974-037-020R121 
Mo: meee Bie fee a Pint Rey Ea Horcom 9 974-09BP40E-ND 3.66 3.16 2.15 | 974-009-010R011 
Pins| Type | Part No. 110 100 | PartNo. 9 954-09C45E-ND 4.62 954-009-030R121 i: A rae ie es ae Lae shed 
9 994-09DCE-ND 5.41 3.39 3.23 | 994-009-030R121 15 954-15C45E-ND 5.44 954-015-030R121 5 | Plastic |S7A-25BEAGEs 06 3.50 2.38 | 974-025- 
15 | Straight |994-15DCE-ND 5.62 3.53 3.35 | 994-015-030R121 25 954-25C45E-ND 5.42 954-025-030R121 37 974-37BP40E-ND 4.92 4.24 2.89 | 974-037-010R011 
25 994-25DCE-ND 6.29 3.95 3.76 | 994-025-030R121 37 954-37045E-ND 8.16 954-037-030R121 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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953 Series — 35° Entry 


«4 ~ 40 thumbscrews supplied with backshell 

(9 position only comes with 1 thumbscrew) 

« More robust design for those areas that need it 

Fully tapped assembly holes allow easy assembly 
keeping manufacturing cost down 

* 360° shielding with mechanical strain relief 

2 Piece metalized plastic compression insert supplied 


Connector Dimensions — Inch 
Size A B c D E 
9 1.693 0.610 0.984 1.260 0.512 
15 1.693 0.610 1.312 1.591 0.512 
25 1.890 0.610 1.852 2.126 0.512 
37 2.087 0.610 2.500 2.776 0.512 
No. Price 
of Digi-Key Each NorComp 
Pins} Type | Part No. 1 10 = 100 | Part No. 
9 953-09C35E-ND 6.38 4.72 3.91|953-009-030R121 
15] Die |953-15C35E-ND 7.25 5.37 4.44] 953-015-030R121 
25} Cast |953-25C35E-ND 7.45 5.52 4.56 | 953-025-030R121 
37 953-37C35E-ND 10.19 7.76 6.65} 953-037-030R121 
982 Series - 


Plastic or Metalized 


* Cable Exit Top or Side * Available 
in both plain plastic and metalized < 
for EMI/RFI suppression * Over 
60dB shielding © Operating 


976 Series — 
Plastic, Flat Ribbon 
ABS high temperature plastic 94HB. 


Complete with 4-40 mating screws, housing 


screws and housing nuts. 


Conn. Dimensions — Inch _ 

Size B C D . 

g 1.319 | .984 [| 758 | .946 

15 1.622 | 1.312 | 1.102 | 1.289 

25 2.157 | 1.852 | 1.642 | 1.874 

37 2.815 | 2.500 | 2.283 | 2.470 
No. Price 

of Digi-Key Each NorComp 
Pins| Type | Part No. il 10 100 | Part No. 

9 976-09RPE-ND 1.55 1.34 .92| 976-009-010R031 
15 | Gray | 976-15RPE-ND 1.77 1.53 1.04} 976-015-010R031 
25 | Plastic] 976-25RPE-ND 2.05 1.77 1.21) 976-025-010R031 
37 976-37RPE-ND 2.19 1.89 1.29) 976-037-010R031 


957 Series — 


Gender Changer Backshell 


«Snap together design allows low 
cost assembly 


«4 ~ 40 Mating screw for male con- 
nectors supplied with backshell 


«4 ~ 40 female coupling for females 
connectors sold separately 


« Internal cavity designed for PCB 


Connector |_ Dimensions - Inch 
Size A B Cc 


Non-Conductive Rubber 
Grommet Sets 


For better EMI/RFI Shielding and/or strain relief. For use with 


D-Sub Backshells. Note: Grom-9/25 and Grom-50 have four y 1 
grommets per set and Grom-37 has three per set. Bei 
Outside Dia. A Inside Dia. B 
Description (Inch) (Inch) 
9/25 400 185 248 .290 335 
37 620 320 A10 500 = 
50 130 -340 425 495 650 
Digi-Key Price Each NorComp 
Description Part No. 1 10 100 |Part No. 
DB 37 Grom. Set | 902G-ND 1.06 92  .63 |162-000-037-000 
DB 50 Grom. Set_ | 903G-ND 1.45 1.25.85 |162-000-050-000 
RoHS Compliant 
DB 9/25 Grom. Set | 901GA-ND 46.40 ~—-.28 |162-000-925R000 
DB 37 Grom. Set | 902GA-ND 117 1.01.69 |162-000-037R000 
DB 50 Grom. Set_ | 903GA-ND 1.54 1.33.91 |162-000-050R000 


112 Series — Solder Cup Connector with 
Right Angle Backshell (Centronics Type) 


Material: 

«Insulator: Glass-filled thermoplastic, 
UL Rated 94V/-0. 

¢ Contacts: Copper alloy. 

Shell: Steel, nickel plated. 

Contact Plating: Gold plated. 


Connector Dimensions — Inch 
Size A B C D 
50 3.780 2.538 1.325 646 


Temperature: -35°C ~ 95°C 2.083] 0.653 | 0.984 Fig. 2 
Materials: * Shell: Thermoplastic polyester; UL rated 94V-0 »* Screw locks: oe oe we i rea B—+ Jin 
Brass * EMI/RFI Plating: Electroplated with nickel over copper. Electroplated - - - 2) D 
parts not UL rated 
RoHS Compliant Materials: * Metalized Plastic: High temperature UL 94V-0 Digi-Key NorComp 
Plating: Electroplated nickel over copper * Plastic: High temperature plastic UL Type {Part No. Part No. 
94V-0 (gray) * Hardware: Steel, nickel plated 957-0911E-ND 957-009-010R011 
Black |957-1511E-ND 957-015-010R011 
7 ime Plastic |957-92511E-ND 957-925-010R011 
reer A 5 ee Inch 5 F 957-2511E-ND 957-025-010R011 
9 133 984 738 630 350 957-0931E-ND 957-009-010R031 
t 2 5 35 Grey |957-1531E-ND 957-015-010R031 No. Price 
15 1.56 1.312 1.64 630 374 Plastic |957-92531E-ND 957-925-010R031 of Digi-Key Each NorComp 
25 2.10 1.852 1.81 630 A44 957-2531E-ND 957-025-010R031 Fig.|Pins | Type | Part No. 110 100 | Part No. 
37 2.74 2.5 1.81 630 444 957-0921E-ND 957-009-020R121 1 | 50 | Male | 1550RM-ND 9.19 7.93 5.39) 112-050-103-011 
50 2.65 2.406 1.81 735 543 Metalized |957-1521E-ND 957-015-020R121 2 | 50 |Female| 1550RF-ND 919 7.93 5.39] 112-050-203-011 
Plastic |957-92521E-ND 957-925-020R121 3 | 50 |Female| 1550LF-ND 9.19 7.93 5.39 | 112-050-203-021 
No. Price 957-2521E-ND 957-025-020R121 RoHS Compliant 
ra Digi-Key Each NorComp 1] 50 | Male [1550RMA-ND 8.92 7.70 5.24] 112-050-103L017 
i 2 | 50 |Female| 1550RFA-ND 8.92 7.70 5.24] 112-050-203L011 
Eins types (aren: iQ) _ fis 983 Series — 3] 50 [Female] 1550LFA-ND 892 7.70 5.24|112-050-203L021 
50 Gray 950U-ND 542 4.42 3.01 |982-050-010-031 4 | 50 | Male |1550LMA-ND 9.46 8.16 5.55 | 112-050-103L021 
Plastic — : Plain Plastic or Metalized Plastic 
RoHS Compliant * May be used as a “Gender Changer,” pin-out . 
: 90QUENDE 4.96 3.00 245, [982-000-010R031 | | changer, or standard backhell + Srap-ogether 955 Series — 
5 SUE- z E fl -015- assembly « Half-clamp with self-tapping screws i i i 
Gra uick Lock and Quick Release Post Kit 
25 Biot 925UE-ND 5.12 3.57 2.93 | 982-025-010R031 provides positive strain-relief »* Available in a 9 Qu a . 
37 937UE-ND 5.32 3.94 3.16 | 982-037-010R031 plain plastic or metalized for EMI/RFI shielding * New locking system allows single hand removal / mating 
50 950UE-ND 5.56 4.07 3.32 |982-050-010R031 with secure latching. Ideal for high vibration environments aA 
9 QO9UAE-NDt 6.88 5.09 4.21 |982-009-020R121 Connector Dimensions - Inch Max. *9 and 15 position allows 2-way cable exit > 
15 | Shielded | 915UAE-ND 7.90 5.93 4.94 | 982-015-020R121 Size A B C D___| Cable Dia. + 25 and 37 position allows 3-way cable exit e 
25 |Metalized| 925UAE-ND 8.40 6.30 5.25 | 982-025-020R121 9 1.25 98 1.92 65 27 , aces ; 
5 15 1.56 1.31 T.92 63 47 2 piece grommet with various |.D.s included 
37 | Plastic | 937UAE-ND 9.86 7.20 6.17 |982-037-020R121 25 742 185 792 53 7 * Quick Locks Require Quick Rel Post kit 
50 Q50UAE-ND 10.37 7.90 6.77 _|982-050-020R121 75 250 {99 33 7 Sen EAU Siren rneawene SOS. re 
t 9-pin does not have a 90° cable entry. 2.15 2.40 1.92 WE Al Conn. Dimensions — Inch 
Price Size A B c D E 
ey 9 1.740 0.606 0.984 1.299 0.354 
H = Digi-Key Each NorComp 
— Teac; 110s ai Poe 
Plastic or Metalized Plain : : : : : 
Plastic |937P-ND 2.78 240 983-037-010-031 37 1.740 0.606 2.500 2.815 0.433 
* 3-Way entry allows choice of entry options or Metalized |925M2-ND 2.37 2.05 983-025-020-121 
se a muti cable ens sé wafathackstal Plastic |950M2-ND 377 3.25 983-050-020-121 No. pice 
o4~ umbscrews supplied with backshe 7: er 
*Fully tapped assembly holes allow easy RoHS Compliant of Digi-Key Each NorComp 
3 ; 909PE-ND 1.34 1.16 983-009-010R031 Pins| Type |Part No. il 10-100 | Part No. 
assembly, keeping manufacturing cost down 7 
: J ik  |915PE-ND 1.60 1.39 983-015-010R031 Quick Locks 
¢Metalized plastic provides up to 60dB Plain 
aren . |925PE-ND 1.92 1.66 983-025-010R031 
shielding Plastic 9 955-090PE-ND 6.01 4.39 3.59 | 955-009-010R011 
937PE-ND 3.26 2.82 983-037-010R031 
950PE-ND 344 297 983-050-010R031 15 | Black |955-15QPE-ND 6.29 4.60 3.76 | 955-015-010R011 
Connector Dimensions — Inch A 5 F =009- 25 | Plastic |955-25QPE-ND 6.42 4.70 3.83 | 955-025-010R011 
i 909M2E-ND 2.11 1.82 983-009-020R121 
Size A B Cc D E —_19145M2E-ND 2.26 1.95 983-015-020R121 37 955-370PE-ND 8.23 6.18 5.15 | 955-037-010R011 
o 1.213 984 1.800 600 300 Metalized 
+t eH $313 +300 200 9 Plastic 925M2E-ND 2.89 2.49 983-025-020R121 9 955-O9QMPE-ND 8.78 6.59 5.49 | 955-009-020R121 
= +e 1 850 7800 “600 == 937M2E-ND 3.75 3.23 983-037-020R121 15 |Metalized|955-15QMPE-ND 9.43 7.08 5.90 | 955-015-020R121 
37 0736 2500 +800 500 500 950M2E-ND 460 3.97 983-050-020R121 25 | Plastic |955-25QMPE-ND 10.06 7.34 6.29 | 955-025-020R121 
“ “ “ . 37 955-37QMPE-ND 13.10 10.07 8.44 | 955-037-020R121 
No Price 9 955-09QCE-ND 19.45 15.28 13.20 | 955-009-030R121 
a tae St fusca | | D-Sub Backshell Design Kit Hee Be 
Pins| Type |Part No. 1 10 100 /PartNo. : i : - s Hl f d i ever 
9 975-09MPA-NDt 6.92 5.97 4.06 1975-009-020RT21 Each kit contains a backshell from several different Norcomp RoHS 37 955-37QCE-ND 29.06 23.69 20.35 | 955-037-030R121 
15 |Metalized |975-15MPA-ND 716 618 420 |975-015-020R121 backshell series, and a quick reference guide. The data sheet for (2) Quick Release Post Kits (See Note) 
25 | Plastic /975-25MPA-ND 7.35 6.34 4.31 |975-025-020R121| | each kithas a detailed list of what backshells are included. QLOCKPOST-1-ND.... 
37 975-37MPA-ND 9.93 8.56 5.83 |975-037-020R121 =a QLOCKPOST-2-ND... 
9 975-O9BPA-NDt 5.81 5.01 3.41 [975-009-010R011 Digi-Key QLOCKPOST-3-ND 
15 | Black |975-15BPA-ND 5.81 5.01 3.41 |975-015-010R011 Type Part No. a 
25 | Plastic |975-25BPA-ND 5.81 5.01 3.41 /975-025-010R011 Plastic DESIGNKIT-010-ND QLOCKPOST-5-ND.... 
37 975-37BPA-ND 7.90 6.81 4.64 |975-037-010R011 Metalized Plastic DESIGNKIT-020-ND QLOCKPOST-6-ND. 


T 9 position has top cable entry only 


Die Cast 


DESIGNKIT-030-ND 


Note: See Data Sheets for Dimension Specifications 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NORCOMP Hardware 


ADIVISION OF EDAC (AMERICA) LIMITED 


N 


4-40 Internal 
Threads __ 


Figs Hex Nuts and 
.187(Across Washers Included: 
Flats) 
on bed re st 2 Flat Washers<—__, 
| 262 _| ae . ‘A —- 1 Split Lock Washer ~s=> 
4-40 UNC-2A B 
4-40 UNC-2A 1 4-40 Hex Nut — oo 
Dim. - Inch Digi-Key Price Each NorComp Dim. - Inch Digi-Key Price Each NorComp 
Fig.| Description A B C | PartNo. 1 10 100 | Part No. Fig.) Description B Part No. 1 10 100 |Part No. 
Slide Lock Posts for Ethernet Hood (980, 981 and 994 Series, Male, 25-Position D-Sub 2.079 | 1.852 | 1.535 | CF25P-ND 2.73 1.85 1.50 |CF25P 
9-Pin, D-Sub or Ethernet —. = — ]160-09SL-ND 1.77 153  1.04]160-009-002-031 5 | Male, 37-Position D-Sub 2.724 | 2.500 | 2.181 | CF37P-ND 3.24 2.16 1.77 |CF37P 
9-Pin, D-Sub or Ethernet = = — | 460-09SLA-ND@ 4.78 154 1.05|160-009-002R031 Male, 50-Position D-Sub 2.626 2.406 | 2.079 | CF50P-ND 3.54 2.44 1.99 |CF50P 

1 | 45-Pin, D-Sub or Ethernet | — | — | — | 72040A-ND@ 1.42 1.22 83] 160-015-003R031 — silicon Sealing Flange — OHS Compliant a0 
25-Pin, D-Sub or Ethernet =— =- — | 160-25SLA-ND® 212 1.83 1.25 | 160-025-004R031 7 e : - ie : : - 

515 Connactors Required ——_}—_ ener Tat s64 = Aa ABODODDNSANSI 15-Position 4.614 | 1.311 | 1.039 | SF15-ND 1.25 80 58 /SF15 

onnectors neguve : : : 8 | 25-Position 2.165 | 1.850 | 1.583 | SF25-ND 1.33 82 62 /SF25 
Dust Cover 37-Position 2.835 | 2.500 | 2.228 | SF37-ND 148 96 —_.70|SF37 
Female, 9-Position D-Sub —_ — — | 909DCA-ND® 57 AQ .34 | 160-000-209R000 4-40 Female Coupling Nut — RoHS Compliant 
Female, 15-Position D-Sub | — - — | 915DCA-ND® 86  .75 51 160-000-215R000 Brass Finish, Yellow = = = y 4 -000- 

3 Female, 25-Position D-Sub | — _ — | 925DCA-ND® 55 48 33] 160-000-225R000 7 | Chromate Plated UNE BB ee AP GO MOG OSH OAe 
Female, 37-Position D-Sub | — = — | 160-37FA-ND® a 61 42) 160-000-237R000 Brass Finish, Nickel Plated | — - —_ | 160-06YCA-ND 19.16.11] 160-000-006R032 
Female, 50-Position D-Sub | — — — | 160-50F-ND 15 65 .45 | 160-000-250-000 4-40 Male Screwlock with Slip-On Retainer — RoHS Compliant 
Female, 50-Position D-Sub | — | — | — | 160-50FA-ND@ 80.69 _.47|160-000-250R000| [8 | Steel Finish, Nickel Plated | — | — | — |160-O1MYCA-ND 1.20 1.04 .71|160-000-001R031 
Male, 9-Position D-Sub _ _ — | 160-09MA-ND® 58 (51 .35 | 160-000-109R000 4-40 Male Screwlock with Clip-On Retainer (2 screws, 2 clips) — RoHS Compliant 
Male, 15-Position D-Sub = — | — | 160-15MA-ND@ 58 51 35] 160-000-115R000 Screw - Steel, Nickel Plated, __ — | — | 160-02MA-ND 86 ©7551 |160-000-002R031 

3 Male, 25-Position D-Sub - =- — | 160-25M-ND 55 48 33) 160-000-125-000 9 | Clip - Stainless Steel 
Male, 25-Position D-Sub _ = — | 160-25MA-ND® 61 53.37) 160-000-125R000 Plastic Clips for Retaining Connectors to PC .062” Board 
Male, 37-Position D-Sub — =_ — | 160-37MA-ND@ ral 61 42 | 160-000-137R000 10 | Nylon = = —_ | 163-01P-ND 25.15 —_.11|163-001-000-000 
Male, 50-Position D-Sub _- _- — | 160-50MA-ND® 80 69 47} 160-000-150R000 4-40 Female Screwlock Assembly — RoHS Compliant 

sided Dust Gover ya) - [eae GE SURE 
Female @Postion sub | — | — | — |160200FANDe S66 816 215] 160-020-209R000 250 | “166 | — | 1e0-12raND 80-69 47/160-000-012R01 
: a i ‘ ’ 197 | 197 | — | 160-13FA-ND wall 61.42. |160-000-013R031 

g | Female, 15-Position D-Sub | — | — | — [BGAISEND 3.28 2.83 1.93) 160-020-215-000 | | 14 | steel Finish, Nickel Plated | 197 | 236 | — | 160-14Fa-ND 68 59 40 |160-000-014R031 
Female, 15-Position D-Sub | — | — | — | 160-215FA-ND® 3.81 3.29 2.24) 160-020-215R000 : : : - —__ 

Female, 25-Position D-Sub | — | — | — | 160-225F-ND 3.54 3.05 2.08| 160-020-225-000 197 | 323) — [pera Ce ey 

‘ ae 197 | .433 | — | 160-16FA-ND 80 69  .47|160-000-016R031 
Female, 25-Position D-Sub | — = —__| 160-225FA-ND® 4.12 3.55 2.42|160-020-225R000 ‘497 | 520 | — | 160-17FA-ND 68 59 .40/160-000-017R031 
Male, 9-Position D-Sub _ _ — | 160-209M-ND 2.87 2.48 1.69) 160-020-109-000 197 | .669 | — | 160-18FA-ND 95  .83  .561160-000-018R031 
Male, 9-Position D-Sub — | — | — | 160-209MA-ND® 3.04 263 1.79] 160-020-109R000 4-40 Female Screwlock — RoHS Compliant 

3 | Male, 15-Position D-Sub = = — | 160-215MA-ND® 3.50 3.02 2.06) 160-020-115R000 = 187 | .312 | — | SFSO4401NR-NDt 45. 26 17 |SFSO4401NR 
Male, 25-Position D-Sub _— — | — | 160-225M-ND 3.22 2.78 1.89) 160-020-125-000 11] Steel Finish, Nickel Plated | “497 | “yg7 | _ SFSO4404NR-NDt 45.26 ~——=.17 |SFSO4404NR 
Male, 25-Position D-Sub _ - — | 160-225MA-ND@ 3.75 3.24 2.20) 160-020-125R000 4-40 Thumbscrew — Steel Finish, Nickel Plated — RoHS Compliant 

Cover Flange — RoHS Compliant For 977/ 978/979 Series 1.75 | 625 | — | 160-02TSA-ND 25 22  .15/160-000-050R031 
Female, 9-Position D-Sub | 1.209 | .984 | .642 | CFO9S-ND 2.54 1.72 1.33] CFO9S 12] Backshells 
Female, 15-Position D-Sub | 1.535 | 1.312] .969 | CF15S-ND 2.69 1.77 1.43) CFI5S M2.6 Thumbscrew — Steel Finish, Nickel Plated — RoHS Compliant 

4 | Female, 25-Position D-Sub | 2.083 | 1.852 | 1.512 | CF25S-ND 2.73 1.85 1.50|CF25S 12 For 970/ 972 Series 4.811 | 360 | — | 160-03TSA-ND 74. 64 .44/160-000-060R031 
Female, 37-Position D-Sub | 2.728 | 2.500 | 2.157 | CF37S-ND 3.24 216 1.77|CF37S Backshells 
Female, 50-Position D-Sub_| 2.626 | 2.406 | 2.059 | CF50S-ND 3.54 2.44 1.99| CF50S Tool 

5 Male, 9-Position D-Sub 1.205 | .984 | .669 | CFO9P-ND 2.54 1.72 1.33] CFO9P — | Insertion/Removal Tool ...................0ce-s eee 72020-ND 9.07 _ — |180-901-170-000 
Male, 15-Position D-Sub | 1.535 | 1.312 | .996 | CF15P-ND 2.69 1.77 _1.43|CFISP @ RoHS Compliant + Hex Nuts and Washers NOT Included 


Material: ¢ Insulator: Glass filled thermoplastic, UL 94V-0 rated * Shell: Steel, 
Nickel plated * Contacts: Copper alloy, 10y gold over 30p nickel 


Parallel Interface Connectors (Centronics Type) 


(, 
CC (Male Shown) 
Discrete Wire IDC Solder- 
less: ¢ Compatible with stan- 


dard terminating tools * Quick 


Female Cable Receptacle: (Female Shown) 


* Compatible with industry 
standard »* Complete with 


Panel Mount Male Plug: 
° 0.103” (2.62mm) Mounting 
hole accepts #3 screw (not 


Male Cable Plug: * Com- 
patible with industry stan- 


Panel Mount Female Rec- 
eptacle: * Compatible with 


Right Angle PCB Mount: 


Straight DIP Solder: * For | * Compatible with industry 


dard «Solder Cup *Com- | spring latches and cable | included) » Compatible with | industry standard * Complete | standard .062” (1.57mm) PC | standard * Metal shell for |solderless termination for 
plete with cable boot, shell | boot » Solder Cup * Can be | industry standard * Solder | with spring latches * Solder} mount Latch locks stan- | EMI/RFI shielding « Insulator |#24 or #26 AWG «Insulator 
and hardware used as panel mount Cup ° Insulator color: Blue Cup * Insulator color: Blue dard ¢ Insulator color: Blue color: Blue color: Gray 
No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Fig. | Contacts | Type Part No. i 10 100 | Part No. Fig. | Contacts | Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
14 T1501A-ND® 3.94 3.40 2.31 | 110-014-103L001 36 1036PMA-ND® 5.55 4.79 3.26 | 111-036-113L001 
1 36 Male T1503A-ND® 4.00 3.45 2.35 | 110-036-103L001 50 Male 1050PMA-ND® 6.21 5.35 3.64 | 111-050-113L001 
50 T1504A-ND® 7.08 6.11 4.16 | 110-050-103L001 14 1014PFA-ND® 3.13 2.70 1.84 | 111-014-213L001 
14 T1507A-ND® 4.45 3.84 2.62 | 110-014-203L001 5 24 1024PF-ND 2.97 2.57 1.75 | 111-024-213-001 
2 36 Female T1509A-ND® 5.05 4.36 2.97 | 110-036-203L001 24 Female 1024PFA-ND® 3.38 2.92 1.99 | 111-024-213L001 
50 T1510A-ND® 780 6.72 4.57 | 110-050-203L001 36 1036PFA-ND® 4.98 4.30 2.92 | 111-036-213L001 
14 1014M-ND 2.51 2.16 1.47 | 111-014-103-001 50 1050PFA-ND@ 7.72 6.66 4.53 | 111-050-213L001 
14 1014MA-ND® 2.72 2.35 1.60 | 111-014-103L001 14 1014RM-ND 3.18 2.74 1.87 | 112-014-113-001 
24 1024M-ND 2.69 2.33 1.58 | 111-024-103-001 14 1014RMA-ND® 5.33 3.90 3.18 | 112-014-113R001 
3 24 Male 1024MA-ND® 2.92 2.52 1.72 | 111-024-103L001 24 1024RM-ND. 3.58 3.09 2.10 | 112-024-113-001 
36 1036M-ND 2.61 2.26 1.54 | 111-036-103-001 24 Male 1024RMA-ND® 4.92 3.50 2.87 | 112-024-113R001 
36 1036MA-ND® 2.83 2.44 1.66 | 111-036-103L001 36 1036RMA-ND® 6.04 5.21 3.55 | 112-036-113R001 
50 1050MA-ND® 4.29 3.70 2.52 | 111-050-103L001 50 1050RM-ND 6.39 5.51 3.75 | 112-050-113-001 
14 1014FA-ND@ 2.86 2.47 1.68 | 111-014-203L001 6 50 1050RMA-ND® 7.26 6.27 4.26 | 112-050-113R001 
24 1024F-ND 4.26 3.68 2.50 | 111-024-203-001 14 1014RF-ND 3.69 3.19 2.17 | 112-014-213-001 
4 24 Female 1024FA-ND®@ 4.70 4.06 2.76 | 111-024-203L001 14 1014RFA-ND® 5.43 3.98 3.24 | 112-014-213R001 
36 1036FA-ND® 3.39 2.93 1.99 | 111-036-203L001 24 Female 1024RFA-ND@ 5.09 3.70 2.96 | 112-024-213R001 
50 1050FA-ND@ 5.36 4.62 3.14 | 111-050-203L001 36 1036RFA-ND®@ 5.30 4.58 3.11 | 112-036-213R001 
14 1014PMA-ND@ 3.38 2.92 1.99 | 111-014-113L001 50 1050RF-ND 6.68 5.76 3.92 | 112-050-213-001 
24 1024PM-ND 4.52 3.90 2.66 | 111-024-113-001 50 1050RFA-ND@ 7.60 6.56 4.46 | 112-050-213R001 
5 24 Male 1024PMA-ND@ 5.14 4.44 3.02 | 111-024-113L001 ci 36 Male 1036CM-ND 10.18 8.78 5.97 | 110-036-193-001 
36 1036PM-ND 4.88 4.21 2.86 | 111-036-113-001 | RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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a ha ie No. of Digi-Key Price Each CONEC 
LOnEC D Su b Pins Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. 4 — High Density Crimp Shell 
TECHNOLOGY IN CONNECTORS™ Con nectors 15 Male 626-1077-ND 3.21 2.14 1.75 163X10169X 
: 15 Female 626-1080-ND 3.92 2.70 2.21 164X11949X 
The dimensions of CONEC® D-subminiature connectors are according to DIN 41652 and to MIL-C-24308. The Subminiature 26 Male 626-1078-ND 3.92 2.70 2.21 163X10179X 
Connectors consist of a plug and socket connector and conform to IEC standard 48 B. These connectors are used in 26 Female 626-1081-ND 4.26 2.97 2.44 164X11959X 
industrial control systems, computer environment and in telecommunication equipment. Precision screw machine contacts 44 Male 626-1079-ND 2.73 1.85 41.50 163X10189X 
are gold plated over nickel. The product line is UL (E202784), CSA (LR 115000-1) and VDE (40000440) approved. The 44 Female 626-1082-ND 3.71 2.56 2.09 164X11969X 
trapezoidal shaped shell is used for mechanical protection, electrical shielding and polarization. The CONEC connectors 
consist of plug and socket connectors with two or three rows. They are compatible and interchangeable with all Digi-Key Price Each CONEC 
D-Subminiature connectors on the market. Technical Data: Insulators: Polyester GF UL 94 V-0 * Contacts: Copper AWG Type Part No. 1 10 100 Part No. 


Alloy * Contact Finish: Hard-gold-plated over nickel * Shell: Steel tin plated * Working Voltage: 125V (D-Subminiature 


Standard 9,15, 25, 37 and 50 position); 60V (D-Subminiature High Density 15, 26 and 44 position) * Current Rating: 7.54 Standard Density Crimp Contacts 


UL (D-Subminiature Standard 9,15, 25, 37 and 50 position); 3.0A UL (D-Subminiature High Density 15, 26 and 44 position) 20~24| _Male GeAerileeie) 49 28 19 161A18299X 
+ Insulation Resistance: 5G Q * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Female 626-1075-ND 1.00 65 AT 162A18709X 
24 ~ 28 Male 626-1074-ND 56 .33 .22 161A18309X 
~ Female 626-1076-ND 1.12 -70 52 162A18719X 
High Density Crimp Contacts 
20 Male 626-1083-ND 36 .20 14 161A18009X 
Female 626-1084-ND 46 .28 19 162A18419X 
Tools 
No. of Digi-Key Price Each CONEC = 5 
Pins Type Part No. 1 10 100 Part No. Digi-Key Price CONEC 
Fig. 1 — Solder Cup Description Part No. Each Part No. 
9 Male 626-1026-ND 2.98 2.02 1.59 163A11069X Hand Crimp Tool 626-1283-ND 501.47 360X10329X 
9 Female 626-1031-ND 3.30 2.20 1.80 164A10019X Insert/Positioner, Standard Density 626-1285-ND 88.77 360X20069X 
15 Male 626-1027-ND 3.51 2.34 1.91 163A11079X Insert/Positioner, High Density 626-1284-ND 104.92 360X10629X 
15 Female 626-1032-ND 4.32 2.98 2.43 164A10029X Extraction Tool for Std. Density Crimp Contacts 626-1282-ND 14.81 360X12009X 
25 Male 626-1028-ND 4.23 2.92 2.38 163A11089X Extraction Tool for High Density Crimp Contacts 626-1286-ND 137.79 360X10339X 
25 Female 626-1033-ND 5.36 3.92 3.20 164A10039X 3 
37 Male 626-1029-ND 5.59 4.09 3.34 163A11099X Filtered D-Sub Connectors 
37 Female 626-1034-ND 735 5.44 4.50 164A10049X 
50 Male 626-1030-ND 6.35 4.70 3.89 163A11109X CONEC?® Filter Connectors are the ideal solution to reduce or eliminate electro magnetic interference (EMI/ 
50 Female 626-1035-ND 9.24 6.93 5.78 164A10059X RFI). The complete series are UL (E 202784 CSA (LR 115000-1 and VDE (40000441) approved. Technical 
Fig. 1 — Solder Cup with 4-40 Insert Data: « Insulators: Polyester GF UL 94 V-0 * Contacts: Copper Alloy »* Contact Finish: Gold over nickel, 
9 Male 626-1036-ND 3.18 2.12 173 163A11269X solder area tin plated * Shell: Steel tin plated * Insulation Resistance: >1GQ @ 100 VDC * Current 
9 Female 626-1041-ND 3.68 2.54 2.08 464A10219X Rating: 5.0A (20°C), Standard D-Sub 9, 15 and 25 positions; 3.0A (20°C), High Density D-Sub 15 positions 
15 Male 626-1037-ND 3.89 2.68 2.19 163A11279X ¢ Temperature Range Working: -25°C ~ 105°C, Standard D-Sub 9, 15 and 25 positions; -25°C ~ 85°C, High 
15 Female 626-1042-ND 4.62 3.22 2.64 | 164A10229X Density D-Sub 15 positions 
25 Male 626-1038-ND 4.21 2.90 2.37 163A11289X = . 
25 Female 626-1043-ND 5.80 4.24 3.46 164A10239X No. of Digi-Key Price Each CONEC 
37 Male 626-1039-ND 6.01 4.39 3.59 163A11299X Pins Type Part No. 1 10 100 Part No. 
50 | Male | — 626-1040-ND Bao 804. at7._|_tesArt90ex ie older cae 
ale ~ - . . . 
50 Female 626-1045-ND 9.67 706 6.05 | 164A10259x 9 Male Clee 9:22 6.92 5.76 | 241A26960X 
Fig. 1 — Solder Cup High Density with 4-40 Insert 9 Female 626-1007-ND 9.50 713 5.94 242A26860X 
15 Male 626-1046-ND 4.81 3.42 2.80 163A16649X 15 Male 626-1005-ND 11.70 9.00 7.54 241A26970X 
15 Female 626-1049-ND 5.93 4.34 3.54 164A17059X 15 Female 626-1008-ND 12.40 9.54 799 242A26870X 
2 avae ore eke 62 oo eat dean tooeene 25 Male 626-1006-ND 14.85 11.68 9.79 241A26980X 
‘emale - - 5K iy 5. 7 mt e 
44 Male 626-1048-ND 950 713 504 163A 16669X 25 Female 026, 1009-ND 1586 12.26 10.46 242A26880X 
44 Female 626-1051-ND 11.84 9.10 763_| 164A17079X Fig. 1 — Solder Cup with 4-40 Insert 
Fig. 2 — PC Mount Vertical with 4-40 Spacer Clip 9 Male 626-1010-ND 14.11 8.46 725 241A27120X 
9 Female 626-1052-ND 4.87 3.40 2.79 164A16569X 9 Female 626-1013-ND 11.36 8.65 741 242A27020X 
1 bemale bee eee NE ee ee get eet 15 Male 626-1011-ND 13.77 10.83 9.08 241A27130X 
2 Sa RES TSR TTT ETT TEETERTTT TEEPE 5 15 Female 626-1014-ND 14.43 11.35 9.52 | 242A27030Xx 
7 Was SCE — 605 708 X07 1 16SAT75D0X 25 Male 626-1012-ND 1747 13.50 1132 | 241A27140x 
9 Female 626-1058-ND 6.95 5.15 4.26 164A17939X 25 Female 626-1015-ND 17.56 14.22 11.92 242A27040X 
18 Male 626-1056-ND 8.06 6.05 5.04 163A17539X Fig. 2— PCB Mount Vertical with 4-40 Spacer Clip 
oe rene ee geen Pr oe eee ||| 4eeatecaee 9 Female 626-1016-ND 11.63 8.95 750 | 242415030X 
25 Female 626-1060-ND 10.76 8.19 702 164A17959X 15 Female 626-1017-ND 14.21 11.18 9.37 242A15040X 
Fig. 3 — High Density PC Mount Right Angle with 4-40 Insert 25 Female 626-1018-ND 21.72 1771 15.21 242A15050X 
15 Male 626-1061-ND 11.20 8.53 731 163A17769X Fig. 3 — PCB Mount Right Angle with 4-40 Insert 
15 Female 626-1 asen =. 2S " 9.87 8.27 164A18179X 9 Male 626-1020-ND 12.08 9.29 779 | 241A16060X 
‘ig. 4 — Crimp She! 1029-1 
9 Male 626-1063-ND 1.62 04 79 163X10019X a peg 626-1023-ND 13.86 10.90 9.14 242A17660X 
9 Female 626-1068-ND 1.86 1.20 ‘92 | 164X11769X 5 ale Gasket NLD Lege ALSO | james || Sead 070K 
15 Male 626-1064-ND 4189 {22 ‘oa | 163x10029Xx 15 Female 626-1024-ND 16.10 12.45 10.62 | 242417670X 
15 Female 626-1069-ND 1.97 1.31 1.01 164X11779X 25 Male 626-1022-ND 17.93 14.52 12.17 241A16080X 
25 Male 626-1065-ND 1.66 1.06 81 163X10039X 25 Female 626-1025-ND 20.52 16.13 13.93 242A17680X 
a7 | ‘Male | — 626-1066ND des i248 | 1eaXt0Odex aac eec adaater 
ale ~ | A F . 
37 Female 626-1071-ND 2.69 4.77 143 | 164X11799Xx 9 = 62651000; 12.40 9.54 799 | 243A10050X 
50 Male 626-1067-ND 3.30 2.20 1.80 163X10059X 15 x 626-1001-ND 14.30 11.25 9.43 243A10060X 
50 Female 626-1072-ND 3.30 2.20 1.80 164X11809X 25 = 626-1002-ND 17.47 14.15 11.86 243A10070X 


4-40 UNC 4-40 UNC 
4 


t + 8.0 +| 
Digi-Key CONEC Digi-Key Price Each CONEC 
Description Part No. Part No. ig.| Description Part No. 1 10 100 Part No. 
D-Sub Covers 3 Male with Flange, 25-Pos. 626-1255-ND 5.51 4.03 3.29 | 165X14789X 
Male, 9-Pos. 626-1241-ND 1.46 94 711 165X13129X Female with Flange, 25-Pos. 626-1252-ND 6.21 4.55 3.71 | 165X14739X 
Female, 9-Pos. 626-1238-ND 1.52 99 72 | 165X12969X Screw Locking (2 Screws, 2 Washers, 2 Spring Rings, and 2 Nuts) 
1 Male, 15-Pos. 626-1242-ND 1.48 96 70 | 165X13139X 4 Screw Locking 4-40 UNC/13mm 626-1256-ND 88 58 42 | 160X10359X 
Female, 15-Pos. 626-1239-ND 1.52 99 .72| 165X12979X Screw Locking Bolt Set Packed 626-1257-ND 2.38 1.59 1.25 | 160X10329X 
Male, 25-Pos. 626-1243-ND 1.69 1.09 83 | 165X13149X D-Sub Clamp (2 Clamps, 2 Screws) 
Female, 25-Pos. 626-1240-ND 1.48 96 70 | 165X12989X 6 Steel Nickel Plated 626-1258-ND 92 60 44 | 160X10259X 
Male with Flange, 9-Pos. 626-1247-ND 2.15 1.43 1.13 | 165X16769X Slide Lock Kits 
Female with Flange, 9-Pos. 626-1244-ND 2.21 1.48 1.16 | 165X16719X 9-Pos. (1 Frame, 2 Self-tapping Screws) 626-1259-ND 2.07 1.35 1.06 | 160X10159X 
2 Male with Flange, 15-Pos. 626-1248-ND 2.37 1.61 1.25 | 165X16779X 15-Pos. (1 Frame, 2 Self-tapping Screws) 626-1260-ND 2.28 1.54 1.19 | 160X10169X 
Female with Flange, 15-Pos. 626-1245-ND 2.44 1.65 1.28 | 165X16729X 9-Pos. (1 Frame, 2 Screws UNC 4-40, 
Male with Flange, 25-Pos. 626-1249-ND 2.37 1.61 1.25 | 165X16789X 2 Washers, 2 Nuts UNC 4-40) 626-1262-ND 2.24 1.50 1.18 | 160X10689X 
Female with Flange, 25-Pos. 626-1246-ND 2.18 1.46 1.15 | 165X16739X 6 15-Pos. (1 Frame, 2 Screws UNC 4-40, 
Hood - Water Resistant, Shielded for EMI/RFI 2 Washers, 2 Nuts UNC 4-40) 626-1263-ND 2.21 1.48 1.16 | 160X10699X 
Male with Flange, 9-Pos. 626-1253-ND 5.93 434 3.54] 165X14769X 25-Pos. (1 Frame, 2 Screws UNC 4-40, 
Female with Flange, 9-Pos. 626-1250-ND 6.33 469 3.88] 165X14719X 2 Washers, 2 Nuts UNC 4-40) 626-1264-ND 2.15 1.43 1.413 | 160X10709X 
3 Male with Flange, 15-Pos. 626-1254-ND 5.64 4.13 3.37 | 165X14779X ___ | Slide Lock Bolt (set of 2) 626-1265-ND 88 58 -42 | 160X10209X 
Female with Flange, 15-Pos. 626-1251-ND 6.40 4.68 3.82 | 165X14729X Slide Lock, Nickel Plated 626-1221-ND 69 At .28 | 165X10119X 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PAL ETe 

a The increasing market and the many different applications require a large selection of hoods. CONEC® manufactures one of the 
COI hess D-S u b Backs h el | Ss largest selection of products in the industry. CONEC hoods are also UL (E202784) and CSA (LR 115000-1) approved. 
TECHNOLOGY IN CONNECTORS™ 


Metal Hood with Straight Exit: emvrri shielding and Jack Screws Plastic Hood Straight Black: gig space inside Plastic Hood Gray: 9-Position with top cable exit, 15-50 Positions with 


Specifications: * Material and Finish: Zinc Die Cast, Nickel Plated * Cable Contents: * 1x Hood + Cover: PBT UL 94 V-0, Black * 1x Press Insert: PBT side cable exit. 
Strain Relief: Steel Fibre Reinforced Polycarbonate UL 94 V-0 * Temperature UL 94 V-0, Black * 2x Jackscrews: Brass, Nickel Plated » 2x Screw for Strain Specifications: * Hood: PC UL 94 V-1, Gray * Hood Plug: PC UL 94 V-1, Gray 


Range: -40°C ~ 120°C Relief: Steel, Zinc Plated * 2x Cover Screws: Steel, Nickel Plated » 1x Strain  Jackscrew: Brass, Nickel Plated * Screw for Strain Relief: Steel, Nickel Plated 
- - Relief: Steel, Nickel Plated * Cover Screw: Steel, Nickel Plated « Strain Relief: Steel, Nickel Plated 
No. of Dimensions - mm Specifications: * Temperature Range: -33°C ~ 90°C 
Pins A B c No. of Dimensions - mm 
9 31.0 | 250 | 407 No.of | ___Dimenstons = mm___ Ping: | 0A: ||/ 1B |G. | Di | ae 
ins 9 31.2 | 25.0 | 35.0 | 15.6 | 8.0 
15 39.5 | 333 | 429 9 [329 | 250 | 418 | 163 | 11.0 15 | 39.5 | 33.3 | 40.2 | 156 | 8.0 
25 534 | 470 | 497 is 412 333 478 163 110 25 | 53.2 | 47.0 | 45.4 | 15.6 | 10.0 
i . . E < 37 69.7 | 63.5 | 45.4 | 15.6 | 10.0 
37 70.9 63.5 54.6 37 [714 | 63.5 | 57.8 | 18.7 | 15.0 
50 [69.0 | 67.7 | 57.8 | 19.5 | 14.0 No. of Digi-Key Price Each CONEC 
No. of Digi-Key Price Each CONEC = - Pins Type | PartNo. i 10 100 | Part No. 
Rios |Typels Marti: OOO aria Haze Type nh eey gies Ea et (CONE 9 | TopExit} 626-1205-ND 3.80 2.62 2.14] 165X11869XE 
9 Straight 626-1176-ND 5.75 4.20 3.43 | 165X02609XE = ‘ Gray 
15 | stale | S26-117-ND 6.80 5.04 4.17 | 165X02619XE 8 Fade «85 (SST 288 | 165x1S369XE 15 | Dual | -S261206ND)) 9.60 248 2.03 | 165X11879XE 
25 | tines | 626-1178-ND 6.88 5.09 4.21 |165x02629XE 5 | ctraight [feaemumeegees 522 3.69 3.09 | 165X13379XE > oy ee pe ie oe Hee eat 
37 626-1179-ND 8.66 6.50 5.42 | 165X02639XE 25 Black Ge Dic 18.08 eek | ean abOAE - - - 
37 626-1198-ND 6.08 445 3.63 | 165X13399XE 
; Paes : 50 626-1199-ND 6.08 4.45 3.63 | 165X13409XE One Piece Plastic Hood: with straight Entry 
45° Metallized with Side Exit: emvrri Shielding with Jack Screws 
Specifications: * Material and Finish: Zinc Die Cast, Nickel Plated * Cable Ned Pimensions a1 
Strain Relief: Steel Fibre Reinforced Polycarbonate UL 94 V-0 « Temperature Plastic Hood, 90° Black: with side cable exit, big space inside Pins ay = 2 a 
Range: -40°C ~ 120°C Contents: * 1x Hood + Cover: PBT UL 94 V-0, Black * 1x Press Insert: PBT 15 39.3) 333 1 254) 127 
- - UL 94 V-0, Black * 2x Jackscrews: Brass, Nickel Plated * 2x Screw for Strain 25 53.2 | 47.0 | 317 | 12.7 
No. of Dimensions - mm Relief: Steel, Zinc Plated * 2x Cover Screws: Steel, Nickel Plated » 1x Strain 37 69.4 635 | 38.1 | 127 
Pins A B C Relief: Steel, Nickel Plated 50 67.1 61.1 | 38.1 | 15.5 
9 31.0 25.0 37.2 Specifications: * Temperature Range: -33°C ~ 90°C 
No. of Digi-Key Price Each CONEC 
15 39.5 33.3 41.2 No. of Dimensions =m at Pins | Type | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
25 53.2 | 47.0 | 41.2 Pins By CTD Tey ce - 9 626-1225-ND 4.23 2.95 2.42 165X10389XE 
2 a7 | eas | ato 9 25.0 [41.8 [16.3 | 5.6 | 15 | straight | 626-1226-ND 4.20 2.93 2.40) 165x10399XE 
= x 15 33.3 | 47.8 [16.3 | 8.6 2 . ~, 25 Entry | 626-1227-ND 4.23 2.95 2.42) 165X10409XE 
i 4 k : < Black : | 
No. of Digi-Key Price Each CONEC al ae a nee ue : : », 37 lack | 626-1228-ND 4.79 3.34 2.74] 165X10419XE 
Pingel eryned Part Na’ 1+ 10 100 |PartNo. 5 | 57.8 | 18.7 | 15. SSS 50 626-1229-ND 5.46 3.99 3.26| 165X10429XE 
61.1 | 57.8 | 19.5 | 14.0 as 
9 626-1180-ND 5.75 4.20 3.43 | 165X02689XE 
15 | * | 626-1181-ND 5.80 4.24 3.46 |165X02699XE Digi-Key Price Each CONEC One Piece Plastic Hood: with side Entry 
Metal- Part No. ‘il 10 Part No. 
25 iced 626-1182-ND 5.90 4.32 3.52 | 165X02709XE No.of Di 7 
ize -1200- 0. of imensions - mm 
37 626-1183-ND 8.66 6.50 5.42 |165X02719XE Gee _ Gehl eel 8Xe Pins (AB TC OD aE 
626-1201-ND 3.69 165X13429XE 
9 | 30.9 | 25.0 | 25.4/ 12.7 71 
4 . ; ; 626-1202-ND 3.83 165X13439XE 15 139.3] 3331 25.4] 127 94 
Plastic Hood 45° Black: shielded Version with Metal Screw 626-1203-ND 4.45 165X13449XE 25 153.2 | 47.0] 31.7] 12.7 | 125x91* ‘ 
Specifications: * Hood: PC GF 20 UL 94 V-0; Black « Full Metal Screw: Ms 58 See 
c : 626-1204-ND 4.45 165X13459XE 37 | 69.4 | 63.5 | 38.1| 12.7 | 17.6x9.1* Se 
Hard, Nickel Plated * Cable Clamp: Cu Ni 18 An 20 » Screw for Cable Clamp: ; 
Steel, Nickel Plated 50 | 67.1 | 61.1 | 38.1} 15.5 | 18.6 x 11.9* * cable entry is oval 
No. of Dimensions - mm Plastic Hood, Black: Top and Side Exit with Jack Screws or Slide lock, No. of Digi-Key Price Each CONEC 
Pins ri m lee2o ae big space inside Pins | Type | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Z peas 9 626-1230-ND 4.03 2.78 2.27 | 165X10439XE 
| 3990 lomo lanes 1440: a0 Dual Exit with Jack Screws: + Hood + Cover: ABS UL 94 V-0, Black fell Pern 454 303 248 | 165X10449XE 
¥ : I ‘ ‘ Blind Plug: ABS UL 94 V-0, Black * Cable Strain Relief: Steel, Nickel Plated Side a . i 
- ape aaa anos deo oo * Countersunk Head Screw: Steel, Nickel Plated * Jack Screw: Brass, Nickel 25 | Entry | 626-1232-ND 4.23 2.95 242 | 165X10459XE 
: ; : ell be: Plated 37 | Black | 626-1233-ND 5.16 3.73 3.06 | 165X10469XE 
ra arEEE NCEE Dual Exit with Side-lock: «Hood + Cover: ABS UL 94 V-0, Black au BECCA 4.40 3.07 2.52 | 165X10479XE 
a WF Wee 0 «Blind Plug: ABS UL 94 V-0, Black * Cable Strain Relief: Steel, Nickel Plated 
Pins | Type | PartNo. 110 100 | Part No. * Spring: Steel, Nickel Plated » Side Lock: Steel, Nickel Plated * Screws: Steel, 
9 468 626-1184-ND 8.08 5.82 4.85 | 165X00779XE Nickel Plated 
15 626-1185-ND 948 7.11 5.93] 165X00789XE Dual Exit, Metallized with Jack Screws: + Hood + Cover: ABS 


UL 94 V-0, Metallized * Blind Plug: ABS UL 94 V-0, Metallized * Cable Strain 
Relief: Steel, Nickel Plated * Countersunk Head Screw: Steel, Nickel Plated 
" * .. re « Jack Screw: Brass, Nickel Plated 

Plastic Hood with Straight Exit: straight cable Exit with Jack 
Screws 


No. of Dimensions - mm 
Specifications: Black: *Hood: Polyamid + GF/Black «¢ Jackscrew: Brass, Pins A B C D oE 
nickel plated »* Nut: Brass, Nickel Plated ¢ Strain Relief: Steel »* Pan-Head 9 32.01 250 | 3071155175 
Screw: Brass, Nickel Plated » Countersunk-Head Screw: Brass, Nickel Plated 15 40.01 3331 4121155 195 
Metallized: * Hood: ABS VO. Metallized »* Cable Strain Relief: Steel, Nickel 3515421 470 1 4521155 1120 
Plated ¢ Jack Screw: Brass, Nickel Plated » Countersunk-Head Screw: Steel, 37 7061 635 15021155 1140 
Nickel Plated : : 
ri 7 Digi-Key Price Each 
No. of Dimensions - mm 
Pins A B Cc D E Type | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 
9 34.0 | 25.0 |27.75| 14.5 | 8.5 626-1209-ND 456 3.18 2.61 | 165X11239XE 
15 | 42.3 | 33.3 |39.75| 14.5 | 10.0 Dual Exit 
25 | 56.0 | 47.0 [39.75] 14.5 | 10.5 . 626-1210-ND 440 3.07 2: 165X11249XE y i ions -— 
37_| 72.5 | 635 [30.75| 145 | 105 Plastic py Pimensions — mm 
501 70.0 1 614 150001 2101 105 Black | 26-1211-ND 5.17 3.67 465X11259XE : 9 132.001 32-00 
1s | i f 24.00 | 22.00 
Rowan Digi-Key Prcelcach CONEC 626-1212-ND R 3.98 3. 165X11269XE 74001 35-00 
Pins Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
9 626-1187-ND 5.41 3.96 3.23] 165X10139XE Dual Exit | 8261212-NDI 6.28 4.65 3.85 | 165X11279XE 
2 4 fl No. of Digi-Key Price Each CONEC 
: Straight ia se _ ee be - pecerate with | 626-1214-ND 6.35 4.70 3.89 | 165X11289XE Fig.| Pins | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. 
5 -1189- 5. : 51 | 165X1015 Side-lock 1/9 626-1235-ND 2.64 1.79 1.45/16! 
Black ‘5 | DL Entry 5: i Yi -45 | 165X13219XE 
37 626-1190-ND 6.30 4.67 3.86] 165X10169XE and BAB i IGSRULEIOKE 2| 25 | Black |626-1236-ND 2.66 1.75 1.42 | 165X13239XE 
acl Water Resistant Hoods 
50 626-1191-ND 10.53 8.02 6.87} 165X10179XE 626-1216-ND 165X11309XE 
9 Black |626-1173-ND$ 16.28 12.58 10.73 | 165X14819XE 
9 Straight | 626-1192-ND 8.00 5.76 4.80 | 165X10909XE Rae 3} 15 | Black /626-1174-ND$ 15.44 11.94 10.18 | 165X14829XE 
. Li 15 ual Exit 25 | Black |626-1175-ND$ 15.88 12.28 10.47 | 165X14839XE 
- Metal cociieewog 8:02 6.02 5.01) 165X10919XE Metallized 626-1218-ND 7. E 55 | 165X11329XE Assembly Tool _|626-1322-ND 3.83 1.46 1.15 | 360X30009X 
25 | lized | 626-1194-ND 8.45 6.34 5.28] 165X10929XE etaliee 


Tool required for assembly 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 295 


Pa»A a! oll i i Wire Size Digi-Key Price Each CONEC 
LOn my Combination (AWG) Type Part No. 1 10 100 Part No. 
= Power Contacts - Crim 
TECHNOLOGY IN CONNECTORS™ D Sub Connectors ud 
8~10 Pin 626-1151-ND 2.18 1.46 1.15 131011049X 
Combination D-Subminiature connectors are available in a variety of applications. The design allows a 8~10 Socket 626-1155-ND 2.59 1.71 1.38 4132C11049X 
combination of signal, high current, high voltage and coaxial contacts. Features: * Saves Space « Cost factor, i. ‘ 4 fF 
one item as compared to several different connectors » Contacts are screw machine type »* The complete tOnde Fn CEPANESSAND) 2.18 i _ dSIC TI OSE% 
program is UL (E228329, UL 1977), UL (E202784, UL 1863), CSA (LR 115000-1) and VDE (40000440) 10~12 Socket 626-1154-ND 2.56 168 1.36 | =132C11039Xx 
approved Specifications: + Insulator: PBTP, GV (ULV94V-0) * Shell: Steel »* Shell Plating: Tin Plated 12~14 Pin 626-1149-ND 2.18 1.46 1.15 131C11029X 
* Contact Plating: Gold over Nickel * Contact Material: Copper Alloy * Mating cycles: 500 12~14 Socket 626-1153-ND 2.47 1.68 1.30 132C11029X 
16 ~ 20 Pin 626-1148-ND 2.15 1.43 1.13 131011019X 
Contact Arrangement 16 ~ 20 Socket 626-1152-ND 2.56 1.68 1.36 132C11019X 
502 Power Contacts - Coaxial 
o) OOOO _ Pin 626-1156-ND 6.05 4.29 3.52 131J20019X 
= Socket 626-1160-ND 6.16 4.37 3.59 132J20019X 
2w2 C 3w3 5ws - Pin 626-1157-ND 6.18 447 3.67 | 131J20029X 
= Socket 626-1161-ND 6.79 4.96 4.05 132J20029X 
= Pin 626-1158-ND 5.56 4.07 3.32 131J20049X 
OOO000000 O8%O OO oe = Socket 626-1162-ND 6.08 4.45 3.63 _| 192N20049x 
8ws gw4 13W3 17w2 75Q Power Contacts - Coaxial 
_— Pin 626-1159-ND 6.66 4.87 3.97 131J30019X 
= Socket 626-1163-ND 6.32 4.62 3.77 132J30019X 
COO BBO QORRRREOO LE299229 
417W5 21WAG 24W7 Tools 
Digi-Key Price CONEC 
Description Part No. Each Part No. 
Hand Crimp Tool for High Power Contacts 626-1287-ND 597.53 360X10409X 
Insert Tool for High Power Contacts 626-1288-ND 247.96 360X20029X 
Hand Crimp Tool for Coaxial Contacts 
(Outer Conductor) 626-1290-ND 380.77 360X10519X 
Hex Die Tool Insert 626-1291-NDt 218.34 360X11019X 
Contact Digi-Key Price Each CONEC Hex Die Tool Insert 626-1292-NDt 203.10 360X11029X 
Arrangement Type Part No. il 10 100 Part No. Extraction Tool for Coaxial 
Fig. 1 — Crimp Style (Power Contacts Sold Separately) High Power and Voltage Contacts 626-1289-ND 119.20 360X10319X 
2W2C Male 626-1094-ND 1.97 1.31 1.01 302W2CPXX99A10X t Choice based on contact part number 
2W2C Female 626-1093-ND 3.23 2.16 1.70 | 302W2CSXX99A10X 
2W2C Female 626-1095-ND 4.51 2.97 2.40 | 302W2CSXX99A30X 
3w3 Male 626-1102-ND 2.14 139 1.09 | 3003W3PXX99A10X D-Sub Gen der Changers 
3W3 Female 626-1101-ND 2.15 1.43 1.13 | 3003W3SXX99A10X 
3W3 Female 626-1103-ND 2.60 1.77 1.43 | 3003W3SXX99A30X 
3W3 C Male 626-1098-ND 2.14 1.39 1.09 | 303W3CPXX99A10X ce A 
3W3 C Female 626-1097-ND 2.07 1.35 1.06 | 303W3CSXX99A10X ee << 
3W3 C Female 626-1099-ND 3.01 1.98 1.60 | 303W3CSXX99A30X A ) 2 
5W5 Male 626-1106-ND 3.20 2.07 1.63 | 3005W5PXX99A10X NO © 
5W5 Female 626-1105-ND 2.96 2.01 1.55 | 3005W5SXX99A10X i: 
5W5 Female 626-1107-ND 2.88 1.96 1.54 | 3005W5SXX99A30X 
8ws Male 626-1110-ND 2.57 1.74 1.35 | 3008W8PXX99A10X No. of Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each CONEC 
8ws Female 626-1109-ND 2.62 1.73 1.40 | 3008W8SXX99A10X Fig.| Pos. |Type A B Cc Part No. il 10 100 | Part No. 
8ws Female 626-1111-ND 3.42 2.28 1.86 | 3008W8SXX99A30X Standard Density 
Fig. 2 — Solder Cup (Power Contacts Sold Separately) 9 31.19 25.00 6.12 | 626-1085-ND 2.95 2.00 1.57 | 320X12509X 
15 39.52 33.30 6.12 | 626-1086-ND 3.04 2.06 1.62 | 320X12529X 
2 4 M-M 
We Male See END Set 218 ETT | SOO Wer OMaen 10% 1) 95 53.42 47.04 5.99 | 626-1087-ND 3.89 268 2.19 | 320x10549x 
7W2 Female 626-1113-ND 6.29 4.34 3.54 | 3007W2SCM99A10X 37 69.70 63.50 5.99 | 626-1088-ND 5.71 3.98 3.27 | 320x12549x 
7W2 Female 626-1115-ND 751 5.06 4.23 | 3007W2SCM99A30X 9 31.19 25.00 6.00 | 626-1089-ND 282 1.92 4.51 | 320X12519X 
owa Male CAPA ies) $032.02 1.65. | S009W4PCM99A10X >| 15 | pp] 39.52 33.30 6.00 | 626-1090-ND 3.09 2.06 1.68 | 320x12539x 
ow4 Female 626-1117-ND 3.97 2.74 2.24 | 3009W4SCM99A10X 25 53.42 47.04 6.00 | 626-1091-ND 4.03 2.78 2.27 | 320X10559X 
13W3 Male 626-1126-ND 4.20 2.93 2.40 | 3013W3PCM99A10X 37 69.70 63.50 6.00 | 626-1092-ND 5.91 4.20 3.44 | 320X12559X 
13W3 Female 626-1125-ND 5.56 4.07 3.32 | 3013W3SCM99A10X High Density 
17W2 Male 626-1122-ND 5.03 3.57 2.93 | 3017W2PCM99A10X 1 | 15 |M-M| 30.86 25.00 6.10 | 626-1297-ND 4.70 3.28 2.69 | DAH1PPAARO4A 
de Female Bases UI2aaNcy 8.23 6.09 5.04 | 3017W2SCM99A10X 2 | 15 [FF] 3086 25.00 5.80 | 626-1296-ND 4.98 3.53 2.90 | DAH1SSAAXO1A 
17W5 Male 626-1130-ND 8.83 6.26 5.14 | 3017W5PCM99A10X 
17W5 Female 626-1129-ND 9.98 730 5.96 | 3017WS5SCM99A10X 
21WA4 Male 626-1134-ND 5.80 4.24 3.46 | 321WA4PCM99A10X W i 
21WA4 Female 626-1133-ND 753 5.42 4.61 321WA4SCM99A10X ie Paaeiants 
24W7 Male 626-1138-ND 5.93 4.34 3.54 | 3024W7PCM99A10X D- u b on nectors 
24W7 Female 626-1137-ND 7.60 5.48 4.56 | 3024W7SCM99A10X 
Fig. 3 — PC Mount - Right Angle Electronic equipment that is used in harsh outdoor or indoor 
environments, require connectors that can withstand moisture, 
2w2C 626-1096-ND 8.63 6.39 5.28 | 302W2CSXX56N40X dust and other elements that cause connectors to fail. CONEC® has 
3W3 626-1104-ND 11.11 8.34 6.95 | 3003W3SXX56N40X developed the new water resistant connector system. The water 
3W3C Female 626-1100-ND 40.49 787 6.56 | 303W3CSXX56N40X resistant connectors meet IEC 529-IP67 specifications. This series of 
SWS cze-106ND 1217 0.8 rat | sooswssxxsenox_ | | verre cme cn eure epi in pln 
nN? e2esE ND 15.84 11.88 9.90_| 3007W2SCTSEN40X applies special sealing procedures to seal the connectors. 
ene Gehan VSI S 1998: sUiA2s'.| BOOB WESIXSENAOX The program is UL (202784) and CSA (LR115000-1) approved. 
ow4 626-1120-ND 12.08 9.29 7.79 | 3009W4SCT56N40X . 
aa Female oa 1a ee OOP, | ees eee onion aa en ter GF UL 94 VO * Contacts C Alloy * Contact Finish Hard Gold Plated over Nickel * Shell Brass/ 
y : * Insulators Polyester Contacts Copper Alloy * Contact Finish Hard Gold Plated over Nickel * Shell Brass, 
TWe Cahn 15.28 14.75 9.85 | 3017W2SCTSEN40X Steel Shell Plating Tin Plated » Working Voltage 125V * Current Rating 5A (20°) Insulation Resistance 25 GO 
175 626-1132-ND 26.86 20.76 al 3017W5SCT56N40X * Operating Temperature -40°C ~ 105°C * Degree of Protection Requirements according to ICE 529-IP 67 
21WA4 626-1136-ND 20.11 15.54 13.26 | 321WA4SCT56N40X 
No. of Digi-Key Price Each CONEC 
Wire Size Digi-Key Price Each CONEC Fig. Positions Type Part No. il 10 100 Part No. 
(awe) Type Part No. 1 10 100 | PartNo. Solder Cup 
P c Solder C 9 Male 626-1164-ND 12.58 9.68 8.11 | 6STDO9PCM99B30X 
ower Contacts': Selder'Gup 9 Female | 626-1167-ND 1148 874 749 | 6STDO9SCM99B30X 
8~10 Pin 626-1143-ND 2.24 1.50 1.18 131C10049X 1 15 Male 626-1165-ND 13.90 10.94 9.17 | 6STD1SPCM99B30X 
8~10 Socket 626-1147-ND 2.56 1.68 1.36 132010049X 15 Female 626-1168-ND 13.41 10.32 8.65 | 6STD1SSCM99B30X 
10 ~ 12 Pin 626-1142-ND 2.15 1.43 1.13 131C10039X 25 Male 626-1166-ND 16.81 12.99 10.89 | 6STD25PCM99B30X 
10 ~ 12 Socket 626-1146-ND 2.56 1.68 1.36 132C10039X 25 Female 626-1169-ND 16.68 12.89 10.81 | 6STD25SCM99B30X 
12~14 Pin 626-1141-ND 2.28 154 4.19 | 131C10029x PC Mount - Right Angle 
12~14 Socket 626-1145-ND 2.85 1.94 1.52 132C10029X 9 Female 626-1170-ND 16.48 12.96 10.87 | 6STDO9SCT99S40X 
16 ~ 20 Pin 626-1140-ND 2.21 1.48 1.16 131010019X 2 15 Female 626-1171-ND 15.66 12.11 10.33 | 6STD1S5SCT99S40X 
16 ~ 20 Socket 626-1144-ND 2.56 1.68 1.36 132C10019X 25 Female 626-1172-ND 19.64 15.90 13.33 | 6STD25SCT99S40X 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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® 1 No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Amphenol 
Amphenol® Commercial Products ee Cee eee Pde at al ene 
i 15 | Female | 39.14 |L77DA15SU-ND 6.29 460 3.76 | L77DA15SU 
seh Environment 25 | Male | 53.04 |L717DB25PU-ND 6.11 4.47 3.65 | L717DB25PU 
2 | 25 | Female) 53.04 |L77DB25SU-ND 8.45 6.34 5.28 | L77DB25SU 
onnectors 37 | Male | 69.32 |L717DC37PU-ND 8.26 620 5.16 |L717DC37PU 
37_| Female | 69.32__|L77DC37SU-ND 11.89 9.05 7.76 | L77DC37SU 
PCB Mount, Right Angle - High Density 
15 | Male | 30.8 |17EBH-015-P-AM-0-10-ND 7.28 5.39 4.46 | 17EBH-015-P-AM-0-10 
15 | Female | 30.8 | 17EBH-015-S-AM-0-10-ND 5.93 4.34 3.54 | 17EBH-015-S-AM-0-10 
3 | 26 | Male | 39.2  |17EBH-026-P-AM-0-10-ND 9.72 7.29 6.08 | 17EBH-026-P-AM-0-10 
26 | Female} 39.2 | 17EBH-026-S-AM-0-10-ND 8.25 5.94 4.95 | 17EBH-026-S-AM-0-10 
44 | Male | 53.1. |17EBH-044-P-AM-0-10-ND 13.23 10.07 8.63 | 17EBH-044-P-AM-0-10 
44 | Female} 53.1 | 17EBH-044-S-AM-0-10-ND 9.89 7.42 6.18 | 17EBH-044-S-AM-0-10 
Solder Cup - High Density 
15 | Male | 30.8 |17EHD-015-P-AA-0-00-ND 3.78 2.57 2.02 | 17EHD-015-P-AA-0-00 
15 | Female | 30.8 | 17EHD-015-S-AA-0-00-ND 3.87 2.58 2.11 | 17EHD-015-S-AA-0-00 
4 | 26 | Male | 39.2 |17EHD-026-P-AA-0-00-ND 4.82 3.36 2.76 | 17EHD-026-P-AA-0-00 
26 | Female} 39.2 | 17EHD-026-S-AA-0-00-ND 4.99 3.44 2.81 | 17EHD-026-S-AA-0-00 
44 | Male | 53.1 |17EHD-044-P-AA-0-00-ND 512 3.57 2.93 | 17EHD-044-P-AA-0-00 
44 | Female} 53.1 | 17EHD-044-S-AA-0-00-ND 6.01 4.39 3.59 | 17EHD-044-S-AA-0-00 
Solder Cup - Machined Contacts 
F aS ; 9 | Male | 30.81 |L717DE09P-ND 473 3.30 2.71 | L717DE09P 
Mounting Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Type Deeerintion Part No. 1 Ha tty Oat: 9 | Female} 30.81 |L77DE09S-ND 5.61 3.98 3.27 | L77DE09S 
15 | Male | 39.14 |L717DA15P-ND 5.61 3.98 3.27 | L717DA15P 
D-Subs 15 | Female | 39.14 |L77DA15S-ND 6.63 4.85 3.96 | L77DA15S 
1 Receptacle MDB-E09SA-700-ND 14.35 10.92 9.36 | MDB-EO9SA-700 5 [25 | Male | 53.04 |L717DB25P-ND 6.44 4.57 3.75 |L717DB25P 
2] PCB | Receptacle with Dust Cap | MDB-EO9SA-760-ND 13.28 10.21 8.56 | MDB-E09SA-760 25 | Female | 53.04 |L77DB25S-ND 8.95 672 5.60 |L77DB25S 
2 Plug with Dust Cap _| MDB-EO9PA-760-ND 13.28 10.21 8.56 | MDB-EO9PA-760 37 | Male | 6932 |L717Dc37P-ND 994 746 621 |L717DC37P 
37 | Female} 69.32 |L77DC37S-ND 1231 947 7.94 | L77DC37S 
Mounting Dimensions -mm_ | Digi-Key Price Each Amphenol 50 Male 66.93 |L717DD50P-ND 13.21 10.16 8.52 |L717DD50P 
Fig.| Type L WH _| PartNo. 1 10 100 | Part No. 50 | Female} 66.93 |L77DD50S-ND 17.84 13.79 11.76 | L77DD50S 
RJ45 Jacks Solder Cup - Stamped and Formed Contacts 
PCB 26.95 29.00 18.00 | MRJ-5380-01-ND 11.47 8.61 7.17 | MRJ-5380-01 9 Male 30.84 | G17S0910110EU-ND 1.13 97 .69 | G17S0910110EU 
PCB 26.95 29.00 18.00 | MRJ-5381-01-ND$ 11.02 8.27 6.89 | MRJ-5381-01 9 | Female} 30.84 |G17S0900110EU-ND 120 75  .56 | G17S0900110EU 
3 PCB 26.95 29.00 18.00 | MRJ-5385-01-NDt 9.22 6.92 5.76 | MRJ-5385-01 15 Male 39.24 |G17S1510110EU-ND 1.45 89 65 | G17S1510110EU 
20 Pos. Header] 59.20 45.00 19.00 | MRJ-5580-01-ND 21.00 1650 14.25 | MRJ-5580-01 5 | 15 | Female | 39.24 )G1781500110EU-ND 148 97 69 | G17S1500110EU 
RJ45 48.62 29.00 20.76 | MRJ-5780-01-ND 20.09 15.53 13.24 | MRJ-5780-01 25 Male 53.04 | G17S2510110EU-ND 1.60 99 74 | G17S2510110EU 
USB Shielded A Receptacles 25 | Female} 53.04 |G17S2500110EU-ND 152 94 71 | G17S2500110EU 
PCB 16.20 30.00 18.00 | MUSB-A111-30-ND 10.10 7.69 6.59 | MUSB-A111-30 37 | Male | 69.32 | G17S3710110EU-ND 261 1.74 1.37 | G17S3710110EU 
4 |14 Pos. Header | 50.20 37.00 18.00 | MUSB-A211-30-ND 18.27 14.79-~—12.40 | MUSB-A211-30 37_| Female | 69.32 _ | G17S3700110EU-ND 258 1.68 1.32 | G17S3700110EU 
USB A Recept. | 47.21 30.00 18.00 | MUSB-A311-30-ND 21.36 += 17.29 ~—-14.50 | MUSB-A311-30 Crimp 
Vertical PCB | 16.20 30.00 18.00 | MUSB-A511-00-ND§ 8.25 5.94 4.95 | MUSB-A511-00 9 | Mae | 3081 /U7PAREOOPIND 1087150 /L777-RRE-OO-P 
Stacked USB Shielded A Receptacles 9 | Female | 30.81 /L177-RR-E-09-S-ND 1.08 yA) 50 | L177-RR-E-09-S 
PCB 19.20 30.50 21.00 | MUSB-C111-30-ND 10.58 7.62 6.35 | MUSB-C111-30 15 | Male ) 39.14 | L777-RR-A-15-P-ND 1.25 0 84 58 | L777-RR-A-15-P 
4 |14 Pos. Header] 49.70 30.50 21.25 | MUSB-C211-30-ND 1869 15.13 12.69 | MUSB-C211-30 15 | Female | 39.14 |L177-RR-A-15-S-ND 1.25 84 58 | L177-RR-A-15-S 
USB A Recept. | 46.60 30.50 23.30 | MUSB-C311-30-ND 18.48 = 114.96 _—- 12.54 | MUSB-C311-30 7 (25 | Male | 53.04 [L777-RR-B-25-P-ND 129 86 60 | L777-RR-B-25-P 
$1 Yellow, 1GreenLED  2GreenLEDs  § No Shield 25 | Female} 53.04 |L177-RR-B-25-S-ND 1.29 86 60 | L177-RR-B-25-S 
37 | Male | 69.32 |L777-RR-C-37-P-ND 2.07 1.38 1.06 | L777-RR-C-37-P 
D S Cc 37 | Female | 69.32 |L177-RR-C-37-S-ND 2.07 1.38 1.06 | L177-RR-C-37-S 
= nn tor: 50 | Male | 66.93 |L777-RR-D-50-P-ND 4.37 3.05 2.50 | L777-RR-D-50-P 
ub ] ectors 50 | Female} 66.93 |L177-RR-D-50-S-ND 437 3.05 2.50 | L177-RR-D-50-S 
No. of Dim. A Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. | Pins Material mm Part No. ‘J 10 100 | Part No. 
Backshells 
9 30.91 17E-1657-09-ND 8.06 5.56 4.54] 17E-1657-09 
15 Bis Gast 39.24 | 17E-1657-15-ND 818 5.70 4.68 | 17E-1657-15 
25 53.09 | 17E-1657-25-ND 817 5.80 4.76 | 17E-1657-25 
37 69.44 | 17E-1657-37-ND 10.50 7.68 6.27 | 17E-1657-37 
9 30.91 17E-1724-1-ND 291 1.92 1.55 | 17E-1724-1 
15 39.24 | 17E-1725-1-ND 346 9 215 1.74] 17E-1725-1 
g | 25 Black Plastic 53.08 | 17E-1726-1-ND 3.26 2.21 1.74 | 17E-1726-1 
37 69.44 | 17E-1727-1-ND 3.84 2.56 2.09 | 17E-1727-1 
50 67.18 | 17E-1728-1-ND 3.84 2.56 2.09 | 17E-1728-1 
9 30.91 17E-1724-2-ND 412 284 2.32 | 17E-1724-2 
15 39.24 | 17E-1725-2-ND 447 3.08 2.52 | 17E-1725-2 
25 | Metalized Plastic 50.8 17E-1726-2-ND 487 3.36 2.74 | 17E-1726-2 
37 69.34 | 17E-1727-2-ND 632 4.62 3.77 | 17E-1727-2 
50 67.18 | 17E-1728-2-ND 746 5.46 4.45 | 17E-1728-2 
Digi-Key Pricing Amphenol 
AWG Plating Part No. 10 100 500 | Part No. 
Contacts for Female 
- — - 20-24 8u" Gold L17-RR-D1-F-01-100-ND 210 1352 55.59 | L17-RR-D1-F-01-100 
__ | No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Amphenol 20-24 20u" Gold | L17-RR-D1-F-02-100-ND 3.20 21.00 87.50 | L17-RR-D1-F-02-100 
Fig. | Pins | Type mm [Part No. 1 10100 | Part No. 24-28 8u” Gold L17-RR-D2-F-01-100-ND 240 13.52 55.59 | L17-RR-D2-F-01-100 
PCB Mount 24-28 20u" Gold | L17-RR-D2-F-02-100-ND 3.20 21.00 87.50 | L17-RR-D2-F-02-100 
9 | Male | 30.81 |6E17C-009P-AJ-121-ND 4.32 2.88 2.35 | 6E17C-009P-AJ-121 Contacts for Male 
9 | Female | 30.81 | 6E17C-009S-AJ-120-ND 477 3.24 2.55 | 6E17C-009S-AJ-120 20-24 au" Gold L17-RR-D1-M-01-100-ND 210. 1352 55.59 |LI7-RR-D1-M-01-100 
1 | 15 | Male | 39.14 | 6E17C-015P-AJ-121-ND 5.77 4.02 3.30 | 6E17C-015P-AJ-121 20-24 20y" Gold | L17-RR-D1-M-02-100-ND 320 2100 87.50 | L17-RR-D1-M-02-100 
15 | Female | 39.14 | 6E17C-015S-AJ-120-ND 5.66 3.94 3.24 | 6E17C-015S-AJ-120 4 
24-28 8u" Gold L17-RR-D2-M-01-100-ND 210 13.52 55.59 | L17-RR-D2-M-01-100 
25 | Male | 53.04 |6E17C-025P-AJ-121-ND 6.79 4.96 4.05 | 6E17C-025P-AJ-121 pies sou Gold tataninetitent ants Soy. ‘9ilon. 2 iavieot| A7eRRDD-MNcODAGG 
25 | Female | 53.04 | 6£17C-025S-AJ-120-ND 7.02 5.13 4.19 | 6E17C-025S-AJ-120 H ! , : 
9 | Male | 30.81 |L717DE09PU-ND 429 2.96 2.42 | L717DEO9PU Crimp Tools 
2 | 9 | Female} 30.81 |L77DEO9SU-ND 5.34 3.79 3.11 | L77DEO9SU Insert/Extraction for 17RR L17D438SP-ND 3144/1 L17D438SP 
15 | Male | 39.14 |L717DA15PU-ND 4.68 3.26 2.68 | L717DA15PU Crimper for 17RR 20-28AWG | L17D440SP-ND NEW! 535.92/1 L17D440SP 
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Am phenol® Com mercial Prod ucts Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each | Amphenol 
Fig. | Description A B c Part No. 1 10 | Part No. 

RJ45 Modular Jacks 9 |Fitered, Rear Tab, No LED | 18.03 13.97 12.70 | FRJAE-468-ND 3.56 2.28 | FRJAE-468 

Rear Tab, No LED 18.03 13.97 12.70 | FRJAE-488-ND 3.44 2.24 | FRJAE-488 


PCB Right Angle — Multi Port 


Unshielded 
2 |LED Green-Green, 2 Ports | 15.00 31.56 12.70| RJHSE-5085-02-ND 3.50 2.32 | RJHSE-5085-02 
Shielded 
No LED 1x2 15.75 32.26 13.46 | RJHSE-5380-02-ND 3.50 2.32 | RJHSE-5380-02 
LED Yellow-Green, 2 Ports | 15.75 32.26 13.46 | RJHSE-5381-02-ND 4.77 ~—«3.1 | RJHSE-5381-02 
LED Green-Yellow, 2 Ports | 15.75 32.26 13.46 | RJHSE-5384-02-ND 4.77 —«3.1 | RJHSE-5384-02 
2 |LED Green-Green, 2 Ports | 15.75 92.26 13.46 | RJHSE-5385-02-ND 4.77 3.13 | RJHSE-5385-02 
LED Yellow-Green, 4 Ports | 15.76 63.75 13.46 | RJHSE-5381-04-ND 5.85 — 3.90 | RJHSE-5381-04 
= = ; LED Green-Yellow, 4 Ports | 15.76 63.75 13.46 | RJHSE-5384-04-ND 5.85 —3.90 | RJHSE-5384-04 
Fl peering A, pa eae ue LED Green-Green, 4 Ports | 15.76 63.75 13.46 | RJHSE-5385-04-ND 5.58 —3.72 | RJHSE-5385-04 
PCB Vertical Shielded - Stacked 
Uashiaided LED Yellow-Green, 2 Ports | 28.15 16.51 25.40 | RJSAE-5381-02-ND 6.92 4.82 | RUSAE-5381-02 
wale es 1628 1283 Sa, Le esa LED Green-Green, 2 Ports | 28.15 16.51 25.40 | RJSAE-5385-02-ND 6.92 4.82 | RJSAE-5385-02 
faliciececvalion 4550 1575 1283 (anon sae. 4.59 BaHGEAaE LED Both Bi-Color, 2 Ports | 28.15 16.51 25.40 | RJSAE-538A-02-ND 8.11 _5.76 | RJSAE-538A-02 
iiepicrsenceisen 4550 1575 12.93 (etteemneetne jas: 4.67" | RuliSEsages LED Yellow-Green, 4 Ports | 28.15 32.26 25.40 | RJSAE-5381-04-ND 11.18 8.27 | RJSAE-5381-04 
Sticiana 3 |LED Green-Green, 4 Ports | 28.15 32.26 25.40 | RJSAE-5385-04-ND 11.18 8.27 | RUSAE-5385-04 
LED Both Bi-Color, 4 Ports | 28.15 32.26 25.40 | RJSAE-538A-04-ND 13.01 _—9.76 | RJSAE-538A-04 
oe 15.88 16.51 13.50 A 289; UGE IRAESE S280 LED Yellow-Green, 8 Ports | 28.15 63.75 25.40 | RJSAE-5381-08-ND 18.24 1.88 | RUSAE-5381-08 
peo vellawestoet 15.88 16.51 13.59 Eee iMod ta eanson LED Green-Green, 8 Ports | 28.15 63.75 25.40 | RUSAE-5385-08-ND 18.24 13.88 | RUSAE-5385-08 
1, [PED Greene Yellow 15.88 16.51 13.59 Eee Ss Aerade | dabenceil LED Both Bi-Color, 8 Ports | 28.15 63.75 25.40 | RJSAE-538A-08-ND 21.69 17.06 | RUSAE-538A-08 
LED Green-Green 15.88 16.51 13.59 | RJHSE-3385-ND 3.17 2.12 | RJHSE-3385 
LED Both Bi-Color 15.88 16.51 13.59 | RJHSE-338A-ND 4.75 3.22 | RJHSE-338A 
Unshielded 
Unshisided Single Port 15.19 16.10 13.08 | RJSSE-5080-ND 187 1.25 | RUSSE-5080 
4 |2Ports 15.20 31.73 13.27 | RJSSE-5080-02-ND 3.13 2.03 | RUSSE-5080-02 
NOLES 14.00 18.78 1 TS des .a/0,| BASE BOeD 4 Ports 15.20 63.30 12.81 | RJSSE-5080-04-ND 4.95 3.30 | RUSSE-5080-04 
LED Yellow-Green 14.99 15.75 13.21 | RJHSE-5081-ND 181 142 | RJHSE-5081 
2 |LED Green-Yellow 14.99 15.75 13.21 | RJHSE-5084-ND 1.81 1.12 | RJHSE-5084 Sivelded 
LED Green-Green 14.99 15.75 13.21 | RJHSE-5085-ND 181 112 | RJHSE-5085 Single Port 15.75 16.51 13.34 | RJSSE-5380-ND 2.33 1.52 | RJSSE-5380 
No LED 18.67 14.60 12.95 | FRUJAE-408-ND 3.00 1.95 | FRUAE-408 4 |2 Ports 15.75 32.26 13.34 | RUSSE-5380-02-ND 4.28 2.90 | RUSSE-5380-02 
eiisiaas 4 Ports 15.75 63.75 13.34 | RJSSE-5380-04-ND 6.82 4.84 | RUSSE-5380-04 
No LED 1575 1651 1346 |RIHSES38OND 1.96 1.28 | RJHSE-59e0 
LED Yellow-Green 15.75 16.51 13.46 | RJHSE-5381-ND 2.43 1.54 | RJHSE-5381 Unshielded 
LED Green-Yellow 15.75 16.51 13.46 | RJHSE-5384-ND 2.43 1.54 | RJHSE-5384 Single Port 15.20 15.98 13.38 | RUSSE-5081-ND 2.07 1.28 | RUSSE-5081 
LED Green-Green 15.75 16.51 13.46 | RJHSE-5385-ND 2.43 1.54 | RJHSE-5385 4 |2 Ports 15.20 31.73 13.38 | RJSSE-5081-02-ND 3.47 2.31 | RUSSE-5081-02 
2 |LED Both Bi-Color 15.75 16.51 13.46 | RJHSE-538A-ND 3.64 2.41 | RUHSE-538A 4 Ports 15.20 63.30 13.38 | RUSSE-5081-04-ND 5.45 3.76 | RUSSE-5081-04 
With Tabs, No LED 15.75 16.51 13.46 | RJHSE-5480-ND 1.96 1.28 | RJHSE-5480 Shielded 
With Tabs, LED Yellow-Green| 15.75 16.51 13.46 | RJHSE-5481-ND 2.43 1.54 | RJHSE-5481 Single Port 15.75 16.51 13.34 | RUSSE-5381-ND 2.52 1.57 | RUSSE-5381 
Filtered, No LED 18.03 13.97 12.70 | FRJAE-418-ND 3.56 2.28 | FRUAE-418 4 |2Ports 15.75 32.26 13.34 | RJSSE-5381-02-ND 3.47 2.31 | RUSSE-5381-02 
Front Tab, No LED 18.03 13.97 12.70 | FRJAE-438-ND 3.44 2.24 | FRUAE-438 4 Ports 15.75 63.75 13.34 | RJSSE-5381-04-ND 6.93 4.92 | RUSSE-5381-04 


Coiled 


(eff Vo INTERCONNECT / Digi-Key® 
IDC Modular Cable Assemblies 


Straight 


Positons/ | Digi-Key* Price Each 
Style | Contacts | Part No. 1 10 50 100 
Straight Cable 
4/4 H1443-07-ND 2.51 2.13 1.80 1.54 
1 6/4 H1643-14-ND 3.44 2.92 2.47 2.11 
8/8 H1883-14-ND 5.58 4.74 4.00 3.42 
4/4 H244(1-14-ND 3.09 2.63 2.22 1.90 
2 8/8 H288(]-14-ND 5.58 4.74 4.00 3.42 : 
8/8__| H2883-25-ND 752 6.39 5.40 4.62 Style 1: Standard H a a ee a a N D Straight Cable Assembly 
6/4 H3643-14-ND 2.30 1.96 1.66 1.42 Example: H1441-07-ND 
3 8/8 | H3881-14-ND 403 342 289 247 m3 Style 1 
8/8 H3882-14-ND 4.03 3.42 2.89 2.47 eI . zt 
Wire Type: |__ C = Designates 4-Position 
one 7 (Color) Coil Cord 4-Contact 
Positiohs/Digi-Key* Price Each — 3 1=White White Wire 
Style | Contacts | Part No. 1 10 50 100 2 = Black 7 Feet Long (2.13 Meters) J 
Coiled Cord 3 = Silver Satin | 
6/6 | H1661-05C-ND 502 427 361 3.09 Style 2: Reverse Length* (Use “Feet” Only) Gollan AsSecabl 
1 6/6 | H1663-05C-ND 5.02 427 361 3.09 07 =7 Feet (2.13 Meters) esa o a , pees He on 
8/8 | H1883-14C-ND 10.31 8.76 7.39 6.33 > iconnscuriei | 1414 Fest (4.27 Meters) Straight Fxamele: 1-10C- 
4/4 | H2441-07C-ND 439 373 3.15 2.69 tA ii 25 = 25 Feet (7.62 Meters) Style 1 
4/4 H2442-07C-ND 4.39 3.73 3.15 2.69 | exe >| = 4-Position, 4-Contact (Black on Pin 1) 4-Position 
9 |_4/4__| He442-100-ND, 5.92 5.03 4.25 3.64] (Hs 3 | 6A =6-Positoin, 4-Contact (Black on Pin 1) 05= 5 Feet (1.52 Meters) 4-Contact 
oa HpeAHOSGaD ae a aa Bae ms 5 | 66 =6-Position, 6-Contact (White on Pin 1) sf 7 Heseareepesitin Coiled — White Wire 
3/8 __| H2883-07C-ND 776 660 587 477 88 = 8-Position, 8-Contact (Gray on Pin 1) 44 _ 44 Feet (4.27 Meters) TOlFaet Fong (2-13: Meters) 
3 6/6 H3662-05C-ND 3.74 3.18 2.69 2.30 Style 3: Single Ended Optimum Extended Length 
* 1 = White, 2 = Black, 3 = Silver Satin. a How To Order: 1) You choose your part number simply by substituting the corresponding code to indicate the following: Style, 
Note: Custom length also available — minimum order required. Connector(s), Wire Type, and Length (in feet - not meters). 
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iin ® Digi-Key Price Each 
(eff vo INTERCONNECT / Digi-Key alas 1 Prieezacn 
a 6-Position, 4-Contact Assemblies 
IDC Modular Cable Assemblies To? a 
H1642R-05C-ND 5.84 4.96 419 3.59 
Style 1: Standard 7 Straight Cable Assembl H1643R-05C-ND 4.35 3.69 3.12 2.67 
. HoOoooR-ooo-ND tbe A H1641R-07C-ND 6.77 5.75 486 4.16 
‘an! | Example: = H1441R-O7-ND H1642R-07C-ND 6.77 5.75 4.86 4.16 
E Wire Type: RoHS =Coil Cord style 1 ———_! ; _ [H1643R-070-ND 6.45 5.48 4.63 3.96 
(BK 2 (Color) Compliant Blank = Straight Cord —_4-Position RILG ARG OC NE) — aoe 51 ae6 
—_—— | a Wiis Le —_ H1642R-10C-ND 8.55 7.26 613 5.24 
We 3 oo alah -Contact H1643R-10C-ND 7.62 6.47 5474.68 
Ae Say ait, White Wire H1641R-14C-ND 8.51 7.23 6.10 5.22 
Style 2: Reverse ~ [Length* (Use “Feet” Only) | 7 Feet Long (2.13 Meters) —1 ie ans oor ace ea Set 
07 =7 Feet (2.13 Meters) : : = : 
, ; H2641R-05C-ND 6.40 5.44 459 3.93 
t b——{ i | eomnestenta) | . = oe te brat Nee Straight Coil Cord Assembly H2642R-05C-ND 5.84 4.96 419 3.59 
ojo, ] 44=4-Position, 4-Contact (Black on Pin1) .._ ) Example: H1441R-10C-ND H2643R-05C-ND 5.76 4.90 4.14 3.54 
Ae 5 . aii "05 =5 Feet (1.52 Meters) Ty H2641R-07C-ND 6.77 5.75 4.86 4.16 
{eva 4 | 64=6-Positoin, 4-Contact (Black on Pin 1) 97 — 7 Feet (2.13 Meters) ; Style 1 H2642R-07C-ND 6.77 5.75 4.86 4.16 
ae * | 66 = 6-Position, 6-Contact (White on Pin 1) 19 = 10 Feet (3.05 Meters) °°" —4-Position » | H2643R-07C-ND 6.45 5.48 4.63 3.96 
Style 3: Single Ended 88 = 8-Position, 8-Contact (Gray on Pin 1) 14=14 Feet (4.27 Meters) 4-Contact ie oer 23) eek 8a 
How To Order: Choose your part number simply by substituting the White Wie H2643R-10C-ND 7.62 6.47 5.47 4.68 
——— corresponding code to indicate the following: Style, Connector(s), Wire Type and 10 Feet Long (2.13 Meters) — H2641R-14C-ND 9.87 8.38 7.08 6.06 
_| Length (in feet - not meters). Optimum Extended Length H2642R-14C-ND 9.02 7.66 6.47 5.54 
am } ij ‘i H2643R-14C-ND 9.47 8.05 6.80 5.81 
- ; DigiKe BrcolEach H3641R-05C-ND 5.27 4.48 378 3.23 
Straight Colled ss Style | Part Not 1 10 50 100 H3642R-05C-ND 471 4.00 3.38 2.89 
RDSRaEEENE) 555 500 x55 x47 H3643R-05C-ND 4.63 3.94 3.32 2.84 
ESS SER 35 46 eas 766 H3641R-07C-ND 5.64 4.79 4.05. 3.46 
I oye ASIND at Het re aac H3642R-07C-ND 5.64 4.79 4.05 3.46 
ERA) are ae bee as 3 |H3643R-07C-ND 5.32 4.52 3.82 3.27 
eee SE _ tae _ _ H3641R-10C-ND 7.70 6.55 553. 473 
Bar . : : . H3642R-10C-ND 3.58 3.04 257 2.20 
Heees oN sae 18 jens Ae H3643R-10C-ND 6.49 5.51 465 3.98 
eee Le a8 52 1B H3641R-14C-ND 8.74 7.42 627 5.36 
SEae : ; : ; H3642R-14C-ND 7.89 6.70 566 4.84 
Salahé Cable Assemblies 3 |H3662R-14-ND 4.10 3.49 2.95 2.52 EE UVIO ND) ean —_ Boa. L648 
H3663R-14-ND 4.10 3.49 2.95 2.52 a : : 7 : 
9 H3661R-25-ND 6.32 5.37 4533.88 - _fFosition, &-Contact Assemblies” —— 
Digi-Key Price Each H3662R-25-ND 6.32 5.37 4.53 3.88 4 eerie ad en ao agar aah 
Style | Part No.t il 10 50 100 H3663R-25-ND 6.32 5.37 4.53 3.88 is PeaetaeetNay a3 are oe. ees 
4-Position, 4-Contact Assemblies 8-Position, 8-Contact Assemblies = Z z * s 
2 H1661R-07C-ND 5.99 5.09 4.30 3.68 
H1441R-07-ND 2.70 2.29 1.94 1.66 Hise1R 07ND we 304 a aa H1662R-07C-ND 3.42 2.91 246 2.10 
H1442R-07-ND 2.70 2.29 1.94 1.66 -07- i f 37 : poy 
H1443R-07-ND 1.83 1.56 132 1.13 H1883R-07-ND 3.92 3.33 282 244 1 RR oes ait 22S 
H1441R-14-ND 2.70 2.30 1.94 1.66 H1881R-14-ND 7.14 6.06 5.12 4.38 5 : : : 
1 |H1442R-14-ND 3.47 2.95 249 © 2.13 1 |H1882R-14-ND 7.14 6.06 512 4.38 pUGOr Ta OC NE wee S78 Seo 486 
14. . , : . nen . : : . H1663R-10C-ND 7.46 6.34 5.35 4.58 
H1443R-14-ND 3.47 2.95 2.49 2.13 ao 6.06 ate = H1661R-14C-ND 10.29 8.74 738 6.31 
H1441R-25-ND 4.69 3.98 3.36 2.88 eee TREN Ht aoe rao 35 H1662R-14C-ND 9.57 8.13 6.86 5.87 
H1442R-25-ND 4.69 3.98 3.36 2.88 Re ‘ : : ; H1663R-14C-ND 10.96 9.31 7.86 6.73 
H1443R-25-ND 4.69 3.98 3.36 2.88 H1883R-25-ND 10.31 8.76 7.40 6.33 POEETEEOSCN 35a OHA _ Tas 
H2441R-07-ND 2.09 1.78 1.51 1.29 H2881R-07-ND 5.12 4.35 3.67 3.14 ut 3 i : fs ‘ 
H2662R-05C-ND 6.12 5.20 439 3.76 
H2442R-07-ND 2.60 2.21 1.87 1.60 ee OE NG ace aoe ery H2663R-05C-ND 6.32 5.37 454 3.88 
H2443R-07-ND 2.17 1.85 1.56 1.34 -07- : i 35 ; cae 
Hoda R-14-ND 3.47 3.95 2.49 2.13 H2881R-14-ND 7.14 6.06 5.12 4.38 aS ce Ber oe an 
2  |H2442R-14-ND 3.50 2.97 2.51 2.15 2 |H2882R-14-ND 6.04 5.13 43400 3.71 H2663R-07C-ND 7.97 6.77 5.72 4.89 
H2443R-14-ND 3.47 2.95 2.49 213 H2883R-14-ND 6.04 5.13 4.34 3.71 2 H2661R-10C-ND 70.29 B74 7-38 631 
H2441R-25-ND 4.69 3.98 3.36 2.88 Hee Th28 ND Fees Abe 30 33 H2662R-10C-ND 7.92 6.73 569 4.86 
H2442R-25-ND 3.68 3.13 2.65 2.26 -25- f 7 7. ‘ Ons 
H2443R-25-ND 4.69 3.98 3.36 2.88 H2883R-25-ND 7.16 6.08 cc see 2) HoSeIRT4GND 10,29 B74 38 eat 
H3441R-07-ND 2.60 2.21 1.87 1.60 H3881R-07-ND 3.57 3.03 2.56 2.19 H2662R-14C-ND 10.52 8.94 7.55 6.46 
H3442R-07-ND 1.33 1.13 95 82 H3882R-07-ND 3.23 2.75 2.32 1.99 H2663R-14C-ND 10.96 9.31 7.86 6.73 
H3443R-07-ND 2.73 2.32 1.96 1.68 H3883R-07-ND 3.23 2.75 2.32 1.99 H3661R-05C-ND 4.54 3.86 3.26 279 
H3441R-14-ND 2.51 2.13 1.80 1.54 H3881R-14-ND 5.59 4.75 4.01 3.43 H3662R-05C-ND 3.84 3.27 276 2.36 
3 H3442R-14-ND 2.78 2.37 2.00 1.71 3 H3882R-14-ND 5.59 4.75 4.01 3.43 y i ‘ _ ' i 
H3663R-05C-ND 5.04 4.29 3.62 3.10 
H3443R-14-ND 251 2413 1.80 1.54 H3883R-14-ND 5.59 4.75 4.01 3.43 H3661R-07C-ND 6.50 5.52 4.67 3.99 
H3441R-25-ND 3.73 3.17 2.68 2.29 Hee SN ere ie eee 538 H3662R-07C-ND 4.98 423 358 3.06 
H3442R-25-ND 3.73 3.17 2.68 2.29 -25- 7 7. : 5. Soa 
Ho4d3R25ND 373 _-3.17__—«268_—_—2.20 HOBSR-25ND 876 7.48 620 5.38] | 3 fHageimtoGND-—s101 7.68 6do8 53 
6-Position, 4-Contact Assemblies t 1= White, 2 = Black, 3 = Silver Satin H3662R-10C-ND 9.01 7.65 6.46 5.53 
H1641R-07-ND 2.76 2.34 1.98 1.69 Note: Custom length also available — minimum order required. H3663R-10C-ND 6.18 5.25 4.44 3.80 
H1642R-07-ND 2.84 241 2.04 1.74 . c 
-07- y ; H 7 é H3661R-14C-ND 9.01 7.65 646. 5.53 
H1643R-07-ND 2.84 241 2.04 174| Coil H3662R-14C-ND 5.38 4.57 3.86 3.30 
H1641R-14-ND 3.81 3.24 2.74 2.34 : H3663R-14C-ND 9.68 8.22 6.95 5.94 
1 |H1642R-14-ND 3.13 2.66 2.25 1.92 Price Each 8-Position, 8-Contact Assemblies 
H1643R-14-ND 3.15 2.68 2.27 1.04 | (EStyles|RersNott ! uy 20 100 F1881R-05C-ND 906 770 650 556 
H1641R-25-ND 5.03 4.27 3.61 3.09 4-Position, 4-Contact Assemblies ‘At of 
H1882R-05C-ND 8.50 7.23 610 5.22 
H1642R-25-ND 4.40 3.74 3.16 2.70 H1441R-05C-ND 6.06 5.15 435. 3.72 H1883R-05C-ND 9.46 804 679 581 
H1643R-25-ND 4.16 3.54 2.99 2.56 H1442R-05C-ND 3.82 3.24 274 = 2.34 H1881R-07C-ND 922 783 662 5 66 
H2641R-07-ND 2.52 2.14 1.81 1.55 H1443R-05C-ND 3.79 3.22 2.72 2.33 H1882R-07C-ND 906 770 650 556 
H2642R-07-ND 2.84 241 2.04 1.74 H1441R-07C-ND 6.43 5.46 461 3.95 H1883R-07C-ND 889 755 6385.45 
H2643R-07-ND 2.84 241 2.04 1.74 H1442R-07C-ND 3.95 3.36 284 2.43 1 FaqgsiR-10C-ND 12.4510 58 3937 64 
H2641R-14-ND 3.31 2.82 2.38 2.04 4 }41443R-07C-ND 6.11 5.19 4.39 3.75 H1882R-10C-ND 12.16 10.33 8.72 7.46 
2  |H2642R-14-ND 3.90 3.31 2.80 2.39 H1441R-10C-ND 8.49 7.22 6.10 5.21 H1883R-10C-ND 11.72 9.95 8.41 719 
H2643R-14-ND 3.13 2.66 2.25 1.92 H1442R-10C-ND 5.86 4.98 4.20 3.60 H1881R-14C-ND 13.62 11.57 9.77 8.36 
H2641R-25-ND 4.13 3.51 2.97 2.54 H1443R-10C-ND 7.28 6.18 5.22 4.47 H1882R-14C-ND 13.30 11.30 9.54 8.16 
H2642R-25-ND 5.03 4.27 3.61 3.09 ae BN sea one oe Bee H1883R-14C-ND 12.80 10.87 9.18 7.85 
H2643R-25-ND 4.74 4.03 3.41 2.91 rue : : : : H2881R-05C-ND 9.06 7.70 6.50 5.56 
H3641R-07-ND 1.54 1.31 144 95 soles cab ikseaN) 9.13 2.18 6.55 __5.60 H2882R-05C-ND 8.56 7.27 614 5.25 
H3642R-07-ND 2.81 2.39 2.02 1.73 H2441R-05C-ND 6.06 5.15 435 3.72 H2883R-05C-ND 3.84 3.27 276 2.36 
H3643R-07-ND 2.81 2.39 2.02 1.73 H2442R-05C-ND 3.82 3.24 218: eet H2881R-07C-ND 9.22 7.83 6625.66 
Ha641R-4-ND 368 358 793 165 H2443R-05C-ND 5.42 4.61 3.89 3.33 MBSA GME.) ea 642 Bao’ ed 
3 |H3642R-14-ND 2.25 1.92 162 1.39 H2441R-07C-ND 6.43 5.46 461 3.95 H2883R-07C-ND 8.89 7.55 638 5.45 
H3643R-14-ND 2.25 1.92 1.62 1.39 eee BOLAND 6.43 5.46 461 3.95 2 |HesstR-10C-ND 12.45 10.58 8.93. 7.64 
H3641R-25-ND 3.90 3.31 2.80 2.39 nize POROLE SND) 6.11 5.19 bat IA) H2882R-10C-ND ‘11.69 9.93 8.38 = 7.17 
2 | He447R-10C-ND 8.49 7.22 6.10 5.21 
H3642R-25-ND 3.90 3.31 2.80 2.39 TST OR GND a0 oa Bug) Bas H2883R-10C-ND 11.72 9.95 8.41 7.19 
H3643R-25-ND 5.14 4.37 3.69 3.16 Hoch GeAE oon eas eee H2881R-14C-ND 13.62 11.57 977 8.36 
6-Position, 6-Contact Assemblies HDadi AA4GND 553 309 S84 585 H2882R-14C-ND 13.30 11.30 9.54 8.16 
H1661R-07-ND 3.76 3.20 2.70 2.31 MSR AGINT Lee var ree H2883R-14C-ND 12.80 10.87 9.18 7.85 
H1662R-07-ND 3.76 3.20 2.70 2.31 TB GEGMIORTD 913 _ 55 B60 H3881R-05C-ND 7.51 6.38 5.39 4.61 
H1663R-07-ND 3.95 3.36 2.84 2.43 Tae a0 —_ seg 818 H3882R-05C-ND 6.96 5.91 4.99 4.27 
H1661R-14-ND 411 3.49 2.95 2.52 UBILCR LAND) ae ae Sap. a7 H3883R-05C-ND 7.91 6.72 5.68 4.86 
1) H1662R-14-ND 4.66 3.96 3.35 2.86 HELV GROAN) oie 575 a0, 94 H3881R-07C-ND 7.67 6.52 550 471 
H1663R-14-ND 4.19 3.56 3.01 2.57 HEOTALTTE NE a7 es 392-336 H3882R-07C-ND 8.98 7.63 645 5.51 
H1661R-25-ND 5.80 4.93 4.17 3.56 TEELOR LEON) ree —_ moe Ree 3 |H3883R-07C-ND 7.34 6.23 5.27 4.50 
H1662R-25-ND 5.54 471 3.98 3.40 URIVERLAON) aoe ae BAG. - er H3881R-10C-ND 10.90 9.26 7.82 6.69 
H1663R-25-ND 7.60 6.46 5.45 4.66 3 er ere : : : : H3882R-10C-ND 10.61 9.02 7.61 6.51 
H3441R-10C-ND 7.53 6.40 5.41 4.62 
H2661R-07-ND 3.79 3.22 2.72 2.33 H3442R-10C-ND 258 3.04 Sie. N56 H3883R-10C-ND 10.17 8.64 7.29 6.24 
H2662R-07-ND 3.79 3.22 2.72 2.33 H3443R-10C-ND 631 5.37 dice? ais H3881R-14C-ND 12.07 10.25 8.66. 7.41 
2 |H2663R-07-ND 3.79 3.22 2.72 2.33 Ha44atRA4G-ND aa7 735 Sis 536 H3882R-14C-ND 11.75 9.98 843 7.21 
H2661R-14-ND 5.38 4.57 3.86 3.30 H3442R-14C-ND 437 372 314. 269 H3883R-14C-ND 11.25 9.56 8.07 6.90 
H2662R-14-ND 4.16 3.54 2.99 2.56 H3443R-14C-ND 8.17 6.94 5.86___5.01 | + 1 = White, 2 = Black, 3 = Silver Satin 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 299 


Number of Length Digi-Key Price Each 
@B VOINTERCONNECT Modular Cable | conductors | reet(tete) | Part No.t 1 10 100 
Coiled Line Cord - 5 ft. (1.52 meter), 7 ft. (2.13 meter), 10 ft. (3.05 meter) 
Flat modular line cord is available in either straight or coiled. and 14 ft. (4.27 meter) approximate extended lengths - 26 AWG — RoHS Compliant 
Straight: HOO4R is sold in hanks of 100, 500 and 1,000 feet, spools of 2,000 feet; HOO6R, HOO8R HO10 and H0541RC-ND 4.68 4.22 3.75 
HO10R are sold in hanks of 100 and 500 feet, spools of 1,000 feet. 5 (1.52) H0542RC-ND 4.05 3.65 3.24 
H0543RC-ND 3.96 3.57 3.17 
Coiled: Hxx4LC, Hxx4ORC, Hxx6LIC, Hxx6LIRC, Hxx8LIC, Hxx8LIRC, Hxx10LIC and Hxx10LIRC are sold H0741RC-ND 5.10 4.59 4.08 
in 5, 7, 10 and 14 feet approximate optimum in three colors—white (designated by 1 for FJ in part number), 7 (2.13) H0742RC-ND 5.10 4.59 4.08 
black (designated by 2 for KJ in part number) and silver satin (designated by 3 for LJ in part number). 4 HO0743RC-ND 474 4.27 3.80 
—— — H1041RC-ND 7.44 6.70 5.96 
View Ridge Up View Ridge Up 10 (3.05) H1042RC-ND TAA 6.40 5.69 
4-Conductor Cable 6-Conductor Cable H1043RC-ND 6.06 5.46 4.85 
H1441RC-ND 8.61 7.75 6.89 
. 7jSreen 4 (4.27) H1442RC-ND 7.65 6.89 6.12 
S Nj H1443RC-ND 8.16 7.35 6.53 
ROH H0561RC-ND 3.69 3.33 2.96 
Yellow 5 (1.52) HO562RC-ND 3.69 3.33 2.96 
HO563RC-ND 4.26 3.84 3.41 
H0761RC-ND 5.91 5.32 4.73 
; j ; ‘ 7 (2.13) H0762RC-ND 5.70 5.13 4.56 
View Ridge Up View Ridge Up r 
8-Conductor Cable 10-Conductor . 6 MOZES BEANE) Ie Bol a20 
Cable I | H1061RC-ND 8.75 7.88 7.00 
1 10 (3.05) H1062RC-ND 8.75 7.88 7.00 
H1063RC-ND 5.55 5.00 4.44 
H1461RC-ND 8.75 7.88 7.00 
4 (4.27) H1462RC-ND 9.93 8.94 7.95 
H1463RC-ND 9.51 8.56 7.61 
Center Bump HO581RC-ND 6.75 6.08 5.40 
5 (1.52) H0582RC-ND 6.12 5.51 4.90 
HO583RC-ND 7.20 6.48 5.76 
Number of Length Digi-Key Price Each H0781RC-ND 6.93 6.24 5.55 
Conductors | Feet (Meter) Part No.$ ul 10 100 7 (2.13) H0782RC-ND 6.42 5.78 5.14 
H0783RC-ND 6.55 5.90 5.25 
Coiled Line Cord - 5 ft. (1.52 meter), 7 ft. (2.13 meter), 10 ft. (3.05 meter) 8 H1081RC-ND 70.59 9.54 8.48 
and 14 ft. (4.27 meter) approximate extended lengths - 26 AWG 10 (3.05) H1082RC-ND 10.26 9.24 8.21 
5 (1.52) HO5471C-ND 2.64 2.38 2.12 H1083RC-ND 9.76 8.78 7.81 
4 72) ee ne — a (aan | HtasoROND i185 fos 28 
neo “ Se HtaBgROND 1098 239879 
(3.05) Gece : : sh Number of Digi-Key Pricing 
5 (1.52) H0563C-ND 2.79 2.52 2.24 Conductors Part No.tt 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. 2,000 ft. 
6 7 (2.13) H076L1C-ND 2.88 2.60 2.31 Straight Line Cord - 26 AWG — RoHS Compliant 
10 (3.05) H1061C-ND@ 5.16 4.65 4.13 H0041R-X-ND 12.52 57.37 104.31 166.90 
10 (3.05) H1062C-ND® 5.16 4.65 4.13 4 H0042R-X-ND 12.52 57.37 104.31 166.90 
5 (152) H146C1C-NDe 6.06 5.46 4.85 HO043R-X-ND 12.52 57.37 104.31 166.90 
H0061R-X-ND 22.82 104.57 152.10 — 
72.13) BN Sie ak ae 6 HO062R-X-ND 22.82 104.57 152.10 = 
8 10 (3.05) H078L1C-ND 4.86 4.38 3.89 H0063R-X-ND 22.82 104.57 152.10 _ 
10 (3.05) H108L1C-ND 7.20 6.48 5.76 H0081R-X-ND 32.66 149.67 217.70 = 
14 (4.27) H1481C-ND 8.16 7.35 6.53 8 HO082R-X-ND 32.66 149.67 217.70 _ 
14 (4.27) H1483C-ND® 7.95 7.16 6.36 H0083R-X-ND 32.66 149.67 217.70 = 
5 (1.52) H0510L1C-ND@ 5.37 4.84 4.30 s ae isa ae oe = 
10 72.18) RAGE EN ant one a HO103R-X-ND 56.70 259.88 378.00 = 
10 (3.05) H1010LJC-ND@ 7.14 6.43 5.72 
14 (4.27) H1410C1Cc-NDe 7.95 7.16 6.36 $1 = White, 2= Black, 3 = Silver Satin tf “X” in the Digi-Key Part Number represents number of feet. 
@ RoHS Complaint 


Paladin Tools’ Tools 


Tester Data/Link ID 
and Cable-Check™ 


Crimp 


¢ Fully ratcheting cycle 
« Adjustable crimp tension 
Hardened dies for long life 


Crimp 4, 6, and 


Cuts and strips cable 


© RJ45, R11 


PAL1530R-ND 
PAL2530-ND 


Tools 


8 position 


Modular Crimp Tool... 
Replacement Blade Set 


300 (1083) 


.. $126.99 


Tester Data/Link ID and Cable-Check™: Tests UTP, STP and flat satin cables with RU45 terminations. Tests both data and phone connection schemes including 
patch cords and installed cables to identify: * Good connections * Opens » Shorts * Cross-connections. Identifies data and link transmission speeds with real time 
detection: 100 MB and 10 MB. Detect PC (NIC) and HUB data transmissions and PC (NIC) and HUB NLP or FLP link pulse. 


SureStrip® 4.0: High quality wire stripping and cutting tool for 20-12 AWG (0.5 ~ 4.0 mm2) « Strips stranded and solid conductors with PVC insulation « Strips 
multiple conductors and thin, ribbon-cable conductors simultaneously Built-in wire cutter » Precision self-adjusting blades prevent wire damage ° Strips 
double-insulated cable in two work cycles * User-replaceable stripping blades * Adjustable wire stop to set strip lengths » Value stripper to prepare wire for wire 
and ferrule termination 


Mini-Stripax® Plus: Universal wire stripper and cutter that uses changeable blades to strip PVC and Teflon® insulation. Strips PVC-insulated wire in the range 
of 28-18 AWG (0.80 ~ 1.0 mm2) and Teflon-insulated wire in the range of 32-18 AWG (.032 ~ 1.00 mm2) « Strips flexible and solid conductors with PVC, Teflon, 
silicone and other special insulations * Strips multiple conductors and thin ribbon-cable conductors simultaneously * Adjustable wire stop and built-in wire cutter 
* 28-18 AWG (0.80 ~ 1.00 mm2) PVC blade included 


Stripax® Pro 6 Strippers: The new stripax performs powerful stripping of standard and industrial insulations including PVC, THHN, THHW, silicone and 
polyethylene. Stripping blades are composed of 68 individual spring-compression blades to adjust precisely to the insulation. Not for Teflon or Kapton hard 
insulations. 


LAN ProNavigator™: Two-piece tester includes main unit and remote with test results at both ends. One-button, simple testing (PASS/FAIL or fault find). Detects 
opens, shorts, crossed wires and split pairs. Cable types, RG58, RG59, RG6, RG6 Quad, Belden 8281, RG8, RG11, CAT-5, CAT 5e or CAT-6 (UTP/STP) cable. 


Digi-Key Price Paladin Tools 

Description Part No. Each Part No. 
Tester Data/Link ID and Cable-Check 1576-ND 59.99 1576 
Sure Strip 4.0 (AWG 20-12) PA904893-ND 69.99 904893 
Mini-Stripax Plus (AWG 28-18) PAL1115-ND 89.99 1115P 
Replacement Blade for PAL1115-ND PAL2108-ND 21.99 2108 
Stripax Pro 6 (AWG 28-10) PAL1113.1-ND 85.99 1113.1 
LAN ProNavigator Test Set (main and remote), 

2 .RJ45 Patch Cords, 2 Belt Clips PAL1543.1-ND 99.99 1543 

Cable Tester Data and 


Features: * Tests over 20 types of patch 
cables up to 1,000 feet in length (600 Teleph one Tool 


feet for 75 coax) _* LAN and telephone d f Features: Crimping cavities for RU45, RUJ11/RJ12 and 


*Serial °C 50 and 750 + USB . 
“. VGA 4 iin Se 7 ides * FireWire 7 RJ22 handset modular plugs » Cuts and strips round UTP/ 


*PS/2 keyboard «Parallel printer * 9V y STP phone and data cable along with flat satin phone cable 
battery included We © 22-28 AWG (.08 ~ .34mm2) flat or round; solid or stranded telephone and data cables 


$9.99 PAL1577-ND Tool PC Cable Tester $179.99 PAL1556-ND All-in-One Data and Telephone Tool...................:0200eeeereeee $45.99 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Tyco Electronics ane Modular Connectors and Jacks 


Authorized Distributor 


Modular Plugs: 

Product Facts: * FCC and TIA/EIA industry standard size and performance * True mass displacement termination of 
jacketed cable with tinsel, solid or stranded conductors « Available for round or flat-oval cable * One-piece construction 
with preloaded contacts » Selectively gold plated terminals » Plugs supplied in loose piece form, some available in strip 
form » Various positions and housing styles available * Semiautomatic and manual termination capabilities Electrical 
Specifications: * Current Rating: 1.5 Amp maximum @ 25°C, derated to 0.2 Amp maximum @ 70°C ambient » Voltage 
Rating: 150VAC maximum » Dielectric Withstanding Voltage: 1000VAC * Insulation Resistance: 500MQ Mechanical 
Specifications: * Cable-to-plug tensile strength: 17lbs. (76N) minimum « Durability: 750 mating cycles » Temperature 
Rating: -40°C ~ 60°C 
External Strain Relief: 

Product Facts: « Positively engaged to the plug housing * Improved shield contact path redundant contact points * 360° 
wrap on cable jacket and shield foil, extraordinary strain relief * Improved shield coverage of housing For 8 to 10 position 
plugs 

Single-Port Modular Jacks: 

Product Facts: * Meets or exceeds FCC Part 68 rules and regulations; REA PE-76 and UL 1863 Communication Circuit 
Accessories * Meets 1000 volt dielectric requirement »* Designed for direct mounting on PC boards » Designed for ease 
of soldering and board cleaning * Selectively gold plated contacts for lower cost All jacks are UL 94V-0 flame retardant 
polyester, standard color black, unless specified otherwise Electrical Specifications: * Current Rating: 1.5 Amp maximum 


Fig. 1 — Standard Fig. 2 — Standard 


8 Position 
bao | 
(1.02)+¢ 
Finn 


.040(1.02) 


@ 25°C, derated to 0.2 Amp maximum @ 70°C ambient * Voltage Rating: 150VAC maximum » Dielectric Withstanding 
Voltage: 1000VAC, RMS, 60 Hz, 1 minute » Surge Test: to 1000 volts Mechanical Specifications: * PC Board Retention: 
will not dislodge from PC board when subjected to 1b. (4.4N) pull before soldering and 10lbs. (44N) pull after soldering 
© Durability: 750 mating cycles Material and Finish: * Housing: Thru-hole: Polyester, UL 94V-0 rated; Surface mount: 
Polyphenylene Sulfide, UL 94V-0 rated * Contact: .014 (0.36) thick phosphor bronze; plated .50” gold in contact area and 
150y” tin-lead on solder tails, over .50y” nickel underplate 

Multi-Port Modular Jacks: 

Product Facts: * Meets or exceeds FCC Part 68 rules and regulations with standard pc board footprints »* Low profile 
and narrow width allow more ports to be packed into less space * Unshielded and shielded versions in popular size 
configurations » Positive connection throughout life of equipment with insert molded contacts * Accurately positioned 
solder tails reduce assembly labor while selectively deposited gold plating results in lower cost » Center mounting leg 
available on 8 port shielded and unshielded versions » Available with two grounding paths; pc board and panel Electrical 
Specifications: * Current Rating: 1.5 Amp maximum @ 25°C « Voltage Rating: 150VAC maximum » Dielectric Withstanding 
Voltage: 1000VAC » Insulation Resistance: 500MQ « Shielding Effectiveness: 20dB minimum, 10 to 200 MHz Mechanical 
Specifications: * Durability: 750 mating cycles * Mating/Unmating Forces: 5lbs. maximum * Operating Temperature: -40°C 
~ 60°C Material and Finish: * Housing: High temperature nylon, black UL 94V-0 rated * Contact: .013 (0.33) phosphor 
bronze; plated .50y” gold in localized area and 150)” tin-lead on solder tails, over .50y” nickel underplate * Shield: .010 
(0.25) or .0077 (0.20) copper alloy tin-lead plated 


10 Position External Strain Relief Fig. 3 — Top Entry 
A—4 


eed 


R.115(2.92) 


20°, 


Tq 


| 
[ Key 
.128(3.25) 


240. 
6.10) 


Fig. 4 NEW! — 


Top Entry Fig. 5 NEW! — Top Entry with Wings 


Fig. 6 NEW! —SMD Top Entry 
Invertable 


125 

(3.18) 
.200(5.08) 
200( 


.030(0.76) 
(] 2 PLCs. 


So 
.125(3.18) 


Fig. 8 NEW! — Side Entry Inverted 


" 
a Bae 808) (ase 54)Flange 
be "635 + Flange. 
(16.12) 
Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. | Description Contacts A B c D [E Part No. ul 25 100 | Part No. 
Modular Plugs and External Strain Relief 
Plug, Handset, Stranded, Flat Oval 4-4 -300(7.62) .525(13.33) .260(6.60) _ _ A9091-ND® 26 21 17 | 5-641334-3 
Plug, Stranded, Flat Oval 6-4 -380(9.65) .525(13.33) .260(6.60) _ _ A9092-ND® 26 21 17 | 5-641335-3 
Plug, Solid, Flat Oval 6-4 -380(9.65) .525(13.33) .260(6.60) _ _ AQ116-ND@ AL 34 .27 | 5-556384-3 
Plug, Stranded, Flat Oval 6-6 .380(9.65) .525(13.33) -260(6.60) - _ A9093-ND® 31 25 -20 | 5-641337-3 
Plug, Solid, Flat Oval 6-6 -380(9.65) -525(13.33) -325(8.25) - = AQ118-ND® 42 34 -27 | 5-555042-3 
Plug, Stranded, Round 6-6 -380(9.65) .525(13.33) .325(8.25) _ _ AQ117-ND@ 39 32 .26 | 5-554710-3 
1 |Plug, Small Solid, Flat Oval 6-6 -380(9.65) -525(13.33) 325(8.25) — _ AQ119-ND@ 63 $1 -41 | 5-557970-3 
Plug, Long Body, Solid, Flat Oval 6-6 380(9.65) 900(22.86) 325(8.25) = — A9120-ND® 85 68 155 | 5-555426-3 
Plug, Stranded, Round Long 6-6 -380(9.65) -900(22.86) 325(8.25) _ _ AQ122-ND@ 19 64 51 | 5-555177-3 
Plug, Stranded, Flat Oval, Long 6-6 -380(9.65) -900(22.86) 325(8.25) _- - AQ121-ND@ 79 64 51 | 5-555176-3 
Plug, Stranded, Shielded, Round Long 6-6 -380(9.65) -900(22.86) .325(8.25) _ _ A9128-ND® 2.01 1.62 1.29 | 5-555175-3 
Plug, Shielded, Long Body, Oval 6-6 -380(9.65) -900(22.86) .325(8.25) _ = A9027-ND® 1.57 1.26 1.01 | 5-555174-2 
Plug, Stranded, Flat Oval 6-2 .384(9.76) -530(13.47) .264(6.71) _ _ A24921-ND@ .29 24 19 | 5-641333-2 
Plug, Solid, Flat Oval, Small 6-4 -384(9.76) -530(13.47) -264(6.71) - = A24922-ND§® 81 65 -52 | 5-557965-2 
Plug, Stranded, Flat Oval 8-8 -460(11.68) .845(21.46) .312(7.92) _ _ A9094-ND® 59 AB .38 | 5-554739-3 
Plug, Solid, Flat Oval 8-8 -464(11.79) .895(22.73) .314(7.98) _ _ AQ126-ND@ 63 61 41 | 5-554720-3 
Plug, Solid, Round 8-8 -464(11.79) -895(22.73) .314(7.98) _ _ A9123-ND@ 63 $1 41 | 5-557315-3 
Plug, Stranded, Round 8-8 -464(11.79) .895(22.73) .314(7.98) _ = AQ125-ND® 59 8 .38 | 5-554169-3 
Plug, Stranded, Small, Round, Cable 8-8 -464(11.79) -895(22.73) -314(7.98) _- - A24923-ND® AL .33 .27 | 5-557961-2 
Plug, Solid, Round, Keyed 8-8 -464(11.79) -895(22.73) .314(7.98) _ _ A9127-ND@ 59 48 .39 | 5-554170-3 
Plug, High Performance, Stranded, Round 8-8 -464(11.79) Boers 73) .314(7.98) _ _ A9059-ND® 87 70 -56 | 5-558530-3 
Plug, Stranded, Shielded, High Perform., Round 8-8 -464(11.79) .895(22.73) .314(7.98) _ _ AQ111-ND® 2.11 1.69 1.35 | 5-569552-3 
Plug, Solid, Shielded, High Performance, Round 8-8 -464(11.79) .895(22.73) .314(7.98) _ _ AQ112-ND@ 2.08 1.67 1.34 | 5-569550-3 
9 Plug, Solid, Unshielded, High Performance 8-8 -464(11.79) -895(22.73) -314(7.98) - =- A24920-ND® 94 WD -60 | 5-569278-3 
Plug, Solid, Flat Oval, Small 8-8 464(11.79) 895(22.73) 314(7.98) = = A24924-ND§@ 63 St “At | 5-557972-2 
Plug, Stranded, Flat Oval, Small 8-8 -464(11.79) -895(22.73) .314(7.98) _ _ A24925-ND§@ 65 53 42 | 5-557973-3 
Plug, Stranded, Shielded, Flat Oval 8-8 -464(11.79) .915(23.24) .330(8.38) — _ AQ113-ND@ 1.85 1.48 1.19 | 5-569542-3 
Plug, Stranded, Shielded, Round Long 8-8 -464(11.79) .915(23.24) 330(8.38) _ _ AQ114-ND® 1.85 1.48 1.19 | 5-569532-3 
Plug, Solid, Shielded, Round 8-8 -464(11.79) -915(23.24) 330(8.38) - - AQ115-ND@ 2.01 1.61 1.29 | 5-569530-3 
Plug, Stranded, Round 10-10 -464(11.79) -895(22.73) 314(7.98) _ _ A9129-ND@ 1.75 1.41 1.13 | 5-557963-3 
External Strain Relief Modular Connector A9130-ND@ _— 79 71 | 558527-1 
Crimp Tool Assembly, External Strain Relief A9800-ND 189.68 — — | 224928-1 
Die Set, Strain Relief Modular, use with A9996 _ _ _ A9801-ND 149.24 _ — | 224928-2 
Pro-Crimper II Hand Tool Without Die _— - - A9996-ND. 66.00 _— — | 354940-1 
Single-Port Modular Jacks 
Jack With Stops a4 555(14.10) 7630(16.00) 650(16.51) .455(11.56) 300(7.62) | Ad1409-NDe 65 56 “Ad | 5520257-2 
Jack With Stops 6-4 .635(16.13) -630(16.00) .650(16.51) .535(13.59) -400(10.16) | A31410-ND@ 69 60 AT | 5520258-2 
Jack With Panel Stops 6-6 .635(16.13) -630(16.00) .650(16.51) .535(13.59) 400(10.16) | A31411-ND® ral 61 -49 | 5520258-3 
Jack With Stops 8-8 .715(18.16) -630(16.00) .650(16.51) .625(15.88) -450(11.43) | A31412-ND@ 13 63 -50 | 5520259-4 
Jack With Stops, Keyed 8-8 .715(18.16) -630(16.00) .650(16.51) .625(15.88) 450(11.43) | A31413-ND® 94 81 .64 | 5520260-4 
Jack, Top Entry Without Stops 4-4 _ -630(16.00) .650(16.51) -455(11.56) .300(7.62) A31431-ND@ 83 72 .57 | 5558872-1 
Jack, Top Entry Without Stops 6-4 = 630(16.00) 1650(16.51) — .535(13.59) 400(10.16) | A31414-ND® 1.57 1.36 1.07 | 5520425-2 
3 Jack, Top Entry Without Stops 6-6 _ -630(16.00) .650(16.51) .535(13.59) 450(11.43) | A31415-ND® 85 74 -58 | 5520425-3 
Jack, Top Entry Without Stops 8-8 _ -630(16.00) .650(16.51) .625(15.88) -450(11.43) | A31428-ND@ 713 63 -50 | 5556416-1 
Jack, Top Entry Without Stops, Keyed 8-8 = 630(16.00) 650(16.51) .620(15.75) _—.450(11.43) | A31425-ND@ 1.27 1.10 87 | 5555799-1 
Jack, Top Entry With Stops, Shielded 8-8 710(18.03) 660(16.77) 660(16.77)  .650(16.51)  .450(11.43) | A98458-ND@ NEW! 2.49 2.08 1.66 | 5557484-1 
Jack, Top Entry With Stops, Shielded 8-8 .715(18.17) .660(16.77) .660(16.77) .650(16.51) -450(11.43) | A31430-ND® 1.42 1.23 .97 | 5557969-1 
Jack, Top Entry With Stops, Shielded 8-8 .715(18.17) -660(16.77) .660(16.77) .650(16.51) -450(11.43) | A97708-ND@ NEW! 3.29 2.84 2.24 | 5557969-2 
Jack, Top Entry With Stops, Shielded, Keyed 8-8 715(18.17) .660(16.77) 660(16.77)  .650(16.51) —.450(11.43) | A31429-ND@ 1.49 1.28 1.02 | 5557730-1 
Jack, Top Entry With Stops, Offset Latch 6-6 -630(16.00) 830(16. 00) aed 38) 535(18. 59) -400(10.16) | A36246-ND@ 88 716 .61 | 5554990-1 
4 | Jack Without Stops, PCB Ground 8-8 _ = A97702-ND@ NEW! 3.25 2.80 2.21 | 6116202-1 
5 |Jack Without Stops, Panel and PCB Ground 8-8 = _— — — — A97711-ND@ NEW! 3.25 2.80 2.21 | 6116418-1 
@ ROHS Compliant {CutTape + TapeandReel § Small conductor products are for .029 - .034 (.737 - .864) OD conductors. Small conductor product housings are tinted blue to differentiate from standard product. (Continued) 
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Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description Contacts A B Cc D E Part No. i 25 100 | Part No. 
Single-Port Modular Jacks (Cont.) 

6 | Jack Without Stops, Without Grounding Options 8-8 _ _ _ _ _ eens pratt 186 canoe 1.07 sssotees 
Jack, Side Entry With Panel Stops 4-4 -540(13.72) -825(20.96) -630(16.00) -440(11.18) -300(7.62) A31403-ND@ 1.15 99 .78 | 5520249-2 
Jack, Side Entry With Panel Stops 6-2 .620(15.75) .825(20.96) -630(16.00) -520(13.21) -400(10.16) | A31404-ND@ 86 74 59 | 5520250-1 
Jack, Side Entry With Panel Stops 6-4 .620(15.75) .825(20.96) -630(16.00) -520(13.21) 400(10.16) | A31405-ND@ 73 64 50 | 5520250-2 
Jack, Side Entry With Panel Stops 6-6 -620(15.75) .825(20.96) -630(16.00) -520(13.21) -400(10.16) | A31406-ND@ 75 65 52 | 5520250-3 
Jack, Side Entry With Panel Stops, Offset 6-6 -625(15.88) -820(20.83) -635(16.13) -525(13.34) -400(10.16) | A32488-ND@ 88 7 57 | 5555003-1 
Jack, Side Entry With Panel Stops 8-8 -700(17.78) .825(20.96) .630(16.00) -600(15.24) .450(11.43) | A31407-ND® 85 74 58 | 5520251-4 
Jack, Side Entry With Panel Stops, Keyed 8-8 -700(17.78) .820(20.83) -630(16.00) -600(15.24) .450(11.43) | A31408-ND@ 93 81 .64 | 5520252-4 
Jack, Side Entry With Flange 4-4 -570(14.48) .825(20.96) .680(17.27) -440(11.18) -300(7.62) A31399-ND® 1.12 97 77 | 5520241-2 

7 |Jack, Side Entry With Flange 6-4 .650(16.51) .825(20.96) .680(17.27) -520(13.21) .400(10.16) | A31400-ND® 3.07 2.65 2.10 | 5520242-2 
Jack, Side Entry With Flange 6-6 650(16.51) 825(20.96) 680(17.27) __.520(13.21) __.400(10.16)_| A31401-ND@ 90 18 62 | 5520242-3 
Jack, Side Entry With Flange 8-8 -730(18.54) -820(20.83) .680(17.27) -600(15.24) -450(11.43) | A9080-ND 3.27 2.82 2.23 | 520243-4 
Jack, Side Entry With Flange 8-8 -730(18.54) -810(20.57) .680(17.27) -600(15.24) -450(11.43) | A31402-ND® 3.06 2.63 2.08 | 5520243-4 
Jack Without Panel Stops and Flange 4-4 -440(11.18) -810(20.57) -630(16.00) — -300(7.62) A31427-ND® 88 76 .60 | 5555980-1 
Jack Without Panel Stops and Flange 6-4 -520(13.21) -820(20.83) -630(16.00) —_ 400(10.16) | A31426-ND® 69 60 -47 | 5555979-1 
Jack Without Panel Stops and Flange 6-6 -520(13.21) -820(20.83) -630(16.00) _ 400(10.16) | A31417-ND@ 95 82 65 | 5520470-3 
Jack Without Panel Stops and Flange 8-8 -600(15.24) .820(20.83) .630(16.00) — 450(11.43) | A31416-ND® 1.02 88 .70 | 5520426-4 
Jack Without Panel Stops and Flange, Keyed 8-8 sS00{t 24) 81 uy 57) -630(16.00) _ -450(11.43) | A31418-ND® 1.93 1.67 1.32 | 5554517-1 
Jack w/o Stops, Panel and PCB Ground 8-8 A97716-ND@ NEW! 2.23 1.92 1.52 | 1-406541-1 

8 | Jack w/o Stops, Panel and PCB Ground, w/ Yel-Grn LED 8-8 _ =— A97715-ND® NEW! 2.63 2.26 1.79 | 2-406549-1 
Jack w/o Stops, Panel and PCB Ground, w/ Grn-Yel LED 8-8 = _ = = = A97705-ND@ NEW! 2.63 2.26 1.79 | 2-406549-4 

9 |Jack Without Stops, Panel and PCB Ground 8-8 _ - _— _ _— A97706-ND® NEW! 3.38 2.91 2.30 | 5406299-1 

10 Jack w/o Stops, PCB Ground 8-8 — _ = = _ A97707-ND@ NEW! 1.89 1.63 1.29 | 5557786-1 
Jack w/o Stops, Panel and PCB Ground, w/ Grn-Yel LED 8-8 = = = — _ A97717-ND® NEW! 4.90 4.22 3.34 | 5569564-1 

11 | Jack Without Stops, PCB Ground 8-8 _ - _ - A97703-ND@ NEW! 3.75 3.23 2.55 | 1116503-2 
Jack, Unshielded With Panel Stops 8-8 .625(15.88) .840(21.34) was 64) — _— A31467-ND® 4.78 4.11 3.25 | 5558343-1 

42 Jack, Unshielded Without Panel Stops 8-8 .625(15.88) -840(21.34) .537(13.64) — — A31465-ND® 2.20 1.90 1.50 | 5558341-1 
Jack, Shielded, PC Ground 8-8 .625(15.875) -840(21.34) .537(13.64) — — A31466-ND® 2.79 2.23 1.79 | 5558342-1 
Jack, Shielded, Panel Ground 8-8 .625(15.875) -840(21.34) -537(13.64) — = A31468-ND® 3.38 2.70 2.16 | 5558344-1 
Jack With Stops 6-6 _ _ A31420-ND® 94 81 .64 | 5555163-1 
Jack With Stops 6-4 — - A31421-ND® 1.55 1.34 1.06 | 5555163-2 
Jack Without Stops 6-6 _ _ A31422-ND® 76 66 52 | 5555165-1 

13A | Jack Without Stops 6-4 _— _ — — _ A31423-ND® 73 63 50 | 5555165-2 
Jack Without Stops 6-2 _ - md _ _ A24907-ND 2.12 1.83 1.45 | 555165-5 
Jack Without Stops 6-2 _ _ — _ - A31443-ND® 1.99 1.71 1.36 | 5555165-5 
Jack Without Stops 6-6 _— - = _ = A31476-ND@ 1.11 96 .76 | 5569026-1 
Jack With Stops 8-8 _— _ A31419-ND® 1.01 88 .69 | 5555162-1 

13B | Jack Without Stops 8-8 _ _ A31442-ND® 82 wal 56 | 5555164-1 
Jack Without Stops, Keyed 8-8 = = = = = A31477-ND® 1.20 1.04 82 | 5569118-1 

43¢ Jack With Stops, Keyed 8-8 _— _ A31424-ND® 82 7 56 | 5555166-1 
Jack Without Stops, Keyed 8-8 _ _ _- A31444-ND® 82 ral 56 | 5555167-1 
Jack, PC Ground 6-6 SEA: 20) F018: 54) A31440-ND® 1.09 88 .70 | 5555154-1 
Jack, PC Ground 6-4 .559(14.20) .730(18.54) A31441-ND® 1.25 1.00 80 | 5555154-2 
Jack, PC Ground 8-8 -640(16.26) .735(18.67) A31438-ND® 1.17 94 .75 | 5555153-1 
Jack, PC Ground 8-8 -640(16.26) .735(18.67) — — _ A31439-ND® 1.35 1.08 .87 | 5555153-6 

14 | Jack, PC Ground, Keyed 8-8 aolie: 26) -735(18.67) - _ = A31447-ND® 1.52 1.22 98 | 5556591-1 
Jack, Panel Ground 6-6 .559(14.20) -730(18.54) A31435-ND@ 1.28 1.02 82 | 5555140-1 
Jack, Panel Ground 6-4 -559(14.20) .730(18.54) A31436-ND® 1.25 1.00 .80 | 5555140-2 
Jack, Panel Ground 8-8 -640(16.26) .735(18.67) _ — _— A31437-ND® 1.17 94 .75 | 5555141-1 
Jack With Stops, Shielded 8-8 .635(16.13) .728(18.49) — _ _ A31464-ND® 2.51 2.01 1.61 | 5558178-1 

@ ROHS Compliant {CutTape + TapeandReel § Small conductor products are for .029 - .034 (.737 - .864) OD conductors. Small conductor product housings are tinted blue to differentiate from standard product. (Continued) 
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Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP. 
Fig.| Description Contacts A B Cc D E Part No. 1 25 100 | Part No. 
Single-Port Modular Jacks (Cont.) 

Jack With Stops 6-6 .720(18.29) - A31432-ND@ 1.75 1.51 1.19 | 5555077-1 
[15A | Jack With Stops 6-4 .720(18.29) ad A31433-ND® 1.73 1.49 1.18 | 5555077-2 
Jack Without Stops 6-6 .720(18.29) - _ _ - A31448-ND® 1.75 1.51 1.19 | 5557314-1 
Jack With Stops 8-8 .718(18.24) _ A31445-ND® 1.85 1.60 1.26 | 5555248-1 

45p| Jack With Stops 8-8 .718(18.24) - A9038-ND 2.48 2.13 1.69 | 555078-1 
Jack With Stops 8-8 .718(18.24) _ A31434-ND@ 2.31 1.99 1.58 | 5555078-1 
Jack Without Stops 8-8 .718(18.24) - A31446-ND@ 1.85 1.60 1.26 | 5555764-1 
Jack, Unshielded 8-8 -450(11.43) -595(15.11) A31457-ND® 1.48 1.27 1.01 | 5557785-1 
16 | Jack, Unshielded 10-10 -450(11.43) -595(15.11) A31459-ND® 2.52 247 1.72 | 5558065-1 
Jack, Unshielded, Keyed 10-10 -450(11.43) -595(15.11) _ _ - A31460-ND@ 3.63 3.12 2.47 | 5558066-1 
Jack, Shielded, PCB Ground 10-10 -450(11.43) .625(15.88) A31461-ND® 4.02 3.22 2.58 | 5558067-1 
17A| Jack, Shielded, Keyed, PCB Ground 10-10 -450(11.43) .625(15.88) A31462-ND@ 6.35 5.09 4.07 | 5558068-1 
Jack, Shielded, Panel Ground 10-10 -450(11.43) .625(15.88) A31463-ND@ 5.02 4.02 3.22 | 5558070-1 
Jack, w/o Stops, Panel and PCB Ground, Grn-Yel LED 8-8 .641(16.29) -728(18.49) A98526-ND@ NEW! 4.90 3.92 3.14 | 1888250-1 
18 Jack, w/o Stops, Panel and PCB Ground, Grn/Yel-Grn/Yel LED 8-8 .641 (16.29) .728(18.49) A98527-ND@ NEW! 6.00 4.80 3.84 | 1888250-2 
Jack, w/o Stops, Panel and PCB Ground, Without LED 8-8 .641 (16.29) .728(18.49) — _ - A98528-ND@ NEW! 3.85 3.08 2.47 | 1888250-3 
Jack, w/o Stops, Panel and PCB Ground, Grn-Grn LED 8-8 .641(16.29) -728(18.49) _ - - A98529-ND@ NEW! 4.90 3.92 3.14 | 1888250-4 

Multi-Port Modular Jacks — RoHS Compliant 

Jack, 2 Position, Unshielded 8-8 1.00(25.40) 1.200(30.48) A31449-ND 2.38 2.05 1.62 | 5557560-1 
Jack, 3 Position, Unshielded 8-8 1.550(39.37) 1.750(44.45) A31450-ND 12.88 11.08 8.76 | 5557561-1 
Jack, 4 Position, Unshielded 8-8 2.100(53.34) 2.300(58.42) A31451-ND 4.60 3.96 3.13 | 5557562-1 
16 | Jack, 5 Position, Unshielded 8-8 2.650(67.31) 2.850(72.39) _ _ - A31452-ND 5.90 5.08 4.02 | 5557563-1 
Jack, 6 Position, Unshielded 8-8 3.200(81.28) 3.400(86.36) _ - - A31453-ND 6.95 5.98 4.73 | 5557564-1 

Jack, 6 Position, Unshielded Without Panel Stops 8-8 3.40(86.36) -810(20.57) — _— _ A31469-ND 18.43 15.85 12.53 | 558501-1 
Jack, 8 Position, Unshielded 8-8 4.300(109.22) _4.500(114.30) _ _ _ A31454-ND 9.35 8.05 6.36 | 5557566-1 
Jack, 4 Position, Shielded, PC Ground 8-8 2.33(59.18) -840(21.34) .537(13.64) = =_ A31470-ND 13.13 10.50 8.40 | 5558503-1 
Jack, 4 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 2.33(59.18) -840(21.34) .537(13.64) _ - A31473-ND 19.60 15.68 12.55 | 5558524-1 
Jack, 6 Position, Shielded, PCB Ground 8-8 3.200(81.28) 3.430(87.12) A31455-ND 13.55 11.66 9.22 | 5557572-1 
Jack, 6 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 3.200(81.28) 3.430(87.12) A31456-ND 8.08 6.95 5.50 | 5557572-3 
17A| Jack, 6 Position, Shielded, PC Ground 8-8 3.43(87.12) -840(21.34) .537(13.64) - - A31471-ND 29.35 23.48 18.79 | 5558504-1 
Jack, 6 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 3.40(86.36) -810(20.57) .527(13.39) _— _ A31474-ND 15.10 12.08 9.67 | 5558525-1 
Jack, 8 Position, Shielded, PC Ground 8-8 4.53(115.06) -840(21.34) .537(13.64) - - A31472-ND 15.83 12.66 10.13 | 5558505-1 
Jack, 8 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 4.53(115.06) -840(21.34) .537(13.64) - - A31475-ND 29.85 23.88 19.11 | 5558526-1 
17B| Jack, 8 Position, Shielded, Panel and PCB Ground 8-8 4.30(109.22) 4.526(114.95) — =_ - A97712-ND NEW! 8.53 7.34 5.80 | 6339169-3 
Jack, 4 Position, Shielded, Panel & PCB Gnd., Grn-Yel LED 8-8 2.313(58.75) 2.378(60.40) A98530-ND NEW! 16.18 12.94 10.36 | 1888251-1 
18 Jack, 4 Pos., Shielded, Panel & PCB Gnd., Grn/Yel-Grn/Yel LED} 8-8 2.313(58.75) 2.378(60.40) A98531-ND NEW! 20.80 16.64 13.32 | 1888251-2 
Jack, 4 Position, Shielded, Panel & PCB Gnd., Without LED 8-8 2.313(58.75) 2.378(60.40) A98532-ND NEW! 11.13 8.90 7.12 | 1888251-3 
Jack, 4 Position, Shielded, Panel & PCB Gnd., Grn-Grn LED 8-8 2.313(58.75) 2.378(60.40) _ = - A98533-ND NEW! 16.18 12.94 10.36 | 1888251-4 


@ ROHS Compliant {CutTape + TapeandReel  § Small conductor products are for .029 - .034 (.737 - .864) OD conductors. Small conductor product housings are tinted blue to differentiate from standard product. 


Stacked Modular Jacks 


Housing: High temperature nylon, black, UL 94V-0 rated 
Contact: .013 (0.33) phosphor bronze; plated .000050 
(0.00127) gold in localized area and .00150 (0.00381) tin- 


Modular Plugs Tool 


Features: 
* Strips and terminates cable 
* Lightweight 


lead on solder tails, over .000050 (0.00127) nickel underplate * Low cost 
Shield: .010 (0.25) copper alloy tin-lead plated. All jacks are ‘ ss 
a'dositions he ee) core y pr J A9989-ND Crimp Tool for RJ-11 (6) Position Modular Plugs 
Total No.| Dimensions -Inch (mm) _| Digi-Key Price Each |AMP . 
Desc. _| of Ports A B Part No. 1 25 |Part No. Modular Cri mp Tools 
Shielded With Panel Ground (plating is tin rather than tin-lead) 
2x1 Ports 2 -68 (17.27) -45 (11.43) | A31482-ND 9.88 7.90 |5569381-1 
2x2 Ports 4 1.23 (31.24) 1.00 (25.40) |A97709-ND NEW! § 12.23 10.52 |5569255-1 
2x3 Ports 6 1.78 (45.21) 1.55 (39.37) | A31478-ND 18.75 15.00 |5569261-1 
2x4 Ports 8 2.33 (59.18) 2.10 (53.34) | A31479-ND 15.25 12.20 |5569262-1 
2x6 Ports 12 3.43 (87.12) 3.20 (81.28) | A31480-ND 18.48 14.78 |5569263-1 
2x8 Ports 16 4.53 (115.06) 4.30 (109.22) | A31481-ND 33.50 26.80 |5569264-1 


ce 


Cuts, strips, crimps and terminates modular plug connectors. 


Features: color-coded dies, a cable jacket stripper, smooth ratcheting Ratchet control provides 

NEW! Stac ked LED Modular Jacks RoHS action to assure positive connector termination and spring-actuated complete pales cycle 
= and cushioned handles for fatigue-free use. Available as entire Interchangeable die sets. 
crimping tool, or dies may be purchased separately. Overall size: 7" . 


Housing: High temperature nylon, black, UL 94V-0 rated 


Contact: .013 (0.33) phosphor bronze; plated .000050 (0.00127) gold in localized area SRe 
and .00150 (0.00381) tin-lead on solder tails, over .000050 (0.00127) nickel underplate 


Shield: .010 (0.25) copper alloy tin-lead plated. All jacks are 8 positions / 8 contacts Digi-Key Price | AMP 
z Fig. | Description Part No. Each | Part No. 
772 (19.6) i Modular Plug Crimp Tool without Die Set A9931-ND 85.89 | 2-231652-0 
- Modular Plug Crimp Tool with 4-4 Die Set A9902-ND 117.41 | 2-231652-3 
Modular Plug Crimp Tool with 6-6 Die Set A9901-ND 11741 | 2-231652-8 
1 Modular Plug Crimp Tool w/ 6-6 Long Body Die Set A9029-ND 117.41 | 2-231652-7 
Modular Plug Crimp Tool with 6-6 Offset Die Set A9930-ND 11741 | 2-231652-6 
Modular Plug Crimp Tool with 8-8 Die Set A9900-ND 117.41 | 2-231652-1 
Modular Plug Crimp Tool w/ 8-8 High Perfor. Die Set | A9929-ND 11741 | 3-231652-0 
4-Position Handset Die Set A9906-ND 39.41 | 853400-3 
Total LED Color 4-6 Position Die Set A9905-ND 39.41 | 853400-8 
No. of] DimensionA | Top Top Bot. _Bot. |Digi-Key Price Each |AMP __ | 6-6 Position Long Body Die Set A9030-ND 39.41 | 853400-7 
Fig.| Desc. |Ports| Inch(mm) | Left Right Left Right |Part No. 1 25 |Part No. ea ena Bee. Die Set Rene on eee 
2x1 Ports | 2 = Green Green Green Green |AQ7713-ND 18.88 16.24|6308011-1 Fe Posiion:Die set ; 5 SU beaaeya 
1 loxt Ports} 2 - Green Yellow Green Yellow |A97714-ND 10.05 _8.65/6368011-3 6:8 Position High Performance Die Set BesBoND Ss [re OeADO-O 
2 2x4 Ports} 8 | 2.355 (59.82) |Grn/Yel Grn/Yel Grn/Yel Grn/Yel/A97704-ND 53.68 46.17/6368062-4 ___ | Replacement Wire Stripper Blade Set Kit A9976-ND 35.46 | 231662-4 
2x8 Ports} 16 | 4.655 (118.24) | Green Yellow Green Yellow |A97710-ND 57.15 49.15)6116317-6 Wire Stripper Replacement Blades A9928-ND 3.83 | 231662-5 
2 Pro-Crimper I] Hand Tool without Dies A9996-ND 66.00 | 354940-1 
10-Position, Pro-Crimper I] with Die A9798-ND. 290.88 | 58560-1 
i i 10-Position Die Set Only, Pro-Crimper II 
Modular Jack with Shorting Bar RoHS — | “se with A9996-ND) A9799-ND 254.52 | 58560-2 
Housing: Polysulfone, black, UL 94V-0 rated ; ; ___ | Crimp Tool, External Strain Relief, Pro-Crimper II A9800-ND 189.68 | 224928-1 
Contact: .013 (0.33) phosphor bronze; plated .000050 (0.00127) gold in localized area and Die Set, External Strain Relief (for A9996-ND) A9801-ND 149.24 | 224928-2 
.00150 (0.00381) tin on solder tails, over .000050 (0.00127) nickel underplate 
Shield: .010 (0.25) copper alloy plated with bright tin over nickel * 1 . 
0:25). 00 oe 7 Hand Tool Kit Production Tool Kit 
ee Shorting Digi-Key Price Each | AMP Contents: Carrying case with frame; RJ-11 (4 and Carrying case with frame; 4-Pos. handset, RJ-11 (4 
Description Configurations Part No. 1 25 | Part No. 6) RJ-45 (8)-Position die sets, blade replacement kit and 6) RJ-45 (8)-Position die sets, blade replace- 
Shielded PCB Ground Jack and small screwdriver. ment kit and small screwdriver. 
8-Position RJ-48-X ‘ito4 and 2 to 5 SAN) 19.48 16.75 | 5557789-1 A9040-ND Hand Tool Kit .........0...008. $20723  A9967-ND Production Tool Kit............ $245.06 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 303 


= Tyco Electronics AMP Four Position Data Connector for Fig. 1 aaoo4 


Three Pair Modular Jack (6 Position) 
Authorized Distributor the IE E E 802.5 Local Area Network IBM Equivalent P/N: 83100575 
Kit Description: Connector (top and bottom cover assemblies), stuffer box, ferrule, dust cover, latch lock and strain relief bushings for 45, 90 and 
180 degree cable exit Fig. 2 A4005 
Cableless Balun Kit: A four position cableless balun kit is available which allows the customer to assemble his own electronic components which Four Pair Modular Jack (8 Position) 
are required to convert the balanced twisted-pair cable to unbalanced coaxial cables. This kit contains a single BNC jack receptacle but will accept a IBM Equivalent P/N: 6091030 


second BNC receptacle which can be ordered separately to provide the dual port version. 

Material for A9105 and A9106: « Stuffer Cap: Clear polycarbonate * AMP-BARREL Terminal: Tin plated phosphor bronze »* Label: Adhesive 
backed polyester * Contacts: Nickel plated high strength copper alloy having selective gold plating in contact area and selective tin plating in AMP- Fig. 3 
BARREL terminal area * Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated * Conductor Type: Solid or stranded having .048 maximum insulation O.D. 


Compact couplers for two modular plugs; cou- 


plers snap into 0.585” x 0.765” (14.86mm x 


Fig nee Description elena 1 BricelEach 25 re 19.43mm) rectangular wallplate cutouts. Wired 
= 2 2 = one-to-one. 
Category 3 Modular Telephone Jack 
7 6 IBM A4004-ND 5.20 448 553983-1 Fig. 4 
2 8 IBM A4005-ND® 5.90 5.08 554546-1 
1 6 Commercial A9105-ND® 5.58 4.80 554171-1 Compact couplers for two modular plugs; cou- 
2 8 Commercial A9106-ND 5.80 4.99 554578-1 plers snap into 0.585" x 0.765” (14.86mm x 
Category 3 Panel Mount Coupler — RoHS Compliant 19.43mm) rectangular wallplate cutouts. Wired 
7 6 Right Angle A9107-ND 4.28 3.42 555049-1 one-to-one: 
8 Right Angle A9108-ND 4.55 3.64 555051-1 7 
i 6 In-Line ‘A9109-ND 4.23 3.38 555050-1 Fig. 5 
8 In-Line A9110-ND 4.48 3.58 555052-1 These versatile connectors convert a 25 posi- 
RS-232 to Modular Jack — RoHS Compliant tion plug or receptacle interface to modular 
6 DB25P to RU11 (6-6) A35055-ND 14.22 12.45 748100-2 Joh intertace: rans von Connectors. ate 
5 8 DB25P to RJ45 (8-8) A33704-ND 22.11 18.43 747772-3 and on the dropside or output device side of 
8 DB25S to RJ45 (8-8) A35053-ND 14.46 12.66 5-747868-1 mainframes, personal or business computers. 
@ RoHS Compliant 
® 
USB Connectors Digi@Reel 


Figure 1, 2 and 4 Features: ¢ Shell and Contacts: Copper Alloy * Housing: UL 94V-0 rated, thermoplastic * Contacts: 0.076 ym minimum Gold over 
0.76 um minimum Palladium-Nickel on mating area Figure 3 Features: * Housing: High temperature thermoplastic UL 94V-0 * Contacts: Phosphor 
Bronze, 30 um minimum Gold plated in contact area » Shell: Phosphor Bronze Figure 5 Features: * Contact Pin: Copper alloy * Contact Plating: 
Selectively gold plated over Ni-Pd over nickel * Shell: Stainless steel, tin over nickel plated 


Digi-Key Price Each Tape and Reelt | AMP 
Fig.| Description Color | Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
1 USB Receptacle Type B, Right Angle Black |A31725-ND 1.27 1.16 82 = — | 292304-1 
USB Receptacle Type B, Right Angle Natural | A98573-ND NEW! 1.88 1.71 1.21 _- — | 292304-2 
2 _|USB Receptacle Type A, Right Angle Black |A31726-ND 1.20 1.09 tt = — | 292303-1 
3 | Mini USB Receptacle Type B, Right Angle SMD Gold _|A31727CT-ND$ 1.85 = 1.11 | 3,500 | 633.81/M | 1734035-2 
4 | Receptacle, Type A, Right Angle, 4 over 4 Position | Black |A31728-ND 1.77 1.61 1.14 — — | 5787617-1 
5 Micro USB Receptacle Type AB, Right Angle, SMD) Gray |A97799CT-ND¢ NEW! 1.58 1.33 1.06 | 1,000 792.26 | 1981584-1 
Micro USB Receptacle Type B, Right Angle, SMD | Black |A97800CT-ND¢ NEW! 1.58 1.33 1.06 | 1,000 792.26 | 1981568-1 


$CutTape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Industrial Ethernet Connectors 


Features: * Threaded outer connection »* Environmental sealing (IP67 rated) Digi-Key Price Each AMP 
¢ Vibration resistance »* Secure, robust connections »¢ Provides for a reliable Fig.| Description Part No. 1 25 400 | Part No. 
performance in electrically noisy conditions found on most factory floors ~ Plu - - 
* Compatible with Category 5e cable » Fully intermateable with unshielded product - = 9 
if Field-Attachable, 0.1-0.26” (2.5-6.5mm) Acceptable Cable Diameter | A30691-ND 18.66 1729 13.38 | 1546440-1 
Dimensions in Inches (mm) Receptacles 
2 | Direct PCB Mount 8 Pin, Front-Coupling Through-Hole Receptacle | A34351-ND 29.01 26.89 20.81 | 1-1546405-1 
Receptacle with Standard PC Board A34355-ND 32.04 29.70 22.98 | 1-1546409-1 
3 (10 Base-T) with Standard PC Board and 12” (30cm) of Cable A34356-ND 36.22 33.58 25.98 | 1-1546410-1 
(568A) with Standard PC Board with 12” (30cm) of Cable A34357-ND 36.22 33.58 25.98 | 1-1546411-1 
(568B) with Standard PC Board with 12” (30cm) of Cable A34358-ND 48.26 44.73 34.61 | 1-1546412-1 
RJ-45 Bulkhead Passthrough with Backside RJ-45 Jack A33706-ND 32.41 30.04 23.25 | 1546413-3 
4 | RJ-45 Bulkhead Passthrough with 12” (30cm) of Patch Cord A33707-ND 36.31 33.65 26.04 | 1546414-4 
RJ-11 Bulkhead Passthrough with Backside RJ-45 Jack A34359-ND 34.71 32.17 24.89 | 1-1546415-1 
Female-to-Female Adapters 
5 | Female-Female RJ45 Jack-Jack A30690-ND 66.75 61.87 4787 | 1546574-1 
Double-Ended Cord Set 
1 Meter (3.3') Solid Core Cable, Industrial (both ends) A34360-ND 74.08 64.82 55.56 | 1-1546451-1 
5 Meter (16.4’) Solid Core Cable, Industrial (both ends) A34361-ND 100.20 8768 75.15 | 1-1546451-2 
6 10 Meter (32.8’) Solid Core Cable, Industrial (both ends) A34362-ND 145.80 127.58 109.35 | 1-1546451-3 
2 Meter (6.6’) Solid Core Cable, Industrial/Commercial Ends A34363-ND 95.74 83.78 71.81 | 1-1546451-4 
2 Meter (6.6’) Stranded Cable, Industrial (both ends) A34366-ND 89.32 78.16 66.99 | 1-1546453-1 
5 Meter (16.4’) Stranded Cable, Industrial (both ends) A34367-ND. 100.20 8768 75.15 | 1-1546453-2 
Z Caps 
(23.90) = Connector Closure Cap IP67 with Lanyard A34352-ND 15.23 14.12 10.93 | 1-1546406-1 
— | Connector Receptacle Cap IP65 A34353-ND 10.43 9.68 749 | 1-1546407-1 
Connector Plug Cap IP67 with Lanyard A34354-ND 18.43 1709 13.22 | 1-1546408-1 
Tool 
ai — | Punchdown, with 110 Blade A30681-ND 49.50 _ — | 1738607-1 
S . \ Plug Kit 
2.260 | 260 [ és z 7 RJ45 Solid Plug Kit" A31778-ND 10.80 10.02 7.75 | 1738607-1 
t157.40)7 (67.40) | RJ45 Strand Plug Kit A31779-ND 10.80 10.02 _775 | 1738607-2 
Receptacle Kit 
Peeee i a RJ45 Receptacle Kit A31781-ND 21.89 20.30 15.70 | 1738601-1 
Mates with Fig. 8 Mates with Fig. 7 8 | Ru45 Receptacle Cover A31780-ND 861 798 6.18 | 1738611-1 


LONEC |P67 Sealed Industrial 
Temorocrmomenoe Ethernet Circular RJ45 Connector System 


Electrical Specifications: « Meets EIA/TIA-568-B.2 Cat. 5e Specification * IR: 500MQ VDC/60s Contact to Metal Shell * Contact Resistance: 20mQ maximum » Current 
minimum @ 100 VDC *DWV: 1000 VDC/60s Contact to Contact *DWV: 1500 Rating: 1.5A maximum * Working Voltage: 100 V * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Digi-Key Price Each Conec 
Fig. | Description Part No. ill 10 100 500 1,000 | Part No. 
Shielded 8 Position Cat. 5e RJ45 Plug, Load Bar and Plug Housing Assembly _| 626-1294-ND 6.63 4.91 4.06 3.71 3.58 | 17-10001 
2 | Receptacle Assembly, Panel Gasket, Panel Nut and Protective Cover Assembly | 626-1293-ND 17.48 14.86 12.46 11.59 11.15 | 17-10000 
— | Tool Termination 626-1295-ND 36.06 29.59 25.89 23.58 23.12 | 360X30029X 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
304. (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


&) ASSMANN 


Waterproof Connectors 


Standard and High-Density D-Sub, RU45 and USB Type-A, Type-B, Circular and Power Connectors that meet the IP66 or Monitoring Systems (CCTV), industrial communication systems, military communications and control systems. 

IP67 Standard when mated. Durable/Industrial Grade. USB Type: Specifications: Connectors: Black ABS plastic * Contacts: Gold plated * Cable: USB2.0, 28AWG, OD 5.0mm 
Standard and High Density D-Subs: Specitications: * Connector: Black Glass-filled Nylon * Contacts: Copper Alloy, Gold (A and B Types) Applications: * PC and Peripheral interfaces * Robotics « Industrial computer systems 

Plated * Housing: Black ABS Plastic * Current rating: 5A Standard, 2A High density * Material: Brass/Gold plated pins, PBT Circular: Specifications: Connector: Black Nylon * Contacts: Gold plated » Current Rating: 5A (3 and 5pos.); 12A (4 and 
Connector body Applications: Public traffic light and automatic parking systems « Industrial automatic cleaning, sealing 7pos.) 

and packing * Security systems » Industrial computer systems * Robotics * Military applications Power Circular: Specifications: * Connectors: Black Glass-filled Nylon * Contacts: Gold plated, solder cup Applications: 
RJ45 Type: Specifications: * Connector: Black ABS Plastic * Contacts: Gold plated * Cable: Cat5e, 24AWG, 4Pair, UTP Durable construction of ASSMANN power connectors make them suitable for high power amperage applications such as 
Applications: Commonly used in Ethernet, it is designed to be durable and robust, and is well suited for Automatic generators, communication systems and military applications. 


(Vertical PCB S (Vertical PCB < (Shown without é (AE10165-ND 
Shown) Shown) connector) Shown) 


S| 


4 Jo 
(AE10168-ND 13/16"-28UN 13/16"-28UN 
Shown) (USB Type-B Shown) (USB Type-B Shown) (USB Type-B Shown) 


5/8 inch 
27UNS 


Dim. A | Digi-Key Price Each Assmann Dim. A| Digi-Key Price Each Assmann 
Fig.| Description (mm) | Part No. 1 10 25 | Part No. Fig.| Description (mm) | Part No. 1 10 25 | Part No. 
D-Sub Connectors, Male — Standard Density 15 Pos., Solder Cup, with Hood 66.7 | AE10120-ND 16.70 14.68 13.16] A-HDF15-HOOD-WP-R 
9 Position, PCB, Vertical 39.4 |AE10098-ND 1637 1439 12.90]A-DS09PP-WP-R 3 |26 Pos. Solder Cup, with Hood +) 82.5 |AE10122-ND 22.01 19.35 17.35| A-HDF26-HOOD-WP-R 
45 Position, PCB, Vertical 478 |AFIO104-ND 1987 1746 15.66 | A-DSISPP-WP-R 44 Pos., Solder Cup, withHood _| 92.0 |AE10124-ND 27.23 24.75 22.28| A-HDF44-HOOD-WP-R 
25 Position, PCB, Vertical 64.5 | AE10110-ND 23.79 20.91 18.75 | A-DS25PP-WP-R D-Sub Hoods — Standard Density / High Density 
9 Position, PCB, Right Angle 39.4 | AE10100-ND 22.74 19.99 17.92] A-DSOQAA-WP-R 9 Positions / 15 Positions 66.7 JAE10154-ND 14.59 12.82 11.50] A-HOOD-09/15-R 
1 |15 Position, PCB, Right Angle 47.8 | AE10106-ND 26.99 23.73 21.27 | A-DS15AA-WP-R 3 |15 Positions / 26 Positions 82.5 |AE10155-ND 19.17 16.85 15.11| A-HOOD-15/26-R 
25 Position, PCB, Right Angle 64.5 | AE10112-ND 29.01 26.38 23.74 | A-DS25AA-WP-R 25 Positions / 44 Positions 92.0 [AE10156-ND 24.85 21.84 19.58| A-HOOD-25/44-R 
9 Position, Solder Cup 39.4 | AE10096-ND 16.37 14.39 12.90 | A-DSO9LL-WP-R Ru-45 Type Connectors 
15 Position, Solder Cup 47.8 | AE10102-ND 19.87 17.46 15.66 | A-DS1SLL-WP-R Rept., Panel Mount, Coupler, Cats | 53.3 [AE10165-ND 2959 26.90 24.21] A-RJ45GFS-R 
25 Position, Solder Cup 64.5 | AE10108-ND 23.79 20.91 18.75 | A-DS25LL-WP-R 4 Root. Panel Mount, PCB. Cats 30.2 |AE10166-ND 27.69 24.34 21.82] A-RU45-DFR-R 
9 Pos., Solder Cup, with Hood 66.7 | AE10142-ND 1637 14.39 12.90 | A-DSO9-HOOD-WP-R Rept., Panel Mount, IDC, Cat5 49.5 |AE10167-ND 28.85 26.62 24.76 | A-RJ45KS-R 
3 |15Pos., Solder Cup, with Hood | 825 | AE10144-ND 21.32 18.74 16.80 | A-DS15-HOOD-WP-R —TRept., Bulkhead, IDC, Cat5e —_[AE10170-ND 18.84 16.56 14.85] A-RJ45KU-R 
25 Pos., Solder Cup, with Hood 92.0 | AE10146-ND 27.69 24.34 21.82 | A-DS25-HOOD-WP-R RJ-45 Type, Female 88.5 | AE10168-ND 22.87 20.10 18.02] A-RJ45M-LR-R 
D-Sub Connectors, Female — Standard Density 5 RJ-45 Type, Female 56.5 | AE10169-ND 21.32 18.74 16.80] A-RJ45M-SR-R 
9 Position, PCB, Vertical 39.4 ]AE10097-ND 16.37 14.39 12.90 | A-DFOQPP-WP-R USB and RJ-45 Type Cable Assemblies 
15 Position, PCB, Vertical 47.8 | AE10103-ND 1987 17.46 15.66 | A-DF15PP-WP-R 5 |USB Type-A, Female, 50mm 22.0 JAE10157-ND 26.99 23.73 21.27 | A-USB-APFS-R 
25 Position, PCB, Vertical 64.5 | AE10109-ND 23.79 20.91 18.75 | A-DF25PP-WP-R USB Type-B, Female, 50mm 22.0 |AE10158-ND 26.99 2373 _21.27| A-USB-BPFS-R 
9 Position, PCB, Right Angle 39.4 | AE10099-ND 22.74 19.99 17.92 | A-DFOQAA-WP-R USB Type-A, Male, 1 meter 42.6 |AEI0159-ND 23.10 20.30 18.20] A-KAB-USBA-MS-1M-R 
2 |15 Position, PCB, Right Angle 47.8 | AE10105-ND 26.99 23.73 21.27 | A-DF15AA-WP-R 7 |USB Type-8, Male, 1 meter 44.5 |AE10160-ND 23.10 20.30 18.20] A-KAB-USBB-MS-1M-R 
25 Position, PCB, Right Angle 64.5 | AE10111-ND 29.01 26.38 23.74 | A-DF25AA-WP-R RJ-45 Type, Male, 1 meter 64.0 |AE10163-ND 26.63 2341 20.99| A-KAB-RJ45-4S-1M-R 
9 Position, Solder Cup 39.4 | AE10095-ND 16.37 14.39 12.90 | A-DFO9LL-WP-R RJ-45 Type, Male, 1 meter 42.7 |AE10164-ND 13.50 11.87 10.64] A-KAB-RJ45-4U-1M-R 
15 Position, Solder Cup 47.8 | AE10101-ND 19.87 17.46 15.66 | A-DF15LL-WP-R g [USB lype-A, Female, T meter 45.0 [AETO161-ND 21.32 18.74 16.80] A-KAB-USBA-FS-IM-R 
25 Position, Solder Cup 64.5 | AE10107-ND 23.79 20.91 18.75 | A-DF25LL-WP-R USB Type-B, Female, 1 meter 45.0 |AE10162-ND 21.32 18.74 16.80| A-KAB-USBB-FS-1M-R 
9 Pos., Solder Cup, with Hood 66.7 | AE10143-ND 1637 14.39 12.90 | A-DFO9-HOOD-WP-R Circular Connectors (IP66) 
3 |15Pos., Solder Cup, with Hood | 825 | AE10145-ND 21.32 18.74 16.80 | A-DF15-HOOD-WP-R 3 Position Plug — [AE10266-ND 27.29 23.99 21.51] A-CR-O3BMMA-L180-WP-R 
25 Pos., Solder Cup, withHood | 92.0 | AE10147-ND 27.69 24.34 21.82 | A-DF25-HOOD-WP-R 9 |4 Position Plug — |AE10270-ND 28.81 25.32 22.70| A-CR-04BMMA-L180-WP-R 
D-Sub Connectors, Male — High Density 5 Position Plug —_|AE10274-ND 30.36 26.68 _23.92| A-CR-O5BMMA-L180-WP-R 
ai 5 i a r 3 Pos. Receptacle, Free Hanging | — |AE10265-ND 29.80 26.19 23.48 | A-CR-OSBFFA-L180-WP-R 
He sae peel veaey an Rene ee ue ine Supeee We 104 Pos. Receptacle, Free Hanging | — |AE10269-ND 31.91 2805 2515| A-CR-O4BFFA-L180-WP-R 
aa'Poektion: POR: Vettical eas RECRRIOM 0547 9345 20.84 | AHDS44PP.WP 5 Pos. Receptacle, Free Hanging | — |AE10273-ND 33.92 29.82 26.73 A-CR-OSBFFA-L180-WP-R 
15 Position, PCB, Right Angle 30.4 |AE10116-ND 24.86 22.60 20.34 |A-HDS15AA-WP 3 Pos. Plug, Panel Mount — |AE10267-ND 14.78 13.00 11.65 / A-CR-O3PMMP-LC-WP-R 
1 |26 Position’ PCB. Right Angle 47.8 |AE10128-ND 2959 2690 24.21 | A-HDS26AA-WP 11/4 Pos. Plug, Panel Mount — |AE10271-ND = 15.31 13.46 12.07) A-CR-O4PMMP-LC-WP-R 
Hs 4 5 Pos. Plug, Panel Mount —_|AE10275-ND 16.27 14.30. 12.82| A-CR-O5PMMP-LC-WP-R 
44 Position, PCB, Right Angle 64.5 |AE10139-ND 44.64 41.20 38.32 | A-HDS44AA-WP Plug, 
15 Position, Solder Cup 30.4 [AETOIT7-ND 19.87 17.46 15.66 | A-HDS5LL-WP SFositon Pig. fee — |Ac10268-ND 14.78 13.00 11.65 | A-CR-O3PMMS-LC-WP-R 
26 Position, Solder Cup 47.8 |AE10129-ND 24.12 21.20 19.01 | A-HDS26LL-WP ape Mount one 
44 Position, Solder Cup 64.5 | AE10140-ND 25.47 23.15 20.84 | A-HDS44LL-WP 12 Panel Moura Solder Gig — |AE10272-ND 14.69 12.91 11.57] A-CR-O4PMMS-LC-WP-R 
15 Pos., Solder Cup, withHood | 66.7 |AE10119-ND 16.70 14.68 13.16 |A-HDS15-HOOD-WP-R 5 Position Plug, 
3 |26 Pos., Solder Cup, with Hood | 82.5 |AE10121-ND 22.01 19.35 17.35 | A-HDS26-HOOD-WP-R Panel Mount Solder Cup — |AE10276-ND 15.68 13.78 12.35) A-CR-OSPMMS-LC-WP-R 
44 Pos., Solder Cup, withHood | 92.0 |AE10123-ND 27.23 24.75 22.28 | A-HDS44-HOOD-WP-R Power Circular Connectors (IP66) 
D-Sub Connectors, Female — High Density 13 |4 Position Power Plug — JAE10278-ND 24.42 21.46 19.24] A-PO4BMMA-S180-WP-R 
15 Position, PCB, Vertical 39.4 |AE10115-ND 1987 17.46 15.66 | A-HDF15PP-WP 7 Position Power Plug —_|AE10282-ND 26.07 22.91 20.54 A-PO7BMMA-S180-WP-R 
26 Position, PCB, Vertical 47.8 |AE10127-ND 24.12 21.20 19.01 | A-HDF26PP-WP 74 [4 Position Power Receptacle —AE10277-ND 25.77 23.43 21.09 A-PO4BFFA-S180-WP-R 
44 Position, PCB, Vertical 64.5 | AE10138-ND 25.47 23.15 20.84 | A-HDF44PP-WP 7 Position Power Receptacle —_|AE10281-ND 26.46 24.05 _21.65| A-PO7BFFA-S180-WP-R 
15 Position, PCB, Right Angle 39.4 | AE10113-ND 24.86 22.60 20.34 | A-HDF15AA-WP 4Pos. Power Plug, Panel Mount | — |AE10280-ND 17.92 15.75 14.12| A-PO4PMMS-SC-WP-R 
2 [26 Position, PCB, Right Angle 47.8 | AE10125-ND 29.59 26.90 24.21 | A-HDF26AA-WP 1517 Pos. Power Plug, Panel Mount —__|AE10284-ND 20.39 17.93 16.07 | A-PO7PMMS-SC-WP-R 
44 Position, PCB, Right Angle 64.5 | AE10136-ND 44.64 41.20 38.32 | A-HDF44AA-WP 4 Position Power Receptacle, 
15 Position, Solder Cup 39.4 |AE10114-ND 19.87 17.46 15.66 | A-HOF15LL-WP 16 {Panel Mount — |{AE10279-ND 24.52 21.55 19.32 | A-POAPFFS-SC-WP-R 
26 Position, Solder Cup 47.8 | AE10126-ND 24.12 21.20 19.01 | A-HDF26LL-WP 7 Position Power Receptacle, 
44 Position, Solder Cup 64.5 |AE10137-ND 25.47 23.15 20.84 | A-HDF44LL-WP Panel Mount 4 — |AE10283-ND 23.16 21.05 18.95| A-PO7PFFS-SC-WP-R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 305 


Amphenol’Pcd_ Ethernet and RJ11 Connection System for Harsh Environments 


Features: * Multiple coupling types * Sealed against fluids and dusts (IP67) * Shock, vibration and traction resistant * No cabling operation in field and no tools required * With the patented RJStop® system you can use a 
standard RJ45/RJ11 cordset * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Mating cycles: 500 minimum 


Part Number RJUF2PE1B Shown 


Part Number RJF7PE1B Shown 


Part Number RJUFEZ21 Shown 


Part Number RJF21BSCC Shown 


Coupling Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. Type A B C Description Part No. 1 100 Part No. 
RJ11 — RoHS Compliant 
Plugs 
Housing For Cordset with Plastic Gland, Black APC1120-ND 53.02 42.72 39.77 RJ11F6B 
1 Bayonet 1.124 (28.55) | 2.089 (53.06) = Housing For Cordset with Plastic Gland, Nickel APC1121-ND 5514 4443.41.36 | RUTIFON 
Receptacles 
Square Flange Receptacle to Receptacle, Black APC1116-ND. 55.51 44.72 41.64 | RJ11F21B 
Square Flange Receptacle to Receptacle, Nickel APC1117-ND. 57.73 46.51 42.50 | RJ11F21N 
2 Bayonet 874 (22.2) | 1.126 (28.6) | 1.563 (39-7) | Square Flange Receptacle to Solder, Black APC1118-ND 5291 4262 39.68 | RJ11F22B 
Square Flange Receptacle to Solder, Nickel APC1119-ND. 55.02 44.33 41.27 | RJ11F22N 
Jam Nut Receptacle to Receptacle, Black APC1122-ND 74.49 59.59 56.40 | RJV1F71B 
Jam Nut Receptacle to Receptacle, Nickel APC1123-ND. 77.46 61.98 58.66 | RJ11F71N 
3 Bayonet 874 (22.2) | 1.374 (34.9) | 1.563 (39.7) | Jam Nut Receptacle to Solder, Black APC1124-ND 7139 ©5712 ~~ 54.06 | RUI1E72B 
Jam Nut Receptacle to Solder, Nickel APC1125-ND 74.25 59.40 56.22 RJ11F72N 
Accessories 
4 B " = _ _ Cap for Plug, Black APC1128-ND 42.11 32.14 30.48 | RJ11FC6B 
ayone Cap for Plug, Nickel APC1129-ND 42.65 33.43 31.12 | RJI1FCEN 
Cap for Square Flange Receptacle, Black APC1126-ND. 41.50 31.68 30.04 | RJ11FC2B 
5 avons Cap for Square Flange Receptacle, Nickel APC1127-ND. 43.16 32.95 31.24 | RJT1FC2N 
y Cap for Jam Nut Receptacle, Black APC1130-ND. 50.02 40.30 37.52 | RJ11FC7B 
Cap for Jam Nut Receptacle, Nickel APC1131-ND. 52.02 41.91 39.02 | RJ11FC7N 
= Bayonet = = = Panel Gasket for RJ11 Bayonet, Square Flange Receptacles APC1115-ND 5.28 3.12 2.77 | JE 
Tools 
= Bayonet Removal for RJ11 Receptacle and Plug Inserts APC1132-ND 38.57 29.44 27.92 | RJI1FODE 
RJ45 (Ethernet) 
Plugs — RoHS Compliant 
Housing for Cordset with Plastic Gland, Black APC1041-ND 30.13 22.60 21.10 RJF6B 
Housing for Cordset with Plastic Gland, Nickel APC1044-ND. 31.30 23.48 21.91 RJF6EN 
Bayonet 1.374 (34.9) 2.275 (57.8) _ Housing for Cordset with Metal Gland, Black APC1042-ND 37.88 29.14 27.20 | RJF6MB 
Housing for Cordset with Metal Gland, Olive Drab Cadmium APC1291-ND NEW! 35.71 28.77 26.79 RJF6EMG. 
1 Housing for Cordset with Metal Gland, Nickel APC1043-ND. 37.97 29.21 27.27 | RJF6EMN 
Reverse Bayonet 1.26 (32) 2.438 (61.94) - Housing for Cordset with Plastic Gland, Black APC1072-ND 12.38 9.01 8.17 | RJFRB6 
Thread 1.5 (38) 2.2 (56) _ Housing for Cordset with Metal Gland, Nickel APC1083-ND 47.67 37.37 34.79 | RJFTV6MN 
2 5 Housing for Cordset with Plastic Gland, Nickel APC1084-ND 42.82 32.68 30.99 RJFTV6N 
Push Pull 1.279 (32.5) 2.519 (64) - Housing for Cordset with Plastic Gland, Black APC1009-ND 14.46 10.52 9.54 | RJF5446 
Quick Lever 1.05 (26.7) 2.659 (67.5) - Housing for Cordset with Plastic Gland, Black (Square) APC1069-ND. 11.00 7.80 7.18 | RJFEZ6 
Receptacles 
Square Flange Receptacle to Receptacle, Black APC1025-ND® 30.76 23.08 21.54 | RJF21B 
Square Flange Receptacle to Receptacle, Nickel APC1027-ND® 32.68 25.14 23.47. | RJF2IN 
Square Flange Receptacle to Solder, Black APC1029-ND® 24.94 19.08 17.46 | RJF22B00 
Square Flange Receptacle to Solder, Nickel APC1032-ND® 29.28 21.96 20.50 | RJF22N00 
Bayongt 1126 (28.58) | 1.311 (33.3) | 1.539 (89-1) gare Flange Receptacle to-0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TK Black | APC1030-ND@ 42.92 3276 31.07 | RJF22B03100BTX 
Square Flange Receptacle to 1.0 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black | APC1031-ND® 44.20 33.74 31.99 | RJF22B10100BTX 
Square Flange Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Nickel | APC1033-ND@ 43.55 33.24 31.52 | RJF22N03100BTX 
Square Flange Receptacle to 0.5 Meter Cord for 10/100 Base, TX Nickel | APC1034-ND® 42.61 32.52 30.84 | RJF22N05100BTX 
2 1.653 (42) Square Flange Receptacle to Receptacle, Black APC1004-ND® 18.58 13.72 12.61 RJF54421 
1.653 (42) Square Flange Receptacle to Receptacle, Metallized, Black APC1008-ND® 21.10 15.58 14.32 | RJF5442M1 
Push Pull .878 (22.3) 1.220 (31) 1.653 (42) Square Flange Receptacle to Solder, Black APC1005-ND® 19.53 14.42 13.26 | RJF5442200 
13.40 (342) Square Flange Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black | APC1006-ND® 35.16 27.05 25.25 | RJF5442203100BTX 
41.02 (1,042) | Square Flange Receptacle to 1.0 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black | APC1007-ND® 38.50 29.62 27.65 | RJF5442210100BTX 
1.697 (43.1) Square Flange Receptacle to Receptacle, Nickel APC1076-ND® 37.38 30.12 28.04 | RJFTV21N 
Throat 1.242 (31.55) 1.438 (36.53) 1.697 (43.1) Square Flange Receptacle to Solder, Nickel APC1077-ND® 34.99 26.92 25.13 | RJFTV22N00 
i . . : 13.50 (343) Square Flange Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Nickel | APC1078-ND® 72.30 58.25 §3.22 | RJFTV22N03100BTX 
41.06 (1,043) | Square Flange Receptacle to 1.0 Meter Cord for 10/100 Base, TX Nickel_| APC1079-ND® 52.44 41.10 38.27 _|_RJFTV22N10100BTX 
Jam Nut Receptacle to Receptacle, Black APC1045-ND® 43.84 33.46 31.73 | RJF71B 
Jam Nut Receptacle to Receptacle, Nickel APC1046-ND® 48.36 36.91 35.01 RJF71N 
1.125 (28.58) | 1.626 (41.3) | 1.539 (391) | Jam Nut Receptacle to Solder, Black APC1048-ND 40.67 31.29 29.20 | RJF72B00 
Bayonet Jam Nut Receptacle to Solder, Nickel APC1051-ND® 43.29 33.04 31.33 | RJF72N00 
13.34 (339) | Jam Nut Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1049-ND 50.70 39.75 37.00 | RJF72B03100BTX 
1.125 (28.58) | 1.626 (41.3) 13.34 (339) | Jam Nut Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Nickel APC1052-ND® 54.98 43.10 40.13 | RJF72NO3100BTX 
3 40.90 (1,039) | Jam Nut Receptacle to 1.0 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1050-ND® 51.80 40.60 37.80 _| RJF72B10100BTX 
R B " 4.079 (27.4) 4.339 (34 1.729 (43.9) | Jam Nut Receptacle to Receptacle, Black (Front Mount) APC1073-ND® 16.95 12.51 11.50 | RJFRB71 
everse Rayong 079 (27.4) 339 (34) 1.691 (43) _| Jam Nut Receptacle to Receptacle, Right Angle, Black (Front Mount) APC1074-ND@ 18.88 13.94 12.82 | RJFRB71RA 
1.696 (43.09) | Jam Nut Receptacle to Receptacle, Nickel APC1085-ND® 50.40 39.51 36.79 | RUFTV71N 
Thread 4.249 (31.55 4.812 (46 1.696 (43.09) | Jam Nut Receptacle to Solder, Nickel APC1086-ND® 43.57 33.25 31.53 | RJFTV72N00 
rea 242 (31.55) 812 (46) 13.50 (343) Jam Nut Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Nickel APC1087-ND® 61.56 49.59 46.17 | RJFTV72N03100BTX 
41.06 (1,043) | Jam Nut Receptacle to 1.5 Meter Cord for 10/100 Base, TX Nickel APC1088-ND® 62.68 50.50 46.15 | RJFTV72N15100BTX 
Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Plastic Gland, Black | APC1035-ND® 44.46 33.94 32.18 | RJF2PE1B 
Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Plastic Gland, Nickel | APC1036-ND® 50.89 39.89 37.14 | RJF2PEIN 
Bayonet 1.125 (28.58) 1.311 (33.3) 3.23 (82) Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Metal Gland, Black APC1037-ND® 54.32 42.58 39.65 | RJF2PEM1B 
Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Metal Gland, Nickel | APC1039-ND® 51.39 40.28 37.50 | RJF2PEMIN 
6 Inline Square Flange Receptacle to Solder with Metal Gland, Black APC1040-ND® 43.61 33.29 31.57 | RJF2PEM2B00 
Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Plastic Gland, Nickel | APC1080-ND® 56.20 45.28 42.15 | RJFTV2PEIN 
Inline Square Flange Rec. to Rec. with Metal Gland, Olive Drab Cadmium | APC1293-ND@ NEW! 62.75 50.55 47.07 | RJFTV2PEM1G 
Thread 1.242 (31.55) | 1.438 (36.53) | 3.622(92) | inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Metal Gland, Nickel | APC1081-ND@ 61.97 4992 4648 | RJFTV2PEMIN 
Inline Square Flange Receptacle to Solder with Metal Gland, Nickel APC1082-ND® 52.50 41.16 38.32 | RJFTV2PEM2N00 
7 Bayonet 1.125 (28.58) 1.626 (41.3) 3.23 (82) Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Plastic Gland, Black APC1053-ND® 55.57 43.56 40.56 | RJF7PE1B 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Amphenol Pcd 


Ethernet and RJ11 Connection System for Harsh Environments (Cont.) 


Coupling Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. Type B Description Part No. if 25 100 Part No. 
ci cacemccen lecews ay ae oe | Repbiy 
nline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Metal Gland, Blac! -ND® F 50. 7. 7| 
Bayonet 1.125 (28.58) | 1.626 (41.3) 3.23 (82) | inline Jam Nut Fiebevtacle to Receptacle with Metal Gland, Nickel APC1056-ND@ 6348 © 51.14 47.62: | RUE7PEMIN 
7 Inline Jam Nut Receptacle to Solder with Metal Gland, Green APC1133-ND 61.46 48.66 45.24 RJF7PEM2G00 
Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Plastic Gland, Nickel APC1089-ND® 64.75 52.16 47.66 | RJFTV7PEIN 
Thread 1.242 (31.55) 1.812 (46) 3.622 (92) Inline Jam Nut Rec. to Rec. with Metal Gland, Olive Drab Cadmium APC1294-ND@ NEW! 72.22 58.18 54.17 | RUJFTV7PEM1G 
Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Metal Gland, Nickel APC1090-ND® 70.51 56.81 51.91 RJFTV7PEMIN 
1.714 (43.55) | Flange Receptacle to Receptacle, Black APC1064-ND® 20.36 15.03 13.82 | RJFEZ21 
13.53 (343.55) | Flange Receptacle to 0.3 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1065-ND® 29.87 22.98 21.45 | RJFEZ2203100BTX 
8 Quick Lever 1.339 (34) 1.575 (40) 21.40 (543.55) | Flange Receptacle to 0.5 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1066-ND® 30.23 23.26 21.71 RJFEZ2205100BTX 
41.08 (1,043.55) | Flange Receptacle to 1.0 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1067-ND® 31.22 24.02 22.42 | RJFEZ2210100BTX 
60.77 (1,543.55) | Flange Receptacle to 1.5 Meter Cord for 10/100 Base, TX Black APC1068-ND® 32.18 24.76 23.11 RJFEZ2215100BTX 
Square Flange Receptacle to Receptacle, Black with Self Closing Caj APC1026-ND@ 38.68 29.76 27.78 | RJF21BSCC 
3 Bayonet 1.125 (28.58) | 1.311 (83.3) | 1.051 (26.7) Square Flange Receptacle to Receptacle, Nickel with Self Closing Cap APC1028-ND 30.06 29.81 «28.27 ‘| RUFZINSCC 
Accessories — RoHS Compliant 
Bayonet _ _ = IP67 Dust Cap for RUF Bayonet Plugs, Black APC1059-ND 27.44 20.59 19.22 | RJFC6B 
4 IP67 Dust Cap for RJF Bayonet Plugs, Nickel APC1060-ND 28.71 21.54 20.10 | RJFC6N 
Push Pull - - - IP67 Dust Cap for RUF544 Push Pull Plugs APC1001-ND 17.22 12.53 11.35 | 54402BM 
Thread - - - IP67 Dust Cap for RJFTV Threaded Plugs, Nickel APC1092-ND. 35.86 27.59 25.75 | RJFTVC6N 
IP67 Dust Cap for RUF Bayonet Square Flange Receptacles, Black APC1057-ND. 25.34 19.01 17.74 | RJFC2B 
IP67 Dust Cap for RJF Bayonet Square Flange Rec., Olive Drab Cadmium | APC1292-ND NEW! 24.88 20.04 18.66 | RJFC2G 
Bayonet IP67 Dust Cap for RJF Bayonet Square Flange Receptacles, Nickel APC1058-ND. 26.73 20.06 18.72 | RJFC2N 
IP67 Dust Cap for RJF Bayonet Jam Nut Receptacles, Black APC1061-ND. 31.45 24.20 22.59 | RJFC7B 
5 IP67 Dust Cap for RJF Bayonet Jam Nut Receptacles, Nickel APC1062-ND. 32.79 25.23 23.54 | RJFC7N 
Push Pull IP67 Dust Cap for RJF544 Push Pull Receptacles APC1000-ND. 17.22 12.53 11.35 | 54402BE 
Panel Gasket for RUF544 Push Pull Square Flange Receptacles APC1002-ND. 1.96 1.12 97 | 54402JE 
‘Thread 1P67 Dust Cap for RUFTV Threaded Square Flange Receptacles, Nickel APC1091-ND. 34.59 26.61 24.84 | RJFTVC2N 
IP67 Dust Cap for RJFTV Threaded Jam Nut Receptacles, Nickel APC1093-ND. 38.85 29.89 27.89 | RJFTVC7N 
Reverse Bayonet - - - IP67 Dust Cap for RJFRB Reverse Bayonet Jam Nut Receptacles APC1075-ND 7.86 5.41 4.92 | RJFRBC7 
Bayonet/SCC = _ = Flange Gasket for RUF Bayonet and all with Self Closing Caps APC1023-ND. 5.76 3.20 2.80 | JE18 
Bayonet - - - Flange Gasket for RJFTV Bayonet Square Flange Receptacles APC1094-ND. 4.03 2.51 2.27 | JE19 
Ouiek Lever = = _ |P67 Dust Cap for RUFEZ Quick Lever Receptacles APC1070-ND 9.04 6.22 5.66 | RJFEZBE 
Panel Gasket for RUFEZ Quick Lever Square Flange Receptacles APC1071-ND 1.30 70 60 | RJFEZJE 
Tools — RoHS Compliant 
Bayonet - - - Removal Tool RUFTV Thread, RUF Bayonet Receptacle and Plug Insert APC1063-ND. 34.72 26.04 24.31 RJFODE 
Push Pull - - - Removal Tool for RUF455 Plug Inserts APC1003-ND. 9.86 6.70 6.17 | 54400T02 
@ RoHS Compliant 


USB and IEEE 1394 Connection System for Harsh Environments 


Features: ¢ Tri-Start Thread coupling * Sealed against fluids and dusts (IP67) * Shock, vibration and traction resistant * No cabling operation in field and no tools required * Can insert a standard USB 2.0 


or most standard IEEE 1394 cordsets into a metallic plug * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C » Mating cycles: 500 ~ 1,500 


Coupling Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. Type A B Description Part No. i 25 100 Part No. 
USB 
1 Plug .961 (24.4) 1.249 (31.72) | 2.792 (70.91) | Plug Housing for USB to A Male cord APC1107-ND 50.53 39.61 36.87 | USBFTV6N 
Square Flange A Receptacle to Receptacle, Nickel APC1103-ND 39.53 30.42 28.39 | USBFTV21N 
2 | Receptacle | 1.006 (25.5) | 1.219(30.96) | 1.287 (31.41) | Square Flange A Receptacle to Solder, Nickel APC1104-ND 39.10 30.08 28.08 | USBFIV22N 
Inline Square Flange A Receptacle to Receptacle with Backshell, Nickel APC1105-NDT 72.77 58.63 53.57 | USBFTV2PE1N 
3 | Receptacle | 1.006 (25.5) | 1.219(30.96) | 3.422 (86.9) | jnline Jam Nut A Receptacle to Receptacle with Backshell, Nickel APC1110-ND+ 76.15 80.93 57.66 | USBFIV7PEIN 
Square Flange A Receptacle to Receptacle, Black with Self Closing Cap APC1100-NDA 35.78 27.53 25.70 | USBF21BSCC 
5 | Receptacle | 1.006 (25.5) | 1.219(30.96) | 1.052 (26.7) | square Flange A Receptacle to Receptacle, Nickel with Self Closing Cap | APC1101-NDA 37.85 29.12 27.18 | USBF2iNSCC 
Jam Nut A Receptacle to Receptacle, Nickel APC1108-ND 45.60 34.81 33.01 USBFTV71N 
6 | Receptacle | 1.006 (25.5) | 1.515 (38.47) | 1.287 (31.42) | Jam Nut A Receptacle to Solder, Nickel APC1109-ND 45.18 34.48 32.70 | USBFIV72N 
7 Cable 0.197 (5) 0.811 (20.6) 1.968 (50.0) | Jam Nut B Receptacle to 5 Pin JWT 2.5mm Connector APC1097-ND. 17.47 12.90 11.86 | USBBF7 
8 Cabl 0.197 (5 0.811 (20.6 39.37 (1,000) | Cord Male A to Sealed Male B APC1095-ND. 19.51 14.93 13.66 | USBBF6100 
ante 197 (5) 811 (20.6) 78.74 (2,000) | Cord Male A to Sealed Male B APC1096-ND. 21.00 16.07 14.70 | USBBF6200 
IEEE 1394 
1 Plug .961 (24.4) 1.249 (31.72) 2.795 (71) Plug Housing for IEEE 1394 Male Cord APC1016-ND 63.92 50.60 47.05 | FWFTV6N 
Square Flange Receptacle to Receptacle, Nickel APC1013-ND 52.52 44.17 38.33 | FWFTV21N 
2 | Receptacle | 1.006 (25.5) | 1.219(30.95) | 1.332 (33.83) | cauare Flange Receptacle to Solder, Nickel APC1014-ND 46.23 35.29 33.46 | FWFTV22N 
3 Receptacle 1.006 (25.5) 1.219 (30.95) 3.422 (86.9) | Inline Square Flange Receptacle to Receptacle with Backshell, Nickel APC1015-NDT 97.21 78.67 73.05 | FWFTV2PE1N 
4 Receptacle 1.006 (25.5) 1.515 (38.5) 3.020 (77) Inline Jam Nut Receptacle to Receptacle with Backshell, Nickel APC1019-NDT 105.40 85.30 79.21 FWFTV7PE1N 
Square Flange Receptacle to Receptacle, Black with Self Closing Cap APC1010-NDA 47.24 37.03 34.48 | FWF21BSCC 
5 | _ Receptacle 1.417 (36) 1.890 (48) | 1.052 (26.7)_| Square Flange Receptacle to Receptacle, Nickel with Self Closing Cap __| APC1011-NDA 47.89 37.54 34.95 | FWF2iNSCC 
Jam Nut Receptacle to Receptacle, Nickel APC1017-ND 56.17 44.47 42.13 | FWFTV71N 
8 | Receptacle | 1.006 (25.5) | 1.515 (88.5) | 1.332 (33.8) | ‘lam Nut Receptacle to Solder, Nickel APC1018-ND 59.92 47.44 44.95 | FWFTV72N 
Accessories 
|P67 Dust Cap for USBFTV Square Flange Receptacles APC1112-ND 27.52 20.64 19.27 | USBFTVC2N 
IP67 Dust cap for USBFTV Plugs APC1113-ND. 28.59 21.45 20.02 | USBFTVC6N 
IP67 Dust Cap for USBFTV Jam Nut Receptacles APC1114-ND 33.95 26.12 24.38 | USBFTVC7N 
Receptacle Cap for USBBF7 with Metal Chains APC1098-ND 6.34 4.39 3.89 | USBBFC7 
IP67 Dust Cap for FWFTV Square Flange Receptacle APC1020-ND 26.19 19.65 18.34 | FWFTVC2N 
IP67 Dust Cap for FWFTV Plug APC1021-ND. 27.21 20.42 19.06 | FWFTVC6N 
IP67 Dust Cap for FWFTV Jam Nut Receptacle APC1022-ND. 32.31 24.86 23.20 | FWFTVC7N 
Gasket for Square Flange Receptacles Both FWFTV and USBFTV APC1024-ND 4.96 3.04 2.64 | JE15 
Tools 
Removal Tool for FWFTV Receptacle Inserts APC1012-ND 35.12 27.02 25.22 | FWFODE 
Removal Tool for USBFTV Receptacle Inserts APC1102-ND 30.14 22.61 21.11 | USBFODE 


t+ Not IP67 Sealed A Use JE18 Gasket 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE 
Hag eee “TM” Modular Connectors 


Position/ Dim. (mm) Digi-Key Price Each Hirose Position/ Dim. (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Contacts | Description Ww H D | Part No. 1 10 100 |Part No. Fig./ Contacts | Description WwW H D | Part No. ul 10 100 |Part No. 
Plugs (for IDC Termination with Flat Line Cord) — RoHS Compliant Receptacles — Top Entry P.C. Board Mount; 
4-4 77 | 6.6 | 13.4] H9091-ND 141 1415 84 /TM3P-44P Color: White — RoHS Compliant 
1} 4 |piug 9.7 | 6.6 | 13.4| H9092-ND 1.48 1.21.88 |TM3P-64P 4-4 12.9 18.3 |15.0/H11254-ND 2.96 2.46 1.82 [TM3RA-44(50) 
a ae - He ee ie Hee ie he 17] 6-4  |Low Profile 14.9 18.3 |15.0/H11259-ND 2.96 2.46 1.82 [TM3RA-64(50) 
at |e : Z : : 6-6 14.9 [18.3 |15.0]H11271-ND 2.99 2.48 1.86 |TM3RA-66(50) 
Receptacles — with 6” (152.4mm) Wire Leads; Color: Gray 18| 8-8 |Low Profile 16.9 |18.3 |15.0]H11279-ND «5.83 4.83 _—_-3.62 |TM3RA-88(50) 
3 | 44 [Receptacle 15.3 [20.5 | 10.2] H9018-ND 2.63 219 1.62 |TM1R-616W44-4S-150M — 
Receptacles — with 6” (152.4mm) Receptacles — P.C. Board Mount with Tin Hold-Down Tabs; Color: Gray 
iiiire Leads Calon Gray — ROHS Compliant 20 | 2x6-2 [PC Mount 28.2 |15.4 | 16.0 | H9051-ND 3.77 3.12 2.34 |TM2REA-1204 
2| 44 [Receptacle 175 [205 |10.2|H11388-ND 4.32 3.58 2.60 |TMiR-616B44-35S-150m| [21 | 3x6-4 | PC Mount 39.2 |15.4 | 16.0] H9054-ND 8.70 5.55 __4.16 |TM2REA-1812 
6 | 4-4 [Receptacle 12.4 [17.4 [14.3/H11389-ND 4.32 3.58 2.69 [TM1R-616M44-35S-150aM| |22| 62 _| PC Top Entry 17.2 |16.0 | 15.4] H9110-ND 2.60 2.16 1.60 [TM2RE-0602 
7 | 44 [Receptacle 12.4 |21.3 |125|H11390-ND 4.38 3.63 2.72 [TM1R-616P44-35S-150M] | 93 | 2X 6-2 PC Top Entry 28.2 | 16.0 | 15.4) H9113-ND 3.77 3.12 2.34 /TM2RE-1204 
6-4 14.9 /18.3|13.7]H11391-ND 4.38 | 3.63-—-2.72 [TM1RV-623K64-35S-150M 2x6-4 28.2 |16.0 | 15.4 | H9114-ND 4.93 4.08 3.06 |TM2RE-1208 
4| 6-4  |Receptacle 12.4 |21.4|12.5]H11392-ND 4.47. 3.70 2.78 |TM1RV-623P64-35S-150M| | 24 | 3x6-2 | PC Top Entry 39.2 [16.0 | 15.4] H9116-ND 499 413 3.10 |[TM2RE-1806 
6-6 12.4 [21.4 |12.5|H11394-ND 8.01678 _5.09 |TMiRV-623P66-35S-150M| |27| —  |2x (1) 8-8, (1) 6-6 | 28.0 |14.0 |13.5| H9077-ND 6.71 5.68 4.26 |TMSRQ-1414 
8 | 6-6 [Receptacle 14.9 |18.3 | 13.7 | H11393-ND 9.22 8.02 6.42 |TMIRV-623K66-35S-150M| | 28 | 2x 6-2 |With Power Plug | 35.0 |15.0 | 13.7] H9129-ND. 3.05 2.52 1.89 |TM5RT-1204PWJ 
5 8-8 | Receptacle 16.0 | 18.4 | 12.5] H11395-ND 9.13 7.94 6.36 |TMIRV-647AF88-35S-150M| |29] 6-2 | With Power Plug | 24.0 | 15.0 | 13.7) H9132-ND 283 2.35 1.74 |TM5RT1-62PWJ 
Receptacles — Panel Mount with 6” (152.4mm) 30| 6-4 |TopEntrySMT | 14.0 |17.0 | 12.5] H9136-ND 3.06 2.54 1.88 |TM15R-64(30) 
= Wire Leads ( nee area Soler Br a news sae teat ETT Receptacles — P.C. Board Mount with Tin Hold-Down Tabs; 
9| 64 |Receptacle 14.9 |18.3 |13.7|H11369-ND 5.83 4.83 3.62 [TM2RG-L64-5S-150M ma STA ao ee 7 aermere 1.74 [TMERFI-44(60) 
ae aacaotssins [st |S ewrd sigan Goon "eaay UMERG:Lpe:Se: 100M 19] 6-4 |PC Mount 18.0 |15.4 |16.0]H11296-ND  3.48-«-2.88-—-2.16 |TM2REA-0604(50) 
10] 66 [Receptacle 24.6 [13.0 [14.0 H9033-ND 3.15 262 1.94 |TMSRF-66 &6 18.0 115.4 {16.0 ZSZENDM 4.06 3.86 2.52 [TM2REA-0606(50) 
12| 88 _|Receptacle 18.4 [21.2 |17.5| H9044-ND 438 363 2.72 |TMSRC-88 2x62 28.2 15-4 16.0 ,MI27END SS) 3.92 3.24 2.43 TMAREA-1204(50) 
13] 6-4 [Receptacle 14.8 114.0 114.0] H9082-ND 2472.08 1.52 ITMSRJ1-64 20 | 2x6-4 | PC Mount 28.2 |15.4 |16.0)H11275-ND 5.10 4.23 3.17 |TM2REA-1208(50) 
62 13.0 1145 118.0)H9122-ND 2.08 1.73 1.28 [TMSREt-62(50) 2x 6-6 28.2 |15.4 |16.0/H11263-ND 6.09 5.04 3.78 |TM2REA-1212(50) 
14| 4-4 |Receptacle 13.0 |14.5 | 18.0] H9123-ND 2.70 2.25 1.66 |TM5SRE1-44 3x 6-2 39.2 |15.4 | 16.0| H11277-ND 5.19 4.30 3.23 |TM2REA-1806(50) 
6-4 45.0 /14.5 |18.0| H9124-ND 2.47 2.06 1.52 |TMSRE1-64 21 | 3x6-4 |PC Mount 39.2 |15.4 |16.0)H11274-ND 6.96 5.76 4.32 |TM2REA-1812(50) 
Receptacles — P.C. Board Mount; Color: Gray — RoHS Compliant 3x 6-6 39.2 |15.4 | 16.0] H11264-ND 8.35 7.26 5.81 |TM2REA-1818(50) 
wn) 1 ise 20.0 [11.0 ]105]H11253-ND 3.22 268 1.98 |TMSRF-44(50) 4x 6-2 50.2 |15.4 |16.0)H11276-ND 6.41 5.31 3.98 |TM2REA-2408(50) 
6-4 24.6 |13.0 |14.0/H11292-ND_3.09_—2.57_1.90 |TM5RF-64(50) 32 | 4x6-4 |PC Mount 50.2 |15.4 |16.0)H11265-ND 7.77 6.58 4.94 |TM2REA-2416(50) 
44 18.0 |18.6 | 14.3) H11366-ND 2.60 2.16 — 1.60 |TMSRC-44(50) 4x6-6 50.2 | 15.4 | 16.0] H11266-ND 8.72 7.58 6.07 |TM2REA-2424(50) 
11] 6-4  |Receptacle 18.0 |21.1|14.3]H11251-ND 2.80 2.33172 |TMSRC-64(50) | &4 172 [160/154] H11290-ND 3.48 2.88 2.16 [TM2RE-0604(50) 
6-6 18.0 |21.1 |14.3/H11250-ND 2.93 2.43 1.82 |TMSRC-66(50) ea (te een 17.2 |16.0 |15.4/H11201-ND 4.06 3.36 2.52 [TM2RE-0606(50) 
12| 8-8 [Receptacle 18.1 [21.2 |17.5]H11252-ND 4.55 3.77 2.83 |TM5RC-88(50) aned 98.2 116.0 1154] H11269-ND 5.10 423 3.17 ITMORE-1208(50) 
4-4 [Receptacle 12.8 14.0 [14.0] H11287-ND 3.09 2.57 1.90 [TM5RJ3-44(50) 23 566 [PC TOD Entry 242 {160 154 608 504 2.78 HMOREADI2(60) 
6-4 | Receptacle 14.8 14.0 [14.0] H11283-ND 2.57. 2.14 1.58 [TM5RJ1-64(50) 
8) 66 Receptacle 14.8 |14.0 |14.0]H11284-ND 3.02252 1.86 isp 2g | 8x64 PC Top Entry 38.2 116.0 | 15.4 Uomo 8-96 5.76 4.82 |TM2RE~1812(60) 
8-8 [Receptacle (Keyed)| 19.2 |14.0 |16.0/H11281-ND 3.10 2.57 1.93 |TMSRJ1-88(50) 3x66 39.2 [16.0 [15.4 ,MII272.NDES 7.80 _6.60_4.95 [TM2RE-1818(50) 
6-4 | Receptacle 14.8 [14.0 /14.0/H11293-ND 2.57 2.14 1.58 [TMSRJ2-64(50) 4x62 50.2 /16.0 |15.4)H11273-ND = 6.47 5.36 4.02 TM2RE-2408(50) 
1g| 6 [Receptacle 148 |140|140/H11294-ND 3.19 265 1.96 [TMSRU2-66(50) 25 | 4x6-4 | PC Top Entry 50.2 |16.0 |15.4)H11260-ND 7.77 6.58 4.94 |TM2RE-2416(50) 
8-8 Receptacle (Keyed) | 19.2 | 14.0 | 16.0] H11280-ND 270 2.25 1.66 |TMSRJ-88(50) 4x6-6 50.2 [16.0 |15.4| H11267-ND 10.99 9.56 7.65 |TM2RE-2424(50) 
8-8 {Receptacle (Keyed) | 18.6 |14.0 | 14.0] H11295-ND 415 3.44 2.58 |TM5RJ2-88(50) 33 | 8x 6-6 | Side Entry 8x 6-6 | 93.0 | 14.0 | 14.0] H11288-ND 12.26 11.35 9.51 |TM5RJ1-4848(50) 
14/44 |Receptacte 13.0 |14.5 ]18.0/H11255-ND 2.60 216 1.60 /TMSRE1-44(20) og | 3x88 [3x88 43.3 |14.0 |14.7)H11311-ND 6.66 5.64 4.23 |TMSRSA-2424(50) 
6-4 15.0 [14.5 |18.0|H11257-ND 2.80 2.33 _1.72 |TMSRE1-64(20) —  }3x (1) 8-8, (2) 6-6 [30.0 |14.0 |13.5|H11299-ND —8.35—7.07 __5.30 [TMSRQ-2020(50) 
15| 6-6 [Receptacle 15.0 [14.5 [18.0] H11258-ND 3.12 2.60 1.92 [TM5RE1-66(20) (Continued) 
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eect “TMI” Modular Connectors (cont) 


Position/ Dim. (mm) Digi-Key Price Each Hirose Position/ Dim. (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Contacts | Description H Part No. i 10 100 |Part No. Fig./ Contacts |Description WwW H D | Part No. 1 10 100 |Part No. 
o7| —_ |2x(1) 8-8, (1) 6-6/28.0| 14.0 [13.5 | H11298-ND 6.97 5.90 4.43 |TMSRQ-1414(50) aa] a8 hatte Sone 136|170/375 /Ht1315-ND 1154 1068 8.95 TMSRL-88-WU(50) 
fo Receptacle . . . 7 . 
28 | 2*®2 | with Power Plug | 39:9) 19-0 | 13.7 | H11312-ND 3.31 2.74 2.06 |TMSRT-1204PW4(50) 37 | 8x8-8 [With Light Pipes _[59.2[28.0 [92.5 |H11208-ND 21.30 20.59 18.46 [TM21R-5B-8232D-LP(50) 
2x 6-2 35.0 | 15.0 | 13.7 | H11313-ND 3.51 2.91 2.18 |TM5RT1-1204PWJ(50) Dust Covers for Modular Connectors — RoHS Compliant 
29| 6-6 | With Power Plug [24.0| 15.0 |13.7 | H11314-ND 3.89 3.22 2.42 |TMSRT1-66PW4(50) 39 oe Dust Cover ie ing ne Aas fe = 2 Tepe 
30) 44 |top entry sm | 130|17-0 ]12.5 | H11301-ND 280 233 1.72 |TM15R-44(50) Plug for CAT6 — RoHS Compliant 
6-4 440 /47.0 [12.5 |H11300-ND 3.02 252 1.86 [TM18R-64(60) 40[ 8-8 [Plug 1.7/8.9 | 25 | H11471-ND 3.60 2.98 2.24 |TM23P-88P 
Boot for CAT6 Plug — RoHS Compliant 
34| 8-8 _| Receptacle 14.0 [41.7 |17.0 | H11303-ND 3.51 291 2.18 |TMSRL-88(50) 73 Back 1341172 1053 HI47=ND 11897 70 |TMO3P-8-BT (OT) 
31 | 4x8-8 | Receptacle 56.0|11.7|17.0|H11304-ND 10.24 8.90 _7.12 |TMSRL-3232(50) 8-8 [Red 13.4/17.2 | 25.3 | H11473-ND 1.18 97 70 |TM23P-8-BT(02) 
5 8-8 [Blue 13.4]17.2 | 25.3 | H11474-ND 1.18 97 70 |TM23P-8-BT(03) 
Receptacles — Right Angle, SMT a | 88 [Yellow 13.4/17.2 | 25.3 | H11475-ND 1.18 97 70 |TM23P-8-BT(04) 
we Vicaacics 13.6]11.3 |13.5 | H10131-ND 3.36 279 2.09 |TM18R-62 8-8 |Green 13.4|17.2 | 25.3 | H11476-ND 1.18 97 70 |TM23P-8-BT(05) 
g- _ | Receptacle 496113 |195 (enter iby) Digit soa HMIABBA 8-8 |Orange 13.4|17.2 | 25.3 | H11477-ND 1.18 97 70 |TM23P-8-BT(06) 
- - 8-8 |Gray 13.4|17.2 | 25.3 | H11478-ND 1.18 97 70 |TM23P-8-BT(07) 
Receptacles — Right Angle, SMT — RoHS Compliant 8-8 [Light Blue 13.4|17.2 | 25.3 | H11479-ND 1.18 97 70 |TM23P-8-BT(08) 
36| 8-8 | Receptacle 15.6 12.3 |14.5 | H11310-ND 4.61 3.82 2.87 |TM18R-T0-88(50) Receptacles — Right Angle, SMT — RoHS Compliant 
a . wp] 58 Back cate 15 [145] 13 [H11480-ND 3.74 3.10 2.33 |TM23R-5A-B6(60) 
TM Modular‘ Connectors —holis;Compliant 8-8 {EMI Shield 15 [44.5 | 13 | H11488-ND 4.23 3.51 2.63 |TM24RSG-5A-88 
31 | 4x 8-8 | With Light Pipes | 59.2 | 15.3 | 25.9 | H11307-ND 15.47 14.56 12.74 |TM21R-5A-3232-LP(50) — | Hand Crimp Tool for CAT Plug............--.- H11487-ND 558.60 — _ —|HT601-TM23/22P-88P 
Data-Link Shielded Jack and Cable Assembly 
FEATURES: APPLICATIONS: 


H11289 


Jack: ¢ In order to protect the circuit inside the equipment, the jack is constructed 
to allow the shielding to engage first upon mating »* The conventional TM series 
jack with EMI protection provided with a shield and ferrite core * The 8-conductor 
model conforming to RJ-45 and |SO8877 standards 


Shielded Jack — PCB Mount 


*LAN equipment * Office equipment * Measurement equipment * HUB « Router 
* Computer * ISDN terminal TM11 “EMI” protection connector is designed to fulfill 
the requirement of noise and “ESD” protection. The design is in conformance with 


the F.C.C. regulation as specified in “476 C.F.R., Part 68, subpart F.” 


Positions- Digi-Key Price Each Hirose 
Contacts Part No. 1 10 100 Part No. 
8-8 H11289-ND@ 5.51 4.56 3.42 TM11R-5C-88(50) 
@ RoHS Compliant 
(S) Circuits- LED Color Dimensions (mm) _| Digi-Ke’ Price Each EDAC 
FAG zZ RJ45 M odu lar Jacks Fig. |Contacts Left / Right A Part No. il 10 (100 | Part No. 
S . 
with LEDs a 
= 15.75 | 16.51 | 13.46 | 151-1060-ND 3.01 2.67 2.14 | A20-108-660-010 
Yellow/Green 15.75 | 16.51 | 13.46 | 151-1061-ND 3.26 2.89 2.31 | A20-108-661-310 
1 8-8 Red/Green 15.75 | 16.51 | 13.46 | 151-1062-ND 3.35 2.97 2.38 | A20-108-662-310 
Green/Green 15.75 | 16.51 | 13.46 | 151-1063-ND 3.91 3.47 2.78 | A20-108-663-310 
Red/Green-Red/Green | 15.75 | 16.51 | 13.46 | 151-1064-ND 3.97 3.52 2.82 | A20-108-665-510 
= 15.75 | 32.26 | 13.46 | 151-1065-ND 4.84 4.29 3.44 | A20-216-660-010 
2 2x8-8 Yellow/Green 15.75 | 32.26 | 13.46 | 151-1066-ND 5.74 5.09 4.07 | A20-216-661-310 
Green/Green 15.75 | 32.26 | 13.46 | 151-1067-ND 5.27 4.68 3.74 | A20-216-663-310 
2 4x8-8 Green/Green 15.75 | 63.75 | 13.46 | 151-1068-ND 9.30 8.25 6.60 | A20-432-663-310 
Yellow/Green 15.75 | 63.75 | 13.46 | 151-1069-ND 9.30 8.25 6.60 | A20-432-661-310 
Gold Flash 
— 15.75 | 16.51 | 13.46 | 151-1105-ND 2.23 1.98 1.59 | A20-108-260-010 
 erenaae 1] 88 | “Redtoreen” [1878 | test | taae | 151-1107ND 264 234 187 |a20-108-262°510 
¢ Insulator Housing: Black Plastic PBT/Nylon, UL 94V-0 » Contact Material: Phosphor coe. 5.75 6 : Sor 87 ame ae 
Bronze « Gorse Pietna: Gold Flash bs Ga Plate over Nickel » Contact neces: Green/Green 15.75 | 16.51 | 13.46 BISHEIMCeSND) 2.64 2.94 11:87 |-A207106-203-310 
Bide . ; ei : — 15.75 | 32.26 | 13.46 | 151-1111-ND 4.43 3.94 3.15 | A20-216-260-010 
20m0 max. * Insulation Resistance: 500MQ min. * Current Rating: 1.5A max. | 2 | 2x8-8 Yellow/Green 15.75 | 32.26 | 13.46 | 151-1112-ND 4.90 4.35 3.48 | A20-216-261-310 
* Voltage Rating: 120VAC max. * Shield Housing: Tin plated Copper Alloy * LED Green/Green 15.75 | 32.26 | 13.46 | 151-1113-ND 4.90 4.35 3.48 | A20-216-263-310 
Voltage: 2.1V typical @ 20mA * Reverse Voltage @<100mA: 5.0V * DC Forward 2 4x 8-8 Green/Green 15.75 | 63.75 | 13.46 | 151-1109-ND 9.33 8.28 6.63 | A20-432-263-310 
Current: 30mA Yellow/Green 15.75 | 63.75 | 13.46 | 151-1110-ND 9.30 8.25 6.60 | A20-432-261-310 
RJ45 Modular Jacks Circuits- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each EDAC 
Fig. | Contacts A B Cc Part No. 1 10 100 Part No. 
30p” Gold 
Fig. 1 — Vertical Fig. 2— Right Angle 1 ae 15.90 | 16.38 | 15.36 | 151-1070-ND 124 1.08 “86 | A00-108-620-450 
16.70 | 16.20 | 16.00 | 151-1071-ND 2.23 1.98 1.59 A00-108-622-450 
2 8-8 20.57 | 13.30 | 15.24 | 151-1072-ND 2.36 2.09 1.68 A00-108-660-450 
C 21.20 | 13.60 | 15.88 | 151-1073-ND 2.39 2.12 1.70 A00-108-662-450 
K 20.57 | 13.60 | 30.48 | 151-1074-ND 3.41 3.03 2.42 A00-216-660-450 
B 2 8-8 21.27 | 13.80 | 31.12 | 151-1075-ND 4.19 3.72 2.97 A00-216-662-450 
28.50 | 25.14 | 17.28 | 151-1076-ND 4.84 4.29 3.44 A00-216-672-450 
2 8-8 20.65 | 12.83 | 58.55 | 151-1077-ND 5.52 4.90 3.92 A00-432-660-450 
21.30* | 13.60 | 59.10* | 151-1078-ND 9.98 8.86 7.09 A00-432-662-450 
Gold Flash 
1 8-8 15.90 | 16.38 | 15.36 | 151-1099-ND Wal 64 51 A00-108-220-450 
16.70 | 16.20 | 16.00 | 151-1100-ND 1.64 1.46 1.17 A00-108-222-450 
20.57 | 13.30 | 15.24 | 151-1118-ND 84 15 60 A00-108-260-450 
SPECIFICATIONS: . 88 | 2120 | 1360 | 15.88 | 151-1119-ND 1.24 1.10 .88__| A00-108-262-450 
* Operating Temperature: -40°C ~ 80°C *FCC Compliance: Part 68 SubPart F » In- 20.57 | 13.60 | 30.48 | 151-1101-ND 1.33 1.19 95 A00-216-260-450 
sulator Housing: Black Plastic PBT/Nylon, UL 94V-0 » Contact Material: Phosphor 2 8-8 21.27 | 13.80 | 31.12 | 151-1102-ND 217 1.93 1.54 A00-216-262-450 
Bronze * Contact Plating: Gold Flash or Gold Plated over Nickel * Contact Resistance: 28.50 | 25.14 | 17.28 | 151-1103-ND 4.43 3.94 3.15 A00-216-272-450 
30mQ max. * Insulation Resistance: 500MQ min. * Current Rating: 1.5A max. * Volt- 2 8-8 20.65 | 12.83 | 58.55 | 151-1104-ND 2.42 2.15 1.72 A00-432-260-450 
age Rating: 1.25V * Withstanding Voltage: SOOVAC (Gold Flash: 1000VAC) » Shield 21.30* | 13.60 | 59.10* | 151-1120-ND 3.69 3.28 2.62 A00-432-262-450 
Housing: Tin plated Copper Alloy * Dimension is +0.25 mm 
The HyperJack 1000 PoE Module enables all power 
Jia! HyperJack 1000 RoHS over Ethernet management functions for Power 
Sourcing Equipment (PSE) acc. IEEE802.3af with 
\/ Power over Ethernet (PoE) Modules |@)) scsitEnmetperomance 
SPECIFICATIONS: Shield: ¢ Material: Brass, Plating: 
Nickel Housing: ¢ Material: Black Thermoplastic 
Circuits- a Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each Molex UL 94V-0 Teenie: * Phosphor Bronze, Plating: 
Contacts Description A Part No. 1 10 100 _|Part No. Postplate or Spotplate 0.00127/0.00005 min. ° Gold 
PoE Module 2x4 Port | 59.39 | 63.53 | 25.9 |WM5458-ND 163.80 140.69 125.61 |85586-1003] over 0.00127/0.00005 min. « Nickel in contact area. 
8-8 PoE Module 2x6 Port | 87.33 | 63.53 | 25.9 |WM5459-ND 268.38 230.52 205.82/85586-1005 | 9.00190/0.000075 min. 100% ° Tin in tail area, both 
Ethernet 2x6 Port 87.33 | 40.15 | 25.46 |WM5460-ND 99.06 85.09 75.97 |85780-1005 | over 0.00127/0.000050 min. nickel over all 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Housing: Black glass-filled high temperature nylon, UL 94V-0 Housing: Black glass-filled nylon, UL 94V-0 Housing: Black glass-filled nylon, UL 94V-0 Housing: Black glass-filled nylon, UL 94V-0 

Contact: Gold per FCC 68.5 Specification Contact: Phosphor Bronze Contact: Phosphor Bronze Contact: Phosphor Bronze 

Plating: 1.27ym (50u”) min. Gold in contact area and 1.27um | Plating: Post plate 1.27m min. Gold in contact area, Tin in | Plating: Select Gold in contact area, 1.27um (50u") | Plating: Select Gold in contact area, 1.27pm (50u”) 
(50u”) Tin/Lead in tail area, both over Nickel overall tail area, both over Nickel overall min. Tin/Lead in tail area, both over Nickel overall min. Tin in solder tail area, both over Nickel overall 
Temperature: -40°C ~ 80°C Temperature: -40°C ~ 80°C Temperature: -40°C ~ 70°C Temperature: -40°C ~ 80°C 


Housing: Gray polyester, UL 94V-0 
Housing: Black glass-filled nylon, UL 94V-0 Housing: Black polyester, UL 94V-0 Contact: Phosphor Bronze 
Contact: Phosphor Bronze Contact: Phosphor Bronze Plating: Post plate 1.27m ~ 1.52um (50u” ~ 60y”) Gold in contact area, 
Plating: Post plate 1.27pm ~ 1.52um (50y” ~ 60u”) Gold in contact area, Tin in | Plating: Post plate 1.27m ~ 1.52um (50y” ~ 60u”) Gold in contact area, 1.90ym | 1.90um (75y") min. (90/10) Tin/Lead in tail area, both over Nickel overall 
tail area, both over Nickel overall (75u”) min. (90/10) Tin/Lead in tail area, both over Nickel overall Note: Panel cutout SMT are Black polyester, UL 94V-0 
Temperature: -40°C ~ 80°C Temperature: -40°C ~ 80°C Temperature: -40°C ~ 80°C 


Housing: High temperature thermoplastic (Polyamide, ae 

glass fiber filled for Part No. 48074-9001) Black, UL 94V-0 Housing: Black polyamide, glass fiber filled, UL 94V-0 Housing: Black glass-filled nylon polyester, UL 94V-0 
Contact: Phosphor Bronze Housing: Black glass-filled polyester, UL 94V-0 Contact: Phosphor Bronze Contact: Phosphor Bronze 

Plating: 1.27m (50y") (30u” for Part No. 48074-9001) | Contact: Phosphor Bronze Plating: Post plate 1.27pm ~ 1.52um (50u” ~ 60y") Gold | Plating: Select Gold in contact area, 1.27m min. 2.54um 
min. Gold in contact area and 100y” min. Tin/Lead in tail | Plating: 1.27m (50u”) min. Gold in contact area, 1.0m | in contact area, 1.901m (75y") min. Tin in tail area, both | Tin in tail area, both over Nickel overall 

area, both over Nickel overall min. Tin in tail area, both over Nickel overall over Nickel overall Temperature: (44150-xxxx) -40°C ~ 80°C; (44248-xxxx) 
Temperature: -40°C ~ 70°C Temperature: -40°C ~ 80°C Temperature: -40°C ~ 80°C -40°C ~ 85°C 


Housing: Black glass-filled nylon polyester, UL 94V-0 Housing: Black glass-filled nylon polyester, UL 94V-0 Housing: Black glass-filled nylon polyester, UL 94V-0 Housing: Black LCP glass-filled, UL 94V-0 
Contact: Phosphor Bronze Contact: Phosphor Bronze Contact: Phosphor Bronze Contact: Brass plated 
Plating: Select Gold in contact area, 1.27um min. 2.54m | Plating: Select Gold in contact area, 1.27um min. 2.54ym | Plating: Select Gold in contact area, 1.27m min. 2.54um | Plating: 1.27m (50y”) min. Gold in contact area, 1.901m 
Tin in tail area, both over Nickel overall Tin in tail area, both over Nickel overall Tin in tail area, both over Nickel overall (75u”) min. tin in tail area, both over Nickel overall 
Temperature: -40°C ~ 80°C Temperature: -40°C ~ 85°C Temperature: -40°C ~ 85°C (80°C for 42410 series) Temperature: -40°C ~ 80°C 
Circuits- Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Molex Circuits- Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Contacts| Key A B ¢ Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Contacts| Key A B Cc Part No. 1 10 100 | Part No. 
Right Angle - Low Profile, Shielded with Lightpipes 5 | 6&6 no | 13.21; — | — | WM5418-NDe 1361.11 85 | 95001-6661 
T[88 | no | 16.38 | 15.39 | 13.54 | WMt637-ND 3823.11 2.40 | 43860-0010-TR80 8-6 | yes |15.24| — | — |BWNEAZONDS: 0211, a3 | 95001 08Re 
7 7 Vertical - Standard Profile with Small Panel Cutout — RoHS Compliant 
Right Angle - Low Profile, Inverted Unshielded 
6-4 15.75 | 15.39 | 13.21 | WM5430-ND 162 1.32 1.02 ]43860-0003 7] 68 _| yes [15.24] — | — _{RWMeH2sNY Diaee hea 
i no : a 4 e : : . 2 Vertical - Standard Profile with Small Panel Cutout SMT — RoHS Compliant 
1 6-6 no | 15.75 | 15.39 | 13.21 | WM5431-ND® 1.69 1.37 1.06 | 43860-0002 74 7 Tide) —T WW5426-ND TAT 15 39 195003-6441 
8-8 | no | 15.75 | 15.39 | 13.21 | WM5432-ND@ 1.82 1.48 _1.14 | 43860-0001 7) 6-4 | no }1321! — | — | wws4e7-np 141148 ~~ 89. | 95003-6641 
Right Angle - Low Profile, Inverted Shielded with All Panel Grounding Tabs Right Angle - Category 5 with LED — RoHS Compliant 
6-4 no | 16.38 | 15.39 | 13.54 | WM5433-ND 3.05 248 1.91 | 43860-0015 8 | 88 no | 16.50 | 15.75 | 13.21 | WM5448-ND 2.20 169 1.36 [48146-0011 
1 6-6 no | 16.38 | 15.39 | 13.54] WM5434-ND® 3.11 2.53 1.95 | 43860-0014 Right Angle Shielded with Integrated Magnetics and LED — RoHS Compliant 
8-8 no_| 16.38 | 15.39 | 13.54 | WM5435-ND@ 3.24 2.64 2.03 | 43860-0013 8-8 no | 16.20 | 25.40] 13.30 | WM5449-ND 1481 1140 9.12 ]48025-0002 
Right Angle - Low Profile, Inverted Shielded with Offset Panel Grounding Tabs 8 8-8 no | 16.20 | 20.50 | 13.45 | WM5450CT-NDOT 11.38 8.66 — | 48074-9001 
— RoHS Compliant 8-8 no | 16.20 | 20.50 | 13.45 | WM5450TR-NDO¢ 742.00/100 48074-9001 
6-4 no | 16.38 | 15.39] 13.54] WM5436-ND 3.05 2.48 1.91 | 43860-0006 Right Angle, Through Hole — RoHS Compliant 
1 6-6 no | 16.38 | 15.39 | 13.54 | WM5437-ND 3.11 2.53 1.95 | 43860-0005 4-4 no | 12.20 | 13.00 | 14.50 | WM5464-ND 1.30 1.06 82 | 52018-4446 
8-8 no | 16.38 | 15.39 | 13.54 | WM5438-ND 3.24 2.64 2.03 | 43860-0004 9 | 6-6 no | 12.20 | 13.00 ) 14.50 | WM5465-ND 1.30 1.06 82 | 52018-6646 
Right Angle - Low Profile, Unshielded 8-8 no | 12.20 | 13.00 | 14.50 WMS466-ND 3.60 2.93 2.25 52018-8846 
44] no | 11.18 | 18.03 | 11.58 | WN5439-ND@ 169 1.38 1.06 | 43202-4101 ee eee nny bow Profile, Through Hole — RoHS Compliant sais 
6-2 no | 13.21 | 18.03 | 11.58 | WM5440-ND 1.63 1.33 1.03 | 43202-6107 ue “ Right Angle Low Profile — RoHS Compliant 4 
Sa) no | 1921 | 18.03 | 11.58 eee AGF 186” 105: Aap02 104 2x88 | no | 31.12 | 27.02 | 14.63 | WM5471-ND 9.26 753 5.79 ]44150-0005 
6-4 no | 13.21 | 18.03 | 11.58 | WM5441-ND 1.63 1.33 1.03 | 43202-6105 
4x8-8 | no | 59.05 | 21.02 | 14.63 | WM5482-ND 18.52 15.05 11.58 | 44150-0006 
2 6-6 no | 13.21 | 18.03 | 11.58 | WM5442-ND@ 1.75 1.43 1.10 | 43202-6101 2x88 | no |32.36 | 15.47 | 13.45 | WM5475-ND 6.53 531 4.09 | 44248-0085 
8-4] no | 15.24 | 18.03 | 11.58) WM5443-ND 1.74 1.41 1.09 | 48202-8119 11) 4x88 | no | 6386 | 15.47 | 1345 | WM5476-ND 12.27 9.97 7.67 | 44248-0086 
8-6 | no | 15.24 | 18.03 | 11.58 | WMS5444-ND 180 1.47 1.13 | 43202-8116 2x8-8 | no | 32.36 | 15.47 | 13.45 | WM5477-ND 7.73 629 4.84 | 44248-0029 
8-8 no | 15.24 | 18.03 | 11.58 | WM5445-ND® 187 1.53 1.17 | 43202-8104 4x8-8 | no | 63.86 | 15.47 | 13.45 | WM5478-ND 14.67 11.92 9.17 | 44248-0030 
8-10 no | 15.24 | 18.03 | 11.58 | WM5446-ND@ 1.94 1.58 1.22 | 43202-8101 Right Angle, Shielded, Lightpipes, Stacked — RoHS Compliant 
Right Angle - Low Profile — RoHS Compliant 12 8-8 no | 59.18 | 33.95 | 26.73 | WM5472-ND 35.81 29.10 22.38 | 44170-0001 
8-8 no | 14.58 | 20.20 | 10.77 | WM5463-ND 7.23 5.88 4.52 | 44661-0001 Right Angle - Low Profile, Inverted, Lightpipes — RoHS Compliant 
3 8-8 no | 15.75 | 13.21 | 15.11 | WM5467-ND 2.46 2.01 1.54 | 44620-0001 13 8-8 no | 15.75 | 14.99 | 13.21 | WM5474-ND 2.82 2.30 1.77 | 43860-0007 
8-8 no | 15.06 | 20.78 | 11.23 | WM5469-ND 7.23 5.88 4.52 | 44661-0021 Vertical - Low Profile — RoHS Compliant 
NEW! Right Angle - Low Profile SMT, with Flush Fitting Nails — RoHS Compliant NEW! 8-8 no | 18.03 | 16.38 | 15.88 | WM5565-ND NEW! = 1.53 1.25 .96 | 42410-8312 
Fi 6-6 no 113.21) — — ] WM5567CT-NDt 1.94 1.58 — | 44144-0005 8-8 no | 18.03 | 16.38 | 15.88 | WMS5566-ND§ NEW! = 1.53 1.25 .96 | 42410-8314 
6-6 | no |1321| — | — | wwsse7TR-ND$ 445.50/150 44144-0005 14] 6-4 | no | 13.46 | 12.70] 15.88 | WM5479-ND 1.41 1.15.89 | 42878-6362 
7 7 7 = 6-6 no | 13.46 | 12.70 | 15.88 | WM5480-ND 1.45 1.18 91 | 42878-6218 
Right Angle - Low Profile, Inverted Shielded — RoHS Compliant 8-8 no | 1549 | 12701 15.88 | WM5481-ND 150 1.23 95 | 42878-8410 
5] 88 | no [1638 [75:75 | 73.46 | WM5468-ND 3632.95 2.27 [44620-0002 Right Angle, Shielded - Low Profile — RoHS Compliant 
Right Angle - Low Profile — RoHS Compliant 8-8 | no | 15.24] 18.10] 11.50) WM6056-ND 255 2.08 1.60 | 95540-2881 
5 8-8 no | 16.36 | 18.64 | 11.81 | WM1635-ND§ 3.47 2.82 2.17 | 43202-8816-TR80 15 8-8 no | 15.24 | 18.10 | 11.50 | WM6055CT-NDOt 1.61 1.23 — | 95540-6886 
8-8 no | 16.36 | 18.64 | 11.81 | WM1636-ND& 3.47 2.82 2.17 | 43202-8817-TR80 8-8 no | 15.24 | 18.10 | 11.50 | WM6055TR-NDO$ 173.10/150 95540-6886 
Right Angle - Low Profile SMT Dust Cover — RoHS Compliant 
6 4-4 no | 11.18) — — | WMS5416-ND® 1.24 1.02 -78 | 95001-6441 Dust Cover for 8 Position Modular Jack........ WM5447-ND 1.49 1.15 — [85999-3255 
6-4 no | 13.21 | — —_|_ WMS417-ND 1.36 4 85 | 95001-6641 ¢CutTape Tape and Reel § NoToporSide Tabs ATopTabs SMT Type ROHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Bluetooth Buccaneer® Adapters 


Features: * Dust and waterproof to IP68 standard when mated « Bluetooth V1.1 and 


screw thread locking * Windows XP recognized Specifications: * Frequency Band: 
V1.2 *Up to 100m range ° Built-in antenna * Standard A-type USB interface * Secure 2.4GHz unlicensed ISM band »° Sensitivity: -76dBm * Maximum Data Rate: 723kbps 


Digi-Key Price Each Bulgin 
Description Part No. 1 25) 50 Part No. 
IP68 Rated, USB / Bluetooth Adapter, Class | 708-1000-ND 79.96 71.15 59.17 PX0880/1 
IP68 Rated, USB / Bluetooth Adapter, Class II 708-1001-ND 61.15 54.42 45.26 PX0880/2 


USB Buccaneer® Connectors 


Features: « Dust and waterproof to |P68 standard when mated * USB version 2.0 performance »* Low and high speed 
bus connection, 1.5Mbs to 480Mbs « Plug and play capability * Visual mating indication * Screw coupling * High noise 
immunity and EMI protection * Suitable for PC and peripheral configuration Electrical Specifications: * Current Rating: 1A 


* Voltage Rating: 30VAC (RMS) * Contact Resistance: 30mQ maximum Material Specifications: * Shell Material: Nickel 
plated steel * Insulation moulding: Nylon 6 * Flammability: UL94V-0 »* Contact Material: 30” gold plated copper alloy 


* Over mould material: Black PVC * Operating Temperature Range: 0°C ~ 70°C * Mating Cycles: 1,000 
Dim. in mm 


Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Sealed USB Cable Assemblies 
IP68 Sealed Type A USB to Standard Type B USB, 2.0m Cable 708-1011-ND 8.96 7.97 6.64 PX0840/A/2M00 
1 IP68 Sealed Type A USB to Standard Type B USB, 3.0m Cable 708-1012-ND 11.06 9.84 8.19 PX0840/A/3M00 
IP68 Sealed Type A USB to Standard Type B USB, 5.0m Cable 708-1013-ND 14.72 13.11 10.89 PX0840/A/5M00 
IP68 Sealed Type B USB to Standard Type A USB, 2.0m Cable 708-1014-ND 8.96 7.97 6.64 PX0840/B/2M00 
2 IP68 Sealed Type B USB to Standard Type A USB, 3.0m Cable 708-1015-ND 11.06 9.84 8.19 PX0840/B/3M00 
IP68 Sealed Type B USB to Standard Type A USB, 5.0m Cable 708-1016-ND 14.72 13.11 10.89 PX0840/B/5M00 
IP68 Sealed Type A USB to IP68 Type B USB, 2.0m Cable 708-1017-ND 14.42 12.83 10.67 PX0841/AB/2M00 
3 IP68 Sealed Type A USB to IP68 Type B USB, 3.0m Cable 708-1018-ND 16.97 15.10 12.56 PX0841/AB/3M00 
IP68 Sealed Type A USB to IP68 Type B USB, 5.0m Cable 708-1019-ND 20.14 17.92 14.90 PX0841/AB/5M00 
Front Panel Mount Connectors 
4 IP68 Sealed Type A USB Front, 5 Position Crimp Connector Rear, 132mm Cable 708-1022-ND 11.12 9.90 8.24 PX0843/A 
5: IP68 Sealed Type B USB Front, 5 Position Crimp Connector Rear, 132mm Cable 708-1023-ND 11.12 9.90 8.24 PX0843/B 
6 IP68 Sealed Type A USB Front, Standard Type B Rear 708-1020-ND 10.11 9.00 747 PX0842/A 
rd IP68 Sealed Type B USB Front, Standard Type A Rear 708-1021-ND 10.11 9.00 7.A7 PX0842/B 
Rear Panel Mount — PCB Direct Mount Connectors 
8 IP68 Sealed Type A USB Front, Direct Mount PCB Contacts Rear 708-1024-ND 11.12 9.90 8.24 PX0845/A. 
9 IP68 Sealed Type B USB Front, Direct Mount PCB Contacts Rear 708-1025-ND 11.12 9.90 8.24 PX0845/B 
PCB Adapter Leads 
10 Type A USB to 5 Position Crimp Connector, 100mm Cable 708-1026-ND 3.34 2.97 2.47 14193 
1 Type B USB to 5 Position Crimp Connector, 100mm Cable 708-1027-ND 3.34 2.97 2.47 14194 
Headers 
12 5 Position Straight PCB Header 708-1028-ND 23 20 AT 14191 
13 5 Position Right Angle PCB Header 708-1029-ND 27 24 .20 14192 


Ethernet Buccaneer® Connectors 


Features: * Dust and waterproof sealing to IP68 standard when mated »* Cat5e compliant »* Shielded system » Screw 
coupling * Data rate up to 100MHz * High noise immunity and EMI protection « Ability to “field” terminate 

Cable Specifications: * Impedance: 100Q + 15Q @ 100MHz * Capacitance: 330pF/km » Conductors: 24AWG bare 
copper ° Insulation: HD-PE * Tape: 1 lap mylar tape * Screen: 1 layer mylar and aluminum tape, 0.12mm tinned copper 
braid * Sheath: Black Polyurethane (PUR) Jacket * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Minimum Bend Radius Before 
Installation: 10 x 0.D. * Minimum Bend Radius Installed: 6 x 0.D. * Diameter: 6.1mm nominal 

Connector Specifications: * Connector Body: Polyester * Flammability: UL94V-0 * O-Rings: Silicon * Panel Gasket: Silicon 


* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
RJ45 Plug Specifications: * Current Rating: 1.5A * Voltage Rating: 30VAC, 42VDC * Contact Resistance: 10mQ maximum 
«Moulding: Polycarbonate * Flammability: UL94V-0 »* Contact Material: Phosphor Bronze * Contact Plating: 50y” gold 
© Operating Temperature: -40°C ~ 70°C » Mating Cycles: 1,000 

RJ45 Coupler Specifications: * Current Rating: 1.5A »* Voltage Rating: 30VAC, 42VDC » Contact Resistance: 10mQ 
maximum Coupler Shell: Nickel plated copper alloy * Moulding: ABS * Flammability: UL94V-0 * Contact Material: 50,” 


gold plated phosphor bronze » Operating Temperature: -40°C ~ 70°C » Mating Cycles: 1,000 Dimitar 


Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. Description Part No. 1 25 50 Part No. 
IP68 Sealed RJ45 to Shielded RJ45, 2.0m Cable 708-1003-ND 23.83 21.22 17.64 PX0837/2M00 
1 IP68 Sealed RJ45 to Shielded RJ45, 3.0m Cable 708-1004-ND 27.65 24.61 20.47 PX0837/3M00 
IP68 Sealed RJ45 to Shielded RJ45, 5.0m Cable 708-1005-ND 31.46 28.00 23.29 PX0837/5M00 
IP68 Sealed RJ45 to IP68 Sealed RJ45, 2.0m Cable 708-1006-ND 29.56 26.30 21.88 PX0838/2M00 
2 IP68 Sealed RJ45 to IP68 Sealed RJ45, 3.0m Cable 708-1007-ND 34.32 30.55 25.40 PX0838/3M00 
IP68 Sealed RJ45 to IP68 Sealed RJ45, 5.0m Cable 708-1008-ND 37.18 33.09 27.52 PX0838/5M00 
3 Flex Connector with Shielded RJ45, For Cables 3.5mm ~ 8mm Diameter 708-1002-ND 16.00 14.23 11.84 PX0834/B 
4 Panel Mount Cat5e Shielded Connector 708-1009-ND 33.33 29.66 24.66 PX0833 
5 Rear Panel Mount Cat5e Shielded RJ45 Connector 708-1010-ND 11.87 11.03 9.77 PX0839/PC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Mini USB Buccaneer® Connectors 


Utilizing the industry standard Mini B connection for the panel connection, the latest in the USB Buccaneer range offers a secure, robust connection 
performing to USB V2.0, where dust or water could prove detrimental to system operation. The system is fully shielded providing good levels of 
noise immunity and EMI protection. Cables are fully overmoulded offering secure, tamper-proof connections. Specifications: » Protection Rating: 
IP68 © Current Rating: 1A * Voltage Rating: 30VAC, 42VDC * Contact Resistance: 500 * Mating Cycles: 5,000 * Connector Body: UL94V-0 Rated 
* Temperature Range: -20°C ~ 70°C 


Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig.| Description Part No. it 25 50 Part No. 
Cable Assemblies 
IP68 Sealed Mini B USB Type A USB, 2.0m 708-1229-ND 10.62 9.45 7.86 PX0441/2M00 
1 | 1P68 Sealed Mini B USB Type A USB, 3.0m 708-1230-ND 12.66 11.27 9.37 PX0441/3M00 
IP68 Sealed Mini B USB Type A USB, 4.5m 708-1231-ND 22.88 20.36 16.93 PX0441/4M50 
IP68 Sealed Mini B USB to Mini A USB, 2.0m 708-1232-ND 11.85 10.55 8.76 PX0442/2M00 
2 | IP68 Sealed Mini B USB to Mini A USB, 3.0m 708-1233-ND 13.89 12.36 10.28 PX0442/3M00 
IP68 Sealed Mini B USB to Mini A USB, 4.5m 708-1234-ND 24.10 21.45 17.83 PX0442/4M50 
Connectors 
3 | Panel Mount Mini B, 5 position Female Connector 708-1235-ND 7.15 6.36 5.29 PX0443 
4 | Rear Panel Mount, Mini B USB, 5 position Connector 708-1236-ND 7.15 6.36 5.29 PX0446 
5 | Rear Panel Mount, Mini B USB, PC Terminals 708-1237-ND 7.15 6.36 5.29 PX0447 


FireWire™ Buccaneer® Connectors 


Features: * Dust and waterproof sealing to IP68 standard when mated » IEEE1394A performance to 400Mbs * Screw coupling * Industry 
standard connection « Shielded system Electrical Specifications: * Current Rating: 1A * Voltage Rating: 30VAC * Contact Plating: 30” 
gold * Connector Body: UL94V-0 rated * Operating Temperature Range: 0°C ~ 70°C Material Specifications: * Connectors: Shell Material: 
Nickel plated steel * Insulation moulding: Glass filled PBT * Contact Material: 30y” gold plated copper alloy * Mating Cycles: 1,000 Cable 
Connectors: * Overmould Material: PVC Panel Connectors: * Body Moulding: Polyamide 


Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig.| Description Part No. i 25 50 Part No. 
Cable Assemblies 
1 Sealed 4 Position to Standard 4 Position, 2.0m 708-1279-ND 26.92 25.03 22.16 PX0417/2M00 
Sealed 4 Position to Standard 4 Position, 4.0m 708-1280-ND 36.65 34.09 30.16 PX0417/4M00 
9 Sealed 4 Position to Standard 6 Position, 2.0m 708-1281-ND 26.92 25.03 22.16 PX0418/2M00 
Sealed 4 Position to Standard 6 Position, 4.0m 708-1282-ND 36.65 34.09 30.16 PX0418/4M00 
3 Sealed 6 Position to Standard 6 Position, 2.0m 708-1283-ND 31.44 29.24 25.88 PX0846/2M00 
Sealed 6 Position to Standard 6 Position, 4.0m 708-1284-ND 43.30 40.27 35.63 PX0846/4M00 
4 Sealed 6 Position to Standard 4 Position, 2.0m 708-1285-ND 28.52 25.45 22.42 PX0851/2M00 
Sealed 6 Position to Standard 4 Position , 4.0m 708-1286-ND 38.60 34.44 30.33 PX0851/4M00 
5 | Panel Mount Sealed 4 Position, 5 Position Connector 708-1287-ND 13.75 12.78 11.31 PX0419 
6 | Panel Mount Sealed 6 Position, 7 Position Connector 708-1288-ND 14.95 13.90 12.30 PX0847 
Connectors and Sealing Caps 
5A | 5 Position PCB Header, Straight 708-1028-ND 23 .20 7 14191 
5B | 5 Position PCB Header, Right Angle 708-1029-ND 27 24 .20 14192 
6A | 7 Position PCB Header, Straight 708-1289-ND 60 56 9 14358 
6B | 7 Position PCB Header, Right Angle 708-1290-ND 65 61 54 14359 
Sealing Cap for PX0417, PX0418 708-1291-ND 1.45 1.33 1.18 PX0485/BK 
— | Sealing Cap for PX0419 708-1292-ND 1.45 1.33 1.18 PX0480/BK 
Sealing Cap for PX0846, PX0851 708-1293-ND 1.87 1.67 1.39 PX0835 


NEW! IP68 USB Circular 
Connectors SCPU Series 


Specifications: * Insulator Material: Glass Filled Thermoplastic * Contact Material: Copper Alloy * Shield Material: CRS 
© Sealed Overmold: PAG6 GF 13 FR * Operating Temperature Range: -20°C ~ 75°C * Mates with: SCRU 


Samlec 


NEW! IP68 Ethernet Circular 
Connectors SCPE Series 


Specifications: 
¢ Insulator Material: Polycarbonate » Contact Material: Phosphor Bronze » Shield Material: Phosphor Bronze * Over- 
mold: PA66 GF 13 FR » Operating Temperature Range: -40°C ~ 70°C » Mates with: SCRE * Wire: 24AWG 


Fig. 2 39.90 


Digi-Key Price Each Samtec 
Fig.| Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
Cable Plug Assemblies 
= ; Sealed Type Ato Sealed Type B, 2.0m | SAM8630-ND 23.28 17.81 16.88] SCPU-17-G-2.00-AMS-BMS 
; .o Digi-Key Price Each Samtec 1 | Sealed Type A to Sealed Type B, 3.0m | SAM8631-ND 24.90 18.68 18.06| SCPU-17-G-3.00-AMS-BMS 
Fig. | Description Part No. 1 25 50_| Part No. Sealed Type A to Sealed Type B, 5.0m | SAM8632-ND 29.32 21.99 21.26 | SCPU-17-G-5.00-AMS-BMS 
Cable Plug Assemblies Sealed Type B to Type A, 2.0m SAM633-ND 19.55 14.44 13.97] SCPU-17-G-2.00-BMS-AM 
Sealed RJ45 Plug to RJ45, 2.0m | SAM8626-ND 3297 25.37 24.10 | SCPE-G-2.00-S 2 | Sealed Type B to Type A, 3.0m SAM8634-ND 20.92 15.24 14.94] SCPU-17-G-3.00-BMS-AM 
1 | Sealed RJ45 Plug to RJ45, 3.0m | SAM8627-ND 36.84 28.34 26.92 | SCPE-G-3.00-S Sealed Type B to Type A, 5.0m SAM8635-ND 23.46 17.95 _17.01| SCPU-17-G-5.00-BMS-AM 
Sealed RJ45 Plug to R45, 5.0m | SAM8628-ND 46.55 35.53 34.30 | SCPE-G-5.00-S Receptacles 
Receptacie 3 [Sealed USB Type A, Panel Mount SAM8636-ND 852 6.04 5.79] SCRU-01 
2 | Sealed RU45 Receptacle SAM8629-ND 15.62 11.58 10.65 | SCRE-01 4 [Sealed USB Type B, Panel Mount SAM8637-ND 6.52 6.04 _5.79| SCRU-02 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 11 — 
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Fig. 12 — 
Series 


Fig. 13 — 
Series Sl, 
TX, 60 


10/100 Base-TX MagJack®: Multi-port shielded RJ-45 connector with integrated 10/100 magnetics. Highly integrated 
design conserves valuable board space. Design supports AutoMDIX applications. 50 micro-inch hard gold-plated contacts. 
UL 94V-0. Operating Temperature 0°C ~ 70°C. 

SI Series: MagJack Modular Jacks with Integrated Magnetics. The SI Series MagJack connectors offers filtering capabilities 
for your high-speed network and telecom applications. By integrating the magnetics into the jack body, MagJack high-speed 
connectors improve your signal while saving you board space. 

Note: Pin without electrical connections are omitted. 

Series 64 and 70: These jacks provide versatile and reliable right-angle solutions for your networking applications. 

Series 66: Our extensive line of single-row harmonica jacks offers shielded and unshielded solutions for twisted-pair 
networking environments. The contacts are fully enclosed for maximum efficiency and long life. 

Series 68: SOF-LOK™ posts use metal tabs to lock the jack tightly to the board with minimum impact. The pogo-action 
contacts provide uniform pressure to the solder pads and absorb the shock of repeated mating cycles for maximum 
durability. 

Series 71: Our high-performance modular jacks are designed for fast installation into high-speed applications. The 
industry-standard, eight-position design is an easy drop-in replacement for Category 3 jacks. 

Series 73: Enhanced shielding provides optimum protection against EMI and our unique panel tabs provide high normal 
force for superior shielding effectiveness. The longer springs allow repeated insertions/withdrawals from a panel, and 


Modular Connectors and Tools 


Fig. 5 — 
Series 
SI, 64, 
70, 71 


MagJack® 


Fig. 10 — 
Series Sl, 
TX, 71 


Fig. 14 — 
Series SI Series 30, 


36, 37, 39 


prevent “fish hooking" on the panel if overinserted. High-Performance StackJack connectors are designed for demanding 
Category 5 applications. 

Series 80: The rugged design of our cable-ready jacks is ideal for telco, data, mobile, and coupling applications. Available 
with built-in strain relief. 

ARJ45™ Category 7a: Category 7 and Category 7a premise wiring systems deployed in 10G Ethernet and higher speed 
data transmission environments. This connector consists of a cable-mounted plug and a single-port, PCB-mounted jack 
designed to meet Category 7 performance standards up to 600MHz as defined by the IEC60603-7-7. These products will 
also meet proposed Category 7a specifications increasing performance requirements up to 1000MHz. Additionally, the 
ARJ45 can be used as a high speed connector replacement for closed loop applications currently using less economical 
connector types. 

30 Series: Unshielded modular plugs offer superior performance for voice, data, and high-speed networking applications. 
36 Series: Shielded modular plugs provide a highly reliable connection to jacks for high-speed networking applications. 
Superior shielding characteristics make the 36 Series plugs ideal for environments that require protection from EMI. 

Series 37: Category 5 modular plugs are designed to provide exceptional performance in high-speed communication 
applications. All 37 Series plugs use electropolished, 50 micro-inch gold-plated contacts for the most reliable, long-lasting 
performance. 

Series 39: The high performance modular plug for cutting edge premises wiring applications. 


Ser- Pos.- Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Stewart 
ies | Fig.| Description Contacts A B Part No. 1 25 Part No. 
MagJack® ICMs (Integrated Connector Modules) 
MagJack RJ-45 with EMI Shielding, 8 Port, 10/100BT 8-8 1.130 (28.70) 2.330 (59.18) 1.004 (25.50) 380-1088-ND 17.28 14.35 | 0811-2X4R-28 
MagJack, 8 Port, 10/100BT 8-8 1.130 (28.70) 2.330 (59.18) 1.004 (25.50) 380-1126-ND® 18.14 15.06 | 0811-2X4R-28-F 
| MagJack RJ-45 with EMI Shielding, 12 Port, 10/100BT 8-8 1.130 (28.70) 3.430 (87.12) 1.004 (25.50) 380-1089-ND 25.90 21.50 | 0811-2X6R-28 
MagJack, 12 Port, 10/100BT 8-8 1.130 (28.70) 3.430 (87.12) 1.004 (25.50) 380-1127-ND® 27.20 22.58 | 0811-2X6R-28-F 
MagJack RJ-45 with EMI Shielding, 16 Port, 10/100BT 8-8 1.130 (28.70) 4.530 (115.06) 1.004 (25.50) 380-1090-ND 56.36 46.78 | 0811-2X8R-28 
MagJack, 16 Port, 10/100BT 8-8 1.130 (28.70) _ 4.530 (115.06) 1.004 (25.50) 380-1128-ND@ 36.26 30.10 | 0811-2X8R-28-F 
Tx |-2_| Maguack, 1Port, Vertical, Gigabit Ethernet, Green/Yellow LED 8-8 .920 (23.37) .640 (16.26) 670 (17.02) 380-1120-ND@ 6.14 5.76 | V890-1AX1-A1 
3 MagJack, 1 Port, Gigabit Ethernet, Green-Orange/Yellow LED 8-8 1.300 (33.02) .661 (16.79) 536 (13.61) 380-1121-ND® 6.85 6.42 | 0826-1X1T-23-F 
MagJack, 1 Port, Gigabit VOIP, Green-Orange/Yellow LED 8-8 1.290 (32.77) 642 (16.31) 536 (13.61) 380-1122-ND® 10.27 9.63 | 0826-1X1T-M1-F 
4 | MagJack, 2x1 Port, Green/Green LED 8-8 1.335 (33.91) .679 (17.25) 1.080 (27.43) 380-1123-ND® 7.90 7.41 | 0845-2G1T-H5 
MagJack, 2X1 Port, Green/Yellow-Green LED 8-8 1.335 (33.91) .679 (17.25) 1.080 (27.43) 380-1124-ND® 12.32 11.55 | 0845-2R1T-E4 
10 | MagJack RJ-45, 2 Port, 10/100/1000BT Green/Green LED 8-8 1.000 (25.40) _1.238 (31.45) 545 (13.84) 380-1112-ND@ 13.63 12.78 | 0875-1G2T-E3 
43 | MagJack RJ-45, 10/100/1000 Gigabit Ethernet, Yellow/Green-Yellow LED 8-8 .950 (24.13) .700 (17.78) 445 (11.30) 380-1110-ND@ 6.40 6.00 | L829-1J1T-43 
MagJack RJ-45, 10/100/1000 Gigabit Ethernet, Green/Green LED 8-8 1.026 (26.06) .650 (16.52) 448 (11.38) 380-1111-ND® 6.40 6.00 | L834-1G1T-S7 
5, | MagJack RJ-45 with EMI Shielding, Common Mode Choke 8-8 .850 (21.59) .635 (16.13) 550 (13.97) 380-1115-ND*@ TAT 6.72 | SI-60063-F 
MagJack with EMI Shielding 8-8 .850 (21.59) .635 (16.13) 599 (15.21) 380-1105-ND*@ 4.29 4.02 | SI-60002-F 
6 MagJack RJ45 w/EMI Shielding, Green/Yellow Bi-Color LED on Both Sides| 8-8 .850 (21.59) .635 (16.13) .550 (13.97) 380-1117-ND*@ 4.64 4.35 | SI-60024-F 
MagJack RJ45 w/EMI Shielding, Yellow/Green LED 8-8 850 (21.59) .635 (16.13) 599 (15.21) 380-1106-ND*@ 4.64 4.35 | Sl-60062-F 
7_|_MagJack with EMI Shielding, 10/100BT, Yellow/Green LED 8-8 .670 (17.02) .640 (16.26) 670 (17.02) 380-1108-ND*@ 4.67 4.38 | Sl-46001-F 
MagJack with EMI Shielding, 2 Port, 10/100BT, Green LED 8-8 828 (21.03) 1.220 (30.99) 545 (13.84) 380-1116-ND*@ 18.02 16.89 | SI-60082-F 
10 | MagJack with EMI Shielding, 4 Port, 10/100BT 8-8 .865 (21.97) 2.354 (59.79) 545 (13.84) 380-1114-ND*@ 16.38 15.36 | SI-60128-F 
MagJack with EMI Shielding, 4 Port, 10/100BT, Green LED 8-8 .865 (21.97) 2.354 (59.79) 545 (13.84) 380-1118-ND*@ 17.25 16.17 _| SI-60105-F 
MagJack with EMI Shielding, 8 Port, 10/100BT 8-8 1.103 (28.02) 2.329 (59.16) 1.004 (25.50) 380-1080-ND* 21.82 18.12 | SI-30005 
SI_| 11 | MagJack with EMI Shielding, 12 Port, 10/100BT 8-8 1.103 (28.02) 3.429 (87.10) 1.004 (25.50) 380-1081-ND* 32.72 27.16 | SI-30006 
MagJack with EMI Shielding, 16 Port, 10/100BT 8-8 1.103 (28.02) 4.529 (115.04) 1.004 (25.50) 380-1082-ND* 43.64 36.23 | SI-30019 
MagJack with EMI Shielding, 1 Port, 10/100BT, Green LED 8-8 1.000 (25.40) .635 (16.13) 550 (13.97) 380-1086-ND* 4.35 4.08 | SI-50170 
MagJack with EMI Shielding, 1 Port, 10/100/1000BT, Green LED 8-8 1.300 (33.02) .661 (16.79) 536 (13.61) 380-1085-ND* 12.67 11.88 | SI-50080 
MagJack with EMI Shielding, 10/100BT, Green/Yellow LED 8-8 1.000 (25.40) .635 (16.13) .550 (13.97) 380-1102-ND*@ 4.58 4.29 | SI-50154-F 
13 | MagJack with EMI Shielding, 10/100, Green LED 8-8 1.000 (25.40) .635 (16.13) .550 (13.97) 380-1103-ND*@ 4.58 4.29 | SI-50170-F 
MagJack with EMI Shielding, 10/100, Green LED 8-8 .986 (25.04) 599 (15.21) 523 (13.28) 380-1104-ND*@ 4.22 3.96 | SI-50196-F 
MagJack with EMI Shielding, 10/100/1000 Gigabit Ethernet, Green LED 8-8 1.000 (25.40) .635 (16.13) 550 (10.79) 380-1109-ND*@ 6.08 5.70 | SI-51009-F 
MagJack with EMI Shielding, 10/100BT, Green LED 8-8 1.000 (25.40) .635 (16.13) 550 (13.97) 380-1107-ND*@ 5.66 5.31 | SI-52002-F 
6 | MagJack 1 Port, 10/100BT, Green/Green LED 8-8 1.000 (25.40) .635 (16.13) 550 (13.97) 380-1119-ND® 5.66 5.31 | SI-52003-F 
14 | MagJack Dual USB with EMI Shielding, Green/Yellow LED _ 1.090 (27.69) .751 (19.07) 1.237 (31.42) 380-1091-ND*@ 4.93 4.62 | C893-1AX1-El 
Modular Connector Jacks 
7 Jack, CAT-6, Unshielded without Stops 8-8 .650 (16.51) .610 (15.49) 644 (16.36) 380-1094-ND® 1.54 1.44 | SS-60000-007 
60 Jack, CAT-6, Shielded without Stops 8-8 .670 (17.02) .640 (16.26) 670 (17.02) 380-1095-ND® 2.27 2.13 | SS-60000-008 
43 | Jack, CAT-6, Unshielded without Stops 8-8 .815 (20.70) .605 (15.36) .535 (13.59) 380-1097-ND® 1.54 1.44 | SS-60000-010 
Jack, CAT-6, Shielded without Stops 8-8 .850 (21.59) .635 (16.13) .550 (13.97) 380-1096-ND@ 2.27 2.13 | SS-60000-009 
Jack, Unshielded without Stops 4-4 .815 (20.70) 445 (11.30) 505 (12.83) 380-1017-ND@ 17 72 | SS-6444-NF 
Jack, Unshielded without Stops 6-4 .815 (20.70) .530 (13.46) 505 (12.83) 380-1018-ND® 93 87 | SS-6446-NF 
Jack, Unshielded without Stops 6-6 .815 (20.70) .530 (13.46) 505 (12.83) 380-1019-ND® 93 87 | SS-6466-NF 
Jack, Shielded without Stops 6-6 .850 (21.59) .545 (13.84) 545 (13.84) 380-1020-ND® 1.63 1.53 | SS-6466S-A-PG4-BA-50 
Jack, Unshielded with Stops 8-8 815 (20.70) .605 (15.36) 505 (12.82) 380-1021-ND@ 86 81 | SS-6488-FLS 
64 | 5 | Jack, Unshielded without Stops 8-8 .815 (20.70) .605 (15.36) 505 (12.82) 380-1022-ND® 86 81 | SS-6488-NF 
Jack, 1pc Shield with Stops 8-8 .850 (21.59) .635 (16.13) .550 (13.97) 380-1023-ND® 1.57 1.47 | SS-6488S-A-FLS 
Jack, 1pc Shield without Stops 8-8 .850 (21.59) .635 (16.13) 550 (13.97) 380-1024-ND® 1.86 1.74 | SS-6488S-A-NF 
Jack, 1pc Shield without Stops, Standard Shield Ground Tail 8-8 .850 (21.59) .635 (16.13) 550 (13.97) 380-1025-ND® 1.86 1.74 | SS-6488S-A-PG4-BA 
Jack, Unshielded without Stops 10-10 .815 (20.70) .605 (15.36) 505 (12.83) 380-1015-ND® 1.06 99 | SS-641010-NF 
Jack, 1pc Shield without Stops 10-10 .850 (21.59) .635 (16.13) .550 (13.97) 380-1016-ND@ 1.76 1.65 | SS-641010S-A-NF 
65 | 7 | Jack, Unshielded without Stops 4-4 .650 (16.51) 455 (11.56) .650 (16.51) 380-1030-ND 1.76 1.65 | SS-6544-NF 
Jack, Unshielded without Stops 10-8 .650 (16.51) 615 (15.62) 644 (16.36) 380-1026-ND® 86 81 | SS-650810-A-NF 


* Note: Pins without electrical connections may be omitted. RoHS Compliant 
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Stewart Connector 
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Modular Connectors and Tools (cont) 


LLL LL 
Ser- Pos. - Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Stewart 
ies /Fig.| Description Contacts A B c Part No. 2! Part No. 
Jack, 1pc Shield with Stops 10-8 670 (17.02) 640 (16.26)  .670 (17.02) 380-1027-ND@ 2.27 213 | SS-650810S-A-FLS 
65 | 7 Jack, 1pc Shield without Stops 10-8 670 (17.02) 640 (16.26)  .670 (17.02) 380-1028-ND® 2.27 213 | SS-650810S-A-NF 
Jack, Unshielded without Stops 10-10 650 (16.51) 615 (15.62) — .644 (16.36) 380-1029-ND@ 1.70 1.59 | SS-651010-A-NF 
Jack, Unshielded with Stops 10-10 650 (16.51) 615 (15.62) _.644 (16.36) 380-1113-ND® 1.15 1.08 | SS65100-030F 
Jack, Unshielded, 2 Port without Stops 6-6 815 (20.70) 848 (21.54) 503 (12.78) 380-1031-ND@ 3.71 3.48 | SS-666602-NF 
Jack, Unshielded, 4 Port without Stops 6-6 815 (20.70) 1.744 (44.30) .503 (12.78) 380-1032-ND® 4.93 4.62 | SS-666604-NF 
66 | 38 Jack, Unshielded, 6 Port without Stops 6-6 815 (20.70) 2.640 (67.06) .503 (12.78) 380-1033-ND 11417 10.47 | SS-666606-NF 
Jack, Shielded, 4 Port without Stops 8-8 865 (21.97) 2.100 (53.34) — .545 (13.84) 380-1035-ND® 6.50 6.09 | SS-668804S-A-PG4-AC 
Jack, Unshielded, 4 Port without Stops 8-8 815 (20.70) 4.300 (109.22) 523 (13.28) 380-1034-ND 3.20 3.00 | SS-668804-NF 
Jack, Shielded, 8 Port without Stops 8-8 865 (21.97) 4.300 (109.22) 545 (13.84) 380-1036-ND 11.23 10.53 | SS-668808S-A-PG4-AC 
68 | 9 | Jack, Unshielded, with Stops 6-6 725 (18.42) 526 (13.34) .505 (12.83) 380-1037-ND 2.88 2.70 | SS6866B-FLS-C40 
Jack, Unshielded without Stops 6-4 712 (18.08) 525 (13.33) — .453 (11.51) 380-1042-ND 1.54 1.44 | SS-7046-NF 
Jack, Unshielded without Stops 6-6 712 (18.08) 525 (13.33) — .453 (11.51) 380-1043-ND@ 1.63 1.53 | SS-7066-NF 
70 | 5 | Jack, Unshielded without Stops 10-8 712 (18.08) 600 (15.24) — .453 (11.51) 380-1038-ND 1.09 1.02 | SS-700810-NF 
Jack, 1pc Shield without Stops, Alternate Style Shield Ground Tail 10-8 738 (18.74) 626 (15.90)  .475 (12.06) 380-1039-ND@ 2.43 2.28 | SS-700810S-A-PG4-1-BA 
Jack, 1pc Shield without Stops 10-8 738 (18.74) 626 (15.90) _.475 (12.06) 380-1040-ND® 2.43 2.28 | SS-700810S-A-PG4-BA 
Jack, Unshielded without Stops 8-8 815 (20.70) 605 (15.36) — .505 (12.82) 380-1046-ND@ 1.02 96 | SS-7188-NF 
5 Jack, 1pc Shield without Stops, Without Panel Stop Flanges 8-8 815 (20.70) 605 (15.36) — .505 (12.82) 380-1047-ND® 1.98 1.86 | SS-7188S-A-NF 
Jack, 1pc Shield without Stops, Alternate Style Shield Ground Tail 8-8 850 (21.59) 635 (16.13) .550 (13.97) 380-1048-ND@ 1.98 1.86 | SS-7188S-A-PG4-1-BA 
n Jack, 1pc Shield without Stops, Standard Shield Ground Tail 8-8 -850 (21.59) 635 (16.13) .550 (13.97) 380-1049-ND 1.98 1.86__| SS-7188S-A-PG4-BA 
7 Jack, Unshielded without Stops 8-8 -650 (16.51) 615 (15.62) — .644 (16.36) 380-1050-ND@ 93 87 | SS-7188V-A-NF 
Jack, Standard Shield without Stops 8-8 670 (17.02) 640 (16.26) __.670 (17.02) 380-1051-ND 2.62 2.46 | SS-7188VS-A-NF 
8 | Jack, 1pe Shield, 2 Port without Stops 8-8 815 (20.70) 1.205 (30.61) .523 (13.28) 380-1044-ND 7.97 7.47 __| SS-718802S-A-NF 
10 | Jack, 1pe Shield, 4 Port 8-8 -815 (20.70) 2.305 (58.55) .523 (13.28) 380-1045-ND 9.44 8.85 | SS-718804S-A-PG4-AC 
3 | 4 Jack, Shielded, 12 Port without Stops 8-8 1.103 (28.02) 3.429 (87.10) — 1.004 (25.50) 380-1052-ND 16.80 15.75 | SS-73100-046 
Jack, Shielded, 16 Port without Stops 8-8 1.103 (28.02) 4.529 (115.04) 1.004 (25.50) 380-1053-ND 24.00 22.50 | SS-73100-047 
80 | 12 | Jack, Unshielded, Cable Ready 10-8 1.300 (33.02) .750 (19.05) __.780 (19.81) 380-1078-ND@ 6.24 5.85 | SS-800810SB-SP50-040-250 
g2 | 42 Jack, CAT-5e, Unshielded, Cable Ready 8-8 1.073 (27.25) 619 (15.72) 654 (16.61) 380-1100-ND® 5.28 4.95 | SS-82000-002 
Jack, CAT-5e, Shielded, Cable Ready 8-8 1.51 (38.35) 690 (17.53) 680 (17.27) 380-1101-ND@ 9.02 8.46 | SS-82100-001 
ARJ45™ Catagory 7a — RoHS Compliant 
77_| 13 | Jack, CAT-7a, Shielded 8-8 -860 (21.84) 600 (15.24) 530 (13.46) 380-1125-ND 12.13 11.37 | SS-77100-004 
* Note: Pins without electrical connections may be omitted. RoHS Compliant 
Modular Connector Plugs 
Ser- Pos. - Crimp Tool Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Stewart 
ies |Fig. | Description Contacts with Die Die only A B c D Part No. 1 25 Part No. 
Unshielded Plugs (any die works with all crimp tools used for unshielded plugs) 
Plug, Handset 4-4 380-1055-ND 380-1059-ND 525 (13.33) .300 (7.62) .260 (6.60) 485 (12.32) 380-1002-ND 22 21 | 940-SP-3044 
Plug 6-2 380-1056-ND 380-1060-ND 525 (13.33) -380 (9.65) .260 (6.60) 534 (13.57) 380-1001-ND 19 18 | 940-SP-3026 
Plug 6-4 380-1056-ND 380-1060-ND 525 (13.33) .380 (9.65) .260 (6.60) 534 (13.57) 380-1003-ND 22 21 | 940-SP-3046 
30 | 15 | Plug 6-6 380-1056-ND 380-1060-ND 525 (13.33) .260 (6.60) .260 (6.60) 534 (13.57) 380-1004-ND 26 .24 | 940-SP-3066 
Plug, .038” (.965mm) OD Cable 8-8 380-1057-ND 380-1061-ND 885 (22.48) .460(11.68) 312 (7.92) _.622 (15.80) 380-1005-ND 38 36 | 940-SP-3088R 
Plug, .040” (1.02mm) OD Cable 8-8 380-1057-ND 380-1061-ND 885 (22.48) 460 (11.68) 312 (7.92) 622 (15.80) 380-1006-ND A2 .39 | 940-SP-3088R-A133 
Plug 10-10 | 380-1058-ND 380-1062-ND 885 (22.48) .460(11.68) 312 (7.92) _.622 (15.80) 380-1000-ND 58 54 | 940-SP-301010R 
37 | 45 Plug, CAT-5e 8-8 380-1057-ND 380-1061-ND 884 (22.46) 460 (11.68) —.312(7.92) 622 (15.80) 380-1008-ND AB 45 | 943-SP-370808M2-A264 
Plug, CAT-5e 8-8 380-1057-ND 380-1061-ND 885 (22.48) —.460.(11.68) —-.312(7.92) _.622 (15.80) 380-1098-ND 42 -39 | SS-37000-002 
39 | 15 | Plug, CAT-6, Anti-Snag 8-8 380-1134-ND 380-1131-ND 1.47 (37.34) 460 (11.68) _.312 (7.92) - 380-1092-ND 1.12 1.05 | SS-39100-008 
Shielded and Specialty Plugs (require special crimp tools and die) 
36 | 15 | Plug 8-8 380-1133-ND$ | 380-1135-ND 1.046 (26.57) 460 (11.68) _.360 (9.14) - 380-1007-ND 1.09 1.02 | 940-SP-360808-A108 
37 | 45 Plug, CAT-5e 8-8 380-1133-ND$ | 380-1135-ND 884 (22.46) 460 (11.68) —.360 (9.14) - 380-1009-ND 1.34 1.26 | 943-SP-370808SM2A264 
Plug, CAT-5e 8-8 380-1057-ND 380-1061-ND 897 (22.78) 460 (11.68) _.321 (8.15) - 380-1099-ND 1.02 96 | SS-37200-028 
39 | 15 |Plug, CAT-6a 8-8 380-1133-ND+ | 380-1130-ND 884 (22.46) .460(11.68) 312 (7.92) _.622 (15.80) 380-1014-ND 2.08 1.95 | SS-39100-002 
Plug, CAT-6 8-8 380-1132-ND — 1.67 (42.4) 540 (13.71) 312 (7.92) _— 380-1093-ND 1.70 1.59 | SS-39200-011 
+ Crimp tool only, Die must be purchased separately 
Crimp Tools and Die Sets Digi-Key Price Stewart Digi-Key Price Stewart 
Positions Part No. Each Part No. Positions Part No. Each Part No. 
Crimp Tool with Die Set Die Set Modular 
4 380-1059-ND 28.50 2990004-01 
. eee 89.00 2oe000%- s | seotoconD 2880 2os0008 01 
i 8 380-1061-ND 28.50 2990006-01 
8 380-1057-ND 93.00 2990003-01 8 380-1131-ND 28.50 2990010-01 
8 380-1134-ND 124.00 2990009-01 10 380-1062-ND 28.50 2990008-01 
10 380-1058-ND. 93.00 2990007-01 8 380-1129-ND 210.00 2905029-01 
8 380-1130-ND 210.00 2905014-01 
7 See ee ND pee eeeonrer 8 380-1135-ND 274.00 2906253-01 
8 380-1133-ND$ 230.00 2940231-01 ; ‘ 
+ Crimp tool only, Die must be purchased separately 


A Stewart Connector 
VILL 


CAT5e and CAT6 


Az 
Gv Inc Modular Components 


Digi-Key Pricing 
Fig.| Description Part No. 1 10 50 

Jum pers 1 | DB9S to RU45 Jack (6-8) 046-0001-ND*® 4.13 3718 165.00 
2 | DBOP to RJ45 Jack (8-8) 046-0000-ND*® 4.13 37.13 165.00 
Available Through Digi-Key® 1 | DB9S to RU12 Jack (6-6) 046-0003-ND*® 4.13 3713 165.00 
2 | DBP to RJ12 Jack (6-6) 046-0002-ND*® 4.13 37.13 165.00 
Enhanced CAT-5 Cords: Enhanced patch cords built using high perfor- 1_ | DB15S to RJ45 (8-8) 046-0005-ND*® 4.63 41.63 185.00 
mance Stewart 37 Series plugs optimized for consistent, reliable perfor- 2 | DB15P to RJ45 (8-8) 046-0004-ND*® 4.63 41.63 185.00 
mance in high speed networking applications. 1 | DB25S to RU12 (6-6) 046-0009-ND* 4.38 39.38 175.00 
P é ‘ : 2 | DB25P to RJ12 (6-6) 046-0008-ND*® 4.38 39.38 175.00 
CAT-6 Cords: Patch cords built using high performance Stewart 39 Series 1 | DB25S to RU45 (8-8) 046-0011-ND*@ 4.38 39.38 475.00 
plugs which are designed and manufactured to meet or exceed the current 2 | DB25P to RU45 (8-8) 046-0010-ND*® 4.38 39.38 475.00 
EIA/TIA CAT-6 specs. 1 | DB15S to RJ12 (6-6) 046-0017-ND* 4.63 41.63 185.00 
2_| DB15P to RJ12 (6-6) 046-0016-ND* 4.63 41.63 185.00 
Description Digi-Key Price 3 | BNC RJ12 Converter (6-6) 048-0000-ND 16.58 149.18 663.00 
Ft. (Meter) Part No. Each 4 4 Wire TEE Adapter 1M-2F 048-0050-ND 2.75 24.75 110.00 
Cat-5 — Enhanced 6 Wire TEE Adapter 1M-2F 048-0051-ND® 4.05 36.45 162.00 
6-6 Modular Coupling 048-0056-ND 2.28 20.48 ~—-91.00 

15 (4.572) 380-1072-ND 6.42 5 lgrossed) #7 to ir 
Cat-6 (straight) #1 to #1 048-0103-ND® 2.28 20.48 91.00 
6 Wire Wall Plate (6-6) 048-0061-ND 2.70 24.30 108.00 
15" (4.572) 380-1071-ND 9.98 5 | 8 Wire Wall Plate (8-8) 048-0062-ND 3.35 30.15 134.00 

28" (7.62) Sela KHND a * User Configurable # RoHS Compliant 
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z Tyco Electronics Corcom 


Authorized Distributor 


Filtered Modular Jacks 


Jack design and component selection compatible with equipment registered under FCC Part 68, 
UL Recognized, CSA Certified, U.S. Patent No. 4,695,115, U.S. Patent No. 4,772,224 and a variety of 
international patents. RJ11 / RJ45 Series, Shielded: The metal shield provides additional protection, and is 
available with RFI gasket style spring fingers to provide a low impedance ground path across the interface. 


Pos.- Digi-Key Price Each Corcom Pos.- Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | Description | Contacts | Ferrites | Part No. 1 25 100 | Part No. Fig.| Description | Contacts| Ferrites | PartNo. 1 25 100 | Part No. 
RJ11 Series RJ45 Series 
Unshielded 6-2 Sleeves | CCM9000-ND@ 4.33 3.04 2.54 | RJ11-2L-S Unshielded 8-8 Sleeves ] CCM9050-ND@ 6.10 4.28 3.57 ] RU45-8L-S 
Unshielded 6-4 Sleeves | CCM9001-ND@ 4.86 3.40 2.84 | RJ11-4L-S 6 | Unshielded 8-8 Block CCM9052-ND@ 5.69 3.97 3.33 | RU45-8L-B 
1 | Unshielded 6-6 Sleeves | CCM9002-ND@ 527 367 3.07 | RJ11-6L-S Unshielded 8-8 | Unfiltered |_CCM1755-ND@ 3.68 2.56 2.17 | RU45-8X 
Unshielded | 6-2 Block | CCM9003-ND® 4.53 3.19 2.65 | RJ11-2L-B 7 | Shielded 88 | Sleeves" |BeeMeOo Nee 8.01 5.63 4.72 | RJ45-812-8 
Unshielded | 6-4 Block | CCM9004-ND® 545 3.80 3.19 | RJ11-4L-B Shielded 8 Block” GG MEDS ssNDe. TAGE = 5:28 — 288" Pha CLD 
Unshielded 6-6 Block | CCM9005-ND@ 542 380 317 | RJ11-6L-B g | Shielded 8-8 Sleeves | CCM1390-ND 27.01 18.88 15.77 | RJ45-8LCT1-S 
- ; Shielded 8-8 Block | CCM1391-ND@ 26.85 18.77 15.69 | RJ45-8LCT1-B 
Shielded 6-4 | Sleeves*| CCM9010-ND 6.31 444 3.71 | RJ11-4L12-S : 
: Shielded 8-8 Sleeves | CCM1392-ND 27.18 19.02 15.88 | RJ45-8LCT2-S 
Shielded 6-6 | Sleeves*| CCM9011-ND@ 6.82 4.76 3.99 | RJ11-6L2-S 9 : 
2:1) ehicided Ba Block” MOGUnoTen Ins Bog -dge- 907 (Rudd aoe Shielded 8-8 Block | CCM1393-ND@ 27.06 18.92 15.80 | RU45-8LCT2-B 
ae ; ra 3 : : : at jo | Unshielded | 8-8 Block | CCM1500-ND@ 462 3.23 «2.69 | RJ45-8N-B 
Shielded 8-6 Block’ [EIGEMS013: NDS 6.79 4.76 __3.97 | RJ11-612-B Unshielded | 8-8 _| Sleeves | CCM1501-ND@ 5.25 3.72 _3.06 | RJ45-8N-S 
3 | Unshielded 6-6 Block | CCM1394-ND@ 4.39 3.07 2.58 | RJ11-6N-B 77 | Shielded 88 Block | CCM1502.ND@ 543379 3.18 | RU45-8N3-B 
Unshielded 6-6 Sleeves | _CCM1395-ND@ 4.91 3.44 2.88 | RJ11-6N-S Shielded 8-8 Sleeves | CCM1503-ND@ 627 436 3.64 | RJ45-8N3-S 
4 | Shielded 6-6 Block | CCM1396-ND@ 5.43 3.79 3.18 | RJ11-6N3-B jo | Shielded 8-8 Block | CCM1504-ND@ 5.43 3.79 3.18 | RJ45-8N4-B 
Shielded 6-6 Sleeves |_CCM1397-ND 5.70 3.97 __3.34 | RJ11-6N3-S Shielded 8-8 Sleeves | CCM1505-ND@ 6.27 4.36 _ 3.64 | RU45-8N4-S 
5 | Shielded 6-6 Block | CCM1398-ND@ 5.43 3.79 3.18 | RJ11-6N4-B RJH Series — RoHS Compliant 
Shielded 6-6 Sleeves | _CCM1399-ND@ 5.70 3.97 3.34 | RU11-6N4-S 13 | Unshielded [ 4-4 Block [| CCM9060-ND 5.26 3.68 3.08 | RJH-4L-B 


* Board Ground (pins only) Note: LCT Version incorporates 82Pf capacitors. # RoHS Compliant 
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DSL (CPE) Filters 


Fig. 1 — Z-230PJ Economical Single-Line 
DSL Filter 


Fig. 2 — Z-230TJ Economical Single- 
Line Phone/DSL Filter 


Positions- Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Fig.| Contacts A B Part No. 1 25 100 | Part No. 7 _ 
Horizontal Jack — PC Board Mount Fig. 3 — ANSI Single-Line DSL Filter 

4-4 0.480 (12.20) 0.485 (12.32) 0.825 (20.95) | 609-1048-ND 80 39 .33 | 66010-001LF 
4-4 0.810 (20.57) 0.540 (13.72) 0.590 (14.99) | 609-1050-ND 1.66 73 .63 | 68897-001LF 
4-4 0.709 (18.00) 0.441 (11.20) 0.453 (11.50) | 609-1054-ND 1.32 72 .62 | 87180-044LF 
6-2 0.709 (18.00) 0.520 (13.20) 0.453 (11.50) | 609-1055-ND 88 39 32 | 87180-062LF 
6-2 0.728 (18.50) 0.539 (13.70) 0.465 (11.80) | 609-1068-ND* 1.44 80 .69 | 61885-0621LF 
6-4 0.709 (18.00) 0.520 (13.20) 0.453 (11.50) | 609-1056-ND 1.32 72 .62 | 87180-064LF 

1 6-4 0.811 (20.60) 0.619 (15.72) 0.591 (15.00) | 609-1060-ND 80 36 .31 | 88400-064LF 
6-6 0.480 (12.20) 0.485 (12.32) 0.825 (20.95) | 609-1049-ND 95 AQ 42 | 66011-002LF 
6-6 0.709 (18.00) 0.520 (13.20) 0.453 (11.50) | 609-1057-ND 1.41 78 .67 | 87180-066LF 
6-6 0.811 (20.60) 0.619 (15.72) 0.591 (15.00) | 609-1061-ND 83 41 .35 | 88400-066LF 
8-8 0.698 (17.74) 0.602 (15.30) 0.500 (12.70) | 609-1046-ND 79 38 .33 | 54602-908LF Th tl F : tt (CPE) fil designed t dite th ice deli di 
8-8 | 0.709 (18.00) 0.600 (15.24) 0.453 (11.50) | 609-1058-ND 1.51 85.73 | 87180-088LF ese customer premises equipment (CPE) filters are designed to expedite the service delivery and improve 
8-8 0.723 (18.36) 0.614 (15.60) 0.460 (11.68) | 609-1069-ND* 4.36 271 2.45 | 72231-0881LF the performance of digital subscriber line (DSL) and home phoneline network (HPN) services over plain old 

10-10 | 0.698 (17.74) 0.602 (15.30) 0.500 (12.70) _| 609-1047-ND 86 43 36 | 54602-910LF telephone service (POTS). Its filter design electronically isolates the high-speed DSL and HPN data streams 
Vertical Jack — PC Board Mount from the voice-band POTS to provide premium quality and optimal DSL and HPN data rates. 

4-4 | 0.625 (15.87) 0.540 (13.72) 0.615 (15.62) | 609-1051-ND 1.32 72 62 | 69253-001LF 22502) Eeonomicalsinglé-Line DSL Filter: ne : 
4-4 0.625 (15.87) 0.540(13.72) 0.615 (15.62) | 609-1062-ND 1.32 72 62 | 90511-001LF * Filters one or more phone devices sharing a single jack * Compact in-line design - plugs into any standard 
4-4 0.625 (15.87) 0.540 (13.72) 0.615 (15.62) | 609-1067-ND 65 33 27 | 61835-0441LF phone jack * Blocks and isolates DSL/HPN from phone equipment * Supports G. lite, G.dmt ADSL, V.90, 
6-4 0.625 (15.87) 0.620 (15.75) 0.615 (15.62) | 609-1064-ND 73 34 29 | 90512-003LF Caller ID and metallic-loop testing * Compliant and listed with FCC, UL, CE, CSA and T1E1 

2| 6-6 | 0.625 (15.87) 0.620 (15.75) 0.615 (15.62) | 609-1052-ND 1.44 80.69 | 69254-001LF Z-230TJ Economical Single-Line Phone/DSL Filter: 
6-6 | 0.625 (15.87) 0.620(15.75) 0.615 (15.62) | 609-1063-ND 1.41 78 67 | 90512-001LF * Provides separate jacks for phone and DSL/HPN * Compact in-line design- plugs into any standard phone 
8-8 | 0.625 (15.87) 0.700 (17.78) 0.615 (15.62) | 609-1053-ND 1.64 87 74 | 69255-001LF jack * Filters one or more phone devices sharing a single jack * Blocks and isolates DSL/HPN from phone 
88 0.625 (15.87) 0.700 (17.78) 0.615 (15.62) | 609-1 GoSSND 1.89 1.09 94 | 90598-001LF equipment * Supports G. lite, G.dmt, ADSL, V.90, Caller ID and metallic-loop testing * Compliant and listed 
8-8 0.665 (16.90) 0.626 (15.90) i ae ; a ab 2.15 1.16 1.00 | 94152-088LF with FCC, UL, CE, CSA and T1E1 

ertica ack — 
ANSI Single-Line DSL Filter: 

ne er ae nee ee wat ee ICA 1.91 S76 Sana 89 ee * Meets ANSI 11.421 for excellent voice quality and performance « Filters one or more phone devices 
6-6 0.594 (15.09) 0.651 (16.53) 0641 (16.28) 609-1071-1-ND 220 : 1.99 4.02 | 87545-4111LE sharing a single jack * Blocks and isolates DSL/HPN from phone equipment « Ideal for blocking RF 

3 6-6 0.594 (15.09) 0.651 (16.53) 0641 (16.28) 609-1071-2-NDt : 1156.26/1 ‘400 : 87545-4111 LF interference from DSL/HPN for uninterrupted data streaming * Supports G. lite, G.dmt, ADSL, V.90, Caller 
8-8 0.594 (15.09) 0.731 (18.57) 0.641 (16.28) | 609-1059-1-ND 1.94 141 96 | 87547-4111LE ID and metallic-loop testing * Compliant and listed with FCC, UL, CE, and CSA . Compatible with ADSL, 
8-8 | 0.594 (15.09) 0.731 (18.57) 0.641 (16.28) | 609-1059-2-NDt 309.96/350 87547-4111LF ADSL2, ADSL2+, ADSL2++, ADSLQ+ (analog mode) and VDSL * Compact in-line design-plugs into any 

Horizontal Multiport Jack — PC Board Mount standard phone jack * Wall-mount design-snaps over existing wall outlet 

8-8 | 3.429 (87.10) 1.110 (28.20) 0.992 (25.20) | 609-2071-ND 915 6.33 5.60 | 10021246-116LF Inackey Price Each Pulse 

4) g3 | saosverto) 1110(2620) o8s0 (25.20) | eoo-aorsnd 832 354 497 | foootaaezreur| ) Lae oesemtin > 
8-8 [4.531 (115.10) 1.110 (28.20) 0.992 (25.20) | 609-2076-ND 9.96 —«6.90__ 6.40 | 10021246-218LF > lSinticieLine PronwOSLFiter WEEMEEMMM 420 pos 248 | Zan) 

Vertical Multiport Jack — PC Board Mount 3A | ANSI In-Line Single Filter 553-1185-ND@ 397 235 2.11 | Z-330P2J 
— | 2x4-4,6-6 = = = 609-1066-ND 3.14 1.86 1.65 | FT658160LF 3B | ANSI Wall-Mount Single Filter 553-1186-ND 6.54 4.03 3.77 | 2-330CW 


* Shielded + Tape and Reel Pricing 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Pulse offers a broad selection of filtered connectors. Each Pulsejack 


PULSEJACK™ LAW/ Filtered Connectors 
Ethernet, PoE (Power over Ethernet), Gigabit, USB Options 


platform is designed to house a range of magnetic configurations and 
other internal components (common mode termination) with four 750hm 
resistors and HV Cap, chip-side pin outs, shield options, USB ports and 
LED options. Features: * Meets or exceeds IEEE 802.3 and ANSI 
X3.263 * 1500 Vrms isolation * Self-contained termination saves PCB 
Space» Patented InterLock Base construction ror highi reliability, Figure Note: General representation of part, see specifications for exact number of ports. 
Comm.(15)| Total(16) 
Number of Tab Other(4) Pins per | PCB 
Rows Latch Shield Auto LEDs Com- Port | Pins per| Configuration(2) | Turns Ratio(3) Package Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. |X Ports(7) | Up/Down(1) | EMI Tabs(5)| MDIX | L-R(6.8) ponents (PCB Side)| Port 1X RX ™X RX LxWxH (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
10/100BASE-TX — RoHS Compliant 
1x1 Down Yes Yes G-G CMT 7 12 TC TC }1CT:1.414 1CT:1 | 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1348-ND 654 4.48 3.56 | J0018D21ENL 
1x1 Down Yes Yes G-Y CMT(12) 7 12 TC TC 1CT:1 © 1CT:1 | 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1345-ND 442 2.87 2.20 | JO0-OO65NL 
1x1 Down Yes Yes G-Y —(13) 8 12 TC TC 1CT:1 © 1CT:1 | 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1346-ND 5.58 3.82 3.04 | J0006D21BNL 
1 1x1 Down Yes Yes _ CMT(13) 7 8 TC TC 1CT:1 — 1CT:1 | 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1347-ND 5.52 3.78 3.01 | J0011D21NL 
1x1 Down Yes _ G-Y CMT(13) 8 12 TCS CT 1CT:1—1CT:1_| 21.59 x 16.26 x 13.84 | 553-1349-ND 6.72 4.60 3.66 _| J0026D21BNL 
1x1 Up Yes Yes Y-G CMT 7 12 TC TC 1CT:11CT:1 | 25.4x 16.26 x 13.51 | 553-1351-ND 6.48 = 4.44 3.53 | J1012F21CNL 
1x1 Up Yes _- Y-G CMT 8 12 TCS = CT 1CT:1 © 1CT:1 | 25.4x 16.26 x 13.51 | 553-1352-ND TAT = 5.12 4.07 | J1026F21CNL 
1x1 Up = Yes G-Y CMT 8 12 TC TC 1CT:11CT:1_ | 25.4x 16.26 x 13.51 | 553-1350-ND 6.48 4.44 3.53 | J1011FO1PNL 
10/100BASE-TX Multiport — RoHS Compliant 
1X2 Down Yes Yes G-Y CMT 7 12 TC TC 1CT:1 © 1CT:1 | 21.36 x 31.18 x 13.61 | 553-1353-ND 952 6.97 5.77 | J8064D628ANL 
2 1X4 Down Yes Yes G-Y CMT 7 12 TC TC 1CT:1 — 1CT:1 | 21.36 x 59.12 x 13.61 | 553-1354-ND 17.06 13.06 11.06 | J8064D648ANL 
1X6 Up Yes Yes _ - 8 10 CT CT 1CT:11CT:1_| 25.40 x 87.33 x 13.84 | 553-1466-ND 32.43 26.61 23.29 | JGO-O045NL 
10/100BASE-TX Dual Row Multiport — RoHS Compliant 
2x2 Both Yes Yes | G-Y-G/Y CMT 7 "1 TC T,C | 1CT:1CT 1CT:1CT| 32.00 x 31.50 x 25.52 | 553-1248-ND 19.07 14.60 12.36 | J20-0013 
3 2x2 Both Yes Yes | G/Y-G/Y CMT 7 "1 TC T,C | 1CT:1CT 1CT:1CT| 32.00 x 31.50 x 25.52 | 553-1463-ND 17.51 13.54 = 13.14 | J20-0013NL 
2X4 Both Yes Yes | G/Y-G/Y CMT 7 "1 TC T,C | 1CT:1CT 1CT:1CT| 32.00 x 59.44 x 25.52 | 553-1249-ND 34.43 27.39 23.60 | J20-0014 
2x4 Both Yes Yes | G/Y-G/Y CMT 7 alt TC TC _| 1CT:1CT_1CT:1CT| 32.00 x 59.44 x 25.52 | 553-1464-ND 31.86 25.97 22.31 | J20-0014NL 
Power over Ethernet (PoE) 10/100Base-TX — RoHS Compliant 
1 1x1 Up Yes Yes Y/G-G CMT(9) 9 13 CT CT 1CT:1 — 1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.61 | 553-1366-ND 10.71 7.84 6.49 | JKO-0020NL 
1x1 Up Yes Yes Y/G-G CMT(10) 9 13 CT CT 1CT:1—1CT:1_| 33.02 x 16.79 x 13.61 | 553-1367-ND 8.61 5.90 4.69 | JKO-0025NL 
Power over Ethernet (PoE) 10/100Base-TX Multiport — RoHS Compliant 
1X2 Up Yes Yes Y/G-G CMT(10) 8 12 CT CT 1CT:1 © 1CT:1 | 25.40 x 31.19 x 13.84 | 553-1361-ND 13.99 10.24 8.48 | JGO-0031NL 
2: 1X4 Up Yes Yes Y/G-G CMT(10) 8 12 CT CT 1CT:1 © 1CT:1 | 25.41 x 59.13 x 13.60 | 553-1362-ND 25.05 19.18 16.24 | JGO-0032NL 
1X8 Up Yes Yes | G-G(13) =- 8 14 CT CT 1CT:1—1CT:1_ | 25.40 x 115.27 x 13.84] 553-1467-ND 43.30 35.33 31.34 | JGO-O051NL 
Gigabit (10/100/1000BASE-TX) 
1x1 Up Yes Yes G-G Gigabit(11) 12 16 |Gigabit Gigabit} 1CT:1  1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.87 | 553-1363-ND@ 8.61 5.90 4.69 | JKO-0014NL 
1x1 Up Yes Yes Y/G-G Gigabit(11) 12 16 |Gigabit Gigabit} 1CT:1  1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.87 | 553-1364-ND@ 8.61 5.90 4.69 | JKO-OO16NL 
1 1x1 Up Yes Yes - Gigabit(11) 12 12 |Gigabit Gigabit] 1CT:1 1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.87 | 553-1258-ND 7.88 9 5.77 4.78 | JKO-0017 
1x1 Up Yes Yes - Gigabit(11) 12 12 |Gigabit Gigabit} 1CT:1  1CT:1 | 33.02 x 16.79 x 13.87 | 553-1365-ND@ 8.28 5.67 4.51 | JKO-0017NL 
1x1 Up Yes Yes _ Gigabit(t1.14) 12 14 |Gigabit_ Gigabit | 1CT:1 1CT:1_| 33.02 x 16.79 x 13.87 | 553-1470-ND@ 7185.31 4.74 | JKO-0133NL 
Gigabit (10/100/1000BASE-T) Multiport — RoHS Compliant 
1X2 Up Yes Yes | G-G(14) Gigabit(11) 10 14 |Gigabit Gigabit] 1CT:1  1CT:1 | 25.40x 31.19x 13.84 | 553-1357-ND 13.99 10.24 8.48 | JGO-0023NL 
1X2 Up Yes Yes GIY-G Gigabit(11) 10 14 |Gigabit Gigabit] 1CT:1  1CT:1 | 25.40 x 31.46 x 13.84 | 553-1469-ND 12.83 9.87 9.41 | JGO-0129NL 
2 1x4 Up Yes Yes | G-G(14) Gigabit(11) 10 14 |Gigabit Gigabit] 1CT:1  1CT:1 | 25.40 x 59.39 x 13.84 | 553-1358-ND 25.05 19.18 16.24 | JGO-0025NL 
1x4 Up Yes Yes | G/A-G/A Gigabit(11) 10 14 |Gigabit Gigabit] 1CT:1  1CT:1 | 25.40 x 59.39 x 13.84 | 553-1468-ND 22.18 18.08 15.53 | JGO-0098NL 
1X6 Up Yes Yes G-G Gigabit(11) 10 14 [Gigabit Gigabit | 1CT:1_1CT:1_| 25.40 x 87.33 x 13.84 | 553-1359-ND 34.14 27.16 23.40 | JGO-0027NL 
Gigabit (10/100/1000BASE-T) Dual Row Multiport — RoHS Compliant 
3 2x1 Both Yes Yes | G/Y-G/Y Gigabit(11) 10 12 |Gigabit Gigabit} 1CT:1  1CT:1 | 31.65 x 17.53 x 25.52 | 553-1465-ND 14.00 10.77 10.27 | JCO-O063NL 
2X6 Both Yes Yes _ Gigabit(11) 10 10 [Gigabit Gigabit | 1CT:1_ 1CT:1_| 28.95 x 87.38 x 25.52 | 553-1307-ND 59.64 49.41 45.44 | JCO-0132 
Combo 10/100BASE-TX / Dual USB 2.0 Type A Female Ports — RoHS Compliant 
1X1 w/2USB Up _ — | G-Y(6(R)) CMT - — TCS = CT 1CT:1— 1CT:1 | 27.69 x 19.08 x 31.45 | 553-1369-ND 9.24 6.33 5.03 | JWO-O009NL 
4 | 1X1 w/2USB Up Yes _ G/O-Y CMT - - TCS CT 1CT:1 = 1CT:1 | 26.09 x 17.09 x 29.72 | 553-1370-ND 10.23 = 7.01 5.57 | JYO-0016NL 
1X1 w/2USB Up - Yes GY-G Gigabit - — __|Gigabit Gigabit | 1CT:1_ 1CT:1_| 27.43 x 18.82 x 31.00 | 553-1368-ND 9.60 7.02 5.82 _| JWO-QOO6NL 
@ RoHS Compliant 
KEY (1) Tab Down = thumb lock facing down to PCB; Tab (5) EMI Tabs = On the outside face of the shield for Yellow/Green, G/A = Green/Amber, G/Y = Green/Yellow information) 


Up = thumb lock facing away from PCB 

(2) Magnetics = Chip (PHY) to Cable (Media) side: T= 
Transformer, C = Common Mode Choke, S = Shunt 
Inductor 

(3) Turns Ratio = Chip (PHY) to Cable (Media) side 

(4) CMT (Common Mode Termination) with HV Cap within 
the connector; no extra PCB real estate required 


(6) LEDs require e 
resistors ("R’) = 


(8) LEDs: L-R = Li 
“_" = none; 


connecting to a front panel 


(7) Note: For example, 1X4 = 1 row/4 columns or a 2X4 = 
2 rows/4 columns 


xternal 5V source and 2500 external 
2500 internal resistor built-in 


eft - Right : G = green, Y = yellow; 
Bicolor : G/O = Green/Orange, Y/G = 


circuit 


(9) Includes ESD overvoltage protection diodes 


(10) Provides typically 2kV voltage isolation and are 
compliant to IEEE 802.3af PoE standard 

(11) Includes Gigabit compatible magnetics 

(12) Built-In BST Circuit = Capacitor resistor termination 


(13) Different electrical connection (See datasheet for more 


(14) PoE = Power over Ethernet compatible product, 
compliant to IEEE 802.3af standard, providing 
minimum 1.5kV isolation 

(15) Number of PCB connections required for RJ-45 
connector communication to PHY/IC Chip 

(16) Total number of PCB pins for PCB layout, which include 
LED option 


=WE—= 


WORTH ELEKTRONIK 


Vidcom 


Features: « RJ45 connector with Integrated Transformer/Common Mode Choke 
¢ Complies with IEEE 802.3 » Internal magnetics 100% electrically tested for 
HiPot and functionality * Suitable for CATS and 6 Fast Ethernet cable or better 
UTP © High performance for maximum EMI suppression * Reduces the required 
board space, component count, and manufacturing cost per port ¢ Eliminates the 


WE-LAN Series — RJ45 Connectors with Integrated 
10/100 Base Tx Magnetics 


need of external magnetics between the RU45 and Transceiver IC 

Applications: * ADSL Modems * Embedded PC » LAN Network applications 
*Hub » Router * Network Switches 

Specifications: * Inductance: 350yH (0.1 Vrms @ 100kHz with 8mADC) 
«Isolation Voltage for 1 minute: 1500VAC « Turns Ratio: 1CT:1CT (+2%) 


«Maximum Insertion Loss: -1.0dB maximum (1-100MHz) * Minimum Return 
Loss: -18dB minimum (1-30MHz), -16dB minimum (30-45MHz), -14dB 
minimum (45-60MHz), -12dB minimum (60-80MHz) * Minimum Crosstalk: 
-35dB minimum (1-100MHz) * Minimum Common Mode Rejection: -35dB 
minimum (1-100MHz) 


Operating Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Wurth 

Fig. Description Configuration Temperature °C A B Cc Part No. ul 25 100 Part No. 
With Shielding Tabs 0~70 21.84 15.88 13.36 732-1649-ND 9.66 8.05 7.13 7499011002 
1 Yellow and Green LED 1x1 Through Hole 0~70 25.30 16.20 13.50 732-1650-ND 9.66 8.05 7.13 7499010121 
Yellow and Green LED with Shielding Tabs -40 ~ 85 21.84 15.88 13.36 732-1654-ND 16.80 14.00 12.40 7499211121 
With Shielding Tabs 0~70 21.60 15.88 13.55 732-1646-ND 10.50 8.75 7.75 7498011002 
2 Yellow and Green LED with Shielding Tabs 1x1 SMD 0~70 21.60 15.88 13.55 732-1647-ND 10.50 8.75 7.75 7498011121 
Yellow and Green LED -40 ~ 85 21.84 15.65 11.30 732-1648-ND 10.50 8.75 7.75 7498011122 
3 Vertical Yellow and Green LED 1x1 Through Hole 0~70 21.84 15.95 16.90 732-1651-ND 9.66 8.05 7.13 7499010122 
4 Yellow and Green LED with Shielding Tabs 1x2 Through Hole 0~70 21.59 31.24 14.00 732-1653-ND 16.38 13.65 12.09 7499021121 
5 Yellow and Green LED with Shielding Tabs 1x4 Through Hole 0~70 21.72 59.31 13.74 732-1652-ND 35.70 29.75 26.35 7499031211 
6 Yellow and Green LED with 2 USB 1x1 Through Hole 0~70 27.68 19.08 31.45 732-1655-ND 14.28 11.90 10.54 7497010211 


More Product Available Online: www.digikey.com 


316 (to83) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


MU Connectors and Adapters 


Hargis Fiber Optics 


CO.,LTD. Adapters - Split Sleeve 


Boot | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Description Color |Part No. 1 10 50 | Part No. 


1 | Simplex Plug for 0.9 Buffered Fiber Blue |H2500-ND 7.10 6.01 5.06 | HMUA-P1-H1 


2 | Simplex Plug for 2 Cable Blue |H2501-ND 7.10 6.01 5.06 | HMUA-P2-H1 
3 | Simplex Patch Panel Mount Adapter — |H2502-ND@ 13.89 13.08 11.85 | HMUA-A-3 
— 4 | Duplex Patch Panel Mount Adapter —__|H2503-ND 15.35 14.45 13.10 | HMUA-2A-3 
External] Digi-Key 7 

Fig.| Description Color | Part No. @ RoHS Compliant 

1 | SC Hybrid SC/FC, Angled — | H11437-No 15.15 14.65 13.64 | HSCJ-HRFCJ-B(40) 

2 | SC Hybrid SC/FC, Straight — | H11438-ND 1612 15.17 13.75 | HSCJ-HRFCJ-C(40) Ferrule RoHS 

3 | Panel Mount, Die Cast, Zirconia — H2495-ND. 14.04 13.22 11.98 | HSC-A2-D1 

4 | Panel Mount, Plastic, Zirconia | Blue | H2496-ND 725 614 5.17 |HSC-A3-D1(02) Dimension A | Digi-Key Price Each Hirose 

5 | F-type, Zirconia Blue | H2497-ND 16.32 15.36 13.92 | HSCF-2A-D(P) (aly) EariNos yf) __f)_| tes 

6 | Non-Flange, Phosphor Bronze | — | H11439-ND 12.84 11.88 10.66 |HRFC-A2-SF(41) oi nese PES TOS oot | PUR To Aice 

7 | Cost-Effective, Phosphor Bronze) — | H11440-ND 1058 9.79 8.79 |HRFC-PA11-G1(40) 01265 a iat 2 eee ao ts, | MUR bo coe 


OMRON. Optical Communication Devices 


Omron has achieved the worlds smallest optical device by 
combining Omron’s Micro Lens Array with thin film filters in a 
proprietary structure. This minimizes costs by reducing the number 
of internal parts. Omron’s optical switches (1 x 2 and 2 x 2) usea 
low power consumption with a latching function. The numbers of 
components are reduced using a complex prism and are able to 
accommodate SC type fiber optic connectors. Applications include 
fault response, maintenance, (OXC) Optical Cross Connect Circuit, @ 
(OADM) Optical Add/Drop Multiplex Circuit. 

Four PINS 


ist 
Omron’s 4 channel and 8 channel Mux and Demux devices are SC 124 pens tren Susdiareoer Amel |=. 
connector compatible for transceiver and transponder applications. nm : 


‘V/W mirror 


> 30 —-— 27 — 


Using Omron’s proprietary Micro Lens Array structure makes 1 


TF 00.7 i >| 
these the worlds smallest and most cost effective Mux/Demuxs [__lle = eae 
available. Use for CWDM, LX4, B-PON, E-PON, G-PON and ° 2.541 42.7 >| | Quad Laser Driver 


(OADM) Optical Add/Drop Multiplex Circuit. 


Digi-Key Price Omron 
Fig. Description Part No. Each Part No. 

Fiber Optic Switch, 1 x 2 with SC Connector Z2220-ND® 394.50 P1S12B-LD-SC 
Fiber Optic Switch, 1 x 2 with SC Connector Z2221-ND@ 394.50 P1S12B-D-SC 
Fiber Optic Switch, 2 x 2 with SC Connector Z2222-ND® 496.50 P1S22B-LD-SC 

A Fiber Optic Switch, 2 x 2 with SC Connector Z2223-ND® 496.50 P1S22B-D-SC 
Fiber Optic 4 Channel Demux, 1511nm Wavelength, SC Connector Z2210-ND® 655.50 P1X4A-DX1511S20-SC 
Fiber Optic 4 Channel Mux, 1511nm Wavelength, SC Connector Z2211-ND® 655.50 P1X4A-MX1511S20-SC 
Fiber Optic 8 Channel Demux, 1471nm Wavelength, SC Connector Z2212-ND® 1251.00 P1X8A-DX1471S20-SC 
Fiber Optic 8 Channel Mux, 1471nm Wavelength, SC Connector Z2213-ND® 1251.00 P1X8A-MX1471S20-SC 

2 Collimator Flat Lens Array, 1 x 12, AirGap 1.5mm Z2214-ND@ 34.50 P1L12A-C1 
Collimator Flat Lens Array, 1 x 12, AirGap 2.5mm Z2215-ND@ 34.50 P1L12A-C2 
Focuser Flat Lens Array, 1 x 12, V~L= 0.3mm, L~F=0.3mm Z2216-ND® 34.50 P1L12A-F1 
Focuser Flat Lens Array, 1 x 12, VCSEL~Lens= 0.2mm Z2217-ND@ 34.50 P1L12A-F2 

~ Right Angle Focuser Flat Lens Array, 1 x 12, V~L=0.3mm, L~F=0.5mm. Z2219-ND® 51.00 P1L12C-F1 
Right Angle Focuser Flat Lens Array, 1 x 12, F~L=0.4mm Z2218-ND® 51.00 P1L12C-F2 
Fiber Optic 4 Channel CWDM High Speed ROSA, Video Type Z2548-ND® 252.44 P1RX4A-SX4-V-01 

3 Fiber Optic 4 Channel CWDM High Speed ROSA, TIA Type 2Z2547-ND 478.89 P1RX4A-LX4-TR-02 
Fiber Optic 4 Channel CWDM High Speed TOSA, Video Type Z2549-ND® 292.53 P1TX4A-SX4-V-01 

@ RoHS Compliant 
—, 


Dimensions in mm 


= TycoElectronics ane Fiber Optics OPTIMATE® DNP (Dry Non-Polish) Connectors 


Authorized Distributor 


Optical Characteristics: * Insertion Loss: 2dB * Ref.: FOTP 34 Method C Environmental Characteristics: * Temperature Range: -40°C ~ 60°C Mechanical Characteristics: * Insertion Force: 13.34N [3 Ib.] 
(plug to receptacle) * Cable retention plug: 8.89N [12 lb.] Materials: * Retention Clip: Copper alloy, plated * Splice: Copper alloy, plated * Connectors: Thermoplastic 


Digi-Key Pricing AMP xa Digi-Key Pricing AMP 
Ha Pesan a j a anne en tic Fib Pe z 35 oa 50 cane 
iT iti | ¥ jot Knife, Plastic Fiber | i id )~ 
; Pe Arian ovata Rioclape ee. Bee al apence Single Position Plastic Cutting Fixture A99102-ND® 87.01 372.90__| 208837-1 
3 Single Position Bulkhead Receptacle A1707-ND® 1.69 36.56 228042-1 @ RoHS Compliant 
4 Dual Position Plug Assembly A20128-ND® 2.39 51.75 228088-1 aT = = 
5 | Dual Position Bulkhead Receptacle A20129-ND@ 174 37.69 | 228045-1 Digi-Key Lice in belie, SUL TT a DRTICICAB es C02) 
6 Plastic Fiber Splice and Retention Clip A20131-ND® 23 4.07 228046-1 Part No. 5 10 15 25 50 100 
@ RoHS Compliant A1700-X-ND 11.37 211 30.69 48.72 81.20 146.16 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 317 


~TycoElectronics amp Fiber Optic Connectors, Switches and Accessories 


Authorized Distributor 
LightCrimp PLUS [Rous 
Connectors ® 
No Epoxy / No Polish 
(NENP) 

Features: * Epoxyless » Pre-Polished »* Mates 


with standard couplers, adapters and adapter 
plates * Meets TIA/EIA 568-B.3 * Temperature 


LC Style 
(Simplex Shown) 


(Simplex Shown) ST Style 


SC Connectors 
Epoxy / Polish 


Features: 

Fastest Assembly 

* Field installable 

* Anaerobic epoxy compatible 

© For 125m cladding diameter 
« Insertion Loss: <0.2 dB Typical 


So 


Range: -10°C ~ 60°C (Tested to -40°C ~ 75°C) Mode Housing Durability Digi-Key Price Each AMP 
Type Color Cycles Part No. 1 10 Part No. 
Connector Fiber Housing | Digi-Key Price Each AMP. Single Blue 200 A36327-ND 5.40 4.80 | 5504646-7 
Type Type Color Part No. il Part No. Multi Beige 500 A36326-ND 4.73 4.20 | 5503948-5 
LC Style 
Singlemode Blue A36314-ND 24.75 22.00 | 6754482-1 
Simplex | XG 50/125 pm Multimode Gra\ A36315-ND 19.13 17.00 | 6754483-3 
J 62.5/125 ‘i Multimode Beige A36316-ND 19.13 17.00 | 6754483-1 ST Connectors RoHS 
Duplex | X@-50/125um Multimode | Gray] A36317-ND 38.25 34.00 | 6754485-3 Epoxy / Polish ® 
62.5/125 im Multimode Beige A36318-ND 38.25 34.00 | 6754485-1 
SC Style Features: 
Singlemode Blue | A36319-ND 24.75 22.00 | 6693276-1 + Pre-Polished ,) 
Simplex | XG 50/125 ym Multimode Gray A36320-ND 15.75 14.00 | 6588291-1 Z A 
62.5/125 im Multimode | Beige | A36321-ND 45.75 14.00 | 5492643-1 a couplers, adapters and fa, 
Duplex XG 50/125 ym Multimode Gray A36322-ND 31.50 28.00 | 6588292-1 “Ti R 40°C ~ 60°C 
P 62.5/125 jim Multimode | Beige | A36323-ND 31.50 28.00 | 6278009-1 emperature Range: * 00) 
ST Style * Meets TIA/EIA 568-B.3 
Singlemode Metallic | A97948-ND NEW! 24.75 22.00 | 1828953-3 
ST 50/125 um Multimode | Metallic | A36324-ND 14.63 13.00 | 6278082-1 Fiber Insertion | Operating | Durability 
62.5/125 ym Multimode | Metallic | A36373-ND 14.63 13.00 | 5492642-1 Size | Mode Ferrule Loss dB,| Temp. |Cycles, <.20} Digi-Key Price Each AMP. 
(um) | Type Material Average | Range (°C) |(dB) Change) Part No. 1 10 | PartNo. 
LightCrimp PLUS Kits, Tools and Accessories 125 | Multi] Ceramic 04 | -20~75 | 1000 | A33709-ND 540 4.80 | 5501380-1 
125 | Multi | Stainless Steel 0.3 -20~75 500 A33710-ND 8.01 7.12 | 5504008-3 
Digi-Key Price | AMP 125 | Multi Ceramic 0.4 -20~75 1000 A20105-ND 2.70 2.40 | 503571-1 
Description Part No. Each | Part No. 125 | Multi} Composite 0.3 -20~75 5000 A33712-ND 2.23 1.98 | 5503415-1 
LightCrimp PLUS Termination Kits 125 | Single|Zircon/Ceramic 0.3 -20 ~ 75 5000 A35056-ND 5.18 4.60 | 5502579-2 
Universal (LC, SC and ST) . .. |A36344-ND 2703.68 | 1278118-5 126 |Single| Ceramic 0.3 -20~75 200 A36325-ND 5.18 4.60 | 5502580-2 
A36346-ND 1687.20 | 1754845-2 140 | Multi | Stainless Steel 0.3 -30 ~ 75 500 A33711-ND 8.01 7.12 | 5504008-7 


. |A36345-ND 


z 1779.23 | 1278022-2 
. |A36347-ND 


1761.45 | 492697-2 


Upgrade LC. A36348-ND 94.34 | 1754847-2 
Upgrade SC. A36349-ND 180.05 | 1754847-3 
Upgrade ST . |A36350-ND 136.67 | 1754847-4 


LightCrimp PLUS LC... 
LightCrimp PLUS SC... 


. |A36355-ND 9.00 | 1754138-1 
A36363-ND 9.00 | 1278023-1 


Die Sets and Hand Tools 


. |A99135-ND NEW! 89.76 | 2064431-1 
A36353-ND 224.21 | 1588175-1 
.. |A36354-ND 111.80 | 1754136-1 

. |A36361-ND 


LightCrimp Termination Handle. 
LC Type and AMP SC/FC Type, Use with 2064431-1 Hand Tool. 
LightCrimp PLUS LC, Use with 2064431-1 Hand Tool 


LightCrimp PLUS SC, Use with 2064431-1 Hand Tool : 197.51 | 492783-1 
Pro-Crimper III Fiber Optic Hand Tool .. |A36400-ND 77.00 | 58532-1 
LightCrimp PLUS and LightCrimp ST Die Set, Use with 58532-1 Hand Tool |A97957-ND NEW! = 154.26 | 492622-1 
Kevlar Shiealsccstcntctntsattuntuic hte tennte accurate enti eat tue A36351-ND 34.07 | 1278637-1 


. |A36352-ND 97.31 | 1278947-1 
A98550-ND NEW! 74.61 | 492109-2 
A36360-ND 778.50 | 1871696-1 


Strip Tool, Fiber Combination 
Micro-Strip Stripper with .008 Red Blades 
Hand Held Precision Cleaver. 


Cable Stripper, Optimate... . |A36362-ND 29.97 | 501198-1 


LC Connectors 
Epoxy / Polish 


RoHS 


Features: 


« Insertion Loss: 658870x-x: 0.5dB Typical; 
19183xx-x: 0.2dB Typical 


* Durability Cycles: 500 
* Operating Temperature: -40°C~75°C 


Housing Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. | Color Description Part No. 1 10 Part No. 
Beige Multimode, Duplex, 900 pm A98552-ND NEW! 8.44 7.50 | 1918388-1 
1 Beige Multimode, Duplex, 1.6~2.0 mm A36328-ND 11.14 9.90 | 6588707-1 
Blue Singlemode, Duplex, 1.6~2.0 mm __| A97949-ND NEW! 9.56 8.50 | 1918372-1 
9 Beige Multimode, Duplex, 900 pm A36329-ND 10.69 9.50 | 6588708-1 
Blue Singlemode, Duplex, 900 pm A97950-ND NEW! 9.11 8.10 | 1918387-1 


LightCrimp XTC Connectors 


No Epoxy / Polish (NEP) aX 


Features: S& SC Style 
* Epoxyless » Singlemode or multimode * Just crimp it on 
the fiber * 2-minute termination * Pre-radiused PC finish Se, 


* Body Material: Epoxyless aluminum; Epoxy polymer * Coup- 
ling Nut Material: Multimode epoxyless polymer; Single- 
mode epoxyless die cast; Epoxy - die cast zinc »* Storage 
Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Fiber Insertion | Operating | Durability 

Size | Mode Ferrule Loss dB,| Temp. |Cycles, <.20) Digi-Key Price Each /AMP 

(um) | Type Material Average | Range (°C) |(dB) Change | Part No. if 10 |Part No. 

ST Style Connectors 
125 [Single] Ceramic 0.2 -40 ~ 65 1000 _[A20103-ND 30.26 26.90 | 504000-1 
ST Style Connectors — RoHS Compliant 

125 | Multi Plastic 0.4 -40 ~ 65 500 A32610-ND 7.97 7.08] 5492168-1 

125 | Multi | Stainless Steel | 0.4 -10 ~ 65 500 A32611-ND 10.26 9.12 | 5504034-1 

125 |Single| Ceramic 0.2 -40 ~ 65 500 A97945-ND NEW! 24.89 = 22.12 | 5504000-1 

125 | Multi} Ceramic 0.4 -40 ~ 65 1000 [A33708-ND 12.44 11.06 | 5504001-1 
NEW! SC Style Simplex Connectors — RoHS Compliant NEW! 

125 | Multi| Ceramic 0.4 -40 ~ 65 500 A97946-ND 14.36 12.76 | 5503692-1 
NEW! SC Style Duplex Connectors — RoHS Compliant NEW! 

125 | Multi] Ceramic 0.4 -40 ~ 65 500 A97947-ND 29.90 26.58 | 5503693-1 


LightCrimp Kits and Accessories 


Polishing (Lapping) Film Packets: 
Polishing film sheets are used with polishing bushings for hand polishing of fiber optic connectors. Most part numbers 
consist of a packet of ten 8.5” x 11.0” (21.59cm x 27.94cm) sheets. Each packet will polish between 60 and 80 connectors. 


Digi-Key Price | AMP 
Description Part No. Each | Part No. 
LightCrimp XTC Termination Tool Kit 
Mini Tool Kit. . A9825-ND 619.33 | 492322-1 
olishing (Lapping) Film Sheets 
5um, Light Gray, (multiples of 10 sheets) A20221-ND 16.98 | 228433-8 
tum, Green, (multiples of 10 sheets) .. A20222-ND 16.98 | 228433-7 
0.3m, White, (multiples of 10 sheets) A20223-ND 16.98 | 228433-5 


FSMA Connectors 


Features: * Industry compatible with 905 and 906 style connectors * Design parameters conform to NATO and IEC 
interface standards « Ferrule Material: Stainless steel * Connector Body Material: Nickel-Plated brass Performance 
Characteristics: Insertion Loss: 1.5dB Typical * Temperature Range: -55°C ~ 105°C » Durability: 200 mating cycles 


Fiber | Digi-Key Price Each + |AMP 
Description Diameter | Part No. i 10 |Part No. 
FSMA Conn. (905) | 125um | A33720-ND® 12.17 10.82 |5504566-1 
FSMA Conn. (906) | 125um | A36218-ND® 13.84 12.30 |5504014-1 
FSMA Conn. (905)| 140um | A29100-ND 15.01 13.34 |504566-2 
FSMA Conn. (905)| 140um | A33721-ND® 12.17 10.82 |5504566-2 


A33722-ND® 1217 10.82 |3-5504566-0 


FSMA Conn. (905) | 1000m 
RoHS Compliant 


Kits, Tools and Accessories 


Termination Kits: For AMP FSMA, and SC Style: Termination kits provide all the materials and tools (except epoxy) required 
to terminate a particular type of fiber optic connector. Tools are conveniently packaged in a handy carrying case. The kits 
contain polishing materials for approximately 60 connectors. The consumable items in the kit can be purchased separately. 


Consumables Kits: Contains all consumable supplies for at least 100 connectors. Epoxy (general purpose), polish film, 
epoxy applicators and polish pad. Features: « Pre-centered adapter mount provides quick, easy focusing, and changing of 
connectors » Kg-3 infrared filter to protect the user Durable, lightweight A.B.S. plastic microscope body * Lockable, high 
density polyethylene, double-well carrying case with antistatic foam cut-outs 


Digi-Key Price | AMP 
Description Part No. Each | Part No. 
Epoxy Type Termination Kits (Epoxy Sold Separately) 
A9835-ND 786.24 | 503746-2 
A9829-ND 845.67 | 503746-7 
A97956-ND NEW! 899.69 | 1754603-1 
Sapphire-Tipped Scribe Tool A99109-ND 51.03 | 504064-1 
Replacement Blades for A99109-ND . A99110-ND 46.32 | 504290-1 
Consumables Kits — RoHS Compliant 
FSMA, FSD, ST Style ... | AQ836-ND 253.63 | 502306-1 
FC Type, D4 Type, AMP SC, Singlemode ST Style -++ | AQ837-ND 349.55 | 502306-2 
Epoxy Curing Oven 
110VAC Oven with Adapter Block - Universal Block*............... A20220-ND 736.70 | 502134-1 


* Universal block 12 single and 4 FSD Connectors 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= TycoElectronics AMP Fiber Optic Adapters, Cable Assembly, and Accessories 


Authorized Distributor 


SC and LC Features: * Suitable for any SC and LC Type connector RoHS Fiber Optic Multimode Switches 
. * Choice of housing colors * Metal Alignment Sleeve mre 
Coupling Adapters Low Profile Fiber Optic Switches are miniature, board 
mountable devices that permit the switching of an optical 
Digi-Key Price Each AMP. signal from one fiber to another. Switching is accomplished 
Description Color Part No. 1 10 | Part No. by a slight pivoting motion of a spherical mirror which reflects 
SC Coupling Adapters the optical signal to the appropriate fiber. This patented -90 
7 imaging technology provides very low optical loss. Fiber Optic i... is. x 
SC Simplex Adapter Blue A33714-ND 4.48 3.98 | 5502632-8 Switch be terminated with any fib ie cannéet ————————— erminal t 1.4610 
SC Duplex Adapter Blue | _A31777-ND 6.19 5.50 | 5502776-8 WILE eS Gat 8 KOE MINALG WiLL any, eet Ope COnneGtor: 2() Terminal 1 (+) 
7 Specifications: * Switching Speed: Smsec Typical 
SC Duplex Adapter Beige A32500-ND 6.19 5.50 | 5502776-9 + Operating wavelength: 750-1450nm_ Insertion loss 
!! LC Coupling Adapters NEW! 4 Tag i 
NEW: pling Adap' at 1300nm: 0.5dB Typical, 0.8dB Maximum per FOTP-34 sulich Fiber Leads Used 
LC Duplex Adapter Blue | A97951-ND* 8.53 7.58 | 6457567-4 * Crosstalk: -45dB Typical per FOTP-42 » Switch Driver: wite! ter Leads Use 
LC Duplex Adapter Beige | A97952-ND* 8.53 7.58 | 6457567-5 5V at 80mA Maximum, 12V option available * Fiber Type: 1x2 SPDT 1,2,3 
(SC Duplex Shown) | | EC Quad Adapter Blue _|_A97953-ND* 17.42 15.48 | 1695790-4 Graded Index 62.5/125 * Lead Length: 1 meter + Operating Dualix2DPDT |  1,2,3,4,5,6 
LC Quad Adapter Beige | A97954-ND* 15.17 __ 13.48 | 1695790-5 Temperature Range: -10°C ~ 65°C per FOTP-3, C2 
; 5 © Connector Style: ST Style * Durability: >1 million cycles 
*All parts are flanged but flangeless versions are available 
Switch Electrical Fiber Digi-Key Price AMP 
7 si ‘ i <‘Aval ‘i en Type Circuit Interface Connector | Part No. Each Part No. 
Hybrid Adapters te se REEL sruannane = vale wn RoHS 1x2 SPDT Straight Pin | ST Style | A34593-ND@ 394.80 | 5099427-2 
" searat Dual 1x2 DPDT Straight Pin | ST Style | A20164-ND 394.80 | 99982-2 
alignment sleeve 
@ RoHS Compliant 
Descrip-| Housing | Housing | Digi-Key Price Each =| AMP 
tion Material Color | PartNo. 1 10 |Part No. < . 
Simplex Style ST Style Active Device Mounts 
SC to ST | Nickel Plated | Die Cast | A34377-ND 10.06 8.94 |5503638-1 
SC to FC Plastic Black | A34376-ND 4.48 3.98 |5502781-1 Designed to accept multimode TO-18, TO-46 and TO-52 active devices » Nickel 
SC to FC Plastic Beige | A97955-ND NEW! 4.48 3.98 |5502781-3 plated, die cast zinc * Mount to PCB or through panel * Includes positioning ring 
SC to FC | Nickel Plated | Die Cast | A33716-ND 13.66 12.14 |5503480-1 — - 
Duplex Style Digi-Key Price Each AMP. 
bi 7 Lid id Description Part No. 1 1 Part No. 
(Simplex Shown) | |SCtoST] Plastic | Black | A33717-ND 619 5.50 [5503137-1 Standard Height | A33713-ND 3577.62 | 55014744 
SC to ST Plastic Blue | A33718-ND 6.19 5.50 |5503137-2 Low Profile A32709-ND 5.04 4.48 | 5502585-2 
ST Style Adapters Tools and Accessories 


Microscope Kit: This hand held microscope incorporates high quality glass optics and dual illumination lighting for 
unsurpassed 200X magnification Each Kit Includes: * 10-power objective microscope with an impact resistant ergonomic 
rubber shell and high quality glass optics » 20-power eyepiece » Padded carrying case with an integrated belt loop and 


Free-Hanging or Panel Mount Design 


Type pSieare nt ne ie pet mane internal adapter storage pocket »* Neck lanyard with safety breakaway feature * Universal 2.5mm ferrule adapter (for SC, 

~ - = = ST and FC) Visual Fault Locator (VFL): Used to identify breaks and bending in optical fibers and cabling. Its powerful, red 

Multimode Composite |A20109-ND = 1.89 1.68 | 501381-1 (650nm) laser provides the ability to locate damaged, broken, or tightly bent fibers that cause undesirable attenuation. Comes 
Single or Multimode Metal A20110-ND = 2.23: 1.98) 504021-1 with a standard 2.5mm adapter for SC, ST and FC connectors. Uses one “AA” style battery for >30 hours of continuous use. 

Single or Multimode Ceramic | A20111-ND 4.21 3.74) 502750-1 
Digi-Key Price | AMP 
Description Part No. Each | Part No. 
1 A H = = = Microscope Kit and Adapters 
Singlemode Fiber Optic erenuation nar ey mice ae Microscope Inspection Kit for SC, ST and FC 7A36357-ND 210.00 | 1754767-1 
Attenuators (dB) Sune: BON Eee: Universal 1.25mm Adapter for LC and MU... A98551-ND NEW! 51.98 | 1754765-1 
FC Dual Window Attenuators Universal 2.5mm Adapter for SC, ST and FC. A36356-ND 34.65 | 1754766-1 
i.e 10 A20175-ND 60.75 | 1-209948-0 Adapter for MT-RJ = ee eat aaa 4 34.65 | 1754768-1 
Pe * isual Faul ,ocator ani japter 
re on Wer SC Style Ra SE Dual Window Attenuators Hand Held Visual Fault Locator 7A36364-ND 277.50 | 1628352-1 
3 A20178-ND 60.75 | 209943-3 1.25mm Adapter for LC and MU Connectors. A36365-ND 105.00 | 1828353-1 
: R ~ : 3 A34371-ND@ 60.75 | 5209943-3 Dry Cloth Cleaners 

yaemods. Hoh Fotfonirance ue nuators ula unidusial 5 | A20179-ND 60.75 | 209943-5 Reel Cleaner, One Slot, 125mm, 2.5mm, MT No Pins.... ~ | A36366-ND 157.50 | 1918803-1 
Ti a nO In an opucal signal. 5 A34372-ND@ 60.75 | 5209943-5 Reel Cleaner, Two Slot; 1.25mm and 2.5mm A36367-ND 157.50 | 1918805-1 
ese designs minimize reflectance. High Performance Stick Cleaner: 2.5mm A36368-ND 360.00 | 1918807-1 
Attenuators use no filters, air-gaps, or core mismatches. 10 A34368-ND@ — 60.75 | 1-5209943-0 Stick Cl 195 A36369-ND 360.00 | 1918808-1 
Specifications: + Fixed Attenuation Values: 3 - 20dB 15 A34369-ND@ 60.75 | 1-5209943-5 MIpAeO Be a TOreHD 7 50'|Ja1anoacd 
¢ Rallactan se eube seer oo ald A0UB + berating 20 | A20182-ND___60.75 | 2-209943-0 Fiber Connector Card Cleaner A36371-ND 52.50 | 1918810-1 
x sneruatien . ee RoHS Compliant Fiber Connector Card Cleaner Refill (10 per pack) .................- A36372-ND 405.00 | 1918811-1 


Features: * Multimode * 62.5/125 Micron Fiber Size * Orange 


Fiber Optic Cable Assemblies 


Fig. 1 — ST-ST Zip Style Cable Duplex Connector Blue Blue Fig. 2 — FSD-FSD Zip Style Cable Duplex Connector 
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Black Black Li fi 
ight Direction 
4 Fiber Path Schematic 


Fig. 5 — SC-LC Zip Style Cable Duplex Connector 
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Fig. 8 — SC-SC Riser Rated Cable Simplex Connector 


Fig. 3 — SC-SC Zip Style Cable Duplex Connector 
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Fig. 4 — SC-ST Zip Style Cable Duplex Connector 
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Fig. 7 — LC-LC Riser Rated Cable Simplex Connector Fig. 9 — SC-ST Riser Rated Cable Simplex Connector 


we Carmn CoS a es i t ie —— a i 
Length | Digi-Key Price Each | AMP Length | Digi-Key Price Each =| AMP Length | Digi-Key Price Each ~=| AMP 
Fig.|(Meter) | Part No. 1 10 (| Part No. Fig. |(Meter) | Part No. i] 10 | Part No. Fig.|(Meter) | Part No. il 10 | Part No. 
1 A11BBC-0201E-ND*® 25.18 22.38 |5503995-1 1 A11DDC-0201E-ND@ 40.07 35.62 |5504971-1 5 3 A36332-ND*@ 45.23 40.20 | 6374615-3 
2 | ATTBBC-0202E-ND* 27.41 24.36 /5503995-2 2 | A11DDC-0202E-ND+o 41.90 37.24 |5504971-2 5 | A36333-ND*@ 49.05 43.60 | 6374615-5 
2 | AT1BBP-0202D-NDt 30.65 27.24 |503994-2 3 | At1DDC-0203E-ND+o 43.72 38.86 | 5504971-3 3. | A36335-ND*e 56.54 50.26 | 6828317-3 
2 | A11BBP-0202E-NDt® 22.70 20.18 |5503994-2 3 | A36998-ND*@ 48.53 43.14 |6278016-3 6 | 5 ieee ead epan ennatt s 
3 |_A11BBC-0203E-ND+@ 29.61 26.32 |5503995-3 ‘ c E z 
3_| A36340-ND*o 50.85 45.20 |6374039-3 z 
1 3 | AT1BBP-0203E-ND+@ 24.44 21.72 |5503994-3 3 5 —Tattppc-0205E-NDee 47:36 42.10 |5504971-4 7 {3 | A36334-ND*o 33.95 30.18 | 6374110-3 
3 | A86342-ND*o 40.86 36.32 |6278207-3 P| crseceuntiyes 5954 46 70:(60780165 1 | A11DDC-0101C-ND* 17.24 15.32 |5504970-1 
5 A11BBC-0205E-ND*¥@ 34.02 30.24 |5503995-4 5 A36341-ND*e 54.95 48.84 6374039-5 2 A11DDC-0102C-ND*@ 18.43 16.38 | 5504970-2 
5 | A11BBP-0205E-NDt® 27.38 24.34 |5503994-4 ; : -0103C-ND* : 
to | at1Dbc-02100-ND* 5648 5020 |504971-5 3 | A11DDC-0103C-ND¥@ 19.62 17.44 |5504970-3 
5 | A36343-ND*@ 45.27 40.24 |6278207-5 : : 
10 | A11DDC-0210E-ND*@ 56.48 50.20 |5504971-5 8 | 3 | A36337-ND+@ 32.78 29.14 | 6828887-3 
10 | A11BBC-0210E-ND+® 45.05 40.04 |5503995-5 L E 5 | A11DDC-0105C-NDee 22.01 1956 |5504970-4 
10 _| A11BBP-0210E-NDt® 34.61 30.76 |5503994-5 1 | AT1DBC-0201E-ND*@ 34.25 30.44 | 5504958-1 2 : 
1 WSTEERSoOT ICE 75 04 6760 |EOAGIE , | 2. | att0Bc-02026-noe 35.82 31.84 |5504958-2 10 | A11DDC-0110C-ND+@ 27.97 24.86 |5504970-5 
9 AN 1FFP-0202D-NDt 7999 7110 |504625-2 5 A11DBC-0205D-ND* 41.18 36.60 |504958-4 10 A11DBC-0210E-ND+@ 49.59 44.08 | 5504958-5 
2 | 3 | AttFFP-0203D-ND+ 83.99 74.66 |504625-3 5 | A11DBC-0205E-ND+e 41.18 36.60 |5504958-4 g | 10 | At1DBC-01108-ND 27.97 24.86 | 504972-5 
5 | A11FFP-0205D-NDt 92.00 81.78 |504625-4 5 | 3 | 436330-NDeo 45.23 40.20 | 6374613-3 10 | A11DBC-0110C-ND*@ 32.99 29.32 |5504972-5 
10 | AT1FFP-0210D-ND+ 112.05 99.60 |504625-5 5 | A36331-ND¥o 49.05 43.60 |6374613-5 | Ceramic Polymer Composite ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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£NVAGO SFP Optical Transceiver 


TECHNOLOGIES 


Wave- Link Operating Digi-Key Price Each Avago 
Description length Distance Temperature (°C) | Part No. i 10 100 Part No. 
HN GB Digital Diagnostic, B50nm | 300m, 500m, “10 ~ 85 516-1713-ND 44.85 36.43 32.32 | AFBR-S7MSAPZ 
Pluggable, Ethernet 550m 


IAL Cleanable Adapters 


Features: * Optical and environmental performance equivalent to LC type adapter * Easy, one hand 
separation of front and rear housing is possible by holding top and bottom of the front housing 


s Infrared Emitters 


OPTEK Technology and Receivers 


Dimensions in mm 


Fiber Optic Pin Photodiodes and Receivers 


Output Output Rise 
Current Responsivity | Time - Typical| Digi-Key Price Each TT Electronics 
Fig.) (mA) Min. / Typical (ns) Part No. in 100 250 | Part No. 
1 25 5.3mV / 7W 3.3 365-1025-ND 19.44 11.32 10.88 | OPF2416T 
— 0.45AW / 0.55AW 1.0 365-1029-ND 9.96 5.80 5.57 | OPF480 
_ 0.45AW / 0.55AW 1.0 365-1030-ND 21.07 12.26 11.79 | OPF482 
Fiber Optic (850nm) Light-Emitting Diodes TEC) RE tne 
Optical Power Output Rise] Continuous nl Fig.| Description Part No. i 25 100 | Part No. 
Output Time - Typ.) Forward DC | Digi-Key Price Each Electronics 1 | LC Simplex Ceramic 670-1000-ND 13.65 8.74 8.19 | FO-EX-LCAD2 
Fig. | Minimum / Typical (ns) Current (mA) | Part No. qd 100 250 |Part No. 670-1224-ND 45.75 41.20 10.15 | FO-FC-RS-A2-R 
1 | -73uw/-13.8uw] 4.0 400 | 365-1024-ND 20.82 12.12 11.65 /OPF1414T | Bear Connector: 670-1225-ND 15.77 11.22 10.17 | FO-FC-RS-A-R 
2 | 25.0dBm / 29.0dBm 6.0 100 365-1026-ND 12.10 7.04 6.77 |OPF370A DBL LC Duplex Ph-Brnz_ | 670-1515-ND 17.62 12.53 11.36 | FO-EX-2LCBD1 
3 | 25.0uW / 29.0uW 6.0 100 365-1404-ND 23.71 13.80 13.27 |OPF372A SC Simplex Ph-Brnz Blue | 670-1516-ND 10.93 7.22 6.56 | FO-EX-SCAD1-001 


Dimensions in mm 


Honeywell 


, Modules and Detectors iia 
Sensing and Control {es 
2-212, 90.070 
Operating Digi-Key Price Each Honeywell I= 200 or" ONG 
Fig. | Temperature (°C) | Description Part No. 1 10 100 Part No. / . : 0.376 
t 
Single Fiber Duplex Modules z UNF, a Or 
1300nm Multimode Laser 480-2032-ND 239.65 205.84 183.78 | HOD2236-111/BBA . 
1 0~70 Fig. 2 @0.95x0.170DP_ 
850nm VSCEL 480-2033-ND 222.53 191.14 170.66 | HOD4090-111/BBA 
< 
Fiber Optic Detectors a 
5 4 
2 -40 ~ 85 850nm TTL T046 480-2034-ND 44.05 35.94 31.88 | HFD3023-500-BBA 8 2 
3 -40 ~ 100 Silicon PIN Photodiode 480-2035-ND 34.22 28.08 24.57 | HFD3065-002-BBA Pin dia.0.02 Tg 


intel) SFF and SFP Optical Transceivers 


Leap ahead” 


Intel optical components are modular building blocks that enable networking equipment manufacturers to create standard-based products with shorter time to market and reduce development costs. 


SFF and SFP Optical Transceivers are key components in high-speed enterprise networks for electrical and optical signal conversion. SEE 


Board Mount 
Applications 


Wave- Link Operating Digi-Key Price Each Intel 
Description length (nm) Distance Temperature (°C) | Part No. i] 10 100 | PartNo. 


Small Form-Factor Fixed (SFF) 


4/2/1Gbps, Multimode 850 150m -20 ~ 85 874474-ND$ 56.87 44.90 38.91 | TXN31015D200000 


850 300m, 500m -10~70 867721-ND 42.88 33.90 27.57 | TXN310110100000 


2/1Gbps Tri-Rate, Ethernet 1.25Gbps, Multimode 
850 300m, 500m -10~70 859080-ND 42.88 33.90 27.57 | TXN310110000000 


Small Form-Factor Pluggable (SFP) 


. 1310 4km -30 ~ 85 881112-ND$ 153.73 135.10 118.80 | TXN21125D000000 Pluggable 

4/2/1Gbps, Singlemode Applications 
1310 10km -30 ~ 85 867394-ND$ 209.99 197.37 189.47 | TXN22125D000000 

Ethernet 1.25Gbps, Singlemode 1310 10km -20 ~ 85 867465-ND 86.84 76.32 67.11 | TXN221200000000 

4/2/1Gbps, Multimode 850 150m -20 ~ 85 874223-ND$ 49.88 39.43 32.07 | TXN31115D200000 
850 300m, 500m -20 ~ 85 886003-ND$ 42.63 33.70 27.41 | TXN31111D100000 

2/1Gbps Tri-Rate, Ethernet 1.25Gbps, Multimode 850 300m, 500m -20 ~ 85 871312-ND 42.63 33.70 27.41 | TXN311110100000 
850 300m, 500m -20 ~ 85 859091-ND 42.63 33.70 27.41 | TXN311110000000 


+ On Board Diagnostic 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEW! Finisar Copper and Optical Transceivers 


Broad product offerings and innovative technology have made Finisar the world’s largest supplier of pluggable optical modules. Finisar has taken a major role in transforming the datacom and telecom equipment market from 
utilizing discrete optical components to leveraging the design and pay-as-you-grow flexibility offered by pluggable modules. By incorporating patented technologies across broad product lines, Finisar provides superior advan- 
tages in terms of cost, reach and performance for both datacom and telecom applications. 


Media Data Rate Wavelength Link Operating Digi-Key Price Each Finisar 
Fig. Type (Maximum) (nm) Distance Temperature (°C) Part No. 1 25 100 Part No. 
SFP/SFP+ — RoHS Compliant 
775-1002-ND 86.32 75.40 70.20 FCLF-8520-3 
: Copper hee 7 agen il 775-1003-ND 86.32 75.40 70.20 FCLF-8521-3 
1310 15km -40 ~ 85 775-1019-ND 86.32 75.40 70.20 FTLF1323P1BTR 
155Mb/s 1310 40km -40 ~ 85 775-1018-ND 114.54 100.05 93.15 FTLF1323P1BTL 
1550 80km -40 ~ 85 775-1032-ND 261.00 243.00 234.00 FTLF1523P1BTL 
1310 15km -40 ~ 85 775-1017-ND 96.28 84.10 78.30 FTLF1322P1BTR 
622Mb/s 1310 40km -40 ~ 85 775-1024-ND 210.25 195.75 188.50 FTLF1422P1BTL 
1550 80km -40 ~ 85 775-1031-ND 278.40 259.20 249.60 FTLF1522P1BTL 
1.25Gb/s 1310 10km -40 ~ 85 775-1013-ND 101.26 88.45 82.35 FTLF1318P2BTL 
1310 10km 0~70 775-1012-ND 94.62 82.65 76.95 FTLF1318P2BCL 
1310 10km -40 ~ 85 775-1015-ND 107.90 94.25 87.75 FTLF1319P1BTL 
2.125Gb/s 1310 55km -10 ~ 70 775-1022-ND 316.10 294.30 283.40 FTLF1419P1BCL 
1550 90km -10 ~ 70 775-1029-ND 418.50 395.25 387.50 FTLF1519P1BCL 
Single Mode 1550 115km -10 ~ 70 775-1033-ND 598.05 564.83 553.75 FTLF1619P1BCL 
1310 2km -40 ~ 85 775-1016-ND 185.60 172.80 166.40 FTLF1321P1BTL 
1310 15km -10 ~ 70 775-1023-ND 255.20 237.60 228.80 FTLF1421P1BCL 
2 2.67Gb/s 1310 40km -10 ~ 70 775-1035-ND$ 537.30 507.45 497.50 FTLF1721P2BCL 
1550 15km 0~70 775-1030-ND 537.30 507.45 497.50 FTLF1521P1BCL 
1550 80km -10 ~ 70 775-1034-ND$ 665.60 640.00 627.20 FTLF1621P2BCL 
1310 4km -40 ~ 85 775-1020-ND 156.60 145.80 140.40 FTLF1324P2BTL 
1310 4km -40 ~ 85 775-1021-ND 165.30 153.90 148.20 FTLF1324P2BTV 
4.25Gb/s 1310 10km -10 ~ 70 775-1025-ND 350.90 326.70 314.60 FTLF1424P2BCD 
1310 10km -10 ~ 70 775-1027-ND 332.05 309.15 297.70 FTLF1424P2BCR 
1310 30km -10 ~ 70 775-1026-ND 413.10 390.15 382.50 FTLF1424P2BCL 
1310 30km -10 ~ 70 775-1028-ND 436.05 411.83 403.75 FTLF1424P2BCV 
125Mb/s 1310 2km -40 ~ 85 775-1011-ND 58.00 52.20 40.60 FTLF1217P2BTL 
850 550m -40 ~ 85 775-1041-ND 58.00 52.20 40.60 FTLF8519P2BTL 
2.125Gb/s 850 550m -20 ~ 85 775-1040-ND 56.00 50.40 39.20 FTLF8519P2BNL 
Multimode 850 550m 0~70 775-1039-ND 54.00 48.60 37.80 FTLF8519P2BCL 
4.25Gb/s 850 550m -20 ~ 85 775-1044-ND 58.00 52.20 40.60 FTLF8524P2BNL 
850 550m -20 ~ 85 775-1045-ND 57.00 48.00 41.25 FTLF8524P2BNV 
8.5Gb/s 850 150mt -5 ~ 85 775-1046-ND 220.40 205.20 197.60 FTLF8528P2BNV 
SFF — RoHS Compliant 
Single Mode 2.125Gb/s 1310 10km -40 ~ 85 775-1014-ND 107.90 94.25 87.75 FTLF1319F1GTL 
2.125Gb/s 850 550m -40 ~ 85 775-1038-ND 58.00 52.20 40.60 FTLF8519F2GTL 
3 850 550m -10 ~ 85 775-1037-ND 56.00 50.40 39.20 FTLF8519F2GNL 
Multimode 4.25Gb/s 850 550m -10 ~ 85 775-1042-ND 58.00 52.20 40.60 FTLF8524E2GNL 
850 550m -10 ~ 85 775-1043-ND 57.00 48.00 41.25 FTLF8524E2GNV 
2.125Gb/s 850 550m 0~70 775-1036-ND 54.00 48.60 37.80 FTLF8519F2GCL 
GBIC — RoHS Compliant 
775-1000-ND 151.06 131.95 122.85 FCL-8520-3 
‘ Ponper Lesenis Zz al es 775-1001-ND 151.06 131.95 122.85 FCL-8521-3 
1310 10km -10 ~ 85 775-1007-ND 126.16 110.20 102.60 FTL-1319-3D 
5 Single Mode 1.25Gb/s 1310 40km 0~70 775-1008-ND 341.55 322.58 316.25 FTL-1419-3D 
1550 80km 0~60 775-1009-ND 513.00 484.50 475.00 FTL-1519-3D 
Multimode 1.25Gb/s 850 550m -10 ~ 85 775-1010-ND 66.50 56.00 48.13 FTL-8519-3D 
1x9 
i 850 550m 0~70 775-1056-ND 72.20 60.80 52.25 V23826-K305-C363 
G_| Biulunode teeGbis 850 550m 0~70 775-1057-ND 72.20 60.80 52.25 V23826-K305-C63 
XFP — RoHS Compliant 
10.5Gb/s 1310 10km 5 ~75 775-1047-ND 546.75 516.38 506.25 FTLX1412D3BCL 
Single Mode 11.3Gb/s 1310 10km 5 ~75 775-1048-ND 562.95 531.68 521.25 FTLX1412M3BCL 
7 11.1Gb/s 1550 40km -5~ 70 775-1050-ND 1532.55 1484.47 1442.40 FTLX1611M3 
80km -5 ~ 70 775-1051-ND 2822.85 2734.29 2656.80 FTLX1811M3 
Multimode 10.5Gb/s 850 300mt 0~70 775-1052-ND 375.30 354.45 347.50 FTLX8511D3 
XPAK — RoHS Compliant 
8 Multimode 10.3Gb/s 850 300mt 0~70 775-1054-ND 503.55 475.58 466.25 FTLX8551E3 
X2 — RoHS Compliant 
9 Single Mode 10.3Gb/s 1310 10km 0~70 775-1049-ND 830.70 798.75 782.78 FTLX1441E2 
Multimode 10.3Gb/s 850 300mt 0~70 775-1053-ND 503.55 475.58 466.25 FTLX8541E2 
Accessories 
Evaluation Board ton SP Piss ivtedisiek penaureannan Prtsalseininaelnaais citedeiadettie setae diag on seuidss dian 775-1004-ND® 290.00/1 FDB-1018 
Evaluation Board for XFP.... 775-1005-ND@ 650.00/1 FDB-1022 
Evaluation Board for SFP/SFP+ 775-1006-ND 337.50/1 FDB-1027 
775-1055-ND® 14.23/1 V23818-S5-B1 
775-1059-ND® 5.88/1 V23838-S5-N1 


@ RoHS Compliant t Using 50-micron multimode fiber with 2000MHz km bandwidth. + Extended case temperature ranges and reaches are available upon request. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SHARP 


MICROELECTRONICS 


Fiber Optics 


TOSHIBA 


Fiber Optic Receiving and 
Transmitting Modules 


Dim. in mm 


Dim. in mm 


| 19.0 —+| 
Transmitters and Receivers 
Peak Operating 
Vec| ViH| ViL |) VoH | VoL | Wave- | Transfer 
Typ.|Min.|Max.| Min. | Max.| length Rate Digi-Key Price Each Sharp 
me Fig.| () | (V) | (v) | (W) | (V) |(nm) Typ.|(Mbps) Max. | Part No. 1 10 100 |PartNo. 
47384 orn 0.45x0 ae Transmitters 
-13.5-I ; i has 5] 21/29] —]| —] 660 13.2  [425-1898-ND 163 1.30 1.08 [@P1FP513TK 
; 19783) +/ 3 |23]08)—]| —] 660 15.5  |425-2605-5-ND@ 213 1.70 1.41 |GP1FMV31TKOF 
nae 4. GND1 (Receiver) 8. INPUT (-) 5 | 20/08) —| —J] 660 13.2 |425-2607-5-ND@ 2.20 1.76 1.46 |GP1FMV51TKOF 
hae ; 2. OUTPUT (+) 9. INPUT (+) 5|20/08| —| —| 660 13.2 |425-2679-ND@$ 2.08 1.66 1.37 |GP1FM514TZOF 
#3: nna #:eno | 3 QUTPUT() 10. Enable 5 | 21/08); —| —]| 660 13.2  [425-1101-5-ND 1.75 1.40 1.16 [GPTFA551TZ 
; #2Voq | 4 gp Geno iTanena 3/23/08] —| —| 660 15.5  |425-1890-5-ND$ 1.55 1.24 1.03 |@P1FA313TZ 
oman 8 #BInput | cel a oe ee *)3/23/03|—| —]| 660 | 155 |425-2609-ND@A 1.71 1.43. 1.14 |GPIFAV3OTKOF 
#2: GND peel] NC - Vect (Receiver) - GNDS (Transmitter) 5 | 20/08] —|—| 660 13.2 [425-2701-ND@A 1.41 1.18.94 |GP1FAVSOTKOF 
#:Vog #8: NC 8. Voce (Receiver) 13, Case 7/23/15) —|—] 660 15.5 /425-2503-ND@# 1.43. 1.14.95 |GP1FAV31TKOF 
7. Vec3 (Transmitter) 14. Case 3|7]20}/08;| —| —| 660 13.2 |425-2505-5-ND@t 1.18 94 .78 |GP1FAV51TKOF 
5/20/08] —| —| 660 50.0 [425-2702-ND@$A 1.85 1.48 1.23 |GP1FAVSSTKOF 
Suppl Current Receivers 
lees fal ee | tan 1) =] —|—]27] 05] 700 13.2 |425-1897-ND 180 1.44 1.19 |GP1FP513RK 
Min./Max. | Rate | sumption | Voltage |Digi-Key Price Each Toshiba 3 —|— a a8 im 2 Bere ee ea 4 Le ee 
Fig.| (Vcc) | Mb/s (mA) | High/Low |Part No. 1 10 = 100 |Part No. pas eel es 7 ‘ ay 1 : : 
»|3)—|—| 21] 05] 700 15.5  |425-1891-5-ND 1.43 1.14 95 |@P1FA352RZ 
Transmitters 3} —]|—] 21] 05) 700 15.5  |425-2698-ND@A 1.71 1.43. 1.14 |GP1FAV3ORKOF 
5|—|—|27| 05| 700 13.2 |425-2700-ND@A 1.71 1.43 _1.14 |GP1FAVSORKOF 
2.73.6 2.1/0.9 |TOTX147FT-ND 1.25 1.00.75 |TOTX147(F,1) 77—[—1 211 05) 700 15.5 ]425-2502-ND@# 143 1.14 95 |GPIFAV3IRKOF 
1 | 2788 | 45 8 2.1/0.9 |TOTX147L-ND$ 1.60 1.20 90 |TOTX147L(F.T,) 3} 7) —| —| 27] 05} 700 13.2  |425-2504-5-ND@¢ 1.78 142 1.18 |GP1FAVS1RKOF 
4.75/5.25 2.0/0.8 |TOTX177L-ND+ 4.50 1.20 90 JTOTX177L(F,T) - - 
4.75/5.25 2.0/0.8 |TOTX177FT-ND 1.25 1,00 75 |TOTX177(F,1) @ RoHS Compliant With shutter A NEW! 
| EE ag | ve | £ime (OND, A aE Te ONTAREN| I Wini-Jack for Digital Audio (Electrical and Optical Transmission) 
4.75/5.25 2.0/0.8 |TOTX177PLFT-ND 1.63 1.30 98 |TOTX177PL(F.T) . 
Peak Operating Cut Tape 
Receivers Vcc |Wavelength| Transfer Rate | Digi-Key Price Each Sharp 
2.7/3.6 2.1/0.4. |TORX147ET-ND 138 140 .83 |TORX147(F,1) Fig. (V)__| (nm) Typ. | (Mbps) Max. | Part No. ’ 1 10 100 | Part No. 
1 | 2786 | 45 7 2.1/0.4 |TORX147LFT-ND+ 1.63 1.30 98 |TORX147L(F,T) Transmitter 
4.75/5.25 3.6/.04 |TORX177FT-ND 1.38 4.10 83 |TORX177(F,T) a lo7eael a0 ; 425-1113-1-ND 2.42 2412 1.70 | GPiFD310TP 
4.75/5.25 3.6/.04 |TORX177LFT-ND+ 1.63 1.30.98 |TORX177L(F,T) one 425-2507-1-ND@ 2.42 212 1.70 | GP1FD310TPOF 
Transceiver Receiver 
3 | 3.03.6 | 250 [40(Ty/35(R)| — — |TODX2402(F)-ND 27.00 25.20 23.40 |TODX2402(F) 4 [23-28] 700 8 425-1114-1-ND 2.92 2.56 2.05 | GP1FD210RP 
+ With shutter @ RoHS Compliant 


Fiber Optic This multi-purpose connector is 

designed for jacketed 1mm core 
Connector plastic fiber. It utilizes the same 
cinch nuts, alignment principles 
and no-fuss fiber terminations 
to quickly handle the most com- 
mon requirements for joining two 
fibers. 


INDUSTRIAL Fiber Optic LEDs and Detectors 
Freer Optics, INc. 


Fiber Optic family of low-cost, medium frequency, short distance fiber optic The PBT housing retains the active element and the cinch nut while optimizing 
LEDs and photo detectors. Features: * Connector-less interface *No optical coupling between the active element and the jacketed 1000ym plastic fiber. 

design required * Simple fiber termination and connection. Shared Ratings: Maximum Ratings and Characteristics (TA=25°C). Operating 
Each LED and detector consists of a PBT housing, an internal active element and Storage Temperature Range (TOP,T STG): -40°C ~ 85°C. De-rated above 


such as an LED or photodetector, and a cinch nut to hold the fiber in place. 25°C: 1.33mW/°C. FBIS9-ND} oc ccccncccnecincd $9.35 
Reverse Power Dissipation Forward Current Rise/Fall Time Typical Photo- Typical Output Digi-Key Price IFO, Inc. 
Description Voltage VR Prot Ta=25°C DC IF trtf sensitivity PEAK Power Coupled * Part No. Each Part No. 
Plastic Fiber Optic Infrared LED 3.0V 100mW 50mA 1.0/1.0 ps 950nm 100)W FB118-ND 3.48 | IF-EQIA 
Plastic Fiber Optic 100 Mbps Infrared LED 3.0V 60mW 60mA 7.0/7.0 ns 870nm 300uW FB134-ND® 5.25 | IF-EQID 
Plastic Fiber Optic Blue LED 5.0V 60mW 35mA 0.5/0.5 ps 430nm 25uW FB125-ND® 14.38 | IF-E92A 
Plastic Fiber Optic Blue LED 5.0V 60mW 35mA 0.6/0.6 s 470nm 75uW FB126-ND® 14.38 | IF-E92B 
Plastic Fiber Optic Green LED 5.0V 60mW 35mA 3.5/16 ns 530nm 75yW FB127-ND@ 10.63 | IF-E93 
Plastic Fiber Optic Red LED 5.0V 60mW 35mA 0.1/0.1 us 660nm <50uUW FB128-ND® 4.88 | IF-E96 
Plastic Fiber Optic Super-Bright LED 5.0V 100mW 40mA 0.5/0.5 ps 660nm <100uW FB129-ND® 6.50 | IF-E97 
Plastic Fiber Optic 50 Mbps Red LED 5.0V 100mW 40mA 8.0/8.0 ns 650nm >100nW FB135-ND® 14.00 | IF-E98 
Plastic Fiber Optic 155 Mbps Red LED 5.0V 100mW 40mA - 650nm -1.5W FB136-ND 37.50 | IF-E99 
Rise/Fall Total Capacitance Dark Current Reverse Breakdown Max. Photo- Power Dissipation Digi-Key Price IFO, Inc. 
Description Time tr, tf CT (VR=30 Volts, EE=0) ID Voltage B(BR)R sensitivity PEAK PTOT Part No. Each Part No. 
Active Photodiode 5/5 ns: 4pF <60nA 60.0V 880nm 100mW FB120-ND® 4.18 IF-D91 
Rise/Fall Time Collector Emitter Emitter Collector Collector Collector Peak Max. Photo-— Digi-Key Price IFO, Inc. 
Description tr,tf Voltage VCEO Voltage VECO Current IC Current ICM t=1ms sensitivity PEAK Part No. Each Part No. 
Active Phototransister 20/20 ys 30.0V 5.0V 50mA 400mA 870nm FB121-ND® 3.65 IF-D92 
Active Photodarlington §/2.5 ms 15.0V im m 850nm FB122-ND@ 5.65 IF-D93 
Rise/Fall Time Supply Voltage@Output Propagation Max. Photo- Power Dissipation | Digi-Key Price | IFO, Inc. 
Description tr, tf Voltages VS Lead Delay Time tP sensitivity PEAK PTOT Part No. Each | PartNo. 
Photologic Detector with Totem-Pole Output 70/70 ns 18.0V — Bus 800nm 100mW FB123-ND 6.55 | IF-D95T 
Photologic Detector with Open Collector Output 0.1/0.1 ps 18.0V 35.0V 8s 800nm 100mW FB124-ND® 6.55 | IF-D950C 
Photologic Detector with Open Collector Output _ 15.0V 15.0V 140/110 ns 850nm 40mw FB142-ND® 10.63 | IF-D96F 
Photologic Detector with Totem-Pole Output 0.1/0.1 ps 7.0V _— 12 ns 800nm 100mW FB133-ND® 18.75 | IF-D97 
Photologic Detector with Totem-Pole Output 3/3 ns 7.0V 3.4V 3.5 ns 1050nm 250mW FB137-ND 31.00 | IF-D98 
Fiber Note: X in Part No. = Meter Per Roll Fiber Note: X in Part No. = Meter Per Roll 
Dia. Digi-Key Price (Meter) Dia. Digi-Key Price (Meter) 
(mm) | Description Part No. 1 10 25 50 100 250 500 (mm) | Description Part No. 1 10 25 50 100 250 500 
$H4001 Super Eska Fiber SH4002 Super Eska Fiber 
1x1 Optic Cable, 2.2mm Dia. Jacket FB140-X-ND@ 1.82 16.94 3933 76.23 145.20 302.50 544.50 1x2 Optic Cable, 2.2mm Dia. Jacket FB141-X-ND® 3.96 36.96 85.80 166.32 316.80 660.00 1188.00 


@ RoHS Compliant — * Into plastic fiber (1mm core diameter). Distance lens to fiber <0.1 mm, 10 cm polished fiber, IF = 10mA. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(OS TECHNOLOGY, INC. 


Pluggable Terminal Blocks and Pin Headers 


Terminal Blocks: « Hole Diameter: 1.3mm * Voltage: 250V ¢ Current: 16A * Temperature: -30°C ~ 120°C « Plating: BeCu 
© Wire Size: 14-22AWG « Flame Class: 94V-0 Pin Headers: * Spacing: 5mm « Rated Voltage: 300V (250V for ED2673-ND 
and ED2674-ND) « Rated Current: 10A © Terminal Plating: Tin 


Terminal Blocks 


Specifications: * Rated Currents: 10A/154/16A *Insu- These On-Shore Technology Terminal Blocks are Stackable for any number of contacts. 4.5mm Lead Length. 


lator: PA 6 GV/PBTP and PBT ¢ Temperature Ranges: 
-30°C ~ 105°C/-33°C ~ 120°C * Flame Class: 94V-0 


Fig. 1 Cable 
Inlet: Front 
Current: 16A 
-30°C ~ 105°C 


Fig. 4 Double 
Terminal Block 
Current: 16A 
-30°C ~ 105°C 


Fig. 7 Vertical 
Insulator: PBT 
Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Fig. 10 Vertical 
Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Fig. 13 Vertical 
Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Vertical 
Current: 10A 
-33°C ~ 120°C 


Horizontal 
Current: 10A 
-33°C ~ 120°C 


Fig. 2 Cable 
Inlet: Top 
Current: 16A 
-30°C ~ 105°C 


Fig. 5 Vertical 
Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Fig. 8 Vertical 
Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Horizontal 
Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Horizontal 
Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Fig. 17 
Vertical 

Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Vertical 
Current: 15A 
-33°C ~ 120°C 


Fig. 3 Cable 
Inlet: 45° 

Current: 16A 
-30°C ~ 105°C 


Horizontal 
Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Fig. 9 
Horizontal 

Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Fig. 12 Vertical 
Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Horizontal 
Current: 10A 
-33°C ~ 120°C 


Horizontal 
Current: 16A 
-33°C ~ 120°C 


Current: 10A 
-33°C ~ 120°C 


No. of | Digi-Key Pricing No. of | Digi-Key Pricing 
Fig.| Pos. | Part No. 1 10 100 Fig.| Pos. | Part No. i 10 100 
Pluggable Terminal Blocks 4 |ED1662-ND 68 6.08 50.11 
2 JEDIGISND® 76 686 61.00 > ea fe ee oe 
3 |EDI614-ND® 1.14 10.24 91.00 7 \emtecetin fib d0aR RB aT 
4 |£D2214-ND® 1.53 13.77 122.40 3 | ED1666-ND 132 1181 97.26 
5 |ED2215-ND® 1.91 17.17 152.60 9 TED1667-ND 148 13.24 109.05 
1 | 6 Jep22t6-np® 2.29 20.61 183.20 10 | ED1668-ND 1.64 14.67 120.84 
7 | £02217-ND 2.67 24.05 213.80 11 |£D1669-ND 1.80 16.11 132.63 
10 /ED2218-ND@ 3.82 34.38 305.60 12 | €D1670-ND 1.96 17.54 144.42 
12_[ED2219-ND@ 4.59 41.27 366.80 13 (EDIGHEND RE 2.12 18.97 156.21 
Sac ae 14 | ED1672-ND 2.28 20.40 168.00 
3 VENEERS «os: ass aoeo| | 2 | 13 EDIeza ND 2.44 21.83 179.79 
16 | ED1674-ND 2.60 23.26 191.58 
4 | £D2657-ND@ 67 = 6.05 53.80 17 |ED1675-ND 2.76 24.69 203.37 
5 |ED2658-ND® 84 7.56 67.20 18 | ED1676-ND 2.92 26.13 215.16 
2 | 6 |ED2659-ND@ 1.01 9.07 80.60 19 | ED1677-ND 3.08 27.56 226.95 
7 |ED2660-ND® 1.18 1058 94.00 20 | £D1678-ND 3.24 28.99 238.74 
8 |ED2661-ND@ 1.35 12.11 107.60 21 | ED1679-ND 3.40 30.42 250.53 
10 | £D2662-ND 1.68 15.12 134.40 22 (EDICCO NER 856 31.85 262.92 
12 | £02663-ND 210 18.90 168.00 23° [EDIGEIEND) 372 33.28 274.10 
Pin Hondors — RoHS comin 7. Ree 
3 | 2. |€01660-No 36 3.22 26.53 24 | £D2674-ND 1.68 15.12 134.40 

3_| ED1661-ND 52465 38.32] RoHS Compliant 


oe WAR UL# £101811, 86MEZ081 G CSA# 068503X0000 


No.| Lead | Rated Ter- | Block No.| Lead | Rated Ter- | Block 
of |Spacing/ Volt. (V-)) minal |Length | Digi-Key Pricing of |Spacing| Volt. (V-) | minal | Length | Digi-Key Pricing 
Fig.|Pos.| (mm) | VDE 0110) Plating | (mm) | Part No. 1 10 100 Fig.|Pos.| (mm) |VDE0110/ Plating) (mm) | Part No. 1 10 100 
2] 50 250 | Nickel! 10 |ED1631-ND® 88 7.92 7040/ [11/3 [| 100 | 250 | Brass| 25 |ED2599-ND® 59 5.29 47.00 
2 | 5.08 300 Tin | 10.16 |ED1643-ND® 75 6.71 59.60 2 | 5.0 250 Brass | 10 |ED2600-ND® 28 2.52 22.40 
2) 75 | 380 | Tin | 15 | EDI605-ND® 65 5.83 51.80 3 | 50 | 250 | Brass] 15 |ED2601-ND® 42 3.78 33.60 
; in a in i: Pons. 2 28 ey 4| 50 | 250 | Brass] 20 |ED2602-ND® 56 5.04 44.80 
: \ : : : : 5 | 5.0 | 250 | Brass] 25 |ED2603-ND 70 6.30 56.00 
4-241 -10.0 | 500 | Nickel | 15 [EDI633-ND@ 99 8.87 78.80] | 491 § | 50 | 250 | Brass| 30 |ED2604-ND 84 7.56 67.20 
3 | 5.0 250 | Nickel | 15 ED1632-ND@ 1.32 11.90 105.80 71 501950] Brass | 35 VED2605:NDI 98 ae? 7a a0 
3 | 5.08 | 300 Tin | 15.24 |ED1644-ND@ 1.12 10.08 89.60 a | 50 | 980 | Brass| 40 WERECOAMIRIN 1412 i008 8960 
3] 75 380 Tin | 22.5 |ED1606-ND® 97 873 77.60 : . : , 
3 | 100 | 500 tin | 25 JEDIeIe-ND® 97 873 7760 10] 5.0 | 250 | Brass) 50 |€D2607-ND 1.40 12.60 112.00 
3/400 | 250 Tin | 25 |ED1628-ND® 97 873 7760 12| 5.0 | 250 | Brass| 60 |ED2608-ND 1.68 15.12 134.40 
3 | 10.0 | 500 | Nickel | 25 |ED1634-ND@ 1.48 13.32 118.40 2 | 5.08 | 300 | Brass | 10.16 | ED2609-ND® 28 252 22.40 
21 50 250 Tin | 10 )ED1603-ND@ 65.583 51.80 3 | 5.08 | 300 | Brass | 15.24 | ED2610-ND® 42 3.78 33.60 
2 5.0 125 Tin 10 |ED1625-ND® 65 5.83 51.80 4 | 5.08 300 Brass | 20.32 | ED2611-ND@® 56 5.04 44.80 
2 | 5.08 250 Tin 110.16 |ED1611-ND@ 65 5.83 51.80 5 | 5.08 300 Brass | 25.4 | ED2612-ND@® .70 6.30 56.00 
2) 75 380 Tin | 15 |ED1607-ND@® 74 6.66 59.20] | 13] 6 | 5.08 | 300 | Brass |30.48 | ED2613-ND@ 84 7.56 67.20 
2 | 10.0 250 Tin 15 | ED1617-ND 74 6.66 59.20 7 | 5.08 300 | Brass | 35.56 | ED2614-ND 98 882 78.40 
9 (2 | 10.0 | 250 Tin | 15 |ED1629-ND_ 746.66 59.20 8 | 5.08 | 300 | Brass | 40.64 | ED2615-ND® 112 10.08 989.60 
3 | 5.0 250 Tin | 15 [ED1604-ND@® 97 873 77.60 10 | 5.08 | 300 | Brass | 50.8 |ED2616-ND® 1.40 12.60 112.00 
3} 5.0 125 Tin | 15  |ED1626-ND@ 97 873 77.60 12| 5.08 | 300 | Brass |60.96 | ED2617-ND 1.68 15.12 134.40 
: oe a Mm oe as a ve ea 2/50 | 250 | Brass| 10 |ED2618-ND 34 3.02 2680 
¢ in ef | ” a A | 
3] 100 | 250 | Tin | 25 JeDieiaND 1.11 997 8860] | 4, ' - a es o, Se a ve a 
3 | 10.0 | 250 Tin | 25 [ED1630-ND 1.11 9.97 88.60 : ; : : 
- 5 | 5.0 | 250 | Brass] 25 |ED2621-ND 84 7.56 67.20 
2) 5.0 | 250 | Nickel) 10 JEDIGIeNne) 72 648 57.60 6 | 5.0 | 250 | Brass | 30 |ED2622-ND 1.01 9.07 80.60 
af 3) OO | 0 Mek ie bees oo oe ee 21 35 | 125 | Brass| 7 | ED2623NDe® 34 3.02 26.80 
3 | 10.0 | 250 | Nickel | 25 |£D1622-ND® 1.39 12.47 110.80 3] 35 | 125 | Brass) 10.5 | ED2624-ND = 514.55 40.40 
,/2| 50 | 300 | Tin [10 [ED1653-ND® 180 16.20 144.00 4) 35) 125 | Brass) 14 jEbeoea 67 6.05 53.80 
3 | 50 | 300 | Tin | 15 [ED1654-ND® 270 2430 216.00 5 | 35 | 125 | Brass | 17.5 [ED262Z6:NDIS 84 7.56 67.20 
= 6 | 35 125 | Brass | 21 | £D2627-ND 1.01 9.07 80.60 
2] 5.0 250 Tin | 10 [ED2561-ND@® 28 252 22.40 
3| 50 250 tin | 15 lep25e2NDe 42 378 3360/ /15])7 | 35 125 | Brass | 24.5 |ED2628-ND 118 10.58 94.00 
4| 50 250 Tin | 20 |ED2563-ND® 56 504 4480 8 | 35 125 | Brass | 28 | £D2629-ND 1.35 12.11 107.60 
5 | 50 250 Tin | 25 |ED2565-ND 70 630 56.00 9} 35 125 | Brass | 31.5 | £D2630-ND 151 13.61 121.00 
5 6 5.0 250 Tin 30 |ED2566-ND@ 84 7.56 67.20 10} 3.5 125 Brass | 35 |ED2631-ND 1.68 15.12 134.40 
3150 250 Tin | 40 lED2567-ND 1.26 41.34 100.80 12| 35 125 | Brass | 42 | ED2632-ND@ 2.02 18.14 161.20 
10] 5.0 250 Tin 50 |ED2568-ND@ 1.40 12.60 112.00 14] 35 125 Brass | 49 | ED2633-ND 2.35 21.17 188.20 
12| 5.0 250 Tin | 60 [ED2569-ND@ 1.68 15.12 134.40 16 | 3.5 125 | Brass | 56 | ED2634-ND 2.69 _ 24.19 215.00 
2 5.0 250 Brass 10 £D2570-ND® 34 3.02 26.80 2 3.5 125 Brass t ED2635-ND® 34 3.02 26.80 
3 | 50 250 | Brass | 15 |ED2571-ND® 51 4.55 40.40 3] 35 125 | Brass | 10.5 |ED2636-ND® 51 4.55 40.40 
4} 5.0 250 | Brass | 20 |ED2572-ND® 67 6.05 53.80 4} 35 125 | Brass | 14 | ED2637-ND® 67 6.05 53.80 
5 | 5| 59 250 | Brass | 25 |E€D2573-ND 84 7.56 67.20 5 | 35 125 | Brass | 17.5 |£D2638-ND 84 7.56 67.20 
6 5.0 250 Brass | 30 |ED2574-ND@ 1.01 9.07 80.60 6 35 125 Brass | 21 ED2639-ND@ 1.01 9.07 80.60 
8 | 5.0 250 | Brass | 40 |£D2575-ND 1.35 12.11 107.60 ie) 7 | 35 125 | Brass | 24.5 | ED2640-ND@ 1.18 10.58 94.00 
10} 5.0 250 | Brass | 50 |ED2576-ND 1.68 15.12 134.40 8) 35 125 | Brass | 28 |ED2641-ND® 1.35 12.11 107.60 
12| 5.0 | 250 | Brass | 60 [ED2577-ND_ 2.02 18.14 161.20 9| 35 | 125 | Brass | 31.5 ]ED2642-ND 1.51 13.61 121.00 
7/2] 75 250 | CuzZn | 15 |ED2578-ND 45 4.03 35.80 10) 35 125 | Brass | 35 | ED2643-ND® 1.68 15.12 134.40 
3 | 75 250 | Cuzn | 22.5 |ED2579-ND 676.05 53.80 12| 3.5 125 | Brass | 49 |ED2644-ND 2.02 18.14 161.20 
2) 5.08 | 250 | Brass |10.16 |ED2580-ND® 28 252 22.40 14] 35 125 | Brass | 56 |ED2645-ND 2.35 21.17 188.20 
3 | 5.08 250 Brass | 15.24 |ED2581-ND@® 42 3.78 33.60 16] 3.5 425 Brass | 63 |ED2646-ND 2.69 24.19 215.00 
4 | 5.08 | 250 | Brass | 20.32 |ED2582-ND® 56 5.04 44.80 21400 12501 Brass | 15 )ED647-NDO 343.02 28.80 
5 | 5.08 | 250 | Brass | 25.4 /ED2583-ND 70 6.30 56.00] | 17] 3 | 499 | 509 | Bree | 28 |Ep2edeND® 51 455 4040 
8 | 6 | 5.08 | 250 | Brass [30.48 |ED2584-ND@ 84 7.56 67.20 : : : : 
7] 508 | 250 | Brass [3556 [ED25E5-ND 98 882 7840| | 18] > | 107 | 5) | Brass | Os | ENGIN 
8 | 5.08 | 250 | Brass | 40.64 |ED2586-ND® 1.12 10.08 89.60 : : : : 
10} 5.08 | 250 | Brass | 50.8 /ED2587-ND® 1.40 12.60 112.00] | 4g] 2] 7.0 | 125 | Brass) 3.5 | ED2651-ND 37 3.33 29.60 
12| 5.08 | 250 | Brass |60.92 |ED2588-ND 1.68 15.12 134.40 3 | 7.0 125__| Brass | 10.5 |ED2652-ND 565.00 44.40 
2 | 5.08 250 Brass | 10.16 | £D2589-ND 34 ©3302 26.80 20 2 | 10.16 300 Brass | 15.24 | ED2653-ND 34 3.02 26.80 
3 | 5.08 250 | Brass | 15.24 | ED2590-ND 51 4.55 40.40 3 | 10.16 | 300 | Brass | 25.4 | ED2654-ND 514.55 40.40 
4 | 5.08 | 250 | Brass |20.32 |ED2591-ND 67 6.05 53.80 a) 70 125 | Brass | 10.5 |ED2666-ND 34 3.02 26.80 
9) 6 | 5.08 250 Brass | 30.48 | ED2592-ND 1.01 9.07 80.60 3 7.0 125 Brass | 17.5 | ED2667-ND 51 4.55 40.40 
8 | 5.08 250 Brass | 40.64 |£D2593-ND 1.35 12.11 107.60 4 70 125 Brass | 24.5 | ED2668-ND 67 6.05 53.80 
10] 5.08 | 250 | Brass | 50.8 |ED2594-ND@ 1.68 1512 134.40] | 21| 5 | 7.0 125 | Brass | 31.5 |ED2669-ND 84 7.56 67.20 
12| 5.08 | 250 | Brass [60.96 |ED2595-ND 2.02 18.14 161.20 6 | 7.0 125 | Brass | 38.5 |ED2670-ND 1.01 9.07 80.60 
jo) 2 | 10.0 250 Tin 15 | £D2596-ND@® 37 3.29 29.20 7 | 7.0 125 | Brass | 45.5 | ED2671-ND 1.18 10.58 94.00 
3 | 10.0 | 250 Tin | 25 | ED2597-ND@ 55 4.91 43.60 8 | 7.0 125 | Brass | 52.5 |ED2672-ND 1.35 12.11 107.60 
11] 2 | 100 | 250 | Brass | 15 [£D2598-ND 393.53 31.40 | § RoHS Compliant 
More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (To83) 323 


-SHORE TECHNOLOGY, INC. 


Terminal Blocks 


These On-Shore Technology Terminal Blocks are Stackable for any number of contacts. 4.5mm Lead Length. 


No. of poles 


- x3.5 | 
7 


Ale2 
| 


-3.5 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 125V » Rated Current: 6A » Wire Size: 
28-16AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 » Color: Gray 


13. 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 16A * Wire Size: 
28-12AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 » Color: Green 


No. of poles 


bo! 


2.5" 


SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V « Rated Current: 20A » Wire Size: 
30-12AWG » Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Green 


Px5.0-|Px5.0+08 
Hee oo 


IIe 


q 


| 
3.65 led +907 4 
P-1x5.0 


No. of poles 


SPECIFICATIONS: » Rated Voltage: 125V » Rated Current: 6A * Wire Size: 


28-16AWG » Temp.: -30°C/105°C »* Flammability: UL 94V-0 » Color: Gray 


No. of Positions x 5 
pe — 


18 


H 
tt 
La| 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 20A » Wire Size: 
22-14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Green 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A » Wire Size: 


AWG 22-14 * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O Color: Blue 


oe DAR UL# £101811, 86MEZ081 


@ CSA# 068503x0000 


No. of poles 
ort 


SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: 
22-12AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 * Color: Gray 


No. of poles 
0.6~f2_1x5 


FL 


1 
As? 
[Fo.9 
lls 


SPECIFICATIONS: © Rated Voltage: 300V * Rated Current: 20A * Wire Size: 
30-12AWG » Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 » Color: Green 


SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A © Wire Size: 
AWG 22-14 © Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Blue 


Too7 
“NP-t) x 5.0 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A » Wire Size: 
28-14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 * Color: Slate Gray 


No. | Block No. | Block No. | Block 
of | Length | Digi-Key Price Each of | Length | Digi-Key Price Each of | Length | Digi-Key Price Each 
Fig. | Pos.| (mm) | Part No. i 10 100 Fig. | Pos.| (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. | Pos.| (mm) | Part No. 1 10 100 
3.5mm Lead Spacing - Terminal Blocks 6 | 30.0 | ED1560-NDe 264 238 2.12 2 | 10.0 | ED1623-ND¢ 46 42 37 
2 70 | EDIS01-NDe 49. 45. 40 7 | 35.0 | ED1561-ND 3.08 278 247 3 | 15.0 | ED1624-NDe 69 62 55 
3 | 105 | eD1502-NDe 74 67 ~~ ~.60 8 | 40.0 | ED1562-ND 353 318 2.82 4 | 20.0 | ED2221-NDe 91 838 73 
4 | 140 | eD1503-NDe 99 +489 ~« 79 3 | 9 | 45.0 | ED1563-ND 3.96 357 3.17 9 | 5 | 25.0 | ED2222-NDe 114 103 91 
5 | 17.5 | ED1504-NDe 123 141 99 10 | 50.0 | ED1564-NDe 441 397 3.53 6 | 30.0 | ED2223-NDe 137 1.24 1.10 
6 | 21.0 | €D1505-NDe 1.48 1.34 «1.419 11 | 55.0 | ED1565-NDe 485 437 3.88 7 | 35.0 | ED2224-NDe 160 1.44 1.28 
7 | 245 Wemteseins G75" iae: - AGA 12 | 60.0 | ED1566-ND 5.29 476 4.23 10 | 50.0 | ED2225-ND@ 228 2.06 1.83 
1 | 8 | 280 | ED1507-NDe 197 1.78 1.58 4 | 2 | 10.0 | ED1930-NDe 75 68 60 12 | 60.0 [EDez2e ne, i a 
o | 315 | EDisoe-NnDe 222 200 1.78 3 | 15.0 | ED1931-ND@ 112 1.01.90 2 | 10.0 | £D2237-NDe 74 67 60 
10 | 35.0 | ED1509-ND 247 2.22 1.98 5 | 2 | 10.0 | ED1932-ND@ 1.08 97 87 3) 15.0 EOS feat, “A00" 389 
11 38.5 | ED1510-ND 271 245 217 3 15.0 | ED1933-ND@ 162 146 1.30 4 20.0 | ED2239-ND® 148 1.34 1.19 
12 | 42.0 | ED1511-ND@ 296 267 237 2 10.0 | ED1578-ND 247 222 1,98 2 eee Teo) eG: Ne 
14 | 49.0 | ED1512-ND 345 3.11 2.76 4 | 20.0 | ED1580-ND 4.93 4.44 3.95 8 | 90.0 REbzeun pee ees 
i6 | 56.0 | ED1513-NDe 3.94 355 3.16 5 | 25.0 | ED1581-ND 6.16 5.55 4.93 10) 7 | 35.0 | ED2242-ND 2.59 2.33 2.07 
2 70 ED1514-NDe 49 45 40 6 30.0 | ED1582-ND@ 7.39 666 5.92 8 40.0 | ED2243-ND® 2.96 267 2.37 
6 | 7 | 35.0 | ED1583-ND 863 7.77 6.90 9 | 45.0 | ED2244-ND 3.33 3.00 2.67 
3 | 10.5 | ED1515-NDe 74 67 60 
8 40.0 | ED1584-ND@ 9.86 887 7.89 10 | 50.0 | ED2245-ND@ 3.70 3.33 2.96 
4 | 14.0 | £D1516-NDe 99 89 79 
9 45.0 | ED1585-ND 11.09 9.98 8.87 11 | 55.0 | ED2246-ND@ 4.07 3.66 3.26 
? 175 | eens Beet ee 10 | 50.0 | ED1586-ND 12.32 11.09 9.86 12 | 60.0 | ED2247-ND@ 4.44 4.00 3.55 
6 | 21.0 | £D1518-NDe 148 134 1.19 : : : : 
11 | 55.0 | ED1587-ND 13.55 12.20 10.85 2 | 10.0 | ED2248-NDe 90 81 72 
7 | 245 Ee TTS" 68", 3188 12 | 60.0 | ED1588-ND 14.79 13.31 11.83 3 | 150 | ED2249-NDe 1.34 1.21 1.08 
2) 8 | 280 eeteceled Se ee te 2 | 10.0 | ED1589-NDe 151 1361.21 4 | 20.0 | £D2250-NDe 179 1.61 1.43 
eee | se eee 200) 178 4 | 20.0 | ED1591-NDe 302 272 2.42 5 | 25.0 | ED2251-NDe 223 2.01 1.79 
10 | 35.0 | ED1522-NDe 247 2.22 1.98 3 | 300 (eee 468 age. (Bea 3 | 300 |ERoseonne Bear way Sa 
1 | 985 [EDISZENDS, Bt 288s 2Ae 7 | 8 | 40.0 | £D1595-ND 6.04 5.44 4.83 11] 7 | 35.0 | £D2253-ND 313 282 251 
12 | 42.0 [EDIe2e NDS 296 267 207 10 | 50.0 | ED1597-ND 7.55 680 6.04 8 | 40.0 | ED2254-NDe 357 3.22 2.86 
14 | 49.0 | ED1525-ND@ 345 3.11 2.76 12 | 60.0 | ED1599-ND 9.06 815 7.25 9 | 45.0 | ED2255-NDe 4.02 362 3.22 
16 | 86.0 [EDIS2CNES, Sie save asede 2 | 100 | ED1601-NDe 46° «4287 10 | 50.0 | ED2256-NDe 4.47 4.02 3.58 
5.0mm Lead Spacing - Terminal Blocks 3 15.0 ED1602-ND@ 70 63 56 VW 55.0 ED2257-ND 4.91 4.43 3.93 
2 | 10.0 | ED1556-NDe 8880) g | 4 | 20.0 | ED2293-NDe 94 85 75 12 | 60.0 | ED2258-ND@ 5.36 483 4.29 
3 | 3 | 15.0 | £D1557-NDe 132 119 1.06 6 | 30.0 | ED2234-NDe 140 1.27 113 | 2 | 100 | eD2259-NDe 90 81 72 
4 20.0 ED1558-ND@ 1.76 1.59 1.41 8 40.0 ED2235-ND® 1.87 1.69 1.50 3 15.0 ED2260-ND 1.34 1.21 1.08 
5 | 25.0 | ED1559-ND¢ 220 199 1.77 12 | 60.0 | ED2236-ND¢@ 281 253 2.25 | § Ros Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


324 (1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(©).S/ wc. Terminal Blocks (cont. 


| Px5.0+2.9 i 


No. of Positions x 5.08 
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SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A » Wire Size: 
28-14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Slate Gray 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 10A * Wire Size: 
20-14AWG © Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 © Color: Slate Gray 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 16A * Wire Size: 
28-14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 » Color: Green 


0.7, 15.24 , 


No. of Positions x 5.08 
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SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A » Wire Size: 
22-14AWG «Temp: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 © Color: Blue 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A © Wire Size: 
22-14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 » Color: Green 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A »* Wire Size: 
22-14AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Blue 


0.6 NX 6.35 + No. of Poles 


K- x7.0 | 


© 


L 


7.0 


(P-1) x 5.08 


SPECIFICATIONS: © Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A © Wire Size: 
22-15AWG * Temp.: -30°C/105°C * Flammability: UL 94V-0 * Color: Slate Gray 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 25A » Wire Size: 
10-24AWG © Temp.: -33°C/120°C * Flammability: UL 94V-O * Color: Green 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 6A * Wire Size: 
28-16AWG » Temp.: -30°C/105°C » Flammability: UL 94V-0 » Color: Gray 


No. of Poles 0.5--— N X 9.52— 


No. of Poles 
07 “ee 75.| 


SPECIFICATIONS: ¢ Rated Voltage: 300V * Rated Current: 
6A * Wire Size: 28-16AWG * Temperature: -30°C/105°C 
© Flammability: UL 94V-0 * Color: Gray 


SPECIFICATIONS: Rated Voltage: 300V « Rated Current: 
15A * Wire Size: 22-12AWG * Temperature: -30°C/105°C 
« Flammability: UL 94V-O * Color: Gray 


SPECIFICATIONS: Rated Voltage: 300V * Rated Current: 
16A * Wire Size: 22-12AWG * Temperature: -30°C/105°C 
* Flammability: UL 94V-0 * Color: Green 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Cur- 
rent: 25A © Wire Size: 10-24AWG » Temperature: 
-33°C/120°C * Flammability: UL 94V-0 » Color: Green 


No. Block No. | Block No. | Block 
of | Length | Digi-Key Price Each of | Length | Digi-Key Price Each of | Length Price Each 
Fig. | Pos.| (mm) | PartNo. u 10 100 Fig. | Pos.| (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. | Pos. | (mm) 1 10 100 
4 20.0 | ED2261-NDe 1.79 161 1.43 15 | 3 | 15.24 | ED1974-ND@ 1411.00.89 4 28.0 | ED1536-ND@ 1.08 98 87 
5 25.0 | ED2262-ND@ 2.23 201 1.79 te | 2 | 10.16 | ED1975-NDe 49. 45. 40 5 35.0 | ED1537-ND@ 1.36 1.22 1.09 
6 30.0 | ED2263-ND@ 268 241 2.15 3 | 15.24 | ED1976-NDe 74 +67. ~«60 22 | 6 42.0 | ED1538-ND@ 1.63 147 1.30 
7 35.0 | ED2265-ND 3.13 282 251 2 | 4016 WEptaeenn 408 oF a 7 49.0 | ED1539-ND 1.90 1.71 1.52 
12 8 40.0 ED2266-ND® 3.57 3.22 2.86 17 i : i ; 8 56.0 ED1540-ND@ 217 196 1.74 
3 | 15.24 | ED1978-ND 162 146 1.30 
9 45.0 ED2267-ND@ 4.02 3.62 3.22 2 40.16 | ED1609-ND@ 46 42 37 7.5mm Lead Spacing - Terminal Blocks 
10 | 50.0 | ED2268-NDe 447 4.02 3.58 ; H ‘ : : a iso (IENIESES 7 a4 7A 
11 | 55.0 | ED2269-ND 491 443 3.93 3 | 15.24 | ED1610-ND® 68 6255 : 2.5 | ERnEeenine qage. cae? “4) 
12 60.0 | ED2270-ND¢@ 5.36 483 4.29 4 | 20.32 | ED2227-ND@ 1 83 73 i aa SayEGOUNEYS nas _ sag 
2 10.0 | ED2293-NDe 3. 75. 67 1g | 5 | 2540 | £D2228-NDe@ 114 1.03 91 : PM orion eat Shae GbE 
3 15.0 | ED2294-NDe 1425 143 1.00 6 | 30.48 | ED2229-ND¢ 137 1.24 1.10 : ‘iso (Comoe e ae 
: : : : 5. 571- 77 251 . 
4 20.0 | ED2295-ND 1.67 1.50 1.34 7 | 35.56 | ED2230-ND¢ 160 1.44 1.28 
5 | 25.0 | ED2296-NDe 2.08 1.88 1.67 40 | 50.80 | ED2231-NDe 228 206 183 | | : ba ee a aoe Ss 
6 30.0 | ED2297-ND@ 250 2.25 2.00 12 | 60.96 | ED2232-NDe 274 247 2.19 5 a noe ane — Gas 388 
13 7 35.0 ED2298-ND 2.91 2.62 2.33 2 10.16 | ED2326-ND@ 96 86 77 : 4 : : 
10 | 75.0 | ED1575-ND 462 416 3.70 
8 40.0 | ED2299-ND@ 3.33 3.00 2.67 3 15.24 | ED2327-ND@ 143° 1.29 115 
11 | 82.5 | ED1576-ND 5.08 458 4.07 
9 45.0 | ED2300-ND@ 3.74 337 3.00 to | 4 | 20.92 | ED2928-NDe 191 1.72 «153 2 | soo [eee ei £00 ddA 
10 | 50.0 | ED2301-ND 416 375 3,33 5 | 25.40 | ED2329-NDe 239 «2215 «1.91 - ee See = - - 
11 | 55.0 | ED2302-ND 457 412 3.66 6 | 30.48 | ED2330-ND 287 258 2.30 , : : : 
12 | 60.0 | ED2303-ND@ 499 449 3,99 7/3 3 22.5 | ED2355-ND@ 1.25 1.13 1.00 
5.56 | ED2331-ND@ 3.34 3.01 2.68 
2 10.0 LEBEN eHNIDK 2 90 81 ae 6.35mm Lead Spacing - Terminal Blocks — RoHS Compliant az 200 coach oe be St 
3 15.0 | ED2316-ND@ 1.34 1.21 1.08 z usenet it 5 37.5 | ED2357-ND@ 2.08 1.88 1.67 
4 | 20.0 | ED2317-NDe 1.79 161 1.43 | | 20 | 2 | 1270 | ED2675-ND B00 2S BA 6 | 45.0 | ED2368-ND@ 2.50 2.25 2.00 
5 | 25.0 | ED2318-ND 2.23 201 1.79 3 | 19.05 [IED2676sN} 1.20 1.08 96 24| 7 | 525 | ED2359-ND 291 262 2.33 
fy 8 30.0 | ED2319-ND@ 268 241 2.15 7.0mm Lead Spacing - Terminal Blocks 8 60.0 | ED2360-ND@ 3.33 3.00 2.67 
7 35.0 | ED2320-ND 3.13 282 251 2 14.0 | ED1527-ND@ 54 49 44 9 67.5 | ED2361-ND@ 3.74 337 3.00 
8 40.0 | ED2321-ND@ 357 322 2.86 2g 21.0 | ED1528-ND@ 82 74 66 10 | 75.0 | ED2362-ND@ 416 375 3.33 
9 45.0 | ED2322-ND 4.02 362 3,22 o | 4 28.0 | ED1529-ND@ 1.08 98 87 11 | 82.5 | ED2363-ND 457 412 3.66 
10 | 50.0 | ED2323-NDe 447 4.02 3.58 5 35.0 | ED1530-ND@ 1.36 1.22 1.09 12 | 90.0 | ED2364-ND@ 499 449 3.99 
"1 55.0 | ED2324-ND 491 443 3.93 7 49.0 | ED1532-ND@ 1.90 1.71 1.52 9.52mm Lead Spacing - Terminal Blocks — RoHS Compliant 
12 | 60.0 | ED2325-ND 5.36 483 4.29 8 56.0 | ED1533-ND@ 217 196 1.74 2 | 19.04 | ED2677-ND 80 72 64 
5.08mm Lead Spacing - Terminal Blocks - 2 14.0 ED1534-ND@ 54 49 44 25 3 28.56 | ED2678-ND 1.20 1.08 96 
15 | 2 | 10.16 | ED1973-ND@ 74 67 60 3 21.0 | ED1535-ND 8274 66 _| y Ros Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 325 


.sHoRE TEcHNoLocy, inc. 1WO-Piece Terminal Blocks 


Housings: PCB Mini-Terminal Block housings are precision molded from self-extinguishing 6.6 polyimide (nylon) molding material. All housings have funnel shaped wire entry guides to prevent wire fraying and minimize 
misconnections. 
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SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 8A * Wire Size: 28-16AWG »* Temperature: -30°C/+105°C SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 8A * Temperature: -30°C/+105°C » Flammability: UL94V-0 
« Flammability: UL94V-0 ° Color: Green * Color: Green 


+--6.6 +| 


3.81 


(# of Pos.-1 
X 3.81 + 5. 


1 (# of Pos.-1) 
x 3.81 


2.6 yee ; lll 
3.81 : 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V + Rated Current: 8A + Temperature: | SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V Rated Current: 8A * Wire Size: | SPECIFICATIONS: » Rated Voltage: 300V + Rated Current: 8A + Wire Size: 
-30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 » Color: Green 28-16AWG * Temp.: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 » Color: Green 28-16AWG * Temp.: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 


No. of poles f ig. 
x Lead spacing No. of poles 
1.2.54 x Lead spacing 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 154 * Wire Size: SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A * Wire Size: | SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V Rated Current: 154 » Temperature: 


22-12AWG * Temp.: -30°C/+105°C » Flammability: UL94V-0 » Color: Green 22-10AWG * Temp.: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 » Color: Green -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 
No. | Block No. | Block No. | Block No. | Block 
of | Length | Digi-Key Price Each of |Length | Digi-Key Price Each of | Length] Digi-Key Price Each of |Length | Digi-Key Price Each 
Fig. |Poles} (mm) | Part No. 1 10 100| | Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100) |Fig.|Poles| (mm) | Part No. 1 10 100) | Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 
3.81mm Lead Spacing — Plugs — 4 | 15.24 |ED2456-ND@ 2.22 200 1.78 7 | 35 [ED2381-ND@ 6.17 555 4.94 6 | 30.48 [EDI721-ND§ 3.77 339 3.00] 
RoHS Compliant 5 | 19.05 |ED2457-ND@ 277 250 2.22 8 | 40 |€D2382-ND@ 7.05 635 5.64 7 | 35.56 |ED1722-ND§ 4.40 3.95 3.49] 
2 | 841 |EDi960ND 142 428 144 6 | 22.86 |ED2458-ND@ 3.33 3.00 267 9 | 45 |€D2383-ND 7.93 7.14 6.35 8 | 40.64 |ED1723-ND§ 5.03 452 4.00 
3 | 1229 lepiget-ND 213 192 1.70 7 | 26.67 |ED2459-ND 3.88 3.50 311| | 7 | 10 | 50 |ED2384-ND® 881 7.93 7.05 9 | 45.72 |ED1724-ND§ 5.66 5.08 4.49} 
4 | 1603 JeD1962-ND 283 255 227| | 4 | 8 | 30-48 |ED2460-ND@ 4.44 4.00 3.55 12 | 60 |ED2385-ND 1057 9.52 8.46 10 | 50.80 [ED1725-ND§ 6.29 5.64 4.99 
5 | 19.84 |ED1963-ND 3.54 319 2.84 9 | 34.29 |ED2461-ND@® 4.99 4.49 3.99 14 70 | £D2386-ND 12.34 11.11 9.87 6 | 11 | 55.88 |ED1726-ND§ 6.92 6.21 5.49] 
6 | 23.65 |ED1964-ND 4.25 383 3.41 10 | 38.10 )ED2462-ND@® 5.55 5.00 4.44 16 | 80 |£D2387-ND® 14.10 12.69 11.28 12 | 60.96 /ED1727-ND§ 7.55 6.77 5.99 
7 | 27.46 |ED1965-ND 4.96 4.47 3.97 12 | 45.72 |ED2463-ND@ 6.65 5.99 5.33 5mm Lead Spacing — Horiz. Headers 14 | 7142 }ED1728-ND§ 8.80 7.90 6.99 
1 | 8 | 31.27 JEDI966-ND 567 511 4.54 14 |) 53.34 /ED2464-ND = 7.76 6.99 6.21 2 | 10 |EDisoi-NDet 47 43 38 16 | 81.28 /ED1729-ND§ 10.06 9.02 7.98 
9 | 35.08 |ED1967-ND 638 5.74 5.10 16 | 60.96 |ED2465-ND® 8.87 7.99 7.10 3 | 15 |ED1802-NDet 71 64 57 18 [91.44 [ED1730-ND§ 11.32 10.15 8.98 
10 | 38.89 JED1968-ND 7.09 6.38 5.67 3.81mm Lead Spacing — Plugs 4 | 20 |ED1803-ND@+ 95 85 75 20 |101.60 |ED1731-ND§ 12.57 11.28 9.98 
11 | 42.70 |ED1969-ND 7.79 ‘7.02 6.24 2 | 7.62 JED2466-ND@ 1.11 1.00 .89 5 | 25 |€D1804-ND@t 1.18 1.06 94 24 |121.92 |ED1732-ND§ 15.09 13.53 11.97 
42 | 46.51 |ED1970-ND 850 7.65 680 3 | 11.43 }ED2467-ND@ 1.67 1.50 1.34 6 | 30 |ED1805-ND@t 1.41 1.27 1.13 5.08mm Lead Spacing — Plugs — 
14 | 54.13 |ED1971-ND 9.92 8.93 7.94 4 | 15.24 |ED2468-ND@ 2.22 2.00 1.78 7 | 35 |£D1806-ND@+ 1.65 1.48 1.31 RoHS Compliant 
16 | 61.75 |ED1972-ND 11.34 10.21 9.07 5 | 19.05 |ED2469-ND@ 2.77 250 2.22 8 | 40 |ED1807-ND@t 1.89 1.70 1.50 2 | 20.32 ]ED2409-ND 193 1.74 1.54 
Stem tendon || #1 rane i tates || fpemee, 2 in iel| |: [ee leanne a 2 2 
7 67 71-ND@® 31 50 3. 5 NDOT 2. : 87 4 | 30.48 |ED2411-ND 3.08 278 2.47 
; a Sapa ead es cs co 5 | g | 3048 |ED2472-ND® 4.44 4.00 3.55 11 | 55 |EDI810-NDet 259 233 2.06 5 |3556 |ED2412-ND 3.85 347 3.08 
4 | 16.63 |ED1936-ND@ 1.23 141 99 9 | 34.29 |ED2473-ND@ 499 4.49 3.99 12 | 60 |EDI811-ND@t 2.83 254 2.25) | 10| 6 | 40.64 |£D2413-ND 4.62 416 3.70 
5 | 20.44 |ED1937-ND® 1.54 1.39 1.24 10 | 38.10 ERE 555 5.00 4.44 14 | 70 JEDI812-ND@t 3.30 297 262 7 | 45.72 ED2414-ND 5.39 4.86 4.32 
7 Feo. 6 Oe ee 
; : : ; . H ; / . 9 | 55.88 |ED2416-ND 6.93 6.24 5.55 
7 ‘ ge ee . pe ie 16 | 60.96 |ED2477-ND® 887 7.99 7.10 20 | 100 |ED1815-ND@t 4.72 4.23 3.74 40 |60.96 /ED2417-ND 7.70 6.93 6.16 
9 | 35.68 |EDI941-ND® 2.77 250 222 5mm Lead Spacing — Plugs — 24 | 120 JEDI8I6-ND@t 5.66 5.08 449! | 508mm Lead Spacing — Horiz. Headers 
10 | 39.49 |ED1942-ND@ 3.08 278 247 RoHS Compliant 5mm Lead Spacing — Vert. Headerst 2 |1016 EDi8i7-NDe+ 47 43 «38 


10 | £D1701-ND§ 1.26 113 1.00 10 |ED1833-ND@f 47 43 38 


11 | 43.30 |ED1943-ND 3.39 3.05 2.71 
12 | 47.11 |ED1944-ND@® 3.70 3.33 2.96 
14 | 54.73 |ED1945-ND® 4.31 3.89 3.45 
16 | 63.35 |ED1946-ND@ 4.93 4.44 3.95 
3.81mm Lead Spacing — Vert. Header 

2 | 9.01 |ED1947-ND@ 62 56 50 


15.24 |ED1818-ND@t 71 64 57 
15 |ED1702-ND§ 1.89 1.70 1.50 15 |ED1834-ND@f 71 64 57 20.32 |EDI819-ND@t+ 95 85 75 


2 2 3 

3 3 4 

4 20 | ED1703-ND§ 217 1.96 1.74 4 20 | ED1835-ND+ 95 85 75 5 | 25.40 |ED1820-ND@t 1.18 1.06 .94 
5 25 |ED1704-ND§ = =2.71 245 2.17 5 25 |ED1836-ND¢ 118 1.06 .94 6 | 30.48 |ED1821-ND@t¢ 1.41 1.27 1.13 
6 8 7 
7 7 8 
8 8 


30. |ED1705-ND§ 3.25 2.93 2.61 30 |ED1837-ND@t 1.41 1.27 1.13 35.56 [EDI822NDet 1.65 1.48. 1.31 
35 |EDI706-ND§ 3.79 3.42 3.04 35 |ED1838-ND@t 1.65 148 1.31 40.64 |ED1823-ND@t 189 170 150 


40 |ED1707-ND§ 4.34 3.91 3.47 40 |£D1839-ND@+ 1.89 1.70 1.50 u 
3 | 12.82 JEDISABND@ = 93 BA 4) | | 9 | 45 /EDI708-ND§ 488 439 391] | 9 | 9 | 45 JeDI84-NDt 2.13 1.91 1.69] | 8 o a Boetige ne bor he 
4 | 1663 Ene 123 1.11 98 10 | 50 |EDI709-ND§ 542 4.88 4.34 to | 50 EDIsd1-ND@t 236 212 1.87 11 [55.88 |ED1826-NDt 259 233 206 
5 | 20.44 JED1950-ND@ = 1.54 1.39 1.24 11 | 55 |EDI710-ND§ 596 5.37 4.77 11 | 55 |ED1842-ND@t 259 233 2.06 5 
6 | 24.25 |EDI951-ND® 1.85 1.67 1.48 12 | 60.96 [EDIeaTNDei) 2.83 254 225 

12 60 |EDI711-ND§ 6.51 5.86 5.21 12 60 |ED1843-ND@t 2.83 2.54 2.25 14 | 7112 |ED1828-ND@t 3.30 297 262 

7 | 28.06 [EQMSEe ND eg 216 194 1.73 14] 70 JEDI712-ND§ 7.59 6.84 6.08 14 | 70 |ED1844-ND@+ 3.30 297 2.62 16 | 81.28 |ep1829-ND@+ 377 339 3.00 

3) 8 | 31.87 |ED1953-ND@ 247 2.22 1.98 16 | 80 |ED1713-ND§ 867 7.81 6.94 16 | 80 |ED1845-ND@t 3.77 3.39 3.00 18 | 91.44 |ED1830-ND@t 4.25 3.81 3.37 
9 | 35.68 JED1954-ND@ = 2.77 2.50 2.22 18 | 90 JED1714-ND§ 9.76 879 7.81 18 | 90 |ED1846-ND@t 4.25 3.81 3.37 20 |101.60/ED1831-ND@t 4.72 423 3.74 
10 | 39.49 [EDISSS Dem 3.08 278 247 20 ] 100 JEDI715-ND§ 10.84 9.76 8.68 20 | 100 }ED1847-ND@t 4.72 4.23 3.74 24 |121.92|ED1832-ND@+ 5.66 5.08 4.49 
11_| 43.30 |£D1956-ND 3.39 3.05 2.71 24 | 120 |ED1716-ND§ 13.01 11.71 10.41 24 | 120 |ED1848-NDt 5.66 5.08 4.49| [Fog Lead Spacing — Horiz Headers 
12 | 47.11 |ED1957-ND@ 3.70 3.33 2.96 5mm Lead Spacing — Plugs 5.08mm Lead Spacing — Plugs — - 2 | 20.32 )ED2427-NDe aT 1.96 1.74 
14 | 54.73 |ED1958-ND® 4.31 3.89 3.45 a Coe RoHS Compliant at | a losto PEROOMM 4s ote oa 
16 _| 63.35 |ED1959-ND® 4.93 4.44 3.95 3 | 15 |ED2377-ND@® 264 2.38 2.12 2 | 10.16 ]EDI717-ND§ 1.26 1.13 1.00 4 | 3048 |ED2429-ND® 273 246 218 
3.81mm Lead Spacing — Plugs 7 | 4 | 20 Jep2378.ND® 353 318 2.82] | , | 3 | 15.24] EDI71END§ 1.89 1.70 1.50] Qo even Koving Star EDIGDI-ND 

a | 2 | 762 [eD2aSANDe TT 1.00 9 5 | 25 |ED2379-ND® 4.41 397 3.53 4 | 20.32} ED1719-NDg + 2.52 226 2.00 effete arava eae 
3. | 11.43 |ED2455-ND@® 1.67 1.50 1.34 6 | 30 |ED2380-ND® 529 476 4.23 5 


25.40 JEDI720-ND§_3.15 2.83 2.50 $ Drawing shows 5.08 pitch (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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@) | Seen we. TWO-Piece Terminal Blocks (cont) 
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SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Temperature: SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V « Rated Current: 15A Wire Size: SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Temperature: 
-30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 » Color: Green 22-12AWG * Temp.: -30°C/+105°C * Flammability: UL94 V-0 » Color: Green -30°C/+105°C » Flammability: UL94 V-0 » Color: Green 


41.0 ‘ 


I, [5.08] ’ Locking 

lee ell RP Clip WAP 
(P- 1) x 5.08 : i |. 5.08 1. 5.08 

SPECIFICATIONS: ¢ Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A * Temperature: SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A » Wire Size: 

-30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 22-10AWG » Temp.: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 22-10AWG * Temp.: -30°C/+105°C * Flammability: UL94 V-0 * Color: Green 


; : | 
S 8.4 
I il 8.34 i 
5.08k 1254 pet v 54th] | 3.5 
"Or 
SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: SPECIFICATIONS: ¢ Rated Voltage: 300V * Rated Current: 154 * Temperature: 
22-12AWG » Temp.: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 * Color: Green 


No. of poles 
x 7.62 


—— 27-1 
ied 7:62" 


SPECIFICATIONS: Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A » Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V * Rated Current: 15A * Wire Size: 22-12AWG * Temperature: -30°C/+105°C 
© Color: Green « Flammability: UL94V-0 © Color: Green 


No. of poles # of poles 


x 7.62 [tx:7.62"""1 


a4 i 
ot Hs hee re | Jake 


7.62: 


SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A * Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 SPECIFICATIONS: * Rated Voltage: 300V » Rated Current: 15A * Temperature: -30°C/+105°C * Flammability: UL94V-0 
+ Color: Green * Color: Green 


No. | Block No. | Block No. | Block No. | Block 
of |Length | Digi-Key Price Each of |Length | Digi-Key Price Each of {Length |Digi-Key Price Each of Length | Digi-Key Price Each 
Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. /Poles | (mm) |Part No. 1 10 100] |Fig.|Poles| (mm) |Part No. 1 10 100) | Fig. )Poles) (mm) | Part No. 1 10 100 
5 | 35.56 |ED2430-ND@® 3.08 2.78 2.47 6 | 30.48 |ED1750-ND@t 5.29 4.76 4.23) | 5.08mm Lead Spacing — Horiz. Headers — 8 | 60.96 |ED1739-ND@§ 6.16 5.55 4.93 
6 | 40.64 |}ED2431-ND@® 3.70 3.33 2.96 7 | 35.56 |ED1751-ND@t 6.17 5.55 4.94 RoHS Compliant 9 | 68.58 }ED1740-ND@§ 6.93 6.24 5.55 
a1| 7 [45.72 [ED2432-ND 4.31 3.89 3.45 8 | 40.64 |ED1752-NDt 7.05 6.35 5.64 4 1508 |ED1903.ND-2.03 1.83 1.63 10 | 76.20 | ED1741-ND@§ 7.70 6.93 6.16 
8 | 50.80 |ED2433-ND®@ 4.93 4.44 3.95 os 8 ae Di wet Yo a ie 18} 6 |4046 lepig04-nD 3.05 2.75 244| | 19] 11 | 83.82 /EDI742-NDes 8.47 7.63 6.78 
9 | 55.88 |ED2434-ND@ 5.55 5.00 4.44 50. S4-NDOt 8. ds 7.05 5.08mm Lead Spacing — Vert. Headers 12 | 91.44 |ED1743-ND§ 9.24 8.32 7.40 
10 | 60.96 |ED2435-ND@® 6.16 5.55 4.93 11 | 55.88 |ED1755-NDt 9.69 8.72 7.75 14 |106.68|ED1744-ND@§ 10.78 9.71 8.63 
% 4 5.08 /ED1905-ND 1.85 167 1.48 
5.08mm Lead Spacing — Vert. Headers — 12 | 60.96 |ED1756-ND@t 10.57 9.52 8.46) | 17 6 | 10.16 |EDI906-ND® 277 250 222 16 |121.92|ED1745-ND§ 12.32 11.09 9.86 
i: 14 | 71.12 |ED1757-ND@t 12.34 11.11 9.87 = = = = "i a 
RoHS Compliant Fi 7.62mm Lead Spacing — Horiz. Header 
. 16 | 81.28 |ED1758-ND@t 14.10 12.69 11.28 5.08mm Lead Spacing — 45° Header 
10.16 | £D1849-NDt¢ AT AB 38 . 2 | 5.08 JEDi907-ND® 4338 15.24 | ED1865-NDt 56 50) 45 
15.24 |ED1850-NDt = 7164.57 8.06mmm:Lead Spacing — Vert. Plug : ot ees 22.86 |EDI866-ND@t 83 75 67 
20.32 |ED1851-NDt¢ 95 85 75 2 | 10.16 |EDI759-ND@t 1.76 159 1.41 10.16 |ED1908-ND 1 65 57 30.48 | ED1867-ND@t 1.11 1.00 89 


3 
15.24 |ED1760-ND@t 264 2.38 2.12 4 | 15.24 |ED1909-ND® 95 86 .76 
30.48 | ED1853-ND+ Vat 427° AA8. 20.32 |EDI761-ND@t 3.53 3.18 2.82 5 | 20.32 /ED1910-ND® 1.19 1.07 .95 
6 
7 
8 


35.56 | ED1854-NDt 165 148 1.31 


45.72 |ED1869-ND@t 1.67 1.50 1.34 


| 25.40 |EDI911-ND@® 1.42 1.28 1.14 
25.40 |ED1762-ND@t 4.41 3.97 3.53 53.34 | ED1870-NDt 1941.75 156 


3 
4 
5 
6 | 30.48 |ED1763-ND@t 5.29 476 4.23 
7 
8 


2 2 
3 3 
4 4 
5 | 25.40 | ED1852-NDt 118 1.06 .94 5 | 38.10 |ED1868-ND@t 1.39 1.25 1.11 
6 6 
7 7 
8 8 


30.48 |ED1912-ND 1.66 1.50 1.33 


40.64 |ED1855-NDt 1.89 1.70 1.50 20 60.96 |ED1871-NDt 2.22 200 1.78 
o | 9 | 4572 |ED1856-NDF 243 191 169 35.56 |EDI764-ND@t 6.17 555 4.94 35.56 |EDI913-ND® 1.90 171 1.52 2 | 9558 (EDEL 250 225 2.00 
10 | 50.90 \eDi857-NDt 236 212 187) | 14 40.64 |ED1765-ND@+ 7.05 6.35 5.64 9 | 40.64 |ED1914-ND 2.14 1.93 1.71 to | 7820 (EMME o77 350 220 
9 | 45.72 |ED1766-NDt 7.93 7.14 6.35 10 | 45.72 |EDIS15-ND® 2.37 2.14 1.90 Ss ma oe oe) 
11_| 55.88 |ED1858-NDt 2.59 2.33 2.06 ; +t : : : : uk? : : : 11 | 83.82 |ED1874-ND¢ 3.05 2.75 2.44 
10 | 50.80 |ED1767-ND@t 8.81 7.93 7.05 11 | 50.80 [EDI916-ND 2.61 2.35 2.09 
12 | 60.96 |ED1859-NDt 2.83 254 2.25 it |s5.00 (EMME! oco 072 775 12 [91.44 [ED1875-NDt 3.33 3.00 267 
14 | 71.12 ]ED1860-ND¢ 330 297 2.62 ; a 12 | 55.88 (EDISINDem 285 257 2.28 14 |106.68)ED1876-NOF 388 3.50 3.11 
16 | 81.28 |EDig61-NDt 377 339 3.00 12 | 60.96 |ED1769-ND@t 10.57 952 846] | 18| 13 | 60.96 /EDI918-ND 3.08 278 247 16 121.92 /ED1@77-NDE 444 400 355 
18 | 91.44 |ED1862-NDF 425 3.81 3.37 14 | 71.12 |ED1770-ND@t 12.34 11.11 9.87 14 | 66.04 |ED1919-ND@® 3.32 299 2.66 Fee 7a as Wark ie ai - 
oo |101.00 AMEN 72 423 a74 16 | 81.28 |EDI771-NDt 14.10 12.69 11.28 15 |7112 |ED1920-ND 356 321 285 62mm Lead Spacing — Vert. Header 
24 [121.92 /ED1864-NDt 5.66 5.08 4.49 5.08mm Lead Spacing — Plugs 16 | 76.20 |ED1921-ND@ 3.79 3.42 3.04 s Be aero fe . 
5.08mm Lead Spacing — Vert. Headers 2 | 5.08 |ED1983-ND@ 247 2.22 1.98 17 | 81.28 |ED1922-ND@ 4.03 3.63 3.23 4 |s043 (ESRER 4411 100 Bo 
3 | 1016 |ED1984-ND@ 3.70 333 2.96 18 |8636 |EDI923-ND 4.27 3.85 3.42 ; yi 100 
2 | 2032 |ED245-ND® 185 167 148 : ie eencees 5 | 38.10 |ED1881-ND@t 1.39 1.25 1.11 
4 | 15.24 |ED1985-ND@ 4.93 444 3.95 19 | 9144 IEDi9eaND 451 406 361 ; gy 139 125 1. 
3 | 25.40 |ED2446-ND@® 1.85 1.67 1.48 ; not 0: 8 6 | 45.72 |ED1882-NDt 167 150 1234 
5 | 20.32 |ED1986-ND 6.16 5.55 4.93 20 | 9650 EIN 475 428 2380 . t 1.67 1.50. 1. 
4 | 30.48 )ED2447-ND@ 2.47 2.22 1.98 ; H 75 4.28 3. 
6 | 25.40 |ED1987-ND 7.39 6.66 5.92 o1 [10160 ERROSNEMMN 49a 449 3.99 7 [53.34 |ED1883-NDt 1.94 1.75 1.56 
5 | 35.56 |ED2448-ND@ 3.08 278 247 : 98 4.493: 
12| 6 | 40.64 [ED2449-ND® 3.70 3.33 2.96 7 | 3048 (EDRee toa 883 7.77 690 22 [10668 [ED1927-ND 5.22 470 418) |°' | & [6096 /EDIBANDeT 2.22 2.00 178 
aia 870333 2) 8 | 35.56 |ED1989-ND 986 887 7.89 oa (11176 ERROR «5.45 491 437 9 | 68.58 |EDI885-ND@t 250 2.25 2.00 
7 | 45.72 JED2450-ND@® 4.31 3.89 3.45) | 45 | g | 40.64 /ED1990-ND@ 11.09 9.98 8.87 oa (11684 EMEBONRGM 560 519 Ase 10 ] 76.20 /ED1886-ND@t 277 250 2.22 
8 | 50.80 |ED2451-ND@ 4.93 4.44 3.95 10 | 45.72 JED1991-ND 12.32 11.09 9.86 ; SES 2S 11_| 83.82 |ED1887-ND@t 3.05 2.75 2.44 
9 | 55.88 |ED2452-ND 5.55 5.00 4.44 11 | 50.80 |ED1992-ND 13.65 12.20 10.85 7.62mm Lead Spacing — Plugs 12 | 91.44 /ED1888-NDF 333 3.00 267 
10_| 60.96 [EDAIESNESa 6.16 6.55 4.98 12 | 55.88 |ED1993-ND 14.79 13.31 11.83 2 | 15.24 |ED1733-ND@§ 1.54 1.39 1.24 14 |106.68|ED1890-ND@t 3.88 350 3.11 
5.08mm Lead Spacing — Vert. Plug 14 | 66.04 |ED1994-ND 17.25 15.53 13.80 3 | 22.86 |ED1734-ND@§ 2.31 2.08 1.85 16 |121.92|ED1891-ND¢ 4.44 4.00 3.55 
2 110.16 JEDI746-ND@t 1.76 1.59 1.41 16 | 76.20 JED1995-ND 19.71 17.75 15.77| | 4g | 4 | 30.48 [EDI735-ND@§ 3.08 2.78 247) | Keying star ED1901-ND 95 86 76 
4g | 3 | 1524 JEDI747-ND@t 264 238 2:12 18 | 86.36 |ED1996-ND® 22.18 19.96 17.74 5 | 38.10 )ED1736-ND@§ 3.85 3.47 3.08] | Keying Star £D1902-ND® 95 86 76 
4 | 20.32 |ED1748-ND@t 3.53 3.18 2.82 20 | 96.52 |ED1997-ND 24.64 22.18 19.72 6 | 45.72 JEDITS7-ND@§ 4.62 4.16 3.70) | Eos Compliant — § Use Koying Star EDI901-ND 
5 | 25.40 |ED1749-NDet 4.41 3.97 3.53 24 [116.84 |ED1998-ND 29.57 26.62 23.66 7 | 53.34 |ED1738-ND§ 5.39 4.86 4,32 P ying 


t+ Use Keying Star ED1902-ND + Drawing shows 5.08 pitch 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Weidmiiller X Terminal Blocks Ree 


Fig. 1 — LM 3.5/90 Fig. 3 — LM2N 3.5/90 Fig. 4 — LSF-SMT 3.5/135, 3.81/135, 5.08/135 


and 5.00/135 
E [? 357 [ [i act = [- 
12.8 235 7 st S : 
it tL Nye | 
16.2 4.4 


44 


Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 10A Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 10A Specifications: » Screw clamp Specifications: * Spring connection 
* 14AWG © Pin length: 4.5mm © 14AWG « Pin length: 4.5mm © UL: 300V @ 10A * 14AWG * Pin length: 4.5mm © UL: 300V @ 10A * 16AWG © Pin length: 1.5mm 


12.7, 


Fig. 5 — LSF-SMT 3.5/180, 3.81/180, Fig. 6 — LSF-SMT 3.5/90, 3.81/90, 5.00/90 
5.00/180 and 5.08/180 and 5.08/90 


in Fy - 
14.3 8.5 
t u 
boul 13.0. 


Specifications: * Spring connection Specifications: * Spring connection Specifications: * Screw clamp Specifications: * Screw clamp 
© UL: 300V @ 10A * 16AWG * Pin length: 3.5mm * UL: 300V @ 16A * 16AWG » Pin length: 3.5mm * UL: 300V @ 10A *12AWG Pin length: 3.2mm © UL: 300V @ 10A * 14AWG © Pin length: 3.5mm 


Fig. 9 — LM 5.00/90 Fig. 10 — LM 5.00/135 
13.5 


10.2 


* (n-1) 
Lt 
5.00, x 5.00 
{5,004 


t 
25 


Le 


Specifications: * Screw clamp Specifications: * Screw clamp Specifications: * Screw clamp Specifications: * Screw clamp 
© UL: 300V @ 10A *12AWG * Pin length: 3.5mm * UL: 300V @ 10A + 12AWG * Pin length: 3.5mm * UL: 300V @ 15A + 12AWG » Pin length: 4.5mm © UL: 300V @ 15A *12AWG «Pin length: 4.5mm 


Fig. 15 — LM 5.08/90 Fig. 16 — LM 5.08/135 
KE 3.5 


i WN ‘ } 
4 . 1 j 
5.45 ‘ 5.5 Lae 


Specifications: * Screw clamp Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 15A Specifications: * Screw clamp Specifications: * Screw clamp 
© UL: 300V @ 15A * 12AWG ° Pin length: 4.5mm © 12AWG «Pin length: 4.5mm Test point © UL: 300V @ 10A * 12AWG ° Pin length: 3.5mm © UL: 300V @ 10A * 12AWG ° Pin length: 3.5mm 


Fig. 19 - LM3R 5.08/90 
318 


: : 10.1645.04, 
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pe 5.08 nee 
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Specifications: * Screw clamp Specifications: * Screw clamp Specifications: * Screw clamp Specifications: * Screw clamp 
*UL: 300V @ 10A * 12AWG * Pin length: 3.5mm + UL: 300V @ 10A *12AWG «Pin length: 3.5mm * UL: 300V @ 10A * 12AWG © Pin length: 3.5mm * UL: 300V @ 15A * 12AWG © Pin length: 4.6mm 
No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig.| Poles | Color | Part No. 1 10  =100 | Part No. Fig.| Poles | Color | Part No. i 10 100 | Part No. Fig.| Poles | Color | Part No. il 10 100 | Part No. 
3.50mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks — 2 281-2042-ND 54 49 -44 | 1825640000 2 281-2053-ND 54 49 -44 | 1825790000 
RoHS Compliant 3 281-2043-ND 82 74 — 66 | 1825650000 3 281-2054-ND ‘87 78 70 | 1825800000 
2 281-1400-ND 92 84 7411699670000 4 | Black | 281-2044-ND 1.07.97 ~—_—.86 | 1825660000 4 | Black | 281-2055-ND 1.07  .97 — .86 | 1825810000 
3 281-1401-ND 1.40 1.27 1.13 | 1699680000 5 281-2045-ND 1.35 1.22 1.08 | 1825670000 5 281-2056-ND 1.35 1.22 1.08 | 1825820000 
4 | Black | 281-1402-ND 1.96 1.77 1.57 | 996770 6 281-2046-ND 1.61 1.45 1.29 | 1825680000 6 281-2057-ND 1.61 1.45 1.29 | 1825830000 
1| 6 281-1403-ND 2.93 2.64 2.35 |996772 5 | 7 281-2047-ND 1.95 1.76 1.56 / 1825690000 5 7 281-2058-ND 1.89 1.70 1.51 | 1825840000 
8 281-1404-ND 3.89 351 3.12 |996774 8 281-2048-ND 215 1.94 1.73 | 1825700000 8 281-2059-ND 215 1.94 1.73 | 1825850000 
10 281-1405-ND 490 441 3.92 /996776 9 | Black | 281-2049-ND 2.41 2.18 1.94 | 1825710000 9 281-2060-ND 241 248 1.94 | 1825870000 
12_| Black | 981-1406-ND 585 5.27 4.69 |996778 i EER pee Ee ee eee to | 5k | 981-2061-No 269 243 2.16 | 1825880000 
2 281-1407-ND 710.99 89 | 1715010000 -2051- / / ; 11 281-2062-ND 2.96 266 2.37 | 1825890000 
3 SARC NCUND qed: 4a “4 95° [1718080000 12 281-2052-ND 3.23 2.91 2.59 | 1825740000 12 781-2063-ND 323 291 259) 1825920000 
4 | Black | 281-1409-ND 2.20 1.98 1.77 |999568 : Bea & 2 Peer 2 281-2031-ND 57 52-46 | 1824620000 
2| 6 281-1410-ND 3.27 2.95 2.62 |999570 -2021- ; : ! -2032- : : F 
8 281-1411-ND 4.39 3.95 3.51 |999572 4 | Black | 281-2022-ND 1.07.97 —_.86 | 1824440000 i Black 5B 2083 ND 1 o i 104840000 
10] piagk | 281-1412-ND 5.45 491 4.37 |999574 8 281-2024-ND 1.61 1.45 1.29 | 1824460000 5 281-2034-ND 135 1.22 1.08 | 1824650000 
12_| P80 | 281-1413-ND 6.55 5.90 _ 5.25 | 999576 6 Le EBIEED25END) 1.89 1.70 _1.61 | 1824470000 6 281-2035-ND 1.61 1.45 _ 1.29 | 1824660000 
4 281-1670-ND 2.93 2.64 2.35 | 1720000000 8 281-2026-ND 215 1.94 1.73 | 1824480000 | | g [7 281-2036-ND 189 1.70 1.51 [1824690000 
6 281-1671-ND 4.40 3.97 3.53 | 1720010000 9 | Black | 281-2027-ND 241 248 1.94 | 1824490000 8 281-2037-ND 215 1.94 1.73 |1824700000 
10 | Black | 281-1673-ND 733 661 5.87 | 1720030000 19 28 ee ND pag Gene a ection 2 | pack | 281-2038-ND 241 218 1.94 | 1824710000 
3] 12 281-1674-ND 8.79 7.91 7.03 | 1720040000 iH PA ote Sos olay oso 1apdeon0no 40 | 8° | 981-2039-ND 269 243 2.16 | 1824720000 
16 281-1675-ND 11.74 10.57 9.39 [1720060000 Z sy E s : 11 281-2040-ND 2.96 266 2.37 | 1824730000 
20 | Blac | 281-1676-ND 14.67 13.21 11.74 | 1720080000 3.81mm Pin Spacing - PCB Terminal, Blocks — 42 281-2041-ND 3.23 2.91 2.59 | 1825300000 
>| eaeoeeN se st as teeta] [2 FDGAD se 5 TOON a les Ee 
3 281-2065-ND '84 76 67 | 1885190000 3 281-2088-ND '84. 76 67 | 1885420000 ee Ro ea 
4 | Black | 281-2066-ND 1.10 99 — .88 | 1885200000 4 | Black | 281-2089-ND 1.10 99 — .88 | 1885430000 4 | Black ERAN 410 99 88 | 1ee4nso000 
5 281-2067-ND 4.38 1.24 1.11 | 1885210000 5 281-2090-ND 1.38 1.24 1.11 | 1885440000 i Pa 138 1104 141 | 184560000 
6 281-2068-ND 1.66 1.49 _ 1.33 | 1885220000 6 281-2091-ND 1.66 1.49 1.33 | 1885450000 7 PMA ies i4a 133 |1894670000 
7 281-2069-ND 1.93 1.75 1.55 | 1885230000 7 281-2092-ND 1.93 1.75 1.55 | 1885460000 ; oe een (goes a984600000 
8 281-2070-ND 2.21 2.00 1.77 | 1885240000 8 281-2093-ND 2.21 200 1.77 | 1885470000 ‘ SeESANGGM D0] Don 177 | iee4ee0000 
9 | Black | 281-2071-ND 2.49 2.25 2.00 | 1885250000 9 | Black | 281-2094-ND 2.49 2.25 2.00/ 1885480000] | 4] 5 | pick \osioiaeNpne 949 225 200 |/4ee4600000 
10 281-2072-ND 277 250 2.22 | 1885260000 10 281-2095-ND 2.77 250 2.22 | 1885490000 40 BAEC 077 dD 50  292 | 1884680000 
11 281-2073-ND 3.03 2.73 2.43 | 1885270000 it 281-2096-ND 3.03 2.73 2.43 | 1885510000 4 FEETNGGM sos 273 243 | 1es4670000 
12 281-2074-ND 3.31 2.98 2.65 | 1885280000 12 281-2097-ND 3.31 2.98 2.65 | 1885520000 5 z d 
4} 13 281-2075-ND 3.59 324 288/1885290000/ | 4 | 13 281-2098-ND 3.59 3.24 2.88) 1885530000 12 281-2148-ND@ = 3.31 2.98 2.65 | 1884680000 
14 | Black | 281-2076-ND 3.87 3.49 3.10 | 1885300000 14 | Black | 281-2099-ND 3.87 3.49 3.10 | 1885540000 13 281-2149-ND@ = 3.59 3.24 2.88 | 1884690000 
15 281-2077-ND 415 3.74 3.32 |1885310000 15 281-2100-ND 415 3.74 3.32 | 1885550000 14 | Black | 281-2150-ND® = 3.87 3.49 3.10 | 1884700000 
16 281-2078-ND 4.43 3.99 3.55 | 1885320000 16 281-2101-ND 4.43 3.99 _ 3.55 | 1885560000 15 281-2151-ND@ = 4.15 3.74 3.32 | 1884710000 
7 281-2079-ND 469 4.22 3.76 | 1885330000 17 281-2102-ND 469 4.22 3.76 | 1885570000 16 281-2152-ND@ 4.43 3.99 _ 3.55 | 1884720000 
18 281-2080-ND 497 447 3.98 | 1885340000 18 281-2103-ND 4.97 4.47 3.98 | 1885580000 2 281-2124-ND 5449 ~—~44 | 1825960000 
19 | Black | 281-2081-ND 5.23 4.71 4.19 | 1885350000 19 | Black | 281-2104-ND 5.23 4.71 4.19 | 1885590000 3 281-2125-ND@ 82 74 66 | 1825970000 
20 281-2082-ND 5.51 496 4.41 | 1885360000 20 281-2105-ND 5.51 4.96 4.41 | 1885600000 4 | Black | 281-2126-ND® 1.07 97 — .86 | 1825980000 
a1 281-2083-ND 5.79 5.21 4.63 | 1885370000 21 281-2106-ND 5.79 5.21 4.63| 1885610000 | |5 | 5 281-2127-ND@ 1.35 1.22 1.08 | 1825990000 
22 281-2084-ND 6.07 5.46 4.86 | 1885380000 22 281-2107-ND 6.07 5.46 4.86 | 1885620000 6 281-2128-ND@ 1.61 1.45 _ 1.29 | 1826000000 
23 | Black | 281-2085-ND 6.34 5.71 5.08 | 1885390000 23 | Black | 281-2108-ND 6.34 5.71 5.08 | 1885630000 T | plack | 28h2129-ND@ 1.89 1.70 1.51 | 1826010000 
24 281-2086-ND 6.61 5.95 5.29 | 1885400000 24 281-2109-ND 6.61 5.95 5.29 | 1885640000 8 281-2130-ND@ 2.15 1.94 1.73 | 1826020000 
@ RoHS Compliant + Bus Version NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. (Continued) 
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Weidmiiller X Terminal Blocks (cont) 


Fig. 21 — LP 5.08/135 
17.51 


| 7.45 


Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 15A 
© 12AWG ° Pin length: 4.5mm 


Fig. 25 — SL 3.5/180/..G 


Specifications: 
© UL: 300V @ 10A « Pin length: 4.5mm 


Fig. 28 — SL 3.5/90/..F 


Specifications: 
© UL: 300V @ 10A ¢ Pin length: 4.5mm 


Fig. 31 — SL3.81/90G 


>| 8.0 | 
Specifications: 
© UL: 300V @ 8A © Pin length: 3.5mm 


Fig. 22 — LP 2N/5.08 


Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 15A 
© 12AWG « Pin length: 4.5mm 


Specifications: 
© UL: 300V @ 10A « Pin length: 4.5mm 


Fig. 29 — SL 3.81/180G 


Dimensions in mm 


Fig. 24 — LMZF 5.08/90 


{5.087 (n-1) x 


2.99 


{45.08 


Specifications: » Leaf spring screw clamp * UL: 300V 
@16A © 14AWG «Pin length: 3.5mm 


Specifications: 
© UL: 300V @ 8A « Pin length: 3.5mm 


| 8.0 


Specifications: 
© UL: 300V @ 8A ¢ Pin length: 3.5mm 


3.04 
t 


Specifications: * Tension clamp * UL: 300V @ 10A 
© 14AWG « Pin length: 4.1mm 


Fig. 27 — SL 3.5/90/..G 


Specifications: 
© UL: 300V @10A * Pin length: 4.5mm. 


Fig. 30 — SL 3.81/180F 


i 2.9 


Specifications: 
© UL: 300V @ 8A ° Pin length: 3.5mm 


Fig. 33 — SL 5.00/180/..B 


Specifications: 
© UL: 300V @ 15A « Pin length: 4.5mm 


No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig.| Poles | Color | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Poles | Color | Part No. i] 10 100 | Part No. Fig.| Poles | Color | Part No. 1 10 100 | Part No. 
2 281-2110-ND® 63.58 51 | 1824740000 2 281-1435-ND@ 77 69 62 | 1716020000 12 281-1150-ND 374 3.37 3.00 | 1616100000 
3 281-2111-ND@ ‘82.74 ~—-.66 | 1824750000 3 281-1436-ND@ = 1.15 1.04 —.92 | 1716030000 } | 25] 16 | Black | 281-1151-ND 4.97 4.47 3.98 | 1614260000 
4 | Black | 281-2112-ND@ 1.07 97 86 | 1824760000 ; ¢ Black ae ai 137 a pede 24 281-1152-ND 7.46 6.72 5.97 | 1618680000 
6] 5 281-2113-ND@ 1.35 1.22 1.08 | 1824770000 5 -1438-ND@ i i ; 1534 
6 281-2114-ND@ 1.61 1.45 1.29 | 1824780000 8 281-1439-ND@ 3.01.72 __2.42 | 999396 ; SSN re ie a eT AooO 
7 Black 281-2115-ND® 1.89 1.70 1.51 | 1824790000 10 Black 281-1440-ND® 3.75 3.38 3.00 | 999398 4 Black | 281-1155-ND 1.44 1.30 1.16 | 1616160000 
8 281-2116-ND® 2.15 1.94 1.73 | 1824800000 12 281-1441-ND® 4.51 4.07 3.61 | 999400 6 281-1156-ND 217 1.95 1.74|1616180000 
7 2 Black 281-2176-ND® 1.02 92 .82 | 1761330000 2 281-1442-ND® 83 AS .67 | 1716060000 2) 8 281-1157-ND 288 2.59 2.31 |1614270000 
3 ACK | 981-2177-ND® 1.53 1.38 1.23 | 1761340000 3 281-1443-ND® 1.23 1.11 -99 | 1716070000 10 981-1158-ND 3.59 3.24  2.8811616210000 
8 | 3 |Orange| 281-2169-ND@ 65 59 53 | 1791620000 4 | Black | 281-1444-ND@ 1.64 1.48 1.32 | 999434 12] pack | 281-1159-ND 4.29 386 3.43 ]|1616230000 
2 81-1 414-ND® 7769 6211715250000 | 16} 8 281-1445-ND@ = 2.46 2.21 1.97 | 999436 16 | PK | 981-1160-ND 5.73 5.16 4.58 | 1616270000 
3 281-1415-ND@ 115 1.04 92 | 1715260000 8 281-1446-ND@ 3.28 2.96 2.63 | 999438 24 281-1161-ND 8.57 7.72 6.86 | 1618980000 
4 | Black | 281-1416-ND@® 1.51 137 1.22 |999330 10 | Black | 281-1447-ND@® = 4.08 3.68 3.27 | 999440 2 281-1117-ND 62 56.50 | 1614160000 
9] 6 281-1417-ND@ 2.26 2.04 1.82 999332 12 281-1448-ND@ 4.91 4.42 __ 3.93 | 999442 3 281-1118-ND 93 84 — .75 | 1615420000 
8 281-1418-ND@ 3.01 2.72 __-2.42 | 999334 a 281-1449-ND@ 83.75.67 | 1716040000 4 | Black | 281-1119-ND 1.27 115 1.02 | 1615430000 
10 | Bick | 281-1419-ND@ 3.75 3.38 3.00 [999336 3 281-1450-ND@ 1.23 4.11 99) 1716050000 6 281-1120-ND 1.87 1.69 1.50 | 1615440000 
12. | PICK | 981-1420-ND@ 4.51 4.07 3.61 | 999338 7 : Black SE ene oan oy i sere 27 |_8 281-1121-ND 2.51 2.26 2.01 | 1614180000 
2 281-1421-ND® 83.75.67 |1715290000 “1452-1 i ‘ : 10 281-1122-ND 3.13 2.82 2.51 | 1615470000 
3 281-1422-ND@ 1.23 141 .99]1715300000 8 281-1453-ND@ 3.28 2.96 _ 2.63 | 999480 12] pack | 281-1123-ND 3.67 3.30 2.94 | 1615490000 
4 | Black | 281-1423-ND@® 1.64 148 1.32 |999351 10 | Black | 281-1454-ND® = 4.08 3.68 3.27 | 999482 16 | PACK | 984-1124-ND 497 4.47 3.98 | 1614190000 
10] 6 281-1424-ND@ 246 2.21 1.97 | 999353 12 281-1455-ND 4.91 4.42 _ 3.93 | 999484 24 281-1125-ND 7.46 6.72 5.97 | 1618050000 
8 981-1425-ND@ 3.28 2.96 2.63 | 999355 4 281-1564-ND® 2.33 2.10 1.87 | 1769080000 2 281-1126-ND 73 66 59 | 1615530000 
10 Black 281-1426-ND® 3.91 3.52 3.13 | 999357 6 281-1565-ND@ 3.51 3.16 2.81 | 1769090000 3 281-1127-ND 1.08 98 87 | 1615540000 
12 ACK | 981-1427-ND} 4.91 4.42 3.93 | 999359 8 | Black | 281-1566-ND@ 467 4.21 3.74] 1769100000 4 | Black | 281-1128-ND 1.44 1.30 1.16 | 1615550000 
11] 2 | Black | 281-1876-ND@ 7.009181 | 1696060000 | | 4 10 281-1567-ND@ 5.84 5.26 4.67 | 1769110000 | | 2g} 6 281-1129-ND 217 195 1.74 | 1615570000 
3 ACK | 981-1877-ND@ 1.47 1.32 1.18 | 1696070000 ts ES a az at wo 8 281-1130-ND 2.88 2.59 2.31 | 1614200000 
Q 281-1880-ND® 1.05 95 85 | 1697180000 Fs I . 5 : 10 281-1131-ND 3.59 3.24 2.88 | 1615600000 
12] 3 | Black | 5g;-4981-ND@ 159 144 128 | 1697190000 20 | Black | 281-1570-ND@ 11.69 1052 9.36 | 1769160000 42 | Black | 584-1432-ND 429 386 3431615620000 
rl PaIETISGHIV@ME 252 0.27 2.02 11635170000 24 281-1571-ND@ 14.00 12.60 11.20 | 1769180000 3.81mm Pitch Omnimate — PCE Pin Headers 
6 281-1457-ND@ 3.79 342 3.04 | 1625570000 8 281-1572-ND@ = 4.13 3.72 3.31 | 1769930000 2 281-1948-ND@ 62.56 50] 1793610000 
13) g | Orange) 591 -4458-ND 5.02 4.52 4.02 | 1596440000 9 281-1573-ND@ = 6.15 5.54 4.93 | 1769940000 3 281-1949-ND 93 84 75 | 1793620000 
10 281-1459-ND@ 5.93 5.34 4.74 | 1596480000 12 | Black | 281-1574-ND® = 8.21 7.40 6.57 | 1769950000 4 | Green | 281-1950-ND® 127 1.15 1.02 |1793630000 
15 281-1575-ND@ 10.27 9.25 8.22 | 1769960000 a 
2 281-1878-ND 145 131 1.47/1697140000) | 19 5 281-1951-ND@ 156 1.41 1.26 | 1793640000 
14] 3 | Black | 981-1879-ND 214 1.93 _ 1.71 | 1697150000 18 281-1576-ND__12.31_11.08 __9.85 | 1769970000 | |o9| 6 281-1952-ND@ 1.87 1.69 1.50 | 1793650000 
i = é 24 281-1577-ND@ 16.41 14.77 13.13 [1769990000 3 381-1955-ND@ 251226 2.01 11793660000 
5.08mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks 30 | Black | 281-1578-ND 2051 18.46 16.41 | 1770010000 40 981-1954-ND 313 282 251 |1793670000 
2 281-2153-ND@ 56.51.45 | 1884730000 36 281-1579-ND@ 24.60 22.15 19.69 | 1770030000 yo | Steen | 594-4955-ND 374 337 3001179368000 
3 | tack CE on eB) BeAr on 2 | cack meee «100 ST Bt teoppan000 16 281-1956-ND@ 4.97 4.47 3.98 | 1793690000 
5 281-2156-ND@ 1.38 1.24 1.11 | 1884760000 2 eRe a O55 Pe 2 281-1957-ND@ 73.66 59 | 1793790000 
6 281-2157-ND@ 1.66 1.49 1.33 | 1884770000 | | 21 Black ; : : 3 281-1958-ND@ 1.08 98 —_.87 | 1793800000 
7 081-0158-ND@ 1.93 1:75 1-55 11884780000 3 281-1875-ND 1.59 1.44 1.28 | 1676750000 4 | Green | 281-1959-ND@® 1.44 1.30 1.16 |1793810000 
8 281-2159-ND@ 221 200 1.77 |1884790000 4 PeponNbemy 22 227 2.02 | 1635150000 | | | s 281-1960-ND@ 1.76 1.59 1.42 | 1793820000 
4| 9 | Black | 281-2160-ND® 249 225 2.00/1884800000 8 281-1462-ND@ = 3.79 3.42 3.04 | 1625550000 6 281-1961-ND@ 2.17 1.95 _1.74 | 1793830000 
ip oBto16tNDe@ 277 250 222\teede10000 | |22| 8 [Orange] 281-1463-ND® 5.02 4.52 4.02 | 1596470000 3 981-1962-ND@ 2.88259 2:31 11793840000 
1 281-2162-NDe 303 273 243/1884820000 10 281-1464-ND@ 6.30 5.67 5.04 | 1596500000 10 | Green | 281-1963-ND 3.59 3.24 2.88 |1793850000 
12 281-2163-ND@® 3.31 2.98 2.65 | 1884830000 12 ZERINGSNDORS 7.54 6.79 _ 6.04 | 1632560000 12 281-1964-ND 4.29 3.86 3.43 | 1793860000 
13 281-2164-ND@ 359 3.24 288/1884840000| |o3| 2 | Black | 281-1882-ND@ 450 Al .36 | 1760510000 2 281-1930-ND@ 62 66 50 | 1793240000 
14 | Black | 281-2165-ND@ 387 349 3.10 | 1884850000 3 281-1883-ND@ 65 __59_.53 | 1760520000 3 281-1931-ND@ 93 84 75 | 1793250000 
15 281-2166-ND@ 4.15 3.74 3.32 | 1884860000 2 281-1678-ND® ‘9182.73. | 1721640000 4 | Green | 281-1932-ND 1.27 145 1.02 1793260000 
16 281-2167-ND@ 4.43 3.99 3.55 | 1884870000 3 281-1679-ND@ = 1.28 1.15 1.03 | 1721650000 5 281-1933-ND@ 156 1.41 1.26 | 1793270000 
2 281-2131-ND® 5449 44 |1826040000 4 | Black | 281-1680-ND@ = 1.69 1.53 1.36) 1721660000 | | 31|_ 6 281-1934-ND@ 1.87 1.69 _1.50 | 1793280000 
3 281-2132-ND@ ‘87.78 ~—-.70. | 1826060000 | |24} 9 281-1681-ND@ = 2.09 1.88 1.68 | 1721670000 8 281-1935-ND 2.51 2.26 2.01 | 1793290000 
4 | Black | 281-2133-ND@® 1.07 97 86 | 1826070000 6 281-1682-ND@ 2.41 2.17 _1.93 | 1721680000 10 |g 281-1936-ND@ 3.13 282 2.51 | 1793300000 
5| 5 281-2134-ND@ 1.35 1.22 1.08 | 1826080000 8 281-1683-ND@ = 3.11 280 2.49) 1721700000 12 | 97M | 981-1937-ND 3.67 3.30 2.94 | 1793310000 
6 281-2135-ND@ 1.70 154 1.37 | 1826100000 10 | Black | 281-1684-ND@ = 3.94 3.55 3.16 | 1721720000 16 281-1938-ND 497 4.47 _ 3.98 | 1793320000 
7 ae 281-2136-ND® 7.89 1.70 1.51 11826110000 12 281-1685-ND® 469 422 3.76 | 1721740000 2 281-1939-ND® 73 66 59 11793420000 
8 ACK | 981-2137-ND® 2.15 1.94 1.73 | 1826120000 3.50mm Pitch Omnimate - PCB Pin Headers — 3 281-1940-ND® 1.08 98 .87 | 1793430000 
2 281-2117-ND@ 3449 ~~«44| 1824810000 RoHS Compliant 4 | Green | 281-1941-ND@® 1.44 1.30 1.16 | 1793440000 
3 281-2118-ND® ‘82.74 ~—-«.66 | 1824820000 2 281-1144-ND 62 56 50 | 1614240000 5 281-1942-ND@ 181 1.63 1.45 | 1793450000 
4 281-2119-ND@ 1.07 97 86 | 1824830000 3 281-1145-ND 93 84 .75| 1616020000} |32| 6 281-1943-ND@ 2.17 1.95 1.74 | 1793460000 
6 | 5 | Black | 281-2120-ND@ 1.35 1.22 1.08 |1824840000] |<] 4 | gia, | 281-1146-ND 4.27. 145 1.02 | 1616030000 8 281-1944-ND@ 2.88 2.59 2.31 | 1793470000 
6 281-2121-ND@ 161 1.45 1.29 | 1824850000 6 | BK | 981-1147-ND 1.87 1.69 1.50 | 1616050000 10 |g 281-1945-ND@ 3.59 3.24 2.88 | 1793480000 
7 281-2122-ND@ 195 1.76 1.56 | 1824860000 8 281-1148-ND 251 2.26 2.01 | 1614250000 12 | STN | og1-1946-ND@ 4.29 3.86 3.43 | 1793490000 
8 281-2123-ND@ 224 2.02 1.80 | 1824870000 10 281-1149-ND 313 2.82 2.51 | 1616080000 16 281-1947-ND 5.73 5.16 4.58 | 1793500000 
@ RoHS Compliant + Bus Version NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. (Continued) 
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Weidmiiller X Terminal Blocks (cont) 


Dimensions in mm 


Fig. 34 — SL 5.00/90/..B Fig. 35 — SL 5.08/180/..B Fig. 36 — SLD 5.08V/180B 62 
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Specifications: * UL: 300V @ 15A » Pin length: 4.5mm Specifications: * UL: 300V @ 15A « Pin length: 4.5mm 


Fig. 37 — SL 5.08/90 Fig. 38 - SLD 5.08V/90B -+ 12 }- Fig. 39 — BLL 5.08/180 


Pies 26.2 sees —Fin-1) 
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Specifications: * UL: 300V @ 15A « Pin length: 4.5mm 


Fig. 40 — BLL 5.08/90 Fig. 42 — S2L 3.5/180G - Double Density 
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Specifications: * UL: 150V @ 5A « Pin length: 3.5mm 


717.9 
+ 18.3 > 
Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 10A * 14AWG 
No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig.| Poles | Color | Part No. J 10 100 | Part No. Fig.| Poles | Color | Part No. ll 10 100 | PartNo Fig.| Poles| Color | Part No. 1 10 (100 | Part No. 
5.00mm Pitch Omnimate - PCB Pin Headers — 12 281-1888-ND 5.72 5.15 4.58 | 1726550000 6 281-1814-ND® 1.92 1.73 1.54] 1727990000 
RoHS Compliant 16 281-1889-ND 8.00 7.21 6.41 11726570000 8 281-1815-ND® 2.57 2.32 2.06} 1728000000 
2 281-1234-ND 33. 48 42] 1626620000 | | 38] 24 | Black | 281-1890-ND 1201 10.82 9.62) 1726610000 | | |, ig Black Seale, ae me oe Le aeaey 
3 281-1235-ND 79 71 61 | 1626630000 32 281-1891-ND 16.04 14.44 12.84 | 1726650000 oe 4 : : 
4 | Back ee ie a yee 48 281-1892-ND 24.06 21.66 _ 19.25 | 1726730000 7 pieeeees 812 161 401 72eNn000 
33| 8 981-1238-ND 205 184 159 | 1596140000 5.08mm Pitch Omnimate - PCB Socket Headers — 24 Black 281-1820-NDe 767 691 614| 1728080000 
a i x RoHS Compliant 
10 281-1239-ND 250 2.24 1.93 | 1626680000 2 7B1A745-ND 142 128 1.141 1646250000 6 281-1821-ND@ 2.51 2.26 2.01) 1728630000 
12 281-1240-ND 3.05 2.73 2.35 | 1603310000 es : ; : 8 281-1822-ND 3.14 2.83 2.52) 1728640000 
Black -4941- 3 281-1746-ND 213 1.92 1.71 | 1646260000 10 | Black | 281-1823-ND@ 3.79 3.42 3.04] 1728650000 
16 281-1241-ND 4.07 3.65 3.14 | 1626730000 
24 281-1242-ND 594 5.33 4.58 | 1626810000 4 Black | 281-1747-ND 2.84 2.56 2.28 | 1646270000 46) 12 281-1824-ND® 4.41 3.97 3.53] 1728660000 
D AREIDTGIND Ba 48> ad" ABDEPTONOD 6 281-1748-ND 4.26 3.84 3.42 | 1646290000 16 281-1825-ND 5.69 5.13 4.56 | 1728680000 
3 081-1217-ND 79 «67161. | 1626220000 | | 89 |_8 281-1749-ND 5.65 5.09 4.53 | 1646310000 20 T Biacx | 281 1826-ND@ 6.95 6.26 5.56 / 1728700000 
4 | Black | 281-1218-ND 1104 94 81. | 1596150000 10 281-1750-ND 7.06 6.36 5.65 | 1646330000 24 WEStISENDSM 8.25 7.43 _ 6.60) 1728720000 
34| 6 281-1219-ND 450 1.35 1.16 | 1626240000 12 Black 281-1751-ND 8.48 7.63 6.79 | 1646350000 3.50mm Minimate Double Density - Socket Blocks 
‘| Face ist ire iat imme | | 0S | ee es elcome S| ee ee ae 
10 281-1221-ND 254 228 1.96 | 1596170000 “1753+ 5 : z ~1850- : : . 
42 | Black | 281-1222-ND 305 2.73 2.35 | 1603320000 2 281-1736-ND 1.42 1.28 1.14] 1646030000 10 | Black | 281-1851-ND® 9.87 889 7.90] 1727660000 
16 281-1223-ND 4.07 3.65 3.14 | 1603330000 4 281-1738-ND 2.84 256 2.28] 1646050000 | |47| 12 281-1852ND@ = 11.82 10.64 9.46) 1727670000 
5.08mm Pitch Omnimate - PCB Pin Headers — 8 | Black | 281-1740-ND 5.65 5.09 4.53 | 1646090000 16 BOIEAoSs Dome 15.81 14.24" 12.66 | 1727690000 
A So 20 281-1854-ND@ 19.73 17.76 15.79] 1727710000 
RoHS Compliant 40 | 10 281-1741-ND 7.06 6.36 5.65 | 1646110000 o4 | Black | 581-4g55-ND@ 2366 2130 18931 1747940000 
12 281-1742-ND 8.48 7.63 6.79 | 1646130000 : : : 
2 Aaeevei 5348.42.) 1524110000 6 281-1856-ND@ 6.24 5.62 4.99 1748770000 
3 261-1298-ND 79.71.61) 1524210000 16 | back (Seem 1074 9.67 8.60 / 1648810000 8 281-1857-ND® 845 761 6.76| 1748180000 
4 | Black | 281-1299-ND 1.04 94 81 | 1524310000 7 CISION 16.92 _15.24 19.54 | 1648890000 10 | Black | 281-1858-ND 10.54 9.49 8.43/ 1748190000 
35 6 281-1300-ND 1.54 1.39 1.20 | 1524510000 3.50mm Minimate Double Density - PCB Pin Headers 48} 12 281-1859-ND@ 42.67 11.41 10.14| 1748200000 
8 281-1301-ND 2.05 1.84 1.59 | 1524710000 6 281-1828-ND@ 1.92 1.73 1.54] 1729270000 16 281-1860-ND@ 16.90 15.21 13.52 | 1748220000 
10 281-1302-ND 2.54 2.28 1.96 | 1524910000 8 281-1829-ND@ 257 2.32 2.06 | 1729280000 20 | iacx | 201-1861-ND@® 27.09 18.98 16.88 | 1748240000 
12 | Black | 281-1303-ND 3.05 2.73 2.35] 1525110000 | | 41] 10 | Black | 281-1830-ND@ 3.22 2.90 2.58 | 1729290000 24 | CK | 981-1862-ND@ 25.34 22.81 20.28 | 1748260000 
16 281-1304-ND 4.07 3.65 3.14 | 1525510000 12 281-1831-ND@® 3.85 347 3.09 | 1729300000 6 281-1863-ND@ 7.61 6.86 6.09] 1748490000 
4 281-1893-ND 2.01 1.81 1.61 | 1726970000 20 281-1833-ND@ —6.41__5.77__ 5.13 | 1729340000 8 281-1864-ND@ 9.76 879 7.82) 1748500000 
3 | Black |2et-ies5-ND «or set 3.21 | 1726800000 P Eee ee eT Teepe | | 4a] 2 | | 2aitasenbs 1408 1260 11.26| 1748520000 
“1895-1 ; : : 8 281-1836-ND@ 257 2.32 2.06 | 1728960000 ~1866- : : : 
36] 10 281-1896-ND 5.02 4.52 4.02 |1727000000 jo | Black | 281-1837-ND@ 322 290 258/41728970000 16 281-1867-ND@ 18.38 16.55 14.71 | 1748540000 
16 281-1898-ND 8.00 7.21 6.41 |1727030000 | | 45| 45 081-1838-ND@ 385 347 309 | 1728980000 20 | Black | 281 1868ND@ 22.70 20.43 18.16] 1748560000 
24 281-1899-ND 11.42 10.28 9.14 | 1727070000 24 281-1869-ND@ 27.02 24.32 21.62 | 1748580000 
32 | Black leertranntin 1604 4444 12.96 (4727110000 16 281-1839-ND@ 5.12 4.61 __ 4.10 | 1729000000 = 
a ce . z . 3.50mm Omnimate - Socket Blocks 
20 281-1840-ND@ 641 5.77 5.13] 1729020000 
2 281-1279-ND. 53 48 -42 | 1514910000 24 Black 281-1841-ND@ 767 691 6414 |1729040000 Py 281-1054-ND® 7.86 1.68 1.49] 1615670000 
3 281-1280-ND 79 71 61) 1515010000 : : ; 3 281-1055-ND@ 275 2.48 2.21) 1615680000 
4 | Black | 281-1281-ND 104 94-81 1515110000 § Fee Eo eee 4 | Black | 281-1056-ND@ 367 331 2.94| 1615690000 
37| 6 281-1282-ND 154 139 1.20 | 1515310000 pees : : 62 | 17 6 281-1057-ND@ 5.55 5.00 4.44) 1610180000 
8 281-1283-ND 2.05 1.84 1.59 1515510000 | | 43) 16 | Black | 281-1846-ND® = 5.69 5.13 4.56 | 1729640000 | |59| 8 281-1058-ND@ 7.39 6.66 _5.92| 1615700000 
10 281-1284-ND 2.54 2.28 1.96 | 1515710000 20 281-1847-ND@ = 6.95 6.26 5.56 | 1729660000 10 281-1059-ND@ 892 8.04 7.14] 1610200000 
12 | Black | 281-1285-ND 3.05 273 2.35 | 1515910000 24 281-1848-ND@ 8.25 7.43__ 6.60 | 1729680000 12 | plac | 281-1060-ND@ 11.07 9.96 8.86 / 1615730000 
16 281-1286-ND 4.07 3.65 3.14 | 1516310000 6 281-1807-ND@ 192 173 1.54] 1728310000 16 281-1061-ND@ 14.74 13.27 11.80) 1615770000 
q 281-1884-ND 2.01 1.81 1.61 [1726510000 10 281-1809-ND@ 3.22 290 2.58 | 1728330000 24 281-1062-ND@ 22.07 19.87 17.66 | 1620440000 
38| © | slack | 281-1885-ND 3.02 272 2421726520000 | | 44] 12 | Black | 281-1810-ND@ 3.85 3.47 3.09 | 1728340000 2 281-1063-ND@ 194 1.75  1.56/ 1615780000 
8 ack | 981-1886-ND 4.01 3.61 3.21 | 1726530000 16 281-1811-ND@ 512 4.61 4.10] 1728360000) |51] 3 | Black | 281-1064-ND@ 291 262 2.33) 1615790000 
10 281-1887-ND 5.02 4.52 4.02 | 1726540000 24 281-1813-ND@ 7.67 6.91 _6.14 | 1728400000 4 281-1065-ND@ 3.88 3.49 3.11 | 1615800000 
@ RoHS Compliant {Bus Version NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. (Continued) 
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Weidmiiller X Terminal Blocks (cont) 
Fig. 52 — BL 3.5/90 Fig. 53 — BL 3.5/270 — Fig. 54 — BLIDC 3.5 


Uy 


11.7 
Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @10A * 14, 


Dimensions in mm 


Specifications: » Push-in spring connection 
© UL: 24V @ 5A © 16AWG * Integrated LEDs 


Specifications: « Field device connector Specifications: + Field device connector * Push-in spring connection Specifications: « Field device connector 
«Push-in spring connection * UL: 50V @ 5A * 16AWG =» Offset flanges © UL: 24V @ 5A * 16AWG » Offset flanges » Integrated LEDs «Push-in spring connection * UL: 50V @ 5A * 1GAWG 


Fig. 63 — BL-I/O 3.5/30FP LED 


I 
26.9 3.5 
26.9 — Specifications: * Field device connector ies a Specifications: « Field device connector * Push-in 26.9 —* 


« Push-in spring connection * UL: 24V @ 5A * 16AWG = Integrated LEDs *Push-in spring connection * UL: 50V @ 5A * 16AWG * Offset flanges spring connection * UL: 24V @ 5A * 16AWG ° Offset flanges « Integrated LEDs 


Specifications: * Field device connector 


Fig. 65 — BL 3.81F 


L166] 


Specifications: * Clamping yoke * UL: 300V @ 8A * 16AWG 


No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig.| Poles | Color | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Poles| Color | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Poles| Color | Part No. 1 10 100 | Part No. 
6 281-1066-ND® 5.83 5.25 4.67 |1615820000] |e.| 6 | p14, | 281-1726-NDt 7.36 6.63 5.89 | 1770780000 10 | Green | 281-1990-ND@ 8.11820 7.29] 1799070000 
8 281-1067-ND@ 7.88 7.09 6.31 | 1615840000 8 281-1727-NDt 9.63 8.67 _7.71| 1770800000 12 281-1991-ND@ 10.92 9.83 8.74| 1799080000 
51 | 19 | Black | 281-1068-ND@ 9.86 8.88 7.89 / 1615860000 3.50mm Omnimate - BLI/O Socket Blocks 2 281-2380-ND@ 1.89 1.70 1.51| 1798940000 
12 281-1069-ND@ 11.83 10.65 9.47 1615880000 | |56] 10 | Black | 281-1803-ND@ 841 7.31 6.49] 1779880000 3 281-2390-ND@ 283 2.55 2.27| 1798160000 
16 281-1070-ND@ 15.77 14.20 12.62 | 1615920000 4 | Black | 281-2391-ND@ 3.76 3.39 3.01/ 1798950000 
24 281-1071-ND@ 23.65 21.29 18.92 | 1620910000 or ip ue aoe att ae ae ee 68) 5 281-2392-ND@ 4.69 4.22 3.76| 1798960000 
2 281-1018-ND® — 1.94 1.75 1.56 [1638780000 |_| z5}—49T-Biack 1 281-4806-ND 3579 2322 D064 | 1789080000 6 281-2393-ND@ 5635.07 __4.51 | 1798970000 
3 281-1019-ND 2.91 2.62 2.33 | 1638790000 : i : 8 281-2394-ND@ 7.50 6.76 6.01| 1798170000 
4 | Black | 281-1020-ND@® 388 349 3.11|1638800000 | |60| 30 | Black | 281-1799-ND 34.43 30.99 27.55 | 1779920000 10 | piagk | 281-2395-ND@ 9.39 8.46 7.52] 1798980000 
6 281-1021-ND@ 581 5.24 4.66 | 1638820000 | |61| 30 | Black | 281-1800-ND 52.13 46.92 41.71 | 1789110000 12 281-2396-ND@ 11.26 10.14 9.02| 1798990000 
52] 8 281-1022-ND@ 774 6.97 6.19 | 1638840000 62| 30 | Black | 281-1801-ND 34.43 30.99 27.55 | 1779910000 16 281-2397-ND® 15.01 13.51 12.01 | 1799000000 
10 281-1023-ND@ 9.66 8.70 7.73 | 1638860000 | [63] 30 | Black | 281-1802-ND 52.13 46.92 41.71 | 1789100000 3 281-1994-ND@ 3.02 2.72 2.42| 1799180000 
12 Black 281-1024-ND@ 11.60 10.44 9.28 | 1638880000 3.81mm Omnimate - Socket Blocks 4 281-1995-ND® 4.01 3.61 3.21] 1799190000 
16 281-1025-ND® 15.46 13.92 12.37 | 1638920000 2 281-1912-ND@ 1.81 1.63  1.45| 1792860000 5 | Green| 281-1996-ND@ 5.01 452 4.02| 1799200000 
24 281-1026-ND® 23.20 20.88 18.56 | 1639000000 3 281-1913-ND® 268 2.41  2.15| 1792870000 69 6 281-1997-ND 6.03 5.44 4.83] 1799210000 
2 281-1036-ND@ 1.94 1.75 1.56 | 1639700000 4 | Green| 281-1914-ND® 357 3.22 2.86/ 1792880000 8 281-1998-ND@ 8.03 7.23 6.43 1799220000 
3 281-1037-ND@ 2.91 262 2.33 | 1639710000 5 281-1915-ND@ 447 4.03 3.58] 1792890000 10 281-1999-ND@ 10.06 9.06 8.05] 1799230000 
4 | Black | 281-1038-ND® 3.88 3.49 3.11|1639720000] |e4| 6 281-1916-ND@ 5.38 4.85 _ 4.31 | 1792900000 12 | Green| 281-2000-ND@ 12.07 10.87 9.66] 1799240000 
53] 8 281-1040-ND@ 7.74 697 6.19 | 1639760000 & eae rip bas an rvesio0g 16 281-2001-ND@ 16.09 14.49 12.88] 1799250000 
10 281-1041-ND@ 9.66 8.70 _7.73 | 1639780000 -1918-ND@ i i : i = = i 
12 281-1042-ND 11.60 10.44 9.28 | 1639800000 42 | Sen | 53+so19-ND® 10.74 9.67 8.60| 1792930000 | | 200mm Omnimate — Socket Blocks — RoHS Compliant 
16 | Black | 281-1043-ND®@ 15.46 13.92 12.37 | 1630840000 16 281-1920-ND@ 14.31 12.89 11.45 | 1792940000 See Paging tat deseo 
24 281-1044-ND@ 23.20 20.88 18.56 | 1639920000 2 281-1921-ND@ 189 1.70 1.51] 1793040000 1 | Black (Se meRteotN O76. srg. 19:15 | qeoRnR0000 
2 281-1702-ND@ 2.20 1.99 1.77] 1770940000 3 281-1922-ND@ 2.83 2.55 2.27 | 1793050000 ; : : 
3 981-1703-ND@ 328 296 263/1770950000 4 | Green | 281-1923-ND 3.76 3.39 3.01| 1793060000 6 281-1183-ND 4.11 3.69 3.17) 1596090000 
4 | Black | 281-1704-ND@® 4.38 3.94 3.51 | 1770960000 5 281-1924-ND 4.81 4.34 3.85] 1793070000 | |7| 8 eee 5:58 5.00 _4.31| 1596110000 
6 981-1705-ND@ 658 593 527/1770980000 | | 65|_6 281-1925-ND@ 5.65 5.09 _4.52| 1793080000 10 281-1185-ND 8.95 6.23 5.36] 1596120000 
8 281-1706-ND@ 877 7.90 7.02 [1771000000 8 281-1926-ND® 7.66 6.90 6.13] 1793090000 12 | Black ecco 9.06 8.12 6.99) 1602820000 
10 281-1707-ND@ 10.94 9.85 8.76 | 1771020000 10 | Green | 281-1927-ND 9.59 8.64 7.68) 1793100000 16 SSMU 1209! 10.88 9188 | 1608300000 
54| 12 oBt-1708:NDe 1314 11.83 1052 |1771040000 12 281-1928-ND@ 11.48 10.34 9.19] 1793110000 24 281-1188-ND 18.10 16.22 13.95| 1611470000 
16 | Black | 281-1709-ND@ 17.51 15.76 14.01 | 1771080000 16 2ENIO2GNDE 15.32 13.79 _12.26 | 1793120000 2 281-1189-ND 165 1.39 1.20) 1636890000 
1718+ 2 281-1966-ND@ 189 1.70 1.51] 1798680000 3 281-1190-ND 239 2.14 1.84 | 1636900000 
: See ae ae eH ie OG 3 281-1967-ND@ 283 2.55  2.27| 1798690000 4 | Black | 281-1191-ND 3.15 2.83 2.43 | 1636910000 
q 281-1720-ND@t 4.61 4.15 3.69 | 1770690000 4 | Green | 281-1968-ND@ 3.76 3.39 3.01] 1798710000) |71] 6 281-1192-ND 4.61 4413 3.56 | 1636930000 
6 | Black | 281-1721-ND@t 6.89 621 5.52 |1770710000 x popcen beg 469 (4.22 3.76) 1798720000 10 281-1194-ND 7.65 6.86 5.90 | 1636970000 
8 281-1722-ND@t 9.19 8.28 7.36|1770730000 | | 6°} 6 281-1970-ND@ 5.63 5.07 __4.51 | 1798730000 12 | Black | 281-1195-ND 917 8.22 7.07] 1636990000 
9 PBIA7IOND@® 2.36213 189 11771090000 Pf Bat aeNee 750 6.76 6.01 | 1798740000 16 281-1196-ND 12.23 10.96 9.43] 1637030000 
-1972-ND@ 939 846 7.52] 1798750000 7 
3 281-1711-ND 3.55 3.20 2.84 | 1771100000 42 | Se" | 581.4973-ND@ 11.26 10.14 9.02| 1798760000 2.08mm Omnimate = Sockst\Blocks 
4 | Black | 281-1712-ND@® © 4.67 4.21 3.74] 1771110000 16 281-1974-ND@ 1501 13.51 12.01| 1798770000 2 281-1243-ND@ 1.44 1.29 1.12] 1526410000 
6 281-1713-ND 7.02 6.32 5.62} 1771130000 719761 3 281-1244-ND@ 246 1.94 1.67| 1526510000 
8 281-1714-ND 9.38 8.44 7.51 | 1771150000 : eee a AG ar ea 4 | Black | 281-1245-ND@® 2.85 256  2.20/ 1526610000 
55 | 10 281-1715-ND 11.72 10.55 9.38 | 1771170000 5 | Green| 281-1978-ND® 5.01 4.52 4.02) 1798880000 6 281-1246-ND@ 4.26 3.82 3.29] 1526810000 
12 281-1716-ND 14.07 12.66 11.26 | 1771190000 67| 6 281-1979-ND 6.03 5.44 4.83] 1798890000 72| 8 281-1247-ND® 6.69 5.10 4.39 | 1527010000 
16 | Black | 281-1717-ND 18.76 16.88 15.01 | 1771230000 8 281-1980-ND 8.03 7.23 6.43| 1798900000 10 281-1248-ND@ 7.10 6.36 5.48] 1527210000 
2 281-1723-NDt 249 2.24 1.99 | 1770740000 10 281-1981-ND 70.06 9.06 8.05 | 1798910000 12 | plagy | 281-1249-ND@ 8.49 7.61 6.55 | 1527410000 
3 281-1724-NDt 3.70 3.34 2.97 | 1770750000 12 | Green | 281-1982-ND 12.07 10.87 9.66 | 1798920000 6 | PK | 981-1250-ND@ 11.07 9.92 8.54| 1527810000 
4 281-1725-ND@t 4.92 4.44 3.94 | 1770760000 16 281-1983-ND 16.09 14.49 12.88] 1798930000 24 281-1251-ND@ 16.99 15.22 13.10| 1528610000 
@ RoHS Compliant + Bus Version NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. (Continued) 
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Weidmiiller = 


Terminal Blocks (Cont.) 


SL-SMT Series: * Stable at 500°F (260°C) compatible with all reflow soldering processes 


* Pick and place compatible * 10 times greater strength than standard “Gull Wing” SMT pins 


Fig. 70 —- BLZ 5.00 


Specifications: 


+ IDC connection * UL: 300V @ 8A * 20AWG 


Specifications: 


integrated (n-1 


pin. 


i? 01.4] 
solder 3.5, as] [ 


 Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 10A * Pin length: 1.5mm 


Fig. 82 — SL-SMT 5.08/180 


8 


Specifications: 


2.44 i 


(n-1) 
x 5.08 


2.44 4 


¢ Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 15A « Pin length: 1.5mm 


Fig. 85 — SL-SMT 5.08/90 


Fig. 71 — BLZ 5.00/90 
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Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @15A * 12AWG 


Specifications: 


¢ Tension clamp * UL: 300V @ 10A * 12AWG 


Fig. 80 — SL-SMT 3.5/90G 


© 


Specifications: 


—T 10.2 


¢ Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 10A « Pin length: 1.5mm 


Fig. 83 — SL-SMT 5.08/180G 
8.5, 


3.8 


Specifications: 


 Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 15A ° Pin length: 1.5mm 


Fig. 86 — SL-SMT 5.08/90G 


Dimensions in mm 


Fig. 72 — BLZ 5.08 
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Specifications: * Screw clamp * UL: 300V @ 15A * 12AWG 


Fig. 78 — SL-SMT 3.5/180G 


Specifications: 


Ts. 


¢ Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 10A * Pin length: 1.5mm. 


Fig. 81 — SL-SMT 3.5/90LF 


Specifications: 


Flange 


with 
integrated 
solder 
pin. 


O14 


 Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 10A * Pin length: 1.5mm 


Specifications: * Thru-hole reflow solder connection 


© UL: 300V @ 15A ° Pin length: 1.5mm 


Flange 
with 
integrated 
solder 
pin. 


(n-1) 
x 5.08 


¥ 
7.54 


Flange 
Anas with 
fF 12-1 (n-1) integrated 
x 5.08 solder 
+f9.95 asat Teas 
Specifications: Specifications: Specifications: » Thru-hole reflow solder connection 
* Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 15A » Pin length: 1.5mm  Thru-hole reflow solder connection * UL: 300V @ 15A * Pin length: 1.5mm * UL: 300V @ 15A » Pin length: 1.5mm 
No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller No. of Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig.| Poles | Color | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Poles| Color | Part No. il 10 100 | Part No. Fig.| Poles) Color | Part No. 1 10 100 | Part No. 
2 281-1902-ND@ 442 3.98 3.54 [1499510000 6 281-1775-ND@ = 2.21 1.99 1.77] 1753022001 4 281-1622-ND@ 1.22 110  .98/ 1775942001 
3 281-1903-ND 6.63 5.97 5.31 | 1499610000 8 281-1776-ND@ 2.87 2.59 2.30] 1753042001 5 281-1623-ND@ 152 1.37 1.22| 1775952001 
4 | Black | 281-1904-ND 8.84 7.96 7.08 |1499710000 | |.,| 10 | g. | 281-1777-ND® 3.63 3.27 2.91| 1753062001 6 | Black | 281-1624-ND@® 1.80 1.62 1.44 | 1775962001 
5 281-1905-ND 11.02 9.92 8.82 | 1499810000 12 281-1778-ND® 4.29 3.87 3.44| 1753082001 | | a, | 8 281-1625-ND@ 237 214 1.90/ 1775982001 
73/8 281-1906-ND@ 13.50 12.15 10.80 | 1499910000 16 281-1779-ND@ 5.83 5.25 4.67| 1753122001 10 281-1626-ND@ 2.98 2.69 2.39 | 1776002001 
8 281-1907-ND 17.59 15.83 14.07 | 1500110000 24 281-1780-ND@ 8.56 7.71 6.85 1753202001 12 281-1627-ND@ 3.57 3.22  2.86| 1776022001 
10 281-1908-ND 21.99 19.80 17.60 | 1500310000 2 281-1781-ND ‘87.79 .70| 1760962001 16 | Black | 281-1628-ND® 4.75 4.28 3.81] 1776272001 
12 | Black | 281-1909-ND@ 26.97 24.27 21.58 | 1500510000 3 281-1782-ND 4.31 448 1.05] 1760972001 24 281-1629-ND@ 6.93 6.24 _ 5.55 | 1776352001 
16 281-1910-ND 35.16 31.65 28.13 | 1500910000 4 | Black | 281-1783-ND 4.67 151 1.34] 1760982001 2 281-1630-ND 99 90  .80| 1776362001 
24 281-1911-ND@ 55.48 49.93 44.39 | 1501710000 6 281-1784-ND 253 228 2.03| 1761002001 3 281-1631-ND 4.22 140 98 | 1776372001 
2 281-1252-ND@ 164 147 1.27 | 1552710000 | |79| 8 281-1785-ND@ 3.36 3.03 _2.70| 1761022001 4 | Black | 281-1632-ND@ 1.47 1.33 1.18 | 1776382001 
3 281-1253-ND@ 243 218 1.88 | 1552810000 10 281-1786-ND 4.18 3.77 3.35 1761042001 5 281-1633-ND 1.72 1.55 1.38 | 1776392001 
4 | Black | 281-1254-ND@® 3.21 2.88 2.48 | 1552910000 12 | lack | 281-1787-ND 5.00 4.51 4.01 1761062001 | | g4 | 6 281-1634-ND 1.99 1.79 1.60 | 1776402001 
6 281-1255-ND@ 4.79 4.29 3.69 | 1553110000 16 | 7 2°% | 981-1788-ND 6.69 6.03 5.36 | 1761102001 8 281-1635-ND 2.62 2.36 2.10) 1776422001 
74/8 281-1256-ND@ 6.39 5.73 __ 4.93 | 1553310000 24 281-1789-ND 9.50 8.55 7.60 | 1761182001 i afsck 28 CAG ND te 206 aS seem 
10 281-1257-ND@ 7.98 7.16 6.16 | 1553510000 2 281-4754-ND® 73. 66 59/1 1761542001 ac -1637- : ‘| . 
12 | piack | 281-1258-ND@ 9.56 8.57 7.37 | 1553710000 3 D81-1755-ND@ 109 98  88/ 1761552001 16 281-1638-ND 5.23 4.71 4.19] 1776502001 
16 281-1259-ND@ 12.74 11.42 9.82 | 1554110000 4 | Black | 281-1756-ND@® 147 1.33 1.18] 1761562001 24 281-1639-ND 7636.87 __6.11 | 1776592001 
24 281-1260-ND 18.97 16.99 14.62 | 1554910000 6 281-1757-ND@ 221 199 1.77| 1761582001 2 281-1640-ND@ 62. 56 50 | 1774762001 
2 281-1261-ND@ 158 142 1.22/1557310000| |so| 8 281-1758-ND@ 2.87 259 2.30| 1761602001 3 281-1641-ND@ 92.83.74) 1774772001 
3 281-1262-ND® 237 213 1.83 11557410000 70 281-1759-ND® 3.63 3.27. 2.91| 1761622001 4 Black | 281-1642-ND® 1.22 1.10 -98 | 1774782001 
4 | Black | 281-1263-ND@ 3.21. 2.88 2.48 | 1557510000 12 281-1760-ND@® 4.29 387 3.44| 1761642001 5 281-1643-ND@ 1.52 137 1.22) 1774792001 
75) 8 281-1264-ND@ 4.70 4.21 3.63 | 1557710000 16 | Bk) oei-t7ei-o@ 5.83 5.25 4.67| 1761682001 | | gs | © 281-1644-ND@ 1.80 _1.62_1.44 | 1774802001 
8 281-1265-ND@ 6.39 5.73 __4.93 | 1557910000 24 281-1762-ND@® 8.56 7.71 6.85| 1761762001 é ehtioune a og a teeateoent 
10 281-1266-ND@ 7.80 6.99 6.02 [1558110000 A763 -1646- ; ; f 
12 | Black |281-1267-ND 9.56 857 7.37 [1558310000 ; BE Beem Beer 42 | Black | 281-1647-ND® 3.57 322 2.86| 1774862001 
16 281-1268-ND@® 12.74 11.42 9.82 | 1558710000 4 | Black | 281-1765-ND 167 151 1.34) 1762022001 is pele taegm 475 428 3.81) 1774902001 
7) 981-4728-ND@ 219 1.98 1.76 11759390000 5 AGRO) pea 39a: 9:03 tTe=OADODT 24 281-1649-ND@ 6.93 6.24 _5.55 | 1774982001 
3 281-1729-ND@ 3.28 296 263|1759400000 | |s1| 8 281-1767-ND 3.36 3.03 _2.70| 1762062001 2 eer cot NDS: 62 5650) 1775002001 
4 | Black | 281-1730-ND@ 437 394 3.50]1759410000 10 281-1768-ND® 4183.77 3.35 | 1762082001 3 281-1661-ND@ 92.83.74) 1775012001 
| 6 981-1731-ND@ 655 590 525 /1759430000 2 PR «6500 451 401 | 1782102001 4 | Black | 281-1662-ND@® 1.22 140 98 | 1775022001 
8 281-1732-ND@ 873 786 699 | 1759450000 46. | Black |eementna e908: 468 | 1762142001 5 281-1663-ND@ 152 1.37 1.22/ 1775032001 
10 | slack | 281-1733-ND@ 10.93 9.84 8.74 | 1759470000 24 281-1771-ND@ 9.99 9.00 _8.00| 1762222001 | | g6 © porte ems 1.80 1.62 _ 1.44 | 1775042001 
12_| Black | o81-1734-ND@ 13.07 11.77 10.46 [1759490000 7 7 5 8 281-1665-ND@ = 2.37 2.14 1.90 / 1775062001 
= 5 5.08mm Omnimate - SMT Compatible PCB Pin Headers 10 281-1666-ND@ 298 269 2.39) 1775082001 
2.03nun Onnimate = Pin lugs — hens Compliant 2 281-1610-ND 62.56.50] 1775522001 12 | Black | 281-1667-ND@® 357 3.22 2861775102001 
2 281-1790-ND 1.99 1.79 1.60 | 1709600000 3 281-1611-ND 92 83 -74) 1775572001 16 281-1668-ND® 475 428 3.81] 1775142001 
: fsck ee er Be oat bet 4 | Black | 281-1612-ND 1.22. 1410  .98| 1775592001 24 281-1669-ND@ 6.93 6.24 5.55) 1775222001 
acl -1792- i E f 5 281-1613-ND 4.52 137 1.22] 1775632001 1650-1 
wie: 281-1793-ND 426 384 3.42 / 1709640000 | |, | 6 281-1614ND 1.80162 1.44) 1775642001 ; oo eee 
8 PS IEITOSEND) 5.53 4.98 4.43 11709660000 8 281-1615-ND@ = 2.37 2.14 1.90) 1775662001 4 | Black | 281-1652-ND® 147 1.33  1.18| 1775252001 
10 | Black | 281-1795-ND 6.65 5.99 5.32 | 1709680000 10 281-1616-ND® 2.98 269 2.39] 1775682001 5 281-1653-ND 472 1.55  1.38| 1775262001 
16 281-1797-ND 9.93 8.94 7.95 | 1709740000 12 | Black | 281-1617-ND@ 357 3.22 2.86] 1775702001] |87] & 981-1654-ND 499 479 1601775272001 
3.50mm Omnimate - SMT Compatible PCB Pin Headers 16 281-1618-ND® 475 428 3.81| 1775742001 10 281-1656-ND® 3.28 296 2.63| 1775312001 
2 281-1772-ND@ 73 66 59] 1752982001 24 281-1619-ND@ 6.93 6.24 5.55 | 1775822001 12 | Black | 281-1657-ND 3.92 3.53 3.14 | 1775332001 
78| 3 | Black | 281-1773-ND@ 1.09 98 +88 | 1752992001} || 2 | pi, | 281-1620-NDe 62.56 .50| 1775922001 16 281-1658-ND 5.23 4.71 4.19] 1775372001 
4 281-1774-ND@ 1.47 1.33 1.18 | 1753002001 3 281-1621-ND@ 92.83 _.74| 1775932001 24 281-1659-ND 7.63 6.87 _6.11| 1775452001 


@ RoHS Compliant ft Bus Version 


332 (T083) 


NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Dimensions in Inches 


Am phenol Pcd ww © & ce Fig. 1 — Uneven Configuration 
NEW! FXP FlexiPlug® Hybrid Pluggable Block, .200”(5.08mm) |,,, ., 2 +) 990 


FXP FlexiPlug hybrid terminal blocks combine U.S.-style standard screwdriver barrier-block wire terminations with a European-style pluggable block nose; and 
will mate with both Amphenol Pcd and competitive headers. FlexiPlugs can be used interchangeably with moving cage clamp style plugs, such as ELF and both 
plug styles can be used in the same system. 

Specifications: * Current rating: 15A * Operating voltage: 300V ¢ Dielectric withstanding: <3000V »* Color: Black 

Installatio! Wire range: 12-26AWG * Recommended tightening torque: 12lb-in. (1.85N-m) * Screwdriver: #2 Phillips, 1/4” blade 

Approvals: UL, CSA, TUV and CE recognized. 


No. of Dimension L Digi-Key Price Each Amphenol Pcd Fig. 2 — Even Configuration 
Fig. Positions (Inch) Part No. 1 25 100 Part No. 
3 0.870 APC1134-ND 1.60 1.23 TAs FXPT03200 .200 +} ees | .070 ey 
5 1.270 APC1135-ND 2.86 2.15 2.01 FXPT05200 esi 
1 7 1.670 APC1136-ND. 3.62 2.72 2.54 FXPT07200 
9 2.070 APC1137-ND 4.64 3.48 3.25 FXPT09200 
an 2.470 APC1138-ND 5.68 4.26 3.98 FXPT11200 
2 0.670 APC1139-ND 1.16 .87 82 FXPT02200 
4 1.070 APC1140-ND. 2.28 Aiea 1.60 FXPT04200 
7 6 1.470 APC1141-ND 3.10 2.33 2.17 FXPT06200 Fig. 3— Uneven Configuration with Ears 
8 1.870 APC1142-ND. 4.14 3.11 2.90 FXPT08200 400 poeensieg 
10 2.270 APC1143-ND 5.16 3.87 3.62 FXPT10200 200 +} | om 
12 2.670 APC1144-ND 5.68 4.26 3.98 FXPT12200 EN 
3 1.040 APC1145-ND 2.42 1.82 1.70 FXPT03200E 
5 1.440 APC1146-ND. 3.64 2.73 2.55 FXPTO5200E 
3 7 1.840 APC1147-ND 4.40 3.30 3.08 FXPT07200E 
9 2.240 APC1148-ND 5.42 4.07 3.80 FXPTO9200E 
11 2.640 APC1149-ND. 6.46 4.85 4.53 FXPT11200E 


NEW! ELFH Headers with Ejector Ears/Locking Ears 


The ELFH Series ejector ear header allows for plug disconnect with a minimal amount of effort by way of Specifications: * Current rating: 15A * Operating voltage: 300V * Dielectric withstanding: <3000V * Color: 
screwdriver or finger actuation of the levered ears. The universal design accepts ELF Series plugs or FXP Black header, gray ears 

Series Flexiplug™ connectors. ELFH Series headers mate with ELF Series plugs and accommodate competi- Materials: * Housing: PBT, UL 94V-0, Black * Contact: Copper alloy, optional finish 
tive plugs as well. Approvals: UL, CSA, TUV and CE recognized. 


Dimensions in Inches 


Fig. 1 — Right Angle with Ejector Ears Fig. 2 — Vertical with Ejector Ears Fig. 3 — Closed Ends Fig. 4 — With Mounting Ears 


.201(x2) 197(%2) 


A— Right Angle B — Vertical 


| 
-319 
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No. of Dimension L Centerline Spacing Digi-Key Price Each Amphenol Pcd 
Fig. Positions (Inch) (Inch) Part No. il 25 100 Part No. 
8 1.6 -200 APC1150-ND 1.72 1.29 1.21 ELFH08210J 
9 1.8 -200 APC1151-ND 1.92 1.44 1.35 ELFH09210J 
1 10 2.0 -200 APC1152-ND 2.14 1.61 1.50 ELFH10210J 
1 2.2 -200 APC1153-ND 2.34 1.76 1.64 ELFH11210J 
12 2.4 -200 APC1154-ND 2.36 1.77 1.66 ELFH12210J 
8 1.6 -200 APC1155-ND 1.72 1.29 1.21 ELFHO8250J 
9 1.8 -200 APC1156-ND 1.92 1.44 1.35 ELFHO9250J 
2 10 2.0 -200 APC1157-ND 2.14 1.61 1.50 ELFH10250J 
1 2.2 -200 APC1158-ND 2.34 1.76 1.64 ELFH11250J 
12 2.4 -200 APC1159-ND 2.36 1.77 1.66 ELFH12250J 
2 526 -300 APC1199-ND 44 33 31 ELFH02410 
3 826 -300 APC1200-ND 66 50 AT ELFH03410 
4 1.126 -300 APC1201-ND 84 63 59 ELFH04410 
5 1.426 -300 APC1202-ND 1.10 83 wae ELFH05410 
6 1.726 -300 APC1203-ND 1.18 89 83 ELFH06410 
7 2.026 -300 APC1204-ND 1.38 1.04 97 ELFHO7410 
8 2.326 -300 APC1205-ND 1.58 1.19 ala lat ELFH08410 
2 406 -200 APC1258-ND 38 29 27. ELFH02210 
3A 3 -606 -200 APC1259-ND 58 44 At ELFH03210 
4 -806 -200 APC1260-ND -76 57 54 ELFH04210 
5 1.006 -200 APC1261-ND 96 te 68 ELFH05210 
6 1.206 -200 APC1262-ND 1.04 .78 73 ELFH06210 
7 1.406 -200 APC1263-ND 1.20 -90 84 ELFHO7210 
8 1.606 -200 APC1264-ND 1.38 1.04 97 ELFH08210 
9 1.806 -200 APC1265-ND 1.54 1.16 1.08 ELFH09210 
10 2.006 -200 APC1266-ND 1.72 1.29 1.21 ELFH10210 
11 2.206 -200 APC1267-ND 1.88 1.41 1.32 ELFH11210 
12 2.406 -200 APC1268-ND 1.88 1.41 1.32 ELFH12210 
2 526 -300 APC1206-ND 44 33 31 ELFH02450 
3 826 -300 APC1207-ND 66 50 AT ELFH03450 
4 1.126 -300 APC1208-ND 84 63 59 ELFH04450 
5 1.426 -300 APC1209-ND 1.10 83 OP: ELFH05450 
6 1.726 -300 APC1210-ND 1.18 89 83 ELFH06450 
7 2.026 -300 APC1211-ND 1.38 1.04 97 ELFHO7450 
3B 8 2.326 -300 APC1212-ND 1.58 1.19 1.11 ELFH08450 
2 406 -200 APC1242-ND 38 29 27 ELFH02250 
3 -606 -200 APC1243-ND 58 44 At ELFH03250 
4 -806 -200 APC1244-ND -76 57 54 ELFH04250 
5 1.006 -200 APC1245-ND -96 72 68 ELFH05250 
6 1.206 -200 APC1246-ND 1.04 .78 73 ELFH06250 
v4 1.406 -200 APC1247-ND 1.20 -90 84 ELFHO7250 
8 1.606 -200 APC1248-ND 1.38 1.04 97 ELFH08250 
(Continued) 
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Amphenol’Pcd NEW! ELFH Headers with Ejector Ears/Locking Ears (cont) 
No. of Dimension L Centerline Spacing Digi-Key Price Each Amphenol Pcd 
Fig. Positions (Inch) (Inch) Part No. al 25 100 Part No. 
9 1.806 -200 APC1249-ND 1.54 1.16 1.08 ELFHO9250 
3B 10 2.006 -200 APC1250-ND 1.72 1.29 1.21 ELFH10250 
1 2.206 -200 APC1251-ND 1.88 1.41 1.32 ELFH11250 
12 2.406 -200 APC1252-ND 1.88 1.41 1.32 ELFH12250 
3 -606 -200 APC1269-ND 1.36 1.02 96 ELFH03210E 
5 1.006 -200 APC1270-ND 1.74 1.31 1.22 ELFH05210E 
4A 7 1.406 -200 APC1271-ND 1.98 1.49 1.39 ELFHO7210E 
9 1.806 -200 APC1272-ND 2.32 1.74 1.63 ELFH09210E 
11 2.206 -200 APC1273-ND 2.66 2.00 1.87 ELFH11210E 
3 -606 -200 APC1253-ND 1.36 1.02 96 ELFH03250E 
5 1.006 -200 APC1254-ND 1.74 1.31 1.22 ELFHO5250E 
4B a 1.406 -200 APC1255-ND 1.98 1.49 1.39 ELFHO7250E 
9 1.806 -200 APC1256-ND 2.32 1.74 1.63 ELFHO9250E 
11 2.206 -200 APC1257-ND 2.66 2.00 1.87 ELFH11250E 
NEW! ELF and SCFF Series Headers, Plugs and Accessories We Sce [Weis 


The ELF line comprises a family of durable, high-temperature plug and headers on .200” and 5.0mm spacing _ ture of Amphenol Pcd's SC line of wire-to-board terminal blocks and two-piece plug and header interconnects. 
that provide flexible wire-to-board interconnect solutions for a wide variety of applications. The ELF mates SCFF .200” spacing spring-clamp plugs utilize a stainless steel clamping spring to provide “screwless” wire 
interchangeably with .200” and 5.0mm competitive plugs and headers, but offers significant advantages in termination. Convenient “front-front” design permits both wire entry and spring actuation from the same connec- 
materials, design and performance. tor surface, simplifying operation. SCFF plugs mate with the complete range of ELF headers. 


Screwless spring-clamp wire terminations designed to simplify installation and reduce time and labor are afea- Both Series are UL, CSA, TUV and CE recognized. ‘ ; A 
Dimensions in Inches 


Fig. 1 — ELFA Series Fig. 2 — ELFP-P Series Fig. 3 — ELFF Series Fig. 4 — ELFP Series Fig. 5 — ELFT Series Fig. 6 — SCFF Series 


591 -100(x2) -200(x2) 


No. of Centerline Spacing Dimension L Digi-Key Price Each Amphenol Pcd 
Fig. Positions (Inch) (Inch) Part No. i 25 100 Part No. 
ELFA Series 2-Tier Headers, Right Angle 
4 197 474 APC1160-ND 94 71 66 ELFA04110 
6 197 671 APC1161-ND 1.42 1.07 1.00 ELFA06110 
8 197 868 APC1162-ND 1.88 1.41 1.32 ELFA08110 
10 197 1.065 APC1163-ND 2.34 1.76 1.64 ELFA10110 
1 12 197 1.262 APC1164-ND 2.82 2.12 1.98 ELFA12110 
14 197 1.459 APC1165-ND 3.28 2.46 2.30 ELFA14110 
16 197 1.656 APC1166-ND 3.74 2.81 2.62 ELFA16110 
18 197 1.853 APC1167-ND 4.22 3.17 2.96 ELFA18110 
20 197 2.05 APC1168-ND 4.68 3.51 3.28 ELFA20110 
ELFP-P Series Plugs with Strain Relief, Right Angle 
3 -200 -600 APC1169-ND 2.34 1.76 1.64 ELFP0321P0 
4 -200 -800 APC1170-ND 3.12 2.34 2.19 ELFP0421P0 
2 5 -200 1.000 APC1171-ND 3.88 2.91 2.72 ELFP0521P0 
6 -200 1.200 APC1172-ND 4.66 3.50 3.27 ELFP0621P0 
7 -200 1.400 APC1173-ND 5.44 4.08 3.81 ELFP0721P0 
ELFF Series Plugs with Top Entry 
2 -200 -400 APC1174-ND 1.22 92 86 ELFF02230 
3 -200 -600 APC1175-ND 1.80 1.35 1.26 ELFF03230 
4 -200 -800 APC1176-ND 2.40 1.80 1.68 ELFF04230 
5 -200 1.0 APC1177-ND 3.00 2.25 2.10 ELFF05230 
6 -200 1.2 APC1178-ND 3.24 2.43 2.27 ELFF06230 
3 7 -200 1.4 APC1179-ND 3.78 2.84 2.65 ELFF07230 
8 -200 1.6 APC1180-ND 4.32 3.24 3.03 ELFF08230 
9 -200 1.8 APC1181-ND 4.86 3.65 3.41 ELFF09230 
10 -200 2.0 APC1182-ND 5.40 4.05 3.78 ELFF10230 
11 -200 2.2 APC1183-ND 5.94 4.46 4.16 ELFF11230 
12 -200 2.4 APC1184-ND 6.44 4.83 4.51 ELFF12230 
ELFP Series Plugs, Right Angle 
2 -300 -500 APC1185-ND 1.34 1.01 94 ELFP02410 
3 -300 -800 APC1186-ND 2.02 1.52 1.42 ELFP03410 
4 -300 Tal APC1187-ND 2.68 2.01 1.88 ELFP04410 
4 5 -300 1.4 APC1188-ND 3.38 2.54 2.37 ELFP05410 
6 -300 1.7 APC1189-ND 4.04 3.03 2.83 ELFP06410 
7 -300 2.0 APC1190-ND 4.72 3.54 3.31 ELFP07410 
8 -300 2.3 APC1191-ND 5.38 4.04 3.77 ELFP08410 
ELFT Series Plugs with Top Entry 
2 -300 -300 APC1192-ND 1.34 1.01 94 ELFT02450 
3 -300 -450 APC1193-ND 2.02 1.52 1.42 ELFT03450 
4 -300 -600 APC1194-ND 2.68 2.01 1.88 ELFT04450 
5 5 -300 -750 APC1195-ND 3.38 2.54 2.37 ELFT05450 
6 -300 -900 APC1196-ND 4.04 3.03 2.83 ELFT06450 
rd -300 1.05 APC1197-ND 4.72 3.54 3.31 ELFT07450 
8 -300 1.2 APC1198-ND 5.38 4.04 3.77 ELFT08450 
SCFF Series Spring Clamp Plugs 
2 -200 -460 APC1235-ND 96 72 68 SCFF02210 
3 -200 -660 APC1236-ND 1.44 1.08 1.01 SCFF03210 
4 -200 -860 APC1237-ND 1.92 1.44 1.35 SCFF04210 
6 5 -200 1.060 APC1238-ND 2.40 1.80 1.68 SCFF05210 
6 -200 1.260 APC1239-ND 2.88 2.16 2.02 SCFF06210 
7 -200 1.460 APC1240-ND 3.36 2.52 2.36 SCFFO7210 
8 -200 1.660 APC1241-ND 3.84 2.88 2.69 SCFF08210 
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Amphenol’Pcd NEW! ELFB Series Inverted Male Headers W @ 4 ¢¢ 


ELFB inverted headers are board-mounted solder pin headers which in- 


Dimensions in Inch 


corporate a mating configuration that is identical to a standard ELF family Fig. 1 — Right Angle Fig. 2 — Vertical 

plug. The ELFB, in effect, is a board-mount plug. It features a plug-like 

nose and twin-beam plug contacts, and will mate with standard ELF-fam- me 

ily pin headers, or similar competitive headers, providing board-to board Z 391 

interconnect capability. = = 

Specifications: * Current Rating: 15A * Operating Voltage: 300V q 1-H) Lee 

Approvals: UL, CSA, TUV and CE recognized. meu : 

Number of Centerline Spacing Dimension L Digi-Key Price Each Amphenol Ped 
Fig. Positions (Inch) (Inch) Part No. 1 25 100 Part No. 
Right Angle 
2 -200 -400 APC1213-ND 46 35 .33 ELFB02230 
3 -200 -600 APC1214-ND 70 53 49 ELFB03230 
4 -200 -800 APC1215-ND 92 69 65 ELFB04230 
5 -200 1.0 APC1216-ND 1.14 86 -80 ELFB05230 
6 -200 1:2 APC1217-ND 1.38 1.04 97 ELFB06230 
1 rf -200 1.4 APC1218-ND 1.60 1.20 1.12 ELFB07230 
8 -200 1.6 APC1219-ND 1.84 1.38 1.29 ELFB08230 
9 -200 1.8 APC1220-ND 2.06 1.55 1.45 ELFB09230 
10 -200 2.0 APC1221-ND 2.28 1.71 1.60 ELFB10230 
11 -200 2.2 APC1222-ND 2.52 1.89 1.77 ELFB11230 
12 -200 2.4 APC1223-ND 2.74 2.06 1.92 ELFB12230 
Vertical 
2 -200 -400 APC1224-ND 46 35 .33 ELFB02280 
3 -200 -600 APC1225-ND 70 53 49 ELFB03280 
4 -200 -800 APC1226-ND 92 69 65 ELFB04280 
5 -200 1.0 APC1227-ND 1.14 .86 .80 ELFB05280 
6 -200 lie APC1228-ND 1.38 1.04 97 ELFB06280 
2 7 -200 1.4 APC1229-ND 1.60 1.20 1.12 ELFB07280 

8 -200 1.6 APC1230-ND 1.84 1.38 1.29 ELFB08280 
9 -200 1.8 APC1231-ND 2.06 1.55 1.45 ELFB09280 
10 -200 2.0 APC1232-ND 2.28 1.71 1.60 ELFB10280 
11 -200 2.2 APC1233-ND 2.52 1.89 1.77 ELFB11280 
12 -200 2.4 APC1234-ND 2.74 2.06 1.92 ELFB12280 


W @ 4 CC 
Tov Dimensions in Inch 
Fig. 1 — ESPM Series A — Right Angle B— Angled Fig. 2 — ELMP Series 
024 |- [492 811 + A 
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Number of Voltage Rating Current Rating Pitch Dimension L Digi-Key Price Each Amphenol Pcd 
Fig. Positions (Vv) (A) (Inch) (Inch) Part No. 1 25 100 Part No. 
ESPM Series — Right Angle 
1A 2 600 32 375 75 APC1274-ND 94 71 66 ESPM02200 
3 600 32 375 1.125 APC1275-ND 1.42 1.07 1.00 ESPM03200 
ESPM Series — Angled 
1B 2 600 32 375 75 APC1276-ND 1.02 ft 72 ESPM02230 
3 600 32 375 1.125 APC1277-ND 1.54 1.16 1.08 ESPM03230 
Number of Voltage Rating Current Rating Centerline Spacing Dimension L Digi-Key Price Each Amphenol Pcd 
Fig. Positions (Vv) (A) (Inch) (Inch) Part No. 1 25 100 Part No. 
ELMP Series 
OA 4 300 60 400 1.60 APC1278-ND 3.56 2.67 2.50 ELMP04041 
8 300 60 400 3.20 APC1279-ND 7.10 5.33 4.97 ELMP08041 
2B 3 600 15. 591 = APC1280-ND 2.96 2.22 2.08 ELMP03150 


Fig. 3 — ATBB35, ATBB70, ATBB95 


| ae on 
H 
U 


Pitch Voltage Rating Current Rating Wire Range Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Amphenol Pcd 
Fig. (mm) (Vv) (A) (AWG) HXW Part No. 1 25) 100 Part No. 
5 600 20 24-14 45 x 43 APC1281-ND 1.00 75 -70 ATB2 
1 6 600 40t 22-10 45 x 43 APC1282-ND 1.22 92 86 ATB4 
8 600 50 22-8 47x 43 APC1283-ND 1.56 1.17 1.10 ATB6 
10 600 65 20-6 47x 43 APC1284-ND 1.99 1.50 1.40 ATB10 
2 20.5 600 150 6-2/0 75.5 x71 APC1285-ND 14.03 10.53 9.83 ATB50 
25 600 230 2-4/0 90 x 83 APC1286-ND 26.00 19.50 18.20 ATB95 
28 600 145 8-2 49x75 APC1288-ND 10.00 7.50 7.00 ATBB35 
3 40 600 250 8-2/0 49 x 98 APC1289-ND 14.00 10.50 9.80 ATBB70 
40 600 300 8-4/0 49 x 130 APC1290-ND 19.00 14.25 13.30 ATBB95 
4 17 600 80 22-4 44.5 x 50 APC1287-ND 5.00 3.75 3.50 ATBBS 


t 40A with 2 numbers of 12AWG wire; 35A with 1 number of 10AWG wire. 
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ey INC. Crimp Wire Ferrules (For Use with European Style Terminal Blocks) 


. — 
Wire Ferrules — Insulated 7 Ne 
Material: Copper/Plastic. Surface: Tin-plated. i 

Size Color Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing AE 
(mm2)| AWG Type| Code A B c D Part No. 10 50 100 | Part No. 


A 


a— 


Twin-Wire Ferrules for 


c 
. Material: Copper/Plastic Ab 
Two Wi res Surface: Tin-plated 
Size Dimensions (mm) Digi-Key Pricing AE 
(mm?) | AWG | Color | A B c D Part No. 10 50 100 | Part No. 


Bin: || “Glew 105 6 0.8 2.0 Psa bg 232 10.15 17.40) 1161014 2x0.50/2x20| White |15.0 80 15 2.3/4.5 |288-1124-ND 1.60 7.00 12.00 | 1381050 
Oud | 28 125 6 0.8 20 [RAeSaROe be 248° 10.85 18.60 1181014 2x0.75/2x20| Gray [15.0 80 18 2.6/5.1 |288-1125-ND 1.60 7.00 12.00 | 1381075 
Wi| Gry |105 6 08 20 [RecemeoeNOg 2.92 10.15 17.40 | 1162014 2x0.75|2x20| Gray |17.0 10.0 1.8 2.6/5.1 |288-1126-ND 2.04 8.93 15.30 | 13101075 
win |} Svauge 105 6 0.8 2.0 | 288-1003-ND* 2.32 10.15 17.40) 11610025 | |ox1.00/2x18| Red |15.0 8.0 2.05 3.2/5.1 | 288-1127-ND 1.88 8.23 14.10 | 1381010 
ise | 18g 125 8 08 2.0 | 288-1004-ND" 2.48 10.85 18.60 | 11810025 | |5x4.00/2x18| Red |17.0 10.0 2.05 3.2/5.1 |288-1128-ND 2.60 11.38 19.50 | 13101010 
wl pte |122 & 08 20 | 286-1041-ND" 2.32 10.15 17.40) 11620025 | (4 50/2x16| Black [160 80 23 35/64 |288-1129ND 224 9.80 16.80 |1381015 
125 8 08 20 | 288-1042-ND* 2.48 10.85 18.60| 11820025 
2x150/2x16| Black [20.0 120 23 35/64 |288-1130-ND 3.20 14.00 24.00 | 13121015 
DIN [Turquoise ne : = Ne se no ea ti 2x2.50/2x14| Blue [185 10.0 29 4.0/7.5 |288-1131-ND 3.20 14.00 24.00 | 13101025 
5 8 2 -1006-ND* 2. 85 18. 
reer ie 2x250/2x14| Blue [215 130 29 4.0/7.5 |288-1132-ND 3.20 14.00 24.00 | 13131025 
w_ [Turquoise 105 6 08 20 ee mueg 252 10.15 17.40) 1162034 2x4.00}2x12| Gray |23.0 120 38 4.9/8.6 |288-1133-ND 5.80 21.75 29.00 | 13121040 
125 8 08 20 | 288-1044-ND* 2.48 10.85 18.60| 1182034 
2x6.00/2x10 | Yellow | 25.0 14.0 49 5.8/9.6 | 288-1134-ND 6.20 23.25 31.00 | 13141060 
115 6 14 25] 288-4007-ND 168 7.35 12.60] 1161050 
; 2x10.0] 2x8 | Red |26.0 140 65 7.0/12.6|288-1135-ND 7.60 28.50 38.00 | 13141100 
DIN| White [135 8 14 25 | 288-4008ND 1.20 5.25 9.00| 1181050 
tes 10 11 25 | 2ae-1000ND 168 735 1260 / 11101050 | [2% 160] 2x6 | Blue |31.0 160 85 88/16.6| 288-1136-ND 20.00 87.50 150.00 | 13161160 
Ope ee 115 6 14 25 | 288-4045-ND 168 7.35 12.60| 1162050 hist Capper. te 
. . Cc 
w | Orange [135 8 1.1 25 | 288-1046-ND 1.20 5.25 9.00/1182050 Wire Ferrules — Non-Insulated  surtace: Tin-platea es 
155 10 14 25 | 288-4047-ND 1.68 7.35 12.60| 11102050 —— 
12.0 6 1.3 2.8 | 288-1010-ND 1.76 7.70 13.20) 1161075 Size Dimensions (mm) Digi-Key Pricing AE 
2) 
140 8 13 28 | 288-1011-ND 1.20 5.25 9.00/1181075 (mm‘) | AWG | A B c Part No. 10 50 100 | PartNo. 
DIN | Gray l160 10 1.3 28 | 288-1012-ND 1.76 7.70 13.20] 11101075 “~ o | © o8 17 (eee 8380 «(269 450 | 12510025 
0:78), <20 18.0 12 13 28 | 288-1013-ND 1.76 7.70 13.20| 11121075 ad 7 08 17 | 288-4078NDY 60 263 4.50 | 12710025 
— |12.0 6 1.3 28 | 288-1048-ND 1.76 7.70 13.20| 1162075 5 09 18 | 288-4079-NDY 64 280 4.80 | 12510034 
Wi) White |i40 8 13 28] 2884049ND 1.20 5.25  9.00|1182075 0.34 | 22 7 09 18 | 288-4080-ND* 64 280 4.80 | 12710034 
12.5 6 1.5 3.0 | 288-1014-ND 2.00 8.75 15.00] 1161010 6 1.0 24 288-1081-ND 68 2.98 5.10 | 12610050 
DIN| Red |145 8 15 3.0 | 288-4015-ND 1.28 5.60 9.60| 1181010 Bice 225 8 10 21 | 2eetose-ND* 72 3415 5.40 | 12810050 
165 10 15 3.0 | 288-1016-ND 2.00 875 15.00| 11101010 10 410 «40621 [EReGEEO => 3155.40 | 121010050 
1.00 | 18 125 6 15 3.0 | 288-1052-ND 2.00 875 15.00| 1162010 6 12 29 [MEEEMCOINGM ca see 620 | 12610078 
w | vetow [42 & 15 90 | 288-1053ND 1.28 5.60 9.60] 1182010 8 io 29 [ReRnCeeneE 64 36a 630 | 12810075 
165 10 15 3.0 | 288-1054-ND 2.00 875 15.00| 11102010 075 | 20 | iy ao oq | oss 60 | i2i010075 
185 12 15 3.0 | 288-1055-ND 2.00 875 15.00| 11122010 2 12 29 ee os 420720 | 21210075 
125 6 18 34 | 288-1018-ND* 2.80 12.25 21.00] 1161015 
6 14 25 | 288-4088ND 88 385 6.60 | 12610100 
145 8 18 34 288-4019-ND 1.76 7.70 13.20| 1181015 
7 14 25 | 288-4089-ND 88 385 6.60 | 12710100 
DIN| Black [165 10 18 3.4 | 288-1020-ND 280 12.25 21.00/ 11101015 
1.00 | 18 8 14 25 | 288-4090-ND" 88 385 6.60 | 12810100 
150| 16 185 12 18 34 | 288-4021-ND 280 12.25 21.00| 11121015 ae FE ORTH ee Gees eas 
125 6 18 3.4 | 288-1056-ND* 2.80 12.25 21.00| 1162015 : 2 ee : ie ee 
12 14 25 | 2881092ND* 1.00 438 7.50 | 121210100 
wl pea [145 8 18 34 | 288-1057-ND 1.76 7.70 13.20] 1182015 
16.5 10 18 3.4 | 288-1058-ND 280 12.25 21.00/ 11102015 7 17 28 eb §8=692 4.03 6.90 | 12710150 
2.08| 14 | DIN| Yellow |145 8 2.05 36 | 288-1023-ND* 2.20 9.63 16.50| 1181208 gS 17 28 ee 62 4086.80 | 12810150 
150 | 16 | 10 1.7 28 | 288-1095-ND 96 420 7.20 | 121010150 
pin| Bue [120 8 23 42 | 288-1024-ND 1.76 7.70 13.20] 1181025 a on WEEE cn ara ato | spistote0 
19.0 12 23 4.2 | 288-1025-ND 2.40 10.50 18.00| 11121025 e : a ‘ : ; 2 
250| 14 15 17 28 | 288-1097-ND* 1.08 473 8.10 | 121510150 
w | Bue [190 8 23 42 | 288-1062ND 1.76 7.70 13.20] 1182025 
190 12 23 4.2 | 288-1063-ND 2.40 10.50 18.00 11122025 7 2p 8 ee «(Ie = 6.08 8.70 | 12710250 
pin} Gray [175 10 29 48 | 288-1027-ND 288 12.60 21.60] 11101040 ep | ae 8 22 84 om 16 5.08 8.70 | 12810250 
20.0 12 29 48 | 288-1028-ND 288 12.60 21.60|11121040 1000-220 84 ee te 5.08 8.70 | 121010250 
Bn | es ae Gray [175 10 29 48 | 288-4065-ND 2.88 10.80 14.40] 11102040 2 22 34 Rea 116 6.08 8.70 | 121210260 
20.0 12 29 4.8 | 288-1066-ND 2.88 10.80 14.40| 11122040 9 28 4.0 [RZSeANOSNDS 1.12 490 8.40 | 12910400 
DIN | Yellow [20.0 12 36 6.2 | 288-1030-ND 3.80 14.25 19.00] 11121060 400) 12 | 100 28 40 ei 1-12 6490) 8.40 | 121010400 
6.00} 10 Tw] Black |20.0 12 36 62 | 2884068-ND 380 14.25 19.00|11122060 12 28 40 REESE 1.00 4987.50 | 121210400 
10.00 8 |DIN| Red [210 12 46 75 | 288-1032-ND 3.80 14.25 19.00] 11121100 6 io | 19 35 47 SEN 62246 9.80 16.80 | 121010600 
16.00] 6 |DIN| Blue [230 12 60 88 | 288-1034-ND 5.20 19.50 26.00] 11121160 1285 47 SEND 2.24 9.80 16.80 | 121210600 
25.00) 4 |DIN| Yellow |29.0 16 7.5 11.0| 288-1036-ND 13.20 49.50 66.00] 11161250 10:00: | - 8 2455.8 RES 200875 15.00 | 1212110 
25.00 | 4 12 73 95 | 288-4121-ND" 10.40 4550 78.00 | 1212125 
* Does not conform to DIN 46228 Part 4 


Note: For additional sizes, please visit our web site. 


Assortment Boxes 
288-1147-ND Assortment Box 1 — 150 pieces DIN Type (30 pieces each of 


$izes'0:25, 0:34, '0:50;,0.75;:8MG: 1:00): veces scsae'susciva deals ecinmea inate enintesinaye’s $50.00 
288-1153-ND Assortment Box 1 — 150 pieces W Type (30 pieces each of 

sizes 0.25, 0.34, 0.50, 0.75, and 1.00) ......... 0... cece eee cc eect cece teens eee ee $50.00 
288-1148-ND Assortment Box 2 — 400 pieces DIN Type (50 pieces each of sizes 

0.50 and 2.50; 100 pieces each of sizes 0.75, 1.00, and 1.50)................0.. $75.00 
288-1154-ND Assortment Box 2 — 400 pieces W Type (50 pieces each of sizes 

0.50 and 2.50; 100 pieces each of sizes 0.75, 1.00, and 1.50)................0.. $75.00 
288-1149-ND Assortment Box 3 — 100 pieces DIN Type (50 pieces each of size 

4.00; 20 pieces each of sizes 6.00 and 10.00, 10 pieces of size 16.00) ......... $62.50 
288-1155-ND Assortment Box 3 — 100 pieces W Type (50 pieces each of size 

4.00; 20 pieces each of sizes 6.00 and 10.00, 10 pieces of size 16.00) ......... $62.50 
288-1156-ND Assortment Box 7 — 1,800 pieces (500 pieces of size 0.50; 400 pieces each 

of sizes 0.75 and 1.00; 300 pieces of size 1.50; 200 pieces of Size 2.50) ....... $87.50 


288-1157-ND Assortment Box 8 — 370 pieces (150 pieces of size 4.00; 100 pieces of size 
6.00; 80 pieces of size 10.00; 40 pieces of size 16.00)... 


* Does not conform to DIN 46228 Part 1 


Crimp Kit 


Features: * Convenient and Portable Metal Carrying Case * Insulated Ferrules * Ferrule Assortment from 
10-24 AWG «* Stripping and Crimping Tool Included * Great for Technicians and Prototyping 


288-1238-ND (AE Part # CRIMPKIT)............... 00 c cee ee cece ee ee nee e eee e nena eee e nent eee ee ee ee $490.00 


Crimp Tools 


288-1163-ND Prototype Tool For 10-22 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 22-10) . 
288-1158-ND For 10-24 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 24-10). 
288-1159-ND For 4-8 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 8-4) .... 
288-1161-ND For 10-28 AWG Ferrules (AE Part # SQ 28-10)... 
288-1162-ND For 8-12 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 12-8 TW) 
288-1234-ND Pneumatic Hand Tool For 14-24 AWG (AE Part # PC 24-14H) ... 
288-1235-ND Pneumatic Bench Tool For 14-24 AWG (AE Part # PC 24-14B). 
288-1236-ND Pneumatic Hand Tool For 8-12 AWG (AE Part # PC 12-8H) .. 
288-1237-ND Pneumatic Bench Tool For 8-12 AWG (AE Part # PC 12-8B) . 
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AMERICAN 


ELECTRICAL INC. 


PEK Series: These terminal blocks are manufactured from a thermoplastic material and are mountable to TS35 and TS32 DIN Rails. Terminal Blocks are beige in color. 
PIK Seris: The double decker version of the PEK. Double deck allows for two separate busses (PIK4N) or 2 busses joined together (PIK4NK) to allow multiple connections to a common bus. 


DIN Rail Mounted Terminal Blocks and Accessories 


DIN RAIL MOUNTED FEED-THROUGH TERMINALS 


ACCESSORIES (See Accessories Section) 


Terminal | UL Volts Wire Gauge | Digi-Key Price Each American Electrical | Marking End End Cross 
Fig. Series Width (mm) (V) UL Amps| (AWG) Part No. 1 10 50 | Part No. Tags | Bracket |) Plate Connection 

1 PEK 2.5 K 5 600 18 26-12 288-1239-ND 75 68 -60 | 305110 DY5 495040 | 445110 | 475112, 475113, 475114, 475119 
PEK 2.5 6 600 26 26-12 288-1240-ND 75 68 -60 | 305120 DY5 495040 | 445150 | 475122, 475123, 475124, 475129 

2 PEK 4 6.5 600 34 26-10 288-1241-ND 88 79 -70 | 305130 DY5 495040 | 445150 | 475132, 475133, 475134, 475139 
PEK 6 8 600 44 26-8 288-1242-ND 1.05 95 -84 | 305140 DY5 495040 | 445150 | 475142, 475143, 475144, 475149 

PEK 10 10 600 50 16-8 288-1243-ND 1.35 1.22 1.08 | 305150 DY5 495040 | 445150 | 475152, 475153, 475154, 475159 

3 PEK 16 12 600 65 14-6 288-1244-ND 1.98 1.78 1.58 | 305160 DY5 495040 | 445170 | 475162, 475163, 475164, 475169 
PEK 35 16 600 115 10-2 288-1245-ND 5.40 4.86 4.32 | 305170 DY5 495040 | 445170 | 475172, 475173, 475174, 475179 

Double Deck 

4 PIK4N 300 32 26-10 288-1246-ND 1.48 1.33 1.19 | 319100 DY5 495040 | 449010 | 474132, 474133, 474134, 474139 
PIK 4 NK 300 32 26-10 288-1247-ND 4.24 3.82 3.39 | 319120 DY5 495040 | 449010 | 474132, 474133, 474134, 474139 


WGT Series: These Ground Terminals can be used on both TS35 and TS32 DIN Rails. The Yellow/Green color combination meets international standards for ground labeling. The internal metal parts electrically connect the 
field wiring to the DIN Rail. DIN Rails mounted to metallic cabinetry and connected to earth, complete the proper grounding process. 


DIN RAIL MOUNTED GROUNDING TERMINALS 


ACCESSORIES (See Accessories Section) 


Wire Digi-Key Price Each American Electrical Marking End End Cross 
Fig. Series Gauge (AWG)| Part No. 1 10 50 Part No. Tags Bracket Plate Connection 
5 WGT 2.5 26-12 288-1248-ND 2.49 2.24 1.99 331120 DY'5: 495040 = = 
WGT 4 26-10 288-1249-ND 2.68 2.42 2.15 331130 DY: 495040 = = 
6 WGT 6 288-1250-ND 2.88 2.59 2.31 331140 DY5 495040 = = 
WGT 10 288-1251-ND 3.14 2.83 2.52 331150 DY5 495040 = = 


ASK 2 Series: * Maximum Current: 6.3A * Wire Range: 26-8 AWG ASK 4 Series: * Maximum Current: 6.3A * Wire Range: 22-8 AWG 


DIN RAIL MOUNTED FUSE TERMINALS 


ACCESSORIES (See Accessories Section) 


Terminal Maximum Digi-Key Price Each American Electrical Marking End End Cross 
Fig. Series Width (mm) Voltage (UL) Part No. 1 10 50 Part No. Tags Bracket Plate Connection 
Accepts 5 x 20mm and 5 x 25mm Fuse 
7 ASK2S 300V 288-1252-ND 2.74 2.47 2.19 | 351100 DY5 495040 450040 = 
ASK 2LD 110VAC 288-1254-ND$ 3.95 3.56 3.16 | 351510 DY5 495040 450040 = 
8 ASK 2LD 8 24VDC 288-1253-ND$ 3.66 3.30 2.93 | 351220 DY5 495040 450040 _ 
Accepts 1 1/4” x 1/4” Fuse 
ASK 4S 10 600V 288-1255-ND 6.12 5.51 4.90 | 351120 DY5 495040 Included = 
9 ASK 4LD 10 24VDC 288-1256-ND$ 8.75 7.88 7.00 | 351720 DY5 495040 Included = 
ASK 4LD 10 110VAC 288-1257-ND$ 8.75 7.88 7.00 | 351750 DY5 495040 Included = 
+ With LED Fuse Blown Indicator (Continued) 
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AMERICAN Jc. DIN Rail Mounted Terminal Blocks and Accessories (cont) (Sy) Bolis 


Applications requiring circuit protection are often specified with fuses instead of circuit breakers. These fuse holders No. of Digi-Key Price Each American Electrical 
are capable of protecting circuits utilizing popular size fuses. Specifications: ASK 4 Series: * Maximum Voltage: 600V Series Positions | Part No. 1 10 50 | Part No. 
* Maximum Current: 32 Amp * Wire Size: 26-6 AWG ASK 6 Series: * Maximum Voltage: 600V * Maximum Current: 50 Amp 
¢ Wire Size: 26-6 AWG Cross Connection Jumpers 
UK 2.5 K/2 2 288-1263-ND 1.24 1.12 -99 | 475112 
DIN RAIL MOUNTED FUSE HOLDERS UK 2.5 K/3 3 288-1264-ND 1.84 1.66 1.48 | 475113 
UK 2.5 K/4 4 288-1265-ND 2.43 2.19 1.95 | 475114 
Terminal | No. of | Digi-Key Price Each American Electrical UK 2.5 K/10 10 288-1266-ND 5.68 5.12 4.55 | 475119 
Fig. | Series | Width (mm) | Poles | Part No. 1 10 50 |Part No. UK 2.5/2 2 288-1267-ND 1.12 1.01 -90 | 475122 
Accepts 1.5” x 13/32” Fuse UK 2.5/3 3 288-1268-ND 1.68 1.52 1.35 | 475123 
. UK 2.5/4 4 288-1269-ND 2.43 2.19 1.95 | 475124 
1 | 288-1301-ND 4.03 3.63 3.23 | 2541000 UK 2.5/10 10 288-1270-ND. 5.33 4.80 4.27 | 475129 
10 | ASK4 17 2 288-1303-ND 8.06 7.26 6.45 | 2543000 UK 4/2 2 288-1271-ND 1.97 1.77 1.58 | 475132 
3 288-1305-ND 12.06 10.86 9.65 | 2544000 UK 4/3 3 288-1272-ND 2.85 257 2.28 | 475133 
Accepts 1.5” x 13/32” Fuse — With Fuse Blown Indicator UK 4/4 4 288-1273-ND 3.70 3.33 2.96 | 475134 
1 288-1302-ND 10.57 9.52 8.46 12541100 UK 4/10 10 288-1274-ND 8.06 7.26 6.45 | 475139 
to | ASK4 17 2 |288-1304-ND 21.15 19.04 16.92 |2543100 DROS 2 Bee nterAHND) — Tee ye ces aie lae 
3 |288-1306-ND 31.72 28.55 25.38 | 2544100 UK 6/3 3 2e51276:ND 2.89 2.60 2.31 | 475143 
UK 6/4 4 288-1277-ND 3.95 3.56 3.16 | 475144 
Accepts 2.0” x 0.55” Fuse UK 6/10 10 288-1278-ND 8.20 7.38 6.56 | 475149 
al 288-1307-ND 9.25 8.33 7.40 | 2561000 UK 10/2 2 288-1279-ND 2.16 1.95 1.73 | 475152 
11 | ASK6 27 2 288-1309-ND 18.50 16.65 14.80 | 2563000 UK 10/3 3 288-1280-ND 3.03 2.73 2.42 | 475153 
3 288-1311-ND 28.00 25.20 22.40 | 2564000 UK 10/4 4 288-1281-ND 3.95 3.56 3.16 | 475154 
Accepts 2.0” x 0.55” Fuse — With Fuse Blown Indicator UK 10/10 10 288-1282-ND 9.45 8.51 7.56 | 475159 
UK 16/2 2 288-1283-ND 2.16 1.95 1.73 | 475162 
1 288-1308-ND 23.38 21.04 18.70 | 2561100 UK 16/3 3 288-1284-ND 3.03 273 2.42 | 475163 
11 | ASK6 27 2 288-1310-ND 47.50 42.75 38.00 | 2563100 UK 16/4 4 288-1285-ND 4.17 3.75 3.34 | 475164 
3 (2ebaeieNe 72.50 65.25 58.00 |2564100 UK 16/10 10 288-1286-ND 9.42 8.48 7.54 | 475169 
% UK 35/2 2 288-1287-ND 2.13 1.92 1.71 | 475172 
Accessories UK 35/3 3 288-1288-ND 3.03 2.73 2.42 | 475173 
UK 35/4 4 288-1289-ND 4.33 3.90 3.47 | 475174 
No. of Digi-Key Price Each American Electrical UK 35/10 10 eS Cale END) 9.52 8.57 7.62 | 475179 
Series Positionen lt PartNot 1 10 50 | Part No. UK 4/2 2 288-1291-ND 1.72 1.56 1.38 | 474132 
UK 4/3 3 288-1292-ND 2.31 2.09 1.86 | 474133 
End Bracket UK 4/4 4 288-1293-ND 3.02 2.72 2.42 | 474134 
KD3 = 288-1295-ND 44 40 .36 | 495040 UK 4/10 10 288-1294-ND 7.41 6.67 5.93 | 474139 
End Plates Marking Tags 
NPP 2.5K = 288-1258-ND 22 .20 -18 | 445110 DY5 1-10 288-1296-ND 1.60 1.44 1.28 | 505020 
NPP 2.5-10 = 288-1259-ND 35 32 28 | 445150 DY5 10-50 288-1297-ND 1.60 1.44 1.28 | 505040 
NPP 16-35 = 288-1260-ND 56 51 46 | 445170 DY5 51-100 288-1298-ND 1.60 1.44 1.28 | 505041 
NPP PIK4Q = 288-1261-ND .96 87 77 | 449010 DY5 101-150 288-1299-ND 1.60 1.44 1.28 | 505042 
NPP ASK 2 = 288-1262-ND 1.00 90 -80 | 450040 DY5 151-200 288-1300-ND 1.60 1.44 1.28 | 505043 


DIN Rail Mounted Interface 
Modules and Cables 


D-Sub Specifications: 
* Maximum Current: 1A * Wire Range: 22-14 AWG * Operating Temperature: -10°C ~ 50°C 


IDC Specifications: 
* Maximum Current: 2A * Wire Range: 22-14 AWG * Operating Temperature: -10°C ~ 50°C 


Dimension A Digi-Key Price Each American Electrical 
Fig. Description Inches (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
Interface Modules 
9 Pin D-Sub Male and Female to Screw Block 1.53 (39) 288-1347-ND 53.08 46.45 39.81 DSUB-9-MF 
1 15 Pin Male and Female to Screw Block 1.93 (49) 288-1343-ND 74.57 65.25 55.93 DSUB-15-MF 
25 Pin D-Sub Male and Female to Screw Block 2.87 (73) 288-1345-ND 94.24 82.46 70.68 DSUB-25-MF 
20 Pin Male IDC Header to Screw Block 2.26 (57.5) 288-1350-ND 48.43 42.38 36.33 IDC-20-M 
2 24 Pin Male IDC Header to Screw Block 2.72 (69) 288-1352-ND 64.58 56.52 48.44 IDC-24-M 
40 Pin Male IDC Header to Screw Block 4.47 (113.5) 288-1353-ND 93.66 81.96 70.25 IDC-40-M 
Cables for Modules 
9 Pin D-Sub Cable Male to Female 2M _ 288-1348-ND 23.86 20.88 17.90 DSUB-9-MF-CBL 
15 Pin D-Sub Cable Male to Female 2M = 288-1344-ND 23.04 20.16 17.28 DSUB-15-MF-CBL 
= 25 Pin D-Sub Cable Male to Female 2M = 288-1346-ND 24.88 21.77 18.66 DSUB-25-MF-CBL 
20 Pin Male IDC Single End 2M = 288-1349-ND 52.84 46.24 39.63 IDC-20-M-CBL 
24 Pin Male IDC Single End 2M = 288-1351-ND 70.74 61.90 53.06 IDC-24-M-CBL 
DIN Rail Features: * Steel Design * CE Approved * Zinc Plated * No Markings on Rail . - PART NUMBERING SYSTEM 
Sold in 1” increments ADR ‘ -ND 
Unslotted Slotted Unslotted Slotted from 3” to 78”. ] 
7.55mm x 35mm 7.55mm x 35mm 7 15mm x 35mm ” 15mm x 35mm ae Call for custom lengths oR: $= Slotted oat sels 
a U = Unslotted 
ts oe 7 ; and pricing! ia + Sarg 
35 35 7 digit. Example: 
75 A Note: Lengths exceeding Width and height in MM SIN = 0300 
ix 75 15 d 5] 48” may incur additional pat A aM x 7acuM 
: <pk 2 <s aero banc 
2a 27 ee Bg 37 
Length) Digi-Key “U” Price Each “S” Price Each Length | Digi-Key “U” Price Each “S” Price Each 
(In.) Part No. 1 10 100 1 10 100 (In.) Part No. 1 10 100 1 10 100 
3 ADR3575-(_10300-ND 1.44 1.08 75 1.44 1.08 75 3 ADR3515-(10300-ND 1.51 1.14 .80 1.51 1.14 80 
4 ADR3575-(_10400-ND 1.61 1.22 88 1.61 1.22 88 4 ADR3515-(10400-ND 1.64 1.25 291 1.64 1.25 91 
5 ADR3575-[_]0500-ND 1.63 1.26 94 1.63 1.26 94 5 ADR3515-(]0500-ND 1.74 1.34 1.01 1.74 1.34 1.01 
6 ADR3575-(_0600-ND 1.88 1.45 1.09 1.88 1.45 1.09 6 ADR3515-(0600-ND 2.05 1.58 1.19 2.05 1.58 1.19 
id ADR3575-]0700-ND 2.15 1.66 1.25 2.15 1.66 1.25 7 ADR3515-(]0700-ND 2.34 1.81 1.36 2.34 1.81 1.36 
8 ADR3575-(10800-ND 2.40 1.87 1.40 2.40 1.87 1.40 8 ADR3515-(10800-ND 2.61 2.03 1.53 2.61 2.03 1.53 
9 ADR3575-(10900-ND 2.65 2.07 1.55 2.65 2.07 1.55 9 ADR3515-(0900-ND 2.87 2.24 1.68 2.87 2.24 1.68 
10 ADR3575-(_]1000-ND 2.89 2.25 1.69 2.89 2.25 1.69 10 ADR3515-(]1000-ND 3.12 2.44 1.83 3.12 2.44 1.83 
A ADR3575-(]1100-ND 3.11 2.44 1.83 3.11 2.44 1.83 11 ADR3515-(1100-ND 3.35 2.63 1.98 3.35 2.63 1.98 
12 ADR3575-(]1200-ND 3.32 2.61 1.96 3.32 2.61 1.96 12 ADR3515-(]1200-ND 3.57 2.81 21 3.57 2.81 2.11 
24 ADR3575-(_12400-ND 5.02 4.02 3.02 5.02 4.02 3.02 24 ADR3515-(12400-ND 5.20 4.16 3.12 5.20 4.16 3.12 
36 ADR3575-[_]3600-ND 6.57 5.26 3.98 6.57 5.26 3.98 36 ADR3515-(13600-ND 7.05 5.65 4.28 7.05 5.65 4.28 
48 ADR3575-(_14800-ND 7.97 6.38 4.88 7.97 6.38 4.88 48 ADR3515-(14800-ND 8.43 6.75 5.19 8.43 6.75 5.19 
= ADR3575-(17874-ND* 11.12 8.75 6.84 11.12 8.75 6.84 = ADR3515-(17874-ND* 11.78 9.21 7.25 11.78 9.21 7.25 


Note: LJ S = Slotted, U = Unslotted + 2 meter length 
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Weidmiilier X DIN Rail - Mounted Terminal Blocks and Accessories 


Fig. 5 - WDU 10 


Fig. 1 - WDU 2.5N 


Fig. 2 - WDU 2.5 Fig. 3- WDU 4 Fig. 4 - WDU 6 Fig. 6 - WDU 16 Fig. 7 - WDK 2.5N 


) 


© 


Sy 


* Termination Block Width: 10mm 
* Wire Size (UL): 16~6 AWG 

* Voltage Approval (UL): 1000V * Voltage Approval (UL): 600V 
* Current Approval (UL): 654 * Current Approval (UL): 70A 


Fig. 12 - WDK 4NV 


* Termination Block Width: 12mm 
© Wire Size (UL): 14~6 AWG 


* Termination Block Width: 5mm 
* Wire Size (UL): 22~12 AWG 

* Voltage Approval (UL): 600V 

* Current Approval (UL): 20A 


Fig. 13 - WDK 2.5 NV 


* Termination Block Width: 8mm 
* Wire Size (UL): 20-8 AWG 


« Termination Block Width: 6mm 
* Wire Size (UL): 22~10 AWG 

* Voltage Approval (UL): 600V * Voltage Approval (UL): 600V 
* Current Approval (UL): 354 Current Approval (UL): 45A 


Fig. 10 - WDK 1.5/R 3.5 Fig. 11 - WDK 4N 


* Termination Block Width: 5mm 
* Wire Size (UL):-22~12 AWG 

* Voltage Approval (UL): 600V 

* Current Approval (UL): 254 


Fig. 9 - WDU 1.5/R 3.5 


* Termination Block Width: 5mm 
© Wire Size (UL): 24~12 AWG 

* Voltage Approval (UL): 300V 

* Current Approval (UL): 25A 


Fig. 8 - WDK 2.5 DU-PE 


9 1) 
Lt 
* Termination Block Width: 3.5mm 
Wire Size (UL): 26~14 AWG 
* Voltage Approval (UL): 300V 
© Current Approval (UL): 15A 


* Termination Block Width: 5mm 
* Wire Size (UL): 26~12 AWG 

* Voltage Approval (UL): 600V 

* Current Approval (UL): 20A 


* Termination Block Width: 6mm 
Wire Size (UL): 22~10 AWG 

* Voltage Approval (UL): 600V 

¢ Current Approval (UL): 354 


* Termination Block Width: 6mm 
Wire Size (UL): 22~10 AWG 

* Voltage Approval (UL): 600V 
Current Approval (UL): 354 


* Termination Block Width: 3.5mm 
Wire Size (UL): 26~14 AWG 

+ Voltage Approval (UL): 300V 

* Current Approval (UL): 154 


* Termination Block Width: 5mm 
* Wire Size (UL): 22~12 AWG 

* Voltage Approval (UL): 300V 

© Current Approval (UL): 20A 


TERMINAL BLOCKS ACCESSORIES (See Descriptions and Prices Below) 
Digi-Key Price Each Weidmuller Grounding End End Jumpers/ Notching DIN Marking 
Fig. Series Part No. 1 10 100 Part No. Blocks Plates Brackets Partitions Jumper Links Tools Rail Tags 
1 WDU 2.5N 281-1466-ND@ 1.65 149 1.32 | 1040800000] 281-1490-np | 281-1499-ND | 281-1503-ND = 281-1505-ND_ | 281-1533-ND | 281-1534-ND | 281-1550-ND 
2 WDU 2.5 281-1467-ND@ 1.31 1.18 1.05 | 1020000000] 281-1491-ND | 281-1500-ND | 281-1503-ND = 281-1505-ND | 281-1533-ND | 281-1534-ND | 281-1550-ND 
3 WDU 4 281-1468-ND 1.41 1.27 1.13 | 1020100000 | 281-1492-ND | 281-1500-ND | _281-1503-ND = 281-1514-ND | 281-1533-ND | 281-1534-ND | 281-1551-ND 
4 WDU 6 281-1469-ND@ 209 1.89 1.68 | 1020200000} 281-1493-ND | 281-1500-ND | 281-1503-ND a ee 281-1533-ND | 281-1534-ND a 
5 WOU 10 281-1470-ND@ 279 251 2.24 | 1020300000) 281-1494-ND | 281-1500-ND | 281-1503-ND — aoe teoeny | 281-1533-ND | 281-1534-ND a 
6 WOU 16 281-1471-ND 5.33480 4.26 | 1020400000 | 281-1495-ND = 281-1502-ND = 281-1529-ND | 281-1533-ND | 281-1534-ND = 
7 WOK 2.5N 281-1472-ND 4.41 3.98 ~—3.54_ | 1041100000] 281-1496-ND = 281-1502-ND | 28t-isor-no | SBP tSDEND | at-1533-n0 | 281-1934-ND | 281-1550-ND 
8 | WOK2.5DU-PE | 281-1555-ND 6.68 6.01 5.34 | 1036400000| 281-1496-ND = 281-1502-ND | 261-1501-ND = 281-1533-ND | 281-1534-ND | 261-1550-ND 
281-1481-ND 281-1536-ND 
9 | WDU15/R35 | 281-1476-ND 1.77 159 1.42 | 1753280000 — 281-1478-ND | 281-1480-ND — 5B 14g2.ND | 281-1533-ND | 281-1535-ND | Sor"yPoo nD 
281-1481-ND 281-1536-ND 
10 | WDK15/R35 | 281-1477-ND 3.85 347 3.08 | 1753290000 — 281-1479-ND | 281-1480-ND — oe l482.ND | 281-1533-ND | 281-1535-ND | Sor"yPoo nD 
1" WOK 4N 281-1473-ND 5.99 5:39 ~—4.79 | 1041900000) 281-1497-ND — 281-1502-ND | 281-1501-nD | SOO IBIEND | 81-1533.ND | 281-1934-ND | 281-1850-ND 
12 WoK4Ny | 281-1474-ND 8.43.~«=« 7.59 ~—«6.75_| 1041910000} 281-1497-ND — 281-1502-ND | 281-1501-nD | SOO IBIEND | o81-1533.ND | 281-1934-ND | 281-1550-ND 
13 | WDK25NV | 281-1475-ND@ 9.00 840 7.21 | 1041610000] 281-1497-ND a 281-1502-ND | 281-1501-ND ae 281-1533-ND | 281-1534-ND | 281-1550-ND 
@ RoHS Compliant 
Accessories Grounding Blocks - End Plates - Covers open | End Brackets - Clamps 
Grounds connected wires end of terminal block blocks into place on Rail 
Digi-Key Price Each ‘| Weidmiiller Digi-Key Price Each ‘| Weidmiiller to DIN rail 
Description Part No. al 10 100 |Part No. Description Part No. 1 10 100 |Part No. 
Grounding Blocks Jumper Links 
WPE 2.5N 281-1490-ND 5.92 5.33 4.74]1016200000| |wave 281-1518-ND® 1.77 1.59 1.42 1052360000 
WPE 2.5 281-1491-ND@ 6.83 6.15 5.47 |1010000000| |wav6/3 281-1519-ND 2.71 244 2.17/1054760000 
WPE 4 281-1492-ND@ 7.03 6.33 5.63|1010100000|} |wave/4 281-1520-ND@ 3.42 3.09 2.74/1054860000 
WPE 6 281-1493-ND 7.29 6.57 5.84 |1010200000| |wav6/to 281-1521-ND@ 847 7.63 6.78 /1052260000 
WPE 10 281-1494-ND 8.15 7.34 6.52 |1010300000| |WaV 10/2 281-1522-ND@ 1.98 1.79 1.59/1052560000 
WPE 16 281-1495-ND 9.90 8.91 7.92|1010400000| |WaV 10/3 281-1523-ND 2.79 251 2.24/1054960000 
WDK 2.5NDU-PE |281-1496-ND* 8.00 7.21 6.41 |1041650000 Wav 10/4 281-1524-ND 3.61 3.25 2.89 |1055060000 Partitions - WTW Jumpers - For cross Jumper Links - For cross 
WDK 4N PE 281-1497-NDt¢ 8.72 7.85 6.98 |1041920000 wav 10/10 281-1525-ND 8.64 7.78 6.92 |1052460000 connection ZQV connection WQV 
Eid Plates — Rolls Compltant wav 16/10 coi us 8.15 7.24 |1053360000 
WAP WDU15/R3.5 |281-1478-ND 37 34 30 [1754190000 : otehing:T99 
WAP WDK1.5/R 3.5 |281-1479-ND 99 90 80 /1754200000) |Lutting Tool WAW1 |281-1533-ND_ 52.74 = — _ — |900450 
WAP WDU 1.5 281-1499-ND 91 83.74 |1060000000 Screwdrivers 
WAP WDU 2.5 281-1500-ND 96 _—«87_--77 |1050000000/ 06x35 281-1530-ND@ 12.00 10.80 9.60 9008330000 
End Brackets 0.8x4.0 281-1531-ND@ 16.26 14.64 13.01 /9008340000 
Sune 2e1-1480-ND 77-7062 se2e600000] |+°*°° ae el OO Pom Raia Marker Strips-Will mark | Fuse Block TS 35 DIN Rail 
WEW 35/1 281-1502-ND 4.80 4.33 3.85 /1061200000 psd mounting holes termination points with neon indicator 
WEW 35/2 281-1503-ND@ 2.22 2.00 1.78 {1059000000 | [TS 35x 7.5mm 281-1534-ND 13.88 12.50 11.11 0514510000 
Partitions TS 15 x 5.5mm 281-1535-ND@ 11.90 10.71 9.52|11751 Unprinted 
wiw 281-1501-ND 5.25 4.73 4.21 [1058800000 Marking Pen VS S 
Juniors STI - Black 281-1554-ND 8.99 8.09 7.19 /508401694 
ZOV15/R35/2GE [281-1481-ND® 59 53 48 1754210000 Cutler Modules 
ZQV 1.5/R 3.5/3 GE |281-1482-ND 4.16 1.05 .93 1754220000 AC, Single 281-1560-ND 16.08 14.70 11.49 |9915480000 = an ae) 
Z0V 2.5N/2 981-1505-ND@ 64 58 51 (1693800000) | AC, Duplex 281-1561-ND 23.36 21.36 16.69 |9915490000 ; 
ZOV 2.5N/3 281-1506-ND 1419 1.08 .96 (1693810000 Fuse Block ennied 
Zav 4N/2 281-1514-ND = 1.25 1.13 1.01 1758250000 | | With Indicator 281-1562-ND@ 13.82 12.64 9.88 [67601493 
ZOV 4N/3 281-1515-ND 1.86 1.68 1.49 |1762630000 ; Outlet Modules-TS 35 DIN Rail 
@ RoHS Compliant 
ZV 4N/10 281-1517-ND 6.04 5.44 4.84 1758260000] Single level + ground + Double level grounding block Bini 
[}<——_ 75.0 ——-»} 
Digi-Key Price Each Weidmiiller re = 
Description Part No. 1 10 100 Part No. ae MAS 
Marker Strips 
DEK 5/3.5 MIC Blank (unprinted) 281-1536-ND 10.22 9.20 8.18 1755270000 
DEK 5/3.5 FS 1-10 Premarked (printed). 281-1537-ND 10.77 9.70 8.62 1762320001 
DEK 5/5 Blank (unprinted)... 281-1550-ND@ 3.10 279 2.48 0473360000 
DEK 5/6 Blank (unprinted) 281-1551-ND 3.10 279 2.48 0468560000 
DEK 5/8 Blank (unprinted)... 281-1553-ND@ 3.29 2.97 2.64 1277060000 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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-suore TecHnoLoey, wc. DIN Rail Mounted Terminal Blocks and Accessories 


Color: Beige or Green/ 
Yellow 


! I 
Color: Green/Yellow Color: Green/Yellow Color: Beige or Green/Yellow Color: Beige or Green/Yellow Color: Beige or Green/Yellow Color: Beige or Green/Yellow 
Terminal Blocks Specifications Accessories 
Dimensions Wire UL Rated | UL Rated Marker | Marker 
Digi-Key Price Each On-Shore | LxWxH Size Voltage | Current End | Isolation End Test Test Cross Strip Strip 
Fig.| Series Part No. 1 10 100 | PartNo. (mm) (AWG) (V) (A) Plate | Partition} Separator | Bracket | Socket | Plug Connection (Blank) | (1-10) 
Screw Terminal 
1 SRD 2.5 ED2542-ND 2.58 2.32 2.06 | 41206.2 59x5 x60 22-14 300 20 2101.2 _ 2566.2 | 2826.2 | 2075.0 | 2007.0 2567.0/2570.0 2430.0 | 2431.0 
SRD 4 ED2527-ND 2.69 2.42 215 | 41020.2 59 x6 x 60 22-12 300 30 2101.2 = 2566.2 | 2826.2 | 2075.0 | 2007.0 2087.0/2090.0 2430.0 | 2431.0 
2 [SR4 ED2525-ND® 1.07 96 86 | 41001.2 48 x6x 47 22-10 600 40 2001.2 | 2002.2 | 2003.2 | 2826.2 | 2006.0 | 2007.0 | 2019.0/2740.2 & 2022.0/2743.2 | 2035.0 | 2036.0 
3 [|SR4DR_ | ED2543-ND 2.07 1.87 1.66 | 41210.2 57 x6 x 47 22-12 600 20 _ = 2003.2 | 2826.2 | 2006.0 | 2007.0 | 2019.0/2740.2 & 2022.0/2743.2 | 2035.0 | 2036.0 
4 |SR4DRL | ED2544-ND 2.89 2.60 2.31 | 41211.2 67 x6 x 47 22-12 600 20 = = 2003.2 | 2826.2 | 2006.0 | 2007.0 | 2019.0/2740.2 & 2022.0/2743.2 | 2035.0 | 2036.0 
SR 150 ED2538-ND 27.64 24.88 22.11 | 41124.2 | 93x31 x 109 | 2-300MCM 600 275 _ - - 2761.0 _ _ _ _ _ 
5 SR 240 ED2539-ND 33.18 29.87 26.55 | 41126.2 | 93x36x123 | 2/0-500 600 370 = _ — 2761.0 = = — = = 
SR 50 ED2536-ND 11.15 10.04 8.92 | 41120.2 | 79x 20x76 6-1/0 600 150 — = = 2761.0 = = = _— = 
SR 95 ED2537-ND 22.12 19.91 17.70 | 411222 | 84x 25x88 2-4/0 600 230 = = _ 2761.0 = = _ = = 
Tension Spring 
10 ZR 2.5 ED2548-ND@* 1.09 99 88 | 43500.2 59x5x39 20-12 600 27 3700.2 | 2957.2 = = = = 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
ZR4 ED2553-ND* 1.29 116 1.03 | 43515.2 64 x6 x 42 20-10 600 35 3703.2 | 2957.2 _ oat = _ 3720.8/3728.8 2035.0 | 2036.0 
1" ZR 2.5 DR | ED2549-ND* 157 142 1.26 | 43501.2 | 71.3x5x39 20-12 600 27 3701.2 | 2957.2 — = = = 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
ZR4DR__| ED2554-ND* 1.77 1.59 1.42 | 435162 | 78.5x6x42 20-10 600 35 3704.2 | 2957.2 = =_= = = 3720.8/3728.8 2035.0 | 2036.0 
12 |ZR4DRL | ED2555-ND* 2.21 2.00 1.77 | 43517.2 93 x 6 x 42 20-10 600 35 3705.2 | 2957.2 = = = = 3720.8/3728.8 2035.0 | 2036.0 
13 | ZRD 2.5 ED2559-ND 252 2.27 2.02 | 43562.2 84x5x 53 20-12 300 10 3756.2 = = 3748.2 = = 3710.8/3718.8 2430.0 | 2431.0 
Grounding Blocks 
Digi-Key Price Each On-Shore Dim. (mm) Wire Size Isolation Marker Strip Marker Strip 
Fig. Series Part No. al 10 100 Part No. LxWxH (AWG) Partition (Blank) (1-10) 
5 SRSL 4-T15 ED2534-NDt 3.14 2.83 2.51 41064.2 32x 7x 32 22-10 _ ol = 
6 SRSL 2.5-T35 ED2530-NDt 3.28 2.95 2.62 41056.2 52x 6x47 22-14 _— 2035.0 2036.0 
SRSL 4-T35 ED2545-NDt 3.50 3.15 2.80 41212.2 56 x 8x 47 22-10 _ = = 
7 SRSL 2.5-T35 DR ED2532-NDt 4.43 3.99 3.54 41060.2 62.5 x6 x 47 22-14 -_ 2430.0 2431.0 
8 SRSL 2.5-T35 DRL ED2533-NDt 4.59 4.14 3.68 41062.2 67 x6 x47 22-14 _ 2035.0 2036.0 
9 SRSL 16-135 ED2540-NDt 6.78 6.10 5.42 41197.2 56 x 12 x 58 12-6 — - _ 
SRSL 35-T35, ED2541-NDt 9.10 8.19 7.28 41199.2 58x 16x71 12-2 _ = _ 
10 ZRSL 4 ED2556-NDt 3.84 3.46 3.07 43525.2 64 x6 x 42 20-10 2957.2 2035.0 2036.0 
1 ZRSL 4 DR ED2557-NDt 4.62 4.16 3.70 43526.2 78.5 x 6 x 42 20-10 2957.2 2430.0 2431.0 
12 ZRSL 2.5 DRL ED2552-ND@t §.27 4.74 4.22 43512.2 83.6 x 5x 39 20-12 2957.2 2430.0 2431.0 
ZRSL 4 DRL ED2558-NDt 6.19 5.57 4.95 43527.2 93 x 6 x 42 20-10 2957.2 2035.0 2036.0 
13 ZRSLD 2.5 ED2560-NDt 4.57 411 3.66 43567.2 84x5x 53 20-12 _- 2430.0 2431.0 
@ RoHS Compliant * UL approvals pending t Color: Green/Yellow 
Accessories Digi-Key Price Each] On-Shore Digi-Key Price Each | On-Shore 
. Series Description Part No. 1 10 100 | Part No. Series Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
END'PLATES: End Plates Cross Connection Jumpers for 
In general end plates are used at the end of each terminal AP 15-4 = £D2505-ND 1 46 41) 2738.2 Screw Terminal Blocks 
row. If different terminals of different sizes are used on Q2 = ED2484-ND 1.01 91 81]2019.0 
1 terminal row, end plates are also used between these AP 16 = ED2495-ND@ 79.71.63 | 2104.2 a2 = £D2488-ND 1.49 1.34 1.19 | 2060.0 
different sized terminals. The overall dimension of end AP 2.5-10 = ED2478-ND@ 56 51 .45) 2001.2 a2 = £D2492-ND 1.01 .91 .81/| 2087.0 
plates conform to the dimension of the terminal to match. AP-SR = —D2490-ND 51 46 .41 | 2070.2 a2 _ £D2498-ND 101 91 81|24220 
ISOLATION PARTITIONS: ZAP 2.5/3A = £D2514-ND 73.66 59 | 3701.2 Q2 = ED2503-ND 1.01 .91 .81 | 2567.0 
When operating with cross-connections, partition plates ZAP 2.5/48 = * ED2515-ND 76 68.61 | 3702.2 Q2 = £D2510-ND 1.01.91 _.81 | 2832.0 
have to be mounted between the cross-connection. This | ZAP 4/2A _ £D2516-ND 73 66 .59 | 3703.2 Q10 = ED2485-ND 4.34 3.91 3.48 | 2022.0 
is necessary in order to follow the prescribed air and | ZAP 4/3A = £D2517-ND 79 71 63) 3704.2 a0 i ED2489-ND 6.89 6.20 5.51 | 2063.0 
creepage distances. ZAP 4/48 — ED2518-ND 81.74.65 | 3705.2 as = cera ot S91 3.48 | 2425-0 


Q10 — ED2504-ND 4.34 3.91 3.48 | 2570.0 


TEST-SOCKETS: ZAPD 2.5 - ED2524-ND 1.18 1.06 .94| 3756.2 Q10 a ED2511-ND 4.34 3.91 3.48 | 2835.0 

Sockets type STB are inserted in the busbar or screwed in Isolation Partitions — RoHS Compliant ai2 = ED2506-ND 1.21 1.09 .97| 2740.2 

the modular terminal in place of the terminal screw. They | ty 95-10 = £D2479-ND 73 66 .59 2002.2 Ql 10 - ED2507-ND 5.77 5.20 4.62 | 2743.2 

Serve to take up the tast sockets type PS. End Brackets — RoHS Compliant Cross Connection Jumpers for 

TEST PLUGS: ES 35/2/K 7.5mm ED2481-ND 59 53 .47| 2005.2 Tension Spring Terminal Blocks 

Test plug type PS serve for the final testing of finished | Eg 35/9/K 8mm £D2509-ND 93 84 74 2826.2 ZQI 2.5/10 _ ED2520-ND® 5.27 4.74 4.22 | 3718.8 

wired terminal strips. Test Sockets ZQI 4/10 = ED2522-ND 5.71 5.15 4.57 | 3728.8 
ZQI 4/2 _ ED2521-ND 65 59 .52| 3720.8 

CROSS-CONNECTION SYSTEMS: STB 14/2.3 = £D2482-ND 34 31 .27/ 2006.0 - 

f Marker Strips 

Q - Cross connection; QI - For cross connections the | STB 8.5/2.3 = £D2491-ND 34 31 .27/| 2075.0 - 

cross connection bar, connection sleeve and fixing screw Test Plug SB 5/10 Blank Strip/10 5mm |£D2500-ND®@ 55 .50 .44 | 2430.0 

are already captively mounted with the corresponding $B 6/10 FW 1-10 | Printed Strip/10 6mm |ED2487-ND 55.50.44 | 2036.0(1-10) 

number of poles. PS 2.3 - £D2483-ND 2.89 2.60 2.31 | 2007.0 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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pa es DIN Rail Mounted Terminal Blocks and Accessories 


Fig. 1 — MT 1.5 Fig. 2— MTTB 1.5 Fig. 3 — MBK 3/E-Z Fig. 4 — MBK 5/E-Z 

* Termination Block Width: 4.2mm * Termination Block Width: 4.2mm * Termination Block Width: 5.2mm * Termination Block Width: 6.2mm 

¢ Terminations per Linear Meter: 476 * Terminations per Linear Meter: 952 * Terminations per Linear Meter: 384 * Terminations per Linear Meter: 322 
Wire Size (UL): 30-14 AWG * Wire Size (UL): 30-14 AWG * Wire Size (UL): 28-12 AWG 3 Wire Size (UL): 26-10 AWG 

* Voltage Approval (UL): 300V * Voltage Approval (UL): 300V * Voltage Approval (UL): 600V Voltage Approval (UL): 600V 

* Current Approval (UL): 154 Current Approval (UL): 15A © Current Approval (UL): 20A * Current Approval (UL): 30A 


Fig. 5 —UK1.5N . Fig. 6 — UK 2.5N Fig. 7 —UK5N . Fig. 8 —UK6N 


* Termination Block Width: 4.2mm * Termination Block Width: 5.2mm * Termination Block Width: 6.2mm p * Termination Block Width: 8.2mm 
* Terminations per Linear Meter: 476 * Terminations/Linear Meter: 384 * Terminations/Linear Meter: 322  Terminations/Linear Meter: 242 
* Wire Size (UL): 30-14 AWG * Wire Size (UL): 30-12 AWG * Wire Size (UL): 30-10 AWG Wire Size (UL): 26-8 AWG 

* Voltage Approval (UL): 300V Voltage Approval (UL): 300V * Voltage Approval (UL): 600V = * Voltage Approval (UL): 600V 

* Current Approval (UL): 15A * Current Approval (UL): 20A * Current Approval (UL): 30A Ny * Current Approval (UL): 50A 


Fig. 9 —UK10N Fig. 10 —UKK 5 Fig. 11 —SLKK5 . Fig. 12 — DIK 1.5 


* Termination Block Width: 10.2mm * Termination Block Width: 6.2mm y * Termination Block Width: 6.2mm f * Termination Block Width: 6.2mm 
+ Terminations per Linear Meter: 196 + Terminations/Linear Meter: 644 76 |7 _| | * Terminations/Linear Meter: 805 + Wire Size (UL): 30-14 AWG 

Wire Size (UL): 24-6 AWG * Wire Size (UL): 26-10 AWG 9 ¥ | © Wire Size (UL): 26-10 AWG . .! * Voltage Approval (UL): 300V 

+ Voltage Approval (UL): 600V * Voltage Approval (UL): 600V * Voltage Approval (UL): 600V I * Current Approval (UL): 154 

* Current Approval (UL): 65A. Current Approval (UL): 30A = * Current Approval (UL): 30A 


Fig. 13 — DIKD 1.5 Fig. 14 — UDK 4 2 Fig. 15 — UK 4 


* Termination Block Width: 6.2mm * Termination Block Width: 6.2mm « Termination Block Width: 6.2mm 
Wire Size (UL): 30-14 AWG * Wire Size (UL): 30-10 AWG : 716: * Wire Size (UL): 28-12 AWG 

+ Voltage Approval (UL): 300V * Voltage Approval (UL): 600V * Voltage Approval (UL): 600V 
Current Approval (UL): 15A. i © Current Approval (UL): 30A i * Current Approval (UL): 20A 


Fig. 16 — UK 5-HESI Fig. 17 — UKK 5-HESI i Fig. 18 — UK 6.3-HESI 


* Termination Block Width: 8.2mm Termination Block Width: 8.2mm é . Termination Block Width: 10.2mm 
Wire Size (UL): 26-10 AW * Wire Size (UL): 24-8 AWG * Wire Size (UL): 26-8 AWG 

* Voltage Approval (UL): 600V * Voltage Approval (UL): 600V f x * Voltage Approval (UL): 600V 
Current Approval (UL): 6.3A * Current Approval (UL): 30A J i © Current Approval (UL): 25A 


Terminal Blocks 


Digi-Key Price Each | Mfg. Digi-Key Price Each | Mfg. Digi-Key Price Each | Mfg. 
Fig.| Series Part No. il 10 | Part No. Fig.| Series Part No. 1 10 | Part No. Fig.| Series Part No. 1 10 | Part No. 
1 [MT 1.5 277-1506-ND 2.16 ‘1.86 / 3100305] | 11] SLKK5 277-1521-ND 10.02 8.59 | 0461018] | 16 | UK 5-HESILED 24 277-1559-ND 12.17 10.43 | 3004126 
2 [MTB 1.5 277-1483-ND_ 5.27 4.52 | 1414129] | 12 | DIK 1.5 277-1543-ND 5.32 4.56 | 2715966 UKK 5-HESI (5x20) 277-1569-ND 14.89 13.70 | 3007204 
3 | MBK 3/E-Z 277-1481-ND =. 2.63 -2.25 | 1413036 DIKD 1.5 277-1544-ND 9.27 7.94] 2715979 UKK 5-HESI (6.3x32) 277-1570-ND 15.59 14.35 | 3007217 
4 | MBK 5/E-2 277-1480-ND_— 2.53 2.17 | 1402940] | 43 | pIKD 1.5-TG 277-1564-ND 9.70 8.31 | 2774237) | 4, | UKK 5-HESILA 250 (5x20) | 277-1571-ND 22.21 20.44 | 0711629 
A UETEN HTD 1.96 1.68 —— DIKD 1.5-2D 277-1565-ND 11.35 9.72 | 2716512 UKK 5-HESILED 24 (6.3x32) | 277-1572-ND 22.26 20.48 | 0711632 
5 7-1499- ‘ i 7 A 1573+ 
UDK 4 Q77-1576-ND 4.25 3.64 | 2775016 UKK 5-HESILA 250 (6.3x32) | 277-1573-ND 23.15 21.30 | 0711616 
7 |UK5N 277-1501-ND 1.90 1.63 3004362 | | 14 i AB 7A. 
8 \UKEN O77-41502.ND 258 2.21 | 3004504 UDK 4-TG 277-1554-ND 4.85 4.16 | 2777014 UKK 5-HESILED 24 (5x20) | 277-1574-ND 20.99 19.32 | 3026654 
9 |UK10N 277-1503-ND 3.39 2.90 | 3005073 15 | UK 4-TG 277-1556-ND 4.79 4.10 | 2812018 UK 6.3-HESI 277-1560-ND 9.81 8.40] 3004171 
qo | UKK 5 27-1491-ND 5.17 4.43] 2774017 | | 4¢ | UK S-HESI 277-1557-ND 7.87 6.75 | 3004100) | 18 | UK 6.3-HESILED 24 277-1561-ND 12.15 11.18 | 3004265 
UKK 5-TG 277-1563-ND 12.70 _ 10.88 | 3007042 UK 5-HESILA 250 277-1558-ND 12.17 10.43 | 3004142 UK 6.3-HESILA 250 277-1562-ND 12.15 11.18 | 3004249 


Accessories Marker Strip: U=Unprinted P = Printed 


Marker 
Digi-Key Grounding End Spacer Spacer Partition Isolator Bridge Bar Fixed Insertion Strip Marker End 
Fig| Series Part No. Block Cover Cover Plate Plate Bridge Bar Isolator Bridge Bridge Ue: Pen Screwdriver Bracket DIN Rail 
1 |MT1.5 277-1506-ND | 277-1507-ND | 277-1508-ND 277-1494-ND =_ AB | 277-1474-ND |277-1477-ND| 277-1485-ND | 277-1509-ND 
2|mrte1.5 — |277-1483-ND) = — —|277-1495-ND|277-1496-ND | 277-1497-ND| — — = — — | 277-t494-nof AB | 277-1474-ND |277-1477-ND| 5/7 1485-ND | 277-1509-ND 
: 277-1523-ND | 277-1510-ND 
3 | MBK 3/E-Z 277-1481-ND | 277-1482-ND | 277-1484-ND 277-1488-ND | 277-1486-ND | DH, L | 277-1474-ND |277-1478-ND) 277-1485-ND | 277-1509-ND 
4 | MBK 5/E-Z 277-1480-ND | 277-1520-ND | 277-1484-ND 277-1514-ND | 277-1511-ND | E 1, M | 277-1474-ND |277-1478-ND) 277-1485-ND | 277-1509-ND 
5 |UK1.5N 277-1504-ND | 277-1505-ND | 277-1493-ND 277-1494-ND _ C P,Q} 277-1474-ND |277-1477-ND| 277-1523-ND | 277-1510-ND 
6 |UK2.5N 277-1499-ND | 277-1517-ND | 277-1493-ND 277-1488-ND | 277-1486-ND | DH, L | 277-1474-ND |277-1478-ND| 277-1523-ND | 277-1510-ND 
7 |UK5N 277-1501-ND | 277-1518-ND | 277-1498-ND 277-1514-ND | 277-1511-ND | E |, M | 277-1474-ND |277-1478-ND| 277-1523-ND | 277-1510-ND 
8 |UK6N 277-1502-ND | 277-1519-ND | 277-1498-ND 277-1515-ND | 277-1512-ND | F J, N | 277-1474-ND |277-1479-ND| 277-1523-ND | 277-1510-ND 
9 |UK 10 N 277-1503-ND | 277-1500-ND | 277-1498-ND 277-1516-ND | 277-1513-ND | GK, 0 | 277-1474-ND |277-1479-ND| 277-1523-ND | 277-1510-ND 
UKK5 277-1491-ND | 277-1492-ND | 277-1487-ND | 277-1490-ND | 277-1489-ND — = 277-1523-ND | 277-1510-ND 
10 |UKK 5-16 977-1563-ND| = — — as = = 277-1550-ND | 277-1549-ND | 277-1514-NDJ 277-1511-ND | EI, M | 277-1474-ND = = = 
11 |SLKK5 277-1521-ND _ 277-1487-ND | 277-1490-ND | 277-1489-ND - - - 277-1514-ND | 277-1511-ND | E 1, M | 277-1474-ND |277-1478-ND) 277-1523-ND | 277-1510-ND 
277-1546-ND 
12 |DIK 1.5 277-1543-ND _— - — 277-1540-ND al - 277-1514-ND 977-1547-ND E  1,M | 277-1474-ND |277-1478-ND _ _ 
277-1546-ND 
DIKD 1.5 277-1544-ND = = _ 277-1541-ND - - 277-1514-ND | 77 4547p | EM | 277-1474-ND |277-1478-ND = _ 
277-1546-ND 
13 | DIKD 1.5-TG 277-1564-ND _- _ _ 277-1541-ND — — _ 977-1547-ND E 1,M | 277-1474-ND |277-1478-ND _ _ 
DIKD 15-20 | 277-1565-ND - - _ 277-1541-ND — _ 277-1514-ND cr 1S ND E 1,M | 277-1474-ND |277-1478-ND _ = 
UDK 4 277-1576-ND =_ 277-1550-ND | 277-1549-ND | 277-1514-ND 
14 lnk 4-16 BEAN _ een - — an a bes 277-1511-ND | E 1, M | 277-1474-ND |277-1478-ND _ - 
15 [UK 4-TG 277-1556-ND =- 277-1498-ND - 277-1542-ND = = — 277-1511-ND | E 1, M | 277-1474-ND |277-1478-ND =_ = 
UK 5-HESI 277-1557-ND 
UK 5- 
16 | HESILA 250 | 277-1558-ND 277-1548-ND | F J, N | 277-1474-ND |277-1478-ND _— = 
UK 5- 
HESILED 24 | 277-1559-ND 
UKK 5-HESI 
(5x20) 277-1569-ND 
UKK 5-HESI 
(6.3x32) 277-1570-ND 
UKK 5-HESILA 
47| 250 (5x20) | 277-1571-ND 
UKK 5-HESILED 277-1568-ND _ Fo oJ,N | 277-1474-ND |277-1478-ND _ _- 
24 (6.3x32) | 277-1572-ND 
UKK 5-HESILA 
250 (6.3x32) | 277-1573-ND 
UKK 5-HESILED 
24 (5x20) 277-1574-ND 
UK6.3-HESI _ |277-1560-ND 
UK 6.3- 
18| HESILED 24 | 277-1561-ND 277-1513-ND | G K, 0 | 277-1474-ND |277-1479-ND = _ 
UK 6.3- 


HESILA 250 _| 277-1562-ND 


(Continued) 
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PHCENIX DIN Rail Mounted Terminal Blocks and Accessories 
CONTA 


CT Accessories (Cont, 


Grounding Block End Cover Spacer Cover Spacer Plate Fixed Bridge Insertion Bridge 


Grounds connected wires to Covers open end of Covers open end of 2 level | Compensates for level offset For cross connections For cross connections between 
DIN rail terminal block terminal block and compensates | on closed end of 2 level between terminal blocks terminal blocks in wire entry 
for level offset terminal block in terminal center bridging cavity, 10 position, divisible 
cavity, 10 position, divisible 


Marker Pen Screwdriver End Bracket DIN Rail 
To label the unprinted Fully insulated blade shaft, Clamps terminal blocks into place on DIN rail With elongated mounting holes 


marker strip straight blade design [eS 
— 2 aa) 


<= ==) 


15mm wide 35mm wide 


For 15mm wide DIN rail For 35mm wide DIN rail 5.5mm deep 7.5mm deep 
1 meter long 1 meter long 


Marker Strip ZBFM Type Fuse Plug 


Unprinted or printed, Fuse Plug for cartridge fuse 
will mark termination inserts 5x20mm, color: black, 
points 2 with LED/light indicator 


Use With TG 
Fuse Holders 


(Unprinted shown) Unprinted Printed 
Phoenix Phoenix 
Digi-Key Price Each Contact Digi-Key Price Each Contact 
Description, Width Part No. 1 10 100 Part No. Description, Width Part No. 1 10 100 Part No. 
Grounding Blocks 2mm for DIKD 277-1541-ND 1.74 1.49 1.28 1413285 
MT 1.5-PE, 4.2mm 277-1507-ND 6.76 5.79 4.98 3100318 1.5mm for UK 277-1542-ND 1.23 1.05 91 3003224 
MBK 3/E-Z-PE, 5.2mm 277-1482-ND 6.07 5.20 4.48 1413117 Isolator Bridge Bar 
MBI SYE-Z:PE, 8.2mm lial Se0:ND B05 SBF 889" | Oteeoss Use with 1302338 277-1550-ND 585 5.09 4.33 | 0301505 
USLKG 1.5 N, 4.2mm 277-1505-ND 15.07 12.91 11.10 3005853 Bridge Bar Isolator 
USLKG 2.5 N, 5.2mm 277-1517-ND 7.65 6.55 5.64 0441119 g 
USLKG 5, 6.2mm 277-1518-ND 7.30 6.25 5.38 0441504 Use with 0301505 277-1549-ND 55 50 At 1302338 
USLKG 6 N, 8.2mm 277-1519-ND 8.22 7.05 6.06 0442079 Insertion Bridges 
USLKG 10 N, 10.2mm 277-1500-ND 8.94 7.66 6.58 3003923 EBL 10-5 277-1486-ND 2.62 2.28 1.94 2303132 
UKK 5-PE, 6.2mm 277-1492-ND 12.56 11.56 10.18 2774211 EB 10-6 277-1511-ND 4.20 3.65 3.11 0201139 
End Covers EB 10-8 277-1512-ND 5.20 4.52 3.85 0202138 
D-MT 1.5 277-1508-ND 64 55 A7 3100321 EBS 10-8 277-1548-ND 5.01 4.36 3.71 3118135 
D-MTTB 1.5 277-1495-ND 1.01 87 75 3002665 EB 10-10 277-1513-ND 6.96 6.05 5.15 0203137 
D-MBK/E 277-1484-ND .78 67 58 1415021 EB 56-18 277-1566-ND 53.31 49.05 43.19 3009299 
DUK 25 277-1493-ND 1.04 89 77 | 3001022 EB 56-18/L1-L2-L3 277-1567-ND 153.20 140.95 124.10 | 3009367 
D-UK 4/10 277-1498-ND 106 ‘ot 79 ~| 3003020 EB 80-DIK BU 277-1546-ND 41.25 37.95 33.42 | 2715940 
D-UKK 3/5 277-1487-ND 1.61 1.38 1.19 2770024 EB 80-DIK RD 277-1547-ND 41.25 37.95 33.42 2715953 
D-UDK RELG 277-1545-ND 1.13 97 83 2777027 Marker Pen 
DUpKS eile) SITEND, TAS = 12s SO Sa ELTON: M-PEN, black 277-1474-ND 11.54 10.62 9.35 | 1051993 
Spacer Covers Screwdrivers 
are era Ze SS Se | ee re a ar 
2 SZS 0.6 x 3.5 277-1478-ND 9.99 9.20 8.10 1205053 
Spacer Plates SZS 1.0 x 4.0 277-1479-ND 15.09 13.89 12.23 | 1205066 
DP-MTTB 1.5, 2mm. 277-1497-ND 1.13 97 83 3002681 
DP-UKK 3/6, 2.5mm 277-1489-ND 1.19 1.02 88 | 2770794 enone 
Fixed Brid. E/MK 1, 6mm 277-1485-ND 1.09 98 81 1421659 
ee E/NS 35 N, 9.5mm 277-1523-ND 1.31 1.13 97 __| 0800886 
FBRN 10-4N 277-1494-ND 6.37 5.54 471 3001624 DIN Rail. 
FBRI 10-5 N 277-1488-ND 8.82 7.67 6.52 | 2770642 bid 
FBRI 10-8 N 277-1568-ND 9.35 8.13 6.92 2772080 NS 15 PERF 1 METER 277-1509-ND 8.33 7.67 6.75 5602099 
FBI 10-6 277-1514-ND 7.30 6.35 540 | 0203250 NS 36/7.5 PERF 1 METER 277-1510-ND 8.28 7.62 7.29 | 5602100 
FBI 10-8 277-1515-ND 8.79 7.64 6.50 | 0203263 Fuse Plugs 
FBI 0-10 ZEN) 1140 9.91 8.43 | 0203276 ST-SILA 250-UK 4 277-1551-ND 10.51 9.00 7.74 | 0921053 
Partition Plates ST-SILED 24-UK 4 277-1552-ND 11.48 10.57 9.30 0921037 
2mm for DIK 277-1540-ND 1.58 1.35 1.16 1413272 ST-SI-UK 4 277-1553-ND 3.86 3.31 2.85 0921011 
Phoenix 
Digi-Key Price Each Contact 
Style Description Part No. | 10 100 Part No. 
Marker Strips 
A ZBFM 4/WH: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 100 Termination Points 277-1524-ND 8.12 7.06 6.01 0803579 
B ZBFM 4/WH: LGS: 1-100 — Preprinted 1-100, will Mark 100 Termination Points 277-1522-ND 12.70 11.04 9.39 0800268 
A ZBFM 8/WH: UNPRINTED 277-1575-ND 9.04 7.86 6.69 0800734 
Cc ZB 4: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1525-ND 1.50 1.30 1.11 0805001 
D ZB 5: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1472-ND 84 73 63 1050004 
E ZB 6: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1473-ND 84 73 63 1051003 
F ZB 8: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1475-ND .92 .80 68 1052002 
G ZB 10: UNPRINTED — Unprinted, will Mark 10 Termination Points 277-1476-ND 1.40 1.22 1.04 1053001 
H ZB 5, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1528-ND 1.30 1.13 .97 1050017:0001 
| ZB 6, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1530-ND 1.30 1.13 .97 1051016:0001 
J ZB 8, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1532-ND 1.99 1.73 1.48 1052015:0001 
K ZB 10, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1534-ND 2.02 1.76 1.50 1053014:0001 
L ZB 5, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1529-ND 1.30 1.13 .97 1050017:0011 
M ZB 6, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1531-ND 1.30 1.13 97 1051016:0011 
N ZB 8, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1533-ND 1.99 1.73 1.48 1052015:0011 
ie} ZB 10, LGS: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1535-ND 2.02 1.76 1.50 1053014:0011 
P ZB 4, QR: 1-10 — Preprinted 1-10, will Mark 10 Termination Points 277-1526-ND 2.05 1.78 1.52 0805807:0001 
Q ZB 4, QR: 11-20 — Preprinted 11-20, will Mark 10 Termination Points 277-1527-ND 2.05 1.78 1.52 0805807:0011 
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PHCENIX. 
CONTACT 


Terminal Blocks — PCB Plugs and Headers 


Cc 
ara inna 


ne 


pI} EA 
Specifications: ee 
UL: 125V @ 4A, 20-28AWG 


d-| tha | EA 
eo Specifications: 
UL: 300V @ 8A, 14-30AWG 


Specifications: 
UL: 125V @ 4A IEC: 80V @ 4A Color: Green 


D A 
Ll 
Specifications: 


UL: 125V @ 4A IEC: 80V @ 4A Color: Green 


~ LIA 
B 
Specifications: 


UL: 300V @ 8A, 14-30AWG 


IEC: 100V @ 4A, 20-28AWG Color: Green 


Specifications: 


Specifications: 


IEC: 125V @ 8A, 16-28 AWG Color: Green 


IEC: 125V @ 8A, 16-28AWG Color: Green 


Specifications: 


Specifications: 


UL: 300V @ 8A, 14-30AWG 
IEC: 125V @ 8A, 16-28AWG Color: Green 


UL: 300V @ 8A, 16-30AWG 
IEC: 160V @ 8A, 16-28AWG Color: Green 


UL: 300V @ 8A, 16-28AWG 
IEC: 160V @ 8A, 16-26AWG Color: Green 


UL: 300V @ 8A 
IEC: 125V @ 8A Color: Green 


No. F ; Phoenix Phoenix No. Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.| A B c D_ | Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos.| A B c D_ {Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. 
Fig. 1 — 2.5mm Spring Cage Terminal Block Plug 8 | 3.81 | 26.67 | 31.27} 2.3 |277-1197-ND 7.95 6.81 5.86) MCVR 1.5/8-ST-3.81 1827185 
2) 25 | 25 5.6 | 1.55 |277-1430-ND 2.28 =1.95 1.68 | FK-MC 0.5/2-ST-2.5 1881325 9 | 3.81 | 30.48 | 35.08} 2.3 |277-1198-ND 8.96 7.68 6.60) MCVR 1.5/9-ST-3.81 1827198 
3 | 25 | 50 8.1 | 1.55 |277-1431-ND 3.43 2.94 2.53 | FK-MC 0.5/3-ST-2.5 1881338 10 | 3.81 | 34.29 | 38.89) 2.3 )277-1199-ND 9.93 8.50 7.31) MCVR 1.5/10-ST-3.81 1827208 
4 | 25 | 7.5 | 10.6 | 1.55 )277-1432-ND 456 3.91 3.36 | FK-MC 0.5/4-ST-2.5 1881341 11 | 3.81 | 38.10 | 42.70) 2.3 )277-1200-ND 10.94 9.37 8.05 | MCVR 1.5/11-ST-3.81 1827211 
5 | 2.5 | 10.0 | 13.1 | 1.55 )277-1433-ND 5.70 4.88 4.20) FK-MC 0.5/5-ST-2.5 1881354 12 | 3.81 | 41.91 | 46.51| 2.3 |277-1201-ND 11.95 10.23 8.80 | MCVR 1.5/12-ST-3.81 1827224 
6 | 2.5 | 12.5 | 15.6 | 1.55 |277-1434-ND 6.84 5.86 —_5.04 | FK-MC 0.5/6-ST-2.5 1881367 13 | 3.81 | 45.72 | 50.32) 2.3 |277-1202-ND 12.91 11.06 9.51 | MCVR 1.5/13-ST-3.81 1827237 
7 | 2.5 | 15.0 | 18.1 | 1.55 )277-1435-ND 7.98 6.83 5.87 | FK-MC 0.5/7-ST-2.5 1881370 14 | 3.81 | 49.53 | 54.13) 2.3 |277-1203-ND 13.93 11.92 10.25 | MCVR 1.5/14-ST-3.81 1827240 
8 | 2.5 | 17.5 | 20.6 | 1.55 )277-1436-ND 9.11 7.80 6.71 | FK-MC 0.5/8-ST-2.5 1881383 15 | 3.81 | 53.34 | 57.94) 2.3 |277-1204-ND 14.93 12.78 10.99 | MCVR 1.5/15-ST-3.81 1827253 
9 | 2.5 | 20.0 | 23.1 | 1.55 )277-1437-ND 10.26 8.79 7.56 | FK-MC 0.5/9-ST-2.5 1881396 16 | 3.81 | 57.15 | 61.75] 2.3 |277-1205-ND 15.91 13.63 11.72 | MCVR 1.5/16-ST-3.81 1827266 
10 | 2.5 | 22.5 | 25.6 | 1.55 |277-1438-ND 11.40. 9.76 8.40 | FK-MC 0.5/10-ST-2.5 1881406 Fig. 7 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug 
11] 2.5 | 25.0 | 28.1 | 1.55 |277-1439-ND 12.54 10.74 9.23 | FK-MC 0.5/11-ST-2.5 1881419 2 | 3.81] 3.81 | 841] 2.3 |277-1902-ND 3.86 3.31 2.85] FRONT-MC 1.5/2-ST-3.81 1850660 
12 | 2.5 | 27.5 | 30.6 | 1.55 |277-1440-ND 13.68 11.71 10.07 | FK-MC 0.5/12-ST-2.5 1881422 3 | 3.81 | 7.62 | 12.22] 2.3 |277-1903-ND 578 4.95  4.26|FRONT-MC 1.5/3-ST-3.81 4850673 
Fig. 2 — 2.5mm Connector Header — Right Angle 4 | 3.81 | 11.43 | 16.03) 2.3 |277-1904-ND 771 6.61 5.68 | FRONT-MC 1.5/4-ST-3.81 1850686 
2 | 26 | 25 6.9 | 2.2 |277-1441-ND 71 61 53 | MC 0.5/2-G-2.5 1881448 5 | 3.81 | 15.24 | 19.84) 2.3 |277-1905-ND 9.65 8.26 7.11) FRONT-MC 1.5/5-ST-3.81 1850699 
3 | 25 | 50 94 | 2.2 |277-1442-ND 1.03 88 -76 | MC 0.5/3-G-2.5 1881451 6 | 3.81 | 19.05 | 23.65] 2.3 |277-1906-ND 12.01. 10.29 8.85 | FRONT-MC 1.5/6-ST-3.81 1850709 
4 | 25 | 75 | 11.9) 2.2 |277-1443-ND 1.36 0 1.17 1.01 | MC 0.5/4-G-2.5 1881464 7 | 3.81 | 22.86 | 27.46) 2.3 |277-1907-ND 13.50 11.56 9.94) FRONT-MC 1.5/7-ST-3.81 1850712 
5 | 2.5 | 10.0 | 14.4) 2.2 |277-1444-ND 1.66 143 1.23 1881477 8 | 3.81 | 26.67 | 31.27) 2.3 |277-1908-ND 15.40 13.19 11.34) FRONT-MC 1.5/8-ST-3.81 1850725 
6 | 2.5 | 12.5 | 16.9 | 2.2 |277-1445-ND 1.98 1.70 1.46 1881480 9 | 3.81 | 30.48 | 35.08) 2.3 |277-1909-ND 17.31 14.82 12.75 | FRONT-MC 1.5/9-ST-3.81 1850738 
7 | 25 | 15.0 | 194] 2.2 |277-1446-ND 2.28 1.95 1.68 1881493 10 | 3.81 | 34.29 | 38.89] 2.3 |277-1910-ND 19.25 16.48 14.17 | FRONT-MC 1.5/10-ST-3.81 | 1850741 
8 | 2.5 | 17.5 | 21.9) 2.2 |277-1447-ND 260 2.23 1.92 1881503 11 | 3.81 | 38.10 | 42.70} 2.3 |277-1911-ND 21.18 18.13 15.59 | FRONT-MC 1.5/11-ST-3.81 | 1850754 
9 | 2.5 | 20.0 | 244) 2.2 |277-1448-ND 2.91 250 215 1881516 12 | 3.81 | 41.91 | 46.51] 2.3 |277-1912-ND 23.11 19.79 17.02 | FRONT-MC 1.5/12-ST-3.81 | 1850767 
10 | 2.5 | 22.5 | 26.9 |) 2.2 |277-1449-ND 3.23. 2.77. 2.38 | MC 0.5/10-G-2.5 1881529 Fig. 8 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug 
11] 25 | 25.0 | 29.4 | 2.2 |277-1450-ND 3.54 3.03 2.61 | MC 0.5/11-G-2.5 1881532) [2°] 3.81] 3.81 | 841] 23 ]277-1322-ND 3.08 2.64 2.27] FK-MCP 1.5/2-ST-3.81 1851041 
12 | 25 | 27.5 | 31.9 | 22 |277-1451-ND 3.86 3.31 2.85 | MC 0.5/12-G-2.5 1881545) | 3 | 3.81 | 7.62 | 12.22) 2.3 |277-1323-ND 4.60 3.94 3.39] FK-MCP 1.5/3-ST-3.81 1851054 
Fig. 3 — 2.5mm Connector Header — Vertical 4 | 3.81 | 11.43 | 16.03) 2.3 |277-1324-ND 6.19 5.30 4.56) FK-MCP 1.5/4-ST-3.81 1851067 
2) 25 | 25 6.9 | 2.2 |277-1452-ND ww 61 53 | MCV 0.5/2-G-2.5 1881558 5 | 3.81 | 15.24 | 19.84) 2.3 |277-1325-ND 7.70 6.60 5.67 ) FK-MCP 1.5/5-ST-3.81 1851070 
3} 25 | 50 9.4 | 2.2 |277-1453-ND 1.03 88 .76 | MCV 0.5/3-G-2.5 1881561 6 | 3.81 | 19.05 | 23.65] 2.3 |277-1326-ND 9.24 7.91 6.80 | FK-MCP 1.5/6-ST-3.81 1851083 
4} 25 | 75 | 11.9) 2.2 |277-1454-ND 1.36 1417 1.01) MCV 0.5/4-G-2.5 1881574 7 | 3.81 | 22.86 | 27.46) 2.3 |277-1327-ND 10.81 9.26 7.96 | FK-MCP 1.5/7-ST-3.81 1851096 
5 | 2.5 | 10.0 | 144) 2.2 |277-1455-ND 1.66 143 1.23) MCV 0.5/5-G-2.5 1881587 8 | 3.81 | 26.67 | 31.27) 2.3 |277-1328-ND 12.36 10.59 9.10) FK-MCP 1.5/8-ST-3.81 1851106 
6 | 2.5 | 12.5 | 16.9 | 2.2 |277-1456-ND 1.98 1.70 1.46 | MCV 0.5/6-G-2.5 1881590 9 | 3.81 | 30.48 | 35.08) 2.3 |277-1329-ND 13.85 11.86 10.20) FK-MCP 1.5/9-ST-3.81 1851119 
7 | 2.5 | 15.0 | 19.4) 2.2 |277-1457-ND 2.28 1.95 1.68 | MCV 0.5/7-G-2.5 1881600 10 | 3.81 | 34.29 | 38.89} 2.3 |277-1330-ND 15.43 13.21 11.36 | FK-MCP 1.5/10-ST-3.81 1851122 
8 | 2.5 | 17.5 | 21.9) 2.2 |277-1458-ND 2.60 2.23 1.92 | MCV 0.5/8-G-2.5 1881613 11 | 3.81 | 38.10 | 42.70} 2.3 |277-1331-ND 16.96 14.52 12.49 | FK-MCP 1.5/11-ST-3.81 1851135 
9 | 2.5 | 20.0 | 24.4) 2.2 |277-1459-ND 2.91 2.50 2.15 | MCV 0.5/9-G-2.5 1881626 12 | 3.81 | 41.91 | 46.51] 2.3 |277-1332-ND 18.51 15.85 13.63 | FK-MCP 1.5/12-ST-3.81 1851148 
10 | 2.5 | 22.5 | 26.9 | 2.2 |277-1460-ND 3.08 2.64 2.27 | MCV 0.5/10-G-2.5 1881639 Fig. 9 — 3.81mm Connector Header — Right Angle 
11) 2.5 | 25.0 | 29.4 | 2.2 |277-1461-ND 3.54 3.03 2.61 | MCV 0.5/11-G-2.5 1881642 2 | 3.81 | 3.81 | 9.01] 2.6 |277-1206-ND 64 55 47 | MC 1.5/2-G-3.81 1803277 
12 | 2.5 | 27.5 | 31.9 | 2.2 |277-1462-ND 3.86 3.31 2.85 | MCV 0.5/12-G-2.5 1881655 3 | 3.81 | 7.62 | 12.82) 2.6 |277-1207-ND 98 84 72 1803280 
Fig. 4 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug 4 | 3.81 | 11.43 | 16.63) 2.6 |277-1208-ND 1.31 1.13 97 1803293 
2 | 3.81 | 3.81 | 8.41) 2.3 |277-1161-ND 1.84 1.58 1.36 | MC 1.5/2-ST-3.81 1803578 5 | 3.81 | 15.24 | 20.44) 2.6 |277-1209-ND 1.60 1.37 1.18 1803303 
3 | 3.81 | 7.62 | 12.22) 2.3 |277-1162-ND 2.75 2.36 2.03 | MC 1.5/3-ST-3.81 1803581 6 | 3.81 | 19.05 | 24.25| 2.6 |277-1210-ND 1.95 1.67 1.44 1803316 
4 | 3.81 | 11.43 | 16.03) 2.3 /277-1163-ND 3.65 3.13 2.69 | MC 1.5/4-ST-3.81 1803594 7 | 3.81 | 22.86 | 28.06) 2.6 |277-1211-ND 2.28 1.95 1.68 1803329 
5 | 3.81 | 15.24 | 19.84) 2.3 /277-1164-ND 4.61 3.95 3.40 | MC 1.5/5-ST-3.81 1803604 8 | 3.81 | 26.67 | 31.87) 2.6 |277-1212-ND 259 222 1.91 1803332 
6 | 3.81 | 19.05 | 23.65) 2.3 |277-1165-ND 5.49 4.70 _4.04 | MC 1.5/6-ST-3.81 1803617 9 | 3.81 | 30.48 | 35.68) 2.6 |277-1213-ND 2.95 253 2.18 1803345 
7 | 3.81 | 22.86 | 27.46] 2.3 |277-1166-ND 6.48 5.55  4.77|MC1.5/7-ST-3.81 1803620 10 | 3.81 | 34.29 | 39.49} 2.6 |277-1214-ND 3.24 2.78 2.39] MC 1.5/10-G-3.81 1803358 
8 | 3.81 | 26.67 | 31.27] 2.3 |277-1167-ND 7.30 6.25 5.38 | MC 1.5/8-ST-3.81 1803633 11 | 3.81 | 38.10 | 43.30] 2.6 |277-1215-ND 3.58 3.06 2.64 | MC 1.5/11-G-3.81 1803361 
9 | 3.81 | 30.48 | 35.08) 2.3 /277-1168-ND 8.31 7.12 6.12 | MC 1.5/9-ST-3.81 1803646 12 | 3.81 | 41.91 | 47.11} 2.6 )277-1216-ND 3.90 3.34 2.88) MC 1.5/12-G-3.81 1803374 
10 | 3.81 | 34.29 | 38.89] 2.3 |277-1169-ND 9.18 7.86 6.76 | MC 1.5/10-ST-3.81 1803659 13 | 3.81 | 45.72 | 50.92} 2.6 )277-1217-ND 4.23 3.62 3.11) MC 1.5/13-G-3.81 1803387 
11 | 3.81 | 38.10 | 42.70} 2.3 |277-1170-ND 10.15 8.69 7.48 | MC 1.5/11-ST-3.81 1803662 14 | 3.81 | 49.53 | 54.73} 2.6 |277-1218-ND 4.54 3.89 3.34) MC 1.5/14-G-3.81 1803390 
12 | 3.81 | 41.91 | 46.51} 2.3 |277-1171-ND 11.06 947 8.15) MC 1.5/12-ST-3.81 1803675 15 | 3.81 | 53.34 | 58.54} 2.6 |277-1219-ND 4.86 4.17 3.58 | MC 1.5/15-G-3.81 1803400 
13 | 3.81 | 45.72 | 50.32) 2.3 |277-1172-ND 11.91 10.20 8.77) MC 1.5/13-ST-3.81 1803688 16 | 3.81 | 57.15 | 62.35] 2.6 |277-1220-ND 5.16 4.42 3.80 | MC 1.5/16-G-3.81 1803413 
14 | 3.81 | 49.53 | 54.13) 2.3 |277-1173-ND 12.91 11.06 9.51 ) MC 1.5/14-ST-3.81 1803691 Fig. 10 — 3.81mm Connector Header — Vertical 
15 | 3.81 | 53.34 | 57.94) 2.3 |277-1174-ND 13.84 11.85 10.19 ) MC 1.5/15-ST-3.81 1803701 2 | 3.81 | 3.81 | 9.01] 26 |277-1221-ND 64 55 ‘47 | MCV 1.5/2-G-3.81 1803426 
16 | 3.81 | 57.15 | 61.75} 2.3 |277-1175-ND 14.75 12.63 10.86 | MC 1.5/16-ST-3.81 1803714 3 | 3.81 | 7.62 | 12.82) 2.6 |277-1222-ND 98 84 72 | MCV 1.5/3-G-3.81 1803439 
Fig. 5 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug 4 | 3.81 | 11.43 | 16.63} 2.6 |277-1223-ND 1.31 1.13 .97 | MCV 1.5/4-G-3.81 1803442 
2 [3.81] 3.81 | 841] 23 [277-1176-ND 2.00 172 1.48/MCVW1.5/2-ST-3.81 7626979| | 5 | 3.81 | 15.24 | 20.44) 2.6 |277-1224-ND 1.60 1.37 1.18) MCV 1.5/5-G-3.81 1803455 
3 | 3.81 | 7.62 | 12.22} 2.3 )277-1177-ND 299 256 2.20] MCVW 1.5/3-ST-3.81 1826982 6 | 3.81 | 19.05 | 24.25] 2.6 |277-1225-ND 1.94 1.66__1.43 | MCV 1.5/6-G-3.81 1803468 
4 | 3.81 | 11.43 | 16.03) 2.3 /277-1178-ND 3.95 3.39 2.91 | MCVW 1.5/4-ST-3.81 1826995 7 | 3.81 | 22.86 | 28.06] 2.6 |277-1226-ND 2.28 1.95 1.68) MCV 1.5/7-G-3.81 1803471 
5 | 3.81 | 15.24 | 19.84) 2.3 /277-1179-ND 4.98 4.26 3.67 | MCVW 1.5/5-ST-3.81 1827004 8 | 3.81 | 26.67 | 31.87) 2.6 |277-1227-ND 2.56 2.20 1.89) MCV 1.5/8-G-3.81 1803484 
6 | 3.81 | 19.05 | 23.65) 2.3 |277-1180-ND 5.95 5.10 4.38 | MCVW 1.5/6-ST-3.81 1827017 9 | 3.81 | 30.48 | 35.68] 2.6 |277-1228-ND 2.95 2.53 2.18) MCV 1.5/9-G-3.81 1803497 
7 | 3.81 | 22.86 | 27.46] 2.3 |277-1181-ND 6.95 5.95 5.12] MCVW 1.5/7-ST-3.81 1827020 10 | 3.81 | 34.29 | 39.49) 26 |277-1229-ND 3.24 2.78 2.39 | MCV 1.5/10 1803507 
8 | 3.81 | 26.67 | 31.27} 2.3 |277-1182-ND 7.95 6.81 5.86 | MCVW 1.5/8-ST-3.81 1827033) | 11 | 3.81 | 38.10 | 43.30/ 26 |277-1230-ND 3.58 3.06 2.64 | MCV 1.5/1 1803510 
9 | 3.81 | 30.48 | 35.08) 2.3 /277-1183-ND 8.96 7.68 6.60 | MCVW 1.5/9-ST-3.81 1827046 12 | 3.81 | 41.91 | 47.11} 2.6 )277-1231-ND 3.93 3.36 2.89 1803523 
10 | 3.81 | 34.29 | 38.89} 2.3 |277-1184-ND 9.93 8.50 7.31 | MCVW 1.5/10-ST-3.81 1827059 13 | 3.81 | 45.72 | 50.92} 2.6 |277-1232-ND 423 362 3.11 1803536 
11 | 3.81 | 38.10 | 42.70} 2.3 |277-1185-ND 10.94 9.37 8.05 | MCVW 1.5/11-ST-3.81 1827062 14 | 3.81 | 49.53 | 54.73} 2.6 |277-1233-ND 454 389 3.34 1803549 
12] 3.81 [41.91] 46.51] 23 [277-1186-ND 11.95 10.23 8.80 | MCVW 1.5/12-ST-3.81 1827075 | | 15 | 3.81 | 53.34 | 58.54) 26 |277-1234-ND 486 417 3.58 E 1803552 
13 | 3.81 | 45.72 | 50.32) 2.3 |277-1187-ND 12.91 11.06 9.51 | MCVW 1.5/13-ST-3.81 1827088 | |_16 | 3.81 | 57.15 | 62.35) 2.6 |277-1235-ND 5.16 4.42 3.80 | MCV 1.5/16-G-3.81 1803565 
14 | 3.81 | 49.53 | 54.13] 2.3 |277-1188-ND 13.93 11.92 10.25 | MCVW 1.5/14-ST-3.81 1827091 Fig. 11 — 5mm Connector Terminal Block Plug 
15 | 3.81 | 53.34 | 57.94) 2.3 |277-1189-ND 14.93 12.78 10.99 | MCVW 1.5/15-ST-3.81 1827101 2] 50 5 10 ] 25 |277-1000-ND 1.58 1.35 1.16] MSTB2.5/2-ST 1754449 
16 | 3.81 | 57.15 | 61.75} 2.3 |277-1190-ND 15.91 13.63 11.72 | MCVW 1.5/16-ST-3.81 1827114 3 | 5.0 10 15 | 25 |277-1001-ND 236 2.03 1.74] MSTB 2.5/3-ST 1754465 
Fig. 6 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug 4 | 50 15 20 2.5 |277-1002-ND 3.15 2.70 2.32 | MSTB 2.5/4-ST 1754481 
2 13.81] 381 | 841] 23 ]277-1191-ND 2.00 1.72 1.48 |MCVR 1.5/2-ST-3.81 1827127 5 | 5.0 | 20 | 25 | 25 |277-1003-ND 3.94 3.38 2.90 | MSTB 2.5/5-ST 1754504 
3 | 3.81 | 7.62 | 12.22) 23 |277-1192-ND 2.99 256 2.20| MCVR 1.5/3-ST-3.81 1827130 6 | 5.0 | 25 | 30 | 25 |277-1004-ND 4.73 4.05 3.48 | MSTB 2.5/6-ST 1754520 
4 | 3.81 | 11.43] 16.03) 2.3 |277-1193-ND 3.95 3.39 2.91 | MCVR 1.5/4-ST-3.81 1827143 | 7 | 5.0 | 30 | 35 | 25 |277-1005-ND 553 4.73 4.07 | MSTB2.5/7-ST 1754546 
5 | 3.81 | 15.24] 19.84) 2.3 |277-1194-ND 4.98 4.26 3.67 | MCVR 1.5/5-ST-3.81 1827156| | 8 | 5.0 | 35 | 40 | 25 |277-1006-ND 6.31 5.41 4.65 | MSTB 2.5/8-ST 1754562 
6 | 3.81 | 19.05 | 23.65) 2.3 /277-1195-ND 5.95 5.10 4.38 | MCVR 1.5/6-ST-3.81 1827169 9 | 50 | 40 45 | 2.5 |277-1007-ND 7.10 6.08 5.23 | MSTB 2.5/9-ST 1754588 
7 | 3.81 | 22.86 | 27.46] 2.3 |277-1196-ND 6.95 5.95 5.12 | MCVR 1.5/7-ST-3.81 1827172 (Continued) 
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PHOENIX 
CONTACT 


cs 


Specifications: 
UL: 300V @ 8A 
IEC: 125V @ 8A Color: Green 


kB 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A, 12-30AWG 
IEC: 250V @ 12A, 12-24AWG Color: Green 


Terminal Blocks — PCB Plugs and Headers (Cont.) 


Delta 
Be 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A, 12-30AWG 
IEC: 250V @ 12A, 12-24AWG Color: Green 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A, 12-30AWG 
IEC: 250V @ 12A, 12-24AWG Color: Green 


8.3 
Specifications: 
UL: 300V @ 12A, 12-30AWG 
IEC: 320V @ 12A, 12-24AWG Color: Green 


Tv 


7 I tA ia “3k 
ee] @ The] Hs 
‘ Specifications: 


UL: 300V @ 10A 
IEC: 250V @ 12A Color: Green 


PIC Ss 
Specifications: 


UL: 300V @ 10A 


IEC: 250V @ 12A Color: Green 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A, 12-26AWG 
IEC: 320V @ 12A, 12-24AWG Color: Green 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A 
IEC: 250V @ 12A Color: Green 


Specifications: 
UL: 300V @ 10A 
IEC: 250V @ 12A Color: Green 


No. . E Phoenix Phoenix No. c i Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.| A B c D_ | Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos.| A B c D_ | Part No. il 10 100 | Type No. Part No. 
jo] 50 | 45 | 50 | 25 |277-1008-ND 789 676 5.81) MSTB 2.5/10-ST 1754601 7 [50 | 30 | 35 ] 25 277-1884-ND 16.71 14.31 12.31 | FRONT-MSTB 2.5/7-ST 1779466 
11| 5.0 | 50 | 55 | 25 |277-1009-ND 868 7.43 6.39 | MSTB 2.5/11-ST 1754627| | 8 | 5.0 | 35 | 40 | 2.5 |277-1885-ND 19.09 16.34 14.05 | FRONT-MSTB 2.5/8-ST 1779479 
472} 50 | 55 60 25 |277-1010-ND 9.46 810  6.97|MSTB2.5/12-ST 1754643 9 | 5.0 40 45 2.5 |277-1886-ND 21.46 18.38 15.80 | FRONT-MSTB 2.5/9-ST 1779482 
j = ji 10] 50 | 45 | 50 | 25 |277-1932-ND 23.83 20.40 17.54] FRONT-MSTB 2.5/10-ST 1779495 
Fig: 17 —2.08mm Connector Terminal Block Plug. 11] 50 | 50 | 55 | 25 |277-1887-ND 26.24 2246 19.32|FRONT-MSTB25/11-ST | 1779505 
2 [5.08 | 5.08 | 10.16] 2.54 [277-1011-ND 158 1.35 1.16 | MSTB 2.5/2-ST-5.08 1757019] | 49 | 50 | 55 | 60 | 25 |o77-1933-ND 2859 2448 21.05 | FRONT-MSTB 2.5/12-ST 1779518 
3 | 5.08 | 10.16 | 15.24) 2.54 |277-1012-ND 236 2.03 1.74 | MSTB 2.5/3-ST-5.08 1757022 Fig: 14 — 5/0nmmi Connecter Terminal Biock Pig — 
4 | 5.08 | 15.24 | 20.32) 2.54 |277-1013-ND 315 270 2.32) MSTB 2.5/4-ST-5.08 1757035 eh test 
5 | 508 | 2032 | 25.40) 254 |277-1014-ND 394 338 290)|MSTB25/5-ST-5.08 4757048; | 2 | 5.08 | 5.08 | 10.16] 2.54 ]277-1934-ND 478 4.09 3.52 | FRONT-MSTB 2.5/2-ST-5.08 | 1777280 
6 | 5.08 |2540 | 3048| 254 |277-1015-ND 473 405  348|MSTB25/6-ST-5.08 4757051 3 | 5.08 | 10.16 | 15.24] 2.54 |277-1935-ND 714 6.11 5.26 | FRONT-MSTB 2.5/3-ST-5.08 | 1777293 
: ; aa : : : : : 4 | 5.08 | 15.24 | 20.32) 2.54 |277-1936-ND 954 8417 7.02 | FRONT-MSTB 2.5/4-ST-5.08 | 1777303 
7 | 5.08 | 30.48 | 35.56] 2.54 |277-1016-ND 5.53 4.73 4.07 | MSTB 2.5/7-ST-5.08 1757064] | ¢ | 50g | 2092 | 05.40| 264 lo77-1937ND 11.91 1020 277 /FRONT.MSTB25/5-ST-5.08 |1777316 
8 | 5.08 | 35.56 | 40.64) 2.54 |277-1017-ND 631 5.41 4.65 | MSTB 2.5/8-ST-5.08 1757077 : : : : : : : : 
6 | 5.08 | 25.40 | 30.48| 2.54 |277-1938-ND 14.33 12.27 10.55 | FRONT-MSTB 2.5/6-ST-5.08_| 1777329 
9 | 5.08 | 40.64 | 45.72) 2.54 |277-1018-ND 710 6.08 5.23 | MSTB 2.5/9-ST-5.08 1757080 | > eon} an.4a | 9556) 254 IaeeseAMN 1671 1431 12.41 | FRONT-MSTR 2577-61-08 11777332 
10 | 5.08 | 45.72 | 50.80] 2.54 |277-1019-ND 789 676 5.81 | MSTB 2.5/10-ST-5.08 1757083) | 5. | og | ance |40e4| 254 (AMGEGING] 19:09 i634 1405|ERONT-MSTBDG/eST-S08 [1777345 
11 | 5.08 | 50.80 | 55.88] 2.54 | 277-1020-ND 868 7.43 6.39 | MSTB 2.5/11-ST-5.08 1757103 ; : ale, : : : ‘ ; 
12 | 08 | s5.aa | coo8| 254 |Srmoemin GAG” 840.607 |METROSTOc16.08 t7s7ite| | 9 | 5:08 | 40.64 | 45.72] 2.54 /277-1889-ND 21.46 18.38 15.80 | FRONT-MSTB 2.5/9-ST-5.08 | 1777358 
: ss : ae : i 10 | 5.08 | 45.72 | 50.80] 2.54 |277-1940-ND 23.83 20.40 17.54] FRONT-MSTB 2.5/10-ST-5.08 | 1777361 
Fig. 12 — 5mm Connector Terminal Block Plug 11 | 5.08 | 50.80 | 55.88] 2.54 |277-1890-ND 26.24 22.46 19.32 | FRONT-MSTB 2.5/11-ST-5.08 | 1777374 
2750] 5 | 10 | 25 [277-1029-ND 1.83 1.57 1.35 | MVSTBR 2.5/2-ST 1792016) | 12 | 5.08 | 55.88 | 60.96| 2.54 |277-1941-ND 28.59 24.48 21.05 | FRONT-MSTB 2.5/12-ST-5.08 | 1777387 
a | s0| 1 | 20 | 25 [arriostnd © S68 344 270 |MVSTBR 25/¢ST 1792082 Fig. 15 — 5mm Gennector Terminal Block Plug 
5 | 50 | 20 | 25 | 25 |277-1032-ND 4.58 3.92 3.37 | MVSTBR 2.5/5-ST 1790045| | 5} 80) f | 1S] | gee Beene «=o aeody Lan leeeoeaer sciased 
6 | 5.0 | 25 | 30 | 25 |277-1033-ND 5.48 4.69 4.03 | MVSTBR 2.5/6-ST 1792058] | 4 | 50 | 45 | 201) 255 |277-18909-ND 328 4281 242|FKC25/4-ST 4910377 
7 | 5.0) 30 ) 35 | 25 |277-1034-ND 640 5.48 4.72] MVSTBR 2.5/7-ST 1792061 5 | 5.0 | 20 | 254 | 2.55 |277-1894-ND 4.09 3.50 3.01 | FKC 2.5/5-ST 1910380 
8 | 5.0] 35 | 40 | 25 |277-1035-ND 7.31 626 5.39 | MVSTBR 2.5/8-ST 1792074) | 6 | 5.0 | 25 | 30.1 | 2.55 |277-1895-ND 471 4.04 3.47 | FKC 2.5/6-ST 1910393 
9 | 5.0} 40 | 45 | 25 |277-1036-ND 8.24 7.06 6.07 | MVSTBR 2.5/9-ST 1792087 7 | 5.0 | 30 | 351 | 2.55 |277-1896-ND 5.25 450  3.87|FKC 2.5/7-ST 1910403 
10 | 5.0 | 45 50 2.5 |277-1037-ND 9.14 7.83 6.73 | MVSTBR 2.5/10-ST 1792090 8 | 5.0 35 | 40.1 | 2.55 |277-1897-ND 6.54 5.60 4.82 | FKC 2.5/8-ST 1910416 
11] 50] 50 | 55 | 25 |277-1038-ND 10.05 8.61 7.40 MVSTBR 2.5/11-ST 1792100) | 9 | 5.0 | 40 | 45.1 | 255 |277-1898-ND 675 578 4.97 | FKC 2.5/9-ST 4910429 
12 | 5.0 | 55 | 60 | 25 |277-1039-ND 10.98 9.40 _ 8.08 | MVSTBR 2.5/12-ST 1792113] | 10} 5.0 | 45 | 50.1 | 2.55 |277-1942-ND 816 699 6.01 | FKC 2.5/10-ST 1910432 
Fig. 12 — 5.08mm Connector Terminal Block Plug 11] 5.0 | 50 | 55.1 | 2.55 |277-1899-ND 8.99 7.70 6.62) FKC 2.5/11-ST 1910445 
2 | 5.08] 5.08 | 10.16) 2.54 ]277-1040-ND 183. 157 1.35 | MVSTBR 2.5/2-ST-5.08 1792249] | 12 | 5.0 | 55 | 60.1 | 2.55 |277-1900-ND 9.79 8.38 7.21 | FKC 2.5/12-ST 1910458 
3 | 5.08 | 10.16 | 15.24] 2.54 |277-1041-ND 2.74 2.35 2.02 | MVSTBR 2.5/3-ST-5.08 1792252 Fig. 15 — 5.08mm Connector Terminal Block Plug 
4 | 5.08 | 15.24 | 20.32) 2.54 |277-1042-ND 3.66 3.14 2.70 | MVSTBR 2.5/4-ST-5.08 1792265) | 2 [5.08] 5.08 | 10.78) 2.85 |277-1341-ND 185 1.59 1.37] FKC 2.5/2-ST-5.08 1873058 
5 | 5.08 | 20.32 | 25.40) 2.54 |277-1043-ND 458 3.92 3.37 | MVSTBR 2.5/5-ST-5.08 1792278] | 3 | 5.08 | 10.16 | 15.86) 2.85 |277-1342-ND 276 237 2.04 | FKC 2.5/3-ST-5.08 1873061 
6 | 5.08 | 25.40 | 30.48 | 2.54 |277-1044-ND 5.48 4.69 4.03 | MVSTBR 2.5/6-ST-5.08 1792281| | 4 | 5.08 | 15.24 | 20.94) 2.85 |277-1343-ND 3.70 3417 2.73 | FKC 2.5/4-ST-5.08 1873074 
7 | 5.08 | 30.48 | 35.56 | 2.54 ]277-1045-ND 640 548 4.72 | MVSTBR 2.5/7-ST-5.08 1792294 5 | 5.08 | 20.32 | 26.02} 2.85 )277-1344-ND 4.61 3.95 3.40 | FKC 2.5/5-ST-5.08 1873087 
8 | 5.08 | 35.56 | 40.64) 2.54 |277-1046-ND 7.31 6.26 5.39 | MVSTBR 2.5/8-ST-5.08 1792304) | 6 | 5.08 | 25.40 | 31.10 2.85 |277-1345-ND 5.54 4.74 4.08 | FKC 2.5/6-ST-5.08 1873090 
9 | 5.08 | 40.64 | 45.72) 2.54 |277-1047-ND 8.24 7.06 6.07 | MVSTBR 2.5/9-ST-5.08 1792317] | 7 | 5.08 | 30.48 | 36.18] 2.85 |277-1346-ND 6.46 5.54 4.76 | FKC 2.5/7-ST-5.08 1873100 
10 | 5.08 | 45.72 | 50.80] 2.54 |277-1048-ND 914 7.83 6.73 | MVSTBR 2.5/10-ST-5.08 1792320] | 8 | 5.08 | 25.56 | 31.26) 2.85 |277-1347-ND 7.38 6.32 5.43 | FKC 2.5/8-ST-5.08 1873113 
11 | 5.08 | 50.80 | 55.88| 2.54 |277-1049-ND 10.05 8.61 7.40 | MVSTBR 2.5/11-ST-5.08 1792333 | | 9 | 5.08 | 40.64 | 46.34) 2.85 |277-1348-ND 831 7.12 6.12 | FKC 2.5/9-ST-5.08 1873126 
12 | 5.08 | 55.88 | 60.96| 2.54 |277-1050-ND 10.98 9.40 __8.08 | MVSTBR 2.5/12-ST-5.08 1792346 | | 10 | 5.08 | 45.72 | 51.42) 2.85 |277-1349-ND 9.23 7.90 6.79 | FKC 2.5/10-ST-5.08 1873139 
Fig. 13 — 5mm Connector Terminal Block Plug 11 | 5.08 | 50.80 | 56.50] 2.85 |277-1350-ND 10.15 8.69 7.48 FKC 2.5/11-ST-5.08 1873142 
12 | 5.08 | 55.88 | 61.58] 2.85 |277-1351-ND 11.08 9.48 8.16 | FKC 2.5/12-ST-5.08 1873155 
2750] 5 | 10 | 25 [277-1051-ND 1.83 1.57 1.35 | MVSTBW 2.5/2-ST 1792524 Fig. 16 — 5mm Connector Header — Vertical 
3 | 5.0] 10 | 15 | 25 |277-1052-ND 274 235 2.02 | MVSTBW 2.5/3-ST 1792537 Ns 
4|50] 15 | 20 | 25 |277-1053-ND 366 314 270|MVSTBW2.5/4-ST 1792540| | 2] 50 | 5 | 10 | 25 )277-1073-ND 54 46.40) MSTBY 2.5/2-6 1753437 
Porn : 3 | 5.0] 10 | 15 | 25 |277-1074-ND 81 70 60] MSTBV 2.5/3-G 1753453 
5 | 5.0 | 20 | 25 | 25 |277-1054-ND 458 3.92 3.37 | MVSTBW 2.5/5-ST 1792553) | 4 | 25] 4s | op | oe lovrtovsnD qn 06” SRI METEV ORE a esa 
6 | 5.0 | 25 | 30 | 25 |277-1055-ND 548 4.69 4.03 | MVSTBW 2.5/6-ST 1792566 : . eee : : ‘ ced 
5 | 5.0 | 20 | 25 | 25 |277-1076-ND 1.38 118 1.02) MSTBV 2.5/5-G 1753495 
7 | 5.0 | 30 | 35 | 25 |277-1056-ND 640 548 4.72 |MVSTBW 2.5/7-ST 1792579 ae ‘ 
6 | 5.0 | 25 | 30 | 25 |277-1077-ND 1.63 1.40 1.20 | MSTBV 2.5/6-G 1753518 
8 | 5.0 | 35 | 40 | 25 |277-1057-ND 731 626 5.39 | MVSTBW 2.5/8-ST 1792582 
7 | 50 | 30 | 35 | 25 |277-1078-ND 790 1.63  140/MSTBV25/7-G 1753534 
9 | 5.0 | 40 | 45 | 25 |277-1058-ND 8.24 7.06 6.07 | MVSTBW 2.5/9-ST 1792595 
8 | 5.0 | 35 | 40 | 25 |277-1079-ND 216 186 1.60 | MSTBV 2.5/8-G 1753550 
10 | 50] 45 | 50 | 25 |277-1059-ND 914 7.83 6.73 | MVSTBW 2.5/10-ST 1792605 ee 4 
9 | 5.0 | 40 | 45 | 25 |277-1080-ND 245 210 1.81 | MSTBV 2.5/9-G 1753576 
11] 50] 50 | 55 | 25 |277-1060-ND 10.05 8.61 7.40) MVSTBW 2.5/11-ST 1792618 oe 
aes ao | 25 Sea jon 940 aca | MVSTAWDE/DST tone | | 12 | 5:0] 45 | 50 | 25 ]277-1081-ND 270 232 1.99] MSTBV 2.5/10-G 1753592 
a0 [ee _ 2.6 [elfal0b is E ao boil: a 11] 5.0 | 50 | 55 | 25 J277-1082ND 300 257 2.21| MSTBV2.5/11-G 1753615 
Fig. 13 — 5.08mm Connector Terminal Block Plug 12] 50 | 55 | 60 | 25 |277-1083-ND 3.28 2.81 2.42 | MSTBV 2.5/12-G 1753631 
2 [5.08] 5.08 | 10.16] 2.54 |277-1062-ND 1.83 1.57 1.35 | MVSTBW 2.5/2-ST-5.08 1792757 Fig. 16 — 5.08mm Connector Header — Vertical 
3 | 5.08 | 10.16 | 15.24) 2.54 |277-1063-ND 274 235 2.02 | MVSTBW 2.5/3-ST-5.08 1792760} | 97508] 5.08 11016) 2.54 1277-1128-ND $144 38 MSTBV 2.5/2-G-5.08 1758018 
4 | 5.08 | 15.24 | 20.32) 2.54 |277-1064-ND 3.66 3.14 2.70 | MVSTBW 2.5/4-ST-5.08 1792773} | 3 | 508 |10.16 | 1524) 2.54 |277-1129-ND 79 «= 68.~—S 58 | MSTBV 2.5/3-G-5.08 4758021 
5 | 5.08 | 20.32 | 25.40} 2.54 |277-1065-ND 458 3.92 3.37 | MVSTBW 2.5/5-ST-5.08 1792786 4 | 5.08 | 15.24 | 20.32] 2.54 |277-1130-ND 1.05 90 78 | MSTBV 2.5/4-G-5.08 1758034 
6 | 5.08 | 25.40 | 30.48 | 2.54 |277-1066-ND 5.48 4.69 4.03 | MVSTBW 2.5/6-ST-5.08 1792799 5 | 5.08 | 20.32 | 25.40] 2.54 |277-1131-ND 133 114 98] MSTBV 2.5/5-G-5.08 1758047 
7 | 5.08 | 30.48 | 35.56] 2.54 |277-1067-ND 640 548 4.72 | MVSTBW 2.5/7-ST-5.08 1792809) | 6 | 5.08 | 25.40 | 30.48| 2.54 |277-1132-ND 1.55 1.33 1.15 | MSTBV 2.5/6-G-5.08 1758050 
8 | 5.08 | 35.56 | 40.64) 2.54 |277-1068-ND 731 626 5.39 | MVSTBW 2.5/8-ST-5.08 1792812| |~7 15.08 | 30.48 | 35.56| 2.54 |277-1133-ND 1.83 1.57 1.35 | MSTBV2.5/7-G-5.08 1758063 
9 | 5.08 | 40.64 | 45.72) 2.54 |277-1069-ND 824 7.06 6.07 | MVSTBW 2.5/9-ST-5.08 1792825| | 8 | 5.08 | 35.56 | 40.64] 2.54 |277-1134-ND 2.09 1.79 1.54 | MSTBV 2.5/8-G-5.08 1758076 
10 | 5.08 | 45.72 | 50.80] 2.54 |277-1070-ND 914 7.83 6.73 | MVSTBW 2.5/10-ST-5.08 1792838 | | 9 | 5.08 | 40.64 | 45.72] 2.54 |277-1135-ND 235 2.02 1.73 | MSTBV 2.5/9-G-5.08 1758089 
11 | 5.08 | 50.80 | 55.88] 2.54 |277-1071-ND 10.05 = 8.61. 7.40 | MVSTBW 2.5/11-ST-5.08 1792841] | 10 | 5.08 | 45.72 | 50.80] 2.54 |277-1136-ND 260 2.23 1.92 | MSTBV 2.5/10-G-5.08 1758092 
12 | 5.08 | 55.88 | 60.96| 2.54 |277-1072-ND 10.98 —-9.40_-8.08 | MVSTBW 2.5/12-ST-5.08 1792854 | | 11 | 5.08 | 50.80 | 55.88) 2.54 |277-1137-ND 289 248 2.13] MSTBV 2.5/11-G-5.08 1758102 
Fig. 14 — 5mm Connector Terminal Block Plug 12 | 5.08 | 55.88 | 60.96| 2.54 |277-1138-ND 3.15 2.70 2.32 | MSTBV 2.5/12-G-5.08 1758115 
2750] 5 | 10 | 25 [277-1881-ND 478 4.09 3.52] FRONT-MSTB 2.5/2-ST 1779411 Fig. 17 — 5mm Connector Header — Right Angle 
3} 50] 10 | 15 | 25 |277-1930-ND 7.14 6.411 5.26 | FRONT-MSTB 2.5/3-ST 1779424) [2150] 5 | 10 | 25 |277-1084-ND 54 «46 ~——«40] MSTB2.5/2-G 1754436 
4) 50] 15 | 20 | 25 |277-1882-ND 954 817 7.02 | FRONT-MSTB 2.5/4-ST 1779437) | 3 | 5.0 | 10 | 15 | 2.5 |277-1085-ND 81 70 60 | MSTB 2.5/3-G 1754452 
5 | 5.0 | 20 | 25 | 25 |277-1883-ND 11.91 10.20 8.77] FRONT-MSTB 2.5/5-ST 1779440) | 4 | 5.0 | 15 | 20 | 25 |277-1086-ND 110 95 _.81 | MSTB 2.5/4-G 1754478 
6 | 5.0 | 25 | 30 | 25 |277-1931-ND 14.33 12.27 10.55 | FRONT-MSTB 2.5/6-ST 1779453 (Continued) 
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CONTALY Terminal Blocks — PCB Plugs and Headers (Cont.) 
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3.5 15113. 
15.24 = 277-1944-ND 
277-1945-ND b 
Specifications: a7 ——47- T7.62k +! 
UL: 300V @ 12A Specifications: Specifications: Specifications: Specifications: 
IEC: 320V @ 10A UL: 300V @ 10A IEC: 250V @ 10A UL: 600V @ 30A, 10-30AWG UL: 600V @ 30A, 10-24AWG UL: 600V @ 30A IEC: 400V @ 20A 
Color: Green Color: Green IEC: 800V @ 20A, 10-24AWG Color: Green IEC: 1000V @ 41A, 10-24AWG Color: Green Color: Green 


4 
7/ 
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Specifications: Specifications: tee Specifications: 147 Specifications: —B— Specifications: 
: : : 50A, 8- : 55A, 8+ : 55 : 55 
UL: G00V @ 30A IEC: 400V @ 20A UL: 600V @ 50A, 8-20AWG UL: G00V @ 55A, 8-20AWG UL: 300V @ 55A UL: 300V @ 55A 
Color: Green IEC: 1000V @ 41A, 8-30AWG Color: Green IEC: 1000V @ 76A, 6-20AWG Color: Green IEC: 630V @ 76A Color: Green IEC: 630V @ 76A Color: Green 
No. - z Phoenix Phoenix No. z r Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.| A B c D_ | Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos.| A B Cc D_ {Part No. ‘l 10 100 | Type No. Part No. 
5 | 50 20 25 2.5 |277-1087-ND 1.38 1.18 1.02 | MSTB 2.5/5-G 1754494 Fig. 20 — 5.0mm and 5.08mm Double Level PCB Header without Side Panels 
6 | 50] 25 | 30 | 25 |277-1088-ND 1.63 140 1.20 |MSTB2.5/6-6 1754517} [2 ] 6.00 | 5.00 | 10.00) 2.50 )277-1901-ND 7.98 1.70 1.46] MDSTBV 2.5/2-G 1763032 
7 | 50) 30 | 35 | 25 |277-1089-ND 1.90 163 1.40 |MSTB2.5/7-6 1754533 | | 3 | 5.00 | 10.00 | 15.00) 2.50 |277-1943-ND 285 244 2.10] MDSTBV 2.5/3-G 1763045 
8 | 50) 35 | 40 | 25 |277-1090-ND 216 186 1.60) MSTB2.5/8-G 1754559} | 2 | 5.08 | 5.08 | 10.16) 2.54 |277-1944-ND 1.98 1.70 1.46 | MDSTBV 2.5/2-G-5.08 1763074 
9 | 50 | 40 | 45 | 25 |277-1091-ND 245 = 2.40 1.81 | MSTB2.5/9-G 1754575 | | 3 | 5.08 | 10.16 | 15.24| 2.54 |277-1945-ND 2.83 242 2.08 | MDSTBV 2.5/3-G-5.08 1763087 
10 | 5.0 45 50 2.5 |277-1092-ND 2.70 2.32 1.99 | MSTB 2.5/10-G 1754591 Fig. 21 — 5.0mm and 5.08mm Double Level PCB Header without Side Panels 
11] 50} 50 | 55 | 25 |277-1093-ND 300 257 221|MSTB2.5/11-G 1754614) [2 [5.00] — | 10.00) 250 |277-1379-ND 798 1.70 1.46] MDSTB25/2-G 1762046 
12| 5.0 | 55 | 60 | 25 |277-1094-ND «3.28 ~—2.81_—-2.42 | MSTB 2.5/12-G 1754630} | 3 | 5.00} — | 15.00) 2.50 |277-1380-ND 285 244 2.10) MDSTB2.5/3-G 1762059 
Fig. 17 — 5.08mm Connector Header — Right Angle 2 | 5.08} — | 10.16) 2.54 |277-1381-ND 1.96 168 1.45 | MDSTB 2.5/2-G-5.08 1762062 
2 [5.08 | 5.08 | 10.16] 254 ]277-1095-ND 51 .44~—«38 | MSTB 2.5/2-G-5.08 t7s9017| 3 15:08 | — | 15.24] 2.54 [277e1882ND) 2.85 2.44 _ 2.10 | MDSTB 2.5/3-6-5.08 1762075 
3 | 5.08 | 10.16 | 15.24) 2.54 |277-1096-ND 79 68 58 | MSTB 2.5/3-G-5.08 1759020 Fig. 22 — 7.62mm Connector Terminal Block Plug 
4 | 5.08 | 15.24 | 20.32) 2.54 |277-1097-ND 1.06 91  .79|MSTB2.5/4-G-5.08 1759033 | | 2 | 7.62 | 7.62 [15.22] 3.8 ]277-1463-ND 415 356 3.06] PC 4HV/2-ST-7.62 1848892 
5 | 5.08 | 20.32 | 25.40) 2.54 |277-1098-ND 1.33 114 98 | MSTB 2.5/5-G-5.08 1759046 | | 3 | 7.62 | 15.24 | 22.84) 3.8 |277-1464-ND 6.28 5.38 4.62 | PC 4 HV/3-ST-7.62 1848902 
6 | 5.08 | 25.40 | 30.48] 2.54 |277-1099-ND 1.55 1.33 1.15 | MSTB 2.5/6-G-5.08 1759059 4 | 7.62 | 22.86 | 30.46] 3.8 |277-1465-ND 8.34 7.14 6.14 | PC 4 HV/4-ST-7.62 1848915 
7 | 5.08 | 30.48 | 35.56/ 2.54 |277-1100-ND 1.83. 157 1.35 | MSTB2.5/7-G-5.08 1759062 Fig. 23 — 7.62mm Connector Terminal Block Plug 
8 | 5.08 | 35.56 | 40.64) 2.54 |277-1101-ND 209 1.79 1.54 / MSTB 2.5/8-G-5.08 1759075 | | 2 | 7.62 | 7.62 | 15.24) 3.81 )277-1868-ND 315 270 232]PC5/2-ST-7.62 1975587 
9 | 5.08 | 40.64 | 45.72) 2.54 |277-1102-ND 2.35 2.02 1.73 | MSTB 2.5/9-G-5.08 1759088 | | 3 | 7.62 | 15.24 | 22.86) 3.81 |277-1869-ND 4.73 4.05 3.48 | PC 5/3-ST-7.62 1975590 
40 | 5.08 | 45.72 | 50.80] 2.54 |277-1103-ND 2.60 2.23 1.92 MSTB 2.5/10-G-5.08 1759091 | | 4 | 7.62 | 22.86 | 30.48) 3.81 |277-1870-ND 6.30 540 4.64] PC 5/4-ST-7.62 4975600 
11 | 5.08 | 50.80 | 55.88] 2.54 |277-1104-ND 2.89 2.48 2.13 | MSTB 2.5/11-G-5.08 1759101] | 5 | 7.62 | 30.48 | 38.10) 3.81 |277-1871-ND 766 656 5.64] PC 5/5-ST-7.62 1975613 
12 | 5.08 | 55.88 | 60.96 | 2.54 |277-1105-ND ——-3.15_—-2.70__2.32 | MSTB 2.5/12-G-5.08 1759114] | 6 | 7.62 | 38.10 | 45.72| 3.81 |277-1872-ND 946 810 6.97 | PC 5/6-ST-7.62 1975626 
Fig. 18 — 5mm Connector Header — Right Angle 7 | 7.62 [45.72 | 53.34] 3.81 |277-1873-ND 1073 9.19 7.90| PC5/7-ST-7.62 1975639 
2/50] 5 | 12] 35 [arr-tiirNp 54 4640 / MSTBAS2-G STATS] | 9 | 79 |eoa6 |eas8| 381 [277-187END 1380 1182 1046) PoSIOST-7.62 19756 
3/50) 10) 17 | 35 eae BL ct, 2GO MSTA EG 1757488) | 49 | 7/62 | 68.58 | 76.20| 381 |277-1876-ND 1533 1312 11.28| PC 5/10-ST-7.62 1975668 
4750) 15 | 22) 36 Bae 1.098481 | MSTBA 2.5/4-G 1757491 | 44 | 7.62 | 76.20 | 83.82) 3.81 |277-1877-ND 1686 14.44 12.42| PC 5/11-ST-7.62 1975671 
5 | 50 | 20 | 27 | 35 |277-1120-ND 1.36 1417 1.01 | MSTBA 2.5/5-G 1757501 : d ales eens : j : pugs 
12 | 7.62 | 83.82 | 91.44] 3.81 |277-1878-ND 18.39 15.74 _ 13.54 | PC 5/12-ST-7.62 1975684 
6 | 50 | 25 | 32 | 35 |277-1121-ND 1.61 1.38 1.19 | MSTBA 2.5/6-G 1757514 Figi;24= 762mm Connector Header = Right Arisle 
7) 50) 20) 37 | 35 aeaTe Tag Oe 1 MS iene es 1755498 | 5-765] 7.62 | 15.22) 38 ]277-1466-ND 270 232 1.99]PC 4/2-G-7.62 1804797 
8 | 50) 35 | 42 | 35 |277-1123-ND 215 1.84 1.59) MSTBA2.5/8-G 1757527 
9/50/40 | 47 | 38 lorttoann 243 210 181/MsTBAD5/OG 4757330| | 3. | 7.62 | 15.24 | 22.84] 3.8 |277-1467-ND 4.05 347 2.99] PC 4/3-G-7.62 1804807 
i : : : ; ; 4 | 7.62 | 22.86 | 30.46] 3.8 |277-1468-ND 5.34 4.57 3.93 | PC 4/4-G-7.62 1804810 
jo] 50 | 45 | 52 | 35 |277-1125-ND 269 2.31 1.98 | MSTBA 2.5/10-G 1757543 : : 
11] 50] 50 | 57 | 35 |277-1126-ND 3.00 257 2.21) MSTBA2.5/11-6 1757556 Fig. 25 — 7.62mm Connector Header — Vertical 
12 | 5.0 | 55 | 62 | 35 |277-1127-ND 3.28 2.81 2.42 | MSTBA 2.5/12-G 1757569 : re ab ta 23 eee re tie pe ie Ee deen A eta 
Fig AG 3-0omm Connector Header— Right Angle 4 | 7.62 |2286|30.46| 38 |277-1471-ND 5.34 4.57 3.93 | PCV 4/4-G-7.62 1804700 
2 | 5.08 | 5.08 | 12.16] 3.54 [277-1106-ND ‘51.44 ~—~«.38 | MSTBA 2.5/2-G-5.08 1757242 Fig. 26 —= 10:1 ammnd CannaGtar Tarmninal Bldek Phig 
3 | 5.08 | 10.16 | 17.24) 3.64 | 277-1107-ND 79 68 58) MSTBA2.5/3-6-5.08 1757255 | |>—ao4g 404811936] 468 17ABOOND TOE BOR S10] PC OD-STAGIO ESI 
4 | 5.08 | 15.24 | 22.32) 3.54 |277-1108-ND 1.05 90  .78| MSTBA 2.5/4-G-5.08 1757268 
5 | 608 |2039|2740| 354 |277-1109-ND 131113 97|MSTBA25/5-G-5.08 1757071 | | 3 | 10.16] 20.32 | 29.52) 4.6 |277-1830-ND 1058 9.06 7.79 | PC 6/3-ST-10.16 1913510 
6 | 08 | 2540 | 3248) 354 |o774110-ND 154132114 MSTBA25/6-G-5.08 1757284| | 4 | 10.16|30.48 | 39.68) 4.6 |277-1831-ND 14.10 12.07 10.38 | PC 6/4-ST-10.16 1913523 
: : ane : E : : : 5 |10.16| 40.64 | 49.84) 4.6 |277-1832-ND 17.63 15.09 12.98 | PC 6/5-ST-10.16 1913536 
7 | 5.08 | 30.48 | 97.56) 3.54 RMN = 1.83 1.57 1.35 | MSTBA 2.5/7-6-5.08 1757297) | 6 |10.16| 50.80 | 60.00 4.6 |277-1833-ND 21.14 18.10 _15.56| PC 6/6-ST-10.16 1913549 
8 | 5.08 | 35.56 | 42.64) 3.54 |277-1112-ND 2.08 1.78 1.53 | MSTBA 2.5/8-G-5.08 1757307 | 174494616098 170.161 46 12774834-ND 2468 21.13 18.171 PC G7 STA10.16 ig13659 
9 | 5.08 | 40.64 | 47.72) 3.54 |277-1113-ND 2.35 © 2.02-—«-1.73 | MSTBA 2.5/9-G-5.08 1757310) | 3 |iotel 7112 | 8032| 46 |o77-1835-ND 2820 2414 20.76|PC6/8-ST-10.16 {913866 
10 | 5.08 | 45.72 | 52.80] 3.54 ]277-1114-ND 2.59 +=2.22-—«-1.91 | MSTBA 2.5/10-G-5.08 1757323 : : "Fld: 27 = 10:4 ern GonnGetor Tetninal BIGeIPIda 
11 | 5.08 | 50.80 | 57.88| 3.54 | 277-1115-ND 2.89 2.48 2.13 | MSTBA 2.5/11-G-5.08 1757336 Agee = Senet eae ee ee. 
12 | 5.08 | 55.88 | 62.96| 3.54 |277-1116-ND —-3.11._—-2.67__-2.30 | MSTBA 2.5/12-G-5.08 1757349 5 ee yas a 7 Fee ae oS an Be ee eae eee 
Fig::19'— Smm: Connector Header'— Vertical 4 |10.16| 3048 | 40.48] — |277-1838-ND 1486 1273 10.94| PC-16/4-ST-10.16 1967391 
2) 5.0) 5 | 12 | 35 |277-1140-ND 54 46.40 | MSTBVA 2.5/2-G 1755516} | 5 | 10.16) 40.64 | 50.64) — |277-1839-ND 18.56 15.89 13.67 | PC 16/5-ST-10.16 1967401 
; ne io ui Sevan A a a eects pees 6 | 10.16 | 50.80 | 60.80| — |277-1840-ND 22.28 19.07 16.40 | PC 16/6-ST-10.16 1967414 
; ; 71142. / : : 5/4" 7 [10.16/60.96 | 7096] — |277-1841-ND 2599 22.25 19.13] PC 16/7-ST-10.16 1967427 
5 | 5.0) 20 | 27 | 35 |277-1143-ND 1.38 1.18 1,02 | MSTBVA 2.5/5-G 1755545 | | g | 40.16] 71.12 | 81.12) — |277-1842-ND 29.70 25.43 21.86 PC 16/@-S1-10.16 1967430 
6 | 5.0 | 25 | 32 | 35 |277-1144-ND 1.61 1.38 _1.19 | MSTBVA 2.5/6-G 1755558} | 9 | 10.16/ 81.28 | 91.28] — |277-1843-ND 33.41 28.61 24.60 | PC 16/9-ST-10.16 1967443 
7 {50 30 | 37 | 35 |277-1145-ND 1.90 163 1.40] MSTBVA2.5/7-G 1755561 Fig. 28 — 10.16mm Terminal Block Header — Right Angle 
8 | 50] 35 | 42 | 35 |277-1146-ND 215 1.84 1.59 | MSTBVA 2.5/8-G 1755574 = aan RPGR 
a] 50] 40 | 47 | 35 [2rrtta-ud 245 2.10 181/ MSTBVA259-6 1755587] | 3 |to16|2039 |3359| — |2rrtaasnd 670 374 doq|pceteactiote | fedsode 
10) 5.0) 45 | 52) 35 [277eit33-ND) = 270 2.32 1.99 | MSTBVA 2.5/10-G 1758503 | | 4 | 10.16) 30.48 | 43.68] — |277-1846-ND 8.94 7.66 6.58 | PC 6-16/4-G1-10.16 1998959 
11) 5.0) 50 | 57 | 35 Paap 86800 257 2.21 | MSTBVA2.5/11-6 1755590 | | 5 | 10.16) 40.64 | 53.84] — |277-1847-ND 11.16 9.56 8.22 | PC 6-16/5-G1-10.16 1998962 
12 | 5.0 | 55 | 62 | 85 [2AiseND) 3.28 2.81 2.42 | MSTBVA 2.5/12-G 1755600} | 6 |10.16/ 50.80 | 64.00] — |277-1848-ND 13.43 11.50 9.89 | PC 6-16/6-G1-10.16 1998975 
Fig. 19 — 5.08mm Connector Header — Vertical 7 [10.16] 60.96 [74.16] — |277-1849-ND 1565 1340 11.52] PC6-16/7-G1-10.16 7998988 
2 | 5.08 | 5.08 | 12.16] 3.54 [277-1150-ND ‘51.44 ~——«.38 | MSTBVA 2.5/2-G-5.08 1755736 | | 8 |10.16|71.12| 84.32) — |277-1850-ND 17.86 15.29 13.15 | PC 6-16/8-G1-10.16 1998991 
3 | 5.08 | 10.16 | 17.24) 3.54 |277-1151-ND 79 68 58 | MSTBVA 2.5/3-G-5.08 1755749 | | 9 |10.16| 81.28 | 94.48] — |277-1851-ND 20.14 17.24 14.83 | PC 6-16/9-G1-10.16 1996391 
4 | 5.08 | 15.24 | 22.32) 3.54 |277-1152-ND 1.05 90 .78| MSTBVA 2.5/4-G-5.08 1755752 Fig. 29 — 10.16mm Terminal Block Header — Vertical 
5 | 5.08 | 20.32 | 27.40) 3.54 | 277-1153-ND 1.31 1.13 .97 | MSTBVA 2.5/5-G-5.08 1755765 2 110.16] 10.16 | 23.36] 6.6 |277-1852-ND 446 3.82 3.29] PCV6-16/2-G1-10.16 1998784 
6 | 5.08 | 25.40 | 32.48] 3.54 |277-1154-ND 1.54 1.32 1.14 | MSTBVA 2.5/6-G-5.08 1755778 3 |10.16| 20.32 | 33.52) 6.6 |277-1853-ND 670 5.74 4.94] PCV 6-16/3-G1-10.16 1998797 
7 | 5.08 | 30.48 | 37.56 3.54 |277-1155-ND 1.81 156 1.34 | MSTBVA 2.5/7-G-5.08 1755781 | | 4 |10.16| 30.48 | 43.68) 6.6 |277-1854-ND 894 7.66 6.58] PCV 6-16/4-G1-10.16 1998807 
8 | 5.08 | 35.56 | 42.64) 3.54 |277-1156-ND 208 1.78 1.53 | MSTBVA 2.5/8-G-5.08 1755794} | 5 |10.16|40.64| 53.84) 6.6 |277-1855-ND 11.19 958 8.24] PCV 6-16/5-G1-10.16 1998810 
9 | 5.08 | 40.64 | 47.72) 3.54 |277-1157-ND 2.35 2.02 1.73 | MSTBVA 2.5/9-G-5.08 1755804] | 6 |10.16|50.80 | 64.00| 6.6 |277-1856-ND 13.43 11.50 9.89 | PCV 6-16/6-G1-10.16 1998823 
10 | 5.08 | 45.72 | 52.80] 3.54 |277-1158-ND 259 2.22 1.91 | MSTBVA2.5/10-G-5.08 1755817} | 7 |10.16|60.96 | 74.16) 66 |277-1857-ND 15.63 13.38 11.50] PCV 6-16/7-G1-10.16 1998836 
11 | 5.08 | 50.80 | 57.88] 3.54 |277-1159-ND 289 248 213|MSTBVA2.5/11-G-5.08 1755820} | 8 |10.16|71.12| 84.32) 6.6 |277-1858-ND 17.86 15.29 13.15 | PCV 6-16/8-G1-10.16 1998849 
12 | 5.08 | 55.88 | 62.96] 3.54 |277-1160-ND 3.11 2.67 2.30 | MSTBVA 2.5/12-G-5.08 1755833 | | 9 |10.16|81.28| 94.48) 6.6 |277-1859-ND 20.10 17.21 14.80 | PCV 6-16/9-G1-10.16 1998852 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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UL: 150V @ GA, 26-20AWG IEC: 63V @ 6A, 26-20AWG Color: Green 


LolA 
Bs 
UL: 300V @ 10A, 26-16AWG IEC: 160V @ 8A, 26-16AWG Color: Green 
No. Phoenix Phoenix No. Phoenix Phoenix 
of Dimensions — mm Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions — mm Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.| A B Cc Part No. 10 100 | Type No. Part No. Pos. B Cc D_ | Part No. 10 100 | Type No. Part No. 
Fig. 1 — 2.5mm Compact with Spring-Cage Connection 11) 3.5 35 38.5 | 1.75 | 277-1743-ND 1.88 1.61 1.38 | PT 1.5/11-3.5-V 1984853 
2 25 25 5 7.25 | 277-1794-ND 29 26 21 | PISA 0.5/2-2.5-2 7990009 12) 3:5 38.5 42 1.75 | 277-1744-ND 2.03 1.74 1.50 | PT 1.5/12-3.5-V 1984866 
3 25 5 75 4.25 | 277-1795-ND 43 39 .32 | PTSA 0.5/3-2.5-Z 4990012 13 | 3.5 42 45.5 | 1.75 | 277-1745-ND 2.21 1.90 1.63 | PT 1.5/13-3.5-V 1984879 
4 25 75 10 4.25 | 277-1796-ND 56 50 41 | PTSA 0.5/4-2.5-Z 4990025 14 | 3.5 45.5 49 1.75 | 277-1746-ND 236 2.03 1.74 | PT 1.5/14-3.5-V 1984882 
5 25 10 12.5 | 1.25 | 277-1797-ND 51 AG .38 | PTSA 0.5/5-2.5-Z 1990038 15 | 3.5 49 52.5 | 1.75 | 277-1747-ND 255 2.19 1.88 | PT 1.5/15-3.5-V 1984895 
6 | 25 | 12.5 15 4.25 | 277-1798-ND 63 57 47 | PTSA 0.5/6-2.5-Z 4990041 16 | 3.5 | 52.5 56 1.75 | 277-1748-ND 271 2.33 2.00 | PT 1.5/16-3.5-V 1984905 
7 2.5 15 17.5 | 1.25 | 277-1799-ND 13 65 .54 | PTSA 0.5/7-2.5-Z 1990054 Fig. 7 — 3.5mm with Screw Connection — 45° 
8 2.5 17.5 20 1.25 | 277-1800-ND 82 14 .61 | PTSA 0.5/8-2.5-Z 1990067 2 3.5 3.5 7 1.75 | 277-1779-ND A5 A0 .33 | PTA 1.5/2-3.5 1988956 
9 2.5 20 22.5 | 1.25 | 277-1801-ND 95 84 .70 | PTSA 0.5/9-2.5-Z 1990070 3 3.5 le 10.5 | 1.75 | 277-1780-ND 67 60 AQ | PTA 1.5/3-3.5 1988969 
10°] 25 | 225 25 1.25 | 277-1802-ND 1.04 93 .17 | PTSA 0.5/10-2.5-2Z 1990083 4 3.5 10.5 14 1.75 | 277-1781-ND 88 79 64 | PTA 1.5/4-3.5 1988972 
WW | 25 25: 27.5 | 1.25 | 277-1803-ND 1.05 90 .78 | PTSA 0.5/11-2.5-2Z 1990096 5 3.5 14 17.5 | 1.75 | 277-1782-ND 82 74 61 | PTA 1.5/5-3.5 1988985 
12] 25 | 275 | 30 | 1.25 | 277-1804-ND 115.99 ~—«.85 | PTSA0.5/12-2.5-2 | 1990106 6 | 35 | 175 | 21 | 1.75 | 277-1783-ND 9988-73 | PTA1.5/6-3.5 1988998 
13 | 25 30 32.5 | 1.25 | 277-1805-ND 1.26 §©1.09 .93 | PTSA 0.5/13-2.5-Z 1990119 if 3.5 21 24.5 | 1.75 | 277-1784-ND 116 = 1.04 .86 | PTA 1.5/7-3.5 1989007 
14 | 25 | 32.5 35 1.25 | 277-1806-ND 1.35 1.16 1.00 | PTSA 0.5/14-2.5-2 1990122 8 3.5 24.5 28 1.75 | 277-1785-ND 1.32 1.18 98 | PTA 1.5/8-3.5 1989010 
15 | 25 35 37.5 | 1.25 | 277-1807-ND 1.44 1.24 1.06 | PTSA 0.5/15-2.5-Z 1990135 9 3.5 28 31.5 | 1.75 | 277-1786-ND 1.50 1.34 1.11 | PTA 1.5/9-3.5 1989023 
16 | 25 | 37.5 40 1.25 | 277-1808-ND 1.55 1.33 1.15 | PTSA 0.5/16-2.5-Z 1990148 10 | 3.5 31.5 35 1.75 | 277-1787-ND 1.66 148 1.23 | PTA 1.5/10-3.5 1989036 
17 | 25 | 40 | 425 | 1.25 | 277-1809-ND 165 1.42 1.22 | PTSA0.5/17-2.5-2 | 1990151 MW] 35 | 35 | 38.5 | 1.75 | 277-1788-ND 168 1.44 1.24 | PTA1.5/11-3.5 1989049 
18 | 25 | 42.5 45 1.25 | 277-1810-ND 1.74 1.49 1.28 | PTSA 0.5/18-2.5-Z 1990164 12 | 3.5 38.5 42 1.75 | 277-1789-ND 1.85 1.59 1.37 | PTA 1.5/12-3.5 1989052 
19 | 25 45 47.5 | 1.25 | 277-1811-ND 1.84 1.58 1.36 | PTSA 0.5/19-2.5-2Z 1990177 13] 3.5 42 45.5 | 1.75 | 277-1790-ND 1.99 1.71 1.47 | PTA 1.5/13-3.5 1989065 
20 | 2.5 | 47.5 50 1.25 | 277-1812-ND 1.94 1.66 1.43 | PTSA 0.5/20-2.5-Z 1990180 14 | 3.5 | 45.5 49 1.75 | 277-1791-ND 2.16 1.86 1.60 | PTA 1.5/14-3.5 1989078 
21 | 2.5 50 52.5 | 1.25 | 277-1813-ND 2.03 1.74 1.50 | PTSA 0.5/21-2.5-Z 1990193 15 | 3.5 49 52.5 | 1.75 | 277-1792-ND 2.30 1.97 = 1.70 | PTA 1.5/15-3.5 1989081 
22 | 25 | 525 | 55 | 1.25 | 277-1814-ND 214 183 1.58] PTSA0.5/22-25-2  |1990203 16 | 35 | 525 | 56 | 1.75 | 277-1793-ND 2.46 2.11 1.82 | PTA1.5/16-3.5 1989094 
23 | 2.5 55 57.5 | 1.25 | 277-1815-ND 2.23 1.91 1.64 | PTSA 0.5/23-2.5-Z 1990229 Fig. 8 — 3.5mm Compact with Spring-Cage Connection — 45° 
24 | 25 | 57.5 60 1.25 | 277-1816-ND 2.31 1.98 1.71 | PTSA 0.5/24-2.5-2 1990232 2 3.5 3.5 7 1.75 | 277-1622-ND 29 26 21 | PTSA 1.5/2-3.5-Z 7985195 
Fig. 2 — 2.54mm Micro with Screw Connection 3 3.5 7 10.5 | 1.75 | 277-1623-ND 43 39 .32 | PTSA 1.5/3-3.5-Z 1985205 
2) 254) 254 | 554 | 15 | 277-1273-ND 720. 1.03.89) MPT 0.5/2-2.54 1725656 4) 35 | 105 ] 14 | 1.75 | 277-1624-ND 56 50 AT | PTSA1.5/4-3.5-2 1985218 
3 | 254) 5.08 | 8.08 | 1.5 | 277-1274-ND 1.81 1.56 1.34 | MPT 0.5/3-2.54 1725669 5] 35 | 14 | 17.5 | 1.75 | 277-1625-ND St 4638 | PTSA1.5/5-3.5-2 1985221 
4 | 254) 7.62 | 10.62 | 1.5 | 277-1275-ND 241 2.07 1.78 | MPT 0.5/4-2.54 1725672 6 | 35 | 175 | 21 | 1.75 | 277-1626-ND 6357 AT | PTSA1.5/6-3.5-2 1985234 
5 | 2.54 | 10.16 | 13.16 | 1.5 | 277-1276-ND 3.01 2.58 2.22 | MPT 0.5/5-2.54 1725685 7 3.5 21 24.5 | 1.75 | 277-1627-ND 13 65 54 | PTSA 1.5/7-3.5-Z 1985247 
6 | 2.54 | 12.70 | 15.70 | 1.5 | 277-1277-ND 3.61 3.10 2.66 | MPT 0.5/6-2.54 1725698 8 3.5 24.5 28 1.75 | 277-1628-ND 82 74 .61 | PTSA 1.5/8-3.5-Z 1985250 
7 | 254 | 15.24 [18.24 | 1.5 | 277-1278-ND 4213.61 3.11 | MPT0.5/7-2.54 1725708 9 | 35 | 28 | 31.5 | 1.75 | 277-1629-ND 95 84 70 | PTSA 1.5/9-3.5-2 1985263 
8 | 2.54 | 17.78 | 20.78 | 1.5 | 277-1279-ND 481 412 3.55 | MPT 0.5/8-2.54 1725711 10 | 35 | 31.5 | 35 | 1.75 | 277-1630-ND 1.04 9377 | PTSA1.5/10-3.5-2 | 1985276 
9 | 2.54 | 20.32 | 23.32 | 1.5 | 277-1280-ND 5.43 4.65 4.00 | MPT 0.5/9-2.54 1725724 11 | 35 | 35 | 385 | 1.75 | 277-1631-ND 1.05 90-78 | PTSA1.5/11-3.5-2__| 1985289 
10 | 2.54 | 22.86 | 25.86 | 1.5 | 277-1281-ND 6.01 5.15 4.43 | MPT 0.5/10-2.54 1725737 12 | 3.5 38.5 42 1.75 | 277-1632-ND 1.15 99 .85 | PTSA 1.5/12-3.5-Z 1985292 
11 | 2.54 | 25.40 | 28.40 | 1.5 | 277-1282-ND 663 568 4.88 | MPT 0.5/11-2.54 1725740 13 | 3.5 42 45.5 | 1.75 | 277-1633-ND 1.26 = 1.09 .93 | PTSA 1.5/13-3.5-Z 1985302 
12 | 2.54 | 27.94 | 30.94 | 1.5 | 277-1283-ND 7.23 6.19 5.32 | MPT 0.5/12-2.54 1725753 14 | 3.5 | 45.5 49 1.75 | 277-1634-ND 1.35 1.16 — 1.00 | PTSA 1.5/14-3.5-Z 1985315 
Fig. 3 — 2.54mm with Spring-Cage Connection 15 | 35 | 49 | 525 | 1.75 | 277-1635-ND 1.44 1.24 1.06 | PTSA1.5/15-3.5-2 1985328 
FT 2 [ts [err isin 908167 ROSH-DTTVTSTOOE | 7 aos a5 175 [area 165 142120 PISA TST RS7 T9650 
5.08mm End Block for FEKDS/H 2.54 | 277-1311-ND ; 1.33 1.14 98 FFKDSAT/H 5.08 1791868 18 | 35 59.5 63 175 | 277-1638-ND 174 149 © 1.28 | PTSA 1.5/18-3.5-2 4985357 
Fig. 4— 2.54mm with Spring-Cage Connection 19} 35 | 63 | 66.5 | 1.75 | 277-1639-ND 1.84 158 1.36 | PTSA1.5/19-3.5-2 [1985360 
1 _ _ 2.54 | 0.9 | 277-1312-ND 90 81 67 | FFKDS/V-2.54 1791813 20 | 3.5 66.5 70 1.75 | 277-1640-ND 1.94 1.66 1.43 | PTSA 1.5/20-3.5-Z 1985373 
5.08mm End Block for FFADS/V-2.54 | 277-1313-ND 1.28 = 1.10 .94 | FFKDSA1/V-5.08 1791855 21 | 3.5 70 73.5 | 1.75 | 277-1641-ND 2.03 1.74 1.50 | PTSA 1.5/21-3.5-Z 1985386 
Fig. 5 — 3.5mm Compact with Screw Connection 22 | 3.6 73.5 77 1.75 | 277-1642-ND 2.14 1.83 1.58 | PTSA 1.5/22-3.5-Z 1985399 
2 7 35 35 7 1.75 | 277-1721-ND 45 40 33 | PT 1.5/2-3.5-H 1984617 23 | 3.5 77 80.5 | 1.75 | 277-1643-ND 2.23 1.91 1.64 | PTSA 1.5/23-3.5-Z 1985409 
3 3.5 7 10.5 | 1.75 | 277-1722-ND 67 60 49 | PT 1.5/3-3.5-H 1984620 24 | 3.5 80.5 84 1.75 | 277-1644-ND 2.31 1.98 1.71 | PTSA 1.5/24-3.5-Z 1985412 
4 3.5 10.5 14 1.75 | 277-1860-ND 88 719 .64 | PT 1.5/4-3.5-H 1984633 Fig. 9 — 3.5mm Compact Plug with Screw Connection 
5 3.5 14 17.5 | 1.75 | 277-1723-ND 82 14 .61 | PT 1.5/5-3.5-H 1984646 2 3.5 35 T 1.75 | 277-1706-ND B 39 “32 | PT 1.5/2-PVH-3.5 7984015 
6 3.5 17.5 21 1.75 | 277-1724-ND 99 88 73 | PT 1.5/6-3.5-H 1984659 3 3.5 7 10.5 | 1.75 | 277-1707-ND 63 56 A6 | PT 1.5/3-PVH-3.5 1984028 
7 3.5 21 24.5 | 1.75 | 277-1861-ND 1.16 = 1.04 .86 | PT 1.5/7-3.5-H 1984662 4 3.5 10.5 14 1.75 | 277-1708-ND 86 AT 63 | PT 1.5/4-PVH-3.5 1984031 
8 3.5 | 24.5 28 1.75 | 277-1725-ND 1.32 1.18 .98 | PT 1.5/8-3.5-H 1984675 5 3.5 14 17.5 | 1.75 | 277-1709-ND 80 77 .59 | PT 1.5/5-PVH-3.5 1984044 
9 3.5 28 31.5 | 1.75 | 277-1726-ND 1.50 1.34 = 1.11 | PT 1.5/9-3.5-H 1984688 6 3.5 17.5 21 1.75 | 277-1710-ND 99 88 .73 | PT 1.5/6-PVH-3.5 1984057 
10 | 35 | 31.5 35 1.75 | 277-1727-ND 1.66 148 1.23 | PT 1.5/10-3.5-H 1984691 7 3.5 Pal 24.5 | 1.75 | 277-1711-ND 715. ‘1.02 “85 | PT 1.5/7-PVH-3.5 1984060 
11 | 3.5 35 38.5 | 1.75 | 277-1728-ND 1.68 1.44 1.24 | PT 1.5/11-3.5-H 1984701 8 3.5 24.5 28 4.75 | 277-1712-ND 1.31 117 97 | PT 1.5/8-PVH-3.5 1984073 
12] 35 | 385 42 1.75 | 277-1729-ND 1.85 1.59 1.37 | PT 1.5/12-3.5-H 1984714 9 3.5 28 31.5 | 1.75 | 277-1713-ND 147 1.31 1.09 | PT 1.5/9-PVH-3.5 1984086 
13 | 35 42 45.5 | 1.75 | 277-1730-ND 199 171 1.47 | PT 1.5/13-3.5-H 1984727 10 | 35 31.5 35 1.75 | 277-1714-ND 1.63 146 = 1.21 | PT 1.5/10-PVH-3.5 1984099 
14] 35 | 45.5 49 1.75 | 277-1731-ND 2.16 1.86 1.60 | PT 1.5/14-3.5-H 1984730 11 | 35 35 38.5 | 1.75 | 277-1715-ND 1.65 1.42 1.22 | PT 1.5/11-PVH-3.5 1984109 
15 | 3.5 49 52.5 | 1.75 | 277-1732-ND 230 1.97 1.70 | PT 1.5/15-3.5-H 1984743 12 | 3.6 38.5 42 1.75 | 277-1716-ND 1.81 1.56 1.34 | PT 1.5/12-PVH-3.5 1984112 
16 | 3.5 | 52.5 56 1.75 | 277-1733-ND 246 2.11 1.82 | PT 1.5/16-3.5-H 1984756 13] 3.5 42 45.5 | 1.75 | 277-1717-ND 1.95 1.67 = 1.44 | PT 1.5/13-PVH-3.5 1984125 
Fig. 6 — 3.5mm Compact with Screw Connection 14 | 3.5 45.5 49 1.75 | 277-1718-ND 2.10 1.80 1.55 | PT 1.5/14-PVH-3.5 1984138 
2 71 35 35 7 1.75 | 277-1734-ND 49 AG 36 | PT 1.5/2-3.5-V 1984769 15 | 3.5 49 52.5 | 1.75 | 277-1719-ND 2.25 1.93 1.66 | PT 1.5/15-PVH-3.5 1984141 
3 | 35 7 10.5 | 1.75 | 277-1735-ND 74 66 54 | PT 1.5/3-3.5-V 1984772 16 | 3.5 | 52.5 56 | 1.75 | 277-1720-ND 240 2.06 1.77 | PT 1.5/16-PVH-3.5 1984154 
4 3.5 10.5 14 1.75 | 277-1736-ND 97 87 71 | PT 1.5/4-3.5-V 1984785 Fig. 10 — 3.5mm Pin Strip 
5 3:5: 14 17.5 | 1.75 | 277-1737-ND 92 82 .68 | PT 1.5/5-3.5-V 1984798 2 35 35 7 1.75 | 277-1749-ND 10 09 08 | PST 1.0/2-3.5 1945096 
6 3.5 17.5 21 1.75 | 277-1738-ND 1.11 99 .82 | PT 1.5/6-3.5-V 1984808 3 35 7 10.5 | 1.75 | 277-1750-ND 16 14 12 | PST 1.0/3-3.5 1945106 
7 3.5 21 24.5 | 1.75 | 277-1739-ND 1.28 9 1.14 95 | PT 1.5/7-3.5-V 1984811 4 3.5 10.5 14 1.75 | 277-1751-ND 24 21 -18 | PST 1.0/4-3.5 1945119 
8 3.5 | 24.5 28 1.75 | 277-1740-ND 1.47 1.31 1.09 | PT 1.5/8-3.5-V 1984824 5 3.5 14 17.5 | 1.75 | 277-1752-ND 29 25 .22 | PST 1.0/5-3.5 1945122 
9 3.5 28 31.5 | 1.75 | 277-1741-ND 1.65 1.47 1.22 | PT 1.5/9-3.5-V 1984837 6 3.5 17.5 21 1.75 | 277-1753-ND 34 29 .25 | PST 1.0/6-3.5 1945135 
10 | 35 | 31.5 35 1.75 | 277-1742-ND 1.82 1.62 1.35 | PT 1.5/10-3.5-V 1984840 (Continued) 
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BN 4 PCB Terminal Blocks (cont, 


sl 


UL: 300V @ 10A IEC: 160V @ 8A Color: Black UL: 300V @ 10A, 30-16AWG UL: 300V @ 10A, 30-16AWG UL: 300V @ 5A, 28-22AWG 
Note: Suitable for reflow solder process IEC: 160V @ 12A, 26-16AWG Color: Green IEC: 160V @ 10A, 26-16AWG Color: Green IEC: 160V @ 5A, 26-22AWG Color: Green 


5. 


UL: 300V @ 15A, 30-12AWG UL: 300V @ 10A, 30-14AWG UL: 300V @ 15A, 30-14AWG UL: 300V @ 15A, 26-12AWG 
IEC: 250V @ 28A, 24-12AWG Color: Green IEC: 250V @ 13.5A, 26-16AWG Color: Green IEC: 250V @ 24A, 26-14AWG Color: Green IEC: 250V @ 20A, 26-14AWG Color: Green 


the 


-—10.5 —! 
UL: 300V @ 15A, 26-12AWG IEC: 250V @ 17.5A, 26-14AWG Color: Green UL: 300V @ 15A, 26-12AWG IEC: 250V @ 12A, 26-14AWG Color: Green 
No. Phoenix Phoenix No. Phoenix Phoenix 
of Dimensions — mm Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions — mm Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.| A B C D | Part No. al 10 100 | Type No. Part No. Pos.| A B Cc D_ | Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. 
7 3.5 21 24.5 | 1.75 | 277-1754-ND 40 35 .30 | PST 1.0/7-3.5 1945148 Fig. 15 — 5.08mm with Screw Connection 
8 | 35 | 245 | 28 | 1.75 | 277-1755-ND 45 39-34 | PST 1.0/8-3.5 1945151 2 75.08] 5.08 | 10.16 | 2.54 | 277-1247-ND 83.71 ~—~61 | MKDSN1.5/2-5.08 11720128 
9 | 35 | 28 | 31.5 | 1.75 | 277-1756-ND 50 43. ~—-.37 | PST 1.0/9-3.5 1945164 3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 2.54 | 277-1248-ND 1.23 105 91 | MKDSN1.5/3-5.08 1729131 
10] 35 | 31.5 | 35 | 1.75 | 277-1757-ND 56 49 ~—.42 | PST 1.0/10-3.5 1945177 4 | 5.08 | 15.24 | 20.32 | 2.54 | 277-1249-ND 1.64 141 1.21 | MKDSN1.5/4-5.08 |1729144 
11] 35 | 35 | 38.5 | 1.75 | 277-1758-ND 64.55 47 | PST 1.0/11-3.5 1945180 5 | 5.08 | 20.32 | 25.40 | 2.54 | 277-1250-ND 2.05 1.76 1.51 | MKDSN1.5/5-5.08 1729157 
72135 1 385 142 141.75 | 277-1759-ND 69.5951 | PST 1.0/12-35 7945193 6 | 5.08 | 25.40 | 30.48 | 2.54 | 277-1251-ND 246 241 1.82 | MKDSN1.5/6-5.08 [1729160 
13} 35 | 42 | 455 | 1.75 | 277-1760-ND 74 64 55 | PST 1.0/13-3.5 4945203 7 | 5.08 | 30.48 | 35.56 | 2.54 | 277-1252-ND 286. 245 241 |MKDSN1.5/7-5.08  |1720173 
14} 35 45.5 49 1.75 | 277-1761-ND 79 68 58 | PST 1.0/14-3.5 1945216 8 | 5.08 | 35.56 | 40.64 | 2.54 | 277-1253-ND 3.28 2.81 2.42 | MKDSN 1.5/8-5.08 1729186 
15 | 3.5 49 52.5 | 1.75 | 277-1762-ND 85 73 63 | PST 1.0/15-3.5 1945229 9 | 5.08 | 40.64 | 45.72 | 2.54 | 277-1254-ND 3.69 3.16 2.72 | MKDSN 1.5/9-5.08 1729199 
Les | as | i Ler al ggtlyrovianens lise | (3 Se) 28 Ek lire io im ie lmam ites lie 
Fig.<44.-— 3.8 lam Mini.wath Screw: Connection 12 | 5.08 | 55.88 | 60.96 | 2.54 |277-1257-ND 4.93 4.22 3.63 | MKDSN1.5/12-5.08_|1729225 
2 7381) 381 | 761 | 19 | 277-1947-ND 96 83. 71 | MKDS 1/2-3.87 1727010 : = - 
3 | 3.81 | 7.62 | 1142) 19 | 277-1948-ND 1.45 1.25 1.07 | MKDS 1/3-3.81 1727023 Fig,\16— 3.0mm with Screw Connection 
4 | 3.81 | 11.43 | 15.23 | 1.9 | 277-1949-ND 1.94 1.66 1.43 | MKDS 1/4-3.81 1727036 27 5 5 10] 25 | 277-1258-ND 990 85-73] MKDS 1.5/2 1775022 
5 | 3.81 | 15.24 | 19.04 | 1.9 | 277-1950-ND 241 2.07 1.78 | MKDS 1/5-3.81 1727049 3} 5 7 10 7 15 | 25 | 277-1259-ND 1.48 1.27 1.09 | MKDS 1.5/3 1715035 
6 | 3.81 | 19.05 | 22.85 | 1.9 | 277-1951-ND 2.90 249 2.14 | MKDS 1/6-3.81 1727052 4} 5 | 15 | 20 | 25 | 277-1260-ND 1.96 1.68 1.45 | MKDS 1.5/4 1715048 
8) 5 35 | 40 | 25 | 277-1261-ND 3.93 3.36 2.89 | MKDS 1.5/8 1715080 
7 | 3.81 | 22.86 | 26.66 | 19 | 277-1952-ND 339 290 250 | MKDS1/7-3.81 1727065 pl 5 55 | 60 | 25 |277-1262-ND 589 504 434 | MKDS15/12 1715129 
8 | 3.81 | 26.67 | 30.47 | 1.9 | 277-1953-ND 3.88 3.32 2.86 | MKDS 1/8-3.81 1727078 - ~_ : Tt - 
9 | 3.81 | 30.48 | 34.28 | 1.9 | 277-1954-ND 435 373 3.21 | MKDS 1/9-3.81 1727081 oe _ 1s 8.0mm with Screw Connection 508 — 
10 | get | 3429 aeoo | 19 |277-1955uD 489 413 356 |wmDsitoasy —|rreros | | F TROT BOE OG | oe ene ie ter toe |Mmostawene | |iviors 
42 | 381 | a191 | 4571 | 19 | 277-1956-ND 580 497 427 | MKDS1/12-3.81 4707117 4 | 5.08 | 15.24 | 20.32 | 2.54 | 277-1265-ND 1.96 168 1.45 | MKDS 1.5/4-5.08 1715747 
: : ; ~ ao - eee : 8 | 5.08 | 35.56 | 40.64 | 2.54 | 277-1266-ND 3.93 3.36 2.89 | MKDS 1.5/8-5.08 1715789 
Fig. 12 — 3.81mm Min] with Screw Connection - Double-Level 10 | 5.08 | 45.72 | 50.80 | 2.54 | 277-1267-ND 490 4.20 3.61 | MKDS1.5/10-5.08 | 1715802 
Sat set fens i BUSSE ND aoe ped aa aS Veet 1700s 12 | 5.08 | 55.88 | 60.96 | 2.54 | 277-1268-ND 5.89 5.04 4.34 | MKDS1.5/12-5.08 | 1715828 
4 | 381 | 11.43 | 15.23) 1.9 |277-1358-ND 6.14 5.26 4.52 | MKKDS 1/4-3.81 1708042 oo Fig 17 ce with Se eee TED E TH Ta5T81 
5 | 3.81 | 15.24 | 19.04 | 1.9 | 277-1359-ND 7.65 6.55 5.64 | MKKDS 1/5-3.81 1708055 3 | 8 jo | a5 | os | o774578-ND 58422: | PT 15/95 OH 41935174 
6 | 3.81 | 19.05 | 22.85 | 1.9 | 277-1360-ND 919 7.87 6.77 | MKKDS 1/6-3.81 1708068 a1 15 | 20 | 25 |077-1579-ND 790 O58 | PT 15/45 0-H 4935187 
7 | 3.81 | 22.86 | 26.66 | 1.9 | 277-1361-ND 10.73. 9.19 7.90 | MKKDS 1/7-3.81 1708071 5 5 20 25 25 | 277-1580-ND 74 66 55 | PT 1.5/5-5.0-H 1935190 
8 | 3.81 | 26.67 | 30.47 | 1.9 | 277-1362-ND 12.26 10.50 9.03 | MKKDS 1/8-3.81 1708084 6 5 25 30 2.5 | 277-1581-ND 89 80 66 | PT 1.5/6-5.0-H 1935200 
9 | 3.81 | 30.48 | 34.28 | 1.9 |277-1363-ND 13.79 11.81 10.15 | MKKDS 1/9-3.81 1708107 58D 50. 
10 | 3.81 | 34.29 | 38.09 | 1.9 | 277-1364-ND 1533 1342 11.28 | MKKDS 1/10-3.81 — |1708110 Hi : 20 5 ae SSRN nas (ae 1g erat 163218 
11 | 3.81 | 3810 | 41.90 | 1.9 | 277-1365-ND 16.86 14.44 12.42 | MKKDS1/11-3.81 — |1708123 9/5 | 40 | 45 | 25 | 977-1584-ND 432 448 © 98. | PT 15/9-5.0-H 4935239 
12 | 3.81 | 41.91 | 45.71 | 1.9 | 277-1366-ND 18.39 15.74 13.54 | MKKDS 1/12-3.81 1708136 40]; 5 45 50 25 | 277-1585-ND 1.49 1.32 1.10 | PT 1.5/10-5.0-H 4935242 
Fig. 13 — 3.81mm with Insulation Displacement Connection 1 5 50 55 2.5 | 277-1586-ND 1.51 1.30 1.12 | PT 1.5/11-5.0-H 1935255 
2 7381) 381 | 881 | 25 | 277-1417-ND 96 «83.71: 1DC0.3/2-8.81 1706170 2, 5 55 | 60 | 25 | 277-1587-ND Tea T4T 121 | PTT 512-500 7935268 
3 | 3.81] 7.62 | 12.62 | 25 | 277-1418-ND 1.44 1.24 1.06 | IDC 0.3/3-3.81 1706183 13] 5 60 | 65 | 25 | 277-1588-ND 1.78 152 1.31 | PT 1.5/13-5.0-H 1935271 
4 | 3.81 | 11.43 | 16.43 | 25 | 277-1419-ND 1.91 1.64 1.41 | IDC 0.3/4-3.81 1706196 14] 5 65 | 70 | 25 | 277-1589-ND 193 165 1.42 | PT 1.5/14-5.0-H 1935284 
5 | 3.81 | 15.24 | 20.24 | 25 | 277-1420-ND 239 2.05 1.76 | IDC 0.3/5-3.81 1706206 15 | 5 70 | 75 | 25 | 277-1590-ND 2.05 1.76 1.51 | PT 1.5/15-5.0-H 1935297 
6 | 3.81 | 19.06 | 24.05 | 25 | 277-1421-ND 288 247 2.12 | IDC 0.3/6-3.81 1706219 16 | 5 75 | 80 | 25 | 277-1591-ND 2.20 1.89 1.62 | PT 1.5/16-5.0-H 1935307 
7 | 3.81 | 22.86 | 27.86 | 2.5 | 277-1422-ND 3.35 2.87 2.47 | IDC 0.3/7-3.81 1706222 Fig. 18 — 5.0mm Compact with Screw Connection 
8 | 3.81 | 26.67 | 31.67 | 25 | 277-1423-ND 3.83 3.28 2.82 | IDC 0.3/8-3.81 1706235 27] 5 5 10 | 25 | 277-1592-ND 45 4033 PT 15/2-5.0-V 1935310 
9 | 3.81 | 30.48 | 35.48 | 25 | 277-1424-ND 431 3.70 3.18 | IDC 0.3/9-3.81 1706248 3) 5 10 | 15 | 25 | 277-1593-ND 67 60 «49. | PT 1.5/3-5.0-V 1935323 
10 | 3.81 | 34.29 | 39.29 | 2.5 | 277-1425-ND 479 410 3.53 | IDC 0.3/10-3.81 1706251 4] 5 15 | 20 | 25 | 277-1594-ND 88 = 79 ~—«64.| PT 1.5/4-5.0-V 1935336 
11 | 3.81 | 38.10 | 43.10 | 2.5 | 277-1426-ND 526 451 3.88 | IDC 0.3/11-3.81 1706264 5] § 20 | 25 | 25 | 277-1595-ND 82.7461 | PT 1.5/5-5.0-V 1935349 
12 | 3.81 | 41.91 | 46.91 | 2.5 | 277-1427-ND 575 4.93 4.24 | IDC 0.3/12-3.81 1706277 6 | 5 25 | 30 | 25 | 277-1596-ND 99 88 73 | PT 1.5/6-5.0-V 1935352 
Fig. 14 — 5.0mm with Screw Connection i 5 . 3 a pul oral ne ie 86 —— oY 1935805 
70RD 5 5 5 | 277-1598- ; : E .5/8-5.0- 537 
2 : “ it = SEL ORE ND 33 13 ris ea Ties 9] 5 | 40 | 45 | 25 | 277-1599-ND 150 134 1.411 | PT1.5/9-5.0-V 1935381 
4/165 1s | 20 | 25 |977-1024-ND 310 266 229 | MKDS 3/4 4711042 io} 5 | 45 | 50 | 25 | 277-1600-ND 166 148 1.23 | PT 1.5/10-5.0-V 1935394 
3 | 5 38 | 40 | 25 | 277-1025-ND B21 532 4.58 | MKDS 3/8 1711084 11 | 5 50 | 55 | 25 | 277-1601-ND 1.69 145 1.25 | PT1.5/11-5.0-V 1935404 
12| 5 55 | 60 | 25 | 277-1026-ND 9.31 7.98 6.86 | MKDS 3/12 1711123 i: 2 2 ao eo St EON es ia er ae Pees 
Fige1 4 = '3.08mm with Screw Connection 14| 5 | 65 | 70 | 25 |277-1604-ND 216 1.86 1.60 | PT 1.5/14-5.0-V 1935433 
2 7508] 5.08 | 10.16 | 2.54 | 277-1027-ND 155 1.33 1.15 | MKDS 3/2-5.08 1711725 is | 5 70 | 75 | 25 | 277-1605-ND 230 «197 ~~ 170 | PT15/15-5.0-V 4935446 
3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 2.54 | 277-1028-ND 233 199 1.72 | MKDS 3/3-5.08 1711738 | 5 75 | 80 | 25 | 277-1606-ND 246 211 182 | PT15/46-5.0-V 4935459 
Fig. 15 — 5.0mm with Screw Connection Fig. 19 — 5.0mm Compact with Screw Connection - 45° 
27 5 5 10) 25 | 277-1236-ND 830 61 | MKDSN 1.5/2 1729018 2] 5 5 10 | 25 | 277-1764-ND 40.36 ~——«.29.] PTA1.5/2-5.0 1988804 
3] 5 10 15 | 25 | 277-1237-ND 1.23 1.05 91 | MKDSN 1.5/3 1729021 3) 5 10 15 | 2.5 | 277-1765-ND 58 52 42 | PTA 1.5/3-5.0 1988817 
4 5 15 20 2.5 | 277-1238-ND 1.64 1.41 1.21 | MKDSN 1.5/4 1729034 4 5 15 20 2.5 | 277-1766-ND 79 wal 58 | PTA 1.5/4-5.0 1988820 
5 5 20 25 2.5 | 277-1239-ND 2.05 1.76 1.51 | MKDSN 1.5/5 1729047 5 5 20 25 2.5 | 277-1767-ND 74 66 55 | PTA 1.5/5-5.0 1988833 
6 | 5 25 | 30 | 25 | 277-1240-ND 246 211 1.82 | MKDSN 1.5/6 1729050 6 | 8 95 | 30 | 25 | 277-1768-ND ‘89 80 66 | PTA1.5/6-5.0 1988846 
7/5 30 | 35 | 25 | 277-1241-ND 286 245 241 | MKOSN1.5/7 1729063 7] 5 30 | 35 | 25 | 277-1769-ND 108 -92—~C76 | PTA T5/7-5.0 1988859 
8 | 5 35 | 40 | 25 | 277-1242-ND 3.28 281 2.42 | MKDSN 1.5/8 1729076 8] 5 35 | 40 | 25 | 277-1770-ND 119 1.06 88 | PTA 1.5/8-5.0 1988862 
9] 5 40 | 45 | 25 | 277-1243-ND 3.69 316 2.72 | MKDSN 1.5/9 1729089 9] 5 | 40 | 45 | 25 | 277-1771-ND 1.32 118 98 | PTA 1.5/9-5.0 1988875 
10} 5 45 | 50 | 25 | 277-1244-ND 410 3.51 3.02 | MKDSN 1.5/10 1729092 jo} 5 | 45 | 50 | 25 | 277-1772-ND 149 1.32 1.10 | PTA 1.5/10-5.0 1988888 
1) 5 50 | 55 | 25 | 277-1245-ND 453 388 3.34 | MKDSN 1.5/1 1729102 | 5 50 | 55 | 25 | 277-1773-ND 151 1.30 1.42 | PTA 1.5/11-5.0 1988891 
12] 5 55 | 60 | 25 | 277-1246-ND 493 4.22 3.63 | MKDSN 1.5/12 1729115 (Continued) 
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BN 4 PCB Terminal Blocks (cont, 


t 


25.2 


if 


1.5 
1735 eae 
| 

{IL x3 fe csp | 55-1 ie 150 
oe pz 4 15.00 for 5.0 mm 45.00 for 50mm 
15.24 for 5.08 mm B 15.24 for 5.08 mm 


UL: 300V @ 16A IEC: 250V @ 12A Color: Black UL: 600V @ 30A, 24-10AWG UL: 300V @ 10A, 30-14AWG UL: 300V @ 15A, 30-12AWG 
Note: Suitable for the reflow solder process IEC: 630V @ 32A, 24-10AWG Color: Green IEC: 250V @ 22A, 26-14AWG Color: Green IEC: 250V @ 24A, 24-12AWG Color: Green 


3.5 
TT 
l l-5.08 


UL: 300V @ 10A, 30-12AWG UL: 300V@ 10A, 26-12AWG UL: 300V @ 10A, 28-12AWG UL: 300V @ 10A, 26-12AWG 
IEC: 250V @ 12A, 28-14AWG Color: Green IEC: 250V @ 16A, 24-14AWG Color: Green IEC: 250V @ 16A, 24-14AWG Color: Green IEC: 250V @ 12A, 24-14AWG Color: Green 


UL: 300V @ 30A, 30-10AWG 
IEC: 500V @ 32A, 24-10AWG 
Color: Green 


7 q UL: 600V @ 30A, 30-10AWG 
i | |. 10.16 D+ IEC: 690V @ 32A, 24-10AWG 
++ a Color: Green 
15.24 B 


UL: 300V @ 20A, 30-12AWG IEC: 250V @ 24A, 24-12AWG Color: Green 


Cc 
_ 
yf Z. 
T / 
ln Tl : 7 
5 5 } : - 
320V @ 57A, 24-GAWG Color: Green UL: G00V @ 115A, 20-2AWG IEC: 1000V @ 125A, 20-2AWG Color: Green UL: 600V @ 65A,24-GAWG IEC: 1000V @ 57A, 24-6AWG Color: Green 
No. Phoenix Phoenix No. Phoenix Phoenix 
of Dimensions — mm Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions — mm Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.| A B Cc D | PartNo. ll 10 100 | Type No. Part No. Pos.| A B Cc D_ | Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. 
72; 5 | 55 | 60 | 25 | 277-1774-ND 164.141 1.21 | PTA1.5/12-5.0 7988901 3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 2.54 | 277-1374-ND 5.83 4.99 4.29 | MKKDS 3/3-5.08 1721731 
13} 5 | 60 | 65 | 25 | 277-1775-ND 1.78 152 1.31 | PTA1.5/13-5.0 1988914 Fig. 25 — 5.08mm with Press-In Connection 
le | fe | ce | ce eee oom atk der braqeneee lorcega | | 2 | 508] 508 | 1.34] 313 [or7-108-ND 188 1.61 1.38 |EMKDS 2572-508 —_|1730612 
jel 2 | 5 | oo | os ieee 290. “ties. Heo. BTA EHBeO 4988913 3 | 5.08 | 10.16 | 16.42 | 3.13 | 277-1285-ND 283 242 2.08 | EMKDS2.5/3-5.08 | 1730625 
: _- : aut? 4 | 5.08 | 15.24 | 21.50 | 3.13 | 277-1286-ND 3.75 3.21 2.76 | EMKDS2.5/4-5.08 | 1730638 
Fig. 20 — 5.0mm Compact Plug with Screw Connection 5 | 5.08 | 20.32 | 26.58 | 3.13 | 277-1287-ND 470 4.03 3.46 | EMKDS 2.5/5-5.08 ‘| 1730641 
2] 5 5 10] 2.5 | 277-1607-ND 38.34.28] PT 1.5/2-PVH-5.0 | 1934861 6 | 5.08 | 25.40 | 31.66 | 3.13 | 277-1288-ND 5.63 4.82 4.14 | EMKDS 2.5/6-5.08 —_| 1730654 
3] 5 | 10 | 15 | 25 | 277-1608-ND 56 5041) PT 1.5/3-PVH-5.0 | 1934874 7 | 5.08 | 30.48 | 36.74 | 3.13 | 277-1289-ND 658 663 484 |EMKDS25/7-5.08 | 1730607 
4} 5 | 15 | 20 | 25 | 277-1609-ND 77 6956 | PT 1.5/4-PVH-5.0 |] 1934887 8 | 5.08 | 35.56 | 41.82 | 3.13 | 277-1290-ND 751 644 5.53 | EMKDS 2.5/8-5.08 | 1730670 
5} 5 | 20 | 2 | 25 | 277-1610-ND 72 64 53 | PT1.5/5-PVH-5.0 |] 1934890 9 | 5.08 | 40.64 | 46.90 | 3.13 | 277-1291-ND 845 7.24 6.22) EMKDS2.5/9-5.08 | 1730683 
6 | 5 | 2 | 30 | 25 | 277-1611-ND 85 _.76__.63 | PT 1.5/6-PVH-5.0__| 1934900 to | 5.08 | 45.72 | 51.98 | 3.13 | 277-1292-ND 940 8.05 6.92 | EMKDS2.5/10-5.08 |1730696 
TY S | 30) 35 | 25 | 277-1612-ND 1.00 8974 | PT 1.5/7-PVH5.0 1984913 | F4715.08 | 50.80 | 57.06 | 3.13 |277-1293-ND 10.33 8.84 7.60 |EMKDS25/11-5.08 [1730706 
Bp SB 7 85] 40 | 25] Bz IOISND 115 1.0285 | PTT S/BPVH'5.0 11884926 | | 49 | 5.08 | 55.98 | 6214 | 313 |277-1294-ND 11.28 9.66 8:30 | EMKDS2.5/12-5.08 |1730719 
9] 5 | 40 | 45 | 25 | 277-1614-ND 1.28 114 95 | PT 1.5/9-PVH-5.0 —‘| 1934939 E ‘ a ! L we : Ball eonlesas 
10) 5 45 50 | 25 | 277-1615-ND 1.42 1.26 1.05 | PT 1.5/10-PVH-5.0 | 1934942 Fig. 26 — 5.08mm with Spring-Cage Connection — 45° 
41 | 5 | 50 | 55 | 25 | 277-1616-ND 1.45 1.25 1.07 | PT 1.5/11-PVH-5.0 | 1934955 1 [5.08] — | 5.08 | 254 | 277-1314-ND 36.3127 | ZFKDS 15-508 1706701 
72; 5 | 55 | 60 | 25 | 277-1617-ND 1.58 1.35 1.46 | PT1.5/12-PVH-5.0 [1934968 | [7.2mm End Block for ZFKDS 1.5-5.08 | 277-1315-ND 51 _44_.38 | ZFKDSA15-7.62 1706727 
R) | &] | me Te iS ta erigitomss ian oe ee 
5 5 | 7 .5 | 277-1619- ‘ i ; 5/14-PVH-5. 
15] 5 | 70 | 75 | 25 | 277-1620-ND 1.99 1.71 1.47 | PT 1.5/15-PVH-5.0 | 1934997 1 | 808 | — | 5.08 | 2.54 (Baieieiene ASS EDS il oD 081706718 
i¢| 5 | 75 | a0 | 25 |o7zteot-np 210 180 1.55 [PT1.5/16-PVH-5.0 [1935008 | [762mm End Block for 2FKDS 1 5-W-5.08] 277-1317-ND 50 Bi__44 | ZFKDSA15-W-7.62_|1706730 
Fig. 21 — 5.0mm Pin Strip Fig. 28 — 5.08mm with Spring-Cage Connection — Double Level 
TTS 5 10) 25) S764 ND 700908 PST 13/250 7933180 T[— |. — [508 [127 [277-7378-No 99.85 73 | ZFKKDS 1.5-5.08 1704402 
3] 5 | 10 | 15 | 25 | 277-1646-ND 16 14 12 | PST 1.3/3-5.0 1933192 Fig. 29 — 5.08mm with Screw Connection — Triple Level 
4] 5 | 15 | 20 | 25 | 277-1647-ND 24° 21.18 | PST 1.3/4-5.0 1933202 2 [5.08] 5.08 | 10.16 | 254 | 277-1375-ND 635 544 468) MK3DS15/2-5.08 | 1724013 
5 | 5 | 20 | 25 | 25 | 277-1648-ND 29 © 25 ~—.22 | PST 1.3/5-5.0 1933215 3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 2.54 | 277-1376-ND 954 817 7.02 | MK3DS 1.5/3-5.08 _| 1724026 
“ 2 = 2 ~ — a = = ites — Fig. 30 — 5.08mm with Screw Connection — Triple Level 
. ~1650- : : : 3/7-5) 2 [5.08] 5.08 | 10.16] 254 | 277-1377-ND 553. 473 4.07 | MK3DS 3/2-5.08 1723014 
8) 5 | 3 | 40 | 25 |2maleoEND 450 8934 PST 198-5. 1983244 3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 2.54 |277-1378-ND 8.29 7.10 6.10 | MK3DS.3/3-5.08—_—| 1723027 
9] 5 | 40 | 45 | 25 | 277-1652-ND 50. © .43.-——«37 | PST 1.3/9-5.0 1933257 fin Sta oe ahs C i 
10) 5 45 50 | 2.5 | 277-1653-ND 56 49 — 42 | PST 1.3/10-5.0 1933260 ia ee SS wi Somer 
11 5 50 55 25 | 277-1654-ND 64 55 AT | PST 1.3/11-5.0 4933273 2 | 635 | 6.35 | 12.69 | 3.17 | 277-1269-ND 1.51 1.30 1.12 | MKDS 5/2-6.35 1714955 
421051755160) 2.5) 277-1 655-ND 6959-511 PST13A2-5.0 1933086 3 | 6.35 | 12.70 | 19.04 | 3.17 | 277-1270-ND 210 1.80 1.55 | MKDS 5/3-6.35 1714968 
13} 5 | 60 | 65 | 25 | 277-1656-ND 74 64 55 | PST 1.3/13-5.0 1933299 Fig. 31B — 9.52mm with Screw Connection 
14} 5 | 65 | 70 | 25 | 277-1657-ND 79 68 58 | PST 1.3/14-5.0 1933309 2 [952] 952 | 19.02] 476 | 277-1271-ND {st 130 1.12] MKDS5/2-95 1714971 
15} 5 | 70 | 75 | 25 | 277-1658-ND 85 = .73.-~——«63 | PST 1.3/15-5.0 1933312 3 | 9.52 | 19.04 | 28.52 | 4.76 | 277-1272-ND 2.24 1.92 1.65 | MKDS 5/3-9.5 1714984 
ig | 5 | 75 | 80 | 25 | 277-1659-ND 90.77.67 | PST 1.3/16-5.0 1933325 Fig. 32 — 10.0mm with Spring-Cage Connection 
Fig. 22 — 10.0mm with Spring-Cage Connection 1] —[.— | 10 | 34 [277-1825-nD 158 1.35 1.16 | ZFKDS 10-10.00 1986628 
1 | —} 10 | 10 | 4.85 | 277-1879-ND 1.24 1.06 __.92 | ZFKDS 4-10 1907539 _| [44-7mm End Block for ZFKDS 10-10.00| 277-1826-ND 193165 142 | ZFKDSA 10-117 1987054 
9.0mm End Block for ZFKDS 4-10 277-1880-ND 739119 1.03 | ZFKDSA4-9 7907542 Fig. 33 — 15.0mm with Screw Connection 
Fig. 23 — 5.0mm with Screw Connection - Double Level 2] 15 | 188 | 60 | — |277-1817-ND 991 849 7.30 | MKDSP 25/2-15.00-F | 1932404 
2/5 5 10] 2.5 | 277-1367-ND 2.34 2.01 1.73 | MKKDS 1.5/2 1725012 3 | 15 | 338 | 75 | — |277-1818-ND 1486 12.73 10.94 | MKDSP 25/3-15.00-F | 1932504 
3] 5 | 10 | 15 | 25 | 277-1368-ND 3.53 3.02 2.60 | MKKDS 1.5/3 1725025 4] 15 | 488 | 90 | — |277-1819-ND 1983 16.97 14.60 | MKDSP 25/4-15.00-F | 1932517 
Fig. 23 — 5.08 mm with Screw Connection - Double Level 5 15 63.8 105 — | 277-1820-ND 24.78 21.21 18.24 | MKDSP 25/5-15.00-F | 1932520 
2 | 5.08 | 5.08 ] 10.16 | 2.54 | 277-1369-ND 234 201 1.73] MKKDS1.5/2-5.08 | 1725038 6 | 15 | 788 | 120 | — |277-1821-ND 29.73 25.45 21.88 | MKDSP 25/6-15.00-F | 1932533 
3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 2.54 | 277-1370-ND 3.53 3.02 2.60 | MKKDS 1.5/3-5.08 —_ [1725041 7 | 1% | 938 | 135 | — |277-1822ND 3469 29.70 25.53 | MKDSP 25/7-15.00-F | 1932546 
Fig. 24 — 5.0mm with Screw Connection - Double Level 8 | 15 ) 1088 | 150 | — | 277-1823-ND 39.64 33.93 29.18 | MKDSP 25/8-15.00-F | 1932559 
9 5 5 10 25 | 277-1371-ND 3.89 3.33 2.87 | MKKDS 3/2 1721029 9 15 | 123.8 | 165 —_ | 277-1824-ND 41.03 35.68 30.33 | MKDSP 25/9-15.00-F | 1932562 
3 5 10 15 2.5 | 277-1372-ND 5.83 4.99 4.29 | MKKDS 3/3 1721032 Fig. 34 — 15.0mm with Spring Cage Connection 
Fig. 24 — 5.08 mm with Screw Connection - Double Level 1 _ _ 15 8.1 | 277-1827-ND 1.63 1.40 1.20 | ZFKDS 10-15.00 1986631 
2 | 5.08 | 5.08 | 10.16 | 2.54 | 277-1373-ND 3.89 333 2.87 | MKKDS 3/2-5.08 1721728 | [16.7mm End Block for ZFKDS 10-15.00 | 277-1828-ND 199 171 147 | ZFKDSA 10-167 1987067 
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HIROSE ; 
Hag eecine HR31 Series Connectors 


Co.,LTD. 


Features: * Crimped and connected to terminal then fastened simply by inserting into housing * High density mounting 
Prevention of connection errors * No need for screws, built-in locking pin secures connector to the board 

Applications: Power units and communications units for factory automation related devices 

Product Specifications: * Current Rating: 12A (2.5mm2 wire); 10A (1.5mm2 wire) » Voltage Rating: 250 VAC, 350 VDC 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 100°C * Storage Temperature Range: -40°C ~ 85°C (for a multi-strand conductor) 
Materials: * Plug: Insulator: PBT, Black finish, UL 94V-0; Screw: Steel, Zinc plating * Header: Insulator: PBT, Black 
finish, UL 94-0; Nut: Steel, Zinc plating; Board Retention Pin: Phosphor bronze, Tin plating 


3 ; ; 
™ Tyco Electronics NEW! Barrier 
Authorized Distributor Blocks 


Dual Barrier Features Material: * Housing: Fig. 1A and 1B: Polyamide, UL 94V-0, Black; Fig. 1C: Nylon, UL 94V-0, Black 
* Terminals: Copper Alloy, Tin plated * Screws: Steel, Zinc plated Electrical: * Current Rating: Fig. 1A: 20A, UL/CSA; 
Fig. 1B: UL/CSA — Class B: 25A, 300V, Class C: 20A, 150V; Fig. 1C: 30A, 600V, UL/CSA Mechanical: » Wire Range: Fig. 1A 
and 1B: 12-22 AWG: Fig. 1C: 10-18 AWG (UL), 10-22 AWG (CSA) Tightening Torque (max.): Fig. 1A and 1B: 7 in-Ibs; 
Fig. 1C: 20 in-Ibs * Operating Temperature: Fig. 1A: -40°C ~ 105°C; Fig. 1B: 105°C max.; Fig. 10: -40°C ~ 120°C 

Double Row Dual Barrier Features Materi: Housing: Thermoplastic, PC, UL 94V-0, Black * Terminals: Brass, Tin 
plated * Screws: Steel, Nickel plated Electrical: * Current Rating (max.): 9.50mm Pin Spacing: 20A, 300V; 11.10 Pin Spac- 
ing: 25A, 300V Mechanical: * Wire Range: 9.50mm Pin Spacing: 12-22 AWG; 11.10 Pin Spacing: 14-22 AWG « Tightening 
Torque (Recommended): 12 in-Ibs * Operating Temperature: -40°C ~ 120°C 

Tri-Barrier Features Material: * Housing: Thermoplastic, UL 94V-0, Black * Terminals: Bright Tin Plated, Copper Al- 
loy * Screws Steel, Zinc Plated with clear Chromate Electrical: * Current Rating: UL/CSA; Class C: 25A, 300V; Class D: 
5A, 600 Mechanical: * Wire Range: 12-22 AWG « Tightening Torque (Recommended): 7 in-lbs * Operating Temperature: 
105°C max. 


> 


Fig. 1 A 16.00 i > 


Wire |Contact] Contact | Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. |Size (Awg)| Plating |Size (mm2) | Part No. 1 25 100 {Part No. 
Fi H4110-ND 3.22 61.88 198.00 |HR31-5.08P-5SC aD 
~~ = ~~ H11442-ND@ 3.19 61.88 198.00 |HR31-5.08P-5SC(71) A B 
2 _ Tin _ H4111-ND 4.41 85.50 273.60 |HR31-5.08R-5PD ko 
Gold H11443-ND@ 5.48 106.31 340.20 |HR31-5.08R-5PD(72) 
3 — Gold =_ H4114-ND 5.28 102.38 327.60 JHR31-5.08R-5PDL(01) 
Gold H11444-ND® 5.48 106.31 340.20 |HR31-5.08R-5PDL(72) 
Crimp Contacts 
14~16 Tin 11.04 ~ 2.63 | H4116-ND 1.04 18.77 61.43 |HR31-SC-113 
14~16 | Gold 1.04 ~ 2.63) H4115-ND. 1.40 25.30 82.80 |HR31-SC-111 
__ | 14~16 | Gold }1.04 ~ 2.63 | H11445-ND® 1.38 24.96 81.68 |HR31-SC-111(71) 
18 ~ 24 Tin | 0.2 ~ 1.65 | H4118-ND 1.41 25.58 83.70 |HR31-SC-123 
18~24 | Gold | 0.2~1.65 | H4117-ND 1.40 25.30 82.80 |HR31-SC-121 
18~24 | Gold | 0.2~1.65 | H11446-ND@ 1.38 24.96 81.68 _|HR31-SC-121(71) 
Contact Extraction Tool. . |H9916-ND 6.32 _ — |HR31-SC-TP 
Crimp Tool H9917-ND 106.40 = — _|HR31-TC-01 No Pin 
@ RoHS Compliant Dimensions - mm of | Spacing) Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig.) A B C |Pins|} (mm) | Part No. 1 10 100 Part No. 
Dual Barrier 
tig 1 1 20.60 | 16.00 |} — 2 9.53 | A98495-ND 68 61 54 | 3-1437664-0 
GG: Spri ng Push Terminals 30.12 | 16.00] — | 3 | 9.53 | A98496-ND 1.03 93 82 | 3-1437664-1 
These terminals have spring loaded posts for easy connection with Red and Black color anGs ia = : a HOHg7eND 1 a too oe ple 
codes. Designed for various audio applications such as surround sound and speaker 58.70 | 16.00| — | 6 953 | A98499-ND 158 442 196 | 3-1437664-8 
connections, amplifiers and more. Maximum allowed wire size 14 AWG. 1A i - - 7 7 7 
68.22 | 16.00 | — 7 9.53 | A98525-ND 1.83 1.65 1.46 | 4-1437664-0 
GC399-ND@ 2 Positions for panel mounting to speakers, 77.75 | 16.00 |} — 8 9.53 | A98500-ND 2.13 1.92 1.70 | 4-1437664-1 
mounts in 2” (50.80mm) hole................00++ $1.60 96.80 | 16.00 | — | 10} 9.53 |) A98501-ND 2.63 2.37 210 | 4-1437664-4 
GC400-ND 4 Positions for mounting, 115.85) 16.00 | — | 12] 9.53 | A98502-ND 3.10 2.79 2.48 | 4-1437664-7 
~ directly to chassis or panels ..............2...002+5 $1.84 153.95 | 16.00 | — | 16 | 9.53 | A98467-ND 4.18 3.76 3.34 | 5-1437664-1 
GC401-ND@ 8 Positions with right angle PCB terminals, 18.16 | 12.7 = 2 8.26 | A98472-ND 53 48 43 | 2-1437667-4 
with Mounting Ears................00ccceeeeeeeees $2.79 26.42 | 12.7 _ 3 8.26 | A98473-ND 79 72 64 | 2-1437667-5 
¢@ RoHS Compliant 34.67 | 127 | — | 4 | 8.26 | A98474-ND 1.06 96 (85 | 2-1437667-6 
42.93 | 12.7 _ 5 8.26 | A98475-ND 1.32 1.20 1.06 | 2-1437667-8 
1B | 51.18 | 12.7 = 6 8.26_| A98476-ND 1.27 1.15 1.02__| 2-1437667-9 
59.44 | 12.7 _— vf 8.26 | A98477-ND 1.50 1.35 1.20 | 3-1437667-0 
—- FLEXI-BLOCK® 67.69 | 127 | — | 8 | 8.26 | ag8d7é-ND 168 = 1.51 1.34 | 3-1437667-1 
= T EI a A - 84.20 | 12.7 — | 10) 8.26 | A98479-ND 2.13 1.92 1.70 | 3-1437667-3 
IVI 100.71 |_ 12.7 — | 12 | 8.26 | A98480-ND 2.55 2.30 2.04 __| 3-1437667-6 
yco ectronics P Terminal Block 24.05 | 20.32 | — 2 | 11.13 | A98460-ND 93 84 74 | 5-1437657-7 
Authorized Distributor 35.18 | 20.32 | — | 3 | 11.13 | a98461-ND 1.23 114 (98 | 6-1437657-9 
System 46.28 | 20.32 | — 4 | 11.13 | A98462-ND 1.65 1.49 1.32 | 8-1437657-0 
57.40 | 20.32 | — 5 | 11.13 | A98463-ND 2.08 1.87 1.66 | 8-1437657-8 
LNnbaret ic | 68.50 | 20.32 | — | 6 | 11.13 | A98464-ND 248 2.23 1.98 _| 9-1437657-8 
Blocks Dh 79.63 | 20.32 | — | 7 | 11.13 | A98493-ND 290 2.61 2.32 ‘| 1-1437658-1 
+2 X I) 90.75 | 20.32 | — 8 | 11.13 | A98465-ND 3.25 2.93 2.60 | 2-1437658-1 
/ 112.98) 20.32 | — | 10} 11.13 | A98466-ND 4.08 3.67 3.26 | 3-1437658-3 
ela lia 135.20| 20.32 | — | 12 | 11.13 | A98494-ND 4.93 4.44 3.94 | 4-1437658-5 
: y IS Ba Double Row Dual Barrier 
A 36.2 | 287 | 13.0 | 2 9.50 | A98503-ND§ 68 61 54 | 1546306-2 
© 41.2 | 33.3 | 140] 2 | 11.10 | A98514-NDt 83 15 66 | 1546670-2 
te Seg Tab Plat tab 457 | 382 | 130| 3 | 9.50 | A98504-ND§ ‘93 ‘3d 74 | 1546306-3 
eS 52.3 | 444 | 14.0} 3 | 11.10 | A98515-NDt 95 86 76 | 1546670-3 
YVs a= 55.2 | 47.7 | 13.0 | 4 9.50 | A98505-ND§ 1.15 1.04 92 | 1546306-4 
63.4 | 55.5 | 14.0} 4 | 11.10 | A98516-ND+ 1.25 1.13 1.00 | 1546670-4 
647 | 57.2 | 13.0] 5 9.50 | A98506-ND§ 1.25 1.13 1.00 | 1546306-5 
Snip It! Snap It! 74.5 | 66.6 | 14.0} 5 | 11.10 | A98517-NDt 1.55 1.40 1.24 | 1546670-5 
74.2 | 66.7 | 13.0] 6 9.50 | A98507-ND§ 1.45 1.31 1.16 | 1546306-6 
85.6 | 77.7 | 14.0 | 6 | 11.10 | A98518-ND+ 1.85 1.67 1.48 | 1546670-6 
83.7 | 76.2 | 13.0 | 7 9.50 | A98508-ND§ 1.80 1.62 1.44 | 1546306-7 
96.7 | 888 | 140} 7 | 11.10 | A98519-NDt+ 2.18 1.96 1.74 | 1546670-7 
2 93.2 | 857 | 13.0] 8 9.50 | A98509-ND§ 2.00 1.80 1.60 | 1546306-8 
107.8 | 99.9 | 14.0} 8 | 11.10 | A98520-NDt 2.50 2.25 2.00 | 1546670-8 
ae 130.0 | 122.1 | 14.0 | 10 | 11.10 | A98521-ND+ 3.10 2.79 2.48 | 1-1546670-0 
Product Specifications: * Blocks and End Stops: Nylon « Track: NORYL EN 265 * FASTON Tab and 131.2 | 123.7 | 13.0 | 12 9.50 | A98510-ND§ 3.03 2.73 2.42 1-1546306-2 
Jumper Tab: Tin plated brass * Screws: Nickel plated brass Ratings: * 6000 Breakdown voltage, rms line- 152.2 | 144.3 | 14.0 | 12 | 11.10 | A98522-ND+ 3.75 3.38 3.00 1-1546670-2 
to-line * 6000 Breakdown voltage, rms line-to-ground * Operating Temperature: 105°C Maximum 150.2 | 142.7 | 13.0 | 14 9.50 | A98511-ND§ 3.50 3.15 2.80 1-1546306-4 
7 7 7 174.4 | 166.5 | 14.0 | 14 | 11.10 | A98523-ND+ 4.33 3.90 3.46 | 1-1546670-4 
Max. | Max. Wire Dimensions — Inch 159.7 | 152.2 | 13.0 | 15 | 9.50 | A98468-ND§ 3.78 3.40 3.02 _| 1-1546306-5 
Size | Amps | Volts | Range | A B c D E F G H ! J 185.5 | 177.6 | 14.0 | 15 | 11.10 | A98470-NDt+ 4.60 414 3.68 ‘| 1-1546670-5 
6 15 300 | 22-14 | 1.125) .750 | .422 | .375 | .343 | .219 | .563 | .171 | .437 | .96 169.2 | 161.7 | 13.0 | 16 | 9.50 | A98512-ND§ 4.05 3.65 3.24 | 1-1546306-6 
8 30 600 | 22-10 | 1.312 | .875 | .500 | 375 | 437 | .281 | .656 | .203 | 557 | 1.15 196.6 | 188.7 | 14.0 | 16 | 11.10 | A98524-ND+ 5.00 4.50 4.00 | 1-1546670-6 
188.2 | 180.7 | 13.0 | 18 | 9.50 | A98513-ND§ 4.53 4.08 3.62 | 1-1546306-8 
Digi-Key Pricing AMP 218.8 | 210.9 | 14.0 | 18 | 11.10 | A98471-NDt 5.55 5.00 4.44 | 1-1546670-8 
Size | Description Part No. 1 10 Part No. 302.2 | 294.7 | 13.0 | 30 | 9.50 | A98469-ND§ 7.45 6.71 5.96 | 3-1546306-0 
6 #6 Block Assembly, 100 pcs/pkg A0130-ND® 64.00/pkg —| 1-604102-1 Tri-Barrier 
8 #8 Block Assembly, 100 pcs/pkg A0131-ND® 90.00/pkg — | 1-604152-1 20.60 = = 2 9.53 | A98481-ND 85 a7 68 | 3-1437652-9 
6 Track 36” long, 80 positions A0132-ND® 6.53 58.73 | 1-601805-1 30.12 _— = 3 9.53 | A98482-ND 1.20 1.08 96 | 5-1437652-4 
8 Track 36” long, 60 positions A0133-ND@ 7.40 63.64 | 1-601806-1 39.65 _ _ 4 9.53 | A98483-ND 1.55 1.40 1.24 | 6-1437652-7 
6 End Stop, 2 required per assembly A0134-ND® — 1.32 | 604111-1 49.17 _— = 5 9.53 | A98484-ND 1.63 1.47 1.30 | 8-1437652-2 
8 End Stop, 2 required per assembly A0135-ND® = 1.55 | 604161-1 58.70 = = 6 9.53 | A98485-ND 1.93 1.74 1.54 | 9-1437652-5 
6,8 | Flat Tab A0136-ND = 12.36 | 601989-1 68.22 = — 7 9.53 | A98459-ND 2.18 1.96 1.74 1437653-7 
6,8 | 45° Tab A0137-ND® = 10.78 | 601989-2 3 | 77.75 = = 8 9.53 | A98486-ND 2.58 2.32 2.06 1-1437653-3 
6,8 | 90° Tab A0138-ND _— 7.34 | 601989-3 87.27 _ = 9 9.53 | A98487-ND 2.88 2.59 2.30 | 2-1437653-5 
6 Jumper Tab A0139-ND® — 2.26 | 601985-2 96.80 | — — | 10) 9.53 | A98488-ND 3.20 2.88 2.56 | 3-1437653-5 
8 Jumper Tab A0140-ND® = 3.20 | 604591-1 115.85 | — — | 12 | 9.53 | A98489-ND 3.70 3.33 2.96 | 5-1437653-1 
6 #6 Terminal Block Kit A0150-ND§ 91.23 821.03 | 601804-8 134.90] — _ 14 9.53 | A98490-ND 4.30 3.87 3.44 | 6-1437653-8 
8 #8 Terminal Block Kit A0151-NDt+ 121.30 1091.70 | 604336-1 144.42) — = 15 9.53 | A98491-ND 4.63 417 3.70 | 7-1437653-4 
153.95 | _ — — | 16 | 9.53 | A98492-ND 5.08 4.57 4.06 | 8-1437653-0 


@ RoHS Compliant § Kit contains 100-block assembly, 25 end stops and 2 tracks. t+ Kit contains 
100-block assembly, 50 end stops and 8 tracks. 


t With binding HD screw § Without washer 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


NEW! Terminal Blocks — One Piece Connectors 


Boa rd Mou nt — No. of | Dim. A | Volt. | Amps Housing) Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
: i Pos. (mm) (V) (A) AWG Color | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
Side Wire Entry 10.0mm Centerline, 19.0mm Profile — With Interlock 
; 2 15.0 A98113-ND 6861.54 | 282858-2 
(Vertical) 3 | 250 AQ8114-ND 98 88 78 |282858-3 
4 35.0 | 600 | 20 | 12~30 | Green | AQ8115-ND 1.25 113 1.00 |282858-4 
5 45.0 AQ8363-ND 1.60 1.44 1.28 |282858-5 
6 55.0 AQ8116-ND 1.93 1.74 ‘1.54 |282858-6 
No. of | Dim. A | Volt. | Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 8 75.0 A98117-ND 253 2.28 2.02 | 282858-8 
Pos. | (mm) | (V) | (A) | AWG | Color | PartNo. 1 10 100 |Part No. 7 an 600 | 20 | 12~30 | Green Reoiels an aa aa tee 
2.54mm Centerline, 10.0mm Profile : : = = 
10.16mm Centerline, 15.2mm Profile — With Interlock 
2 5.54 A98333-ND 58 52GB | 282834-2 d 
3 8.08 'A98334-ND 884 79~St«C70 | 2g2R34-3 2 | 15.24 A98084-ND 58 52GB | 282843-2 
- 4 é 3 | 25.40 A98085-ND 83.7566 |282843-3 
4 | 1062 | 150 | 10 |16~30 | Green | A98335-ND 1.15 1.04 92 |282834-4 
5 | 1316 AQB336-ND 145 131 146 |280834-5 4 | 3556 | 600 | 15 |12~30 | Green | A98086-ND 1.10 99 88 |282843-4 
6 | 15.70 AQ8337-ND 1.73 1.56 _1.38 |[282834-6 2 | Be PD yer ee oe 
8 | 2078 AQ8338-ND 2.35 242 1.88 |282834-8 3} 7620 Pah eRae 2.05038 DEAS 
10 | 2586 | 150 | 10 |16~30 | Green | A98074-ND 290 261 2.32 |1-282834-0 to | 2682 | 600 | 45 |42<30 | Green WecenetIn 273 o4e 248 lionpnaa.o 
12 sat : CSDM 3.48 3.18 __ 2.76 |1-282834-2 12 | 116.84 AgBO91-ND 3333.00 2.66 | 1-282843-2 
3.5mm Centerline, 12.6mm Profile — With Interlock 
2 70 A98159-ND ‘50.450 | 284391-2 
3 10.5 A98160-ND 78 70 62 |284391-3 Board Mount — 
4 140 | 300 | 12 |14~30 | Green | A98161-ND 1.00 90 80 |284391-4 . . 
5 | 175 AQ8372-ND 1.25 «1.13 1.00 |284391-5 Multi-Level Stacking 
6 21.0 A98162-ND 1.48 (1.33 1.18 |284391-6 
8 | 28.0 AG8163-ND 2.00 1.80 1.60 |284391-8 (1st and 2nd Level) 
10 | 350 | 300 | 12 |14~30 | Green | A98164-ND 2.48 2.23 1.98 |1-284391-0 
12 | 420 AQBI65-ND «2.98 ~—-2.68_—2.38 | 1-284391-2 
3.5mm Centerline, 8.5mm Profile, High Temperature — Without Interlock 
2 70 A97973-ND 50.45 ~—«A0 |1776112-2 ; an poe ; ; 
3 | 105 | 300 | 12 |16~28 | Black | ag7974-ND 82 «7566 | 1776112-3 Naot a a ran Pe ee eee ay erree Facil ss |tyed Electronics 
é 148 a ASTSZESND 1.00 a 280) [U7re Med 5.0mm Centerline, 25.2mm Profile — With Interlock 
3.81mm Centerline, 12.6mm Profile — With Interlock 2 10.0 A98120-ND 1.48 1.33 148 |282888-2 
2 7.62 A98166-ND 50 45-40 1284392-2 3 459 | 300 | 15 | 12~30 | Green | jgg154.np 223 201 1.78 |282888-3 
3 | 11.43 A98167-ND 78 70 62 |284392-3 - = : - : - 
4 | 1524 | 300 | 12 |14~30 | Green | ag8168-ND 1.00 90 80 |284392-4 5:06mm Centerline; 29:2mm Profile — With Interlock. 
5 | 19.05 AQB169-ND 1.25 1.13 1.00 |284392-5 ¢ 1 fesSOND ie is am rete 
6 | 22.86 AQ8373-ND 1.48 1.33 (1.18 |284392-6 . H . ‘ . 
4 | 2032 | 300 | 15 | 12-30 | Green | A98267-ND 298 268 238 |796692-4 
8 | 3048 AQ8170-ND 2.00 1.80 1.60 |284392-8 5 | oRa0 ROScceINN «6373 «236 29a |796692.5 
10 | 3810 | 300 | 12 |14~30 | Green ) A98171-ND 2.48 2.23 1.98 |1-284392-0 6 | 3048 AQPOGGND 448 403 368 \796G90-6 
12 | 4572 AQ8172-ND 2.98 —-2.68_—-2.38 | 1-284392-2 ae Na 590 538470 (7966028 
3.81mm Centerline, 8.5mm Profile, High Temperature — Without Interlock 10 50.80 300 15 12~30 | Green | 498271-ND 7.43 6.69 5.94 4-796692-0 
2 7.62 A97976-ND 68 6154 /1776113-2 12 | 60.96 A98272-ND 8.93 8.04 7.14 |1-796692-2 
3 | 11.43 AQ7977-ND 1.03 ©=-.93-~—«82.:|1776113-3 
4 | 1524 | 150 | 12 |16~28 | Black | AQ7978-ND 1.35 1.22 1.08 |1776113-4 
5 | 19.05 AQ7979-ND 1.70 153 1.36 |1776113-5 Board Mount — 
6 | 22.86 AQ7980-ND 2.03 1.83 1.62 |1776113-6 ‘ 
8 | 30.48 AO79BL-ND 2.15 1.94 -1.72 |1776113-8 Top Wire Entry 
10 | 3810 | 150 | 12 |16~28 | Black | A97982-ND 3.38 3.04 270 |1-1776113-0 . 
12. | 45.72 Ag7983-ND 4.05 «3.65 3.24 |1-1776113-2 (Right Angle) 
5.0mm Centerline, 10.0mm Low Profile — With Interlock 
2 10.0 A98076-ND 35 32 28 |282836-2 No. of | Dim. A | Volt. | Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
4 200 300 | 10 | 16-30 |G AABN7OND 3 ns 3 OBE t ee Se eee f Se 
f ~ reen a « d a ~ 7 my 
5 250 A98079-ND 33 79 70 |292836-5 5.0mm Centerline, 8.2mm Profile — With Interlock 
6 | 30.0 AQ8339-ND 1.05 95 ——84_ | 282836-6 z | 108 ce | Se 8 aetneae 
g | 40.0 POSOCONDES 1.40 (1.26 1.12 /282896-8 4 | 200 | 300 | 10 | 16~30 | Green | 498370-ND 78 70 62 |284093-4 
10 | 500 | 300 | 10 |16~30 | Green | A98340-ND 1.75 1.58 1.40 |1-282836-0 5 25.0 A9B155-ND 98 88 «78 loaaggas 
12 | 600 AQ8341-ND 2.10 1.89 ‘1.68 | 1-282836-2 B 30.0 A98371,ND 113 102 90 |284099-6 
5.0mm Centerline, 19.0mm Profile — With Interlock 8 70.0 A98156-ND 1.50 1.35 7.20 |284093-8 
2 10.0 A98355-ND 58 = 52 AG | 282856-2 10 | 500 | 300 | 10 |16~30 | Green ) A98157-ND 190 1.71 1.52 |1-284093-0 
3 15.0 A98356-ND 83.7566 | 282856-3 12 | 600 AQ8158-ND 2.30 —-2.07__—‘1.84 | 1-284093-2 
4 ue 300 20 | 12~30 | Green eae aa isp iio eee 5.08mm Centerline, 9.0mm Profile — With Interlock 
6 | 300 AQB105-ND 165 1.49 132 |282856-6 oie a eee 
8 40.0 AQ8106-ND =» 2.25 2.03 1.80 | 282856-8 4 20.32 | 300 | 15 | 12~30 | Green | A98100-ND 1.03 93 82 |282851-4 
10 | 500 | 300 | 20 |12~30 | Green ) A98107-ND 2.73 246 2.18 |1-282856-0 5 | 25.40 AQB101-ND 1.25 «1.13 1.00 |282851-5 
12 | 600 AQ8108-ND 3.33 3.00__—2.66 | 1-282856-2 6 | 30.48 A98102-ND 148 1.33 ‘1.18 |282851-6 
5.08mm Centerline, 10.0mm Low Profile, High Temperature — With Interlock 8 40.64 A98354-ND 2.03 1.83 1.62 |282851-8 
2 10.16 A97984-ND 60 54 48 |1776119-2 10 50.80 300 15 | 12~30 | Green | A98103-ND 2.50 2.25 2.00 | 1-282851-0 
3 15.24 A97985-ND 65 59 52 |1776119-3 12 60.96 A98104-ND 3.05 2.75 2.44 |1-282851-2 
4 | 2032 | ao) | 49 | 46-30 | Black | 497986-ND ‘83° .76~—«67_|1776119-4 
5 | 25.40 ‘ AQ7987-ND 1.05 95 84 | 1776119-5 an 
6 | 30.48 AQ7988-ND 1.25 = 1.13 1.01 |1776119-6 Board Mount 
8 | 40.64 AQ7989-ND 1.68 1.51 ‘1.34 |1776119-8 . 
5.08mm Centerline, 15.2mm Profile — With Interlock Wi re Ent ry 
2 | 1016 A98342-ND ‘50.45 ~—«A0 | 282841-2 2 
3 | 15.24 A98343-ND 75 68 «60 |282841-3 35 Angle 
4 | 2032 | 300 | 15 |12~30 | Green | A98081-ND 98 88 78 |282841-4 
5 | 25.40 A98082-ND 1.20 1.08 96 |282841-5 
6 30.48 A98344-ND 1.45 1.31 1.16 |282841-6 No. of | Dim. A | Volt. | Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
0 5080 300 | 15 |12~30 | Green A98083-ND 2a) 26 ie 28284 0 os SC Sa alo Rare f ed Nb 
42 60.96 A98346-ND 2.88 259 230 4-289841-2 5.0mm Centerline, 15.0mm Profile — With Interlock 
5.08mm Centerline, 19.0mm Profile — With Interlock ee foe ND 8 32 6 Lee 
2) 10.16 A98359-ND 1 68 60 )282857-2 4 20.0 | 300 | 15 | 12~30 | Black | A98255-ND 113 1.02 90 |796689-4 
4 32 300 | 20 | 12~30 | Green AOSSBTND 140 0 3 Soran eal ee ee aera ee 
5 | 25.40 A98109-ND 140 126 1.12 |282857-5 : eee Le ie = ane 
ae aD ee a 1‘ ae to | 500 | 300 | 15 |12~30 | Black | A98444-ND 283 255 226 |1-796689-0 
to | 5080 | 300 | 20 |12~30 | Green | ASBI11-ND 273 246 2.18 |1-282857-0 Me ae select 33 3m 20 ae 
12 | 60.96 AQ8112-ND 3.33 3.00 2.66 | 1-282857-2 3 ie9 FeO ge oF eatlvaneo0's 
7.5mm Centerline, 15.2mm Profile — With Interlock 4 20.0 | 300 | 15 | 12~30 | Green | A98447-ND 113 1.02 90 |796690-4 
2 15.0 A98092-ND 53 AB AD.«1282844-2 5 25.0 A98263-ND 143 129 1.14 |796690-5 
3 225 | 300 | 15 | 12~30 | Green | A98093-ND 80 72 © .64 | 282844-3 6 30.0 A98448-ND 1.70 153 1.36 |796690-6 
4 30.0 A98094-ND__1.05 95 84 | 282844-4 8 40.0 A98264-ND 230 2.07 1.84 |796690-8 
7.62mm Centerline, 15.2mm Profile — With Interlock 10 50.0 300 15 | 12~30 | Green | A98265-ND 2.83 2.55 2.26 |1-796690-0 
2 15.24 300 15 | 10-30 | A98347-ND 53 48 42 |282845-2 12 60.0 A98449-ND 3.40 3.06 2.72 |1-796690-2 
3 | 22.86 7 een | gg095-ND 80. 72———64 ‘| 282845-3 (Continued) 


(T083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


NEW! Terminal Blocks — One Piece Connectors (cont, 


No. of | Dim. A | Volt. | Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics Wi re P rotector A*> 
Pos. (mm) (V) (A) AWG Color | PartNo. 1 10 100 | Part No. . ~~? 
5.08mm Centerline, 15.0mm Profile — With Interlock Ve rsion _ 
2 10.16 A98348-ND 58 52 AG | 282847-2 . 
3 | 15.24 A98349-ND 85 77 68 |282847-3 Wire Entry 
4 20.32 300 15 | 12~30 | Green | A98350-ND 1.13 1.02 90 | 282847-4 a 
5 | 2540 AQ8351-ND 143 1.29 1.14 |282847-5 45 Ang le 
6 30.48 A98096-ND 1.70 1.53 1.36 | 282847-6 
8 40.64 A98097-ND 230 2.07 1.84 /282847-8 No.of | Dim. A | Volt. | Amps Housing) Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
10 50.80 300 15 | 12~30 | Green | A98098-ND 2.83 2.55 2.26 | 1-282847-0 Pos. (mm) (Vv) (A) AWG Color | Part No. 1 10 100 |Part No. 
12 60.96 A98099-ND 3.40 3.06 2.72 | 1-282847-2 5.0mm Centerline, 12.0mm Profile — With Interlock 
. 2 10.00 A98004-ND 55 50 44 |1776252-2 
Hi g h Current 3 | 15.00 A98005-ND 60 54 ~—-.48:|1776252-3 
4 20.00 250 10 | 14~22 Blue | A98006-ND 1.08 97 86 |1776252-4 
PCB Mount — 5 | 25.00 A98007-ND 135 1.22 1.08 |1776252-5 
é . 6 30.00 A98008-ND 1.63 1.47 1.30 |1776252-6 
Side Wire Entry 8 | 40.00 A98009-ND 2.13 1.92 1.70 |1776252-8 
10 50.00 250 10 | 14~22 Blue | A98010-ND 2.70 2.43 2.16 |1-1776252-0 
12 60.00 A98011-ND 3.20 2.88 2.56 | 1-1776252-2 
No. of | Dim. A | Volt. | Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Pos. | (mm) (V) (A) AWG Color | Part No. 1 10 100 | Part No. Screwless Con necto rs 
6.35mm Centerline, 21.5mm Profile — With Interlock 
2. 12.70 A98275-ND 1.03 93 82 | 796740-2 
3 | 1905 | 300 | 90 | 10~24 | Green | pggo76-nD 1.43 «1.29 1.14 | 796740-3 
9.52mm Centerline, 21.5mm Profile — With Interlock 
2 19.04 A98273-ND 1.15 1.04 92 |796739-2 
3 | 2856 | 900 | 30 | 10~24 | Green | pogo74-ND 1.75 158 1.40 |796739-3 
10.16mm Centerline, 29.50mm Profile — With Interlock 
2 20.32 A98060-ND 2.15 1.94 1.72 |1776886-2 
3 | 3048 | 900 | 52 | 6~8 | Green | pogogi-nD 3.20 «2.88 2.56 | 1776886-3 
a No. of} Dim. A | Volt. | Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Wire Protector Fig.| Pos. | (mm) | (Vv) | (A) | AWG | Color | Part No. 1 10 100 |Part No. 
. Board Mount, 5.0mm Centerline, 13.9mm Profile, Top Wire Entry — Spring 
Version — 2 | 1250 A98012-ND 8577 ~~—«68 | 1776259-2 
. . 3 17.50 A98013-ND 1.25 1.13 1.00 |1776259-3 
Side Wire Entry 4 | 2250 | 300 | 10 |14~22| Green | A98014-ND 168 1.51 1.34 |1776259-4 
1 5 27.50 A98015-ND 2.15 1.94 1.72 |1776259-5 
6 32.50 A98016-ND 2.53 2.28 2.02 |1776259-6 
- — : : 3 | 42.50 AQ8017-ND 340 306 272 |1776259-8 
No. of | Dim. A |) Volt. | Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 10 | 52.20 | 300 10 |14~22] Green | A98018-ND 4.75 4.28 3.80 |1-1776259-0 
Pos. (mm) (V) (A) AWG Color | PartNo. 1 10 100 | Part No. 12 | 62.50 A98019-ND 5.75 5.18 4.60 |1-1776259-2 
3.5mm Centerline, 8.3mm Profile, PCB Mount — With Interlock Board Mount, 5.08mm Centerline, 13.9mm Profile, Top Wire Entry — Spring 
2 | 7.00 AQB03E-ND 25. «.23.~—=—«20 J 1776275-2 2 | 1266 AQBO20-ND 85. 77 ~~ ~68 |1/76260-2 
3 | 10.50 A98037-ND 35 32.28 |1776275-3 3 | 17.74 A98021-ND 1.25 143 1.00 |1776260-3 
4 | 1400 | 250 | 7 |18~26 | Blue | agg038-ND ‘50.45.40. |1776275-4 4 | 2282 | 300 | 10 |14~22) Green | A98022-ND 1.68 1.51 —*1.34. | 1776260-4 
5 | 1750 A98039-ND 630-5750 |1776275-5 1 | 5 | 2790 A98023-ND 215 194 1.72 |1776260-5 
6 | 21.00 A98040-ND 78 70 62 |1776275-6 6 | 32.98 A9B024-ND 2.53 2.28 2.02 |1776260-6 
8 28.00 A98041-ND 1.13 1.02 -90 |1776275-8 8 43.14 A98025-ND 3.40 3.06 2.72 |1776260-8 
10 35.00 250 7 18 ~ 26 Blue | A98042-ND 1.25 1.13 1.00 | 1-1776275-0 10 | 53.30 | 300 10 |14~22] Green | A98026-ND 4.95 4.46 3.96 |1-1776260-0 
12 42.00 A98043-ND 1.48 1.33 1.18 | 1-1776275-2 12 | 63.46 A98027-ND 5.98 5.38 4.78 |1-1776260-2 
5.0mm Centerline, 10.0mm Profile, PCB Mount — With Interlock Board Mount, 5.08mm Centerline, 18.8mm Profile, Side Wire Entry 
2. 10.00 A97996-ND 28 25) .22 |1776244-2 2 10.16 A97958-ND 18 70 62 |1437671-1 
3 15.00 A97997-ND 50 45 40 |1776244-3 3 15.24 A97959-ND 1.13 1.02 -90 |1437671-4 
4 20.00 250 10 | 14~22 Blue | A97998-ND 60 54 48 |1776244-4 4 20.32 | 300 10 |18~ 22] Black | A97960-ND 1.48 1.33 1.18 |1437671-6 
5 25.00 A97999-ND 80 72 64 |1776244-5 9 5 25.40 A97961-ND 1.65 1.49 1.32 |1437671-7 
6 30.00 A98000-ND 95 86 -76 |1776244-6 6 30.48 A97962-ND 1.93 1.74 1.54 |1437671-9 
3 | 40.00 AQB001-ND 1.25. 1.13 1.00 |1776244-8 8 | 40.64 AQ7963-ND 483 4.35 3.86 |1-1437671-1 
to | 50.00 | 250 | 10 |14~22 | Blue | A98002-ND 1.55 140 1.24 |1-1776244-0 1o | 50.80 | 300 | 10 |18~22| Black | AQ7964-ND 318 286 2.54 |1-1437671-3 
12 | 60.00 Ag8003-ND 1.90 1.71 1.52 |1-1776244-2 12 | 60.96 AQ8314-ND 383 «3.45 —_-3.06 |1-1437671-5 


No. of} Dim. A | Volt. | Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Pos. | (mm) (V) (A) | AWG | Color | PartNo. 1 10 100 |Part No. 
5 25.00 A98429-ND 1.90 1.71 1.52 |796640-5 
6 30.00 A98244-ND 2.28 2.05 1.82 |796640-6 
2 8 40.00 | 300 | 15 |12~30} Green | A98245-ND 3.00 2.70 2.40 |796640-8 
10 | 50.00 A98430-ND 3.50 3.15 2.80 | 1-796640-0 
12 | 60.00 A98246-ND 4.50 4.05 3.60 |1-796640-2 
5.08mm Centerline, 18.4mm Profile, Right Angle Plug 
2 10.16 A98223-ND 718 70 62 |796634-2 
3 15.24 A98224-ND 1.10 99 88 |796634-3 
4 20.32 | 300 | 15 |12~30] Green | A98225-ND 1.48 1.33 1.18 |796634-4 
No. of} Dim. A | Volt. )Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 5 25.40 A98226-ND 1.85 1.67 1.48 |796634-5 
Fig. | Pos. | (mm) (V)_ | (A) | AWG | Color | PartNo. 1 10 100 | Part No. 7 6 30.48 A98227-ND 2.28 2.05 1.82 |796634-6 
3.5mm Centerline, 15.5mm Profile, Right Angle Plug 8 | 40.64 A98228-ND 3.00. 270 240 |796634-8 
2 7.0 A98173-ND 85 17 68 |284506-2 10 | 50.80 | 300 | 15 |12~30]| Green | A98229-ND 3.73 3.36 2.98 | 1-796634-0 
3 10.5 A98374-ND 1.25 113 1.00 |284506-3 12 | 60.96 A98230-ND 4.50 4.05 3.60 |1-796634-2 
4 14.0 300 11. |14~30] Green | A98375-ND 1.70 1.53 1.36 |284506-4 5.0mm Centerline, 25.0mm Profile, Straight Plug (Left Hand) 
1 : oe et 213 1.92 1.70 |284506-5 2] 100 A98122-ND 95 ©8676 «| 284040-2 
‘ TND 2.53 2.28 2.02 |284506-6 3 | 15.0 A98364-ND 1.40 1.26 1.12 |284040-3 
8 28.0 A98174-ND 3.40 3.06 2.72 |284506-8 4 20.0 300 | 15 |12~30] Green | A98123-ND 1.85 1.67 1.48 |284040-4 
10 35.0 300 | 11 |14~30] Green | A98378-ND 4.23 3.81 3.38 | 1-284506-0 5 25.0 AQ8124-ND 2.35 212 1.88 |284040-5 
12 | 42.0 A98379-ND 5.05 4.55 4.04 | 1-284506-2 3] 6 30.0 A98365-ND 280 2.52 2.24 |284040-6 
3.81mm Centerline, 15.5mm Profile, Right Angle Plug 8 40.0 A98366-ND 3.73 3.36 2.98 |284040-8 
2 7.62 A98175-ND 85 77 68 |284507-2 10 50.0 300 | 15 |12~30| Green | A98126-ND 4.68 4.21 3.74 | 1-284040-0 
3 11.43 A98380-ND 1.25 113 1.00 |284507-3 12 60.0 A98127-ND 5.60 5.04 4.48 | 1-284040-2 
4 15.24 | 300 | 11 |14~30) Green | A98381-ND 1.70 1.53 1.36 |284507-4 5.08mm Centerline, 25.0mm Profile, Straight Plug (Left Hand) 
1 : bee pee ee a Dap ere 2 | 10.16 A98128-ND 95 ©.86.~—«.76 *[284041-2 
: z. x i 3 15.24 A98129-ND 1.40 1.26 © 1.12 |284041-3 
8 30.48 A98176-ND 3.40 3.06 2.72 |284507-8 4 20.32 | 300 | 15 |12~30] Green | A98367-ND 1.85 1.67 1.48 |284041-4 
10 | 3810 | 300 | 11 |14~30) Green | A98384-ND 4.23 3.81 3.38 | 1-284507-0 5 25.40 A98130-ND 2.35 212 1.88 |284041-5 
12 | 45.72 A98177-ND 5.05 4.55 4.04 |1-284507-2 3 6 30.48 A98131-ND 2.80 2.52 2.24 |284041-6 
5.0mm Centerline, 18.4mm Profile, Right Angle Plug 8 40.64 A98132-ND 3.73 3.36 2.98 |284041-8 
9 10.00 A98241-ND 78 70 62 |796640-2 10 | 50.80 | 300 | 15 /12~30) Green | A98133-ND 4.68 4.21 3.74 | 1-284041-0 
2 3 15.00 | 300 | 15 /12~30) Green | A98242-ND 1.10 99 88 |796640-3 12 | 60.96 A98134-ND 5.60 5.04 4.48 | 1-284041-2 
4 | 20.00 Ag8243-ND 1.48 (1.33118 [796640-4 (Continued) 
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2 Tyco Electronics 


Authorized Distributor 


NEW! Terminal Blocks — Two Piece Connectors (cont) 


Plugs With Screw Flanges 


Pivot Block Connectors 


No. of} Dim. A | Volt. | Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Pos. | (mm) (V) (A) | AWG | Color | Part No. ul 10 100 |Part No. 
5 = = z : 3.5mm Centerline, 21.7mm Profile — Insulation Displacement 
No. of} Dim. A | Volt. ) Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 2 9.00 ‘A98044-ND 2.43 2.19 1.94 ]1776282-2 
Fig. | Pos. | (mm) | (V) | (A) | AWG | Color | PartNo. 1 10100 | Part No. 3 | 12.50 AQ8045-ND 2.83 2.55 2.26 |1776282-3 
3.5mm Centerline, 15.5mm Profile, Right Angle Plug 4 16.00 | 250 5 |22~ 24) Green | A98046-ND 3.23 2.91 2.58 |1776282-4 
5 7 5 | 19.50 A98047-ND 3.58 += 3.22-- 2.86 |1776282-5 
ot ean Pe We ioe bere 11! 6 | 23.00 A98048-ND 4.10 3.69 _——:3.28 |1776282-6 
4 | 146 | 300 | 11 |14~30 Green | ags3e7-ND 210 189 1.68 |284510-4 B |) 2000 ecOkome 485 6 497 3.68 | 17762828 
; : : : 10 | 37.00 | 250 | 5 |22~24) Green | A98050-ND 573 5.16 4.58 |1-1776282-0 
y | 5 | 184 A98388-ND 2.60 2.34 2.08 |284510-5 12 | 44.00 AQ8051-ND 6.50 5.85 5.20 |1-1776282-2 
6 21.6 A98389-ND 3.18 2.86 2.54 |284510-6 3.5mm Centerline, 21.7mm Profile, With Screw Flange — Insulation Displacement 
8 | 286 A98390-ND 4.20 3.78 3.36 ]284510-8 2 | 17.00 AQ8052-ND 263 237 2.10 [1776283-2 
10 | 35.6 | 300 | 11 |14~30] Green | A98178-ND 5.28 4.75 4.22 |1-284510-0 3 | 20.50 A98053-ND 2.98 268 2.38 |1776283-3 
12 | 426 AQ8179-ND 6.28 5.65 + —«5.02 | 1-284510-2 4 | 24.00 | 250 | 5 |22~24) Green | A98054-ND 3.40 3.06 2.72 |1776283-4 
3.81mm Centerline, 15.5mm Profile, Right Angle Plug 2 : ee ee Be oe ae tees 
2.) 82 PocosaNGmy 1.05 = 98 Bd /284511-2 8 | 38.00 A98057-ND 5.00 4.50 4.00 |1776283-8 
3] 12.03 | 3o9 | 44 | 44-30] Green | A983892-ND 1.58 1.42 1.26 |284511-3 40 | 45.00 | 250 | 5 |22~24) Green | A98058-ND 5.73 5.16 4.58 | 1-1776283-0 
4 | 15.84 AQ8180-ND =» 2.10 1.89 1.68 ]284511-4 12 | 52.00 AQ8059-ND___-6.68 —_—«6.01_5.34 | 1-1776283-2 
1 | 5 | 19.65 A98393-ND 2.60 2.34 2.08 |284511-5 
6 | 23.46 AQ8394-ND 3.18 2.86 ——-2.54 |284511-6 
8 | 31.08 AQ8395-ND 4.20 3.78 3.36 /284511-8 
10 | 38.70 | 900) 11 | 14-80) Green | pcoeiuD © 5.28 4.75 4.22 |1-284511-0 
12 | 46.32 A98182-ND 6.28 5.65 ‘5.02 |1-284511-2 
5.0mm Centerline, 18.4mm Profile, Right Angle Plug 
2 | 198 A98277-ND 1.00 90 — 80 /796858-2 
3 | 248 A98278-ND 148 1.33 1.18 |796858-3 
4 | 298 A98279-ND 2.00 1.80 1.60 |796858-4 
2) 5 | sag | 300 | 15 ]12~30) Green | posogo.nD 2.48 «2231.98 |796858-5 
6 | 398 A98281-ND 2.98 2.68 2.38 |796858-6 
8 | 498 A98282-ND 395 356 3.16 |796858-8 
5.08mm Centerline, 18.4mm Profile, Right Angle Plug 
2 | 19.96 A98283-ND 1.00 90  .80 |796859-2 
3 | 25.04 A98284-ND 148 1.33 1.18 |796859-3 
4 | 3012 | 300 | 15 /12~30] Green | AQ8451-ND 2.00 1.80 1.60 |796859-4 
> | 5 | 35.20 A98285-ND 2.48 2.23 1.98 |796859-5 
6 | 40.28 A98286-ND 2.98 2.68 ~—«2.38 | 796859-6 
8 | 50.44 A98287-ND 3.95 356 3.16 /796859-8 ; : Sa : 5 
No.of | Dim.A | Volt. | A H Digi-K Price Each Tyco Elect 
10 | 60.60 | 300 | 15 /12~30] Green | ag8452-ND 4.95 4.46 3.96 |1-796859-0 Bre Gee ll ey ra era || tetra: eee Fens jie OH Po Np 
12 | 70.76 A98288-ND 5.98 5.38 4.78 |1-796859-2 3.5mm Centerline, 9.2mm Profile, Straight Closed End Header 
5.08mm Centerline, 25.0mm Profile, Straight Plug (Left Hand) 2 9.0 ‘A98188-ND 35 32 28 |284514-2 
2 | 10.16 A98289-ND 1.20 1.08 96 |796861-2 3 12.5 A98407-ND 53 48 42: |284514-3 
3 | 15.24 A98290-ND 1.78 160 1.42 |796861-3 ; ies 300 "1 Green pe zh 28 38 Sua ae 
4 | 2032 | 300 | 15 ]12~30] Green | AQ8291-ND 238 214 1.90 |796861-4 1 : : : . : ; 
3 | 5 | 25.40 A98292-ND 2.98 268 2.38 |796861-5 Ge | 2300 BOGUS 1.05 95 84 [2845146 
B | ands pe 555322 286 [ropast-s io | aro | soo | 11 | Green | aeetstno 175 158 140 |t-28es04-0 
8 | 40.64 BSCPOSNOD 4.78 «430 3.82 /796861-8 12 | 44.0 AQ8192-ND 2.10 1.89 ‘1.68 |1-284514-2 
10 | 50.80 300 15 | 12~30} Green | A98294-ND 5.98 5.38 4.78 |1-796861-0 3.81mm Centerline, 9.2mm Profile, Straight Closed End Header 
12 | 60.96 A98295-ND 7.13 6.42 5.70 |1-796861-2 2 9.91 AgB410-ND 35 32 98 [2845172 
ent ‘ 3 13.72 A98411-ND 53 48 42: |284517-3 
Multi-Directional Connectors 4 | 1753 | soo | 44 | Green | 898202ND 736858 | 284517-4 
, 5 21.34 A98412-ND 88 79.70 |284517-5 
6 25.15 A98203-ND 1.05 95 84 |284517-6 
8 32.77 AQ8204-ND 140 1.26 1.12 |284517-8 
10 | 40.39] a99 | 44 Green | A98205-ND 1.75 1.58 1.40 |1-284517-0 
12 | 48.01 AQ8206-ND 2.10 1.89 1.68 |1-284517-2 
5.0mm Centerline, 12.0mm Profile, Straight Closed End Header 
2 12.0 ‘A98431-ND 33 30.26 1796642-2 
3 17.0 A98432-ND 50 45 40 |796642-3 
4 22.0 | 300 | 15 Green | A98433-ND 68 61 54 |796642-4 
>| § 27.0 A98434-ND 83 75 66 |796642-5 
6 32.0 A98435-ND 1.00 90.80 |796642-6 
No. of} Dim. A | Volt. ) Amps Housing| Digi-Key Price Each Tyco Electronics 3 42.0 A98436-ND 1.33 1.20 1.06 |796642-8 
Fig. | Pos. | (mm) | (V) | (A) | AWG | Color | PartNo. 1 10-100 | Part No. 10 52.0 300 15 Green | A98247-ND 1.63 1.47 ~—‘1.30 | 1-796642-0 
5.0mm Centerline, 11.5mm Profile, 90°/180° Plug, Rising Cage Style 12 62.0 A98437-ND 1.95 1.76 1.56 |1-796642-2 
2 10.00 A98327-ND 70 63 56 |282830-2 5.08mm Centerline, 12.0mm Profile, Straight Closed End Header 
3 | 15.00 A98328-ND 1.03 93 82 |282830-3 2 11.98 A98231-ND 33 30.26 /796636-2 
4 | 20.00 | 300 | 12 |14~30| Green | A98072-ND 1.35 1.22 ~—‘+1.08 |282830-4 3 | 17.06 A98423-ND 50 4540 /796636-3 
i : 4 22.14 | 300 | 15 Green | A98232-ND 68 61 54 |796636-4 
5 | 25.00 A98073-ND 1.68 1.51 1.34 |282830-5 
1 5 27.22 A98424-ND 83 75 66 |796636-5 
6 | 30.00 A98329-ND 2.03 1.83 —_—‘1.62 |282830-6 2) 5 32.30 A98233-ND 1.00 ‘00 ~—«80 |796636-6 
8 | 40.00 AQSSSONDI 2.65 = 2.39 2.12 |282830-8 8 | 42.46 A98234-ND 1.33 1.20 1.06 |796636-8 
10 | 50.00 | 300 | 12 |14~30) Green | A98331-ND 3.35 3.02 2.68 | 1-282830-0 10 52.62 300 15 Green A98425-ND 1.63 1.47 1.30 |1-796636-0 
12 | 60.00 AQ8332-ND 4.05 3.65 3.24 |1-282830-2 12 | 62.78 A98426-ND 1.95 —*1.76 __‘1.56 |1-796636-2 
5.0mm Centerline, 11.0mm Profile, 90°/180° Plug, Wire Protector Style 5.0mm Centerline, 12.0mm Profile, Straight Open End Header 
2 ] 10.0 A98028-ND 25 23.20 ]1776263-2 2 10.0 A98315-ND 28 25 22 1282822-2 
3 | 15.0 A98029-ND 38 =§.34 30 |1776263-3 3 15.0 A98316-ND 48 43 38 /282822-3 
4 | 200 | 300 | 10 |14~22] Blue | a9so30-ND 53 48 «AD. /1776263-4 4 20.0 ) 300 ) 15 | Green | A98317-ND = 65 5952 /282822-4 
5 25.0 A98318-ND 80 72 64 |282822-5 
5 | 25.0 A98031-ND 53 48 42 |1776263-5 3 
Call sa se Roan a a eitl taped e 6 30.0 A98068-ND 98 88 78 |282822-6 
: : : s 8 40.0 AQB319-ND 1.25 1.13 ‘1.00 |282822-8 
8 | 40.0 A98033-ND 1.05 95 84 )1776263-8 10 50.0 | 300 | 15 Green | A98320-ND 1.58 1.42 — ‘1.26 | 1-282822-0 
10 | 50.0 | 300 | 10 |14~22) Blue | A98034-ND 1.33 1.20 1.06 |1-1776263-0 12 60.0 A98069-ND 190 1.71 1.52 |1-282822-2 
12 | 60.0 AQ8035-ND 1.55 1.40 1.24 |1-1776263-2 (Continued) 
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™ Tyco Electronics NEW! Terminal Blocks — Two Piece Connectors (cont) 


Authorized Distributor 


No.of | Dim.A | Volt. | Amps | Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics No.of | Dim.A | Volt. | Amps | Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
Fig. | Pos. (mm) (V) (A) Color Part No. 1 10 100 |Part No. Fig. | Pos. (mm) (V) (A) Color Part No. 1 10 100 |Part No. 
5.08mm Centerline, 12.0mm Profile, Straight Open End Header ‘ a 95 x JT 539- 
it fil 4 24.3 A98415-ND 9 86 6 |284539-4 
2 10.16 A98321-ND 28 25.22 |282825-2 5 27.8 AQB4I6-ND 1.15 1.04 92) 284539-5 
3 15.24 A98322-ND 48 43 38 |282825-3 9 6 31.3 300 11 Green A98417-ND 1.40 1.26 1.12 |284539-6 
4 20.32 300 15 Green A98323-ND 65 59 52 |282825-4 8 38.3 A98418-ND 1.85 1.67 1.48 |284539-8 
3 5 25.40 A98324-ND 80 of: 64 |282825-5 10 45.3 A98419-ND 2.33 2.10 1.86 | 1-284539-0 
6 30.48 A98325-ND 98 88 78 |282825-6 12 52.3 A98216-ND 2.73 246 2.18 | 1-284539-2 
8 40.64 A98326-ND 1.25 1.13 1.00 |282825-8 3.81mm Centerline, 9.2mm Profile, Right Angle Header 
10 50.80 300 15 Green A98070-ND 1.58 142 1.26 |1-282825-0 a fi 
12 60.96 A98071-ND 1.90 1.71 1.52 |1-282825-2 - Ce een 3 — = Satcat - 
3.5mm Centerline, 9.2mm Profile, Right Angle Closed End Header 4 25.63 300 1 Green | A98218-ND 95 86 "76 |284541-4 
2 9.0 A98396-ND 35 32 28 |284512-2 9 5 29.44 A98219-ND 1.15 1.04 92 |284541-5 
3 12.5 A98397-ND 53 AB AQ /284512-3 6 33.25 A98421-ND 140 1.26 1.12 |284541-6 
4 16.0 300 af Green A98398-ND 73 66 58 |284512-4 7 70.87 A98422-ND 1.85 1.67 148 1284541-8 
a || 30 288 Oa Er 10 | 4849 | 300 | 11 | Green | Ag8221-ND 233 210 1.86 |1-284541-0 
8 30.0 7A98184-ND 140 136 112 DB4512-8 12 56.11 AQ8222-ND 2.73 246 2.18 | 1-284541-2 
10 | 370 | 300 | 11 | Green | A98400-ND 1.75 158 1.40 |1-284512-0 5.0mm Centerline, 12.0mm Profile, Right Angle Header 
12 44.0 A98185-ND 2.10 1.89 1.68 |1-284512-2 2 20.0 A98296-ND 50 45 -40 |796864-2 
3.81mm Centerline, 9.2mm Profile, Right Angle Closed End Header 3 25.0 A98297-ND 65 59 52 |796864-3 
2 | 991 Ags401-ND 35 © 32—=«28 | 284513-2 a| 4 | 3° | 300 | 45 | Gren eee 90 9 BT 72 (796864 
3 | 1372 A9e402ND 53 48 ~~ 42-:«(984513-9 5 | 35.0 A98299-ND 1.28 1.11.98 |1796864-5 
4 | 1753 | 300 | 11 | Green | A98403-ND 73 «= 66.58 |284513-4 6 | 400 AQSSOONDS) 1.83 1.65 1.46 /796864-6 
4 | 8 | 2t3d Ag8404-ND 88 + 79 +~70 *|284513-5 8 50.0 AQ8301-ND 2.13 1.92 1.70 |796864-8 
6 25.15 A98405-ND 1.05 95 84 |284513-6 5.08mm Centerline, 12.0mm Profile, Right Angle Header 
8 32.77 A98406-ND 1.40 1.26 = 1.12 |284513-8 2 20.24 A98302-ND 45 AL 36 |796866-2 
10 40.39 300 an Green A98186-ND 1.75 1.58 1.40 |1-284513-0 a 95.32 A98454-ND 68 61 54 |796866-3 
12_| 48.01 AQ8187-ND_ 2.10 1.89 1.68 | 1-284513-2 4 30.40 | 300 | 15 Green | A98303-ND 88 8 §©.79 ~—.70 |796866-4 
5.0mm Centerline, 12.0mm Profile, Right Angle Closed End Header 3 5 35.48 A98304-ND 1.08 97 86 |796866-5 
2 12.0 A98248-ND 33 30 26 |796644-2 6 40.56 A98305-ND 1.33 1.20 1.06 |796866-6 
3 17.0 A98249-ND 50 AS 40 |796644-3 8 50.72 A98455-ND 1.75 1.58 1.40 |796866-8 
4 22.0 300 15 Green A98250-ND 68 61 54 |796644-4 10 60.88 300 15 Green A98456-ND 2.23 2.01 1.78 |1-796866-0 
5] 5 27.0 A98438-ND 80 72 64 1796644-5 12 | 71.04 AQ8306-ND 2.60 —-2.34_—-2.08 | 1-796866-2 
6 32.0 A98251-ND 1.00 90 80 |796644-6 
8 42.0 A98439-ND 1.33 1.20. 1.06 |796644-8 
1o | 520 | 300 | 15 | Green | Ags44o-ND 155 140 1.24 |1-796644-0 Double Row Headers 
12 62.0 A98441-ND 1.95 1.76 1.56 |1-796644-2 
5.08mm Centerline, 12.0mm Profile, Right Angle Closed End Header 
2 11.98 A98235-ND .33 30 .26 |796638-2 
3 17.06 A98236-ND 70 63 56 |796638-3 
4 22.14 300 16 Green A98237-ND 68 61 54 |796638-4 
5 5 27.22 A98238-ND 83 75 66 |796638-5 
6 32.30 A98239-ND 1.00 90 80 |796638-6 
8 42.46 A98240-ND 1.33 1.20. 1.06 |796638-8 
10 52.62 300 15 Green A98427-ND 1.63 1.47 1.30 |1-796638-0 
12 62.78 A98428-ND 1.95 1.76 1.56 |1-796638-2 
5.0mm Centerline, 12.0mm Profile, Right Angle Open End Header With Interlock z ; = 5 : 
7) 10.0 "A98062-ND 28 25 99 1280811-2 ; No.of | Dim.A | Volt. | Amps | Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
6 | 3 | 150 | 300 | 15 | Green | Ag8063-ND 48 43 38 |282811-3 bale] (ae L(t) It (ea) h(a et jf) feeuitte 
4 20.0 A98064-ND 65 59 52 |282811-4 5.0mm Centerline, 22.1mm Profile, Straight Open End Header With Interlock 
5.08mm Centerline, 12.0mm Profile, Right Angle Open End Header With Interlock 2 10.0 A98135-ND 15 68 60 |284056-2 
> | 41016 AQBOG5-ND 28 +25 ~~ ~22 1280814-0 + | 3 | 152 | 300) 45 | Green | A98136-ND 1.13 1.02.90 ]284056-3 
6 | 3 | 1524 | 300 | 15 Green | A98066-ND 48 43.38 |282814-3 4 20.0 A98137-ND = 1.48 1.33 -1.18 |284056-4 
4 20.32 A98067-ND 65 59 52 |282814-4 5 25.0 A98138-ND 1.88 1.69 1.50 |284056-5 
5.08mm Centerline, 22.08mm Profile, Straight Closed End Header 
H rs With Thr Flan 2 | 13.08 A98146-ND 95 86.76 |284065-2 
eade Ss eaded a ges 3 18.16 A98147-ND 1.40 1.26 1.12 |284065-3 
4 23.24 300 15 Green A98148-ND 1.85 1.67 1.48 |284065-4 
9 5 28.32 A98149-ND 2.38 2.14 1.90 |284065-5 
6 33.40 A98150-ND 2.83 2.55 2.26 |284065-6 
8 43.56 A98151-ND 3.73 3.36 2.98 |284065-8 
10 53.72 300 15 Green A98152-ND 4.68 4.21 3.74 | 1-284065-0 
é 12 63.88 A98153-ND 5.60 5.04 4.48 | 1-284065-2 
Side View - 5.0mm Centerline, 22.9mm Profile, High Temperature, Right Angle Closed End Header 
2 12.0 A97990-ND 1.03 93 82 |1776166-2 
3 17.0 A97991-ND 1.88 1.69 1.50 |1776166-3 
No.of | Dim.A | Volt. | Amps | Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 4 22.0 A97992-ND 2.50 225 2.00 |1776166-4 
Fig.| Pos. | (mm) | (Vv) | (A) | Color | PartNo. 110100 |Part No. 3) 5 | avo | 300 | 15 | Black | pg7oga-nD 260 234 2.08 |1776166-5 
3.5mm Centerline, 9.2mm Profile, Straight Header 6 32.0 A97994-ND 3.10 2.79 2.48 |1776166-6 
2 173 A98193-ND 48 43 38 |284516-2 8 42.0 A97995-ND 415 3.74 3.32 |1776166-8 
3 20.8 A98194-ND 3 66 58 |284516-3 5.08mm Centerline, 22.9mm Profile, Right Angle Closed End Header 
4 24.3 300 cm Green | A98195-ND 95 86 76 |284516-4 2 42.20 A98139-ND 1.00 90 80 |284061-2 
1 5 27.8 AQBI96-ND = 1.15 1.04 92 /284516-5 3 17.28 AQ8140-ND 148 1.33 1.18 |284061-3 
6 31.3 AQBI97-ND 1.40 1.26 1.12 [284516-6 4 | 2236 | 300 | 15 | Green | AQ8141-ND 2.00 1.80 1.60 |284061-4 
8 38.3 A98198-ND 1.85 1.67 1.48 |284516-8 3 5 27.44 A98142-ND 2.48 2.23 1.98 |284061-5 
10 45.3 300 1 Green A98199-ND 2.33 2.10 1.86 |1-284516-0 6 32.52 A98143-ND 2.98 268 2.38 |284061-6 
12_| 523 AQ8200-ND 2.73 2.46 2.18 |1-284516-2 3 1 42.68 A98368-ND 3.95356 3.16 1284001-8 
3.81mm Centerline, 9.2mm Profile, Straight Header 10 | 5284 | 300 | 15 Green | A98144-ND 4.95 4.46 3.96 | 1-284061-0 
2 18.01 A98207-ND 48 AB 38 |284519-2 12 63.00 A98145-ND 5.98 5.38 4.78 |1-284061-2 
3 21.82 A98208-ND 73 66 58 |284519-3 
4 25.63 300 ah Green A98209-ND 95 86 76 |284519-4 
1 5 29.44 A98210-ND 1.15 1.04 92 |284519-5 Unshrouded 
6 33.25 A98212-ND 1.40 1.26 1.12 |284519-6 H 
8 40.87 A98213-ND 1.85 1.67 = 1.48 |284519-8 Pin Headers 
10 48.49 300 af Green A98214-ND 2.33 2.10 1.86 |1-284519-0 
12 56.11 A98215-ND 2.73 246 2.18 |1-284519-2 
5.08mm Centerline, 12.0mm Profile, Straight Header 
2 20.24 A98307-ND AS A 36 |796867-2 No.of | Dim.A | Voltage | Amps | Housing | Digi-Key Price Each Tyco Electronics 
3 | 25.32 A98308-ND 68 61 54 |796867-3 Pos. | (mm) (v) (A) Color | Part No. 1 10 100 |Part No. 
: ey a 300 15 Green pera Ar v ae Up 5.0mm Centerline, High Temperature, Straight Pin Header 
TT 6 | 4056 AQB310-ND 1.33 1.20 1.06 |796867-6 ; io BA ee ae a Peete 
8 50.72 AM8311-ND 1.75 1.58 1.40 1796867-8 4 20.0 300 12 Black | A97967-ND 34 31.28: 1546931-4 
jo | 6088 | 300 | 15 | Green | A98312-ND 223 201 1.78 |1-796867-0 5 250 'A97968-ND 43° 40~—S35.:([1546934-5 
12 71.04 A98313-ND 2.60 234 2.08 |1-796867-2 6 30.0 A97969-ND 55 50 ‘44 |1546931-6 
3.5mm Centerline, 9.2mm Profile, Right Angle Header 8 40.0 A97970-ND 73. 66 58 | 1546931-8 
9 2 17.3 300 14 G A98413-ND 48 AB 38 |284539-2 10 50.0 300 12 Black A97971-ND 88 79 70 |1-1546931-0 
3 | 208 reen | a98414-ND 73.66 _58 |284539-3 12 60.0 AQ7972-ND 1.05 «95 _——.84_|1-1546931-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 353 


3 
See 


CINCH’ 


Features: « Interposing barriers between terminals 
binder head screws only, or with binder head screws and Y solder terminals 
recognized 


Double Row 
Barrier Blocks 


* Can be equipped with 
°UL 


Specifications: * Operating Temperature: -55°F ~ 300°F (-48°C ~ 149°C) 
* Maximum Wire Size: .375” (9.53mm) - #16; .438” (11.13mm) - #15; .563” (14.30mm) 
- #10 © Voltage Rating: .375” and .438” (9.53mm and 11.13mm) - 1100VAC rms 


maximum; .563” (14.30mm) - 1600VAC rms maximum 


* Current Rating: .375” 


BH Screw Size 


@ 
@ 


@ 
@ 


(9.53mm) - 15A maximum; .438” (11.13mm) - 20A maximum; .563” (14.30mm) - 30A Terminal Dimensions — Inch (mm) BH Screw 
maximum ¢ Maximum Watts per Terminal: .375” (9.53mm) — 3750; .438” (11.13mm) — Spacing A B c D E F G Size 
5000; .563” (14.30mm) — 7500 375 (9.53) | .375(9.53) | .313(7.95) | .688(17.48) | .875 (22.23) | .141(3.58) | .160(4.06) | .406 (10.31) | 5-40x3/16 
Material: ¢ Insulation Material: Molded monoblock, general purpose phenolic 175/185 
+ Eyelet Material: Brass + Eyelet Plating: Nickel * Screw Material: Steel or brass | 438 (11.13) | 438(11-13) | 422 (10.72) | 875 (22.23) | 1.125 (28.58) | 156 (3.98) | (4 45,479) | 500 (12.70) | 6-32x1/4 
Tee Pee over copper flash * Solder Terminal Material: Brass * Solder | se (4439) | 563 (14.30) | .500(12.70) | 1.062 (26.97) | 1.312 (33.32) | .203(5.16) | .209(5.31) | .625 (15.88) | 8-32x5/16 
Terminal | No. of | Digi-Key Pricing Terminal | No. of | Digi-Key Pricing Terminal | No. of | Digi-Key Pricing 
Spacing | Cont. | PartNo. il 25 50 Spacing | Cont. | PartNo. 1 25 50 Spacing | Cont. | PartNo. 1 25 50 
19 [088972-ND Tee iss 40268 
Barrier Blocks 20 | CBB373-ND 13.23 251.44 = 457.41 Barrier Blocks 
2 | CBB102-ND@ 740 26.60 48.39 375" | 21 | CBB374-ND 12.54 238.39 433.68 2 |CBB302-ND@ 241 4045 73.04 
3 |CBB103-ND® 1.82 34.63 63.00 (953mm) | 22 |GBB375-ND 12.65 240.40 437.33 3 |CBB303-ND 256 4868 88.56 
4 | CBB104-ND® 1.98 37.64 68.48 23 _ | CBB376-ND 12.70 241.40 439.15 4 |CBB304-ND@ 293 55.71 101.34 
5 | CBB105-ND@ 224 4266 77.61 24 | CBB377-ND 14.47 275.03 500.32 5 |CBB305-ND@ 4.25 80.80 146.99 
6 | CBB106-ND@ 277 52.70 95.87 25 |CBB378-ND 14.78 281.05 511.28 6 |CBB306-ND@ 610 115.93 210.90 
7 |CBB107-ND® 3.04 57.72 105.00 i Solder -Termunal Marker Strips’ — 7 |CBB307-ND 665 12647 230.08 
8 |CBB108-ND® 346 65.75 119.60 RoHS Compliant 8 | CBB308-ND 694 13199 240.12 
9 | CBB109-ND@ 3.93 74.78 136.04 2 CBB379-ND W72: 32.62 59.35 563” 9  |CBB309-ND 10.59 201.25 366.11 
10 |CBB110-NDe 436 82.81 150.65 3 |CBB380-ND 95 18.07 32.87 (14.30mm)| 10 | CBB310-ND@ 1141 211.29 384.37 
11 |CBB111-ND 499 9485 172.56 4 | CBB381-ND 95 18.07 32.87 11 |CBB311-ND@ 11.64 221.33 402.63 
12 |CBBI12-NDe 5.10 96.86 176.21 : eee bee ae ee 12 |CBB312-ND 11.72 222.83 405.37 
375" | 13 |CBB319-ND@ 591 112.42 204.51 g : : : 13 |CBB430-ND® 1288 244.92 445.54 
(9.53mm) | 14 |CBB320-ND@ 6.26 11894 216.38 i eee a ae ‘ate 14 |CBB431-NDe 13.81 262.48 477.50 
15 |CBB321-NDe 6.36 120.95 220.03 roi Poa) oso” "abot 15 |CBB432-ND® 13.83 262.98 478.41 
-ND® j ‘ : -ND® 81 55 512. 
16 | CBB322-ND: 6.55 124.47 226.42 10 (epee jap Soeio Arde 16 | CBB433-ND: 14.81 281 12.19 
17 |CBB323-NDe 6.89 130.99 238.29 11 |cpeaee-ND 13726404748 17 |CBB434-ND@ 15.02 285.57 519.50 
18 | CBB324-ND® 7.29 138.52 251.99 12 |CBB389-ND 137 26.10 47.48 Marker Strips — RoHS Compliant 
19 | CBB325-ND@ 7.84 149.06 271.16 375” | 13  |CBB390-ND 156 2961 53.87 2 |CBB435-ND 82 15.56 28.30 
20 | CBB326-ND@ 847 161.10 293.07 (9.53mm) | 14 |CBB391-ND 156 2961 53.87 3 |CBB436-ND 84 16.06 29.22 
21 | CBB327-ND® 869 165.12 300.38 15 | CBB392-ND 1.56 29.61 53.87 4 |CBB437-ND 95 1807 32.87 
22 |CBB328-ND@ 8.98 17064 310.42 16 _|CBB393-ND 1.80 3413 62.08 5  |CBB438-ND 95 18.07 32.87 
23 | CBB329-ND@ 9.00 17144 311.33 17 |CBB394-ND 180 3413 62.08 6 _ |CBB439-ND 95 18.07 32.87 
24 =| CBB451-ND® 9.08 172.65 314.07 18 | CBB395-ND 1.80 34.13 62.08 7 CBB440-ND 1.16 29.08 40.17 
25 | CBB330-ND® 916 17415 316.81 19  |CBB396-ND 2.22 42.16 76.69 8  |CBB441-ND 1.16 22.08 40.17 
Marker Strips — RoHS Compliant 20 | CBB397-ND 246 = 46.67 84.91 563” 9 | CBB442-ND 1.29 24.59 44.74 
2 | CBB331-ND 82«1556 28.30 21__ | CBB398-ND 2.46 46.67 84.91 (14.30mm)| 10 |CBB443-ND 137 2610 47.48 
3 |CBB332-ND 87 © 16.56 ~=—30.13 22 | CBB399-ND 261 49.69 90.39 11 |CBB444-ND 140 26.60 48.39 
4 |CBB333-ND 92 1757 31.96 * ead al ae 12 |CBB445-ND 148 28.41 «51.13 
5 | CBB334-ND 92 1757 31.96 os (eaainay Sia hogs. Gin 13 |CBB446-ND 1.56 29.61 53.87 
6 | CBB335-ND 92 1757 31.96 e : : 14 |CBB447-ND 1.93 36.64 66.65 
7 | CBB336-ND 98 1857 33.78 Beene 15 |CBB448-ND 1.93 36.64 66.65 
8 | CBB337-ND 1.06 20.08 36.52 an CEE 14036604830 16 |CBB449-ND 214 40.65 «= 73.95 
9 | CBB338-ND 1.16 22.08 40.17 3 |cBB203-NDe 230 ©4366 «(79.43 17 |CBB450-ND 232 4417 80.34 
10 | CBB339-ND 1.19 2258 41.09 4 |CBB204-ND@ 2.30 43.66 79.43 
11__ | CBB340-ND 116 2208 40.17 5  |CBB205-ND® 2.56 48.68 88.56 
12 |CBB341-ND 1.24 23.59 42.91 6 _|CBB206-ND® 298 56.71 103.17 
375" | 13 |CBB342-ND 1.37 26.10 47.48 7 |CBB207-ND@ 367 69.76 126.91 
(953mm) | 14 | CBB343-ND 1.37 26.10 47.48 8  |CBB208-ND® 383 72.77 132.39 
15 |CBB344-ND 1.37 26.10 47.48 9 |CBB209-ND@ 4.36 82.81 150.65 
16 | CBB345-ND 1.56 29.61 «53.87 agar | 10 |CBB210-ND@ 444 84.32 153.38 
17 1CBB346-ND 156 2961.53.87 (44.t3mm [11 |0BB211-ND@ 510 96.86 176.21 
43 | CBB347-ND 156 2961 53.87 12 |CBB212-ND 539 102.38 186.25 
49 |cBB348-ND 180 3413 62.08 13 |CBB403-NDe 6.02 114.43 208.16 
o0 | CBRS49-ND 198 3764 «68.48 14 |CBB404-NDe 642 121.96 221.86 
15 |CBB405-NDe 694 131.99 240.12 
21 | CBB350-ND 1.98 37.64 «68.48 
2 GREET aT ee 16 |CBB406-ND@ 7.26 138.02 251.08 
: ; ° 17 |CBB407-NDe 784 149.06 271.16 
23 | CBB352-ND 1.98 37.64 68.48 4a loaeioahninee aad.  iegeer- 2088 61 
24 eee 264 80.19 91.80 19 | CBB409-ND@ 8.58 163.11 296.73 
25 _| CBB354-ND 2.64 50.19 91.30 20 | CBB410-ND@ 9.08 172.65 314.07 
“Y” Solder Terminal Barrier: Blocks — Marker Strips — RoHS Compliant 
RoHS Compliant 2 /CBB411-ND 82 15.56 28.30 
2 | CBB355-ND 2.01 38.14 69.39 3  |CBB412-ND 84 16.06 29.22 
3 | CBB356-ND 224 4266 77.61 4 |CBB413-ND 92 1757 31.96 
4 | CBB357-ND 288 5470 99.52 5 | CBB414-ND 95 1807 32.87 
5 | CBB358-ND 341 64.74 117.78 6 _|CBB415-ND 95 18.07 32.87 
6 _|CBB359-ND 3.99 75.78 137.86 7 |CBB416-ND 98 1857 33.78 Barrier Block | Digi-Key Pricing 
| Fig Series Part No. 1 25 50 
7 |CBB360-ND 4.46 84.82 154.30 8 | CBB417-ND 1.16 22.08 40.17 
8 | CBB961-ND 499 9485 172.56 9 |CBB418-ND 116 22.08 40.17 ¥ Solder Terminals 
a 9 | CBB362-ND 557 10590 192.64 “aaa i0 CereN ies oe pa 140 CBBO01-ND 47 888 16.16 
3 10 | CBB363-ND 599 113.93 207.25 (11.13mm) i : : : : a See aHi) ee. eb ee 
(963mm) | ++ | cBB364-ND 752 143.03 260.21 12 | CBB421-ND 137 26.10 47.48 dae GEROO END 98 = 1B OT 8e Be 
12 | CBB365-ND 8.10 154.08 280.29 13 (eBeea Habe 288) “8887 Jumpers 
i 14 |CBB423-ND 1.56 2961 53.87 2 140 CBB313-ND 35 667 1244 
13 | CBB366-ND 853 16211 294.90 15 \Gaeneann feo “Sadar “edOR 
14 | CBB367-ND 8.87 168.63 306.77 16 |¢BB425-ND 180 3413 62.08 : = = = “ - a 
15 |CBB368-ND 942 17917 325.94 47 |GaBAERENT a9 Saar <ieGes - 7 i ‘ 
16 | CBB369-ND 10.14 192.72 350.59 18 |cpB427-ND 209 «39.65 «72.13 5 142 CBB317-ND 42 8.03 14.61 
17 | CBB370-ND 10.67 202.76 368.85 19 |CBB428-ND 241 40.15 73.04 6 141 CBB314-ND 42 8.03 14.61 
18 | CBB371-ND 12.91 245.42 446.46 20 | CBB429-ND 2.46 46.67 84.91 142 CBB318-ND 1.14 21.58 39.26 
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molex’ BEAU Barrier Terminal Blocks 


No PC Terminal 


Insul. Solder Turret 


PC Mount Insul. Quick Connect 


.375" Single Row, PCB Barrier Terminal Strip 

Ratings: #6-32 Binding Head Screw: UL: Class B - 15Amps @ 300V 14AWG. Class C - 15Amps @ 150V 
14AWG. CSA: Class B & C - 20Amps @ 300V 14AWG, Mechanical: Torque - 12 in-lbs. Strip length - 5/16". 
Wire range - 12 ~ 24AWG, Materials: Insulator: Thermoplastic, UL94V-0, black. Terminal: Brass, tin-lead 
plate. Screws: #6-32, phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


Tri-Barrier and Double Row Barrier Terminal Strips: 

PCB Tri-Barrier Terminal Strip, 600V 

Ratings: M4 Wire Clamp Screw: UL & CSA: Class B & C: 45Amps @ 600V 8 AWG Mechanical: Torque - 16 
in-lbs. Wire Range: 8 ~ 18 AWG Strip length - 5/16" Insulator: Thermoplastic, UL94V-0, black. Terminal: High 
copper brass, tin-lead plate. Screws: M4, steel, zinc chromate plate with clamp washer. UL File No. E48521, 
CSA File No. 025562 for all the Tri-Barrier, Double Row and Single Row 


.375" Double Row Low Profile Barrier Terminal Strip 

Ratings: #6-32 Binding Head Screw: UL: Class B - 15Amps @ 300V 14 AWG, Class C - 15Amps @ 150V 14 
AWG. CSA: Class B & C - 20Amps @ 150V 14AWG Mechanical: Torque - 8in-lbs. Strip length - 5/16" Wire 
range - 12 ~ 24 AWG Insulator: Thermoplastic, UL94V0, black. Terminal: Brass, nickel plate. Screws: #6-32, 
phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


.375" Double Row Barrier Terminal Strip 
Same as the Low Profile except the CSA ratings Class B & C: 20Amps @ 300V 14AWG 


-438" Double Row Barrier Terminal Strip 

Ratings: #6-32 Binding Head Screw. UL: Class B & C 15Amps @ 300V 14AWG CSA: Class B & C 20Amps @ 
300V 14AWG Mechanical: Torque - 8in-lbs. Strip length - 5/16: Wire range - 12 to 24AWG Materials: Same 
as the .375" Terminal Strips 


.563" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip 

Ratings: #8-32 Binding Head Screw: UL & CSA: Class B & C: 30Amps @ 300V 10AWG Mechanical: Torque 
- 16in-Ibs. Strip length - 5/16" Wire range - 10 ~ 18AWG Materials: Insulator: General purpose phenolic, 
UL94V-0, black. Terminal: Brass, nickel plate. Screws: #8-32, phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


.688" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip 

Ratings: #10-32 Screw UL: Class B - 50Amps @ 300V 6AWG (lugged). Class C - 50Amps @ 150V, 6AWG 
(lugged). CSA: Class B - 50Amps @ 300V 6AWG (lugged). Mechanical: Torque - 20 in-lbs. Torque - 22 
in-lbs. Strip length - 5/16" Wire range - GAWG lugged. maximum Materials: Same as the .562" except the 
screw size which is #10-32 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


No. of Dimension — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex No. of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Contacts B Part No. 10 100 | Part No. Fig. | Contacts A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
.375” Single Row, PCB Barrier Terminal Strip 4 2.16 (54.9) 1.88 (47.8) WM5776-ND® 3.48 3.08 2.05 | 38760-0104 
2 1.58 (78.3) 1.13 (28.6) 83 (21.1) | WM5720-ND@ 246 248 1.45 | 38720-0202 5 2.53 (64.3) 2.25 (57.2) WMS5777-ND@ 3.36 2.97 1.98 | 38760-0105 
3 1.96 (49.7) 1.50(38.1) 1.21 (30.7) | WM5721-ND@ 3.00 265 1.77 | 38720-0203 6 2.91 (73.9) 2.63 (66.8) WM5778-ND® 4.93 435 2.90 | 38760-0106 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5722-ND@ 360 318 212 | 38720-0204 7 3.28 (83.3) 3.00 (76.3) WMS5779-ND@ 4.44 3.93 2.62 | 38760-0107 
ta} 8 2.71 (68.8) 2.25 (57.2) 1.96 (49.7) | WM5723-ND@ 4.08 361 2.41 | 38720-0205 8 3.66 (93.1) 3.38 (85.9) WMS5780-ND@ 631 5.57 3.71 | 38760-0108 
6 3.08 (78.3) 2.63(66.7) 2.33 (59.2) | WM5724-NDe 469 414 276 | 38720-0206 10 441 (112) 4.13 (105) WMS5781-ND® 613 5.41 3.61. | 38760-0110 
8 3.83 (97.3) 3.38 (85.7) 3.08 (78.3) | WM5725-NDe 583 515 3.43 | 38720-0208 3B 12 5.16 (131) 4.88 (124) WMS5782-ND@ 7.21 6.36 4.24 | 38760-0112 
10 4.58 (116) 4.13 (105) 3.83 (97.3) | WM5726-ND@ 7.03 621 4.14 | 38720-0210 14 5.91 (150) 5.63 (143) WM5783-ND 8.29 7.32 4.88 | 38760-0114 
12 | 5.33(135) 4.88 (124) 4.58 (116) | WM5727-ND@ 817 7.21 4.81 | 38720-0212 16 6.66 (169) 6.38 (162) WMS5784-ND® 9.37 8.27 5.52 | 38760-0116 
2 1.58 (78.3) 1.13(28.6) .83 (21.1) | WM5728-ND® 294 260 1.74 | 38720-3202 18 7.41 (188) 7.13 (181) WM5785-ND@ = 10.51 9.28 6.19 | 38760-0118 
3 1.96 (49.7) 1.50(38.1) 1.21 (30.7) | WM5729-ND@ 3.84 340 2.27 | 38720-3203 20 8.16 (207) 7.88 (200) WM5786-ND@ 11.65 10.29 6.86 | 38760-0120 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5730-ND@ 469 414 276 | 38720-3204 22 8.91 (226) 8.63 (219) WMS5787-ND@® 12.73. 11.24 7.50 | 38760-0122 
5 2.71 (68.8) 2.25 (57.2) 1.96 (49.7) | WM5731-ND@ 5.53 488 3.26 | 38720-3205 24 9.66 (245) 9.38 (238) WMS5788-ND 13.82 12.19 8.13 | 38760-0124 
1B 6 3.08 (78.3) 2.63 (66.7) 2.33 (59.2) | WM5732-ND@ 6.37 5.62 3.75 | 38720-3206 30 11.91 (303) __11.63 (295) WM5789-ND@ 17.06 15.06 10.04 | 38760-0130 
7 3.46 (87.8) 3.00(76.2) 2.71 (68.8) | WM5733-ND 7.27 6.42 4.28 | 38720-3207 -438" Double Row Barrier Terminal Strip — RoHS Compliant 
8 3.83 (97.3) 3.38 (85.7) 3.08 (78.3) | WM5734-ND@ 811 716 4.77 | 38720-3208 2 1.63 (41.4) 1.31 (33.3) WM5790-ND 210 1.86 1.24 | 38780-0102 
10 | 4.58(116) 4.13 (105) 3.83 (97.3) | WM5735-ND@ 985 8.70 5.80 | 38720-3210 3 2.06 (52.3) 1.75 (44.5) WM5791-ND 288 2.55 1.70 | 38780-0103 
11 4.96 (126) 4.50(114) 4.21 (107) | WM5736-ND 10.69 944 6.29 | 38720-3211 4 2.50 (63.5) 2.19 (55.6) WM5792-ND 372 3.29 220 | 38780-0104 
12 | 5.33(135) 4.88 (124) 4.58 (116) | WM5737-ND@® 11.53 10.18 6.79 | 38720-3212 5 2.94 (74.7) 2.63 (66.8) WM5793-ND 451 3.98 2.65 | 38780-0105 
2 158 (78.3) 1.13(28.6) 83 (21.1) | WM5738-NDe 252 223 1.49 | 38720-6202 6 3.38 (85.9) 3.06 (77.7) WM5794-ND 529 4.67 3.11 | 38780-0106 
3 1.96 (49.7) 1.50(38.1) 1.21 (30.7) | WM5739-NDe 312 2.76 1.84 | 38720-6203 7 3.81 (96.8) 3.50 (88.9) WMS5795-ND 613 5.41 3.61 | 38780-0107 
3 1.96 (49.7) 1.50(38.1) 1.21 (30.7) | WM5740-ND@* 2140 186 1.24 | 38720-6303 4 8 4.25 (108) 3.94 (100) WMS5796-ND 6.85 6.05 4.03 | 38780-0108 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5741-NDe 378 3.34 223 | 38720-6204 10 5.13 (130) 4.81 (122) WMS5797-ND 847 7.48 4.99 | 38780-0110 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5742-ND@* 276 244 1.63 | 38720-6304 12 6.00 (152) 5.69 (145) WMS5798-ND 10.09 8.91 5.94 | 38780-0112 
1] 5 2.71 (68.8) 2.25 (57.2) 1.96 (49.7) | WM5743-NDe 438 387 258 | 38720-6205 14 6.88 (175) 6.56 (167) WM5799-ND 11.53 10.18 6.79 | 38780-0114 
5 2.71 (68.8) 2.25 (57.2) 1.96 (49.7) | WM5744-ND@* 342 3.03 2.02 | 38720-6305 16 7.75 (197) 7.44 (189) WM5800-ND 13.27 11.72 7.81 | 38780-0116 
6 3.08 (78.3) 2.63 (66.7) 2.33 (59.2) | WM5745-ND@ 4.99 440 2.94 | 38720-6206 18 8.63(219) 8.31 (211) WM5801-ND 1490 1345 877 | 38780-0118 
6 3.08 (78.3) 2.63(66.7) 2.33(59.2) | WM5746-ND@* 396 350 2.34 | 38720-6306 20 9.50 (241) 9.19 (233) WM5802-ND 16.40 14.47 9.65 | 38780-0120 
8 3.83 (97.3) 3.38 (85.7) 3.08 (78.3) | WM5747-ND@ 6.31 5.57 3.71 | 38720-6208 -563" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip with Closed Bottom 
10 | 4.58(116) 4.13 (105) 3.83 (97.3) | WM5748-ND@ 751 6.63 4.42 | 38720-6210 3 2.09 (63.9) 1.69 (42.9) WMS803-ND@ 372329 2.00 | 38211-0102 
2 1.58 (78.3) 1.13 (28.6) .83 (21.1) | WM5749-ND@ 294 260 1.74 | 38721-6702 3 2.66 (67.6) 2.25 (57.2) WMS5804-ND@ 553 4.88 3.26 | 38211-0103 
1D H 238 (50. isa 78} {ea a0s sel 4 “t oe et 4 3.22 (81.8) 2.81 (71.4) WM5805-ND® 661 5.83 3.89 | 38211-0104 
; 2) 1. 6) 1. ; 5 / : . - 5 3.78 (96.0) 3.38 (85.9) WMS5806-ND® 8.23 7.27 4.85 | 38211-0105 
6 3.08 (78.3) 2.63(66.7) 2.33 (59.2) | WM5752-NDe 637 562 3.75 | 38721-6706 6 AiO} 304 100) WM5807-NDe 955 843 562 | 38211-0106 
@ RoHS Compliant * No mounting ends 7 7 4.91 (125) 4.50 (114) WM5808-ND@ 10.45 9.23 6.15 | 38211-0107 
| SBE SUE | Wiektbe 8 8m Ga | try 
No. of Dimension - Inch Digi-K Price Each Mol 5 . : : - s B 
Fig coniacts dmension net (cam) marie 4 ee an | oem 12 772(196) 731 (186) | WMS811-ND@ 1772 1564 1043 | 38211-0112 
-500" Single Row, PCB Tri-Barrier Terminal Strip, 6(00V — RoHS Compliant a p20 (814) ae fea CO SNCeae soc SoS 19.84 | SB2ti-O1Ts 
3 1.00 (25.4) 1.61 (40.9) WMS5754-ND 8.65 7.64 5.09 | 38660-7803 24 14.47 (368) _14.06 (357) WM5814-ND@ 34.66 30.59 20.39 _| 38211-0124 
4 1.50 (38.1) 2.11 (53.6) WM5755-ND 10.99 9.70 647 |38660-7804 -688" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip 
2 5 2.00 (50.8) 2.61 (66.3) WM5756-ND 13.39 11.82 7.88 | 38660-7805 5 750 (635) 2.06 (52.4) TINGSTSIITSS SE aaa eT ACE 
6 2.50 (63.5) 3.11 (79.0) WM5757-ND 1574 1389 9.26 |38660-7806 : : : : ' : : 
7 3.00(762) 3.61 (91.7) (a CEREEAAD jaa 45.66 doed - [san60c7807 3 3.19(81) 2.75 (69.9) WM5816-ND@ 11.05 976 6.51 | 38280-0103 
> : ! 2 : a es 4 3.88 (98.4) 3.44 (87.3) WM5817-ND@ 14.42 12.72 8.48 | 38280-0104 
-375" Double Row Low Profile Barrier Terminal Strip 6 5 4.56(116) 4.13 (105) WM5818-ND@ 17.72 15.64 10.43 | 38280-0105 
2 1.41 (35.8) 1.13 (28.7) WM5759-ND 168 149 ~—-.99 [38770-0102 6 5.25 (133) 4.81 (122) WM5819-ND 22.10 19.51 13.01 | 38280-0106 
3 1.78 (45.2) 1.50 (38.1) WM5760-ND@ 216 1.91 1.28 | 38770-0103 10 8.00 (203) 7.56 (192) WM5821-ND@ 34.00 30.00 20.00 | 38280-0110 
4 Ae out wre tne aM o i tt 12 9.38 (238) 8.94 (227) WM5822-ND@ 41.09 36.26 24.17 | 38280-0112 
6 2.91 (73.9) 2.63 (86.8) WM5763-ND@ 384 340 227 |38770-0106) ® ROHS Compliant 
7 3.28 (83.3) 3.00 (76.3) WM5764-ND® 4.38 3.87 258 | 38770-0107 . 
ss 8 3.66 (93.1) 3.38 (85.9) WM5765-ND® 499 440 294 [38770-0108 Style 1, 2, and 3 Solder Terminals 
10 4.41 (112) 4.13 (105) WM5766-ND® 613 5.41 3.61 |38770-0110 Digi-Key Pricing Molex 
12 5.16 (131) 4.88 (124) WM5767-ND@ 7.21 6.36 4.24 |38770-0112] | series | style | Part No 1 igi ann earine 
13 5.53 (140) 5.25 (133) WM5768-ND® 763 674 449 38770-0113 : : 
14 5.91 (150) 5.63 (143) WM5769-ND@ 817 7.21 4.81 38770-0114 _ 2 WM5922-ND@ 37 3.30 22.00 | 38002-0255 
16 6.66 (169) 6.38 (162) WM5770-ND@ 925 817 5.45 |38770-0116 é ‘ 
18 7.41 (188) 7.13 (181) WM5771-ND@ 10.33 912 6.08 | 38770-0118 3 (EWIMS923:NDE 242.09 13.94 | 38002-0257 
iy ba ee aren eee tes bes ae pa 1 WMS5924-ND@® 44 3.88 25.89 38002-0321 
: : 5 5773+ 7 a : 770- 
"375" Double Row Barrier Terminal Strip 563 WMS5925-ND 52 455 30.32 | 38002-0323 
3B 2 1.41 (35.8) 1.13 (28.7) WM5774-ND® 1.98 «1.75 = 1.17 | 38760-0102 WMS926°NDIT) 544.80 31.99 | 38002-0925 
3 1.78 (45.2) 1.50 (38.1) WM5775-ND@ 2.16 1.91 1.28 | 38760-0103) § RoHS Compliant 
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molex’ Barrier and Eurostyle® (ESE) Terminal Blocks 


8.00mm Two-Screw Terminal Strip: 

Ratings: UL: Class C: 20Amps @ 600V 12AWG; CSA: 15Amps @ 300V 16AWG; 
Safety Agencies: UL File No. £48521, CSA: File No. 25562 Mechanical: Torque: 
4.4 inches/pound; Wire Range: 12 ~ 22AWG Materials: Insulator: Nylon 6.6, 
UL94V-2, white; Inserts: Brass; Wire protector: stainless steel; Screws: Zinc- 
plated steel; Terminals: Nickel-plated brass 

10.00mm Two-Screw Terminal Strip: 

Ratings: Voltage: 300V; Current: 30A; Safety Agencies: UL: File No. £48521, 
CSA: 025562 Mechanical: Torque: 7 inches/pound; Wire Range: 10 ~ 18AWG 
Materials: Same as 8.00mm 

12.00mm Two-Screw Terminal Strip: 

Ratings: UL: 40A Max, 600V 10AWG CSA: 40A Max, 600V 8AWG Mechanical: 
Torque: 7 inches/pound; Wire Range 8 ~ 20AWG Materials: Same as 8.00mm 
& 10.00mm 

15.00mm Two-Screw Terminal Strip: 

Ratings: UL: 63A Max, 600V 10AWG CSA: 40A Max, 600V 8AWG Mechanical: 
Torque: 18.5 inches/pound; Wire Range 6 ~ 14AWG Materials: Same as 
8.00mm, 10.00mm and 12.00mm 

3.50mm Pitch Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block: 

Ratings: UL: 8A @ 300V, 16~24AWG Materials: Housing: Polyamide 6/6; 
UL94V-0 Black 

3.50mm Pitch Beau® Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block: 

Ratings: UL: File No. £48521, Guide No. XCFR2 Electrical: Voltage: 300V; 


Maximum Current: 10Amp; Insulation Resistance: >5,000MQ Mechanical: 
Torque: 2.5 inches/pound, .31Nm. Operating Temperature: 140°C Physical: 
Housing: Polyamide 4/6, black; Screws: M2 Cheesehead, Silicon Bronze; Screw 
Plating: Nickel; Contacts: Beryllium Copper; Contact Plating: Hot Tin Dip; Pres- 
sure Clamp: Yellow Brass; Pressure Clamp Plating: Nickel; Wire Range: 16 to 24 
AWG, 1.0 to 0.2mm? 

3.50mm Pitch Eurostyle PCB Header: 

Ratings: UL: 8A @ 300V Materials: Housing: Polyamide 6/6; UL94V-0 Black 
3.50mm Pitch Beau Eurostyle High Temperature PCB Header: 

Physical: Header Pins: Brass, 3/4 Hard; Header Pin Plating: Tin 

3.50mm Eurostyle Fixed PCB Terminal Block: 

Ratings:UL and CSA: Class B: 8 Amps @ 150V 16AWG; Safety Agencies: UL 
& CSA are pending Mechanical: Torque: 2 inches/pound, Strip length: .250° 
(6mm), Wire Range: 16 ~ 26AWG Materials: Insulator: Polyamide, UL94V-0, 
green; Terminal: Brass, tin plate; Clamp: Brass, nickel plate; Screws: Steel, zinc 
chromate plate 

5.00mm Eurostyle Economy Screw Terminal Block: 

Ratings: UL and CSA: 13.5A @ 300V 15AWG Mechanical: Torque: 5.3 inches/ 
pound; Wire Range: 15 ~ 30 AWG Materials: Insulator: Polyamide 6.6 
UL94V-0; Terminal: Tin Plated Copper; Screw: Nickel plated copper; Cage Clamp: 
Nickel Plated Copper 

5.00mm and 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block: 

Ratings: UL: Class B: 15Amps @ 300V 12AWG; Class C: 10Amps @ 300V 


60 Amps/Line 


90 Amps/Line 


12AWG CSA: Class B: 15Amps @ 300V 12AWG; Safety Agencies: UL: File No. 
£48521; CSA: File No. 25562 Mechanical: Torque: 5 inches/pound; Strip 
length: .250" (6mm); Wire Range: 12 ~ 26AWG Materials: Insulator: Polyamide, 
UL94V-0, black; Pressure Clamp: Brass, nickel plate; Contacts: Phosphor bronze, 
tin plate; Header pins: Brass, tin plate; Screws: 2.5mm, steel, zinc chromate 
plates 

5.00mm and 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Header, Closed Ends: 

Ratings: UL and CSA - Class B: 15Amps @ 300V, UL: Class C: 10Amps @ 300V 
File No. E150931 Materials: Nylon 6.6, UL94V-0, black; Header pins: Brass, 
tin plate 

10.16mm Eurostyle High Power Fixed Blocks: 

Ratings: UL and CSA Agencies: UL: File No. E48521, Guide No. XCFR2; CSA: File 
No. 025562 Electrical: Voltage: 600V; Maximum Current: 60Amp; Insulation 
Resistance: > 50,000GQ Mechanical: Maximum Tightening Torque: 18 inches/ 
pound 2.03 Nm.; Operating Temperature: 130°C Physical: Insulator: PBT 
UL94V-0, Black; Screws: Bronze; Screw Plating: Tin; Pressure Clamp: Brass; 
Pressure Clamp Plating: Nickel; Contacts: Copper; Contact Plating: Tin 

15.00mm Eurostyle High Power Fixed Blocks: 

Ratings: UL and CSA Agencies: UL: File No. E48521, Guide No. XCFR2; CSA: File 
No. 025562 Electrical: Voltage: 600V, Maximum Current: 90Amp; Insulation 
Resistance: > 50,000GQ Mechanical: Maximum Tightening Torque: 24 inches/ 
pound 2.71 Nm.; Operating Temperature: 130°C Physical: Insulator: PBT 
UL94V-0, Black; Screws: Bronze; Screw Plating: Tin; Pressure Clamp: Brass; 
Pressure Clamp Plating: Nickel; Contacts: Copper; Contact Plating: Tin 


No.of] Dim. (mm) _ | Digi-Key Price Each Molex No.of} Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Molex No.of] Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Molex 
Con.| A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. Con.) A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. Con.| A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Fig. 1 — 8.00mm Two-Screw Terminal Strip, 4 |14.80| 10.5 | wM7734-ND 3.30 2.92 1.95]39500-0004 | 7 | 25.9 | 21.0 | wM7756-ND 3412 2.76 1.84)39501-1007 
with Wire Protector — RoHS Compliant 5 |18.30| 14.0 | WM7735-ND 6.01 5.30 3.54]39500-0005] | 8 | 29.4 | 24.5 | wM7757-ND 3.60 318 2.12]39501-1008 
2 |13.46| 18.2 | wim15900-ND 1.08 96 .64)39100-0802| | 6 | 21.8 | 17.5 | WM7736-ND 7.21 636 4.24]39500-0006] | 9 | 329 | 28.0 | wM7758-ND 4.02 3.56 2.37)39501-1009 
3 |21.46 | 18.2 | wiM15901-ND 1.56 1.38 .92/39100-0803] | 7 | 25.3 | 21.0 | wM7737-ND 4.75 4.19 2.80]39500-0007| | 10 | 36.4 | 31.5 | WM7759-ND 4.51 3.98 2.65)39501-1010 
4 | 29.46 | 18.2 ) WM15902-ND 2.16 1.91  1.28)39100-0804 8 | 28.8 | 24.5 | WM7738-ND 9.67 8.54 5.69/39500-0008) | 11 | 39.9 | 35.0 | WM7760-ND 4.93 4.35 2.90/39501-1011 
6 |45.47 | 18.2 | WM15904-ND 3.06 2.71 1.81)39100-0806} | 9 | 32.3 | 28.0 | WM7739-ND 10.87 9.60 6.40/39500-0009] | 12 | 43.4 | 38.5 | WM7761-ND 5.41 4.77 3.18]/39501-1012 
8 |45.47 | 18.2 | WM15905-ND$ 2.94 2.60 1.74) 39100-0906} | 49 | 35.8 | 31.5 | WM7740-ND 12.07 10.66 7.11/39500-0010] | 13 | 46.9 | 42.0 | wm7762-ND 5.83 5.15 3.43/39501-1013 
12 [93.47 | 18.2 | WM15907-ND 5.59 4.93 3.29/ 39100-0812/ | 44 | 393 | 35.0 | wM7741-ND 13.21 11.66 7.78/39500-0011] | 14 | 50.4 | 45.5 | wM7763-ND 6.31 5.57 3.71)39501-1014 
Fig. 1 — 10.00mm Two-Screw Terminal Strip, 12 | 42.8 | 38.5 | WM7742-ND 14.48 12.78 8.52|39500-0012 15 | 53.9 | 49.0 | WM7764-ND 6.73 5.94 3.96|39501-1015 
with Wire Protector — RoHS Compliant 13 | 46.3 | 42.0 | WM7743-ND 15.68 13.84 9.23/39500-0013) | 16 | 57.4 | 52.5 | WM7765-ND 7.21 6.36 4.24/39501-1016 
2 117.00) 18.8 | WM7722-ND 1.32 1.17 .78)39100-1002) | 44 | 498 | 45.5 | wM7744-ND 16.88 14.90 9.93/39500-0014) | 17 | 60.9 | 56.0 | ww7766-ND 7.63 6.74 4.49|39501-1017 
3 27.00 | 18.8 | WM15908-ND 1.92 1.70 1.14/39100-1003) | 45 | 53.3 | 49.0 | WM7745-ND 18.08 15.96 10.64/39500-0015| | 1g | ga.4 | 59.5 | wm77e7-ND 811 7.16 4.77/39501-1018 
3. {27.00 | 18.8 | WIM15909-ND¢ 1.92 1.70 1.14)39100-1103} | 46 | 56.8 | 52.5 | wM7746-ND 19.28 17.02 11.35/39500-0016] | 19 | 679 | 63.0 | wm7768-nD 853 753 5.02|39501-1019 
4 37.00 | 18.8 | WMIS910-ND 252 223 1.49/39100-1004 | 47 | 693 | 56.0 | wM7747-ND 20.42 18.02 12.02/39500-0017| | 99 | 74.4 | 66.5 | wm7769-ND 9.01 7.95 5.30/39501-1020 
5 147.00 | 18.8 BNRUSSUIENE 3.24 2.87 1.91 |39100-1005) | +8 | 63.8 | 59.5 | wM7748-ND 21.68 19.14 12.76| 39500-0018 Fig: 3 a.S0mn Eurosiyid High Témparatixe 
8 57.00 | 18.8 ea 3.72 3.28 2.20/39100-1006) "+9 | 67.3 | 63.0 | WM7749-ND 22.89 20.20 13.47|39500-0019 * BEE Hc aieicinced tae aethcal 
8 77.00 | 188 EES ia 5.05 4.46 2.97) 39100-1008) | 99 | 70.8 | 66.5 | WM7750-ND 24.09 21.26 14.17] 39500-0020 ; : 
9 |87.00| 18.8 | WM15918-ND NEW! 5.41 4.77  3.18/39100-1009 : 2 | 7.51 | 3.50 | WMS624-ND@ 1.20 1.07 .71/39353-0002-P 
Fig. 1 — 12.00mm Two-Screw Terminal Strip, Fig. 2— 3.50mm Eurostyle Pluggable 5 | 18.01 | 14.00 | WM5627-ND@ 2.55 2.25 1.50)39353-0005 
with Wire Protector — RoHS Compliant Terminal Blocks, 180° 14 | 49.51 | 45.50 | WM5636-ND 7.29 6.44 4.29)39353-0014 
2 120.00 | 23.2 | WM7723-ND 1.44. 128  85]39100-1202| | 2 | 7-11 | 350 | WMS5605-ND® 814 7.18 4.79) 39351-0002} | 15 |53.01 | 50.00 | WM5637-ND 7.93 7.00 4.67/39353-0015 
3 |32.00 | 23.2 | WM7724-ND 2.04 1.81 1.21139100-1203 6 |21.08 | 17.50 | WM5609-ND® 20.74 18.30 12.20 | 39351-0006} 17 |60.01 | 56.00 | WM5639-ND 8.99 7.94 5.29|/39353-0017) 
4 | 4400 | 93.2 (Re 64 2.34 156/39100-1204| | 7 |2464)21.00 | WMS610-ND@ 24.28 21.43 14.29)39351-0007) | 49 67.01 | 63.00 | wMs641-ND 10.05 887 5.92|39353-0019 
6 |68.00 | 23.2 | WM7726-ND 4.02 3.56 2.37/39100-1206| | 9 ]31-50}28.00 | WM5612-ND 30.01 26.48 17.66 | 39351-0009 Fig. 4 — 3.50mm Eurostyle PCB Header, 
40 1116.00] 23.2 | ww15916-ND 6.79 599 4.00/39100-1210| | 10 |35.05 |31.50 | WM5613-ND@ 33.90 29.92 19.95 | 39351-0010) Closed Ends, Right Angle — RoHS Compliant 
42 l140.00! 23.2 | wMi15917-ND 733 647 4.32/ 39100-1212 | 11 /38.61 [35.00 | wm5614-ND 36.73 32.42 21.61/39351-0011] [> Taq] 35 wur770-nD ap Seo ea aoe 
Fig. 1 — 15.00mm Two-Screw Terminal Strip, 14 | 49.02 |45.50 | WM5617-ND@ 46.50 41.03 27.36/39351-0014] | 5 | 449 | 79 | warz7t-no 49. “447 “Jal aoRaoO0a 
with Wire Protector — RoHS Compliant 15 |52.58 |50.00 | WM5618-ND 49.33 43.53 29.02/39351-0015] | 4 | 464 | 495 | waz772-ND 46 “456: 308496004004 
2 12500] 28 JWNT7E7ND 306 271 181)39100-1502| | 17 |59.44 |56.00 | wis620-ND 86.07 48.59 32.40/39351-0017/ |. | i¢q | 44 | wuz773-nD sob: "iles 4 ail sbe00- 1008 
3 |40.00/ 28 | wwz728-ND 457 4.03 2.69/39100-1503| | 19 )66.55 }63.00 | wM5622-ND 60.80 53.65 36.77| 39351-0019] | 5 | oo4 | 475 | waz774-nD Bion ip sqy- 40] 40600-1008 
4 [55.00] 28 | WM7729-ND 5.89 5.20 3.47/39100-1504 Fig. 3 — 3.50mm Eurostyle PCB Header, 7 [250 | 210 Ieaenin Spe 3781 bal a0800 OT 
6 |85.00) 28 | WM7730-ND 8.71 7.69 5.13/39100-1506 Closed Ends, Vertical — RoHS Compliant a | 294 | 945 [Ween ab 448: -049|S0R0o4008 
42 |175.0| 28 | WM7731-ND 16.04 1416 9.44/39100-1512) | 2 ] 84 | 35 | ww7751-ND 90 80 53)39501-1002} | 9 | 399 | o8o | warz77-ND 402 356 237|99502-1009 
Fig. 2 — 3.50mm Eurostyle Pluggable 3 | 11.9 | 7.0 | WM7752-ND 1.32 1.17 — .78}39501-1003 10 | 36.4 | 31.5 | WM7778-ND 4.51 3.98 2.65/39502-1010 
Terminal Blocks — RoHS Compliant 4 | 15.4 | 10.5 | WM7753-ND 1.80 1.59 1.06 | 39501-1004 41 | 39.9 | 35.0 | WM7779-ND 493 4.35 2.90/39502-1011 
2 |780 | 35 |w7732-ND 2.46 218 1.45)39500-0002| | 5 | 18.9 | 14.0 | wM7754-ND 2.22 1.97 1.31]39501-1005] | 45 | 434 | 385 | wurzeo-np Saf Aga -aal sasnoi01b 
3 |41.30] 7.0 | w7733-ND 3.66 3.24 2.16/39500-0003] | 6 | 22.4 | 17.5 | WM7755-ND 270 239 1.59)39501-1006] § Bows Compliant + Low Profile (Cantinied) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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fo Ns ; é : 
meres Barrier and Eurostyle® (ESE) Terminal Blocks (cont) 


No.of} Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Molex No.of} Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Molex No.of} Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Molex 
Con.| A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. Con.| A B_ | Part No. 1 10 100 | Part No. Con.| A B_ | Part No. il 10 100 | Part No. 
13 | 46.9 | 42.0 | wM7781-ND 5.83 5.15 3.43/39502-1013] | 10 | 50.0 | 45.0 | WM7797-ND 10.21 9.01 6.01/39520-0010) | 10 | 52.8 | 45.72 | WM7843-ND 3.90 3.45 2.30/39531-1010 
14 | 50.4 | 45.5 | WM7782-ND 6.31 5.57 3.71/39502-1014) | 12 | 60.0 | 55.0 | WM7798-ND 12.25 10.82 7.21) 39520-0012) | 12 |62.96 | 55.88 | WM7844-ND 469 444 2.76] 39531-1012 
15 | 53.9 | 49.0 | WM7783-ND 6.73 5.94 3.96) 39502-1015) Fig. 7 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Fig. 10 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Header, 
16 | 57.4 | 52.5 | WM7784-ND 7.21 6.36 4.24] 39502-1016 Terminal Blocks, Right Angle — RoHS Compliant Closed Ends, Vertical 
17 | 60.9 | 56.0 | WM7785-ND 7.63 6.74 4.49/39502-1017| | 2 |10.16) 5.08 | wM7819-ND 2.04 1.81 1.21]39530-0002] |[5 | so7 | as7 |wwses2-np aon ale. 9°90 Saas SIO 
18 | 64.4 | 59.5 | WM7786-ND 8.11 7.16 4.77|39502-1018) 3 | 15.24 | 10.16 | WM7820-ND 3.06 2.71 1.81) 39530-0003 
49 | 67.9 | 63.0 | WM7787-ND 8.53 7.53 5.02/39502-1019| | 4 |20.32| 15.24 | WM7953-ND 4.08 3.61 2.41|39530-0004 Fig. 11 — 5.00mm Eurostyle Economy Screw 
20 | 71.4 | 66.5 | WM7788-ND 9.01 7.95 5.30| 39502-1020) 5 | 25.4 | 20.32 | WM7821-ND 5.11 4.51 3.01} 39530-0005 Teominal Blocks Reus Compliant 
Fig. 4 — 3.50mm Eurostyle High Temperature 6 |30.48| 25.4 | WM7822-ND 6.13 5.41 3.61/39530-0006] | 3 | 15.0 | — |WM15826-ND 1.32 1.17.78] 39890-0303 
PCB Header, Closed Ends, Right Angle 8 | 40.64 | 35.56 | WM7823-ND 8.11 7.16 4.77) 39530-0008 Fig. 12 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB 
3 |11.01 | 7.00 | WM5644-ND® 2.55 2.25 1.50/39355-0003] | 10 | 50.8 | 45.72 | WM7824-ND 10.21 9.01 6.01/ 39530-0010 Terminal Blocks, Right Angle — RoHS Compliant 
48.01 {44.00 | WM5646-ND 3.68 3.25 2.17) 39955-0005-p| | 12 |60.96 | 55.88 | WM7825-ND 12.25 10.82 _7.21/ 39530-0012} [> [4946] 503 | ww7as3-ND fan ag” Fal aondeagon 
28.51 | 24.50 | WM5649-ND@ 5.45 4.81 3.21/39355-0008 Fig. 8 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB 3 | 15.24} 10.16 | WM7854-ND 1.98 4.75 1.17)39544-3003 
13 |46.01 [42.00 | wM5654-ND 9.27 819 5.46/39355-0013 Terminal Blocks, Vertical — RoHS Compliant 4 | 20.32 | 15.24 | WM7855-ND 2.64 2.34 1.56)39544-3004 
14 [49.51 | 45.50 | WM5655-ND® 9.77 862 5.75/39355-0014 | 8 | 40.5 | 35.6 | WM5840-ND 19.58 17.28 11.52) 39860-0208) | 5 | 25.4 |20.32 | WM7856-ND 3.30 2.92 1.95) 39544-3005 
16 56.51 [52.50 | WM5657-ND 10.62 9.37 6.25|39355-0016 | 10 | 60.7 | 45.7 | WMS841-ND 21.80 19.24 12.83) 39860-0210} | 6 [30.48 | 25.4 | WM7857-ND 3.96 3.50 _2.34/39544-3006 
17 |60.01 |56.00 | WM5658-ND 11.04 9.75 6.50| 39355-0017 Fig. 9 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB 8 | 40.64 | 35.56 | WM7858-ND 5.29 4.67 3.11}39544-3008 
18 63.51 |59.50 | WM5659-ND 10.34 913 6.09|39355-0018 Terminal Blocks, Vertical 10 | 50.8 | 45.72 | WM7859-ND 414 3.66 2.44] 39544-3010 
19 |67.01 |63.00 | WM5660-ND 11.96 10.56 7.04) 39355-0019 (Front Wire Entry) — RoHS Compliant Fig. 12 — 3.50mm Eurostyle Pluggable Low Profile 
20 |70.51 |66.50 | WM5661-ND 42.39 10.93 7.29) 39355-0020) | 2 /10-16 | 5.08 | WM7826-ND 1.26 1.412 — .75)39533-2002 Fixed Terminal Blocks, 
Fig. 5 — 5.00mm Eurostyle Pluggable PCB Header, 3 /15.24 | 10.16 |WM7e27ND 1.85 1.65. 1:10) 39533-2008 Right Angle — RoHS Compliant 
Closed Ends, Vertical 4 | 20.32 |15.24 | WM7828-ND 246 218 1.48/89693-2004) -— “ae eae 
9 laa] 4) Weare 354 313 209/39870-0509| | © | 24 [20.32 | WM7829-ND 6.49 6.73 3.82/89699-2005] | | oa raraND haar dear ost 
Fig. 6 — 5.00mm Eurostyle Pluggable PCB Header, 5 (80.48 | 254 BAZESUED S12 Ae eee 4 | 14.0 | 10.5 | WM7860-ND 2.10 1.86 1.24/39357-0004 
Closed Ends, Right Angle — RoHS Compliant ape oe 10.83 $412 6.08 /39583-2008) 5 475 | 14.0 | WM7861-ND 258 2.28 1.52|39357-0005 
2 | 12.0 | 5.0 | WM7809-ND 78 69 .46)39522-1002| | 12 [50 bee eae 619 5.46 3.64] 39535-2010) Fg | a4. | 17.5. | ww7862-ND 312 2.76 1.84/39357-0006 
3 | 17.0 | 100 | warreto-no 114 1.01.68, 39522-1009 Sere eee ee 7 | 245 | 21.0 | wM7e63-nD 368 324 2.16|39357-0007 
4 | 22.0 | 15.0 | wa7811-No 1.56 1.38 .92|39522-1004! le ae eee 8 | 28.0 | 24.5 | WM7864-ND 4.14 3.66 2.44|39357-0008 
5 | 27.0 | 22.0 | WM7812-ND 1.98 1.75 1.17]39522-1005 9 | 31.5 | 28.0 | WM7865-ND 4.69 4414 2.76|39357-0009 
6 | 32.0 | 25.0 | WM7813-ND 2.34 207 1.38|39522-1006| | 2 | 116 | §.08 | WM7833-ND 2.58 2.28 1.52/39533-3002) | 19 | 35.0 | 31.5 | wM7e66-ND 5.23 4.62 3.08/39357-0010 
7] | ume ewe jac] |? [eso ymmmeas se se cmonsonn | | amma ar_ 21 alsa 
8 | 42.0 | 20 EEE ee 3.06 2:71 1.81/39522-1008) | | 39.48 | 25.4 | WM7836-ND 7.75 6.84 4.56| 39533-3006 Wambo SEBS SSE 908 Se0I 0018 
9 | 47.0 | 40.0 | WM7816-ND 3.54 3.13 2.09|39522-1009 Fig 6 5.06mien Edrestvie Phipgable PCE 13 | 45.5 | 42.0 | WM7869-ND 6.73 5.94 3.96) 39357-0013 
10 | 52.0 | 45.0 | WM7817-ND 3.90 3.45 2.30/39522-1010 ‘i i 7 14 | 49.0 | 45.5 | WM7870-ND 6.61 5.83 3.89) 39357-0014 
Terminal Blocks, Verkical'— Rens Compliant 15 | 52.5 | 49.0 | wa7e71-nD 781 6.89 4.60/39357-0015 
12 | 62.0 | 55.0 | WM7818-ND 469 414 2.76) 39522-1012) [Toe a | wanseas-ND 790 697 465|30060-00061 | +» |eco | ene lwameronp ohaenraes een 
ia) trie aie isis ema ima oars Fig. 10 — 5.00mm Eurostyle Pluggable PCB Header, 17 05 Bee WM7873-ND 729 a i 39357-0017 
a Closed Ends; Vertical — RoHS Compllant 18 | 630 | 595 goa 937 827 552 scons 
2 |12.16 | 5.08 | WM7845-ND 78 69 .46/39532-1002 ; i : ee 2 
3. |17.24 | 10.16 | WM7846-ND 114 101 68 /39532-1003) | 2 | 12° | 0 |WM7798-ND 7869 -46/89521-1002) | 49 | 66.5 | 63.0 | WM7875-ND 8.95 7.90 5.27 /39357-0019 
4 90.99 | 15.04 (AVE 458 43a o2|sesao-tooa] | 2 | 17° | °° Ree 1.14 1.01 .68/39521-1003) | 99 | 70.0 | 66.5 | wM7876-ND 10.39 917 6.12) 39357-0020 
5 | 27.4 |20.32 | WM7848-ND 1.98 1.75 1.17]39532-1005 mabeaned oe ridin jeaealhns Fig. 13 — 10.16mm Eurostyle High Power 
= laos | 25.4 (ee ane oat 207 138l39ea0-to0e | © | 272 | 200 | we7eo2-no 4.98 1.75 1.17)39521-1005 Wie binds eas Rocca 
: : ; me 6 | 32.0 | 25.0 | WM7803-ND 2.34 2.07 1.38|39521-1006 
8 | 42.64 |35.56 | WM7850-ND 3.06 2.71 1.81/39532-1008] [1379 | 300 | waveo4-nD 270 239 159/395014007| | 2 |21-84 | 10.16 | was964-ND 6.75 6.08 5.40/39910-0102 
10 | 52.8 [45.72 | WM7851-ND 3.90 3.45 2.30/39532-1010] | 9 | 409 | 350 | wa7e0s-nD 308 271 1.81/3951-1008| | 3 |32.00 | 20.32 | wms965-ND 887 7.99 7.10]39910-0103 
12 |62.96 | 55.88 | WM7852-ND 469 4.14 2.76|39532-1012) | 9 | 479 | 400 | wmzeoe-nD 354 313 2.09/39501-1009| | 4 [42-16 | 30.48 | wms966-ND 1212 10.91 9.70)39910-0104 
Fig. 7 — 5.00mm Eurostyle Pluggable PCB 40 | 52.0 | 45.0 | WM7807-ND 3.90 3.45 2.30/39521-1010 6 | 62.48 / 50.80 | WM5967-ND 17.14 15.43 13.71 |}39910-0106 
Terminal Blocks, Right Angle — RoHS Compliant 42 | 62.0 | 55.0 | WM7808-ND 3.90 3.45 2.30139521-1012 8 | 82.80 | 71.12 | WM5968-ND 22.12 19.91 17.70] 39910-0108 
2 | 10.0 | 5.0 ) WM7789-ND 2.04 1.81 1.21} 39520-0002 Fig. 10 — 5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Header, Fig. 14 — 15.00mm Eurostyle High Power 
3 | 15.0 | 10.0 | WM7790-ND 3.06 2.71 1.81) 39520-0003 Closed Ends, Vertical — RoHS Compliant Fixed Blocks — RoHS Compliant 
4 | 20.0 | 15.0 yee 4.08 3.61 2.41) 39520-0004, | 2 /12.16] 5.08 | WM7837-ND 78 69 .46)39531-1002| | 3. ].44.20 | 30.00 ] wm6051-ND 10.49 9.45 8.40|39920-0503 
5 | 25.0 | 20.0 IMIZo2 ND 5.11 451 3.01/39520-0005, | 3 |17.24 | 10.16 | WM7838-ND 1.14 1.01 68 39531-1003} | 4 |59.18 | 45.01 | wMe0s2-ND 12.68 11.42 10.15) 39920-0504 
6 | 30.0 | 25.0 [|WM7793;ND 6.13 5.41 3.61 /39520-0006/ | 4 |22.32 | 15.24 | WM7839-ND 1.56 1.38 .92/39531-1004} | ¢ | 89.15 |75.01 | wme053-ND 1747 15.46 13.74) 39920-0506 
7 | 35.0 | 30.0 | WM7794-ND 7.15 6.31 4.21 | 39520-0007 5 | 27.4 | 20.32 | WM7840-ND 1.98 1.75 1.17/39531-1005 8 |119.13] 104.9 | WM5973-ND 20.86 18.78 16.69| 39920-0108 
8 | 40.0 | 35.0 | WM7795-ND 8.11 7.16 4.77) 39520-0008 6 |32.48 | 25.4 | WM7841-ND 2.34 2.07 1.38 /39531-1006 8 [119.13] 105.0 | WM6054-ND 21.80 19.63 17.45|39920-0508 
9 | 45.0 | 40.0 | wM7796-ND 9.13 8.06 5.38/39520-0009| | 8 |42.64 |35.56 | WM7842-ND 3.08 2.71 1.81]39531-1008} § RoHS Compliant +Low Profile 


DIN Rail Mounted Interface Modules 


Interface modules are DIN Rail mounted, PCB-based interconnect devices that provide an expedient and simplistic means to 
transition between system I/O and field equipment. Modules incorporate terminal blocks and other high-density electronic 
connectors and are provided with pre-drilled component holes allowing for the addition of other electronic components, if 
necessary. Typical modifications include the addition of resistors, capacitors, diodes or LEDs for additional functionality. 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Contacts (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
Ribbon Cable to 5.08mm Fixed Eurostyle® Terminal Block 
14 50.8 WM5451-ND 63.50 53.98 47.28 | 39170-1014 
1 20 61.0 WM5452-ND 70.55 59.97 52.52 | 39170-1020 
34 95.0 WM5453-ND 98.12 83.41 73.05 | 39170-1034 
50 135.6 WM5454-ND 126.18 107.26 93.94 | 39170-1050 
Female D-Sub Connector to 5.08mm Fixed Eurostyle® Terminal Block 
9 39.4 WM5455-ND 59.80 50.83 44.52 | 39170-3009 
2 15 54.4 WM5456-ND 68.36 58.11 50.89 | 39170-3015 
25 79.8 WM5457-ND 81.59 69.35 60.74 | 39170-3025 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 357 


Insulation Types: 
Insulkrimp®: PVC Insulated 
Avikrimp®: Nylon Insulated 
Nylakrimp®: Nylon Insulated 
Krimptite®: Non-insulated 


Fig. 4 


ft i 


1 
ae LITE) 


Service 


Fully-Insulated Quick Disconnects Quick Disconnect Flags 
Max. Wire Max. Wire 
. Crimp Tab Size Insul. Dia. | Digi-Key Pricing Molex Crimp Tab Size Insul. Dia. | Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| AWG | Tool # Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 10100500 | PartNo. Fig.) AWG | Tool # Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | PartNo. 
Avikrimp® - Male (Standard Flare) Avikrii ~ Fully Pre-I lated 
50 (6.35) | 140 (8.56)] WN18225-ND 5.05 4042 168.43 19001-0001 wikrimp® «Fully Pre-insutate\ 
22-18) 94 187 (4.75) 140 (3.56) | WM18226-ND 5.05 40.42 168.43 | 19001-0003 .250x.032 (6.35x0.81) |.150 (3.81) | WM18242-ND 476 38.07 158.63) 19006-0001 
Red 187.020 (4.75x0.51)| 140 (3.56)| WM18744CT-NDTO 637 50.97  —|19001-0005 22-18 | ging |.187%.020 (4.75x0.51) |.150 (3.81) | WM18245-ND 4.76 38.07 158.63] 19006-0005 
j 187x.020 (4.75x0.51) | 140 (3.56) | WM18744TR-ND#0 148.50/500 19001-0005 Red .250x.032 (6.35x0.81) |.150 (3.81)|WM18752CT-NDTO 6.75 54.02 —| 19006-0003 
16-14] 9g -250 (6.35) 170 (4.32) | WM18227-ND 5.05 40.42 168.43 [19001-0006 .250x.032 (6.35x0.81) |.150 (3.81) | WM18752TR-ND$0 78.75/250 19006-0003 
Blue 187 (4.75) 170 (4.32) | WM18228-ND 5.05 40.42 168.43 | 19001-0008 3146-14 J gio, | 250x082 (6.35x0.81) |-170 (4.32) | WN18243-ND 4.66 37.30 155.43] 19006-0011 
(2-40 422 250 (6.35) 230 (5.84)| WM18229-ND 6.01 4841 200.44 | 19001-0010 Blue 187x.020 (4.75x0.81) |.170 (4.32) | WM18246-ND 4.78 38.21 159.23] 19006-0015 
ellow Avikvimp® = Fomate (Standard Flare] ner "250x.032 (6.35x0.81) |.248 (6.30) | WM18244-ND 9.60 76.76 319.85] 19006-0019 
DEI) | HSI WON so ae73 sane anomamar| | | [Yow "925] 250.002 (695080 |249 (620 wnezAACENDIE — — 19286 | —| 190 Gan 
.250x.032 (6.35x0.81) | 125 (3.18)/ WM18745CT-NDT) 5.86 46.85 195.21 | 19002-0002 ee Oe nN) LE ; 
199/08 | 250%.032 (6.35x0.81) | .126 (3.18) | WM18745TR-ND$0 273.00/1,000 19002-0002 Insulkrimp® - Fully Insulated 
22-18 "187 (4.75) 125 (3.18) | WM18231-ND 4.59 36.73 153.03 | 19002-0005 “250 (6.35) 175 (4.44) WM18247-ND 3.53 28.28  117.83)19007-0001 
Red 187x.020 (4.75x0.51) | 125 (3.18)/ WM18746CT-NDTO 5.86 46.85 195.21 | 19002-0007 22-18 .250x.032 (6.35x0.81) |.175 (4.44) |WM18753CT-NDtO 5.04 40.28 —| 19007-0004 
:187x.020 (4.75x0.51) |.125 (3.18) | WM18746TR-ND#0 273.00/1,000 | 19002-0007 Red | 1/25) 960x032 (6.35x0.81) |.175 (4.44) | WM18753TR-ND$O 58.75/250 19007-0004 
| [ool an eB Nuais n  au lea oe) 
Oe Ne OT) eo Ie - : - “250 (6.35) “200 (5.08) | WM18248-ND 3.54 28.29 117.88) 19007-0021 
250 (6.35) 155 (3.94) | WM18232-ND 459 36.73 153.03 | 19002-0024 
5 3 3 .250x.032 (6.35x0.81) |.200 (5.08) |WM18754CT-NDTO 5.02 40.16 —| 19007-0024 
16-14] 45 |.260x.032 (6.5x0.81) 155 (3.94) WNM18747CT-NDTO 5.86 46.85 195.21 | 19002-0025 16-14 
Blue -250x.032 (6.35x0.81) | .155 (3.94) | WM18747TR-ND#0 273.00/1,000 19002-0025 Blue_| 1/25 |-250x.032 (6.35x0.81) |.200 (5.08) ) WM18754TR-ND$O 58.50/250 19007-0024 
187 (4.75) 155 (3.94) | WM18233-ND 4.66 37.25 155.23 | 19002-0028 ee nee an ep Heed ae sae qo ealteenceee 
Wel0) 20 250 (6.35) | .245 (6.22)| wM18234-ND 5.47 43.73 182.23 | 19002-0044 1510 a moe : ; ; 
Avikrimp® - Female (Expanded Flare [val Barrel) Yellow | 10/25 .250 (6.35) .262 (6.65) | WM18249-ND 4.48 35.82 149.24] 19007-0040 
12-10 "250x.032 (6.35x0.81) | 245 (6.22)| WM18748CT-NDTO 6.64 53.09 — 19002-0045 wana i Ff A 
2 |vellow| 22 |'250x.032 (6.35x0.81) | 245 (6.22)| WM18748TR-ND#O 155,00/500 19002-0045 With 94V-DiMaterfal Gut Tape: Tape and Res! “0. TUY Rhelnland’Approved, “§: NEWT 
Insulkrimp® - Male (Standard Flare) H a 
a -250x.032 (6.35x0.81) |.145 (3.68) | WM18761-ND 2.55 20.44 85.16 | 19004-0001 Piggyback QDs Fully-Insulated 
Rad | 23/29 |-250x.032 (6.35x0.81)| 145 (3.68) | WM18761CT-NDFS — 4777 —|19004-0004 Quick Disconnects 
i .250x.032 (6.35x0.81) |.145 (3.68) | WM18761TR-ND$S 104.50/500 19004-0004 
1 |16-14) 93799 | 250x.032 (6.35x0.81) |.170 (4.32) | WM18762-ND 2.55 20.44 85.16 | 19004-0005 Crimp | Tab Size | Max. Wire Insul. | Digi-Key Pricing Molex 
Blue Fig.| AWG | Tool #| Inch(mm) | Dia. Inch(mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 
ey 22/30 |.250x.032 (6.35x0.81) | 275 (6.98) | WM18763-ND 3.72 29.72 123.85 | 19004-0009 412-10] 37 | .250(6.35) | .277 (7.04) | WM18717-ND 566 45.32 188.81 | 19013-0033 
Insulkrimp® - Female (Standard Flare) _ é * 
36-2] 36 250 (6.35) | .075 (1.91)] WM18235-ND 218 1748 72.81 [19003-0071 Avikrimp® Nylon Insulated with RoHS 
Yellow 187 (4.75) 075 (1.91) | WM18236-ND 3.03 24.24 101.01 | 19003-0064 . A 5 F coca 
“250 (6.35) | .135 (3.43) | WN18237-ND 2.42 19.35 80.61 | 19003-0001 Vibration Support Quick Disconnects 
.250x.032 (6.35x0.81) |.135 (3.43)| WM18237CT-NDT§ — 25.56 103.82 | 19003-0105 - 
-250x.032 (6.35x0.81) |.135 (3.43)| WM18237TR-ND$S 280.00/2,500 49003-0105 : ; Max. Wire) me 
.250x.032 (6.35x0.81) | 135 (3.43) | WM18749CT-NDt 3.81 30.44 126.84 | 19003-0003 . Crimp Tab Size Insul. Dia.) Digi-Key Pricing Molex 
15/23 | 250%-032 (6.35x0.81) |.135 (3.43) | WM18749TR-ND$ 178.00/1,000 19003-0003 Fig.| AWG | Tool # Inch (mm) In (mm) _| Part No. 10 100-500 |Part No. 
187 (4.75) 135 (3.43) | WM18238-ND 2.38 19.08 79.43 | 19003-0011 Female 
22-18 187x.020 (4.75x0.51) |.135 (3.43) | WM18750CT-NDt 3.90 31.21 130.03 | 19003-0013 Fi : 
Red 187x.020 (4.75x0.51) | 135 (3.43) WM18750TR-ND$ 182.00/1,000 49003-0013 pen eae (eaxoH) Ate pa ae ae ook eee nia 
187x.032 (4.75x0.81) | 135 (3.43) | WM18759-ND 210 16.83 70.14 | 19003-0017 POO SE (08 x08) tb (29) t : ; ; 
2 DP eegcra tap one eeera ec ; ; ; . 250 x.032 (6.3 x 0.8) |.115 (2.9) | WIM18755TR-ND$ 277.50/1 500 19019-0013 
110x.020 (2.79x0.51) |.135 (3.43) | WM18760-ND 2.21 17.68 73.68 | 19003-0024 22-48) 23 | +37 x 020 (47 x08) | 118 (29) | WM18257-ND Dies Stats 8- DUI tee onne 
29 _|.250x.032 (6.35x0.81) | 165 (4.19) | WM18764-ND 2.33 18.61 77.55 | 19005-0001 “110 x_032 (2.8%08) | 145 (2.9) | WI18289-ND 594 98,50" 98.01 |to01-0004 
23 _|.187x.032 (4.75x0.81) |.135 (3.43) | WM5928-ND* 3.40 27.22 113.41 [19003-0129 “140 x_020 (2.8 x.0°5) | 115 (29) | WM18260-ND aac / 98 44-08 OH tapiacoOnt 
250 (6.35) 145 (3.68) | WM18239-ND 2.46 19.68 82.01 | 19003-0040 5 0 ar oy a8 3.5) INVESTING 3032424 “401 OT [19079-0022 
.250x.032 (6.35x0.81) |.160 (4.06) WM18751CT-NDt 4.06 32.48 135.33 | 19003-0042 fare (2.8 x 0.5) ).138 (3.5) ‘i . : ‘ 4 
187 x .020 (4.7 x 0.5) |.138 (3.5) | WIM18258-ND 263 21.08 87.81 |19019-0027 
14/23 |.250x.032 (6.35x0.81) |.160 (4.06) WM18751TR-ND¢ 189.00/1,000 19003-0042 aecia| 09. [ospe 0a> 469.008) | 138095) RINRRSSeE Saas ites an et ani Gost 
16-14 -250x.032 (6.35x0.81) |.145 (3.68) WM5929-ND* 3.03 24.24 101.01 | 19003-0044 250 x .032 (6.3 x 0.8) | 138 (3.5) ; ; Y 
Blue “487 (475) “460 (408) Wii18240-ND 290 2323 96.80 |19003-0050 250 x .032 (6.3 x 0.8) |.138 (3.5) | WIM18756CT-NDt 4.05 32.44 135.15 |19019-0033 
23/29 |.250x.032 (6.35x0.81)|.165 (4.19) | WM18765-ND 2.33 18.61 77.55 | 19005-0005 250 x .032 (6.3 x 0.8) | 138 (3.5) | WM18756TR-NDt 283.50/1,500 19019-0033 
ng, | 187.020 (4.75x0.51) | 160 (4.06) | WM5927-ND* 3.83 30.68 727 83 119003-0132 12-40] 18/23 |.250 x .032 (6.3 x 0.8) | .225 (5.7) | WM18256-ND 4.42 36.33 147.23 [19019-0037 
187x.032 (4.75x0.81) | 160 (4.06) | WM5930-ND* 3.83 30.68 127.83 | 19003-0135 Male 
Insulkrimp® - Female (Expanded Flare) 22-18] 12/22 ].250 x .032 (6.3 x 0.8) | .140 (6.3) | WM18942-ND 276 22.09 92.04 ]19025-0001 
12-10 ; 3 6 | 16-14] 19/22 |.250 x .032 (6.3 x 0.8) |.170 (4.3) | WM18944-ND 3.78 30.27 126.14 |19025-0007 
2 Vyellow| 23 “28016 :35) 2S Oe EEE S84 SLR 181-27 | 18008-0010) 12-10] 18/23 |.250 x .032 (6.3 x 0.8) | 225 (5.7) | WIM18943-ND 4.36 34.85 145.23 |19025-0005 
* With 94V-0 Material t¢CutTape +¢TapeandReel TUV Rheinland Approved § NEW! tCutTape + Tape and Reel (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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foNs P 
moles =e Terminals, Tools, Lugs and Connectors (cont) 


Snap Plugs Crimp] Stud |Max. Width | Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | AWG |Tool#} Size | Inch(mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 
' Crimp | Diameter | Max. Wire Insul. | Digi-Key Pricing Molex 10 | .385 (9.8) | WM18310-ND@ 4.68 37.45 156.03 | 19073-0170 
Fig.| AWG | Tool #| Inch (mm) Dinslashi (rim) Part No. _ 10 100 500 | Part No. 4/4 | .540 (13.7) | WM18311-ND@ 5.21 4167 17363 | 19073-0188 
ar ER ee ue insulation) 3 ES esos 12 | 12-10 |14/22) 5/16 | 540 (13.7) | WM18312-NDe 5.21 41.67 173.63 | 19073-0200 
7 [22°18 | gojop | 156 (3. 140 (3. H ; ; ; 4 3/8 | 598 (15.2) | WM18313-ND 5.54 44.31 184.63 | 19073-0236 
16-14 156(8.96) | 175 (44) _| WMN18264-ND 303__24.24 101.01 | 19034-0008 v2 | 760(19.3) | WMi8314-ND Se Egan sonia airs Mile 
Avikrimp® (Nylon Insulation) — RoHS Compliant 
3 122-18] toy | 156 (8.96) 140 (3.6) WM18267-ND 3.80 30.39 126.61 | 19036-0003 @ RoHS Compliant #CutTape —_f Tape and Reel 
16-14 156 (3.96) 170(4.3) | WM18268-ND 3.94 31.54 131.43 | 19036-0008 : 
; Flanged Spade Terminals 
@ RoHS Compliant 
3 Crimp | Stud | Max. Wire Insul.| Max. Width | Digi-Key Pricing Molex 
RoHS Fig.| AWG | Tool #| Size | Dia. Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 
Snap Plug Receptacles ——_—— Insulkrimp® (PVC Insulation) — RoHS Compliant 
: : : 7 ~ eis 5-6 | .145(3.7) | .301 (7.6) | WM18336-ND 207 16.56 69.00] 19121-0005 
Crimp | Snap Plug Dia. |Max. Wire Insul. ] Digi-Key Pricing Molex 18) 4ajoo| 8 | 145(3.7) | .301 (7.6) |WM18337-ND 207 16.56 69.00 | 19121-0007 
Fig.| AWG | Tool #| Inch(mm) _| Dia. Inch (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. Red 10 145 (3.7) 301 (7.6) _| WM18338-ND. 2.07 16.56 69.00 | 19121-0009 
Insulkrimp® (PVC Insulation) ig 16-14 5-6 | .175(44) | .301(7.6) |WM18339-ND 2.03 16.23 67.61 | 19121-0026 
g [22-18] 3/97 | -156 (3.9) 140 (3.5) | WM18265-ND 2.26 18.05 75.21 | 19038-0001 Blue | 4/22] 8 175 (4.4) 301 (7.6) | WM18340-ND. 2.03 16.23 67.61 | 19121-0028 
16~14 156 (3.9) 170 (4.3) | WM18266-ND 2.08 16.61 69.20] 19038-0007 10 175 (4.4) 301 (7.6)_| WM18341-ND 2.03 16.23 _ 67.61 | 19121-0030 
Ani on esto mle] [BES [CS Nines ES Se ee Ses 
40 [22-18] ay7 | 156 (8.9) 125 (3.2) | WM18269-ND 3.21 25.69 107.03 | 19039-0001  Avikrimp® (Nylon Insulation) ; ; 
16-14 156 (3.9) 150 (3.8) _ | WM18270-ND 3.26 26.07 108.63 | 19039-0008 i 
20-18] 1402] 5 | -140(86) | .301(7.6) | WMI8344-ND@ 3.20 25.59 106.63 | 19127-0007 
: S 10 | 140(3.6) | 301 (7.6) | WM18346-ND@ 3.20 25.59 106.63 | 19127-0012 
Snap Spade Terminals {etd 5-6 | .170 (4.3) 301 (7.6) | WM18347-ND 3.38 27.03 112.61 | 19127-0039 
131M] 1422] 8 | .170(4.3) | 301 (7.6) | WM18348-ND@ 3.38 27.03 112.61 | 19127-0042 
Crimp | Stud | Max. Wire Insul. | Max. Width [Digi-Key Pricing Molex io | 170(4.3) | 301 (7.6) |WM18349-ND@ 3.38 27.03 112.61 | 19127-0099 
Fig. | AWG | Tool #) Size | Dia. Inch(mm) | Inch (mm) |Part No. 10 100 500 |Part No. 12~10 44/22 8 .225 (5.7) -385 (9.8) | WM18350-ND@ 4.70 37.59 156.63 | 19127-0086-C 
Insitikxinie® (PVG Invilation)'= RoHS Compliant Yellow 10 | .225(5.7) | 385 (9.8) | WM18351-ND® 4.70 37.59 156.63 | 19127-0089 
Gos 5-6 | 145 (3.7) (260 (6.6) |WM18315-ND 241 16.85 70.21 |19099-0009 @ RoHS Compliant 
12/22| 8 145 (3.7) | .310 (7.87) |WM18996-ND$ 2.34 18.76 78.16 |19099-0013-C 
Red 5 5 7 
c to | .145(3.7) | .340 (8.6) |wwite3t7-No 228 18.24 76.00 |19099-0015 Wire Pin Terminals RoHS 
5-6 | 175 (4.4) 260 (6.6) |WM18318-ND 212 16.95 70.61 |19099-0027 
11 |16-14) so99| 8 175 (4.4) 320 (8.1) |WM18319-ND 2.23 17.81 74.21 |19099-0032 . Crimp | Pin Dia. | Max. Wire Insul.| Digi-Key Pricing Molex 
Blue to | .175(4.4) | .340(8.6) |watg320-no 224 17.91 74.61 {19099-0034 Ely AW Ge PTonI Sa oghi(mnmn) Rites Tenmrnate an LD OO OOOR RartiNos 
10 | 175 (4.4) 330 (8.4) |WM18714-ND 3.54 28.32 118.01 |19099-0035-C 208 18 2.03) Pr eRISaTIANG Ur RET ECE CT RETCTEECTIC 
12-10| jo | 5:6 | 250 (6.4) .260 (6.6) |WiM18321-ND 3.25 25.97 108.23 |19099-0044 14] 16-14 | 17/24 | .08 (2.03) - WM18375-ND 3.39 2742 113.01 |19211-0005 
Yellow 10 | .250 (6.4) 340 (8.6) |WM18323-ND 3.49 27.89 116.21 |19099-0050 12-10 12 (3.05) = 3 WM18376-ND 1.23 9.84 41.01] 19211-0001 
Fok 5 Insulkrimp® (PVC Insulation) 
Aviki Nylon Insulat 
vikrimpe (Nylon Insulation) 22-18 Red 08 (2.03)] 145 (3.68) |WM18377-ND 263 21.08 87.81) 19212-0003 
56 | 140 (3.6) -260 (6.6) |WM18324-ND@ = 3.05 24.44 101.81 |19115-0009 15 | 16-14 Blue | 14/22 | .08 (2.03)] .175 (4.44) | WM18378-ND 339 27412 113.01/19212-0005 
22-18] 49/99 | 8 140 (3.6) 300 (7.6) |WM18326-ND@ 244 19.51 81.29 |19115-0003 42-10 Yellow 42. (3.05) | .25 (6.35) _ | WM18379-ND 2412 17.00 70.81 |19212-0001 
Red 8 140 (3.6) 320 (8.1) |WM18327-ND@ 3.07 24.58 102.41 |19115-0012 Avikrimp® (Nylon Insulation) 
10 | 140 (3.6) 340 (8.6) |WM18328-ND@ 3.09 24.73 103.03 |19115-0014 22-18 Red 08(2.03)] .14(8.56) | WM18380-ND 3.58 28.61 119.23] 19213-0009 
ia lYecaa 5-6 170 (4.3) .260 (6.6) |WM18329-ND@ 3.02 24.19 100.80 |19115-0024 16 | 16~14 Blue | 14/22 | .08 (2.03) -17 (4.32) WM18381-ND 1.01 8.11 33.80 | 19213-0011 
5-14) ya90| 8 “470 (43) "320 (8.1) |WM18331-ND@ 312 2496 10401 |19115-0079 12-10 Yellow 12 (3.05) | 225 (5.71) _ | WM18382-ND 3.74 29.96 124.81 [19213-0007 
10 | 170 (4.3) 340 (8.6) |WM18332-ND@ 3.14 25.11 104.63 |19115-0031 F 
en 5-6 | .225 (5.7) 260 (6.6) |WM18333-ND® 5.59 44.74 186.43 |19115-0042 Spade Tongue Terminals 
Yellow! 12/22] 8 225 (5.7) 330 (8.4) |WM18334-ND@ 3.06 24.51 102.13 |19115-0035 Max. Wire] Max. 
10 | 225 (5.7) 340 (8.6) |WiM18335-ND 5.84 46.76 194.83 |19115-0048 Crimp | Stud | Insul. Dia. | Width _—_| Digi-Key Pricing Molex 
@ RoHS Compliant + NEW! Fig. | AWG | Tool#| Size | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. 
Insulkrimp® (PVC Insulation) — RoHS Compliant 
Standard Ring Tongue aa 5-6 | 145(3.7) | 326(8.3) |WM18352-ND 212 16.95 70.61 | 19144-0001 
Red | 14/22] 8 | .145(3.7) | .326(8.3) |WM18353-ND 212 16.95 70.61 | 19144-0003 
: Crimp] Stud | Max. Width | Digi-Key Pricing Molex 1o_| 145 (3.7) | .326 (8.3) |WM18354-ND 2.12 16.95 —_70.61 | 19144-0005 
Fig. | AWG |Tool#] Size_| Inch(mm) | PartNo. _ 10__100 500 | PartNo. 5-6 | 175 (4.4) | .305(7.7) |WM18355-ND 1.84 14.69 61.21 | 19144-0018 
Insulkrimp® (PVC Insulation) — RoHS Compliant 16-14 449 | 8 | 175 (4.4) | .305 (7.7) | WM18356-ND 1.95 15.60 65.00 | 19144-0020 
i Be 60) ee ra nee Oe anes 17 | Blue 8 | 175(4.4) | .372(9.4) |WM18357-ND 2.41 1690 70.41 | 19144-0024 
sa dale Neri 2a Ie team ae Be 
22-18 | 14/22) 10 | 322 (8.2) | WM18275-ND 2412 17.00 70.81 | 19070-0015 6 | .250(6.4) | 385 (9.8) H ; ; ‘ 
1/4_| 477 (12-4) [WMitge76-ND 241 1930 8041 | 19070-0023 12-10| s49 | 8 | .250(6.4) | .385 (9.8) | WM18360-ND 3.05 24.39 101.61 | 19144-0039 
5/16 | 477 (12.1) | WM18277-ND 2.41 19.30 80.41 | 19070-0026 Yellow 10 | .250(6.4) | .385 (9.8) |WM18361-ND 3.05 24.39 101.61 | 19144-0042 
3/8_| 544 (13.8) | WM18278-ND 2.53 20.21 84.20 | 19070-0033 1/4 | .250(6.4) | 543 (13.8) |WM18362-ND 4.13 33.03 137.61 | 19144-0046 
3-4 | .260 (6.6) | WM18279-ND 1.99 15.94 66.43 | 19070-0067 Avikrimp® (Nylon Insulation) 
5-6 | 260 (6.6) | WM18280-ND 1.99 15.94 66.43 | 19070-0069 5-6 | .140(3.6) | .326(8.3) |WM18363-ND@ 290 23.23 96.80 ] 19198-0070 
8 | 322 (8.2) |wM18281-ND 2.08 16.66 69.41 | 19070-0086 22-18! 4450 | 3 | 14oiae) | a960a3) RVOMRRENIR 900 2323 96.90 |-19198-0004 
16-14 | 14/22] 10 | .322 (8.2) | WM18282-ND 2.08 16.66 69.41 | 19070-0090 Red 140 (3.6) |) .326 (8.3) ND® 2. .23 96.80 | 19198- 
12 1/4_| 477 (12.1) | wwii8283-ND 229 1834 76.41 | 19070-0075 10 | .140(3.6) | .326 (8.3) |WM18365-ND@ 2.90 23.23 96.80 | 19198-0006 
5/16 | 47 (12.1) | WM18284-ND 2.29 18.34 76.41 | 19070-0078 ied 5-6 | .170(43) | 305 (7.7) |WM18366-ND 2.77 2213 92.21 | 19198-0016 
3/8_| 544 (13.8) | WM18285-ND 2.73 21.84 91.01 | 19070-0059 17 | "iyo | 1422 | 8 | 170(4.3) | .305(7.7) |WM18367-ND®@ 277 22.13 92.21 | 19198-0019 
56 Pam WM18286-ND 3.08 24.63 102.63 te070-0143 1o_| .170(4.3) | .372(9.4) |WM18369-ND®@ 3.03 24.24 101.01 | 19198-0025-C 
292 (7. 4 ; ; ; 70-0145 5-6 | .225(5.7) | 385(9.8) |WM18370-ND 4.87 38.98 162.41 | 19198-0044 
40 | 385 (9.8) | WM18288-ND 286 22.90 95.41 | 19070-0123 12-10 (6.7) G8) : , 
8 | 225(5.7) | .385(9.8) |WM18371-ND@ 4.87 38.98 162.41 | 19198-0047 
10 | .250 (6.35) | WM18288CT-ND¢ NEW!  — 50.31 204.39 | 19070-0125 Yellow | 1422! 5 | “oogce7) | ‘sancas) NORMS 487 3898 1241 | 1o198-0080 
12-10 |14/22|__ 10 _| 250 (6.35) | WM18288TR-NO+ NEW! 220.00/1,000 19070-0125 225 (5.7) | _.385 (9.8) : : : 
1/4 | 540 (13.7) | WM18289-ND 3.39 27.12 113.01 | 19070-0132 @ RoHS Compliant 
5/16 | 540 (13.7) | WM18290-ND 3.39 27.12 113.01 | 19070-0136 p Seal — All Weath 
3/8 | 598 (15.2) | WM18291-ND 3.72 29.77 124.03 | 19070-0153 a = 
1/2_| .760 (19.3) | WM18292-ND 5.05 40.42 168.43 | 19070-0109 erma-oea eat wih . 
Avikrimp® (Nylon Insulation) Heat-Sealable Nylon Terminals and Splices 
1-2 | 235 (6.0) | WM18293-ND® 2.69 21.56 89.81 | 19073-0005 
3-4 | .235 (6.0) | WM18294-NDe 269 21.56 89.81 | 19073-0007 Crimp | Stud | Digi-Key Pricing Molex 
5-6 | .264 (6.7) | WM18295-NDe 2.69 21.51 89.63 | 19073-0038 Fig. | _ AWG Tool# | Size _| PartNo. 10 100 500 | PartNo. 
oo-te |tajoo} 8 | -322(8.2) | WN18296-NDe 283 22.66 94.43 | 19073-0013 Ring 
10 | 322 (8.2) | WM18297-NDe 2.83 22.66 94.43 | 19073-0017 3 TATTERED SS 353 gaa oR4 45 ig16s-0085 
1/4 | 477 (12.1) | WM18298-ND® 3.27 26.17 109.03 | 19073-0024 i i 
8 WM18398-ND@ 8.53 68.27 284.45 | 19164-0086 
5/16 | 477 (12.1) | WM18299-ND® 3.27 26.17 109.03 | 19073-0027 
i # 22-18Red | 1/26 10 | WM18399-ND® 8.53 68.27 284.45 | 19164-0003 
3/8 | 544 (13.8) | WM18300-ND@ 3.67 29.33 122.21 | 19073-0032 
1/4 | WM18400-ND® 8.53 68.27 284.45 | 19164-0004 
12 3-4 | .260 (6.6) | WM18301-ND® 2.88 23.05 96.03 | 19073-0065 
i 4 3/8 | WM18401-ND 8.49 67.88 282.85 | 19164-0005 
5-6 | .260(6.6) | WM18302-NDe 2.88 23.05 96.03 | 19073-0067 
8 | .322 (8.2) |WM18303-ND@ 2.98 23.81 99.21 | 19073-0085 18 6 WM18402-ND@ 8.97 71.72 298.84 | 19164-0032 
16-14 | 14/22} 10 | .322(8.2) |WM18304-NDe 2.98 23.81 99.21 | 19073-0087 8 WM18403-ND@ 8.97 71.72 298.84 | 19164-0033 
1/4_| 477 (12.1) | WM18305-ND@ 3.19 25.54 106.41 | 19073-0076 46-14Blue | 1/26 10 | WM18404-ND@ 8.97 71.72 298.84 | 19164-0034 
5/16 | .477 (12.1) | WM18306-ND® 3.19 25.54 106.41 | 19073-0079 1/4 | WM18405-ND® 8.97 71.72 298.84 | 19164-0026 
3/8_| 544 (13.8) | WM18307-ND 3.74 29.91 124.61 | 19073-0059 5/16 | WM18406-ND 8.97 71.72 298.84 | 19164-0027 
12-40 lt1e2| 5:8 | -292(7.4) | WwrT8308-ND@ 4.90 39.17 163.23 | 19073-0216 3/8 | WM18407-ND 9.01 7211 300.45 | 19164-0020 
8 | .292 (7.4) |WM18309-ND@ 4.90 39.17 163.23 | 19073-0222 @ RoHS Compliant (Continued) 
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Terminals, Tools, Lugs and Connectors 


Perma-Seal — All Weather, Heat-Sealable Nylon Terminals and Splices (Cont.) 


Crimp Stud Digi-Key Pricing Molex ‘ 
Fig. | _awG | Tool# | Size _| PartNo. 40 100 500 _| Part No. Butt Splices 
6 WM18408-ND@ 9.66 77.24 321.85 | 19164-0061 
8 WM18409-ND 9.66 77.24 321.85 | 19164-0062 Crimp [Outside Dia. | Digi-Key Pricing Molex 
10 | WM18410-ND 9.54 76.33 318.04 | 19164-0065 Fig. | AWG | Tool # | Inch (mm) | Part No. 10 100 500 |Part No. 
18 12-10 Yellow | 1/26 1/4 | WM18411-ND® 9.54 76.33 318.04 | 19164-0066 Insulkrimp® (PVC Insulation) 
5/16 | WM18412-ND® 9.54 76.33 318.04 | 19164-0067 22-18 135 (3.4) | WM18383-ND 1.42 17.33 47.21 [19154-0004 
3/8 | WM18413-ND@ 9.94 79.50 331.25 | 19164-0068 30 | 16-14 | 14/22 | 160 (4.1) | WM18384-ND 1.70 13.58 56.60 |19154-0015 
1/2 | WM18414-ND@ 11.53 92.27 384.46 | 19164-0058 12-10 220 (5.6)_| WM18385-ND 2.53 20.26 84.41 [19154-0028 
Spade Nylakrimp® (Nylon Insulation) 
6 WM18415-ND@ 853 68.27 284.45 |19164-0006 22-18 | — | 130(33) | WM18731-ND 1.76 1412 58.83 [19202-0013 
22-18Red | 1/26 8 WM18416-ND@ 8.53 68.27 284.45 | 19164-0007 31 | 16-14 | — | 160 (4.1) | WM18732-ND 2.04 16.28 67.84 |19202-0031 
to | WM18417-NDe 8.53 68.27 284.45 | 19164-0008 42-10 | — | .223(6.7)_| WM18733-ND 3.52 2819 117.48 [19202-0049 
6 WM18418-ND@ 8.97 71.72 298.84 [19164-0028 
16-14 Blue | 1/26 8 WM18419-ND@ 8.97 71.72 298.84 | 19164-0029 : P 
19 10 | watta420-np 8.97 71.72 298.84 | 19164-0030 | Window Butt Splices 
6 WM18421-ND 9.66 77.24 321.85 | 19164-0069 
8 WM18422-ND@ 9.66 77.24 321.85 |19164-0070 : j a ry 
42-10 Yell 1/26 Crimp | Max. Wire Insul. | Digi-Key Pricing Molex 
acd 10 | WM18423-ND 10.43 83.44 347.65 | 19164-0072 Fig. | AWG Tool # | Dia. Inch (mm) | Part No. 10 100 ~—-500_| PartNo. 
14 __| WM18424-ND _ 10.43 83.44 347.65 | 19164-0073 22-18Red | yyy | -140(3.56) | WAT8386-ND 10.25 8200 341.65 | 19799-0007 
<= Butt Splices — Rotts Compliant — STEELE RETRO 32 | 16-14 Blue 170 (4.32) | WM18387-ND 8.58 «68.65 _—-286.05 | 19199-0009 
aed bln —  vrreoe mag? gaan 7 ano ad AGies OOdt 12-10 Yellow | 25 228 (5.79) | WM18388-ND 14.73 117.81 490.88 |19199-0011-C 
20 | 16-14 Blue | 1/26 — | WM18426CT-ND+ NEW! — 118.38 — | 19164-0045 
16-14 Blue — | WM18426TR-ND+ NEW! 259.00/500 19164-0045 . 
12-10 Yellow — | wnte427-np 11.99 95.92 399.68 |i9164.0086 | | Splice Connectors 
Quick Disconnect Couplers - Male — RoHS Compliant Tri an nal 
22~18 Red (250 (6.35) | WM18428-ND 9.03 72.20 300.84 |19164-0015 ; ee CY) nieing) lex 
21 | 16-14 Blue | °/27 _|’950 (6.35) | WM18430-ND 9.43 75.47 314.45 | 19164-0048 Fig.| Description PartNo. 10 __100 500__| PartNo. 
12-10 Yellow | 25 |.250 (6.35) | WM18432-ND 12.92 103.36 430.66 | 19164-0075 soit Red pe and Seles Sreult Push-In Wire Connectors —_ 70050-0001 
= —  |.250 (6.35) | WM18724-ND 9.09 7271 302.98 [19164-0019 ort, Red, 12+ H ; ; } a 
2 = — Poel WM418795-ND 686 5486 22860 |19164-0084 33] 3 Port, Orange, 12-22AWG WM23954-ND 3.07 2459 102.46 | 19430-0002 
= —__ |.250 (6.35) | WM18726-ND 9.00 72.04 300.15 | 19164-0078 4 Port, Yellow, 12-22AWG peas Splice sons 28.49 118.73 | 19430-0003 
235 *|| 2biRad ‘Quick Discons ae 7 mae os Jg16420078 Clear, 24-26AWG 1.50" WM23945-ND 10.81 86.51 360.45 | 19164-0162 
SE ee “a: Red, 22-18AWG 1.50” WM23946-ND 10.18 81.47 339.45 | 19164-0163 
22-18 Red "250 (6.35) | WM18429-ND 9.10 72.78 303.24 ]19164-0017 34 : I. i # 
3/27 Blue, 14-16AWG 1.50 WM23947-ND 1018 81.42 339.25 | 19164-0164 
24 | 16-14 Blue 250 (6.35) | WM18431-ND 9.42 75.37 314.05 | 19164-0050 Yellow, 10-12AWG 1.50” WM23948-ND 11.23 987 374.45 | 19164-0165 
12-10 Yellow | 25 _|.250 (6.35) | WM18433-ND 73.01 104.08 433.66 | 19164-0076 Twist Lock Splice Connector 
22-18 Red | —  |.250 (6.35) | WM18721-ND 7.54 60.29 251.23 [19164-0012 Sine 1¢-DDAWG WM23049-ND 73 BBA 5160-0040 
25 | 16-14 Blue | — — |.250 (6.35) | WM18722-ND 7.92 63.35 263.94 | 19164-0047 Orange, 14-224WG WM23950-ND 107852 ~—-3551 | 19160-0041 
12~10 Yellow | =— -250 (6.35) | WM18723-ND 8.53 68.22 284.25 | 19164-0059 35 Yellow, 10-22AWG WM23951-ND 4.28 10.26 42.76 | 19160-0042 
ROHS Compliant CutTape + Tape and Reel Red, 8-22AWG WM23952-ND 1.98 1581 65.89 | 19160-0043 
RokS 
Step Down Butt Connectors [Gas] Wire Taps 
Crimp Insulation Digi-Key Pricing Molex Te = 
Fig.) AWG  |Tool# Color Part No. 10 100 500 | PartNo. Fig. | Description Diab Key an pring aun Molex 
9g | 1614 22/18] 179, | Non-Insulated | WNI18889-ND 10.42 83.39 347.45 | 19215-0013 Standard Wire Taps 
12/10 ~ 16/14 Non-Insulated __| WM18390-ND 11.22 89.73 373.86 | 19215-0023 Conn. Wire Tap, Yellow 12AWG WM18919-ND 2.53 20.27 84.44 19216-0019 
16/14 ~ 22/18 | 12/22 | Blue with Red Stripe |WM18391-ND 10.64 85.12 354.66 | 19154-0022 36 | Conn. Wire Tap, Blue 14-18AWG WM18917-ND 2.23 17.81 74.20 | 19216-0017 
27 | 12/10 ~ 16/14 | 12/22 |Yellow with Blue Stripe WM18392-ND 11.74 93.90 391.26 | 19154-0035 Conn. Wire Tap, Red 18-22AWG WIM18918-ND 2.23 17.81 74.20 | 19216-0018 
12/10 ~ 16/14} 1/26 |Yellow with Blue Stripe] WM18950-ND NEW! 22.59 180.75 753.11 | 19164-0077 Ultimate Wire Taps (Accepts 0.25” male quick disconnect tab) 
Conn. Wire Tap, Yellow 12AWG WM18974-ND 5.19 41.51 172.95 | 19216-0009 
36 | Conn. Wire Tap, Blue 14-18AWG WM18915-ND 519 41.51 172.95 |19216-0010 
Nylon-Insulated, Closed-End Connectors RoHS Conn, Wire Tap, Red 18-22AWG WM18916-ND 519 41.51 172.95 | 19216-0011 
Multi-Lock Wire Taps 
Fi angmsoneel aR pac fai Conn. Wire Tap, Yellow 10-12AWG WMw18734-ND 2.28 18.28 76.15 | 19216-0002 
; eh erie Miamiesen sey Being plex 37 | Conn. Wire Tap, Blue 14-16AWG WM18735-ND 1.45 11.57 48.23 | 19216-0003 
Fig. | AWG | Tool # Inch (mm) Part No. 10-100 500_| Part No. Conn. Wire Tap, White 14-18AWG WM18736-ND 1.45 11.57 48.23 | 19216-0004 
22-14 25 “31 (7.8) WM18393-ND 1.58 1267 52.80 | 19160-0012 Conn. Wire Tap, Red 18-22AWG WM18737-ND 1.45 41.57 48.23 | 19216-0005 
og | 22-12 | 6/25 35 (8.9) WM18394-ND 1.39 1114 46.40 | 19160-0009 Perma-Fit Heat Shrink Tubing 
16-10 25 44 (11.2) WM18395-ND 1.88 15.08 62.81 | 19160-0002 38 | PVC Heat Shrink, Black w/Adhesive Liner |WM18728-ND 71.28 570.27 2376.11 | 19269-0239 
8 25 56 (14.2) WM18396-ND 4.06 32.50 135.43 | 19160-0024 ‘ 
Ratchet Style Crimp Tools 
Heavy Duty Ring Tongue Terminals ine Digi-Key mia CHEE 
5 7 Tool #| Description Part No. Each Part No. 
Crimp | Stud Dimensions Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex Premium 
Fig.| AWG | Tool # | Size Length Width | Part No. 1 10 100 | PartNo. #1 [Sealed Ring, Spade and Butt WM9012-ND 427.39 | 64001-7400 
10 | 14.20(30.48) | .445 (11.30) WM5932-ND® 70 5.80 41.41 | 19221-0223 #3 | Sealed, 14-22AWG .250" (6.35mm) WMg9976-ND 320.54 | 64001-4500 
3 | 16 | 14 | 1.20(30.48) | .445 (11.30) |WM5933-ND® 97 8.03 57.33 | 19221-0224 #4 | 10-12AWG .250" (6.35mm) WM17466-ND 366.34 | 64001-4600 
5/16 | 1.305 (33.15) | 445 (11.30) |WM5934-ND@ 62 5.10 36.45 | 19221-0225 : Ee urea stead herrea 
3/8 | 1.305 (33.15) | 605 (15.37) |WM5935-ND@ 91 7.52 53.74 | 19221-0226 #8 [Butt Splice 10-12AWG TNTTICONT 390.64 16401-1500 
1/4 | 1.270 (32.26) | .605 (15.37) |WM5936-ND® 1.35 11.11 79.36 | 19221-0227 #9 | Flag QDs .187” (4.75mm) and .250” (6.35mm) WM18524-ND 300.51 | 64001-4300 
6 | 16 | 5/6 | 1.410 (35.81) | .605 (15.37) |WM5937-ND®@ 1.59 13.13 93.75 |19221-0228 #10 | Flag QDs .250" (6.35mm) 10-12AWG WM18589-ND 366.34 | 64001-2800 
3/8 | 1.410 (35.81) | .605 (15.37) |WM5938-ND@ 1.44 11.85 84.66 | 19221-0229 a i ara OR ie Ne sues eee 
erminals/splices 10- sl f al 
14) 1.500(28.10) | 525 (12.33) [EMSs $154 12.67 90.51 | 19221-0280 #14 /14-16AWG .187" and 250" (4.75mm and 6.35mm) | WM9972-ND 366.34 | 64001-1000 
4 16 5/16 | 1.530 (38.86) | .525 (13.33) |WM5940-ND® 1.35 11.10 79.27 | 19221-0231 #15. | InsulKrimp® 18-22AWG Hand Crimp WmMg9992-ND 343.44 | 64001-0700 
3/8 | 1.530 (38.86) | 525 (13.33) |WMS941-ND@ 1.30 10.74 76.71 | 19221-0232 #16 | Ringterm 8-4/0AWG WM5980-ND 129.74 | 19284-0034 
5/16 | 1.620 (41.15) | .615 (15.62) |WM5942-ND® 4.91 40.46 289.03 | 19221-0233 A Bice Coen OA ater cee Laren ais 
2 | 16 | 3/8 | 1.620 (41.15) | .615 (15.62) |WM5943-ND® 1.78 14.69 104.90 | 19221-0235 ulck Connects 10: bs 7.65 z 
#19 | Snap Plug 14-22AWG WM9966-ND 320.54 | 64001-1400 
29 1/2 | 1.750 (44.45) | .755 (19.18) |WM5944-ND® 2.42 19.95 142.47 | 19221-0236 #20 | Snap Plug 18-22AWG GREAT Sagat llaanni o40n 
1 | ag | 98 | 1-720(43.69) | .655 (16.64) |WM5946-ND@ 1.78 14.70 104.98 | 19221-0238 #28 | AviKrimp® 18-22AWG Hand Crimp WMg9995-ND 300.51 | 64001-0800 
1/2 | 1.830 (46.48) | .755 (19.18) |WM5947-ND 2.49. 20.52 146.60 | 19221-0239 #29 | 14-22AWG Hand Crimp WMg9993-ND 343.44 | 64001-0700 
5/16 | 1.830 (46.48) | .725 (18.42) |WMS5948-ND® 2.37 19.52 139.40 | 19221-0240 #30 |10-12AWG Hand Crimp eM SeaaND 366.34 _| 64001-5100 
#31 | Piggyback .250” QD WM9948-ND 314.82 | 19813-1000 
0 | 16 | 3/8 | 1.830 (46.48) | .725 (18.42) |WM5949-ND@ 2.21 18.21 130.10 | 19221-0241 #32 | Snap Plug 18-22AWG Raece ann 309.84. | 19286-0087 
1/2 | 1.830 (46.48) | .725 (18.42) | WM5950-ND 2.21 18.21 130.10 | 19221-0242 #33 | Manual Wire Stripper WM9969-ND 84.59 | 63817-0000 
5/16 | 2.062 (52.37) | .815 (20.70) |WMS951-ND® 3.12 25.72 183.71 | 19221-0243 #36 | Hand Crimper 24-26AWG | WIM18045-ND 343.44 / 64001-5200 
2/0 16 3/8 | 2.062 (52.37) | .815 (20.70) |WMS5952-ND@ 2.92 24.03 171.68 | 19221-0244 #37 | Piggyback Quick Disconnects 10-22AWG pe WM1616-ND 300.51 | 64001-6200 
u y iervice 
1/2 | 2.062 (52.37) | .815 (20.70) |WM5953-ND 2.61 21.46 153.29 | 19221-0245 2 Tanase on SHEER 7a Teani6-0036 
5/16 | 2.160 (54.86) | .895 (22.73) |WM5954-ND® 3.59 29.57 211.18 | 19221-0246 #23 | Quick Disconnects 10-22AWG Wmg9986-ND 44.41 | 64016-0037 
310 | 16 | 3/8 | 2.160 (54.86) | .895 (22.73) |WM5955-ND® 3.46 28.52 203.70 | 19221-0247 #24 | Pin Terminals/Splices 10-22AWG WMg9987-ND 36.23 | 64016-0038 
1/2 | 2.160 (54.86) | .895 (22.73) |WM5956-ND® 3.59 29.57 211.18 | 19221-0248 = Goss End nmectots Nan etciet ye Pon) cecal a Lotta 
ao | 16 | 38 | 2350(69.69) | 985 (25.02) |WM5957-ND® 5.10 41.98 299.84 [19221-0260 oa Sealed a Z ae 3693 | B4016-0022 
1/2 | 2.350 (59.69) | .985 (25.02) |WM5958-ND 5.05 41.62 297.32 | 19221-0251 #34 [Hand Crimper 8.5" with Logo WM18729-ND 376 | 19294-0062 
@ RoHS Compliant #35_| Hand Crimper 10-22AWG WM18730-ND 16.58 | 19294-0003 


360 (To83) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


IMI Terminals, Tools, Lugs and Connectors 


Fig. 12 — Multi-Stud 


Ger] 


Miscellaneous 


Fig. 32 —- Closed End 


Ce 


Connector 


Fig. 33 — Electrical Spring 


Stud | Insul. Dia. | Digi-Key Pricing 3M Stud | Insul. Dia. | Digi-Key Pricing 3M 
Fig. | AWG | Size | Inch(mm) | PartNo. 10 50 100 500 | Part No. Fig. | AWG | Size | Inch(mm) | PartNo. 10 50 100 500 | Part No. 
Insulated 1 1/4 920010-11-ND 6.29 19.28 34.02 139.84 | MVU10-14R/SK 
1 #2 920010-30-ND® 12.09 44.04 77.73 319.54 | MN24-2RK 1 5/16 920010-44-ND 5.29 19.28 34.02 139.84 | MVU10-516R/SK 
1 26-24 #4 920010-31-ND® 12.09 44.04 77.73 319.54 | MN24-4RK 1 3/8 | .250 (6.35) | 920010-12-ND 5.29 19.28 34.02 139.84 | MVU10-38R/SK 
1 | Yettow| #6 | -145 (3.68) | 920010-32-NDe 12.09 44.04 77.73 319.54 | MN24-6RK 2 #6 920020-03-ND 3.96 14.42 25.45 104.64 | MVU10-6FK 
1 #8 920010-33-ND® 12.09 44.04 77.73 319.54 | MN24-8RK 2 #8 920020-04-ND 3.96 14.42 25.45 104.64_| MVU10-8FK 
1 #10 920010-34-ND® 12.09 44.04 77.73 319.54 | MN24-10RK 2 #10 920020-05-ND 3.96 14.42 25.45 104.64 | MVU10-10FK 
1 #4 920010-35-ND 3.25. 11.84 20.89 85.90 | MVU18-4R/SK 4 #6 920022-20-ND 4.62 16.84 29.72 122.18 | MVU10-6FFBK 
1 #6 920010-01-ND 3.25 11.84 20.89 85.90 | MVU18-6R/SK 4 42-10 #8 .250 (6.35) | 920022-21-ND 4.62 16.84 29.72 122.18 | MVU10-8FFBK 
1 #8 | .145 (3.68) | 920010-02-ND 3.25 11.84 20.89 85.90 | MVU18-8R/LK 4 Yellow #10 920022-22-ND 4.62 16.84 29.72 122.18 | MVU10-10FFBK 
1 #10 920010-03-ND 3.25 11.84 20.89 85.90 | MVU18-10R/LK 5 #6 920024-07-ND 5.05 18.39 32.45 133.41_| MVU10-6FLK 
1 1/4 920010-04-ND 3.80 13.84 24.42 100.38 | MVU18-14R/SK 5 1/4 920024-13-ND 5.83 21.24 37.49 154.11 | MVU10-14FLK 
1 5/16 920010-36-ND 483 17.61 31.07 127.72 | MVU18-516R/SK 8 = 920030-03-ND 4.26 15.53 27.41 112.68 | MVU10BCK 
1 3/8 920010-37-ND 4.83 17.61 31.07 127.72 | MVU18-38RK 9 .250” | .250 (6.35) | 920040-06-ND 6.38 23.26 41.04 168.72 | MVI10-250DFK 
3 #4 | 145 (3.68) | 920020-16-ND 3.25 11.84 20.89 85.90 | MVU18-4FB/SK 10 250" 920042-05-ND 419 15.25 26.91 110.65 | MVU10-250DMK 
3 #6 920022-01-ND 3.25 11.84 20.89 85.90 | MVU18-6FB/SK 2 .250" 920044-21-ND® 7.00 25.51 45.01 185.05 | MNI10-250DFIK 
3 #8 920022-02-ND 3.25. 11.84 20.89 85.90 | MVU18-8FBK 11 .250” 250 (6.35) 920046-05-ND® 759 27.64 48.78 200.53 | MNU10-250DMIK 
3 Al 920020-17-ND 3.25 11.84 20.89 85.90 | MVU18-10FBK 12 6/8/10 | * : 920010-59-ND 6.80 21.13 37.29 153.31 | MV10-610R 
4 #6 920022-14-ND 3.80 13.83 24.41 100.36 | MVU18-6FFBK Uninsulated — RoHS Compliant 
4 #8 | .145 (3.68) | 920022-15-ND 3.80 13.83 24.41 100.36 | MVU18-8FFBK 14 #4 = 920010-13-ND 1.68 612 10.80 44.38 | MU18-4R/SK 
4 #10 920022-16-ND 3.80 13.83 24.41 100.36 | MVU18-10FFBK 14 #6 = 920010-14-ND 1.68 612 10.80 44.38 | MU18-6R/SK 
5 | 22-18 | #4 920024-01-ND 3.51 12.80 22.58 92.83 | MVU18-4FLK 14 #8 — 920010-15-ND 1.68 612 10.80 44.38 | MU18-8R/LK 
5 Red #6 920024-02-ND 3.51 12.80 22.58 92.83 | MVU18-6FLK 14 #10 _ 920010-16-ND 159 5.79 10.21 41.99 ) MU18-10R/LK 
5 #8 920024-03-ND 3.51 12.80 22.58 92.83 | MVU18-8FLK 14 1/4 = 920010-17-ND 2.64 9.63 16.99 69.85 | MU18-14R/SK 
5 #10 | .145 (3.68) | 920024-10-ND 3.51 12.80 22.58 92.83 | MVU18-10FLK 15 #4 = 920020-06-ND 1.68 6.12 10.80 44.38 | MU18-4FB/SK 
6 .156” 920048-03-ND® 8.08 29.42 51.93 213.47 | MNG18-156DFIK 15 22-18 #6 = 920020-07-ND 1.68 612 10.80 44.38 | MU18-6FB/SK 
7 -156” 920050-01-ND 3.47 12.63 22.29 91.63 | MVU18-156DMK 15 #8 _ 920020-08-ND 1.82 664 11.71 48.14 | MU18-8FBK 
8 = 920030-01-ND 3.45 12.58 22.19 91.24 | MVU18-BCK 15 #10 = 920020-09-ND 168 612 10.80 44.38 | MU18-10FBK 
9 187” 920040-01-ND 3.43 12.50 22.06 90.69 | MVU18-187DFK 16 #6 = 920024-15-ND 1.75 6.38 11.25 46.26 | MU18-6FLK 
9 -250” | .145 (3.68) | 920040-02-ND 3.43 12.50 22.06 90.69 | MVU18-250DFK 16 #8 —= 920024-16-ND 1.75 638 11.25 46.26 | MU18-8FLK 
10 187” 920042-01-ND 3.37 12.27. 21.65 89.01 | MVU18-187DMK 16 #10 = 920024-17-ND 1.75 638 11.25 46.26 | MU18-10FLK 
10 -250” 920042-02-ND 3.18 11.57 20.42 83.94 | MVU18-250DMK 17 #6 = 920022-05-ND 1.89 688 12.14 49.90 | MU18-6FFBK 
2 187” 920044-01-ND® 5.00 18.20 32.12 132.03 | MNU18-187DFIK 18 = = 920030-07-ND 2.70 9.84 17.37 71.39 | M18BCK 
2 .250” 920044-02-ND® 5.00 18.20 32.12 132.03 | MNU18-250DFIK 14 #4 = 920010-19-ND 1.68 6.12 10.80 44.38 | MU14-4R/SK 
2 -250" | 445 (3.68) 920044-23-ND® 5.16 18.79 33.17 136.35 | FDI18-250C 14 #6 al 920010-20-ND 1.68 612 10.80 44.38 | MU14-6R/SK 
a 187” | ° : 920046-01-ND® 5.59 20.36 35.93 147.71 | MNU18-187DMIK 14 #8 al 920010-21-ND 1.68 612 10.80 44.38 | MU14-8R/LK 
a .250" 920046-02-ND® 5.59 20.36 35.93 147.71 | MNU18-250DMIK 14 #10 _ 920010-22-ND 168 612 10.80 44.38 | MU14-10RK 
12 6/8/10 920010-57-ND 4.39 15.98 28.20 115.92 | MV18-610R 14 1/4 = 920010-23-ND 2.64 9.63 16.99 69.85 | MU14-14R/SK 
1 #4 920010-38-ND 3.25 11.84 20.89 85.90 | MVU14-4R/SK 15 #8 _ 920020-11-ND 1.68 612 10.80 44.38 | MU14-8FBK 
1 #8 920010-39-ND 3.25 11.84 20.89 85.90 | MVU14-8RK 15 | 16-14 | #10 _ 920020-12-ND 168 612 10.80 44.38 | MU14-10FBK 
1 #6 | 170 (4.32) | 920010-05-ND 3.25 11.84 20.89 85.90 | MVU14-6R/SK 16 #6 — 920024-19-ND 1.75 638 11.25 46.26 | MU14-6FLK 
1 #8 920010-06-ND 3.25 11.84 20.89 85.90 | MVU14-8R/SK 16 #10 — 920024-21-ND 1.75 638 11.25 46.26 | MU14-10FLK 
1 #10 920010-07-ND 3.25 11.84 20.89 85.90 | MVU14-10RK 16 1/4 = 920024-22-ND 2.87 10.44 18.42 75.73 | MU14-14FLK 
1 1/4 920010-08-ND 3.80 13.84 24.42 100.38 | MVU14-14R/SK 17 #8 = 920022-09-ND 1.79 651 11.49 47.23 | MU14-8FFBK 
1 5/16 920010-40-ND 4.83 17.61 31.07 127.72 | MVU14-516R/SK 17 #10 — 920022-10-ND 1.79 651 11.49 47.23 | MU14-10FFBK 
1 3/8 | .170 (4.32) | 920010-41-ND 4.83 17.61 31.07 127.72 | MVU14-38RK 18 = = 920030-08-ND 2.70 9.84 17.37 71.39 | M14BCK 
13 #6 920020-01-ND 3.25 11.84 20.89 85.90 | MVU14-6FK 14 #4 = 920010-24-ND 2.56 9.31 16.43 67.53 | MU10-4R/SK 
13 #8 920020-02-ND 3.25 11.84 20.89 85.90 | MVU14-8FK 14 #6 — 920010-25-ND 2.56 9.31 16.43 67.53 | MU10-6RK 
3 #4 920020-18-ND 3.25 11.84 20.89 85.90 | MVU14-4FB/SK 14 | 12-10 | #8 comal 920010-26-ND 2.56 9.31 16.43 67.53 | MU10-8RK 
3 #6 920022-03-ND 3.25 11.84 20.89 85.90 | MVU14-6FB/SK 14 #10 —_ 920010-27-ND 2.56 9.31 16.43 67.53 | MU10-10RK 
3 #8 =| 170 (4.32) | 920022-04-ND 3.25 11.84 20.89 85.90 | MVU14-8FBK 14 1/4 imal 920010-28-ND 3.05 11.11 19.61 80.61_| MU10-14R/SK 
3 #10 920020-19-ND 3.25 11.84 20.89 85.90 | MVU14-10FBK 15 #6 _ 920020-13-ND 2.56 9.31 16.43 67.53 | MU10-6FBK 
4 #6 920022-17-ND 3.80 13.83 24.41 100.36 | MVU14-6FFBK 16 #6 _ 920024-23-ND 248 9.05 15.97 65.65 | MU10-6FLK 
4] 16-14 | #8 920022-18-ND 3.80 13.83 24.41 100.36 | MVU14-8FFBK 17 | 12-10 | #8 _ 920022-12-ND 2.54 9.25 16.33 67.12 | MU10-8FFBK 
4 Blue | #10 920022-19-ND 3.80 13.83 24.41 100.36 | MVU14-10FFBK 17 #10 _ 920022-13-ND 2.54 9.25 16.33 67.12 | MU10-10FFBK 
5 #6 920024-04-ND 3.51 12.80 22.58 92.83 | MVU14-6FLK 18 = = 920030-09-ND 4.05 14.77 26.06 107.14 | M10BCK 
5 #8 920024-05-ND 3.51 12.80 22.58 92.83 | MVU14-8FLK 19A_| 26-20 | .110” = 920044-06-ND 1.98 7.20 12.71 52.24 | MU20-110/32DFK 
5 #10 920024-06-ND 3.51 12.80 22.58 92.83 | MVU14-10FLK 19B 22-18 187" _ 920044-07-ND 1.82 664 11.72 48.16 | MU18-187DFK 
6 156” 920048-02-ND® 5.54 20.18 35.60 146.37 | MNU14-156DFIK 19A 250" = 920044-08-ND 1.82. 6.64 11.72 48.16 | MU18-250DFK 
7 -156” | .170 (4.32) | 920050-02-ND 3.47 12.63 22.29 91.63 | MVU14-156DMK 19A 110” _ 920044-09-ND 1.82 664 11.72 48.16 | MU14-110DFK 
8 _ 920030-02-ND 3.45 12.58 22.19 91.24 | MVU14-BCK 19B | 16-14 | .187” = 920044-10-ND 1.82 664 11.72 48.16 ) MU14-187DFK 
9 187” 920040-03-ND 3.43 12.50 22.06 90.69 | MVU14-187DFK 19A 250" = 920044-11-ND 1.82. 6.64 11.72 48.16 | MU14-250DFK 
9 .250” 920040-04-ND 3.43 12.50 22.06 90.69 | MVU14-250DFK 20A 22-18 187" _ 920044-12-ND 2.30 8.38 14.80 60.83 | MU18-187DF/FLAGK 
10 187” 920042-03-ND 3.37 12.27 21.65 89.01 | MVU14-187DMK 20B .250” = 920044-13-ND 2.30 8.38 14.80 60.83 | MU18-250DF/FLAGK 
10 .250” | .170 (4.32) | 920042-04-ND 3.37 12.27 21.65 89.01 | MVU14-250DMK 20B | 16-14 | .250” = 920044-15-ND 2.30 8.38 14.80 60.83 | MU14-250DF/FLAGK 
2 187” 920044-03-ND® 5.00 18.20 32.12 132.03 | MNU14-187DFIK 21 22-18 187" = 920042-06-ND 1.76 6.41 11.32 46.53 | MU18-187DMK 
2 .250” 920044-04-ND® 5.00 18.20 32.12 132.03 | MNU14-250DFIK 21 .250" = 920042-07-ND 1.76 6.41 11.32 46.53 | MU18-250DMK 
2 .250” 920044-22-ND® 5.16 18.79 33.17 136.35 | FDI14-250C 21 | 16-14 | 250” = 920042-09-ND 1.76 6.41 (11.32 46.53 | MU14-250DMK 
af 187” 170 (4.32) 920046-03-ND® 5.59 20.36 35.93 147.71 | MNU14-187DMIK Multi-Stack Adapters — RoHS Compliant 
am -250” | ° i‘ 920046-04-ND® 5.59 20.36 35.93 147.71 | MNU14-250DMIK 30 | 22-18 | .250” = 920084-01-ND 5.72 20.82 36.75 151.07 | MVU18-250DMFK 
12 6/8/10 920010-58-ND 439 15.98 28.20 115.92 | MV14-610R 30 | 16-14 | .250" = 920084-02-ND 6.72 20.82 36.75 151.07 | MVU14-250DMFK 
1 12-10 #6 920010-43-ND 3.96 14.42 25.45 104.64 | MVU10-6RK 31A _ .250" — 920082-01-ND 452 16.48 29.08 119.57 | MA250DMFMK 
1 Yellow #8 | .250 (6.35) | 920010-09-ND 3.96 14.42 25.45 104.64 | MVU10-8RK 31B .250" = 920082-02-ND 3.05 11.11 19.60 80.58 | MA250DMMFK 
1 #10 920010-10-ND 3.96 14.42 25.45 104.64 | MVU10-10RK ‘@ RoHS Compliant (Continued) 
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3M Terminals, Tools, Lugs and Connectors (cont) 


Stud | Insul. Dia. | Digi-Key Pricing 3M 
Fig. | AWG | Size | Inch(mm) | PartNo. 10 50 100 500 | Part No. 
Heat Shrink Insulated 
24 | 2218) | 445 (3.68) | 920030-10-ND@ 8.04 29.29 51.70 212.53 | MH18BCK 
22 ee oie -170 (4.32) | 920010-49-ND® 10.51 47.03 77.47 304.34 | MH14-8R/LK 
22 16-14 3/8 920010-53-ND 10.25 42.22 66.35 261.77 | MH14-38RK 
23 | Blue #6 | 170 (4.32) | 920024-30-ND@ 9.41 38.73 60.87 240.14 | MH14-6FLK 
24 = 920030-11-ND@ 8.04 29.29 51.70 212.53 | MH14BCK 
22 1/4 920010-55-ND@ 9.76 35.56 62.76 258.00 | MH10-14RK 
23 12-10 #8 920024-34-ND® 9.30 33.87 59.76 245.69 | MH10-8FLK 
23 | vellow) #10 250 (6.35) 920024-35-ND® 9.30 33.87 59.76 245.69 | MH10-10FLK 
24 — |° : 920030-12-ND® 10.38 37.82 66.74 274.38 | MH10BCK 
25 = 920042-13-ND@ 13.58 49.46 87.28 358.83 | MNHU10-250DMIK 
26 | 22-18 | — 920074-01-ND® 3.99 14.55 25.67 105.53 | 951K 
26 | 18-14 | — | .150 (3.81) | 920074-02-ND@ 3.99 14.55 25.67 105.53 | 952K 
26 12 = 920074-03-ND® 4.30 15.66 27.64 113.63 | 953K 
27 | 22-16 | — 120 (3.05) 920074-06-ND@ 5.05 18.41 32.49 133.57 | 557 (BOXED) 
28 Red -— | ss 920074-07-ND® 5.28 19.23 33.93 139.49 | 558 (BOXED) 
29 ae — | .145 (3.68) | 920074-08-ND® 3.21 11.68 20.61 84.73 | 560 (BOXED) 
923000-I-ND == 3M Insulated Terminal Kit — 650 assorted terminals (14 sizes), 
200 cable ties (100 each, 2 sizes), one wire marker dispenser, 
one crimping tool, one reusable metal box, one reordering information card. . $203.80 
Terminals 


Connectors and Crimp Tools 


Digi-Key Pricing 3M 
Fig. | AWG | Description Color Part No. 10 50 100 500 | PartNo. 
Scotchlok™ Connectors 

32 | 22-14 Closed Clear 920030-13-ND@ 2.80 10.19 17.98 73.92) MN14CEC/STK 
33 | 18-10 End Clear 920030-14-ND@ 3.60 13.11 23.13 95.09] MNI1OCEC/STK 
33 | 14-8 Electrical Gray 920090-01-ND 6.56 23.89 42.15 173.30} G-BULK 

33 | 22-10) Nylon Spring Yellow 920074-04-ND@ 217 7.89 13.93 57.25) 312-BULK 

33 | 20-8 | Connector Red 920074-05-ND@ 2.84 10.36 18.28 75.16] 512-BULK 

34 | 12-8 Blue/Green | 920090-04-ND 8.32 30.32 53.51 219.97| B/G+BOX 

34 | 22-12 Spring Orange/Blue | 920090-05-ND 1.95 7.11 12.56 51.62] 0/B+BOX 

34 | 18-8 | Connector Red/Yellow | 920090-06-ND 3.10 11.31 19.96 82.05] R/Y+BOX 

34 | 22-8 Tan/Red 920090-07-ND 2.95 10.74 18.95 77.89] T/R+BOX 

Crimp Tools 
— |22-10| Ratcheting - TR-482-ND 237.35/1 TR-482 
35 | 26-6 | Scissor Style - TH-450-ND 53.94/1 TH-450 


@ RoHS Compliant 


Stud Dim. Inch Digi-Key Pricing 3M Stud Dim. Inch Digi-Key Pricing 3M 
Fig. AWG Size | Length| Width | Part No. 10 50 100 500 | Part No. Fig. AWG Size | Length | Width | Part No. 10 50 100 500 | Part No. 
Vinyl Insulated Butted Seam Ring Tongue Terminals 5 16-14 Blue = 1.02 = 94789-01-ND 2.18 7.96 14.04 57.72] 94789 
#6 0.80 0.25 | 94725-01-ND 147 536 9.45 38.85 | 94725 12-10 Yellow | — ° = 94792-01-ND 2.79 10.15 17.91  73.63| 94792 
22-18 #8 0.90 0.33 | 94727-01-ND 1.47 5.36 9.45 38.85 | 94727 Nylon Insulated Closed End Connectors — RoHS Compliant 
Red #10 0.90 0.33 | 94717-01-ND 1.47 536 9.45 38.85 | 94717 22-14 == 0.76 = 94813-01-ND 1.73 630 11.12 45.70) 94813 
1/4 1.08 0.47 | 94719-01-ND 1.75 6.39 11.27 46.34 | 94719 6 18-10 = 0.85 = 94796-01-ND 1.73 6.30 11.12 45.70] 94796 
#6 0.90 0.33 | 94736-01-ND@ 1.47 536 9.45 38.85 | 94736 Vinyl Insulated Butted Seam Female Disconnects 
#8 0.90 0.33 | 94739-01-ND 1.47 536 9.45 38.85 | 94739 22-18 = 0.78 | 0.187 |94800-01-ND 1.54 560 9.88 40.61) 94800 
16-14 #10 0.90 0.33 | 94729-01-ND 1.47 5.36 9.45 38.85 | 94729 7 Red = 0.87 | 0.250 | 94804-01-ND 1.54 5.60 9.88 40.61 | 94804 
Blue 1/4 1.08 0.47 | 94731-01-ND 1.75 639 11.27 46.34 | 94731 16-14 = 0.78 | 0.187 |94817-01-ND® 2.09 9.33 15.37 60.36 | 94817 
1 5/16 1.08 0.47 | 94735-01-ND 2.08 7.59 13.39 55.04 | 94735 Blue = 0.87 | 0.250 |94821-01-ND 1.54 560 9.88 40.61 | 94821 
3/8 1.13 0.56 | 94733-01-ND 2.08 7.59 13.39 55.04 | 94733 Nylon Insulated with Insulation Grip Female Disconnects — RoHS Compliant 
#6 0.98 0.28 | 94751-01-ND 1.81 658 11.61 47.73 | 94751 22-18 = 0.77 | 0.187 |94797-01-ND 2.31 8.42 14.85 61.05| 94797 
#8 1.03 0.38 | 94753-01-ND 1.95 7.11 12.56 51.62 | 94753 7 Red = 0.86 | 0.250 |94801-01-ND 2.31 842 1485 61.05| 94801 
12-10 #10 1.03 0.38 | 94741-01-ND 1.81 658 11.61 47.73) 94741 16-14 Blue — 0.86 | 0.250 |94818-01-ND 2.31 842 1485 61.05| 94818 
Yellow 1/4 1.26 0.53 | 94743-01-ND 2.09 7.60 13.41 55.13] 94743 Fully Nylon Insulated Butted Seam Female Disconnects — RoHS Compliant 
5/16 1.26 0.53 | 94749-01-ND 219 7.98 14.09 57.91 | 94749 22-18 = 0.81 0.187 |94799-01-ND 251 914 16.13 66.32] 94799 
3/8 1.29 0.59 | 94745-01-ND 2.19 7.98 14.09 57.91 | 94745 Red = 0.91 | 0.250 | 94803-01-ND 2.31 8.42 14.85 61.05| 94803 
Nylon Insulated with Insulation Grip Ring Tongue Terminals — RoHS Compliant 8 16-14 = 0.81 0.187 | 94816-01-ND 2.51 9.14 16.13 66.32] 94816 
28-18 #6 0.79 | 0.25 | 94724-01-ND 2.24 8.16 14.40 59.20) 94724 Blue = 0.91 | 0.250 | 94820-01-ND 2.31 8.42 14.85 61.05 | 94820 
Red #8 0.89 0.33 | 94726-01-ND 2.24 8.16 14.40 59.20 | 94726 12-10 Yellow| — 0.99 | 0.250 | 94832-01-ND 2.84 10.35 18.27 75.11 | 94832 
1 16-14 #10 0.89 0.33 | 94728-01-ND 2.24 816 14.40 59.20 | 94728 VinyI Insulated Butted Seam Male Disconnects 
Blue 5/16 1.09 0.47 | 94734-01-ND 2.78 10.14 17.89 73.54 | 94734 22-18 = 0.85 | 0.187 | 94808-01-ND 1.54 560 9.88 40.61) 94808 
3/8 1.14 0.56 | 94732-01-ND 3.12 11.36 20.05 82.42 | 94732 9 Red = 0.93 | 0.250 | 94812-01-ND 1.54 5.60 9.88 40.61 | 94812 
12-10 Yellow #6 0.98 0.28 | 94750-01-ND 2.79 10.15 17.91 73.63 | 94750 16-14 Blue = 0.93 | 0.250 | 94829-01-ND 1.54 560 9.88 40.61 | 94829 
Nylon Insulated Brazed Seam Ring Tongue Terminals 12-10 Yellow | — 1.05 0.250 | 94837-01-ND 1.69 615 10.85 44.59 | 94837 
8 Red 1/4 1.26 0.47 | 94754-01-ND@ 7.22 26.32 46.44 190.92]94754 Nylon Insulated with Insulation Grip Male Disconnects — RoHS Compliant 
6 Blue 3/8 1.58 | 0.63 | 94759-01-ND@ 8.05 29.33 51.75 212.75 | 94759 22-18 = 0.84 | 0.187 | 94805-01-ND 231 842 14.85 61.05 | 94805 
1 4 3/8 94763-01-ND 13.49 60.35 99.40 390.50 | 94763 9 Red = 0.92 | 0.250 | 94809-01-ND 2.31 842 14.85 61.05| 94809 
Yetlow | 172 | 174 | 268 | o4764-01-ND 14.30 63.96 105.35 413.88 | 94764 16-14 | — | 0.86 | 0.187 [94822-01-ND 2.31 8.42 14.85 61.05] 94822 
Vinyl Insulated Butted Seam Fork Terminals Blue — | 0.94 | 0.250 |94826-01-ND 2.31 8.42 14.85 61.05 94826 
22-18 #6 een aan 94769-01-ND 742 5418 9.14. 37.56 | 94769 Fully Nylon Insulated Butted Seam Male Disconnects — RoHS Compliant 
Red 48 . ; 94771-01-ND 142 518 9414 3756/94771 22-18 — | 087 [0.187 [94807-01-ND 251 9.14 16.13 66.32] 94807 
2 ang 46 04775-01-ND 1425189143756 194775 10 Red — | 0.98 | 0.250 |94811-01-ND 2.31 8.42 14.85 61.05 | 94811 
Bue | 2 | 097 | 99 Fa 142 Gis 804 3756 9677 ‘B10 Yellow | ——| 1.05 [0.280 | s48a6-0F-ND 2.84 —10.35 —Ta.07 75 11] 94836 
#10 94773-01-ND 1.42 5.18 9.14 37.56 | 94773 Uo. Lou I : ze Z : ens 
Vinyl Insulated Butted Seam Locking Fork Terminals Fully Nylon Insulated with Insulation Grip Male Disconnects — RoHS Compliant 
22-18 #6 0.25 ] 94865-01-ND 7.54 5.60 9.88 40.61 | 94865 22-18 Red — 0.95 | 0.250 | 94810-01-ND 2.90 10.57 18.65 76.68 | 94810 
0.88 10 16-14 = 0.87 | 0.187 | 94823-01-ND 3.15 11.46 20.23 83.16 | 94823 
3 Red #8 0.50 Eee Ne 1.54 5.60 _9.88 _40.61 | 94867 Blue = 0.95 | 0.250 | 94827-01-ND 2.90 10.57 18.65 76.68 | 94827 
16-14 #6 0.88 0.25 | 94873-01-ND 1.54 560 9.88 40.61 | 94873 Nyk - - = - - - — 
Blue #8 . 0.30 | 94875-01-ND 154 5.60 9.88 40.61 | 94875 lylon Insulated Butted Seam Bullet Style Female Disconnects — RoHS Compliant 
Nylon insulted with Insulation Grip Locking Fork (Terminals —/ReH® Compliant Ni eatnaaes _ ae Grit ated eiyia rentals Gig none capac 
22-18 #6 0.25 eeu B80) ASIST 718 Ae vORIG Stee" i. 22-18 Red 156” 1.02 aa See -ND 2.46 8.95 15.80 64.94 O83 
Red #8 0.87 0.30 | 94866-01-ND 2.35 8.57 15.12 62.16 | 94866 Ny —~—_1|__"_ = —— = = = ~ 
3 #10 0.32 | 94862-01-ND 235 8.57 15.12 62.16) 94862 lylon Insulated with insulation Grip Bullet Style Male Disconnects — RoHS Compliant 
16-14 12 | 22-18Red | .156” 0.85 = 94840-01-ND 2.35 8.57 15.12 62.16 | 94840 
Blue #8 0.89 0.30 | 94874-01-ND 2.35 8.57 15.12 62.16 | 94874 Heat Shrink Brazed Seam Ring Tongue Terminals 
Vinyl Insulated Butted Seam Butt Connectors 22-18 #8 to | 031 | 94800-01-ND 11.06 49.47 81.48 320.10] 94860 
22-18Red | — | 1.02 | — |94785-01-ND 1.54 5.60 9.88 40.61|94785 Red ual PesoesCiENDMME 11.06 49.47 _81.48 920.10 | 94858 
4 | 16-14Blue | — | 1.02 | — | 94788-01-ND 1.54 5.60 9.88 40.61 | 94788 #6) 1.0 | 0.31 Peeceuppemms 11.06 49.47 81.48 820.10 | 94855 
42-10 Yellow | — 1.05 = 94791-01-ND 4.91 6.96 12.29 50.51 | 94791 13 16-14 #8 1.0 0.31 | 94852-01-ND 12.01 53.72 88.48 347.60 | 94852 
Vinyl Insulated Brazed Seam Butt Connectors — RoHS Compliant Blue 5/16 a 0.47 eee TSE 50.06), 05.84 132780 | 24609 
3/8 1.1 0.56 | 94853-01-ND 12.01 53.72 88.48 347.60 | 94853 
2 Shed —_|_1.43_|_— _[ESASesOENDME _7.01 _25.55 _45,09_185.37 | 94793 12-10 | #10 | 1.1 | 0.38 [94846-01-ND 13.43 60.10 98.98 388.85 | 94846 
Nylon Insulated with Insulation Grip Butt Connectors — RoHS Compliant Yellow 1/4 1.2 0.59 |94847-01-ND@ 10.28 37.43 66.06 271.58) 94847 
4 22-18 Red == 1.01 = 94784-01-ND 4.43 16.14 28.49 117.11 | 94784 Heat Shrink Seamless Butt Connectors — RoHS Compliant 
Nylon Insulated Seamless Butt Connectors — RoHS Compliant 14 ]12-10 Yellow] — 15 = 94850-01-ND 10.67 38.86 68.58 281.94] 94850 
5 | 2218Red | — | 1.02 [ — [94786-01-ND 218 7.96 14.04 57.72 [94786 RoHS Compliant 
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3M Scotchlok™ Discrete Connectors and Tools 


Features: 3M™ Scotchlok™ connectors have been providing ease of use and proven high quality reliability for over 50 years. With a “U” element and IDC design, they continue to be effective for transmitting broadband 
services with performance up to 100MHz. They are available for butt, in-line or tap splicing of solid copper or aluminum conductors and have a wide selection of tools to meet all discrete splicing needs. 


§ Integrated Wire Cutter 


Max. Use 
Insulation Wire Tool # Gel Wire Digi-Key Pricing 3M 
Fig. (mm) AWG (below) Filled Count Part No. 1 10 100 Part No. 
1.67 Butt 26 ~ 19 Butt i 
1 1,2,3,4,5 Y 2-Wi UG20082-ND: 49 3.69 27.65 UG(BX)* 
142Tap | 26~22Tap | °° > ee ue i + (BX) 
1.52 26 ~ 22 1,2,3,4,5 Yes 2-Wire UCC1000-NDt$* .33 2.46 18.43 UCC(BULK)* 
1.52 26 ~ 22 1,2,3,4,5 No 2-Wire UP2000-ND*& .29 2.15 16.13 UP2-BULK 
1.52 26 ~ 22 1,2,3,4,5 No 2-Wire UPC1000-ND+*& 74 5.53 41.47 UPC(BULK) 
2 2.08 26~19 1,2,3,5 Yes 2 or 3-Wire UR2000-NDt0 .29 2.15 16.13 UR2-BULK* 
2.08 26~ 19 1,2,3,4,5 Yes 2-Wire UY2000-NDt0 25 1.84 13.82 UY2-BOX* 
2.08 26~19 6 No 2-Wire UY2100-NDOA§ 2.50 18.74 166.61 UY2-D(CART) 
1.52 26 ~ 22 1,2 Yes 2-Wire UY14911-NDt* .29 2.15 16.13 UY(BX)* 
2.08 By - se 1,2,3,5 Yes 2 or 3Wire UAL27827-NDt 86 6.45 48.38 UAL(BX) 
20 ~ 17AL 
3 2.08 24~ 19CU 6 Yes 2 or 3-Wire UAL27828-NDt§ — 53.87 478.80 UAL(CART) 
1.52 26 ~ 19 Hi2' Yes 2 or 3-Wire UR20074-NDt .33 2.46 18.43 UR(BX)* 
1.52 26 ~ 19 1,2,3,5 No 2 or 3-Wire UP3000-ND& 37 2.77 20.75 UP3(BOX) 
# 3.18 19~ 16 5 Yes 4-Wire U1B1000-NDt 4.20 31.50 236.25 U1B(BX) 
3.18 24~19 5 Yes 4-Wire U1R20017-NDt 4.20 31.50 236.25 U1R(BX) 
5 1.27 26 ~ 22 1,2,3,4,5 No 2-Wire UPB1000-ND& Al 3.07 23.04 UPB(BULK) 
6 2.08 26 ~19 1,2,3,4,5 Yes 2-Wire UB2A1000-NDt0 .33 2.46 18.43 UB2A-BOX* 
2.08 26~ 19 1,2,3,4,5 No 2-Wire UB2A1100-NDA0 37 2.77 20.75 UB2A-D-BOX 
if 2.08 26 ~ 19 a2 Yes 2-Wire U2A1000-NDt0 AQ 3.69 27.65 211(BX)* 
8 4.4 19~ 16 5 Yes 4-Wire UDW2000-NDt 4.67 35.02 262.67 UDW2 
+ Moisture Resistant 4 Clearing Caps, No electrical connection %* Single Element A Dry/Flame Retardant Solvent Resistant ADry § UY2100-ND - 12 per carton, UAL27828-ND - 10 per carton 
Tools 
Tool | Mechanical | Digi-Key Price | 3M Tool #1 Tool #2 Tool #3 Tool #4 Tool #5 Tool #6 
# Advantage | Part No. Each Part No. 
1 10:1 E-9J-ND 42.08 | E-9J 
2 10:1 E-9R-ND§ 92.31 | E-9R 
3 41 E-9E-ND 34.50 | E-9E 
4 3:1 E-9Y-ND§ 29.93 | E-9Y 
5 10:1 E-9BM-ND. 63.68 | E-9BM 
6 7A E-9C-ND 168.44 | E-9C 


ad 


ELECTRICAL GROUP 


NEW! Wire Terminals 


Digi-Key Pricing Panduit Digi-Key Pricing Panduit 
Fig. | Description Approvals Part No. 50 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. 
Butt Splices 

Butt Splice, Non-Insulated, 12 ~ 10AWG UL, CSA 298-9981-ND 29.57 — | BS10-L 298-9980-ND 113.36 — | BS10-D 

1 Butt Splice, Non-Insulated, 16 ~ 144AWG UL, CSA 298-9982-ND = 46.17 | BS14-C 298-9983-ND = 135.93 | BS14-M 

Butt Splice, Non-Insulated, 22 ~ 18AWG UL, CSA 298-9984-ND = 44.41 | BS18-C 298-9985-ND = 142.82 | BS18-M 

Butt Splice, Non-Insulated, 26 ~ 22AWG = 298-9986-ND = 61.81 | BS22-C 298-9987-ND = 1458.15 | BS22-M 
2 Butt Splice, Nylon, 12 ~ 10AWG UL, CSA 298-9989-ND 56.92 — | BSN10-L 298-9988-ND 235.76 — | BSN10-D 
Butt Splice, Nylon, 16 ~ 14AWG UL, CSA 298-9990-ND _— 84.82 | BSN14-C 298-9991-ND = 385.84 | BSN14-M 

(Continued) 
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1® 
Wire Terminals (cont, ae 
ELECTRICAL GROUP. 
Digi-Key Pricing Panduit Digi-Key Pricing Panduit 
Fig. | Description Approvals Part No. 50 100 Part No. Part No. 500 1,000 | Part No. 
Butt Splice, Nylon, 22 ~ 18AWG UL, CSA 298-9992-ND _— 84.82 | BSN18-C 298-9993-ND = 385.84 | BSN18-M 
Butt Splice, Nylon, 26 ~ 22AWG = 298-9994-ND = 100.79 | BSN22-C 298-9995-ND = 424.51 | BSN22-M 
2 Butt Splice, Vinyl, 12 ~ 10AWG UL, CSA 298-9997-ND 43.45 — | BSV10X-L 298-9996-ND 244.68 — | BSV10X-D 
Butt Splice, Vinyl, 16 ~ 14AWG UL, CSA 298-9998-ND — 63.91 | BSV14X-C 298-9999-ND — 360.08 | BSV14X-M 
Butt Splice, Vinyl, 22 ~ 18AWG UL, CSA 298-10000-ND = 64.51 | BSV18X-CY = = || 
Disconnects 
Disconnect Female, Non-Insulated, 12 ~ 10AWG UL, CSA 298-10002-ND 45.84 — | D10-250-L 298-10001-ND 135.32 — | D10-250-D 
Disconnect Female, Non-Insulated, 16 ~ 14AWG UL, CSA 298-10005-ND = 5774 | D14-187-C 298-10006-ND = 134.76 | D14-187-M 
3 Disconnect Female, Non-Insulated, 16 ~ 14AWG UL, CSA 298-10007-ND = 52.91 | D14-250-C 298-10008-ND _ 134.76 | D14-250-M 
Disconnect Female, Non-Insulated, 22 ~ 18AWG UL, CSA 298-10011-ND = 5774 | D18-187-C 298-10012-ND = 134.76 | D18-187-M 
Disconnect Female, Non-Insulated, 22 ~ 18AWG UL, CSA 298-10013-ND = 5781 | D18-250-C 298-10014-ND = 134.76 | D18-250-M 
Disconnect Female, Nylon, 16 ~ 14AWG, .187” UL, CSA 298-10019-ND = 103.89 | DNF14-187-C 298-10020-ND _ 264.14 | DNF14-187-M 
Disconnect Female, Nylon, 16 ~ 14 AWG, .25” UL, CSA 298-10021-ND = 93.35 | DNF14-250-C 298-10022-ND _ 389.38 | DNF14-250-M 
4 Disconnect Female, Nylon, 22 ~ 18AWG, .187” UL, CSA 298-10025-ND = 93.09 | DNF18-187-C 298-10026-ND = 254.19 | DNF18-187-M 
Disconnect Female, Nylon, 22 ~18AWG, .25” UL, CSA 298-10027-ND = 93.09 | DNF18-250-C 298-10028-ND = 244.55 | DNF18-250-M 
Disconnect Female, Vinyl, 12 ~ 10AWG, .25” UL, CSA 298-10032-ND 49.60 — | DV10-250-L 298-10031-ND 251.55 — | DV10-250-D 
Disconnect Male, Non-Insulated, 12 ~ 10AWG _ 298-10004-ND 28.00 — | D10-250M-L 298-10003-ND 121.04 — | D10-250M-D 
5 Disconnect Male, Non-Insulated, 16 ~ 144AWG = 298-10009-ND = 58.03 | D14-250MB-C 298-10010-ND = 107.61 | D14-250MB-M 
Disconnect Male, Non-Insulated, 22 ~ 18AWG = 298-10015-ND = 54.87 | D18-250MB-C 298-10016-ND = 93.12 | D18-250MB-M 
Disconnect Male, Nylon, 12 ~ 10AWG, .25” CSA 298-10018-ND 60.59 — | DNF10-250M-L 298-10017-ND 23727 — | DNF10-250M-D 
6 Disconnect Male, Nylon, 16 ~ 14 AWG, .25” CSA 298-10023-ND = 105.69 | DNF14-250M-C 298-10024-ND _ 40761 | DNF14-250M-M 
Disconnect Male, Nylon, 22 ~ 18AWG, .25” CSA 298-10029-ND = 105.69 | DNF18-250M-C 298-10030-ND = 255.83 | DNF18-250M-M 
Terminal Rings 
Terminal Ring, Non-Insulated, 16 ~ 14AWG, 1/4” UL, CSA 298-10049-ND 29.08 — | P10-14R-L 298-10048-ND 92.26 — | P10-14R-D 
Terminal Ring, Non-Insulated, 16 ~ 14AWG, 3/8” UL, CSA 298-10051-ND 29.08 — | P10-38R-L 298-10050-ND 105.50 — | P10-38R-D 
Terminal Ring, Non-Insulated, 16 ~ 14AWG, #10 UL, CSA 298-10052-ND = 38.48 | P14-10R-C 298-10053-ND _— 1601.54 | P14-10R-M 
Terminal Ring, Non-Insulated, 16 ~ 14AWG, 1/4” UL, CSA 298-10054-ND = 54.97 | P14-14R-C 298-10055-ND = 141.80 | P14-14R-M 
Terminal Ring, Non-Insulated, 16 ~ 14AWG, 3/8” UL, CSA 298-10056-ND _ 52.41 | P14-38R-C 298-10057-ND _ 165.63 | P14-38R-M 
ra Terminal Ring, Non-Insulated, 22 ~ 18AWG, #10 UL, CSA 298-10058-ND _ 36.71 | P18-10R-C 298-10059-ND —= 102.47 | P18-10R-M 
Terminal Ring, Non-Insulated, 22 ~ 18AWG, #4 UL, CSA 298-10060-ND = 35.32 | P18-4R-C 298-10061-ND a 99.53 | P18-4R-M 
Terminal Ring, Non-Insulated, 22 ~ 18AWG, #6 UL, CSA 298-10062-ND = 36.71 | P18-6R-C 298-10063-ND = 102.47 | P18-6R-M 
Terminal Ring, Non-Insulated, 26 ~ 22AWG, #10 —_ 298-10064-ND _ 33.56 | P22-10R-C 298-10065-ND _ 94.16 | P22-10R-M 
Terminal Ring, Non-Insulated, 26 ~ 22AWG, #4 _— 298-10066-ND _ 33.56 | P22-4R-C 298-10067-ND _ 94.16 | P22-4R-M 
Terminal Ring, Non-Insulated, 26 ~ 22AWG, #6 = 298-10068-ND = 33.56 | P22-8R-C 298-10069-ND = 94.16 | P22-8R-M 
Terminal Ring, Vinyl, 12 ~ 10AWG, 1/4” UL, CSA 298-10071-ND 44.97 — | PV10-14R-L 298-10070-ND 170.33 — | PV10-14R-D 
Terminal Ring, Vinyl, 12 ~ 10AWG, 3/8” UL, CSA 298-10073-ND 43.29 — | PV10-38R-L 298-10072-ND 176.85 — | PV10-38R-D 
Terminal Ring, Vinyl, 16 ~ 14AWG, #10 UL, CSA 298-10074-ND _ 62.62 | PV14-10R-C 298-10075-ND — 140.61 | PV14-10R-M 
Terminal Ring, Vinyl, 16 ~ 14AWG, 1/4” UL, CSA 298-10076-ND = 75.38 | PV14-14R-C 298-10077-ND = 328.17 | PV14-14R-M 
Terminal Ring, Vinyl, 16 ~ 14AWG, 3/8” UL, CSA 298-10078-ND 36.84 — | PV14-38R-L 298-10079-ND = 216.26 | PV14-38R-M 
8 Terminal Ring, Vinyl, 22 ~ 18AWG, #10 UL, CSA 298-10080-ND _ 62.62 | PV18-10R-CY = _ 1 
Terminal Ring, Vinyl, 22 ~ 18AWG, #4 UL, CSA 298-10081-ND = 60.95 | PV18-4R-CY = = =| = 
Terminal Ring, Vinyl, 22 ~18AWG, #6 UL, CSA 298-10082-ND = 60.16 | PV18-6R-CY = = =| 
Terminal Ring, Vinyl, 26 ~ 22AWG, #10 — 298-10083-ND _ 59.39 | PV22-10R-C 298-10084-ND — 161.28 | PV22-10R-M 
Terminal Ring, Vinyl, 26 ~ 22AWG, #4 — 298-10085-ND _ 59.39 | PV22-4R-C 298-10086-ND i 161.28 | PV22-4R-M 
Terminal Ring, Vinyl, 26 ~ 22AWG, #8 = 298-10087-ND = 59.39 | PV22-8R-C 298-10088-ND = 161.28 | PV22-8R-M 
Ferrules 
Ferrule Insulated, Vinyl, 3/8” 26AWG, Gray = = = —f- 298-10033-ND 83.76 — | FSD72-6-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 3/8” 24AWG, Turquiose — —_ — —|— 298-10034-ND 83.76 — | FSD74-6-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 3/8” 22AWG, White = = = =| = 298-10035-ND 70.30 — | FSD75-6-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 15/32” 22AWG, White = = = =| = 298-10036-ND 70.30 — | FSD75-8-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 3/8” 18AWG, Red = = _ =| — 298-10038-ND 70.30 — | FSD77-6-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 5/8"18AWG, Red a = = = |= 298-10037-ND 70.30 — | FSD77-12-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 17/32” 16AWG, Black = = = => | = 298-10039-ND 100.45 — | FSD78-10-D 
9 Ferrule Insulated, Vinyl, 5/8” 16AWG, Black = = = =,| => 298-10040-ND 100.45 — | FSD78-12-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 15/32” 14AWG, Yellow — = _ = 298-10041-ND 100.45 — | FSD79-8-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 5/8” 12AWG, Gray = 298-10042-ND _ 33.12 | FSD81-12-C = — =i 
Ferrule Insulated, Vinyl, 3/8” 22AWG, White = = = =| = 298-10043-ND 68.30 — | FSF75-6-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 3/8” 18AWG, Red = = = =| => 298-10044-ND 68.30 — | FSF77-6-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 15/32” 16AWG, Black — = _ | 298-10045-ND 87.82 — | FSF78-8-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 15/32” 14AWG, Gray — = _ oa Neer: 298-10046-ND 97.57 — | FSF80-8-D 
Ferrule Insulated, Vinyl, 7/8” 12AWG, Orange —_ 298-10047-ND —_ 53.62 | FSF81-18-C _— —_ —}|— 
Copper Terminal Lug € © Wes 
Camrvant 


Specifications: 
¢ Material: High Conductivity Seamless Copper Tube » Plating: Electro-Tin * UL Listed * UL Temperature Rating: 90°C * CSA Certified 


Stud | Wire Size Dimension — Inch Digi-Key Pricing Panduit 
Size (AWG) Type A B c Part No. al 5 10 Part No. 

Fig. 1 - Single Hole Terminal Lug 
1/4" 14~10 Straight, Standard Barrel 42 1.16 .270 298-9974-ND 1.29 4.77 8.75 LCA10-14-L 
3/8” 8 Standard Barrel -60 1.56 Alo 298-9975-ND 3.41 13.13 24.94 LCA8-38-L 
3/8” 8 Flex, Flared Barrel -60 1.76 Alo 298-9976-ND 3.50 13.98 25.86 LCAF8-38-L 

Fig. 2- Two Hole Terminal Lug 

1/4” 14~10 Straight, Standard Barrel 42 1.78 270 298-9977-ND 10.85 46.91 88.40 LCD10-14A-L 
1/4” 8 Standard Barrel 48 1.97 270 298-9978-ND 6.52 26.79 50.11 LCD8-14A-L 
1/4” 8 Straight Flex, Standard Barrel} .48 1.83 270 298-9979-ND 6.52 26.79 50.11 LCDX8-14A-L 
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= Tyco Electronics AMP PIDG Ring Terminals 


Authorized Distributor 


PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type II, Class 1 and 2. Product Facts: * Temperature 
Rating: 105°C maximum * AMP Wire: Solid or Stranded * Terminal Material: The basic terminal is conducted of fine grade high conductivity copper per ASTM 
B-152 and tin-plated per MIL-T-10727. Basic material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per ASTM B-139 and tin-plated per MIL-T-10727. 
AMP’s special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most chemical fumes. * Copper Sleeve: The specially designed copper 
sleeve, fitted over the terminal barrel, provides circumferential insulation support to the wire and allows the wire to be bent in any direction, without fraying the 
wire’s insulation or breaking the conductor. « Nylon Insulation (unless otherwise noted): Nylon sleeve assures high dielectric strength. 


PIDG Insulation Restricting Terminals: Material: * Insulation: Nylon * Terminal Body and Metallic Sleeve: Copper per ASTM B-152 » Plating: Nickel per 
QQ-N-290 or Tin per MIL-T-10727. Insulation Restriction Terminals prevent the insulation of thin-wall insulation wire from entering the terminal's wire crimp area 
during the crimping process. 


PIDG Radiation Resistant: Temp. Rating: 150°C maximum Material: Insulation: Polyvinylidene Fluoride (PVF2) * Terminal, Splice Body & Metallic Sleeve: 
Copper per ASTM B-152 ° Plating: Tin per MIL-T-10727 
PIDG - Ring 
Stud | Dim.-Inch | Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Reel Tape & Reel AMP 
Fig. | Size WxLl Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
26-24 AWG Yellow — RoHS Compliant 
A 4 -203 x .736 -105 A27492-ND 1.07 -94 | 52189 = = = = = = = 
6 -250 x .792 -105 A27493-ND -50 44 | 53073 = = = = = = = 
26-22 AWG Yellow — RoHS Compliant 
ie) -140 x .525 .082 A27224-ND 1.08 -95 | 321013 = = = = = = = 
2 -140 x .525 082 A0879-ND 32 .29 | 323912 A0879CT-ND — 259.65 A0879TR-ND 4,000 207.72/M 2-323912-1 
-140 x .615 = A27225-ND -38 -33 | 329951 = = = = = = = 
{ 4 -203 x .646 082 A0880-ND -33 -30 | 323914 = = = = = i = 
6 -203 x .646 082 A0881-ND 32 .29 | 323915 = = = = = = = 
-250 x .740 a A27226-ND -33 -30 | 326875 A27226CT-ND = 231.75 A27226TR-ND 4,000 185.40/M 2-326875-1 
8 -250 x .740 .082 A0882-ND -39 -34 | 323916 A0882CT-ND = 463.45 A0882TR-ND 4,000 370.76/M 2-323916-1 
10 -250 x .740 082 A0883-ND 40 -35 | 324075 = = = = = = = 
24-20 AWG Natural — RoHS Compliant 
2: -160 x .589 A27495-ND 92 81 | 329636 = = _ = — — = 
FI 6 281 x .774 100 A27496-ND 40 36 | 323986 = = _ = — — _— 
8 312 x .821 7 A27497-ND 40 36 | 323989 = = _ = — — = 
10 +312 x .821 A27498-ND 42 -37 | 323990 = = = = — — = 
22-16 AWG Red — RoHS Compliant 
-182 x .669 125 A27499-ND 1.08 -95 | 324158 = = = = = = _ 
2 -182 x .669 -140 A27500-ND 32 .29 | 320773 = _ _ = = _ _— 
218 x .672 125 A0884-ND 32 .29 | 328657 = _ = = = = = 
-182 x .669 -140 A27228-ND 7 -41 | 320882 A27228CT-ND = 336.15 A27228TR-ND 5,000 268.92/M 2-320882-1 
-218 x .672 125 A27227-ND .33 30 | 320553 A27227CT-ND = 231.75 A27227TR-ND 5,000 185.40/M 2-320553-2 
4 -218 x .672 -140 A1087-ND .33 30 | 31880 A1087CT-ND = 231.75 A1087TR-ND 5,000 185.40/M 2-31880-1 
-250 x .844 125 A27229-ND A6 41 | 323758 A27229CT-ND = 563.15 A27229TR-ND 5,000 450.52/M 2-323758-1 
-250 x .844 -140 A27230-ND 6 -41 | 330648 = = = = = = = 
218 x .672 125 A27231-ND .33 -30 | 36149 A27231CT-ND _ 231.75 A27231TR-ND 5,000 185.40/M 2-36149-2 
218 x .672 -140 A27232-ND .33 -30 | 36150 A27232CT-ND _ 231.75 A27232TR-ND 5,000 185.40/M 2-36150-1 
-250 x .782 125 A27233-ND 25 .22 | 51863 A27233CT-ND = 185.48 A27233TR-ND 5,000 148.38/M 51863-1 
6 281 x .797 125 A27234-ND .24 21 | 36151 A27234CT-ND = 224.58 A27234TR-ND 5,000 179.66/M 2-36151-2 
281 x .797 -140 A1060-ND* .24 .21 | 36152 A1060CT-ND* = 179.78 A1060TR-ND* 5,000 143.82/M 2-36152-1 
312 x .844 125 A27235-ND 40 36 | 323008 A27235CT-ND = 224.58 A27235TR-ND 5,000 179.66/M 2-323008-1 
«312 x .844 -140 A27236-ND 32 .29 | 326878 = = = = = = = 
281 x .797 125 A27239-ND 32 .29 | 320554 A27239CT-ND _ 224.58 A27239TR-ND 5,000 179.66/M 2-320554-1 
1 281 x .797 -140 A27238-ND 32 .29 | 31886 A27238CT-ND _ 234.90 A27238TR-ND 5,000 187.92/M 2-31886-2 
8 +312 x .844 -140 A1061-ND 25 .22 | 31890 A1061CT-ND _— 185.48 A1061TR-ND 5,000 148.38/M 2-31890-1 
+312 x .844 125 A27511-ND 31 .27 | 31888 = = = = = — _— 
+312 x .844 125 A27237-ND 25 .22 | 320551 A27237CT-ND _ 185.48 A27237TR-ND 5,000 148.38/M 1-320551-1 
344 x .876 -140 A27240-ND 1.33 1.18 | 32835 = =_ = = = _ _ 
281 x .797 125 A27243-ND 32 -29 | 320552 A27243CT-ND = 224.58 A27243TR-ND 5,000 179.66/M 2-320552-1 
281 x .797 -140 A27242-ND 32 .29 | 31887 A27242CT-ND = 224.58 A27242TR-ND 5,000 179.66/M 2-31887-1 
10 +312 x .844 125 A27241-ND 25 .22 | 36153 A27241CT-ND = 185.48 A27241TR-ND 5,000 148.38/M 2-36153-2 
+312 x .844 -140 A1062-ND 25 .22 | 36154 A1062CT-ND* = 185.48 A1062TR-ND* 5,000 148.38/M 2-36154-2 
344 x .876 125 A27244-ND 1.33 1.17 | 32836 = = = = = = = 
344 x .876 -140 A27245-ND 31 28 | 32837 = = = = = = = 
1/4 -469 x 1.078 125 A27246-ND .39 -34 | 320571 A27246CT-ND = 267.30 A27246TR-ND 5,000 213.84/M 2-320571-2 
-469 x 1.078 -140 A0885-ND -39 -34 | 31894 A0885CT-ND = 213.95 A0885TR-ND 5,000 171.16/M 2-31894-2 
5/16 -469 x 1.078 125 A27247-ND 39 34 | 320572 = = = = = = = 
-469 x 1.078 -140 A0886-ND 55 48 | 31895 A0886CT-ND = 267.30 A0886TR-ND 5,000 213.84/M 2-31895-1 
3/8 -531 xX 1.218 -140 A0887-ND 81 71 | 31897 = = = = = = = 
-531 x 1.218 125 A27248-ND 40 35 | 320573 = = = = = = = 
1/2 -713 x 1.293 -140 A0888-ND 1.78 1.57 | 328975 = —= = = = ss = 
16-14 AWG Blue — RoHS Compliant 
-250 x .703 -150 A27249-ND 35 31 | 324159 A27249CT-ND = 224.58 A27249TR-ND 5,000 179.66/M 2-324159-2 
4 -250 x .703 -170 A1091-ND 32 .29 | 328996 A1091CT-ND = 224.53 A1091TR-ND 5,000 179.62/M 2-328996-1 
-250 x .813 -150 A27502-ND 88 -78 | 323676 = = = = = = = 
-250 x .703 -150 A27253-ND 33 -30 | 320561 A27253CT-ND = 231.75 A27253TR-ND 5,000 185.40/M 2-320561-2 
-250 x .703 -170 A1070-ND .24 .21 | 320619 = = = = — — = 
-250 x .813 -170 A27504-ND 51 45 | 50881 = = _ = = = = 
6 312 x .813 -170 A27254-ND 32 .29 | 326882 A27254CT-ND = 224.58 A27254TR-ND 5,000 179.66/M 2-326882-1 
«312 x .844 -150 A27250-ND .33 -30 | 51864 A27250CT-ND = 231.75 A27250TR-ND 5,000 185.40/M 51864-3 
343 x .859 -150 A27251-ND 32 .29 | 36157 A27251CT-ND = 224.58 A27251TR-ND 5,000 179.66/M 2-36157-2 
343 x .859 -170 A27252-ND 32 .29 | 36158 A27252CT-ND = 224.58 A27252TR-ND 5,000 179.66/M 2-36158-1 
312 x .813 -170 A27257-ND 45 40 | 53941-1 A27257CT-ND — 446.63 A27257TR-ND 5,000 357.30/M 53941-2 
8 +312 x .844 -150 A27255-ND 33 -30 | 51864-1 A27255CT-ND _— 231.75 A27255TR-ND 5,000 185.40/M 51864-5 
343 x .859 -150 A27256-ND 32 .29 | 320560 A27256CT-ND _ 224.58 A27256TR-ND 5,000 179.66/M 2-320561-1 
{ 343 x .859 -170 A1071-ND .24 21 | 320565 A1071CT-ND _ 179.78 A1071TR-ND 5,000 143.82/M 2-320565-1 
312 x.844 -150 = = =| A28118CT-ND* = 218.34 A28118TR-ND* 5,000 223.94/M 51861-4 
312 x .813 -170 A27260-ND 32 .29 | 53942-1 A27260CT-ND = 224.58 A27260TR-ND 5,000 179.66/M 53942-2 
+312 x .844 -150 A27258-ND .33 -30 | 51864-2 = = = = — = = 
10 -343 x .859 -150 A27259-ND 73 .64 | 320574 A27259CT-ND = 224.58 A27259TR-ND 5,000 179.66/M 2-320574-2 
343 x .859 -170 A1072-ND .24 .21 | 36160 A1072CT-ND = 179.78 A1072TR-ND 5,000 143.82/M 2-36160-1 
343 x .859 -170 A27512-ND* 34 -30 | 31903 = = = = = = = 
-469 x 1.078 -170 A27261-ND 58 -51 | 324533 = = = = = = = 
1/4 -469 x 1.078 -150 A27262-ND .39 -34 | 320563 A27262CT-ND = 267.30 A27262TR-ND 4,000 213.84/M 2-320563-2 
-469 x 1.078 -170 A0889-ND 28 25 | 321045 A0889CT-ND = 259.05 A0889TR-ND 4,000 207.24/M 2-321045-1 
150 ‘A27263-ND 39 °34 | 320575 = = -_ = = == 
5/16 | -469x1.078 | “479 | a0gg0-ND '38 '33 | 328998 | — = = = = = |= 
-150 A27264-ND 40 -35 | 320564 = = _ = = i — 
SB | 8381x1218 | "470 | _A0891-ND “40 36 | 328999 | — = = = = Se 
-150 A27265-ND 1.14 1.01 | 328976 = = = = = = = 
V2 | 7138x1283 | “479 | _a0892-ND inn ‘98 | 328849 | — = = = = =f 
*Vinyl Insulation (Continued) 
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Stud | Dim.-Inch | Ins. Dia. Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP 
Fig. | Size wWxl Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
16-14 AWG Yellow/Black (Heavy Duty for Extra Mechanical Strength) — RoHS Compliant 
.230 A27267-ND 53 -47 | 320631 = = = = _ = = 
6 | 281x953 | ‘50 A27266-ND 1.03 91 | 35634 = = = = = -|- 
8 343 x 1.046 .230 A09035-ND 58 -51 | 320627 A09035CT-ND 231.26 420.48 A09035TR-ND 2,500 336.38/M 1-320627-0 
. ‘ 250 A27268-ND -55 -49 | 35106 A27268CT-ND 295.24 536.80 A27268TR-ND 2,500 429.44/M 2-35106-1 
10 343 x 1.046 .230 A09036-ND 63 -55 | 320630 A09036CT-ND 224.21 407.65 A09036TR-ND 2,500 326.12/M 2-320630-2 
. : -250 A27269-ND 57 -51 | 34805 — — _ a _ =, = 
1 -500 x 1.188 .230 A27270-ND 58 -51 | 34974 = = = = = = = 
1/4 -500 x 1.188 .250 A27506-ND 82 -72 | 323682 A27506CT-ND 302.02 549.13 A27506TR-ND 2,500 439.30/M 2-323682-1 
531 x 1.296 .230 A27271-ND 44 -39 | 327743 = = = = = = _ 
-531 x 1.296 -250 A09037-ND 1.00 -88 | 34806 = = _ _ _ = — 
5/16 | .531 x 1.296 .250 A27507-ND 1.11 -98 | 34810 = _— a aa _ = = 
3/4 1.25 x 2.219 .250 A27509-ND 2.75 2.42 | 322724 = _— = = _ = = 
3/8 531 x 1.296 .230 A27508-ND 82 -73 | 330896 = = = = = = = 
1/2 -750 x 1.594 -250 A09038-ND 2.17 1.91 | 35316 = = = = = = = 
12-10 AWG Yellow — RoHS Compliant 
4 .281 x .953 .250 A27272-ND 71 -62 | 35148 = = = = = = = 
.281 x .953 .230 A27273-ND 44 -39 | 320634 _ — = = _ = = 
.281 x .953 .250 A0893-ND 44 -39 | 35149 = — — = _ = — 
6 312 x 1.052 .230 A27274-ND 65 -57 | 326886 _ _— = = _— = = 
375 x 1.083 .230 A27276-ND A6 -40 | 320567 A27276CT-ND 164.86 299.75 A27276TR-ND 2,500 239.80/M 2-320567-2 
-375 x 1.083 -250 A27275-ND A6 -40 | 35107 = = = = = = = 
.312 x 1.031 .230 A27277-ND 44 -39 | 35787 = = = = = = — 
+312 x 1.052 .230 A27278-ND 65 -58 | 324915 = — —= = = — — 
8 375 x 1.083 .230 A27280-ND 46 -40 | 320568 A27280CT-ND 164.86 299.75 A27280TR-ND 2,500 239.80/M 2-320568-1 
375 x 1.083 .250 A1081-ND 31 .27 | 35108 = = = = — = = 
«375 x 1.172 -300 A27279-ND* 1.31 1.16 | 35605 = = = A27279TR-ND* 1,500 727.78/M 2-35605-2 
«312 x 1.052 .230 A27282-ND 65 -57 | 324918 = = = = = = _ 
343 x 1.046 .230 A27281-ND 44 -39 | 32883 A27281CT-ND 572.65 1041.18 A27281TR-ND 2,500 832.94/M 1-32883-0 
10 375 x 1.083 .230 A27284-ND 32 .29 | 36161 A27284CT-ND 139.82 254.23 A27284TR-ND 2,500 203.38/M 2-36161-2 
1 375 x 1.083 250 A1082-ND 32 -29 | 35109 A1082CT-ND 139.82 254.23 A1082TR-ND 2,500 203.38/M 2-35109-1 
«375 x 1.172 -300 A27283-ND* 1.35 1.19 | 35364 = = = = = = = 
-500 x 1.188 .230 A27285-ND 48 -43 | 35273 A27285CT-ND 348.48 633.60 A27285TR-ND 2,500 506.88/M 2-35273-2 
-500 x 1.277 -300 A27286-ND* 1.49 1.31 | 323763 = — — = = = — 
1/4 531 x 1.322 .230 A27288-ND 53 -47 | 320569 A27288CT-ND 189.82 345.13 A27288TR-ND 2,500 276.10/M 2-320569-3 
531 x 1.322 .250 A1083-ND 53 -47 | 35110 A1083CT-ND 189.82 345.13 A1083TR-ND 2,500 276.10/M 2-35110-1 
-531 x 1.416 -300 A27287-ND* 1.45 1.28 | 35345 = = = = = = = 
593 x 1.414 .250 A1084-ND 53 47 | 35112 = = = = = = =. 
3/8 593 x 1.414 .230 A27291-ND 53 -47 | 320577 = = = = = = _ 
-593 x 1.510 -300 A28077-ND* 1.57 1.38 | 35478 = _— cat A28077TR-ND* 750 1252.35 1-35478-0 
-750 x 1.594 -250 A27510-ND 1.38 1.21 | 35150 = = _ = = = = 
1/2 -750 x 1.594 -250 A0894-ND 72 -64 | 35151 = = _ = _ = _ 
531 x 1.322 .250 A1095-ND 53 47 | 35111 A1095CT-ND 189.82 345.13 A1095TR-ND 2,500 276.10/M 2-35111-1 
5/16 | .531 x 1.322 .230 A27290-ND 53 -47 | 320576 = = = = = = = 
-531 x 1.416 -300 A27289-ND* 1.49 1.31 | 35346 = = = = = = = 
* Vinyl Insulation 
PIDG Slotted Ring Tongue — RoHS Compliant 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel | Tape & Reel | AMP 
Fig. AWG Size WxLl Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2 26-22 Yellow 6 .250 x .719 082 A27448-ND 37 33 323011 A27448CT-ND 254.10 A27448TR-ND 4,000 203.28/M | 2-323011-2 
22-16 Red 8 .281 x .770 140 A27449-ND 76 67 36954 _ _ _— _ —|-— 
PIDG Ring Tongue Insulation Restricting Terminals — ROHS Compliant PIDG Ring Tongue Radiation Resistant 
; Stud Dim. - Inch Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP. Stud | Dimensions - Inch | Insul. Dia. | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. AWG Size Wxl Inch Part No. 10 100 | PartNo. Fig.| AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 | Part No. 
4 .218 x .734 A27334-ND 6 40 52273 
22 6 | .250x.844 o3g-t19 | A27335-ND 4640. | 518632 6 218 x 672 p27Z92ND 48 43 | 58406-1 
Red/Green 8 312 x .906 3 A27336-ND 6 40 1-320551-2 6 -218 x 672 A33723-ND@ 55 49 | 696422-3 
to | 312x906 A27337-ND 46 ——40_|_2-36153-3 6 950 x 782 427293-ND 4a -.43.| 53407-1 
4 .218 x .734 A27338-ND AT 42 §2273-1 
6 6 | 218x734 A27339-ND 46. «= 40.'|(2-36149-4 2a-16Red | © |  -260%.782 125 eee ee AG | eb ize 
Red/Red 6 | .250x.844 046 - .110 A27340-ND 46 «40 -'| 51863-3 8 B12 x 844 A27294-ND 55.49 | 53408-1 
8 | .312x.906 A27341-ND 46 = .40_-| 1-320551-3 8 312% 844 A33725-ND@ 55 49 | 696422-5 
10 312 x .906 A27342-ND 6 40 2-36153-4 
6 | .218x.734 A27343-ND 46—~—S «| 2-36149-5 10 B12 BM poreee ND Se nel paca 
18 6 250 x .844 ase=4i0 A27344-ND AG 40 51863-4 10 312 x 844 A33726-ND® 55 49 | 696422-6 
Red/White 8 312 x .906 as A27345-ND 6 40 1-320551-4 1 z o 
10 312 x .906 A27346-ND 46 40 2-36153-5 6 oie nearest ot opel 
6 | .250x.765 A27347-ND.47.~~«AD~*|«2-820861-3 6 250 x .703 A33727-ND@ 57 50 | 696423-3 
{ 16 6 312 x .906 A27348-ND 46 40 51864-6 6 312 x 844 A27297-ND 54 -A7 | 53416-1 
8 312 x .906 .063 - .130 A27349-ND AT 42 1-51864-0 = 1 e 
Blue/Blue 10 "312 x 906 A27350-ND 51 ‘5 5 1864-7 16-14 Blue 6 312 x 844 150 A33728-ND® 62 54 | 696423-4 
1/4 | 469 x 1.140 A27513-ND 79 _——«.70_|_2-320563-3 8 312x844 e27ZoeeNb G1 54 | 58417-1 
6 312 x .906 A27351-ND 1.53 1.34 51864-8 10 312 x 844 A27299-ND 62 54 | 53418-1 
14 8 | 312 x.906 078 - 130 A27352-ND 51 A5 | 1-51864-1 10 312x844 A33730-ND@ 62 54 | 696423-6 
Blue/Green 10 312 x .906 ' : A27353-ND A6 40 51864-9 
1/4 | 469x 1.140 A27514-ND 66 58 2-320563-4 42-10 Yellow 8 375 x 1.083 230 A33731-ND@ 86 76 | 696424-5 
6 375 x 1.148 A27354-ND 1.09 96 2-36161-5 10 .375 xX 1.083 A33732-ND® 86 .76 | 696424-6 
12 8 375 x 1.148 095 - 200 A27355-ND 63 56 2-320568-2 
Yellow/Yellow | 10 | .375x1.148 ae A27356-ND 63 56 | 2-36161-3 @ RoHS Compliant 
1/4 | .531x 1.392 A27515-ND 1.43 1.26 2-320569-5 
8 | .375x 1.148 A27357-ND 1.01 89 | 2-320568-3 Tools 
10 10 | 375% 1.148 419-200 | A27358-ND 7667 | 2-36161-4 - . 
Yellow/Brown | 1/4 | .531x 1.392 : : A27516-ND 1.27 1.12 9-320569-6 A9996-ND PRO-CRIMPER™ Il Hand Tool without Dies: i000... 2scsscescsrnsncemetssaanscresertaondeeeantannn 
5/16 | .531 x 1.392 A27517-ND 1.37. 1.21 2-320576-3 A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996-ND 
2 A A9811-ND Crimp Tool, Insulated Terminals with Die Set 
PIDG Offset Ring Tongue Terminals — RoHS Compliant A9821-ND PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) ...............2...0eeeeeee 
Stud Dim. - Inch Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices. 
Fig. AWG Size Wx Inch Part No. 10 100 Part No. A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminal and Splices 
29-16 Red 6 375 x .906 125 A27526-ND 53 A7 323039 A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
3 10 : : A27527-ND 1.12 99 324011 and Tab-Lok FASTON™ Flag Terminals . .. $90.90 
16-14 Blue 6 375 x 906 150 A27528-ND 68 60 323817 A27981-ND Hand Crimp Tool for PIDG 26-22 AWG.. - $393.00 
10. | sie: : A27529-ND_ 1.02 _—90 323818 A27982-ND —_ Hand Crimp Tool for PIDG 16-14 AWG . $418.50 
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PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type II, Class 1 and 
2. Product Facts: * Temperature Rating: 105°C maximum » AMP Wire: Solid or Stranded * Terminal Material: The 
basic terminal is conducted of fine grade high conductivity copper per ASTM B-152 and tin-plated per MIL-T-10727. Basic 
material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per ASTM B-139 and tin-plated per MIL-T-10727. AMP's 
special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most chemical fumes. * Copper Sleeve: 
The specially designed copper sleeve, fitted over the terminal barrel, provides circumferential insulation support to the 
wire and allows the wire to be bent in any direction, without fraying the wire’s insulation or breaking the conductor. * Nylon 
Insulation (unless otherwise noted): Nylon sleeve assures high dielectric strength. 


PIDG Spade Tongue 


Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP. 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
26-22 Yellow 4 -203 x .627 082 A27415-ND 35 31 321035 = = = = = = = 
2. 182 x .727 140 A0895-ND 32 29 328394 = _ _ _ _ = _ 
4 .218 x .674 : A0896-ND i) 35 327717 = = = = = = = 
.250 x .846 140 A1063-ND .24 21 34541 A1063CT-ND = 224.58 A1063TR-ND. 5,000 179.66/M 2-34541-1 
29-16 6 .297 x .753 125 A27416-ND 32 .29 34080 A27416CT-ND = 224.58 A27416TR-ND 5,000 179.66/M 2-34080-1 
Red .297 x .753 -140 A27417-ND 32 29 326861 = = = = = = = 
8 .375 x .908 125: A27418-ND AS 39 32050 A27418CT-ND = 509.35 A27418TR-ND 5,000 407.48/M 2-32050-1 
.375 x .908 140 A1064-ND 32 .29 32053 = = = -_ - = = 
40 .375 x .908 125 A27419-ND 67 59 32051 _— _ —- _ — — _ 
.375 x .908 -140 A1065-ND 32 29 32054 = = = = = = = 
.244 x 846 A27421-ND 50 A4 328281 A27421CT-ND _ 582.15 A27421TR-ND 5,000 465.72/M 1-328281-1 
1 6 .297 x .753 170 A1073-ND 32 .29 35559 A1073CT-ND = 224.58 A1073TR-ND. 5,000 179.66/M 2-35559-1 
.385 x .908 A27420-ND 32 .29 32058 = = - = = - _ 
16-14 .297 x .753 170 A1074-ND 34 30 321233 A1074CT-ND _ 254.68 A1074TR-ND 5,000 203.74/M 2-321233-1 
Blue 8 312 x 1.034 170 A27519-ND 68 60 325199 _ _ - = =— = _- 
.385 x .908 150 A27422-ND 53 AG 32056 _— _ _ _ — _ _— 
.385 x .908 170 A0897-ND 32 .29 32059 = = - = - - = 
40 .385 x .908 -150 A27520-ND 55 8 32057 _ _ = = = - _ 
-385 x .908 -170 A1075-ND. 34 30 32060 A1075CT-ND = 449.15 A1075TR-ND 5,000 359.32/M 2-32060-1 
6 .290 x .954 230 A27423-ND wal 63 322985 — _ - - _ me _ 
12-10 2312 x 1.095 i A27424-ND 67 59 326859 A27424CT-ND 478.36 869.75 A27424TR-ND. 2,500 695.80/M 2-326859-1 
Yellow 8 | .406 x 1.095 230 A0898-ND Ad 39_|[_ 32588 = = = = — = [= 
10 | .406 x 1.095 230 A1085-ND 4 39 | 32589 = = = = = = [= 
PIDG Spring Spade Tongue 
Stud Dim. -Inch | Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP. 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
06-22 4 .203 x .695 A27434-ND 57 50 §2922 A27434CT-ND A27434TR-ND 5,000 460.96/M §2922-1 
Yellow 6 .250 x .679 .082 A27435-ND AB 38 52924 A27435CT-ND A27435TR-ND 4,000 204.50/M §2924-1 
8 .375 x .787 A27436-ND 1.64 1.44 52925 - _ - _ _ 
4 .203 x .799 125 A0902-ND AT Al 52927 _— _ _ _— _ 
5 .250 x .799 125 A27437-ND AG Al 52928 A27437CT-ND A27437TR-ND. 5,000 203.28/M §2928-1 
22-16 6 .250 x .799 125 A1067-ND 37 33 52929 A1067CT-ND A1067TR-ND 5,000 162.70/M §2929-1 
Red 6 .250 x .799 140 = _— — = A28004CT-ND A28004TR-ND 5,000 230.52/M §2929-3 
8 .375 x .860 125 A1089-ND 37 33 52930 A1089CT-ND A1089TR-ND 5,000 230.52/M §2930-1 
10 -406 x .908 125 A1099-ND 53 AT 52931 A1099CT-ND A1099TR-ND 5,000 203.28/M 52931-1 
2 5 .250 x .799 170 A28166-ND 53 A6 52934 A28166CT-ND A28166TR-ND 5,000 406.48/M §2934-1 
6 .250 x .799 170 A1078-ND 37 33 52935 = _ — _ — 
16-14 6 .250 x .799 182 A27438-ND 54 A8 §2935-2 = = _ _ _ 
Blue 8 .375 x .860 170 A1093-ND 38 34 52936 A1093CT-ND A1093TR-ND 5,000 226.30/M 52936-1 
8 .375 x.860 182 A28167-ND 96 84 52936-2 A28167CT-ND A28167TR-ND 5,000 452.58/M 52936-3 
10 406 x .908 170 A1094-ND 38 34 52937 — _ — _ _ 
10 -406 x .908 -182 A28168-ND 1.23 1.08 52937-2 = = - - - 
6 .250 x .959 A1096-ND 50 A4 52941 A1096CT-ND A1096TR-ND 2,500 261.34/M §2941-1 
12-10 8 .375 x 1.052 250 A1097-ND 50 A4 §2942 A1097CT-ND A1097TR-ND 2,500 261.34/M §2942-1 
Yellow 10 406 x 1.100 : A1098-ND 50 A4 52943 _ _ _ _ 
1/4 | .625 x 1.225 A27439-ND 2.01 1.77 52945 — al _ — 
6 .250 x .933 125 A09040-ND 62 55 52409 = _ — _- =— _ _ 
22-16 6 .250 x .933 140 A28156-ND 1.00 88 52409-2 = _— — — al _— _ 
Red 8 .281 x .979 125 A09041-ND 59 52 52410 A09041CT-ND _ 254.10 A09041TR-ND 5,000 203.28/M 52410-1 
10 343 x 1.005 125 A09042-ND 1.23 1.08 62411 = _ - = - _ _ 
6 .250 x .933 150 A09043-ND 38 34 52420 A09043CT-ND _ 633.43 A09043TR-ND 5,000 506.74/M 52420-2 
16-14 6 .250 x .933 170 A27446-ND 1.19 1.05 §2420-1 A27446CT-ND _ 288.15 A27446TR-ND. 5,000 230.52/M 52420-3 
2 Blue 8 .281 x .979 150 A09044-ND wal 63 52421 _ _ _ _- _ _ _— 
8 .281 x .979 170 A27447-ND 38 34 §2421-1 =_ _ _ _— _ _ _— 
10 .343 x 1.005 170 A09045-ND 63 56 §2422-1 = = _ = = _ _ 
6 | 8312x1131 A27521-ND 89 78 | 52430-1 = = = = = = = 
12-10 8 | 375x1.174 -_ A27522-ND 91 80 | 52431-1 = _ — = — — _ 
Yellow 10 | 375x 1.219 : A27523-ND 93 82 | 52432-1 A27523CT-ND 471.24 856.80 A27523TR-ND 2,500 685.44/M 52432-3 
1/4 | .437 x 1.289 A27524-ND 98 87 | 52433-1 = = — — — — =— 
PIDG Flanged Spade Tongue 
Stud | Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP. 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
06-22 2 .182 x .649 A27426-ND 91 81 324597 = _ — = _ - _— 
Y f 4 .196 x .649 082 A27427-ND 2.50 2.20 52369 _ _— — _ _ _ — 
om 6 | .250x.649 A27428-ND 90 79 | 51874 = - - = = - [|- 
2 | 182x.727 125 A27429-ND Tat 1.24 | 2-324608-2 = = = = = = = 
2 | 182x.727 140 A0899-ND 42 37 | 324608 = = = = — —_ = 
22-16 6 .250 x .737 2125: A27431-ND 36 31 322777 A27431CT-ND — 253.28 A27431TR-ND 5,000 202.62/M 2-322777-1 
Red 6 .296 x .737 125 A27430-ND 36 31 32561 A27430CT-ND — 245.10 A27430TR-ND 5,000 196.08/M 2-32561-1 
6 .296 x .737 140 A1066-ND 35 31 32562 A1066CT-ND — 245.10 A1066TR-ND 5,000 196.08/M 2-32562-1 
3 8 416 x .830 -140 A1088-ND 1.11 98 32498 A1088CT-ND — 635.93 A1088TR-ND 5,000 508.74/M 2-32498-1 
6 .294 x .737 A1076-ND 36 31 320861 A1076CT-ND — 245.10 A1076TR-ND 5,000 196.08/M 2-320861-1 
16-14 8 .294 x .737 170 A1077-ND 36 31 320862 A1077CT-ND — 277.95 A1077TR-ND 5,000 222.36/M 2-320862-1 
Blue 8 416 x .830 . A27518-ND 1.23 1.09 33156 _— — — _- _ _— _— 
10 .294 x .737 A1092-ND 61 45 320863 A1092CT-ND — 277.95 A1092TR-ND 5,000 222.36/M 2-320863-2 
6 .296 x 1.017 .250 A0900-ND 97 85 325150 _ _— _ — _ _ _ 
12-10 6 .328 x 1.017 .230 A27432-ND 96 85 324587 = _ _ _ al _ _ 
Yellow 8 416 x 1.017 .230 A09039-ND AQ 3 32510 A09039CT-ND 237.88 432.50 A09039TR-ND 2,500 346.00/M 2-32510-1 
10 416 x 1.017 -250 A0901-ND 1.28 1.13 324015 A0901CT-ND 250.37 455.23 A0901TR-ND 2,500 364.18/M 2-324015-1 
Tools A9821-ND —_— PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) $134.84 
A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies.............. 02... .scceeceeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeneenees H A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices. 


A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminals and Splices. 
A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
and Tab-Lok FASTON Flag Terminals. 


A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 
A9811-ND — Crimp Tool, Insulated Terminals with Die Set 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 367 


z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type II, Class 
1 and 2. Product Facts: * Temperature Rating: 105°C maximum »* AMP Wire: Solid or Stranded » Terminal 
Material: The basic terminal is conducted of fine grade high conductivity copper per ASTM B-152 and tin-plated per 
MIL-T-10727. Basic material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per ASTM B-139 and tin-plated 
per MIL-T-10727. AMP’s special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most chemical 
fumes. * Copper Sleeve: The specially designed copper sleeve, fitted over the terminal barrel, provides circumferential 
insulation support to the wire and allows the wire to be bent in any direction, without fraying the wire’s insulation or 
breaking the conductor. * Nylon Insulation (unless otherwise noted): Nylon sleeve assures high dielectric strength. 


PIDG - Spare Wire Caps: Material: Copper Tin Plated, Insulation: Nylon 


PIDG - Butt Splice Step Down Adapter Inserts: 
Material: « Adapter Body: Copper per ASTM B-152 « Plating: Zinc/DyeChromate 


PIDG Butt Splices 


PIDG Knife Disconnect and Butt Splices 


For Stripped Wire 


For Unstripped Wire 


@ RoHS Compliant 


ELECTRO-TAP Connectors and Closed End Splices 


ELECTRO-TAP Cable Connector/Splice 


¢ Housing Material: Nylon * Contact Material: Brass * Contact Plating: Tin 


Insul. Dia.| Dimension - Inch Digi-Key Price Each AMP 
Fig. AWG Inch iL Ww H Color Part No. 1 10 Part No. 
22-18 Red A1050-ND 70 55 53440-2 
T | t41g | 7160 | 687 484450 | gue | atost-ND 70 55 | 53440-1 


Closed End Splices 


¢ For single and multiple wire applications * Nylon or vinyl or PVF? insulated * Temperature Ratings of 90°C, 
* 300V, 600V or 1000V rated * Crescent crimp configuration * Covers wire ranges from 22 to 


105°C, 150°C 


AWG Dim. - Inch | Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel | AMP 
Fig. Color Length Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
26-22 Yellow _ 082 A0913-ND@ 76 67 | 2-323994-2 _ _ _ _ _ _— — 
1 22-16 Red$ 1.265 125 A1069-ND@ 87 77 | 320559 A1069CT-ND® 331.16 602.10 A1069TR-ND® 2,500 481.68/M 2-320559-4 
16-14 Blue 1.265 150 A1080-ND® 87 77 | 320562 A1080CT-ND® 441.13 802.05 A1080TR-ND® 2,500 641.64/M 2-320562-3 
12-10 Yellow 1.656 -220 A1086-ND@ 1.47 1.29 | 320570 = - - = - - - 
1 22-26 Yellowt 890 .082 A27450-ND® TS 66 | 323994 — — _ _ _ _ _ 
24-20 Natural 1.035 100 A27451-ND® 69 60 | 323975 = - _ = _ _— — 
Step Down Type (with adapter insert) 
16-14 to 22-18 Blue 1.265 -150/.115 A27452-ND@* 1.66 1.46 | 327583 A27452CT-ND* 814.84 1481.53 A27452TR-ND* 2,500 1185.22/M 2-327583-1 
1 12-10 to 16-14 Yellow 1.656 .220/.170 A27453-ND® 2.55 2.25 | 327638 = _ _ =— _ _ - 
12-10 to 22-18 Yellow 1.656 .220/.140 A27454-ND 2.68 2.36 | 327639 _ _ _ ad — _ - 
Radiation Resistant 
1 22-16 Red Stripe 1.265 125 A33733-ND 1401.23 | 696427-1 [| — = — [= = —- [= 
@ RoHS Compliant * Includes adapter insert t+ 26-22 splices are 26-24 range in accordance with MIL-T-7928 4 22-16 splices are 22-18 range in accordance with MIL-T-7928 
PIDG - Spare Wire Caps — RoHS Compliant PIDG Knife Disconnect Splices — RoHS Compliant 
Insulation Diameter | Cap Insulation | Digi-Key Price Each AMP : Dim. - Inch | Insulation Dia. Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | AWG Inch Color Part No. 10 100 Part No. Fig. AWG Length Inch Part No. 10 100 Part No. 
7 = 22-16 878 125 A27473-ND yal 62 320555 
Unstripped Wire Red ; 140 A1068-ND 64 57 32446 
4 16-14 150 A27474-ND 71 62 320566 
.048 - .075 Transparent A27478-ND 35 31 324484 Blue 878 170 A1079-ND ‘64 57 30448 
3 = 080 - 115 Red A27479-ND 39 4 324485 12-10 Yellow | 1.260 250 A09046-ND 2.80 2.47 35762 
120 - 145 Blue A27480-ND A4 39 324486 
Stripped Wie Tools and Kits 
A9996-ND PRO-CRIMPER I! Hand Tool without Dies .. $66.00 
22-18 124 Red A27481-ND A 36 328307 A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 .. $43.50 
3 16-14 149 Blue A27482-ND 52 AB 328308 A9811-ND Crimp Tool, Insulated Terminals with Die Set .. $96.00 
: "| A09093-ND Sealed Splice Connector Kit (includes 10 [12-10 AWG] splice, 15 [22-18 AWG] splice, 
ral 210 a PCED - a ee 25 [16-14 AWG] splice, molded case and crimping tool) — RoHS Compliant................. $154.89 
A9821-ND PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
PIDG - Butt Splice Step Down Adapter Inserts ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) . .. $134.84 
A27484-ND Long Handle Tool for PIDG Spare Wire Caps (22-18 AWG) . . $358.50 
Use With Digi-Key Price Each AMP A27485-ND Heavy Head Tool for PIDG Spare Wire Caps (12-10 AWG) .. ... $642.00 
Fig. AWG Butt Splices Part No. 10 100 Part No. A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices .. $40.68 
c e z; A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminals and Splices .. $37.91 
a a | i pease A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Terminals, Splices, 
td i : and Tab-Lok FASTON Flag Terminals...............2:0cceececeeeceeceeceeeeceeeeeecseceeeeeeeeee $90.90 


6 AWG (0.3 to 6.0 mm’); 509 to 42, 700 CMA * Copper or steel splice material * Plated or unplated * Solid or 
stranded copper wire * UL and CSA approved 


Insul. Open. Dia.| Length | Splice Digi-Key Pricing AMP. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Reel | Tape & Reel | AMP 
Fig. | AWG | Color | Mat'l. Inch Inch Mark* Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Vinyl BOMB-TAIL Splices 
Blue | Copper 173 .750 VS A09052-ND 3.15 27.75 | 34306 =— _ - - — — |— 
29-16 Blue | Copper 215 800 iS) A27567-ND 3.12 27.42 | 34864 = _ _ - =— —|-— 
Trans. | Steel .265 1.000 ECV A27476-ND 1.81 15.97 | 328890 — - _ _ — —|-— 
Trans. | Steel .265 825 ECV A09053-ND 1.39 12.27 | 330021 = — _ = _ =—|-— 
Red 156 729 VS A09054-ND 3.21 28.28 | 34304 — =_ = om -—|-— 
20-14 Purple Copper 187 -740 VS A09055-ND 1.29 11.33 | 36964 AQ9055CT-ND 78.93 143.50 AO9055TR-ND 2,500 86.10/M | 2-36964-2 
Purple 235 775 VS A27475-ND 1.58 13.93 | 2-328375-3 _ _ — — —|-— 
2 Purple 235 -900 ECV A27568-ND 1.93 16.98 | 55843-1 = — _ = _ =—-|-— 
1500 A09056-ND Tat 15.97 | 532341 = = = — = = f= 
22-12 | Trans. | Copper | 360 1125 | ECV | a97571-ND 169 14.90 | 329251 = = =| = She 
Yellow 235 975 VS A09059-ND 3.54 31.12 | 34308 _ _ _ =— — —|-— 
22-10 | Yellow | Copper 300 1.010 VS A09060-ND 13.01 114.49 | 34865 = _ _ = = —-|- 
Purple 312 1.010 VS A09057-ND 1.70 14.96 | 36965 A09057CT-ND 85.28 155.05 A09057TR-ND. 1,500 93.04/M | 1-36965-1 
18-8 | Green | Copper | 500 1575 | ECV | A09061-ND 5.32 46.79 | 320788 = = — ze = = |= 
Nylon Molded Splices 
2 | 22-14) Trans. | Copper .250 680 ECN A09062-ND 1.98 17.46 | 35115 A09062CT-ND 91.37 166.13 A09062TR-ND 2,500 132.90/M | 1-35115-0 
175 ECN | A09063-ND 212 18.66 | 35653 A09063CT-ND 70053 182.78 | A09063TR-ND 7,500 | 146.22/M | 2-35653-1 
3 | 22-10 | Trans. | Copper 375 970 EC A09064-ND 2.28 20.05 | 53915-1 A09064CT-ND 151.75 275.90 A09064TR-ND 1,500 165.54/M | 53915-2 
720 EC A27477-ND 2.29 20.12 | 328730 A27477CT-ND 94.19 171.25 A27477TR-ND 1,500 102.76/M | 2-328730-1 


* VS = 300V, 90°C ECV = 600V maximum Building Wiring, 1000V maximum Fixtures and Signs, 105°C UL, 90°C CSA _ECN = 300V, 105°C EC = 600V maximum Building Wiring, 1000V maximum Fixtures and Signs, 105°C 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


= TycoElectroncs amp Plasti-Grip™ Terminals and Splices 


Authorized Distributor 


Temperature Rating: 90°C maximum Material: 
¢ Insulation: Vinyl * Terminal Body: Copper 
per ASTM B-152 «® Plating: Tin per MIL-T-10727 
(spring spade terminals are phosphor bronze per 
ASTM B-139 or brass per ASTM B-36 and tin- 
plated per MIL-T-10727) Voltage: 600V maximum 
(1000V Fixture or Sign). 


Recognized under the component program of 
Underwriters Laboratories Incorporated File No. 
E13288. 


Ring Tongue Terminals 


Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22-16 AWG Red 
2 .218 x .684 140 A0954-ND 28 .24 | 34140 = _ — =— _ _ — 
4 .218 x .684 125 A27302-ND 28 .24 | 32944 = — = = = - - 
4 .218 x .684 140 A0955-ND 28 24 | 34141 AO955CT-ND = 200.70 AO955TR-ND 5,000 160.56/M 2-34141-1 
4 .281 x .809 140 A28199-ND 36 32 | 34143 _ _ _ _- - _— _— 
6 .218 x .684 125 A27303-ND 28 .24 | 32945 A27303CT-ND = 208.73 A27303TR-ND 5,000 166.98/M 2-32945-1 
6 .218 x .684 140 A09016-ND§ 28 .24 | 34142 _ _— — _ _ _— _ 
6 .281 x .809 125 A27304-ND 28 .24 | 32947 A27304CT-ND = 200.70 A27304TR-ND 5,000 160.56/M 2-32947-1 
6 .281 x .809 140 A0956-NDO 28 24 | 34144 AO956CT-ND = 169.68 AO956TR-ND 5,000 135.74/M 2-34144-1 
6 312 x .856 125 A27305-ND 28 .24 | 32950 A27305CT-ND = 208.73 A27305TR-ND 5,000 166.98/M 2-32950-1 
6 312 x .856 140 A27306-ND 28 .24 | 34147 A27306CT-ND — 200.70 A27306TR-ND 5,000 160.56/M 2-34147-1 
a) 8 .281 x .809 125 A27308-ND 28 .24 | 32948 A27308CT-ND = 381.75 A27308TR-ND 5,000 305.40/M 2-32948-1 
8 .281 x .809 140 A09017-ND§ 18 16 | 34145 A09017CT-ND _ 200.70 A09017TR-ND. 5,000 160.56/M 2-34145-1 
8 312 x .856 125 A27307-ND 28 .24 | 32951 A27307CT-ND _ 208.73 A27307TR-ND 5,000 166.98/M 2-32951-1 
8 312 x .856 140 A0957-NDO 18 16 | 34148 A0957CT-ND = 200.70 A0957TR-ND. 5,000 160.56/M 2-34148-1 
10 .281 x .809 125 A28192-ND 28 .24 | 32949 A28192CT-ND = 357.78 A28192TR-ND 5,000 286.22/M 2-32949-1 
10 .281 x .809 140 A09018-ND§ 28 .24 | 34146 =— _ _ _ = _ _ 
10 312 x .856 125 A09019-ND 28 .24 | 32952 A09019CT-ND = 200.70 A09019TR-ND 5,000 160.56/M 2-32952-1 
10 312 x .856 140 A0958-NDO 27 .24 | 34149 A0958CT-ND = 169.68 A0958TR-ND 5,000 135.74/M 2-34149-1 
1/4 469 x 1.090 125 A27309-ND 36 .32 | 32953 A27309CT-ND _ 480.38 A27309TR-ND 5,000 384.30/M 2-32953-1 
1/4 -469 x 1.090 140 A0959-ND 32 .29 | 34150 AO959CT-ND = 230.98 AQ959TR-ND. 5,000 184.78/M 2-34150-1 
5/16 469 x 1.090 140 A0960-ND 32 .29 | 34151 AOQ960CT-ND = 230.98 AOQ960TR-ND. 5,000 184.78/M 2-34151-1 
3/8 531 x 1.230 140 A0961-ND 33 29 | 34152 = = _ _ = = = 
16-14 AWG Blue 
4 .250 x .715 193 A0962-ND 36 382 | 34157 — _ — _— _ _ _ 
6 .250 x .715 193 A09020-ND§ 28 .24 | 34158 = _ _ = _ _ _ 
6 343 x 871 193 A0963-NDO 28 .24 | 34159 A0963CT-ND = 208.73 A0963TR-ND 5,000 166.98/M 2-34159-1 
8 312 x 825 193 A27311-ND 28 .24 | 328527 = = aul = = _ _— 
8 343 x 871 145 A27310-ND 28 .24 | 32959 A27310CT-ND = 410.25 A27310TR-ND 5,000 328.20/M 2-32959-1 
1 8 343 Xx 871 193 A0964-ND 88 77 | 34160 A0964CT-ND = 200.70 A0964TR-ND 5,000 160.56/M 2-34160-1 
10 343 x 871 145 A09021-ND 28 .24 | 32960 A09021CT-ND = 200.70 A09021TR-ND. 5,000 160.56/M 2-32960-1 
10 343 Xx 871 193 A0965-ND ah: 24 | 34161 AO965CT-ND = 169.68 AQ965TR-ND. 5,000 135.74/M 2-34161-1 
1/4 469 x 1.090 145 A27312-ND A8 42 | 32961 _ _ — — — _ _ 
1/4 -469 x 1.090 193 A0966-ND 21 18 | 34162 _ _ — = - — _ 
5/16 469 x 1.090 193 A0967-ND 32 .29 | 34163 - — _— = _ _ _ 
3/8 531 X 1.248 193 A0968-ND 36 32 | 34164 = = = = = = = 
16-14HD AWG Yellow/Black 
10 .343 x 1.046 .250 A28193-ND 52 AB | 321518 A28193CT-ND 201.82 366.95 A28193TR-ND 2,500 293.56/M 2-321518-1 
1 1/4 500 x 1.188 .250 A32017-ND 60 53 | 35349 _ _ — = — _ _ 
1/4 531 X 1.296 -200 A27555-ND 54 A8 | 34824 = = = = = = = 
12-10 AWG Black 
1 1/4 500 x 1.247 -300 A32018-ND 51 45 | 35492 | = = _ | = = = ol 
12-10 AWG Yellow 
6 .281 Xx .953 .250 A27313-ND 37 33 | 34852 - _ — = - _ — 
6 .375 x 1.098 .230 A28194-ND 37 33 | 34168 A28194CT-ND 150.95 274.45 A28194TR-ND 2,500 219.56/M 2-34168-1 
8 .375 x 1.098 .250 A0969-ND 37 33 | 34853 AO969CT-ND 150.95 274.45 AO969TR-ND. 2,500 219.56/M 2-34853-1 
10 .375 x 1.098 .250 A0970-NDO 36 31 | 34854 A0970CT-ND 96.03 174.60 AO0970TR-ND. 2,500 139.68/M 2-34854-1 
1 1/4 400 x 1.373 300 A28195-ND AL 36 | 55678-1 A28195CT-ND 265.13 482.05 A28195TR-ND 1,500 385.64/M 55678-2 
1/4 531 X 1.327 .250 A0971-ND 42 37 | 34855 A0971CT-ND 164.71 299.48 A0971TR-ND 2,500 239.58/M 2-34855-1 
5/16 531 xX 1.327 .250 A0972-ND A3 38 | 34856 _ _ _ _ _ _— _ 
3/8 593 x 1.421 .230 A0973-ND 42 37 | 34173 _ _ _ = _ _ _- 
2 750 x 1.594 .250 A09023-ND§ 1.18 1.04 | 34837 _- = _ = = = = 
8 AWG Red 
8 478 x1.586 | 360 A27530-ND 113 1.00 | 52041 = = = = = = — 
10 | .431x1.556 | 360 A27318-ND 75 66 | 52263 — _ _ A27318TR-ND 500 217.91 52263-2 
10 | .431x1.576 | 330 A27317-ND 75 66 | 52263-1 — — _ = — — — 
1/4 | .431x 1.561 .360 A28196-ND 1.72 1.51 | 55621-1 — — —_ = - _ _ 
1 1/4 478 x 1.586 360 A27320-ND 1.13 1.00 | 52041-1 = _ _ A27320TR-ND 500 608.21 52041-7 
1/4 478 x 1.600 330 A27319-ND 1.12 98 | 52041-3 = _ _— A27319TR-ND 500 598.29 52041-9 
5/16 587 xX 1.696 360 A27321-ND 4:22: 1.07 | 52291 = _ — _— _ _ _ 
3/8 587 xX 1.696 360 A27531-ND 1.16 1.02 | 52291-1 = _ _ = _ = _ 
1/2 .875 x 1.860 330 A27532-ND 3.87 3.40 | 52262-1 = = = = = = = 
6 AWG Blue 
8 500x 1.869 | 360 A27322-ND 2.26 1.99 | 52042-2 = = = = = = _ 
10 | 468x1.719 | .436 A27323-ND 119 1.05 | 52265 = — —_ = _ - _ 
10 | 500x1.844 | .436 A27533-ND 2.26 1.99 | 52042-4 = — — — _ — — 
1/4 | 398x 1.846 450 A28197-ND 1.43. 1.26 | 55679-1 = _— — = = _ = 
1 1/4 500 x 1.844 436 A27325-ND 1.27 1.12 | 52042-1 = _ _— = — — =_ 
1/4 500 x 1.869 360 A27324-ND 1.32 1.16 | 52042-3 = - _ A27324TR-ND 500 647.44 52042-9 
5/16 625 x 1.906 450 A27326-ND 2.24 1.97 | 52264 = _ — = _ _ _ 
3/8 625 x 1.906 450 A27534-ND 2.35 2.07 | 52264-1 — _ _ =— _ _ _ 
1/2 815 x 1.851 436 A27535-ND 3.07 2.70 | 52350 _ = _ = ol = = 
4 AWG Yellow 
10 546 x 1.948 450 A27327-ND 1.66 1.46 | 52043-2 - _ — = — _— _ 
1/4 546 x 1.948 450 A27328-ND 2.63 2.31 | 52043-3 _ _ — = — _— _ 
1 1/4 546 x 1.948 515 A27329-ND 2.49 2.19 | 52043-1 _ _ _ = — — _ 
5/16 679 x 2.014 450 A27330-ND 3.39 2.99 | 52266-3 _ _ _ = _ - _ 
5/16 679 x 2.014 515 A27331-ND 2.65 2.33 | 52266 = _ — = — =_ - 
3/8 679 x 2.014 450 A27536-ND 2.61 2.30 | 52266-4 = = = = = = = 
2 AWG Red 
1/4 | 675x2.071 560 A27332-ND 345 3.04 | 52267-1 = = — = = = = 
1 5/16 .711 X 2.089 560 A27537-ND 3.43 3.02 | 52044-4 =_ _ — = = _ = 
5/16 711 X 2.089 632 A27538-ND 2.28 2.01 | 52044-1 — _ — = — — _ 
3/8 711 x 2.089 632 A27539-ND 3.46 3.05 | 52044-2 - - _ = = = = 
1/0 AWG Blue 
1 5/16 807 x 2.447 684 A27333-ND 3.20 2.82 | 52045-1 | — _ _ | = al _ _ 
3/8 807 x 2.447 665 A27540-ND 3.20 2.82 | 52045-5 _ = = = = = _- 
§ Short; Long (Continued) 
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Plasti-Grip™ Terminals and Splices (cont) 


Spade Tongue Terminals 


22-16 AWG Red 


Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22-16 AWG Red 
6 .250 x .858 -140 A27425-ND 28 24 | 327043 A27425CT-ND _ 208.73 A27425TR-ND 5,000 166.98/M 2-327043-1 
6 .297 x .765 125: A27572-ND 35 31 | 327735 A27572CT-ND = 459.75 A27572TR-ND 5,000 367.80/M 2-327735-1 
9 6 .297 x .765 140 A0974-ND 28 24 | 320665 _— = _ — _ al 
8 .375 xX 920 125 A27573-ND 38 33 | 32981 A275730T- ND = 417.50 A27573TR-ND 5,000 250.50/M 2-32981-1 
8 .375 x 920 140 A0975-ND 28 24 | 34155 _ _ — _ _— _ - 
10 .375 x 920 -140 A0976-ND 28 24 | 34156 _- - _- - _ = - 
16-14 AWG Blue 
6 .297 x .765 145 A0977-ND 28 24 | 322994 _ - _— _ _ - 
2 8 .385 x .920 193 A0978-ND 28 24 | 34166 _ — — _ _ _ 
10 -385 xX 920 193 A0979-ND 28 24 | 34167 _- = = = _- - 
12-10 AWG Yellow 
9 8 -406 x 1.095 250 A0980-ND 15 66 | 35152 _ aml = _ _ — 
10 -406 x 1.095 ‘ A0981-ND 37 33 | 34176 A0981CT- ND 301.88 548.88 A0981TR-ND 2,500 439.10/M 2-34176-1 
Flanged Spade 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22-16 AWG Red 
6 328 x .749 A28249-ND 60 53 | 324560 A28249CT-ND = 600.08 A28249TR-ND 5,000 480.06/M 2-324560-1 
6 .296 x .749 A0982-ND 30 27 | 322249 A0982CT-ND - 218.63 A0982TR-ND 5,000 174.90/M 1-322249-1 
3 8 416 x .842 140 A0983-ND 1.00 88 | 324169 _ _ — _ _ — 
8 .296 x .749 A27433-ND 40 35 | 1-322249-0 A27A3RCT- ND _ 624.75 A27433TR-ND. 5,000 419.80/M 1-322249-9 
10 .296 x .749 A0984-ND. 60 53 | 328516 = = - _ = = _ 
16-14 AWG Blue 
3 6 .294 x .749 493 A0985-ND 30 27 | 324165 A0985CT-ND _ 218.63 A0985TR-ND 5,000 174.90/M 2-324165-1 
8 .294 x .749 z A09024-ND A4 39 | 53874-1 A09024CT-ND = 330.08 A09024TR-ND. 5,000 264.06/M 53874-2 
12-10 AWG Yellow 
6 .296 x 1.017 A0986-ND 68 60 | 324581 peeCOTs ND 367.59 668.35 AQ986TR-ND 2,500 534.68/M 1-324581-1 
3 8 416 x 1.017 .250 A0987-ND 17 68 | 324172 _ _ _ _ _ _ 
10 416 x 1.017 A09025-ND 18 69 | 52856 = - = =- =- _ 
Spring Spade Tongue 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 | Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 


4 .203 x .811 A0988-ND 33 29 | 52947 A0988CT-ND = 486.90 A0988TR-ND 5,000 389.52/M 52947-1 
6 .234 x 811 A27440-ND 33 29 | 53240-1 A27440CT-ND _ 243.45 A27440TR-ND 5,000 146.07/M 53240-2 
6 .250 x .811 A0989-ND 32 28 | 52949 A0989CT-ND = 197.93 AQ989TR-ND 5,000 158.34/M 52949-1 
4 8 244 x 872 .140 A27441-ND 43 38 | 53241-1 A27441CT-ND = 234.10 A27441TR-ND 5,000 187.28/M 53241-2 
8 .375 x .872 A0990-ND 40 .35 | 52950 A0990CT-ND = 486.90 AQ990TR-ND 5,000 292.14/M 52950-1 
10 .294 x .920 A27442-ND 40 35 | 53242-1 = _ _ = — — — 
10 406 x .920 A0991-ND 48 42 | 52951 A0991CT-ND = 468.20 A0991TR-ND 5,000 280.92/M 52951-1 
16-14 AWG Blue 
6 .250 x .811 .193 A0992-ND 1.03 91 | 52955 A0992CT-ND = 234.10 A0992TR-ND 5,000 187.28/M 52955-1 
6 .250 x .860 .250 A27575-ND 43 38 | 52955-2 = _ = = = _ _ 
4 8 244 x 872 193 A27443-ND 37 33 | 53244-1 = = = = _ = — 
8 .375 x .872 .193 A0993-ND 38 34 | 52956 A0993CT-ND = 243.45 A0993TR-ND 5,000 194.76/M 52956-1 
10 .294 x .920 193 A27576-ND 43 38 | 53245-1 = _ _ = = _— _ 
10 -406 x .920 .193 A0994-ND 33 29 | 52957 A0994CT-ND = 234.10 AQ994TR-ND 5,000 140.46/M 52957-1 
12-10 AWG Yellow 
6 .250 x .959 .200 A27577-ND 57 50 | 52961 A27577CT-ND 348.76 634.10 A27577TR-ND 2,500 380.46/M 52961-1 
6 .250 x .959 .250 A27444-ND 57 50 | 53246-1 = = _ = — = _ 
4 8 312 x 1.052 .250 A27541-ND 59 52 | 53247-1 = = = = = = - 
8 -375 x 1.052 .200 A27578-ND 60 53 | 52962 = _ = = _— _— _ 
10 -406 x 1.100 .200 A27445-ND 62 54 | 52963 = = = = = = - 
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6 .250 x 945 A09027-ND 55 AQ | 52453 _ — — _ =— — — 
4 8 .281 x 991 140 A09028-ND 55 48 | 52454 _ _ _ — _ _ _ 
10 -343 x 1.017 A09029-ND AG 40 | 52455 _ = = = = = = 
16-14 AWG Blue 
6 .250 x .945 193 A09030-ND 53 A7 | 52463 = _ =— = =— _ =— 
4 8 .281 x 991 170 A09031-ND 55 AQ | 52464 A09031CT-ND = 486.90 A09031TR-ND 5,000 292.14/M 52464-1 
10 -343 x 1.017 170 A09032-ND 66 58 | 52465 = = _ - = = - 
Butt Splices Ring Tongue 90° Bend Terminal 
Dim. L | Ins. Dia. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Cut Tape Pricing} Tape & Reelt Stud Insul. Dia. Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Max. Inch| Inch Part No. 10 100 | PartNo. 500 1,000 | Qty. | Pricing Fig. AWG Color Size Inch Part No. 100 Part No. 
26-22 AWG Yellow (26-24 per MIL-T-7928) 1 8 Red 10 360 A27563-ND 2.31 2.04 55654-1 
5 20 080 ho7461-ND 30 26 | = 6 Blue 1/4 436 A27564-ND 3.43 3.02 54754-1 
22-16 AWG Red (22-18 per MIL-T-7928) Parallel Splices 
pe a 03S ND 2 28 = = || See = f Dim. L Insul. Dia. Digi-Key Price Each AMP 
5) 4076 | 140. | Aog97-ND 21 19 | AOQ97CT-ND 130.08 236.50 | 2,500 |189.20/M Fig. | AWG Color | Max. Inch Inch Part No. 10 100 Part No. 
1.065 | .083x.171| A27463-ND 33 29 — — —-|- — 22-16 Red .760 120 A27468-ND 35 31 34131 
22-16 Red .760 140 A27574-ND .27 24 34132 
1eAP AWG Blue 3 | 16-14 Blue 760 140 A27469-ND ‘36 32 | 34133 
1.065 140 A27464-ND 8 42 _ _— — _ 16-14 Blue .760 170 A27470-ND 94 83 34134 
1.065 170 A0998-ND 23 .20 A0998CT-ND 86.08 156.50 | 2,500 |125.20/M 12-10 Yellow 843 .200 A27471-ND 54 A8 34135 
5 1.065 215 A27465-ND 33 .29 — _ -—|— - 12-10 Yellow .870 .230 A27472-ND AT 42 34136 
4.105 | .170 | A28185-ND 99 87 | — = =| — — = 
1.065 | .135x.245| A09034-ND 55 48 | — _ — | Ring Flag Tongue 
16-14 AWG Natural with Blue Stripes Stud | Insul.Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
5 1.065 170 A27542-ND 33 29 | — — —| — = Fig. AWG Color Size Inch Part No. Part No. 
12-10 AWG Yell 16-14 Blue 170 A27557-ND 1.55 137 322310 
patina 9 | 16-14HD Black | 14 230 A27558-ND 183 161 | 322313 
200 | A27466-ND 55 48 | — = =| >= = 12-10 Yellow 230 A27559-ND 2.45 2.16 322316 
5 1.160 .230 A0999-ND 35 31 _ — —|— — 
250 A27467-ND 72 63 = = == see = A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies 
A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 
t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. A9811-ND Crimp Tool, Insulated Terminals with Die Set . . 
A9821-ND PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit (includes 
A i ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) 
Multiple Stud Terminals A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminal and Splices 
7 a oH Ta A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminals and Splices 
Fi awe Stud Lee bi! fey Cut Tans Felcing plat ey tans & Real Lule A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
9 = = ss = and Tab-Lok FASTON Flag Terminals..............2-02c0ceeeeeeceeeeeceeceeceeceeteeeeeeeeeeeeeeeeee $90.90 
6 | 22-16 Red | 6-8-10| 125 _|A27556CT-ND 38.21 A27S56TR-ND___248.12/M_| 5474-2 | ,27991-ND Hand Tool CERTI-CRIMP and PLASTI-GRIP, 26-20 AWG ............s-ceccecseseseseseseseseeenseee $1132.50 
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FASTONS™ 


PIDG FASTON: Receptacle material is brass unless otherwise noted. Ultra-Fast Plus: Fully Insulated FASTON Receptacles 
offer all the advantages of the standard Ultra-Fast product plus an insulation crimp. Ultra-Fast FASTON Receptacles are 
preinsulated assemblies featuring a co-molded housing produced from two different nylon materials. The receptacle and wire 
barrel portions of the housing are molded from type 6/6 nylon material with a 125°C UL temperature rating. The insulation barrel 
is molded from a premium grade nylon. Material: * Housing: Nylon Type 6/6 * Terminal: Tin-Plated, Copper alloy * Base : Brass 


PIDG FASTONS 


Insulation Fits Tab Insul. Dia. Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel | AMP 
Fig. AWG Color Size (Inch) Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
«110” Low Insertion 
22-18 Red 110 x .016 140 A27944-ND 35 31 640921-1 A27944CT-ND _ 343.43 A27944TR-ND 5,000 274.74/M | 640921-2 
22-18 Red -110 x .020 140 A09050-ND 35 31 640923-1 A09050CT-ND = 260.13 AQ9050TR-ND. 5,000 208.10/M | 640923-2 
1 22-18 Red -110 x .032 140 A09051-ND 35 31 640925-1 A09051CT-ND = 260.13 A09051TR-ND 5,000 208.10/M | 640925-2 
16-14 Blue -110 x .020 170 A0912-ND 35 31 640929-1 A0912CT-ND _ 260.13 A0912TR-ND 4,000 208.10/M | 640929-2 
16-14 Blue 110 x .032 170 A27967-ND 35 31 640931-1 A27967CT-ND = 260.13 A27967TR-ND 4,000 208.10/M | 640931-2 
16-14 Blue 110 x .016 170 A27964-ND 235 31 640927-1 A27964CT-ND = 260.13 A27964TR-ND. 4,000 208.10/M | 640927-2 
.110” Standard 
22 Red/Green 110 x .016 .040 - 0.80 | A28002-ND# 87 17 55319-1 _ _ _ — _ —- |- 
1 22-18 Trans. -110 x .016 110 A27942-ND§ 37 33 61048-1 A27942CT-ND§ _ 404.60 A27942TR-ND§ 5,000 323.68/M | 61048-2 
22-18 Trans. -110 x .020 100 A09049-ND§ 37 .33 61060-1 A09049CT-ND§ = 279.35 A09049TR-ND§ 5,000 223.48/M | 61060-2 
22-18 Trans. -110 x .032 100 A0911-ND§ 37 .33 60894-1 A0911CT-ND§ = 279.35 A0911TR-ND§ 5,000 223.48/M__| 60894-2 
-187” Series 
26-24 Yellow 082 A27940-ND§ 27 24 641321-1 A27940CT-ND§ _ 343.43 A27940TR-ND§ 5,000 206.06/M | 641321-2 
1 22-18 Red -187 x .020 135 A0909-ND 2h 24 640917-1 AO909CT-ND = 211.93 AO909TR-ND 4,000 169.54/M | 640917-2 
16-14 Blue 170 A0910-ND 35 231 640919-1 A0910CT-ND = 260.13 A0910TR-ND 4,000 208.10/M | 640919-2 
-205” Series 
22-18 Red .205 x .020 135 A09047-ND 35 31 640909-1 A09047CT-ND _ 260.13 A09047TR-ND 4,000 208.10/M | 640909-2 
22-18 Red/Black .205 x .020 140 A27955-ND ah. 63 640174-1 ad — _ _ = — |-— 
1 22-18 Red .205 x .032 135 A0907-ND 35 31 640911-1 A0907CT-ND = 260.13 A0907TR-ND 4,000 208.10/M | 640911-2 
16-14 Blue .205 x .020 170 A09048-ND 35 31 640913-1 A09048CT-ND = 343.43 A09048TR-ND. 4,000 274.74/M | 640913-2 
16-14 Blue .205 x .032 170 A0908-ND 235 31 640915-1 A0908CT-ND = 343.43 A0908TR-ND 4,000 274.74/M__| 640915-2 
-250” Series 
22-18 Red 140 A0903-ND 27 24 640903-1 A0903CT-ND = 211.93 A0903TR-ND 4,000 169.54/M | 640903-2 
22-18 Red 140 A27957-ND$ AB 38 55675-1 A27957CT-ND¥ — 348.68 A27957TR-ND. 4,000 278.94/M | 55675-2 
16-14 Blue 170 A0904-ND 27 24 640905-1 A0904CT-ND 116.56 211.93 A0904TR-ND 3,500 169.54/M | 640905-2 
1 14-12 Green .250 x .032 .250 A0905-ND§ AQ 43 42844-1 AQ905CT-ND§ 202.50 368.18 AQ905TR-ND§ 2,500 294.54/M | 42844-3 
14-12 Green .250 A27977-ND§0 54 AT 42844-2 = = — = = i || 
12-10 Yellow .250 A0906-ND 39 34 640907-1 AO906CT-ND 163.03 296.43 AO906TR-ND 2,500 237.14/M | 640907-2 
12-10 Yellow .250 A27978-ND 99 87 61198-2 = - - = =_ - |- 
§ Not UL or CSA approved or listed # Insulation restricted 4 Unplated receptacle body 4 Receptable material is phosphor bronze 
Ultra-Fast FASTON Receptacles 
AWG Insulation Mating Digi-Key Price Each AMP. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip & Reel AMP 
Fig Color Diameter Tab Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Ultra-Fast Plus Fully Insulated 
-110” Series 
2 22-18 Red .060-.120 .020 = = = = | A27844CT-ND 86.91 149.27 A27844TR-ND 3,000 132.68/M 2-620932-2 
-187” Series 
22-18 Red .060-.135 .020 A27846-ND 35 31 2-520409-2 A27846CT-ND 92.95 169.00 A27846TR-ND 2,700 135.20/M 2-520401-2 
9 22-18 Red .060-.135 032 A27848-ND 35 31 2-520411-2 A27848CT-ND 92.95 169.00 A27848TR-ND 2,700 135.20/M 2-520403-2 
16-14 Blue .090-.160 .020 A27850-ND 35 31 3-520410-2 A27850CT-ND _ 169.00 A27850TR-ND 2,200 135.20/M 3-520402-2 
16-14 Blue .090-.160 032 A27852-ND 35 31 3-520412-2 A27852CT-ND = 169.00 A27852TR-ND 2,200 135.20/M 3-520404-2 
-250” Series 
9 22-18 Red .060-.135 032 A27854-ND 38 34 2-520407-2 A27854CT-ND 102.03 185.50 A27854TR-ND 2,200 148.40/M 2-520405-2 
16-14 Blue .090-.160 : A27856-ND 38 34 3-520408-2 A27856CT-ND 102.03 185.50 A27856TR-ND 2,200 148.40/M 3-520406-2 
Ultra-Fast Fully Insulated 
-110” Series 
26-22 Violet -100 .020 A27793-ND 29 25 7-520366-2 A27793CT-ND — 157.98 A27793TR-ND 3,000 126.38/M 7-520365-2 
22-18 Red 120 .016 A27795-ND .29 25 2-520081-2 A27795CT-ND = 157.98 A27795TR-ND 3,000 126.38/M 2-520080-2 
22-18 Red 120 .020 A27797-ND 25 22 2-520084-2 A27797CT-ND _ 157.98 A27797TR-ND 3,000 126.38/M 2-520083-2 
2 22-18 Red 120 032 A27799-ND 29 25 2-520273-2 A27799CT-ND = 157.98 A27799TR-ND 3,000 126.38/M 2-520272-2 
22-18 Red .230 .020 _ = = _ A27800CT-ND 92.79 159.37 A27800TR-ND 2,000 141.66/M 2-520306-2 
22-18 Red .230 032 = = = ad A27801CT-ND 92.79 159.37 A27801TR-ND 2,000 141.66/M 2-520310-2 
16-14 Blue -260 .020 = = = = A27802CT-ND 92.79 159.37 A27802TR-ND 2,000 141.66/M 3-520370-2 
-187” Series 
22-18 Red 135 .020 A27804-ND .24 21 2-520182-2 A27804CT-ND 80.37 146.13 A27804TR-ND 2,700 116.90/M 2-520181-2 
22-18 Red 135 032 A27806-ND 27 24 2-520194-2 A27806CT-ND 80.37 146.13 A27806TR-ND 2,700 116.90/M 2-520193-2 
22-18 Red .230 .020 = _ _ _ A27807CT-ND 85.78 147.33 A27807TR-ND 2,000 130.96/M 2-520261-2 
2 22-18 Red .230 032 A27809-ND .29 26 2-520275-2 A27809CT-ND — 181.10 A27809TR-ND 2,000 144.88/M 2-520274-2 
16-14 Blue -160 .020 A27811-ND 27 .24 3-350816-2 A27811CT-ND 80.37 146.13 A27811TR-ND 2,200 116.90/M 3-350815-2 
16-14 Blue -160 032 A27813-ND 220 24 3-520125-2 A27813CT-ND 80.37 146.13 A27813TR-ND 2,200 116.90/M 3-520124-2 
16-14 Blue -260 020 A27815-ND 29 26 3-520151-2 A27815CT-ND = 163.70 A27815TR-ND. 2,000 130.96/M 3-520150-2 
-250” Series 
22-18 Red 135 A27817-ND 26 23 2-520184-2 A27817CT-ND 88.22 160.40 A27817TR-ND 2,200 128.32/M 2-520183-2 
22-18 Red 135 A27819-NDt 40 35 2-520184-4 A27819CT-NDt _ 211.00 A27819TR-NDt 2,200 168.80/M 2-520183-4 
22-18 Red .230 A27821-ND 32 28 2-520264-2 A27821CT-ND _ 179.78 A27821TR-ND 2,000 143.82/M 2-520263-2 
22-18 Red .230 _ = _ — A27822CT-NDt 123.85 212.72 A27822TR-NDt 2,000 189.08/M 2-520263-4 
2 16-14 Blue -160 .032 A27824-ND 26 23 3-350820-2 A27824CT-ND 88.22 160.40 A27824TR-ND 2,200 128.32/M 3-350819-2 
16-14 Blue -160 A27826-NDt 40 35 3-520117-2 A27826CT-NDt _ 211.00 A27826TR-NDt 2,200 168.80/M 3-520116-2 
16-14 Blue -260 A27828-ND 28 25 3-520141-2 A27828CT-ND _ 179.78 A27828TR-ND 2,000 143.82/M 3-520140-2 
16-14 Blue -260 — = = — A27829CT-NDt 123.85 212.72 A27829TR-NDt 2,000 189.08/M 3-520140-4 
12-10 Yellow -320 A27831-ND 36 32 4-520448-2 A27831CT-ND 113.81 206.93 A27831TR-ND 1,500 165.54/M 4-520447-2 
_ 22-18 Red 135 a A27906-ND 4 39] 2-520103-2 — = = A27906TR-ND 7,400 | 235.70/M | 2-520102-2 
16-14 Blue 160 ! A27907-ND Aq 39 | 3-520107-2 = = = A27907TR-ND 1,400 | 235.70/M_ | _3-520106-2 
-187” Series 
22-18 Red 165 .020 A27833-ND A5 40 2-520335-2 A27833CT-ND — 267.28 A27833TR-ND 2,200 213.82/M 2-520334-2 
3 22-18 Red 165 032 A27835-ND 45 40 2-520337-2 A27835CT-ND _ 267.28 A27835TR-ND 2,200 213.82/M 2-520336-2 
16-14 Blue 185 .020 A27837-ND 45 40 3-520339-2 A27837CT-ND _ 267.28 A27837TR-ND 2,200 213.82/M 3-520338-2 
16-14 Blue 185 032 = = = — A27838CT-ND 140.05 240.55 A27838TR-ND 2,200 213.82/M 3-520340-2 
.250” Series 
22-18 Red 165 A27840-ND 43 38 2-520129-2 A27840CT-ND _ 287.75 A27840TR-ND 2,200 230.20/M 2-520128-2 
3 22-18 Red .230 032 = = = = A27841CT-ND 152.91 244.66 A27841TR-ND 1,700 214.08/M 2-520856-2 
16-14 Blue 185 A27843-ND 43 38 3-520133-2 A27843CT-ND 158.26 = A27843TR-ND 2,100 230.20/M 3-520132-2 
t Terminal base material is phosphor bronze 
A28005-ND Hand Tool for FASTONS (without dies) ec A28007-ND Die Set Ultra-FASTONS for 22-18 AWG, use with A28005-ND 
A27992-ND TETRA-CRIMP Hand Tool for PIDG FASTON Receptacles . 369.26 : i 7 . i z 
A28009-ND —_Ultra-Fast Plus Die Set for 187 and .250 Series (22-18 AWG), use with A28005-ND........... $459.00 A28000-ND Die Set Ultra-FASTONS for 16-14 AWG, use with AZBO05-ND 
A28010-ND Ultra-Fast Plus Die Set for .187 and .250 Series (16-14 AWG), use with A28005-ND........... $459.00 A27997-ND Hand Tool CERTI-CRIMP for PLASTI-GRIP and PIDG FASTONS 26-24 ... 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(tos3) 371 


z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


Budget and Economy Fastons 


Budget Line 
Stock Thick-| Material and Fits Tab Insul. Dia. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. 
Fig. | AWG | ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 


.250” Series - Insulation Support 


«187” Series - Insulation Support 


20-14 | 012 Brass 085-.135 |  A29936CT-ND 10.69 4898 89.05 |  A29936TR-ND 12,000 | 48.09/M | 63648-1 
18-22 | 016 Brass ‘090-130 | A27608CT-ND 7.08 2949 47.18 | A27608TR-ND 10,000 | 31.85/M | 42510-1 

1 | 18-22 | ‘016 | Tin Plated Brass | .250x.032] .090-.130 |  A27609CT-ND 766 31.91 51.06 | _A27609TR-ND 10,000 | 34.47/M | 42510-2 
14-18 | 016 Brass 120-.170 | _A27610CT-ND 578 24.06 3850 | A27610TR-ND 10,000 | 25.99/M | 42400-1 
14-18 | 016 _| Tin Plated Brass 120-170 | _A27611CT-ND 644 26.85 42.96 | _A27611 TR-ND 10,000 | 29.00/M | 42400-2 

Flag 

Brass A2761201-ND 308 93.65 63.64 |  AdTOI2TR-ND 4000) 40.38/M | 425111 

2 | 1218 | 016 | tin Plated Brass | -290%-082 | .110-.210 | ao7613cT-ND 752 31.31 50.10 | __A27613TR-ND 4,000 | 37.58/M | 42511-2 
18-22 Brass 060-100 | A27618CT-NDF 9.03 37.63 60.20 | A27618TR-NDF 9,000 | 45.15/M | 62718-1 
18-22 Tin Plated Brass '060-1.00 | A27619CT-NDt 1665 6939 11102 |  A27619TR-NDt 11,000 | 83.27/M | 62718-2 

3 | 1418 i Brass 950 x.032 | 110--160 | A27614CT-NDA 1331 55.46 88.74 | A27614TR-ND& | 11,000 | 66.56/M | 63009-1 
1418 | - Tin Plated Brass | “250: “410-.160 | A27615CT-NDA 768 3201 51.22 | A27615TR-NDA | 10,000 | 38.42/M | 63009-2 
14-18 Brass 410-.160 | A27616CT-NDt 723 30.14 «= 48.22 | A27616TR-NDt 9,000 | 36.17/M | 63010-1 
14-18 Tin Plated Brass ‘410-160 | _A27617CT-NDt 8.16 34.00 54.40 | _A27617TR-NDt 10,000 | 40.80/M | 63010-2 

Low Insertion Force 

2-18 | 016 Brass/Tin | 250x.032] .090-.180 |  A29940CT-ND 9.02 4136 75.20 |  A20040TR-ND 70,000 | 40.61/M | 63609-2 
18-14 | 016 Steel/Nickel | (250x.032| .120-.170 | A29941CT-ND 11.20 5132 9330 | —A29941TR-ND 10,000 | 50.39/M | 63674-1 
14-18 | 016 Brass 250x032 | 120-170 |  A27780CT-ND 658 2741 43.86 | —A27780TR-ND 10,000 | 29.61/M | 63306-1 

4 | 14-18 | 016 | TinPlated Brass | .250x.032) 120-170 | A27781CT-ND 735 30.63 «= 49.00 | A27781TR-ND 10,000 | 33.08/M | 63306-2 
14-10 | 018 Brass '250 x 032 | .225-.275 |  A29942CT-ND 1116 51.15 93.00 | —A29942TR-ND 6,000 | 55.80/M | 63539-1 
10-14 | 018 | Tin Plated Brass | .250x.032 | 150-.200 | _A27783CT-ND 10.98 4574 7318 | A27783TR-ND 9,000 | 54.89/m | 63365-2 


Brass .205 x .020 
8 18-22 012 Tin Plated Brass | .205 x .020 
18-22 . Tin Plated Brass | .205 x .032 


Tin Plated Brass | .205 x .020 


.085 - 125 
.085 - 125 
.085 - 125 
-130 - 180 


05” Series - Insulation Support 


A27689CT-ND 27.35 
A27690CT-ND 6.78 28.24 
A27691CT-ND 16.31 67.96 


A27692CT-ND 
«187” Series 


36.93 


Insulation Support 


45.18 
108.74 


A27689TR-ND 
A27690TR-ND 
A27691TR-ND 
A27692TR-ND 


15,000 
20,000 


Brass .187 x .020 A27715CT-ND 4.52 18.85 30.16 A27715TR-ND 20,000 | 20.36/M | 42617-1 
1 16-20 012 Tin Plated Brass | .187x.020 | .090-.130 A27716CT-ND 4.84 20.18 32.28 A27716TR-ND 20,000 | 21.79/M | 42617-2 
Brass -187 x .032 A27717CT-ND 7.52 31.33 50.12 A27717TR-ND 20,000 | 33.84/M | 61919-1 
Flag 
Brass A27718CT-ND 5.94 24.74 39.58 A27718TR-ND 6,000 | 29.69/M | 42618-1 
2 | 1620 | 12 | tin Plated Brass | -187*-020| 110-170 | aa77t9cT-ND 6.53 27.20 43.52 | _A27719TR-ND 6,000 _| 32.64/M | 42618-2 
Low Insertion Force 
Brass -187 x .020 A27786CT-ND 6.38 26.56 42.50 A27786TR-ND 20,000 | 28.69/M | 63475-1 
4 16-20 012 Tin Plated Brass | .187 x .020 090 - .130 A27787CT-ND 5.28 22.00 35.20 A27787TR-ND 20,000 | 23.76/M | 63475-2 
i Brass -187 x .032 | * ° A27788CT-ND 7.47 31.13 49.80 A27788TR-ND 20,000 | 33.62/M | 63477-1 
Tin Plated Brass | .187 x .032 A27789CT-ND 7.73 32.23 51.56 A27789TR-ND 20,000 | 34.81/M | 63477-2 
Tt Right handed flag A Left handed flag 
Economy Line 
Stock Thick- | Material and Fits Tab Insul. Dia. | Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. | AWG | ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No 
250” Series 
Insulation Support 
22-26 016 Brass .250 x .032 | .040-.060 | A27620CT-NDA 11.63 48.46 77.54 A27620TR-NDA 12,000 52.34/M | 61202-1 
Brass A27621CT-ND 5.63 23.46 37.54 A27621TR-ND 12,000 25.34/M | 42743-1 
ee G16 Tin Plated Brass PaO 082 | 1080-5190 A27622CT-ND 6.33 26.38 42.20 A27622TR-ND 12,000 28.49/M_ | 42743-2 
1 Brass 120-.170 | A27623CT-ND 5.63 23.46 37.54 A27623TR-ND 12,000 25.34/M | 42660-1 
44-18 016 Tin Plated Brass 250 x 032 -120-.170 | A27624CT-ND 6.33 26.38 42.20 A27624TR-ND 12,000 28.49/M | 42660-2 
‘ Brass . -150 -.218 | A27625CT-ND 6.96 29.01 46.42 A27625TR-ND 10,000 31.34/M | 42692-1 
Tin Plated Brass 150 -.218 | A27626CT-ND 6.33 26.38 42.20 A27626TR-ND 10,000 28.49/M | 42692-2 
Brass A27627CT-ND 14.40 60.01 96.02 A27627TR-ND. 2,500 84.02/M | 61988-1 
1822 cae Tin Plated Brass een OR OSE: | OO 100 A27628CT-ND 16.07 66.96 107.14 A27628TR-ND 2,500 93.75/M | 61988-2 
2 015 Brass A27629CT-ND 14.36 59.84 95.74 A27629TR-ND. 2,500 83.78/M | 61944-1 
14-18 015 Tin Plated Brass 250 x .032 420-170 A27630CT-ND 15.34 63.90 102.24 A27630TR-ND 2,500 89.46/M | 61944-2 
.032-.016 Brass : : . 7 A27631CT-ND$ 23.28 97.00 155.20 A27631TR-ND$ 2,500 135.80/M | 62109-1 
.032-.016 | Tin Plated Brass A27632CT-ND$ 26.50 110.41 176.66 A27632TR-ND$ 2,500 154.58/M | 62109-2 
Non-Insulation Support 
3 14-18 016 Brass _— A27638CT-ND 7.31 30.45 48.72 A27638TR-ND 14,000 32.89/M | 42845-1 
3 14-18 016 Tin Plated Brass 250 x 032 _ A27639CT-ND 7.55 31.44 50.30 A27639TR-ND 14,000 33.96/M | 42845-2 
4 14-18 015 Pre-Tin Brass : : _ A27640CT-ND 15.23 63.44 101.50 A27640TR-ND 2,500 88.82/M | 62276-1 
4 10-14 015 Pre-Tin Brass _ A27641CT-ND 34.44 143.51 229.62 A27641TR-ND 2,500 200.92/M | 62068-1 
Flag Insulation Support 
5 14-18 Brass -110-.160 | A27635CT-NDA 6.48 27.00 43.20 A27635TR-ND& | 11,000 32.40/M | 63096-1 
6 12-18 016 Brass .250x .032 | .110-.210 | A27636CT-ND 6.74 28.10 44.96 A27636TR-ND 4,000 33.72/M | 42742-1 
6 12-18 Tin Plated Brass -110-.210 | A27637CT-ND 7.39 30.80 49.28 A27637TR-ND 4,000 36.96/M_ | 42742-2 
Flag Non-Insulation Support 
42-18 016 Pre-Tin Brass 250 x 032 _ A27642CT-NDt 7.39 30.80 49.28 A27642TR-NDT 5,000 36.96/M | 61177-2 
7 ; Pre-Tin Brass : i _ A27643CT-ND§ 12.03 50.14 80.22 A27643TR-ND§ 4,000 60.17/M | 62091-2 
10-12 or 016 Brass 250 x 032 — A27644CT-ND§ 10.05 41.89 67.02 A27644TR-ND§ 4,000 50.27/M | 62011-1 
(2)14 . Tin Plated Brass | * : _ A27645CT-ND§ 12.18 50.74 81.18 A27645TR-ND§ 4,000 60.89/M | 62011-2 


29.54/M 
30.50/M 
73.40/M 
39.88/M 


42710-1 
42710-2 
60904-2 
42713-2 


Brass 187 x .020 A27720CT-ND 4.37 18.20 29.12 A27720TR-ND 20,000 19.66/M | 42801-1 
1 46-20 012 Tin Plated Brass | .187 x .020 090 - 130 A27721CT-ND 4.89 20.36 32.58 A27721TR-ND 20,000 22.00/M | 42801-2 
: Brass 187 x .032 | * . A27722CT-ND 5.26 21.93 35.08 A27722TR-ND 20,000 23.68/M | 60196-1 
Tin Plated Brass_| .187 x .032 A27723CT-ND 5.65 23.53 37.64 A27723TR-ND 20,000 25.41/M | 60196-2 
Non-Insulation Support 
3 46-20 012 Brass 487 x.020 _ A27724CT-ND 6.99 29.11 46.58 A27724TR-ND 25,000 29.12/M | 42799-1 
; Tin Plated Brass_| © . _ A27725CT-ND 7.43 30.98 49.56 A27725TR-ND 25,000 30.98/M_ | 42799-2 
Flag Insulation Support 
Brass 187 x .020 A27726CT-ND 4.90 20.41 32.66 A27726TR-ND 6,000 24.50/M | 42800-1 
6 46-20 012 Tin Plated Brass | .187 x .020 410-170 A27727CT-ND 5.54 23.10 36.96 A27727TR-ND 6,000 27.72/M | 42800-2 
4 Brass 187 x .032 | ° . A27728CT-ND 6.11 25.46 40.74 A27728TR-ND 6,000 30.56/M | 60529-1 
Tin Plated Brass_| .187 x .032 A27729CT-ND 5.85 24.39 39.02 A27729TR-ND 6,000 29.27/M_| 60529-2 


A UL/CSA certified for 22 AWG only + Right handed flag A Left handed flag § Right or left handed. Carrier out front for thru splicing 4 Dual thickness 


Left handed 
flag shown 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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™ Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


Premier and Commercial Fastons 


Stock Thick- 
ness (Inch) 


Fits Tab 


Material and Finish 


Brass 


O16 Tin Plated Brass 


Size (Inch) 


.312 x .032 


Insulation Diameter 
(Inch) 


.090 - .120 
-160 or (2) .110 Max. Xx 


Digi-Key 


Part No. 100 


.312” Series - Insulation Support 


A27979CT-ND 
A27580CT-ND 


«250” Series 


Cut Tape Pricing 
500 1,000 


56.54 
65.10 


90.46 
104.16 


Digi-Key 
Part No. 


A27979TR-ND 
A27580TR-ND 


8,000 
6,000 


Tape and Reel_| AMP 
Qty. Pricing | Part No. 


67.85/M 
78.12/M 


62092-1 
61399-1 


Tin Plated Brass -030 - .070 Xt Xt 27581 CT-ND A27581TR-ND 44.64/M | 61368-1 
18-22 Brass ‘060 - 100 x = x A27582CT-ND 992 4133 66.12 A27582TR-ND | 12.000 | 44.64/M | 42640-1 
18-22 | 016 Tin Plated Brass —_|.250 x .032 ‘060 - 100 x = X A27583CT-ND 889 3705 59.28 A27583TR-ND | 12.000 | 40.02/M | 42640-2 
18-22 Brass ‘090 - 130 x = x A27584CT-ND 992 4133 66.12 A27584TR-ND | 12500 | 44.64/M | 4171 
18-22 Tin Plated Brass ‘090 - 130 X = X A24736CT-ND — 4076 7410 A24736TR-ND | 12500 | 40.02/M | 41772 

018 Tin Plated Brass “060-110 X = X A24744CT-ND = — 82.65 A247441R-ND | 12,000 | 44.64/M | 61375-1 
taag | 018 Nickel Plated Steel | ney gap 120 - 170 = x = A27588CT-ND 8.06 3359 53.74 A27588TR-ND | 10.000 | 36.28/M | 42219-1 
, ‘018 Brass penne 120 - 170 x = x A27587CT-ND 889 3705 59.28 A275871R-ND | 11.000 | 40.02/M | 41202 
‘018 Tin Plated Brass 120 - 170 x = X A27589CT-ND 889 37.05 59.28 A27589TR-ND | 11,000 | 40.02/M | 41274 
12-16 | 018 Brass 210-265 or (2).120 Max. |X = X {A27590CT-ND 1129 47.04 ~~-75.26 A27590TR-ND 6,000 | 56.45/M | 41727 
or ‘018 Tin Plated Brass |.250.x.032 | 210-265 or (2).120 Max. |X = x A27592CT-ND 1040 4334 69.34 A27592TR-ND 6.000 | 52.01/M | 41728 
jis | 016 Nickel Plated Stee! 210 - 265 = x = A27591CT-ND 1231 51.28 82.04 A27591TR-ND 5,000 | 61.53/M | 42579-1 
Brass X - X (A27595CT-ND 889 37.05 59.28 ‘A27595TR-ND 9,000 | 44.46/M | 41449 
10-14 | 018 Tin Plated Brass __|:250 x 082 -150 - 200 Xx = Xx A24737CT-ND = — 74.10 A24737TR-ND 9,000 | 44.46/M | 41450 
10-14 of Tin Plated Brass X = X ‘A27594CT-ND 7040 4334 69.34 A275947R-ND 6,000 | 52.01/M | 60635-1 
(2)14 018 Brass 250 x .032 | .225-.275 or (2).140 Max. | y = X A27593CT-ND 11.29 47.04 75.26 A27593TR-ND 6,000 | 56.45/M | 60635-3 
10-8 O17 Brass/Tin 250 x 082 230 - 280 X = X A29935CT-ND 1559 71.47 129.95 A29935TR-ND 5,000 |103.96/M | 62998-2 
Non-Insulation Support 
2 | 1418 | 018 Tin Plated Brass _[.250x 032 = X = X A24738CT-ND 9213839 61.42 A247381R-ND | 12,000 | 41.46/M | 41194 
Flag Insulation Support 
018 Brass X = X A27605CT-ND 128 47.00 75.20 A27605TR-ND 4000 | 56.40/M | 41531 
3 | tote | 018 Nickel Plated Steel | oe» gap 11031 = x x A24739CT-ND 1372 5716 91.46 A24739TR-ND 3'500 | 80.03/M | 41531-1 
‘018 Tin Plated Brass "70: AND x as X A27606CT-ND 1128 © 47.00 ~—75.20 A27606TR-ND 4,000 | 56.40/M | 41532 
‘016 Nickel Plated Stee! ae Ss A27607CT-ND 10.02 41.76 —_—66.82 A27607TR-ND 3500 | 58.47/M | 42404-1 
Brass X = X ADTS9TCT-ND* 10.43 43.45 69.52 AQ7S97IR-ND* | 12,000 | 52.14/M | 6281-1 
i950 ‘ie Tin Plated Brass | 955 gan ea. 0i x = x A27598CT-ND* 10.96 4566 73.06 A27598TR-ND* | 12.000 | 54.80/M | 62813-2 
: Brass 250%. 060 -- x = x A27599CT-NDt 1333 55.54 88.86 A27599TR-NDt | 12.000 | 66.65/M | 62814-1 
ji Tin Plated Brass X = X A27600CT-NDt 1668 69.50 __111.20 A27600TR-NDt | 9,000 | 83.40/M | 62814-2 
Brass X = X ‘A27601CT-ND* 876 3651 58.42 A27601TR-ND* | 11,000 | 43.82/M | 63011-1 
ver aie Tin Plated Brass | 955 gap figs460 X = X A27602CT-ND* 773° 3220-5152 A27602TR-ND* | 9,000 | 38.64/M | 63011-2 
3 ; Brass 250x. 10s: x = x A27603CT-NDt 920 3831 61.30 A27603TR-NDt | 9,000 | 45.98/M | 63012-1 
Tin Plated Brass X = X A27604CT-NDt 741-3089 49.42 A27604TR-NDt | 11,000 | 37.07/M | 63012-2 
Low Insertion Force - Flag Insulation Support 
Brass X = X A27784CT-ND 7e4 3268 5228 A277847R-ND 4000 | 39.21/M | 63445-1 
5 | 1218 | 016 Tin Plated Brass —_|.250 x .032 110-210 X = X A27785CT-ND 935 3896 62.34 A27785TR-ND 4,000 | 46.76/M | 63445-2 
Brass x = x A23262CT-ND 1057 44.04 70.46 A23262TR-ND 4,000 | 52.85/M | 63445-4 
Reversible Flag - Straight End Feed - Insulation Support 
Brass 090-130 X = X A27675C1-ND 340 3501 56.02 A276751R-ND 6500 | 42.02/M ] 62048-1 
6 | 1418 | 016 Tin Plated Brass —_|.250 x .032 ‘090 - 130 x = x A27676CT-ND 957 3989 63.82 A27676TR-ND 6500 | 47.87/M | 62048-2 
Tin Plated Brass 170 - 220 x = X A27677CT-ND 1383 57.63 92.20 A27677TR-ND 8,000 | 69.15/M | 60764-2 


Straight - Insulation Support 
14-18 Tin Plated Brass 120 - 170 xX _ x A27657CT-ND§ 10.58 44.06 70.50 A27657TR-ND§ 11,000 | 47.59/M | 41832 
1 10-14 018 Tin Plated Brass —_|.250 x .032 .150 - .200 X _ xX A27659CT-ND§ 13.33 55.55 88.88 A27659TR-ND§ 8,000 | 66.66/M | 42437-2 
10-14 Tin Plated Phos. Brz. .150 - .200 xX _- xX A27660CT-NDO 14.81 61.73 98.76 A27660TR-NDO 8,000 | 74.07/M | 42437-5 
Flag Insulation Support 
Tin Plated Phos. Brz. X _ x A27661CT-NDO 15.65 65.20 104.32 A27661TR-NDO 4,000 | 78.24/M | 41800 
12-18 018 Brass 250 x .032 410-210 xX _ x A27662CT-ND§ 12.86 53.59 85.74 A27662TR-ND§ 4,000 | 64.31/M | 41801 
: Tin Plated Brass |-©20 . : Xx _ xX A27663CT-ND§ 12.02 50.09 80.14 A27663TR-ND§ 4,000 | 60.11/M | 41802 
Tin Phosphor Brz. x _ x A27664CT-ND# 20.16 83.99 134.38 A27664TR-ND# 4,000 |100.79/M | 60274-2 
3 Tin Plated Brass X _ xX A27665CT-ND§ 13.70 57.06 91.30 A27665TR-ND§ 3,500 | 79.89/M | 60851-1 
Silver Plated Brass x _ x A27666CT-ND§ 42.07 175.30 280.48 A27666TR-ND§ 3,500 | 245.42/M | 60851-2 
10-12 018 Silver Plate Phos. Brz. |.250 x .032 110 - .210 Xx _ xX A27667CT-NDO 34.40 143.34 229.34 A27667TR-NDO 3,500 | 200.68/M | 42563-6 
Nickel Plated Steel - _ _ A27668CT-ND 19.79 82.46 131.94 A27668TR-ND 3,500 |115.45/M | 42563-9 
Tin Plated Phos. Brz. x _ x A27669CT-NDO 16.38 68.24 109.18 A27669TR-NDO 3,500 | 95.54/M | 42563-8 
Reversible Flag - Side Feed - Insulation Support 
7 | 12-16 018 Tin Plated Phos. Brz. |.250 x .032 130 - 170 xX _ xX A27678CT-NDO 17.89 7455 119.28 A27678TR-NDO 2,500 |104.38/M | 61188-1 
Flag Non-Insulation Support 
12-18 Tin Plate Phos. Brz. — X — x A27670CT-ND# 15.33 63.89 102.22 A27670TR-ND# 4,000 | 76.67/M | 62056-6 
12-18 Tin Plated Brass - x _ xX A27671CT-ND# 11.78 49.10 78.56 A27671TR-ND# 4,000 | 58.92/M | 62056-3 
8 12-18 018 Tin Plated Brass —_|.250 x .032 = x _ xX A27672CT-ND* 11.78 49.10 78.56 A27672TR-ND* 4,000 | 58.92/M | 62056-4 
10-12 Tin Plated Brass - x _ xX A27673CT-NDt 12.63 52.61 84.18 A27673TR-NDt 4,000 | 63.14/M | 62057-3 
10-12 Tin Plated Brass - Xx _ xX A27674CT-NDtt 21.99 91.61 146.58 A27674TR-NDtt | 4,000 |109.94/M | 62022-2 
+205” Series 
Insulation Support 
{ 18-22 012 Tin Plated Brass —_|.205 x .020 .085 - 125 X _ xX A27681CT-ND 8.47 35.28 56.44 A27681TR-ND 20,000 | 38.10/M | 42198-2 
14-18 016 Tin Plated Brass _|.205 x .032 -130 - 180 xX _ xX A27682CT-ND 8.77 36.54 58.46 A27682TR-ND 16,000 | 43.85/M | 42233-2 
Non-Insulation Support 
2 18-22 012 Tin Plated Brass —_|.205 x .020 = X _— xX A27683CT-NDA 11.37 47.38 75.80 A27683TR-NDA 20,000 | 51.17/M | 42197-2 
Flag Insulation Support 
16-20 012 Brass .205 x .020 x _ x A27684CT-ND 9.59 39.95 63.92 A27684TR-ND 5,000 | 47.94/M | 42199-1 
16-20 012 Tin Plated Brass —_|.205 x .020 Xx _ xX A27685CT-ND 11.97 49.89 79.82 A27685TR-ND 5,000 | 59.87/M | 42199-2 
3 14-20 016 Brass .205 x .032 110 -.170 x _ x A27686CT-ND 10.17 42.39 67.82 A27686TR-ND 5,000 | 50.87/M | 42234-1 
14-20 016 Tin Plated Brass —_|.205 x .032 X _ x A27687CT-ND 10.17 42.39 67.82 A27687TR-ND 5,000 | 50.87/M | 42234-2 
14-20 016 Tin Plated Brass —_|.205 x .020 xX _ xX A27688CT-ND 10.68 44.49 71.18 A27688TR-ND 5,000 | 53.39/M | 62354-1 
Insulation Support 
Tin Plated Brass .040 - .070 Xt _ Xt A27695CT-ND 7.55 31.45 50.32 A27695TR-ND 20,000 | 33.97/M | 60573-1 
1 00-24 012 Brass 487 x.020 .040 - .070 Xt _ Xt A27696CT-ND 8.42 35.08 56.12 A27696TR-ND 20,000 | 37.89/M | 60573-2 
z Tin Plated Brass |-!9/ .060 - 110 Xt _ Xt A27698CT-ND 7.55 31.45 50.32 A27698TR-ND 20,000 | 33.97/M | 62138-1 
Brass .060 - .110 Xt = Xt A27699CT-ND 7.55 31.45 50.32 A27699TR-ND 20,000 | 33.97/M | 62138-2 
$ UL and CSA certified for 22-20 AWG § Recommended for external use only —_ Internal or external use # Left hand for internal or external use # Right hand, reverse reel = * Left Hand t Right Hand 
tt Right or left hand. Carrier is in front to facilitate thru splicing A No slots (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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= ycoElectronics ane Premier and Commercial Fastons 
Authorized Distributor Premier (Cont.) 
Stock Thick- Fits Tab Insulation Diameter G@) AL G Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel_| AMP 
Fig. | AWG | ness(Inch) | Material and Finish | Size (Inch) (Inch) ® Part No. 100 500 A Part No. Qty. Pricing | Part No. 
20-24 Tin Plated Brass -187 x .032 .040 - .070 Xt _ Xt A27697CT-ND 8.42 35.08 56.12 A27697TR-ND 20,000 | 37.89/M | 62181-1 
16-20 Brass -187 x .020 .090 - .130 x — X A27700CT-ND 7.19 29.94 47.90 A27700TR-ND. 20,000 | 32.34/M | 42452-1 
1 16-20 012 Tin Plated Brass -187 x .020 .090 - .130 x _ x A24732CT-ND _ _ 47.90 A24732TR-ND 20,000 | 32.34/M | 42452-2 
16-20 i Brass -187 x .032 .090 - .130 x _ x A27702CT-ND 7.95 33.14 53.02 A27702TR-ND 20,000 | 35.79/M | 61758-1 
16-20 Brass -187 x .020 .060 - .110 x = X A27703CT-ND 8.42 35.08 56.12 A27703TR-ND. 20,000 | 37.89/M | 62137-1 
16-20 Tin Plated Brass -187 x .020 .060 - .110 x = xX A27704CT-ND 8.42 35.08 56.12 A27704TR-ND 20,000 | 37.89/M | 62137-2 
16-18 Brass -187 x .020 = — X A27705CT-ND 8.42 35.08 56.12 A27705TR-ND. 18,000 | 37.89/M | 60487-1 
1 or 012 Tin Plated Brass -187 x .020 (2).105 Max. = a x A27706CT-ND 7.55 31.45 50.32 A27706TR-ND 18,000 | 33.97/M | 60487-2 
(2)18 Tin Plated Brass -187 x .015 = _ X A27707CT-ND 8.81 36.71 58.74 A27707TR-ND. 18,000 | 39.65/M | 61945-1 
Non-Insulation Support 
Tin Plated Brass -187 x .020 _- x — x A27708CT-ND 9.80 40.81 65.30 A27708TR-ND 12,000 | 44.08/M | 42373-2 
2 16-20 012 Nickel Plated Steel | .187 x .020 xX A27709CT-ND 13.55 56.46 90.34 A27709TR-ND. 12,000 | 60.98/M | 42373-3 
Tin Plated Brass 187 x .015 - = — X A27710CT-ND 14.56 60.65 97.04 A27710TR-ND. 12,000 | 65.51/M | 42374-2 
Flag Insulation Support 
Brass -187 x .020 110 - 170 x _ x A27711CT-ND 8.42 35.10 56.16 A27711TR-ND 6,000 | 42.12/M | 42486-1 
3 16-20 012 Tin Plated Brass -187 x .020 110 - 170 x _ X A27712CT-ND 8.42 35.10 56.16 A27712TR-ND. 6,000 | 42.12/M | 42486-2 
. Tin Plated Brass -187 x .032 110 - 170 x — x A27713CT-ND 8.42 35.10 56.16 A27713TR-ND 6,000 | 42.12/M | 62591-1 
Brass -187 x .020 170 - .225 x = X A27714CT-ND 9.59 39.95 63.92 A27714TR-ND. 5,000 | 47.94/M | 62817-1 
$ULand CSA certified for 22-20 AWG = § Recommended for external use only Internal or external use + Left hand for internal or externaluse © #Right hand, reverse reel * LeftHand  t Right Hand 
Tt Right or left hand. Carrier is in front to facilitate thru splicing A No slots 
Premier - Loose Piece 
Stock Thickness Fits Tab Size Insulation Diameter G) AL Digi-Key Pricing AMP 
Fig. AWG (Inch) Material and Finish (Inch) (Inch) ® Part No. 100 Part No. 
.250” Series - Insulation Si 
.090 - .130 A24736-ND 3 60878-2 
1 18-16 018 Tin Plated Brass .250 x .032 .060 - 145 Xx = A36376-ND 2.15 18.90 41729 
10-14 018 -150 - .200 xX _ A24737-ND 3.37 29.65 61227-1 
.187” Series - Insulation Support 
1 16-20 012 Tin Plated Brass -187 x .020 .090 - .130 xX _ A24732-ND 2.98 26.27 42566-2 
Commercial G) @ 
Stock Thick-| Material and Fits Tab Insul. Dia. Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. 
Fig. AWG ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
250” Series - Insulation Support 
16-20, (2)23 -100 - .140 or 
F or (2)20 016 Brass .250 x .032 (2).080 Max. A27679CT-ND§ 9.78 40.76 65.22 A27679TR-ND§ 12,000 | 44.03/M | 60384-1 
14-18 or 4 .120 - .170 or 
(2)17 016 Tin Plated Brass | .250 x .032 (2).060 Max. A27680CT-ND§ 12.28 51.15 81.84 A27680TR-ND§ 12,000 | 55.25/M | 60385-2 
Flag 
20-24 Tin Plated Brass .048 - .078 A27646CT-ND* 19.88 82.83 132.52 A27646TR-ND* 3,000 |115.96/M | 60736-2 
9 16-22 Brass .090 - .140 A27647CT-ND 9.55 39.78 63.64 A27647TR-ND 3,000 | 55.69/M | 62418-1 
14-18 016 Brass .250 x .032 | .090-.140 A27649CT-ND 10.33 43.03 68.84 A27649TR-ND 3,000 | 60.24/M | 60290-1 
14-18 Tin Plated Brass .090 - .140 A27650CT-ND 12.74 54.17 93.04 A27650TR-ND 3,000 | 82.70/M | 60290-2 


.187” Series - Insulation Support 


«110” Series 


Insulation Support 


Brass A27730CT-ND 7713243 51.40 A27730TR-ND | 12,000 | 34.70/M | 62016-1 
ie O14 | Tin Plated Brass | 187*-920 | 150-190 | aa7734¢T-nD 1065 45.29 67.41 A277311R-ND | 12,000 | 46.67/M | 62016-2 

1 | 14418 or fd Brass 187x020 |.180-.230 or} A27732CT-ND 830 34.60 55.36 A277321R-ND [12,500 | 37.377M | 60742-1 
(2)16 ; Tin Plated Brass _| .187x.020 | (2).110 Max. | _A27733CT-ND 830 34.60 55.36 A277331R-ND __|12,500 | 37.37/M | 60742-2 

14-18 04 Brass 487x032 | 180-230 | A20043CT-ND 8.30 38.06 69.20 A29943TR-ND__[ 12.500 | 37.37/M | 63590-1 

Receptacle and Tab Combination 

16-20 04 Brass 187x032 | .090-.130 | _ A20044CT-ND 15.80 72.42 131.68 AQQ044TR-ND___| 3.500 [105.34/M | 63646-1 

r 020 (tap) | T? Plated Brass “787 x.020 | 090.130 | —AZ?738CT-ND 16.24 67.65 108.24 A277381R-ND | 3.500 | 94.72/M } —62026-1 
16:20 [ora fame Brass 187x.020 | .090-.130 | A27739CT-ND 1437 5986 95.78 A27739TR-ND | 3.500 | 83.81/M| 62026-2 

i ot)! Tin Plated Brass | 187x.020 | .060-.110 | _A27740CT-ND 16.09 67.04 107.26 A27740TR-ND | 3.500 | 93.86/M | 62139-1 

Flag 

16-20 Brass 090-.130 | A27734CT-ND 868 36.18 57.88 A277341R-ND | 4,000 | 43.41/M | 6075-1 

4 | 1620 aio |TinPlated Brass | 47, goq | .090-.130 | A27735CT-ND 11434764 ~—(76.22 A277351R-ND | 4.000 | 57.17/M| 6075-2 
18-22 ; Brass 187x020 | "69-070 | A27736CT-ND 2083 86.78 138.84 A27736TR-ND | 4.000 |10413/M | 62085-1 

18-22 Tin Plated Brass ‘060-.070 | A27737CT-ND 1574 65.60 104.96 A277371R-ND | 4.000 | 78.72/M| 62085-2 


; Ti0x.020 ‘A27745CT-NDt 7042034 46.94 A277451R-NDt [20,000] 31.69/M | 42067-1 
ata O10 | Pre-TinBrass | “s40x 016 | 0407-960 | aa7746cT-ND 704 29.34 46.94 A27746TR-ND | 15,000 | 31.69/M | 42415-1 
Brass/Tin | 110x.110 | .060-.100 |  A29945CT-ND 740 33.91 61.65 A2Q945TR-ND [15,000 | 33.30/M | 60415-1 
Brass 110x.020 | 060-100 | A24745CT-ND 674 28.08 + 44.90 A24745TR-ND | 15,000 | 3031/M| 42068 
Pre-Tin Brass | 110x.020 | .060-.100 | A27747CT-ND 567 2361 37.78 A277471R-ND | 15,000 | 25.51/M | 42068-1 
Pre-Tin Brass | 110x.016 | .060-.100 | A27748CT-ND 704 29.34 46.94 A277487R-ND | 15,000 | 31.69/M| 60118-1 
sais oto | Pre-Tin Brass | 110x032 | 060-100 | A27749CT-ND 652 27.18 + 43.48 A27749TR-ND | 15,000 | 29.35/M | 60197-1 
é : Pre-Tin Brass | .110x.032 | .060-.100 |  A27750CT-ND 740 30.83 49.32 A27750TR-ND | 15,000 | 33.30/M | 6057-1 
Pre-Tin Brass | 110x.020 | .090-.130 | A27751CT-ND 654 27.26 + 43.62 A277517R-ND | 15,000 | 29.45/M | 62094-1 
Pre-Tin Brass | 110x.020 | .120-.140 |  A27752CT-ND 704 29.34 46.94 A277527R-ND | 12.000 | 31.69/M | 60729-1 
Pre-Tin Brass | 110x.025 | 120-.140 | _A27753CT-ND 880 36.66 58.66 A27753TR-ND | 12,000 | 39.60/M | 61158-1 
Pre-Tin Brass | .110x.020 | .120-.140 |  A27754CT-ND 597 24.88 39.80 A277541R-ND [15,000 | 26.877™M | 61400-1 
vor cio | PreTinBrass | .110x.020 | 060-100 | 427755CT-ND 823 34.28 © 54.84 A277551R-ND | 15,000 | 37.02M| 61408-1 
; Pre-Tin Brass | 110x.032 | .120-.140 |  A27756CT-ND 668 2781 44.50 A27756TR-ND | 9,000 | 30.04/M | 62050-1 
Tin Plated Brass | 110x.020 | 150-.170 | _A27757CT-ND 7523133 50.12 A277571R-ND | 7,000 | 33.84/M | 62191-1 
Non-Insulation Support 
8-20 or (2)20 T10x.020 = (A27758CT-ND 649 2704 43.26 A2Q77S81R-ND 125,000 | 27.047M | 42300-1 
6 | 16-20 010 | Pre-TinBrass | 110x.016 = A27759CT-ND 657 2736 «43.78 A27759TR-ND  |20,000 | 2956/m| 61457-1 
14-18 “110x020 & A27760CT-ND 847 35.28 56.44 A27760TR-ND | 6,000 | 42.33/M | 62852-1 
Flag Insulation Support 
012 | Tin Plated Brass | 110x.020 ‘A27761CT-ND 892 3715 50.44 A277611R-ND | 12,000 | 40.13/M | 61070-1 
; on ‘012 Brass 110.020 | gy. 4qq | A27762CT-ND 792 3299 52.78 A277627R-ND | 12,000 | 35.63/M| 61070-2 
‘010 | Pre-TinBrass | 110.020 | -260-- A27763CT-ND 853 35.53 56.84 A277631R-ND | 12.000 | 3837/M| 61481-1 
‘010 | Pre-TinBrass_ | 110x032 A27764CT-ND 853 35.53 56.84 A277647R-ND | 12.000 | 38.37/M | 62336-1 
110x020 A27765CT-ND 892 37.16 59.46 AQ7T7651R-ND [12,000 | 40.14/M | 61372-1 
8 18-22 010 | Pre-TinBrass | 110x.016 | .065-.100 | A27766CT-ND¢ 1071 4463 71.40 A27766TR-ND$ | 8,000 | 53.55/M| 61459-1 
410x025 A27767CT-ND¢ 857 35.69 57.10 A277671R-ND$ | 12,000 | 38.55/M | 61530-1 
Flag Non-Insulation Support 
012 Brass = ‘A27768CT-NDA 10.27 4279 ~~ 68.46 A2Q776B1R-NDA [15,000 | 46.22/M | 60997-1 
9 | 16-22 010] Pre-TinBrass | 110.020 = A27769CT-NDA 761 3236 © 48.17 A27769TR-NDA | 15,000 | 30.88/M | 61549-1 
‘010 | Pre-Tin Brass = A27770CT-NDA 706 29.41 47.06 A27770TR-NDA | 15,000 | 31.77/M | _62321-1 


§ AMPLIVAR fastons - use with magnet wire 


374 (1083) 


* UL listed and CSA certified for 20-22 AWG wire only Tt UL listed for 22 AWG wire only 4CSAcertified only A UL listed and CSA certified for 18-22 AWG only 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Authorized Distributor 


Moldable Line FASTONS 


.205” Series 


Flag-Insulation Support 


Stock Thick- | Material and Fits Tab Insul. Dia. | Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. 
Fig. | AWG | ness (Inch) Finish Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 | PartNo. Qty. Pricing Part No. 
-250” Series 
Insulation Support 

18-22 Brass .090-.130 | A27651CT-ND 742 30.93 49.48 | A27651TR-ND 10,000 33.40/M | 63127-1 

1 14-18 016 Brass .250 x .032 | .120-.170 | A27652CT-ND 5.78 24.06 38.50 | A27652TR-ND 10,000 25.99/M | 60650-1 

14-18 Tin Plated Brass .120-.170 | A27653CT-ND 7.66 31.91 51.06 | A27653TR-ND 10,000 34.47/M | 60650-2 
Non-Insulation Support 

o | 14-18 016 Brass 250 x 032 - A27654CT-ND 7.79 32.44 51.90 | A27654TR-ND 6,000 38.93/M | 60938-1 

A Tin Plated Brass | - A27655CT-ND 10.24 42.65 68.24 | A27655TR-ND 12,000 51.18/M | 60938-2 
Flag-Insulation Support 

12-18 016 Brass .250 x .032 A27656CT-ND 8.08 33.65 53.84 | A27656TR-ND 4,000 40.38/M | 60641-1 


Brass A27693CT-ND 12.25 51.05 81.68 | A27603TR-ND | 5,000 | 61.26/M | 60195-1 
3 | 1420) 016 | Tin plated Brass | 8% =| 190-170 | poze gacT-ND 13.92 58.01 92.82 | A27694TR-ND | 5,000 | 69.62/M | 60195-2 
.187” Series 
Brass A2T741CT-ND 432 18.01 28.82 | A27741TR-ND | 20,000 | 19.46/M | 60214-1 
1 | 16-20 | 12 | Tin Plated Brass | 022 | 990-130 | a7 7aacT-nD 7.70 32.06 51.30 | a27742TR-ND | 20,000 | 34.63/m | 60214-2 
Flag-Insulation Support - Economy Line 
Brass R27 743CT-ND 7.80 32.49 51.98 | Ag7743TR-ND | 6,000 | 38.99/M | 61029-1 
3 | 16-20 | 012 | tin Plated Brass | 020 | 110-170 | po77aact-nD 686 28.59 45.74 | A2T744TR-ND | 6,000 | 34.31/M | 61029-2 


.250” Series FASTIN-FASTON Connectors 


Receptacles 
Stock Thick- Fits Tab Insulaton Diameter Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. 
Fig. AWG ness (Inch) | Material and Finish | Size (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Use with Single Circuit Connectors 
14-18 Brass -120-.170 A27926CT-ND 11.88 49.51 79.22 | A27926TR-ND 11,000 53.48/M | 42281-1 
14-18 Tin Plated Brass -120-.160 A27927CT-ND 11.88 49.51 79.22 | A27927TR-ND 11,000 53.48/M | 42281-2 
1 14-18 016 Brass 032 -120-.160 A27928CT-ND* 9.20 38.35 61.36 | A27928TR-ND* 10,000 41.42/M | 60634-1 
12-16 or (2)16 Brass .160-.220 or (2).130 Max. | A27929CT-ND 12.31 51.29 82.06 | A27929TR-ND 9,000 61.55/M | 60249-1 
12-16 or (2)16 Tin Plated Brass -160-.220 or (2).130 Max. | A27930CT-ND 12.51 52.11 83.38 | A27930TR-ND 9,000 62.54/M | 60249-2 
Use with Multiple Circuit Connectors 
18-22 Tin Plated Brass .085-.125 A27933CT-ND 11.88 49.51 79.22 | A27933TR-ND 12,000 53.48/M | 60295-2 
18-22 Tin Plated Brass .060-.100 A27934CT-ND 13.46 56.09 89.74 | A27934TR-ND 12,000 60.58/M | 60413-1 
1 14-18 012 Brass 032 -120-.160 A27935CT-ND 11.88 49.51 79.22 | A27935TR-ND 12,000 53.48/M | 42100-1 
14-18 Tin Plated Brass -120-.180 A27936CT-ND 11.88 49.51 79.22 | A27936TR-ND 12,000 53.48/M | 42100-2 
12-16 or (2)16 Tin Plated Brass -160-.210 or (2).130 Max. | A27937CT-ND 13.78 57.40 91.84 | A27937TR-ND 10,000 62.00/M | 60253-2 
* No front slot 
Tabs 
Stock Thick- Tab Thick- Insulaton Diameter Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. 
Fig. AWG ness (Inch) | Material and Finish | ness (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Use with Single or Multiple Circuit Connectors 
18-22 Brass .085-.125 A27920CT-ND 17.82 74.25 118.80 A27920TR-ND 9,000 89.10/M 62553-1 
18-22 Tin Plated Brass .085-.125 A27921CT-ND 14.33 59.69 95.50 A27921TR-ND 9,000 71.63/M 62553-3 
2 14-18 015 Brass 032 -120-.160 A27922CT-ND 9.98 41.60 66.56 A27922TR-ND 9,000 49.92/M 42460-1 
14-18 Tin Plated Brass -120-.160 A27923CT-ND 9.73 40.55 64.88 A27923TR-ND 9,000 48.66/M 42460-2 
10-14 Tin Plated Brass -120-.170 A27925CT-ND 12.00 50.01 80.02 A27925TR-ND 9,000 60.02/M 60701-1 
3 14-18 015 Tin Plated Brass 016 -120-.145 A27924CT-NDT 16.84 70.15 112.24 A27924TR-NDt 8,000 84.18/M 42580-2 
+ Used for back-to-back with a combined thickness of .032” 
Nylon Housings - UL 94V-2 Water Valve Coil Connector 
Fi ray in This connector is designed to mate with the Appliance 
Fi cousin Col ot ey 10 100 Eueing 500 1,000 al Industry's Standard Water Valve Coil. The connector 
1g. sis Os tl ne = - z ello. is suitable for such applications as washing machine 
Single Circuit Tab Housings mixing valves, dishwasher fill valves and refrigerators 
Receptacle Natural A27915-ND 1.91 16.83 71.58 106.55 | 480054-3 with automatic ice makers. 
4 Receptacle Black A27917-ND 3.08 27.06 115.10 171.33 | 480054-4 Specifications: * Material: Nylon * UL 94 Flammability 
Receptacle Red A27918-ND 3.02 26.57 113.01 168.23 | 480054-5 Rating: V-2 
5 Tab Natural A27916-ND 1.95 17.19 73.10 108.81 | 480053-3 Features: * Prevents terminal back-out of housing 
Tab Red A27919-ND 3.02 26.57 113.01 168.23 | 480053-5 through plastic retention feature 
NEW! Two Circuit Tab Housings NEW! — — 
6 Tab Natural_| AQ7719-ND 5.05 44.41 ‘188.90 281.19 | 180908 Dinky pocing Ghul? 
Six Circuit Tab Housings Color Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
7 Receptacle Natural A27931-ND 10.71 94.25 400.86 596.70 | 480003-5 Natural A27938-ND 2.69 23.65 100.58 149.72 520935-1 
8 Tab Natural A27932-ND 10.98 96.59 410.84 611.56 | 480004-5 Red A27939-ND 3.05 26.84 114.17 169.94 520935-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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FASTON Tabs 


Stud Dia. | Stock Thick- Material/Finish Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. (Inch) ness (Inch) and Description on @ Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 
.250” Series (dimple - both side: 

1 = 032 Steel/Nickel Xx x A29946-ND 3.58 31.51 134.01 199.49 | 42559-1 
AT7 : Brass = = A27857-ND 1.39 12.20 51.89 77.24 | 63038-2 
130 Tin Plated Brass xX x A27858-ND 1.83 16.07 68.34 101.73 | 42822-2 
145 Tin Plated Brass X x A27859-ND 1.83 16.07 68.34 101.73 | 42822-4 
2 A71 032 Brass Xx x A27860-ND 1.79 15.74 66.93 99.63 | 60465-1 
171 Tin Plated Brass Xx x A27861-ND 2.06 18.14 77.15 114.84 | 60465-2 
197 Tin Plated Brass X x A27863-ND 2.06 18.14 77.15 114.84 | 61499-1 
.203 Tin Plated Brass X x A27862-ND 1.96 17.28 73.50 109.41 | 61365-1 

097 Brass X x A27864-ND 4.44 39.11 166.33 247.59 | 41339 
-130 Tin Plated Brass xX x A27865-ND 4.35 38.24 162.65 242.11 | 42095-1 
3 130 .032 Tin Plated Brass xX x A27866-ND 2.04 17.99 76.52 113.90 | 42117-2 
71 Brass X x A27867-ND 3.01 26.52 112.80 167.91 | 42214-1 
A71 Tin Plated Brass X x A27868-ND 2.28 20.07 85.37 127.08 | 42214-2 

4 125 032 Brass X x A27869-ND 2.02 17.75 75.48 112.36 | 41398 
5 130 032 Tin Plated Brass X x A27870-ND 1.76 15.46 65.78 97.91 | 42506-2 
097 Tin Plated Brass, 1 Pair _ _ A27882-ND 2.14 18.82 80.04 119.15 | 60080-2 

-130 Brass, 1 Pair X x A27872-ND 1.76 15.52 66.01 98.26 | 41290 

130 032 Brass, 2 Pair X x A27873-ND 3.96 34.82 148.08 220.43 | 41291 

130 Brass, 3 Pair X x A27874-ND 4.84 42.57 181.08 269.55 | 41292 

6 130 Brass, 4 Pair x Xx A27875-ND 12.15 106.88 454.60 676.69 | 41370 

-130 Tin Plated Brass, 1 Pair X x A27876-ND 2.04 17.93 76.27 = 113.53 | 41480 

130 Tin Plated Brass, 2 Pair X x A27877-ND 3.80 33.40 142.07 211.48 | 41481 

130 .032 Tin Plated Brass, 3 Pair xX x A27878-ND 11.17 98.27 417.97 622.17 | 41482 

A71 Brass, 1 Pair xX x A27880-ND 1.76 15.52 66.01 98.26 | 41619 
171 Tin Plated Brass, 1 Pair X Xx A27881-ND 5.02 44.14 187.75 279.47 | 42802-1 
7 -130 .032 Brass X x A27871-ND 4.75 41.84 177.95 264.89 | 62261-1 

Cut Tape and Tape and Reel 
6 130 032 Tin Plated Brass x | x poTerae iN case mince woe 42115-4 
.187” Series 
3 145 .020 Tin Plated Brass X Xx A27894-ND 1.32 11.59 49.31 73.40 | 61407-3 
6 130 020 Tin Plated Brass X Xx A27893-ND 1.94 17.08 72.67 108.17 | 61951-1 
130 Tin Plated Brass xX x A27895-NDt 1.09 9.62 40.92 60.92 | 61761-2 
8 145 .020 Brass X x A27896-NDt 1.20 10.55 44.85 66.77 | 62576-1 
A71 Tin Plated Brass xX x A27897-NDt 1.04 9.14 38.85 57.84 | 61664-1 
t Bent 45° 
Wire Crimp 


Stock Thick- Tab Thick- Insulation Diameter CO) AL @ Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel _| AMP 

Fig.| AWG ness (Inch) | Material and Finish | ness (Inch) (Inch) ® Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing | Part No. 

-250” Series 
1 14-18 032 Brass 032 420-170 xX _ Xx A27887CT-ND 9.90 41.26 66.02 A27887TR-ND 8,000 | 49.52/M | 41411 
14-18 . Tin Plated Brass : ee xX _ xX A27888CT-ND 8.09 33.71 53.94 A27888TR-ND. 8,000 | 40.46/M | 41412 

18-22 016 Brass .080-.120 = xX xX A27883CT-ND 23.64 98.49 157.58 A27883TR-ND. 3,500 |137.89/M | 42475-3 

18-22 016 Tin Plated Brass .080-.120 _ X Xx A27884CT-ND 12.07 50.29 80.46 A27884TR-ND 3,500 | 70.41/M | 42475-4 

14-18 016 Tin Plated Brass -110-.150 — X Xx A24741CT-ND 13.31 55.44 88.70 A24741TR-ND. 3,000 | 77.62/M | 42474-2 

2 14-18 016 Brass 032 -110-.150 = X xX A27885CT-ND 9.41 39.21 62.74 A27885TR-ND 3,000 | 54.90/M | 42474-3 

14-18 016 Tin Plated Brass 110-150 — X xX A27886CT-ND 12.07 50.29 80.46 A27886TR-ND 3,000 | 70.41/M | 42474-4 

12-14 016 Tin Plated Brass -110-.170 — X Xx A27889CT-ND 12.33 51.38 82.20 A27889TR-ND 3,000 | 71.93/M | 61281-3 

18-22 020 Tin Plated Brass .070-.130 = _ xX A29950CT-ND 11.32 51.87 94.30 A29950TR-ND. 4,500 | 56.58/M | 63138-1 
-187” Series 

18-22 Tin Plated Brass 020 .080-.120 xX - Xx A27898CT-ND 9.07 37.80 60.48 A27898TR-ND 5,000 | 45.36/M | 42490-3 

18-22 Brass 020 .080-.120 xX _ xX A27899CT-ND 9.99 41.64 66.62 A27899TR-ND. 5,000 | 49.97/M | 42490-4 

3 14-18 .020 Brass 020 -120-.150 xX = xX A27900CT-ND 9.18 38.24 61.18 A27900TR-ND 3,500 | 61.18/M | 60850-1 

14-18 Tin Plated Brass 020 -120-.150 xX _ xX A27901CT-ND 12.33 51.38 82.20 A27901TR-ND. 3,500 | 71.93/M | 60850-2 

14-18 Tin Plated Brass 032 -120-.150 xX _ xX A27902CT-ND¥ 13.54 56.40 90.24 A27902TR-ND¥ 3,500 | 78.96/M | 61687-2 
-110” Series 

a A24783CT-ND 9.60 39.99 63.98 A24783TR-ND. 10,000] 43.19/M | 62122-1 

|, ee net tes MIETess “020 ~ mS es A24784CT-ND 1194 49.76 ~—79.62 | A24784TR-ND | 10,000] 53.75/m | 62384-1 


+ Premilled dual stock thickness 


Printed Circuit Board Tabs 


i Fits Tab Size F PCB Hole Dia. | PCB Thickness AL @ Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP | Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape and Reel i AMP. 

Fig. (Inch) Material and Finish (Inch) (Inch) e. Part No. 10 100 | PartNo. | PartNo. 4 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
-250” Series 

1 .250 x .032 Tin Plated Brass 055 175 xX X = _ —|= A29947CT-ND 84.78 A29947TR-ND 6,000 50.87/M | 63650-1 

-250 x .032 055 125 xX xX A24742-ND 88 7.76_| 62409-1_ | A24742CT-ND 59.93 A24742TR-ND 6,000 35.96/M_| 62650-1 

2 -250 x .032 Tin Plated Brass -100 062 X X A24743-ND 4.26 37.52 | 63067-1_ | A24743CT-ND 165.70 A24743TR-ND | 4,000 99.42/M_| 63066-1 
-187” Series 

3 -187 x .020 Pre-Tin Brass 137 062 X xX — = = | A24734CT-ND 72.06 A24734TR-ND | 10,000 48.65/M_| 62221-1 

4 -187 x .032 Tin-Plated Brass 055 125 X X = = —|-— A24735CT-ND 53.42 A24735TR-ND | 10,000 36.06/M_| 63525-1 
«110” Series 

8 _| -110x.020 Teles 046 Mae X . a oS ee | A24747CT-ND 66.10 A24747TR-ND | 10,000 | 44.62/M_| 62395-1 

(Continued) 
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= tyco Electronics AMIE EASTON Tabs (Cont.) 


Authorized Distributor 


High Temperature Tabs (343°C to 371°C) 


Tab Thickness | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. 
AWG Material and Finish (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
-312” Series 
15-20 Steel Nickel Plated 032 A27904CT-ND 16.19 67.44 121.39 A27904TR-ND 2,000 107.90/M | 63300-1 
-250” Series 
15-20 Steel Nickel Plated .032 A27905CT-NDt 15.33 63.89 115.00 A27905TR-NDt | 3,000 102.22/M | 63301-1 
t Dimple instead of a hole 
Tab Adapters 
Fig. Pha ba Material and Finish paid ~AL € Phd 4 10 ec 500 1,000 aeraiy 
.250” Series Tab Adapters 
1 018 - 032 Brass 032 x _ A27890-ND 2.97 26.11 111.06 165.32 61765-1 
Tin Plated Brass xX = A27891-ND 2.24 19.73 83.91 124.90 61765-2 
2 _ Tin Plated Brass 032 - _ A27892-ND 5.35 47.08 200.26 298.10 61810-2 
.187” Series Tab Adapters 
1 .013 - .020 Tin Plated Brass .020 x X A27903-ND$ 1.79 15.76 67.05 99.80 61045-2 


+ Premilled dual stock thickness 


Positive Lock Mark | and Il 
6/6 Nylon Housing - UL 94V-2 


Housing Digi-Key Pricing AMP 
Fig. Type Color Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
-250” Mark I - 1 Position 
1 Receptacle Black A24749-ND§ 1.81 15.92 67.70 100.78 520961-1 
§ Press-to-release with secondary lock 
Receptacles 
Stock Thickness Tab Thickness | Insulaton Diameter | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. AWG (Inch) Material and Finish (Inch) (Inch) Part No. 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
.250” Series - Mark I 
9 14-18 016 Brass/Tin - .095-.125 A24750CT-ND 26.27 109.46 197.03 A24750TR-ND 1,500 175.14/M 154718-3 
11-13 , _ .135-.170 A24751CT-ND 27.32 113.83 204.89 A24751TR-ND 1,500 182.12/M 154717-3 
250” Series - Mark II 
3 14-18 =— Brass/Tin 032 .090-.155 A24753CT-ND 9.77 40.69 65.10 A24753TR-ND 6,000 48.83/M 63097-1 
10-12 _ : -150-.200 A24755CT-ND 14.36 59.83 95.72 A24755TR-ND 6,000 71.79/M 63239-1 
.187” Series - Mark II 
3 16-20 _ Brass/Tin .020 .090-.130 A24756CT-ND 8.67 36.13 57.80 A24756TR-ND 12,000 39.02/M 63195-1 
20-24 _— Brass/Pre-Tin 032 .060-.110 A24757CT-ND 11.66 48.56 77.70 A24757TR-ND 12,000 52.45/M 63196-2 


AMPIP Post-Insulation Pods - Receptacle Housings 


Flammability Rating Insulaton Max. Dia. | Fits Tab AL @ Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Material | Of Plastic Material Color (Inch) Size (Inch) |* Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
Flag Style 
Nylon UL 94V-2 Natural .210 .250 xX X A27908-ND 1.56 13.72 58.37 86.89 1-480307-1 
1 Nylon UL 94V-2 Natural .140 or (2).110 .250 X X A27909-ND 6.10 53.71 228.42 340.02 1-480306-1 
Vinyl UL 94HB Blue -150 .250 _ _ A27910-ND 13.11 115.39 490.79 730.57 480019-6 
Nylon UL 94V-2 Natural 175 187 xX X A27911-ND 9.07 79.85 339.60 505.52 1-480487-2 
Straight Style 
.200 .250 xX X A27912-ND 1.51 13.28 56.47 84.06 1-480416-0 
2 Nylon UL 94V-2 Natural -180 .205 Xx X A27913-ND 3.39 29.79 126.70 188.60 1-480418-0 
170 187 xX X A27914-ND 1.52 13.35 56.79 84.53 1-480435-0 
Line Splice Connector 
Fits Tab Digi-Key Pricing AMP 
Fig. Material and Finish Size (Inch) Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
: Plastic Tube over Brass Tab 950 - _— A24729-ND 3.22 28.38 = 120.70 179.67 | 321235 
251 
Plastic Tube over Tin Plated Brass Tab x X A24730-NDt 486 42.75 181.84 270.68 1-321235-1 
2 Natural Nylon Housing over Brass Tab -187 x _ A24731-ND¥ 9.81 86.33 367.17 546.55 360035-1 
t Recommended for UL applications + Flammability UL 94V-2 rating of plastic material 
A9796-ND Tool Die Set 14-26AWG, Ultrafast ............. 0.0 c cece cece ccc cece cece eee esse ee eeeeneneneneaenenes $213.62 A30573-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated Terminal and Splices ....................00:0ceeeeeeeee $37.91 
A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies ... $66.00 A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices . ... $40.68 and Tab-Lok FASTON Flag Terminals ...........0..0.cseseeceeseeteeeeeeeeeeeeeteeneeneetieees $90.90 
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AMPLI-BOND Ring Tongue 
Temperature Rating: 105°C Maximum 
Material: 

¢ Insulation: Vinyl 


* Terminal Body: Copper per ASTM B-152 


* Insulation Support Ring: Steel per ASTM-A-109 
¢ Plating: Tin per MIL-T-10727 


Stud | Dimensions Insulation Dia. | Digi-Key Price Each 
AWG | Size WxL Inch Part No. 10 100 
Straight - Fig. 1 
8 
Red 1/2 | .875x 1.846 .298 A28023-ND 4.11 3.61 


Right Angle - Fig. 2 


328463 


4 A27565-ND 3.96 3.48 322894 
Yellow | 1/4 | 546x.377 a6: A33736-ND@ 4.34 3.82 | 54748-1 
ee 4/4 | .675x.371 505 A28034-ND 5.07 4.46 322900 
@ RoHS Compliant 
TERMINYL Ring Tongue 
These terminals have been designed to provide insulated terminals and splices for 
large wire sizes, many of which are used in airborne and ground support applications. 
Temperature Rating: 105°C maximum Material: ¢ Insulation: Nylon * Terminal Body: (Oo [| 
ASTM B-152 « Plating: Tin per MIL-T-10727 co 4 
Stud |Dimensions — Inch| Insulation Dia. Digi-Key Price Each AMP. 
AWG Size WxLl Inch Part No. 10 100 Part No 
8 478 x 1.425 A27378-ND 1.82 1.60 | 53041 
8 10 431 x 1.402 A27379-ND 1.71 1.51 | 324043 
Red 1/4 A78 x 1.425 .256 A27380-ND 1.94 1.71 | 324082 
5/16 587 x 1.542 A27381-ND 1.84 1.62 | 324044 
3/8 587 x 1.542 A27382-ND 1.81 1.59 | 324045 
10 468 x 1.575 A27383-ND 2.13 1.88 | 324046 
6 10 .398 x 1.700 A27384-ND 2.49 2.20 | 53119-1 
Blue 1/4 500 x 1.700 314 A27385-ND 2.13 1.88 | 324047 
5/16 625 x 1.762 A27386-ND 2.13 1.88 | 324048 
3/8 625 x 1.762 A28015-ND 3.48 3.06 | 324049 
8 487 x 1.376 A27387-ND 277 2.44 | 331456 
10 546 x 1.812 A27388-ND 2.83 2.49 | 324111 
4 10 487 X 1.376 A27554-ND 4.32 3.81 | 1-331456-0 
Yellow 1/4 546 x 1.812 382 A27389-ND 2.58 2.27 | 324050 
5/16 679 x 1.878 A27390-ND 2.58 2.27 | 324051 
3/8 .679 x 1.878 A27391-ND 2.93 2.58 | 324052 
1/2 .679 x 1.878 A28016-ND 2.96 2.61 | 324114 
10 711 x 2.063 A28017-ND 4.18 3.68 | 328655 
2 1/4 679 x 2.045 468 A27392-ND 3.36 2.95 | 324053 
Red 5/16 711 X 2.063 A27393-ND 3.97 3.50 | 324112 
3/8 711 X 2.063 A27394-ND 3.36 2.95 | 324054 
1/0 Blue 1/4 807 x 2.426 580 A27395-ND 6.70 5.90 | 324056 
3/8 A27396-ND 4.57 4.02 | 324057 
2/0 Yellow | 3/8 926 x 2.416 610 A32019-ND 5.18 456 | 324084 
DIAMOND 
GRIP @ ® 


These terminals are designed for complete uniform reliability under the most critical 


conditions of vibrations, thermal shock, corrosion, tensions and current overload. Cr] 
Material: ¢ Terminal Body and Metallic Sleeve: Copper per QQ-C-576 ° Plating: Tin per 
MIL-T-10727 AMP Wire: Stranded Temperature Rating: 170°C maximum 
Stud | Dimensions—Inch | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. 
0 140 x .464 A28038-ND 53 AT 31516 
26-22 2 140 x .464 082 A27397-ND 53 AT 31518 
4 .208 x .585 A28039-ND 53 AT 31679 
6 .250 x .679 A28040-ND 53 AT 32861 
4 .218 x .603 125 A28041-ND 54 48 31094 
6 .218 x .603 125 A27398-ND 54 A8 31096 
6 .281 x .728 125 A28042-ND 53 AT 31269 
6 .281 x .728 140 A28043-ND 53 AT 31396 
29-16 8 312 x.775 125 A27399-ND 53 AT 30996 
8 1312 x.775 140 A28044-ND 53 AT 31160 
8 .281 x .728 125 A28045-ND 53 AT 31270 
8 .281 x .728 140 A28046-ND 69 61 31397 
10 1312 x.775 125 A27400-ND 54 8 30997 
10 .281 x 728 140 A27401-ND 53 AT 31398 


Ring Tongue Terminals 


Stud | Dimensions—Inch | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP. 
AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. 
6 .250 x .634 170 A28047-ND 69 61 32190 
16-14 8 .343 x .790 170 azso48-ND 53. A7_—« | (30927 
10 .343 x .790 150 A28049-ND 54 A8 30993 
10 .343 x .790 170 A28050-ND 53 AT 30928 
10 .375 x 1.007 A27402-ND 74 65 31771 
12-10 1/4 531 X 1.251 .230 A28051-ND 83 13 31772 
3/8 593 x 1.345 A28052-ND 86 76 31828 
BUDGET - Ring Tongue [Sres ] 


Budget Terminals are primarily the same as SOLISTRAND products except for the 
absence of the brazed seam in the wire barrel. This terminal is ideal for applications 
where extreme vibration and tension in the wire are not present. 


¢ Temperature Rating: 170°C maximum ¢ Material: Terminal & Splice Body: Copper 
per ASTM B-152. Plating: Tin per MIL-T-10727 * AMP Wire Range: 22-16 Stranded, 
16-14 Stranded, 12-10 Stranded » UL Listed 


Stud Dimensions - Inch Digi-Key Pricing AMP. 
AWG Size WxL Part No. 10 100 Part No. 
0 -140 x 329 A28255-ND 1.01 8.93 31423 
2: 140 x .329 A27147-ND 1.01 8.93 31425 
2 -203 x .450 A28257-ND 1.01 8.93 33695 
2 140 x .419 A28256-ND 1.01 8.93 322771 
26-22 4 -203 x .450 A27148-ND 1.01 8.93 31428 
6 -203 x .450 A27149-ND 1.01 8.93 31430 
6 .250 x .544 A28258-ND 3.46 30.41 32858 
8 .250 x .544 A28259-ND 1.01 8.93 32859 
10 .250 x .544 A28260-ND 1.01 8.93 32860 
1 .218 x 449 A28261-ND 1.28 11.25 31087 
2. .218 x 499 A28263-ND 1.28 11.25 31088 
2 182 x 446 A28262-ND 1.28 11.25 320677 
4 .218 x 449 A28265-ND 1.28 11.25 31089 
4 182 x 446 A28264-ND 4.35 38.32 36189 
4 .250 x .621 A28266-ND 1.28 11.25 322418 
5 .218 x 449 A27150-ND 1.28 11.25 31090 
6 218 x 449 A28267-ND 1.28 11.25 31091 
6 .281 x .574 A28269-ND 1.28 11.25 31264 
6 312 x 621 A28270-ND 1.28 11.25 30691 
22-16 8 312 x 621 A28273-ND 1.28 11.26 30692 
8 .281 x .574 A28272-ND 1.28 11.25 31265 
8 344 x .653 A28274-ND 1.28 11.25 32823 
10 312 x 621 A28276-ND 1.28 11.25 30693 
10 -281 x .574 A28275-ND 1.28 11.25 31266 
10 344 x .653 A28277-ND 4.35 38.32 32824 
12 312 x 621 A28278-ND 1.28 11.25 30694 
1/4 -469 x .856 A27151-ND 5.08 44.74 31172 
5/16 -469 x .856 A28281-ND 1.49 13.15 31173 
5/16 531 x .995 A28282-ND 3.08 27.10 324124 
3/8 531 x .995 A28280-ND 3.08 27.10 31498 
1/2 .713 x 1.070 A28279-ND 4.38 38.57 328970 
2 180 x .445 A28284-ND 1.28 11.25 326854 
4 -250 x .480 A28285-ND 1.28 11.25 32185 
6 -343 x .636 A28286-ND 1.28 11.25 30695 
6 -250 x .480 A28287-ND 1.28 11.25 32186 
6 2312 x 590 A28288-ND 1.28 11.25 321683 
8 -343 x .636 A28289-ND 1.28 11.25 30696 
8 312 x 590 A28290-ND 1.28 11.25 322235 
16-14 10 312 x 621 A28291-ND 1.28 11.25 51872-5 
10 -343 x .636 A27152-ND 1.28 11.25 30697 
12 -469 x .855 A28292-ND 1.49 13.15 31163 
14 -468 x .730 A28293-ND 1.49 13.15 34896 
1/4 -469 x .855 A28294-ND 1.49 13.15 31164 
5/16 -469 x .855 A28295-ND 1.49 13.15 31165 
3/8 531 x .995 A28296-ND 3.08 27.10 31499 
1/2 .713 x 1.070 A28297-ND 4.38 38.57 328971 
4 .281 x .630 A28299-ND 2.02 17.76 34891 
6 .281 x .630 A28300-ND 2.02 17.76 34892 
6 .375 x .765 A28301-ND 2.02 17.76 31112 
8 312 x .708 A28302-ND 2.02 17.76 34404 
8 375 x .765 A28303-ND 2.02 17.76 31113 
10 343 x .723 A28304-ND 2.02 17.76 32882 
42-10 10 375 x .765 A27153-ND 2.02 17.76 | 31114 
10 -500 x .865 A28305-ND 2.32 20.38 34964 
1/4 -500 x .865 A28307-ND 2.32 20.38 34965 
1/4 531 x 1.004 A28308-ND 2.32 20.38 31122 
5/16 531 x 1.004 A28312-ND 2.32 20.38 31123 
3/8 593 x 1.098 A28309-ND 2.32 20.38 30972 
3/8 .750 x 1.271 A28310-ND 4.65 40.89 34833 
1/2 715 x 1.102 A28306-ND 4.65 40.89 52269-1 
A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies .. $66.00 
A9991-ND Die Set for for PIDG and PLASTI-GRIP R, B, and Y Insulated Terminals, use with A9996-ND $43.50 
A9811-ND Crimp Tool with Die Set for PIDG and PLASTI-GRIP R, B, and Y Insulated Terminals $96.00 
A9821-ND PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit .......... . $134.84 
A31882-ND PRO-CRIMPER I! Hand Tool, 22-10AWG, with Die .. $674.18 
A31883-ND Die Set for Budget Terminal and Butt Splice, 22-10AWG, use with A9996-ND ................2.. $599.94 
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WE 


SOLISTRAND terminals and splices are specially designed Stud Dim. Inch Digi-Key Pricing AMP 
to terminate solid and stranded wire. The barrel is completely Fig. AWG Size WxL Part No. 10 100 Part No. 
closed and the seam is brazed for uniform metal strength 1/4 500 x 1.199 ‘A27084-ND 13.13 115.58 31811 
aroundihe.onute.barmplared: 5/16 656 x 1.314 A27085-ND 11.65 10254 | 33470 
Temperature Rating: 170°C maximum 5/16 565 x 1.324 A27086-ND 17.65 155.32 33115 
: ; 3/8 656 x 1.314 A27087-ND 12.73 112.02 | 33471 
Material: * Terminal Body: copper per ASTM B-152 4 3/8 656 x 1.324 A27088-ND 17.59 154.75 31812 
* Plating: Tin per MIL-T-10727 : : : s 
: Z : e é 1/2 1.250 x 2.090 A27089-ND 20.45 179.94 | 35668 
UL Listed. CSA Certified. Military Approval. 1/2 .875 x 1.902 A27090-ND 21.10 185.67 | 327175 
F 5/8 1.250 x 2.090 A27091-ND 20.45 179.94 | 35669 
Stud Dim. Inch Digi-Key Pricing AMP 3/4 1.250 x 2.090 A27092-ND 37.16 326.99 | 35670 
Fig. | _AWG Size Wxl Part No. 10 100_| Part No. 1/4 890 x 1.657 ‘A27095-ND 18.84 165.81 | 320138 
26-22 2 140 x.419 A27000-ND 6.57 57.79 | 50334 oe ee x ie SRG ace fee rae 
890 x 1.657 7099- 85 5. 5 
2) ee 22 828 | seaner 2 | me | saoxtesr |  norioond iso? e778 | sora 
ee : : 1/2 890 x 1.657 A27101-ND 29.40 258.74 | 35185 
4 182 x .446 A27003-ND 5.64 49.61 | 36467 
4 “318 x 449 ‘A0914-ND 171 45.05 | 34104 1/2 1.250 x 2.516 A27102-ND 87.59 770.80 | 323291 
4 050 x 621 A28055-ND 9.17 30.71 | 323096 5/8 1.250 x 2.516 A27103-ND 59.74 525.67 | 320754 
z 10 625 x 1.527 A27093-ND 22.82 200.82 | 330301 
Pace ae MD 186 tage | Sans 2 2 1/4 625 x 1.527 A27094-ND 19.32 170.02 | 320383 
6 281 x .574 A27006-ND 1.66 14.59 | 34107 
é ato 64 ASHE art 46.05: | aaito 5/16 625 x 1.527 A27097-ND 17.47 153.72 | 322870 
5046 3 iy aTA AGED 466 jase | s4108 3/8 625 x 1.527 A27098-ND 19.58 172.29 | 321600 
8 312 x 621 ‘A27009-ND 1.66 4459 | 34111 1/4 875 x 1.956 A27104-ND 28.92 254.53 | 36915 
1/4 807 x 1.925 A27105-ND 29.84 262.63 | 321866 
10 281 x.674 BOS T7END 1.66 14.59 | 34109 5/16 (875 x 1.956 A27106-ND 28.92 254.53 | 36916 
10 312x621 P2701 2.ND 171 15.05 | 34112 5/16 807 x 1.925 A27107-ND 29.84 262.63 | 321867 
si pes x a Pana oat Ge tea 3/8 875 x 1.956 A27108-ND 29.31 257.93 | 36917 
10 +43 me 070 Ror atannn ree 437807 || a00866 110 3/8 807 x 1.925 A27109-ND 29.84 262.63 | 321868 
: : : : 7/16 875 x 1.956 A27110-ND 48.57 427.40 | 36918 
5/16 469 x 856 A0919-ND 2.00 17.59 | 34114 1/2 875 x 1.956 A27111-ND 29.84 262.63 | 36919 
3/8 531 x .995 A0920-ND 2.06 18.12 | 34115 1/2 1.265 x 2.678 A27112-ND 58.03 510.65 | 322291 
1 4 250 x .480 A27020-ND 3.83 33.73 | 34119 , 5/8 1.265 x 2.678 A27113-ND 58.72 516.74 | 320744 
6 343 x .636 A27021-ND 1.66 14.59 | 34121 3/4 1.265 x 2.678 A27114-ND 58.72 516.74 | 320748 
6 250 x .480 A0921-ND 1.66 14.59 | 34120 1/4 946 x 2.000 A27115-ND 36.54 321.56 | 36921 
6 312 x 590 A27023-ND 171 15.05 | 321684 5/16 .926 x 1.930 A27116-ND 37.70 331.78 | 321870 
8 343 x 636 A0922-ND 1.66 14.59 | 34122 5/16 946 x 2.000 A27117-ND 36.54 321.56 | 36922 
8 343 x.723 A27154-ND$ 3.87 34.08 | 35432 2/0 3/8 .926 x 1.930 A27118-ND 37.70 331.78 | 321871 
8 312 x 590 ‘A27025-ND 2.39 21.01 | 324955 3/8 946 x 2.000 A27119-ND 36.54 321.56 | 36923 
10 343 x 636 A0923-ND 1.66 14.59 | 34123 1/2 .926 x 1.930 A27120-ND 37.70 331.78 | 321873 
16-44 10 312 x 669 A27028-ND 2.26 19.87 | 320093 1/2 946 x 2.000 A27121-ND 36.54 321.56 | 36925 
10 343 x .723 A27155-ND¥ 3.23 28.40 34567 5/8 1.270 x 2.671 A27122-ND 83.57 735.40 322224 
4/4 469 x .855 A0924-ND 4.94 17.05 34124 3/0 5/8 1.270 x 2.699 A27129-ND 95.06 836.57 322222 
1/4 500 x .865 A27157-ND$ 4.22 37.10 | 35775 5/16 1.020 x 2.112 A27123-ND 67.00 589.64 | 321874 
1/2 750 x 1.184 A27031-ND 4.98 43.79 | 50981 3/8 1.020 x 2.112 A27124-ND 42.95 377.97 | 321875 
12 750 x 1.271 A27160-ND$ 21.54 189.51 | 321165 7 3/0 3/8 1.082 x 2.143 A27125-ND 44.40 390.73 | 36927 
5/16 A69 x 855 A0925-ND 2.00 17.59 | 34125 7/16 1.020 x 2.112 A27126-ND 67.00 589.64 | 321876 
1/2 1.082 x 2.143 A27127-ND 69.26 609.52 | 36929 
5/16 500 x .865 A27158-ND$ 4.78 42.05 | 35776 
3/8 “581 x 995 A0152-ND 245 2160 | 34126 1/2 1.020 x 2.112 A27128-ND 67.00 589.64 | 321877 
3/8 750 x 1.271 A27159-ND$ 7.09 62.40 327732 1 4/0 5/8 1.275 x 2.732 A27136-ND 131.20 1154.52 322227 
10 41x 730 ROVOGSNTH on Say | sade 3/4 1.275 x 2.732 A27137-ND 135.37 1191.27 | 322228 
2 | 14-12 10 312 x 685 A27033-ND 3.45 30.36 | 321828 ae tee x Sone rae can ree rate Pao 
3/8 687 x 1.120 A27034-ND 8.73 76.85 | 34486 150 x2. : , ; 
a rr of 2 jin oe se ee |e 
6 281 x 630 plelett) 2.45 21.58 | 35476 1/2 1.150 x 2.206 A27134-ND 45.82 403.24 | 36934 
; ae x ne pata ae ae ee 5/8 1.150 x 2.206 A27135-ND 73.76 649.08 | 36935 
s 375 ‘ on Reon 338 apne || ao0en 250-300 | 3/8 1.435 x 2.602 A27138-ND 13460 1184.50 | 322252 
—_— : z > | MCM 7/16 1.435 x 2.602 A27139-ND 13460 1184.50 | 322253 
10 343 x .723 A27040-ND 4.34 38.19 | 322455 1/2 1.435 x 2.602 A27140-ND 134.60 1184.50 | 322254 
He pe x he Rae a ae ae 300-350 | 1/2 1.545 x 2.671 A27I41-ND 736.81 1208.94 | 322259 
48g to ahs > aes re jai ve ; He pe MCM 1/2 1.545 x 3.422 A28760-ND 213.69 1880.45 | 322764 
4A “500 x 865 A27045-ND 266 9343 | 9572 400 3/8 1.749 x 2.790 A27142-ND 110.83 975.28 | 322262 
1a satxd0d agpoEN a7 Soo oases McM 1/2 1.749 x 2.790 A27143-ND 211.19 1858.49 | 322264 
ey & : : : 3/8 2.015 x 3.187 A27144-ND 334.42 2942.87 | 322267 
5/16 531 x 1.004 A0930-ND 2.82 24.79 | 33459 500-600 
MCM 12 2.015 x 3.187 A27145-ND 462.11 4066.55 | 322269 
a ooo tee AMEE Te zee pelt | ecee 12 2.015 x 4.176 A27146-ND 543.20 4780.20 | 322773 
12 750 x 1.271 A27049-ND 5.25 46.16 | 35135 - - - : 
1/2 1.250 x 1.896 A27050-ND 20.53 180.67 | 320763 $ Heavy Duty 
5/8 1.250 x 1.896 A27051-ND 20.53 180.67 | 320764 
1 1.250 x 1.896 A27052-ND 40.11 352.95 | 1-320765-0 Cut Tape and Tape and Reel Product 
8 406 x .949 A27053-ND 6.17 54.29 324061 Stud Dim. Inch Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reelt AMP 
8 469 x .933 A27054-ND 5.98 52.62 | 32996 Fig. | AWG | Size Wxb Part No. 500 1,000 | Qty. | Pricing | PartNo. 
10 A69 x .933 A27055-ND 5.98 52.62 | 33460 4 .250 x .621 | A28055CT-ND — 176.08 | 5,000 | 140.86/M | 2-323096-2 
10 A06 x .949 A27057-ND 6.17 54.29 | 31807 6 .218x.449 | AO91SCT-ND — 158.85 | 5,000 | 127.08/M | 2-34105-2 
1 1/4 469 x .933 A27059-ND 5.65 49.69 | 33461 22-16 | 6 .281x.574 | A27006CT-ND — 133.43 | 5,000 | 106.74/M | 2-34107-2 
10 | .312x.621 | A27012CT-ND — 137.65 | 5,000 | 110.12/M | 2-34112-2 
8 1/4 594 x 1.168 A27061-ND 8.18 72.02 | 35247 Y 
oie renee SHAG cee 73 op I saadgo 1/4 | .469x.856 | AO918CT-ND — 152.33 | 5,000 | 121.86/M | 2-34113-2 
5/16 “562 x 1.074 427063-ND 1726 151.88 | 31808 6 250 x .480 | A0921CT-ND — 266.83 | 5,000 | 213.46/M | 2-34120-1 
3/8 Bod M468 ORO 844 7431 | 43463 1 8 343 x 636 | A0922CT-ND — 133.43 | 5,000 | 106.74/M | 2-34122-1 
: : i : 16-14 | 8 312x590 | A27025CT-ND — 180.45 | 5,000 | 144.36/M | 2-324955-1 
ve 1.250 x 1.965 B27065-ND 23.64 208.07 | 35864 10 | .343x.723 | A27155CT-ND 275.47 500.85 | 2,500 | 400.68/M | 2-34567-1 
5/8 1.250 x 1.965 A27066-ND 26.96 237.26 | 35665 10 | .343x.636 | A0923CT-ND — 133.43 | 5,000 | 106.74/M | 2-34123-1 
10 406 x 1.181 A27067-ND 8.91 78.42 | 52197 10 | .375x.765 | AOQ28CT-ND 116.60 212.00 | 2,500 | 169.60/M | 2-33457-2 
10 625 x 1.246 A27069-ND 8.91 78.42 | 33464 12-10 | 10 | .500x.865 | A27043CT-ND 292.06 531.03 | 2,500 | 424.82/M | 2-35771-1 
10 468 x 1.168 A27070-ND 9.20 80.92 | 321298 1/4_| 531x1.004 | AOQ29CT-ND 114.48 208.15 | 2,500 | 166.52/M | 2-33458-3 
vA 625 x 1.246 A27071-ND 6.17 54.29 | 33465 + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
; 1/4 468 x 1.168 A27073-ND 8.42 74.06 | 321598 
5/16 625 x 1.246 A27074-ND 8.42 74.06 | 33466 Tools 
3 oe Pye ree Pe Py seat A27223-ND Crimp Tool for all Solistrand (except flag tongue terminals)...............002....:ceeeeeeeeeeeee $298.50 
- ie tas SNE et saben | aeabe A9996-ND ——_PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies . $66.00 
a ee rie pens Hees sear (eae A9813-ND —_Die Set for Uninsulated Terminals, use with A996 $94.50 
euke = : A9812-ND Crimp Tool, Uninsulated Terminals with Die Set. $118.50 
10 656 x 1.314 A27081-ND 12.73 112.02 33468 A30572-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices . $40.68 
4 10 500 x 1.199 A27082-ND 13.13 115.58 33114 A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
1/4 656 x 1.314 A27083-ND 11.65 102.54 | 33469 and Tab-Lok FASTON Flag Terminals .... _ $90.90 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 379 


= TycoElectronics ane Solistrand Terminals and Splices 


Authorized Distributor 


SOLISTRAND terminals and splices are specially 
designed to terminate solid and stranded wire. The 
barrel is completely closed and the seam is brazed for 
uniform metal strength around the entire barrel area. 


Temperature Rating: 170°C maximum Material: 
¢ Terminal Body: copper per ASTM B-152 « Plating: 
Tin per MIL-T-10727 UL Listed. CSA Certified. Military 
Approval. 

Uninsulated Ring Tongue and Splices: Temp- 
erature Rating: 343°C Material: * Terminal and 
Splice Body: Copper per QQ-C-576 »* Plating: Nickel 


per QQ-N-290 »¢ Metallic Sleeve: Nickel/Silver per 
QQ-C-585 
Parallel Splices: Material: » Splice Body: Copper per Parallel Splice A- Standard B - Sight Hole 
ASTMB-152 
Flag Ring Tongue Terminals Parallel Splices 
Stud | Dimension - Inch Digi-Key Price Each AMP Wire Dimension - Inch Digi-Key Pricing AMP. 
Fig. AWG Size WxL Part No. 10 100 Part No. Fig. Size Length Part No. 10 100 Part No. 
7 22-16 AWG 301 A27193-ND 1.35 11.85 | 34130 
16-14 i 312 x 579 Popa a fa Seetee 16-14 AWG ‘301 A27194-ND 1.35 11.85 | 34137 
5 SDN 26 “3a 138269 12-10 AWG 343 A27195-ND 171 15.08 | 34138 
1 : : 8 AWG 375 A27196-ND 3.37 2965 | 34318 
8 A27178-ND 99 87 | 36270 
12-10 10 375 x 702 Foon) 7 > | 3e74 6 AWG 437 A27197-ND 5.74 50.49 | 34319 
WA A28058-ND 5 33 «| (36072 4 AWG 531 A27198-ND 8.89 78.26 | 34320 
10 500x791 ‘A28059-ND 3.84 3.38 | 321051 Pa 640 ane ty tere bAUe ee. | olet 
P ‘ a 20 i 7 1/0 AWG 734 A27200-ND 1847 162.53 | 36946 
500 x 918 A28060-ND 3.47 3.05 | 321441 2/0 AWG 734 A27201-ND 4938 17051 | 36948 
1/4 609 x 1.130 A28061-ND 442 3.62 | 322727 aI AWE 719 (SEWED bay _ 24R00.||a6909 
10 500 x 841 A27180-ND 2.87 2.53 | 323196 
1 4/0 AWG 765 A27203-ND 28.96 254.85 | 36951 
6 14 500 x 960 A27181-ND 5.08 4.47__| 321576 250-300 MCM 1.062 A27204-ND 7251 638.08 | 322275 
2 38 625 x 1.200 A27182-ND 5.66 4.98 | 322204 300-350 MCM 1.124 A27205-ND 7405 651.62 | 322276 
10 546 x 1.048 A27183-ND 3.35 2.94 | 321059 400 MCM 1.249 A27206-ND 9790 861.48 | 322277 
4 1/4 546 x 1.048 A27184-ND 3.35 2.94 | 321275 500-600 MCM 1.421 A27566-ND 140.88 1239.72 | 322278 
2 5/16 | _.685x 1.278 A27185-ND 3.17 2.79 | 321060 
10 A27186-ND 373 3.28 | 321063 i i 
2 2 1/4 713 x 1.437 A27187-ND 6.39 5.63 | 321201 Uninsulated Ring Tongue 
5/16 A27188-ND 3.20 2.82 321064 Stud /Dimension - Inch Insulation Digi-Key Price Each AMP. 
« Fig. AWG Size WxLl Support For Part No. 10 100 | Part No. 
Slotted Ring Tongue 4 | 218x603 105~.140 | A27403-ND 1.07 94 | 322363 
6 | 281 x.728 105~.140 | A27404-ND 1.65 1.45 | 323199 
Stud] Dimension - Inch | Digi-Key Price Each AMP 6 | .282x.574 | Non-Insulation | A28053-ND 43 38 | 323219 
Fig. AWG Size WxL Part No. 10 100 Part No. 22-16 6 .218 x .449 Non-Insulation | A27405-ND. AG 41 | 322797 
8 | .281x.574 | Non-Insulation | A27406-ND 46 ‘a1 | 322798 
8 22-16 4 sue KE? BeSONND 28 25 | 921268 10 | 281x728 105~.140 | 427407-ND 1.07 (94 | 322366 
; 8 10 | .281x.574 | Non-Insulation | A27408-ND 46 ‘A1_| 322799 
Spade Terminals te1a | to | 343x800 [140-195 | AZ7409-ND 7.73 ‘1.53 | 822375 
343x636 | Non-Insulation | A27410-ND 53 47_| 322695 
Tre a iy 8 | .375x.760 | Non-Insulation | A27411-ND 79 69 | 323061 
en | eter ST nia Rey Fea | aalet yorp | 10) 3725x1007 | 150~.250 | az74i2-ND 2081.82 | 325154 
: : : 10 | .375x.760 | Non-Insulation | A27413-ND 79 ‘69 | 323062 
22.16 AWG 1/4 | .531x1.004 | Non-Insulation | A27414-ND 1.00 88 | 323063 
2 182 x 504 A0932-ND 263 23.14 | 5655-1 
4 218 x 451 A09000-ND 311 27.41 ‘| 321463 i i 
4 6 (297 x 530 09001-ND" 1.66 14.59 | 36195 Uninsulated Splices 
6 (250 x 623 A0933-ND' 164 14.41 | 323127 = 7 
8 375 x 685 A0934-ND 564 4963 | 34117 r Anta ae pia pe) ae ue Fahy ane Fi 
10 375 x 685 A0935-ND 166 14.59 | 34118 e a8 FORT = Bt) BOS7o68 
2 182 x 504 A0939-ND 620 54.59 | 324605 i0 22-16 3a foment "5 iol |2a5s0an 
6 (296 x 514 A0940-ND2 6.20 54.59 | 320749 : ; : 
5 6 250x514 A09006-ND* 620 5459 | 323136 ar 16-14 ore Perea oh or) gears 
8 (296 x 514 A0941-ND? 620 5459 | 52730 ; i : : 
8 ‘416 x 607 A09007-ND2 1.99 17.50 | 323124 9 567 A28054-ND 90 79 | 323755 
4 "203 x 576 ‘A0943-ND 215 18.95 | 53175-1 10 12519 338 RETASTEND) 34 48 | 928754 
6 10 (333 A29335-ND* 1.20 1.06 | 323672 
8 244 x 637 A09005-ND 733 64.47‘ | 53831-1 
10 16-14 301 A29336-ND* 1.02 90 | 322347 
16-14 AWG 
6 297 x 530 ‘A09002-ND 766 1459 | 322996 F 
6 "244 x 623 A27163-ND 1095 96.35 | 330827 Butt Splices 
4 8 (385 x 685 A09003-ND 422 37.15 | 34128 - = _ 
10 "385 x 764 A27164-ND 219 19.26 | 33219 : Wire tenet Biot Key, Eueing il 
10 (385 x 685 A09004-ND 564 _-49.63_| 34129 Fig. a Ae inch ato. 5 ae ac Fart Na. 
5 ; 294x514 Raa tee, “aaa || sopeee 10 | 24-20 awe 490 A0g011-ND 267 23.51 | 324001 
10 A09009-ND 3.52 30.96 | 320857 wa 29-16 AWG 578 A0951-ND 2.06 18.15 | 31818 
6 8 375 x 637 A0946-ND 215 18.95 | 53124-1 1B A09012-ND 3.19 28.11 | 330367 
TIA B67 A0952-ND 2.24 1971 31819 
12-10 AWG 118 567 A09014-ND 353 31.04 | 330368 
6 282 x 631 A0936-ND 330 29.07] 322451 110 16-14 AWG 591 A27207-ND 3.35 2952 | 322459 
4 8 406 x .772 A0937-ND 4.30 37.80 32995 11C 591 A09013-ND 4.241 37.07 327025 
10 406 x .772 A27165-ND 2.38 20.92 33479 410 529 A29337-ND* 42.92 113.70 323878 
10 375 x72 A0938-ND 11.35 99.91 | 35495 11B 14-12 AWG 690 A27209-ND 3.93 34.61 321280 
6 6 .250 x .636 A0948-ND 2.98 26.26 53126-1 TIA 565 ‘A0953-ND 2.98 26.24 32151 
8 375 x 729 A0949-ND 946 83.22 | 3127-1 11B 567 A09015-ND 1077 94.76 330369 
rig | PHOANG | tes A27210-ND S10 449i | 3adegs 
TOTO AWG 110 703 A29338-ND* 25.89 227.81 323698 
7 556 T1A 897 A27211-ND 697 61.30 | 34321 
296 x 694 A28062-ND 345 30.36 | 324578 118 8 AWG ; A27212-ND 74 6522 | 36906 
5 8 “416 x 694 A27175-ND 633 55.66 | 323143 HE TERI 40707 94.00 1 3489 
10 “416 x 694 A28063-ND 3.45 30.36 | 323144 1B 6 AWG 1.015 no TaN sea. “494 40s ¢aaean 
Ighort: 2 Long THA TAWG 1140 A27215-ND 23.68 208.39 | 34323 
; 1A Awe 1.265 A27216-ND 37.64 331.22 | 35189 
. 118 ; A27217-ND 55.94 492.28 | 322246 
Short Spring Spade Tongue 170 AWG 12 A27218-ND 50.18 441.60 36957 
2/0 AWG 1.437 A27219-ND 5949 523.52 | 36958 
Stud | Dim. Inch | Digi-Key Price Each | Digi-Key Cut Tape Pricing] Tape & Reelt 11D 3/0 AWG 1.480 A27220-ND 70.85 623.52 36959 
Fig.| Size| WxL Part No. 10 100 | Part No. 500 1,000 | Size | Pricing 4/0 AWG 1.484 A27221-ND 61.73 543.22 36960 
2246: AWG 250-300 MCM 2.093 A27222-ND 141.96 1249.22 | 322279 
6 | 6 | 250x576 | A0944-ND 79.70 [A0S44CT-ND — 166.83 | 5,000 [133.46/M * High Temperature 
16-14 AWG 
5 | © | 250x576 | A0945-ND 22 19 | A0945CT-ND — 166.83 | 5,000 ]133.46/M Tools 
10 | 406.685 BOSS7END) ea 19 ACSEZCTENG, 166.83 | 5,000 |133.46/M A27223-ND Crimp Tool for all Solistrand (except Flag Tongue Terminals) .................000seeeseeeeeee eee $298.50 
12:10 AWG A9996-ND _ PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies -. $66.00 
8 | .312x.729 | A27170-ND 30 0.27 J— = ral ieee — A9813-ND Die Set for Solistrand Butt Splices 22-10 AWG, use with A9996-N .. $94.50 
6 | 10 | .406x.777 | A0950-ND 30.27 | AO950CT-ND 123.92 225.30 | 2,500 |180.24/M A9812-ND Crimp Tool with Die for Solistrand Butt Splices 22-10 AWG ...... . $118.50 
10_| .312x.777 | A28064-ND 30.27 | A28064CT-ND 123.92 225.30 | 2,500 |180.24/M A30572-ND —_ Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals and Splices .. $40.68 
A30574-ND Universal Crimp Tool, 22-10 AWG, Insulated/Non-Insulated Terminals, Splices, 
t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. and Tab-Lok FASTON Flag Terminals... .. $90.90 


More Product Available Online: www.digikey.com 
380 (t083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


= TycoElectronics anmme Machine Applied Terminations 


Authorized Distributor 


Stud Wire Insulation Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. | Size AWG Diameter (Inch) | Material/Finish Part No. 100 500 1000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Ring, Insulation Support 
#6 22-18 0.06-0.11 Brass/Tin A29864CT-ND 8.89 40.73 74.05 A29864TR-ND 20,000 39.99/M 40697 
#8 22-18 0.06-0.11 Brass/Tin A29865CT-ND 11.25 51.55 93.73 A29865TR-ND 10,000 50.62/M 40698 
#8 18-14 Brass/Tin A29866CT-ND 10.59 48.54 88.25 A29866TR-ND 11,000 47.66/M 40724 
#10 18-14 Brass/Tin A29867CT-ND 11.71 53.68 97.60 A29867TR-ND 11,000 52.71/M 40725 
5/16 22-18 Brass/Tin A29868CT-ND 19.65 90.08 163.78 A29868TR-ND 10,000 131.02/M 41013 
#10 12-10 0.15-0.21 Brass/Tin A29869CT-ND 23.22 106.43 193.50 A29869TR-ND 3,000 154.80/M 41124 
#8 18-14 0.12-0.17 Brass/Tin A29870CT-ND 9.77 44.77 81.40 A29870TR-ND 12,500 43.96/M 41332 
#10 18-14 0.12-0.17 Brass/Tin A29871CT-ND 8.45 38.75 70.45 A29871TR-ND 12,500 38.05/M 41333 
156 20-16 0.1-0.135 Brass/Tin A29872CT-ND 9.54 43.73 79.50 A29872TR-ND 25,000 42.93/M 41472 
#6 24-20 0.08-0.1 Brass/Tin A29873CT-ND 7.81 35.81 65.10 A29873TR-ND 7,500 39.06/M 41580 
#8 24-20 0.08-0.1 Brass/Tin A29874CT-ND 8.76 40.15 73.00 A29874TR-ND 15,000 43.80/M 41581 
1/4 22-18 0.07-0.1 Brass/Tin A29875CT-ND 15.72 72.04 130.98 A29875TR-ND 6,000 78.59/M 41711 
#10 22-18 0.08-0.11 Brass A29876CT-ND 10.79 49.45 89.90 A29876TR-ND 20,000 48.55/M 42036-2 
#6 22-18 0.08-0.11 Brass/Tin A29877CT-ND 8.89 40.73 74.05 A29877TR-ND 20,000 39.99/M 42037 
#8 22-18 0.08-0.11 Brass/Tin A29878CT-ND 7.59 34.80 63.28 A29878TR-ND 20,000 34.17/M 42037-1 
#10 22-18 0.08-0.11 Brass/Tin A29879CT-ND 7.59 34.80 63.28 A29879TR-ND 20,000 34.17/M 42037-2 
1 #8 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29880CT-ND 9.87 45.22 82.23 A29880TR-ND 20,000 44.41/M 42508-2 
#4 26-22 0.04-0.06 Brass/Tin A29881CT-ND 6.86 31.45 57.18 A29881TR-ND 20,000 30.88/M 42547-2 
.257 16-14 0.12-0.18 Brass A29882CT-ND 31.68 145.21 264.03 A29882TR-ND 4,000 158.42/M 42751-1 
-323 16-14 0.12-0.18 Brass/Tin A29883CT-ND 18.72 85.79 155.98 A29883TR-ND 4,000 93.59/M 42752-2 
142 26-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29884CT-ND 8.06 36.95 67.18 A29884TR-ND 12,000 36.28/M 60123-2 
#10 18-14 0.1-0.14 Brass/Tin A29885CT-ND 14.73 67.50 122.73 A29885TR-ND 11,000 66.28/M 60433-2 
#6 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29886CT-ND 9.34 42.79 77.80 A29886TR-ND 20,000 42.02/M 60553-1 
1/4 18-14 Brass/Tin A29887CT-ND 10.90 49.95 90.83 A29887TR-ND 11,000 49.05/M 60625-1 
#6 18-14 Brass/Tin A29888CT-ND 8.36 38.34 69.70 A29888TR-ND 12,000 41.82/M 60770-2 
#8 18-14 Brass A29889CT-ND 6.17 28.27 51.40 A29889TR-ND 6,000 30.84/M 60771-1 
#8 18-14 Brass/Tin A29890CT-ND 6.69 30.65 55.73 A29890TR-ND 12,000 30.10/M 60771-2 
#10 18-14 Brass/Tin A29891CT-ND 5.51 25.26 45.93 A29891TR-ND 12,000 24.80/M 60772-2 
#10 18-14 Brass/Tin A29892CT-ND 5.39 24.68 44.88 A29892TR-ND 8,000 26.93/M 60772-3 
3/8 16-14 Brass/Tin A29893CT-ND 41.48 190.11 345.65 A29893TR-ND 2,500 276.52/M 61336-1 
#4 20-16 0.1-0.135 Brass/Tin A29894CT-ND 9.54 43.73 79.50 A29894TR-ND 25,000 42.93/M 61386-1 
094 26-24 0.035-0.065 Brass A29895CT-ND 2.55 11.69 21.25 A29895TR-ND 50,000 10.63/M 61653-1 
1/4 18-14 0.085-0.12 Brass/Tin A29897CT-ND 18.74 85.87 156.13 A29897TR-ND 3,000 124.90/M 485029-1 
177 22-16 0.105 Brass A29896CT-ND 13.63 62.48 113.60 ‘A29896TR-ND 6,000 68.16/M 350509-1 
181 22-16 0.1-0.14 Steel/Tin A29898CT-ND 12.28 56.27 102.30 A29898TR-ND 5,000 81.84/M 61556-1 
#8 16-12 0.13-0.17 Brass A29899CT-ND 8.11 37.18 67.60 A29899TR-ND 9,000 40.56/M 61624-1 
#6 18-14 0.105-0.145, Steel/Tin A29900CT-ND 6.74 30.90 56.18 A29900TR-ND 9,000 33.71/M 61793-1 
#8 18-14 0.105-0.145 Steel/Tin A29901CT-ND 5.84 26.77 48.68 A29901TR-ND 9,000 29.21/M 61794-1 
#8 18-14 0.105-0.145, Brass A29902CT-ND 8.88 40.69 73.98 A29902TR-ND 9,000 44.39/M 61794-4 
2 #10 18-14 0.105-0.145 Steel/Tin A29903CT-ND 5.84 26.77 48.68 A29903TR-ND 9,000 29.21/M 61795-1 
#10 18-14 0.105-0.145 Brass/Tin A29904CT-ND 8.40 38.51 70.03 A29904TR-ND 9,000 42.02/M 61795-3 
#10 12-10 0.125-0.22 Steel/Tin A29905CT-ND 13.88 63.59 115.63 A29905TR-ND 1,800 92.50/M 62613-2 
#8 18-14 0.105-0.145 Steel A29906CT-ND 9.15 41.95 76.28 A29906TR-ND 6,000 45.77/M 640051-1 
#10 18-14 0.105-0.145 Steel A29907CT-ND 8.07 37.00 67.28 A29907TR-ND 6,000 40.37/M 640052-1 
#8 22-18 0.08-0.12 Steel/Tin A29908CT-ND 7.46 34.21 62.20 A29908TR-ND 9,000 37.32/M 640204-1 
#10 22-18 0.08-0.12 Tin A31703CT-ND 6.99 32.05 58.28 A31703TR-ND 15,000 31.47/M 640271-3 
Ring, Non-Insulation Support 
#8 18-14 = Brass A29910CT-ND 6.87 31.50 57.28 A29910TR-ND 20,000 30.93/M 34812 
3 #10 12-10 — Brass/Tin A29911CT-ND 15.30 70.14 127.53 A29911TR-ND 8,000 76.52/M 40524 
.096 22-20 0.05-0.065 Brass/Tin A29912CT-ND 7.28 33.39 60.70 A29912TR-ND 25,000 32.78/M 41376 
Fork, Insulation Support 
#6 20-16 0.09-0.13 Brass/Tin A29913CT-ND 9.94 45.54 82.80 A29913TR-ND 15,000 44.72/M 40763 
#10 24-20 0.08-0.1 Brass/Tin A29914CT-ND 11.09 50.82 92.40 A29914TR-ND 15,000 49.90/M 41590 
4 #6 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29915CT-ND 8.06 36.95 67.18 A29915TR-ND 25,000 36.28/M 60445-2 
#10 24-20 0.048-0.078 Brass/Tin A29916CT-ND 8.26 37.84 68.80 A29916TR-ND 20,000 37.16/M 60501-1 
#6 18-14 0.13-0.18 Brass/Tin A29917CT-ND 12.24 56.09 101.98 A29917TR-ND 12,000 55.07/M 60725-1 
#10 18-14 0.1-0.14 Brass A29919CT-ND 7.56 34.66 63.03 A29919TR-ND 6,000 37.82/M 60775-1 
Fork, Non-Insulation Support 
#8 12-10 = Brass/Tin A29920CT-ND 17.95 82.28 149.60 A29920TR-ND 8,000 89.76/M 42113-2 
5 #5 20-18 0.065-0.08 Brass/Tin A29921CT-ND 10.10 46.31 84.20 A29921TR-ND 20,000 45.47/M 42339-2 
#5 28-22 0.035-0.04 Brass A29922CT-ND 4.39 20.13 36.60 A29922TR-ND 28,000 19.77/M 61498-1 
#5 28-22 0.035-0.04 Brass/Tin A29923CT-ND 5.57 25.53 46.43 A29923TR-ND 28,000 25.07/M 61498-2 
Splices Non-Insulation 
Wire Range Stock Wire Size Length i-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. Min./Max. (mm2) Thickness (Inch) (CMA) Material | (Inch) Part No. 100 500 1000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1.64/4.2 020 3232-8282 Brass 152 A29924CT-ND 5.42 24.83 45.15 A29924TR-ND 20,000 24.39/M 40509 
1.52/4.28 020 4000-9000 Brass 255 A29925CT-ND 5.92 27.12 49.30 A29925TR-ND 2,500 39.44/M 485043-1 
6 -61/1.32 020 1200-2600 Brass 188 A29926CT-ND 4.53 20.76 37.75 A29926TR-ND 12,000 20.39/M 60372-1 
2.03/5.07 025 4000-10000 Brass 250 A29928CT-ND 6.95 31.86 57.93 A29928TR-ND 12,500 31.28/M 62357-1 
-20/.81 016 400-1600 Brass -110 A29929CT-ND 5.46 25.01 45.48 A29929TR-ND 20,000 24.56/M 62759-1 
Shur-Plug Terminals and Receptacles 
Mating Wire Stock Insulation Size | Material/ Mating Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig.| Angle AWG_|Thick. (Inch) Min./Max. Finish Diameter (Inch) Part No. 100 500 1000 Part No. Oty. Pricing Part No. 
Terminals 
Straight | 18-14 .018 -120/.175 Brass/Tin -180 A29930CT-ND 8.24 37.76 68.65 A29930TR-ND 6,000 41.19/M 60660-1 
7 | Straight | 18-14 .018 .085/.125 Brass/Tin 156 A29931CT-ND 15.62 71.57 130.13 A29931TR-ND 7,000 78.08/M 60766-2 
Straight | 14-10 .018 N/A Brass/Tin 180 A29939CT-ND 11.57 53.01 96.38 A29939TR-ND 4,000 57.83/M 42865-3 
Receptacles 
8 Straight | 18-14 .016 -130/.175 Brass/Tin -156 A29932CT-ND 10.28 47.11 85.65 A29932TR-ND 6,000 51.39/M 42142-1 
Straight | 18-14 .016 -130/.175 Brass -156 A29933CT-ND 14.67 67.24 122.25 A29933TR-ND 6,000 73.35/M 42142-2 
9 | Rt. Angle | 20-16 .016 -100/.140 Brass -156 A29934CT-ND 20.76 95.14 172.98 A29934TR-ND 2,500 138.38/M 60017-3 
PCB Faston Tabs 
Mating Tab Mating Tab Material/ Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP 
Fig. Angle Width (Inch) Thickness (Inch) Finish Part No. 100 500 1000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 Straight 187 020 Brass/Tin A29937CT-ND 6.46 29.62 53.85 A29937TR-ND 16,000 29.08/M 63823-1 
Straight 250 032 Brass/Tin A29938CT-ND 5.81 26.62 48.40 A29938TR-ND 10,000 26.14/M 63824-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Insert Patterns 
(Front face of pin insert shown. Drawings not to scale.) 
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RADSOK Advantages: Low contact resistance * Low milli-volt drop performance * Higher current capacity 
with minimized temperature rise ¢ Reliability under vibration and shock ¢ Contacts will handle up to 150% 
higher amperages than standard contacts * Contacts are stocked in size 8 (69 amps) and size 4 (120 amps). 
Also available in size 12 (35 amps), size 0 (250 amps) and sizes 2/0 - 4/0 (500 amps) AC Series with 
RADSOK: ° Single key/keyway shell polarization * Threaded coupling * Machined contacts »* Operating 


Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Black zinc alloy finish GT Series with RADSOK « Audible, tactile 
and visual indication of full coupling »* Waterproof - IP67 rated * Operating Temperature Range: -55°C ~ 
125°C UL recognized » Black zinc cobalt finish Amphe®-GTR Reverse Bayonet Series * Compression 
(setscrew) wire termination * UL/CUL 1977/1682/817 recognized * Quick positive coupling » Audible, tactile 
and visual indication of full coupling * Waterproof - IP67 rated * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Shell | No. of Shell | No. of 
Size Insert} Con- Dimensions Size Insert} Con- Dimensions 
Arrange- | tacts/ Inches Digi-Key Price Each Arrange- | tacts/ Inches Digi-Key Price Each 
Fig. ment No. | Size | Description A B c Part No. u 10 Fig.| ment No. | Size | Description A B Cc Part No. 4 10 

AC (5015) Series with RADSOK 3 22-22 4/8 | Receptacle | 1.614 0.907 0.157 | GTC03022-22P(025)-ND 40.79 33.48 
1] 18-7 1/8 | Receptacle | 1.062 1.582 1.000 | ACCO2E18-7P(025)-ND 19.55 12.52 3 | 3217 | 4/4 | Receptacle | 2.244 0.947 0.157 | GTC03032-17P(025)-ND 38.30 31.43 
1 22-1 2/8 | Receptacle | 1.250 1.582 1.250 | ACCO2E22-1P(025)-ND 23.96 16.78 4 22-22 4/8 Plug 1.697 4.921 0.625 | GTCO6F22-22S(RDS)(025)-ND 86.66 74.28 
1 20-19 3/8 | Receptacle | 1.156 1.582 1.125 | ACCO2E20-19P(025)-ND 29.40 20.58 4 32-17 4/4 Plug 2.366 4.921 0.937 | GTCO6F32-17S(RDS)(025)-ND 158.57 136.95 
2 18-7 1/8 Plug 1.333 2.596 0.625 | ACCO6E18-7R(025)-ND 38.06 26.65 5 16 = PlugCap | 1.169 0.945 — _ | 10-580903-16Y-ND 33.33 27.35 
2 22-1 2/8 Plug 1.588 2.654 0.750 | ACCO6E22-1R(025)-ND 35.88 29.44 6 16 —_|Recept.Cap} 1.280 0.700 — _ | 10-580902-16Y-ND 33.66 27.62 
2 20-19 3/8 Plug 1.461 2.654 0.750 | ACCO6E20-19R(025)-ND 38.38 31.49 5 18 — PlugCap | 1.303 0.945 — _ | 10-580903-18Y-ND 26.80 21.85 
1 16-12 1/4 | Receptacle | 0.969 1.582 0.875 | ACCO2E16-12P(025)-ND 16.49 10.56 6 18 — |Recept.Cap} 1.457 0.900 — _ | 10-580902-18Y-ND 31.96 26.23 
1 24-9 2/4 | Receptacle | 1.375 1.581 1.375 | ACC02E24-9P(025)-ND 21.46 15.03 5 20 — Plug Cap | 1.437 1.260 — _ | 10-580903-20Y-ND 41.18 33.80 
1 28-6 3/4 | Receptacle | 1.562 1.581 1.625 | ACC02E28-6P(025)-ND 28.86 20.21 6 20 — |Recept.Cap} 1.594 0.900 — _ | 10-580902-20Y-ND 41.40 33.78 
2 16-12 1/4 Plug 1.250 2.524 0.531 | ACCO6E16-12R(025)-ND 40.87 33.54 5 24 — PlugCap | 1.701 1.260 — _ | 10-580903-24Y-ND 40.93 33.59 
2 24-9 2/4 Plug 1.715 2.885 0.938 | ACCO6E24-9R(025)-ND 55.17 45.63 6 24 — |Recept.Cap} 1.850 0.900 — _ | 10-580902-24Y-ND 36.56 30.00 
2 28-6 3/4 Plug 1.968 2.885 0.938 | ACCO6E28-6R(025)-ND 71.39 59.49 5 28 = PlugCap | 1.929 1.260 — | 10-580903-28Y-ND 30.27. 32.23 
1 22-22 4/8 | Receptacle | 1.250 1.582 0.750 | ACC02E22-22P(025)-ND 34.59 28.39 6 28 — |Recept.Cap]} 2.126 0.900 — _ | 10-580902-28Y-ND 40.19 32.98 
1 32-17 4/4 | Receptacle | 1.750 1.581 1.875 | ACCO2E32-17P(025)-ND 36.39 29.86 5 32 = PlugCap | 2.193 1.260 — | 10-580903-32Y-ND 41.20 33.81 
2 22-22 4/8 Plug 1.588 2.654 0.750 | ACCO6E22-22R(025)-ND 56.67 46.87 6 32 — |Recept.Cap| 2.382 0.900 — | 10-580902-32Y-ND 41.20 33.81 

2| 32-17 | 4/4 Plug | 2.209 2.943 1.250 | ACCOGE32-17R(025)-ND 91.81 78.69 Amphe-GTR®@ Reverse Bayonet 
GT Series with RADSOK 7 _ 4/4 Plug 2.626 4.829 0.582 | GTO6PCM32-ARS-30(29R)-ND 125.58 107.12 
3 18-7 1/8 | Receptacle | 1.378 0.907 0.157 | GTC03018-7P(025)-ND 24.46 17.13 7 - 4/4 Plug 2.626 4.829 0.759 | GTO6PCM32-ARS-40(29R)-ND 125.58 107.12 
3 22-1 2/8 | Receptacle | 1.614 0.907 0.157 | GTC03022-1P(025)-ND 30.90 25.19 7 — 4/4 Plug 2.626 4.829 0.905 | GTO6PCM32-ARS-50(29)-ND 125.58 107.12 
3 20-19 3/8 | Receptacle | 1.496 0.907 0.157 | GTC03020-19P(025)-ND 34.85 28.60 7 - 4/4 Plug 2.626 4.829 1.185 | GTO6PCM32-ARS-70(290S)-ND 125.58 107.12 
4 18-7 1/8 Plug 1.437 4.921 0.562 | GTCO6F18-7S(RDS)(025)-ND 58.72 48.93 3 = 4/4 | Receptacle | 2.248 0.947 0.158 | GTO30PCM32-ARP-80-ND 51.32 42.45 
4) 22-4 2/8 Plug 1.697 4.921 0.625 | GTCO6F22-1S(RDS)(025)-ND 75.58 — 62.99| | 7 = 5/4 Plug 2.626 4.829 0.787 | 10-610142-001-ND 134.84 113.04 
4 20-19 3/8 Plug 1.571 4.921 0.625 | GTCOGF20-19S(RDS)(025)-ND 72.09 60.08 7 = 5/4 Plug 2.626 4.829 0.984 | 10-610142-002-ND 134.84 113.04 
3 16-12 1/4 | Receptacle | 1.280 0.846 0.126 | GTC03016-12P(025)-ND 43.07 35.14 va cl 5/4 Plug 2.626 4.829 0.797 | 10-610142-003-ND 134.84 113.04 
3 24-9 2/4 | Receptacle | 1.752 0.907 0.157 | GTC03024-9P(025)-ND 27.48 22.40 7 _ 5/4 Plug 2.626 4.829 0.797 | 10-610142-004-ND 134.84 113.04 
3 28-6 3/4 | Receptacle | 2.000 0.947 0.157 | GTC03028-6P(025)-ND 32.88 26.98 3 = 5/4 | Receptacle | 2.248 0.947 0.158 | 10-610147-001-ND 92.78 77.77 
4 16-12 1/4 Plug 1.260 4.921 0.437 | GTCO6F16-12S(RDS)(025)-ND 64.24 53.54 3 _ 5/4 | Receptacle | 2.248 0.947 0.158 | 10-610147-002-ND 92.78 77.77 
4 24-9 2/4 Plug 1.835 4.921 0.750 | GTCO6F24-9S(RDS)(025)-ND 106.26 89.06 3 — 5/4 | Receptacle | 2.248 0.947 0.158 | 10-610222-001-ND 92.78 77.17 
4 28-6 3/4 Plug 2.102 4.921 0.750 | GTCO6F28-6S(RDS)(025)-ND 125.49 105.19 3 = 5/4 | Receptacle | 2.248 0.947 0.158 | 10-610222-002-ND 92.78 77.17 


RADSOK® Amphe-PD™ 


Features: * 6 AWG °¢ UL Listed 69A * 94V-0 Flame Retardant ¢ Positive Locking * Tool-less Assembly 
Target Applications: * Battery Connection * Busbar Connection * Power Supply Connection 


No. of 
Contacts/ Digi-Key Price Each 
Fig. Size Description Type Part No. i 10 50 100 
1 2 Plug Crimp C10-638974-000-ND 15.25 10.68 7.93 7.78 
2 2 Receptacle Busbar C10-638975-000-ND 14.93 10.45 7.77 7.62 
i 2 Receptacle Crimp C10-638976-000-ND 14.95 10.47 7.78 7.63 
2 2 Receptacle PCB C10-638977-000-ND 14.10 9.87 7.34 7.20 
ES 
a 
GON Asirotoo.cor?__ Ss: Tools 
CONNECTOR ASSEMBLY TOOLING. 
Digi-Key Price Astro Tool Corp. 
Description Part No. Each Part No. 
Pneumatic Crimp Tool without Dies AMT23B-ND 1250.20 AMT23B 
Size 8 Die Set for use with AMT23B-ND AMT23002DA-ND 261.61 AMT23002DA 
Locator to use with AMT23002DA-ND AMT23161L-ND 55.26 AMT23161L 
Size 4 Die Set to use with AMT23B AMT23004DA-ND 261.61 AMT23004DA 
Locator to use with AMT23004DA-N! AMT23163L-ND 55.26 AMT23163L 
Extraction Tool for #8 Contact Metal . ATC2281-ND 109.79 ATC2281 
Extraction Tool for #4 Contact Metal . ATC2426-ND 106.33 ATC2426 
Extraction Tool for #8 Contact Plastic M81969/14-06-ND 6.12 M81969/14-06 
Extraction Tool for #4 Contact Plastic... M81969/14-07-ND 6.12 M81969/14-07 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CONTACT Insert Patterns (Front face of pin insert shown) 
Drawings not to scale 
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PT with Solder Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) Shell 
, . . . . Size-Insert| No. of Dimensions 
Aluminum shell components: Standard olive drab, electrically conductive cadmium plated. Dependable Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
5 key/keyway polarization with bayonet lock coupling assures positive mating. Spring tension provided by a Fig. ment No. Size Description A B C | PartNo. 
wave washer in the coupling nut ensures maintenance of interfacial seal between mating halves. Insert and 1 Plug w/pins 1.013 1.906 .312| PTO6E12-10P(SR)-ND* 25.48 16.64 
main joint gasket molded from resilient neoprene. 1 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312| PTOGE12-10S(SR)-ND* 27.63 17.69 
Solder contacts are installed. Pins and sockets are copper alloy/gold plated. s| Plug w/pins 1.013 1.906 .312 |) PTO6A-12-10P(SR)-ND* 19.95 13.02 
PT solder series is UL recognized under file #E115497, Section 5 1 42-10 10/20 Plug w/sockets 1.013 1.906.312 | PTOBA-12-10S(SR)-ND* 25.37 16.56 
2 Recept. w/pins | 1.031 .825 .699 | PTO2A12-10P-ND 18.58 13.01 
Shell 2 Recept. w/sockets | 1.031 .825 .699 | PTO2A12-10S-ND 19.38 13.57 
Size-Insert| No. of Dimensions 2 Recept. w/pins 1.031 .825 .699 | PTO2E-12-10P-ND 15.73 11.01 
Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 2 Recept. w/sockets | 1.031.825 .699 | PTO2E-12-10S-ND 15.13 10.59 
Fig.| mentNo. | Size Description A B C | Part No. 1 Plug w/pins 1.156 1.906 .375| PTO6E14-5P(SR)-ND* 31.21 += 19.98 
1 3.2 3/90 Plug w/sockets | .750 1.906 .125| PTOGA-8-2S(SR)-ND* 28.67 —-18.71 1 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375| PTOGE14-5S(SR)-ND* 27.56 —-17.64 
2 Recept. w/pins | .812 .825 _.449 | PTO2A-8-2P-ND 13.15 9.21 1 re 5/16 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375| PTOGA-14-5S(SR)-ND* 34.27 21.94 
1 Plug w/sockets 750 1.906.125 | PTO6A-8-3S(SR)-ND* 28.76 = 18.41 2 Recept.w/pins | 1.125 .825  .823 | PT02A14-5P-ND 16.88 = 11.82 
1 8-3 3100 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 ) PTOGE-8-3S(SR)-ND 30.60 19.59 2 Recept. w/sockets | 1.125 .825 .823 | PTO2A14-5S-ND 24.04 15.69 
2 Recept. w/pins | .812 .825 .449 | PTO2A-8-3P-ND 14.75 10.33 2 Recept. w/pins | 1.125 .825 _.823 | PTO2E-14-5P-ND 13.78 9.65 
2 Recept.w/pins_| .812 825.449 | PTO2E-8-3P-ND 13.80 8.28 1 Plug w/pins 1.156 1.906 .375] PTOGA-14-12P(SR)-ND* 24.27 15.85 
3 Plug w/sockets | .750 1.609 — | PTO6A-8-4S-ND 20.26 13.23 1 _ Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375| PTOGE-14-12S(SR)-ND* 27.76 18.12 
1 Plug w/pins -750 1.906.125 | PTOGES-4P(SR)-ND* 20.10 14.07 2) 14-12 ang Recept. w/pins | 1.125 .825 .823 | PTO2E-14-12P-ND 14.23 9.96 
1 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 ) PTOGE8-4S(SR)-ND* 29.86 19.11 2 Recept. w/sockets | 1.125 .825 .823 | PTO2E-14-12S-ND 25.91 16.92 
1 Plug w/pins 750 1.906.125 FRICR SS RSn NO §=26.86 (17.54 2 Recept. w/sockets | 1.125 .825 823 | PTO2A-14-12S-ND 23.49 15.33 
1| #4 ao | Flugwisackets | 750 1.908 125 RUE egcaiuag 28 | a Plug w/pins | 1.156 1.609 — | PTOGA-14-15P-ND 22.30 17.53 
ug wisockets | 750 1.266 (AIRS sSpean 21.02 14.31) | 3 14/20, | Plug wisockets | 1.156 1.609 — | PTO6A-14-15S-ND 2650 21.60 
2 Recept. w/pins | .812  .825 .449 | PTO2A8-4P-ND 13.86 8.32 14-15 : 9 . : : , 
2 1/16 | Recept. w/sockets | 1.125 .825 .823 | PTO2A-14-15S-ND 18.33 14.17 
2 Recept. w/sockets| .812 .825 .449 | PTO2A8-4S-ND 13.35 9.35 ° 
‘ -8-AP- 2 Recept. w/pins | 1.125 .825 823 | PTO2A-14-15P-ND 15.90 11.13 
2 Recept.w/pins | .812  .825 .449 | PTO2E-8-4P-ND 13.45 9.42 
2 Recept. w/sockets| .812 825 _.449 | PTO2E-8-4S-ND 13.05 7.83 3 Plug w/pins 1.156 1.609 — | PTOGA-14-18P-ND 2216 14.47 
1 Plug w/pins 859 1.906.188 | PTOGE10-6P(SR)-ND* 20.83 13.60 1] ya49 19/20 | Plug wisockets | 1.156 1.906 .375| PTO6E-14-18S(SR)-ND* 33.37 21.36 
1 Plug wisockets | .859 1.906 .188| PTOGE10-6S(SR)-ND* 34.07 21.81 2 Recept. w/pins | 1.125 .825 .823 | PTO2A-14-18P-ND 21.08 14.76 
4 Plug w/pins .859 1.906 .188 | PTO6A-10-6P(SR)-ND* 27.48 17.94 2 Recept. w/sockets | 1.125  .825 .823 | PTO2E-14-18S-ND 20.73 13.54 
1 Plug w/sockets | .859 1.906 .188 | PTOGA-10-6S(SR)-ND* 31.66 20.27 1 Plug w/pins 1.156 1.906 .375] PTOGE14-19P(SR)-ND* 28.95 18.90 
2 Recept.w/pins | .938 .825  .573 | PTO2A10-6P-ND 13.53 9.47 1 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375| PTOGE14-19S(SR)-ND* 32.02 20.50 
2} 10-6 6/20 | Recept. w/sockets) 938 825.573 | PT02A10-6S-ND 14.95 10.47 1] 1419 19/20 Plug w/pins 1.156 1.906 .375| PTOGA-14-19P(SR)-ND* 34.36 21.99 
2 Recept. w/pins | .938 825.573 | PTO2E-10-6P-ND 15.63 10.94 2 Recept. w/pins | 1.125 .825 .823) PTO2A14-19P-ND 21.35 14.95 
2 Recept. w/sockets | 938 825.573 | PTO2E-10-6S-ND 17.70 12.39 2 Recept. w/sockets | 1.125.825 _.823 | PTO2A14-19S-ND 21.85 14.26 
2 ecapL wns 938 1.553 — | PTOOA-10-6P-ND 24.20 15.80 | | Plug w/pins | 1.281 2.047 .500| PTOGE16-8P(SR)-ND* 39.35 25.19 
ecept. w/pins | .938 1.266 — | PTOOE-10-6P-ND 27.46 17.92 : ip sas6 2721 
7 Recept. wipins | 938 1.922 188 | PTO1A-10-6P(SR)-NO* 2632 1718] |! | 168 | ate | Plugwsockets | 1.281 2.047 500) PTOGE16-85(SR)-ND : : 
2 Recept. w/pins | 1.219 .825 .949 | PTO2A16-8P-ND 16.05 11.24 
: Plug wisockats ) 1.013 1.609" IOp aaa ean) 2018 AS) | a Recept. w/sockets | 1.219 825 949 | PTO2A16-8S-ND 19.28 13.50 
1 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTOGE12-3P(SR)-ND* 23.04 15.04 Buel : : s i : 
Fi Plug wisockets | 1.013 1906 312] PTOGE12-3S(SR)-ND* 2442 15.94 2 | 16-26 | 26/20 | Recept.w/pins | 1.219 .825 .949 | PTO2A-16-26P-ND 25.46 16.62 
1 a a6 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTOGA-12-3P(SR)-ND* 28.19 18.40 1 Plug w/pins 1.531 2.250 .625] PTOGE20-16P(SR)-ND* 49.66 34.77 
1 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312| PTOGA-12-3S(SR)-ND* 28.67 18.71 T | pias tee | Plugwisockets | 1.531 2.250 625) PTOBEZ0-16S(SR)-ND* 50.66 35.47 
2 Recept. w/pins | 1.031 .825 .699 | PTO2A12-3P-ND 12.63 7.58 2 Recept. w/pins | 1.438 1.076 1.199] PTO2A20-16P-ND 31.68 20.28 
2 Recept. w/sockets | 1.031 825 .699 | PTO2A12-3S-ND 19.63 13.74 2 Recept. w/sockets | 1.438 1.076 1.199] PTO2A20-16S-ND 40.34 28.24 
2 Recept. wins | 1.031 825 699 | PTO2E-12-3P-ND 14.19 8.52 1 Plug w/pins 1.656 2.250 750 | PTOGE22-55P(SR)-ND* 65.14. 45.60 
ier 4/16 Plug w/pins 1.013 1.906.312 | PTOGA-12-4P(SR)-ND* = 31.64 20.25 1 | 955 ng | Plugw/sockets | 1.656 2.250 .750| PTOGE22-55S(SR)-ND* 80.32 56.23 
2 Recept. w/sockets| 1.031 .825 .699 | PTO2E-12-4S-ND 21.28 13.89 9 55 55/: Recept. w/pins | 1.562 1.076 1.323| PT02422-55P-ND 4034 28.24 
: opis Mies 1013 1-608 = RIOBASI ABEND Z588 16:40 2 Recept. w/sockets | 1.562 1.076 1.323] PT02A22-55S-ND 45.40 31.78 
lug w/sockets } F, — -12-85-| Kk. i if ime -24-( | 
1] 12-8 8/20 Plugw/pins | 1.013 1.906 .312| PTOGE-12-8P(SR)-ND* 2948 18.87 3 | 24-61 | 61/20 gin vate pals ae — Eee ND a ee 
1 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312 | PTOGE-12-8S(SR)-ND* 35.91 22.99 - - : : 
2 Recept. w/pins 1.031.825 _ .699 | PTO2E-12-8P-ND 14.98 10.49 *(SR) at end of part number designates that a strain relief is included (Continued) 
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Amphenol 
Industrial 


PT with Solder Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 


Circular Bayonet Lock Connectors (con: 


Aluminum shell components: Non-conductive black zinc cobalt plated. Dependable 5 key/keyway 
polarization with bayonet lock coupling assures positive mating. Spring tension provided by a wave washer in 
the coupling nut ensures maintenance of interfacial seal between mating halves. Insert and main joint gasket 
molded from resilient neoprene. 


Solder contacts are installed. Pins and sockets are copper alloy/gold plated. 
PT solder series is UL recognized under file #2115497, Section 5 


Shell 
Size-Insert | No. of Dimensions 
Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
Fig.| ment No. Size Description B Part No. 1 10 
if 8-2 9/20 Plug w/sockets 750 1.906 .125 | PTO6A-8-2S(470)-ND* 28.34 23.10 
2 Recept. w/pins 812 825.449 | PTO2A-8-2P(025)-ND 12.83 9.87 
1 Plug w/sockets 750 1.906 .125 | PTO6A-8-3S(470)-ND* 29.50 24.05 
1 83 3/20 Plug w/sockets 750 1.906 .125 | PTOGE-8-3S(470)-ND* 31.08 25.33 
2 Recept. w/pins 812.825 449 | PT02A-8-3P(025)-ND 14.20 10.92 
2 Recept. w/pins 812 825 449 | PTO2E-8-3P(025)-ND 11.62 8.84 
3 Plug w/sockets 750 1.609 — | PTO6A-8-4S(025)-ND 21.42 16.83 
1 Plug w/pins 750 1.906 .125 | PTO6E8-4P(470)-ND* 21.46 16.87 
1 Plug w/sockets 750 1.906 .125 | PTO6E8-4S(470)-ND* 30.96 25.24 
1 Plug w/pins 750 1.906 .125 | PTO6A-8-4P(470)-ND* 26.86 21.90 
1 8-4 4/20 Plug w/sockets 750 1.906 .125 | PTO6A-8-4S(470)-ND* 27.36 22.30 
4 Plug w/sockets 750 1.266 — | PTOGE-8-4S(025)-ND 21.78 17.76 
2 Recept. w/pins 812 825 .449 | PTO2A8-4P(025)-ND 11.75 = 8.95 
2 Recept. w/sockets| .812 .825 .449 | PTO2A8-4S(025)-ND 13.23 10.18 
2 Recept. w/pins 812 825 449 | PTO2E-8-4P(025)-ND 13.19 10.14 
2 Recept. w/sockets|  .812 .825 .449 | PTO2E-8-4S(025)-ND 11.25 8.56 
1 Plug w/pins 859 1.906 .188 | PTO6E10-6P(470)-ND* 21.70 17.69 
1 Plug w/sockets 859 1.906 .188 | PTO6E10-6S(470)-ND* 33.50 27.49 
1 Plug w/pins 859 1.906 .188 | PTO6A-10-6P(470)-ND* 27.10 22.09 
1 Plug w/sockets 859 1.906 .188 | PTOGA-10-6S(470)-ND* 31.45 25.81 
2 Recept. w/pins 938  .825 573 | PT02A10-6P(025)-ND 13.14 10.11 
2 10-6 6/20 Recept. w/sockets| .938  .825 .573 | PT02A10-6S(025)-ND 14.17 11.15 
2 Recept. w/pins 938 825.573 | PTO2E-10-6P(025)-ND 14.63 11.51 
2 Recept. w/sockets| .938  .825 .573 | PTO2E-10-6S(025)-ND 16.54 12.79 
5 Recept. w/pins 938 1.553 — | PTOOA-10-6P(025)-ND 22.10 18.02 
6 Recept. w/pins 938 1.266 — | PTOOE-10-6P(025)-ND 24.76 20.18 
7 Recept. w/pins 938 1.922 .188 | PTO1A-10-6P(470)-ND* 25.02 20.40 
3 Plug w/sockets 1.013 1.609 — | PTO6A-12-3S(025)-ND 20.29 15.94 
1 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTO6E12-3P(470)-ND* 23.50 19.16 
1 Plug w/sockets 1.013 1.906 .312 | PTO6E12-3S(470)-ND* 24.82 20.23 
1 42-3 3/16 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTO6A-12-3P(470)-ND* 27.68 22.56 
Ht Plug w/sockets 1.013 1.906 .312 | PTO6A-12-3S(470)-ND* 28.34 23.10 
2 Recept. w/pins 1.031 .825 .699 | PT02A12-3P(025)-ND 10.74 8.18 
2 Recept. w/sockets| 1.031 .825 .699 | PT02A12-3S(025)-ND 18.22 14.08 
2 Recept. w/pins 1.031.825 699 | PTO2E-12-3P(025)-ND 11.91 9.07 
al 12-4 46 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTO6A-12-4P(470)-ND* 31.72 25.86 
2 Recept. w/sockets| 1.031 .825 .699 | PTO2E-12-4S(025)-ND 19.49 15.78 
3 Plug w/pins 1.013 1.609 — | PTO6A-12-8P(025)-ND 22.78 18.57 
3 Plug w/sockets 1.013 1.609 — | PTO6A-12-8S(025)-ND 24.04 19.60 
1 12-8 8/20 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTOGE-12-8P(470)-ND* 30.12 24.55 
1 Plug w/sockets 1.013 1.906 .312 | PTOGE-12-8S(470)-ND* 35.06 28.77 
2 Recept. w/pins 1.031 .825 699 | PTO2E-12-8P(025)-ND 14.10 11.09 
1 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTO6E12-10P(470)-ND* 25.32 20.64 
1 Plug w/sockets 1.013 1.906 .312 | PTO6E12-10S(470)-ND* 28.48 23.22 
1 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | PTO6A-12-10P(470)-ND* 21.84 17.16 
1 12-10 10/20 Plug w/sockets 1.013 1.906 .312 | PTO6A-12-10S(470)-ND* 25.42 20.72 
2 Recept. w/pins 1.031 .825 .699 | PT02A12-10P(025)-ND 17.01 13.15 
2 Recept. w/sockets| 1.031 .825 .699 | PT02A12-10S(025)-ND 17.84 13.79 
2 Recept. w/pins 1.031 .825 .699 | PTO2E-12-10P(025)-ND 14.59 11.47 
2 Recept. w/sockets| 1.031 .825 .699 | PTO2E-12-10S(025)-ND 14.19 11.16 
1 Plug w/pins 1.156 1.906 .375 | PTO6E14-5P(470)-ND* 31.62 25.77 
1 Plug w/sockets 1.156 1.906 .375 | PTO6E14-5S(470)-ND* 28.24 23.02 
1 14-5 5/16 Plug w/sockets 1.156 1.906 .375 | PTO6A-14-5S(470)-ND* 33.09 27.16 
2 Recept. w/pins 1.125 .825 823 | PTO2A14-5P(025)-ND 15.69 12.34 
2 Recept. w/sockets| 1.125 .825 .823 | PT02A14-5S(025)-ND 21.65 17.02 
2 Recept. w/pins 1.125 .825 .823 | PTO2E-14-5P(025)-ND 13.34 10.26 
1 Plug w/pins 1.156 1.906 .375 | PTO6A-14-12P(470)-ND* 24.30 19.81 
1 8/20, Plug w/sockets 1.156 1.906 .375 | PTOGE-14-12S(470)-ND* 27.38 22.32 
2 14-12 Recept. w/pins 1.125 .825 823 | PTO2E-14-12P(025)-ND 13.64 10.49 
2 416 | Recept. w/sockets} 1.125 .825 .823 | PTOZE-14-12S(025)-ND 22.36 18.23 
2 Recept. w/sockets| 1.125 .825 .823 | PTO2A-14-12S(025)-ND 21.40 16.82 
3 Plug w/pins 1.156 1.609 — | PTOGA-14-15P(470)-ND* 25.42 20.72 
3 14-15 14/20, Plug w/sockets 1.156 1.609 — | PTOGA-14-15S(470)-ND* 29.66 24.18 
2 1/16 Recept. w/sockets| 1.125 .825 .823 | PTO2A-14-15S(025)-ND 18.04 14.61 
2 Recept. w/pins 1.125 .825 823 | PTO2A-14-15P(025)-ND 14.61 11.49 
3 Plug w/pins 1.156 1.609 — | PTO6A-14-18P(025)-NI 21.28 = 17.35 
1 14-18 18/20 Plug w/sockets 1.156 1.906 .375 | PTO6E-14-18S(470)- Aine 32.35 26.55 
2 Recept. w/pins 1.125 .825 823 | PTO2A-14-18P(025)-ND 18.08 14.64 
2 Recept. w/sockets| 1.125 .825 .823 | PTO2E-14-18S(025)-ND 18.84 15.25 


384 T083) 


Shell 
Size-Insert | No. of Dimensions 
Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
Fig.| ment No. Size Description A B C | Part No. 1 10 
1 Plug w/pins 1.156 1.906 .375 | PTO6E14-19P(470)-ND* 27.88 22.73 
1 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375 | PTO6E14-19S(470)-ND* 31.22 25.62 
1 14-19 19/20 Plug w/pins 1.156 1.906 .375 | PTO6A-14-19P(470)-ND* 32.92 27.01 
2 Recept. w/pins | 1.125 .825 .823 | PTO2A14-19P(025)-ND 18.29 14.81 
2 Recept. w/sockets | 1.125 .825 .823 | PTO2A14-19S(025)-ND 19.80 16.04 
1 Plug w/pins 1.281 2.047 .500 | PTO6E16-8P(470)-ND* 37.67 30.92 
1 16-8 8/16 Plug w/sockets | 1.281 2.047 .500 | PTO6E16-8S(470)-ND* 40.97 33.62 
2 Recept. w/pins | 1.219 .825 .949 | PTO2A16-8P(025)-ND 14.98 11.79 
2 Recept. w/sockets | 1.219 .825 .949 | PTO2A16-8S(025)-ND 17.58 13.59 
2 16-26 26/20 Recept. w/pins | 1.219 .825 .949 | PTO2A-16-26P(025)-ND 21.22 17.30 
1 Plug w/pins 1.531 2.250 .625 | PTO6E20-16P(470)-ND* 49.36 40.27 
1 20-16 16/16 Plug w/sockets | 1.531 2.250 .625 | PTO6E20-16S(470)-ND* 49.82 40.65 
2 Recept. w/pins | 1.438 1.076 1.199] PTO2A20-16P(025)-ND 28.00 22.82 
2 Recept. w/sockets | 1.438 1.076 1.199} PTO2A20-16S(025)-ND 38.24 31.38 
1 Plug w/pins 1.656 2.250 .750 ) PTO6E22-55P(470)-ND* 57.49 47.91 
1 99-55 55/20 Plug w/sockets | 1.656 2.250 .750 | PTO6E22-55S(470)-ND* 70.52 58.77 
2 Recept. w/pins | 1.562 1.076 1.323) PT02A22-55P(025)-ND 36.91 30.29 
2 Recept. w/sockets | 1.562 1.076 1.323} PTO2A22-55S(025)-ND 40.68 33.19 
3 24-61 61/20 Plug w/pins 1.776 1.750 — | PTO6A-24-61P(025)-ND 57.57 47.62 
Plug w/sockets | 1.776 1.750 — | PTO6A-24-61S(025)-ND 60.73 50.61 
* (470) at end of part number designates that a strain relief is included. 
MS with Solder Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 
Shell 
Size-Insert | No. of Dimensions 
Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description A B c Part No. il 10 
1 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 | MS3116F-8-2S-NDt 24.75 16.16 
4 8-2 2/20 Plug w/sockets | .750 1.266 — |MS3116E-8-2S-ND* 17.43 12.20 
2 Recept.w/pins | .812 .825 .449 | MS3112E-8-2P-ND* 14.28 8.57 
4 Plug w/pins 750 1.266 — |MS3116E-8-3P-ND* 19.43 13.60 
4 Plug w/sockets | .750 1.266 — |MS3116E-8-3S-ND* 20.55 14.39 
1 8-3 3/20 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 | MS3116F-8-3S-NDt 23.51 15.35 
2 Recept.w/pins | .812 .825 .449 | MS3112E-8-3P-ND* 12.84 7 
2 Recept. w/sockets]| .812 .825 .449 | MS3112E-8-3S-ND 13.28 9.30 
1 Plug w/pins 750 1.906 .125 | MS3116F-8-4P-NDt 21.85 14.26 
4 Plug w/sockets | .750 1.266 — |MS3116E-8-4S-ND* 18.95 13.27 
1 8-4 4/20 Plug w/sockets | .750 1.906 .125 | MS3116F-8-4S-NDt 24.27 15.85 
2 Recept.w/pins | .812 .825 .449 | MS3112E-8-4P-ND* 12.78 7.67 
2 Recept. w/sockets| .812 .825 .449 | MS3112E-8-4S-ND* 16.00 11.20 
1 Plug w/pins 859 1.906 .188 | MS3116F-10-6P-ND 21.02 = 13.72 
1 Plug w/sockets | .859 1.906 .188 | MS3116F-10-6S-ND 22.33 14.57 
8 Recept.w/pins | .938 1.922 .188 | MS3110F-10-6P-ND: 31.86 20.39 
8 10-6 6/20 | Recept. w/sockets] .938 1.922 .188 | MS3110F-10-6S-ND: 33.80 21.63 
2 Recept.w/pins | .938 .825 573 | MS3112E-10-6P-ND* 13.62 8.18 
2 Recept. w/sockets| .938 .825 .573 | MS3112E-10-6S-ND* 13.05 9.14 
4 Plug w/sockets | .859 1.266 — |MS3116E-10-6S-ND* 19.62 1281 
1 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | MS3116F-12-3P-ND 25.18 16.43 
1 12-3 316 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312 | MS3116F-12-3S-ND 27.74 = 18.11 
2 Recept.w/pins ) 1.031 .825 .699 | MS3112E-12-3P-ND* 11.98 8.39 
2 Recept. w/sockets| 1.031 .825 .699 | MS3112E-12-3S-ND* 14.98 10.49 
1 Plug w/pins 1.013 1.906 .312 | MS3116F-12-10P-NDt 26.84 17.52 
1 42-40 10/20 Plug w/sockets | 1.013 1.906 .312 | MS3116F-12-10S-NDt 27.12 17.71 
2 Recept.w/pins | 1.031 .825 .699 | MS3112E-12-10P-ND* 13.58 9.51 
2 Recept. w/sockets| 1.031 .825 .699 | MS3112E-12-10S-ND* 24.53 16.02 
1 44-12 8/20, Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375 | MS3116F-14-12S-NDt 35.08 22.45 
2 4/16 Recept.w/pins | 1.125 .825 .823 | MS3112E-14-12P-ND* 21.64 14.13 
1 44-18 18/20 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375 | MS3116F-14-18S-NDt 40.02 28.02 
2 Recept.w/pins | 1.125 .825 .823 | MS3112E-14-18P-ND* 24.82 16.20 
1 44-19 49/20 Plug w/sockets | 1.156 1.906 .375 | MS3116F-14-19S-NDt 39.54 27.68 
2 Recept.w/pins ) 1.125 .825 .823 | MS3112E-14-19P-ND* 20.98 14.69 
1 46-26 26/20 Plug w/sockets | 1.281 2.047 .500 | MS3116F-16-26S-NDt 41.24 28.87 
2 Recept.w/pins ) 1.219 .825 .949 | MS3112E-16-26P-ND* 23.54 15.37 
1 18-32 32/20 Plug w/pins 1.319 2.078 .625 | MS3116F-18-32P-NDt 51.74 36.22 
1 20-41 41/20 Plug w/sockets | 1.531 2.250 .625 | MS3116F-20-41S-NDt 62.34 43.64 
2 22-55 55/20 Recept. w/pins | 1.562 1.076 1.323 | MS3112E-22-55P-ND* 40.64 26.01 
* Environmental resistant supplied with a multi-holed grommet and clamping nut for 
moisture-proofing individual open wires Grommet seal with strain relief clamp (Continued) 
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Amphenol’ a; Shell 
AMpHe no Circular Bayonet Lock Connectors (Cont.) Size-Insert | No. of Dimensions 
naustria Arrange- |Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
" oI is Fig. | ment No. Size Description A B C_ |Part No. ‘ 10 
PT-SE with Crim ntacts (MIL-C-26482 Series 1 T 
s Cc P Contacts ( C-26482 Series ype) 1 Plug w/pins 1.777 2.830 .800 | PTO6SE24-61P(470)-ND* 60.19 50.16 
Aluminum shell components: Standard olive drab, electrically conductive cadmium plated. Dependable 9 24-61 61/20 Recept. w/pins | 1.703 1.358 —  |PTO2SE24-61P(025)-ND 79.15 67.85 
5 key/keyway polarization with bayonet lock coupling assures positive mating. Spring tension provided by a 9 Recept. w/sockets| 1.703 1.358 — |PTO2SE24-61$(025)-ND 104.34 87.45 
wave washer in the coupling nut ensures maintenance of interfacial seal between mating halves. Insert and Le i 2 a 
main joint gasket molded from resilient neoprene. * (470) at end of part number designates that a strain relief is included. 
Crimp contacts are included, but not installed. (See Astro Tool Corp. hand crimping tools and contact 
installation/removal tools). Pins and sockets are copper alloy/gold plated. 
ai Replacement Crimp Contacts 
Size-Insert) No. of Dimensions 
var a Contact Digi-Key Price Each 
Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each D ipti i Part N 1 10 50 
Fig. | ment No. Size Description A B C_ | Part No. 1 10 escrpyon Size ee 
. Replacement Pin 16 10-314980-16P-ND 1.96 1.18 a 
1 Plug w/pins 859 2.413 188 | PTOBSE10-GP(SR)-ND* 37.04 23.71 Replacement Pin 20 410-314980-20P-ND 135 ‘Bt 53 
1 40-6 6/20 Plug wisockets 859 2.413  .188 | PTO6SE10-6S(SR)-ND* 31.77 20.34 Replacement Socket 16 10-257982-16F-ND 342 1.87 1.22 
9 Recept. w/pins | .954 1.296 — | PTO2SE10-6P-ND 31.34 20.06 Replacement Socket 20 LP-597820-355-ND 1.54 “92 60 
9 Recept. w/sockets} .954 1.296 — _ | PTO2SE10-6S-ND 37.82 24.21 
1 Plug w/pins 1.031 2.413 .312 | PTO6SE12-10P(SR)-ND* 37.06 25.95 
1) goo | tooo | Plug wsockets | 1.031 2413 312 |PTOBSE12-105(6R)-ND* 3089 19.78 | MS with Crimp Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 
9 Recept. w/pins 1.047 1.296 — | PT02SE12-10P-ND 32.04 20.51 
9 Recept. w/sockets| 1.047 1.296 — | PTO2SE12-10S-ND 36.68 25.68 _ Shell arene 
Size-Insert) No. of Dimensions 
1 Plug w/pins 1.281 2.528 .500 | PTOGSE16-8P(SR)-ND* 52.12 36.49 Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 
1 16-8 8/16 Plug w/sockets | 1.281 2.528 .500 | PTO6SE16-8S(SR)-ND* 64.66 45.27 Fig.| ment No. Size Description A B C | Part No. ‘ 10 
9 Recept. w/pins | 1.284 1.296 — | PTO2SE16-8P-ND 50.80 35.56 1 Plug w/pins — 2413 188 | MS3126F-10-6P-ND 31.48 20.15 
9 Recept. w/sockets} 1.234 1.296 — | PTO2SE16-8S-ND 58.10 40.67 1 Plug w/sockets = 2.413 .188 | MS3126F-10-6S-ND 31.45 20.53 
1 Plug w/pins 1.391 2.528 .625 | PTO6SE18-32P(SR)-ND* 70.54 49.38 8 tog g/20 | Recent. wipins | .954 2.422.188 | MS3120F-10-6P-ND 37.67, 24.11 
1 | 4.90 | gor00 | Plugwsockets | 1.991 2528 .625 | PTOSSE18-325(SR)-ND* 8366 58.57 | | ° FE EAS ee ee core cas 
9 Recept. w/pins | 1.328 1.296 — | PTO2SE18-32P-ND 64.34 45.04 ecept. w/pins | .95 : 5 pe ; : 
9 Recept. wisockets| 1.328 1.296 — | PTO2SE18-32S-ND 68.30 47.81 7 Recept. w/sockets| .955 2.422 .188 | MS3121F-10-6S-ND 36.99 23.68 
Ee : = : ; ; 1 Plug w/sockets | 1.031 2.413 .312 | MS3126F-12-3S-ND 38.27 24.50 
1 Plug w/pins 1.531 2.753.625 | PTO6SE20-16P(SR)-ND* 37.32 26.13 8 12-3 3/16 | Recept.w/pins | 1.047 2.422 .312 | MS3120F-12-3P-ND 36.18 23.16 
1 20-16 16/16 Plug w/sockets | 1.531 2.753 .625 |) PTO6SE20-16S(SR)-ND* 84.96 59.48 9 Recept. w/pins | 1.047 1.296 — | MS3122E-12-3P-ND 29.34 18.78 
9 Recept. w/pins | 1.453 1.358 — | PTO2SE20-16P-ND 62.18 43.53 1 Plug w/pins | 1.031 2413 .312 | MS3126F-12-10P-ND 33.84 21.66 
9 Recept. w/sockets} 1.453 1.358 — _ | PT02SE20-16S-ND 76.24 53.37 1 Plug w/sockets | 1.031 2.413 .312 | MS3126F-12-10S-ND 32.56 21.26 
1 | 55.55 | sea0 | Plug w/sockets | 1.656 2753 750 | PTOSSE22-55S(SR)-ND* 68.64 48.05 | | 6 | 1210 | 10/20 Basti ee lone ae a rene sree cece 
9 Recept. wi pins | 1.578 1.958 — [ESE B6.20% «280189 9 Recept. w/sockets | 1.047 1.296 — |MS3122E-12-10S-ND 26.46 17.27 
1 Plug w/pins ) 1.777 2.830.800 | PTO6SE24-61P(SR)-ND* 68.44 47.91 1 Plug w/sockets | 1.156 2.413 375 | MS3126F-14-5S-ND 43.25 27.68 
1 | sag, | gisoo | Plug w/sockets | 1.777 2.830 .800 | PTOBSE24-61S(SR)-ND* 86.34 60.44 g| 145 5/16 | Recept. w/pins | 1.141 1296 — |MS3122E-14-5P-ND 2795 18.25 
9 Recept.w/pins | 1.703 1.358 —_ | PT02SE24-61P-ND 98.20 68.74 TT ato 8/20, | Plugw/sockets | 1.156 2.413 .375 | MS3126F-14-12S-ND 45.29 28.99 
9 Recept. w/sockets} 1.703 1.358 — | PT02SE24-61S-ND 130.18 91.13 9 4/16 Recept. w/pins | 1.141 1.296 — | MS3122E-14-12P-ND 32.02 20.50 
* (SR) at end of part number designates that a strain relief is included. 1 | 14-15 SHE. Plug w/sockets | 1.156 2.413 .375 | MS3126F-14-15S-ND 43.90 28.10 
: x 1 14-18 19/20 Plug w/sockets | 1.156 2.413 .375 | MS3126F-14-18S-ND 38.75 24.80 
PT-SE with Crimp Contacts 9 Recept. w/pins | 1.141 1.296 — | MS3122E-14-18P-ND 33.59 21.50 
MIL-C-26482 Series 1 Type 1 Plug w/pins | 1.156 2413 375 | MS3126F-14-19P-ND 43.34 27.74 
( yp ) 1 Plug w/sockets | 1.156 2.413 .375 | MS3126F-14-19S-ND 40.82 26.13 
Aluminum shell components: Non-conductive black zinc cobalt plated. Dependable 5 key/keyway 9 14-19 19/20 Recept. w/pins 1.141. 1.296 — | MS3122E-14-19P-ND 34.76 22.95 
polarization with bayonet lock coupling assures positive mating. Spring tension provided by a wave washer in 8 Recept. w/sockets| 1.141 2.422 .375 | MS3120F-14-19S-ND 41.04 28.73 
the coupling nut ensures maintenance of interfacial seal between mating halves. Insert and main joint gasket 10 Recept. w/sockets | 1.391 1.438 — | MS3124E-14-19S-ND 53.70 37.59 
molded from resilient neoprene. ~ 7 - - - 7 
Crimp contacts are included, but not installed. (See Astro Tool Corp. hand crimping tools and contact i 16-8 8/16 Plug w/plns 1.281 2.528.500 _| MS3126F-16-8P-ND 39.47 25.26 
installation/removal tools). Pins and sockets are copper alloy/gold plated. 1 Plug w/pins 1.281 2528 .500 | MS3126F-16-26P-ND 46.28 32.40 
1 16-26 26/20 | Plug w/sockets | 1.281 2.528 .500 | MS3126F-16-26S-ND 45.60 31.92 
Shell 9 Recept. w/pins | 1.234 1.296 — | MS3122E-16-26P-ND 43.29 27.71 
ea Pu i Sor ara preseath 1 | 18-11 1146 | Plug w/sockets | 1.391 2528 625 | MS3126F-18-11S-ND 63.50 44.45 
Fig.| mentNo. | Size Description A B C | Part No. 1 10 1 20-16 16/16 a” wsockels a abe eens me a 
; 7 TT jug w/sockets | 1.5 753.625 -20-41S- 59. J 
‘ sna wiping | 859 2413 188 eee eocageamg 95:70 29.90 8 | 20-41 | 41/20 |Recept. w/sockets| 1.453 2.824 .625 | MS3120F-20-41S-ND 82.46 52.79 
10-6 g20 | Plug wisockets | .859 2.413 188 [RIQESEID CSCO Na) 31.85 25.89 9 Recept. w/pins | 1.453 1.358 — | MS3122E-20-41P-ND 53.16 37.22 
9 Recept. w/pins 954 1.296 — _ | PT02SE10-6P(025)-ND 28.22 23.00 ~ “ : - “ 
9 Recept. w/sockets| .954 1.296 — |PTO2SE10-6S(025)-ND 33.27 27.30 : backs, || oabBe ie Mee io cae 750 Here eeesea eae pea 
: : ecept. w/pins : ; - -22-55P- . A 
1 Plug wipins | 1.031 2.413.312 | PTO6SE12-10P(470)-ND* 39.31 32.26 9 Recept. w/sockets | 1.578 1.358 — |MS3122E-22-55S-ND 62.40 43.68 
1 412-10 40/20 Plug w/sockets | 1.031 2.413 .312 | PTO6SE12-10S(470)-ND* 31.32 25.53 1 NTI 6120 1 Pl k 17 2830 800 | MS3126F-24-615-ND 86.12 60.29 
9 Recept. w/pins | 1.047 1.296 — | PTO2SE12-10P(025)-ND 28.54 23.26 i lug wisockets | 1.777 2 : “24-615: . E 
9 Recept. w/sockets| 1.047 1.296 — |PTO2SE12-10S(025)-ND 35.88 29.44 
1 Plug w/pins 1.281 2.528 500 | PTO6SE16-8P(470)-ND* 51.10 42.26 . . 
1 | Gig aie | Plugwisockets | 1.281 2.528 500 | PTOSSE16-85(470)-ND* 60.16 50.13 PT Series Mounting Flange Gaskets 
9 Recept. w/pins 1.234 1.296 — | PT02SE16-8P(025)-ND 47.96 39.13 For use with wall and box mounting PTOO and PT02 receptacles 
9 Recept. w/sockets| 1.234 1.296 — | PT02SE16-8S(025)-ND 52.76 43.64 
1 Plug w/pins 1.391 2528 .625 | PTO6SE18-32P(470)-ND* 63.00 52.50 Shell Digi-Key Pricing 
1 18-32 32/20 Plug w/sockets | 1.391 2.528 .625 | PTO6SE18-32S(470)-ND* 73.91 61.59 Size Part No. 1 10 50 
9 Recept. w/pins 1.328 1.296 — | PTO2SE18-32P(025)-ND 56.18 46.47 % wpa 
9 Recept. w/sockets| 1.328 1.296 — | PTO2SE18-32S(025)-ND 57.98 48.32 is ae aint ms a tie 
1 Plug w/pins | 1.531 2.753.625 | PTO6SE20-16P(470)-ND* 39.21 32.18 12 40-101949-012-ND ‘40 208 8.40 
1 . Plug w/sockets | 1.531 2.753 .625 | PTO6SE20-16S(470)-ND* 76.36 63.63 ‘i rane 
9 aie 166 Recept. w/pins 1.453 1.358 — | PTO2SE20-16P(025)-ND 55.85 46.20 i. i ee ae ie = ne ee 
9 Recept. w/sockets| 1.453 1.358 — | PTO2SE20-16S(025)-ND 65.75 54.80 = ae - - - 
1 Plug w/pins 1.656 2.753 .750 | PTO6SE22-55P(470)-ND* 75.04 64.32 ne ere ie Pe a iaae 
1 20-55 55/20 Plug w/sockets | 1.656 2.753 .750 | PTO6SE22-55S(470)-ND* 60.89 50.75 a eee : ; “ 
9 Recept. w/pins | 1.578 1.358 — |PTO2SE22-55P(025)-ND 71.64 59.70 22 10-101949-022-ND 49 2.79 10.35 
9 Recept. w/sockets| 1.578 1.358 — |PTO2SE22-55S(025)-ND 80.59 69.08 24 10-101949-024-ND 1.59 10.32 40.85 
ys 
— 
@_ Ne ASTRO TOOL CORP, Tools 
CONNECTOR ASSEMBLY TOOLING 
Hand Crimping Tool Insertion Removal 
Military Standard Tool Part No. Tool Tool 
Contact | Tool Price Turret Price | Production Price | Prototype Price | Military Standard Price Price Military Standard Price 
Size Frame Each Head Each | Metal Pliers Each Plastic Each_| Part No. Each Prototype Each Part No. Each 
20 615708-ND 282.96 | 615709-ND 102.41 | ATBX1-8107-20-ND 191.32 | ATA1086-ND 32.25 | ATML1703B-ND 29.53 | AT2020-ND 37.11 ATML1906B-ND 37.11 
16 615708-ND 282.96 | 615709-ND 102.41 | ATBX1-8107-16-ND 191.32 | ATA1101-ND 38.77 | ATML1704B-ND 29.53 | AT2016-ND 37.11 ATML1901B-ND 56.39 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Amphenol® Circular Threaded Connectors — 97 Series 
Industrial with Solder Contacts (MIL-C-5015 Type) 
Plugs and Receptacles 


Low cost, general duty, non-environmental connectors. Available in either A solid or B split shell dielectric inserts made of diallyl-phthalate * Aluminum alloy components with a conductive @ 
styles. Used extensively in the machine tool industry, welding industry and numerous other cadmium plate finish and olive chromate after-treatment * Contacts are solder type, silver plated on 
commercial applications. Features: ¢ Single key/keyway polarization * Threaded coupling * Hard with pre-tinned solder cups * Cable clamps are zinc alloy with olive drab/green chromate finish £115497 LR69183 


Fig. 1 — Straight Plug (97 Series) Fig. 2 — Angle Plug (97 Series) Fig. 3 — Cable Receptacle | Fig. 4 — Box Mount Receptacle Fig. 5 — Wall Mount Receptacle 


Coupling ring machined Shell is split longi- 7 Mounting Holes g Mounting Holes 

from solid aluminum aes tudinally for conve- NN .147 Diameter sizes 24,28 "i .147 Diameter sizes 24, 28 
bar stock for high tensile Be é nient solder or 7 wee s -120 Diameter all other sizes | | .120 Diameter all other sizes 
strength. Mates with | << inspection. Front ° = 

all types of 97 series . shell is keyed to allow 

receptacles. Front shell , ~ the 90 degree angle 

includes polarization ‘ housing to be rotated 

keyway. Solid shell. S A and locked at any 45 

Threaded backshell. “St degree increment. 


Fig. 6 — Cable Clamp 
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Insert Patterns 

(Front face of CONTACT 
pin insert shown. LEGEND 
Drawings not to scale.) eo @ 
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SERVICE RATING: 
INST A D 
Limited Operating DC 250 700 1250 
Voltages at Sea Level AC(rms) 200 500 900 
TEST CURRENT: Contact Size 16 = 13 amperes, Contact Size 12 = 23 amperes 
NOTE: Transients were not considered in calculating these values. 
NOTE: Limiting operating voltage at 50,000 feet altitude are approximately 25% of the sea level values. 


Insert Arrangement 
Service Rating 
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10SL-3 10SL-4 128-3 148-1 148-2 148-5 148-6 148-7 16S-1 
A A A A INST. INST. INST. A A 


18-1 
B,C,F,G=A 
all others = INST. 


Q 


A 
® 
B F 


®@ 


22-22 
A 
Shell Shell 
Size-Insert | No. of Dimensions Size-Insert| No. of Dimensions a , 
Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each __ | Arrange- | Contacts/ a? (Inches) Digi-Key Price Each 
ae eae : gg tlh : Z — Ri aa He Ee SoS ND ae a 
r ecept. Wi Ins * i % 2 - 1 P-| s P 
4 Plug with Socket | 7/8 1-3/8 | 97-3106 10SL-3S-ND 483 TN OT asa | ang | Becept.with Socket | 1-3/16 _ 1-15/92 | 97-3100A-148-18-ND 1839 14.47 
2 | 40sL-3 | 3/16 Plug with Socket 78 1-1/2 | 97-3108B-10SL-3S-ND Soe, 20821) ‘a Recept. with Pins 7/8 1-15/32 | 97-3101A-14S-1P-ND 22.13 17.11 
3 Recept. with Pins 1 1-9/32. | 97-3101A-10SL-3P-ND 34.06 26.78 Recept. with Socket | 7/8 _1-15/32 | 97-3101A-14S-1S-ND 1813 14.01 
4 Recept. with Pins 3/4 1-9/32_| 97-3102A-10SL-3P-ND 21.31 15.99 1 Plug with Pins 4-1/8 1-15/32 | 97-3106A-14S-2P-ND 14.74 11.34 
1 Plug with Socket | 7/8 1-3/8 |97-310GA-10SL-4S-ND 28.13 21.63 Plug with Socket 148 ftB/22 cee E 15581225 
f s B ie -4S-| lug wif Ins a 4 “ = rae ot A 5 
2) tosi4 | ang | Plugwith Socket ) 7/8 1-1/2 PERSIDeEg Sew §=§=— 37.00 28.60) | 2 Plug with Socket_| 1-1/8 _1-23/32 | 97-3108B-14S-2S-ND 18.04 13.94 
3 Recept. with Pins 1 1-9/32 | 97-3101A-10SL-4P-ND 32.43 25.50 148-2 | 4/16 won 
i ; he i Lage (ecb coneieeielnn foes. “cel |e Recept. with Pins | 1-3/16 1-15/32 | 97-3100A-14S-2P-ND 19.95 15.70 
ecept, with Pins “of esiO2BSVOSTEahs z zl Recept. with Socket | 1-3/16 _1-15/32 | 97-3100A-14S-2S-ND 21.67 16.75 
; Plug with Pins 1 1-7/16 | 97-3106A-12S-3P-ND 1285 988) |, Recept. with Pins | 7/8 1-15/32 | 97-3101A-14S-2P-ND 22.00 17.00 
128-3 | ng | Plugwith Socket 1 4-7/16 | 97-3106A-128-3S-ND 17.03 13.10 Recept. with Socket | 7/8 _1-15/32 | 97-3101A-14S-2S-ND 23.32 18.02 
Fi Recept. with Pins | 1-3/32 1-15/32 | 97-3102A-12S-3P-ND i048 7.55] |, Plug with Pins 1-1/8 1-15/32 | 97-3106A-14S-5P-ND 16.13 12.69 
Recept. with Socket | 1-3/32 _1-15/32 | 97-3102A-12S-3S-ND 10.85 8.14 Plug with Socket | 1-1/8 1-15/32 | 97-3106A-14S-5S-ND 16.72__ 13.15 
Plug with Pins 1-1/8 1-15/32 | 97-3106A-14S-1P-ND 1483 «1141/ | 2 | 148-5 | 5/16 plug with Fins ae eS ey coe eae 
1 Plug with Socket | 1-1/8 _ 1-23/2 | 97-3108B-14S-5S-ND 23.32 18.02 
tas-1 | ange | _Pluawith Socket | 1-1/8 1-15/82 [SESIDGASISSsIS-N0) 180 A447), je Recepi. with Pins) 1-3/16 1-15/32 | 97-3100A-14S-5P-ND 19.95 15.70 
2 Plug with Pins 1-178 1-23/32 | 97-3108B-14S-1P-ND 16.81 13.22 Recept. with Socket | 1-3/16 _1-15/32 | 97-3100A-14S-5S-ND 20.70 16.28 
Plug with Socket | 1-1/8  1-23/32 | 97-3108B-14S-1S-ND 17.27 13.59 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol® Circular Threaded Connectors — 97 Series Sich ee See 
Industrial with Solder Contacts (MIL-C-5015 Type) Arrange- | Contacts/ (Inches) | Digi-Key Price Each 
Fig. | ment No. Size Description A B Part No. ‘il 10 
Plugs and Receptacles (Cont.) a | 2214 | to16 | Recent. with Pins | 1-5/8 1-63/64) 97-3102A-22-14P-ND 25.94 21.00 
Sai Recept. with Socket | 1-5/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-22-14S-ND 24.30 19.81 
Sicedigert | Navet Dimensions j Plug with Pins | 1-19/321-31/82 | 97-3106A-22-19P-ND 28.82 23.49 
Arrange- | Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each 29-19 14/16 Plug with Socket__| 1-19/32__1-31/32 | 97-3106A-22-19S-ND 29.38 23.95 
Fig. | ment No. Size Description B Part No. 1 10 4 Recept. with Pins 1-5/8 — 1-63/64 | 97-3102A-22-19P-ND 25.45 = 20.61 
ere fi Recept. with Pins 7/8 1-15/32 | 97-3101A-14S-5P-ND 1914. 14.79 Recept. with Socket | 1-5/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-22-19S-ND 25.94 21.00 
Recept. with Socket_| 7/8 1-15/32 | 97-3101A-14S-5S-ND 2363 19.43] | 4 | 947 [16/2412] Plug with Pins | 1-28/32 2-1/4 | 97-3106A-24-7P-ND 67.82 55.65 
1 Plug with Pins 1-1/8 1-15/32 | 97-3106A-14S-6P-ND 16.72 13.15 16/14 #16| Plug with Socket _| 1-23/32 _2-1/4_| 97-3106A-24-7S-ND 73.44 60.26 
Plug with Socket__| 1-1/8 1-15/32 | 97-3106A-14S-6S-ND 16.83 13.24) | 1] 44, |16/2#12,| Recept. with Pins] 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-7P-ND 58.12 47.37 
2 Plug with Pins 1-1/8 1-23/32 | 97-3108B-14S-6P-ND 23.32 18.02 16/14 #16| Recept. with Socket | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-7S-ND 52.76 43.00 
148-6 6/16 Plug with Socket__| 1-1/8 _ 1-23/32 | 97-3108B-14S-6S-ND 23.91 18.48 Plug with Pins | 123/32 2-1/4 | 97-3106A-24-28P-ND 70.94. 58.21 
5 Recept. with Pins | 1-3/16  1-15/32 | 97-3100A-14S-6P-ND 20.70 16.28] | 1 Plug with Socket | 1-23/32 2-1/4 | 97-3106A-24-288-ND 9941 8157 
[| eth Sins as ee ee ree — a i 24-28 | 24/16 | —eecept. with Pins | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-28P-ND 63.20 51.51 
: ; yas ‘ : Recept. with Socket | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-28S-ND 74.04 60.35 
3 Recept. with Socket | 7/8 _1-15/32 | 97-3101A-148-6S-ND 2419 19.59 air SaRIPAe ae Sa ISRaTOGRGSETT EN aso 7 
1 Plug with Pins 1-4/4 1-15/82 | 97-3106A-16S-1P-ND 16.72 13.15] | 1 22/4#12, | Plug with Socket | 1-31/32 _2-1/4_| 97-3106A-28-11S-ND 112.10 91.45 
165-1 76 Plug with Socket__| 1-1/4 __1-15/32 | 97-3106A-16S-1S-ND 18.59 14.37 28-11 | 55/18#16 | Recept. with Pins 2 2-1/4 | 97-3102A-28-11P-ND 69.36 56.53 
4 Recept. with Pins | 1-9/32  1-15/32 | 97-3102A-16S-1P-ND 15.23 11.59] | 4 Recept. with Socket | 2 2-1/4. | 97-3102A-28-11S-ND 70.20 5760 
Recept. with Socket | 1-9/32 _1-15/32 | 97-3102A-16S-1S-ND 14.09 10.83 a : - 
Plug with Pins | 1-1/4 1-15/32| 97-3106A-16S-8P-ND 20.09 15.80 | 1 Plug with Pins = | 1-31/82 2-1/4 Seg ene oatogn aoe, eae 
: Plug with Socket_| 1-1/4 _ 1-15/32 | 97-3106A-16S-8S-ND 2081 1637; || 2846 | 20/16 - _Plugwith Socket_{1-31/32_2-1/4 | 97-3106A-28-168-ND Cae Es 
168-8 5/16 _ Recept. with Pins 2 2-1/4 | 97-3102A-28-16P-ND 72.76 59.30 
F Recept. with Pins | 1-9/32  1-15/32 | 97-3102A-16S-8P-ND 15.04 11.45) | 4 Recept. with Socket | 2 7-4/4 Nema conte trcenia 736. 5070 
Recept. with Socket | 1-9/32 _1-15/32 | 97-3102A-16S-8S-ND 15.57 11.85 Pia win TSI a SORE TENA ‘a0 dE 58 
Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-1P-ND 2098 16.97] | 1 ug with Pins eee eee = 28 
1 : Plug with Socket__|1-31/32 2-1/4 _| 97-3106A-28-21S-ND 62.89 51.31 
Plug with Socket _| 1-11/32_1-31/32 | 97-3106A-18-1S-ND 23.18 18.22 28-21 37/16 a 
ae Recept. with Pins 2 2-1/4 | 97-3102A-28-21P-ND 34.89 28.63 
2 | 484 ini Plug with Pins | 1-11/32 2-5/32 | 97-3108B-18-1P-ND 25.48 20.77| | 4 Faacarcumi Soest 3 2-1/4 (eeeronie torah Enaee wAige 
Plug with Socket | 1-11/32 _2-5/32 | 97-3108B-18-1S-ND 34.00 27.71 ecept. with socke : : 
Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-1P-ND 16.04 12.62 i i 
7 Recept. with Socket | 1-3/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-18-1S-ND 17.75 13.72 Accessories for 97 Series Connectors 
1 Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-4P-ND 17.67 13.66 Shell 
Plug with Socket__| 1-11/32_1-31/32 | 97-3106A-18-4S-ND 19.05 14.73 Size-inseri Dimensions 
9 19-4 4/16 Plug with Pins 1-11/32  2-5/32 | 97-3108B-18-4P-ND 22.49 17.68 Arrange- (Inches) Digi-Key Price Each 
Plug with Socket 1-11/32 _ 2-5/32 | 97-3108B-18-4S-ND 22.84 18.62 Fig. | ment No. Description A B C_ | Part No. 1 10 
ri Recept. with Pins | 1-3/8 1-63/64 | 97-31024-18-4P-ND 15.04 11.45] | % Cable Clamp e42.-~795 ~—-45/16 | 97-3057-1004-ND 697. 540 
Recept. with Socket | 1-3/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-18-4S-ND 15.91 12.24} | 7 | 4os1, Bushing 374 «2.875 210 |97-79-513-3-ND@ 1.44 "89 
1 Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 ] 97-3106A-18-8P-ND 25.94 21.00] | 7 | 128 Bushing 500 2.750 302 |97-79-513-4-ND® 1.61 1.04 
Plug with Socket _| 1-11/32_1-31/32 | 97-3106A-18-8S-ND 22.62 17.78; | — Cable Clamp with Bushing | _— = —_ | 97-3057-1004-1-ND§ 818 6.05 
9 18-8 8/1#12, Plug with Pins 1-11/32  2-5/32 | 97-3108B-18-8P-ND 31.54 = 25.71 6 1281. Cable Clamp 995 850 7/16 |97-3057-1007-ND 5.82 4.26 
8/7#16 | Plug with Socket | 1-11/32 _2-5/32 | 97-3108B-18-8S-ND 33.56__ 27.36} | 7 | The Bushing 614 2.625 427 | 97-79-513-6-ND® 1.65 1.06 
i Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-8P-ND 16.04 12.62) | — Cable Clamp with Bushing || — = —_ |97-3057-1007-1-ND 835 6.18 
Recept. with Socket | 1-3/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-18-8S-ND 21.67 16.75| [% Cable Clamp 7.120920 9/16 | 97-3057-1008-ND 745. 552 
F Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-10P-ND 20.18 16.34] | 7 | 16,168 Bushing 739 2.500 552: | 97-79-513-8-ND@ 1.44 89 
Plug with Socket __| 1-11/2__1-31/32 | 97-3106A-18-10S-ND 22.62 17.78) | — Cable Clamp with Bushing | _ — - —_|97-3057-1008-1-ND 875 6.30 
9 48-10 42 Plug with Pins 1-11/32  2-5/32 | 97-3108B-18-10P-ND 24.74 = 20.17 6 Cable Clamp 1.216 920 5/8 | 97-3057-1010-ND 6.55 4.79 
Plug with Socket 1-11/32 _2-5/32_| 97-3108B-18-10S-ND 33.56 27.36 7 18 Bushing 889 2.375 615 | 97-79-513-10-ND@ 1.44 89 
4 Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-10P-ND 1839 1447) | — Cable Clamp with Bushing | — = —_ | 97-3057-1010-1-ND 743 5.50 
Recept. with Socket _| 1-3/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-18-10S-ND 21.67 16.75] [5 Cable Clamp 7403. 927 -3/4-(197-3057-1012-ND 655. 4.79 
1 Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-11P-ND 2499 20.23/ | 7 | 20,22 Bushing 1.084 2.250 740 | 97-79-513-12-ND® 1.61 1.04 
Plug with Socket | 1-11/32_1-31/32 | 97-3106A-18-11S-ND 20.96 16.97; | — Cable Clamp with Bushing | _ — - —_|97-3057-1012-1-ND 7.60 5.63 
9 18-11 5/12 Plug with Pins 1-11/32  2-5/32 | 97-3108B-18-11P-ND 24.74 2017 6 Cable Clamp 1.683 1.015 15/16 |97-3057-1016-ND 7.20 5.27 
Plug with Socket__| 1-11/32__2-5/32_| 97-3108B-18-11S-ND 25.48 20.77 7 24.28 Bushing 1.084 2250 740 |97-79-513-12-ND@ 1.61 1.04 
i Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-11P-ND 1485 11.68) | 7 Y Bushing 4.309 2125 927 |97-79-513-16-NDe 202 1.29 
Recept. with Socket | 1-3/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-18-11S-ND 19.84 15.61] | — Cable Clamp with Bushing | — = — | 97-3057-1016-1-NDt 931 6.99 
; Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-12P-ND 23.54 19.06 : 
Plug with Socket 111/92. 131/82 Ea eee oe sWhet cision ma bustiig are ordered together for shell sizes 10SL and 12S, bushing 97-79-513-4 will be furnished 
- Plug with Pins | 1-11/32 2-5/32 | 97-3108B-18-12P-ND 23.46 19.12 é ; neo Re iaasis : : 
2 18-12 6/16 Plug with Socket__| 1-11/32 _ 2-5/32 | 97-3108B-18-12S-ND 2474 2017 t Two telescoping bushings (97-79-513-12 and 97-79-513-16) are furnished with each cable clamp for shell sizes 24 and 28. 
7 Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-12P-ND 17.12 13.47 
Recept. with Socket _| 1-3/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-18-12S-ND 18.39 14.47 
Plug with Pins =| 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-16P-ND 20.18 1634] Plugs and Receptacles 
{ Plug with Socket | 1-11/32_1-31/32 | 97-3106A-18-16S-ND 28.16 22.95 g pt ae ; 
5 4@-16 442 Plug with Pins 1-11/32 2-5/32 | 97-3108B-18-16P-ND 25.50 20.79 Low cost, general duty, non-environmental connectors. Available in either A solid or B 
18 | 172 | pugwinsoor | r-11a2 262 |e7stosereceso 2042 _23.93| Sl shell syle. Used extensively nthe machine too, ndusty. welding duty and 
4 Recept. with Pins | 1-2/8 1-63/64 Oe epoaue) 17.96 13.81) Threaded coupling * Hard dielectric inserts made of diallyl-phthalate * Aluminum ,SAX% G 
Recept. with Socket | 1-3/8 1-63/64 | 97-3102A-18-16S-ND 18.13 14.01 alloy components with a black zinc alloy finish » Contacts are silver plated solder cups £445497_LR69183 
{ Plug with Pins 1-11/32  1-31/32 | 97-3106A-18-19P-ND 27.48 22.40] » Cable clamps are zinc alloy with black zinc alloy finish 
Plug with Socket__| 1-11/32_1-31/32 | 97-3106A-18-19S-ND 28.94 22.74 
2 | aaa. | done Plug with Pins | 1-11/32 _2-5/32 | 97-3108B-18-19P-ND 33.16 27.03 Shell 
Plug with Socket | 1-11/32 _ 2-5/32 | 97-3108B-18-19S-ND 27.72 22.60 Size-Insert| No. of Dimensions 
i Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-19P-ND 28.69 22.54 Arrange- | Contacts/ (inches) Digi-Key Price Each 
Recept. with Socket | 1-3/8  1-63/64 | 97-3102A-18-19S-ND 22.46 17.36) |Fig.| mentNo. | Size Description A B Part No. 1 10 
1 Plug with Pins 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-4P-ND 28.86 23.53 1 Plug with Socket | 7/8 1-3/8 | 97-3106A-10SL-3S(946)-ND 36.30 25.41 
20-4 42 Plug with Socket__| 1-15/32_1-7/8_| 97-3106A-20-4S-ND 39.86 32.49 2) asia | aH6 Plug with Socket | 7/8 1-1/2 | 97-3108B-10SL-3S(946)-ND 56.95 37.17 
4 Recept. with Pins) 1-1/2 1-57/64 | 97-3102A-20-4P-ND 14.83 11.41 3 Recept. with Pins 1 1-9/32 | 97-3101A-10SL-3P(946)-ND 23.48 16.44 
Recept. with Socket_| 1-1/2 1-57/64 | 97-3102A-20-4S-ND 17.89 13.83 4 Recept. with Pins | 3/4 —_1-9/32 | 97-3102A-10SL-3P(946)-ND 11.09 8.32 
1 Plug with Pins 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-7P-ND 28.86 23.53 1 Plug with Socket | 7/8 1-3/8 | 97-3106A-10SL-4S(946)-ND 32.45 22.72 
20-7 816 Plug with Socket__| 1-15/32_1-7/8_| 97-3106A-20-7S-ND 31.04 25.30 2} sos--4 | ote Plug with Socket | 7/8 1-1/2 | 97-3108B-10SL-4S(946)-ND 57.25 40.08 
4 Recept. with Pins | 1-1/2  1-57/64 | 97-3102A-20-7P-ND 1836 14.12) | 3 Recept. with Pins | 1 1-9/32 | 97-3101A-10SL-4P(946)-ND 60.20 42.14 
Recept. with Socket_| 1-1/2 1-57/64 | 97-3102A-20-7S-ND 20.70 16.28 4 Recept. with Pins 1 1-9/32 | 97-3102A-10SL-4P(946)-ND 26.94 16.17 
{ Plug with Pins 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-15P-ND 31.62 25.77 1 Plug with Pins 1 1-7/16 | 97-3106A-12S-3P(946)-ND 1746 13.43 
20-15 Ne Plug with Socket__| 1-15/32__ 1-7/8 _| 97-3106A-20-15S-ND 40.87 33.54 tos-3 | ong |_Plug with Socket 1 1-716 | 97-3106A-12S-3S(946)-ND_ 18.72 14.40 
4 Recept. with Pins | 1-1/2 1-57/64 | 97-3102A-20-15P-ND 1eee 18 | 4 : Recept. with Pins | 1-3/32  1-15/32 | 97-3102A-12S-3P(946)-ND 11.55 8.32 
Recept. with Socket | 1-1/2 __1-57/64 [VESTO2Be20aISSN0 23.94 19.52 Recept. with Socket | 1-3/32 _ 1-15/32 | 97-3102A-12S-3S(946)-ND___11.95 8.97 
1 Plug with Pins | 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-16P-ND SUeF 2818," Plug with Pins | 1-1/8 1-15/32| 97-3106A-14S-1P(946)-ND 19.76 15.54 
reve Ye Emo el F 8 TE, SLURS Fup Scat 81802 | OSTA SSH} AD _2022 159 
4 Recept. with Socket | 1-1/2 _ 1-57/64 | 97-3102A-20-16S-ND 1g05 1473| | 5 | 1454 | ane | Recent with Pins | 1-3/6 1-15/82 (O7-S100ASISSsIR(GaG)NDS) 19.76 15.54 
a Recept. with Socket | 1-3/16 _ 1-15/32 | 97-3100A-14S-1S(946)-ND 20.22 15.90 
1 Plug with Ping) 115/82 1-7/8 eee ered 26.38 21.50 Recept. with Pins | 7/8  1-15/82| 97-3101A-14S-1P(946)-ND 2431 18.79 
Plug with Socket | 1-15/32__ 1-7/8 _| 97-3106A-20-27S-ND 28.30 23.07| | 3 , 2 Se tae & 
20-27 | 1416 }—pecont with Pins] 4-1/2 157/64 | 97-3102A-20-07P-ND Daa ATA Recept. with Socket] 7/8 __1-15/32 | 97-3101A-14S-1S(946)-ND_ 23.91 18.48 
4 : Des ag ureee : : Plug with Pins | 1-1/8  1-15/32 | 97-3106A-14S-2P(946)-ND 19.60 15.42 
feet i eae is d hee ee = ue 4 Plug with Socket | 1-1/8 _ 1-15/32| 97-3106A-14S-28(946)-ND 21.23 16.70 
1 ae i [ Poe s : : Recept. with Pins | 1-3/16 1-15/32 | 97-3100A-14S-2P(946)-ND 21.93 17.25 
ap-29 | 47n6 | —Pluawith Socket | 1-15/92 __1-7/8_FSR S06 2. 228:0e 31.06 25.82) | 5 | 148-2 | 4/16 | pecont with Socket| 1-3/16 1-15/32 | 97-3100A-148-25(946)-ND 23.83 18.42 
Recept. with Pins | 1-1/2  1-57/64 | 97-3102A-20-29P-ND 23.67 19.16 eM ot s z ab UUastleste s : : 
« Recept. with Socket | 1-1/2  1-57/64 | 97-3102A-20-29S-ND o7t1 24.34 ‘ Recept. with Pins | 7/8  1-15/32] 97-3101A-14S-2P(946)-ND 22.81 ‘17.63 
Plug with Pins | 1-19/3 1-31/32 | 97-3106A-20-14P-ND 36.38 29.65 Recept. with Socket] 7/8 _ 1-15/32 | 97-3101A-14S-2S(946)-ND 24.44 19.79 
1 | 2214 | 19/16 | piug with Socket__| 1-19/32 1-31/32 | 97-3106A-22-14S-ND 41.28 33.65 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 387 


Amphenol® Circular Threaded Connectors — 97 Series 


Accessories For 97 Series Connectors 


Industrial with Solder Contacts (MIL-C-5015 Type) wal 
e| 
Plugs and Receptacles (Cont.) Size-Insert Dimensions 
Arrange- (Inches) Digi-Key Price Each 
Shell Fig.| ment No. Description A B C_ | Part No. 1 10 
Size-Insert| No. of Dimensions 
Arrange- |Contacts/ (Inches) Digi-Key Price Each Cable Clamps 
Fig. | ment No. Size Description A B Part No. 4 10 6 10SL, Cable Clamp 842 795 5/16 | 97-3057-1004(621)-ND 7.63 5.65 
4 Plug with Pins | 1-1/8  1-15/32] 97-3106A-148-5P(946)-ND 17.71 13.93) [—| 128 | CableClampwith Bushing | — = —_— —_| 97-3057-1004-1(621)-ND* 9.33 6.72 
Plug with Socket | 1-1/8 1-15/32| 97-3106A-14S-5S(946)-ND 22.75 17.58] | 6 | 12SL, Cable Clamp 995 8507/16 | 97-3057-1007(621)-ND 6.66 4.87 
5 | tass | sae | Recept. with Pins [1-3/6 1-16/82] 97-3100A-148-5P(946)-ND 21.98 17.28] | — 148__| Cable Clamp with Bushing | —~ =~ = _| 97-3057-1007-1(621)-ND 9.43 6.79 
Recept. with Socket | 1-3/16 _1-15/32 | 97-3100A-14S-5S(946)-ND 22.75 17.58 6 16, Cable Clamp 1.120 920 9/16 | 97-3057-1008(621)-ND 853 6.31 
A Recept. with Pins | 7/8  1-15/32| 97-3101A-14S-5P(946)-ND 24.91 20.17; |—| 16S _| Cable Clamp with Bushing | — = —_—— _| 97-057-1008-1(621)-ND__— 11.83 8.88 
Recept. with Socket | 7/8 _1-15/32 | 97-3101A-14S-5S(946)-ND 25.20: 20.40| | 6 18 Cable Clamp 1.216 920 5/8 | 97-3057-1010(621)-ND 746 5.46 
; Plug with Pins | 1-1/8  1-15/32] 97-3106A-14S-6P(946)-ND 22.75 17.58| | — Gable Glamp with Bushing | — _—-—_——_—(FSZSOCYRIOIDAGCU NOR 8:60 6.20 
Plug with Socket_| 1-1/8 1-15/32| 97-3106A-14S-6S(946)-ND__ 18.50 14.30| | 6 | 99 99 Cable Clamp 1.403 927 3/4 | 97-3057-1012(621)-ND 744 5.44 
a Plug with Pins | 1-1/8 — 1-23/32] 97-3108B-14S-6P(946)-ND 24.44 19.79] | — Cable Clamp with Bushing | — == _| 97-3057-1012-1(621)-ND 8.63 6.39 
14s-6 | eg |_Plugwith Socket | 1-1/8  1-29/82 | 97-3108B-148-65(946)-ND__ 25.12 20.34] | 6 | 44 ng Cable Clamp 1.683 1.015 15/16 | 97-3057-1016(621)-ND 785 5.81 
P Recept. with Pins | 1-3/16  1-15/32| 97-3100A-14S-6P(946)-ND 22.75 17.58| | — ; Cable Clamp with Bushing | — == — __ —_| 97-3057-1016-1(621)-NDt 13.18 9.89 
Recept. with Socket | 1-3/16 _1-15/32| 97-3100A-14S-6S(946)-ND 22.90 _17.70 Protective Caps 
3 Recept. with Pins | 7/8  1-15/32| 97-3101A-14S-6P(946)-ND 28.12 2210) | 10] 16 Plug Cap 1.000 0.844 — | 97-60-16P(621)-ND 989 7.42 
Recept. with Socket| 7/8 _1-15/32| 97-3101A-14S-6S(946)-ND 25.83 20.91| | 11| 16 Recept. Cap 1.125 0.434 — | 97-60-16(621)-ND 6.97 5.10 
; Plug with Pins | 1-1/4  1-15/32| 97-3106A-16S-1P(946)-ND 22.75 1758| |10| 18 Plug Cap 1.125 0.844 =— | 97-60-18P(621)-ND 11.96 9.10 
tes-1 | ze |Plug.with Socket | 1-1/4 1-19/32| 97-3106A-168-15(946)-ND___25.34 19.59 | 11| 18 Recept. Cap 1.313 0.434 — | 97-60-18(621)-ND 7.53 5.57 
4 Recept. with Pins | 1-9/32  1-15/32| 97-3102A-16S-1P(946)-ND 16.31 1255| [40] 20 Plug Cap 1.250 0.844 — | 97-60-20P(621)-ND 24.30 19.67 
Recept. with Socket | 1-9/32 _1-15/32| 97-3102A-16S-18(946)-ND 19.17 14.74] | 41 | 20 Recept. Cap 1.434 0.434 — | 97-60-20(621)-ND 9.28 6.68 
; Plug with Pins | 1-1/4  1-15/32| 97-3106A-16S-8P(946)-ND 22.11 1739| |40| 22 Plug Cap 1.375 0.844  — | 97-60-22P(621)-ND 24.99 20.28 
165-8 5/16 Plug with Socket 1-1/4 1-15/32 | 97-3106A-16S-8S(946)-ND 22.88 17.68 1 22 Recept. Cap 1.563 0.434 — | 97-60-22(621)-ND 41.57 8.68 
4 Recept. with Pins | 1-9/32 1-15/32 | 97-3102A-16S-8P(946)-ND 16.54 12.59 10 24 Plug Cap 1.500 0.844 — | 97-60-24P(621)-ND 29.86 23.47 
Recept. with Socket | 1-9/32 _ 1-15/32 | 97-3102A-16S-8S(946)-ND 16.76 12.89 1 24 Recept. Cap 1.688 0.434 — | 97-60-24(621)-ND 15.76 11.99 
1 Plug with Pins | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-1P(946)-ND 28.48 22.38| fag] 28 Plug Cap 1.750 0.844 — | 97-60-28P(621)-ND 19.34. 15.21 
18-1 10/16 Plug with Socket _[1-11/32 _1-31/32 | 97-3106A-18-1S(946)-ND 24.26 19.78 11 28 Recept. Cap 1.923 0.500 — _ | 97-60-28(621)-ND 15.27 11.62 
4 Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64] 97-3102A-18-1P(946)-ND 21.80 17.15] [49] 30 Plug Cap 2.000 0.844 — | 97-60-92P(621)-ND 43.84. 35.97 
Recept. with Socket | 1-3/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-18-18(946)-ND 24.20 18.70} | 44] 39 Recept. Cap 2188 0.500 —_ | 97-60-32(621)-ND 2951 1740 
f Plug with Pins | 1-11/32  1-31/32 | 97-3106A-18-4P(946)-ND 24.00 18.55 
sek ane Plug with Socket | 1-11/32 131/32 | 97-3106A-18-4S(946)-ND 24.74 20.03 ee ee ee oe be furnished. 
; Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64| 97-3102A-18-4P(946)-ND 16.98 11.89 tTwo telescoping bushings (97-79-513-12 and 97-79-513-16) are furnished with each cable clamp for shell sizes 24 and 28. 
Recept. with Socket | 1-3/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-18-4S(946)-ND 17.46 13.43) — 
1 giivi2, |_Plugwith Pins | 1-11/32_1-31/32 | 97-3106A-18-8P(946)-ND 28.48 22.38| IS/Standard Cylindrical 
2 | 188 Plug with Pins |1-11/32 _2-5/32 | 97-3108B-18- H ; ; ; ; 
8/7#16 A i i ee LOBBa1E=68 (2216). 3468 28.27! with Solder Contacts (MIL-C-5015 Series 1 Type) 
4 Recept. with Socket | 1-3/8 — 1-63/64 | 97-3102A-18-8S(946)-ND 23.83 18.42 
F Plug with Pins | 1-11/32  1-31/32 | 97-3106A-18-10P(946)-ND 27.41 21.54 _ Shell war 
rato | ang. |_Plugwith Socket |1-11/32 4-31/82| 97-3106A-18-t0s(946)-ND_ 29.30 23.88 eee pe cen Heres ee 
Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64) 97-3102A-18-10P(946)-ND 20.22 15.90 Fig.| ment No. Size Description Part No. 1 10 
4 é 
Recept. with Socket | 1-3/8 1-63/64 | 97-3102A-18-10S(946)-ND 23.83 18.42 1 3/16 | Plug with Socket | 946 2.129] MS3106E-10SL-3S-ND* 1912 12.48 
Plug with Pins 1-11/32 1-31/32] 97-3106A-18-11P(946)-ND 27.41 21.54] | 8 3/16 | PlugwithSocket | 946 2.129] MS3106F-10SL-3S-NDt 18.72 12.22 
1 ; 
te-t1 5/12 Plug with Socket | 1-11/32 1-31/32 | 97-3106A-18-11S(946)-ND 28.48 22.38 9 | 10SL-3 3/16 Plug with Socket 946 1.057 | MS3106R-10SL-3S-ND+ 18.20 12.74 
i Recept. with Pins | 1-3/8 1-68/64| 97-3102A-18-11P(946)-ND 20.22 15.90] | 4 Baee leccu waite (evtege ~ (Gey eee EAS "Nore cae 
Recept. with Socket | 1-3/8 _1-63/64 | 97-3102A-18-118(946)-ND__ 21.80 17.15) m6 Se Sader | _M8 437 ENESTORRSORIETEING qeGes 4088 
1 Plug with Ping | 1-11/82 131/82 |(ORSSMObRaiSatai(SaayNDa) 637.44 30.52) | 4 216 | Plugwith Socket | 946 2.129] MS3106E-10SL-4S-ND* 20.52 13.40 
R Plug with Socket_|1-11/32_1-31/32 | 97-3106A-18-19S(946)-ND 30.26 24.67/ | 8 | tosl-4 | 216 | PlugwithSocket | 946 2129] MS3106F-10SL-4S-ND 1810 12.67 
18-19 | 10/16 
4 Recept. with Pins | 1-3/8  1-63/64| 97-3102A-18-19P(946)-ND 30.04 24.49) | 4 216 | Recept. with Pins |1.000 297 | _MS3102E-10SL-4P-ND* 9.95 5.65 
Recept. with Socket | 1-3/8 _ 1-63/64 | 97-3102A-18-19S(946)-ND 24.66 19.06] |_4 2/16 | Recept.with Pins [1.000.297 | _MS3102R-10SL-4P-ND¢ 7.97 4.53 
: Plug with Pins ]1-16/82 1-7/8 | 97-8106A-20-4P(946)-ND 31.72 25.86) | ? hae Sane ecres lataq.. cog He ena ee we 
Plug with Socket | 1-15) : -3106A-20- i : : ug win soent | : Bebe : ; 
20-4 | a2 ee 32 1-7/8 (BS TesTOG e205 (226).N0 42.69 35.08 | g 416 | Plug with Socket |1.123 2.201] MS3106F-14S-2S-ND 19.45 12.70 
4 Recept. with Pins | 1-1/2 1-67/64 Poni Uae i ao) Nay 16.58 10.82) | 4 | 148-2 4/6 | Recept. with Pins |1.188  .297 | MS3102E-14S-2P-ND* 1017 6.11 
Recept. with Socket | 1-1/2 _ 1-57/64 | 97-3102A-20-48(946)-ND 24.31 18.79 4 4/16 | Recept. with Socket | 1.188 .297 | MS3102E-14S-2S-ND* 10.68 6.41 
‘| 20-7 BG Plug with Pins 1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-7P(946)-ND 31.72 25.86 4 4/16 Recept. with Pins | 1.188 297 MS3102R-14S-2P-ND: 9.85 5.59 
4 Recept. with Socket | 1-1/2 _ 1-57/64 | 97-3102A-20-7S(946)-ND 2275 17.58 ‘ oF nec a ce a ee oa 985.67, 
Sn Bi ‘ G re =f lug with Pins . 937 -14S-5P-| 14.93 10.45 
1 | poe | 92812, | Plug with Pins _|1-16/82_1-7/8 [ASGIRGRS2CAIGRSA)NDIN 34.82 28.88 | | 5/16 | Plugwith Socket |1.123 937 | MS3106A-14S-5S-ND 173 12.41 
4 9/7#16 | Recept.with Socket] 1-1/2 1-57/64 | 97-3102A-20-16S(946)-ND 24.51 18.94 4 148-5 5/16 Recept. with Pins | 1.188 297 | MS3102E-14S-5P-ND* 9.45 5.67 
; Plug with Pins ]1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-27P(946)-ND 35.82 29.20] | 4 5/16 | Recept. with Pins [1.188.297 | _MS3102R-14S-5P-ND: 9.66 5.80 
90-27 | 14te |_Plugwith Socket |1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-278(946)-ND 38.48 31.37| | 1 6/16 | PlugwithSocket [1.123 .937 | MS3106A-14S-6S-ND 1353 9.47 
4 Recept. with Pins | 1-1/2  1-57/64] 97-3102A-20-27P(946)-ND 24.31 18.79] | 8 G6 | Plug with Socket | 1.123 2.201 | MS53106%=148-65-ND 18.86 12.31 
Recept. with Socket | 1-1/2 _ 1-57/64| 97-3102A-20-27S(946)-ND 21.48 ‘17.40 : 148-6 as Ricca an ae ree Mer omens a oe 
1 Plug with Pins /1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-29P(946)-ND 38.16 31.10] | 4 6/i6 | Recept.with Pins |1188 297 | MS3102R-148-6P-ND 990 5.94 
o0-09 | 176 | Pluawith Socket |1-15/32 1-7/8 | 97-3106A-20-298(946)-ND__ 42.22 34.41 | 4 6/16 | Recept. with Socket [1.188 297 | _MS3102R-148-6S-ND: 1161697 
4 Recept. with Pins | 1-1/2  1-57/64| 97-3102A-20-29P(946)-ND 26.04 21.08) | 8 | 148-7 316 | Plugwith Socket [1.123 2.201 | MS3106F-14S-7S-ND 21.99 14.36 
Recept. with Socket | 1-1/2 _ 1-57/64| 97-3102A-20-295(946)-ND 29.78 23.40| | 4 716 | Plugwith Socket [1.250  .937 | MS3106A-16S-1S-ND 1795 12.57 
; Plug with Pins |1-19/32 1-31/32| 97-3106A-22-14P(946)-ND 39.94 3256] | 8 | jee, 76 | Plug with Socket |1.250 2.201 | MS3106F-16S-1S-ND 28.01 17.93 
oo-14 | tog |_Plugwith Socket |1-19/32 1-31/32| 97-3106A-22-145(946)-ND__ 44.27 36.2 : TAG | Recapt. with Pins | 1.281 207 | IMSSID2ESIES=1 BEND = 977.18 
; Recept. with Pins | 1-5/8  1-63/64| 97-3102A-22-14P(946)-ND 28.48. 22.38) Ae Pug lh Sone ee a cer ee ant 
Recept. with Socket | 1-5/8 _1-69/64| 97-3102A-22-148(946)-ND__33.02 26.92} | g | 16-10 3/2 | Plug with Socket [1250  2524| MS3t06F.16-10S-ND a7 4976 
1} g949 | 14ne [| Plug with Socket |1-19/82 1791/32 HDESIDBRCERISSIGEONOEN 28.04 92.56) [4 | 16-41 22 | Recept. with Pins [1.281.484 | MS3102R-16-11P-ND 1041 6.25 
4 Recept. with Pins | 1-5/8 1-63/64 | 97-3102A-22-19P(946)-ND 27.99 22.00| | 4 10/16 | Recept. with Pins |1.375  .453 | MS3102E-18-1P-ND* 12.23 8.56 
1] og | cane | Plugwith Pins [1-292 2-1/4 | 97-3106A-24-28P(946)-ND_96.45 79.14] | 4] 18+ 1016 | Recept. with Pins |1.375 453 | MS3102R-18-1P-ND+ 1143 8.00 
4 Recept. with Socket | 1-3/4 2-1/4 | 97-3102A-24-288(946)-ND 81.48 66.41| | 1 106 | ‘Plug with Socket | 1.333 1-219 BAMSe/0GRatSatssn ete ie 
Plug with Pins |1-31/32 2-1/4 | 97-3106A-28-11P(946)-ND 104.48 e573] |4| 18:11 5/i2_| Recept. with Pins [1.875 453 | MS31026-18-11P-ND* 12.30 8.61 
oaty |22/4#12, | Plug with Socket |1-31/32 2-4/4 | 97-3106A-28-118(946)-ND__ 128.12 10044) [44 2027 | 14/6 | Recept.with Pins | 453 __1.500 | _MS3102R-20-27P-ND 128 8.68 
‘i 22/18#16| Recept. with Pins | 2 2-1/4 | 97-3102A-28-11P(946)-ND 76.24 62.14 : a ee Recept. with Pins_| 453__1.625 [IMSaiDBes2zalsiaNDa 17.89 1248 
Recept.with Socket | 2 2-4/4 | 97-3102A-28-118(946)-ND___ 95.47 _ 78.34 |} a oes = = een Sea 
z -20-22P-ND* 
1 Plug with Socket |1-31/32 2-1/4 | 97-3106A-28-16S(946)-ND 109.04 89.48 ecep wees | _ ee 
| 28 | 2018 eee tie To saa | eT-S102A2B46P(46)-ND Tage est] | 1) 2411 [ae over] Recent. with Pins ] 453° 1.750)” MS3102R-24-11P-ND 17.08 11.96 
pt. (946) E . 9 Plug with Socket |1.291 1.715 | MS3106R-24-11S-ND: 30.08 19.26 
1) oper | arte |_Plugwith Pins 131/82 2-14 | 97-3106A-28-21P(946)-ND__ 61.28 49.99] Gianna: - . nis seats 
- i 5 ru 7 ‘nvironmental resisting nvironmental resisting with strain relie part number only’ 
4 Recept. with Socket | 2 2-1/4 | 97-3102A-28-218(946)-ND__ 55.91 45.88] 4 sightweight environmental resisting 
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Amphenol* Amphe-PPM Quick Disconnect Connectors 
Industrial 


Amphe-PPM is a rapid mate, push/pull connector which provides positive mating in limited 
space and ease of use. High performance signal and power interconnection solution, is 
ideally suited to many commercial and industrial applications including, medical equipment, 
instrumentation/test and measurement, and communication equipment. 


Features: 

* Non-reflective nickel finish * IP67 rated * Designed to IEC 61984 * UL94V-0 inserts * Solder 
contacts * Non-magnetic 

Operating Temperature: -40°C ~ 100°C 


Shell Cable 
Size No. of Contact Diameter Diameter Digi-Key Price Each 
(mm) | Contacts (mm) (mm) Description Part No. 1 10 50 
Fig. 1 — Straight Plug 
3 1.0 with Pins APSCPB6E2-ND 34.33 28.01 25.30 
10 5 0.8 3.0~6.5 with Pins APSCPD6E2-ND 36.54 29.81 26.93 
3 1.0 with Socket APSCSB6E2-ND 34.33 28.01 25.30 
5 0.8 with Socket APSCSD6E2-ND 36.54 29.81 26.93 
2 1.6 with Pins APSDPA6E2-ND 36.82 30.04 27.14 
12 T 1 4.0 ~8.0 with Pins APSDPF6E2-ND 40.13 32.74 29.57 
2 1.6 with Socket APSDSA6E2-ND 36.82 30.04 27.14 
7 1 with Socket APSDSF6E2-ND 40.13 32.74 29.57 
2 2.5 with Pins APSEPB6E2-ND 43.66 36.11 33.04 
4 1.5 with Pins APSEPF6E2-ND 45.55 37.67 34.47 
16 12 1 7.0~12.0 with Pins APSEPJ6E2-ND 47.72 39.77 37.12 
2 2.5 with Socket APSESB6E2-ND 43.66 36.11 33.04 
4 1.5 with Socket APSESF6E2-ND 45.55 37.67 34.47 
12 1 with Socket APSESJ6E2-ND 47.72 39.77 37.12 
3 2.5 with Pins APSFPA6E2-ND 52.72 43.94 41.01 
5 1.5 with Pins APSFPB6E2-ND 56.92 47.43 44.27 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (5 Contacts) 10.0 ~ 14.0 with Pins APSFPC6E2-ND 57.96 48.30 45.08 
18 5 1 with Pins APSFPD6E2-ND 60.43 51.80 47.48 
3 2.5 with Socket APSFSA6E2-ND 52.70 43.92 41.00 
5 1.5 APSFSB6E2-ND 56.92 47.43 44.27 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (5 Contacts) 10.0 ~ 14.0 with Socket APSFSC6E2-ND 57.96 48.30 45.08 
5 1 APSFSD6E2-ND 60.43 51.80 47.48 
Fig. 2 — Square Flange Receptacle 
3 1.0 with Pins APSCPB2-ND 24.48 19.96 17.75 
10 5 0.8 = with Pins APSCPD2-ND 26.13 21.44 19.10 
3 1.0 with Socket APSCSB2-ND 24.48 19.96 17.75 
5 0.8 with Socket APSCSD2-ND 26.13 21.44 19.10 
2 1.6 with Pins APSDPA2-ND 25.36 20.67 18.39 
42 i 1 —_ with Pins APSDPF2-ND 28.14 23.09 20.57 
2 1.6 with Socket APSDSA2-ND 25.36 20.67 18.39 
a 1 with Socket APSDSF2-ND 28.14 23.09 20.57 
2 2.5 with Pins APSEPB2-ND 30.99 25.43 22.65 
4 1.5 with Pins APSEPF2-ND 32.96 27.04 24.09 
16 12 A _ with Pins APSEPJ2-ND 36.01 29.38 26.53 
2 2.5 with Socket APSESB2-ND 30.99 25.43 22.65 
4 1.5 with Socket APSESF2-ND 32.94 27.03 24.07 
12 1 with Socket APSESJ2-ND 36.01 29.38 26.53 
3 2.5 with Pins APSFPA2-ND 33.23 27.27 24.29 
5 1.5 with Pins APSFPB2-ND 36.80 30.03 27.12 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (5 Contacts) _— with Pins APSFPC2-ND 37.92 30.94 27.95 
18 5 1 with Pins APSFPD2-ND 41.24 34.11 31.21 
3 2.5 with Socket APSFSA2-ND 33.23 27.27 24.29 
5 1.5 APSFSB2-ND 36.80 30.03 27.12 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (6 Contacts) = with Socket APSFSC2-ND 37.92 30.94 27.95 
5 il APSFSD2-ND 41.24 34.11 31.21 
Fig. 3 — Jam Nut Receptacle 
3 1.0 with Pins APSCPB7E2-ND 27.85 22.85 20.35 
10 5 0.8 30-65 with Pins APSCPD7E2-ND 30.13 24.72 22.02 
3 1.0 with Socket APSCSB7E2-ND 27.85 22.85 20.35 
5 0.8 with Socket APSCSD7E2-ND 30.13 24.72 22.02 
2 1.6 with Pins APSDPA7E2-ND 31.26 25.65 22.85 
12 7 al 4.0 ~8.0 with Pins APSDPF7E2-ND 33.78 27.56 24.90 
2 1.6 with Socket APSDSA7E2-ND 31.26 25.65 22.85 
ra 1 with Socket APSDSF7E2-ND 33.78 27.56 24.90 
2 2.5 with Pins APSEPB7E2-ND 36.54 29.81 26.93 
4 1.5 with Pins APSEPF7E2-ND 37.64 30.71 27.74 
16 12 i 7.0~12.0 with Pins APSEPJ7E2-ND 39.89 32.99 30.19 
2 2.5 with Socket APSESB7E2-ND 36.54 29.81 26.93 
4 15 with Socket APSESF7E2-ND 37.66 30.73 27.75 
12 1 with Socket APSESJ7E2-ND 39.89 32.99 30.19 
3 2.5 with Pins APSFPA7E2-ND 40.43 32.99 29.80 
5 1.5 with Pins APSFPB7E2-ND 42.59 35.23 32.23 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (5 Contacts) 10.0 ~ 14.0 with Pins APSFPC7E2-ND 43.66 36.11 33.04 
18 5 1 with Pins APSFPD7E2-ND 45.82 37.90 34.68 
3 2.5 with Socket APSFSA7E2-ND 40.43 32.99 29.80 
5 1.5 APSFSB7E2-ND 42.59 35.23 32.23 
8 1.5 (3 Contacts), 1 (5 Contacts) 10.0 ~ 14.0 with Socket APSFSC7E2-ND 43.66 36.11 33.04 
5 1 APSFSD7E2-ND 45.82 37.90 34.68 
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Am p h e n fe) | No. of |Backshell| Term- | Contact | Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
Fig.| Pos. Color |ination| Plating | PartNo. 1 10 50 | Part No. 
Amphenol-Tuchel Electronics GmbH 3+PE Blue Screw Gold 361-1362-ND 13.66 1264 11.34] C016 20D003 200 10 
3+PE Black Screw Gold 361-1363-ND 13.66 12.64 11.34] C016 20D003 200 12 
. 6+PE Black | Solder Silver 361-1085-ND 11.43 9.94 8.95} C016 30D006 100 12 
eco/mate™ Circular fas 2)6+PE | Blue | Solder| Silver | 361-1368-ND 11.43 994 8.95] C016 30D006 100 10 
1780,1781 14108/84 6+PE Blue Solder Gold 361-1369-ND 14.60 13.51 12.12 | C016 30D006 200 10 
Connectors — IP 65/IP 67 6+PE | Black | Solder] Gold | 361-1370-ND 14.44 13.36 11.99] C016 300006 200 12 
i Z G 00.0394 6+PE | Black | Crimp |No Contacts| 361-1086-ND 6.96 5.76 _ 4.80] C016 100006 000 12 
(Replaces C1 6-1 Series) E 63093 48932 Female — Straight Cable Connectors with Internal Strain Relief 
3+PE Blue Screw Silver 361-1364-ND 9.48 8.24 7.42} C016 20D003 110 10 
Features: * New screw connection with clamping ring « Strain relief and seal in a single element * Ergonomically shaped 3+PE Black | Screw Silver 361-1365-ND 9.48 8.24 7.42 | C016 20D003 110 12 
handle for a better grip and safer handling * The eco/mate program is compatible and interchangeable with the C16-1 34PE Blue Screw Gold 361-1366-ND 14.94 13.82 12.41] C016 20D003 210 10 
Series Note: * Male cable connectors mate with female cable connectors * Receptacles do not mate with each other 7 34PE Black | Screw Gold 361-1367-ND 14.94 13.82 12.41] CO16 20D003 210 12 
35 PE 6sPE 6+PE Blue Solder Silver 361-1371-ND 12.58 10.94 9.85 | C016 30D006 110 10 
General Characteristics Screw Solder Crimp 6+PE Black | Solder Silver 361-1372-ND 12.58 10.94 9.85) C016 30D006 110 12 
= 6+PE Blue Solder Gold 361-1373-ND 15.20 14.06 12.62) C016 30D006 210 10 
ene Cae CaRNG can jeep nee cin ace rae 6+PE | Black | Solder | Gold _| 361-1974-ND 15.10 13.97 12.54] C016 300006 210 12 
Contact Resistance <bm0 <5m0 <5m0 Female — Right Angle Cable Connectors 
Climate: Operating Temperature 40°C ~ 100°C 40°C ~ 125°C 40°C ~ 125°C 3+PE Blue Screw Silver 361-1375-ND 15.12 13.99 12.55] C016 20F003 100 10 
Mechanical: | IP-Degree of Protection IP 65/IP 67 IP 65/7 IP 67 IP 65/7 IP 67 3+PE Black Screw Silver 361-1087-ND 15.12 13.99 12.55] C016 20F003 100 12 
Materials: Contact Plating Silver plated Silver plated Silver plated 3 | 6+PE Blue Solder Silver 361-1376-ND 17.00 15.73 14.11] C016 30F006 100 10 
Wire Gauge TZ AWG 20 AWG 26-16 AWG 6+PE Black | Solder Silver 361-1088-ND 17.00 15.73 14.11] CO16 30F006 100 12 
Other: Color Black Black Black 6+PE | Black | Crimp [No Contacts| 361-1089-ND 12.19 10.60 9.54] C016 10F006 000 12 
Male — Receptacles 
3+PE Black | Screw Silver 361-1090-ND 7.88 6.67 5.61 | C016 200003 100 12 
3+PE Black Screw Gold 361-1377-ND 11.87 10.32 9.29] C016 200003 200 12 
4 | 6+PE Black | Solder Gold 361-1378-ND 12.32 11.40 10.23] C016 300006 200 12 
6+PE Black | Solder Silver 361-1091-ND 7.52 6.96 6.25] C016 300006 100 12 
6+PE Black Crimp [No Contacts | 361-1092-ND 3.92 3.24 2.70] C016 100006 000 12 
Female — Receptacles 
3+PE Black Screw Silver 361-1081-ND 8.81 746 6.28] C016 20G003 100 12 
3+PE Black Screw Gold 361-1359-ND 12.00 11.10 9.96] C016 20G003 200 12 
5 | 6+PE Black | Solder Silver 361-1082-ND 9.68 8.42 7.58} C016 30G006 100 12 
6+PE Black | Solder Gold 361-1360-ND 13.04 12.07 10.83) C016 30G006 200 12 
6+PE Black Crimp [No Contacts | 361-1083-ND 3.77 3.12 2.60} C016 10G006 000 12 
Protective Caps 
For Male Receptacles 361-1093-NDt 6.90 5.72 4.76 | C016 OOU000 000 12 
6 For Male Cable Connectors 361-1094-NDt 7.60 6.29 5.24] C016 OOU000 010 12 
For Female Receptacles ... 361-1148-ND 9.51 7.88 6.56] C016 00V000 000 12 
For Female Cable Connectors. 361-1147-ND 6.64 5.50 4.58 | C016 O0V000 010 12 
+ Black 
Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
Color Part No. 1 10 50 Part No. 
Colored Backshells 
x Red 361-1379-ND 10.49 9.12 8.21 C016 20H003 800 11 
White 361-1380-ND 10.49 9.12 8.21 C016 20H003 800 13 
= : Yellow 361-1381-ND 10.49 9.12 8.21 C016 20H003 800 14 
eee eae Orange 361-1382-ND 10.49 9.12 8.21 C016 20H003 800 15 
Female 123 (31.3) Brown 361-1383-ND 10.49 9.12 8.21 | C016 20H003 800 16 
Green 361-1384-ND 10.49 9.12 8.21 C016 20H003 800 17 
Violet 361-1385-ND 10.49 9.12 8.21 C016 20H003 800 18 
No. of |Backshell| Term- | Contact | Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
Fig.| Pos. Color |ination| Plating | PartNo. i 50 | Part No. 
Male — Straight Cable Connectors Ree Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
3xPE | Black | Sorew] Silver | 961-1078-ND 10.17 861 7.24) CO1620H003 100 12| | Description Pat to. ____— io tit 
3+PE Blue Screw Silver 361-1341-ND 10.35 8.76 7.37 | C016 20H003 100 10 7 GI 
3+PE | Black | Screw] Gold | 361-1343-ND 11.86 10.98 — 9.85| C016 20H003 200 12 ap oe ite a : jeiWe as aan Tae = 2 ait aay : 
3+PE | Blue | Screw | Gold) 361-1342-ND 11.86 10.98 9.85] C016 20H003 200 10) | socket, Silver Plated, 26-20AWG — | 361-1097-ND 1.56 97 .65 | VNO2 016 0003 1 
1 [6+PE | Black | Solder | Silver 361-1079-ND 9.82 8.54 7.69 | C016 30HO06 100 12 Socket, Silver Plated, 20 - 16AWG 361-1098-ND 1.78 111 74 | VN 02016 0002 1 
6+PE Blue Solder Silver 361-1348-ND 9.94 8.64 —7.78| C016 30H006 100 10 Tools 
6+PE Black | Solder Gold 361-1350-ND 13.36 12.36 11.09} C016 30HO06 200 12 Crimp Tool for C016 361-1149-ND 72.88/1 FG 0300 146 1 
6+PE Blue Solder Gold 361-1349-ND 13.36 12.36 11.09] C016 30HO06 200 10 Crimp Tool, Long Handle 361-1099-ND 156.04/1 TA 0000 
6+PE Black Crimp [No Contacts} 361-1080-ND 6.29 5.21 4.34 | C016 10HO06 000 12 Crimp Tool, Short Handle 361-1100-ND 146.72/1 TA 0500 
Male — Straight Cable Connectors with Internal Strain Reliefs Die Set, 20 - 16AWG 361-1101-ND 171.76/1 TA 0000 163 
3+PE ] Black | Screw] Silver | 361-1345-ND 10.95 9.27 7.79] CO16 20H003 110 12] |_Die Set, 26 - 20AWG Soiali0eano 169.31/4 TA 0000 202 
3xPE | Blue | Sorew| silver | 361-1344-ND 11.00 931 —7.83| CO16 20H003 110 10| | Locator for VNo2 016 0008 1 cory) oot T0001 146-0001 
Locator for VNO2 016 0002 1 361-1104-ND 27.58/1 TA 0002 146 0001 
3+PE Black | Screw Gold 361-1347-ND 12.64 11.70 10.50} C016 20HO03 210 12 Locator for VNO1 016 0004/0011 1 361-1105-ND 33.54/1 TA 0002 016 0001 
1 3+PE Blue Screw Gold 361-1346-ND 12.64 11.70 10.50} C016 20H003 210 10 
6+PE Black | Solder Silver 361-1352-ND 10.86 9.44 8.50| C016 30H006 110 12 
6+PE Blue Solder Silver 361-1351-ND 10.86 9.44 — 8.50| C016 30H006 110 10 Cable 10° | 
6+PE Black | Solder Gold 361-1354-ND 14.12 13.07 11.72] C016 30H006 21012) Assemblies 
6+PE Blue Solder Gold 361-1353-ND 14.12 13.07 11.72 | C016 30H006 210 10 . : : a 
5 Features: ¢ Sunlight resistant * IP 65/IP 67 sealed * PVC 
Male — Right Angle Cable Connectors insulated * Black PVC jacket 
3+PE Blue Screw Silver 361-1355-ND 14.18 13.12 11.77} CO16 20K003 100 10 
__|3#PE | Black | Screw | Silver | 361-1356-ND 14.18 1342 11.77] C016 20K003 100 12 Digi-Key Price Each ‘Amphenol-Tuchel 
6+PE Blue Solder Silver 361-1357-ND 14.92 13.81 12.39) C016 30K006 100 10 Description Part No. i 10 50 Part No. 
6+PE | Black | Solder | _Silver__| 361-1358-ND 14.92 13.81 12.39] C016 30K006 100 12| [Male 6+PE, 14AWG, Single Ended 361-1209-ND 3819 36.29 34.79 | CA016 700001 
Female — Straight Cable Connectors Female 6+PE, 14AWG, Single Ended 361-1210-ND 38.36 36.45 34.94 | CA016 71 0001 
2 3+PE Blue Screw Silver 361-1361-ND 9.39 7.95 6.68} C016 20D003 100 10 Male 3+PE, 14AWG, Single Ended 361-1211-ND 40.21 38.20 36.62 | CA016 70 0002 
3+PE Black | Screw Silver 361-1084-ND 9.39 7.95  6.68| C016 20D003 100 12 Female 3+PE, 14AWG, Single Ended 361-1212-ND 40.46 38.44 36.85 | CA 016 71 0002 


C16-1 Circular Connectors 


The circular connectors of the C 16-1 series are designed to meet the high requirements of industrial applications under 


harsh environmental conditions. 


* Number of Contacts: 7 (6 + PE) * Termination: Solder * Wire Gauge: AWG 18 «Rated Insulation Voltage: 250V 


Current Carrying Capacity: 10A * Protection Class: IP 67 * Contact Plating: Silver 


Features: ¢ Circular connectors with contact arrangements 3 + PE and 6 + PE for power and signal applications 
Applications in machine tools, measurement and control, process technology and medical equipment * Housing are made 


from high grade plastic material * Protected against unlocking by threaded coupling * Protection degree IP 67 per IEC 
60529 in mated condition Internal strain relief with screw clamp or clamping ring provides a safe cable restrain 


No. of | Cable | Dim. A Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
Pos. | Outlet | (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
7 - 30.0 361-1041-ND 8.42 7.13 6.00 T3106 000 


Panel Mount Receptacle Male 


390 (to83) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Am p h eno I C091 A and C091 D — IP 67 No. of Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
5 Fig. Positions Part No. 1 10 50 | Part No. 
Amphenol-Tuchel Electronics GmbH Circu lar Con nectors 5 361-1241-ND@+ 8.45 715 6.02 | T3363 018 
; ‘ Ww 5 361-1064-ND@ 6.73 557 4.64 | T3363 000 
RoHS Compliant Parts Available ; . ° 5S DIN 361-1242-ND@¢ 966 840 7.56 | 13359018 
(parts other than indicated may be available as ROHS Compliant) E 63093 5SDIN 361-1065-ND 8.63 7.31 6.15 | T3363 010 
Features: ¢ Internal metal strain relief with half shell construction and snap-in latching * Complete EMI shielding 6 DIN 361-1243-ND@ 9.07 7.68 6.46 | T 3403 018 
in fully mated and locked position * Solder termination 6 DIN 361-1066-ND 7.51 6.22 5.18 | T 3403 000 
Specifications: * Metal threaded coupling is nickel plated * Contact plating is silver * C091 A: Plastic Backshell 7 DIN 361-1245-ND@ 10.21 8.88 8.00 | T 3487 000 
* C091 D: Metal Backshell — IP 67 5 7 361-1067-ND 5.66 468 3.90 | T3478 000 
7 361-1244-ND@+ 9.78 828 6.96 | 73478018 
8 DIN 361-1246-ND@t 15.78 14.60 13.10 | T 3507 018 
8 DIN 361-1068-ND 10.37 8.78 7.39 | T 3507 000 
12 361-1247-ND@+ 17.20 15.91 14.28 | T 3638 004 
12 361-1069-ND 15.16 14.03 12.59 | T 3638 000 
14 361-1248-ND@+ 15.93 15.00 13.59 | T 3653 004 
14 361-1070-ND 17.26 15.97 _ 14.33 | T 3653 000 
Female Receptacles, Front Panel Mount (With Hex Nut) — RoHS Compliant 
2 361-1249-ND 9.67 819 6.89 | T 3203009 
3 DIN 361-1250-ND 7.28 6.03 5,02 | T 3263 009 
4 IEC 361-1251-ND 7.02 5.81 4.84 | T 3303 009 
5 361-1252-ND 7.22 5.98 4.98 | T 3363 009 
5 SDIN 361-1253-ND 8.92 7.55 _ 6.35 | T 3359 009 
5 6 DIN 361-1254-ND 6.03 5.00 4.16 | T 3403009 
7 DIN 361-1256-ND 10.65 9.26 8.34 | T 3487 009 
7 361-1255-ND 8.00 663 5.52 | T3478 009 
8 DIN 361-1257-ND 10.01 8.70 7.83 | T 3507 009 
12 361-1258-ND 15.74 14.56 13.07 | T 3638 009 
Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 14 361-1259-ND 17.64 16.32 14.65 | T 3653 009 
Fig. Part No. 1 10 50 | Part No. Female Receptacles, Rear Panel Mount — RoHS Compliant 
C091 A Series 3 DIN 361-1260-ND 5.31 4.40 3.66 | T 3263 100 
Male Cable Mount, Solder Type 3 DIN 361-1386-ND§ 8.29 687 5.72 | T3263 400 
2 361-121S-NDe joie? Glob Figo || e200 Ob 4 IEC 361-1261-ND 8.58 7.11 5.92 | T3303 100 
2 361-1214-NDet 1105 935 787 |1T3200018 4 IEC 361-1270-ND§ 7.96 674 5.67 | T3303 400 
3 DIN 361-1215-ND@t 10.86 9.44 8.50 | T3260 018 5 361-1262-ND 8.87 7.51 6.31 | T3363 100 
3 DIN 361-1044-ND 11.02 9.33 7.85 | T 3260001 5 361-1271-ND§ 8.71 7.37 6.20 | T 3363 400 
41EC 361-1216-ND@# 10.01 8.70 _7.83 | T3300 018 5S DIN 361-1263-ND 8.58 7.26 6.11 | T3359 100 
41EC 361-1045-ND. 10.24 8.90 8.01 | T 3300001 6 6 DIN 361-1264-ND 9.96 8.43 7.09 | T 3403 100 
5 361-1217-ND@$ 10.47 9.10 8.19 | T3360 018 6 DIN 361-1272-ND§ 9.54 8.08 6.79 | T 3403 400 
5 361-1046-ND@ 11.31 9.57 8.05 | T 3360001 Z 361-1265-ND 10.89 9.22 7.76 | T3478 100 
5S DIN 361-1047-ND@ 1217 10.58 9.53 | T3360 010 7 361-1273-ND§ 10.37 8.78 7.39 | T3478 400 
, 6 DIN 361-1218-NDot 13.41 11.66 10.50 | T 3400 018 7 DIN 361-1266-ND 10.86 9.44 8.50 | T 3487 100 
6 DIN 361-1048-ND 10.86 9.44 8.50 | T 3400 001 8 DIN 361-1267-ND 9.84 856 7.71 | T3507 100 
7 DIN 361-1220-ND@ 1113 9.68 8.72 | T3484 001 8 DIN 361-1274-ND§ 9.68 842 7.58 | T3507 400 
7 361-1219-NDot 1281 11.14 10.03 | T3475 018 12 361-1268-ND 15.24 14.10 12.65 | T3638 100 
7 361-1049-ND@ 11.50 10.00 9.00 | T 3475 001 14 361-1269-ND 14.96 13.84 12.42 | T 3653 100 
8 DIN 361-1221-ND@t 8.42 7.32 6.59 | T 3504018 C091 D Series - IP 67 
8 DIN 361-1050-ND 1058 9.20 8.28 | T 3504 001 Male Cable Mount — RoHS Compliant 
ue OEE: DoCS ibe 1280) een 3 DIN 361-1124-ND 18.34 17.27 15.65 | C091 31H003 1002 
ia Sr eaNDee Meee deed. ae gare aecaieag 4IEC 361-1286-ND 1850 17.41 15.78 | Co91 31H004 1002 
ie Sse Wess. dean. *4701.| nacso oot 5SDIN 361-1287-ND 17.36 16.78 15.62 | C091 31H105 100 2 
E : : . 5 DIN 361-1125-ND 17.22 16.21 14.69 | CO91 31H005 100 2 
Male Right Angle Cable Mount — RoHS Compliant 4 6 DIN 361-1126-ND 18.96 17.84 __ 16.17 | C091 31H006 1002 
2 Gene AND) 14.96 14.08 12.76 |'T 3200 005 7 361-1288-ND 19.09 17.97 16.29 | C091 31HO007 1002 
3 DIN eailzaeeNl) 17.60 16.28 14.61 | T 9260.005 7 DIN 361-1289-ND 19.21 18.08 16.39 | C091 31H107 1002 
are Bae e fee pee ae | ead oe 8 DIN 361-1127-ND 19.45 18.31 16.59 | C091 31H008 100 2 
BS TIN Be SSS ND 4 o7°- 4800. 14:be: (ar aaae 665 12 361-1290-ND¥ 20.58 19.90 18.53 | C091 31H012 200 2 
5 SON BEEN CHET Gar CEE TCTTT 14 361-1291-ND¥ 21.29 20.58 19.16 | C091 31HO14 200 2 
7 361-1230-ND 15.62 14.71 13.33 T 3475 005 Male Right Angle Cable Mount — RoHS Compliant 
7 DIN 361-1231-ND 15.73 14.80 13.42 | T3484 005 3 DIN 361-1320-ND 18.50 17.88 16.65 | C091 31K003 100 2 
8 DIN 361-1232-ND 15.93 15.00 13.59 | T3504 005 4 DIN 361-1321-ND 18.81 18.19 16.93 | C091 31K004 1002 
12 361-1233-ND 22.80 22.04 20.52 | T 3635 005 5SDIN 361-1322-ND 18.93 18.30 17.04 | C091 31K105 1002 
14 361-1234-ND 23.87 23.07 21.48 | T 3650 005 5 361-1323-ND 18.74 18.12 16.87 | C091 31KO005 100 2 
Female Cable Mount, Solder Type 5 6 DIN 361-1324-ND 19.14 18.51 17.23 | C091 31K006 100 2 
2 361-1235-ND¢ 11.57 10.06 9.06 | T3201 001 7 DIN 361-1325-ND 19.34 18.70 17.41 | C091 31K107 1002 
3 DIN 361-1053-ND 1185 1030 927 | T3261 001 7 361-1326-ND 19.25 18.61 17.33 | C091 31KO07 1002 
41EC 361-1054-ND@ 10.76 9.36 8.43 | T 3301 001 8 DIN 361-1327-ND 19.52 18.87 17.57 | C091 31K008 100 2 
5 361-1055-ND 11.62 10.10 9.09 | T3361 001 12 361-1328-ND 21.62 20.90 19.46 | C091 31K012 1002 
5S DIN 361-1056-ND@ 13.20 11.48 10.34 | T 3361010 14 361-1329-ND 21.27 20.57 _ 19.15 | C091 31K014 100 2 
3 6 DIN 361-1057-ND 11.94 10.38 9.35 | T 3401 001 Female Cable Mount — RoHS Compliant 
7 DIN 361-1236-ND® 13.64 12.62 11.33 | T 3485 001 3 DIN 361-1128-ND 19.31 18.18 16.48 | C091 31D003 100 2 
7 361-1058-ND 13.238 11.50 10.35 | T3476 001 41EC 361-1292-ND 19.24 18.12 16.42 | C091 31D004 100 2 
8 DIN 361-1059-ND 1216 11.25 10.10 | T 3505 001 5 SDIN 361-1293-ND 17.10 16.53 15.39 | C091 31D105 100 2 
12 361-1060-ND 16.76 15.78 14.30 | T 3636 001 5 DIN 361-1129-ND 19.36 18.23 16.52 | C091 31D005 100 2 
14 361-1061-ND 18.07 17.01 __15.42 | T 3651 001 6 DIN 361-1130-ND 19.53 18.39 16.67 | C091 31D006 100 2 
Male Receptacles, Front Panel Mount (With Ring Nut) : 7 DIN 361-1295-ND 18.84 18.22 16.96 | C091 31D107 1002 
3 DIN 361-1071-ND 6.03 5.00 4.16 | T 3262 000 7 361-1294-ND 17.24 1667 15.52 | C091 31D007 100 2 
4 IEC 361-1072-ND 6.26 5.19 4.32 | T 3302 000 8 DIN 361-1131-ND 20.16 18.98 17.20 | C091 31D008 100 2 
5 361-1283-ND@§ 5.80 4.80 4.00 | T 3362 400 12 361-1296-ND¥ 20.70 20.01 18.63 | C091 31D012 200 2 
re 5 361-1073-ND 6.58 5.45 4.54 | T 3362 000 14 361-1297-ND¢ 25.97 25.10 23.37 | C091 31D014 200 2 
6 DIN 361-1075-ND 7.92 6.56 _5.46 | T 3402 000 Male Receptacles - Front Panel Mount 
—_..lUlC(té‘iCWRS OES Rens Compliant 
7 -1076- 7: : : 
@ DIN SSOP AND Bae Geo: veal easpe.000 3 DIN 361-1136-ND 8.55 7.24 6.09 | C091 31W003 1002 
Male Receptacles, Front Panel Mount (With Hex Nut) — RoHS Compliant a ae See seus there a mee te aes 7 
3 DIN eoihilzreeNlb) 6.44 5.33 4.44 | T9262 009 5 DIN 361-1137-ND 892 7.55 6.35 | C091 31W005 1002 
oa See oe tage aan! |e cees ane z 6 DIN 361-1138-ND 9.23 7.81 _6.57 | Co91 31Ww006 1002 
é BIN PEON 744 BBA 4.901 3402/000 7 DIN 361-1317-ND 9.78 828 6.96 | C091 31W107 1002 
4 7 Baan dd’ weene tree! laas7 008 7 361-1316-ND 9.44 7.97 6.70 | C091 31Wo07 100 2 
DIN PS EEOAD) 590° (eno — B74] wSe0n 009 8 DIN 361-1139-ND 10.14 8.58 7.22 | CO91 31W008 100 2 
42 ASABE EXD Oa eer ee ae ge 12 361-1318-ND¥ 16.88 15.62 14.02 | Co91 31W012 2002 
iA TG EEDATD a74 i7.ed°. dese |: asD1000 14 361-1319-ND$ 15.27 14.37 _ 13.03 | Co91 31W014 200 2 
Female Receptacles, Front Panel Mount (With Ring Nut) Female Receptacles - Fr ‘ont Panel Mount 
2 361-1237-ND@ 889 7.53 6.33 | 73203000 wiolis Compliant 
2 361-1238-ND¢@t 1014 858 722 |7 3203018 3 DIN 361-1132-ND 10.27. 8.69 7.31 | C091 31N003 100 2 
: 3 DIN 361-1239-ND@¢ 786 4651 542 |T 3263018 5 4 IEC 361-1298-ND 10.17 8.61 7.24 | C091 31N004 100 2 
3 DIN 361-1062-ND@ 690 572 476 | 73263000 5SDIN 361-1299-ND 10.60 9.22 — 8.30 | C091 31N105 100 2 
4IEC 361-1240-NDo¢ 785 665 559 |T 3303018 5 DIN 361-1133-ND 10.32 8.74 ~—-7.35 | C091 31N005 100 2 
4 IEC 361-1063-ND 6.96 5.76 4.80 | T 3303 000 RoHS Compliant $Gold Plated — § Straight dip solder type (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Amphenol 


Amphenol-Tuchel Electronics GmbH 


C091 A and C091 D - IP 67 
Circular Connectors (cont.) 


No. of Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
Fig. Positions Part No. 1 10 50 | Part No. 
6 DIN 361-1134-ND 7.98 6.76 5.68 | C091 31N006 100 2 
7 DIN 361-1301-ND 11.68 10.16 9.15 | C091 31N107 100 2 
5 7 361-1300-ND 7.31 6.36 5.73 | C091 31N007 100 2 
8 DIN 361-1135-ND 13.06 11.36 10.23 | C091 31N008 100 2 
12 361-1302-ND¥ 16.54 15.30 13.73 | C091 31N012 200 2 
14 361-1303-ND¥ 15.13 14.24 12.91 | C091 31N014 200 2 
Female Receptacles, Rear Panel Mount — RoHS Compliant 
3 DIN 361-1304-ND 10.04 8.50 7.15 | C091 31G003 100 2 
4 IEC 361-1305-ND 9.96 8.43 7.09 | C091 31G004 100 2 
5S DIN 361-1307-ND 10.70 9.30 8.37 | C091 31G105 100 2 
5 361-1306-ND 9.85 8.34 7.02 | C091 31G005 100 2 
6 6 DIN 361-1308-ND 10.06 8.52 7.16 | C091 31G006 100 2 
7 DIN 361-1310-ND 11.75 10.22 9.20 | C091 31G107 100 2 
7 361-1309-ND 9.41 8.18 7.37 | C091 31G007 100 2 
8 DIN 361-1311-ND 12.37 10.76 9.69 | C091 31G008 100 2 
12 361-1312-ND¥ 16.96 15.69 14.08 | C091 31G012 2002 
14 361-1313-ND¥ 18.07 17.01 15.42 | C091 31G014 2002 
Male Receptacles, Rear Panel Mount — RoHS Compliant 
3 DIN 361-1140-ND 9.46 8.01 6.74 | C091 31C003 100 2 
7 5 DIN 361-1141-ND 10.45 8.85 7.44 | C091 31C005 100 2 
6 DIN 361-1142-ND 10.14 8.58 7.22 | C091 31C006 100 2 
8 DIN 361-1143-ND 10.87 9.20 7.74 | C091 31C008 100 2 
Female Right Angle Cable Mount — RoHS Compliant 
3 DIN 361-1330-ND 20.46 19.78 18.42 | C091 31F003 100 2 
4 DIN 361-1331-ND 20.40 19.72 18.36 | C091 31F004 1002 
5S DIN 361-1332-ND 21.53 20.81 19.38 | C091 31F105 1002 
5 361-1333-ND 20.28 19.61 18.26 | C091 31F005 100 2 
6 DIN 361-1334-ND 20.64 19.96 18.58 | C091 31F006 100 2 
7 DIN 361-1335-ND 23.16 22.39 20.85 | C091 31F107 1002 
7 361-1336-ND 20.64 19.96 18.58 | C091 31F007 1002 
8DIN 361-1337-ND 23.22 22.45 20.90 | C091 31F008 1002 
12 361-1338-ND 26.03 25.16 23.43 | C091 31F012 1002 
14 361-1339-ND 26.93 26.03 24.24 | C091 31F014 1002 
Tools 
Spanner Wrench Cable Side | 361-1144-ND 18.51/1 FH 0300 091 
Spanner Wrench Receptacles] 361-1145-ND 10.66/1 N 45 091 0001 
@ RoHS Compliant + Gold Plated § Straight dip solder type 


44 Series Circular 


Connectors — 


IP 65/67 


Features: 


Cable Assemblies 
Features: 

* Foil shielded 

© Tin copper drain wire 
* Chrome PVC jacket 
* Insulation semi-rigid PVC 


* Sunlight resistant 


No. of Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
Positions Part No. al 10 50 Part No. 
IP 40 Rated Cable Assemblies 
2 Male 361-1185-ND 15.88 14.95 13.55 | CA091 700001 
3 Male 361-1186-ND 16.70 16.14 15.03 | CA091 70 0002 
4 Male 361-1187-ND 16.77 16.22 15.10 | CA091 70 0003 
5 Male 361-1188-ND 18.77 18.14 16.89 | CA091 70 0004 
6 Male 361-1189-ND 19.05 18.42 17.15 | CA091 70 0005 
7 Male 361-1190-ND 23.40 22.62 21.06 | CA091 70 0006 
8 Male 361-1191-ND 23.12 22.35 20.81 CA 091 70 0007 
2 Female 361-1192-ND 15.71 14.79 13.40 | CA091 71 0001 
3 Female 361-1193-ND 16.55 16.00 14.90 | CA091 71 0002 
4 Female 361-1194-ND 16.40 15.85 14.76 | CA091 71 0003 
5 Female 361-1195-ND 18.62 18.00 16.76 | CA091 71 0004 
6 Female 361-1196-ND 18.96 18.33 17.07 | CA091 71 0005 
7 Female 361-1197-ND 23.30 22.52 20.97 | CA091 71 0006 
8 Female 361-1198-ND 23.61 22.83 21.25 | CA091 71 0007 
IP 67 Rated Cable Assemblies 
3 Male 361-1199-ND 22.55 21.80 20.30 | CA 091 700008 
4 Male 361-1200-ND 22.80 22.04 20.52 | CA091 70 0009 
5 Male 361-1201-ND 25.20 24.36 22.68 | CA 091 700010 
6 Male 361-1202-ND 25.28 24.44 22.75 | CA091 700011 
8 Male 361-1203-ND 29.85 28.86 26.87 | CA 091 70 0012 
3 Female 361-1204-ND 23.51 22.73 21.16 | CA091 71 0008 
4 Female 361-1205-ND 23.55 22.77 21.20 | CA091 71 0009 
5 Female 361-1206-ND 26.37 25.50 23.74 | CA091 71 0010 
6 Female 361-1207-ND 26.70 25.81 24.03 | CA091 710011 
8 Female 361-1208-ND 31.31 30.27 28.18 | CA091 71 0012 


«Long time resistance against environmental impacts ° 3 liquid-proof seals * Quick and easy assembly * Quick and easy mating 
* Protection class IP 65/67 * High reliability » Discrete wire interconnection * Crimp termination *1, 2, 3, 4, 5, and 6 contact 
configurations available * Mated Dimension: 56.33mm 


1.780 inches 1.282 inches Insert Configurations 


[*— 45.212 mm—*| 


No. of | Dimensions —Inch (mm) | Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 
Fig.| Pos. A B Part No. 1 10 50 Part No. 
Receptacle 
1 0.50 (12.62) 0.44 (11.18) | 361-1106-ND 5.08 4.20 3.50 | 044 104 10001 02 
2 0.61 (15.42) 0.47 (11.94) | 361-1107-ND 4.88 4.05 3.38 | 044 104 10002 02 
A 3 0.71 (17.98) 0.57 (14.48) | 361-1108-ND 5.75 4.78 3.99 | 044 104 10003 02 
4 0.82 (20.80) 0.68 (17.32) | 361-1109-ND 5.37 4.44 3.70 | 044 104 10004 02 
5 0.82 (20.80) 0.68 (17.32) | 361-1110-ND 4.97 4.14 3.45 | 044 104 10005 02 
6 0.93 (23.70) 0.80 (20.22) | 361-1111-ND 6.29 5.21 4.34 | 044 104 10006 02 
Plug 
1 0.50 (12.62) = 361-1112-ND 5.37 4.44 3.70 | 044 103 10001 
2 0.61 (15.42) = 361-1113-ND 4.06 3.38 2.82 | 044 103 10002 
2 3 0.71 (17.98) _ 361-1114-ND 4.78 3.97 3.31 | 044 103 10003 
4 0.82 (20.80) = 361-1115-ND 6.37 5.30 4.41 | 044 103 10004 
5 0.82 (20.80) _— 361-1116-ND 2.44 2.03 1.69 | 044 103 10005 
6 0.93 (23.70) = 361-1117-ND 6.60 5.49 4.57 | 044 103 10006 


Contacts 
Digi-Key Price Each Amphenol-Tuchel 

Description Part No. if 10 50 | Part No. 

Pin, 14-18AWG, Tin 361-1118-ND 86 61 47 | 44-100-1414P-100(101) 
Socket, 14-18AWG, Tin 361-1119-ND 2.10 1.64 1.39 | 044 102 1414S 100 (101) 
Tools 

Digi-Key Price Amphenol-Tuchel 

Description Part No. Each Part No. 

Crimp for 14-18AWG, pin/socket 361-1120-ND 444.74 357-588 

Insertion Tool for pin/socket 361-1121-ND 107.67 356-258 

Removal Tool for pin 361-1122-ND 96.92 356-259 

Removal Tool for socket 361-1123-ND 121.62 356-260 


econ secll sensor-Link 


A Switchcraft Company 


Features: 


Designed to meet or exceed the requirements of UL, CSA, NEMA, ANSI, IEC and SAE, the Sensor-Link 


series is intermateable and intermountable with other manufacturers equivalents. 


Mini-Mizer® “A” Size Specifications: 


* Voltage: 600V * Contacts: Copper alloy, gold-plated * Cable: 16AWG, PVC Insulated, 600V, 105°C * Over- 


mold: Polyurethane * Operating Ambient Temperature: -20°C ~ 80°C 


Nano-Mizer® Specifications: 


* Voltage: 300V, 4 Amps * Contacts: Copper alloy, gold-plated * Cable: .25mm (or approximately 22AWG) 


PVC insulated * Operating Ambient Temperature: -20°C ~ 105°C 


Molded Single Ended Cable Assemblies and 
Panel Mount Receptacles with Wire Leads 


No. of | Descrip- | Length Dim. (Inch) Digi-Key Price Each Conxall 
Fig. | Pos. tion (Feet) A B Part No. 1 25 Part No. 
Mini-Mizer® “A” Size 
1A 2 Female 12 2.25 1.0 $C1292-ND 20.58 19.34 1628144 
Nano-Mizer® Series 
2B 3 Male 6 1.16 328 $C1300-ND 7.69 7.23 603PS2 
3B 3 Female 6 1.305 ad $C1302-ND 8.37 7.87 603SS2 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


cor 3c call Field Installable 
A Switchcraft Company Connectors 


Conxall was an innovator in the design of all plastic cylindrical connectors. The all plastic connector provides 
for substantial savings in cost without sacrificing performance and quality. 

The all plastic connector is corrosion resistant, non-conductive and withstands substantial abuse, hostile 
environments, and heavy impacts that would otherwise cause metal connectors to corrode, deform or 
become electrically conductive and thus become unusable or unsafe. 

Specifications: * Voltage: 600V * Temperature Rating: -55°C ~ 125°C (-67°F ~ 257°F) » Contacts: Brass, 
gold over nickel * Watertight: NEMA 6P, 13: IEC IP67 »* UL Recognized: File #£138878 - 250V *CSA 
Certified: File #LR89277 - 600V 

Micro-Con-X®: + Rating: 3.0 ~ 7.5A, 600V * Conductor Size: 20 ~ 24 AWG 

Mini-Con-X®: « Rating: 4.8 ~ 13.0A, 600V » Conductor Size: 20 ~ 24 AWG 

Multi-Con-X®: * Rating: 1.95 ~ 23.0A, 600V » Conductor Size: #12 Contacts, 12 ~ 14 AWG; #20 Contacts, 
20 ~ 24 AWG 

Note: Contact size is determined by the second digit of Conxall part number: 1=#12, 2=#20 

Maxi-Con-X®: « Rating: 1.35 ~ 13.0A, 600V »* Conductor Size: #12 Contacts, 12 ~ 14 AWG; #16 Contacts, 
16 ~ 18 AWG; #20 Contacts, 20 ~ 24 AWG 

Note: Contact size is determined by the second digit of Conxall part number: 1=#12, 2=#20, 3=#16 


Fig. 1 (Mates with Fig. 4 and 6) | Fig. 2 (Mates with Fig. 3 and 5) | Fig. 3 (Mates with Fig. 2) 


A 


Fig. 5 
(Mates with Fig. 2) 


A 


Micro-Con-X® Series 


No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable Digi-Key Price Each Conxall 
Pos. A B Dia. (Inch) Part No. 1 10 25 | Part No. 
Fig. 1 — Cable Pin - Plug with Male Insert 
2 $C1202-ND 4.13 3.10 2.83) 16282-2PG-311 
Bi oa | vee eee oe SC1204-ND 4.87 3.66 _3.34| 16282-3PG-311 
Fig. 2 — Cable Socket - Plug with Female Insert 
2 $C1203-ND 4.76 3.58 3.28) 16282-2SG-311 
g.||120! 680 Ole $C1205-ND 5.82 4.37 4.00| 16262-3SG-311 
Fig. 3 — Panel Mount Receptacle with Male Insert 
2 715 715 SC1206-ND 3.03 2.28 2.09) 17282-2PG-300 
3 i : _ $C1208-ND 3.72 2.79 2.56 | 17282-3PG-300 
Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 
2 715 715 $C1207-ND 3.88 2.92 2.67| 17282-2SG-300 
3 . : $C1209-ND 4.83 3.64 3.33 | 17282-3SG-300 
Fig. 5 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert 
2 $C1210-ND 2.88 2.17 1.98] 18282-2PG-311 
g__ [182-800 One SC1212-ND 4.39 3.30 _3.03| 18282-3PG-311 
Fig. 6 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Female Insert 
2 $C1211-ND 4.52 3.39 3.12) 18282-2SG-311 
3 [182.500 0.14 $C1213-ND 559 420  3.85| 18282-3SG-311 
Mini-Con-X® Series 
No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable Digi-Key Price Each Conxall 
Pos. A B Dia. (Inch) Part No. al 10 25 Part No. 
Fig. 1 — Cable Pin - Plug with Male Insert 
2 $C1262-ND 4.53 3.47 3.20 | 6282-2PG-3DC 
3 $C1264-ND 5.23 3.99 3.68 | 6282-3PG-3DC 
4 1.315 .715 0.250 $C1266-ND 5.90 4.49 4.15 | 6282-4PG-3DC 
5 $C1268-ND 6.59 5.01 4.62 | 6282-5PG-3DC 
6 $C1270-ND 7.20 5.47 5.03 | 6282-6PG-3DC 
Fig. 2 — Cable Socket - Plug with Female Insert 
2 $C1263-ND 5.37 4.10 3.78 | 6282-2SG-3DC 
3 $C1265-ND 6.42 4.88 4.49 | 6282-3SG-3DC 
4 1.315 .715 0.250 $C1267-ND 7.45 5.66 5.21 | 6282-4SG-3DC 
5 $C1269-ND 8.45 6.41 5.90 | 6282-5SG-3DC 
6 $C1271-ND 9.39 7.12 6.53 | 6282-6SG-3DC 
Fig. 3 — Panel Mount Receptacle with Male Insert 
2 $C1272-ND 3.06 2.30 2.12 | 7282-2PG-300 
3 $C1274-ND 3.76 2.82 2.59 | 7282-3PG-300 
4 675 = .924 = $C1276-ND 4.45 3.33 3.05 | 7282-4PG-300 
5 $C1278-ND 5.07 3.80 3.48 | 7282-5PG-300 
6 $C1280-ND 5.72 4.29 3.94 | 7282-6PG-300 
Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 
2 $C1273-ND 3.62 2.72 2.49 | 7282-2SG-300 
3 $C1275-ND 4.57 3.44 3.16 | 7282-3SG-300 
4 675 = -.924 = $C1277-ND 5.48 4.12 3.77 | 7282-4SG-300 
5 $C1279-ND 6.37 4.78 4.39 | 7282-5SG-300 
6 $C1281-ND 7.27 5.47 5.01 | 7282-6SG-300 
Fig. 5 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert 
2 $C1282-ND 4.92 3.76 3.47 | 8282-2PG-3DC 
3 $C1284-ND 5.66 4.30 3.97 | 8282-3PG-3DC 
4 1.395 .625 0.250 $C1286-ND 6.34 4.81 4.44 | 8282-4PG-3DC 
5 $C1288-ND 6.98 5.31 4.89 | 8282-5PG-3DC 
6 $C1290-ND 7.62 5.78 5.32 | 8282-6PG-3DC 
Fig. 6 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Female Insert 
2 $C1283-ND 5.51 4.21 3.88 | 8282-2SG-3DC 
3 $C1285-ND 6.59 5.01 4.62 | 8282-3SG-3DC 
4 1.395 .625 0.250 $C1287-ND 7.60 5.76 5.30 | 8282-4SG-3DC 
5 $C1289-ND 8.57 6.49 5.97 | 8282-5SG-3DC 
6 $C1291-ND 9.53 7.22 6.64 | 8282-6SG-3DC 


Multi-Con-X® Series 


No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable Digi-Key Price Each Conxall 
Pos. A B Dia. (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
Fig. 1 — Cable Pin - Plug with Male Insert 
2 $C1214-ND 6.13 4.66 4.29 | 3182-2PG-3DC 
3 $C1216-ND 7.16 5.45 5.01 | 3182-3PG-3DC 
4 $C1218-ND 6.85 5.20 4.79 | 3282-4PG-3DC 
5 $C1220-ND 7.48 5.69 5.23 | 3282-5PG-3DC 
6 | BE BYE | 10.250 $C1222-ND 812 6.17 5.67 | 3282-6PG-3DC 
7 $C1224-ND 8.74 6.63 6.10 | 3282-7PG-3DC 
8 $C1226-ND 9.33 7.07 6.50 | 3282-8PG-3DC 
9 $C1228-ND 9.90 7.49 6.89 | 3282-9PG-3DC 
Fig. 2 — Cable Socket - Plug with Female Insert 
2 $C1215-ND 7.52 5.71 5.26 | 3182-2SG-3DC 
3 $C1217-ND 9.04 6.85 6.29 | 3182-3SG-3DC 
4 $C1219-ND 8.72 6.62 6.09 | 3282-4SG-3DC 
5 $C1221-ND 9.71 7.37 6.76 | 3282-5SG-3DC 
6 | 157 875 | 0.250 $C1223-ND 10.66 8.07 7.42 | 3282-68G-3DC 
7 $C1225-ND 11.62 8.78 8.09 | 3282-7SG-3DC 
8 $C1227-ND 12.55 9.48 8.71 | 3282-8SG-3DC 
9 $C1229-ND 13.48 10.18 9.36 | 3282-9SG-3DC 
Fig. 3 — Panel Mount Receptacle with Male Insert 
2 $C1230-ND 4.30 3.23 2.96 | 4182-2PG-300 
3 $C1232-ND 5.38 4.03 3.70 | 4182-3PG-300 
4 $C1234-ND 4.99 3.75 3.44 | 4282-4PG-300 
5 625 1.155 $C1236-ND 5.66 4.25 3.91 | 4282-5PG-300 
6 x 2 a $C1238-ND 6.27 4.71 4.31 | 4282-6PG-300 
yA $C1240-ND 6.89 5.17 4.74 | 4282-7PG-300 
8 $C1242-ND 7.49 5.63 5.15 | 4282-8PG-300 
9 $C1244-ND 8.07 6.04 5.54 | 4282-9PG-300 
Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 
2 $C1231-ND 5.20 3.92 3.57 | 4182-2SG-300 
3 $C1233-ND 6.71 5.03 4.62 | 4182-3SG-300 
4 625 1.155 — $C1235-ND 5.99 4.51 4.13 | 4282-4SG-300 
5 $C1237-ND 7.07 5.29 4.87 | 4282-5SG-300 
6 $C1239-ND 7.77 5.85 5.35 | 4282-6SG-300 
Fig. 4 — Panel Mount Receptacle with Female Insert 
ug $C1241-ND 8.63 6.47 5.94 | 4282-7SG-300 
8 1.65 .766 _ $C1243-ND 9.64 7.23 6.64 | 4282-8SG-300 
9 $C1245-ND 10.47 7.87 7.20 | 4282-9SG-300 
Maxi-Con-X® Series 
No. of | Dim. (Inch) | Max. Cable Digi-Key Price Each Conxall 
Pos. A B Dia. (Inch) Part No. 1 10 25 | Part No. 
Fig. 7 — Cable to Cable - Cable Mount Socket with Male Insert 

ra 2.0 1.06 -30 $C1196-ND 11.57 8.67 7.96 | 15182-7PG-326 


Swiicheraft® 


NEW! EN3® Right Angle 
Weathertight Connectors 


Features: * Patented grommet and “O” ring free design allows for quick assembly »¢ Gold plated pins and 
contacts with an integrated design ensures reliable and uninterrupted connectivity » The only IP68 rated 
right angle PCB mount connector on the market * No intermediate PC board » Available in 2 ~ 6 pin female 
and 2 ~ 8 pin male 20AWG pins and contacts only 


Materials: * Panel Connector Shells and Locking Nut: Thermoplastic polymer, glass fiber, flame retardant 
¢ Connector Shell Interior: Thermoplastic rubber * Contacts: Copper base alloy gold-plated over nickel 
underplating 

Mechanical: ¢ Shock: Mil-Std 202 Method 213B, condition K * Vibration: Mil-Std 202 Method 201 »« Life: 
600 insertion/withdraw cycles (minimum) 

Electrical: * Voltage Rating: Tested at 600 VRMS * Insulation Resistance: 100MQ minimum at 77°F 
* Contact Resistance: 10mQ maximum ¢ Current Rating: 6.5A (#20 contact) 7 and 8 pin; 7.5A (#20 
contact) 2 ~ 6 pin 

Environmental: * Temperature Limits: -40°C ~ 65°C (non-operating) * Moisture Resistance: Mil-Std 202 
Method 106F » Insulation Resistance: Mil-Std 202 Method 302 condition B * Thermal Shock: Mil-Std 202 
Method 107G «¢ Salt Spray: Mil-Std 202 Method 101D condition B 

Applications: * Used in marine, medical, food service, transportation, GPS and general electronic 
applications 

Product Ratings: * IP16/IP18 (Unmated) *IP66/IP68 (Mated) * NEMA 250 (6P) * CFR 46 Part 110.20 
° UL 94V-0 


4 Position Shown 


No. of Digi-Key Price Each Switchcraft 
Positions | Description Part No. 1 10 25 Part No. 
3 Female $C241-ND 11.61 8.71 7.98 EN3P3FRAPC 
Male $C242-ND 8.79 6.60 6.06 EN3P3MRAPC 
4 Female $C243-ND 13.86 10.39 9.54 EN3P4FRAPC 
Male $C244-ND 10.23 7.69 7.04 EN3P4MRAPC 
5 Female SC245-ND 16.46 12.35 11.32 EN3P5FRAPC 
Male SC246-ND 11.93 8.96 8.21 EN3P5MRAPC 
6 Female $C247-ND 18.93 14.20 13.02 EN3P6FRAPC 
Male SC248-ND 13.94 10.45 9.59 EN3P6MRAPC 
7 Male SC249-ND 15.33 11.51 10.55 EN3P7MRAPC 
8 Male SC250-ND 16.76 12.58 11.53 EN3P8MRAPC 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Switcherafi* 
EN3® Mini Weathertight Connectors 


Features: * No Grommets * Cable clamp assembly features living hinges, which snap easily onto and hold the cable 
* Housing rated UL 94V-0 against flammability * Panel connector shell features a positioning keyway to prevent 
misalignments * 2-8 pins * Exceeds Coast Guard specifications for water tightness (CFR 46 Part 110.20) * Optional cap 
covers the panel housing assembly when not in use * Contact terminal: Solder cup contacts * Choose cord plug, in-line 
or panel mount 

Applications: * Process control communications » Marine electronics transportation » Medical instrumentation general 
industrial electronics + Geothermal instrumentation harsh environments 

Specifications: Mechanical: * Shock: Mil-Std 202 Method 213B condition K * Vibration: Mil-Std 202 Method 201 « Life: 
600 insertion/withdrawal cycles (minimum) Electrical: * Voltage Rating (sea level): Tested at 6(00 VRMS Insulation 
Resistance: 100MQ (minimum) at 77°F (25°C) * Contact Resistance: 5mQ (maximum) * Current Rating: 7.5 Amps (#20 
contact) Environmental: * Temperature Limits: -40°C ~ 65°C (non-operating) * Moisture Resistance: Mil-Std 202 Method 
106F Insulation Resistance: Mil-Std 202 Method 302 condition B * Thermal Shock: Mil-Std 202 Method 107G «Salt 
Spray: Mil-Std 202 Method 101D condition B 


5/8"-27 Thread 
@15.49 z i Hex Nut 
x 7} 1/32" to 3/16" 
Recommended 754| Panel 
Panel Cutout 13.41 Thickness 


/_\., MX150L Waterproof Automotive 


sy Type Connectors 


Receptacle and Plug Specifications: Electrical: * Dielectric Withstanding Voltage: 1500VAC minimum 
¢ Insulation Resistance: 1000MQ Physical: * Housing: SPS Glass-Filled Crystalline, UL 94V-0 » Polymer 
Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Features: * Environmentally sealed to IP67 and USCAR-2, Rev. 3 
standards «Integrated mat wire seal * Integrated interface seal + Integrated terminal position assurance 
(TPA) * Simple crimp and poke application ¢ Field serviceable contact removal system ¢ Tactile and audible 
mating feedback * Supports 18-22AWG and 14-16AWG wire range 

Vertical and Right Angle Header Specifications: Electrical: * Dielectric Withstanding Voltage: 2200VAC 
minimum ¢ Insulation Resistance: 1000MQ Physical: ¢ Housing: Glass-Filled PBT » Contacts: Copper Alloy 
* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Features: * Environmentally sealed to IP67 standards * Molded 
silicon panel gasket included * Tactile and audible mating feedback * Supports 14-22 AWG wire range 


No. of Digi-Key Price Each Switchcraft Contacts sold separately *WM17509-ND *WM17504-ND 
Fig. | Positions Description Part No. il 10 25 Part No. 
Plugs i aa 5 
3 Female SC1156-ND 668 5.01 4.60 | ENSC3F ers eae, ees || see Gong se bene 
Male $C1157-ND 479 3.60 3.30 | EN3C3M im ee ircuitss | eheng em Bi nches)a|Bbareno: ero: 
4 Female $C1158-ND 7.86 5.90 5.42 EN3C4F Single Row — RoHS Compliant 
Male $C1159-ND 5.49 412 3.78 | EN3C4M Racsstacis 
1 Female SC1160-ND 9.14 686 629 | EN3C5F P’ 
7 Male $C1161-ND 6.27. 4.71 4.32 | EN3C5M ' > 22-18 a WM17407-ND 3.11 263 2.22 | 19418-0016 
Female SC1162-ND 70.48 7.86 7.21 | ENSC6F 16-14 WM17408-ND 3.11 2.63 2.22 | 19418-0017 
8 Male $C1163-ND 6.96 5.22 479 | EN3C6M Plug 
: a _ eptacles 9.67 _9.08 | _ENSC8F P 3 22-18 = WM17417-ND 341 263 2.22 ] 19419-0008 
: Famale SCHED 646 a5 44d ENSILSE 16-14 WM17418-ND 3.141 2.63 2.22 | 19419-0007 
Male $C1176-ND 4.71 3.54 3.24 | EN3L3M Double Row 
Female SC1177-ND 7.73 5.80 5.32 | EN3L4F 
Z Male $C1178-ND 533 400 3.67 | ENS3L4M Receptacle 
2 Female SC1179-ND 8.93 6.70615 | EN3L5F 4 22-18 872 WM17409-ND® 416 352 2.96 | 19418-0018 
5 Male SC1180-ND 614 461 422 | EN3L5M 16-14 : WM17410-ND@ 416 3.52 2.96 | 19418-0019 
. Female SC1181-ND 70.16 7.62 6.99 | ENSL6F Fe 22-18 4.102 | WM17411-ND 6.04 5.11 4.30 | 19418-0020-P 
Male $C1182-ND 6.80 5.10 4.68 | EN3L6M 16-14 : WM17412-ND@ 6.04 _5.11___—4.30_| 19418-0021 
8 Male SC1183-ND 8.36 6.27 5.75 | EN3L8M 3 8 22-18 1.392 | WM17413-ND@ 713 6.04 5.08 | 19418-0022 
Panel-Mount Receptacles 16-14 . WM17414-ND® 713 6.04 5.08 | 19418-0023 
5 Female SC1165-ND 5.94 446 408 | ENSP3F a 22-18 1562 | WM17415-ND@ 8.75 7.41 6.23 | 19418-0024 
Male SC1166-ND 4.26 3.20 2.94 | EN3P3M 16-14 : WM17416-ND 8.75 7.41 6.23 ‘| 19418-0025 
ri Female SC1167-ND 7.04 5.28 4.85 | EN3P4F Plug 
Male 1168-ND 496 3.72 3.41 | EN3P4M 
3 Female Se eeNE 836 627 575) ENS3P5E a 22-18 mie WM17419-ND@ 416 352 2.96 | 19419-0005 
5 Male 8C1170-ND 573 430 394 | EN3P5M 16-14 : WM17420-ND@ 416 3.52 2.96 _ | 19419-0004 
Female SC1171-ND 9.59 7.20 6.60 ENSP6F 6 22-18 976 WM17421-ND@® 6.04 5.11 4.30 | 19419-0012 
6 Male $C1172-ND 6.46 4.85 4.44 EN3P6M 16-14 . WM17422-ND@ 6.04 61 4.30 | 19419-0011 
8 Male ‘SC1173-ND 7.86 5.90 5.42 | EN3P8M 4 7 22-18 4206 | WM17423-ND¢@ 713 6.04 5.08 | 19419-0001 
4 = Dust Cap SC1174-ND 1.36 1.02 -94_| _ENSCAP 16-14 : WM17424-ND 7.13 6.04 5.08 _| 19419-0002 
a0 22-18 1436 | WM17425-ND 8.84 7.48 6.29 | 19419-0015 
16-14 : WM17426-ND 8.75 7.41 6.23 | 19419-0014 
ae @ RoHS Compliant 
fo. NEW! 2.50mm Mini 


ada Splash Proof Connectors 


Receptacle and Plug: 
Specifications: 

Electrical: 

¢ Voltage: 25V_ © Current: 
4.0A »* Contact Resistance: 
10mQ maximum »* Dielectric 
Withstanding Voltage: 500VAC 
per 1 minute ¢ Insulation 
Resistance: 250MQ minimum 
Physical: 

* Housing/Cap: Glass-filled 
PBTP * Wire End Seal: Silicone 
¢ Seal Stopper (Plug only): 
Glass-filled PBTP * Seal (Plug 
only): Silicone * Operating 
Temperature: -40°C ~ 105°C 


Vertical and Right Angle Headers 


Dim. A Dim. B Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Circuits | (Inches) | (Inches) | Part No. 1 10 50 | Part No. 
Vertical 
2 634 -504 WM17509-ND. 2.35 1.99 1.68 | 19428-0009 
4 634 754 WM17510-ND 3.09 2.62 2.20 | 19428-0011 
5 6 864 754 WM17511-ND 3.56 3.02 2.54 | 19428-0012 
8 1.092 754 WM17512-ND 4.08 3.46 2.91 | 19428-0013 
10 1.324 754 WM17513-ND 4.67 3.95 3.33 | 19428-0014 
Right Angle 
2 632 -504 WM17504-ND. 3.05 2.59 2.18 | 19427-0040 
4 634 754 WM17505-ND. 3.75 3.18 2.67 | 19427-0032 
6 6 864 754 WM17506-ND. 4.34 3.67 3.09 | 19427-0018 
8 1.092 754 WM17507-ND 4.89 4.14 3.48 | 19427-0017 
10 1.324 754 WM17508-ND. 5.66 4.79 4.03 | 19427-0031 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Description | Circuits Color Part No. 1 10 50 | Part No. . 
1 _| Receptacle 2 Black | _WM17522-ND 1.24 1.06.89 | 52213-0211 Contacts (Pre-tin) and Tools 
2 | Receptacle 3 Black | WM17523-ND 1.73 1.46 1.23 | 2213-0311 
4 Brown | WM17524-ND 1.89 1.60 1.35 | 52213-0417 Wire Size | Digi Key Pricing Molex 
3 Plug 2 Black WM17526-ND 2.21 1.87 1.58 | 52266-0211 Description AWG Part No. 10 100 500 Part No. 
4 Plug 3 pak eee Ao ae ee Socket oo-13 | WM17427-ND 2.41 19.30 80.41 | 19420-0010 
town : z : Pin WM17429-ND 2.41 19.30 80.41 | 19417-0048 
Wire Size Digi Key Price Each Molex Socket saa WM17428-ND 2.41 19.30 80.41 | 19420-0009 
Description AWG PartiNoz 1 10 50 | Part No. Pin WM17430-ND 2.41 19.30 80.41 | 19417-0047 
Socket - Tin D0%D WM17525-ND 24 21 18 | 50148-8100 Keying Plug for MX Series] WM17431-ND 3.15/10 19417-0119 
Pin - Tin WM17529-ND 24 21 18 | 50147-8100 Crimp Tool (Prototype) WM17483-ND 41.34/1 64016-0035 
Tools Crimp Tool (Ratcheting) WM17484-ND 366.34/1 63811-4400 
Crimp Hand Tool, 20-22AWG | WM17530-ND 321.98/1 63811-8600 Extraction Tool WM17434-ND 22.90/1 63813-1500 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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SOURIAU 


Connection Technology 


Fig. 1 — Cable Plug 


Shown with strain relief 


Trim Trio Connection System 


Fig. 2 — Wall Mount 
Receptacle 


Fig. 12 — Panel Mount 
Receptacle 


Shown without strain relief 


Female — 
Shown with 


Fig. 3 — Jam Nut 
Receptacle 


Fig. 8 — Plug 
Connector 


Female 
shown 


Fig. 4 — Cable Plug 


Fig. 5 — Wall Mount 
Receptacle 


Female — 
Shown with 


Metal Circular Bayonet Dynamic Sealing — IP67/IP68K No. of Pos, | Shell Digi-Key Price Each | Souriau 
H Fig. | Contact Size¢| Size Description Part No. 1 10 Part No. 
UTO/UTOW Series F Plug for sockets | SOU1078-ND 30.97 29.34 | UTOW61210SH 
Features: ¢ Full Metal Bayonet Coupling * UTO Series is intermatable with UTG, UTP and UTS Series Plug for pins S$0U1079-ND 24.05 22.79 | UTOW61210PH 
¢ Derived from MIL-C-26482 *500 mating-unmating cycles ¢ Salt spray resistant up to 48 hours Recept. for sockets | SOU1066-ND§ 21.36 20.24 | UTOW01210SH 
Speer etons: * Shells: Zinc alloy-shielded * Coupling Ring: Aluminum alloy * Operating Temperature: 2 10/ #20 12 Recept. for pins SOU1067-ND§ 16.74 45.86 | UTOW01210PH 
3 Recept. for sockets | SOU1072-ND 32.45 30.75 | UTOW71210SH 
a 5 - Recept. for pins_| SOU1073-ND 35.09 _ 33.25 | UTOW71210PH 
No. of Pos./ | Shell Digi-Key Price Each Souriau 
Fig. |Contact Sizet| Size Description Barnet 1 om eaaiinice F Plug for sockets | SOU1080-ND 31.27 29.63 | UTOW61419SH 
= Plug for pins SOQU1081-ND 24.13 22.86 | UTOW61419PH 
UTO Series 7 49/420 44 | Recept. for sockets] SOU1068-ND§ ——21.68.-—-20.54 | UTOW01419SH 
: Plug for sockets | SOU1032-ND 25.82 24.47 | UTO6104SH Recept. for pins _| SOU1069-ND§ 17.01 16.11 | UTOW01419PH 
Plug for pins SOQU1033-ND 23.33 22.11 | UT06104PH 3 Recept. for sockets | SOU1074-ND 32.98 31.25 | UTOW71419SH 
2 4/#16 10 | Recept. for sockets | SOU1000-ND§ 16.02 15.18 | UT00104SH Recept. for pins | SOU1075-ND 36.39. 34.47 | UTOW71419PH 
Recept. for pins | SOU1001-ND§ 16.02 15.18 | UT00104PH ee : ; 
a Recept. for sockets | SOU1016-ND 23.92 22.67 | UTO7104SH + See Trim Trio Contact section for contacts § Square flange sealing sold separately 
Recept. for pins | SOU1017-ND 26.20 24.83 | UTO7104PH ; ; ; ; we 
Plug for sockets | SOUI0SEND 28.01 2465 | UTosizash | Plastic with Metal Ring Circular Bayonet — IP65/IP67 
Plug for pins SOU1035-ND 23.56 22.32 | UTO6128PH UTG Series 
Recept. f kets | SOU1002-ND' 16.68 15.81 | UT00128SH 
2 8/ #16 12 Rosset ee eSiee hae 16.63 45.75 | UT00128PH Features: ¢ Full Metal Bayonet Coupling ¢ Intermatable with UTO, UTP and UTS Series * 500 mating- 
Recept for sockets | SOU1018-ND 24.87 23.57 UT07128SH unmating cycles Specifications: * Shells: Glass filled thermoplastic UL94-VO * Coupling Ring: Nickel 
3 Recept. for pins | SOU1019-ND 27.32 25.89 | UTO7128PH plated brass ° Operating Temperature: =55°C + 125°C 
Plug for sockets | SOU1036-ND 26.58 25.19 | UT061412SH ah 5 ; 
1 4 No. of Pos./ | Shell Digi-Key Price Each Souriau 
Plug for pins SOU1037-ND 24.53 23.24 | UT061412PH Fiat Gantact'si 7 meee Paani 7 ay || ores 
|) 407H1e 14. | Recept. for sockets | SOUTO04-ND§__17.01 16.17 | UT001412SH {97 Comactslze |ASize eserpeon sata SEN 
Recept. for pins | SOU1005-ND§ ‘16.70 ~_15.83 | UT001412PH 4 Pigg for sockets soe Cosi toes ‘ tea eet he 
A Recept. for sockets | SOU1020-ND 25.52 24.18 | UTO71412SH 4/#16 10 FRE ce; Cron EaekaE SOU1104-NDS 705 6.68 | UTGOI04S 
Recept. for pins | SOU1021-ND 28.01 26.54 | UTO71412PH 5 Aecept for pins _| SOU1105-ND§ 713-675 | UTGO104P 
' "plugtorpine | SOUt0S9ND___2474__>a.aa | urosieiopH_| | 4 "Pugtorpins | SOUIBEND 12.88 1221 | UTGSIZBPN 
da Z B lug for pins | : ” 
2 19 /#16 1g | Recept. for sockets | SOU1006-ND§ 17.40 16.49 | UT001619SH 8/#16 12 | Recept. for sockets | SOU1106-ND§ 7.16 6.79 | UTGO128S 
Recept. for pins | SOU1007-ND§ 17.40 __ 16.49 | UTO01619PH 5 Recept. for pins | SQU1107-ND§ 7A1 7.02 | UTGO128P 
4 Recept. for sockets | SOU1022-ND 26.20 24.83 | UTO71619SH Recept. for pins _| SOU1097-ND’ 5.43 5.15 | UTG1128P 
Recept. for pins | SOU1023-ND 29.11 27.58 | UTO71619PH 4 Plug for sockets | SOU1086-ND 12.14 11.51 | UTG61412SN 
F Plug for sockets | SOQU1040-ND 27.32 25.89 | UT061823SH Plug for pins $OU1087-ND 12.26 11.61 | UTG61412PN 
Plug for pins SOQU1041-ND 25.78 24.43 | UT061823PH 12/#16 14 Recept. for sockets SOU1108-ND§ 7.39 7.01 | UTGO1412S 
5 sayaie jg | Recept. for sockets | SOU1008-ND§ _—*18.20—*‘17.25 | UTO01823SH 5 Recept. for pins_| SOU1109-ND§ 7.24 __6.86_| UTGO1412P 
Recept. for pins_| SOQU1009-ND§___—-18.20___17.25 | UT001823PH Recent ier sockets Sot oan Bee ee OS aiGe 
Recept. for sockets | SOU1024-ND 27.42 25.98 | UT071823SH BES pr: fOr: PINS ! d 
3 : 4 Plug for pins SOU1088-ND 14.74 13.97 | UTG61619PN 
Recept. for pins | SOU1025-ND 30.12 28.53 | UTO71823PH A ji 7 amon ae 319 | UTGO1619S 
Plug for sockets | SOU1042-ND 27.55 26.10 | UT062028SH lecept. for sockets (BS pNDS ee . 
1 Gr fs SONS Brea: oeoe | UroRehoaeH 5 19/#16 16 Recept. for pins | SOU1111-ND§ 8.66 _8.21_| UTGO1619P 
Ug TOnpIns z z E Recept. for sockets | SOU1100-ND: 6.86 6.50 | UTG11619S 
3 paywe 29 _| Recept. for sockets | SOU1010-ND§ 19.74 18.71 | UT002028SH Recent for pins | SOU1101-ND: 686 6.50 | UTG11619P 
Recept. for pins | SOQU1011-ND§ 19.74 18.71 | UT002028PH 4 Plug for sockets | SOU1089-ND 15.87 15.03 | UTG61823SN 
4 Recept. for sockets | SOU1026-ND 32.66 30.95 | UT072028SH Plug for pins SOU1090-ND 15.49 14.67 | UTG61823PN 
Recept. for pins | SOU1027-ND 32.66 _ 30.95 | UTO72028PH 23/ #16 18 | Recept. for sockets | SOU1112-ND§ 8.95 8.48 | UTG01823S 
Plug for sockets | SOU1044-ND 28.31 26.82 | UT062235SH 5 Recept. for pins _| SOU1113-ND§ 8.15 7.73_| UTGO1823P 
: Plug for pins SOU1045-ND 28.31 26.82 | UT062235PH Recept. for sockets | SOU1002-ND’ 16.68 15.81 | UTG11823S 
> 35 /4#16 29 _| Recept. for sockets | SOU1012-ND§ 20.62 19.53 | UT002235SH 4 Plug for sockets | SOU1091-ND 17.90 16.96 | UTG62028SN 
Recept. for pins _| SOU1013-ND§ 20.62 19.53 | UT002235PH 28 / #16 20 Plug for pins SOQU1092-ND 18.56 17.59 | UTG62028PN 
Recept. for sockets | SOU1028-ND 33.99 32.21 | UT072235SH 5 Recept. for sockets | SOU1114-ND§_— 11.55 10.95 | UTGO2028S 
3 Recept. for pins | SOU1029-ND e307. 90-49 ' | UITO7B0EPH Recept. for pins _| SOU1115-ND§ 11.72 11.11 | UTGO2028P 
~ : Plug for sockets | SOU1093-ND 24.34 23.06 | UTG62235SN 
Plug for sockets | SOU1046-ND 30.31 28.71 | UT062448SH 4 2 
: Plug for pins _ | SOU1047-ND 30.19 28.61 | UT062448PH eerHe 2 TR Plug a ook eye —— — — 
- : 5 ecept. for sockets H 17 : 5: 
> 48/ #416 24 | Recept. for sockets ] SOU1014-ND§ 21.49 20.36 | UT002448SH 5 Recept. for pins | SOU1117-ND§ 43.21 1251 | UTG02235P 
Recept. for pins_|ESOUNOIS:ND§8 21.41 __ 20.29 | UT002448PH Recept.forpins | SOU1103-NDt 13.53 12.82 | UTG12235P 
3 Recept. for sockets | SOU1030-ND 35.38 33.52 | UT072448SH 4 Plug for sockets | SOU1095-ND 23.96 22.70 | UTG62448SN 
Recept. for pins | SQU1031-ND 35.36 33.50 | UT072448PH 48/ #16 24 Plug for pins SOQU1096-ND. 24.21 22.94 | UTG62448PN 
Une Sete ea eae 6 MRocept forpins | SOUTIIONDS 14121398 | UTaoa4aeP 
ecept. for pins Bl . 5 
1 Plug for sockets | SOU1076-ND 30.59 28.98 | UTOW6106SH 7 aie 5 Plug for pins SOU1122-ND 963 9.13 1 UTG6123PN 
Plug for pins $0U1077-ND 23.26 22.04 | UTOW6106PH 5 Recept. for sockets | SOU1120-ND§ 6.21 5.89 | UTGO123SH 
2 6/ #20 10 | Recept. for sockets | SOU1064-ND§ 20.75 19.66 | UTOW0106SH 4 4/#8 24 Plug for sockets | SOU1123-ND 20.12 19.07 | UTG62411SN 
Recept. for pins | SOU1065-ND§ 16.07 15.23 | UTOW0106PH 5 7/#16 Recept. for pins | SOU1121-ND§ 14.73 13.95 | UTGO2411PH 
3 Recept. for sockets SOU1070-ND 31.41 29.76 | UTOW7106SH + See Trim Trio Contact section for contacts § Square flange sealing sold separately 
Recept. for pins SOUIaENG 34.56 32.75 | UTOW7106PH t+ Free hanging receptacle does not have mounting flange for wire to wire applications (Continued) 
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Shell Digi-Key Price Each Souriau 
B Size | Description Part No. 1 10 25 | Part No. 
Trim Trio Connection System (Cont.) Recept. Color Coding Ring-Red | SOU1324-ND 74 71 “68 | UTS712CCRR 
S (e) U R ] A U Recept. Color Coding Ring-Green | SOU1325-ND 74 71 .68 | UTS712CCRG 
Gonnaction Technoloa Recept. Color Coding Ring-Yellow | SOU1326-ND 74 71 .68 | UTS712CCRY 
ay 12 | Plug Color Coding Ring-Red SOU1333-ND 74 71 .68 | UTS612CCRR 
. . Plug Color Coding Ring-Green SOU1334-ND 74 all -68 | UTS612CCRG 
All Plastic Circular Bayonet — IP65/IP67 Plug Color Coding Ring-Yellow S0U1335-ND 74 7A 68 | UTS612CCRY 
i Receptacle Dustcap $0U1317-ND 5.07 4.81 4.68 | UTS14DCG 
UTP Series Plug Dustcap $0U1320-ND 9.16 8.68 _ 8.44 | UTS614DCG 
Features: ¢ Plastic Bayonet Coupling * Intermatable with UTO, UTG and UTS Series * 250 mating-unmating Recept. Color Coding Ring-Red $O0U1327-ND 74 aril .68 | UTS714CCRR 
cycles Specifications: * Shell and Coupling Ring: Glass filled black thermoplastic UL94-VO » Operating Recept. Color Coding Ring-Green | SOQU1328-ND 74 YA .68 | UTS714CCRG 
Temperature: -55°C ~ 125°C 14 Recept. Color Coding Ring-Yellow | SQU1329-ND 74 71 -68 | UTS714CCRY 
Plug Color Coding Ring-Red SOU1336-ND 74 71 68 | UTS614CCRR 
No. of Pos./ | Shell Digi-Key Price Each Souriau Plug Color Coding Ring-Green $OU1337-ND 74 TAL! -68 | UTS614CCRG 
Fig. | Contact Size$¢| Size Description Part No. 1 10 Part No. Plug Color Coding Ring-Yellow $0U1338-ND 74 PA .68 | UTS614CCRY 
6 Plug for sockets | SOU1155-ND 11.51 10.91 | UTP6104S 
Plug for pins SOU1156-ND 11.51 10.91 | UTP6104P i i i = i 
a). ee 10 PRacept Tor sockeis | SOUTIZOND§—— S13 4.86] UTPOTOS High Mating Cycle Circular — Quick Mate G, 
Recept. for pins _| SOU1140-ND§ 5.13 4.86 | UTPO104P MBG Series 
6 Plug for sockets | SOU1157-ND 11.86 11.24 | UTP6128S 
Plug for pins SOU1158-ND 11.86 11.24 | UTP6128P Features: * Quick mate locking latch and hook * 5000 mating-unmating cycles Specifications: * Shell: 
8/ #16 12 Recept. for sockets | SOU1141-ND§ 5.40 5.12 | UTPO128S Glass filled black thermoplastic UL94-VO * Latch and Hook: Stainless steel, passivated »* Operating 
2 Recept. for pins | SOQU1142-ND§ 5.40 5.12 | UTP0128P Temperature: -55°C ~ 125°C 
7 Plug for sockets | SOU1159-ND 12.69 12.03 | UTP61412S 
io7aie 4 Plug for pins SOU1160-ND 12.69 12.03 | UTP61412P No. of Digi-Key Price Each Souriau 
2 Recept. for sockets SOU1143-ND§ 6.95 6.59 | UTPO1412S Fig. | Pos. / Size¢ Description Part No. 1 10 25 Part No. 
reset. forpins [ESOUMIAANDSS 6.95. 6.59 | UTPO1412P Plug for Sockets | SOU1192-ND 2.53 2.40 2.30 | MBG4Pi 
6 ug for sockets (Or Ghvumgs (336 6 12.66 | UTPoIetss 8 Plug for Pins $OU1193-ND 9.01 8.54 8.30_| MBG4P11 
Plug for pins SOU1162-ND 13.36 12.66 | UTP61619P. 4/#16 9 : = “ 
19/#16 16 9 Tor pt Recept. for Pins | SOU1194-ND 6.63 6.29 6.11 MBG4R1 
Recept. for sockets | SOQU1145-ND§ 8.47 8.03 | UTP01619S 9 
2 ; Recept. for Sockets |_SOQU1195-ND 3.06 2.90 2.82 MBG4R11 
Recept. for pins_| SOU1146-ND§ 8.47 8.03 | UTPO1619P Pp 
Plug for sockets | SOU1163-ND 9.31 8.82 | UTP61823S 8 Plug for Sockets (SOU I@IEND 2.01 191 1.86 | MBG12P1 
6 Saree “a Plug for pins S0U1164-ND 931 8.82 | UTP61823P 87416 Plug for Pins SOU1172-ND 9.56 9.06 8.81 MBG12P11 
5 ue Recept. for sockets | SOU1147-ND§ «5.23 ——«4.95 | UTPO1823S 9 Recept. for Pins (SQUIZeND TOS (RG 72648") LMEGIER! 
Recept. for pins | SOU1148-ND§ 523 4.95 | UTP01823P Recept. for Sockets |_SOQU1174-ND 3.27 3.10 3.01 MBG12R11 
é Plug for sockets | SOUT165-ND 15.20 14.40 | UTP620285 8 Plug for Sockets | SOQU1176-ND 2.15 2.04 1.98 | MBG19P1 
28 / #16 20 Plug for pins SOU1166-ND 15.20 14.40 | UTP62028P 19/#16 Plug for Pins SOU1177-ND 10.12 9.59 9.32 MBG19P11 
2 Recept. for sockets | SOU1149-ND§ 9.65 9.15 | UTP02028S 9 Recept. for Pins | SOU1178-ND 743 7.04 6.85 MBG19R1 
Recept. for pins | SOU1150-ND§ 9.65 9.15 | UTPO2028P Recept. for Sockets | SOU1179-ND 2.57 2.43 2.37 MBG19R11 
6 Plug for sockets | SOU1167-ND 15.43 14.62 | UTP62235S 8 Plug for Sockets | SOU1181-ND 2.30 2.18 2.12 MBG30P1 
95 / #16 22 Plug for pins SOU1168-ND 15.43 14.62_| UTP62235P 30 /#16 Plug for Pins SOU1182-ND 7.87 7.46 7.25 MBG30P11 
2 Recept. for sockets | SOU1151-ND§ 9.92 9.40 | UTP02235S 9 Recept. for Pins | SOQU1183-ND 7.87 7.46 7.25 MBG30R1 
Recept. for pins SOU1152-ND§ 9.92 9.40 | UTP02235P Recept. for Sockets | SOQU1184-ND 3.78 3.59 3.49 MBG30R11 
6 Plug for sockets | SOU1169-ND 15.71 14.89 | UTP62448S 8 Plug for Sockets | SOU1187-ND 4.73 4.49 4.36 | MBG46PT 
4a / #16 oi Plug for pins SOU1170-ND 15.71 14.89 | UTP62448P aei#i6 Plug for Pins SOU1188-ND 7.30 6.92 6.72 MBG46P11 
a Recept. for sockets | SOUT153-ND§ 11.40 ‘10.80 | UTP02448S 5 Recept. for Pins | SOU1189-ND 21.28 20.16 19.60 | MBG46R1 
Recept. for pins | SOU1154-ND§__11.40_—_—-10.80_| UTP02448P Recept. for Sockets |_SOQU1191-ND 7.66 7.26 7.06 | MBG46R11 
+ See Trim Trio Contact section for contacts § Square flange sealing sold separately + See Trim Trio Contact section for contacts 
All Plastic Circular Bayonet — Dynamic Sealing IP68/IP69K MBG Accessories 
UTS Series No. of Digi-Key Price Each Souriau 
Features: ¢ Plastic Bayonet Coupling * 250 mating-unmating cycles * Salt spray resistant up to 500 hours Fig. | Pos. Description Part No. u 10 25. Part No. 
* Cable mount includes backshell Specifications: * Shell and Coupling Ring: Black thermoplastic UL94-VO 7 i i; 
and NFF16101 level 2 * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C »* In accordance with UL requirements Sy eer Sse Bee ae ae MRcies! 
maT 7 5 19 Strain Relief SOU1180-ND 3.44 3.26 3.17_| MBG19S1 
a |e oun a ARON (eee ee gh ([DISEKSy rics Eacti9)/[ Souris 10 [30 Strain Relief— Large | SOU1185-ND 6.40 6.07 5.90 | MBG30S1 
Eb le 2 30 Strain Relief — Small_|__SQU1186-ND 8.09 7.67 7.46 | MBG30S2 
7 Plug for sockets | SQU1306-ND 13.43 12.73 | UTS6JC103S 46 Strain Relief Adapter | SOU1190-NDt 10.72 10.16 9.87 | MBG46S52 
3/416 40 Plug for pins SOU1297-ND 12.37 11.72 | UTS6JC103P - — 
3 Recept. for sockets | SOU1279-ND 8.19 7.76 | UTS7103S t Custom: To couple a 21-PG Cable Grips to 46 position 
Recept. for pins | SOU1288-ND 8.99 8.52 | UTS7103P Self-M ti Rect 
Plug for sockets | SOU1307-ND 13.51 12.80 | UTS6JCT04S = 
7 arhie 40 Plug for pins SOU1298-ND 12.75 12.08 | UTS6JC104P e oun mg Pecwnguer 
- Recept. for sockets | SOU1280-ND 8.42 7.98 | UTS7104S SMS Series 
Recept. for pins S0U1289-ND 9.04 8.57 | UTS7104P : : aa ‘ ie niege 2 2 z 
= Plug for sockets | SOU1308-ND 15.05 74.26 | UTS6JC106S vet gee wi postive zone mating uninating cycles Specifications: ¢ Shell: Polyamide 6.6 
6/#20 10 Plug forpins _| SQU1299-ND 13.89 13.16 | UTS6JC106P : PSEA gs Sper erene See 
3 Recept. for sockets | SOU1281-ND 9.39 8.90 | UTS7106S —= = = 
Recept. for pins | SOU1290-ND 10.13 9.60_| UTS7106P : No. of - Digi-Key Price Each Souriau 
7 Plug for sockets | SOU1309-ND 13.17 12.42 | UTS6JCT24S Fig.|Pos./Size¢|  Descriptiont Part No. 1 10 25 | PartNo. 
4/ #16 12 Plug for pins SOQU1300-ND 13.11 12.42 | UTS6JC124P Cable Plug $0U1217-ND 1.38 1.30 1.25 | SMS2P1 
3 Recept. for sockets | SOU1282-ND 8.72 8.27 | UTS7124S Cable Plug w/SR $0U1218-ND 1.82 1.72 1.65 | SMS2PDH1 
Recept. for pins | SQU1291-ND 8.72 8.27 | UTS7124P 19 2/416 [Cable Recept. w/SR | SOU1198-ND 7.92 7.82 1.77 | SMS2RDH1 
7 Plug for sockets | SOU1310-ND 13.11 12.42 | UTS6JC128S Panel Mt. Recept. $OQU1197-ND 1.10 1.04 1.00 | SMS2R1 
8/#16 12 Plug for pins SOU1301-ND 13.11 12.42 | UTS6JC128P 1 Cable Plug SOU1219-ND 1.38 1.30 7.25 | SMS3P1 
3 Recept. for sockets | SOQU1283-ND 8.72 8.27 | UTS7128S are Cable Plugw/SR__| SOU1220-ND 1.90 1.80 1.75 | SMS3PDH1 
Recept. for pins | SQU1292-ND 8.72 8.27 | UTS7128P a5 be Cable Recept. w/SR | SOU1200-ND 2.13 2.02 1.96 | SMS3RDH1 
= Plug for sockets | SOU1311-ND 15.54 14.73 | UTS6JC1210S Panel Mt. Recept. | SOU1199-ND 1.10 1.04 4.00 | SMS3R1 
10/#20 12 Plug for pins SOU1302-ND 14.59 13.83 | UTS6JC1210P 4 Cable Plug $0U1221-ND 85 81 78 | SMS4P1 
A Recept. for sockets | SOU1287-ND 10.20 9.67 | UTS71210S rare Cable Plugw/SR__| SOU1222-ND 2.26 214 2.05 | SMS4PDH1 
Recept. for pins | SOU1293-ND 10.83 10.26 | UTS71210P = ‘#18 | Cabie Recept. w/SR | SOU1202-ND 2.07 1.97 1.91 | SMS4RDH1 
7 Plug for sockets | SOU1312-ND 13.45 12.75 | UTS6JC147S Panel Mt. Recept. | SOU1201-ND 1.10 1.04 1.00 | SMS4R1 
21g {4 Plug for pins SOU1303-ND 13.40 12.69 | UTS6JC147P 5 Cable Plug SOU1223-ND 1.24 1.7 1.13 | SMS6P1 
3 Recept. for sockets | SOU1284-ND 9.27 8.79 | UTS7147S B/E Cable Plug w/SR_| SOU1224-ND 247 2.06 1.98 | SMS6PDH1 
Recept. for pins | SOU1294-ND 8.61 8.16 | UTS7147P 7 Cable Recept. w/SR | SOU1204-ND 2.11 2.00 1.95 | SMS6RDH1 
7 Plug for sockets | SOU1313-ND 13.72 13.00 | UTS6JC1412S Panel Mt. Recept. | SOU1203-ND 1.65 1.56 1.50 | SMS6R1 
12 /#16 44 Plug for pins S0U1304-ND 14.25 13.50 | UTS6JC1412P a Cable Plug SOU1225-ND 2.49 2.36 2.30 | SMS9P1 
‘ Recept. for sockets | SOU1285-ND 9.29 8.81 | UTS71412S oraib Cable Plugw/SR__| SOU1226-ND 2.59 2.45 2.35 | SMS9PDH1 
Recept. for pins | SOU1295-ND 8.93 8.46 | UTS71412P 75 Cable Recept. w/SR | SOU1206-ND 2.26 2.15 2.09 | SMSORDHT 
7 Plug for sockets | SOU1314-ND 14.76 13.99 | UTS6JC1419S Panel Mt. Recept._| SOU1205-ND 2.06 1.95 1.88 | SMS9R1 
19/420 14 Plug for pins SOU1305-ND 15.73 14.91 | UTS6JC1419P 14 Cable Plug SOU1227-ND 80 76 .73 | SMS12P1 
3 Recept. for sockets | SOU1286-ND 10.72 10.16 | UTS71419S t2/416 |Cable Plug w/SR_| SOU1228-ND 2.04 1.93 1.85 | SMS12PDH1 
Recept. for pins | SOU1296-ND 10.49 9.94 | UTS71419P = Cable Recept. w/SR | SOU1208-ND 2.43 2.31 2.24 | SMS12RDH1 
+ See Tilt Tilo Contact Section for contacts Panel Mt. Recept. | SOU1207-ND 80 76 .73_| SMS12R1 
" Cable Plugwish | SOUI290ND 241229223 | SMS1SPOHt 
. able Plug w/ Fl é é i 5I 
UTS Accessories 3 1S/#16 Cable Recent wiSR | SOU1210-ND 3.36 3.19 3.10 | SMS15RDHT 
Panel Mt. Recept. | SOU1209-ND 2.28 2.16 2.08 | SMS15R1 
Shell Digi-Key Price Each Souriau 14 Cable Plug $0U1231-ND 2.64 2.51 2.44 | SMS18P1 
Size | Description Part No. 1 10 25 | Part No. t8/#16 | Cable Plug w/SR__| _SOU1232-ND 2.41 2.29 2.23 | SMS18PDH1 
Receptacle Dustcap SOUISIS-ND 443 4.20 4.08 | UTS10DCG 12 SN SouoNe ee ee aero 
Plug Dustcap $OU1318-ND 758 7.19 _ 6.99 | UTS610DCG Cable Plug SOU1233-ND 7.32 725 7.20 | SMS24P1 
Recept. Color Coding Ring-Red $0U1321-ND 74 71 .68 | UTS710CCRR 11 Cable Plug w/SR SOU1234-ND 2.00 1.89 1.84 | SMS24PDH1 
49 | Recept. Color Coding Ring-Green | SOU1322-ND 74 71 .68 | UTS710CCRG a 24/4168 1 Cabie Recept. wISR | SOU1Z14-ND 3.48 3.30 3.21 | SMS24RDH1 
Recept. Color Coding Ring-Yellow | SOU1323-ND 74 71 .68 | UTS710CCRY Panel Mt. Recept. | SOU1213-ND 1.87 1.77 1.70 | SMS24R1 
Plug Color Coding Ring-Red SOU1330-ND 74 71 68 | UTS610CCRR 4 Cable Plug SOU1235-ND 2.70 2.55 2.45 | SMS36P1 
Plug Color Coding Ring-Green S0U1331-ND .74 7A .68 | UTS610CCRG 36 / #16 Cable Plug w/SR SOU1236-ND 2.95 2.79 2.72 | SMS36PDH1 
Plug Color Coding Ring-Yellow $OQU1332-ND 74 71 .68 | UTS610CCRY 42 Cable Recept. w/SR | SOQU1216-ND 3.63 3.44 3.35 | SMS36RDH1 
42 | Receptacle Dustcap SOUT316-ND 602 571 5.55 | UTS12DCG Panel Mt Recept. |SOUI2IE:ND 2.15 2.03 1.95 | SMS36R1 
Plug Dustcap $0U1319-ND 8.82 8.36 8.12 | UTS612DCG + See Trim Trio Contact section for contacts + SR = Strain Relief (Continued) 
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Digi-Key Price Each Souriau 
B Fig. | Description Part No. u 10 25 Part No. 
Trim Trio Connection System (Cont) 15 | #16 Cable Clamp Metal SOU1499-ND 11.65 11.04 10.73 | UTO16AC 
— _|_ #16 Cable Clamp Metal - IP68 SOU1056-ND§t 23.79 22.54 21.91 | UTO16JC 
S Oo U R | A U 15 | #18 Cable Clamp Metal SOU1051-ND 16.25 15.39 14.97 | UTO18AC 
Connection Technology — _|_ #18 Cable Clamp Metal - IP68 SOU1057-ND§t 25.48 24.14 23.47 | UTO18JCL 
s = Z 15 | #20 Cable Clamp Metal SOU1500-ND 13.93 13.20 12.83 | UTO20AC 
Ruggedized Circular Reverse Bayonet = Dynamic — | #20 Cable Clamp Metal -IP68 | SOU1502-ND: 20.14 19.08 18.55 | UTO20JCS 
. 15 | #22 Cable Clamp Metal SOU1501-ND 18.37 17.41 16.93 | UT022AC 
Sealing IP68/IP69K — | #22 Cable Clamp Metal -IP68__| _SOU1503-ND: 24.62 23.33 22.68 | UTO22JCS 
UTV Series 15 | #24 Cable Clamp Metal SOU1052-ND 22.29 21.12 20.53 | UTO024AC 
— | #24 Cable Clamp Metal - IP68 SOU1504-ND: 31.24 29.60 28.77 | UTO24JCS 
Features: * Reverse Bayonet Coupling * Intermountable with VG 95234: MS-5015 reverse bayonet * 500 Cable Clamp for UTG and UTP 
mating-unmating cycles * Salt spray resistant up to 500 hours Specifications: * Shell: Aluminum alloy with 16 | #10 Cable Clamp SOU1124-ND 7.39 7.01 6.81 | UTG10AC 
black zinc cobalt plating * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C — _|_ #10 Cable Clamp - IP65 SOU1131-ND: 9.06 8.59 8.35 | UTG10PG 
16 | #12 Cable Clamp $O0U1125-ND 8.17 7.74 7.53 | UTG12AC 
No. of Digi-Key Price Each Sourlau — | #12 Cable Clamp - IP65 SOU1132-ND: 10.58 10.03 9.75 | UTG12PG 
Fig. | Pos. / Size¢ Description Part No. il 10 25 | Part No. 16 | #14 Cable Clamp SOU1498-ND 9.06 8.59 8.35 | UTG14AC 
13 | 4/449 [Cable Plug for Socket | SOU1275-ND 51.97 49.23 47.87 | UTVD18-19SN — | #14 Cable Clamp - IP65 SOUmeS-N 10.89 10.82 10.03 | UTG14PG 
14 Recept.forPin | SOU1273-ND___39.14 37.08 36.05 | UTVB18-19PN 18 |e 16\Gable Clamp Sewn y B68 = Giel Gee || UNGIGAG 
13 Cable Plug for Socket| SOU1276-ND 54.49 51.63 50.19 | UTVD20-15SN #16 Cable Clamp - IP65 Soleil AB 11.88 _11.25 10.94 | UTG16PG 
7/#12 9 = 16 | #18 Cable Clamp $0U1127-ND 6.14 5.82 5.66 | UTG18AC 
14 Recept. for Pin $OU1274-ND 44.27 41.94 40.78 | UTVB20-15PN #I8C 
able Clamp - IP65 SOU1135-ND: 12.39 11.74 11.41 | UTG18PG 
13 Cable Plug for Socket | SOU1278-ND 95.93 90.89 88.36 | UTVD40A35PN 5 
14 35 / #12 Recept. for Pin S0U1277-ND 70.32 66.62 64.77 | UTVB40A35PN 16 | #20 Cable Clamp $OU1128-ND 10.36 9.81 9.54 | UTG20AC 
~ : 7 - #20 Cable Clamp - IP65 SOU1136-ND: 13.89 13.16 12.80 | UTG20PG 
+ See Trim Trio Contact section for contacts 16 | #22 Cable Clamp $0U1129-ND 10.53 9.98 9.70 | UTG22AC 
é. a ia — | #22 Cable Clamp - IP65 SOU1137-ND: 14.33 13.58 13.20 | UTG22PG 
Trim Trio Accessories 16 | #24 Cable Clamp $0U1130-ND 12.01 11.38 11.06 | UTG24AC 
— | #24 Cable Clamp - IP65 SOU1138-ND: 12.67 12.01 11.68 | UTG24PG 
Digi-Key Price Each Souriau Sealing Gasket for UTO, UTOW, UTG, and UTP 
Fig... Beseription Fart No. 1 19_28__PartNo. #12 Sealing for Wall Mt Recept | SOUTOS®-ND 222 211 208| UTFDIa8 
Cable Clamp for UTO and UTOW #4 Sealing for Wall Mt. Recept. SOU1060-ND 217 2.06 1.98 | UTFD14B 
15 | #10 Cable Clamp Metal SOU1048-ND 14.42 13.67 13.29 | UTO10AC ___| #16 Sealing for Wall Mt. Recept. | SQU1061-ND 2.07 1.97 1.91 | UTFD15B 
— | #10 Cable Clamp Metal - IP68 SOQU1053-NDt 17.01 16.11 15.67 | UTO10JCS #18 Sealing for Wall Mt. Recept. |_SQU1062-ND 2.34 2.21 2.13 | UTFD16B 
15 | #12 Cable Clamp Metal SOU1049-ND 14.99 14.21 13.81 | UT012AC #20 Sealing for Wall Mt. Recept. | SOU1505-ND 2.01 1.90 1.83 | UTFD17B 
— | #12 Cable Clamp Metal - IP68 SOU1054-NDt 17.56 16.64 16.17 | UTO12JCS #22 Sealing for Wall Mt. Recept. | SOU1506-ND 2.01 1.90 1.83 | UTFD18B 
15 | #14 Cable Clamp Metal SOU1050-ND 15.64 14.82 14.41 | UTO14AC #24 Sealing for Wall Mt. Recept. | SOQU1063-ND 1.87 1.77 1.70 | UTFD19B 
— | #14 Cable Clamp Metal-IP68 | SOU1055-NDt 20.60 19.52 18.97 | UTO14JCS| g§iongversion _+ For water protected applications 
Trim Trio Contacts 
Digi-Key Pricing Souriau 
Type AWG Plating Part No. 1 10 25 100 Part No. 
#8 Machined Solder Contacts 
Socket 12-8 Gold SOU1246-ND 5.23 49.50 120.31 398.75 82911684ZX 
Pin SOU1245-ND 5.04 47.70 115.94 384.25 82911685NZX 
#12 Machined Solder Contacts 
Socket 14-12 Gold SOU1244-ND 4.56 43.20 105.00 348.00 RC12Z43D28 
Pin SOU1243-ND 4.28 40.50 98.44 326.25 RM12243D28 
#16 Machined Crimp Contacts and Coaxial 
Socket 20-16 $OU1237-ND 2.61 24.70 59.38 180.50 RC16M23D28 
Pin 20-16 Gold SOU1238-ND 1.65 15.60 37.50 114.00 RM16M23D28 
Socket 22-20 SOU1239-ND 2.47 23.40 56.88 188.50 RC20M12D28 
Pin 22-20 SOU1240-ND 2.64 24.96 60.00 182.40 RM20M12D28 
Socket Coax. Kit Multi pe. RG-174U/188U Gold $OU1241-ND 9.98 94.50 229.69 761.25 RCDXK1D28 
Pin Coax. Kit Multi pc. RG-174U/188U Gold SOU1242-ND 9.98 94.50 229.69 761.25 RMDXK10D28 
Loose Piece Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Pricing Souriau Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Souriau 
Type AWG Plating Part No. 25 100 Part No. Part No. 10 50 100 | Part No. 3,000 Part No. 
#16 Stamped and Formed Crimp Contacts 
Socket 30” Gold $OU1247-ND 28.13 85.50 | SC14ML1S6 SOU1247CT-ND 11.80 52.21 86.26 | SOU1247TR-ND 602.00/M | SC14M1S6 
Pin 14 30” Gold $OU1251-ND 25.00 76.00 | SM14ML1S6 $OU1251CT-ND 10.50 46.46 76.76 | SOU1251TR-ND 490.00/M | SM14M1S6 
Socket Tin SOU1255-ND 11.88 36.10 | SC14ML1TK6 SOU1255CT-ND 5.04 22.31 36.86 | SOU1255TR-ND 210.00/M | SC14M1TK6 
Pin Tin $OU1259-ND 9.38 28.50 | SM14ML1TK6 SOU1259CT-ND 4.00 17.71 29.26 | SOU1259TR-ND 182.00/M | SM14M1TK6 
Socket 30” Gold SOU1248-ND 28.13 85.50 | SC16ML1S6 SOU1248CT-ND 11.80 52.21 86.26 | SOU1248TR-ND 602.00/M | SC16M1S6 
Pin 18-16 30” Gold SOU1252-ND 25.00 76.00 | SM16ML1S6 SOU1252CT-ND 10.50 46.46 76.76 | SOU1252TR-ND 490.00/M | SM16M1S6 
Socket Tin SOU1256-ND 11.88 36.10 | SCI6MLITK6 SOU1256CT-ND 5.04 22.31 36.86 | SOU1256TR-ND 210.00/M | SC16M1TK6 
Pin Tin SOU1260-ND 9.38 28.50 | SM16ML1TK6 SOU1260CT-ND 4.00 17.71 29.26 | SOU1260TR-ND 182.00/M | SM16M1TK6 
Socket 30” Gold SOU1249-ND 28.13 85.50 | SC20ML1S6 SOU1249CT-ND 11.80 52.21 86.26 | SOU1249TR-ND 546.00/M | SC20M1S6 
Pin 20-00 30” Gold $OU1253-ND 25.00 76.00 | SM20ML1S6 SOU1253CT-ND 10.50 46.46 76.76 | SOU1253TR-ND 490.00/M | SM20M1S6 
Socket Tin $OU1257-ND 11.88 36.10 | SC20ML1TK6 $OU1257CT-ND 5.04 22.31 36.86 | SOU1257TR-ND 210.00/M | SC20M1TK6 
Pin Tin SOU1261-ND 9.38 28.50 | SM20ML1TK6 SOU1261CT-ND 4.00 17.71 29.26 | SOU1261TR-ND 182.00/M | SM20M1TK6 
Socket 30” Gold SOU1250-ND 28.13 85.50 | SC24ML1S6 SOU1250CT-ND 11.80 52.21 86.26 | SOU1250TR-ND 546.00/M | SC24M1S6 
Pin 26-24 30” Gold SOU1254-ND 25.00 76.00 | SM24ML1S6 SOU1254CT-ND 10.50 46.46 76.76 | SOU1254TR-ND 490.00/M | SM24M1S6 
Socket Tin SOU1258-ND 11.88 36.10 | SC24ML1TK6 SOU1258CT-ND 5.04 22.31 36.86 | SOU1258TR-ND 210.00/M | SC24M1TK6 
Pin Tin SOU1262-ND 9.38 28.50 | SM24ML1TK6 SOU1262CT-ND 4.00 17.71 29.26 | SOU1262TR-ND 168.00/M | SM24M1TK6 
#20 Stamped and Formed Crimp Contact 
Socket 30” Gold SOU1265-ND 8.75 26.60 | SC20WL3S25 SOU1265CT-ND 3.74 16.56 27.36 | SOU1265TR-ND 168.00/M | SC20W3S25 
Pin 20-20 30” Gold SOU1266-ND 9.38 28.50 | SM20WL3S26 SOU1266CT-ND 4.00 17.71 29.26 | SOU1266TR-ND 168.00/M | SM20W3S26 
Socket Tin SOU1269-ND 6.25 19.00 | SC2OWL3TK6 = = = = ee =| = 
Pin Tin $OU1271-ND 6.25 19.00 | SM20WL3TK6 = = = = | == 
Socket 30” Gold SOU1267-ND 8.75 26.60 | SC24WL3S25 SOU1267CT-ND 3.74 16.56 27.36 | SOU1267TR-ND 168.00/M | SC24W3S25 
Pin 26-24 30” Gold SOU1268-ND 9.38 28.50 | SM24WL3S26 SOU1268CT-ND 4.00 17.71 29.26 | SOU1268TR-ND 168.00/M | SM24W3S26 
Socket Tin $OU1270-ND 6.25 19.00 | SC24WL3TK6 = — _— — =| = 
Pin Tin $OU1272-ND 6.25 19.00 | SM24WL3TK6 = — = — Ee =| 
Cc ri m p Too | Ss Digi-Key Price Souriau 
Description Part No. Each Part No. 
Crimp with Die for #16-20 Stamped Contacts 26-14AWG SOU1263-ND 282.15 Y14MTV 
Extraction Tool for all size 16 Contacts SOQU1264-ND 42.09 RX2025GE1 
yA 
— 
« ASTRO TOOL CORP. Tools 
INECTOR ASSENVBLY 
Used with Souriau Tim Trio Machined Digi-Key Price Astro 
Contacts. Description Part No. Each Part No. 
The 616336 crimp tool can be used with Crimp without Positioner for #16 Machined Contacts 616336-ND 282.96 616336 
Positioner for 616336 Tool Frame TGV702-ND 102.41 TGV702 
nC/AM conlacis: The ENG and: 615708 Crimp without Positioner for Inner Crimp Coaxial Contacts 615717-ND 282.96 615717 
BIO OE Te nice DS coe Mal Contacts: Positioner for 615717 Tool Frame 620100-ND 46.62 620100 
Requires both tools for an inner contact Crimp without Turret for Outer Crimp Coaxial Contacts 615708-ND 282.96 615708 
crimp and an outer ferrule crimp. Turret Head for 615708 Tool Frame 620439-ND 74.21 620439 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 397 


@ 


8D/D38999 Aluminum 


SOURIAU and Composite Connectors 


Connection Technology 


Fig. 1 — Square Flange Receptacle 


Insert Patterns (Front face of pin insert shown) 
Drawings not to scale 


Fig. 2— Jam Nut Receptacle 


Applications: « Aeronautics and military * Marine and offshore * Industrial 

Features: ¢ High contact density up to 128 contacts #22D * Quick screw coupling with self locking 
mechanism * Composite shell is recommended wherever weight is critical (typically -30% versus 
aluminum version) or particularly in harsh climatic and mechanical environments 

Specifications: * Endurance: 500 mating-unmating operations * Aluminum Shell Temperature 
Range: Cadmium olive drab (W): -65°C ~ 175°C; Nickel (F): -65°C ~ 200°C »* Composite Shell 
Temperature Range: Cadmium olive drab (J): -65°C ~ 175°C; Nickel (M): -65°C ~ 200°C 


Fig. 3 — Plug with RF1 Shielding 


Shell Shell 
Size Size 
Insert | No. of Dimensions Insert | No. of Dimensions 
Arrange- | Contacts/ (mm) Digi-Key Price Each Arrange- | Contacts/ (mm) Digi-Key Price Each 
Fig.|mentNo.| Size Plating Description A B Part No. 1 10 Fig.|mentNo.| Size Plating Description A B Part No. al 10 
Aluminum 3] -35 | szean | Nickel Plug with Socket 31.00 32.50 | SOU1422-ND 60.84 57.64 
1 Nickel | Recept. with Pins | 31.50 23.80 | SOU1339-ND 67.38 54.36 3 Nickel_| Plug with Socket | 31.00 32.50 | SOU1423-ND 63.12 59.80 
1 Nickel  Recept. with Socket | 31.50 23.80 | SOU1340-ND 49.57 46.97 1 Nickel | Recept. with Pins | 31.50 91.00 | SOU1346-ND 59.15 56.04 
1 Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 23.80 | SOU1362-ND 57.49 54.47 1 Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 31.00 | $OU1375-ND 48.72 46.16 
1 Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 23.80 | SOU1363-ND 53.22 50.42 2 Olive drab | Recept. with Pins | 32.50 41.60 | $OU1402-ND 59.15 56.04 
2) ngs | gen | Dlivedrab | Recept. with Pins | 32.50 30.50 | SOU1389-ND 43.57 41.28 2| D-19 | 19/20 | Olive drab | Recept. with Socket | 32.50 41.60 | SOU1403-ND 65.59 62.14 
2 Olive drab | Recept. with Socket | 32.50 30.50 | SOU1390-ND 51.03 48.35 3 Nickel Plug with Pins | 31.00 32.50 | SOU1420-ND 63.18 59.85 
3 Nickel Plug with Pins | 31.00 21.80 | SOU1410-ND 53.52 50.71 3 Nickel | Plug with Socket | 31.00 32.50 | SOU1421-ND 65.49 62.05 
3 Nickel | Plug with Socket | 31.00 21.80 | SOU1411-ND 45.07 42.70 3 Olive drab | Plug with Socket_| 31.00 32.50 | SOU1452-ND 65.42 61.98 
3 Olive drab | Plug with Pins | 31.00 21.80 | SOU1440-ND 55.54 52.62 T] 5-05 | sae | Dlvedrab | Recept. with Pins [31.50 31.00 | SOU1378-ND 50.37 47.72 
3 Olive drab | Plug with Socket_| 31.00 21.80 | SOU1441-ND 51.07 48.39 2 Olive drab | Recept. with Socket | 32.50 41.60 | SOU1405-ND 62.05 58.79 
1 Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 23.80 | SOU1364-ND 56.33 55.26 8/20, f F 
1 Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 23.80 | SOU1365-ND 40.24 38.13 2 D-97 4/16 Olive drab | Recept. with Socket | 32.50 41.60 | SOU1406-ND 69.39 65.74 
1 Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 23.80 | SOU1366-ND 47.96 45.44 3 | _D-18 | 18/20 | Olvedrab| PlugwithPins | 37.00 3250 | SOUT451-ND 8843 83.78 
2 Olive drab | Recept. with Pins | 32.50 30.50 | SOU1391-ND 57.95 54.90 1 Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 33.30 | SOU1379-ND 73.80 69.92 
2 A-98 3/20 Olive drab) Recept.with Pins | 32.50 30.50 | SOU1392-ND 51.98 49.25 1 Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 33.30 | SOU1380-ND 78.81 74.67 
2 Olive drab | Recept. with Socket | 32.50 30.50 | SOU1393-ND 50.12 47.49} | 2 | ©85 | 55/22D | oive drab | Recept. with Socket | 32.50 44.80 | SOU1407-ND 69.05 65.42 
3 Nickel] Plug with Socket | 31.00 21.80 | SOU1412-ND 59.11 56.00 3 Nickel | Plug with Socket_| 31.00 35.70 | SOU1424-ND 82.54 78.20 
: nee Soe re Bon Sa eee Hee 1 | £26 | 26/20 Nickel | Recept. with Pins | 31.50 33.30 | SOU1350-ND 68.69 65.07 
ive dra ug with Pins : : i 5 E T|_E06 | 6/12 | Olive drab | Recept. with Pins | 91.50 33.30 | SOU1381-ND 53.28 50.48 
1 Nickel | Recept. with Pins | 31.50 26.20 | SOU1342-ND 44.19 41.87 31/20, 1 g — 
1 Nickel Recept. with Socket | 31.50 26.20 | SOU1343-ND 43.40 41.12 2 E-99 216. Olive drab | Recept. with Pins 32.50 44.80 | SOU1408-ND 70.19 66.50 
1 Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 26.20 | SOU1367-ND 53.85 51.02 ; , Fi 
1 Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 26.20 | SOU1369-ND 5244 4968) | 3| pas | eamon | Meme ieee Ee ee oe ones 
3 Pond Be eet ry Hy Sean ae ae 3 Olive drab | Plug with Socket_| 31.00 38.50 | SOU1453-ND 87.34 82.75 
3 | B35: | 18/22 | oie sich| Roca ath Sorket | 39°50 3500 SaERSOE aon AaB 1 | F32 | 32/20 | Olive drab| Recept. with Pins | 31.50 36.50 | SOU1382-ND 5413 51.29 
: ieee ; f i ; : 1 Olive drab | Recept. with Pins | 3150 39.70 | SOU1384-ND 91.69 86.87 
2 Olive drab ) Recept. with Socket | 32.50 35.20 | SOU1396-ND 45.81 43.40 1 Oli * 
3 Nickel Plug with Pins 31.00 25.00 | SOU1414-ND 49.67 47.06 ive drab Recept. with Socket 31.50 39.70 | SOU1385-ND 76.80 72.76 
3 Nickel | Plugwith Socket | 3100 2500 | SOUI415:ND ein! 4830 3 | G-35 | 79/22D | Olivedrab} PlugwithPins | 31.00 41.70 | SOU1454-ND 96.43 91.35 
3 Olive arab Piug with Socket 3100 2500 | SoU1443-ND Bigac. ek ed 3 Olive drab | Plug with Socket | 31.00 41.70 | SOU1455-ND 109.36 103.61 
: : : : i : : 3 Olive drab | Plug with Socket_| 31.00 41.70 | SOU1456-ND 103.84 98.37 
3 Olive drab | Plug with Sockst_| 31.00 25.00 [ESOTISSSND 58.73 __55.64 1 [4-53 | 53/20 | Nickel | Recept. with Pins | 31.50 42.90 | SOU1351-ND 85.27 80.79 
2 Olive drab Recept. with Pins 32.50 35.20 | SOU1397-ND $2.57 49.81 | Nickel Recept. with Pins | 31.50 46.00 | SOU1352-ND 113.26 107.30 
5 B-98 | 6/20 oie wal Ton ee are aM soe Bet tee 1] j.a5 | tag/0p | Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 46.00 | SOU1386-ND 122.21 115.78 
? EPI i : 7 ; 1 Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 46.00 | $OU1387-ND 124.98 118.41 
3 Olive drab Plug with Pins 31.00 25.00 | SOU1446-ND 57.57 54.54 7 ; 
3 Nickel Plug with Socket 31.00 25.00 | SOUI416-ND 68.61 65.00 2 Olive drab | Recept. with Socket | 32.50 59.00 | SOU1409-ND 137.71 130.47 
B-05 5/20 : i 7 ' % i Composite 
3 Olive drab | Plug with Socket_| 31.00 25.00 | SOU1445-ND 69.27 65.63 - oe 
5 Th Di g 1 Nickel Recept. with Pins ] 30.10 23.80 | SOU1359-ND 46.65 44.19 
| oe] Renee [ae oo a eee) | | Nese [eat wisn | 910 2960 [SOUerND eS saa 
1 Olive drab | Recept. with Pins | 31.50 28.60 | SOU1371-ND 46.44 44.00 : Asser | -gpo0 eae ee ae ota Se wees ace 
1 Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 28.60 | SOU1372-ND 66.79 63.27 7 fs Niokel Phcwith Pie 31.00 2120 ROIRREHEND aids: 893 
2 | 6-35 | 22/22D | Olivedrab| Recept. with Pins | 32.50 38.40 | SOU1399-ND 61.98 58.72 Hee ug with Fins ; f : : 
! : i 3 Nickel | Plug with Socket | 31.00 21.80 | SOU1432-ND 61.26 58.04 
2 Olive drab | Recept. with Socket | 32.50 38.40 | SOU1400-ND $1.32 48.62 3 Nickel Plug with Socket 31.00 21.80 | SOU1433-ND 6050 5732 
3 Nickel Plug with Pins | 31.00 29.40 | $OU1418-ND 53.77 50.94 ! uc u : : 2 
3 Nickel | Plug with Socket | 31.00 29.40 | SOU1419-ND 6131 58.09 ‘ll acaas || cape Nickel | Recept. with Pins | 30.10 23.80 | SOU1361-ND 46.02 43.60 
3 Olive drab | Plug with Pins | 31.00 29.40 | $0U1447-ND 63.88 60.52 3 Nickel_| Plug with Socket_| 31.00 _21.80 | SOU1434-ND 62.17 58.90 
1 Nickel | Recept. with Pins | 31.50 28.60 | SOU1345-ND 42.14 39.93 i Cll diab Recent wil ins au ooo SOL eS ND aise an 
1 Olive drab | Recept. with Socket | 31.50 28.60 | SOU1374-ND 4476 = 42.41 B-35 | 13/22p | Vive cra SO nen Ins 5 : : ; 
qv : fra : 3 Olive drab | Plug with Socket | 31.00 25.00 | $OU1429-ND 52.06 49.32 
2| 6-98 | 10/20 | Olivedrab| Recept. with Pins | 32.50 38.40 | SOU1401-ND 55.21 52.34 7 Nickel | Plug with Socket | 31.00 2500 | SOU1435-ND Baa etal 
3 Olive drab | Plug with Pi 31.00 29.40 | SOU1449-ND 58.22 55.16 : E Hu : : 
3 Olive drab Plug with Socket 31.00 29.40 | SOU1450-ND 59.62 56.49 i B98 | 6/20 othe bra Recent wath Fins so. po20 ee $397 3688 
1 Olive drab | Recept. with Pi 31.50 28.60 | SOU1373-ND 4476 42.41 ve drab) Recept. with Pins : : ‘ ; ; 
3 | o04 | 416 | olvedrab| Plug with Pins | 31.00 29.40 ea 5307 5008| | 3; C35 | 22/220 | Nickel | Plug with Socket | 31.00 29.40 | S0U1436-ND 88.88 84.21 
1 Nickel | Recept. with Pins | 31.50 31.00 | SOU1347-ND 52.93 4949] |3 Nickel | Plug with Socket_| 31.00 29.40 [ESOUISS7aND) 7515 74.18 
1 Olive drab | Recept with Pins | 31.50 31.00 | Sou1348-NO 7450 7058 1 | C98 | 10/20 | Olive drab | Recept. with Socket | “30.10 28.60 | SOU1356-ND 46.99 44.52 
1 Nickel | Recept. with Pins | 31.50 31.00 | $OU1349-ND 6553 62.09 3 | D-19 | 19/20 | Nickel Plug with Pins | 31.00 32.50 | SOU1438-ND 78.53 74.40 
4 | 235 | $7/22D | ojive drab | Recept. with Pins | 31.50 31.00 | $OU1376-ND 66.71 63.20 3 | —35 | 55/22D | Olivedrab| Plug with Pins 31.00 35.70 | SQU1430-ND 69.69 66.03 
1 Olive drab ) Recept. with Socket | 31.50 31.00 | SOU1377-ND 69.69 66.03 1 G-35 | 79/22D | Olivedrab| Recept.with Pins | 30.10 39.70 | SOU1357-ND 70.51 66.80 
2 Olive drab | Recept. with Pins | 32.50 41.60 | SOU1404-ND 69.64 65.97 TT G41 | 41/20 | Olive drab | Recept. with Pins | 30.10 39.70 | SOU1358-ND 53.69 50.87 
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Features: * Bayonet coupling * Environmental and hermetic versions * Solder, crimp, straight 
spills and wire wrap versions 


. Applications: * Former connector for military applications * Now used in the fields of 
851 /26482 Con nector Series professional and general electronics 
S Oo U R | A Specifications: * Working Temperature: -55°C ~ 125°C »* Current Rating per Contact: Size 
Connection Technology 20: 7.5A; Size 16: 13A * Endurance: 500 mating/unmating cycles 


Fig. 1 — Plug with Straight Cable Clamp Fig. 2 — Square Flange Receptacle Fig. 3 — Plug with Backnut Fig. 4 — Jam Nut Receptacle with Backnut 


Shown without sealing gland Not accepting backshell 


Insert Patterns (Front face of pin insert shown) 
Drawings not to scale 


Shell No. of Shell No. of 
Size Insert | Con- Dimensions Size Insert | Con- Dimensions 
Arrange- | tacts/ (mm) Digi-Key Price Each Arrange- | tacts/ (mm) Digi-Key Price Each 
Fig.| ment No. Size Description A B c Part No. 1 10 Fig.| ment No. Size Description A B c Part No. 1 10 
1 8-2 2/20 | Plug w/socket 48.00 19.05 3.50 |SOU1484-ND 26.56 25.17 1 Plug w/pins 48.00 26.15 8.20 |SOU1476-ND 26.26 24.88 
2 Recept.w/pins | 25.18 20.99 10.84 |SOU1465-ND 13.36 12.66 1 12-3 3/16 Plug w/socket 48.00 26.15 8.20 |SQU1477-ND 28.65 27.15 
2 Recept. w/socket | 25.18 20.99 10.84 |SOU1466-ND 15.37 14.57 1 Plug w/socket 48.00 26.15 8.20 |SOU1492-ND 64.87 61.46 
3 8-3 3/20 | Plug w/socket 32.54 19.05 13.50 |SOU1469-ND 24.36 23.08 2 Recept. w/pins | 25.10 26.54 17.37 ]SOU1461-ND 14.71 13.94 
1 Plug w/pins 48.00 19.05 3.50 |SOU1485-ND 27.28 25.85 1 12-8 8/20 Plug w/pins 48.00 26.15 8.20 |SOU1478-ND 27.38 25.94 
1 Plug w/socket 48.00 19.05 3.50 |SOU1486-ND 27.34 25.91 1 Plug w/socket | 48.00 26.15 8.20 |SOU1479-ND 29.83 28.26 
2 Recept. w/pins 25.18 20.99 10.84 /SOU1467-ND 15.85 15.02 2 Recept. w/pins 25.10 26.54 17.37 |SOU1459-ND 17.20 16.29 
2 Recept. w/socket | 25.18 20.99 10.84 |SOU1468-ND 15.92 15.09 2 Recept. w/socket | 25.10 26.54 17.37 /SOU1460-ND 20.29 19.23 
3 Plug w/socket 32.54 19.05 13.50 |SQU1470-ND 24.91 23.60 1 12-10 10/20 Plug w/pins 48.00 26.15 8.20 /SOU1474-ND 27.89 26.43 
1 et ve Plug w/pins 48.00 19.05 3.50 |SOU1487-ND 27.68 26.23 1 Plug w/socket 48.00 26.15 8.20 |SOU1475-ND 31.03 29.40 
1 Plug w/socket 48.00 19.05 3.50 |SOU1488-ND 29.87 28.30 1 Plug w/socket 48.00 26.15 8.20 |SOU1491-ND 67.22 63.69 
1 Plug w/socket 48.00 19.05 3.50 |SOU1496-ND 64.71 61.31 2 qa15 | 14/20,] Recept. w/pins | 25.10 28.89 20.57 |SOU1462-ND 21.89 20.74 
1 8-33 3/20 Plug w/socket 48.00 19.05 3.50 |SOU1495-ND 65.08 61.65 1 116 Plug w/socket 48.00 29.35 10.00 _|SQU1480-ND 41.91 39.71 
2 Recept.w/pins | 25.10 24.19 13.99 |SOU1457-ND 15.41 14.60 2 Recept. w/pins | 25.10 28.89 20.57 |SOU1463-ND 21.57 20.43 
2 Recept. w/socket | 25.10 24.19 13.99 |SOU1458-ND 17.08 16.19 2 14-19 19/20 | Recept. w/socket | 25.10 28.89 20.57 |SQU1464-ND 27.21 25.78 
1 Plug w/pins 48.00 21.80 5.00 |SOU1471-ND 25.59 24.25 1 Plug w/pins 48.00 29.35 10.00 |SOU1493-ND 85.06 80.59 
1 10-6 6/20 | Plugw/socket | 48.00 21.80 5.00 |SOU1472-ND 27.21 25.78 1 Plug w/socket__| 48.00_29.35 10.00 |SQU1494-ND___90.71 85.94 
1 Plug w/pins 48.00 21.80 5.00 |SOU1489-ND 58.92 55.82 1 16-26 26/20 Plug w/pins 51.00 32.50 13.00 }SOU1481-ND 37.91 35.91 
1 Plug w/socket 48.00 21.80 5.00 /SOU1490-ND 60.59 57.41 1 Plug w/socket 51.00 32.50 13.00 |SOU1482-ND 45.81 43.40 
4 Recept. w/socket | 34.10 30.14 — |SOU1497-ND 34.28 32.48 1 18-32 32/20| Plug w/socket 51.00 35.30 16.00 |SOU1483-ND 53.50 50.69 
HIROSE eal F 
. No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Hager Circular Connectors me coe Latin Greece gies 
LTD. 
H HR10 Series 
HR10 Series 7mm Push-Pull Connectors 
GOLD PLATED CONTACTS 12 Recoptan wi Pine HR347-ND 13.60 12.58 10.54 | HR10-10R-12PA 
Features: The most compact HR10 series with well-balanced, simplified — _| Dust Cap for 4-6 Position Recept. HR345-ND@ 3.19 2.64 1.98 | HR10-7R-C 
layout in limited space; Easy “Push-Pull” Operation; Polarization: Five-key — | Dust Cap for 10-12 Position Recept. | HR349-ND@ 3.19 2.64 1.98 | HR10-10R-C 
system permits only one way of coupling. 
Electrical Specifications: * Current Rating: 2A * Insulation Resistance: HR10 Series — RoHS Compliant 
1000MO or more at DC100V * Contact Resistance: 10mQ or less at DC1A reac 
Plug with Pin Insert HR1558-ND 14.77 13.91 12.17 | HR10-7P-4P(73) 
Plug with Pin Insert HR1560-ND 15.54 14.63 12.80 | HR10-7P-6P(73) 
12. | Plug with Pin Insert HR1562-ND 17.24 16.67 14.94 | HR10-10P-12P(73) 
Plug with Socket Insert HR1559-ND 15.36 14.85 13.32 | HR10-7P-4S(73) 
Plug with Socket Insert HR1561-ND 17.09 16.52 14.81 | HR10-7P-6S(73) 
Receptacle 12 | Plug with Socket Insert HR1563-ND 24.54 23.73 21.27 | HR10-10P-12S(73) 
6.35 4 | Receptacle with Pin Insert HR1569-ND 10.74 9.34 7.48 | HR10-7R-4P(73) 
T 6 | Receptacle with Pin Insert HR1571-ND 10.38 9.61 8.05 | HR10-7R-6P(73) 
OB 12. | Receptacle with Pin Insert HR1573-ND 1414 13.08 10.96 | HR10-10R-12P(73) 
Receptacle with Socket Insert HR1568-ND 12.46 11.53 9.66 | HR10-7R-4S(73) 
Receptacle with Socket Insert HR1570-ND 14.84 13.73 11.51 | HR10-7R-6S(73) 
Plug Chart Receptacle Chart 12 | Receptacle with Socket Insert HR1572-ND 15.53 15.01 13.46 | HR10-10R-12S(73) 
No.of | Digi-Key Dimenstonst tim) No. of | Digi-Key Diversions Jack with Pin Insert HR1565-ND 14.94 13.82 11.58 | HR10-7J-4P(73) 
Pos. | Part No. A B Cc D Pos. | Part No. A B 6 | Jack with Pin Insert HR1567-ND 13.60 12.80 11.20 | HR10-7J-6P(73) 
4 | HR1558,HR1559 | 28.50 | 11.00 | 7.00 | 5.20 HR1579 15.50 | 8.85 12 | Jack with Pin Insert HR1575-ND 1517 14.66 13.15 | HR10-10J-12P(73) 
6 | HR1560,HR1561 | 28.50 | 11.00 | 7.00 | 5.20 4 Rtateea iapo.| ass 4 | Jack with Socket Insert HR1564-ND 1535 14.45 12.65 | HR10-7J-4S(73) 
12 | HR1562, HR1563 | 32.50 | 14.00 | 9.50 | 7.20 ; : ; 
HR1568 14.00 | 3.85 6 | Jack with Socket Insert HR1566-ND 15.42 14.91 13.37 | HR10-7J-6S(73) 
Jack Chart 12. | Jack with Socket Insert HR1574-ND 22.37 21.62 19.39 | HR10-10J-12S(73) 
HR1580,HR1577 | 15.50 | 8.85 ith Pi : -7R- 
No. of [Digi-Key Dinvensionei(nin 6 ; 6 | Receptacle with Pin Insert, PCB HR1580-ND 10.38 9.61 8.05 | HR10-7R-6PA(73) 
Pos. | Part No. A B Cc HR1571,HR1570 | 14.00 | 8.85 12. | Receptacle with Pin Insert, PCB HR1578-ND 14.24 13.48 11.04 | HR10-10R-12PA(73) 
4 |HR1565, HR1564 28.50 | 8.85 | 5.20 4 | Receptacle with Socket Insert, PCB | HR1579-ND 1230 11.38 9.54 | HR10-7R-4SA(73) 
HR1573, HR1572 | 16.00 | 11.90 ‘ 
6 _|HR1567, HR1566 28.50 | 8.85 | 5.20 12 een fae seen ||| ap 6 | Receptacle with Socket Insert, PCB | HR1577-ND 14.84 13.73 11.51 | HR10-7R-6SA(73) 
12 |HR305, HR1575,HR1574} 32.50 | 11.90 | 7.20 : : : ROHS Compliant 
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HIROSE H No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Hegiesec Circular Connectors Pos. |Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
HR1 0A Series 5 | Receptacle with Socket Insert HR219-ND 6.86 5.81 4.36 | HR10A-7R-5S. 
10 [Receptacle with Socket Insert HR650-ND* 10.07 8.76 _7.01 | HR10A-10R-10S(01) 
Snap-In and Threaded Coupling Connectors Solder Cup Type — RoHS Compliant 
SILVER PLATED CONTACTS 4 | Plug with Pin Insert HR1582-ND 11.70 10.83 9.07 | HR10A-7P-4P(73) 
Features: © Compatible with current HR10 series: Cable crimping tool maintains consistent cable clamp force. * To prevent 4 Plug with Pin Insert, 5mm Diameter 
from slipping, HR10A series are accompanied with ruled-off-squares roulette. Cable Hole through Boot HR1583-ND* 12.16 11.25 9.43|HR10A-7P-4P(74) 
Electrical Specifications: * Current Rating: 2A * Insulation Resistance: 1,000MQ minimum * Contact Resistance: 10mQ 5 | Plug with Pin Insert HR1612-ND 12.02 11.42 9.32 /HR10A-7P-5P(73) 
mannem 6 | Plug with Pin Insert HR1586-ND 12.30 11.38 9.54|HR10A-7P-6P(73) 
6 | Plug with Pin Insert HR1587-ND* 12.90 11.94 10.00 | HR10A-7P-6P(74) 
Receptacle Receptacle Threaded 10 | Plug with Pin Insert HR1633-ND 12.87 12.12 10.60 | HR10A-10P-10P(73) 
eas Receptacle 10 [Plug with Pin Insert HR1634-ND* 14.26 13.43 11.75 | HR10A-10P-10P(74) 
‘ 12 [Plug with Pin Insert HR1621-ND 14.48 13.64 11.93 | HR10A-10P-12P(73) 
7 12. | Plug with Pin Insert HR1622-ND 15.62 14.71 12.87 |HR10A-10P-12P(74) 
op 20 | Plug with Pin Insert HR1693-ND 30.75 29.73 26.65 |HR10A-13P-20P(73) 
20 Plug with Pin Insert, 7mm Diameter 
Cable Hole through Boot HR1694-ND* 32.76 31.67 28.40 | HR10A-13P-20P(74) 
Plug with Pin Insert, 8.3mm Diameter 
sla acai Se ea { STE 20 | Cable Hole through Boot HR1652-ND* 32.76 31.67 28.40 |HR10A-13PA-20P(74) 

10. 01 igi-Key jimensions (mm. 0. Of igi-Key jimensions (mm. i ie _7P-, 

ron rat eee ante eee | |i eee ne Ge elem 
HR1607,HR1605,HR1606 | 15.60 | 8.85 to [HRI676 72.20 | 11.90 = Bagh : j : f -7P-! 

HR1592, HR1590. HRIG77 300-141 90 g with Socket Insert HR1613-ND 11.56 10.70 8.96 | HR10A-7P-5S(73) 

4 |HR1593, HR1591 14.00 | 8.85 HRI65T 22.001 41.90 6 | Plug with Socket Insert HR1588-ND 11.70 10.83 9.07 |HR10A-7P-6S(73) 
HR1667 12.20 8.85 HR1658, 6 | Plug with Socket Insert HR1589-ND* 12.46 11.53 9.66 | HR10A-7P-6S(74) 
HR1668 12.00 | 8.85 HR1715, HR1712, HR1716 | 16.00 | 14.00 10 [Plug with Socket Insert HR1635-ND 14.16 13.10 10.98 | HR10A-10P-10S(73) 
HR1616 15.60 | 8.85 HR272, HR1627, 16.00 | 11.90 10 | Plug with Socket Insert HR1636-ND* 12.75 12.00 10.50 | HR10A-10P-10S(74) 

5 [HR218, HRT61S, HR279, | 4499 | gas Fees eee HBte2s 12 | Plug with Socket Insert HR1623-ND 13.48 12.69 11.11 [HR10A-10P-128(73) 
HR1614 : : 12 |p1e48. HR1649, HR1650 | 15:60 | 11.90 12 | Plug with Socket Insert HR1624-ND* 14.99 14.12 12.35] HR10A-10P-125(74) 
Ha ata 15.60 | 8.85 HR367, HR1661, aeep ili o0 20 | Plug with Socket Insert HR1699-ND 37.10 35.25 33.13) HR10A-13P-20S(73) 
——— = t+ HR1654, HR1714 : ; 20 | Plug with Socket Insert HR1700-ND* 38.99 37.05 34.82 | HR10A-13P-20S(74) 
R346, HRI581 74:00 117.00 ee 100 i190 4 [Receptacle with Pin Insert HR1592-ND 7.15 6.05 4.54|HR10A-7R-4P(73) 

8 fHR1596, HR1594, pre 4790 -1-12-00 4 | Receptacle with Pin Insert HR1593-ND 7.72 654 4.91 HR10A-7R-4P(74) 
HR1597, HR1595 14.00 | 885 See eo 20,00 | 1540 5 | Receptacle with Pin Insert HR1615-ND 7.51 6.36 4.77 |HR10A-7R-5P(73) 
HR233, HR1669 12.20 | 8.85 HRI695, HRIE96 7920-14540 6 | Receptacle with Pin Insert HR1596-ND 7.90 6.69 5.02) HR10A-7R-6P(73) 
HR238, HR1670 12.00 8.85 HRT702, HR1704, HR1703, 6 _| Receptacle with Pin Insert HR1597-ND* 8.68 7.35 5.52 | HR10A-7R-6P(74) 
HR1637, HR1639 16.00 | 14.00 np (HB1705, HR1692, HRY690 | 17-80 | 18.00 10 | Receptacle with Pin Insert HR1639-ND 10.12 880 7.04/HR10A-10R-10P(73) 

‘i ee IE TSe, HROB2, | se99 | 44.90 Ae _ 540 10 | Receptacle with Pin Insert HR1640-ND* 10.32 9.55 8.00|HR10A-10R-10P(74) 
OE TSE ETI : ! 12 | Receptacle with Pin Insert HR1627-ND 10.74 9.34 7.48 | HR10A-10R-12P(73) 
HR1644, HR1645 15.60 | 11.90 aaeaa : » | 15.00 | 15.40 12 | Receptacle with Pin Insert HR1628-ND 10.52 9.74 8.16 |HR10A-10R-12P(74) 

20 | Receptacle with Pin Insert HR1697-ND 17.87 17.27. 15.49 | HR10A-13R-20P(73) 
20 | Receptacle with Pin Insert HR1698-ND* 19.88 19.22 17.23 | HR10A-13R-20P(74) 
Threaded Plug Threaded Jack 4 | Receptacle with Socket Insert HR1590-ND 6.76 5.72 4.29] HR10A-7R-4S(73) 
4 | Receptacle with Socket Insert HR1591-ND* 7.33 6.21 4.66] HR10A-7R-4S(74) 
5 | Receptacle with Socket Insert HR1614-ND 6.76 5.72 4.29 | HR10A-7R-5S(73) 
6 | Receptacle with Socket Insert HR1594-ND 6.97 5.90 4.43 | HR10A-7R-6S(73) 
6 | Receptacle with Socket Insert HR1595-ND* 7.90 6.69 5.02] HR10A-7R-6S(74) 
10 Receptacle with Socket Insert HR1637-ND 9.04 7.86 6.29/HR10A-10R-10S(71) 
10 | Receptacle with Socket Insert HR1638-ND* 10.76 9.36 7.49 |HR10A-10R-10S(72) 
12 | Receptacle with Socket Insert HR1625-ND 9.38 816 6.53/HR10A-10R-12S(71) 
12 | Receptacle with Socket Insert HR1626-ND 11.25 9.78 7.83 | HR10A-10R-12S(72) 
20 | Receptacle with Socket Insert HR1695-ND 35.25 34.08 30.55 |HR10A-13R-208(73) 
20 | Receptacle with Socket Insert HR1696-ND* 37.43 36.18 32.44] HR10A-13R-208(74) 
4 | Jack with Pin Insert HR1599-ND 10.98 10.16 8.51 |HR10A-7J-4P(73) 
4 | Jack with Pin Insert HR1600-ND* 11.42 10.57 8.86 | HR10A-7J-4P(74) 
6 | Jack with Pin Insert HR1603-ND 11.56 10.70 8.96 | HR10A-7J-6P(73) 
Plug Chart Jack Chart 6 | Jack with Pin Insert HR1604-ND* 12.16 11.25 9.43 |HR10A-7J-6P(74) 
No. No. 10 | Jack with Pin Insert HR1643-ND 13.53 12.74 11.15 | HR10A-10J-10P(73) 
of | Digi-Key Dimensions (mm) of | Digi-Key Dimensions (mm) 12. | Jack with Pin Insert HR1631-ND 14.62 13.76 12.04 |HR10A-10J-12P(73) 
Pos. ear Ne: Tear AS SB Cs Pos. | Part No. A [B/C 12. | Jack with Pin Insert HR1632-ND 15.49 14.58 12.76 | HR10A-10J-12P(74) 

; ; HR1599, HR1598, 4 | Jack with Socket Insert HR1598-ND 10.68 9.88 8.28 | HR10A-7J-4S(73) 

+ ae nreceiaaal 35.00 11.60) 7.00 | 6.00 |) 4 |e ve74, HRiG00 |2° 2° | 8:85 | 5:00 6 | Jack with Socket Insert HR1601-ND 10.98 1016 8.51 |HR10A-7J-68(73) 

5 |HR1612, HR1613 35.001 11.50! 7.00 | 5.00 6 | Jack with Socket Insert HR1602-ND* 11.70 10.83 9.07 | HR10A-7J-6S(74) 
HR1619, HR1620 35.00|12.00| 7.00 | 5.00 HR1603, HR1601, 10 | Jack with Socket Insert HR1641-ND 13.32 12.33 10.33 /HR10A-10J-10S(73) 

g |HR1586, HR1588, 6 |HR338, HR1604, |35.30 | 8.85 | 5.00 10 | Jack with Socket Insert HR1642-ND* 14.98 13.86 11.61 | HR10A-10J-10S(74) 
eee HR ees IAL eSS: 35.00 | 11.50] 7.00 | 5.00 HR1602 12 | Jack with Socket insert HR1629-ND 13.36 12.58 11.01 |HR10A-10J-12S(73) 
HR1633, HR1635, HR1641, HR1643, Jack with Socket Insert HR1630-ND* 14.84 13.97 12.23 | HR10A-10J-12S(74) 

10 ee ee eee ES: 43.00 | 14.70 | 9.50 | 7.00 40 |HR1680, HR1681,) 43.00 |11.90| 7.00 Crimp Type (contacts sold separately) 

HA374, HR1709- HRI713 HR1642 4 ]Plug for Pin Insert HR160-ND 10.44 9.66 8.10 |HR10A-7P-4PC 
HR673, HR1710, HR1714_ 45.80 15.00) 9.50 | 6.50 erence 10 | Plug for Pin Insert HR162-ND 13.46 12.46 10.44 | HR10A-10P-10PC 
HR1653, HR1659 43:00 47:00 ‘880: | 7:00 , : 6 | Plug for Socket Insert HR166-ND 10.60 9.81 8.22 |HR10A-7P-6SC 

12 |HR366, HR1656, HR1657 : sites : HR1682, HR340, | 49 99 {14 991 7.00 10 [Plug for Socket Insert HR167-ND 13.74 12.71 10.65 | HR10A-10P-10SC 
inte Hatz 43.00/1470| 950 | 7.00 | | 12 |HR1683 HR1632, 6 | Receptacle for Pin Insert HR233-ND 7.05 5.84 4.38 /HR10A-7R-6PC 
HR1622, HR1624. : . : HR1630 20 | Receptacle for Pin Insert HR236-ND 15.22 14.32 12.53 | HR10A-13R-20PC 
HR1652. 64.80 | 19.00 | 13.00 | 7.00 HR1662 6 | Receptacle for Socket Insert HR238-ND 6.64 5.50 4.13} HR10A-7R-6SC 
HR1684, HR1685, HR1693, 5a80| 4900114300 [17.00 EES Ane 41.30 |14.70} 7.00 20 | Receptacle for Socket Insert HR241-ND 15.22 14.32 12.53 |HR10A-13R-20SC 

20 |HR1699, HR1694, HR1700 iad cou face Me alates 6 1d 
HRS REET TN? jack for Socket Insert HR338-ND 11.04 9.60 7.68 |HR10A-7J-6SC 
HR1708 : : 56.50 20.00|13.00| 7.00 | | 20 |HR1689, HR1688 | 58.50 /15.40| 7.00 12 | Jack for Socket Insert HR340-ND 13.74 12.71 10.65 | HR10A-10J-12SC 

Dimensions fiat Crimp Type (contacts sold separately) — RoHS Compliant 

4 ]Plug for Pin Insert HR1663-ND 11.30 10.46 8.76 |HR10A-7P-4PC(73) 

Female Socket 6 | Plug for Pin Insert HR1665-ND 10.72 9.92 8.31 | HR10A-7P-6PC(73) 
10 | Plug for Pin Insert HR1672-ND 14.58 13.49 11.30 | HR10A-10P-10PC(73) 
11ers 7 12 | Plug for Pin Insert HR1674-ND 14.14 13.08 10.96 | HR10A-10P-12PC(73) 
re 20 | Plug for Pin Insert HR1684-ND 27.18 26.28 23.56 |HR10A-13P-20PC(73) 

4 |Plug for Socket Insert HR1664-ND 11.46 10.61 8.89 |HR10A-7P-4SC(73) 

6 | Plug for Socket Insert HR1666-ND 11.46 10.61 8.89 |HR10A-7P-6SC(73) 
10 | Plug for Socket Insert HR1673-ND 14.90 13.79 11.55 |HR10A-10P-10SC(73) 
No. of Digi-Key Price Each Hirose 12 | Plug for Socket Insert HR1675-ND 14.90 13.79 11.55 | HR10A-10P-12SC(73) 
Pos. |Description Part No. 1 10 100 |Part No. 20 | Plug for Socket Insert HR1685-ND 27.18 26.28 23.56 | HR10A-13P-20SC(73) 

Solder Cup Type 4 | Receptacle for Pin Insert HR1667-ND 6.55 5.55 4.16 | HR10A-7R-4PC(73) 

; 6 | Receptacle for Pin Insert HR1669-ND 6.55 5.55 4.16 | HR10A-7R-6PC(73) 
10__|Plug with Socket Insert HR642-ND* 13.68 12.66 10.61 |HR10A-10P-10S(01) 10 | Receptacle for Pin Insert HR1676-ND 8.21 7.14 5.72] HR10A-10R-10PC(71) 
5 Receptacle with Pin Insert HR218-ND 7.07 5.99 4.49 |HR10A-7R-5P 12 | Receptacle for Pin Insert HR1678-ND 8.21 7.14 5.72 |HR10A-10R-12PC(71) 
10 [Receptacle with Pin Insert HR682-ND* 11.16 9.70 7.76 JHR10A-10R-10P(01) 20 | Receptacle for Pin Insert HR1687-ND 15.81 14.88 13.02 | HR10A-13R-20PC(73) 
20 Receptacle with Pin Insert HR377-ND 17.25 16.68 14.95 JHR10A-13R-20P Sealed (Conitinioa) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


HIROSE . i oar 5 Fi 
He§2e Circular Connectors HR10A Series (cont) No. of Digi-Key Price Each Hirose 
ahah Pos. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
No. of Digi-Key Price Each Hirose Crimp Pins and Sockets — RoHS Compliant 
Pos. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. — | Male Pin, Crimped, Gold HR450-ND — 29° 17| HR10-PC-111 
4 | Receptacle for Socket Insert HR1668-ND 6.90 5.72 4.29] HR10A-7R-4SC(73) — | Female Socket, Crimped, Gold HR452-ND = 30.17) HR12-SC-111 
6 | Receptacle for Socket Insert HR1670-ND 690 5.72 4.29] HR10A-7R-6SC(73) = Hk ie es Slee eae = 3 os Nee 
10 | Receptacle for Socket Insert HR1677-ND 8.53 7.42 5.94 HR10A-10R-10SC(71) —_| Female Socket, Crimped, Silver ue ieee 2 mat 
12 | Receptacle for Socket Insert HR1679-ND 9.05 7.66 5.75| HR10A-10R-12SC(71) Tools 
20 | Receptacle for Socket Insert HR1686-ND 15.81 14.88 13.02 | HR10A-13R-20SC(73) — | Hand Contact Crimp Tool HR497-ND 660.40/1 HR12-SC-TC 
10. | Jack for Pin Insert HR1680-ND 14.50 13.42 11.24] HR10A-10J-10PC(73) = ae ip cr Sookie a aa ; Se 
12 | Jack for Pin Insert HR1682-ND 14.50 13.42 11.24] HR10A-10J-12PC(73) — | Extraction Tool for Male Pins HR499-ND 8.35/t RP6-SC-TP 
20 _| Jack for Pin Insert HR1689-ND 26.87 25.97 23.29 | HR10A-13J-20PC(73) * Gold Plated 
4 | Jack for Socket Insert HR1671-ND 10.38 9.61 8.05] HR10A-7J-4SC(73) 
10 | Jack for Socket Insert HR1681-ND 14.78 13.68 11.46 | HR10A-10J-10SC(73) a 
12. | Jack for Socket Insert HR1683-ND 14.36 13.29 11.13] HR10A-10J-128C(73) HR34B Series 
20 | Jack for Socket Insert HR1688-ND 26.87 25.97 23.29] HR10A-13J-20SC(73) User-Friendly Auto Locking Connectors 
PCB Type Features: 
10 | Receptacle with Pin Insert HR358-ND 9.48 8.24 6.60) HR10A-10R-10PB * User-friendly auto locking mechanism designed for easy operation * Quick mating and unmating * Provides security 
12 | Receptacle with Socket Insert HR361-ND 11.22 9.76 7.81] HR10A-10R-12SB against vibration, shocks and pulling on the cable * |P67 Waterproof » 4 and 10 pins available 
PCB Type — RoHS Compliant Applications: 
4 | Receptacle with Pin Insert HR1607-ND 7.45 6.05 4.54] HR10A-7R-4PB(73) * Servo motor * FA robots. ° CNG machines * Telecom equipment 
6 | Receptacle with Pin Insert HR1610-ND 7.90 6.69 5.02] HR10A-7R-6PB(73) Specifications: 
6 | Receptacle with Pin Insert HR1611-ND* 8.11 6.87 5.15|HR10A-7R-6PB(74) + Rated Voltage: 30VAC, 42VDC (10 pin), 200VAC (4 pin) * Withstand Voltage: 900VAC (10 pin); 2000VAC (4 pin) 
10. | Receptacle with Pin Insert HR1646-ND 998 8.68 6.95 |HR10A-10R-10PB(71) HOUR phragm minimum « Rated Current: 3A (10 pin); 5A (4 pin) * Applicable Wire: Up to ae 
12 | Receptacle with Pin Insert HR1649-ND 10.74 9.34 7.48] HR10A-10R-12PB(71) Dimensions in mm 
12 | Receptacle with Pin Insert HR1650-ND 11.98 11.09 9.29] HR10A-10R-12PB(72) 
20 | Receptacle with Pin Insert HR1692-ND 17.87 17.27 15.49 | HR10A-13R-20PB(73) 
4 | Receptacle with Socket Insert HR1605-ND 6.76 5.72 4.29] HR10A-7R-4SB(73) 
5 | Receptacle with Socket Insert HR1616-ND 6.97 5.90 4.43} HR10A-7R-5SB(73) 
6 | Receptacle with Socket Insert HR1608-ND 7.33 6.21 4.66] HR10A-7R-6SB(73) 
6 | Receptacle with Socket Insert HR1609-ND* 8.11 6.87 5.15] HR10A-7R-6SB(74) 
10 | Receptacle with Socket Insert HR1644-ND 9.04 7.86 6.29] HR10A-10R-10SB(71) 
10 | Receptacle with Socket Insert HR1645-ND* 9.98 8.68 6.95] HR10A-10R-10SB(72) 
12 | Receptacle with Socket Insert HR1647-ND 9.38 8.16 6.53] HR10A-10R-12SB(71) 
42 Receptacle with Socket Insert, 
Stamped Dip Post (0.2mm x 0.5mm) | HR1648-ND* 10.32 9.55 8.00 | HR10A-10R-12SB(72) hs Digi-Key Price Each Hirose 
no | Receptacle with Socket Insert HR1690-ND 1787 17.27 15.49| HR10A-13R-20SB(73) Fig.| Pos. Description Part uals 1 10100 | Part No. 
-ND* -13R~ jug 
Receptacle with Socket Insert HR1691-ND: 19.88 19.22 17.23|HR10A-13R-20SB(74) 7 7 TRIED 477 13.84 12-14 JHR34B-ADWPD-4S 
Threaded Coupling, Solder Cup Type 1 4 Straight, Solder, — | — |HR1915-ND 14.71 13.84 12.11 | HR34B-12WPE-4S 
10 Female Contacts — | — |HR1908-ND 16.47 15.93 14.28 | HR34B-12WPA-10S(71) 
12 | Plug with Pin Insert HR371-ND 19.65 19.00 17.03} HR10A-10WTP-12P 10 — | — |HR1910-ND 16.47 15.93 14.28 | HR34B-12WPB-10S(71) 
12 | Plug with Pin Insert HR673-ND* 20.70 20.01 17.94) HR10A-10WTP-12P(01) 2!) 10 Right Angle, Solder | — | — |HR1909-ND 17.40 16.82 15.08 | HR34B-12WLPA-10S(71) 
20_| Plug with Pin Insert HR382-ND 36.60 35.38 31.72| HR10A-13TPD-20P Female Contacts | — | — |HR1911-ND 17.40 16.82 __15.08 | HR34B-12WLPB-10S(71) 
. ¥ Receptacle 
12 | Plug with Socket Insert HR366-ND 19.95 19.29 17.29] HR10A-10TPA-12S 7 ea =a 254 | 254 ]HR1913-ND 10.49 9.12 7.30 /HR34B-12WRB-AP 
12 | Jack with Socket Insert HR363-ND 15.90 15.37 13.78/ HR10A-10TJ-12S 3] 10 Mal Cae 39 | 20 JHR1907-ND 10.70 9.90 8.30 | HR34B-12WR-10PD(71) 
Threaded Coupling: Séldev Cab Tyee — ROHS Compllant 10 23.4 | 23.4 | HR1912-ND 9.06 7.88 6.31 | HR34B-12WRA-10P 
6 | Plug with Pin Insert HR1619-ND 16.01 15.48 13.88} HR10A-7TP-6P(73) 
6 | Plug with Pin Insert HR1620-ND* 16.47 15.93 14.28| HR10A-7TP-6P(74) MXR Series - Circular Connectors 
12 | Plug wink ep Insert HR1653-ND 20.19 19.52 17.50) HR10A-10TP-12P(73) Miniature Push-Pull Connectors with Ground Function 
12 | Plug with Pin Insert HR1709-ND 20.51 19.83 17.78] HR10A-10WTP-12P(73) 
12 | Plug with Pin Insert HR1710-ND* 21.59 20.87 18.71|HR10A-10WTP-12P(74) MXR type connectors are miniature, lightweight, push-pull lock connectors with a ground function which has been 
see : . : developed for use with VTR camera and system camera interfaces. 
20 | Plug with Pin Insert HR1706-ND 37.05 35.82 32.11 | HR10A-13TPD-20P(73) - . a " " i F A ‘ a 
. Features: * The single action push-pull lock function allows quick connections and disconnections as well as high density 
20 Plug with Pin Insert, mounting « Verification of a secure engagement is afforded by a click sound which exemplifies the fine feel of this lock 
No Teflon Washer HR1707-ND* 37.83 35.94 33.78 | HR10A-13TPD-20P(74) system ¢ Use of aluminum alloy for the shell has contributed to the lightweight design * One of the three conductors 
: makes contact before the others in this sequenced design. 
12 | Plug _ Socket Insert al Messeuly) 20.87 20.28 18.18) HRIOA-10TPA-128(73) Specifications: * Withstand Voltage: 300VAC for 1 minute ° Current Capacity: 2A « Insulation Resistance: 1000MOQ or 
12 | Plug with Socket Insert HR1713-ND 20.19 19.52 17.50) HR10A-10WTP-128(73) greater at 100VDC * Contact Resistance: 20m0 or less at 1A AC * Solder Pot Diameter: 0.9mm diameter Applicatio 
12. | Plug with Socket Insert HR1714-ND* 21.90 21.17 18.98 | HR10A-10WTP-12S(74) VTR cameras, system cameras, audio equipment, etc. Materials: * Shell: Aluminum alloy, nickel plating * Insulation: 
20 | Plug with Socket Insert HR1708-ND 47.53 45.16 42.44 | HR10A-13TPD-20(74) PBT resin, black, UL94V-0 * Male Pins: Brass, gold plating * Female Pins: Phosphor bronze, partial gold plating ; 
Dimensions in mm 
12 Receptacle with Pin Insert, 
0.8mm Diameter Solder Cups HR1716-ND 16.31 15.77 14.14] HR10A-10WTR-12P(74 Fig. 1 — Plug Fig. 2 — Solder Cup Fig. SelderPin, 
6 | Receptacle with Socket Insert HR1581-ND 16.94 16.38 14.68] HR10-7TR-6S(73) 18 | 
12 | Receptacle with Socket Insert HR1658-ND 13.26 12.27 10.28] HR10A-10TR-12S(73) 
12 | Receptacle with Socket Insert HR1712-ND 15.73 14.80 12.95 | HR10A-10WTR-12S(73) 
12 | Jack with Socket Insert HR1655-ND 16.62 16.07 14.41] HR10A-10TJ-12S(73) 
12 | Jack with Pin Insert HR1662-ND 18.33 17.72 15.89] HR10A-10TJ-12P(73) 
Threaded Coupling, Crimp Type (contacts sold separately) — RoHS Compliant = = 5 = 
No. of Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
12 | Plug for Pin Insert, Crimp Type HR1659-ND. 19.41 18.77 16.83 | HR10A-10TP-12PC(73) Fig.| Pos. | Description A |] B |PartNo. il 10 50 100 |Part No. 
12 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type | HR1660-ND 12.60 11.66 9.77/ HR10A-10TR-12SC(73) Plug — RoHS Compliant 
" a 4  |Bushing, Black] 47 | 5 |HR1822-ND 16.29 15.33 13.90 13.42 |MXR-8PA-4PB(71)} 
Threaded Coupling, PCB Type — RoHS Compliant ; | 8 [Bushing, Black) 47 | 5 |HR1823-ND 16.76 15.78 14.30 13.81 |MXR-8PA-6PB(71) 
— | Dust Cap for 4-6 Position Receptacle | HR345-ND 319 2.64 1.98] HR10-7R-C 3 Bushing, back 2 : HRT NE ioe Be Wes er Heat ) 
— | Dust Cap for 10-12 Position Recept. | HR349-ND 319 2.64 1.98]HR10-10R-C HSTHNG, WE il Receptacles ! z : PRSOR 2) 
— _ | Dust Cap for 20 Position Receptacl HR381-ND 3.39 2.81 2.11] HR10A-13R-C 
USE 2D oe aS NON eee 4 19.3] — |HR1827-NDe 964 8.38 7.55 6.71 |MXR-8RA-4S(71) 
Threaded Coupling, PCB Type — RoHS Compliant 2 6 Solder Cup | 19.3} — |HR1828-ND@ 9.64 8.38 7.55 6.71 |MXR-8RA-6S(71) 
6 | Receptacle with Socket Insert HR1617-ND 15.54 14.63 12.80 /HR10A-7TR-6SA(73 : 204| — (REISS T39 _9:90 8.9) _7.92 INR BRABS(71) 
sane caahaa ks ; ; ae TUB ESA72) 3 — | — ]HR623-ND 952 828 7.46  6.63/MXR-BR-3SA 
12. | Receptacle with Socket Insert HR1654-ND 13.34 12.34 10.34] HR10A-10TR-12SB(73) 3 3 Solder Pin — | — |HR1830-NDe 8.60 748 6.74 5.99 |MXR-8R-3SA(71) 
12 | Receptacle with Socket Insert HR1711-ND 15.73 14.80 12.95 | HR10A-10WTR-12SB(73) 4 — | — JHR1831-ND@ 8.95 7.78 7.01 6.23 |MXR-8R-4SA(71) 
20. | Receptacle with Socket Insert HR1704-ND 21.74 21.02 18.84| HR10A-13TR-20SB(73) 6 — | — |Hiiss2 nD: mor 943820 7.38 6.56 |MXR-8R-65A(71) 
Se ‘ools 
12__| Receptacle with Bin Insert HR1661-ND 13.34 12.34 10.34 | HR10A-10TR-12PB(73) Tool, Tightening Jig. 119988-ND 207.48/1 MXR-8P-101 
20 | Receptacle with Pin Insert HR1702-ND 21.74 21.02 18.84] HR10A-13TR-20PB(73) Tool, Cable Crimper . H9989-ND 317.87/1 HR10A-TC-04 
* Gold Plated @ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HS ELECTRIC 
CO.,LTD, 


HR30 Series 


Miniature Waterproof Plastic Connectors 


Plug Receptacle 


(after tightening) 


Circular Connectors (cont) 


Jack 


(after tightening) 


KMC Series 
9mm Bayonet Lock Connectors Waterproof 


Features: Five-key mechanism between two metal shells assures error-free polarization in coupling »* Bayonet lock 
offers easier coupling with higher reliability than thread lock. 

Electrical Specifications: * Insulation Resistance: minimum 2000MQ at 100VDC » Contact Resistance: maximum 10mQ. 
at 1A DC * Current Rating: 2A 


Dim. in mm 


Receptacle 


secmande : ri ran No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Features: + Miniature and compact design * Water-tight connection: Digi-Key Cable Dimension (mm) Pos. | Description Part No. 1 40 100 | Part No. 
Meets the IP67 standard, when in the mated position * Push-pull | partNg. | Diameter | A |B | C 4-_| Receptacle with Socket Insert HR402-ND 72.14 11.23 9.47 | KMC9BRD-4S 
lock: Using Hirose’s unique lock mechanism, the HR30 connector HRS78-ND | 42-5 1298 1 126 RoHS Compliant 
has a reliable “push-pull” lock that is easy to operate. Light-weight | eet | 56-45 | o98 | 126 | — 4) Plug with Pin Insert HR1810-ND 17.70 17.41 15.34 ] KMO9BPD-4P(71) 
and corrosion resistant. HR5e7-ND | 16 | 83 | 42 6_| Plug with Pin Insert HR1813-ND 22.35 21.61 __19.37_| KMC9BPD-6P(71) 
_ a. uRs79.ND | 42-5 | 298 | 196 | — HR1811-ND 12.14 11.23 9.41 | KMC9BRD-4S(71) 
Applications: Test and measurement equipment, communication upseonn | 49.58 | 303 | 126 4 | Receptacle with Socket Insert HR1936-ND 11.82 10.94 9.17_| KMC9BRD-4S(75) 
equipment, and other miniature electronic devices. = — “ | ; HR1812-ND 12.60 11.66 9.77 | KMCOBRD-6S(71 
HR582-ND | 3.5~4.3 | 29.8 | 12.6 | — 6 | Receptacle with Socket Insert (77) 
reese . tok, ae : : 4 HR1937-ND 14.42 13.57 11.88 | KMC9BRD-6S(75) 
Specifications: * Rated Current: 5A (3 position); 2A (6, 10, HR583-ND | 3.5~4.3 | 30.3 | 12.6 
12 position) * Operation Temperature Range: -25°C ~ 85°C Hoa _ A 3 i 
¢ Rated Voltage: 100VAC, 140VDC (3, 6 position); 30VAC, Al = .! 5 « 
42VDC (10, 12 position) » Storage Temperature Range: -25°C ~ HR593-ND 4.2~5 | 289 | 12 | — RM Series 
85°C + Contact Resistance: 5mQ maximum (3 position); 15mQ | HR594-ND | 3.5~4.3 ) 28.9 | 12 ) — 7 
maximum (6, 10, 12 position) all measured at 1A DC « Insulation Heh as =f one 2 = 12mm Video Connectors Dees not have rubber boot 
Resistance: 1000MQ minimum measured at 100VDC * Waterproof | esoia in| 486 | 93 | 15 Features: * Pipe shaped socket contact for long life reliable operation * UL94V-0 dially! phthalate molding material for 
Performance: No water penetration inside connector. While mated | jip4gig.up = 186 | 93 | 15 excellent electrical and mechanical characteristics * Sleek design with grainy matte finish * Bayonet type coupling for 
with a corresponding connector or protective cap, leave under HR1920-ND| 62-7 1373115 | — easy operation » Reversible pin and socket insert * 2, 3, 4, 5, 6, and 7 pin available in the common diecasting body * Jack 
water at a depth of 1m for a half hour. HR1921-ND| 62-7 |373] 15 | — available for cable extension program 
oh, : 7 ; : HR874-ND 62~7 38 15 | — Specifications: * Operating Voltage: AC6O0V (2 pin) AC500V (3 and 4 pin) AC350V (5, 6 and 7 pin) * Current rating: 
Material: Plug: + Insulator: PPS and PBT: Black, UL94V-0; Poly- yRs84-ND | 62-7 | 398/155 | — 5 amps Insulation resistance: minimum 1,000MO at DC500V «Contact resistance: maximum 4mQ « Solder cup 
acetal: Natural + Gasket: Silicone rubber/chloroprene rubber, red/ | jinree ny | go-7 | 308 | 155 | — diameter: 1.1mm (.043”) * Temperature cycling: -55°C ~ 85°C * Contact durability: 2000 times at maximum 8mO 
black » Contacts: Brass, phosphor bronze, gold plating »* Spring: - - - 
Stainless steel HRS86-ND | 62~7 | 398 | 155 | — Dim. in mm 
HR590-ND _ 15.5 | 93 | 15 
Receptacles: « Insulator: PPS, black, UL94V-0 » Gasket: Chlor- | HR591-ND ca 15.5 | 93 | 15 Fig. 1— Plug Fig. 2 — Receptacle Fig. 3 — Receptacle 
oprene rubber, black * Contacts: Brass, phosphor bronze, gold | HR592-ND op 15.5 | 9.3 | 15 aN (Square Flange) 
: es : HR595-ND | 6.2~7 38 15 | — 08.002. 
plating * Hexagonal nut: Zinc alloy, chromate » Washer: Phosphor 
bronze, nickel plating Crimp Contacts: * Contacts: Phosphor | HR596-ND ) 62~7 | 38 | 15 | — Pe / 
bronze, selective gold plating HR597-ND 6.2~7 38 16 | — 
No. of| Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. |Description Part No. 1 10 50 100 |Part No. 
Solder Type — RoHS Compliant 
3 |Plug, Solder Female Contact HR578-ND 10.81 940 846 7.52} HR30-6P-3S(71) 
3 |Plug, Solder, Fine Wire, Female Contact |HR581-ND 10.81 9.40 8.46 7.52] HR30-6PA-3S(71) Fig. 4 - Jack Fig. 5 — Plug Fig. 6 — Receptacle 
3. |Receptacle, Solder, Male Contact HR587-ND 8.32 7.04 5.92 5.28} HR30-6R-3P(71) Waterproof Waterproof 
6 |Plug, Solder Female Contact HR579-ND 7.28 6.16 5.18 4.62} HR30-6P-6S(71) 
6 |Plug, Solder Male Contact HR580-ND 8.06 6.82 5.74 5.12} HR30-6P-6P(71) 
6 |Plug, Solder, Fine Wire, Female Contact |HR582-ND 7.28 6.16 5.18 4.62} HR30-6PA-6S(71) 
6 Plug, Solder, Fine Wire, Male Contact |HR583-ND 8.06 6.82 5.74 5.12} HR30-6PA-6P(71) 
6 |Receptacle, Solder, Male Contact HR588-ND 6.50 5.50 4.63 4.13} HR30-6R-6P(71) 
6 |Receptacle, Solder, Female Contact HR589-ND 7.54 6.38 5.37 4.79} HR30-6R-6S(71) 
6 |Jack, Solder, Male Contact HR593-ND 7.80 6.60 5.55 4.95} HR30-6J-6P(71) 
6 |Jack, Solder, Fine Wire, Male Contact + |HR594-ND 7.54 6.38 5.37 4.79} HR30-6JA-6P(71) 
12 |Plug, Solder Female Contact HR1916-ND 9.43 8.20 7.38 6.56] HR30-7P-12S(71) No Dim 
12 |Plug, Solder Male Contact HR1917-ND 8.97 7.80 7.02 6.24] HR30-8P-12P(71) ti A | Digi-Key Price Each Hircee 
12 |Receptacle, Solder Male Contact HR1918-ND 8.84 7.48 6.29 5.61} HR30-7R-12P(71) Fig.|Pos.| Description (mm)| Part No. 1 10 50 100) Part No. 
12 |Receptacle, Solder Female Contact HR1919-ND 8.51 7.40 6.66 5.92} HR30-8R-12S(71) 3 | 7 [Receptacle with Socket Insert | 21.6 | HR1117-ND 819.693.5683 520/RM12BRB-7S 
12 |Jack, Solder Male Contact HR1920-ND 9.20 8.00 7.20 6.40} HR30-7J-12P(71) - 7 - - - - 
12_|Jack, Solder Female Contact HR1921-ND 8.97 7.80 7.02 6.24] HR30-8J-12S(71) RoHS Compliant 
Crimp Type (Contacts sold separately) 2 |Plug with Pin Insert — | HR1729-ND 10.95 9.52 8.57 7.62|}RM12BPE-2PH(71) 
{2 |Jack, Crimp, Female Contact HR874-ND 653 5.40 4.50 4.05|HR30-8J-12SC iia wt on insert = Re io ae ne co AMIDBPE APH 
Crimp Type (Contacts sold separately) — RoHS Compliant 5 |Plug with Pin Insert — | HR1732-ND 10.30 9.53 8.55 7.99/RIM12BPE-5PH(71) 
10 |Plug, Crimp, Female Contact HR584-ND 6.50 5.50 4.63 4.13} HR30-7P-10SC(71) 6 |Plug with Pin Insert — | HR1733-ND 10.56 9.77 8.77 8.19)RM12BPE-6PH(71) 
10 |Receptacle, Crimp, Male Contact HR590-ND 5.51 4.56 3.80 3.42|HR30-7R-10PC(71) 1 |_7_|Plug with Pin Insert — _| HR1734-ND 10.84 10.03 9.00 _8.41|RM12BPE-7PH(71) 
10 |Jack, Crimp, Male Contact HR595-ND 6.96 5.76 4.80 4.32|HR30-7J-10PC(71) 2 |Plug with Socket Insert — | HR1735-ND 10.56 9.77 8.77 8.19]RM12BPE-2S(71) 
12 |Plug, Crimp, Female Contact HR585-ND 6.50 5.50 4.63 4.13} HR30-7P-12SC(71) 3 | Plug with Socket Insert — | HR1736-ND 10.98 10.16 9.12 8.51)/RM12BPE-3S(71) 
12 |Plug, Crimp, Male Contact HR586-ND 6.50 5.50 4.63 4.13} HR30-8P-12PC(71) 4 |Plug with Socket Insert — | HR1737-ND 11.38 10.53 9.45  8.82)/RM12BPE-4S(71) 
12 |Receptacle, Crimp, Male Contact HR591-ND 551 456 3.80 3.42/HR30-7R-12PC(71) : te wih Soret set — eater SO ee ie igild RMIBPE-BStr1) 
12 Receptacle, Crimp, Female Contact HR592-ND 5.51 4.56 3.80 3.42) HR30-8R-12SC(71)| 7 |Plug with Socket Insert — | HR1740-ND 1258 11.64 10.45 9.75|RM12BPE-7S(71) 
ye hee aa as ena eee Or eee ren 4 asl aeanaiiecor 2 [Receptacle with Pin Insert | — | HR1761-ND 6.29 5.21 4.34 3.91/RM12BRD-2PH(71) 
ack, Crimp, Female Contact pel BOB) "18-701. “B00 ) te (71) 3 |Receptacle with Pin insert | — | HR1762-ND 667 552 460 414/RMM2BRD-3PH(71) 
— Dust Cap for Plugs - Solder HR598-ND 2.60 2.16 1.80 1.60] HR30-6P-C(71) 4 |Receptacle with Pin Insert | — | HR1763-ND 7.08 5.86 4.88 4.40/RM12BRD-4PH(71) 
— |Dust Cap for Plugs - Crimp HR599-ND 2.60 2.16 1.80 1.60} HR30-7P-C(71) 5 | Receptacle with Pin Insert — | HR1764-ND 6.68 5.66 4.76 4.25)RM12BRD-5PH(71) 
— |Dust Cap for Plugs - Crimp HR600-ND 2.60 2.16 1.80 1.60} HR30-8P-C(71) 6 | Receptacle with Pin Insert — | HR1765-ND 7.05 5.97 5.02 4.48)RM12BRD-6PH(71) 
— |Dust Cap for Solder Type Receptacle |HR601-ND 2.60 2.16 1.80 1.60}HR30-6R-C(71) o |_7 [Receptacle with Pin Insert — _|HR1766-ND 7.38 6.25 5.26 4.69/RIM12BRD-7PH(71) 
— [Dust Cap for Crimp Type Receptacle —_ |HR602-ND 2.60 2.16 1.80 1.60] HR30-7R-C(71) 2 |Receptacle with Socket Insert] — | HR1744-ND 715 6.05 5.09 4.54)RM12BRD-28(71) 
Tools 3 |Receptacle with Socket Insert} — | HR1745-ND 7.54 6.38 5.37 4.79/RM12BRD-3S(71) 
—TTwiana ai, a TRIAGE 4 | Receptacle with Socket Insert} — | HR1746-ND 8.19 6.93 5.83 5.20)/RM12BRD-4S(71) 
Wiring Jig for Solder Plugs peeedsnp 207.48/1 HR30-6P-68-T01 5 |Receptacle with Socket Insert] — | HR1747-ND 871 737 620 5.53|RM12BRD-5S(71) 
— |Wiring Jig for Receptacle and Jack =| H9951-ND 207.48/1 HR30-6R-6P-T01 6 |Receptacle with Socket Insert] — | HR1748-ND 814 7.08 6.38 5.67|RM12BRD-6S(71) 
— |Back Shell Tightening Collar H9952-ND 136.22/1 HR30-6P-TO2 7 |Receptacle with Socket Insert] — | HR1749-ND 8.53 7.42 6.68 5.94/RM12BRD-7S(71) 
— |Manual Grimping Too! LEED 1080.70/4 HT 02/ARSO+1 2 [Receptacle with Pin insert | 20.5] HR1045-ND 467 3.87 3.22 _2.90/RM12BRB-2PH 
3 | Receptacle with Pin Insert 20.5 | HR1046-ND 5.05 4.18 3.48  3.14)RM12BRB-3PH 
Loose Piece Cut Tape* Tape and Reelt 4 |Receptacle with Pin Insert 20.5 | HR1047-ND 5.45 452 3.76 3.39/RM12BRB-4PH 
i ni ici A ini ini A 5 | Receptacle with Pin Insert 20.5 | HR1048-ND 5.83 483 4.02  3.62)/RM12BRB-5PH 
hae iy i any ne er on aan eon La 6 |Receptacle with Pin Insert | 20.5] HR1119-ND 6.24 516 4.30 3.87/RM12BRB-6PH 
Cosa) || TUL Ello» L Ello 3 | 7 |Receptacle with Pin Insert | 20.5| HR1049-ND 6.61 5.48 456 4.11/RM12BRB-7PH 
Contacts - Male - Phosphor Bronze with Selective Gold Plating — RoHS Compliant 2 |Receptacle with Socket Insert | 21.6 | HR1114-ND 6.24 5.16 4.30 3.87/RM12BRB-2S 
26-30AWG | HR880-ND 19.04 HR30-PC-111 | 2.98 11.48 19.98 78.00/M HR30-PC-211 3 | Receptacle with Socket Insert | 21.6 | HR1115-ND 6.79 5.62 4.68 4.22)/RM12BRB-3S 
Contacts - Female - Phosphor Bronze with Selective Gold Plating — RoHS Compliant ; Reece ath Soe ea | - Ree oy He a Aaa Re etcice 
26-30AWG | HR881-ND 19.04 | HR30-SC-111 | 2.98 11.48 19.98] —78.00/M | HR30-SC-211 2 |dack with Pin Insert —THR321-ND 887751631 5.63/RM12BJB-2PH 
* For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (HR880CT-ND) 4 |_3 [Jack with Pin Insert — _| HR323-ND 814 7.08 6.38 5.67/RM12BJB-3PH 


t For Tape and Reel add TR to the Digi-Key Part No. (HR880TR-ND) 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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HIROSE . * 
etectate, Circular Connectors RM Series (Cont. ( wits 
HSE Circular Connectors s (Cont.) of A | Digi-Key Price Each Hirose 
Nos Dia Fig.|Pos.| Description (mm) | Part No. 1 10 100 |Part No. 
__ | of ae A_ | Digi-Key Price Each Hirose 10 | Jack Extension with Pin Insert | — |HR1759-ND¢ 13.50 12.71 11.12|RM15TJD-10P(71) 
Fig.Pos.| Description (mm)| Part No. 11050100 | Part No. 4 | 10 | Jack Extension w/Socket Insert | — |HR1743-ND$ 14.16 13.33 11.67|/RM15TJD-108(71) 
4 |Jack with Pin Insert — | HR325-ND 846 7.36 6.63 5.89)RIM12BJB-4PH 12 | Jack Extension w/Socket Insert | — |HR1754-ND$ 14.50 13.65 _11.95|RM15TJD-12S(71) 
5 |Jack with Pin Insert — | HR327-ND 8.76 7.62 6.86 6.10|RM12BJB-5PH 
6 | Jack with Pin Insert — | HR329-ND 9.09 7.90 7.11 6.32/RM12BJB-6PH Waterproof Type 
at Jack with Pin Insert —_|HR331-ND 9.52 8.28 7.46  6.63|RM12BJB-7PH 4 | Plug with Pin Insert — |HR1089-NDA 43.21 12.44 10.88/RM15WTP-4P 
2 |Jack with Socket Insert — |HR320-ND 10.18 942 845 7.89/RM12BJB-2S(07) F 8 | Plug with Pin Insert — |HR1090-NDA 13.67 12.87 11.26]/RM15WTP-8P 
3 Jack with Socket Insert — | HR322-ND 10.56 9.77 877 8.19/RM12BJB-3S(07) eae : 2 
4 |Jack with Socket Insert — | HR324-ND 10.98 1016 912 851|RM12BJB-4S(07) 10 | Plug with Pin Insert — JHRIO91-NDA 14.11 13.28 11.62)RM1SWTP-10P 
5 Jack with Socket Insert — | HR326-ND 11.38 10.53 9.45 8.82/RM12BJB-5S(07) 2_| Plug with Socket Insert = _|HR1122-NDA 14.11 13.28 11.62|RM15WTP-2S 
6 |Jack with Socket Insert — | HR328-ND 11.76 10.88 9.77 9.12/RM12BJB-6S(07) ith Pi i % 
7 |hack with Socket Insert — | 4R330-ND 1218 11.27 10.11 944|RM12BNB-78(07) 4 Receptacle with Pin Insert 21.00 | HR1125-NDA 11.70 10.83 — 9.07)RM15WTR-4P 
6 | 2 | Receptacle with Socket Insert | 21.50 | HR1105-NDA 12.76 11.81 9.89] RM15WTR-2S 
Waterproof Type 4 | Receptacle with Socket Insert | 21.50 |HR1106-NDA 12.87 12.12 _10.60/RM15WTR-4S 
5 |Receptacle with Socket Insert} — | HR1071-ND 11.36 10.51 9.43 8.81/RM12WBR-5S + Crimp Type + TM20x2 Threads A M19x1 Threads 
7 | Cable Clamp, 5mm Diameter 5.5 | HR1084-ND 542 4.49 3.74 3.37/RM12WBP-CP(5) 
fs Dim. 
Waterproof Type — RoHS Compliant A | Digi-Key Price Each Hirose 
2 |Plug with Pin Insert — | HR1795-ND 13.41 12.63 11.45 11.05 /RM12WBP-2P(71) Fig. |Description (mm) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
3 |Plug with Pin Insert — | HR1796-ND 13.65 12.85 11.65 11.25/RM12WBP-3P(71) Waterproof Type 
4 |Plug with Pin Insert — |HR1797-ND 13.87 13.06 11.84 11.43/RM12WBP-4P(71) 5 7 
5 |Plug with Pin Insert — |HR1798-ND 14.11 13.28 1204 11.62|RM12WBP-5P(71) = Gable Cramp: Sram = HSH 1307 a = ues RM ew TE cre 
5 | 6 [Plug with Pin Insert — _|HR1799-ND 14.33 13.49 12.23 11.81|RM12WBP-6P(71) P. wat = ee : 
R ue 5 e faterproof Type — Ro! ompliani 
2 |Plug with Socket Insert — | HR1791-ND 1433 13.49 12.23 11.81 |RMM2WBP-28(71) Cable Clamp, Emm @ Se NGRTSOaN 618 512 384 |AMISWIPCPI7D 
3 |Plug with Socket Insert HR1792-ND 14.79 13.92 12.62 12.18|RM12WBP-3S(71) 7 
4 |Plug with Socket Insert — |HR1793-ND 15.23 14.34 13.00 12.55|RM12WBP-4S(71) Cable Clamp, 6mm 9 6.5_| HR1805-ND 618 5.12 — 3.84 | RMIS5WTP-CP(6)(71) 
5 |Plug with Socket Insert — |HR1794-ND 15.81 14.88 13.49 13.02/RM12WBP-5S(71) — |Cable Clamp, 10mm 9 — _|HR1809-ND§ 6.18 5.12 — __3.84 | RM15WTP-CP(10)(71) 
6 |Plug with Socket Insert — |HR1839-ND 16.15 15.20 13.78 13.30|RM12WBP-6S(71) __ [Dust Cap for Plug with Chain =| — |HR1727-NDA 14.70 1360 = — 11.40 |RMM5TP-C(71) 
2 [Receptacle with Pin Insert | — |HR1781-ND 10.72 932 839 7.46|RM12WBR-2P(71) Dust Gap for Recept. with Chain | — JHRU2ENBAR 8.56 7.44 — 5.96 |RMISTR-C(71) 
3 Receptacle with Pin Insert | — |HR1782-ND 11.02 9.58 863 7.67/RM12WBR-3P(71) Contacts — RoHS Compliant 
4 |Receptacle with Pin Insert | — |HR1783-ND 11.32 9.84 8.86 7.88/RM12WBR-4P(71) — Crimp Cont. Male, AWG 20-24 | — | HR1118-ND — AT 3632. |RM-PC-112 
5 Receptacle with Pin Insert | — | HR1784-ND 10.10 9.35 8.39 7.83/RM12WBR-5P(71) — |Crimp Cont. Male, AWG 24-28 | — | HR1040-ND — 47 36 32 /RM-PC-122 
5 | 6 [Receptacle with Pin Insert | — |HR1785-ND 10.40 9.62 8.64 _8.06|RM12WBR-6P(71) — |Crimp Cont. Female, AWG 20-24 | — | HR1039-ND — 47 36 32 /RM-SC-112 
2 |Receptacle with Socket Insert] — |HR1786-ND 10.38 9.61 8.62 8.05|RM12WBR-2S(71) — |Crimp Cont, Female, AWG 24-28 | — | HR1041-ND = AT 3682 | RM-SC-122 
3 Receptacle with Socket Insert] — | HR1787-ND 10.92 10.11 9.07 8.47|RM12WBR-3S(71) Tools 
4 |Receptacle with Socket Insert] — |HR1788-ND 11.46 10.61 9.52 8.89/RM12WBR-4S(71) — ]Man. Crimping Tool, AWG 20-24] — | HR1111-ND 344.47/1 RM-TC-11 
5 |Receptacle with Socket Insert} — | HR1789-ND 12.00 11.10 9.96 9.30|/RM12WBR-5S(71) — |Man. Crimping Tool, AWG 24-28 | — | HR1112-ND 344.47/1 RM-TC-12 
6 |Receptacle with Socket Insert} — | HR1790-ND 12.54 11.60 10.41 9.72|RM12WBR-6S(71) — |Extraction Tool — | HR1113-ND 10.36/1 RM-TP 
Cable Clamp, 4mm Diameter 5.5 |HR1800-ND 574 476 3.96 3.57/RM12WBP-CP(4)(71) 7 
| Gable Ciamp, 5mm Diameter 5.5 | HR1801-ND 5.74 476 396 357|RM12WBP-CP(5)(71)| | 4M19x1 Threads § Length = 17mm 
Cable Clamp, 6mm Diameter 7.5 |HR1802-ND 574 4.76 3.96 3.57 |RM12WBP-CP(6)(71) 
Cable Clamp, 7mm Diameter 7.5 |HR1803-ND 574 4.76 3.96 3.57|RM12WBP-CP(7)(71)| ‘ : 
Receptacle Cover for RM12 Series) — | HR1840-ND 13.91 13.09 17.87 11.46|RM12WBR-C(71) JR Series video Connectors Aluminum 


Features: JR series connectors offer you 
excellent performances both electrically 
and mechanically, having five keys in the 
fitting section to assure smooth coupling. 
Specifications: * Withstand Voltage: 
1000VAC a minute Insulation Resistance: 
1000MQ minimum * Contact Resistance: 
5mQ maximum 


RM Series 15mm Video Connectors 


Specifications: * Operating Voltage: 350VAC, 490VDC Current Rating: 5A * Insulation Resistance: 1000MQ minimum 
at 500VDC «Contact Resistance: 14mQ maximum at 1A DC * Operating Temperature : -25°C ~ 85°C * Applicable Cable 
Diameter: 8mm maximum 


Dim. inmm 


Fig. 1 — Threaded Plug Fig. 2 — Threaded Plug Fig. 3 — Receptacle No. of | Digi-Key Dimensions (mm) 
s Pos. | Part No. A B c D 
Max, cord?” 7__ | HR138-ND, HR1295-ND, HR1298-ND 16.31 26.97 78.49 11.00 
ein, 10 | HR1294-ND, HR1297-ND 16.31 26.97 78.49 11.00 
14 | HR143-ND, HR1293-ND, HR1296-ND 16.31 26.97 78.49 11.00 
Includes ‘ SS 0215 : 26 | HR1306-ND, HR1305-ND 20.50 30.99 97.99 12.19 


rubber 
boot 


Fig. 4 — Jack Fig. 6 — Waterproof 
Receptacle 


9.80 >4-*19.99 


Includes 
rubber 
boot 


Digi-Key Dimensions (mm) 

No. Dim. Pos. | Part No. A B C D [z 

of A | Digi-Key Price Each Hirose 7 [ART307-ND 22.00 | 19.99 | 26.49 | 29.01 | 23.01 
Fig.|Pos. | Description (mm) | Part No. 1 10 100 |Part No. HR1304-ND 22.00 | 19.99 | 27.69 | 29.01 | 23.01 
3 | 12 | Receptacle with Socket Insert | 21.29 | HR209-ND+$ 42.36 11.44  9.58/RM15TRD-12S 10 SSRTR Doe aM ue aap a a 
4 | 12 | Jack Extension with Pin Insert RGHS Compliant 9.84 — 7.88/RM15TJD-12P 14 FaRTa0o-ND 7700 79.99 B78 O01 23 0t 

10 | Plug with Pin Insert — JHRI756-NDt$ 1450 13.42  11.24)RM15TPD-10PC(71) 26 HEA SUEND mbt arr t80 188 at 

10 | Plug with Pin Insert — |HR1741-NDE 14.82 13.96 12.21]RM15TPD-10P(71) 
1 | 12 | Plug with Pin Insert — |HR1750-ND$ 15.42 14.52 12.70|RM15TPD-12P(71) r a 5 5 

- lo. of Digi-Key Price Each Hirose 
12 | Plug wih Socket inset | — |HRITSI-NDE 1738 1697 _15.21/AMMSTPD-125(71 EL Ui we re es eae 
lug wil ocket Inset = . E is i - 

2 slg attire —THRI779-NDA-14.46—~*1061 «8.80 sa alae 7 _| Plug with Pin Insert Soin 16.80 16.24 14.56 | JRCI6BP-7P 

4 | Plug with Pin Insert — |HR1780-NDA 1200 11.10 —_9.30/RM15TP-4Pa(71) 14 [Plug with Socket Insert HR143-ND 16.65 16.10 14.43 | JRC16BP-14S 

8 | Plug with Pin Insert — |HR1771-NDA 1266 11.72 9.82|RM15TP-8PH(71) 14 | Receptacle with Pin Insert HR150-ND 9.45 8.22 6.58 | JRC16BR-14P 
2 | 10 | Plug with Pin Insert — |HR1772-NDA 14.88 14.00 12.25|RM15TP-10PH(71) RoHS Compliant 

2 | Plug with Socket Insert — |HR1767-NDA 13.10 12.12  10.16)RM15TP-2SA(71) 7 | Plug with Pin Insert HR1295-ND 18.00 17.40 15.60 | JRC16BP-7P(71) 

4 | Plug with Socket Insert — |HR1768-NDA = 13.24 12.47 10.91/ RM15TP-4SA(71) 10 | Plug with Pin Insert HR1294-ND 1830 17.69 15.86 | JRC16BP-10P(71) 

10 | Plug with Socket Insert —_|HR1726-NDA 16.25 15.30 __13.39/RM15TP-10S(71) 14 | Plug with Pin Insert HR1293-ND 23.40 22.62 —«-20.28 | JRC16BP-14P(71) 

2 | Receptacle with Pin Insert 21.00 |HR1777-NDA 8.83 7.68  6.15|RM15TRH-2PA(71) 26 _ | Plug with Pin Insert HR1306-ND 27.60 26.68 23.92 | JRC21BPA-26P(71) 

4 | Receptacle with Pin Insert 21.00 | HR1778-NDA 915 7.96  6.37|RM15TRH-4PA(71) 7 [Plug with Socket Insert HR1298-ND 1770 17.11 ‘15.34 | JRC16BP-7S(71) 

8 | Receptacle with Pin Insert 20.60 |HR1773-NDA 10.10 8.78 ~—7.03|RM15TRH-8PH(71) 10 | Plug with Socket Insert HR1297-ND 18.90 18.27 16.38 | JRC16BP-10S(71) 

10 | Receptacle with Pin Insert 20.60 |HR1774-NDA = 10.76 += 9.36. ~—7.49|RM15TRH-10PH(71) 14 | Plug with Socket Insert HR1296-ND 25.20 24.36 ~—-21.84 | JRC16BP-14S(71) 

10 | Receptacle with Pin Insert 21.29 | HR1758-ND$ 8.21 7.14 — 5.72)RM15TRD-10P(71) 26 _| Plug with Socket Insert HR1305-ND 27.60 26.68 23.92 | JRC21BP-268(71) 

12 | Receptacle with Pin Insert 21.29 | HR1752-ND+ 9.04 7.86 _6.29/RM15TRD-12P(71) 7 | Receptacle with Pin Insert HR1301-ND 1212 11.22 9.40 | JRC16BR-7P(71) 
3 | 2 | Receptacle with Socket Insert [21.70 /HR1769-NDA 10.72 9.32 7.46/RMI5TRH-2SA(71) 10 | Receptacle with Pin Insert HR1300-ND 12.82 11.86 9.94 | JRC16BR-10P(71) 

4 | Receptacle with Socket Insert | 21.70 |HR1770-NDA 11.80 10.92 —_9.15|RM15TRH-4SA(71) 14 | Receptacle with Pin Insert HR1299-ND 11.41 9.92 7.94 | JRC16BR-14P(71) 

8 | Receptacle with Socket Insert | 21.60 |HR1775-NDA 13.76 12.73 10.67/RM15TRH-8S(71) 26 _| Receptacle with Pin Insert HR1307-ND 14.24 13.18 11.04 | JRC21BR-26P 71) 

10 | Receptacle with Socket Insert ] 21.60 /HR1776-NDA 12.95 12.20 10.67|RM15TRH-10S(71) 7 [Receptacle with Socket Insert HR1304-ND 1210 11.20 9.38 | JRC16BR-7S(71) 

10 | Receptacle with Socket Insert | 21.29 |HR1742-ND$ 11.48 9.98 — 7.99)RM15TRD-10S(71) 10 | Receptacle with Socket Insert HR1303-ND 12.78 11.83 9.91 | JRC16BR-10S(71) 

10 | Receptacle with Socket Insert] 32.30 |HR1760-ND+ 8.49 7.38 —5.91]RM15TRD-10SB(71) 14 | Receptacle with Socket Insert HR1302-ND 12.42 11.49 9.63 | JRC16BR-14S(71) 

10 | Receptacle with Socket Insert | 19.50 |HR1755-NDt# 11.08 10.25 — 8.59/RM15TRD-10SC(71) 26 _| Receptacle with Socket Insert HR153-ND 13.40 12.40 10.89 | JRC21BRA-268 

12 | Receptacle with Socket Insert | 21.29 |HR1753-ND¢ (12.88 11.92 _ 9.99 RM15TRD-12S(71) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 403 


HIROSE . INo. of Dimensions (mm) _| Digi-Key Price Each Hirose 
HAS Circular Connectors (con) Pos. | Shell Size [A | B | C | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
H ' ‘ Fig. 2 — Receptacles - Male Crimp Type 
JR Series High-Performance Waterproof Circular Connectors iccntcoks sold ccnarately} — RoHS Compliant 
Features: 3 16 276] 29 | — | HR1423-ND§ 9.48 8.24 6.60 | JRIGWR-3PC(71) 
* Waterproof to a depth of 1.8m for 48 hours. (IP67 or more) * Outer metal is plated with black chromium to prevent 10 16 25.1 29 — | HR1410-ND$ 9.48 8.24 6.60 | JRI6WR-10PC(71) 
corrosion * Provided with five guides to make connection very smooth ¢ Variable in shell sizes and core numbers. 16 21 251 32 — | HR1411-ND¥ 10.34 9.57 8.02 | JR21WR-16PC(71) 
Applications: 24 25 251 | 35 | — | HR1412-ND+ 11.46 10.61 8.89 | JR25WR-24PC(71) 
Machine tools, FA-related equipment, communications equipment, various electronic equipment and devices Fig. 2 — Receptacles - Female Crimp Type (contacts sold separately) 
3 16 276] 29 | — | HR9G64-ND§ 9.15 7.96 6.37 | JRIGBWR-3SC 
10 16 23.0 | 29 | — | HR965-ND$ 9.15 7.96 6.37 | JR16WR-10SC 
10 241 27.6 | 32 | — | HR966-ND§ 11.48 9.98 7.99 | JR21WR-10SC 
Fig. 2 — Receptacles - Female Crimp Type 
(contacts sold separately) — RoHS Compliant 
3 16 276] 29 | — | HR1424-ND§ 9.48 8.24 6.60 | JR1GWR-3SC(71) 
10 16 23.0) 29 | — | HR1413-NDt 9.48 8.24 6.60 | JR1GWR-10SC(71) 
10 a 276 | 32 | — | HR1414-ND§ 10.34 9.57 8.02 | JR21WR-10SC(71) 
16 a 23.0) 32 | — | HR1415-ND+ 10.34 9.57 8.02 | JR21WR-16SC(71) 
24 25 23.0 | 35 | — | HR1416-ND+ 11.46 10.61 8.89 | JR25WR-24SC(71) 
Fig. 3 — Receptacles - Male Solder Type 
7 16 26.6 | — | — | HR945-ND 11.32 10.48 8.78] JRIGWRA-7P 
Fig. 3 — Receptacles - Male Solder Type — RoHS Compliant 
7 16 266] — | — | HR1417-ND 11.90 11.01 9.23] JRIBWRA-7P(71) 
10 16 26.1 | — | — | HR1400-ND 12.30 11.38 9.54 | JR1GWRA-10P(71) 
Fig. 3 — Receptacles - Female Solder Type 
8 25 278] — | — J] HR1025-ND 13.52 12.72 11.13] JRC25WRG-8S 
16 25 278| — | — | HR1026-ND 15.13 14.24 12.46] JRC25WRG-16S 
24 25 26.5 | — | — | HR1027-ND 16.85 15.86 13.88 | JRC25WRG-24S 
Fig. 3 — Receptacles - Female Solder Type — RoHS Compliant 
rT 7 5 ; 7 16 28 | — | — ]HR1418-ND 12.46 11.53 9.66 | JRIGWRA-7S(71) 
fest ares t ee jon pia ne ; eee a eee 10 16 o7 | — | — | HRi419-ND 1286 11.90 9.97 | JRIGWRA-10S(71) 
Fig. 1 — Plugs - Male Solder Type Fig. 3 — Receptacle - Male Crimp Type (contacts sold separately) 
4 25 56 | 33.8 | — | HR907-ND 23.25 22.48 20.15] JR25WP-4P 7 ils _ Fig 7 — ee ae a 6180) JRIOWRASSEG 
: ze = 7 aa a 7 = a rr rae ioe dR2SWE-SP (contacts sold separately) — RoHS Compliant 
ch ae kita ct ce 3 16 276] — | — | HR1401-ND§ 12.04. 11.14 9.34] JRI6WRA-3PC(71) 
: i; re ae = Heisei ‘aa io ee Wes 10 16 251 | — | — | HR1399-ND$ 12.04 11.14 9.34 | JR16WRA-10PC(71) 
7 16 465) 21.8 | — | HR1310-ND 16.05 15.52 13.91 | JRI6WP-7P(71) Fig. 3 — Receptacle - Female Crimp Type (contacts sold separately) 
10 16 46.5 | 258 | — | HR1311-ND 16.35 15.81 14.17 | JR16WP-10P(71) 10 16 23 | — | —_| HR971-NDt 11.46 10.61 __8.89 | JRIGWRA-10SC 
10 a4 51 | 29.8 | — | HR1312-ND 18.00 17.40 15.60 | JR21WP-10P(71) Fig. 3 — Receptacle - Female Crimp Type 
16 21 51 29.8 | — | HR1313-ND 18.60 17.98 16.12 | JR21WP-16P(71) (contacts sold separately) — RoHS Compliant 
4 25 56 | 33.8 | — | HR1314-ND 25.20 24.36 21.84 | JR25WP-4P(71) 10 16 23 | — | — [HR1420-ND¢ 12.04 11.14 9.34] JRIGWRA-10SC(71) 
5 25 56 33.8 — | HR1315-ND 23.85 23.06 20.67 | JR25WP-5P(71) Fig. 4 — Plugs - Male Crimp Type (contacts sold separately) 
8 25 56 | 338 | — | HRISIG-ND 24.75 23.93 21.45 | JR2SWP-8P(71) 3 16 46.5] 21.8 | — | HR949-ND§ 15.00 14.50 13.00 JRI6WP-3PC 
16 25 56 | 33.8 ) — | HR1317-ND 21.45 20.74 18.59 | JR25WP-16P(71) 16 21 51 | 298 | — | HR952-ND¢ 16.95 16.39 14.69 JR21WP-16PC 
24 25 56 | 33.8 | — | HR1318-ND 22.35 21.61 19.37 | JR25WP-24P(71) 24 25 56 | 338 | — | HR953-NDt 19.20 18.56 16.64 | JR25WP-24PC 
Fig. 1 — Plugs - Female Solder Type Fig. 4 — Plugs - Male Crimp Type 
4 25 56 33.8 — | HR918-ND 25.65 24.80 22.23 | JR25WP-4S (contacts sold separately) — RoHS Compliant 
8 25 56_| 33.8 | — | HR920-ND 22.20 21.46 _—‘19.24 | JR25WP-8S 3 16 46.5] 21.8 | — | HR1421-ND§ 16.20 15.66 14.04] JR1GWP-3PC(71) 
Fig. 1 — Plugs - Female Solder Type — RoHS Compliant 10 16 46.5 | 25.8 | — | HR1402-ND$ 16.20 15.66 14.04 | JR16WP-10PC(71) 
3 13 447] 218 | — |HRI319-ND 16.66 15.68 13.72] JRISWP-3S(71) i - Bl oe cs boonies Weck < dvee. dean Snoiweceecny, 
5 13 44.7 | 21.8 | — | HR1320-ND 16.90 15.91 13.92 | JR13WP-5S(71) : : , : (71) 
_ i ‘ 24 25 56 | 33.8 | — | HR1405-ND¢ 21.00 20.30 18.20 | JR25WP-24PC(71) 
7 16 46.5 | 25.8 HR1321-ND 16.50 15.95 14.30 | JR1GWP-7S(71) 
10 16 46.5 | 25.8 | — | HR1322-ND 16.35 15.81 14.17 | JR1GWP-10S(71) Fig. 4 — Plugs - Female Crimp Type (contacts sold separately) 
10 24 51 | 29.8 | — | HR1323-ND 18.60 17.98 16.12] JR21WP-10S(71) 10 16 46.5 | 25.8 | — | HR955-ND¢ 15.00 14.50 13.00] JR16WP-10SC 
16 24 51 29.8 | — | HR1324-ND 19.35 18.71 16.77 | JR21WP-16S(71) 24 25 56 | 33.8 | — | HR958-NDt 19.20 18.56 16.64 | JR25WP-24SC 
4 25 56 | 33.8 | — | HR1325-ND 27.60 26.68 23.92 | JR25WP-4S(71) Fig. 4 — Plugs - Female Crimp Type 
5 25 56 | 33.8 | — | HR1326-ND 23.70 22.91 20.54 | JR25WP-5S(71) (contacts sold separately) — RoHS Compliant 
8 25 56 | 33.8 | — | HR1327-ND 24.15 23.35 20.93 | JR25WP-8S(71) 3 16 46.5 | 25.8 | — | HR1422-ND§ 16.20 15.66 14.04] JRI6WP-3SC(71) 
16 25 56 | 33.8 | — | HR1328-ND 22.35 21.61 — 19.37 | JR25WP-16S(71) 10 16 46.5 | 25.8 | — | HR1406-ND$ 16.20 15.66 14.04 | JR16WP-10SC(71) 
24 25 56 | 33.8 | — | HR1329-ND 23.10 22.33 20.02 | JR25WP-248(71) 10 24 51 | 298 | — | HR1407-ND§ 18.30 17.69 15.86 JR21WP-10SC(71) 
Fig. 2 — Receptacles - Male Solder Type 16 a 51 | 29.8 | — | HR1408-ND¢ 18.30 17.69 15.86 JR21WP-16SC(71) 
3 rr} 76126) — THR923-ND 3.05 700 560 JRISWRP 24 25 56_| 338 | — | HR1409-NDg 21.00 20.30 18.20 | JR25WP-24SC(71) 
7 16 266) 29 | — | HR925-ND 899 7.82 6.26 | JRIGWR-7P Fig. 5 — Cord Clamp 
10 a4 26.6 | 32 | — | HR927-ND 10.99 9.56 7.65 | JR21WR-10P _ 13 17 | 20 4 | HR972-ND 10.07 8.76 7.01 | JR13WCC-4 
4 25 28 | 35 | — | HR929-ND 13.97 13.16 11.51 | JR25WR-4P _ 13 17 | 20 6 | HR974-ND 10.07 8.76 7.01 | JR13WCC-6 
8 25 26.6) 35 | — | HR931-ND 13.52 12.72 11.13 | JR25WR-8P = 13 17 | 20 7 | HR975-ND 10.07 876 7.01 | JRI3WCC-7 
16 25 26.6 | 35 | — | HR932-ND 11.60 10.73 8.99 | JR25WR-16P — a 17.5 | 27 8 | HR985-ND 14.82 13.71 11.49) JR21WCC-8 
Fig. 2 — Receptacles - Male Solder Type — RoHS Compliant — a we nn 0 ar ue Ba i OED 
3 13 266) 26 | — [iaieeo no B35 7.26 5.81 | IRISWR:3P(71) = 24 175] 27 | 16 | HR989-ND 1482 13.71 11.49] JR21WCC-16 
5 13 26.1) 26 | — | HR1331-ND 8.67 7.54 6,04 | JR13WR-5P(71) i 25 18/31 10 | HR991-ND 1482 1371 11.49 JRe5Wwec-10 
7 16 26.6) 29 | — | HR1332-ND 9.32 8.10 6.48 | JRIGWR-7P(71) -_ 25 18 | 31 18 | HROQ5-ND 1482 1371 11.49 | JRe5WwcC-18 
10 16 26.1) 29 | — | HR1333-ND 9.80 8.52 6.82 | JR1GWR-10P(71) Fla: = = Card Clare — ROHS Compliant 
10 a4 26.6) 32 | — | HR1334-ND 11.39 9.90 7.92 | JR21WR-10P(71) 9: P P 
16 24 26.1 | 32 —_ | HR1335-ND 10.76 9.96 _ 8.34 | JR21WR-16P(71) = iq Hs oA : Feira tnag a oy an ey 
4 25 28 | 35 | — | HR1336-ND 14.54 13.68 11.97 | JR25WR-4P(71) _ a 47. | «90 3 tnteetin 4070 a3 ad ahevecea 
5 25 26.6) 35 | — | HR1337-ND 12.95 12.20 10.67 | JR25WR-5P(71) = 13 17 | 20 7 | HRIG55-ND 1070 930 7.44 | JRISWCC-7(71) 
8 25 26.6) 35 | — | HR1338-ND 14.04 13.22 11.57 | JR25WR-8P(71) = 13 17 | 20 8 | HRIS56-ND 1070 930 7.44 | JRI3WCC-8(71) 
16 25 26.6) 35 | — | HR1339-ND 12.02 1142 9.32 | JR25WR-16P(71) _ 13 17 | 20 9 | HR1357-ND 1070 930 744| JRI3WCC-9(71) 
24 25 26.1 | 35 | — | HR1340-ND 13.12 12.14 10.17 | JR25WR-24P(71) 13 17 | 20 | 10 | HR1358-ND 10.70 930 7.44 JR13WCC-10(71) 
Fig. 2 — Receptacles - Female Solder Type = 16 175| 23 | 4 | HR1359-ND 10.04 9.29 7.79 | JRIGWCC-4(71) 
4 25 28 | 35 | — [HR940-ND 16.61 15.64 13.68 | JR25WR-4S - 16 175] 23 6 | HR1360-ND 10.04 9.29 7.79 | JRIGWCC-6(71) 
Fig. 2 — Receptacles - Female Solder Type — RoHS Compliant — ic ie a ‘ Aiseate ont en oe: a BAGEL 
: R 3 e = eo ve oa ae eee = 16 17.5 | 23 | 12 | HR1363-ND 10.04 9.29 _7.79 | JRIGWCC-12(71) 
7 16 03 | 29 | — | HR1343-ND 9.96 866 6.93 | JRIGWR-7S(71) = 24 175 | 27 6 | HR1364-ND 13.38 12.60 11.02] JR21WCC-6(71) 
40 16 o7 | 29 | — | HR1344-ND 10.44 908 7.27 | JR1GWR-10S(71) — a 17.5 | 27 8 | HR1365-ND 13.38 12.60 11.02) JR21WCC-8(71) 
10 ot o8 | 32 | — | HRI945-ND 10.76 9.96 8.34 | JR2TWR-108(71) a a 17.5| 27 | 10 | HR1366-ND 13.38 12.60 11.02) JR21WCC-10(71) 
16 ot 97 | 32 | — | HR1a46-ND 4158 1072 898 | JRO1WR-168(71) a a 17.5 | 27 | 12 | HR1367-ND 13.38 12.60 11.02 | JR21WCC-12(71) 
: : 5 a4 17.5 | 27 | 14 | HR1368-ND 13.38 12.60 11.02) JR21WCC-14(71) 
4 25 28 | 35 | — | HR1347-ND 15.30 14.79 13.26 | JR25WR-4S(71) = 21 175 | 27 | 16 | HR1369-ND 13.38 12.60 _11.02 | JR21WCC-16(71) 
5 25 27.8) 35 | — | HR1348-ND 14.94 13.82 11.58 | JR25WR-5S(71) = 5 18.31 8 | HR1370-ND 13.48 12.69 11.11 | JRSWCC-8(71) 
8 25 27.8) 35 | — | HR1349-ND 13.29 12.52 10.95 | JR25WR-8S(71) = 25 18 | 31 to | HR1371-ND 4348 1269 11.11 | JR25WCC-10(71) 
16 25 28 | 35 | — | HR1350-ND 13.12 12.14 10.17 | JR25WR-16S(71) _ 25 13 | 31 42 | HR1372-ND 4348 1269 11.11 | JR25WCC-12(71) 
24 25 27 | 35 | — | HR1351-ND 14.24 18.18 11.04 | JR25WR-24S(71) _ 25 ig | 31 44 | HR1373-ND 4348 1269 11.11 | JR25WCC-14(71) 
Fig. 2 — Receptacles - Male Crimp Type (contacts sold separately) - 25 18 31 16 | HR1374-ND 13.48 12.69 11.11 | JR25WCC-16(71) 
3 16 27.6 29 — | HR959-ND§ 9.15 7.96 6.37 | JRIGWR-3PC - 25 18 31 18 | HR1375-ND 13.48 12.69 11.11 | JR25WCC-18(71) 
16 a1 25.1 | 32 —_| HR962-ND$ 11.48 9.98 7.99 | JR21WR-16PC § Uses 16-20 AWG Contact + Uses 20-24 AWG or 24-28 AWG Contact (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
404. (tos) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


HIROSE . . No. of Dimensions (mm) | Digi-Ke Price Each Hirose 
HG ae Circular Connectors JR Series (Cont.) Pos. | Description A B Patt Ho. 1 10 50 Part No. 
No. of Dimensionel iii Man GEC Price Each Hi 3 | Receptacle, Male Contact | 15.15 | 13 |HR545-ND 8.14 7.08 6.38 | LFO7WBR-3P 
10 OT nell See pia Key po ae eee 3 | Receptacle, Female Contact | 15.15 | 13 |HR546-ND 814 7.08 6.38 | LFO7WBR-3S 
: Fig. 6 — Si = lo Card Gi - 6 | Receptacle, Male Contact 15.05 13. |HR547-ND 9.00 7.62 6.41 | LFO7WBR-6P 
elie lal had 6 | Receptacle, Female Contact | 15.25 | 13 [HR548-ND 8.35 _— 7.26 ~—«6.54_| LFO7WBR-6S 
= 13 75 | 19 4 | HR996-ND 6.26 519 3.89] JRI3WCCA-4 Tools 
=_ 13 75 | 19 5 | HR997-ND 6.26 5.19 3.89 | JR13WCCA-5 
_ 43 75 | 49 6 | HR998-ND 6.26 519 3.89 | JRI3WCCA-6 Jig Assembly for LFO7 Plug ... ... |HR550-ND 20.25/1 LFO7BP-T01 
= 3 75 | 419 3 | HR1000-ND 6.26 519 3.89 | JRI3WCCA-8 Jig Assembly for LFO7 Jack ... .. [HR551-ND 60.90/1 LFO7BJ-TO1 
—_ 16 8 23 6 | HR1004-ND 7.22 5.98 4.49 | JRIGWCCA-6 LF10 Series 
= 16 8 23 8 | HR1005-ND 7:22 5.98 4.49] JRI6BWCCA-8 4 | Plug, Male Contact 41.8 | 148 ]HR552-ND 1455 13.70 12.42 | LF10WBP-4P 
_ 16 8 23 | 10 | HR1006-ND 7.22 5.98 4.49] JRIGWCCA-10 4 | Plug, Female Contact 41.8 | 148 |HR553-ND 1455 13.70 12.42 | LFIOWBP-4S 
_ 24 8 27 | 12 | HR1011-ND 8.67 754 6.04] JR21WCCA-12 12 | Plug, Male Contact 41.8 | 148 |HR554-ND 15.98 15.04 13.63 | LF10WBP-12P 
_ 25 85 | 31 12 | HR1016-ND 8.67 7.54 6.04 | JR25WCCA-12 12_| Plug, Female Contact 41.8 | 14.8 |HR555-ND 16.66 15.68 14.21 | LF1OWBP-12S 
_ 25 85 | 31 18 | HR1019-ND 8.67 7.54 6.04 | JR25WCCA-18 4 | Receptacle, Male Contact | 19.05 | 15.3 )HR556-ND 9.48 8.24 7.42 | LFIOWBR-4P 
Fig. 6 — Simple Cord Clamp — RoHS Compliant 4 | Receptacle, Female Contact | 19.05 | 15.3 |HR557-ND 9.48 8.24 7.42 | LFIOWBR-4S 
= 73 75 | 49 5 | HRI376-ND 664 5.50 4.13] JRISWCCA-(71) 12 | Receptacle, Male Contact | 17.25 | 15.3 |HR558-ND 10.04 9.29 8.34 | LF1OWBR-12P 
— 13 75 19 6 HR1377-ND 6.64 5.50 4.13 | JR13WCCA-6(71) 12 | Receptacle, Female Contact | 17.25 | 15.3 |HR559-ND 10.72 9.92 8.90 | LFIOWBR-12S 
= 13 75 | 19 7 | HR1378-ND 6.64 5.50 4.13 | JRISWCCA-7(71) 4 | Jack, Male Contact 424 | 13.8 |HRS560-ND 1318 12.40 11.24 | LFIOWBJ-4P 
— 13 75 | 19 8 | HR1379-ND 6.64 5.50 4.13 | JR13WCCA-8(71) 4 | Jack, Female Contact 42.4 | 138 |HR561-ND 1318 1240 11.24 | LFIOWBJ-4S 
—_ 13 75 | 19 9 | HR1380-ND 6.64 550 4.13 | JRISWCCA-9(71) 12 | Jack, Male Contact 42.4 | 13.8 |HR562-ND 1455 13.70 12.42 | LFIOWBJ-12P 
= 13 75 19 40 | HR1381-ND 6.64 5.50 4.13 | JRI3WCCA-10(71) 12 | Jack, Female Contact 42.4 13.8 | HR563-ND 15.13 14.24 12.91 | LF1OWBJ-12S 
— 16 8 23 4 | HR1382-ND 6.92 5.86 4.39] JRIGWCCA-4(71) Tools 
= 16 8 23 6 | HR1383-ND 6.92 5.86 4.39 | JRIGWCCA-6(71) Hand Cable Clamp Crimp... .|H9910-ND 578.55 554.63 532.88 | LF-TC-01 
<3 16 8 23 8 | HR1384-ND 6.92 5.86 4.39 | JRI6WCCA-8(71) Jig Assembly for LF10 Plug. H9911-ND 20.25 19.58 18.23 | LF10BP-TO1 
= 16 8 23 10__| HR1385-ND 6.92 5.86 4.39 | JRI6BWCCA-10(71) Jig Assembly for LF10 Jack. ... [H9912-ND 57.86 55.47 53.29 | LF10BJ-TO1 
= 16 8 23 | 12 | HR1386-ND 6.92 5.86 4.39 | JRIGWCCA-12(71) LF13 Series 
aa si a) |S ae ee ve GENE) 11 Jack, Male Contact 574 | 169 |HR1922-ND 1725 16.68 1553 | LF13WBJ-11P 
= 4 8 97 | 10 | HR1389-ND 9.25 8.04 644 | JRO1WCCA-10(71) 11 | Jack, Female Contact 57.1 | 16.9 |HR1923-ND 17.40 16.82 15.66 | LF13WBJ-11S 
-_ a 8 97 | 42 | HRI390-ND 9.5 8.04 644) JR2IWCCA-12(71) 20 | Jack, Male Contact 571 | 169 |HR1924-ND 16.95 16.39 15.26 | LF13WBJ-20P 
: : : 20 | Jack, Female Contact 57.1 | 16.9 |HR1925-ND 18.00 17.40 16.20 | LF13WBJ-20S 
= ~ ae peed oe eee Pear See WaEKTeGr 11_| Plug, Male Contact 56.6 | 179 |HRI926-ND 1950 18.85 17.55 | LF13WBP-11P 
— 5 35 | 31 8 | HR1393-ND 9.32 8.10 6.48| JR2SWCCA-8(71) 11 | Plug, Female Contact 56.6 | 17.9 |HR1927-ND 19.65 19.00 17.69 | LF13WBP-11S 
= 5 35 | 31 to | HR1394-ND 9.32 810 648 | JR25WCCA-10(71) 20 | Plug, Male Contact 56.6 | 17.9 |HR1928-ND 19.05 1842 17.15 | LF13WBP-20P 
-_ 5 35 | 31 q2 | HR1395-ND 9.32 810 _648| JR2SWCCA-12(71) 20 | Plug, Female Contact 56.6 | 17.9 |HR1929-ND 19.80 19.14 17.82 | LF13WBP-20S 
— : 5 : : - 11 | Receptacle, Male Contact | 19.05 | 183 |HR1930-ND 14.50 13.42 12.04 | LF1SWBR-11P 
= 5 oa _ i HR tee a ao ie eMart 11 | Receptacle, Female Contact | 19.05 | 183 |HR1931-ND 14.84 13.73 12.32 | LF1S3WBR-11S 
=. 25 35] 31 43 | HR1398-ND 9.32 810 6.48 | JR25WCCA-18(71) 20 | Receptacle, Male Contact | 17.25 | 18.3 |HR1932-ND 14.00 12.95 11.62 | LF13WBR-20P 
: raais : : : 20 | Receptacle, Female Contact | 17.25 | 18.3 |HR1933-ND 12.89 12.13 11.00 | LF13WBR-20S 
= Tools 
Manual Crimping Tool AWE 16... - eee Sreait one Jig Assembly for LF13 Plug. ~.. JHR1934-ND 19.50/1 LFI3BP-T01 
Manual Crimping Too! AWG 18-20 . H9921-ND 673.40/1 JRC-TC-12 ‘Jig Assembly for LF13 Jack HR1935-ND 58.80/1 LF13BJ-TO1 
Extraction Tool... ..| H9922-ND 6.93/1 JRC-TP 9 y : : : 
§ Uses 16-20 AWG Contact + Uses 20-24 AWG or 24-28 AWG Contact 
ee Loose Piece a Gut Tane ane. an Reelt 5 SR30 Series 
igi-Key ricing irose ricing ricing rose eer . 
Description | Part No. 100 ‘| PartNo. 100 500 1,000 8,000 _| Part No. 10mm Miniature Microphone Connectors 
Contacts - Male - Crimp Type, Silver Plating — RoHS Compliant Features: Standard applicable cable size is the outer diameter of 4.29mm 
16-20AWG | HR1032-ND§ 31.73 JRC-PC-112 | 32.67 118.15 187.65 172.00/M JRC-PC-212 Material: Male pin: brass + gold plated or silver plated; Female pin: copper alloy + gold plated or silver plated 
20-24AWG | HR1028-ND$ 25.38 JRC-PC2-112 | 26.32 95.20 151.20 138.00/M JRC-PC2-212 Specifications: * Rated Voltage: 100VAC, 140VDC * Current Rating: 1A * Insulation Resistance: 200MQ minimum at 
24-28AWG | HR1029-ND$ 25.38 | JRC-PC2-122| 26.32 95.20 151.20) 138.00/M _| JRC-PC2-222 100VDC * Contact Resistance: 10mQ maximum at 1A DC iirc 
Contacts - Female - Crimp Type, Silver Plating — RoHS Compliant nen 
18-20AWG | HR1033-ND§ 31.73 ‘| JRC-SC-112 | 16.13 58.05 90.30]  82.00/M | JRC-SC-212 Receptacle — 
20-24AWG | HR1030-ND$ 25.38 | JRC-SC2-112| 26.32 95.20 151.20] 138.00/M | JRC-SC2-212 WA 
24-28AWG | HR1031-ND¢ 25.38 | JRC-SC2-122| 26.32 95.20 151.20) 138.00/M | JRC-SC2-222 a 
S 


* For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (HR1029CT-ND) M9 X 0.75 


t For Tape and Reel add TR to the Digi-Key Part No. (HR1029TR-ND) 
§ Uses 16-20 AWG Contact # Uses 20-24 AWG or 24-28 AWG Contact 


Jack 
53.49 

eee 11.5the— 33.99) 

(Inside Dia. 

1g —-|of solder pot) 


LF Series 
Miniature Waterproof Shielded Connectors No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. |Description Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Features: 4 HR503-ND 874 7.60 6.08 | SR30-10R-4S 
* Shield cable is clamped by ground metal and easily connected with shell * Mating waterproof structure (IP67 compliant) Receptacle with Socket Insert ‘ ke : 
nar : of it HR505-ND 13.41 12.63 11.05 | SR30-10R-7S 
Simplified assembly procedure without the use of small screws * Small and robust bayonet lock connector. * 3-position - 
type connector is compliant with international safety standard of 5A — _| Cable Clamp for SR30 Series HRS09-ND 70 49 33 | SR30-P 
ne oes RoHS Compliant 
Applications: ete oh a 4 HR1721-ND 11.32 9.84 7.88 | SR30-10PE-4P(71) 
. Measuring instrument, machine tool, sensor, security camera base transmission station, medical equipment, and miele 6 | Plug with Pin Insert HR1718-ND 11.24 10.40 8.72 | SR30-10PE-6P(74) 
ee ere eh wna 1136 s0si_ i | suosare77) 
eee et veces 4 HR1720-ND 886. 7.70 6.16 | SR30-10R-45(71) 
Receptacle 6 | Receptacle with Socket Insert HR1717-ND 11.43 9.94 7.96 | SR30-10R-6S(71) 
a HR1724-ND 13.22 12.23 10.25 | SR30-10R-7S(71) 
4 HR1722-ND 14.38 13.31 11.15 | SR30-10JE-4S(71) 
6 | Jack with Socket Insert HR1719-ND 13.38 12.38 10.37 | SR30-10JE-6S(72) 
7 HR1725-ND 13.76 12.73 10.67 | SR30-10JF-7S(71) 
SR38 Series 


Microminiature High-Performance __ Dim. inmm 


Features: Microminiature and high density allows space- Receptacle 
saving packaging with the 05.3 mm standard diameter 
(excluding protrusions) body. Highly reliable against 
external force such as vibration due to the simple locking 


No. of Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Hirose mechanism guards. Easy to wire and mount plugs: fold- 
Pos. | Description A B__|Part No. 1 10 50 Part No. up type, requiring no special tool. Receptacles: circuit 
LFO7 Series board dip type 
3 | Jack, Male Contact 36.3 11.5 | HR537-ND 14.00 12.95 11.62 | LFO7WBJ-3P Applications: Video equipment, acoustic equipment, 
3 | Jack, Female Contact 36.3 11.5 | HR549-ND 14.00 12.95 11.62 | LFO7WBJ-3S measuring instruments, and other electronic equipment 
6 | Jack, Male Contact 36.3 11.5 | HR539-ND 13.84 12.81 11.49 | LFO7WBJ-6P 
6 | Jack, Female Contact 36.3 11.5 | HR540-ND 14.16 13.10 11.76 | LFO7WBJ-6S No. of Digi-Key Price Each Hirose 
3 | Plug, Male Contact 35.3 | 123 |HR541-ND 13.29 1252 11.34 | LFO7WBP-3P Positions Description Part No. 1 10 50__| Part No. 
3 | Plug, Female Contact 35.3 | 123 |HR542-ND 13.29 1252 11.34 | LFO7WBP-3S 3 Plug HR1834-ND 13.82 12.79 11.48 | SR38-4P-3P(71) 
6 | Plug, Male Contact 35.3 | 123 |HR543-ND 1289 1213 11.00 | LFO7WBP-6P 3 Receptacle HR1835-ND 11.90 11.01 9.88 | SR38-4R-38(71) 
6 | Plug, Female Contact 35.3 12.3 | HR544-ND 13.18 12.40 11.24 | LFO7WBP-6S (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 405 


HRS228% Circular Connectors (cont, 
HR22 Series 


High-Performance Compact Circular 


The HR22 Series are 20-pin compact circular 
connectors developed as an interface 
between machine tool motors and operation 
panels. With a screw coupling type locking 
mechanism to prevent unlocking due to motor 
vibration. 


Features: * Anti-Loosening Locking 
Mechanism. The locking mechanism has an 
anti-loosening spring in a screw coupling. 
Two Types of Termination: Crimp and Solder 


Dim. in mm 


for easy receptacle mounting. A receptacle may be mounted quickly on a panel by tightening a nut 


Specifications: * Withstand voltage: 300VAC for 1 minimum Current capacity: 2A « Insulation resistance: 1000MQ 


or more at 100VDC » Contact resistance: 20m0 or less » Solder pot inner diameter: 0.8 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Pos. | Description Part No. 1 10 50 | Part No. 
Plug - Female Crimp HR1174-ND 15.84 15.32 14.26 | HR22-12TPD-20SC(73) 
1 20 Plug - Male Crimp HR1175-ND 15.84 15.32 14.26 | HR22-12TPD-20PC(73) 
Plug - Female Solder HR1176-ND 37.97 36.07 34.58) HR22-12TPD-208(73) 
Plug - Male Solder HR1177-ND 18.33 17.72 16.50 | HR22-12TPD-20P(73) 
Jack - Male Crimp HR1178-ND 16.01 15.48 = 14.41 HR22-12TJD-20PC(73) 
2 20 | Jack - Male Solder HR1179-ND 17.87 17.27 16.08 | HR22-12TJD-20P(73) 
Jack - Female Solder HR1180-ND 37.10 35.25 33.79 |HR22-12TJD-20S(73) 
Contact Male Pin AWG 24-28-Crimp | HR184-ND At 29 .23 | HR22-PC-122 
Contact Female Pin AWG 24-28 — Crimp | HR185-ND At 29 .23 |HR22-SC-122 
Tools 
Assembly Wiring Jig for HR22 Series H9959-ND 192.85/1 HR22-12P-T01 
Manual Crimping Tool for 
HR22 Series - AWG 24-28 H9960-ND 995.80/1 HR22-TA2428HC 
HR212 Series 
Microminiature High-Performance pian 


HR25 Series 
World's Smallest Round Type Multiple Contact Connectors 


The HR25 is the world’s smallest high-density round type connector. It was developed using Hirose Electric's long 
experience with miniaturization technology in answer to the continuing need for the ever greater miniaturization and high- 
density construction of a wide variety of electronic equipment. The voltage used should be less than 30VAC or 42VDC. 


Wire AWG30. 


Applications: * CCD cameras, measuring instruments, wide variety of sensors, mobile radio, medical equipment. 
Material: © Insulation: PPS resin, black * Contacts: Phosphor bronze, Gold and partial gold plating » Shell: Brass and 
zinc alloy, Nickel plating Ratings: * Current capacity 1A Insulation resistance 1000MQ or greater * Contact resistance 
30m0O ¢ Solder pot inside diameter 0.5mm 


Dim. in mm 


No. 
of |Shell Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Pos.|Size| A B C D Part No. 1 10 50 | Part No. 
Fig. 1 — Plugs Screw Lock - Male Solder Type 
12 43 12.5 8.7 va HR703-ND 27.15 26.25 24.44) HR25-9TP-12P 
20| 9 | 43 12.5 8.7 i HR705-ND 31.20 30.16 28.08 | HR25-9TP-20P 
Fig. 1 — Plugs Screw Lock - Male Solder Type — RoHS Compliant 
4) 7 | 35 10.5 6.7 5 HR1426-ND 15.59 14.68  13.30)HR25-7TP-4P(72) 
6] 7 | 35 10.5 6.7 6 HR1427-ND 16.63 15.65 14.19)HR25-7TP-6P(72) 
8) 7 | 35 10.5 6.7 5 HR1428-ND 15.60 15.08 14.04)HR25-7TP-8P(72) 
12} 9 | 43 12.5 87 7 HR1429-ND 26.10 25.23 23.49) HR25-9TP-12P(72) 
16} 9 | 43 12.5 8.7 7 HR1430-ND 28.05 27.12  25.25)HR25-9TP-16P(74) 
201 9 | 43 12.5 8.7 us HR1431-ND 30.00 29.00 27.00 | HR25-9TP-20P(72) 
No. of Digi-Key Price Each Hirose Fig. 1 — Plugs Screw Lock - Female Solder Type 
Pos. Plating Color Part No. 1 10 50 | Part No. 20/| 9 | 43 12.5 8.7 ué HR711-ND 23.10 22.33 20.79| HR25-9TP-20S 
Fig. 1 — Plug, Right Angle, Solder Type Fig. 1 — Plugs Screw Lock - Female Solder Type — RoHS Compliant 
8 Tin Black HR454-ND 8.35 7.26 6.54 | HR212-10LP-8P 4) 7 | 36 10.5 6.7 6 HR1432-ND 15.35 14.45 13.10) HR25-7TP-4S(72) 
Tin Beige HR455-ND 8.35 7.26 6.54 | HR212-10LP-8P(01) 6) 7 | 35 10.5 6.7 5 HR1433-ND 15.90 14.96 13.56 |HR25-7TP-6S(72) 
Fig. 1 — Plug, Right Angle, Solder Type — RoHS Compliant 8] 7 | 35 10.5 6.7 5 HR1434-ND 16.42 15.46 14.01] HR25-7TP-8S(72) 
Tin Black HR1225-ND 10.20 9.44 8.47 | HR212-10LP-8P(71) 12} 9 | 43 12.5 8.7 7 HR1435-ND 20.70 20.01 18.63) HR25-9TP-12S(72) 
8 Gold Black HR1227-ND 10.49 9.12 8.21 | HR212-10LP-8P(73) 16) 9 | 43 12.5 8.7 7 HR1436-ND 21.60 20.88  19.44|HR25-9TP-16S(73) 
Gold Beige HR1228-ND 10.49 9.12 8.21 | HR212-10LP-8P(74) 20| 9 | 43 12.5 8.7 yi HR1437-ND 22.35 21.61 20.12 | HR25-9TP-20S(73) 
Fig. 1 — Plug, Right Angle, Crimp Type Fig. 2 — Receptacles Screw Lock - Male Solder Cup Type 
6 = Black HR458-ND. 8.11 6.87 5.78 | HR212-10LP-5PC 4) 7 |10.6) M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR712-ND 13.68 12.66 11.36) HR25-7TR-4P 
Fig. 1 — Plug, Right Angle, Crimp Type — RoHS Compliant 6} 7 |10.6| M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR713-ND 13.11 12.34 11.18) HR25-7TR-6P 
5 _ Black HR1229-ND 9.07 7.68 6.46 | HR212-10LP-5PC(71) 8 | 7 {10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR714-ND 13.79 12.98 11.76 | HR25-7TR-8P 
8 - Black HR1230-ND 9.07 7.68 6.46 | HR212-10LP-8PC(71) Fig. 2— Receptacles Screw Lock - Male Solder Cup Type — RoHS Compliant 
_ Fig. 2 — Plug, Straight, Solder Type — RoHS Compliant 4] 7 ]10.6)M8.5x05 | Mex05] 10 |HR1438-ND 73.28 12.29 11.03) HR25-7TR-4P(73) 
Tin Black HR1231-ND 8.65 7.52 6.77 | HR212-10P-8P(71) 6 | 7 |10.6] M8.5x0.5 | M8x0.5 10 |HR1439-ND 14.30 13.28 11.87) HR25-7TR-6P(73) 
8 Gold Black HR1233-ND 971 8.44 7.60 | HR212-10P-8P(73) 8| 7 |10.6)8.5x0.5 | Mex0.5 | 10 |HR1440-ND 13.19 12.42 11.26 |HR25-7TR-8P(73) 
Gold Beige HR1234-ND. 10.33 8.98 8.09 | HR212-10P-8P(74) 12) 9 |12.6)M10.5x0.5|M10x0.75| 12 |HR1441-ND 16.80 16.24 15.12|HR25-9TR-12P(71) 
Fig. 2 — Plug, Straight, Crimp Type — RoHS Compliant 16} 9 |12.6 |M10.5x0.5 /M10x0.75 12 HR1442-ND 18.75 18.13 16.88) HR25-9TR-16P(71) 
5 — Black HR1235-ND 8.74 7.40 6.22 | HR212-10P-5C(71) 20| 9 | 12.6 |M10.5x0.5 |M10x0.75} 12 HR1443-ND 20.70 20.01 __—-18.63 | HR25-9TR-20P(71) 
8 = Black HR1236-ND 8.74 7.40 6.22 | HR212-10P-BPC(71) Fig. 2— Receptacles Screw Lock - 
10 _— Black HR1238-ND 8.42 7.32 6.59 | HR212-10P-10PC(71) Female Solder Cup Type — RoHS Compliant 
Fig. 3 — Receptacle, Panel Mount, Crimp Type — RoHS Compliant 4] 7 110.6) M8.5x05 | Méx05] 10 JHR1444-ND {2.82 171.86 10.65 |HR25-71R-45(73) 
8 — [Black HR1240-ND 5.13 4.25 3.54 [HR212-10R-88C(71) 6| 7 |10.6)M8.5x0.5 | M8x0.5 | 10 |HR1445-ND 13.46 12.46 11.18] HR25-7TR-6S(73) 
Fig. 3 — Receptacle, Vertical, PCB Type — RoHS Compliant 8 | 7 |10.6) M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR1446-ND 14.06 13.01 11.67] HR25-7TR-8S(73) 
8 Tin Black HR1242-ND 6.12 5.07 4.22 HR212-10R-8SD(73) 12} 9 [12.6 |M10.5x0.5)/M10x0.75 12 HR1447-ND 12.99 12.23 11.08] HR25-9TR-12S(71) 
Fig. 4 — Receptacle, Right Angle, PCB Type 16} 9 |12.6/M10.5x0.5/M10x0.75] 12 |HR1448-ND 13.91 13.09 11.87 |HR25-9TR-16S(71) 
5 Tin Black HR473-ND 4.81 3.99 3.32 | HR212-10R-5SDL(02) 20| 9 |12.6 |M10.5x0.5 |M10x0.75} 12 HR1449-ND 14.84 13.97 12.66 | HR25-9TR-20S(71) 
8 Gold Black HR475-ND 5.68 471 3.92 | HR212-10R-8SDL(04) Fig. 3 — Jacks Screw Lock - Male Solder Type — RoHS Compliant 
Fig. 5 — Receptacle, Right Angle, PCB Type 4] 7 ]106] 35 5 | M8.5x0.5 JHR1450-ND 15.56 14.64 13.27] HR25-7TJ-4P(72) 
8 Gold Beige HR478-ND 6.32 5.24 4.36 [HR212-10RA-8SDL(01) 6| 7 }106) 35 5 | M8.5x0.5 |HR1451-ND 16.59 15.62 14.16 |HR25-7TJ-6P(72). 
Fig. 5 — Receptacle, Right Angle, PCB Type — RoHS Compliant 8| 7 |10.6) 35 5 M8.5x0.5 JHR1452-ND 15.60 15.08 14.04)HR25-7TJ-8P(72) 
8 Tin Black HR1248-ND 7.44 6.30 5.30 | HR212-10RA-8SDL(74) 12) 9 |12.6 43 7 M10.5x0.5 JHR1453-ND 26.10 25.23 23.49) HR25-9TJ-12P(72) 
Gold Beige HR1249-ND 7.83 6.63 5.57 | HR212-10RA-8SDL(72) 16| 9 |12.6 43 he M10.5x0.5 |HR1454-ND 28.05 27.12  25.25|HR25-9TJ-16P(72) 
Fig. 6 — Receptacle, Right Angle, PCB Type — RoHS Compliant 20| 9 [12.6 43 7 M10.5x0.5 |HR1455-ND 30.00 29.00 27.00 | HR25-9TJ-20P(72) 
10 Gold Black HR1251-ND 10.44 9.66 8.67 | HR212-10RC-10SDL(74) Fig. 3 — Jacks Screw Lock - Female Solder Type — RoHS Compliant 
4] 7/106] 35 5 | M8.5x0.5 JHR1456-ND 5.33 14.44 13.08) HR25-7TJ-45(72) 
igi i i 6| 7 ]106) 35 5 | M8.5x0.5 |HR1457-ND 15.88 14.95 13.55 |HR25-7TJ-6S(72) 
Dewinion pial Key proce callie Hiroe 8| 7 106; 35 5 | M8.5x0.5 |HR1458-ND 1639 15.43 13.98] HR25-77J-88(72) 
Crimp Contacts and Tool 12] 9 |126] 43 7 /M10.5x0.5]HR1459-ND 20.70 20.01 18.63 HR25-9TJ-12S(72) 
Male Pin, Crimped, Gold AR450-ND® 29 17 HR10-PC-111 16) 9 |12.6 43 7 M10.5x0.5 JHR1460-ND 21.45 20.74 = 19.31 | HR25-9TJ-16S(72) 
Female Socket, Crimped, Gold HR452-ND® 30 47 HR12-SC-111 201 9 112.6 43 I 7 M10.5x0.5 |HR1461-ND 22.35 21.61 20.12 | HR25-9TJ-20S(73) 
Male Pin, Crimped, Silver HR451-ND@ 23 4 HR10-PC-112 Fig. 4 — Receptacles Screw Lock - Male PCB Type 
Female Socket, Crimped, Silver HR453-ND@ 24 HR12-SC-112 8 | 7 |10.6 | M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR738-ND 13.79 12.98 11.76 | HR25-7TR-8PA 
Hand Contact Crimp Tool HR497-ND_ 660.40/1 HR12-SC-TC 20| 9 [12.6 |M10.5x0.5 |M10x0.75} 12 HR741-ND 21.00 20.30 18.90 | HR25-9TR-20PA 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


406 tos3) 
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HIROSE . 
H No. 
ELECTRIC 
HeGekie Circular Connectors HR25 Series (Cont) alee anereeany big ey eo en eee 
r Pos.|Size| A B Cc D Part No. il 10 50 | Part No. 
0. 
of [shet|__Dimensions (mm) Digi-Key Price Each | Hirose i}9;—| — | — | = |anteornD 250 2175 2025|HRZsA9P-16RC. 
Bs: Sze Aas ae c Dims Earthy: i iG ee EantiNo zla}/—| — = — — |HR1518-ND 21.90 24.17 19.71 |HR25-9P-20PC(72) 
Fig. 4 — Receptacles Screw Lock - Male PCB Type — RoHS Compliant 90/9 | — = = = HR1889-ND 22.80 29.04 20.52 |HR25A-9P-20PC 
4 | 7 |10.6) M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR1462-ND 13.70 12.68 11.38 |HR25-7TR-4PA(73) Fig. 10 — Plugs Push-Pull Lock - Female Crimp Type 
6 | 7 |10.6]M8.5x0.5 | M8x0.5 | 10  |HR1463-ND 14.98 13.86 12.44 |HR25-7TR-6PA(73) (Contacts sold separately) — RoHS Compliant 
8 | 7 |10.6]M8.5x0.5 | M8x0.5 | 10 |HR1464-ND 13.82 13.01 11.79 HR25-7TR-8PA(73) = = = = aapE 
12| 9 [12.6 |w10.5x0.5 |mtoxo.75| 12 |HR1465-ND 1770 1711 15.93 |HR25-9TR-12PA(71)| ye Ss = — eee Beso 22UBI" 2012 | HRee oF este) 
12| 9 HR1894-ND 22.05 21.32 19.85 |HR25A-9P-12SC 
16] 9 |12.6)M10.5x0.5|M10x0.75] 12 |HR1466-ND 19.65 19.00 17.69 ]HR25-9TR-16PA(71) fé}9/—| — — — — |HRt520-ND 21.60 2088 19.44 |HR25-9P-16SC(72) 
20| 9 |12.6M10.5x0.5|M10x0.75| 12 |HR1467-ND 20.70 20.01 18.63 |HR25-9TR-20PA(71) : : ; 
= 16}9}—| — _ — — |HR1892-ND 22.50 21.75 20.25 |HR25A-9P-16SC 
Fig. 4 — Receptacles Screw Lock - Female PCB Type 2}9/—} — a — —_|HR1521-ND 21.90 24.17 19.71)HR25-9P-20SC(72) 
12[ 9 [12.6 [M10.5x0.5|M10x0.75| 12 [HR745-ND 14.96 13.84 12.42 [HR25-9TR-12SA zie i/—| — = —__|HR1890-ND 22.80 22.04 20.52 |HR25A-9P-20SC 
Fig. 4 — Receptacles Screw Lock - Female PCB Type — RoHS Compliant Fig. 11 — Receptacles Push-Pull Lock - Male Crimp Type 
4] 7 |10.6]M8.5x0.5 | M8x0.5 10 [HR1468-ND 12.94 11.97 10.75 [HR25-7TR-4SA(73) (Contacts sold separately) — ROHS Compliant 
6 | 7 |10.6]M8.5x0.5 | M8x0.5 | 10  |HR1469-ND 13.60 12.58 11.29 |HR25-7TR-6SA(73) 279 j138) — = —  ]HR1522-ND 14.23 13.40 12.14 ]HR25-9R-12PC(71) 
8 | 7 |10.6]M8.5x0.5 | M8x0.5 | 10 |HR1470-ND 14.30 13.23 11.87 |HR25-7TR-8SA(73) 12) 9 |138) — =_ — — |HR1900-ND 14.06 13.24 12.00 HR25A-9R-12PC 
12] 9 |12.6)M10.5x0.5|M10x0.75] 12  |HR1471-ND 13.26 12.48 11.31 ]HR25-9TR-12SA(71) 16] 9 |13.8]; — —_ — — |HR1523-ND 13.96 13.14 11.91 ]HR25-9R-16PC(71) 
16) 9 |12.6)M10.5x0.5|M10x0.75] 12  |HR1472-ND 14.28 13.44 12.18 ]HR25-9TR-16SA(71)| 16/9 |138]; — = — — |HR1898-ND 14.45 13.60 12.33 /HR25A-9R-16PC 
20 | 9 |12.6 M10.5x0.5|M10x0.75| 12 |HR1473-ND 15.30 14.40 _ 13.05 |HR25-9TR-20SA(71) 20) 9 |13.8) — - — — |HR1524-ND 14.23 13.40 12.14 ]HR25-9R-20PC(71) 
Fig. 5 — Plugs Screw Lock - Male Crimp Type 20/ 9 113.8 = = =_ HR1896-ND 14.74 13.88 12.58 | HR25A-9R-20PC 
(Contacts sold separately) — RoHS Compliant Fig. 11 — Receptacles Push-Pull Lock - Male Solder Type — RoHS Compliant 
2) 9j—] — =- — — ]HR1474-ND 20.10 19.43 18.09 ]HR25-9TP-12PC(72) 4) 7 |e] 11 = — —_]HR1525-ND 13.23 12.45 11.29 HR25-7R-4PA(71) 
16)9}/—| — = — __|HR1475-ND 20.40 19.72 18.36 | HR25-9TP-16PC(72) 4} 7 |118} 11 _ — — |HR1888-ND 13.06 12.29 11.14]HR25A-7R-4PA 
| a f—| = = —__|HR1476-ND 20.70 20.01 __ 18.63 | HR25-9TP-20PC(72) 6] 7 |118} 11 _ — — |HR1526-ND 14.30 13.46 12.20 HR25-7R-6PA(71) 
Fig. 5 — Plugs Screw Lock - Female Crimp Type 6] 7 |118 af = _ HR1886-ND 1414 13.32 12.07 |HR25A-7R-6PA 
(Contacts sold separately) — RoHS Compliant 8] 7 [11.8 1 = = HR1884-ND 15.22 14.32 12.98 | HR25A-7R-8PA 
2/9 ])— =. = = HR1477-ND 20.40 19.72 18.36 JHR25-9TP-12SC(72) 12} 9 |11.8 an - _— HR1528-ND 19.80 19.14 17.82 }HR25-9R-12PA(71) 
16} 9 |— = = =, HR1478-ND 20.40 19.72 18.36 /HR25-9TP-16SC(72) 12) 9 |11.8 af _ — HR1882-ND 19.65 19.00 17.69|HR25A-7R-12PA 
20,9 |—| — —_ —__|HR1479-ND 19.80 19.14 17.82 |HR25-9TP-20SC(72) Hf : i i = — HR 1528-0 ar a a ot fines of 1671) 
Fig. 6 — Ri tacles Si Lock - Male Crimp T, : = = A / : : ARS 
 (EGAIGEIe Cold GacereiGinl -BoHe Goumiant 20) 9 |118) 11 = — — |HR1530-ND 22.80 22.04 20.52 |HR25-9R-20PA(71) 
(Contacts fold separately) — Hons Compltant 20| 9 |1t8| 41 = —_|hte78-no 23.70 22.91 21.33 |HR25A-7R-20PA 
2) 9 7B] — = — —_]HR1480-ND 13.18 12.20 10.94 [HR25-9TR-12PC(71) : = : ————— 
= = = a OTR. Fig. 11 — Receptacles Push-Pull Lock - Female Crimp Type 
16) 9 | 13 HR1481-ND 14.28 13.21 11.86 ]HR25-9TR-16PC(71) c fa t RGHS Camol: 
alo liz} — = —__|HR1482-ND 13.94 12.90 11.58 |HR25-9TR-20PC(71) (Contacts sold separately) — RoHS Compliant 
Fig. 6 — Receptacles Screw Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) i : 11.8 i ~ ~ HRT SStEND M8 a a Anes ae tect) 
iL LE ee —__|ARVBEENG 1878 12.75 11.44 |HR25-STRHGSE 16| 9 8 = — — |HR1532-ND 44.62 13.76 12.47 |HR25-9R-16SC(71) 
Fig. 6 — Receptacles Screw Lock - Female Crimp Type 16| 9 13 - — — |HR1897-ND 14.45 13.60 12.33 |HR25A-9R-16SC 
(Contacts sold separately) — RoHS Compliant 20] 9 13 - — — |HR1533-ND 14.23 13.40 12.14 HR25-9R-20SC(71) 
12] 9 [11. = = — — ]HR1483-ND 13.80 12.77 11.46 [HR25-9TR-12SC(71) 20/9 11. 13 = — __|HR1895-ND 14.74 13.88 12.58 |HR25A-9R-20SC 
16) 9 11.5 - - _ HR1484-ND 14.28 13.21 11.86 )HR25-9TR-16SC(71) Fig. 11 — Receptacles Push-Pull Lock - Female Solder Type 
20| 9 [11.5] _— a Fae. ae 7 ao — 12.42 |HR25-OTR-208C(71) 9 [18] 13 = —_]AR427-ND 16.49 1552 14.07 [HR25-9R-16SA 
‘ig. 7 — Jacks Screw Lock - Male Crimp Type " = 5 : _ 7 
(Csntacts Sob senerstaty) — Nons Compledt STR SRD TSE D0 TS DSTA 
12) 8 |] = — jaaeeio 1920-1856" 17-28 |HReb- Oy 12PC (72) 4|7 || 11 = — — |HRi887-ND ib) 1208 10.99 [Rosa ae 
16)9}/—| — _ — —_|HR1487-ND 19.50 18.85 17.55 |HR25-9TJ-16PC(72) 617 ie) 4 7 —  JuRt535-ND 1355 1276 11.56 |HR25-7R-6SA(71) 
2oj9|—| — = — __|HR1488-ND. 20.70 20.01 18.63 |HR25-9TJ-20PC(72) 6) 7 lial 4 — — — |aRtee5-ND 4340 1261 11.43 |HROSA-7R-68A 
Fig. 7 — Jacks Screw Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 38/7 111.8 1 = — — |HR1536-ND 1353 1274 11.55 HR25-7R-8SA(71) 
2.9 [—|[ — = —___|HR765-ND 20.55 19.87 18.50 [HR25-9TJ-20SC 8/7 (ie; 11 = —  [HR1883-ND 14.01 13.19 11.95 /HR25A-7R-8SA 
Fig. 7 — Jacks Screw Lock - Female Crimp Type 12} 9 |11.8 13 _- _— HR1537-ND 16.35 15.40 13.95 | HR25-9R-12SA(71) 
(Contacts sold separately) — RoHS Compliant 12} 9 |11.8 13 - _ HR1881-ND 16.32 15.36 13.92 |HR25A-9R-12SA 
2)9 )/— _ = = HR1489-ND 20.10 19.43 18.09 HR25-9TJ-12SC(72) 16} 9 |11.8 13 - _ HR1879-ND 15.30 14.79 13.77 |HR25A-9R-16SA 
16/9 |— = = = HR1490-ND 20.40 19.72 18.36 /HR25-9TJ-16SC(72) 20| 9 {11.8 13 - _ HR1877-ND 16.20 15.66 14.58 | HR25A-9R-20SA 
20| 9 | — = = = HR1491-ND 20.70 20.01 18.63 | HR25-9TJ-20SC(72) Fig. 12 — Jacks Push-Pull Lock - Male Crimp Type 
Fig. 8 — Plugs Push-Pull Lock - Male Solder Type — RoHS Compliant (Contacts sold separately) — RoHS Compliant 
4] 7 [348] 10.5 7.45 5 JHR1492-ND 17.70 17.11 15.93 HR25-7P-4P(72) 12) 9 43.8) 13.8 = — __|HR1540-ND 21.30 20.59 19.17] HR25-9J-12PC(72) 
4) 7 [348] 10.5 7.45 5 |HR1851-ND 18.45 17.84 16.61 |HR25A-7P-4P 12} 9 /43.8) 13.8 = — _|HR1906-ND 22.05 21.32 19.85 | HR25A-9J-12PC 
6| 7 |348] 10.5 7.45 5 |HR1849-ND 19.35 18.71 17.42/HR25A-7P-6P 16) 9 43.8) 13.8 a — __|HR1541-ND 21.60 20.88 19.44) HR25-9J-16PC(72) 
8| 7 |348] 10.5 7.45 5 |HR1494-ND 19.50 18.85 17.55 |HR25-7P-8P(72) 16) 9 43.8) 13.8 = — __|HR1904-ND 22.50 21.75 20.25 /HR25A-9J-16PC 
8 | 7 |34.8| 10.5 7.45 5 _|HR1847-ND 20.25 19.58 18.23 |HR25A-7P-8P 20} 9 /43.8] 13.8 7 — __|HR1542-ND 22.95 22.19 20.66 | HR25-9J-20PC(72) 
72)9 [428] 125 | 945 7 [HR1495-ND 29.55 28.57 26.60 |HR25-9P-12P(72) 20| 9 [43.8] 13.8 = —__|HR1902-ND 22.80 22.04 _20.52 |HR25A-9J-20PC 
12} 9 |42.8) 12.5 9.45 7 HR1845-ND 29.25 28.28 26.33 |HR25A-9P-12P Fig. 12 — Jacks Push-Pull Lock - Male Solder Type — RoHS Compliant 
16] 9 |428) 12.5 9.45 Te HR1496-ND 30.15 29.15 27.14 |HR25-9P-16P(72) 4]7 135.8] 11.8 = —_ HR1543-ND 18.60 17.98 16.74]HR25-7J-4P(72) 
16] 9 |428) 12.5 9.45 7 HR1843-ND 31.35 30.31 28.22 | HR25A-9P-16P 4/7 135.8! 11.8 = = HR1876-ND 18.45 17.84 16.61 /HR25A-7J-4P 
20/9 |42.8} 12.5 9.45 i HR1841-ND 33.30 32.19 29.97 |HR25A-9P-20P 6/7 35.8) 11.8 = — HR1544-ND 19.50 18.85 17.55 |HR25-7J-6P(72) 
Fig. 8 — Plugs Push-Pull Lock - Female Solder Type 6 | 7 |35.8) 11.8 - _ HR1874-ND 19.35 18.71 17.42 | HR25A-7J-6P 
617 [348] 105 745 5 __[HR773-ND 18.60 17.98 16.74 [HR25-7P-6S 8 {7 1358) 11.8 = — __|HR1545-ND 19.50 18.85 __17.55 | HR25-7J-8P(72) 
Fig. 8 — Plugs Push-Pull Lock - Female Solder Type — RoHS Compliant 5 H bee a3 = ~~ iat gree eH pe ise heres 2 
4] 7 )348] 105 7.45 5 )HR1498-ND 18.30 17.69 16.47 [HR25-7P-4S(72) 12| 9 |438| 138 _ — — lapig70-ND 29.95 2898 26.33 Hice rar rets ) 
4] 7 [348] 10.5 7.45 5 |HR1852-ND 18.15 17.55 16.34|HR25A-7P-4S 16/9 |438| 138 _ — — lapi547-ND 31.65 30.60 2849 |HR25-9J-16P(72) 
6] 7 [34.8] 10.5 7.45 5 |HR1850-ND 18.60 17.98 16.74|HR25A-7P-6S 16| 9 |438| 138 = — — laRig6s-ND 31.35 30.31 28.22 |HR25A-9)-16P 
8] 7 [348] 10.5 7.45 5 — |HR1848-ND 19.05 18.42 17.15|HR25A-7P-8S 201-8 l43al 438 — ——THRI548-ND 32.10 31.03 28.89 |HR25-9J-20P(72 
12| 9 |428| 12.5 9.45 7__|HR1501-ND 22.80 22.04 20.52 |HR25-9P-12S(72) : : : : } ) 
20| 9 |43.8| 13.8 —_ —__|HR1866-ND 33.30 32.19 29.97 |HR25A-9J-20P 
12/9 |428] 125 9.45 7 |HR1846-ND 23.70 22.91 21.33 HR25A-9P-12S 7 7 
16| 9 428] 125 9.45 7 |HR1502-ND 23.70 22.91 21.33 |HR25-9P-16S(72) Fig. 12 — Jacks Push-Pull Lock - Female Crimp Type 
16| 9 |428) 12.5 9.45 7 |HR1844-ND 24.60 23.78 22.14 HR25A-9P-16S (Contacts sold separately) — RoHS Compliant 
20) 9 |42.8) 12.5 9.45 7 |HR1503-ND 24.45 23.64 22.01 | HR25-9P-20S(72) 12] 9 [43.8] 13.8 _ —]HR1549-ND 22.35 21.61 20.12 HR25-9J-12SC(72) 
20.9 |42.8| 12.5 9.45 7___|HR1842-ND 25.35 24.51 22.82 |HR25A-9P-20S 12] 9 |43.8) 13.8 _ — — |HR1905-ND 22.05 21.32 19.85 |HR25A-9J-12SC 
Fig. 9 — Receptacles Push-Pull Lock - 16] 9 |43.8] 13.8 — — — |HR1550-ND 22.65 21.90 20.39 /HR25-9J-16SC(72) 
Male Solder Cup Type — RoHS Compliant 16] 9 |43.8] 13.8 a — — |HR1903-ND 22.50 21.75 20.25 |HR25A-9J-16SC 
a) 7] 11 [Mi0x075] 12 —~JAR1504-ND 13.23 12.45 11.29 HR25-7R-4P(71) 20| 9 |438| 13.8 = — _|HRISOIENB 22.80 22.04 _ 20.62 |HR25A-QJ-2086 
4| 7 | 41 |M10x0.75 12 = HR1864-ND 13.06 42.29  11.14|HR25A-7R-4P Fig. 12 — Jacks Push-Pull Lock - Female Solder Type — RoHS Compliant 
6 | 7 | 11 |M10x0.75} 12 — —_|HR1505-ND 14.30 13.46 12.20 |HR25-7R-6P(71) 4] 7 [358] 118 = —  ]HR1875-ND 18.15 17.55 16.34 ]HR25A-7J-4S 
6 | 7 | 11 |M10x0.75} 12 — —_|HR1862-ND 14.14 13.32 12.07 |HR25A-7R-6P 6) 7 |358) 11.8 _ — — |HR1553-ND 18.75 18.13 16.88 |HR25-7J-6S(72) 
8 | 7 | 11 |M10x0.75| 12 —__|HR1860-ND 15.22 14.32 12.98 |HR25A-7R-8P 6) 7 |358) 11.8 _ — — |HR1873-ND 18.60 17.98 16.74|HR25A-7J-6S 
12/9 [13 [Mt3x0.75| 14 — —_|HR1507-ND 19.80 19.14 17.82 /HR25-9R-12P(71) 8] 7 [358] 11.8 _ — — |HR1554-ND 19.20 18.56 17.28 |HR25-7J-8S(72) 
12) 9 | 13 /M13x0.75} 14 — —_|HR1858-ND 19.65 19.00 17.69 |HR25A-9R-12P 8 | 7 [358] 11.8 = — __|HR1871-ND 19.05 18.42 _17.15 |HR25A-7J-8S 
16) 9 | 13 /M13x0.75} 14 — —_|HR1508-ND 20.85 20.16 18.77 |HR25-9R-16P(71) 12) 9 [438] 13.8 = — — |HR1555-ND 22.80 22.04 20.52 |HR25-9J-12S(72) 
16) 9 | 13 /M13x0.75} 14 — —_|HR1856-ND 21.60 20.88 19.44 |HR25A-9R-16P 12] 9 |43.8] 13.8 _ — — |HR1869-ND 23.70 22.91 21.33 |HR25A-9J-12S 
20| 9 | 13 [M13x0.75| 14 —__|HR1854-ND 23.70 22.91 21.33 |HR25A-9R-20P 16] 9 |43.8] 13.8 _ — — |HR1867-ND 24.60 23.78 22.14 | HR25A-9J-16S 
Fig. 9 — Receptacles Push-Pull Lock - 20| 9 |43.8] 13.8 —_ — __|HR1865-ND 25.50 24.65 22.95 |HR25A-9J-20S 
Female Solder Cup Type — RoHS Compliant 
4] 7 | 11 [M10x0.75] 12 —  JHR1510-ND 12.84 12.08 10.95 [HR25-7R-4S(71) Loose Piece Cut Tape* 
i]7 A iigeis| ie | = fines 3S BS Tai hicscmss | | Pygjgmigey Page| te eer rae 
x0. = r ; . : r7Re tion | Part No. 100 Part No. 1 10 50 Part No. 
817 | 41 |Mtoxo75) 12 — — |HR1512-ND 43.96 13.14 11.91 |HR25-7R-8S(71) we ee . n ES Oe shoe 
8 | 7 | 11 |M10x0.75| 12 — __|HR1859-ND 13.79 12.98 11.76 |HR25A-7R-8S ND SEY SOnTae rs Mae — ine emphan 
12] 9 [13 [M13x0.75| 14 — —_|HR1857-ND 15.98 15.04 13.63 /HR25A-9R-12S 30-32_|HR532-ND 20 HR25-PC-111 [42 30 23 | HR25-PC-211 
16} 9 | 13 )M13x0.75 14 — HR1514-ND 15.00 14.50 13.50 )HR25-9R-16S(71) Crimp Style Contacts - Female — RoHS Compliant 
16) 9 | 13 /M13x0.75} 14 — —_|HR1855-ND 16.83 15.84 14.36 /HR25A-9R-16S z 7 eens ate 
20.9 | 13 [M13x0.75| 14 — __|HR1853-ND 15.75 15.23 14.18 |HR25A-9R-20S 30-82 [NBESEAND) a “ ae a - a0 o28 | HR25-66°211 
Fig. 10 — Plugs Push-Pull Lock - Male Crimp Type COL TOr erie’ 
(Contacts sold separately) — RoHS Compliant Manual Crimp Tool (Contact) H9975-ND. 1326.00 /1 HR25-TA3032HC 
y2) 9 ]— = = —  JHR1516-ND 21.30 20.59 19.17 ]HR25-9P-12PC(72) Manual Crimp Tool (Ferrule). “ H9974-ND 344.47 /1 HR10A-TC-02 
12| 9 |—| = om —__|HR1893-ND 22.05 21.32 _ 19.85 |HR25A-9P-12PC * For Cut Tape, add CT to the Digi-Key Part No. (HR532CT-ND) (Continued) 
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HIROSE . fe a = 5 
HAS#c° Circular Connectors RP13A Series (Cont) Digi-Key Price | Hirose 
Se Description Part No. Each Part No. 
H Tools 
RP13A rl Push-Pull Lock Connectors 
3 Se es c Manual Crimping Tool for RP13 Series 18-22 AWG H9973-ND 619.78 RP13-TC-11 
Performance: « Withstanding Voltage: 300VAC minimum Current Rating: 2A (AWG #24) « Insulation: 1000MO Manual Crimping Tool for RP13 Series 24-28 AWG H9972-ND 619.78 RP13-TC-12 
maximum (250VDC) » Contact: 15m0 minimum (1A DC) Manual Crimping Tool for RP13A Series 18-22 AWG H9971-ND 619.78 | RPI3A-TC-11 
Features: Single motion push-pull locking mechanism provides improved quick inserting/extracting capability. Multi-slot Manual Crimping Tool for RP13A Series 24-28 AWG H9970-ND 619.78 RP13A-TC-12 
Key mating au prevents ints soon ute shell mae of song glass ibe! palyearnotala resin, 3 lightweight yet Manual Crimping Tool for RP19 Series 18-22 AWG H9969-ND 661.01 RP19-TC-11 
rigid. As the cable connection method, crimping is used for plug, and crimping ani ip for receptacle. Manual Crimping Tool for RP19 Series 24-30 AWG H9968-ND 661.01 RP19-TC-12 
Dim. in mm Cable Crimping Tool for RP13A Series - Wire Dim. 7.3-8.3 mm H9967-ND 741.00 RP13A-TC-01 
Cable Crimping Tool for RP13A Series - Wire Dim. 7.5-8.6 mm H9966-ND 741.00 RP13A-TC-02 
Fig. 2 Extractor - Male Terminals RP13 H9965-ND 8.09 RP13-PC-TP 
A Extractor - Female Terminals RP13A H9964-ND 4.52 RP13A-SC-TP 


M 2.6 X 0.45 


M 2.6 X 0.45 


0.5 X 0.3 
215 ; 


RP17 Series Push-Pull Lock Connectors 


Specifications: » Withstanding Voltage: 1000VAC for 1 minute * Current Capacity: 5A (AWG18-22) Fits contact No. 
2,11, 12 2A (AWG24-30) Fits contact #1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 * Insulation Resistance: 1000MQ minimum at 500VDC 
¢ Contact Resistance: 15mQ maximum at 1A VDC « Applicable Wire: AWG18-22 (Large barrel) AWG24-30 (Small 


barrel) 


Features: One touch "push-pull lock" coupling mechanism assures easy and quick connection and disconnection. Use 
applicable cable * AWG18-22 (shielded outer diameter. 1.7mm under) to 3 pins among 12 pins and other applicable 
cable * AWG24-30 (shielded outer diameter. 1.2mm under) to be usable due to crimp terminal. Mating guide keys is 
multiple polarizing to be ensured specified position. Simple and slender appearance with internal installed cable clamp. 
External appearance is matte finish black color. Mating position mark is located with white color, assures easy and quick 


connection and disconnection. 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. A B C Part No. 1 10 50 | Part No. 
Fig. 1 — Plug with Female Terminal - Crimp 
13 47.2 32 6.4 HR245-ND 6.82 5.64 4.70 | RP13A-12PE-13SC 
15 52.2 37 71 HR249-ND 8.48 7.18 6.04 | RP13A-12PK-15SC 
15 52.2 37 75 HR250-ND 8.48 7.18 6.04 | RP13A-12PP-15SC No. of Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
20 52.2 37 78 HR252-ND 8.21 7.14 6.43) RP13A-12PG-20SC Fig.| Pos. | Description A B_ | Part No. 1 10 50 | Part No. 
Fig. 1 — Plug with Female Terminal - Crimp — RoHS Compliant 1 12 Plug - Male Crimp — | — |HR1269-ND@ 6.84 5.67 4.72 | RP17-13P-12PC(71) 
13 2 32 ry HIR1253-ND 655 555 167] RP1SAA2PAASSCI7A Plug (ESD) Male Crimp — | — |HR1274-ND@ 6.97 5.90 4.96 | RP17A-13P-12PC(71) 
da caoe || a8 - PRiosehin v0, ari age WAPTAACOPE ssarty Recept.-Female Crimp | — | — [HRI270-ND® 2.57 2.14 1.78 | RP17-13R-1280(71) 
13 | 522 | 37 | 64 HR1257-ND 666 5.64 4.74] RP13A-12PD-13SC(71) 2 | 12 | Recent-FemaleDip = | — | — [RIRIAND 5.07 4.95 4.12 | RPI7-13RA-1280(71) 
13 | 472 | 32 | 64 HR1258-ND 6635. 472| RP13A-12PE-138C(71) Recept. (ESD) Female Dip | — | — | HR286-ND 6.61 5.48 4.56 | RP17A-13RA-12SD 
43 | 522 | 37) 74 HR1279-ND 686 | «Bt 489 | RP13A-12PK-138C(71) Recept. (ESD) Female Dip | — | — |HR1275-ND® 6.84 5.67 4.72 | RP17A-13RA-12SD(71) 
13 52.2 37 8.1 HR1284-ND 6.63 5.61 4.72| RP13A-12PS-13SC(71) 3) 12 Jack - Female Crimp 44 | 5.3 |HR1272-ND@ 8.06 6.82 5.74 | RP17-13J-12SC(71) 
15 52.2 37 6.1 HR1261-ND 9.07 7.68 6.46 | RP13A-12PD-15SC(71) Jack - Female Crimp 49 | 5.1 |HR1273-ND® 8.19 6.93 5.83 | RP17-13JA-12SC(71) 
£/ 22/8) i | MMB TB eg) marum a 
20 | 522 | 37 | 64 HR1264-ND 3747.60 6.84| RP13A-12PD-20SC(71) Nae Bn aie i : ea a a = “ ae i 
20 | 52.2 | 37 75 HR1263-ND 8.74 7.60 6.84 | RP13A-12PG-20SC(71) web ns S : A : : : 7-PC- 
20 | 472 | 32 | 64 HR1266-ND 8.28 7.20. ~——«6.48| RP13A-12PH-20SC(71) Female Pin AWG 18-22 - (HR23 END) 43° 30 23 /RPI7-SC-112 
20 | 52.2 37 7A HR1282-ND 8.44 7.34 6.61 | RP13A-12PK-20SC(71) Female Pin AWG 24-30................000ccceeeeeeeees HR292-ND 43.30.23. | RP17-SC-122 
20 47.2 32 47 HR1280-ND 8.58 7.46 6.72 | RP13A-12P0-20SC(71) Tools 
20 | 522 | 37 | 84 Lise iN 874 760 —-6.84| RPI3A-12PS-208C(71) Manual Crimping Tool for AWG 16-22. 7] H9963-ND 619,781 RPT7-TC-11 
Fig. 2A — Receptacle (Flange Type) Manual Crimping Tool for AWG 24-30 . . | H9962-ND 619.78/1 RP17-TC-12 
with Male Terminal - Crimp — RoHS Compliant Cable Crimping Tool . | H9961-ND 344.47/1 RP17-TC-01 
13 18.1 = = HR1254-ND 3.12 2.60 2.16 | RP13A-12RA-13PC(71) @ RoHS Compliant 
15 18.1 _ _ HR1262-ND 4.44 3.68 3.06 | RP13A-12RA-15PC(71) 
20 16 _ _ HR1265-ND 5.08 4.20 3.50 | RP13A-12RA-20PC(71) 
Fig. 2B — Receptacle (Flange Type) RP Series Plastic Connectors 12mm Connectors Panel Mount 
with Male Terminal - Dip — RoHS Compliant a een . 
Specifications: Materials: 
3 = = ~ et2sgN0 oe oa Aa RPISA-tORAtEPALTIY * Operating Voltage: 150VAC (6, 7 pin), 250VAC (3 pin) Male Pin: Brass and silver plating 
is Z Current Rating: 5A « Female Pin: 
Fig. 3A — Receptacle (Jam Nut Fastening Type) * Contact Resistance: 5mQ maximum at 1A DC Phosphor bronze and silver plating 
with Male Terminal - Crimp — RoHS Compliant 
13 _ _ _ HR1256-ND 3.16 2.62 2.18 | RP13A-12RB-13PC(71) 
Fig. 3B — Receptacle (Jam Nut Fastening Type) = 22.50» 
with Male Terminal - Dip — RoHS Compliant 4.50 =| ==) 9.50 
13 _ _ _ HR1260-ND 6.41 5.31 4.42 | RP13A-12RB-13PA(71) 
Fig. 4 — Right Angle Dip with Male Terminal — RoHS Compliant 1 204 | 
13 17.5 | 23.5 13 HR264-ND 9.06 7.88 7.10 | RP13A-12RC-13PB ' 
20 19.5 | 31.5 15 HR265-ND 10.49 9.12 8.21 | RP13A-12RC-20PB 2.01—>| 
Fig. 5 — Jack with Male Terminal - Crimp — RoHS Compliant 
13 49.1 34.6 6.1 HR1252-ND 7.64 6.47 5.44 | RP13A-12J-13PC(71) 
15 54.1 39.6 6.1 HR1278-ND 12.96 11.99 10.76 | RP13A-12JD-15PC(71) 
15 54.1 39.6 71 HR1267-ND 13.42 12.42 11.14 | RP13A-12JK-15PC(71) 
20 52.6 | 37.4 74 HR1277-ND 13.52 12.51 11.23 | RP13A-12JG-20PC(71) 
Pins For 13 and 15 Contacts — RoHS Compliant 
Male - Gold Plating, 24-28 AWG HR270-ND AB 32 .25 | RP13-PC-121 
Male - Silver Plating, 24-28 AWG HR271-ND 55 34 .23 | RP13-PC-122 
Female - Gold Plating, 24-28 AWG HR272-ND AQ 35 .27 | RP13A-SC-121 
Female - Silver Plating, 24-28 AWG HR273-ND 53 33 .22 | RP13A-SC-122 HR1814-ND 
Pins for Size 13 Superthick Wires — RoHS Compliant 
Male - Silver Plating, 18-22 AWG HR274-ND 55 34 .23 | RP13-PC-112 No.of Digi-K Price Each Hi 
Female - Silver Plating, 18-22 AWG HR275-ND 53 33 .22| RP13A-SC-112 a u see eae . a ‘i ac an a 
Male - Silver Plating 18-22 AWG HR276-ND 35 22 15] RP19-PC-112 os) Deserintion arene aciNo: 
Female - Silver Plating 18-22 AWG HR277-ND 35 22 .15 | RP19-SC-112 RP1 Series, 12mm 
Pins for 20 Contact — RoHS Compliant 6 | Receptacle with Pin Insert HR1817-ND 312 260 1.92 | RPC1-12RB-6P(71) 
7 : Plug with Socket Insert HR1814-ND 4.26 3.53 2.65 | RPC1-12P-6S(72) 
Male - Silver Plating 18-22 AWG HR276-ND 35 22 .15| RP19-PC-112 = 
Female - Silver Plating 18-22 AWG| _ HR277-ND 35 22 15] RP19-SC-112 RP2 Series, 12mm 
Male - Gold Plating 24-30 AWG HR278-ND A4 31 .24] RP19-PC-121 3 | Receptacle with Pin Insert HR1818-ND 2.02 1.68 1.24 | RPC2-12RB-3P(71) 
Female - Gold Plating 24-30 AWG HR279-ND 50 35 .27 | RP19-SC-121 7 __| Receptacle with Pin Insert HR1819-ND 3.19 2.64 1.98 | RPC2-12RB-7P(71) 
Male - Silver Plating 24-30 AWG HR280-ND 40 25 .17| RP19-PC-122 3 | Plug with Socket Insert HR1815-ND 3.71 3.08 2.31 | RPC2-12P-3S(71) 
Female - Silver Plating 24-28 AWG HR281-ND 37 23 -16 | RP19-SC-122 7 _| Plug with Socket Insert HR1816-ND 461 3.82 2.87 | RPC2-12P-7S(71) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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400 Series Buccaneer® Connectors 


Features: * Sealed to IP68 when mated * Scoop proof contacts * 2.5mm contact engagement for electrical integrity 
Electrical Specifications: * Current Rating: 2,3 position 8A/250V; 4,6,8 position 5A/125V; 10,12 position 1A/50V 
* Contact Resistance: <5mQ « Insulation Resistance: >106MO @ 500VDC * AC Breakdown Voltage: 2.5kV * Operating 
Temperature Range: -40°C ~ 80°C Material Specifications: * Body Moulding: Polyamide » Flammability: UL94V-0 * UV 
Resistance: To EN 50021: 1999 * Contacts: Copper alloy, Gold plated * O-Rings: Nitrile * Panel Sealing O-Ring: Nitrile 


(Socket insert shown) 


(Socket insert shown) 


Dim. in mm 


No. of Cable Entry Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. | Positions Size (mm) Part No. al 25 50 | Part No. 
Solder Pins, 8A, 20~24AWG, 2~3 Position 708-1092-ND$ 7.64 7.02 6.24 | SA3350/1 
Solder Pins, 5A, 22~26AWG, 4~8 Position 708-1094-ND$ 6.04 5.55 4.93 | SA3348/1 
Solder Pins, 1A, 24~28AWG, 10~12 Position | 708-1096-ND+ 4.66 4.28 3.80 | SA3180/1 
Sealing Cap for PX0412 Series 708-1275-ND 1.45 1.33 1.18 | PX0480 
Sealing Cap for PX0411 Series 708-1097-ND 1.45 1.33 1.18 | PX0480/1 
Sealing Cap for PX0413 Series 708-1098-ND 1.76 1.63 1.45 | PX0484 
Pack of 4 Cable Glands, for 3~5mm Cable 708-1099-ND 1.04 96 85 | PX0482 
Pack of 4 Cable Glands, for 5~7mm Cable 708-1100-ND 1.04 96 .85 | PX0483 
Insertion/Extraction Tool for 1A Contacts 708-1183-ND 7.91 _ — | 13027 
Insertion/Extraction Tool for 5A Contacts 708-1101-ND 7.91 i — | 13027/1 
Insertion/Extraction Tool for 8A Contacts 708-1102-ND 7.91 _ — | 13027/2 
Crimp positioner Tool for 1A Contacts 708-1104-ND 115.71 _ — | 14025/1AMP 
Crimp positioner Tool for 5A Contacts 708-1105-ND 115.71 _ — | 14025/5AMP 
Crimp positioner Tool for 8A Contacts 708-1106-ND 115.71 _ — | 14025/8AMP 
Crimp Tool for use with Positioners 708-1103-ND 702.19 _ — | 14025 


+ Sold in packs of 10: 1=10pcs, 25=250pcs, 50=500pcs 


Standard Buccaneer® 


Connectors 


Features: * Water and dustproof to IP68 when mated * Easy assembly — No special tools required on screw » Positive 
locating keyways Electrical Specifications: Current Rating: 2,3 Pos. 10A/250V; 4 Pos. 6A/250V; 6,7 Pos. 3A/250V; 9 
Pos. 5A/150V; 12 Pos. 5A/50V; 25 Pos. 1A/50V * Contact Resistance: 2 ~ 9 Pos. <10mQ; 12 ~ 25 Pos. <5m0Q * Operating 


Temperature Range: -20°C ~ 70°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


No. of Cable Entry Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. | Positions Size (mm) Part No. 1 25 50 | Part No. (Socket 
Flex Cable Plug Connectors without Contacts insert 
2 55~6.0 708-1030-ND 571 5.24 4.66 | PX0410/02P/5560 
3 55~6.0 708-1031-ND 571 5.24 — 4.66 | PX0410/03P/5560 
4 45~5.0 708-1032-ND 571 5.24 — 4.66 | PX0410/04P/4550 
1 6 45~5.0 708-1033-ND 571 5.24 — 4.66 | PX0410/06P/4550 
8 6.0~6.5 708-1034-ND 571 5.24 4.66 | PX0410/08P/6065 
10 6.0~65 708-1035-ND 571 5.24 4.66 | PX0410/10P/6065 
12 6.0 ~6.5 708-1036-ND 5715.24 4.66 | PX0410/12P/6065 
Flex Cable Receptacles without Contacts (Socket 
2 55~6.0 708-1037-ND 571 5.24 4.66 | PX0410/02S/5560 insert 
3 55~6.0 708-1038-ND 571 5.24 — 4.66 | PX0410/03S/5560 shown) 
4 45 ~5.0 708-1039-ND 571 5.24 4.66 | PX0410/04S/4550 
1 6 45~5.0 708-1040-ND 571 5.24 4.66 | PX0410/06S/4550 
8 6.0~6.5 708-1041-ND 571 5.24 4.66 | PX0410/08S/6065 | No.of | Dim.A es Digi-Key Price Each Bulgin 
10 6.0~65 708-1042-ND 571 5.24 4.66 | PX0410/10S/6065 Fig. | Positions | (mm) | Termination | Part No. 1 25 «50 Part No. 
12 6.0 ~ 6.5 708-1043-ND 5.71 5.24 4.66 | PX0410/12S/6065 Flex Cable Connectors with Pin Contacts 
In-Line Flex Cable Plug Connectors without Contacts 2 Screw 708-1107-ND 10.05 8.94 7.93 PX0736/P 
2 55~6.0 708-1044-ND 571 5.24 4.66 | PX0411/02P/5560 3 Screw 708-1108-ND 10.67 950 858 | PX0731/P 
3 55~6.0 708-1045-ND 571 5.24 4.66 | PX0411/03P/5560 4 = Screw 708-1109-ND 11.59 10.65 9.46 | PX0748/P 
4 45~5.0 708-1046-ND 571 5.24 4.66 | PX0411/04P/4550 1 6 Screw 708-1110-ND 11.99 10.66 9.69 | PX0739/P 
2 6 45 ~5.0 708-1047-ND 5.71 5.24 4.66 | PX0411/06P/4550 i Screw aoa rae ae 00 ees 
< E 4 rimp . | k . i 
10 80=65 | fostO49ND——s71 Sa 48 PNOATI/NOPI065 2 | — | ormpysoler |706-1113NDF 14.09 10.30 9.11 | PROTON 
12 6.0~6.5 708-1050-ND 5715.24 4.66 | PX0411/12P/6065 25 Crimp/Solder_| 708-1114-NOt 7.22 6.63 5.89 | PX0820/P 
In-Line Flex Cable Receptacles without Contacts 7 Fi tex Cable Connector a with Socket Contacts CGE ED OTEGS 
2 55~6.0 708-1051-ND 571 5.24 4.66 | PX0411/02S/5560 eS : I: ; 
3 5.5 ~6.0 708-1052-ND 5.71 5.24 4.66 | PX0411/03S/5560 ; aac CORN ine ee ee Dees 
4 45~5.0 708-1053-ND 5.71 5.24 4.66 | PX0411/04S/4550 6 = aa TEND qeat 4899 -4ogk || BxDeaOe 
2 6 45 ~5.0 708-1054-ND 571 5.24 4.66 | PX0411/06S/4550 1 ; aay Eee Weiors-<4anae Dare | PROTASIS 
8 6.0 ~6.5 708-1055-ND 5715.24 4.66 | PX0411/08S/6065 9 Crimp 7084 20-ND 40°90 4001 8901 PXO728/8 
10 6.0~6.5 708-1056-ND 571 5.24 4.66 | PX0411/10S/6065 2 _ Crimp/Solder | 708-1121-NDt 41409 1030 911 | Pxo794/ 
12 6.0~6.5 708-1057-ND 5.71 5.24 4.66 | PX0411/125/6065 95 Crimp/Solder | 708-1122-ND+ 722 663 589 | PX0820/S 
Jam Nut Panel Mount Plug Connectors without Contacts In-Line Flex Gable Connectors with Pin Contacts 
2 708-1058-ND 4.86 4.46 3.97 | Px0412/02P 2 Screw 708-1148-ND 11.62 10.35 9.36 | PX0737/P 
3 708-1059-ND 4.86 4.46 3.97 | PX0412/03P 3 Screw 708-1149-ND 12.25 1089 985 | PX0732/P 
4 = 708-1060-ND 486 4.46 3.97 | PX0412/04P 4 = Screw 708-1150-ND 13.29 12.21 10.85 | PXO749/P 
3 8 708-1061-ND 486 4.46 3.97 | PX0412/06P 5 6 Screw 708-1151-ND 13.35 11.88 10.84 | PXO740/P 
8 708-1062-ND 486 446 3.97 | PX0412/08P 7 Screw 708-1152-ND 14.12 12.97 11.53 | _PX0746/P 
10 aa 708-1063-ND 486 446 3.97 | PX0412/10P 9 Crimp 708-1153-ND 72.51 1149 1021 | PX0729/P 
12 708-1064-ND 486 4.46 3.97 | PX0412/12P 12 - Crimp/Solder | 708-1154-ND+ 11.09 1030 941 | PX0795/P 
Jam Nut Panel Mount Receptacles without Contacts 25 Crimp/Solder__| 708-1155-NDt 7.62 6.99 6.22 PX0821/P 
2 708-1065-ND 4.86 4.46 3.97 | PX0412/02S In-Line Flex Cable Connectors with Socket Contacts 
3 708-1066-ND 4.86 4.46 3.97 | PX0412/03S 2 Screw 708-1156-ND 13.66 1216 1086 | PX0737/S 
4 = 708-1067-ND 4.86 4.46 3.97 | PX0412/04S 3 Screw 708-1157-ND 14.29 12.71 11.54 | PX0732/S 
3 6 708-1068-ND 4.86 4.46 3.97 | PX0412/06S 4 - Screw 708-1158-ND 15.13 13.90 1235 | PX0749/S 
8 708-1069-ND 4.86 4.46 3.97 | PX0412/08S 5 6 Screw 708-1159-ND 16.17 14.39 13.07 | PX0740/S 
10 708-1070-ND 486 446 3.97 | PX0412/10S 7 Screw 708-1160-ND 17.11 15.72 13.97 PX0746/S 
2 ws 708-1071-ND 486 446 3.97 | PX0412/12S 9 Crimp 708-1161-ND 7251 1149 10.21 | PX0729/S 
PCB Mount Receptacles with Pin Contacts 12 - Crimp/Solder | 708-1162-ND+ 11.09 1030 941 | PX0795/S 
2 708-1072-ND 5.95 5.53 4.90 | PKO413/00P/PC 25 Crimp/Solder | 708-1163-ND+ 7.62 6.99 6.22 _| PX0821/S 
3 708-1073-ND 7.21 6.70 5.94 | PX0413/03P/PC Panel Mount Jam Nut Connectors with Pin Contacts 
4 = 708-1074-ND 967 8.98 7.95 | PX0413/04P/PC 2 11.0 Screw 708-1123-ND 7.85 6.99 6.50 PX0735/P 
4 6 708-1075-ND 12.15 11.28 9.98 | PX0413/06P/PC 3 14.3 Screw 708-1124-ND 8.63 7.68 7.03 PX0730/P 
8 708-1076-ND 14.73 13.68 12.10 | PX0413/08P/PC : ve aoe LOND aoe bee oe ee 
10 708-1077-ND 16.16 15.00 13.27 | PX0413/10P/PC 3 : iz: ’ i : 
12 708-1078-ND 17.08 15.86 14.03 | PX0413/12P/PC 5 00 ad ea we ae aa EARS 
5 PCB Mount Receptacles with Socket Sontacts 550 PRON OOSIPC 12 9.6 | Crimp/Solder | 708-1129-NDt 11.49 1067 943 | PXO796/P 
: ; : 25 9.6 Crimp/Solder | 708-1130-ND+ 544 5.00 4.44 | PX0822/P 
3 708-1080-ND 817 7.60 6.73 | PX0413/03S/PC , 
4 _ 708-1081-ND 4110 1031 911 | Px0413/04S/PC Panel Mount Jam Nut Connectors with Socket Contacts 
4 6 708-1082-ND 4380 1282 1134 | px0413/06S/PC 2 19.0 Screw 708-1131-ND 992 883 7.98 | PXO735/S 
8 708-1083-ND 1658 1540 1361 | PX0413/08S/PC 3 21.95 Screw 708-1132-ND 10.67 950 858 | PX0730/S 
: : : 4 14.95 Screw 708-1133-ND 14.09 1018 9.05 | PxXO747/S 
10 _ 708-1084-ND 18.91 17.55 15.53 | PX0413/10S/PC P 6 14.95 Screw 708-1134-ND 13.12 1177 11.25 | PX0738/S 
12 708-1085-ND 21.69 20.14 _ 17.82 | PX0413/12S/PC 7 21.65 Screw 708-1135-ND 13.29 1221 10.85 | PxO744/S 
Contacts / Sealing Caps / Tools 9 9.6 Crimp 708-1136-ND 856 7.86 6.98 | PXO727/S 
Crimp Sockets, 8A 20-24AWG, 2~3 Position | 708-1086-ND 10.44 9.59 8.53 | SA3349 12 11.4 | Crimp/Solder | 708-1137-ND+ 1149 1067 943 | PX0796/S 
Crimp Sockets, 5A 22~26AWG, 4~8 Position | 708-1088-ND+ 9.62 8.84 — 7.85 | SA3347 25 9.6 Crimp/Solder | 708-1138-ND+ 5.44 5.00 _-4.44_-|_PX0822/S 
Crimp Sockets, 1A 24~28AWG, 10-12 Position | 708-1147-ND+ 6.91 6.35 _ 5.64 | SA3179 Low Profile Box Mount Connectors with Pin Contacts 
Crimp Pins, 8A 20-24AWG, 2-3 Position 708-1087-ND$ 7.64 7.02 6.24 | SA3350 2 71.0 Screw 708-1139-ND 10.34 919 841 | PXO764/>P 
Crimp Pins, 5A 22~26AWG, 4~8 Position 708-1089-ND$ 6.04 5.55 4.93) SA3348 r 3 143 Screw 708-1140-ND 10.34 920 842 | PXO765/P 
Crimp Pins, 1A 24~28AWG, 10~12 Position _| 708-1090-ND+ 4.66 4.28 3.80 | SA3180 6 118 Screw 708-1141-ND 4140 1015 930 | PxO767/P 
Solder Sockets, 8A, 20-24AWG, 2~3 Position | 708-1091-ND+ 10.44 9.59 «8.53 | SA3349/1 9 19.8 Crimp 708-1142-ND 12.42 11.41 10.14 | PX0769/P 
Solder Sockets, 5A, 22~26AWG, 4~8 Position | 708-1093-ND+ 9.62 8.84 7.85 | SA3347/1 *f Contacte rit included = Order sepatatehy 
Solder Sockets, 1A, 24~28AWG, 10~12 Position] 708-1095-ND+ 691 635 5.64] SA3179/1 } Sold in packs of 10: 11 0pes, 25-250pce, $0-500pcs (Continued) 
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Standard Buccaneer® Connectors (cont) [Om] 
No. of Dim.A Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. | Positions | (mm) Termination Part No. tl 50 Part No. 
Low Profile Box Mount Connectors with Socket Contacts 
2 19.0 Screw 708-1143-ND 11.56 10.28 9.40 PX0764/S 
4 3 21.95 Screw 708-1144-ND 12.32 10.97 10.04 PX0765/S 
6 14.95 Screw 708-1145-ND 14.16 1261 11.53 PX0767/S 
9 9.6 Crimp 708-1146-ND 12.42 11.41 10.14 PX0769/S 
Rear Panel Mount Connectors with Pin Contacts 
3 PCB 708-1164-ND 11.91 11.06 9.78 PX0707/P/03 
6 PCB 708-1165-ND 14.38 13.35 11.81 PX0707/P/06 
5 9 - PCB 708-1166-ND 17.09 15.87 14.04 PX0707/P/09 
12 PCB 708-1167-ND 18.89 17.54 15.51 PX0707/P/12 
25 PCB 708-1168-ND 28.81 26.76 23.67 PX0707/P/25 
Rear Panel Mount Connectors with Socket Contacts 
3 PCB 708-1169-ND 1510 14.03 12.41 PX0707/S/03 
6 PCB 708-1170-ND 19.79 18.38 16.26 PX0707/S/06 
5 9 =- PCB 708-1171-ND 21.60 20.05 17.74 PX0707/S/09 
12 PCB 708-1172-ND 23.40 21.73 19.23 PX0707/S/12 
25 PCB 708-1173-ND 33.33 30.95 27.38 PX0707/S/25 
Bulkhead Connectors with Socket Contacts 
2 Screw 708-1174-ND 11.80 1050 9.15 PX0757/S 
6 3 =_ Screw 708-1175-ND 12.64 11.25 9.97 PX0756/S 
6 Screw 708-1176-ND 14.52 12.92 11.25 PX0758/S 
Contacts, Sealing Caps and Tools 
Crimp Sockets, 5A 22~26AWG, 12 Position | 708-1088-ND+ 9.62 8.84 = 7.85 SA3347 
Crimp Sockets, 5A, 24~28AWG, 25 Position | 708-1147-ND+ 6.91 6.35 5.64 SA3179 
Crimp Pins, 5A 22~26AWG, 12 Position 708-1089-ND$ 6.04 §.55 = 4.93 SA3348 
Crimp Pins, 1A 24~28AWG, 25 Position 708-1090-ND$ 4.66 4.28 3.80 SA3180 
Solder Sockets, 5A, 22~26AWG, 12 Position | 708-1093-ND+ 9.62 8.84 7.85 $A3347/1 
Solder Sockets, 1A, 24~28AWG, 25 Position | 708-1095-ND+ 6.91 6.35 5.64 SA3179/1 
Solder Pins, 5A, 22~26AWG, 12 Position 708-1094-ND$ 6.04 5.55 = 4.93 SA3348/1 
Solder Pins, 1A, 24~28AWG, 25 Position 708-1096-ND$ 4.66 4.28 3.80 $A3180/1 
Cable Joiner for 6mm~8mm diameter cables_| 708-1177-ND 10.43 9.58 8.52 PXO777 
Sealing Cap for Flex Cable Connectors 708-1178-ND 1.48 1.36 1.21 PX0734 
Sealing Cap for PCB and Rear Panel 
Mount Connectors 708-1179-ND 1.90 1.69 1.48 PX0711 
Sealing Cap for In-Line Flex, Front Panel, 
Bulkhead and Box Mount Connectors 708-1180-ND 1.14 1.04 93 PX0733 
Hand Crimp Tool, 9 Position 708-1181-ND 151.17 _ _— 13826 
Hand Crimp Tool, 25 Position 708-1182-ND 384.10 _ — 13170 
Insertion/Extraction Tool for 1A Contacts 708-1183-ND 7.91 _— — 13027 
Insertion/Extraction Tool for 5A Contacts 708-1101-ND 7.91 _ = 13027/1 
Crimp Positioner Tool for 5A Contacts 708-1105-ND. 115.71 _ _ 14025/5AMP 
Crimp Tool for use with Positioners 708-1103-ND 702.19 _ _— 14025 
t Contacts not included — Order separately + Sold in packs of 10: 1=10pcs, 25=250pcs, 50=500pcs 
900 Series Buccaneer® Connectors RoHS 


Features: * Dust and waterproof to IP68 when mated « Field Termination — Screw terminations 


+ Positive locating keyways »* Easy assembly — No special tools required » Fits 18mm ~ 15mm 
cables Electrical Specifications: Contact Resistance: <10m0 (initial) * Insulation Resistance: 


>105MO @ 500VDC « Dielectric Strength: 2.2kVAC minimum * AC Breakdown voltage: 6kV 


W 


G & 


© Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Material Specifications: * Body Mouldings: Polyamide * Flammability 
Rating: UL94V-0 * UV Resistance: To EN50021: 1999 * Contacts: Machined solid brass, Nickel plated » O-Rings: Nitrile 
« Panel Sealing Gasket: Silicone rubber 


No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. | Positions | (mm) | Part No. 1 25) 50 Part No. 
Plug Connectors with Pins 
2 127 | 708-1184-ND 19.14 17.57 15.62 | PX0911/02/P 
3 127 | 708-1185-ND 21.31 19.57 17.40 | PX0911/03/P 
1 4 127 | 708-1186-ND 23.44 21.53 19.13 | PxX0911/04/P 
5 127 | 708-1187-ND 25.66 23.57 20.95 | PX0911/05/P 
7 146 | 708-1188-NDt 39.31 36.10 32.09 | PXA911/07/P 
Plug Connectors with Sockets 
2 127 | 708-1189-ND 20.23 18.57 16.51 | PX0911/02/S 
3 127 | 708-1190-ND 22.85 20.98 18.65 | PX0911/03/S 
1 4 127 | 708-1191-ND 25.52 23.43 20.83 | PX0911/04/S 
5 127 | 708-1192-ND 28.14 25.84 22.97 | PX0911/05/S 
ud 146 | 708-1193-NDt 42.28 38.83 34.51 | PXA911/07/S 
Receptacles with Pins 
2 127 | 708-1194-ND 14.79 13.58 12.07 | PX0921/02/P 
3 127 | 708-1195-ND 16.96 15.58 13.85 | PX0921/03/P 
2 4 127 | 708-1196-ND 19.14 17.57 15.62 | PX0921/04/P 
5 127 | 708-1197-ND 21.31 19.57 17.40 | PX0921/05/P 
7 146 | 708-1198-NDt 34.37 31.56 28.06 | PXA921/07/P 
Receptacles with Sockets 
2 127 | 708-1199-ND 15.87 14.58 12.96 | PX0921/02/S 
3 127 | 708-1200-ND 18.49 16.98 15.10 | PX0921/03/S 
2 4 127 | 708-1201-ND 21.16 19.44 17.28 | PX0921/04/S 
5 127 | 708-1202-ND 23.79 21.84 19.42 | PX0921/05/S 
7 146 | 708-1203-NDt 37.33 34.29 30.48 | PXA921/07/S 


410 1083) 


No. of Dim. A| Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. | Positions | (mm) | Part No. 1 25 50 Part No. 
Jam Nut Connectors with Pins 
2 708-1204-ND 12.51 11.49 10.21 | PX0931/02/P 
3 708-1205-ND 14.74 13.53 12.03 | PX0931/03/P 
3 4 = 708-1206-ND 16.86 15.49 13.77 | PX0931/04/P 
5 708-1207-ND 19.09 17.53 15.58 | PX0931/05/P 
7 708-1208-ND 29.42 27.02 24.02 | PX0931/07/P 
Jam Nut Connectors with Sockets 
2 708-1209-ND 13.65 12.53 11.14 | PX0931/02/S 
3 708-1210-ND 16.27 14.94 13.28 | PX0931/03/S 
3 4 = 708-1211-ND 18.89 17.35 15.42 | PX0931/04/S 
5 708-1212-ND 21.56 19.80 17.60 | PX0931/05/S 
7 708-1213-ND 32.39 29.75 26.44 | PX0931/07/S 
Box Mount Connectors with Pins 
2 708-1214-ND 23.14 21.25 18.89 | PX0941/02/P 
3 708-1215-ND 25.32 23.25 20.67 | PX0941/03/P 
4 4 = 708-1216-ND 27.54 25.30 22.48 | PX0941/04/P 
§ 708-1217-ND 29.67 27.25 24.22 | PX0941/05/P 
7 708-1218-ND 39.81 36.56 32.50 | PX0941/07/P 
Box Mount Connectors with Sockets 
2 708-1219-ND 24.23 22.25 19.78 | PX0941/02/S 
3 708-1220-ND 26.85 24.66 21.92 | PX0941/03/S 
4 4 = 708-1221-ND 29.52 27.11 24.10 | PX0941/04/S 
5 708-1222-ND 32.14 29.52 26.24 | PX0941/05/S 
it 708-1223-ND 43.02 39.51 35.12 | PX0941/07/S 
t Fits Larger Cables, 20mm ~ 22mm 
Accessories 
Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
5 Bulkhead Adapter for use with 
Flange Mount Connectors -.| 708-1224-ND 20.18 18.53 16.47 | PX0950 
Sealing Cap for PXO911 and PXAQ1 .-| 708-1225-ND 3.02 2.77 2.46 | PX0960 
Sealing Cap for PX0921, PXA921, PX0931, and PX0941..... 708-1226-ND 5.54 5.09 4.52 | PX0970 
Cable Glands for PX0911 and PX0921, 1 each of 
~ 11-13, 9~11 and 7~9mm Diameter. ................... 708-1227-ND 2.23 2.04 1.82 | PX0980 
Cable Glands for PXA911 and PXA921, 1 each of 
18~20, 16~18, 14~16mm Diameter. ...............00.. 708-1228-ND 2.23 2.04 1.82 | PXA980 
Mini Buccaneer® Connectors 


Features: * Water and dustproof to IP68 when mated « Positive locating keyways * Flammability: UL94V-0 Electrical 
Specifications: * Current Rating: Solder/Crimp Terminals: 5A/380VAC 3,8 position; Screw Terminals: 10A/250VAC 2,3 
position; GA/250VAC 4 position; 3A/250VAC 6 position * Contact Resistance: <5mQ « Insulation Resistance: >10°M0 @ 
500VDC * Voltage Proof: 2kV @ 50Hz * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C Material Specifications: * Body 
Moulding: Polyamide «Inserts: Polyamide » Contacts: Solder/Crimp Terminals: Copper alloy, Gold plated 0.1m on 


nickel; Screw Terminals: Brass, Nickel plated * O-Rings (Solder/Crimp Terminals): Nitrile ae 
Dim. in mm 


Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig.| Description Part No. 1 25 50__| Part No. 
Cable Connectors — Fits 5mm ~ 7mm Cable, Inserts Sold Separately 
1 | Flex Connector . | 708-1238-ND 4.85 4.28 3.96 | PX0800 
2 | In-Line Flex Connector 708-1239-ND 4.45 3.95 3.67 | PX0801 
3 | Panel Mount Connector . 708-1240-ND 4.14 3.68 3.34 | PX0802 
4 | Right Angle Panel Mount Connecto! - | 708-1241-ND. 4.45 3.95 3.59 | PX0803 
5 Panel Mount Connector, with Sealing Cap 
and Retaining Clip .................. ee 708-1242-ND 4.45 3.95 3.59 | PX0805 
Inserts, Contacts, Sealing Caps, Tools 
2 Position Screw Terminal Socket Insert. . - | 708-1243-ND 4.80 441 3.92 | SA3319 
3 Position Screw Terminal Socket Insert 708-1244-ND 8.70 7.99 7.10 | SA3229 
4 Position Screw Terminal Socket Insert 708-1245-ND 8.85 8.13 7.23 | SA3242 
6 Position Screw Terminal Socket Insert 708-1246-ND 9.59 8.81 7.83 | SA3244 
2 Position Screw Terminal Pin Insert. 708-1247-ND 6.23 5.72 5.09 | SA3320 
3 Position Screw Terminal Pin Insert. 708-1248-ND 5.04 4.63 4.12 | SA3230 
4 Position Screw Terminal Pin Insert. 708-1249-ND 6.33 5.81 5.17 | SA3241 
6 Position Screw Terminal Pin Insert... .- | 708-1250-ND 7.02 6.45 5.73_| SA3243 
3 Position Pin Carrier Insert, Solder Black ... . | 708-1254-ND 16 10 62 | 12734/3/1 
3 Position Socket Carrier Insert, Solder Blac! 708-1255-ND 85 78 69 |) 12735/3/1 
8 Position Pin Carrier Insert, Solder Black ... 708-1252-ND 76 70 62 | 12734/1 
8 Position Socket Carrier Insert, Solder Blac! 708-1253-ND 85 78 69 | 12735/1 
3 Position Pin Carrier Insert, Crimp Grey. . 708-1257-ND. 716 70 62 | 12734/3 
3 Position Socket Carrier Insert, Crimp Grey. 708-1258-ND. 85 78 69 | 12735/3 
8 Position Pin Carrier Insert, Crimp Grey. . 708-1251-ND 76 70 62 | 12734 
8 Position Socket Carrier Insert, Crimp Grey. 708-1256-ND 85 78 69 | 12735 
Crimp Pins .... 708-1264-ND$ 2.13 1.95 1.74 | SA3148 
Crimp Sockets. 708-1265-ND$ 3.71 3.41 3.03 | SA3149 
Solder Pins. 708-1259-ND$ 2.13 1.95 1.74 | SA3148/1 
Solder Socke' 708-1260-ND$ 3.71 3.41 3.03 | SA3149/1 
Polarizing/Blanking Pins. 708-1261-ND$ 1.04 95 85 | SA3147 
Sealing Cap, Fits PX0801, 02, 03, 05. 708-1266-ND 1.48 1.36 1.21 | PX0810 
Sealing Cap, Fits PX0800. -- | 708-1267-ND 1.48 1.36 1.21 | PX0811 
Contact Insertion Tool. - | 708-1262-ND 26.95 _— — | SA3150 
Hand Crimping Tool 708-1263-ND 395.60 - —_| SA2800 


+ Sold in packs of 10: 


=10pces, 25=250pcs, 50=500pcs 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= Digi-Key Pricing Johnson 
Fig. | Color Part No. 1 10 100 250 500 1,000 | Part No. 
EMERSON Pl ugs and Jacks OHNSON’ Tip Plugs - Insulated Solderless Type: 2.00mm 
White J300-ND 93 8.23 65.17 137.20 257.25 = 480.20 | 105-0301-001 
Red J103-ND* 93 8.23 65.17 137.20 257.25 480.20 | 105-0302-001 
11 | Black J104-ND* 93 8.23 65.17 137.20 257.25 480.20 | 105-0303-001 
Green J301-ND 93 8.23 65.17 137.20 257.25 480.20 | 105-0304-001 
Blue J305-ND 93 8.23 65.17 137.20 257.25 480.20 | 105-0310-001 
Tip Plugs - Insulated Stacking Single Type: 2.00mm 
12 Red J454-ND. 2.19 19.44 153.90 324.00 607.50 1134.00 | 105-1202-001 
Miniature Banana Plugs - Insulated Solder Type: 2.64mm 
13 Red J457-ND. 1.84 16.34 129.39 27240 510.75 953.40 | 108-1002-001 
Black J458-ND. 1.84 16.34 129.39 27240 510.75 953.40 | 108-1003-001 
Banana Jack - for Standard Banana Plug 4.44mm Across Flats 
14 _- J147-ND* 148 13.13 103.93 218.80 410.25 765.80 | 108-0740-001 
Uninsulated w/Knurled Thumb Nut for Standard Banana Plug 4.44mm Across Flats 
15 - J587-ND 2.85 25.32 200.45 422.00 = 791.25 1477.00 | 111-2223-001 
Binding Posts - Insulated Standard: 4.44mm 
White J370-ND 240 21.31 168.72 355.20 666.00 1243.20 | 111-0101-001 
Red J164-ND* 240 21.31 168.72 355.20 666.00 1243.20 | 111-0102-001 
16 | Black J165-ND* 240 21.31 168.72 355.20 666.00 1243.20 | 111-0103-001 
Green J371-ND. 2.59 22.99 182.02 383.20 718.50 1341.20 | 111-0104-001 
Yellow J372-ND. 240 21.31 168.72 355.20 666.00 1243.20 | 111-0107-001 
Banana Jacks - Insulated Solder Terminal: 4.44mm 
White J150-ND* 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0901-001 
Red J151-ND* 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0902-001 
Black J152-ND* 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0903-001 
Green J153-ND 66 5.83 46.17 97.20 182.25 340.20 | 108-0904-001 
17 Orange J356-ND. 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0906-001 
Yellow J154-ND 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0907-001 
Brown J357-ND 66 5.83 46.17 97.20 182.25 340.20 | 108-0908-001 
Blue J155-ND. 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0910-001 
Violet J358-ND 66 5.83 46.17 97.20 182.25 340.20 | 108-0912-001 
Gray J359-ND 59 5.26 41.61 87.60 164.25 306.60 | 108-0913-001 
Banana Plug - Uninsulated Panel Mount Threaded Stud: 4.23mm 
18 = J148-ND 1.56 13.90 110.01 231.60 434.25 810.60 | 108-0750-001 
Banana Plug - Uninsulated Panel Mount Screw Type: 4.23mm 
19 _ J149-ND 1.34 11.95 94.62 199.20 373.50 697.20 | 108-0753-001 
Banana Plugs - Insulated Solderless Tapered Handle: 4.23mm 
White J144-ND* 1.25 «(11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0301-001 
Red J145-ND* 1.25 00«(11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0302-001 
Black J146-ND* 1.25 011.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0303-001 
ini ‘ici Green J340-ND 4.260 11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0304-001 
Fig. | Color igh Key fe eae aga eso unenn catena | ecnnean op Orange | J341-ND 125 1111 87.97 185.20 34725 648.20 | 108-0306-001 
2 = = i 2 Yellow J342-ND 1.25 00(11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0307-001 
Tip Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm Brown J343-ND. 1.25 011.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0308-001 
White J330-ND 1.27 11.33 89.68 188.80 354.00 660.80] 105-1041-001 Blue J344-ND 1.25 14.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0310-001 
Red J124-ND 1.27 11.33 89.68 188.80 354.00 660.80) 105-1042-001 Violet J345-ND 1.25 «(11.11 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0312-001 
1 | Black J125-ND 1.27 11.33 89.68 188.80 354.00 660.80) 105-1043-001 Gray J346-ND 1.25 1141 87.97 185.20 347.25 648.20 | 108-0313-001 
Green J331-ND 1.27 11.33 89.68 188.80 354.00 660.80) 105-1044-001 Banana Plugs - Insulated Round Body Solder Stud: 4.23mm 
Yellow J333-ND 1.27 11.33 89.68 188.80 354.00 660.80} 105-1047-001 4 Red J156-ND 251 22.32 176.70 372.00 697.50 1302.00 | 108-1722-101 
Horizontal Test Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm Black J157-ND 2.51 22.32 176.70 372.00 697.50 1302.00 | 108-1723-101 
White J108-ND A6 4.06 32.11 67.60 126.75 236.60) 105-0751-001 Banana Plugs - Insulated Round Body Solderless: 4.23mm 
Red J109-ND* A6 4.06 32.11 67.60 126.75 236.60} 105-0752-001 a Red J158-ND 1.91 16.97 134.33 282.80 530.25 989.80 | 108-1722-103 
Black J110-ND* 46 4.06 32.11 67.60 126.75 236.60} 105-0753-001 Black J159-ND. 1.91 16.97 134.33 282.80 530.25 989.80 | 108-1723-103 
Green J111-ND 46 4.06 32.11 67.60 126.75 236.60) 105-0754-001 Banana Plugs - Insulated Stacking Single Type: 4.23mm 
2 | Orange J112-ND 46 4.06 32.11 67.60 126.75 236.60 | 105-0756-001 White J459-ND 2.08 18.48 146.30 308.00 577.50 1078.00 | 108-1081-001 
Yellow J113-ND A6 4.06 32.11 67.60 126.75 236.60) 105-0757-001 . : 7 
B 144-ND 46 406 3041 6760 126, 236.60 | 105-0758-001 22 Red J460-ND 2.08 18.48 146.30 308.00 577.50 1078.00 | 108-1082-001 
— i : ; ; if pi ; Sule Black J461-ND 2.08 18.48 146.30 308.00 577.50 1078.00 | 108-1083-001 
Blue J115-ND AG 4.06 32.11 67.60 126.75 236.60) 105-0760-001 
Violet J116-ND = 46 4.06 32.11 87.60 126.75 236.60 | _105-0762-001 J100-KIT-ND Digi-Key® Plug & Jack Kit Contains 10 each of the plugs or jacks as denoted (*) on chart. 
Horizontal Insulated Miniature Test Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm Price includes compartment divided plastic box for easy storage and quick access..................005 $76.95 
White J575-ND A5 3.96 31.35 66.00 123.75 231.00) 105-1101-001 
Red J576-ND A5 3.96 31.35 66.00 123.75 231.00) 105-1102-001 
Black J577-ND A5 3.96 31.35 66.00 123.75 231.00) 105-1103-001 = H H 
8 Green J578-ND A5 3.96 31.35 66.00 123.75 231.00) 105-1104-001 = Ti CO Electronics ANP Micro Circular Metal 
Yellow J579-ND A5 3.96 31.35 66.00 123.75 231.00) 105-1107-001 y Sh ll CG t 
Blue J580-ND 45 3.96 31.35 «66.00 123.75 231.00 105-1110-001 Autheaeealblaubiter e onnectors 
Vertical Test Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm Small, rugged circular connector 
White J119-ND 69 6.14 48.64 10240 192.00 358.40) 105-0851-001 Applications: * Medical * Industrial * Military * Aerospace 
Red J120-ND 69 6.14 48.64 102.40 192.00 358.40) 105-0852-001 Features: * High cycle life spring probe and pad contact interface » High density for 
4 Black J121-ND 69 6.14 48.64 102.40 192.00 358.40) 105-0853-001 limited space applications * Precision, screw machine contacts 
Green J122-ND 69 6.14 48.64 102.40 192.00 358.40) 105-0854-001 Electrical: * Current Carrying Capacity: 1A * Operating Voltage: 200VAC maximum 
Yellow J123-ND 69 6.14 48.64 102.40 192.00 358.40) 105-0857-001 Mechanical: * Environmental sealing: IP 67 - water immersion, 1M for 30 minutes 
Blue J312-ND 69 6.14 48.64 102.40 192.00 358.40) 105-0860-001 Wire size: 24-30 AWG * Maximum Operating Temperature: 392°F (200°C) 
Vertical Insulated Formed Contact Test Jacks - for Standard Tip Plug: 2.03mm 
White J581-ND 62 5.54 43.89 92.40 173.25 323.40) 105-2201-201 
Red J582-ND 62 5.54 43.89 92.40 173.25 323.40) 105-2202-201 
5 Black J583-ND 62 5.54 43.89 92.40 173.25 323.40) 105-2203-201 
Green J584-ND 62 5.54 43.89 92.40 173.25 323.40) 105-2204-201 
Yellow J585-ND 62 5.54 43.89 92.40 173.25 323.40] 105-2207-201 
Shielded Test Jack - Horizontal 
6 Tin J463-ND 4.97 44.14 349.41 735.60 1379.25 2574.60) 129-0701-301 
Gold J571-ND 7.13 62.56 460.95 987.75 1646.25 — | 129-0701-302 
Shielded Test Jack - Vertical f No. of Shell Contact Dimensions — Inch (mm)| Digi-Key Price Each Tyco/AMP 
7 | ii 462-ND 5.39 47.90 379.24 79840 1497.00 2794.40] 129-0701-201 ids MRos"s|ESizou EtSysiem A Basi HarilNo a 0 000 Ratios 
Gold J570-ND 5.70 50.02 368.55 789.75 1316.25 —|_ 129-0701-202 7—qT Se Plug Assembly DBS ST ES 
7 = . pring Probe — — | ; : ; - 
: rip dacks/~ Insulated Deluxe: 200mm Toy | Pin = — _|A30547-ND@ 35.53 _25.48_21.67| 1738541-1 
White J105-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 691.60) 105-0601-001 19 | M14 | Spring Probe = = A30546-ND 58.34. 41.84 35.58] 17385521 
Red J106-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 691.60) 105-0602-001 2 19 | mi4 Pin _ _ A30548-ND@ 98.01 70.29 59.77| 1738550-1 
8 Black J107-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 691.60) 105-0603-001 Rear Panel Mount Receptacle Assembly 
Green J337-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 691.60) 105-0604-001 7 
iy z H 7 M11 | Spring Probe _ = A380551-ND® 26.63 19.10 16.24] 1604750-1 
Yellow J338-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 691.60) 105-0607-001 3 
i ef “ 7 M11 Socket = _ A30543-ND 25.38 18.20 15.48 | 1738547-1 
Blue J339-ND 1.33 11.86 93.86 197.60 370.50 691.60} 105-0610-001 = 
7 = 4 19 | M14 | Spring Probe _ = A30542-ND® 40.59 29.11 = 24.75] 1738553-1 
Tip Jacks ~ Insulated Standard Type: 2.00mm 19 | M14 | Socket = —__|A30544-ND 36.78 26.38 22.43] 1738551-1 
White J320-ND 77 684 5415 114.00 213.75 399.00] 105-0801-001 Overmold Adapter — RoHS Compliant 
cist J117-ND* 17 6.84 54.15 114.00 213.75 399.00) 105-0802-001 — Tmt —= “326 (8.29) | .295 (7.5) |A30549-ND 11.07 7.94 6.75] 1604366-4 
9 lack J118-ND 17 6.84 54.15 114.00 213.75 399.00) 105-0803-001 5} _ | wa = 424 (10.76) | 385 (9.8) |A30550-ND 1230 8.82 750) 1604366-3 
Green J321-ND 17 6.84 54.15 114.00 213.75 399.00) 105-0804-001 . ——F > 7 : : ; 
Yellow J323-ND 77 684 5415 114.00 213.75 399.00] 105-807-001 _ Accessories — RoHS Compliant 
Blue J325-ND 77 6.84 5415 114.00 213.75 399.00] 105-0810-001 Jam Nut, Shell Size M11, (sold separately) . . |A29974-ND 2.48 1.78 1.52} 1604197-1 
= 7, = Rear Panel Seal, M11 (sold separately) A29978-ND 94 68 -58| 1445420-3 
Tip Jacks with Sleeve Assembly: 2.00mm Jam Nut, M14, (sold separately)... A30554-ND 1015 728 619) 811277-3 
40 Red J451-ND 1.59 1411 111.72 235.20 441.00 823.20} 105-0702-001 Rear Panel Seal, M14 _ |A30552-ND. 1.15 83 -70| 1445420-5 
Black J452-ND 1.59 14.11 111.72 235.20 441.00 823.20} 105-0703-001 @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 411 


———= Waterproof Circular 
JAE Connectors - uB5 Series 


Features: »* Waterproof/Dustproof of protection class IP68 prevents penetration of water, oil and dust »* Waterproof 
Receptacle itself * Push-pull mating structure enables easy one-handed insertion and removal » Metal outer parts and 
ground terminal installed in receptacle ensure shield effect. Specifications: * Rated Current: 3 position = 3A per contact; 
4 ~ 8 position = 2A per contact »* Rated Voltage: 200 VAC r.m.s. * Dielectric Withstanding Voltage: 750 VAC r.m.s per 
minute * Insulation Resistance: 1000 MQ « Contact Resistance: 50mQ maximum ¢ Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 
Applicable Wire Size: 22 ~ 28 AWG » Waterproof: IP68 Protection Level 


Dimensions in mm 


Contacts/Tools 


Wire Digi-Key Price Each JAE 
Description Size Part No. 1 25 100 | Part No. 
a 670-1047-1-NDt 47.25 ~—«2t_| ‘JN1-22-22P-10000 
ee Pin, ae 670-1047-2-NDt 1290.65/10,000 | JN1-22-22P-10000 
imp 670-1048-ND 50.25.20 | JN1-22-22P-PKG100 
: 670-1049-1-NDt 4424 «49 | JN1-22-228-10000 
ae Socket, py 670-1049-2-NDt 1218.00/10,000 | JN1-22-225-10000 
rere 670-1050-ND St 26 21 | JN1-22-225-PKG100 
: 670-1051-1-NDt 44 «24-19 ‘| JN1-22-268-10000 
ee Socket, int 670-1051-2-NDt 1218.00/10,000 | JN1-22-26S-10000 
p 670-1052-ND 51 26.21 | JN1-22-26S-PKG100 
Crimp Tool 22~28AWG | — | 670-1183-ND 1125.42 = — | Crt50-2-JNt-8 
Crimp Tool 20~25AWG | — | 670-1184-ND 957.55 — — | CT150-2-JN1-D 
Crimp Tool 21~25AWG | — | 670-1185-ND 860.17 = — | CM50-2-JNT-E 


+ Cut Tape Pricing + Tape and Reel 


No. of Digi-Key Price Each JAE = 8 . 
Fig. | Positions _| Part No. 1 25 100 | PartNo. Miniature Circular Connectors 
Jam Nut Receptacle - Dip . 
3 670-1028-ND 21.18 15.89 14.83 | JBSCSOSALOON SRCN Series 
1 ore aN ae ae ieee eee Features: Product approved by UL standard: File No. E-67741(s) Specifications: * Current Rating: 5A maximum for #20 
6 670-1034-ND 23.02 17.27 16.12 | JB5SCSO6ANOON contact, 10A maximum for #16 contact * Operating Voltage: 250 VACr.m.s. maximum, 350 VDC maximum » Operating 
8 670-1036-ND 26.12 19.59 18.29 | JB5CSO8ANO00 Temperature: -25°C ~ 85°C » Dielectric Withstanding Voltage: 1000 VACr.m.s per minute * Insulation Resistance: 
Jam Nut Receptacle - Solder Cup 1000MQ minimum (with 500 VDC) Contact Resistance: 5mQ maximum Materials and Finishes: Shell, Barrel, Endbell, 
3 670-1029-ND 21.18 75.89 14.83 | JB5CSO3FLOON Coupling Nut and Clamp: Aluminum Alloy, Nickel plated (satin) * Insulator: Synthetic resin, UL94V-0 (Green) * Contact: 
4 670-1031-ND 21.18 15.89 14.83 | JB5CSO4FMOON Copper Alloy, Silver Plated * Retaining Ring: Copper Alloy, Nickel Plated * Set Screw, Clamp Screw: Steel, Nickel Plated 
1 5 670-1033-ND 22.22 16.67 15.56 | JBSCSOS5FMOON 
6 670-1035-ND 23.02 17.27 16.12 | JBSCSO6FNOON 
8 670-1037-ND 26.12 19.59 18.29 | JB5CSO8FNOO 
8 670-1045-ND 33.44 25.08 23.41 JB5CTO8XNO010 
Plug - Solder Cup 
3 670-1038-ND 34.06 25.55 23.85 | JB5DSO3ML11N 
4 670-1039-ND 34.06 25.55 23.85 | JBS5DSO4MM11N 
9 5 670-1040-ND 35.00 26.25 24.50 | JB5DSOSMM11N 
6 670-1041-ND 37.24 27.93 26.07 | JB5DSO6MN11N 
8 670-1042-ND 38.52 30.19 29.15 | JB5DSO8MN11 
8 670-1046-ND 63.84 52.90 48.52 | JB5DTO8YN1210 
Cable Receptacle 
3 4 670-1043-ND 34.45 27.00 26.07 | JBSHSO4FM11N 
8 670-1044-ND 45.77 35.88 34.64 | JBSHSO8FN11 
‘aia No. of Dimension (mm) | Digi-Key Price Each JAE 
Waterp ~ of,” M ; - latu a: Con . ectors ee Fig. ‘ Cable Sonnenting Racoptacies with Male Ping = 
JN1 and JN2 Series 3 M18 x1 8.5 46 670-1110-ND 7.48 5.09 4.49 SRCN1A13-3P 
JN1 Series (4 Pos): Specifications: * Rated Current: 5A/pin (#20 size contact) » Rated Voltage: 200VAC » Withstanding 5 M18 x1 8.5 46 670-1112-ND 10.73 6.87 6.44 SRCN1A13-5P 
Voltage: 2000VAC per minute ¢ Insulation Resistance: Minimum 1000MQ (DC500V energized) * Waterproof: IP67 7 M22 x1 11.5 49 670-1116-ND 9.38 6.38 5.63 SRCN1A16-7P 
* Operating Temperature: -20°C ~ 125°C 10 M22 x1 115 49 670-1114-ND 11.63 8.28 7.50 SRCN1A16-10P 
JN1 Series (10 Pos): Specifications: * Rated Current: 3A/pin (#22 size contact) * Rated Voltage: 200VAC * Withstanding 10 M26 x1 14 53 670-1118-ND 9.55 6.50 5.73 SRCN1A21-10P 
Voltage: 900VAC per minute * Insulation Resistance: Minimum 1000MQ (DCS500V energized) + Waterproof: IP67 16 M26 x1 14 53 670-1120-ND 72.15 8.64 7.83 | SRCN1A21-16P 
* Operating Temperature: -20°C ~ 125°C re | s 
JN2 Series (4 Pos): Specifications: * Rated Current: 5A/pin (#20 size contact) * Rated Voltage: 200VAC » Withstanding 3 ue 7 : iu 3 haan tae ie ia Sia 
Voltage: 2000VAC per minute * Insulation Resistance: Minimum 1000MQ (DCS500V energized) * Waterproof: IP67 = 5 5 
* Operating Temperature: -20°C ~ 125°C Fig. 1 — Cable Connecting Receptacles with Female Sockets 
JN2 Series (10 Pos): Specifications: * Rated Current: 3A/pin (#22 size contact) * Rated Voltage: 200VAC » Withstanding 3 M18x1 8.5 46 670-1111-ND 8.20 5.58 4.92 SRCN1A13-3S, 
Voltage: 900VAC per minute * Insulation Resistance: Minimum 1000MQ (DC 500V energized) * Waterproof: IP67 5 M18 x1 8.5 46 670-1113-ND 11.03 7.06 6.62 SRCN1A13-5S, 
* Operating Temperature: -20°C ~ 125°C 7 M22 x1 11.5 49 670-1117-ND 10.15 6.50 6.09 SRCN1A16-7S, 
10 M22 x1 11.5 49 670-1115-ND 12.56 8.93 8.10 SRCN1A16-10S 
10 M26 x1 14 53 670-1119-ND 12.05 7.72 7.23 SRCN1A21-10S 
16 M26 x 1 14 53 670-1121-ND 12.56 8.93 8.10 SRCN1A21-16S 
16 M30 x 1 17 56 670-1123-ND 12.48 7.99 7.49 SRCN1A25-16S 
24 M30 x1 17 56 670-1125-ND 13.75 9.78 8.86 SRCN1A25-24S 
Fig. 2 — Box Mounting Receptacles with Male Pins 
3 M18 x1 20 26 670-1126-ND 4.35 2.77 2.53 SRCN2A13-3P 
5 M18 x1 20 26 670-1128-ND 4.68 2.98 2.72 SRCN2A13-5P 
7 M22 x1 23 29 670-1132-ND 5.47 3.49 3.19 SRCN2A16-7P 
10 M22 x1 23 29 670-1130-ND 6.77 4.19 3.94 SRCN2A16-10P. 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each JAE 10 M26 x1 26 32__| 670-1134-ND 6.30 4.29 3.78 | SRCN2A21-10P 
Fig. | Positions A B Part No. ul 25 100 | PartNo. 16 M26 x 1 26 32 670-1136-ND 6.45 4.39 3.87 SRCN2A21-16P 
Plug, Female — Solder Type 24 M30 x 1 29 35 670-1139-ND 9.38 6.38 5.63 SRCN2A25-24P 
670-1057-ND 11.43 8.13 7.37 | JNIDSO4FK1 Fig. 2 — Box Mounting Receptacles with Female Sockets 
4 = = 670-1058-ND 16.70 11.88 10.76 | JNIDSO4FK2 3 Migxt1 | 20 26 | 670-1127-ND 451 2.87 2.63 | SRCN2A13-3S 
1 670-1059-ND 16.70 11.88 10.76 | JNIDSO4FK2X 5 M18x1 | 20 26 | 670-1129-ND 5.01 319 2.92 | SRCN2A13-5S 
670-1072-ND 16.83 11.97 10.85 | JN2DSO4FK1-R 7 M22x1 | 23 29 | 670-1133-ND 5.80 3.59 3.38 | SRCN2A16-7S 
4 = = 670-1073-ND 16.83 11.97 10.85 | JN2DSO4FK2-R 10 M22x1 | 23 29 | 670-1131-ND 6.78 4.61 4.07 | SRCN2A16-10S 
SZ0S07A:ND 14.92 10.61 _ 9.62 | JN2DS04FKOX-R 10 M26x1 | 26 —_32_| 670-1135-ND 6.78 4.61_—«4.07_|_ SRCN2A2t-10S 
670-1062-ND 11.43 8.13 7.37 | JNIFSO4FK1 16 M26 x1 26 32 670-1137-ND 6.93 471 4.16 SRCN2A21-16S 
o| 4 = = 670-1063-ND 16.70 11.88 10.76 | JNIFSO4FK2 16 M30x1 | 29 35 | 670-1138-ND 7.65 5.21 4.59 | SRCN2A25-16S 
670-1064-ND 16.70 11.88 10.76 | JN1FSO4FK2X 24 Ms0x1 | 29 35 | 670-1140-ND 10.25 6.56 6.15 _|_SRCN2A25-24S 
4 = = 670-1077-ND 16.83 11.97 10.85 | JN2FSO4FK2-R Fig. 3 — Straight Plug with Male Pins 
Fitig, Female Crimp:t ype 3. | Miext | 85 47 ‘| 670-1141-ND 883 601 530 | SRCNGAT3-3P 
10 = a 70 10GO ND ee Oa AY | eel bet 5 | miaxt | 85 47 | 670-1143-ND 868 5.90 5.21. | SRCNGAt3-5P 
670-1075-ND 16651184 1073 | JNADSIOSLTR 7 | text | 18 0 eroded ©1673 thed 1080. | SRONBATG 
10 = — -1075- . : . E 7 x 5 Sl 70-1148- 7. F ; -7P- 
70aLOFGND 16.65 11.84 10.73 | JN2DS10SL2-R 10 | m22x1_| 115 50 _| 670-1145-ND 11.03 7.06 __—-6.62_|_SRCN6A16-10P 
40 = = 670-1065-ND 12.35 7.91 7.41 | JNTFS1OSL1 10 M26x1 | 14 54 | 670-1151-ND 12.05 7.72 7.23 | SRCNGA21-10P 
2 670-1066-ND 12.35 7.91 7.41 | JNIFSIOSL2 16 M26x1 | 14 54 | 670-1153-ND 11.63 8.28 7.50 | SRCNGA21-16P 
10 = = 670-1078-ND 16.65 11.84 10.73 | JN2FS10SL1-R 16 M30 x 1 17 57 670-1157-ND 11.90 8.47 7.68 SRCN6A25-16P 
670-1079-ND 16.65 11.84 10.73 | JN2FS10SL2-R 18 M26 x 1 14 54 670-1155-ND 12.96 9.22 8.36 SRCN6A21-18P 
Relay Receptacle, Male — Crimp Type 24 M30 x1 ns 57 670-1159-ND 13.75 9.78 8.86 SRCN6A25-24P. 
3 40 _ = 670-1067-ND 12.96 9.22 8.36 | JNIHS10PL2 Fig. 3 — Straight Plug with Female Sockets 
SnUaIOB ANS 1966; = 29:86) 8,08. |S INIKS TOBE 3. | Mi8xt | 85 47 | 670-1142-ND 8.98 611 5.30 | SRCNGAI3-35 
Panel Mount Receptacle, Male — Solder Type 5 Mi8x1 | 85 47 | 670-1144-ND 8.83 6.01 5.30 | SRCN6A13-5S 
4 25.4 25.4 670-1053-ND 7.20 4.08 3.84 | JNTASO4MK1 7 M22x1 | 11.5 50 | 670-1149-ND 10.73 6.87 6.44 | SRCNGA16-7S 
4 25.4 25.4 670-1054-ND 8.85 6.02 5.31 | JNTASO4MK2 7 M22x1 | 11.5 50 | 670-1150-ND 1744 1240 11.24 | SRCNGA16-7S-J1 
10 23.4 23.4 670-1055-ND 8.53 4.44 3.92 | JNIASTOML2 10 M22x1_| 11.5 50 __| 670-1146-ND 11.33 7.25 6.80_| SRCN6A16-10S 
4 4 25.4 25.4 670-1069-ND 12.78 9.09 8.24 | JN2ASO4MK2-R 10 M26 x1 14 54 | 670-1152-ND 12.48 7.99 7.49 | SRCN6A21-10S 
10 23.4 23.4 670-1070-ND 30.40 22.80 21.28 | JN2AS1OML2-R 16 M26 x1 14 54 670-1154-ND 11.90 8.47 7.68 SRCN6A21-16S 
10 20.0 39.0 670-1056-NDt 5.01 2.93 2.68 | JNIASIOUL1 16 M30 x 1 17 57 670-1158-ND 12.56 8.93 8.10 SRCN6A25-16S 
10 20.0 39.0 670-1071-NDt 9.35 6.36 5.61 | JN2AS10UL1-R 18 M26 x1 14 54 670-1156-ND 13.10 9.32 8.44 SRCN6A21-18S 
«Panel Mount + PCB Type 25 | m3ox1 | 17 57 _| 670-1160-ND 14.81 10.53 9.55 | SRCNGA25-24S 
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Fig. 1 - Plug Fig. 2 - Panel Mount Receptacle Fig. 3 - Free-Hanging Receptacle 


Electrical: * Current carrying capacity: 2-3A »* Operating voltage: 250VAC minimum « Dielectric withstanding voltage: 
1500VAC minimum Mechanical: * 5000 minimum mating cycles (Spring probe contact system) *500 mating cycles 
(Screw machine pin and socket contacts) * Housing: Single piece design, nylon * Environmental sealing: Splash proof 
IP65 »* Wire size: 24-30AWG Materials: * Spring probe pin: Brass, 10 yin (.25 jm) gold finish over nickel on mating end, 
tin-lead over nickel on solder cup/solder tail * Spring probe pad: Brass, 30 pin (.76 ym) gold finish over nickel on entire 
contact * Screw machine pin: Brass, 30 in (.76 ym) gold finish over nickel on entire contact * Screw machine socket: 
Brass body, beryllium copper clip, 30 pin (.76 ym) gold finish over nickel, clip tin-lead over nickel body Contact Type: 


Solder Cup Sh Solder Cup Shi 
*X = Spring Probe Contacts » Y = Pin and Socket Contacts older Cup shown ‘older Cup Shown 


No. of | Shell | Solder| Contact | Dimensions - mm | Digi-Key Price Each AMP No. of| Shell | Solder] Contact | Dimensions - mm _| Digi-Key Price Each AMP 
Fig.| Pos. | Size | Type | Type A B C | Part No. 1 25 50 | Part No. Fig.| Pos. | Size | Type | Type A B C | Part No. 1 25 50 | Part No. 
Cup x 11.1 | 13.6 | 12.65] A29954-ND@ 836 7.76 6.78 | 1445322-1 7 M95 Cup Y 9.5 | — | 12.25] A29968-ND® 10.48 = 9.71 8.49 | 1445641-1 
7 M9.5 | Cup Y 11.1 | 13.6 | 12.65] A29964-ND 7.52 6.98 6.10 | 1445642-1 : Tail Y 9.5 | — | 12.25] A29969-ND® 8.36 7.76 6.78 | 1445691-1 
1 Cup Y 11.1 | 13.6 | 12.65] A97411-ND@ 5.97 5.53 4.84 | 2-1445642-0 Cup X 43.5| — |12.25| a29962-ND 39.05 36.20 31.63 11445757-1 
19 |M13.5 Cup x 15.6 | 18.6 | 12.65] A29955-ND® 10.93 10.13 8.85 | 1445777-1 3 Cup Xx 13.5 | — | 12.25] A34589-ND® 26.57 24.63 21.52 | 2-1445757-1 
“) Cup Y 15.6 | 18.6 | 12.65] A29965-ND 11.23 10.42 9.10 | 1445782-1 19 | M135 Tail Xx 13.5 | — | 12.25] A29963-ND 40.08 37.15 32.46 | 1445756-1 
Cup X 16 | — | 15.45] A29956-ND 1597. 14.81 12.94] 144571841 “) Tail xX 13.5 | — | 12.25] A34588-ND® 26.45 24.51 21.42 | 2-1445756-1 
cup | X | 16 | — |15.45]/A33737-ND® 15.97 14.81 12.94 | 2-1445718-0 oh 7 ie = ae Fete re ae ao bile 
7 | M95} Tal | x | 16 | — [15.45] a34587-NDe 16.87 15.64 13.67 | 2-1445719-1 ai pO] fs | E8 KS ey 8 palette 
Cup Y 16 | — |15.45) A29966-ND@ 9.18 8.52 7.44 | 1445721-1 eet A 
2 Tail | Y | 16 | — [15.45] A29967-ND@ 855 7.93 6.93 | 1445720-1 a ae lea td 
Cup y 20.75] — | 15.45] A29960-ND 28.78 26.68 23.31 | 1445759-1 Jam Nut, Shell Size M9.5......00.. 0. eee A29974-ND 248 2.30 2.01 | 1604197-1 
49 |M13 Tail x 20.75] — | 15.45] A34590-ND® 28.09 26.03 22.75 | 2-1445758-1 Jam Nut, Shell Size M13.5 .. ..| A29975-ND 1.85 1.71 1.50 | 1604196-1 
7 Cup Y 20.75] — | 15.45] A29970-ND® 14.23 13.19 11.53 | 1445779-1 Strain Relief, Shell Size M9.5. A29976-ND 3.16 2.93 2.56 | 1604111-1 
Tail Y 20.75] — | 15.45] A29971-ND® 13.24 12.28 10.73 | 1445778-1 Strain Relief, Shell Size M13.5 . ..| A29977-ND 3.32 3.08 2.69 | 1604204-1 
Cup xX 95 | — |12.25] A29958-ND 15.89 14.73 12.87 | 1445555-1 Flange Seal, Shell Size M9.5 ... .-| A29978-ND 94 88 TT | 1445420-3 
3] 7 |mg95} cup} xX | 95 | — |12.25] A34586-NDe 15.89 14.73 12.87 | 2-1445555-1 Flange Seal, Shell Size M13.5 ... .| A29979-ND 94 88 = 77 | 1445420-1 
Tail x 9.5 | — |12.25) A29959-ND 16.20 15.01 13.12 | 1445323-1 @ RoHS Compliant 
Ini Dimensions in mm = ; 
Miniature CPC Fig. 2- 


Panel Mount Free-Hanging 
Features:  Pre-positioned 1/4 turn coupling ring with positive lock and alignment features * Sealed Receptacle SS Receptacle 
to IP67 Electrical: * Current carrying capacity: 5A * Operating voltage: 600VAC minimum « Dielectric 
withstanding voltage: 2200VAC minimum Mechanical: « Wire termination - crimp Materials: « Housing: 
Thermoplastic, black 


Note: Receptacles accept pin contacts and plugs accept socket contacts 


No. of | Shell | Dim. A} Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP No. of | Shell | Dim. A| Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
Fig.| Pos. | Size | (mm) | Range (mm) Part No. 1 25 50 | Part No. Fig.| Pos. | Size | (mm) | Range (mm) Part No. 1 25 50 | PartNo. 
1 M8 | 12.55 89 ~1.5 A29996-ND 3.67 3.41 2.98 | 1445536-1 7 M11 24 1.5 ~ 2.39 A30009-ND 5.74 §.32 4.65 | 1445822-3 
1 M8 | 12.55 1.5 ~ 2.39 A29997-ND 3.67 3.41 2.98 | 1445536-3 8 M11 24 89 ~ 1.5 A30010-ND 5.74 §.32 4.65 | 1445821-1 
2 M8 | 12.55 89 ~ 1.5 A29998-ND 3.67 3.41 2.98 | 1445535-1 2 8 M11 24 1.5 ~ 2.39 A30011-ND 5.74 §.32 4.65 | 1445821-3 
2 M8 | 12.55 1.5 ~ 2.39 A29999-ND 3.67 3.41 2.98 | 1445535-3 9 M11 24 89 ~ 1.5 A30012-ND 5.74 §.32 4.65 | 1445816-1 
3 M8 | 12.55 89 ~ 1.5 A30000-ND 3.67 3.41 2.98 | 1445534-1 9 M11 24 1.5 ~ 2.39 A30013-ND 5.90 5.48 4.79 | 1445816-3 
3 M8 | 12.55 1.5 ~ 2.39 A30001-ND 3.67 3.41 2.98 | 1445534-3 1 M8 14 89 ~ 1.5 A29988-ND 3.96 3.67 3.21 | 1445526-1 
4 M8 | 12.55 89 ~ 1.5 A30002-ND 3.67 3.41 2.98 | 1445390-1 1 M8 14 1.5 ~ 2.39 A29989-ND 3.96 3.67 3.21 | 1445526-3 
4 M8 | 12.55 1.5 ~ 2.39 A30003-ND 3.67 3.41 2.98 | 1445390-3 2 M8 | 13.75 89 ~ 1.5 A29990-ND 3.96 3.67 3.21 | 1445522-1 
1 5 M11 18.8 89 ~1.5 A30024-ND 3.83 3.56 3.11 | 1445820-1 2 M8 | 13.75 1.5 ~ 2.39 A29991-ND 3.96 3.67 3.21 | 1445522-3 
5 M11 18.8 1.5 ~ 2.39 A30025-ND 3.83 3.56 3.11 | 1445820-3 3 M8 | 13.75 89 ~1.5 A29992-ND 3.96 3.67 3.21 | 1445510-1 
6 M11 18.8 89 ~1.5 A30026-ND 3.83 3.56 3.11 | 1445819-1 3 M8 | 13.75 1.5 ~ 2.39 A29993-ND 3.96 3.67 3.21 | 1445510-3 
6 M11 18.8 1.5 ~ 2.39 A30027-ND 3.83 3.56 3.11 | 1445819-3 4 M8 14 89 ~ 1.5 A29994-ND 3.96 3.67 3.21 | 1445389-1 
it M11 18.8 89 ~1.5 A30028-ND 3.83 3.56 3.11 | 1445818-1 4 M8 14 1.5 ~ 2.39 A29995-ND 3.96 3.67 3.21 | 1445389-3 
if M11 18.8 1.5 ~ 2.39 A30029-ND 3.83 3.56 3.11 | 1445818-3 3 5 M11 20.5 89 ~ 1.5 A30014-ND 418 3.88 3.39 | 1445829-1 
8 M11 18.8 89 ~ 1.5 A30030-ND 3.83 3.56 3.14 | 1445817-1 5 M11 20.5 1.5 ~ 2.39 A30015-ND 4.18 3.88 3.39 | 1445829-3 
8 M11 18.8 1.5 ~ 2.39 A30031-ND 3.83 3.56 3.11 | 1445817-3 6 M11 20.5 89 ~ 1.5 A30016-ND 418 3.88 3.39 | 1445828-1 
9 M11 18.8 89 ~ 1.5 A30032-ND 3.83 3.56 3.11 | 1445807-1 6 M11 20.5 1.5 ~ 2.39 A30017-ND 4.18 3.88 3.39 | 1445828-3 
9 M11 18.8 1.5 ~ 2.39 A30033-ND 3.83 3.56 3.11 | 1445807-3 7 M11 20.5 89 ~ 1.5 A30018-ND 418 3.88 3.39 | 1445827-1 
7 Mit 20.5 1.5 ~ 2.39 A30019-ND 4.18 3.88 3.39 | 1445827-3 
1 M8 21 89 ~ 1.5 A29980-ND 5.35 4.96 4.34 | 1445539-1 
1 M8 4 15~2.39 (A29981-ND 5.35 4.96 4.34 | 1445539-3 8 M11 20.5 89 ~1.5 A30020-ND 418 3.88 3.39 | 1445826-1 
2 M8 21 89 ~1.5 A29982-ND §.35 4.96 4.34 | 1445538-1 8 M11 20.5 1.5 ~ 2.39 A30021-ND 4.18 3.88 3.39 | 1445826-3 
2 Ms 21 1.5 ~ 2.39 A29983-ND 6.35 4.96 4.34 | 1445538-3 9 M11 20.5 89 ~ 1.5 A30022-ND 418 3.88 3.39 | 1445825-1 
3 M8 21 89 ~ 1.5 A29984-ND §.35 4.96 4.34 | 1445537-1 9 M11 20.5 1.5 ~ 2.39 A30023-ND 4.18 3.88 3.39 | 1445825-3 
3 Ms 21 1.5 ~ 2.39 A29985-ND §.35 4.96 4.34 | 1445537-3 Accessories 
2) 8 | Me 2 89.1.5 B2S2Be NE 585 496484 | 14ab aol Jam Nut, Shell Size M8... A29975-ND 185 «171 1.50 | 1604196-1 
Ae) MBS) 21 15~2.30 een 535 4.96 4.34 | 1445421-3 | Jam Nut, Shell Size M11 .. A30038-ND 1271.18 =~ 1.03 | 1445904-1 
5°] Mull | 28 89~1.5 BSO0CENE) S74 5:82. 4.65) 1445824 Strain Relief, Straight, Shell Size M8... A30034-ND 252 234 2.05 | 1445730-1 
S| Mit | 24 | 15-280" Reo 574 5.32 4.65 | 1445824-3 | | strain Relief, Right Angle, Shell Size M8 . A30035-ND 283 263 2.30 | 1445771-1 
6 M11 24 89 ~ 1.5 A30006-ND 5.74 5.32 4.65 | 1445823-1 Strain Relief, Straight, Shell Size M11.. A30037-ND 2.48 2.30 2.01 | 1445856-1 
6 M11 24 1.5 ~ 2.39 A30007-ND 5.74 5.32 4.65 | 1445823-3 Strain Relief, Right Angle, Shell Size M11 ... | A84531-ND 5.29 4.91 4.29 | 1546746-4 
7 M11 24 89 ~1.5 A30008-ND 5.74 5.32 4.65 | 1445822-1 Insertion Tip (Seal Protector) .................... A32498-ND 1.19 1.11 97 | 1604816-1 
Ini Dimensions in Inches (mm) 
Miniature CPC Contacts 
Pin Socket 
Specifications: » Material: Brass _* Stock thickness: .008” (.20mm) Contact Plating: A: Brass pre-tin plated B: Duplex Contact Contact 
finish - Plated with .000030” (.000762mm) minimum gold in mating area and .000100” (.00254mm) minimum tin-lead in ™ 
crimp area over .000050” (.00127mm) minimum nickel underplate on entire contact 
Wire Size | Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape and Reel AMP. 
(AWG) Inch (mm) Plating | Part No. 1 100 | Part No. Part No. 500 1,000 | PartNo. Qty. Pricing Part No. 
Pin Contacts — Diameter .039” (0.99mm) 
A A25667-ND® 31 10.58 | 794059-1 A25667CT-ND® = 64.40 | A25667TR-ND® 10,000 34.78/M | 770835-1 
B A25671-ND 59 38.05 | 794059-3 = = — l= _ —|— 
80-26" | ,085'-,050:(-889'~'1:27) B A33738-ND® 55 35.60 | 1-794059-0 A33738CT-ND® = 332.80 | A33738TR-ND@ 10,000 179.72/M | 1-770835-0 
A A25675-ND® 30 10.26 | 770985-1 A25675CT-ND® = 64.40 | A25675TR-ND® 7,000 38.64/M | 770901-1 
A32013-ND® 55 35.60 | 1-770985-0 | A32013CT-ND® 183.04 332.80 | A32013TR-ND® 7,000 199.68/M | 1-770901-0 
A97676-ND@ 1.01 34.22 | 170363-3 = = — = =| — 
26-22 | .047 ~.069 (1.2 ~1.75) | Bia = =| AQ7675CT-ND@ 175.93 319.88 | A97675TR-ND® 6,000 | 185.53/M | 170359-3 
A97685-ND@ 12 4.21 | 170359-1 = = —- = =| 
B A97677-ND® 1.01 34.22 | 170364-3 _ — —|-— _ —-|-— 
2218 | 058-005 (15-24) |, |i — == AQ7686CT-ND@ 34.03 61.88 | A97686TR-ND® 4,000 35.89/M | 170360-1 
22-18 | .060 ~ .094 or .133 max. A A25683-ND® 31 10.58 | 770987-1 A25683CT-ND® 35.42 64.40 | A25683TR-ND® 4,500 38.64/M | 770903-1 
or (2)22 (1.50 ~ 2.40 or 3.38) B A32015-ND® 55 35.60 | 1-770987-0 A32015CT-ND® 173.84 316.08 | A32015TR-ND® 4,500 189.65/M | 1-770903-0 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Authorized Distributor 


Wire Size | Insulation Diameter Digi-Key Loose Piece Pricing | AMP Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip Tape and Reel AMP. 
(AWG) Inch (mm) Plating | Part No. ‘il 100 | PartNo. Part No. 500 1,000 | PartNo. Qty. Pricing Part No. 
Socket Contacts 
A A25668-ND® 19 6.42 | 794058-1 A25668CT-ND® _ 64.40 | A25668TR-ND® 10,000 34.78/M | 770834-1 
30-26 | .035 ~ .050 (.889 ~ 1.27) B A25672-ND 36 23.06 | 794058-3 A25672CT-ND — 373.45 | A25672TR-ND 10,000 224.07/M | 770834-3 
B A33739-ND® 55 35.60 | 1-794058-0 - _ — |= = =—|-— 
A A25676-ND® 31 10.58 | 770986-1 A25676CT-ND® — 64.40 | A25676TR-ND® 7,000 38.64/M | 770902-1 
B A32014-ND® 55 35.60 | 1-770986-0 A32014CT-ND® 190.56 346.48 | A32014TR-ND® 7,000 207.89/M | 1-770902-0 
26-22 .047 ~ .069 (1.2 ~ 1.75) B A97678-ND® 1.01 34.22 | 170365-1 _ al -— — —|— 
B _ — —|-— A97687CT-ND® 30.55 55.55 | A97687TR-ND® 6,000 32.22/M | 170361-1 
B _ _ —|-— A97688CT-ND® 175.93 319.88 | A97688TR-ND® 6,000 185.53/M | 170361-3 
A97690-ND® 1.01 34.22 | 170366-3 — _ —|-— _ —|-— 

2218; | -05e=.08b.0r:124 max. Bi = S| AQ7689CT-ND@ 175.93 319.88 | A97689TR-NDe 4,000 |  185.53/M | 170362-3 
22-18 | .060 ~ .094 or .133 max. A A25684-ND® 19 6.42 | 770988-1 A25684CT-ND® 35.42 64.40 | A25684TR-ND® 4,500 38.64/M | 770904-1 
or (2)22 (1.50 ~ 2.40 or 3.33) B A32016-ND® 55 35.60 | 1-770988-0 A32016CT-ND® 173.84 316.08 | A32016TR-ND@ 4,500 189.65/M | 1-770904-0 

@ RoHS Compliant 

Tools 

Digi-Key AMP Digi-Key AMP 
Description Part No. Price Each Part No. Description Part No. Price Each Part No. 
Keying Plugs and Tools for Miniature CPC Contacts 

Contact Extraction Tool. A25695-ND 19.28 189727-1 PRO-CRIMPER III Hand Tool, with Die, 16-20 or 20(2)AWG ..... A25586-ND 218.16 90760-1 
Contact Insertion Tool.. A1444-ND 17.06 455830-1 Die Set, 26-22AWG use with A9996-ND .. - | A30039-ND 111.00 90758-2 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, with Die Set, 26-22AW( A25584-ND 145.50 90758-1 Die Set, 22-18AWG use with A9996-ND A30040-ND 111.00 90759-2 
PRO-CRIMPER III Hand Tool, with Die Set, 22-18AWG.. A25585-ND 145.50 90759-1 PRO-CRIMPER II/III Repair Kit. A34584-ND 51.00 679221-1 


NEW! CPC — Medical Connectors 


Features: * Connectors are user friendly, sterilizable, robust and provide secure self-latching * Can be overmolded with 
silicone or PVC flex reliefs for cable strain and flex protection » Available with an integral cable collet or an overmolded flex 
relief * Self-latching mechanism is secure under axial and torsional loads Electrical: * Operating Voltage: 300VAC ¢ Current 
Rating: 5 position 7A, 6 position 6A, 7 position 5A, 10 position 3A * Dielectric Withstanding Voltage: 1200VAC » Insulation 
Resistance: 1000MQ «Contact Resistance: 20mQ maximum Mechanical: ¢ Durability: 2500 cycles * Temperature Rating: 
-50°C ~ 170°C »* Mating Force: 2.5Ibs maximum *Unmating Force: 1.0lb minimum Materials: * Housing, Insert, Collet 
and Nut: Polyphenylsulfone »* Contacts: Copper Alloy, Gold Finish » Hex Nut: Copper Alloy, Nickel Finish Standards and 
Specifications: * EIA-364: Electrical Connector/Socket Test procedure including Environmental Classification 


No. of Nut/ Cable Digi-Key Price Each AMP. No. of ; Nut/Housing | Digi-Key Price Each AMP. 
Positions | Housing Color | Keying) Range | Part No. 1 25 50 | PartNo. Positions | Keying Color Part No. 1 25 50_| Part No. 
Fig. 1 — Cable Collet - Straight Plug Assembly Fig. 1 — Overmold Cable Nut - Straight Plug Assembly 
05.3~06.5 | A97736-ND 13.61 1262 11.03 | 1877845-1 oO Black POULE ND 18.69 1270 11.00") 1877889"1 
. 5 80 Black A97785-ND 1369 1270 11.09 | 1877849-2 
0° | 04.0~05.2 | a97737-ND 13.61 1262 11.03 | 1877845-2 .° Gray A97786-ND 4369 1270 11.09 | 18778493 
Fide 02.7 ~ 03.9 | A97738-ND 13.61 1262 11.03 | 1877845-3 80° Gray A97787-ND 1369 1270 + ©1109 | 1877849-4 
05.3 ~ 06.5 | A97739-ND 13.61 12.62 11.03 | 1877845-4 0° Black A97788-ND 14.60 43.53 41.82 | 1877850-1 
80° | 04.0~05.2 | A97740-ND 13.61 1262 11.03 | 1877845-5 P 80° Black A97789-ND 1460 1353 11.82 | 1877850-2 
‘ 02.7 ~ 03.9 | A97741-ND 13.61 1262 11.03 | 1877845-6 o° Gray A97790-ND 1460 1353 11.82 | 1877850-3 
05.3 ~ 06.5 | A97742-ND 13.61 12.62 11.03 | 1877845-7 Le Gray BOOTY a 
o | 940-052 | A97743-ND 1361 1262 11.03 | 1877845-8 0° Black A97792-ND 15.91 1475 12.89 | 1877851-1 
927 03.9 Wein 4yein dee Atos. aredee ‘ 80° Black | A97793-ND 1591 1475 1289 | 1877851-2 
Gray oo 3 : : 0° Gray A97794-ND 15.91 1475 12.89 | 1877851-3 
‘6 ayes Haas oa toes ae baci 80° Gray A97795-ND 15.91 14.75 12.89 | 1877851-4 
e | eee, ee ; : eae eelen ot 0° Black A97796-ND 1870 17.33 15.14 | 1877852-1 
92.7 ~ 03.9 | A97747-ND 13.61 1262 11.03 | 1-1877845-2 re 80° Black A97797-ND 1970 1733 ~~ 1844 | 1a77ag0-2 
95.3~06.5 | A97748-ND 1451 13.46 11.76 | 1877846-1 o° Gray A97798-ND 18.70 17.33 18.14 | 1877852-3 
0° | 04.0~ 05.2 | A97749-ND 1451 13.46 11.76 | 1877846-2 80) Gray A97801-ND 18.70 17.33 15.14 | 1877852-4 
aise 02.7 ~ 03.9 | A97750-ND 1451 13.46 11.76 | 1877846-3 
05.3 ~ 06.5 | A97751-ND 1451 13.46 11.76 | 1877846-4 pes ot Fes 2a) eet aa | OL AY a Pine Each | ae 
80° | 04.0~05.2 | A97752-ND 1451 13.46 11.76 | 1877846-5 ositlons)|iXey ing} EMousing Go! org REartinGs aru: 
- 92.7 ~ 03.9 | A97753-ND 1451 13.46 11.76 | 1877846-6 Fig. 2— Receptacle Assembly - Panel Mount 
Gray A97720-ND 21.81 20.22 ‘17.67 | 1877066-1 
95.3~06.5 | A97754-ND 1451 1346 11.76 | 1877846-7 0° 
o° | 04.0~05.2 | A97755-ND 1451 13.46 11.76 | 1877846-8 5 Black BSTIAIEND) 21GL 20.22! 1.67 | 1877066-2 
fiay 02.7 ~ 03.9 | A97756-ND 1451 13.46 11.76 | 1877846-9 80° Gray peueaNy an 20.22 1787 erie 
95.3 ~06.5 | A97757-ND 1451 13.46 11.76 | 1-1877846-0 : ; : 
"i : Gray A97724-ND 24.35 2258 19.73 | 1877067-1 
80° | 04.0~05.2 | A97758-ND 1451 13.46 11.76 | 1-1877846-1 0 peck ODS paige = opie: — 24078 1a770R 2 
92.7 ~ 03.9 | A97759-ND 1451 13.46 11.76 | 1-1877846-2 6 : : : 
ae Gray A97726-ND 24.35 2258 19.73 | 1877067-3 
; ae pee fee ae oo teenie Black A97727-ND 2435 22.58 19.73 | 1877067-4 
ig 04.0 ~ 05. 4 i . x “ 
; Gray A97728-ND 26.98 25.01 21.85 | 1877068-1 
also 02.7 ~ 03.9 | A97762-ND 15.83 14.67 12.82 | 1877847-3 0 alae BRAD Soa oR Gi sates: | eyrbae 
95.3 ~06.5 | A97763-ND 15.83 1467 12.82 | 1877847-4 7 = Gray 497730-ND 26.98 25.01 21.85 | 18770683 
80° | 04.0~05.2 | A97764-ND 15.83 14.67 12.82 | 1877847-5 Black A97731-ND 26.98 25.01 21.85 | 1877068-4 
; 92.7 ~ 03.9 | A97765-ND 15.83 14.67 12.82 | 1877847-6 '. Gray OTaon 4002, Tao: = "aaa li 4e770eAt 
95.3 ~06.5 | A97766-ND 15.83 1467 12.82 | 1877847-7 40 Black A97733-ND 40.02 37.09 _32.41 | 1877069-2 
o° | 04.0~05.2 | a97767-ND 15.83 14.67 12.82 | 1877847-8 5 Gray A97734-ND 40.02 37.09 32.41 | 1877069-3 
tay 02.7 ~ 03.9 | A97768-ND 15.83 14.67 12.82 | 1877847-9 80 Black A97735-ND 40.02 37.09 32.41 | 1877069-4 
05.3 ~06.5 | A97769-ND 15.83 1467 12.82 | 1-1877847-0 
80° | 04.0~05.2 | A97770-ND 15.83 14.67 12.82 | 1-1877847-1 Digi-Key Price Each AMP 
92.7 ~ 03.9 | A97771-ND 15.83 14.67 12.82 | 1-1877847-2 Color Part No. 1 25 50 | Part No. 
05.3 ~ 06.5 | A97772-ND 18.61 17.26 15.08 | 1877848-1 Nut Adjustment Front 
0° | 04.0~05.2 | A97773-ND 18.61 17.26 15.08 | 1877848-2 Rad ASTEODND Al 38 34 | 18114484 
also 02.7 ~ 03.9 | A97774-ND 18.61 17.26 15.08 | 1877848-3 White A97803-ND AM 38 “34 | 4a11448-2 
95.3~06.5 | A97775-ND 18.61 17.26 15.08 | 1877848-4 Yellow A97804-ND At 38 34 | 1811448-3 
80° | 04.0~05.2 | A97776-ND 18.61 17.26 15.08 | 1877848-5 Green A97805-ND At 38 34 | 1811448-4 
rr 92.7 ~ 03.9 | A97777-ND 18.61 17.26 15.08 | 1877848-6 Blue A97806-ND At 38 34 | 1811448-5 
95.3~06.5 | A97778-ND 18.61 17.26 15.08 | 1877848-7 Collet Back-Nut 
0° | 04.0~ 05.2 | A97779-ND 18.61 17.26 15.08 | 1877848-8 Red AaveO7-ND $5 =) 25 | 1a77e4i4 
tay 02.7 ~ 03.9 | A97780-ND 18.61 17.26 15.08 | 1877848-9 White A97808-ND 56 50 “as | 487841-2 
95.3~06.5 | A97781-ND 18.61 17.26 15.08 | 1-1877848-0 Yellow A97809-ND 55 52 45 | 1877841-3 
80° | 04.0~052 | A97782-ND 18.61 17.26 15.08 | 1-1877848-1 Green A97810-ND 55 52 45 | 1877841-4 
02.7 ~ 03.9 | A97783-ND 18.61 17.26 15.08 | 1-1877848-2 Blue A97811-ND 55 52 45 | 1877841-5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
414 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


= TycoElectronics ame Circular Plastic Connectors 


Authorized Distributor 


Component Diameter . Lightweight, all-plastic connectors »* CPC connectors made of UL recognized, high-grade black Series 5 — Power Contacts .125 POWERBAND 
‘Arrangement/ Overall Diameter thermoplastic material © 94V-1 rated, heat-stabilized, fire-resistant, self-extinguishing * Six Series 6 — Combination Size 16 and .125 POWERBAND Contacts 
: connector series for different connection needs: ‘ i : j : ; j 

Shell Size Inch (mm) Series 1 — Standard density applications with Multimate contacts. * Available in panel-mount, chassis-mount and free hanging versions * Quick-connect/disconnect 
1 942 (23.93) Series 2— High-density applications with size 20 DM and 20 DF contacts, .040° (1.02 mm) diameter capability with thread assist, positive detent coupling « Built-in pin and socket protection. Plug or 
13 1.070 (27.18) Series 3 — Power Contacts socket half can be “hot”, depending on connector sex * 5-key polarization for proper mating of 
17 1.315 (33.40) Series 4 — Combination Size 16 and Power Contacts connector halves * Full complement of optional accessories 
23 1.748 (44.2) Note: Contacts (pins and sockets) must be ordered separately, unless otherwise noted. 


Series 3 Series 5 


= 2 py Sy 2 SA 
* Standard Sex t+ Reverse Sex * Standard Sex t Reverse Sex t+ Reverse Sex * Standard Sex {Reverse Sex t Reverse Sex Reverse Sex 


Plug Square-Flange Square-Flange Free-Hanging Square Flange Receptacle Plug Free-Hanging Receptacle Tere Plug Se 
Receptacle Receptacle Receptacle 


§ 


Series 4 


* Standard Sex g + Reverse Sex * Standard Sex * Standard Sex * Standard Sex t Reverse Sex + Reverse Sex t Reverse Sex 
Square-Flange Right * Standard Sex * Standard Sex Free-Hanging Square Flange Free-Hanging Free-Hanging Plug Square Flange 
Angle Receptacle NEW! Feed-Thru Receptacle PC Mount Receptacle Receptacle Receptacle Receptacle Receptacle 


Series1 Shell Size 11 & 13 Shell Size 17 Series 2 Shell Size 11 Shell Size 17 Series 3 Series 5 


OO 09000 
Xe cy) Shell Size 17 
arr.11-4" 3 a 


Shell Size 17 Shell Size 23 


Series 4 Series 6 


Arr 17-10 
Shell Size 17 


Shell Size 23 Shell Size23_ Shell Size 23 
arr.23-24* arr 3-37" e Arr. 23-13M Arr. 23-16M Arr. 23-22M 


* Standard Sex: Pin contacts in receptacle housings; socket contacts in plug housings t Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; pin contacts in plug housings. 


: RoHS Series 1 (Shell Only) - 
Series 1 (Shell Only) pd VDE Tested Connectors 
Shell No. of Digi-Key Price Each | AMP Designed to meet requirements of VDE as shown in DIN Specification 57627. Recognized under the Component Program 
Size | Contacts | Sex Description Part No. 1 25 | Part No. of UL for 60OVAC & 6O0VDC service, File No. E28476. Certified by CSA, File No. LR7189. 
Receptacle-Square Flanged A1360-ND 2.34 2.17 | 206430-1 
R Receptacle-Free Hanging A1361-ND 2.34 2.17 | 206430-2 Shell | No. of Digi-Key Price Each AMP 
evs Receptacle-Square Flanged with Inserts | A25053-ND 6.29 4.91 | 211102-1 Size | Contacts | Sex Description Part No. i 25 | Part No. 
af 4 Plug A1357-ND 2.83 2.63 | 206429-1 
Receptacle-Square Flanged ‘A1301-ND 2.28 2.41 | 206061-1 Std. Receptacle-Square Flanged | A1635-ND 4.14 3.84 | 211401-1 
Std. Receptacle-Free Hanging A1351-ND 2.48 2.30 | 206153-1 13 7 Plug A1638-ND 3.83 3.56 | 211399-1 
Plug A1300-ND 2.81 2.61 | 206060-1 i i a 
Receptacle-Square Flanged A1303-ND 2.44 2.27 | 206705-1 Rev,| Receptacle-Square Flanged RRIGS ERD B09. 3.42) 21139841 
13 9 | Std. Receptacle-Free Hanging A1352-ND 2.48 2.30 | 206705-2 Plug A1644-ND 431 3.99 | 211400-1 
a fh ao a ape 408 2.86 are sta, | Receptacle-Square Flanged] A1636-ND 3.87 3.60 | 211767-1 
eceptacle-Square Flange! -| ; ; - : i 7 
14 | Rev. Receptacle-Free Hanging A1363-ND 3.20 2.97 | 206043-3 7 9 Plug IESE ee SEB EU ee 
Plug A1358-ND 3.16 2.93 | 206044-1 R Receptacle-Square Flanged | A1642-ND 4.22 3.92 | 211769-1 
iz Receptacle-Square Flanged ‘A1305-ND 258 2.40 | 206036-1 oe Plug A1645-ND 4474.15 | 211768-1 
Receptacle-Free Hanging A1353-ND 2.58 2.40 | 206036-3 
16 | Std. Receptacle-Feed-Thru A25058-ND 48.65 45.09 | 206552-1 stq.| Receptacle-Square Flanged | A1637-ND 498 4.62 | 211771-1 
Plug-Reverse Numbering A25057-ND 6.54 5.13 | 206554-1 , Plug A1640-ND 6.05 5.61 | 211770-2 
Plug A1304-ND 3.16 2.93 | 206037-1 23 19 
Receptacle-Square Flanged A1354-ND 3.16 2.93 | 206838-1 Rev. Receptacle-Square Flanged | A1643-ND 4.22 3.92 | 211773-1 
24 ‘| Std. Receptacle-Free Hanging A1355-ND 4.33 4.01 | 206838-2 Plug A1646-ND 5.06 4.70 | 211772-1 
Plug A1350-ND. 412 3.82 | 206837-1 
Receptacle-Square Flanged ‘A1364-ND 2.95 2.74 | 206306-1 Series 1 (Shell Only) - 
23 Rev. Receptacle-Free Hanging A1365-ND 410 3.80 | 206306-2 
' Plug A1359-ND 379 3:52 | 206305-1 Sealed Receptacle Connectors 
7 Receptacle-Square Flanged A1307-ND 2.95 2.74 | 206151-1 Sealed CPC connectors are designed to meet the requirements of UL, CSA, and VDE for environmentally sealed 
Std. Receptacle-Free Hanging A1356-ND 3.18 2.95 | 206151-2 connectors used in industrial applications. 
Plug A1306-ND 3.79 3.52 | 206150-1 


Operating Temperature Range: -50°C ~ 125°C Voltage Rating: 600V (AC or DC) Contacts: 13 amps., single contact 


A ms A ” ; rating at 30°C T-Rise Flammability Rating: UL 94V-0 rated Sealing Capability: Per P66 and |P67 Housing Material: 
Series 1 (Shell & Contacts) ‘PC Mount with .025 (.64mm) Sq. Sol. Tails Black, high strength, impact resistant thermoplastic Seal: Gray Elastomer Fluid Resistance: Diesel fuel, gear and engine 
Contact Finish: Duplex plated gold flash on entire contact with 30” minimum gold on contact engagement area, tin-lead 


on the termination area, all over 50” minimum nickel under plating. fuel, gasoline, anti-freeze, hydraulic fluid, water 


Shell | No. of Digi-Key Price Each AMP Shell | No. of Digi-Key Price Each =| AMP 
Size | Contacts | Sex Description Part No. i 25 | Part No. Size | Contacts | Sex Description Part No. 1 25 | PartNo. 
11 4 | Rev.| Square Flange Receptacle| 425054-ND 9.82 9.11 | 208283-1 Square Flange A1675-ND 2.83 2.63 | 206430-3 
A33740-ND@ 9.53 8.84 | 208283-4 Rev. : 
A25055-ND 8.10 7.51 | 20822341 an 4 Free-Hanging A1676-ND 5.51 5.12 | 206430-4 
- 9 _| Std. | Square Flange Receptacle | 33741-ND@ 7.89 7.32 | 208223-9 Std. Square Flange A25038-ND 756 7.02} 206061-2 
17 16 | Std. | Square Flange Receptacle oui z oe re Sean 3 le Square Flange A1669-ND 3.73 3.46 | 206705-3 
= : Free-Hanging A1670-ND 3.83 3.56 | 206705-4 
RoHS Compliant 
P : 14 Rev. Square Flange A1677-ND 3.36 3.12 | 206043-4 
NEW! Series 1 (Shell & Contacts) - PC Mount with .045” a i Free-Hanging A1678-ND 6.25 5.80 | 206043-5 
(1.14mm) Square Solder Tails For Higher Current Applications aes tes Square Flange A1671-ND 455. 4.22 206036-4 
Shell No. of Digi-Key Price Each ‘AMP Free-Hanging A1672-ND 4.02 3.73 | 206036-5 
Size | Contacts | Sex Description Part No. 1 25 | Part No. 24 Std Square Flange A1673-ND 4.63 4.30 | 206838-3 
13 7 Square Flange A98555-ND 20.73 19.21 | 1776903-1 23 5; Free-Hanging A1674-ND 5.31 4.93 | 206838-4 
17 16 ; A98556-ND 26.14 24.23 | 1776904-1 7 m 
93 og | Std. a paneer a ain area 4 37 ‘| Std. Square Flange A25049-ND 4.98 4.62 | 206151-3 
23 37 A98558-ND 48.18 44.65 | 1776906-1 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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™ Tyco Electronics AMP Circular Plastic Connectors (cont) 


Authorized Distributor 


Series 2 (Shell Only) Rolls Accessories 
Shell No. of Digi-Key Price Each AMP. 
Size | Contacts | Sex Description Part No. 1 25 =| Part No. 
Receptacle-Square Flanged | A1366-ND 4.24 3.94 | 205841-1 Int f 
sta.|  Receptacle-Free Hanging | A1367-ND 4.22 3.92 | 205841-2 : é Cable Grip <<< 
: Plug A1368-ND 510 4.74 | 205838-1 ) =e ug oy eB Jackoted 
8 Receptacle-Feed-Thru A25048-ND 39.85 36.94 | 206458-1 g -— + < i Flexible Cable 
1 Receptacle-Square Flanged | A1369-ND 4.28 3.98 | 206433-1 a: SEALING p Cable Grip 
Rev.|  Receptacle-Free Hanging | A1370-ND 4.28 3.98 | 206433-2 BOOT 
Plug A1371-ND 5.10 4.74 | 206434-1 
Receptacle-Square Flanged | A1372-ND 4.14 3.84 | 206486-1 
9 Std. Receptacle-Free Hanging A1373-ND 4.28 3.98 | 206486-2 
Plug A1374-ND 5.02 4.66 | 206485-1 
Receptacle-Square Flanged | A1375-ND 457 4.24 | 205840-3 
Plug-Reverse Numbering A25045-ND 9.70 8.99 | 206126-1 Coupling 
Std Receptacle-Free Hanging A1376-ND 5.41 5.02 | 206152-1 Ring 
Receptacle-Feed-Thru A25046-ND 53.16 49.27 | 206127-1 
17 28 Plug - Dia. 1.349 (34.26) max. | A1377-ND 541 5.02 | 205839-3 “akketed 
Plug - Dia. 1.315 (33.40) max. | A25044-ND 9.70 8.99 | 206125-1 Cable Seal 
Receptacle-Square Flanged | A1378-ND 4.45 4.13 | 206038-1 
Rev. Receptacle-Free Hanging A1379-ND 5.45 5.06 | 206038-2 
Plug A1380-ND 5.31 4.93 | 206039-1 
Receptacle-Square Flanged | A1381-ND 7.07 6.56 | 206438-1 Fig. 7 
57 Rev. Receptacle-Free Hanging A1382-ND 11.36 10.53 | 206438-2 aaa gs Gable 
Pl A1383-ND 7.28 6.75 | 206437-1 read Size Clamp 
23 “9 1-/8-18 UNEF-20 Yt ny ELANGE 
Receptacle-Square Flanged | A1384-ND 6.81 6.31 | 205843-1 B 
63 Std. Receptacle-Free Hanging A1385-ND 7.20 6.67 | 205843-2 
Plug A1386-ND 7.22 6.69 | 205842-1 
The se eeeleeender 
Series 2 (Shell & Contacts) - PC Mount with .025” (.64mm) Sq. Sol. Tails i318 1h ONEEOB 
Shell | No. of Contact Digi-Key Price Each | AMP 
Size | Contacts | Sex| Finish Description Part No. 1 25 | Part No. 
1 : Et A Receptacle-Square Flanged ate ve ce 1 Shell DIDEKeY Price Each AME 
9 Std, A25041-ND 9.96 9.24 206852-2 Fig. | Description Size | Part No. 1 25 | Part No. 
11 | A16038-ND 3.73 3.46 | 206903-1 
A25042-ND 16.95 15.72) 207216-2 
. sla Nai Reveptacle-Square Flanged | 4g3744-ND@ 16.50 15.80) 1-207216-6 Sealing Cap for Receptacles, Plastic Strap 3 fe oa lena 
23 63 | std.) A | Receptacle-Square Flanged | 42043-NO gold: <3 40) e0bA ae oe same va echo 
: A33745-ND@ 32.60 30.21 | 1-206455-2 23 | A16041-ND 4.65 4.32 | 207446-1 
A- Duplex plated gold flash on entire contact with 30y” min. gold on contact engagement area, tin-lead on the termination al 11 | A16042-ND 6.25 5.80 | 208800-1 
area, all over 50” minimum nickel under plating. B - Plated gold flash on the entire contact, tin-lead on the termination area. 43 |A16043-ND 7.48 6.94 | 213485-1 
@ RoHS Compliant Sealing Cap for Receptacles, Metal Bead Chain 17 | A16044-ND 6.03 5.59 | 208652-1 
23 | A16045-ND 7.24 (6.71 | 208680-1 
: 23 | A20537-NDt 9.31 8.63 | 208680-2 
Series 3 and 4 (Shell Only) 
Heat Shrinkable Sealing Boot, .260” ~ .600” 11 | A16046-ND 9.49 8.80 | 54010-1 
Shen | No.of Digi-Key Price Each | AMP Heat Shrinkable Sealing Boot, 300" ~ 725” 13. | A16047-ND 9.94 9.22 | 54123-1 
Size | Contacts | Sex Description Part No. 1 25 | Part No. 2 | Heat Shrinkable Sealing Boot, .400” ~ .875” 17. | A16048-ND 9.76 9.05 | 54011-1 
Series 3 Heat Shrinkable Sealing Boot, .250” ~ .500” 17 | A16060-ND 5.64 5.23 | 213933-1 
Receptacle-Square Flanged | A1681-ND 3.16 2.93 | 206036-2 Heat Shrinkable Sealing Boot, .500” ~ 1.25” 23 | A16049-ND 10.95 10.15 | 54012-1 
Std. Receptacle-Free Hanging A1683-ND 3.16 2.93 | 206207-1 
Plug A1685-ND 416 3.86 | 206037-2 i i 11 (ATBOSO-ND) 281 2.61 | 207480-1 
7 3 Flexible Cable Boot, Black Thermoplastic 1 A16052-ND 4 4.29 | 207241-1 
Receptacle-Square Flanged | A16015-ND 346 2.93 | 206425-1 7 52-1 55 4. 7241 
Rev. Receptacle-Free Hanging A16017-ND 4.28 3.98 | 206425-2 i ‘ y z 
ronan tes | |) s [mae erremonete | (Agere aR 2a [ar 
Receptacle-Square Flanged | A1682-ND 484. 4.49 | 206137-1 Te See ae eee eee ey ee ' ; 
Std. Receptacle-Free Hanging A1684-ND 4.94 4.58 | 206137-2 Internal Cable Grip, Black Thermoplastic 9.78mm. 17 ‘| A16054-ND 3.77 3.50 | 207387-2 
=| + [| greeters fee — mig an 
eceptacle-Square Flange | ; ~ x] _ 
Rev. Receptacle-Free Hanging A16018-ND 412 3.82 | 206227-2 4 | Replacement Coupling Ring 13 a Mee. hel. e189 
Plug A16020-ND 4.55 4.22 | 206226-1 17 | A16057-ND 1.20 1.12 | 213810-1 
Series 4 23 | A16058-ND 1.93 1.79 | 213812-1 
ey Receptacle Savale Flanged Aa ne ie peso Jacketed Cable Seal, Cable Diameter 7.62mm 23 | A16063-ND 14.94 13.86 | 207052-1 
E ‘eceptacle-Free Hanging | ; : > : i . 
fae) eee tee | Ieee 
Receptacle-Square Flanged | A16030-ND 3.92 3.63 | 207486-1 : “ “ “ 
23 16 Std. Receptacle-Free Hanging A16033-ND 5.41 5.02 | 207486-2 6 | Rubber Boot 41 | A16059-ND! 7.42 6.88 | 206304-1 
Plug A16036-ND 441 4.09 | 207485-1 Benes enor $ : : 
Receptacle-Square Flanged | A16031-ND 3.65 3.39 | 206613-1 7 | Back Shell Extender 23 | A16062-ND 4.55 4.22 | 207055-1 
22 Std. Receptacle-Free Hanging A16034-ND 4.96 4.60 | 206613-3 
Plug A16037-ND 5.27 4.89 | 206612-1 11) A1335-ND 67 = 62 | 206403-1 
8 | Peripheral Seals for Receptacles Only . oe . Ba ae 
Series 5 and 6 Sealed 23 | A1338-ND 1.37 1.28 | 206403-3 
11 | A25003-ND 5.35 4.96 | 207299-1 
Sealed CPC connectors are the latest additions to the growing family of Circular Plastic Connectors. Sealed CPC 43 | A25004-ND 453 4.20 | 207299-2 
connectors were developed as part of the Series 5 and 6 product line. Sealed CPC connectors are designed to meet the 9 | Panel Mount Flanges for Plugs Only 17 | A25019-ND 472 437 | 207299-3 
requirements of UL, CSA, and VDE. Sealed CPC connectors incorporated the latest technology in thermoplastic design 23 | A25020-ND 3.03 282 907299-4 
and use the POWERBAND precision formed high current contact. : 
11 | A30707-ND 1.30 1.21 | 81665-3 
Shell No. of Digi-Key Price Each AMP 13 | A30705-ND 1.30 1.21 | 81665-4 
Size | Contacts | Sex Description Part No. 1 25 | Part No. — | Flange Gasket 17 | a25784-ND 132 1.23 | 8165-2 
Series 5 23 | A30706-ND 1.40 1.30 | 81665-5 
Square Flange, Receptacles | A25781-ND 5.27 4.89 | 213889-2 7 ' ‘ 5 
17 3 |Rev.) Free-Hanging, Receptacles | A25782-ND 551 5.12 | 213890-2 me ae ister ale *. eae i a eae 
Plug Assembly A25783-ND 6.83 6.33 | 213905-1 ax, | DORE Pg, eres: 2 : : 
= Keying Plug, Series 3 and 4 (Socket Cavities) . A16068-ND 78 .73 | 206508-1 
Series 6 Keying Plug, Series 3 and 4 (Pin Cavities)... A16069-ND 2.36 2.19 | 207597-1 
Square Flange, Receptacles A25785-ND 4.59 4.26 | 213893-2 et ri 7 
17 10 Rev.| _Free-Hanging, Receptacles A25786-ND 6.33 5.88 | 213894-2 ices Ape reais vitneores ae De WaL Ee connections for Series 1 and 3 connectors 
Plug Assembly A25787-ND 8.28 7.68 | 213906-1 prene): y feontinuied) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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™ Tyco Electronics AMP Circular Plastic Connectors (cont.) 


Authorized Distributor 


Wire Entry Seal Kits 


Includes one Gang Seal and one pressure plate marked for cavity identification. 


Gang Seal 


Pressure 
Plate 


Material and Finish: 
Seal - Elastomer, red iron oxide. Pressure Plate - Nylon, black 


Shell Insulation Diameter Seal Diameter Digi-Key Price Each AMP. 
Size Inch (mm) Inch (mm) Part No. fl 25 50 Part No. 
Kit for Pins 
13-9 | .075 ~ 125 (1.91 ~ 3.18) | .681 (17.30) A25059-ND 5.27, 489 4.27 | 213926-1 
17-3 | 178 ~ .265 (4.52 ~ 6.73) | .790 (20.07) A25060-ND 6.72 624 5.45 | 213899-1 
17-10 | .150 ~ .265 (3.81 ~ 6.73) | .790 (20.07) A25788-ND 4.94 458 4.01 213900-1 
17-14 | .075 ~ 125 (1.91 ~ 3.18) | .790 (20.07) A25061-ND 5.37 4.98 4.35 | 213919-2 
17-16 | .075 ~ 125 (1.91 ~ 3.18) | .790 (20.07) A25062-ND 5.37 4.98 4.35 | 213920-2 
Kit for Sockets 

13-9 | .075 ~ 125 (1.91 ~ 3.18) | .681 (17.30) A25063-ND 5.27 4.89 4.27 | 213925-1 
17-3 | 178 ~ .265 (4.52 ~ 6.73) | .790 (20.07) A25060-ND 6.72 624 5.45 | 213899-1 
17-10 | .150 ~ .265 (3.81 ~ 6.73) | .790 (20.07) A25788-ND 4.94 458 4.01 213900-1 
17-14 | .075 ~ 125 (1.91 ~ 3.18) | .790 (20.07) A25064-ND 7.69 7.13 6.23 | 213919-1 
17-16 | .075 ~ 125 (1.91 ~ 3.18) | .790 (20.07) A25065-ND 11.48 10.64 9.30 |) 213920-1 


Cable Clamps -— Plastic Shell Clamping insert 
Cable clamps are used to prevent excessive strain on cable or wire from being 


transmitted to the contacts inside the connector housings. ~ Cable Clamp 


These may be used on all receptacles and plugs. Two screws included. 


Shell | Cable Outer Diameter | Screw Length | Digi-Key Price Each AMP 
Size Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 =| Part No. 
-329 (8.36) .375 (9.53) A1330-ND 3.94 3.65 | 206062-1 
.329 (8.36) .375 (9.53) A32514-ND® 3.85 3.58 | 1-206062-6 
"1 .329 (8.36) -500 (12.7) A25021-ND 3.94 3.65 | 206062-3 
-329 (8.36) 500 (12.7) A32515-ND@ 3.85 3.58 | 1-206062-4 
-453 (11.51) -500 (12.7) A1687-ND 3.94 3.65 | 206358-1 
-453 (11.51) 500 (12.7) A32518-ND® 3.85 3.58 | 206358-5 
-453 (11.51) 500 (12.7) A1331-ND 3.96 3.67 | 206966-1 
13 -453 (11.51) 500 (12.7) A32519-ND® 3.87 3.60 | 206966-7 
-703 (17.86) 625 (15.88) | A1688-ND 4.22 3.92 | 207008-1 
-703 (17.86) 625 (15.88) | A33751-ND@ 4.06 3.77 | 207008-5 
-453 (11.51) 500 (12.7) A1332-ND 3.96 3.67 | 206070-1 
17 -453 (11.51) 500 (12.7) A32516-ND® 3.87 3.60 | 206070-8 
-703 (17.86) 625 (15.88) | A1689-ND 4.53 4.20 | 206322-1 
-703 (17.86) 625 (15.88) | A1334-ND 414 3.84 | 206138-1 
-703 (17.86) 625 (15.88) | A32517-ND@ 4.00 3.71 | 206138-8 
93 1.125 (28.58) 625 (15.88) | A1690-ND 5.23 4.85 | 206512-1 
1.125 (28.58) 625 (15.88) | A32502-ND® 5.06 4.70 | 206512-5 
1.125 (28.58) 1.00 (25.4) A16061-NDt 6.56 6.08 | 207774-1 
1.125 (28.58) 1.00 (25.4) A33752-ND@t 6.38 5.91 | 207774-3 
@ ROHS Compliant — t Self-Centering 
Right Angle 
Cable Clamps 


Cable clamps are used to prevent excessive 
strain on cable or wire from being transmitted 
to the contacts inside the connector housings. 

These may be used on all receptacles and plugs. 


Right Angle Cable 


Right Angle Cable 


Two screws included. Clamp With Cover Clamp Without Cover 
Shell Cable Outer Diameter Digi-Key Price Each AMP. 
Size Inch (mm) Part No. 1 25) Part No. 
Cable Clamp with Cover 
af .329 (8.36) A31208-ND 6.81 6.31 1546347-1 
af .329 (8.36) A32501-ND® 6.62 6.14 1546347-2 
13 453 (11.51) A31209-ND 6.95 6.45 1546348-1 
13 453 (11.51) A33753-ND® 6.79 6.29 1546348-2 
17 453 (11.51) A31210-ND 6.95 6.45 1546349-1 
17 453 (11.51) A33754-ND® 6.79 6.29 1546349-2 
23 .703 (17.86) A31211-ND 7.34 6.81 1546350-1 
23 .703 (17.86) A33755-ND®@ 7.18 6.65 1546350-2 
Cable Clamp without Cover 

af .329 (8.36) A31212-ND 6.01 5.57 796379-1 
an .329 (8.36) A33756-ND® 5.86 5.44 796379-2 
13 453 (11.51) A31213-ND 6.07 5.63 796380-1 
13 453 (11.51) A33757-ND® 5.90 5.48 796380-2 
17 453 (11.51) A31214-ND 6.07 5.63 796381-1 
17 453 (11.51) A33758-ND® 5.90 5.48 796381-2 
23 .703 (17.86) A31215-ND 6.54 6.07 796382-1 
23 .703 (17.86) A33759-ND® 6.36 5.89 796382-2 

@ RoHS Compliant 


Flexible Tubing Connectors 


To be used with all circular plastic connectors 


¢ Characteristics: One-piece plastic quick screw connection 
with UNEF-inner thread ¢ Material: High-quality, impact 
resistant plastic material (PA); Sealing: Santoprene® 
¢ Properties: Easy to assemble due to one-piece screw 
connection with push-in lock. Simple disconnect by 
displacing the snap-in sleeve. Smallest outer dimensions to 
be used under confined conditions ¢ Temperature Range: 
Approximately -30°C ~100°C ¢ Color: Black 


CPC Trade Size Inner Dimensions (mm) 

Shell | Tubing Outer Thread Largest Total | Digi-Key Price Each =| AMP 

Size Diameter UNEF Outer 6B | Length D | Part No. 1 25 | Part No. 
11 | 0.51" (13.0mm) | 5/8” ~ 24 20.6 36.6 | A16102-ND 431 3.99 | 1-969807-2 
13° | 0.62” (15.8mm) | 3/4” ~ 20 23.6 41.7 | A16103-ND 4.35 4.03 | 1-969809-3 
17 | 0.83" (21.2mm) | 15/16” ~ 20 30.1 50.3 | A16104-ND 5.51 5.12 | 1-969811-4 
23 | 1.12” (28.5mm) 1” ~ 20 37.0 54.0 | A16105-ND 7.63 7.07 | 2-969813-5 


NOTE: Must also be used with Flexible Corrugated Tubing (Mfg. numbers 969789-2, 969789-3, 969789-4 and 969789-5) 


Flexible Corrugated Tubing and Connectors 


Fig. 1 - All-plastic Tubing Fig. 2 - Straight 


Tubing Connections 


Screwed connection case, 90° elbow type and 


fixed PG connecting thread DIN 40430 


Color: Black * UL File No. E86359, GGVS certified 


PLASTIC TUBING: © Properties: Air- and liquid-tight, oil resistant up to 80°C, benzine resistant, highly resistant to 
acids and solvents, ozone resistant, free of silicon, cadmium and halogen, self-extinguishing and flame retarding 
¢ Temperature Range: Approximately -40°C ~ 115°C, temporarily withstands temperatures up to approximately 150°C 


CONNECTIONS: One-piece plastic quick screw connection with PG-thread accessory to DIN 40430 for corrugated tubings 
¢ Material: High-quality, impact resistant plastic material (PA); Sealing: Santoprene® « Properties: Easy to assemble 
due to one-piece screw connection with push-in lock. Simple disconnect by displacing the snap-in sleeve. Smallest outer 
dimensions to be used under confined conditions ¢ Temperature Range: Approximately -30°C ~ 100°C © Color: Black 


*GGVS certified 
Trade Size Tubing Bending Note: X in Part No. = Meters Per Roll 
Outer Diameter Radius Digi-Key Price Per Roll AMP. 
Inch (mm) (mm)210% | Part No. 5meter 10meter 25 meter 50 meter| Part No. 
Fig. 1 — All-Plastic Tubing 
0.51 (13.0) 20 A16090-X-ND 18.45 33.83 76.88 123.00 | 969789-2 
0.62 (15.8) 35 A16091-X-ND 24.15 44.28 100.63 161.00 | 969789-3 
0.83 (21.2) 45 A16092-X-ND 38.25 70.13 159.38 255.00 | 969789-4 
1.12 (28.5) 55 A16093-X-ND 62.70 114.95 261.25 418.00 | 969789-5 
Trade Size |Thread Dimensions - mm 
Tubing Outer] DIN |Smallest|Largest] Thread| Total | Total | Connec- 

Diameter | 40430} Inner | Inner | Length} Length | Height} tion | Digi-Key Price Each | AMP 
Inch (mm) | PG al 9B Cc D E oF Part No. 1 25 | Part No. 
Fig. 2 — Panel Mount Straight Tubing Connections 
0.51(13.0)| 9 | 100 | 200 | 10 | 350] — | — JA16094-ND 355 3.29] 969803-2 
0.62(15.8)| 11 | 125 | 230 | 10 | 370 | — | — |A16095-ND 3.55 3.29 | 969803-3 
0.83 (21.2) | 16 17.0 29.5 12 43.5 _ — | A16096-ND 3.71 3.44 | 969803-4 
1.12 (28.5) | 21 23.5 37.0 12 46.0 - — | A16097-ND 6.62 6.14 | 969803-5 
Fig. 3 — Panel Mount Right Angle Tubing Connections 
0.51 (13.0) 9 12.0 20.0 10 36.0 | 34.0 20.0 | A16098-ND 6.44 5.97 | 969817-2 
0.62 (15.8) | 11 15.5 23.0 10 42.0 | 37.5 23.0 | A16099-ND 6.68 6.20 | 969817-3 
0.83 (21.2) | 16 18.0 29.5 12 50.0 | 47.0 27.0 | A16100-ND 7.05 6.54 | 969817-4 
1.12 (28.5) | 21 24.0 37.0 12 57.0 | 55.0 34.0 | A16101-ND 11.99 11.12 | 969817-5 

NOTE: Must order counternuts and seals separately. 
Thread Dimensions - mm 
DIN Thick- | Hex Outer Inner | Digi-Key Price Each AMP 
40430 PG | ness | Width | Height | Diameter | Diameter | Part No. 1 25 Part No. 
Counternuts 
9 5.0 22 =— - - A16106-ND 36 34 | 796260-2 
11 5.0 24 _ _ — A16107-ND AT 44 | 796260-3 
16 6.0 30 =_ — _ A16108-ND 53 50 | 796260-5 
21 7.0 36 = — — A16109-ND 84 78 | 796260-6 
Flat O-Ring Seal 

9 _ = 1.6 19 15 A16110-ND 84 78 | 796257-2 
16 =- _ 18 27 21.5 A16112-ND 98 92 | 796255-3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Tyco Electronics AMP Contacts (Pins and Sockets) 

Authorized Distributor 

CONTACT FINISH: E .000100” (0.00254mm) silver-plated contacts with lubricant added 
A Selective gold with 30p gold on electrical engagement area over 50 nickel on entire contact F Bright tin-lead on entire contact 
B Duplex-plated 30p gold in mating area over 50 nickel on contact body; bright tin-lead on solder tab G Selective gold with 30y gold on electrical engagement area with 10 on the remainder over 50p nickel 
C 15y gold in the mating area over 50p nickel H_ Bright tin on entire contact 
D Selective gold, 30) gold over 30p nickel J Duplex-plated 30p gold in mating area over 50 nickel on contact body; bright tin on solder tab 


Pin Diameter: .062” (1.57mm) Test Current: 13A Materials: Crimp Contacts: Brass; Solder Contacts and Grounding Pin: Copper alloy, 
plated tin or gold; Spring: Stainless steel 


Series 1 Signal, Type Ill+, Precision Formed 


Fig. 1 -— Crimp Fig. 2 —- Solder Type Fig. 3 —- Solder Tab Fig. 4 -— Wire Wrap 


Tail Length | Amp Pin Amp Socket 
Inches (mm) | Part No. Part No. 
.622 (15.80) | 6-66460-5 | 5-66461-4 
.831 (21.11) | 6-66460-7 | 5-66461-8 
1.020 (25.91) | 6-66460-6 | 5-66461-9 
.622 (15.80) | 6-66460-2 | 5-66461-5 
.831 (21.11) | 6-66460-3 | 6-66461-2 
1.020 (25.91) | 6-66460-4 | 6-66461-3 


Socket 


Series 2 Pin Diameter: .040” (1.02mm) Test Current: 7.5A Materials: Pin Body: Brass; Socket: Phosphor bronze Series 3 


Fig. 6 — Solder Cup Fig. 7 — Power Contacts 


Socket 
Wire | Insulation Loose Piece Cut Strip Strip AMP. 
Descrip- | Size Diameter |Contact] Digi-Key Pricing AMP. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP Tooling 
tion AWG Inch Finish | Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. Part No. 
Fig. 1, Series 1 

Pin F - _ —|- A25084CT-ND 64.64 296.26 | — _ — | 66425-6 91515-1 
Pin H = - —|-— A31999CT-ND@ 51.92 237.96 | A31999TR-ND® 4,000 | 259.59/M | 1-66425-2 |) 91515-1 
Socket F = =- —|-— A25085CT-ND 71.51 327.77 | A25085TR-ND 4,000 | 357.57/M | 66424-6 91515-1 
Socket | 34 96 | 940-.060| * — _ —|-— A33760CT-ND® 68.98 316.15 | A33760TR-ND® 4,000 | 344.90/M | 1-66424-1 91515-1 
Pin C A25088-ND® 13.92 97.24 | 66429-3 A25088CT-ND@ 67.06 307.37 | A25088TR-ND® 4,000 | 335.31/M | 66425-7 91515-1 
Socket C A25089-ND® 19.39 135.45 | 66428-3 A25089CT-ND@ 83.33 381.95 | A25089TR-ND® 4,000 | 416.67/M | 66424-7 91515-1 
Pin A A25092-ND@ 14.65 102.35 | 66429-4 A25092CT-ND@ 70.60 323.58 | A25092TR-ND® 4,000 | 353.00/M | 66425-8 91515-1 
Socket A A25093-ND® 23.02 160.77 | 66428-4 A25093CT-ND® 87.72 402.06 | A25093TR-ND@ 4,000 | 438.62/M | 66424-8 91515-1 

Pin 30-26 |.014~.030/ A A25097-ND® 13.42 93.71 66406-4 A25097CT-ND® 70.53 323.28 | A25097TR-ND@ 4,000 | 352.67/M | 66393-8 - 

Socket i , A25098-ND® 16.57 115.76 | 66405-4 A25098CT-ND® 87.66 401.76 | A25098TR-ND@ 4,000 | 438.29/M | 66394-8 - 
Pin F — - —|-— A1324CT-ND 38.52 176.55 | — —_ — | 66106-6 58495-1 
Pin H A31991-ND@ 4.45 31.09 | 1-66107-1 A31991CT-ND@ 37.15 170.28 | A31991TR-ND® 4,000 | 185.76/M | 1-66106-5 | 58495-1 
Socket H A31992-ND@ 8.18 57.12 | 1-66109-7 | A31992CT-ND® 58.66 268.85 | A31992TR-ND® 4,000 | 293.30/M | 1-66108-5 | 58495-1 
Pin 26 ~ 24 |.035~.055) C A25103-ND® 8.27 57.78 | 66107-3 A25103CT-ND@ 58.07 266.16 | A25103TR-ND® 4,000 | 290.36/M | 66106-7 58495-1 
Socket C A25104-ND@ 9.89 69.07 | 66109-3 A25104CT-ND@ 72.16 330.74 | A25104TR-ND® 4,000 | 360.81/M | 66108-7 58495-1 
Pin A A1344-ND® 871 60.81 66107-4 A1344CT-ND@ 61.13 280.17 | A1344TR-ND@ 4,000 | 305.64/M | 66106-8 58495-1 
Socket A A1345-ND® 10.41 72.71 66109-4 A1345CT-ND@ 75.97 348.21 | A1345TR-ND@ 4,000 | 379.86/M | 66108-8 58495-1 
Pin 24 ~ 20 |.040~.080| G A29109-ND® 13.33 93.11 66103-1 A29109CT-ND® 101.43 464.90 | A29109TR-ND@ 4,000 | 507.17/M | 66102-6 58495-1 
Pin H A31989-ND® 441 30.79 | 1-66103-8 A31989CT-ND@ 37.97 174.02 | A31989TR-ND® 4,000 | 189.84/M | 2-66102-5 | 58495-1 
Socket H A31990-ND@ 5.22 36.47 | 1-66105-9 | A31990CT-ND® 46.22 211.82 | A31990TR-ND® 4,000 | 231.08/M | 3-66104-0 | 58495-1 
Pin 24-20 |.040 ~ 080 C A25107-ND@ 8.28 57.83 | 66103-3 A25107CT-ND@ 55.21 253.03 | A25107TR-ND® 4,000 | 276.03/M | 66102-8 58495-1 
Socket ji , C A25108-ND@ 9.90 69.12 | 66105-3 A25108CT-ND@ 66.78 306.09 | A25108TR-ND® 4,000 | 333.92/M | 66104-8 58495-1 
Pin A A1342-ND@ 9.13 63.79 | 66103-4 A1342CT-ND@ 59.95 274.77 | A1342TR-ND® 4,000 | 299.75/M | 66102-9 58495-1 
Socket A A1343-ND® 10.92 76.28 | 66105-4 A1343CT-ND@ 72.02 330.11 | A1343TR-ND@ 4,000 | 360.12/M | 66104-9 58495-1 
Pin H A32008-ND® 7.93 55.38 | 66566-7 A32008CT-ND® 46.32 212.30 | A32008TR-ND@ 4,000 | 231.60/M | 1-66564-2 |) 91542-1 
Socket F A25007-ND 7.30 50.98 | 66565-2 = - —- |= _ -|- 91542-1 
Socket | 24~20|.060~.120) H =_ ad —|- A32007CT-ND® 58.67 268.88 | A32007TR-ND@ 4,000 | 293.33/M | 1-66563-1 91542-1 
Pin A A25115-ND® 8.97 62.62 | 66566-4 A25115CT-ND@ 64.94 297.63 | A25115TR-ND® 4,000 | 324.69/M | 66564-8 91542-1 
Socket D A25008-ND 10.16 70.99 | 66565-4 A25008CT-ND 79.97 366.55 | A25008TR-ND 4,000 | 399.87/M | 66563-8 91542-1 
Pin 24-20 |.080 ~ 100 H A31996-ND® 4.48 31.29 | 1-66400-0 | A31996CT-ND® 44.04 201.84 | A31996TR-ND® 4,000 | 220.19/M | 1-66332-4 |) 91523-1 
Socket f , H A31995-ND® 5.22 36.47 | 1-66399-0 | A31995CT-ND® 47.51 217.77 | A31995TR-ND® 4,000 | 237.57/M | 1-66331-4 | 91523-1 
Pin 24~20|.080~.100| G A29110-ND 13.34 93.19 | 66400-2 = ad — |= _ -—|- 91523-1 
Pin C A25121-ND® 8.29 57.89 | 66400-3 A25121CT-ND® 58.24 266.92 | A25121TR-ND@ 4,000 | 291.18/M | 66332-7 91523-1 
Socket 24 ~ 20 |.080 ~ 100 C A25122-ND@ 9.90 69.12 | 66399-3 A25122CT-ND@ 72.22 331.02 | A25122TR-ND@ 4,000 | 361.11/M | 66331-7 91523-1 
Pin [ ‘ A A1648-ND® 8.44 58.97 | 66400-4 A1648CT-ND® 64.34 294.91 | A1648TR-ND® 4,000 | 321.72/M | 66332-8 91523-1 
Socket A A1661-ND@ 7.86 54.91 66399-4 A1661CT-ND® 79.76 365.59 | A1661TR-ND® 4,000 | 398.82/M | 66331-8 91523-1 
Pin H A31987-ND@ 441 30.79 | 1-66099-5 A31987CT-ND@ 37.97 174.02 | A31987TR-ND® 4,000 | 189.84/M | 1-66098-8 | 58495-1 
Socket H A31988-ND® 5.22 36.47 | 1-66101-9 | A31988CT-ND® 40.53 185.75 | A31988TR-ND® 4,000 | 202.64/M | 1-66100-9 |) 58495-1 
Pin 18-16 |.080~.100/ © A25123-ND® 11.24 78.48 | 66099-3 A25123CT-ND® 61.13 280.20 | A25123TR-ND@ 4,000 | 305.67/M | 66098-8 58495-1 
Socket C A25124-ND® 9.91 69.18 | 66101-3 A25124CT-ND® 75.81 347.45 | A25124TR-ND® 4,000 | 379.04/M | 66100-8 58495-1 
Pin A A1340-ND® 9.15 63.94 | 66099-4 A1340CT-ND@ 64.55 295.87 | A1340TR-ND@ 4,000 | 322.77/M | 66098-9 58495-1 
Socket A A16080-ND® 10.94 76.42 | 66101-4 A16080CT-ND® 71.45 327.48 | A16080TR-ND@ 4,000 | 357.26/M | 66100-9 58495-1 
Pin 18~ 14 |.080~.100} H A31998-ND® 5.88 41.08 | 1-66361-2 A31998CT-ND@ 37.97 174.02 | A31998TR-ND® 4,000 | 189.84/M | 1-66359-4 |) 91519-1 

@ RoHS Compliant # Recommended for high current/vibration applications where corrosion is a problem. § Ground contacts + 1 Wirewrap + 2 Wirewrap * 3 Wirewrap (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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=TycoElectronics ame Contacts (Pins and Sockets) (cont) 


Authorized Distributor 


Wire | Insulation Loose Piece Cut Strip Strip AMP. 
Descrip- | Size Diameter | Contact} Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel AMP. Tooling 
tion AWG Inch Finish | Part No. 10 100 Part No. Part No. 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. Part No. 
Socket H A31997-ND® 6.92 48.30 | 1-66360-2 | A31997CT-ND@ 49.26 225.79 | A31997TR-ND® 4,000 | 246.32/M | 1-66358-6 | 91519-1 
Pin C A25127-ND® 8.36 58.38 | 66361-3 A25127CT-ND@ 55.52 254.46 | A25127TR-ND® 4,000 | 277.59/M | 66359-9 91519-1 
Socket | 18~14 | .080~.100) C A25128-ND® 12.37 86.43 | 66360-3 A25128CT-ND@ 72.25 331.16 | A25128TR-ND® 4,000 | 361.26/M | 66358-9 91519-1 
Pin A A1650-ND® 8.80 61.45 | 66361-4 A1650CT-ND@ 61.12 280.12 | A1650TR-ND® 4,000 | 305.58/M | 1-66359-0 | 91519-1 
Socket A A1341-ND@ 9.83 68.67 | 66360-4 A1341CT-ND® 79.61 364.90 | A1341TR-ND® 4,000 | 398.07/M | 1-66358-0 | 91519-1 
Pin H A32009-ND® 5.94 41.46 | 66602-8 A32009CT-ND@ 37.97 174.02 | A82009TR-ND@ 4,000 | 189.84/M | 66597-8 91521-1 
Socket F A25130-ND 7.29 50.92 | 66601-1 - od — |= =_ -—|-— 91521-1 
Socket | 18~14 |.110~.150) H = - —|/- A32012CT-ND® 47.51 217.77 | A82012TR-ND® 4,000 | 237.57/M | 66598-9 91521-1 
Pin A A25131-ND® 8.74 61.02 | 66602-2 A25131CT-ND@ 64.37 295.01 A25131TR-ND® 4,000 | 321.83/M | 66597-2 91521-1 
Socket A A25012-ND® 9.81 68.52 | 66601-2 A25012CT-ND® 79.10 362.56 | A25012TR-ND® 4,000 | 395.52/M | 66598-2 91521-1 
Fig. 1, Series 1 — Grounding Pin (make first - break last) — RoHS Compliant 
Pin 24 ~ 20 | .045~.070] A A25133-ND 27.51 192.14 | 164163-2 - _ — (= _— -|- 58495-1 
Pin 18~16 |.078~.098} A A25600-ND 19.42 135.62 | 164164-2 A25600CT-ND 160.12 733.88 | A25600TR-ND 5,000 | 800.60/M | 164161-4 58495-1 
Fig. 2, Series 1 — RoHS Compliant 
Pin 26 ~ 20 | 005 ~ 024 A A25136-ND 13.90 97.14 66182-1 = _ — |= 
Socket D A25137-ND 17.49 122.19 | 66183-1 - _ — |= 
Pin 18 ~ 16 | .030 ~.055 A A25138-ND 13.90 97.11 66180-1 = _ — |= 
Socket D A25139-ND 17.49 122.19 | 66181-1 - _ — |= 
Fig. 3, Series 1 
Pin B A16081-ND 24.81 173.30 | 202236-1 - _ — |= 
Pin B A33761-ND® 23.93 167.14 | 202236-7 = _ —- |= 
Socket —_ _ J A31983-ND® 26.64 186.10 | 202237-7 = _ — |= 
Pin H A31982-ND® 10.20 71.23 | 202236-5 - ad — |= 
Socket H A31984-ND® 11417 78.04 | 202237-5 - _— —- = 
Fig. 4, Series 1 
Pin H A32000-ND® 6.17 43.10 | 6-66460-5 | — _ — |= 
Socket H A32005-ND® 7.61 53.12 | 5-66461-4 | — _ — |= 
Pin F A29350-NDt 5.66 38.10 | 66460-2 = _ — |= 
Pin F A33762-ND: 5.46 36.75 | 6-66460-7 | — _— — |= 
Socket _ _ F A29345-NDt 7.03 47.30 | 66461-2 - _ — |= 
Socket F A33763-ND: 6.46 43.45 | 5-66461-8 | — —_ — |= 
Pin H A32001-ND@* 6.17 43.10 | 6-66460-6 | — _ — |= 
Socket F A29349-ND& 7.03 47.30 | 66461-3 - _ —- |= 
Socket F A33764-ND@* 6.46 43.45 | 5-66461-9 | — _ — |= 
Pin G A32002-ND® 14.41 100.67 | 6-66460-2 | — _ — |= 
Socket G A32006-ND® 11.02 76.97 | 5-66461-5 | — — — |= 
Pin G A32003-ND: 9.52 66.48 | 6-66460-3 | — _ — |= 
Socket _ _ G A29347-NDt 10.47 70.43 | 66461-8 =— —_ — |= 
Socket G A33765-ND: 9.62 64.69 | 6-66461-2 | — _ — |= 
Pin G A32004-ND@* 9.25 64.62 | 6-66460-4 | — _ — |= 
Socket G A29348-ND 10.18 68.46 | 66461-9 — —_ — 
Socket G A33766-ND@* 9.35 62.89 | 6-66461-3 | — — — S= 
Fig. 5, Series 2 — RoHS Compliant 
Pin A A1630-ND 2.39 16.67 | 66507-9 - _ —- |= _ -—|/-— 91503-1 
Socket | 28 ~ 24 | .040 max. A A1632-ND 2.65 18.53 | 66505-9 - _ — |= _ —|-— 91503-1 
Socket D A31986-ND 3.22 22.50 | 1658538-1 | A31986CT-ND 11.68 53.53 | A31986TR-ND 10,000 52.56/M | 1658538-3 | 91503-1 
Pin A A1679-ND 2.14 19.20 | 66506-9 - _ — |= _ —|-— 91503-1 
Socket A A1680-ND 2.27 20.33 | 66504-9 - =_ — |= =— -—|-— 91503-1 
Pin 24 ~ 20 | .050 max. D A1008-ND 2.19 19.58 | 1-66506-0 | — _ — |= _ -—|-— 91503-1 
Socket A A1009-ND 2.32 20.73 | 1-66504-0 | — _ — |= _ —|-— 91503-1 
Socket D A31985-ND 2.26 15.78 | 1658537-2 | A31985CT-ND 8.87 40.67 | A31985TR-ND 10,000 39.94/M | 1658537-1 | 91503-1 
Fig. 6, Series 2 — RoHS Compliant 
Pin -_ _ D A1028-ND 5.96 36.69 | 66570-3 - _ — |= 
Socket D A1029-ND 3.55 31.79 | 66569-3 = _ — |= 
Fig. 7, Series 3 — Crimp — RoHS Compliant 
Pin H A31994-ND 30.55 213.38 | 66261-5 - _ — |= =_ =—|— 90382-2 
Socket H A32010-ND 52.98 370.01 2-66740-1 | — —_ — |= _ -—|-— 90382-2 
Pin D A16022-ND 75.73 528.91 66261-2 = _ — |= _ -—|-— 90382-2 
Socket | 4g 49] 435~160/ 2 A16026-ND 93.93 656.03 | 66740-6 - — — |= =— -—|- 90382-2 
Pin D A25031-ND§ 84.18 587.93 | 66262-2 = —_ — |= _ —|-— 90382-2 
Pin E A25032-ND# 35.43 247.43 | 66261-4 = _ — |= _ -—|-— 90382-2 
Socket E A25033-ND# 64.68 451.73 | 66740-2 = _ — |= =_ -—|— 90382-2 
Pin E A25034-ND§# 78.65 549.34 | 66262-4 = —_ — |= _ —|-— 90382-2 
Pin H A31993-ND 29.25 204.30 | 66259-5 = _ — |= _ -—|-— 90384-1 
Socket H A32011-ND 69.55 485.78 | 2-66741-1 | — _ — |= _ -—|-— 90384-1 
Pin 40 | 190 ~ 220 D A16024-ND 62.73 438.11 66259-2 - _ —- —_ -—|- 90384-1 
Socket D A16028-ND 120.58 842.17 | 66741-6 = _- — |= =- -—|-— 90384-1 
Pin E A25035-ND# 39.00 272.40 | 66259-4 = =_ — |= ad -—|- 90384-1 
Socket E A25036-ND# 84.18 587.93 | 66741-2 - _ — _— -—|- 90384-1 
@ RoHS Compliant # Recommended for high current/vibration applications where corrosion is a problem. § Ground contacts + 1 Wirewrap + 2 Wirewrap * 3 Wirewrap 
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E: . Series 1 Signal, Type Il, 
Tyco Electronics A\nMwP Screw Machined, Crimp 


Authorized Distributor 


Series 1 Coaxial, Subminiature, 
Precision Formed, Crimp 


Pin Diameter: 1.57 

Test Current: 13A 

Contact Body: Brass 

Retention Spring: Stainless steel 

Contact Finish: 30, gold over 50p nickel. Gold 


Outer Shell: Brass per MIL-C-50 thickness controlled on socket O.D. 
Center Conductor: Beryllium copper per QQ-C-553 (Pin); 
Brass per QQ-B-626 (Socket) Wire Size | Insulation] Required | Digi-Key Price Each AMP. 
Inner Dielectric: Polypropylene Description) AWG Dia. Inch | Hand Tool| Part No. il 10 100 | Part No. 
Retention Spring: Stainless steel per QQ-S-766 Crimp 
Ferrule: Tin-lead per MIL-T-10727 over copper per Pin A25110-ND 458 3.97. 2.77] 201611-1 
QQ-C-576 Socket 28-24 | .085-.055 | 91538-1 | 95112-ND 510 4.42 3.09] 201613-1 
Contact Finish: Gold/nickel; gold/copper (outer shell and ji r S 
socket center conductor: 30y gold over 50y nickel; pin ae .040-.062 | 91538-1 eeeNG oo eh ae Betean 
i 24-20 - - - 
center conductor: 30 gold over 100y copper) Pin Socket Pin Pr Te ‘A25132-ND 3.68349 2.23) 2013304 
NOTE: A ferrule is required for each pin and socket. Socket oe A25541-ND 4.58 3.97 2.77| 201328-1 
. Pin A25542-ND 4.32 3.75 2.62) 202507-1 
Coaxial Cable Socket 080-.105 | 90136-1 | 425543-ND 5.63 4.88 3.41| 202508-1 
Cable Size Digi-Key Price Each AMP Pin 18-46 No Ins. 91539-1 A25540-ND 5.33 4.62 3.23] 200336-1 
Description RG/U Part No. 1 10 100 Part No. Socket Support A25539-ND. 465 4.03 2.82] 200333-1 
5 No Ins. 
Contacts Pin Support 91539-1 A25140-NDt 6.11 5.30 3.71] 204219-1 
j 178, 196 Pin No Ins. A25141-ND 3.68 3.19 2.23] 201570-1 
Pin p A25144-ND 20.18 1749 12.22 | 226537-2 Z - : - 5 
196 (Double Braid) Socket a Support | 915391 | a25142-ND 4.46 387 2.71| 201568-1 
178, 196 : No Ins. _ ine " 
Socket 196 (Double Braid) A25147-ND 17.03 14.76 10.31 | 51565-2 Pin Support A25143-ND*t 10.88 9.43 6.59] 212618-1 
174, 188, 316 Hand Tools 
5 174 (Double Braid) A29951-ND 764.78/1 91538-1 
Pin 179, 187 A25145-ND 13.91 12.06 8.43 | 226537-1 Certi-Crimp Tool with Dies ‘A29952-ND 2850.00/1 90136-1 
187 (Double Braid), 161 A29953-ND 551.57/1 91539-1 
174, 188, 316 PRO-CRIMPER™ II with Dies A30235-ND 645.39/1 58541-1 
174 (Double Braid) uf 7 * Grounding pin is used to provide a make-first/break-last condition when mating and unmating connector 
Socket 179, 187 BES 2) 1290 Mae 781) S1565-1 halves. + Pin length is .630 on these two pins. 
187 (Double Braid), 161 
Ferrules ™ 
178, 196 RG/U (A25150-ND — 100 —~«.70|_1-832057-0 .125 POWERBAND'" Contacts 
174, 188, 316, 179, 187, 161 RG/U A25151-ND = .88 .62| 1-332056-0 for Sealed Connectors 
Twisted Pair and Shielded Wire 
3 Test Current: 45A 
Cable Size Digi-Key Price Each AMP Pin Diameter: .125 
Description RG/U Part No. 1 10 100 | Part No. Contact Body: Copper with beryllium copper spring 
Contacts Contact Finish: 
— 30,28 A: Post plated 30 in mating area with 5p minimum 
(Twisted Pair, Solid) gold on remainder of contact, all over 100y 
: 28 (Twisted Pair, minimum nickel 
Pin A A25146-ND 1755 = 15.21 10.63} 226537-3 
Stranded .005 Dia.) B: Post plated 200p silver in mating area with 5p Socket 
26 (Twisted Pair, Solid minimum gold on remainder of contact, all over 
or Stranded .063 Dia.) 100 minimum nickel 
30, 28 
(Twisted Pair, Solid) Wire Size Contact Digi-Key Price Each AMP 
Socket sirended 005 Bie) A25149-ND 2186 18.95 13.24] 51565-3 Description AWG Finish Part No. al 10 Part No. 
26 (Twi d Pair, S slid Pin A A25066-ND 5.85 5.07 213845-4 
ar guste 4 aes Dia) Socket ao A25067-ND 9.15 793 | 213847-4 
- - Pin B A25068-ND 4.73 4.10 213845-3 
Pin 26 (Shielded, .075 Max. O.D.) A25145-ND 13.91 12.06 8.43 | 226537-1 Socket A25069-ND 7.50 6.50 213847-3 
Socket | 26 (Shielded, .075 Max. 0.D.) | A25148-ND 12.90 1118 781] 51565-1 Pin A A25070-ND 5.85 5.07 | 213841-4 
Socket 10-8 A25071-ND 9.15 793 213843-4 
; : _ : Forrule Pin A25072-ND 473. 410 | 213841-3 
Use for Twisted Pair and Shielded Wire A25150-ND = 1.00 .70| 1-332057-0 Socket B A25073-ND 750 6.50 213843-3 
Tool Ss Digi-Key Price | AMP 
Description Part No. Each Part No. 
aa; 4 Die Set for PRO-CRIMPER III 
Digi-Key Price AMP ‘ 
Desciton Panto cet [B, | | 8 SO ee cat 
= erti-Crimp Tool, 28-24, 24-; 7 | . - 
SaGIGRIMPERT™ II ain Series T Contacts Contact Insertion / Extraction Tool... A1010-ND 5.40 | 91067-2 
Die Set, 28-24, 24-20, 18-16 AWG .........ccccsee. A9920-ND 145.50 | 58495-1 See CRIMDELII Cen e “pees ee | Soa 
PRO-CRIMPER III Hand Tool without Dies .......... A9996-ND 66.00 354940-1 P Seri 36 tact = 
Die Set for PRO-CRIMPER II, —_ set dicks 
28-24, 24-20, 18-16 AWG.......--eeeeeeeeeeeeeeee A9919-ND 103.50 | 58495-2 cern joe te A we AN e588 ooo 
Certi-Crimp Tool, 26-24, 24-20 AWG. ‘A9951-ND 519.12 | 91515-1 erd-Gnimp.. 100%, es ¢ : i 
Certi-Crimp Tool, 24-20, 18-16 AWG. A9839-ND 519.12 91523-1 Contact Extraction Tool ..............0.00cceeeeeeee ees A9912-ND 98.00 91019-3 
Certi-Crimp Tool, 24-20, 18-16 AWG. A9841-ND 468.14 91505-1 Coaxial 
Certi-Crimp Tool, 18-14 AWG. . A31204-ND 551.57 91519-1 Die Set for PRO-CRIMPER III RG-174/188/316. A30529-ND 569.64 91911-3 
Series 1 and MIL-C-5015 Contacts Certi-Crimp Tool RG-178/196....... A25152-ND 5176.50 69656-2 
Certi-Crimp Tool, 24-20 AWG. .........06cc0eeeeeeeeee A9941-ND 551.57 | 91542-1 Certi-Crimp Tool, 26 AWG Shielded A25153-ND 4885.50 | 69656-3 
Certi-Crimp Tool, 18-16, 14 AWG A9009-ND 551.57 91521-1 POWERBAND™ Contacts 
Contact Extraction Tool A1329-ND 12.60_| 305183 Certi-Crimp Hand Tool without Die . A28006-ND 358.50 | 69710-1 
Series 2 Contacts Die Set for 69710-1, 8 AWG A97910-ND NEW! 3035.93 356611-1 
PRO-CRIMPER III with Die Set, Die Set for 69710-1, 10 AWG A97911-ND NEW! 2535.00 356611-2 
28-24, 24-20 AWG ........ 0.0 cc ccc ce eee ee nsec neee ee A9990-ND 145.50 58448-2 Die Set for 69710-1, 12-14 AWG. A97912-ND NEW! 2535.00 356612-1 
Shielded DIN C t PartNo. er es linet 
le e on nec ors Description Part No. 1 25 Part No. 
7 ‘ i ‘ 6-Position Housing .. .-| A382317-NDt 2.31 54.69 | 9-212437-1 
Features: ¢ Crimp, snap-in contacts * Designed for ease of me i 
post molding * Pre-molded cord guard « Tin-plated brass 8-Position Housing .. ..| A82318-NDt 3.09 73.06 | 9-212437-2 
contacts ¢ Ferrule crimps onto shield for reliable termination SS Ferrule Cord Guard, 4.19mm-6.35mm Cable Diameter ...| A1659-ND 1.99 46.08 | 212800-1 
* Meets or exceeds DIN specification 41524 for 3-position SZ 5-Position Receptacle, Right Angle... .-| A382314-ND 3.26 77.00 | 5212044-1 
and 5-position plugs and DIN 45322 for 6-position plugs 7) 6-Position Receptacle, Right Angle. A32315-ND 3.98 94.06 | 5212045-1 
+ UL recognized under the Component Program, File No. K 8-Position Receptacle, Right Angle... .-| A82316-ND 4.31 101.94 | 5212047-1 
E28476 ¢ CSA certified, File No. LA-35510 f Pin Contact, 28-22 AWG . ..| A1667-ND 10.05/10 _70.20/100 | 66728-5 
Housings: Black nylon 94V-0 Ferrule and Shield: Brass, P) 5 F = e 
tin-plated Cord Guard: Thermoplastic polymer, black Receptacle Cord Héuisi comes ee Aas bocce = Sad 
Contacts: Brass, tin-plated Pin Contacts: Copper alloy; Guard jousing - 


0.00050" tin over 0.000100" nickel plating t Ferrules, contacts and cord guards sold separately 


More Product Available Online: www.digikey.com 
420 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


= Arrange- 
= - ae ae a 
ANP ment Description Digi-Key Price Each AMP 
Tyco Electronics Number Sex (Shell Only) Part No. 1 25 Part No. 
Authorized Distributor 
Series 2 
Circu lar Metal Shell Connectors Standard | Receptacle-Sq. Flanged | A1618-ND# 24.33 22.56 | 208491-1 
20-28 Plug A1619-ND 9735 90.24 208490-1 
Note: Shell Only Material and Finish: Receptacle: Insert: Black Component Diameter Reverse | Receptacle-Sq. Flanged | A1620-ND# 23.37 21.66 | 208493-1 
thermoplastic; Outer Shell: Aluminum alloy, zinc plated or unplated Arrangement/ | Overall Dia. Plug A1621-ND 108.04 100.13 208492-1 
Plug: Insert: Black thermoplastic Outer Shell and Coupling Ring: Shell Size Inch (mm) 
Aluminum alloy, zinc plated Retainer Ring: Stainless steel 14 4.225 (31.12) 28-57 Reverse | Receptacle-Sq. Flanged | A1622-ND# 35.73 33.12 | 208475-1 
Notas 20 1.750 (44.45) Plug A1623-ND 144.36 133.80 | 208474-1 
Contacts (pins and sockets) must be ordered separately. 28 2.170 (55.12) 28-63 Standard Receptacle-Sq. Flanged | A1624-ND# 35.73 33.12 208477-1 
Plug A1625-ND 135.57 125.65 208476-1 
Series 1 and 2 Series 3 Series 3 
Standard Receptacle-Sq. Flanged | A16070-ND 29.15 27.02 208495-1 
53-5 Plug A16071-ND 40.16 37.23 208494-1 
Reverse Plug A25052-ND 40.16 37.23 208496-1 
Receptacle-Sq. Flanged | A30541-ND 24.50 22.71 208497-1 
Standard Receptacle-Sq. Flanged | A16072-ND 31.86 29.53 208483-1 
Plug A16073-ND 51.31 4756 208482-1 
* Standard Sex t Reverse Sex * Standard Sex * Standard Sex 28-7 Receptacle-Sq. Flanged | A16074-ND 3717 34.45 208485-1 
Receptacle with Pins (Plug/Pins) Square Flange Receptacle Plug Reverse Plug (A16075-ND 44.98 4169 | 208484-1 
Series 4 Series 4 
28-16 Standard Receptacle-Sq. Flanged | A16076-ND 32.62 30.23 208479-1 
Plug A16077-ND 51.39 4764 208478-1 
28-22 Standard Receptacle-Sq. Flanged | A16078-ND 32.62 30.23 208481-1 
Plug A16079-ND 44.98 41.69 208480-1 


# Aluminum alloy, unplated 
+ Tetraseal provides splash-proof sealing between mating metal shells 


CPC Connector 
Accessories, Metal-Shell wasn sonia Te Stag 
SS) 


* Standard Sex * Standard Sex t Reverse Sex t Reverse Sex 
Square Flange Receptacle Plug Square Flange Receptacle Plug 


Series 1 Series 2 Series 3 Cable Clamp 
Cable clamps are used to prevent 
Shell Size 14 excessive strain on cable or wire from 
Shell Size 22 being transmitted to the contacts inside 
the connector housings. 
Shell Size 22 Material: 
Arr. 22-3 Zinc alloy, nickel plated 
Shell Size 22 Shell Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP 
Size Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Shell Size.28 Cable Clamps 
14 .225 - .562 (5.71 - 14.27) A1626-ND 11.54 10.70 208945-5 
22 -325 - .750 (8.26 - 19.05) A1627-ND 18.55 1720 208945-7 
Series 4 28 -450 - .938 (11.43 - 23.83) A1628-ND 26.24 24.32 208945-8 
Protective Caps 
qe 14 = A25047-ND 1845. 1710 | 219823-2 
Es 22 a A1633-ND 29.81 27.63 211903-1 
le 28 _ A1634-ND 32.02 29.68 211904-1 
arr. 28-57T arr. 28-63f Shell Size 28 
Arr. 28-16M 


Shell Size 28 
Arr. 28-22M 


(DIN Type) 


Audio/Instrument connectors are economical, quick connect/disconnect attachments for audio and 
instrument cable having small, flexible, stranded wire conductors. These versatile connectors are ideally 
suited for application in citizens’ band (CB) radios, test equipment, computer input terminals and industrial 
control equipment. 


* Standard Sex: Pin contacts in receptacle housings; socket contacts in plug housings. 
t Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; pin contacts in plug housings. 


Arrange- Material and Finish: * Plug/Receptacle: Thermoplastic, black * Contacts: Brass, tin over nickel plated 
ment Description Digi-Key Price Each AMP 
Number Sex (Shell Only) Part No. 1 25 Part No. 
Series 1 t 
0.812 
Standard Receptacle-Sq. Flanged | A1600-ND 25.67 23.79 208719-1 (020.62) 
4 Plug A1601-ND 61.46 56.97 | 208718-1 } \ 
et 925 
Reverse Receptacle-Sq. Flanged | A1602-ND 29.21 27.08 | 208721-1 (23.8) J Overs one loogii 
Plug pL SOS END, nuee te oO. 0BTECs! Receptacle Housing Contact Housing Cord 
Standard Receptacle-Sq. Flanged | A1604-ND 26.73 24.78 208715-1 
14-7 Plug A1605-ND 42.66 39.54 208714-1 
Reverse. Receptacle-Sq. Flanged | A1606-ND 26.73 24.78 208717-1 No. of Digi-Key Price Each AMP 
Plug A1607-ND 41.70 38.65 | 208716-1 Pos. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Receptacle-Sq. Flanged | A1608-ND 28.62 26.53 208487-1 Plug Assemblies 
22-14 Reverse Plug A1609-ND 37.56 34.81 208486-1 5 Contact Housing A25075-ND 1.31 1.22 1.07 207488-1 
Plug with Tetraseals A25051-ND¥ 41.53 38.50 | 208486-3 6 Contact Housing A25076-ND 256 2.38 2.08 | 207332-1 
92-16 | Standard | PecePtacle-Sq. Flanged | A1610-ND 31.96 29.63 | 208489-1 —_| Cord Guard A25077-ND 2.50 2.32 2.03 | 207314-1 
Plug A1611-ND 36.12 33.48 | 208488-1 Receptacle 
. 5 7 5 Receptacle Housing A25079-ND 2.91 2.70 2.36 207487-1 
28-24 | Standard cone at Flanged ne ine ne ss Site : 6 | Receptacle Housing ‘A25080-ND 2.72 2.53 221 | 207333-1 
ug : : - Crimp Contacts — 22-28AWG 
Standard | Receptacle-Sq. Flanged | A1614-ND 36.61 33.94 | 208471-1 ___ | Pin, Diameter .058" (1.47mm), Loose | A25082-ND 38.~—(S6S*«:C«”S;(Cik 4B 
28-37 Plug A1615-ND 46.17 42.79 | 208470-1 Socket, Loose A25083-ND 38 35 31 | 207437-3 
Reverse Receptacle-Sq. Flanged A1616-ND 36.61 33.94 208473-1 Tool 
Plug A1617-ND 44.30 41.06 | 208472-1 — | Contact Extraction Tool A25081-ND 56.64 = — | 91136-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= “i No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Tyco Electronics AMP Fig.| Pos. | Sex A | B | C | PartNo. 1 25 | PartNo. 
Authorized Distributor 4 Male | 35.0 | 27.9 | 14.4 | A97659-ND 12.98 11.36 | 1838250-3 
a - 4 Female | 35.0 | 26.9 | 14.5 A97662-ND 13.44 11.76 1838256-3 
Ms and M1 2 Series Circular $ 5 Male | 35.0 | 27.9 | 14.4 | A97660-ND 14.74 12.90 | 1838252-3 
Connectors 5 Female | 35.0 | 26.9 | 14.5 A97663-ND 15.28 13.37 1838258-3 
Right Angled LED Version Connector, 5 Meter PVC Cable, M12 Series 

Specifications: : : i 3 Female | 35.0 | 26.9 | 14.5 | A97664-ND 22.86 20.01 | 1838264-3 
Electrical: * Operating Temperature: -25°C ~ 90°C »* Contact Resistance: 10mQ Maximum » Current re Female | 35.0 | 26.9 | 14.5 A97665-ND 24.78 21.69 1838266-3 


Rating: 2A for M8 and 5A for M12 * Breakdown Voltage: 500VAC Minimum » Insulation Resistance: 100MQ 


Minimum Environmental: ¢ Sealing Requirements: IP67 * Durability: 500 cycles Field Serviceable Connector, Solder Type, M12 Series 


5 3 Male 41.8 | 14.4 _ A97643-ND 10.74 9.96 1838275-1 
6 3 Female | 40.5 | 14.5 _ A97640-ND 12.12 11.23 1838274-1 
5 4 Male 41.8 | 14.4 = A97644-ND 11.30 10.47 1838275-2 
6 4 Female | 40.5 | 14.5 = A97641-ND 12.94 11.99 1838274-2 
5 5 Male 41.8 | 14.4 = A97645-ND 11.83 10.97 1838275-3 
6 5 Female | 40.5 | 14.5 _ A97642-ND 13.78 12.77 1838274-3 
Plastic Field Serviceable Connector, Solder Type, M12 Series 
5 3 Male 41.8 | 13.8 = A97669-ND 10.48 9.71 1838277-1 
M12 Shown 6 3 | Female | 40.5 | 15.0 | — | A97666-ND 1183 10.97 | 1838276-1 
5 4 Male 41.8 | 13.8 = A97670-ND 11.01 10.21 1838277-2 
6 4 Female | 40.5 | 15.0 = A97667-ND 12.67 11.75 1838276-2 
5 5 Male 41.8 | 13.8 = A97671-ND 11.58 10.74 1838277-3 
6 5 Female | 40.5 | 15.0 = A97668-ND 13.51 12.53 1838276-3 


MIL-C-5015 Style Circular Plastic 
Connectors - Shell Size 20-14 


M12 Female Shown M12 Female Shown 


Reverse Sex Reverse Sex 


UL File No. E28476 CSA File No. LR7189 


Standard Sex: Pin contacts in receptacle housings; socket contacts in plug housings. 
Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; pin contacts in plug housings. 


Digi-Key Price Each | AMP 
No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each AMP Fig.| Description Part No. 1 25__| Part No. 
Fig.| Pos. Sex A B c Part No. i 25 Part No. Plug Kit, Unassembled - RoHS Compliant 
Metal Panel Mount Connector, Solder, Straight, Rear (Hexagonal) Mounting 1 Reverse Sex without Cable Clamp A25015-ND 11.28 10.45 | 213571-2 
M8 Series Standard Sex without Cable Clamp A25016-ND 1734 16.08 | 213652-1 
1 3 Female | 21.0 | 10.0 | — A97638-ND 9.64 8.93 | 1838839-1 Cable Clamps - Shell Size 17 
2 3 Male 23 12.0 | 6.90 A97636-ND 8.06 706 1838838-1 O.D. .453” (11.51mm), for use with 213652-1 A1332-ND 3.96 3.67 | 206070-1 
1 4 Female | 21.0 | 10.0 | — | A97639-ND 10.74 9.96 | 1838839-2 1 | O.D. .703” (17.86mm), for use with 213571-2 | A1689-ND 4.53 4,20 | 206322-1 
2 4 Male | 23 | 120 | 6.90 | a97637-ND 940 8.23 | 1838838-2 O.D. .703" (17.86mm), for use with 213571-2 | A33767-ND® 4.43 4.11 | 206322-9 
M12 Series Receptacle, Square Flange - RoHS Compliant 
1 3 | Female | 25.3] 180] — | Ag7646-ND 9.64 8.93 | 1838891-1 gi) | Mevere Sex SOMES G08" “2.28 | 21957074 
2 3 Male | 24.5 | 18.0 | 10.6 | A97649-ND 8.26 7.66 | 1838893-1 plandard’Sex A2sc1 Ne 9.00" 9:08 218831! 
1 4 Female | 25.3 | 18.0 _ A97647-ND 10.74 9.96 1838891-2 Contacts for MIL-C-5015 Connectors 
2 4 Male 24.5 | 18.0 | 10.6 A97650-ND 9.64 8.93 1838893-2 . 
Crimp Style, Type IIl+ 
1 5 Female | 25.3 | 18.0 = A97648-ND 11.83 10.97 1838891-3 
2 5 Male 24.5 | 18.0 | 10.6 (A97651-ND 10.74 9.96 1838893-3 Contact Finish: A: 30u” gold on the electrical engagement area over 50u” nickel B: Tin 
Straight Connector with Strain Relief, 5 Meter PVC Cable, M8 Series Socket 
3 Male 42.0 | 10.5 = A97630-ND 11.46 10.03 1838286-3 
3 3 Female | 38.1 10.0 _ A97628-ND 12.28 10.75 1838282-3 
4 Male 42.7 | 10.5 _ A97631-ND 12.98 11.36 1838288-3 
4 Female | 38.1 10.0 = A97629-ND 13.44 11.76 1838284-3 
Straight Connector, 5 Meter PVC Cable, M12 Series 
3 Male 44.4 | 14.4 = A97652-ND 11.46 10.03 1838236-3 
3 Female | 43.3 | 14.5 = A97655-ND 12.28 10.75 1838242-3 
3 4 Male 44.4 | 14.4 = A97653-ND 12.98 11.36 1838238-3 Loose Pc. Cut Strip} Tape & 
4 Female | 43.3 | 14.5 | — A97656-ND 13.44 11.76 | 1838244-3 Cont.| Digi-Key Pricing = |AMP —_| Digi-Key Pricing | Reel* |AMP 
5 Male 44.4] 14.4 _ A97654-ND 14.74 12.90 1838240-3 Desc. | AWG | Fin.] Part No. 10 100 | Part No. | Part No. 100 4,000 |Part No. 
5 Female | 43.3 | 14.5 _ A97657-ND 15.28 13.37 1838246-3 Insulation Diameter Range Inch (mm): .060-.135 (1.52-3.43) 
Right Angled Connector with Strain Relief, 5 Meter PVC Cable, M8 Series Pin | 24-20| B |i Ee BEOUOZGTENDS, 52.36 | 265.00/M [213605-1 
3 Male | 20.7 | 25.5 | 10.5 | A97632-ND 1146 10.03 | 1838290-3 Socket | 24-20] 6 |zeovieNe TD) 50.90: (805052 — —\— 
3 | Female | 20.7 | 20.0 | 10.0 | A97634-ND 12.28 10.75 | 1838296-3 Socket] 24-20) 6 IESSBE NE Sam 7-04 49°18 |66565-7 tie — — | 
4 Socket | 24-20] A | A25008-ND® 10.16 70.99 |66565-4 |A25008CT-ND@ 79.97 | 399.87/M |66563-8 
‘ Male sexsed Reel [we Ae ese ND. heats atee jacmeaes Insulation Diameter Range Inch (mm): .110-.150 (2.79-3.81) 
4 Female | 20.7 | 20.0 | 10.0 | A97635-ND 13.44 11.76 | 1838298-3 Socket 1e441 B WESRRSGEE 799 50.92 lecen14 = — a 
Right Angled Connector, 5 Meter PVC Cable, M12 Series Socket} 18-14) B | A33769-NDe 531 37.07 |eeco1-9 |— = _ I 
ji Male | 35.0 | 27.9 | 14.4 | A97658-ND 1146 10.03 | 1838248-3 Pin 118-14) A |A25131-ND@ 8.74 61.02 leec02-2 |— = == 
Female | 95.0" /':26.9" | 44-5 PEM IENE) ee 10:75 18882578 @ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
422 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


GY 


APPLICATIONS: Because of their compact size and durable design, mini-DIN 
connectors are ideal for signal applications where space is at a premium. 
A variety of configurations including vertical, horizontal and in-line models 
allows for most requirements. Their concentric, cylindrical ground shell make 


cul iINc Miniature DIN Connectors 


applications include computers, peripheral devices, office, audio and video 
equipment. GENERAL SPECIFICATIONS: « Rating: 100VAC 1A maximum, 
12VDC 2A maximum ¢ Insulation Resistance: minimum 50MEGOQ @ 250VDC 
© Voltage Withstand: 250VAC, 1 minute * Contact Resistance: Pins - 30mQ 


Right Angle PCB 
Mount Receptacle 


Slim Shielded Right 
Angle Receptacle 


SMT Slim Shielded 
Right Angle Receptacle 


these connectors an excellent choice where EMI/RFI is a concern. Typical maximum, Shell - 50mQ maximum (All accessories included Shielded Right Angle Shielded with 
Receptacle Kinked Pins 
No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Pos. Part No. 1 10 100 | Part No. Pos. Part No. 1 10 100 | Part No. 
Right Angle PCB Mount Receptacles 5 CP-5050-ND® 2.43 2.11 1.62 | MD-50SG 
3 CP-2430-ND 18 68 .52 | MD-30S 6 CP-5060-ND® 2.46 214 1.64 | MD-60SG 
4 CP-2440-ND@ 81 ral .54 | MD-40S 8 CP-5080-ND® 2.61 2.27 1.74 | MD-80SG 
5 CP-2450-ND® 86 15 .57 | MD-50S Shielded Receptacles with Ground Tabs and Kinked Pins Shielded with Shielded with GND Verticle, PCB Verticle, PCB 
7 | QeadoNbe 102 3968 | MD-ros 4 | Grsodond® 240208 1.60 | mo-ioscx | | Suma Ta¥s —Tatsand inked Ping Mount th He 
of | Hl 4 a - a -ND® . | - with Hex Nut 
HS Ete ro ‘ a ag Mote 5 CP-6050-ND 2.43 2.11 1.62 | MD-50SGK 
- -ND® E A i 6 CP-6060-ND® 2.46 2.14 1.64 | MD-60SGK 
Slim Shielded Right Angle PCB Receptacles — 8 CP-6080-ND@ 2.61 2.27 ‘1.74 | MD-80SGK 
5 Ss ReHs Fompliant oS Vertical PCB Mount Receptacles — RoHS Compliant 
-2245- ‘ ; : ; 3 | CP-2730-ND 7.02 89  .68 | MD-30SV 
6 CP-2267-ND 1.53 1.33 1.02 | MD2-60ST 4 CP-2740-ND 1.08 94 72 | MD-40SV 
SMT Slim ese segs recepiacie® = 5 CP-2750-ND 1.14 99 76 | MD-50SV Ls ao gy E08) gs gala 
(oS Compliani 6 | CP-2760-ND 117 1.02.78 | MD-60SV a 
4] CP-3145-ND 765 143 ‘1.10 | MD2-40ST-SMT 8 CP-2780-ND 129 112 (86 | MD-80SV ‘te ap: ae 
6 CP-3167-ND. 1.74 1.51 1.16 _| MD2-60ST-SMT Vertical PCB Mount Threaded Receptacles with Hex Nut — a 
Shielded Right Angle Receptacles RoHS Compliant 3Pos. 4Pos. 5Pos. 6Pos. 7Pos. 8Pos. 9 Pos. 
; ce aay ee ee . os Hn eh 3 | CP-2830-ND Ta 1.23 94 ] MD-30CV 
5 | CP-2250-NDe 105 91 70 | MD-50SM : CE 2oIO ND tsp 135 ie Asoc In-Line Plug 
6 CP-2260-ND® 1.11 97 .74 | MD-60SM ! 4 a 
7 CP-2270-NDe 123 107 32 | MD-70¢M 6 CP-2860-ND 1.56 1.36 1.04 | MD-60CV 
8 | CP-2280-ND@ 132 1415 88 | MD-80SM 8 | GP2BNO-NO ime Ging baer | MOONY 
zy igs Solder 
9 CP-2290-ND® 1.65 1.43 1.10 | MD-90SM 3 CP-2030-ND 7.29 TA12 36] MD-30 
Shielded Receptacles with Switch e . ; i ’ . 
4 CP-2040-ND® 1.32 1.15 .88 | MD-40 
3 CP-3030-ND 2.01 1.75 = 1.34 | MD-30SMW 
5 CP-2050-ND® 1.38 1.20 92 | MD-50 
4 CP-3040-ND@ 2.10 1.82 1.40 | MD-40SMW 
6 CP-2060-ND® 1.20 1.04 .80 | MD-60 
5 CP-3050-ND 2.19 1.90 1.46 | MD-50SMW 7 
i = 7 CP-2070-ND® 1.50 1.30 1.00 | MD-70 In-Line Receptacle 
6 CP-3060-ND® 2.31 2.01 1.54 | MD-60SMW 
ig a i 8 CP-2080-ND® 1.56 1.36 1.04 | MD-80 
7 CP-3070-ND 2.40 2.08 1.60 | MD-70SMW 
9 CP-2090-ND® 1.98 1.72 1.32 | MD-90 
8 CP-3080-ND® 2.46 2.14 1.64 | MD-80SMW C Pin] CP-9999-ND 09 05 | T-0006 
Shielded Receptacles with Kinked Pins imp Fin = — 7 r 
In-Line Receptacles Solder 
3 CP-4030-ND 99 86 .66 | MD-30SMK 
3 CP-2130-ND® 1.23 1.07 82 ] MD-30J 
4 CP-4040-ND@ 1.02 89 .68 | MD-40SMK 
Hy | -! 4 CP-2140-ND 1.29 1.12 86 | MD-40J 
5 CP-4050-ND® 1.05 91 .70 | MD-50SMK 
H | | 5 CP-2150-ND@ 1.56 1.36 1.04 | MD-50J 
6 CP-4060-ND® 1.11 97 .74 | MD-60SMK 
7 | CP-4070-ND@ 1.23 1.07 82 | MD-70SMK 6 aS 1.620 1.41 1.08 | ‘MD*60J 
8 | CP-4080-ND@ 1321.15 __.88 | MD-80SMK 7 | GP-2170-ND 147 1.28.98 | MD-70J 
Shielded Receptacles with Ground Tabs 8 CP-2180-ND@ 1.53 1.33 1.02 | MD-80J 
a 5 = 9 CP-2190-ND® 1.98 1.72 1.32 | MD-90J 
3 CP-5030-ND 2.37 2.06 1.58 | MD-30SG 3P 4p 5P 6P. 7P BP oP 
4 _| CP-5040-ND@ 2.40 2.08 1.60 | MD-40SG @ RoHS Compliant Se 88. bia 8: ae a bcs 
Mini-DIN Panel Mount Connectors No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Pos. Part No. 10 100 | Part No. Pos. Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Panel Mount Mini-DIN Connectors — Metal 6 CP-2660-ND® 171 1.49 1.14 | MD-60SP 
Panel Mount Panel Mount Panel Mount Receptacle, 3 CP-2530-ND 1.44 1.25 -96 | MD-30SN 7 CP-2670-ND@ 1.56 1.39 1.04 | MD-70SP 
Receptacle, Metal Receptacle, Plastic with 4” Lead Wires : Cea Moe ie ae 6 MD=0SN 8 CP-2680-ND@ 162 141 1.08 | MD-80SP 
4 a : : is Panel Mount Mini-DIN Connectors with 4” 
6 | CP-2560-ND@ 1.62 1.41. ‘1.08 | MD-60SN Lead Wires (26AWG) — RoHS Compliant 
7 eee ne Tee ee eet) lb fan 3] CP-2930-ND 1.65. 1.43 1.10 | MD-30PL100 
fee tet 116 | MD-GOSN 4 | cp-2940-ND 174 1.51 1.16 | MD-40PL100 
Panel Mount Mini-DIN Connectors — Plastic - ell 1.89, 1.64 1.26 | MD-SOPL100 
3 CP-2630-ND® 1.32 1.15 38 | MD-30SP 6 CP-2960-ND 1.98 1.72 1.32 | MD-60PL100 
: ; ; 8 CP-2980-ND 2.19 1.90 1.46 | MD-80PL100 
4 CP-2640-ND® 1.59 1.41 1.06 | MD-40SP 
5 CP-2650-ND 1.44 1.25 -96 | MD-50SP. RoHS Compliant 
I No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Circular DIN Connectors ES aera coe Panel Panel 
APPLICATIONS: Circular DIN connectors combine low contact resistance Right Angle Front Shielded Receptacles Receptacle Locking 
with relatively high ampacity which make them an excellent choice for signal 3 CP-7030-ND® MS 65 50 | SDF-30J Receptacle 
or power applications. Ideal for use with computers, peripheral devices, 4 CP-7040-ND@ 90 78 60 | SDF-40J 
office equipment, power supplies, etc., their low cost and compact, durable 5 CP-7050-ND@ 90 78 60 | SDF-50J Right Angle Right Angle Right Angle 
design have made them a proven value. 6 CP-7060-ND® 1.23 1.07 82 | SDF-60J | Front Shielded SMT 
GENERAL SPECIFICATIONS: + Ratings: 100VAC 2A maximum 7 | CP-7070-ND 1.32 1.15 88 | SDF-70J Receptacle {) Receptacle 
¢ Insulation Resistance: minimum 100MEGQ @ 500VDC « Voltage 8 CP-7080-ND® 1.50 1.30 1.00 | SDF-80J b 
Withstand: 1000VAC, 1 minute * Contact Resistance: Pins - 10mQ @ 13 Hight Anole aes Mes Receptacton. 
maximum, Shell - 50mQ maximum (All accessories included) 7 CP-1000-ND 36 710 34 | SOS-400-SMT 
ner 7 8 CP-1001-ND 1.53 1.33 1.02 | SDS-80J-SMT 
Moral Dit sey Prige ach 100 paline: In-Line Plugs — RoHS Compliant 
Panel Mount Receptacles — RoHS Compliant 7 cr 080 xD i ie 1 no e a a 
3 ane ae ||: 72D ooek 5 | CP-1050-ND 123 1.07 82 | SD-50 
4 | CP-1240-ND 126 140 84 | SD-40SN 8 | CP-1080-ND 126 110 © 84] $D-60 
5 | CP-1250-ND 129° 142 ~~ 86 | SD-SOSN 7 | ¢P-to70-ND 132 115 ~~ 88] $D-70 
6 | CP-1260-ND 135 117 90 | SD-60SN 3 | CP-1080-ND 135 «147 ~~ 90 | sp-80 
7 | ¢P-1270-ND 138 1.20 92 | $D-70SN 13_| CP-1013-ND 198 1.72 _ 1.32 | $D-130 
8__| CP-1280-ND 1441.25 96 _| _SD-80SN In-Line Locking Plugs 
Panel Mount Locking Receptacles 3 ]OP-103sND@® 341 296 228) SD-30LP 
3] CP-1233-ND@ = 2.48 2.15 1.66 | SD-30LS 4 | CP-1034-ND@® 3.55 3.08 2.37 | SD-40LP 
4 CP-1234-ND@ 2.62 2.28 1.75 SD-40LS 5 CP-1035-ND 3.73 3.24 2.49 | SD-50LP 
5 | CP-1235-ND@ 276 240 1.85 | SD-50LS 6 | CP-1036-ND@ 3.88 3.36 2.59] SD-6OLP 
6 CP-1236-ND® 2.91 2.52 1.94 SD-60LS 7 CP-1037-ND 4.02 3.49 2.68 | SD-70LP 
7 CP-1237-ND 3.05 2.65 2.04 SD-70LS 8 CP-1038-ND 4.16 3.61 2.78 | SD-80LP 
8 CP-1238-ND® 3.20 2.78 2.14 SD-80LS In-Line Right Angle Plugs 
Vertical PCB Mount Receptacles 3 CP-1330-ND® 2.28 1.98 1.52 ] SDR-30 
3 CP-3130-ND 88 AT 59 SD-30BV 5 CP-1350-ND® 2.49 2.16 1.66 | SDR-50 
5 CP-3150-ND@ 93 81 62 SD-50BV 6 CP-1360-ND® 2.55 2.21 1.70 | SDR-60 
6 CP-3160-ND® 96 83 64 SD-60BV 7 CP-1370-ND 2.73 2.37 1.82 | SDR-70 
7 CP-3170-ND 99 86 66 SD-70BV 8 CP-1380-ND® 2.82 2.45 1.88 | SDR-80 
8 CP-3180-ND® 1.04 90 69 SD-80BV In-Line Receptacles — RoHS Compliant 
Right Angle Receptacles — RoHS Compliant 3 CP-1130-ND 1.14 99 76 | SD-305 
3 CP-2330-ND 69 60 6 SDS-30J 4 CP-1140-ND 1.29 1.412 .86 | SD-40J 
4 CP-2340-ND 2: 63 8 SDS-40J 5 CP-1150-ND 1.32 1.15 .88 | SD-50J 
5 CP-2350-ND 2: 63 48 SDS-50J 6 CP-1160-ND 1.35 alg .90 | SD-60J 
6 CP-2360-ND 1.08 94 We SDS-60J if CP-1170-ND 1.38 1.20 .92 | SD-70J5 
7 CP-2370-ND 1.20 1.04 80 SDS-70J 8 CP-1180-ND 1.41 1.23 .94 | SD-80J 
8 CP-2380-ND 1.32 1.15 88 SDS-80J 13 CP-1113-ND 3.45 2.99 2.30 | SD-130J 8Pos. 13 Pos. 
13 CP-2313-ND 2.85 2.47 1.90 SDD-130J RoHS Compliant i Z 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Digi-Key Pricing Singatron Panel Mount 


ro) SINGATRON M a I DIN Con nectors — cma Mount oe DIN ETE — oe gla 


With 6” (15.24cm) Lead Wire (26AWG) 


APPLICATIONS: 

Because of their compact size and durable design, Mini DIN connectors are ideal for signal applications S-Pos. Recept. [E7oaniGO NOS 124 14.85 115.50 | 2MJ-20116000 
where space is at a premium. A variety of configurations including vertical, horizontal and in-line models 4-Pos. Recept. }275-1101-ND@ 1.95 17.01 132.30 | 2Mu-20216000 
allows for most requirements. Their concentric, cylindrical ground shell make these connectors an excellent 

choice where EMI/RFI is a concern. Typical applications include computers, peripheral devices, office, audio 5-Pos. Recept. | 275-1102-ND 214 1863 144.90 | 2MJ-20316000 


and video equipment. 


GENERAL SPECIFICATIONS: 6-Pos. Recept. | 275-1103-ND® 2.33 20.25 157.50 | 2MJ-20416000 


¢ Rating: 100VAC 1A maximum, 12VDC 2A maximum » Insulation Resistance: minimum 50MQ @ 7-Pos. Recept. | 275-1104-ND 2.42 21.06 163.80 | 2MJ-20516000 
250VDC »¢ Voltage Withstand: 250VAC, 1 minute * Contact Resistance: Pins - 30mQ maximum, Shell - 
50m maximum (All accessories included) 8-Pos. Recept. | 275-1105-ND®@ 2.42 21.06 163.80 | 2MJ-20616000 


@ RoHS Compliant 


Right Angle Shielded Right 
Receptacle Angle Receptacle 


& sivearnoy Circular DIN Connectors 


APPLICATIONS: 


Circular DIN connectors combine low contact resistance with relatively high ampacity which make them an 
excellent choice for signal or power applications. Ideal for use with computers, peripheral devices, office 
equipment, power supplies, etc., their low cost and compact, durable design have made them a proven 
value. 


In-Line Plug GENERAL SPECIFICATIONS: 


* Ratings: 100VAC 1A maximum, 24VDC 2A maximum * Insulation Resistance: minimum 100MQ @ 
500VDC * Voltage Withstand: 1000VAC, 1 minute * Contact Resistance: Pins - 10mQ @ maximum, 
Shell - 50mQ maximum (All accessories included) 


Panel Mount Receptacle Right Angle Receptacle Front Shielded 
Right Angle Receptacle 


Digi-Key Pricing Singatron 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 


Right Angle PCB Mount Receptacles 


3-Pos. Right Angle Receptacle 275-1040-ND 81 7.02 54.60 | 2MJ-0001A110 


In-Line Jack 
4-Pos. Right Angle Receptacle 275-1041-ND® 84 7.29 56.70 | 2MJ-0002A110 
6-Pos. Right Angle Receptacle 275-1043-ND® 93 8.10 63.00 | 2MJ-0004A110 
7-Pos. Right Angle Receptacle 275-1044-ND 1.05 9.18 71.40 | 2MJ-0005A110 
8-Pos. Right Angle Receptacle 275-1045-ND® 1.15 9.99 77.70 | 2MJ-0006A110 


Shielded Right Angle Receptacles 


3-Pos. Right Angle Receptacle 275-1046-ND 1.02 8.91 69.30 | 2MJ-0101A120 
4-Pos. Right Angle Receptacle 275-1047-ND® 1.05 9.18 71.40 | 2MJ-0102A120 
5-Pos. Right Angle Receptacle 275-1048-ND® 1.09 9.45 73.50 | 2MJ-0103A120 
6-Pos. Right Angle Receptacle 275-1049-ND® 1.15 9.99 77.70 | 2MJ-0104A120 
Digi-Key Pricing Singatron 
7-Pos. Right Angle Receptacle 275-1050-ND® 1.27 11.07 86.10 | 2MJ-0105A120 Description Part No. dl 10 100 | Part No. 


In-Line Plug Panel Mount Receptacles 


3-Pos. Panel Mount Receptacle 275-1012-ND® 73 6.35 49.35 | YE-1363 
3-Pos. In-Line Plug 275-1028-ND® 1.02 8.91 69.30 | 62000-3P 
, 5-Pos. Panel Mount Receptacle 275-1014-ND@ 82 7.16 55.65 | YE-1365A 

4-Pos. In-Line Plug 275-1029-ND® 1.09 9.45 73.50 | 62000-4P 
5-Pos. In-Line Plug 275-1030-ND 1.45 9.99 77.70 | 62000-5P 8-Pos. Panel Mount Receptacle 275-1017-ND 1.01 8.78 68.25 | YE-1368A 
7-Pos. In-Line Plug 275-1032-ND 4.29 11.21 87.15 | 62000-7P Right Angle Receptacles 
8-Pos. In-Line Plug 275-1033-ND@ 1.36 11.88 92.40 | 62000-8P 5-Pos. Right Angle Receptacle 275-1019-ND® 78 6.75 52.50 | 2DJ-00600003 

8-Pos. Right Angle Receptacle 275-1022-ND 1.43 12.42 96.60 | 2DJ-0108PA03 

In-Line Jack 
Right Angle Front Shielded Receptacles 

3-Pos. In-Line Jack 275-1034-ND 1.26 10.94 85.05 | 63000-3P 

7-Pos. Right Angle Front Shielded 275-1026-ND 1.52 13.23 102.90 | 2DJ-0077PSA2 
4-Pos. In-Line Jack 275-1035-ND 1.32 11.48 89.25 | 63000-4P 

8-Pos. Right Angle Front Shielded 275-1027-ND 1.71 14.85 115.50 | 2DJ-0108PSA2 
5-Pos. In-Line Jack 275-1036-ND 1.40 12.15 94.50 | 63000-5P 

In-Line Jack 

6-Pos. In-Line Jack 275-1037-ND® 1.46 12.69 98.70 | 63000-6P 

3-Pos. In-Line Jack 275-1006-ND 76 6.62 51.45 | YE-1333 
7-Pos. In-Line Jack 275-1038-ND 1.53 13.37 103.95 | 63000-7P 

4-Pos. In-Line Jack 275-1007-ND 84 7.29 56.70 | YE-1334 
8-Pos. In-Line Jack 275-1039-ND® 1.60 13.91 108.15 | 63000-8P 

@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
424 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Amphenol’Connex FF Connectors 
BNC Connectors and Reversed Polarized Connectors 


Cable Group Center) Body |Cable Attachment Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. |Description RG/U Contact| Plating| Outer / Inner | Part No. 1 50 100 | Part No. 
Plug, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A | Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1000-ND 2.11 1.32 9 1.17] 112116 
Plug, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp Crimp }ACX1001-ND* 3.32 2.08 = 1.84 | 112116RP 


Plug, Straight RG 55, 142A, 223, 400 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1002-ND 2.09 1.31 1.16 | 112514 
Plug, Straight LMR200™, B7807A Gold | Nickel | Crimp Crimp }ACX1003-ND 248 1.55 1.37] 112597 
Plug, Straight RG 59, 62, 140, 210 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1004-ND 2.12 1.32. 1.417] 112119 
Plug, Straight RG 59, U-20AWG Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1005-ND 2.08 1.30 1.15 | 112507 
Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1006-ND 268 1.67 1.48} 112132 
Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp Crimp }ACX1007-ND* 3.35 2.09 = 1.86 | 112132RP 
Plug, Straight 316, U Double Braided Gold | Nickel | Crimp Crimp }|ACX1008-ND 2.68 1.67 1.48 | 112512 
Plug, Straight RG 179, 187, B9221 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1009-ND 2.68 1.67 1.48 | 112133 
Plug, Straight 179, U Double Braided Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1010-ND 2.70 1.69 1.50 | 112644 
Plug, Straight RG 178, 196 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1011-ND 3.04 1.90 1.68} 112516 

1 | Plug, Straight RG 8, 8A, 213, 393 Gold | Nickel | Crimp Crimp }ACX1012-ND 6.57 4.11 3.64 | 112562 
Plug, Straight RG 214 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1013-ND 6.57 4.11 3.64 | 112589 
Plug, Straight RG 8X, LMR240™, B7808A Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1014-ND 2.21 1.38 1.23 | 112533 
Plug, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold | Nickel | Crimp Crimp }ACX1015-ND* 3.32 2.08 = 1.84 | 112533RP 
Plug, Straight B9913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1016-ND 6.57 4.11 3.64 | 112563 
Plug, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold | Nickel | Crimp Crimp }ACX1017-ND* 6.85 4.28 3.79] 112563RP 
Plug, Straight RG 6, 143, 212 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1018-ND 218 1.37 = 1.21 | 112508 
Plug, Straight RG B1694A, B9248 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1019-ND 219 1.387 1.21 | 112565 
Plug, Straight RG 6 Plenum, B1695A Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1020-ND 2.23 1.39 1.23 | 112519 
Plug, Straight -141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold | Solder Solder }ACX1021-ND 3.07 1.92. 1.70) 112551 
Plug, Straight .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder }ACX1022-ND 3.07 1.92 1.70 | 112552 
Plug, Straight .250 Semi-Rigid Gold | Gold | Solder Solder }ACX1023-ND 2.76 1.73 1.53 | 112710 
Plug, Right Angle 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp Solder |ACX1024-ND 462 2.89 2.56| 112162 
Plug, Right Angle 55, 142A, 223, 400 Gold | Nickel | Crimp Solder }ACX1025-ND 5.66 3.54 3.13] 112526 

2 Plug, Right Angle RG 8, 8A, 213, 393 Gold | Nickel | Crimp Solder }ACX1026-ND 6.84 4.28 3.79} 112594 
Plug, Right Angle B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold | Nickel | Crimp Solder }ACX1027-ND 6.84 4.28 3.79} 112596 
Plug, Right Angle RG 174, 188A, 316 Gold | Nickel | Crimp Solder }ACX1028-ND 6.04 3.15 2.79] 112178 
Plug, Right Angle RG 179, 187A Gold | Nickel | Crimp Solder |ACX1029-ND 499 3.12 2.76 | 112179 


Bulkhead Jack 
Bulkhead Jack 


ACX1030-ND 442 276 2.45] 112202 
ACX1031-ND* 3.88 243 2.15} 112202RP 


58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195,B7806A | Gold | Nickel | Crimp Crimp 
RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold | Nickel | Crimp Crimp 


Bulkhead Jack 55, 142A, 223, 400 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1032-ND 438 2.74 2.43} 112505 
Bulkhead Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1033-ND 438 274 2.43} 112234 
3 | Bulkhead Jack 316, U Double Braided Gold_| Nickel | Crimp Crimp _|ACX1034-ND 438 2.74 2.43 | 112517 
Bulkhead Jack RG 179, 187A, B9221 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1035-ND 438 274 2.43] 112235 
Bulkhead Jack RG 178B, 196A Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1036-ND 711 444 = 3.94} 112522 
Bulkhead Jack -141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Nickel | Solder Solder }ACX1037-ND 456 2.85 2.53} 112581 


Bulkhead Jack 
Jack, Straight 
Jack, Straight 
Jack, Straight 


.085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Nickel | Solder Solder 

RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold | Nickel | Crimp Crimp 
58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Nickel | Crimp Crimp 
RG 55, 142, 223, 400 Gold | Nickel | Crimp Crimp 


ACX1038-ND 456 2.85 2.53 | 112580 
ACX1039-ND 270 1.69 1.50] 112144 
ACX1040-ND* 270 1.69 1.50} 112144RP 
ACX1041-ND 2.70 1.69 1.50} 112513 


4 | Jack, Straight RG 59, 62, 140, 210 Gold | Nickel | Crimp Crimp }ACX1042-ND 268 1.67 1.48} 112147 
Jack, Straight RG 59, U-20AWG Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1043-ND 2.70 1.69 1.50] 112649 
Jack, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1044-ND 280 1.75 1.55] 112160 
Jack, Straight RG 179, 187, B9221 Gold | Nickel | Crimp Crimp |ACX1045-ND 2.80 1.75 1.55] 112161 
Bulkhead Receptacle, 500 =— Gold | Nickel = — ACX1046-ND. 2.34 146 = 1.30] 112424 

5 | Bulkhead Receptacle — Gold | Nickel _ _ ACX1047-ND* 7.83 4.90 4.42] 112424RP 
Bulkhead Receptacle, Isolated, 500 = Gold | Nickel = - ACX1048-ND. 3.94 246 2.18) 112431 

6 | Panel Receptacle = Gold | Nickel = = ACX1049-ND. 430 2.69 2.38 | 112290 
PCB Receptacle, 4-Legs — Gold | Nickel — = ACX1050-ND. 2.31 1.44 1.28 | 112538 

7 | PCB Receptacle, 4-Legs, Short Body _ Gold | Nickel _— _ ACX1051-ND 2.77 1.73 1.53 | 112404 
PCB Receptacle Jack, 3-Legs = Gold | Nickel _ _- ACX1052-ND. 4.81 3.01 2.67 | 112483 

8 | PCB Receptacle Jack, 500, Vertical = Gold | Nickel = = ACX1053-ND. 3.68 2.30 2.04 | 112536 
Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, 500 — Gold | Nickel = — ACX1054-ND. 3.98 2.49 2.21 | 112437 
Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, 750 _ Gold | Nickel — _ ACX1055-ND. 3.98 249 2.21} 112438 

9 Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, Isolated, 500 — Gold | Nickel — — ACX1056-ND 5.60 3.50 3.10 | 112439 
Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, Isolated, 750. — Gold | Nickel —_ — ACX1057-ND 5.60 3.50 3.10 | 112440 
Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, Isolated, 500 al Gold | Nickel _ _ ACX1058-ND. 438 2.74 243] 112443 
Adapter, Bulkhead, Jack-Jack, Isolated, 750 — Gold | Nickel _— _— ACX1059-ND 4.38 2.74 2.43 | 112444 

40 Adapter, Jack-Jack, 500 = Gold | Nickel = _ ACX1060-ND. 2.80 1.75 1.55] 112445 
Adapter, Jack-Jack, 750 = Gold | Nickel = = ACX1061-ND. 2.80 1.75 —1.55| 112446 

4 Adapter, Plug-Plug, 500 =— Gold | Nickel = _ ACX1062-ND. 467 2.92 2.58| 112447 
Adapter, Plug-Plug, 750 = Gold | Nickel = = ACX1063-ND. 467 2.92 2.58 | 112448 

42 "T’ Adapter, Jack-Plug-Jack, 500 — Gold | Nickel _— _ ACX1064-ND. 2.94 1.84 1.63] 112461 
‘T’ Adapter, Jack-Plug-Jack, 750 = Gold | Nickel = = ACX1065-ND. 3.29 2.06 1.82 | 112462 
Terminator Plug, 500 — Gold | Nickel _— _ ACX1066-ND. 280 1.75 = 1.55 | 202103 

13 | Terminator Plug, 750 _ Gold | Nickel _ _ ACX1067-ND. 2.80 1.75 1.55} 202105 
Shorting Plug = Gold | Nickel = = ACX1069-ND. 3.67 2.30 2.03 | 202114 

— | Male Cap with Chain (For Receptacles) =— —_ | Nickel — =— ACX1068-ND 2.68 1.67 1.48 | 202100 


* Reverse Polarity 


SMA and Reverse Polarized SMA Connectors 


Cable Group Center| Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.|Description RG/U Contact| Plating | Outer / Inner | PartNo. 1 50 100 |Part No. 
-141 Semi-Rigid, 402, U =_ Gold Solder Solder | ACX1175-ND 2.06 1.29 1.14 |132100 
-141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1176-ND 3.77 2.36 = 2.09 |132102 
.085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1177-ND 3.77 2.36 = 2.09 |132101 
.085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1178-ND* 460 2.88 2.55 |132101RP 
.250 Semi-Rigid Gold | Gold Solder Solder | ACX1179-ND 6.05 3.78 3.35 [132296 
Plug, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A | Gold | Gold Crimp Solder |) ACX1192-ND 437 2.73 242 |132113 
Plug, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A. Gold | Gold Crimp Solder | ACX1193-ND* 5.48 3.42 3.03 |132113RP 
Plug, Straight RG 55, 142A, 223, 400 Gold | Gold Crimp Solder | ACX1194-ND 438 2.74 243 |132195 
Plug, Straight 55, 142A, 223, 400 Gold | Gold Crimp Solder | ACX1195-ND* 5.01 3.13 2.77 |132195RP 
14 Plug, Straight LMR200™, B7807A Gold | Gold Crimp Solder | ACX1196-ND 452 2.82 2.50 [132234 
Plug, Straight LMR200, B7807A Gold | Gold Crimp Solder | ACX1197-ND* 545 3.40 3.02 |132234RP 
Plug, Straight RG 8X, LMR240™, B7808A Gold | Gold Crimp Solder |) ACX1198-ND 7.22 4.51 4.00 |132231 
Plug, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold | Gold Crimp Solder | ACX1199-ND* 8.69 543 4.82 |132231RP 
Plug, Straight B9913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold | Gold Crimp Solder |) ACX1200-ND 823 515 4.56 |132298 
Plug, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold | Gold Crimp Solder | ACX1201-ND* 9.59 5.99 5.31 |132298RP 
Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Solder |) ACX1202-ND 437 2.73 242 |132114 
Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Solder | ACX1203-ND* 6.84 4.27 3.79 |132114RP 
Plug, Straight 316, U Double Braided Gold | Gold Crimp Solder | ACX1204-ND 4.29 268 2.38 |132178 
Plug, Straight 316, U Double Braided Gold | Gold Crimp Solder | ACX1205-ND* 5.94 3.71 3.29 |132178RP 
Plug, Straight RG 178B, 196A Gold | Gold Crimp Solder | ACX1206-ND 6.74 4.21 3.73 [132193 
Right Angle, Direct Solder Plug -141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1180-ND 6.90 431 3.82 |132112 
Right Angle, Direct Solder Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1181-ND 6.90 431 3.82 /132111 
15 Right Angle, Crimp Plug RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold Crimp Solder J) ACX1207-ND 7.92 495 4.38 |132122 
Right Angle, Crimp Plug 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A. Gold | Gold Crimp Solder | ACX1208-ND* 748 4.67 4.14 |132122RP 
Right Angle, Crimp Plug RG 55, 142, 223, 400 Gold | Gold Crimp Solder | ACX1209-ND 7.90 4.94 4.38 |132194 
Right Angle, Crimp Plug LMR200, B7807A Gold | Gold Crimp Solder | ACX1210-ND 739 462 4.09 [132235 
Panel Mount * Reverse Polarity + Nut and Washer not included (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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SMA and Reverse Polarized SMA Connectors (Cont.) 


Cable Group Center | Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.|Description RG/U Contact| Plating | Outer / Inner | PartNo. 50 100 | Part No. 
Right Angle, Crimp Plug LMR200™, B7807A Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1211-ND* 7.19 4.50 3.98 |132235RP 
Right Angle, Crimp Plug RG 8X, LMR240™, B7808A Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1212-ND 10.40 6.50 5.76 |132239 
Right Angle, Crimp Plug B9913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1213-ND 8.23 5.14 4.56 | 132299 
15 |Right Angle, Crimp Plug RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1214-ND 7.92 495 4.38 |132123 
Right Angle, Crimp Plug RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1215-ND* 748 4.67 4.14 |132123RP 
Right Angle, Crimp Plug 316 Double Braided Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1216-ND 7.92 4.95 4.38 | 132182 
Right Angle, Crimp Plug RG 178B, 196A Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1217-ND 7.35 459 4.07 | 132173 
Bulkhead, Crimp Jack 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1218-ND 6.15 3.84 3.41 |132118 
Bulkhead, Crimp Jack RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1219-ND* 6.01 3.76 3.33 |132118RP 
Bulkhead, Crimp Jack RG 55, 142, 223, 400 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1220-ND 6.09 3.81 3.37 | 132191 
Bulkhead, Crimp Jack RG 55, 142, 223, 400 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1221-ND* 6.01 3.76 3.33 |132191RP 
Bulkhead, Crimp Jack RG 8X, LMR240, B7808A Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1222-ND 6.16 3.85 3.41 | 132241 
Bulkhead, Crimp Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1223-ND 7.19 449 3.98 |132119 
Bulkhead, Crimp Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1224-ND* 5.71 3.57 3.16 |132119RP 
16 |Straight, Crimp Jackt RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1225-ND 5.91 3.69 3.27 |132116 
Straight, Crimp Jackt 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1226-ND* 4.79 3.00 2.66 |132116RP 
Straight, Crimp Jackt RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1227-ND 6.84 3.65 3.24 [132117 
Straight, Crimp Jackt 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1228-ND* 479 3.00 2.66 ]132117RP 
Straight, Crimp Jackt 316, U Double Braided Gold | Gold Crimp Crimp | ACX1229-ND 486 3.04 2.69 | 132198 
Direct Solder, Bulkhead Jack 141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1182-ND 7.06 441 3.91 |132106 
Direct Solder, Bulkhead Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1183-ND 7.06 441 3.91 |132105 
Direct Solder, Bulkhead Jack .250 Semi-Rigid Gold | Gold Solder Solder | ACX1184-ND 959 599 5.31 |132346 
Semi-Rigid, Panel Jack, 4-Hole .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1185-ND 6.94 4.34 3.84 | 132107 
Semi-Rigid, Panel Jack, 4-Hole -141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1186-ND 6.94 434 3.84 | 132108 
17 |Panel Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1187-ND* 6.25 3.29 = 2.97 | 132108RP 
Receptacle, 4-Hole Flange, PTFE - Gold | Gold _ - ACX1238-ND 7.60 4.75 4.21 |132146 
— |Receptacle, 2-Hole Flange, PTFE = Gold | Gold = = ACX1239-ND. 7.92 4.95 4.38 [132147 
Semi-Rigid, Jack, 2-Hole Flange .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1188-ND 6.94 4.34 3.84 | 132109 
18 Semi-Rigid, Jack, 2-Hole Flange .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1189-ND* 6.03 3.15 2.85 |132109RP 
Direct Solder, Jack, 2-Hole Flange -141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1190-ND 6.48 4.05 3.59 |132110 
Direct Solder, Jack, 2-Hole Flange -141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold Solder Solder | ACX1191-ND* 5.96 3.73 3.37 |132110RP 
19 PCB, Jack (Extended Legs) _ Gold | Gold _ _ ACX1230-ND 5.12 3.20 2.83 | 132134 
PCB, Jack (Extended Legs) = Gold | Gold = - ACX1231-ND* 411 2.57 2.28 |132134RP 
Right Angle, PCB, Jack _ Gold | Gold _ =— ACX1232-ND 8.64 540 4.79 |132136 
Right Angle, PCB, Jack _ Gold | Gold _ _ ACX1233-ND* 8.04 5.03 4.45 |132136RP 
20 Right Angle, Bulkhead, PCB, Jack _ Gold | Gold _ _ ACX1234-ND 11.70 7.31 = 6.48 | 132203 
Right Angle, Bulkhead, PCB, Jack = Gold | Gold = _- ACX1235-ND* 10.20. 6.37 5.65 _|132203RP 
21 |Bulkhead, Receptacle, Front Mount _— Gold | Gold —_ _— ACX1236-ND 6.39 4.00 3.54 | 132137 
22 |Bulkhead, Receptacle, Rear Mount _— Gold | Gold _— _— ACX1237-ND 5.91 3.70 3.28 | 132139 
93 Plug to Plug _ Gold | Gold _ _ ACX1240-ND 7.02 439 3.89 | 132168 
Plug to R-P Plug - Gold | Gold = = ACX1241-ND* 12.79 7.99 7.08 | 132168RP 
24 Jack to Jack — Gold | Gold _ _- ACX1242-ND 6.72 3.58 3.17 |132169 
Jack to R-P Jack = Gold | Gold = - ACX1243-ND* 6.11 3.20 2.83 | 132169RP 
95 Bulkhead, Jack to Jack _ Gold | Gold _ _ ACX1244-ND 877 548 4.86 |132170 
Bulkhead, Jack to R-P Jack - Gold | Gold _ _- ACX1245-ND* 12.67 7.92 ~—_—7.01_:|132170RP 
Plug to Jack _ Gold | Gold _ _ ACX1246-ND 7.10 444 3.93 |132171 
26 |R-P Jack to Plug _ Gold | Gold _ _ ACX1247-ND* 639 4.00 3.54 |132171RP 
Jack to R-P Plug - Gold | Gold = =- ACX1248-ND* 6.39 4.00 3.54 |132171RP-10 
27 |Plug to Jack, Right Angle _ Gold | Gold =- =- ACX1249-ND 10.32 6.45 5.72 [132172 
— |Plug Cap (Less Chain) = = Gold = = ACX1250-ND 1.97 1.23 1.09 [202112 
— |Terminator Plug, 500 _ Gold | Gold _ =- ACX1251-ND 3.20. 2.00 1.77 | 132360 
— {Terminator Jack, 500 - Gold | Gold _ _- ACX1252-ND 6.37 3.36 2.97 | 132361 
* Reverse Polarity + Nut and Washer not included 
SMB and MINI 75 Ohm SMB Connectors 
Cable Group Center | Body |Cable Attachment Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.|Description RG/U Contact|Plating| Outer / Inner {Part No. al 50 100 | PartNo. 
Plug, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A | Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1278-ND 6.05 3.78 3.35 | 142255 
Plug, Straight RG 55, 142, 223, 400 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1279-ND 6.75 4.22 3.74 | 142220 
Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1280-ND 6.46 4.04 3.58 | 142186 
Plug, Straight, Mini 750 179, 187, Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1281-ND 6.14 3.84 3.40 | 142186-75 
28 Plug, Straight 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1282-ND 6.52 4.08 3.61 | 142187 
Plug, Straight, Mini 750 179, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1283-ND 6.08 3.80 3.37 | 142187-75 
Plug, Straight RG 178, 196 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1284-ND 6.52 4.08 3.61 | 142229 
Direct Solder Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder |ACX1285-ND 6.05 3.78 3.35 | 142212 
Direct Solder Plug, Mini 750 .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder |ACX1286-ND 5.14 3.22 2.91 | 142212-75 
Plug, Straight, Mini 750 AT&T735A, B735A1 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1287-ND 6.51 4.07 3.61 | 142222-75 
Right Angle, Crimp Plug 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1288-ND 7.86 4.91 4.36 | 142206 
Right Angle, Crimp Plug 55, 142A, 223, 400 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1289-ND 18.27 11.42 10.21 | 142322 
Right Angle, Crimp Plug RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1290-ND 5.76 3.60 3.19 | 142194 
Right Angle, Crimp Plug, Mini 750 179, 187, B9221 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1291-ND 6.97 4.35 3.86 | 142194-75 
Right Angle, Crimp Plug 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1292-ND 7.92 4.95 4.38 | 142176 
29 Right Angle, Crimp Plug, Mini 750 179, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1293-ND 7.03 4.40 3.89 | 142176-75 
Right Angle, Crimp Plug RG 178, 196 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1294-ND 8.30 5.18 4.59 | 142195 
Right Angle, Direct Solder, Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder |ACX1295-ND 7.19 4.50 3.98 | 142214 
Right Angle, Direct Solder, Plug -141 Semi-Rigid, 402, U Gold | Gold | Solder Solder |ACX1296-ND 19.19 11.99 10.73 | 142329 
Right Angle, Crimp Plug, Mini 750 AT&T735A, B735A1 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1297-ND 7.16 4.48 3.97 | 142221-75 
Bulkhead, Crimp Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1298-ND 4.75 2.97 2.63 | 142191 
Bulkhead, Crimp Jack, Mini 750 179, 187, B9221 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1299-ND 4.79 3.00 2.66 | 142191-75 
Bulkhead, Crimp Jack 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1300-ND 4.79 3.00 2.66 | 142192 
30 |Bulkhead, Crimp Jack, Mini 750 179, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1301-ND 4.57 2.85 2.55 | 142192-75 
Bulkhead, Crimp Jack RG 178B, 196A Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1302-ND 4.79 3.00 2.66 | 142231 
Bulkhead, Direct Solder Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder |ACX1303-ND 12.67 7.92 7.01 | 142301 
Bulkhead, Receptacle Jack 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold = —__|ACX1309-ND 3.65 2.28 2.02 | 142154 
Straight Jack 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1304-ND 414 2.59 2.29 | 142189 
Straight Jack, Mini 750 179, 187, B9221 Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1305-ND 4.18 2.61 2.32 | 142189-75 
31 |Straight Jack 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1306-ND 3.93 2.46 2.18 | 142190 
Straight Jack, Mini 750 179, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1307-ND 4.18 2.61 2.32 | 142190-75 
Straight Jack 178B, 196A Gold | Gold | Crimp Crimp |ACX1308-ND 5.99 3.74 3.32_| 142241 
30 PCB Straight Plug _ Gold | Gold — — — |ACX1310-ND 5.72 3.58 3.17 | 142134 
PCB Straight Plug, Mini 750 _ Gold | Gold _- —__|ACX1311-ND 5.75 3.60 3.19 | 142134-75 
PCB Jack _ Gold | Gold _ — — |ACX1312-ND 2.93 1.83 1.63 | 142138 
33 PCB Jack, Mini 750 — Gold | Gold _ —  |ACX1313-ND 3.08 1.93 1.71 | 142138-75 
PCB Bulkhead Receptacle — Gold | Gold - —  |ACX1314-ND 5.21 3.26 2.89 | 142210 
PCB Bulkhead Receptacle, Mini 750 _ Gold | Gold _ —__|ACX1315-ND 5.17 3.23 2.86 | 142210-75 
PCB, Jack — Gold | Gold _ —  |ACX1316-ND 5.24 3.27 2.90 | 142146 
34 PCB, Jack, Mini 750 — Gold | Gold = —  |ACX1317-ND 5.71 3.57 3.16 | 142146-75 
PCB, Bulkhead, Jack _ Gold | Gold _ —  |ACX1318-ND 7.35 4.59 4.07 | 142184 
PCB, Bulkhead, Jack, Mini 750 = Gold _| Gold = — ___|ACX1319-ND 7.38 461 4.09 | 142184-75 
35 |Panel Receptacle, 4-Hole Flange =— Gold | Gold =— = ACX1320-ND 4.48 2.80 2.53 | 142162 
— [Panel Receptacle, 2-Hole Flange _ Gold | Gold = — __|ACX1321-ND 5.29 3.30 2.93 | 142166 
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Amphenol’Connex FF Connectors 


MCX Connectors 


Cable Group Center | Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. | Description RG/U Contact|Plating| Outer / Inner | PartNo. 1 50 100 Part No. 
Plug, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A| Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1253-ND 4.99 3.12 2.79 | 252180 
Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1254-ND 4.86 3.04 2.72 | 252103 
1 | Plug, Straight 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1255-ND = 5.34 3.34 2.99 | 252121 
Plug, Straight RG 178, 196 Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1256-ND = 7.32 4.58 4.09 | 252127 
Direct Solder Plug, Straight .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1257-ND 4.61 2.88 2.58 252107 
Plug, Right Angle 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1258-ND 7.21 4.51 4.03 | 252115 
9 Plug, Right Angle 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1259-ND 6.43 4.02 3.60 | 252102 
Plug, Right Angle 316, U Double Braided Gold | Gold | Crimp Crimp | ACX1260-ND 6.43 4.02 3.60 | 252119 
Plug, Right Angle .085 Semi-Rigid, 405, U Gold | Gold | Solder Solder | ACX1261-ND _6.15 3.84 3.44 | 252109 
3 | P.C.B. Receptacle Jack - Gold | Gold - _ ACX1262-ND _5.53 3.45 3.09 | 252105 
4 |P.C.B. Receptacle, Surface Mount = Gold | Gold _— = ACX1263-ND 5.29 3.31 2.96 252117 
5 _|P.C.B. Receptacle Plug - Gold | Gold - _ ACX1264-ND 5.98 3.74 3.34 | 252153 
6 | Jack to Jack Adapter = Gold | Gold = = ACX1265-ND 14.77 9.23 8.26 | 252169 
7 | Bulkhead, Jack to Jack Adapter - Gold | Gold = - ACX1266-ND 7.89 4.93 4.41 252171 
MMCxX Connectors 
Cable Group Center | Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Description RG/U Contact | Plating Outer / Inner Part No. 1 50 100 | PartNo. 
Semi-Rigid Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold Gold | Solder Solder | ACX1267-ND 4.32 2.70 2.42 | 262112 
8 Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Gold Crimp Crimp | ACX1268-ND 3.99 2.50 2.23 | 262101 
Plug, Straight 316, U Double Braided Gold Gold Crimp Crimp | ACX1269-ND 3.99 2.50 2.23 | 262110 
Plug, Straight RG 178B, 196A Gold Gold Crimp Crimp | ACX1270-ND 3.99 2.50 2.23 | 262100 
Right Angle, Semi-Rigid Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold Gold | Solder Solder | ACX1271-ND 5.96 3.73 3.33 | 262113 
9 Right Angle, Plug RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Gold Crimp Crimp | ACX1272-ND 5.10 3.19 2.85 | 262103 
Right Angle, Plug 316, U Double Braided Gold Gold Crimp Crimp | ACX1273-ND 5.10 3.19 2.85 | 262111 
Right Angle, Plug RG 178B, 196A Gold Gold Crimp Crimp | ACX1274-ND 5.10 3.19 2.85 | 262102 
10 | P.C.B. Jack _- Gold Gold _- _- ACX1275-ND 6.52 4.08 3.65 | 262104 
11 | Edgecard Mount Plug - Gold Gold - _ ACX1276-ND 5.10 3.19 2.85 | 262106 
12 | Edgecard, Jack _ Gold Gold _ _ ACX1277-ND 4.59 2.87 2.56 | 262107 
N and Reverse Polarized N Connectors 
Cable Group Center) Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Description RG/U Contact| Plating Outer / Inner | Part No. 1 50 100 | Part No. 
Plug, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A| Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1118-ND 5.43 3.40 3.01 | 172100 
Plug, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1119-ND* 6.35 3.97 3.52 | 172100RP 
Plug, Straight RG 55, 142, 223, 400 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1120-ND 5.41 3.38 3.00 | 172142 
Plug, Straight LMR200™, B7807A Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1121-ND 5.18 3.24 2.87 | 172214 
Plug, Straight LMR200, B7807A Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1122-ND* 5.36 3.35 3.03 | 172214RP 
Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote) Crimp Crimp | ACX1123-ND 7.26 4.54 4.02 | 172128 
Plug, Straight RG 316, U Double Braided Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1124-ND 7.80 4.87 4.32 | 172171 
Plug, Straight RG 8, 8A, 213, 393 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1125-ND 5.88 3.67 3.25 | 172102 
13 | Plug, Straight RG 214 Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1126-ND 5.83 3.64 3.23 | 172166 
Plug, Straight RG 8X, LMR240™, B7808A Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1127-ND 5.88 3.67 3.25 | 172135 
Plug, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1128-ND* 6.29 3.93 3.48 | 172135RP 
Plug, Straight B9913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1129-ND 6.04 3.78 3.35 | 172102H243 
Plug, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1130-ND* 6.80 4.25 3.77 | 172102H243RP 
Plug, Straight LMR600™ Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1131-ND 13.19 8.25 7.31 | 172206 
Direct Solder Plug .141 Semi-Rigid, 402, U Gold |Nexcote} Solder Solder | ACX1132-ND 6.58 412 3.65 | 172133 
Direct Solder Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold |Nexcote) Solder Solder | ACX1133-ND 6.78 4.24 3.75 | 172211 
Direct Solder Plug .250 Semi-Rigid Gold |Nexcote) Solder Solder | ACX1134-ND 6.80 4.25 3.77 | 172139 
Right Angle, Plug RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1135-ND 9.69 6.06 5.48 | 172177 
Right Angle, Plug RG 55, 142, 223, 400 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1136-ND 10.93 6.83 6.05 | 172178 
14 | Right Angle, Plug RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1137-ND 11.38 7.11 6.30 | 172180 
Right Angle, Plug RG 8, 8A, 213, 393, B9913, MR400 Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1138-ND 12.77 7.98 7.08 | 172176 
Right Angle, Plug RG 214 Gold |Nexcote} Crimp Crimp |ACX1139-ND 11.83 7.39 6.55 | 172167 
Bulkhead, Jack RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195,B7806A | Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1140-ND 8.26 5.16 457 | 172106 
Bulkhead, Jack RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1141-ND* 7.79 4.87 4.36 | 172106RP 
Bulkhead, Jack RG 55, 142, 223, 400 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1142-ND 7.69 4.81 4.26 | 172132 
Bulkhead, Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1143-ND 8.21 5.13 4.55 | 172129 
15 Bulkhead, Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1144-ND* 7.74 4.83 4.28 | 172129RP 
Bulkhead, Jack RG 316, U Double Braided Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1145-ND 8.21 5.13 4.55 | 172165 
Bulkhead, Jack RG 8X, LMR240, B7808A Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1146-ND 7.76 4.85 4.30 | 172149 
Bulkhead, Direct Solder Jack -141 Semi-Rigid, 402, U Gold |Nexcote|} Solder Solder | ACX1147-ND 9.50 5.94 5.26 | 172137 
Bulkhead, Direct Solder Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold |Nexcote|} Solder Solder | ACX1148-ND 9.42 5.89 5.22 | 172138 
Bulkhead, Direct Solder Jack .250 Semi-Rigid Gold |Nexcote| Solder Solder | ACX1149-ND 9.59 5.99 5.31 | 172153 
Panel Jack RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195,B7806A | Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1150-ND 8.30 5.18 4.59 | 172208 
Panel Jack RG 55, 142A , 223, 400 Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1151-ND 10.39 6.50 5.76 | 172175 
16 | Panel Jack RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1152-ND 9.53 5.95 5.28 | 172173 
Panel Direct Solder Jack -141 Semi-Rigid, 402, U Gold |Nexcote|} Solder Solder | ACX1153-ND 9.78 6.11 5.42 | 172170 
Panel Direct Solder Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold |Nexcote|} Solder Solder | ACX1154-ND 9.75 6.10 5.40 | 172169 
Jack, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote) Crimp Crimp | ACX1155-ND 5.31 3.32 2.94 | 172103 
Jack, Straight RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A | Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1156-ND* 5.08 3.17 2.81 | 172103RP 
Jack, Straight, 500, Cap. Con. RG 55, 142, 223, 400 Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1157-ND 5.31 3.32 2.94 | 172147 
Jack, Straight LMR200, B7807A Gold |Nexcote) Crimp Crimp |ACX1158-ND 7.85 4.91 4.35 | 172216 
17 Jack, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1159-ND 7.48 4.67 4.14 | 172204 
Jack, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1160-ND 5.18 3.24 2.87 | 172148 
Jack, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold |Nexcote| Crimp Crimp | ACX1161-ND 5.43 3.40 3.01 | 172203 
Jack, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold |Nexcote| Crimp Crimp |ACX1162-ND* 5.20 3.25 2.88 | 172203RP 
Solder Jack -141 Semi-Rigid, 402, U Gold |Nexcote|} Solder Solder | ACX1163-ND 5.48 3.43 3.04 | 172238 
Solder Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold |Nexcote|} Solder Solder | ACX1164-ND 5.38 3.36 2.98 | 172237 
18 Panel Receptacle Jack, Ext. Tef. —_— Gold | Nexcote —_— _— ACX1165-ND. 5.88 3.68 3.26 | 172117 
Panel Receptacle Jack _ Gold |Nexcote) — — | ACX1167-ND 6.52 4.08 3.61 | 172119 
19 | Panel Receptacle Plug - Gold |Nexcote; — — | ACX1166-ND 8.39 5.24 4.65 | 172118 
20 | Plug to Plug Adapter - Gold |Nexcote; — — | ACX1168-ND 8.82 5.51 4.89 | 172122 
21 | Jack to Jack Adapter - Gold |Nexcote; — — | ACX1169-ND 6.30 3.94 3.49 | 172123 
22 | Bulkhead, Jack to Jack Adapter - Gold |Nexcote; — — | ACX1170-ND 8.06 5.03 4.46 | 172124 
23 | Jack to Plug Adapter _ Gold |Nexcote] — — _|ACX1171-ND 12.56 7.85 6.96 | 172126 
Plug Cap with Chain =_ — |Nexcote} — — | ACX1172-ND 2.68 1.67 1.48 | 202102 
— | Terminator Plug with Chain - Gold | Nexcote _ — | ACX1173-ND 8.32 5.20 4.61 | 202109-10 
Terminator Jack = Gold |Nexcote| — —__|ACxX1174-ND 5.75 3.59 3.18 | 202110 
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Amphenol’Connex FF Connectors 
TNC and Reverse Polarized TNC Connectors 


Cable Group Center Body Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. | Description RG/U Contact | Plating Outer / Inner Part No. 1 50 100 | Part No. 
Plug, Straight-Captive Contact RG 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195™, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1070-ND 2.09 1.31 1.16} 122108 
Plug, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1071-ND* = 2.85 1.78 1.58| 122108RP 
Plug, Straight RG 55, 142A, 223, 400 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1072-ND 2.09 1.31 1.16} 122372 
Plug, Straight 55, 142A, 223, 400 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1073-ND* = 4.16 2.60 2.30| 122372RP 
Plug, Straight LMR200™, B7807A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1074-ND 2.11 1.32 1.17] 122410 
Plug, Straight RG 59, 62, 140, 210 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1075-ND 2.09 1.31 1.16} 122111 
Plug, Straight, 750 59, U-20AWG Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1076-ND 2.11 1.32 1.17] 122426 
Plug, Straight RG 8, 8A, 213, 393 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1077-ND 6.57 411 3.64] 122394 
Plug, Straight RG 214 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1078-ND 7.10 4.44 3.93] 122398 
Plug, Straight RG 8X, LMR240™, B7808A Gold Nickel Crimp Crimp _| ACX1079-ND 2.40 1.50 1.33 | 122408 
1 | Plug, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1080-ND* = 4.31 2.69 2.39| 122408RP 
Plug, Straight B9913, LMR400™, B7810A, B8214 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1081-ND 7.35 4.59 4.07} 122393 
Plug, Straight B9913, LIMR400, B7810A, B8214 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1082-ND* 7.28 4.55 4.03 | 122393RP 
Plug, Straight RG 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1083-ND 2.68 1.67 1.48} 122116 
Plug, Straight 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1085-ND* = 3.32 2.07 1.84| 122116RP 
Plug, Straight 316, U Double Braided Gold Nickel Crimp Crimp _| ACX1084-ND 2.70 1.69 1.50| 122375 
Direct Solder Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold Gold Solder Solder |ACX1086-ND 16.01 10.01 8.87] 122387 
Direct Solder Plug 141 Semi-Rigid, 402, U Gold Gold Solder Solder | ACX1087-ND 4.09 2.56 2.27| 122386 
Direct Solder Plug .085 Semi-Rigid, 405, U Gold Gold Solder Solder |ACX1088-ND* 4.84 3.02 2.68| 122386RP 
Direct Solder Plug .250 Semi-Rigid Gold Gold Solder Solder _| ACX1089-ND 3.07 1.92 1.70| 122484 
Right Angle Plug 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Solder | ACX1090-ND 4.59 2.87 2.54] 122140 
Right Angle Plug RG, 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Solder |ACX1091-ND* 4.79 3.00 2.66| 122140RP 
9 Right Angle Plug RG 55, 142A, 223, 400 Gold Nickel Crimp Solder | ACX1092-ND 4.79 3.00 2.66} 122430 
Right Angle Plug RG 8X, LMR240™, B7808A Gold Nickel Crimp Solder | ACX1093-ND 7.24 4.53 4.01} 122414 
Right Angle Plug B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold Nickel Crimp Solder | ACX1094-ND 6.85 4.28 3.79] 122416 
Right Angle Plug 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Nickel Crimp Solder _| ACX1095-ND 4.99 3.12 2.76| 122148 
Bulkhead Jack RG, 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1096-ND 4.38 2.74 2.43] 122160 
Bulkhead Jack RG, 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp |ACX1097-ND* 5.24 3.27 2.90| 122160RP 
Bulkhead Jack 174, 188A, 316, B7805A, LMR100 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1098-ND 4.38 2.74 2.43] 122192 
3 Bulkhead Jack 316, U Double Braided Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1099-ND 4.26 2.66 2.36] 122358 
Bulkhead Jack RG 178B, 196A, Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1100-ND 5.02 3.14 2.78| 122370 
Bulkhead Jack RG 178B, 196A Gold Nickel Crimp Crimp = |ACX1101-ND* =—6.14 3.84 3.40| 122370RP 
Bulkhead, Direct Solder, Jack 141 Semi-Rigid, 402, U Gold Gold Solder Solder | ACX1102-ND 4.56 2.85 2.53} 122401 
Bulkhead, Solder Jack .085 Semi-Rigid, 405, U Gold Gold Solder Solder __| ACX1103-ND 4.79 3.00 2.66| 122400 
Jack, Straight RG, 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp —_| ACX1104-ND 2.68 1.67 1.48] 122122 
Jack, Straight 58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, B7806A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1105-ND* — 3.20 2.00 1.77| 122122RP 
Jack, Straight RG 55, 142A, 223, 400 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1106-ND 2.08 1.30 1.15} 122373 
Jack, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1107-ND 5.43 3.39 3.01} 122409 
4 |_Jack, Straight RG 8X, LMR240, B7808A Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1108-ND* 3.20 2.00 1.77 | 122409RP 
Jack, Straight RG 8, 8A, 213, 393 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1109-ND 5.93 3.71 3.29] 122482 
Jack, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold Nickel Crimp Crimp | ACX1110-ND 6.11 3.82 3.38] 122392 
Jack, Straight B9913, LMR400, B7810A, B8214 Gold Nickel Crimp Crimp |ACX1111-ND* = 5.48 3.42 3.03| 122392RP 
Bulkhead, Receptacle, Solder Pot _— Gold Nickel =— _— ACX1112-ND 2.31 1.44 1.28 | 122332 
5 | Panel Receptacle, Solder Pot = Gold Nickel = =— ACX1113-ND 4.26 2.66 2.36 | 122248 
6 | Jack to Jack Adapter, 500 = Gold Nickel = = ACX1114-ND 2.83 ied 1.57 | 122348 
— | Plug to Plug Adapter, 500 = Gold Nickel = = ACX1115-ND 4.67 2.92 2.58 | 122350 
— | Plug Cap with Chain = _ Nickel = = ACX1116-ND. 2.68 1.67 1.48| 202101 
— | Plug Termination, 500. = Gold Nickel = = ACX1117-ND 3.02 1.89 1.67 | 202117 


* Reverse Polarity 


Between Series Adapters 


ACX1339-ND Shown ACX1382-ND ACX1355-ND Center | Body | Digi-Key Price Each Amphenol 
Description Contact) Plating | Part No. 1 50 100 | PartNo. 
N Plug to TNC R/P Jack Gold | Nickel | ACX1362-ND* 18.10 11.31 10.22 | 242130RP 
N Jack to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1363-ND 12.07 7.54 6.81 | 242131 
N Jack to TNC R/P Plug Gold | Nickel | ACX1364-ND* 18.10 11.31 10.22 | 242131RP 
N Jack to TNC Jack Gold | Nickel | ACX1365-ND 18.10 11.31 10.22 | 242132 
N Jack to TNC R/P Jack Gold_| Nickel | ACX1366-ND* 18.10 11.31 10.22 | 242132RP 
N Plug to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1367-ND 18.10 11.31 10.22 | 242133 
Center | Body | Digi-Key Price Each ‘Amphenol | | ‘Plug to TNC R/P Plug Gold | Nickel | ACX1368-ND* 18.10 11.31 10.22 | 242133RP 
Description Contact | Plating | Part No. 1 50 100 | Part No. i ag to se oe coe a fe ee bay gos 67 sai 
Hi 7 lug to 7/16 Jac! ilver | Nexcote 70- fs 7.7 07 5 
oui rua : ane oe old ray Pees soce ae a a peina N Jack to 7/16 Plug Silver | Nexcote| ACX1371-ND 60.34 37.72 34.07 | 242136 
SMA Plug to BNC Plug Gold | Nickel | ACX1324-ND 18-10 4131 10.22 | 242104 N Jack to 7/16 Jack Silver | Nexcote] ACX1372-ND 60.34 37.72 34.07 | 242137 
SMA Jack to BNC Jack Gold | Nickel | ACX1325-ND 1086 679 6.13 | 242123 N Plug to 7/16 Plug Silver | Nexcote| ACX1373-ND 60.34 37.72 34.07 | 242138 
SMA Jack to BNC Bulkhead Jack Gold Nickel | ACX1326-ND 18.10 41.31 40.22 | 242181 N Bulkhead Jack to 7/16 Jack Silver | Nexcote} ACX1374-ND 63.33 39.58 35.07 | 272183 
TNC Jack to SMA Plug Gold | Nickel | ACX1327-ND 12.07 754 681) 240194 N Jack to SMB Jack Panel Gold | Nickel | ACX1375-ND 24.19 15.12 13.65 | 242198 
SMA Jack to TNG Plug Gold | Nickel | ACx1328-ND 9.05 566 511 | 249105 N Bulkhead Jack to SMB Jack Gold_|_ Nickel | ACX1376-ND 18.10 11.31 10.22 | 242183 
SMA Jack to TNC R/P Plug Gold | Gold | ACX1329-ND* 18.10 —11.31-—-10.22 | 242105RP | | BNC Plug to TNC Jack Gold | Nickel | ACX1377-ND 18.10 11.31 10.22 | 242148 
SMA Plug to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1330-ND 18.10 © 14.31-~—-10.22 | 242106 BNC Jack to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1378-ND 7.25 4.53 4.09 | 242149 
SMA Jack to TNC Jack Gold_| Nickel | ACX1331-ND 18.10 ——14.31__—‘10.22 | 242107 BNC Jack to TNC Jack Gold | Nickel | ACX1379-ND 18.10 11.31 10.22 | 242150 
SMA Jack to TNC R/P Jack Gold | Gold [ACX1332-ND* 18.10 11.31 10.22 | 242107RP| | BNC Plug to TNC Plug Gold | Nickel | ACX1380-ND 18.10 11.31 10.22 | 242151 
SMA Jack to TNC Bulkhead Jack | Gold | Nickel | ACX1333-ND 18.10 11.31 10.22 | 242178 BNC Plug to F Jack Gold_| Nickel | ACX1381-ND 18.10 11.31 10.22 | 242154 
SMA Plug to SMB Jack Gold | Gold | ACX1334-ND 18.10 11.31 10.22 | 242144 BNC Jack to F Plug Gold | Nickel ) ACX1382-ND 18.10 11.31 10.22 ) 242159 
SMA Jack to SMB Plug Gold | Gold | ACX1335-ND 18.10 11.31 10.22 | 242145 BNC Jack to F Jack Gold | Nickel ) ACX1383-ND 18.10 11.31 10.22 | 242161 
SMA Plug to SMB Plug Gold | Gold _| ACX1336-ND. 18.10 14.31 10.22 | 242146 BNC Plug to F Plug Gold | Nickel ) ACX1384-ND 12.07 7.54 6.81 | 242160 
SMA Jack to SMB Jack Gold | Gold | ACX1337-ND 18.10 11.31 10.22 | 242147 BNC Plug to SMB Jack Gold | Nickel | ACX1385-ND 18.10 11.31 10.22 | 242184 
SMA Bulkhead Jack to SMB Jack | Gold | Gold | ACX1338-ND 18.10 11.31 10.22 | 242182 BNC Jack to SMB Plug Gold_| Nickel | ACX1386-ND 12.07 7.54 6.81 | 242185 
SMA Plug to N Jack Gold Nickel | ACX1339-ND 12.07 7.54 6.81 | 242112 BNC Jack to SMB Jack Gold | Nickel | ACX1387-ND 18.10 11.31 10.22 | 242186 
SMA R’P Plug to N Jack Gold | Nickel | ACX1340-ND* 12.07 7.54 6.81 | 242112RP | | BNC Plug to SMB Plug Gold | Nickel | ACX1388-ND 18.10 11.31 10.22 | 242187 
SMA Jack to N Plug Gold Nickel | ACX1341-ND 9.66 6.03 5.45 | 242113 U.FL/AMC Jack to SMA Plug Gold Gold | ACX1389-ND 18.10 11.31 10.22 | 242212 
SMA RIP Jack to N Plug Gold Nickel | ACX1342-ND* 18.10 11.31 10.22 | 242113RP U.FL/AMC Jack to TNC Jack Gold | Nickel | ACX1390-NDO 18.10 11.31 10.22 | 242192 
SMA Plug to N Plug Gold Nickel | ACX1343-ND 12.07 7.54 6.81 | 242114 U.FL/AMC Jack to TNC R/P Jack Gold | Nickel | ACX1391-NDQ* = 18.10 11.31 10.22 | 242192RP 
SMA Jack to N Jack Gold Nickel | ACX1344-ND 12.07 7.54 6.81 | 242115 U.FL/AMC Jack to N Jack Gold | Nickel | ACX1392-NDO 18.10 11.31 10.22 | 242216 
SMA Jack to N Bulkhead Jack Gold | Nickel | ACX1345-ND 10.92 6.83 6.17 | 242125 “Reverse Polarity 0 Bulkhead 
SMA Jack to N Panel Jack Gold | Nickel | ACX1346-ND___12.07 7.54 6.81 | 242163 
SMA Plug to MCX Jack Gold | Gold | ACX1347-ND 18.10 11.31 10.22 | 242126 i 
SMA Jack to MCX Plug Gold | Gold | ACX1348-ND 15.09 9.43 8.52 | 242127 Hand Tools and Die Sets for ACX Connectors 
SMA Plug to MCX Plug Gold | Gold | ACX1349-ND 20.46 12.79 11.55 | 242128 Fa - 
SMA Jack to MCX Jack Gold | Gold | ACX1350-ND 1810 11.31 10.22 | 242129 Deception ae ae Ke Pose perenl 
SMA Plug to MMCX Jack Gold_| Gold | ACX1351-ND__18.10 11.31 10.22 | 242140 it : : 
SMA Jack to MMCX Plug Gold | Gold | ACX1352-ND 18.10 4431 10.22 | 240141 Tool Crimp with Dies RG 55, 58, 59, 62, 141, 142, 223, 303, 400 ACX1393-ND 90.39 | 47-10070 
SMA Plug to MMCX Plug Gold | Gold | ACX1353-ND 18.10 41431 10.22 | 240142 Tool Crimp with Dies | RG 174, 188, 316, 179, 187, 180, 195, 178,196 | ACX1394-ND — 90.34 | 47-10150 
SMA Jack to MMCX Jack Gold | Gold | ACX1354-ND 1810 41431 10.22 | 240143 Tool Crimp with Dies 151 Hex 316, 179, Double Braid ACX1395-ND 90.34 | 47-10160 
SMA Jack to MMCX Bulkhead Plug | Gold | Gold | ACX1355-ND 1810 41431 10.22 | 242193 Tool Crimp with Dies | RG 8, 213, 214, 393, 58, 141, 223, 142, 400 N Series | ACX1396-ND 104.70 | 47-10230 
N Plug to BNC Jack Gold _| Nickel | ACX1356-ND 18.10 14.31 10.22 | 242121 Tool Crimp with Dies RG 6, 59, B8281 ACX1397-ND__90.34 | 47-10110 
N Jack to BNC Plug Gold | Nickel [ACX1357-ND 18.10 11.31 10.22 | 242101 Tool Crimp with Dies | RG 58, 174, 188, 316, 179, 187, 142, 141, 223, 400, 55| ACX1398-ND 90.34 | 47-10120 
N Jack to BNC Jack Gold | Nickel | ACX1358-ND 18.10 11.31 10.22 | 242100 Tool Crimp with Dies 5 Cavity RG 58, 59N, BNC, TNC, SMA ACX1399-ND 94.51 | 47-10180 
N Plug to BNC Plug Gold | Nickel | ACX1359-ND 18.10 11.31 10.22 | 242122 Tool Crimp with Dies LMR 400, B9913, 9914, B7810A ACX1400-ND 90.34 | 47-10210 
N Jack to BNC Bulkhead Jack Gold | Nickel | ACX1360-ND 30.17 18.86 17.03 | 242162 Tool Frame LMR 600 ACX1401-ND 310.00 | 47-4009-20 
N Plug to TNC Jack Gold | Nickel | ACX1361-ND __18.10 11.31 10.22 | 242130 Die Set LMR 600 ACX1402-ND 110.00 | 47-4009-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol'RF 


FAKRA and FAKRA II SMB Connectors 


With recent advancements in communications technology and increased consumer 
demand for a diverse array of on-board telematics services, RF communications 
systems have become indispensable components of the modern automobile. To 
keep RF interconnection costs low and ensure high levels of electrical and mechanical 
performance the German and American automotive industries have standardized a high- 
performing, cost-effective RF connector based on the FAKRA and USCAR standards. 
Utilizing a standard metal SMB connector embedded within a plastic housing that can 


be designed with multiple colored codes for easy identification, FAKRA connectors are 
designed to perform up to 4GHz and meet the particular mechanical and environmental 
requirements of the automobile industry. FEATURES: Electrical: «Impedance: 500 
Frequency Range: DC-4GHz « Performance Specification: SAE/USCAR-17 « Insulation 
Resistance: 1000MOQ minimum »* Center Contact Resistance: center contact <20m0; 
outer contact <10m0 Dielectric Withstanding Voltage (sea level): >1000VRMS 
Mechanical: * Durability (matings): 100 minimum * Plastic Housing Engagement 


Force: <20 N * Plastic Housing Disengagement Force: >25 N * Coding: 13 mechanical 
and colored codings * Plastic Housing: PBT with 15% Glass Fiber * Secondary Locking 
Clip: PBT with 15% Glass Fiber * Center Contact (female): Beryllium Copper; (male): 
Brass «Body: Brass » Barrel: Brass «Retainer Ring: Beryllium Copper » Ferrule: 
Copper * Insulator: TFE * Center Contact Plating: Gold * Body, Barrel and Ferrule 
Plating: Nickel. FAKRA connectors incorporate machined components. FAKRA II 
connector series utilizes die cast as well as stamped and formed components. 


& 


Single Male 


Single Male R/A 
PCB with Extended 
Housing 


Single Female with 
Clip Provision at 


Single Female 6 o'clock 


Single Male 


Single R/A Female Dual Male 


Female Housings 


Mechanical and Color Coding 


Male Housings 


with Bracket 


A Rib Similar A 
Combination Color RAL No. 
A-B1 Deep Black 9005 
A-B2 Signal White 9003 
A-C Signal Blue 5005 
A-D Bordeaux Violet 4004 
B2-C Heather Violet 4003 
c-D Curry Yellow 1027 
Neutral Coding Water Blue 5021 
Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol RF Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100| Part No. Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100| Part No. 
FAKRA Coding “A” (Deep Black) 5 RG-58, 141 ARF1616-ND 2.70 2.25 1.46 1.35] 2FA1-NCSJ-C04-0 
RG-174, 188,316 | ARF1253-ND 327 2.73 1.77. 1.64] FA1-NASP-Co1-1 g | RG-174, 188,316 | ARF1615-ND 267 2.23 1.44 1.34] 2FA1-NCSJ-CO1-6 
1 RG-58, 141 ARF1255-ND 338 282 1.83 1.70] FA1-NASP-Co4-1 RG-58, 141 ARF1617-ND 2.79 2.33 1.51 1.40] 2FA1-NCSJ-C04-6 
RG-174, 188, 316 ARF1604-ND 3.27 2.73 1.77 1.64| FA1-NARJ-C01-3 FAKRA Coding “D” (Bordeaux Violet) 
2 = ARF1655-NDO 3.42 285 1.85  1.71|FA1-NARP-PCB-8 1 | RG-174, 188,316 | ARF1343-ND 3.27 2.73 1.77 _1.64| FA1-NDSP-CO1-1 
3 | RG-174, 188,316 | ARF1266-ND 3.59 299 1.94 1.80] FA1-NASJ-C01-0 8 | RG-174, 188,316 | ARF1331-ND 3.87 3.23 2.09 _1.94| FA1-NDSP-C01-0 
RG-58, 141 ARF1268-ND 3.69 3.08 1.99 1.85|FA1-NASJ-C04-0 3 | RG-174, 188,316 | ARF1339-ND 359 2.99 1.94 1.80] FA1-NDSJ-CO1-0 
4 | RG-174, 188,316 | ARF1272-ND 4.11 343 2.22 2.06| FA1-NARJ-CO1-0 RG-58, 141 AGEISSiND 8.69 3.08 1.99 _ 1.85] FAI-NDSJ-C04-0 
RG-58, 141 ARF1273-ND 431 3.60 233 2.16| FA1-NARU-Co4-0 | RG-174, 188,316 | ARF1340-ND 3.69 3.08 1.99 1.85] FA1-NDSJ-CO1-6 
RG-58, 141 ARF1342-ND 3.80 3.17 2.05 1.90] FA1-NDSJ-C04-6 
FAKRA II Coding “A” (Deep Black) ; 
4 | RG-174, 188,316 | ARF1337-ND 4411 3.43 2.22 2.06] FA1-NDRJ-CO1-0 
1 | RG-174, 188,316 | ARF1605-ND 2.40 2.00 1.30 1.20] 2FA1-NASP-C01-1 CARRAHGoains op easd vias 
RG-58, 141 ARF1606-ND 2.52 210 1.36 1.26| 2FA1-NASP-C04-1 oding “Di (Bordeaux Violet} 
FG-174, 188,916 WRAGRIGOOTN 358 248 139 129/2FALNASyco1o| | 1 | RG-174, 188,316 | ARF1626-ND 2.40 2.00 1.30 1.20] 2FA1-NDSP-CO1-1 
5 RG-58, 141 ARF1627-ND 252 2140 1.36 1.26| 2FA1-NDSP-C04-1 
RG-58, 141 ARF1602-ND 270 2.25 1.46 1.35| 2FA1-NASJ-CO4-0 
5 | RG-174, 188,316 | ARF1621-ND 258 2.15 1.39 1.29] 2FA1-NDSJ-CO1-0 
g | RG-174, 188,316 | ARF1601-ND 267 2.23 1.44 1.34] 2FA1-NASJ-CO1-6 RG-58, 144 ASTEISEEUND DAG) B86. - diab’ “ASI SEAUNDELGOAD 
issclele AinISOSND Eee g | RG-174, 188,316 | ARF1622-ND 2.67 2.23 1.44 1.34) 2FA1-NDSJ-C01-6 
FAKRA Coding “B” (Signal White) RG-58, 141 ARF1624-ND 2.79 2.33 1.51 1.40] 2FA1-NDSJ-C04-6 
1 | RG-174, 188,316 | ARF1278-ND 3.27 2.73 1.77 _1.64| FA1-NBSP-C01-1 FAKRA Coding “H” (Heather Violet) 
2 = ARF1656-NDO 3.42 2.85 1.85 1.71| FA1-NBRP-PCB-8 RG-174, 188,316 | ARF1428-ND 3.59 2.99 1.94 1.80] FA1-NHSJ-C01-0 
3 RG-174, 188, 316 ARF1287-ND 3.59 2.99 1.94 1.80) FA1-NBSJ-C01-0 = ARF1658-NDO 3.42 2.85 1.85  1.71| FA1-NHRP-PCB-8 
RG-58, 141 ARF1289-ND 3.69 3.08 1.99 1.85| FA1-NBSJ-C04-0 FAKRA II Coding “H” (Heather Violet) 
FAKRA II Coding “B” (Signal White) 4 | RG-174, 188,316 | ARF1633-ND 2.40 2.00 1.30 1.20] 2FA1-NHSP-CO1-1 
1 | RG-174, 188,316 | ARF1612-ND 240 2.00 1.30 1.20] 2FA1-NBSP-CO1-1 RG-58, 141 ARF1634-ND 252 210 1.36 1.26] 2FA1-NHSP-C04-1 
RG-58, 141 ARF1613-ND 2.52 210 1.36 1.26] 2FA1-NBSP-C04-1 RG-174, 188, 316 | ARF1628-ND 258 215 1.39 1.29] 2FA1-NHSJ-CO1-0 
5 | RG-174, 188,316 | ARF1607-ND 2.58 215 1.39 1.29) 2FA1-NBSJ-CO1-0] | 5 RG-58, 141 ARF1630-ND 2.70 2.25 1.46 1.35] 2FA1-NHSJ-C04-0 
RG-58, 144 ARF1609-ND 270 225 1.46 1.35|2FA1-NBSJ-Co4-0 RG-174, 188, 316 | ARF1629-ND 2.67 2.23 1.44 1.34] 2FA1-NHSJ-CO1-6 
g | RG-174, 188,316 | ARF1608-ND 2.67 2.23 1.44 1.34] 2FA1-NBSJ-C01-6 G68, 144 AREIBS IND) 219 2 288 19k 1,80 |BEALNHSS OTS 
RG-58, 141 ARF1610-ND 2.79 2.33 1.51 1.40] 2FA1-NBSJ-C04-6 FAKRA Coding “K” (Curry Yellow) 
FAKRA Coding “C” (Signal Blue) 1 | RG-174, 188,316 | ARF1481-ND 3.27 2.73 1.77 _1.64| FA1-NKSP-CO1-1 
7 | RGA74, 168,316 ABET oe a eae RG-174, 188,316 | ARF1487-ND 3.59 299 1.94 1.80] FA1-NKSJ-CO1-0 
3 RG-58, 141 ARF1489-ND 3.69 3.08 1.99 1.85] FA1-NKSJ-CO4-0 
2 = ARF1657-NDO 342288. 186i 171 FAT-NCRP-PCBS RG-178, .071 ARF1492-ND 411 3.43 2.22  2.06| FA1-NKSJ-C10-0 
4 | RG-174, 188,316 | ARF1310-ND 3.59 2.99 1.94 1.80 FA1-NCSJ-CO1-0 6 | RG-174, 188,316 | ARF1488-ND 3.69 3.08 1.99 _1.85| FA1-NKSJ-C01-6 
RG-58, 141 ARISING, 3.69 3.08. 1.99 1.85] FAI-NCSJ-C04-0 RG-174, 188,316 | ARF1478-ND 411 3.43 2.22 2.06] FA1-NKRJ-C01-0 
5 | RG-174, 188,316 | ARF1311-ND 3.69 3.08 1.99 1.85| FA1-NCSJ-CO1-6 FAKRA II Coding “K” (Curry Yellow) 
6 | RG-174, 188,316 HES S270 2731.77 1.64) FAVNCRI-CO13 | |) RG-174, 188, 316 | ARF1640-ND 2.40 2.00 1.30 1.20] 2FA1-NKSP-CO1-1 
RG-174, 188,316 | ARF1307-ND 411 3.43 2.22 2.06| FA1-NCRJ-C01-0 RG-58, 141 ARF1641-ND 252 210 1.36 1.26] 2FA1-NKSP-Co4-1 
7 | _RG-174, 188, 316 | ARF1323-ND 6.73 5.61 3.63 3.37 | FA2-NCSP-C01-9 5 | RG-174, 188,316 | ARF1635-ND 258 215 1.39 1.29| 2FA1-NKSJ-CO1-0 
FAKRA II Coding “C” (Signal Blue) RG-58, 141 ARF1637-ND 2.70 2.25 1.46 1.35| 2FA1-NKSJ-Co4-0 
, | RG-174, 188,316 | ARF1619.ND 2.73 228 1.47 1.37) 2FA1-NCSP-Cot-1] | ¢ | RG-174, 188,316 | ARF1636-ND 267 2.23 1.44 1.34] 2FA1-NKSJ-CO1-6 
RG-58, 141 ARF1620-ND 252 240 1.36  1.26|2FA1-NCSP-Co4-1 RG-58, 141 ARF1638-ND 279 2.33 1.51 1.40] 2FA1-NKSJ-C04-6 
5 | RG-174, 188,316 | ARF1614-ND 2.58 215 1.39 1.29| 2FA1-NCSJ-CO1-0| 9 Tin Plated (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(tos3) 429 


Us §=FAKRA and FAKRA II SMB Connectors (Cont) 


Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol RF Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100 | Part No. Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
FAKRA Coding “Z” (Water Blue) RG-174, 188, 316 | ARF1646-ND 3.27. 2.73 1.77 1.64| FA1-NZRJ-CO1-3| 
6 RG-174, 188, 316 ARF1643-ND 2.67 2.23 1.44 1.34] 2FA1-NZSJ-C01-6 
; | RG-174, 188,316 | ARF1533-ND 3.27 273 1.77  1.64| FA1-NZSP-Co1-1 RG-58, 141 ARF1645-ND 279 +233 151 1.40) 2FA1-NZSJ-C04-6 
RG-58, 141 ARF1535-ND 3.38 2.82 1.83 1.70] FA1-NZSP-CO4-1 ‘Adapter 
3 | RG-174, 188,316 | ARF1526-ND 3.59 299 1.94 1.80] FA1-NZSJ-CO1-0 5 = ARF1012.ND 40.68 33.90 21.91 20.34] APH-FKJ-SMAJ 
RG-58, 141 ARF1528-ND 3.69 3.08 1.99 1.85) FA1-NZSJ-C04-0 
4 | RG-174, 188,316 | ARF1523-ND 411 3.43 2.22 —2.06| FA1-NZRJ-C01-0 Digi-Key Price 
FAKRA II Coding “Z” (Water Blue) Beseripuon Bate Becht 
Tool Crimp Open Frame without Die . ARF1649-ND 371.01 
, | RG-174, 188,316 | ARF1647-ND 2.40 2.00 1.30 1.20| 2FA1-NZSP-CO1-1 Tool Crimp Frame without Die ... ARF1650-ND 442.29 
RG-58, 141 ARF1648-ND 2.52 2.10 1.36  1.26| 2FA1-NZSP-C04-1 Tool Die Center Pin RG-174, 188, 316. ARF1651-ND 93.71 
Tool Die Set Center Pin RF-58 ......... ARF1652-ND 93.71 
RG-174, 188, 316 ARF1642-ND 2.58 2.15 1.39 1.29] 2FA1-NZSJ-C01-0 
5 : , “ Tool Die Set Ferrule RG-174, 188, 316, 179B, 186A, 187A ARF1653-ND 202.37 
RG-58; 141 ARLE AN) 270 225 1.46 1.35) 2FAI-NZSJ-C04-0| | Tool Die Set Ferrule RG-58, 55, 141, 142, 223, 303, 400. ARF1654-ND 173.74 
AM Cc GC t Ss 4 Amphenol Micro Coaxial (AMC) Connectors are for use in applications with 500 impedance requirements. AMC connectors 
on nec or eries are low profile (2.5mm of the board) and offer an extremely small board footprint (mm X 3mm). * Impedance: 500. 


* Frequency Range: 0-6 GHz * Temperature Range: -40°C ~ 90°C 


Digi-Key Price Each Amphenol RF 
Fig. Description Part No. al 10 25 Part No. 
1 Jack Straight 500 SMD ARF1579CT-NDt 1.01 65 58 A-1JB 
Jack Straight 500 SMD ARF1579TR-NDA 942.50/2,500 A-1JB 
Cable Jumper Plug-Plug 100mm ARF1580-ND 3.65 2.52 2.27 A-1PA-113-100B2 
2 Cable Jumper Plug-Plug 125mm ARF1581-ND 3.83 2.64 2.38 A-1PA-113-125B2 
Cable Jumper Plug-Plug 150mm ARF1577-ND 4.03 2.92 2.51 A-1PA-113-150B2 
Cable Jumper Plug-Plug 300mm ARF1578-ND 4.23 2.92 2.63 A-1PA-113-300B2 
Adapter Plug-RP TNC Jack-Panel ARF1582-ND 9.82 7.37 6.96 031-6101 
Adapter Plug-RP BNC Jack ARF1583-ND 7.80 5.85 5.53 031-6109 
Adapter Plug-RP TNC Jack-Bulkhead ARF1584-ND 14.16 10.62 10.03 031-6112 
Adapter Plug-RP SMA Jack ARF1585-ND} 7.85 5.74 5.23 901-10097 


t+ CutTape ATape and Reel +-65°C ~ 165°C 


The SMP interface is a subminiature interface in the same scale as MMCX connectors but offers a frequency range of DC to 40 
GHz. It is commonly used in miniaturized high frequency coaxial modules. * Impedance: 50Q * Frequency Range: DC — 26.5 
GHz * Contact Current: 1.2 ADC maximum * Temperature Range: -65°C ~ 165°C 


Price Each Amphenol RF 
Fig. Description 1 10 25 Part No. 
1 Jack Straight .047 Semi-Rigid ARF1592-ND 19.22 12.60 9.45 SMP-FS-CO06 
Jack Straight .086 Semi-Rigid ARF1593-ND 19.22 12.60 9.45 SMP-FS-C07 
2 Jack R/A .047 Semi-Rigid ARF1586-ND 19.22 12.60 9.45 SMP-FR-CO6 
Jack R/A .086 Semi-Rigid ARF1587-ND 19.22 12.60 9.45 | SMP-FR-CO7 
Plug Limited Detent SMD ARF1594-ND 11.13 8.47 789 | SMP-MSLD-PCS 
3 Plug Limited Detent PCB ARF1595-ND 17.58 11.53 8.64 | SMP-MSLD-PCT 
Plug Smooth Bore SMD ARF1596-ND 11.13 8.47 789 | SMP-MSSB-PCS 
Plug Smooth Bore PCB ARF1597-ND 17.58 11.53 8.64 | SMP-MSSB-PCT 
Adapter Straight 6.45mm. ARF1590-ND 18.11 11.88 8.91 SMP-FSBA-645 
Adapter Straight 9.90mm ARF1591-ND 18.11 11.88 8.91 SMP-FSBA-990 
~ Adapter Straight 14.5mm. ARF1588-ND 19.44 12.75 9.56 | SMP-FSBA-145 
Adapter Straight 22.4mm ARF1589-ND 19.44 12.75 9.56 | SMP-FSBA-224 


QMA Connector Series 


The QMA connector is a quick disconnect version of the SMA connector and shares the same internal construction, which allows the connector to 

have excellent performance. Because of the innovative coupling mechanism, a 360-degree butt joint is maintained which results in low RF leakage. 

Since the RF line is identical to the SMA series. QMA connectors also offer the same high power handling capability. This give the series significant 

advantages over other quick disconnect connectors, although QMA and SMA are not intermatable. Typically, these connectors can be installed into 

a system 10 times faster than an SMA connector. Another benefit of eliminating the threaded coupling is the denser packaging. 

SPECIFICATIONS: 

Electrical: * Impedance: 500 * Frequency Range: DC — 6GHz « Return Loss: DC — 3GHz > 32dB, 3 — 6GHz > 25dB 

Mechanical: * Engagement Force: 5.6 Ibs (25 N) * Disengagement Force: 4.5 Ibs (20 N) * Retention Force for Interface: = 13.5 Ibs (60 N) * Mating 
Cycles: 100 

Environmental: Temperature Range: -65°C ~ 165°C 


Digi-Key Price Each Amphenol RF 

Fig. | Description Cable Group | Part No. 1 10 25 Part No. 
Plug R/A .141 Semi-Rigid RG-402 ARF1555-ND 17.73 11.63 8.73 930-103P-51A 
1 Plug R/A .085 Semi-Rigid RG-405 ARF1556-ND 17.73 11.63 8.73 930-104P-51A 
Plug R/A LMR240 ARF1557-ND 18.07 11.85 8.90 930-106P-51A 
Plug R/A RG-58 ARF1559-ND 18.07 11.85 8.90 930-110P-51A 
Plug Straight -141 Semi-Rigid] ARF1558-ND 16.04 10.52 789 930-108P-51S 
2 Plug Straight .086 Semi Rigid] ARF1560-ND 16.04 10.52 789 930-119P-51S 
Plug Straight RG-58 ARF1561-ND 16.29 10.68 8.02 930-120P-51S 
Plug Straight RG-316 ARF1562-ND 16.29 10.68 8.02 930-129P-51S 
3 Jack Press Fit _— ARF1567-ND 14.56 9.54 716 930-105J-51S 
4 Jack SMD Thru-hole = ARF1568-ND 12.46 8.17 6.13 930-107J-51P 
5 Jack Bulkhead R/A SMD = ARF1569-ND 17.73 11.63 8.73 930-111J-51P 
6 Jack 2-Hole Flanged = ARF1570-ND 17.73 11.63 8.73 930-117J-51S 
Jack Bulkhead RG-405 ARF1571-ND 15.19 9.97 748 930-121J-51S 
Jack Bulkhead RG-402 ARF1572-ND 15.19 9.97 748 930-122J-51S 
7 Jack Bulkhead RD-316 ARF1573-ND 15.44 10.13 760 930-123J-51S 
Jack Bulkhead RG-316 ARF1574-ND 15.44 10.13 7.60 930-124J-51S 
Jack Bulkhead RG-58 ARF1575-ND 15.44 10.13 7.60 930-125J-51S 
8 Jack R/A Thru-hole MT = ARF1576-ND 11.50 8.63 8.15 930-128J-51P 
9 Adapter Jack to SMA Jack _— ARF1563-ND 63.99 41.96 31.47 930-100A-51S 
10 Adapter Plug to SMA Jack = ARF1564-ND 72.80 4774 35.81 930-101A-51S 
a Adapter Plug to SMA Plug = ARF1565-ND 80.74 52.95 39.72 930-130A-51S 
12 Adapter Jack to SMA Plug — ARF1566-ND 78.11 §1.22 38.42 930-131A-51S 
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RF and RFX™ Connectors 
BNC Coaxial Connectors 


Cable Group Crimp Tool | Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig. | Description RG/U PartNo. | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Plug 58, 141, 142 CTL-1 ARF1039-ND@ 6.39 74.08 269.15] 31-320 
Plug 58, 141, 142 CTL-1 ARFX1039-ND@t 2.54 29.74 108.52 | 31-320-RFX 
Plug (Quick-Crimp) Plenum 58 CTL-1 ARFX1041-ND@t 2.49 28.13 105.09 | 36650-3RFX 
Plug 59, 62 CTL-1 ARF1042-ND® 6.96 80.80 293.40] 31-321 
Original Crimp Plug 59, 62 CTL-1 ARFX1042-ND@t ‘1.92 25.81 95.38 | 31-321-RFX 
Plug 59, 62, 71, 140, 210, 302 CTL-1 ARF1156-ND® 712 80.65 302.87] 68175 
Plug Belden 9259 CTL-1 ARF1052-ND 7.22 81.90 305.81 | 68175-1003 
Plug 59 (20AWG Ctr. Cond.) CTL-1 ARF1046-ND@ 7.08 80.39 300.00] 68175-1005 
Plug 59 (20AWG Ctr. Cond.) CTL-1 ARFX1046-ND@t 2.36 26.85 97.03 | 68175-5RFX 
Plug Plenum 59, 62 CTL-1 ARFX1047-ND@t 3.05 34.73 129.23 | 68175-11RFX 
Plug 174, 188, 316 CTL-2 ARF1049-ND® 7.25 82.29 299.55] 31-315 
Quicktrim® ; | Plug 174, 188, 316 CTL-2__|ARFX1049-ND@t 2.64 29.84 108.21 | 31-315-RFX 
Plug 179, 187 CTL-2 ARF1050-ND® 8.60 97.68 364.09 | 31-242 
Plug (Gane SOR) cTL-2 | ARF1051-ND@ 8.87 100.55 375.31 | 31-321-1000 
Plug Belden 9907, 89907 CTL-1 ARF1054-ND@ 7.22 81.90 305.81 | 31-320-1006 
Plug 59, 62 CTL-1 ARFX1123-ND@t 1.43 21.49 80.07 | 31-71008-RFX 
Plug, 750. 59, 62 CTL-1 ARF1175-ND® 5.03 56.90 207.66] 31-71008 
Plug, 750. 59, 62 (20AWG Ctr. Cond.) CTL-1 ARF1176-ND® 5.30 60.43 219.99 | 31-71008-1000 
Plug, 750. 179, 187 CTL-2 ARF1174-ND® 6.38 72.39 269.93] 31-71013 
Plug, 750. Belden 8218 CTL-2 ARF1173-ND® 4.99 56.56 205.27 | 31-71033 
Plug, 750 eeieerg CTL-2 |ARF1172-ND@ 6.26.» 71.11_— 259.61 | 31-71032 
Plug (Thinnet/Ethernet) 58 CTL-1 ARF1181-ND® 3.59 41.03 158.94) 31-5800 
Plug (IBM/Arcnet) 59, 62 (20AWG Ctr. Cond.) CTL-1 ARF1182-ND® 3.82 44.41 161.02 | 31-5900 
2_ | Plug (Original Crimp) 174, 179, 187, 188, 316 - ARF1143-ND® 24.03 239.24 890.66 | 31-371 
3 | Plug (Single Crimp) 59, 62 CTL-2 ARFX1124-ND@t 3.10 35.17 130.92 | 31-5556-RFX 
4 Plug (Quicktrim®) 59, 62 CTL-1 ARF1045-ND@ 19.70 287.98 1048.99) 31-4541 
Plug (Quicktrim®) 59, 62 CTL-1 ARFX1045-ND@t —_5.96 67.80 251.29 | 31-4541-RFX 
Plug 58 _ ARF1040-ND® 6.05 72.53 262.97 | 31-202 
Plug 59, 62 _ ARF1043-ND® 5.67 82.22 307.38] 31-212 
C Plug 59, 62 = ARFX1043-ND@t 2.59 35.69 136.02 | 31-212-RFX 
\ Plug 8, 9, 87A, 214, 313, 225 _ ARF1155-ND@ 22.42 362.66 1414.41 | 6775 
5 | Plug 55, 58, 141, 142, 223, 400 _ ARF1126-ND® 6.68 86.66 316.09] 31-2 
Plug 55, 58, 141, 142, 223, 400 _ ARFX1119-ND@t 2.88 33.71 125.73 | 31-2-RFX 
Plug 59, 62, 71, 140, 210, 302 = ARF1123-ND@ 14.29 162.36 606.00 | 31-12 
Plug 174, 179, 187, 188, 316 = ARF1157-ND® 10.57 120.27 437.41 | 69475 
Plug 178, 196 = ARF1120-ND® 11.65 132.53 492.84] 15875 
6 Plug (FCP) 58, 141 _ ARF1145-ND® 8.90 101.05 376.29) 31-4700 
Plug (FCP) 59 = ARF1146-ND 8.49 124.37 462.31 | 31-4702 
Plug (Suretwist®) 59, 62 _ ARF1044-ND@ 8.50 96.55 360.32 | 31-5136 
7 | Plug (Suretwist®) 59, 62 _ ARFX1044-NDt 3.02 35.30 139.12] 31-5136-RFX 
Plug (Suretwist®) 58, 141, 142 = ARFX1147-ND@t 3.02 35.30 139.12 | 31-5137-RFX 
8 Angle Plug 58, 141, 142A CTL-1 ARF1055-ND® 36.00 409.02 1524.25 | 31-335 
Angle Plug 58, 141, 142A CTL-1 ARFX1055-ND@t 7.34 83.51 321.52 | 31-335-RFX 
9 | Bulkhead Jack (Clamp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 = ARF1127-ND@ 11.91 135.29 503.90 | 31-206 
Bulkhead Jack 55, 58, 141, 142, 223, 400 CTL-1 ARF1060-ND@ 10.92 192.86 717.94] 31-342 
Bulkhead Jack 55, 58, 141, 142, 223, 400 CTL-1 ARFX1060-ND@t 4.27 48.59 180.82 | 31-342-RFX 
10 | Bulkhead Jack 59, 62, 140, 210 CTL-1 ARFX1061-ND@t 6.61 75.31 280.32 | 31-343-RFX 
Bulkhead Jack 174, 188, 316 CTL-2 ARF1139-ND® 13.85 157.21 586.29] 31-318 
Bulkhead Jack 174, 188, 316 CTL-2 ARFX1139-ND@t 5.32 60.30 225.80 | 31-318-RFX 
11 Panel Receptacle (Solder) _ _ ARF1062-ND@ 10.27 116.85 434.91] 31-203 
Panel Receptacle (Solder) _ - ARFX1062-ND@t _5.31 60.21 224.15 | 31-203-RFX 
Bulkhead Recept. Isolated (Solder) — _ ARF1063-ND® 4.11 46.67 169.62) 31-10 
12 | Bulkhead Recept. Isolated (Solder) _ — ARFX1063-ND@t 3.12 37.68 138.88 | 31-10-RFX 
Bulkhead Isolated Recept. 750 = ARF1121-ND® 10.89 123.62 460.35 | 31-10-75 
Bulkhead Recept. Pressurized — —_ ARF1134-ND® 4.36 51.12 186.93) 31-236 
Bulkhead Recept. _ _ ARF1064-ND® 3.25 37.05 133.64 | 31-221 
Bulkhead Recept. (Solder) _ _ ARFX1064-ND@t 2.56 30.19 110.36 | 31-221-RFX 
13 | Bulkhead Recept. _ _ ARF1131-ND@ 4.30 49.04 176.64 | 31-2221 
Bulkhead Recept. 750 _ ARF1149-ND@ 12.15 220.05 664.14] 31-70018 
Bulkhead Recept. Pressurized — _ ARF1122-ND® 910 116.12 433.37] 31-102 
Bulkhead Recept. Pressurized _— - ARF1136-ND® 35.63 404.87 1508.76 | 31-238 
14 | Angle Bulkhead Recept. = a ARF1130-ND® 67.47 766.48 2856.82 | 31-222 
Rt. Angle Bulkhead Recept. _ _ ARF1065-ND 8.17 92.81 339.11] 31-5431 
Rt. Ang. Bulkhead Recept. w/Hardware _— = ARFIOGSNW-ND® 8.74 111.51 387.25 | 31-5431-2010 
15 Rt. Angle Bulkhead Recept. 750 _— ARF1177-ND@ 6.66 75.92 275.26 | 31-71047-1010 
Rt. Angle Bulkhead Recept. 500 _ ARF1178-ND® 7.05 80.40 291.52] 31-5640-1010 
Rt. Angle Bulkhead Recept. Metal 750, _ ARF1179-ND® 6.38 72.75 263.80 | 31-71043-1010 
Rt. Angle Bulkhead Recept. Low Profile 500 - ARF1180-ND® 7.87 89.38 325.50 | 31-5486-1010 
16 | Receptacle Vertical PC _— _ ARF1066-ND® 8.99 102.30 382.33 | 31-5329 
17 | Shield Grounding Lug _— - ARF1067-ND® 15 8.71 33.00 | 31-759 
18 | Grounding Lug — _ ARF1068-ND® 69 7.99 29.36 | 31-10152-RFX 
Straight/Jack-Jack _ — ARF1069-ND® 7.25 82.29 299.07] 31-219 
19 | Straight/Jack-Jack _ = ARFX1069-ND@t 5.16 63.70 229.75 | 31-219-RFX 
Straight/Jack-Jack 750 = ARF1150-ND® 7.95 90.29 335.70 | 31-70019 
20 Straight/Plug-Plug —_ = ARF1070-ND@ 13.52 168.78 628.51] 31-218 
Straight/Plug-Plug = = ARFX1070-ND@t 4.49 52.65 198.09 | 31-218-RFX 
Angle/Jack-Plug —_ = ARF1071-ND@ 18.62 211.52 789.55) 31-9 
21 =| Angle/Jack-Plug _ _ ARFX1071-ND@t 7.00 79.77 309.66 | 31-9-RFX 
Angle/Jack-Plug = - ARF1128-ND® 20.45 232.34 866.24 | 31-209 
22 | Panel/Jack-Jack = = ARF1154-ND® 55.38 687.90 2382.09 | 47000 
Bulkhead/Jack-Jack, Gasketed 500 — ARFX1130-ND@t 5.05 58.45 217.41] 31-220G-RFX 
Bulkhead/Jack-Jack (Sealed) 500 — ARF1129-ND@ 13.28 150.97 547.50 | 31-220H 
23 Bulkhead/Jack-Jack, Non-Gasketed 500 — ARF1072-ND@ 12.08 137.27 498.42 | 31-220N 
Bulkhead/Jack-Jack — = ARFX1072-ND@t 4.50 50.97 184.88] 31-220N-RFX 
Bulkhead/Jack-Jack (Sealed) _ = ARF1140-ND® 16.77 205.00 779.63 | 31-3220 
Bulkhead/Jack-Jack, Gasketed 750 = ARF1151-ND® 28.42 322.74 1201.94 | 31-70020 
24 | Bulkhead/Jack-Jack (Ins.) = — ARF1073-ND® 13.29 151.02 549.65 | 31-4803 
Tee/Jack-Plug-Jack —_ = ARF1152-ND@ 18.63 202.01 753.13) 31-8 
25 | Tee/Jack-Plug-Jack 500 = ARF1074-ND@ 14.80 168.03 626.56] 31-208 
Tee/Jack-Plug-Jack 500 = ARFX1074-ND@t _ 6.63 75.57 274.05 | 31-208-RFX 
Res. Cap, 500. _ - ARF1075-ND® 21.67 246.15 917.39 | 46650-51 
26 Res. Cap, 500 = =_ ARFX1075-ND@t 3.28 37.30 129.52 | 46650-51-RFX 
Res. Cap, 750. = - ARFX1076-ND@t 3.62 41.25 153.29 | 46650-75-RFX 
Res. Cap, 930. = = ARFX1077-ND@t 4.38 49.74 172.44 | 46650-93-RFX 
7 Res. Cap & Chain, 500 _ _ ARF1078-ND® 23.52 267.33 995.81 | 35650-51 
Res. Cap & Chain, 750. _— _ ARF1079-ND® 23.52 267.33 995.81 | 35650-75 
@ ROHS Compliant —_ + RFX connectors. RFX™ is specifically designed for applications that do not require performance above 1 ~ 3GHz. RFX™ connectors are 
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not for use in military system applications. RFX™ connectors are generally less expensive than MIL-Spec and industry standard connectors. 
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Amphenol'RF RF and RFX™ Connectors 


Mini BNC Connectors Ditensione neniwnm) 


The Mini BNC series provides the same positive locking bayonet » Frequency Range: DC-4 GHz » Voltage Rating: 500v Mechanical: 
system found on the BNC and allows 40% more interconnects ¢ Connector Durability: 500 cycles Environmental: * Temperature 
in the same area. Specifications: Electrical: * Impedance: 75Q Range: -40°C ~ 85°C 


Contact Body Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol 

Fig.| Description Plating | Plating RG/U Part No. 1 10 25 100 Part No. 
735A ARF1548-ND 8.20 6.09 5.01 4.30 031-70251 
1 | Plug (Crimp) Gold Nickel Belden 8218 ARF1549-ND 8.20 6.09 5.01 4.30 031-70260 

RG-179/U, 
187A/U ARF1550-ND 8.20 6.09 5.01 4.30 031-70261 
. Gold = ARF1551-ND 5.29 4.63 4.14 3.44 031-70250 
2 | Jack, Vertical Gold 
Nickel = ARF1552-ND 4.49 3.33 2.87 2.66 031-70249 
Jack, R/A = ARF1553-ND 8.37 6.20 5.04 4.26 031-70255 
Gold Nickel 
Jack, Bulkhead R/A = ARF1554-ND 9.19 6.81 5.54 4.66 031-6055 


Type N Coaxial Connectors 


Cable Group Military Digi-Key Price Each Amphenol 
ig. | Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
Plug (Crimp)+ 8, 213 M39012/10B-0007 | ARF1013-ND 7.28 7.82 6.93 | 82-340 
Plug (Crimp) 9, 214 = ARF1163-ND. 4.94 10.83 9.46 | 82-332 
Plug (Crimp) 55, 142, 223 _ ARF1164-ND. 2.08 8.56 7.27 | 82-5370 
Plug (Clamp) 8, 9, 144, 165, 213, UG-21D/U ARF1014-ND 3.17 11.94 9.96 | 82-202 
214, 216, 225 
Plug (Clamp) 8, 9, 144, 165, 213, UG-1185 ARF1161-ND 0.81 6.65 5.94 | 82-312 
214, 216, 225 
Plug (Clamp) 58, 141, 142 UG-536B/U ARF1016-ND 1.64 7.83 7.48 | 34025 
Plug (Clamp) 58, 141, 142 UG-536B ARFX1016-ND* 11.77 4.15 3.52 | 34025-RFX 
Plug (Clamp) Belden 9913 _ ARF1020-ND. 2.29 6.92 5.53 | 82-202-1006 
Plug (Clamp) 8, 9, 144, 165, 213, UG-21D ARFX1183-ND* 7.95 3.84 3.64 | 82-202-RFX 
214, 216, 225 
Jack (Clamp) 8, 9, 87A, 144, 165, UG-23B/U ARF1021-ND. 9.12 3.16 9.22 | 82-63 
Panel Receptacle _ UG-58A/U ARF1023-ND 2.85 7.07 6.56 | 82-97 
Panel Receptacle _ UG-58A ARFX1023-ND* 6.22 3.00 2.81 | 82-97-RFX 
Panel Receptacle _ UG-58 ARF1160-ND 5.37 7.39 7.06 | 82-24 
Straight/Jack-Jack = UG-29B/U ARF1025-ND. 7.21 1.87 7.79 | 82-101 
Straight/Jack-Jack — UG-29B ARFX1025-ND* 7.79 3.78 3.60 | 82-101-RFX 
Bulkhead/Jack-Jack = UG-30/U ARF1026-ND = 31.88 5.38 14.65 | 82-66 
Straight/Plug-Plug _ UG-57B/U ARF1027-ND 6.66 1.48 7.54 | 82-100 
Straight/Plug-Plug = UG-57B ARFX1027-ND* 12.08 5.46 5.23 | 82-100-RFX 
Angle/Jack-Plug os UG-27A ARF1028-ND 35.08 6.91 16.09 | 82-64 
* RFX connectors 
+ Crimp tools are listed within the RF and RFX Connectors section. 
Twinaxial Connectors 
Cable Group Military Digi-Key Price Each Amphenol 
ig. | Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
Plug (Clamp) AA-6076, AA-6079 = ARFX1031-ND* 9.95 4.81 4.56 | 82-5589-RFX 
Receptacle = = ARFX1035-ND* 14.00 6.74 6.43 | 82-5590-RFX 
Adapter/Jack-Jack IBM 7362230 = ARFX1036-ND* 10.62 6.12 4.87 | 82-5588-RFX 
BNC Plug/Twinax - Noryl 108A = ARF1037-ND 15.21 6.88 6.57 | 31-224 
BNC Plug/Twinax - TFE 108A _ ARF1133-ND 25.21 11.42 10.88. | 31-2226 
BNC Bulkhead/Twinax - Noryl = = ARF1038-ND 28.03 12.69 12.10 | 31-223 
BNC Bulkhead/Twinax - TFE = — ARF1132-ND 24.88 11.27 10.74 | 31-2225 
connectors 


C Coaxial Connectors 


Cable Group Military Digi-Key Price Each Amphenol 
ig. | Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
Plug (Quick Crimp)+ — = ARF1081-ND 7.95 3.61 3.38 | 36825 
Plug (MIL-Crimp) 142, 223 = ARF1135-ND 6.74 3.14 2.92 | 31-2373 
Plug (Crimp)+ 59, 62 M23329/4-05 ARF1084-ND 6.61 3.08 2.85 | 31-2368 
15 | Plug (Clamp) 58, 141, 142A = ARFX1082-ND* 2.80 1.44 1.37 |79875-RFX 


+ Crimp tools are listed within the RF and RFX Connectors section. 


* RFX™, is specifically designed for applications that do not require performance above 1 to 3 GHz. RFX™ connectors are not for use in 
military system applications. RFX™ connectors are generally less expensive than MIL-Spec and industry standard connectors. 
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PULA = SIMA and SMB Connectors 


Global Ri tions 


SMA Coaxial Connectors 


Cable Group Body | Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Description RG/U Plating | Outer | Inner | Part No. il 25 100 | Part No. 
: 085” (2.2mm) rf 
1 | Plug, Straight RG-405 (M17/133) Gold Solder |Plugable | ARF1184-ND 6.32 4.40 4.12 |901-9723 
: 141” (3.6mm) f 4 
2 | Plug, Straight RG-402 (M17/130) Gold Solder /Plugable | ARF1185-ND 6.88 4.79 4.49 | 901-9808 
085” (2.2mm) 


3 | Plug, Straight RG-405 (M17/133) Gold Solder /Plugable | ARF1186-ND 6.74 4.69 4.39 |901-9805-HP 


55, 58, 141, 142, 223 Gold Clamp | Solder |ARF1187-ND* 58.60 46.38 42.99 |901-103 
174, 316 Gold Clamp | Solder |ARF1188-ND* 42.29 35.05 33.61 |901-128-11 
55B, 142B, 223, 400 Gold Crimp | Solder |ARF1189-ND 8.90 6.57 6.38 | 901-9511-1 
55B, 142B, 223, 400 | Passivated| Crimp | Solder |ARF1190-ND 8.00 5.58 5.01 |901-9511-1SF 
5 |Plug, Straight 174, 178, 187, 188,316] Gold Crimp | Solder |ARF1191-ND 7.35 5.12 4.67 )901-9511-3 
174, 178, 187, 188, 316 | Passivated| Crimp | Solder |ARF1192-ND 6.41 4.46 4.17 |901-9511-3SF 
Dbl. Braid RG-188, 316 | Passivated| Crimp | Solder |ARF1193-ND 8.22 5.71 5.36 | 901-9511-12SF 
55, 141, 142, 223 Gold Crimp | Solder |ARF1194-ND 12.93 8.99 8.43 | 901-9531-1 
SF 142B, Times AA-2423] Passivated) Crimp | Solder |ARF1195-ND 10.34 8.27 7.90 | 901-9531-1SF 
174, 179, 187, 188, 316] Gold Crimp | Solder | ARF1196-ND 13.01 9.05 8.49 | 901-9531-3 
174, 179, 187, 188, 316 | Passivated| Crimp | Solder |ARF1197-ND 8.38 5.82 5.45 | 901-9531-3SF 
Double Braid RG-316 Gold Crimp | Solder |ARF1198-ND 13.47 9.37 8.78 | 901-9531-12 
Double Braid RG-316 | Passivated| Crimp | Solder |ARF1199-ND 8.43 5.88 5.50 | 901-9531-12SF 


4 | Plug, Straight 


6 | Plug, Right Angle 


7_|Jacks 174, 179, 187, 188, 316 | Passivated| Crimp | Solder | ARF1201-ND 43.29 32.00 _ 29.95 | 901-9602-3SF 
55, 142, 223, 400 | Passivated| Crimp | Solder |ARF1202-ND 24.47 17.03 15.93 |901-9610-1SF 
8 | Jacks, Bulkhead 174,179, 187,188, 316| Gold | Crimp | Solder | ARF1203-ND 17.86 1243 11.63 |901-9610-3 
174, 179, 187, 188, 316 | Passivated| Crimp | Solder | ARF1204-ND 16.13 11.22 _ 10.49 |901-9610-3SF 
g_ | 20ks, Printed Circuit — Gold — | — |ARF1205-ND 9.79 683 6.24 |901-144 
Board, Panel 
10 |2acks, Printed Circuit — Gold — | — |ARF1206-ND 1068 742 6.95 |901-143 
Board, Angle 
11 |Adapters, Bulkhead Jack- = Gold | — | — |ARF1207-ND 1321 9.46 886/901-9209 


Jack, Front or Rear Mt. 


14 | Mdaptefs: Bulkhead Jacke — Passivated| — | — |ARFI208-ND 12.00 8.59 8.04 |901-9209-ASF 
Jack, Front or Rear Mt. 


* Safety wire holes. 


SMA Brass Coaxial Connectors 


Cable Group Body | Cable Attachment] Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Description RG/U Plating | Outer | Inner | PartNo. 1 25 100 | PartNo. 
12 | Plug, Straight 141” (3.6mm) S/R Gold Solder | Solder | ARFX1209-ND 3.30 2.30 2.15 | 901-9868-RFX 
J .085” (2.16mm) S/R Solder | Solder | ARF1210-ND 2.58 1.80 1.69 | 901-9867-RFX 
58 Gold Crimp | Solder | ARF1211-ND 4.96 3.45 3.23 | 901-9870 
13 | Plug, Straight 141, 223 Gold Crimp | Solder | ARF1212-ND 5.87 4.09 3.84 | 901-9871 
58 Nickel | Crimp | Solder | ARFX1213-ND 2.86 1.99 1.87 | 901-9876-RFX 
44 | Plug, Straight 174, 188, 316 Nickel | Crimp | Solder | ARFX1214-ND 2.58 1.80 1.68 | 901-9877-RFX 
ae 5 174, 188, 316 Gold Crimp | Solder | ARF1215-ND 4.88 3.39 3.17 | 901-9916 
174, 188, 316 Gold Crimp | Solder | ARF1216-ND 8.22 5.72 5.37 | 901-9872 
58 Gold Crimp | Solder | ARF1217-ND 8.29 5.77 5.41 | 901-9873 
15 | Plug, Right Angle 141, 223 Gold Crimp | Solder | ARF1218-ND 9.04 6.30 5.47 | 901-9874 
58 Nickel | Crimp | Solder | ARFX1219-ND 5.30 3.68 3.46 | 901-9880-RFX 
174, 188, 316 Nickel | Crimp | Solder | ARFX1220-ND 4.65 3.24 3.04 | 901-9881-RFX 
16 | Bulkhead Jack 174, 188, 316 Gold Crimp Solder | ARF1221-ND 7.56 5.27 4.92 | 901-9875 
174, 188, 316 Nickel | Crimp | Solder | ARFX1222-ND 7.04 4.90 4.59 | 901-9879-RFX 
17 | Panel Receptacle, Jack =_ Nickel - =- ARFX1223-ND 4.72 3.28 3.07 | 901-9893-RFX 
18 | Panel Receptacle, Jack = Nickel => =- ARFX1224-ND 6.47 451 4.24 | 901-9891-RFX 
19 | Panel Receptacle, Jack =— Nickel _ — ARFX1225-ND 4.78 3.33 3.12 | 901-9892-RFX 
20 | Panel Receptacle, Jack _ Nickel = _ ARFX1226-ND 6.87 4.78 4.46 | 901-9887-RFX 
21 | Bulkhead Recep. Front Mt. - Nickel = _ ARFX1227-ND 417 2.91 2.72 | 901-9889-RFX 
22 | Bulkhead Recep. Rear Mt. - Nickel = =- ARFX1228-ND 3.83 2.68 2.51 | 901-9890-RFX 
23 | Plug Straight PCB Recep. = Gold = =- ARFX1229-ND 4.13 2.88 2.70 | 901-9895-RFX 
24 | Plug Rt. Angle PCB Recep. _ Gold _ - ARFX1230-ND 6.83 4.76 4.45 | 901-9894-RFX 
25 | Receptacle, Straight PCB _- Gold _ _- ARFX1231-ND 3.07 2.14 1.96 | 901-144-8RFX 
26 | Recep., Right Angle PCB _ Gold _ _ ARFX1232-ND 5.13 3.57 3.35 | 901-143-6RFX 
SMB Coaxial Connectors 
Cable Group Cable Attachment | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Description RG/U Plating Outer | Inner | Part No. il 25 100 | Part No. 
27 |Plug, Straight RG-174, 179, 187,188, 316 | Nickel Crimp | Solder |ARF1233-ND 6.32 4.94 4.69 | 903-370P-51S 


Plug, Right Angle RG-174, 179, 187,188, 316 | Nickel | Crimp | Solder /ARF1235-ND 4.44 3.26 3.12 | 903-367P-51A2 


28 Plug, Right Angle RG-174, 179, 187,188, 316 Gold Crimp | Solder |ARF1245-ND 12.70 9.00 7.78 | 903-289P-51A 


Plug, Right Angle RG-178, 196 Gold Crimp | Solder |ARF1236-ND 5.58 5.03 4.69 | 903-291P-51A1 
Plug, Right Angle RG-178, 196 Nickel Crimp | Solder |ARF1237-ND 4.34 3.51 3.27 | 903-368P-51A1 
29 Bulkhead Jack RG-174,188A, 316 Gold Crimp | Solder |ARF1238-ND 6.02 4.19 3.91 | 903-505J-51S 
Bulkhead Jack Dbl. Shield 316 Gold Crimp | Solder |ARF1239-ND 6.86 4.78 4.46 | 903-505J-51S1 
Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig.| Description Plating Part No. 1 25 100 |Part No. 
30 | Bulkhead, Recept. Front Mount Solder Cup Terminal Gold ARF1240-ND 5.92 4.41 3.87 | 903-406J-51R 
31 | Bulkhead, Recept. Front Mount Blunt Post Terminal Gold ARF1241-ND = 4.24 2.96 2.77 |903-402J-51R 
32 | Bulkhead Jack, Recept. Recessed, Solder Cup Term. Gold ARF1242-ND 34.14 22.03 21.42 |903-407J-51R 


Tin Lead (Body and Legs) 
Gold (Interface and Term.) 
34 | Jack Straight Gold ARF1244-ND 3.52 2.46 2.30 | 903-499J-51P2 


33 | Jack Right Angle ARF1243-ND 6.90 4.81 4.39 | 903-373J-51A 


4 Holes 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 433 


UU =F and RFX™ Connectors 


UHF Coaxial Connectors 


Cable Group Military | Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. | Description RG/U PartNo. | Part No. 1 25 100 Part No. 
Plug 8, 9, 87A, 214, 313, 225 | PL-259/U | ARF1000-ND 7.57 3.06 2.75 | 83-1SP-1050 
1 | Plug 8, 9, 87A, 214, 313, 225 =_ ARFX1000-ND® 3.35 1.60 1.47 | 83-1SP-15RFX 
Plug (TFE Insul.) 8, 9, 87A, 214, 313, 225 PL-259 ARF1001-ND® 9.48 3.52 3.11 | 83-822 
2__| Plug (Crimp or Solder) 58, 141, 142 = ARFX1002-ND@t 4.24 2.01 1.93 | 83-58FCP-RFX 
3 Reducing Adapter 58, 141, 142 UG-175 | ARFX1003-ND@t 81 40 .38 | 83-185-RFX 
Reducing Adapter 59, 62, 71, 140, 210 UG-176 | ARFX1004-ND@t+ 62 31 .29 | 83-168-RFX 
Panel Receptacle = $0-239/U | ARF1005-ND@ 6.73 2.50 2.07 | 83-1R 
4 | Panel Receptacle _- S0-239 | ARFX1005-ND@+ 3.97 2.47 2.24 | 83-1R-RFX 
Panel Mount (TFE Insul.) = S0-239/A__| ARF1168-ND@ 10.95 4.06 3.43 | 83-798 
5 _| Panel Mount Hood 58, 141 UG-177 _| ARF1167-ND@ 6.24 4.16 3.20 | 83-765 
6 | Bulkhead Receptacle = = ARF1006-ND® 26.88 12.23 10.34 | 83-875-1002 
7 Bulkhead Receptacle _ _ ARF1007-ND 6.98 4.83 3.62 | 83-878 
Bulkhead Receptacle = = ARFX1007-ND@t 5.91 3.84 3.10 | 83-878-RFX 
8 | Straight/Jack-Jack = PL-258/U_| ARF1008-ND® 12.85 7.06 6.00 | 83-1J 
9 | Bulkhead/Jack-Jack = UG-363/U_| ARF1009-ND® 37.66 13.95 12.01 | 83-1F 
10_| Angle/Jack-Plug = UG-646/U_| ARF1010-ND@ 22.03 9.26 8.35 | 83-1AP 
11 | Tee/Jack-Plug-Jack - M-358 ARF1011-ND 14.76 10.74 9.95 | 83-1T 


@ RoHS Compliant + RFX connectors. RFX is specifically designed for applications that do not require performance above 1 to 3 
GHz. RFX connectors are not for use in military system applications. RFX connectors are generally less expensive than MIL-Spec and 
industry standard connectors. 


Mini UHF Connector 


Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. | Description RG/U Part No. a] 25 100 | Part No. 
12 | Plug (Crimp tools below) 58, 58A, 58C, 141, 303 | ARF1092-ND 4.52 2.81 2.55 | 81-115N-1000 
Between Series Adapters 
Military Price Each Amphenol 
Fig. | Description Part No. i 25 100 Part No. 
13 BNC Jack to N Plug UG-201A/U ARF1096-ND® 16.97 TAT 715 31-216 
RFX - BNC Jack to N Plug UG-201A/U ARFX1096-ND® 15.63 10.71 9.08 31-216-RFX 
14_ | BNC Jack to TNC Plug = ARF1098-ND® 24.72 18.54 18.14 79675 
15 BNC Jack to UHF Plug UG-273/U ARF1099-ND® 21.44 15.83 14.55 31-28 
RFX - BNC Jack to UHF Plug UG-273/U ARFX1099-ND® 43.91 28.15 2725 31-28-RFX 
16 BNC Plug to N Jack UG-349A/U ARF1102-ND® 19.99 9.65 9.23 31-217 
RFX - BNC Plug to N Jack UG-349A/U. ARFX1102-ND® 23.48 14.81 13.80 31-217-RFX 
17_| BNC Plug to SMA Jack = ARF1103-ND® 90.10 39.63 3791 901-165 
18 | BNC Plug to TNC Jack — ARF1104-ND® 32.66 25.13 24.02 79025 
19 | BNC Plug to UHF Jack UG-255/U ARF1105-ND® 29.42 12.94 12.38 2900 
20 | N Plug to SMA Jack = ARF1106-ND® 114.31 57.75 55.84 901-294 
21 |_N Plug to UHF Jack UG-146/U ARF1107-ND 25.04 11.96 11.44 4400 
@ RoHS Compliant 
ECONOHEX™ Crimp Tools and Dies 
Digi-Key Price | Amphenol 
Fig. | Description Part No. Each | Part No. 
CTL Series Crimp Tools (Die Set Included) 
Crimp Tool — RG 58, 59, 62, Plenum 59, 62 ARF1116-ND 54.55 | CTL-1 
22 Crimp Tool — RG 174, Belden 8281 ARF1117-ND 54.55 | CTL-2 
Crimp Tool — RG 58, 8, 213 ARF1118-ND 54.55 | CTL-3 
Crimp Tool — RG 55, 58, 59, 62, 140, 141, 142, 210, 223, 303, 400, Plenum 59, 62 | ARF1183-ND 54.55 | CTL-5 
Crimp Tool and Dies 
22 | Tool Handle without Dies ARF1108-ND 141.77 | 227-987 
23 | Crimp Die Set — RG 174,179, 187, 188, 316 ARF1111-ND 89.48 | 227-1418 


UMCC — Ultraminiature Coax 
Connector and Cable Assembly Series 


z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


Features: Dim. | Digi-Key Price Each AMP 
Port) surface ae . Rae pearl one ea ado beats Fig.| Description L (mm) | Part No. 1 25 50 Part No. 
elt * surface mount and reflow solderabie * ie receptacies mate 

with HIROSE U.FL/U.FL(v) series connectors * Style B receptacles mate Double Ended Cable Assembly, Type | ben ee Ne nye wat ae paler 
with MURATA GSC selles connectors Double Ended Cable Assembly, Type Il 200 | A36223-ND 4.00 3.44 3.04 | 2015698-3 
Specifications: 100 | A36224-ND 3.68 3.17 2.80 | 2015699-1 
* Characteristic Impedance: 50Q » Frequency Range: DC ~ 6GHz 1 200 A36225-ND 4.08 3.51 3.10 | 2015699-2 
* Durability: 30 cycles * Operating Temperature: -40°C ~ 90°C 100 A36226-ND 3.80 3.27 2.89 | 2015700-1 
Double Ended Cable Assembly, Type Ill 200 | 436227-ND 4.28 3.68 3.25 | 2015700-2 
100 | A36228-ND 3.88 3.34 2.95 | 2015357-3 
200 _| A36229-ND 4.40 3.79 3.35 | 2015357-4 
UMCC Plug ~ FME Plug, Type Ill 200 | A36230-ND 18.95 16.30 14.41 | 2032438-1 
UMCC Plug ~ SMA Plug, Type III 200 | A36231-ND 21.40 18.41 16.27 | 2032439-1 
UMCC Plug ~ SMA Bulkhead Jack, Type Ill 200 | A36232-ND 24.20 20.82 18.40 | 2032440-1 
— | UMCC Plug ~ MCX Right Angle Plug, Type II 200 | A36233-ND 23.28 20.02 «17.69 | 2032441-1 
UMCC Plug ~ MCX Right Angle Plug, Type III 200 | A36234-ND 23.28 20.02 ‘17.69 | 2032442-1 
UMCC Plug ~ MMCX Right Angle Plug, Type Il 200 | A36235-ND 25.95 22.32 19.73 | 2032443-1 
Fig. 2 — Receptacle — Style A UMCC Plug ~ MMCX Right Angle Plug, Type III 200 | A36236-ND 25.95 22.32 19.73 | 2032444-1 
2 | UNCc Receptacle Se Type, SMD 741 aa 
9.079 (2.0 A36238CT-ND 1.40 90 80 | 1775146-1 
So 9: | UMCG Receptacle-=Style.By Type ly SMD = ani 1400.00/2,500 1775146-1 
UMCC Plug ~ SMA Jack Adapter, Type | ___ | A86239-ND 48.33 41.56 36.73 | 1775229-1 
UMCC Plug ~ SMA Jack Adapter, Type II/III A36240-ND 48.33 41.56 36.73 _| 1775230-1 
Pa oe UMCC Jack Receptacle ~ SMA Plug Adapter, Type | A36241-ND 48.33 41.56 36.73 | 1775228-1 
102 102 a1 02 UMCC Jack Receptacle ~ SMA Plug Adapter, Type lI/IIl |__| A36242-ND 48.33 44.56 36.73 _| 1775227-1 
(2.6). \~ 26) 26) 5 \~ 2.6) — | Extraction Tool — | a36243-ND 3.90 3.36 2.97 | 1775231-1 


t+ Cut Tape + Tape and Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
434 tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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RF Connectors — SMA Crimp Connectors 


Authorized Distributor Cable Group Digi-Key Price Each =| AMP Price |Locator Price 
Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 ‘| Part No. Die Set Each |Plugt Each 
zi ‘ A A4010-ND 5.70 4.91 | 447647-2 
Fig. 1 Fig. 2 Plug, Hex Crimp, Brass, Nickel Plated 142, 142A, 142B A30325-ND@ 483 415 |5447647-2 |— _z = 
1 A A A4011-ND 5.85 5.04 | 447647-3 
Plug, Hex Crimp, Brass, Nickel Plated 174, 174A, 188, 188A, 316 A32326-ND@ 475 409 |5447647-3 |— _ _ 
Plug, Hex Crimp, Brass, Nickel Plated Belden YR20621 A24676-ND® 6.13 5.27 |1-447647-1_ | — —|-— = 
2_| Jack, Hex Crimp 174, 188, 316 A32327-ND® 6.20 5.34 [5447648-3 = -—- = 
3 Bulkhead Jack, Crimp 174, 188, 316 ‘A4009-ND 13.38 11.51 | 447650-3 _ —-= _ 
SMA Plug SMA Jack Bulkhead Jack, Crimp A32332-ND@ 12.05 10.37 |5447650-3 |— —|= = 
: Plug, with Center Contact i A4012-ND@ 9.63 8.28 | 227868-1 A9964-ND 256.50/A9961-ND 90.00 
Fig. 4 4 | Plug, with Center Contact 405 Semi-Rigi A4013-ND® 15.65 13.46 | 228639-1 A9964-ND 256.50/A9961-ND 90.00 
Short Plug, with Center Contact 405 Semi-Rigi A24680-ND@ 11.88 10.22 | 221447-1 _— —|-— _— 
5 | Right Angle Plug, with Center Contact 405 Semi-Rigid A24681-ND® 38.73 33.31 |228583-1 A9964-ND 256.50 |A9961-ND__ 90.00 
Solderless Plug, with Center Contact 402 (.141) A4014-ND@ 14.38 12.37 | 227743-1 A9965-ND 1405.50/A9961-ND 90.00 
6 | Solderless Plug, with Center Contact 402 (.141) A4015-ND® 15.65 13.46 | 228634-1 A9965-ND 1405.50/A9961-ND 90.00 
Solderless Plug, without Center Contact 402 (.141) A4017-ND@ 4.40 3.79 | 228635-1 AQ965-ND_ 1405.50 |A9962-ND__ 89.42 
7 | Plug, Retractable Collar 402 (.141) A4018-ND® 4.98 4.28 | 227531-5 A9963-ND 555.00 |A9962-ND 89.42 
SMA Bulkhead Jack @ RoHS Compliant — + Must use a locator with die set. 
RoHS 
SMA Snap-Lock Connectors [Ou] 
Cable Group Digi-Key Price Each AMP. 
Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 Part No. 
1 [Snap Lock Straight Plug 316 A36399-ND 8.75 7.53 1408541-1 
5 | Snap Lock Right Angle Plug 316 A36398-ND 9.40 8.09 1274694-1 
— | Snap Lock SMA Plug to SMA Jack = A97718-ND NEW! 109.63 94.28 1053780-1 
SMA Crimp Connectors for Flexible Cables 
Cable Group Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. Description RG/U Part No. 1 25 Part No. 
Plug, Stainless Steel, Passivated, Length: .950" 174, 188, 188A, 316 A24683-ND$ 16.48 14.17 225532-4 
i : a A24684-ND$ 16.25 13.98 221117-2 
Plug, Brass, Nickel, Length: 1.188 174, 188, 188A, 316 A32328-NDO$ 16.25 13.98 201117-4 
1 Plug, Stainless Steel, Passivated 187, 187B, Belden 922 A33770-ND@ 14.88 12.80 5-225532-8 
58, 58A, 58B, 580 A24686-ND$ 17.75 15.27 225532-1 
Plug, Stainless Steel, Passivated 223, 55, 55A, 55B A24687-ND$ 19.30 16.60 1-225532-0 
142, 142A, 142B, 400, Belden 84142 A24688-ND$ 18.05 15.53 225532-3 
‘ F A24689-ND 39.48 33.95 225608-4 
3 Bulkhead Jack, Stainless Steel, Passivated 174, 188, 188A, 316 A32391-ND@ 36.28 31.20 5295608-4 
A24690-ND® 22.43 19.29 221643-1 
8 Bulkhead Jack Adapter (Jack-Jack) _ A30048-ND® 20.28 17.44 1054868-1 
A30049-ND® 18.35 15.79 1054869-1 
x = A30044-ND® 18.85 16.22 1053635-1 
9 | Bulkhead Adapter (Plug: Flug} A30045-ND@ 23.38 20.11 | — 1053634-1 


@ RoHS Compliant = + Mil Type 


SMA PC Board Connectors 


Body Finish Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description and Plating Part No. 1 25; Part No. 
10 Vertical Jack Brass and Gold A24691-ND 8.58 7.38 221789-1 
Vertical Jack Gold and Gold A30046-ND 13.10 11.27 1053354-1 
14 Right Angle Jack Stainless Steel and Gold A24692-ND 18.43 15.85 221790-1 
Right Angle Jack Gold and Gold A30047-ND 14.23 12.24 1053378-1 
Zinc Die Cast 
10 Vertical Jack Gold and Gold A97594-ND 2.60 2.24 5-1814832-1 
11 Right Angle Jack Gold and Gold over Nickel over Copper A97593-ND 3.03 2.61 5-1814400-1 


SMB Connectors Center Contact: Gold 


: Cable Group Digi-Key Price Each | AMP 
MIL-Type Fig. | Description Style RG/U Part No. 1 25 _| Part No. 
50 Ohm — RoHS Compliant 
Plug, Nickel Mil Type 178, 178A, 178B, 196, 196A A4021-ND$ 6.18 5.32 | 413985-6 
Plug, Gold ; A4026-ND$ 7.18 6.18 | 413985-1 
Plug, Nickel Mil Type 174, 316, 188, 188A A4027-ND$ 6.30 5.42 | 413985-3 
12 A Fi 179, 179A, 179B, 161, 187, 
Plug, Nickel Mil Type 187A, Belden 9221 A4032-ND+ 5.75 4.95 | 1-413985-1 
Plug, Gold A 5 A4034-ND$ 9.88 8.50 | 413985-2 
Sincible Casi Plug, Nickel Mil Type RG 316, 188 Double Braid A4035-ND$ 6.73 5.79 | 413985-4 
Plug, Right Angle, Nickel Mil Type 178, 178A, 178B, 196, 196A A4023-ND$ 7.83 6.73 | 414002-8 
Plug, Right Angle, Gold Mil Type 174, 316, 188, 188A, 179, 179A, A4028-ND$ 9.20 7.92 | 414002-1 
13 Plug, Right Angle, Nickel yp 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 | A4029-ND$ 9.40 8.09 | 414002-3 
Plug, Right Angle, Gold ; A A4036-ND$ 9.28 7.98 | 414002-2 
Plug, Right Angle, Nickel Mil Type RG 316, 188 Double Braid A4037-ND+ 8.58 7.38 | 414002-4 
Plug, Right Angle, Gold Zi 174, 316, 188, 188A, 179, 179A, A32329-ND$ 4.90 4.22 | 5414363-3 
14 Plug, Right Angle, Nickel ed 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 | A32331-ND$ 4.75 4.09 | 5414363-5 
Plug, Right Angle, Gold Zinc RG 316, 188 Double Braid A32330-ND$ 3.76 3.24 | 5414363-4 
15 Jack, Vertical, Nickel Commercial — A32320-ND 3.25 2.80 | 5221111-1 
16 Jack, Vertical, Gold MilT A4041-ND 5.00 4.30 | 413990-1 
Jack, Vertical, Nickel type — A4042-ND 4.03 3.47 | 413990-2 
Jack, Right Angle, Low Profile, Gold ‘A4043-ND 9.80 8.43 | 413996-2 
Jack, Right Angle with Standoff Pads, Gold Mil Type _ A24694-ND 7.20 6.20 | 414026-2 
17 Jack, Right Angle with Standoff Pads, Nickel A4044-ND 5.80 4.99 | 414026-3 
Jack, Right Angle, Nickel/Tin-Lead, Zinc Die Cast Zine _ A32323-ND 5.30 4.56 | 5414337-1 
Jack, Right Angle, Gold : f A29351-ND 8.13 6.99 | 414963-1 
ta ||| ge alone Angle, Gold, Nickel |insLead, Zinc - A32324-ND 695 5.98 | 414338-1 
19 Receptacle, Solder Pot, Front Mount, Nickel Mil T = A24695-ND 7.15 6.15 | 228216-1 
Front mount shown Receptacle, Solder Pot, Rear Mount, Nickel I Type A24696-ND 6.10 5.25 | 228215-1 
20 Bulkhead Jack Adapter (Jack-Jack), Nickel Mil Type = A24697-ND 8.18 7.04 | 228553-1 
75 Ohm 
; : 179, 179A, 1798, 161, z : 
13 Plug, Right Angle, Gold Commercial 187, 187A, Belden 9221 A24704-ND@t 23.50 20.21 | 414048-6 
, ; 179, 179A, 1798, 161, 5 : 
21 Plug, Nickel Commercial 187, 187A, Belden 9221 A4040-ND@t 10.58 9.10 | 414618-2 
PC Board Jack, Vertical, Gold A4047-ND® 7.00 6.02 | 414244-1 
22 PC Board Jack, Vertical, Tin-Lead Mil Type _— A4050-ND 6.48 5.57 | 414244-4 
PC Board Jack, Vertical, Tin-Lead A32322-ND® 5.45 4.69 | 5414244-4 
23 Jack, Right Angle, Front: Nickel, Rear: Tin-Lead Commercial = A32319-ND@ 7.60 6.54 | 5221014-1 
Tools 
a A a 174, 316, 188, 179, 161, 187, 
Crimp Tool, 50 Ohm, Hex/Commercial with Die Set RG 316, 188 Double Braid A9808-ND 135.60 — | 58500-1 
Die Set Hex/Commercial 50 Ohm 178, 196, 174, 316, 179, 161, 187,188 | A9810-ND 1636.50 — | 58046-1 
PRO CRIMPER™ II Hand Tool without Die, use with A9968 and A9809 = A9996-ND. 66.00 — | 354940-1 
Die Set, Hex/Commercial, use with A9996 174, 179, 187 A9809-ND 74.24 — | 58489-1 
Die Set, Mil Type Crimp, use with A9996 - A9968-ND 104.54 — | 58483-1 


@ RoHS Compliant + Uses A9996-ND PRO-CRIMPER and A9968-ND Die __ t Uses A9996-ND PRO-CRIMPER and A9809-ND Die 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 435 
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Authorized Distributor 


Compression Coax Board-to-Board 


FEATURES: ¢ Single connector design - no mating connectors needed « Available in four 
sizes for varied board spacing: 14mm, 10mm, 6.65mm and 4mm » Gold plated phosphor 


bronze and brass contacts, stainless steel springs 


APPLICATIONS: * Modular parallel board-to-board blind mate applications 
Station, Sub Station systems »* PDA, PCS and Cellular Handset applications * Wireless 


Communications systems (GSM, PCS, WCDMA, UMTS) 


SPECIFICATIONS: « Characteristic Impedance: 500 * Frequency Range: Up to 6GHz 2 
© Operating Temperature: -40°~125°C »* Mating Force: 10N © Durability: 25 cycles 


¢ Angle between Boards: + 2° max 


BNC Coaxial Connectors 
Dual Crimp 


MIL-C-39012 Class Il - Cat. B 


RF Connectors 


Mated 
Between 
Boards 


Dimension (A) | Mating Height (B) Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. (mm) (mm) Part No. 1 25 50 Part No. 
* Base 1 4.65 +0.15 4.0+0.3 A82525-ND 15.48 13.31 11.77 1658260-1 
15.7+0.3 1421 A32526-ND 17.93 15.42 13.63 619127-1 
11.420.3 10+1 A32527-ND 17.55 15.10 13.34 619134-1 
7.75 + 0.3 6.65 + 0.4 A32528-ND 17.23 14.82 13.10 619135-1 


Descrip- Center Body Cable Group Digi-Key Price Each AMP. Premium SDE | Commercial 
Fig. tion Contact Plating Dielectric RG/U Part No. 1 25 Part No. Die Sett Die Sett 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A32211-ND® 3.70 3.19 5225395-7 A30571-ND = 
Gold Nickel Polyethylene 174, 188, 188A, 316 A32212-ND® 2.15 1.85 1-5227079-6 A30571-ND _— 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24425-ND 7.88 6.78 2-331350-4 A30571-ND = 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A33771-ND® 7.23 6.22 8-331350-0 A30571-ND _ 
Gold Nickel TEFLON 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A32213-ND® 3.66 3.15 5225395-8 A30571-ND = 
Tin Nickel Polyethylene 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A32214-ND® 2.63 2.27 2-5227079-0 A30571-ND A24780-ND 
Gold Nickel Polyethylene 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A32215-ND® 2.15 1.85 2-5227079-2 A30571-ND A24780-ND 
Gold Silver TEFLON 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A24429-ND 8.55 7.36 2-331350-5 A30571-ND _ 
1 Plug Gold Silver TEFLON 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A33772-ND® 8.55 7.36 9-331350-3 A30571-ND _- 
Gold Nickel Polyethylene RG 316, 188 Double Braid A32216-ND® 2.13 1.84 8-5227079-2 _ A24779-ND 
Gold Silver TEFLON 180, 180A, 180B, 195, 195A A24434-ND 9.35 8.05 2-331350-6 A29143-ND =_ 
Gold Nickel Polyethylene Belden 9907, RG-141 A32217-ND® 247 2.13 6-5227079-7 A24778-ND A24570-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 89907 A32218-ND® 2.13 1.84 6-5227079-8 _- A24781-ND 
Gold Nickel TEFLON Beldon 8218 A32219-ND® 3.70 3.19 1-5225395-0 A29143-ND _ 
Gold Nickel Polyethylene Beldon 8218 A32220-ND® 2.13 1.84 1-5227079-9 _- A24779-ND 
Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A32205-ND® 3.70 3.19 §225395-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A32206-ND® 3.66 3.15 5225395-2 A24776-ND — 
Gold Nickel Polyethylene 58, 58A, 58B, 58C A32209-ND® 2.15 1.85 5227079-5 A24778-ND A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene 58, 58A, 58B, 580 A1118-ND 3.90 3.36 227079-9 A24778-ND A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene 58, 58A, 58B, 58C A33773-ND® 2.37 2.04 5227079-9 A24778-ND A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A24440-ND 7.43 6.39 2-331350-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 88240, Berk-Tek BTDC-58, Comm/Scope 2135 A32221-ND® 2.45 2.11 4-5227079-3 _ A24781-ND 
Gold Nickel TEFLON Belden 88240, Berk-Tek BTDC-58, Comm/Scope 2135 A24443-ND 16.85 14.50 4-225395-2 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 55, 55A, 55B, 223 A32222-ND® 3.70 3.19 5225395-3 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene 55, 55A, 55B, 223 A32223-ND® 1.93 1.67 5227079-6 A24778-ND A24570-ND 
Gold Nickel TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A32224-ND® 3.70 3.19 5225395-6 A24571-ND A24777-ND 
2 Plug Gold Nickel Polyethylene 142, 142A, 142B, 400 A32225-ND® 3.03 2.61 6-5227079-1 A24778-ND A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24448-ND 6.75 5.81 2-331350-9 _ A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene | 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A32210-ND® 2.51 2.17 5227079-7 _- A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene | 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A1121-ND 2.33 2.01 1-227079-1 _ A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B A33774-ND® 2.15 1.85 1-5227079-1 _ A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A24449-ND 6.43 5.53 331350 A24776-ND _ 
Gold Nickel TEFLON Belden 9104, 9112, 9167, 9240, 9259, 9266, Times FM-59 A32226-ND® 4.28 3.68 2-5225395-0 A24776-ND =_ 
Gold Silver TEFLON Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A24457-ND 12.50 10.75 4-331350-0 A24631-ND =_ 
Silver Nickel Polyethylene 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, Belden 9209, 9291 A30561-ND 3.21 2.77 7-227079-2 A24775-ND A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B A33776-ND® 2.95 2.54 7-5227079-2 A24775-ND A24570-ND 
Cable Jack Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A32207-ND® 6.08 5.23 5225396-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A32227-ND® 6.15 5.29 5225396-7 A30571-ND _ 
3 Gold Nickel Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A32228-ND® 3.30 2.84 5228979-7 A30571-ND A24780-ND 
Jack Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A24462-ND 10.83 9.31 2-331351-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polypropylene | 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A32229-ND® 3.30 2.84 5228979-6 A24775-ND A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A24464-ND 15.20 13.08 331351 A24776-ND - 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A32230-ND® 5.00 4.30 5225398-7 A30571-ND =— 
Gold Nickel Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A32231-ND® 4.18 3.60 5228980-7 A30571-ND A24780-ND 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24467-ND 10.55 9.08 1-331693-2 A30571-ND =- 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A33777-ND® 10.55 9.08 6-331693-2 A30571-ND _ 
Gold Nickel TEFLON 161, 179, 179A, 179B, 187, 187A, Belden 9221 A32232-ND® 5.80 4.99 5225398-8 A30571-ND = 
Bulkhead Gold Nickel TEFLON Times RD316 A32233-ND® 5.00 4.30 1-5225398-5 A29143-ND =_ 
Jack Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A1111-ND 22.39 20.12 225398-1 A24571-ND A24777-ND 
4 Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A32208-ND® 5.90 5.08 §225398-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polypropylene 58, 58A, 58B, 58C A32234-ND® 4.03 3.47 5228980-5 A24778-ND A24570-ND 
Gold Nickel TEFLON 55, 55A, 55B, 223 A32235-ND® 5.00 4.30 5225398-3 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A32236-ND® 5.80 4.99 5225398-6 A24571-ND A24777-ND 
Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A24474-ND 29.60 25.46 225973-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A32237-ND® 26.65 22.92 §225973-1 A24571-ND A24777-ND 
Right Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 580 A32238-ND® 24.03 20.67 §225974-1 A24571-ND A24777-ND 
Plug Gold Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24477-ND 31.65 27.22 225973-4 A24571-ND A24777-ND 
Gold Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A32239-ND® 26.65 22.92 5225973-4 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 59, 59A, 59B, 62, 62A, 62B, 124, 140, 210, Belden 9209, 9269, 9291 | A32240-ND® 31.03 26.69 5225974-5 A24476-ND = 
Panel Insulation Bushings for Bulkhead Jacks (2 required) . A24479-ND® 63 54 330620 _ _ 
BNC Premises Wire Kit A9822-ND 152.72 _ 58477-1 _ =- 


@ RoHS Compliant t Use with A9996-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= Tyco Electronics amp RF Connectors 


Authorized Distributor 


BNC Hex Crimp Connectors 50 Ohm 


Collar and Outer Contacts: Nickel Plated Center Contact: Gold, MIL-G-45204 


Body Cable Group Digi-Key Price Each AMP. Die for Price 
Fig. |Description | Plating Dielectric RG/U Part No. 1 25 Part No. Hand Tools Each 
174, 188, 188A, 316 A32352-ND 2.58 2.23 2-5221128-1 A9995-ND. 42.00 
179, 179A, 179B, 161, 187, Belden 9221 A32353-ND 2.57 2.21 2-5221128-3 A9995-ND. 42.00 
Polymethylpentene Belden 9907, 89907, Commercial/Scope 2104 A32354-ND 2.57 2.21 2-5221128-7 A9994-ND. 42.00 
1 Plug Nickel 58, 58A, 58B, 58C, Belden 88240, Berk-Tek, BTDC-58, Commercial/Scope 2135 | A32350-ND 2.57 2.21 1-5221128-0 A9994-ND. 42.00 
140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, 302, Belden 9291, 9209, 9269, x : is iy 
89269, 88241, Hi- Temp, 62A,Times PL-62, Berk-Tek BTDC-59, BTDC-62, 124 eon ade Ze dees (eeeetD aoe 
Polypropylene Belden 9104, 9240, 9112, 9167, 9259, 9266, Times FM-59 A32333-ND 2.95 2.55 1-5221128-7 A9994-ND. 42.00 
174, 188, 188A, 316 A32358-ND 3.63 3.12 5413779-3 A9995-ND. 42.00 
, 179, 179A, 197B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A33778-ND 5.65 4.86 5413779-4 A9995-ND. 42.00 
Br | Gable Jank: | Mickel’ | Polymettyipentens 174, 188, 188A, 316 A32345-ND 4633.98 | 541371-3 A9995-ND 42.00 
3 Bulkhead Nickel | Polymethylpentene | 58, 58A, 58B, 58C, Belden 88240, BerkTek BTDC-58, Commercial/Scope 2135 A32357-ND 6.35 5.47 5413771-1 A9994-ND. 42.00 
174, 188, 188A, 316 A32360-ND 12.25 10.54 5413959-3 A9995-ND. 42.00 
Plug : 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A32346-ND 11.48 9.87 5413959-4 A9995-ND. 42.00 
4 | right Angie | Nickel | Polymethylpentene Belden 89907, 9907, Commercial/Scope 3104, 2104 A32347-ND 12.25 10.54 | 5413959-6 A9994-ND 42.00 
58, 58A, 58B, 58C A32359-ND 12.08 10.39 5413959-1 A9994-ND. 42.00 
Zinc Die Cast 
1 Plug Nickel _| Polymethylpentene 174A, 188A, 316, KX22A, KX3B, URM95 A97578-ND 2.10 1.81 5-1634500-0 A97886-ND 122.72 
5 Bulkhead Nickel Polyohthatamid 141A, 58C, Belden 9907, KX15, URM43, URM76 A97579-ND 1.48 1.27 5-1634500-3 A97886-ND 122.72 
Jack une oNpalenee 58C, 141A, URM43, URM76, Belden 9907, KX15 A97573-ND 3.35 2.89 | 5-1634516-1 A97886-ND 122.72 
BNC Single Crimp Connectors 50 Ohm center contact: cota, wit type 
Body Cable Group Digi-Key Price Each AMP Die for Price 
Fig. | Description Plating Dielectric RG/U Part No. il 25 Part No. Hand Tools Each 
Silver TEFLON 178, 178A, 178B, 196, 196A A24401-ND 14.55 12.52 330876 = — 
Silver TEFLON 178, 178A, 178B, 196, 196A A33779-ND® 12.50 10.75 5330876 = = 
Silver Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A24403-ND 21.08 18.13 2-330058-1 A31885-ND 569.64 
Silver Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A33780-ND® 18.08 15.55 2-5330058-1 A31885-ND 569.64 
Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24404-ND 16.43 14.13 2-330061-1 A31885-ND 569.64 
Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A33781-ND® 14.13 12.15 2-5330061-1 A31885-ND 569.64 
Silver TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24405-ND 14.48 12.45 2-329446-1 A31885-ND 569.64 
Silver TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A33782-ND® 12.45 10.71 2-5329446-1 A31885-ND 569.64 
1 Plug Silver Polypropylene 58, 58A, 58B, 58C A32355-ND® 10.90 9.38 2-5329082-1 A31207-ND 362.09 
Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24407-ND 12.93 11.12 2-329444-1 A31207-ND 362.09 
Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A33783-ND® 11.13 9.57 2-5329444-1 A31207-ND 362.09 
Silver TEFLON 223, 55, 55A, 55B A24409-ND 12.35 10.63 2-329444-2 A31206-ND 362.09 
Silver TEFLON 223, 55, 55A, 55B A33784-ND® 11.35 9.77 2-5329444-2 A31206-ND 362.09 
Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24410-ND 14.18 12.20 2-330358-2 = _ 
Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A33785-ND® 12.15 10.45 2-5330358-2 _ _- 
Silver Polypropylene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A32356-ND® 10.90 9.38 2-5329083-1 A9970-ND 240.89 
Silver TEFLON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24412-ND 12.10 10.41 2-329445-1 A9970-ND 240.89 
Silver TEFLON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A33786-ND® 11.13 9.57 2-5329445-1 A9970-ND 240.89 
Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24413-ND 23.08 19.85 2-330062-1 A31885-ND 569.64 
9 Cable Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A33787-ND® 20.23 17.40 2-5330062-1 A31885-ND 569.64 
Jack Silver TEFLON 142, 142A, 142B A24415-ND 26.23 22.56 2-329452-2 A31206-ND 362.09 
Silver TEFLON 142, 142A, 142B A33788-ND® 22.98 19.76 2-5329452-2 A31206-ND 362.09 
Plug, A A24420-ND 40.90 35.18 331175 A31207-ND 362.09 
4 | Right Angle | Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A33789-ND@ 35.85 30.84 5331175 A31207-ND 362.09 
Silver Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A24416-ND 21.95 18.88 2-330060-1 A31885-ND 569.64 
5 Bulkhead Silver TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24417-ND 31.43 27.03 2-329458-1 A31885-ND 569.64 
Jack Silver TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A33791-ND® 21.63 18.60 2-5329458-1 A31885-ND 569.64 
Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24418-ND 25.25 21.72 2-329456-1 A31207-ND 362.09 
@ RoHS Compliant 
Dimension A Contact Body Digi-Key Price Each AMP 
Bulkhead Solder Jacks Fig. | Description Dielectric Inch (mm) Material Plating Part No. 1 25 Part No. 
Without Solder Terminal$ VALOX 1.060 (26.93) Silver Nickel A24520-ND 2.80 241 227754-3 
Connectors 50 Ohm Without Solder Terminal VALOX 1.060 (26.93) Silver Nickel A33792-ND® 2.58 2.22 §227754-3 
With Solder Terminald VALOX 1.060 (26.93) Silver Nickel A32344-ND® 2.63 2.26 §227755-3 
With Solder Terminald VALOX 1.312 (33.33) Gold Nickel A24522-ND 2.25 1.94 227169-7 
With Solder Terminald VALOX 1.312 (33.33) Gold Nickel A32334-ND® 2.10 1.81 5227169-7 
Without Solder Terminal VALOX 1.060 (26.93) Gold Nickel A32342-ND® 1.78 1.53 §227754-2 
With Solder Terminald VALOX 1.060 (26.93) Gold Nickel A32343-ND® 1.85 1.60 §227755-2 
1 Without Solder Terminal VALOX 1.060 (26.93) Tin-Lead Nickel A30562-ND 1.17 1.01 227754-1 
Without Solder Terminal$ VALOX 1.060 (26.93) Tin-Lead Nickel A33793-ND® 99 86 §227754-1 
With Solder Terminal VALOX 1.060 (26.93) Tin-Lead Nickel A30563-ND 3.33 2.86 227755-1 
With Solder Terminal VALOX 1.060 (26.93) Tin-Lead Nickel A33794-ND® 2.15 1.85 §227755-1 
With Solder Terminald VALOX 1.312 (33.33) Tin-Lead Nickel A33795-ND@t 2.43 2.09 §227169-5 
With Solder With Solder Terminald TEFLON 1.312 (33.33) Gold Nickel A24525-ND 3.65 3.14 227169-8 
Terminal Shown With Solder Terminald TEFLON 1.312 (33.33) Gold Nickel A32335-ND® 3.30 2.84 5227169-8 
Without Solder Terminal TEFLON 1.060 (26.93) Gold Nickel A32337-ND® 2.80 241 §227715-3 
With Solder Terminald TEFLON 1.060 (26.93) Gold Nickel A32338-ND@ 3.18 2.74 5227716-3 
—_| Lock Washer with Solder Lug = = = Tin/Lead A33796-ND® 50 43 9-227260-0 
a A24528-ND 8.08 6.95 227426-1 
2 | Sealed Polymethylpentene = Gold Nickel A32336-ND® 743 639 5297426-1 
Isolated VALOX, White =— Tin Nickel A32339-ND® 2.90 2.50 §227726-1 
3 Isolated VALOX, White =_ Silver Nickel A24530-ND 3.20 2.76 227726-2 
Isolated VALOX, White =_ Silver Nickel A32340-ND® 2.90 2.50 §227726-2 
Isolated VALOX, White = Gold Nickel A32341-ND® 2.60 2.24 5227726-3 
Zinc Die Cast — RoHS Compliant 
1 Solder Tag$ Polymethylpentene 1.074 (27.30) Gold Nickel A97548-ND 1.68 1.45 5-1634523-1 
With Solder Terminalt Polyester, PBT 1.059 (26.90) Gold Nickel A97550-ND 2.75 2.37 5-1634504-1 
4 Edge Mountt Polymethylpentene 0.956 (24.28) Gold Nickel A97549-ND 3.00 2.58 5-1634521-1 
@ ROHS Compliant — + Includes lockwasher and jam nut ~—_ Includes solder terminal and jam nut —_‘t This part may be used with a panel thickness of 0.046-0.250 inches 
i i Body Cable Group Digi-Key Price Each AMP 
BNC Field Serviceable Plating RG/U Part No. il 25 Part No. 
Plug Con nectors Silver 58, 58A, 58B, 58C, 141, 141A, 303, 222, 55, 55A, 55B, 142, 142A, 142B, 400 A24480-ND 26.45 22.75 221265-1 
58, 58A, 58B, 58C, 141, 141A, 303, 222, 55, 55A, 55B, 142, 142A, 142B, 400 A24481-ND® 21.30 18.32 1-221265-0 
ms Nickel 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269, 89269, 88241 ‘i 2 " 
50 Ohm y Y Hi-Temp 62A, Times PL-62, Berk-Tek, BTDC-59, BTDC-62, 302, 71, 71, 71B eee ceee ae rpeteee:! 
Center Contact: Gold oS! RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T083) 437 


= Tyco Electronics nm RF Connectors 


Authorized Distributor 


BNC PC Board/Panel Mount 


Digi-Key Price Each | AMP 
2 Description Part No. 1 25 | PartNo. 
Jack Co n necto rs with Screw for panel thickness of 3/32 (2.38mm) or greater A24534-ND 35 31 | 221108-2 
Mountin g Flan ges Screw for panel thickness of less than 3/32 (2.38mm) A24535-ND 35 31 | 221108-4 
50 Oh m Lockwasher A1129-ND® .29 .27 | 1-329632-2 
Hex Nut A1128-ND@ 31 .28 | 1-329631-2 
Hardware Sold Separately 
Zinc Die Cast — RoHS Compliant 
Center | Mount. Height Body Digi-Key Price Each | AMP BNC/TNC Hexagonal Nut A97566-ND 24 21 | 1-1634816-0 
Description | Contact Inch (mm) Material Part No. 1 25 (| Part No. BNC/TNC Lockwasher A97567-ND 18 16 | 1-1634817-0 
Right Angle Tin .625 (15.88) VALOX, White | A32242-ND 9.40 8.09 | 5226978-1 . 
; . @ RoHS Compliant 
Right Angle Gold .625 (15.88) VALOX, White | A32252-ND 9.40 8.09 | 5226978-3 


BNC PC Board/Panel Mount 
Right Angle Jack Connectors 


BNC Vertical Metallized PC Board Mount 
Jack Connectors 50 Ohm 


50 Ohm 
Hardware Sold Separately 
Center | Mount. Height Body Digi-Key Price Each | AMP 
Description Contact | A inch (mm) Material Part No. 4 25 | Part No. 

Without Mounting Posts | — Tin .625 (15.88) | VALOX, White | A32253-ND® 3.30 2.84 | 5226990-1 cantar Body Digi-Key Price Each AMP 

With Mounting Posts Tin .625 (15.88) | VALOX, White ) A32244-ND® 2.43 2.10 | 5227161-1 Fig. Body Plating Contact | Material | PartNo. 1 25 Part No. 
Without Mounting Posts | Gold .625 (15.88) | VALOX, White / A32254-ND® 2.83 2.44 | 5226990-3 Nickel Silver VALOX A24512-ND 428 3.69 297699-1 

With Mounting Posts | Gold | .625 (15.88) | VALOX, White | A32258-ND@ 2.43 2.10 |5227161-3 ; Nickel siver | VALOX | A33798-NDe 3.94 3.39 | 52276909-1 

With Mounting Posts | Gold | .519(13.18) | VALOX, White | A32260-ND® 2.43 2.10 |5227161-7 Nickel Gold VALOX | A32269-ND® 3.94 3.39 | 5227699-2 

With Mounting Posts Tin | .625 (15.88) | VALOX, Black | A32245-ND®@ 2.43 2.10 |5227161-2 Nickel Tin VALOX | A32249-ND@ 3.94 3.39 | 5227699-3 
Without Mounting Posts | Gold -625 (15.88) | VALOX, Black | A32255-ND® 2.83 2.44 | 5226990-6 2 Nickel Gold VALOX A24515-ND 6.05 5.21 221123-2 

With Mounting Posts Gold .625 (15.88) | VALOX, Black | A32259-ND® 2.43 2.10 | 5227161-6 Nickel Gold VALOX A32241-ND® 3.83 3.29 5221123-2 

With Mounting Posts | Gold | .519(13.18) | VALOX, Black | A32261-ND@ 243 2.10|5227161-9 Nickel Silver VALOX | A24516-ND 5.65 4.86 | 222420-1 
Without Mounting Posts) Tin 625 (15.88) Metal A32264-ND@ 9.43 8.11 | 5227433-1 3 Nickel Silver VALOX A32251-ND® 6.23 5.36 5222420-1 

With Mounting Posts Tin .625 (15.88) Metal A32248-ND® 3.28 2.83 | 5227661-1 Tin-Lead Silver VALOX A24517-ND 5.23 4.50 414305-1 
Without Mounting Posts | Gold .625 (15.88) Metal A32267-ND® 3.37 2.90 | 5227676-1 Tin Silver VALOX A32493-ND@ 480 413 5414305-1 

With Mounting Posts | Gold | .625 (15.88) Metal A24499-ND 3.48 2.99 | 227677-1 Zine Die Cast — RoHS Compliant 

With Mounting Posts Gold 625 (15.88) Metal A32268-ND® 3.28 2.83 | 5227677-1 Nickel Gold Zinc A97581-ND 1.80 1.55 5-1634503-1 

With Mounting Posts Gold 500 (12.70) Metal A32273-ND@ 5.83 5.01 | 5413879-1 : Nickel Gold Zinc A97583-ND 178 1.53 5-1634506-1 

Zinc Die Cast — RoHS Compliant RoHS Compliant 

With Mounting Posts Gold 518 (13.16) Zinc, White | A97552-ND 2.43 2.09 | 1-1337542-0 

With Mounting Posts | Gold | .622(15.80) | Zinc, White ) A97553-ND 2.43 2.09 | 1-1337543-0 BNC Press-Fit Terminal 

With Mounting Posts Gold -518 (13.16) Zinc, Black A97554-ND 2.43 2.09 | 1-1634613-0 k 

nnector: 

With Mounting Posts Gold -622 (15.80) Zinc, Black A97555-ND 2.43 2.09 | 1-1634612-0 Jac Co ectors 

With Mounting Posts Gold -598 (15.20) Zinc A97556-ND 3.80 3.27 | 1-1337494-0 50 Ohm 
@ RoHS Compliant 

Center Body Digi-Key Price Each AMP 
Body Plating Contact Material Part No. 1 25 Part No. 

BNC PC Board/Panel Mount Nickel Gold TEFLON A32250-ND 5.00 4.30 | 5222006-1 


Vertical Jack Connectors 


50 Ohm 
Hardware Sold Separately 
Center Body Digi-Key Price Each =| AMP 
Description Contact Material Part No. ‘l 25 Part No. 
Without Mounting Posts | Tin-Lead | VALOX, White A24501-ND 8.85 7.62 | 226993-1 
Without Mounting Posts Tin VALOX, White A32256-ND® 7.98 6.86 | 5226993-1 
With Mounting Posts Tin VALOX, White A32246-ND® 243 2.10 | 5227222-1 
Without Mounting Posts Gold VALOX, White A32257-ND@ 7.98 6.86 | 5226993-3 
With Mounting Posts Gold VALOX, White A32262-ND® 2.43 2.10 | 5227222-3 
Without Mounting Posts Tin VALOX, Black A32243-ND® 9.20 7.92 | 5226993-2 
With Mounting Posts Tin VALOX, Black A32247-ND®@ 4.03 3.47 | 5227222-2 
With Mounting Posts Gold VALOX, Black A32263-ND@ 4.03 3.47 | 5227222-6 
With Mounting Posts Tin Metal A32265-ND® 3.90 3.36 | 5227671-1 
With Mounting Posts Gold Metal A32266-ND® 2.80 2.41 | 5227673-1 
Zinc Die Cast — RoHS Compliant 
With Mounting Posts Gold Zinc, White A97557-ND 2.53 2.18 | 1-1337541-0 
With Mounting Posts Gold Zinc, Black A97558-ND 2.53 2.18 | 1-1634505-0 
@ RoHS Compliant 
Jack Accessories 50 and 75 Ohm 
Digi-Key Price Each | AMP 
Description Part No. ‘ 25 =| PartNo. 
Insulating Bushing for Mounting Jacks, Nylon A24532-ND® 43 37 | 222163-1 
Insulating Bushing for Bulkhead Solder Jacks A24533-ND® .23 20 | 227223-1 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


BNC Right-Angle PC 
Board Mount Jack 


Connectors 
Center Contact Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Body Plating | Length - In (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Nickel 171 (4.34) A32270-ND® 6.60 5.68 5413631-1 
1 Tin 171 (4.34) A32271-ND® 6.55 5.64 5413631-2 
Nickel -131 (3.33) A32272-ND@ 8.03 6.91 5413631-3 
Nickel 131 (3.33) A97570-ND@t+ 3.43 2.95 5-1634556-0 
2 Nickel = A24539-ND 3.15 9 2.71 414373-1 
Nickel — A32274-ND® 266 2.29 5414373-1 


@ RoHS Compliant t Zinc Die Cast 


BNC Twist-On Connectors 


50 Ohm 


Center Contact: Gold Body Plating: Nickel 


C=O 


Descrip- Cable Group Digi-Key Price Each AMP 
tion Dielectric RG/U Part No. 1 25 Part No. 
Plug | Polymethylpentene | 59, 59A, 59B GoeeAND 5.23 450 414265-3 
A33797-ND® 4.50 3.87 5414265-3 


@ RoHS Compliant 


2 Tyco Electronics AMP RF Connectors 


Authorized Distributor 


B N Cc Dual Cc ri mp Con necto rs 75 Ohm Body Plating: Nickel Center Contacts: Gold 


Cable Group Digi-Key Price Each AMP Dies for Price 
Fig. Description RG/U Part No. 1 25 Part No. Pro-Crimper Each 
179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A32275-ND 2.76 2.38 5221185-8 A24630-ND 203.78 
AT&T 735A A32276-ND 3.15 2.72 1-5221185-8 A24632-ND 333.30 
Plug Belden 8218 A32277-ND 3.15 2.72 5221185-3 A24632-ND 333.30 
Belden 1164A, 1167A A33805-ND 2.76 2.38 1-5221185-5 A24632-ND 333.30 
140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A32278-ND 2.76 2.38 5221185-2 A24597-ND 119.69 
1 Belden 8212, 9104, 9112, 9240, 9167, 9259, 9266, 
Plug A32279-ND 2.74 2.36 5221185-9 A24597-ND 119.69 
Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) 
Belden 9145, AT&T 734A A32280-ND 2.74 2.36 1-5221185-0 A24597-ND 119.69 
‘i Belden 9248, 9114 A32281-ND 2.76 2.38 5221185-1 A36219-ND 149.99 
lug 
6, 6A (RG-6) A32282-NDt 3.39 2.92 5221185-7 A24631-ND 149.99 
Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A32283-ND 2.79 2.41 5221185-5 A24631-ND 149.99 
2 Right Angle Plug 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A32284-ND 14.68 12.63 5221402-2 A24597-ND 119.69 
3 Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A32285-ND 5.40 4.65 5221199-5 A24630-ND 203.78 
4 Bulkhead Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A32286-ND 5.80 4.99 5221221-5 A24630-ND 203.78 
t 20 AWG Center Conductor Max 
BNC Hex Cri mp Connectors 75 Ohm Collar and Outer Contacts: Nickel Plated Center Contacts: Gold 
Cable Group Digi-Key Price Each AMP Dies for Price 
Fig. Description RG/U Part No. a 25 Part No. Hand Tools Each 
179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A32287-ND® 4.05 3.49 | 5413589-8 A9993-ND 42.00 
AT&T 735A A32288-ND® 4.13 3.55 | 1-5413589-0 A9992-ND 42.00 
Plug Belden 8218 A1823-ND 5.63 4.84 | 413589-3 - - 
Belden 8218 A33806-ND® 4.05 3.49 | 5413589-3 - - 
140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A32289-ND® 4.05 3.49 | 5413589-2 A9992-ND 42.00 
Pl Boe eigen OOo) eo nue Lemp A33807-ND@ 4.73 4.07 5413589-1 A9992-ND 42.00 
1 ug Times PL-62, Berk Tek BTDC-59, BTDC-62 i ; : " : ; 
i Belden 8212, 9104, 9112, 9167, 9240, 9259, 9266, A1829-ND 4.40 3.79 | 413589-9 A9992-ND 42.00 
ug Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) A33808-ND® 4.05 3.49 | 5413589-9 A9992-ND 42.00 
Belden 9145, AT&T 734A A1827-ND 4.70 4.05 | 413589-7 A9992-ND 42.00 
‘i Belden 9145, AT&T 734A A33809-ND® 4.05 3.49 | 5413589-7 A9992-ND 42.00 
ie Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A1825-ND 5.73 4.93 | 413589-5 - - 
Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A33810-ND® 4.20 3.62 | 5413589-5 a - 
179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1873-ND 18.80 16.17 | 413588-8 A9993-ND 42.00 
179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A33811-ND@ 16.20 13.94 | 5413588-8 A9993-ND 42.00 
pica ticnt hie AT&T 735A A32290-ND@ 15.85 13.64 | 1-5413588-0 — - 
ei a AT&T KS 19224 L2 A1876-ND 22.08 18.99 | 413588-4 A9993-ND 42.00 
2 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1872-ND 14.25 12.26 | 413588-2 - - 
140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A32291-ND® 15.10 12.99 | 5413588-2 - - 
Plug, Right Angl Been B212, 8102112, 9280) 3181, 9269) 0200. A32292-ND® 15.10 12.99 | 5413588-9 A9992-ND 42.00 
ui if ngle ‘oh A . f | 4, 
a ng Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) 
jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A32293-ND® 5.78 4.97 | 5413760-8 A9993-ND 42.00 
ss Belden 8218 A32294-ND@ 5.78 4.97 | 5413760-3 A9992-ND 42.00 
3 Jack 802, Belden 0260, 68241; Hi Temp: 624, A1831-ND 6.28 5.40 | 413760-1 A9992-ND 42.00 
ce Times PL-62, Berk Tek BTDC-59, BTDC-6 ; : ° 
Face Belden 8212, 9104, 9112, 9240, 9167, 9259, 9266, 605 wae || caiiaracs are 0 
Ele | ye hi z | a 
Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) SEE SN DK? 
179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1848-ND 6.68 5.75 | 413590-8 A9993-ND 42.00 
179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A33813-ND® 6.23 5.36 | 5413590-8 A9993-ND 42.00 
4 Bulkhead Jack AT&T KS 19224 L2 A32296-ND® 5.95 5.12 | 5413590-4 A9993-ND 42.00 
Belden 8218 A1843-ND 9.03 7.77 | 413590-3 A9992-ND 42.00 
Belden 8218 A33814-ND® 8.33 7.16 | 5413590-3 A9992-ND 42.00 
Zinc Die Cast — RoHS Compliant 
1 Plug 140, 210, 59B, 62A, KX25, KX52, KX53, KX6A, URM90 A97580-ND 1.55 1.34 | 5-1634502-3 A97886-ND 122.72 
Straight Jack 140, 210, 59B, 62A, KX25, KX52, KX53, KX6A, URM90 A97577-ND 2.28 1.96 | 5-1634514-0 A97886-ND 122.72 
3 174A, 188A, 316, KX22A, KX3B, URM95 A97576-ND 2.18 1.88 | 5-1634511-2 A97886-ND 122.72 
Bulkhead Jack 59B, 62A, 140, 210, URM90, KX6A, KX25, KX52, KX53 A97574-ND 3.75 3.23 | 5-1634516-5 A97886-ND 122.72 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 439 


= Tyco Electronics an RF Connectors ae siciilelieideia obi 


Authorized Distributor 


BNC Bulkhead 


Body Plating: Nickel Center Contact: Gold 


Digi-Key Price Each AMP. 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Ja ck Co n n e cto rs Jack, PC Board Action Pin, 50 Ohm A24627-ND 16.08 13.83 414553-1 


75 Ohm Center Contact: Gold 


an BNC RF PC Board / Panel Mount 


Digi-Key Price Each 
Fig. Description Part No. 1 25 Part No. Decoupled Jack Connectors 
F pe peeaiie Pca A24598-ND 393 3.38 221244-1 
Solder, A33815-ND@ 3.58 3.08 | 5221244-1 50 Ohm 
5 Fans ecaisd Salioe ices A24599-ND 780 671 4217-1 
ACK oeaed OOIdBT NICKE! A32348-ND® 7.18 6.18 5414217-1 Body Plating: VALOX, Black Center Contact: Gold 
3 Jack, Solder, Nickel ‘A97551-ND® 2.85 2.46 5-1634504-2 Hardware not included 
@ RoHS Compliant Mounting 
Impedance | Post Length Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. Ohm (Inches) Capacity/Voltage | Part No. 1 25 | PartNo. 
BNC PC Board/Panel Mount VartiGal-= Hone Conmiiant 
Jack Connectors 1 50 137 9400pF/1500V | A32414-ND 7.55 6.50 | 5413476-2 
Low Profile, Right Angle 
75 Oh M1 Hardware not included 50 158 9400pF/1500V | A32415-ND@ 4.14 3.56 | 5413515-2 
—_ - 50 110 7900pF/1600V | A32416-ND 476 4.09 | 5413515-7 
f mE Contact | Digi-Key Price Each =| AMP 2 50 185 9400pF/1500V | A24621-ND 3.73 3.21 | 413515-8 
Fig. Description Finish Part No. 125 | PartNo. 50 185 9400pF/1500V | A32417-ND@ 4.07 3.51 | 5413515-8 
1 Vertical, Metal Gold 30 | A32401-ND 8.30 7.14 | 5222132-1 50 110 9400pF/1500V | A32418-ND 414 3.56 | 5413515-9 
Right Angle, VALOX, White | Gold30y | A32402-ND 9.08 7.81 | 5413194-1 Standard, Right Angle 
Right Angle, VALOX, Black | Gold30y | A32403-ND 9.08 7.81 | 5413194-2 50 158 9400pF/1500V | A32419-ND} 490 4.22 | 6413524-2 
2 | Right Angle, VALOX, White | Gold50y | A32404-ND 10.68 9.19 | 5414459-1 2 50 110 9400pF/1500V | A24625-ND 6.23 5.36 | 413524-5 
Right Angle, Metal Gold 30 | A32405-ND 5.85 5.04 | 5222092-1 50 110 9400pF/1500V | A32420-ND@ 5.58 4.80 | 5413524-5 
Right Angle, Nickel Gold 30 | A33816-ND 5.85 5.04 | 5414907-1 @ RoHS Compliant 
Zinc Die Cast 
Vertical, Nickel Gold A97564-ND 2.53 218 | 1-1478033-0 . 
' Vertical, Nickel Gold A97565-ND 253 218 | 1-1634629-0 Terminator PI ugs 
Right Angle, Nickel Gold A97559-ND 253 2.18 | 1-1478031-0 50, 75, 93 Ohm 
Right Angle, Nickel Gold A97560-ND 2.53 218 | 1-1478032-0 oe 
2 Right Angle, Nickel Gold A97561-ND 2.53 218 | 1-1634624-0 Body Plating: Nickel Center Contact: Gold 
Right Angle, Nickel Gold A97562-ND 253 218 | 1-1634622-0 - — - 
Right Angle, Nickel Gold A97563-ND 3.20 276 | 1-1634508-0 eatin pe pial Key : Price facie AME a 
With Tether { Watt, 50 Ohm A24563-ND 9.58 8.24 | 221629-1 
With Tether 4 Watt, 50 Ohm A33818-ND 8.38 7.21 5221629-1 
Without Tether 4 Watt, 50 Ohm A24564-ND 7.05 6.07 | 221629-4 
BNC PC Board Mount Jack Connectors 75 Ohm Without Tether 4 Watt, 50 Ohm A33819-ND 6.20 5.34 | 5221629-4 
Canter Cantact: Gold 1 A24607-ND: Sil With Tether 1 Watt, 75 Ohm A24565-ND 18.43 15.85 | 221629-2 
fener Gontack Gol exten iNet) With Tether 4 Watt, 75 Ohm A33820-ND® 1585 13.64 | 5221629-2 
Without Tether 4 Watt, 75 Ohm A24566-ND 11.05 9.51 221629-5 
Without Tether 1 Watt, 75 Ohm A33821-ND 9.53 8.20 | 5221629-5 
With Tether 1 Wait, 50 Ohm A24568-ND 9.95 8.56 1-221629-6 
With Tether 4 Watt, 50 Ohm A33822-ND@ 8.70 7.49 1-5221629-6 


RoHS Compliant + Tether is conductive with #4 stud size. 


Twin BNC and Twin-Ax Jack Connectors 
Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. Description Part No. u 25 Part No. 
1 Vertical Metallized, Tin-Lead A32406-ND® 4.58 3.94 5414394-1 
2 Vertical Metallized, Nickel A32407-ND® 6.43 5.53 5413986-1 
Press Fit, Nickel, L (excl. pins): .810 A24608-ND 5.13 4.41 222462-1 
Press Fit, Nickel, L (excl. pins): .810 A32408-ND® 5.13 441 5222462-1 Fas A 
3 Press Fit, Nickel, L (excl. pins): .640 | A24609-ND 680 585 | 414088-1 f ee Cable Group Digi-Key Price Each | AMP 
Press Fit, Nickel, L (excl. pins): 640 | A32409-ND@ 7.03 6.05 | 5414088-1 ul Deserintlon nai banliNas (ESSEZ5E Bart No: 
ress Fit, Nickel, L (excl. pins): : ‘ Plug, Silver$ A24705-ND 26.70 22.97 | 332225 
4 Vertical Metallized (PCB: .125 min.) A32410-ND® 10.00 8.60 5221336-3 Plug, Silver$ 108, 108A, A33824-ND@ 24.08 20.71 | 5332225 
Right Angle, Nickel A32411-ND® 6.70 5.77 5413558-1 d Plug, Nickel Belden 9272, 89272 | A24706-ND 20.68 17.79 | 332225-5 
5 Right Angle, Tin-Lead A24612-ND 11.20 964 | 413558-2 Plug, Nickel A33825-ND@ 19.03 16.37 | 5332225-5 
Right Angle, Tin-Lead A32492-ND® 9.83 8.45 5413558-2 9 Bulkhead Jack, Silver$ 108, 108A, A24707-ND 31.38 26.99 | 332342 
‘ Bulkhead Jack Adapter, Nickel A24613-ND 10.68 919 | 222117-1 = ree pees Belden 9272, 89272 ae ae ae aoe 
i 7 i ight-Angle Jack w/Mounting a | : j - 
Bulkhead Jack Adapter, a = eee 5 ani 10.10 8.69 5222117-1 3 Posts, VALOX, White A32412-ND@t 1210 10.41 | 5228686-1 
: __<ine Dre wast— Hors Gompian Vertical Jack w/Mounting A24709-NDt 26.20 22.54 | 221198-1 
Vertical Metallized, Nickel A97582-ND 1.80 1.55 5-1634503-3 4 Posts, VALOX, White _ A32413-ND@+ 23.65 20.34 | 5221198-1 
! Vertical Metallized, Nickel A97584-ND 1.83 1.57 _| 5-1634506-2 Bulkhead Jack Adapter = AOATIO-ND 31.08 96.73 | 389915 
§ Elbow Socket, Nickel A97569-ND 2.90 2.50 5-1634513-1 5 | Nickel (Center Contact: Silver) A33827-ND@ 26.68 22.95 | 5332215 
@ RoHS Compliant @ ROHS Compliant —$ Center contact: Silver — + Hardware not included 
ini Cable Group| Digi-Key Price Each AMP 
Mini BNC Connectors 1 Ohm Fig. Description RG/U Part No. 1 100 Part No. 
. ‘ POY, 735A A30530-ND 11.13 7.57 | 1274563-1 
Features: » Offer 40% more interconnects than standard BNC connectors in the same area » Ideal for telecommunications and 5 
broadband applications Materials: * Brass/nickel shells, bodies and mounting nuts * Phosphor bronze and brass/gold center contacts | 1 Straight Cable Plug 734A A30531-ND 10.98 7.47 | 1274563-2 
Specifications: * Dielectrics: PTFE »* Frequency: DC 2GHz * Nominal Impedance: 750 « Voltage Rating: 300V »* Temperature Rating: RG179_ | A30532-ND 13.55 9.22 | 1274563-3 
-40°C ~ 85°C 735A A30533-ND 12.40 844 | 1274566-1 
2 Right Angle Cable Plug 734A A30534-ND 12.18 8.28 | 1274566-2 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4 Fig. 5 RG 179 A30535-ND 12.18 8.28 | 1274566-3 
Lacibabion 735A | A30536-ND 7.98 5.43 | 1274568-1 
ff 08 axe re —~ <x, (26.92) ee 297 3 Bulkhead Cable Jack 734A A30537-ND 7.80 5.31 1274568-2 
Ce Q YS 53 XN 7.54)>, < 85,7) RG179_| A30538-ND 7.80 5.31_| 1274568-3 
~ ies 48) Ao > 4 |__ Straight Jack Receptacle = A30539-ND 7.03 4.78 | 1274571-1 
048 | Op <Gi80) | KY O 3/8 - 82 UNEF -2A ian 4 5 | Right Angle Jack Receptacle | — A30540-ND 8.90 6.06 | 1274572-1 
Dimensions ames Die Set for 735A/RG179, use with A9996-ND A9993-ND 42.00 — | 58425-2 
in Inches (mm) Die Set for 734A, use with A9996-ND A9992-ND 42.00 — | 58425-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
440 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


2 Tyco Electronics Amp RF Connectors BNC Adapters 50 Ohm 


Authorized Distributor 


Body Material Center Contact Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description and Plating Material and Plating Part No. 1 25 Part No. 
Tee, Jack-Plug-Jack Brass, Nickel BE CU, Gold (30p) A24549-ND@ 17.15 14.75 221543-2 
Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel PH BR, Gold (15) A24550-ND 7.65 6.58 413592-2 
1 Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel PH BR, Gold (15) A32524-ND@ 6.58 5.66 5413592-2 
Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel BE CU, Gold (30y) A24551-ND 9.85 8.48 413592-6 
Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel BE CU, Gold (30) A33800-ND® 8.48 7.29 5413592-6 
2 Tee, Jack-Jack-Jack Brass, Nickel BE CU, Silver (200u) A24553-ND@ 18.20 15.66 221988-1 
3 Right Angle, Jack-Plug Nickel Silver A24554-ND 22.90 19.70 329517 
Right Angle, Jack-Plug Nickel Silver A33801-ND@ 21.43 18.43 5329517 
Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Silver A24556-ND® 20.05 17.25 330024 
Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (50y) A24557-ND 7.95 6.84 228226-1 
4 Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (50y) A33802-ND@ 7.15 6.15 5228226-1 
Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (15y) A24558-ND 6.88 5.92 228226-3 
Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (15) A33803-ND@ 5.90 5.08 5228226-3 
5 Jack Covers Silver — A24559-ND@ 7.00 6.02 330022 
Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Silver A24560-ND® 8.43 7.25 221551-1 
6 Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Gold A24561-ND@ 8.93 7.68 221551-3 
Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Gold A33804-ND® 3.63 3.12 5414414-1 
Zinc Die Cast — RoHS Compliant 
1 Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel Brass, Gold A97571-ND 2.58 2.22 5-1634532-1 
2 Tee, Jack-Jack-Jack Zinc, Nickel Phosphor Bronze, Gold A97572-ND 3.25 2.80 5-1634535-1 
3 Right Angle, Jack-Plug Zinc, Nickel Phosphor Bronze, Gold A97568-ND 3.90 3.36 5-1634526-1 
4 Bulkhead Jack, Jack-Jack Zinc, Nickel Phosphor Bronze, Gold A97547-NDT 2.90 2.50 5-1634530-1 
6 Straight, Jack-Jack Zinc, Nickel Phosphor Bronze, Gold A97575-ND 2.18 1.88 5-1634534-1 


@ RoHS Compliant t+ Recommended nut (A97566-ND) and lockwasher (A97567-ND). 


MMCX Connectors 
Digi-Key Pricing AMP 
Fig.| Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Semi-Rigid Cable - Direct Solder Attachment 
1 | Straight Cable Plug - RG 405 A30732-ND 6.73 144.59 255.55 1408313-1 
2_| Right Angle Cable Plug - RG 405 A30733-ND 8.00 172.00 304.00 1408314-1 
Flexible Cable - Crimp Attachment 
3 | Straight Cable Plug - RG 178, 196 A30734-ND 6.73 144.59 255.55 1408148-1 
4 Straight Cable Plug - RG 174, 188, 316 A30735-ND 6.73 144.59 255.55 1408312-1 
Straight Cable Plug - RD 316 A30736-ND 6.73 144.59 255.55 1408312-2 
Right Angle Cable Plug - RG 178, 196 A30737-ND 8.00 172.00 304.00 1408149-1 
5 | Right Angle Cable Plug - RG 174, 188, 316 A30738-ND 8.00 172.00 304.00 1408149-2 
Right Angle Cable Plug - RD 316 A30739-ND 8.00 172.00 304.00 1408149-3 
Printed Circuit Board 
6 _| Straight Jack Receptacle A30740-ND 6.88 147.81 261.25 1408150-1 
7_| Right Angle Jack Receptacle A30741-ND 8.35 179.53 317.30 1408151-1 
8 | Straight Plug Receptacle A30742-ND 8.00 172.00 304.00 1408496-1 
Edge Mount 
9 | Straight Jack Receptacle A30743-ND 8.18 175.76 310.65 1408152-1 
10 | Straight Plug Receptacle A30744-ND 10.45 224.68 397.10 1408120-1 
Crimp Tool 
Die Set to use with A9996-ND A30731-ND 265.13 = = 1583696-1 
~~ | Pro-Crimper Hand Tool A9996-ND 66.00 = — 354940-1 
Between Series Adapters 34400-ND Shown 
Contact Shell (Body) Price Each AMP 
Description Finish Finish 1 50 100 Part No. 
SMA Plug to N Jack Copper Gold A34406-ND 67.75 51.49 46.07 1057381-1 
SMA Plug to N Plug Copper Gold A34410-ND 58.88 44.75 40.04 1057367-1 
SMA Plug to SMB Jack Copper Gold A34424-ND 45.38 34.49 30.86 1060487-1 
SMA Jack to N Jack Copper Gold A34409-ND 75.65 57.50 51.45 1057341-1 
SMA Jack to N Jack Copper Gold A34415-NDt 84.03 63.86 57.14 1058651-1 
SMA Jack to N Jack Square Flange Copper Gold A34419-ND 105.75 80.37 71.91 1058653-1 
SMA Jack to N Jack Bulkhead Brass Gold A34411-ND 70.60 53.66 48.01 1057463-1 
SMA Jack to N Jack Bulkhead Copper Gold A34412-ND 112.48 85.49 76.49 1058675-1 
SMA Jack to OSP Plug Bulkhead Copper Gold A34403-ND 51.93 39.47 35.31 1059756-1 
SMA Jack to OSP Jack Panel Copper Gold A34407-ND 85.08 64.66 57.86 1059731-1 A34404-ND Shown 
SMA Jack to OSP Jack Panel Copper Gold A34422-ND 74.65 56.74 50.77 1059724-1 
SMA Jack to OSP Jack Bulkhead Copper Gold A34430-ND 61.15 46.48 41.59 1059729-1 
SMA Jack to OSP Jack Bulkhead Copper Gold A34431-ND 80.25 60.99 54.57 1059733-1 
SMA Jack to OSSP Jack Copper Gold A34432-ND 109.30 83.07 74.33 1059928-1 
SMA Jack to OSP Plug Copper Gold A34420-ND 31.18 23.70 21.20 1059716-1 
SMA Jack to OSSM Plug Copper Gold A34417-ND 40.68 30.92 27.66 1053770-1 
SMA Jack to OSMT Jack Copper Gold A34423-ND 102.95 78.25 70.01 1055694-1 
SMA Jack to SMC Jack Copper Gold A34436-ND 48.00 36.48 32.64 1060266-1 
SMA Jack to TNC Jack Square Flange Copper Gold A34427-NDt 116.95 88.89 79.53 1058755-1 
SMA Jack to TNC Jack Bulkhead Copper Gold A34428-ND 190.05 144.44 129.24 1058800-1 
SMA Jack to TNC Jack Bulkhead Copper Gold A34438-ND 189.93 144.35 129.15 1059172-1 
SMB Plug to BNC Jack Copper Gold A34433-ND 53.60 40.74 36.45 1058077-1 
SMB Plug to SMA Jack Copper Gold A34414-ND 56.13 42.66 38.17 1060498-1 
SMC Plug to SMA Jack Copper Gold A34429-ND 53.68 40.80 36.50 1060272-1 
BNC Jack to SMA Jack Copper Gold A34418-ND 35.05 26.64 23.84 1058058-1 A34417-ND Shown 
BNC Jack to SMA Jack Bulkhead Copper Gold A34402-ND 47.50 36.10 32.30 1058117-1 
BNC Jack to SMA Plug Copper Gold A34404-ND 36.78 27.95 25.01 1058083-1 
BNC Plug to N Jack Brass Gold A34435-ND 124.18 94.38 84.44 1057392-1 
BNC Plug to SMA Jack Copper Gold A34405-ND 34.85 26.49 23.70 1058081-1 
TNC Jack to SMA Jack Square Flange Copper Gold A34408-ND 74.23 56.42 50.48 1057841-1 
TNC Jack to SMA Jack Bulkhead Copper Gold A34416-ND 127.73 97.08 86.86 1057908-1 
TNC Plug to SMA Jack Copper Gold A34413-ND 50.08 38.06 34.06 1057853-1 
N Plug to SMA Jack Copper Gold A34400-ND 58.75 44.65 39.95 1057377-1 
N Jack to SMA Jack Square Flange Copper Gold A34401-ND. 82.25 62.51 55.93 1057343-1 
N Jack to SMA Plug Copper Gold A34421-NDt 96.65 73.46 65.73 1058664-1 
N Jack to TNC Plug Copper Gold A34425-NDt 117.23 89.10 79.72 1058671-1 
N Jack to SMA Plug Square Flange Copper Gold A34426-ND 80.80 61.41 54.95 1057385-1 
N Plug to BNC Jack Brass Gold A34434-ND 93.95 71.41 63.89 1057390-1 
N Plug to TNC Plug Brass Gold A34437-NDt 104.48 79.41 71.05 1058662-1 


+ High Frequency 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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z Tyco Electronics AMP RF Connectors 


Authorized Distributor 


Fig.1 MIL Type Fig. 2 Commercial Type Fig.3 MIL Type Fig.4 MIL Type Fig.5 MIL Type 


N Dual Crimp Connectors 50 Ohm Center contact plating: Gold Cable Group | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 | Part No. 
Cable Group Digi-Key Price Each =| AMP Miniature UHF Connectors — Zinc Die Cast - ROHS Compliant 
Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 _| Part No. 16 | Bulkhead Socket, Nickel Plated = A97596-ND 310 2.67 | 5-1814815-1 
Dual Crimp 17 | Panel Socket, Nickel Plated = A97597-ND 3432.95 | 5-1814816-1 
Plug, Nickel A32421-ND 17.80 10.15 | 1-5225661-2 | | 18 Straight Plug Hex, Nickel Plated = A97598-ND 2.05 1.77 | 5-1814818-1 
Plug, Silver 58, 58A,58B,58C | A1148-ND 23.75 20.43 | 225361-1 19 | Straight Jack Hex, Nickel Plated = ‘A97599-ND 3.05 2.63 | 5-1814819-1 
Plug, Silver A32800-ND@ 20.05 17.25 | 5225361-1 20 | Elbow PCB Socket = A97600-ND 3.30 2.84 | 5-1814820-1 
Plug, Nickel 223, 55, 55A, 55B | A32422-ND@ 11.80 10.15 | 1-5225661-3 ; 
@ RoHS Compliant 
Plug, Siver "42,1 1426, 400 | Rapeotnioe i748 15.03 | Soa | EG Zinc Die C 
Plug, Nickel A1152-NDt 16.10 13.85 | 225661-2 onnectors — Zinc Die Cast 
1 | Plug, Nickel Aan ons A32423-ND@t 13.53 11.64 | 5225661-2 
Plug, Silver rere A1153-NDt 18.90 16.26 | 51692-2 Center contact plating: Nickel (except A97612-ND and A97613-ND: Tin over Copper) 
Plug, Nickel, Weatherproof A32424-ND@t 15.23 13.10 | 5225662-2 
Bing’ Si aa A1157-NDt 2453 21.10 | 1-225092-1 ' ns Cable Group Digi-Key Price Each | AMP 
ug, Silver A32802-ND@t 28.00 24.08 | 1-5225092-1 | |Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 _| Part No. 
pings ree A1158-NDt 30.33 25.28 | 225661-1 59B, 62A, 140, 210, 
ug, Nickel , 9A, 9B, A32425-NDO$ 43.53 11.64 | 5225661-1 Straight Plug Hex Crimp URM90, Belden 9291, 9291, | A97601-ND 93 80 | 5-1814821-1 
Plug, Nickel, Weatherproof 142, 142A, 1428, 400 | A32426-ND@ 18.93 16.28 | 5225699-1 a Shsight Bug Herta KX6A, x25 ASE, KX53 iar ea pers 
Plug, Nickel 8, 8A, 213 A32427-ND 8.30 7.14 | 1-5227086-0 raight Plug Hex Crimp : : : 4 i 
2 ua Nee , West ; Straight Plug Hex Crimp C1125 A97603-ND 9884 | 5-1814821-7 
; 142 A34385-ND@ 19.98 17.18 | 5225392-2 
ae _ wee 19.98 17.18 | §225392-7 Straight Plug Twist-0: URMa0.Boldan 9901, 6281 A97604-ND 73.63 | 5-1814822-1 
Right Angle Plug, Nickel A24654-NDT 43.93 37.78 | 225669-2 aight Plug Twist-On XBR IOs KS? ea H : : ; 7 
Right Angle Plug, Nickel 8, 8A, 213 A32428-ND@t 37.03 31.85 | 5225669-2 22 - Pen Ne 
3 | Right Angle Plug, Silver A1137-NDt 53.43 45.95 | 225014-2 Straight Plug Twist-On 6 A97605-ND 70 61 | 5-1814822-3 
nam Agr aug. ot : : Straight Plug Twist-On CT100 A97606-ND 75.65 | 5-1814822-5 
Right Angle Plug, Silver 9, 9A, 9B, 214 A1140-NDt 60.70 52.21 | 225014-3 Straight Plug Twist-On CT125 A97607.ND 7a 67 | 5-1814822-7 
Jack, Nickel, Weatherproof 58, 58A, 58B, 58C | A32429-ND® 21.80 18.75 | 1-5225664-2 508, 62A, 140,210, 
4 | ack, Nickel, Weatherproof 8.8A.213 A32430-ND@t 25.10 21.59 | 5225664-2 Black Jack Rear Mount URM90, Belden 9291, 9291, | A97608-ND 2.78 2.39 | 5-1814826-1 
Jack, Silver 1 OA, A1142-NDt 27.23 23.42 | 225093-2 23 KX6A, KX25, KX52, KX53 
Semi-Rigid Cable Crimp — RoHS Compliant Black Jack Rear Mount 6 A97609-ND 2.78 2.39 | 5-1814826-3 
402, 141 A24660-ND 42.28 36.36 | 228440-1 24 | Bulkhead Socket = A97610-ND 93.80 | 5-1814823-1 
4 | Phas igkat 58, 141, 303, A34382-ND 26.70 22.97 | 1057243-1 25 | Straight PCB Socket = A97611-ND 1.55 1.34 [5-1814825-1 
9, 405 A34387-ND 36.63 31.50 | 1057094-1 9g | Elbow Jack PCB Extended = A97612-ND 1.60 1.38 | 5-1634552-1 
Belden 8214 A34389-ND 13.53 11.64 | 1-5225661-6 Elbow Jack PCB = A97613-ND 1.55 1.34 | 5-1634540-1 
5 | Bulkhead Jack, Nickel, Rear Mount 402, 141 A24661-ND 52.05 44.77 | 228658-1 27 | Elbow Adapter Jack-Plug = A97614-ND 3.33 2.86 | 5-1634537-1 
Bulkhead Jack, Nickel, Rear Mount 402 A34379-ND 43.35 37.29 | 1057159-1 A ; 
Jack, Nickel 7 A34378-ND 16.15 13.89 | 10572901 | SHV Dual Crimp Connectors Center contact plating: Gold 
Bulkhead Jack, Nickel, Flange 402 A34380-ND 44.58 38.34 | 1057176-1 
6 Jack, Nickel, Square Flange 5 A34381-ND 36.15 31.09 | 1058644-1 Cable Group Digi-Key Price Each =| AMP 
Jack, Nickel = A34384-ND 15.85 13.64 | 1057284-1 Fig. | Description RG/U Part No. 1 25 | Part No. 
Jack, Nickel, Square Flange, Tab = A34388-ND 17.23 14.82 _| 1057293-1 Plug, Nickel Sau sGan cae A32435-ND® 38.38 33.01 |5051426-4 
Jack, Nickel, Square Flange 085 A34393-ND 74.65 61.62 | 1057178-1 Plug, Silver n 28H, 908, A24665-ND 49.18 42.30 |51426-1 
174, 179, 187,188,316 | A34383-ND 46.90 40.34 | 1057140-1 124, 140, 210, 62, 62A, 628, 
085 A34391-ND 40.45 34.79 | 1057165-1 9g | Plug, Nickel 59, 59A, 59B, A32436-ND@ 38.38 33.01 |5051426-5 
7 | Bulkhead Jack, Nickel 250 A34392-ND 133.08 114.45 | 1057151-1 Belden 9291, 9209, 9269 
144 A34395-ND 68.15 8.61 | 1057628-1 124, 140, 210, 62, 62A, 628, | noage7-nDg Wee te 
141 A34396-ND 39.15 33.67 | 1057138-1 Plug, Silver 59, 59A, 59B, 132437-ND@t 4440. g5ran [50514962 
a llipnaasices = A34386-ND 20.20 17.38 | 1057279-1 Belden 9291, 9209, 9269 : : 

9, - A34397-ND 21.68 18.65 | 1057277-1 Bulkhead Solder Jack, Silver A24668-ND 28.95 24.90 [51494-1 
—|dack, Gold 141 A34390-ND 41.95 36.08 | 1057116-1 29 | Bulkhead Solder Jack, Silver - A32804-ND@ 26.63 22.90 |5051494-1 
— | Adaptor, Jack/Jack —_ A34394-ND 183.15 157.51 | 1057374-1 Bulkhead Solder Jack, Nickel A24669-ND® 16.88 14.52 |51494-2 

Terminators 30 [Panel Solder Jack, Nickel = A24670-ND@ 49.13 42.25 [51421-2 
9 | Jack, Nickel = A24663-ND 24.30 20.90 | 227997-1 @ ROHS Compliant + 22 AWG Center Conductor Maximum 
RoHS Compliant Uses Certi-Crimp: A24574-ND 2 
P t P TNC Hex and Dual Crimp Connectors 50 and 75 Ohm 
UHF Connectors Center contact plating: Tin center contacts: Gold 
— - Dies for Pro-Crimper: A: A9994-ND_B: A24570-ND C: A24574-ND 
Cable Group Digi-Key Price Each AMP Dies for SDE PEW 12: D: A97886-ND 
Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 | PartNo. 
Standard UHF Connectors — RoHS Compliant ; 2 . Cable Group Digi-Key Price Each | AMP 
10 [Plug, Single Crimp, Tin Plated | 58, 58A, 58B, 58C | A32431-ND 11.78 10.13 | 5226279-1 Eg: 20m Desecintlon Die RGU zs ares u 25)|RartiNo: 
Standard UHF Connectors — Zinc Die Cast - RoHS Compliant Hex Crime eT 5m 799 2225065 
11 | Bulkhead Socket, Nickel Plated = A97595-ND 2.05 1.77 | 5-1814814-1 50 | Plug —|] 174, 188, 188A, 316 | eo ase De mas” <ien| EaaegR es 
Thus bu Gm NO ET aT a a w= eae 50 | Plug A 58, 58A, 58B, 58C A32439-ND 4383.77 | 5222506-1 
ug, Dual Crimp, Nickel 58, 58A, 588, 5! 71 : 55 fe 31 58C, 141A, 303, URM43, 
13 | Jack, Crimp. Nickel 58, 58A, 58B, 58C_| A32432-ND® 5.11 4.40 | 5226602-1 50 | Plug D | "76; Belden 9907, KX15 | | A97585-ND@ 2.38 2.05 | 5-1814800-3 
, _ A32433-ND® 493 4.24 | 5226601-1 59B, 62A, 140, 210, URM90, % ; 
14 | Panel Solder Jack, Nickel FeGaRGUN> GAG. 65. | -S008R07.3 75 | Plug DY) XeA, x25, KXS2, Kx53 | | A97586-ND® 2.63 2.26 | 5-1814801-3 
A24674-ND® 9.65 8.30 | 228665-2 58C, 141A, 303, URM43, : 7 : 
15 | Bulkhead Jack, Crimp, Nickel | 174 316, 188, 188A, | 1496 np 5.98 5.14 | 414045-1 32 | 80" [ack 9 | "76, Belden 9907, Kx15 | 497587-ND@ 438 3.77) 5-1814802:3 
58, 58A, 58B, 58C 
A32434-ND@ 5.48 4.71 | 5414045-1 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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™ Tyco Electronics AmmP RF Conneciors (cont) 


Authorized Distributor 


ri 
yo | {S 
UO 


TNC Hex and Dual Crimp Connectors 50 and 75 Ohm (Cont.) Hand Tools and Die Sets for RF Connectors 
Cable Group Digi-Key Price Each | AMP = oa ; 
Fig.| 0 |Description Die RG/U Part No. 1 25 | Part No. eGo aes alae Fey ke bie 
Dual Crimp - - 
= 223, 55, 55A, 55B A24638-NDT 25.08 21.57 | 225550-1 50 Ohm 
=| 142, 142A, 1428, 400 | A32440-NDOF 20.63 17.74 | 5225555-6 Dual PRO-CRIMPER III (BNC) A24786-ND 96.00 | 58433-1 
3 | ResewUandRGseciy | 429097-ND 38.88 32.40 | 225555-2 = PRO-CRIMPER III Hand Tool A9996-ND 66.00 | 354940-1 
pail ep Bwa estate Heke 20.10 17.29 5225955-2 = PRO-CRIMPER II/III Repair Kit A34584-ND 51.00 | 679221-1 
ug, Weatherproof) (, 8. 8A.213 H ; ; E Hex PRO-CRIMPER III Die Set ‘A9995-ND 42.00 | 58436-3 
= oie 3a88 SAS | Boe Hex PRO-CRIMPER III Die Set A9994-ND 42.00 | 58436-1 
C | RG393, 9,94, 98,214 | A32805-ND@+ 29.70 25.55 | 1-5225550-3 Hex PRO-CRIMPER Ill Die Set BODO END) 42.00 | 58496-2 
A24644-ND 38.00 32.68 | 225550-8 Dual Certi-Crimp with Die Set A24574-ND 1785.00 220015-1 
= 58, 58A, SAB, 58C A24645-ND 43.50 37.41 | 225559-2 Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24570-ND 52.65 58435-1 
pope gee A32443-ND@ 39.25 33.76 | 522559-2 Dual PRO-CRIMPER III Die Set ‘A24780-ND 172.50 | 318450-2 
3a} 50 [RightAngle Plug, [| 449 449a 14.400 | A24646-ND 46.45 39.95 | 225554-6 Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24779-ND 724.17 | 58330-1 
Weatherproof pTARAUNTESS A32806-ND 39.93 _ 34.34 | 5225554-6 Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24781-ND 545.40 | 318450-2 
¢ 393. 295 A24647-ND 52.60 45.24 | 1-225554-1 Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24777-ND 127.26 | 220189-3 
: A32807-ND@ 45.23 38.90 | 1-5225554-1 Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24778-ND 127.26 | 220189-1 
ROHS Compliant — + Mil Type Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24776-ND 244.68 58537-1 
— N-Type Coaxicon Die Set A29142-ND 362.09 91902-1 
TNC PC Board/ Panel Mount Connectors 50 and 75 Ohm Dual PRO-CRIMPER III Die Set A24775-ND 127.26 | 220189-2 
Dual Certi-Crimp with Die Set A24772-ND 2850.00 | 69331-1 
Center Contacts: Gold Dual PRO-CRIMPER III with Die Set A9970-ND 240.89 | 91904-2 
= : Dual BNC Coaxial Die Set ‘A30570-ND 406.02 | 58539-1 
: ie Digi-Key Price Each AMP Dual BNC Coaxial Die Set A30571-ND 240.89 | 1424050-1 
Fig. | © | Description Part No. ‘il 25 Part No. — 
35 | 50 | Right Angle Jack, Metal With Mounting Posts | A32444-ND@ 10.13 8.71 | 5227839-1 _ BNC PRO-CRIMPER III Dies, 75 Ohm 
36 | 50 | Right Angle Jack, Nickel ‘A24650-ND 17.63 75.16 | 413933-1 Hex BNC Die Set A9993-ND 42.00 | 58425-2 
37 | 50 | Bulkhead Jack Adapter, Nickel A24651-ND@ 16.75 14.41 | 221500-1 Hex BNC Die Set A9992-ND 42.00 | 58425-1 
Zinc Die Cast — RoHS Compliant — Crimp Tool with Die Set A9803-ND 106.05 §8531-2 
39 |00_] Bulkhead Jack A97589-ND 2.25 T94_|_5-1814804-1 = Crimp Tool with Die Set A9804-ND 106.05 ) 58531-1 
75 | Bulkhead Jack A97590-ND 2.55 2.20 | 5-1814804-3 = Crimp Tool with Die Set A9805-ND 153.00 | 58531-3 
39 [50 | Vertical PCB Jack A97591-ND 3.18 2.74 | 5-1814805-1 Dual Die Set ‘A24597-ND 119.69 | 58085-1 
40 | 50 | Right Angle PCB Jack A97592-ND 3.80 3.27 | 5-1814807-1 Dual Die Set A24630-ND 203.78 | 318451-2 
7 Dual Die Set A24631-ND 149.99 | 58538-1 
@ ROHS Compliant Dual Die Set A24632-ND 333.30 | 58174-1 
a = BNC Coaxicon Die Set A29143-ND 362.09 | 919041 
Miniature Threaded Connectors 50 Ohm N-Type 
= Crimp Tool with Die Set ‘A9807-ND 127.26 | 58501-1 
TablelGroun Digi-Key Price Each | AMP Price Hex Die Set, use with A9996-ND A9975-ND 72.72 | 5845-1 
Fig. | Description RG/U Part No. 1 25 ‘| Part No. Tool Each Cable Stripper 
178, 178A, 178B, 196, 196A | A24699-ND 10.73 9.23) 2-330311-2 | — _ = Cable Stripping Tool A1110-ND 108.68 603995-1 
41 |Plug, TEFLON 174, 316, 188, 188A | A24700-ND 22.43 19.29] 2-330311-1 | A28796-ND 6087.00 sie Die cast 
180, 180A, 180B, 195, 195A | A24701-ND_12.53 10.78 | 1-330723-0 | — = 
42_| Jack, TEFLON 180, 180A, 180B, 195, 195A | A24702-ND__19.35 16.65 | 1-330599-0 | — = = SDE PEW 12 Hand Tool A97885-ND 134.84 | 9-1478240-0 
43 [Solder Jack Adapter = A24703-ND 18.53 15.94[929852  [— = Hex SDE PEW 12 Die Set A97886-ND 122.72 | 9-1478242-0 


SMA Fixed Length -_ 
Naka Semi-Rigid Cables ge 


Beryllium Copper * Insulators: PTFE © Gaskets: Silicone rubber Specifications: * Impedance: 
500 * V.S.W.R: DC 18GHz (maximum 1.05 + 0.005f), f = frequency range (GHz) * Insertion 
Loss: DC 18GHz (maximum 0.03 / f dB), f = frequency range (GHz) * Insulation Resistance: DC 
500V (minimum 5000MQ) * Dielectric Withstanding Voltage: 1000Vrms at sea level * Contact 


Samlec Ganged MMCxX Jacks and Plugs 


Specifications: * Shell Material: Brass * Jacks Contact Material: BeCu »* Insulator Material: Teflon * Pin Material: Brass 
¢ Plating: 30” (0.76um) Au over 50y” (1.27um) Ni * Operating Temperature Range: -40°C ~ 90°C * Insulation Resistance: 
1000MQ min. * Contact Resistance: Center: 5mQ, Outer: 2.5mQ_ * Impedance: 500 * Dielectric Withstanding Voltage: 500Vrms, 
50Hz *¢ Dielectric Working Voltage: 170Vrms, 50Hz * Frequency Range: 0 ~ 6GHz Processing: * Lead-Free Solderable: Yes 


Resistance: AC 50mA (maximum 3mQ) No. of Dimension A| Digi-Key Price Each Samtec 
Positions In. (mm) | Part No. 1 10 100 Part No. 
Cable Dim. L| Digi-Key Price Each Waka Fig. 1 — Jack: 
Type (mm) | Part No. 1 10 25 _| Part No. az a2 
SHEA Pha taPh 2 39 (10) |SAMB067-ND 15.19 11.68 9.79 | GRF1-J-P-02-E-ST-THI 
0 ERD Gt a ETT 2 .39(10) | SAM8068-ND 18.75 15.19 12.73 | GRF1-J-P-02-E-ST-THI-E 
$X-128 (.047") | 500 | 305-1010-ND 65.84 6188 59.40 | 02¥5717#0500 53 7920) oAMere eNom 25-09) 20.45 17.57 | GRF1N-P-O4E-ST-THI 
tooo |305-1014-ND 7088 6662 6395 | G2¥5717#1000 4 79 (20) |SAM8070-ND 29.82 24.31 20.88 | GRF1-J-P-04-E-ST-THI-E 
‘SMA Plug to Jack 6 1.18(30) | SAM8071-ND 37.34 30.64 _26.81_| GRF4-J-P-06-E-ST-THI 
100 HOSEN 3455 3248 3148 TOaVSTIaFOTO0 6 1.18 (30) | SAM8072-ND 36.95 30.32 26.53 | GRF1-J-P-06-E-ST-THI-E 
500 | 305-1014-ND 42.85 40.28 38.67 | 02Y5718#0500 8 1.57 (40) | SAM8073-ND 40.97 33.43 29.66 | GRF1-J-P-08-E-ST-THI 
| 100 | 305-1016-ND 36.19 34.02 32.66 | 02v571940100 8 1.57 (40) | SAM8074-ND 45.52 37.14 32.95 | GRF1-J-P-08-E-ST-THI-E 
SX-228 (.085") | 999 | 305-1017-ND 3045 37.08 35.60. | 02Y5719#0200 Fig. 2— Plugs 
a ea a ae Hee Aad Teles ing 2 '39(10) | SAM8075-ND 17.23 13.82. 11.16 | GRF1-P-P-02-E-ST-THI 
100 EOSS OZOH 50997 5575 753.50 “ODYET20A0100 4 79 (20) |SAM8076-ND 1848 14.96 12.54 | GRF1-P-P-04-E-ST-THI 
$X-12S (.047") | 500 | 305-1022-ND 67.47 63.42 60.88 | 02¥572040500 6 1.18 (30) | SAM8077-ND 25.66 20.92 17.97 | GRF1-P-P-06-E-ST-THI 
1000 | 305-1023-ND 7251 68.15 65.43 | 02v5720#1000 8 1.57 (40) |SAM8078-ND 56.00 45.96 40.21 | GRF1-P-P-08-E-ST-THI 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 443 


Length Digi-Key Price TPI 
Male to Mal ig ig! y 
BNC and F es \ Feet (M) Part No. Each Part No. 
50 (15.24) 290-1018-ND 31.99 58-600-1M 
pl Connector Cables 75 (22.86) 200-1019.ND 4549 | 58-900-1M 
100 (30.48) 290-1020-ND 57.49 58-1200-1M 
Cable Type RG59/U Molded Strain Relief Cables 750 
Item Description RG58 RG59 RG6 1 (.30) 290-1021-ND® 8.49 59-012-1M 
Conductor Material BC (bare copper) CCS (copper clad steel) BC (bare copper) 2 (.61) 290-1022-ND 8.97 59-024-1M 
No. /Inch (mm) 1/32 (0.813) 17.253 (0.643) 17.253 (0.643) 3 (.91) 290-1023-ND 9.39 59-036-1M 
Material LDPE (low density PE) | LDPE (low density PE) | LDPE (low density PE) - i sy Sa TORING es 30-060-1M 
Insulation | Color Natural Natural Natural 6(t 83) 390-1026-ND® 10.79 59-072-1M 
Diameter: Inch (mm) -116 (2.95) 146 (3.71) 146 (3.71) 10 (3.05) 290-1027-ND 13.19 59-120-1M 
Braided | Material BC BC BC 15 (4.57) 290-1028-ND® 16.89 59-180-1M 
Shielding | No. / Inch (mm) 16/7 / 051 (0.12) 16/7 /.051 (0.12) 16/7 / 051 (0.12) Eaten Perens ee ee 
Material PVC PVC PVC - = i - —— 
Thickness: Inch (mm) 283 (0.72) 354 (0.9) 354 (0.9) 75 (22.86) pelos GND e700 22-90071M 
Jacket - “ ~ - - 7 - 100 (30.48) 290-1032-ND® 59.99 59-1200-1M 
Color Black Black See Below Fe tor Cabl 
Outer Diameter: Inch (mm) | .195z.006 (4.9520.15) | 236.006 (6.020.15) | .2302.006 (6.00.15) ree OnE Se, 
Tensile Strength 7,500 psi 7,500 psi 7,500 psi AG6/U Molded End Cables - Black 
Nominal Impedance (ohm) 53.5 73 75 a Se aaa Poe ree 
Generar Nominal Capacitance (pF/m) 93.5 689 43 1030) aaa ner rae 
Attenuation 100MHZ (db/km) 138 125 102 12 (3.66) 290-1084-ND 6.95 F6-12B 
Voltage Rating 5.0KV 7.0KV 3.0KV 15 (4.57) 290-1085-ND 7.79 F6-15B 
UL Standard 1354 1354 1354 25 (7.62) 290-1086-ND 10.49 F6-25B 
50 (15.24) 290-1135-ND 16.79 F6-50B 
Fai. i 75 (22.86) 290-1136-ND 26.35 F6-75B 
Length Digi-Key Price TPI 
Feet (M) ParENG: Each Part No. 100 (30.48) 290-1137-ND 35.50 F6-100B 
BNC Connector Cables RG6/U Molded End Cables - White 
RG58/U Molded Strain Relief Cables 500 3 (.91) 290-1090-ND 4.35 F6-3W 
1 (.30) 290-1009-ND 7.95 58-012-1M 6 (1.83) 290-1091-ND 5.45 F6-6W 
2 (.61) 290-1010-ND 8.49 58-024-1M 10 (3.05) 290-1092-ND 6.15 F6-10W 
3 (.91) 290-1011-ND 8.95 58-036-1M 12 (3.66) 290-1093-ND 6.79 F6-12W 
4 (1.22) 290-1012-ND 9.44 58-048-1M 15 (4.57) 290-1094-ND 7.79 F6-15W 
5 (1.52) 290-1013-ND 9.98 58-060-1M 25 (7.62) 290-1095-ND 10.49 F6-25W 
6 (1.83) 290-1014-ND 10.49 58-072-1M 50 (15.24) 290-1138-ND 16.79 F6-50W 
10 (3.05) 290-1015-ND 12.54 58-120-1M 75 (22.86) 290-1139-ND 26.35 F6-75W 
15 (4.57) 290-1016-ND 15.18 58-180-1M 100 (30.48) 290-1140-ND 35.50 F6-100W 
25 (7.62) 290-1017-ND 20.79 58-300-1M @ RoHS Compliant 
NEW! BNC Attenuators and Kit 
Specifications: Frequency Impedance Power Attenuation Digi-Key Price TPI 
¢ Nominal Impedance: 500 + 0.250 over op- (GHz) (0) (Watt) (dB) Part No. Each Part No. 
erating temperature range 
* Operating Temperature: -50 ~ 80°C 3 290-1922-ND 55.95 120082 
¢ Power Rating: 2W over operating tempera- 0-10 50 1 6 290-1923-ND 55.95 120083 
ture range 10 290-1924-ND 55.95 120084 
* Power Rating (Peak): 100W for 25 micro- 20 290-1925-ND 55.95 120085 
seconds 
BNC Attenuator Kit (includes all Attenuators listed above)....................0064 290-1926-ND 207.95 120086 
Materials: Tin-Zinc-Copper plating 


Coax Adapter 
Connector Kit 


Kit includes male and female 
connectors of all eight types. 
Any adapter can be created on 
the spot in just seconds. Simply 
screw any combination of 24 
connectors to one of the six 
universal interfaces. 


* Gold plated contacts 


¢ Silver plated machined brass 
connector bodies with teflon 
insulation 


Features: ¢ Sealed to IP68 when mated ¢ Flex re-wireable cable accommodation 
Electrical Specifications: * Impedance: 500 * Insulation Resistance: 1000MQ Maximum ¢ Operating Tem- 


Material Specifications: * Body Moulding: PX0415/1 and PX0414 — Polyamide; PX0416 — PVC «Flam- 1 


RF Adapter 
Kit 

Kit includes male and 
female SMA, UHF, MINI 
UHF, N, RCA, BNC, TNC, 
and 6 universal interface 


connectors. Also included 
are 3 different universal 


Interface Adapters. That's 
41 pieces total to make 
any adaptor on the spot in 
just seconds. 


* Gold plated contacts 


* Silver plated machined 
brass connector bodies 


with teflon insulation 


290-1921-ND TPI Part No. TP! 5000A 


DVI, HDMI and 
RCA Cables 


yy 
Ss DVI/ HDMI 


... $20.95 
.-. $21.95 
.-. $22.95 

. $49.95 


290-1913-ND 
290-1915-ND 
290-1914-ND 
290-1916-ND 
290-1917-ND 
290-1918-ND 
290-1919-ND 


DVI Male to DVI Male 2M (CT001147).... 
DVI Male to HDMI Male 2M (CT001149).. 
HDMI Male to HDMI Male 2M (CT1001148) . 
3RCA Male to Male 2M (HPAVCC3).... 
RCA Male to Male 2M Green (HPACG3). . $16.95 
RCA Male to Male 2M Red (HPACR3)... .-. $16.95 
RCA Male to Male 2M Blue (HPACB3)........... $16.95 


mability Rating: UL94V-0 »* O-Rings: Nitrile * Panel Sealing O-Ring: Nitrile * SMB Connector Body: Brass to 
QQ-B-626, Gold plated * Center Contact Plug: Brass to QQ-B-626, Gold plated; Jack: Beryllium Copper to 
QQ-B-530, Gold plated ¢ Insulator: Teflon * Crimp Ferrules: Annealed Copper 


444. (1083) 


Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
SMB Plug Connector for RG-174 Cable 708-1268-ND 15.08 14.01 12.39 | PX0415/1 
Panel Mount SMB Plug with 1m Cable 708-1269-ND 16.49 15.32 13.55 | PX0416/1M00 
2 | Panel Mount SMB Plug with 3m Cable 708-1270-ND 19.31 17.93 15.87 | PX0416/3M00 
Panel Mount SMB Plug with 5m Cable 708-1271-ND 22.36 20.77 18.37 | PX0416/5M00 
Panel Mount SMB Jack with 0.5m Cable 708-1272-ND 23.71 22.02 19.48 | PX0414/0M50 
3 | Panel Mount SMB Jack with 1.0m Cable 708-1273-ND 25.00 23.22 20.54 | PX0414/1M00 
Panel Mount SMB Jack with 1.5m Cable 708-1274-ND 26.36 24.47 21.65 | PX0414/1M50 
Sealing Cap for PX0414 Series 708-1275-ND 1.45 1.33 1.18 | PX0480 
__ | Sealing Cap for PX0415 Series 708-1276-ND 1.45 1.33 1.18 | PX0481 
Sealing Cap for PX0416 Series 708-1277-ND 1.45 1.33 1.18 | PX0485 
Hand Crimp Tool for SMB Connectors 708-1278-ND 247.16 - — | 14319 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Pomona. 


ELECTRONICS 


NEW! RF Connectors 


Digi-Key Price Each Pomona Digi-Key Price Each Pomona 
Fig. | Description Part No. 1 10 | Part No. Fig.| Description Part No. 1 10 | PartNo. 
1_[ SMA Plug Straight Crimp, RG58 501-1250-ND 448 4.05 | 72943 16 | SMB Jack Right Angle Crimp, RG178/196 501-1265-ND 621 5.61 |72991 
2 | SMA Plug Straight Crimp, RG141 501-1251-ND 4.83 4.37 | 72944 SMB Jack Right Angle Crimp, RG174/188/316 501-1266-ND 7.34 6.63 | 72992 
3__| SMA Jack Straight Crimp, RG141 501-1252-ND 5.06 458 | 72952 17 | SMB Jack Right Angle Crimp, RG179/187 501-1267-ND 7.34 6.63 | 72993 
4 | SMA Plug (Male) ~ Plug (Male) 501-1 253-ND 6545.91 | 72964 18 | SMB Plug Right Angle PCB Receptacle 501-1268-ND 6.06 5.48 | 72997 
5_| SMA “T” Type Jack (Female) ~ Jack (Female) ~ Jack (Female) _| 501-1254-ND 1238 11.49 | 72968 a au euiiteas ro Re ees ea oe 2 a 
6_| SMA“T” Type Jack (Female) ~ Plug (Male) ~ Jack (Female) | 501-1255-ND ‘12.05 10.89 | 72969 uikngad Elude AGI BeIBe sR = eth 
21 | MCX Plug Straight Crimp, RG179 501-1271-ND 544 4.92 | 73004 
7_| SMA Jack (Female) ~ Jack (Female), Panel 501-1256-ND 12.48 11.28 | 72973 22 | MCX Jack Straight Crimp, RG174/316 501-1272:ND 447 4.04 173010 
; SE emnaton ae ee ee oe 23 | MCX Jack Straight Crimp, RG178 501-1273-ND 4524.08 [73011 
< ae ie eee) is iS ao a 24 | MCX Jack Straight Crimp, RG179 501-1274-ND 5.33 4.82 | 73012 
(Male) ~ SMB (Female) 71259- : 5 25 | MCX Plug Straight Semi-Rigid, RG402 501-1275-ND 4.30 3.89 | 73014 
11 _| SMA (Female) ~ SMB (Male) 501-1260-ND 991 8.96 |_72978 26 | MCX Plug Right Angle Semi-Rigid, RG402 501-1276-ND 4.98 4.50 | 73016 
12 | SMA (Female) ~ SMB (Female) 501-1261-ND 978 8.84 |_72979 27 | MMCX Plug Right Angle Semi-Rigid, RG402 501-1277-ND 6.54 5.91 | 73032 
13 | SMA Straight Plug Crimp, RG174/188/316 501-1262-ND 5.66 5.12 |_ 72981 28 | MMCX Plug Straight Semi-Rigid, RG402 501-1278-ND 641 5.52 [73034 
14 | SMB Jack Straight Crimp, RG174/188/316 501-1263-ND 710 6.42 | 72984 29 | MMCX Jack Straight Semi-Rigid, RG405 501-1279-ND 639 5.78 [73037 
15 | SMB Jack Straight Crimp, RG179/187 501-1264-ND 710 6.42 | 72985 30 | MMCX Jack Straight Edgecard 501-1280-ND 611 5.52 | 73039 
F Connectors 
Dimensions in Inches (mm) 
Digi-Key Price Each Pomona C ) 
Fig. | Description Part No. 1 10 Part No. fi. Y 
1 | F Type Bulkhead to Panel Feed Through 501-1143-ND 1.51 1.37 6706 ay \ 
2 | F Type Female-Male Push-On Adapter 501-1144-ND 2.37 2.15 6713 2 
3. | F (Male-Female) Right Angle, 750 501-1159-ND 340 3.08 | 6800 
4 | F (Male-Female) In-Line, 750 501-1160-ND 1.28 1.46 | 6801 


ZS 


QPF! INC EF Connectors 


Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 _—'1,000 Fig. | Description Part No. 1 10 100 1,000 
; Separated Crimp Ring, for RG-59 Cable CP-0010-ND@ 66 572 44.00 330.00 7 | Male Terminator, with Built-In 75 Ohm Resistor CP-0610-ND 15 6.50 50.00 375.00 
Separated Crimp Ring, for RG-6 Cable CP-0060-ND 66 5.72 44.00 330.00 8 | Female Bulkhead Receptacle, with Washer and Nut CP-1010-ND® 78 6.76 52.00 390.00 
2 | Built-On Crimp Ring, for RG-6 Cable CP-0160-ND 51 4.39 33.80 254.00 9 | PCB Type, Full Length 26mm CP-1210-ND@ 1.38 11.96 92.00 690.00 
3 Long Type Built-On Crimp Ring, for RG-59 Cable CP-0210-ND 1.02 8.84 68.00 510.00 10 | Adapter, Universal Male F to F Coupler CP-2010-ND 2.61 22.62 174.00 1305.00 
Long Type Built-On Crimp Ring, for RG-6 Cable CP-0260-ND 1.02 8.84 68.00 510.00 11 | Adapter, Female F to F Coupler, with Washer and Nut | CP-2110-ND@ 93 8.06 62.00 465.00 
Push-On, Crimp Type, for RG-59 Cable CP-0310-ND 1.74 15.08 116.00 870.00 12 | Adapter, Right Angle F Male to F Female CP-2510-ND 2.64 22.88 176.00 1320.00 
Adapter, Screw-On/Push-On CP-2000-ND@® 114 988 76.00 570.00 13 | Adapter, F Male to BNC Female CP-0130-ND® 2.94 25.48 196.00 1470.00 
Twist-On Type, for RG-59 Cable CP-O410-ND 1.17 10.14 78.00 585.00 | RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Paladin Tools’ 


NEW! 8000 and 1300 Series Crimper and Die Sets 


8000 and 1300 Series Crimper Die Sets 
Digi-Key Price | Paladin Tools 
Description Part No. Each | Part No. 
Coaxial Cable 
BNC/TNC 3 Piece RG58, RG59, RG62AU PAL2034-ND 25.99 | 2034 
SMA, SMB, Mini-59 BNC/TNC, Mini UHF RG58, Mini-59, RG174, Small Coaxial and Belden 1855A PAL2653-ND 25.99 | 2653 
CATV “F” Type RG-59 and RG6 Video Cable PAL2042-ND 25.99 | 2042 
BNC, CATV “F” Type and HDTV, RG6, RG6 Quad and Belden 1694A PAL2045-ND 25.99 | 2045 
BNC/TNC RG174, RG179 and Small Cable Connectors PAL2051-ND 25.99 | 2051 
RJ45 and RG6/RG6 Quad CATV “F” - UTP 4-Pair and RG6/RG6 Quad Coaxial PAL2687-ND 31.99 | 2687 
8000 Series: Ergonomic Crimper that uses the same dies as the 1300 Series. = = 
Easiest crimper on the market to use, crimp with one hand effortlessly. Ultra- Twisted Pair Cable 
smooth ratchet design, rubber grip handles with reduced grip distance. Over | RU45 - 8P8C (8 Pin) - Flat/Round, Solid/Stranded RJ45 unkeyed PAL2064-ND 25.99 | 2064 
50 interchangeable die sets available. RJ50 - 10P10C (10 Pin) - Flat/Round, Solid/Stranded RU50 unkeyed PAL2068-ND 25.99 | 2068 
1300 Series: The Original crimp frame with interchangeable die sets. Ratch- Electrical and Industrial Cable 
eted crimper with quick change EZI-CHANGE™ die screws. Precision crimp- | insulated Terminals and Lugs, Solid or Stranded Wire, 22-10AWG, for Large Professional Terminals PAL2035-ND 25.99 | 2035 
ing at an affordable price. Open Barrel, Non-Insulated Terminals and Lugs - Narrow, Stranded Wire 22-10AWG for Standard Commercial Terminals | PAL2033-ND 25.99 | 2033 
PAL8000-ND (8000) 8000 Series Crimper (frame only) ....... $55.99 Insulated and Non-Insulated Wire Ferrules, Stranded Wire 22-10AWG PAL2095-ND 25.99 | 2095 
PAL1302-ND (1302) 1300 Series Crimper (frame only) $41.99 | Open-Barrel, D-Sub Contact Pins, Stranded Wire 28-20AWG for Standard D-Sub Pins PAL2097-ND 25.99 | 2097 
PAL901381-ND (901381) Cordura Storage Case ... $39.99 | Insulated Terminals and Lugs, Solid and Stranded Wire 26-14AWG for Small Wire Barrel Terminals PAL2029-ND 25.99 | 2029 


& 
EMERSON 


RF Connectors Mcx Type 
FEATURES: * 30% Smaller than SMB * Rugged snap-on mating design * Captivated contact ELECTRICAL RATINGS: 
¢ Impedance: 500 » Frequency Range: 0 ~ 6GHz » Working Voltage at sea level: 335VRMS; 250VRMS (J531-ND and 


Fig. 1 - Right Angle 
Cable Plug 


Fig. 2 — Straight Cable 
Plug 


Fig. 3 — Straight Crimp Type 
Bulkhead Jack 


© 6.76 X 5.94 
Across flats ict (Hex) 
tal 
rt 
cele 
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ae 


Fig. 7 - Front Mount Bulkhead 
Jack Receptacle 


Fig. 8 — End Launch Jack 


Fig. 9 — SMT Straight Jack 


Johnson: 


J532-ND) MECHANICAL RATINGS: * Engage/Disengage Force: 5.6 pounds maximum engagement/8 pounds typical 
disengagement ¢ Contact Retention Force: 2.3 pounds minimum axial force * Durability: 500 cycles minimum 
Fig. 4 — Straight Plug Receptacle 


Fig. 5 - Straight PC Mount Jack Fig. 6 — Right Angle 


PC Mount Jack 


3.94- +858 
@0.97 co 

Ta 
4@ root 


Fig. 10 — SMT Right Angle Jack Fig. 11 - Straight Jack 


Receptacle - 2.54mm 


— 
07.92 96.35 05,99 9 
L 4X01.68 
1 9.50 4 
Cable Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Johnson Cable Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Johnson 
Fig.) Type Plating A B Part No. 1 10 50 100 Part No. Fig.} Type Plating A B Part No. 1 10 50 100 Part No. 
50 Ohm 75 Ohm 
RG-178 Gold 11.58 = J531-ND 5.65 4.95 4.26 3.65 | 133-3402-101 1 RG-179 Gold 7.98 = J643-ND 6.17 5.41 4.66 3.99 | 133-8433-101 
RG-316 | Gold | 1158 | — | J535-ND 514 451 3.883.338 | 133-3403-101 RG-179DS| Gold | 7.98 —__| J644-ND 6175.41 4.66 ~—-3.99 | 133-8434-101 
RG-178 | Nickel | 11.58 | — | J532-ND 545 4.78 4.11 3.52 | 133-3402-106 2 | RG-179 | Gold | 2047 | 5.94 | J645-ND 1030 9.04 7.77 6.60 | 133-8433-001 
1 | RG-316 | Nickel | 11.58 | — | J536-ND 515 452 3.89 3.33 | 133-3403-106 31 RGA79 | Gold — — —Tyea7-nD 12.40 10.88 9.35 8.02 | 133-8933-401 
cous Nickel | 7.90 — | J720-ND 515 452 389 3.33 | 133-3404-106 5 _ Gold | 3.80 — | J649-ND 1003 880 7.56 6.48 | 133-8701-201 
088 Gold | 270 —__| J650-ND 634 5.56 4.78 4.10 | 133-8701-211 
semi-rigid | G04 | 7.90 — | J721-ND 535 4.70 4.04 3.46 | 133-3693-101 6 = Gold | 2.70 —__| J652-ND 943 8.28 7.12 6.10 | 133-8701-311 
> | RG316 | Gold | 1519 | 498 | J633-ND 593. 521 448 384 | 133-3403-001 8 | — Gold | 1.73 | — | J653-ND 5694.99 4.29 3.68 | 133-8701-801 
RG-316 | Nickel | 15.19 | 4.98 | J534-ND 416 3.66 —3.14_—-2.70 | 133-3403-006 9 = Gold = = _|_ J654-ND 6285.51 4.74 4.06 | 133-871-201 
4 _ Gold - - J612-ND 8.77 7.69 6.61 5.67 | 133-3801-201 Non-Magnetic MCX Connectors 
= Gold | 3.94 — | J537-ND 468 411 354 3.03 | 133-3701-201 RG-316/u 
7 = Nickel 3.94 = J538-ND 4.02 3.53 3.04 2.60 | 133-3701-206 188 174. Gold 7.90 11.56 | J680-ND 9.43 8.27 eu 6.10 | 133-9403-101 
- Gold | 279 — | J539-ND 488 4.28 3.68 3.15 | 133-3701-211 1 Tee-at6ps, 
= Nickel | 2.79 — | J540-ND 464 4.07 3.50 3.00 | 133-3701-216 Gold | 7.90 | 11.56 | J681-ND 1225 10.75 9.24 7.92 | 133-9404-101 
= Gold | 3.94 — | J541-ND12.34—«*10.83-—=S«9.31 7.98 | 133-3701-301 Ae8bs 
6) | Mickel | 3.94 | — | J542ND 12.07 1059 9.11 7.81 | 133-8701-306 | | > |RS3I5M) Gog | 15.19 | 4.98 | J678ND 12.00 1053 9057.76 | 133-9408-001 
- Gold | 279 — | J543-ND 1264 11.09 953 847 | 133-3701-311 ) 
_ Nickel | 2.79 —_| J544-ND 9.27 8.13 «6.99 _—+5.99 | 133-3701-316 5 = Gold | 3.94 — | 4682-ND 645 5.66 = 4.87 4.18 | 133-9701-201 
= Gold = —T J545-ND 733. 643.553. -4.74 | 133-3701-401 - Gold | 2.79 —__| J683-ND 749 6.57 5.65 «4.84 | 133-9701-211 
; = Nickel = — | J546-ND 7.09 6.22 5.35 4.59 | 133-3701-406 6 = Gold | 2.79 — [| J685-ND 1058 = 9.28 ~~ 7.98 «6.84 | 133-9701-311 
8 = Gold 1.73 — | J647-ND 7.09 6.23 «5.85 «4.59 | 133-3701-801 8 = Gold | 1.57 — | J686-ND 12.76 ~=—'14.19 —9.62_~—«8.25 | 133-9701-801 
9 = Gold = — | J548-ND 7.24 6.35 «5.46 4.68 | 133-3711-201 Right Angle Plug Assembly Tool............... J574-ND 379.46/1 141-0000-908 
oO, — Gold = — | J549-ND 17.83 10.38 «8.92 7.65 | 133-371-301 Hand Crimp Tool (frame only) J572-ND 106.63/1 140-000-952 
1 — Gold = — | J611-ND 5.55 488 419 3.59 | 133-3701-231 Die Set (RG178, 316) J573-ND 129.48/1 140-0000-951 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


& 
EMERSON. RF Connectors SMA/SMB Type Johnson: 


Type Cable Digi-Key Price Each Johnson Type Cable Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. | (Description) Group Plating | Part No. 1 10 50 | Part No. Fig. | (Description) Group Plating | Part No. 1 10 50 | Part No. 
SMA Type 32 SMT = Gold_| J717-ND 10.95 9.61 8.26 | 142-0711-301 
{ Crimp o* Gold | J523-ND 13.27 11.64 ~~ 10.01 | 142-0303-411 33 SMT = Gold__| J819-ND 5.38 472 4.06_|142-0711-201 
Crimp Q* Nickel_| J524-ND 9.40 8.25 7.09 | 142-0303-416 34 | Edge Mt. = Gold | J799-ND 9.98 8.76 7.53 |142-0761-841 
2 Crimp 7a Gold | J990-ND 7.44 6.53 5.61 | 142-0303-011 Edge Mt. = Gold_| J805-ND 9.98 8.76 7.53_|142-0761-861 
3 Crimp 2* Gold | J525-ND 8.00 7.02 6.03 | 142-0403-011 Edge Mt. = Gold | J800-ND 9.98 8.76 7.53 |142-0761-851 
Crimp 2a* Nickel_| J526-ND 51 475 4.08 | 142-0403-016 35 | Edge Mt. _ Gold | J820-ND 7.63 6.70 5.76 | 142-0711-841 
Solder RG-402 Gold | J485-ND 2.65 2.32 2.00 | 142-0694-011 Edge Mt. = Gold | J806-ND 9.98 8.76 7.53_|142-0761-871 
Solder RG-402 Nickel | J486-ND 247 1.91 1.64 | 142-0694-016 36 | Edge Mt. = Gold | J802-ND 9.98 8.76 7.53 | 142-0761-891 
4 Solder RG-405 Gold | J487-ND 6.49 5.70 4.90 | 142-0693-001 Edge Mt. - Gold_| J808-ND 9.98 8.76 7.53_| 142-071-831 
Solder RG-405 Nickel | J488-ND 5.83 5.11 4.40 | 142-0693-006 PC Mt. = Gold | J797-ND 9.98 8.76 7.53 | 142-0761-801 
Solder .086 Semi-Rigid | Nickel | J725-ND 6.88 6.04 5.19 | 142-0693-066 37 PC Mt. = Gold | J803-ND 9.98 8.76 7.53 |142-0761-821 
Solder 141 Semi-Rigid |_Nickel_| J726-ND 6.88 6.04 5.19 | 142-0694-066 PC Mt. = Gold | J801-ND 73.24 11.61 9.98 | 142-0761-881 
Crimp RG-178/U, 196) Gold | J605-ND 7.57 6.64 5.71 | 142-0402-011 38 PC Mt. — Gold | J807-ND 9.98 8.76 7.53 |142-0771-821 
5 Crimp At Gold | J637-ND 8.20 7.20 6.19 | 142-0439-001 39 PC Mt. = Gold | J804-ND 9.98 8.76 7.53 _[142-0761-831 
Crimp St Gold | J638-ND 8.20 7.20 6.19 | 142-0435-001 40 PC Mt. = Gold | J798-ND 9.98 8.76 7.53 _[142-0761-811 
Crimp QAAA Gold | J813-ND 7.41 6.51 5.59 | 142-0408-011 SMB Type 
¥ zi 02034 
Aa be eee ete que ete | tanponaore | [41 [500 Terminator = Gold _| J635-ND 1734 16.21 13.08 _|131-3801-811 
6 : i : 42 Crim 2* Nickel_| J464-ND 6.19 5.43 4.67_|131-1403-016 
Clamp 3** Gold | J480-ND 21.37 © 18.74 16.11 | 142-0207-011 tmp 
Clamp gee Nickel | J481-ND 20.16 17.69 _15.20 | 142-0207-016 Crimp ae Gold | J465-ND 9.17 8.05 6.92 | 131-1403-101 
: Clamp OF Nickel | J477-ND 9.91 3.69 7-47 | 142-0203-106 43 Crimp 2 Nickel | J466-ND 771 6.76 5.81 |131-1403-116 
Clamp gee Nickel | J484-ND 11.13 9.76 8:39 | 142-0207-106 Crimp 60 Nickel_| J815-ND 5.62 4.93 4.24 | 131-1404-116 
Crimp o* Gold | J510-ND 8.77 7.69 6.61 | 142-0403-101 PC Mt. = Gold | J467-ND: 4.53 3.98 3.42 | 131-1701-201 
8 Crimp 4t Gold | J639-ND 11.53 10.12 8.70 | 142-0439-101 44 PC Mt. _— Nickel J468-ND: 3.13 2.75 2.37 | 131-1701-206 
Crimp 5tt Gold | J640-ND 12.81 11.24 9.67 | 142-0435-101 PC Mt. _— Nickel_| J469-ND: 3.13 2.75 2.37 |131-1701-216 
Crimp 8AA Gold | J713-ND 11.83 10.38 8.93 | 142-0404-101 PC Mt. = Gold | J613-ND: 2.55 2.24 1.93 | 131-3701-261 
9 Crimp QAAA Gold | J991-ND 7.92 6.95 5.98 | 142-0408-101 45 PC Mt. = Nickel | J614-ND 2.43 2.13 1.84 | 131-3701-266 
10 Solder 086 Semi-Rigid| Gold | J606-ND 10.78 9.46 8.13 | 142-0693-101 PC Mt. _ Gold | J615-ND 2.55 2.24 4.93 | 131-3701-271 
Solder 141 Semi-Rigid | Gold _| J607-ND 10.58 9.28 7.98 | 142-0694-101 PC Mt. = Nickel_| J616-ND 2.43 2.13 4.84 | 131-3701-276 
1 Clamp 2* Gold | J478-ND 14.61 (12.82 ‘11.02 | 142-0103-401 46 PC Mt. = Gold | J472-ND 8.37 7.34 6.31 | 131-3701-301 
12_| Panel Mt. = Gold | J490-ND 9.04 7.93 6.82_| 142-0701-401 PC Mt. = Gold_| J818-ND 11.09 9.73 8.36_| 131-8701-301 
13_[ Panel Mt. = Gold | J489-ND. 8.20 7.20 6.19 | 142-0701-411 7 PC Mt. = Gold | J470-ND 8.73 7.66 6.58 |131-1701-371 
14_ | Flange Mt. = Gold | J492-ND 9.69 8.50 7.31 _| 142-0701-621 PC Mt. - Nickel_| J471-ND 8.40 7.37 6.34_| 131-1701-376 
15 [| Flange Mt. = Gold | J493-ND 6.64 5.82 5.01_| 142-0701-631 48_| Panel Mt. = Gold | J520-ND 8.53 7.49 6.44 |131-3701-621 
16 PC Mt. = Gold | J494-ND 72.34 10.83 9.31 | 142-0701-211 i PC Mt. = Gold | J522-ND 10.75 9.44 8.11 |131-3701-341 
PC Mt. -_ Nickel_| J495-ND 7.93 6.96 5.98_| 142-0701-216 PC Mt. = Gold_| J719-ND 12.54 11.00 9.46 _| 131-3701-501 
17 PC Mt. — Gold | J500-ND 5.52 4.85 4.17 | 142-0701-201 PC Mt. = Gold | J718-ND 3.67 3.22 2.77 |131-3701-201 
PC Mt. a Nickel_| J840-ND 5.43 477 4.10 | 142-0701-206 50 PC Mt. =- Nickel_| J817-ND 3.81 3.34 2.88 | 131-8701-206 
18 PC Mt. = Gold | J608-ND 8.50 745 6.41 | 142-0701-231 51 SMT = Gold | J816-ND 5.99 5.25 4.52 |131-3711-201 
19 ee - = on J496-ND 13.94 12.23 10.52 | 142-070-321 Non-Magnetic SMA Connectors 
: - ickel_| J497-ND 12.59 11.04 9.49 | 142-0701-326 - ~ 
PC Mt. = Gold | J569-ND 1810 15.87 13.65 | 142-0701-501 4 Crimp 2 Gold | J660-ND 15.44 13.54 11.64 | 142-9403-011 
20 PC Mt. — Nickel | J714-ND 17.29 1517 13.04 | 142-0701-506 Crimp this Gold _| J664-ND 16.73 _14.67__12.62_| 142-947-001 
PC Mt _ Gold | J715-ND 1314-1152 9.91 | 142-0701-551 Crimp 2* Gold | J662-ND 23.16 20.31 + ~—«17.46 | 142-9403-101 
= PC ML = Gold | J501-ND 72.97.1138 9.78 | 142-0701-301 10 Crimp 60. Gold | J663-ND 21.21 18.72 16.00 _ | 142-9404-101 
PC Mt. = Nickel | J988-ND 8.68 7.62 6.55 | 142-0701-306 Crimp 3 Gold | J665-ND 23.80 20.88 17.95 | 142-9407-101 
062" PC Mt. = Gold | J502-ND 6.03 5.29 4.55 | 142-0701-801 18 PC Mt. = Gold | J666-ND 14.14 9.77 8.40 | 142-9701-201 
062" PC Mt. - Nickel | J716-ND 5.72 5.02 4.32 | 142-0701-806 09 PC Mt. = Gold | J669-ND 13.25 11.63 10.00 | 142-9701-801 
9 | -082" PC Mt. - Gold | J629-ND 7.20 6.32 5.43 | 142-0711-821 PC Mt. = Gold | J670-ND 13.25 11.63 10.00_| 142-9701-811 
.031" PC Mt. -_ Gold | J657-ND 10.20 8.94 7.69 | 142-0701-881 Non-Magnetic SMB Connectors 
062" PC Mt. — Gold | J658-ND 10.81 9.49 8.16 | 142-0701-851 42 Crimp 2* Gold | J671-ND 18.60 16.31 14.02 _[ 131-9403-001 
042" PC Mt. = Gold_| J630-ND 12.96 11.37 9.77_| 142-0701-841 PC Mt. = Gold | J675-ND 11.07 971 8.35 | 131-9701-201 
23 | .062” PC Mt. = Gold | J992-ND. 6.01 5.28 4.54 | 142-0711-851 44 PC Mt. 3 Gold | J676-ND 4107 74 335 |131-9701-211 
24 PC Mt. = Gold | J610-ND 12.22 10.72 9.22 | 142-070-871 = Hy “9701 
25 PC Mt. = Gold | J631-ND 9.36 8.21 7.06 | 142-0721-881 a ca Oe Gord ae seer meas on ES ICETT 
26 Crimp aE Gold__[ J641-ND. 72.68 11.13 9.57 | 142-0339-401 52 Crimp 60 Gold | J674-ND 4302 11.42 9.82 |131-9404-101 
Solder 086 Semi-Rigid| Gold | J809-ND 14.64 12.84 ~——*11.04 | 142-0593-421 Taal - : - 
26 Solder |. 141 Semi-Rigid] Gold | J810-ND 14.64 12.84 = 11.04 | 142-0594-421 - eons 
Solder .086 Semi-Rigid) Gold | J811-ND 1819 15.95 13.72 | 142-0593-431 Crimp Tool Frame J572-ND 106.63 es —_| 140-000-952 
Solder 141 Semi-Rigid| Gold _| J812-ND 18.19 1595 13.72 _| 142-0594-431 Die Set for SMA, SMB 
Solder 086 Semi-Rigid | Nickel | J722-ND 4.94 4.34 3.73 | 142-0593-006 Type (RG178, 316, 316DS, 58) J573-ND 129.48 = —_|140-0000-951 
57 Solder 141 Semi-Rigid] Gold | J723-ND 771 6.76 5.82 | 142-0594-001 Semi-Rigid Cable Vice Tool J702-ND 557.92 = —_|140-0000-962 
Solder 141 Semi-Rigid | Nickel | J724-ND 714 6.27 5.39 | 142-0594-006 Cable Clamp Inserts, .086 Semi-Rigid Tool J703-ND 96.30 _ —_| 140-000-964 
Solder .086 Semi-Rigid | Gold _| J727-ND 571 5.01 4.31 | 142-0593-001 Cable Clamp Inserts, 141 Semi-Rigid Tool J704-ND 96.30 = —_[140-0000-965 
28 ees _— Gold | J634-ND 38.55 33.81 29.07 | 142-0801-861 rup: ; ones: Re sea Aiul ccna RG-187/U, RG-188/U, RG-316/U 
Quick Connect 7 Gold | J706-ND OT eT 2418 2079 | 142-T403-001 | 4 Group F eohiee AME con WIGEStn ae soo , 
99 _ | Quick Connect 8AA Gold | J707-ND 27.57 24.18 20.79 | 142-1404-001| 44 Group 5 Cables: LMR-240, HPF-240, RF-240 
Quick Connect g** Gold | J708-ND 27.57 24.18 20.79 | 142-1407-001] 9 Group 6 Cables: RG-179DS, RG-187DS, RG-188DS, RG-316DS 
Quick Connect SAAA Gold_| J709-ND 27.57 24.18 __20.79 | 142-1408-001 | a, Group 7 Cables: RG-161/U, RG-174/U, RG-188/U, RG-316/U, LMR-100 (LMR-100 not available in 
30 Adapter = Gold_[J710-ND 41.35 36.27 31.18 | 142-1901-821 quick connect) 
Slide-On RG-405 Gold | J711-ND 7.32 6.42 5.52 | 142-0693-061 | j, Group 8 Cables: RG-188DS, RG-316DS 
31 Slide-On RG-402 Gold | J712-ND 7.32 6.42 5.52 | 142-0694-061 | AAA Group 9 Cables: RG-55/U, RG-142/U, RG-223/U, RG-400/U 
Solder 141 Semi-Rigid) Gold_| J814-ND 2.77 2.44 2.09 | 142-0694-021 | + J467, J468, J613 and J614 Leg Length: .155”; J469, J615 and J616 Leg Length: .095” 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 447 


& 
EMERSON Johnson: 


SMP Blind-Mate Connectors 


Emerson's new Johnson® line of SMP Blind-Mate Connectors offers a Micro-Miniature, Slide-On/Snap-On Interconnect interface offers superior performance up to 40 GHz and is compatible with all SMP and GPO® Connectors. They offer 
System that aids in the design of high density packaging as well as axial and radial misalignment issues. The SMP high electrical reliability where extreme shock and vibration conditions are experienced. 


Dim. in mm 


Fig. 4 


Digi-Key 
= = Part-No. 
Digi-Key : J10004-ND 
Part-No. J10005-ND 
J10002-ND "i J10006-ND 
J10003-ND J10007-ND 


Digi-Key Price Each Johnson Digi-Key Price Each Johnson 

Fig} Description Part No. 1 10 50 | Part No. Fig) Description Part No. 1 10 50 | Part No. 
1 | Straight Solder Female M17/151 J10000-ND 15.08 13.23 11.37 | 127-0692-001 8 | Flange Mount Male Field Receptacle SB J10017-ND 24.51 21.49 18.48 | 127-2701-612 
2 | Straight Solder Female RG 405 J10001-ND 14.14 12.40 10.66 | 127-0693-001 Hermetic Seal Male FD J10018-ND 34.51 27.12 22.68 | 127-0711-601 
3 Right Angle Solder Female M17/151 J10002-ND 22.62 19.84 17.06 | 127-0692-101 9 | Hermetic Seal Male LD J10019-ND 34.51 27.12 22.68 | 127-1711-601 
Right Angle Solder Female RG 405 J10003-ND 18.85 16.53 14.21 | 127-0693-101 Hermetic Seal Male SB J10020-ND 34.51 27.12 22.68 | 127-2711-601 
Receptacle Straight PC Mount Male Full Dent J10004-ND 16.02 14.06 12.08 | 127-0701-201} |10| Female-Female Bullet Adapter J10021-ND 14.14 12.40 10.66 | 127-0901-801 
ri Receptacle Straight PC Mount Male Limited Dent | J10005-ND 16.02 14.06 12.08 | 127-1701-201) | 44) Female-Female Adapter J10022-ND 21.68 19.01 16.35 | 127-0901-811 
Receptacle Straight PC Mount Male Smooth Bore | J10006-ND 16.02 14.06 12.08 | 127-2701-201 SMP Bullet Extraction Tool J10023-ND 133.00 _ — |127-0000-900 
Receptacle Straight PC Mount Male Catchers Mit | J10007-ND 16.02 14.06 12.08 | 127-3701-201 SMP Cabled Connector Removal Tool J10024-ND 11.70 _ — | 127-0000-901 
End launch Receptacle Male FD SMT J10008-ND 16.02 14.06 — 12.08 | 127-0701-801 SMP Genter Contact Holder J10025-ND 6.38 = — | 427-000-902 
5 | End launch Receptacle Male LD SMT J10009-ND 16.02 14.06 — 12.08 | 127-1701-801 SMP Interface Locator Tool J10026-ND 15.96 = — |427-0000-903 
End launch Receptacle Male SB SMT J10010-ND 16.02 14.06 12.08 | 127-2701-801 SMP Right Angle Body Holder J10027-ND 6.38 = — | 427-000-904 
Flange Mount Male Shroud without Contact FD J10011-ND 7.09 6.22 5.35 | 127-0701-602} |_| SMP FD Shroud Centering Tool J10028-ND 6.38 = — |127-0000-905 
6 | Flange Mount Male Shroud without Contact LD J10012-ND 7.09 6.22 5.35 | 127-1701-602 SMP LD Shroud Centering Tool J10029-ND 6.38 = — | 127-0000-906 
Flange Mount Male Shroud without Contact SB J10013-ND 7.09 6.22 5.35 | 127-2701-602 SMP SB Shroud Centering Tool J10030-ND 6.38 = — |127-0000-907 
7 | Flange Mount Male CM without Contact J10014-ND 7.54 6.62 5.69 | 127-3701-602 Adapter Male CM/Male FD J10031-ND 23.56 20.67 17.77 | 127-0901-822 
8 Flange Mount Male Field Receptacle FD J10015-ND 23.56 20.67 17.77 | 127-0701-612 Adapter Male CM/Male LD J10032-ND 23.56 20.67 17.77 | 127-1901-822 
Flange Mount Male Field Receptacle LD J10016-ND 24.51 21.49 18.48 | 127-1701-612 Adapter Male CM/Male SB J10033-ND 23.56 20.67 17.77 | 127-2901-822 
Stainless Steel SMA Connectors LCs Boks | 


Cable Digi-Key Price Each Johnson Cable Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. | Description Group Part No. Al 10 50 | Part No. Fig. | Description Group Part No. 1 10 50 | Part No. 
Plugs Jacks 
RG-316, 161/U, 174, 188. | J879-ND 614 639 464 /141-0408-102 | | 5 | siaight Solder RG-405, .086 Semi-Rigid | J892-ND 4.48 3.93 3.38 |141-0593-001 
1 | Right Angle Crimp RG-316 DS, 188 DS J880-ND 6.23 5.47 4.70 |141-0404-112 RG-402, .141 Semi-Rigid | J893-ND 448 3.93 3.38 )141-0594-001 
RG-58/U, 141,303 | J881-ND Rar Ree: aaa aqua RG-316, 161/U, 174, 188 | J888-ND 5.09 447 3.84 |141-0303-412 
ne-(ao: 55/0, 203, 400 [neenin aa 8a. aaa aAORAD Straight Crimp Type RG-316 DS, 188DS | J889-ND 5.18 454 3.91 |141-0304-412 
Bulkhead Jack RG-58/U, 141,303 | J890-ND 746 6.55 5.63 |141-0307-412 
RG-316, 161/U, 174, 188, 

J875-ND 562 4.93 4.24]141-0403-012 | | , RG-142, 55/U, 223, 400 | J891-ND 7.46 6.55 5.63 |141-0308-412 
LMR-100, HPF-100, RF-100 RG-405, .086 Semi-Rigid | J894-ND 7.02 616 5.30 |141-0593-401 

RG-316 DS, 188DS | J876-ND 5.62 4.93 4.24 |141-0404-012 i i-Rigi 7 -0594- 
sianieeaap seed alder RG-402, 141 semi Fig J895-ND 7.02 6.16 5.30 |141-0594-401 
RG-58/U, 141, 303, RF-195] jo77 yp sea “46 44 4aiananro18 RG-405, .086 Semi-Rigid | J896-ND 8.78 7.70 6.62 |141-0593-421 
LMIR-195, HPF-195 RG-402, 141 Semi-Rigid | J897-ND 7.63 6.70 5.76 |141-0594-421 
2 RG-142, 55/U, 223, 400 |u878-ND 5.62 4.93 4.24 | 141-0408-012 | |__| Straight PCB = peScDM 5.27 4.62 3.97 | 141-0701-201 
RG-405, 086 Semi-Rigid | J883-ND 4.39 385 3.31 |141-0693-002 | © | Right Angle PCB = wise 8.21 8.08 6.95 |147-0701-201 
ie 7 | Rear Mount Bulkhead Solder — J900-ND 5.79 5.08 4.37 | 141-0701-402 
Straight Solder RG-402, 147 Semi-Rigid BIEGND 4.48 3.93 3.38 | 141-0694-002 | | "5 Vertical Flange Mount 2-Hole = J901-ND 9.67 848 7.29 |141-0701-602 
RG-405, .086 Semi-Rigid | J886-ND 5.62 4.93 4.24 | 141-0693-062 | |g | Vertical Flange Mount 4-Hole = J902-ND 9.44 8.28 7.12 ]141-0701-612 
RG-402, .141 Semi-Rigid | J887-ND 5.79 5.08 4.37 | 141-0694-062 10 | Vertical Flange Mount 2-Hole _ J903-ND 10.01 8.78 7.55 |141-0701-622 
Solder without Contact RG-402, 141 Semi-Rigid | J885-ND 3.07 2.70 2.32 |141-0694-012 | | 11 | Vertical Flange Mount 4-Hole a J904-ND 9.78 858 7.38 |141-0701-632 


More Product Available Online: www.digikey.com 
448 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


& 
EMERSON Johnson: 


SMK (2.92mm) Connectors 


SMK Connectors provide an excellent solution for applications requiring high frequency transmission. Similar to construction, which enhances connectivity * The Field Replacement Jacks with a high quality hermetic seal feed 
the SMA interface, a smaller internal body diameter (2.92mm) and air dielectric provide a higher cutoff frequency thru for use in sealed circuit modules * The SMK plug interface employs more precise dimensions than an SMA 
and other key advantages: * Superior electrical performance to 40GHz * Female contacts have a three-slot and uses a shorter snub nose male pin such that the connector bodies align before the contacts engage 


Digi-Key Price Each Johnson Digi-Key Johnson 
Fig. | Description Plating Part No. 1 10 50 | Part No. Description Part No. Price Each Part No. 
Adapter Tools 
1 | Hermetic Seal Feedthru — | J688-ND 15.73 12.36 10.34 | 142-1000-033 Bead Assembly Tool J697-ND 27.90 740-000-957 
2. | Jack to Jack In-series Adapter Gold | J694-ND 81.90 70.88 63.00 | 145-0901-801 ee Ee — : 
3. | Plug to Plug In-series Adapter Gold | J695-ND 78.00 67.50 60.00 | 145-0901-811 Body Soldering Tool for .086 Semi-Rigid J698-ND 12.40 140-000-958 
4 | Plug to Jack In-series Adapter Gold | J696-ND 71.50 61.88 55.00 | 145-0901-821 Body Soldering Tool for .141 Semi-Rigid J699-ND 12.40 140-0000-959 
Plug Contact Soldering Tool for .086 Semi-Rigid J700-ND 11.62 140-0000-960 
5 Straight Solder Type w/Contact, Slide-on Nut Passivated | J689-ND 18.55 14.58 12.19 | 145-0693-002 Contact Soldering Tool for .141 Semi-Rigid J701-ND 11.62 140-0000-961 
Straight Solder Type w/Contact, Slide-on Nut Passivated | J690-ND 18.03 14.17 11.85 | 145-0694-002 Cable Vise Tool J702-ND 557.92 140-0000-962 
Receptacle vane 
Cable Clamp Insert Tool for .086 Semi-Rigid J703-ND 96.30 140-000-964 
& | Thread Mount Field Replaceable Passivated | J6OT-ND 1995 1568 13.11 [145-701-002] | coir camp insert Tool for 141 Semi Rind as 5 30 fan phobic: 
7 | 2-Hole Flange Mount Jack Passivated | J692-ND 30.80 24.20 20.24 | 145-0701-602 aS VAMP INSELL LOOMOhel4! SeMEIgL i 
8 | 4-Hole Flange Mount Jack Passivated | J693-ND 28.70 22.55 18.86 | 145-0701-612 Vise Stop Tool J705-ND 10.85 140-0000-968 
RF Connectors MMcx Type SMA Reverse Polarity Plugs 
ELECTRICAL RATINGS: * Impedance: 500 » Frequency Range: 0 ~ 6 GHz © Working Voltage: 170 Vrms at sea and Receptacles ROHS 


level * Insulation Resistance: 1000MQ minimum 


Electrical Ratings: * Impedance: 500 « Insulation Resistance: 5000 MQ minimum Mechanical Ratings: * Engagement Design: 
MIL-C-39012, Series SMA »* Engagement/Disengagement Force: 2 inch-pounds maximum * Mating Torque: 7 ~ 10 inch-pounds 
* Bulkhead Mounting Nut Torque: 15 inch-pounds * Coupling Proof Torque: 15 inch-pounds minimum ¢ Coupling Nut Retention: 
60 Pounds minimum « Durability: 500 Cycles minimum Environmental Ratings: (Meets or exceeds the applicable paragraph 
of MIL-C-39012) » Temperature Range: -65°C ~ 165°C »* Thermal Shock: MIL-STD-202, Method 107, Condition B » Corrosion: 
* MIL-STD-202, Method 101, Condition B_* Shock: MIL-STD-202, Method 213, Condition | * Vibration: MIL-STD-202, Method 
204, Condition D * Moisture Resistance: MIL-STD-202, Method 106 Material Specifications: » Bodies: Brass per QQ-B-626, 
Gold Plated per MIL-G-45204 .00001” minimum or nickel plated per QQ-N-290 * Contacts: Male: Brass per QQ-B-626, Gold 
Plated per MIL-G-45204 .00003” minimum; Female: Beryllium Copper per QQ-C-530, Gold Plated per MIL-G-45204 .00003” minimum 


MECHANICAL RATINGS: * Engagement/Disengagement Force: 8.0 pounds maximum engagement; 1.4 pounds 
minimum disengagement © Contact Retention Force: 2.0 pounds minimum axial force * Cable Retention: 30 pounds 
* Durability: 500 cycles minimum 


ENVIRONMENTAL RATINGS: Operating Temperature: —55°C ~ 155°C 
Fig. 1 — Straight Fig. 2 — Right Angle Flexible Fig. 3 — Straight Plug 
Cabled Plug Cabled Plug 
4x 2.03 
aoa 
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Fig. 4 — Right Angle 
Semi-Rigid Plug 
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Fig. 7 — Jack Receptacle Fig. 8 — End Launch Jack asi 1+ .650 (16.51) +{ | Panel Thickness -500 (12.70) |— 
. .045 - .093 
aces ~50-— C2 (020) 40 ( 02), ~+|.450 (11.43) |- (414-236) 065 (1.65) | = 380 | 
i 0.76| pe | NES 1 ae a 187 (4.75) | (Be) 
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| j [292 pa8 50-5 (1.27) — att — Sill 
jel he —! .250 . ij + 
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(3.94) (7.92) —~ + ul (1.02) 973 |. 
.020 (0.51) a (185) pant Thick 
0.050 (1.27) —~ ij oA (2.36) 
Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Johnson 155 (3.94) : : 
Fig. Cable Type/Description A B_ [Part No. fl 10 50 | Part No. 
RG 178/U, 196 3.48 — |J589-ND 613 5.38 4.63 |135-3402-001 
RG 316/U, 188, 161, 174 4.39 — |J590-ND 9.14 8.02 6.89 |135-3403-001 Cable | Dimension-Inch(mm) | VSWR | Frequency | Digi-Key Price Each Johnson 
1 |__RG316 DS, 188DS,187DS_ | 4.39 — |J591-ND 812 7.12 6.12 |135-3404-001 Fig.| Type rn B (GHz) |Range (GHz)| Part No. 1 10 100 |Part No. 
meter Frente, uber 3.48 — |592:ND 5.31 4.66 4.01 |135-3436-001 Straight Crimp Type Plug 
1 RG-316 [.706(17.93)) —  |1.15+.02f] 0~124 | J908-ND 1066 948 7.51 |142-4403-001 
RG 178/U, 196 8.99 7.01 |J593-ND 10.77 9.45 8.12 |135-3402-101 1 |RG-316DS |.706 (17.93)) — 1.15+.02f| 0~124 |J909-ND 11.05 9.83  7.78|142-4404-001 
RG 316/U, 188, 187, 179, 161, 174|10.46 8.48 | J594-ND 10.65 9.34 8.03 ]135-3403-101 RG-58 _|.706 (17.93) = 1.17+.025f] O~12.4 | J910-ND 11.05 9.83 7.78 |142-4407-001 
2 RG 316 DS, RG 188 DS 10.46 8.48 | J595-ND 9.43 8.28 7.12 |135-3404-101 Siidight Grip Type Balkhead Jack 
-047" Diameter Flexible, Huber | 5 44 7.94 | J596-ND 9.33 8.19 7.04 |135-3436-101 RG-316 J905-ND 9.30 827 6.55 |142-4303-401 
K01152-07, Axon P512479A 
2 |RG-316DS J906-ND 9.70 863 6.83|142-4304-401 
3 = — __— |¥601-ND 11.64 10.21 8.78 |135-3801-201 RG-58 J907-ND 1116 9.92 7.86 |142-4307-40 
4 = —__ — |J602-ND 9.33 8.19 7.04 |135-3693-101 Hight Angle Crimp Type Plug 
Straight - Gold PCB 2.92 — |J597-ND 619 543 4.67 |135-3701-201 
5 aie = ; oohd RG-316 [.611 (15.52)].470 (11.94) ]1.15+.03f] O~124 |JO1T-ND 11.45 1018 8.06 |142-4403-101 
Straight - Gold PCB 1.78 US9S-ND) 6.26 5.49 4.72 [135-3701-211 RG-316DS [611 (15.52) [470 (11.94) 1154.03" | O~124 | J912-ND 11.05 983 7.78 |142-4404-101 
6 Right Angle - Gold PCB 2.92 — |J599-ND 13.413 11.52 9.90 /135-3701-301 3) RG-58 |.611 (15.52)).470 (11.94) }1.17+.06f | 0~124 |J913-ND 11.84 10.53 8.34 142-407-101 
Right Angle - Gold PCB 1.73 — |J600-ND 12.57 11.03 9.48 |135-3701-311 LMR-240 |.635 (16.13) |.490 (12.45) |1.10+.06f | 0~12.4 |J914-ND 11.39 10.13 8.02 /142-4435-10 
7 | _ Jack Receptacle -GoldSMD | — — |J821-ND 8.06 7.08 6.08 |135-3711-201 Receptacles 
8 End Launch - PCB — — |J603-ND 6.38 5.60 4.81 [135-3711-801 7 | Straight Jack TI915:ND 632 5624.45 ]142-4701-201 
Hand Crimp Tool (frame only) ... [J572-ND 106.63/1 140-000-952 5 | Right Angle Bulkhead Jack J916-ND 1242 11.04 8.74 |142-4701-501 
Crimp Tool Die Set . |J604-ND 221.90/1 140-000-953 6 | End Launch Bulkhead Jack .. | J917-ND 7.20 6.41 5.07 |142-4701-801 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 449 


sd ; 
EMERSON Johnson 


Fixed Length Cables and Adapters 


Features: * Tested to customer specifications * Flexible cable * OGHz ~ 26GHz 
+500 and 750 *Controlled impedance Applications: * Voltage/Continuity Straight to Straight Right Angle to Right Angle Straight to Right Angle 
Test Fixture » Interface location gauging * VSWR Quality Assurance Scalar L 

Analyzer *VSWR/TDR Design Engineering Vector Analyzer * CNC Hardline 
Bender (Semi-rigid cables) 


Straight to Straight Cables 


Cable Dimension L | Digi-Key Price Each Johnson Cable Dimension L | Digi-Key Price Each Johnson 
Type (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. Type (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
SMB Plug to SMB Plug ana 8 J836-ND 26.06 19.55 16.51 415-0082-008 
6 J1206-ND 18.52 13.89 11.73 415-0003-006 Formable le SS GNE 26:80 21.60 ties ais 0082-012 
18 J838-ND 32.55 24.42 20.62 415-0082-018 
nese 12 J1212-ND 19.03 14.28 12.06 415-0003-012 144 oa naccinn Saab ores 55.68 aie:p0es-004 
24 J1224-ND 20.57 15.43 13.03 415-0003-024 : : : 
36 J1236-ND 21.60 16.20 13.68 415-0003-036 SMA Plug to SMA Bulkhead Jack 
SR 780 Phen to Shee ZO Pi t2 | Sse12-ND ia0s i290 t207 | ais-o03t-ot2 
6 J1606-ND 19.03 14.28 12.06 415-0008-006 RG-316 24 }3924-ND 2011 15.09 12.74 415-0031-024 
AG-79 12 J1612-ND 20.06 15.05 12.71 415-0008-012 36 *13936-ND 21.47 16.11 13.60 415-0031-036 
a 4 ae Okc ioe i A Gone nae 6 J4306-ND 17.49 13.12 11.08 | 415-035-006 
é B : : picid RG-31eDS 12 J4312-ND 18.52 13.89 11.73 415-0035-012 
RG-179DS 6 J1806-ND 19.55 14.66 12.38 415-0010-006 24 J4324-ND 20.57 15.43 13.03 415-0035-024 
12 J1812-ND 21.09 15.82 13.36 415-0010-012 36 J4336-ND 22.12 16.59 14.01 415-0035-036 
MCX Plug to MCX Plug 12 J4812-ND 23.66 17.75 14.99 415-0040-012 
6 J2206-ND 17.49 13.12 71.08 415-0014-006 RG-58 24 J4824-ND 24.69 18.52 15.64 415-0040-024 
nee 12 J2212-ND 18.52 13.89 1173 415-0014-012 36 J4836-ND 25.72 19.29 16.29 415-0040-036 
ele 24 J2224-ND 20.57 15.43 13.03 415-0014-024 BNC Plug to BNC Plug 
36 J2236-ND 22.63 16.98 14.34 415-0014-036 12 J6212-ND 11.83 8.88 7.50 415-0054-012 
MCX Plug to MCX Bulkhead Jack RG-58 24 J6224-ND 12.86 9.65 8.15 415-0054-024 
6 J2406-ND 21.09 1582 1336 | 415-0016-006 se SEEESAND TSAO 2 10-80: Site 241570054056 
nesi6 12 J2412-ND 21.60 16.20 13.68 | 415-0016-012 Belden ie dear) 11.83 8.88 7.50 | 415-0056-012 
24 J2424-ND 22.63 16.98 14.34 | 415-0016-024 8218 24 dep) 13.37 10.03 8.47 | 415-0056-024 
36 J2436-ND 24.17 18.14 15.32 | _415-0016-036 2 — we oe oe eee 
512. ; y 75 5-0057- 
MCX 750 Plug to MCX 750 Plug RG-59 24 J6524-ND 1337 10.03 8.47 | 415-057-024 
6 J3006-ND 24.17 18.14 15.32 415-0022-006 36 J6536-ND 14.40 10.80 9.12 415-0057-036 
rove | 2 | depen oe ee | aes BNC 752 Plug to BNC 750 Plug 
36 J3036-ND 28.80 21.60 18.24 415-0022-036 12 J5512-ND 16.41 12.31 10.40 415-0047-012 
: - - Belden 24 J5524-ND 17.47 13.10 11.07 415-0047-024 
MMCX Plug to MMCX Plug 8218 36 J5536-ND 18.97 14.23 12.02 | 415-0047-036 
6 J728-ND 26.57 19.93 16.83 415-0066-006 RG-59 12 J5612-ND 16.97 12.73 10.75 415-0048-012 
RG-178 12 J729-ND 27.99 20.99 17.73 415-0066-012 3 24 J5624-ND 18.00 13.50 11.40 415-0048-024 
18 J730-ND 27.10 20.33 17.17 415-0066-018 12 J5912-ND 19.03 14.28 12.06 415-0051-012 
24 J731-ND 30.59 22.95 —19.38_|_415-0066-024 en 24 J5924-ND 22.63 16.98 14.34 | 415-051-024 
6 J732-ND 31.07 23.31 19.69 415-0067-006 i 36 J5936-ND 26.75 20.06 16.94 415-0051-036 
R316 | ig | SraaND 3270 © 24832072 | 415-0067-018 an 
734- 7 5 7! 5-0067- 
12 J6612-ND 16.97 12.73 10.75 415-0058-012 
24 SisSNy) a 0G 024 vie 24 J6624-ND 18.00 1350 11.40 | 415-058-024 
MMCX Plug to SMA Bulkhead Jack 36 J6636-ND 19.55 14.66 12.38 415-0058-036 
6 J744-ND 28.99 21.75 18.36 415-0070-006 48 J989-ND 26.67 20.00 16.89 415-0058-048 
12 J745-ND 30.30 22.73 19.19 415-0070-012 12 J6812-ND 22.63 16.98 14.34 415-0060-012 
RG-178 18 J746-ND 31.79 23.85 20.14 415-0070-018 RG-142 24 J6824-ND 29.32 21.99 18.57 415-0060-024 
24 J747-ND 33.10 24.83 20.97 415-0070-024 36 J6836-ND 36.00 27.01 22.81 415-0060-036 
36 J748-ND 36.47 27.36 23.10 415-0070-036 12 J7012-ND 21.09 15.82 13.36 415-0062-012 
6 J749-ND 29.88 22.42 18.93 415-0071-006 RG-8 24 J7024-ND 25.72 19.29 16.29 415-0062-024 
12 J750-ND 30.79 23.10 19.51 415-0071-012 36 J7036-ND 29.83 22.38 18.90 415-0062-036 
RG-316 18 J751-ND 31.65 23.74 20.05 415-0071-018 SMA Plug to N Plug 
24 J752-ND 32.79 24.60 20.77 415-0071-024 12 J6712-ND 17.49 13.12 11.08 415-0059-012 
36 J753-ND 35.27 26.46 22.34 415-0071-036 RG-58 24 J6724-ND 19.03 14.28 12.06 415-0059-024 
SMA Plug to SMA Plug 36 J6736-ND 20.06 15.05 12.71 415-0059-036 
6 J3306-ND 19.24 14.43 12.19 415-0025-006 12 J6912-ND 22.63 16.98 14.34 415-0061-012 
12 J3312-ND 20.37 15.28 12.90 415-0025-012 RG-142 24 J6924-ND 29.83 22,38 18.90 415-0061-024 
RG-178 24 J3324-ND 22.63 16.98 14.34 415-0025-024 36 J6936-ND 36.00 27.01 22.81 415-0061-036 
36 J3336-ND 26.59 19.95 16.84 415-0025-036 SMA Plug to BNC Plug 
6 J3706-ND 16.18 12.14 10.25 415-0029-006 6 J3606-ND 16.36 12.27 10.37 415-0028-006 
12 J3712-ND 17.26 12.95 10.93 415-0029-012 RG-316 12 J3612-ND 16.80 12.60 10.64 415-0028-012 
RG-316 24 J3724-ND 16.98 12.74 10.76 415-0029-024 24 J3624-ND 17.80 13.36 11.28 415-0028-024 
36 J3736-ND 19.86 14.90 12.58 415-0029-036 36 J3636-ND 19.19 14.39 12.16 415-0028-036 
48 J3848-ND 21.36 16.02 13.53 415-0030-048 12 J4512-ND 13.81 10.36 8.75 415-0037-012 
6 J4106-ND 16.18 12.14 70.25 415-0033-006 RG-58 24 J4524-ND 16.46 12.35 10.43 415-0037-024 
12 J4112-ND 16.70 1253 10.58 | 415-033-012 36 J4536-ND 17.49 13.12 11.08 | 415-0037-036 
RG-316DS 24 J4124-ND 18.79 14.09 11.90 415-0033-024 12 J5012-ND 20.57 15.43 13.03 415-0042-012 
36 J4136-ND 20.84 15.63 13.20 415-0033-036 RG-142 24 J5024-ND 26.75 20.06 16.94 415-0042-024 
48 J4148-ND 21.27 15.96 13.48 415-0033-048 36 J5036-ND 33.43 25.08 21.18 415-0042-036 
12 J4612-ND 18.52 13.89 11.73 415-0038-012 SMA Quick-Connect Plug to SMA Plug 
RG-58 24 J4624-ND 19.55 14.66 12.38 415-0038-024 12 J791-ND 44.66 33.50 28.29 415-0078-012 
36 J4636-ND 20.57 15.43 13.03 415-0038-036 RG-316DS 24 J792-ND 46.34 34.76 29.35 415-0078-024 
12 J5112-ND 23.15 17.36 14.66 415-0043-012 36 J793-ND 48.77 36.58 30.89 415-0078-036 
RG-142 24 J5124-ND 29.83 22.38 18.90 415-0043-024 12 J794-ND 51.01 38.26 32.31 415-0079-012 
36 J5136-ND 36.52 27.39 23.13 415-0043-036 RG-142 24 J795-ND 57.92 43.45 36.69 415-0079-024 
3 J822-ND 19.35 14.52 12.26 2415-0081-003 36 J796-ND 63.68 47.76 40.33 415-0079-036 
4 J823-ND 19.88 14.91 12.59 415-0081-004 SMA Quick-Connect Plug to SMA Quick-Connect Plug 
5 J824-ND 20.40 15.30 12.92 415-0081-005 6 J779-ND 71.82 53.87 45.49 415-0065-006 
Hand 6 J825-ND 21.00 15.75 13.30 415-0081-006 12 J780-ND 72.94 54.71 46.20 415-0065-012 
Formable 7 J826-ND 21.53 16.15 13.64 415-0081-007 Asie 18 J781-ND 73.87 55.41 46.79 415-0065-018 
.086 8 J827-ND 22.13 16.60 14.02 415-0081-008 i 24 J782-ND 74.81 56.11 47.38 415-0065-024 
12 J828-ND 24.38 18.29 15.44 415-0081-012 36 J783-ND 76.68 57.51 48.57 415-0065-036 
18 J829-ND 27.71 20.79 17.56 415-0081-018 48 J784-ND 78.55 58.92 49.75 415-0065-048 
24 J830-ND 31.05 23,29 19.67 415-0081-024 12 J785-ND 71.00 53.26 44.97 415-0076-012 
3 J831-ND 22.20 16.65 14.06 415-0082-003 RG-316DS 24 J786-ND 72.87 54.66 46.16 415-0076-024 
Hand 4 J832-ND 22.88 17.16 14.49 415-0082-004 36 J787-ND 75.11 56.34 47.58 415-0076-036 
Formable 5 J833-ND 23.78 17.84 15.06 415-0082-005 12 J788-ND 76.42 57.32 48.41 415-007-012 
141 6 J834-ND 24.49 18.37 15.51 415-0082-006 RG-142 24 J789-ND 83.34 62.51 52.78 415-0077-024 
7 J835-ND 29.32 21.99 18.57 415-0082-007 36 J790-ND 84.08 63.07 53.26 415-0077-036 
(Continued) 
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& 
EMERSON Fixed Length Cables and Adapters (cont) 


Johnson: 
Right Angle to Right Angle Cables 
Cable Dimension L Digi-Key Price Each Johnson Cable Dimension L Digi-Key Price Each Johnson 
Type (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. Type (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
SMB Plug to SMB Plug 6 J759-ND 30.18 22.64 19.12 415-073-006 
6 J1006-ND 20.57 15.43 13.03 415-0001-006 12 J760-ND 31.02 23.27 19.65 415-0073-012 
Becize 12 J1012-ND 21.60 16.20 13.68 | 415-0001-012 RG-316 18 J761-ND 32.14 24.11 20.36 415-073-018 
24 J1024-ND 23.66 17.75 14.99 | 415-001-024 24 J762-ND 33.07 24.81 20.95 415-0073-024 
36 J1036-ND 25.72 19.29 16.29 | 415-001-036 36 J763-ND 35.50 26.63 22.49 415-0073-036 
6 J7306-ND 19.03 14.28 12.06 | 415-004-006 
Fate 12 J7312-ND 19.55 14.66 12.38 415-0004-012 SMA Bulkhead Jack to: SMA: Plug 
5 24 J7324-ND 21.09 15.82 13.36 | 415-004-024 6 J764-ND 27.84 2088 17.64 | 415-0074-006 
36 J7336-ND 22.63 16.98 14.34 | 415-004-036 12 J765-ND 28.78 21.59 18.23 | 415-0074-012 
MCX Plug to MCX Plug RG-316 24 J766-ND 30.65 22.99 19.41 415-0074-024 
6 J2306-ND 16.97 1273 10.75 | 415-0015-006 36 SekSARD) cae eee, SeuOKe || “a t007E0s6 
BecizS 12 J2312-ND 18.52 13.89 11.73 | 415-0015-012 48 UZSEND) 35.13 26.95 22.25 | 415-0074-048 
24 J2324-ND 20.06 15.05 12.71 415-0015-024 6 J769-ND 28.52 21.40 18.07 | 415-0064-006 
36 J2336-ND 22.63 16.98 14.34 415-0015-036 12 J7212-ND 29.30 21.98 18.56 415-0064-012 
6 J2706-ND 18.11 13.58 11.47 | 415-0019-006 RG-316DS 24 J7224-ND 31.08 23.32 19.69 | 415-0064-024 
RG-316 a aay ones deca io a Pople oa 36 J7236-ND 33.49 25.12 21.21 415-0064-036 
36 J2736-ND 21.50 16.13 13.62 | 415-0019-036 ae SETS, see8 etee 20S | Sle 00er ors 
6 J2906-ND 18.11 13.58 11.47. | 415-0021-006 : deer ARlD oer paees “ek (|| 815700757008 
AeaieBS 12 J2912-ND 17.81 13.36 11.29 | 415-0021-012 12 alesse) 36.81 27.61 23.2 | 415-075-012 
" 24 J2924-ND 20.93 15.70 13.26 415-0021-024 RG-142 24 J776-ND 43.91 32.94 27.82 415-0075-024 
36 J2936-ND 22.63 16.98 14.34 | 415-0021-036 36 J777-ND 51.57 38.68 32.67 415-075-036 
MMCX Plug to MMCX Plug 48 J778-ND 58.49 43.87 37.05 415-0075-048 
6 J736-ND 34.95 26.22 22.14 | 415-0068-006 
ee 12 J737-ND 3647 2736 2310 | 415008012 | Adapters Ditnenigiong ih (mn) 
18 J738-ND 37.78 28.34 23.93 | 415-0068-018 
24 J739-ND 39.09 29.32 24.76 +| 415-0068-024 Fig. 1 Fig. 4 
6 J740-ND 32.73 24.55 20.73 | 415-0069-006 
Rese 12 J741-ND 33.66 25.25 21.32 415-0069-012 
18 J742-ND 34.60 25.95 21.92 415-0069-018 17.22. 14.02, 
24 J743-ND 35.54 26.66 22.51 415-0069-024 38, 
SMA Plug to SMA Plug op 
6 J3506-ND 24.17 18.14 15.32 415-0027-006 7e2t 6.35 7.924 6.35 07.14' 6.35 o7.14t 6.35 
Rette 12 J3512-ND 25.20 18.90 15.96 | 415-007-012 (Hex) Across Flats | (Hex) Across Flats Across Flats Across Flats 
24 J3524-ND 27.77 20.84 17.60 | 415-0027-024 fas a 
36 J3536-ND 29.83 22.38 18.90 415-0027-036 '9- 19. 
6 J4006-ND 20.06 15.05 12.71 415-0032-006 
nase 12 J4012-ND 20.57 15.43 13.03 | 415-032-012 
24 J4024-ND 22.12 16.59 14.01 415-0032-024 20.02 18.72 19.48, $1758 
36 J4036-ND 23.66 17.75 14.99 | 415-0032-036 } 
6 J4406-ND 22.63 16.98 14.34 | 415-0036-006 tt 
RG-316DS 12 J4412-ND 21.48 16.11 13.61 415-0036-012 7.927 6.35 O7.14 6.35 7.141 6.35 
24 J4424-ND 24.89 18.68 15.77 415-0036-024 (Hex), -Acroas Flats Across Flats Across Flats 
36 J4436-ND 25.14 18.86 15.93 | 415-036-036 Fig.9 
12 J4912-ND 20.95 15.72 13.27 | 415-0041-012 . 
RG-58 24 J4924-ND 23.66 17.75 14.99 | 415-0041-024 
36 J4936-ND 24.69 18.52 15.64 | 415-0041-036 ‘Bie 
Straight to Right Angle Cables 
7.927 6.35 t 6.35 
Cable Dimension L Digi-Key Price Each Johnson (Hex) Across Flats Across Flats 
Type (Inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
SMB Plug to SMB Plug Fig. 14 
6 J1106-ND 18.52 13.89 11.73 | 415-0002-006 12.70 —+j 9.52 (Hex) 
i ANODE 5.00 (Across ] 7:82 (Hex) 
12 J1112-ND 19.55 14.66 12.38 | 415-0002-012 Flats) 
RG-316 24 J1124-ND 20.57 15.43 13.03 | 415-0002-024 Han Ravn 
36 J1136-ND 22.12 16.59 14.01 415-0002-036 || (HY 
6 J1506-ND 22.63 16.98 14.34 415-0007-006 ee , nae ESUU 
12 J1512-ND 23.66 17.75 14.99 | 415-007-012 Aeros Flats |! 3.81 (Wide) |-7627._ theo a 
RG-178 24 J1524-ND 26.23 19.68 16.62 | 415-0007-024 
36 J1536-ND 28.29 21.22 17.92 415-0007-036 Fig. 16 
MCX Plug to MCX Plug 22,09 
6 J2506-ND 16.97 12.73 10.75 415-0017-006 5.46 (Across Flats) 
12 J2512-ND 17.54 13.16 11.11 415-0017-012 
RG-316 24 J2524-ND 18.67 14.01 11.83 | 415-0017-024 
36 J2536-ND 20.37 15.28 12.90 | 415-017-036 a 
SMA Plug to SMA Plug 7.92 (Hex 2x) Ml 3.18 (Wide) 7.92 (Hex) (Across Flats) 
6 J3406-ND 21.91 16.43 13.88 415-0026-006 
Beta 12 J3412-ND 22.87 17.15 14.49 | 415-026-012 USWA Meron vency’ [NNN Ker Price Each | Johnson 
24 J3424-ND 24.99 18.75 15.83 415-0026-024 Fig. | Description (GHz) | Range (GHz) Part No. 1 10 | Part No. 
36 J3436-ND 27.65 20.75 17.52 415-0026-036 
ge 1 ] SMA Plug to MMCX Jack 1.05+.05f| 0-6 J617-ND 39.60 32.87 |134-1019-151 
6 J3806-ND 18.00 13.50 11.40 415-0030-006 2 | SMA Plug to MMCX Plug 4.05+.05t| 0-6 J618-ND 42.90 35.61 |134-1019-161 
AG-316 5 Saas bee a ioe a a nee pod 3 | SMA Jack to MMCX Jack 1054.05] 0-6 J619-ND 36.30 30.14 |134-1019-171 
a SaaS NB Bi eA tai, — does pepe 4 | SMA Jack to MMCX Plug 4.05+.05f| 0-6 J620-ND 39.60 32.87 |134-1019-181 
: : : 5_| SMA Plug to SMB Jack 4.05+.01f| 0-4 J621-ND 36.30 30.14 |134-1012-011 
6 J4206-ND 18.00 13.50 11.40 415-0034-006 6 | SMA Plug to SMB Plug 1.05 + .01f 0-4 J622-ND 39.60 32.87 |134-1012-021 
RG-316DS 12 sheNEe XD) 19.03 14280 12.06 | 415-0034-012 7 | SMA Jack to SMB Jack 1054.01} 0-4 J623-ND 36.30 30.14 |134-1012-031 
ae necine aor pees ot - seas 8. | SMA Jack to SMB Plug 4.05+.01f} 0-4 J624-ND 37.23 30.91 |134-1012-041 
i : : : ees 9 | SMA Plug to MCX Jack 1.03+.03f| 0-6 J625-ND 36.30 30.14 |134-1018-001 
12 J5212-ND 25.20 18.90 15.96 415-0044-012 10 | SMA Plug to MCX Plug 1.03 + .03f 0-6 J626-ND 39.60 32.87 |134-1018-011 
RG-142 24 J5224-ND 31.89 23.92 20.20 415-0044-024 11 | SMA Jack to MCX Jack 7.03 + .03f 0-6 J627-ND 36.30 30.14 |134-1018-021 
36 J5236-ND 38.57 28.94 24.44 415-0044-036 12 | SMA Jack to MCX Plug 1.03 + .03f 0-6 J628-ND 36.30 30.14 |134-1018-031 
SMA Bulkhead Jack to MMCX Plug 13 | SMA Jack to SMA Jack 1.05+.005f] 0~18 J655-ND 18.97 16.64 |142-0901-801 
6 J754-ND 33.07 24.81 20.95 415-0072-006 14 | SMA Jack to SMA Bulkhead Jack | 1.05+.01f | 0-18 J659-ND 27.08 23.75 |142-0901-401 
12 J755-ND 34.57 25.93 21.90 | 415-0072-012 15 | SMA Jack to SMA Plug /Rt. Angle |1.035+.02t| 0~18 J632-ND 24.54 21.52 |142-0901-941 
RG-178 18 J756-ND 35.88 26.91 22.73 | 415-072-018 16 | SMA Plug to SMA Plug 705+.01 | 0-18 J633-ND 21.87 19.18 |142-0901-811 
24 J757-ND 37.19 27.89 23.56 | 415-0072-024 17 | SMA Plug to SMA Jack 1.05+.005f] 0~18 J656-ND 14.25 12.50 |142-0901-821 
36 J758-ND 40.73 30.56 25.80 | 415-0072-036 


Note: All Adapters are Gold plated. 
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& -_ : Johnson 
EMERSON Ultra Miniature Cables and Accessories 


Emerson's UMC Ultraminiature Coaxial Connectors and Cable Assemblies are the answer for quality, snap-on connections ratio * All cabled plugs and jack receptacles are supplied with gold plated contacts and bodies Product Specifications: 
built to meet your cost and performance targets. The UMC cable plugs and jack receptacles offer 2.0mm and 2.5mm» Impedance: 509 (nominal) » Temperature Range: -40°C ~ 90°C * Frequency Rating: OGHz ~ 6GHz » VSWR: 1.30 
maximum mated height options with DC to 6 GHz electrical performance. maximum (OGHz ~ 6GHz) * Contact Resistance: 20m maximum (Center), 20mQ maximum (Outer, for plug), 10m 
Applications: * Wireless LAN, Mini-PCI and Hand-Held RF Devices * GSM, GPRS and CDMA Mobile Phones *PDA and maximum (Outer, for receptacle) » Withstanding Voltage: 200VAC » Insulation Resistance: 5S00MO minimum * Durability: 
Notebook Computer *GPS * Bluetooth » Microwave radio and measurement Features: * Excellent cost to performance 30 cycles * Holding Force (minimum): 0.15 N (Female contact) 


Fig. 1 


Right Angle to Right Angle Straight to Right Angle 
iL: 


Coaxial Cable | Plug Mated |Dimension| Digi-Key Price Each Johnson Coaxial Cable | Plug Mated |Dimension| Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. o(mm) Height (mm) | L(mm) | Part No. 1 10 100 Part No. Fig. o(mm) Height (mm) | L(mm) | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 
Right Angle to Right Angle Cables Medium Profile UMC Right Angle Cable Plug to SMA Straight Crimp Plug 
Low Profile UMC Right Angle Cable Plug to UMC Right Angle Cable Plug $i os 150 | J955-ND 27.65 24.58 19.46 | 415-0090-150 
50 J918-ND 3.58 3.18 2.52 | 415-0084-050 2 250 J956-ND 28.35 25.20 19.95 | 415-0090-250 
100 J919-ND 3.75 3.34 2.64 | 415-0084-100 497 ac 150 J957-ND 27.65 24.58 19.46 | 415-0091-150 
150 J920-ND 3.98 3.54 2.81 | 415-0084-150 250 J958-ND 22.73 20.21 16.00 | 415-0091-250 
1 081 20 200 J921-ND 412 3.66 2.90 | 415-0084-200 Low Profile UMC Right Angle Cable Plug to RP-SMA Straight Crimp Plug 
250 | J922-ND 4.25 378 3.00 | 415-084-250] | , ‘a $4 150 | J959-ND 26.62 23.67 ~—« 18.74 | 415-092-150 
300 | J923-ND 4.46 3.96 3.44 | 415-084-300 250 | J960-ND 2714 24.12 += 19.10 | 415-092-250 
500 J924-ND 5.20 4.62 3.66 | 415-0084-500 Medium Profile UMC Right Angle Cable Plug to RP-SMA Straight Crimp Plug 
Medium Profile UMC Right Angle Cable Plug to UMC Right Angle Cable Plug 8 oe 150 Eee 26.62 23.67 18.74 | 415-0098-150 
50 J925-ND 3.58 3.18 252 | 415-085-050 2 250 J962-ND 27.14 24.12 19.10 | 415-0093-250 
100 J926-ND 3.75 3.34 264 | 415-085-100 137 ae 150 J963-ND 26.62 23.67 18.74 | 415-0094-150 
150 J927-ND 3.98 3.54 281 | 415-085-150 250 J964-ND 27.14 24.12 19.10 | 415-0094-250 
1 081 25 200 J928-ND 412 3.66 2.90 | 415-0085-200 Low Profile UMC Right Angle Cable Plug to SMA Straight Crimp Bulkhead Jack 
250 J929-ND 4.25 3.78 3.00 | 415-085-250 3 re ae 150 J965-ND 26.95 23.96 18.97 | 415-0095-150 
300 J930-ND 4.46 3.96 3.14 | 415-0085-300 250 J966-ND 27.49 24.44 19.35 | 415-0095-250 
500 1931-ND 5.20 4.62 3.66 | 415-085-500 Medium Profile UMC Right Angle Cable Plug to SMA Straight Crimp Bulkhead Jack 
150 J967-ND 26.95 23.96 18.97 | 415-0096-150 
50 J932-ND 3.58 3.18 2.52 | 415-0086-050 81 2.5 
60 feohe ae ak Seal aie nneio0 2 250 J968-ND 27.49 24.44 19.35 | 415-0096-250 
jen ican aa aan bai |atepooedee (37 a 150 J969-ND 26.95 23.96 18.97 | 415-0097-150 
250 J970-ND 27.49 24.44 19.35 | 415-0097-250 
’ ee - _ Ue ae 3.66 2:90; | 418-086-200 Low Profile UMC Right Angle Cable Plug to RP-SMA Straight Crimp Bulkhead Jack 
250 ee 425 SFB 800! ale Oee- eo 150 | J971-ND 30.08 26.74. —-21.47 | 415-098-150 
300 eeaND ade aod ie aseaous - m a 250 | J972-ND 30.40 27.03 »—-21.40 | 415-0098-250 
500 eH 5.20 ae 8.65; | <415°0006"500 Medium Profile UMC Right Angle Cable Plug to RP-SMA Straight Crimp Bulkhead Jack 
50 eee 3:58 3.18 2.52 | 415-0087-050 150 | u973-ND 30.08 26.74 21.17 | 415-0099-150 
100 Eee 3:75 iemeevoea eacesegued mr ia ck 250 | J974-ND 30.40 27.03 21.40 | 415-099-250 
150 eee 3.98 3.54 2.81 | 415-087-150 150 | J975-ND 30.08 26.74 21.17 | 415-010-150 
1 1.32 25 200 | u942-ND 412 3.66 2.90 | 415-087-200 182 26 os) (Marnie aida: ayioak 234 atie| A110 980 
250 | J943-ND 4.25 3.78 3.00 | 415-087-250 Low Profile UMC Right Angle Cable Plug to Bare End 
300 | J944-ND 4.46 BOF S81 AUS O08 S00 a 5 150 | J10034-ND 2.50 2.22 1.76 | 415-0104-150 
500 | J945-ND 5.20 4.62 3.66 | 415-087-500 : : 250 | J10035-ND 2.80 2.50 1.98 | 415-0104-250 
50 J946-ND 3.58 3.18 2.52 | 415-0088-050 Medium Profile UMC Right Angle Cable Plug to Bare End 
100 J947-ND 3.75 3.34 2.64 | 415-0088-100 _ i a 150 J10036-ND 2.50 2.22 1.76 | 415-0105-150 
150 J948-ND 3.98 3.54 2.81 | 415-0088-150 250 J10037-ND 2.80 2.50 1.98 | 415-0105-250 
1 1.37 2.5 200 J949-ND 4.12 3.66 2.90 | 415-0088-200 a 448 pe 150 J10038-ND 2.50 2.22 1.76 | 415-0106-150 
250 J950-ND 4.25 3.78 3.00 | 415-0088-250 250 J10039-ND 2.80 2.50 1.98 | 415-0106-250 
300 J951-ND 4.46 3.96 3.14 | 415-0088-300 _ 1.32 25 150 J10040-ND 2.50 2.22 1.76 | 415-0107-150 
500 J952-ND 5.20 4.62 3.66 | 415-0088-500 250 J10041-ND 2.80 2.50 1.98 | 415-0107-250 
Low Profile UMC Right Angle Cable Plug to MMCX Right Angle Crimp Plug 137 25 150 J10042-ND 2.50 2.22 1.76 | 415-0108-150 
j $i 5 150 | J977-ND 2576 22.90 18.13 | 415-0101-150 250 | J10043-ND 2.80 2.50 1.98 | 415-0108-250 
Medium Profile UMC Right Angle Cable Plug to MMCX Right Angle Crimp Plug UMC PCB Jack Receptacle - Surface Mount 
a 25 150 J979-ND 25.76 22.90 18.13 | 415-0102-150 3 Straight Jack Receptacle J983CT-ND 1.03 64 AT | 128-0711-201 
1 250 J980-ND 26.27 23.36 18.49 | 415-0102-250 J983TR-ND 891.75/2,500 128-0711-201 
150 J981-ND 25.76 22.90 18.13 | 415-0103-150 SMA Conversion Adapters 
1.37 25 250 | y9g2-ND 2627 23.36 ~—«18.49:(| 415-0103-250 4] SMA Plug to UMC Jack J985-ND 135.00 120.00 95.00 | 134-1019-361 
5 | SMA Jack to UMC Plug J986-ND 135.00 120.00 95.00 | 134-1019-371 
Low Profile UMC Right Angle Cable Plug to SMA Straight Crimp Plug 6 | SMA Adapter for Surface Mount Jack | J987-ND 141.75 = 126.00 = 99.75 | 134-1019-381 
9 es 30 150 J953-ND 27.65 24.58 19.46 | 415-0089-150 Tool 
250 J954-ND 28.35 25.20 19.95 | 415-0089-250 —| UMC Separation Key J984-ND 3.78 3.36 2.66 | 128-0000-901 
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= Cable Group Digi-Key Price Each Emerson 
F Fig.| Type| Description RG/U Part No. 1 25 50 | Part No. 
© 
EMERSON Jo INSON TNC 
i RG-58, 141 367-1056-ND 2.62 2.38 1.91 |CPMC-TNC-1 
9 | Plug Grime: Type: Plug RG-142, 223, 400, 55 }367-1057-ND 2.62 2.38 1.91 |CPMC-TNC-13 
Solder or Crim Didier ied ane : : : ey 
RF Connectors and Adapters 7 RG-8X (MINI 8) _|367-1058-ND 2.62 2.38 1.91 |CPMC-TNC-17 
Type N 
RG-58 367-1059-ND 5.39 4.90 3.92 |CPN-1 
RG-142, TFE /367-1060-ND 5.39 4.90 3.92 |CPN-142T 
10] Plug| crimp-Type Plug RG-8, 213 367-1061-ND 5.39 4.90 3.92 |CPN-8 
RG-8, 213 367-1062-ND 5.39 4.90 3.92 |CPN-8/110 
Proflex RG-450 |367-1063-ND 5.39 4.90 3.92 |CPN-16 
RG-8X (MINI8) _|367-1086-ND 5.39 4.90 3.92 |CPN-17 
: RG-8, 213 367-1079-ND 7.88 7.17 5.74 |CPN-68-8 
11 | Plug | Crimp-Type Plug 
RG-58, Beldon 9907 |367-1080-ND 5.96 5.43 4.34 | CPN-68-1 
12 | Jack [Flange Mount Jack = 367-1081-ND 3.69 3.36 2.69 |CP-AD801 
UHF 
13 | Plug | Solder-Type, Standard RG-8, 213 367-1010-ND 3.81 3.46 2.77 |CP-AD-250 
RG-58 367-1037-ND 3.21 2.92 2.34 |CPL-259-1 
14 | Plug] Crimp-Type, Crimp Contact RG-59, 62 367-1038-ND 3.21 2.92 2.34 | CPL-259-2 
RG-59,TFE —_-|[367-1040-ND_ 1.55 1.41 1.13 | CPL-259-10 
15 | Jack | 4-Hole Flange Mount Jack = 367-1082-ND 1.83 1.67 1.34 [CP-AD206 
Mini-UHF 
16| Plug| “rimP-Type, Solder RG-58 367-1064-ND 1.70 1.55 1.24 | MINI-UHF-1 
or Crimp Contact RG-8X (MINI8) |367-1066-ND 1.70 1.55 1.24 | MINI-UHF-17 
Digi-Key Price Each Emerson 
Fig. | Description Part No. 1 20) 50 Part No. 
F In-Series 
17_| Jack to Jack Adapter, 3/4" In-line Splice | 367-1026-ND 39 235 28 | CPF-81 
BNC 
18 | Jack to Jack Adapter 367-1015-ND 1.54 1.40 1.12 | CP-AD-555 
Bulkhead Jack to Jack Adapter 
19: | weak L’bck Washer 367-1016-ND 5.24 477 3.82 | CP-AD-556M 
Between Series 
20 | N Plug to SMA Jack 367-1017-ND 6.90 6.28 5.02 | 29-3840 
21 | BNC Plug to F Jack 367-1014-ND 2.49 2.26 1.81 | CP-AD-516 
22 | BNC Jack to RCA Plug 367-1012-ND 1.76 1.61 1.29 | CP-AD-501 
23_| BNC 50 Ohm Plug to RCA Jack 367-1013-ND 1.36 1.24 99 | CP-AD-515 
Type N 
24 | Jack to Jack Adapter 367-1087-ND 4.79 4.36 3.49 | CP-AD850 
25 | Jack to Bulkhead Jack Adapter 367-1088-ND 4.79 4.36 3.49 | CP-AD851 
26 | Plug to Plug Adapter 367-1089-ND 6.57 5.98 4.78 | CP-AD800 
UHF 
27 | Jack to Jack Adapter 367-1083-ND 2.67 2.43 1.94 | CP-AD204 
28 | Jack to Jack to Jack T Adapter 367-1084-ND 9.13 8.30 6.64 | CP-AD210 
29 | Bulkhead Jack to Bulkhead Jack Adapter | 367-1090-ND 6.13 5.57 4.46 | CP-AD207 
Cable Group Digi-Key Price Each Johnson 
Fig.| Type | Description RG/U Part No. 1 10 50 | Part No. 
Type N 
12) Jack | 4 Hole Flange Mount — J873-ND 24.70 21.66 18.62 | 138-471-607 
Jack, Solder 
Cable Group _| Digi-Key Price Each —_| Emerson RG-58/U, 141,303 | J841-ND 15.28 13.40 11.52 |138-4407-007 
Fig.| Type| Description RG/U Part No. 1 25 50 | Part No. RG-213, 8/U J842-ND 16.90 14.82 12.74 | 138-4416-007 
RG-214, 9/U J843-ND 16.58 14.54 12.50 | 138-4418-007 
Plug | Straight Crimp RG-142, 55/U, 223, 400 | J844-ND 15.28 13.40 11.52 | 138-4408-007 
Tre 73 OhmiBNC RG-316, 161/U, 174, 188) J845-ND 19.50 17.40 14.70 |138-4403-007 
Grimp-Type, Solder RG-6, Belden 8215 |367-1069-ND__5.97_ 5.43 4.34 | CPMC-68-5 RG-316 DS, 188DS | J846-ND 20.15 17.67 15.19 |138-4404-007 
1 | Plug saat RG-179, 187, Belden |. 499 cea 30 LIMR-400, Belden 9913 | J847-ND 16.25 14.25 12.25 |138-4449-007 
or Grimp Contact, 759 1520A cei «844 5.85 4.68 | CPMC-68-20 RG-401, .250 Semi-Rigid | J854-ND 16.71 14.65 12.60 | 138-4696-001 
BNC RG-402, .141 Semi-Rigid| J855-ND 16.45 14.43 12.40 | 138-4694-001 
RG-58 367-1001-ND 2.05 1.87 1.50 |CP-88-1 Plug | Straight Solder RG-405, .086 Semi-Rigid BSS nD 16 AS athe 10 ae ees 0 
7 RG-401, .250 Semi-Rigid} J857-ND 16.51 14.48 12.45 | 138-4696-011 
Crimp-Type Push-On, 500 RG-59, 62 367-1002-ND 1.97 1.79 1.44 |CP-88-2 REA02 141 Semi-Ricid (TRENT oye. 18:40 464> [das4ead.oid 
RGr6 SOMIOORNDR 2.11 1.92 1.54 |CP-88-6 RG-405, 086 Semi-Rigid | J859-ND 17.36 15.22 13.09 |138-4693-011 
RG-179, 187 |367-1043-ND 2.62 2.38 1.91 | CPM-88-20 RG-58/U, 141,303 | J848-ND 25.68 22.52 19.36 |138-4407-107 
RG-174, 188,316 |367-1044-ND 2.62 2.38 1.91 | CPM-88-19 RG-213, 8/U J849-ND 21.45 18.81 16.17 |138-4416-107 
; RG-58, 141 367-1047-ND 2.62 2.38 1.91 | CPMC-88-1 : F RG-214, 9/U J850-ND 21.45 18.81 16.17 | 138-418-107 
1 | Plug | Crimp-Type, Solder = 2 ‘ _ s 
ar chine exatiet 600) RG-59,62  /367-1048-ND 262 2.38 1.91 |cPMc-88-2 | |S!) Plug | RightAngleCrimp | ne 149 ssiy, 993, 400 | Ja51-ND 25.68 2252 19.36 | 138-4408-107 
J RG-59,62,TFE |367-1050-ND 2.62 238 1.91 |CPMC-88-10 RG-316, 161/U, 174, 188] J852-ND 24.70 21.66 18.62 | 138-403-107 
RG-142, 223, 400, 55/367-1052-ND 2.62 2.38 1.91 |CPMC-88-13 RG-316 DS, 188DS | J853-ND 25.35 22.23 19.11 | 138-404-107 
Belden 8218 _|367-1053-ND___2.62_2.38_1.91 | CPMC-88-18 RG-58/U, 141,303 | J860-ND 20.09 17.62 15.15 |138-4307-407 
Crimp-Type, Solder RG-59, 62 367-1045-ND 2.62 2.38 1.91 | CPMC-78-2 RG-213, 8/U J861-ND 19.83 17.39 14.95 ) 138-4316-407 
or Crimp Contact, 750 Belden 8218, 1855A |367-1046-ND 2.62 2.38 1.91 |CPMC-78-18 : ; RG-214, 9/U J862-ND 20.15 17.67 15.19 |138-4318-407 
; RG-58 367-1030-ND 1.97 1.80 1.44 |CPFI-UGe8-1 Jack | Straight Crimp RG-142, 55/U, 223, 400 | J863-ND 20.09 17.62 15.15 |138-4308-407 
2 | plug| "ison. Agee: @ RemeN 1o6. 179 143 (\cpri-uaes-2 | |a2 RB-316, 161/U, 174, 188} J864-ND 25.68 22.52 19.36 | 138-4303-407 
Field Installable, 500 Ra Pen 48s 471 137 |cpri-Ucaa-s RG-316 DS, 188DS | J865-ND 25.68 22.52 19.36 | 138-4304-407 
: : : LIMR-400, Belden 9913 | J866-ND 20.35 17.85 15.34 | 138-4349-407 
3 | Jack PTE adeeb a = 367-1019-ND 3.01 2.74 2.19 \cP-1094-AST RG-401, 250 Semi-Rigid| J867-ND 22.43 19.67 16.91 |138-4596-401 
ack with Solder Tab, 5 Jack | Straight Solder RG-402, .141 Semi-Rigid| J868-ND 17.88 15.68 13.48 |138-4594-401 
Alen eat a _ OT sui 2.74 2.19 \cp-1094U — RG-405, 086 Semi-Rigid | J869-ND 22.43 19.67 16.91 |138-4593-401 
SieilWetOniade 33 | Jack | Sichead Jack - J874-ND 24.70 21.66 18.62 |138-4701-407 
5 | Jack see 7 RG-59, 62 367-1036-ND 2.53 2.30 1.84 | CPFI-UG89-2 
Crimp-Type Jack, Digi-Key Price Each Johnson 
6 | Jack)” push-On Body, 500 RG-59,62  SOUIOGTANDR «2.07 1.69 1.51 |CP-80-2 Fig. | Description Part No. 1 10 50 _| Part No. 
Type F 
RG-6 367-1022-ND 45 41 33 | CPF-56-ALM Type N 
7 | Plug | Crimp-Type Plug RG-6 Quad Shield |367-1023-ND 50.46.37 | CPF-56-ALS 24 | Jack to Jack Adapter J870-ND 33.54 29.42 «=. 25.29_| 138-4901-807 
RG-59 367-1025-ND 45 .41__.33 | CPF-59-ALM 25 | Jack to Bulkhead Jack Adapter J871-ND 38.68 33.92 29.16 | 138-4901-407 
8 | Plug | Twist-On Plug (no Crimp) RG-6 367-1027-ND  —.47_—.43.——«35 | CPFI-56 26 | Plug to Plug Adapter J872-ND 41.86 36.71 31.56 _| 138-4901-817 
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(tos3) 453 


molex’ 


RF Connectors 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
BNC Connectors, Right Angle 
{ Jack, 500 PCB Mount with hardware WM5507-ND 4.08 3.71 297 | 73100-0223 
Jack, 500 PCB Mount WM5522-ND 7.31 665 5.32 | 73100-0090 
2 Jack, 500 PCB Mount WM5515-ND 253 230 1.84 | 73138-5033 
Jack, 75 PCB Mount WM5521-ND 3.15 287 2.29 | 73100-0080 
Jack, 500 PCB Mount WM5514-ND 272 248 1.98 | 73137-5003 
3. | Jack, 750 PCB Mount, black WM5518-ND 3.30 3.01 241 73100-0067 
Jack, 750 PCB Mount, white WM5519-ND 3.30 3.01 241 73100-0069 
Jack, 75 PCB Mount with Board Locks WM5508-ND 260 237 1.90 | 73101-0120 
4 | Jack, 750 PCB Mount WM5510-ND 346 315 252 | 73101-0400 
Jack, 750 PCB Mount with Board Locks WM5511-ND 260 237 1.90 | 73101-0570 
5 | Jack, 750 PCB Mount WM5520-ND 3.26 297 2.38 | 73100-0070 
6 | Jack, 500 PCB Mount WM5524-ND 1.83 1.67 1.33 | 73100-0105 
7 |T-Adapter Jack, 500 WM5516-ND 459 417 3.34 | 73148-5003 
BNC Connectors, Straight 
8 Jack, 750 PCB Mount WM5512-ND 447 407 3.26 | 73101-0680 
Jack, 500 PCB Mount WM5513-ND 257 234 1.87 | 73131-5013 
9 | Jack, 750 PCB Mount WM5517-ND 1.79 163 1.31 73171-1900 
10 | Jack, 750 PCB Mount WM5509-ND 245 2.23 1.79 | 73101-0360 
11 | Jack, 500 PCB Mount WM5526-ND 490 446 3.57 | 73100-0153 
12 | Jack, Bulkhead 500 WM5527-ND 447 4.07 3.26 | 73100-0195 
SMA Connectors, Right Angle 
13 | Jack, 509 PCB Mount WM5525-ND 750 682 546 | 73100-0114 
14 | Jack, 500 PCB Mount WM5537-ND 9.02 820 656 | 73251-2201 
15 Plug, 509 for RG174 / RG179/ 
RG187 / RG188 / RG316 Cable WM5545-ND 653 5.94 4.75 | 73391-0230 
SMA Connectors, Straight 
16 Jack, 500 PCB Mount ; WM5543-ND 3.89 354 283 | 73391-0060 
Jack, 500 PCB Mount, with standoffs WM5544-ND 474 432 345 | 73391-0070 
17 | Plug, 500 for RG402 Cable WM5531-ND 746 679 543 | 73251-0031 
18 | Plug, 500 for RG316 Cable WM5532-ND 3.81 347 277 | 73251-0450 
19 | Plug, 500 for RG405 Cable WM5538-ND 8.05 7.32 5.86 | 73251-2430 
20 | Jack, Bulkhead 500 With heat shrink tube WM5533-ND 6.02 548 4.39 | 73251-0930 
21 | Jack, 500 Edge Mount WM5534-ND 447 407 3.26 | 73251-1150 
22 | Jack, 500 Edge Mount WM5536-ND 490 446 3.57 | 73251-2120 
23 Jack, 500 Bulkhead, RG316 / RG174 Cable 
With hardware WM5546-ND 412 375 3.00 | 73391-0260 
24 Jack, Flange Mount 500 
With heat shrink tube and hardware WM5535-ND 43.57 39.61 31.69 | 73251-1850 
SMB Connectors, Right Angle 
25 | Jack, 500 PCB Mount WM5523-ND 4.24 3.86 3.09 | 73100-0103 
26 | Plug, 500 RG174 / RG188 / RG316 Cable WM5530-ND 867 7.88 6.31 73100-0257 
SMB Connectors, Straight 
27 | Jack, 500 PCB Mount WM5528-ND 3.07 280 2.24 | 73100-0207 
28 | Plug, 500 RG174 / RG188 / RG316 Cable WM5529-ND 6.14 559 4.47 | 73100-0248 
29 | Plug, 500 RG174 Cable WM5547-ND 5.95 5.41 4.33 | 73404-0710 
MCX Connectors, Right Angle 
30 | Jack, 500 PCB Mount WM5540-ND 5.21 474 3.79 | 73366-0030 
31 | Jack, 750 PCB Mount WM5548-ND 451 410 3.28 | 73415-0780 
3 Plug, 509 RG316 Cable WM5539-ND 4.20 3.82 3.06 | 73366-0010 
Plug, 750 RG179 Cable WM5563-ND 5.01 456 3.65 | 73415-5190 
MCX Connectors, Straight 
33 | Jack, 500 PCB Mount WM5541-ND 241 2.20 1.76 | 73366-0061 
34 | Jack, 500 Surface Mount WM5559-ND 260 237 1.90 | 73415-1691 
35 | Jack, 750 Surface Mount WM5558-ND 3.15 287 2.29 | 73415-1631 
36 | Jack, 500 Bulkhead PCB Mount WM5553-ND 5.56 5.06 4.05 | 73415-1040 
a Plug, 500 RG316 Cable WM5542-ND 3.73 340 2.72 | 73366-0301 
Plug, 750 RG179 Cable WM5562-ND 4.00 364 292 | 73415-4490 
MMCX Connectors, Right Angle 
38 | Jack, 500 PCB Mount WM5552-ND 6.37 5.80 4.64 | 73415-1001 
39 Plug, 509 RG178 / RG196 Cable WM5549-ND 5.21 4.74 3.79 | 73415-0951 
Plug, 509 SRO86 Cable WM5561-ND 494 449 3.59 | 73415-2161 
40 | Plug, 500 RG316 Cable WM5554-ND 6.22 566 4.53 | 73415-1121 
MMCX Connectors, Straight 
41 | Jack, 500 PCB Mount WM5557-ND 455 414 3.31 73415-1471 
42 | Jack, 500 Edge Mount WM5550-ND 260 237 1.90 | 73415-0961 
43 | Jack, 500 Edge Mount WM5556-ND 3.03 276 2.21 73415-1261 
44 | Jack, 500 Surface Mount WM5560-ND 272 248 1.98 | 73415-2061 
45 | Plug, 500 RG178 / RG196 Cable WM5551-ND 3.65 3.33 2.66 | 73415-0971 
46 | Plug, 500 RG316 Cable WM5555-ND 428 389 3.11 73415-1251 
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HS 


U.FL SMD Ultra-Miniature Coaxial Connectors and Assemblies 


HIROSE 
ELECTRIC 
co.,LTD. 


U.FL Series: Industry Standard for Bluetooth and Wireless LAN (World’s Smallest and Lightest 
Coaxial Connectors, meeting frequencies up to 6GHz) 


Mating Height 


Required Board Space for Receptacle 


= ~ t 
AU | 3mm ——> Ay fi ral 2.4mm a! 0 7 
HEFL! 7 
: U.FL W.FL 
FEATURES: 


¢ Extremely Small Board Occupation resulting in an area of just 7.7mm’ 
* Mating Height from the printed circuit board when it mates a receptacle 


with a (right angle) plug is 2.5mm maximum 


¢ These are the world’s lightest coaxial connector meeting frequencies 


up to 6GHz. Receptacle: 15.7mg 


°To meet the frequency requirements of a wide variety of miniature 
equipment, the performance is from DC to 6GHz 
¢ The embossed tape packaging of the receptacles permits automatic 


mounting 


¢ The extraction tool permits simple removal of the connectors 
¢ Mating checks are made easy with the lock sensation it permits a 


check of sure mating 


T Ss 


cl, 
| 


(100%) 


¢ U.FL Frequency: up to 6GHz; mating height: 2.4mm 


* Mobile phones 


¢ Wireless communications equipment 


* Electronic measuring instruments 


°GPS 


¢ Wireless LAN 


¢ Bluetooth 


SPECIFICATIONS: 
* Nominal Characteristic Impedance: 500 


* Rated Voltage: 60VAC (rms) 


2 ©W.FL Frequency: up to 3GHz; mating height: 1.55mm 
APPLICATIONS: 


ST 


Le 


bss 


(42%) 


(19%) 


U.FL SMD Receptacle 


¢ Rated Frequency: DC to 6GHz 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 90°C 
* Operating Humidity: 90% maximum 
*Contact Resistance: Center: 20mQ maximum Outside: 10mQ 

maximum 
¢ Insulation Resistance: 500MQ minimum 


¢ V.S.W.R.: 1.3 maximum 
MATERIAL AND FINISH: 


Hirose - A Leading Company of Wireless LAN Connectors 


* Shell: Phosphor bronze, silver plating 
* Center Contact (male): Brass, gold plating; (female): Phosphor bronze, 

gold plating 
¢ Insulator: Plug: PBT, black, UL94V-0; Receptacle: LCP, beige, UL94V-0 


U.FL Cable Assembly 


& 


Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Description Part No. 1 10 50 100 Part No. 
; Pesatiacis Goer Sub H9161-ND 1.44 1.18 95 86 U.FL-R-SMT(01) 
ECeplams Yoaxia H9161TR-ND. 1170.00/2,500 2295.00/5,000 U.FL-R-SMT(10) 
2 Inspection Receptacle H9160-ND 18.15 17.55 16.34 15.73 U.FL-R-1 
3 Adapter Side U.FL Plug/SMA Side Jack H11454-ND 20.55 19.87 18.50 17.81 HRMJ-U.FLP(40) 
4 Adapter Side U.FL Jack/SMA Side Plug H11453-ND 16.95 16.39 15.26 14.69 HRMP-U.FLJ(40) 
Removal Tool H9159-ND 17.55 16.97 15.80 15.21 U.FL-LP-N-2 
Removal Tool for Low Profile HR5017-ND 17.55 16.97 15.80 15.21 U-FL-LP(V)-N-2 
Cable Cable Mating 
Cable Diameter Length Height Frequency Weight Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Type (mm) (mm) (mm) (GHz) Shield (mg) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
U.FL/U.FL Cable Assemblies — Gray 
100 HR5008-ND 6.58 5.57 4.69 4.18 U.FL-2LP-04N1-A-(100) 
200 : H9162-ND 6.89 5.83 4.91 4.38 U.FL-2LP-04N1-A-(200) 
04 0.81 500 2.4 3 Single 53.7 H9163-ND 7.80 6.60 5.55 4.95 U.FL-2LP-04N1-A-(500) 
1000 HR5007-ND 8.28 7.20 6.48 5.76 UFL-2LP-04N1-A-(1000) 
100 HR5012-ND 6.68 5.66 4.76 4.25 U.FL-2LP-068N1-A-(100) 
200 ' H9166-ND 7.10 6.01 5.06 451 U.FL-2LP-068N1-A(200) 
068 1.13 500 2.4 6 Single 53.7 H9167-ND 8.32 7.04 5.92 5.28 U.FL-2LP-068N1-A-(500) 
: 1000 HR5011-ND 9.18 7.98 7.19 6.39 U.FL-2LP-068N1-A-(1000) 
100 HR5010-ND 6.68 5.66 4.76 4.25 U-FL-2LP-066J1-A-(100) 
200 H9164-ND 7.12 6.03 5.07 4.53 U.FL-2LP-066J1-A-(200) 
066 1.32 500 2.4 6 Double 59.1 H9165-ND 8.40 TAI 5.98 5.33 U.FL-2LP-066J1-A-(500) 
1000 HR5009-ND 9.34 8.12 7:31 6.50 U-FL-2LP-066J1-A-(1000) 
100 H5022-ND 6.60 5.59 4.70 4.20 U-FL-2LP-088K1T-A-(100) 
200 ; H5023-ND 6.97 5.90 4.96 4.43 U-FL-2LP-088K1T-A-(200) 
088 37 500 cd 8 Single aur H5024-ND 8.03 6.80 5.72 5.10 U.FL-2LP-088K1T-A-(500) 
1000 H5021-ND 8.67 754 6.79 6.04 UFL-2LP-088K1T-A-(1000) 
U.FL/U.FL Cable Assemblies — Black 
100 H11542-ND 6.58 5.57 4.69 4.18 U.FL-2LP-04N2-A-(100) 
200 : H11543-ND 6.89 5.83 4.91 4.38 U.FL-2LP-04N2-A-(200) 
on 0.81 500 2.5 8 Single 53.7 H11544-ND 7.80 6.60 5.55 4.95 U.FL-2LP-04N2-A-(500) 
1000 H11553-ND 8.66 7.33 6.17 5.50 U.FL-2LP-04N2-A-(1000) 
100 H11545-ND 6.68 5.66 4.76 4.25 U.FL-2LP-068N2-A-(100) 
200 ' H11547-ND 7.10 6.01 5.06 451 U.FL-2LP-068N2-A-(200) 
068 1s 500 2.5 6 Single 53.7 H11548-ND 8.32 7.04 5.92 5.28 U.FL-2LP-068N2-A-(500) 
P 1000 H11546-ND 9.18 7.98 7.19 6.39 U.FL-2LP-088N2-A-(1000) 
100 H11555-ND 7.419 5.96 4.96 447 U.FL-2LP-066J2-A-(100) 
200 H11557-ND 6.86 5.81 4.89 4.36 UFL-2LP-066J2-A-(200) 
066 1.32 500 2.5 6 Double 59.1 H11558-ND 8.11 6.87 5.78 5.15 U.FL-2LP-066J2-A-(500) 
1000 H11556-ND 9.02 7.84 7.06 6.28 U-FL-2LP-066J2-A-(1000) 
100 H11549-ND 6.60 5.59 4.70 4.20 U.FL-2LP-088K2T-A-(100) 
200 : H11551-ND 6.97 5.90 4.96 4.43 U-FL-2LP-088K2T-A-(200) 
088 1.37 500 2.4 6 Single 17 H11552-ND 8.03 6.80 5.72 5.10 U.FL-2LP-088K2T-A-(500) 
1000 H11550-ND 8.67 7.54 6.79 6.04 U-FL-2LP-088K2T-A-(1000) 
Low Profile U.FL/U.FL Cable Assemblies — Gray 
100 HR5014-ND 6.58 5.57 4.69 4.18 U.FL-2LP(V)-04N1-A-(100) 
200 ; HR5015-ND 6.89 5.83 4.91 4.38 U-FL-2LP(V)-04N1-A-(200) 
6 04 0.81 500 24 3 Single 34.8 HR5016-ND 7.80 6.60 5.55 4.95 U.FL-2LP(V)-04N1-A-(500) 
1000 HR5013-ND 8.74 7.60 6.84 6.08 U.FL-2LP(V)-04N1-A-(1000) 
Low Profile U.FL/U.FL Cable Assemblies — Black 
100 H11539-ND 6.58 5.57 4.69 4.18 U.FL-2LP(V)-04N2-A-(100) 
200 ' H11540-ND 6.89 5.83 4.91 4.38 U-FL-2LP(V)-04N2-A-(200) 
6 04 0.81 500 2.0 6 Single 34.8 H11541-ND 7.80 6.60 5.55 4.95 U.FL-2LP(V)-04N2-A-(500) 
1000 H11554-ND 8.66 7.33 6.17 5.50 U-FL-2LP(V)-04N2-A-(1000) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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W.FL Series Connectors — World’s Lowest Profile, 
Ultra Small Coaxial Connectors (1.4mm Stacking Height) 


Applications: * Mobile phones * Wireless PDA’s * Wireless LAN * Bluetooth communication protocol * Wireless communication equipment * GPS 


Performance Standard Conditions Digi-Key Price Each Hirose 
Characteristic Impedance 500 = Fig. |Description Part No. fl 10 50 | Part No. 
Insulation Resistance 500M0O or greater 100VDC re eae omit aun Hae on 2 ies ace nena al 
7 - 7 itra Cable Assembly, 40mm 562- é 5. i FL- - -A-(40) 
Withstanding Volt 200VAC 1 Minut 
aistancing Totag® nue , [Ultra Cable Assembly, 70mm — | H11563-ND 6.90 572 4.76 | WFL-2LPG-062N2D-A-(70) 
contaci Resistance Innier20MO, Outer JOMBorless ‘LOGMA Lor less Ultra Cable Assembly, 100mm | H11560-ND 7.02 5.81 4.84 | W.FL-2LPG-062N2D-A-(100) 
V.S.W.R. 1.3 or less Up to 3GHz Ultra Cable Assembly, 100mm | H9168-ND 7.22 5.98 4.98 | W.FL-2LP-O4N1-A-(100) 
Ultra Cable Assembly, 1000mm_| H9169-ND 9.00 7.62 6.41 | WFL-2LP-04N1-A-(1000) 
Part Material Finish 2 |Extraction Tool for W.FL Series | H9171-ND 96.74 — — | W.FL-LP-N 
Outer Conductor Phosphor Bronze Silver Plating 3 Inspection Receptacle H9772-ND 2490 24.07 22.41 | WFL-R-1 
Inner Conductor Phosphor Bronze Gold Plating 4, [Ultra Low Coax SMD Receptacle | H9173CT-ND 1.67 1.37 ~—-1.10 | W-FL-R-SMT-1(10) 
Insulator PBT, LCP Black, UL94V-0 Ultra Low Coax SMD Receptacle | H9173TR-ND 1144.00/2,000 _| W.FL-R-SMT-1(10) 


Miniature RF Connectors 


1/4-36UNS-2A 
Shown 
with Cap 


Double End 


Fig. 7 


W 


Digi@Reel° 


FL (Finger-Lock) Series Coaxial Connectors: Low-profile microminiature high-frequency connectors. The FL Series connectors are 
low-profile microminiature coaxial connectors intended for high-density packaging of components on printed circuit boards. The FL 
Series is ideal for high-density circuit board wiring in signal transmission applications at high frequencies up to 1GHz. 

Features: * High-level matching: Maximum V.S.W.R. is only 1.2 at frequencies up to 1GHz. 

Applications: Typical applications include cellular telephones, radio communications equipment, electronic measuring instruments, 
CATV, control units, etc. 

Material and Finish: ¢ Shell: Brass or phosphor bronze, silver plating * Center contact (male): Brass, gold plating »* Center contact 
(female): Phosphor bronze, gold plating * Insulation: Polybutylene terephthalate (PBT), black. 

Performance Characteristics: * Characteristic impedance: 500 « Insulation resistance: 1000MQ or more (at 250VDC) * Contact 
resistance: 10mQ or less for both center and outer conductors (at 1 ADC) * Withstanding voltage: 250VAC (rms) for one minute 
* Coupling/removal force: 300 gf or more ° Life of contacts: 50 times of use 


S.FL2 Series Coaxial Connectors: S.FL2 (Super FL Type 2 Coaxial Connector) Series is a surface mount, low profile, miniature 
coaxial connector intended for high density packaging. Compared to Hirose’s FL Series connectors, the S.FL2 Series offers a 50% 
reduced profile when assembled, achieving increased density of internal wiring for high frequency transmission applications. 
Features: ¢ Highly flexible, offers high frequency performance below V.S.W.R. 1.2 over 0-2000MHz range. 


H.FL Series Coaxial Connectors: The H.FL connectors have a lower profile, with a mounted height of approximately 30% that of our 
S.FL2 connectors. They occupy 20% less board space, allowing higher density internal wiring. 

Features: * High frequency response of V.S.W.R. 1.3 or less from D.C. to 3000MHz. 

Material and Treatment: * Shell: Phosphor bronze, silver plating »* Insulator: PBT plastic (plug side), black; Liquid crystal polymer 
(receptacle side), black » Male center contact: Bronze, gold plating * Female center contact: Phosphor bronze, gold plating. 
Performance Characteristics: * Characteristic impedance: 500 and 750 « Insulation resistance: 500MQ or greater at DC 250V 
* Contact resistance: 20mQ (center), 10mQ (exterior) at DC 10mA » Dielectric strength: AC 300V (r.m.s.), 1 minute * Contact service 
life: 50 times * Voltage standing wave ratio: 1.3 or less, DC to 3000MHz (target value) 


Coaxial Switching Connector ms-147 Series 


The switching function is accomplished by mating with the 
corresponding plug. The transmission is redirected from normal 
direction to the plug assembly. The surface mounted receptacle 


protrudes above the board 3.9mm. The MS147 has an insertion loss 
of 0.15dB Characteristics: Impedance of 509, isolation of 25dB 
minimum (DC-2.0GHz) and 20dB (2.0GHz to 2.5GHz). Self-aligning 
within 0.5mm and with a guaranteed durability of 12,000 mating/ 


Single End Digi-Key Price Each Hirose 
qe ok Gi Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
i FL Series 
1 | Receptacle PC MT H9142-ND 3.15 2.62 1.94 | FL-R-PC(1) 
2 | Receptacle with Washer H9143-ND 4.50 3.72 2.79 | FL-R-PC(3) 
3 | Adapter Plug/SMA Plug H11447-ND 57.40 54.53 51.25 | HRMJ-FLJ(40) 
4 | Adapter Receptacle/SMA Plug H11448-ND 37.24 35.38 33.25 | HRMJ-FLP-1(40) 
5 | 6" (15.24cm) FL/FL Cable Assembly 229-1000-ND 40.80 38.25 35.07 | 4189-06 
all 5 | 12” (30.48cm) FL/FL Cable Assembly 229-1001-ND 43.10 40.41 37.05 | 4189-12 
(4.05) 5 | 12" (30.48cm) FL/SMA Cable Assembly 229-1002-ND 43.10 40.41 37.05 | 4192-12 
“pie a6 S.FL2 Series 
[= 96. 
im | 6 | Adapter Jack/SMA Plug H11451-ND 15.04 13.92 11.66 | HRMP-S.FLJ(40) 
t 7 | Adapter Plug/SMA Jack H11452-ND 37.35 36.11 32.37 | HRMJ-S.FLP(40) 
1/4-36 UNS-2A 5 | 6” (15.24cm) S.FL2/S.FL2 Cable Assembly 229-1008-ND 26.91 25.23 23.13 | 2189-06 
5 | 12” (30.48cm) S.FL2/S.FL2 Cable Assembly 229-1009-ND 21.28 19.95 18.29 | 2189-12 
5 | 12” (30.48cm) S.FL2/SMA Cable Assembly 229-1010-ND 39.71 37.23 34.13 | 2192-12 
8 | 6" (15.24cm) S.FL2 Single End Cable Assembly | 229-1011-ND 26.66 24.99 22.91 | 2191-6 
H.FL Series 
9 | Adapter Jack/SMA Plug H11450-ND 21.60 20.88 18.72 | HRMP-H.FLJ(40) 
10 | Adapter Plug/SMA Jack H11449-ND 25.05 24.22 = 21.71 | HRMJ-H.FLP-3(40) 
11 | Receptacle Coaxial SMT H9147-ND 1.72 1.44 1.06 | H.FL-R-SMT(01) 
12 | Receptacle Coaxial with Cap SMT H9148CT-ND 1.79 1.49 1.10 | H.FL-R-SMT(C)(10) 
12 | Receptacle Coaxial with Cap SMT H9148TR-ND 1752.50/2,500 H.FL-R-SMT(C)(10) 
13 | Removal Tool (H.FL Series) H9151-ND 52.64 = — | H.FL-LP-N 
5 | 3.94” (10cm) H.FL/H.FL Cable Assembly H5018-ND 10.11 8.56 6.42 | H.FL75-2LP-084H-A-100 
5 | 19.69” (50cm) H.FL/H.FL Cable Assembly H5020-ND 9.25 8.04 6.44 | H.FL75-2LP-084H-A-500 
5 | 39.37” (100cm) H.FL/H.FL Cable Assembly H5019-ND 13.96 12.92 10.82 | H.FL75-2LP-084H-A-1000 
5 | 6” (15.24cm) H.FL/H.FL Cable Assembly 229-1004-ND 13.28 12.45 11.42 | 1189-06 
5 | 12” (30.48cm) H.FL/H.FL Cable Assembly 229-1005-ND 15.20 14.25 13.07 | 1189-12 
5 | 12” (30.48cm) H.FL/SMA Cable Assembly 229-1006-ND 29.12 27.30 25.03 | 1192-12 
8 | 6" (15.24cm) H.FL Single End Cable Assembly | 229-1007-ND 13.28 12.45 11.42 | 1191-06 
Digi-Key Price Each Hirose 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Interface Coaxial Switching Receptacle H2800CT-ND 1.82 1.40 1.12 | MS-147(06) 
Interface Coaxial Switching Receptacle H2800TR-ND 1117.50/1,500 MS-147(06) 
Mating Adapter H2801-ND 18.30 17.08 15.86 | MS-147-HRMJ-1 
Right Angle Plug H2802-ND* 16.05 14.98 13.91 | MS-147-C(LP)-1 


unmating cycles Applications: Most mobile phones and circuit 
testing applications 


* Application cable for plug: 1.5D-HQEW (manufactured by Fujikura Ltd.) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Hag kare Coaxial Switching Connector 


CO.,LTD. MS-145 Series 


1/4-36UNS-2B Plug Applications 


; 4/4-36UNS 
t — +223. 36UNS-2A 
ial 27 + f 
19.87 F : |__| Cy "Q" Point 
11.37 | - YW 7A 
770 Ta 


Pp’ 
Surface 
t 
7 
4 i 
@4.3) ©4.15|-—! 
@4.9-+ 
Features: Designed as interface coaxial switches, and other applications Effect 
requiring redirecting of signals when mating with corresponding plugs. The Engage. Digi-Key Price Each Hirose 
eee abate the a eet ee Ee Oe hae Fig. | Description Length (mm) | Part No. 1 25 100 Part No. 
pecifications: * Frequency Range: From 0 2. z and wi 
GSM, PCS, cdma-One, W-CDMA, etc. * Low Profile: Low protrusion of 1 Interface Coaxial Switch Receptacle — NDE 1.81 742 eaneee 1.42 Hees 
only 6mm above the mounting surface (receptacle). * Durability: High ENDER - - = 
durability (mating/unmating) of 10,000 cycles. Self alignment of mating 2 | Plug 0.82 REND 15.81 14.47 13.02 | MS-145-C(LP)-1 
parts. Inducement to floating is +/-0.5mm. * Engages by pushing up to the 3 | Plug 1.32 sede Ny 15.75 14.70 13.65 | MS-145-C(LP)-A 
5.06mm diameter shoulder (P surface) of the MS-145 (MS-145-C(LP)-1 | 4 | Plug 1,32 H2806-ND 16.15 14.78 13.30 | MS-145-C(LP)-MI 
engages up to a position (Q point) of 1.3mm from the 5.06mm diameter 5 | SMA Adaptor to Male 1.32 H2807-ND 18.15 16.94 15.73. | MS-145-HRMP-A 
shoulder of the MS-145) 6 | SMA Adaptor to Female, Panel Mount 0.82 H2808-ND 25.05 23.38 21.71 MS-145-HRMJ 
ge ie He Sha s 7 | SMA Adaptor to Female, Straight 1.32 H2809-ND 18.15 16.94 15.73 | MS-145-HRMJ-A-D 
Applications: * Mobile phone antenna switching * Checks of microwave 
boards, etc. * Applicable cable for plugs: 1.5D-HQEW or 1.5D-QEW (manufactured by Fujikura Ltd.) + Cut Tape t+ Tape and Reel 


Miniature Interface Coaxial Switch ms-162 Series 


Features: Designed to be used as the interface antenna Resistance: 100mQ max. @ 100mA =» Insulation Resistance: 
connection for portable terminal devices as well as circuit 1000MQ min. @ 100VDC » Withstanding Voltage: No flashover 
testing on microwave boards (DC to 10 GHz) the coaxial switch _ or insulation breakdown @ 100VAC/ 1 minute 

offers high performance, low loss, extremely high durability and Material Specifications: * Shell: Brass; Gold Plated 
reliability, in a small and lightweight package. ¢ Insulators: Polyamide; UL94V-0 * Common Terminal: Beryllium 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Copper; partially gold plated (Nickel barrier) * Antenna Terminal: 


* Rated Power: 4W « Frequency Range: DC to 10GHz * Contact Phosphor Bronze; partially gold plated (Nickel barrier) N88 
t 
Digi-Key Price Each Hirose Bea es 
Fig.| Description Part No. il 25 100 | Part No. 
Receptacle H11415-ND 3.09 2.38 1.90 | MS-162(01) Fig.4 NEW! Fig.5 NEW! 
1 Receptacle H11415TR-NDt 1650.00/3,000 MS-162 
Receptacle H11568-ND NEW! 1.92 1.48 1.18 | MS-162A(01) 
Receptacle H11568TR-NDt NEW! 858.00/3,000 MS-162A = =o 
2 |Plug H11416-ND 17.70 16.52 15.34 | MS-162-C(LP)-1 
3 _|SMA Conversion Adapter H11417-ND 17.34 15.87 14.28 | MS-162-HRMJ-1 4 O4 
4 |Cable Assembly MS-162 Plug-SMA Jack | H11569-ND NEW! 46.34 43.03 41.88 | MS162L1-HRMJ-15W350 1/4-36UNS-2A 1/4-36UNS-2B 
5 |Cable Assembly MS-162 Plug-SMA Plug | H11570-ND NEW! 60.62 56.29 54.13 | MS162L1-HRMP-15W350 


t+ Tape and Reel 


Interface RF Connector with Switch ms-151C Series 


Features: * Designed for end user applications requiring re-direction min. @ 100VDC »* Withstanding Voltage: No flashover or insulation 
of the transmission * Small size, lightweight and high reliability breakdown @ 100VAC/ 1 minute 
make it ideal for use in wireless applications requiring bandwidth of Material Specifications: Receptacle: « Insulators: Polyamide; 
up to 6GHz * Built-in interlock feature confirms fully mated condition UL94V-0 *Locking Mating Section: Stainless Steel; Gold plated 
with: 2. “clicie sensation * The connector can be mated in any . Outer Conductor: Phosphor bronze; Gold plated Plug: ¢ Ring: 
Position on a 360° axis and can rotate within the same when in use Stainless Steel; Nickel plated * Outer Conductor: Phosphor bronze; 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Nickel plated ¢ Inner Contact: Phosphor Bronze; Gold plated 
¢ Rated Power: 4W ¢ Frequency Range: DC to 6GHz *Contact » Insulator: PTFE * Ferrule: Phosphor bronze * Bushing: TPEE-M 
Resistance: 50mQ max. @ 100mA * Insulation Resistance: 1000MQ 


Digi-Key Price Each Hirose 

Fig. | Description Part No. 1 25 100 Part No. 

1 | Right Angle SMD Receptacle H11411CT-ND$ 5.28 4.10 3.28 MS-151C 

1 | Right Angle SMD Receptacle H11411TR-NDt 1936.80/800 MS-151C 4/4: 36UNS A 

2 | Cable Mount Plug H11412-ND 16.95 15.82 14.69 MS-151-C(BP) 7 

3 | SMA Conversion Adapter for Receptacle MS-151C | H11413-ND 110.74 102.83 98.88 MS151P-HRMJ-1 LZ 07.3 6.3 

4 | SMA Conversion Adapter for Plug MS-151C(BP) H11414-ND 81.76 75.92 73.00 MS151J-HRMJ : 1/4-36UNS-2A, 
$CutTape ft Tape and Reel 


HV Coaxial Connector Plug Termination and HV Connector Attenuators 
HV-TM and HV-AT Series 


Applications: * Optical transmission devices * Network analyzers * BERTS (Bit Error Ratio Testing HV-AT Series: 1W @ 65°C * Frequency Range: DC to 65GHz »* Characteristic Impedance: 500 

Systems) * FWA (Fixed Wireless Access) » Measurement applications requiring transmission frequencies Material Specifications: * Shell: Stainless Steel; Passivated * Insulator: PTFE (Polytetrafluoroethylene) 
of up to 65GHz * Male Contact: Brass; Gold plated * Female Contact: HV-AT Series only: Beryllium Copper; Gold plated 
Specifications: « Operating Temperature Range: -10°C ~ 65°C * Rated Power: HV-TM Series: 0.5W @ 65°C; * Coupling: Stainless Steel; Passivated * Attenuation Element: Metal Film 


Digi-Key Price Hirose 
Fig. Description Part No. Each Part No. 

1 “V” Type Plug Terminator H11418-ND 1326.00 HV-TMP-(40) 
0 dB Fixed Attenuator H11419-ND 702.00 HV-AT(0)-PJ 
3 dB Fixed Attenuator H11420-ND 702.00 HV-AT(3)-PJ 

2 6 dB Fixed Attenuator H11421-ND 702.00 HV-AT(6)-PJ 
10 dB Fixed Attenuator H11422-ND 702.00 HV-AT(10)-PJ 
20 dB Fixed Attenuator H11423-ND 702.00 HV-AT(20)-PJ 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 457 
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Subminiature Coaxial Switch 


Connector MS-156 Series 


) . aca 1/4-36UNS-2A' 
Oy 8.0 
Features: A . : Rawr 7 Price Each Digi-Key Tape and Reel | Hirose 
* Developed for inspection of high frequency circuits used in Fig.| Description 1 25 400 Part No. Pricing Part No. 
portable terminals ¢ Verification of the circuit performance is 7 s B 7 = Fi ARGV S138 a7 7568 2 ME. 156-CLP) 7 
accomplished by simply inserting the external plug in the board ress Down Type Flug a : . . = = 156-4 ig 
aotinted receptacle ae 7 vo 2 | Simplified Lock Type Plug H11379-ND 37.52 34.84 33.50 | — — | MS-156-C(LP)-2 
Specifications: 2 | Plug H11380-ND 59.78 55.51 53.38 | — —_| MS-156-C(LP)-5 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Rated Power: 3 | Receptacle without vacuum cap _— _— —_— _ H11381TR-ND 884.00/2,000 | MS-156NB 
2W_ * Frequency Range: DC to 6GHz Contact Resistanc 3 | Receptacle without vacuum cap H11382-ND 2.05 1.58 1.26 | — — | MS-156NB(01) 
100mQ maximum @ 100mA maximum « Insulation Resistance. | 3 | Receptacle with vacuum cap H11383CT-NDt —1.90 1.47 1.17 | H11383TR-ND | 1167.00/1,500 | MS-156NB(02) 
4000MO @ 100VDC + Withstanding Voltage: No flashover or |_3_| Receptacle H11384CT-NDt 1.22 88 .72_|_H11384TR-ND 832.00/2,000 | MS-156NBS 
insulation breakdown @ 100VAC/ 1 minute 4 oe Agapter ie ug inspection Hee Te 109.68 10 oH ores — = Me eM! 
A ie as a 5) japter for Plug Inspection | a 5.5: 25 = -156R-NJ- 
at ee eee canons: Gold plating * Insulator 9T Nylon: | 6 | SMA Adapter Right Angle H11396-ND 11858 11011 10588 | — — | MS-156LP-HRMJ-4 
ULGAVO cu omnmon TeRninck Beryllium Copper: Partially gold 7 | SMA Floating Type Adapter H11397-ND 89.18 8281 79.63 | — — | MS-156-HRMJ-12 
plating (Nickel barrier) * Antenna Terminal: Phosphor Bronze: 8 | SMA Simplified Lock Type Adapter | H11398-ND 27.30 25.48 23.66 | — — | MS-156-HRMJ-2 
Ci 


Partially gold plating (Nickel barrier) t+ Cut Tape 


Ultra Miniature Snap-On Coaxial Connector Pc Card Type II Mountable MMCX Type 


Features: 

Snap-on coupling mechanism makes it easy to engage and disengage. Low profile accommodates PCMCIA 
type Il cards. The MMCX-LR-SMT is only 3.51mm when mounted on the bottom of a type II card. Designed 
for ultra thin cable such as RG-178B/U (01.8), RG-316/U (62.59 max.) 01.48 single shielded cable (one of 
the smallest available) and CO-6F-FH-SB (01.48) made by Hitachi Cable Ltd. Compatible with all industry 
standard MMCX connectors. 


Specifications: * Nominal Characteristic Impedance: 500 * Operating Temperature Range: -55°C ~ 
85°C * Rated Frequency: DC-6GHz »* Insulation Resistance: 500MQ minimum * Contact Resistance: 10mQ. 
maximum (center), 5mQ maximum (outer) 

Material: * Body: Brass with gold plating * Male center contact: Phosphor bronze with gold plating »* Female 
Center Contact: Beryllium bronze with gold plating * Insulator: PTFE » Fixing Ring: Beryllium copper (plug) 
with nickel plating * Crimp Sleeve: Copper with gold plating * Cover: Brass (plug) with gold plating 


Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Cable Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Right Angle Plug — RoHS Compliant 
1 | RG-316/U Type Coaxial Cable H11469-ND 10.56 9.77 8.19 MMCX-LP-316/U(40) 
Straight Jack 
2 | CO-6F-FH-SB (1.48) Single Shielded | H3225-ND 9.89 8.60 6.88 MMCX-J-FHSB 


NEW! SMA Coaxial Connectors HRM(V) Series 


Features: Complete compatibility with SMA coaxial connectors, high degree of impedance matching 
and high durability Specifications: * Nominal Characteristic Impedance: 500 * Operating Temperature 
Range: -55°C ~ 85°C * Frequency Range: DC~18GHz * Insulation Resistance: 5000MQ minimum @ 
500VDC * Withstanding Voltage: No flashover or insulation breakdown @ 1,000 VAC/1 minute * Contact 


Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Part No. i 25 100 Part No. 
1 H11565-ND 4.79 3.72 2.97 HRM(V)-301S 
2 H11566-ND 4.79 3.72 2.97 HRM(V)-302S 
3 H11567-ND 4.99 3.87 3.10 HRM(V)-304S 
4 H11564-ND 4.79 3.72 2.97 HRM(V)-306S 


Resistance: 6mQ maximum (center), 6MQ maximum (outer) @ 100mA maximum ¢ V.S.W.R.: 1.2 maximum 
for frequencies of DC~10GHz; 1.3 maximum for frequencies of 10~18 GHz * Durability: 500 cycles Material: 
* Shell: Stainless steel; passivated * Female center contact: Beryllium copper; gold plated * Center contact: 
Brass; gold plated ¢ Insulator: PTFE 


Fig. 3 
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Features: * These small size, low profile coaxial connectors are very useful for characteristic measurement 
of cellular phones and microwave units * Easily possible to switch the line connection and disconnection by 
special probe * Surface mountable and reflow solderable 

Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C~85°C (MM8430-2600RA1: -40°C~90°C) »* Rated 


NEW! Microwave Coaxial Connectors with Switch 
SWD and SWF Type — Small Size and Low Profile 


Digi-Key Price Each Murata 
Fig. | Description Part No. 1 25 100__| Part No. 
490-1062-1-NDt 54 42 .34 | MM8430-2600RA1 
SWD Type 490-1062-2-ND¢ 299.00/1,000 MM8430-2600RA1 
1 490-4980-1-NDt 51 39 .32 | MM8430-2610RA1 
490-4980-2-ND¢ 280.00/1,000 MM8430-2610RA1 
SWD Series Kit 490-5057-ND 46.25 = —__[-M1KMM8430-SWDO1 
SWET 490-4981-1-NDt 50 39 “31 | MM8130-2600RA2 
2 YES 490-4981-2-ND$ 554.00/2,000 MM8130-2600RA2 
SWF Series Kit 490-5056-ND 46.25 = — | M1KMM8130-SWFO1 
3_| Manual Test Probe _| 490-4982-ND 32.10 29.81 28.66 | MXHS83QE3000 
4 | Auto Test Probe 490-4983-ND 80.03 74.32 71.46 | MM126036 


+ Cut Tape + Tape and Reel 


Digi@Reel” 


Voltage: 250 Vrms * Frequency Range: DC to 6GHz * Contact Resistance: MM8430-2600RA1: 25mQ. 
maximum; MM8430-2610RA1: 50mQ maximum; MM8130-2600RA2: 70mQ maximum =» Insulation 
Resistance: 500MQ * Withstanding Voltage: MM8430-2600RA1: No evidence of breakdown; MM8430- 
2610RA1 and MM8130-2600RA2: 300VAC 


150 9602 CERTIFIED MANUFACTURER 


KEYSTONE Standardized Phono-Plugs 


Digi-Key Pricing 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 
1 Conventional Type 561K-ND .74 6.46 53.10 
2 Strain Relief Lug Crimps to Wire Insulation |565K-ND 99 8.68 67.70 
3 Panel Mount Jack Hex Base Type 576K-ND 1.72 15.08 129.10 
4 Snap-Fit 90° PC Phono Jack 901K-ND 1.35 12.51 110.65 


Digi®Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Switcheraft® 


Audio Connectors and Couplers Digi-Key Price Each Mig. 
Fig. | Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Plug Male Straight 3 pos. Satin Nickel Finish $C1003-ND 5.68 4.26 3.91 A3M 
1 Plug Male Straight 3 pos. Black with Silver Contacts $C1004-NDt 5.68 4.26 3.91 A3MB 
Plug Male Straight 4 pos. Satin Nickel Finish $C1014-ND 6.48 4.86 446 | A4M 
Plug Male Straight 5 pos. Satin Nickel Finish $C1022-ND 11.32 8.49 7.78 | ASM 
Plug Female Straight 3 pos. Satin Nickel Finish $C1001-ND 6.32 4.74 4.35 | A3F 
2 Plug Female Straight 3 pos. Black with Silver Contacts $C239-NDt 6.68 5.01 4.59 | A3FBX 
Plug Female Straight 4 pos. Satin Nickel Finish $C1013-ND 8.80 6.60 6.05 | A4F 
Plug Female Straight 5 pos. Satin Nickel Finish $C1021-ND 14.20 10.65 9.76 | ASF 
3. | Receptacle Male Panel Mount 3 pos. Satin Nickel Finish $C1008-ND 7.40 §.55 5.09 |C3M 
Receptacle Male Narrow Panel Mount 3 pos. Satin Nickel Finish $C1010-ND 5.32 3.99 3.66 |D3M 
4 | Receptacle Male Narrow Panel Mount 4 pos. Satin Nickel Finish $C1020-ND 6.28 471 432 |D4M 
Receptacle Male Narrow Panel Mount 5 pos. Satin Nickel Finish $C1028-ND 11.04 8.28 7.59 |D5M 
Receptacle Female Narrow Panel Mount 3 pos. Satin Nickel Finish $C1009-ND 7.12 5.34 4.90 | D3F 
5 | Receptacle Female Narrow Panel Mount 4 pos. Satin Nickel Finish $C1019-ND 10.04 7.53 6.90 | D4F 
Receptacle Female Narrow Panel Mount 5 pos. Satin Nickel Finish $C1027-ND 16.12 12.09 11.08 | D5F 
t "Black Velvet" (Electrically Conductive Chrome Plate) 
acks and Audio Adapters RoHS 


Dimensions for Figures 1-3 


eas 


Tip Terminal 
Insulating Tube 


34.93 


Pt 238(X) Only Sy> 


is sleeve terminal 


Sleeve 
Terminal 


Schematics for Figures 5-10 


G == 


B 


Mates | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Mfg. 
Fig. | Description With | A B C | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
“Littel Plug®” Commercial 2-Conductor Phone Plugs 
Fig. 8 15.88 Sq. Solder Lug and Cable Clamp with Black Handle 11 |42.86 7.54 12.70] SC1072-ND 4.00 30.00 68.75 | 250 
Solder Lug Max 1 
¥ a Solder Lug and Cable Clamp with Shielded Handle | 11 [42.86 7.54 12.70) SC1075-ND 492 36.90 84.50 | 280 
A “Littel Plug” Commercial 3-Conductor Phone Plugs 
2 |Solder Lug and Cable Clamp with Black Handle 12B |42.86 7.54 12.70] SC1081-ND 5.76 43.20 99.00 | 267 
Ring Sleeve Sai : 3. | Solder Lug and Cable Clamp with Shielded Handle | 12B |42.86 7.54 12.70) $C1084-ND 6.60 49.50 113.50 297 
: | Flat, Right Angle 2-Conductor Phone Plugs 
§ [ 4 |Solder Lug with Shielded Handle 11} — — — | $C1068-ND 5.64 42.30 97.00 | 228 
Flat, Right Angle 3-Conductor Phone Plugs 
R S" 3/9.32 ‘015.88 Max. Washer 
: 1 Ne Thd. aie 12.7 Hex Locknut 4 |Solder Lug with Shielded Handle 128 | — — — | $C1314-ND 7.28 54.60 125.25 | 238X 
Fig. 9 Digi-Key Pricing Mfg. 
Fig. | Schematic) Description Part No. 1 10 25 Part No. 
$2.51 Max, T : “Littel Jax®” Commercial 2-Conductor Phone Jacks 
t pa oe except | 5 A Open Circuit $C1085-ND 2.52 18.90 43.25 | 11 
15,88 Snisioeye. 0:80. 6 B | Tip Shunt $C1089-ND 252 18.90 43.25 | 12A 
“Littel Jax” Commercial 3-Conductor Phone Jacks 
aera «7.06 Ti 7 C Double Open Circuit $C1094-ND 2.60 19.50 44.75 | 12B 
3/8-32 UNEF-2A Thd. |. 
| E 5 | “Hi-D Jax” Enclosed 2-Conductor Phone Jacks 
Ki 
: < iad Gn hn 8 A Insulated Bushing with Solder Lug $C1315-ND 2.88 21.60 49.50 | N111X 
a’ TW 11 = B Single Closed Circuit with Solder Lug $C1316-ND 2.52 18.90 43.25 | 112AX 
3.18 via 152.69 lho 6.35 Cable Clamp 
1.27 45.64 015.88 Flat Washer! \~15/32-32NS-2A Thd. “Hi-D Jax” Enclosed 3-Conductor Phone Jacks 
14.27 Hex Nut 8 c Double Open Circuit with Solder Lug $C1317-ND 2.56 19.20 44.00 | 112Bx 
“Hi-D Jax” Right Angle 2-Conductor Phone Jacks 
9 A Single Open Circuit with PC Terminal $C1121-ND 2.28 17.10 39.25 | RN111PC 
B Single Closed Circuit with PC Terminal $C1122-ND 2.60 19.50 44.75 | RN112APC 
“Hi-D Jax” Right Angle 3-Conductor Phone Jacks 
9 C Double Open Circuit with PC Terminal $C1123-ND 2.80 21.00 48.25 | RN112BPC 
“TP-Jax” Thick-Panel 2-Conductor Phone Jacks 
10 A Open Circuit $C1034-ND 8.04 60.30 138.25 | 151 
Sleeve CordClamp 
; dl 
Tip Terminal, 53 01_-/ sles “TP.Jax” Thick-Panel 3-Conductor Phone Jacks 
eas [7-22.23-| 10 c Open Circuit $01035-ND 8.84 66.30 152.00 | 1528 
: C66 44 “Extension-Jax” In-Line 3-Conductor Cable Extension Jacks 
Ring Spring | 3184 11 _ Screw Terminal with Shielded Handle $C€1042-ND 10.76 80.70 185.00 | 1230 
ase Jack Covers 
aie : 12 | — | Black with Hardware $C1329-ND 10.04 75.30 17250 | 515x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Dimensions in mm 


05.54 
Ii 1010.46 
"ID" SC1051-ND= 2.5 mm Penal Solder Lug 
MpheG1pe2 NDS elim cone Terminal Terminal BA ae NEROA 
36.12 To Term. Thread 
car fad aaa a a u— Pin 
=] Slee 
| ee Ul LZzz7777Z -381 X 10.31 Fea i 
washer tenninal Circuit Diagram 
Fig. 12 Fig. 13 in: 
5/16-32 THREAD RAPCTEOO 2.03 904 Sleeve Shunt Pin Q: 
at RAPC712(X): 02.49 r—a_2 Pring BAB rieKends 
aan Shunt > ost [4 126s RASH722(X): 2.03 
als SLEEVE SHUNT Se =| 0.5 
i 4g ~ Lo sieeve Center pin e os tlh 48 
CIRCUIT DIAGRAM terminal : i | N\ 
\Shunt 
Sleeve Terminal abe Pin 
Terminal '3.5 Terminal 
Digi-Key Price Each Switchcraft 
Fig. | With Description Part No. ll 10 25 Part No. 
“Tini-Plug®” Miniature 2-Conductor Phone Plugs — RoHS Compliant 
41 .141” (3.58mm) Screw Terminal with Black Handle......................0008- $C1053-ND 4.04 3.03 2.78 740 
1 41 .141” (3.58mm) Solder Lug and Cable Clamp with Black Handle . $C1055-ND 3.88 2.91 2.67 750 
4 -141” (3.58mm) Solder Lug and Cable Clamp with Shielded Handle. $C1057-ND 5.28 3.96 3.63 780 
“Tini-Jax®” Miniature 2-Conductor Phone Jacks — RoHS Compliant 
2 750 -141” (3.58mm) Open Circuit....... 0.00... cee eee eee eee eee SC238-ND 2.39 1.80 1.65 41 
“Micro-Plug®” Subminiature 2-Conductor Phone Plugs — RoHS Compliant 
Fig. .097” (2.46mm) Solder Lug with Black Handle . $C1326-ND 4.24 3.18 2.92 850X 
3 6&7 .097” (2.46mm) Solder Lug with Red Handle. . $C1327-ND 4.16 3.12 2.86 855X 
Tip ‘Sleeve .097” (2.46mm) Solder Lug with Natural Handle $C1328-ND 4.24 3.18 2.92 880X 
“Micro-D-Jax®” Subminiature 2-Conductor Phone Jacks — RoHS Compliant 
4 850 -101” (2.57mm) Closed Circuit Solder Lug ...................c.ceeeeee eee ee es $C1043-ND 2.64 1.98 1.82 MDSL2A 
5 850 -101” (2.57mm) Closed Circuit PC Terminal $C1044-ND 2.64 1.98 1.82 MDPC2A 
22.28 a 6 | 850 | .101” (2.57mm) Right Angle Solder Lug... $C1045-ND 2.92 2.19 2.01 MDSL2ARA 
14-30...7.95 7 | 850 | .101" (257mm) Right Angle PC Terminal ............cscscsscsssvsssssees SC1046-ND 2.92 2.19 2.01 MDPC2ARA 
Miniature 2-Conductor Power Plugs — RoHS Compliant 
8 712A .1” (2.54mm) with Black Handle... $C1051-ND 3.44 2.58 2.37 760 
722A .08” (2.03mm) with Black Handle . $C1052-ND 3.44 2.58 2.37 S760 
: ak \ L712A | .1” (2.54mm) Locking, Long Bushing with Black Handle $C1148-ND 5.00 3.75 3.44 761K 
Tip Terminal 1/4-32 thd. 9 | L722A | .08” (2.03mm) Locking, Long Bushing with Black Handle $C240-ND 5.00 3.75 3.44 S761K 
712A .1” (2.54mm) Locking with Black Handle $C1149-ND 5.00 3.75 3.44 760K 
Miniature 2-Conductor Power Jack: — RoHS Compliant 
10A 760 .1” (2.54mm) Solder Lug Panel Mount... $C1048-ND 3.36 2.52 2.31 712A 
S760 .08” (2.03mm) Solder Lug Panel Mount . SC1049-ND. 3.36 2.52 2.31 722A 
10B 760 .1” (2.54mm) PC Terminal Panel Mount... $C1050-ND 3.36 2.52 2.31 PC712A 
S760 .08” (2.03mm) PC Terminal Panel Mount. . $C1047-ND 3.36 2.52 2.31 PC722A 
1 761K | .1” (2.54mm) Solder Lug Panel Mount, Long Bushing $C1150-ND 4.56 3.42 3.14 L712A 
S761K | .08” (2.03mm) Solder Lug Panel Mount, Long Bushing. $C1151-ND 4.56 3.42 3.14 L722A 
12 S760 .08” (2.03mm) Right Angle PC Terminal, Panel Mount . 7 $C1330-ND 3.68 2.76 2.53 722RA 
S761K | .08” (2.03mm) Right Angle PC Terminal, Panel Mount, Long Bushing. $C1331-ND 4.92 3.69 3.38 L722RA 
13 760 .1” (2.54mm) Right Angle PC Mount... $C237-ND 1.44 1.08 99 RAPC712X 
S760 .08” (2.03mm) Right Angle PC Mount . $C1313-ND 1.44 1.08 99 RAPC722X 
14 760 .1” (2.54mm) Right Angle Hybrid Mount... $C1324-ND 1.56 1.17 1.07 RASH712X 
S760 .08” (2.03mm) Right Angle Hybrid Mount. . $C1325-ND. 1.56 1.17 1.07 RASH722X 
Digi-Key Price Each Switchcraft 
Fig.| Description Part No. i 10 25 100 Part No. 
Phono Jacks and Plugs 
15 Phono Plug 2 Conductol.cc.ccsciicserccrsieiecaerscaederacrecdedeaacraed ad SC1312-ND@ 63 AT 43 40 3501MX 
16 Phono Plug 2 Conductor with Cable Clamp SC1318-ND® 1.51 1.14 1.05 95 3501MCX 
17 Phono Jack 2 Conductor Front Panel Mount with Hardware. SC1319-ND® 1.80 1.35 1.24 1.13 3501FPX 
= Insulated Washer Flat For SC1319-ND SC1144-ND@ At 31 .28 .26 S-2207 
= Insulated Washer Extruded For SC1319-ND SC1145-ND@ 48 -36 -33 -30 $1564 
18 Phono Jack 2 Conductor Rear Panel Mount with Hardware . SC1320-ND® 2.32 1.74 1.60 1.45 3501FRX 
— Insulated Washer Flat For SC1320-ND SC1146-ND@ 21 7 16 14 $1028 
= Insulated Washer Extruded For SC1320-ND SC1147-ND@ 48 -36 33 -30 $1029 
19 Phono Plug 2 Conductor, Red Cable Clamp with Hardware . $C1321-ND@ 1.92 1.44 1.32 1.20 35581X 
19 Phono Plug 2 Conductor, Black Cable Clamp with Hardware. $C1136-ND 3.84 2.89 2.66 2.41 3558-2 
19 Phono Plug 2 Conductor, Black Cable Clamp with Hardware. SC1322-ND@ 1.92 1.44 1.32 1.20 35582X 
20 Phono Plug 2 Conductor, Shielded with Cable Clamp SC1138-ND@ 2.48 1.86 1.71 1.55 3502 
21 Phono Extension Jack 2 Conductor, Shielded with Heavy Duty Clamp... | SC1323-ND@ 3.60 2.70 2.48 2.25 3503X 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 1 - Right Angle Panel Mount Fig. 2- PCB Panel Mount Jack, Mono Fig. 3 - Straight Panel Mount Jack, Fig. 4 - Audio Jack, Mono 
Jack, Mono 


Fig. 13 —- Right Angle Panel Mount Fig. 15 - Audio Jack, Mono with 
Jack, Mono Isolated Ground 


Fig. 16 —- Male Mono Plug with Fig. 18 - SMT Closed Frame Fig. 20 - Panel Mount Jack with 
Strain Relief Power Jack Hardware 


Fig. 21 - Vertical Power Jack with Fig. 24 —- Closed Frame Right Angle 
Solder Eyelets Power Jack 


f 


e/ 
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Colpo 
AL 


Fig. 26 - SMT Low Profile DC Fig. 28 - Closed Frame DC Fig. 29 - Power Jack, PCB with Fig. 30 - SMT Power Jack 
Power Jack Power Jack Kinked Pins 
SS) (5 Aye Pia 
Se ss | &xe : : : 
2 
ates . | Digi-Key nc. lates . | Digi-Key rice Eac! inc. 
M ja. | Digi-K cull M. ia. | Digi-K Price Each cull 
Fig With (mm) | Part No. al 10 100 | PartNo. Fig. With (mm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
1 MP3-2501 2.5 | CP-2502-ND*o 99 86 66 | MJ-2502 1 PP3-002A 21 |CP-006A-ND® 69 58 46 | PJ-006A 
2 MP3-2501 2.5 | CP1-2503AM-NDT® 32 28 22_| MJ1-2503A PP3-002B 2.5 | CP-006B-ND@ 69 60 46_| PJ-006B 
3 MP3-2501 2.5 | CP-2505-ND*# 93 81 62 | MJ-2505 PP3-002A 2.1 | CP-OO6APJCT-ND@ 93 81 .62 | PJ-OO6A-SMT 
‘A ‘apa a801 5 | CP-2506-ND* “Al “36 "28 | MJ-2506 a PP3-002A 2.1 | CP-OO6APJTR-ND® 116.25/250 PJ-O06A-SMT 
5 | Cp-2506N-NDt} A 36 98 | MJ-2506N PP3-002B 2.5 | CP-OO6BPJCT-ND® 93 81 .62 | PJ-006B-SMT 
eae be | GP-2508-ND*e 35 31 34-1) MJ-2508 PP3-002B 2.5 | CP-OO6BPJTR-ND® 116.25/250 PJ-006B-SMT 
5 | cp-2508N-NDT© 35 31 04 | MJ-2508N PP3-002A 2.1 |CP-O15APJCT-ND® 69 60 46 | PJ-015A-SMT 
6 MP3-2501 2.5 | CP-M2509N-ND} 38 34 26 | MJ-2509N 23 Begs oe Cea eS sere 46 opal 
7 | mp32501 | 2.5 | CRr2btOMACT Noe 98 oaiiteog || Meet PP3-002B | 2.5 | CP-015BPJTR-ND@ _51.75/150_——_|_PJ-015B-SMT 
CP-D5D3MICT-ND® a5 5a Mg-2523-SMT 24 PP3-002D 1.3_[CP-2519-ND® 45 39 30_| PJ-007 
8 MP3-2501 25. eae 5 : : : Soe Oa PP3-002C 7.0 |CP-014C-ND@ 2 37 28 | PJ-0140 
CP-2523MJTR-ND® 429.00/1,000 MJ-2523-SMT 25 Ape n0on is beim - ; oe ll ei olan 
pases AAD 495.00/1,000 eal PP3-0026 0 PCP-OTaCHPJCTAND 30 a “60 | Pu-OTACH-SMIT 
9A MP3-2501 2.5 | CP1-2533MJCT-ND 69 61 47 | MJ1-2533-SMT ppaonde to Veer retain  eagoaieod, I SPLOLACH-GMT 
CP1-2533MJTR-ND 346.50/1,000 MuJ1-2533-SMT bps 9000 : é ee : Pant 
RoE eSORNn 5 5 50-1 SH1-3535-SMT - 1.3 | CP-014DHPJCT-ND® 90 78 .60 | PJ-014DH-SMT 
9B SP-2501 25 PP3-002D 1.3 | CP-014DHPJTR-ND® 360.00/800 PJ-014DH-SMT 
Ciie25355JTR ND 375,00/1,000 S.1-2535-5MT 26 | _pp3-002¢ 4.0 | CP-014CPUCT-ND@ 83 72 56_| Pu-014C-SMT 
CP-3502MJ-ND* @ 90 78 60 | MJ-3502 : : : 
10 MP3-3501 35 PP3-002C 1.0 |CP-O14CPJTR-ND® 332.40/800 PJ-014C-SMT 
CP-3502N-NDt@ 83 12 .55_| MJ-3502N f i 5 eaane 
PP3-002D 1.3 | CP-014DPJCT-ND@ 83 72 .56 | PJ-014D-SMT 
rT MP3-3501 3.5 |CEIsoIOMJCT-ND 63 35 42 | MJ1-3510-SMT PP3-002D 1.3 | CP-014DPJTR-ND@ 332.40/800 PJ-014D-SMT 
CP1-3510MJTR-ND 252.00/800 MuJ1-3510-SMT CP-O1SHPICT.NDe i 73 7B OTBH-SMT 
CP-3523MJCT-ND® a7 76 58 | MJ-3523-SMT 27 PP-013 1.65 |Gslarsr pir ain "904.0000 «|: RLOL@H-SMT 
12 MP3-3501 35 Ro 00/ 
CP-3523MJTR-ND® 433.50/1,000 MJ-3523-SMT. 8 PPO13 15 TCROIG-NDS a4 73 561 PI-016 
B MP3-3501 3.5 | CP-3536-ND*® 39 35 27_[ MJ-3536 7] PP-014 +65 | CP1-021-ND® rT) 37 58} Pit-021 
14 MP3-3501 3.5_[CP-3536N-NDT® 39 35 27_[MJ-3536N 1 CP1-021PICT-ND® 55 37 “44 | PH-021-SMT 
5 MP3-3501 3.5 | CP-3536NG-NDT® 39 35 27_[ MJ-3536NG 30 PP-014 1.65 | 6p4-901PJTR-ND® 163.50/500 PJ -021-SMT 
16 = 2.5 | CP3-1004-ND@ 76 66 51 | MP3-2501 31 PP-012 0.65 | CP1-022-NDe 60 52 A0_| PJt-022 
3.5 | CP3-1005-ND@ 76 66 51_| MP3-3501 CP1-022PJCT-ND® 65 56 43 | PJ1-022-SMT 
PP3-002A 2.1 | CP-002A-ND@ 38 133 .26 | PJ-002A PP-012 0.65 CP1-022PJTR-ND@ 322.50/1,000 PJ1-022-SMT 
17 PP3-002B 2.5 | CP-002B-ND@ 38 33 .26 | PJ-002B 32 CP-031HPJCT-ND® 72 70 63 | PJ-031H-SMT 
PP3-002A 2.0 | CP-002AH-ND® 42 37 .28 | PJ-002AH PP-012 0.85 | cp.o31HPJTR-ND® 360.00/1,000 PJ-031H-SMT 
PP3-002B 2.5 | CP-002BH-ND@ A2 37 -28_| PJ-002BH 33 PP-012 0.65 | CP1-023-ND0® 58 el 39 | PJ1-023 
PP3-002A 2.0 | CP-OO2AHPJCT-ND® 90 18 60 | PJ-O02AH-SMT CP1-023PJCT-NDO® 67 59 45 | PJ1-023-SMT 
PP3-002A 2.0 | CP-OO2AHPJTR-ND® 157.50/350 PJ-OO2AH-SMT 34 PP-012 9.65 | op1-023PJTR-NDO® 336.00/1,000 PJ1-023-SMT 
PP3-002B 2.5 | CP-002BHPJCT-ND® 90 78 .60 | PJ-002BH-SMT CP-030CPJCT-ND® 84 82 73 | PJ-030C-SMT 
rr PP3-002B 2.5 | CP-002BHPJTR-ND® 112.50/250 PJ-002BH-SMT PP3-0026 1.0 | cp-o30CPUTR-ND® 252.00/600 PJ-030C-SMT 
PP3-002A 21 | CP-O02APJCT-ND@ I 70 ‘54 | PJ-002A-SMT 35 CP-030DPJCT-ND® 84 82 73 | PJ-030D-SMT 
PP3-002A 2.1. | CP-O02APJTR-ND® 141,23/350 PJ-O02A-SMT PP3-002D 13 | op-o30DPJTR-ND@ 252.00/600 PJ-030D-SMT 
PP3-002B 2.5 | CP-002BPJCT-ND® 81 70 54 | PJ-002B-SMT 36s are pg | cP-028PICT-NDe 72 70 63 | PJ-028-SMT 
PP3-002B 2.5 | CP-002BPJTR-ND® 141.23/350 PJ-002B-SMT 8 | Gp-028PJTR-ND® 360.00/1,000 PJ-028-SMT 
a PP3-002A 21 |CP-003A-ND 34 30 23 | PJ-003A ai eT pg | CP-O29PJCT-NDe 78 76 68 | PJ-029-SMT 
PP3-002B 2.5 | CP-003B-ND@ 34 30 23 | PJ-003B ‘8 | CP-029PJTR-ND® 390.00/1,000 PJ-029-SMT 
- PP3-002A 2.0 |CP-5-ND*@ 795 1.69 1.30 | PJ-O05A a aah 0.65 | CP-032HPICT-ND@ 5 73 65 | PJ-032H-SMT 
PP3-002B 2.5 | CP-6-ND*@ 195 169 1.30 | PJ-005B ‘89 | CP-032HPJTR-ND® 375.00/1,000 PJ-032H-SMT 
* Threaded with nut +Non-threaded Shielded version ROHS Compliant (Continued) 
Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 461 


cul INC Audio and Power Connectors (Cont.) Reel’ 


© 


Fig. 31 - DC Power Jack Fig. 32 - SMT Power Jack Fig. 33 — DC Power Jack with Shield Fig. 34 — SMT Power Jack with Shield 


Fig. 47 — Female Plug 5.5 Outside Fig. 48 — Power Receptacle Fig. 49 — Female Plug, 3.5mm Outside 


‘ig. 50 — Female Plug, 3.5mm Outside | Fig. 51— Female Plug Fig. 52 — Power Plug Fig. 53 — DC Power Plug Fig. 54 — DC Power Plug 


. 55 — Audio Jack, Stereo Fig. 56 - SMT Stereo Jack Fig. 57 - SMT Audio Jack, Stereo 


Mates Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. Mates Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. With (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. With (mm) | Part No. il 10 100 | PartNo. 
38 PP-012 0.65 CP-034PJCT-ND® 84 82 73} PJ-034-SMT 48 _ 2.1 | CP-024A-ND@ 2.28 1.98 1.52 | PR-002A 
. CP-034PJTR-ND® 420.00/1,000 PJ-034-SMT 2.5 | CP-024B-ND@ 2.28 1.98 1.52 | PR-002B 
39 PP-018 10 CP-035PJCT-ND® 78 16 68 | PJ-035-SMT 49 — 1.0 | CP3-1002-ND@ 93 81 62 | PP3-002C 
“| CP-035PUTR-ND@ 331.50/850 PJ-035-SMT 50 = 1.3 | CP3-1003-ND® 93 81 62 | PP3-002D 
CP-036APJCT-ND® 93 90 81 | PJ-036A-SMT 0.7x 
40 PP3-002A 20 CP-036APJTR-ND® 93.00/200 PJ-036A-SMT _ 2.35 Wea 90 a ON ee 
| CP-O36AHPJCT-ND® 99 96 -86 | PJ-O36AH-SMT 51 _ 17x CP-013-NDe 84 73 56 | PP-013 
CP-O36AHPJTR-ND® 99.00/200 PJ-O36AH-SMT 4.0 : ; : 
CP-036BPJCT-ND® 93 90 81 | PJ-036B-SMT 17x 
PP3-0028 25 CP-036BPJTR-ND® 93.00/200 PJ-036B-SMT _ 4.75 CAG i — 256 | PPO 
“| CP-O36BHPJCT-ND® 99 96 86 | PJ-036BH-SMT = 1.0x CP-015-ND@ 1.20 1.04 go | pp-015 
CP-036BHPJTR-ND® 99.00/200 PJ-036BH-SMT 52 5.5 3 : 
CP-037APJCT-ND® 93 90 81 | PJ-037A-SMT _— 1.4 | CP-026-ND@ 1.08 94 72 | PP-016 
40 een 99 | CP-037APJTR-ND@ 93.00/200 PJ-037A-SMT _ 0.9 1CP-017-NDe 108 om 75-1 BBO? 
| CP-O37AHPJCT-ND® 99 96 86 | PJ-037AH-SMT 1.1 | CP-119-ND@ 1.08 94 72 | PP-019 
CP-037AHPJTR-ND® 99.00/200 PJ-037AH-SMT 54 PJ-035-SMT 1.1 | CP-018-ND@ 1.20 1.04 80 | PP-018 
CP-037BPJCT-ND® 93 90 -81 | PJ-037B-SMT 55 SP-2501 2.5 | CP1-2503A-NDt@ 33 29 .22 | SJ1-2503A 
CP-037BPJTR-ND® 93.00/200 PJ-037B-SMT CP1-2513SJCT-ND® 68 59 A5 | SJ1-2513-SMT 
PPS-0028 |) 25 | cp-o37BHPUCT-NDe 99 96 86 | ‘PJ-037BH-SMT SGA) __SP-2601 25 | cp1-2513SJTR-ND@ 337.50/1,000 $J1-2513-SMIT 
CP-037BHPJTR-ND® 99.00/200 PJ-037BH-SMT CP-2514TR-ND 1050.00/1,000 SJ-2513-SMT 
CP-038PJCT-ND@ 90 87 78 | PJ-038-SMT 56B SP-2501 2.5 | CP1-2514SJCT-ND 69 60 46 | SJ1-2514-SMT 
4 PP-012 0.65 CP-038PJTR-ND® 540.00/1,200 PJ-038-SMT CP1-2514SJTR-ND 345.00/1,000 $J1-2514-SMT 
i CP-039PJCT-ND® 90 87 -78 | PJ-039-SMT 56C SP-2501 05 CP1-2515SJCT-ND® Wal 62 A7 | SJ1-2515-SMT 
CP-039PJTR-ND® 540.00/1,200 PJ-039-SMT ™ | CP1-2515SJTR-ND® 352.50/1,000 $J1-2515-SMT 
CP-040PJCT-ND® 84 82 73 | PJ-040-SMT 57A SP-2501 05 CP-2523SJCT-ND® 86 15 58 | SJ-2523-SMT 
42 pp-012 0.65 CP-040PJTR-ND® 504.00/1,200 PJ-040-SMT ™ | CP-2523SJTR-ND® 429.00/1,000 SJ-2523-SMT. 
. CP-041PJCT-ND® 84 82 73 | PJ-041-SMT CP-2524SJCT-ND® 90 18 60 | SJ-2524-SMT 
CP-041PUTR-ND® 504.00/1,200 PJ-041-SMT 57B| __‘SP-2601 25 | cp-2524SJTR-ND@ 448.50/1,000 SJ-2524-SMT 
CP-042PJCT-ND® 87 85 76 | PJ-042-SMT CP1-2533SJCT-ND® 69 61 47 | SJ1-2533-SMT 
43 PR-Ole 0.65 | cp-042PJTR-ND® 652.50/1,500 PJ-042-SMT 58 SP-2501 25 | cp1-2533SJTR-ND@ 346.50/1,000 $J1-2533-SMT 
44 PP-019 10 CP-043PJCT-ND® 87 85 76 | PJ-043-SMT 59 SP-2501 05 CP1-2534SJCT-ND® 14 64 AQ | SJ1-2534-SMT 
“| CP-043PJTR-ND@ 391.50/900 PJ-043-SMT ™ | CP1-2534SJTR-ND® 367.50/1,000 $J1-2534-SMT 
PP3-002A 2.1 | CP-102A-ND® 38 33 -26 | PJ-102A 60A SP-3501 3.5 | CP-3504-NDTt@ 2.06 1.79 1.38 | SJ-3504 
PP3-002B 2.5 | CP-102B-ND® 38 33 26 | PJ-102B 60B SP-3501 3.5 | CP-3505-NDt@ 2.10 1.83 1.41 | SJ-3505 
PP3-002A 2.1 | CP-102AH-ND® 42 37 .28 | PJ-102AH BIA SP-3501 35 CP1-3513-ND* 59 52 40 | SJ1-3513 
45 PP3-002B 2.5 | CP-102BH-ND® 42 .37 28 | PJ-102BH | CP1-3513N-NDt@ 53 AG 35 | SJ1-3513N 
PP3-002A 2.1 | CP-202A-ND® 38 33 26 | PJ-202A 61B SP-3501 35 CP1-3514-ND* 60 53 1 | SJ1-3514 
PP3-002B 2.5 | CP-202B-ND® 38 .33 26 | PJ-202B ™ | CP1-3514N-NDt@ 54 AT 236 | SJ1-3514N 
PP3-002A 2.1 | CP-202AH-ND® 42 .37 .28 | PJ-202AH 6IC SP-3501 35 CP1-3515-ND*@ 62 54 41 | SJ1-3515 
PP3-002B 2.5 _| CP-202BH-ND@ 42 .37 -28 | PJ-202BH | CP1-3515N-NDT}® 55: 48 .37_ | SJ1-3515N 
46 PP-015 1.1 | CP-019-ND@ 66 58 44 | PJ-019 62A SP-3501 35 CP1-3513SJCT-ND® 63 55 42 | SJ1-3513-SMT 
PP-016 1.45 | CP-025-ND@ 66 58 44 | PJ-025 “| CP1-3513SJTR-ND® 252.00/800 $J1-3513-SMT 
47 _ 2.1 | CP3-1000-ND@ 93 81 62 | PP3-002A 628 SP-3501 35 CP1-3514SJCT-ND® 65 56 43 | SJ1-3514-SMT 
2.5 | CP3-1001-ND@ 93 81 62 | PP3-002B ™“ | CP1-3514SJTR-ND® 258.00/800 $J1-3514-SMT 
* Threaded with nut +Non-threaded 0 Shielded version RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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x) 


Fig. 58 - SMT Audio Jack, Stereo Fig. 59 - SMT Audio Jack, Stereo Fig. 60 —- Right Angle PCB Mount Fig. 61 - Audio Jack, Stereo 
Jack, Stereo 
A 


re: 


Fig. 63 - Audio Jack, Stereo 


Fig. 73 - SMT Audio Jack 


Se 


Mates Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. Mates Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. With (mm) | Part No. fl 10 100 | PartNo. Fig. With (mm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
el) Sassi gg | CPi S515S/CT-ND® 66. «58 ~«A4*| «SWN-515-SMIT 71g] 0A-2545 or | yg | CP-42515RS-ND 105.91 70 | SJ-42515RS 
5 | cp1-3515SJTR-ND@ 264.00/800 $1-3515-SMIT ca-2548-m/M_| 2° | cp1-42515RS-ND 7464 _.49_|-SJ1-42515RS 
63A |__ SP-2501 25_|CP-S2504N-ND® 4031 _| SJ-2504N Tig) _CA-2548 or |), | CP-42515TS-ND 105.91 ~.70-| SJ-40515TS 
63B | SP-2501 25 |CP-S2509N-ND® 233729] S-2508N ca-2548-Mim_| 2° | cp1-42515TS-ND 74 _64__.49 | SJ1-42515TS 
“3503N 5 CA-2548 
64a SP-3501 35 abet 0 2 ie eerie 71D Gn ei Minh 2.5 | CP1-42516-ND® 76 66 51 | SJ1-42516 
CP1-3524NG-NDT® “40 35 37 | SJ1-3524NG zon} _CA-2545 or 95 | CPI-42514SJCT-ND@ 80 70 64 | $J1-42514-SMT 
648 SP-3501 35 | cp1-3524N-NDT© 39 34 ‘06 | SJ1-3524N CA-254S-M/M | CP1-42514SJTR-ND® 400.50/1,000 $J1-42514-SMT 
CP1-3525NG-ND® At 36 28 | SJ1-3525NG CP-42515RSSJTR-ND 525.00/1,000 SJ-42515RS-SMT 
ee ee ee a eee 
65A) — SP-3501 a5 |gheeess cute, AY sei mh | Cine ee CP1-42515RSSJTR-ND “"412.50/1,000 __|_§J1-42515RS-SMT 
GREEOARIGIENITS! ae a0 1 S3504-8MT CP-42515TSSJTR-ND 525.00/1,000 §J-42515TS-SMT 
658 |  SP-3501 3.5 |aaermet iced PAapeI OD: 2 |S EaEDAEME yop} G&-2548 or | | CP-42515TSSJ-ND 10591 ~——«70_ | SJ-42515TS-SMT-1 
one oan: : ca-2548-Mm | 25 | cp1-42515TSSJCT-ND ‘8372.55 | SJ1-42515TS-SMT 
CP1-3533-ND® 8CS9SSC«S | SSN-3538 
Corse Nate 2 palpate CP1-42515TSSJTR-ND 412.50/1,000 §J1-42515TS-SMT 
66A) — SP-3501 25 |Rabeerneniyee By eo. ap |e caeaaNG rap | oh54S or |, , | CP1~42516SJCT-ND@ 14ST) SJ1-42516-SMT 
ae SADA aoe, ae ey lepoaeaane ca-2548-MM_| 25 | cp1-42516SJTR-ND@ 424.50/1,000 $1-42516-SMT 
senl|_ SeSENi 35 |CPt-353aN-NOTe 6254. AT~*|«SUT-534N 73a] _Ghs2eiGS or | 2.5 | cP-42525RSSJTR-ND 525.00/1,000 $J-42525RS-SMT 
—_|GRIESSeaNGENDI®, 61 __53__41_|_$1-3534NG CA-254CS CP-42526S/CT-ND 7.08 94 72 | Si-42526-SMT 
CP-3534NS-NDT0 1.12 97 75 | SJ-3534NS 738 H oO | 25 pe ' : ; ; red 
66C] — SP-3501 3.5 CA-254CS-M/M CP-42526SJTR-ND 648.00/1,200 §J-42526-SMT 
GiIEsosaNS INDI 208 be Sasa CA-2545 CP1-42534SJCT-ND® 86 75 57 | SJ1-42534-SMT 
CP1-3535-ND*@ 7 6247‘ | 81-3535 74A Pay || 25 ; ; : 
Pe nee dl ee pales CA-254S-M/M CP1-42534SJTR-ND® 427.50/1,000 §J1-42534-SMT 
66D) -SPa501 35 | cp1-3535NG-NDT® ‘62 = 54.Ss«2._*|SH-955NG 748) ceeoceeapy | 25 | GP1-42535RSSUCT-ND 88 77 ~—_-59'| SJ1-42535RS-SMT 
GileacohSa Die, 80 69 __.83._| SJ1-3535NS CP-42535TSSJTR-ND 585.00/1,000 S0-425357S-SMT 
S7A | __SP-3501 3.5 (CRssaIESANDe, 167 146 4.12} 8JD-3511-33 CA-254S or CP-42535TSSJ-ND 117 1.02.78 | SJ-42536TS-SMT-1 
678 | _SP-3501 3.5 | CP-351145-ND@ 1581.37 1.05 | $JD-3511-45 740) ca-254s-mm | 2° | cp1-42535TSSICT-ND '88 77,59 | $1-42535TS-SMT 
68A SP-3501 35 |CP-351033-NDe® 1430 1.24 96 | SJD-3510-33 CP1-42535TSSJTR-ND 439.50/1,000 $J1-42535TS-SMT 
CP-351233-ND@ 1.67 1.46 1.12_| $JD-3512-33 Gaselene CP-42536SJ-ND 7201.04 80 | SJ-42536-SMT-1 
68B SP-3501 35 |CP351045-NDe 149° 1.29 1.00 | SJD-3510-45 74D 2.5 | CP1-42536SJCT-ND® 90 78 .60 | SJ1-42536-SMT 
: oe ey iat i a siikaoteas GA-2548-M/M CP1-42536SJTR-ND@ 450.00/1,000 $J1-42536-SMT 
- -3543-ND*@ i 5 ; 1-35 CA-3548 or 
69A] —SP-3501 35 | cpt a543N-NDTe eda cay |S picandan 75 | cassrgwm | 35 | CP-43502PM-ND@ 3.69 3.20 2.46 | SJ-43502PM 
CP1-3544-ND* 63.~C«SS*~««'«S 85 CA-3545 or 
698)  SP-3501 3.5 | CP-3544N-NDt ‘9784S ‘S-3544N 768 ca-a54s-mm_ | 35 | CP-43514-ND@ eR ccc 
CP1-3544N-NDt® 564938 | ‘SJH-3544N CA-3545 or 
690 |__SP-3501 35_|CP1-3545N-NDte 5750.38 _| SJ1-3545N 768 | ca-a54s-mm_ | 25 | CP-43515TS-ND@ oe “62> | SUMSSISTS 
70A |____ SP-3501 3.5 | CP1-3553NG-NDt® 50.44.34 | SJ1-3553NG 77a| 0A-354S or | 3, | CP-43514S/0T-ND@ 6960-46 | SW43514-SMT 
sal) hasnt gs | CP-3554NG-NDT ‘94.82.63 _| SJ-3554NG ca-3545-m/M_| °5 | cp-43514SJTR-ND@ 345.00/1,000 §J-43514-SMT 
5 | cP1-3554NG-NDte 5245S 35_| SN-3554NG 77] £83545 or | 5, | CP-43515RSSJCT-NDO A 6247 | SJ-43515RS-SMIT 
70c [__SP-3501 3.5_|CP1-3555NG-NDte 5346.36 _| SJ1-3555NG ca-3648-m/M_| °5 | cp-43515RSSUTR-ND@ 352.50/1,000 $J-43515RS-SMT 
CA-254S or CA-3548 or CP-43515TSSJCT-ND® 7A 6247] Si-43515TS-SMIT 
TIA) ca-254s-mm_| 25 |CP1-42514-ND a 6248 | Su1-42514 710) ca-354s-mm_ | °° | cp-43515TSSJTR-ND® 352.50/1,000 §J-43515TS-SMT 
* Threaded with nut +Non-threaded 0 Shielded version ROHS Compliant (Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 463 
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Fig. 76 —- Audio Jack 


Fig. 80 - 3.5mm Male Stereo Plug 


Fig. 85 —- Panel Mount Power Jack 
with Tabs 


Fig. 90 - Vertical Mount Power Jack 
with Kinked Pins 


Fig. 77 - SMT Audio Jack Fig. 78 - Audio Jack 


A 


Fig. 83 — Panel Mount Power Jack w/ 


Solder Lug Pins 


Fig. 86 —- Panel Mount Power Jack 
with Nuts 


Fig. 87 —- Low Profile, Off Center Style 
Power Jack 


Fig. 91 - Open Frame Power 


Jack Snap In Case Tabs 


Fig. 98 — Panel Mount Power Jack 


Fig. 93 - Vertical Mount Power Jack w/ 


omen 
AL 


Reel” 


Fig. 79 - 2.5mm Male Stereo Plug 


Fig. 84 - Panel Mount Power 


Fig.94 - Vertical Mount Power 
Jack 


1 
3 
2 


Fig. 104 - Vertical Mount Power Jack 
with Kinked Pins 


Mates Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. Mates Dia. | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig With (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. With (mm) | Part No. al 10 100 | Part No. 
77D CA-354S or 35 CP-43516SJCT-ND 2 63 48 | SJ-43516-SMT PP3-002A 2.0 | CP-032A-ND@ 2 af .29 | PJ-032A 
CA-354S-M/M | CP-43516SJTR-ND 360.00/1,000 SJ-43516-SMT 92 PP3-002B 2.5 | CP-032B-ND® A2 37 .29 | PJ-032B 
CA-356CS or PP3-002A 2.0 | CP-032AH-ND® AT AL .32 | PJ-032AH 
78 | ca-asecs-mm | 35 | CP-63516-ND@ 12600 11084 | Syr696i6 Pp3-0028 _| 2.5 |CP-032BH-ND@ ‘443829 | (PU-032BH 
79 = 2.5 | CP-2501SP-ND® 96 84 64 | SP-2501 93 PP3-002A 2.0 | CP-033A-ND® 68 59 46 | PJ-033A 
80 = 3.5 | CP-3502-ND@ 1.04 90 70 | SP-3501 PP3-002B 2.5 | CP-033B-ND@ 68 59 46 | PJ-033B 
81 = 2.5 | CP-2520-ND@ 1.29 1.12 .86 | MR-2501 94 PP3-002A 2.0 | CP-034A-ND® 62 54 41 | PJ-034A 
3.5 | CP-3506-ND@ 1.29 1.12 86 | MR-3501 PP3-002B 2.5 | CP-034B-ND@ 62 54 41_| PJ-034B 
92 = 2.5 | CP-2521-ND@ 1.92 1.67 1.28 | SR-2501 PP3-002C 1.0 | CP-035C-ND® Al 36 .28 | PJ-035C 
3.5 | CP-3507-ND@ 1.92 1.67 1.28 | SR-3501 PP3-002D 1.3 | CP-035D-ND® AM 36 .28 | PJ-035D 
83 PP3-002A 2.0 | CP-008A-ND® 53 AT 36 | PJ-008A PP3-002C 1.0 | CP-035CH-ND® A6 40 .31 | PJ-035CH 
PP3-002B 2.5 | CP-008B-ND® 53 AT 36 | PJ-008B 95 PP3-002D 1.3 | CP-035DH-ND® 46 40 .31_| PJ-035DH 
PP3-002A 2.0 | CP-009A-ND® A4 38 .29 | PJ-O09A PP3-002C 1.0 | CP-017C-ND@ AI 36 .28 | PJ-017C 
84 PP3-002B 2.5 | CP-009B-ND® A4 38 .29 | PJ-009B PP3-002D 1.3 | CP-017D-ND® Al 36 .28 | PJ-017D 
PP3-002A 2.0 | CP-009AH-ND® A8 42 82 | PJ-OO9AH PP3-002C 1.0 | CP-017CH-ND® 46 40 .31 | PJ-017CH 
PP3-002B 2.5 | CP-009BH-ND® 48 42 .32_| PJ-009BH PP3-002D 1.3_|CP-017DH-ND@ AG 40 .31_| PJ-017DH 
PP3-002A 2.0 | CP-010A-ND® 43 38 29 | PJ-O10A PP3-002C 1.0 | CP-036C-ND® er) 43 33 | PJ-036C 
85 PP3-002B 2.5 | CP-010B-ND® 3 38 29 | PJ-010B 96 PP3-002D 1.3 | CP-036D-ND® 49 43 .33 | PJ-036D 
PP3-002A 2.0 | CP-010AH-ND® AT 42 .32 | PJ-O10AH PP3-002C 1.0 | CP-036CH-ND® 53 AT .36 | PJ-036CH 
PP3-002B 2.5 | CP-010BH-ND® AZ 42 .32__| PJ-010BH PP3-002D 1.3 | CP-036DH-ND® 53 AT .36_| PJ-036DH 
86 PP3-002A 2.0 | CP-011A-ND*@ 1.50 1.30 1.00 | PJ-011A PP3-002A 2.0 | CP-037A-ND® AT At 32 | PJ-037A 
PP3-002B 2.5 | CP-011B-ND*# 1.53 1.33 1.02 | PJ-011B 97 PP3-002B 2.5 | CP-037B-ND® AT AL .32 | PJ-037B 
87 PP3-002A 2.0 | CP-012A-ND® 96 84 64 | PJ-012A PP3-002A 2.0 | CP-037AH-ND® $2 45 .35 | PJ-037AH 
PP3-002B 2.5 | CP-012B-ND@ 96 84 64 | PJ-012B PP3-002B 2.5 | CP-037BH-ND® $2 A5 .35 | PJ-037BH 
PP3-002C 1.0 | CP-013C-ND® AG 40 31 | PJ-013C PP3-002A 2.0 | CP-038A-ND@ 7 AL 32 | PJ-038A 
PP3-002D 1.3 | CP-013D-ND@ 6 40 .31_ | PJ-013D 98 PP3-002B 2.5 | CP-038B-ND® AT A 32 | PJ-038B 
PP-013 1.65 CP-018PJ-ND® A7 42 32 | PJ-018 PP3-002A 2.0 | CP-038AH-ND® 52 45 .35 | PJ-038AH 
88 @ CP-018H-ND@ 52 A5 .35 | PJ-018H PP3-002B 2.5 | CP-038BH-ND® 52 45 .35 | PJ-038BH 
PP3-002C 1.0 | CP-031C-ND® A6 40 31 | PJ-031C PP3-002A 2.0 | CP-039A-ND® AT AL 32 | PJ-039A 
PP3-002D 1.3 | CP-031D-ND® AG 40 31 | PJ-031D 99 PP3-002B 2.5 | CP-039B-ND@ AT AL .32 | PJ-039B 
PP3-002C 1.0 | CP-031CH-ND@ 50 A4 .34 | PJ-031CH PP3-002A 2.0 | CP-O39AH-ND® 52 A5 .35 | PJ-039AH 
PP3-002D 1.3_| CP-031DH-ND® 50 44 34 | PJ-031DH PP3-002B 2.5 | CP-039BH-ND® 52 45 .35 | PJ-039BH 
89 PP3-002A 2.0 | CP-026A-ND® 53 AT 36 | PJ-026A PP3-002C 1.0 | CP-040C-ND® 9 A3 33 | PJ-040C 
PP3-002B 2.5 | CP-026B-ND@ 53 47 36 | PJ-026B 100 PP3-002D 1.3 | CP-040D-ND® AQ AB 33 | PJ-040D 
PP3-002A 2.0 | CP-028A-ND® AG 40 31 | PJ-028A PP3-002C 1.0 | CP-040CH-ND® 53 AT .36 | PJ-040CH 
90 PP3-002B 2.5 | CP-028B-ND@ AG 40 31 | PJ-028B PP3-002D 1.3 | CP-040DH-ND@ 53 AT .36_| PJ-040DH 
PP3-002A 2.0 | CP-028AH-ND® 51 44 .34 | PJ-028AH PP-014 165 CP-041-ND@ 58 51 39 | PJ-041 
PP3-002B 2.5 _| CP-028BH-ND® 51 A4 34 | PJ-028BH 401 : CP-041H-ND® 63 55 42 | PJ-041H 
PP3-002C 1.0 | CP-029C-ND® AG 40 31 | PJ-029C PP-014 165 CP-042-ND@ 58 51 39 | PJ-042 
PP3-002D 1.3 | CP-029D-ND® 6 40 -31 | PJ-029D c CP-042H-ND® 63 55 42 | PJ-042H 
PP3-002C 1.0 | CP-029CH-ND@ 50 44 .34 | PJ-029CH 102 PP-013 1.65 CP-043-ND® 43 38 .29 | PJ-043 
91 PP3-002D 1.3 | CP-029DH-ND® 50 44 34 | PJ-029DH Ss CP-043H-ND® 7 42 .32_ | PJ-043H 
PP3-002C 1.0 | CP-030C-ND@ AG 40 31 | PJ-030C 403 PP-013 165 CP-045-ND® 62 54 42 | PJ-045 
PP3-002D 1.3 | CP-030D-ND® AG 40 -31 | PJ-030D 7 : CP-045H-ND® 67 58 45 | PJ-045H 
PP3-002C 1.0 | CP-030CH-ND® 50 A4 .34 | PJ-030CH CP-046-ND@ 53 46 36 | PJ-046 
PP3-002D 1.3 | CP-030DH-ND® 50 a4 '34 | PJ-030DH 104 PP-014 1.65 | 6b o46H-ND® 57 50 °39 | PJ-04GH 
* Threaded with nut +Non-threaded 0 Shielded version RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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GY 


Fig. 105 —- Power Jack with Shield 


Fig. 116 — Locking Type Power Jack w/ 
Tapered Pins 


cul INC Audio and Power Connectors (Cont.) 


Fig. 106 - Power Jack with Kinked 


Fig.107 — Vertical Mount Power Jack 


without Switch 


Place Top 


Fig. 108 —- Power Jack with Pick-n- 


Fig. 113 - Power Jack with 3 


Fig. 117 - Stereo Audio Cables 


A 


Male to Stripped 
and Tinned 


Conductors 


B_ Male to 
Male 


Fig. 114 - Power Jack with Pick-n- 


Place Top 


Mates Digi-Key CUI Inc. Digi-Key CUI Inc. 
With Part No. Part No. With Part No. Part No. 
PP3-002A 2.0 | CP-047A-ND® 65 5? 44 | PJ-047A PP3-002C 1.0 | CP-055C-ND® A4 39 30 | PJ-055C 
105 Se lean oa SU arRg i a “ aes PP3-002D 1.3 | CP-055D-ND® A4 39 30_| PJ-055D 
: ¥ : : & PP3-002A 2.0 | CP-044A-ND@ 42 37 .29 | PJ-044A 
PP3-002B 2.5 | CP-047BH-ND® 69 il A7_| PJ-047BH 112 7 Arie 3 
PP3-002B 2.5 | CP-044B-ND@ 42 37 .29 | PJ-044B 
106 |CA-2224 Cable Assy.| 3.0 | CP-048H-ND@ Wal 62 48 | PJ-048H 
PP3-002A 2.0 | CP-044AH-ND® AT 41 .32 | PJ-044AH 
107 PP-014 1.65 | CP-049-ND@ 60 52 40 | PJ-049 
PP3-002B 2.5 | CP-044BH-ND® AT Al 32 | PJ-044BH 
PP3-002A 2.0 | CP-050A-ND® 56 AQ .38 | PJ-050A 
tog} PP3-002B | 2.5 | GP-050B-ND@ 56 4938 | PU-050B is PP-O19: 1.0 GROSGsNDS 68 5946 | Pu-056 
PP3-002A 2.0 | CP-050AH-ND® 61 58 41 | PJ-O50AH PP3-002A 2.0 | CP-057A-ND® 65 57 A4 | PJ-057A 
PP3-002B 2.5 | CP-050BH-ND® 61 53 -41_| PJ-O050BH 114 PP3-002B 2.5 | CP-057B-ND@ 65 57 44 | PJ-057B 
PP3-002A 2.0 | CP-051A-ND® 65 57 44 | PJ-O51A PP3-002A 2.0 | CP-057AH-ND® 70 61 47 | PJ-057AH 
409 PP3-002B 2.5 |CP-051B-ND@ 65 5? 44 | PJ-051B PP3-002B 2.5 | CP-057BH-ND® A) 61 -47_| PJ-057BH 
PP3-002A 2.0 | CP-051AH-ND® 69 61 A7 | PJ-051AH CA-2222 Cable Assy.| 2.0 | CP-058A-ND@ 52 46 35 | PJ-058A 
cee a oe & a a Cae 415 |A-2223 Cable Assy.| 2.5 | CP-058B-ND® 52 46 35 | Pu-058B 
410 PP3-002D 13 |¢P-052D-NDe 60 34 “44 | Py-052D CA-2222 Cable Assy.) 2.0 | CP-O58AH-ND@ 60 52 40 | PJ-O58AH 
CA-2223 Cable Assy.| 2.5 | CP-O58BH-ND@ 60 52 40 | PJ-058BH 
PP3-002C 1.0 | CP-053C-ND® 66 58 44 | PJ-053C 
PP3-0020 13 |cP-053D-NDe 66 5B “44 | Py-053D CA-2222 Cable Assy.| 2.0 | CP-059A-ND® 52 A6 35 | PJ-059A 
411|  pp3-002c 10 |CP-053CH-NDe 74 62 47 | PJ-053CH 116 |CA-2223 Cable Assy.) 2.5 | CP-0598-ND® 54 AT 36 | Pu-0598 
PP3-002D 1.3 |CP-053DH-ND} Wal 62 ‘47 | PJ-053DH CA-2222 Cable Assy.) 2.0 | CP-O59AH-ND@ 60 52 40 | PJ-O59AH 
PP-013 1.65 | CP-054-ND@ 2 63 48 | PJ-054 CA-2223 Cable Assy.| 2.5 | CP-O59BH-ND@ 60 52 40 | PJ-059BH 
Diameter Length Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (mm) Meters Part No. 1 10 100 Part No. Mating Jacks 
Cable Assembly 4 Conductor 
25 CP-254CS-ND 5.34 4.63 3.56 CA-254CS SJ-4252X-SMT 
117A 25 1.83 CP-254S-ND@ 5.19 4.50 3.46 CA-254S SJ-4251X-SMT, SJ-4243X-SMT 
3.5 CP-354S-ND® 6.09 5.28 4.06 CA-354S SJ-4351X, SJ-43502PM 
25 CP-254CS-M/M-ND 6.27 5.44 4.18 CA-254CS-M/M SJ-4252X-SMT 
117B 25 1.83 CP-254S-M/M-ND® 6.09 5.28 4.06 CA-254S-M/M SJ-4251X-SMT, SJ-4243X-SMT, SJ-4251X 
3.5 CP-354S-M/M-ND® 6.66 5.78 4.44 CA-354S-M/M SJ-4351X, SJ-43502PM 
Cable Assembly 6 Conductor 
117A 35 1.83 CP-356CS-ND 8.52 7.39 5.68 CA-356CS SJ-63516 
117B i i CP-356CS-M/M-ND® 12.57 10.90 8.38 CA-356CS-M/M SJ-63516 
* Threaded with nut + Non-threaded 0 Shielded version RoHS Compliant 


Single Ended Audio Cables 


Dimensions (mm) | Wire} Digi-Key Price Each CUI Inc. Dim. (mm) | Wire | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig.[ A | B Awg| Part No. 110 100 |Part No. Fig.| A | B | Awg | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
07 [235 | 95 | 24 [CP-2192-ND T7154 1.18 |CA-2192 . 
09} 32 | 90 | 24 |cp-2221-ND 3.87 3.36 2.58 |CA-2221 Mono Plug ~ Straight 
1.35} 3.5 | 9.5 | 24 | CP-2193-ND 1.59 1.38 1.06 }CA-2193 25 111.5] 24 |CP-2201-ND 2.46 2.14 1.64 | CA-2201 
17] 4.0 | 10.0) 24 | CP-2194-ND 1.65 143 1.10 |CA-2194 
1.7 | 4.75 | 9.5 | 24 | CP-2195-ND 1.65 1.43 1.10 |CA-2195 3.5 | 13 | 24 | CP-2205-ND 249 2.16 1.66 | CA-2205 
21) 55 [12.0] 18 | CP-2187-ND 2.52 2.19 1.68 |CA-2187 : 
1] 94) 55 | 120] 18 | cp-2222-nD* 3.99 346 266 |CA-2222 Stores Plug = Straight 
21] 55 |120| 24 |cP-2185-ND 156 1.36 1.04 |CA-2185 25] 11 | 24 |cP-2203-ND 249 216 1.66 | CA-2203 
25 | 55 |120| 18 |cP-2186-ND 2.52 219 1.68 |CA-2186 
25 | 5.5 |120| 18 | CP-2223-ND* 3.99 3.46 2.66 |CA-2223 3.5 | 13 | 24 | CP-2207-ND_ 2.52 2.19 1.68 | CA-2207 
25} 5.5 | 12.0) 24 | CP-2184-ND 156 1.36 1.04 |CA-2184 Mono Plug - Right Angle 
3.0 | 65 |120| 18 | cP-2224-ND 3.81 3.31 2.54 |CA-2224 
0.7 | 2.35 [11.0 | 24 |CP-2196-ND 177 1.54 1.18 |CA-2196 Meters (6 Ft.) 2 2.5 ]11.5| 24 | CP-2202-ND 2.46 2.14 1.64 | CA-2202 
135| 35 | 10.0] 24 | cP-2197-ND 1.59 1.38 1.06 |CA-2197 N 
17] 40 | 95 | 24 | CP-2198-ND 1.65 143 1.10 |CA-2198 35/145) 24 RON) 2.49 2.16 1.66 | GA2208 
> | 17 | 4.75 | 9.5 | 24 | cP-2199-ND 1.65 143 1.10 |CA-2199 Stereo Plug - Right Angle 
21 | 55 |120| 24 | cp-2189-ND 1.56 1.36 1.04 |CA-2189 
21) 55 | 10.0} 18 |CP-2191-ND 2.52 2.19 1.68 |CA-2191 » | 25] 11 | 24 | CP-2204-ND 2.49 2.16 1.66 | CA-2204 
25 | 55 |120| 24 | cP-2188-ND 1.56 136 1.04 |CA-2188 
25 | 55 [10.0] 18 | cP-2200-ND 252 219 1.68 |CA-2200] *Twist Look 3.5 | 14 | 24 (eco 2.82 2.19 1.68 | GA-2208 
Diameter (mm) Length (E)| Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. A B (4 D Meters Part No. 1 10 100 Part No. 
135 | 3.50 1.35 3.50 ‘915 | CP-2217-ND 267 2.32 1.78 | CA-2217 
210 | 550 | 210 | 550 ‘915 | CP-2216-ND 3.06 266 2.04 | CA-2216 
; [250 | 550 | 250 | 5.50 ‘915 | CP-2215-ND 3.06 266 2.04 | CA-2215 
135 | 3.50 1.35 3.50 | 1.830 | CP-2211-ND 291 253 1.94 | CA-2211 
Length of Gable: € Length of Cable: € 210 | 550 | 210 | 550 | 1830 | cP-2210-ND 3.84 333 256 | CA-2210 
250 | 550 | 250 | 550 | 1830 | CP-2209-ND 3.84333 2.56 | CA-2209 
135 | 3.50 1.35 3.50 ‘915 | CP-2220-ND 267 232 1.78 | CA-2220 
210 | 550 | 210 | 550 ‘915 | CP-2219-ND 3.06 266 2.04 | CA-2219 
» | 250 | 550 | 250 | 5.50 915 | CP-2218-ND 3.06 2.66 2.04 | CA-2218 
135 | 3.50 1.35 5.50 | 1.830 | CP-2214-ND 291 253 1.94 | CA-2214 
210 | 550 | 210 | 550 | 1830 | cP-2213-ND 3.84 333 256 | CA-2213 
250 | 550 | 250 | 550 | 1830 | CP-2212-ND 3.84 333 256 | CA-2212 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Digi-Key Price Each CUI Inc. Digi-Key Price Each CUI Inc. Digi-Key Price Each CUI Inc. 

Fig. Color Part No. 1 10 100 Part No. Fig. Color Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. Color Part No. i 10 100 | Part No. 
Black CP-1400-ND® 66 58 = .44 | RCJ-011 4 Green CP-1423-ND@ 1.23 1.07  .82 | RCJ-046 11 Red/White/Yellow |CP-1445-ND® 2.01 1.75 1.34 | RCJ-32234 
Red CP-1401-ND® 66 58 44 | RCJ-012 Orange CP-1469-ND@ 1.23 1.07 .82 | RCJ-047 Red/Green/Blue_|CP-1446-ND@ 2.01 1.75 1.34 | RCJ-32265 
White CP-1402-ND® 66 58 .44 | RCJ-013 1404- a Black CP-1447-ND@ 1.20 1.04  .80 | RCP-011 

1 Yellow CP-1403-ND® 66 58 .44 | RCJ-014 a een a a a Oe Red CP-1448-ND@ 1.20 1.04 .80 | RCP-012 
Blue CP-1404-ND® 66 58 44 | RCJ-015 a NIA 90 78 60 |RCJ053 Fe White CP-1449-ND® 1.20 1.04 .80 | RCP-013 
Green CP-1405-ND® 66 58 44 | RCJ-016 eee Yellow CP-1450-ND® 1.21 1.05 .81 | RCP-014 
Orange CP-1466-ND@® 66.58.44 | RCJ-017 5 Yellow CP-1427-ND@ = 90.78.60 | RCJ-054 Blue CP-4451-ND® 1.20 1.04 80 | RCP-015 
Black CP-1406-ND® 78 68.52 | RCJ-021 Blue CP-1428-ND@ = 90.78.60 | RCJ-055 Green CP-1452-ND@ 1.20 1.04 _.80 | RCP-016 
Red CP-1407-ND@® 79 69 53 | RCJ-022 Green CP-1429-ND@ 90.78 60 | RCJ-056 Black CP-1453-ND® 1.25 1.09 84 | RCP-021 
White CP-1408-ND® 78 68 .52 | RCJ-023 Orange CP-1470-ND@ 90.78 _.60 | RCJ-057 Red CP-1454-ND@ 1.26 1.10 .84 | RCP-022 

2 Yellow CP-1409-ND® 79 69 .53| RCJ-024 Red/Black |CP-1430-ND® 1.23 1.07 82 | RCJ-2121 White CP-1455-ND@ 1.26 1.10 .84 | RCP-023 
Blue CP-1410-ND® 79 69 53 | RCJ-025 6 | White/Yellow |CP-1431-ND®@ 1.23 1.07 .82 | RCJ-2134 13 Yellow CP-1456-ND® 1.25 1.09 .84 | RCP-024 
Green CP-1411-ND® 78 68 52 | RCJ-026 Red/White _|CP-1432-ND@ 1.23 1.07 _.82 | RCJ-2123 Blue CP-1457-ND@ 1.26 1.10 .84 | RCP-025 
Orange CP-1467-ND® 78 68 52 | RCJ-027 Red/Black CP-1433-ND@ 1.17 1.02 .78 | RCGJ-2221 Green CP-1458-ND@ 1.26 1.10 .84 | RCP-026 
Black CP-1412-ND@ 1.05 91  .70 | RCJ-031 7 | White/Yellow |CP-1434-ND® 1.17 1.02 .78 | RCJ-2234 Black CP-1459-1-ND@$ .72 63 56 | RCJ-011-SMT 
Red CP-1413-ND® 1.05 91 70 | RCJ-032 ' viele 7 Black CP-1459-2-ND@+  120.00/250 | RCJ-011-SMT 
White CP-1414-ND® 1.05 91 .70 | RCJ-033 Ne ew i ie i ee Red CP-1460-1-ND$ 72 .63 .56 | RCJ-012-SMT 

3 Yellow CP-1415-ND® 1.04 91 70 | RCJ-034 : aerate oh Red CP-1460-2-NDt 120.00/250 | RCJ-012-SMT 
Blue CP-1416-ND® 1.05 91 70 | RCJ-035 8) WhiteYellow (ieiamibeges 201 1.75 1.34 | RCJ-419944 White CP-1461-1-ND¢ 72.63.56 | RCJ-013-SMT 
Green CP-1417-ND 1.05 91 70 | RCJ-036 Red/White _[OREIASS-NGON2.01_1.75_ 1.94 | RGJ-412293 14 White CP-1461-2-NDt  120.00/250 | RCJ-013-SMT 
Orange CP-1468-ND@ 1.05 91.70 | RCJ-037 Red/Black — | CP-1439-ND@® = 2.52 2.19 1.68 ) ROJ-61212121 Yellow CP-1462-1-ND@$ .72 .63  .56 | RCJ-014-SMT 
Black CP-1418-ND® 1.23 1.07 82 | RCJ-041 9 | White/Yellow —|CP-1440-ND@ = 2.52 2.19 1.68 | RCJ-61343434 Yellow CP-1462-2-ND@t — 120.00/250 | RCJ-014-SMT 
Red CP-1419-ND® 1.23 1.07 .82 | RCJ-042 Red/White | CP-1441-ND@ 2.52 2.19 1.68 | RCJ-61232323 Orange CP-1463-1-ND$ 72 .63 .56 | RCJ-017-SMT 

4 White CP-1420-ND® 1.23 1.07 .82 | RCJ-043 Red/White/Yellow |CP-1443-ND§ 1.51 1.31 1.01 | RCJ-31234 Orange CP-1463-2-NDt 120.00/250 _| RCJ-017-SMT 
Yellow CP-1421-ND® 1.23 1.07 .82 | RGJ-044 10 | Red/White/Yellow |CP-1464-ND 2.07 1.80 1.38 | RCJ-33234 " : 
Blue __[CP-1422-NDe 128 1.07 82 | RCu-045 RedGreen/Blue [CP-1405-ND@ 2.07 1.80 138 | ACI-33265 | Somtae tToeadnel me 


A 
B 


RAG 2 Edgecard Connectors —i— 


MATERIALS: « Insulator: Thermoplastic Polyester, UL 94V-0 (Series 322: Grey Polycarbonate) ee tac 
© Contacts: Copper, Nickel, Tin Alloy CA-725 or Phosphor Bronze * Contact Plating: Gold on Mating | Q| eae 
Area, Tin on the Contact Tails, Nickel Underplate * Colors: Series 305, 306, 307, 341, 345 and 346 are 


ry 


r— Series: 306... 
Series: 322. 
Series: 341. 


.--9.65 
. 76.20 
- 11.10 


I was Series: 305, 307, 346, 357 11.68 
green; Series 357 and 395 are black. Series: 341 ‘— Series: 345, 395 . 15.24 
MECHANICAL: « P.C. Card Slot: Accepts boards .054" (1.37mm) to .070" (1.78mm) thick Series: 305, 306, 307, 322, 346, 357. 
ELECTRICAL: « Insulation Resistance: 5000MO at SOOVDC « Dielectric Withstanding Voltage: Series 341, Series: 345, 395 “ ier — leds ae 
345, 395: 1200VAC RMS at sea level; Series 305, 306, 322, 357: 1800VAC RMS at sea level; Series 346: NOTE: <7 UU UU UU 
1500VAC RMS at sea level » Current Rating: Series 305, 306, 307, 322, 357: 5 Amperes; Series 345, 346, Series 341: 10.16mm for 28/56 pin & up. ] | ] 
341, 395: 3 Amperes Contact Resistance: 10mQ, maximum Series 306: 12.70mm for 28 pin & up. 03.45 r een 
ENVIRONMENTAL: + Operating Temperature: -65°C ~ 105°C Series 305, 307, 357: 12.70mm for 28/56 pin & up Solder Eyelet 
Dimensions (mm) Digi-Key Pricing EDAC 
Contacts A+.38 B+.20 C +.38 D+.15 E+.51 Part No. 1 10 100 500 Part No. 


Solder Eyelet — .140” (3.56mm) Row-to-Row Spacing 
100” (2.54mm) Contact Centers 

20 47.63 40.01 32.29 27.94 5.59 EDC341200-ND 13.55 120.18 961.40 4370.00 341-020-500-202 
Solder Tail — .140” (3.56mm) Row-to-Row Spacing 
«100” (2.54mm) Contact Centers 


12 37.47 29.85 22.23 17.78 3.18 EDC341120-NDt 7.75 68.75 550.00 2500.00 341-012-520-201 
12 37.47 29.85 22.23 17.78 3.18 EDC341122-ND 7.75 68.75 550.00 2500.00 341-012-520-202 
20 47.63 40.01 32.29 27.94 3.18 EDC341202-ND 4.25 37.68 301.40 1370.00 341-020-520-202 
30 60.33 62.71 45.09 40.64 3.18 EDC341302-ND 4.81 42.63 341.00 1550.00 341-030-520-202 
40 73.03 65.41 57.79 53.34 3.18 EDC341402-ND 5.18 45.93 367.40 1670.00 341-040-520-202 
50 85.73 78.11 70.49 66.04 3.18 EDC341502-ND 5.67 50.33 402.60 1830.00 341-050-520-202 


Solder Eyelet — .140” (3.56mm) Row-to-Row Spacing 
«156” (3.96mm) Contact Centers 

48 118.11 110.24 102.97 99.26 7.16 EDC305480-ND 11.01 97.63 781.00 3550.00 305-048-500-202 
56 133.96 126.09 118.82 115.11 7.16 EDC305560-ND 11.90 105.60 844.80 3840.00 305-056-500-202 
Solder Tail — .140” (3.56mm) Row-to-Row Spacing 
156” (3.96mm) Contact Centers 


12 46.79 38.91 31.65 27.94 5.41 EDC305122-ND 3.10 27.50 220.00 1000.00 305-012-520-202 
20 62.64 54.76 47.50 43.79 5.41 EDC305202-ND 3.66 32.45 259.60 1180.00 305-020-520-202 
24 70.56 62.69 55.42 51.71 5.41 EDC305242-ND 4.19 37.13 297.00 1350.00 305-024-520-202 
30 82.45 74.57 67.31 63.60 5.41 EDC305302-ND 4.53 40.15 321.20 1460.00 305-030-520-202 
36 94.34 86.46 79.20 75.49 5.41 EDC305362-ND 5.24 46.48 371.80 1690.00 305-036-520-202 
44 110.19 102.31 95.05 91.34 5.41 EDC305442-ND 5.92 52.53 420.20 1910.00 305-044-520-202 


Solder Tail — .200” (5.08mm) Row-to-Row Spacing 
100” (2.54mm) Contact Centers 


20 46.61 40.01 32.00 27.94 4.45 EDC345200-NDt 6.79 60.23 481.80 2190.00 345-020-520-201 

20 46.61 40.01 32.00 27.94 4.45 EDC395202-ND 2.64 23.38 187.00 850.00 395-020-520-202 

26 54.23 47.63 39.62 35.56 4.45 EDC395262-ND 3.16 28.05 224.40 1020.00 395-026-520-202 

30 59.31 62.71 44.70 40.64 4.45 EDC395302-ND 3.35 29.70 237.60 1080.00 395-030-520-202 

36 66.93 60.33 52.32 48.26 4.45 EDC345362-NDt 8.25 73.15 585.20 2660.00 345-036-520-201 

36 66.93 60.33 52.32 48.26 4.45 EDC395362-ND 3.53 31.35 250.80 1140.00 395-036-520-202 

40 72.01 65.41 57.40 53.34 4.45 EDC395402-ND 3.72 33.00 264.00 1200.00 395-040-520-202 

44 77.09 70.49 62.48 58.42 4.45 EDC395442-ND 3.91 34.65 277.20 1260.00 395-044-520-202 

50 84.71 78.11 70.10 66.04 4.45 EDC395500-NDt 9.77 86.63 693.00 3150.00 395-050-520-201 

50 84.71 78.11 70.10 66.04 4.45 EDC395502-ND 4.46 39.60 316.80 1440.00 395-050-520-202 

56 92.33 85.73 77.72 73.66 4.45 EDC395562-ND 4.62 40.98 327.80 1490.00 395-056-520-202 
+ 4-40 Thread t No Mounting Lugs § Floating Eyelets (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FIA Edgecard Connectors (cont) 


Dimensions (mm) Digi-Key Pricing EDAC 
Contacts Ax.38 B+.20 C +.38 D+.15 E+.51 Part No. 1 10 100 500 Part No. 
60 97.41 90.81 82.80 78.74 4.45 EDC345600-NDt 10.57 93.78 750.20 3410.00 345-060-520-201 
60 97.41 90.81 82.80 78.74 4.45 EDC395602-ND 4.81 42.63 341.00 1550.00 395-060-520-202 
62 99.95 93.35 85.34 81.28 4.45 EDC395622-ND 5.18 45.93 367.40 1670.00 395-062-520-202 
62 99.95 93.35 85.34 81.28 4.45 EDC395062-ND§ 2.26 20.08 160.60 730.00 395-062-520-350 
156” (3.96mm) Contact Centers 
20 62.64 54.76 47.50 43.79 5.41 EDC357202-ND 3.35 29.70 237.60 1080.00 357-020-520-202 
24 70.56 62.69 55.42 51.71 5.41 EDC357242-ND 3.53 31.35 250.80 1140.00 357-024-520-202 
30 82.45 74.57 67.31 63.60 5.41 EDC357302-ND 3.57 31.63 253.00 1150.00 357-030-520-202 
36 94.34 86.46 79.20 75.49 5.41 EDC357362-ND 4.06 36.03 288.20 1310.00 357-036-520-202 
44 110.19 102.31 95.05 91.34 5.41 EDC357442-ND 4.81 42.63 341.00 1550.00 357-044-520-202 
44 123.83 102.36 91.89 83.21 5.41 EDC322442-NDt 29.88 265.10 2120.80 9640.00 322-044-520-258 


Solder Tail — .250” (6.35mm) Row-to-Row Spacing 


«125” (3.18mm) Contact Centers 


44 90.42 83.69 77.09 73.03 4.45 EDC346442-ND 4.06 36.03 288.20 1310.00 346-044-520-202 
56 109.47 102.74 96.14 92.08 4.45 EDC346562-ND 4.81 42.63 341.00 1550.00 346-056-520-202 
72 134.87 128.14 121.54 117.48 4.45 EDC346722-ND 5.70 50.60 404.80 1840.00 346-072-520-202 
100 179.32 172.59 165.99 161.93 4.45 EDC346102-ND 8.25 73.15 585.20 2660.00 346-100-520-202 


«156” (3.96mm) Contact Centers 


10 62.64 54.76 47.50 43.79 5.41 EDC306102-ND 3.78 33.55 268.40 1220.00 306-010-520-102 
15 82.45 74.57 67.31 63.60 5.41 EDC306152-ND 5.24 46.48 371.80 1690.00 306-015-520-102 
18 94.34 86.46 79.20 75.49 5.41 EDC306182-ND 5.77 51.15 409.20 1860.00 306-018-520-102 
22 110.19 102.31 95.05 91.34 5.41 EDC306222-ND 7.01 62.15 497.20 2260.00 306-022-520-102 


Solder Eyelets — .140” (3.56mm) Row-to-Row Spacing 
«156” (3.96mm) Contact Centers 


12 46.79 38.91 31.65 27.94 7.16 EDC305120-ND 3.10 27.50 220.00 1000.00 305-012-500-202 
20 62.64 54.76 47.50 43.79 7.16 EDC305200-ND 3.66 32.45 259.60 1180.00 305-020-500-202 
24 70.56 62.69 55.42 51.71 7.16 EDC305240-ND 4.19 37.13 297.00 1350.00 305-024-500-202 
30 82.45 74.57 67.31 63.60 7.16 EDC305300-ND 4.53 40.15 321.20 1460.00 305-030-500-202 
36 94.34 86.46 79.20 75.49 7.16 EDC305360-ND 5.24 46.48 371.80 1690.00 305-036-500-202 
44 110.19 102.31 95.05 91.34 7.16 EDC305440-ND 5.92 52.53 420.20 1910.00 305-044-500-202 


Solder Eyelets — .200” (5.08mm) Row-to-Row Spacing 
«156” (3.96mm) Contact Centers 


12 46.79 38.91 31.65 27.94 7.16 EDC307120-ND 2.42 21.45 171.60 780.00 307-012-500-202 
20 62.64 54.76 47.50 43.79 7.16 EDC307200-ND 3.32 29.43 235.40 1070.00 307-020-500-202 
24 70.56 62.69 55.42 51.71 7.16 EDC307240-ND 3.47 30.80 246.40 1120.00 307-024-500-202 
30 82.45 74.57 67.31 63.60 7.16 EDC307300-ND 3.53 31.35 250.80 1140.00 307-030-500-202 
36 94.34 86.46 79.20 75.49 7.16 EDC307360-ND 4.03 35.75 286.00 1300.00 307-036-500-202 
44 110.19 102.31 95.05 91.34 7.16 £DC307440-ND 477 42.35 338.80 1540.00 307-044-500-202 
50 122.07 114.20 106.93 103.23 7.16 EDC307500-ND 11.10 98.45 787.60 3580.00 307-050-500-202 
56 133.96 126.09 118.82 115.11 7.16 EDC307560-ND 13.24 117.43 939.40 4270.00 307-056-500-202 


Solder Tail — .200” (5.08mm) Row-to-Row Spacing 
«156” (3.96mm) Contact Centers 


12 46.79 38.91 31.65 27.94 5.41 EDC307122-ND 4.99 44.28 354.20 1610.00 307-012-520-202 
20 62.64 54.76 47.50 43.79 5.41 EDC307202-ND 6.98 61.88 495.00 2250.00 307-020-520-202 
30 82.45 74.57 67.31 63.60 5.41 EDC307302-ND 7.69 68.20 545.60 2480.00 307-030-520-202 
56 133.96 126.09 118.82 115.11 5.41 EDC307562-ND 13.24 117.43 939.40 4270.00 307-056-520-202 
72 165.66 157.78 150.52 146.81 5.41 EDC307722-ND 16.49 146.30 1170.40 5320.00 307-072-520-202 


Solder Eyelets — Center Spacing (Single Row) 
«156” (3.96mm) Contact Centers 


10 62.64 54.76 47.50 43.79 7.16 EDC306100-ND 3.78 33.55 268.40 1220.00 306-010-500-102 
15 82.45 74.57 67.31 63.60 7.16 EDC306150-ND 5.24 46.48 371.80 1690.00 306-015-500-102 
18 94.34 86.46 79.20 75.49 7.16 EDC306180-ND 5.77 $1.15 409.20 1860.00 306-018-500-102 
22 110.19 102.31 95.05 91.34 7.16 EDC306220-ND 7.01 62.15 497.20 2260.00 306-022-500-102 
Contact 
Spacing Dimensions (mm) Bus Digi-Key Pricing EDAC 
Contacts mm C +.38 D+.15 Style Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Industry Standard Bus Systems 
60 2.54 82.80 78.74 MULTIBUS 1 EDC345602-ND 477 42.35 338.80 1540.00 345-060-524-201 
120 2.54 159.00 154.94 VERSABUS EDC345202-ND 6.88 61.05 488.40 2220.00 345-120-520-201 
56 3.18 96.14 92.08 STANDARD BUS EDC346052-ND 4.81 42.63 341.00 1550.00 346-056-520-802 
98 2.54 131.06 127.00 IMB PC-AT ISA EDC395982-ND§ 2.57 22.83 182.60 830.00 395-098-520-350 


+ 4-40 Thread t No Mounting Lugs § Floating Eyelets 


The AirMax VS connector is a revolutionary connector system that offers scalability, flexibility, high density and headroom in performance. “VS” stands 


i ® i for Virtual Shield as this technology requires no interleaving shields. The elimination of these shields results in lower cost, lower weight and offers 
FC) AirMax vs High Speed greater flexibility. 
— Features: * Shieldless connector system * High pin density per module * Designed to fit HM (hard metric) building practice * No pre-assigned ground 
Con nector System pins » Excellent electrical performance * Low weight and low mating forces 

No. | No. | Pitch 

of of Typ. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Pos. | Pairs | (mm) A B C Part No. 1 25 100 Part No. 

Fig. 1 — Right Angle Headers 

54 3 2.0 | 1.165 (29.60) | 0.451 (11.45) | 0.547 (13.90) | 609-2104-ND 7.25 5.14 4.73 | 10039851-101LF 

90 3 2.0 | 1.165 (29.60) | 0.451 (11.45) | 0.862 (21.90) | 609-2092-ND 11.56 8.41 7.62 | 10034249-101LF 

120) 4 2.0 | 1.331 (33.80) | 0.600 (15.25) | 0.862 (21.90) | 609-2838-ND 14.61 10.63 9.63 | 10028436-101LF 

120) 4 3.0 | 1.331 (33.80) | 0.600 (15.25) | 1.256 (31.90) | 609-2097-ND 31.63 23.35 © 21.47 | 10035515-101LF 

150) 5 2.0 | 1.496 (38.00) | 0.781 (19.85) | 0.862 (21.90) | 609-2089-ND 13.74 10.51 9.62 | 10025613-101LF 

150| 5 3.0 | 1.496 (38.00) | 0.781 (19.85) | 1.256 (31.90) | 609-2099-ND 15.11 11.00 9.97 | 10037324-101LF 

Fig. 2 — Vertical Receptacles 

54 3 2.0 | 0.610 (15.50) | 0.421 (10.70) | 0.469 (11.90) | 609-2105-ND 6.15 4.23 3.85 | 10043546-101LF 

90 3 2.0 | 0.610 (15.50) | 0.421 (10.70) | 0.783 (19.90) | 609-2093-ND 5.17 3.75 3.33 | 10034251-101LF 

120) 4 2.0 | 0.744 (18.90) | 0.421 (10.70) | 0.783 (19.90) | 609-2837-ND 27.06 20.30 18.94 | 10028264-101LF 

120) 4 3.0 | 0.744 (18.90) | 0.421 (10.70) | 1.177 (29.90) | 609-2096-ND 26.94 19.60 17.76 | 10035465-101LF 

150) 5 2.0 | 0.941 (23.90) | 0.421 (10.70) | 0.783 (19.90) | 609-2088-ND 12.27 8.93 7.95 | 10016537-101LF 

150] 5 3.0 | 0.941 (23.90) | 0.421 (10.70) | 1.177 (29.90) | 609-2095-ND 12.27 8.93 7.95 | 10035146-101LF 

Fig. 3 — Right Angle Receptacles 
120) 4 2.0 | 1.185 (30.10) | 0.585 (14.85) | 0.783 (19.90) | 609-2098-ND 23.31 16.96 15.10 | 10035754-101LF 
150| 5 2.0 | 1.350 (34.30) | 0.766 (19.45) | 0.783 (19.90) | 609-2094-ND 19.78 14.60 13.43 | 10034475-101LF 
Fig. 4 — Right Angle Power Header 
4 = 2.0 609-2091-ND 6.42 4.42 4.02 | 10028917-001LF 
Fig. 5 — Right Angle Power Receptacle 
4 = 2.0 609-2109-ND 6.31 4.34 3.95 | 10052620-4444P00LF 
Fig. 6 — Vertical Power Receptacle 
4 =— 2.0 609-2090-ND 13.95 9.49 8.38 | 10028916-4555PO00LF 
Accessories 

7.2 mm Guide Blade - External Thread. 609-2100-ND 2.92 1.88 1.67 | 10037908-101LF 
7.2 mm Guide Module Receptacle .. 609-2101-ND 3.66 2.38 2.17 | 10037909-101LF 

10.7 mm Guide Pin - External Threa 609-2102-ND 3.16 1.98 1.81 | 10037911-101LF 

10.7 mm Guide Module Receptacle. 609-2103-ND 4.06 271 2.43 | 10037912-101LF 
7.2 mm Guide Blade Co-Planar... 609-2106-ND 3.45 2.20 2.01 | 10044314-101LF 
7.2mm Right Angle Guide Socket. 609-2107-ND 3.58 2.33 2.13 | 10045367-101LF 
7.2 mm Vertical Guide Pin 609-2108-ND 2.92 1.88 1.67 | 10045368-101LF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T083) 467 


No. of No. of Digi-Key Price Each FCI 
D l N Co nnectors Fig. | Rows | Positions Style | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
=a Headers 

1 2 64 B 609-2110-ND 448 2.78 2.52 86092645113755E1LF 
. : 3 32 c/2 609-2117-ND 2.95 1.75 1.55 86094327313755E1LF 
Technical Characteristics: * Insulator Material: Polyester Thermoplastic UL 94V0 * Contact Ma- 3 48 C/2 609-2112-ND 3.39 2.04 178 86093487313755E1LF 

terial: Copper Alloy * Contact Plating: Active Zone, Gold over Nickel; Termination Zone, Matte Tin 2 3 64 Cc 609-2119-ND 187 1.07 .93 86094647113755ELF 

over Nickel * Current Rating at 20°C: 1.5A * Maximum Current: 2A * Temperature Range: -55°C ~ 3 96 Cc 609-2115-ND 3.51 217 191 86093967113755ELF 

125°C * Contact Resistance: < 20 mQ « Insulation Resistance: >106 MO R 
leceptacles 

3 32 c/2 609-2118-ND 2.83 1.74 1.56 86094328314755E1LF 
3 3 48 c/2 609-2113-ND 244 147 1.28 86093488314755E1LF 
2 64 B 609-2111-ND 464 2.99 2.66 86092646114755E1LF 
3 64 Cc 609-2120-ND 2.27 135 1.19 86094648114755V1LF 
3 48 R/2 609-2114-ND 2.84 175 1.56 86093488613755E1LF 
4 3 64 R 609-2121-ND 1.97 1.16 © 1.01 86094648813755V1LF 
3 96 R 609-2116-ND 2.52 1.52 1.32 86093968813755V1LF 


DDR2 Memory Module Sockets 


DDR2 memory module sockets from FCI accept industry-standard FB-DIMM, DIMM or SO-DIMM assemblies. The sockets allow 
convenient memory expansion in servers, workstations, desktop PCs, mobile PCs and embedded applications in communications 
and industrial equipment. 

Materials: * Housing: High-Temperature Thermoplastic UL94V-O » Contact Base Metal: Copper Alloy * Contact Area Finish: Gold 
Over Nickel * Solder Area Finish: Tin over Nickel or Gold Flash over Nickel 

Specifications: ¢ Initial Contact Resistance: 30mQ Maximum * Current Rating: 0.5A Contact Maximum » Durability: 25 Cycles 
Minimum 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Description A B c D E Part No. 1 25 100 | Part No. 
240 Position DDR2 DIMM Sockets 

609-1000-ND 2.04 117 1.01 | 10005639-11107LF 

1 | Solder Termination with Metal Forklocks | 2.480 (63.00) 2.165 (55.00) 5.551 (141.00) 1.008 (25.60) 0.299 (7.60) | 609-1001-ND 1.97 1.07 .92 | 10005639-11109LF 

609-1002-ND 2.04 117 1.01 | 10005639-12207LF 

Pressfit Termination with Alignment Post_| 2.480 (63.00) 2.165 (55.00) 5.576 (141.62) 1.012 (25.70) _0.299(7.60) | 609-1005-ND 4.05 2.52 2.28 | 10034542-10002LF 
240 Position DDR2 FB-DIMM Sockets 

Solder Termination with Metal Forklocks 09-1003-ND 5.00 3.11 2.81 10037402-11107LF 

t and Ergonomic Latch Design 2.638 (67.00) 2.008 (51.00) 5.551 (141.00) 0.906 (23.00) 0.805 (7.75) Pose oom 5.43 2.95 2.64 | 10037402-11109LF 
200 Position DDR2 SO-DIMM Sockets 

Wi Locating ao 1.925 (48.9) 0.555 (14.1) 609-1006-ND 8.20 5.22 4.77 | 10033853-052FSLF 

» | Standard Module Orientation 1.925 (48.9) 0.555 (14.1) 609-1007-ND 8.25 5.16 4.72_| 10033853-152FSLF 

nea Pen 1.937 (49.2) 0.543 (13.8) 609-1008-ND 8.28 5.18 4.74 | 10033854-052FSLF 

Reverse Module Orientation 1.937 (49.2) 0.543 (13.8) 609-1009-ND 10.04 6.28 5.74 | 10033854-152FSLF 


Features: 


* Meets HDMI spec1.1 
* Metal shield for better EMI 


High Definition Multimedia Interface 


f 7 Digi-Key Price Each FCI * Speed to 5Gpbs Uncompressed 
Fig. | Description Part No. il 25 100 Part No. Single Transmit Rate 
Receptacle SMT 609-1010-1-NDt 94 58 52 10029449-00R1LF Backward C tible with DVI 
1 | Without Flange 609-1010-2-ND+ 170.35/400 10029449-00R1LF_ | 1 oy, apedence Miche ich 
2 | Receptacle SMT With Flange | 609-1011-ND 1.19 68 56 10029449-002TLF * Simple and Flexible Design 
+CutTape + Tape and Reel *TypeA 
Pp Gc d The Power Card Edge connector is a cost-effective connector system that can be used for DC power output from embedded AC/DC power supplies or for power RoHS 
ower ar distribution between boards within an enclosure. The connectors’ low profiles are ideal for use in enterprise data or communications equipment. comrvinet 


Features: * One-piece card edge design provides cost-effective power delivery with capacity for up to 7A per power contact * Low-profile design helps maximize 2) 


Edge Con nectors airflow for system cooling 


Circuit | Dim. A Price Each FCI 
Fig. | Size | (mm) 1 25 50 | Part No. 
1 64 87.86 | 609-2863-ND 6.63 4.59 4.33 | 10046971-001LF 
70 95.50 | 609-2859-ND 4.76 2.86 2.70 | 10046971-003LF 
2 | 56 —__|609-2860-ND 10.84 7.07 _ 6.72 | 10035388-500LF 
3 | 64 —__ | 609-2861-ND 7.29 4.96 4.76 | 10053363-200LF 
4 38 = 609-2862-ND 6.46 3.73 3.51 | 10034908-001LF 


PCI Express Edge __[fsils 
Card Connectors 


Features: ¢ Housing Material: Nylon 4/6 ¢ Housing Color: 
Black © Terminal Material: PhBr © Contact Plating: 30” gold 
© Soldertail Plating: 100y” minimum tin over 50” nickel overall 


Power Edge™ 
Connector 


Features: * End-to-end stackable for card edge requirements up to 203.2mm (8”) in length * Foot 
print compatible and end-to-end stackable with competing connectors Specifications: * Segment 
Spacing: 12.90mm (.508”) »* Current (max): 40A @ 50V * Voltage (max): 250V »* Flammability: UL 
94V-0 * Temperature Range: -40°C ~ 105°C » UL File Number: E29179 


(ne 
molex 


Circuit Dim. B | Digi-Key Price Each Molex 
No. of | Seg- | Dim. A | Digi-Key Price Each Molex Size (mm) __| Part No. 1 25 50 Part No. 
Contacts | ments| (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 36 25 WMsg000-ND 1.46 1.34 4.22 87715-9006 
4 2 26.8 |WM19100-ND 7.59 6.96  5.57| 45719-0007 64 39 WM9001-ND 2.12 1.95 1.77 | 87715-9106 
6 3 39.7 |WM19101-ND 11.41 10.46 8.37] 45719-0008 98 56 WMs:002-ND 3.44 3.16 2.87 | 87715-9206 
52.6 |WM19102-ND 15.18 13.92 11.14] 45719-0009 164 89 WM9003-ND 4.61 4.19 | 87715-9306 


mete () 80mm Hi-Speed 
sam = Sockets i 


1mm Mini Edge-Card Sockets 


Specifications: ¢ Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer ¢ Contact Material: BeCu Plating: Au or Sn over 
50y” (1.27um) Ni ¢ Current Rating: 2A @ 80°C Ambient ¢ Operating Temperature: -55°C ~ 125°C ¢ Insertion Depth: 
(5.84mm) .230” to (8.13mm) .320” © Voltage Rating: 300VAC Mates with: (1.60mm) .062” card 


Specifications: ¢ Insulator Material: Black Liquid Crystal Polymer ¢ Contact Material: BeCu ¢ Plating: Au or Sn over 
50” (1.27pm) Ni ¢ Current Rating: 3.1A @ 30°C Temperature Rise ¢ Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Card 
Insertion Depth: (3.15mm) .125” nominal ¢ Mates with: 1.6mm thick cards 


No. of Dim. A | Digi-Key Price Each Samtec 
No. of | Dim. A | Digi-Key Price Each | Samtec Positions | (mm) | Part No. 1 10__| Part No. 
Positions | (mm) | Part No. “| 10 Part No. 10 9.54 | SAM8115-ND 6.60 4.89 | MEC1-105-02-S-D-A 
yl -110-01-SM-DV- 16 12.54 | SAM8116-ND 7.03 5.20 | MEC1-108-02-S-D-A 
20°] 15.8 | SANGO79-ND 8066.05 | HSECE-110-07-SNF-DV-A i | onea FeanerelNE rae ce o8* | MERIAOR OS RDeR 
40 23.8 | SAM8080-ND 9.38 7.04 | HSEC8-120-01-SM-DV-A 
60 34.54 | SAM8118-ND 8.98 6.74 | MEC1-130-02-S-D-A 
60 31.8 | SAM8081-ND 9.75 7.42 | HSEC8-130-01-SM-DV-A i TRAD ech 
80 44.54 | SAM8119-ND. 9.82 7.48__| MEC1-140-02-S-D-A 
80 | 39.8 BSBMSpee ND 11.13 8.47 | HSEC8-140-01-SM-DV-A 700 | 54.54 | SAM8120-ND 11.13 8.47 | MEC1-150-02-S-D-A 
100 47.8 | SAM8083-ND 12.35 9.50 | HSEC8-150-01-SM-DV-A 120 64.54 | SAM8121-ND 11.99 9.23 | MEC1-160-02-S-D-A 
SAM8084-ND 13.31 10.47 | HSEC8-160-01-SM-DV-A 140 SAM8122-ND 13.28 10.21 | MEC1-170-02-S-D-A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
468 tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Price Each Sullins 
SULLINS Edgecard Connectors Cont. | A BC  D__E | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
< Fig. 1 — 1mm Contact Centers 
‘ A A D 5/10 |0.507 0.793 1.107 .370 .610 | $3149-ND 13.48 10.70 6.42] RZEOS5DHHN 
Bi-Level — High Temperature 150°C 15/30 |0.901 1.187 1.501 .370 610 | S3151-ND 15.97 1268 —7.61| RZE15DHHN 
Specifications: * Operating Temperature: -65°C ~ 20/40 | 1.098 1.384 1.698 .370 .610 | $3152-ND 17.14 13.60 8.16] RZE20DHHN 
150°C ¢ Insulator: PPS/Beryllium Copper * Contacts: 25/50 | 1.295 1.581 1.895 .370 .610 | $3153-ND 18.43 14.63 8.78] RZE25DHHN 
Selective gold * Contact Plating: Nickel underplate * UL 30/60 | 1.492 1.778 2.092.370 _.610 | $3154-ND 19.72 15.65 9.39 | RZE30DHHN 
eee: £64267, UL94V-0 Approved * Termination 35/70 [1.689 1.975 2289 .370 610 | S3155-ND 21.01 1668 10.01/RZE35DHHN 
om 45/90 | 2.082 2368 2.682 .370 .610 | $3157-ND 23.50 18.65 — 11.19] RZE4SDHHN 
Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Price Each Sullins 50/100 | 2.279 2.565 2.879 370.610 | $3158-ND 24.79 19.68 11.81 | RZESODHHN 
Cont.| A  B C D E__| PartNo. 1 10 100 [Part No. Fig. 1 — .050” High Speed 
Right Angle, .050” Contact Centers 73/7219; — — 4.250 .465 613 | $3282-ND 20.85 16.55 9.93] RPWBO73GKHR-T621 
0 Gato is 11385 250 1195 een 238 1875 1318 ate 0/240; — — 4600 .465 613 | $3283-ND 26.05 20.68 +~—-12.41 | RPWBO80GKHR-1621 
2a | sid 1e08 2088 290 tes | SrIerND 3870 c600 2.50 (ACEDADRBS suey | — — 5100 aes in RI S822 tas 1) Arnona Ta 
30 | 1.810 2125 2385 250 1.195 | S7158-ND 70.88 56.25 39.38 | ACB30DKBS a! : : : ! 
34 [2.010 2.325 2585 .250 1.195 | S7159-ND —_80.33 63.75 44.63 | ACB34DKBS Fig. 1 — .050” Contact Centers 
36 [2.110 2425 2685 250 1.195 | S7160-ND 85.05 67.50 47.25 |ACB36DKBS 6/12 ]0.540 0.826 1.140 .370 .610 ] S3364-ND® 13.39 10.63 7.44] RBBO6DHHN 
40 | 2.310 2625 2885 250 1.195 | S7161-ND 94.50 75.00 52.50 | ACB40DKBS 10/20 |0.740 1.026 1.340 370 .610 | S3371-ND@® 1433 11.38 6.83] RBB10DHHN 
44 | 2.510 2.825 3.085 .250 1.195 | $7162-ND 103.95 82.50 57.75 | ACB44DKBS 13/26 | 0.890 1.176 1.490 .370 .610 | $3120-ND 411.25 8.93 5.36] RZB13DHHN 
ae a aioe See ep {ie PEIN ies dgeec ete lacpemnens 13/26 |0.890 1176 1490 370 610 | $3373-ND@ 1512 1200 —7.20| RBB13DHHN 
60 | 3.310 3.625 3.885 250 1.195 | S7165-ND 141.75 11250 78.75 |ACB6ODKBS 15/30111-0.990" "1-270" 1:590._.970" 610 Renee too 915) _“5.49 RB ISDH 
62 | 3.410 3.725 3.985 250 1.195 | S7166-ND 146.48 116.25 ~—«81.38 | ACB62DKBS 15/80 | 0.980 1.276 1590 370 610 |pS3SfoNDem 12.88 861023 = 6.14) RBBISDHHN 
72 |3.910 4.225 4.485 .250 1.195 | S7167-ND 17010 135.00 94.50 | ACB72DKBS 20/40 | 1.240 1.526 1.840 370 .610 | $3378-ND® 16.88 13.40 8.04 | RBB20DHHN 
80 | 4.310 4.625 4.885 250 1.195 | S7168-ND 189.00 150.00 105.00 | ACB80DKBS 22/44 | 1340 1.626 1.940 .370 .610 | $3123-ND 12.35 9.80 5.88] RZB22DHHN 
86 | 4.610 4.925 5.185.250 1.195 | S7169-ND 203.18 161.25 112.88 | ACB86DKBS 25/50 |1.490 1.776 2.090 .370 .610 | $3124-ND 12.66 10.05 6.03] RZB25DHHN 
90 | 4.810 5125 5.385 .250 1.195 | $7170-ND 212.63 168.75 118.13 | ACB9ODKBS 25/50 | 1.490 1.776 2.090 .370 610 | $3380-ND@ 18.18 14.43 8.66| RBB25DHHN 
90 [4.810 5.125 5.385 250 1.195 | S7171-ND 21263 168.75 _—_—‘118.13 | ACB9ODKBS-S1075 30/60 11740 2.026 2340 370 610 | S333-NDe 19.34. 15.35 9.21 RBBSODHHN 
34/68 | 1.940 2.226 2540 .370 610 | $3126-ND 13.80 10.95 6.57] RZB34DHHN 
. 34/68 | 1.940 2.226 2540 370 .610 | S3386-ND® 20.41 = 16.20 9.72] RBB34DHHN 
Press Fit 35/70 | 1.990 2276 2590 .370 610 | $3127-ND 1389 11.03 6.62 | RZB35DHHN 
Specifications: 35/70 | 1.990 2.276 2.590.370 _.610 | S3388-ND@ 20.63 ‘16.38 9.83 | RBB35DHHN 
ORGREIAR HGabemureGse 2 Godten Bionitar Waeslundsnaeic 40/80 | 2.240 2526 2.840 .370 .610 | $3389-ND@ 21.92 17.40 10.44] RBB4ODHHN 
Sone ae ° S UIele Namiber eeioay aa 45/90 | 2.490 2776 3.090 .370 .610 | $3129-ND 15.03 11.93 7.16] RZB45DHHN 
+ Insulator: PBT/Phosphor Bronze approved : ' E 45/90 | 2.490 2.776 3.090 .370 .610 | S3391-ND@ 23.18 1840 11.04) RBB45DHHN 
+ Contacts: Selective gold + Termination Plating: Tin NS 50/100 | 2.740 3.026 3.340 .370 610 | $3130-ND 15.66 12.43 7.46] RZB50DHHN 
60/120 | 3.240 3.526 3.840 .370 610 | S3304-ND@ 26.93 21.38 12.83| RBBGODHHN 
Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Price Each Sullins 64/128 | 3.440 3.726 4.040 370 610 | S3397-ND®@ 28.00 2223 13.34) RBB64DHHN 
Cont. A B (f D E Part No. 1 10 100 | Part No 75/150 | 3.990 4.276 4.590 .370 .610 | $3133-ND 18.62 14.78 8.87) RZB75DHHN 
Low Profile, .025” Square Post, .200” Row Spacing 75/150 | 3.990 4.276 4590 .370 .610 | $3399-ND@ 30.78 2443 14.66] RBB75DHHN 
5/10 | 0.756 0.600 0400 .370 550 $7264-ND 5.58 4.43 3.10 | ECCOSDJBN 80/160 | 4.240 4.526 4.840 370 .610 | S3400-ND® 32.07 25.45 15.27 | RBB80DHHN 
6/12 | 0.856 0.700 0500 .370 550 | $7265-ND 576 4.58 3.21 | ECCOBDJBN 85/170 | 4.490 4.776 5.090.370 _.610 | $3135-ND 19.85 15.75 9.45 | RZB8SDHHN 
10/20} 1.256 1.100 0.900 .370 550 | $7266-ND 6.87 5.45 3.82 | ECC10DJBN 95/190 [4990 5.276 5.590 370 .610 | $3136-ND 20.98 16.65 9.99] RZB9SDHHN 
12/24 | 1.456 1.300 1.100 370 550 | $7267-ND 7.34 5.83 4.08 | ECC12DJBN 100/200] 5.240 5.526 5.840 .370 .610 | $3137-ND 21.58 17.13 10.28] RZB100DHHN 
15/80'| 1.756 _1.600_1.400 _370_.550_[ES#258:N0) 8.00 6.35) _1: 45. PECCTSDJEN 100/200| 5.240 5.526 5.840 370 .610 | $3366-ND® 37.11 29.45 _—‘17.67| RBB100DHHIN 
18/36) 2.056 1.900 1.700 370.560 (RSI2Ge ND B69 6.90 4.83 | ECCTEDJBN 105/210| 5.490 5.776 6.090 370 .610| $3138-ND 2218 17.60 _—‘10.56| RZB105DHHN 
20/40 | 2.256 2100 1.900 .370 550 | $7270-ND 9.10 7.23 5.06 | ECC20DJBN 
99/44| 2456 2300 2100 370 580 | S7271-ND 958 760 8.32 -| ECC22D)BN 108/216 | 5.640 5.926 6.240 370.610 | $3139-ND 22.49 17.85 _10.71| RZB108DHHN 
25/50 | 2.756 2.600 2.400 .370 .550 $7272-ND 10.27 8.15 5.71 | ECC25DJBN 110/220] 5.740 6.026 6.340 .370 .610 | S3140-ND 22.81 18.10 10.86 | RZB110DHHN 
28/56 | 3.056 2.900 2.700.370 550 _| $7273-ND 10.93 8.68 6.08 | ECC28DJBN 120/240 | 6.240 6.526 6.840.370 .610 | S3141-ND 24.03 19.08 _11.45| RZB120DHHN 
30/60 | 3.256 3100 2900 370 550 | $7274-ND 11.34 9.00 6.30 | ECC30DJBN Fig. 1 — High Temperature, 150°C, 
3072 | 3886 3700 3500 370 ssp | S72reND 1269 10.08 708 | ECCSBDIBN sti eontaat i siteca:_ Bolts Complies 
40/80 | 4.256 4.100 3.900 370 550 | S7277-ND 1358 10.78 + —7.55 | ECC40DJBN 10/20 / 0.740 1.026 1.340 370 610 |ESMISD-NDR) 1257 = 9.98 =—-6.99) ACBTODHHD 
43/86 | 4.556 4.400 4.200 370.550 | §7278-ND 14.27 11.33 7.93 | ECC43DJBN 35/70 | 1.990 2.276 2.590 .370 .610 | S7141-ND 23.15 18.38 12.87] ACB35DHHD 
50/100] 5.256 5.100 4.900 .370 550 | $7279-ND 16.19 12.85 9.00 | ECCSODJBN 40/80 | 2.240 2.526 2.840 370 .610 | $7142-ND 25.29 20.08 14.06] ACB40DHHD 
60/120] 6.256 6.100 5.900 370 550 | $7280-ND 18.43 14.63 10.24 | ECC60DJBN 60/120 | 3.240 3.526 3840 .370 610 | $7143-ND 33.74 26.78 ~—-18.75| ACB6ODHHD 
High Profile, .025” Square Post, .200” Row Spacing 80/160 | 4.240 4.526 4.840 .370 610 | $7144-ND 42.27 33.55 _—-23.49 | ACB80DHHD 
5/10 | 0.756 0.600 0400 370 610 | S7247-ND 558 443 3.10 | ECCOSDJWN 105/210| 5.490 5.776 6.090 .370 .610 | $7145-ND 52.86 41.95  29.37| ACB1O5DHHD 
iio0 ae on fey a a Sean ae rH Arh Sa 106/212| 5.740 6.026 6.340.370 .610 | $7146-ND 53.27 42.28 —_29.60| ACB106DHHD-S621 
12/24} 1.456 1.300 1.100 370 610 | $7250-ND 734 583 4.08 | ECC12DJWN Fig. 2— High Temperature, 150°C, 
15/30 | 1.756 1.600 1.400 370 610 | $7251-ND 8.00 6.35 —4.45_ | ECC1SDJWN :100” Contact Centers — RoHS Compliant 
18/36 | 2.056 1.900 1.700 .370 610 $7252-ND 8.69 6.90 4.83 | ECC18DJWN 30/60 | 3.260 3.575 3.835 .400 .610 | $7177-NDt 34.27 27.20 19.04 | ACC30DKMH-S1191 
20/40 | 2.256 2100 1.900 370 610 | $7253-ND 9.10 7.23 5.06 | ECC2ODJWN 70/140 | 7.260 7.575 7.835 400 .610 | S7176-ND$ 61.49 4880 34.16] ACC70DKMH-S1191 
ae era at ate a sa pices ND sce ae aa Econ 30/60 |3.260 3575 3.835 400 .610 | S7175-ND$ 34.27 27.20 ~—-19.04] ACC30DKSH-S1191 
28/56 | 3.056 2.900 2.700 370 610 | $7256-ND 10.93 8.68 6.08 | ECC28DJWN Tontag — 7 ee x“ au nee qi ““ 7 — ae oe a sige 
30/60 | 3.256 3100 2900 370 610 | S7257-ND 11.34 9.00 6.30 | ECC30DJWN if. 2 ow Spacing: - ore Centers — Nome Compan 
35/70 | 3.756 3.600 3.400 370 610 | $7258-ND 12.51 9.93 6.95 | ECC35DJWN 6/12 | 0860 1.175 1.435 .370 .610 | $3293-ND 2.61 2.08 1.46| EBCO6DCWN 
36/72 | 3.856 3.700 3500 370 610 | $7259-ND 12.69 10.08 7.06 | ECC36DJWN 10/20 | 1.260 1575 1.835 .370 610 | $3299-ND 3.43 2.73 1.91] EBC1ODCWN 
40/80 | 4.256 4.100 3900 370 610 | $7260-ND 1358 10.78 7.55 | ECC40DJWN 42/24 |1.460 1.775 2.035 .370 610 | $3304-ND 3.75 2.98 2.09] EBC12DCWN 
43/86 | 4.556 4.400 4.200 370.610 | $7261-ND 14.27 11.33 7.93 | ECC43DJWN 45/30 | 1.760 2.075 2335 .370 .610 | $3305-ND 469 373 2.61/EBC1S5DCWN 
50/100] 5.256 5.100 4.900 370 610 | $7262-ND 1619 12.85 9.00 | ECCSODJWN 18/36 | 2.060 2.375 2.635 .370 610 | S$3310-ND 5.07 4.03 2.82| EBC18DCWN-S371 
60/120] 6.256 6.100 5.900 .370 610 | $7263-ND 18.43 14.63 10.24 | ECC60DJWN 95/50 12760 3075 3.335 370 610 | S2a20-ND ai7 490 3.49/ EBCOSDCWN 
25/50 | 2.760 3.075 3.335 .370 610 | $3319-ND 6.17 4.90 3.43] EBC25DCWH 
Straight 10/20 | 1.260 1.575 1.835 .370 610 | $3298-ND* 5.83 4.63 3.24] EBC10DCMH 
g Fig. 2 — .250” Row Spacing, .125” Contact Centers — RoHS Compliant 
Materials: 50/100 [6.535 6.795 7.055 .370 610 | $3288-ND 14.93 11.85 8.30| EBAS0DCSD 
¢ Insulator: Glass filled thermoplastic polyester PBT (Standard) Fig. 2 — .200” Row Spacing, .156” Contact Centers 
UL 94V-0 Approved. For 1mm and .050” spacing parts, it will be 6/12 | 1.221 1.534 1.784 .370 .610 | $3332-NDe 13.48 10.70 7.49| EBMO6DCWN 
“PPS” and for all others it will be “PBT” »* Contacts: Phosphor 22/44 | 3.717 4.030 4.280 .370 .610 | S3349-ND@ 17.07 13.55 9.49 | EBM22DCWH 
Bronze (Standard) » Contact Plating: Gold over Nickel * UL File 36/72 | 5.901 6.214 6.464 .370 .610 | S5366-ND 6.33 5.03 3.52 | EZM36DCWN 
Number: E64287 Termination Plating: Tin 36/72 |5.901 6214 6.464 370 .610 | S3359-ND@ 22.21 17.63 12.34] EBM36DCWN 
43/86 | 6.993 7.306 7.556.370 _.610 | $3362-ND@ 24.22, 19.23 13.46 EBM43DCTN 
Fig. 1— Fig. 2 — Dip Fig. 3 — Eyelet Fig. 4 — 1mm Contact Centers 
Staggered Dip Solder Card Extender 10/20 ] 0.704 0.990 1.304 .370 .610 | $3233-ND 14.68 11.65 6.99] RZE10DHFR 
15/30 | 0.901 1187 1.501 .370 610 | $3234-ND 15.97 12.68 7.61 | RZE15DHFR 
ioe 20/40 | 1.098 1384 1.698 .370 .610 | $3235-ND 17.14 13.60 8.16] RZE20DHFR 
ae 25/50 | 1.295 1581 1.895 .370 .610 | $3236-ND 18.43 14.63 8.78] RZE25DHFR 
Accepts 3- 30/60 _| 1.492 1.778 2.092.370 __.610 | $3237-ND 19.72 15.65 9.39 | RZES0DHFR 
oe 35/70 | 1.689 1.975 2289 370 .610 | $3238-ND 21.01 +—«*16.68 +~—«‘10.01| RZESSDHFR 
40/80 | 1.885 2171 2485 .370 .610 | $3239-ND 22.30 17.70 —-10.62| RZE4ODHFR 
45/90 | 2.082 2368 2682 .370 .610 | $3240-ND 23.50 18.65 11.19 RZE4SDHFR 
50/100 | 2.279 2.565 2879 .370 610 | $3241-ND 24.79 19.68 _11.81| RZES0DHFR 
Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Price Each Sullins Fig. 4 — .050” Contact Centers 
Cont. | A B c D E_| PartNo. i 10 100 _| Part No. 612 | 0540 0.826 1.140 .370 .610 | $3363-ND® 17.01 13.50 8.10| RBBOBDHFR 
High Profile 10/20 |0.740 1.026 1.340 .370 610 | $3205-ND 10.93 8.68 5.21| RZB10DHFR 
Fig. 1 — Peripheral Component Interconnect (PCI) .050” Contact Centers 10/20 | 0.740 1.026 1.340 .370 .610 | S3370-ND@ 1789 14.20 8.52| RBB10DHFR 
42/49 | 4.890 5.176 5.490 .370 .610 | S09119-578-ND 16.38 13.00 9.10 | RZB91DCHN-S578 @ RoHS Compliant §CardExtender +.093"PCB Wire Wrap (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(tos3) 469 


Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Price Each Sullins 
SULLINS = Edgecard Connectors — straight (cont.) |p oF 6 © © |ponn 110100 | Part no. 
92/184 |5.040 — — 350 .559 | $3270-ND 6.77 5.38 3.23] TRWBOS2DKAN-T250 
=a a ; , 92/184 | 5.040 5.326 5.640 .370 .610 | $3268-ND 51.85 41.15 24.69) RZB92DHAS-S329 
Liu) DimensionsiUnenes) Digi-Key) Priceleach pulling 92184 5.040 —  — 370 610 | $3230-ND 2066 1640 9.84] RZB92DHFR-S329 
Cont. | A B CDE | PartNo. 1 10 100_| Part No. 92/184 |5.040 — —  .350 .559 | $3271-ND 6.77 5.38 3.23) TRWBOS2DKAN-T329 
13/26 |0.890 1176 1.490 .370 .610 | $3206-ND 11.25 8.93 5.36| RZB13DHFR 92/184 | 5.040 — — 370 610 | $3189-ND 20.07 __—15.93 9.56 | RZB92DHRN-S378 
15/30 | 0.990 1.276 1.590 .370 .610 | $3207-ND 11.53 9.15 5.49| RZB15DHFR 92/184 |5.040 —  — 350 610 | $3145-ND 5.99 475 2.85 | TRWBO92DKHN-T378 
15/30 | 0.990 1.276 1.590 370 .610 | S3374-ND@ 1906 15.13 9.08] RBB15DHFR 92/184 |5.040 — — 350 .551 | $3192-ND 7.28 5.78 3.47 | RPWBO92DKRQ-1378 
20/40 | 1.240 1.526 1.840 .370 .610 | $3208-ND 12.06 9.58 5.75| RZB20DHFR 92/184 |5.040 —  — 350 .610 | $3146-ND 3.15 2.50 1.50] TRWBO92DKHN-T20 
22/44 | 1.340 1.626 1.940.370 _.610 | $3209-ND 12.35 9.80 5.88| RZB22DHFR 92/184 | 5.040 — — 370 .610 | $3190-ND 20.07 15.93 9.56] RZB92DHRN-S330 
25/50 1.490 1.776 2090 370 .610 | S3379-ND® 21.42 17.00  10.20/RBB25DHFR 92/184 | 5.040 — — 350 .610 | $3147-ND 5.99 475 2.85] TRWBO92DKHN-T330 
30/60 | 1.740 2.026 2340 .370 .610 | $3382-ND@ 2252 17.88 — 10.73) RBB30DHFR 92/184 | 5.040  — — 350 610 | $3148-ND 3.31 2.63 1.58] TRWBO92DKHN-T26 
34/68 | 1.940 2.226 2.540 .370 .610 | $3212-ND 13.80 10.95 6.57 | RZB34DHFR 
35/70 | 1.990 2276 2590 .370 .610 | $3213-ND 13.89 11.03 6.62| RZB35DHFR 7 n 7 P 
35/70 | 1,990 2.276 2.590.370 610 | $3387-ND@ 23.69 __18.80__11.28| RBB3SDHFR Me eet eaioe Recent 
40/80 | 2.240 2526 2840 .370 610 | $3214-ND 1452 11.53 6.92| RZB40DHFR TWA [1 a7s 275. DE7s 290 431 REESE ar Sor 5g |ACCTIDATH 
45/90 | 2.490 2776 3.090 .370 .610 | $3215-ND 15.03 11.93 7.16| RZB4SDHFR 1396 |2075 3373 D675 230 431 PERO Gcual, bes 57 ACCIBDRTH 
Bee 2.740 9.026 3.340 270 610 (PSazae oe 15660 | 12.43 7.46 RZBSODHFR 18/36 |2.075 2375 2675 .330 .431 | $7218-ND§ 16.92 1343 9.40 |ACC18DRTH-S13 
W120 | 8.240, 9.626 3.840 370 610 RRAIANEI 16.85 = 13.98 = 8.03 RZBBODHFR 28/56 | 3.075 3.375 3.675 330 .431 | S7193-ND 21.86 +~—«*17.35~=—«12.15| ACC28DRTH 
G4N28 | 3.440 9.726 4.040 370 610 RSSRIGENDMNE 17.29 _ 18,73 _8.24/ RZBG4DHFR 28/56 | 3.075 3.375 3.675 330 431 | S7219-ND§ 22.96 —18.23 ‘12.76 |ACC28DRTH-S13 
64/128 [3.440 3.726 4.040 370 .610 | S3396-ND®@ 3046 2418  14.51/RBBG4DHFR 31/62 13375 3675 3975 330431 1 S7194-ND 93.91 18.98 1329 |ACC31DRTH 
75/150 | 3.990 4.276 4.590 370 610 | S8219-ND =» 18.62 14.78 8.87| RZB7SDHFR 50/100 |5.275 5.575 5.875 .400 .431 | S7195-ND 35.28 +~=—«-28.00-~—S«19.60 ACCSODRTH 
ite ie i Bae a an eee ae oe aE eae 60/120 | 6.275 6.575 6.875 400 431 | $7220-ND§ —_42.37_—33.63_—-23.54 | ACCGODRTH-S13 
95/190 | 4.990 5.276 5.590.370 _.610 | $3222-ND 20.98 16.65 9.99 | RZB95DHFR ipa peering wie energy 
100/200 5.240 5.526 5.840 370 .610 | $3223-ND 21.58 17.13 10.28/ RZB100DHFR Tone |1ATS LITE DOTS 850 431 VS7IOSIND Tha 943 S.A |ACCIODAXH 
105/210) 5.490 5.776 6.090 .370 .610 | $3224-ND 2218 17.60 —10.56| RZB105DHFR 15/30 11775 2075 2375 330 431 | $7197-ND 1373 10.90 763 | ACCISDRXH 
105/210| 5.490 5.776 6.090 .370 .610 | S3367-ND® 40.01 31.75 ~—‘19.05| RBB105DHFR tase |2075 2375 2675 330 431 | $7198-ND 1559 1238 867 |ACCI@DRXH 
108/216 | 5.640 5.926 6.240 .370 .610 | $3225-ND 22.49 17.85 10.71] RZB108DHFR 30/60 13275 3575 3875 330 431 | S7199-ND 277 «1808 +~—«-12.66 |ACC30DRXH 
120/240 | 6.240 6.526 6.840.370 _.610 | $3227-ND 24.03 19.08 _11.45| RZB120DHFR 36/72 | 3875 4.175 4475 400 431 | $7200-ND 2671 2120 14.84 / ACC36DRXH 
Fig. 5 — 1mm Contact Centers 50/100 | 5.275 5.575 5.875 .400 .431 | $7201-ND 35.09 27.85 19.50 | ACC50DRXH 
5/10 | 0.507 0.793 1.107 .370 .610 | $3193-ND 1273 10.10 6.06] RZEOSDHRN 60/120 | 6.275 6.575 6.875 .400 431 | $7202-ND 41.04 32.58 22.81 |ACC60DRXH 
10/20 | 0.704 0.990 1.304 .370 .610 | $3194-ND 13.89 11.03 6.62] RZE1ODHRN Fig. 2— High Temperature, 150°C, .200” Row Spacing, 
15/30 | 0.901 1.187 1.501 .370 .610 | $3195-ND 15.18 12.05 7.23] RZE1S5DHRN .156” Contact Centers — RoHS Compliant 
20/40 | 1.098 1.384 1.698 370.610 | S3196-ND 16.38 13.00 7.80 | RZE20DHRN 15/30 | 2.624 2.937 3.279 .325 .431 | $7207-ND 14.68 = 11.65 8.16 | ACM15DRXH 
25/50 | 1.295 1.581 1.895 _.370_.610 | $3197-ND 17.67 __14.03 8.42 | RZE25DHRN 18/36 | 3.092 3.405 3.747.325 _.431_| $7208-ND 16.51 13.10 9.17 |ACM18DRXH 
30/60 | 1492 1.778 2092 .370 610 | $3198-ND 18.96 15.05 9.03] RZE30DHRN Fig. 2— High Temperature, 150°C, .140” Row Spacing, 
35/70 | 1.689 1.975 2289 .370 .610 | $3199-ND 20.25 16.08 9.65] RZE35DHRN .156” Contact Centers — RoHS Compliant 
45/90 | 2.082 2368 2682 .370 610 | $3201-ND 22.71 18.03 ~—-10.82| RZE4SDHRN 2/44 13.716 4029. 4371 325 431 | S7205-ND 1780 1443 9.89 ACM22DRKH 
50/100 | 2.279 2565 2879 .370 .610 | $3202-ND 24.03 19.08 —-11.45| RZES0DHRN 36/72 |5.900 6213 6555 438 .431 | $7206-ND 2611 2073 ~—«-14.51 |ACM36DRKH 
50/100 | 2.279 2.565 2.879 370.610 | S3403-ND@ 36.57 29.03 __17.42| RBESODHRN 36/72 [5.900 6.213 6.555 438.431 | $7221-ND§ 27.50 21.83 15.28 | ACM36DRKH-S13 
Fig. 5 — .050” Contact Centers Fig. 2— High Temperature, 200°C, .140” Row Spacing, 
6/12 | 0.540 0.826 1.140 .370 .610 | S3365-ND® 12.73 10.10 6.06 | RBBO6DHRN .100” Contact Centers — RoHS Compliant 
10/20 | 0.740 1.026 1.340 .370 .610 | S3165-ND 10.33 8.20 4.92| RZB10DHRN 6/12 10.875 1.175 1.475 .330 .431 | $7231-ND 14.21 11.28 7.90] FMCO6DRYH 
10/20 | 0.740 1.026 1.340 .370 .610 | S3372-ND® 13.67 10.85 6.51) RBB1ODHRN 10/20 | 1.275 1.575 1.875 .330 .431 | $7232-ND 19.31 15.33 10.73 | FMC10DRYH 
13/26 |0.890 1176 1.490 .370 .610 | $3166-ND 10.65 8.45 5.07) RZB13DHRN 13/26 | 1.575 1875 2175 .330 .431 | $7233-ND 23.03 18.28 + —«-12.80 FMC13DRYH 
15/30 | 0.990 1.276 1.590 370 610 | S3376-ND@ 14.96 ‘11.88 7.13| RBB1SDHRN 18/36 | 2.075 2375 2675 .330 431 | $7234-ND 29.45 23.38 ~—=-16.37 | FMC18DRYH 
20/40 [1.240 1526 1.840 370 610 | S3168-ND 11.47 9.10 5.46] RZB20DHRN 50/100 | 5.275 5.575 5.875 .400 .431 | $7235-ND 70.28 55.78 39.05] FMCS0DRYH 
22/44 | 1.340 1.626 1.940 .370 610 | $3169-ND 11.78 9.35 5.61 | RZB22DHRN 50/100 | 5.275 5.575 5.875 400.431 | S7245-ND§ 71.85 57.03 39.92 FMC50DRYH-S13 
25/50 | 1.490 1.776 2.090 .370 .610 | S3381-ND® 17.51 13.90 8.34] RBB25DHRN Fig. 2 — .140” Row Spacing, .100” Contact Centers — RoHS Compliant 
30/60 | 1.740 2.026 2.340 .370 .610 | S3171-ND 12.69 10.08 6.05 | RZB30DHRN 5/10 10.775 1.075 1.375 .330 .431 | S3291-ND 3.34 265 1.86 | EBCOSDRTH 
30/60 | 1.740 2.026 2.340 .370 610 | $3384-ND@ 1871 —*14.85 8.91 | RBBSODHRN 10/20 | 1.275 1575 1.875 .330 .431 | $3302-ND 4.25 3.38 2.37| EBC1ODRTH 
34/68 | 1.940 2.226 2540 370 610 | $3172-ND 13.20 10.48 6.29] RZB34DHRN 15/30 | 1.775 2.075 2.375 .330 .431 | $3308-ND 5.70 453 3.17| EBC1SDRTH 
35/70 | 1.990 2276 2590 .370 .610 | $3173-ND 13.32 10.58 6.35] RZB35DHRN 20/40 | 2.275 2.575 2.875 330.431 | $3314-ND 9.17 7.28 5.10 | EBC20DRTH 
40/80 | 2.240 2526 2.840 .370 .610 | $3174-ND 13.92 11.05 6.63] RZB40DHRN Fig. 2 — .200” Row Spacing, .100” Contact Centers 
40/80 | 2.240 2.526 2.840 .370 .610 | S3390-ND® 21.26 16.88 10.13} RBB40DHRN 5/10 |0.775 1.075 1.375 .330 .431 | $3292-ND® 3.12 2.48 1.74] EBCOSDRXH 
45/90 | 2.490 2.776 3.090 .370 .610 | S3175-ND 14.46 11.48 6.89 | RZB45DHRN 6/12 |0.875 1175 1.475 .330 .431 | $1064-ND 2.93 2.33 1.63 | EZCO6DRXH 
50/100 | 2.740 3.026 3.340 370 .610 | $3176-ND 15.06 11.95 7.17] RZB50DHRN 6/12 |0.875 1.175 1.475 .330 .431 | $3296-ND® 4.25 3.38 2.37 | EBCOBDRXH 
60/120 | 3.240 3.526 3.840 370 .610 | $3177-ND 16.29 12.93 7.76| RZBEODHRN 40/20 | 1.275 1575 1875 .330 .431 | $3303-ND@ 4.00 3.18 2.23 | EBC10DRXH 
64/128 | 3.440 3.726 4.040 370 .610 | $3178-ND 1670 13.25 7.95] RZB64DHRN 15/30 [1.775 2.075 2.375.330 _.431 | $3309-ND@ 5.10 4.05 2.84 | EBC15DRXH 
64/128 | 3.440 3.726 4.040 370 .610 | S3398-ND®@ 27.34 21.70 13.02] RBB64DHRN 18/36 [2.075 2375 2675 330 431 | S3313-ND® 1553 12.33 8.63 | EBC18DRXH 
75/150 | 3.990 4.276 4.590.370 610 | $3179-ND 18.02 14.30 8.58| RZB75DHRN 20/40 |2.275 2575 2875 330 .431 | $3315-ND® 6.68 5.30 3.71 | EBC200RXH 
80/160 [4.240 4526 4840 .370 .610 | $3180-ND 1865 14.80 8.88] RZB80DHRN 22/44 |2.475 2775 3.075 .330 .431 | $3318-ND@® 8.22 6.53 4.57 | EBC22DRXH 
85/170 | 4.490 4.776 5.090 .370 .610 | $3181-ND 19.25 15.28 9.17] RZB85DHRN 25/50 |2.775 3.075 3.375 .330 .431 | $3322-ND® 7.59 6.03 4.22 | EBC25DRXH 
85/170 | 4.490 4.776 5.090 370 .610 | S3401-ND@ 3260 25.88 15.53) RBB85DHRN 30/60 | 3.275 3.575 3.875.330 431 | $3323-ND@ _8.54 6.78 4.75 | EBC30DRXH 
95/190 | 4.990 5.276 5.590 370 .610 | $3182-ND 20.38 «16.18 9.71] RZB95DHRN 36/72 3.875 4175 4475 400 .431 | $3326-ND® 21.04 1670  11.69/EBC36DRXH 
100/200| 5.240 5.526 5.840.370 .610 | $3183-ND 20.98 16.65 9.99| RZB100DHRN 40/80 ] 4.275 4.575 4.875 400.431 | S3327-ND@ — 12.22 9.70 6.79 | EBC40DRXH 
105/210/ 5.490 5.776 6.090 .370 .610 | S3184-ND 21.61 17.15 — 10.29/ RZB105DHRN 50/100 | 5.275 5.575 5.875 400 .431 | $3330-ND@ = 12.47 9.90 6.93 | EBCSODRXH 
105/210| 5.490 5.776 6.090 .370 .610 | S3368-ND@ 37.74 29.95 17.97| RBB105DHRN 60/120 | 6.275 6.575 6.875 400 431 | $3331-ND@ 27.88 22.13 15.49 | EBC60DRXH 
108/216 | 5.640 5.926 6.240 .370 .610 | $3185-ND 21.92 17.40 10.44] RZB108DHRN Fig. 2 — .250” Row Spacing, .125” Contact Centers — RoHS Compliant 
110/220) 5.740 6.026 6.340 370 .610 | $3186-ND 22.21 17.63 ~—-10.58| RZB110DHRN 28/56 [3.785 4.045 4.325 .330 431 | $3287-ND 7.50 5.95 4.17 |EBA28DRJH 
120/240 | 6.240 6.526 6.840 .370 .610 | S3187-ND 23.44 18.60 11.16 | RZB120DHRN Fig. 2 — .140” Row Spacing, .156” Contact Centers — RoHS Compliant 
Fig. 5 — High Temperature, 150°C, 6/12 | 1.220 1.533 1.875 .325 431 | $3334-ND 13.23 10.50 7.35 | EBMO6DRTH 
.050” Contact Centers — RoHS Compliant 10/20 | 1.844 2157 2499 .325 431 | $3338-ND 5.58 4.43 3.10 | EBM10DRTH 
10/20 | 0.740 1.026 1.340 .370 .610 | S7147-ND 12.00 9.53 6.67 | ACB10DHRD 22/44 | 3.716 4.029 4.371 .325  .431 | $3352-ND 7.40 5.88 4.42| EBM22DRTH 
35/70 | 1.990 2.276 2590 .370 .610 | $7148-ND 2255 17.90 12.53} ACB35DHRD 28/56 [4.652 4.965 5.307.438 431 | $3357-ND 9.73 7.73 5.41 | EBM28DRTH 
60/120 | 3.240 3.526 3.840 .370 .610 | $7149-ND 33.14 26.30 ~—«-18.41 | ACB6ODHRD Fig. 2 — .200” Row Spacing, .156” Contact Centers 
85/170 | 4.490 4.776 5.090 .370 .610 | $7150-ND 43.72 34.70 —-24.29| ACB8SDHRD 6/12 | 1.220 1.533 1.875 .325 431 | $5064-ND 3.84 3.05 2.14] EZMO6DRXH 
90/180 | 4.740 5.026 5.340 370 610 | $7151-ND 45.86 36.40 _25.48| ACB9ODHRD 6/12 | 1.220 1533 1.875 .325 .431 | $3335-ND® 1269 10.08 7.06 | EBMO6DRXH 
91/182 | 4.890 5.176 5.490 370 .610 | $7152-ND 46.27 36.73 ~—«-25.71| ACB91DHRD-S621 10/20 | 1.844 2157 2.499 325 .431 | $3339-ND@ 4.38 3.48 2.44 | EBM10DRXH 
92/184 | 5.040 5.326 5.640 .370 .610 | S7153-ND 46.78 37.13 25.99] ACB92DHRD-S329 12/24 | 2.156 2469 2811 325 431 | $3342-ND@ 5.01 3.98 2.79 | EBM12DRXH 
106/212 | 5.740 6.026 6.340.370 _.610 | S7154-ND 52.67 41.80 __29.26 | ACB106DHRD-S621 15/30_| 2.624 2.937 3.279 .325__.431 | $3344-ND@ _6.08 4.83 3.38 | EBM15DRXH 
Fig. 5 — High Temperature, 150°C, 18/36 [3.092 3405 3.747 325 .431 | S3347-ND® 6.65 5.28 3.70 | EBM18DRXH 
.100” Contact Centers — RoHS Compliant 22/44 | 3.716 4.029 4.371 .325 .431 | $3353-ND® 6.71 5.33 3.73 | EBM22DRXH 
30/60 | 3.260 3575 3.835 400 .610 | S7181-ND$ 3556 28.23 19.76] ACC30DKRH-S1191 Seen tae face oe a at See o .- Ee eM eeoet 
70/140 | 7.260 7.575 7.835 .400 .610 | S7180-ND$ 62.75 49.80 34.86] ACC70DKRH-S1191 ag72 15900 6213 6555 433 4x1 RCIA 1040 Hee 5-78 | EBM36DRXH 
30/60 | 3.260 3575 3.835 400 .610 | S7179-ND$ 3556 28.23 —- 19.76) ACC30DKNH-S1191 : : Sea = Mah jure, 150°C, : 
70/140 | 7.260 7.575 7.835 .400 610 | S7178-ND$ 62.75 _—«49.80~—34.86 | ACC70DKNH-S1191 aoe fOr ernpereneres 7 
= 7 5 -100” Contact Centers — RoHS Compliant 
Micro Channel Architecture (MCA) Dual .050” Contact Centers — RoHS Compliant 78/36 1207523752675 330 431 | S7186-ND 14.99 11.90 8.33 |ACCI8DREH 
60/120 | 3.240 3526 3.840 .370 .610 | $3392-ND 44.92 35.65 21.39] RBB6ODHAS-S621 1996 |2075 2375 2675 330 431 | S7213-ND§ 1613 1280 8.96 | ACC18DREH-S13 
60/120 | 3.240 3526 3840 370 .610 | $3393-ND 29.48 23.40 —«-14.04| RBB6ODHFR-S621 29/44 12475 2775 3075 330 431 | $7187-ND 1723 «1368 9.58 | ACC22DREH 
60/120 | 3.240 3.526 3.840 .370 .610 | $3395-ND 23.72 18.83 _11.30| RBBEODHRN-S578 28/56 [3075 3375 3675 330 431 | S7214-ND§ 21.74 1725 12.08 | ACC28DREH-S13 
Peripheral Component Interconnect (PCI) Dual .050” Contact Centers 30/60 | 3.275 3.575 3.875 330.431 | $7188-ND 21.64 17.18 12.03 ACC30DREH 
60/120 | 3.340 —  — 350 .610 | $3142-ND 76 61 37 | TRWBO6ODKHN-T578 40/80 | 4.275 4575 4875 .400 431 | S7189-ND 27.47 21.80 ‘15.26 ACC40DREH 
60/120 | 3.340 3.465 3.715 .350 .551 | $3191-ND 4.38 3.48 2.09] TRWBO6ODKRQ-1578 43/86 | 4.575 4.875 5.175 .400 .431 | $7190-ND 29.20 23.18 16.23] ACC43DREH 
60/120 | 3.340 —  — 350 .610 | $3144-ND 1.82 1.45 .87| TRXBOSODKHN-T20 43/86 | 4.575 4.875 5.175 .400 .431 | $7215-ND§ 30.30 24.05 ~——-16.84 | ACC43DREH-S13 
60/120 | 3.340 —  — 350 .559 | $3269-ND 5.56 41 2.65] TRWBOGODKAN-T621 50/100 | 5.275 5.575 5.875 400 .431 | S7216-ND§ 34.21 2715 19.01 /ACCS0DREH-S13 
92/184 | 5.040 5.326 5.640 370 .610 | $3267-ND 51.85 41.15 24.69] RZB92DHAS-S250 60/120 | 6.275 6575 6875 400 .431 | S7217-ND§ 39.72 31.53 22.07 / ACC60DREH-S13 
92/184 | 5.040 — — 370 .610 | $3229-ND 20.66 —*16.40 9.84 | RZB92DHFR-S250 © RoHS Compliant § Card Extender _$.093" PCB (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= SULLINS Edgecard Connectors — straight (cont, 


Right Angle 


Materials: 
Insulator: Glass filled thermoplastic polyester PBT (Standard) UL 94V-0 
Approved. For 1mm and .050” spacing parts, it will be “PPS” and for all 


Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Price Each Sullins others it will be “PBT” 
Cont. A B c D E Part No. ‘l 10 100 | Part No. © Contacts: Phosphor Bronze (Standard) 
Fig. 3 — High Temperature, 150°C, ° Contact Plating: Gold over Nickel 
.156” Contact Centers — RoHS Compliant ss FE File Number: £64287 
¢ Termination Plating: Tin 
15/30 ] 2.624 2.937 3.279 .325 431 | $7209-ND 1531 12.15 8.51] ACM15DSEH 
18/36 | 3.092 3.405 3.747 .325 431 | $7210-ND 17.23 13.68 9.58} ACM18DSEH Pos./ Dimensions (Inches) Digi-Key Price Each Sullins 
22/44 |3.716 4.029 4.371 .325 431 | S7211-ND 1969 15.63 -~—-10.94] ACM22DSEH Canin ea B CD € | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
36/72 |5.900 6.213 6555 .438 .431 | $7212-ND 29.23 ©—-23.20-~—«-16.24| ACM36DSEH imum Contact Centers 
36/72 | 5.900 6.213 6.555 .438 431 | $7222-ND§ —_30.62_—-24.30_—_—17.01| ACM36DSEH-S13 BAO 10457 0793 4407 570360 |/Saa7D.ND «4883840 94.04] RZEGSDHAS 
Fig. 3 — High Temperature, 200°C, 10/20 | 0.354 0.990 1.304 370 .360 | $3273-ND 49.80 39.53 ~—-23.72| RZE10DHAS. 
-100” Contact Centers — RoHS Compliant 15/30 | 0.551 1.187 1.501 370 .360 | $3274-ND 51.35 © 40.75 ~=—24.45| RZE1SDHAS. 
18/36 | 2.075 2.375 2.675 .330 .431 | $7226-ND 39.66 31.48 22.04| FMC18DREH 20/40 ) 0.748 1.384 1.698 .370 .360 | $3275-ND 52.76 41.88 25.13 | RZE20DHAS 
22/44 | 2.475 2.775 3.075 330 .431 | $7227-ND 47.03 =~ 37.33~—«-26.13) FMC22DREH 25/50 | 0.945 1.581 1.895 370 __.360 | $3276-ND 54.31 43.10 __ 25.86 | RZE25DHAS 
25/50 | 2.775 3.075 3.375 330 431 | $7228-ND 52.45 41.63 © (29.14) FMC25DREH S060] 1-142 1.776 2.092 370.360 (SSCIND my 55.85 44.35 26.60 /RZESODHAS 
35/70 | 3.775 4.075 4.375 400 .431 | $7229-ND 71.13 56.45 -~—«939.52| FMC35DREH ne see et Face an i ee eae ie shan AS epuhe 
35/70 | 3.775 4.075 4.375 .400 431 | $7242-ND§ 73.46 ~—58.30_—_-40.81| FMC3S5DREN-S13 450 | 1732 2368 2682 370 360 | S3080ND 6039 4793 2876|RZE45DHAS 
43/86 [4.575 4.875 5.175 400 431 | $7243-ND§ 87.38 69.35 —-48.55| FMC43DREH-S13 50/100 | 1.929 2565 2879 370 360 | S3081-ND 6193 4915 29.49 RZES0DHAS 
44/88 | 4.675 4.975 5.275 400 .431 | $7230-ND 87.60 + 69.53. —«48.67| FMC44DREH -100” Row Spacing, .050” Contact Centers 
60/120 | 6.275 6.575 6.875 400 .431 | $7244-ND§ 118.41 93.98 _65.79| FMCG0DREH-S13 ed 105400896 1440 570 915 | S8042.ND 0756 07.88 7313] RZBOODHAS 
Fig. 3 — High Temperature, 200°C, 10/20 | 0.740 1.026 1.340 370 .915 | $3243-ND 28.60 ©: 22.70+~—S«- 13.62 RZB10DHAS 
.156” Contact Centers — RoHS Compliant 10/20 | 0.740 1.026 1.340 370 .915 | $3369-ND@ 23.75 18.85 — 11.31|RBB10DHAS 
15/30 ] 2.624 2.937 3.279 .325 431 ]$7236-ND 27.69 21.98 15.39] FMM15DSEH 15/30 | 0.990 1.276 1.590 370 .915 | $3245-ND 30.05 + += 23.85 += 14.31 RZB15DHAS 
18/36 | 3.092 3.405 3.747 .325 .431 | $7237-ND 31.63 25.10 17.57| FMM18DSEH 20/40 | 1.240 1.526 1.840_.370__.915 | S3377-ND@ _ 28.00 22.23 13.34 | RBB20DHAS 
18/36 | 3.092 3.405 3.747 .325 .431 | S7246-ND§ 33.20 ©. 26.35 -~—«18.45| FMM18DSEH-S13 22/44 | 1.340 1.626 1.940 370 915 | S3247-ND 32.00 25.40 15.24 | RZB22DHAS 
22/44 | 3.716 4.029 4.371 325 431 | $7238-ND 36.82 © 29.28 20.46) FMM22DSEH 25/50 | 1.490 1.776 2.090 370.015 [Seam 32-70 = 26.03 15.62) RZB25DHAS 
29/56 | 4.652 4.965 5.307 438.431 | $7239-ND 45.74 —_—36.30__—_25.41| FMM28DSEH 80/60 | 1.740 2.026 2.340 370 O15 RCo oe21 | 27.15 16.29) RZBS0DHAS 
34/68 | 1.940 2.226 2540 .370 915 | $3250-ND 35.37 28.08 16.85 /RZB34DHAS 
36/72 [5.900 6.213 6555 .438 .431 | S7240-ND 56.23 44.63 —31.24/ FMM36DSEH 34/68 | 1940 2226 2640 370 915 | $3385-NDe 3396 2695  1617/RBB34DHAS 
43/86 | 6.992 7.305 7.647.500 431 | S7241-ND 66.09 —52.45_—_—-36.72| FMM43DSEH 35/70 11990 2276 2.500 370915 | S325T-ND 35.63 28.28 16.07 |RZB3SDHAS 
Fig. 3 — .100” Contact Centers — RoHS Compliant 40/80 | 2.240 2.526 2840 370 915 | $3252-ND 37.08 2943 17.66 |/RZB40DHAS 
5/10 [0.775 1.075 1.375 .330 .431 | $3290-ND 479 3.80 2.66 | EBCOSDREH 45/90 | 2.490 2776 3.090 .370 915 | $3253-ND 3840 3048 — 18.29/RZB45DHAS 
6/12 |0.875 1175 1.475 .330 .431 | $3295-ND 12.22 9.70 6.79] EBCO6DREH 50/100 | 2.740 3.026 3.340 .370 .915 | $3254-ND 39.82 31.60 18.96 | RZBS0DHAS 
10/20 | 1.275 1.575 1.875 .330 .431 | $3301-ND 4.38 3.48 2.44] EBC10DREH sono aan 3806 aan an “e eee 188 30.86 oe aoe 
eee sie oie ee a me Sai ae es te Saad 75/150 | 3.990 4.276 4.590 370 .915 | $3257-ND 46.84 +~=«- 37.18 +~—-22.31 RZB75DHAS 
po/ad 2478 2.778 307s 330431 WSSEENUM 17.10 1a be 9511 EBCODDREH 80/160 | 4.240 4.526 4.840 370 .915 | $3258-ND 48.26 = 38.30-~—=-22.98 | RZBBODHAS 
: ; ioe as : : : ; 85/170 | 4.490 4.776 5.090 370 .915 | $3259-ND 49.71. 39.45 ~—«-23.67| RZBB5DHAS 
25/50 / 2.75 3.075 3.375 330.431 | $3321-ND 844 6.70 = 4.69) EBC25DREH 95/190 | 4.990 5.276 5.590 370 915 | S3260-ND 52.45 41.63 ~—-24.98 |RZB9SDHAS. 
35/70 | 3.775 4.075 4.375 400.431 | $3324-ND 12.92 10.25 7.18) EBC35DREH 100/200] 5.240 5.526 5.840 .370 915 | $3261-ND 53.87 42.75 25.65|RZB100DHAS 
36/72 _| 3.875 4.175 4.475.400 __.431 | $3325-ND___11.75, 9.33 6.53 | EBC36DREH 105/210] 5.490 5.776 6.090 370 .915 | $3262-ND 55.31 43.90 _—«-26.34| RZB105DHAS 
Fig. 3 — .156” Contact Centers — RoHS Compliant 108/216] 5.640 5.926 6.240 370 .915 | S3263-ND 56.20 44.60 —«-26.76 |RZB108DHAS 
6/12 | 1.220 1.533 1.875 .325 .431 | $3336-ND 5.70 4.53 3.17] EBMO6DSEH 110/220] 5.740 6.026 6.340 .370 .915 | $3264-ND 56.73 45.03 27.02 | RZB110DHAS 
1020 11844 2157 2499 395 431 | $3a40-ND 791 6.28 4.40| EBM10DSEH 120/240) 6.240 6.526 6.840 370 _.915 | S3265-ND__59.60_47.30_28.38|RZB120DHAN 
15/30 | 2.624 2.937 3.279 .325 .431 | $3345-ND 1616 12.83 8.98 | EBM1SDSEH +150” Row Spacing, .100” Contact Centers — RoHS Compliant 
18/36 | 3.092 3.405 3.747 .325 .431 | $3348-ND 1717 13.63 9.54] EBM18DSEH 10/20 | 1.260 1.575 1.835.370 610 | $3297-ND 13.64 10.88 7.58 | EBC1ODCAH 
90/44 13716 4.029 4371 995 431 1|89a54-ND 1840 1460 —-10.22| EBM22DSEH 49/98 | 5.160 5.475 5.736.370 610 | $3328-ND__19.28 __15.30_10.71 | EBC49DCAN-S605 
Fig. 3 — .156” Contact Centers — RoHS Compliant 100” ee Hs Gon Pe ena are Clapiial t 
612 [1.220 1533 1.875 .325 431 | $3333-ND 5.32 4.23 2.96] EBMOGDREH 
18/36 | 2.075 2375 2675 330 .431| S7182-ND 21.70 17.23 12.06] ACC18DRAS 
10/20 | 1.844 2.157 2.499.325 431 | $3337-ND 5.95 4.73 3.31) EBM10DREH 30/60 | 3.260 3.575 3.835 .400 610 | $7172-NDt 3720 2953 20.67 |ACC3ODKEH-S1191 
15/30 | 2.624 2.937 3.279 325.431 | $3343-ND 9.51 7.55 5.29] EBM1SDREH 36/72 | 3.875 4.175 4.475 400 .431 | S7183-ND 36.38 «= 28.88 ~—-20.22 |ACC36DRAS. 
18/36 | 3.092 3.405 3.747 .325 .431 | $3346-ND 19.94 15.83 11.08 | EBIM18DREH 50/100 | 5.275 5.575 5.875 .400 .431 | $7184-ND 47.57 37.75 26.43 | ACC50DRAS 
22/44 | 3.716 4.029 4.371.325 431 | $3351-ND 10.30 8.18 5.73 | EBM22DREH 60/120 | 6.275 6.575 6.875 400 .431 | S7185-ND 55.50 44.05 +~—-30.84 | ACCGODRAS 
28/56 | 4.652 4965 5307 .438 431 | S3356-ND 1440 11.43 8.00| EBM28DREH 70/140 | 7.260 7.575 7.835 .400 610 | S7173-ND¢ —_66.72__—*52.95 —_—_37.07 |ACC70DKEH-S1191 
36/72 |5.900 6.213 6555 .438 .431 | $3360-ND -29.07_-~==«-23.08~—=—«16.16 EBM36DREH High Temperature, 150°C, 
7 7 .156” Contact Centers — RoHS Compliant 
einer Compllant: :8\ard Extender £00 ECE 12/24] 2156 2469 2811 325 431 | S7203-ND 1591 1263 884|/ACMI2DRAS 
18/36 | 3.092 3.405 3.747 325 431 | $7204-ND —-19.81_ 15.73 ‘11.01 |ACM18DRAS. 
H High Temperature, 200°C, 
Accessories .100” Contact Centers — RoHS Compliant 
Pos/ Digi-Key Price Each Sullins 22/44 [2475 2775 3.075 330 431 | $7223-ND 41.77 3315 23.21|/FMC22DRAS 
Conta eserintion Part No. 4 10 100 |Part No. 35/70 | 3.775 4.075 4.375 .400 431 | $7224-ND 60.80 48.25 33,78 | FMC35DRAS 
Polarizing Keys — RoHS Compliant 43/86 | 4.575 4.875 5.175 400 431 | $7225-ND 72.36 «57.43 —-40.20 |FMC43DRAS 
= 5 = 156” Row Spacing, .100” Contact Centers — RoHS Compliant 
ng ey set eon) eee — sete 50 [0775 1.075 1.375 330 431 | S3280-ND 592 470 3.29/EBCOSDRAS 
—__| Polarizing Key used for all other Profiles ae —— ; i 612 | 0875 1.4175 1.475 .330 .431 | $3294-ND 573 455 3.19 /EBCOSDRAS 
AG 'Connector 10/20 | 1.275 1.575 1.875 330 431 | $3300-ND 5.08 414 3.01 /EBCIODRAS 
90/180 | u-AGP-PRO S3161-ND = 2.27, 1.80 1.08 | TPWEOSODKHN-TAGP 15/30 | 1.775 2.075 2.375 .330 .431 | $3306-ND 8.10 6.43 4.50 | EBC15DRAS 
66/132 | 1.0mm AGP Edge Card $3203-ND 6.11 4.85 2.91 | LPWEO66DKRN-TAGP 18/36 | 2.075 2.375 2675 .330 .431 | $3311-ND 8.10 6.43 4.50 | EBC18DRAS 
66/132 | Universal AGP S3160-ND 1.23 98 _.59. | TPWEO66DKHN-TUGP 22/44 | 2.475 2.775 3.075.330 _.431 | $3316-ND 21.42 17.00 __ 11.90 [EBC22DRAS. 
Slot 1 Connector .156” Row Spacing, .156” Contact Centers 
121/242} Slot 1 Pin connector $3162-ND 2.90 2.30 1.38 | TPWE121DKHN-T621 42/24 [2.156 2469 2811 .325 .431 | S5121-ND 7.94 6.30 4.41 JEZM12DRAS 
AT Expansion Board Connector — RoHS Compliant 12/24 | 2.156 2469 2.811 .325 .431 | S3341-ND@ 9.58 7.60 5.32 | EBM12DRAS 
49/98 [ PCB Expansion Port Edge Card $3329-ND 7.62 6.05 4.24 [EBCASDCWN-S420 22/44 | 3.716 4.029 4.371 .325 .431 | $3350-ND® 12.32 9.78 6.85 |EBM22DRAS, 
Polarizing Keys not available for product with .050 and 1mm contact spacing. @ RoHS Compliant + .093” PCB 


¥ 
INADA 
PCI Express Card Edge 
Connectors 
Vertical card edge connectors specifically designed to implement PCI Express technology for desktop PCs 


and server systems. All connectors support PCI Express signal and power requirements as well as the 
interface between system board and the add on card specification. 


Technical Specifications: 


¢ Current Rating: 1.1A, maximum ¢ Contact Resistance: 30 mQ, maximum * Contact Material: Phosphor 
Bronze * Contact Plating: Contact Area: 15m AuNi; Terminal Area: Tin (Lead Free) * Insulator Material: 
30% Glass Filled Nylon ¢ Insulation Resistance: 1000 MO min. at 5S0VAC 


No. of Dimensions mm Tail Digi-Key Price Each AVX 
Contacts; A B Cc Length (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
64 39.00 8.70 15.50 2.3 478-2841-ND 2.38 1.94 1.36 | 206325064001006 
3 478-2842-ND 2.38 1.94 1.36 | 206325064002006 


z TycoElectronics AMP 


Authorized Distributor 


Card Edge Connectors 


Material and Finish: * Housing: Black glass-filled polyester, 94V-0 rated * Contacts: Phosphor bronze, duplex Plating 
A: 30y” gold in contact area, tin on posts, with entire contact nickel underplated 


Dimensions Distance Between 
No. of (Inches) First and Last Position Digi-Key Price Each AMP. 
Pos. A B Cc (Inches) Part No. i 10 = 100 |Part No. 
-100 Centerline, Vertical Solder Posts, without Mounting Ears 

10 | 1.260 368 .61 0.900 A31722-ND 1.29 1.23 86 |5-5530843-0 
15 | 1.760 .368 .61 1.400 A31715-ND 1.77 1.69 1.18 |5530843-2 
18 | 2.060 368 .61 1.700 A31716-ND 210 2.00 1.40 |5530843-3 
20 |) 2.260 .368 61 1.900 A31723-ND 2.28 217 1.52 |5-5530843-4 
22 | 2460 368 61 2.100 A31717-ND 2.49 2.37 1.66 |5530843-4 
25 | 2.760 .368 61 2.400 A31718-ND 279 2.66 1.86 |5530843-5 
28 | 3.060 .368 61 2.700 A31719-ND 3.09 2.94 2.06 |5530843-6 
30 |) 3.260 368 61 2.900 A31720-ND 3.30 3.14 2.20 |5530843-7 
31 | 3.360 368.61 3.000 A31724-ND 3.39 3.23 2.26 |6-5530843-5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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HIROSE 
Hes ELECTRIC 
co.,LTD. 


DIN Connectors 


No. of| No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Rows | Pins Type A B Cc D Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. 1 
20 | Header-Right Angle | 38.12 29.47 22.86 33.02 | H1020-ND 3.54 29.28 219.60 | PCN10-20P-2.54DS 
2 50 | Header-Right Angle | 76.22 67.57 60.96 71.12 | H1050-ND 6.41 53.04 397.80 | PCN10-50P-2.54DS 
100 | Header-Right Angle | 139.72 131.07 124.46 134.62 | H1100-ND 3.05 25.20 189.00 | PCN10-100P-2.54DS 
Fig. 3 
9 20 | Socket-Right Angle | 43.10 29.12 22.86 38.10 | H2120-ND 6.24 51.60 387.00 | PCN10C-20S-2.54DS 
44 Socket-Right Angle | 73.58 59.60 53.34 68.58 | H2144-ND 7.64 64.68 485.10 | PCN10C-44S-2.54DS 
Fig. 4 
2 44 Socket-Straight 69.60 64.60 59.60 53.34 | H1144-ND 8.48 71.72 537.90 | PCN10C-44S-2.54DSA 
100 Socket-Straight 140.72 135.72 130.72 124.46 | H8200-ND 11.14 103.05 863.35 | PCN10MC-100S-2.54DSA 
Fig. 7 
3 | 64* | Socket-Right Angle | 94.00 85.00 78.74 88.90 | H7064-ND 4.50 37.20 279.00 | PCN13-64ACS-2.54DS 
RoHS Compliant 
Fig. 1 
20 | Header-Right Angle | 38.12 29.47 22.86 33.02 | H11156-ND 3.28 27.12 203.40 | PCN10-20P-2.54DS(72) 
32 Header-Right Angle | 53.26 44.71 38.10 48.26 | H11157-ND 4.35 36.00 270.00 | PCN10-32P-2.54DS(72) 
44 Header-Right Angle | 68.60 59.95 53.34 63.50 | H11158-ND 5.22 43.20 324.00 | PCN10-44P-2.54DS(72) 
50 | Header-Right Angle | 76.22 67.57 60.96 71.12 | H11159-ND 5.89 48.72 365.40 | PCN10-50P-2.54DS(72) 
2 64 Header-Right Angle | 94.00 85.35 78.74 88.90 | H11160-ND 6.53 54.00 405.00 | PCN10-64P-2.54DS(72) 
64 Header-Right Angle | 94.00 85.35 78.74 88.90 | H11212-ND 7.98 67.54 506.55 | PCN10MC-64P-2.54DS(72) 
90 | Header-Right Angle | 127.02 118.37 111.76 121.92 | H11161-ND 8.14 68.86 516.45 | PCN10-90P-2.54DS(72) 
100 | Header-Right Angle | 139.72 131.07 124.46 134.62 | H11213-ND 10.07 87.60 700.80 | PCN10MC-100P-2.54DS(72) 
100 | Header-Right Angle | 139.72 131.07 124.46 134.62 | H11162-ND 8.71 73.70 552.75 | PCN10-100P-2.54DS(72) 
Fig. 2 
20 Header-Straight 43.3 38.1 29.47 = 22.86 | H11163-ND 3.83 31.68 237.60 | PCN10-20P-2.54DSA(72) 
32 Header-Straight 58.34 53.34 44.71 38.10 | H11164-ND 4.50 37.20 279.00 | PCN10-32P-2.54DSA(72) 
2 44 Header-Straight 73.58 68.10 59.95 53.34 | H11165-ND 5.57 46.08 345.60 | PCN10-44P-2.54DSA(72) 
50 Header-Straight 81.40 76.20 67.57 60.96 | H11166-ND 6.41 53.04 397.80 | PCN10-50P-2.54DSA(72) 
64 Header-Straight 99.18 93.98 85.34 78.74 | H11167-ND 6.86 58.08 435.60 | PCN10-64P-2.54DSA(72) 
90 Header-Straight | 132.20 127.00 118.37 111.76 | H11168-ND 8.10 70.40 563.20 | PCN10-90P-2.54DSA(72) 
Fig. 3 
20 | Socket-Right Angle | 43.10 29.12 22.86 38.10 | H11169-ND 6.18 51.12 383.40 | PCN10C-20S-2.54DS(72) 
32 Socket-Right Angle | 58.34 44.36 38.10 53.34 | H11170-ND 6.61 54.72 410.40 | PCN10C-32S-2.54DS(72) 
44 Socket-Right Angle | 73.58 59.60 53.34 68.58 | H11171-ND 7.57 64.02 480.15 | PCN10C-44S-2.54DS(72) 
50 | Socket-Right Angle | 81.20 67.22 60.96 76.20 | H11181-ND 8.19 69.30 519.75 | PCN10C-50S-2.54DS(72) 
64 Socket-Right Angle | 98.98 85.00 78.74 93.98 | H11182-ND 8.51 74.00 592.00 | PCN10C-64S-2.54DS(72) 
90 | Socket-Right Angle | 132.00 118.02 111.76 127.00 | H11183-ND 10.38 96.02 804.45 | PCN10C-90S-2.54DS(72) 
9 100 | Socket-Right Angle | 144.70 130.72 124.46 139.70 | H11184-ND 11.16 103.23 864.90 | PCN10C-100S-2.54DS(72) 
20 | Socket-RightAngle | 43.10 29.12 22.86 38.10 | H11185-ND 3.19 26.40 198.00 | PCN13-20S-2.54DS(71) 
32 Socket-Right Angle | 58.34 44.36 38.10 53.43 | H11186-ND 412 34.08 255.60 | PCN13-32S-2.54DS(71) 
44 Socket-Right Angle | 73.58 59.60 53.34 68.58 | H11187-ND 5.10 42.24 316.80 | PCN13-44S-2.54DS(71) 
50 | Socket-Right Angle | 81.20 67.22 60.96 76.20 | H11468-ND 5.66 46.80 351.00 | PCN13-50S-2.54DS(81) 
64 Socket-Right Angle | 98.98 85.00 78.74 93.98 | H11189-ND 6.58 55.66 417.45 | PCN13-64S-2.54DS(71) 
90 | Socket-Right Angle | 132.00 118.02 111.76 127.00 | H11190-ND 8.24 69.74 523.05 | PCN13-90S-2.54DS(71) 
100 | Socket-Right Angle | 144.70 130.72 124.46 139.70 | H11191-ND 8.92 75.46 565.95 | PCN13-100S-2.54DS(71) 
Fig. 4 
20 Socket-Straight 39.12 34.12 29.12 22.86 | H11192-ND 4.87 40.32 302.40 | PCN10C-20S-2.54DSA(72) 
32 Socket-Straight 54.36 49.36 44.36 38.10 | H11193-ND 6.41 53.04 397.80 | PCN10C-32S-2.54DSA(72) 
44 Socket-Straight 69.60 64.60 59.60 53.34 | H11194-ND 7.80 66.00 495.00 | PCN10C-44S-2.54DSA(72) 
50 Socket-Straight 77.22 72.22 = 67.22 ~—- 60.96 _ | H11195-ND 8.16 69.08 518.10 | PCN10C-50S-2.54DSA(72) 
64 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 | H11196-ND 8.67 75.40 603.20 | PCN10C-64S-2.54DSA(72) 
90 Socket-Straight 128.02 123.02 118.02 111.76 | H11197-ND 11.41 99.20 793.60 | PCN10C-90S-2.54DSA(72) 
100 Socket-Straight 140.72 135.72 130.72 124.46 | H11198-ND 10.90 100.83 844.75 | PCN10C-100S-2.54DSA(72) 
32 | Socket-Straight-W/W | 54.36 49.36 43.36 38.10 | H11199-ND 8.16 69.08 518.10 | PCN10-32S-2.54WB(72) 
50 | Socket-Straight-W/W | 77.22 72.22 67.22 60.96 | H11200-ND 10.74 93.40 747.20 | PCN10-50S-2.54WB(72) 
9 64 | Socket-Straight-W/W | 95.00 99.00 85.00 78.74 | H11201-ND 11.26 104.16 872.65 | PCN10-64S-2.54WB(72) 
90 | Socket-Straight-W/W | 128.02 123.00 118.00 111.76 | H11202-ND 13.28 124.96 1093.40 | PCN10-90S-2.54WB(72) 
20 Socket-Straight 39.12 34.12 29.12 22.86 | H11203-ND 2.90 24.00 180.00 | PCN13-20S-2.54DSA(71) 
32 Socket-Straight 54.36 49.36 44.36 38.10 | H11204-ND 3.74 30.96 232.20 | PCN13-32S-2.54DSA(71) 
44 Socket-Straight 69.60 64.60 59.60 53.34 | H11205-ND 4.76 39.36 295.20 | PCN13-44S-2.54DSA(71) 
50 Socket-Straight 77.22 72.22 = 67.22 ~—- 60.96 _ | H11206-ND 5.28 43.68 327.60 | PCN13-50S-2.54DSA(71) 
64 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 | H11207-ND 6.41 53.04 397.80 | PCN13-64S-2.54DSA(71) 
90 Socket-Straight 128.02 123.02 118.02 111.76 | H11208-ND 7.77 65.78 493.35 | PCN13-90S-2.54DSA(71) 
100 Socket-Straight 140.72 135.72 130.72 124.46 | H11209-ND 8.53 72.16 541.20 | PCN13-100S-2.54DSA(71) 
64 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 | H11210-ND 8.40 73.00 584.00 | PCN10MC-64S-2.54DSA(72) 
100 Socket-Straight 140.72 135.72 130.72 124.46 | H11211-ND 10.22 94.54 792.05 | PCN10MC-100S-2.54DSA(72) 
Fig. 5 
64* | Header-Right Angle | 94.00 88.00 85.25 78.74 | H11214-ND 6.97 58.96 442.20 | PCN10-64ACP-2.54DS(72) 
3 96 | Header-Right Angle | 94.00 88.00 85.25 78.74 | H11215-ND 8.71 73.70 552.75 | PCN10-96P-2.54DS(72) 
96 | Header-Right Angle | 94.00 88.00 85.25 78.74 | H11216-ND 8.72 75.80 606.40 | PCN10MC-96P-2.54DS(72) 
Fig. 6 
3 64* Header-Straight 95.00 90.00 88.00 85.25 | H11217-ND 7.98 67.54 506.55 | PCN10-64ACP-2.54DSA(72) 
96 Header-Straight 95.00 90.00 88.00 85.25 | H11218-ND 9.41 81.80 654.40 | PCN10-96P-2.54DSA(72) 
Fig. 7 
3 64* | Socket-Right Angle | 94.00 85.00 78.74 88.90 | H11219-ND 7.83 66.22 496.65 | PCN13-64ACS-2.54DS(71) 
96 | Socket-Right Angle | 94.00 85.00 78.74 88.90 | H11220-ND 9.05 76.56 574.20 | PCN13-96S-2.54DS(71) 
Fig. 8 
96 | Socket-Straight | 95.00 90.00 85.00 78.74 | H11221-ND 10.07 87.60 700.80 | PCN10MC-96S-2.54DSA(72) 
3 64* Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 | H11222-ND 8.92 75.46 565.95 | PCN10-64ACS-2.54DSA(72) 
96 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 | H11223-ND 8.53 72.16 541.20 | PCN13-96S-2.54DSA(71) 
96 | Socket-Straight-W/W | 95.00 90.00 85.00 78.74 | H11224-ND 14.01 131.84 1153.60 | PCN10-96S-2.54WB(72) 
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z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


DIN Connectors 


Specification: * Housing: Polyester, gray, 94V-0 rated 
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No. of No. of DIN Performance Dimensions — Inch (mm) Price Each AMP 
Fig. Rows Pins Rating A B c Part No. il 25 Part No. 
Type B Right Angle Plug With Solder Posts 
32 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -104 (2.64) A29001-ND 2.78 2.59 536053-5 
32 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -104 (2.64) A32808-ND® 2.60 2.42 5536053-5 
1 2 64 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A1250-ND 4.23 3.93 536052-5 
64 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A29000-NDt 5.40 5.02 536385-5 
64 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A32297-NDt} 4.89 4.71 5536385-5 
Type C Plug, Right Angle 
2 32 2 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -104 (2.64) A1276-ND 2.69 2.50 650946-5 
48 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -104 (2.64) A32298-ND® 2.84 2.74 5650478-5 
48 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -104 (2.64) A29005-NDt 5.27 4.90 650916-5 
48 2 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -104 (2.64) A32809-NDt+ 4.92 4.58 5650916-5 
48 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -130 (3.30) A1281-ND 3.15 2.93 650948-5 
48 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -130 (3.30) A32810-ND® 2.95 2.74 5650948-5 
64* 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -130 (3.30) A1280-ND 4.64 4.32 650951-5 
64* 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) -130 (3.30) A32811-ND® 4.34 4.03 5650951-5 
64* 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A29008-ND: 4.22 3.93 536406-5 
64* 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A32812-ND 3.95 3.67 5536406-5 
64* 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A29013-ND 4.22 3.93 536356-5 
64* 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A32813-ND® 3.95 3.67 5536356-5 
64* 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A1255-ND 3.84 3.57 650945-5 
64* 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A32299-ND® 3.46 3.34 5650945-5 
96 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A32300-ND® 4.06 3.91 5650947-5 
2 96 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A29007-ND: 6.10 5.67 536405-5 
3 96 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A32814-ND® 5.70 5.30 5536405-5 
96 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A1254-ND 4.81 4.47 650473-5 
96 2: 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -130 (3.30) A29009-ND§ 7.20 6.69 536010-5 
96 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) .130 (3.30) A32815-ND@§ 6.75 6.27 5536010-5 
96 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A29010-NDt§ 7.84 7.28 536416-5 
96 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A32816-ND@t§ 7.34 6.82 5536416-5 
96 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A29012-ND: 5.05 4.70 650913-5 
96 2 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) -104 (2.64) A32817-ND® 4.72 4.39 5650913-5 
120 4.500 (114.30) 3.900 (99.06) -104 (2.64) A1277-ND 6.78 6.30 650906-5 
120 4.500 (114.30) 3.900 (99.06) -104 (2.64) A32301-ND® 6.10 5.88 5650906-5 
120 4.500 (114.30) 3.900 (99.06) -130 (3.30) A1283-ND 18.62 17.29 650949-5 
120 4.500 (114.30) 3.900 (99.06) -130 (3.30) A32818-ND® 17.39 16.15 5650949-5 
150 2 5.500 (139.70) 4.900 (124.46) 104 (2.64) A1278-ND 10.02 9.31 650907-5 
150 5.500 (139.70) 4.900 (124.46) -104 (2.64) A32302-ND® 9.02 8.69 5650907-5 
150 5.500 (139.70) 4.900 (124.46) -104 (2.64) A29006-NDt 12.94 12.02 650915-5 
150 5.500 (139.70) 4.900 (124.46) -104 (2.64) A32819-NDt} 12.07 11.21 5650915-5 
Type R Vertical Plug with Solder Posts 
32* 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -180 (4.57) A1238-ND 2.87 2.67 650936-5 
32* 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -180 (4.57) A32820-ND® 2.69 2.50 5650936-5 
48 2: 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -130 (3.30) A32303-ND® 2.74 2.64 5650479-5 
3 3 48 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -180 (4.57) A1237-ND 3.50 3.25 650477-5 
48 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -180 (4.57) A32821-ND® 3.33 3.10 5650477-5 
64* 2 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -130 (3.30) A29034-ND 3.60 3.35 650933-5 
64* 2.140 (54.37) 1.943 (49.35) -130 (3.30) A32822-ND® 3.36 3.13 5650933-5 
@ RoHS Compliant * |n 3-row format with pins on outside rows and middle row open t With Boardlock + § High Temperature Housing  $ Contact finish 30)” gold over 50y” nickel in contact area (Continued) 
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™ Tyco Electronics AMP DIN Connectors (cont) 


Authorized Distributor 


No. of No. of DIN Performance Dimensions — Inch (mm) Price Each AMP 
Fig. Rows Pins Rating A B c 1 25 Part No. 
64* 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A1261-ND 3.60 3.35 650934-5 
64* 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32823-ND® 3.43 3.19 5650934-5 
96 2 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A29032-ND 4.39 4.08 650908-5 
96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A32824-ND® 4.11 3.82 5650908-5 
96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A1260-ND 4.38 4.08 650470-5 
3 3 96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32825-ND® 4.18 3.88 5650470-5 
120 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) -180 (4.57) A1239-ND 10.70 9.94 650910-5 
120 2 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) -180 (4.57) A32826-ND® 10.22 9.49 5650910-5 
120 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) -130 (3.30) A29037-ND 9.27 8.61 650919-5 
120 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) -130 (3.30) A32827-ND® 8.68 8.06 5650919-5 
150 2 5.535 (140.59) 5.343 (135.71) -180 (4.57) A1297-ND 23.55 21.87 650911-5 
150 5.535 (140.59) 5.343 (135.71) -180 (4.57) A32828-ND® 22.40 20.80 5650911-5 
Phosphor Bronze Contacts 
Type B Vertical Receptacle 
32 2.100 (53.34) 1.943 (49.35) -180 (4.57) A1253-ND 3.72 3.46 650858-5 
32 2.100 (53.34) 1.943 (49.35) -180 (4.57) A32829-ND® 3.48 3.24 5650858-5 
64 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .098 (2.49) A29002-ND 5.18 4.82 650859-5 
64 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) .098 (2.49) A32830-ND® 4.84 4.50 5650859-5 
4 2 64 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A29003-ND 4.51 4.19 650860-5 
64 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A32831-ND® 4.21 3.91 5650860-5 
64 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A1252-ND 4.51 4.19 650861-5 
64 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32832-ND® 4.21 3.91 5650861-5 
64 = 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A29004-ND 5.56 5.17 650861-4 
64 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32833-ND® 5.20 4.83 5650861-4 
Type C Vertical Receptacle 
48 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) -130 (3.30) A1287-ND 3.92 3.64 535070-5 
48 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) -130 (3.30) A32834-ND® 3.66 3.40 5535070-5 
48 2 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) -130 (3.30) A29022-ND 4.50 4.19 535070-4 
48 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) -130 (3.30) A32835-ND® 4.21 3.91 5535070-4 
48 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) -180 (4.57) A29023-ND 3.92 3.64 535071-4 
48 2.100 (53.34) 1.944 (49.37) -180 (4.57) A32836-ND® 3.66 3.40 5535071-4 
64* 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A1259-ND 3.92 3.64 650408-5 
64* 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32837-ND® 3.66 3.40 5650408-5 
64* 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A1286-ND 3.92 3.64 650956-5 
64* 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A32838-ND® 3.66 3.40 5650956-5 
64* 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A29021-ND 5.21 4.84 650408-4 
64* 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32839-ND® 4.87 4.53 5650408-4 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A1258-ND 4.70 4.37 535043-5 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32840-ND® 4.39 4.08 5535043-5 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A1285-ND 4.70 4.37 535090-5 
5 3 96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A32841-ND® 4.39 4.08 5535090-5 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A29014-ND 4.69 4.36 535090-4 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A32842-ND® 4.38 4.07 5535090-4 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A29015-NDt 6.02 5.59 650963-4 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A32843-ND@t 5.63 5.23 5650963-4 
96 3 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A29016-ND 8.90 8.27 535090-9 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -130 (3.30) A32844-ND® 8.29 7.70 5535090-9 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A29017-ND 4.70 4.37 535043-4 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32845-ND® 4.39 4.08 5535043-4 
96 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A29018-NDt 10.36 9.62 536412-4 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -180 (4.57) A32846-NDt@ 5.49 5.10 5536412-4 
120 4.500 (114.30) 4.343 (110.31) -130 (3.30) A1289-ND 6.44 5.98 535098-5 
120 4.500 (114.30) 4.343 (110.31) -130 (3.30) A32847-ND® 6.02 5.59 5535098-5 
150 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) -130 (3.30) A1290-ND 11.41 10.18 650405-5 
150 2 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) -130 (3.30) A32848-ND® 10.66 9.52 5650405-5 
150 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) -180 (4.57) A29027-ND 28.08 26.08 650406-5 
150 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) -180 (4.57) A32849-ND® 26.24 24.37 5650406-5 
Type C Vertical Receptacle with Action Pin For PC Board Mount — .012” x .024” (0.30mm x 0.61mm) 
32* 2.100 (53.34) 1.944 (49.38) -190 (4.83) A1294-ND 3.48 3.24 535068-5 
32* 2.100 (53.34) 1.944 (49.38) -190 (4.83) A32850-ND® 4.85 4.51 5535068-5 
48 2 2.100 (53.34) 1.944 (49.38) -190 (4.83) A1293-ND 4.83 4.49 535034-5 
64* 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -190 (4.83) A29029-ND 4.16 3.87 535059-4 
64* 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -190 (4.83) A32851-ND® 3.89 3.62 5535059-4 
64* 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -190 (4.83) A1292-ND 4.16 3.87 535059-5 
5 3 64* 2 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -190 (4.83) A32852-ND® 3.89 3.62 5535059-5 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -190 (4.83) A1291-ND 4.70 4.37 535032-4 
96 3 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -190 (4.83) A29028-ND 6.87 6.38 535032-9 
96 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) -190 (4.83) A32853-ND® 6.42 5.97 5535032-9 
120 4.500 (114.30) 4.343 (110.31) -190 (4.83) A1295-ND 8.57 7.96 535079-5 
120 2 4.500 (114.30) 4.343 (110.31) -190 (4.83) A32854-ND® 8.04 747 5535079-5 
150 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) -190 (4.83) A1296-ND 11.34 10.53 535080-5 
150 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) -190 (4.83) A32855-ND® 10.58 9.83 5535080-5 
Type R Vertical Plug with Action Pin Posts 
48 2.140 (54.36) 1.943 (49.35) .250 (6.35) A1243-ND 4.64 4.32 650918-5 
48 2.140 (54.36) 1.943 (49.35) -250 (6.35) A32304-ND® 4.18 4.03 5650918-5 
64* 2 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -250 (6.35) A1242-ND 12.05 11.20 650912-5 
3 3 96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -521 (13.23) A1265-ND 6.44 5.98 650909-5 
96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -250 (6.35) A1241-ND 4.48 4.16 650889-5 
96 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) -250 (6.35) A32857-ND® 4.18 3.89 5650889-5 
120 2 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) -250 (6.35) A1245-ND 22.37 20.78 650921-5 
120 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) -250 (6.35) A32305-ND® 20.20 19.45 5650921-5 
Type R Right Angle Receptacle 
48 2.096 (53.24) 1.500 (38.10) -110 (2.79) A32306-ND® 4.27 4.12 5650868-4 
48 2.096 (53.24) 1.500 (38.10) -110 (2.79) A1271-ND 3.91 3.63 650868-5 
48 2 2.096 (53.24) 1.500 (38.10) -110 (2.79) A32858-ND® 4.43 4.12 5650868-5 
6 3 48 2.096 (53.24) 1.500 (38.10) -110 (2.79) A29042-NDt 11.14 10.35 650893-4 
64* 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -110 (2.79) A1263-ND 4.16 3.87 650870-4 
64* 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) 110 (2.79) A32859-ND® 3.89 3.62 5650870-4 
96 2 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -167 (4.24) A29044-ND 5.07 4.71 650462-4 
96 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -167 (4.24) A32860-ND® 4.76 4.42 5650462-4 
ROHS Compliant  * |n 3-row format with pins on outside rows and middle row open t With Boardlock + § High Temperature Housing $ Contact finish 30)” gold over 50y” nickel in contact area (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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™ Tyco Electronics AMP DIN Connectors (cont, 


Authorized Distributor 


No. of No. of DIN Performance Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 

Fig. Rows Pins Rating A B c Part No. 1 25 Part No. 
96 3 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -167 (4.24) A1264-ND 5.07 4.71 650462-5 
96 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) 167 (4.24) A32861-ND® 4.76 4.42 5650462-5 
96 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -110 (2.79) A29038-ND 5.07 4.71 650461-4 
96 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -110 (2.79) A32862-ND® 4.76 4.42 5650461-4 
96 2 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -110 (2.79) A1262-ND 5.07 4.71 650461-5 

6 3 96 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -110 (2.79) A32863-ND® 5.71 5.31 5650461-5 
96 3.696 (93.88) 3.100 (78.74) -110 (2.79) A29039-NDT 6.78 6.30 650895-4 
120 4.496 (114.20) 3.900 (99.06) -110 (2.79) A32307-ND® 7.07 6.82 5650874-5 
120 4.496 (114.20) 3.900 (99.06) -110 (2.79) A30746-ND¥ 8.79 8.17 650874-4 
120 2 4.496 (114.20) 3.900 (99.06) -110 (2.79) A32864-ND® 8.26 7.67 5650874-4 
150 5.496 (139.60) 4.900 (124.46) -110 (2.79) A1274-ND 11.84 11.00 650875-5 
150 5.496 (139.60) 4.900 (124.46) -110 (2.79) A32865-ND® 11.06 10.27 5650875-5 


@ RoHS Compliant —* In 3-row format with pins on outside rows and middle row open 


ELCON Drawer Series 
Connectors 


ELCON Drawer Series family of mixed power and signal connectors is designed for an 
unlimited array of applications that use drawer-type, true hot-plug power supply units. 
Contacts for AC IN and DC OUT power, logic and signal are all housed in robust one-piece 
insulators that have built-in or optional mating guides for improved gatherability and mating 


polarization. 


Features: 


¢ High performance CROWN BAND contacts * Low millivolt drop, minimal temperature rise 


¢ True hot-pluggability for current interruption under load 
Applications: 


* Low noise power supplies * Switch-mode power supplies « “Live” hot-plug power supplies 


+ With Boardlock 


§ High Temperature Housing 


+ Contact finish 30y” gold over 50u” nickel in contact area 


Dimensions — Inch (mm) Digi-Key 
Fig. Description A Part No. 
Mini Drawer 
F Pin Connector, 16/20/16 .... 0.97 (24.6) = A36276-ND 13.25 12.00 8.50 1648111-1 
Socket Connector, 16/20/16 1.08 (27.4) = A36277-ND 9.25 8.38 5.94 1648116-1 
Lower Drawer 
Pin Connector, 12/20/12 0.87 (22.1) = A36262-ND 8.37 7.59 5.38 1648203-1 
Pin Connector, 16/20/12 0.87 (22.1) _— A36266-ND 8.51 7.71 5.46 1648205-1 
2 Pin Connector, 16/20/16 .. 0.87 (22.1) = A36264-ND 11.98 10.85 7.69 1648204-1 
Socket Connector, 12/20/12 1.09 (27.7) = A36263-ND 8.35 7.56 5.36 1648206-1 
Socket Connector, 16/20/12 .. 1.09 (27.7) = A36267-ND 10.52 9.53 6.75 1648208-1 
Socket Connector, 16/20/16 .. 1.09 (27.7) = A36265-ND 8.77 7.95 5.63 1648207-1 
Middle Drawer 
Pin Connector, 4/20/12, Float Mount 1.31 (33.3) 3.15 (80.0) A36272-ND 15.79 14.31 10.14 1648151-1 
Pin Connector, 4/20/12, PCB Mount. 0.98 (24.9) 3.15 (80.0) A36274-ND 18.74 16.97 12.02 1648152-1 
Pin Connector, 8/20/12 Crimp, Float Mount 1.46 (37.1) 3.31 (84.1) A36268-ND 9.51 8.62 6.11 1648162-1 
3 Pin Connector, 8/20/12, PCB Mount...... 1.22 (31.0) 3.31 (84.1) A36270-ND 11.18 10.13 7.18 1648163-1 
Socket Connector, 4/20/12, Float Mount . 1.36 (34.5) 3.15 (80.0) A36273-ND 13.36 12.10 8.57 1648156-1 
Socket Connector, 4/20/12, PCB Mount... 1.23 (31.2) 3.15 (80.0) A36275-ND 18.74 16.97 12.02 1648157-1 
Socket Connector, 8/20/12 Float Mount. . 1.12 (28.4) 3.31 (84.1) A36269-ND 11.50 10.42 7.38 6648167-1 
Socket Connector, 8/20/12, PCB Mount. . 0.88 (22.4) 3.31 (84.1) A36271-ND 13.67 12.39 8.78 1648168-1 
Contacts and Tools 
Digi-Key Price Each AMP 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Contacts 
Crimp Pin, Size #4, Silver ... A36278-ND 8.29 7:52 5.33 1766232-1 
Crimp Socket, Size #4, Silver A36296-ND 9.20 8.33 5.90 6648434-1 
Crimp Pin, Size #8, Silver ... A36279-ND 2.36 2.14 1.52 1766192-1 
Crimp Socket, Size #8, Silver A36294-ND 7.92 7.18 5.09 6648317-1 
PCB Pin, Size #8, Silver... A36280-ND 2.62 2.38 1.69 1766262-1 
PCB Socket, Size #8, Silver . A36295-ND 7.92 7.18 5.09 6648400-1 
Crimp Pin, Size #12, Silver .. A36281-ND 1.06 .96 68 1766193-1 
Crimp Socket, Size #12, Silver. A36292-ND 3.58 3.24 2.30 6648318-1 
PCB Pin, Size #12, Silver. . A36282-ND 1.11 1.01 72 1766245-1 
PCB Socket, Size #12, Silver. A36293-ND 4.03 3.65 2.59 6648374-1 
Crimp Pin, Size #16, Silver A36283-ND 1.43 1.30 92 1766194-1 
Crimp Socket, Size #16, Silver . A36289-ND 3.71 3.36 2.38 6648319-1 
PCB Pin, Size #16, Silver. . A36284-ND 82 75 53 1766222-1 
PCB Socket, Size #16, Silver. A36290-ND 3.71 3.36 2.38 6648383-1 
Crimp Socket, Size #12, 5u” Gold, Hot-Pluggable. A36291-ND 7.29 6.60 4.68 1648384-1 
Crimp Pin, Size #20, 10y” Gold .... A36285-ND 58 53 38 1650155-1 
Crimp Socket, Size #20, 10” Gold A36287-ND 1.72 1.56 1.11 1648325-1 
PCB Pin, Size #20, 30” Gold.... A36286-ND 66 60 43 1650283-1 
PCB Socket, Size #20, 10” Gold.. A36288-ND 1.72 1.56 1.11 1648382-1 
Tools 
Insertion/Extraction Tool, Size #0, Light Yellow . A36313-ND 5.30 _ _ 1643921-1 
Insertion/Extraction Tool, Size #4, Blue. A36312-ND 4.65 —_ _— 1643922-1 
Insertion/Extraction Tool, Size #8, Red . A36311-ND 4.65 _— _— 1643914-1 
Insertion/Extraction Tool, Size #12, Yellow/White . A36310-ND 3.75 — _ 1643915-1 
Insertion/Extraction Tool, Size #16, Blue/White ... .. | A86309-ND 2.70 _ _— 1643916-1 
Insertion/Extraction Tool, Size #20, Red/White................... ce eeeeeee eee eee A36308-ND 2.15 _— _— 1643917-1 
y LN 
-_— 
Wow ASTRO TOOL CORR Tools 
rs, 
CONNECTOR ASSEMBLY TOOLING 
Digi-Key Astro Tool Corp. 
Description Part No. Price Each Part No. 
Pneumatic Crimp Tool without Dies . AMT23B-ND 1250.20 AMT23B 
Size 4 Die Set for use with AMT23B. AMT23004DA-ND 261.61 AMT23004DA 
Locator for use with AMT23004DA .. AMT23011L-ND 37.11 AMT23011L. 
Size 8 Die Set for use with AMT23B. AMT23002DA-ND 261.61 AMT23002DA 
Locator for use with AMT23002DA .. AMT23009L-ND 37.11 AMT23009L. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Authorized Distributor 


CROWN EDGE Connectors 


CROWN EDGE socket connectors are a board-to-board power interconnect solution that uses ELCON high performance CROWN BAND contact technology 
configured to mate directly with a printed circuit board edge, or with a solid bus bar for higher currents. Power and signal can be combined and mounted end-to-end 
to meet the requirements of the applications. 

Applications: * Board-to-board power connections * DC-DC converters * Uninterruptible power supply (UPS) * Power supplies 


Dimension A Digi-Key Price Each AMP 
Description Inch (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
8 Signal Contacts, 2 Power Contacts, Press Fit 1.06 (26.8) A36247-ND 14.63 13.25 9.39 6643460-3 
6 Power Contacts, Press Fit 1.56 (39.7) A36248-ND 11.71 10.61 7.52 6650384-2 
4 Power Contacts, Press Fit, Hot Pluggable 1.06 (26.8) A36250-ND 8.59 7.78 5.51 6651331-1 
16 Signal Contacts, Press Fit 1.06 (26.8) A36251-ND 9.96 9.03 6.40 6650534-1 


CROWN CLIP Sockets cds 
CROWN CLIP sockets are compact, high-current socket connectors for high current bus bar power distribution. Using ELCON high performance CROWN BAND technology, 
CROWN CLIP sockets are available in single pole format to mate with a solid blade, handling up to 350 amps, or in dual pole format to mate with laminated bus bar tabs for feed and 
return currents. 

Applications: * Bus bar based power distribution * Power racks * Rack mounted switching power supplies 


Digi-Key Price Each AMP 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Socket Connector, Dual Pole Feed Through . A36252-ND 8.82 8.00 5.67 1643902-1 
Socket Connector, Single Pole Float Mount .. nS A36254-ND 17.33 15.70 11.12 1643906-1 
Socket Connector, Dual Pole Float Mount.....................0..c eee A36253-ND. 6.15 5.57 3.95 1643903-1 


ICCON Single Pole Power Connectors 


ICCON connectors provide a reliable high current power interconnection with quick connect/disconnect Specifications: * Current Rating: 35A * Insulation Rating: 105°C UL94V-0 * Wire Size: 8AWG 
function for space constrained motherboard-daughterboard, cable-board and board-bus bar power delivery Applications: * Power distribution * Board-to-board interconnection * Board-to-bus bar interconnection 
applications. ¢ Board-to-wire interconnection * High density power designs ¢ Board stacking 


0.37 (9.35) 


Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description A B c Part No. 1 25 100 Part No. 
1 Parallel Solder Pin, Right Angle, Non-locking 0.4 (10.16) 0.4 (10.16) 0.5 (12.7) A36259-ND 6.65 6.03 4.27 6643281-1 
Parallel Solder Pin, Right Angle, Non-locking 0.36 (9.02) 0.29 (7.37) 0.53 (13.34) A36260-ND 12.77 11.57 8.20 6643228-1 
2 Parallel Solder Socket, Right Angle 0.36 (9.02) 0.29 (7.37) 0.53 (13.34) A36261-ND 10.31 9.34 6.62 6643229-1 
Solder Socket, Right Angle 0.42 (10.66) 0.4 (10.16) 0.5 (12.7) A36258-ND 4.72 4.28 3.03 6643232-1 
3 | Power Guide Socket, 2 Position Right Angle = _ = A36255-ND 36.04 32.64 23.12 1766664-1 
4 Pin Connector, 2 Position Power Guide 0.63 (16.00) _— _— A36256-ND 23.45 21.24 15.05 1766663-1 
Pin Connector, 2 Position Ground Guide 0.71 (18.00) _ _ A36257-ND 23.74 21.51 15.24 1766663-2 


RAPID LOCK 
Bus Bar Connectors 


The RAPID LOCK connectors are single-pole, quick connect/disconnect replacement for lug 
connections, used in bus bar and backplane power distribution applications. 

RAPID LOCK connectors allow a reliable and safe connection, as well as better serviceability, 
than bolt-fitted lugs. The cable mounted sockets have a right angle configuration, and feature an 
insulator cap that provides the retention mechanism on the pin. 

The pin contacts can be attached to a bus bar by screw or swage, and to a backplane by press 
fit and backup screw. 


Features: 
* Locking feature “snaps” each contact to mating pin * Low contact resistance * Up to 250A 
per contact 


Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Crown Socket Jumper, Size #8, Variable Crimp Sizes . A36297-ND 40.07 36.29 25.71 6648228-1 
1 Crown Socket Jumper, Size #8, 6AWG Crimp. A36298-ND 17.52 15.87 11.24 1766484-1 
Crown Socket Right Angle, Size #4, 8AWG Crimp . a A36299-ND 23.77 21.53 15.25 6648235-1 
Crown Socket Right Angle, Size #4, GAWG Crimp.................0600e ee A36300-ND 10.84 9.82 6.96 6648239-1 
2 Pin Contact, Size #8 Swage Mount, Locking Style — Press Fit. A36301-ND 8.75 7.92 5.61 6648221-1 
Pin Contact, Size #4 Swage Mount, Locking Style — Press Fit. A36302-ND 7.69 6.96 4.93 6648222-1 
3 Pin Contact, Size #4 Screw Mount, Locking Style — Press Fit . A36303-ND 8.06 7.30 5.17 6648224-1 
Insulation Boot, Size #4 and #8, Black A36304-ND 2.44 2.21 1:57 1651003-1 
4 Insulation Boot, Size #4 and #8, Red . A36305-ND 2.44 2.21 1:57 1651003-2 
Insulation Boot, Size #4 and #8, Grey. A36306-ND 2.44 2.21 1.57 1651003-3 
Insulation Boot, Size #4 and #8, Blue. A36307-ND 2.44 2.21 ay é 1651003-4 
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z Tyco Electronics AMP Eurocard DIN Connectors 


Authorized Distributor 


DIN Connectors (Mtg. Pin Size - 025” (.64mm) Square) Material: * Housing: Polyester, grey 94V-0 rated * Contacts: Phosphor bronze and copper alloy 
No. of | No. of Dimension - Inch (mm) Post Length Digi-Key Price Each AMP. 
Rows Pins A B Inch (mm) C Part No. 1 25 | PartNo. 
Standard Size (PCB Thickness .093” (2.36mm) and Above) 
A29047-ND® 15.93 14.80 | 215912-4 
3 96 3.740 (95.00) 3.543 (90.00) 521 (13.23) A29048-ND+ 16.24 45.08 | 1-215912-4 
Standard Size (PCB Thickness .062” (1.57mm) and .093” (2.36mm) and Above) 
521 (13.23) A29049-ND 8.65 8.04 | 148057-5 
521 (13.23) A32866-ND® 8.23 7.65 | 5148057-5 
521 (13.23) A29052-ND@+ 13.95 11.63 | 1-148057-5 
3 96 | 3.740 (95.00) | 9.543 (90.00) ‘669 (16.99) | A29051-ND 8.93 8.30 | 148059-5 
.669 (16.99) A32867-ND® 8.48 7.88 | 5148059-5 > 
669 (16.99) | A29050-ND@t 13.24 12.30 | 1-148059-5 [iia ta "| Atilndicater 
000 yore ge 
Standard Size (PCB Thickness .062” (1.57mm) and .093” (2.36mm) and Above) aSSaee = pow e 
3 96 3.689 (93.70) 3.500 (88.90) 114 (2.90) | A29053-ND 16.44 15.27 | 215605-4 SSeS eae Rowe 


@ RoHS Compliant _ t Precious metal plating in contact area and for 5.08 (.200) from tip of post; gold flash on remainder of post. 


Shrouds Shrouds are for use with all 96 position, 3 row, type C and R connectors (without mounting holes) 
mounted in .125” (3.18mm), .093” (2.36mm) and .062” (1.57mm) thick PC boards. Twelve interference 
areas are located in selected cavities. Material: Polyester, gray, 94V-0 rated 


PC Board Thick- Use With Post Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP. 
ness - Inch (mm) | Length - Inch (mm) A B Part No. 1 25 Part No. 
125 (3.18) 521 (13.23) 100 (2.54) | .450 (11.43) | A29058-ND 2.52 2.34 | 533236-4 3.74 (95.00) 
125 (3.18) 669 (16.99) 250 (6.35) | .600 (15.24) | A29059-ND 3.16 2.94 | 533236-5 . «3.54 (90.00) 
.093 (2.36) 521 (13.23) -135 (3.43) .485 (12.32) | A29060-ND. 3.14 2.92 | 533236-7 4 j= 100 (2.54 
.062 (1.57) 521 (13.23) 165 (4.19) | .515 (13.08) | A29061-ND 7.22 6.71 | 1-533236-0 
With Mounting Holes | 
125 (3.18) 521 (13.23) 100 (2.54) | .450 (11.43) | A29062-ND 2.52 2.34 | 535074-1 ro — S10 (78.74) —™ 


Vertical Receptacle Housing (Use Short Point Contacts) 
Material: Housing - Polycarbonate, gray, 94V-1 rated 


Keying Systems 


Material: Polycarbonate, red, 94V-1 rated 


4.57 (11.61) 
‘ 


|~3.264 (82.90) -| fal . 
Eee eNGY EET yey 
I. 3.543 (90.0) —-! 


|-—3.681 (93.50) — 
+— 3.740 (95.0) —+ 
~.236 (6.0) 571 te el a No. of | No. of Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP 
(14.5) TI TO Rows | Pins A B (6 D Part No. 1 25 | Part No. 
= a} Type C 


t Ce) 
114 (2.9) 3.807 (84.0) 96 ]3.740 (95.00) | 3.540 (90.00) | 3.100 (78.74)| 3.299 (83.80) | A29054-ND 8.06 7.49 | 925486-1 


3 48 | 2.142 (54.40) | 1.949 (49.50) | 1.500 (38.10)) 1.740 (44.20)| A29055-ND 6.66 6.19] 926040-2 
Tool (not pictured) 


Extraction Tool. A29057-ND 76.32 —| 91156-2 
Dimension A Digi-Key Price Each AMP. 
Fig. Connector Type Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Pin Assembly Keying Strip Two-piece Cable Clamp Assemblies 
1 C,D,F*,R .236 (6.00) A29065-ND 1.57 1.46 | 926495-1 Material: Thermoplastic, gray, 94V-1 rated 
C,D,R 165 (4.20) A29066-ND 216 2.01 | 926495-4 Note: Kits are packaged unassembled. 


Includes: Cover (shell half), Screw M 2.5 (.10) x DIN 84, Hex. Nut M2.5 (.10) DIN 
439, Cable outlet closing plate, Cable Boot, Screw M 2.5 (.10) x DIN 84, 
Strain Relief Clamp, Fixture for 180 degrees Cable outlet 


Not supplied in kit: Guide Bracket, Pin Assembly, Receptacle Assembly 


Receptacle Assembly Keying Strip 
2 B,C, D,F,Q,R - A29067-NDt 2.08 1.94 | 926495-2 


* For Type F Cable mount only. t+ Two Keying plugs are molded to the strip, additional quantities of plugs can be 
ordered separately. 


A29063-ND Cable Hood Kit, Type C and Type D (96 position). .............0...... eee 


yi 
ry V, Approvals: Din 41612/Din-EN60603-2, IEC603-2, MIL-C-55302, BS 9000, BT, NFC 93.420, PTT, UTE C 93.420, UL File 
I A\ x4 Connectors — DIN #189169. CSA File #LR 108833 
No. | No. Price 
of of Digi-Key Each AVX 
Fig.| Rows | Pins | Style Part No. if 25 50 100 |Part No. 
Plug 

2 32 | 1/2B 478-1945-ND 6.54 5.15 4.16 3.47 )108457032002025 

1 2 64 |B 478-1946-ND® 3.75 3.49 2.82 2.35 /108457064002025 
4 | 128 | C Expanded 478-1947-ND® 15.12 14.04 11.34 9.45 |108457128002025 
3 48 | RHigh Temperature |478-1956-ND 5.74 5.33 4.31 3.59 /108577096002025 

2 3 96 | A+C fully loaded 478-4519-ND® 3.81 3.54 2.86 2.38 |108457096002026 
3 96 | A+B+C fully loaded |478-4518-ND@ 5.12 4.76 3.85 3.21 /168457096002025 
3 96 | R 478-1950-ND® 3.70 3.44 2.78 2.31 |108477096001025 

Receptacle 

3 3 96 |R 478-1949-ND® 6.78 6.30 5.09 4.24 /208477096002025 
4 | 128 | R Expanded 478-1951-ND 14.90 13.84 11.18 9.31 |208477128002025 
3 96 | A+C fully loaded 478-4520-ND@ 5.43 5.05 4.08 3.40 /208457096001026 

4 3 96 | A+B+C fully loaded |478-4521-ND@ 5.04 468 3.78 3.15 /208458096001025 
4 | 128 | C Expanded Press-Fit |478-1953-ND® 11.20 10.40 8.40 7.00 |208458128001025 

@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 477 


= Tyco Electronics amP Z-Pack Connectors 


Authorized Distributor 


2mm FB (Futurebus+) 


Signal Module, Vertical Pin 


Signal Module, Right Angle Receptacle 


The Z-PACK 2mm FB two-piece connector system uses a modular concept and a 2mm contact pitch to provide high- 
density, high-speed signal and power connections for Futurebus+ and Futurebus+ “like” applications. 


Product Facts: 


* High-density connections; four-row and five-row, 2mm x 2mm circuit grid * Modular design for signal and power con- 
nections * Designed to meet International Specifications IEC 1076-4-0X (48B) and EIA SP3179 * Module assemblies are 
end-to-end stackable * Choice of solder leads or compliant press-fit leads * Flat rock receptacle tooling » Unique “cold 


A66 
(11.84) 


Power Module,Vertical Pin 


Power Module, Right Angle Receptacle 


hold” receptacle retention feature requires no tooling for lower applied cost Integral receptacle lead organizer 
Pin and Receptacle Contacts: 
Duplex plated gold flash over 0.0008 (.000030) min. palladium-nickel on mating surface, 0.0038 (.000150) minimum tin- 
lead on solder lead, with entire contact underplated 0.0013 (.000050) nickel 
Pin Contacts: Phosphor bronze 
Housing: Liquid crystal polymer 


No.of| Dimension-Inch(mm) | Digi-Key Price Each AMP No.of| Dimension —-Inch(mm) | Digi-Key Price Each AMP 
Fig.| Description _| Pos. A B Part No. 1 25 | Part No. Fig.| Description _| Pos. A B Part No. 1 25 | Part No. 
With Solder Leads |_8 = AG (11.8) | A3285-ND 7.61 6.89 | 536613-1 120 | 2.36 (59.88) | .46 (11.8) | A31566-ND 13.97 12.65 | 5536507-6 
4 | With Compliant | = = A3286-ND 7.23 6.56 | 536614-1 With Solder 24 | .468 (11.88) | .46 (11.8) | A31567-ND 5.19 4.71 | 5536510-1 
Press-Fit Leads iad 48 | .940 (23.88) | .46 (11.8) | A31568-ND 7.39 6.70 | 5536510-2 
RoHS Compliant nae 96 | 1.885 (47.88) | .46 (11.8) | A31569-ND 11.47 10.40 | 5536510-3 
24 | 468 (11.88) | — — | A31555-ND 3.57 3.22 | 5536501-1 192 | 3.775 (95.89) | .46 (11.8) | A31570-ND 23.24 21.05 | 5536510-4 
With Solder | 48 | .940 (23.88) | — | A31556-ND 6.54 5.89 | 5536501-2 30 | 468 (11.88) |.524 (13.3) AQ7842-ND NEW! 3.76 3.41 | 5223008-1 
Leads 96 | 1.885 (47.88)| — | A31557-ND 13.74 12.37 | 5536501-3 2 60 | .940 (23.88) |.524 (13.3)) AQ7843-ND NEW! 6.44 5.84 | 5223008-2 
192 | 3.775 (95.89) |_ — __| A31558-ND 20.79 18.72 | 5536501-4 120 | 1.885 (47.8) |.524 (13.3)| A97844-ND NEW! 11.45 10.37 | 5223008-4 
1 24 | 468 (11.88) | — | A31559-ND 3.18 2.87 | 5536504-1 With Compliant | 240 | 3.775 (95.89) |.524 (13.3) | AQ7845-ND MEW! 20.14 18.24 | 5223008-8 
48 | .940 (23.88) | — | A31560-ND 7.53 6.78 | 5536504-2 Press-Fit Leads | 24 | .468(11.88) | — | A31571-ND 3.76 3.41 | 5536511-1 
With Compliant | 96 | 1.885 (47.88)| — | A31561-ND 11.94 10.75 | 5536504-3 43 | 940 (23.88) | — | A31572-ND 6.44 5.84 | 5536511-2 
Press-Fit Leads | 30 | .468(11.88) | — | A97832-ND NEW! 3.47 3.15 | 5223002-1 96 | 1.885 (47.88)| — | A31573-ND 11.47 10.40 | 5536511-3 
60 | .940(23.88) | — | A97833-ND NEW! = 5.75 5.21 | 5223002-2 192 | 3.775 (95.89) | — | A31574-ND 20.19 18.29 | 5536511-4 
120 | 1.885 (47.88) | — | A97834-ND NEW! 10.49 9.51 | 5223002-4 With Solder Leads | 8 = —__| A31575-ND 371 3.36 | 5536600-1 
30 | .468 (11.88) |.524(13.3)| A97838-ND NEW! 3.84 3.48 | 5223004-1 3 | With Compliant 
60 | .940 (23.88) |.524(13.3)| A97839-ND NEW! 7.42 6.72 | 5223004-2 Press-Fit Leads | ® — 7 (Ree on 3:06, | S>s0003) 
240 | 3.775 (95.88) | .524 (13.3) | A97884-ND NEW! = 20.14 18.24 | 5223004-8 With Solder 8 = 46 (11.8) | A31577-ND 4.53 4.11 | 5536607-1 
30 | 468 (11.88) |.524(13.3)| A7840-ND NEW! 3.76 3.41 | 5223007-1 7 Leads = 46 (11.8) | A31578-ND 6.49 5.88 | 5536613-1 
2| WithSolder | 60 | 940 (23.88) |.524(13.3)| A97841-ND NEW! 6.44 5.84 | 5223007-2 With Compliant |, 7 _ laser = pan eeaeea 
Leads 24 | 468 (11.88) | 46 (11.8) | A31562-ND 3.76 3.41 | 5536507-1 Press-Fit Leads i ; 
48 | .940 (23.88) | .46 (11.8) | A31563-ND 6.44 5.84 | 5536507-2 ; 30 = — | A97835-ND NEW! 2.04 1.85 | 2230411 
96 | 1.885 (47.88) | .46 (11.8) | A31564-ND 11.45 10.37 | 5536507-3 | Vertical, 5 Row | 65 = — | 97836-ND NEW! 6.10 5.52 | 223041-2 
192 | 3.775 (95.89) | .46 (11.8) | A31565-ND 2014 18.24 | 5536507-4 Signal Shroud | gy = — | a97837-ND NEW! 6.23 5,64 | 223041-3 
2mm HM PCB 


Features: © Z-PACK 2mm HM connectors comply with the requirements of IEC 917 and IEC 61076-4-101 * Complies with IEC 950 in mated condition * Signal Contact Rating 1.5 


Applications: * Telecommunication, computer and instrumentation applications Dimensions anna 


Fig.3 NEW! Fig.4 NEW! Fig.7 NEW! Fig.8 NEW! 


Shielded 
Recept. Shown 


Unshielded 
Recept. Shown 


Fig.9 NEW! 


Fig. 15 NEW! 


Unshielded 


Recept. Shown 


Type D Shown 


Shielded Recept. 
Shown 


Unshielded Recept. 
Shown 


No. of | No. of Dim. A | Digi-Key Price Each AMP. No. of | No. of Dim. A | Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Pos. | Rows Gender (mm) | Part No. 1 25 =| Part No. Fig. | Pos. | Rows Gender (mm) | Part No. 1 25 (| Part No. 
Type A 95 5 Header 37.9 | A97825-ND NEW! 19.40 17.57 | 5352406-1 
, | 10 5 | Shielded Receptacle | 11.4 | A31550-ND 11.47 7.19 | 5352068-1 4 | 110 5 Header 43.9 | A97824-ND NEW! 22.47 20.36 | 5352131-1 
110 5 Receptacle 10.95 | AQ7855-ND NEW! 9.17 8.31 | 5100147-1 125 5 Header 49.9 | A97871-ND NEW! 32.28 29.24 | 5106014-1 
100 | 5+1 Header — | A97881-ND NEW! 8.85 8.02 | 5352352-1 95 5 | Shielded Receptacle | 37.9 | A31554-ND 9.94 6.23 | 5352171-1 
110 5 Header — | A97846-ND NEW! 6.92 6.27 | 5100143-1 5 | 110 5 | Shielded Receptacle | 43.9 | A31553-ND 11.47 7.19 | 5352152-1 
110 5 Header — | A97812-ND NEW! 11.05 10.01 | 5106164-1 125 5 Receptacle 49.9 | A97856-ND NEW! 10.39 9.41 | 5100145-1 
2 | 154 | 5+2 Header — | A81547-ND 10.86 9.78 | 5188834-1 125 5 | Shielded Receptacle | 49.9 _| A97858-ND NEW! 13.01 11.79 | 5352069-1 
154 | 5+2 Header —__|A97852-ND NEW! 15.77 14.28 | 5106509- 125 5 Header 49.9 | A97853-ND NEW! 12.53 11.36 | 5106165-1 
154 | 5+2 Header — | A97847-ND NEW! 9.59 8.69 | 5100668-1 125 5 Header 49.9 | A97848-ND NEW! 7.87 7.13 | 5100141-1 
154 | 5+2 Header —__|A97880-ND NEW! 9.59 8.69 | 5352332-1 154 | 5+2 Header 43.9 | A31548-ND 10.86 9.78 | 5188835-1 
3 | 110 5 Receptacle —__|A97873-ND NEW! 16.03 14.52 | 5106773-1 . 154 | 5+2 | Midplane, Header 43.9 | A31552-ND 14.67 13.21 | 5352128-1 
4 | 110 5 Header 49.9 | A97870-ND NEW! 24.75 22.42 | 5106015-1 175 | 5+2 Header 49.9 | A97849-ND NEW! 11.00 9.96 | 5100669-1 
Type B 175 | 5+2 Header 49.9 | A97854-ND NEW! 17.91 16.23 | 5106510-1 
3 | 125 5 Receptacle — | A97874-ND NEW! 24.75 22.42 | 5106774-1 (Continued) 


478 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


™ Tyco Electronics AMP Z-Pack Connectors 2mmuHmMPcB Connectors (Cont) 


Authorized Distributor 
No. of | No. of Dim. A | Digi-Key Price Each AMP No. of | No. of Dim. A | Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Pos. | Rows Gender (mm) | Part No. 1 25 | PartNo. Fig. | Pos. | Rows Gender (mm) _| Part No. 1 25 (| Part No. 
_ | 133 | 5+2 Header _ A31549-ND 9.45 8.51 | 5352033-1 NEW! Type F NEW! 
133 | 5+2 | Midplane, Header — | A31551-ND 14.55 13.10 | 5352127-1 43 | &8 8 Header 24.9 | A97864-ND 6.92 6.27 | 5646457-1 
NEW! Type A/B NEW! 88 | 8+2 Header 24.9 | A97819-ND 6.92 6.27 | 5646513-1 
tor | 542 Header 379 | AS7eSE-ND 920 833 | 56405321 | 8 8 | Shielded Receptacle | — | A97822-ND 1754 15.89 | 5646492-1 
8] Ws )s2] ter | oo tn: as | ena SS] 3 Shar Revopace | ———[aSTEGOND i515 1375 | OE 
Tepes te Header wear Tope © NEW! 193 10,80) | Seabee ts. | 110 | 5 | Shielded Receptacle | —  }.a97869-nD 17.62 15.96 | 5646489-1 
110 5 Shielded Receptacle _ A97817-ND 20.64 18.70 | 5646547-1 
7 | 55 | 5 Receptacle —_|A97875-ND 8.00 7.25 | 5106775-1 125 | 5 Receptacle — | a97816-ND 16.01 14.50 | 5646574-1 
8 55 5 Shielded Receptacle =_ A97815-ND 10.39 9.41 | 5352115-1 
55 5 Receptacle — | A97857-ND 4.96 4.49 | 5100161-1 Digi-Key Price Each AMP 
9 55 5 Header - A97850-ND 4.61 4.18 | 5100159-1 Description Part No. 1 25 Part No. 
77 5+2 Header _ A97851-ND 7.29 6.60 | 5106081-1 NEW! Shrouds NEW! 
1o | 55 5 Header —__|A97872-ND 14.89 13.49 | 5106012-1 154 Positions, Type A Receptacle A97826-ND 2.97 2.69 | 646478-5 
NEW! Type D NEW! 175 Positions, Type B Receptacle A97827-ND 2.94 2.67 | 646479-5 
4 176 8 Receptacle — | A97865-ND 19.08 17.28 | 5646442-1 154 Positions, Type B Receptacle A97828-ND 4.74 4.30 | 646482-5 
176 8 _| Shielded Receptacle —__|A97868-ND 23.69 21.46 | 5646486-1 127 Positions, Type A/B Receptacle A97829-ND 3.15 2.86 | 646483-5 
12 176 8 Header - A97861-ND 10.97 9.94 | 5646346-1 150 Positions, Type A/B Receptacle A97830-ND 3.15 2.86 | 646484-5 
220 | 8+2 Header — A97818-ND 18.50 16.76 | 5646356-1 Male Coding Keys 
NEW! Type D/E NEW! Cadmium Yellow A29828-ND 87 80 | 5-100525-6 
4 200 8 Receptacle — A97821-ND 14.42 13.06 | 5646728-1 Brilliant Blue A29829-ND 87 80 | 3-100525-2 
200 8 Shielded Receptacle _ A97823-ND 35.91 32.52 | 5646759-1 Nut Brown A97876-ND NEW! 95 87 | 100525-3 
12 | 200 | 8+2 Header — A97820-ND 18.13 16.42 | 5646951-1 Strawberry Red A97877-ND NEW! 95 87 | 100525-9 
NEW! Type E NEW! Female Coding Keys 
4 200 8 Shielded Receptacle _ A97869-ND 26.34 23.86 | 5646487-1 Cadmium Yellow A29833-ND 87 80 | 5-100526-6 
200 8 Receptacle _ A97866-ND 21.62 19.59 | 5646445-1 Brilliant Blue A29834-ND 87 80 | 3-100526-2 
13 200 8 Header 49.9 | A97862-ND 16.67 15.10 | 5646347-1 Nut Brown A97878-ND NEW! 87 80 | 100526-3 
250 | 8+2 Header 49.9 | A97863-ND 20.99 19.01 | 5646357-1 Strawberry Red A97879-ND NEW! 95 87 | 100526-9 


NEW! Universal Power Modules 

Materialiand/ Finish; Digi-Key PriceEach | AMP 

* Housing: PBT, Natural Color, UL 94V-0 Fig Description Part No. 1 25 Part No. 
Specifications: 3 Z s 

* Durability: 250 Cycles 1 Vertical Receptacle A97882-ND 4.56 4.13 | 5223955-2 
* Vertical Standard Power 10A : 

* Right Angle High Power 16A 2 Right Angle Header A97883-ND 5.94 5.38 | 5223961-1 


NEW! .050 Series 
PCI Connectors 


Product Facts: 

* High density .050 [1.27] centerline contact spacing * Easy mating 
of high circuit count daughter boards « Polarizing web for positive 
board-to-connector registration 


NEW! PCI Express 
Connectors 


Tyco Electronics Card Edge Connector for PCI Express applications is a 
1mm centerline card edge product designed to meet PCI SIG requirements 
for PCI Express architecture. PCI Express architecture is a high perfor- 
mance point to point full duplex I/O Bus. 


Ratings: 
Performance Characteristics: ° Operating: -40°C ~ 85°C 
* Durability: Tested to 100 mating cycles * Current Rating: 1A * Durability: 50 Cycles 


¢ Current Rating: 1.1A 


maximum * Voltage Rating: 203 VAC * Thermal Shock: -55°C * Voltage Rating: 50VAC 


~ 85°C for 5 cycles 


No. of Dual Dim. A Digi-Key Price Each AMP 
No. of Dual Dim. A Digi-Key Price Each AMP. Positions (mm) Part No. 1 25 Part No. 

Fig. Positions Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 32 39 A97898-ND 2.57 1.62 2-1612163-2 
92 095 (2.41) A97895-ND 769 4.82 6489934-1 18 25 A97897-ND 2.22 1.40 4-1612163-1 

1 60 -180 (4.57) A97907-ND 4.98 3.13 5145098-1 49 56 A97899-ND 4.12 2.59 4-1612163-3 
92 -180 (4.57) A97896-ND 5.46 3.42 5145113-1 82 89 A97900-ND 6.04 3.79 4-1612163-4 

60 -100 (2.54) A97905-ND 3.02 1.90 5145154-4 18 25 A97901-ND 2.26 1.42 5-1612163-1 

2 60 -125 (3.18) A97906-ND 3.02 1.90 5145154-8 32 39 A97902-ND 2.99 1.88 5-1612163-2 
92 -100 (2.54) A97908-ND 3.59 2.25 5145165-4 49 56 A97903-ND 4.12 2.59 5-1612163-3 

92 -125 (3.18) A97894-ND 3.58 2.25 5145165-8 82 89 A97904-ND 6.04 3.79 5-1612163-4 


HIROSE ct 
Hag ers 2mm Hard Metric Connector 


CO.,LTD. 
Applications: Switchboards, transmission systems, Cellular base stations, industrial computer boards, measuring Material: Headers and Receptacle - Insulator: PBT resin, Gray Terminal: Phosphor bronze PCN21A - Contact Area: 
instruments, control equipment. Nickel base, gold plating PCB Leads: Nickel base, gold plating Receptacle Shield: Phosphor bronze PCN21B - Contact 
Product Specifications: * Rated Current: 1.54 * Operating Temperature: -55 ~ 85°C * Rated Voltage: AC 300V Area: Nickel base, gold plating PCB Leads: Nickel base, tin plating UL94V-0 


nf 
ila 
att 


ny 


a 
tt 


u 


No. of Digi-Key Price Each Hirose No. of Digi-Key Price Each Hirose 

Pos. | Description Part No. 1 25 =| PartNo. Pos. | Description Part No. 1 25 =| Part No. 

110 | Recept. Style A, Female, without Ground Plate | H3208-ND 7.38 5.97 | PCN21B-110SA-2PF 125 | Header Style B, Male, Short Pin with Ground H3203-ND 6.50 5.04 | PCN21B-125PB-2PF-G 
{10 | Header Syl Male, Short Pin with Ground | HSQOT-ND 8.2488 | PoNoTB-ttopaapr-e | | $2 | Header Sve C, Male, Short Pin Perey «322 250 | RONDIB-SEPO-2FF 
410 | Recept. Style B, Female, without Ground Plate | H3210-ND 7.36 5.95 | PCN21B-110SB-2PF BP | Reader She ©, Mae Shor Anwar. aime oon ek | ON ae 
125 | Recept. Style B, Female, without Ground Plate H3209-ND 8.09 6.54 | PCN21B-125SB-2PF - 9 Key - - - “ 

110 | Header Style B, Male, Short Pin H3204-ND 6.70 5.20 | PCN21B-110PB-2PF Coding Key for Female Recept., Yellow -3.3V | H3214-ND 55 33 | PCN21-S-CK(A) 

110 | Header Style B, Male, Short Pin with Ground | H3205-ND 5.89 4.57 | PCN21B-110PB-2PF-G — | Coding Key for Male Header, Blue - SV H3215-ND 60 36) PCN21-P-CK(B) 

125 | Header Style B, Male, Short Pin H3202-ND 5.31 4.12 | PCN21B-125PB-2PF —__| Coding Key for Female Recept., Blue - 5V H3216-ND 55 .33_| PCN21-S-CK(B) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 479 


IMI Mini Serial Attached SCSI (miniSAS) Connectors 


* 6 Gb/s input/output connector for server applications * Meets SFF-8086 Specification * Meets SAS No. of Digi-Key Price Each 3M 
Specification SAS 1-1 Fig.| Pos. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Physical Specifications: * Insulation Material: High Temperature Thermoplastic Flammability: UL 9: = B - z = 
94V-0 Color: Black * Contact Material: Copper Alloy * Wiping Area Plating: 30” Gold « Solder Tails Right Angle Surface Mount Receptacle/Metal EMI Cage 
Plating: 100y” Matte Tin * Backshell Material: Stainless Steel Electrical Specifications: * Current | — 26 | Mini SAS Right Angle Connector | 3M5636-ND 4.35 3.77 3.05 | 8A26-2030-LJ 
Rating: Per Contact: 0.5A »* Insulation Resist: 2 103M0 mini ie) ting Ti ture: 
DOL ERG SE ee eee minimum» perating Temperature: | +4 | 26 | Single Key Shell 3M5643-ND 3.36 2.92 2.36 | 8C26-14000 
Dimensions inmm | 4B | 26 | Dual Key Shell 3M5644-ND 4.65 4.03 3.26 | 8C26-24400 
Right Angle Receptacle/Right Angle Shell 
= 36 | Mini SAS Right Angle Connector | 3M5638-ND 4.56 3.96 3.20 | 8A36-2030-LJ 
2 36 | Dual Key R/A Press Fit Shell 3M5641-ND -90 .78 .63 | 8B36-2411 
2 36 | Dual Key R/A Thru-Hole Shell 3M5642-ND -90 .78 .63 | 8B36-2421 
Vertical Receptacle/Vertical Shell 
= 36 | Mini SAS Vertical Connector 3M5637-ND 4.56 3.96 3.20 | 8A36-1030-LJ 
3 36 | Dual Key Vertical Press Fit Shell | 3M5639-ND -90 .78 .63 | 8B36-1410 
3 36 | Dual Key Vertical Thru-Hole Shell | 3M5640-ND -90 .78 .63 | 8B36-1420 
. TM 
Serial Attached SCSI MetPak™ 2-FB Headers 


and Sockets 


MetPak™ 2-FB Inverse Headers and Sockets: * 16mm to 18.5mm high-profile stacking * Footprint compatible with 
standard Futurebus+® Ideal for hot swapping applications * End-to-end stackable * Mates with MP2-R Series for 
parallel stacking applications MetPak 2-FB Power Headers and Sockets: * 6.5 Amps per contact « Early mate late break 
(EMLB) for hot swap or selective loading options * End-to-end stackable » Futurebus+ compatible MetPak 2-FB Headers 
and Sockets: * End-to-end stackable * Early mate late break for hot swapping (header) * Meets global IEC 61076-4-104 
Futurebus+ standard (socket) *Monoblockable Specifications: * Material: High Temperature LCP » Flammability: UL 
94V-0 * Color: Beige * Current Rating: Signal: 1.5A - All contacts simultaneously (6.5A per power socket contact at 70°C 
for power headers and sockets) * Withstanding Voltage: 1,000VAC * Temperature Rating: -55°C ~ 125°C 


(SAS) Connectors 


Dimensions in Inch (mm) 


No. of Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each 3M 
°3.0Gbps input/output connector for backplane SPECIFICATIONS: Fig. | Pos. A B c Part No. 1 100 500 Part No. 
applications Material: High Temperature Thermoplastic 2-FB Inverse Headers and Sockets 
; « Flammability: UL 94V-0 1 [30] 17.25 [41.95] — | 3M5507-ND 3.02 2.30 2.08 | MP2-PS030-51S1-LR 
* Two contact mating levels for early-mate and late-break ii 30 | 24.8 [11.95] — | 3M5508-ND 3.14239 2.16 | MP2-PO30-51M1-LR 
allows “blind mating” or “hot swap” applications : ae Banhart 2 | 120 _| 248 |4795| - | 3m5506-ND 9.67 7.35 —_—6.65 | MP2-P120-51M1-LR 
*Capable of accepting HDD fitted with SAS or Serial ae  wopp De en _ : 3 | 30 | 11.95] — = [.3M5509-ND 1.62 1.24 1.12 | MP2-R030-51P1-LR 
¢ Plating: Underplating: 50 ~ 80” Nickel Wiping Area: 2-FB P Head d Socket: 
Advanced Technology Attachment (SATA) Header 30 ~ 40” Gold Solder Tails: 100 ~ 200u” Tin z Wer eacers ang socKet 
+ Meets SFE-8482 Specifications H ear — lH 4 8 11.95 | 15.8} - | 3M5497-ND 1.06 81 .73_ | MP2-HP08-41P1-KR 
i © Current Rating: Power Pin: 1.5A to_| 11.95 | 17.8 | - | 3M5498-ND 4183.18 ___2.88 |_MP2-HP10-51P1-KR 
* Meets SAS Specification, SAS-1.1 ¢ Operating Temperature: 0°C ~ 55°C 8 17.95 | 17.8 | 21 | 3M5490-ND 1.44 1.10 99 | MP2-SP08-41M1-LR 
5 10 11.95 | 13.8 | 23 | 3M5491-ND 1.64 1.25 1.13 | MP2-SP10-51M1-LR 
No. Digi-Key Price Each 3M 2-FB Headers and Sockets 
Fig. | Positions | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 24 | 11.95] 158] — | 3M5499-ND 156 149 1.08 | MP2-H024-41S1-S-LR 
6 30 11.95 | 17.8} - | 3M5500-ND 1.81 1.38 1.25 | MP2-H030-51S1-S-LR 
1 29 Vertical Socket 3M5485-ND 2.91 2.45 2.22 | SBR-ST-29-P-ML 24 11.95 | 15.8} - | 3M5501-ND 1.56 1.19 1.08 | MP2-H024-41P1-S-KR 
30 11.95 | 17.8 | - | 3M5502-ND 1.81 1.38 1.25 | MP2-H030-51P1-S-KR 
2 29 Elevated Vertical Socket | 3M5486-ND 2.91 2.45 2.22 | SBR-EV-29-P-ML 24 11.95 | 11.8 | 21 | 3M5492-ND 1.58 1.21 1.09 | MP2-S024-41M1-C-LR 
30 11.95 | 13.8 | 23 | 3M5493-ND 1.73 1.32 1.19 | MP2-S030-51M1-C-LR 
3 29 Straddle Mount Plug 3M5487-ND 2.91 2.45 2.22 | SBH-ST-29-SA-ML 7 90 35.95 | 13.8 | 23 | 3M5494-ND 4.26 3.24 2.94 | MP2-S090-51M1-C-LR 
120 | 47.95 | 13.8 | 23 | 3M5495-ND 6.82 5.19 4.70 | MP2-S120-51M1-C-LR 
4 29 Standard SMT Plug 3M5488-ND 2.91 2.45 2.22 | SBH-ST-29-SM-ML 150_| 59.95 | 13.8 | 23 | 3M5496-ND 8.59 6.53 5.91 | MP2-S150-51M1-C-LR 
90 35.95 | — — | 3M5503-ND 6.05 4.60 4.17 | MP2-S090G-51M1-LR 
5 29 Right Angle Socket 3M5489-ND 2.91 2.45 2.22 | SBR-RA-29-S-ML 8 | 120 | 47.95} - | - | 3M5504-ND 7M 5.41 4.90 | MP2-S120G-51M1-LR 
150 | 59.95 | —- — | 3M5505-ND 8.94 6.80 6.15 | MP2-S150G-51M1-LR 
FC a SATA re. Serial ATA (SATA) provides data speeds up to 3Gbits per second while utilizing a smaller number of contacts. SATA is the next generation standard interface 
for all mainstream storage, data, notebook, and desktop applications. 
on nectors SATA provides many significant advantages over the current parallel ATA standard. Improved density, along with lower voltage transmission eliminates the 
=, requirement for bulky ribbon cables. The result is much better airflow through the device utilizing this interconnect. In addition, SATA utilizes a first mate, last 
break contact arrangement for hot plugging capability. 
No. of Dimensions - mm Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Positions A B Cc Part No. 1 25 100 | PartNo. 
Receptacle Right Angle SMT 
42.40 | 10.70 | 5.42 | 609-1028-ND 3.15 1.95 1.72 | 10029364-001LF 
1 22 49.00 | 13.00 | 3.50 | 609-1029-ND 2.24 1.33 1.18 | 10031569-001LF 
42.40 | 10.70 | 5.50 | 609-1035-ND 5.65 3.67 3.36 | 10034814-001LF 
Receptacle Vertical PC Mount 
40.43 | 5.00 8.15 | 609-1030-ND 3.72 2.31 2.09 | 10017660-001LF 
9 99 40.43 | 5.00 8.15 | 609-1031-ND 9.52 5.18 4.63 | 10017660-002LF 
40.43 | 5.00 8.15 | 609-1032-ND 4.49 2.44 2.18 | 10022676-001LF 
40.43 | 5.00 8.15 | 609-1033-ND 5.81 3.16 2.83 | 10022676-002LF 
Receptacle Vertical SMT 
3 29 45.75 | 5.50 8.15 | 609-1034-ND 3.29 1.79 1.60 | 10029065-001LF 
55.77 | 5.50 8.15 | 609-1036-ND 5.52 3.58 3.27 | 10045103-001LF 
Cable Receptacle Vertical PC Mount 
4 22 43.50 | 3.80 8.15 | 609-1037-ND 3.06 1.88 1.63 | 10043820-001LF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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3M MetPak™ HSHM Press-Fit Socket Connectors 


Features: * Up to 5 Gb/s data rates * Low crosstalk at high frequencies No. 
* 50/1000 (single ended/differential) impedance »* Modular/scalable format ' aay Pp 
IEC 61076-4-101 *63 mated lines per linear inch * Dual beam contact | Of High Speed Digi-Key Price Each | 3M 

construction for high reliability * End-to-end stackable with 5 row 3M MetPak |Pos.| Application Plating | Part No. 1 100 | Part No. 
CP2, HM and HSHM sockets * Mates with 3M MetPak HSHM headers 


Rutt ; 7 ; 7 Row 30p" Gold | 3M5655-ND 100.53 76.37 | HSHM-S095B1-5AP1-TG30 
Specifications: Insulation: * Material: High Temperature Thermoplastic 
(LCP) * Flammability: UL94V-0 Contact: * Material: Copper Alloy ¢ Plating: Coaxial & Column | 30u“ Gold | 3M5656-ND 100.53 76.37 | HSHM-S095B4-5AP1-TG30 
TR30 or TR40B 95 
Insulation Resistance: 104MQ at 100VDC Current Rating: 1A at Row 5y" Gold | 8M5657-ND 92.35 70.16 | HSHM-S095B1-SAP1-TR40B 
oe aaa Voltage: 750 Vams Temperature Ratings: Coaxial & Column | 5y Gold | 3M5658-ND 100.53 76.37 | HSHM-S095B4-5AP1-TR40B 
™ i 
MetPak™ CP2 Press-Fit Connectors 
Features: f A ea q 
* CompactPC!® combines the benefits of PCI desktop architecture with the ruggedness of the 3U and 6U : Newer Dimension} (Digi-Key BUCSIEGcH ou 
IEEE Eurocard form factor popularized by the VME bus » Designed according to IEC 61076-4-101 and IEC Fig. | Positions A(mm) _| Part No. 1 10 100 | PartNo. 
917 standards * Meets CPCI application requirements » “Eye of the Needle” compliant pin press-fit design Sockets 
reduces manufacturing time and cost 
1 110 _— 3M5570-ND 4.26 3.59 3.24 | CP2-SA110-G1-TG30 
Specifications: 
Insulation: * Material: Glass Filled Polyester (PBT) »* Flammability: UL94V-0 Contact: * Material: Copper 2 110 44 3M5571-ND 4.26 3.59 3.24 | CP2-SB110-G1-TG30 
Alloy Plating: * Underplate: Nickel * Wiping Area: 30” (0.79m) Gold-MIL-G-45204, Type II * Tail: Tin Lead 2 125 50 3M5572-ND 4.78 4.03 3.64 | CP2-SB125-G1-TG30 
Insulation Resistance: 10GQ (Minimum) Current Ratings: 1A at 70°C Test Voltage: 750VAC (rms) 3 55 _ 3M5573-ND 2.48 2.09 1.89 | CP2-SC055-G1-TG30 
Temperature Ratings: -55°C ~ 125°C 
Headers 
PCB Data: * Recommended PCB hole platings: Cu 25-50um, Sn or SnPb <10um_ * PCB Thickness: 
1.4~5.6mm_ »¢Press-In Force: 26+6N/pin on nominal hole diameter (0.6+0.05mm) »* Retention Force: 4 110 8M5574-ND 4.78 4.03 3.64 | CP2-HA110-GE1-TG80 
20+5N/pin on nominal hole diameter (0.6+0.05mm) 5 110 44.4 3M5575-ND 4.78 4.03 3.64 | CP2-HB110-GE1-TG30 
5 125 50.4 3M5576-ND 5.45 4.59 4.14 | CP2-HB125-GE1-TG30 
6 55 = 3M5577-ND 2.39 2.02 1.82 | CP2-HC055-GE1-TG30 
Coding Keys for Fig. 1 and 4 (Yellow) 
For 3M5570-ND 3M5578-ND 35 -30 .27 | CP2-K1278-CY-F 
For 3M5574-ND 3M5579-ND 35 -30 .27 | CP2-K3456-CY-M 
Lower Shields for Sockets 
110 Positions, For 3M5570-ND. 3M5580-ND 1.14 97 .87 | CP2-GSA-L 
110 Positions, For 3M5571-ND. 3M5581-ND 1.00 84 -76 | CP2-GSB22-L 
125 Positions, For 3M5572-ND 3M5582-ND 1.14 97 .87 | CP2-GSB25-L 
55 Positions, For 3M5573-ND 3M5583-ND 54 46 42 | CP2-GSC-L 
Shrouds for Headers 
110 Positions, For 3M5574-ND. 3M5584-ND 46 .39 -35 | CP2-HSA110-1 
110 Positions, For 3M5575-ND. 3M5585-ND .29 25 .23 | CP2-HSB110-2 
125 Positions, For 3M5576-ND 3M5586-ND 50 42 -38 | CP2-HSB125-1 
55 Positions, For 3M5577-ND 3M5587-ND 27 23 -21 | CP2-HSC055-4 


= SULLINS 
Hard Metric Compact PCI Connectors 


Designed for the Telecommunications industry to replace the DIN 41612 Series of 2 piece connectors. It is Bronze * Current Rating: 1 Amp * Dielectric Withstanding Voltage: AC 1000V for 1 Minute * Insulator 
much higher density than the older 4162 and the IEC Specification allows for greater standardization. Resistance: 1000MQ Min. at DC 500V * Contact Resistance: 30mQ Maximum at DC 100mA « Operating 
Specifications: « Insulator Material: Liquid Crystal Polymer (LCP) UL94V-0 * Contact Material: Phosphor Temperature: -65°C ~ 125°C 


Type B No. of Digi-Key Price Each Sullins 
Female Pos. Description Part No. d 25 Part No. 
$ 95 Type B19 Female HM Unshielded $3105-ND 6.07 5.50 2B19F955F001-0-H 

154 Type B22 Male HM CPCI Telephony $3111-ND 6.89 6.24 2B22M154P1013-1-H 
125 Type B25 Female HM Shielded $3112-ND 9.41 8.52 2B25F1255F001-1-H 
125 Type B25 Female HM Unshielded $3113-ND 7.16 6.48 2B25F1255F001-0-H 
175 Type B25 Male HM $3114-ND 7.02 6.36 2B25M175P1001-1-H 
55 Type C Female HM Unshielded $3115-ND 4.40 3.99 2CF555F001-0-H 


INV) ( 2mm Hard Metric 


Specifications: 

Current Rating: 1.0A/contact/70°C Voltage Rating: 250V maximum «Dielectric Withstanding Voltage: 750VAC rms/ 
minute * Insulation Resistance: 104MO minimum « Contact Resistance: 20m0 maximum « Operating Temperature: -55°C 
~ 125°C Materials: * Contact and Ground Return Shields: Phosphor Bronze ¢ Insulator and Shroud: PBT 30% Glass filled, 
UL 94V-0 rated * Code Key: Glass filled polyester, UL 94V-0 rated Approvals: IEC 61076-4-101, GR-1217-CORE, IS09001 
and PICMG 


No. 
of Digi-Key Price Each AVX 
Fig. | Positions | Description Part No. if 25 100 | Part No. 
Vertical Male Cod i ng Keys 
: 154 Style A 478-1930-5-ND@ 8.56 7.76 5.50|177200154000002 Digi-Key Brveleacht AVX 
100 | Style A Computer Telephony _| 478-1931-5-ND 856 7.76 5.50/177200100008002 Type Color | Code No. | Voltage | PartNo. il 25 100 | Part No. 
Yellow 3456 3.3V C-PCI | 478-1941-ND 74 68 48 | 818071000101003 
9 154 Style B 478-1935-5-ND@ 746 648  4.59|177200154200002 Plug Blue 1567 5.0V C-PCI | 478-1942-ND 1.30 1.18 .84 | 818071000102006 
: : : Receptacle Yellow 1278 3.3V C-PCI | 478-1943-ND at 70 50 | 828071000101003 
RoHS Compliant Blue | 2348 | 5.0VC-PCI | 478-1944-ND 77.70 __.50 | 828071000102006 
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Millipacs is a standard 2.0mm Interconnect System featuring 5 and 8 contact rows and 2 rows for shielding and grounding. 
Millipacs is a modular system built up by a number of specific types of modules with different functions and features signal 
modules with up to 200 signal contacts per 50mm module (in 8 row versions). Both headers and receptacles are equipped 
with the well known FCI “eye of the needle” press-fit section for stable and reliable connections in the boards. 

Features: 

¢ Housing Material: High-temperature thermoplastic (UL94V-0) * Contact Base Material: Phosphor Bronze » Operating 
Temperature: -55°C ~ 125°C © Signal Contact Current: 1.54 @ 20°C, 1.0A @ 70°C » Contact Resistance: 20mQ maximum 
¢ Insulation Resistance: 10,000MQ minimum « Approvals and Certification: UL and CSA Certified 


Millipacs® 


Metral® 


FCI's Metral series is a high-speed 2mm backpanel connector system consisting of right-angle receptacles 

and vertical headers. The Metral series features a unique stripline structure in the receptacle and outer ground shields in the 
header. The stripline structure allows the Metral series to have improved signal performance when routed in either a single- 
ended or a differential pair configuration. Materials: * Housing: High-temperature, glass filled LCP, UL94V-0 » Receptacle 
Contacts: Beryllium-copper * Header Pins: Phosphor-bronze ¢ Ground Shields: Phosphor-bronze * Contact Area: Selective 
gold over nickel « Press-Fit Tails: Tin Mechanical Performance: * Mating Force: 0.55N maximum per contact pair includ- 
ing ground and shield contacts * Withdrawal Force: 0.20N minimum per contact pair including ground and shield contacts 
Electrical Performance: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Current Rating: 1A when all contacts are powered or 
3A when one contact is powered at a 30°C maximum temperature rise * Contact Resistance: 20mQ maximum « Insulation 
Resistance: 1000MQ minimum Applications: * Communications: Transmissions, Access, Switches, Routers * Data: Servers, 
Storage Enclosures * Misc: Rack-based systems 


Fig.5 NEW! 


Digi-Key Price Each FCI 
Part No. il 25 100 Part No. 
Vertical Headers 


Dimensions (mm) 
Fig.| Pos. | Rows A B c 


24 4 11.93 15.80 17.00] 609-2492-ND 2.84 1.63 TAT 70232-1171 LF 
30 5 11.88 17.80 17.00] 609-2490-ND 9.67 6.66 6.05 | 55003-101003LF 
30 5 11.88 17.80 17.00] 609-2491-ND 5.15 3.29 3.00 | 55003-101004LF 
30 5 11.88 17.80 17.00] 609-2498-ND 4.82 3.02 2.76 | 84817-101001LF 
1 30 5 11.93 17.80 17.00 | 609-2502-ND 3.62 2.17 1.91 89006-110LF 
F "7 48 4 23.93 15.80 17.00] 609-2493-ND 4.20 2.61 2.36 | 70233-111LF 
Shown with multi-purpose center 60 5 |23.93 17.80 17.00] 609-2503-ND 3.66 226 1.99 | 89007-110LF 
96 8 23.88 24.15 17.00} 609-2497-ND 14.06 10.23 9.27 | 74983-102001LF 
96 4 47.93 15.80 17.00 | 609-2494-ND 6.90 4.78 4.23 | 70234-111LF 
Right Angle Receptacles 
24 4 11.95 21.15 9.35 | 609-2499-ND 3.33 1.95 1.70 | 88945-102LF 
30 § 11.95 23.15 11.35] 609-2504-ND 4.13 2.33 2.11 89047-102LF 
30 5 11.98 23.70 10.80] 609-2495-ND 8.61 6.10 5.38 | 73981-102LF 
30 5 11.98 23.85 10.80] 609-2488-ND 7.70 5.24 4.72 | 52057-102LF 
9 30 5 11.98 23.85 10.80 | 609-2489-ND 8.03 5.46 4.82 | 52057-302LF 
48 4 23.95 21.15 9.35 | 609-2500-ND 5.72 3.46 3.16 | 88946-102LF 
60 § 23.95 23.15 11.35} 609-2505-ND 6.39 4.26 3.82 | 89093-102LF 
96 4 47.95 21.15 9.35 | 609-2501-ND 9.32 6.10 5.38 | 88947-102LF 
sh ith multi 96 8 23.98 29.70 16.80] 609-2496-ND 25.08 19.19 17.56 | 74981-102LF 
yr wittt multi-purpose center 96 8 [23.98 29.70 16.80| 609-2487-ND _—-23.84_—«17.34—-15.45 | 10041744-102LF 
Vertical Power Header 
- ; 3 10 5 17.80 11.93 17.00 | 609-2507-ND 6.90 4.27 3.83 | 89099-110LF 
Bo eimensions a EMC rr 4 Right Angle Power Receptacle 
of (mm) |Purpose Digi-Key Price Each Fel 4110 5 [23.14 11.95 _ 13.30[ 609-2506-ND 5683.01 2.76 | 89096-102LF 
Fig.) Pos. | A B | Center | Shield | Part No. al 25 100 Part No. NEW! Cable Connector Kits NEW! 
Vertical Headers 2a 7 [120 13.9 45.0] 609-3115-ND 753 5.12 452 | 72476-121iLF 
24 4 12.0 13.9 45.0 | 609-3116-ND 5.33 3.55 3.18 | 72476-1221LF 
200 | 21.40 — No Yes | 609-2136-ND 17.14 1118 10.29 | HM2P88PD8111N9LF 30 5 12.0 16.9 45.0 | 609-3119-ND 9.99 6.79 6.25 | 72478-1211LF 
176 |21.40 — | Yes | Yes |609-2135-ND 980 6.74 6.13 | HM2P87PD8111N9LF 5 | 30 5 12.0 16.9 45.0 | 609-3122-ND 8.01 5.68 = 5.01 | 72478-1221LF 
48 4 24.0 13.9 45.0 | 609-3117-ND 14.27: 10.38 9.41 72477-1211LF 
125 |1540 — No No | 609-2129-ND 6.64 4.42 3.96 | HM2P08PD5110N9LF 48 4 24.0 13.9 45.0 | 609-3118-ND 14.70 10.69 9.69 | 72477-1221LF 
125 |1540 — No Yes | 609-2130-ND 7.10 4.92 4.35 | HM2P08PD5111N9LF 60 5 24.0 16.9 45.0 | 609-3120-ND 17.23, 12.53 11.16 | 72479-1211LF 
4 (125 |1540 — | No | Yes | 609-2133-ND 7.26 5.03 4.45 | HM2P65PD5111NSLF 60 | 5 (240 169 45.0 RCOSSIZEND 17.54 12.76 11.36 | 72479-1221LF 
110 }1540 — Yes No | 609-2125-ND 5.86 3.91 3.50 | HM2P07PD5110N9LF 
110 }1540 — Yes Yes | 609-2126-ND 6.52 4.34 3.89 | HM2P07PD5111N9LF 
110 }15.40 — | Yes | No |609-2127-ND 10.02 689 6.27 | HM2P07PK5110GFLF PCI Express™ Card Edge Connectors RoHS 
HO, (RAD ne Yes ECan oo oe bi0e | HMR Oceo ete These 1.0mm pitch, vertical card edge connectors are used to implement the evolutionary PCI Express strategy 
110 | 15.40 — No Yes _| 609-2134-ND 6.52 4.34 3.89 | HM2P70PDE121NOLF in ATX or ATX-based desktop PCs and server systems. The connector family offers 1 to 16 high-speed serial 
9 55 _ _ No No | 609-2131-ND 3.72 2.31 2.10 | HM2PO9PD5110N9LF PCI Express Lanes. Each serial lane supports 2.5 Gbps data rate (per direction). The connector family supports x1, x4, 
_ a 4 a x8, or x16 link widths to suit different bandwidth requirements. All connectors support the PC! Express signal and power 
55 No Yes _|(609:2182:ND 4.09 254 2.90 | HM2PO9PD5111NOLF requirements, as well as auxiliary signals at the interface between system board and add-in card hardware. Materials: 
Right Angle Headers * Contact Base Metal: Copper alloy * Contact Area Finish: Gold over nickel * Solder Area Finish: Tin over nickel * Housing 
15 ]— — No No | 609-2123-ND 25.47. 19.11 17.84 | HM2J08PE5110NOLF Material: High-temperature thermoplastic (UL 94V-0) Color: Black * Metal Board Locks: Copper alloy * Board Locks 
3 Finish: Tin over nickel Electrical Performance: » Contact Resistance: 30mQ maximum initially with 10mQ maximum 
110 | — — | Yes | No | 609-2122-ND 17.88 13.01 11.59 | HM2J07PE5110N9LF change after environmental exposures © Current Rating: 1.1A minimum per pin for the 7 power pins and 7 nearest ground 
4/55 /— — No No | 609-2124-ND 41.90 8.63 7.67 | HM2J09PE5110N9OLF pins Mechanical Performance: * Durability Rating: 50 cycles minimum 
Vertical Receptacles 
110] — — | Yes | No | 609-2154-ND 976 672 6.11 | HM2S10PE5100NOLF 
5 10; -—- — Yes Yes | 609-2155-ND 10.42 7.39 6.80 | HM2S10PE5101N9LF 
156; —- — No No | 609-2152-ND 16.91 11.28 = 10.22 | HM2S02PE5100N9LF 
26; - — No Yes | 609-2153-ND 16.29 11.85 10.74 | HM2S02PE5101N9LF 
6 55 - = No No | 609-2156-ND 6.21 3.91 3.51 | HM2S30PE5100N9LF 
55 - = No Yes | 609-2157-ND 6.60 4.57 4.05 | HM2S30PE5101N9LF 
Right Angle Receptacles 
110 | 20.30 11.40] Yes No | 609-2137-ND 8.51 5.36 4.83 | HM2R01PA5100N9LF 
110 | 20.30 11.40] Yes Yes | 609-2138-ND 5.49 3.56 3.26 | HM2R01PA5108N9LF 
110 | 20.30 11.40] Yes No | 609-2143-ND 9.11 5.63 4.97 | HM2R10PA5100N9LF 
110 | 20.30 11.40] Yes Yes | 609-2144-ND 8.05 5.71 5.04 | HM2R10PA5108N9LF 
176 | 22.30 17.40] Yes No | 609-2148-ND 15.38 = 10.71 9.70 | HM2R87PA8100N9LF 
7 | 176 | 22.30 17.40] Yes No | 609-2147-ND 16.49 12.00 10.87 | HM2R81PA8100N9LF 
176 | 23.20 17.40] Yes Yes | 609-2149-ND 11.80 8.36 7.70 | HM2R87PA810FN9LF 
125 | 20.30 11.40] No No | 609-2139-ND 9.31 6.09 5.38 | HM2R02PA5100N9LF 
125 | 20.30 11.40] No Yes | 609-2140-ND 5.54 3.69 3.31 | HM2R02PA5108N9LF ry All 
0. ai 
200 | 22.30 17.40) No No | 609-2150-ND 16.26 9611.31 10.25 | HM2R88PA8100N9LF of | Peg |Length| Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each FCI 
200 | 23.20 17.40} No Yes | 609-2151-ND 11.10 7.87 7.00 | HM2R88PA810FN9LF Fig.| Pos. | Opt. § | (mm) Part No. 1 25 100 | Part No. 
PCI Express 
55 =- = N N 609-2141-ND 5.10 2.98 2.73 | HM2RO3PA5100N9LF 
55 a ‘es 609-2142-ND 3.46 244 1.89 | HM2RO3PA5108NOLF 36 0 2.30 | 25.00 8.80 11.25 |609-1960-ND 1.11 61 52 |10018783-10000TLF 
8 ne 7 - g ‘ . : ‘ 1 | 64 0 2.30 | 39.00 8.80 11.25 |609-1961-ND 2.08 1.13 -99 |10018783-10001TLF 
55 - = No No | 609-2145-ND 5.44 3.18 2.91 | HM2R30PAS100N9LF 98 0 2.30 | 56.00 8.80 11.25 |609-1962-ND 2.73 1.49 1.33 |10018783-10002TLF 
55 | — No Yes | 609-2146-ND 5.50 3.57 3.26 | HM2R30PA5108NSLF § Peg Options: 0 - Plastic Pegs, 1 - Metal Board Locks, 2 - Single Plastic Pegs, 3 - Metal and Plastic Compound = (Continued) 
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No. Tail 
FO) PCI Express™ Card Edge Connectors (cont) RoHS of | Peg /Length) Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each FCI 
—S, Fig.| Pos. | Opt. § | (mm) Part No. il 25 100 |Part No. 
3 | 280] 1 3.10 [150.00 7.50 11.25 |609-2058-ND 4.57 2.86 2.62 |10037901-11210TLF 
No. Tail PCI Express with Positioning Pins — Surface Mount 
of | Peg |Length} Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each FCI 36 | — — | 25.00 8.80 11.10 |609-2882-ND 2.97 1.82 1.58 }10061913-100CLF 
Fig.| Pos. | Opt. § | (mm) | A B C_ [Part No. 1 25 100 | Part No. 4 64 | — — |39.00 8.80 11.10 |609-2883-ND 3.63 2.24 — 1.98 }10061913-101CLF 
164; 0 | 2.30 [89.00 8.80 11.25 |609-1963-ND 2.87 1.76 1.53|10018783-10003TLF 98 | — | — | 56.00 8.80 11.10 |609-2884-ND 431 2.77 2.47 |10061913-102CLF 
36 | 0 | 3.10 | 25.00 8.80 11.25 |609-1964-ND 111 61 52 | 10018783-1001 0TLF 164 | — | — [89.00 8.80 11.10 }609-2996-ND 5.40 3.60 3.23 |10061913-103TLF 
64 0 3.10 | 39.00 8.80 11.25 |609-1965-ND 1.71 93 81 | 10018783-10011TLF lane A ‘ i i 
98 0 310 15600 880 11.25 609-1966-ND 242 125 1.08 |10018783-10012TLF § Peg Options: 0 - Plastic Pegs, 1 - Metal Board Locks, 2 - Single Plastic Pegs, 3 - Metal and Plastic Compound 
164| 0 3.10 | 89.00 8.80 11.25 |609-1967-ND 2.87 1.76 1.53} 10018783-10013TLF 
36 0 2.30 | 25.00 8.80 11.25 ]609-1968-ND 15 39 .33 |10018783-10100TLF . 
64] 0 | 2.30 |39.00 8.80 11.25 |609-1969-ND 1.34 74 ~~ .62|10018783-10101TLF SAS (Serial-Attached SCSI) 
98 0 2.30 | 56.00 8.80 11.25 |609-1970-ND 1.52 83 -74 | 10018783-10102TLF 
164 0 2.30 | 89.00 8.80 11.25 |609-1971-ND 1.87 11 96 | 10018783-10103TLF SAS was developed to address 1/0 and direct attach storage requirements that traditional SCSI cannot meet. It provides 
36 0 3.10 | 25.00 8.80 11.25 |609-1972-ND 95 AQ -42 |10018783-10110TLF universal interconnect with SATA, while offering logical SCSI compatibility along with SCSI reliability, performance 
64 0 3.10 | 39.00 8.80 11.25 ]609-1973-ND 1.34 74 62 |10018783-10111TLF and manageability. Features: * High density serial data transmission at 1.5 ~ 3.0Gb/sec. * Dual port signal and power 
98 0 3.10 | 56.00 8.80 11.25 |609-1974-ND 1.60 87 .76 | 10018783-10112TLF combined disk drive device I/O * Two different pairs per port * Three different voltage levels power (15 pins) * Combined 
164} 0 3.10 | 89.00 8.80 11.25 |609-1975-ND 2.06 1.49  1.05)10018783-10113TLF signal/power receptacle for direct device plug-up * Guide pegs for blind mate * FMLB for hot plugging capability * SAS 
98 0 2.54 |56.00 8.80 11.25 |609-1976-ND 1.65 91 78 |10018783-10122TLF receptacles also accept SATA drives Applications: * Next generation disk drive connection * Servers RAID storage 
36 | 0 | 2.30 | 25.00 8.80 11.25 |609-1977-ND 51 26.22 |10018783-10200TLF systems * Embedded computing devices 
64 0 2.30 | 39.00 8.80 11.25 |609-1978-ND 87 AG -39 | 10018783-10201TLF 
98 0 2.30 |56.00 8.80 11.25 |609-1979-ND 1.04 58 48 | 10018783-10202TLF 
164} 0 2.30 | 89.00 8.80 11.25 |609-1980-ND 1.16 63 55 | 10018783-10203TLF 
36 0 3.10 | 25.00 8.80 11.25 |609-1981-ND 89 43 .36 | 10018783-10210TLF 
64 0 3.10 | 39.00 8.80 11.25 |609-1982-ND 93 AT AO | 10018783-10211TLF 
98 0 3.10 |56.00 8.80 11.25 /609-1983-ND 1.38 13 63 | 10018783-10212TLF 
164} 0 3.10 | 89.00 8.80 11.25 |609-1984-ND 1.96 1.10 95 | 10018783-10213TLF 
36 1 2.30 | 25.00 8.80 11.25 |609-1985-ND 1.16 64 54 | 10018783-11000TLF 
98 1 2.30 |56.00 8.80 11.25 |609-1986-ND 2.28 1.27. 1.11} 10018783-11002TLF 
36 1 3.10 | 25.00 8.80 11.25 |609-1987-ND 1.27 65 55 | 10018783-11010TLF 
64 1 3.10 | 39.00 8.80 11.25 |609-1988-ND 1.84 = 1.00 86 | 10018783-11011TLF 
98 1 3.10 | 56.00 8.80 11.25 |609-1989-ND 2.16 1.27 = 1.10 }10018783-11012TLF 
164 1 3.10 | 89.00 8.80 11.25 |609-1990-ND 3.10 1.83 1.63 }10018783-11013TLF 
36 1 2.30 | 25.00 8.80 11.25 |609-1991-ND 78 39 31 | 10018783-11100TLF 
64 1 2.30_| 39.00 8.80 11.25 |609-1992-ND 1.38 17 64 | 10018783-11101TLF 
98 1 2.30 |56.00 8.80 11.25 |609-1993-ND 1.64 92 79 }10018783-11102TLF 
164 1 2.30 | 89.00 8.80 11.25 |609-1994-ND 2.06 1.19  1.05)10018783-11103TLF 
36 1 3.10 | 25.00 8.80 11.25 |609-1995-ND 99 51 43 | 10018783-11110TLF 
64 1 3.10 | 39.00 8.80 11.25 |609-1996-ND 1.34 74 62 | 10018783-11111TLF 
164 1 3.10 | 89.00 8.80 11.25 |609-1997-ND 2.10 1.21 1.07 [10018783-11113TLF 
36 i 2.30 | 25.00 8.80 11.25 |609-1998-ND 12 36 .29 |10018783-11200TLF 
64 1 2.30 | 39.00 8.80 11.25 |609-1999-ND 1.01 51 A1 }10018783-11201TLF 
98 1 2.30 | 56.00 8.80 11.25 |609-2000-ND 1.20 62 52 | 10018783-11202TLF 
36 1 3.10 | 25.00 8.80 11.25 |609-2001-ND 72 36 -29 | 10018783-11210TLF 
64 1 3.10 | 39.00 8.80 11.25 |609-2002-ND 1.02 52 42 |10018783-11211TLF 
98 1 3.10 |56.00 8.80 11.25 ]609-2003-ND 1.22 63 53 | 10018783-11212TLF 
164 1 3.10 | 89.00 8.80 11.25 |609-2004-ND 1.43 719 67 | 10018783-11213TLF 
36 2 2.30 | 25.00 8.80 11.25 |609-2005-ND 1.22 63 53 | 10018783-12000TLF 
164; 2 2.30 | 89.00 8.80 11.25 |609-2006-ND 3.01 1.81 1.58 | 10018783-12003TLF 
98 2 3.10 | 56.00 8.80 11.25 |609-2007-ND 2.24 1.25 1.09 | 10018783-12012TLF 
64 2 2.30 |39.00 8.80 11.25 |609-2008-ND 99 AQ At }10018783-12201TLF 
36 0 2.30 | 25.00 8.80 11.25 |609-2009-ND 1.06 59 .50 | 10018784-10000TLF 
1 | 64 0 2.30 |39.00 8.80 11.25 |609-2010-ND 1.60 87 -76 | 10018784-10001TLF 
98 0 2.30 |56.00 8.80 11.25 |609-2011-ND 1.94 1.14 99 | 10018784-10002TLF 
164/ 0 2.30 _| 89.00 8.80 11.25 |609-2012-ND 2.75 1.69 1.47 |10018784-10003TLF No Price 
36 0 3.10 | 25.00 8.80 11.25 |609-2013-ND 1.42 19 66 | 10018784-10010TLF f Di P Digi-K Each Fel 
64 | 0 | 3.40 |39.00 8.80 11.25 /609-2014-ND 14.60 87 — .76|10018784-10011TLF _ |e mensions (mm) LAG cle 
98 | 0 | 3.10 |56.00 8.80 11.25 |609-2015-ND 2.00 118 1.02 ]10018784-10012TLF Fig.|Pos.| A B C | PartNo. 1 25 100 | PartNo. 
164} 0 3.10 | 89.00 8.80 11.25 |609-2016-ND 2.65 1.59 1.39] 10018784-10013TLF Plugs - Vertical PC Mount 
36 0 2.30 | 25.00 8.80 11.25 |609-2017-ND 68 34 -29 | 10018784-10100TLF 32 | 57.14 5.10 9.95 | 609-1611-ND 4.29 2.58 2.25 | 10053670-001LF 
64 0 2.30 |39.00 8.80 11.25 ]609-2018-ND 1.40 Wil 65 | 10018784-10101TLF 32 | 57.14 5.10 9.95 | 609-1612-ND 4.29 2.58 2.25 | 10053670-002LF 
98 0 2.30 |56.00 8.80 11.25 |609-2019-ND 1.83 1.02 .87 | 10018784-10102TLF 32 | 57.14 5.10 9.95 609-1603-ND 3.82 937 215 | 10044625-001LF 
164} 0 2.30 | 89.00 8.80 11.25 |609-2020-ND 2.64 1.52 — 1.35)10018784-10103TLF 32 | 57.14 5.10 9.95 | 609-1604-ND 3.60 2.99 1.96 | 10044625-002LF 
64 0 3.10 | 39.00 8.80 11.25 |609-2022-ND 1.40 17 65 | 10018784-10111TLF 32 | 57.14 5.10 9.95 | 609-1605-ND 3.84 2.28 2.04 | 10044625-003LF 
98 0 3.10 |56.00 8.80 11.25 |609-2023-ND 1.56 86 -74 |10018784-10112TLF 1 32 | 57.14 5.10 9.95 | 609-1606-ND 3.79 2.33 2.02 | 10044625-004LF 
164 0 3.10 | 89.00 8.80 11.25 |609-2024-ND 2.64 1.56 1.35 | 10018784-10113TLF 32 | 57.14 5.10 9.95 609-1607-ND 5.48 3.53 3.14 | 10044625-102LF 
36 0 2.30 | 25.00 8.80 11.25 |609-2025-ND AT .24 -19 | 10018784-10200TLF 32 | 57.14 5.10 9.95 | 609-1608-ND 5.48 3.53 3.14} 10044625-104LF 
64 0 2.30 | 39.00 8.80 11.25 |609-2026-ND 89 A3 .36 | 10018784-10201TLF 32 | 57.14 5.10 9.95 | 609-1597-ND 3.66 2.26 1.99 | 10028542-001LF 
98 0) 2.30 | 56.00 8.80 11.25 |609-2027-ND 1.44 59 50 | 10018784-10202TLF 32 | 5714 5410 9.95 | 609-1598-ND 3.94 2.43 2415 | 10028542-002LF 
164/ 0 2.30_| 89.00 8.80 11.25 |609-2028-ND 89 50 43 |10018784-10203TLF Plugs - Right Angle PC Mount 
36 0 3.10 | 25.00 8.80 11.25 |609-2029-ND 57 28 .23 | 10018784-10210TLF 
64 | 0 | 310 |39.00 8.80 11.25 |609-2030-ND 85 © 43.35) 10018784-10211TLF 32) 57.14 12.30 6.50 PeOSST COD 428 264 285) 10035104-001LF 
98 | 0 | 3.10 |56.00 8.80 11.25 |609-2031-ND 1.28 © 65 .55|10018784-10212TLF 2) 82) 57-14 12.80 6.50 RCOSSISOTENE 435 2692.87 | 10085104-0021F 
164) 0 | 3.10 |89.00 8.80 11.25 |609-2032-ND 140.6051 |10018784-10213TLF 32] 5714 12.30 _ 6.50 _GOSSIGO2SNB) 428° __264 2.33) 10035104-003LF 
36 at 2.30 | 25.00 8.80 11.25 |609-2033-ND 1.22 62 52 | 10018784-11000TLF Plugs - Vertical Surface Mount 
64 1 2.30 |39.00 8.80 11.25 |609-2034-ND 1.70 92 .79 110018784-11001TLF 29 | 55.34 4.00 12.00 | 609-1528-ND 275 1.64 1.47 | 10023060-001LF 
98 1 2.30 | 56.00 8.80 11.25 |609-2035-ND 218 1.148  1.04)10018784-11002TLF 29 | 55.77 5.50 9.93 609-1547-ND 3.94 2.47 2.26 | 10045105-001LF 
164 1 2.30 | 89.00 8.80 11.25 |609-2036-ND 3.15 1.71 1.53 | 10018784-11003TLF 29 | 45.35 5.50 8.40 609-1546-ND 2.80 1.72 1.54 | 10041724-001LF 
36 1 3.10 | 25.00 8.80 11.25 |609-2037-ND 1.25 63 53 | 10018784-11010TLF 3 29 | 45.75 5.50 8.40 609-1532-ND 2.44 1.45 1.29 | 10031193-001LF 
64 1 3.10 | 39.00 8.80 11.25 |609-2038-ND 1.70 92 79 |10018784-11011TLF 32 | 57.14 5.10 9.95 609-1609-1-ND+ 5.40 3.36 3.04 | 10045646-001TRLF 
98 1 3.10 | 56.00 8.80 11.25 |609-2039-ND 1.92 1.14 98 | 10018784-11012TLF 32 | 57.14 5.10 9.95 609-1609-2-ND$ 2607.64/1,000 10045646-001TRLF 
36 1 2.30 | 25.00 8.80 11.25 |609-2040-ND 1.00 AQ A1 | 10018784-11100TLF 32 | 57.14 5.10 9.95 609-1610-1-ND+ 5.40 3.36 3.04 | 10045646-002TRLF 
64 1 2.30 | 39.00 8.80 11.25 |609-2041-ND 1.35 72 61 | 10018784-11101TLF 32 | 57.14 5.10 9.95 609-1610-2-ND$ 2607.64/1,000 10045646-002TRLF 
ia, 1_| 230 [eeo0 880 i125 e0e-20d8ND 2161.21.06] tootsre4-11103TLF pias igi Asuis Sita Mine 
36 1 3.10 | 25.00 8.80 11.25 |609-2044-ND 1.00 AQ At }10018784-11110TLF ai f20 | 32:00) 12:85) 4.40 Gus be Hy = eee 161 1.40 |_10084524-001LF 
64] 1 | 3.40 }39.00 8.80 11.25 |609-2045-ND 132. 71.60 /10018784-11111TLE Receptacies — Vertical: PC Mount 
98 1 3.10 | 56.00 8.80 11.25 |609-2046-ND 1.61 1 .75 | 10018784-11112TLF 29 | 42.73 7.00 9.85 609-1548-ND 5.64 3.76 3.37 | 10045782-001LF 
164} 1 | 3.10 | 89.00 8.80 11.25 |609-2047-ND 2.22 1.21 1.06] 10018784-11113TLF 22) 43.50 4.65 9.85 | 609-1549-ND 886 = 6.28 5.54] 10054542-001LF 
36 at 2.30 | 25.00 8.80 11.25 |609-2048-ND 67 33 .26 | 10018784-11200TLF 29 | 45.75 5.50 9.85 609-1529-ND 2.86 1.75 1.52 | 10031077-001LF 
64 1 2.30 | 39.00 8.80 11.25 ]609-2049-ND 93 A6 39 |10018784-11201TLF 5 | 29] 45.75 5.50 9.85 609-1530-ND 5.57 3.62 3.31 | 10031077-003LF 
98 1 2.30 | 56.00 8.80 11.25 |609-2050-ND 1.08 54 A5 | 10018784-11202TLF 29 | 45.75 5.50 9.85 609-1531-ND 5.57 3.62 3.31 | 10031077-011LF 
164 1 2.30 | 89.00 8.80 11.25 |609-2051-ND 1.18 65 55 | 10018784-11203TLF 29 | 45.75 5.50 9.85 609-1526-ND 1.80 1.03 -90 | 10018182-001LF 
36 it 3.10 | 25.00 8.80 11.25 |609-2052-ND 67 33 .26 | 10018784-11210TLF 29 | 45.75 5.50 9.85 609-1527-ND 4.81 3.01 2.76 |_10018182-011LF 
64 1 3.10 | 39.00 8.80 11.25 |609-2053-ND 95 AG 39 |10018784-11211TLF Receptacles - Vertical Hybrid (SMT and PCB) 
98 1 3.10 |56.00 8.80 11.25 ]609-2054-ND 1.10 54 A5 | 10018784-11212TLF 29 | 42.73 8.50 9.85 | 609-1541-ND 7.96 5.42 4.88 | 10036876-003LF 
164]; 1 3.10 | 89.00 8.80 11.25 |609-2055-ND 1.27 65 55 | 10018784-11213TLF 29 | 42.73 8.50 9.85 | 609-1540-ND 5.20 3.31 3.03 | 10036876-003CLF 
164) 3 3.10 | 92.00 8.80 10.20 |609-2062-ND 2.95 1.60 1.40 )10046742-11113TLF 29| 42.73 8.50 9.85 | 609-1539-1-ND+ 5.51 3.51 3.21 | 10036876-003C-TRLF 
164) 3 3.10 | 92.00 8.80 10.20 |609-2063-ND 1.58 90 74 | 10046742-11213TLF 6 | 29] 42.73 8.50 9.85 | 609-1539-2-ND+ 813.83/280 10036876-003C-TRLF 
i64| 3 | 2.30 | 92.00 8.80 10.20 |609-2064-ND 1.62.90 _.76 | 10046742-11223TLF 09 | 4273 850 985 | 609-1543-ND 507 317. 2.90) 10036876-013LE 
164) 3 3.10 | 92.00 8.80 10.20 |609-2065-ND 1.65 91 77 | 10046742-31213TLF 29 | 42.73. 8.50 9.85 | 609-1542-ND 5.07 3.17 2.90 | 10036876-013CLF 
ae . aa heen Ben es E08 oe ND ie gel Ft eet pelt 29 | 45.75 5.50 9.85 _| 609-1536-ND 4.82 3.01___-2.76 |_ 10036312-001LF 
280 | 0 | 310 {14900 880. 11.95 [609-2068.ND Si7__322 2.91 [10087596-10110TLF Receptacles Vertical Surface: Mount 
= - PCI Ex 5 ar} 29 | 45.75 5.50 19.55 | 609-1544-ND 7.65 5.20 4.69 | 10038334-001LF 
press Retention Mechanism 
Green) — | — 2300 1250 16.00 ]609-2059-ND 222016] 10042618-001LF 7) 29) 4575 5.50 9.85 BOR ase nD pr Ge S81) A008 1507-0010 
29 | 45.75 5.50 9.95 609-1537-ND 2.29 1.36 1.20 | 10036355-001LF 
2 |Blue} — — | 23.00 12.50 16.00 |609-2060-ND 35 A7 -15 | 10042618-002LF ~ 
Black| — | — | 23.00 12.50 16.00 |609-2061-ND 40.19 16 | 10042618-003LE Receptacles — Right Angle Surface Mount 
PCI Express Super Slot 3 | 22) 4700 14.20 3.68] 609-1538-ND 567 3.52 3.19] 10036587-001LF 
3 | 280] 1 | 230 ]150.00 7.50 17.25 [609-2056-ND 5.67 3.77 3.98] 10037907-11100TLF 29 | 48.00 14.70 4.76 _(Po09s1585:ND) 557 362 3.31 | 10035202-001LF 
280| 1 | 3.10 [150.00 7.50 11.25 |609-2057-ND 545 3.77 3.34|10037901-11110TLF +CutTape $ Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Sanijec One-Piece Interface Connectors FsI Series 


Specifications: No. of Dimensions Inches (mm) Digi-Key Price Each Samtec 
¢ Insulator Material: Liquid Crystal Polymer » Contact Material: Pos. | Segments A B Part No. 1 10 100 Part No. 
BeCu ¢ Current Rating: 1A @ 80°C ambient * Operating 0.12 (3.0) SAM8052-ND 7.58 5.46 4.55 FSI-110-03-G-D-E-AD 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Plating: Gold over 50)” 20 u| 1.66 (42.09) 0.24 (6.0) SAM8053-ND 7.95 5.73 4.77 FSI-110-06-L-D-E-AD 
(1.27 um) Nickel 0.39 (10.0) SAM8054-ND 7.82 5.87 4.89 FSI-110-10-L-D-E-AD 
0.12 (3.0) SAM8055-ND 8.54 6.41 5.34 FSI-120-03-G-D-E-AD 
40 2 2.45 (62.09) 0.24 (6.0) SAM8056-ND 9.00 6.75 5.63 FSI-120-06-L-D-E-AD 
0.39 (10.0) SAM8057-ND 9.26 6.95 5.79 FSI-120-10-L-D-E-AD 
0.12 (3.0) SAM8058-ND 9.31 6.99 5.82 FSI-130-03-G-D-E-AD 
60 3 3.23 (82.09) 0.24 (6.0) SAM8059-ND 9.84 7.18 6.15 FSI-130-06-L-D-E-AD 
0.39 (10.0) SAM8060-ND 9.71 7.39 6.33 FSI-130-10-L-D-E-AD 
0.12 (3.0) SAM8061-ND 10.65 8.11 6.95 FSI-140-03-G-D-E-AD 
80 4 4.02 (102.09) 0.24 (6.0) SAM8062-ND 11.25 8.56 7.34 FSI-140-06-L-D-E-AD 
0.39 (10.0) SAM8063-ND 11.36 8.74 7.33 FSI-140-10-L-D-E-AD 
0.12 (3.0) SAM8064-ND 11.81 9.09 7.62 FSI-150-03-G-D-E-AD 
100 5 4.81 (122.09) 0.24 (6.0) SAM8065-ND 12.51 9.62 8.07 FSI-150-06-L-D-E-AD 
0.39 (10.0) SAM8066-ND 12.92 9.93 8.33 FSI-150-10-L-D-E-AD 


le ae\ \ al 
WOIENEaG AdvancedTCA Connectors 


TECHNOLOGY IN CONNECTORS™ 


This newly developed architecture and system layout allows manufacturers of telecom equipment a new standard for designing systems (PICMG 3.0). ATCA stands for: 
Advanced Telecommunications Computing Architecture. The basic structure is utilizing a modular concept. Application of this new structured approach allows various module 
designs that are compatible in layout and mechanical installation. CONEC manufactured the power connectors for the ATCA System which are used in Zone 1. 


Material and Finishes: 
¢ Insulator: Glass filled Plastic, UL 94V-0 * Contacts: High precision machined Copper Alloy ° Plating: 30 micro inch, Gold over Nickel 
Electrical Characteristics: 


* Size 16 Power Contacts: 30A continuous all contacts under load per UL 1977; Size 22 Signal Contacts: 2A nominal rating * Insulation Resistance: 5GQ »* Mechanical 
Operations: 250 Cycles * Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


No. of Digi-Key Price Each CONEC 
Fig. Positions Termination Part No. fl 10 100 Part No. 
Right Angle — Male Connector 
1 30 Press Fit 626-1266-ND 21.32 17.38 14.93 ATC30WO08MAE1S5X 
Solder Pin 626-1267-ND 1769 13.91 11.66 ATC30W08MARCS5X 
Straight — Female Connector 
2 30 Press Fit 626-1268-ND 19.53 15.35 13.26 ATC30W08FGE1S5X 
Solder Pin 626-1269-ND 20.83 16.37 14.14 ATC30W08FGRCS5X 


Din Connectors 


Specifications: 


¢ Molding Material: PBTP (Polyester) * Flammability: UL 94V-0 * Material Contacts: Copper Alloy * Working Current: 2A * Operating 
Temperature: -55°C ~ 125°C »* Quality Class: 50 Mating Cycles 


No. of No. of Digi-Key Price Each CONEC 
Fig. Rows Positions Style Part No. 1 10 100 Part No. 
Right Angle 
1 3 96 Male 626-1275-ND 3.97 2.74 2.24 121A10149X 
2 3 96 Female 626-1281-ND 7.05 5.22 4.32 122A10859X 
Straight 

3 3 64 Male 626-1278-ND 4.42 3.09 2.53 121A10559X 
4 3 64 Female 626-1276-ND 5.17 3.67 3.01 122A10299X 
4 3 96 Female 626-1277-ND 5.54 4.05 3.31 122A10309X 


NEW! Micro TCA Connectors 


Specifications: * Insulator Material: PBT (UL 94-VO) »* Power contacts: Material: Copper alloy, screw Gold over Nickel * Shell: Material: Steel; Finish: Tin Plated 
machined contacts; Finish: Mating area Gold over Nickel, Termination area Tin over Nickel * Signal Electrical Characteristics: * Current rating: Power contacts: 24A at maximum 30°C temperature rise; Signal 
contacts: Material: Copper alloy, screw machined contacts; Finish: Mating area and Termination area both contacts: 7.5A maximum * Voltage Proof: 1,000Vrms * Mechanical operations: 250 cycles 


Digi-Key Price Each CONEC 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Right Angle PCB Connectors 
Male, thru-hole, Dual Port with 4-40 hex bolts 626-1298-ND 20.36 16.60 14.26 13-000011 
1 | Male, thru-hole, Dual Port without hex bolts 626-1299-ND 19.76 15.53 13.41 13-000021 
Male, SMT, Dual Port with 4-40 hex bolts 626-1300-ND 21.28 17.35 14.90 13-000031 
Male, thru-hole, Single Port with 4-40 hex bolts, 24A 626-1301-ND 13.44 10.57 8.86 13-000051 
2 | Male, thru-hole, Single Port without hex bolts, 24A 626-1302-ND 12.89 9.92 8.31 13-000061 
Male, SMT, Single Port with 4-40 hex bolts, 35A 626-1303-ND 13.93 10.96 9.18 13-000071 
3 Male, thru-hole, Single Port with 4-40 hex bolts, 40A 626-1304-ND 10.88 8.28 710 13-000091 
Male, thru-hole, Single Port without hex bolts, 40A. 626-1305-ND 10.07 7.67 6.57 13-000101 
Vertical PCB Connectors 
4 Male, thru-hole, Single Port with 4-40 hex bolts, 40A 626-1306-ND 10.10 769 6.59 13-000111 
Male, thru-hole, Single Port without hex bolts, 40A 626-1307-ND 9.36 7.02 5.85 13-000121 
Cable Mount Connectors 
Female Cable Mount Solder 12 ~ 10AWG, 30A 626-1308-ND 8.57 6.43 5.36 13-000131 
Female Cable Mount Solder 14 ~ 12AWG, 20A 626-1309-ND 8.64 6.48 5.40 13-000141 
4 Female Cable Mount Solder 12 ~ 10AWG Bridged Signal, 30A | 626-1310-ND 9.68 737 6.32 13-000161 
Female Cable Mount Solder 14 ~ 12AWG Bridged Signal, 20A | 626-1311-ND 10.17 774 6.63 13-000171 
Female Cable Mount Crimp 626-1312-NDt 2.31 1.57 1.21 13-000190 
Female Cable Mount Crimp Bridged Signal 626-1313-NDT 4.56 3.18 2.61 13-000201 
Backshells 
Backshell Plastic 180 degree Short 4-40 Jack Screws w/ connector | 626-1314-NDt 8.78 6.59 5.49 13-000210 
Backshell Plastic 180 degree Long 4-40 Jack Screws w/ connector | 626-1319-NDt 10.72 8.16 6.99 13-000370 
Backshell Die Cast 90 degree 4-40 Jack Screws 626-1320-ND 10.60 8.07 6.92 16-000010 
Contacts 
Female power contact crimp type short version, 10A 626-1315-ND 2.67 1.81 1.47 13-000291 
Female power contact crimp type short version, 20A 626-1316-ND 2.67 1.81 1.47 13-000301 
Female power contact crimp type short version, 30A 626-1317-ND 2.67 1.81 1.47 13-000311 
Female power contact crimp type short version, 40A 626-1318-ND 2.67 1.81 1.47 13-000321 
Signal crimp type socket contacts 24 ~ 20AWG 626-1321-ND 1.33 85 62 162C18709X 
Crimp tool for Micro TCA contacts 626-1287-ND 597.53 = = 360X10409X 


+ Contacts sold seperately 


More Product Available Online: www.digikey.com 
484. (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


= tycoElectronics ane HDMI™ Connectors and Cable Assemblies Digi@Reel° 


Authorized Distributor Digi-Key Price Each Tape and Reelt| AMP 
HDMI High-Definition Multimedia Interface connector is the next generation interface for consumer electronic products such Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
as digital television, set-top boxes and DVD players. HDMI supports standard, enhanced or high-definition video, plus multi- HDMI Receptacles 
channel audio on a single cable. Features: ¢ Full shielding for ESD protection and lead-free process capable * 19 positions and 1_| SMT R/A without Flange A35071CT-ND$ 447 3.73 2.98 | 300 | 742.02 | 1747981-1 
5 Gigabits/second of bandwidth to support video and multi-channel audio in a single cable * Durability: 10,000 cycles SMT R/A with Standard Flange | A35072-ND 6.03 5.03 4.02| — —] 1-1747981-1 
2 | SMT R/A with Standard Flange | A35073-ND 5.73 4.78 3.82) — — | 1-1747981-2 
SMT R/A with HI Flange A35074CT-ND$ 3.87 3.23 — | 170 | 364.04 | 2-1747981-3 
3_| Thru Hole R/A A35075-ND 5.73 4.78 3.82 | — —|1746679-1 
4 | HDMI Over E-SATA A35076-ND 7.53 6.28 5.02 | — — | 1888540-1 
Cable Assemblies 
HDMI to DVI 2 Meters A35083-ND 24.86 19.34 15.47 | — —|1770020-1 
HDMI to DVI 3 Meters A35084-ND 29.27 22.77 18.22 | — —| 1770020-2 
5 | HDMI to DVI .5 Meters A35086-ND 18.77 14.60 11.68 | — —| 1770020-4 
HDMI to DVI .75 Meters A35087-ND 18.25 14.20 11.36 | — —| 1770020-5 
HDMI to DVI 1 Meter A35088-ND 20.79 16.17 12.94 | — —|1770020-6 
HDMI to HDMI 2 Meters A35077-ND 28.04 21.81 17.45 | — —|1770019-1 
HDMI to HDMI 3 Meters A35078-ND 23.92 18.61 14.89) — —| 1770019-2 
6 HDMI to HDMI .25 Meters A35079-ND 17.55 13.65 10.92 | — —| 1770019-3 
HDMI to HDMI .5 Meters A35080-ND 19.15 14.90 11.92) — —| 1770019-4 
HDMI to HDMI .75 Meters A35081-ND 18.20 14.16 11.33 | — —| 1770019-5 
HDMI to HDMI 1 Meter A35082-ND 20.66 16.07 12.86 | — — | 1770019-6 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 


Material: * Housing: Liquid crystal polymer, black * Contacts: Copper alloy * Ground Bus: Phosphor bronze «Finish: Gold Plating * Contacts and HS 


Mictor Con nectors = SM D Ground Bus: Duplex plated 0.00076(.000030) minimum gold in mating area with entire contact and ground bus underplated .00178 (.000070) 


minimum nickel Ratings: * Voltage: 30VAC * Current: Signal 1.0 amp, fully derated grounded; 7.6 amps, fully derated * Temperature: -55°C ~ 125°C 


No. of | Dim. - Inches (mm) Distance Between Digi-Key Price Each AMP 
Pos. A First and Last Position Part No. fl 25 100 | Part No. 
Fig. 1 - 1 Row of Pins, Series 767004 Receptacles 
38 1.00 (25.4) 450” A32308-ND 20.75 18.80 13.32 | 2-5767004-2 
76 1.50 (38.1) .950” A32309-ND 4147 37.56 26.61 | 2-5767004-3 
152 2.5 (63.5) 1.95" A32310-ND 70.52 63.87 45.24 | 2-5767004-5 
Fig. 2 - 2 Rows of Pins, Series 767007 Plugs 
38 1.00 (25.4) 450” A32311-ND 18.05 16.35 11.58 | 5767007-8 
76 1.50 (38.1) .950" A32312-ND 47.67 43.18 30.59 | 5767007-9 
152 2.5 (63.5) 1.95” A32313-ND 81.04 73.40 51.99 | 1-5767007-1 
ST Ti MINIS No. of Digi-Key Price Each Bourns 
BOVE 70AD Modular Contacts Fig. Pos. Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Female SMT — RoHS Compliant 
The Model 70AD Modular Contact is a low profile modular design connector that makes a high integrity, yet quickly 2 70ADJ-2-F-ND 1.23 98 16 12 7OADJ-2-FLO 
removable connection. 3 70ADJ-3-F-ND 1.45 1.16 90 85 | 70ADJ-3-FLO 
Applications: Rechargeable batteries and battery packs, battery chargers, cellular and portable phones, two-way radios, 1 4 70ADJ-4-F-ND 1.83 1.46 1.13 1.06 70ADJ-4-FLO 
laptop computers, etc. Materials and Finishes: Insulator: Glass reinforced thermoplastic; UL 94V-0 rated, black Contact: : LOADS END a i ee a eat 
Copper alloy Finish Underplating: Nickel Finish Contact Area: 30u in. Au over Ni (male), Precious metal (female) Finish - = - - - 
Termination: Tin alloy (meets MIL-STD202, method 208) Electrical Operating Characteristics: Current Rating: DC 3A/ Female SMT with Locator Pin 
contact Voltage Rating: DC 30V (male) Contact Resistance: 25m maximum Dielectric Voltage: AC 500V Insulating 2 TOAD EI NDe, ie ace 8 2 rt 
Resistance: 400MQ minimum (male), 500MQ minimum (female) Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mechanical 1 4 70ADJ-4-F1-ND@ 1133 146 113 106 | 70ADJ-4-FL4 
Characteristics: Normal Force: 100 grams minimum (male) Durability: 5,000 cycles 5 7OADJ-5-F1-ND® 218 174 134 127 | 70ADJ-5-FL1 
6 70ADJ-6-F1-ND® 2.55 2.04 1.57 1.48 | 70ADJ-6-FL1 
Female Modular Contact Fig. 1 - Female Fig. 2 - Female Female Through-Hole — RoHS Compliant 
Surface Mount Through Hole 2 70ADH-2-F-ND 1.23 98 16 72 | 7OADH-2-FLO 
- i i 3 70ADH-3-F-ND 1.45 1.16 90 85 | 70ADH-3-FLO 
No. of | Dim. (mm) oe 2 4 TOADH-4-F-ND 1.83 1.46 113 1.06 | 70ADH-4-FLO 
Contacts | A 5 70ADH-5-F-ND 2.18 1.74 1.34 1.27 | 70ADH-5-FLO 
2 a0 14. 6 70ADH-6-F-ND 2.55 2.04 1.57 1.48 | _70ADH-6-FLO 
3 13.0 if Male SMT — RoHS Compliant 
4 | 470 | 421 _——__} 2 7OADJ-2-W-ND 130 7.04 80 76 | 7OADJ-2-MLO 
5 210 -— R —i 3 70ADJ-3-M-ND 1.63 1.30 1.00 95 | 7OADJ-3-MLO 
6 250 : 3 4 70ADJ-4-M-ND 2.03 1.62 1.25 1.18 | 7O0ADJ-4-MLO 
b Top View 5 7OADJ-5-M-ND 2.45 1.96 151 1.43 | 70ADJ-5-MLO 
6 70ADJ-6-M-ND 2.85 2.28 1.76 1.66 | 70ADJ-6-MLO 
Male SMT with Locator Pin — RoHS Compliant 
‘i ‘i 2 70ADJ-2-M1-ND 1.30 1.04 80 76 | 70ADJ-2-ML1 
Male Modular:contert adage Tesh Hslé 3 7OADJ-3-M1-ND 1.63 130 100 95 | 70ADJ-3-ML1 
A 3 4 70ADJ-4-M1-ND 2.03 1.62 1.25 1.18 | 7O0ADJ-4-ML1 
No. of | Dim. (mm) 5 7OADJ-5-M1-ND 2.45 1.96 151 1.43 | 70ADJ-5-ML1 
Contacts A 6 70ADJ-6-M1-ND 2.85 2.28 1.76 1.66 | 70ADJ-6-ML1 
2 77 ae Male Through-Hole — RoHS Compliant 
3 147 2 7OADH-2-M-ND 1.30 1.04 80 76 | 70ADH-2-MLO 
4 157 3 1.63 1.30 1.00 95 | 70ADH-3-MLO 
5 197 4 4 2.03 1.62 1.25 1.18 | 70ADH-4-MLO 
6 037 5 2.45 1.96 1.51 1.43 | 70ADH-5-MLO 
: Top View 6 70ADH-6-M-ND 2.85 2.28 1.76 1.66 | 70ADH-6-MLO 
@ RoHS Compliant 
7O0AA Modular Contacts No. of | Digi-Key Price Each Bourns 
Pos. Part No. 1 10 50 Part No. 
Features: * 2.54mm pitch and height * End-to-end stackable ¢ Pick and place compatible * High cycle life Female Modular Contact 
Operating Characteristics: Electrical: * Current Rating: 3A/contact * Voltage Rating: 60V »* Contact Resistance: 30mQ maximum 2 70AAJ-2-FO-ND 50 40 36 70AAJ-2-FO 
(25mQ maximum for Male) * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mechanical: ¢ Durability: 10,000 cycles minimum 3 70AAJ-3-FO-ND 75 60 54 TOAAJ-3-FO 
Please see data sheet for full dimensions 4 70AAJ-4-FO-ND 90 72 65 70AAJ-4-FO 
5 7OAAJ-5-FO-ND 1.00 80 2 TOAAJ-5-FO 
Female Modular Contact Optional locating | Male Modular Contact HORIZONTAL VERTICAL 6 70AAJ-6-FO-ND 1.18 94 85 | 7OAAJ-6-FO 
a] pin ENGASEMENT.. | Female Modular Contact with Locating Pin 
No. of | Dim. (mm) No. of | Dim. (mm) CONTACT WIPE 41.27 2 TOAAJ-2-F1-ND 50 40 36] 70AAJ-2-F1 
Contacts [A B k 5 Contacts A + 3 ZOAAJ-3-F1-ND 75 60 54 | 70AAJ-3-F1 
498 | 2.54 : || 5.00 A+0.20_ 18H Pas 4 TOAAJ-4-F1-ND 90 72 (65 | 7OAAJ-4-F1 
7.52 | 5.08 2" 754 Figg | t 2.54 5 T7OAAJ-5-F1-ND 1.00 80 72 | 7OAAJ-5-F1 
10.06 | 7.62 albrae 10.20 aut 6 7OAAJ-6-F1-ND 1.18 94 85 | 7OAAJ-6-F1 
12.60 | 10.16 12.62 7.09 Male Modular Contact 
15.14 | 12.70 15.16 fi 2] 7OAAJ-2-MO-ND 88 70 63 | 7OAAS-2-MO 
3 70AAJ-3-M0O-ND 1.13 90 81 70AAJ-3-MO0 
4 70AAJ-4-MO-ND 1.38 1.10 99 7OAAJ-4-MO 
5 7O0AAJ-5-MO-ND 1.75 1.40 1.26 7OAAJ-5-MO 
6 7OAAJ-6-MO-ND 2.13 1.70 1.53 70AAJ-6-MO 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 485 


v 
INA Connectors — Fine Pitch SMT Board to Board 


1.5mm Features: * 0.4mm fine pitch and low profile * Design provides for an audible click * Prevents solder wicking * Compatible with high temperature, lead free, soldering processes 

Specifications: « Mated Height: 1.5mm «¢ Pitch: 0.4mm ¢ Current: 0.4A maximum » Voltage: 50V maximum 

Application: + 1.5mm series is ideal for high density packaging applications such as PCs, PDAs, DVD, cell phones and digital cameras. SOLO STACKER™ Features: * One piece connector used to connect two PCBs with 
mobile phones, pagers, PDAs, security, hand held scanners, etc. in a cost-effective manner * Can allow a spacing tolerance of up to +0.30mm 


Dimensions Cut Tape 
No. of (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Fig. | Pos. A B Part No. i] 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1.5mm Fine Pitch Connector 
Plug 
1 20 5.1 oe 478-1988-1-ND 3.38 2.89 2.25 | — _ — |145602020000829 
30 7A — 478-1989-1-ND 4.28 3.66 2.85 | 478-1989-2-ND | 2,000 | 1662.50/M | 145602030000829 
Receptacle 
20 6.1 — 478-1991-1-ND 2.52 2.16 1.68 | 478-1991-2-ND | 2,000 980.00/M |245602020000829 
2 30 8.1 a 478-1992-1-ND 2.70 2.31 1.80 | 478-1992-2-ND | 2,000 | 1050.00/M | 245602030000829 
40 10.1 _ 478-1993-1-ND 3.38 2.89 2.25 | 478-1993-2-ND | 2,000 | 1312.50/M |245602040000829 


SOLO STACKER 


With PCB Location Bosses 


16 9.0 1.9 ~ 2.1 | 478-1994-1-ND 2.88 2.47 1.92 | 478-1994-2-ND | 1,250 | 1120.00/M |009158016020001 
20 11.0 1.9 ~ 2.1 | 478-1995-1-ND 4.01 3.43 2.67 | 478-1995-2-ND | 1,250 | 1557.51/M |009158020020001 
24 13.0 1.9 ~ 2.1 | 478-1996-1-ND 2.39 2.05 1.59 | 478-1996-2-ND | 1,250 927.51/M |009158024020001 
28 15.0 1.9 ~ 2.1 | 478-1997-1-ND 252 2.16 1.68 | 478-1997-2-ND | 1,250 980.00/M |009158028020001 


16 9.0 2.1 ~ 2.7 | 478-1998-1-ND 248 2.12 1.65 | 478-1998-2-ND | 1,250 962.51/M |009158016025001 
3 20 11.0 2.1 ~ 2.7 | 478-1999-1-ND 3.42 2.93 2.28 | 478-1999-2-ND | 1,250 | 1330.00/M |009158020025001 
24 13.0 2.1 ~ 2.7 | 478-2000-1-ND 2.39 2.05 1.59 | 478-2000-2-ND | 1,250 927.51/M |009158024025001 
28 15.0 2.1 ~ 2.7 | 478-2001-1-ND 2.97 2.55 1.98 | 478-2001-2-ND ) 1,250 | 1155.00/M |009158028025001 


16 9.0 2.8 ~ 3.3 | 478-2002-1-ND 216 1.85 1.44 | 478-2002-2-ND | 1,100 840.00/M |009158016030001 
24 13.0 2.8 ~ 3.3 | 478-2004-1-ND 248 2.12 1.65 | 478-2004-2-ND | 1,100 962.50/M |009158024030001 
28 15.0 2.8 ~ 3.3 | 478-2005-1-ND 261 2.24 1.74 | 478-2005-2-ND | 1,100 | 1015.00/M |009158028030001 


1.00mm Fine Pitch Connectors (FPC) 


Features: ZIF Right Angle: * Voltage: 50V * Current Rating: 1.0A maximum «* Operating Temperature: » Materials: Contact: Phosphor Bronze (tin-lead plated), Insulator: Glass-filled nylon, PPS LIF Right Angle 
-20°C ~ 85°C »* Materials: Contact: Phosphor Bronze (tin-lead plated), Insulator and Slider: PPS, brown and Vertical: * Voltage: 50V * Current Rating: 0.5A maximum »* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
color ZIF Vertical: * Voltage: 50V »* Current Rating: 1.0A maximum ¢ Operating Temperature: -30°C ~ 85°C» Materials: Contact: Phosphor Bronze (tin-lead plated), Insulator: Glass-filled PPS 

Dim. in mm 


No. | Dim. Cut Tape No. | Dim. Cut Tape 
of | (mm) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | AVX of | (mm) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | AVX 
Fig.) Pos.| A | PartNo. 1 10 100 | Part No. | Oty. Pricing | Part No. Fig.|Pos.) A | PartNo. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Vertical, SMT without Boss Vertical, SMT 
6 | 12.4 | 478-1959-1-ND 2.03 1.74 1.35 | 478-1959-2-ND | 1,000 | 787.50 | 006208506110000 3 | 6.0 | 478-1980-1-ND 1.08 93 72 | 478-1980-2-ND| 900 378.00 | 046232103015800 
10 | 16.4 | 478-1961-1-ND 2.39 2.05 1.59 | 478-1961-2-ND | 1,000 | 1085.00 | 006208510110000 4 | 7.0 | 478-1981-1-ND 1.13 97 .75 | 478-1981-2-ND} 900 393.75 | 046232104015800 
1 | 12 ) 18.4 | 478-1962-1-ND 3.02 258 2.01 | 478-1962-2-ND | 1,000 | 1172.50 | 006208512210000 3 6 | 9.0 | 478-1982-1-ND 1.17 1.01 .78 | 478-1982-2-ND| 900 409.50 | 046232106015800 
14 | 20.4 | 478-1963-1-ND 2.75 2.35 1.83 | 478-1963-2-ND | 1,000 | 1067.50 | 006208514210000 12 | 15.0 | 478-1985-1-ND 1.44 1.24 .96 | 478-1985-2-ND| 900 504.00 | 046232112015800 
16 | 22.4 | 478-1964-1-ND 338 2.89 2.25 | 478-1964-2-ND | 1,000 | 1312.50 | 006208516210000 14 | 17.0 | 478-1986-1-ND 1.53 1.31 1.02 | 478-1986-2-ND| 900 535.50 | 046232114015800 
Right Angle, SMT, Bottom Contact Type with Solder Tab, without Boss Right Angle, SMT, Top Contact Type 
5 | 12.25 | 478-1965-1-ND 1.53 1.31 1.02 | 478-1965-2-ND | 1,000 | 595.00 / 006200505130000 8 | 11.6 | 478-1975-1-ND 1.49 1.28 99 | 478-1975-2-ND} 1,000 | 577.50 | 046232108103800 
8 | 15.25 | 478-1967-1-ND 212 1.81 1.41 | 478-1967-2-ND | 1,000 | 822.50 | 006200508130000 10 | 13.6 | 478-1976-1-ND 1.58 1.35 1.05 | 478-1976-2-ND| 1,000 | 612.50 | 046232110103800 
2 | 10 | 17.25 | 478-1968-1-ND 2.21 1.89 1.47 | 478-1968-2-ND| 1,000 | 857.50 | 006200510130000 4 | 12 | 15.6 | 478-1977-1-ND 1.71 1.47 1.14 | 478-1977-2-ND}| 1,000) 665.00 | 046232112103800 
12 | 19.25 | 478-1969-1-ND 1.89 1.62 1.26 | 478-1969-2-ND | 1,000 | 735.00 | 006200512230000 14 | 17.6 | 478-1978-1-ND 1.76 1.51 1417 | — = — | 046232114103800 
14 | 21.25 | 478-1970-1-ND 248 2.12 1.65 | 478-1970-2-ND| 1,000 | 962.50 | 006200514230000 16 | 19.6 | 478-1979-1-ND 1.85 1.58 1.23 | — - — | 046232116103800 


SmartMedia Connectors — 
MCR 102 Series 


Features: 

The MCR102 Series of miniature, thin connectors 
conforms to the SSFDC Forum of "SmartMedia" 
miniature storage media. 


HAG Esse 
SO LTD. SIM Card Sockets — ID1A Series 


Features: 

Suited for Plug-in SIM Cards of the GSM Standard (11.11). 
SIM card Subscriber Identity Modules are used for subscriber 
identification with portable telephone terminals having (or using) 
GSM standard (11.11) plug-in SIM cards. These sockets are 


miniature and thin with a height of 2.45mm, length of 30.6mm, Applications: 
and width of 17.4mm. Digital cameras, PDA, voice recorders, and other 
Applications: equipment that uses SmartMedia. 
Ga neu ane ecupment that uses GSM Standard Ratings: 
: Plug 7 * Current: 0.5A * Temperature Range: -20°C ~ oe 
Ratings: Dim. in mm 60°C Voltage: 125VAC Dim. in mm 
¢ Current: 1A * Temp. Range: -30°C ~ 80°C Voltage: 100VAC _ 
ra r 7 ni ini 5 No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Digi-Key Bulk Price Each Hirose Digi-Key T&R Pricing | Hirose nee 
Part No. 1 25 100 | Part No. Part No. 500 _| Part No. bose BDescrtation carta: f a CSS Bart Ne: 
H10743-ND 3.48 2.70 2.16 | ID1A-6S-2.54SF(71) | H10743TR-ND 742.50 _| ID1A-6S-2.54SF(81) 22 | Smart Card SV B2edGND 534 427 3.80 | MGR1024-22RH-1.27SF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
486 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


FCj, ExpressCard™ 
~ Connectors 


ExpressCard/34 and ExpressCard/54 Module Components and Card Kit 
ExpressCard module components and kits from FCI support module 
manufactures’ implementation of ExpressCard technology. Module components 
are provided for both the ExpressCard/34 and ExpressCard/54 module form 
factors. 

Features: * Connector electrical performance is validated at the initial PC| Express 
data rate of 2.5Gb/s and the anticipated second-generation speed of 5.0Gb/s 
* Simple beam-on-blade contact interface is rated for up to 10,000 cycles. 
Materials: * Module Connector: Housing: High-temperature thermoplastic 
Terminal: Copper alloy, gold over nickel in contact area, tin over nickel in solder 
area ¢ Module Card Kits: Plastic Cap: Thermoplastic Metal Shield: Stainless 
Steel 

Electrical Performance: * Contact Resistance: Initial 40mQ maximum; 55mQ. 
maximum after test * Current Rating: 0.75A per contact * Meets insertion loss, 
return loss and crosstalk requirements in ExpressCard standard release 1.0 
Environmental: ¢ Durability Rating (mating/unmating): 10,000 cycles » Field 
Temperature: -65°C » Field Life: 5 years * Temperature Life (preconditioning): 
-105°C for 72 hours * Temperature Life: -105°C for 120 hours » Mixed Flowing 


Gas Duration: 7 days ¢ os Dimensions - mm Digi-Key Price Each Tape and Reel FCI 
Mechanical Performance: * Durability: 10,000 mating cycles «Insertion Force: | Fig | Description A B C | PartNo. 1 25 100 | Qty. [Pricing | Part No. 
39N maximum » Withdrawal Force: 3.7N minimum; 18.5N maximum ExpressCard/34 and ExpressCard/54 Systems 

1_| Modular Connector _ = —_ | 609-1081-1-NDt 2.86 1.76 1.57_| 480 663.91 | 10030570-2112LF 
ExpressCard Host Connectors and Universal Slot Systems ole Card/34 Top Shield 70.70 = — | 609-1082-ND 1.32 12 61 = — | 10030573-100LF 
ExpressCard host connectors and systems from FCI support host systems mpresstal Spee 74.80 — = TEST i = 58 | — = pee 
manufactures’ implementation of ExpressCard technology. 3 | ExpressCard/34 Bottom Shield _ _— = - H i i 15. | = = )574- 
Features: * Connector electrical performance is validated at the initial PCI Express 7 = — ___ — _| 609-1085-ND 1.89 1.09 94 | — — | 10030574-2100LF 
data rate of 2.5Gb/s and the anticipated second-generation speed of 5.0Gb/s | 4 | ExpressCard/54 Top Shield 70.70 — — | 609-1086-ND 1.60 87 16 | — — | 10030581-100LF 
* Simple beam-on-blade contact interface is rated for up to 5,000 cycles. ae = = Ta i 7 B = = 10030581-200LF 
Materials: * Host Connector: Housing: High-temperature thermoplastic Terminal: 5 | ExpressCard/54 Bottom Shield : ~ ~~ Z a : > z =. = - 
Copper alloy, gold over nickel in contact area, tin over nickel in solder area * Host 71.50 = = 609-1089-ND 2.20 1.27 1.13 _ — | 10030582-2100LF 
System: Cam Housing: Thermoplastic Metal Shield: Stainless Steel ExpressCard Host Systems 
Electrical Performance: Contact Resistance: Initial 40mQ maximum; 55mQ 40.20 15.15 7.70 | 609-1073-1-NDt 2.31 1.37 1.21 | 200 227.87 | 10056265-122ABTLF 
maximum after test » Current Rating: 0.75A per contact * Meets insertion loss, | g | Host Connector 38.20 13.15 5.50 | 609-1075-1-NDt 2.07 1.24 1.09 | 200) 207.27 | 10053826-100ABTLF 
return loss and crosstalk requirements in ExpressCard standard release 1.0 38.20 13.15 5.50 | 609-1077-1-NDt 2.05 1.21 1.05 | 200) 196.38) 10055262-100BBTLF 
Environmental: * Durability Rating (mating/unmating): 5,000 cycles « Field ae i aie ae ot i en 200 207.60 eee 
Temperature: -65°C » Field Life: 5 years * Temperature Life (preconditioning): 6330 6220 620 609-1076-ND He _ 539 = _ A MOESaeTEaTAEE 
-105°C for 72 hours » Temperature Life: -105°C for 120 hours » Mixed Flowing 7 | Host System (Card Push) : : : € A : I = _ = 
Gas Duration: 7 days 63.30 62.15 6.20 | 609-1078-ND 3.94 2.45 2.22 | — — | 10055263-00BLF 
Mechanical Performance: « Durability: 5,000 mating cycles * Insertion Force: 48.22 6220 6.20 [BBOaIGieND eal 213 1.93. | — == | 10058528-00ALF 
39N maximum » Withdrawal Force: 3.7N minimum; 18.5N maximum t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Tape and Reelt FCI 
Fig. Description A B c Part No. 1 25 100 Oty. Pricing Part No. 
SimCard Connectors 
1 8 Position, SMD, Tin 0.40 (10.16) = = 609-1398-1-NDt 2.97 1.82 1.59 2,000 1340.78/M 7111S0625X01LF 
6 Position, SMD, Tin 0.30 (7.62) = = 609-1399-1-NDt 1.54 87 72 2,000 563.16/M 711181015X01LF 
6 Position with Switch, SMD 0.67 (17.00) 1.00 (25.50) 0.15 (3.70) 609-1400-1-NDt 1.73 94 82 650 463.93 7111S1615A01LF 
9 6 Position with Cover, SMD 0.68 (17.20) 1.16 (29.50) 0.10 (2.50) 609-1401-1-NDt 1.10 58 50 1,400 392.10/M 7111S2015X02LF 
6 Position with Cover, SMD 0.79 (20.00) 1.18 (30.00) 0.12 (3.00) 609-1402-1-NDt 2.06 1.22 1.05 800 726.72 711280815X19LF 
8 Position with Cover, SMD 0.79 (20.00) 1.18 (30.00) 0.12 (3.00) 609-1403-1-NDt 2.52 1.49 1.29 800 888.96 711280825X01LF 
SmartCard Connectors 
8 Position with Cover, PCB = = = 609-1404-ND 1.31 15 61 = — 7334L2622F01LF 
3 8 Position with Cover, PCB = = = 609-1405-ND 1.33 74 63 = — 7334L2622F04LF 
8 Position with Cover, PCB = = = 609-1406-ND 1.46 79 68 = — 7334L2622FOSLF 
8 Position with Cover, PCB = = = 609-1407-ND 1.43 79 68 = = 7334L2622F13LF 
Z 8 Position, PCB = = = 609-1409-ND 4.29 2.67 2.42 = = 7431E0225S01LF 
8 Position, PCB = = = 609-1410-ND 4.49 2.79 2.53 — = 7432E0225S01LF 
8 Position, PCB 2.44 (62.00) 1.57 (40.00) 0.35 (9.00) 609-1411-ND 4.48 2.79 2.52 — = 7434L0825S01LF 
5 8 Position, PCB 2.44 (62.00) 1.57 (40.00) 0.35 (9.00) 609-1412-ND 4.76 2.98 2.72 = _ 7434L1025V01LF 
8 Position, PCB 1.23 (31.16) 1.57 (40.00) 0.16 (4.00) 609-1413-ND 3.53 2.18 1.93 = _— 7832C0425X01LF 
8 Position, PCB 2.44 (62.00) 1.57 (40.00) 0.26 (6.50) 609-1414-ND 1.43 9 68 _ _ 52400-25ALF 
6 8 Position with FPC Shape, PCB 2.60 (66.00) 3.50 (88.80) 0.15 (3.70) 609-1415-ND 8.09 5.74 5.06 a _ 55640-20201LF 
8 Position with FFC, PCB 2.28 (58.00) 2.74 (69.50) 0.12 (3.00) 609-1416-ND 4.90 3.13 2.86 _ = 10010556-004LF 
+ Cut Tape + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
SCA-2 Connector System Rol 
Fig. 050 The SCA2 (Single Connect Attachment) connector system ; No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key RnonEach FCI 
(12.70) BN consists of plugs and receptacles designed to meet the industry's | Fig. | Pos. A B Part No. 1 25 100 Part No. 
5 A requirement for standard drive to backpanel interface in RAID Plug - Straddle Mount (SMT) 
(Redundant Array of Independent Disks) and Fibre Channel 20 1.08 (27.38) = 609-1566-ND 2.36 7.40 7.24 | 72547-001LF 
applications. The plug resides in the disk drive, while the receptacle 20 1.08 (27.38) — 609-1567-ND 2.55 1.47 1.30 72547-002LF 
is on the backpanel. The interface is governed by the Small Form 20 1.08 (27.38) _ 609-1568-ND 2.57 1.55 1.35 | 72547-003LF 
Factor (SFF) standard. 4 40 1.62 (41.10) = 609-1557-ND 5.56 3.46 3.13 71292-002LF 
Features: * High reliability blade-on-beam contact design 40__| 1.62 (41.10) _ 609-1559-ND 4.20 2.61 2.37 | 71292-202LF 
« Alignment features provide blind mating ¢ First-Mate-Last- a ree {ee.a0) — Soe BSB ND 20 ae oe a Bee Soi 
Break (FMLB) contacts in accordance with SFF standards pattern 30 | 262 (6.50) = SEEING er 307 281 i 990-203LE 
Operating Performance: * Temperature Range: -55°C ~ 105°C -62'(66.50) Receptacle - PCB Mount ~ - 
Electrical Performance: ¢ Insulation Resistance: 1000M + Dielectric 00 118 (29.90) 0.45 (17.50) a 3 3T 305 180-1 7o347-00TLE 
Withstand: S00V Current Rating: 1.0A/contact_» Contact 80 | 2.72(69.00) 0.45 (11.50) | 609-1569-NDt 6.22 414 371 | 87566-001LF 
Resistance: 15m + Mating cycles: 500 Materials: Receptacle: | , / go | 2.72 (69.00) 0.69(17.50) | 609-1564-NDt 7.21 463 = 4.09 | 72442-001LF 
+ Housing: High temperature nylon (UL 94 V-0) * Color: Black 80 | 2.72(69.00)  0.69(17.50) | 609-1565-ND+ 5.84 4.04 3.58 | 72442-201LF 
* Contact: Phosphor bronze » Contact Plating: Au over Ni; Sn over 80 2.72 (69.00) 0.69(17.50) | 609-1563-ND 8.01 5.45 4.81 72436-003LF 
Ni tails Plug: * Housing: LCP (UL94V-0) * Color: Black * Contact: 80 2.72 (69.00) _0.45 (11.50) | 609-1561-ND 6.47 431 3.86 71780-005LF 
Phosphor bronze « Contact Plating: Au over Ni; Sn over Ni tails + Press fit 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 487 


re 


V/) 9155 Size Reduced Battery Connector 


Dim. in mm 


Fig. 1 Fig. 2 
The 9155 Series interconnect family of battery connectors saves 50% in volume over the initial compression connectors. These connectors are | RolS pees Pitches @ 2.5 
rated at a full 3 amps per contact on 2.5mm centers. Features: * 2.4mm insulator height *3 amps/contact * Large SMT mounting area for |e" r j+— L— Pitches @ 2.5 
positive mechanical attachment *5K mating cycles »* End-to-end stackable Applications: * Cellular phones * Handheld devices « Industrial 2) 8.00 
modules * Medical electronics 
No. of Dim.L | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Fig. | Positions (mm) | Part No. if 10 100 Part No. Oty. Pricing | Part No. 275 [+757 
3 75 478-4671-1-ND 2.03 1.74 1.35 478-4671-2-ND 1,000 788.00 | 009155003001016 i | 
3 75 478-4672-1-ND 2.07 1.78 1.38 478-4672-2-ND 1,000 805.00 | 009155003002016 pea! 
3 7.5 478-4673-1-ND 1.71 1.47 1.14 478-4673-2-ND 1,000 665.00 | 009155003003016 
4 10.0 478-4674-1-ND 2.21 1.89 1.47 478-4674-2-ND 1,000 858.00 | 009155004001016 
1 4 10.0 478-4675-1-ND 2.30 1.97 1.53 478-4675-2-ND 1,000 893.00 | 009155004002016 
4 10.0 478-4676-1-ND 2.34 = 2.01 1.56 478-4676-2-ND 1,000 910.00 | 009155004003016 Fig. 3 
5 12.5 478-4677-1-ND 2.39 2.05 1.59 478-4677-2-ND 1,000 928.00 | 009155005001016 
§ 12.5 478-4678-1-ND 2.97 2.55 1.98 478-4678-2-ND 1,000 1155.00 | 009155005002016 
5 12.5 | 478-4679-1-ND 248 212 1.65 | 478-4679-2-ND 1,000 963.00 | 009155005003016 a 2 
9 2 6.6 478-4680-1-ND 2.66 2.28 1.77 478-4680-2-ND 1,500 1033.00/M | 009155002101006 
3 8.1 478-4681-1-ND 2.75 2.35 1.83 478-4681-2-ND 1,200 1068.00/M_| 009155003101006 
2 5.0 478-4682-1-ND 153 (1.31 1.02 478-4682-2-ND 2,000 595.00/M | 009155002201006 
3 3 75 478-4683-1-ND 167 91.43 1.11 478-4683-2-ND 2,000 648.00/M | 009155003201006 
4 10.0 478-4684-1-ND 1.71 1.47 1.14 478-4684-2-ND 2,000 665.00/M | 009155004201006 
§ 12.5 478-4685-1-ND 248 2.12 1.65 478-4685-2-ND 2,000 963.00/M | 009155005201006 
2 5.9 478-4686-1-ND 153 (1.31 1.02 478-4686-2-ND 800 476.00 | 009155002301006 
4 3 8.9 478-4687-1-ND 167 = 1.43 140 478-4687-2-ND 800 518.40 | 009155003301006 
4 11.9 478-4688-1-ND 1.80 1.54 1.20 478-4688-2-ND 800 560.00 | 009155004301006 
5 14.9 478-4689-1-ND 2.39 2.05 1.59 478-4689-2-ND 800 742.40 | 009155005301006 


Dim. in mm 
Memory Cards 
PCMCIA PC 
Features: * Single stacked header in SMT or Through Hole Specifications: * Number of Contacts: 68 « Pitch: 1.27mm (0.05”) * Current Rating: 0.5A 
Maximum « Voltage Rating: 5V Maximum « Mating Cycles: 10,000 
Button | Digi-Key Price Each Tape and Reelt | AVX 
Fig. | Type Keying Side Part No. 1 25 100 Qty. | Pricing | Part No. 
1 Il Reverse Left 478-2009-ND 5.90 4.59 3.67 _ — _| 305025000321000 
olin Normal Right 478-4652-ND@ 6.53 5.07 4.05 _— — | 315027068130871+ 
ae 9 478-4646-1-ND® 9.89 7.68 6.14 250 | 1236.25 | 145027068130871+ 
3] LILI Normal Left 478-4648-ND@ 5.77 4.48 3.59 _ — | 305027000101000+ 


@ RoHS Compliant t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Secure Digital 


5638 SERIES: Features: * SD (Secure Digital) Memory Card technology is emerging as the next industry standard for 
removable flash memory and input/output devices »Low profile * Normal and reverse keying * Card detection feature 
«Accepts both SD and Multimedia Cards * Mating cycles: 10,000 Specifications: * Current Rating: 0.5A * Voltage Rating: 
5V Insulation Resistance: 1000MQ min. * Contact Resistance: 40MQ maximum »* DW Voltage: AC 500V » Operating 
Temperature: -25°C ~ 90°C Applications: * MP3 Players * PDAs Cellular Phones * Digital Cameras * Digital Camcorders 
5738 SERIES: Features: * Based on standard defined by 1/0 working of the SD Assoc., which is an SD memory card 
endorsement group * Low profile «Introduction of spring eject type for easy operation * Equipped with supporting metal 
fittings for firm mounting and enough strength as I/O by devising the insulator and the shell structure and enlarging fix 
metal fittings Specifications: * Pitch: 2.50mm «Contact Finish: Gold * Contact Finish Thickness: .50m © Current: .50A 
© Voltage: 5.0V * Withstanding Voltage: 500Vrms * Flammability Rating: UL94V-0 


9162 SERIES: Features: * Standard SIM (Subscriber Identity Module) connector is specifically designed for hand held 
devices »* Stand-off designs allow other components to be mounted underneath the connector offering greater effective 
use of PCB real estate * Insulator is molded from high temperature plastic enabling the connector to be used in convection 
or infrared solder processes Specifications: * Pitch: 2.540mm * Contact Material: copper alloy * Contact Finish: gold 
Applications: * For use with both full ISO cards and micro SIM cards 

5036 SERIES: Features: * SIM connector with mounting boss * Optional card retention lock »* Low profile metal body 
«Integral SMT strain relief tabs * Card detect switch * Push/Push card ejector Specifications: * Contact Material: 
Phosphor Bronze ¢ Contact Finish: Gold * Flammability Rating: UL94V-0 Applications: *GSM or WCDMA cell phones 
« Navigation systems * Portable data devices 


Dim. in mm 


Cut Tape 
PCB Ejector Digi-Key Price Each Tape and Reelt | AVX 
Fig. | Keying Mounting Style Part No. 1 25 100 | Qty. Pricing | Part No. 

1 Normal Top Push/Push | 478-4057-1-ND@ 479 3.72 2.97 | 250 598.13 | 145638009511859+ 
2 Reverse Bottom Push/Push | 478-4058-1-ND@ 479 3.72 2.97 | 250 598.25 | 145638109511859+ 
3 Normal Top Without 478-4059-1-ND® 3.19 248 1.98 | 350 558.25 | 145638009211859+ 
4 Reverse Bottom Without 478-4060-1-ND® 3.77 2.93 2.34 | 350 659.75 | 145638109211859+ 

478-2020-1-ND 3.77 2.93 2.34 | 250 471.25 | 145738009783862 
5 |_Gonnector Memory Gard Normal VO 478-4061-1-ND@ 5.95 462 3.69 | 250 | 743.25 | 145738009784859+ 
Connector Memory Card Reverse 1/0 478-4647-1-ND® 6.29 4.89 3.91 250 786.75 | 145738009210859+ 

Connector SIM Card Slide-in SMD 478-4366-1-ND® 1.36 1.06 -85 | 1,100 | 705.00/M_| 009162006206175 
Connector SIM Card 13.52mm with Boss | 478-4062-1-ND@ $22 405 3.24] 500 1305.00 | 045036006200862+ 
Connector SIM Card 6 Pos. without Boss | 478-4645-1-ND® 5.16 4.01 3.21 | 300 774.30 | 055036006202862+ 

@ RoHS Compliant ¢ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Dim. in mm 


Compact Flash 


Features: * Memory card connectors that support Compact 


Flash ¢ Used for small portable devices 5V Maximum « Mating Cycles: 10,000 


(0.05”) * Current Rating: 0.5A Maximum ¢ Voltage Rating: 


Specifications: * Number of Contacts: 50 * Pitch: 1.27mm Applications: « Digital cameras * Notebook PC * PDA 
Ejector | Button | Digi-Key Price Each AVX 
Fig.| Type | Keying Style Side Part No. i 25 100 | Part No. 
Connectors (ejectors not included) — RoHS Compliant 
Normal = = 478-4063-ND 5.51 4.28 3.42 | 315610050500871+ 
1 | 478-4064-ND 6.24 4.84 3.87_| 315610050210871+ 
Reverse = _ 478-4649-ND 6.73 5.22 4.18 | 315610050260871+ 
478-4650-ND 6.55 5.09 4.07 | 315610050550871+ 
2 Ul Reverse = = 478-4651-ND 6.24 4.84 3.87 _| 315620050716871+ 
Ejectors 
3 l Normal Foldable Left 478-4065-ND® 3.48 2.70 2.16 | 305610000005000+ 
4 | Normal Foldable | Right 478-2011-ND 3.54 2.75 2.20 | 305610000006000 
478-4066-ND® 3.48 2.70 2.16 | 305610000006000+ 
5 Ul Normal Foldable | Right | 478-4067-ND@ 3.05 2.37 1.89 | 305620000006000+ 
6 I = = = 478-4505-ND® 2.38 1.85 1.48 | 705610100000000+ 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


I:NV/A'( Compact Flash Type I! Kit 


AVX offers a Compact Flash (C/F) Type II Card Kit that comes with a standard plastic extension. The C/F type II card kit consists of stainless steel covers, 50 position connector, 
plastic extensions and plastic frame. It obtains its rigidity from a unique snap feature design that locks the metal covers onto the plastic frame. The metal covers have an insulating 
film applied to them; this ensures that there is no short circuit between the components and the metal covers. The unique design of the kit can easily be assembled using a very 
simple and inexpensive bench press tool, which allows the covers to snap into the plastic frame. 


Features: ¢ Standard plastic extensions * Easy to assemble using a simple bench press tooling * Metal covers supplied with plastic insulating film 
Applications: * PDAs (personal digital assistance) * Pagers * Digital cameras 
ATB=ACQOEND iu isles ciatsaty Vateie dsleatynintsahe salsa etabsals Seisnty alah sichas oases dss ga slatted Saleaialbelhed nina uit sa a aloha gna salads dua tse wad heads Mina de ea ay eae aT Maa KAS Dace ed aT SANS e aN $21.52 


HAS 5c =PCMCIA IC Memory Card Connectors 


Fig. 1 — IC1 Series Fig. 2 — IC7 Series 


The IC7 Series complies with JEIDA Version 
4.2 and is suitable for use with PCMCIA 
Type Ill cards. 


Features: 

¢ Small and lightweight 

* Two types of eject button, either left or right 
¢ Equipped with a frame ground terminal 


The IC1 Series connectors comply with Version 3 and Version 4.2, JEIDA and PCMCIA 2.0 Standards. Features: * Surface 
mount socket connectors (card side) * Off-center socket connectors high packaging profile * Surface mount header 
connectors are available 


No. of Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. Pins Type Description Part No. 1 10 Part No. 
Socket Connector Memory Card 
1A 68 Ll 2.7mm Dual HR1181-ND@ 7.08 58.56 IC1F-68RD-1.27SH(52) 
1B 68 Ll Single Side, A = .3mm HR1182-ND@ 798 6754 IC1F-68RD-1.27SF(52) 

, Single Side, A = .854mm HR1183-ND@ 8.19 69.30 IC1F-68RD-1.27SFA(52) 
1c 68 ll Off-Center HR1184-ND® 7.36 62.26 IC1H-68RD-1.27SH(52) 
1D 68 Ll 2.8mm Dual HR832-ND 6.92 58.52 IC1BB-68RD-1.27SH 

, 2.8mm Dual HR1185-ND® 7.05 58.32 IC1BB-68RD-1.27SH(52) 
1E 68 Pal 2.8mm Dual HR1186-ND® 8.79 74.36 IC1BA-68RD-1.27SH(52) 
1F 68 Ll 2.7mm Dual HR1187-ND@ 5.02 41.52 IC1HA-68RD-1.27SH(51) 
1G 68 Lt 2.7mm Dual, B = .3mm HR1188-ND@ 6.18 51.12 IC1K-68RD-1.27SF(71) 

: 2.7mm Dual, B = .9mm HR1189-ND® 6.18 51.12 IC1K-68RD-1.27SFA(71) 
1H 68 Ll 2.7mm Dual HR1190-ND® 6.18 51.12 IC1K-68RD-1.27SFB(71) 

Memory Card Connector 
Light Weight, Right Eject HR1191-ND@ 9.29 80.80 IC7-68PD-1.27DS-EJR(72) 
Light Weight, Left Eject HR817-ND 8.89 75.24 IC7-68PD-1.27DS-EJL 
2 68 LU Ul Light Weight, Left Eject HR1192-ND® 9.29 80.80 IC7-68PD-1.27DS-EJL(72) 
Light Weight, Rev Right Eject HR1193-ND® 9.29 80.80 IC7-68PDR-1.27DS-EJR(72) 
Light Weight, Rev Left Eject HR1194-ND@ 9.29 80.80 IC7-68PDR-1.27DS-EJL(72) 
@ RoHS Compliant 


oN Card Connector SD™ 


SPECIFICATIONS: 


* Compatible with both SD card and multimedia card formats * Smooth push - push eject mechanism ¢ Write protect switch indicator * Card polarization * Card detection 
indicator * Meets SD Card Association standards for known compatibility and reliability * Connector has a 10,000 cycle reliability 


Physical: « Insulation Material: High Temperature Thermoplastic * Flammability: UL 94V-0 »* Color: Black * Contact Material: Copper Alloy » Plating: Underplating: 50y” 
minimum Nickel; Wiping Area: 10” minimum Gold; Termination Area: 100u” maximum Matte-Tin 


Electrical: * Current Rating: 0.5A * Operating Voltage: 3.6VAC 
Environmental: * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 


Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 3M 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 300 Part No. 
SD, Push - Push Ejector, Right Angle SMT 3M5646CT-ND 1.33 1.12 1.02 3M5646TR-ND. 255.36 SD-RSMT-2-MQ-WF 


Card Connector microSD™ 


SPECIFICATIONS: 


* 1.85mm low profile height * Small size of 14.0mm x 14.2mm footprint * Smooth push - push eject mechanism ° Card is retained when mated ¢ Accepts card thickness of 
0.8mm 


Physical: * Insulation Material: High Temperature Thermoplastic * Flammability: UL 94V-0 * Color: Black * Contact Material: Copper Alloy * Plating: Underplating: 50” 
(1.27pm) minimum Nickel; Wiping Area: 15y” (0.38um) minimum Gold; Termination Area: 3p” (0.076um) maximum Gold flash 


Electrical: * Current Rating: 0.5A 
Environmental: * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 


Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 3M 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
microSD, Push - Push Ejector, SMT | 3M5607CT-ND 1.16 98 89 3M5607TR-ND 744.80 2908-05WB-MG 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 489 


a Dim. in mm 
= . 
Tyco Electronics Amp CPU Sockets 
Authorized Distributor 
Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 Part No. 
1 LGA 771 A97502-ND 41.02 30.77 28.72 1-1747890-1 
LGA 775 A97503-ND 45.24 33.93 31.67 1-1746664-1 
2 mPGA 638 A97504CT-NDt 12.78 9.09 = 1-1903401-4 
3 mPGA 939/AM2 A97505-ND 16.49 11.73 10.63 1735315-4 
mPGA 940 A97509-ND 45.92 34.44 32.15 1761503-1 
4 1207-F Right Lever A97506-ND 20.00 15.00 14.00 1871554-1 
mPGA 478A A97507CT-NDt 23.11 16.44 = 1-1674770-2 
5 mPGA 478A A97507TR-ND&A 2300.48/160 1-1674770-2 
mPGA 479M A97508CT-NDt 21.58 15.35 = 1674770-6 
mPGA 479M A97508TR-ND& 2685.20/200 1674770-6 


t+ Cut Tape A Tape and Reel 


DDR, DDR2, DDR3 and Memory Socket Connectors ols 
No. of | Gold Contact | Voltage| Dimensions (mm) Tail Digi-Key Price Each AMP. 

Fig Description Pos. Interface (Vv) A B |Length(mm)|_ Part No. i 25 100 | Part No. 
DDR2 DIMM, Vertical, AMC, ATCA 240 30p” 1.8 140.9 | 7.54 2.87 A97496-ND§ 7.10 4.83 4.26 | 1888669-1 
DDR2 DIMM, Vertical, AMC, ATCA 240 30y” 1.8 140.9 | 7.54 3.38 A97922-ND§ NEW! 6.10 4.34 3.93 | 1888669-2 
DDR2 DIMM, Vertical 240 Flash 1.8 142.0 | 7.54 2.67 A97497-ND NEW! 3.42 2.06 1.83 | 1775802-1 
DDR2 DIMM, Vertical 240 15p” 1.8 142.0 | 7.54 2.67 A97918-ND NEW! 3.96 2.82 2.56 | 1775802-2 

1 | DDR2 DIMM, Vertical 240 Flash 1.8 142.0 | 7.54 3.18 A97919-ND NEW! 2.57 1.83 1.66 | 1775802-3 
DDR2 DIMM, Vertical 240 15y” 1.8 142.0 | 7.54 3.18 A97920-ND NEW! 3.58 2.55 2.31 | 1775802-4 
DDR3 DIMM, Vertical 240 15p” 15 141.0 | 7.54 2.67 A97921-ND NEW! 3.96 2.82 2.56 | 1-932000-0 
DDR3 DIMM, Vertical 240 15y” 15 141.0 | 7.54 3.18 A97917-ND NEW! 3.58 2.55 2.31 | 1-932000-1 
Fully Buffered DIMM, Vertical 240 15p” 25VAC | 141.0 | 7.54 3.18 A97923-ND NEW! 3.76 2.68 2.43 | 1761845-5 
SO DIMM DDR2, SDRAM, Right Angle 200 Flash 1.8 71.0 5.2. = A97498CT-NDt 4.12 2.93 — | 1565917-4 
SO DIMM DDR2, SDRAM, Right Angle 200 Flash 1.8 71.0 5.2 = AQ7498TR-NDA& 384.30/150 1565917-4 
SO DIMM DDR2, SDRAM, Right Angle, Reverse 200 Flash 1.8 71.0 5.2 _ A97499CT-NDt 4.23 3.01 — | 1565918-4 
SO DIMM DDR2, SDRAM, Right Angle, Reverse 200 Flash 1.8 71.0 5.2 = A97499TR-ND& 394.80/150 1565918-4 
SO DIMM DDR2, Right Angle 200 Flash 1.8 18 4.0 = A97500-ND§ 21.80 15.51 14.06 | 1827236-4 
SO DIMM DDR2, Right Angle, Reverse 200 Flash 1.8 AS 4.0 = A97501-ND§ 7.76 5.52 6.01 | 1717833-4 

2 | SO DIMM DDR2, Right Angle, AMC, ATCA, Standard] 200 Flash 1.8 69.6 5.2 — A97913-ND NEW! = 12.47 8.87 8.04 | 1981276-4 
SO DIMM DDR2, Right Angle, AMC, ATCA, Reverse | 200 Flash 1.8 69.6 5.2 _ A97914-ND NEW! = 12.47 8.87 8.04 | 1981281-4 
SO DIMM DDR2, Right Angle, AMC, ATCA, Standard] 200 Flash 1.8 69.6 9.2 = A97915-ND NEW! = 15.77 11.22 10.17 | 1981284-4 
SO DIMM DDR2, Right Angle, AMC, ATCA, Reverse | 200 Flash 1.8 69.6 9.2 - AQ7916-ND NEW! 15.77 11.22 10.17_| 1981287-4 
MINIDIMM, Right Angle, Standard 244 Flash 1.8 93.0 9.79 — A97925-ND NEW! = 17.55 12.48 = 11.31 | 1-1735438-3 
MINIDIMM, Right Angle, Reverse 244 Flash 1.8 93.0 9.79 = A97924-ND NEW! 17.57 12.50 11.33 | 1-1735438-1 


+ Cut Tape A Tape and Reel § Low Profile 


Secure Digital Memory Card Connector 


Features: * Surface Mount Inline leads » Right Angle Mount ¢ Housing Color: Ivory * Housing Material: Thermoplastic GF 30% »* Contact 
Material: Phosphor Bronze » Contact Mating Area Plating: Gold 


Digi-Key Price Each AMP 
Part No. al 25 100 Part No. 
A97495-ND 3.70 2.52 2.22 1734234-1 
oii CF Card Headers 
SPECIFICATIONS: 


* Meets CFA Standards » .050” Pitch » Flammability: UL 94V-0 * Color: Beige * Current Rating: .5A * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Materials: « Insulation: Liquid 
Crystal Polyester (LCP) or High Temperature Thermoplastic * Contact: Copper Alloy 


Dim. A Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt | 3M 
Fig. | (mm) | Description Part No. 1 25 100 Qty. | Pricing | Part No. 
47.35 | CF Card Ejector - Right (for Fig. 2) 3M5435-NDO 87 68 54 _ 7E50-B316-04 
1 49.5 | CF Card Ejector, Dual Push - Right (for Fig. 2) 3M5436-NDO 2.76 2.14 1.71 = 7E50-B516-05 
53.3 | CF Card Ejector, Latching - Right (for Fig. 2) 3M5437-NDO 3.48 2.70 2.16 _ 7E50-B716-05 
- —__| CFIl Card Header with Ejector (7E50=B516-04) 3M5645CT-ND 9.34 7.25 5.80 =_ N7E50-N516TC-40-WFA 
Type | and Il, SMD, Long Guide, 15Au 3M5445CT-ND 5.51 4.28 _ 90 307.80 | N7ES0-M516RA-40-WF 
Type | and Il, SMD, Long Guide, 15Au, with Standoff 3M5446CT-ND 5.51 4.28 _— 90 307.80 | N7ES0-M516RA-50-WF 
Type | and Il, SMD, Long Guide, 30Au 3M5447CT-ND 5.66 4.39 _ 90 315.90 | N7E50-M516RB-40-WF 
9 ____| Type land Il, SMD, Long Guide, 30Au, with Standoff 3M5448CT-ND 5.66 4.39 _ 90 315.90 | N7E50-M516RB-50-WF 
Type | and Il, SMD, Inverse, Long Guide, 15Au 3M5449CT-ND 5.51 4.28 _ 90 307.80 | N7E50-N516RA-40-WF 
Type | and Il, SMD, Inverse, Long Guide, 15Au, with Standoff 3M5450CT-ND. 5.51 4.28 _— 90 307.80 N7E50-N516RA-50-WF 
Type | and Il, SMD, Inverse, Long Guide, 30Au 3M5451CT-ND 5.66 4.39 _ 90 315.90 | N7E50-N516RB-40-WF 
Type | and Il, SMD, Inverse, Long Guide, 30Au, with Standoff 3M5452CT-ND 5.37 417 = 90 | 299.70 | N7E50-N516RB-50-WF 
= —__| Type |, SMD Lo-Profile, Long Guide, Ejector Non-Acceptable 3M5444-NDO$A 9.22 7.16 5.73 _ N7E50-F516PK-30 
3 ___| Type, SMD 3M5438-NDOA 8.27 6.42 5.13 _ N7E50-7516PG-20 
Type |, SMD, Inverse 3M5439-NDOA 8.00 6.21 4.97 = N7E50-A516 PK-20 
= ____| Card Retainer Clip (for Fig. 3) 3M5434-NDO 2.29 1.78 1.43 _ 3505-34 
Right Button Ejector (for Fig. 3) 3M5459-NDO 4.21 3.27 2.61 = D7E50-7316-02 
Type |, SMD, Inverse, Lo-Profile, Ejector Acceptable 3M5440-NDO$A 8.70 6.75 5.40 _ N7E50-A516PK-30 
4 ___| Type |, SMD Lo-Profile, Ejector Non-Acceptable 3M5441-NDOA 8.70 6.75 5.40 = N7E50-C516PK-30 
Type I, SMD Lo-Profile, Ejector Non-Acceptable 3M5442-NDO$A 8.67 6.73 5.39 _ N7E50-D516PG-30 
Type |, SMD Lo-Profile, Ejector Acceptable 3M5443-NDO$A 8.70 6.75 5.40 = N7E50-E516PK-30 
_ —__| Ejector Button Right Side(for Fig. 4) 3M5460-NDO 4.99 3.87 3.10 _ — | D7E50-8316-03 
Type | and ll, SMD, 15Au 3M5453CT-ND 5.37 447 — | 125 | 416.25 | N7E50-0516RA-40-WF 
Type | and Il, SMD, 15Au, with Standoff 3M5454CT-ND 5.37 417 — 125 | 416.25 | N7E50-Q516RA-50-WF 
5 ___| Type land Il, SMD, 30Au 3M5455-NDO 3.97 3.09 247 _ — | N7E50-Q516RB-40 
Type | and Il, SMD, 30Au, with Standoff 3M5456CT-ND 5.51 4.28 _ 125 | 427.50 | N7E50-Q516RB-50-WF 
Type | and Il, SMD, Inverse, 15Au, with Standoff 3M5457CT-ND 5.37 417 _ 125 | 416.25 | N7E50-R516RA-50-WF 
Type | and II, SMD, Inverse, 30Au, with Standoff 3M5458CT-ND 5.51 4.28 _ 125 | 427.50 | N7E50-R516RB-50-WF 


With Solder Tab AGoldFlash Finish + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 4 Bulk 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Features: No. of Digi-Key Pricing Hirose 
+ Leading features of PCMCIA standard of mis-insertion prevention mech- | Fig. | Pins | Type | Description Part No. dl 10 | Part No. 
anism and sequencing mechanism for circuit protection, are incorporated | 4 | gg | 4 | | Memory Card Connector HR1195-ND@ 7.08 58.56 | IC1FA-68PD-1.27DS(72) 
Receptacle is of surface mount type » Pushbutton switch of ejecting section 
has an inner spring which makes the pushbutton free from vibration. 68 1, Il | Memory Card Connector with Ejecting Mechanism HR1196-ND® 11.64 = 107.67 | 1C1G-68PD-1.27DS-EJ(72) 
Materials: 2 | 68 | |,II | With Ejector and ESD Groundings Features HR810-ND 11.84 109.52 | 1C1G-68PD-1.27DS-EJ-E 
+ Insulator: Black PPS UL94V-0 * Contact: Selective gold plating * Ejector: 68 | |,II | With Ejector and ESD Groundings Features HR1197-ND@ 12.26 113.41 | 1C1G-68PD-1.27DS-EJ-E(72) 
SUS 3 68 |, |_| Memory Card Connector with Ejecting Mechanism HR1198-ND® 13.52 125.06 | IC1F-68PD-1.27DS-EJ(72) 
Electrical Specifications: 4 68 1, |__| Memory Card Connector with Ejecting Mechanism and Std-off | HR1199-ND® 11.64 107.67 | IC1FB-68PD-1.27DS-EJ(72) 
a Pa Geese per pin * Rated bie se . baits 5A | 68 I, | SMT Connector without Ejector HR1200-ND® 9.22 80.20 | IC1G-68PD-1.27SF(72) 
oltage: 51 for one minute at specified value * Insulation Resistance: i 
Minimum 1000MO at SOOVDC * Contact Resistance: Maximum 4omO at LOB 68 | IN| SMT Ejector for HR1200-ND HR806-ND@ 6.76 57.20 | IC1G-68PD-EJ 
1mA DC @ RoHS Compliant 
i Digi-Key Pricing Hirose 
PCMCIA Connectors IC11S Series ee DEG So ae ee ee 
Features: * Grounding is required to meet the high speed eae : PCMCIA Standard Left Eject — RoHS C liant 
signal requirements of the PC card standard » Grounding Connectors and Ejection guides are ——— Sopa itd ks ompnan 
reliability is achieved with a grounding plate and 8 grounding sold separately. Guide Rigid Button HR1138-ND 3.97 32.88 137.00 | 1C11S-BD-EJL 
contacts * Type |, Il and Ill are covered. The terminals Guide Folding Button HR1139-ND 4.84 40.08 167.00 | 1C11S-BD-FEJL 
for ground clipping are provided »* Connector height is Shown: PCMICA Reverse Guide Rigid Button HR1143-ND 3.97 32.88 137.00 | IC11SA-BD-EJL 
Tee Wei aea ie De a ae Rian Elec! <BCSs Guide Folding Button HR1144-ND 4.84 40.08 167.00 | IC11SA-BD-FEJL 
estos. + Welght of 12:70 fur_ormal. button type: Nelps “ SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1207-ND 8.58 74.60 335.70 | IC11S-PL-SF-EJL(71) 
achieve the reduced weight required in todays products 
Guide Pop-Up Button HR1208-ND 658 54.48 227.00 | 1C11S-BD-PEJL(71) 
Material: Insulator: * PPS * Black finish * UL94V-0 Guide Extended Pop-Up Button HR1209-ND 3.74 30.96 129.00 | 1C11S-BD-PNEJL(71) 
Contact: « Card Connected Section: » Brass » Contact SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1210-ND 858 74.60 335.70 | IC11SA-PL-SF-EJL(71) 
section: Gold Plating *Lead Section: Solder Plating Guide Pop-Up Button HR1211-ND 6.58 54.48 227.00 | 1C11SA-BD-PEJL(71) 
Sead i a ae adh Guide Extended Pop-Up Button HR1212-ND 3.74 30.96 129.00 | 1C11SA-BD-PNEJL(71) 
‘ection: Gol lating * Lead Section: Solder Plating Eject a = 
Metal Fittings, Guide Plate and Push Rod: « Stainless Steel Rigid Button PCMCIA Reverse Right Eject — RoHS Compliant 
Eject Button: * PBT » Black finish * UL94V-0 Type Guide Folding Button HR1149-ND 5.28 43.68 ~— 182.00 | 1C11S-BUR-FEJR 
Flsctiisal’Speciilcations:= Currant Ratings:0A; par pla SS Guide Rigid Button HR1153-ND 3.97 32.88 137.00 | IC11SA-BUR-EJR 
+ Rated Voltage: 125VAC * Withstanding Voltage: SOOVAC Right Guide Folding Button HR1154-ND 5.28 43.68 182.00 | 1C11SA-BUR-FEJR 
for one minute at specified value * Insulation Resistance: Right Folding (plat ivpush ou) SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1213-ND 871 73.70 309.88 | IC11S-PLR-SF-EJR(71) 
Minimum 1000MQ at 500VDC * Contact Resistance: Button Type Guide Pop-Up Button HR1214-ND 658 54.48 227.00 | 1C11S-BUR-PEJR(71) 
eee at 1mA DC + Operating Temperature: Guide Extended Pop-Up Button HR1215-ND 3.74 30.96 129.00 | IC11S-BUR-PNEJR(71) 
a SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1216-ND 871 73.70 309.88 | IC11SA-PLR-SF-EJR(71) 
Digi-Key Pricing Wine Guide Pop-Up Button HR1217-ND 658 54.48 227.00 | 1C11SA-BUR-PEJR(71) 
Description Part No. 1 10 50 Part No. Guide Extended Pop-Up Button HR1218-ND 3.74 30.96 129.00 | 1C11SA-BUR-PNEJR(71) 
PCMCIA Standard Right Eject PCMCIA Reverse Left Eject 
SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1127-ND 8.28 = 72.00 324.00 | 1C11S-68PL-1.27SF-EJR SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1162-ND 8.40 71.06 298.78 | IC11SA-68PLR-1.27SF-EJL 
Guide Rigid Button HR1128-ND 3.97 32.88 137.00 | IC11S-BD-EJR PCMCIA Reverse Left Eject — RoHS Compliant 
Guide Folding Button HR1129-ND 4.84 40.08 167.00 | 1C11S-BD-FEJR —— 
Guide Pop-Up Button eRe) 35. -fa88- “o4000 || Jiclis-BD-PLIR Guide Rigid Button HR1158-ND 3.97 32.88 137.00 | 1C11S-BUR-EJL 
Guide Rigid Button HR1133-ND 397 3288 137.00 | IC11SA-BD-EJR Guide Folding Button HR1159-ND 5.28 43.68 182.00 | 1C11S-BUR-FEJL 
Guide Folding Button HR1134-ND 4.84 40.08 167.00 | IC11SA-BD-FEJR Gulde Rigid Button BRIT63:ND 3.87 82.88 187.00 | IC11SA-BUR-EJL 
PCMCIA Standard Right Eject — RoHS Compliant Guide Folding Button HR1164-ND 5.28 43.68 182.00 | 1C11SA-BUR-FEJL 
SMT Connector, 68 position 1.27mm | HRi201-ND 858 7460 335.70 | 1G11S-PL-SF-EIR(71) SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1219-ND 871 73.70 309.88 | IC11S-PLR-SF-EJL(71) 
Guide Pop-Up Button HR1202-ND 6.58 84.48 227.00 | IC11S-BD-PEJR(71) Guide Pop-Up Button ie) BIS: | aabaBe « °227.00) | MG ti aOR EEL) 
Guide Extended Pop-Up Button HR1203-ND 3.74 30.96 129.00 | IC11S-BD-PNEJR(71) Guide Extended Pop-Up Button HR1221-ND 3.74 30.96 129.00 | IC11S-BUR-PNEJL(71) 
SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1204-ND 8.58 74.60 335.70 | IC11SA-PL-SF-EJR(71) SMT Connector, 68 position 1.27mm | HR1222-ND 871 73.70 309.88 | 1C11SA-PLR-SF-EJL(71) 
Guide Pop-Up Button HR1205-ND 6.58 54.48 227.00 | IC11SA-BD-PEJR(71) Guide Pop-Up Button HR1223-ND 658 = 54.48 227.00 | 1C11SA-BUR-PEJL(71) 
Guide Extended Pop-Up Button HR1206-ND 3.74 30.96 129.00 | 1C11SA-BD-PNEJR(71) Guide Extended Pop-Up Button HR1224-ND 3.74 30.96 129.00 | 1C11SA-BUR-PNEJL(71) 


— H Features: The SX1 Series of horizontal SMT type sockets with 0.635mm pitch comply with the "Small Outline DIMM" specification standardized by JEDEC. Compared with the 
DIMM Sockets Sx1 Series 72-pin DRAM SIMM socket, these SX1 sockets are about half the size. These sockets can be used in applications requiring double density (i.e., both sides) and permit module 
boards to be designed with higher level functions and higher density. 
Applications: Personal computers, office automation equipment, measuring instruments, communications equipment, medical equipment, factory automation, game machines, 
EWS, general-use computers, etc. 
Ratings: * Temperature Range: -55°C ~ 85°C * Voltage: 25V AC * Current: 0.5A 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Pos. Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Low Profile 
72 Height 4.0mm, DIMM key 5V H2347-ND 6.41 4.98 3.98 SX1EA-72S-0.635SH 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 491 


HIROSE . 
Hes EtecTaic Memory Stick® Connectors 


Features: The connector will not allow the card to be completely inserted from the wrong end or reversed 

Specifications: * Insulation Resistance: 1000MQ minimum »* Withstanding Voltage: No Flashover or insulation break- 
down ¢ Contact Resistance: 100mQ maximum * Durability (mating/ unmating): 12,000 cycles at 400 to 600 cycles per 
hour * Current Rating: 0.5A © Voltage rating: 125VAC » Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 

Materials: « Insulator: Heat resistant glass reinforced thermoplastic compound, Black, UL94V-0 * Contacts: Phosphor 
Bronze, Contact Area: Gold plating, Termination Area: Solder plating * Metal Hold Down: Phosphor Bronze, Contact Area: 
Nickel plating, Termination Area: Solder plating * Cover: Stainless Stee! * Ejection Mechanism Components: Stainless Steel 


Dimensions in mm 


Compact Flash Card Connectors 
Card Headers - Ml21 Series-Type | or Il Cards 


Features: * Compact design * Card ejection mechanism » Two point ejection mechanism to assure even card ejection 
* Designed and packaged for board placement with automatic equipment 


Materials and Finishes: * Insulator: PPS resin, Black, UL94V-0 * Contacts: Brass * Engagement Area: Gold plating 
of 0.1m © Termination Area: Solder plating * Reinforced Fitting: Brass, Applied to eject mechanism « Eject Fitting: 
Stainless steel * Ground Clip: Stainless steel, Applied to MI21 * Nut: Steel, Solder plating. * Max. Reflow Temperature: 
240°C 


DM1 Series Secure Digital 
Memory Card Connectors Bisi@Reel’ |®2s#8 


Features: * Metal cover extends over the back 
of the connector allowing it to withstand force 
of up to 400N (static load) when dropped or 
accidentally hit » Built-in lock feature holds the 
card securely in place Built-in Push-in/Push- 
out ejection mechanism «Designed to accept 
secure Digital I/O card (Built-in Ground Contact) 
Applications: Notebook PCs, digital cameras, 

PDAs, audio/video equipment and other devices ee. 
utilizing SD 1/0 cards 


Reverse 
Type 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T & R Pricing | Hirose 
Fig.| Part No. 25 1 Part No. 450 Part No. 
1 | HR845CT-ND 3.86 74.81 239.40 | HR845TR-ND 868.05 DM1AA-SF-PEJ(21) 
2_| HR846CT-ND 3.34 64.69 207.00 | HR846TR-ND 750.60 DM1B-DSF-PEJ(22) 


DM2 Series miniSD™ 
Memory Card Connectors _ Digi@Reel” 


Features: « The world’s smallest mounting area with the world’s smallest depth * Card capturing mechanism prevents 
card from flying out at ejection * Ejection does not work for reverse insertion detecting mis-insertion easily. Card is firmly 
locked in use for card fall-out prevention » Enhanced grounding for noise (EMI) reduction (PAT-P) —_imensions in mm 
Reliable two-point connection with dou- 
ble contacts 


Applications: * Mobile phone * PDA 
Specifications: * Current Rating: 0.5A 
*Contact Mating Area Plating: Gold 
© Operating Temperature Range: -20°C ~ 
85°C * PCB Mount Type: SMT 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing | Hirose 
Fig.| Part No. 25 1 Part No. 800 Part No. 
1 | HR847CT-ND 2.44 47.25 151.20 | HR847TR-ND 893.60 DM2A-SFW-PEJ-S 
2_| HR848CT-ND 2.44 47.25 151.20 | HR848TR-ND 893.60 DM2B-DSFW-PEJ-S 


DM3 Series microSD™ Rons 


Memory Card Connectors Digi@Reel° 


Features: * Miniaturized design for space-saving PCB mounting * Innovative tray slide ejector of card push-in push-out 
ejection prevents card from flying out * User-friendly mis-insertion prevention to protect the card from damages caused 
by unintentional card operation © Innovative card push-in push-out ejection realizes long card ejection travel of 4mm with 
miniature size * 4 corners of metal cover earthed on PCB enhance grounding and increase the shield effect. 
Specifications: * Current Rating: 0.5A »* Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Contact Mating Area: Gold plating 
© Terminal Pitch: 11mm * PCB Mount Type: SMD 


Dimensions in mm 


Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.) Description Part No. 1 10 100 | Part No. Digi-Key Price Each Hirose 
3 | 10 Position, Right Ejection HR800-ND 7.33 6.21 4.66 | CB1C-10S-1.5H-EJR Fig.| Description Part No. 1 10 100 |Part No. 
RoHS Compliant 3 |No Eject Button, No Offset, Reverse Mounting H3233-ND 6.53 5.53 4.15 |MI21A-50PDR-SF 
1 | 10 Pos. w/Flange for Screw Attachment | HR1837-ND 5.54 4.59 3.44} CB1A-10S-1.5H(52) RoHS Compliant 
2 | 10 Position without Flange HR1838-ND 4.76 3.94 2.96 | CB1AA-10S-1.5H(52) 1 Rt. Side Eject Button, 0.0mm, Standard Mounting |H10740-ND 7.83 6.63 4.97 |MI21-50PD-SF-EJR(71) 
3 | 10 Position, Right Ejection HR1836-ND 8.22 6.96 _ 5.22|CB1C-10S-1.5H-EJR(52) Rt. Side Eject Button, 2.2mm, Standard Mounting |H10736-ND 7.80 6.60 4.95 |MI21A-50PD-SF-EJR(71) 


Lt. Side Eject Button, No Offset, Standard Mounting |H10741-ND 7.54 6.38 4.79 |MI21-50PD-SF-EJL(71) 
Lt. Side Eject Button, 2.2mm Offset, Stnd. Mounting] H10737-ND 8.37 7.09 5.32 |MI21A-S0PD-SF-EJL(71) 
No Eject Button, No Offset, Standard Mounting H10742-ND 7.36 6.23 4.67 |MI21-50PD-SF(71) 

3 |No Eject Button, No Offset, Reverse Mounting H10739-ND 7.05 5.84 4.38 JMI21A-50PDR-SF(71) 
No Eject Button, 2.2mm Offset, Standard Mounting | H10738-ND 6.97 5.90 4.43 |MI21A-SO0PD-SF(71) 


PC Card Connectors _ [igi [#rsieno 
for PC CardBus ® 
IC11 Series 


Features: Space-Saving Design: Miniature and thin at 62.9mm (width) x 
85mm (length) x 5.65mm (height). Increased Degree of Card Ejection: An 
original ejection design increases the degree of card ejection 


Materials: Insulation: * SMT Portion - Liquid crystal polymer (UL94V-0), 
beige * Card Guide Portion - PBTresin (UL94V-0), black * Eject Button - PBT | HR844-ND 
resin (UL94V-0), black Contacts: * Signal Portion - Brass with partial gold Left 
plating * CardBus Ground Plate Portion - Phosphor bronze with partial gold 
plating 


Descrip- | Digi-Key Pricing Hirose 

tion | Part No. 1 10 50 [Part No. 
Ejector PC CardBus Connector 
Right | HR843-ND 4.70 38.88 162.00 |IC11-BD-EJR 
Left | HR844-ND 4.70 38.88 162.00 |1C11-BD-EJL 


PC Card Single Slot SMT 
Connectors for the 
AV Market - IC15 Series 


Features: * Smooth card ejection * Ejection button will not pop out without PC card, for button damage prevention. 
Applications: DVD recorders, LCD TVs, PDP and other digital AV equipment 

Specifications: * Current Rating: 0.5A * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C » Voltage Rating: 125VAC « Insulation 
Resistance: 100MQ minimum » Contact Resistance: 60mQ maximum (Initial value) * Vibration: No electrical discontinuity 
of 100ns or more. 

Materials: Finish: Insulator: Black, UL94V-0 * Contacts: Brass: Contact Area Gold plated, Termination Area: Tin 
plated »* Ground/Eject Metal Fittings: Stainless Steel » Positioning Pin: Brass, Tin plated » Frame: Black, UL94V-0 
* Cover/Metal Components: Stainless * Spring: Stainless steel * Ejection Button: Gray, UL94V-HB 


Digi-Key Pricing Hirose 
Part No. 1 10 50 Part No. 
PC Card Guide Connector Assembly 
H5005-ND 4.96 41.04 171.00 | IC15A-G-PEJL 
68 Position PC Card Connector for the AV Market 
H5003-ND 3.89 32.16 134.00 | IC15A-PDR-SF-EJL 
H5004-ND 3.97 32.88 137.00 _| IC15A-PDR-SFM-EJL 


Smart Card Sockets 


Features: * Suited to Smart Cards Conforming to ISO-7816 * Sockets are 
available with 8 contacts only, in conformity with ISO-7816 *A switch 
that detects whether the smart card has been inserted securely prevents 
erroneous operation. This switch will be set to OFF (i.e., the nonconducting 
condition) when the smart card has been inserted all the way. 


Dimensions in mm 


No. of| Dim. | Digi-Key Price Each Hirose ications: Didi i jr i 
Fig.| Pins | Description A(mm)| Part No. 1 25 100 |Part No. Applleations: Digi satellite broadcast receivers (IRD) and other devices that 
Right Angle HR1939CT-NDt 283 2.18 1.74 or. Specifications: * Current Rating: 1A * Voltage Rating: 150VAC + Operating 
1 Push-Push SMD 1.68 | }R19397R-ND$ 1735.50/1,500 | DMSAT-SFPEJ(40) Temperature: -50°C ~ 80°C * Operating Humidity: 40% ~ 80% Material: 
g | Right Angle Push-Push | | 9, ] HR1938CT-NDT 283 2.18 1.74) ouigp-psF-PEd * Insulator: PBT * Finish: Black » Signal Contacts: Phosphor bronze 
SMD (Reverse Type) : HR1938TR-ND$ 1388.40/1,200 * Contact Portion: Gold plating *Lead Portion: Solder plating » Switch 
9 8 Right Angle Push-Pull _ HR1940CT-NDt 2.02 1.55 1.24 DM3C-SF Contacts: Phosphor bronze or brass ¢ Finish: Gold plating 
Hinge Type SMD HR1940TR-ND$ 1072.50/1,300 
3 8 Right Angle = HR1941CT-ND¢ NEW! = 1.92 148 1.18 DM3D-SF No. of Digi-Key Pricing Hirose 
Push-Pull SMD HR1941TR-ND$ NEW! 1504.00/2,000 Pins | Description Part No. ‘il 10 50 | Part No. 
+CutTape + Tape and Reel 8 | Smart Card, 2.54mm, Right Angle Connector | H10744-ND 6.02 41.52 173.00 | ID2M-8S-2.54DS(72) 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


SIMM Sockets 


Features and Benefits: * Zero insertion for contacts improve socket and module contact life and provide for fast on-line 
assembly »* Guaranteed 2 points of contact per readout with standard JEDEC module » Anti-overstress latch feature 
provides extra protection during module removal ¢ Polarization posts provide orientation for proper loading of socket into 
printed circuit board » Polarization rib properly orients module to socket * EIA standard dimensions 

Electrical Specifications: * Voltage: 250V * Current: 1.0A * Contact Resistance: 30mQ maximum Dielectric Withstand- 
ing Voltage: 1000VAC * Insulation Resistance: 5000MOQ minimum « Capacitance: 2.5 pF maximum 

Mechanical Specifications: * Normal Force: 150g * Durability: 25 cycles 

Physical Specifications: * Housing: Black LCP, UL94V-0 Latch: Stainless Steel * Contact: Phosphor Bronze Alloy 
* Temperature: -40°C ~ 85°C 


SN. 
molex 
YY 


455 
(115.57). 
= 


448 
; (11.38) 
Left Polarization 
Right Angle 
Single Row, Metal Latch, SMT 


Left Polarization 
Low Profile (40°) 
Single Row, Metal Latch 


Left Polarization, 
Right Angle 
Single Row, Metal Latch 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig. Plate Part No. 1 25 50 100 Part No. 
1 Tin WM1706-ND 5.38 4.93 4.48 4.04 15-82-0649 
2 Tin WM1709-ND 8.41 7.72 7.02 6.32 15-82-1538 
3 Gold WM18502-ND 16.83 15.43 14.03 12.63 15-82-0328 


DIMM Sockets 


Features: * Accepts JEDEC MO-161 modules Dual ejector latches for easy module removal ¢ Palladium nickel with gold 
flash plating for improved reliability * Added contact wipe for improved reliability 

Electrical Specifications: * Voltage: 100V Current: 1.0A * Contact Resistance: 20mQ maximum Dielectric With- 
standing Voltage: 750VAC « Insulation Resistance: 100MQ minimum 

Mechanical Specifications: * Mating Force: 5 oz. per pair * Durability: 25 cycles minimum 

Physical Specifications: * Housing and Latch: High temperature resistant thermoplastic, UL94V-0 »* Contact: Phosphor 
Bronze » Plating: Selective palladium nickel with gold flash with tin/lead on solder tails * Temperature: -40°C ~ 85°C 
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.086 (2.18) —>| | | | .086 (2.18) 
fl .079 i fi 


.079 (2.00) | I (2,00) +|  — | -.079 (2.00) 
Detail "Z" Detail "Y" Deta 
Cir- | Function] Voltage | Digi-Key Price Each Molex 
Description cuits | Key Key Part No. 1 25 50 | PartNo. 
DRAM 3.3V 168 | Detail Y | Detail Y | WM1710-ND 6.06 5.56 5.06 | 71251-0001 
SDRAM 3.3V 168 | Detail Z | Detail Y | WM1714-ND@ 6.06 5.56 5.06 | 71251-0016 
Unbuffered 3.3V 168 | Detail X | Detail Y | WM1712-ND@ 6.06 5.56 5.06 _| 71251-0012 
Unbuffered 3.3V 168 | Detail X | Detail Y | WM18720-ND@ 6.28 5.76 5.23 | 71736-0011 
DRAM and SDRAM 3.3V | 168 | Detail Y | Detail Y | WM18497-ND@t 4.81 4.42 4.02 | 71736-0001 
DRAM and SDRAM 3.3V | 168 | Detail X | Detail Y | WM2062-ND@ 6.13 5.62 5.11 | 87587-2050 
DRAM and SDRAM 3.3V_ | 168 | Detail X | Detail Y | WM2063-ND® 6.13 5.62 5.11 | 87587-2059 


RoHS Compliant 


DDR DIMM Sockets 


RoHS 
Features: * Accepts JEDEC MO-206 modules Dual ejector latches for easy module removal 
Electrical: * Voltage: 125VAC * Current: 1.0A * Contact Resistance: 40mQ maximum » Dielectric Withstanding Voltage: 
S500VAC » Insulation Resistance: 1000 MQ minimum 
Physical: * Housing: High-temperature, UL94V-0 » Contact Plating: 15” gold 


t White glass-filled LCP, UL94-0 


140.97 Operating Temperature: 
7 WM7315-ND -10°C ~ 85°C; 
WM7319-ND -40°C ~ 85°C 
Contact: Phosphor Bronze 


Operating Temp: -40°C ~ 85°C 
Contact: Copper Alloy 


Operating Temp: -10°C ~ 85°C 
Contact: Copper Alloy 
WM2064-ND 15,” gold 
WM2065-ND 30,” gold 


Operating Temp: -10°C ~ 85°C 
Contact: Copper Alloy 


Voltage Digi-Key Price Each Molex 

Fig. | Description Circuits Key Part No. 1 25 50 | Part No. 
5 WM7319-ND 649 5.95 5.41] 71243-3002 
1 | Vertical 184 | Left(2.5V)_ | wi73i5-nD 6.19 568 516 | 87636-2002 
2 | 25° Angle, Low Profile | 184 | Left (2.5V)_| WM7316-ND 8.36 7.67 6.97 | 87623-2001 
3_| Right Angle 184 | Left (2.5V)_| WM7317-ND 13.55 12.43 11.30 | 87655-0004 
‘ WM2064-ND 729 6.69 6.08 | 87705-0021 
4 | Vertical 240 | Center (1.8V) | wago65-ND 8.40 7.70 7.00 | 8705-1051 


S.O. DIMM Sockets 


Features and Benefits: * 144 circuits *S.0. DIMM sockets accept 
JEDEC standard DRAM and SDRAM modules; SGRAM socket accepts 
JEDEC standard SGRAM modules Plastic latch prevents scratching 
of module, while metal anti-overstress feature protects latch from 
bending too far in or out * Front solder tabs provide secure PCB hold- 
down «Polarization key assures proper module insertion Electrical 
Specifications: * Power Supply: 3.3V * Voltage: 100V * Current: 0.3A 
* Dielectric Withstanding Voltage: 200V AC/1 minute » Insulation 
Resistance: 1000MQ minimum Physical Specifications: * Temperature: 
-55°C ~ 85°C 


(30.40) 


Max. 
Contact | Mounted Digi-Key Price Each Molex 
Description Resistance | Height Part No. 1 25 50 Part No. 
SMT, Right Angle 60m0 5.2mm WM18581-ND 7.92 7.26 6.60 | 54698-7000 
SMT, Right Angle 50m0 4.0mm WM18588-ND 6.66 6.11 5.55 | 54697-7000 


miniDIMM Sockets RoHS 


Features: * Polarization keys ensure proper module insertion * Ergonomic plastic latch provides excellent 

module retention and easy ejection of module » Center plastic peg ensures good location during placement to PCB Fitting 
nails at both ends and center of housing will provide additional mechanical strength after soldering * Low profile socket 
will fit into slim enclosures 

Electrical Specifications: * Current: 0.5A maximum « Voltage: 100V maximum « Voltage Key: 1.8V * Withstanding Voltage: 
SO0VAC * Insulation Resistance: 1000MOQ minimum 

Physical Specifications: * Black, UL94V-0 » Contacts: Copper Alloy * Plating Contacts: 0.76ym gold » Plating Tail: Tin 
© Temperature Range: -10°C ~ 85°C 


Cir- | Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Description cuits | PartNo. 1 25 50 Part No. 
1_| Vertical (Top entry) 244 | WM23938-ND 23.32 21.38 19.44 | 87782-2001 
2 | 22.5° Angle 244 | WM23939-ND 24.17 22.16 20.14 | 87783-0001 
F A WM23940-ND 24.17 22.16 20.14 | 78001-1244 
3 | Right Angle (Side entry) | 244 | wizo66-ND 24.17 22.46 20.14 | 87918-0001 


ExpressCard™ 


Electrical Specifications: (47150 Series Header): Current: 0.75A maximum » Voltage: 3.3VDC maximum » Withstanding 
Voltage: 500VAC * Contact Resistance: 55mQ maximum Insulation Resistance: 100MQ minimum (47150 Series 
Ejectors): * Current: 0.75A maximum «Voltage: 3.3VDC maximum Shielded (47322 Series Headers and Ejector): 
© Current: 0.75A maximum « Voltage: 3.3VDC maximum 

Physical Specifications: (47150 Series Header): * Housing Material: Thermoplastic, High Temperature * Contact Material: 
Phosphor Bronze » Plating Tail: Tin, Lead-free * Plating Contact: Gold * Flammability: UL94V-0 » Pitch: .039” (1.00mm) 
(47322 Series Headers): * Contact Material: Phosphor Bronze « Plating Tail: Tin » Plating Contact: Gold * Pitch: .039” 
(1.00mm) (47150 Series Ejectors): Material: Stainless Steel * Push-Push Type (47322 Series Ejectors): « Push-Push 
Type 

Operating Temperature Range: (47150 Series Headers and Ejector): * 0°C ~ 55°C (47322 Series Headers and Ejector): 
*-40°C ~ 85°C 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Description Part No. J 25 50 | Part No. 
1 | Header, 26 Circuits, SMT, Top Mount WM9006-ND 3.19 2.93 2.66 | 47150-0002 
ci WM9016CT-NDA 2.30 1.95 1.77 | 47322-0002 
2 | Header, 26 Circuits, SMT, Bottom Mount WM9016TR-ND+ 791.20/800 47322-0002 
Ejector Top Mount without Bottom Shell 
3 for 54mm (2.13”) Width Card WM9007-ND 7.20 6.60 6.00 | 47150-0003 
Ejector Top Mount with Bottom Shell 
for 54mm (2.13”) Width Card WM9008-ND 7.55 6.92 6.29 | 47150-0004 
4 Ejector Bottom Mount 
for 34mm (1.34”) Width Card WM9016-ND 4.24 3.89 3.54 | 47322-0003 
ACutTape + Tape and Reel 
SD Memory Card 
Connector 


0.122 (3.1) 1.098 (27.9) 
Physical Specifications: * Housing Material: Liquid 
Crystal Polymer »* Flammability: UL94V-0 »* Color: Black 
¢ Contact: Copper Alloy * Plating Tail: Gold » Plating 
Contact: Gold » Button Type: Push-Push » Shielded: Yes 


* PCB Mounting: Surface Mount * PCB Mounting Side: Top 


> 
BE 1.173 (29.8) 


With- Contact | Insulation 
Current) Voltage | standing | Resis- Resis- | Digi-Key Price Each Molex 
Max. Max. | Voltage | tance tance __| Part No. 1 25 100 | Part No. 
WM24032CT-NDA 5.51 4.24 3.40 | 500998-0900 
0.5A | 1O0VAC | SOOVAG | 80mQ | 1000MO | wiypgog2TR-NDE 949.60/400 500998-0900 
ACutTape + Tape and Reel 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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molex’ 


miniSD Memory Card Connector, Normal Mount Type: Mounting Specifications: 
* Surface Mount; Top * PCB Retention: Solder Tab - Surface Mount Circuits - 
PCB: 11 * PCB Pitch: 1.30mm (.051 inch) Electrical Specifications: * Current 
(max.): 0.5A » Voltage (max.): 10V * Withstanding Voltage: SOOVAC * Contact 
Resistance: 100mQ max. ¢ Insulation Resistance: 1000MQ min. * Contact 
Retention Force-min. (per circuit): 0.98N (0.22Ib) Physical Specifications: 
* Housing Material: LCP Liquid Crystal Polymer * UL 94V-0 * Black » Contacts: 
Copper Alloy Plating Tail: Tin » Plating: Gold * Temperature Range: -25°C ~ 
85°C Environment: * Lead-free Process Capability: Reflow Capable (SMT only) 
* Process Temperature (max.): 260°C 

miniSD Memory Card Connector, Reverse Mount Type: Mounting Specifications: 
* Surface Mount; Reverse * PCB Retention: Solder Tab - Surface Mount » Circuits 
- PCB: 11 * PCB Pitch: 1.30mm (.051 inch) Electrical Specifications: * Current 
(max.): 0.5A * Voltage (max.): 10V * Withstanding Voltage: SOOVAC * Contact 
Resistance: 40mQ max. ¢ Insulation Resistance: 1000MQ min. * Contact Reten- 
tion Force-min. (per circuit): 0.98N (0.22Ib) Physical Specifications: * Housing 
Material: LCP Liquid Crystal Polymer, Glass-filled * UL 94V-0 » Black * Contacts: 
Copper Alloy Plating Tail: Gold * Plating: Gold * Temperature Range: -25°C ~ 
90°C Environment: * Lead-free Process Capability: Wave Capable (TH only) 


SD Memory Card Connector, Standard Mount Type: Mounting Specifications: 


Fig. 1 — miniSD Memory Card 
Connector, Normal Mount Type 


Fig. 2— miniSD Memory Card 
Connector, Reverse Mount Type 


Miniature Memory Card Connector System 


¢ Surface Mount; Top * PCB Retention: Solder Tab - Surface Mount Circuits 
- PCB: 9 * PCB Pitch: 2.50mm (.098 inch) Electrical Specifications: * Current 
(max.): 0.5A *Voltage (max.): 250VDC *Withstanding Voltage: 500VAC 
*Contact Resistance: 100mQ max. Insulation Resistance: 100MQ min. 
*Normal Force-min. (per circuit): 0.20N (0.04lb) Physical Specifications: 
« Housing Material: LCP Liquid Crystal Polymer * UL 94V-0 * Black » Contacts: 
Copper Alloy Plating Tail: Tin * Plating: Gold Selective * Temperature Range: 
-25°C ~ 85°C Environment: * Lead-free Process Capability: Reflow Capable (SMT 
only) * Process Temperature (max.): 240°C 

SDIO Memory Card Connector, Reverse Mount Type: Mounting Specifications: 
* Surface Mount; Bottom + PCB Retention: Solder Tab - Surface Mount Circuits 
- PCB: 9 * PCB Pitch: 2.50mm (.098 inch) Electrical Specifications: * Current 
(max.): 0.5A * Voltage (max.): 100V * Withstanding Voltage: SOOVAC * Contact 
Resistance: 100mQ max. * Insulation Resistance: 100MQ min. * Normal Force- 
min. (per circuit): 0.20N (0.04lb) Physical Specifications: * Housing Material: 
LCP Liquid Crystal Polymer *UL 94V-0 © Black * Contacts: Phosphor Bronze 
« Plating Tail: Tin Plating: Gold Selective * Temperature Range: -25°C ~ 90°C 

3 in 1 Memory Combo Connector, with SD/MS/MMC Standard Mount Type: 
Mounting Specifications: * Surface Mount; Top »* PCB Retention: Solder Tab - 
Surface Mount » Circuits - PCB: 42 * PCB Thickness: 1.0mm (.04 inch) Electrical 


Fig. 3 — SD Memory Card Connector, 
Standard Mount Type 


Fig. 4— SD 
Connector, 


Specifications: * Current (max.): 0.5A 
Voltage: 250VAC, 500VAC * Insulation 
Resistance: 100MQ min., 1000MQ min. Physical Specifications: * Housing 
Material: LCP Liquid Crystal Polymer, Glass-filled * UL 94V-0 » Black * Contacts: 
Phosphor Bronze Plating Tail: Tin * Plating: Gold Selective » Plating Contact: 
0.2m Gold » Durability (mating cycles) min.: 10,000 cycles * Under Plating: 
Nickel * Temperature Range: -25°C ~ 85°C Environment: « Lead-free Process 
Capability: Reflow Capable (SMT only) * Process Temperature (max.): 250°C 
miniSD Card Adaptor: Specifications: *Use with SD port and miniSD card 
* Pitch/ Center Spacing: 2.50mm (.098 inch) *Circuits/ Positions: 9 * Current 
(max.): 0.5A * Color: Black * Plating: Gold * Plating Contact: Gold * Temperature 
Range: -25°C ~ 85°C 

SD Memory Card Connector, Reverse Mount Type: Mounting Specifications: 
* Surface Mount; Reverse PCB Retention: Solder Tab - Surface Mount « PCB Pitch: 
2.50mm (.098 inch) Electrical Specifications: * Current (max.): 0.5A * Voltage 
(max.): 100VAC * Withstanding Voltage: S5O00VAC * Contact Resistance: 80mQ. 
max. © Insulation Resistance: 1000MOQ min. Physical Specifications: * Housing 
Material: LCP Liquid Crystal Polymer * UL 94V-0 « Black * Contacts: Copper Alloy 
Plating: Gold (Au) Selective * Durability (mating cycles) min.: 10,000 cycles 
* Temperature Range: -25°C ~ 90°C 


* Voltage (max.): 5V 
* Contact Resistance: 100mQ max. 


¢ Withstanding 


Dim. in mm 


10 Memory Card 
Reverse Mount Type 


Fig. 5 — 3 in 1 Memory Combo 
Connector, with SD/MS, MMC 
Standard Mount Type 


Fig. 7 — SD Memory Card Connector, 
Reverse Mount Type 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Part No. 1 25 100 Part No. Oty. Pricing | PartNo. 
1 WM23957CT-ND 5.20 4.01 3.21 | WM23957TR-ND 500 1087.87 | 500972-1107 
2__| WM23958CT-ND 5.37 4.14 3.31 | WM23958TR-ND 700 1620.53 | 48050-0001 
3 | WM23961CT-ND 6.35 4.89 3.91 | WM23961TR-ND 400 1166.78 | 67600-8002 
4__| WM19113CT-ND 6.80 5.24 4.19 | WM19113TR-ND 600 1757.40 | 67913-8008 
5 | WM23964CT-ND 8.33 6.41 5.13 | WM23964TR-ND 250 896.68 | 48000-2001 
6 | WM23959-ND$ 13.05 10.04 8.03 | — = —_| 501471-0900 
7 | WM23960CT-ND 12.64 9.73 7.28 [= - —_| 54768-0977 
+ Tray 
Ultra small size for space savings. Metal shielding with shell tabs provides ESD protection and 
TransFlash grounding support. Wide open area on shells accommodates pick-and-place. Solder tails on inside of Ree 
design provide space savings. Features: * Current: 0.5A maximum ¢ Withstanding Voltage: 500VAC 
Con nectors Insulation Resistance: 1000MQ minimum »* Temperature Range: -25°C ~ 85°C. 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T &R Pricing Molex 
Fig. | Part No. 1 25 100 | Part No. 1,400 Part No. 
1 WM19114CT-ND 4.95 3.81 3.05 WM19114TR-ND 2131.00/M 500873-0806 
2 WM19081CT-ND 4.61 3.55 2.84 WM19081TR-ND 1928.00/M 500901-0801 


Card Headers 


Features and Benefits: * Size 50 circuits * Dual-row 1.27mm (.050") pitch at 
card interface and 0.635mm (.025”) pitch in-line SMT tails * High temperature 
housing suitable for reflow soldering * In-line SMT tails protect against damage 
during assembly 

Electrical Specifications: * Voltage: 100V * Current: 0.5A »* Contact Resistance: 
40mQ maximum » Dielectric Withstanding Voltage: 500VAC/1 minute 
* Insulation Resistance: 1000MQ minimum 

Physical Specifications: * Housing: Glass-filled LCP, UL94V-0 » Contact: Phos- 
phor bronze « Plating: Gold over palladium nickel in contact area; tin in solder tail 
area, nickel underplate overall * Solder Tab: Phosphor bronze, tin over copper 
plating * Temperature: -20°C ~ 90°C 

Card Ejectors 

Features and Benefits: » Low-profile modular design snaps easily onto header 
* Lever design provides for smooth card extraction 


Physical Specifications: * Metal Shell and Lever: Stainless steel * Top button: 
Glass-filled PBT, UL 94V-0 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Description Part No. 1 25 50 Part No. 
For Type I and Type I Cards and Headers — RoHS Compliant 
1 | Header, Right Angle, SMT, 5.85mm Low Profile Height WM18740-ND 18.79 17.22 15.66 | 55244-5029 
2 | Top Mount Header, Right Angle, SMT, 1.65mm Standoff Height WM18766-ND 10.26 9.41 8.55 | 55358-5029 
3 | Ejector, Left Side Flip Button (for Top or Bottom Mount Headers) WM18767-ND 5.88 5.40 4.91 | 55356-0011 
3 | Ejector, Right Side Button (for Bottom Mount Headers) WM18949-ND NEW! 17.84 16.36 14.87 | 55365-0011 
4 | Ejector, Left Side Button (for Top Mount Headers) WM18768-ND 8.85 8.12 7.38 | 55364-0011 
5 | Header, Right Angle, SMT, Bottom Mount WM18948-ND NEW! 13.86 12.71 11.55 | 55359-5029 
10 | Header, Right Angle, SMT, Low Profile Height, Top Mount WM18947-ND NEW! 7.76 7.12 6.47 | 67155-0002 
For Type I Cards and Headers 
6 | Top Mount Header, Right Angle, SMT, 1.64mm Standoff Height WM18587-ND® 9.24 8.47 7.70 | 53856-5070 
7 | Bottom Mount Header, Right Angle, SMT, 1.64mm Standoff Height WM18743-ND® 9.24 8.47 7.70 | 53927-5019 
8 | Ejector, Right Side Flip Button (for Top or Bottom Mount Headers) WM18507-ND® 6.37 5.84 5.31 | 55021-0001 
9 | Ejector, Left Side Button (for Top or Bottom Mount Headers) WM18508-ND 6.37 5.84 5.31 | 55022-0001 
10 | Header, Right Angle, SMT, Bottom Mount WM18946-ND@ NEW! 8.69 7.97 5.31 | 67155-0001 
RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Features: * Conform to PCMCIA and CardBus standards » Suitable for type |, Il, II 3.3V, and 5V Standard and CardBus PC Cards * CardBus PC. 
Cards can meet high signal transmission requiring bandwidth (32 bits) and clock rate (33MHz) 

Applications: * Notebooks, portable PCs, industrial PCs, network PCs Set-top boxes, digital TV, home entertainment devices * Telecom, datacom 
equipment (switches, routers, remote access servers) * Machine control systems » Test and measurement devices, medical instrumentation 


Dimensions in inches (mm) 


No. of Standoff Height Digi-Key Price Each FCI 
Fig. Description Position Voltage Inches (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
PCMCIA 
1 Single Deck, Non-Ejector Header and Mechanism Assembly 68 3.3 0.16 (4.00) 609-1013-ND 11.85 6.44 5.76 84648-040HLF 
Single Deck, Non-Ejector Header and Mechanism Assembly 68 5.0 0.16 (4.00) 609-1023-ND 4.01 2.84 2.51 92789-040HLF 
9 Right Angle Single Deck, Ejector Header Assembly 68 5.0 0.16 (4.00) 609-1014-ND 3.43 2.11 1.83 92140-010LF 
Right Angle Single Deck, Ejector Header Assembly 68 5.0 0.00 (0.00) 609-1020-ND 5.26 3.29 3.01 92140-O00LF 
3 Dual Deck, Ejector Header and Mechanism Assembly 68 3.3 0.20 (5.00) 609-1016-ND 11.51 8.17 7.51 61124-250CALF 
4 Single Deck, Ejector Header and Mechanism Assembly 68 3.3 0.20 (5.00) 609-1017-ND 6.59 4.39 3.94 61125-050CALF 
Single Deck, Ejector Header and Mechanism Assembly 68 5.0 0.20 (5.00) 609-1024-ND 6.86 4.57 410 95547-050CALF 
5 Single Deck, Ejector Header and Mechanism Assembly 68 3.3 0.20 (5.00) 609-1018-ND 8.70 5.92 5.33 61126-050CALF 
6 Single Deck, Ejector Header and Mechanism Assembly 68 5.0 0.20 (5.00) 609-1019-ND 9.30 6.59 5.82 88640-150LF 
7 Single Deck, Ejector Header and Mechanism Assembly 68 5.0 0.08 (2.00) 609-1021-ND 8.98 6.36 5.61 92193-120CALF 
8 Dual Deck, Ejector Header and Mechanism Assembly 68 5.0 0.08 (2.00) 609-1022-ND 12.01 8.51 7.83 92194-320CALF 
9 Single Deck, Ejector Header and Mechanism Assembly 68 5.0 0.08 (2.00) 609-1025-ND 6.23 4.15 3.72 95620-120CALF 
CardBus 
10 Single Deck, Ejector Header Assembly 68 3.3 0.20 (5.00) 609-1026-ND 7.30 4.86 4.36 71299-050CALF 
1 Single Deck, Non-Ejector Header Assembly 68 3.3 0.09 (2.20) 609-1027-ND 16.52 11.44 10.12 72305-020LF 


Small Form-Factor Pluggable 
(SFP/SFP+) System 


SFP Series: Description: The SFP design supports hot swap of various types of fiber optic and copper based transceivers into host 
equipment. This allows the OEM the flexibility to interchange between different protocols such as 1000BASE-SX, 1000BASE-CX or 
1000BASE-LX Application: * Fiber Channel ¢ Fast/Gigabit Ethernet * ATM/SONET/SDH - InfiniBand (IB) * FDDI Features: * Hot 
Swappable * Three stage sequencing - GND, VDD, Signal * Connector supports data rates beyond 5 Gbps ¢ IEEE 802.3Z (Gigabit } pe 1 yg 

Ethernet), INCITS T11 (FC) * Chassis grounds for pass through EMI protection to 12.5 Gbps * Copper and Fiber Optic Tranceiver = Z a) A97414-ND shown 


z Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


SFP+ Series: Description: SFP+ extends the use of the Small Form-Factor Pluggable (SFP) interconnect up to 10Gb/s. This system 
meets the performance requirements of SFF (Small Form-Factor) specification SFF-8431 and supports 8G Fibre Channel and 10G 
Ethernet applications. Applications: * Storage * Servers * Networking * Switches * Routers * Hubs « Network Interface Cards mi ri im 

(NICs) Features: * Both EMI spring and gasket options for cages provide excellent shielding * All cage configurations are offered hn Ae att Fa ay 
with lightpipes for LED applications »* Heatsink optional for single port cages * Cages are available for PCI card applications (one ata Bia an 
degree mounting angle) * Cages accommodate belly-to-belly mounting 


“A97418-ND shown 


Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Price Each AMP 
Fig.| Description Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
SFP Series — | Dust Cover SFP A97432-ND 84 76 61 | 1367147-1 
Connector SMT 15Au A97430CT-ND§ 2.68 2.43 1.72 | 1367073-1 NEW! SFP+ Series NEW! 
Connector SMT 15Au A97430TR-NDA 727.20/480 1367073-1 Connector SMT 15Au A97944CT-ND§ 3.34 3.03 2.15 | 1888247-2 
Connector SMT 30Au A97431CT-ND§ 4.66 4.23 3.00 | 1367073-2 Connector SMT 15Au A97944TR-NDA 907.20/480 1888247-2 
— | Connector SMT 30Au A97431TR-NDA 1267.20/480 1367073-2 — | Connector SMT 30Au A97943CT-ND§ 4.96 4.49 3.18 | 1888247-1 
Cage Lower PCB A97412CT-ND§ 4.43 4.01 2.84 | 6367034-1 Connector SMT 30Au A97943TR-NDA 1346.40/480 1888247-1 
Cage Lower PCB A97412TR-NDA 601.20/240 6367034-1 Cage Single (Wave Solder) A97932-ND 6.47 5.86 4.15 | 2007194-1 
Cage Upper PCB A97413-ND 4.43 4.01 2.84 | 6367035-1 Cage Single (Press-Fit) A97933-ND 6.47 5.86 4.15 | 2007215-1 
Cage Single (Press-Fit) A97414-ND 5.75 5.21 3.69 | 1489779-1 1 | Cage Single (Press-Fit) A97934-ND 6.47 5.86 4.15 | 2007198-1 
1 | Cage Single (Press-Fit) A97415-ND 5.46 4.95 3.51 | 1489669-1 Cage Single (Press-Fit) A97935-NDt 11.61 10.52 7.45 | 2007254-1 
Cage Single (Press-Fit) A97416-NDt 10.15 9.20 6.52 | 1367629-1 Cage Single (Wave Solder) A97936-ND 31.14 28.20 19.98 | 2007193-1 
Cage 1 x 2 (Press-Fit) A97417-ND 8.03 7.28 5.16 | 1761014-1 Cage 1 x 2 (Press-Fit), Gasket A97926-ND 10.76 9.75 6.91 | 2007181-1 
Cage 1 x 4 (Press-Fit) A97418-ND 16.11 14.60 10.34 | 1658744-1 Cage 1 x 4 (Press-Fit), Gasket A97928-ND 19.21 17.40 12.33 | 2007135-1 
Cage 1 x 6 (Press-Fit) A97419-ND 24.12 21.84 15.47 | 1761015-1 Cage 1 x 6 (Press-Fit), Gasket A97930-ND 28.83 26.12 18.50 | 2007170-1 
2 | Cage 1 x 2 (Press-Fit) A97420-NDt 13.01 11.79 8.35 | 1761007-1 Cage 1 x 2 (Press-Fit), Spring A97937-ND 9.12 8.26 5.85 | 2007263-1 
Cage 1 x 4 (Press-Fit) A97421-NDt 26.08 23.62 16.73 | 1761008-1 Cage 1 x 4 (Press-Fit), Spring A97939-ND 16.32 14.79 10.48 | 2007132-1 
Cage 1 x 6 (Press-Fit) A97422-NDt 39.09 35.40 25.08 | 1658939-1 » | Cage 1x6 (Press-Fit), Spring A97941-ND 24.49 22.18 15.71 | 2007251-1 
Cage 2 x 1 (Press-Fit) A97423-ND 17.17 15.56 11.02 | 1658391-1 Cage 1 x 2 (Press-Fit), Gasket A97927-NDt 17.46 15.82 11.21 | 2007180-1 
Cage 2 x 4 (Press-Fit) A97424-ND 47.17 42.72 30.26 | 1658390-1 Cage 1 x 4 (Press-Fit), Gasket A97929-NDt 31.08 28.16 19.95 | 2007093-1 
Cage 2 x 6 (Press-Fit) A97425-ND 137.24 124.30 88.05 | 1761327-1 Cage 1 x 6 (Press-Fit), Gasket A97931-NDt 46.69 42.29 29.96 | 2007169-1 
3 | Cage 2x 1 (Press-Fit) A97426-NDt 17.17 15.56 11.02 | 1658628-1 Cage 1 x 2 (Press-Fit), Spring A97938-NDt 14.81 13.42 9.51 | 2007262-1 
Cage 2 x 4 (Press-Fit) A97427-ND¢ 47.14 42.70 30.25 | 1658629-1 Cage 1 x 4 (Press-Fit), Spring A97940-NDt 26.47 23.98 16.99 | 2007178-1 
Cage 2 x 6 (Press-Fit) A97428-NDt 76.88 69.63 49.32 | 1658894-1 Cage 1 x 6 (Press-Fit), Spring A97942-NDt 39.70 35.96 25.47 | 2007250-1 
Cage 2 x 4 (Press-Fit) A97429-NDt 58.83 53.28 37.74 | 1658758-1 + With Lightpipes With PCI Heatsink Clip §CutTape —_ Tape and Reel 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 495 


= XFP Connectors Digi@Reel® prema oe 
= i PT Connector 
Tyco Electronics AMP and Heat Sinks Digit Reel 
Authorized Distributor Dim. in mm Part number 
Features: Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel_| AMP alot 
* Provides a range of options Fig.| Description Part No. 1 25 100 Part No. Oty. Pricing | Part No. 
for EMI Containment and Connector 30 Position, 15AU A97460CT-NDt 6.73 6.10 4.32 | A97460TR-ND 480 1828.80 | 788862-1 i 
Thermal Dissipation that | 1 | Connector 30 Position, 30AU A97464CT-ND+ 7.37 6.68 ~=—4.73_ | A97464TR-ND 480 | 2001.60 | 788862-2 Fig. 2— 
are controlled by customer Connector 30 Position, 30AU A97465CT-NDET 9.30 843 5.97 | A97465TR-ND$ 480 | 2527.20 | 1367500-1 | | Cage Assembly 
requirements * Accommodate 2 |Cage Press-fit A97461-ND 21.92 19.85 14.06 | — =- — | 1489951-1 
a wide range of applications Heat Sink for SAN applications A97463-ND 12.80 11.60 8.22 | — = — | 1542618-2 
(PCI Card to 16 ports on Heat Sink for PCI applications A97466-ND 12.80 11.60 8.22 | — —_— — | 1542656-2 
a Line Card) * Provides a | — Heat Sink for Network applications | A97467-ND 12.80 11.60 8.22 | — _ — | 1542706-2 
imi Heat Sink Clip A97462-ND 1.91 1.73 123 | = =_ — | 1489948-2 
eee ieee eae Dust Cap for XFP and QSFP A97542-ND 4.74 4.30 3.05 | = _ — | 1888810-2 
industry High Speed t+ Cut Tape 


— ~ FxpressCard™ PX10 
JAE and PX11 Series 


Features: * Conforms to Express Card Standard »* Card Push-push eject structure for cards * Assigned compliance ID by PCMCIA 
Specifications: » Contact Resistance: 40mQ maximum (55mQ maximum after test) * Dielectric Withstanding Voltage: 500VAC 
r.m.s. for 1 minute * Operating Temperature: 0°C ~ 55°C » Rated Current: 0.75A per pin Materials and Finishes: * PCB Connection: 
Contact: Copper Alloy 0.1 pm minimum Gold plating over Nickel * Insulator: PPS 


No. of| Dim. A| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | JAE 
Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
1 [26 | 5.65 | 670-1096-1-ND 1.95 1.21 1.03 | 670-1096-2-ND | 800| 720.72 | PX10-BSB16-R800 Cane Ascombi 
2 [26 | 7.30 | 670-1097-ND 12.29 874 __7.92|— = — [PX11-FS16NH ee onneriee 7 : 


MM50 Series RoHS Mounted 
8 No. of |Operating} Key Height | Digi-Key Price Each JAE 
Positions | Voltage Type (mm) Part No. 1 25 100 | Part No. 
Mem ory Module Standard| 5.2 | 670-1086-ND aii 2.40 2.20 | MIMS0-200B2-1E 
7 ee Standard | 5.2 | 670-1086-2-ND+ 649.80/300 MIM50-200B2-1-E300E 
Features: 0.6mm narrow pitch * Right Angle 1.8 | Reverse | 52 | 670-1087-ND 441240 2.20 | MM50-20082-1RE 
Specifications: * Contact Resistance: 40mQ maximum Standard | 5.2 670-1088-ND 546 319 2.92 | MM50-200B2-2E 
(initial) * Dielectric Withstanding Voltage: SOOVAC r.m.s. Revers | 52 Wezotneatin E48 2:19: 9108. | MM60.D0082.9RE 
for 1 minute * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C | 200 Standard} 4.0] 670-1082-ND 7.08 4.02 3.78 | MM50-200B1-B1 
«Rated Current: 0.3A/position * Insulation Resistance: Standard 52 670-1080-ND 432 259 231 MM50-200B1-1E 
100M0 Materlals and Finishes: » Contact: Copper 25 | Reverse} 52 | 670-1081-ND 450 263 2.40 | MMS0-20081-1RE 
Alloy; ee Lar er Ce Standard] 65 | 670-1083-ND 450 263 2.40 | MM50-200B1-E1E 
minimum); Terminal Portion: Go! jas: © Insulator: t a e a 
Glasrfiled LCP (UL94V-0) = Held down: Copper Alloy Reverse | 6.5 | 670-1084-ND 450 2.63 2.40 | MM50-200B1-E1RE 
Tin-Lead Plating * Key: Stainless Steel t Tape and Reel 


MicroSD™ Socket 


Features: * Employs push-push structure for minimized mounting space * With half lock structure to 
prevent falling out of card 

Specifications: * Rated Current: 0.54 maximum «Rated Voltage: 10V » Dielectric Withstanding Voltage: S00VAC 
r.m.s for 1 minute ¢ Insulation Resistance: 1000MQ minimum « Contact Resistance: 100mQ maximum « Operating 
Temperature Range: -25C° ~ 85°C * Storage Temperature: -10C° ~ 60°C * Temperature Rise: 30C° rise maximum 


Materials and Finishes: * Contact: Copper Alloy; Contact: Gold plating over Nickel * Terminal: Gold flash plating 
over Nickel 


No. of Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel JAE 
Fig. | Positions | Description Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 8 Low profile/SDA™ for MicroSD Memory Card 670-1355-1-ND 2.63 1.62 1.38 670-1355-2-ND 1,500 1133.86/M | ST2S008V1AR1500 
2 8 SMT, MicroSD Card Connector 670-1528-1-ND 1.91 1.18 1.09 670-1528-2-ND 1,500 923.66/M | ST1W008S4AR1500 
3 14 MicroSD and SIM Card Combo Connector 670-1522-1-ND 4.25 2.79 2.48 670-1522-2-ND 800 1794.52 | ST5S014V4AR800 


Plug In SIM Card Connectors RoHS 


Specifications: *6 Positions »* Contact Resistance: 100mQ maximum « Dielectric Withstanding Voltage: (2) 
500VAC r.m.s. for 1 minute * Operating Temperature: -40°C ~ 90°C * Rated Current: 10A ~ 1A ® Insulation 
Resistance: 1000MQ minimum 

Materials and Finishes: 

SF7 Series: * Contact: Copper Alloy; Contact: Gold plating over Nickel; Terminal: Gold flash over Nickel * Housing: Glass 
filled LCP * Cover: Glass filled LCP 

SF9 Series: Contact: Copper Alloy/ 0.5 minimum Gold over Nickel * Housing: Glass filled LCP/None (UL94V-0) * Cover 
Frame: Stainless Steel/ Gold over Nickel (Terminal portion only) * Tray: PC/None (UL94V-0) 


Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel 

Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 Hinge Type with Positioning Boss 670-1524-1-ND 2.70 1.67 1.53 | 670-1524-2-ND | 1,000 1260.00 | SF7W006S1AE1000 

Hinge Type 670-1525-1-ND 2.48 1.53 1.41 | 670-1525-2-ND | 1,000 1155.00 | SF7W006S1BE1000 
2 | Tray Type Standard 670-1519-1-ND 2.13 1.32 1.21 | 670-1519-2-ND | 1,200} 993.72/M | SF9WO06S4AR1200 
3 | Tray Type Reverse 670-1520-1-ND 2.13 1.32 1.21 | 670-1520-2-ND | 1,200| 993.72/M | SF9W006S4BR1200 
4 | Tray for Standard Type 670-1518-ND 77 AL 34 | — _ — | SF9-STS1-A 
5 | Tray for Reverse Type 670-1517-ND at AL 34 | — _ — | SF9-STR1-B 

Specifications: * Contact Resistance: 100mQ maximum * Dielectric Withstanding Voltage: 500VAC r.m.s. for 1 minute * Operating Temperature: 
SD Card Connectors 


-25°C ~ 85°C » Rated Voltage: 3.3A * Rated Current: 0.5A maximum « Insulation Resistance: 100MQ minimum after test 


Materials and Finishes: * Contact: Copper Alloy/ Contact Portion: Gold plating over Nickel; Terminal Portion: Gold flash plating over Nickel 
* Housing: Glass filled LCP (UL94V-0) * Eject Bar: Glass filled Nylon (UL94V-0) » Cover and Cam Follower: Stainless Steel/None * Spring: Piano 
Wire/Zinc Galvanizing * Card Lock Portion: Stainless Steel/None * Hold Down: Copper Alloy/ Gold flash plating over Nickel 


No. of Mount | Digi-Key Price Each Tape and Reelt | JAE 
Fig. | Positions Type Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
1 9 Top 670-1521-1-ND 4.27 2.44 2.14 400 780.42 | SG5S009V1A1R400 
Top 670-1526-ND 3.66 2.20 1.96 =- — | SG5SO09V1A1 
2 9 Bottom | 670-1527-ND 4.38 2.63 2.34 =— — | SG@5S009V1D2 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FCi NEW! EyeMax® - Infiniband 4X 
= Cable Assemblies 


The EyeMax 4X cable assemblies provide high speed, serial copper links for industry-standard applications. The EyeMax link solu- 
tion is designed to provide a continuous flow of serial data and eliminate data traffic congestion, which can occur among hardware 
devices that use a parallel bus structure. FCl’s EyeMax cable assembly technology enables high-speed data transfers at >2.5Gb/s 
per link/channel for cable lengths up to 10 meters. In addition, the EyeMax technology offers <4% cross talk performance. 


Digi-Key Price Each FCI 
Fig. | Description Part No. il 25 50 | Part No. 
Latch Style, 1M Cable 609-3109-ND 95.81 7754 74.77 | 10007290-NO100CULF 
1 Latch Style, 2M Cable 609-3110-ND 112.05 90.68 87.44 | 10007290-NO200CULF 
Latch Style, 3M Cable 609-3111-ND 126.06 103.81 98.25 | 10007290-NO300CULF 
Thumb Screw Style, 1M Cable 609-3112-ND 100.60 81.42 78.51 | 10018960-NO100AULF 
2 Thumb Screw Style, 2M Cable 609-3113-ND 11765 95.21 91.81 | 10018960-NO200AULF 
Thumb Screw Style, 3M Cable 609-3114-ND 132.36 109.01 103.17 | 10018960-NO300AULF 


. Z-Axis Pluggable Digi@Reel° 


molex 


\ Host Connectors 


The 30-pin Z-Axis Pluggable host connector 
enables the use of emerging gigabit-speed hot- 
pluggable transceiver modules for horizontal 
front-panel access. It conforms to the host-board 
layout as defined in the 10 Gigabit Small Form 
Factor Pluggable (XFP) Multi-source Agreement 
(MSA) for 10-Gigabit data rates. The connector 
is typically used in conjunction with an XFP cage, 
flange and EMI gasket assembly, along with a 
heat sink and attachment clip, to attach an optical LC duplex or electrical XFP transceiver module to the host board. 
Features: * Card entry slot accepts 1.00mm (.039”) thick integrated circuit board * Alignment posts provide stability 
for PCB placement * Coplanarity of solder terminals within 0.10mm (.004”) for processing reliability * SMT receptacle 


HSSDC2 Connectors and Assemblies 


Features: Standard High Speed Serial Data 2 connector for InfiniBand™ (trademark of the InfiniBand (SM) trade 
association) and Fibre Channel SFF Copper meets electrical and mechanical requirements set forth by these protocols. 
Positive locking interface to prevent accidental disengagement, with keying options to mating plug connector for 
polarization and to eliminate mismating. Six chassis ground locations, six PCB ground/retention contacts, and four plug- 
to-receptacle grounding points to minimize EMI /RFI. 


provides option for placement on either side of PCB * Circuits: 30 » Pitch: 0.08mm (.031”) »* PCB Mounting: Surface 
Mount © UL File No.: £29179 » CSA File No.: 1310648 Electrical: * Voltage: 30V * Current: 0.5A Physical: * Housing: 
Black high temperature thermoplastic, UL94V-0 Plating: Contact Area: Gold over Nickel; Solder Area: Tin over Nickel 
No. of Cut Tape Tape & Reel 7 aa 7 
fs Hid i ref = Dim. L | Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Plating ae pa he! 1 al end a he ae Ho Fig. | Circuits | Meters | Part No. 1 10 100 Part No. 
Receptacles, Right Angle, SMT Receptacle, Right Angle Shielded InfiniBand Keyed - RoHS Compliant 
1 | 25u” Au] 49 | WM1698CT-ND NEW! 8.12 7.45 6.77] WM1698TR-ND NEW!) 2272.80 [74441-0007 1 U —___WMS976-ND__ 15.94 _13.29 _10.63 9.30__| 74703-0007 
30y"Au WM1642CT-ND 5.06 3.89 3.26 | WM1642TR-ND 1456.32 [74441-0017 Receptacle, Right Angle Shielded Fibre Channel Keyed - RoHS Compliant 
1 7 _ WM5977-ND 15.94 13.29 10.63 9.30 74703-0107 
Digi-Key Price Each Molex Copper Cable Assemblies, Plug-to-Plug, Unequalized, 3.0m 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 9 7 1.0 WM2497-ND@ 33.95 29.71 25.47 22.92 73939-1002 
XFP Cage for Small Frame Solder-Tail Post 3.0 WM2498-ND 2.21 45.69 39.16 35.25 73939-1004 
Without Heatsink or Clip WM1638-ND 20.07 17.84 15.61 74736-0220 7 
2 _ | With PCI Heatsink WM1639-ND 37.71 33.53 29.34 | 74736-0221 @ RoHS Compliant 
With SAN Heatsink WM1640-ND 37.71 33.53 29.34 | 74736-0222 
With Tall Heatsink WM1641-ND 37.71 33.53 29.34 | 74736-0223 iz ‘i 
—~|Heat Sink Clip for XFP Cage | WM1699-ND NEW! 1.94 173 1.51 | 74736-0230 Gigabit Interface Converter (GBIC) 


InfiniBand™ 


Features: * Die cast frame with unitary latch posts and screw attach to PCB. Provides the best available strain relief 
of cable to socket and isolating cable loads from SMT tails. * Optional top mount screw attach of die cast frame to 
chassis. Adds additional strain relief. »* Receptacle has an optional pair of additional screw attachments of frame to PCB. 
Further secures and isolates SMT tail from cable. Applications: * Telecommunication Equipment * Data Communication 
Equipment Internet Working Equipment » Storage Area Network (SAN) Switches * Redundant Array of Inexpensive 
Disks (RAID) Devices * Servers * Computers * Storage Devices 


Fig. 3 


_ Length S| 


|e / = ) al 
JL 213 —| | 045 


(54.20) (11.49) 


No. of Cable Length| Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Lanes | Pitch Meters Part No. 1 25 50 100 | Part No. 

1 12 [0.5mm = WM7310-ND 28.20 25.85 23.50 21.15 | 91525-1210 
9 4 los — WM1130-ND 15.74 14.43 13.12 11.81 ] 91803-0415 
cae = WM7318-ND 15.69 14.38 13.08 11.77 | 91804-0411 

0.5 WM2067-ND 99.60 77.47 74.70 73.32 | 74506-3001 

3 4 |0.5mm 1.0 WM2068-ND 105.38 81.97 79.04 77.58 | 74506-3002 
3.0 WM2069-ND 128.39 99.86 96.30 94.51 | 74506-3003 


Ultra+™ VHDCI Connectors and Assemblies 


High Density Cable Interconnect, which has been defined as the next generation of physical SCSI (Small Computer Systems 
Interface) interfaces. VHDCI is sometimes incorrectly referred to as SCSI-4 and will replace SCSI-2 and 3 architecture in new 
applications. VHDCI offers a reduced size, increased robustness, improved electrical performance, and higher density versus 
the previous SCSI connectors. Note that VHDCI refers to the connector interface, SCSI is the communications protocol that 
the connector supports. Ultra+ meets SFF-8441, revision 9.0 and EIA PN-3652 standards to ensure intermateability with con- 


forming products 


Features: * Conforms to EIA/SFF specifications to ensure intermateability with conforming products * Shield design can 
dominate reflow solder ground connection * UL File No.: E29179 * CSA File No.: LR 19980-520 Electrical: » Voltage: 30V 
© Current: .5A * Contact Resistance: 50mQ maximum « Dielectric Withstanding Voltage: 250V « Insulation Resistance: 500MQ 
minimum Mechanical: * Mating Force: .54N (55g) * Unmating Force: .15N (15g) * Durability: 500 cycles maximum Physical: 
* Housing: Black high temperature thermoplastic, UL94V-0 * Contact: Phosphor Bronze « Plating: Gold Flash over palladium 


nickel * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 


Features and Benefits: * Meets Gigabit Interface Converter (GBIC) specifications » Rugged blind-mate guide ears with 
+/-2.00mm (0.079”) mismating tolerance * Shielded for improved EMI protection with ESD ground contacts and optional 
shielding pegs » Staggered ‘hot-plug' first-mate, last-break contacts on 1.27mm (.050") pitch spacing Electrical: 
«Voltage: 30V *Current: 1.0A * Contact Resistance: 20mQ « Dielectric Withstanding Voltage: 500V «Insulation 
Resistance: 1000MQ GBIC Guide Frame: * Complies with the current GBIC standard (SFF-8053) « All metal construction 
provides the ultimate in EMI protection » Plated die cast body provides the option to solder directly to the PCB * EMI 
gasket provides 360 degrees of contact to the chassis * Compatible with the industry standard footprint » Mounting 
options for horizontal and vertical applications 


Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
1 20 Pos., SCA-2 Recept. with Shield WM1630-ND 13.37 12.26 11.15 | 74065-0005 
2 Guide Frame for GBIC WM1631-ND® 15.65 14.35 13.04 | 73847-0001-TR12 
_ Adapter without Serial ID, 
Cooper GBIC to DB9 Female WM1632-ND 87.25 79.98 72.71 | 73086-0001-TR12 


@ RoHS Compliant 


POS 34 _ POS 68 


] 


POS 35_ POS 1 


| 


POS 68 POS 34 


POS 1" POS 35 


Digi-Key Price Each Molex Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Description Part No. iI 10 100 | Part No. Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
1_[Ultra+ VHDCI to Ultra+ VHDCI Cable Assembly | WM7300-ND@ 63.60 55.65 42.93 | 79918-0080 3_|Ultra+ VHDCI Receptacle WM7321-ND 13.17 11.85 10.54 | 71430-0268 
2_| Ultra+ VHDC! Receptacle WM7304-ND 21.47 19.33 17.18 | 73776-0201 4 Ultra+ VHDCI Dual Stacked Receptacle WM7305-ND$ 34.23 30.81 27.39 | 74337-0051 
Ultra+ VHDCI Receptacle with Screw Locks WM7302-ND 15.14 13.63 12.12 | 71430-0006 Ultra+ VHDCI Dual Stacked Receptacle WM7322-ND 31.80 28.63 25.45 | 74337-0015 
3. | Ultra+ VHDCI Receptacle with Enhanced Shield | WM7303-ND+ 13.17 11.85 10.54 | 71430-0008 — |VHDCI Female Jack Screw WM7323-ND® 1.24 1.10 73 | 71433-0002 
Ultra+ VHDCI Receptacle with Enhanced Shield | WM7320-ND 13.17 11.85 10.54 | 71430-0004 | ¢ RoHS Compliant + Includes Jack Screw Includes Cover 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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rholeX’ Small Form Factor Pluggable Connectors and Frames 


Features: The SFP system follows the function of the standard Gigabit Interface Converter (GBIC) products, with reduced 
size and increased data-transfer rates at and beyond two Gigabits per second (Gbps). A multi-source, industry-standard 
product line, our SFP products feature a common design interface for use with multiple data transfer protocols, including 
Fibre Channel, Gigabit Ethernet, InfiniBand and proprietary links 

Cage Features: « All metal construction for EMI protection * Two point spring contacts for optimal EMI grounding * Cham- 
fered edges on cover facilitate assembly » Design allows cages to be mounted on opposite sides of PCB for "belly-to-belly” 
applications 

SMT Receptacle: « Alignment posts provide stability for placement on the PCB  Standoffs allow easy PCB cleaning after 
soldering * SMT design provides option for placement on both sides of PCB 


Dim. L | Digi-Key Price Each T & R Pricing} | Molex 
Fig| Circuits | (mm) | Part No. 1 100 480 Part No. 
Cage Assembly with Connector 
1 40 —___| WM1643-ND 47.70 42.40 37.10 —_| 75462-0001 
2 80 —___| WM1644-ND 69.86 62.10 54.34 —_| 75759-0001 
Small Form-Factor Pluggable (SFP) Cage with Lightpipes — RoHS Compliant 
3 40 —__| WM1695-ND 32.73 30.01 24.55 —_| 75310-0001 
Small Form-Factor Pluggable (SFP) Cage — RoHS Compliant 
4 = —___| WM1634-ND 5.81 5.33 4.36 —_|73927-0002-TR24 
WM1646-ND 12.77 11.71 9.58 — |74722-0001 
5 - — | WM1647-ND 25.65 23.52 19.24 — |74747-0001 
WM24031-ND 17.30 15.86 12.98 —_| 74728-0415 
WM1697-ND NEW! 6.53 5.99 4.90 — |74737-0002 
WM1694-ND 3.60 3.31 271 — | 74737-0004 
6 _ __| WM1648-ND 3.60 3.31 271 — |74737-0009 
WM1663-ND 2.70 241 2.11 — |74737-0010 
WM1668-ND 2.70 241 2.11 — | 74737-0005 
WM1669-ND 2.70 241 2.11 —_| 74737-0016 
Cable Assemblies — RoHS Compliant 
20 1.0M_| WM1660-ND 90.80 80.71 70.62 —_ [73929-0001 
7 | Maleto | 1.0M | WM1666-ND 68.12 60.55 52.98 — |74742-0001 
Male 3.0M_| WM1667-ND 92.00 81.78 71.56 —_| 74742-0003 
Adapters 
8 = ___| WM1662-ND@ 1415 12.58 11.01 — | 74720-0510 
WM1665-ND 207.33 184.30 161.26 —_| 74741-0005 
Host Connectors for SFP Cages — RoHS Compliant 
__ |20 pos., 25” Gold | WM1633CT-NDt 2.80 2.57 2.34 783.36 | 74441-0001 
20 pos., 30” Gold | WM1696CT-ND¢ NEW! 4.75 3.86 2.97 997.44 | 74441-0010 
@ RoHS Compliant + Cut Tape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
iPass™ Digi@Reel° 


Connector and Cable Assembly Solutions for Higher Density and Increased 
Speeds « The iPass Interconnect System offers both connectors and cable 
assemblies that enable flexible speed compatibility for applications ranging from 
1.5 to 6.0Gpbs, with capability up to 10.0Gbps, and is an ideal interconnect 
solution for the growing server storage market 

The iPass products support these industry standards for high-speed, multi-lane 
internal and external systems: * SAS (Serial Attached SCSI), also termed Mini- 


integrity. It also features a flexible low profile, latch pull mechanism 


Internal Products: * Right Angle and Vertical Internal Connectors with Hood Kits 
(Series 75783): 0.80mm (0.031”) pitch include hood kits for internal applications 
«Internal Cable Assemblies (Series 79576): Can support SAS Generation 
| (3.0Gbps) and II (6.0Gbps) bandwidths, as well as SATA Generation | (1.5Gbps) 
and II (3.0Gbps) bandwidths. 


SAS * SATA (Serial ATA International Organization), also termed Mini-SATA 
* SFF (Small Form Factor), for Compact MultiLane/CML » External PC! Express 
(PCle), also termed PCle x4, x8, x16 

External iPass Products: * SMT Host Connector (Series 75586): Provides 
placement options on both sides of the PC with a pitch of 0.8mm (0.31”) *4X 
External Cable Assemblies (Series 74547): High-performance paddle-card design 


with impedance matching helps reduce crosstalk and provide improved signal Dimensions inirain 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


No. of | Dim. A | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape &Reelt _| Molex No. of | Dim. Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Pos. (mm) Part No. if 25 100 Size Pricing | Part No. Fig. | Pos. L Type Part No. 1 25 100 | Part No. 
0.8mm R/A Connector for External Application =n . 
26 | 1340 | WMIT16CT-ND 525 404 338) 550 | 173140 ]75586-0009 PCI Express to PCI Express — Cable Assemblies 
1 38 | 1820 | WMi117CT-ND 591 465  390| 550 | 195690 |75586-0011 7 | 18 1.0M | x1 Male to Male | WM1144-ND 34.30 31.45 25.73 | 74576-0001 
68 | 30.20__| WM1115CT-ND 7.87 618 5.34 | 550 | 2677.95 | 75586-0007 7.0M WM1146-ND 110.87 87.78 81.62 | 74546-0401 
nt eae nie shou as Internal fpptioatiod : — 9) 38] som | XS Male to Male | Want447-no 128.04 101.37 94.26 | 74546-0403 
z : 07 —]| 125 5.25 |75783+ 7 7 
2 36 | 17.20 [RGaEioG ND md 494 = |45e. |! apne: | 2788-0140 dal liseg 10M] shale to Male | WM1148-ND 135.16 107.01 99.50 | 74546-0801 
For Taps Sl Roal part numibeh. change CTANDNOTRIND 3.0M WM1149-ND 192.02 152.02 141.35 | 74546-0803 
P P ee : TOM WM1150-ND 269.18 213.11 198.15 | 74546-1601 
11) 136 x16 Male to Male 
No.of | Dim.L Digi-Key Price Each Molex 3.0M WM1151-ND 382.46 302.79 281.54 | 74546-1603 
Fig. | Positions | Meters Type Part No. 1 50 Part No. PCI Express R/A I/O Connectors 
Mini-SAS to Mini-SAS — Cable Assemblies 
: WM1143CT-ND 15.39 12.11 9.97 | 74150-0001 
1.0 WM1120-ND 45.11 35.71 35.09 _| 74547-0301 6 | 18 _ x1 Receptical t 
; ee 3.0 | state to Male | WM1121-ND 7841 62.08 60.99 | 74547-0303 WM1143TR-NO$ 3012.42/325 74150-0001 
2.0 ale to Wale | wi131-ND 5459 43.23 42.47 | 74547-0302 8 | 136 —__| External Assembly | WM1145-ND§ 50.88 46.64 42.40 | 75581-0002 
5.0 WMM1132-ND 122.62 97.08 —_95.38_| 74547-0305 EMI Guide Housing 
Mini-SAS to SFF-8470 — Cable Assemblies 
0 NTREaEN 5070 BE 90ST] 74547-2051 40mm x8 portPCle | WM1152-ND 10.64 9.76 7.99 | 74540-0100 
4 26 3.0 Male to Male WM1123-ND. 97.87 77.48 76.12 | 74547-2053 12) — | 22.74mm x4 port PCle WM1153-ND 8.10 7.43 6.08 | 74540-0400 
2.0 WM1133-ND 78.43 62.10 61.01 | 74547-2052 13.4mm | Single port SAS_| WM1154-ND 8.23 7.54 6.17 | 74548-0211 
5.0 E WIM SND, 191.55 104.15 102.32 _| 74547-2055 41.76mm | Dual port SAS | WM1155-ND 13.06 11.98 9.80 | 74548-0208 
iPass to iPass — Cable Assemblies 13) — 
; re 05 | ware to ate | WMI12-ND 1514 1388 1262] TOSTEDIID 79.79mm | Quad port SAS | WM1156-ND 17.51 16.06 13.14 | 74548-0205 
1.0 WM1126-ND 19.08 17.49 15.90 | 79576-2104 | +CutTape $Tapeand Reel  § With Cage 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Amphenol® Commercial Products 
Infinity High Speed Connectors 


Amphenol’s INFINITY (4X/12X) series of connectors facilitate data 
speeds up to 75Gbps total bandwidth, as required by InfiniBand™, 
Fibre Channel and Serial Attached SCSI Trade Associations, with 


superior EMI performance. INFINITY connectors are high-density, hot 
pluggable and meet SFF-8470 specifications. A variety of receptacles 
are available that will fit multiple connectors into a 1U form factor and 
PCI bracket. Specifications: * Contact Plating: Gold »* Operating 
Temperature: -40°C ~ 85°C »* Housing: Nylon UL94V-0 * Back 
Cover ordered separately 
Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
Fig| Description Part No. 1 10 50 | Part No. Qty. | Pricing 
Lanyard Latch Receptacle - SMT 

4X, 2 Locating Posts, 4 Solder Posts, No Locking Plate, Top Mount Ear, 50u” Gold U65-B04-1270-TCT-ND 8.83 6.63 — |U65-B04-1270-TTR-ND 75 427.80 

4X, 2 Locating Posts, 4 Solder Posts, 2 Piece Locking Plate, Gold Flash Tails, 50u” Gold U65-B04-4060C-TCT-ND§@ 9.07 6.81 6.05 | U65-B04-4060C-TTR-ND§@ | 100 567.00 

4X, 2 Locating Posts, 2 Screw Mount Holes, No Locking Plate, 50” Gold U65-E04-1210-TCT-ND 8.85 6.38 5.67 | U65-E04-1210-TTR-ND 150 796.50 

4X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, No Locking Plate, 50u” Gold U65-E04-1260-TCT-ND 8.88 6.57 5.79 | U65-E04-1260-TTR-ND 100 543.20 

4X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, No Locking Plate, Gold Flash Tails, 50” Gold U65-E04-4260-TCT-ND@ 8.59 6.45 5.73 | U65-E04-4260-TTR-ND@ 100 537.00 

4X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, 50y” Gold U65-E04-1460-TCT-ND 9.08 6.54 5.81 | U65-E04-1460-TTR-ND 100 544.50 

1 4X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, Gold Flash Tails, 50” Gold U65-E04-4460-TCT-ND® 8.78 6.59 5.86 | U65-E04-4460-TTR-ND® 100 549.00 

4X Belly to Belly, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, No Lock Plate 50” Gold U65-F04-1360-TCT-NDt 11.16 8.37 7.44 | U65-F04-1360-TTR-NDt 100 697.50 

4X Belly to Belly, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, No Lock Plate, Gold Flash Tails, 50” Gold U65-F04-4360-TCT-NDt@ 11.26 8.21 7.27 | U65-F04-4360-TTR-NDt@ 100 703.50 

12X, 2 Locating Post, 2 Solder Posts, One Piece Locking Plate, 50” Gold U65-B12-1210-ND¥ 13.82 10.87 10.05 |— = = 

12X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, No Locking Plate, Keying 4 and 5, 50y” Gold U65-E12-1264-TCT-ND 15.12 11.63 10.29 | U65-E12-1264-TTR-ND 100 974.40 

12X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, No Locking Plate, Keying 4 and 5, Gold Flash Tails, 50u” Gold | U65-E12-4264-TCT-ND® 14.98 11.79 10.22 | U65-E12-4264-TTR-ND® 100 987.50 

12X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, Keying 4 and 5, 50u” Gold U65-E12-1464-TCT-ND 18.13 14.01 12.36 | U65-E12-1464-TTR-ND 100 | 1194.80 

12X, 2 Locating Posts, 4 Screw Mount Holes, Gold Flash Tails, Keying 4 and 5, 50u” Gold U65-E12-4464-TCT-ND® 15.14 11.91 10.32 | U65-E12-4464-TTR-ND® 100 997.60 

Screwlock Receptacle - SMT 

4X, 2 Locating Posts, 2 Solder Posts, With Standard Jack Screw, 50” Gold U65-B04-1020-TCT-ND 9.18 6.61 5.88 | U65-B04-1020-TTR-ND 150 825.75 

4X, 2 Locating Posts, 2 Solder Posts, With Standard Jack Screw, Gold Flash Tails, 50” Gold U65-B04-4020-ND¢@ 8.93 6.70 6.14 |— = = 

4X, 2 Locating Posts, 2 Solder Posts, With Standard Jack Screw, 30u” Gold U65-B04-2020-TCT-ND 8.90 6.41 5.70 | U65-B04-2020-TTR-ND 150 801.00 

4X, 2 Locating Posts, 2 Solder Posts, With Standard Jack Screw, Gold Flash Tails, 30” Gold U65-B04-5020-TCT-ND® 8.95 6.45 5.73 | U65-B04-5020-TTR-ND® 150 805.50 

4X, 2 Locating Posts, 2 Solder Posts, With Self Lock Jack Screw, 30y” Gold U65-B04-2120-TCT-ND 9.43 7.08 6.29 | U65-B04-2120-TTR-ND 150 854.85 

2 | 4X, 2 Locating Posts, 2 Solder Posts, No Jack Screw, 30U” Gold U65-B04-2220-TCT-ND 8.30 6.15 5.42 | U65-B04-2220-TTR-ND 150 747.00 

4X, 2 Locating Posts, 2 Solder Posts, No Jack Screw, Gold Flash Tails, 30” Gold U65-B04-5220-TCT-ND® 8.35 6.02 5.35 | U65-B04-5220-TTR-ND@ 150 751.50 

4X, 2 Locating Posts, 2 Screw Mount Holes, With Standard Jack Screw, 50u” Gold U65-E04-1020-ND$ 9.43 6.79 6.23 |— = = 

4X, 2 Locating Posts, 2 Screw Mount Holes, With Standard Jack Screw, Gold Flash Tails, 30” Gold U65-E04-5020-TCT-ND@ 8.78 6.59 5.86 | U65-E04-5020-TTR-ND@ 150 823.50 

4X, 2 Locating Posts, 2 Screw Mount Holes, With Self Lock Jack Screw, 50y” Gold U65-E04-1120-TCT-ND 9.10 6.83 6.07 | U65-E04-1120-TTR-ND 150 824.40 

4X, 2 Locating Posts, 2 Screw Mount Holes, With Self Lock Jack Screw, Gold Flash Tails, 30u” Gold U65-E04-5120-TCT-ND® 8.90 6.68 5.94 | U65-E04-5120-TTR-ND® 150 807.00 

Plug — RoHS Compliant 

4X Lanyard Shell with Insert and PCB, 30u” Gold UE66-L04-2130-ND¥ 16.76 12.89 11.55 |— = = 

3 4X Lanyard Shell with Insert and PCB, 50u” Gold UE66-N04-2130-ND+ 19.62 15.44 13.83 |— = = 

4X Lanyard Shell, No Insert, No PCB UE66-C04-2130-ND+ 9.68 6.97 6.78 |— = = 

4X Screwlock with Insert and PCB, 30” Gold UE66-L04-2120-ND¥$ 16.56 12.74 11.41. |— = = 

Accessories 

Jackscrew M2.5 for Infinity U65-404-40P-ND¢ 62 36 28 | = = 

— | Rear Cover for 4X Receptacle U65-404-60-P-ND¢ 83 AT 38 |= = = 

Rear Cover for 12X Receptacle U65-412-60-P-ND$ 68 39 | — = = 


@ RoHS Compliant § Back Cover Included +NoEMI Gasket +4 Bulk 


SFP Connectors 


Amphenol’s SFP connector series is a 20 position connector and 
cage combo for mounting to a host PCB with a metal cage enclosing 
the connector. These connectors are similar to the Gigabit Interface 
Converter Interface (GBIC), but they are smaller in size and operate 
at much faster data transfer rates. Amphenol single port version 
is rated up to 4.125 Gbps data rates and stacked version up to 8 
Gbps. Specifications: * Opererating Temperature: -40°C ~ 85°C 
¢ Contacts: Phosphor bronze 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 

Fig Description Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing 
= Cage Dust Cover U77-A1110-8000P-ND$ 22 12 .09 = a — 
Single Port Cage, 1.8mm Solder Tails, Tin Plated U77-A1114-100TCT-ND. 2.02 1.37 1.14 U77-A1114-100TTR-ND 150 282.75 

Single Port Cage, 8 Press-Fit Pins, Nickel Plated U77-A1118-200TCT-ND, 2.02 1.37 1.14 U77-A1118-200TTR-ND 150 282.75 

1 Dual Port Cage, Rear Press-Fit Pins, Nickel Plated U77-A2114-200TCT-ND. 3.12 2.08 = U77-A2114-200TTR-ND 85 150.28 
Quad Port Cage, Rear Press-Fit Pins, Nickel Plated U77-A4114-2001-ND$ 4.47 3.08 2.62 = = = 

Six Port Cage, Rear Press-Fit Pins, Nickel Plated U77-A6114-2001-ND¢ 5.78 4.10 3.68 = = = 

2 Stacked Conn 30” Gold and Cage Nickel Plated, 2x1 (2 ports) U78-B1126-00121-ND$ 7.65 5.51 5.05 = = _ 
Stacked Conn 30” Gold and Cage Nickel Plated, 2x4 (8 ports) U78-B4126-00121-ND¢ 22.68 18.49 17.58 = = — 
Connector 20 Position 15y Gold UE75-A20-6000TCT-ND 1.69 1.09 94 UE75-A20-6000TTR-ND 500 364.50 

3 Connector 20 Position 30 Gold UE75-A20-3000TCT-ND 1.86 1.20 1.06 UE75-A20-3000TTR-ND 500 405.50 

+ Bulk 


Mini SAS Connectors 


Amphenol’s Compact MultiLane Connector is based on industry proven speeds across the connector interface at speeds of up to 10 Gigabits/ plug does not affect the signal/body solder joints. Complies to SFF-8086, 
card edge style contacts. This connector system is designed to satisfy second on both rows of contacts. The cage is mounted separately to the SFF-8087, and SFF-8088 Specifications: * Cage: Zinc diecast with 
the needs for gigabit serial data transmission applications with signal body so that the stress imposed by insertion and removal of the cable _ nickel plating * Contacts: Phosphor bronze with 30y gold plating. 


FS1-S01-124E1 Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Description Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing 
Receptacle, 26 Position, SMT FS1-R26-2000CT-ND 4.09 2.82 2.47 FS1-R26-2000TR-ND 500 1022.50 
Single Cage, 1 Degree with Key Option 2 and 4 FS1-S01-124E1-ND$ 3.70 2.58 2.31 = _ _ 
Single Cage, 1 Degree with Key Option 4 and 6 FS1-S01-146E1-ND¢ 3.70 2.58 2.31 = = = 
Single Cage, 1 Degree with Key Option 4 FS1-S01-14E1-ND¥ 3.70 2.58 2.31 = _ = 
Dual Cage, 1 Degree with Key Option 4 FS1-S02-14E1-ND$ 4.42 3.23 2.89 = = = 
Single Cage, 0 Degree with Key Option 4 FS1-SF1-14E1-ND$ 3.70 2.58 2.31 =i _ _ 
Dual Cage, 0 Degree with Key Option 4 FS1-SF2-14E1-NDt 4.42 3.23 2.89 _ _— _ 
$ Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 499 


Amphenol —_ smart Card Connectors 


Amphenol-Tuchel Electronics GmbH Dimensions in mm 


PUSHMATIC® Standard Style Smart Card Connectors Superflat Style Smart Card Connectors 
Fig. 1 a Fig. 4 


| 


22.45 L 


Note: Use only with Fig. 3 
C702 10M008 5142 
C702 10M008 5222 
Applications: * Point of Sale systems * Mobile devices * Access control 
Applications: * Unattended Point of Sale systems * Vending equipment * Access control Design Features: * High numbers of card insertion cycles, due to the | * Keyboards Design Features: * Miniature size ideally suited for mobile 
principle of landing contacts * Designed for harsh applications and environments »* Modular system with several operating methods from manual handling to | devices Assembly Instructions: Please make sure that flexprints remain free 
automatic card ejection * Bezel Accessory Assembly Instructions: Please make sure that interface cables are unrestricted and free to move after assembly. and unrestricted after assembly. 


PCB Mount Wiping Contact PCB Mount Wiping Contact PCB Mounting Contact 
Smart Card Connectors Smart Card Connectors R Smart Card Connectors 
with 3mm Standoffs 


Fig. 5 . Fig. 6 


Fig. 7 


C702 10M008 2724 
ee OTe C702 10M008 2554 with 3mm Standoffs 
Applications: * Set 


top boxes Toll off These acceptors are low cost and provide direct 

road transponders A sliding contact between the acceptor and the Applications: * TV/ 

¢ Parking meters chip card. These acceptors have NC closed card present switches which open when the | Satellite decoders 

* Utility metering card is fully inserted. * Point of Sale 

systems Design Applications: * Set top boxes Toll road transponders * Parking meters ¢ Utility | systems * Computer 

Features: * Termination: dip solder pins * Special shape of | metering systems Design Features: * Termination: dip solder pins * Special shape of | networks and energy meters «Also suitable for applications with permanently 
wiping contacts minimize card scratching and wear * Smart Card | wiping contacts minimize card scratching and wear * Smart Card Connector meets the | inserted cards under changing temperatures Design Features: * Meets the 
Connector meets the requirements as specified in document | requirements as specified in document EMV 96 (Europay Mastercard Visa/Integrated Circuit | EMV Integrated Circuit Card Specification for Payment Systems (Europay 
ISO 7816 Soldering Conditions: * Wave soldering: 260°C; 10s | Card Specification for Payment Systems) Includes 3mm stand-offs Soldering Conditions: | Mastercard Visa) * Has a switch which indicates whether a card is in the 
maximum * Wave soldering: 260°C; 10s maximum reading position 


Landing Card PCB Mount SIMLOCK® (Shown with SIMBLOCK® 
Smart Card Connectors Align-Pins) 
Fig. 9 

Fig. 8 


Applications: 

* Designed for 
Design Features: SS mini SIM/SAM 
* High number of . S card Design 
mating cycles Features: * Size: same footprint as SIM card Reliable function 
due to minimized in locked state during mobile use » Polarization notch does not | Applications: * Handsets * E-Purses Design Features: * Contacts chip cards according to ISO 7816 and 
wiping distance on card contacts » Contact self-cleaning effect | allow incorrect card positioning »* Suitable for automatic assembly | Plug in SIM-Cards »* Low height (2mm standard) * High co-planarity accuracy * SMT-Version with 6 
Short card insertion depth Soldering Conditions: * Wave | processes (Pick & Place, Tape & Reel, and Reflow) Soldering | contacts especially designed for GSM 11.11 interfaces Soldering Conditions: « Infrared reflow: 245°C; 


soldering: 260°C; 10s maximum Conditions: « Infrared reflow: 245°C; 10s maximum 10s maximum 
Digi-Key Price Each Amphenol Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. Fig.| Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Pushmatic®, 12V, ISO 361-1001-ND 36.15 33.74 31.33 | C702 10M008 7002 7 _|1SO Wiping Contact with Rails, with Standoffs | 361-1017-ND 4.84 3.73 2.98 | C702 10M008 2834 
1 Pushmatic®, 5V, ISO 361-1002-ND 36.15 33.74 31.33 | C702 10M008 7012 8 | ISO Landing PCB 361-1013-ND 7.20 5.82 4.58 |C702 10M008 1214 
| Push Pull, ISO 361-1003-ND 23.06 21.52 19.99 ] C702 10M008 5142 SIMLOCK® without Align-Pins, Black 361-1020-1-ND@ 3.15 243 1.94 [C707 10M006 5002 
Push Pull, Afnor 361-1004-ND 22.61 21.10 19.60 | C702 10M008 5222 g | SIMLOCK® without Align-Pins, Black 361-1020-2-ND@+ 1086.40/800 C707 10M006 5002 
3 | Plastic Bezel, Black, Standard Style 361-1012-ND 19.96 17.47 15.47 |C702 N11 141 E2 SIMLOCK® with Align-Pins, Black 361-1021-1-NDt 3.15 2.43 1.94 |C707 10M006 0492 
4 | Superflat 361-1015-ND 11.22 9.82 8.70 | C702 10M008 0014 SIMLOCK® with Align-Pins, Black 361-1021-2-ND+ 1086.40/800 C707 10M006 0492 
5 | 1SO Wiping Contact, Snap-In 361-1016-ND 2.96 2.30 1.84 | C702 10M008 2064 10 | SIMBLOCK® with NC Switch 361-1146-ND@ 4.76 3.69 2.96 | C707 10M006 0652 
6 ISO Wiping Contact, EMV, Snap-In 361-1018-ND@ 2.50 1.93 1.54 | C702 10M008 2724 Al 11 | SIMBLOCK® without Switch 361-1024-ND 4.32 3.33 2.66 | C707 10M006 0522 
1SO Wiping Contact, EMV, with Standoffs 361-1019-ND@ 2.50 1.93 1.54 | C702 10M008 2554 @ RoHS Compliant +CutTape + Tape and Reel 


Cak Smart Card Interconnect Devices 


Dimensions in mm 


MK II: EMV Compatible. MK II connectors with landing contacts are dedicated 
for applications where the reader usage is high and the life span of the 
card is a key consideration. It has been redesigned to give an even higher 


MK II: Connectors are without card guidance and used where space is at a 


performance in a compact, affordable package. premium and the card guidance can be built around the connector (rather than | MK III: EMV Compatible. Designed to interface with either full or SIM/SAM 
Features: 500,000 card insertion cycles. provided by the connector itself). smart cards and designed to minimize space usage on the PCB. 
Bulk C&K Cut Tape C&K 
Digi-Key Price Each Components Digi-Key Price Each Components 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. | Description Part No. u 25 100 | Part No. 
ccmMo2 CCMO04 
MK II, 8 Contact SMT Low Profile 2.75mm |401-1728-1-ND 5.39 4.98 4.56 | CCM04-1316LFT 
MK II, 8 Contact SMT - 
with Two Pegs 401-1711-ND 8.97 7.18 5.68 | CCM02-2508LFT 2 |MK II, 8 Contact SMT Low Profile 2.75mm |401-1729-1-ND 5.13 4.74 4.35 
1 with Switch 401-1729-2-ND¢ 6529.25/3,500 CCM04-1317LFT 
MK Il, 8 Contact PCB g, [MI III, 8. Contact SMT: Low Profile 401-1731-1-ND 2.71. 2.51 2.30 | CCM04-4248LFS 
: 401-1714-ND 8.97 7.18 5.68 | CCM02-2511LFT 1.90mm with Switch 
with Four Pegs 
+ Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
500 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


™ Tyco Electronics AMP  \iniature Spring Sockets 


Authorized Distributor 


Flat Bottom Bullet Nose Bottom 


The Miniature Spring Socket System is composed of a series of individual sockets, each utilizing a permanently secured helical spring design to 
accept round, square or rectangular leads without socket orientation. 


Features: ¢ SMT and IRR processing compatibility * Five different hole size series .039 ~ .107” (0.99 ~ 2.72mm) available to accommodate a pin 
diameter range of .012 ~ .065” (0.30 ~ 1.65mm) and board thicknesses of .031 ~ .125” (0.79 ~ 3.18mm) * Low-Profile, above-board height of .022” 
(0.56mm) allows maximum board-to-board clearance * Small head diameter allow centerline spacing as close as .070” (1.78mm) » Inner helical 
spring assures maximum reliability Material: Spring: Beryllium Copper Contact Sleeve: Copper 


Pin Diameter Range Finish Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Description Inch (mm) Spring Sleeve A B c Part No. i 10 Part No. 
Flat Bottom 
.013 ~ .021 (0.33 ~ 0.51) 30” Gold Gold Flash -059 (1.50) -142 (3.61) -038 (0.97) A26251-ND® 48 .38 2-330808-8 
.013 ~ .020 (0.33 ~ 0.51) 30” Gold Tin -059 (1.50) .142 (3.61) .038 (0.97) A32890-ND® 43 35 6-5330808-5 
.013 ~ .020 (0.33 ~ 0.51) 30” Gold Tin -059 (1.50) -178 (4.52) -039 (0.99) A32369-ND® 53 43 2-5332095-4 
.013 ~ .020 (0.33 ~ 0.51) 30” Gold Gold Flash -059 (1.50) .178 (4.52) .039 (0.99) A26257-ND® 52 42 2-332095-1 
.018 ~ .021 (0.46 ~ 0.53) 30” Gold Tin 070 (1.78) -138 (3.51) -050 (1.27) A32370-ND® .96 77 2-5331272-3 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) 30” Gold Gold Flash 070 (1.78) -260 (6.60) -050 (1.27) A24850-ND® -60 AQ 50863-4 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) 30” Gold Tin .070 (1.78) .260 (6.60) .050 (1.27) A32371-ND® 44 36 5050863-5 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) Tin Tin 070 (1.78) -260 (6.60) -050 (1.27) A32372-ND® 36 29 5050863-8 
.022 ~ .025 (0.56 ~ 0.64) 30” Gold Gold Flash .070 (1.78) -138 (3.51) .050 (1.27) A24856-ND® 48 38 2-331272-6 
.022 ~ .025 (0.56 ~ 0.64) 30” Gold Tin -070 (1.78) -138 (3.51) -050 (1.27) A32373-ND® At 34 2-5331272-7 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) 30” Gold Gold Flash 070 (1.78) -178 (4.52) -050 (1.27) A24862-ND® -50 40 50462-6 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) 30” Gold Tin 070 (1.78) .178 (4.52) .050 (1.27) A32374-ND® 51 At 5050462-8 
.026 ~ .029 (0.66 ~ 0.74) 30” Gold Gold Flash -080 (2.03) -138 (3.51) -061 (1.55) A24864-ND® 1.16 94 1-331677-1 
.026 ~ .029 (0.66 ~ 0.74) 30” Gold Tin -080 (2.03) -138 (3.51) .061 (1.55) A24865-ND 43 35 3-331677-8 
Closed .026 ~ .029 (0.66 ~ 0.74) 30y” Gold Tin .080 (2.03) 138 (3.51) .061 (1.55) A32375-ND® 45 .36 | 3-5331677-8 
Bottom .026 ~ .033 (0.66 ~ 0.84) 30u” Gold Gold Flash .080 (2.03) 257 (6.53) .061 (1.55) A24866-ND@ 98 79 | 50864 
.026 ~ .033 (0.66 ~ 0.84) 30” Gold Tin -080 (2.03) .257 (6.53) .061 (1.55) A32376-ND® 45 36 5050864-1 
.026 ~ .033 (0.66 ~ 0.84) Tin Tin -080 (2.03) .257 (6.53) 061 (1.55) A32377-ND® 36 30 5050864-6 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30” Gold Gold Flash -080 (2.03) -138 (3.51) .061 (1.55) A24873-ND® 86 69 1-331677-4 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30” Gold Tin -080 (2.03) -138 (3.51) -061 (1.55) A24877-ND 83 67 1-331677-8 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30” Gold Tin -080 (2.03) -138 (3.51) -061 (1.55) A32891-ND® 86 69 1-5331677-8 
.034 ~ .041 (0.86 ~ 1.04) 30” Gold Gold Flash 089 (2.26) .260 (6.60) .070 (1.78) A24880-ND® .95 77 50865 
.037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) 30” Gold Gold Flash 089 (2.26) -143 (3.63) 070 (1.78) A24886-ND® 87 70 1-332070-1 
.037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) 30” Gold Tin .089 (2.26) -143 (3.63) .070 (1.78) A32378-ND® 67 54 2-5332070-3 
.037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) Tin Tin 089 (2.26) -143 (3.63) -070 (1.78) A24893-ND 54 44 2-332070-2 
.042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) 30” Gold Gold Flash -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A24897-ND® 1.63 1.31 50871-4 
.042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) 30” Gold Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A32379-ND® 50 40 5050871-5 
.042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) Tin Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A32892-ND® 42 34 5050871-8 
.050 ~ .057 (1.27 ~ 1.45) 30” Gold Gold Flash -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A24900-ND® 1.16 93 1-50871-3 
.056 ~ .065 (1.42 ~ 1.65) 30” Gold Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A32380-ND® 50 40 2-5050871-3 
.013 ~ .020 (0.33 ~ 0.51) 30” Gold Tin -059 (1.50) -142 (3.61) .038 (0.97) A32893-ND® 80 65 5-5330808-6 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) 30” Gold Gold Flash .070 (1.78) -260 (6.60) -050 (1.27) A24849-ND® 63 51 50863 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) Tin Tin -070 (1.78) .260 (6.60) .050 (1.27) A24853-ND 37 30 50863-6 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) Tin Tin .070 (1.78) .260 (6.60) .050 (1.27) A32381-ND® 39 32 5050863-6 
.018 ~ .021 (0.46 ~ 0.53) 30” Gold Gold Flash 070 (1.78) -138 (3.51) -050 (1.27) A24859-ND® 59 48 3-331272-8 
.014 ~ .026 (0.36 ~ 0.66) 30” Gold Tin -070 (1.78) .178 (4.52) .050 (1.27) A32382-ND® 45 37 5050462-2 
.026 ~ .033 (0.66 ~ 0.84) 30” Gold Tin -080 (2.03) .257 (6.53) -061 (1.55) A32383-ND® 47 .38 5050864-5 
.026 ~ .033 (0.66 ~ 0.84) Tin Tin -080 (2.03) .257 (6.53) .061 (1.55) A24872-ND 58 AB 50864-8 
.026 ~ .033 (0.66 ~ 0.84) Tin Tin -080 (2.03) .257 (6.53) 061 (1.55) A32384-ND® 60 48 5050864-8 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30” Gold Tin -080 (2.03) -138 (3.51) .061 (1.55) A32385-ND® AB 37 2-5331677-2 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30” Gold Gold Flash -080 (2.03) -138 (3.51) .061 (1.55) A24875-ND® 52 42 2-331677-6 
Open .034 ~ .041 (0.86 ~ 1.04) 30y” Gold Tin .089 (2.26) .260 (6.60) .070 (1.78) A32386-ND® 51 42 | 5050865-3 
Bottom .034 ~ .041 (0.86 ~ 1.04) Tin Tin 089 (2.26) .260 (6.60) .070 (1.78) A32894-ND® 80 65 5050865-6 
.037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) 30” Gold Gold Flash 089 (2.26) -143 (3.63) 070 (1.78) A24888-ND® 91 74 1-332070-4 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30” Gold Tin 089 (2.26) -143 (3.63) .070 (1.78) A24889-ND AB 37 2-332070-5 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30” Gold Tin .089 (2.26) -143 (3.63) .070 (1.78) A32387-ND® AT 38 2-5332070-5 
.037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) 30” Gold Tin 089 (2.26) -143 (3.63) -070 (1.78) A32388-ND® 46 37 2-5332070-9 
.042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) 30” Gold Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A32389-ND® 53 42 5050871-1 
.042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) Tin Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A32895-ND® 1.17 94 5050871-6 
.050 ~ .057 (1.27 ~ 1.45) 30” Gold Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A24902-ND 1.04 84 1-50871-0 
.050 ~ .057 (1.27 ~ 1.45) 30” Gold Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A32390-ND® 1.08 87 1-5050871-0 
.056 ~ .065 (1.42 ~ 1.65) 30” Gold Gold Flash -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A24905-ND® 1.25 1.01 1-50871-8 
.056 ~ .065 (1.42 ~ 1.65) 30” Gold Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A32391-ND® 53 42 1-5050871-9 
.056 ~ .065 (1.42 ~ 1.65) Tin Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A32392-ND® 63 51 2-5050871-4 
.013 ~ .021 (0.33 ~ 0.51) 30” Gold Gold Flash -059 (1.50) .142 (3.61) .038 (0.97) A26252-ND® 59 48 3-330808-8 
.013 ~ .020 (0.33 ~ 0.51) 30” Gold Tin -059 (1.50) -178 (4.52) -039 (0.99) A26256-ND 1.02 82 1-332095-9 
.013 ~ .020 (0.33 ~ 0.51) 30” Gold Tin -059 (1.50) -178 (4.52) -039 (0.99) A32393-ND® 1.06 85 1-5332095-9 
.013 ~ .020 (0.33 ~ 0.51) 30” Gold Gold Flash 059 (1.50) .178 (4.52) .039 (0.99) A26258-ND® 53 43 2-332095-2 
.022 ~ .025 (0.56 ~ 0.64) 30u” Gold Tin .070 (1.78) .138 (3.51) .050 (1.27) A24858-ND 49 AO | 3-331272-5 
.030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30” Gold Gold Flash -080 (2.03) -138 (3.51) .061 (1.55) A24876-ND® 62 50 2-331677-9 
Knockout .030 ~ .033 (0.76 ~ 0.84) 30” Gold Tin -080 (2.03) -138 (3.51) -061 (1.55) A24878-ND 62 42 3-331677-4 
Bottom .034 ~ .041 (0.86 ~ 1.04) 30” Gold Gold Flash 089 (2.26) .260 (6.60) .070 (1.78) A24881-ND® 1.37 1.10 50865-2 
.034 ~ .041 (0.86 ~ 1.04) 30” Gold Tin .089 (2.26) .260 (6.60) .070 (1.78) A24882-ND 48 39 50865-1 
.034 ~ .041 (0.86 ~ 1.04) 30” Gold Tin 089 (2.26) -260 (6.60) -070 (1.78) A32394-ND® 50 40 5050865-1 
.034 ~ .041 (0.86 ~ 1.04) Tin Tin 089 (2.26) .260 (6.60) .070 (1.78) A32897-ND® 59 48 5050865-7 
.037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) 30” Gold Gold Flash -089 (2.26) -143 (3.63) -070 (1.78) A24887-ND® 1.05 85 1-332070-7 
.037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) 30” Gold Tin 089 (2.26) -143 (3.63) .070 (1.78) A24892-ND 44 36 3-332070-5 
.037 ~ .040 (0.94 ~ 1.02) 30” Gold Tin 089 (2.26) -143 (3.63) -070 (1.78) A32898-ND® 46 37 3-5332070-5 
Bullet Nose Bottom — RoHS Compliant 
.012 ~ .021 (0.30 ~ 0.53) 30” Gold Tin .066 (1.67) -184 (4.64) .042 (1.07) A32395-ND 25 .21 5645946-2 
.015 ~ .021 (0.38 ~ 0.53) 30u” Gold Tin .066 (1.67) .158 (4.01) .042 (1.07) A32396-ND 59 47 | 5645945-2 
Loose .015 ~ .021 (0.38 ~ 0.53) Tin Tin .066 (1.67) -158 (4.01) -042 (1.07) A32397-ND 73 59 5645945-1 
Piece .037 ~ .041 (0.94 ~ 1.04) 30” Gold Tin .089 (2.26) -260 (6.60) .074 (1.88) A32398-ND 37 -30 5645500-1 
.042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) Gold Flash Tin -120 (3.05) -308 (7.82) -100 (2.54) A32399-ND 1.07 86 5645980-2 
.042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) Tin Tin -120 (3.05) -308 (7.82) -100 (2.54) A32400-ND At 33 5645980-1 
.028 ~ .033 (0.71 ~ 0.84) 30” Gold Tin -080 (2.03) -290 (7.37) -061 (1.55) A24879-ND — 30 1-645986-2 
Carrier Strip .028 ~ .033 (0.71 ~ 0.84) 30” Gold Tin -080 (2.03) -290 (7.37) .061 (1.55) A32899-ND 31 26 1-5645986-2 
with Sealant .028 ~ .033 (0.71 ~ 0.84) Tin Tin -080 (2.03) -290 (7.37) 061 (1.55) A28507-ND _— 71 1-645986-1 
.028 ~ .033 (0.71 ~ 0.84) Tin Tin -080 (2.03) -290 (7.37) 061 (1.55) A32900-ND 76 61 1-5645986-1 
Carrier Strip .037 ~ .041 (0.94 ~ 1.04) 30” Gold Tin -089 (2.03) -260 (7.37) .074 (1.55) A32901-ND 44 35 1-5645502-1 
without .042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) Gold Flash Tin -120 (3.05) -308 (7.82) -100 (2.54) A29045-ND = 59 1-645979-2 
Seatant .042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) Tin Tin -120 (3.05) -308 (7.82) -100 (2.54) A29069-ND — 33 645979-1 
.042 ~ .049 (1.07 ~ 1.24) Tin Tin -120 (3.05) -308 (7.82) -100 (2.54) A32903-ND 38 31 5645979-1 
@ RoHS Compliant 
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Tyco Electronics AMP 


Authorized Distributor 


1.C. Sockets 


Performance Characteristics: 


Physical: Engaging force: 340 grams maximum (initial) * Separating force: 25 grams minimum 


Electrical: * Rating: 250VAC ¢ Contact resistance: 20mQ maximum initial, 30mQ maximum after 
test * Dielectric withstanding voltage: 1000 VRMS minimum «¢ Insulation resistance: 10,000MQ 
minimum (initial) * Capacitance: 0.5 picofarad maximum 


Environmental: * Operating temperature: -55°C ~ 105°C (tin); -55°C ~ 125°C (gold) 
G’s, 10-2000-10 Hz with 100mA current * Shock: 100 G’s sawtooth; 6 shocks 


¢ Vibration: 15 


Material and Finish: * Housing: Glass-filled thermoplastic, 94V-0 rated (black) 


Notes: * Closed bottom design: inhibits flux contamination and solder wicking * Overstress stop 
wall: prevents damage to socket contact from bent or twisted DIP leads and off-set insertion or 
extraction of DIP packages * Closed Frame Style (unless noted) ¢ Large target area: makes it easy 
to insert DIP packages * Dual wiping contacts: make a gas-tight connection for high reliability * .175 
(4.45) maximum seating plane above pc board * Stackable end-to-end and side-to-side * Designed 
to meet EiA RS-415, MIL-S-83734 and stringent computer specifications »* Recognized under the 
Component Program of Underwriters Lab. Inc. File E28476 »* Certified by Canadian Standards 
Association File No. LR 16455 
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No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP 
Pins A B c D Part No. 1 10 | Part No. 
Phosphor Bronze with 15p” Gold Plating 
6 .295 (7.49) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A9406-ND 69 56 | 2-641296-4 
6 .295 (7.49) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A32868- ND® 69 56 | 1825093-1 
8 | .395 (10.03) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A9408-ND 57 ~~ 46 | 2-640463-4 
8 | .395 (10.03) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320(8.13) | A32361-ND@ 84 68 | 1825093-2 
14 | .695 (17.65) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A9414-ND 1.08  .87 | 2-640357-4 
14 | .695 (17.65) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | 320 (8.13) | A32869-ND@ 96 77 | 1825093-3 
16 | .795 (20.19) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | 320 (8.13) | A9416-ND 1.20 96 | 2-640358-4 
16 | .795 (20.19) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A32870-ND® 1.14 92 | 1825093-4 
16 | .795 (20.19) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A94116-NDt 1.38 1.11 | 2-641600-4 
16 | .795 (20.19) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | 320 (8.13) | A35060-ND@t 1.38 1.11 | 1825094-4 
18 | .895 (22.73) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A9418-ND 1.50 1.20 | 2-640359-4 
18 | .895 (22.73) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | 320 (8.13) | A32871-ND@ 1.41 1.13 | 1825093-5 
20 | 995 (25.27) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A9420-ND 1.59 1.28 | 2-640464-4 
20 | .995 (25.27) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320(8.13) | A32872-ND@ 1.47 1.18 | 1825093-6 
20 | .995 (25.27) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A94120-NDt 1.68 1.35 | 2-641602-4 
20 | .995 (25.27) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A32873-ND@t 1.62 1.30 | 1825094-6 
24 | 1.195 (30.35) | .694 (17.63) |.600 (15.24) |.620 (15.75) | A9424-ND 2.88 2.31 | 2-640361-4 
24 | 1.195 (30.35) | .694 (17.63) |.600 (15.24) | .620 (15.75) | A35061-ND® 2.61 2.09 | 1825108-1 
24 | 1.195 (30.35) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320(8.13) | A94124-NDt 2.67 2.14 | 2-641932-4 
24 | 1.195 (30.35) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A32874-ND@t 1.86 1.49 | 1825094-7 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) |.600 (15.24) |.620 (15.75) | A9428-ND 2.76 2.21 | 2-640362-4 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) |.600 (15.24) | .620 (15.75) | A32875-ND® 2.55 2.04 | 1825108-2 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) |.600 (15.24) | .620 (15.75) | A94128-NDt 2.04 1.64 | 2-641605-4 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) |.600 (15.24) |.620 (15.75) | A32876-ND@t 2.49 2.00 | 1825109-2 
32 | 1.595 (40.51) | .694 (17.63) |.600 (15.24) | .620 (15.75) | A94132-NDt 3.00 2.40 | 2-644018-4 
32 | 1.595 (40.51) | 694 (17.63) |.600 (15.24) |.620 (15.75) | A35063-ND@t 2.04 1.64 | 1825276-2 
40 | 1.995 (50.67) | .694 (17.63) |.600 (15.24) |.620 (15.75) | A9440-ND 2.64 2.12 | 2-640379-4 
40 | 1.995 (50.67) | .694 (17.63) |.600 (15.24) | .620 (15.75) | A32877-ND@ 2.46 1.97 | 1825108-3 
40 | 1.995 (50.67) | .694 (17.63) |.600 (15.24) | .620 (15.75) | A94140-NDt 2.64 2.12 | 2-641606-4 
40 | 1.995 (50.67) | .694 (17.63) |.600 (15.24) |.620 (15.75) | A35062-ND@t 2.46 1.97 | 1825109-3 
Beryllium Copper with 30p” Gold Plating 
6 .295 (7.49) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A24793-ND 87 — .70 | 2-641296-2 
6 .295 (7.49) | .394 (10.01) | 300 (7.62) | .320 (8.13) | A32529-ND® 75 60 | 1-1825093-1 
8 | .395 (10.03) | 394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A24794-ND 45 36 | 2-640463-2 


PLCC Sockets - Low Profile, Surface Mount 


Features: ¢ Low profile for high density PCB stacking ¢ Pin 1 indicator * Allows easy PLCC removal 


No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP 

Pins A B Cc D Part No. 1 10 | Part No. 
8 | .395 (10.03) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A32878-ND® 42 34 | 1-1825093-2 
14 | .695 (17.65) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A24795-NDt 1.02 82 | 2-641599-2 
14 | .695 (17.65) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A32879-ND@t 96.77 | 1-1825094-3 
16 | .795 (20.19) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A24796-NDt 1.14.92 | 2-641600-2 
16 | .795 (20.19) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A32880-ND@t 1.08  .87 | 1-1825094-4 
24 | 1.195 (30.35) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A24797-NDt 2.76 2.21 | 2-641932-2 
24 | 1.195 (30.35) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A32881-ND@t 2.55 2.04 | 1-1825094-7 
24 | 1.195 (30.35) | .694 (17.63) | .600 (15.24) |.620 (15.75) | A24798-NDt 3.42 2.74 | 2-641604-2 
24 | 1.195 (30.35) | .694 (17.63) | .600 (15.24) |.620 (15.75) | A35058-ND@t 3.21 2.57 | 1-1825109-1 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) | .600 (15.24) |.620 (15.75) | A24799-NDt 3.57 2.86 | 2-641605-2 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) | .600 (15.24) |.620 (15.75) | A32882-ND@t 2.46 1.97 | 1-1825109-2 
32 | 1.595 (40.51) | .694 (17.63) | .600 (15.24) |.620 (15.75) | A24800-NDt 3.90 3.12 | 2-644018-2 
32 | 1.595 (40.51) | .694 (17.63) | .600 (15.24) |.620 (15.75) | A32883-ND@t 2.73 2.19 | 1-1825276-2 
40 | 1.995 (50.67) | .694 (17.63) | .600 (15.24) |.620 (15.75) | A24801-NDt 3.51 2.81 | 2-641606-2 
40 | 1.995 (50.67) | .694 (17.63) | .600 (15.24) |.620 (15.75) | A32884-ND@t 3.30 2.64 | 1-1825109-3 


Sockets with Retention Solder Tails 


Phosphor Bronze with 15p” Gold Plating 


8 | .395 (10.03) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | 320 (8.13) | A24802-ND 66 53 | 2-641260-4 
8 | .395 (10.03) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | 320 (8.13) | A32885-ND® 66 53 | 1825373-2 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) | 600 (15.24) |.620 (15.75) | A35064-ND@t 2.49 2.00 | 1825376-2 
Phosphor Bronze with Tinned Plating — RoHS Compliant 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) | 600 (15.24) |.620 (15.75) | A24804-NDt 75 60 | 2-641615-3 
Beryllium Copper with 30p” Gold Plating 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) | 600 (15.24) |.620 (15.75) | A24805-NDt 3.57 2.86 | 2-641615-3 
28 | 1.395 (35.43) | .694 (17.63) | 600 (15.24) |.620 (15.75) | A35059-ND® 3.33 2.67 | 1-1825376-2 
40 | 1.995 (50.67) | .694 (17.63) | .600 (15.24) |.620 (15.75) | A24806-NDt 3.48 2.79 | 2-641616-2 
40 | 1.995 (50.67) | .694 (17.63 ) | .600 (15.24) |.620 (15.75) | A32886-ND@t 3.27 2.62 | 1-1825376-3 
Beryllium Copper with Tinned Plating — RoHS Compliant 
8 | .395 (10.03) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A24807-ND 33.27 | 2-641260-1 
14 | .695 (17.65) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A24808-NDt 60 48 | 2-641609-1 
16 | .795 (20.19) | .394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A24809-NDt 66 53 | 2-641610-1 
20 | .995 (25.27) | 394 (10.01) | .300 (7.62) | .320 (8.13) | A24810-NDt 66 53 | 2-641612-1 
24 | 1.195 (30.35) | 394 (10.01) | .300 (7.62) | 320 (8.13) | A24811-NDt 87 70 | 2-641933-1 
32 | 1.595 (40.51) | .694 (17.63) | 600 (15.24) |.620 (15.75) | A24812-NDt 90.72 | 2-382189-1 


@ RoHS Compliant 


Specifications: * Housing: High temperature thermoplastic UL 94V-0 »* Current Rating: 1A * Durability: 25 cycles 


t+ Open Frame Style 


No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt AMP 

Pos. A B c Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 

20 565 (14.36) | .565 (14.36) | .264 (6.71) A97621CT-ND 92 74 59 500 213.81 | 3-822516-3 
28 .665 (16.90) | .665 (16.90) | .364 (9.25) A97622CT-ND 1.43 1.15 91 500 333.76 | 3-822516-2 
32 .665 (16.90) | .770 (19.57) | .364 (9.25) A97623CT-ND 1.17 94 75 500 324.06 | 3-822516-7 
44 866 (22.00) | .866 (22.00) | .564 (14.33) | A97624CT-ND 1.41 1.13 -90 350 273.46 | 3-822516-1 
52 1.013 (25.74) | 1.013 (25.74)] .664 (16.87) | A97625CT-ND 1.65 1.32 1.05 350 269.60 | 3-822516-4 
68 1.213 (30.82) | 1.213 (30.82)} .864 (21.95) | A97626CT-ND 2.09 1.67 1.33 600 692.91 | 3-822516-5 
84 1.413 (35.90) | 1.413 (35.90)} 1.064 (27.03) | A97627CT-ND 2.95 2.36 1.87 250 344.00 | 3-822516-6 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Test Sockets Accepts Lead Finish Digi-Key Price Each AMP 
Description Size - Inch (mm) Cup Spring Part No. 1 10 100 | Part No. 
resting Receptacles for Component Sis odd 30y Gold 30y Gold A29070-ND 1.16 93 74 | 380598-1 
Receptacles Help prevent heat damageteipe Closed Bottom | (9.46 - 1.02) Tin 30p Gold A32362-ND 51 AL .33 | 5380598-2 
boards and components during burn-in and Tin Tin A32363-ND AA 33 -26_| 5380598-3 
bread-boarding evaluation Closed Bottom .036 - .054 Tin Tin A32364-ND Al 33 .26 | 1-5380758-0 
* Receptacles eliminate need for soldering (0.91 - 1.37) Tin 30 Gold A32365-ND 49 39 .31 | 1-5380758-1 
components directly to the board .018 - .040 30y Gold 30y Gold ‘A29075-ND 1.22 98 .78 | 380635-1 
*Board components can be inserted and h Open Bottom (0.46 - 1.02) Tin 30p Gold A32366-ND 75 60 48 | 5380635-2 
extracted at a minimum of 100 times. 
Te aeaa PC board thickness: .156 inch Stand-Off (ous. 100) Tin 30y Gold A32367-ND 1.49 1.19 -95 | 1-5380737-0 
S IP Sockets No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Positions A B Part No. 1 10 100 Part No. 
STRAIGHT SOLDER TAIL 3 295 (7.49) 200 (5.08) ‘A26245-ND 99 80 63 382437-1 
4 .395 (10.03) .300 (7.62) A24813-ND 99 80 63 382438-1 
eri eee at ee 7 695 (17.65) .600 (15.24) A24814-ND 99 80 63 | 382441-1 
superior handling characteristics. These 8 .795 (20.19) .700 (17.78) A24815-ND 1.08 87 69 643640-1 
stackable housings feature a “true closed 10 .995 (25.27) .900 (22.86) A24816-ND 1.62 1.30 1.03 643642-1 
bottom” design which prevents solder or 12 1.195 (30.35) 1.100 (27.94) ‘A26246-ND 2.07 1.66 1.32 643644-1 
flux wicking. 12 1.195 (30.35) 1.100 (27.94) A29107-NDt 1.74 1.40 1.11 643644-3 
Hsiieinds Glacenlied qi ‘sage Ban 14 1.395 (35.43) 1.300 (33.02) A24817-ND 3.30 2.64 2.09 643646-1 
OUBING! Sleeeriee menmnopeswy 15 1.495 (37.97) 4.400 (35.56) A24818-ND 3.63 2.91 2.30 643647-1 
rated, black 16 1.595 (40.51) 1.500 (38.1) A26247-ND 2.37 1.90 151 643648-1 
* Contact Material: Tin Plated BE. CU. 17 1.695 (43.05) 7.600 (40.64) ‘A26248-ND 2.82 2.26 179 643649-1 
+ Low Profile - .210 inch (5.33mm) 18 1.795 (45.59) 1.700 (43.18) A24819-ND 3.00 2.40 1.90 643650-1 
maximum 20 1.995 (50.57) 1.900 (48.26) A24820-ND 2.82 2.26 1.79 643652-1 
 Dual'wipina éontacts 22 2.195 (55.75) 2.100 (53.34) A26249-ND 3.81 3.05 2.42 643654-1 
25 2.495 (63.37) 2.400 (60.96) A24821-ND 8.04 6.44 5.10 643657-1 
* Accepts .008 - .014 inch (0.2 - 0.36mm) 30 2.995 (76.07) 2.900 (73.66) A26250-ND 9.54 7.64 6.05 643662-1 


thick x .030 inch (0.76mm) maximum wide 
rectangular leads 


t+ Tin Plated Phosphor Bronze 


PQ F P Sockets No. of a Dimension A | Digi-Key Price Each AMP 
Pos. | Description Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
Housing: High temperature thermoplastic, 94V-0 rated, black Conventional AMP Sockets 
‘ 2 100 | Housing Sub-Assembly 1.140 (28.96) | A24822-ND 23.43 18.75 14.84 | 821949-4 
Cover: Polyphenylene sulfide (PPS), 94V-0 rated, black. (MICRO-PITCH: Housing | 199 | Housing Sub-Assembly 1.140 (28.96) | A35065-ND@ 21.87 1750 13.86 | 2-821949-4 
and\Cover are high temperature thermoplastic, 94V-0 tated) 100 | Cover 1.140 (28.96) | A24823-ND@ 333 267 2.11 | 821939-1 
Performance Characteristics: 132 | Housing Sub-Assembly 1.340 (34.04) | A32368-ND@ 32.73 26.19 20.73 | 2-821949-5 
+ Current Rating: 1A maximum 132__| Cover 1.340 (34.04) | A24825-ND@ 6.24 5.00 3.96 |_821942-1 
* Operating Temperature: -55°C ~ 105°C MICRO-PITCH Sockets for JEDEC Metric Quad Flat Pack IC’s 
* Dielectric Withstanding Voltage: 750VAC minimum 144 | Housing Sub-Assembly 38.2 (1.504) A24826-ND 34.35 2748 = 21.76 | 822114-3 
* Capacitance (Adjacent Contacts): 1 picofarad maximum 144 Housing Sub-Assembly 38.2 (1.504) A32888-ND® 32.10 25.68 20.33 | 2-822114-3 
* Durability: 15 insertion/withdrawal cycles 144 | Cover 38.2(1.504) | A24827-NDe 434 3.48 =. 2.75 | 822115-3 
160 | Housing Sub-Assembly 38.2 (1.504) A24828-ND 38.19 30.56 24.19 | 822114-4 
160 | Housing Sub-Assembly 38.2 (1.504) A32889-ND® 35.73 28.59 22.63 | 2-822114-4 
160 | Cover 38.2 (1.504) A24838-ND® 4.88 3.91 3.09 | 822115-4 
Tools 
_ Extraction Tool — A24839-ND 158.61 =_ — | 822254-1 
100 | Insertion Hand Tool for Conventional = A24831-ND 968.19 = — | 822253-1 
132 | Insertion Hand Tool for Conventional _ A24841-ND 948.48 _ — | 822253-2 
_ Insertion Hand Tool for MICRO-PITCH = A24842-ND 361.46 = — | 822253-4 


RoHS Compliant 


BGA Sockets 0.5mm 


This highly conductive polymer contact provides electrically transparent signal transfer while under Specifications: ¢ Contact: Proprietary compound of Polymer and Silver ¢ Insulator: Polyimide * Frame: 
compression. Applications: ¢ Silicon validation * Customer reference designs * System test and bring up Thermoplastic, 94V-O or Polyimide * Compression Force: 25 grams per contact average ¢ Durability: 40 
¢ Wafer test Features: * Solderless polymer contact allows for easy socket replacement * Light compression cycles »* Contact Resistance: 50 mQ maximum *¢ Capacitance: <0.01pF and 1MHz «Inductance: <0.40 
load of 25 grams/contact limits stress on the substrate * Compact design minimizes real estate required nH at 1.0 KHz * Power Rating: 2 amps per contact maximum ° Dielectric Withstanding Voltage: 250 VAC 


* BGA sockets accommodate multiple ball sizes ¢ Operating Temperature: 0°C ~ 105°C 
No. of Grid Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Contacts Size [S M Part No. al 25 Part No. 
441 21x21 488 (12.40) .69 (17.4) A97433-ND 255.55 207.64 1921125-1 
484 22 x22 .508 (12.90) .70 (17.9) A97434-ND 255.55 207.64 1921125-2 
529 23 x 23 528 (13.40) 72 (18.4) A97435-ND 255.55 207.64 1921125-3 
576 24x24 547 (13.90) 74 (18.9) A97436-ND 255.55 207.64 1921125-4 
625 25 x 25 567 (14.40) 76 (19.4) A97437-ND 255.55 207.64 1921125-5 
676 26 x26 587 (14.90) 78 (19.9) ‘A97438-ND 255.55 207.64 1921125-6 
729 27 x27 .606 (15.40) 80 (20.4) A97439-ND 255.55 207.64 1921125-7 
784 28 x 28 .626 (15.90) 82 (20.9) A97440-ND 255.55 207.64 1921125-8 
841 29 x29 .646 (16.40) 84 (21.4) A97441-ND 255.55 207.64 1921125-9 
900 30 x 30 .665 (16.90) .86 (21.9) A97442-ND 255.55 207.64 1-1921125-0 
961 31x31 685 (17.40) 88 (22.4) ‘A97443-ND 255.55 207.64 1-1921125-1 
1024 32 x 32 .705 (17.90) .90 (22.9) A97444-ND 255.55 207.64 1-1921125-2 
1089 33 x 33 .724 (18.40) .92 (23.4) A97445-ND 255.55 207.64 1-1921125-3 
1156 34 x 34 .744 (18.90) .94 (23.9) A97446-ND 255.55 207.64 1-1921125-4 
1225 35 x 35 .764 (19.40) .96 (24.4) A97447-ND 255.55 207.64 1-1921125-5 
1296 36 x 36 783 (19.90) 98 (24.9) ‘A97448-ND 255.55 207.64 1-1921125-6 
Well 1369 37 x 37 .803 (20.40) 1.00 (25.4) A97449-ND 255.55 207.64 1-1921125-7 
BGA Package 1444 38 x 38 .823 (20.90) 1.02 (25.9) A97450-ND 255.55 207.64 1-1921125-8 
Anicavarsttess BGA Ball 1521 39 x 39 843 (21.40) 4.04 (26.4) A97451-ND 255.55 207.64 4-1921125-9 
Si Contact 1600 40 x 40 .862 (21.90) 1.06 (26.9) A97452-ND 255.55 207.64 2-1921125-0 
oP Hardware Kit for 1921125-1 A97453-ND 324.00 263.25 1921223-1 
Polyimide’ Hardware Kit for 1921125-2, 1921125-3, 1921125-4, 1921125-5 . A97454-ND 324.00 263.25 1921223-2 
Substrate Hardware Kit for 1921125-6, 1921125-7, 1921125-8, 1921125-9 A97455-ND 324.00 263.25 1921223-3 
Hardware Kit for 1-1921125-0, 1-1921125-1, 1-1921125-2, 1-1921125-3. A97456-ND 324.00 263.25 1921223-4 
Hardware Kit for 1-1921125-4, 1-1921125-5, 1-1921125-6 A97457-ND 324.00 263.25 1921223-5 
Hardware Kit for 1-1921125-7, 1-1921125-8, 1-1921125-9, 2-1921125-0. A97458-ND 324.00 263.25 1921223-6 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 503 


Surface Mount 
1.C. Sockets 


-SHORE TECHNOLOGY, INC. 


"©. Low Cost 
MILL PLCC Sockets 


> 


No. | Contact a : Fig. 1 — Thru-Hole Mount Fig. 2 — Surface Mount 
of Spacing Digi-Key Price Each 
Pins | Inch(mm) | Part No. il 10 100 1,000 1825 > .175 
Surface Mount - Screw Machined Pins without Solder Tail (4.45) 
6 -300 (7.62) ED2201-ND 85 771 59 49 
8 -300 (7.62) ED2202-ND® ‘1.07 89 74 62 5 
14 | .300 (7.62) ED2203-ND® 1.87 1.55 1.29 1.08 EB 
16 | .300 (7.62) ED2204-ND® = 2.14 1.77 1.48 1.23 E 
‘i ae 18 | .300 (7.62) ED2205-ND 2.16 1.79 1.50 1.24 E 
Special Features/Applications: * For surface 20 300 (7.62) ED2206-ND@ 2.40 1.99 1.66 1.38 F 
mounted technology ¢ Tin for solder must be 22 |.400 (10 16) | ED2207-ND 264 219 183 152 
in the PC board Technical Data: « Insulator 24 “600 (15.24) —D2208-ND® 3.21 266 «2.22 184 
body material: glass-filled polyethersul- | 9 | 'g00 (15.24) | ED2209-ND 3.74 310 258 214 
pone: 7 cemberatre (nee erika: 280°C, 40 |.600 (15.24) | ED2211-ND 4.81. 3:98 3.32 2.76 
intermittent Plating: ¢ Pin tin plated minimum a BODIE DA Seta NG ou ae oe oe * Accepts JEDEC PLCCs MO-052 AE * Holes 
80p nickel+minimum 150p tin-lead  * High - - - - - - for drainage » Standoffs provide clearance 
temperature insulator @ RoHS Compliant for heat dissipation and cleaning «Internal } * Accepts JEDEC PLCCs MO-052 AE *Low 
standoffs ensure proper positioning of chip | profile for high density PC board stacking 
carrier in socket * Easy access for probing | * Standoffs provide clearance for heat 
installed chip carrier dissipation and cleaning 
(<j NorComP DIN Connectors ee i 
ADNIBON OF EDAC (AMERICA) LARTED 1.00 (2.54) OWE Pin 
c 
i = = == val ee No. of} Dimensions -Inch(mm) | Digi-Key Price Each Mill-Max 
‘ ; ) (iow) uber FF qesesiece Pins A Part No. 110 _100/ Part No. 
(108) | ee Bae ——- Fig. 1 — Thru-Hole Mount 
st 388 co} — 20 0.613 (15.57) ED90005-ND 1.15 98  .80| 940-44-020-24-000000 
Contacts fitted in rows aandc only. 28 0.720 (18.29) ED90006-ND 1.16 .98  .81| 940-44-028-24-000000 
Keel Wiaat minire Hea nere 32 | 0.820 (20.83) /.722 (18.34) | ED90007-ND 1.16 .98 .81| 940-44-032-24-000000 
10. O1 10. O1 igi-Key rice Eaci iorComp 
Rows Pins Type Part No. 1 10 100 Part No. 44 0.920 (23.37) ED90008-ND 1.16 .98 .81| 940-44-044-24-000000 
3 64 Socket-IDC Type | T8064A-ND® 16.17 12.50 10.66 689-096-290L001 52 1.020 (25.91) ED90009-ND 1.24 1.05 _.86| 940-44-052-24-000000 
= 64 Strain Relief T0064-ND 1.07 93 63 164-096-001-000 68 1.220 (30.99) ED90010-ND 1.52 1.29 1.06] 940-44-068-24-000000 
_— 64 Strain Relief TOO64A-ND@ NEW! 1.79 1.15 89 164-096-001L000 84 1.420 (36.07) ED90011-ND 1.69 1.44 1.18] 940-44-084-24-000000 
@ RoHS Compliant NOTE: Uses 64 conductor .05” Flat Cable Fig. 2— Surface Mount 
20 0.613 (15.57) £D90012-ND 1.12 96  .78| 940-44-020-17-400000 
OK Industries 28 0.720 (18.29) ED90013-ND 1.17 99  .81| 940-44-028-17-400000 
Division of Jonard Industries Corp. 32 | 0.820 (20.83) /.720 (18.29) | ED90014-ND 1.01 .86 — .71| 940-44-032-17-400000 
S k t W | D 44 0.900 (22.86) ED90015-ND 1.27 1.08 .88| 940-44-044-17-400000 
SE 
oc e rap = - l ll l 52 1.020 (25.91) ED90016-ND 1.38 1.17 .96| 940-44-052-17-400000 
Features: , 7 : ; 68 1.220 (30.99) ED90017-ND 1.76 1.50 1.22) 940-44-068-17-400000 
¢ Press fit to socket pins * Improves wiring speed «Instant pin numbering * Reduces RERR Ala 
wiring errors * Large space for user information ¢ Simplifies troubleshooting * Accepts 7 8 Sy Sa BBY 84 1.420 (36.07) ED90018-ND 1.94 1.65 1.35] 940-44-084-17-400000 
hand labeling 
Spacing Digi-Key Pricing 
Inch (mm) Description Part No. 5 25 50 100 FC ji 
8 Pin |.D. K470-ND 3.49 10.91 15.27 28.27 Zw 
14 Pin |.D. K266-ND 3.49 10.91 15.27 28.27 
16 Pin |.D. K267-ND 3.49 10.91 15.27 28.27 Hae, 
#9 (7,82) 18 Pin |.D. K496-ND 6.98 21.81 30.54 56.54 M I n isert 
20 Pin |.D. K269-ND 6.98 21.81 30.54 56.54 Sockets 
96 Pin |.D. K514-ND 13.96 43.63 61.08 113.08 
4 (10.16) 22 Pin |.D. K497-ND 6.98 21.81 30.54 56.54 Eeepeaathte pioeeey goo cope recs Bec 4 Ek =n 
24 Pin 1.D. K495-ND 6.98 21.81 30.54 56.54 GOOSOTORENIT 74 35 (oa 1 2eRA0rOdS 
6 (15.24) 28 Pin LD. K272-ND 6.98 21.81 30.54 56.54 0.0690 609-1012-2-NDt 1015.00/5,000 75540-002 
40 Pin |.D. K486-ND 13.96 43.63 61.08 113.08 + Tape and Reel 


3M Intra-Connector™ 


100 
(2.54) 


e502) -050 
Wien, y (1.27) 
The Intra-Connector mates in-line with standard double row socket connectors. It has one set of female 
contacts, but two sets of male contacts at right angles. It provides instant line-by-line “probe-ability.” 
The pins can also be used to make daisy chaining possible from a single connector cable end. Modified 
configurations are quickly available for special connections. The Intra-Connector system provides both 
straight-in and right angle functions. It mates with a standard .10” x .10” (2.54mm x 2.54mm) dual row 
connector or PC board-mounted .025” (.64mm) square pins. Two Intra-Connector systems used with 
the Intra-Switch™ system form a complete test assembly for probing signals under no load and full-load 
conditions. 

Contacts are non-corrosive Alloy 770; body is glass-filled polyester thermoplastic. 


3M Intra-Switch™ 


.050 (1.27) Typ. 
ee ) Typ. 


.240 
6-10) > 7-100 (2.54) 
ft 


r 
065, 
Typ. 


|| 4 


aay 
‘100 (2.54) /#-——1375 
Typ. (32.39) 


240 
(6.10) 


400 (10.16) 


Me dm 
—+ .025 (0.64) 
Sq. Typ. 


The low profile design and recessed switch buttons allow room for working in confined areas. Using a pencil 
or probe tip, any or all switches may be actuated. 

Applications include switching command signals to or from test equipment and programming optional preset 
logic functions. Switch buttons are recessed to prevent accidental switching. “Open” and “closed” positions 
are clearly marked, molded-in the body. 

Contacts are non-corrosive Alloy 770; body is glass-filled polyester thermoplastic. 

Intra-Switch is compatible with most sockets and mating headers for flat cable, including 3M, T&B/Ansley, 
Berg, Amp, Symbex and many others. 


No. of Dimension A Digi-Key Price 
Contacts Inch (mm) Part No. Each 

20 1.160 (29.46) 922576-20-ND 16.67 

26 1.460 (37.08) 922576-26-ND 17.35 

34 1.860 (47.24) 922576-34-ND 19.37 

40 2.160 (54.86) 922576-40-ND 21.24 

50 2.660 (67.56) 922576-50-ND 22.97 

60 3.160 (80.26) 922576-60-ND 26.71 


No. of Dimension A Digi-Key Price 
Contacts Inch (mm) Part No. Each 
20 1.160 (29.46) 922578-20-ND 32.16 

34 1.860 (47.24) 922578-34-ND 42.86 

40 2.160 (54.86) 922578-40-ND 52.13 

50 2.660 (67.56) 922578-50-ND 46.46 


More Product Available Online: www.digikey.com 


504. (tos3) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


- 


Dual-In-Line No. of Dimensions (Inch) Digi-Key Price Each Mill-Max 
mi LN Pins | A B c D E F Part No. 1 10 100 | PartNo. 
a ye and P LCC Sockets Fig. 1 — Dual-In-Line Sockets, Solder Tail (Closed Frame) 
8 0.4 03 0.4 - - — | ED60000-ND 80 56 — .45 | 210-93-308-41-001000 
Fig. 1 - Dual-In-Line Sockets, Closed Frame 14 07 03 0.4 - - - ED60001-ND 1.39 97 —.78 | 210-93-314-41-001000 
16 0.8 03 0.4 - - — | E€D60002-ND 159 141  .90 | 210-93-316-41-001000 
24 42 03 0.4 — - — | ED60003-ND 239 1.66 1.34 | 210-93-324-41-001000 
24 12 06 07 = - — | ED60004-ND 239 166 1.34 | 210-93-624-41-001000 
28 14 06 07 - - — | ED60005-ND 278 193 1.56 | 210-93-628-41-001000 
32 16 06 07 - — — | ED60006-ND 318 221 1.79 | 210-93-632-41-001000 
40 2.0 0.6 07 - - — | ED60007-ND 3.98 2.76 —_-2.23 | 210-93-640-41-001000 
% 096 (2.44) Fig. 1 — Dual In-Line Sockets, Solder Tail (Closed Frame) — RoHS Compliant 
fso0\}o00 pees elie 8 0.4 03 0.4 - - — | ED90105-ND 87 ~=.61_~—«49. | 210-43-308-41-001000 
\ (3.68) 4 14 07 03 0.4 - - — | ED90106-ND 152 1.06  .86 | 210-43-314-41-001000 
we \lo Sa 056075: 16 0.8 03 0.4 - - — | €D90107-ND 1.74 1.21 98 | 210-43-316-41-001000 
' (1.40-2.01) I 24 12 03 0.4 _ _ — | E€D90108-ND 261 181 1.47 | 210-43-324-41-001000 
6p (2.54) Foe ORs le .020 (0.51) 24 12 06 07 - - — | ED90109-ND 261 181 1.47 | 210-43-624-41-001000 
28 14 06 07 - - — | ED90110-ND 3.05 242 4.71 | 210-43-628-41-001000 
32 16 06 07 - - — | ED90111-ND 348 242 1.95 | 210-43-632-41-001000 
* Closed frame insulator withstands high mechanical impact * Low profile » Plating: 40 2.0 0.6 0.7 - _ - ED90112-ND 4.35 3.02 2.44 | 210-43-640-41-001000 
Sleeve (Pin) 200" Sn/Pb; (ROHS Compliant: 200u” Sn), Contact (Clip) 30H” Au Fig. 2 — Dual-In-Line Sockets, Long Solder Tail for Multilayer PC-Boards (Open Frame) 
Fig. 2 - Dual-In-Line Sockets, Open Frame 8 04 03 0.4 - — — | ED60008-ND 91 63 51 | 111-93-308-41-001000 
14 07 03 0.4 - - — | ED60009-ND 153 1.06 — .86 | 111-93-314-41-001000 
16 08 03 0.4 - - — | ED60010-ND 1.75 1.22 — .98 | 111-93-316-41-001000 
20 1.0 03 0.4 - - — | ED60011-ND 2.22 154 1.25 | 111-93-320-41-001000 
24 12 03 0.4 - - — | ED60012-ND 264 183 1.48 | 111-93-324-41-001000 
24 12 06 07 - - — | ED60013-ND 264 183 1.48 | 111-93-624-41-001000 
28 14 06 07 - - — | ED60014-ND 3.06 243 1.72 | 111-93-628-41-001000 
32 16 06 07 = _ — | ED60015-ND 348 242 1.96 | 111-93-632-41-001000 
J+ A —+| 40 2.0 0.6 07 - - —__| ED60016-ND 4.32 3.00_~—-2.43 | _111-93-640-41-001000 
jo 0 3 \ ooo ade sO @ 8) Fig. 2 — Dual In-Line Sockets, Long Solder Tail for Multilayer PC-Boards 
| \ Cc GALE ry a ia 39) (Open Frame) — RoHS Compliant 
bo4looo 079-158 | (aby 8 0.4 03 0.4 - - — | ED90113-ND 1.06 74 60 | 111-43-308-41-001000 
aie @brssh) | ic 14 | 07 03 | 04 = — | — | epoot14-no 170 148 95 | 111-43-314-41-001000 
-100 (2.54) 6 vay 89) aig eOY 16 0.8 03 04 = _ = EDQO115-ND 1.92 1.34 1.08 | 111-43-316-41-001000 
20 1.0 03 0.4 - - — | ED90116-ND 230 160 1.29 | 111-43-320-41-001000 
24 12 03 0.4 - - — | ED90117-ND 273 1.90 1.53 | 111-43-324-41-001000 
* DIP sockets with solder tail length of .170” (4.32mm), allowing application on 
multilayer PCBs up to .139” (3.53mm) ¢ Plating: Sleeve (Pin) 200” Sn/Pb; (ROHS 24 12 06 07 = = = ED90118-ND = 2.73 1.90 1.53 | 111-43-624-41-001000 
Compliant: 200” Sn), Contact (Clip) 300” Au 28 14 06 07 - - — | ED90119-ND 317 220 1.78 | 111-43-628-41-001000 
: 32 16 06 07 - - — | E€D90120-ND 360 250 2.02 | 111-43-632-41-001000 
hig: $= Compact BEGG Sockets 40 2.0 0.6 07 - - — | €D90121-ND 4.47 3.41.__-2.51 | 111-43-640-41-001000 
Fig. 3 — Compact PLCC Sockets, Solder Tail — RoHS Compliant 
28 | .690 460 | .300 500 - — | ED90019-ND 240 246 1.92 | 540-44-028-24-000000 
32* | 783/683 | 564/.464 | 400/300 | 600/500 | — — | ED90020-ND 240 246 1.92 | 540-44-032-24-000000 
: 44 | .890 660 | .500 700 - — | ED90021-ND 277 249 2.22 | 540-44-044-24-000000 
Soler Tall 52 | .990 760 | 600 | 800 | — | — | EDg90022-ND 304 274 2.44 | 540-44-052-24-000000 
68 | 1.190 960 | .800 | 1.000 | — — | E€D90023-ND 3.25 293 2.61 | 540-44-068-24-000000 
556 84 | 1390 | 11460 | 1.000 | 1.200 | — — | ED90024-ND 3.91. 3,523.13 | 540-44-084-24-000000 
(9.09) Fig. 3 — Compact PLCC Sockets, Surface Mount — RoHS Compliant 
Fey 20 | .200 200 | .585 585 | .657 | 180 | ED90025-ND 221 200 1.77 | 540-44-020-17-400000 
— (3.30) 28 | .300 300 | .685 685 | .799 | 180 | ED90026-ND 232 209 1.86 | 540-44-028-17-400000 
32* | 300 400 | .665 766 | .885 | 168 | ED90027-ND 147 1.33 1.18 | 540-44-032-17-400000 
44 | .500 500 | .885 885 | 1.082 | 180 | ED90028-ND 188 1.69 1.50 | 540-44-044-17-400000 
52 | .600 600 | 1.000 | 1.000 | 1.224 | 180 | ED90029-ND 287 258 2.30 | 540-44-052-17-400000 
* Designed for JEDEC type devices * Open frame design in solder area improves 68 | .800 800 | 1.202 | 1.202 | 1.507 | 180 | ED90030-ND 287 259 2.30 | 540-44-068-17-400000 
DDS (tah Aa) Rae ReC SHOR DOLE SESE) ee 84 | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 1400 | 1.791 | 180 | ED90031-ND 352 3.17 _2.82 | 540-44-084-17-400000 
* Rectangular 
Min iatu re Dual-In-Line No. of | Dimensions - Inch fe) Digi-Key Pricing Mill-Max 
= Pins A Part No. 1 100 500 Part No. 
Socket Carriers 8 | 0.4(10.16) | 0.3(7.62) | ED6008-ND 1.68 11.65 94.08 403.20 614-93-308-31-012000 
* Reusable carriers * Pin Carrier Assemblies assure maximum ventilation and better 14 | 0.7 (17.78) | 03 (7.62) TEENS a 2348 ieee ain) SU aos S010 
visibility for inspection and repair * Easy mounting due to the RECYCLABLE PLASTIC 16 | 0.6 (20.82) | 0.3(7.62) feDeO END _ 2080) paces a Bta993183 1012000 
CARRIER. No solder wicking problems. Requires .039” (.99mm) minimum diameter 18 | 0.9 (22.86) | 0.3(7.62) | ED6018-ND 4.22 29.28 236.46 1013.40 614-93-318-31-012000 
holes in PCB. Insertion Characteristics: 3-finger Plating: Sleeve (Pin) — 200" Sn/ 20 | 1.0(25.40) | 0.3(7.62) | ED6020-ND 4AT 31.02 250.53 1073.70 614-93-320-31-012000 
Pb; (ROHS Compliant: 200p” Sn), Contact (Clip) — 30y” Au 24 | 1.2(30.48) | 0.3(7.62) | ED6024-ND 5.28 36.61 295.68 1267.20 614-93-324-31-012000 
28 | 1.4 (35.56) L 3(7.62) | ED6028-ND 6.08 42.17 340.62 1459.80 614-93-328-31-012000 
Recyclable 24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | ED6124-ND 5.28 36.61 295.68 1267.20 614-93-624-31-012000 
Plastic Carrier 28 | 1.4 (35.56) re (15.24) | ED6128-ND 6.08 42.17 340.62 1459.80 614-93-628-31-012000 
32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | ED6132-ND 6.89 47.74 385.56 1652.40 614-93-632-31-012000 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6(15.24) | ED6140-ND 8.16 56.58 456.96 1958.40 614-93-640-31-012000 
RoHS Compliant 
8 | 04(1016 | 0.3(7.62) | ED90122-ND 2.24 15.55 125.58 538.20 614-43-308-31-012000 
14 | 0.7(17.78) | 0.3(7.62) | £D90123-ND 3.58 24.83 200.55 859.50 614-43-314-31-012000 
“pc Board 16 | 0.8 (20.32) e 3(7.62 | £D90124-ND 4.03 27.92 225.54 966.60 614-43-316-31-012000 
18 | 0.9 (22.86) | 0.3(7.62) | £D90125-ND 4.48 31.04 250.74 1074.60 614-43-318-31-012000 
20 | 1.0(25.40) | 0.3(7.62) | ED90126-ND 474 32.89 265.65 1138.50 614-43-320-31-012000 
2088 AM O46 (0.41) 24 | 1.2(30.48) | 0.3(7.62) | £D90127-ND 5.60 3884 313.74 1344.60 | 614-43-324-31-012000 
Socket -_ 28 | 1.4(35.56) | 0.3(7.62) | ED90128-ND 6.46 44.80 361.83 1550.70 614-43-328-31-012000 
120 ay 24 | 1.2 (30.48) a 5.24) | £D90129-ND 5.60 38.84 313.74 1344.60 614-43-624-31-012000 
28 | 1.4(35.56) | 0.6(15.24) | ED90130-ND 6.46 44.80 361.83 1550.70 614-43-628-31-012000 
@.038 (0.97) 32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | ED90131-ND 7.32 50.73 409.71 1755.90 614-43-632-31-012000 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6(15.24) | ED90132-ND 8.68 60.16 485.94 2082.60 614-43-640-31-012000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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MiILL-TAAX Dual-In-Line Sockets — Right Angle Mount Closed Frame 


¢For components to 


be mounted perpen- ~L_42110 (2.79) 
dicularly to the PCB, Aa fe 
such as LED dis- - 
plays. fooo|yooo , -140 
\\ | / (3.56) 
*Horizontal mount \ \\ .055-.079 ||| oa Jit + 
solder tails are 04000 TE D5) E Sek 
available with either e < ities : =a 0.088 08° 8 (1778) 499 250 
300" (7.62mm) : .100 (2.54) ; 9.019 (0.48) ‘” Hole (2.54) (6.35) 
[standard] or .100 < Bay -- Dp =| Plating: 
Saad a ee : ; ; : Pin- 200u" S/Pba_ ey) ait 
Plating: Sleeve (Pin) - 200u" Sn/Pb (RoHS Compliant: 200” Sn); @.025 (.635) 
(RoHS Compliant: 200u” Sn) Contact (Clip) - 30" Au Contact - 200y" Sn/Pb 
No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig.| Pins A B Cc D Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
6 0.3 (7.62) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58407-ND 5.59 3.88 3.13 2.69 2.24 299-93-306-10-001000 
8 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58408-ND 4.40 3.05 2.47 2.12 1.76 299-93-308-10-001000 
10 0.5 (12.70) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58409-ND 5.38 3.74 3.02 2.59 2.16 299-93-310-10-001000 
12 0.6 (15.24) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58410-ND 6.37 4.42 3.57 3.06 2.55 299-93-312-10-001000 
1 14 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58411-ND 6.90 4.79 3.87 3.32 2.77 299-93-314-10-001000 
16 0.8 (20.30) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58412-ND 8.34 5.79 4.68 4.01 3.34 299-93-316-10-001000 
18 0.9 (22.86) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58413-ND 9.33 6.47 5.23 4.48 3.74 299-93-318-10-001000 
20 1.0 (25.40) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58414-ND 9.92 6.88 5.56 4.77 3.97 299-93-320-10-001000 
24 1.2 (30.48) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED58415-ND 11.81 8.19 6.62 5.67 4.73 299-93-324-10-001000 
8 0.4 (10.16) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58416-ND 5.18 3.59 2.90 2.49 2.07 299-93-608-10-002000 
10 0.5 (12.70) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58417-ND 6.36 4.41 3.56 3.06 2.55 299-93-610-10-002000 
12 0.6 (15.24) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58418-ND 754 5.23 4.23 3.62 3.02 299-93-612-10-002000 
14 0.7 (17.78) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58419-ND 8.72 6.05 4.89 4.19 3.49 299-93-614-10-002000 
16 0.8 (20.30) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58420-ND 9.90 6.87 5.55 4.76 3.96 299-93-616-10-002000 
18 0.9 (22.86) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58421-ND 11.08 7.69 6.21 5.32 4.44 299-93-618-10-002000 
20 1.0 (25.40) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58422-ND 11.79 8.18 6.61 5.66 4.72 299-93-620-10-002000 
1 22 1.1 (27.94) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58423-ND 12.92 8.96 7.24 6.21 5.17 299-93-622-10-002000 
24 1.2 (30.48) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58424-ND 14.06 9.75 788 6.75 5.63 299-93-624-10-002000 
26 1.3 (33.02) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58425-ND 15.19 10.54 8.51 7.30 6.08 299-93-626-10-002000 
28 1.4 (35.56) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58426-ND 16.33 11.32 9.15 7.84 6.54 299-93-628-10-002000 
30 1.5 (38.10) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58427-ND 1746 12.11 9.78 8.39 6.99 299-93-630-10-002000 
32 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58428-ND 18.59 12.90 10.42 8.93 744 299-93-632-10-002000 
36 1.8 (45.72) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58429-ND 20.86 14.47 11.69 10.02 8.35 299-93-636-10-002000 
40 2.0 (50.80) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED58430-ND 22.19 15.39 12.43 10.65 8.88 299-93-640-10-002000 
6 0.3 (7.62) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58431-ND 5.47 3.80 3.07 2.63 2.19 299-93-306-11-001000 
8 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58432-ND 4.25 2.95 2.39 2.05 1.71 299-93-308-11-001000 
10 0.5 (12.70) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58433-ND 5.21 3.61 2.92 2.50 2.09 299-93-310-11-001000 
12 0.6 (15.24) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58434-ND 6.15 4.27 3.45 2.96 2.47 299-93-312-11-001000 
1 14 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58435-ND 71 4.93 3.98 3.42 2.85 299-93-314-11-001000 
16 0.8 (20.30) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58436-ND 8.06 5.59 4.52 3.87 3.23 299-93-316-11-001000 
18 0.9 (22.86) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58437-ND 9.00 6.25 5.05 4.33 3.61 299-93-318-11-001000 
20 1.0 (25.40) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58438-ND 9.58 6.64 5.37 4.60 3.84 299-93-320-11-001000 
24 1.2 (30.48) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED58439-ND 11.40 791 6.39 5.48 4.57 299-93-324-11-001000 
2 10 0.5 (12.70) 0.2 (5.08) 0.3 (7.62) = ED7800-ND 1754 12.16 9.82 8.42 7.02 299-99-210-12-001800 
RoHS Compliant 
6 0.3 (7.62) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90133-ND 6.03 4.19 3.38 2.90 2.42 299-43-306-10-001000 
8 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90134-ND 4.70 3.26 2.64 2.26 1.88 299-43-308-10-001000 
10 0.5 (12.70) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90135-ND 5.76 4.00 3.23 2.77 2.31 299-43-310-10-001000 
12 0.6 (15.24) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90136-ND 6.83 4.74 3.83 3.28 2.73 299-43-312-10-001000 
1 14 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90137-ND 789 5.47 4.42 3.79 3.16 299-43-314-10-001000 
16 0.8 (20.30) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90138-ND 8.95 6.21 5.02 4.30 3.58 299-43-316-10-001000 
18 0.9 (22.86) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90139-ND 10.01 6.94 5.61 4.81 4.01 299-43-318-10-001000 
20 1.0 (25.40) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90140-ND 10.65 7.39 5.97 5.12 4.26 299-43-320-10-001000 
24 1.2 (30.48) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) ED90141-ND 12.69 8.80 71 6.09 5.08 299-43-324-10-001000 
8 0.4 (10.16) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90142-ND 5.57 3.87 3.13 2.68 2.23 299-43-608-10-002000 
10 0.5 (12.70) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90143-ND 6.86 4.76 3.84 3.30 2.75. 299-43-610-10-002000 
12 0.6 (15.24) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) £D90144-ND 8.13 5.64 4.56 3.91 3.26 299-43-612-10-002000 
14 0.7 (17.78) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90145-ND 9.41 6.53 5.28 4.52 3.77 299-43-614-10-002000 
16 0.8 (20.30) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90146-ND 10.70 7.42 6.00 5.14 4.28 299-43-616-10-002000 
18 0.9 (22.86) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) £D90147-ND 11.98 8.31 6.71 5.75, 4.80 299-43-618-10-002000 
20 1.0 (25.40) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90148-ND 12.74 8.84 714 6.12 5.10 299-43-620-10-002000 
t 22 1.1 (27.94) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90149-ND 13.97 9.69 7.83 6.71 5.59 299-43-622-10-002000 
24 1.2 (30.48) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90150-ND 15.20 10.54 8.52 7.30 6.09 299-43-624-10-002000 
26 1.3 (33.02) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90151-ND 16.43 11.40 9.21 7.89 6.58 299-43-626-10-002000 
28 1.4 (35.56) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90152-ND 1766 12.25 9.90 8.48 707 299-43-628-10-002000 
30 1.5 (38.10) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90153-ND 18.89 13.10 10.58 9.07 756 299-43-630-10-002000 
32 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90154-ND 20.12 13.95 11.27 9.66 8.05 299-43-632-10-002000 
36 1.8 (45.72) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90155-ND 22.58 15.66 12.65 10.84 9.04 299-43-636-10-002000 
40 2.0 (50.80) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) ED90156-ND 24.02 16.65 13.45 11.53 9.61 299-43-640-10-002000 
6 0.3 (7.62) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90157-ND 5.91 4.10 3.31 2.84 2.37 299-43-306-11-001000 
8 0.4 (10.16) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90158-ND 4.55 3.16 2.55 2.19 1.82 299-43-308-11-001000 
10 0.5 (12.70) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90159-ND 5.57 3.87 3.12 2.68 2.23 299-43-310-11-001000 
12 0.6 (15.24) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90160-ND 6.59 4.58 3.70 3.17 2.64 299-43-312-11-001000 
1 14 0.7 (17.78) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90161-ND 762 5.29 4.27 3.66 3.05 299-43-314-11-001000 
16 0.8 (20.30) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90162-ND 8.64 5.99 4.84 4.15 3.46 299-43-316-11-001000 
18 0.9 (22.86) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90163-ND 9.67 6.71 5.42 4.65 3.87 299-43-318-11-001000 
20 1.0 (25.40) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90164-ND 10.28 713 5.76 4.94 4.12 299-43-320-11-001000 
24 1.2 (30.48) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) 0.1 (2.54) ED90165-ND 12.24 8.49 6.86 5.88 4.90 299-43-324-11-001000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ah A : 
MiLL-MAX Dual-In-Line Sockets — Open Frame (Screw Machined) 


Wire Wrap A Low Profile ‘ 


A 
ae 
3s 110 loa ooo 


9) p+] (2.78) 


9.031-.039 |"] o55- 0. 
(00.78-0.99)" (1.40- 2 01) (0.76) 


“Ultra low profile” Dual-in-line sockets are equipped with specially designed 


Most popular line of standard low profile I1C-Sockets. Open frame design Solderless wire wrap terminals are firmly locked in the insulator body contacts allowing .095" (2.41mm) height above PCB. Special short contact 
leaves space beneath IC for improved heat dissipation, easier PCB cleaning to withstand torque of wrapping tool. Length of terminal for three-level requires .075" (1.91mm) insertion depth only. Solder tail diameter .030" 
and inspection. Insertion Characteristics: 4-finger standard wrapping. Insertion Characteristics: 4-finger standard (.76mm). Insertion Characteristics: 4-finger short contact 
No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max 
Pins A B Cc Part No. 110 100 500 | PartNo. Pins A B C Part No. 110 100 500 | PartNo. 
Solder Tail (Gold) 32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90058-ND 2.04 142 1.15 98 | 110-44-632-41-001000 
Sleeve (Pin) = 2004" SP; Contact (Clip) — Oy" Au 2 [zedoad os(san lu scream) 285 177 Lat 128 roaseaneeanc 
8 ]0.4(10.16)] 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) ED3308-ND 65 45 37 ~—«.31_ | 110-93-308-41-001000 or ‘ : : : ; pathy 
14 ara 03 (762) ner EDagi4-ND 113 «79~«64~—S5S (| 110-99-314-41-001000 64 | 3.2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED90061-ND 4.08 2.83 229 1.96 | 110-44-964-41-001000 
16 | 0.8 (20.30)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3316-ND 1.29 90 73  .62 | 110-93-316-41-001000 x a 
18 | 0.9 (22.86)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3318-ND 1.45 1.01 82 70 | 110-93-318-41-001000 Sleeve (Pin) ~ 200" Sn/Pb; Contact (Clip) - 30" Au 
20 _| 1.0 (25.40)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) ED3320-ND 1611.12 91 _.78 | 110-93-320-41-001000 B | 84 (10.16) | 0.3 (7-62) | 0.4 (10.16) EDREDEND RY 1.94 1.85 1.09.94 | 123-03-306-41-001000 
24} 1.2 (30.48) 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3324ND 1.941.351.0993 | 110-93-824-41-001000 14 | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED4314-ND 3.39 236 1.91 1.63 | 123-93-314-41-001000 
08 14 (35.56) 03782 4.(10.16)] £03328-ND 226 157 127 1.09 |110-93-328-41-001000 16 | 0.8 (20.30) ) 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED4316-ND 388 269 248 1.87 | 123-93-316-41-001000 
18 | 0.9 (22.86) } 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED4318-ND 4.37 3.03 245 2.10 | 123-93-318-41-001000 
22 | 1-1 (27.94) 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70) REDSAZNDIS 1.77 (1.23 1.00.86 | 110-93-422-41-001000 20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED4320-ND 4.65 3.23 261 2.24 | 123-93-320-41-001000 
24 12 (3048 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70) ED3424-ND 1.94 1.35 1.09.93 110-93-424-41-001000 24 | 4.2 (30.48) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED4324-ND 6.03 419 3.38 2.90 | 123-93-324-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3624-ND__1.94 1.35 1.09 _.93_| 110-93-624-41-001000 28 | 1.4 (35.56) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED4328-ND 6.97 4.84 3.91 3.35 | 123-93-328-41-001000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3628-ND 2.26 157 1.27 1.09 | 110-93-628-41-001000 22 | 1.1 (27.94) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| £D4422-ND 5.57 3.86 312 268 | 123-93-422-41-001000 
32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3632-ND 258 1.79 1.45 1.24 | 110-93-632-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 04 (10.16) |0.5(12.70)| ED4424-ND 6.03 4.19 3.38 2.90 | 123-93-424-41-001000 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3640-ND 3.238 2.24 1.81 1.55 | 110-93-640-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED4624-ND 6.03 4.19 3.38 2.90 | 123-93-624-41-001000 
48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3648-ND = 3.87 2.69 2.17 1.86 | 110-93-648-41-001000 28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED4628-ND 6.97 484 3.91 3.35 | 123-93-628-41-001000 
50 | 2.5 (63.50) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED3950-ND 4.03 2.80 2.26 += 1.94 | 110-93-950-41-001000 32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED4632-ND 7.89 5.48 4.43 3.79 | 123-93-632-41-001000 
64 | 3.2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED3964-ND 5.16 3.58 2.89 2.48 | 110-93-964-41-001000 40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED4640-ND 892 619 5.00 4.29 | 123-93-640-41-001000 
Sleeve (Pin) - 200" Sn; Contact (Clip) - 30" Au — RoHS Compliant 48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)) ED4648-ND 11.15 7.74 6.25 5.36 | 123-93-648-41-001000 
8 | 0.4 (10.16)] 0.3 (7.62) | 0.4(10.16)] ED90032-ND 66 46 .37 32 | 110-43-308-41-001000 50 | 2.5 (63.50) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED4950-ND 11.60 8.05 6.50 5.57 | 123-93-950-41-001000 
14 | 0.7 (17.78)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90033-ND 116 .81 65 56 | 110-43-314-41-001000 64 | 3.2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED4964-ND_ 14.72 10.21 8.25 7.07 | 123-93-964-41-001000 
16 | 0.8 (20.30)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) ED90034-ND 1.32 92 74 64 | 110-43-316-41-001000 Sleeve (Pin) — 200p" Sn; Contact (Clip) - 30u" Au — RoHS Compliant 
18 | 0.9 (22.86)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90035-ND 1.49 1.03 84 72 | 110-43-318-41-001000 8 [0.4 (10.16) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) ED90166-ND 2.48 1.72 1.39 1.19 ] 123-43-308-41-001000 
20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90036-ND 1.65 1.15 93 _.80_| 110-43-320-41-001000 14° | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90167-ND 4.00 2.78 2.24 1.92 | 123-43-314-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90037-ND 1.98 1.38 1.11 96 | 110-43-324-41-001000 16 | 0.8 (20.30) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) EDSO1G8-ND) 451 3.13 253 2.17 | 123-43-316-41-001000 
28 | 1.4 (35.56) 13 (76) 0.4 (10.16)] ED90038-ND 231 1.61 1.30 1.11 |110-43-328-41-001000 18 | 0.9 (22.86) } 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90169-ND 5.02 348 281 2.41 | 123-43-318-41-001000 
22 | 4.1 (27.94)| 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED90039-ND 1.82 126 102 88 | 110-43-422-41-001000 20_| 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90170-ND 5.32 3.69 2.98 2.56 | 123-43-320-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) | 0.4(10.16)| ED90171-ND 6.29 4.37 3.53 3.03 | 123-43-324-41-001000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED90040-ND 198 138 1.11 96 | 110-43-424-41-001000 og [1.4 (36.56)| 03 (762) | 0.4(1016)| ED90172-ND 727 S04 407 349 | 123-43-308-41-001000 
24 {1.2 (80.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) NEDSOOSIEND) 1.68 1.38 1.11 __.96 | 110-43-624-41-001000 22 | 4.1 (27.94) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED90173-ND 581 4.03 3.26 2.79 | 123-43-420-41-001000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)/ ED9O042-ND 2.31 1.61 1.30 1.11 | 110-43-628-41-001000 24 | 4.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED90174-ND 629 437 353 3.03 | 123-43-424-41-001000 
32] 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90043-ND 2.64 1.83 1.48 1.27 | 110-43-632-41-001000 24 | 4.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90175-ND 6.29 4.37 3.53 3.03 | 123-43-624-41-001000 
40 | 2.0 (50.80) 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90044-ND 3.30 2.29 1.85 1.59 | 110-43-640-41-001000 28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90176-ND 7.27 5.04 4.07 3.49 | 123-43-628-41-001000 
48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90045-ND 3.96 2.75 2.22 1.91 | 110-43-648-41-001000 32 | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90177-ND 8.24 5.72 4.62 3.96 | 123-43-632-41-001000 
50 | 2.5 (63.50) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED90046-ND 4.13 286 231 1.98 | 110-43-950-41-001000 40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)/ ED90178-ND 9.78 6.79 5.48 4.70 | 123-43-640-41-001000 
64 | 3.2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED90047-ND_ 5.28 3.67 2.96 2.54 | 110-43-964-41-001000 48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90179-ND 11.65 8.08 6.53 5.60 | 123-43-648-41-001000 
Sleeve (Pin) - 10" Au; Contact (Clip) - 300" Au 50 | 2.5 (63.50) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED90180-ND 1212 841 6.79 5.82 | 123-43-950-41-001000 
8 | 0.4 (10.16)] 0.3 (7.62) | 0.4(10.16)] ED56083-ND 90 63 .51 44 | 110-13-308-41-001000 64 | 3.2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED90181-ND 15.38 10.67 8.62 7.39 | 123-43-964-41-001000 
14 | 0.7(17.78)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) ED56143-ND 1.58 110 89 76 | 110-13-314-41-001000 Sleeve (Pin) - 10" Au; Contact (Clip) - 300" Au 
16 | 0.8 (20.30)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED56163-ND 1.80 1.25 1.01 — .87 | 110-13-316-41-001000 8 0.4 (10.16)] 0.3 (7.62) ]0.4(10.16)] ED57083-ND 252 1.75 1.42 1.22] 123-13-308-41-001000 
18 | 0.9 (22.86)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED56183-ND 2.03 1.41 114  .98 | 110-13-318-41-001000 14° | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED57143-ND 4.41 3.06 2.47 = 2.12 | 123-13-314-41-001000 
20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED56203-ND 2.25 1.56 1.26 1.08 | 110-13-320-41-001000 16 | 0.8 (20.30) ) 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED57163-ND 5.04 3.50 2.83 2.42 | 123-13-316-41-001000 
24 | 4.2 (30.48)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED56243-ND 2.70 1.88 1.52 1.30 | 110-13-324-41-001000 20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED57203-ND 6.50 4.51 3.64 3.12 ) 123-13-320-41-001000 
28 | 1.4 (35.56) sore 0.4 (10.16)] ED56283-ND 3.15 219 1.77 1.52 |110-13-328-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| EDS7243-ND 7.71 5.35 4.32 _3.71 | 123-13-324-41-001000 
24 4.2 (48) 0.8 (15.24)| 07 (v7.70) 182 139 | Mo-1se24-41-001000 | | 35 | 1 (aod) |0.5 (1828) [07 (1778) EDSr2aGND 892 619 500 420 | 428-3-626~t-001000 
= - ani Peer pet Eee ee 1 ie ataead eon 40 {2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)) ED57406-ND_ 12.04 8.35 6.75 5.78 | 123-13-640-41-001000 
40 | 2.0 (50.80)| 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) ED56406-ND 252 2.16 |110-13-640-41-001000 
64 | 3.2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED56646-ND 4.04 3.46 | 110-13-964-41-001000 Sleeve (Pin) ~ 200" Sn/Pb; Contact (Clip) - 30" Au 
SGIISTIT: 8 0.4 (10.16)] 0.3 (7.62) ]0.4(10.16)] ED5308-ND 104 73 59 51) 115-93-308-41-003000 
Sleeve (in) ~ 2004" SnPb; Contact (Cp) = 200s" SPB A ee ce ee eee eae 
8 | 0.4 (10.16) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)) ED3108-ND AB 34.27 24 | 110-99-308-41-001000 18 | 0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED5318-ND 2.25 1.56 1.26 1.08 | 115-93-318-41-003000 
14 | 0.7 (17.78)} 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) ED3114-ND 84-59 ABN | 110-99-314-41-001000 20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED5320-ND 2.42 «1.68 1.36 1.16 | 115-93-320-41-003000 
16 | 0.8 (20.30) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3116-ND 96 = 67 5447 | 110-99-316-41-001000 24 | 4.2 (30.48) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED5324-ND 3.01 209 1.69 1.45 | 115-93-324-41-003000 
18 | 0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3118-ND = 1.08 =.75 = 61. = 52. | 110-99-318-41-001000 28 | 1.4 (35.56) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED5328-ND 3.38 2.35 1.90 1.63 | 115-93-328-41-003000 
20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3120-ND_ 1.20.84 ~—68_—=58_| 110-99-320-41-001000 22 | 4.1 (27.94) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED5422-ND 2.77 1.92 1.55 1.33 | 115-93-422-41-003000 
24 | 1.2 (30.48)| 0.3 (7.62) | 0.4(10.16)| ED3124-ND 1.44 1.00 81  .70 | 110-99-324-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED5424-ND 3.01 2.09 1.69 1.45 | 115-93-424-41-003000 
28 | 1.4 (35.56)) 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED3128-ND 168 147 .95 81 | 110-99-328-41-001000 24 | 1.2 (30.48) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78)| ED5624-ND 2.90 2.01 1.63 1.40 | 115-93-624-41-003000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED3524-ND 144 1.00 81  .70 | 110-99-424-41-001000 28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED5628-ND 338 235 1.90 1.63 | 115-93-628-41-003000 
24 | 1.2 (30.48) peal 24) | 0.7 (17.78)| ED3724-ND 1.44 1.00 81 — .70 | 110-99-624-41-001000 32 | 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78)| ED5632-ND = 3.98 2.76 2.23 1.91 | 115-93-632-41-003000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3728-ND 1.68 117 95 _.81 | 110-99-628-41-001000 40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED5640-ND = 4.83 3.35 2.71 2.32 | 115-93-640-41-003000 
32 | 1.6 (40.64) 0.6 (15. 24) | 0.7 (17.78)] ED3732-ND 1.92 1.34 1.08  .93 |110-99-632-41-001000 48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| EDS5648-ND 5.91 4.10 3.31 2.84 | 115-93-648-41-003000 
40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3740-ND 240 1.67 1.35 1.16 | 110-99-640-41-001000 Sleeve (Pin) - 200u" Sn; Contact (Clip) - 304" Au — RoHS Compliant 
48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED3748-ND 2.88 2.00 1.62 1.39 | 110-99-648-41-001000 8 | 0.4 (10.16) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)) ED90208-ND 1.20.83 67.58 | 115-43-308-41-003000 
64 | 3.2 (81.28) | 0.9 (22.86) | 1.0 (25.40)| ED3764-ND 3.84 2.67 2.16 1.85 | 110-99-964-41-001000 14° | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90209-ND 1.93 1.34 1.08 — .93 | 115-43-314-41-003000 
Sleeve (Pin) - 200" Sn; Contact (Clip) - 200" Sn — RoHS Compliant 16 | 0.8 (20.30) } 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90210-ND 2.19 1.52 1.23 1.06 | 115-43-316-41-003000 
18 | 0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90211-ND 2.45 1.70 1.38 1.18 | 115-43-318-41-003000 
8 | 0.4 (10.16) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90048-ND = 51362925 | 110-44-308-41-001000 20 | 4.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90212-ND 262 182 147 1.26 | 115-43-320-41-003000 
14 | 0.7 (17.78)) 0.3 (7.62) | 0.4(10.16)} ED90049-ND 8962, 50,43 | 110-44-314-41-001000 24 | 1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90213-ND 3.12 217 1.75 1.50 | 115-43-324-41-003000 
16 | 0.8 (20.30)} 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) ED90050-ND 1.02 71 = 5849 | 110-44-316-41-001000 28 Meas 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90214-ND 3.62 252 2.03 1.74 | 115-43-328-41-003000 
18 | 0.9 (22.86) } 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) ED90051-ND 1.15 80 = 65.56 | 110-44-318-41-001000 22 | 1.1 (27.94) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED90215-ND 287 1.99 1.61 1.38 | 115-43-422-41-003000 
20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90052-ND_ 1.28 89 .72__—62_| 110-44-320-41-001000 24 ie 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70) ED90216-ND 312 247 1.75 1.50 | 115-43-424-41-003000 
24 | 1.2 (30.48)| 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90053-ND 1.53 1.07 86 = .74_| 110-44-324-41-001000 24 | 4.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90217-ND 3.12 247 1.75 1.50 | 115-43-624-41-003000 
28 | 1.4 (35.56) ) 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16)| ED90054-ND 1.79 1.24 1.00 86 | 110-44-328-41-001000 28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)] ED90218-ND 3.62 252 2.03 1.74 | 115-43-628-41-003000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.4 (10.16) | 0.5 (12.70)| ED90055-ND 153 1.07 .86 .74 | 110-44-424-41-001000 32. | 1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90219-ND 412 286 2.31 1.98 | 115-43-632-41-003000 
24 | 1.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90056-ND 153 1.07 .86 74 | 110-44-624-41-001000 40 | 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90220-ND 512 356 2.87 2.46 | 115-43-640-41-003000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90057-ND 1.79 1.24 1.00 .86 | 110-44-628-41-001000 48 | 2.4 (60.96) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78)| ED90221-ND 613 4.25 3.44 2.95 | 115-43-648-41-003000 
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Shrink Dip Sockets — 
Solder Tail - Open Frame 


MiILL-TAAK IC Sockets 


_ - , 3.71 : ; as . . ; 
With Integral Decoupling Capacitor ny ee * High density Dual-in-Line Sockets for devices featuring .070” (1.78mm) lead spacing 
Machine Screw Contact : °  Four-finger beryllium copper contacts meet high vibration and shock requirements 
Special Features/Applications: ; ee Bashole Insertion Characteristics: 4-finger standard 
* To eliminate noise at the source before it can reach the chip Plating: Sleeve (Pin) — 200” Sn/Pb; (ROHS Compliant: 200y” Sn), Contact (Clip) - 301” Au 
e 1 9 H ; p u” Sn), p) - 30p 
¢ Advantages for uses such as high speed logic and memory 
applications ¢ To eliminate long leads as potential sources 
of noise because capacitor leads are connected directly to the .091 110 
ground and voltage pin of the socket To save minimum (2.31) (2.79) 
of 12% on board space F 7 TF 4 
Technical Data: * Insulator body material: glass filled polyester -15 (3.81) 44%) 
UL94V-0 © Pin: screw machined Socket with integral glass F 
encapsulated ceramic capacitor 0.1pF, 50VDC 
e a 7 9.028-.031 0.021 || 125 (3-18) 
No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing Mili-Max (0.71:0.79) | (0.53) ~ 
Pins A B C Part No. al 10 100 | Part No. 
Tin Plated, Solder Tab 
17 | 0.7 (17.78) | 0.3 (7-62) [04(10.16) | ED2101-ND 3.09 2681 216.51 |110-93-314-41-801000 No.of Dimensions — Inch (mm) Digi-K Prici Mill-M 
16 | 08 (20.32) | 03 (7.62) | 0.4(10.16) | ED2102-ND 3.26 2829 228.48 |110-93-316-41-801000 Biss panied dias mee seas 
18 | 0.9(22.86) | 0.3 (7.62) |0.4(10.16) | ED2103-ND 3.88 33.64 271.74 |110-93-318-41-801000 A B c : : 
20 | 1.0(25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | ED2104-ND 3.57 30.94 249.90 |110-93-320-41-801000 16 [0.572 (14.53)| 0.3 (7.62) | 0.39 (9.91) [ED22163-ND 3.18 22.05 178.08 763.20 |117-93-316-41-005000 
2 iz (30.48) te (7.62) 04 (10.18) pee 410 $687 ores He ea oot 28 10.992 (25.20)| 0.4 (10.16)]0.49 (12.45) |ED22284-ND 5.04 34.92 282.03 1208.70 |117-93-428-41-005000 
o 1a ase} ne heey OF nae EROS ne anes sare Wines eos conioan 30 |1.062 (26.97)| 0.4 (10.16) |0.49 (12.45) /ED22304-ND 5.36 37.18 300.30 1287.00 |117-93-430-41-005000 
40_| 20 (50.80) | 06 (18.24) [07 (1778) | E02108-ND 752 6518 526.47 |110-93-640-41-801000 48 {1.692 (42.98)| 0.4 (10.16) |0.49 (12.45) /ED22484-ND 7.98 55.35 447.09 1916.10 |117-93-448-41-005000 
Tin Plated, Solder Tab — RoHS Compliant 20 |0.712 (18.08)| 0.6 (15.24) |0.69 (17.53)/ED22206-ND 373 25.84 208.74 894.60 /117-93-620-41-005000 
1] 07778) | 03(7-62) | 04 (10.16) | ED90182-ND 3.24 28.08 296.80 /110-49-314-41-801000 28 |0.992 (25.20)| 0.6 (15.24) |0.69 (17.53)/ED22286-ND 5.04 34.92 282.03 1208.70 |117-93-628-41-005000 
16 0.8 (20.32) | 0.3 (7.62) | 0.4(10.16) | ED90183-ND 4.21 36.48 294.63 |110-43-316-41-801000 40 /1.412 (35.86)| 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53)/ED22406-ND 6.73 46.64 376.74 1614.60 | 117-93-640-41-005000 
18 | 0.9(22.86) | 0.3 (7.62) |0.4(10.16) | ED90184-ND 4.54 39.34 317.73 |110-43-318-41-801000 42. |1.482 (37.64)| 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) /ED22426-ND 7.04 48.83 394.38 1690.20 |117-93-642-41-005000 
20 | 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | ED90185-ND 4.10 35.52 286.86 | 110-43-320-41-801000 48 |1.692 (42.98)| 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) /ED22486-ND 7.98 55.35 447.09 1916.10 |117-93-648-41-005000 
a 2 ‘a0.} 06 aon ae ar Epo ee te a8 oo ae Pe ee ner 52 |1.832 (46.53)| 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED22526-ND 8.61 59.72 482.37 2067.30 |117-93-652-41-005000 
oa | 143556) | 06 (1524) | 0-7 (1778) | ED90188ND 527 4568 368.97 |110-43-628-41-801000 56 |1.972 (50.09)| 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) /ED22566-ND 9.24 64.06 517.44 2217.60 |117-93-656-41-005000 
40 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED90189-ND 7.86 68.09 549.99 |110-43-640-41-801000 64 | 2.252 (57.20) | 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED22646-ND 10.50 72.80 588.00 2520.00 | 117-93-664-41-005000 
Gold Plated, Solder Tab 68 | 2.392 (60.76) | 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) /ED22686-ND 11.12 77.12 622.86 2669.40 |117-93-668-41-005000 
14 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | ED2109-ND 3.60 31.23 252.21 ]110-13-314-41-801000 64 | 2.252 (57.20) |0.75 (19.05)| 0.84 (21.34) |ED22647-ND 10.05 69.68 562.80 2412.00 | 117-93-764-41-005000 
Fee eee eee eee eee eee ce coat 
20 | 1.0(2540) | 0.3(7.62) |04 (i016) | ED2112-ND 427 37.02 299.04 |110-13-320-41-801000 16 [0.572 (14.53)] 0.3 (7.62) | 0.39 (9.91) [ED90222-ND 3.32 22.98 185.64 795.60 |117-43-316-41-005000 
24 | 1.2(30.48) | 0.3(7.62) | 0.4 (10.16) | ED2114-ND 5.31 45.99 371.49 |110-13-324-41-801000 28 |0.992 (25.20)] 0.4 (10.16) |0.49 (12.45) /ED90223-ND 5.27 36.50 294.84 1263.60 |117-43-428-41-005000 
24 | 4.2 (30.48) | 0.6 (15.24) [0.7 (17.78) | ED2113-ND 5.57 48.23 389.55 |110-13-624-41-801000 30 |1.062 (26.97)| 0.4 (10.16) |0.49 (12.45) /ED90224-ND 5.61 38.87 313.95 1345.50 |117-43-430-41-005000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED2115-ND 6.04 52.31 422.52 | 110-13-628-41-801000 48_|1.692 (42.98)| 0.4 (10.16) |0.49 (12.45) /ED90225-ND 8.36 57.95 468.09 2006.10 |117-43-448-41-005000 
40_| 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED2116-ND__8.87 _76.86__ 620.76 |110-13-640-41-801000 20 0.712 (18.08)| 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) /ED90226-ND 3.89 26.96 217.77 933.30 |117-43-620-41-005000 
3-Level Tin Plated Wire-Wrap 28 |0.992 (25.20)| 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) /ED90227-ND 5.27 36.50 294.84 1263.60 |117-43-628-41-005000 
14 | 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) ] ED2117-ND 5.06 43.89 354.48 | 123-93-314-41-801000 40 1.412 (35.86)| 0.6 (15.24) |0.69 (17.53)|ED90228-ND 7.04 48.80 394.17 1689.30 |117-43-640-41-005000 
16 | 0.8420.82) | 0.347.62) | 04 (10.16) PREM ANDE 5:55 48.13 388,71 | 128-93-316-41-801000 42. {1.482 (37.64)| 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) /ED90229-ND 7.37 51.09 412.65 1768.50 |117-43-642-41-005000 
18 | 0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) 04 (10-16) ED2119-ND 5.98 51.82 418.53 |123-93-318-41-801000 482 (37.64) 0.6 (15.24) 0.69 (17.53) : : : : 
20 1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | £D2120-ND 6.23 53.98 435.96 | 123-93-320-41-801000 48 |1.692 (42.98)| 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED90230-ND 8.36 57.95 468.09 2006.10 | 117-43-648-41-005000 
24 | 4.2 (30.48) | 0.6 (15.24) ae ED2121-ND 7.15 61.93 500.22 |123-93-624-41-801000 52 |1.832 (46.53)] 0.6 (15.24) [0.69 (17.53)/ED90231-ND 9.02 62.50 504.84 2163.60 |117-43-652-41-005000 
28 | 1.4 (35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED2122-ND 8.42 73.01 589.68 | 123-93-628-41-801000 56 |1.972 (50.09)| 0.6 (15.24) |0.69 (17.53)/ED90232-ND 9.68 67.08 541.80 2322.00 |117-43-656-41-005000 
40_| 2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED2123-ND__10.44 _90.51 _731.01 |123-93-640-41-801000 64 2.252 (57.20)| 0.6 (15.24) | 0.69 (17.53) |ED90233-ND 11.00 76.23 615.72 2638.80 |117-43-664-41-005000 
EAU) aoa Tin Gore | Wire-Wrap = RoHS Compliant oe 68 |2.392 (60.76)| 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) /ED90235-ND 11.66 80.81 652.68 2797.20 | 117-43-668-41-005000 
is | 0812032) | 0376) |o4 (toe) | EDS191-ND Ses S099 411.81 |123-43-316-41-801000 2.252 (57.20)|0.75 (19.05)] 0.84 (21.34) |ED90234-ND 11.00 76.23 615.72 2638.80 | 117-43-764-41-005000 
18 | 0.9(22.86) | 0.3 (7.62) |0.4(10.16) | ED90192-ND 6.35 55.02 444.36 | 123-43-318-41-801000 
20 | 1.0(25.40) | 0.3 (7.62) | 0.4 (10.16) | ED90193-ND _6.62__57.41 463.68 | 123-43-320-41-801000 
24 | 4.2 (30.48) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED90194-ND 7.62 66.04 533.40 |123-43-624-41-801000 -In_l i = 
28 | 1.4(35.56) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED90195-ND 8.98 77.82 628.53 |123-43-628-41-801000 Dual In Line Sockets 
2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) | ED90196-ND 11.20 97.08 784.14 |123-43-640-41-801000 


Surface Mount, Stub Tail, Closed Frame 


«Closed frame insulator is vision system compatible * High-temp Nylon 46, suitable for infra-red and 
vapor phase soldering 


Dual-In-Line Sockets — 
Low Profile Open Frame 


* Dip Sockets with reduced height; only .122” (3.10mm) above PCB.  Hi-Rel, 4-finger #30 clip 
Plating: Sleeve (Pin) — 200” Sn/Pb; (ROHS Compliant: 200y” Sn), Contact (Clip) - 30” Au 


Plating: Sleeve (Pin) — 200” Sn/Pb; Contact (Clip) — 200” Sn/Pb 
(RoHS Compliant: 200” Sn Sleeve and Contact) 


© .016-.022 (.41-.56) 
0 ..016-.021 (.41-.53 age) .094 7 .010-.018 (.25-.46) 
pd eee ota (ae ae) 239) p+ te 
(2.39) A 10 (2.79) é 466 
—— (4.22) 
cr) ZA 4.122,8.10) ~ lo 
1 FY 19898, 9.059 (1.50) @.040 (1.02)(0.20) 
©.031-.039 i ©.030 -110 
(.79-.99) Hole =| (0.76) (2.79) 
No.of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max 
Pins[ A B C__|PartNo. 110 100 500 1,000 | Part No. 
No.of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max Vacuum Pads Top Surface Only 
Pins [A B C Part No. 1 10 100-500 _| PartNo. 8 [0.4 (10.16)] 0.3 (7.62) ]0.4 (10.16) |ED2128-ND 75 6.50 52.50 225.00 375.00] 214-99-308-01-670800 
8 [0.4 (10.16) | 0.3 (7.62) 10.4 (10.16) | ED58083-ND 86 7.32 59.85 220.78 | 115-93-308-41-001000 44. |0.7 (17.78)| 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) |ED2129-ND 1.31 11.39 91.98 394.20 657.00| 214-99-314-01-670800 
14 0.7 (17.78) | 0.3 (7.62) [0.4 (10.16) | ED58143-ND 1.45 12.27 100.35 370.18 | 115-93-314-41-001000 16 |0.8 (20.32)| 0.3 (7.62) /0.4 (10.16) |ED2130-ND 1.50 13.00 105.00 450.00 750.00] 214-99-316-01-670800 
16 }0.8 (20.32) | 0.3 (7.62) )0.4 (10.16) | ED58163-ND 1.65 14.00 114.53 422.47 | 115-93-316-41-001000 18 |0.9 (22.86)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) |ED2131-ND 1.69 14.64 118.23 506.70 844.50] 214-99-318-01-670800 
i 10 EAR 3 tr63) OA Hoa Dl ae etme eae a ea 20_|4.0 (25.40)| 0.3 (7.62) [0.4 (10.16) |ED2132-ND 2.16 18.72 151.20 648.00 1080.00| 214-99-320-01-670800 
24 |1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) [0.4 (10.16) | ED58243-ND 250 2112 172.80 637.44 | 115-93-324-41-001000 Vacuum Pad Top Surface Only — RoHS Compliant 
28 |1.4 (35.56) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED58283-ND 2.80 23.68 193.73 714.63 _| 115-93-328-41-001000 8 ]0.4 (10.16)] 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) |ED90236-ND 1.15 9.96 80.43 344.70 574.50] 214-44-308-01-670800 
24 /1.2 (30.48) [0.6 (15.24) [0.7 (17.78) | ED58246-ND 2.50 21.12 172.80 637.44 | 115-93-624-41-001000 44 [0.7 (17.78)| 0.3 (7.62) ]0.4 (10.16) |ED90237-ND 1.74 15.05 121.59 521.10 868.50) 214-44-314-01-670800 
28 |1.4 (35.56) |0.6 (15.24) |0.7 (17.78) | ED58286-ND 2.80 23.68 193.73 714.63 | 115-93-628-41-001000 16 | 0.8 (20.32)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) |ED90238-ND 1.93 16.74 135.24 579.60 966.00] 214-44-316-01-670800 
32 |1.6 (40.64) | 0.6 (15.24) )0.7 (17.78) | ED58326-ND 3.29 27.86 227.93 840.79 | 115-93-632-41-001000 18 |0.9 (22.86)| 0.3 (7.62) }0.4 (10.16) |ED90239-ND 2.13 18.46 149.10 639.00 1065.00] 214-44-318-01-670800 
40_{2.0 (50.80) | 0.6 (15.24) | 0.7 (17.78) scala an ms 276.75 1020.90 _| 115-93-640-41-001000 20 |1.0 (25.40)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) |ED90240-ND 2.25 19.47 157.29 674.10 1123.50| 214-44-320-01-670800 
bel omplran Vacuum Pads Top and Bottom 
Or za ne Prine a i ae (fuss ron 1 eee ove 24 11.2 (30.48)]0.6 (15.24)]0.7 (17.78) ]ED2133-ND 2.16 18.72 151.20 648.00 1080.00] 214-99-624-01-670800 
16 |0.8 (20.32) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED90199-ND 1.82 15.40 126.00 464.80 ‘| 115-43-316-41-001000 28 | 1.4 (35.56) |0.6 (15.24)}0.7 (17.78) /ED2134-ND 252 21.84 176.40 756.00 1260.00) 214-99-628-01-670800 
48 |0.9 (22.86) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED90200-ND 203 17.22 140.85 519.58 | 115-43-318-41-001000 32. | 1.6 (40.64) |0.6 (15.24)]0.7 (17.78) ED2135-ND 2.88 24.96 201.60 864.00 1440.00| 214-99-632-01-670800 
20 |1.0 (25.40) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED90201-ND 2.17 1840 150.53 55.27 | 115-43-320-41-001000 40. | 2.0 (50.80) |0.6 (15.24)]0.7 (17.78) |ED2136-ND 3.45 29.90 241.50 1035.00 1725.00 | 214-99-640-01-670800 
24 |1.2 (30.48) | 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED90202-ND 2.59 21.92 179.33 661.51. | 115-43-324-41-001000 i 
28 14 (3556 03 re) 0-4 (1016) £D90203-ND 3.01 25.44 20813 767.75 |115~43-328-41-001000 Vacuum Fads Top and Bottom — RoHS Compliant 
D4 [12 (30.48) (0.6 (18.24) [0,7 (17.78) | ED90204-ND 259-2192 17933661 81 | 118-43-604-41-001000 24 11.2 (30.48)]0.6 (15.24)]0.7 (17.78) ED90241-ND 2.63 22.75 183.75 787.50 1312.50] 214-44-624-01-670800 
114 (35.56) {0.6 (18.24) [0.7 (17.78) | ED90205-ND 301 2544 20813 767,75 |118-43-628-41-001000 28 | 1.4 (35.56)|0.6 (15.24)]0.7 (17.78) |ED90242-ND 3.00 26.03 210.21 900.90 1501.50| 214-44-628-01-670800 
1.6 (40.64) |0.6 (15.24) |0.7 (17.78) | ED90206-ND 3.42 28.96 236.93 873.99 | 115-43-632-41-001000 32. | 1.6 (40.64) |0.6 (15.24)]0.7 (17.78) /ED90243-ND 3.38 29.28 236.46 1013.40 1689.00) 214-44-632-01-670800 
2.0 (50.80) |0.6 (15.24) |0.7 (17.78) | ED90207-ND 4.25 36.00 294.53 1086.47 | 115-43-640-41-001000 40. | 2.0 (50.80)|0.6 (15.24)]0.7 (17.78) /ED90244-ND 3.98 34.45 278.25 1192.50 1987.50| 214-44-640-01-670800 


More Product Available Online: www.digikey.com 
508 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


MILL-RAX In-Line Sockets and Headers - Solder Tail and Solderless 
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# (.46) 3 y (.46) 
No. of Dimension A Plating Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. | Description Pins Inch (mm) Sleeve/Pin Contact/Clip | Part No. 1 10 100 Part No. 
Solder Tail Socket 
1 | Very Low Profile, Series 315...01 64 6.4 (162.56) 200” Sn/Pb 30u” Au | ED7864-ND 6.22 5.27 4.31 315-93-164-41-001000 
2 | Ultra Low Profile, Series 315...03 64 6.4 (162.56) 200” Sn/Pb 30u” Au | ED7964-ND 6.51 5.52 4.51 315-93-164-41-003000 
3 | Single Row, Long Solder Tail, Series 311...01 64 6.4 (162.56) 200” Sn/Pb 30u” Au | ED1064-ND 5.25 4.55 3.68 311-93-164-41-001000 
4 | Single Row, Series 316...01 H=.594 64 6.4 (162.56) 200” Sn/Pb 30u” Au | ED1164-ND 12.41 10.76 8.69 316-93-164-41-001000 
4__| Single Row, Series 316...03 H=.315 64 6.4 (162.56) 200” Sn/Pb 30u” Au | ED1264-ND 10.09 8.75 7.07 316-93-164-41-003000 
4 | Single Row, Series 316...06 H=.236 64 6.4 (162.56) 200” Sn/Pb 30u” Au | ED1364-ND 9.38 8.13 6.57 316-93-164-41-006000 
4 | Single Row, Series 316...07 H=.402 64 6.4 (162.56) 2001” Sn/Pb 30u” Au | ED1464-ND 10.87 9.43 7.62 316-93-164-41-007000 
4 | Single Row, Series 316...08 H=.472 64 6.4 (162.56) 200” Sn/Pb 30u” Au | ED15064-ND 11.45 9.93 8.02 316-93-164-41-008000 
5 _| Single Row, Right Angle .030" Diameter Pins 50 5.0 (127.00) 200” Sn/Pb 30u” Au | ED1450-ND 9.44 8.18 6.61 801-93-050-20-001000 
6 _| Double Row, Right Angle .030" Diameter Pins 2x50 5.0 (127.00) 200u” Sn/Pb 30u” Au | ED14100-ND 21.24 18.41 14.87 803-93-100-20-001000 
7 | Single Row, .220" Surface Mount 64 6.4 (162.56) 2001” Sn/Pb 30u” Au | ED23064-ND 8.28 7.18 5.80 310-93-164-41-105000 
8 | Single Row, Series 399...03 Right Angle 64 6.4 (162.56) 200” Sn/Pb 30u” Au | ED22064-ND 9.88 8.57 6.92 399-93-164-10-003000 
9 _| Single Row, Low Profile .030" Diameter Pins 64 6.4 (162.56) 200” Sn/Pb 30u” Au | ED2764-ND 8.47 7.34 5.93 801-93-064-10-002000 
Solder Tail Socket — RoHS Compliant 
1 | Very Low Profile, Series 315...01 64 6.4 (162.56) 200y" Sn 30u” Au | ED90245-ND 6.57 5.56 455 315-43-164-41-001000 
2 | Ultra Low Profile, Series 315...03 64 6.4 (162.56) 200u” Sn 30u” Au | ED90246-ND 6.86 5.81 4.75 315-43-164-41-003000 
3 | Single Row, Long Solder Tail, Series 311...01 64 6.4 (162.56) 200y" Sn 30u” Au | ED90247-ND 5.52 4.79 3.87 311-43-164-41-001000 
4 | Single Row, Series 316...01 H=.594 64 6.4 (162.56) 200u” Sn 30u” Au | ED90248-ND 13.13 11.39 9.20 316-43-164-41-001000 
4 __| Single Row, Series 316...03 H=.315 64 6.4 (162.56) 200y" Sn 30u” Au | ED90249-ND 10.67 9.25 7.47 316-43-164-41-003000 
4 | Single Row, Series 316...06 H=.236 64 6.4 (162.56) 200y” Sn 30u” Au | ED90250-ND 9.94 8.62 6.96 316-43-164-41-006000 
4 | Single Row, Series 316...07 H=.402 64 6.4 (162.56) 200y" Sn 30u” Au | ED90251-ND 11.50 9.97 8.05 316-43-164-41-007000 
4 | Single Row, Series 316...08 H=.472 64 6.4 (162.56) 200u” Sn 30u” Au | ED90252-ND 12.12 10.51 8.49 316-43-164-41-008000 
5 | Single Row, Right Angle .030” Diameter Pins 50 5.0 (127.00) 200" Sn 30u” Au | ED90253-ND 9.89 8.58 6.93 801-43-050-20-001000 
6 _| Double Row, Right Angle .030" Diameter Pins 2x50 5.0 (127.00) 200" Sn 30u” Au | ED90254-ND 22.42 19.44 15.70 803-43-100-20-001000 
7 | Single Row, .220" Surface Mount 64 6.4 (162.56) 200y” Sn 30u” Au | ED90255-ND 8.80 7.63 6.16 310-43-164-41-105000 
8 | Single Row, Series 399...03 Right Angle 64 6.4 (162.56) 200y" Sn 30u” Au | ED90256-ND 10.46 9.07 7.33 399-43-164-10-003000 
9 _| Single Row, Low Profile .030" Diameter Pins 64 6.4 (162.56) 200u” Sn 30u” Au | ED90257-ND 8.78 7.61 6.15 801-43-064-10-002000 
Solderless Press-Fit Header/Socket 
10 | Solderless Press-Fit Socket, Series 304...770 64 6.4 (162.56) 10y” Au 30u” Au | ED8064-ND® 10.27 8.70 7.12 304-13-164-41-770000 
10 | Solderless Press-Fit Socket, Series 304...780 64 6.4 (162.56) 10” Au 30u” Au | ED8164-ND@ 14.14 9.40 7.69 304-13-164-41-780000 
11 | Single Row Header Compliant Tail L=.104 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED2864-ND 12.05 10.45 8.44 800-10-064-61-001000 
11 | Single Row Header Compliant Tail L=.143 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED2964-ND 11.68 10.13 8.18 800-10-064-62-001000 
12 | Single Row Socket Compliant Tail 50 5.0 (127.00) 200u” Sn/Pb 30u” Au | ED15050-ND 11.25 9.76 7.88 801-93-050-61-001000 
12 | Single Row Socket Compliant Tail 50 5.0 (127.00) 200y" Sn 30u” Au | ED90258-ND@ 11.71 10.15 8.20 801-43-050-61-001000 
12. | Single Row Socket Compliant Tail 50 5.0 (127.00) 200u” Sn/Pb 30u” Au | ED1650-ND 11.28 9.78 7.90 801-93-050-62-001000 
12. | Single Row Socket Compliant Tail 50 5.0 (127.00) 200y" Sn 30u” Au | ED90259-ND@ 11.72 10.16 8.21 801-43-050-62-001000 
13 | Double Row Header Compliant Tail 2x32 3.2 (81.28) 10” Au = ED3064-ND 12.05 10.45 8.44 802-10-064-61-001000 
13 | Double Row Header Compliant Tail 2x32 3.2 (81.28) 10” Au = ED3164-ND 11.68 10.13 8.18 802-10-064-62-001000 
14 | Double Row Socket Compliant Tail L=.104 2x50 5.0 (127.00) 200y” Sn/Pb 30u” Au | ED15100-ND 20.97 18.18 14.68 803-93-100-61-001000 
14 | Double Row Socket Compliant Tail L=.104 2x50 5.0 (127.00) 200y" Sn 30u” Au | ED90260-ND@ 21.82 18.91 15.28 803-43-100-61-001000 
14 | Double Row Socket Compliant Tail L=.143 2x50 5.0 (127.00) 200y” Sn/Pb 30u” Au | ED16100-ND 21.03 18.23 14.72 803-93-100-62-001000 
14 | Double Row Socket Compliant Tail L=.143 2x50 5.0 (127.00) 200y” Sn 30u” Au | ED90261-ND@ 21.85 18.94 15.30 803-43-100-62-001000 
Solder Tail Header Strip 
15 | Pin/Solder Tail Header Strip, Series 350 64 6.4 (162.56) Toy” Au = ED7764-ND 9.47 8.02 6.56 350-10-164-00-001000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin L=.210 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED16064-ND 9.67 8.39 6.78 342-10-164-00-591000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin L=.335 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED17064-ND 11.06 9.59 7.75 342-10-164-00-592000 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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MILLTAAX In-Line Sockets and Headers - Solder Tail and Solderless (cont) 
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No. of Dimension A Plating Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. | Description Pins Inch (mm) Sleeve/Pin Contact/Clip | Part No. 1 10 100 Part No. 
16 | Single Row, .018/.018 Pin L=.585 64 6.4 (162.56) 10p” Au = ED18064-ND 16.52 14.32 11.57 342-10-164-00-593000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin L=.835 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED19064-ND 22.90 19.85 16.03 342-10-164-00-594000 
17 | Single Row, Series 350...06 Straight 64 6.4 (162.56) 0p” Au — ED2064-ND 7.97 6.91 5.58 350-10-164-00-006000 
18 | Single Row, Series 399, 90° Right Angle 64 6.4 (162.56) 10y” Au _ ED2164-ND 9.21 7.99 6.45 399-10-164-10-009000 
19 | Single Row, .189” Surface Mount Header 64 6.4 (162.56) 10p” Au _ ED24064-ND@ 10.77 9.34 7.54 350-10-164-00-106000 
20 | Single Row, Right Angle .030” Diameter Pins 64 6.4 (162.56) 10y" Au _ ED2564-ND 9.50 8.24 6.66 800-10-064-20-001000 
21__| Double Row, Right Angle .030” Diameter Pins 2x32 3.2 (81.28) 10p” Au = ED2664-ND 12.80 11.10 8.97 802-10-064-20-001000 
Interconnects, .100” (2.54mm) Grid 
22 | Double Row, Pin Header, Straight Solder Tail 2x32 3.2 (81.28) 0p" Au _ ED9464-ND 9.15 7.75 6.34 802-10-064-10-001000 
23 | Double Row, Low Profile Pin Header 2x32 3.2 (81.28) 10y" Au _ ED9564-ND 8.73 7.39 6.05 802-10-064-10-002000 
24 | Double Row, Socket, Straight Solder Tail 2x36 3.6 (91.44) 200y” Sn/Pb 30” Au ED9672-ND 11.35 9.61 7.86 803-93-072-10-001000 
24 | Double Row, Socket, Straight Solder Tail 2x36 3.6 (91.44) 200p” Sn 30” Au ED90262-ND¢@ 11.87 10.05 8.22 803-43-072-10-001000 
25 | Double Row, Low Profile Socket 2x36 3.6 (91.44) 200y” Sn/Pb 30” Au ED9772-ND 10.31 8.73 7.14 803-93-072-10-002000 
25 __| Double Row, Low Profile Socket 2x36 3.6 (91.44) 200p” Sn 30” Au ED90263-ND@ 10.69 9.05 7.40 803-43-072-10-002000 
Interconnects, .050” (1.27mm) Grid 
26 | Single Row, .132” (3.35mm) SMT Header 50 2.5 (63.50) 0p" Au _ ED1050-ND 12.48 10.82 8.74 850-10-050-30-001000 
27 | Single Row, .087” (2.21mm) Profile Pin Header 50 2.5 (63.50) 10y” Au _ ED8250-ND® 7.38 6.25 5.11 850-10-050-10-001000 
28 | Double Row, .132” (3.35mm) SMT Header 2x50 2.5 (63.50) 10p” Au _ ED10100-ND@ 15.70 13.61 10.99 852-10-100-30-001000 
29 | Double Row, .075” (1.91mm) Profile Pin Header | 2x50 2.5 (63.50) 10y" Au _ ED83100-ND¢@ 13.72 11.62 9.50 852-10-100-10-001000 
30__| Single Row, .207” (5.26mm) SMT Socket 50 2.5 (63.50) 200y” Sn/Pb 30" Au ED1150-ND 12.74 11.05 8.92 851-93-050-30-001000 
30 | Single Row, .207” (5.26mm) SMT Socket 50 2.5 (63.50) 200p” Sn 30” Au ED90264-ND@ 13.58 11.78 9.51 851-43-050-30-001000 
31 | Single Row, .161” (4.09mm) Profile Socket 50 2.5 (63.50) 200y” Sn/Pb 30” Au ED8450-ND 10.29 8.71 7.13 851-93-050-10-001000 
31 | Single Row, .161” (4.09mm) Profile Socket 50 2.5 (63.50) 200p” Sn 30” Au ED90265-ND¢@ 10.86 9.19 7.52 851-43-050-10-001000 
32 | Double Row, .207” (5.26mm) SMT Socket 2x50 2.5 (63.50) 200y” Sn/Pb 30” Au ED11100-ND 20.72 17.97 14.51 853-93-100-30-001000 
32 | Double Row, .207” (5.26mm) SMT Socket 2x50 2.5 (63.50) 200y” Sn 30” Au ED90266-ND¢@ 22.00 19.07 15.40 853-43-100-30-001000 
33 | Double Row, .161” (4.09mm) Profile Socket 2x50 2.5 (63.50) 200y” Sn/Pb 30” Au ED85100-ND 19.17 16.22 13.28 853-93-100-10-001000 
33 __| Double Row, .161” (4.09mm) Profile Socket 2x50 2.5 (63.50) 200” Sn 30” Au ED90267-ND¢@ 20.22 17.11 14.00 853-43-100-10-001000 
Interconnect Header, .070” (1.78mm) Grid — RoHS Compliant 
34 | Single Row, Solder Tail 21 1.482 (37.64) _[ 200” Sn/100p” Ni — ED90309-ND 3.37 2.92 2.36 862-40-021-00-180000 
Right Angle Interconnect Sockets, .100” (2.54mm) Grid — RoHS Compliant 
2 0.2 (5.08) 200p” Sn 30” Au ED90300-ND 1.20 1.02 83 801-43-002-40-002000 
3 0.3 (7.62) 200p” Sn 30” Au ED90301-ND 1.57 1.34 1.09 801-43-003-40-002000 
4 0.4 (10.16) 200y” Sn 30” Au ED90302-ND 1.82 1.54 1.26 801-43-004-40-002000 
5 0.5 (12.70) 200p” Sn 30” Au ED90303-ND 247 1.84 151 801-43-005-40-002000 
35 | Single Row, .030” (0.76mm) Diameter Pins SMT 6 0.6 (15.24) 200y” Sn 30” Au ED90304-ND 2.53 2.15 1.76 801-43-006-40-002000 
7 0.7 (17.78) 200” Sn 30” Au ED90305-ND 2.86 2.42 1.98 801-43-007-40-002000 
8 0.8 (20.32) 200” Sn 30” Au ED90306-ND 2.98 2.53 2.07 801-43-008-40-002000 
9 0.9 (22.86) 200p” Sn 30” Au ED90307-ND 3.31 2.80 2.29 801-43-009-40-002000 
10 1.0 (25.40) 200y” Sn 30” Au ED90308-ND 3.51 2.97 2.43 801-43-010-40-002000 
Right Angle Interconnects, .050” (1.27mm) Grid, Solder Tail 
36 | Single Row, Pin Header 50 2.5 (63.50) 0p" Au _ ED8650-ND@ 12.86 10.88 8.91 850-10-050-20-001000 
37 | Double Row, Pin Header 2x50 2.5 (63.50) 10p” Au _ ED87100-ND@ 17.59 14.89 12.18 852-10-100-20-001000 
38 | Single Row, Socket 50 2.5 (63.50) 200y” Sn/Pb 30” Au ED8850-ND 13.21 11.18 9.15 851-93-050-20-001000 
38 | Single Row, Socket 50 2.5 (63.50) 200p” Sn 30” Au ED90278-ND@ 14.03 11.88 9.72 851-43-050-20-001000 
39 | Double Row, Socket 2x50 2.5 (63.50) 200y” Sn/Pb 30” Au ED89100-ND 23.11 19.56 16.00 853-93-100-20-001000 
39 _| Double Row, Socket 2x50 2.5 (63.50) 200p” Sn 30” Au ED90268-ND¢@ 24.52 20.75 16.98 853-43-100-20-001000 
Interconnects, 2mm Grid 
40 | Single Row, .189” (4.80mm) SMT Header 50 3.94 (100.08) 0p” Au _ ED1250-ND@ 10.61 9.20 7.43 830-10-050-30-001000 
41 | Single Row Pin Header 50 3.94 (100.08) 10p” Au _ ED9050-ND@ 8.52 7.22 5.90 830-10-050-10-001000 
42 | Double Row, .189” (4.80mm) SMT Header 2x50 3.94 (100.08) 10y" Au _ ED12100-ND¢@ 19.76 17.13 13.83 832-10-100-30-001000 
43 _| Double Row Pin Header 2x50 3.94 (100.08) 10” Au _ ED91100-ND¢@ 15.85 13.42 10.98 832-10-100-10-001000 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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MILLTAAX In-Line Sockets and Headers - Solder Tail and Solderless (cont) 
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No. of Dimension A Plating Price Each Mill-Max 
Fig. | Description Pins Inch (mm) Sleeve/Pin Contact/Clip 1 10 100 Part No. 
44 | Single Row, .228" (5.79mm) SMT Socket 50 3.94 (100.08) 200” Sn/Pb 30y” Au ED1350-ND 9.00 7.80 6.30 831-93-050-30-001000 
44 | Single Row, .228” (5.79mm) SMT Socket 50 3.94 (100.08) 200” Sn 30p” Au ED90269-ND® 9.55 8.28 6.69 831-43-050-30-001000 
45 | Single Row Socket 50 3.94 (100.08) 200” Sn/Pb 30y” Au ED9250-ND 6.24 5.28 4.32 831-93-050-10-001000 
45 | Single Row Socket 50 3.94 (100.08) 200” Sn 30y” Au ED90270-ND@ 6.49 5.49 4.50 831-43-050-10-001000 
46 | Double Row, .228” (5.79mm) SMT Socket 2x50 3.94 (100.08) 200u” Sn/Pb 30p” Au ED13100-ND 18.88 16.36 13.22 833-93-100-30-001000 
46 | Double Row, .228” (5.79mm) SMT Socket 2x50 3.94 (100.08) 200y” Sn 30y” Au ED90271-ND@ 20.12 17.44 14.09 833-43-100-30-001000 
47 | Double Row Socket 2x50 3.94 (100.08) 200” Sn/Pb 30y” Au ED93100-ND 11.59 9.81 8.03 833-93-100-10-001000 
47 | Double Row Socket 2x50 3.94 (100.08) 200” Sn 30p” Au ED90272-ND® 12.04 10.20 8.34 833-43-100-10-001000 
OFP® Pass Thru Sockets .100” (2.54mm) for .030” Round Pins and .025” Square Pins — RoHS Compliant 
48 | Single Row Socket 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30p” Au ED90286-ND 16.58 14.37 11.61 834-43-064-10-001000 
49 | Double Row Socket 2x36 3.6 (91.44) 200” Sn 30p” Au ED90287-ND 18.64 16.16 13.05 835-43-072-10-001000 
@ RoHS Compliant 
No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max 
Fig. Pins A B (ce Part No. il 10 100 Part No. 
Solder Tail Shrink Dip Header .070” (1.78mm) — RoHS Compliant 
16 -572 (14.53) -300 (7.62) -390 (9.91) ED90288-ND 2.75 23.82 192.36 162-40-316-00-180000 
28 -992 (25.20) -400 (10.16) -490 (12.45) ED90289-ND 4.37 37.88 305.97 162-40-428-00-180000 
30 1.062 (26.97) -400 (10.16) -490 (12.45) ED90290-ND 4.66 40.38 326.13 162-40-430-00-180000 
48 1.692 (42.98) -400 (10.16) -490 (12.45) ED90291-ND 6.95 60.24 486.57 162-40-448-00-180000 
20 -712 (18.08) 600 (15.24) 690 (17.53) ED90292-ND 3.23 27.95 225.75 162-40-620-00-180000 
28 -992 (25.20) -600 (15.24) 690 (17.53) ED90293-ND 4.37 37.88 305.97 162-40-628-00-180000 
50 40 1.412 (35.86) -600 (15.24) -690 (17.53) ED90294-ND 5.85 50.73 409.71 162-40-640-00-180000 
42 1.482 (37.64) -600 (15.24) 690 (17.53) ED90311-ND 6.13 53.12 429.03 162-40-642-00-180000 
48 1.692 (42.98) -600 (15.24) -690 (17.53) ED90295-ND 6.95 60.24 486.57 162-40-648-00-180000 
52 1.832 (46.53) -600 (15.24) 690 (17.53) ED90296-ND 7.50 65.03 525.21 162-40-652-00-180000 
56 1.972 (50.09) -600 (15.24) 690 (17.53) ED90297-ND 8.05 69.76 563.43 162-40-656-00-180000 
64 2.252 (57.20) -600 (15.24) 690 (17.53) ED90298-ND 9.15 79.27 640.29 162-40-664-00-180000 
68 2.392 (60.76) -600 (15.24) 690 (17.53) ED90299-ND 9.70 84.03 678.72 162-40-668-00-180000 


Universal Serial Bus Connectors 


Features: * USB receptacles for thru-hole and surface mount * Plug retention tabs * Kinked locating legs 
for secure PCB retention »* Fully compatible with USB 1.0 specification * Passes 16MHz Signal Attentuation 
per ASTM-D-4566 Material Specifications: * Shell and Contact: Copper alloy ¢ Shell Finish: Tin/lead over 
copper ¢ Contact Finish: 30p selective gold, tin/lead tail * Housing: Glass filled thermoplastic rated UL94V-0 


Ratings: * Voltage: 30VAC (rms) * Current: 1A maximum per contact for 30°C temperature rise. Thru-hole 
housings rated at 130°C for wave soldering. SMT housing rated at 240°C for reflow soldering 

Electrical: * Contact Resistance: 30mW maximum » Insulation Resistance: 1000mQ minimum * Dielectric 
Withstanding Voltage: 750VAC at sea level * Capacitance: 2pF maximum 
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Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. Description Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
1 Type A Receptacle, Single, Thru Hole ED90062-ND 1.34 1.13 93 69 58 896-43-004-90-000000 
2 Type A Receptacle, Double, Thru Hole ED90063-ND 2.16 1.84 1.50 1.11 94 896-43-008-90-000000 
3 Type B Receptacle, Single, Thru Hole ED90064-ND 1.34 1.13 93 69 58 897-43-004-90-000000 
4 Type A Receptacle, Single, Surface Mount ED90065-ND 1.34 1.13 93 69 58 896-43-004-00-000000 
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MILL- MAX Modular Spring Loaded Contacts 


Features: 

¢ Modular contacts for use on .100" grid, available in heights from .137" ~ .430", supplied in single and 
double row contact strips. »* Precision machined piston/base and gold plated components assure a 
1,000,000 minimum cycle life. * Pistons have a long stroke relative to the low profile of the assembly. 
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* Low resistance, high current contacts are rated at 2 amps continuous, 3 amps peak. 
thermoplastic insulators are suitable for surface mount processes. 
base unit (battery/charger) interface for portable equipment such as mobile phones/radios, bar code readers, 
medical and test instruments. 
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¢ High temperature 


A typical application would be as the 


Initial Height Stroke Range of 
Dimension A Dimension B Digi-Key Price Each Mill-Max Contacts Digi-Key Base Pin 
Fig. | Contacts Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Available Part No. Price Adder 
Single Row SMD - Series 811 Fig. 1 — Single Row SMD - Series 811 
137 (3.48) .039 (0.99) ED8110-64-ND 24.76 23.00 20.05 | 811-22-064-30-000101 ED8110-XX-ND 12.03 24 
.177 (4.50) .055 (1.40) ED8111-64-ND 24.20 22.48 19.60 | 811-22-064-30-001101 ED8111-XX-ND 11.45 24 
1 64 .197 (5.00) .055 (1.40) ED8112-64-ND 24.28 22.55 19.66 | 811-22-064-30-002101 01 ~64 ED8112-XX-ND 11.54 21 
.217 (5.51) .055 (1.40) ED8113-64-ND 24.35 22.61 19.71 | 811-22-064-30-003101 ED8113-XX-ND 11.61 ‘34 
.236 (5.99) .055 (1.40) ED8114-64-ND 24.73 22.97 20.02 | 811-22-064-30-004101 £D8114-XX-ND 11.99 Ot 
Single Row SMD - Series 812 Fig. 2 — Single Row SMD - Series 812 
.255 (6.48) .055 (1.40) ED8187-64-ND 27.20 25.26 22.02 | 812-22-064-30-000101 ED8187-XX-ND 13.25 23 
.275 (6.98) .055 (1.40) ED8188-64-ND 27.36 25.41 22.15 | 812-22-064-30-001101 ED8188-XX-ND 1279 24 
.295 (7.49) .055 (1.40) ED8189-64-ND 27.87 25.88 22.56 | 812-22-064-30-002101 SB ROS Oe ND 18:31 4 
.315 (8.00) .055 (1.40) ED8190-64-ND 28.44 26.39 23.01 | 812-22-064-30-003101 SDA GRSOCAD 5508 oe 
5 6A .335 (8.51) .055 (1.40) ED8191-64-ND 35.12 32.62 28.44 | 812-22-064-30-004101 EDROECND hae - 
.350 (8.89) .055 (1.40) ED8192-64-ND 35.58 33.04 28.81 | 812-22-064-30-005101 02 ~ 64 Ee 1676 7 
.370 (9.40) .055 (1.40) ED8193-64-ND 35.74 33.19 28.94 | 812-22-064-30-006101 pace : ‘ 
390 (9.91) 1055 (1.40) ED8194-64-ND 35.92 33.36 29.09 | 812-22-064-30-007101 ED8193-XX-ND 16.92 3 
-410 (10.41) .055 (1.40) ED8195-64-ND 36.30 33.72 29.39 | 812-22-064-30-008101 ED8194-XX-ND 17.14 31 
.430 (10.92) .055 (1.40) ED8196-64-ND 36.59 33.99 29.63 | 812-22-064-30-009101 ED8195-XX-ND 17.50 31 
Double Row SMD - Series 813 _ EDSISOHOSNE A716 32 
137 (3.48) 039 (0.99) ED8130-72-ND 27.54 25.58 22.30 | 813-22-072-30-000101 Fig. 3 — Double Row SMD - Series 813 
177 (4.50) .055 (1.40) ED8131-72-ND 26.91 24,99 21.79 | 813-22-072-30-001101 ED8130-XX-ND 13.04 43 
.197 (5.00) .055 (1.40) ED8132-72-ND 27.00 25.07 21.86 | 813-22-072-30-002101 ED8131-XX-ND 12.75 42 
.217 (5.51) .055 (1.40) ED8133-72-ND 27.08 25.15 21.92 | 813-22-072-30-003101 ED8132-XX-ND 12.84 42 
3 72 .236 (5.99) .055 (1.40) ED8134-72-ND 27.51 25.55 22.27 | 813-22-072-30-004101 02 ~72 ED8133-XX-ND 12.92 42 
256 (6.50) .055 (1.40) ED8135-72-ND 19.80 18.39 16.03 | 813-22-072-30-005101 (even) ED8134-XX-ND 13.01 43 
.276 (7.01) .055 (1.40) ED8136-72-ND 19.80 18.39 16.03 | 813-22-072-30-006101 ED8135-XX-ND 9.35 31 
.295 (7.49) .055 (1.40) ED8137-72-ND 19.80 18.39 16.03 | 813-22-072-30-007101 ED8136-XX-ND 9.35 34 
Double Row SMD - Series 814 ED8137-XX-ND 9.35 31 
.255 (6.48) .055 (1.40) ED8165-72-ND 30.28 28.12 24.52 | 814-22-072-30-000101 Fig. 4 — Double Row SMD - Series 814 
.275 (6.98) .055 (1.40) ED8166-72-ND 30.46 28.29 24.67 | 814-22-072-30-001101 ED8165-XX-ND 14.44 AT 
.295 (7.49) .055 (1.40) ED8167-72-ND 31.03 28.82 25.13 | 814-22-072-30-002101 ED8166-XX-ND 14.62 47 
.315 (8.00) .055 (1.40) ED8168-72-ND 31.65 29.39 25.62 | 814-22-072-30-003101 ED8167-XX-ND ja oe “46 
4 .335 (8.51) .055 (1.40) ED8169-72-ND 39.20 36.40 31.74 | 814-22-072-30-004101 SG oanD aes 10 
.350 (8.89) .055 (1.40) ED8170-72-ND 39.71 36.88 32.15 | 814-22-072-30-005101 er ED8169-XX-ND bare “et 
.370 (9.40) .055 (1.40) ED8171-72-ND 39.89 37.05 32.30 | 814-22-072-30-006101 even} ERE TROSOGNT 75.80 ae 
.390 (9.91) .055 (1.40) ED8172-72-ND 40.10 37.24 32.46 | 814-22-072-30-007101 : : 
410 (10.41) 1055 (1.40) ED8173-72-ND 40.53 37.64 32.81 | 814-22-072-30-008101 ED8171-XX-ND 18.99 62 
430 (10.92) .055 (1.40) ED8174-72-ND 40.86 37.94 33.08 | 814-22-072-30-009101 ED8172-XX-ND 19.20 63 
Single Row PCB - Series 821 eae ea be 
137 (3.48) .055 (1.40) ED8197-64-ND 28.88 26.82 23.39 | 821-22-064-10-000101 Figi= = einaie Row pes dSatlowesi : 
.177 (4.50) .055 (1.40) ED8198-64-ND 25.38 23.57 20.55 | 821-22-064-10-001101 Ig. 9 — Single How Ores 
5 64 .197 (5.00) .055 (1.40) ED8199-64-ND 25.40 23.59 20.57 | 821-22-064-10-002101 ED8197-XX-ND 13.71 25 
.217 (5.51) .055 (1.40) ED8200-64-ND 25.51 23.69 20.65 | 821-22-064-10-003101 ED8198-XX-ND 12.03 22 
.236 (5.99) .055 (1.40) ED8201-64-ND 25.91 24.06 20.98 | 821-22-064-10-004101 02 ~ 64 ED8199-XX-ND 12.05 22 
Double Row PCB - Series 823 ED8200-XX-ND 12.16 22 
137 (3.48) .055 (1.40) ED8175-72-ND 32.18 29.89 26.06 | 823-22-072-10-000101 ED8201-XX-ND 12.57 22 
.177 (4.50) .055 (1.40) ED8176-72-ND 28.24 26.23 22.86 | 823-22-072-10-001101 Fig. 6 — Double Row PCB - Series 823 
6 72 .197 (5.00) .055 (1.40) ED8177-72-ND 28.26 26.25 22.88 | 823-22-072-10-002101 ED8175-XX-ND 15.32 50 
.217 (5.51) .055 (1.40) ED8178-72-ND 28.38 26.36 22.98 | 823-22-072-10-003101 roe £D8176-XX-ND 13.40 Aa 
.236 (5.99) .055 (1.40) ED8179-72-ND 28.83 26.78 23.34 | 823-22-072-10-004101 nae z £D8177-XX-ND 13.43 44 
Spring-Loaded Contact ED8178-XX-ND 13.55 A4 
7 = 351 (8.92) .055 (1.40) ED90310-ND 1.13 1.02 -84 | 0950-0-15-20-71-14-11-0 ED8179-XX-ND 13.66 45 
— 
HOW TO ORDER — 4 EASY STEPS ED ; -ND 
How do | order an ED8110 header with 63 pins? Call Digi-Key for pricing, or on KieieroReMaee 
. . eres — — Number 01 esiret Ins 
determine the cost yourself, following the steps below. 
Your Digi-Ke: 
How to Order — In 4 Easy Steps Our Example 9 i 
Part Number 
Step 1. Select needed “Digi-Key Part Number” and number of pins desired..................:..000e eee ED8110-63-ND ED -__-ND 
Step 2. Begin with appropriate “Base Price” of your selected Part Number (refer to chart)............. 12.03 (1 pin - Base Price 
y' pi 
Step 3. Multiply the number of pins you desire (minus one) by “Pin Adder” of your selected Part 
Number (refer to chart)... 62 x .21=13.02 (62 pins - Pin Adder, X= 
Pp xX 
Step 4. Add Step 2 and Step 3 together for Final Cost! ...............ccccc cee e cece eee eee eee eee e eee Your Cost = $25.05 (63 pins - Total) Your Cost = $ 


Note: For quantities of 10 or more, call Digi-Key. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


512 1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Single In-Line Strip Sockets — Solder Tail and Solderless 
MATERIALS: Voltage: 100 VRMS/150VDC * Contact Resistance: 10mQ maximum * Insulation Resistance: 10,000MQ 


¢ Insulator Body: Glass filled thermoplastic polyester, self-extinguishing rated UL 94V-O; color black; minimum « Dielectric Strength: 1000 VRMS minimum * Maximum Capacitance: .8pF (Series 7000, 7400); 
resistant against detergents, mineral acids, solvents, greases and oils (short time) * Receptacle (sleeve): 1pF (Series 7100, 7200, 7500, 7600) 


Screw machined brass, plated 200u” tin-lead; (ROHS Compliant: 200u” tin) »* Pin: Screw machined brass ENVIRONMENTAL DATA: « Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Vibration: 10-2000Hz, 15 
with 10p” gold plating * Contact: Stamped beryllium-copper, plated 30y” gold * Mechanical Life: 100 cycles grams * Shock (no elect. discontinuity greater than 1ps): 150 grams » Solderability: IEC 68-2-20Ta. 
minimum * Resistance to Soldering Heat: IEC 68-2-20, 260°C, 5s * Resistance to Atmosphere Corrosion: IEC 
ELECTRICAL DATA: « Rated Current: 1A (Series 7000, 7400); 3A (7100, 7200, 7500, 7600) *Rated 68-2-42 and 43 


Fig. 1 — Standard Solder Tail Fig. 2 — Low Profile Socket Fig. 3 — Socket Strip Fig. 4 — Low Profile Pin Header Fig. 5 — Pin Header Strip 
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No.of | Dimension A Plating Digi-Key Pricing Mill-Max Digi-Key Base Pin 
Fig. Pins Inch (mm) Sleeve/Pin Clip Part No. i 10 100 Part No. Part No. Price Adder 
Strip Sockets, Solder Tail 
200” Sn/Pb ED7064-ND 3.92 35.09 288.96 310-93-164-41-001000 ED70xx-ND 1.64 04 
1 64 6.4 (162.56) 30” Au 
200” Sn ED6264-ND® 4.01 35.90 295.68 310-43-164-41-001000 ED62xx-ND® 1.10 05 
Single Row Sockets, Straight Solder Tail 
1 64 6.4 (162.56) 10” Au 30p” Au ED7464-ND 6.26 56.05 461.58 310-13-164-41-001000 | ED74xx-ND 2.23 07 
Single Row Sockets, Low Profile 

2 36 3.6 (91.44) 200” Sn/Pb 30u" Au ED7636-ND 4.68 41.90 345.03 801-93-036-10-012000 ED76xx-ND 1.81 .09 
200” Sn ED6536-ND® 4.92 44.06 362.88 801-43-036-10-012000 ED65xx-ND® 1.72 10 

Single Row Pin Sockets, Straight Solder Tail 
3 50 5.0 (127.00) 200” Sn/Pb 30u" Au ED7150-ND 6.91 61.84 509.25 801-93-050-10-001000 ED71xx-ND 2.42 10 
200” Sn ED6350-ND® 7.26 64.92 534.66 801-43-050-10-001000 ED63xx-ND@ 2.31 11 

Single Row Pin Headers, Low Profile 

4 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED7564-ND 7.57 67.70 557.55 800-10-064-10-002000 | ED75xx-ND 2.35 09 

Single Row Pin Headers, Straight Solder Tail 
5 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED7264-ND 7.94 71.02 584.85 800-10-064-10-001000 | ED72xx-ND 2.75 09 

@ RoHS Compliant 


Single In-Line Sockets — Solderless Press Fit, Compliant Tail 


Features: 
Unique compliant tail pins conforms to .040” +.003” (1.02mm +.08mm) finished hole diameter without stressing inner layers. 099 oreo ae 
Application of Compliant Tail Pins: a a (2.51) : r : ee 
Mill-Max’s patented (Patent No. 4,799,904) compliant tail features precision machined pins that are hollow and slotted to conform to a .040” p Y .110 iz 
+.003” (1.02mm +.08mm) diameter PTH. As the pin is inserted, the slot compresses to fit the PTH, thus avoiding damage (see illustration). | (2.79) (4.39) 
The pin’s tail has fine serrations that form a perfect “gas tight” connection that doesn’t require soldering, and since the pin doesn’t - 1 
damage the hole, compliant tail sockets and connectors can be easily replaced. > "176 
(4.47) 
No. of Dim. A Plating Digi-Key Pricing Mill-Max Digi-Key Base hoo oraa0 or.130 
Pins | Inch(mm) | Sleeve/Pin Clip Part No. 1 10 100 Part No. Part No. Price (2.29 or 3.30) 
64 | 6.4 (162.56) |200u"Sn/Pb] 30u" Au | ED7364-ND 8.34 74.64 614.67 | 346-93-164-41-013000 | _ED73xx-ND 3.17 09 087+.048 (-94+'1,09)'Die- plated thru hole 
64 6.4 (162.56) 200” Sn 30p” Au ED6464-ND@ 8.64 77.27 636.30 | 346-43-164-41-013000 | ED64xx-ND® 2.86 10 ©: .018 (.46) slot 
@ RoHS Compliant 
HOW TO ORDER — 4 EASY STEPS ED -ND 


How do | order an ED70xx header with 36 pins? Call Digi-Key for pricing, or 


A z Seri Number of Desired Pi 
determine the cost yourself, following the steps below. salle Eun en eeteee one 
Your Digi-Key 
How to Order — In 4 Easy Steps Our Example Part Number 
Step 1. Select needed “Digi-Key Part Number” and number of pins desired .. ED7036-ND ED____-ND 


Step 2. Begin with appropriate “Base Price” of your selected Part Number (refer to chart)... 
Step 3. Multiply the number of pins you desire (minus one) by “Pin Adder” of your selected Part 

Number (refer to chart) 
Step 4. Add Step 2 & Step 3 together for Final Cost!. 


1.64 (1 pin - Base Price) 


35 x .04 = 1.40 (35 pins - Pin Adder) 2X SS 
Your Cost = $3.04 (36 pins - Total) Your Cost=$ 


Note: For quantities of 10 or more, call Digi-Key. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 513 


Pin Receptacles and P.C. Pins 


in 


025 
Square 


Fig. 7 NEW! 
aD 


Mounting Mounting 
Hole Dia. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Pricing Hole Dia. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Fig.| Inch (mm) A B aC oD | Part No. 10 100 1,000 | | Fig.| Inch (mm) A B ac aD _| PartNo. 10 100 1,000 
Pin Receptacles -025” (.64mm) Pin Diameter — RoHS Compliant 
008” ~ .013” (.20 mm ~ .33 mm) Pin Diameter — RoHS Compliant 99 | -035 (89) ].047 (1.19) 260 (6.60) 025 (64) 062 (1.57) ] ED5055-ND 181 1356 90.40 
1 | .027 (0.69) | .053 (1.35) 250 (6.35) 012.30) 026 (.66) | ED5062-ND 14.80 111.03 740.20 035 (.89) | .078 (1.98) .291 (7.39) .025(.64) —_.062 (1.57) | ED5056-ND 1.89 14.16 94.40 
7015” ~ .021” (.38mm ~ .53mm) Pin Diameter 9g | 043 (1.09) ].076 (1.93) 201 (6.11) 025 (64) 062 (1.57) | ED5053-ND 178 13.35 89.00 
5 | 086 (91) ].138 (851) .155(8.94) .084 (86) 058 (1.47) ] ED5036-ND 2.48 18.63 124.20 043 (1.08) | 107 (2.72) __.282 (5.89) _.025 (64) _.062(1.57) J EDS054:ND 1.05 7.89 52.60 
.036 (.91) | .138 (3.51) .155 (3.94) .034(.86) 058 (1.47) | ED90094-ND® 2.76 20.70 138.00 -025” ~ .037” (.64mm ~ .94mm) Pin Diameter 
“040 (1.02) | 120 (3.05) .136 (3.45) 038 (.97) 05 (1.40) | ED5037-ND 987.35 49.00] | 94 | -061 (1.55)] 165 (4.19) 200 (6.08) 057 (1.45) .078 (1.98) ] ED5005-ND 2.88 21.60 144.00 
g | 040(1.02) 150 (3.81) .170(4.32) 088.97) 055 (1.40) | ED5038-ND 100 750 50.00 061 (1.55) | .165 (4.19) 200 (5.08) .057 (1.45) _.078 (1.98) | ED90070-ND® 3.49 26.16 174.40 
.040 (1.02) | 120 (3.05) .136 (3.45) .038(.97) 055 (1.40) | ED90095-ND® 2.42 18.15 121.00 042 (1.07) | 180 (4.57) 3208.13) .040 (1.02) .078 (1.98) | ED5009-ND 2.80 21.00 140.00 
.040 (1.02) | .150 (3.81) 170 (4.32) .038 (.97) _ .055 (1.40) | ED90096-ND@ 1.28 9.57 63.80 95, | 042 (1.07) | 180 (4.57) .397 (10.08) .040(1.02) .078 (1.98) | ED5010-ND 4.08 30.60 204.00 
“O41 (1.04) | 124 (3.15) 140 (3.56) 038 (.97) .055 (1.40) | ED5039-ND 1841377 91.80 042 (1.07) | .180 (4.57) 320 (8.13) .040(1.02) .078 (1.98) | ED90074-ND® 472 35.37 235.80 
4. | 081 (1.04) | 154 (8.91) 170 (4.32) 098 (97) 055 (1.40) | ED5040-ND 1186 1395 9300 042 (1.07) | .180 (4.57) .397 (10.08) .040 (1.02) _.078 (1.98) | ED90075-ND@ 4.87 36.51 243.40 
.041 (1.04) | .124 (3.15) .140 (3.56) 038 (.97) .055 (1.40) | ED90097-ND® 3.30 24.75 165.00 059 (1.49)/| “283 (2-11) 095 (2.41) 056 (1.42) 076 (1.93) | ED90331-ND§@ 5.41 40.59 270.60 
041 (1.04) |.154 (3.91) 170 (4.32) 038 (.97) _ .055 (1.40) | ED90098-ND® 3.34 25.08 167.20] | 26 | og4 (4.54yo] 083 (2-11) 105 (2.67) .058 (1.47) .076 (1.93) | ED90332-NDS@ 5.42 40.68 271.20 
5 | -040(7.02)] 127 (3.23) .146 (3.71) 038 (97) 055 (1.40) | ED5046-ND 2.32 17.40 116.00 -083 (2.11) _155 (8.94) _.058 (1.47) 076 (1.93) TEDEOSSSNDS®, 3.92 _ 29.37 195.80 
040 (1.02) | .127 (3.23) 146 (3.71) _.038(.97) _.055 (1.40) | ED90104-ND@ 2.60 19.53 130.20 032” ~ .046” (.81mm ~ 1.17mm) Pin Diameter 
5 040 (1.02) | .140 (3.56) .160(4.06) .038(.97) .056 (1.42) | ED5041-ND 278 20.85 139.00 7 .075 (1.91) | .180 (4.57) .206 (5.23) 072 (1.83) .090 (2.29) | ED5016-ND 2.58 19.32 128.80 
.040 (1.02) |.140 (3.56) .160 (4.06) .038(.97) _.056 (1.42) | ED90099-ND@ 3.08 23.07 153.80 075 (1.91) | .180 (4.57) .206 (5.23) .072 (1.83) _.090 (2.29) | ED90081-ND@ 3.32 24.93 166.20 
z | 040 (1.02) | 195 (4.95) 234 (5.94) .038 (0.97) .055 (1.40) | ED90329-ND§@ 3.14 23.52 156.80] | 9g | -075 (1.91) | 125 (3.18) 221 (5.61) .072 (1.83) .090 (2.29) | ED5018-ND 4.58 34.38 229.20 
.040 (1.02) |.195 (4.95) 295 (7.49) 038 (0.97) .055 (1.40) | ED90330-ND§@ 3.23 24.24 161.60 075 (1.91) | 125 (8.18) _.221 (5.61) .072 (1.83) _.090 (2.29) | ED90083-ND@ 5.36 40.20 268.00 
7015” ~ .025” (.38mm ~ .64mm) Pin Diameter nq | 067 (1.70)] .200 (6.08) 324 (8.23) 065 (1.65) 126 (3.18) | ED5021-ND 5.19 38.94 259.60 
‘051 (1.30)|.205 (5.21) .248 (6.30) .049 (1.24) 063 (1.60) | ED5045-ND 254 19.05 127.00 067 (1.70) | 200 (6.08) 824 (8.23) 065 (1.65) 125 (3.18) [EDSUDEG Deas 7.67 57.51 383.40 
8 | ‘954 (1.30) | 205 (5.21) 248 (6.30) 049 (1.24) 063 (1.60) | ED90103-ND® 4.30 32.28 215.20] | 3g | -076 (1.93) | 180 (4.57) .206 (5.23) .071 (1.80) 090 (2.29) | ED5017-ND 3.00 22.50 150.00 
9 | -053 (7.36) [135 (8.43) 160 (4.06) 051 (1.90) 072 (1.83) | EDSO42-ND 2.92 21.90 146.00 076 (1.93) | 180 (4.57) 206 (5.23) 071 (1.80) 080 (2.29) [/ED@0082:ND@ 3.77 28.26 188.40 
.053 (1.35) | 135 (3.43) _.160 (4.06) .051 (1.30) _.072 (1.83) | ED90100-ND® 3.34 25.02 166.80| | 3! ot oy 125 (3.18) “aD 3s DIT b3} ee ee a aS pee 
057 (1.45) | .142(3.61) 161 (4.09) .055 (1.40) .072 (1.83) | ED5044-ND 133 9.96 66.40 tee = 56) .064 (1.63) 090 (2.29) oem 1 eee 
10 oe tae paren 161 an coal rete £D90102-ND® 1.76 1317 87.80 = rem ES) ae Be (2) ya 05} ee net ope Ss 
"1 |o57 (i) | 450(381) 170 (490) 053 (135) 072 (1.83) |EDSOOEEND® 352257 i7560/ | |-091(23%)| 220(6.59) 259(6.49) 0882.24) 120(6.05) [ED90O7END® 5.78 _43.32_ 288.0 
“061 (1.55) | 150 (3.81) .180 (4.57) .058 (1.47) _.080 (2.03) | ED5043-ND 157 11.79 78.60 -089 (2.26) | 220 (5.59) 317 (8.05) .085 (2.16) 125 (3.18) | EDSO14-ND 6.06 45.48 303.20 
72/ogt 35] 150(380)_‘abtes?) ts0(La7) ‘wn 209 |oamrorvo® 2101875 so5an| | “| 08220 3H) 7 fe) 2)_125 (010) RAI 730 5478_ 520 
057 (1.45) |.089 (2.26) 100 (2.54) .043 (1.09) 068 (1.73) | ED90282CT-ND@* 24.04 180.27 1201.80 de hes a). alee (es : : i 
*8| ‘pr (as) |089 226) 100 (258) 0431.09) 068(1.73) [EDSOZAZTR-NDet 4s57.a/ss00 | | Re 
ae Pane Hees ia ates Sere es ate ter 36 | 'og7 (2.21) | 130 (3.30) 236 (5.99) .085 (216) 125 (3.18) | ED90076-ND@ 4.44 33.27 221.80 
14 | 055 (1.40) | 200 (5.08) 460 (11.68) — ‘072 (1.83) | ED5003-ND 288 2163 144.20| | 37 | -089(2.26)|.131 (3.33) 250 (6.35) .080 (2.03) 110 (2.79) | ED5028-ND 466 34.92 232.80 
“055 (1.40) | 200 (5.08) .700(1778) — ‘072 (1.83) | ED90066-ND@ 426 31.95 213.00 .089 (2.26) | .131 (3.33) 250 (6.35) 080 (2.03) _.1140 (2.79) | ED90088-ND® 5.79 43.44 289.60 
.055 (1.40) | .200 (5.08) 560 (14.22) _ .072 (1.83) | ED90067-ND@ 3.84 28.80 192.00 38 20¢ | .200 (5.08) 530 (13.46) .105 (2.67) _.102 (2.59) | ED90322-ND§@ 10.68 80.13 534.20 
055 (1.40) | .200 (5.08) .460(11.68) = — 072 (1.83) | ED90068-ND@ 3.60 27.00 180.00] | 39 | 082 (2.08)| 220 (5.59) 375 (9.52) .030 (0.76) _.090 (2.29) | ED90326-ND§@ 434 32.55 217.00 
1022” ~ .032” (.56mm ~ .81mm) Pin Diameter 037” ~ .043” (.94mm ~ 1.09mm) Pin Diameter 
45 | -060 (152) | 170 (4.32) 294 (7.47) 058 (1.47) .094 (2.39) ] EDS015-ND 459 3444 229.60] | 49 ].071 (1.80)] 127 (3.23) -180(3.81) .069(1.7) —.090 (2.29) | ED5019-ND 269 2016 134.40 
060 (1.52) |.170 (4.32) 294 (7.47) .058 (1.47) _.094 (2.39) | ED90080-ND@ 6.70 50.28 335.20 .071 (1.80) | .127 (3.23) 150 (3.81) _.069(1.75) _.090 (2.29) | ED90084-ND@ 3.21 24.09 160.60 
46 | -063 (1:60) | 233 (6.92) 259 (6.58) 060 (1-52) 077 (1.96) | ED90073-NDe 4.74 35.55 237.00] |_41 | .070 (1.78) | .083 (2.11) .095 (2.41) .068 (1.73) _.088 (2.24) | ED90327-ND§@ 5.48 41.43 274.20 
063 (1.60) | .233 (5.92) .259 (6.58) .060 (1.52) _.077 (1.96) | ED5008-ND 2.79 20.94 139.60 040” ~ .050” (1.02mm ~ 1.27mm) Pin Diameter 
47 | -071 (1-80) | 210 (6.33) .250 (6.35) 068 (1.73) .093 (2.36) ] ED5006-ND 2.62 19.65 131.00) | 4, [102 (2.58) ] 260 (6.60) .290(7.37) .100 (2.54) 118 (3.00) | ED5024-ND 3.73 27.99 186.60 
071 (1.80) | .210 (5.33) .250 (6.35) .068 (1.73) _.093 (2.36) | ED90071-ND@ 4.62 34.68 231.20 102 (2.59) | .260 (6.60) 290 (7.37) 100 (2.54) _.118 (3.00) | ED90087-ND@ 6.20 46.47 309.80 
4g | 076 (1.93) | 185 (4.70) .206 (6.28) 073 (1.85) .090 (2.29) | ED5007-ND 2.54 19.08 127.20) | 4, |.103 (2.62) 260 (6.60) .290(7.37) .088 (2.24) 118 (3.00) | ED5023-ND 5.30 39.75 265.00 
.076 (1.93) |.185 (4.70) 206 (5.23) _.073 (1.85) _.090 (2.29) | ED90072-ND@ 3.23 24.24 161.60 .103 (2.62) | .260 (6.60) _.290 (7.37) .088 (2.24) _.118 (3.00) | ED90086-ND® 6.52 48.90 326.00 
.022” ~ .034” (.56mm ~ .86mm) Pin Diameter — RoHS Compliant ag | 083 (2.11) 093 (2.36) 125 (3.18) 068 (1.73) 100 (2.54) | ED90285CT-ND@* 30.99 232.41 1549.40 
49 | -067 (1-70) | .089 (2.26) 100 (2.54) 051 (1.30) .078 (1.98) | ED90283CT-ND* 25.36 190.17 1267.80 083 (2.11) | 099 (2.36) .125 (3.18) 068 (1.73) _.100 (2.54) | ED90285TR-ND@t 5229.23/4,500 
067 (1.70) | .089 (2.26) 100 (2.54) _.051 (1.30) _.078 (1.98) | ED90283TR-NDt 5705.10/6,000 040” (1.02mm) Pin Diameter 
20 | .067 (1.70) |.140 (3.56) 352 (8.94) 062 (1.57) 085 (2.16) | ED90320-ND§ 6.49 48.69 324.60| | 45 | .043(1.09)| 047 (1.19) 221 (5.61) .040 (1.02) 070 (1.78) | ED5047-ND 1.98 14.85 99.00 
21| 18 | .280(7.11) .665 (16.89) .067 (1.70) _.075 (1.91) | ED90321-ND§ 10.74 80.58 537.20] *CutTape }Tapeand Reel Gage 0Minimum/Maximum § NEW! RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Pin Receptacles and P.C. Pins (cont) 


Fig. 38 


Fig. 39 NEW! Fig. 41 NEW! 


f-—D— 


Fig. 58 NEW! 
1D i+ 


Fig.63 NEW! 
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Fig. 68 le 
(Stroke) 
@A— | 
@.059 — 
B 
0.064 — 
8086 UT 
c 
(Stroke) 
Mounting Mounting 
Hole Dia. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Pricing Hole Dia. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Fig.| Inch (mm) A B ot oD Part No. 10 100 ~—1,000 | | Fig.| Inch (mm) A B aC oD Part No. 10 100 1,000 
.043 (1.09) | .102 (2.59) .252 (6.40) .040 (1.02) .070 (1.78) | ED5048-ND 2.07 15.51 103.40 NEW! .038” (0.97mm) — RoHS Compliant NEW! 
45 | .043 (1.09) | .102 (2.59) 290 (7.37) 040 (1.02) .070 (1.78) | ED5050-ND 2.19 16.44 109.60) | 61 | .057 (1.45) | .150 (3.81) .491 (12.47) 020.51) _ .072 (1.83) | ED90334-ND 456 34.17 227.80 
.043 (1.09) | .102 (2.59) .402 (10.21) .040 (1.02) _.070 (1.78) | ED5052-ND 1.75 13.11 87.40 NEW! .039” (0.99mm) — RoHS Compliant NEW! 
46 =| .282(7.16) 588 (14.94) 040 (1.02) 105 (2.67) | ED5061-ND@ 8.00 60.03 400.20) | 62 | 057 (1.45) | .126 (3.20) 417 (10.59) 020 (0.51) 072 (1.83) | ED90335-ND 2.70 20.22 134.80 
47 | .043 (1.09) | .082 (2.08) _.257 (6.53) .040 (1.02) _.070 (1.78) | ED5058-ND@ 4.35 32.64 217.60 NEW! .073” (1.85mm) — RoHS Compliant NEW! 
:045” ~ .065” (1.14mm ~ 1.65mm) Pin Diameter — RoHS Compliant 63 184 | .155 (3.94) .740(18.80) .080 (2.03) 125 (3.18) | ED90312-ND 9.27 69.54 463.60 
48 | .038 (.97) |.400 (10.16) .630 (16.00) .108 (2.74) _.130 (3.30) | ED90279-ND 12.61 94.56 630.40 *CutTape +Tapeand Reel Gage 0 Minimum/Maximum § NEW! RoHS Compliant 
1048” ~ .064” (1.22mm ~ 1.63mm) Pin Diameter 
ag | -102 (2.59) |.180 (4.57) .213 (6.41) .098 (2.49) .120 (3.05) | ED5029-ND 4.31 32.31 215.40 Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Pricing 
102 (2.59) | .180 (4.57) .213 (5.41) .098 (2.49) _.120 (3.05) | ED90089-ND@ 5.38 40.32 268.80] | Fig. A B c D Part No. 10 100 1,000 
50 — | .267 (6.78) 530 (13.46) .103 (2.62) 141 (3.58) | ED5032-ND 10.24 76.80 512.00 Modular Spring Contacts — RoHS Compliant 
—__ | .267 (6.78) .530 (13.46) .103 (2.62) _.141 (3.58) | ED90091-ND@ 12.75 95.64 637.60 “098 (2.49) .137(3-48) 039 (.991) _ ED9000-ND qi 3385 209.71 
065” ~ .082” (1.65mm ~ 2.08mm) Pin Diameter 106 (2.69) 177 (4.50) .055 (1.40) _ £D9001-ND 4.00 32.91 223.30 
51 | 18¢ | .375 (9.52) 690 (17.53) _.100 (2.54) _.144 (3.66) | ED90323-ND§@ 15.87 119.01 793.40] | 64 | .106(2.69) .197(5.00) —_.055 (1.40) = £D9002-ND 4.01 33.03 224.15 
59 | -108 (2.74) ].134 (3.40) .250 (6.35) 102 (2.59) 136 (3.45) | ED5031-ND 6.26 46.98 313.20 106 (2.69) .217(5.51) 055 (1.40) _ £D9003-ND 4.03 33.16 225.01 
108 (2.74) | .134 (3.40) .250 (6.35) .102 (2.59) _.136 (3.45) | ED90090-ND@ 6.77 50.76 338.40 106 (2.69) _.236 (5.99) _.055 (1.40) £D9004-ND 410 33.79 229.28 
53 | -144 (3.66) | .340 (8.64) 412 (10.46) 142 (3.61) 188 (4.78) | ED5035-ND 9.07 68.01 453.40) | 65 | .042(1.07) 348 (8.84) .055(1.40) 052 (1.32) | ED9008-ND 5.10 42.00 285.00 
144 (3.66) | .340 (8.64) .412 (10.46) .142 (3.61) _.188 (4.78) | ED90093-ND@ 13.06 97.95 653.00} | | 042 (1.07) 692 (17.58) _.054 (1.37) = £D9009-ND 041. 75.05 509.30 
+084” ~ .102” (2 .13mm ~ 2.59mm) Pin Diameter 198 (5.03)  .255 (6.48) .055 (1.40) = ED5063-ND 7.23 54.24 361.60 
54 144 (3.66) |.415 (10.54) .465 (11.81) .142 (3.61) 188 (4.78) | ED5034-ND 10.46 78.48 523.20 198 (5.03) .275 (6.99) .055 (1.40) = ED5064-ND 7.29 54.66 364.40 
144 (3.66) |.415 (10.54) .465 (11.81) .142 (3.61) _.188 (4.78) | ED90092-ND@ 15.01 112.56 750.40 198 (5.03) 295 (7.49) 055 (1.40) = ED5065-ND 745 55.89 372.60 
55 | .139 (3.53) | .122 (3.10) .165 (4.19) .104 (2.64) 156 (3.96) | ED90284-ND@ 38.34 287.52 1916.80 198 (5.03) 315 (8.00) — .055 (1.40) ED5066-ND 7.63 57.21 381.40 
NEW! .020” (0.51mm) — RoHS Compliant NEW! 7 |-198.(6.03)__.336 (8.51) 055 (1.40) —_ £D5067-ND 979 73.44 489.60 
56 | -024 (0.61)]  — 545 (13.84) .020 (0.51) .046 (1.17) | ED90324-ND 117 8.76 58.40 198 (5.03)  .350(8.89) .055 (1.40) -_ £D5068-ND 9.94 74.55 497.00 
.024 (0.61) — 315 (8.00) 020 (0.51) .045 (1.14) | ED90325-ND 1.50 11.28 75.20 .198 (5.03) 370 (9.40) — .055 (1.40) = ED5069-ND 9.99 74.94 499.60 
NEW! .023” (0.58mm) — RoHS Compliant NEW! 198 (5.03) 390 (9.91) .055 (1.40) _ £D5070-ND 10.05 75.39 502.60 
57 | 026 (0.66)]  — 190 (4.83) .018 (0.46) _.045 (1.14) | ED90328-ND 66 4.92 32.80 198 (5.03) 410 (10.41) .055 (1.40) _ £D5071-ND 10.18 76.32 508.80 
NEW! .049” (1.24mm) — RoHS Compliant NEW! 198 (5.03) _.430 (10.92) _ .055 (1.40) = £D5072-ND 10.27 77.01 513.40 
20¢ | .282 (7.16) .506 (12.85) .080 (2.03) .105 (2.67) | ED90313-ND 7.97 59.76 398.40) | 68 | .042(1.07) 297 (7.54) _ .0275 (0.70) = ED5073-ND$ 10.78 80.88 539.20 
58| 20¢ — | .282 (7.16) .681 (17.30) .080 (2.03) .105 (2.67) | ED90314-ND 9.16 68.70 458.00) | 69 | .042(1.07) .520(13.21) 055 (1.40) 200 (5.08) | ED8186-ND 6.97 57.37 389.31 
20¢ | .282 (7.16) .806 (20.47) .080 (2.03) _.105 (2.67) | ED90315-ND 10.05 75.36 502.40 042 (1.07) 206 (5.23) 039 (0.99) .069 (1.75) | ED8180-ND 496. 4085 277.16 
NEW! .067” (1.70mm) — RoHS Compliant NEW! .042 (1.07) 246 (6.25) 055 (1.40) 069 (1.75) | ED8181-ND 4.24 34.90 236.84 
16+ — | .267 (6.78) .496 (12.60) .080 (2.03) .142 (3.61) | ED90317-ND 9.01 67.59 450.60) | 70 | .042(1.07) 266 (6.76) .055(1.40) .069(1.75) | ED8182-ND 4.24 34.94 237.12 
59} 16 —_| .267 (6.78) .671 (17.04) .080 (2.03) 142 (3.61) | ED90318-ND 10.68 80.07 533.80 .042 (1.07) 286 (7.26) .055(1.40) 069 (1.75) | ED8183-ND 4.26 35.11 238.26 
16¢ | .267 (6.78) .796 (20.22) .080 (2.03) _.142 (3.61) | ED90319-ND 11.98 89.88 599.20 .042 (1.07) 305 (7.75) _.055 (1.40) 069 (1.75) | ED8184-ND 435 35.78 242.82 
NEW! .035” (0.89mm) — RoHS Compliant NEW! 71 | .042 (1.07) .212(5.38) 090 (2.29) _.115 (2.92) | ED8185-ND 6.26 51.58 349.98 
60 — | 120 (3.05) 430 (10.92) .049 (1.24) _.093 (2.36) | ED90336-ND 3.76 28.20 188.00] + Double Action 


Zig Zag Socket 


Double row staggered strips will accommodate Single-in-Line Zig-Zag memory packages on high density boards, left 


stackable. 


Insertion Characteristics: 4-finger low force 


Plating: Sleeve (Pin) — 200y" Sn.; Contact (Clip) — 30" Au 
@ 34) |+-.900 (22.86) ———| 
No. of Insulator Digi-Key Price Each Mill-Max .047 (1.19) 
Pins Body Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. +—1.047 (26.59) 
20 Left Stackable | ED2220-ND 2.57 1.79 1.44 1.24 1.03 | 410-93-220-10-001 


047 100 
(1.18) (2.54) 


ie 28) ir 


OOg 


TROP) (Ros 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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QARIES’ 
ELECTRONICS, INC. 


1.C. Sockets 


Dual Leaf Tin Plated Wire Wrap 


Contacts: Phosphor bronze CA510 
Contact Finish: Tin plating 200y" minimum 


of | Digi-Key Pricing 
Pins | Part No. i) 25 100 500 1,000 2,500 


8 |C8108-ND 1.89 39.88 154.12 634.63 1178.60 1087.94/M 
14 /C8114-ND 266 56.32 217.69 896.36 1664.67 1536.62/M 
16 |C8116-ND 295 62.37 241.07 992.65 1843.49 1701.68/M 
18 |C8118-ND® 3.07 64.96 251.06 1033.79 1919.89 1772.21/M 
20 |C8120-ND 3.77 79.70 308.04 1268.38 2355.57 2174.37/M 
24 |C8124-ND 4.75 100.49 388.39 1599.26 2970.06 2741.60/M 
28 |C8128-ND 5.41 114.35 441.96 1819.85 3379.73 3119.75/M 
40 |C8140-ND 7.78 164.62 636.27 2619.92 4865.57 _4491.30/M 


@ RoHS Compliant 


Dual Leaf Gold Inlay Wire Wrap 


Contacts: Copper alloy CA725 
Contact Finish: Gold inlay 50u" over 50y1" nickel interliner 


No. of | Digi-Key Pricing 
Pins |Part No. WJ 25 100 500 1,000 2,500 


8 |C9108-ND 2.21 46.81 180.91 744.92 1383.43 1277.02/M 
14 |C9114-ND 3.65 77.11 298.04 1227.24 2279.16 2103.84/M 
16 |COI16-ND 418 88.39 341.62 1406.69 2612.42 2411.47/M 
18 |C9118-ND 463 97.90 378.40 1558.12 2893.66 2671.07/M 
20 |C9120-ND 5.12 108.30 418.58 1723.56 3200.90 2954.68/M 
22 = |C9122-ND 5.57 117.81 455.36 1875.00 3482.14 3214.29/M 
24 |C9124-ND 6.14 129.97 502.34 2068.45 3841.41 3545.92/M 
28 |C9128-ND 7.21 152.46 589.29 2426.47 4506.30 4159.67/M 


40 |C9140-ND 9.95 210.49 813.56 3349.96 6221.36 5742.80/M 


(D For 
Pin #1 
Cptional 
7 eee od i Cover 
t Teale 
+ [ey a (a 
[ fetes ~ 025 
y | Typ. Tol. : (0.64) 
Non-cumulative 
rv Open 
Ch Entry 
.020 [- [Only 
.250 .280 
(0.51) (6.35) (7.11) 
’ 
rY Uv 640/650 
(184) (16.26/16.51) 
“te x (3 Level Wrap) 
“W"+.25 “W"Max. “X" 4.13 “Y" 4.25 
Pins Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) 
8 465 (11.81) | .400 (10.16) | .300 (7.62) n/a 
14 .765 (19.43) | .400 (10.16) | .300(7.62) | .300 (7.62) 
16 .865 (21.97) | .400 (10.16) | .300 (7.62) | .400 (10.16) 
18 .965 (24.51) | .400 (10.16) | .300 (7.62) 400 (10.16) 
20 | 1.065 (27.05) | .400 (10.16) | .300(7.62) | .400 (10.16) 
22 | 1.180 (29.97) | .500 (12.70) | .400 (10.16) | .500 (12.70) 
24 | 1.280 (32.51) | .700 (17.78) | .600 (15.24) | .500 (12.70) 
28 | 1.480 (37.59) | .700 (17.78) | .600 (15.24) | .500 (12.70) 
40 | 2.080 (52.83) | .700 (17.78) | .600 (15.24) | .800 (20.32) 


Features: ¢ Universal mounting and packaging capabilities »* Contacts 
accommodate .015” (.38mm) through .021” (.53mm) rectangular or round 
dual-in-line leads * Wire wrap posts held to true position of .015” (.38mm), 
providing a true position of .020” (.51mm) on boards for efficient automatic 
wire wrapping Specifications: Socket Body: UL94V-0 glass-filled polyester 
Notes: Sockets meet requirements of Texas Instruments test specification 
TS-0003 and test report TR-0001. Accommodates standard (C) leads up to 
.001” x .018” (.03mm x .46mm). Sockets are capable of being automatically 
or simultaneously wire wrapped. 


4-Pin Oscillator 


Sockets . 

765 

4.19) 

oo B 118 (2.92) 
7 e900000 i 
.300 400 
(7-62) (10.16) 

ogy Ooo 00e 
(1.27) A 


Specifications: * Socket Body: Blue UL94V-0 glass-filled polyester 
thermoplastic (PBT) * Pin Body Plating: 200 minimum tin per MIL-T-10727 
over 100 minimum nickel per QQ-N-290 * Contact Plating: 10 minimum 
gold per MIL-G-45204 over 50p minimum nickel per QQ-N-290 » Contact 
Current Rating: 3A * Operating Temperature: 105°C « Insertion Force: 180 
grams/pin; Withdrawal Force: 90 grams/pin; Normal Force: 140 grams/pin; 
based on a .018” (.46mm) diameter test lead * Accepts leads .015"-.025” 
(.38mm-.64mm) in diameter, .100”-.146” (2.54mm-3.71mm) in length 


Dimensions - Inch (mm) | Digi-Key Price Each | Aries 

Size A B Part No. 125 100 | Part No. 
Full | .600 (15.24) .700 (17.78) | A462-ND 55 47 38 |1107741 
Half | 300 (7.62) .400 (10.16) | A463-ND 55 47  .38 | 1108800 


Open Frame Machine 
Pin Collet Sockets 


Specifications: * Contacts: Collet: Beryllium copper with 10y" gold 
plating; Body: Brass ¢ Collet accepts .014”-.022” (.38mm-.56mm) 
diameter round leads » Platform: Glass-filled thermoplastic, UL94V-0 
* Compatible with automatic insertion equipment ¢ Collet is 10u" 
gold plated 


Vertisockets 
Vertical Mount 
.300 
400 (7.62 
(10.16) ioe Pins- .030 (0.76) .,_ Pins- 
= 025 (64) pg 4 ence 
Ald square ale Olean) q 
Taek bo il 
LJ k.ggon i , ia 4 i) 
; 125 -300 as 
ez, 5) ig) (7-62) (ase) F285 673) 


A117-ND - A121-ND A122-ND - A125-ND 


Features: * Restricted entry for contact protection »* Maximum 
electrical contact- * Accepts standard LEDs, incandescent displays 
and large .5” (12.70mm) and .6” (15.24mm) high displays 


i ya nicl ra Specifications: » Contacts: Grade A spring-tempered phosphor 
eee Noval Ree oi Key 1 Patclng 400 bronze «¢ Plating: 10y gold per MIL-G-45204 over 50p nickel per 
300 (7.62 g 00 (10.16) | A400: ND 3 7350 30.61 QQN-290; 100p tin plating per MIL-T-10727 over 50y nickel per 
B00 tr 6 ‘i 00 117 78 ROUND ES ee yal QQN-290 * Socket: Glass-filled thermoplastic 

300 (7.62) | 16 | .800 (20.32) |A402AE-ND 89 2055 46.60 No 

300 (7.62) | 18 | .900 (22.86) |A403AE-ND 1.10 25.35 57.48 > |p eee fats 1 

"300 (7.62) | 20 | 1.000 (25.40) | A404AE-ND 99 22.95 52.04 al Fic Centers mea Bimension Diol Key encing 
"300 (7.62) | 24 | 1.200 (30.48) |A405-ND 1.24 28.73 65.14 dns [Mines {ium) faieseni tion inehi(inm)a (EartiNes 

TOO (10.16) 2217-100 07 97) | AAVEND 1462981 907 8 | 300 (7.62); Gold Plated | 45 (11.43) [AT17-ND 449 98.78 
“400 (10.16)| 24 | 1200(3048) |AdO7-ND 168 33.86 10238 14 | 300(7.62)) Gold Plated | .75(19.05) |A118-ND® 5.33 117.26 
“500 1524) | 24-1200 (30-48) | AAOEND 13297 51 06 84 16 | 300 (7.62) | Gold Plated | .85(21.59) |A119-ND@ 6.93 152.46 
‘600 (15.24) | 28 | 1.400 (35.56) |A4O9AE-ND 1.45 3283 79.76 8 |.600(15.24)| Gold Plated —___|AAG6-ND@ 5.67 119.07 
600 (15.24) 32 | 1.600 (40.64) | A410AE-ND 1.66 37.45 90.99 14 | 300 (7.62) | Tin Plated | .75 (19.05) |A120-ND@ 3.97 87.23 
600 (15.24) | 40 | 2.000 (50.80) |A411-ND 1.93 43.61 105.95 16 | 300 (7.62) | Tin Plated | .85 (21.59) |A121-ND@ 5.38 118.42 
600 (15.24) | 48 | 2.400 (60.96) |A412-ND 2.50 56.56 137.41 10 | 300 (7.62) [Collet Contacts | 495 (12.57) |A122-ND@ 6.19 136.18 
900 (22.86) | 50 [2.500 (63.50) |A4TSND 3.31 67.67 204.59 14 | 300 (7.62) | Collet Contacts | .695 (17.65) |A124-ND@ 7.70 169.46 
900 (22.86) | 64 | 3.200 (81.28) |A414-ND 4.22 86.34 261.05 16 | 300 (7.62) |Collet Contacts | .795 (20.19) |A125-ND@ 8.51 187.11 


DIP Headers and Covers 


Order Headers and Covers Separately 


060 

0 (152) 17.020 
510 (ie qo .115(2.92)] feo 51) 
(12.95) exe 1 120(3.05) 


270(6.86) ‘0 
page [TT oT ge | 


No. | DIP Header 
of | Digi-Key Pricing z 51 4 90 

Pins | Part No. 1 25 100 (12.95) (22.86) 
8 | AI01-ND® 1.11 24.26 78.57 = |- = 
14 | A102AE-ND® 1.56 34.18 110.71 A107-NDJ A108-ND | A109-ND 
16 | A103-ND® 1.69 36.96 119.73) A110AE-ND| A111-ND| A112-ND | A113-ND 
18 | A133-ND@ = 1.89 41.37 134.01] A137-ND = 
20 | AI04AE-ND® 2.02 44.10 142.86} A114-ND = 
24 | A134-ND*@ 2.47 54.02 175.00]A138-ND | A139-ND 
28 | A135-ND*® 2.90 63.42 205.44 A140-ND = 

40 | A136-ND*® 3.83 83.79 271.43} A142-ND _ 


* 600 Pin Spacing + ROHS Compliant 


ar) 


Cover Pricing 
Digi-Key 

Part Number 25 100 
A105-ND@ j 6.98 20.61 
|A106-ND® : 6.98 20.61 as enahiat 
AMO7-ND@ i 759 22.39 45° pin 1 identification 
|A108-ND 4 7.59 22.39 | -115 (2.92) 

A109-ND@ : 759 22.39) L, 
AT10AE-ND® ; 759 22.39 020 (51) | 
A111-ND ‘ 7.59 22.39 in 
A112-ND@ . 8.14 24.02 | o15e] T 
A113-ND® 40 814 D402 | (ae 209, | az, 
A114-ND@ : 874 25.80) << 

A137-ND Fi 8.74 25.80 Depth of Bathtub: .100 (2.54) 
A138-ND . 9.60 27.57 Width of Bathtub: .500 (12.70) 
A139-ND 54 11.35 32.62 
A140-ND 60 1259 36.17 
A142-ND@ 65 13.78 39.59 


@ RoHS Compliant 


A998-ND 
Anti-Static IC Pin 
Straightener: 
IC Pin Dip Straighten IC legs with 
; one squeeze. Fits .300” 
Straightener Extractor (7.62mm) ICs in one 
side of the tool and .600” 
(15.24mm) ICs in the other 
side of the tool. Brings 
leads into tolerance of 
.320” (8.13mm) or .620” 
(15.75mm), respectively. 
Note: This tool does not 
straighten IC legs that are 
bent to such an extent that 
the pin-to-pin spacing is 
not .100” (2.54mm). 
A999-ND Dip Extractor: 
An extremely handy, low- 
cost tool for removing ICs 
from dip sockets. 


ARIES 


ELECTRONICS, INC. 


A998-ND 
$29.65/1 
$648.64/25 


A999-ND 
$4.67/1 
$102.07/25 


A464-ND 4.44 93.19 
A465-ND 5.33 111.93 


8 |.600 (15.24)| Gold Plated = 
10 | .200 (5.08) | Gold Plated _ 


@ RoHS Compliant 


Vertisockets 
Horizontal Mount 


300 (7.62) Pins- 
025 


iy (64) 
}] square 


Pins- 
.300 (7.62) ale 028 (64) 


ste $5 [poo square 
.300 (7.62) at 
35 
8 t{oosce0 
THITT 769 
ot A" (17.78) 300 (7.62) 
400 ‘ (742) 


425 (3.18) (10.16) 


A126-ND - A129-ND A130-ND — A132-ND 


Features: ¢ Restricted entry for contact protection * Maximum 
electrical contact * Accepts standard LEDs, incandescent displays 
and large .5” (12.70mm) and .6” (15.24mm) high displays 
Specifications: * Contacts: Grade A spring tempered phosphor 
bronze »¢ Plating: 10p gold per MIL-G-45204 over 50p nickel per 
QQN-290; 100p tin plating per MIL-T-10727 over 50 nickel per 
QQN-290 * Socket: Glass-filled thermoplastic 


No. 
of | Pin Centers | Dimension A | Digi-Key Pricing 
Pins | Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1 25 100 


8 | .300 (7.62) 
14 | .300 (7.62) 


45 (11.43) |A126-ND@ 3.70 81.46 251.87 
.75 (19.05) |A127-ND® 4.52 99.33 307.14 
16 | .300(7.62) | .85(21.59) |A128-ND@ 4.91 108.02 334.01 
20 | .300(7.62) | 1.05 (26.67) |A129-ND@ 6.04 132.83 410.71 
24 | 600 (15.24) | 1.25 (31.75) |A130-ND® 9.29 204.44 632.14 
28 | 600 (15.24) | 1.45 (36.83) |A131-ND@ 10.42 229.30 709.01 
40 | 600 (15.24) | 2.05 (52.07) |A132-ND 13.57 298.60 923.30 


@ RoHS Compliant 


Vertical Socket 


For displays on .300” (7.62mm) centers, 14 pin 


These low-cost Vertisockets are recommended 
for high-volume vertical display mounting 
applications. 


Available in tin-plated only 


Que 
(3.81) 


} 360 
(8.18) 
"300 400 100 Pf 025 
(7.62) (10.16)] Pesay | 054) 
Digi-Key Pricing Aries 
Part No. 1 25 100 —~500 Part No. 


A116-ND 4.37 96.03 296.94 1310.02 14-810-90R 


More Product Available Online: www.digikey.com 


516 (toss) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


QARIES’ 
ELECTRONICS, INC. 


Lock / Eject 
DIP Sockets 


[nema F ———-+ 
ie Ejector/Lock Latch 
| CT 


mE 
rrr 
bc est" mc 
No. Dimensions 
of Inches (mm) 
Pins A B c D E F G 
400 | .950 | .300 | .280 | .770 | 1.300 | .490 
14 | (40.16) | (24.16) | (7.62) | (7.11) | (19.56) | (33.02) | (12.45) 
400 1.050 -300 .280 .870 1.540 490 
16 | (40.16) | (26.70) | (7.62) | (7.11) | (22.10) | (39.12) | (12.45) 
700 1.490 600 182 1.300 1.800 460 
24 | (17.78) | (37.85) | (15.24)| (4.62) | (33.02) | (45.72) | (11.68) 
700 1.690 -600 182 1.500 2.000 460 
28 | (17.78) | (42.90) | (15.24)| (4.62) | (38.10) | (50.80) | (11.68) 
700 1.890 -600 182 1.700 2.200 -460 
32 | (17.78) | (48.00) | (15.24)} (4.62) | (43.18) | (55.88) | (11.68) 
100 2.290 -600 182 2.100 2.600 460 
40 | (17.78) | (58.20) | (15.24)| (4.62) | (53.34) | (66.04) | (11.68) 
Fits Jumper 
No. of | Connectors, | Digi-Key Price Each Aries 
Pins such as: Part No. 1 25 100 | Part No. 
14 IC Packages | A514-ND 3.03 2.43 1.72 | 14-C280-10 
16 IC Packages | AS16-ND 3.28 2.63 1.87 | 16-C280-10 
24 IC Packages | A524-ND 4.58 3.66 2.60 | 24-C182-10 
28 IC Packages | A528-ND 4.85 3.88 2.75 | 28-C182-10 
32 IC Packages | AS532-ND 5.57 446 3.16 | 32-C182-10 
40 IC Packages | AS540-ND 7.06 5.65 4.00 | 40-C182-10 


Series X518 Collet Sockets 
with Solder Tail Pins 


Single Row 
157 (4.0) 
+100 (2.54) bs | r 1, 
(Bi POODOSPOD BET TTT HTT 
(1.27) --—.154 (3.9) 


Features: * Can be cut to the number of pins desired to fit the 
application * Side-to-side and end-to-end stackable Specifications: 
* Socket Body: Black UL94V-0 nylon 4/6 «Contact Current Rating: 
3A * Operating Temperature: Tin plating: 221°F (105°C); Gold plating: 
257°F (125°C) * Accepts leads .015”-.025” (.381mm-.635mm) in dia- 


with “Break” Feature 


Pin-Line Sockets 


.030(0.76) Wire Wrap _ 
.170(4.32) Ef | 20065 08) 
120(3.05) f stove n 
.09(2.29) |l o20¢0.51) dk 
Solder Tail ‘ pelea 100(2.54) ces08 
100(2 25 @ OOOO) OOC09 


ain 2: oF 5) — 


Features: ¢ Tin-plated Pin-Line sockets can be snapped apart into any 
number of pins without damage or loss of pins. * Pin-Line sockets are 
low profile and used for mounting devices with .100” (2.54mm) spacing 
between pins. * Rows of socket strips may be mounted on any centers 
or side-by-side for .100” (2.54mm) grid or matrix patterns. Strips also 
butt end-to-end and maintain .100” (2.54mm) spacing. 


No. of Digi-Key Price Each 
Pins Part No. 1 25 100 
Solder Tail Dip Socket with Screw Machined Pin 
25 A208-ND 2.31 2.04 1.58 
Wire Wrap Socket with Screw Machined Pin 
25 A209-ND 5.41 4.70 3.56 


Pin-Line SIP Headers | ROHS 


.025(0.64) 


ab: .019 X 015 
(0.48 X 0.38) 
Solder Tail 


25 Contact Header 


Forked Contact Plating = 100," Tin 


Fig. 2 Fork 


Style 


89 + 

2,54 
25 Contact Header 1 ‘83-1 (25 
Plating = 10y” Gold —Ta.99 


- —, 2.29 
3.96) I. 9.46 


Features: * Coined contacts » “Break” feature on Pin-Line headers 
assures headers can be easily snapped off to any number of positions 
without loss or damage to any pins. No tool is required. The “break” 
feature minimizes stocking problems and gives immediate adaptability 


Strip Line SIP Sockets 


Solder 
eyyee 


“IY 


Wire 
Wrap 


T 
(ol a .260(6.60) 
i, ss0(a8i) 4 Tile = 
475 Y -690(17.53) 
gy 
075 (1.91) 100 (2.54) 


Features: ¢ Bifurcated contacts Specifications: * Contacts: Grade 
A spring temper phosphor bronze QQB-7500 »* Plating: 100p tin per 
MIL-T-10727 * Socket: Glass-filled thermoplastic 


No. |Solder Tail Wire Wrap 
of |Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Pins |Part No. 1 25 100 | Part No. ‘J 25 100 


12 |A200-ND 2.87 2.61 2.22 
20 |A201-ND® 3.84 3.50 2.97 
25 |A202-ND@® 4.81 4.38 3.73 
34 |A203-ND@ 5.03 4.58 3.89 


@ RoHS Compliant 


Quad Flat Pack (QFP) 
to PGA Adapters 


Features: 

* Adapters convert surface mount type (SMD) Quad Flat Pack (QFP) 
packages to standard pin grid array through-hole packages on .100” 
(2.54mm) pin spacing. This allows SMD QFP packages to be used 
in standard PGA and PGA ZIF sockets, which is extremely useful 
for testing. 


A204-ND® 346 3.01 2.28 
A205-ND 5.05 4.39 3.33 
A206-ND@® 6.37 5.53 4.19 
A207-ND 7.83 6.81 5.16 


* SMD QFP packages are typically less expensive and often more 
readily available than their through-hole PGA counterparts. 

* Users do not have to redesign through-hole boards in order to utilize 
the advantages of the SMD QFP packages. 


meter, -100" (2.54mm) minimum in length Mounting: Suggested PCB for any length header requirement to any grid or matrix pattern. Chip 
hole: .080" 2.002" (.76mm +.05mm) diameter Type/ | Pads /PGA | Pins/ |Digi-Key Price Each | Aries 
— - . Digi-Key Price Each Aries Fig.| Mfg. | No. | No. | Matrix | Part No. 1 25__| Part No. 
No. of ae Digi-Key Price Each Aries Part No. 10 25 100 | Part No. 1 | JEDEC | 132 | 132 [13x13 |A174-ND 32.20 27.60 | 95-132125 
Pins | Description Part No. 1 25 [Part No. (SEND a ah a4ae ll asnagneio 2 | EIAJ | 100 | 100 | 13x13 |A175-ND 31.13 26.69 | 96-100M65 
40 | Tin Plated A460-ND 2.20 1.85 | 40-0518-10 : : : 1 | EIAs | 160 | 160 | 15x15 |A176-ND 31.13 26.69 | 96-160M65 
40 | Gold Plated A46I-ND 3.24 2.72 ‘| 40-0518-11 A738-ND E 6.63 — 4.89 | 25-0625-11 —| EIAJ | 208 | 208 | 17x17 |A722-ND 45.94 39.38 | 96-208M50 
No. of Dimensions (Inches) Digi-Key Price Each Aries 
Surface Mount SOIC to Pins | Type| A B Cc D [= F G H Part No. fl 25 100 | Part No. 
8 [soic| 400 | 460 | 300 | 300 | 455 | 155 | 150 | 121 | A724-ND 5.96 5.01 3.26 | 08-350000-10 
DIP, SSOP to DIP, and SOJ 44 [SOIC] 700 | .450 | 300 7.600 | 420 | 138] 300 | .180 | A725-ND 5.96 5.01 3.26 | 14-350000-10 
ssop| .700 | 400 | 300 | 600 | 340 | 060 | 154 | — | A730-ND 26.83 22.54 14.65 | 14-351000-10 
to DIP Adapters ie |Soic} 800 [450 | 300 | -700 7-420 | 138 | 350 | 180 | A726-ND 5.96 5.01 3.26 | 16-350000-10 
ssoP| 800 | 400 | 300 | 700 | 340 | 060 | 179 | — | A731-ND 26.83 22.54 14.65 | 16-351000-10 
ae qq [SS0P| 900 | 400 | .300 | 800 | 340 | 060 | 205 | — | A732-ND 23.86 20.04 13.03 | 18-351000-10 
Specifications: soic| 900 | 450 | 300 | 800 | 420 | 138 | 400 | 180 | A736-ND 5.87 5.04 4.59 | 18-350000-10 
; . 069" j ai 4, wi soic| 1.000 | 450 | .300 | 900 | 420 | 138 | 450 | 180 | A727-ND 5.96 5.01 3.26 | 20-350000-10 
Mek -062" (1.57mm) thick, double-sided FA-4, with 1 oz. copper’ | 54 |'sqy| 4999 | 420 | ‘300 | (900 | (350 | ‘090 | 600 | .060 | A325-ND 6.27 5.38 4.89 | 20-350001-10 
neues ssoP| 1.000 | 400 | 300 | 900 | 340 | 060 | 230 —__| A733-ND__ 26.83 22.54 14.65 | 20-351000-10 
* Pins: Brass alloy 360, 1/2 hard 94 | SOIC] 1.200 | .700 600 [1.100 | 455 [150 | 550 | 180 | A720-ND 9.92 8.34 5.42 | 24-650000-10 
; . - ; soic| 1.200 | 450 | 300 | 1.100 | 420 | 138 | 550 | 180 | A322-ND 4.17 3.58 3.26 _| 24-350000-10 
* Plating: 200” (5.08 fm) minimum 93/7 tin/lead per MIL-T-10727 solic] 1.400 | .700 | 600 | 1.300 | 450 | 075 | 650 | 375 | A320-ND 9.83 8.43 7.67 | 28-650000-10 
Type 1 over 100” (2.54pm) minimum nickel per QQ-N-290 28 SOIC | 1.400 400 300 1.300 350 .090 650 .375 | A321-ND 6.27 5.38 4.89 | 28-350002-10 
. , F SSOP| 1.400 | 400 | 300 | 1.300 | 340 | 060 | 333 | — | A734-ND 26.83 22.54 14.65 | 28-351000-10 
* Mounting: Suggested PCB hole: .028" (.71mm) diameter ssoP| 1.400 | .700 | 600 | 1.300 | 340 | 070 | .333 — | A735-ND__ 37.21 31.26 20.32 _| 28-651000-10 
go | SOs | 1.600 | .700 | .600 | 1-500 | 650 | .200 | .760 | 425” | A323-ND 10.35 8.87 8.08 | 32-650000-10 
sou | 1.600 | 530 | 400 | 1.500 | 500 | 090 | 750 | 425 | A324-ND 9.10 7.80 7.10_| 32-450001-10 
RoHS Compliant 
8 [soic] 400 | 460 | 300 | 300 | 455 | 155 | 150 | 121 |A744-ND 6.95 5.84 3.80_| 08-350000-11-RC 
44 [SOIC] 700 | 450 | .300 | 600 | 420 | 138 | 300 | 180 [ A745-ND 6.95 5.84 3.80 | 14-350000-11-RC 
ssopP| 700 | 400 | 300 | 600 | 340 | 060 | 154 | — |A746-ND 22.20 18.65 12.13 | 14-351000-11-RC 
tg [SolCy 800 450 ]~.300 7.700 | .420 | 138] 350 | 180 | A747-ND 6.95 5.84 3.80 | 16-350000-11-RC 
‘ ssop| 800 | 400 | 300 | 700 | 340 | 060 | 179 | — |A748-ND 22.20 18.65 12.13 | 16-351000-11-RC 
rere tg [SSOP] 900 [400 | 300 7.800 | 340 | .060 | 205] — | A749-ND 22.20 18.65 12.13 | 18-351000-11-RC 
_ =| D——| soic| 900 | 450 | 300 | 800 | 420 | 138 | 400 | 180 |A750-ND 6.95 5.84 3.80_| 18-350000-11-RC 
{ soic| 1.000 | 450 | .300 | 900 | 420 | 138 | 450 [180 | A751-ND 6.95 5.84 3.80 | 20-350000-11-RC 
Uognueo nono 20 |soJ| 1.000 | .420 | 300 | 900 | 350 | .090 | 600 | .060 | A752-ND 18.58 15.61 10.15 | 20-350001-11-RC 
—_ ssop| 1.000 | 400 | 300 | 900 | 340 | 060 | 230 | — | A753-ND 22.20 18.65 12.13 | 20-351000-11-RC 
vounnoann000n é 94 | SOI] 1.200 | .700 600 [1.100 | 455 [150 | 550 | 180 | A754-ND 10.65 8.95 5.82 | 24-650000-11-RC 
it soic| 1.200 | 450 | 300 | 1.100 | 420 | 138 | 550 | 180 | A755-ND 6.95 5.84 3.80_| 24-350000-11-RC 
0.045 0.018 soic| 1.400 | .700 | 600 | 1.300 | 450 | .075 | 650 | .375 | A756-ND 18.40 15.46 70.05 | 28-650000-11-RC 
28 |soic| 1400 | 400 | 300 | 1.300 | 350 | .090 | 650 | .375 | A757-ND 12.18 10.23 6.65 | 28-350002-11-RC 
ssop| 1.400 | 400 | 300 | 1.300 | 340 | 060 | 333 | — | A758-ND 22.20 18.65 12.13 | 28-351000-11-RC 
32 | SOU] 1.600 | .700 600 | 1.500 | .650 | .200 | .750 | 425 | A760-ND 15.25 12.81 8.33 | 32-650000-11-RC 
soJ| 1.600 | 530 | 400 | 1.500 | 500 | 090 | 750 | 425 | A761-ND 32.30 27.14 17.64 | 32-450001-11-RC 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ARIES’ 


ELECTRONICsS, INC. 


Surface Mount 
PLCC to DIP Adapters 


Materials: * Pins and Con- 77 
rA-> 1 


‘ 
3S 
S 


tacts: Phosphor bronze 
adapter * Body: FR-4, .062” 
(1.57mm) thick »* Socket: 
LCP, UL94V-0 rated » Pads 
and Traces: 1 oz. minimum 
copper. Plating: * Pins: 
200” tin per MIL-T-10727 
over 100y” nickel per — 062-1 
QQ-N-290 * Contacts: 150” With socket ~ 


L020 


=} 
= 
018 


ros 


peeceocecceces]—, 


jocoecosccee 


90/10 tin/lead 126 
No.of] Dimensions (Inch) | Digi-Key Price Each Aries 
Pins| A B C_ {Part No. 1 25 Part No. 


28 | 77 =©1.40 .705 | A326-ND 23.85 20.45 | 28-653000-10 
32 | .705 1.60 .805 |A721-ND 38.41 32.27 | 32-653000-10 
44. | 97 220 .910 |A327-ND 27.47 23.55 | 44-653000-10 
68 | 1.28 3.40 1.220 | A328-ND 31.79 27.25 | 68-653000-10 
84 | 148 4.20 1.420 | A329-ND 31.79 27.25 | 84-653000-10 


TO to DIP [Sets | 


Adapter/Socket 


Features: 8-pin DIP IC socket on the top and a circular 8-pin TO can 
male pin footprint on the bottom, can be readily mounted on boards 
having TO thru-hole footprints without having to redesign the board. 
Specifications: * Socket Body: Black UL94V-0 glass-filled polyester 
thermoplastic * Female Pin Body Plating: 200y” minimum tin 
over 100” minimum nickel * Contact Plating: 10y” minimum gold 
over 50” minimum nickel ¢ Male Pin: Brass alloy 360 * Male Pin 
Plating: 200y” minimum tin ¢ Current rating: 3 Amps » Operating 
Temperature: 221°F (105°C) Tin plating * Accepts leads .015”-.025” 
(.38mm-.64mm) in diameter, .100"-.125” (2.54mm-3.18mm) long 
Mounting Considerations: Suggested PCB hole size: .028” 
(.71mm) diameter 


ae rete [2304 7.125 T ET 
forol; 0.045 OSS HS Ss 
‘oro =F LM 8 
3001Gt 49]-100 59 0.018 
S118 = 020 abc 
£300! be, lio Tgq]8 9.053 
8 Zee oo Z 
45° 3/0 Gee 0] 6 
4lo 5 
Digi-Key Price Each Aries 
Part No. 1 25 100 500 | Part No. 
A330-ND 6.05 5.19 4.72 4.32 | 1109523 


Adapter Sockets 


pene 


A501/502 A503/504 


700 
500, oe 600 = 
~ Fo55 
300 
_ a 130 
b- .600 —-1 kaool 
No. of | Description | Digi-Key Price Each Aries 
Pins (Inch) Part No. 1 25 100 | PartNo 
24 300 ~.600 | ASO1-ND 7.30 5.55 3.65 | 1106396-24 
28 -300~.600 | A502-ND 7.98 6.07 3.99 | 1106396-28 
24 600 ~.300 | A503-ND 7.30 5.55 3.65 | 1107254-24 
28 600 ~.300 | A504-ND 7.98 6.07 3.99 | 1107254-28 


PGA Zero Insertion Force 
(ZIF) Sockets 


100 
Typ. 


i 


i J t 
f 
125 
Ty 
“020x.012 9.135 
Solder Tail 


Features: * The Aries ZIF PGA is an extremely rugged, yet smooth 
acting test socket. * A strong metal cam activates the contacts which 
are normally closed. This prevents dependency on the plastic for 
contact force. * Housing of glass filled PPS, UL94V-0 rated 
Specifications: * Contacts: Beryllium copper * Temperature 
Rating: -65°C ~ 125°C » Housing: Glass filled PPS, UL94V-0 rated 
* Handle: Stainless steel 


Grid No. of Dimensions (Inch) 
Size Pins A B c 


13x13) 169 1.894 1.675 1.200 
15x15) 225 2.094 1.875 1.400 
17x17) 289 2.294 2.075 1.600 
19x19] 361 2.494 2.275 1.800 
21x21 441 2.694 2.475 2.000 


Digi-Key Price 
Part No. Each 
A314-ND@® 29.44 
A315-ND 36.69 
A316-ND® 44.75 
A317-ND@ 53.82 
A318-ND@ 63.98 


Surface Mount Universal 
SOIC Zero Insertion Force 
(ZIF) Test Sockets 


Socket Accepts: SOIC gull wing & J-lead devices 
up to 44 pin devices; .050” (1.27mm) lead pitch; body 
widths from .15” (3.81mm) to .60” (15.24mm) 


Materials: 


¢ Body: Glass-filled PPS, UL94V-0 rated 
¢ Contacts: Beryllium copper alloy per QQ-C-543 
¢ Hardware: Stainless Steel 

Plating: 20u” minimum gold per MIL-G-45204 over 
100y”: minimum nickel per QQ-N-290 over 20)” 
minimum copper per MIL-C-14550. 


880 


685 + 
{ i et 
8B Pit Pa 
rao pes S 
if] $2 3 o 
1) 8 & 
-163} ‘4X 
T 33250 al 0.125 
50 —— oye 
—— 3.36 
Digi-Key Price Aries 
Part No. Each Part No. 
A339-ND@ 134.39 44-547-11 


44 Pos. DIP Adapter 
(Converts A339-ND to standard 44 Pos. DIP) 


A728-ND 61.45 44-647-10 


@ RoHS Compliant 


Zero Insertion Force 
(ZIF) Lo-Profile 
Sockets 


Features: 


A complete line of sizes, 24, 28 and 40 pin, low profile ZIF (zero 
insertion force) sockets provides a low cost solution for a test socket 
with a height of only .319” (8.10mm) [8, 10] and even with handle in 
open position, measures just .554” (14.07mm). 


Specifications: 


¢ Pin: Spring temper beryllium copper, tin plated * Body: Glass 
filled polyester, UL94V-0 rated. * Cam: Cast metal 


-750  .065. 
(8% {19-05)(1 65 1-300 (7.62) 
45) ey 
Y 
am 5 rn 
Ley" 
wits 1057 *! 600 F ( 
test points (2:67) (15.24) 


Dimension A | Digi-Key Price Each Aries 
Inch (mm) Part No. 1 25 100 | Part No. 


1.450 (36.83) | A346-ND 7.21 6.55 5.57| 24-526-10 
1.650 (41.91) | A3847-ND 7.78 7.07 6.02| 28-526-10 
2.250 (57.15) | A348-ND 9.34 8.50 7.23] 40-526-10 


Zero Insertion Force 
(ZIF) Sockets 


Specifications: * Contacts: Heat treated beryllium copper 


¢ Plating: 100p tin plating per MIL-T-10727 »* Sockets: Glass 


filled thermoplastic 


Universal Zero 
Insertion Force (ZIF) 
Test Sockets 


The Aries Universal Test Socket is a direct replacement for other 
test sockets currently on the market, with a number of significant 
advantages. 


Features: 


* .900 (22.86) overall height with contact level up * Available 24, 
28, 32, 40, 48 pins in body of UL94V-0 rated polyphenylene sulfide 
* Contacts available tin plated (for up to 105°C) or gold plated (for 
up to 150°C) «Insulation Resistance — 1000MQ minimum Dielectric 
withstanding voltage — 1000 VAC minimum «Contact rating — 1 
amp All pin count sockets (24, 28, 32, 40, 48) go into PCBs with 
.600 (15.24) centers. * Sockets can be soldered into PC boards or 
plugged into any socket. * Contacts are normally closed to eliminate 
dependence on plastic to sustain contact. 


Dimension - Inch (mm) 
A B 
1.74 (44.20) |1.10 (27.94) 
1.94 (49.28) | 1.30 (33.02) 
2.14 (54.37) | 1.50 (38.10) 
2.54 (64.52) | 1.90 (48.26) 
2.94 (74.68) | 2.30 (58.42) 
No. of | Contact | Digi-Key Price Each Aries 
Pins | Plating |Part No. i 25 100 Part No 
24 Tin | A300-ND 7.90 6.92 6.73 | 24-6554-10 
24 Gold |A301AE-ND 11.42 10.00 9.71 | 24-6554-11 
28 Tin | A302-ND 9.02 7.90 7.67 | 28-6554-10 
28 Gold | A303-ND 12.38 10.84 10.53 | 28-6554-11 
32 Tin | A304-ND 10.07 8.81 8.57 | 32-6554-10 
32 Gold | A305-ND. 13.73 12.02 11.68 | 32-6554-11 
40 Tin | A306-ND 12.02 10.52 10.22 | 40-6554-10 
40 Gold | A307-ND 16.39 14.34 13.94 | 40-6554-11 
48 Tin | A308-ND 14.10 12.34 11.99 | 48-6554-10 
48 Gold | A309-ND 19.15 16.76 16.29 | 48-6554-11 
Quick-Release 


Universal ZIF 
Test Socket 


Features: 


* Aries’ Universal Test Socket accepts devices on .300” (7.62mm) to 
-600” (15.24mm) centers * Sockets go into PCB .600” (15.24mm) 
centers * Swing quick-release handle down to open contacts and 
insert device. Release and handle automatically returns as contacts 
close onto device leads. 


Specifications: 


* Socket Body: Black UL94V-0 Glass-filled Poly- Li 
phenylene Sulfide (PPS) 


* Handle: stainless steel 


* Contact Current Rating: 1 amp Loop Handle 

¢ Insulation Resistance: 1000MO minimum 

* Life Cycle: 25,000 ~ 50,000 cycles 

* Operating Temperature: 221°F (105°C) Tin plating; 302°F (150°C) 
Gold plating 

* Retention Force (when closed): 55 grams/pin based on 
a .020” (.51mm) diameter test lead * Accepts leads .015”-.035” 
(.38mm-.89mm) wide, .100”-.280” (2.79mm-7.11mm) long 


@ RoHS Compliant 


-100 i jon - 
esa A—-| 900 ey ae Inch {om} 
aWeEn eR hae) 3 
pcg e Bank 24 1.79 (45.47) | 1.10 (27.94) 
28 | 1.99 (50.55) | 1.30 (33.02) 
32 2.19 (55.63) | 1.50 (38.10) 
40. |2.59 (65.79) | 1.90 (48.26) 
48 _|2.99 (75.95) | 2.30 (58.42) 
eo ae 
Tomax ht. J 9801889) No. of Digi-Key Price Each Aries 
"436 a ali -65(16.51) Pins | Description | Part No. 1 25 100 | Part No. 
|_4_4 Rast Height 24 | TinPlated | A439-ND 10.36 871 7.05 | 24-6574-10 
Wg dies woe 24 | Gold Plated | A440-ND 12.00 10.08 8.17 | 24-6574-11 
115.24) (9 38 X 0.51) 28 | TinPlated | A4d1-ND 11.83 9.94 8.05 | 28-6574-10 
28 | Gold Plated | A442-ND 16.25 13.66 11.06 | 28-6574-11 
Dimension A | Digi-Key Price Each Aries i | | f 
Fe ty i 9 Fatt ae | Atlee ise 32 | Tin Plated | A443-ND 13.34 11.21 9.08 | 32-6574-10 
32 | Gold Plated | A444-ND 18.18 15.28 12.37 | 32-6574-11 
24 | 1.0 (33.02) PRISE 10.64 9.58 9.05) 24-516-10 40 | TinPlated | A445-ND 15.77 1325 10.73 | 40-6574-10 
26 | 1.62 (41.15) [IEAM S, 11.45 10.31 9.74) 28-516-10 40 |Gold Plated | A446-ND 21.50 18.07 14.63 | 40-6574-11 
40 | 2.10 (53.34) /A152-ND® 15.10 13.59 12.85) 40-516-10 48 | TinPlated | A447-ND 18.50 15.54 12.59 | 48-6574-10 
© RoHS Compliant 48 | Gold Plated | A448-ND 25.14 21.42 17.11 | 48-6574-11 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ASSMANN PLCC Sockets 


Specifications: 

¢ Contacts: Phosphor bronze, 
tin and gold plated 

* Current Rating: 1 Amp 

¢ Insulating Resistance: 
1000MO. minimum 

¢ Withstanding Resistance: 
600Vrms 

¢ Contact Resistance: 30m0 
maximum 

* Operating Temperature: 
-55°C ~ 110°C 

¢ Insulator: PBT, UL 94V-0 


IC Sockets Machine Pin 


With gold plated precision spring 
contacts, open frame, solder pin and 
wire wrap terminals. 

Contacts Spring: Copper alloy, 4 finger 
contact. Surface gold over nickel. 
Absolute protection against capillary 
action. Connecting pins: brass, solder 
version. Mechanical and Electrical 
Data: Depth of Insertion: 2.3mm ~ 
3.7mm. Vibration: 20g after MIL- 
STD-202. Shock: 150g to MIL-STD-202. 
Insertion Frequency: >1000. Transitional 
Resistance after 100 insertion cycles: <12mQ. Capacity between adjacent contacts: <0.9pF. Capacity between opposite 
adjacent contacts: <0.4pF. Air and creepage space between adjacent contacts: >0.4mm. Insulators: Polyester GV, VO 
self-extinguishing, UL 94. Insulation Resistance: 10120. Operating Temperature Range: -65°C ~ 150°C. Retains shape in 
solder bath. Resistant to detergent. Contact Plating: Pin: Tin; Clip: Gold. 


No. Dimensions 5 7 
No. of Dimensions 
of (Inch: Digi-Ke\ Price Each Assmann ae - 
Fig.| Contacts | A Suatcill (pciney 1 10 100 | Part No. bis core a ence ee | pee ee Ae ngrengal Gennon 
"solder Tail 
Tin — RoHS Compliant Gold Flash 
20 0.61 0.61 0.20 | AE10054-ND 1.35 1.17 "95 | A-CCS20-Z-R S040 0.30 0.40 AETO0SE-NDS 36 3a SE AROS HELTER 
28 0.71 0.71 0.30 | AE10055-ND 135 9 147 .95 | A-CCS28-Z-R 3 |040 030 040 | AE10011-NDe "28 42 34| AROS-HZL-TT-R 
32 0.71 0.81 0.30 | AE10056-ND 168 146 1.18 | A-CCS32-Z-R 14 1040 030 070 | AE10012-NDe 73 68 55 AR14-HZL-TT-R 
4 44 0.93 0.93 0.50 | AE10057-ND 1.71 149 1.20 | A-CCS44-Z-R ie |040 030 080 | AE10013-NDe 93 81 66 | AR1G-HZL-TT-R 
52 1.02 1.02 0.60 | AE10058-ND 1.86 1.62 1.31 | A-CCS52-Z-R 4g |040 030 090 | AE10014-ND¢ 102 "99 «72 | AR18-HZL-TT-R 
68 1.23 1.23 0.80 | AE10059-ND 240 2.08 1.68 | A-CCS68-Z-R 301040030 1.00 | AE10015-ND@ 1411 “97-78 | AR20-HZL-TT-R 
84 1.42 1.42 1.00 | AE10060-ND 246 214 1.73 | A-CCS84-Z-R 1} 54 |o70 060 120 | AE7224-ND 425 «1411 76 | AR24-HZL-TT 
Gold 24 | 0.70 0.60 1.20 | AE10016-ND@ 1.38 1.20  .97| AR24-HZL-TT-R 
20 0.61 0.61 0.20 | AE7332-ND 1.21 1.05 85 | A-CCS20-G 28 | 0.70 0.60 1.40 | AE10017-ND@ 1.68 1.46 1.18] AR28-HZL-TT-R 
20 0.61 0.61 0.20 | AE10061-ND@ 1.47 1.28 1.03 | A-CCS20-G-R 40 |070 060 200 | AE10018-NDe 213 185 150|AR40-HZL-TT-R 
28 0.71 0.71 0.30 | AE7333-ND 1.21 1.05 85 | A-CCS28-G 48 | 0.70 0.60 240 | AE10019-ND@ 2.64 2.29 1.85|AR48-HZL-TT-R 
28 0.71 0.71 0.30 | AE10062-ND@ 168 146 1.18 | A-CCS28-G-R 64 | 1.00 090 320 | AE10176-NDe 486 422 341/|ARG4-HZL-TT-R 
32 0.71 0.81 0.30 | AE7334-ND. 140 1.21 .98 | A-CCS32-G 10u” Gold 
1 32 0.71 0.81 0.30 | AE10063-ND® 174 151 1.22 | A-CCS32-G-R 61040 0.30 0.30 | AE100S1-NDe 66 5847 TAROG-HZLO1-TT-R 
44 0.93 0.93 0.50 | AE10064-ND¢@ 1.98 1.72 1.39 | A-CCS44-G-R 3 |040 030 040 | AE10175-NDe ‘87 36 © 61 | AROS-HZL/O1-TT-R 
52 1.02 1.02 0.60 | AE7336-ND 152 1.32 1.07 | A-CCS52-G 14 |040 030 070 | AE7302-ND 14 ‘96 «= 78) AR14-HZL/01-TT 
52 1.02 1.02 0.60 | AE10065-ND@ 219 1.90 1.54 | A-CCS52-G-R 14 | 0.40 0.30 0.70 | AE10023-ND@ 1.56 1.36 1.10|AR14-HZL/01-TT-R 
68 1.23 1.23 0.80 | AE10066-ND® 261 2.27 1.83 | A-CCS68-G-R 16 | 0.40 0.30 0.80 | AE10024-ND@ 1.80 1.56 1.26 | AR16-HZL/01-TT-R 
84 1.42 01.42 1.00 | AE10067-ND@ 3.00 2.60 2.10 | ACCS84-G-R 20 | 0.40 0.30 1.00 | AE10025-ND@ 231 2.01  1.62|AR20-HZL/01-TT-R 
PLCC — Surface Mount 1 | 24 | 0.70 0.60 1.20 | AE10026-ND@ 2.73 2.37 1.92 | AR24-HZL/01-TT-R 
Tin 24 | 040 0.30 1.20 | AE10027-ND@ 2.73 2.37 1.92 | AR24-HZL/7/01-TT-R 
20 0.62 0.62 0.20 | AE10068-ND@ Ti7 ‘1.02 ‘82 | A-CCS20-Z-SM-R 28 | 0.70 0.60 1.40 | AE10028-ND@ 3.18 2.76 2.23 | AR28-HZL/01-TT-R 
28 0.72 0.72 0.30 | AE10069-ND@ 1.35 9 1.47 .95 | A-CCS28-Z-SM-R 28 [040 0.30 1.40 | AE10029-ND@ 3.03 2.63 2.13 | AR28-HZL/7/01-TT-R 
32 0.72 0.82 0.40 | AE10070-ND@ 135 9 1.47 .95 | A-CCS32-Z-SM-R 32 | 0.70 0.60 1.60 | AE10030-ND® 3.45 2.99 2.42 |AR32-HZL/01-TT-R 
2 44 0.92 0.92 0.50 | AE10071-ND@ 153 1.33 1.08 | A-CCS44-Z-SM-R 40 | 0.70 0.60 2.00 | AE10031-ND@ 4.32 3.75 3.03 | AR40-HZL/01-TT-R 
52 1.02 1.02 0.60 | AE7343-ND 96 83 .67 | A-CCS52-Z-SM 48 | 0.70 0.60 240 | AE7311-ND 3.74 3.25 2.62 | AR48-HZL/01-TT 
52 1.02 1.02 0.60 | AE10072-ND@ 174 151 1.22 | A-CCS52-Z-SM-R 30p” Gold 
68 1.22 1.22 0.80 | AE10073-ND@ 1.98 1.72 1.39 | A-CCS68-Z-SM-R 6 | 040 030 0.30 | AE10033-ND@ 720 1.04 84] AR06-HZL/07-TT-R 
; 8 |040 0.30 0.40 | AE7313-ND .93 81.66 | ARO8-HZL/07-TT 
©:ROHS Compliant 8 | 0.40 0.30 0.40 | AE10034-ND@ 1.62 1.41 1.14 | ARO8-HZL/07-TT-R 
14. | 0.40 0.30 0.70 | AE7314-ND 1.47 1.28 1.03] AR14-HZL/07-TT 
14 | 0.40 0.30 0.70 | AE10035-ND@ 2.76 2.40 1.94 | AR14-HZL/07-TT-R 
Ic Sockets 16 [040 0.30 0.80 | AE10036-ND@ 3.21 2.79 2.25 | AR16-HZL/O7-TT-R 
18 | 0.40 0.30 0.90 | AE10037-ND@ 3.51 3.05 2.46 | AR18-HZL/O7-TT-R 
i i 20 |040 0.30 1.00 | AE10038-ND@ 4.05 3.51 2.84 | AR20-HZL/07-TT-R 
Dual Wipe Solder Tail 1] 24 |0.70 0.60 1.20 | AE7318-ND 247 244 1.73 | AR24-HZL/07-TT 
Specifications: 24 10.40 0.30 1.20 | AE10040-ND@ 4.83 4.19 3.39 | AR24-HZL/7/07-TT-R 
‘ ‘ 28 [0.70 0.60 1.40 | AE10041-ND@ 5.61 4.87 3.93 | AR28-HZL/07-TT-R 
ae ne lll elated 28 | 0.40 0.30 1.40 | AE7321-ND 2.88 2.50 2.02 | AR28-HZL/7/07-TT 
CEGacity between, adiacont contactes cO.SbR: 28 | 040 0.30 1.40 | AE10042-NDe 5.31 4.61 3.72 | AR28-HZL/7/07-TT-R 
paoly aes ety aes 32 | 0.70 0.60 1.60 | AE10043-ND@ 6.09 5.28 4.27 | AR32-HZL/07-TT-R 
Capacity between opposite adjacent contacts: <0.4pF. 40 |0.70 0.60 200 | AE7323-ND 455 3.95 3.19 | AR40-HZL/07-TT 
erage ne 40 [0.70 0.60 2.00 | AE10044-ND¢@ 7.53 6.53 5.28 |AR40-HZL07-TT-R 
20.7N. Housing: * PBT and 30% Glass Fiber (UL 48 10.70 0.60 _2.40_| AE7324-ND 4.97 4.31 3.48 | AR48-HZL/07-TT 
94V-0) * Insulation Resistance: 1012. + Operating 8 | 0.40 0.30 0.40 | AE10046-ND@ 1.68 1.46 1.18] ARO8-HZW/T-R 
Temperature Range: -55°C ~ 105°C 14 | 0.40 0.30 0.70 | AE10047-ND@ 231 2.01 1.62| AR14-HZW/T-R 
16 | 0.40 0.30 0.80 | AE10048-ND@ 2.67 2.32 1.87 | AR16-HZW/T-R 
No. of | Con- Dimensions 18 | 040 0.30 0.90 | AE7118-ND 2.13 1.85 1.50 | AR18-HZW/T 
Con- | tact (Inch) Digi-Key Pricing Assmann 18 | 040 0.30 0.90 | AE10049-ND@ 3.00 2.60 2.10 | AR18-HZW/T-R 
tacts [Plating] AB C__| Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 2] 20 [0.40 0.30 1.00 | AE10050-ND@ 3.33. 2.89 2.34| AR20-HZW/T-R 
i 5 “LCT: 24 | 0.70 0.60 1.20 | AE7124-ND 2.85 2.47 2.00 | AR24-HZW/T 
6 | gow |o39 030 030 |AEMGENDS 126 10.92 820 47800 | AOSLCG-T-A 24 |0.70 0.60 1.20 | AEI005I-NDe 4353.77, 305 | AR24-HZWIT-R 
: 28 | 0.70 0.60 1.40 | AE10052-ND@ 4.65 4.03 3.26 | AR28-HZW/T-R 
Tin |0.39 0.30 0.39 | AE9986-ND@ 32 252 ©2030 73.50 | A08-LC-TT-R 40 |070 060 200 | AE7140-ND 521 4.59 3.16| AR4O-HZW/T 
8 | Gold | 0.39 0.30 0.39 | AE9987-ND@ 54 4.68 37.80 162.00 | A08-LCG-T-R 40 |070 060 200 | AE10053-NDe 633 549 444| AR4O-HZW/T-R 
Tin | 0.40 0.30 0.40 | AE9988-NDt® 54 4.32 34.80 126.00 | A08-LC-TR-R GS AGHS Ganationt 
Tin | 039 0.30 0.70 | AE9989-NDe A 324 2610 9450 | AI4LC-TT-R aie ied 
44 | Gold | 0.39 0.30 0.70 | AE9814-ND 63 5.51 38.00 152.00 | A14-LCG-T 
Gold | 0.39 0.30 0.70 | AE9990-ND@ 63 5.46 4410 189.00 | A14-LCG-T-R 
Tin | 0.40 0.30 0.70 | AE9991-NDte 54 4.32 34.80 126.00 | A14-LC-TR-R OK Industries 
Tin ]0.39 0.30 0.80 | AE9992-ND@ 45 3.60 29.00 105.00 | A16-LC-TT-R eT ey : 
16 | Gold | 0.39 0.30 0.80 |AE9993-ND® 72 6.24 5040 216.00 | A16-LCG-T-R Clo Division of Jonard Industries Corp. 
Tin | 0.40 0.30 0.80 | AE9994-NDte 63 5.04 40.60 147.00 | A16-LC-TR-R 
Tin |0.39 0.30 0.90 | AE9995-ND@ 544.32 34.80 126.00 | A18-LC-TT-R i i 
g/cm 099 03) Oso [acseonD® = st 70, aa) tea | meuter™ | | IC Insertion/Extraction Tools 
Gold | 0.39 0.30 0.90 | AE9996-ND@ 81 7.02 56.70 243.00 | A18-LCG-T-R 
Tin | 0.40 0.30 0.90 | AE9997-NDte 68 5.40 43.50 157.50 | A18-LC-TR-R 
Tin |0.39 0.30 1.00 | AE9998-ND@ 59 468 © 37.70 136.50 | A20-LC-TT-R 
o9 | Gold | 0.40 0.30 1.00 | AEG999-ND@ 87 7.54 60.90 261.00 | A20-LCG-T-R 
Tin |0.40 0.30 1.00 | AE9845-NDt 26 2.09 1682 60.90 | A20-LC-TR 
Tin | 0.40 0.30 1.00 | AE10000-NDt® 77 612 49.30 178.50 | A20-LC-TR-R 
oo | Tin | 0.50 0.40 1.10 |AE10264-ND@ 86 6.84 © 55.10 199.50 | A22-LC-T2-R 
Gold | 0.50 0.40 1.10 | AE9822-ND 89 7.75 62.58 268.20 | A22-LCG 
Tin |0.70 0.30 1.20 |AE10285-ND® 63 5.04 4060 147.00 | A24-LC-7-TT-R 
o4 | Tin | 0.70 0.60 1.20 | AE10001-ND@ 63 5.04 40.60 147.00 | A24-LC-TT-R 
Gold | 0.70 0.60 1.20 | AE10002-ND® 96 8.32 67.20 288.00 | A24-LCG-T-R 
Tin | 0.70 0.60 1.20 | AE10003-NDt® 81 6.48 52.20 189.00 | A24-LC-TR-R 
Tin |0.70 0.60 1.40 |AE10004-ND@ 86 6.84 55.10 199.50 | A28-LC-TT-R 
og | Tin | 0.70 0.30 1.40 | AE10286-ND@ 77 612 49.30 178.50 | A28-LC-7-TT-R Fig. | Description : Each 
Gold | 0.70 0.60 1.40 | AE10005-ND® 1.26 10.92 88.20 378.00 | A28-LCG-T-R 1 | 14~16 Pin CMOS Safe Inserter K154-ND 20.43 
Tin | 0.70 0.60 1.40 | AE10006-NDt® 1.08 864 69.60 252.00 | A28-LC-TR-R 2 | 24-28 Pin CMOS Safe Inserter K155-ND 20.43 
i : -LO-AR- 3__| 36~40 Pin CMOS Safe Inserter K156-ND 23.48 
32 Tin 0.70 0.60 1.60 |AE10007-NDt® 1.22972 78.30 283.50 | A32-LC-TR-R at) eebaclor Toon (8 Be pie) eon 38 
Tin 0.70 0.60 2.00 | AE10008-ND® 1.22 9.72 78.30 283.50 | A40-LC-TT-R 5 Extractor Tool, (24 ~ 40 pins) K158-ND 23.47 
4p | Gold | 0.70 0.60 2.00 | AE10009-ND@ 1.80 15.60 126.00 540.00 | A40-LCG-T-R — insertion and Extraction Kit K159-NDT 79.83 
Tin |0.70 0.60 2.00 | AE9851-NDt AG 3.67 29.58 107.10 | A40-LC-TR | Universal PLCC Extraction Tool ESD Sate K293-ND 2174 
Tin | 0.70 0.60 2.00 | AE10010-NDt® 1.53 12.24 98.60 357.00 | A40-LC-TR-R Low Cost Universal PLCC Extractor K374-ND 10.96 
t Retentive Leg Version RoHS Compliant t The K159 Kit contains: K154, K155, K156, K157 and K158. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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avi Zero Insertion Force (ZIF) I.C. Sockets 


Econo ZIF 


— ¢ —— 


© 


Shrink DIP Socket SOIC Lidded Socket 


.070” Pin to Pin Pitch 


ZIP DIP SOCKETS: 

Features: * For DIPs with .100” (2.54mm) lead spacing * Pin counts for 14~64 leads * Lever actuated zero insertion force 
mechanism * Socket easily disassembles for repairability 

Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polysulfone; Flammability: UL 94V-0 » Color: Green » Contact 
Material: Beryllium Copper; Plating: 30” (0.76um) Gold over 50” (1.3m) Nickel Electrical Specifications: * Current 
Rating: 1 Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


ECONO ZIF SOCKETS: 

Designed for OEM/end use applications where field replacement or programming of DIPs is required. The patented ZIF 
feature uses screwdriver rotation of a cam (instead of a lever) for security against vibration or accidental unloading. Leads 
are on .100" centers. 


ZIP DIP RECEPTACLES: 

Features: * Matching receptacle for every ZIP DIP Socket, including “Universal DIP” and "Shrink DIP” * Mounting flanges 
hold receptacle to board « Pre-tapped holes in receptacle body mate with screw-hole in socket to hold socket firmly to 
receptacle (2 screws provided with each receptacle) 

Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polysulfone, Flammability Rating: UL94V-0 Color: Green 
* Contact Material: Beryllium Copper; Plating: 30u” (.076ym) Gold over 50” (1.3 pm) Nickel Electrical Specifications: 
¢ Current Rating: 1 Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


UNIVERSAL DIP SOCKETS .100 CENTERS: 

Features: * For DIPs with 100” lead spacing » Extra wide contact zone allows insertion of DIPs with distance between rows 
from .300” through .600” « Lever actuated zero insertion force mechanism * Socket easily disassembles for repairability 
Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polysulfone; Flammability: UL 94V-0 * Color: Green » Contact 
Material: Beryllium Copper; Plating: 30” (0.76um) Gold over 50” (1.3m) Nickel Electrical Specifications: * Current 
Rating: 1 Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


SHRINK DIP SOCKETS: 


Features: * For DIPs with .070” (1.78mm) lead spacing » Pin counts from 28 through 90 leads * Lever actuated zero 
insertion force mechanism 


ZIP DIP Receptacles 


Universal DIP PGA ZIP Socket 


Socket 


= 


)\= omar) 


In-Line ZIP Strip 
Socket 


Note: Contacts Ordered Separately 


Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polysulfone; Flammability: UL 94V-0 * Color: Green * Contact 
Material: Beryllium Copper; Plating: Gold Flash over 50y” (1.3ym) Nickel Electrical Specifications: * Current Rating: 1 
Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


SOIC SOCKETS LIDDED: 

Features: * Lid can be actuated from top or front and is compatible with automated load/unload equipment » Compact 
envelope and side to side stackability maximize broad density »* Tweezer slot for easy manual loading/unloading Lid 
applies 80 grams normal force per lead for maximum electrical reliability * Accepts Gull Wing JEDEC devices sizes in .150” 
(3.81mm) and .300” (7.62mm) body widths 

Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polyethersulfone; Flammability: UL 94V-0 » Color: Black 
* Contact Material: Beryllium Copper; Plating: 30” (0.76ym) Gold over 50” (1.3m) Nickel Electrical Specifications: 
© Current Rating: 1 Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 


IN-LINE ZIP STRIP SOCKETS: 

Features: * For single-in-line packages on .100” (2.54mm) centers SIP pin counts from 10 through 36 leads * Lever 
actuated zero insertion force mechanism »* Ganging bar included to enable mass actuation »* Accepts pins up to .025” 
(0.6mm) square 

Physical Specifications: * Insulation Material: Glass Filled Polysulfone; Flammability: UL 94V-0 * Color: Green * Contact 
Material: Beryllium Copper; Plating: 30” (0.76um) Gold over 50” (1.3m) Nickel Electrical Specifications: * Current 
Rating: 1 Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C. 


PGA ZIP SOCKETS: 

Features: ¢ Available in 10 x 10 matrix through 25 x 25 matrix * Used when only a few test sockets are needed * Provides 
individual components ready for assembly * Open pattern top plate; load only those contacts needed for your specific 
device pin pattern 

Physical Specifications: * Insulation Material: Polyethersyfone (PES); Flammability: UL 94V-OV Color: Black » Contact 
Material: Beryllium Copper «Plating Options: 30” (0.76um) Gold over 50y” (1.3m) Nickel Electrical Specifications: 
© Current Rating: 1 Amp Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55°C ~ 150°C 

Note: Contacts Ordered Separately 


No. of Contact Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M 
Pins Plating A B c D Part No. 1 10 Part No. 
ZIP DIP Sockets 
14 1.30 (33.0) -60 (15.2) -60 (15.2) -300 (7.62) 3M1402-ND 9.59 76.09 214-3339-00-0602J 
16 1.39 (35.3) -60 (15.2) -70 (17.8) -300 (7.62) 3M1602-ND. 9.98 79.25 216-3340-00-0602J 
18 Gold 1.49 (37.8) -60 (15.2) -80 (20.3) -300 (7.62) 3M1802-ND. 10.37 82.28 218-334 1-00-0602J 
20 1.59 (40.4) -60 (15.2) -90 (22.9) -300 (7.62) 3M2002-ND 10.17 80.66 220-3342-00-0602J 
22 1.69 (42.9) -70 (17.8) 1.00 (25.4) -400 (10.16) 3M2202-ND 11.17 88.68 222-3343-00-0602J 
24 1.78 (45.3) -90 (22.9) 1.10 (27.9) -600 (15.24) 3M2402-ND 9.93 78.82 224-1275-00-0602J 
24 1.79 (45.5) .60 (15.2) 1.10 (27.9) -300 (7.62) 3M5000-ND 13.98 111.84 224-5248-00-0602J 
28 Gold 1.99 (50.5) -90 (22.9) 1.30 (33.0) -600 (15.24) 3M2802-ND 10.41 82.58 228-1277-00-0602J 
28 1.99 (50.5) .70 (17.8) 1.30 (33.0) -400 (10.16) 3M5001-ND 15.04 120.32 228-4817-00-0602J 
32 2.19 (55.5) -90 (22.9) 1.50 (38.1) -600 (15.24) 3M5076-ND 14.60 116.80 232-1285-00-0602J 
40 2.58 (65.6) -90 (22.9) 1.90 (48.3) -600 (15.24) 3M4002-ND 13.49 10703 240-1280-00-0602J 
64 3.95 (100.3) 1.30 (33.0) 3.10 (78.7) -900 (22.86) 3M6402-ND 21.10 167.49 264-4493-00-0602J 
40 Gold 2.58 (65.5) 1.30 (33.0) 1.90 (48.3) 1.00 (25.4) 3M5002-ND 19.44 155.52 240-3639-00-0602J 
42 2.68 (68.2) -90 (22.9) 2.00 (50.8) -600 (15.24) 3M5003-ND 16.44 131.52 242-1281-00-0602J 
48 2.98 (75.8) -90 (22.9) 2.30 (58.4) -600 (15.24) 3M5004-ND 20.50 164.00 248-1282-00-0602J) 
Econo ZIF Sockets 
16 Gold 1.10 (27.94) -50 (12.70) -700 (17.78) -300 (7.62) 3M1603-ND. 5.58 48.59 216-6278-00-3303 
ZIP DIP Receptacles — Solder Tail with Flanges 
14 1.00 (25.4) .60 (15.2) 1.28 (32.5) -300 (7.62) 3M1401-ND 9.01 68.15 214-3339-09-0602J 
16 .96 (24.4) -56 (14.2) 1.37 (34.8) -300 (7.62) 3M1601-ND 9.39 71.03 216-3340-09-0602J 
18 Gold .95 (24.1) -55 (14.0) 1.49 (37.8) -300 (7.62) 3M1801-ND 9.83 74.40 218-3341-09-0602J 
20 1.00 (25.4) -60 (15.2) 1.58 (40.1) -300 (7.62) 3M2001-ND 10.22 77.28 220-3342-09-0602J 
22 1.06 (26.9) 65 (16.5) 1.69 (42.9) -400 (10.16) 3M2201-ND 10.62 80.31 222-3343-09-0602J 
24 1.26 (32.0) .86 (21.8) 1.77 (45.0) -600 (15.24) 3M2401-ND 9.44 71.46 224-1275-09-0602J 
24 96 (24.4) -56 (14.2) 1.77 (45.0) -300 (7.62) 3M5021-ND 11.28 90.24 224-5248-09-0602J 
28 Gold 1.26 (32.0) .86 (21.8) 1.98 (50.3) -600 (15.24) 3M2801-ND 10.47 79.23 228-1277-09-0602J 
28 1.09 (27.9) .70 (17.8) 1.59 (40.5) -400 (10.16) 3M5026-ND 10.60 84.80 228-1290-09-0602J 
28 1.06 (26.9) 66 (16.8) 1.98 (50.3) -400 (10.16) 3M5028-ND 13.18 105.44 228-4817-09-0602J 
32 1.25 (32.0) .86 (21.9) 2.17 (65.2) -600 (15.24) 3M5030-ND 11.66 93.28 232-1285-09-0602J 
40 1.27 (32.3) .86 (21.8) 2.58 (65.5) -600 (15.24) 3M4001-ND 13.08 98.95 240-1280-09-0602J 
40 Gold 1.66 (42.2) 1.26 (32.0) 2.58 (65.5) 1.00 (25.4) 3M5037-ND 16.44 131.52 240-3639-09-0602J 
42 1.26 (32.0) .86 (21.8) 2.68 (68.1) -600 (15.24) 3M5039-ND 13.52 108.16 242-1281-09-0602J 
42 1.30 (33.0) -90 (22.9) 2.08 (52.9) -600 (15.24) 3M5043-ND 14.14 113.12 242-1293-09-0602J) 
48 1.25 (31.8) .86 (21.8) 2.98 (75.8) -600 (15.24) 3M5045-ND 15.14 121.12 248-1282-09-0602J) 
64 Gold 1.70 (43.2) 1.30 (33.0) 3.95 (100.3) -900 (22.86) 3M6401-ND 20.91 158.19 264-4493-09-0602J 
64 1.52 (38.5) 1.11 (28.3) 2.85 (72.5) -800 (20.32) 3M5049-ND 20.36 162.88 264-1300-09-0602J 
90 1.61 (40.8) 1.19 (30.2) 3.77 (95.7) -900 (22.86) 3M5052-ND 28.22 225.76 290-1294-09-0602J 
ZIP DIP Receptacles — Wire Wrap with Flanges 

14 1.00 (25.4) -60 (15.2) 1.28 (32.5) -300 (7.62) 3M5013-ND 11.62 92.96 214-3339-19-0602J 
16 96 (24.4) -56 (14.2) 1.37 (34.8) -300 (7.62) 3M5014-ND 12.24 97.92 216-3340-19-0602J 
18 Gold .95 (24.1) -55 (14.0) 1.49 (37.8) -300 (7.62) 3M5015-ND 12.88 103.04 218-3341-19-0602J 
20 1.00 (25.4) .60 (15.2) 1.58 (40.1) -300 (7.62) 3M5016-ND 13.56 108.48 220-3342-19-0602J 
22 1.06 (26.9) .65 (16.5) 1.69 (42.9) -400 (10.16) 3M5017-ND 14.24 113.92 222-3343-19-0602J 
24 1.26 (32.0) .86 (21.8) 1.77 (45.0) -600 (15.24) 3M5018-ND 12.10 96.80 224-1275-19-0602J 


(Continued) 
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3M Zero Insertion Force (ZIF) I.C. Sockets (cont.) 


No. of Contact Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M 
Pins Plating A B (o D Part No. 1 10 Part No. 
24 .96 (24.4) -56 (14.2) 1.77 (45.0) -300 (7.62) 3M5022-ND 14.86 118.88 224-5248-19-0602J 
28 1.26 (32.0) -86 (21.8) 1.98 (50.3) -600 (15.24) 3M5023-ND 13.56 108.48 228-1277-19-0602J 
28 Gold 1.06 (26.9) .66 (16.8) 1.98 (50.3) -400 (10.16) 3M5029-ND 16.66 133.28 228-4817-19-0602J 
32 1.25 (32.0) -86 (21.9) 2.17 (65.2) -600 (15.24) 3M5031-ND 14.96 119.68 232-1285-19-0602J) 
40 1.27 (32.3) -86 (21.8) 2.58 (65.5) -600 (15.24) 3M5034-ND 17.50 140.00 240-1280-19-0602J 
40 1.66 (42.2) 1.26 (32.0) 2.58 (65.5) 1.000 (25.4) 3M5038-ND 21.36 170.88 240-3639-19-0602J 
42 Gold 1.26 (32.0) .86 (21.8) 2.68 (68.1) -600 (15.24) 3M5040-ND 17.90 143.20 242-1281-19-0602J 
48 1.25 (31.8) -86 (21.8) 2.98 (75.8) -600 (15.24) 3M5046-ND 20.14 161.12 248-1282-19-0602J) 
64 1.70 (43.2) 1.30 (33.0) 3.95 (100.3) -900 (22.86) 3M5051-ND 29.34 234.72 264-4493-19-0602J 
ZIP DIP Receptacles — Solder Tail without Flanges 
24 1.26 (32.0) .86 (21.8) 1.77 (45.0) -600 (15.24) 3M5019-ND 9.64 77.12 224-1275-29-0602J 
28 1.26 (32.0) -86 (21.8) 1.98 (50.3) -600 (15.24) 3M5024-ND 10.66 85.28 228-1277-29-0602J 
28 Gold 1.09 (27.9) -70 (17.8) 1.59 (40.5) -400 (10.16) 3M5027-ND 10.60 84.80 228-1290-29-0602J 
32 1.25 (32.0) .86 (21.9) 2.17 (55.2) -600 (15.24) 3M5032-ND 11.66 93.28 232-1285-29-0602J 
40 1.27 (32.3) -86 (21.8) 2.58 (65.5) -600 (15.24) 3M5035-ND 13.36 106.88 240-1280-29-0602J 
42 1.26 (32.0) .86 (21.8) 2.68 (68.1) -600 (15.24) 3M5041-ND 13.52 108.16 242-1281-29-0602J 
42 1.30 (33.0) .90 (22.9) 2.08 (52.9) -600 (15.24) 3M5044-ND 14.08 112.64 242-1293-29-0602J 
48 Gold 1.25 (31.8) .86 (21.8) 2.98 (75.8) -600 (15.24) 3M5047-ND 15.14 121.12 248-1282-29-0602J 
64 1.52 (38.5) 1.11 (28.3) 2.85 (72.5) -800 (20.32) 3M5050-ND 19.16 153.28 264-1300-29-0602J 
90 1.61 (40.8) 1.19 (30.2) 3.77 (95.7) -900 (22.86) 3M5053-ND 28.22 225.76 290-1294-29-0602J 
ZIP DIP Receptacles — Wire Wrap without Flanges 
24 1.26 (32.0) .86 (21.8) 1.77 (45.0) -600 (15.24) 3M5020-ND 12.10 96.80 224-1275-39-0602J 
28 1.26 (32.0) -86 (21.8) 1.98 (50.3) -600 (15.24) 3M5025-ND 13.56 108.48 228-1277-39-0602J 
32 Gold 1.25 (32.0) -86 (21.9) 2.17 (65.2) -600 (15.24) 3M5033-ND 14.96 119.68 232-1285-39-0602J 
40 1.27 (32.3) .86 (21.8) 2.58 (65.5) -600 (15.24) 3M5036-ND 17.50 140.00 240-1280-39-0602J 
42 1.26 (32.0) -86 (21.8) 2.68 (68.1) -600 (15.24) 3M5042-ND 17.90 143.20 242-1281-39-0602J) 
48 1.25 (31.8) .86 (21.8) 2.98 (75.8) -600 (15.24) 3M5048-ND 19.00 152.00 248-1282-39-0602J 
Universal DIP Sockets 
24 1.77 (45.0) = 1.10 (27.94) = 3M2406-ND 13.06 103.64 224-1286-00-0602J 
28 1.99 (50.5) _ 1.30 (33.02) = 3M2806-ND 15.66 124.29 228-1371-00-0602J 
32 Gold 2.19 (56.6) — 1.50 (38.10) = 3M5005-ND 20.78 166.24 232-1287-00-0602J 
40 2.59 (65.8) = 1.90 (48.26) = 3M4006-ND 20.44 162.20 240-1288-00-0602J 
42 2.69 (68.2) = 2.00 (50.80) = 3M5006-ND 26.04 208.32 242-1289-00-0602J 
Shrink DIP Sockets — .070” Pin to Pin Pitch 
28 1.60 (40.5) 1.42 (36.1) .70 (17.8) -40 (10.16) 3M5007-ND 13.12 104.96 228-1290-00-0602J 
32 1.73 (44.0) 1.56 (39.6) -70 (17.8) -40 (10.16) 3M5008-ND 18.44 147.52 232-1291-00-0602J 
42 Gold 2.10 (52.9) 1.90 (48.5) -90 (22.9) -60 (15.24) 3M5009-ND 17.98 143.84 242-1293-00-0602J 
56 2.57 (65.4) 2.40 (61.0) -90 (22.9) .60 (15.24) 3M5010-ND 25.90 207.20 256-1292-00-0602J 
64 2.90 (72.5) 2.68 (68.0) 1.10 (28.3) -80 (20.70) 3M5011-ND 25.18 201.44 264-1300-00-0602J 
90 3.77 (95.7) 3.59 (91.3) 1.23 (31.3) -90 (22.86) 3M5012-ND 40.26 322.08 290-1294-00-3302J 
SOIC Lidded Sockets 
8 1.45 (36.8) -47 (11.9) —= _ 3M5054-ND 17.94 143.52 208-7391-55-1902 
14 1.45 (36.8) -47 (11.9) = = 3M5055-ND 20.24 161.92 214-7390-55-1902 
16 Gold 1.59 (40.4) .57 (14.5) = = 3M5077-ND 21.48 171.84 216-7224-55-1902 
16 1.45 (36.8) -47 (11.9) _— = 3M5078-ND 21.48 171.84 216-7383-55-1902 
18 1.59 (40.4) -57 (14.5) = = 3M5056-ND 22.04 176.32 218-7223-55-1902 
20 1.59 (40.4) -57 (14.5) = — 3M5057-ND 23.28 186.24 220-7201-55-1902 
24 Gold 1.69 (42.9) -80 (20.3) = = 3M5058-ND 25.72 205.76 224-7397-55-1902 
28 1.69 (42.9) -80 (20.3) = = 3M5059-ND 28.12 224.96 228-7396-55-1902 
28 1.69 (42.9) -80 (20.3) = _ 3M5060-ND 28.12 224.96 228-7474-55-1902 
In-Line ZIP Strip Sockets 

10 1.77 (45.0) 1.60 (40.8) — _— 3M5061-ND 26.10 208.80 210-2599-00-0602 
20 2.77 (70.4) 2.57 (65.3) = = 3M5062-ND 29.44 235.52 220-2600-00-0602 
24 Gold 3.15 (80.0) 2.97 (75.4) = _— 3M5063-ND 30.50 244.00 224-5809-00-0602 
32 3.97 (100.8) 3.81 (96.8) _ =. 3M5064-ND 32.64 261.12 232-2601-00-0602 
36 4.35 (110.5) 4.17 (105.9) = = 3M5065-ND 33.64 269.12 236-6225-00-0602 

Matrix Digi-Key Pricing 3M 

Size Description Part No. 1 10 Part No. 
PGA ZIP Sockets 

10x10 Socket Kit without Contacts 3M5066-ND 29.12 232.96 200-6310-9UN-1900 

11x41 Socket Kit without Contacts 3M5067-ND 29.20 233.60 200-631 1-9UN-1900 

13x13 Socket Kit without Contacts 3M5068-ND 29.54 236.32 200-6313-9UN-1900 

15x15 Socket Kit without Contacts 3M5069-ND 50.06 400.48 200-6315-9UN-1900 

17x17 Socket Kit without Contacts 3M5070-ND 45.28 362.24 200-6317-9UN-1900 

19x19 Socket Kit without Contacts 3M5071-ND 53.84 430.72 200-6319-9UN-1900 

21x21 Socket Kit without Contacts 3M5072-ND 64.74 517.92 200-6321-9UN-1900 

25 x 25 Socket Kit without Contacts 3M5073-ND 86.20 689.60 200-6325-9UN-1900 

_— Socket Contact - BeCu/Au Plated 3M5074-ND 22 1.76 300-6300-CNA-0002B 
_— Extra Hole Plugs - Set of 10 3M5075-ND 1.50 12.00 200-4660-14-1900 


DIP Sockets 


Features: 
* Dual leaf, high compression contact provides reliable termination * Side and end stackable 


Specifications: 
* Insulation Material: Polyester glass filled * Flammability: UL 94V-0 * Color: Black * Underplating: 35u” min. Nickel overall * Surface Plating: 
135y” min. Matte Tin overall * Current Rating: 1 Amp * Temperature Rating: -25°C ~ 85°C ona 


No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M 
Contact A B c Part No. 1 10 100 | Part No. Contact A B Cc Part No. 1 10 100 | Part No. 
Straight Tail Kinked Tail 


8 .395 (10.03) 300 (7.62 -400 (10.16) | 3M5461-ND 18 1.56 12.60 | 4808-3000-CP 8 .395 (10.03) -300 (7.62) -400 (10.16) | 3M5473-ND 18 1.56 12.60 | 4808-3004-CP 


24 1.195 (30.35) .300 (7.62) -400 (10.16) | 3M5478-ND 30 2.60 = 21.00 | 4824-3004-CP 


( (7.62) ( 
14 .695 (17.65) | .300(7.62) | .400(10.16) | 3M5462-ND 15 1.30 10.50 | 4814-3000-CP 14 695 (17.65) | .300 (7.62) | .400(10.16) | 3M5474-ND =.18 = 1.56 12.60 | 4814-3004-CP 
16 .795 (20.19) | .300(7.62) | .400(10.16) | 3M5463-ND 15 1.30 10.50 | 4816-3000-CP 16 .795 (20.19) | .300 (7.62) | .400(10.16) | 3M5475-ND 18 1.56 12.60 | 4816-3004-CP 
18 | .895 (22.73) | .300(7.62) | .400 (10.16 ( 10.16) | 3M5476-ND 24 2.08 16.80 |4818-3004-CP 
20 | .995 (25.27) | .300(7.62) | .400(10.16) | 3M5465-ND 21 1.82 14.70 | 4820-3000-CP 20 | .995 (25.27) | .300 (7.62) | 400 (10.16) | 3MS477-ND = 24 2.08 16.80 | 4820-3004-CP 
( 


24 1.195 (30.35: 
24 1.195 (30.35: 


3M5466-ND 24 2.08 16.80 | 4824-3000-CP 


( 

( 

( 
3M5464-ND 211.82 -—-14.70 | 4818-3000-CP 18 | .895 (22.73) nee 400 

( 

( 


28 1.395 (35.43) -300 (7.62) -400 (10.16) | 3M5480-ND 30 2.60 21.00 | 4828-3004-CP 


( 
( 
( 
( 
( 
300 (7.62) | .400 (10.16 
( 
( 
( 
( 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
600 (15.24) | .700(17.78) | 3M5467-ND 24 += 2.08 +—16.80 | 4824-6000-CP 24] 1.195 (30.35) | 600 (15.24 
) 
) 
) 
) 


(30.35) 
( 
(30.35) ( ( (15.24) | .700 (17.78) | 3M5479-ND 30 2.60 21.00 | 4824-6004-CP 
28 | 1.905 (85.43) | .600(15.24) | .700 (17.78) | SMO469:ND)) 27 2.34 18.90 | 4828-6000-CP 28 | 1.395 (35.43) | .600 (15.24) | .700 (17.78) | 3M5481-ND 38» 2.86 23.10 | 4828-6004-CP 
32 | 1.595 (40.51) | .600 (15.24) | .700(17.78) | 3M5470-ND = .30. 2.60 21.00 | 4832-6000-CP 32 | 1.595 (40.51) | .600 (15.24) | .700(17.78) | 3M5482-ND 39 3.38 27.30 |4832-6004-CP 
40 | 1.995 (50.67) | 600 (15.24) | .700(17.78) | 3MS5471-ND = 39. 3.38 27.30 | 4840-6000-CP 40 | 1.995 (50.67) | .600 (15.24) | .700(17.78) | 3M5483-ND 48 4.16 — 33.60 | 4840-6004-CP 
48 | 2.395 (60.83) | _.600 (15.24) | .700(17.78) | 3M5472-ND 484.16 ~—_33.60 | 4848-6000-CP 48 | 2.395 (60.83) | 600 (15.24) | .700(17.78) | 3M5484-ND 574.94 39.90 | 4848-6004-CP 
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OEM Type “A” 
LCC Sockets 


3M IC Test Clips 


Features: 


Simplifies prototype and production testing, field 


service work, and Quality Control. 


* One-piece body for each DIP size. 


DIP, etc. 
High reliability Gold contacts. 
* Proven 770 Alloy contacts. 


«Rugged, engineering-grade thermoplastic body 


molded around contact pins 


Knife Edge contacts concentrate high normal force in 
asmall area that break through oxides and conformal 


TC-14 fits 14-pin 


923690-08-ND 


aN Surface Mount Test Clips 
by 3M Electronic Specialty Products 


Features: 

«Allow safe, convenient, fast and easy testing of 
normally hard-to-access. Small Outline Integrated 
Circuits (SOICs) 

Eight sizes available for .30” (7.62mm) and .15” 
(3.81mm) package sizes 

Helical compression springs and insulating contact 
combs ensure contact integrity during testing 

Permits devices stacked as close as .0505” (1.28mm) 
end-to-end to be tested simultaneously 


coatings Shown * Standard .025” (.64mm) square contacts on .10” (2.54mm) centers at the 
probe end of the clip easily accept test probes or single row female socket 
No. |Row to | Nail-Head Leads Headless Leads ee ig ad lees Flea pelvneter hod ver a 
f | Ri Digi-K Pri Digi-K Pri * Steel hinge pin and glass filled polyester body provide long service life 
pia (tae) ein ies fa Ba Nee cae « Available with alloy 764 unplated and gold plated leads 
a : «Allows safe, convenient testing of Plastic Leaded Chip Carrier (PLCC) 
Alloy 770 style ICs 
8 3 | 923695-ND 10.27 | 923690-08-ND 10.99 * All four sides of test clip open simultaneously for fast and easy attachment 
14} .3 | 923698-ND 10.35 | 923690-14-ND 11.27 to PLCC being tested . 
i6| 3 923700-ND 10.45 923690-16-ND 11.39 Stays securely clamped to PLCC until removed 
16| 5/6 | 923702-ND 1737 pan _ Helical compression springs and insulating contact combs ensure contact 
ee : integrity during testing 
18| 3 | 923703-ND 14.69 | 923690-18-ND 15.72 * Permits testing of ICs with as little as .200" (5.08mm) row to row spacing 
Featinee: 20| 3 | 923704-ND 15.37 | 923690-20-ND 16.45 between devices 
. aii ee cap ‘ ' ; 24} 5/6 | 923714-ND 20.00 | 923690-24-ND 21.40 * Staggered contact rows on .100” (2.54mm) centers 
* Accepts JEDEC leadless type “A” ceramic chip carriers ‘* Variety of lid a) 3 J— — | 923689-24-ND 21.40 * Industry standard .025” (.64mm) square contact pins on the .100" (2.54mm) 
options available * “U” lid for |.C.E. adapter 1/0 cable egress » Heat Sink(s) 28 | .5/.6 | 923718-ND 24.00 | 923690-28-ND 25.69 centers 
acceptable and available * Thruster spring helps register substrate three 2813 923717-ND 92.85 923689-28-ND 25.69 * Available with alloy 764 leads and gold plated leads. 
corner notches, maintain centering * Polarizing post on bottom of socket 36 | 5/6 | 923720-ND 96.64 | 923690-36-ND 28.51 
¢ Through hole contact tails * No tools required for package insertion/ 40 5/6 923722-ND 07.96 923690-40-ND 29.91 No. Narrow Wide 
removal » Full contact probe-ability * High temperature PPS plastic and 64 : 9 923726-ND@ 42.59 es 22 of Digi-Key Price | Digi-Key Price 
BeCu contacts for rugged performance = Pins | Description | Part No. Each | Part No. Each 
; ra Gold Plated .150” SOIC .300" SOIC 
Physical Specifications: 8 | .3 |923743-08-ND 13.34 | 923739-08-ND 13.34 =| A764) KOSSSRORO 3205 = — 
«Insulation: * Material: Glass Filled Polyphenylene Sulfide (PPS) 14) 3 | 923743-14-ND 13.70 | 923739-14-ND 13.70 14 Alloy 764 | 923650-14-ND 4240 | — Ea 
Flammability: UL94V-0 * Color: Black * Lid Material: Aluminum Latch 16| .3 | 923743-16-ND 14.05 | 923739-16-ND 14.05 16 | Alloy 764 | 923650-16-ND 12.75 | 923660-16-ND 12.90 
Material: Stainless Steel * Thruster & Contact Material: Beryllium Copper 18) .3 | 923743-18-ND 19.00 | 923739-18-ND = 19.74 18 | Alloy764 | — — | 923660-18-ND 13.65 
(C172) Plating; Underplate: 50y” (1.27um) Nickel; Wiping Area: 30” 20| 3 | 923743-20-ND 24.35 | 923739-20-ND 22.67 20 | Alloy764 | — — | 923660-20-ND 14.99 
(0.761m) Gold; Solder Tails: 30” (0.76y1m) Gold * Marking: Raised Letters 24 | .5/.6 | 923743-24-ND 26.09 | 923739-24-ND 26.84 24 | Alloy 764 | — — | 923660-24-ND 15.47 
Faciical/enaciicall 24] 3 923742-24-ND 26.09 923738-24-ND 26.09 28 | Alloy764 | — — | 923660-28-ND 16.57 
ectrical peti ications: 28 | .5/.6 | 923743-28-ND 31.36 | 923739-28-ND 34.66 3 | Gold Plated | 923655-08-ND 1275 | — = 
Current Rating: 1 Amp «Insulation Resistance: >1x10Q » Withstanding 28) .3 | 923742-28-ND 31.36 | 923738-28-ND 31.36 14 | Gold Plated | 923655-14-ND 1412 |— — 
Voltage: 1000 Vrms at Sea Level 40 | .5/.6 | 923743-40-ND 36.76 | 923739-40-ND 36.76 16 | Gold Plated | 923655-16-ND 13.99 | 923665-16-ND 14.82 
; aa ; ; 48] 5/6 |— — | 923739-48-ND 49.21 18 | Gold Plated | — — | 923665-18-ND 14.94 
Environmental Specifications: * Operating Temperature Rating: -55° ~ 105°C 64] 9 J— — | 923739-64-ND 56.31 20 | Gold Plated | — — | 923665-20-ND 15.45 
7 aah a : 24 | Gold Plated | — — | 923665-24-ND 17.05 
Lid No./| Digi-Key Pricing 3M RoHS Compliant 28 | Gold Plated | — — | 923665-28-ND 18.30 
Type Cont.) Part No. 1 10 Part No. 
No. of Digi-Key Price 
ECG sockets Pins Description Part No. Each a eee Price 
Full | 68 | 3M6809A-ND =—11.37 99.09 | 268-5401-00-1102JH Knife Edge Gold Plated — RoHS Compliant Pins Description Part No. Each 
wstapea| 68 [ansenseno oan sxor [anesaorantioam| | | | mecwecime rence | greece ie 
-onapet Hf . / i eos) 16 -300 Knife Edge Test Clip | 927739-16-ND 23.94 
Fie 18 | .300 Knife Edge Test Clip | 927739-18-ND 32.41 a ed be eee eae 
A ij i bape 20 -300 Knife Edge Test Clip | 927739-20-ND 37.81 avs ° 
Heat Sink | 68 | 3M6809D-ND 12.74 110.99 | 268-5401-52-1102JH 20 "300 Knife Edge Test Clip | 927738-22-ND 41.31 44 Alloy 764 923670-44-ND 45.71 
LCC Socket Lid 24 | .300 Knife Edge Test Clip | 927738-24-ND 43.54 68 Alloy 764 923670-68-ND 61.81 
Full — | 38MLLSF-ND 64 556 |268-5401-00-0000 28 300 Knife Edge Test Clip 927738-28-ND 52.79 20 Gold Plated 923675-20-ND 37.46 
U-Shaped | — | 3MLLSU-ND 71 6.20 |268-5401-50-0000 22 | .600 Knife Edge Test Clip | 927739-22-ND 41.31 28 Gold Plated 923675-28-ND 44.33 
, 24 .600 Knife Edge Test Clip | 927739-24-ND 45.58 44 Gold Plated 923675-44-ND 49.01 
Finned 28 .600 Knife Edge Test Clip | 927739-28-ND 52.79 68 Gold Plated 923675-68-ND. 57.74 
Heat Sink | — | 3MLLSH-ND 2.44 21.18 |268-5401-52-0000 40 .600 Knife Edge Test Clip | 927739-40-ND 62.33 84 Gold Plated 923675-84-I-ND 62.20 


aN PLCC Chip Carrier Sockets 


Features: 


* Accepts chip carriers conforming to JEDEC outline MO-047 for square and MO-052 for rectangular * High temperature 
insulator compatible with IR reflow and wave soldering * Compatible with automated loading equipment * Open top design 


allows unrestricted air flow * Molded slots for ease of device extraction. 


Physical Specifications: 


* Insulation: « Material: Glass Filled Polyphenylene Sulfide (PPS) * Flammability: UL 94V-0 * Color: Black * Contact 
Material: Phosphor Bronze « Plating: Underplating: 50” (1.27m) Nickel - Overall; Wiping Area: 160” ( ) Matte Tin 


Fig. 1 — Thru-Hole 


Mount 


Fig. 2 — Surface Mount 


> 


aw 


B 


No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each 3M No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each 3M 
Pins A B Part No. 1 10 100 | PartNo. Pins A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Fig. 1 — Low Profile, 4 Row, PLCC Thru-Hole Mount Fig. 2 — 4 Row, PLCC Surface Mount with Location Post 
20 | 0.617 (15.65) 0.617 (15.65) | 3M2021A1-ND 84 73 ‘59 | 8420-21A1-RK-TP 
20 | 0.611 (15.50) 0.611 (15.50) | 3M2011B1-ND 81 val 57 | 8420-11B1-RK-TP 28 | 0.716 (18.18) 0.716 (18.18) | 3M2821A1-ND 87 76 .61 | 8428-21A1-RK-TP 
28 | 0.711(18.05) 0.711 (18.05) | 3M2811B1-ND 93 Bt .66 | 8428-11B1-RK-TP 32 | 0.716 (18.18) 0.818 (20.75) | 3M3221A1-ND 96 84 68 | 8432-21A1-RK-TP 
32 | 0.711 (18.05) 0.812 (20.60) | 3M3211B1-ND 99 86 70 | 8432-11B1-RK-TP 44 | 0.917 (23.28) 0.917 (23.28) | 3M4421A1-ND 1.14 99 80 | 8444-21A1-RK-TP 
44 | 0.926 (23.50) 0.926 (23.50) | 3M4411B1-ND 1417 = 1.02 82. | 8444-11B1-RK-TP 52_| 1.018 (26.04) 1.018 (25.84) (GMSCAUINEM 1.26 1.10 e601 || BAB2r2 TAT SAKGTE 
i 4 BAL 68 | 1.219 (30.95) 1.219 (30.95) | 3M6821A1-ND ‘1.53 1.33 4.08 | 8468-21A1-RK-TP 
52 | 1.020 (25.88) 1.020(25.88) | 3MS211B1-ND 1.29 © 1.42 91 | 8452-11B1-RK-TP 
(eat) eat) 84 | 1.418 (36.00) 1.418 (36.00) | 3M8421A1-ND _1.65 1.43 4.16 | 8484-21A1-RK-TP 
68 | 1.223 (31.05) 1.223 (31.05) | 3M6811B1-ND 1.59 1.38 1.12 | 8468-11B1-RK-TP 
84 | 1.420(36.05) 1.420(36.05) | 3M8411B1-ND 1.86 1.62 1.31 | 8484-1181-RK-TP_| [No.of | Dimensions -Inch (mm) | Digi-Key Price Each Tape & Reel* [3M 
Fig. 2 — 4 Row, PLCC Surface Mount Pins A B Part No. i 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
20 | 0.617 (15.65) 0.617 (15.65) | 3M2021B1-ND 84 73 59 | 8420-21B1-RK-TP Fig. 2 — 4 Row, PLCC Surface Mount 
23 | 0.716 (18.18) 0.716 (18.18) | 3M2821B1-ND ‘87 76 61 | 8428-21B1-RK-TP 20 | 0.617 (15.65) 0.617 (15.65) | SM2021BiCT-ND 1.08 94 76 | 500 | 324.00 ]8420-21B1-RK-TR 
32 | o716(1818) 0.818 (20.75) | 3M3221B1-ND ‘96 ‘a4 ‘6a | 8499-21B1-RK-TP 28 | 0.716 (18.18) 0.716 (18.18) | 3M2821B1CT-ND 1.08 94 76 | 450 | 291.60 | 8428-21B1-RK-TR 
a4 | 0917/2398) 091770328) PERSO 4.14 os aie "Gaci BEIT 32 | 0.716 (18.18) 0.818 (20.75) | 3M3221B1CT-ND 1.14 99 80 | 450 | 307.80 | 8432-21B1-RK-TR 
OVE (23.28) DS t7 Men 28) : : ‘ 44 | 0.917 (23.28) 0.917 (23.28) | 3M4421B1CT-ND 1.38 1.20 .97| 360 | 298.08 | 8444-21B1-RK-TR 
52__| 1.018 (25.84) 1.018 (25.84) | 3MS221BI-ND 1.26 1.10 89 | 8452-21B1-RK-TP 52 | 1.018 (25.84) 1.018 (25.84) | 3M5221B1CT-ND 1.56 1.36 1.10 | 350 | 327.60 | 8452-21B1-RK-TR 
68 | 1.219 (30.95) 1.219(30.95) | 3M6821B1-ND 153 1.33 1.08 | 8468-21B1-RK-TP 68 | 1.219 (30.95) 1.219 (30.95) | 3M6821B1CT-ND 1.86 1.62 1.31 | 280 | 312.48 | 8468-21B1-RK-TR 
84 | 1.418 (36.00) 1.418 (36.00) | 3M8421B1-ND 1.65 1.43 1.16 | 8484-2181-RK-TP_| * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


MI Electromagnetic Compatible Products 


3M EMC products can provide the following: Total 
* EMI/RFI shielding and absorbing « Static charge grounding » Anti-static masking * Cushioning * Mech- z H Adhesive | Thickness | Digi-Key Price Each 3m 
anical protection * Conductive properties for a wide variety of applications Series Size Type mils/mm | Part No. 1 5 10 | Part No. 
Embossed Tin-plated Copper Foil Tape 
Total Px F805. |p orig 3M1345C-ND 44.12 40.34 37.82) 1345X1" 
Adhesive | Thickness | Digi-Key Price Each 3M 4345 1x tyd. Note 4,0/0.102 | SM1345C-1YD-ND 385 295 2.81) 1345 X 1” 
Series Size Type mils/mm | Part No. 1 5 10 |Part No. 6"x 18yds. conductive cached 3M1345D-ND 223.78 209.79 195.81] 1345 X 6’ 
‘Aluminum Foil Tape 6"x Tt. 3M1345D-1FT-ND 648 5.18 4.67 | 1345 X6" 
7, 7 Silver-coated Polyester Fabric Tape 
Tx 36yds. 3M1120C-ND 20.75 2720 2550)1120X1 - 7 
ry ‘yd. Acrylic 3M1120C-1YD-ND 1654448 ~~ 107 /1420X1" 1x 54 5yds. 3M2300C-ND 142.40 133.50 124.60 /AG-2300 X1 
1120 uy Sq | 4.0/0.102 i . 1x ft. Acrylic 3M2300C-1FT-ND 1.91 1.36 1.23 | AG-2300 X 1” 
6"x 36yds. | Conductive 3M1120D-ND 163.20 153.00 142.80|1120X6 AG-2300 e H 4.3/0.110 ‘i 
a : 6”x 54.5yds. | Conductive 3M2300D-ND 774.30 720.90 694.20] AG-2300 X 6 
6"x Tt. 3M1120D-1FT-ND 331 237 2.13/1120X6 ei SCM aay) soeea Sa AC OaOO RE 
Tx 18yds. 3M1170C-ND 51.29 46.90 43.97/1170X1" u@ile = : i 
txtyd. | Acrylic 3M1170C-1YD-ND 4.48 «= 3.42 3.26/1170X1" Gold-coated Polyester Fabric Tape 
1170 | Gx t8yds. | Conductive | °-2/0-81 | 31 470D-ND 260.16 243.90 227.64|1170X 6" 1x 54.5yds. 3M2190C-ND 138.59 129.93 121.27] AU-2190 X 1” 

3 AFT . 1"x tft. Acrylic 3M2190C-1FT-ND 1.85 1.33 1.20/AU-2190 X 1" 

6"x tft. 3M1170D-1FT-ND 7.53 6.03 5.42 |1170 X 6 AU-2190 | a». 4 4.3/0.110 a 

: : 7 6"x 54.5yds. | Conductive 3M2190D-ND 753.59 701.63 675.64] AU-2190 X 6 

Tx 60yds. 3M1115C-ND 68.14 6413 60.12 1115X1 See SEER REND 638 3 | AUDI80 CB 
re 1x 1yd. Acrylic | > gp 477 | 3M1115C-1YD-ND 234 167 1.51/1115X1" x Tf. 1 FT 7.95 E 5.73 | AU 
6"x 60yds. | Conductive | /~"'‘’ |3M1115D-ND 372.74 336.68 312.63]1115 X6” = Copper-plated Polyester Ripstop Fabric Tape : 
6"x Tf. 3M1115D-1FT-ND 3.67 2.81 2.68 /1115 X6" 1 He Acrylic ey OND nD Bt ee 7388 ay a 
ii ii ii x ie , i i, yi i f ‘a 
Polyester-laminated Aluminum Foil Tape - - X-7001 | gy 40.9yds, | Conductive | 4.3/0.110 | 3i47991D-ND 443.25 413.70 384.15 |X-7001 X6" 
1x 54.5yds. 3M3600C-ND 21.00 1920  18.00]AL-36FR X 1 Beih |Double Sided EMPOOIEMERNEM (sas 4582 14.92 |%c7001K6" 
AL-aerr | 1X yd. Acrylic | » 479,964 |3MS600C-1YD-ND a7 55 50 |AL-36FR X 1” = B 2. : 
6"x 54.5yds. | Conductive | */2-°°" | 3m3600D-ND 115.20 108.00 100.80 |AL-36FR X 6” Nickel on Copper-plated Polyester Ripstop Fabric Tape 
6"x tft. 3M3600D-1FT-ND 1.54 1.10 1.00 | AL-36FR X 6” 1"x 54.5yds. 3M3190C-ND 125.57 117.72 109.88) CN 3190 X 1” 
7 : z 7 1x tft. Acrylic 3M3190C-1FT-ND 1.68 1.20 — 1.08/CN 3190 X 1” 
: Se Acrylic SMO ND egg aD BB SOVAL SONG HT, | | CN3190 | gr sasyds, | Conductive | 4:9/0-110 |3u31G00-nD 682.78 635.69 612.15|CN 3190 X6” 
AL-B6NC | g»y 54 5yds,} Non: | 2.2/0.055 | 3ui3¢o1D-ND 463.20 153.00 142.80 |AL-36NC X 6” 6"x tft. 3M3190D-1FT-ND 7.20 5.76 _5.19|CN 3190 X6 

6"x Ift. conductive 3M3601D-1FT-ND 218 1.56 1.41 |AL-36NC X 6” eCAP 7830N — PET Fabric Pads, XYZ-AXIS (Conductive Gaskets) 

"x 21.8yds. 3M3700C-ND 34.44. 3149 29.52 |AL-37BLKX 1” 7830N 9.45"x 54.5yds| Acrylic 0.2mm 3M7830A-ND 891.03 827.39 811.48] ECAP 7830N .2 
AL-aTBLK | ont”®.1¥e- Acrylic | 5 979.74 |8M3700C-1YD-ND 316 226  2.04]AL-37BLKX 1” 9.45"x ft. Nickel- : 3M7830A-1FT-ND 9.73 7.79 7.01 |ECAP 7830N .2 
6"x 21.8yds. | Conductive | °/-°/" | 3m3700D-ND 188.93 177.12 165.32 |AL-37BLK X 6” ze3on |9:45°x54.5yds) coated 7 3M7830B-ND 1032.58 958.83 940.39 ECAP 7830N .3 

6"x Tf. 3M3700D-1FT-ND 497 3.80 3.62 |AL-37BLK X6” 9.45"x tft. | Graphite ‘SMM |3M7830B-1FT-ND 11.28 9.038. 12 [ECAP 7830N.3 

Copper Foil Tape EMI Absorber Pads 
P3608. | pon 3M1125C-ND 27.04 2472 23.18]1125X1" ap-so19 [826 16.35yds. 010mm | SMS0700-ND 845.35 784.97 769.88 ]AB-5010 X 8.26" 
4195 1" 1yd. Noa 3M1125C-1YD-ND 1.50 1.08 97 1125 X 1” 8.26" x tft. -TOMM | 3MS5O10D-1FT-ND _-24.62—-20.93__ 19.70 | AB-5010 X8.26" 
6x 36yds. | condnetive | 2°0/0-089 | M1 125D-ND 151.20 141.75 132.30 |1125 x 6" ag-so20 [2-26°x 16.35yds, 020mm |2M50200-ND 886.09 622.80 606.98] AB-5020 X 8.26" 
6"x tft. 3M1125D-1FT-ND 3.06 2.19 1.97 |1125 X6” 8261 | pervig 20MM | 3M5020D-1FT-ND 25.81 21.94 20.65 AB-5020 X 8.26” 
1"x 36yds. ; 3M1126C-ND 51.63 47.20 44.25) 1126 X 1" ‘ap-5030 |826"x 16.35yds] 0, 030 3M5030D-ND 1018.50 945.75 927.57] AB-5030 X 8.26” 
1126 1x tyd. Acrylic | 5 5/.89 | svt 126¢-1YD-ND 2.87 2.05 1.851126 X1 8.26"x tft. One ‘30MM | 3M5030D-1FT-ND _-29.66 25.22 23.74 | AB-5030 X 8.26” 
6x 36yds. | Conductive | 3-5/0.089 | 3m1126D-ND 283.20 265.50 247.80 |1126 X6” 26"x 16 35yds conductive 3M5050D-ND 1171.27 1087.61 106.701 AB-5050X 8.26" 
6"x Tt. 3M1126D-1FT-ND 451 3.45 3.28 [1126 X6” AB-5050 |G oa» 0.50mm eas ‘ ‘ : é oF 
J 5 8.26" x tft. 3MS050D-1FT-ND 34.11 29.00 _27.29 | AB-5050 X 8.26 
1/4"x 18yds. 3M1181A-ND 11.36 974  8.44/1181X1/ : a 
‘ i é 8.26"x 10.9yds. 3M5100D-ND 998.13 926.84 909.02] AB-5100 X 8.26 
1/2"x 18yds. 3M1181B-ND 22.70 19.46 16.87 |1181 X 1/2 AB-5100 | °'s opti 1.00mm |3usi00D-1FT-ND 4361 3707 34.80 AB-5100 X 8.26" 
i484 1x 18yds. | Acrylic | 9 6/9,066 | 3M1181C-ND 45.40 41.51 38.91]1181X 1” : : : : : : 
1"x1yd. | Conductive 3M1181C-1YD-ND 3.96 3.03  2.89/1181X1" 
6"x 18yds. 3M1181D-ND 230.21 215.82 201.44 |1181 X6” Temp- 
6" tft. 3M1181D-1FT-ND 6.66 5.33 4.80 [1181 X 6" Adhesive | erature | Digi-Key Price Each 3M 
ie jis: Acrylic SM eee a ee Be Be i : if Series Size Type Rating | Part No. 1 5 10 | Part No. 
x tyd. . -1YD- i . i _ = 5 
1182 6"x 18yds. eae ta 3.5/0.089 | 3M1182D-ND 276.10 258.84 241.59/1182 x6” High Temperature Polyimide Electrical Tape 
Bett [Pouble sige 3M1182D-1FT-ND 799 6.40 5.76 |1182 X6" 1/2"x 36yds. sp )3M92A-ND 2256 2063 1934 [92X 1/2” 
Px 36ydS. | port 3M1194C-ND 34.81 31.83 29.84|/1194X1" 92 1"x36yds. | Silicone | 180°C | ayqg98-nD 45.12 41.25 38.67 |92X1” 
Ix tyd. : SMI194C-1YD-ND 1.93 1.39 1.25 /1194 X 1” 1/2"x 36yds. 3M1093A-ND 22.56 20.63 19.34 [1093 X 1/2” 
1194 | gx 36yds, | Non | 2.6/0.066 | 3y94194D-ND 176.54 16551 154.48 /1194 x6" 1093 “ates | silicone | 180°C 4 A 
ex tit. | conductive SM1194D-1ET-ND 307 330 08 1194K%6" 1"x 36yds. 3M1093B-ND 45.12 41.25 38.67 |1093X14 
Tin-plated Copper Foil Tape 1/2"x 36yds. ; tsse¢._ | 3M12054-ND 20.42 18.68 17.51 | 1205 xX 1/2” 
Tx 18yds. 3M1183C-ND 48.55. 44.39 41.61] 1183K1" 1205 | tx 36yds. | Acre 3M12058-ND 40.86 37.36 35.03 |1205X1" 
4193 1"x 1yd. Acrylic 3M1183C-1YD-ND 424 3.24 —-3.09]1183X1" 1/2"x 36yds. ; .,__|3M1206A-ND 20.42 18.68 17.51 |1206X 1/2” 
6x feds, | Conductive 2.6/0.066 ey (7624 28085 215.48 1103 Ke 1206 | ix 3eyds. | Acrylic | 185°C | ai4o06B-ND 40.86 37.36 35.03 |1206X1" 
XTi. of in x i 5 ” ” 
Embossed Copper Foil Tapa en [S| seve | ore i Le wee feuxie 
Px TAS. Tg 3M1245C-ND 30.31 35.04 33.69/1245 x1" MOOS: : ! : 
ae 1"x tyd. me 3M1245C-1YD-ND 3.74 «2.81 2.50 |1245X 1" Tape Dispensers 
B'x 18yds. | oo raetive | 70-102 | 3M1245D-ND 199.39 186.93 174.47 |1245 X6" Tape Dispenser with weighted base 
8"x Tit. Eltbossed area Tape 4.62 4.16 11245 X6 holds tape 6” wide x 6 7/e” max. diameter ........ 3M56W-ND 69.16 63.24 59.28 | P56W 
= = Tape Dispenser without weighted base 
Te tbyds. ) acrylic Suze Nae 4108 S787 95.22) 1287 XT holds tape 8” wide x 7 t/o” max. diameter ........ 3M448-ND 106.57 96.89 93.66 | P448 
1267 Nace Non- 5.0/0.127 i i ‘ a Tape Dispenser holds tape 2” wide x 6” max. dia. 
6"x 18yds. , 3M1267D-ND 218.88 205.20 191.52 1267 X6 pe Disp p - dla. 

6 xtit. conductive 3M1267D-1FT-ND 6.33 5.07 4.56 |1267 X6” (use for transfer tape). . . {8M712-ND 198.38 185.59 179.19 | M712 
ANALOG . Digi-Key Price 
DEVICES RF Transceivers Description Part No. Each 

Evaluation Board for ADF7020 ...........0:cescsceseeeseseee EVAL-ADF7020DBZ1-ND® 53.75 
ae. Digi-Key Price Each Evaluation Board for ADF7020, 433 ~ 445Mkz.. EVAL-ADF7020DB3-ND 64.50 
Description Package | Part No. i 25 100 
RoHS Compliant Evaluation Board for ADF7020, 433 ~ 445MHZ.. EVAL-ADF7020DBZ3-ND® 53.75 
7 Teansmiies Sree ; Paiesoe PORIOIBERUZND 450 ae a Evaluation Board for ADF7020, 862 ~ 870MHZ.............. EVAL-ADF7020DBZ2-ND® 53.75 
Ic Traneistter ESIVASRISM Band 48-LECSP | RBETOCOSETEZEND Bis 44a. at Evaluation Board for ADF7020-1, 405 ~ 435MH2z............. EVAL-ADF7020-1DB4-ND 64.50 
IC Transceiver ISM High Performance 48-LFCSP | ADF7021BCPZ-ND 610 488 4.12 Evaluation Board for ADF7020-1, 405 ~ 435MHZ............ EVAL-ADF7020-1DBZ4-ND® 53.75 
IC Transceiver ISM High Performance 48-LFCSP| ADF7021-NBCPZ-ND NEW! 6.10 488 4.12 iecuea tau ; 
ISM Band Low Power, Zero-IF RF Transceiver IC |48-LFCSP | ADF7025BCPZ-ND 6.10 4.88 412 Evaluation Board for ADF7020-2, Adjustable Frequencies ...| EVAL-ADF7020-1DBZ5-ND® 53.75 
IC Transmitter OOK/FSK ISM Band 24-TSSOP SRR/SOIS RU ZNO 450' _ 3.60. _.2:80 Evaluation Board for ADE7020-1, 470 ~ 510MHz . EVAL-ADF7020-1DB6-ND 64.50 
ADF70XX development platform for the ADF702X family of ISM band transceivers. The kit allows you to both evaluate Evaluation Board for ADF7020-1, 470 ~ 510MHZ. EVAL-ADF7020-1DBZ6-ND@ 53.75 
and develop a low power, low data rate, wireless network using any of the ADF702X ISM band transceivers with the : 
ADLISMLINK proprietary protocol. Development Kit Contents for EVAL-ADF70XXMB2: * 31 x Controller board * 3.6V Evaluation Board for ADF7020-1, 310 ~ 340MHz............ EVAL-ADF7020-1DB7-ND 64.50 
Lithium battery * USB Cable * Serial Port Cable * Demo/Evaluation Software (ADF7020Demo.exe and ADF7020Registers. Evaluation Board for ADF7020-1, 310 ~ 340MHZ............ EVAL-ADF7020-1DBZ7-ND® 53.75 
exe) * Application Development Code (restricted source code) » Comprehensive Documentation Development Kit Con- 
tents for EVAL-ADF70XXMB: Same as EVAL-ADF70XXMB2 except it does not come with ADLISMLINK and source code. Evaluation Board for ADF7020-1, 128 ~ 142MHZ............ EVAL-ADF7020-1DBZ8-ND® 53.75 
Digi-Key me Evaluation Board for ISM ADF7021 .........0.0ccecccscees EVAL-ADF7021DBZ2-ND® 53.75 
Description Part No. Each Evaluation Board for ADF7021 EVAL-ADF7021DBZ5-ND@ NEW! 53.75 
Mother Board for ADLISMLINK Development EVAL-ADF70XXMBZ2-ND® 461.25 Evaluation Board for ADF7021, 608 ~ 614 MHz. EVAL-ADF7021DBZ6-ND® NEW! 53.75 
Evaluation Board for ADF7010 EVAL-ADF7010EB1-ND 134.16 Daughter Board for ADF7021 ............cscecseeeeeeeeseee EVAL-ADF7021DBZ3-ND® 53.75 
Evaluation Board DB1 for ADF7012............:00cccecee EVAL-ADF7012DBZ1-ND® 53.75 Evaluation Board for ADF7025 ...........0.c0ccsceseeeeeesees EVAL-ADF7025DB1-ND 64.50 
Evaluation Board DB2 for ADF7012 ..........2..00seceecees EVAL-ADF7012DBZ2-ND@ 53.75 Evaluation Board for ADF7025, 902 ~ 928MHz............... EVAL-ADF7025DBZ1-ND® 53.75 
Evaluation Board DB3 for ADF7012 .... EVAL-ADF7012DBZ3-ND@ 53.75 Development Kit ADF702X for BF533EZKIT...............0.. EVAL-ADF70XXEKZ1-ND® 53.75 
Evaluation Board DB4 for ADF7012 ... EVAL-ADF7012DBZ4-ND@ 53.75 Evaluation Board for ADF7901 ..........2.0ccseceeseeeseeees EVAL-ADF7901EB-ND 90.30 
Daughter Board for ADF7012 ..........0.c:cecseeeeseeeeseee EVAL-ADF7012DBZ5-ND® 53.75 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ANALOG RF |Dynamic} Accu-|Response| Supply |Supply 
DEVICES Freq. | Range | racy | Time | Voltage |Current Digi-Key Price Each 
(MHz)| (dB) | (dB) | (ns Typ.)| (V) (mA) | Package | Part No. if 25 100 
—— . 8-SOIG |AD8307ARZ-RL7CT-ND$® 11.83 10.65 9.45 

RMS Detectors D Reel dc-500} 92 | #1 | 400 |27~5.5] 8.0 | 8-SOIC |AD8307ARZ-RL7TR-NDt© 6656.25/750 
Voltage | Supply | RF | Dy- |Accu-|Response 8-SOIC | AD8307AR-REEL7CT-ND$ 13.01 11.72 10.39 
Supply |Current Freq. namic) racy | Time Digi-Key Price Each 5-600 100 |+04| 67 |27~-55| 16 |16-TSSOP|AD8309ARUZ-ND 16.24 14.63 12.97 
oe (ma) eee fange o fs) ratte eee aa a & aa dc-440] 100 |204| 15 |27~5.5| 8.0 | 8-MSOP |AD8310ARMZ-ND@ 9.90 7.92 6.69 
pa : 2 2 ~ a : : : 50~ AD8312ACBZ-P7CT-ND$@ 281 225 1.75 

$0T-23-6 | AD8361ARTZ-RL7CT-ND$ 750 6.00 5.07 48 | +05] 70 |27~5.5| 4.2 |6-WLCSP 

27~55| 14 |2,500| 3008 | 0.25] 320 -PTTR 

$0T-23-6 | AD8361ARTZ-R3L7TR-NDt 13950.00/3,000 3,600 ADESIZAGBCRALR NDT, a28:00/3,000 
4.5~5.5] 20 | 3,800| 60dB | 0.50 45 16-TSSOP| AD8362ARUZ-ND 12.50 11.25 9.98 nis 70 +1 40 |2.7~5.5| 14 | 8-MSOP |AD8313ARMZ-ND® 18.38 17.15 15.93 
5 
ADL5500ACBZ-P7CT-ND$ 619 495 3.85 : 
2.7~5.5| 14 |6,000| 30dB | 0.25 | 10,000 | 4-wLcsP 
ADL5500ACBZ-P7TR-NDt 10230.00/3,000 100~ 45 405 70 07-551 45 | B-LECSP AD8314ACPZ-RL7CT-ND$@ 245 1.97 1.53 
15-6] 0 [eran oso] — eae MTT SH wa] | Je ee es 
‘ADL5501AKSZ-R7CT-ND: : 538 431 3.35 9) 4% [205] 70 27-85) 45 | BsoP a ‘00/1,00 
27-55] 14 |6,000| 3008 |0.50| 6,000 | scvo-6 -R7CT-ND$ ; ; : 2,700 AD8314ARMZ-REEL7TR-NDt 5925.00/1,000 
ADL5501AKSZ-R7TR-NDt 9034.20/3,000 100- 
45 /+05| 70 |27~5.5] 4.5 | 8-MSOP |AD8314ARMZ-ND@ 948 7.59 6.40 
$CutTape +t Tape and Reel 2,700 
i soma) [=| & [8-85) 20 | euresr PD vcioeanoo 
Gain Blocks Digi Reel® 1 AGLACHT FETCHING 398 899 7.97 
~ | 60 | +t | 10 [45-55] 68 |16-LFCSP + ; aes 
Freq. Output | Noise} Supply | Supply 8,000 AD8318ACPZ-REEL7TR-NDt@ 11096.48/1,500 
Range |Gain| IP3 | Fig. | Voltage |Current Digi-Key Price Each 4kHz~ ADL5519ACPZ-R7CT-ND$@ 9.96 7.97 673 
(MHz) _|(dB) | (dBm) | (dB) | _(V) | (mA) | Package | Part No. 125 100 4oo00| [708 | 81 | An8e] Re. [setese ADL5519ACPZ-R7TR-NDt@ 9837.50/1 500 
3,000 | 26} 27 | —| 5.0 | 32 |10-MSOP| AD8351ARMZ-ND 6.60 5.28 4.46 
: AG REAGENT aay SEE CAGE Evaluation Board for AD8314 ..........ccscscecseeeeseeeeseeee AD8314-EVAL-ND 11138 —  — 
1o~2,500] 18 | 41 | —]| 55 | 37 |16-LFCSP + ; : : Evaluation Board for AD8314 ..........ccccccsceveeeeeeeeeseeee AD8314ACP-EVAL-ND 11138 — 
AD8352ACPZ-R7TR-NDt 6543.75/1,500 
AD8353ACPZ-REEL7CT-ND$ 1.44 1.20 .96 #CutTape }Tapeand Reel ¢ RoHS Compliant 
1~2700| 20} 236 | 53| 50 | 42 | 8-LFCSP 
AD8353ACPZ-REEL7TR-NDt 1872.00/3,000 
A et a ® i} 
1-2700/20] 19 | 42| 60 | a1 lerogp |ADSSS4ACPZ-REEL7CT-NDE 1.44 1.2096 Mod/Demod D Reel (Sass 
AD8354ACPZ-REEL7TR-NDt 1872.00/3,000 
700 ~ ADL5322ACPZ-R7CT-ND$ 6.96 557 4.70 RF | 10 |Ampli-) Noise | Voltage ¥K : 
20] 43 5.0 5.0 320 | 8-LFCSP Mod/ | Freq. | Freq. | tude | Floor | Supply Digi-Key Price Each 
1,000 ADL5322ACPZ-R7TR-NDt 6525.00/1,500 Demod| (MHz) |(MHz)| Error |(dBm/Hz)| (V) _| Package | Part No. 1 25 100 
ae oo | 43 | 46| 50 | 920 | e-tecsp janet ena saat a Demod|dc~50| — |o.osuB| -16s | —  |32-LFCSP|AD8333ACPZ-WP-ND 15.44 14.41 13.38 
: Ear a oa ar Demod|dc~50| 50 |0.25dB} — | +5.0 |40-LFCSP|AD8339ACPZ-ND 20.61 19.24 17.87 
ic~ “ sl i x 4 
16.5] 37 | 3.0 |[3.0~5.0] 110 | 8-LFCSP % i z 
4,000 ADL5530ACPZ-R7TR-NDt 5896.80/3,000 Vector) 700-) __ | _. | 449 | 5.0 | 24-trcsp (ROeONOReBEETCTEND Eg 16.66 15.00 13.30 
a0 ADLSS41ACPZ-R7CT-ND# a Dor sd Mod | 1,000 AD8340ACPZ-REEL7TR-NDt 18525.00/1,500 
14.7] 392 | 38] 5.0 | 92 | 8-LFCSP — 
6,000 ADLSS41ACPZ-R7TR-NDT 3155.63/1,500 Mod 80 |0.2dB| -155 |2.7~5.5|16-TSSOP| AD8345AREZ-ND 8.68 7.82 6.93 
50 ~ ADL5542ACPZ-R7CT-ND$ 371 297 231 1,000 
18.7] 39 | 32] 5.0 | 92 | 8-LFCSP 
_ SDE SSECOCEC RAED = mod | ®~} 70 |o.2uB) -147 |27~5.5]16-Tss0P| aDg346ARUZ-ND 9.24 7.40 6.24 
oO I = y one - | k J Z 
20- Joy) 30 | 05! 50 | 100 lececgp |ADLSSSIACPZA7CT-NDE = 4.16 3.33 2.59 2.500 
500 ADL5531ACPZ-R7TR-ND t+ 3538.13/1,500 aie 
X NEW! CutTape Tape and Reel Demod a 65 |0.3dB; — |2.7~5.5|28-TSSoP| AD8347ARUZ-ND 10.41 9.38 8.32 
50 ~ 
. 2 : Demod 75 |0.25dB} — |2.7~5.5]28-TSSOP| AD8348ARUZ-ND 915 824 7.31 
Active RF Splitter Digi@Reel’ (Owes 1,000 
“adB Voltage) No. Mod | 2,700] 160 |0.1dB| -156 | 5.0 |16-TSSOP| AD8349AREZ-ND 8.68 7.82 6.93 
Primary | Bandwidth Supply | of Digi-Key Price Each mod | 259-| 700 | — | tse la75~s:5| 24-tecsp | ADLS370ACPZ-R7CT-NDE 9.96 7.97 673 
Function (GHz) (V) | Outputs} Package | Part No. 1 25 100 4300 ADL5370ACPZ-R7TR-NDt 9837.50/1,500 
Active RF 13 50 | 4 |ao-uecsp| ADA4302-4ACPZ-RL7CT-NDt 5.20 4.16 3.51 rr RaIEaT ACT SORA an 76 3 ; 
Splitter ; ; ADA4302-4ACPZ-RL7TR-ND¢ 4875.00/1,500 mod | °~| 700 | — | -156 4.75 ~ 5.5] 24-Lrcsp | AOLSS71ACPZ-R7CT-ND $x pear OT, Bef 
Two-output | 47 50 | 2. |12-tecsp| ADA4303-2ACPZ-R7CT-NDt 198 «1581.19 1300 ADLS371ACPZ-R7TR-NDT 9337.50/1,500 
Active Splitter} : ADA4303-2ACPZ-R7TR-ND$ 1540.50/1,500 mod |2299~| 700 | — | -1se la75~535| 24-tecsp|ADLSS73ACPZ-R7CT-NDE 9.96 7.97 6.73 
Active 16 5.0 2 |16-LecsP ADA4304-2ACPZ-R7CT-NDt 1.73 1.38 1.04 3000 ADL5373ACPZ-R7TR-ND t+ 9337.50/1,500 
RF Splitter ADA4304-2ACPZ-R7TR-ND$ 1345.50/1 ,500 
2800 ~ ADL5374ACPZ-R7CT-ND$ 9.96 7.97 673 
Active av =o 3 |tetecsp| ADAS304-3ACPZ-R7CT-NDtk 2.48 1.98 1.49 Mod Aah 700 | — | -155 [4.75 ~ 5.5) 24-LFCSP sr oe ee Ae saeseeuantn 
RE Splitter : : ADA4304-3ACPZ-R7TR-ND$4 4930.50/1,500 SUBIR AREAL 525 60/3, 
Active 54 50 | 4 |te-tecsp| ADA4304-4ACPZ-R7CT-NDt 358 287 2.23 Mod | 42~| 500 | — | -tet | 4.75~ |oa-tecsp|ADLSS75-OSACPZ-R7CT-NDE& 9.96 7.97 6.73 
RF Splitter j ; ADA4304-4ACPZ-R7TR-ND$ 3040.88/1,500 6000 5.25 ADL5375-O5ACPZ-R7TR-NDt 18525.60/3,000] 
* NEW! +CutTape $ Tape and Reel pemod| 2°-| 370 | 00s | — | 475~ |oa-tecsp|ADLSS82ACPZ-R7CT-ND$A 8.70 7.83 6.95 
2700 5.25 ADL5382ACPZ-R7TR-NDt 9670.05/1,500 
— A 7 -RICT- 

Log Amp and Detector D Reel mod | 5°~ | 500 | 0.03 | -160 [4.75 ~5.5] 24-Lrcsp | ADLES8SACPZ-R7CT-ND# Seb 18088 
FiFIy nywanats| AGza  Resvonss ismony| Suni 2200 ADL5385ACPZ-R7TR-NDt 9337.50/1,500 
Freq. | Range | racy | Time | Voltage |Current Digi-Key Price Each 50 ~ ADL5387ACPZ-R7CT-ND$ 10.44 836 7.05 

DeMod 240 | 0.05 | — 5.0 |24-LFCSP 

MHz)| (dB) | (dB) | (ns Typ.)| — (V} A) | Package | Part No. 1 25 100 
(AE) CACHE) sy] ARN KC) A Baekage) [Barring 2000 ADL5387ACPZ-R7TR-NDt 9670.05/1,500 
— | 8 | 204) 400 | — | — | 16DIP [BRSOGINNES 42.86 40.00 97.15 Evaluation Board for AD8333.... .. | AD8333-EVALZ-ND 162.44 — — 
= | 50 [20.65] 10 | = | | OOP ean 51.45) 4802: 44.59 Evaluation Board for AD8339... AD8339-EVALZ-ND 19994 —  — 
— | 44 |+05] 10 — | — | 20-PLec |Ap641AP-ND 48.39 45.17 41.94 

* NEW! +¢CutTape_ ft Tape and Reel 
2,700] 60 |+02) 60 |27~5.5| 19 |14-TSSOP)AD8302ARUZ-ND@ 22.50 21.00 19.50 
AD8304ARU-ND 22.70 21.19 19.67 
— | 160 |+01| 100 |3~55| 45 |14-1ssoP ] i oe ® 
AD8304ARUZ-ND@ 20.63 19.25 17.88 NEW! WiMAX Power Amp DigiReel 
— | 100 } +03) 1,000 | 3-12] 5.0 |1etrcsp|AP8805ACP2-RL7CT-ND$® =— 13.01 11.72 10.39 Frequency | Gain | Supply | Supply Digi-Key Price Each 
AD8305ACPZ-RL7TR-NDT© 14468.03/1,500 (GHz) (dB) | Voltage | Current | Package | Part No. 1 25 100 
5-400] 100 | +04) 73 |27~5.5) 16 | 16-SOIC |AD8306ARZ-ND@ 27.75 25.90 24.05 ADLS570ACPZ-R7CT-ND¢ 8.33 7.50 6.65 
son /RSRRPANETNSS 1 ay GES BE 2.3~24 29 =|32~4.2| 100mA | 16-LECSP 
-Di -| A i I - - 

aeceng | sade lak || dagoe slageael ao iP ADL5570ACPZ-R7TR-NDt 9262.50/1,500 

8-SOIC. |AD8307ARZ-ND@ 11.83 10.65 9.45 CulTape } Tape and Reel 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ANALOG RF | Output] Normal 
Input| Freq. | Phase | Max. RF Supply 
DEVICES Max. | Range} Noise | RFin Pre- |Current Digi-Key Price Each 
(GHz) | (MHz) | (dBc/Hz) |(MHz)| scalers | (mA) | Package | Part No. 1 25 100 
RX TX Subsystems ae — | -211 | 100) 9/9 | 45 |16-TssoP | ADF4116BRUZ-ND@ 5.13 4.11 3.20 
Res. | Thruput | Number of Supply Digi-Key Price Each ois bs ADF4118BRU-ND 5.65 4.52 3.52 
(Bits) | Rate | ADC Inputs Voltage | Interface | Package | Part No. 1 25 100 3.0 eles | 100 Rees Bou [AG ISS0F ADF4118BRUZ-ND@ 6.13 4.11 3.20 
24 [375kSPS 1 27~3.6 |Ser., SPI |48-LFCSP[ADO864BCPZ-ND 15.11 14.10 13.10 Dual Integer-N 
30 | — | -216 | 110) $288 | 7 |20-tssoP| ADF4218LBRU-ND 560 448 3.78 
1 1 1 Fractional-N — RoHS Compliant 
Mixers/Multipliers 20-LFCSP | ADF4153BCPZ-ND 530 424 358 
RF iF Lo tne 40 | — | -213 | 250] 458/9 | 12 |16-TSSOP | ADF4153BRUZ-ND 530 4.24 3.58 
Frequency | Frequency | Frequency |version Digi-Key Price Each 16-TSSOP | ADF4153VRUZ-ND NEW! 8.22 6.58 5.55 
(MHz) (MHz) (MHz) Gain | Package | Part No. 1 25 100 40 = -213 | 250 | 4/5, 8/9 12__|16-TSSOP | ADF4154BRUZ-ND 5.30 4.24 3.58 
400 200 400 —_| 20-PLCC | AD831APZ-ND@ 11.61 10.46 9.28 60 | — | -213 | 250) 4 12 |ZOLECSE Poi peeReaD LOG obo AIT 
500 [400KHz~12/ 500 —_| 20-SSOP | AD607ARSZ-ND® 730 5.84 4.93 a 16-TSSOP [ADIL SSBREZND) 706) 5.65) 77 
: : : 60 | — | -207 | 300; — 29 _[16-TSSOP | ADF4157BRUZ-ND NEW! 756 6.05 5.11 
500 a 500__| 2408 | 16-SOIC_[ADBOBARZND.S, 50a) APT 8.82 35 | — | -216 [300 | 4/5, 8/9 | — | 32-LFCSP | ADF4193BCPZ-ND 15.00 14.00 13.00 
de ~ 2,500 | dc ~ 2,500 | dc~2,500| 7dB |14-TSSOP | AD8343ARUZ-ND® 8.72 6.98 5.89 3.0 = 214_| 150 | 45,89 12 | 24-LFCSP | ADF4252BCPZ-ND 6.20 4.96 4.19 
400 ~1,200] 70~ 400 |470 ~ 1,600] 4.5aB | 16-LFCSP AD8344ACPZ-REEL7CT-ND$@ 8.98 7.19 6.07 Synthesizer/VCO Integer-N — RoHS Compliant 
AD8344ACPZ-REEL7TR-NDt@ 8418.75/1,500 2,400 ~ 16/17, ANRIRRAERROT Fiareaen dee 
ant Ton 4000 | eaas | atrcsp |ADLSS50ACPZ-R7CT-NDS®NEW! 531 425 3:31 = | 2725 | 214 | 250 |39/33, g/g} 25°50 | 24-LFCSP bees iia ames 
; ; : ‘ ADL5350ACPZ-R7TR-NDt+@ NEW! 8920.80/3,000 7850-547 | o59 | TAT. | 96-50 | oa-tecsp | ADF4360-DBCPZ-ND Fone EGR Aas 
ADL5390ACPZ-WP-ND® 15.00 14.00 13.00 2,150 32/33, 8/9 " : ’ 
20~2,400] 230 | 20~2,400) 3.5dB | 24-LFCSP | ADL5390ACPZ-REEL7CT-ND$@ 16.66 15.00 13.30 — |1,600~) 547 | 59 |_ 16/17, | 96-50 | 24-LeCSP | ADF4360-3BCPZ-ND 720 5.76 4.86 
ADL5390ACPZ-REEL7TR-ND+© 18525.00/1,500 {ee a 
Evaluation Board for AD8342...........sccceseeeeeeeeeeee AD8342-EVAL-ND 14850 — — — |'1750 | 217 | 250 |zo/g9, gy9| 25-50 | 24-LFCSP | ADF4360-4BCPZ-ND 7.20 5.76 4.86 
@ RoHS Ci liant Cut Tape Tape and Reel 5 
ors Compliant #Cit Tape: 7a — S505) -217 | 250 | "8/0" | 25-45 | 24-tecse | aDF4360-78CPZ-ND 720 5.76 4.86 
65 ~ 
H - -217 | 250} — | 25-45 | 24-LFCSP | ADF4360-8BCPZ-ND 7.20 5.76 4.86 
PLL Synthesizers and VCOs 400 
@ ROHS Compliant +CutTape tf Tape and Reel 
RF | Output) Normal 
Input | Freq. | Phase | Max. RF = | Supply Digi-Key Price 
Max. | Range] Noise | RFin| Pre- |Current Digi-Key Price Each Description Part No. Each 
(GHz) | (MHz) | (dBc/Hz) |(MHz)| scalers {mi reriate ane. 1 25 100 Evaluation Boards 
wneieumeger Evaluation Board for ADF4001 ... EVAL-ADF4001EB2-ND 129.00 
200 20-LFCSP | ADF4001BCPZ-ND@ 450 3.60 2.80 Evaluation Board for ADF4001 EVAL-ADF4001EBZ2-ND@ 129.00 
Maz | | 2t4 | 104] A 4.5 | 20-LFCSP | ADF4001BCP-ND 4.95 3.96 3.08 Evaluation Board for ADF4002 .. EVAL-ADF4002EBZ1-ND@ 129.00 
4 16-TSSOP | ADF4001BRUZ-ND@ 450 3.60 2.80 Evaluation Board for ADF4007EB1 EVAL-ADF4007EBZ1-ND® 129.00 
400 | — | 599 | a00 | wa | sna |20-UFOSP | ADF40028CPZ:NDe 520 416 351 Evaluation Board for ADF4106 .... EVAL-ADF4106EBZ1-ND@ 161.25 
MHz 46-TSSOP | ADF4002BRUZ-ND@ 520 416 351 Evaluation Board for ADF4108 : EVAL-ADF4108EBZ1-ND® 161.25 
Evaluation Board for ADF411X, No Chip EVAL-ADF411XEBZ1-ND® 129.00 
75 | — | -219 | 240 |8/16/32/64| 13 |[20-LFCSP | ADF4007BCPZ-ND@ 484 3.87 3.01 Evaluation Board for ADF4112 .. EVAL-ADF4112EB1-ND 161.25 
16/17, Evaluation Board for ADF4112 .. EVAL-ADF4112EBZ1-ND@ 161.25 
60 | — | -219 | 300 | 32/33, | 13 |20-LFCSP | ADF4106BCPZ-ND@ 5.00 4.00 3.38 Evaluation Board for ADF4113, 900MHz EVAL-ADF4113EBZ1-ND® 161.25 
64/65, 8/9 Evaluation Board for ADF4113, 1,750MHz EVAL-ADF4113EB2-ND 161.25 
16/17 Evaluation Board for ADF4113, 1,750MHz EVAL-ADF4113EBZ2-ND® 161.25 
= Ills s Evaluation Board for ADF4113HV . EVAL-ADF4113HVEB1Z-ND@ 161.25 
a ale | 308 Pecan calc 2 OSE NUeok O00 sana Evaluation Board for ADF4118 ... EVAL-ADF4118EB1-ND 161.25 
165, 8 Evaluation Board for ADF4118 EVAL-ADF4118EBZ1-ND® 161.25 
16/17 Evaluation Board for ADF4153 EVAL-ADF4153EBZ1-ND® 161.25 
70 | — | -219 | 250 | 32/33, | 13 |16-TSSOP | ADF4107BRUZ-ND® 620 4.96 4.19 Evaluation Board for ADF4154 .. EVAL-ADF4154EBZ1-ND@ 161.25 
64/65, 8/9 Evaluation Board for ADF4157 ... EVAL-ADF4157EB1Z-ND® NEW! 161.25 
16/17, Evaluation Board for ADF4193 EVAL-ADF4193EB1-ND 161.25 
=, || Z i Evaluation Board for ADF4193 ... EVAL-ADF4193EBZ1-ND® 161.25 
Bo 219 | 250 Fone: Mia beatin Poise eaaK GIG! (BEI 28 Evaluation Board for ADF4193, No VCO or Filters. EVAL-ADF4193EB2-ND 129.00 
i Evaluation Board for ADF4193, No VCO or Filters. EVAL-ADF4193EBZ2-ND® 129.00 
550 16/17, Evaluation Board for ADF4252 EVAL-ADF4252EB1-ND 161.25 
wiz | | 218 | 104 | 32/33, | 4.5 |16-TSSOP | ADF4110BRUZ-ND® 513 4.11 3.20 Evaluation Board for ADF4252 EVAL-ADF4252EBZ1-ND® 161.25 
z 64/65, 8/9 Evaluation Board for ADF4252, No VCO or Filters. EVAL-ADF4252EB2-ND 129.00 
16/17, Evaluation Board for ADF4252, No VCO or Filters. EVAL-ADF4252EBZ2-ND® 129.00 
ag IIl\¢2 : : Evaluation Board for ADF4360-0.... EVAL-ADF4360-0EBZ1-ND@ 129.00 
ae 216 40e Pca 9 a iba 2) Sezai: BAS AN 3:20 Evaluation Board for ADF4360-1 EVAL-ADF4360-1EBZ1-ND@ 129.00 
165, 8 Evaluation Board for ADF4360-2 EVAL-ADF4360-2EB1-ND 129.00 
16/17, Evaluation Board for ADF4360-2 EVAL-ADF4360-2EBZ1-ND@ 129.00 
1.2 | — | -215 | 104) 32/33, | 4.5 |16-TSSOP| ADF4111BRU-ND 456 3.65 3.08 Evaluation Board for ADF4360-3 EVAL-ADF4360-3EBZ1-ND® 129.00 
64/65, 8/9 Evaluation Board for ADF4360-4 EVAL-ADF4360-4EB1-ND 129.00 
16/17, Evaluation Board for ADF4360-4 EVAL-ADF4360-4EBZ1-ND@ 129.00 
= ila . 5 Evaluation Board for ADF4360-5 EVAL-ADF4360-5EBZ1-ND@ 129.00 
cod 215") 404 Pinkie a cada FREIND 2 Sasi at. g20 Evaluation Board for ADF4360-6 EVAL-ADF4360-6EB1-ND 129.00 
2 Evaluation Board for ADF4360-6 EVAL-ADF4360-6EBZ1-ND® 129.00 
20-LFCSP | ADF4113BCP-ND 5.30 4.24 3.58 Evaluation Board for ADF4360-7 EVAL-ADF4360-7EBZ1-ND@ 129.00 
16/17, 20-LFCSP | ADF4113BCPZ-ND@ NEW! 5.30 4.24 3.58 Evaluation Board for ADF4360-8 ... EVAL-ADF4360-8EBZ1-ND@ 129.00 
4.0 | — | -215 | 104 | 32/33, | 8.5 |16-TSSOP| ADF4113BRUZ-ND® 5.30 4.24 3.58 ¢ RoHS Compliant 
64/65, 8/9 16-TSSOP | ADF4113BRUREEL7CT-ND$ 5.84 4.68 3.95 
16-TSSOP | ADF4113BRUZ-REEL7TR-ND@t —_3312.50/1,000 Input Freq. | Supply] TTL Logic | ECL Logic Digi-Key Price Each 
16/17, ¥ 4 Max. (MHz) |Voltage| High (Min) High Package | Part No. 1 25 100 
4.0 — -212 | 104 | 32/33, | 11mA pamela Sle BEI ei eal 2 a a Phase/Frequency Discriminator — RoHS Compliant 
64/65, 8/9 20-LFCSP | ADF4113HVBCPZ-ND® 6.00 4.80 4.05 200 45 2V 300mV | 20PLCC | AD9901KPZ-ND 770 616 5.20 
DDCs 
GsM, cDMA2000 TDs- Digi-Key Price Each 
MSPS EDGE/GPRS in ax UMTS cDMA Package _| Part No. 1 25 100 
1Ch.—2 Samples 1 Ch. with FPGA/ 1 Ch. with FPGA 
65 1Ch. per Chip 2 Samples per Chip 2 Samples per Chip 1Ch. 80-POFP | AD6620ASZ-ND@ 28.38 26.49 24.60 
8 Ch. —2 Samples 4Ch.-4 Samples 4Ch.-4 Samples 4 Ch. - 4 Samples 8 Ch.-1 Sample a : 
80 per Symbol per Chip per Chip per Chip per Chip 324-PBGA | AD6635BB-ND 62.43 58.27 54.11 
6 Ch. — 4/8 Samples 6 Ch. — 4 Samples 6 Ch. — 4 Samples 6 Ch. — 4 Samples 6 Ch. - 1/2/4 i 
150 per Symbol per Chip per Chip per Chip Samples per Chip 256-CSPBGA | AD6636CBCZ-ND 48.96 45.70 42.44 
@ RoHS Compliant 
NEW! IF Receivers 
GsM, cDMA2000 TDs- Digi-Key Price Each 
MSPS EDGE/GPRS ™ ox UMTS cDMA Package _| Part No. 1 25 100 
150 2X6 Channels 2x12 Channels 2x6 Channels 2X4 Channels 2X12 Channels 64-LFCSP__| AD6655BCPZ-80-ND 83.81 78.22 72.64 
Evalation Board. sca ccestseccscinstanc assshiacuektecvsc anna sasee.d jugdaciscntanagsaaslanndendiublaanc Duel anieudsiiascandenvechadedaddisaccsncesssbaneatuciasranscashshes AD6655-125EBZ-ND 215.00 _ — 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 525 


ANALOG 
>| DEVICES DDSs 


Tuning Nominal | Supply FS lout Compliance 

Master | Resolution | Word Width Supply Total Nominal Range REFCLK On-Board /0 Digi-Key Price Each 
felk (Bits) (Bits) (V) (Max.) (mA) (V) Multiplier | Comparator) Interface Package | PartNo. 1 25 100 
25MHz 10 32 Sine tenant rec: 4 15 No No Parallel | 48-LOFP | AD9831ASTZ-ND® 12.25 11.03 9.78 
Single (+3.3), ; AD9832BRU-ND 10.78 O71 361 
25MHz 10 32 Single (43.6), Single (+5.0) | ‘TA 4 1.35 No No Serial | 16-TSSOP| _apgg32BRUZ-ND@ 9.80 8.82 7.83 
50MHz 10 32 Single (+5.0) 60mA 20 1.0 No No Parallel | 48-TOFP | ADeoeagt stipe aoa ee deen 

Single (+2.3 to +5.5), 
Single (+2.5), Single (+2.7), : AD9834BRU-ND 10.66 9.60 8.52 
SOMHz 10 28 sre coo} anal naay 8ma 3 08 No Yes Serial | 20-TSSOP| angg34BRUZ-ND@ 9.70 8.73 775 
Single (3.6), Single (+5.0) 

75MHzZ 10 2B Single (+2.3 to +5.5) 3.7mA 3 08 No Yes Serial __| 20-TSSOP| AD9834CRUZ-ND@ 11.28 10.16 301 
50MHz 10 32 Single (45.0) 40mA 4 135 No No Serial | 16-TSSOP| _AD9835BRUZ-ND@ 11.28 10.16 9.01 
425MHz 10 32 pee Hen 96mA 20 15 No Yes Paralel, | 2-ssop | AD9850BRSZ-ND@ 21.83 20.37 18.92 
180MHz 10 32 Se on ani tee 130mA 20 15 Yes Yes Parallel | 28-SSOP | AD9851BRSZ-ND@ 23.93 2233 © 20.74 
250MHzZ 10 2 Single (41.8) 63.5mA 46 08 Yes No | Parallel, Serial | 32-LFCSP| AD9OTSBCPZ-ND® NEW! 17.03 15.89 14.76 
300MHz 12 48 Single (+3.3) 922mA 20 1.0 Yes Yes | Parallel, Serial | 80-LOFP | AD9852ASTZ-ND@® 26.93 25.13 23.34 
300MHz 12 48 Single (+3.3) 1210mA 10 10 Yes Yes | Parallel, Serial | 80-LOFP | AD9854ASTZ-ND® 29.18 27.23 25.29 
400MHz 10 32 Multi (+1.8, +3.3) N/A 20 2.05 Yes No Serial | 48-TOFP | AD985QYSVZ-ND@® 17.21 16.06 14.92 
400MHz 14 32 1.8 and 3.3 0r1.8 N/A 10 2.05 Yes No Serial | 48-TOFP | _AD9951YSVZ-ND@ 24.26 22.64 21.03 
Yes ADS952YSVZ-ND® 27.35 25.53 23.70 
40omHz 14 32 | Multi (+1.8, 43.3), Single (+1.8)| N/A 10 2.05 Yes No Serial | 48-TOFP | ADS953YSVZ-ND® 26.03 2429 22.56 
Yes AD9954YSVZ-ND® 30.44 28.41 26.38, 
Multi (+1.85, +3.3) T05mA : ADS95SBCPZ-ND® 35.70 33.32 30.94 
SOOMHz 10 32 te 8, 43.3) 180mA 10 23 Yes = Serial | S6-LFCSP | angos9BCPZ-ND@ 65.52 6116 56.79 
T0GHZ 10 32 Multi (43.3, +5.0) N/A 40 38 No No _| Parallel, Serial | 100-TOFP | AD9858BSVZ-ND@ 79.64 74.33 69.02 
(ORK ‘a 7 Single (+1.8); Single (3.3) | N/A 20 05 Yes No | Parallel, Serial | 100-TOFP] ADS9T0BSVZ-ND@ 61.61 5750 53.40 
: Multi (41.8, +3.3) 759mA 20 0.5 Yes = Serial _| 100-TOFP| _AD9957BSVZ-ND@ 37.05 3458 32.11 
T0GHz 4 8 Multi (41.8, +3.3) 394mA = 05 Yes Yes Serial | 64-LFCSP| _AD9912BCPZ-ND@ 65.73 61.35 56.97 
2.7GHz 14 48 Multi (41.8, +3.3) N/A 10 23 No No Serial | 48-LECSP| AD9956YCPZ-ND@ 30.44 28.41 26.38 
Evaluation Board for AD9831.. | EVAL-AD9831EB-ND 146.25 a = 
Evaluation Board for AD9832 EVAL-AD9832EBZ-ND@ 150.00 = = 
Evaluation Board for AD9833 EVAL-AD9833EBZ-ND@ 150.00 = = 
Evaluation Board for AD9834_.. EVAL-AD9834EBZ-ND® 150.00 = = 
Evaluation Board for AD850/F: AD9850/ESPCB-ND 250.00 = = 
Evaluation Board for AD9910... AD9910/PCBZ-ND@ 376.25 = = 
Evaluation Board for AD9912 AD9912/PCBZ-ND® 268.75 — al 
Evaluation Board for AD9913 AD9913/PCBZ-ND@ NEW! 268.75 = = 
Evaluation Board for AD9954 AD9954/PCBZ-ND® 268.75 _ _ 
Evaluation Board for AD9957 AD9957/PCBZ-ND® 376.25 = = 
Evaluation Board for AD9958.. AD9958/PCBZ-ND® 268.75 = = 


@ RoHS Compliant 


antenova Antennas and GPS Module Digi@Reel° 


Dimensions in mm 


Gain Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel) Antenova 
Fig. Description Frequency (Typ. @ 2.4GHz) | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
Antennas 
1 Titanis Swivel SMA 2.4GHz 4.1dBi 627-1000-NDt 43.75 34.38 25.01 — — | 2010B4844-01 
Titanis Swivel RPSMA 2.4GHz 4AdBi 627-1001-NDF 38.00 31.50 24.00 = — | 2010B6090-01 
2 Picea Swivel 2.4GHz 4.1dBi 627-1002-ND+ 19.00 17.00 13.00 =— — | 2010B5771-04 
3 Comata SMD 2.4GHz -0.50Bi 627-1010-1-ND 3.80 3.40 3.00 | 2,000 1400.00/M_|_3030A6111-01 
' 627-1011-1-ND 4.77 4.27 3.77 | 1,000 1632.00 | 3030A5839-01 
7 Rufa SMD 2.4GHz atc 627-1012-1-ND___—-380_ 3.40.00 | 1.000 1300.00 | 3030A5887-01 
6 Mica SMD 2.4GHz 1.20Bi 627-1009-1-ND §.25 4.50 3.75 | 2,000 2000.00/M_| 3030A5645-01 
, 627-1013-1-ND 2.28 2.04 1.80 | 1,000 600.00 | 3030A6150-01 
£ Impexa SMD ae a 627-1014-1-ND 2282.04 1.80 | (1.000 600.00 | 303046250-01 
7 Flavus Snap-In 2.4GHz 4.0dBi 627-1003-NDt 6.20 5.60 5.00 _— — | 1020B5743-01 
Flavus Snap-In 2.4 / 5.0GHz 4.0dBi 627-1005-ND+ 8.00 6.75 5.50 = — | 1020B5786-01 
8 GPS SMD. 1,575 +5MHz -0.5dBiA 627-1015-1-ND 8.06 7.70 6.81 | 1,000 2270.00 | A10137 
9 Fusca SMD 2.4 ~ 2.5GHz 0.4qBi 627-1016-1-ND 3.49 3.12 2.74 | 1,000 1252.00 | A10192-L 
GPS Antenna Module and Evaluation Kit 
10 GPS Module with SiRFstarllI™ 627-1019-NDt 51.50 42.75 39.90 = — | 10214 
— Evaluation Kit for SiRFstarlll Module 627-1020-NDt 330.00 _ _ — — | M10214-K1 


For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. t+ Bulk A RHCP @ 1575MHz 


WirelessUSB™ Modules 


Operating in the 2.4GHz ISM band, the Falcon series modules are based on Cypress’s WirelessUSB LP technology. The transmission rate of up to 1Mbps with an average latency of below 2 milliseconds. The modules are certified with modular 
modules offer low-power consumption and deliver data rates up to 1Mb/s, with ranges between 50 meters for print grants by the Federal Communications Commission (FCC), the European Telecommunications Standards Institute (ETSI), 
antenna devices up to 1 kilometer for devices equipped with a power amplifier. Additionally, WirelessUSB LP features and industry Canada, translating into modular approval and eliminating the need to test for RF compliance. » AWP24S: 
direct sequence spread-spectrum (DSSS) technology, which provides the industry's most robust immunity for interference WirelessUSB module with print antenna »* AWS24S: WirelessUSB module with miniature SMA for use with external antenna 
from other technologies like 802.11b/g, Bluetooth, cordless phones and microwave ovens. The modules feature a data» AWA24S: WirelessUSB and PA module with print antenna * AWP24U: WirelessUSB dongle 


Data Rates Operating Operating Dimensions Digi-Key Price Each Artaflex 

Features DSSS (kbps) | GFSK (Mbps) Range Current (mA) Voltage (V) (mm) Part No. fl 10 100 Part No. 

Integrated Print Antenna 250 1 50 Meters 21 2.4 ~3.6 38.1 x 25.4 748-1000-ND 12.99 9.99 7.99 AWP24S 

External Antenna Connector 250 1 50 Meters 21 2.4~3.6 38.1 x 25.4 748-1001-ND 16.99 13.99 10.99 AWS24S 

Integrated Power Amplifier 250 al up to 1 Kilometer <100 2.4 ~3.6 25.4 x 20.3 748-1003-ND 31.99 24.99 19.99 AWA24S 
WirelessUSB Dongle 

Full Speed USB (12Mbps) 250 1 30 Meters 40 5 59 x 20 748-1002-ND 31.99 24.99 19.99 AWP24U 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
526 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


RFID Demo Kit 


AIMEL 


== 


The RFID application kit is designed to present the key features of various RFID products from Atmel Wireless and Microcontrollers. 
The included software version IDS 5 supports the following products: * U2270B on the reader side * TK5530/e5530 on the transponder side * 5551/T5557 on the transponder side 


© TK5552 on the transponder side * TK5561/e5561 on the transponder side * U9280M on the transponder side 
Kit Includes: * Base Station Coil * Serial Cable * Demo Board * Sample Transponders 


EPROM Digi-Key Price Each 

Description (Bytes) Part No. 1 25 100 

425kHz 224 TK5551M-PP-NDA 3.87 3.24 2.70 

3,128 TK5530HM-232-PP-NDt 2.60 2.06 1.98 

RFID Application Kit......0.0.... ee ATA2270-EK1-ND® 397.67 _ _ 

A Read/Write t+ Read only ROHS Compliant 
Smart RF Devices 
Digi-Key Price Each Tape and Reelt 
Description Package | Part No. i 25 100 Qty. Pricing 

UHF ASK/FSK Receiver IC, 4.5 ~ 5.5V, 300 ~ 450MHz. 20-SOIC_ | ATA3741P2-TGQYCT-NDt@ 8.11 6.79 6.04 2,000 4900.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver IC, 4.5 ~ 5.5V, 300 ~ 450MHz. 20-SOIC_ | ATA3741P2-TGSY-ND® 8.11 5.27 4.90 _ = 
UHF ASK/FSK Receiver IC, 4.5 ~ 5.5V, 300 ~ 450MHz. 20-SOIC_ | ATA3741P3-TGQYCT-NDt® 8.11 6.79 6.04 2,000 4900.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver IC, 4.5 ~ 5.5V, 300 ~ 450MHz. 20-SOIC_ | ATA3742P3-TGQYCT-NDt@ 8.73 7.31 6.50 2,000 5270.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver IC, 4.5 ~ 5.5V, 310 ~ 440MHz. 20-SOIC_ | ATA3745P3-TGQYCT-NDt@ 6.34 5.31 4.72 2,000 3840.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver IC, 4.5 ~ 5.5V, 310 ~ 440MHz. 20-SOIC_| ATA3745P3-TGSY-ND® 6.34 4.14 3.84 _ = 
UHF ASK/FSK Wideband Transceiver IC, 2.4 ~ 3.6V / 4.4 ~ 6.6V, 315MHz 48-QFN ATA5423-PLQWCT-NDt 6.86 5.75 5.11 4,000 4140.00/M 
UHF ASK/FSK Wideband Transceiver IC, 2.4 ~ 3.6V / 4.4 ~ 6.6V, 345MHz .. 48-QFN ATA5425-PLQWCT-NDt# 6.86 5.75 5.11 4,000 4140.00/M 
UHF ASK/FSK Wideband Transceiver IC, 2.4 ~ 3.6V / 4.4 ~ 6.6V, 434MHz / 8 48-QFN ATA5428-PLQWCT-NDt# 6.86 5.75 5.11 4,000 4140.00/M 
UHF ASK/FSK Wideband Transceiver IC, 2.4 ~ 3.6V / 4.4 ~ 6.6V, 915MHz......... 48-QFN ATA5429-PLQWCT-NDt# 6.86 5.75 5.11 4,000 4140.00/M 
UHF ASK/FSK Wideband Transceiver IC, 2.4 ~ 3.6V / 4.4 ~ 6.6V, 434MHz / 868MHz 48-QFN ATAS811-PLHCCT-NDT 8.79 7.37 6.14 4,000 5931.00/M 
UHF ASK/FSK Wideband Transceiver IC, 2.4 ~ 3.6V / 4.4 ~ 6.6V, 315MHz .. 48-QFN ATA5812-PLQCT-NDT 8.79 7.37 6.14 4,000 5931.00/M 
Low-IF ISM Single-Chip Transceiver IC, 2.9 ~ 3.6V, 2.4GHz .. 32-QFN ATR2406-PNQG 86CT-NDt® 3.83 2.85 2.50 4,000 2225.00/M 
WDECT/ISM Single-Chip Transceiver IC, 3 ~ 4.6V, 2.4GHz. 48-QFN T2803-PLHCT-NDt 16.13 13.50 11.25 _ _ 
Wireless Data Micro Transmitter, 315MHz 20-TSSOP | AT86RF401U-6GS-ND 3.14 2.63 2.19 = = 
SiGe IF Receiver/Demodulator, 65 ~ 300MHz.. 16-TSSOP | T0797-6CPCT-NDt 10.32 8.64 7.20 1,000 6960.00 
SiGe IF Receiver/Demodulator, 65 ~ 300MHz 16-TSSOP | ATRO797-6CPCT-NDt® 9.25 7.74 6.45 1,000 6235.00 
SiGi Universal Usable RF Power Amplifier, 3.5V, 135 ~ 9OOMHz 28-PSSOP | T0905-TSPHCT-NDt 9.68 8.10 6.75 1,000 6525.00 
High Linearity SiGe Active Receiver Mixer, 5V, 800 ~ 1000MHz. 16-TSSOP | T0780-6CPCT-NDt 12.31 10.31 8.59 1,000 8301.00 
Transceiver Base Station Board for ATA5423, 315MHz. ATAB5423-3-WB-ND@ 198.17 = = = = 
Transceiver Base Station Board for ATA5425, 345MHz. ATAB5425-3-WB-ND® 198.17 _ = = = 
Transceiver Base Station Board for ATA5428, 434MHz. = ATAB5428-4-WB-ND@ 198.17 = = = = 
Transceiver Base Station Board for ATA5428, 868MHz. ATAB5428-8-WB-ND@ 198.17 = = = = 
Transceiver Base Station Board for ATA5429, 915MHz. ATAB5429-9-WB-ND® 198.17 _ —_ _— _— 
Reference Design for T5753, 315MHz . ATAB5753-ND 298.85 = = = = 
Reference Design for T5754, 434MHz . ATAB5754-ND 298.85 = = = = 
Reference Design for T5750, 868MHz . _ ATAB5750-8-ND 298.85 —_ — —_ — 
Reference Design for T5750, 915MHz . ATAB5750-9-ND 298.85 = = = = 
PC-Controlled Application Board for U6815M or T6816 with Dual Hex DMOS Output Driver ATAB6816-ND® 184.87 = = = = 
PC-Controlled Application Board for T6817 with Dual Triple DMOS Output Driver. oe ATAB6817-ND@ 184.87 = a = = 
PC-Controlled Application Board for T6818 with Triple Half-Bridge DMOS Driver....................000065 _ ATAB6818-ND® 184.87 _ _ _ _ 
PC-Controlled Application Board for T6819 with Triple Half-Bridge DMOS Driver with PWM Function ... ATAB6819-ND® 184.87 =_ _ =- =- 
RF-Module Development Board for ATR2406 ATR2406-DEV-BOARD-ND 419.25 _ _ _ _- 
Long Range RF-Module Development Board for ATR2406 / ATmega88 . _ ATR2406-DEV-BOARD2-ND 419.25 — = = = 
Starter Kit for STK500, 315MHz . ATAKSTK511-3-ND 649.30 = = = = 
Starter Kit for STK500, 868MHz . = ATAKSTKS11-8-ND 642.85 = _— = eos 
Starter Kit for STK500, 915MHz . ATAKSTK511-9-ND 642.85 = = —= = 
RAC Unidirectional Kit, 315MHz. ATAKSTK512-3-ND® 330.00 = = = = 
RAC Unidirectional Kit, 434MHz. _ ATAKSTK512-4-ND® 330.00 _ = = 7 
Evaluation Kit with ATR2406 and ATmega88 Boards . = ATR2406-DEV-KIT2-ND 1075.00 = = = — 
RF Design Kit, 868MHz ATAK5750-60-N-ND 849.25 = = = = 
RF Design Kit, 915MHz = ATAK5750-61-N-ND 849.25 = = = = 
RF Design Kit T5754, 434MHz, 600kHz Bandwidth, with SAW Filter . ATAK5754-43P6-S-ND 849.25 _ = = _ 
Development Kit for ATA5744U (USA) . ATAK4015744U-ND 752.50 = = = = 
Development Kit for AT86RF401U _ AT86RF401U-EK1-ND 320.35 = = = = 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


AVR® Z-Link™ ZigBee™ 


t+ CutTape RoHS Compliant 


32KB to 256KB to fit the needs of your design. 


AVR Z-Link provides an industry-leading 2.4GHz transceiver bundled with an 8-Bit RISC microcontroller (ATMEGA). The AT86RF230 radio 
gives you the highest link budget of any 802.15.4 radio on the market today. The ATMEGA series of AVR MCUs enables you to choose from 


Digi-Key Price Each Atmel 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. 
44-TOFP ATMEGAG4RZAV-10AU-ND 11.48 8.49 7.58 ATMEGAG4RZAV-10AU 
MCU ATMEGA644 / AT86RF230 44-QFN ATMEGA64RZAV-1 0MU-ND 11.48 8.49 758 ATMEGA64RZAV-10MU 
40-DIP. ATMEGA64RZAV-10PU-ND 11.48 8.49 758 ATMEGA64RZAV-10PU 
64-TOFP ATMEGA128RZAV-8AU-ND 15.87 11.73 10.48 ATMEGA128RZAV-8AU 
MCU ATMEGA1261:/ ATSGRF230 64-QFN ATMEGA128RZAV-8MU-ND 15.87 11.73 10.48 ATMEGA128RZAV-8MU 
MCU ATMEGA1260 / AT86RF230 100-TQFP ATMEGA128RZBV-8AU-ND 16.86 12.47 11.13 ATMEGA128RZBV-8AU 
64-TOFP ATMEGA256RZAV-8AU-ND 19.67 14.55 12.99 ATMEGA256RZAV-8AU 
MCU ATMEGA2561 / AT86RF230 64-QFN ATMEGA256RZAV-8MU-ND 19.67 14.55, 12.99 ATMEGA256RZAV-8MU 
MCU ATMEGA2560 / AT86RF230 100-TQFP ATMEGA256RZBV-8AU-ND 21.03 15.55 13.89 ATMEGA256RZBV-8AU 
Low-Power 2.4 GHz Transceiver 32-QFN AT86RF230-ZU-ND 6.28 4.97 453 AT86RF230-ZU 


ATAVRRZ502 RF Accessory Kit 


The RZ502 RF Accessory Kit enables point to point links development, debugging and demonstration. More 
advanced network topologies can be developed by adding additional RF accessory kits. The kit is top modules 
for the STK®500 AVR starter kit and requires a STK500 and STK501 for development purposes. 


ATAVRRZ502-ND iin: .cccrerrenotietias ticntseaurctaned cxdesssacuusebe hades eootavinaeipearsapieaalbedewarse $99.00 


ATAVRRZ201 Controller Boards and Software Kit 


The kit contains five 2.4GHz 802.15.4 compliant and ZigBee compatible Radio-Controller Boards equipped 
with ATmega1281V microcontroller and AT86RF230 transceiver. By offering additional RCB’s, the RZ201 kit 
complements the RZ200 kit, enabling demonstration of larger wireless networks based on 802.15.4/ZigBee™. 
ATAVRRZ201°ND.oi523 2c: sc cincccvercsrsascaccecidecsrsaioaadccdeedaaacneersiasacsssderaiaceoreeleancee $229.00 


NEW! ATAVRRZRAVEN 2.4GHz Evaluation Kit 


The RZ RAVEN 2.4GHz Evaluation and Starter Kit enables development, debugging and demonstration of a wide range of low power wireless applications including IEEE 802.15.4™, 6LOWPAN and ZigBee™ networks. 
The RZ RAVEN kit comprises two AVR Raven boards (AVRRAVEN) with 2.4GHz transceiver, on board picoPower™ AVR application processors and LCD display, and one USB stick (AVRRZUSBSTICK) with a 2.4GHz 


transceiver for USB connection to your PC. 
ATAVRRZRAVEN-ND.. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ATAVRRZ200 Demonstration Kit 


The RZ200 Demonstration Kit enables development, debugging and demonstration on 802.15.4/ 
ZigBee™ networks. The kit contains five 802.15.4 compatible 2.4GHz Radio-Controller Board (RCB) with 
AT86RF230 radio and ATmega1281V microcontroller. 

ATAVRRZ200-ND. 


ATAVRRZ541 Packet Sniffer Kit 


The RZ541 Packet Sniffer Kit is the ideal platform for analyzing 802.15.4/ZigBee™ wireless networks. 
Included is the basic edition of the Sensor Network Analyzer software from Daintree Networks which 
enables visualization, measurement and analysis of large networks. 
ATAVRRZ541-ND. 


(tos3) 527 


$499.00 


$238.07 


-. $118.80 


ATMEL Bluetooth® Devices 


Digi-Key Price Each Tape and Reel} 

Description Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 

Bluetooth/ISM Front End IC, 3V, 2.4GHz. 20-QFN 77024-PGPM 80-ND 1589.87/1,500 = = 

Bluetooth/ISM Front End IC, 3V, 2.4GHz. 20-QFN 77024-PGQM80CT-NDt 1.78 1.33 V1 6,000 1120.50/M 

Bluetooth/ISM Front End IC, 3V, 2.4GHz. 20-SSOP 77024-TRQYCT-NDt 1.78 1.33 11 4,000 1120.50/M 

Demo Board for T7024PGM _ DEMOBOARD-T7024PGM-ND 332.50 _ = = = 

+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND___ t Cut Tape 
Digi-Key Price Each Tape and Reel} 

Description Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
Direct Quadrature Modulator, 5V, 800MHz ~ 2500MHz. 16-TSSOP T0790-6CPCT-NDt 22.01 18.43 15.36 1,000 14841.00 
Quadrature Modulator, 5V, 1000MHz 16-SOIC. U2790B-MFP-ND 7.53 6.30 5.25 = = 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND___ t Cut Tape 


Corded Phone ICs Devices Cordless Phone ICs Devices 


Digi-Key Price Digi-Key Price Each Tape and Reelt 
Description Part No. Each Description Package | Part No. 1 25 100 [| Qty. | Pricing 
Demo Board for U4089B DEMOBOARD-U4089B-ND 332.50 ISM Front End IC, DECT, 2.4GHz . 20-QFN | T7026-PGPCT-NDt 5.38 4.50 3.75 |1,500 | 3625.00/M 
Demo Board for U4090B.1 | DEMOBOARD-U4090B.1-ND 332.50 Demo Board for ATR2806 = DEMOBOARD-ATR2806-ND 332.50 _ =| _ 
edi icled liane | °)=1 (01200) 15 AUR STIEN ND) 892.50 $ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. ‘+t Cut Tape 
Digi-Key Price Each Tape and Reelt 
Description Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
125kHz Transmitter for TPM, 8.0V ~ 24.0V 20-QFN ATA5275-PGPICT-NDt# 5.22 4.18 3.25 1,500 2958.00/M 
Ultra Low Power 125kHz 3D Wake Up Receiver with RSSI 8-TSSOP. ATA5282-6APHCT-NDt# 4.11 3.44 3.06 500 1245.00 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SOIC T5743P3-TGQCT-NDt 5.81 4.86 4.05 _— = 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SOIC T5743P3-TGS-ND 5.81 4.86 4.05 = = 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz .. 20-SOIC T5743P6-TGQCT-NDt 5.81 4.86 4.05 = = 
UHF ASK/FSK Receiver, 5V ~ 20V, 300MHz ~ 450MHz for ASK or FSK . 20-SOIC T5743P6-TGS-ND 5.81 4.86 4.05 — _ 
UHF ASK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz . 20-SOIC 15744N-TGQCT-NDt 4.73 3.96 3.30 = _— 
UHF ASK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz . 20-SSOP T5744N-TK-ND 4.52 3.78 3.15 = = 
UHF ASK/FSK Receiver, 868MHz ~ 870MHz, 902MHz ~ 928MHz . 20-SOIC 1T5760-TGQCT-NDt 5.55, 4.65 3.87 2,000 3741.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 868MHz ~ 870MHz, 902MHz ~ 928MHz . 20-SOIC 15760-TGS-ND 5.55 4.65 3.87 = — 
UHF ASK/FSK Receiver, 868MHz ~ 870MHz, 902MHz ~ 928MHz . 20-SOIC 75761-TGQCT-NDt 5.55 4.65 3.87 2,000 3741.00/M 
UHF ASK/FSK Receiver, 5V ~ 20V, 902MHz ~ 928MHz . 20-SOIC 15761-TGS-ND 5.55 4.65 3.87 = = 
UHF ASK Receiver IC, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz 20-SOIC U3741BM-P2FL-ND 5.81 4.86 4.05 = = 
UHF ASK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 315MHz ~ 433.92MHz 20-SOIC U3741BM-P3FLG3CT-NDf 5.81 4.86 4.05 2,000 3915.00/M 
UHF ASK Receiver IC, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz .. 20-SOIC U3741BM-P3FL-ND 6.75 4.68 3.46 = — 
UHF ASK/FSK Receiver, 4.5V ~ 5.5V, 300MHz ~ 450MHz . 20-SOIC U3742BM-P3FL-ND 6.08 5.10 4.25 — = 
Stand-Alone Antenna Driver 28-QFN ATA5278-PKQICT-NDTt® 7.48 6.27 5.57 4,000 4520.00/M 
Interface for 125kHz Wake-Up Function 8-TSSOP. ATA5283P-6APJCT-NDt® 1.91 1.53 1.19 500 552.50 
Reference Design for T5744, 315MHz —_ ATAB5744-N3-ND 298.85 — _— —_ —_ 
Receiving Board for T5744, 433.92MHz, No SAW Filter . = ATAB5744-N4-ND 298.85 = = = = 
Reference Design for T5744, 315MHz . — ATAB5744-S3-ND 298.85 — — _— _— 
Reference Design for T5744, 433MHz . — ATAB5744-S4-ND 298.85 —_ — —_ _— 


@ RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND___t Cut Tape 


£VvaGO RF and Microwave Products Amplifiers 


TECHNOLOGIES 


Typical Frequency Cut Tape Tape and Reel 
Bias Range Gain @ 2GHz |PiqB @ 2GHz| NF @ 2GHz Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Avago 
Package | (V/mA) (GHz) (dB) (dBm) (dB) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
3/14 DC -3.5 21.5 2.2 3.8 516-1490-1-ND@ 72 6.00 48.00 516-1490-2-ND@ 360.00/M ABA-31563-TR1G 
3/37 DC -2.5 19.0 8.4 3.5 78 6.50 52.00 516-1491-2-ND® 390.00/M ABA-32563-TR1G 
SOT-363 5/18 DC -3.5 21.5 1.8 3.7 516-1558-1-ND@ 69 5.75, 46.00 516-1558-2-ND@ 345.00/M ABA-51563-TR1G 
5/35 DC -3.5 21.5 9.8 3.3 516-1559-1-ND® 75 6.25 50.00 516-1559-2-ND@ 375.00/M ABA-52563-TR1G 
5/46 DC -3.5 21.5 12.7 3.5 516-1560-1-ND@ 93 7.75 62.00 516-1560-2-ND@ 465.00/M ABA-53563-TR1G 
5/79 DC -3.4 23.0 16.1 4.4 516-1495-1-ND® 99 8.25 66.00 516-1495-2-ND® 495.00/M ABA-54563-TR1G 
Frequency Test Cut Tape Tape and Reel 
Range Frequency Vdd ldd NF Gain P1dB Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Avago 
Package (GHz) (GHz) (Vv) (mA) (dB) (dB) (dBm) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
DC -2.5 0.9 3.4 15.0 3.7 15.1 AL9) 516-1496-1-ND 60 5.00 40.00 = = ADA-4543-TR1 
SOT-343 DC -2.5 0.9 3.4 15.0 3.7 15.1 139) 516-1561-1-ND® 60 5.00 40.00 516-1561-2-ND@ 300.00/M ADA-4543-TR1G 
- DC-2.5 0.9 3.5 35.0 4.0 17.0 13.4 516-1562-1-ND® 66 5.50 44.00 516-1562-2-ND® 330.00/M ADA-4643-TR1G 
DC -2.5 0.9 3.8 60.0 4.2 16.5 eed 516-1563-1-ND® 72 6.00 48.00 516-1563-2-ND@ 360.00/M ADA-4743-TR1G 
0.1-6 2.0 3.0 42.0 2.8 12.4 14.8 516-1586-1-ND® 2.22 18.50 148.00 516-1586-2-ND@ 1110.00/M MGA-81563-TR1G 
SOT-363 0.1-6 2.0 3.0 84.0 2.2 13.2 17.3 516-1587-1-ND® 2.61 21.75 174.00 516-1587-2-ND@ 1305.00/M MGA-82563-TR1G 
: 0.5-4 2.0 3.0 4.5 1.8 14.0 -2.0 516-1512-1-ND 2.52 21.00 168.00 = _ MGA-87563-TR1 
0.5-4 2.0 3.0 4.5 1.8 14.0 -2.0 516-1588-1-ND® 2.52 21.00 168.00 516-1588-2-ND@ 1260.00/M MGA-87563-TR1G 
Freq. Range | NF @ Freq. | Gain @ Freq. | Pi1qgp @ Freq. | IP3 @ Freq.| Voc Device | Device! Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel} Avago 
Package (GHz) (dB) (dB) (dBm) (dBm) (V) Min. | Volt. (V) | (mA) Max. | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
05-SMD 0.05 — 1.3 3.6/0.5GHz | 12.0/0.5GHz | 17.5/0.5GHz | 30.0/0.5GHz 8 5.5 80 516-1593-1-ND® 3.75 31.25 250.00 500 937.50 | MSA-1105-TR1G 
DC -0.8 3.0/0.5GHz | 18.5/0.5GHz 2.0/0.5GHz | 14.5/0.5GHz 5 3.5 50 516-1515-1-ND 2.55 21.25 170.00 = — | MSA-0686-TR1 
86-SMD DC -0.8 3.0/0.5GHz | 18.5/0.5GHz 2.0/0.5GHz | 14.5/0.5GHz 5 3.5 50 516-1591-1-ND® 2.55 21.25 170.00 | 1,000 1275.00 | MSA-0686-TR1G 
DC-4 3.3/1GHz 22.5/1GHz 12.5/1GHz 27.0/1GHz 10 7.8 65 516-1592-1-ND@ 1.95 16.25 130.00 | 1,000 975.00 | MSA-0886-TR1G 
DC -2.3 6.0/1GHz 11.0/1GHz 9.0/1GHz 22.0/1GHz 7 47 60 516-1513-1-ND 2.55 21.25 170.00 = — | MSA-0311-TR1 
DC -2.3 6.0/1GHz 11.0/1GHz 9.0/1GHz 22.0/1GHz 7 4.7 60 516-1589-1-ND@ 2.55 21.25 170.00 | 3,000 1275.00/M | MSA-0311-TR1G 
DC -0.7 3.0/0.5GHz | 18.0/0.5GHz 2.0/0.5GHz | 14.0/0.5GHz 5 3.3 40 516-1514-1-ND 1.80 15.00 120.00 = — | MSA-0611-TR1 
SOT-143 DC - 0.7 3.0/0.5GHz | 18.0/0.5GHz 2.0/0.5GHz | 14.0/0.5GHz 5 3.3 40 516-1590-1-ND@ 1.80 15.00 120.00 | 3,000 900.00/M | MSA-0611-TR1G 
DC -0.5 3.3/0.9GHz | 17.5/0.9GHz | 10.0/0.9GHz_| 20.0/0.9GHz 5 3.6 40 516-1518-1-ND 3.15 26.25 210.00 = — | MSA-2111-TR1 
DC -0.5 3.3/0.9GHz | 17.5/0.9GHz | 10.0/0.9GHz | 20.0/0.9GHz 5 3.6 40 516-1594-1-ND@ 3.15 26.25 210.00 | 3,000 1575.00/M | MSA-2111-TR1G 
DC -0.5 3.5/1GHz 18.4/1GHz 9.0/1GHz 23.0/1GHz Tt 4.5 50 516-1519-1-ND 3.15 26.25 210.00 | 3,000 1575.00/M | MSA-3111-TR1 
DC -0.5 3.5/1GHz 18.4/1GHz 9.0/1GHz 23.0/1GHz f 4.5 50 516-1595-1-ND@ 3.15 26.25 210.00 | 3,000 1575.00/M | MSA-3111-TR1G 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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LNVAGO PE and Microwave Products (cont) 


TECHNOLOGIES 


NPN Silicon Bipolar Transistors 


Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Vee NFo Ga PidB GidB Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Avago 
Package (GHz) (Vv) (dB) (dB) (dBm) (dBm) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
0.9 27 1.0 12.5 13.0 15.0 516-1566-1-ND® 36 3.00 24.00 516-1566-2-ND® 180.00/M AT-32033-TR1G 
SOT-23 0.9 5.0 1.0 14.5 14.5 14.5 516-1505-1-ND 39 3.25 26.00 = = AT-41533-TR1 
0.9 5.0 1.0 14.5 14.5 14.5 516-1570-1-ND® 39 3.25 26.00 516-1570-2-ND® 195.00/M AT-41533-TR1G 
0.9 2.7 1.0 14.0 13.0 16.5 516-1499-1-ND 39 3.25 26.00 = = AT-32011-TR1 
SOT-143 0.9 27 1.0 14.0 13.0 16.5 516-1564-1-ND® 39 3.25 26.00 516-1564-2-ND® 195.00/M AT-32011-TR1G 
0.9 5.0 1.0 15.5 14.5 17.5 516-1503-1-ND 39 3.25 26.00 = = AT-41511-TR1 
0.9 5.0 1.0 15.5 14.5 17.5 516-1568-1-ND@ 39 3.25 26.00 516-1568-2-ND@ 195.00/M AT-41511-TR1G 
0.9 27 1.0 15.0 13.0 15.5 516-1500-1-ND 39 3.25 26.00 = — AT-32032-TR1 
SOT-323 0.9 2.7 1.0 15.0 13.0 15:5 516-1565-1-ND@ 39 3.25 26.00 516-1565-2-ND@ 195.00/M AT-32032-TR1G 
0.9 5.0 1.0 15.5 14.5 14.5 516-1504-1-ND 45 3.75 30.00 = _ AT-41532-TR1 
0.9 5.0 1.0 15.5 14.5 14.5 516-1569-1-ND@ 45 3.75 30.00 516-1569-2-ND@ 225.00/M AT-41532-TR1G 
SOT-363 0.9 27 11 14.5 12.0 16.0 516-1502-1-ND 51 4.25 34.00 = _ AT-32063-TR1 
0.9 2.7 V1 14.5 12.0 16.0 516-1567-1-ND® 51 4.25 34.00 516-1567-2-ND® 255.00/M AT-32063-TR1G 
@ RoHS Compliant 
HEMTs 
Frequency Test Cut Tape Tape and Reel+ 
Gate Width Range Frequency Vdd ldd NFo Ga OIP3 PidB Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Package (um) (GHz) (GHz) (Vv) (mA) (dB) (dB) | (dBm) | (dBm) | Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
800 0.45-6 1.9 4.0 60 0.5 17.5 31.5 20.0 516-1571-1-ND@ 3.51 29.25 234.00 1755.00/M_ | ATF-34143-TR1G 
SOT-349 800 0.45 -6 2.0 3.0 60 0.5 166 | 36.2 | 20.4 | 516-1572-1-ND@ 423 35.25 282.00 | .2115.00/M | ATF-54143-TRIG 
400 0.45-6 2.0 2.7 10 0.6 17.7 24.2 14.4 516-1573-1-ND@ 1.50 12.50 100.00 750.00/M_ | ATF-55143-TR1G 
MiniPak 400 0.45 — 10 2.0 27 10 0.5 17.5 24.1 14.6 516-1509-1-ND 1.50 12.50 100.00 750.00/M | ATF-551M4-TR1 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
. Di aman 
CHF2525CNT Series eee ee 
9GHz 40 Waitt Termination Chips 
Features: * DC to 9GHz * Low VSWR * Aluminum Nitride ceramic * Terminal for lead attachment 
Specifications: * Substrate: ALN ¢ Resistive Film: Thick Film * Tolerance: +5% 
Absolute Ratings: * Power: 40W ¢ Frequency: 9GHz * VSWR: 1.2 Maximum 
Applications: ¢ lsolators * RF amplifiers 
Resistance Digi-Key Price Each Bourns 
fol Terminals Part No. ul 10 50 Part No. 
50 NiAu CHF2525CNTSO0OLX-ND 6.88 6.25 5.38 CHF2525CNTS500LX 
50 NiSn CHF2525CNTS500LW-ND 6.88 6.25 5.38 CHF2525CNTSOOLW 


CHF3020CBF Series 
10 Watt Power RF Terminations/Resistors 


Features: * DC to 4GHz « Flanged model * Low VSWR 


Specifications: * Substrate: Beo * Resistive Film: Thick Film * Tab: Ag * Cover Substrate: AL203 * Mounting Flange: 


* Tolerance: +5% 


Absolute Ratings: * Power: 10W ¢ Frequency: 4.0GHz * VSWR: 1.35 Maximum « Capacitance: 0.8pf 


Applications: * High power RF transmission 


Copper plated with Nickel 


Resistance Digi-Key Price Each Bourns 
{0} Function Part No. i 10 50 Part No. 

50 Termination CHF3020CBF500L-ND 17.33 15.75 13.55 CHF3020CBF500L 

100 Resistor CHF3020CBF101R-ND 17.33 15.75 13.55 CHF3020CBF101R 


CHF9838CNF Series 


250 Watt Power RF Flanged Chip Termination 


Features: * DC to 2.2GHz » Flanged model * Low VSWR « Aluminum Nitride ceramic 


Specifications: * Substrate: ALN « Resistive Film: Thick Film * Tab: Ag * Tab Attachment: Brazed with epoxy encapsulation * Mounting Flange: 


Copper plated with Nickel * Tolerance: +5% 
Absolute Ratings: * Power: 250W * Frequency: 2.2GHz * VSWR: 1.10 Maximum 
Applications: * High power RF transmission 


Dimensions in mm 


> 
2.57>1 


Dimensions in mm 


2.79 
alles 


Lai 0.1 


Resistance Digi-Key Price Each Bourns 
Function Part No. i 10 50 Part No. 
50 Termination CHF9838CNF500L-ND 27.50 25.00 21.50 CHF9838CNF500L 
C-MAX’ Test Equipment 
et ia heat oe Anten nas Digi-Key Price | C-Max 
RF Technology Specialist Description Part No. Each | Part No. 
Number of Unloaded Q | Digi-Key Price Each C-Max Time Signal Generator for UTC 561-1018-ND NEW! 550.00 | TSG100 
Application Turns Inductance (Min.) Part No. 110100 | Part No. Loop Antenna for TSG400/800, 5-10 Meters 561-1000-ND 395.00 | 1LA 
Watch 228 985H 55 561-1002-ND 2.52 2.37 1.58 | CMA-60-19 Level Interface for TSG800/400 to custom application. 
Watch 203 985H 50 561-1003-ND 2.55 2.36 1.57 | CMA-60-24 Provides Time signal connection 561-1009-ND 179.00 | DAT100 
Table Clock 147 1.5mH 120 561-1004-ND 1.86 1.76 1.35 | CMA-60-60 Time Signal Generator for 
UTC Application Development 561-1011-ND 8199.98 | TSG800 
Wall Clock 139 1.5mH 110 561-1001-ND 2.04 1.87 1.40 | CMA-60-100 
GPS Receiver device for use with TSG equipment 
Watch 188 2.33mH 100 561-1019-ND NEW! 1.98 1.85 1.32 | CMA-MF-60 for UTC reception anywhere 561-1010-ND 400.00 | GPS100 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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C-MAX Universal Time Code (UTC) Receivers and Demo Boards 


RF Technology Specialist 


C-MAX Solutions provide a universal time code receiver with very low power operation for Radio Controlled Time 


applications. The CME8000 provides a simple solution for worldwide operation with integrated Crystal and 


antenna switching for up to 3 frequencies. Operation at less than 100uA and down at 1.2 to 5 volts. The CME6005 is the first generation receiver providing dual-band operation at very low power (sub 100uA, 1.2 to 5 Volts) 


Digi-Key Price C-Max Digi-Key Price C-Max 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
561-1007-5-ND 4.35 | CME8000-TLSH Evaluation Kit for CME8000, 
UTC Receiver IC, 28-SSOP 561-1008-1-NDO 4.50 | CME8000-TLPH include Signal Generator 561-1012-ND 1350.00 | CME8000-EK 
561-1008-2-ND§ 1950.00/1,000 | CME8000-TLPH Development Board for CME8000 
= = UTC Receiver 561-1017-ND NEW! 225.00 | CMMC-8I-DB 
UTC Receiver Module, Multi-Frequency, 561-10134-NDO 2.94 | CME6005-TCOH 
No CPU 561-1015-ND NEW! 16.10 | CMMR-8P-MF UTC Receiver IC, 16-SSOP 561-1013-2-ND§ 5280.00/4,000 | CME6005-TCQH 
UTC Receiver Module, Multi-Frequency, UTC Receiver Module, 60KHz,no CPU__|_561-1014-ND 10.70 | CMMR-6P-60 
with CPU 561-1016-ND NEW! 71.10 | CMMC-8P-MF 


%CutTape § Tape and Reel 


<=) RF Modules and Kits 


CIRRONET. 


ZMN2405HP 

Features: ¢ Zigbee 2006 Modules Utilize 2.4GHz Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) * Ad Hoc mesh 
network * Low Power (see chart) * SPI and UART Interface * FCC and CE Certified for Unlicensed Operation 
Coordinator (-C), Router (-R) and End Device (-E) versions available 


Transceiver Modules 


WIT2450 Features: * 2.4GHz Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) * Auto Ranging * Low Power 
(see chart) * FCC and ETSI Certified for unlicensed operation * RS-232 asynch interface 

WIT910 Features: * 900MHz FHSS 20+ mile range (Line of Sight) with Omni-Directional Antenna * FCC 
Certified for unlicensed operation * RS-232 asynch interface 


Power Output Receive Sensitivity OperatingTemperature Operating Voltage Data Rate Power Consumption Digi-Key Price Cirronet 
(mW) (dBm) (c’) (Vdc) (Max. Kbps) Sleep/Rec./Time Part No. Each Part No. 
583-1016-ND 36.06 ZMN2405HP-C. 
+18dBm -95 -40 ~ 85 2.7~3.6 250 3y/33mA/150mA 583-1018-ND 36.06 ZMN2405HP-E 
583-1017-ND 36.06 ZMN2405HP-R 
583-1023-ND NEW! 21.41 ZMN2430-C 
OdBm -92 -40 ~ 85 3.3 ~ 5.5 250 3y/33mA/130mMA 583-1025-ND NEW! 21.41 ZMN2430-E 
583-1024-ND NEW! 21.41 ZMN2430-R 
583-1026-ND NEW! 36.06 ZMN2430HP-C. 
18dBm -95 -40 ~ 85 3.3 ~ 5.5 250 3y/33MA/130MA 583-1028-ND NEW! 36.06 ZMN2430HP-E 
583-1027-ND NEW! 36.06 ZMN2430HP-R 
10, 63, 250¢ -92 -40 ~ 70 3.3 ~ 10 460.8 750uA/40mA/150mA 583-1006-ND 147.20 WIT2450 
10, 100, 500+ -103 -40 ~ 85 3.3 ~ 10 172.8 250pA/100mA/100mA 583-1008-ND 278.99 WIT910 
t Software Selectable 
Development Kits and Boards 
Digi-Key Price Cirronet 
Description Part No. Each Part No. 
ZMN2405HP Daughter Board 583-1019-ND 195.50 ZMN2405HPDB 
Zigbee Developer's Kit with ZMN2405HP (2), Antennas, Cables, and Software 583-1020-ND 331.20 ZMN2405HPDK 
Zigbee Developer's Kit with ZMN2405HP (4), Serial Gateway, Antennas, Cables and Software 583-1021-ND 555.20 ZMN2405HPDK PRO. 
Zigbee Basic Developer's Kit with Serial Modem and Devloper’s Board, Antennas, Cables and Software 583-1022-ND 220.80 ZMN2405HPDK-B 
Developer's Kit for WIT2450 Module with Modems (2), Antennas, Cables and Configuration Software 583-1007-ND 498.99 WIT2450DK 
Developer's Kit for WIT910 Module with Modems (2), Antennas, Cables and Configuration Software 583-1009-ND 799.00 WIT910DK 


Cree is a leading supplier of silicon carbide (SiC) and gallium nitride (GaN) wafers and devices for wireless 
communications. Typical applications include: * 2-Way, Private Radios * Broadband Amplifiers * Cellular 
Infrastructure * Test Instrumentation * Class A, AB, Linear Amplifiers Suitable with OFDM, W CDMA, Edge, 
CDMA Wave Forms. 


Cree wireless devices are especially well-suited for high-power communications because of the material used, 


silicon carbide (SiC). SiC has several intrinsic advantages that enable broadband amplifiers for UHF, L Band 
and S Band applications. These properties include: * High thermal conductivity * High breakdown electric field 
* High saturated electron drift velocity * High power density (power per unit gate periphery). These features 
make SiC MESFET an attractive power FET for multi-octave to decade bandwidth power amplifiers. 


Output Operating 
Current Frequency Power Gain Voltage Digi-Key Price Each Cree 
Style Revision (GHz) (W) (dB) (v) Part No. 1 10 50 Part No. 

Flanged 1.5 to 2.7 10 15 28~48 CRF24010FE-ND 150.00 145.50 138.23 CRF24010FE 
Pill 1.8 to 2.7 10 15 28~48 CRF24010PE-ND 150.00 145.50 138.23 CRF24010PE 
Flanged 1.3 to 2.7 60 13 28~48 CRF24060FE-ND 623.70 549.99 522.49 CRF24060FE 
Demonstration Test Fixture for CRF24010.......... 0.0... cece eee e eee e nen e cece ence nee ee ee ee nent eens ease eee CRF24010-TB-ND 500.00 = = CRF24010-TB 
Demonstration Test! Fixtute for CREZ4060 ines aida citinatatscaid ckeinnniiddilgiti'e nntdi\gatale melanie dalawinai castes winnede CRF24060-TB-ND 500.00 = _ CRF24060-TB 


UniFi™ WLAN ICs 


UniFi UF1050 single-chip device supports IEEE 802.11b and IEEE 802.119 standards on a single die, operating in the 
2.4GHz radio band. Features: * Dual mode IEEE 802.11b/g chip * Small board footprint; minimal external components 
required * Support for IEEE 802.11e EDCA QoS » Full support for WEP40/64, WEP104/128 and WPA/WPA2 (802.11i) 
enhanced encryption modes * Bluetooth/Wi-Fi/cellular coexistence support * Priority and channel coexistence signaling 
schemes * Long battery life in Power Save 


Supply Cut Tape 
WLAN Voltage Digi-Key Price Each CSR 
Support | Interface | Features | (v) | Package |Part No. 1 10 50 |Part No. 
88- |UFIOSOA-IC-ECT-ND 15.48 13.62 10.53 |UFIO50A-IC-€ 
802.11b/g/SDIO/SPI OFDM/CCK) 1.5 | csp _|UF1050A-IC-ETR-ND¢ 16100.00/2,000 _|UF1050A-IC-E 
88- |UFIOSOB-IC-ECT-ND 11.85 10.43 8.06 |UFI050B-IC-E 
802.11b/g/SDIO/SPI OFDM/CCK) 1-5 | wicgp |UF1050B-IC-ETR-ND¢ 12820.00/2,000 _|UF1050B-IC-E 


+ Tape and Reel 


UniSira™ Development Kit 


The UniSira Development Kit is a highly flexable, fully integrated, development and testing platform for CSR’s range of 
UniFi™ |EEE802.11 wireless ICs. 


UNISIRA-PPA-1A-ND 
DEV-SYS-1824-3A-ND 


Development Kit for UniFi Wireless ICs 
NEW! SDIO Card Reference Design for UniFi . 


$2125.00 
$85.00 


Wi-Fi Voice Development Kit 


The DEV-SYS-UNIVOX Development Kit provides a complete Voice-over-Wi-Fi phone reference platform. The UniVox 
platform provides the hardware design, with no license or royalty payment required. You can configure the MMI or leave 
it as is to develop your complete Voice-over-Wi-Fi Solution. 

DEV-SYS-UNIVOX-6A-ND 


UniVox Voice over Wi-Fi Reference Design Development Solution . $500.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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csr Wireless Products 
== Bluetooth® ICs @®Reel® 


The BlueCore™ line of Bluetooth products from CSR integrate a microcontroller along with peripherals to match your application requirements. Variants are available with integrated ROM or flash, Multimedia versions with integrated DSP and stereo codec, 
or Plug-n-Go™ with integrated balun, filter and matching. BlueCore3: CSR's complete v1.2 Bluetooth solution including eSCO (extended Synchronous Connections), which allows for retransmissions of dropped packets, allowing for a clearer, better sound 
out of your Bluetooth device. BlueCore4: CSRs EDR (Enhanced Data Rate) v2.0 Bluetooth solution, it offers backwards compatibility with v1.1 and v1.2 Bluetooth devices. External Flash, ROM, Plug-n-Go and Headset versions are available to match 
your application. Offers up to 3 times the data rate as previous versions of Bluetooth with lower power consumption. BlueCore5: series offers the latest generation technology, offering compatibility with the latest Bluetooth spec, v2.1. BlueCore 6: series 
provides the AuriStream audio interface, which provides significant power saving over previous CVSD (Continuous Variable Slope Delta) 


(A 


Tape & Reel 
Integration Flash | ROM On-Chip Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing CSR 
Type (Mbits)| (Mbits) Codec Features/Operating Voltage Package | Part No. 1 10 50 Part No. 2,000 Part No. 
BlueCore3 
No/PCM Dual UART Ports, . IYI 7 _IXF- i 1X FI 
ROM =| a hore Le ae 42-CSP_ | BC313141A18-IXF-E4CT-ND 4.75 41.80 161.50 | BC313141A18-IXF-E4TR-ND 2460.00/M | BC313141A18-IXF-E4 
ROM =| 4 No/PCM USB, Self Test / 1.8V 84-VFBGA | BC313143A18-IRK-E4CT-ND 5.40 47.52 183.60 | BC313143A18-IRK-E4TR-ND 2810.00/M | BC313143A18-IRK-E4 
Interface DSP Co-Processor, 
Multimedia, 16-Bit 
externa ttn | — | | steres audio | Dual UART, Scatternet /1.8V |120-VEBGA| BC352239A-IVO-E4CT-ND 9.75 85.80 331.50 | BC352239A-IVO-E4TR-ND 5070.00/M | BC352239A-IVO-E4 
Multimedia, 16-Bit DSP Co-Processor, Dual UART, | og , Meet ane 7 AN 
Plug ae 8 | — | stereo Audio | Seatteret, Regulator/1.8y_" | 9S-LFBGA | BC358239A-INN-E4CT-ND 17.85 157.08 606.90 | BC358239A-INN-E4TR-ND 9280.00/M | BC358239A-INN-E4 
15-Bit UART, Scatternet, 
Audioflash | 6 | — |), ; On-Chip Regulator and | 96-TFBGA | BC31A223A-IVN-E4CT-ND 1215 106.92 41.10 | BC31A223A-IVN-E4TR-ND 6320.00/M | BC31A223A-IVN-E4 
Linear Audio 
Battery Charger / 1.8V 
BlueCore4 
No/PCM Dual UART Ports, USB, 
External Flash | — | — Scatternet, Regulator, Wi-Fi | 96-TFBGA | BC417143B-ION-E4CT-ND 5.85 51.48 198.90 | BC417143B-ION-E4TR-ND 3040.00/M | 8C417143B-ION-E4 
Interface Sj 
Coexistence / 1.8V 
No/PCM Dual UART Ports, USB, 
External Flash | — | — lo Scatternet, Regulator, Wi-Fi | 96-VEBGA | BC417143B-IRN-E4CT-ND 5.85 51.48 198.90 | BC417143B-IRN-E4TR-ND 3040.00/M | 8C417143B-IRN-E4 
Interface i 
Coexistence / 1.8V 
No/PCM Dual UART Ports, USB, 
ROM —|4 " Scatternet, Regulator, Wi-Fi | 84-VFBGA | BC41B143A06-IRK-E4CT-ND 5.53 48.62 187.85 | BC41B143A06-IRK-E4TR-ND 2870.00/M | BC41B143A06-IRK-E4 
Interface i 
Coexistence / 1.8V 
No/PCM USB, UART, Scatternet, 
ROM | A lo Regulator, Wi-Fi 47-CSP_ | BC41B143A06-IXB-E4CT-ND 4.95 43.56 168.30 | BC41B143A06-IXB-E4TR-ND 2570.00/M | BC41B143A06-IXB-E4 
Interface Coexistence / 1.8V 
Flash, Plug-n-Go| 8 |_— |PCMInterface| Dual UART Ports /1.8V | 96-LFBGA | BC419143B-ANN-E4CT-ND 17.15 150.92 583.10 | BC419143B-ANN-E4TR-ND 8920.00/M_| BC419143B-ANN-E4 
ROM, Plug-n-Go| — | 4 [PCM Interface| Dual UART Ports /1.8V__| 96-LFBGA | BC41B143A06-ANN-E4CT-ND 10.00 88.00 340.00 | BC41B143A06-ANN-E4TR-ND 5190.00/M_| BC41B143A06-ANN-E4 
15-Bit UART, Regulator, 

Headset — | 6 | tinar audio battery Charger/ {av | 96-TFBGA | BC413159A06-IPK-E4CT-ND 9.15 80.50 311.00 | BC413159A06-IPK-E4TR-ND 4940.00/M | BC413159A06-IPK-E4 
Headset AG a USB, UART, Regulator, | 96.TeBGA | BC413159A10-IPK-E4CT-ND 8.25 72.60 280.50 | BC413159A10-IPK-E4TR-ND 4290.00/M | BC413159A10-IPK-E4 
Linear Audio Battery Charger / 1.8V 7 x : 

Headset — | 6 | pincerBltyg | USB, UART, Regulator/1.8V | 56-QFN | BC413159A11-10A-E4CT-ND 5.75 50.60 195.50 | BC413159A11-IQA-E4TR-ND 3000.00/M | BC413159A11-I0A-E4 
AudioRoM | 6 | — | ,,5°8I | UART, Regulator/1.8V | 96-TFBGA | BC413159B10-IPK-E4CT-ND 8.10 71.28 275.40 | BC413159B10-IPK-E4TR-ND 4209.99/M | BC413159B10-IPK-E4 
: 15-Bit UART, LED Driver, Regulator, . “IPK-FACT. “IPK. i “IPK.- 
Audio Flash | 6 | — | yeh Betry Charger Pav.” | S6-TFBGA | BC41C671A-IPK-E4CT-ND 11.25 99.00 382.50 | BC41C671A-IPK-E4TR-ND 5850.00/M | BC41C671A-IPK-E4 
BlueCore5 
Multimedia, 16-Bit USB, UART, Regulator, e want y “ed 4 ITB. 
exerat tin | — | | teres audio Battery Charger /1-sv___|169-TFBGA | BC57E687B-ITB-E4CT-ND 10.50 92.40 357.00 | BC57E687B-ITB-E4TR-ND 5460.00/M | BC57E687B-ITB-E4 
Romucirm | — | 6 No/PCM FM Radio, v2.1+EDR, | g4 vegga | BCS1E130A14-IRK-EACT-ND NEW! 6.90 60.72 234.60 | BCS1E130A14-IRK-E4TR-ND MEW! | 3589.99/M | BC51E130A14-IRK-E4 

: Interface Dual UART up to 4Mbps 
romuci,emM | — | 6 | No/Pem FM Radio, v2.1+EDR, | 67.wiucsp | BC51E129B14-IYH-E4CT-ND NEW! 6.30 55.44. 214.20 | BC51E129B14-IVH-E4TR-ND MEW! 3280.01/M | BC51E129B14-IVH-E4 
Interface Dual UART up to 4Mbps 
MultimediaRom| — | 8 | 16-BitStereo | DSP Co-Processor, v2.1+EDR, | 63 qeN | BC57F687A04-IOF-EACT-ND NEW! 8.70 76.56 295.80 | BC57F687A04-IOF-E4TR-ND NEW! | 6090.00/M | BC57F687A04-lOF-E4 
Audio Dual UART ports up to 4Mbps 
46-Bit Stereo DSP Co-Processor, v2.1+ EDR, 
MultimediaRom| — | 8 hai Dual UART ports up to —‘|120-TFBGA| BC57F687A04-ITN-EACT-ND NEW! —9.45_-—«83.16_ 321.30 | BC57F687A04-ITN-E4TR-ND NEW! | 6620.00/M | BC557F687A04-ITN-E4 
4Mbps and USB 
46-Bit Stereo DSP Co-Processor, v2.1+ EDR, 
Multimedia Flash] 8 | — Audio. | DUalUART ports up to 4Mbps |120-LFBGA| BC57H687C-ITM-E4CT-ND NEW! 14.40 126.72 489,60 | BC57H687C-ITM-E4TR-ND MEW! |10080.00/M | BC57H687C-ITM-E4 
and USB, 12C 
NEW! BlueCore6 NEW! 
fa , ies en SDIO/CSPI/UART sweesp | 80638239A04-UE-E4CT-ND 4.95 43.56 168.30 | BC63B239A04-IUE-E4TR-ND 3470.00/M | BC63B239A04-IUE-E4 
= oa Interface up to 4Mbaud—|9*" BC63B239A04-IYB-E4CT-ND 4.80 42.24 163.20 | BC63B239A04-IYB-E4TR-ND 3360.00/M | BC63B239A04-IYB-E4 
awiorom | — | 6 | AuriStream | Internal Regulator, Battery | 48-OFN | BC63C159A03-10B-E4CT-ND 6.33 65.66 215.05 | BC63C159A03-l0B-E4TR-ND 4430.00/M | BC63C159A03-10B-E4 
16-Bit —_|Charger, External CODEC Support| 64-BGA | BC63C159A03-IVA-E4CT-ND 6.93 60.94 235.45 | BC63C159A03-IVA-E4TR-ND 4950.00/M | BC63C159A03-IVA-E4 
DEV-SYS-0115-1A-ND NEW! 8C6-ROM QFN Development Kit — ROMS Compliant................. $250.00 


Bluetooth® Application Development Kits 
and Reference Design Kits 


CSR Bluetooth Development Kits and Reference Design Kits provide hardware to evaluate many different application 
possibilities and give you the opportunity to develop with different BlueCore™ devices. SYS Kits provide components with 
Bluetooth application profile(s) along with CD with PSKEY editing software. 


DEV-SYS-MONOHS-1A///-ND NEW! BC5-MM Dual Microphone 

Headset Development Kit — ROHS Compliant. ... $500.00 
NEW! RoadRunner 2 Reference Design Hardware — ROHS Compliant $1000.00 
NEW! RoadRunner 2 Software Development Kit — ROHS Compliant...... $2000.00 


DEV-RR-002-2A-ND 
DEV-RR-SDK-02A-ND 


BC2ABCD-USB-ND 
BTN-001A-ND 
BTN-002-2B-ND 


USB Dongle Reference Design, BlueCore2 for WHQL Testing..................... $119.00 
BlueTunes1 Development Kit for Wireless Stereo Audio, BlueCore3 Multimedia .. $500.00 
BlueTunes2 Development Kit for Wireless Stereo Audio, 

BiWeCoreS:| MUltIMeM as eiciic.c.52 ce tedararh iieituedssncdiweestasshoiae $1000.00 
BC5-MM Development Board only, BlueTunes2 — ROHS Compliant . . $400.00 
BlueVox Development Board, Wireless Audio (Mono) — ROHS Compli .. $600.00 
BlueVox Development Board Wireless Audio (Mono), 

for BlueVox QFN — ROHS Compliant...............0.0....00cceeeeeeeeeeeeee $500.00 
USB Dongle Bluetooth EDR Reference Design, Nanosira, 

BlueCore4 External — RoHS Compliant . $100.00 
UART and SPI Level Shifter Interface Board for UniFi or BlueCore . $300.00 
RoadRunner Plug-n-Talk Reference Design Hardware, 

vehicle plug in for hands-free evaluation ... $1000.00 
RoadRunner Plug-n-Talk Software Development Ki $2000.00 
UART and SPI Interface Board for BlueCore, Board Only— ROHS Compliant... $93.75 
UART and SPI Interface Board with Cables 


DEV-SYS-1645B3-1A-ND 
BV-001-3A-ND 
BV-001-4A-ND 


DEV-SYS-1487-1B-ND 


DEV-SYS-1504-1A-ND 
DEV-RR-001-1A-ND 


DEV-RR-SDK-01A-ND 
DEV-PC-1309C-ND 
DEV-SYS-1309-1C-ND 


for BlueCore — ROHS Compliant .. $93.75 
DEV-MP3-1A-ND NEW! BluePlayer MP3 Development Kit — ROHS Complian $1250.00 
DEV-SYS-RADIOPRO-1A-ND NEW! RadioPro Development Kit, 

Wireless Internet Radio — ROHS Compliant ... $2995.00 
DEV-SYS-1808-1A-ND NEW! USB to SPI Interface Converter — ROHS Complian . $211.25 
DEV-SYS-1519-1B-ND NEW! Reference Design Kit, BC4-ROM A07 Module — ROHS Compliant 


DEV-SYS-0101-1A-ND 
DEV-SYS-0104-1A-ND 
DEV-SYS-0114-1A-ND 


NEW! BC5-FM Development Kit — RoHS Compliant... eee teat da 
NEW! BC5-FM CSP Package Development Kit —— ROHS Compliant ... 
NEW! BC6-ROM Development Kit — ROHS Compliant 


“.. $250.00 


Bluetooth® Development Tools Casira™ 


The Casira Development Kit allows for the development and testing of your Bluetooth design. This kit includes; 2 Casira 
development pods (each pod includes a BlueCore™ based module), power supplies and cords, programming and RS232 
cables, 2 headsets and a CD with documentation and BlueSuite Software. BlueSuite includes drivers to communicate with 
the BlueCore devices at the HCl and RFCOMM layers, and programs such as BlueChat for establishing a data or voice 
link, and BlueTest which can be used to put the BlueCore device into test modes for radio development and qualification. 
BlueSuite also provides a Flash ROM loader and Device Firmware upgrade Wizard. 


BCESO1-ND Bluetooth Development Kit 

BCES01-EP-ND Casira End Point (Development Pod) — RoHS Compliant. 
ANTO01-ND Antenna for Casira Module... 

CKO01-ND Connector Kit (as fitted to Ca 

CK003-ND Parallel-RJ45+ Cable (XSPI + SPI Cable) — ROHS Compliant. 


STK-417143B-1B-ND Module (2) for Casira Development Kit — RoHS Compliant... 


BlueLab™ SDK 


The BlueLab SDK (Software Development Kit) provides developers with a graphical user interface to develop their 
Bluetooth application on the microcontroller that is on the BlueCore devices, providing for applications without a separate 
host processor. The xIDE development environment provides a Project Manager Interface to make development easier. 
BlueLab also provides source codes for several Bluetooth application profiles: SPP (Serial Port Profile), DUN (Dial-Up 
Networking), HID (Human Interface Devices), A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio Video Remote 
Control Profile) and others. 

BLUELAB-ND Bluetooth Software Development Kit. 
BLAB3UP001-ND = Upgrade to BlueLab 3.x — ROHS Compliant . 


.. $3000.00 
... $500.00 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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WirelessUSB™ 


The CYWUSB6934 Integrated Circuits (ICs) are highly integrated 2.4GHz Direct Sequence Spread Spectrum 
(DSSS) Radio System-on-Chip (SoC) ICs. From the Serial Peripheral Interface (SPI) to the antenna, these 
ICs are single-chip 2.4GHz DSSS Gaissiam Frequency Shift Keying (GFSK) baseband modems that connect 
directly to a USB controller or a standard microcontroller. The CYWUSB6935 transceiver is a single-chip 


# CYPRESS 


PERFORM 


2.4GHz Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK) baseband 
modem radio that connects directly to a microcontroller. The CYRF6936 WirelessUSB LP is interoperable 
with the first generation CYWUSB69xx devices. It adds a range of enhanced features, including increased 
operating voltage range, reduced supply current, and higher data rate options. 


Range Throughput Temperature Digi-Key Price Each Cypress 
Function (meters) (Kbps) Package Range (°C) Part No. il 25) 100 Part No. 
10 62.5 48-QFN 0~70 428-1624-ND 8.40 5.40 4.38 CYWUSB6934-48LFXC 
= 50 62.5 48-QFN 0~70 428-1625-ND 10.98 6.80 5.49 CYWUSB6935-48LFXC 
Tfansceiver 50 62.5 48-QFN -40 ~ 85 428-1626-ND 12.63 7.80 6.32 CYWUSB6935-48LFXI 
10 1Mbps 40-QFN 0~70 428-2024-ND 3.94 3.15 2.45 CYRF6936-40LFXC 


Wireless USB Radio Modules 


The CYWM6934/CYWM6935 WirelessUSB Radio Modules offer a complete radio module solution for integration 
into existing or new 2.4GHz products. These modules are tested for functional operation and are FCC/ETSI(EU)/ 
Industry pre-certified. Modules are supplied with integrated PCB trace antennas. Available in small PCB design 
which allows the modules to be mounted horizontally to the device PCB via a 12-pin header. 

Applications (CYWM6934): * Keyboards * Game Controllers * Console Keyboards ¢ Presenter Tools 
* Remote Controls 

Applications (CYWM6935): * Presenter Tools * Remote Controls * Automatic Meter Reading (AMR) 
* Lighting Control * Factory Automation * Alarm and Security 


PRoC™ (Programmable Radio on Chip) 


A flash-based programmable radio system-on-a-chip. The PROC is the world’s first low-cost, flash-programmable microcontroller with an integrated 2.4GHz radio transceiver. The microcontroller is a powerful mixed-signal array. 
It has highly reconfigurable and flexible digital and analog blocks. The microcontroller core is the M8C 8-bit engine that supports a rich instruction set. It contains 512 bytes of data SRAM and 8 kilobytes code flash memory. 


CYWM6934 Features: * Range of up to 10 meters »* Data Throughput up to 65 kbits/sec »* Operating 
Voltage: 2.7 ~ 3.6V * Small PCB Design: .975” (24.38mm) x .65” (16.25mm) x .212” (5.3mm) (L x W x H) 
* FCC Approved 

CYWM6935 Features: * Range of up to 50 meters * Data Throughput up to 65 kbits/sec * Operating 
Voltage: 2.7 ~ 3.6V_ * Small PCB Design: .95" (23.75mm) x .95” (23.75mm) x .212” (5.3mm) (L x W x H) 
* FCC Approved 
428-1945-ND 
428-1946-ND 


CYWM6934 LS™ Module... 
CYWM6935 LR™ Module 


. $10.33 
- $9.75 


Memory RAM Range Throughput Digi-Key Price Each Cypress 
Size (Bytes) USB (Maximum) (Maximum) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
8Kb 512 No 50 meters 62.5Kbps 48-QFN 428-1771-ND 8.00 6.40 5.40 CYWUSB6953-48LFXC 
8Kb 256 No 10 meters 1Mbps 40-QFN 428-1933-ND 5.60 4.48 3.78 CYRF69103-40LFXC 
8Kb 256 Yes 10 meters 1Mbps 40-QFN 428-1934-ND 5.90 4.72 3.99 CYRF69213-40LFXC 


Development Kit for PRoC™ 


The PRoC (Programmable-Radio-on-a-Chip™) Development Kit (CY3653) includes flexible development 
boards, PRoC modules, LCD modules, schematics, bills-of-materials, source code, and documentation for 
designers looking for a seamless transition from wired to wireless solutions. Customers can use the kit to 
achieve faster time to market for single-chip applications like small form-factor wireless keyboards and mice, 
presenter tools, wireless thermostats including LCD displays, precision remote controls for RC toys and more. 
PRoC combines Cypress’s WirelessUSB™ 2.4-GHz radio-on-a-chip and PSoC® Programmable System-on- 
Chip™ mixed signal array in an integrated product. It integrates Cypress’s Direct Sequence Spread Spectrum 


(DSSS) interference immunity technology with the power and flexibility of the PSoC architecture, offering a 
complete wireless solution in a single chip. 

Kit Includes: * PSoC Evaluation Board »* PRoC Modules for a fast plug-and-play solution * PRoC 
Programmer * LCD Module and a CD-ROM with kit documentation * Hardware schematics ¢ Tutorial and 
firmware for application development. 


428-1772-ND (CY3653) Development Kit for PROC ..............cccececceseseeeeneeeeeeeneeneneeseee $426.00 


€3DELORME NEW! GPS Module and Kit 


The GPS2058-10 module is a high sensitivity, low power, SMD type 16-channel GPS receiver designed for a broad spectrum of OEM applications. Based on the fast 
and deep GPS signal search capabilities of the STMicroelectronics (Teseo), it features an integrated RF block combined with the high performance CPU of ARM7TDMI 
microprocessor. The end result provides excellent navigation performance in the most challenging urban environments. The GPS2058-10 offers RTCA-SC159/WAAS/ 


EGNOS support and provides excellent sensitivity and high configurability in a small package. 


Frequency | Hot/Warm/Cold Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Description (MHz) Start (Seconds) Package 1 25 100 Part No. Pricing 
16-Channel L1 GPS Receiver Module | 1575.42 2.5/34/39 40-Pin SMD | GM-205810-000CT-ND§ 41.65 32.04 29.91 GM-205810-000TR-ND 12959.97/500 
Development Kit / Navigation System with Street Atlas Software, Antenna and Cables GM-2058EV-101-ND 492.05 _ = = _ 
§ Cut Tape 
X P ress"™ Eth ernet B ri d ge a Connection | Digi-Key Price | Digi International 
© Description Type Part No. Each | Part No. 
WIC With a range of up to 15 miles (line-of-sight with a high gain antenna) and the ability to transmit through | 4 watt interface Board for XTend RS-232/485 | XTIB-R-ND 80.00 | XTIB-R 
as many as 10 standard walls, the XEB™ (XPress Ethernet Bridge) is an easy-to-use wireless Ethernet te | 
bridge that uses the added range and capabilities of the 900MHz band to communicate where Wi-Fi and i Watt Imertace. Board tor.xTet use pSIESUEN 80,00 | x10 
other wireless data products fall short. Interface Board for XBee and XBee-PRO RS-232 | XBIB-R-ND® 63.75 | XBIB-R 
XEBO9-C Kit Includes: » (2) RF Modems « (2) 9VDC Power adapters * (2) 1/2 Wave antennas with RPTNC connector | Interface Board for XBee and XBee-PRO USB _| XBIB-U-ND@ 63.75 | XBIB-U 
epee clatan . (2) Seen 2) ae Hed mera 2) POE a . ¢) _ bead Cables | 9V Battery Adapter for RS-232 Board — JP2P3-C2C-4|-ND@ 5.00 | JP2P3-C2C-41 
- it Includes: * (1) ultipoint lodem ¢ uick start guide/Manual * ( power RI i C4 7 Tire 
adapter * (1) 2dBi omni-directional antenna Note: Does not include Ethernet cable XEBO9-BCS Kit Includes: * (1) XEB 7 dae fae ste . a ee - i: ae tee cae al . 7 
Multipoint RF Modem XEBO9-BISA Kit Includes: * (1) XEB Multipoint RF Modem in NEMA-4 weatherproof enclosure *(1) | 4. Right Angle Male to N-Male “CL1-4F-ND® NEW! 7.75 “CLI 
Quick start guide/Manual * (1) 12VDC/110VAC power adapter + (1) 2dBi omni-directional antenna (high-gain antenna sold | 6 Right Angle Male to N-Male RPSMA | JR2N1-CL1-6F-ND@ NEW! 39.76 | JR2N1-CL1-6F 
separately) * (1) Power over Ethernet injector Mote: Does not include Ethernet cable XEBO9-BIS Kit Includes: * (1) XEB__| 10’ Right Angle Male to N-Male JR2N1-CL1-10F-ND@ NEW! 43.76 | JR2N1-CL1-10F 
Multipoint RF Modem in NEMA-4 weatherproof enclosure 20’ Right Angle Male to N-Male JR2N1-CL1-20F-ND@ NEW! 49.00 | JR2N1-CL1-20F 
RF Data RF Cable Assembly Adapter for connecting 
Power Rate | Conmection Digi-Key Price | Digi International RPSMA antenna to U.FL connector RPSMA_ | JF1R6-CR3-4!-ND@ NEW! 4.48 | JFIR6-CR3-41 
Frequency | Output | (Baud) Type Use Part No. Each | Part No. @ RoHS Compliant 
Commercial | XEB09-C-ND 699.00 | XEBO9-C 
Industrial | XEBO9-I-ND 999.00 | XEBO9-I NE wi Anten nas 
Commercial | 602-1089-ND+ 499.00 | XEBO9-BCSA 
QO0MHz | 125mW |1.5Mbps | Ethernet i 
Commercial 602-1090-ND+ 479.00 | XEBO9-BCS Gain | Frequency | Impedance Digi-Key Price | Digi International 
Industrial ) 602-1091-ND 659.00 | XEBO9-BISA Type | (dBi) | (MHz) () Connector | PartNo. Each | PartNo. 
Industrial | 602-1092-ND+ 629.00 | XEBO9-BIS ei type | AOS-F2NENEND 738.38 | A09-FONE-M 
$ Multipoint Omni 51 902-928 50 Pree A09-F5NF-M-ND 195.75 | AQ9-F5NF-M 
. | A . 8.1 A09-F8NF-M-ND 217.00 | AO9-F8NF-M 
Wireless Accessories gota 
A 81 896-980 1 A09-Y8NF-ND 67.50 | AQ9-Y8NF 
Ya! Fatt | 95-40 | — | WAIN TVP® | poo-v11NF-ND 93.75 | A09-Y11NF 
Connection | Digi-Key Price | Digi International : M4 AO9-HASM-675-ND 24.25 | AOQ-HASM-675 
Description Type Part No. Each | Part No. Omni 30 900 50 RPSMA A09-HSM-7-ND 22.67 | AO9-HSM-7 
Interface Board for XStream and XCite RS-232/485 | XIB-R-ND@ 50.00 | XIB-R ; A24-HASM-450-ND 6.07 | A24-HASM-450 
Interface Board for XStream and XCite usB | XIB-U-ND@ 50.00 | XIB-U Omni | 21 | 24GHe | 50 RPSMA | A24-HASM-525-ND 22.50 |_A24-HASM-525 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Digi 


Stand-Alone Radio Modems 


Digi International stand-alone radio modems were designed 
to provide end users with an easy-to-install wireless serial 
communication link. 


Features: 

¢ Plug and communicate (no configuration required) 
* Transparent operation supports existing software and 
systems ¢ Retries and acknowledgements for guaranteed 
packet delivery * RS-232/422/485, Ethernet, USB protocol 
and multi-drop bus support * Low power modes for current 
consumption as low as 1mA ¢ Support for multiple data 
formats (7/8 bits, Even/Odd/No Parity) * Selectable power 
outputs 


Includes: 

* Stand-Alone Radio Modem * CD (software and docu- 
mentation) * 1/2 wave antenna * Serial loopback adapter 
«NULL modem adapter(male-to-male) * NULL modem 
adapter(female-to-female) * Male DB-9 to RJ-45 adapter 
* Female DB-9 to RJ-45 adapter * Power adapter « 9V battery 


XStream™ 
PKG RS-232 
Shown 


adapter * RS-232 cable (6’) 


Dim. in inches (mm) 


Wireless Development Kits 


Development Kit Features: 

¢ Plug-and-communicate (default mode - no config- 
uration required) 

¢ True peer to peer network (no need to configure a 
“Master” radio) 

¢ Transparent mode supports existing software 
applications and legacy systems 

¢ Addressing capabilities provide for point-to-point 
and point-to-multipoint networks 

Uses standard AT commands and/or fast binary 
commands for changing parameters 

*Native RS485/422 (multi-drop-bus) protocol 
support 

¢ Retries and acknowledgements of packets 

¢ Provides guaranteed delivery of critical packets in 
difficult environments 

¢ Multiple low power modes including shutdown pin, 
cyclic sleep and serial port sleep 

* Signal strength register for link quality monitoring 
and debugging 


XStream™ Development Kits Include: 

¢ XStream wireless module with an integrated wire 
antenna 

* XStream wireless module with 1/2 Wave dipole 
antenna 


* Male DB-9 to RJ-45 adapter 

¢ Female DB-9 to RJ-45 adapter 
* (2) Power adapters 

© QV battery adapter 

* (2) RS-232 cables (6’) 


XCite™ Development Kits Include: 

*XCite wireless module with an integrated wire 
antenna 

*XCite wireless module with 1/2 wave dipole 
antenna 

* (2) RS-232 PC serial interface boards 

* (2) DSub-9 serial cables 

* (2) 9V 400mA power supplies 

* QV battery clip adapter 

* Serial loopback adapter 

* NULL modem adapter (male-to-male) 

* NULL modem adapter (female-to-female) 

* X-CTU test/config. utility software (EXE file) 


XTend™ Development Kits Include: 

* (2) XTend OEM RF modules with 1/2 wave dipole 
antennas 

* (2) RS-232 PC serial interface boards 

* (2) DSub-9 serial cables 

* (2) 9V 400mA power supplies 


Fre- Power RF Data |Connection| Digi-Key Price | Digi International oe) RS-202/4Pe/486 interlace boards ‘ es battery clip adapter 
* CD (X-CTU™ software and documentation) * Serial loopback adapter 
quency” LOUrRUL [Bate (Baud) metyee Barto: Becht | RatiNe: * Serial loopback adapter * NULL modem adapter (male-to-male) 
900 MHz | 1Watt 115K RS-232 XTO9-PKI-RA-ND 299.00) XTO9-PKI-RA * NULL modem adapter (male-to-male) * NULL modem adapter (female-to-female) 
900 MHz | 1Watt 115K USB XT09-PKC-UA-ND® 319.76] XTO9-PKC-UA * NULL modem adapter (female-to-female) * X-CTU test/config. utility software 
900 MHz | 100mW 9600 RS-232 X09-009PKC-RA-ND® 250.00] X09-009PKC-RA 
900 MHz] 100mwW | 19.2K RS-232 | X09-019PKC-RA-ND® 250.00] X09-019PKC-RA Power | RF Data Rate | Digi-Key Price | Digi International 
2.4GHz | 50mw | 9600 | RS-232 | X24-009PKC-RA-ND@ 199.00| X24-009PKC-RA Rrequencyd | ROurputes| Pei Baus) PartNo: : BAChies IRATE NG: 
2.4GHz | 5omw | 19.2K RS-232 | X24-019PKC-RA-ND 199.00] X24-019PKC-RA 2Stream Development. Kits 
900 MHz | 100mw | 9600 USB | X09-009PKC-UA-ND 250.00] X09-009PKC-UA Spa | eae bet oe eote aeaoe. “| eaganetae 
900 MHz | 100mw | 19.2K USB X09-019PKC-UA-ND 250.00] X09-019PKC-UA 2.4 GHz 50mW 9600 X24-009-DK-ND¢ 409.00 | X24-009-DK 
2.4GHz | 50mW 9600 USB X24-009PKC-UA-ND 199.00] X24-O09PKC-UA 2.4 GHz 50mWw 19.2K X24-019-DK-ND® 409.00 X24-019-DK 
2.4GHz | 5omw | 19.2K usB X24-019PKC-UA-ND 199.00] X24-019PKC-UA XCite Development Kits 
900 MHz | 100mWw 9600 Ethernet X09-009PKC-EA-ND® 350.00] X09-009PKC-EA 900 MHz 5mW 9600 XC09-009-DK-ND@ 149.00 XC09-009-DK 
900 MHz | 100mWw 19.2K Ethernet X09-019PKC-EA-ND 350.00] X09-019PKC-EA 900 MHz 5mW 38.4K XC09-038-DK-ND 149.00 XC09-038-DK 
900 MHz} 4mW 38.4K RS-232 XC09-038PKC-RA-ND 99.00] XCO9-038PKC-RA XTend Development Kits 
900 MHz | 4mW 38.4K USB XC09-038PKC-UA-ND 99.00] XCO9-038PKC-UA 900 MHz 1 Watt 115K XTO9-DK-ND 499.00 XTO9-DK 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant 


Wireless OEM Modules 


XStream™, XCite™ and XTend™ Wireless OEM 

Modules were designed to provide product designers 

with a transparent and easy to design-in wireless 

serial communication link. 

Features: 

* Plug-and-communicate (no configuration required) 

¢ Transparent operation supports existing software 
and systems 

¢5V CMOS level serial interface (configurable inter- 
face baud rate) 

* XON/XOFF or hardware flow control 

¢ Support for multiple data formats (7/8/9 bits, Even/ 
Odd/No Parity) 

* Low power modes down to 10uA 

XStream: Range: Up to 1500 feet indoor/urban * Up 

to 7 miles line-of-sight with dipole * Up to 20 miles 

line-of-sight with high gain * Allows up to 7 FHSS 

(frequency hopping spread spectrum) pairs to operate 

in close proximity * Board size: 1.6” (40.64mm) x 

2.825” (71.755mm) * -110dBm receiver sensitivity 

Power: 5VDC supply voltage 

XCite: Range: 300 feet indoor/urban * 1000 feet 

line-of-sight with dipole * Allows up to 7 FHSS (fre- 


quency hopping spread spectrum) pairs to operate in 
close proximity * -108dBm receiver sensitivity * Board 
size: 1.6” (40.64mm) x 2.825” (71.755mm) Power: 
2.85VDC to 5.50VDC 

XTend: Range: Up to 3,000 feet indoor/Urban * Up 
to 14 miles line-of-sight with dipole * Up to 40 miles 
line-of-sight with high gain * Allows up to 10 FHSS 
(frequency hopping spread spectrum pairs to operate 
in close proximinity) * -110dBm receiver sensitivity 
¢ Board size 1.456: (36.98mm) x 2.402” (61mm) 
Power: 2.8 to 5.5VDC 


Shown with 


Power | RF Data Rate | Connector/ | Digi-Key Price | Digi International 
Frequency | Output (Baud) Antenna Type | Part No. Each | Part No. 
XStream Modules 
900 MHz | 100mW 9600 RPSMA X09-009NSC-ND@ = 181.45 | X09-O09NSC 
900 MHz | 100mW 19.2K RPSMA X09-019NSC-ND@ = 181.45 | X09-019NSC 
900 MHz | 100mW 9600 3” Wire X09-O0O9WNC-ND® 166.94 | X09-O09WNC 
900 MHz _ | 100mW 19.2K 3” Wire X09-019WNC-ND 166.94 | XO09-019WNC 
2.4 GHz 50mW 9600 RPSMA X24-009NSC-ND® 99.00 | X24-009NSC 
2.4 GHz 50mW 19.2K RPSMA X24-019NSC-ND 111.86 | X24-019NSC 
2.4 GHz 50mW 9600 3” Wire X24-009WNC-ND 107.34 | X24-O09WNC 
2.4 GHz 50mW 19.2K 3” Wire X24-019WNC-ND® = 107.34 | X24-019WNC 
XCite Modules — RoHS Compliant 
900 MHz 5mW 9600 3” Wire XC09-009WNC-ND 41.61 | XCO9-OO9WNC 
900 MHz 5mW 38.4K 3” Wire XC09-038WNC-ND 41.61 | XCO9-038WNC 
900 MHz 5mW 9600 RPSMA XC09-009NSC-ND 43.87 | XCO9-OO9NSC 
900 MHz 5mW 38.4K RPSMA XC09-038NSC-ND 43.87 | XCO9-038NSC 
XTend Modules 
900 MHz | 1 Watt 115K RPSMA XTO9-SI-ND 179.00 | XTO9-SI 
900 MHz | 1 Watt 115K MMCX XTO9-MI-ND 179.00 | XTO9-MI 
@ RoHS Compliant 


XBee™, XBee-PRO™ and XBee™ Series 2 Wireless Modules 


XBee and XBee-PRO Wireless Modules were designed to provide all 
the benefits of low-power advanced networking in a low-cost solution 
that dramatically reduces time-to-market. In addition, the small form 
factor saves valuable board space. The XBee Series 2 is based on 
ZigBee/802.15.4 silicon from Ember™. It features ZigBee firmware for 


creating ad-hoc mesh networks. 
Features: 


«Plug and communicate (No configuration required) * Retries and 
acknowledgements for guaranteed packet delivery * Uses standard AT 
commands for changing parameters * Low power modes down to 10yA 


Development Kit Includes: 
* (2) XBee-PRO Modules with wire and U.FL * (3) XBee Modules with 


Fre- Power RF Data Rate Connection / Antenna Digi-Key Price | Digi International 
quency Output (Baud) Type Part No. Each _| Part No. 
XBee Modules — RoHS Compliant 
2.4 GHz 1mWw 250K Whip Antenna XB24-AWI-001-ND 19.00 | XB24-AWI-001 
2.4 GHz 1mWw 250K Chip Antenna XB24-ACI-001-ND 23.20 | XB24-ACI-001 
2.4 GHz 1mWw 250K U.FL Connector XB24-AUI-001-ND 23.20 | XB24-AUI-001 
XBee-PRO Modules — RoHS Compliant 
2.4 GHz 100mW 250K Whip Antenna XBP24-AWI-001-ND 32.00 | XBP24-AWI-001 
2.4 GHz 100mW 250K Chip Antenna XBP24-ACI-001-ND 36.00 | XBP24-ACI-001 
2.4 GHz 100mW 250K U.FL Connector XBP24-AUI-001-ND 36.00 | XBP24-AUI-001 
XBee Series 2 Modules — RoHS Compliant 
2.4 GHz 2mW 250K Chip Antenna XB24-BCIT-004-ND 21.00 | XB24-BCIT-004 
2.4 GHz 2mW 250K Wire Antenna XB24-BWIT-004-ND 21.00 | XB24-BWIT-004 
2.4 GHz 2mW 250K RPSMA XB24-BSIT-004-ND 23.00 | XB24-BSIT-004 
2.4 GHz 2mW 250K U.FL Connector XB24-BUIT-004-ND 21.00 | XB24-BUIT-004 
XBee, XBee-PRO and XBee Series 2 Development Kits XBee/XBee Series 2 Module 
Developer's Starter Kit for XBee...... 2.2... cece cece cece eee eee XB24-DKS-ND 129.00 | XB-DKS 
Developer's Kit for XBee-PRO.. XBP24-DKS-ND 179.00 | XBP-DKS 
Development Kit for XBee-PRO XB24-PDK-ND 339.00 | XB24-PDK 
Development Kit for XBee Series 2 XB24-BPDK-ND 339.00 | XB24-BPDK 


each antenna option * RPSMA 1/2 wave antenna * Cables * Connectors 
*XCTU Software * 9V clip and adaptor » (2) XBee-Series 2 OEM RF 
Modules ¢ (5) Development Boards 


XBee-PRO Module 


Dimensions in mm 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Digi Connect® Wi-EM 


The Digi Connect Wi-EM is a fully customizable and secure 802.11b wireless embedded module that provides integration 
flexibility in a variety of connection options, and makes fully transparent 802.11b integration possible without the traditional 
complexities of hardware and software integration work. 


Features: 


Digi Digi Connect® Wi-SP 


The Wi-SP is built on leading NetSilicon® 32-bit NET+ARM technology. This wireless device server delivers a true plug- 
and-play device networking solution that combines the benefit of secure wireless networking technology with proven serial 
port connectivity. It is the ideal choice in retail, warehouse, healthcare and medical applications, allowing you to respond © 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 @ 55 MHz) *2 high-speed TTL serial interfaces » Radio 


immediately to the ever-cha nging requirements and challenges. pre-certified in North America, EU and Japan * On-board memory 4MB Flash and 8MB RAM »* WPA/WPA2/802.11i 
«Transmit power: 16dBm typical » Receive sensitivity: -82dBm @ 11Mbps * Five shared General Purpose Input/Output 
Features: (GPIO) ports * High-speed TTL serial interface * 3.3VDC @ 400mA max (1.32W) 
* 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 SSMHz) * 4MB Flash and 16MB RAM integrated * Switch- — - — - 
selectable RS-232/422/485 interface (DB-9M): Throughput up to 230,400 bps; 7, 8 data bits; 1, 1.5, 2 stop bits: None/even/ neath Dig Key Enea nig inemattone| 
odd parity; Full signal support with software/hardware flow control * 802.11b wireless LAN interface; Infrastructure (BSS) 3MB SDRAM, 4MB Flash. Std. Firmware without antenna 602-1067. ND® 740.00 DC-WEM-02T-NC 
and Ad-Hoe Mode (IBSS) ‘+ Flexible 9-30VDC power supply 8MB SDRAM, 4MB Flash, Std. Firmware 602-1041-ND@ 140.00 | DC-WEM-02T-S 
Integration Kit (for use with “S” models) 602-1008-ND@ 299.00 | DC-WEM-02T-KT 
Digi-Key Price Digi International Development i (or use sth _ foods) 602-1009-ND 1495.00 | DC-WEM-02T-GN 
ore evelopment Kit without Raven Debugger 
Description Bart No: En || Gat. (for use with “G” models) sd 602-1010-ND 895.00 | DC-WEM-02T-GN-NR 
2.4GHz Wireless Device Development Board with Customizable JTAG Wi-ME module | 602-1011-ND 299.00 | DC-WEM-02T-JT-DB 
602-1032-ND 369.00 | DC-WSP-01-S Customizable module with JTAG Interface 602-1012-ND@ 249.00 | DC-WEM-02T-JT 
Server Adapter : 
@ RoHS Compliant 


ConnectCore™ Wi-9C 


Highly-integrated, compact DIMM form factor module based on the 155MHz NS9360 ARM9 processor provides core 
processing functionality with integrated network connectivity. It enables original equipment manufacturers to design in 
main processor functionality and networking capabilities with a single, high performance solution. 

Features: * 32-bit NS9360 high performance RISC processor (155MHz) with MMU * Up to 4 high-speed TTL serial ports 
Up to 4 SPI ports » I2C v1.0 bus interface * USB 2.0 Host/Device Interface * LCD Controller » General Purpose Timers/ 
Counters/PWM « 4 programmable external interrupts * Up to 55 shared General Purpose Input/Output (GPIO) ports « Real- 
time clock * Pin-compatible wired and wireless modules * Standard: IEEE 802.11b/g »* Transmit power: 16dBm typical 
« Receive sensitivity: -73dBm at 54Mbps * Connector: 1/2 x RP-SMA or 2 x U.FL 


Digi Connect® Wi-ME 


The Digi Connect Wi-ME is a fully customizable and secure 802.11b wireless embedded module and makes fully transparent 
802.11b integration possible without the traditional complexities of hardware and software integration work. 


Features: 

* 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 @ 55MHz) Radio pre-certified in North America, EU 
and Japan »2 high-speed TTL serial interfaces » On-board memory 4MB Flash and 8MB RAM » WPA/WPA2/802.11i 
¢ Transmit power: 16dBm typical * Receive sensitivity: -82dBm @ 11Mbps « Five shared General Purpose Input/Output 


(GPIO) ports * High-speed TTL serial interface * 3.3VDC @ 400mA max (1.32W) Digi-Key Price] Digi International 
Description Part No. Each | Part No. 
Digi-Key Price Digi International JumpStart Kit for Wi-9C with NET+0S 602-1068-ND 499.00 | CC-W9C-NET 
Description Part No. Each Part No. JumpStart Kit for Wi-9C with Windows CE 602-1077-ND 499.00 | CC-W9C-CE6 
JumpStart Kit for Wi-9C with Embedded Linux 602-1078-ND 499.00 | CC-W9C-LX 
8MB SDRAM, 4MB Flash, Std. Firmware 602-1037-ND® 130.00 DC-WME-01T-S 
8MB SDRAM, 4MB Flash, Customizable 602-1038-ND® 130.00 DC-WME-01T-C om A 
Integration kit (for use with “S” models) 602-1051-ND® 299.00 | DC-WME-O1T-KT Antennas for Digi Wireless Modules 
Development Kit (for use with “C” models) 602-1000-ND® 1495.00 DC-WME-01T-GN 
Digi-Key Price Digi International 
Development Kit without Raven Debugger 602-1001-ND 895.00 DC-WME-01T-GN-NR Description Part No. Each Part No. 
(for use with “C” models) Bed e Havieze We hag 2.4GHz Dipole Antenna with 2dBi Gain 602-1064-ND® 10.00 | DC-ANT-24DP 
: . 2.4GHz Desktop Antenna with 2dBi Gain 602-1065-ND 20.00 | DC-ANT-24DT 
Customizable with JTAG Interface 602-1002-ND 249.00 | _DC-WME-O1T-JT 30cm Extension Cord with RP-SMA Bulkhead Connector | 602-1066-ND® 12.00 | DC-ANT-E-24DP 


@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant 


DPAC Ga cu JAW Ec 802.11b/g Modules and Kits 


“Se OCONNECT WITH RELIABILITY 
TECHNOLOGIES 


AirborneDirect™:Bridge Modules come with either Ethernet, Serial (RS232/422/485) or RS232 connections, antenna. Airborne™ Embedded Modules: Versions include LAN mode module, module with Integrated 
to a wireless LAN interface utilizing an 802.11b radio. Used to easily integrate wireless into a design. Includes Ethernet Bridge software or a module with Integrated Serial Bridge software. U.FL Connector on board. 


Connection Digi-Key Price Each DPAC/Quatech 
Description Type Part No. 1 10 2D Part No. 
AirborneDirect™ Modules / Kits 
Wireless Device Server 802.11b with Antenna Ethernet 590-1000-ND 192.16 168.14 162.14 | ABDB-ET-DP101 
Wireless Device Server 802.11b with Antenna Serial (RS232/422/485) 590-1001-ND 202.80 17745 171.12 | ABDB-SE-DP101 
Wireless Device Server 802.11b with Antenna Serial (RS232/422/485) 590-1024-ND® 202.80 17745 171.12 | ABDB-SE-DP101-G 
Wireless Device Server 802.11b with Antenna RS232 590-1002-ND 192.16 168.14 162.14 | ABDB-SE-DP107 
Wireless Device Server 802.11b with Antenna RS232 590-1025-ND® 192.16 168.14 162.14 | ABDB-SE-DP107-G 
Wireless Device Server 802.11b/g with Antenna RS232/422/485 590-1018-ND® 206.60 17745 171.12 | ABDG-SE-DP101-G 
Wireless Device Server 802.11b/g with Antenna RS232/422/482 590-1038-ND® 278.40 243.60 230.55 | ABDG-SE-DP103 
Wireless Device Server 802.11b/g with Antenna RS232 590-1019-ND® 195.76 168.14 162.14 | ABDG-SE-DP104-G 
Wireless Device Server 802.11b/g with Antenna RS232 590-1039-ND® 263.68 230.72 218.36 | ABDG-SE-DP106 
Wireless Device Server 802.11b/g Serial Powered with Antenna RS232 590-1020-ND® 195.76 168.14 162.14 | ABDG-SE-DP107-G 
Wireless Ethernet Bridge 802.11b/g Ethernet 590-1021-ND® 195.76 168.14 162.14 | ABDG-ET-DP101-G 
Airborne™ Embedded Modules / Kits — RoHS Compliant 
802-11b Module with U.FL Antenna Port Serial 590-1032-ND 109.06 93.02 89.81 | WLNB-AN-DP101-G 
802-11b Module Integrated Ethernet Bridge Software with U.FL Antenna Port Ethernet 590-1034-ND 109.06 93.02 89.81 | WLNB-ET-DP101-G 
802.11b/g Module Integrated Serial Bridge Software with U.FL Antenna Port RS232 590-1015-ND 110.98 93.02 89.81 | WLNG-AN-DP101-G 
802.11b/g Module Integrated Serial Bridge Software with U.FL Antenna Port Serial (RS232/422/485) 590-1016-ND 110.98 93.02 89.81 | WLNG-SE-DP101-G 
802.11b/g Module Integrated Ethernet Bridge Software with U.FL Antenna Port Ethernet 590-1017-ND 110.98 93.02 89.81 | WLNG-ET-DP101-G 
Development Kit for Airborne Embedded 802.11b/g Module with Wireless Access Point Ethernet 590-1037-ND 255.83 219.73 207.96 | ABDG-ET-DP103 
Development Kit for Airborne Embedded 802.11b/g Module with Wireless Access Point Ethernet 590-1036-ND 279.00 = — | ABEG-ET-DP103-G 
Development Kit for Airborne Embedded 802.11b/g Module with Wireless Access Point Serial (RS232/422/485) 590-1040-ND 486.53 437.88 413.55 | WLNG-EK-DP001 
Development Kit for Airborne Embedded 802.11b/g Module without Wireless Access Point Serial 590-1022-ND 328.95 _ — | WLNG-EK-DP003-G 
Antennas and Accessories 
Adapter Cable, RPSMA (Jack) to U.FL (Plug) 100mm. = 590-1005-ND 14.85 11.22 10.56 | ACHO-CA-DP004 
Adapter Cable, RPSMA (Jack) to U.FL (Plug) 100mm = 590-1014-ND® 11.70 9.00 8.48 | ACHO-CA-DP004-G 
Antenna, 2dBi, Rubber Duck, RP-SMA _ 590-1006-ND 10.69 8.08 760 | ACH2-AT-DP002 
Antenna, 2dBi, Rubber Duck, RP-SMA — 590-1028-ND® 10.69 8.08 760 | ACH2-AT-DP002-G 
Antenna, 5dBi, Rubber Duck, RP-SMA = 590-1007-ND 12.38 9.52 8.97 | ACH2-AT-DP003 
Antenna, 5dBi, Rubber Duck, RP-SMA — 590-1029-ND® 12.38 9.52 8.97 | ACH2-AT-DP003-G 
Antenna, 5dBi, Rubber Duck, U.FL (Flying Lead) = 590-1030-ND® 13.39 10.12 9.52 | ACH2-AT-DP004-G 
Antenna, 5dBi, Magnetic Mount, Indoor/Outdoor = 590-1031-ND® 52.50 42.00 39.38 | ACH2-AT-DP011-G 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
534 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ember ZigBee™ ICs and Development Kits 


The EM250 is a single-chip solution that integrates a 2.4GHz, ZigBee/802.15.4- 
compliant transceiver with a 16-bit XAP2b microprocessor. It contains integrated 


Flash and RAM memory and peripherals of use to designers of ZigBee-based 
applications. The EM260 integrates a 2.4GHz, IEEE 802.15.4-compliant 


transceiver with a 16-bit XAP2b processor to run EmberZNet, the Ember ZigBee- 
compliant network stack. The XAP2b microprocessor is a power-optimized core 
integrated in the EM260. It contains integrated Flash and RAM memory along 
with an optimized peripheral set to enhance the operation of the network stack. 

The EM2420 is a true single-chip 2.4GHz IEEE 802.15.4 compliant RF 


transceiver. It includes a digital direct sequence spread spectrum baseband 
modem and an effective datarate of 250 kbps. 
Features: ¢ RF transceiver with baseband modem, MAC support and networking 


stack * DSSS baseband modem ¢ RFD and FFD operation « Low current (RX: 


19.7mA, TX: 17.4mA) *2.1~3.6V with integrated voltage regulator, 1.6~2.0V 
with external voltage regulator. 

The JumpStart™ Developer Kit contains both hardware and software, enabling 
customers to quickly launch development projects for embedding low-power low- 
data rate wireless application into their products. 


The Full Development Kit includes hardware, networking stack and devel- 


opment and debugging software for building embedded applications. The 


Digi-Key Price Each Ember 

Description Part No. 1 10 100 Part No. 
IEEE 802.15.4/ZigBee ICs — RoHS Compliant 
ZigBee Single Chip IC, 48-QFN 636-1000-1-ND§ 10.00 9.00 798 | EM250-RTR 
ZigBee Single Chip IC, 48-QFN 636-1000-2-ND$ 14820.00/2,000 EM250-RTR 
ZigBee Single Chip IC, 40-QFN 636-1003-ND 9.82 7.86 6.63 | EM260-RTY 
ZigBee Single Chip IC, 40-QFN 636-1007-1-ND§ 9.40 752 6.35 | EM260-RTR 
ZigBee Single Chip IC, 40-QFN 636-1007-2-ND$ 20398.00/3,500 EM260-RTR 
ZigBee Single Chip IC, 48-QLP 636-1006-1-ND§ 8.00 6.40 5.40 | EM2420-RTR 
ZigBee Single Chip IC, 48-QLP 636-1006-2-ND$ 19840.00/4,000 EM2420-RT 
Development Kits 

JumpStart Kit for EM250 636-1001-ND 2500.00 — — | EM250-JMP-R 
JumpStart Kit for EM260 636-1004-ND 2500.00 _ — | EM260-USART-JMP-R 
Full Development Kit for EM250 636-1002-ND 10000.00 = — | EM250-DEV 
Full Development Kit for EM260 636-1005-ND 10000.00 = — | EM260-DEV 
RF Evaluation Kit for EM250 636-1008-ND® 500.00 = — | EM250-EK 

Tool — RoHS Compliant 
USB FLASH Programming for EM250/EM260 636-1009-ND 72.00 = — | EM2XX-USB-PROG-R 


software package includes a service-aware API that simplifies code development 
and lets you focus on your embedded applications. 


OBID i-scan’ FE] 


ELECTRONICS 


§ Cut Tape 


Readers 


ID CPR.02.VP/AB-ATS 


ID CPR.02.VP/AB-ATS is not only able to identify ISO 14443, but also type ISO 15693 transponders. It is a multi-tag reader, 
which means that it is able to identify and to write on transponders of different manufacturers and ISO-types. The reader 
supports the safety functions of various known 13.56MHz transponders, such as MIFARE or my-d, due to a SAM-card 
interface for Security Access Modules. So the reader is even suitable for problematic applications such as ticketing and 
accounting systems. The use of an |SO-host record guarantees a problem free creation of user software as well as the 
module’s unlimited compatibility with all readers of the OBID i-scan family. 

Specifications: 

* Dimensions (W x H x D): 114mm x 83mm x 48mm _* Housing: Plastic ASA, desk top reader * Protection Class: IP 22 
* Operating Frequency: 13.56MHz * Power Supply: 12-24VDC »* Power Consumption: Maximum 2.6W » Processable 
Transponders: ISO 14443-A (e.g. MIFARE, MIFARE Ultra Light, my-proximity) ISO 14443-B; ISO 15693 (e.g. |-CODE 
SLI, my-d vicinity, STM LRI512, Tag-it HF-I) * Processable Safety Features: Integrated SAM-card interface for SAM (e.g. 
my-d vicinity and my-d proximity) »* Antenna: Integrated * Reading Distance: 7cm with ISO 15693-tags, 6cm with ISO 
14443-A-tags. Reading distances depend on the used labels; here made statements relate to an inlet size of 76x45mm. 
In addition, tuning and quality of the antennas have to be taken into consideration. * Interfaces: 1x RS232 with 2.5m 
connecting cable » Signal Generator: 1 LED (bi-color), 1 Buzzer * Temperature Range: Operating: -20°C ~ 60°C; Storage: 
-40°C ~ 85°C » EEPROM: 1kB (10,000 writing cycles) * FLASH: Software-Update over interface possible 

629-1001-ND  (FEIG ELECTRONICS # 0913.017.00).........0. 0 eee reser eens siete eeeeee $831.13 


ID ISC.MR101-A, ID ISC.MR101-USB and 
ID ISC.MR101.M-A 


Multi-tag mid range reader for identification of Smart Labels in the fields of application retail, rental services and industry. 
The mid-range reader ID ISC.MR101-A/-USB/-M-A works with Smart Labels which are based on transponders with an 
operating frequency of 13.56MHz. Depending on the antenna used, the reader has a maximum reading distance of up 
to 40cm. 

Specifications: 

* Anticollision Function * OBID i-scan SMP (Standard Multi-tag Protocol) * Multi-tag Reader (!-CODE, Tag-it, ISO 15693) 
* Housing: Plastic * Color: Light Grey * Dimensions (L x W x H): 145mm x 85mm x 31mm Protection Class: IP 30 
© Weight: 170g * Power Supply: Variant A: 12-24VDC +/-15% via external power supply; Variant USB: 12V via external 
power supply * Power Consumption: Approximately 6VA * Operating Frequency: 13.56MHz * Transmitting Power: 
Approximately 0.8 up to 1W * Modulation Factor: 10% and 100% (via software adjustable) * Antenna connection: 
1x SMA female plug (50) * Reading Distance: Maximum 40cm * Interfaces: RS232/RS485 (switchable) or USB » Signal 
Generator: 1 LED (multicolored red/green) * Processable Transponders: I-CODE, Tag-it and ISO 15693 »* Temperature 
Range: Operating: -25°C ~ 60°C; Storage: -25°C ~ 85°C * FLASH: 64kByte (software may be updated via interface) 


629-1015-ND — (FEIG ELECTRONICS # 1638.000.01) RS-232/485 2.0.2... cece cece eee cece eee eee e eee eeee $571.49 
629-1016-ND — (FEIG ELECTRONICS # 1638.001.02) USB . $611.86 
629-1019-ND — (FEIG ELECTRONICS # 1638.005.01) Module, RS232/485 . $540.43 


ID ISC.LRMU1000-A-FCC, ID ISC.LRU1000-A0-FCC 
and ID ISC.LRU1000-A-FCC 


The UHF-Long Range Reader Module ID ISC.LRMU1000 identifies UHF transponders within a frequency range from 865 to 
928MHz and so can be used in Europe and in North America. 

Licensed according to EN and FCC, in each area maximum allowed transmitting power can be realized. Due to the high 
maximum reading range of up to 5m with a single antenna and up to 10m with a multi-antenna application, the reader is 
suitable especially for Asset Management and logistical applications especially there, simultaneous identification of several 
transponders and very high reading ranges are necessary! Connection of up to 4 external antennas enables realization of 
multi-antenna-applications (integrated Multiplexer), two different interfaces (RS232, RS485) guarantee high flexibility to 
connect the reader with your individual backup-system. 

Specifications: 

* Dimensions (W x L x H): 170mm x 320mm x 48mm * Power Supply: 12-24VDC »* Power Consumption: Maximum 29VA 
* Operating Frequency: 869, 525MHz; 865, 6-867, 6MHz (200kHz steps); 902-928MHz (500kHz steps) * Transmitting 
Power: 100mW-4W (100mW steps); 4W EIRP; 2W ERP (0.5W ERP) * Modulation: 20%-40% and 100% (scalable via 
Software) * Receiver: Data rates 40-320kbps * Antenna Connectors: 4 x SMA connector (509) * Outputs: 1 Optocoupler: 
24VDC/30mA, 1 Relay (1x NO/NC): 24VDC/2A « Inputs: 1 Optocoupler: Maximum 24VDC/20mA * Interfaces: RS232 and 
RS485 « Temperature Range: Operating: -25°C ~ 55°C (-25°C ~ 70°C); Storage: -25°C ~ 85°C 


629-1049-ND — (FEIG ELECTRONICS # 2481.001.11) FCC Module ........... 0... e eee e eee eeee eee eee $3636.74 
* Housing: Plastic with heatsink * Dimensions (W x L x H): 180mm x 320mm x 110mm * Protection Class: IP 54 

629-1045-ND  (FEIG ELECTRONICS # 2241.002.12) Housed ............00. 0. ee cece eee eset e ee eee sees ees $4305.56 
629-1046-ND — (FEIG ELECTRONICS # 2241.002.11) Housed, Supports EPC Class 0/0+ Protocols................. $4044.18 


+ Tape and Reel 


@ RoHS Compliant 


ID ISC.M02-B 


The ID ISC.M02-B works with Smart Labels with an operating frequency of 13.56MHz. The Read/Write PCB has a maximum 
reading distance of up to 10cm by using the integrated antenna. By using the external antennas, distances of 7cm (antenna 
size 30x40mm) respectfully 14cm (antenna size 100x100mm) will be reached. The reader is above all suitable for supply 
chain applications in the fields of retail, industry, logistics etc. It is even suitable for problematic applications such as 
ticketing and accounting systems due to an attachable security access module. Apart from this, the data/clock interface 
enables the reader to be used in access control systems. Specifications: » Dimensions (L x W x H): 50mm x 50mm x 
15mm «Connector Plug: 10-pole pin terminal (spacing = 2.54mm) »* Operating Frequency: 13.56MHz * Power Supply: 
5VDC +/-5% » RF Transmitting Power: 90mW +/-2dB * Power Consumption: Maximum 1W « Processable Transponders: 
ISO 15693 transponders such as I-CODE SLI, my-d vicinity, STM LRI512, Tag-it HF-I etc. » Processable Safety Features: 
Refitting of SAM (Security Access Module) is possible for my-d vicinity * Antenna: Integrated, 48 x 48mm, external 
500 antennas optional * Reading Distance: 10cm with integrated antenna up to 14cm with external antennas « In- 
terfaces: 1x RS232-TTL, 1x Data/clock interface, (magnet card emulation and Wiegand emulation) » Signal Generator: 
2 LED * Temperature Range: Operating: -20°C ~ 70°C; Storage: -40°C ~ 85°C * EEPROM: 1kB (10,000 writing cycles) 
* FLASH: 64kB (Software update over interface possible) 

629-1032-ND (FEIG) ELECTRONICS €°1834.000:00).....icccssccecsenvecineesesesanncescesesdeaudessarsund $217.41 


ID ISC.PRH101-B, ID ISC.PRH101-USB and 
ID ISC.PRH101-A 


As every device of the OBID i-scan HF product family, the hand-held reader ID ISC.PRH101-B identifies transponders with 
an operating frequency of 13.56MHz. The reader has a maximum reading/writing distance of up to 18cm and is suitable 
especially for mobile use in connection with a PDA or laptop. 

PDA or laptop can be used as a mobile host e.g. as data collector. 

The reader's own power supply allows RF transmitting power, that enables identification of transponders which are very 
close together. Specifications: » Bluetooth interface (class |-B) * Anti-collision function * OBID i-scan ISO Host Mode 
© 2 Operation Modes: Scan-Mode/Polling-Mode * Housing: Plastic ABS (closed) * Color: RAL 9002/RAL 7044 » Di- 
mensions (L x W x H): 230mm x 100mm x 80mm _* Weight: 320g (without batteries) * Protection Class: IP 30 * Power 
Consumption: Maximum 2.5W »* Operating Frequency: 13.56MHz * Transmitting Power 0.5W +/-2dB » Antenna: Integrated 
¢ Interface: Bluetooth (class !)/USB/RS232 * Supported Transponders: ISO 15693 tags, ISO 18000-3 tags, optional: further 
tag types » Signal Generator: Optical: 1 LED (red/green/blue); Acoustic: Buzzer * Temperature Range: Operating: 0°C ~ 
50°C; Storage: -20°C ~ 70°C » Relative Humidity: 95% (non-condensing) 


629-1010-ND (FEIG ELECTRONICS # 1524.000.01) RS-232 . $512.47 
629-1011-ND (FEIG ELECTRONICS # 1524.001.01) USB. $549.74 
629-1013-ND (FEIG ELECTRONICS # 1524.004.00) Bluetooth ................ccc cece ce eect cece eee $838.59 


ID ISC.PR101-A, ID ISC.PR101-USB and 
ID ISC.PR101.M-A 


The proximity reader ID ISC.PR101-A/-USB/-M-A works with Smart Labels which are based on transponders with an 
operating frequency of 13.56MHz. The reader has an integrated antenna with a maximum reading distance of up to 18cm. 
Due to its compact dimensions, the reader is suitable for desk-applications. The reader's anticollision function facilitates 
simultaneous identification of several objects even when these are wrapped. Specifications: * Housing: Plastic » Color: 
RAL 9018, light grey * Dimensions (Lx W x H): 145mm x 85mm x 31mm * Protection Class: IP 30 »* Weight: 200g * Power 
Supply: Variant-A (RS232/RS485): 12-24VDC +/-15% via external power supply; Variant-USB: via USB interface * Power 
Consumption: Maximum 5VA * Operating Frequency: 13.56MHz * Transmitting Power 0.5W » Modulation Factor: 10% 
and 100% (via software adjustable) * Antenna: Integrated * Reading Distance: Maximum 18cm « Interfaces: RS232/RS485 
(switchable) or USB * Signal Generator: 1 LED multicolored, red/green » Processable Transponders: ISO-tags 15693 (e.g. 
|-CODE, Tag-it, my-d, STM etc.) * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 60°C; Storage: -25°C ~ 70°C * FLASH: 
64kByte (software may be updated via interface) 


629-1017-ND (FEIG ELECTRONICS # 1638.002.01) RS-232 ........ 00... ee ceee cece eee e eee ee tees eee eeee $559.06 
629-1018-ND (FEIG ELECTRONICS # 1638.003.02) USB ... $599.44 
629-1020-ND (FEIG ELECTRONICS # 1638.007.01) Module . ... $528.00 


ID CPR.M02-VP/AB-B and ID CPR.M02-VP/AB-CA 


The multi tag reader with anti-collision function, which means that it is able to identify transponders of different 
manufacturers and ISO types at the same time. The reader supports the safety functions of various known 13.56MHz 
transponders, such as MIFARE or my-d, due to an attachable Security Access Module which makes it even suitable for 
problematic applications such as ticketing and accounting systems. Apart from this, the data/clock interface enables 
the reader to be used in access control systems. Specifications: * Dimensions (W x H x D): 50mm x 50mm x 14mm 
* Connector Plug: 10-pole pin terminal (spacing = 2.54mm) « Operating Frequency: 13.56MHz * Power Supply: 5VDC 
+/-5% * RF-Transmitting Power: 250mW +/-2dB * Power Consumption: Maximum 1.5W « Processable Transponders: ISO 
14443-A (e.g. MIFARE, MIFARE Ultra Light, my-proximity) ISO 14443-B * ISO 15693 (e.g. -CODE SLI, my-d vicinity, STM 
LRI512, Tag-it HF-I) * Processable Security Features: Refitting of SAM (Security Access Module) is possible for e.g. my-d 
vicinity and my-d proximity * Antenna: Integrated, 48mm x 48mm «¢ Reading Distance: 10cm with ISO 15693-tags, 4cm 
with ISO 14443-tags Interfaces: 1x RS232-TTL, 1x Data/clock-interface (Magnet card emulation and Wiegand emulation) 
* Signal Generator: 2 LED » Temperature Range: Operating: -20°C ~ 70°C; Storage: -40°C ~ 85°C * EEPROM: 1kB (10,000 
writing cycles) * FLASH: 64kB (Software-Update over interface possible) 


629-1034-ND (FEIG ELECTRONICS # 1916.000.01) On-Board Antenna 
629-1057-ND (FEIG ELECTRONICS # 2873.000.00) Module 


. $211.50 
. $223.93 
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ID ISC.MR200-A and ID ISC.MR200-E 


The reader ID ISC.MR200-A/-E is offered in an aluminium housing with the protection class IP 54; for this reason it is 
protected against dust, dirt and syringe water and can be used therefore in the industrial background. Transmitting power 
of up to 1.7 watt enables reading ranges of up to 70cm. The reader has several |/0’s as well as a so-called antenna diagnosis 
function that indicates whether an antenna is not adjusted as required. 


Specifications: 

* Housing: Aluminium » Color: RAL 7040 » Dimensions (L x W x H): 200mm x 110mm x 60mm * Protection Class: IP 
54 © Power Supply: 12-24VDC »* Power Consumption: Maximum 12VA * Operating Frequency: 13.56MHz * Transmitting 
Power: 1.7W *Antenna Connection: SMA plug (509) * Outputs: 2 Optocouplers: 24VDC/30mA; 1 Relay; 24VDC/2A 
«Inputs: 2 Optocouplers: Maximum 24VDC/20mA * Interfaces: Version -A: RS232 and RS485 (adjustable); Version -E: 
Ethernet 10Base-T or 100Base-TX * Operation Modes: FEIG ISO Host Protocol * Processable Transponders: ISO 15693, 
EPC * Address Control for Interface: Software (up to 254 addresses, only RS485) « Signal Generator: 5 LED * Temperature 
Range: Operating: -20°C ~ 60°C; Storage: -25°C ~ 85°C 


629-1041-ND 
629-1043-ND 


(FEIG ELECTRONICS # 2060.00.00) A Version, RS-232/485................000cceeeeeeeeee ee $2147.43 
(FEIG ELECTRONICS # 2221.000.01) E Version, Ethernet.............0.....00ccceeeeeeeeeee eee $2545.73 


ID ISC.MR200-WLAN 


ID ISC.MR200-WLAN is offered in a solid plastic housing with the protection class IP 54; for this reason it is protected 
against dust, dirt and splash water and can be used therefore out of doors. Transmitting power of up to 1.75 watt enables 
reading ranges of up to 70cm. The reader has several |/0’s as well as so-called antenna diagnosis function that indicates 
whether an antenna is not adjusted as required. The reader has a RS232 and WLAN interface. 


Specifications: 

* Housing: ABS plastic with lockable hinged cover * Color: Light grey RAL 7035 » Dimensions (L x W x H): 20 x 110 x 
60mm * Weight: 450g * Protection Class: IP 54 » Power Supply: 12 ~ 24VDC +5% »* Power Consumption: Maximum 
13VA + Operating Frequency: 13.56MHz » Transmitting Power: 1W/1.75W * Antenna Connection: SMA socket (500) 
* Outputs: 2 Optocoupler - 24VDC/30mA (galvanically isolated), and 1 Relay - 24VDC/2A Inputs: 2 optocouplers - 
Maximum 24VDC/20mA + Interfaces: RS232 and WLAN (802.11b) * Operation Modes: ISO Host Protocol, Buffered Read 
Mode (BRM), Scan Mode * Supported transponders: ISO 15693 and ISO 18000-3, EPC (optional) * FLASH: Software 
Update via interface possible * Signal Generator: 5 LED * Temperature Range: Operation: -20°C ~ 60°C, Storage: -25°C 
~ 85°C « Vibration: EN60068-2-6 10Hz ~ 150Hz; 0.075mm/1g * Shock: EN60068-2-27 Acceleration: 30g * RF Approval: 
Europe: EN300 330, USA: FCC 47 CFR Part 15 * EMC: EN 301 489 « Safety: Low Voltage: EN 60950, Human Exposure: 
EN 50364 


629-1054-ND — (FEIG ELECTRONICS # 2633.000.00) MR Wireless Reader..................0000ccceeceeee eens $2613.61 


ID ISC.LRM2000-A, ID ISC.LRM2000-B and 
ID ISC.LR2000-A 


The ID ISC.LR2000 Long Range Reader and the ID ISC.LRM2000 Long Range Reader Unit are the top of the line Long 
Range Reader versions of the OBID i-scan HF product line. 


The ID ISC.LR2000 and ID ISC.LRM2000 are the most powerful reader in the OBID i-scan HF product line. Both devices 
have identical RF performance. The ID ISC.LRM2000 differs from the ID ISC.LR2000 in terms of housing, interface options 
and functionality for the host connectivity of the device. 


Features: 

* Highly sensitivity receiver increased the tag detection range so that the most transponders can be read over the entire 
power up, field strength area. * RF front end accommodates arbitrary cable lengths between the reader and the antenna 
without adversely affecting the read range of the antenna. » RF front end has its own power control to protect the read 
range from external noise sources. * The reader delivers a DC voltage on the antenna output to source DC powered devices 
connected to the antenna cable, such as the OBID i-scan Dynamic Antenna Tuning board (ID ISC.ANT.DAT-A). * RF source 
of the reader meets different national radio rules and can achieve the 60dbyA/m ETS! limits. 


The reader is able to directly control antenna multiplexing functions. The RF section of the reader is controlled by a 
dedicated DSP based, RF controller. A second microcontroller, the Application and Connectivity Controller (ACC), uses 
an ARM processor running a pcLinux operating system. The reader has four hardware interface ports: Ethernet, RS232, 
RS485, and a Compact Flash 2 compatible port to support a WLAN Card. All ports are under control of the ACC. In 
combination, the powerful and flexible RF transmitter and receiver and intelligent digital controller form the basis of an agile, 
multi protocol reader that can be updated as future protocols and features are created. 


Specifications for LRM2000: 

* Dimensions (W x H x D): 120mm x 160mm x 45mm_ «Weight: 0.6kg »* Power Supply: 24VDC +15% * Power 
Consumption: Maximum 32VA Operating Frequency: 13.56MHz * Transmitting Power: 4 to 12W Antenna Connection: 
1x SMA connector (500) * DC Power on RF Line: 8VDC Maximum 150mA « RF Diagnostics: Internal SWR Meter internal 
overheating control * Outputs: 1 Optocoupler: 24VDC/30mA; 1 Differential Output: Reader synchronisation; 1 Relay (1x NO/ 
NC): 24VDC/2A * Inputs: 1 Optocoupler: Maximum 24VDC/20mA; 1 Differential Input: Reader synchronisation « Interface: 
RS-232 and RS-485 * Supported Transponder: I-Code1, 1S015693, 18000-3-A, (e.g. I-Code SLI, my-d, STM LRI512/64, 
Tag-it HFl) » Indicators: 5 LED for diagnosis of the operation status * Temperature Range: Operating: -20°C ~ 55°C; 
Storage: -25°C ~ 85°C 


Specifications for LR2000: 

* Casing: Plastic * Dimensions (W x H x D): 180mm x 320mm x 110mm _ * Weight: 1.9kg * Protective System: IP 54 
Color: Black * Power Supply: 24VDC +15% »* Power Consumption: Maximum 32VA » Operating Frequency: 13.56MHz 
Transmitting Power: 4 to 12W «Antenna Connection: 1x SMA connector (509) *DC Power on RF Line: 8VDC 
Maximum 150mA_ «RF Diagnostics: Internal SWR Meter internal overheating control * Outputs: 1 Optocoupler: 
24VDC/30mA; 1 Differential Output: Reader synchronisation; 1 Relay (1x NO/NC): 24VDC/2A Inputs: 1 Optocoupler: 
Maximum 24VDC/20mA; 1 Differential Input: Reader synchronisation * Interface: RS-232 and RS-485, Ethernet (TCP/ 
IP), Compact Flash-Il (WLAN) * Supported Transponder: |-Code1, 15015693, 18000-3-A, e.g. |-Code SLI, my-d, STM 
LRI512/64, Tag-it HFl * Indicators: 6 LED for diagnosis of the operation status * Temperature Range: Operating: -20°C 
~ 55°C; Storage: -25°C ~ 85°C 


629-1003-ND — (FEIG ELECTRONICS # 1260.021.00) Module, No Housing .............2..0..ceeseeeeeeee eee $4130.85 
629-1004-ND (FEIG ELECTRONICS # 1260.022.00) Module, 

No Housing,}RS-232/485 ONM)...c:sc..c.cneeconsrtdahie see dnaseevertsidddtiarnadanioaseed $3758.14 
629-1002-ND — (FEIG ELECTRONICS # 1260.020.00) In Housing. ............0...00..0eeeeee cece eee eeee eee $4270.61 


Antennas 
ID ISC.ANT300/300 


ID ISC.ANT300/300 is a single-loop antenna with pre-set adjustment electronics and has been optimized as a transmitting 
and reception antenna for reader ID ISC.LR2000. At a calibrated transmitting power of 4W a reading range of up to 55cm 
is possible. Furthermore, it can be used with other readers having a transmitter frequency of 13.56MHz and an output 
impedance of 500. 


The antenna is suitable for both object and personal identification. The preferred direction of a smart label is parallel to the 
antenna’s surface. The right position to obtain a maximum range would be above the centre of the antenna’s surface. 


Specifications: 
«Housing: Plastic ABS * Dimensions (W x H x L): 322mm x 337mm x 40mm +1mm_ * Weight: Approximately 0.7kg 
Protection Class: IP 65 Color: Black *Maximum Transmitting Power: 8W * Operating Frequency: 13.56MHz 
* Working Range: Maximum 55cm « Antenna Connection: 1 x SMA Plug (500) * Antenna Connection Cable: RG58, 500, 
Approximately length of 3.6m * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 60°C 

629-1007-ND 


(FEIG ELECTRONICS # 1451.000.00) . $728.96 


ID ISC.ANT800/600-DA 


As a single loop antenna with tuning circuitry with a transmitting power of maximum 4W (Europe), a maximum reading 
range of 80cm is possible. Gate configurations of 2, 4 or 6 antennas ID ISC.ANT800/600-DA enable even 200cm, using a 
parallel transponder orientation. The antenna consists of the electrical antenna conductor, housing and the tuning circuitry 
ID ISC.DAT (Tuner) and is factory tuned on a wood base to an impedance of 500. After installing in changed ambient 
conditions, the antenna can be tuned using the corresponding commands. 


Specifications: 

* Housing: Plastic ABS »* Dimensions (W x H x D): 852mm x 620mm x 40mm +/-1mm_ Color: Black »* Weight 
Approximately 2.5kg Protection Class: IP 65 * Safety: USA, UL 1950 *Maximum Transmitting Power: 8W 
«Maximum Permitted Transmitting Power: EU (EN 300 330): 4W; USA (FCC Part 15): 0.25W » Operating Frequency: 
13.56MHz * Reading Range: 80cm « Antenna Connection: SMA plug (500) * Antenna Connection Cable: RG 58, 500, 3.6m 
* Temperature Range: Operating: -25°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 60°C 


629-1008-ND 


(FEIG ELECTRONICS # 1451.008.00) ... .. $2450.56 


ID ISC.ANT.U250/250-FCC 


The UHF antenna ID ISC.ANT.U250/250-FCC are circular polarized antenna for operating frequencies in the UHF range 
902-928MHz (FCC antenna). Transponders can be identified in two different orientations (E plane / H plane). 


Specifications: 

* Housing: Plastic »* Dimensions (W x H x D): 260mm x 260mm x 56mm »* Weight: Approximately 1050g * Color: White 
(similar RAL9018) * Protection Class: IP 54 * Operating Frequency: FCC antenna, 902-928MHz » Gain: FCC antenna, 
8.7dBic @ 915MHz *3dB Beam Width: E plain: 65°; H plain: 65° * Polarization: Circular * VSWR: <1.5:1 * Antenna 
Connection: SMA socket (500) * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 85°C 


629-1009-ND = (FEIG ELECTRONICS # 1451.009.02) ....... 0... cece cece cece cece eee ee eee e eee eeeeeneeeeeen ee $391.34 


ID ISC.ANT340/240 


OBID i-scan mid range antennas are operated in combination with mid range reader ID ISC.MR100-x. Depending on the 
application, pad or industrial antennas may be used. The elegant Pad Antenna ID ISC.ANT340/240 is perfectly suitable 
for desk applications with a reading range of up to 30cm. File and document tracking as well as the registration of rental 
goods during distribution and return are only two out of many possible applications. For applications in rough industrial 
environments with a required range of up to 40cm, we recommend antenna type ID ISC.ANT300/300. 


Specifications: 

* Housing: Plastic ABS » Color: Grey-white * Dimensions (W x H x D): 337mm x 237mm x 8.3mm _ * Weight: 530g 
¢ Protection Class: IP 40 * Admissible Transmitting Power: 1W * Reading Distance: Up to 30cm * Antenna Connection: 
SMA - plug (500) » Antenna Cable: RG174 (2.0m) » Operating Frequency: 13.56MHz * Temperature Range: Operating: 
0°C ~ 55°C; Storage: -25°C ~ 85°C 


629-1025-ND = (FEIG ELECTRONICS # 1663.00.00) ...... 00.0... cece eee c cece eee cece tener eee ee neeeee ee eeee $276.26 


ID ISC.ANT200/200 


ID ISC.ANTH200/200 is a hand held single loop antenna and has been optimized as a sending and receiver antenna for the 
i-scan midrange readers with external antenna connection. Using the transmitting power of the reader of 2W (Maximum 
transmission power of the antenna) and a label (45 x 76 mm2 in size; label sensitivity 75 mA/m) a read range of 30-40cm 
is possible with the label oriented parallel to the antenna. Operation with other readers having a transmission frequency of 
13.56 MHz and 500 output impedance is also possible. The antenna is factory tuned to an impedance of 500. Operation in 
metallic surroundings is also possible. The antenna can be used for either product of person detection. 


Specifications: 

* Housing: ABS/UL 94 HB *Dimensions (W x H x D): 460 x 200 x 25 mm3 » Weight: Approximately 0.35kg * Protection 
Class: IP 20 * Temperature Range: Operation: 0 °C ~ 55 °C Storage: -25°C ~ 85°C * Relative Air Humidity: 95% (non- 
condensing) » Operating Frequency: 13.56MHz »* Connecting Cable: RG58; 500; 3.6m » Connection: SMA-Plug (509) 
«Maximum Transmitting Power: 2W Generic Emissions Standard (EMC): EN 61000-6-3:2001 * Electromagnetic 
Compatibility (EMC): EN 6100-6-2:2001 


629-1056-ND 


(FEIG ELECTRONICS # 2717.000.00) . ... $574.56 


ID ISC.ANT100/100-A 


ID ISC.ANT100/100-A * External 500 antenna for ID ISC.M02 * Dimensions: 100mm x 100mm _ * Cable: Coax cable 
approximately 50cm in length 


629-1039-ND = (FEIG ELECTRONICS # 1968.000.00) ............. 0c cece eee ee cece eee cece teee cece ee eeee eens $106.53 


ID ISC.ANT40/30-A 


ID ISC.ANT40/30-A * External 500 antenna for ID ISC.M02 + Dimensions: 40mm x 30mm_ Cable: Coax cable 
approximately 50cm in length 


629-1038-ND = (FEIG ELECTRONICS # 1967.00.00) ...... 00.0... 0.ecc ec cecce cece cece cece eect eee eeeeeteeueeeees $73.92 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OBID i-scan 
ELEC 


J Accessories 
NICS 


TRO 


Battery Charger 


2560.00.00 is a specific for PRH101-B readers only. This unit is suitable to charge the four AA NiCd or NiMH 
needed to operate the PRH-1001-B. Capacity range of 800mAh to 7200mAh. 

Features: 

* Mains indicator * Charging indicator * Trickle charge indicator * Wrong polarity protection » Discharge 
indicator * Dimensions (L x W x H) 118mm x 62mm x 48mm * CE, CSA, GS and SAA 


629-1052-ND (FEIG ELECTRONICS # 2650.000.00)...............0c:esececeeeeeee eee seen ee eee $119.58 


ID ISC.DAT-A 


With the help of these tuning boards, you can realize your own individual antenna arrays, combined with our 
i-scan Long Range readers. The dynamic antenna tuner ID ISC.DAT-A is designed for automatic calibrating 
and tuning of RFID antennas with an operating frequency of 13.56MHz. The parameters for setting the 
antenna are measured on the board under operating conditions. The antenna tuner is also able to disconnect 
the antenna circuit through an electronic switch up to a certain power. The ID ISC.DAT is driven over the HF 
line. The antenna tuner thus functions as a so-called function unit. Measured parameters or the calibration 
status can be sent to the host over the HF line. Dynamic Antenna Tuning Board. 


Specifications: 

* Dimensions (W x H x D): 118mm x 90mm x 19mm _ * Weight: Approximately 100g * Supply Voltage: 7 ~ 
12VDC * Current Consumption: Maximum 150mA (DC) »* Operating Frequency: 13.56MHz * Maximum 
Transmitting Power: 10W ¢ Antenna Switch: Electronic Switch » Antenna Connection: Cable Terminals d 
= 2~ 9mm ¢RF Connection: SMA Male (50) » Triggering: Reader, Communication via RF-Connection 
* Outputs: 3 x Open Collector: 5VDC/maximum 15mA »* Signal Indicator: 1 x «RUN’-LED » Interface: RS232 
TTL (for Firmware Update) » Carrier Frequency: 13.56MHz * Impedance: 500 * Tuning Range Inductance: 
0.7 ~ 2.5uH * Quality: 10 ~ 50 * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 75°C; Storage: -40°C ~ 80°C 


629-1006-ND (FEIG ELECTRONICS # 1269.005.01) ............0.cccc cece cece nee eee eee nen ee ee $1045.63 


ID ISC.ANT.PS-B 


ID ISC.ANT.PS-B is a 3dB power splitter with galvanic isolation between the input and the two outputs. At 
the operating frequency of 13.56MHz the impedance on all in and outputs is calibrated to 50Q. Both outputs 
are internally wired in parallel. The galvanic isolation can be enabled by means of two jumpers. The device is 
designed for installation indoors or outdoors. The connection cable from the Reader to the ID ISC.ANT.PS-B is 
3.6m in length. This extends the overall cable length from Reader to antenna to a total of 7.20m. 
Specifications: 

* Housing: Plastic Polycarbonate (light white) * Dimensions (W x H x D): 130mm x 94mm x 57mm +2mm 
* Weight: Approximately 275g * Enclosure Rating: IP 65 * Cable Fittings: 4 x Cable Fitting M16 x 1.5 
* Voltage Supply: 12 ~ 24VDC (optional) * Power Consumption: Maximum 4W_ ° Operating Frequency: 
13.56MHz *RF Connections: 1 x Input and 2 x Output: SMA Jack (509) (Maximum tightening torque: 
0.45Nm) * SWR: Maximum 1.2:1 (50Q) * Input Loss: Maximum 0.6dB »* Temperature Range: Operating: 
-25°C ~ 55°C; Storage: -40°C ~ 85°C * Flame Proof: UL1950, HB without Cable 


(FEIG ELECTRONICS # 1269.003.01)........... 0200s ecceceeceee eee eee eee eee eens $450.36 


629-1005-ND 


ID ISC.ANT.MUX 


The 8 times Multiplexer ID ISC.ANT.MUX facilitates switching between RFID antennas with an operating 
frequency of 13.56MHz. With one Multiplexer several single antennas and gate solutions (existing of base 
and complementary antennas) can be operated with only one reader. Any of the eight Multiplexers outputs 
can be assigned to both inputs by jumper adjustment. The Multiplexer is controlled either via a digital input or 
the antenna cable connected with the reader. 


Specifications: 

* Dimensions (L x W x H): 182mm x 110mm x 90mm * Weight: Approximately 550g ¢ Protection Class: IP 65 
* Grommet: 12x screwed cable gland M16 x 1.5 * Power Supply: 12-24VDC »* Power Consumption: Maximum 
4W * Operating Frequency: 13.56MHz ¢ Absorbability per Channel: Maximum 0.5dB_ * Maximum Allowed 
Switching Capacity: 10W »* RF Connections: 2x Input: SMA Socket (500); 8x Output: SMA Socket (500) 
¢ RF Switch: Switching rate: Electronic switch, <1ms_ » Triggering: Reader: via RF input 1; External pulse 
generator: digital input * Digital Inputs: 1 Opto coupler input, maximum 24VDC/20mA =» Display: 1x LED 
per channel, 3x LED (Run/HF/communication) * Temperature Range: Operating: -25°C ~ 65°C; Storage: 
-40°C ~ 80°C 


629-1040-ND 


&FlexiPanel 


EasyBee™ Transceivers 


EasyBee is an IEEE 802.15.4 compliant RF transceiver. It enables designers to easily add ZigBee / IEEE 
802.15.4 wireless capability to their products without the need for RF or antenna design expertise. The 
module contains all RF circuitry, including integral antenna and controller in a simple-to-use, plug-in or 
surface mount module. A 4-wire SPI port interfaces to a baseband microcontroller. The PHY (Physical) 
layer includes an impedance matched balun and integral antenna. The MAC (Media Access Control) layer 
includes CRC-16 generation, clear channel assessment, signal energy detection, security, encryption and 
authentication. It is a fully capable device and a ZigBee networking layer is not required for point-to-point 
communication. This module is an application-ready solution for fast-to-market ZigBee and IEEE 802.15.4 
communications, providing the development engineer unlimited choice of host controller and stack firmware 
provider Features: * Free space range approximately 120m *FCC/CE compliant ¢ Integral antenna 
* Output power 1mW /OdBm * Consumes just 20mA (Rx), 18mA (Tx) * 2.1V ~ 3.6V supply 


(FlexiPanel # EASYBEE-DIL) .. 
(FlexiPanel # EASYBEE-S0) ... 


(FEIG ELECTRONICS # 1977.000.01)........... 00. 0cc ccc eee eee ee eee tence eee eeee $1852.46 


658-1000-5-ND 
658-1001-5-ND 


$38.00 
$28.73 


EasyBee™ Evaluation Board 


One of the easiest ways to evaluate and develop products using the EasyBee IEEE 802.15.4 radio module 
is with the EasyBee Evaluation Board. The EasyBee Evaluation Board is electrically identical to Microchip 
Technology's 2.4GHz daughter card and is a direct plug-in equivalent. The EasyBee module itself is 
production-ready and provides a fast route to market for IEEE 802.15.4 and ZigBee products. CE/FCC 
qualified Features: « Integral quarter wave RF stage with matched balun * 12-pin 0.1” pitch connection to 
PICDEM-Z motherboard 


(FlexiPanel # EVAL-EASYBEE) 


658-1011-5-ND 


$36.48 


ISC.LR.1I/O-A 


Specifications: « Dimensions: (W x H x D) 40mm x 100mm x 10mm ¢ Weight: Approximately 40g » Relays: 
3x normally open (contact load capacity: 24VAC/DC 2A) * Inputs: 3 optocoupler (Maximum 24VDC / 20mA) 
¢ Temperature Range: Operating: -25°C ~ 60°C; Storage: -40°C ~ 85°C Relative Humidity: 95% (non- 
condensing) Items: * 1 — ID ISC.LR.I/O-A Extension Board * 2 — Hex standoffs M3 x 15 metal «1 — Hex 
standoffs M3 x 15 plastic * 1 — Recessed raised fillister head screw M3 x 6 * 1 — Cable 3-conductor (1:1) 
* 1 —Cable 2-conductor (2 to 5 conductor) * 1 — Ribbon cable 20-conductor * 10 — Jumpers 


629-1055-ND (FEIG ELECTRONICS # 2673.000.01).............00c ccc ce cece eee e cece ee eee eens $125.77 


ID CAB.A-A 


The ID CAB.A-A is a short adapter cable that converts a 10-pin molex style connector through a ribbon cable 
to a 9-pin Sub D female connector. It is used with ISC.M02 and CPR.M02 reader modules 


629-1047-ND (FEIG ELECTRONICS # 2259.000.00)........... 0.0.0. cceese eee cece eee e ee ee ee eeee $20.35 


ID CAB.NET.24V-B-US 


This ID CAB.NET.24V-B-US is an AC power cord that is used with the ID NET.24V-B power supply unit. It 
uses a U.S. style, AC male plug on one end and a computer style female connector to the power supply unit 
on the other. 


629-1051-ND (FEIG ELECTRONICS # 2560.000.00)...............6cc cece eee ee cece ee ee eee ee eee $9.62 


ID CAB.RS-A 


The ID CAB.RS-A is a communication cable for RS-232/RS-485 interfaces. It is used with ID ISC.MR101-A, 
ID ISC.PR101-A, ID ISC.MR101.M-A and ID ISC.PR101.M-A reader products. The cable uses a 9-pin Sub D 
male on one end and a 9-pin Sub D female with a DC jack spliced on the other end. 


629-1028-ND (FEIG ELECTRONICS # 1690.000.00)................ cece ee ee eee ee ee eeeeeeeenee en es $27.19 


ID ISC.ANT.C2-A and ID ISC.ANT.C6-A 


ID ISC.ANT.C2-A and ID ISC.ANT.C6-A is a coaxial cable with male SMA style plug connectors on both ends. 
The cable is used with ID ISC.ANT.U250/250 UHF antennas. 


629-1023-ND (FEIG ELECTRONICS # 1654.002.00) 2 Meter Cable. 
629-1024-ND (FEIG ELECTRONICS # 1654.003.00) 6 Meter Cable. 


ID ISC.ANT.C-A 


ID ISC.ANT.C-A is a 1/4 Lambda @ 13.56MHz, 3.6 meter, RG58 C/U, coaxial cable with male SMA style plug 
connectors on both ends. The cable is used with ID ISC.DAT-A Dynamic Antenna Tuning Boards. 


629-1042-ND (FEIG ELECTRONICS # 2096.000.00)...............0ccccceeee eee e eee e eee teen eee $61.81 


ID ISC.ANT.EC 


ID ISC.ANT.EC is a 1/2 Lambda, 7.2 meter, RG58 C/U, coaxial cable with one male SMA style plug connector 
on one end and one SMA female in-line splice connector on the other. The cable is used as an antenna 
extension cable when used with ID ISC.DAT-A Dynamic Antenna Tuning Boards, ID ISC.ANT300/300 
antenna, ID ISC.ANT800/600-DA antenna, and ID ISC.ANT1400/760-A/B/C gate antennas. 


629-1021-ND (FEIG ELECTRONICS # 1654.000.00)................c0cceces ec ee cence ee ee ee ee eens $65.06 


ID ISC.MS.MR/PR-A 


ID ISC.MS.MR/PR-A is a mounting set that attach to the back of our mid-range (MR) or proximity range 
(PR) readers. 


629-1029-ND (FEIG: ELECTRONICS # 1691000201) ic0..casecarcadanpedaisecnsesacGeatnainesnasedns $35.25 


ID NET.24V-B 


ID NET.24V-B is a 110/220VAC to 24 volt DC power adapter. It is provided with two, screw terminal connectors; 
one style for the LR200 the other connector is compatible with the LR2000, LRU1000, and LRU2000 products. 
It requires the use of an AC power cord, (ID CAB.NET.24V-B-US). 


629-1050-ND (FEIG ELECTRONICS # 2557.000.00)............ 0.00: cc eeeesee eee ee tence ee en es $132.16 


Pixie™ Transceivers 


Pixie provides a complete ZigBee solution for OEMs, integrating IEEE 802.15.4 2.4GHz PHY/MAC layers 
with Microchip Technology's NWK/APL/ZDO layers. It provides a path for extremely rapid migration from 
Microchip's PICDEM Z ZigBee development environment to market-ready product. It is capable of full 
function device (FFD) operation and is suitable for router and coordinator nodes. The lower cost Pixie Lite 
version is used for reduced function devices, e.g. endpoints, with 2 fewer I/O lines and being 3mm more 
compact. Features: * Free space range approximately 120m *FCC/CE/IC compliant * MAC address 
allocation * Signature G antenna, low “hand effect” design * Output power 1mW / 0dBm * Consumes less 
than 25mA when active, 2uA in sleep mode «15 general I/O lines, 10-bit A/D, serial UART, 4 Interrupts, 
counter input * Master SPI * 2.1V ~ 3.6V supply 


658-1002-5-ND (FlexiPanel # PIXIE-DIL-PXSC) . 
658-1003-5-ND (FlexiPanel # PIXIE-DIL-PXSR) . 
658-1004-5-ND (FlexiPanel # PIXIE-SO-PXSC) . 
658-1005-5-ND (FlexiPanel # PIXIE-SO-PXSR) . 
658-1006-5-ND (FlexiPanel # PIXLITE-DIL-PLFE} 
658-1007-5-ND (FlexiPanel # PIXLITE-DIL-PLSE’ 
658-1008-5-ND (FlexiPanel # PIXLITE-SO-PLFE) 
658-1009-5-ND (FlexiPanel # PIXLITE-SO-PLSE).. 


- $62.29 
- $62.29 
$47.42 
-$47.42 
-$60.77 
-$60.77 
$43.65 
$43.65 


Pixie™ Evaluation Kit 


The Pixie Evaluation Kit is designed for research and development with FlexiPanel Ltd’s Pixie ZigBee 
modules. Features: * 4 switch inputs * 4 pushbutton inputs *8 LED outputs ¢1 trimmer input *ICD2 
programming socket * Solder pads for custom development 


658-1012-ND = (FlexiPanel # EVAL-PIXIE) ................cccc cece ec ec ee ee ee ne ee ee eee eens ee eenen ene $456.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 537 


&FlexiPanel 


UZBee™ Transceiver 


UZBee is an EasyBee ZigBee/IEEE 802.15.4 radio with USB interface, housed in a handy adapter 
enclosure. 

Features: ° 2.4GHz IEEE 802.15.4 RF module * PIC18LF4550 USB microcontroller * FCC/CE compliant 
* Signature G antenna, free-space range 120m, compact, low ‘hand-effect’ design * Pushbutton ¢ Status 
LED * 56mm x 20mm x 9mm 
658-1010-5-ND (FlexiPanel # UZBEE) 


LinkMatik 2.0™ Transceivers 


LinkMatik 2.0 is a serial/PCM audio to Bluetooth data link. It can be controlled from a host controller using 
simple commands. It can also operate without a host controller for point-to-point serial connections. Auto- 
Slave and Auto-Master modes allow LinkMatik 2.0 to operate a slave, master or wedded pair. It is shipped 
in Auto-Slave mode. The module can be interfaced to many standard Bluetooth devices, e.g. Laptop 
computers, PDA’s, Mobile phones etc. PCM (Pulse Code Modulation) audio connections provide an audio 
interface when used with a suitable audio codec. 

Features: * Auto-Slave and Auto-Master configurations * Connects with up to 4 slaves * PCM audio profile 
(command mode only) * Bluetooth 2.0 certified *FCC/CE certified »* Low power: -25mA transmitting, 
370uA sleep * Authentication and encryption Device discovery * Class | Bluetooth radio, 100m range 
* 3.3V ~ 5V supply (DIL), or 3.3V supply (SO) 
658-1013-5-ND (FlexiPanel # LM20-DIL). 
658-1014-5-ND (FlexiPanel # LM20-SO) . 


Toothpick™ 


Toothpick is a PIC microcontroller and BlueMatik radio combination, preloaded with Toothpick Services 
firmware providing FlexiPanel user interface server, wireless field programming and Toothpick Slave for 
optional external host control. 

Features: * FlexiPanel server — creates user interfaces on computers, PDAs, cell phones with no 
development needed on remote devices »* Wireless field programming lets developers distribute firmware 
upgrades electronically * System services including: Bluetooth communications, interrupt and memory 
management, sleep-safe real time clock with daylight savings time/day-of-week calculator 


658-1015-5-ND (FlexiPanel # TP20-DIL) ... 
658-1016-5-ND (FlexiPanel # TP20-SO) . 
658-1017-5-ND (FlexiPanel # TP20L-SO).. 


.-. $145.92 
$118.56 
$91.20 


OVC) RF Shields 


Bluetooth® Evaluation Board 


The Bluetooth Evaluation Board is designed to evaluate the following products from 

FlexiPanel LTD: * Toothpick * LinkMatik * BlueMatik 

This Evaluation board can be used during development as a reliable and tested device. 

Features: * Sockets for all modules »* Power regulator, switches and LEDs * Jumper switches for board 
configuration * RS232 serial port and TTL to RS232 converter »* Toothpick ICD2 programming socket 
* 24C256 I2C memory chip * This board can accept any (reasonable low ripple) unregulated 5V-12V supply, 
2.5mm Center Positive * One module can be evaluated at a time * Can be used with Flexipanel Device 
Tutorials 


658-1018-ND 


(FlexiPanel # EVAL-BT) $150.78 


TeaClippers™ kets | 
MCU Programmers Dim in mm 
The TeaClippers are portable, target-powered firmware programmers for Microchip’s oO oO 
PIC Microcontrollers or Basic Stamps. Limited Firmware uploads can be enabled LED LED 
for firmware resale. Encrypted versions are available to protect content and device 12345 
verification prior to and during programming. The Crypto version supports any 

microcontroller that can self-write to its own memory. Unique serial numbers and [ 1 


license codes can be written to each PIC Programmed. The TeaClipper USB Adapter 
is required to load the TeaClipper’s with Firmware. 


iy lose 


© 6416 


Digi-Key Price | Flexipanel 
Description Part No. Each | Part No. 
TeaClipper PIC 
High or Low Voltage Programming Clip 658-1019-5-ND 44.80 | TEACL-PIC-HV 
Low Voltage Programming Clip -. |658-1020-5-ND 32.00 | TEACL-PIC-LV 
TeaClipper Stamp 
Programming Clip for Basic Stamp Modules........... 658-1021-5-ND 32.00 | TEACL-STAMP 
TeaClipper Crypto 


658-1022-5-ND TEACL-CRYPTO 


Accessories 


Encrypted Programming Clip for Content Protection... 32.00 


Evaluation Kits / 


Debug Adapter for the ICD2 658-1023-5-ND 32.00 | TEACL-PIC-DB 
Debug Adapter for the STAMP. 658-1024-5-ND 32.00 | TEACL-STAMP-DB 
TeaClipper Evaluation Board 658-1025-5-ND 128.00 | TEACL-EVAL 

USB Adapter for TeaClipper ... 658-1026-5-ND 48.00 | TEACL-USB 


Fotofab provides precision metal shields using a chemical etching process. Shields come in several standard sizes, and are designed to be formed by hand without the need for tooling. Prototyping kits are available in a standard size and small size 
kit, depending on your size requirements. Shielding kits provide different height options on each shield, from 0.25, 0.5 or 0.75 inches. Dimpled Shields (DMP) are available with a removable lid to access the components inside for testing/proto work, 
without having to desolder the shield. Features: * Shields come in several standard sizes * CDA 26000 1/2 hard copper alloy material provides outstanding electrical characteristics * Dimensions are outside (formed) dimensions 


Shield Height Dimensions Digi-Key Price Each Fotofab Shield Height Dimensions Digi-Key Price Each Fotofab 
(Inches) (Lx W) (Inches) | Part No. 1 25 100 | Part No. (Inches) (Lx W) (Inches) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
0.25 0.5 x 0.5 655-1000-ND 1.63 Tl -80 | 0.5 X 0.5 X 0.25 0.25 15x15 655-1011-ND 5.23 3.28 2.99| 1.5 X 1.5 X .25 
0.25 0.5 x 1.0 655-1001-ND 2.24 1.33 1.18 | 0.5 X 1.0 X 0.25 0.5 1.0x1.5 655-1012-ND 6.07 4.05 3.63] 1.0X1.5X.5 
0.25 0.75 x 1.125 655-1002-ND 2.76 1.70 1.52 | 0.75 X 1.125 X 0.25 0.25 1.0x1.5 655-1015-ND$ 16.67 12.13 10.99 | DMP-1.0 X 1.5 X 0.25 
0.25 0.75 x 1.5 655-1003-ND 3.43 2.31 2.04 | 0.75 X 1.50 X 0.25 0.25 1.0x 1.0 655-1016-ND$ 15.18 11.04 10.01} DMP-1.0 X 1.0 X 0.25 
0.25 1.0x1.0 655-1004-ND 3.20 1.98 1.75 | 1.0 X 1.0 X 0.25 0.25 0.5x0.5 655-1017-ND$ 11.58 7.87 7.24 | DMP-0.5 X 0.5 X 0.25 
0.5 1.52.25 655-1005-ND 9.97 6.86 6.23 | 1.5 X 2.25 X 0.50 0.25 0.5 x 1.0 655-1018-ND$ 7.57 5.49 4.88 | DMP-0.5 X 1.0 X 0.25 
0.25 1.5x3.0 655-1006-ND 8.90 6.06 5.34 | 1.5 X 3.0 X 0.25 “oldii = 
05 2.0x3.0 655-1007-ND 1645 11.96  10.84| 2.0X3.0X0.50 : Shielding Kits 
0.25 0.75 x 0.75 655-1008-ND 216 1.28 1.14 | 0.75 X 0.75 X 0.25 Variable Height Prototype Kit — 29 Large Shields 655-1013-ND 277.10/1 | RF PROTOTYPE KIT- LARGE 
0.25 1.0x1.5 655-1009-ND 4.34 270 2.44] 1.0X1.5X .25 Variable Height Prototype Kit — 46 Small Shields 655-1014-ND 277.10/1_| RF PROTOTYPE KIT- SMALL 
0.25 1.0x2.0 655-1010-ND 5.23 3.28 2.99/ 1.0X2.0X.25 $ Removable Top Shield 


Bluetooth® Modules 


F2M01C1 — These Class 1 (up to +14dBm transmit power) serial port plug modules allow for rapid connection/configuration in serial cable replacement applications. Configuration is simple via command interface. Implement Serial Port Profile and Generic 
Access Profile. F2M03C1 — This tiny class 1 module (33 x 14mm) allows for wireless UART functionality, and includes a serial interface, 8 Digital and 2 Analog I/O. There are 4 low power modes available. Has Piconet and Scatternet capability. F2M03C2 — This 
class 2 (up to +4dBm transmit power) device features small size (24 x 14mm), 4 low power modes, Piconet and Scatternet capability, Serial Interface, and 8 Digital and 2 Analog 1/0. F2MO3AC2 — These class 2 devices are small (24 x 13mm) but include a 
complete audio codec and Analog and Digital (PCM) interface for up to 3 simultaneous voice channels. Available with either Serial Port or Headset Profile F2MO3GLA — These Class 1 (modules can be put into lower power states to comply with Class 2, Class 3 
power limitations) Come with either Serial Port Profile (SPP) or HCI only versions for use with a host application processor (such as a PC). These modules provide Bluetooth 2.0 +EDR capability for increased data rates. FSMO3GX(A) - These Class 1 modules 
come with either SPP or HCI. GX modules provide antenna connector. GXA modules have on-board ceramic antenna. Provides Bluethooth 2.0+EDR capability. F2M03MLA — These modules provide a complete fully qualified Bluetooth headset plug-in modules 
which includes 16-bit Stereo Codec and Bluetooth Stack complete with A2DP, handsfree, headset, SPP, and AVRCP profiles. 


Max Data | Bluetooth Supply Bluetooth Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Free2Move 
Rate (Kbps) |Device Class Connection Voltage (V) Profile Antenna Part No. 25 50 Part No. Qty Pricing Part No. 
115.2 1 RS-232 4.0 ~5.0 Serial Port Ceramic on Board 647-1000-ND$A 124.10 102.20 96.73 | — _ — | F2M01C1-100 
115.2 1 RS-232 4.0 ~5.0 Serial Port Ceramic on Board 647-1001-ND$ 119.37 96.60 93.15 | — =_ — | F2M01C1-102 
723.2 1 Serial UART, USB | 2.7 ~ 3.3 Serial Port External 647-1006-1-ND 59.40 49.01 41.58 | 647-1006-2-ND 500 20047.50 | F2M03C1-101 
723.2 2 Serial UART, USB | 2.7 ~ 3.5 Serial Port External 647-1008-1-ND 53.00 43.73 37.10 | 647-1008-2-ND 500 16562.50 | F2M03C2-101 
723.2 2 Serial UART, USB | 2.3 ~ 3.5 Serial Port Ceramic on Board 647-1002-1-ND 55.20 45.54 38.64 | 647-1002-2-ND 100 3726.00 | F2M03AC2-101 
723.2 2 Serial UART, USB | 2.3 ~ 3.5 Headset Ceramic on Board 647-1003-1-ND 55.20 45.54 38.64 | 647-1003-2-ND 100 3726.00 | F2MO03AC2-103 
3000 1 Serial UART, USB | 3.1 ~ 3.6 Serial Port Ceramic on Board 647-1009-1-ND 36.54 28.11 26.71 | 647-1009-2-ND 500 11947.00 | F2MO3GLA-S01 
3000 1 Serial UART, USB | 3.1 ~ 3.6 HCI Only Ceramic on Board 647-1010-1-ND 38.57 29.44 28.42 | 647-1010-2-ND 500 12687.50 | F2MO3GLA-S04 
3000 1 Serial UART, USB | 3.1 ~3.6 Serial Port U.FL Connector 647-1011-1-ND 45.54 34.76 33.56 | 647-1011-2-ND 500 14981.50 | F2MO3GX-SO1 
3000 1 USB 3.1 ~ 3.6 HCI Onh U.FL Connector 647-1012-1-ND 45.54 34.76 33.56 | 647-1012-2-ND 500 14981.50 | F2M03GX-S04 
3000 1 Serial UART, USB | 3.1 ~ 3.6 Serial Port Ceramic on Board 647-1013-1-ND 45.54 34.76 33.56 | 647-1013-2-ND 500 14981.50 | F2MO3GXA-S01 
3000 1 USB 3.1 ~ 3.6 HCI Only Ceramic on Board 647-1014-1-ND 45.54 34.76 33.56 | 647-1014-2-ND 500 14981.50 | F2MO3GXA-S04 
2000 1 Serial Interface 3.1 ~3.6 Headset Ceramic on Board 647-1015-1-ND 52.32 41.01 39.60 | 647-1015-2-ND 500 17675.00 | F2MO3MLA-S03 
Development Kits and OEM Boards 
Single Module Eval. Kit for F2M03C1, Includes Cable and Software, 1 Module on Dev. Board .. 647-1007-ND 265.60 — —|-— — — | F2M03C1-KIT-1 
Single Module Eval. Kit for F2MO3AC2, Includes Cable and Software, 1 Module on Dev. Board . 647-1005-ND 265.60 - —|— - — | F2M03AC2-KIT-1 
Single Module Eval. Kit for G Module, No OEM module. 647-1020-ND 240.00 — —}|-— — — | F2M03G-KIT-1 
Single Module Eval. Kit for M Module, No OEM module 647-1024-ND 300.24 — —|-— — — | F2M03M-KIT-1 
OEM Board with F2MO3GLA-S01 module.. 647-1016-ND 62.46 49.45 48.58 | — _ — | F2M02GLA-S01 
OEM Board with F2MO3GX-SO1 module 647-1017-ND 84.53 67.62 66.42 | — - — | F2M02GX-S01 
OEM Board with F2MO3GXA-S01 module.. 647-1018-ND 84.53 67.62 66.42 | — _ — | F2M02GXA-S01 
OEM Board with F2MO3MLA-S03 module . 647-1019-ND 73.24 58.59 §7.55 |— _ — | F2M02MLA-S03 
OEM Board with F2MO3GLA-S01 module for Development Kit F2M03G-KIT-1 647-1021-ND 67.86 53.73 52.78 | — _ — | F2M02GLA-S01-K 
OEM Board with F2MO3GX-SO1 module for Development Kit F2MO3G-KIT-1 . 647-1022-ND 96.53 78.12 75.33 | — _ — | F2M02GX-S01-K 
OEM Board with F2MO3GXA-S01 module for Development Kit F2M03G-KIT- 647-1023-ND 81.90 65.52 64.35 | — _ — | F2M02GXA-S01-K 
OEM Board with F2MO3MLA-S03 module for Development Kit F2M03M-KIT-1 . 647-1025-ND 73.24 58.59 §7.55 |— _ — | F2M02MLA-S03-K 


$ Bulk Pricing A Includes CD Software 


More Product Available Online: www.digikey.com 


538 (toss) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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= freescale 


RF/ZigBee™ Transceivers 


Designed for Low-Power, Low data rate applications, Freescale’s offering of RF/ZigBee Transceivers covers any need that might arise in the development of your design. Freescale has solutions 
for both proprietary and ZigBee networks. Single-chip transceivers eliminate the need for a lot of external components. System in a package solutions integrates an 8-bit micro to further lower 


semiconductor __ the cost of implementation. 
Maximum Supply Supply current 
Data Rate Voltage @ 1% Duty Cycle Frequency Tx/Rx Package | Digi-Key Price Each Freescale 
Protocol (kbps) (V) (Typical mA) (GHz) Switch Type Part No. 1 25 100 | Part No. 
2.4GHz Transceivers 
Figure 8 Wireless ZigBee 250 2.0~3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 No 32-QFN MC13193FC-ND® 7.00 4.25 3.86 | MC13193FC 
Figure 8 Wireless ZigBee 250 2.0~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 No 32-QFN MC13193FCR2CT-NDTt@ 7.00 5.60 5.04 | MC13193FCR2 
Figure 8 Wireless ZigBee 250 2.0~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 No 32-QFN MC13193FCR2TR-ND+@ 8590.00/2,500 MC13193FCR2 
ZigBee/ IEEE® 802.15.4 250 2.0~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 No 32-QFN MC13192FC-ND® 4.48 3.15 2.87 | MC13192FC 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 No 32-QFN MC13192FCR2CT-NDt@ 4.35 3.06 2.79 | MC13192FCR2 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0 ~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 No 32-QFN MC13192FCR2TR-ND+@ 6265.00/2,500 MC13192FCR2 
Proprietary 250 2.0~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 No 32-QFN MC13191FC-ND® 3.65 2.57 2.35 | MC13191FC 
Proprietary 250 2.0~3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 No 32-QFN MC13191FCR2CT-NDt@ 3.65 2.22 2.12 | MC13191FCR2 
Proprietary 250 2.0~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 No 32-QFN MC13191FCR2TR-ND+@ 5285.00/2,500 MC13191FCR2 
Proprietary 250 2.0~3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 No 32-QFN MC13190FCCT-ND 5.05 3.07 2.93 | MC13190FCR2 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 Yes 71-LGA MC13213-ND® 6.22 5.15 4.70 | MC13213 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 Yes 71-LGA MC13213R2TR-ND@$ 8438.00/2000 MC13213R2 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0~3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 Yes 71-LGA MC13212-ND@ 5.67 4.70 3.85 | MC13212 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 Yes 71-LGA MC13212R2TR-ND@$ 7690.00/2000 MC13212R2 
Proprietary 250 2.0~3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 Yes 71-LGA MC13211-ND@ 5.20 4.31 3.53 | MC13211 
Proprietary 250 2.0~3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 Yes 71-LGA MC13211R2TR-ND@$ 7056.00/2000 MC13211R2 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0~3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 Yes 32-QFN MC13203FC-ND® 740 4.49 4.08 | MC13203FC 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0~3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 Yes 32-QFN MC13203FCR2TR-ND@¥ 9080.00/2500 MC13203FCR2 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 Yes 32-QFN MC13202FC-ND® 4.65 3.27 2.99 | MC13202FC 
ZigBee/ IEEE 802.15.4 250 2.0~3.4 30 Tx / 37 Rx 2.4~2.5 Yes 32-QFN MC13202FCR2TR-ND@¥ 6695.00/2500 MC13202FCR2 
Proprietary 250 2.0~ 3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 Yes 32-QFN MC13201FC-ND® 3.98 2.80 2.55 | MC13201FC 
Proprietary 250 2.0~3.4 30 Tx / 37 Rx 24~2.5 Yes 32-QFN MC13201FCR2TR-ND@+ 5725.00/2500 MC13201FCR2 
Development Tools 
Development Kit for MOIG21X icccsccissncuerceawsinonseesaesiadaeViawedndinsy sass dlanGedhalya rade accdsdiaude dcaite readied cay damaglesliatesnades 1321XDSK-ND 306.47 _— — | 1321XDSK 
Development Kit for MC1321x, with USB Multilink. ......... 0.00... c cece cece eee eee ee eee ee eect beret bese eens eee ne esses ee eeeeeeenenen 1321XDSK-BDM-ND 408.78 = — | 1321XDSK-BDM 
Evaluation KitforMC1921K 3 cic: eciciesiensancresieanbieracandadcerecnunnteaecisiSedeaedaaeatasedsiaediaagasisersaseenis@asaseasas en 1321XEVK-ND 1929.67 _ — | 1321XEVK 
Network:Starter KitTor MOIG21K esisacsinicesichices anilvisidsid ya salle eadole vnuiels dais vnuiee ante edaue sa tide gente ed ting uaciea Sedeienmse dings sages 1321XNSK-ND 584.48 = — | 1321XNSK 
Network Starter Kit for MC1321x, with USB Multilink 2.0.00... 0.00. cece cece cece eee e eee eee eect eee tesa e eee e nese eeeeeeeeeneeeenee 1321XNSK-BDM-ND 643.04 _— — | 1321XNSK-BDM 
@ RoHS Compliant + CutTape + Tape and Reel 
Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing 
(MHz) Typical (W) (V) dB/MHz Package & 1 25 100 Part No. 500 
1930 ~ 1990 12 28 14/1990 TO-272 MRF5S19060NBR1CT-ND 45.41 37.83 35.59 MRF5S19060NBR1TR-ND 20397.60 
1930 ~ 1990 12 28 14/1990 TO-270 MRF5S19060NR1CT-ND@ 45.41 37.83 35.59 MRF5S19060NR1TR-ND@ 20397.60 
880 20 26 19.5/880 TO-272 MRF5S9100NBR1CT-ND® 32.04 26.69 25.11 MRF5S9100NBR1TR-ND@ 14392.80 
880 20 26 19.5/880 TO-270 MRF5S9100NR1CT-ND@ 42.72 35.58 33.48 MRF5S9100NR1TR-ND® 19188.00 
869 ~ 960 100 26 17.5/960 TO-272 MRF5S9101NBR1CT-ND® 42.72 35.58 33.48 MRF5S9101NBR1TR-ND@ 19188.00 
869 ~ 960 100 26 17.5/960 TO-270 MRF5S9101NR1CT-ND@ 42.72 35.58 33.48 MRF5S9101NR1TR-ND® 19188.00 
@ RoHS Compliant 


RF GaAS PHEMTT Transistors 


md 


Frequency Maximum Pout Vpp Gain Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing 
(GHz) Typical (W) (V) dB/MHz Package Part No. 1 25 Part No. 50 
3.5 3 12 9/3550 1.5-PLD MRFG35003NR5CT-ND. 13.81 10.44 = _ 
5.8 9 12 10/3550 NI-360HF MRFG35010NRSCT-ND. 37.14 28.23 MRFG35010NR5TR-ND. 1372.00 
5 15 6 10/3550 1.5-PLD MRFG35002N6R5CT-ND 9.79 6.68 MRFG35002N6R5TR-ND 333.75 
5.8 10 12 10/3550 1.5-PLD MRFG35010ANRSCT-ND 37.14 28.23 MRFG35010ANR5TR-ND 1691.20 
oneywe RF Switches, Attenuators and Evaluation Boards [Gass 
3 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing | Honeywell 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. 2,500 Part No. 
31dB, DC-2.5GHz, 5-Bit Serial Digital Attenuator 16-VQFN 342-1046-1-ND 17.00 7.00 6.00 342-1046-2-ND 3400.00/M HRF-AT4521-AU 
31.5dB, DC-4GHz, 6-Bit Parallel Digital Attenuator 24-VOFN 342-1048-1-ND 17.00 7.00 6.00 342-1048-2-ND 3400.00/M HRF-AT4610-TR 
31.5dB, DC-4GHz, 6-Bit Serial Digital Attenuator 16-VQFN 342-1050-1-ND 17.00 7.00 6.00 342-1050-2-ND 3400.00/M HRF-AT4611-TR 
SP6T Absorptive RF Switch 24-VQFN 342-1044-1-ND 17.00 7.00 6.00 342-1044-2-ND 3400.00/M HRF-SW1030-TR 
Evaluation Board for HRF-AT4610 ............. 0c ccec eee eee eee ee eee ee 342-1049-ND 99.00 = = = _ HRF-AT4610-E 
Evaluation Board for HRF-AT4611 ...............0cseceeeeeee scene teen ee 342-1051-ND 99.00 = = = = HRF-AT4611-E 
Evaluation Board for HRF-SW1030 .................cceseeeee eens teen ee 342-1045-ND 99.00 = = = = HRF-SW1030-E 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 539 


( Infineon Diodes and Transistors 


Silicon RF Transistors 


DigiReel® 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Type Vceo Vcho Ic (mA) Hfe Part No. 10 100 1,000 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
SOT-23 NPN 15 20 45 100 BFR92PE6327INCT-ND® 3.70 24.29 132.48 | BFR92PE6327INTR-ND® 3,000 99.36/M | BFR 92P E6327 
23 75 80 180 BFP620E7764INCT-ND® 10.20 87.03 570.19 | BFP620E7764INTR-ND® 3,000 405.14/M | BFP 620 E7764 
25 10 40 110 BFP520INCT-ND 6.73 57.69 384.60 | BFP520INTR-ND 3,000 269.22/M | BFP520E6327 
40 13 30 250 BFP740E6327INCT-ND® 13.26 = 113.13 741.19 | BFP740E6327INTR-ND@ 3,000 526.64/M | BFP 740 E6327 
SOT-343 NPN 45 15 12 90 BFP405INCT-ND 4.70 37.85 240.87 | BFP405INTR-ND 3,000 183.60/M | BFP405E6327 
45 15 35 95 BFP420INCT-ND® 4.80 38.64 245.91 | BFP420INTR-ND@ 3,000 187.35/M | BFP420E6327 
45 15 50 120 BFP460E6327INCT-ND® 4.64 31.54 201.48 | BFP460E6327INTR-ND® 3,000 140.16/M | BFP 460 E6327 
45 15 100 80 BFP450INCT-ND 8.27 70.89 472.60 | BFP450INTR-ND 3,000 330.82/M | BFP450E6327 
25 10 40 110 BFP520FE6327INCT-ND® 6.26 53.64 357.60 | BFP520FE6327INTR-ND® 3,000 250.32/M | BFP 520F E6327 
40 13 30 250 BFP740FE6327INCT-ND® 14.59 124.47 815.48 | BFP740FE6327INTR-ND® 3,000 579.42/M | BFP 740F E6327 
TSFP-4 NPN 40 13 50 180 BFP640FE6327INCT-ND® 11.67 99.56 652.27 | BFP640FE6327INTR-ND® 3.000 463.46/M | BFP640FE6327 
45 10 80 110 BFP540FE6327INCT-ND® 7.49 64.20 428.00 |— _ — | BFP 540F E6327 
45 14 80 185 BFP540FESDE6327INCT-ND® NEW! 7.24 62.07 413.80 | BFP540FESDE6327INTR-ND® NEW! 3,000 289.66/M | BFP540FESDE6327 
40 13 10 250 BFR705L3RHE6327INCT-ND@ 19.35 164.16 1026.03 | BFR705L3RHE6327INTR-ND® 15,000 732.88/M | BFR 705L3RH E6327 
TSLP-3 NPN 40 13 30 250 BFR740L3RHE6327INCT-ND@ 20.41 173.18 1082.38 | BFR740L3RHE6327INTR-ND® 15,000 773.13/M | BFR 740L3RH E6327 
40 13 90 250 BFR750L3RHE6327INCT-ND® 21.49 = 182.34 1139.60 | BFR750L3RHE6327INTR-ND@ 15,000 814.00/M | BFR 750L3RH E6327 
@ RoHS Compliant 
Silicon RF Switching Diodes 
Reverse Forward Charge Diode Foward Cut Tape Tape and Reel 
Voltage Current Carrier Lifetime | Capacitance | Resistance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Infineon 
Package Vr If (mA) Trr (ns) (Ct) (pF) (rf) 0 Part No. 10 100 1,000 Part No. 3,000 Part No. 
SC-79 150 100 1,550 0.23 12.5 BAR64-02VE6327INCT-ND 3.71 24.33 132.72 BAR64-02VE6327INTR-ND 99.54/M BAR 64-02V E6327 
307-23 100 140 1,000 0.25 2600 BAR14-1E6327INCT-ND 5.03 40.49 257.67 BAR14-1E6327INTR-ND 184.05/M BAR 14-1 E6327 
100 140 1,000 0.25 2600 BAR15-1E6327INCT-ND 5.03 40.49 257.67 BAR15-1E6327INTR-ND 184.05/M BAR 15-1 E6327 
500-323 35 100 120 0.92 0.45 BA592E6327INCT-ND 2.77 16.32 77.00 BA592E6327INTR-ND 61.60/M BA 592 E6327 
" 50 100 75 0.21 1.2 BAR63-03WE6327INCT-ND 4.12 27.97 178.71 BAR63-03WE6327INTR-ND 124.32/M BAR 63-03W E6327 
SOT-343 30 100 80 0.6 07 BAR81WE6327INCT-ND 6.45 55.32 368.80 BAR81WE6327INTR-ND 258.16/M BAR 81W E6327 
TSSLP-2 50 100 500 0.25 3.5 BAR95-02LSE6327INCT-ND 3.75 30.16 191.94 _— — BAR 95-02LS E6327 
Silicon Variable Capacitance Diodes 
Reverse Forward Capacitance Diode Foward Cut Tape Tape and Reel 
Voltage Current Ratio Capacitance Resistance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Infineon 
Package Vr If (mA) Ct/Ct (pF) (Ct) (pF) (rs) 0 Part No. 10 100 1,000 | Part No. 3,000 Part No. 
SCD-80 10 20 3.7 17.5 0.35 BBY57-02WE6327INCT-ND 4.59 31.18 199.18 | BBY57-02WE6327INTR-ND 138.56/M BBY 57-02W E6327 
30 20 12.7 6.6 1.5 BB857E7902INCT-ND 3.89 31.32 199.29 | BB857E7902INTR-ND 142.35/M BB 857 E7902 
30 20 6.7 15 0.58 BB833INCT-ND 4.48 30.42 194.35 | BB833INTR-ND 135.20/M BB833E6327 
30 20 67 15 0.58 BB535E7904INCT-ND 4.38 20.44 78.84 | BB535E7904INTR-ND 68.62/M BB 535 E7904 
S0D-323 28 20 6.9 43 0.35 BB439E6327INCT-ND 5.81 49.80 332.00 | BB439E6327INTR-ND 232.40/M BB 439 E6327 
30 20 8.6 8.8 1.0 BB831E7904INCT-ND 4.48 30.42 194.35 | BB831E7904INTR-ND 135.20/M BB 831 E7904 
30 20 10.4 29.75 0.65 BB639E7904INCT-ND 3.58 21.09 99.50 | BB639E7904INTR-ND 79.60/M BB 639 E7904 
30 20 16.6 64.5 1.15 BB640E6327INCT-ND 3.82 25.08 136.80 | BB640E6327INTR-ND 102.60/M BB 640 E6327 
Cascade RF Amplifiers 
Supply Device Current Insertion Power Noise Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing Infineon 
Package Voltage (Ip) (mA) Gain (S24)2 Figure (F59)0 Part No. 10 100 1,000 Part No. 3,000 Part No. 
SOT-143 2.5 ~ 5.0 20 17dB 1.3dB BGA416E6327INCT-ND 9.47 80.77 529.15 _ — BGA 416 E6327 
SOT-343 2.0 ~ 5.0 25 27dB 1.9dB BGA427E6327INCT-ND 8.73 74.50 488.11 BGA427E6327INTR-ND 346.82/M BGA 427 E6327 


Tranceivers/Transmitters 


Transceivers: The wireless control transceiver series is a family of low power consumption single chip FSK/ 
ASK transceivers for half duplex low data rate communication. The IC offers a very high level of integration 


and needs only a few external components. 


Features: * FSK and ASK modulation and demodulation * I2C Controller interface « On-chip low pass 
channel select filter and data filter with tunable bandwidth * Onboard data filter * Data comparator * Data 


rate detection circuit 


Transmitters: The Infineon wireless control transmitter series offers a high level of integration and needs 
only a few external components. The device contains a fully integrated PLL synthesizer and a high efficiency 


power amplifier to drive a loop antenna. A special circuit design and a unique power amplifier design are used 


to save current consumption and therefore to save battery life. 
Features: * Temperature range -40°C ~ 125°C * FSK and ASK modulation 


Frequency Supply Supply Current Sensitivity RF Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Range (MHz) Voltage Rx Tx dBm Transit Power | PartNo. 10 100 1,000 | PartNo. Qty. Pricing Part No. 
Transceivers 
38-TSSOP 312 ~ 325 2.1~5.5 8.8mA 14.1mA -109 9 dBm TDA5S251INCT-ND 58.19 491.00 3018.71 | TDA5251INTR-ND 3,000 | 2327.68/M | TDA5251 
38-TSSOP 433 ~ 435 2.1~5.5 8.6mA 13.3mA -109 9 dBm TDA5S255INCT-ND 58.19 491.00 3018.71 | TDAS255INTR-ND 3,000 | 2327.68/M | TDA5255 
38-TSSOP 868 ~ 870 2.1~5.5 8.6mA 11.9mA -109 9 dBm TDA5250INCT-ND 58.19 491.00 3018.71 | TDA5250INTR-ND 3,000 | 2327.68/M | TDA5250 
Transmitters 
10-TSSOP 311 ~ 317 21~4.0 — 7mA — 10 dBm TDK5111FINCT-ND 20.77 = 176.26 1101.63 | TDK5111FINTR-ND 5,000 | 802.62/M | TDK5111F 
10-TSSOP 433 ~ 435 21~4.0 — 7mA — 5 dBm TDK5100FINCT-ND 19.85 168.42 1052.63 | TDK5100FINTR-ND 5,000 | 766.92/M | TDK5100F 
16-TSSOP 905 ~ 925 2.1~4.0 - 7mA = 5 dBm TDA5102INCT-ND 22.87 194.04 1212.75 | TDAS102INTR-ND 3,000 | 900.90/M | TDA5102 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


540 tos3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Jennic IEEE802.15.4/ZigBee™ Modules, ICs and Kits 


Jennic provides single-chip ZigBee and 802.15.4 solutions, along with different Module styles to suit your application. The consumption, with up to 96kB RAM for program, data and routing tables and 192kB ROM for program code. Development 
JN5121 series provides a 16MHz 32-bit RISC MCU with low power consumption, with 96kB RAM for program, data and _ kits are available with expansion kits to add extra Controller boards or sensor boards with Temperature, Light and Humidity 


routing tables and 64kB ROM for program code. The JN5139 Series provides a 16MHz 32-bit RISC MCU with low power — sensors. 


JN5121 802.15.4 Modules 


Package| Supply Supply Current | ISM Band | Data Rate Output RAM/ ROM Digi-Key Price Each Tape and Reel} Jennic 
Type | Voltage (V)| TX/RX (mA) (GHz) (kbps) | Power (dBm) (kB) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
JN5121/JN5139 802.15.4 Transceivers 
56-QFN | 2.2 ~ 3.6 45/50 2.4 250 (0) 96 / 64 -90 616-1001-1-NDt 12.64 12.10 —| 1,000 4657.00 JN5121-000-Al 
56-QFN | 2.2 ~ 3.6 34/34 2.4 250 3 96 / 192 -97 616-1033-1-NDt 12.64 12.10 7.43 | 1,000 4585.00 JN5139-001-V 
JN5121/JN5139 ZigBee Transceivers 
56-QFN | 2.2 ~ 3.6 45/50 2.4 250 (0) 96 / 64 -90 616-1021-2-ND _ _— —| 1,000 4950.00 JN5121-Z01-AlV 
56-QFN | 2.2 ~ 3.6 34/34 2.4 250 3 96 / 192 -97 616-1034-1-NDt 13.51 12.94 7.95 | 1,000 4902.00 JN5139-Z01-V 
Size Supply Power Consump- | Power Consumption ISM Output Antenna Digi-Key Price Each Tape and Reel¢| Jennic 
(mm) | Voltage (V) | tion Sleep (uA) Active Tx/Rx (mA) | Band (GHz) | Power (dBm)| Sensitivity Type Part No. 1 10 100 | Qty.| Pricing | Part No. 


Bee / 802.15.4 Modules 


18x30 2.7 ~ 3.6 14 45/50 24 te) -90 Ceramic 616-1007-1-NDt 22.35 21.27 — | 500} 8615.00 | JN5121-000-MOOT 
18x30 2.7 ~3.6 14 45/50 24 0) -90 SMA Connector | 616-1008-1-NDt 25.54 24.58 — | 200] 4148.00 | JN5121-000-M01V 
18x40 2.7 ~ 3.6 14 120/55 2.4 18.5 -93 SMA Connector | 616-1009-ND 35.39 30.95 27.07} — — | JN5121-000-Mo2V 


18x30 2.7 ~ 3.6 14 45/50 2.4 0 -90 Ceramic 616-1017-1-NDt 22.78 21.56 — | 500} 8765.00 | JN5121-Z01-MOOT 
18x30 2.7 ~ 3.6 14 45/50 2.4 0 -90 SMA Connector | 616-1018-1-NDt 25.97 24.81 — | 200] 4207.98 | JN5121-Z01-MO1V 
18x30 2.7 ~ 3.6 14 45/50 2.4 0 -90 RP SMA Connector} 616-1024-1-NDt 26.78 24.80 —| 200] 4208.00 | JN5121-Z01-MO3V 


18x30 2.7 ~ 3.6 2 40/40 2.4 3 -97 Ceramic 616-1029-1-NDt 23.05 21.16 — | 500) 8598.81 | JN5139-Z01-MOOR1T 
18x30 2.7 ~ 3.6 2 40/40 2.4 3 -97 SMA Connector | 616-1030-1-NDt 26.78 24.81 — | 200) 4199.19 | JN5139-Z01-MO1R1V 
18x30 2.7 ~3.6 2.8 37/37 2.4 2.5 -96.5 On Board 616-1035-1-NDt 23.05 21.29 — | 500] 8615.00 | JN5139-001-MOOR1T 
18x30 2.7 ~ 3.6 28 37/37 2.4 25 -96.5 SMA Connector | 616-1036-1-NDt 25.54 24.51 — | 200) 4148.00 | JN5139-001-M01R1V 
18x30 2.7 ~ 3.6 2.8 37/37 2.4 2.5 -96.5 uFl Connector 616-1038-1-NDt 25.54 = 24.51 — | 500) 9840.00 | JN5139-001-M03R1T 
18x30 2.7 ~ 3.6 28 37/37 2.4 25 -96.5 uFl Connector 616-1039-1-NDt 25.18 24.81 — | 500) 9990.00 | JN5139-Z01-MO3R1T 
18x40.5| 2.7~3.6 2 120/45 2.4 19 -100 SMA Connector | 616-1031-1-NDt 34.80 31.25 —| 200) 5473.99 | JN5139-Z01-M02R1V 
18x41 2.7 ~ 3.6 2.8 120/45 2.4 19 -100 SMA Connector | 616-1037-1-NDt 33.31 30.95 — | 200) 5414.00 | JN5139-001-M02R1V 
18x41 2.7 ~ 3.6 2.8 120/45 2.4 19 -100 uFl Connector 616-1040-1-ND¢ 34.80 31.25 —| 500) 12990.00 | JN5139-Z01-MO4R1T 
18x41 2.7 ~3.6 2.8 120/45 2.4 19 -100 uFl Connector 616-1041-1-NDt 33.31 30.95 —| 500 | 12840.00 | JN5139-001-M04R1T 


$ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. t Cut Tape 
Development Kits and Accessories 


Digi-Key Price Jennic 
Description Part No. Each Part No. 
JN5121 802.15.4 Development Kits 
802.15.4 Development Kit for JN5121 Wireless Microcontroller, Includes 1 Controller Board with LCD, 

4 Sensor Boards with Temperature Humidity and Light Sensors, Debug Cable, Batteries and Software ..............6..0cccccc eee e cece eee cece eee eee ee eee essere eeeeeeee 616-1003-ND 999.00/1 | JN5121-EKO00 
802.15.4 Controller Expansion Pack for Development kit, includes 1 Controller Board with SMA Antenna................6.c0ccc cece cece cece ee ee ee ee eee ee eee ee eee eseeeeeeee 616-1005-ND 350.00/1 | JN5121-EK002 
802.15.4 Sensor Expansion Pack for Development kit, Quickly add 4 more Sensor Kits to your Development, with SMA Antennas................0.0e0e0ceeeeceeeeeee ee eee 616-1006-ND 700.00/1 | JN5121-EK004 
802.15:4 Evaluation: Kit for INS121' High POWer MOdUIeS 0. incerdsscsnndcrnsasienndsoisasedagsossasadonbedtiabediangsatinas daub ednadedangsdtadedeinsedsadledinadioainad dainmalealiadesinag sein 616-1022-ND 630.00/1 | JN5121-EKO005 

JN5121 ZigBee™ Development Kits 
ZigBee Development Kit for JN5121 Wireless Microcontroller, Includes 1 Controller Board with LCD, 

4 Sensor Boards with Temperature Humidity and Light Sensors, Debug Cable, Batteries and Software ........... 6.0.0.0 ccec cence eee e eee eee e nee e eee ee ee eee e eset ee eee 616-1016-ND 1298.75/1 | JN5121-EK010 
ZigBee Controller Expansion Pack for Development kit, includes 1 Controller Board with SMA Antenna............... 2.00 eccce eee e eee ee ee ene ee eee eeeeeeeneeeeneeeeneeees 616-1013-ND 455.00/1 | JN5121-EK012 
ZigBee Sensor Expansion Pack for Development kit, Quickly add 4 more Sensor Boards to your Development, with SMA Antennas...................020s0seeeee eens een eee 616-1015-ND 910.00/1 | JN5121-EK014 
ZigBee Sensor Expansion Pack for Development kit, Quickly add 4 more Sensor Boards to your Development, with Ceramic Antennas 616-1012-ND 910.00/1 | JN5121-EKO11 

JN5139 802.15.4 Development Kit 
Full 802.15.4 Development Kit for JN5139 Module, includes controller board w/ LCD, 4 sensor modules (light, temperature and humidity) and serial converter dongle... | 616-1027-ND 449.00/1 | JN5139-EK000 
Full 802.15.4 JenNet Starter Kit for JN5139 Module, includes 3 boards w/ pre-installed modules, 2 USB-to-serial cables, 10 AAA batteries (for boards) and Software ... |616-1322-ND NEW! = 219.00/1 | JN5139-EK020 
JN5139 ZigBee™ Development Kit 
Full ZigBee Development Kit for JN5139 Module, includes controller board w/ LCD, 4 sensor modules (light, temperature and humidity) and serial converter dongle .... | 616-1028-ND 499.00/1 | JN5139-EK010 
Serial Converter (Included in JN5121 Development Kits) 
JN5 Serial Converter Module for connection of JN5121 Development Kit to PC ....... 0.0... c cece cece cee eee e ee eee nee e nsec ee eeeeeeeeeeeeneeeeeeeeneeeeneeeeneeees 616-1010-ND 54.00/1 | JN-ACO01 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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JOHANSON 
TECHNOLOGY 


Ceramic Chip Antennas 


Digi Reel” 


Frequency Case Gain (dBi) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Peak / Average Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2,400 ~ 2,500, 4,900 ~ 5,900 46-1 1.0/-1.5 712-1000-1-ND 1.05 92 85 712-1000-2-ND 1,000 421.00 2450AD46A5400E 
880 ~ 960 50t -0.7/-2.6 712-1002-1-ND 2.23 1.94 1.79 712-1002-2-ND 1,000 891.00 0920AT50A080E 
1,555 ~ 1,595 43-1 1.5 /-2.5 712-1003-1-ND 1.51 1.32 1.22 712-1003-2-ND 1,000 606.00 1575AT43A40E 
1,555 ~ 1,595 47-1 -1.0/-3.0 712-1004-1-ND 1.51 1.32 1.22 712-1004-2-ND 1,000 606.00 1575AT47A40E 
2,400 ~ 2,500 18-4 0.5/-0.5 712-1005-1-ND 73 64 59 712-1005-2-ND 3,000 294.00/M 2450AT18A100E 
2,400 ~ 2,500 18-4 0.5/-0.5 712-1006-1-ND 50 43 40 712-1006-2-ND 3,000 198.00/M 2450AT18B100E 
2,400 ~ 2,500 42-1 0/-1.0 712-1007-1-ND 78 68 63 712-1007-2-ND 2,000 312.00/M 2450AT42A100E 
2,400 ~ 2,500 42-2 0/-1.5 712-1008-1-ND 84 73 68 712-1008-2-ND 2,000 337.00/M 2450AT42B100E 
2,400 ~ 2,500 43-1 2.0/0.5 712-1009-1-ND 83 72 66 712-1009-2-ND 1,000 330.00 2450AT43A100E 
2,400 ~ 2,500 43-2 1.0/-0.5 712-1010-1-ND 94 82 76 712-1010-2-ND 1,000 376.00 2450AT43B100TE 
2,400 ~ 2,500 44-1 1.3/0 712-1011-1-ND 92 80 74 712-1011-2-ND 1,000 366.00 2450AT44A100E 
2,400 ~ 2,500 45-1 3.0/1.0 712-1012-1-ND 92 80 74 712-1012-2-ND 1,000 366.00 2450AT45A100E 
Tri-Band -t 2.0/-4.0 712-1013-1-ND 2.23 1.94 1.79 712-1013-2-ND 1,000 891.00 2500AT52M3555E 
3,100 ~ 10,300 -t 1.5/-3.5 712-1014-1-ND 2.23 1.94 1.79 712-1014-2-ND 1,000 891.00 3100AT51A7200E 
5,150 ~ 5,350 43-1 3.3/-2.3 712-1015-1-ND 1.37 1.19 1.10 712-1015-2-ND 1,000 549.00 5250AT43A200E 
4,900 ~ 5,900 18-4 2.0/-2.5 712-1016-1-ND 66 58 53 712-1016-2-ND 1,000 264.00 5400AT18A1000E 
5,725 ~ 5,825 43-1 3.9/-15 712-1017-1-ND 1.24 1.08 99 712-1017-2-ND 1,000 495.00 5775AT43A100E 
858 ~ 878 43-1 -1.0/-4.0 712-1399-1-ND NEW! 1.52 1.32 1.22 712-1399-2-ND NEW! 1,000 606.00 0868AT43A0020E 


Tt See Digi-Key website for detailed specifications. 


Ceramic Chip Baluns and Balun Filters 


Impedance Amplitude 
Frequency Case Unbalanced / Phase Difference Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Balanced (0) Difference Maximum (dB) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2,300 ~ 2,700 14-1 50/50 180°15° 1.5 712-1046-1-ND 74 65 60 712-1046-2-ND 4,000 297.00/M 2500BL14M050T 
2,300 ~ 2,700 14-1 50/100 180°15° 15 712-1047-1-ND 74 65 60 712-1047-2-ND 4,000 297.00/M 2500BL14M100T 
3,300 ~ 3,900 1441 50/50 180°15° 1.5 712-1048-1-ND 74 65 60 712-1048-2-ND 4,000 297.00/M 3600BL14MO0S50T 
3,300 ~ 3,900 14-1 50/100 180°15° 15 712-1049-1-ND 74 65 60 712-1049-2-ND 4,000 297.00/M 3600BL14M100T 
3,400 ~ 4,000 15-1B 50/50 180°25° 2.0 712-1050-1-ND 50 3 40 712-1050-2-ND 4,000 198.00/M 3700BL15BO50E 
3,400 ~ 4,000 15-1B 50/100 180°+20° 1.0 712-1051-1-ND 50 3 40 712-1051-2-ND 4,000 198.00/M 3700BL15B100E 
3,400 ~ 4,000 15-1 50/200 180°+20° 1.0 712-1052-1-ND 50 43 40 712-1052-2-ND 4,000 198.00/M 3700BL15B200E 
3,100 ~ 4,800 1441 50/100 180°20° 15 712-1053-1-ND 74 65 60 712-1053-2-ND 4,000 297.00/M 4000BL14U100T 
5,150 ~ 5,350 14-1 50/100 180°15° 1.5 712-1054-1-ND 76 66 61 712-1054-2-ND 4,000 305.00/M 5250BL14B100T 
5,150 ~ 5,350 15-1B 50/100 180°10° 2.0 712-1055-1-ND 50 43 40 712-1055-2-ND 4,000 198.00/M 5250BL15B100E 
5,150 ~ 5,500 15-1B 50/50 180°210° 2.0 712-1056-1-ND 50 3 40 712-1056-2-ND 4,000 198.00/M 5325BL15BO50E 
4,900 ~ 5,875 14-1 50/100 180°10° 1.5 712-1057-1-ND 59 52 48 712-1057-2-ND 4,000 238.00/M 5400BL14B100T 
4,900 ~ 5,900 15-1B 50/50 180°210° 2.0 712-1058-1-ND 50 3 40 712-1058-2-ND 4,000 198.00/M 5400BL15B050E 
4,900 ~ 5,900 15-1B 50/100 180°210° 2.0 712-1059-1-ND 50 3 40 712-1059-2-ND 4,000 198.00/M 5400BL15B100E 
4,900 ~ 5,875 15-1B 50 / 200 180°210° 2.0 712-1060-1-ND 51 44 AL 712-1060-2-ND 4,000 203.00/M 5400BL15B200E 
4,900 ~ 5,875 15-1A 50/50 180°210° 2.0 712-1061-1-ND 50 3 40 712-1061-2-ND 4,000 198.00/M 5400BL15KO50E 
5,150 ~ 5,875 15-1B 50/100 180°10° 2.0 712-1062-1-ND 35 31 .29 712-1062-2-ND 4,000 142.00/M 5512BL15B100E 
5,725 ~ 5,875 15-1B 50/100 180°28° 0.75 712-1063-1-ND 50 A3 40 712-1063-2-ND 4,000 198.00/M 5800BL15B100E 
2,400 ~ 2,500 18-4 50 /— 180°+10° 2.0 TX, 3.0 RX 712-1064-1-ND¥ 1.49 1.29 1.19 712-1064-2-ND$ 3,000 594.00/M 2450BM18A001E 
Balun Filters 
2,400 ~ 2,500 15-1A 50/50 180°10° 1.0 712-1065-1-ND 1.02 89 82 712-1065-2-ND 4,000 407.00/M 2450FB15A050E 
2,400 ~ 2,500 15t 50 /— 180°210° 15 712-1066-1-ND 1.02 89 82 712-1066-2-ND 4,000 407.00/M 2450FB15KO001E 
2,400 ~ 2,500 39t 50/22 180°28° 1.0 712-1114-1-ND 1.55 1.35 1.25 712-1114-2-ND 3,000 621.00/M 2450FB39K001E 
2,400 ~ 2,500 39-2 50/50 180°10° 1.0 712-1067-1-ND 1.04 90 83 712-1067-2-ND 3,000 414.00/M 2450FB39A050E 
2,400 ~ 2,500 39-2 50/100 180°10° 1.0 712-1068-1-ND 84 73 68 712-1068-2-ND 3,000 337.00/M 2450FB39B100E 
2,400 ~ 2,500 39t 50/100 1808° 1.0 712-1069-1-ND 1.04 90 83 712-1069-2-ND 3,000 414.00/M 2450FB39C100E 
t See Digi-Key website for detailed specifications. 4 Matching networks 
Baluns 2.45GHz WiFi/Bluetooth 
Impedance Amplitude 
Frequency Case Unbalanced / Phase Difference Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Balanced (0) Difference | Maximum (dB) Part No. 1 10 100 Part No. ty. Pricing Part No. 
2,400 ~ 2,500 14-1 50/50 180°10° 2.0 712-1034-1-ND 99 86 80 712-1034-2-ND 4,000 396.00/M 2450BL14B050T 
2,400 ~ 2,500 14-1 50/100 180°10° 2.0 712-1035-1-ND 99 86 80 712-1035-2-ND 4,000 396.00/M 2450BL14B100T 
2,400 ~ 2,500 14-1 50/200 180°+10° 2.0 712-1036-1-ND 94 82 16 712-1036-2-ND 4,000 376.00/M 2450BL14B200T 
2,400 ~ 2,500 14-1 50/50 180°10° 2.0 712-1037-1-ND 74 65 60 712-1037-2-ND 4,000 297.00/M 2450BL14C050T 
2,400 ~ 2,500 14-1 50/100 180°+10° 15 712-1038-1-ND 74 65 60 712-1038-2-ND 4,000 297.00/M 2450BL14C100T 
2,400 ~ 2,500 14-1 50/200 180°+10° 2.0 712-1039-1-ND 74 65 60 712-1039-2-ND 4,000 297.00/M 2450BL14C200T 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50/50 180°+10° 2.0 712-1040-1-ND 35 31 29 712-1040-2-ND 4,000 142.00/M 2450BL15B050E 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50/100 180°+10° 2.0 712-1041-1-ND 28 25 23 712-1041-2-ND 4,000 112.00/M 2450BL15B100E 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50/150 180°+10° 2.0 712-1042-1-ND 50 AB 40 712-1042-2-ND 4,000 198.00/M 2450BL15B150E 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50/200 180°10° 2.0 712-1043-1-ND 35 31 29 712-1043-2-ND 4,000 142.00/M 2450BL15B200E 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50/50 180°10° 2.0 712-1044-1-ND 35 31 29 712-1044-2-ND 4,000 142.00/M 2450BL15KO50E 
2,400 ~ 2,500 15-1B 50/100 180°10° 2.0 712-1045-1-ND 50 AB 40 712-1045-2-ND 4,000 198.00/M 2450BL15K100E 
Baluns GSM /DCS/PCS/CDMA 
Impedance Amplitude 
Frequency Case Unbalanced / Phase Difference Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Balanced (9) Difference Maximum (dB) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
900 ~ 940 41-2 50/50 — = 712-1018-1-ND 1.14 99 92 | 712-1018-2-ND 2,000 455.00/M 0918BD41B050E 
460 ~ 470 15-3 —/100 180°10° 15 712-1019-1-ND 99 86 80 | 712-1019-2-ND 4,000 396.00/M 0465BL15B100E 
(Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Ree!®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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JOHANSON 5 RF Ceramic Components 
TECHNOLOGY Baluns GSM / DCS /PCS/CDMA (Cont) 
Impedance Amplitude 
Frequency Case Unbalanced / Phase Difference Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Balanced (9) Difference Maximum (dB) Part No. 1 10 100 | Part No. Aty. Pricing Part No. 
800 ~ 900 15-1D 50/200 180°10° 1.0 712-1020-1-ND 50 3 40 | 712-1020-2-ND 4,000 198.00/M 0866BL15C200E 
851 ~ 941 14-1 50/50 180°s7° 0.7 712-1021-1-ND 99 86 80 | 712-1021-2-ND 4,000 396.00/M 0896BL14B050T 
800 ~ 1,000 15-1D 50/50 180°10° 2.0 712-1022-1-ND 74 65 60 | 712-1022-2-ND 4,000 297.00/M 0900BL15C050E 
800 ~ 1,000 18-1 50/100 180°10° 2.0 712-1023-1-ND 50 3 40 | 712-1023-2-ND 3,000 198.00/M 0900BL18B100E 
800 ~ 1,000 18-1 50/200 180°10° 2.0 712-1024-1-ND 40 35 32 | 712-1024-2-ND 3,000 158.00/M 0900BL18B200E 
1,700~1,900 | 18-1 50/200 180°+10° 2.0 712-1028-1-ND 50 43 40 | 712-1028-2-ND 3,000 198.00/M | 1800BL18B200E 
1,700 ~ 2,000 15-1 50/50 180°10° 2.0 712-1029-1-ND 50 43 40 | 712-1029-2-ND 4,000 198.00/M 1850BL15A050E 
1,700 ~ 2,000 15-1B 50/50 180°10° 2.0 712-1030-1-ND 50 43 40 | 712-1030-2-ND 4,000 198.00/M 1850BL15B050E 
1,700 ~ 2,000 15-1B 50/100 180°10° 2.0 712-1031-1-ND 50 3 40 | 712-1031-2-ND 4,000 198.00/M 1850BL15B100E 
1,700 ~ 2,000 15-1B 50/200 180°10° 2.0 712-1032-1-ND 50 3 40 | 712-1032-2-ND 4,000 198.00/M 1850BL15B200E 
Baluns WiMAX and WCDMA 
Impedance Amplitude 
Frequency Case Unbalanced / Phase Difference Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Balanced (0) Difference Maximum (dB) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
1,400 ~ 1,500 15-1B 50 / 200 180°+10° 2.0 712-1025-1-ND 50 AB 40 | 712-1025-2-ND 4,000 198.00/M 1450BL15A200E 
1,500 ~ 1,700 15-1B 50/50 180°+10° 2.0 712-1026-1-ND 50 AB 40 | 712-1026-2-ND 4,000 198.00/M 1600BL15B050E 
1,500 ~ 1,700 15-1B 50/100 180°210° 2.0 712-1027-1-ND 50 AB 40 | 712-1027-2-ND 4,000 198.00/M 1600BL15B100E 
2,000 ~ 2,200 18-1 50/200 180°210° 2.0 712-1033-1-ND 50 43 40 | 712-1033-2-ND 3,000 198.00/M 2100BL18B200E 
BandPass Filters 
Frequency Case Insertion Loss Return Loss Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Maximum (dB) Minimum (dB) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1,710 ~ 1,910 07-1 2.0 9.5 712-1070-1-ND 39 34 32 712-1070-2-ND 10,000 151.00/M | 1810BP07B200E 
1,710 ~ 1,910 07-1 2.0 9.5 712-1071-1-ND AL 36 .33 712-1071-2-ND 10,000 158.00/M | 1810BP07C200E 
1,893 ~ 1,920 18-3B 15 9.5 712-1073-1-ND 117 1.02 94 712-1073-2-ND 3,000 467.00/M | 1906BP18A027E 
1,893 ~ 1,920 39t 2.8 9.5 712-1075-1-ND 89 78 72 712-1075-2-ND 3,000 357.00/M | 1906BP39B027E 
1,893 ~ 1,920 18t 2.0 9.5 712-1074-1-ND 117 1.02 94 712-1074-2-ND 3,000 467.00/M | 1906BP18C027E 
2,400 ~ 2,500 o7t 2.5 9.5 712-1076-1-ND 1.04 90 83 712-1076-2-ND 10,000 400.00/M | 2450BP07A0100E 
2,400 ~ 2,500 14t 2.0 9.5 712-1077-1-ND 1.04 90 83 712-1077-2-ND 4,000 414.00/M | 2450BP14C0100T 
2,400 ~ 2,500 15-3 2.2 9.5 712-1078-1-ND 50 43 40 712-1078-2-ND 4,000 198.00/M | 2450BP15B100E 
2,400 ~ 2,500 15-3B 2.8 9.5 712-1079-1-ND 74 65 60 712-1079-2-ND 4,000 297.00/M | 2450BP15C100E 
2,400 ~ 2,500 15-1F 2.6 9.5 712-1080-1-ND 93 81 75 712-1080-2-ND 4,000 372.00/M | 2450BP15D100E 
2,400 ~ 2,500 15-3 15 9.5 712-1081-1-ND 1.14 99 92 712-1081-2-ND 4,000 455.00/M | 2450BP15E0100E 
2,450 +50 18-1 25 9.5 712-1082-1-ND 1.14 99 92 712-1082-2-ND 3,000 455.00/M | 2450BP18C100AE 
2,450 +50 18-2 2.0 9.5 712-1083-1-ND 1.14 99 92 712-1083-2-ND 3,000 455.00/M | 2450BP18C100BE 
2,450 +50 18-3A 2.5 9.5 712-1084-1-ND 64 56 52 712-1084-2-ND 3,000 257.00/M | 2450BP18C100CE 
2,400 ~ 2,500 18-3B 2.0 9.5 712-1085-1-ND 1.14 99 92 712-1085-2-ND 3,000 455.00/M | 2450BP18C100DE 
2,400 ~ 2,500 18-3C 2.3 9.5 712-1086-1-ND 1.14 99 92 712-1086-2-ND 3,000 455.00/M | 2450BP18D100AE 
2,450 +50 39-1 25 9.5 712-1087-1-ND 46 40 37 712-1087-2-ND 3,000 182.00/M | 2450BP39C100AE 
2,450 +50 39-1 1.8 9.5 712-1088-1-ND 50 43 40 712-1088-2-ND 3,000 198.00/M | 2450BP39C100BE 
2,400 ~ 2,500 39-1 15 9.5 712-1089-1-ND 44 38 35 712-1089-2-ND 3,000 174.00/M | 2450BP39C100CE 
2,400 ~ 2,500 39-1 2.2 9.5 712-1090-1-ND 50 43 40 712-1090-2-ND 3,000 198.00/M | 2450BP39C100DE 
2,400 ~ 2,500 39-1 25 9.5 712-1091-1-ND 52 AS 42 712-1091-2-ND 3,000 207.00/M | 2450BP39D100BE 
2,400 ~ 2,500 39-1 1.2 9.5 712-1092-1-ND 89 18 72 712-1092-2-ND 3,000 356.00/M | 2450BP39D100CE 
2,400 ~ 2,500 39-1 2.6 8.9 712-1093-1-ND 89 78 72 712-1093-2-ND 3,000 356.00/M | 2450BP39E100AE 
2,450 +50 41-1 23 9.5 712-1095-1-ND 1.27 1.10 1.02 712-1095-2-ND 2,000 507.00/M | 2450BP41D100AE 
2,450 +50 41-1 1.3 9.5 712-1096-1-ND 1.24 1.08 99 712-1096-2-ND 2,000 495.00/M | 2450BP41D100BE 
2,450 +50 41-1 25 9.5 712-1094-1-ND 1.02 89 82 712-1094-2-ND 2,000 407.00/M | 2450BP41D100E 
2,300 ~ 2,700 15t 2.0 9.5 712-1097-1-ND 1.24 1.08 99 712-1097-2-ND 4,000 495.00/M | 2500BP15M400E 
2,500 ~ 2,686 44-1 2.0 9.5 712-1098-1-ND 1.73 1.51 1.39 712-1098-2-ND 2,000 693.00/M | 2593BP44B186E 
3,300 ~ 3,900 15-3B 1.8 9.5 712-1099-1-ND 89 78 72 712-1099-2-ND 4,000 356.00/M | 3600BP15M600E 
3,100 ~ 4,900 15-2B 23 8.5 712-1100-1-ND 99 86 80 712-1100-2-ND 4,000 396.00/M | 4000BP15U1800E 
3,100 ~ 7,160 18-4 1.6 9.5 712-1101-1-ND 1.04 90 83 712-1101-2-ND 3,000 414.00/M | 5130BP18U4060E 
5,450 +300 15-3 2.0 _ 712-1102-1-ND 89 78 72 712-1102-2-ND 4,000 356.00/M | 5450BP15T600E 
5,150 ~ 5,825 15-1B 1.8 9.5 712-1103-1-ND 89 78 72 712-1103-2-ND 4,000 356.00/M | 5487BP15B675E 
5,150 ~ 5,825 15-1B 1.8 9.5 712-1104-1-ND 89 18 72 712-1104-2-ND 4,000 356.00/M | 5487BP15C675E 
5,150 ~ 5,875 15-3B 15 9.5 712-1105-1-ND 50 43 40 712-1105-2-ND 4,000 198.00/M | 5515BP15B725E 
5,150 ~ 5,875 15-3B 2.5 9.5 712-1109-1-ND 42 37 34 712-1109-2-ND 4,000 168.00/M | 5515BP15C725E 
5,150 ~ 5,875 15-1B 2.8 9.5 712-1106-1-ND 89 78 72 712-1106-2-ND 4,000 356.00/M | 5515BP15B730E 
4,900 ~ 5,875 15-3B 15 9.5 712-1107-1-ND 50 43 40 712-1107-2-ND 4,000 198.00/M | 5515BP15B975E 
4,900 ~ 5,875 15-3B 2.0 8.5 712-1136-1-ND 50 3 40 712-1136-2-ND 4,000 198.00/M | 5515BP15C975E 
4,900 ~ 5,920 15-3B 15 9.5 712-1108-1-ND 50 43 40 712-1108-2-ND 4,000 198.00/M | 5515BP15C1020E 
t See Digi-Key website for detailed specifications. 
Ceramic Chip Diplexers 
Frequency Case Attentuation Attenuation Return Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Low Band (dB) High Band (dB) | Loss (dB) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2,450 ~ 5,400 | 15-1D 0.70 19 9.5 712-1110-1-ND 99 86 80 | 712-1110-2-ND 4,000 396.00/M | 2450DP15F5400E 
EMI Filters 
No. of Case Cutoff Attenuation Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
Sections | Size Frequency (MHz) Minimum (dB) Part No. 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
18-4 200 10 @ 1500 ~ 3000MHz 712-1111-1-ND 84 73 68 712-1111-2-ND 3,000 337.00/M | 0200FA18A0200E 
4 15t 400 20 @ 800 ~ 1000MHz 712-1112-1-ND 50 3 40 712-1112-2-ND 4,000 198.00/M | 0400FA15A0400E 
18-4 400 10 @ 1500 ~ 2500MHz 712-1113-1-ND 84 3 68 712-1113-2-ND 3,000 337.00/M | 0400FA18A0400E 


t See Digi-Key website for detailed specifications. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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JOHANSON . Digi@Reel’ [Am 
TECHNOLOGY RF Ceramic Components (cont) 
High and Low Pass Filters 
Frequency Case Insertion Loss Return Loss Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Maximum (dB) Minimum (dB) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
High Pass Filters 
2,450 ~ 2,500 14-1B 13 14 712-1115-1-ND 78 68 63 712-1115-2-ND 4,000 311.00/M 2450HP14A100T 
2,450 ~ 2,500 15t 0.85 9.5 712-1116-1-ND 86 75 69 712-1116-2-ND 4,000 345.00/M 2450HP15A100E 
Low Pass Filters 
0~ 500 15-1A 0.7 9.5 712-1117-1-ND 89 78 72 712-1117-2-ND 4,000 356.00/M 0500LP15A500E 
824 ~ 915 14-1 0.6 10.9 712-1118-1-ND 89 78 2: 712-1118-2-ND 4,000 356.00/M O869LP14A090T 
824 ~ 960 07-1 0.7 9.5 712-1119-1-ND 1.14 99 92 712-1119-2-ND 10,000 440.00/M 0892LP07A136E 
880 ~ 915 18-2 0.6 10.9 712-1120-1-ND 1.14 99 92 712-1120-2-ND 3,000 455.00/M 0898LP18A035E 
902 ~ 928 15-2A 0.65 9.5 712-1121-1-ND 89 78 72 712-1121-2-ND 4,000 356.00/M 0915LP15A026E 
902 ~ 928 15-2A 0.5 14.0 712-1122-1-ND 92 80 74 712-1122-2-ND 4,000 366.00/M 0915LP15B026E 
1,710 ~ 1,785 18-2 0.6 10.9 712-1123-1-ND 96 84 78 712-1123-2-ND 3,000 386.00/M 1748LP18A075E 
1,710 ~ 1,910 07-1 0.5 10.9 712-1124-1-ND 74 65 60 712-1124-2-ND 10,000 287.00/M 1810LP07A200E 
1,710 ~ 1,910 07-1 0.6 9.5 712-1125-1-ND 51 A4 AL 712-1125-2-ND 10,000 196.00/M 1810LP07B200E 
1,710 ~ 1,910 14-1 0.6 11.7 712-1126-1-ND 89 718 72 712-1126-2-ND 4,000 356.00/M 1810LP14A200T 
1,850 ~ 1,910 14-1 0.6 11.7 712-1127-1-ND 89 78 72 712-1127-2-ND 4,000 356.00/M 1880LP14A060T 
2,400 ~ 2,483 18-2 0.6 10.9 712-1128-1-ND 94 82 76 712-1128-2-ND 3,000 376.00/M 2442LP18A083E 
2,400 ~ 2,500 14-1 0.5 14.0 712-1129-1-ND 89 78 72 712-1129-2-ND 4,000 356.00/M 2450LP14A100T 
2,400 ~ 2,500 14-1 0.5 14.0 712-1130-1-ND 89 78 72 712-1130-2-ND 4,000 356.00/M 2450LP14B100T 
2,400 ~ 2,500 14-1 0.6 11.7 712-1131-1-ND 89 718 72 712-1131-2-ND 4,000 356.00/M 2450LP14C100T 
2,400 ~ 2,500 14-1 0.5 10.0 712-1132-1-ND AB 39 36 712-1132-2-ND 4,000 178.00/M 2450LP15A050E 
2,400 ~ 2,500 15t 0.5 10.9 712-1133-1-ND 93 81 75 712-1133-2-ND 4,000 372.00/M 2450LP15B050E 
3,400 ~ 3,700 14-1 0.65 14.0 712-1134-1-ND 50 AB 40 712-1134-2-ND 4,000 198.00/M 3550LP14A300T 
5,150 ~ 5,875 15-2A 0.6 10.9 712-1135-1-ND AB 39 36 712-1135-2-ND 4,000 178.00/M 5515LP15A730E 


Tt See Digi-Key website for detailed specifications. 


Directional Couplers 


Frequency Case Insertion Loss Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Johanson Technology 
(MHz) Size Maximum (dB) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Dual Band, Dual Path 
824 ~915, 999 ~ 1,002 14t 0.4, 0.6 712-1148-1-ND$ 99 86 80 712-1148-2-ND$ 4,000 396.00/M | 0869CP14B1050T 
824 ~ 915, 1,710 ~ 1,910 14t 0.4,0.4 712-1137-1-ND 18 68 63 712-1137-2-ND 4,000 311.00/M | 0869CD14A1810T 
880 ~ 915, 1,710 ~ 1,785 15-2A 0.4, 0.4 712-1138-1-ND 1.24 1.08 99 712-1138-2-ND 4,000 495.00/M | 0898CD15B1748E 
880 ~ 915, 1,710 ~ 1,785 15-2A 0.35, 0.45 712-1139-1-ND 59 52 A8 712-1139-2-ND 4,000 238.00/M | 0898CD15C1748E 
880 ~ 915, 1,710 ~ 1,785 15-2A 0.35, 0.5 712-1140-1-ND 1.24 1.08 99 712-1140-2-ND 4,000 495.00/M | 0898CD15D1748E 
Couplers with Low Pass Filter 
880 ~ 915 15-1C 07 712-1141-1-ND 59 52 8 712-1141-2-ND 4,000 238.00/M | 0898CF15A035E 
1,710 ~ 1,785 15-1 05 712-1142-1-ND 59 52 A8 712-1142-2-ND 4,000 238.00/M | 1748CF15A075E 
Splitter, 3dB Hybrid 
850 ~ 910 15-4 3.320.5 712-1143-1-ND 1.14 99 92 712-1143-2-ND 4,000 455.00/M | 0880CH15A060E 
1,900 ~ 2,000 15-4 3.320.5 712-1145-1-ND 1.14 99 92 712-1145-2-ND 4,000 455.00/M | 1950CH15A100E 
Directional Couplers 
810 ~ 885 14-1 0.25 712-1146-1-ND 99 86 80 712-1146-2-ND 4,000 396.00/M | 0848CP14A075T 
824 ~ 915 14-1 0.3 712-1147-1-ND 99 86 80 712-1147-2-ND 4,000 396.00/M | 0869CP14A090T 
880 ~ 915 14-1 0.28 712-1149-1-ND 74 65 60 712-1149-2-ND 4,000 297.00/M | 0898CP14A035T 
880 ~ 915 14-1 0.25 712-1150-1-ND 99 86 80 712-1150-2-ND 4,000 396.00/M | 0898CP14B035T 
880 ~ 915 15-1 0.5 712-1151-1-ND 89 18 72 712-1151-2-ND 4,000 356.00/M | 0898CP15A035E 
955 ~ 979 14-1 05 712-1152-1-ND 99 86 80 712-1152-2-ND 4,000 396.00/M | 0967CP14A024T 
1,710 ~ 1,785 14-1 0.44 712-1153-1-ND 74 65 60 712-1153-2-ND 4,000 297.00/M | 1747CP14A075T 
1,710 ~ 1,785 15-1 0.5 712-1154-1-ND 89 18 she 712-1154-2-ND 4,000 356.00/M | 1748CP15A075E 
1,710 ~ 1,910 14-1 0.3 712-1155-1-ND 99 86 80 712-1155-2-ND 4,000 396.00/M | 1810CP14A200T 
2,400 ~ 2,500 14-1 0.74 712-1156-1-ND 78 68 63 712-1156-2-ND 4,000 311.00/M | 2450CP14A100T 
2,400 ~ 2,500 14-1 0.34 712-1157-1-ND 78 68 63 712-1157-2-ND 4,000 311.00/M | 2450CP14B100T 


t See Digi-Key website for detailed specifications. $ Dual Band, Single Path 


“First to Market Solutions + 


NEW! Kellman (ealion4.. RE Spectrum Analyzers, Cable Coiler 


RF Spectrum Analyzers 


Analyzer Filter Bandwidth Typical Included Antenna Digi-Key Price Kaltman Creations 
Bandwidth (MHz ~ GHz) | Min. ~ Max. (kHz ~ MHz) Accuracy (dB) Bandwidth (MHz ~ GHz) Part No. Each Part No. 
10~4 100 ~ 50 +3 400 ~4 774-1000-ND 1400.00 SPECTRAN HF4040 
10~6 100 ~ 50 +3 400 ~6 774-1001-ND 1700.00 SPECTRAN HF4060 
1~6 100 ~ 50 +3 400 ~6 774-1002-ND 3099.99 SPECTRAN HF6060 
1~7 100 ~ 50 +3 400 ~8 774-1003-ND 3895.01 SPECTRAN HF6080 


Cable Coi ler The Cable Coiler allows rapid, twist free winding of any type of cable 100 feet plus. Operated off of six “D” batteries, this compact unit can wind cable in just a few seconds, extending the life of 
the cable and eliminating manual coiling. The Cable Slap Ties provide a simple and fast way to bundle the wire or cable. 


Digi-Key Price Kaltman Creations 
Description Part No. Each Part No. 
Cable Coiler, includes 10 Cable Slap Ties .... 774-1004-ND 159.95 KCC50-5 
Cable Slap Ties, Red/Green/Yellow, 7 each (package of 21 pieces) 774-1005-ND 24.95 CST21-RGY 
Cable Slap Ties, Blue (package of 21 pieces) 774-1006-ND 24.95 CST21-B 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
544 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


NEW! Laird Wireless Products 


TECHNOLOGIES* 


With the addition of the Aerocomm (Proprietary RF) and EZURiO (Bluetooth and WLAN) products, Laird 
offers a wide variety of wireless systems solutions based on standard and proprietary solutions, either 
module or stand-alone format. 


Proprietary RF Module 802.11B/G WLAN Module 


The Proprietary RF Modules provide a simple serial interface, multiple antenna options and ranges up 


20 Miles (Line of Sight, 1W output radios). AC4490-200M oo BI 
Ss 


The Stand-Alone Radio Modems provide an embedded module with the included antenna and enclo- 
sure with a serial interface (RS-232, DB9 connection). 


The WLAN Modules provide a serial to 802.11B/G connection, with an AT interface and configureable 
VO and ADC. 


The Bluetooth Modules provide a serial to Bluetooth 2.0 connection, with an AT interface and multiple 
power output and serial connection options. 


Development Kits for the proprietary RF modules include: 2 RF Test boards with power supplies, 
Cables, Configuration Software and documentation. 


Power Output Antenna Serial Baud Rate Serial Standard/ Digi-Key Price Each Laird Technologies 
Frequency Max. (mW) Type Max. (kbps) Interface Modulation Part No. if] 50 100 Part No. 
Proprietary RF Modules 
AC4490-200M-ND¢ 62.50 58.50 54.50 | AC4490-200M 
Connector, MMCX 115.2 3V or 5V TTL FHSS AC4490LR-200M-NDt+ 68.50 64.00 59.51 | AC4490LR-200M 
200 AC4490-200M-485-ND§ 63.50 59.50 55.51 | AC4490-200M-485 
900 AC4490-200A-ND¥ 63.85 59.85 55.85 | AC4490-200A 
Integral 115.2 3V or 5V TTL FHSS 
AC4490-200A-485-ND§ 64.85 60.86 56.86 | AC4490-200A-485 
AC4490-1000M-ND$ 7750 73.01 68.51 | AC4490-1000M 
1000 Connector, MMCX 115.2 3V or 5V TTL FHSS AC4490LR-1000M-NDT¥ 84.50 79.51 74.50 | AC4490LR-1000M 
AC4490-1000M-485-ND§ 78.50 74.01 69.50 | AC4490-1000M-485 
AC4790-200M-ND$ 62.50 58.50 54.50 | AC4790-200M 
Connector, MMCX 115.2 3V or 5V TTL FHSS AC4790LR-200M-NDtt 68.50 64.00 59.51 | AC4790LR-200M 
200 AC4790-200M-485-ND§ 63.50 59.50 55.51 | AC4790-200M-485 
900 AC4790-200A-ND$ 63.85 59.85 55.85 | AC4790-200A 
Integral 115.2 3V or 5V TTL FHSS 
AC4790-200A-485-ND§ 64.85 60.86 56.86 | AC4790-200A-485 
AC4790-1000M-ND$ 7750 73.01 68.51 | AC4790-1000M 
1000 Connector, MMCX 115.2 3V or 5V TTL FHSS AC4790LR-1000M-NDT¥ 84.50 79.50 74.50 | AC4790LR-1000M 
AC4790-1000M-485-ND§ 78.50 74.01 69.50 | AC4790-1000M-485 
AC4486-5M-ND¥$ 58.45 55.23 52.00 | AC4486-5M 
Connector, MMCX 115.2 3V or 5V TTL FSK 
AC4486-5M-485-ND§ 59.45 56.23 53.01 | AC4486-5M-485 
868 5 
AC4486-5A-ND$ 60.35 57.18 54.01 | AC4486-5A 
Integral 115.2 3V or 5V TTL FSK 
AC4486-5A-485-ND§ 61.35 58.04 54.71 | AC4486-5A-485 
AC4868-250M-ND$ 78.65 76.20 73.75 | AC4868-250M 
868 250 Connector, MMCX 57.6 3V TTL FSK 
AC4868-250M-485-ND§ 79.65 77.20 74.76 | AC4868-250M-485 
Connector, MMCX 192 3V or 5V TTL FHSS AC4424-10-ND¥ 85.00 82.50 80.00 | AC4424-10 
10 
Integral 192 3V or 5V TTL FHSS AC4424-10A-ND¥ 87.00 85.01 83.00 | AC4424-10A 
2400 
100 Connector, MMCX 192 3V or SV TTL FHSS AC4424-100-ND$ 90.00 8751 85.00 | AC4424-100 
200 Connector, MMCX 192 3V or 5V TTL FHSS AC4424-200-ND¥ 91.00 88.50 86.00 | AC4424-200 
Stand-Alone Radio Modules 
RS232, DB9 Male CL4424-100-232-ND@ 184.00 179.01 174.01 | CL4424-100-232 
‘ RS232, DB9 Male CL4424-100-232-SP-ND® 368.00 358.01 348.01 | CL4424-100-232-SP 
2400 100 Dipole, RPSMA 288 FHSS 
RS485, DB9 Male CL4424-100-485-ND@ 184.00 179.01 174.01 | CL4424-100-485 
RS485, DB9 Male CL4424-100-485-SP-ND@ 368.00 358.01 348.01 | CL4424-100-485-SP 
900 200 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DB9 Female FHSS CL4490-200-05-ND 110.00 = — | CL4490-200-05 
RS232, DB9 Male CL4490-1000-232-ND 110.00 = — | CL4490-1000-232 
RS232, DB9 Male CL4490-1000-232-SP-ND 225.00 = — | CL4490-1000-232-SP. 
. RS485, DB9 Male CL4490-1000-485-ND 110.00 = — | CL4490-1000-485 
900 1000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 FHSS 
RS485, DB9 Male CL4490-1000-485-SP-ND 225.00 _— — | CL4490-1000-485-SP. 
RS232, DB9 Male CL4490-1000-PRO-ND 149.00 = — | CL4490-1000-PRO 
RS232, DB9 Male CL4490-1000-PRO-SP-ND 300.00 _— — | CL4490-1000-PRO-SP 
900 200 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DB9 Female FHSS CL4790-200-05-ND 110.00 = — | CL4790-200-05 
RS232, DB9 Male CL4790-1000-232-ND 110.00 _— — | CL4790-1000-232 
. RS232, DB9 Male CL4790-1000-232-SP-ND 225.00 = — | CL4790-1000-232-SP 
900 1000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 FHSS 
RS485, DB9 Male CL4790-1000-485-ND 110.00 _— — | CL4790-1000-485 
RS485, DB9 Male CL4790-1000-485-SP-ND 225.00 = — | CL4790-1000-485-SP. 
“ CN4490-1000-232-SP-ND 382.00 _— — | CN4490-1000-232-SP 
900 1000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DB9 Female FHSS 
CN4490-1000-PRO-SP-ND 421.00 = — | CN4490-1000-PRO-SP 
@ RoHS Compliant t Increased Sensitivity for Longer Range + RS232 Serial Interface § RS485 Serial Interface (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEw: Laird 


TECHNOLOGIES* 


Wireless Products (cont) 


Power Output Antenna Serial Rate Serial Standard/ Digi-Key Price Each Laird Technologies 
Frequency Max. (mW) Type Max. (kbps) Interface Modulation Part No. il 50 100 Part No. 
: CN4490-1000-ND 249.00 _— — | CN4490-1000 
900 1000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DB9 Female FHSS GU CHER SEND a6 00) _ = |henaasoaconee 
nl CN4790-1000-232-SP-ND 382.00 = — | CN4790-1000-232-SP 
900 1000 Dipole, RPSMA (female) 115.2 RS232, DB9 Female FHSS N4790-1000-ND 249.00 = — | cna790-1000 
@ RoHS Compliant t Increased Sensitivity for Longer Range + RS232 Serial Interface § RS485 Serial Interface 
Power Output Antenna Serial Baud Rate Serial Standard/ Digi-Key Price Laird Technologies 
Frequency Max. (dBm) Type Max. (kbps) Interface Modulation Part No. Each Part No. 
EZURiO Bluetooth and WLAN Modules 
WISMCO1BI-ND 110.10 WISMCO1BI 
2400 +15 Ceramic 921.6 UART 802.11B/G WISMCO3BI-ND 110.10 WISMCO3BI 
WISMCO4BI-ND 110.10 WISMCO4BI 
2400 é Ceramic 9216 Reibee Bidetsone 0 TRBLU23-00200-ND 42.31 TRBLU23-00200 
* Connector, u.FL : ° ene TRBLU23-00300-ND 42.31 TRBLU23-00300 
+6 Ceramic 921.6 RS-232 Bluetooth 2.0 BISMSO2BI-ND 32.86 BISMSO2BI 
+6 = 921.6 RS-232 Bluetooth 2.0 BISMS02BI-NA-ND 32.86 BISMSO2BI-NA 
2400 +6 Integrated Ceramic 250 RS-232, DB9 Female Bluetooth 1.1 BHCRS02BI-ND 143.23 BHCRS02BI 
+6 Integrated Ceramic 3000 USB Dongle Bluetooth 2.0 BRBLUO3-010A0-ND 45.22 BRBLUO3-010A0 
+164 Ceramic 921.6 RS-232 Bluetooth 2.0 BTM402-ND 45.92 BTM402 
4 At Antenna Connector 
Digi-Key Price Laird Technologies 
Description Part No. Each Part No. 
Proprietary RF Module Developer Kits 
AC4490-200M Developer's Kit. SDK-AC4490-200M-ND 199.00 SDK-AC4490-200M 
AC4490LR-200M Developer's Ki SDK-AC4490LR-200M-ND 225.00 SDK-AC4490LR-200M 
AC4490-200A Developer's Kit . SDK-AC4490-200A-ND 199.00 SDK-AC4490-200A 
AC4490-1000M Developer's Kit .. | SDK-AC4490-1000M-ND 199.00 SDK-AC4490-1000M 
AC4490LR-1000M Developer's Kit .......... 6.00... c cece eee c cece eee eee teen teens eens te eee te eesteeesteeesteeeeteeeeeeeee SDK-AC4490LR-1000M-ND 225.00 SDK-AC4490LR-1000M 
AC4790-200M Developer's Kit....cci0cccccrcsiedsccesssbadesierssbadaacenesbedeacerecbed eater scdedesaerdededeeneredaadeacerea SDK-AC4790-200M-ND 199.00 SDK-AC4790-200M 
AC4790LR-200M Developer's Kit. SDK-AC4790LR-200M-ND 225.00 SDK-AC4790LR-200M 
AC4790-200A Developer's Kit . SDK-AC4790-200A-ND 199.00 SDK-AC4790-200A 
AC4790-1000M Developer's Kit .. SDK-AC4790-1000M-ND 199.00 SDK-AC4790-1000M 
AC4790LR-1000M Developer's Ki SDK-AC4790LR-1000M-ND 225.00 SDK-AC4790LR-1000M 
AC4486-5M Developer's Kit. . SDK-AC4486-5M-ND 199.00 SDK-AC4486-5M 
AC4486-5A Developer's Kit SDK-AC4486-5A-ND. 199.00 SDK-AC4486-5A 
AC4868-250M Developer's Kit. SDK-AC4868-250M-ND 199.00 SDK-AC4868-250M 
AC4424-10 Developer's Kit .. SDK-AC4424-10-ND 199.00 SDK-AC4424-10 
AC4424-10A Developer's Kit. SDK-AC4424-10A-ND 199.00 SDK-AC4424-10A 
AC4424-100 Developer's Kit SDK-AC4424-100-ND 199.00 SDK-AC4424-100 
AC4424-200 Developer's Kit SDK-AC4424-200-ND 199.00 SDK-AC4424-200 
Bluetooth and WLAN Module Developer Kits 
Development Kit for Bluetooth Module BISM II and USB II BISDKO2BI-02-ND 180.88 BISDKO2BI-02 
Development Kit for Bluetooth Module BISM II, WISM TCP/IP and USB II .. | BISDKO2BI-03-ND 320.67 BISDKO2BI-03 
Development Kit for WLAN Module WISM TCPIIP............. 2.2 0:0ccccece cence eee e eee ee eens eens ee eeeeeeeseeeeeeneneenen WISDKO1BI-02-ND 296.00 WISDKO1BI-02 
Accessories 
Samtec 20-pin mating Connector for AC44xx. 0700-00012-ND 4.00 0700-00012 
Power Supply, 7.5VDC, 1.5A, Switching Regulator, 100 ~ 240VAC Input . 0650-00005-ND 20.00 0650-00005 
Antenna, 915MHz, Whip, 1/2 Wave, 7”, 2dBi, Right Angle, MMCX Plug... 0600-00019-ND 14.00 0600-00019 
Antenna, 915MHz, Whip, 1/2 Wave, 7”, 2dBi, Right Angle, RPSMA Plug. . .. | 0600-00024-ND 14.00 0600-00024 
Antenna, 915MHz, 1/2 Wave, 7”, 2dBi, MMCX Plug..............0.. cece ee eee e eee cena eee eee eee tebe nent en eeee 0600-00025-ND 14.00 0600-00025 
Antenna, ‘S1SMHz, 1/2 Wave, 7"; 20Bi, RPSMA oc. .cccsssentsecctisnennuasitildsvnnaseitts sansa th pasneguenspesaagsesiiee canals 0600-00027-ND 14.00 0600-00027 
Antenna, 915MHz, 1/2 Wave, 6”, 2.5dBi, Right Angle, RPSMA 0600-00028-ND 14.00 0600-00028 
Antenna, 915MHz, 1/2 Wave, 6”, 2.5dBi, RPSMA 0600-00029-ND 14.00 0600-00029 
Antenna, 915MHz, 1/4 Wave, 3.5”, 1dBi, RPSMA ... 0600-00030-ND 14.00 0600-00030 
Cable 5’ RPSMA Bulkhead ~ Right Angle MMCxX.... 1300-00023-ND 13.00 1300-00023 
Antenna, 868MHz, 1/2 Wave, 7”, 2dBi, Right Angle, MMCX Plug... 0600-00020-ND 16.00 0600-00020 
Antenna, 2.45GHz, 1/2 Wave, 5”, 2dBi, Right Angle, MMCX Plug. . 0600-00002-ND 13.00 0600-00002 
Antenna, 2.45GHz, 1/2 Wave, 5”, 2dBi, MMCX Plug 0600-00008-ND 13.00 0600-00008 
Antenna, 2.45GHz, 1/2 Wave, 7”, 5dBi, Right Angle, RPSMA .. | 0600-00010-ND 14.00 0600-00010 
Antenna, 2.45GHz, 1/2 Wave, 7”, 5dBi, MMCX Plug.............. 6000s e cece cence eee c cence cence eee eens tee esteteeteeeeteeee 0600-00011-ND 14.00 0600-00011 
Antenna, 2.45GHz, 1/2 Wave, 7”, 5dBi, Right Angle, MMCX Plug .............. 0000. ececsece see ee scene eee eeseeeeseeeeeeees 0600-00012-ND 14.00 0600-00012 
Antenna, 2.45GHz, 1/2 Wave, 5”, 2dBi, Right Angle, RPSMA. 0600-00014-ND 13.00 0600-00014 
Antenna, 2.45GHz, Microstrip. 2150-00006-ND 9.00 2150-00006 
CL4424-100-232 Board Only, No Enclosure .. 2200-00076-ND 140.00 2200-00076 
CL4490-100-232 Board Only, No Enclosure .. 2200-00122-ND 100.00 2200-00122 
Antenna, 2.45GHz, 1/2 Wave, 7”, 5dBi, Right Angle, u.FL Plug 0600-00039-ND 10.65 0600-00039 
Antenna, 2.45GHz, 1/2 Wave, 5”, 2dBi, Right Angle, u.FL Plug 0600-00040-ND 10.65 0600-00040 
Surface Mount Adapter for Bluetooth BISM Modules ACC-004L-ND 66.00 ACC-004 
Audio Board with Winbond CODEC .. ACC-005L-ND 204.57 ACC-005 
Audio Board with OKI Multi Channel CODEC . .. | ACC-007L-ND 234.82 ACC-007 
White Nylon Fixing, 3.6mm (package Of 1,000) ...............cccc cece cence eee n een eee eee e ence e nee e dee ee ee etna ee ee CWAA-00005-01-ND 170.77 CWAA-00005-01 
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Downconverting Mixers Frequency | Detect [Dynamic 
(MHz) (dB) Range |Supply Digi-Key Price Each 
Frequency Conv. Min. Max. |Min. Max.| (dBm) | (mA) | Package | Part No. 1 25 100 
(MHz) Noise Gain Digi-Key Price Each . 
Min. Max. |Frequency (dB)| (dB) | Package | Part No. a a enn 800 2,700|-75 5 | 75 | 14.7 |8-MSOP) LTS504EMS8#PBF-ND® NEW! 1250 8.93 7.35 
50 3,000|-63 2] 60 7 | SC70-6 | LT5534ESC6#TRMPBFCT-NDt® 10.30 9.20 8.28 
01 3,000 14 1 | 16-QFN | LT5512EUF-ND 738 5.27 4.34 
01 3,000 14 1 | 16-QFN | LT5512EUF#PBF-ND® 738 5.27 4.34 50 3,000|-63 2] 60 7 | SC70-6 | LT5534ESC6#TRMPBFTR-NDA® 2700.00/500 
10 3,000 125 -0.5 | 16-QFN | LT5521EUF#PBF-ND® NEW! 9.90 7.07 5.82 40 2700|-52 13 60 | 265 | 10-DFN | LTS570IDD4PBF-ND® NEW! 1150 817 6.79 
400 2,700 13.9 -0.1. | 16-QFN  LT5522EUF-ND 1040 743 6.12 
@ ROHS Compliant + CutTape <A Tape and Reel 
400 2,700 13.9 -0.1 | 16-OFN | LT5522EUF#PBF-ND® 1040 7.43 6.12 
800 2,500 15 “1.7 | 16-QFN | LT5525EUF-ND 760 5.43 4.47 RF Schottky Peak Detectors i@Reel’” 
800 2,500 154 -1.9 | 16-OFN | LTS525EUF#PBF-ND® NEW! 7.60 543 4.47 
01 2,000 1 0.6 | 16-QFN |LT5526EUF#PBF-ND® NEW! 680 4.86 4.00 Frequency | Detect |Dynamic) 1 = Cut Tape 
(MHz) (dB) Range |Supply Digi-Key Price Each 
400 3,700 125 2.3 | 16-QFN | LT5527EUF#PBF-ND® 11.60 827 681 Min. Max. |Min. Max.| (dB) | (mA) | Package | Part No. 1 25 = 100 
400 3,800 10.6 3.3 | 16-QFN | LT5557EUF#PBF-ND® 1190 848 7.02 
300 3,000] -28 18] 46 | 05 |SOT-23-5|LTC5505-1ESS#TRMPBFCT-ND@ 288 258 2.32 
Sele Compliant 300 3,000]-28 18] 46 | 0.5 |SoT-23-5|LTC5505-1ES5#TRMPBFTR-NDA® 635,00/500 
‘ = 300 3,500] -32 12] 44 | 05 |SOT-23-5|LTC5505-2ES5#TRMCT-ND 288 258 232 
Upconverting Mixers 
300 3,500] -32 12] 44 | 05 |SOT-23-5|LTC5505-2ESS5#TRMPBFCT-ND@ 288 258 2.32 
Frequency LO LO 
300 3,500] -32 12] 44 | 05 |SOT-23-5|LTC5505-2ES5¢TRMPBFTR-NDA® 635.00/500 
(MHz) Drive Leakage Digi-Key Price Each " 
Min. Max. (dB) (dB) Package | Part No. 1 25 100 
0.1 1,000]-32 14] 46 | 0.55 |SOT-23-6 |LTC5507ES64TRMPBFCT-ND® 358 3.20 2.88 
10 3,000 | -10 36 | 16-TSSOP| LT5511EFE-ND 738 527 © 4.34 
0.1 1,000] -32 14] 46 | 0.55 |SOT-23-6 |LTC5507ES64TRMPBFTR-NDA® 935.00/500 
10 3,000 | -10 36 | 16-TSSOP | LT5511EFE¢PBF-ND@ 738 527 4.34 
300 7,000] -32 12] 44 | 0.55 | SC70-6 |LTC5508ESC6#TRMPBFCT-ND® 3.44 3.08 277 
1,500 3,800 | -1 39 24-QFN | LT5S79IUH#PBF-ND@ NEW! 11.70 9.24 7.86 
300 7,000] -32 12] 44 | 0.55 | SC70-6 |LTC5508ESC6#TRMPBFTR-NDA® 900.00/500 
@ RoHS Compliant 
300 12,000] -32 10] 42 | 05 |SOT-23-6|LTC5532ES64TRMPBFCT-ND 361 323 291 
NEW! Up/Down Converting Mixer ‘HS 300 12,000) -32 10] 42 | 0.5 |SOT-23-6/LTC5532ES6¢TRMPBFTR-NDA® 945.00/500 
300 11,000] -32 12] 44 | 0.45 | 12-DFN |LTC5533EDE#PBF-ND® NEW! 640 455 3.75 
Frequency Noise Conversion 
(MHz) Frequency Gain Digi-Key Price Each RoHS Compliant A Tape and Reel 
Min. Max. (dB) (dB) Package] Part No. i 25 100 
0.01 4,000 93/1041 2.4/2.6 | 8-DFN | LTS560EDD#PBF-ND 313 2.22 187 Low Power Transceivers 
Frequency i] 
‘oHS (MHz) Supply Supply Digi-Key Price Each 
1Q Demodulators [Sms] Min. Max. (mA) Voltage Package | PartNo. 1 25 100 
Frequency Noise | LO 1,800 2,700 23 | 18~5.25 | 24-SSOP | LT5500EGN-ND 638 4.55 3.75 
(MHz) IIP3_ | Figure | Leakage Digi-Key Price Each 
Min. Max. |(dBm)| (dB) | (dB) {Package Part No. 1 25 100 70 400 25 | 18~5.25 | 24-SSOP | LT5502EGN-ND 1025 6.81 5.36 
1500 2500 | 20 | 168 | -41 | 46-QFN |LT5515EUF4PBF-ND 13.50 9.64 7.94 7 400 25 | 1.8~5.25 | 24-S80P || ETSS02EGNERBEND® 10.25 6815.36 
300 1,500 | 21.5 | 128 | -85 | 16-QFN |LT5516EUFPBF-ND 14.75 10.54 8.68 40 500 | 26.5) 1-8~5.25 | 16-OFN [EETSSOSEURND 663 473 3.90 
40.900 | 21 | 124 | -59 | 16-QFN }LT5517EUF#PBF-ND 14.75 10.54 8.68 40 500 265 | 18~5.25 | 16-QFN | LT5506EUF4PBF-ND® 663 473 3.90 
40 500 | 1 | 78 — | 16-QFN | LT5546EUF#PBF-ND NEW! 663 4.73 3.90 
goo 2,700 | 28 | 128 | -60.8 | 16-QFN |LT5575EUF#PBF-ND 15.50 11.04 915 RoHS Compliant 
Power Amplifier Controllers 
IQ Modulator 
Frequency |Control Loop | Supply 
: (MHz) Dynamic | Range Digi-Key Price Each 
Frequency Noise LO Min. Max. | — (kHz) (dB) |Voltage| Package | PartNo. 1 2 100 
(MHz) OIP3 | Figure | Leakage Digi-Key Price Each 
Min. Max. | (dB) | (dB) | (dB) | Package | Part No. 1 25 «100 850 2,000) 250 40 |27~6| 8-MSOP | LTC1758-1EMS8-ND 3.38 2.25 1.70 
600 1,100 | 22.9] -1594 | -43 | 16-QFN |LT5568EUF#PBF-ND NEW! 1070 7.60 6.31 850 2,000) 250 40 | 2.7~6) 10-MSOP | LTC1758-2EMS-ND 3.50 2.33 1.75 
600 1,100} 22.9] -1594 | -43 | 16-OFN |LT5568-2EUF#PBF-ND NEW! 10.70 7.60 6.31 850 2,000) 370 40 |27~6| 8-MSOP | LTC1957-1EMS8-ND 3.38 2.25 1.70 
1,500 2,500 | 21.6 | -158.6 | -39.4 | 16-QFN |LT5572EUF#PBF-ND NEW! 990 7.05 5.84 850 2,000] 370 40 |27~6) 10-MSOP | LTC1957-2EMS-ND 3.50 233 1.75 
620 1,100 | 21.7] -159 -42 | 16-QFN | LT5571EUF#PBF-ND 9.90 7.05 5.84 300 2,000] 450 45 |27~6| 8-MSOP | LTC4400-2EMS8-ND 3.25 232 1.91 
300 2,700) 250 45 | 2.7~6 | TSOT-23-6 | LTC4401-1ES6-ND 283 188 1.42 
RF Log Detectors DigiReel® | | 300 2000) 250 45 |27~6) 8-MSOP | LTC4401-2EMS8-ND 3.25 232 1.91 
Frequency Detect |Dynamic 
(MHz) (dBm) Range |Supply Digi-Key Price Each =ge . 
Min. Max. |Min. Max.| (dB) | (mA) | Package | Part No. 1 25 100 NEW! Amplifier / ADC Driver 
40 1,000]-76 14] 83 | 13.5 | 8-DFN | LT5537EDDB¢TRMPBFCT-NDt® 6.94 6.20 558 remem GE Noise Figure Digi-Key SEE 
10 1,000]-76 14) 83 | 135 | 8-DFN | LT5537EDDB¢TRMPBFTR-NDA® 1810.00/500 (MHz) (dBm) (dB) Package | PartNo. 1 2 = 100 
800 2,700|-80 2 | 80 | 14.7 |8-MSOP| LT5504EMS8-ND 1250 8.93 7.35 10 ~ 850 47 73 20-TSSOP | LT5514EFE#PBF-ND 10.38 7.41 6.10 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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1/4"-36UNS-2B THREADS 


Dim. A Digi-Key Price Each Linx 
Fig.| Description (mm) Part No. il 25 100 200 Part No. 
1 RP-SMA PCB Mount = CONREVSMA001-ND 2.92 2.68 2.29 2.09 CONREVSMA0O 
SMA Female PCB Mount CONSMA001-ND 3.69 3.38 2.90 2.64 CONSMA001 
2 SMA Female Surface Mount = CONSMA001-SMD-ND 4.50 4.12 3.53 3.22 CONSMA001-SMD 
3 RP-SMA Female PCB Surface Mount = CONREVSMA001-SMD-ND NEW! 4.04 3.70 3.17 2.89 CONREVSMA001-SMD 
4 RP-SMA Right Angle PCB Mount = CONREVSMA002-ND 3.31 3.03 2.59 2.37 CONREVSMA002 
SMA Female Right Angle PCB Mount CONSMA002-ND 3.69 3.38 2.90 2.64 CONSMA002 
5 RP-SMA Female Right Angle PCB Mount — Extended _ CONREVSMA002-L-ND NEW! 4.17 3.81 3.27 2.98 CONREVSMA002-L 
6 SMA Female Right Angle Surface Mount = CONSMA002-SMD-ND 4.17 3.81 3.27 2.98 CONSMA002-SMD 
7 SMA Female Right Angle PCB Mount — Extended = CONSMA002-L-ND 4.67 4.28 3.66 3.34 CONSMA002-L 
RP-SMA Card Edge Mount Connector for 0.031” (.79mm) Thick Board 0.94 CONREVSMA003.031-ND 3.08 2.82 2.42 2.20 CONREVSMA003.031 
8 RP-SMA Card Edge Mount Connector for 0.062” (1.57mm) Thick Board 1.62 CONREVSMA003.062-ND 3.64 3.33 2.85 2.60 CONREVSMA003.062 
SMA Female Card Edge Mount Connector for 0.031” (.79mm) Thick Board 0.94 CONSMA003.031-ND 3.48 3.19 2.73 2.49 CONSMA003.031 
SMA Female Card Edge Mount Connector for 0.062” (1.57mm) Thick Board 1.62 CONSMA003.062-ND 3.48 3.19 2.73 2.49 CONSMA003.062 
(Continued) 
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RF Connectors for OEM Antennas (cont.) 


Dim. A Digi-Key Price Each Linx 
Fig.| Description (mm) Part No. 1 25 100 200 Part No. 
9 SMA Female Card Edge Mount Conn for 0.031” (.79mm) Thick Board - Extended - CONSMA003.031-L-ND 5.78 5.28 4.53 4.13 CONSMA003.031-L 
SMA Female Card Edge Mount Conn for 0.062” (1.57mm) Thick Board - Extended CONSMA003.062-L-ND 5.78 5.28 4.53 4.13 CONSMA003.062-L 
10 RP-SMA Front Mount Bulkhead Receptacle _ CONREVSMA004-ND 3.22 2.95 2.53 2.30 CONREVSMA004 
— RP-SMA Bulkhead Crimp Jack-Captive Contact with 8.5” (215.90mm) Cable — CONREVSMA005C08.5-ND 6.83 6.24 5.35 4.88 CONREVSMA005-C08.5 
RP-SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RG-174 Cable 9.5 CONREVSMA005-ND 4.46 4.08 3.50 3.19 CONREVSMA005 
1 SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RG-58 Cable 12.7 CONSMA005-R58-ND 3.12 2.85 2.44 2.23 CONSMA005-R58 
SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RG-174 Cable 9.5 CONSMA005-ND 4.67 4.28 3.66 3.34 CONSMA005 
SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RG-178 Cable 6.0 CONSMA005-R178-ND 4.67 4.28 3.66 3.34 CONSMA005-R178 
RP-SMA Female Edge Multi-Mount for 0.062” (1.57mm) Thick Board 1.63 CONREVSMA006.062-ND 4.20 3.84 3.29 3.00 CONREVSMA006.062 
12 SMA Female Edge Multi-Mount for 0.031” (.79mm) Thick Board 0.94 CONSMA006.031-ND 5.20 4.76 4.07 3.72 CONSMA006.031 
SMA Female Edge Multi-Mount for 0.062” (1.57mm) Thick Board 1.70 CONSMA006.062-ND 5.20 4.76 4.07 3.72 CONSMA006.062 
RP-SMA Male Cable End Crimp for RG-174 Cable 16.80 CONREVSMA007-ND 3.12 2.85 2.44 2.23 CONREVSMA007 
13 SMA Male Cable End Crimp for RG-58 Cable 16.65 CONSMA007-R58-ND 2.31 2.12 1.81 1.65 CONSMA007-R58 
SMA Male Cable End Crimp for RG-174 Cable 14.65 CONSMA007-ND 2.31 2.12 1.81 1.65 CONSMA007 
SMA Male Cable End Crimp for RG-178 Cable 14.65 CONSMA007-R178-ND 2.31 2.12 1.81 1.65 CONSMA007-R178 
14 RP-SMA Female PCB Mount - Extended _ CONREVSMA008-ND 3.69 3.38 2.90 2.64 CONREVSMA008 
SMA Female PCB Mount - Extended CONSMA008-ND 3.78 3.46 2.96 2.70 CONSMA008 
15 RP-SMA Female Right Angle Edge Multi-Mount for 0.062” (1.57mm) Thick Board _ CONREVSMA009-ND 5.20 4.76 4.07 3.72 CONREVSMA009 
16 RP-SMA Male to RP-SMA Female Right Angle Adapter = CONREVSMA010-ND 6.20 5.58 3.40 3.10 CONREVSMA010 
SMA Male to SMA Female Right Angle Adapter CONSMA010-ND 5.20 4.76 4.07 3.72 CONSMA010 
RP-SMA Female Cable End Crimp for RG-174 Cable 5.0 CONREVSMA011-ND 2.36 2.16 1.85 1.69 CONREVSMA011 
17 SMA Female Cable End Crimp for RG-58 Cable 7.0 CONSMA011-R58-ND 2.77 2.53 217 1.98 CONSMA011-R58 
SMA Female Cable End Crimp for RG-174 Cable 5.0 CONSMA011-ND 2.77 2.53 217 1.98 CONSMA011 
SMA Female Cable End Crimp for RG-178 Cable 5.0 CONSMA011-R178-ND 2.77 2.53 217 1.98 CONSMA011-R178 
RP-SMA Male Right Angle Cable End Crimp for RG-174 Cable 5.0 CONREVSMA012-ND 6.68 6.01 3.66 3.34 CONREVSMA012 
18 SMA Male Right Angle Cable End for RG-58 Cable 7.0 CONSMA012-R58-ND 3.36 3.08 2.64 2.40 CONSMA012-R58 
SMA Male Right Angle Cable End for RG-174 Cable 5.0 CONSMA012-ND 3.36 3.08 2.64 2.40 CONSMA012 
SMA Male Right Angle Cable End for RG-178 Cable 5.0 CONSMA012-R178-ND 3.36 3.08 2.64 2.40 CONSMA012-R178 
RP-SMA Male Edge Mount for 0.031” (.79mm) Thick Board 0.94 CONREVSMA013.031-ND 7.54 6.90 5.91 5.39 CONREVSMA013.031 
19 RP-SMA Male Edge Mount for 0.062” (1.57mm) Thick Board 1.73 CONREVSMA013.062-ND 7.54 6.90 5.91 5.39 CONREVSMA013.062 
SMA Male Edge Mount for 0.031” (.79mm) Thick Board 0.94 CONSMA013.031-ND 4.94 4.52 3.87 3.53 CONSMA013.031 
SMA Male Edge Mount for 0.062” (1.57mm) Thick Board 1.73 CONSMA013.062-ND 4.94 4.52 3.87 3.53 CONSMA013.062 
20 RP-SMA Female Bulkhead Rear Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG-174 Cable -_ CONREVSMA014-ND 4.04 3.70 3.17 2.89 CONREVSMA014 
SMA Female Bulkhead Rear Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG-174 Cable CONSMA014-ND 4.67 4.28 3.66 3.34 CONSMA014 
RP-SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG-58 Cable CONREVSMA014-R58-ND 4.04 3.70 3.17 2.89 CONREVSMA014-R58 
4 RP-SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG-178 Cable _ CONREVSMA014-R178-ND 4.04 3.70 3.17 2.89 CONREVSMA014-R178 
SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG-58 Cable CONSMA014-R58-ND 417 3.81 3.27 2.98 CONSMA014-R58 
SMA Female Bulkhead Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG-178 Cable CONSMA014-R178-ND 4.67 4.28 3.66 3.34 CONSMA014-R178 
99 RP-SMA Female Bulkhead Front Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG-174 Cable = CONREVSMA015-ND 4.73 4.32 3.70 3.38 CONREVSMA015 
SMA Female Bulkhead Front Mount Cable End Crimp with O-Ring for RG-174 Cable CONSMA015-ND 5.44 4.98 4.27 3.89 CONSMA015 
23 | MCX Female PCB Mount = CONMCX001-ND 3.03 2.77 2.38 2.17 | CONMCX001 
24 MCX Female PCB Surface Mount mi CONMCX001-SMD-ND 3.40 3.11 2.66 2.43 CONMCX001-SMD 
25 MCX Female Right Angle PCB Mount _ CONMCX002-ND 3.69 3.38 2.90 2.64 CONMCx002 
26 MCX Female Right Angle PCB Surface Mount _ CONMCX002-SMD-ND 417 3.81 3.27 2.98 CONMCX002-SMD 
MCX Female Edge Mount for 0.031” (.79mm) Thick Board CONMCX003.031-ND 3.64 3.33 2.85 2.60 CONMCX003.031 
MCX Female Edge Mount for 0.062” (1.57mm) Thick Board CONMCX003.062-ND 3.64 3.33 2.85 2.60 CONMCX003.062 
_ MCX Female Edge Mount for 0.031” (.79mm) Thick Board - Extended _ CONMCX003.031-L-ND 4.62 4.23 3.62 3.30 CONMCX003.031-L 
MCX Female Edge Mount for 0.062” (1.57mm) Thick Board - Extended CONMCX003.062-L-ND 4.62 4.23 3.62 3.30 CONMCX003.062-L 
MCX Female Bulkhead Front Mount with Solder Pot CONMCX004-ND 4.62 4.23 3.62 3.30 CONMCX004 
7 MCX Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RF-174 Cable = CONMCX005-ND 4A7 3.81 3.27 2.98 CONMCX005 
MCX Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RF-178 Cable CONMCX005-R178-ND 417 3.81 3.27 2.98 CONMCX005-R178 
08 MCX Male Cable End Crimp for RG-174 Cable 2.60 CONMCX007-ND 3.24 2.96 2.54 2.32 CONMCX007 
MCX Male Cable End Crimp for RG-178 Cable 2.70 CONMCX007-R178-ND 3.24 2.96 2.54 2.32 CONMCX007-R178 
29 MCX Female Cable End Crimp for RG-174 Cable 2.60 CONMCX011-ND 3.02 Pas 2.37 2.16 CONMCX011 
MCX Female Cable End Crimp for RG-178 Cable 2.00 CONMCX011-R178-ND 3.03 2.77 2.38 217 CONMCX011-R178 
30 MCX Male Right Angle Cable End for RG-174 Cable 2.60 CONMCX012-ND 3.48 3.19 2.73 2.49 CONMCX012 
MCX Male Right Angle Cable End for RG-178 Cable 2.00 CONMCX012-R178-ND 3.48 3.19 2.73 2.49 CONMCX012-R178 
23 | _RP-MCX Female PCB Mount = CONREVMCX001-ND 2.61 2.39 2.05 1.87 | CONREVMCXx001 
24 RP-MCX Female PCB Mount Surface Mount — CONREVMCX001-SMD-ND 3.20 2.93 2.51 2.29 CONREVMCX001-SMD 
25 | RP-MCX Female Right Angle PCB Mount - Extended — CONREVMCX002-L-ND 4.04 3.70 3.47 2.89 CONREVMCX002-L 
26 RP-MCX Female Right Angle Surface Mount _ CONREVMCX002-SMD-ND 3.94 3.60 3.09 2.82 CONREVMCX002-SMD 
me RP-MCX Female Edge Mount for 0.062” Thick Boards _ CONREVMCX003.062-ND 2.89 2.64 2.27 2.07 CONREVMCX003.062 
RP-MCX Female Edge Mount for 0.062” Thick Boards - Extended CONREVMCX003.062-L-ND 3.47 3.17 2.72 2.48 CONREVMCX003.062-L 
7 RP-MCX Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RG174 Cable = CONREVMCX005-ND 2.89 2.64 2.27 2.07 CONREVMCX005 
RP-MCX Female Bulkhead Mount Cable End Crimp for RG178 Cable CONREVMCX005-R178-ND 2.89 2.64 2.27 2.07 CONREVMCX005-R178 
98 RP-MCX Male Cable End Crimp for RG174 Cable 2.60 CONREVMCX007-ND 3.12 2.85 2.44 2.23 CONREVMCX007 
RP-MCX Male Cable End Crimp for RG178 Cable 2.70 CONREVMCX007-R178-ND 3.12 2.85 2.44 2.23 CONREVMCX007-R178 
99 RP-MCX Female Cable End Crimp for RG174 Cable 2.60 CONREVMCX011-ND 417 3.81 3.27 2.98 CONREVMCX011 
RP-MCX Female Cable End Crimp for RG178 Cable 2.00 CONREVMCX011-R178-ND 417 3.81 3.27 2.98 CONREVMCX011-R178 
30 RP-MCX Male Right Angle Cable End Crimp for RG174 Cable 2.60 CONREVMCX012-ND 4A7 3.81 3.27 2.98 CONREVMCX012 
RP-MCX Male Right Angle Cable End Crimp for RG178 Cable 2.00 CONREVMCX012-R178-ND 417 3.81 3.27 2.98 CONREVMCX012-R178 
31 MMCX Female PCB Mount — CONMMCX001-ND 3.03 220 2.38 217 CONMMCx001 
MMCX Female Surface Mount CONMMCX001-SMD-ND 3.40 341 2.66 2.43 CONMMCX001-SMD 
— | MMCX Female Right Angle PCB Mount — CONMMCX002-ND 3.48 3.19 2.73 2.49 CONMMCx002 
MMCX Female Right Angle Surface Mount CONMMCX002-SMD-ND 3.92 3.59 3.07 2.80 CONMMCX002-SMD 
30 MMCX Male Cable End Crimp for RG174 Cable _ CONMMCX007-ND 2.56 2.34 2.01 1.83 CONMMCX007 
MMCX Male Cable End Crimp for RG178 Cable CONMMCX007-178-ND 2.56 2.34 2.01 1.83 CONMMCX007-178 
33 MMCX Female Cable End Crimp for RG174 Cable _ CONMMCX011-ND 3.24 2.96 2.54 2.32 CONMMCX011 
MMCX Female Cable End Crimp for RG178 Cable CONMMCX011-R178-ND 3.24 2.96 2.54 2.32 CONMMCX011-178 
34 MMCX Male Right Angle Cable End Crimp for RG174 Cable _ CONMMCX012-ND 3.69 3.38 2.90 2.64 CONMMCX012 
MMCX Male Right Angle Cable End Crimp for RG178 Cable CONMMCX012-178-ND 3.69 3.38 2.90 2.64 CONMMCX012-178 
35 SMA Male to RP-SMA Female Adapter _ ADP-SMAM-RPSF-ND 6.32 5.78 4.95 _ ADP-SMAM-RPSF 
36 | SMA Female to SMA Female Adapter = ADP-SMAF-SMAF-ND 4.73 4.32 3.70 3.38 | _ADP-SMAF-SMAF 
37 SMA Male to SMA Male Adapter _ ADP-SMAM-SMAM-ND 5.09 4.66 3.99 3.64 ADP-SMAM-SMAM 
Crimper Kit for RG58/59/62 CTK-58-01-ND 119.00 - = = CTK-58-01 
— | Crimper Kit for RG58/59/62, RG174/179 — CTK-174-01-ND 124.00 - — _ CTK-174-01 
Crimper Kit for RG58/59/62, RG174/179 and RG178 Die CTK-174-02-ND 124.00 = — _ CTK-174-02 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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GPS Antennas 


Dimensions in mm 


SH Series: The SH Series antennas combine superior performance, advanced operational and protection features and low power consumption. This makes 
them ideal for telematics, fleet management, navigation, tracking and other applications that require a compact, high performance GPS antenna. 

UC Series: The UC Series offers outstanding value in a compact form factor. A wide operating voltage, temperature range and compact housing with dual 
mounting options suit the UC to a wide variety of cost-sensitive applications. 


Frequency | Digi-Key Price Each Antenna Factor 
Fig.| Description (MHz) Part No. 25 100 Part No. 
Compact GPS Antenna with SMA 1575.42 ANT-GPS-SH-SMA-ND NEW! 25.81 23.60 20.21 | ANT-GPS-SH-SMA 
1 | Compact GPS Antenna with MCX 1575.42 ANT-GPS-SH-MCX-ND NEW! 25.81 23.60 20.21 | ANT-GPS-SH-MCX 
Compact GPS Antenna with MMX 1575.42 ANT-GPS-SH-MMX-ND NEW! 25.81 23.60 20.21__| ANT-GPS-SH-MMX 
2 | High Performance GPS with SMA 1575.42 ANT-GPS-UC-SMA-ND 30.19 27.60 24.32 | ANT-GPS-UC-SMA 
___ | Antenna Base for GPS RP-SMA _ ANT-DB2-RMG-RP-RP-SM-ND. 39.08 35.73 29.95 | ANT-DB2-RMG-RP-RP-SM 
Antenna Base for GPS SMA _ ANT-DB2-RMG-SM-RP-SM-ND 39.08 35.73 29.95 | ANT-DB2-RMG-SM-RP-SM 


Magnetic Mount Antennas 


Mag-1 Magnetic Bases: 


Available in three base diameters, each MAG-1 Series base features a powerful magnet for reliable mounting on metal 
surfaces. They also feature a soft, rubber protective cover to help protect painted surfaces, such as those on automobiles. 


The base accepts a diverse range of antenna element styles and frequencies. 


Mag-1 Antenna Elements: 


These cosmetically attractive elements are designed to fit MAG-1 Series bases. Ideal for mobile and cellular systems, they 
are available in a range of styles and center frequencies and are intended to offer outstanding performance and durability 


even in harsh environments. 


Dimensions in mm 


Frequency | Digi-Key Price Each Antenna Factor 

Fig. | Description (MHz) Part No. ‘ 25 100 | Part No. 

50mm MAG-1 Magnetic Base _ ANT-MAG-B50-RPS-ND 5.78 5.28 4.40 | ANT-MAG-B50-RPS 
1 |66mm MAG-1 Magnetic Base — ANT-MAG-B66-RPS-ND 6.49 5.94 4.95 | ANT-MAG-B66-RPS 

85mm MAG-1 Magnetic Base — ANT-MAG-B85-RPS-ND 7.23 6.61 5.50 | ANT-MAG-B85-RPS 
2 | Dual-Band Whip-Element 17 rity ANT-ELE-S01-008-ND 3.41 3.12 2.90 | ANT-ELE-S01-008 
3 | Whip-Element 916 ANT-ELE-S01-005-ND 2.92 2.56 2.25 | ANT-ELE-S01-005 
4 | High Gain Whip-Element 916 ANT-ELE-S01-006-ND 3.52 3.08 2.70 | ANT-ELE-S01-006 
5 | Short Whip-Element 916 ANT-ELE-S01-010-ND 2.86 2.51 2.22 | ANT-ELE-S01-010 
6 | Stub Element 2.4GHz ANT-ELE-S01-011-ND 2.82 2.47 2.20 | ANT-ELE-S01-011 


Yagi Antennas 


Antenna Factor offers Yagi antennas in models covering frequencies from 400 to 2.4GHz. The 
antennas are designed for long-distance directional communication and can greatly enhance the 


performance of RF links, such as WLAN and WIFI. 


Made of stainless steel and featuring sturdy mast mounts, these rugged antennas are constructed 
to withstand the stress of long-term use. All antennas are designed for 50Q system matches with 


maximum inputs of 100W. 


Dimensions in mm 


Freq. | Digi-Key Price Each Antenna Factor 
Fig. | Description (MHz) | Part No. i 25 100 | Part No. 
1 |418MHz 5-Element Yagi | 418 | ANT-418-YG5-N-ND 84.35 77.12 69.95 | ANT-418-YG5-N 
2 | 916MHz 5-Element Yagi | 916 | ANT-916-YG5-N-ND 84.35 77.12 69.95 | ANT-916-YG5-N 
3 | 2.4GHz 6-Element Yagi | 2442 | ANT-2.4-YG6-N-ND 84.35. 77.12 69.95 | ANT-2.4-YG6-N 
4 | 2.4GHz 12-Element Yagi | 2442 | ANT-2.4-YG12-N-ND 120.23 109.92 89.96 | ANT-2.4-YG12-N 


Surface Mount 


MHW Series: 


This antenna style provides a clever solution to the unique needs of difficult environments such as a vehicle. Designed to 
mount directly onto nonconductive interior surfaces such as wallboard, windows or a rear view mirror, these compact antennas 


are easily concealed, minimizing pote 


HDP Series: 


A compact, center-fed antenna that achieves efficient operation at either or both of two frequency bands. Its durable, 


Antennas 


ntial theft. 


unobtrusive housing attaches permanently with integral adhesive to flat, nonconductive surfaces. 


VDP Series: 


Similar to the HDP Series but the cable enters from the bottom to facilitate vertical orientation. Also, this compact, center-fed 
antenna achieves efficient operation at any or all of three frequency bands. Attaches permanently with integral adhesive to flat 


nonconductive surfaces. 


Dimensions in mm 
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Frequency Digi-Key Price Each Antenna Factor 
Fig. Description (MHz) Part No. 1 25 100 Part No. 
418 ANT-418-MHW-RPS-S-ND 9.94 8.70 7.94 ANT-418-MHW-RPS-S 
1 Compact Center-Fed Dipole 433 ANT-433-MHW-RPS-S-ND 9.94 8.70 7.94 ANT-433-MHW-RPS-S 
916 ANT-916-MHW-RPS-S-ND 9.94 8.70 7.94 ANT-916-MHW-RPS-S 
Dual-Band Surface Mount 860 ~ 960, 1770 ~ 1880 ANT-DB1-HDP-RPS-ND 8.07 7.38 6.75 ANT-DB1-HDP-RPS 
Tri-Band Surface Mount 860 ~ 960, 1770 ~ 1880, 2400 ANT-DB1-VDP-RPS-ND 9.68 8.47 7.44 ANT-DB1-VDP-RPS 


550 tos3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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i- Key Antenna Factor 
Fig. Description (MHz) Part No. 1 25 100 Part No. 
418 ANT-418-PW-QW-ND® 6.83 6.24 5.07 ANT-418-PW-QW 
1 Permanent Mount 433 ANT-433-PW-QW-ND® 6.70 6.13 4.97 ANT-433-PW-QW 
1/4 Wave Whip 868 ANT-868-PW-QW-ND® 6.56 6.00 4.84 ANT-868-PW-QW 
916 ANT-916-PW-QW-ND® 6.44 5.89 4.79 ANT-916-PW-QW 
ae 868 ANT-868-PML-ND@ 7.61 6.96 5.50 ANT-868-PML 
2 Le Wave Whip Rete Gebe 916 ANT-916-PML-ND® 7.61 6.96 5.66 ANT-916-PML 
315 ANT-315-CW-RH-ND® 6.32 5.78 4.36 ANT-315-CW-RH 
418 ANT-418-CW-RH-ND® 6.32 5.78 4.36 ANT-418-CW-RH 
: ; 433 ANT-433-CW-RH-ND® 6.32 5.78 4.36 ANT-433-CW-RH 
8 Reduced Height 1/4 Wave Whip 916 ANT-916-CW-RH-ND® 6.32 5.78 4:36 ANT-916-CW-RH 
2.45GHz ANT-2.4-CW-RH-ND@ 474 4.34 3.64 ANT-2.4-CW-RH-RPS 
2.45GHz ANT-2.4-CW-RH-SMA-ND@ 4.74 4.34 3.64 ANT-2.4-CW-RH-SMA 
418 ANT-418-CW-QW-ND¢ 7.88 7.20 5.74 ANT-418-CW-QW 
4 RP-SMA 1/4 433 ANT-433-CW-QW-ND@ 7.70 7.04 5.61 ANT-433-CW-QW 
Wave Whip 868 ANT-868-CW-QW-ND@ 753 6.88 5.48 ANT-868-CW-QW 
916 ANT-916-CW-QW-ND@ 7.35 672 5.36 ANT-916-CW-QW 
315 ANT-315-CW-HD-ND® 7.61 6.96 5.50 ANT-315-CW-HD 
z RP-SMA Reduced Height 418 ANT-418-CW-HD-ND® 761 6.96 5.50 ANT-418-CW-HD 
1/4 Wave Whip 433 ANT-433-CW-HD-ND® 761 6.96 5.50 ANT-433-CW-HD 
916 ANT-916-CW-HD-ND@ 7.61 6.96 5.50 ANT-916-CW-HD 
1/4 Wave Whip Right Angle 315 ANT-315-CW-RCS-ND@ 6.46 5.91 4.99 ANT-315-CW-RCS 
6 ; 916 ANT-916-CW-RCS-ND® 6.46 5.91 5.25 ANT-916-CW-RCS 
RP-SMA Right Angle 2.4GHz ANT-2.4-CW-RCS-ND® 6.46 5.91 5.25 ANT-2.4-CW-RCS 
5 1/4 Wave Whip 916 ANT-916-CW-RCL-ND@ 7.04 6.44 5.50 ANT-916-CW-RCL 
1/2 Wave Whip RP-SMA 2.4GHz ANT-2.4-CW-RCL-ND@ 7.04 6.44 5.50 ANT-2.4-CW-RCL 
8 1/2 Wave Whip RP-SMA 2.4GHz ANT-2.4-CW-RCT-RP-ND@ 8.47 7.75 6.50 ANT-2.4-CW-RCT-RP 
315 ANT-315-PW-LP-ND@ 2.03 1.86 1.79 ANT-315-PW-LP 
: Permanent Mount Reduced 418 ANT-418-PW-LP-ND@ 2.08 1.86 1.79 ANT-418-PW-LP 
Height 1/4 Wave Whip 433 ANT-433-PW-LP-ND@ 2.03 1.86 1.79 ANT-433-PW-LP 
916 ANT-916-PW-LP-ND@ 2.03 1.86 1.79 ANT-916-PW-LP 
315 ANT-315-PW-RA-ND® 3.45 341 2.89 ANT-315-PW-RA 
46 Permanent Mount Swivel 418 ANT-418-PW-RA-ND® 3.45 311 2.89 ANT-418-PW-RA 
Angle 1/4 Wave Whip 433 ANT-433-PW-RA-ND® 3.45 311 2.89 ANT-433-PW-RA 
916 ANT-916-PW-RA-ND® 3.45 3.11 2.89 ANT-916-PW-RA 
1 1/2 Wave Swivel RP-SMA 2.45/5.8GHz ANT-DB1-RAF-RPS-ND@ 10.28 9.00 7.87 ANT-DB1-RAF-RPS 
315 ANT-315-SP-ND® 2.08 1.82 1.75 ANT-315-SP 
saputeiean 418 ANT-418-SP-ND 2.08 1.82 1.75 ANT-418-SP 
12 an 433 ANT-433-SP_-ND@ 2.08 1.82 1.75 ANT-433-SP__ 
868 ANT-868-SP-ND® 2.08 1.82 1.75 ANT-868-SP 
916 ANT-916-SP-ND@ 2.08 1.82 1.75 ANT-916-SP 
13 1a Wave; JIB'Pemanent 868 ANT-868-JJB-ST-ND NEW! 1.72 1.57 1.35 ANT-868-JJB-ST 
Ultra-Miniature, Straight 
- ; 916 ANT-016-JJB-ST-ND® 1.96 172 1.50 ANT-916-JUB-ST 
13: [sdb Permanent Uitte: Miniature, Stralant 2.45GHz ANT-2.4-JJB-ST-ND@ 1.72 1.57 1.50 ANT-2.4-JJB-ST 
Tid Banus USAIN, 868 ANT-868-JJB-RA-ND@ NEW! 1.72 1.57 1.35 ANT-868-JJB-RA 
15 a ee , 916 ANT-916-JJB-RA-ND@ 1.96 172 1.50 ANT-916-JJB-RA 
2.45GHz ANT-2.4-JJB-RA-ND® 172 157 1.50 ANT-2.4-JJB-RA 
868 ANT-868-CHPCT-ND*@ 4.97 4.55 3.90 ANT-868-CHP 
_ vivasconpeat Ch RianAE 868 ANT-868-CHPTR-NDt 11331.00/3,000 ANT-868-CHP 
916 ANT-916-CHPCT-ND*@ 4.97 4.55 3.90 ANT-916-CHP 
916 ANT-916-CHPTR-NDt@ 11331.00/3,000 ANT-916-CHP 
@ RoHS Compliant *CutTape + Tape and Reel (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 551 


LINX VA4PEXBR Antennas (con) 


Frequency Digi- Key Price Each Antenna Factor 
Fig. Description (MHz) Part No. 1 25 100 Part No. 
f ANT-2.45-CHPCT-ND*@ 1.51 1.38 1.34 ANT-2.45-CHP 
18 Pine-Compact Chip-Amenia maken ANT-2.45-CHPTR-NDt@ 1710.00/1,500 ANT-2.45-CHP 
315 ANT-315-HETH-ND® 88 75 67 ANT-315-HETH 
ia. eacieaarnotereneleanieane 418 ANT-418-HETH-ND@ 88 75 67 ANT-418-HETH 
9 433 ANT-433-HETH-ND® 88 75 67 ANT-433-HETH 
916 ANT-916-HETH-ND@ 88 75 67 ANT-916-HETH 
18 Helical SMA Antenna 418 ANT-418-HESM-ND@ 88 75 67 ANT-418-HESM 
315 ANT-315-CW-RAH-ND® 8.47 7.75 6.20 ANT-315-CW-RAH 
des 418 ANT-418-CW-RAH-ND@ 8.47 7.75 6.20 ANT-315-CW-RAH 
14 Wave Whip Right Angle 433 ANT-433-CW-RAH-ND@ 8.47 7.75 6.20 ANT-433-CW-RAH 
2.45GHz ANT-2.4-CW-RAH-RPS-ND@ 4.88 4.47 3.74 ANT-2.4-CW-RAH-RPS 
20 1/4 Wave Right Angle with SMA 2.45GHz ANT-2.4-CW-RAH-SMA-ND NEW! 4.88 4.47 3.83 ANT-2.4-CW-RAH-SMA 
: 868 ANT-868-CW-HW-ND@ 8.49 7.76 6.25 ANT-868-CW-HW 
7 He Wave Whip ARSE 916 ANT-916-CW-HW-ND@ 8.49 7.76 6.25 ANT-916-CW-HW 
315 ANT-315-CW-HWR-RPS-ND@ 9.98 9.12 7.64 ANT-315-CW-HWR-RPS 
1/4 Wave Whip RP-SMA 418 ANT-418-CW-HWR-RPS-ND@ 9.98 9.12 7.64 ANT-418-CW-HWR-RPS 
433 ANT-433-CW-HWR-RPS-ND@ 9.98 9.12 7.64 ANT-433-CW-HWR-RPS 
4/5 Wave Wh RP-SiA 868 ANT-868-CW-HWR-RPS-ND@ 9.98 9.12 7.64 ANT-868-CW-HWR-RPS 
22 abisilla 916 ANT-916-CW-HWR-RPS-ND@ 9.98 9.12 7.64 ANT-916-CW-HWR-RPS 
315 ANT-315-CW-HWR-SMA-ND® 9.98 9.12 7.64 ANT-315-CW-HWR-SMA 
1/4 Wave Whip SMA 418 ANT-418-CW-HWR-SMA-ND@ 9.98 9.12 7.64 ANT-418-CW-HWR-SMA 
433 ANT-433-CW-HWR-SMA-ND@ 9.98 9.12 7.64 ANT-433-CW-HWR-SMA 
ie Wave Wis SMA 868 ANT-868-CW-HWR-SMA-ND® 9.98 9.12 7.64 ANT-868-CW-HWR-SMA 
ae 916 ANT-916-CW-HWR-SMA-ND@ 9.98 9.12 7.64 ANT-916-CW-HWR-SMA 
Berean nck 868 ANT-868-WRT-SMA-ND® 12.22 11.17 10.47 ANT-868-WRT-SMA 
Sia Weue SMA 916 ANT-916-WRT-SMA-ND@ 12.22 11.17 10.47 ANT-916-WRT-SMA 
5a 2.45GHz ANT-2.4-WRT-SMA-ND® 12.22 11.17 10.47 ANT-2.4-WRT-SMA 
7 iiMount 868 ANT-868-WRT-RPS-ND® 12.22 11.17 10.47 ANT-868-WRT-RPS 
Aa WevCRE-SMA, 916 ANT-916-WRT-RPS-ND® 12.22 11.17 10.47 ANT-916-WRT-RPS 
2.45GHz ANT-2.4-WRT-RPS-ND@ 12.22 11.17 10.47 ANT-2.4-WRT-RPS 
Evaluation Kit for CHP Antenna .................0escee ee eee eee e ee ee ee AEK-2.45-CHP-ND 18.95 = = AEK-2.45-CHP. 


@ RoHS Compliant *CutTape t+ Tape and Reel 


Evaluation Kits and Accessories 


These kits provide the most complete opportunity 
to evaluate the Linx module series of your choice 
and then begin the integration of it into your 
own design. 

Basic Evaluation Kit: 

This kit is a quick way to evaluate the field 
performance of Linx products. The kit does not 
allow for the level of testing and interface possible 
with Master Kits but provides a cost-effective 
starting point. 

Master Evaluation/Development System Kit: 
The kits not only allow evaluation of the module 
series you have chosen, but also speed the 
development of your own design via on-board 
prototyping area and breakout headers. 


LINX O&M Modules Fea 


nica FCC Pre-Certified OEM Products “as 


Dimensions in mm HP Series Shown 
- Kit contents vary 


by part number 


Digi-Key Price Linx 
Descripti MHz | PartNo. Each | PartNo. 
All units below are pre-approved with the FCC to allow Handheld Transmitter: Compact 8-button handheld remote eeereen : ame Basic Evaluation Kits ae _ 
immediate integration and sale in most OEM product. is capable of 100+ feet transmission ranges. The trans- - 
Compact Handheld Transmitter: Compact 8-buttons mission can be decoded using a standard decoder IC, SC Series 916 EVAL-916-SC-P-ND 199.00 | EVAL-916-SC 
handheld remote is capable of up to 150 feet transmission microcontroller or matching Linx function module. Sel- KH Series 315 EVAL-315-KH-ND 149.00 EVAL-315-KH 
range. The keypad and labeling can be modified to meet ectable addressing provides security and allows distinct 433 EVAL-433-KH-ND 149.00 EVAL-433-KH 
specific customer requirements. Can create up to 1,024 TX/RX relationships. 315 EVAL-315-KH2-ND® 149.00 EVAL-315-KH2 
distinct transmitter-receiver relationships. Keyfob Transmitter: This tiny keyfob features outstanding KH2 Series 418 EVAL-418-KH2-ND® 149.00 EVAL-418-KH2 
Long-Range Handheld Transmitter: Compact 8-buttons range performance and is configured with 1 to 5 buttons 433 EVAL-433-KH2-ND@ 149.00 EVAL-433-KH2 
handled remote is capable of up to 300+ feet transmission for a variety of OEM applications. ES Series 916 EVAL-916-ES-ND 179.00 EVAL-916-ES 
A td ae a Hey eden urgent ay arts ee are capable of Keyfob: Serge ais EVAESLGSKELOSND 19:00 EVAL AIS KEYS 
distinct transmitter-receiver relationships. External antenna switching external AC or DC powered loads up to 5 amps. HHP Scties Bi8 BVATALEUN GRAND ee EVAL-418-HHCE 
attached. Selectable addressing. HHLR Series a SC eTR a we ae ee 
Freq. | Digi-Key Price Each Linx LR Series 418 EVAL-418-LR-ND 139.00 EVAL-418-LR 
Fig.| Description _|(MHz)| Part No. 1 25 100 | Part No. 433 | EVAL-433-LR-ND 139.00 | EVAL-433-LR-S 
418 | CMD-HHCP-418-ND 29.40 26.88 23.52 |CMD-HHCP-418 ; 315) EVAL-315-LT-ND@ 149.00 | EVAL-315-LT 
433_| CMD-HHCP-433-ND 29.40 26.88 23.52 | CMD-HHCP-433 LT Series 418 | EVAL-418-LT-ND@ 149.00 | EVAL-418-LT 
Compact 315 | CMD-HHCP-315-MD-ND® 30.45 27.84 23.49 |CMD-HHCP-315-MD 433 EVAL-433-LT-ND@ 149.00 | EVAL-433-LT 
1 Handheld 418 | CMD-HHCP-418-MD-ND® 30.45 27.84 23.49 | CMD-HHCP-418-MD 315 EVAL-315-LC-ND® 139.00 EVAL-315-LC 
Transmitter 433 | CMD-HHCP-433-MD-ND® 30.45 27.84 23.49 | CMD-HHCP-433-MD LC Series 418 EVAL-418-LC-ND® 139.00 EVAL-418-LC 
315 | OTX-315-HH-CP8-MS-ND® 43.16 39.46 36.99 | OTX-315-HH-CP8-MS 433 EVAL-433-LC-ND® 139.00 EVAL-433-LC 
418 | OTX-418-HH-CP8-MS-ND® 43.16 39.46 36.99 | OTX-418-HH-CP8-MS Master Evaluation / Development System Kits 
ae OSH Cre MS NDe Bap ae a 8 Oe Gees HP-3 Series | 900 | MDEV9OOHPSPPSRS23-ND 299.00 | MDEV-900-HP3-PPS-RS232 
418 | CMD-HHLR-418-ND 32.41 29.64 26.49 | CMD-HHLR-418 ES Series 916_| MDEV-916-ES-ND 299.00 | MDEV-916-ES 
433 | CMD-HHLR-433-ND 32.41 29.64 26.49 | CMD-HHLR-433 SC-P Series 916 MDEV-916-SC-P-ND 299.00 MDEV-916-SC-P 
2| “Handheld | 418 | CMO-HHLR-«18-MD.NDe 3346 3060 25.82 |GMO-HHLR 418 MO ous we | eee oe 
jandhel E -418-MD-ND@ ; K ; | -418- i as “USB-OS- “USB 
Transmitter | 433 | CMD-HHLR-433-MD-ND@ 33.46 30.60 25.82 | CMD-HHLR-433-MD Osisanls a AE ee ae oe SRE 
315 | OTX-315-HH-LR8-MS-ND® 45.33 41.44 38.85 | OTX-315-HH-LR8-MS 418 MDEV-418-HH-KF5-MS-ND 449.9 MDEV-418-HH-KF5-MS 
418 | OTX-418-HH-LR8-MS-ND@ 45.33 41.44 35.49 | OTX-418-HH-LR8-MS 433 NIGEY as ULES: 149.90 MDEV 438 HIKERS 
433 | OTX-433-HH-LR8-MS-ND® 45.33 41.44 38.85 | OTX-433-HH-LR8-MS -433-HH-KFS-MS- .95 ~433-HH-KFS- 
Handheld 315 | CMD-HHTX-315-ND 32.03 29.28 25.08 |CMD-HHTX-315 315 MDEV-315-HH-CP8-MS-ND® 149.95 MDEV-315-HH-CP8-MS 
3] qratomiter | 418 | CMD-HHTX-418-ND 32.03 29.28 25.08 |CMD-HHTX-418 MS Series 418 | MDEV-418-HH-CP8-MS-ND@ 149.95 | MDEV-418-HH-CP8-MS 
433 | CMD-HHTX-433-ND 32.03 29.28 25.08 | CMD-HHTX-433 433 MDEV-433-HH-CP8-MS-ND@ 149.95 MDEV-433-HH-CP8-MS 
315 | CMD-KEY5-315-ND®@ 19.60 18.62 17.08 | CMD-KEY5-315 315 MDEV-315-HH-LR8-MS-ND® 149.95 MDEV-315-HH-LR8-MS 
1 to 5 Button FCC | 418 | CMD-KEY5-418-ND® 19.60 18.62 17.08 | CMD-KEY5-418 418 MDEV-418-HH-LR8-MS-ND 149.95 MDEV-418-HH-LR8-MS 
4 Precertified 433 | CMD-KEY5-433-ND@ 19.60 18.62 17.08 | CMD-KEY5-433 433 MDEV-433-HH-LR8-MS-ND® 149.95 MDEV-433-HH-LR8-MS 
Keyfob 315 | OTX-315-HH-KF5-MS-ND® 21.40 20.33 20.07 | OTX-315-HH-KF5-MS 418 MDEV-LICAL-MS-ND 249.00 MDEV-LICAL-MS 
Transmitter 418 | OTX-418-HH-KF5-MS-ND® 21.40 20.33 20.07 | OTX-418-HH-KF5-MS 7 7D THe. x 7 
433 | OTX-433-HH-KF5-MS-ND@ 21.40 20.33 20.07 | OTX-433-HH-KF5-MS HS. Series 418 _REMDENAEIGAEESsND) - 289,00" | MDEV-LICAL*HS 
Tt04 Position | 315 | FCTN-RLY4XX-315-ND@ 59.85 54.72 49.96 |FCTN-RLY4-315 Accessories — RoHS Compliant 
5 | Relay Function ) 418 | FCTN-RLY4-418-ND 59.85 54.72 49.96 | FCTN-RLY4-418 CR2032 Coin o= wank e 
Module 433 | FCTN-RLY4XX-433-ND 59.85 54.72 49.96 | FCTN-RLY4-433 Battery Holder Wee ar ae BATHLD-001 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
552 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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LC Series - Ultra-Compact Low-Cost RF TX/RX 
Modules: Operating in the 260 ~ 470MHz band, these 
tiny RF modules provide a complete and cost-effective 
solution for the wireless transfer of serial control and 
command information over distances in excess of 300 ft. 
Tx: © 2.7 ~ 5.2VDC range *1.5 mA average *+3dBm 
output * 5Kbps maximum data rate * Low harmonics 

Rx: © 2.7 ~ 5.2VDC range * Low power consump- 
tion (6mA op., 300H/A sleep) * -97 Typical sensitivity 
*5Kbps maximum data rate » Balanced LO for easy 
certification 

KH Series — Transmitter And Receiver Featuring 
Integrated Encoder/Decoders: This series combines the 
popular LC TX/RX with an integrated encoder/decoder 
pair. The encoder module accepts up to eight parallel 
inputs. This allows the direct connection of switches or 
a microcontroller. 

KH2 Series — This series is ideally suited for applications 
such as remote control/command and keyless entry. 
It combines a high-performance RF receiver with an 
on-board decoder. When paired with a matching KH 
Series transmitter/encoder module, OEM transmitter, or 
LC or LR Series transmitter and Holtek HT640 encoder 
combination, a highly reliable wireless link is formed, 
capable of transferring the status of 8 parallel inputs for 
distances of up to 3,000 ft. Ten tri-state address lines 
provide 59,049 (310) different addresses. 

RM Series — Provides a complete TX/RX solution in 
a compact SIP style module. This series utilizes an 
advanced SAW based design and FM/FSK modulation 
and operates in the 260 ~ 470MHz band. 

Tx: ©5.9 ~ 9.0VDC range *6.0mA average *+3dBm 
output *10,000Kbps maximum data rate + SIP 
package 

Rx: «4.0 ~ 9.0VDC range *14mA average *-103 
Typical sensitivity 

HP3 Series — High-Performance, Low-Cost, RF TX/RX 
Modules: These modules are designed for the popular 
902 ~ 928MHz band. The modules offer 8 or 256 
selectable channels and are capable of transmitting 
analog and digital information for distances of up to 
1000 feet. Available in SIP or SMT package. 

Tx: © 8 parallel selectable channels on PO series 
and 8 parallel 120 serial on PS series » Synthesized 
architecture *2.7 ~ 3VDC supply range * Low power 
(15mA average current): * Odbm output power * 100Hz 
~ 25kHz analog bandwidth * CTS 

Rx: © 8 parallel selectable channels on PO series and 8 
parallel 120 serial on PS series * Synthesized architec- 
ture *2.7 ~ 18VDC supply range * Low power (18mA 
average current; 50/A powerdown) * 50Kbps maximum 
data rate * 50Hz ~ 25kHz analog bandwidth * RSSI 
output * Powerdown control 

BBA Series —- Broadband RF Amplifiers: These amp- 
lifiers are well suited to a wide range of amplification 
and buffering applications including extending 
the range of Linx’s own RF modules (when legally 
appropriate). The hybrid amps are pre-matched to 500 
and require no external RF components. 

BBA-322: * High gain model *10Mhz ~ 3GHz 
broadband operation *+20dB small signal gain at 
900MHz * Up to +10 (10mW) Linear output power 
© 3.8dB noise figure * Operates from a single supply 
BBA-519: * High output model * 10Mhz ~ 4GHz 
broadband operation *+18dB Small Signal gain at 
900MHz * Up to +17 (50mW) Linear output power 
© 4 8B noise figure 


Digi@Reel 


HP SERIES RF RECEIVER 
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RF MODULE 
RXM-418-LR-S 
LOT 10000 


ES Series — Housed in a tiny SMD package, this series 
utilizes an advanced FM/FSK-based synthesized archi- 
tecture to provide superior performance and noise 
immunity when compared to AM/OOK solutions. An 
outstanding 56Kbps maximum data rate and wide-range 
analog capability make the ES Series equally at home 
with digital data or analog sources such as audio. A host 
of useful features including RSSI, PDN, audio reference, 
LVL ADJ, low-voltage detect and a microprocessor clock 
source are provided. Operates at 916.48MHz which in 
North America allows an unlimited variety of applications 
including data and audio links. Audio 20Hz ~ 28kHz, very 
low current for long life in battery applications. 

Tx: * Supply voltage: 2.1 ~ 4V * Current: 6.5 ~ 
7.5mA * Odbm output power «Sleep: 90pA 

Rx: © Supply voltage: 4.5 ~ 5.5V * Current: 5.5 ~ 6.5mA 
* Sleep: 50pA 


LR Series — This receiver is ideal for the wireless trans- 
fer of serial data, control or command information 
in the 260 ~ 470MHz band » Links less than 3000 feet 
will benefit from a more reliable signal * Rx is Footprint 
compatible with popular LC-S series * 10 kbps data 
rate Range in excess of 3000 feet * SMD package 
¢ No external components required (except antenna) 
* Operating voltage down to 2.7V * 5kHz analog BW 
«-112dbm receiver sensitivity typical *5.2mA supply 
current typical 


QS Series — Allows the rapid addition of USB to virtually 
any device. Housed in a compact SMD package, the QS 
Module provides a complete solution for converting 
between USB and TTL logic output. » Applications 
include interfacing Linx RF Modules, MCUs, etc., to 
a USB interface * 4.4 ~ 6VDC supply * Low current 
consumption, 26mA * USB Bus or self powered *No 
external components required (except USB jack) 


HS and MS Series —- Both the MS and HS Series 
encoders and decoders are designed for remote control 
applications. They allow the status of up to 8 buttons or 
contacts to be securely transferred via a wireless link. 
The MS Series 24 bit address size makes transmissions 
highly unique, minimizing the possibility of multiple 
devices having conflicting addresses. The HS Series 
uses a highly secure encryption algorithm with a non- 
repeating code to prevent unauthorized users from 
replicating the signal. 

Features: *8 data lines * Low 2.0V ~ 5.5V operating 
voltage * Low supply current (370A @ 3V) «Ultra low 
0.1/A standby current ¢ Selectable baud rates 


MT Series —- The MT Series transcoders are designed 
for bidirectional remote control applications. Eight status 
lines can be set up in any combination of inputs and 
outputs for the transfer of button or contact states. 
Features: Bi-directional control * Automatic confirmation 
Secure 224 possible addresses ° 8 status lines « Serial 
Interface Engine (SIE) * Definable recognition authority 


LT Series — This transceiver is ideal for the bidirectional 
wireless transfer of serial data, control, or command 
information in the favorable 260 ~ 470MHz band. The 
transceiver is capable of generating +10dBm into a 500 
load and achieves an outstanding typical sensitivity 
of -112dBm. 

Features: * Long range »* Data rates to 10,000bps 
* No external RF components required » Low power 
consumption * RSSI and power-down functions 


RF Modules / Broadband Amplifiers 
Evaluation Kits / Interface ICs 
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RF MODULE 
TRM-433-LT 
1 LOT 10000 


Freq. | Digi-Key Price Each Linx 
Fig Description (MHz) | Part No. fl 25 100 | Part No. 
LC Series 
315 | TXM-315-LC-ND 6.90 6.31 5.60 | TXM-315-LC 
1 Transmitter 418 | TXM-418-LC-ND@ 6.90 6.31 5.60 | TXM-418-LC 
433 _ | TXM-433-LC-ND@ 6.90 6.31 5.60 | TXM-433-LC 
2 Receiver 418 | RXM-418-LC-S-ND 13.79 12.61 10.90 | RXM-418-LC-S 
KH/KH2 Series 
315 | TXE-315-KH-ND 9.98 9.12 7.80 | TXE-315-KH 
418 | TXE-418-KH-ND® 9.98 9.12 7.80 | TXE-418-KH 
3 Transmitter/Encoder 315 | TXE-315-KH2-ND® 9.98 9.12 7.80 | TXE-315-KH2 
418 | TXE-418-KH2-ND® 9.98 9.12 7.80 | TXE-418-KH2 
433 | TXE-433-KH2-ND@ 9.98 9.12 7.80 | TXE-433-KH2 
418 | RXD-418-KH-ND 15.93 14.56 12.75 | RXD-418-KH 
4 Receiver/Decoder 315 | RXD-315-KH2-ND® 15.93 14.56 12.74 | RXD-315-KH2 
418 | RXD-418-KH2-ND® 15.93 14.56 12.74 | RXD-418-KH2 
433 _ | RXD-433-KH2-ND@ 15.93 14.56 12.20 | RXD-433-KH2 
RM Series 
5 Receiver 418 | RXM-418-RM-ND 36.66 33.52 28.31 | RXM-418-RM 
HP3 Series 
6 Transmitter 8 Channel 900 | TXM-900-HP3-PPO-ND 29.45 26.93 23.60 | TXM-900-HP3-PPO 
Transmitter 8/120 Channel | 900 | TXM-900-HP3-PPS-ND 30.33 27.73 24.10 | TXM-900-HP3-PPS 
7 Receiver 8 Channel 900 | RXM-900-HP3-PPO-ND 43.40 39.68 30.48 | RXM-900-HP3-PPO 
Receiver 8/120 Channel 900 | RXM-900-HP3-PPS-ND. 44.98 41.12 31.47 | RXM-900-HP3-PPS 
BBA Series 
g | Hi-Gain Broadband RF Amp. | 10~3000 | BBA-322-A-ND 14.80 14.06 13.50 | BBA-322-A 
Hi-Power Broadband RF Amp| 10~4000 | BBA-519-A-ND® 15.00 14.25 13.95 | BBA-519-A 
ES Series — RoHS Compliant 
9 Transmitter 916 | TXM-916-ES-ND 13.84 12.66 10.87 | TXM-916-ES_ 
10 Receiver 916 | RXM-916-ES-ND 17.12 15.65 12.92 | RXM-916-ES_ 
LR Series 
315 | TXM-315-LR-ND® 7.46 6.82 5.95 | TXM-315-LR 
1 Transmitter 418 | TXM-418-LR-ND 7.46 6.82 5.95 | TXM-418-LR 
433 | TXM-433-LR-ND@ 7.46 6.82 5.95 | TXM-433-LR 
315 | RXM-315-LR-ND® 13.56 12.40 9.80 | RXM-315-LR 
12 Receiver 418 | RXM-418-LR-ND® 13.56 1240 9.80 | RXM-418-LR 
433 | RXM-433-LR-ND® 13.56 12.40 9.80 | RXM-433-LR 
QS Series 
13 USB Module — | SDM-USB-QS-S-ND 13.91 12.72 11.24 | SDM-USB-QS-S 
HS Series — RoHS Compliant 
14 Encoder — | LICAL-ENC-HS001-ND 4.45 4.07 3.43 | LICAL-ENC-HS001 
Decoder —__|LICAL-DEC-HS001-ND 4.45 4.07 3.43 | LICAL-DEC-HS001 
MS Series — RoHS Compliant 
14 Encoder — | LICAL-ENC-MS001-ND 4.10 3.75 3.16 | LICAL-ENC-MS001 
Decoder — | LICAL-DEC-MS001-ND 4.10 3.75 3.16 | LICAL-DEC-MS001 
NEW! MT Series — RoHS Compliant NEW! 
14 Transcoder — | LICAL-TRC-MTCT-NDt 415 3.80 3.68 | LICAL-TRC-MT 
—__|LICAL-TRC-MTTR-ND$ 5043.36/1,600 | LICAL-TRC-MT 
NEW! MT Series Development Kit — RoHS Compliant NEW! 
—|_ Master Development Kit.............. MDEV-LICAL-MT-ND 299.00 - — | MDEV-LICAL-MT 
LS Series — RoHS Compliant 
_ Encoder - 8 Dip — | LICAL-ENC-LS001-ND 3.90 3.57 3.02 | LICAL-ENC-LS001 
Decoder - 8 Dip —__|LICAL-DEC-LS001-ND 3.90 3.57 3.02 | LICAL-DEC-LS001 
LT Series — RoHS Compliant 
315 | TRM-315-LT-ND 17.15 = 15.68 14.70 | TRM-315-LT 
15 Transceiver 418 | TRM-418-LT-ND 17.15 15.68 14.70 | TRM-418-LT 
433 | TRM-433-LT-ND 17.15 15.68 14.70 | TRM-433-LT 
RoHS Compliant tCutTape + Tape and Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Microelectronic Integrated Systems 


RF Receivers and RFID Transceivers 


RF Receivers: Features: * Single superhet architecture for low external component count « FSK for digital data and 
FM reception * FM/FSK demodulation with phase-coincidence demodulator * For Analog Signal transmission »* Low 


RF Receiver and RFID Transceiver 
Evaluation Boards and Development Kits 


current consumption in active mode and very low standby current * Switchable LNA gain for improved dynamic range a 5 
 RSSI allows signal strength indication and ASK detection Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Digi-Key Price 
RFID Transceivers: Description Part No. Each 
MLX90121 and MLX12115: Features: * Low external component count Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 5 5 
MLX90109: Features: . Addressing 100kHz ~ 150kHz frequency range transponder * Biphase and Manchester ASK * ON/ Evaluation Boards\and Devefopment Kite for Ar/AFI2: 
OFF keying modulation Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Evaluation Board for TH71101 Receiver EVB71101B-315FSKC-ND 160.00 
F are EOE i od Reel Evaluation Board for TH71101 Receiver EVB71101B-433FSKC-ND 160.00 
requency |Digi-Key rice Eac ‘ape and Ree! ; ; Y z 
Protocol | Package | (MHz) |Part No. 1 10 25 Oy. Pricing Se Board for TH71102 Rocaiver EVB71102B-315FSKC-ND 160.00 
- - Evaluation Board for TH71102 Receiver EVB71102B-418FSKC-ND 160.00 
BE Receivers / Transceiver Evaluation Board for TH71102 Receiver EVB711028-433FSKC-ND 160.00 
32-LQFP | 315 ~ 433 }TH71101ENE-ND 11.11 8.55 6.58 
32-LQFP | 315 ~ 433 }TH71102ENE-ND 1235 950 7.31 = _— Evaluation Board for TH71111 Receiver EVB71111B-915FSKC-ND 160.00 
FSK/FM/ASK] 32-LQFP | 868 ~ 915 ]TH71111ENE-ND 12.32 9.49 7.30 — — Evaluation Board for TH71112 Receiver EVB71112B-868FSKC-ND 160.00 
32-LOFP | 868 ~ 915 |TH71112ENE-ND® 12.35 9.50 7.31 = = Evaluation Board for TH71112 Receiver EVB71112B-915FSKC-ND 160.00 
32-LOFP | 300 ~ 930 |TH7122ENECT-ND@NEW! 15.76 12.13 9.33 | 2,000 | 3951.00/M Evaluation Board for TH7122ENE Transceiver £VB7122-433-FSK-C-ND NEW! 253.75 
RFID Transceivers — RoHS Compliant Evaluation Board for MLX90121 £VB90121-ND 145.00 
20-SSOP] 13.56 [MLX90121EFRCT-ND 18.31 14.09 10.84 | 7,500 | 4932.00/M Development Kit for MLX90121 DVK90121-ND 435.00 
- 20-SSOP| 13.56 |MLX12115EFRCT-ND 23.25 17.89 13.76 | 1,500 6262.00/M : 
8-SOIC | 125kHz |MLX90109EDCCT-ND 956 7.35 5.66 | 2,600 | 2573.00/M Evaluation Board for MLX90109 £VB90109-ND 72.50 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change -CT-ND to -TR-ND Development Kit ter, MLXe0108 ENED LS 435.00 


[leshiletics ZigBee™ Modules and Development Kits 


MeshNetics is a creator of easy-to-integrate 2.4GHz 802.15.4/ZigBee wireless RF modules and free mesh networking 
software, used by OEMs and system integrators to add wireless connectivity to their products and solutions. MeshNetics 
RF modules feature industry leading range performance with a link budget of 104dB, long battery life and ultra-small 


Features: 
* Control of ZigBit™ functionality and ZigBee networking via standardized SerialNet AT-Command interface » Very low 
power and footprint (see chart) » Self-healing wireless networks » Enables solutions in building automation, energy 


footprint. management and efficiency * HVAC, AMR, predictive maintenance, asset tracking and other application areas 
Module Supply Current Current Output Receiver Tape and Reel 
Dimension | Voltage Consumption Consumption | Frequency | Power | Sensitivity Antenna Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing MeshNetics 
(mm) (V) Power Save (WA) | TX/RX (mA) (GHz) (dBm) (dBm) Type Part No. 1 10 Part No. 750 Part No. 
ZigBee ZigBit Modules 
18.8 X 13.5 | 1.8~3.6 6 18/19 2.4 +3 -101 Balance RF Output Pin 758-1000-1-ND+ 22.90 22.40 758-1000-2-ND 15300.00 ZDM-A1281-BO 
24X13.5 |1.8~3.6 6 18/19 24 +3 -101 Balanced Dual Chip Ceramic 758-1001-1-ND+ 25.90 25.40 758-1001-2-ND 17549.98 ZDM-A1281-A2 
Boards and Development Kits 
MeshBean Board with PCB Antenna, Sensors, Light and Temperature .....................0ccecceeeeceeceeeeeseeseeceeseeeeeeeeeeees 758-1002-ND 125.00 _ — - WDB-A1281-P1 
MeshBean Board with Chip Antenna, Sensors, Light and Temperature... 758-1003-ND 125.00 _ _ _ WDB-A1281-A2 
MeshBean Board with SMA Connector, Sensors, Light and Temperature . 758-1004-ND 125.00 —_— _— — WDB-A1281-E1 
Development Kit for ZigBit Modules, (Includes: 3 MeshBean Boards, Software and Cables, 1-year Manufacturer Support) . 758-1005-ND 900.00 _ _ _ ZDK-A1281-CPT 
Development Kit for ZigBit Modules, (Includes: 3 MeshBean Boards, Software and Cables, 45-day Manufacturer Support) ......... 758-1006-ND 400.00 _- _ - ZDK-A1281-LTE 
+ Cut Tape 
= : © 
MIECREL qwikRadio™ RF Receivers Reel 
Innovation Through Technology™ 
Digi-Key Price Each Micrel 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. 
QwikRadio Receiver/Data Demod 14-SOIC. 576-1330-1-NDt 3.78 3.03 2.36 MICRFO01YM TR 
QwikRadio Receiver/Data Demod 14-SOIC. 576-1330-2-ND$ 5292.50/2,500 MICRFO01YM TR 
QwikRadio Receiver/Data Demod 14-Dip 576-1331-ND 4.55 3.64 2.83 MICRFOO1YN 
QwikRadio Receiver/Data Demod 14-SOIC. 576-1336-ND 3.67 2.94 2.29 MICRF011YM 
QwikRadio Receiver/Data Demod 14-Dip 576-1337-ND 4.41 3.53 275 MICRFO11YN 
115kbps, 800MHz ~ 1GHz UHF Receiver 14-SOIC. 576-1333-ND 4.88 3.91 3.04 MICRFOOSYM 
QwikRadio LP UHF Receiver 8-SOIC 576-1334-ND 3.96 3.17 2.47 MICRFO0O7YM 
QwikRadio LP UHF Receiver 16-SOIC. 576-1335-ND 3.96 3.17 2.47 MICRFOO9YM 
QwikRadio LP UHF Receiver 8-SOIC 576-1962-5-ND NEW! 3.96 3.17 2.47 MICRFO10YM 
300 ~ 440MHz QwikRadio ASK Receiver 16-SOIC. 576-1332-ND 3.96 3.17 2.47 MICRFO02YM 
300 ~ 440MHz QwikRadio Sweep-Mode Receiver 8-SOIC 576-1961-5-ND NEW! 2.77 2.22 1.73 MICRFOO8YM 
300 ~ 440MHz QwikRadio ASK Receiver 8-SOP 576-2420-ND NEW! 3.96 3.17 2.47 MICRF022YM-FS24 
300 ~ 440MHz QwikRadio ASK Receiver 8-SOP 576-2421-ND NEW! 3.96 3.17 2.47 MICRF022YM-FS48 
QwikRadio Receiver 3V, 380 ~ 450MHz 16-QSOP 576-1964-5-ND NEW! 3.92 3.14 2.44 MICRF211AYQS 
QwikRadio Receiver 3.3V, 300 ~ 350MHz 16-QSOP 576-1649-5-ND 3.92 3.14 2.44 MICRF213AYQS 
QwikRadio Receiver 3.3V, 300 ~ 450MHz 16-QSOP. 576-2997-ND NEW! 4.70 3.77 2.93 MICRF218AYQS 
+ CutTape + Tape and Reel 
. . . 
™ 
QwikRadio™ RF Transmitters Digi Reel’ 
Digi-Key Price Each Micrel 
Description Package Part No. dl 25 100 Part No. 
QwikRadio UHF ASK Transmitter 8-SOIC 576-1338-ND 2.77 2.22 1.73 MICRF102YM 
QwikRadio UHF ASK Transmitter 8-SOIC 576-1339-ND 3.42 2.74 2.13 MICRF103YM 
QwikRadio UHF ASK/FSK Transmitter 10-MSOP. 576-1963-5-ND NEW! 2.10 1.68 1.26 MICRF112YMM 
290 ~ 980MHz ISM Band ASK/FSK Transmitter 24-MLF 576-1965-1-NDt NEW! 3.56 2.85 2.22 MICRF405YML TR 
290 ~ 980MHz ISM Band ASK/FSK Transmitter 24-MLF 576-1965-2-ND¢ NEW! 2015.00/1,000 MICRF405YML TR 
1.8V, QwikRadio UHF ASK Transmitter 14-SOIC 576-1340-ND 3.51 2.81 2.19 MICRF104YM 


+ Cut Tape + Tape and Reel 


Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
More Product Available Online: www.digikey.com 
554 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


MIECREL RadioWire® ISM Band Transceiver Digi@Reel® 


Innovation Through Technology™ 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Micrel 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
MICRF505 850MHz and 950MHz ISM Transceiver 32-MLF 576-1659-1-ND 5.60 4.48 3.78 | 576-1659-2-ND 1,000 3500.00 | MICRF505YML TR 
MICRF506 410 ~ 450MHz ISM Transceiver 32-MLF 576-1966-1-ND NEW! 5.60 4.48 3.78 | 576-1966-2-ND NEW! 1,000 3500.00 | MICRF506YML TR 
MICRF600Z 902 ~ 928MHz ISM Transceiver 16-MOD1114Q | 576-2422-ND NEW! 16.63 14.97 13.28 | — — — | MICRF600Z 
MICRF610Z 868 ~ 870MHz ISM Transceiver 16-MOD1114Q | 576-2423-ND NEW! 16.63 14.97 13.28 | — _ — | MICRF610Z 
MICRF620Z 430 ~ 440MHz ISM Transceiver 16-MOD1114Q | 576-2424-ND NEW! 16.63 14.97 13.28 | — _ — | MICRF620Z 


RadioWire® Development Kits 


Digi-Key Price Each Micrel 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 
RadioWire Development Kit for 902 ~ 928MHz 576-1605-ND 292.50 273.00 253.50 MICRF600DEV1 
RadioWire Development Kit for 850 ~ 9S50MHz 576-1606-ND 292.50 273.00 253.50 MICRFS505DEV1 


KR MicrocHip IEEE 802.15.4 - ZigBee™ RF Transceiver 


This is a complete IEEE 802.15.4 radio and operates in the 2.4GHz band. Supports ZigBee, MiWi™ protocols and proprietary protocols to provide an ideal solution for wireless sensor networks, home automation, building 
automation and consumer applications. 


Frequency Power TX Power RX Power 

Range i Output Consumption Consumption | Clock MAC Digi-Key Price Each 

(GHz) (dBm) RSSI (mA) (mA) (MHz)| Features | Encryption| Interface Package Part No. 1 25 100 
2.405 ~ 2.48) = -95.00 0 Yes 18.00 22.00 20 CSMA-CA AES128 | 4-Wire SPI | 40-QFN MRF24J40-I/ML-ND 5.38 2.76 2.69 


MultiTech 


© Universal Socket Modems 


Systems 
Multi-Tech Systems embedded modems offer easy integration of multiple target board is compatible with any Serial Socket modem module, modems that have a parallel interface. 
technologies, all in the same universal socket modem interface. allowing for rapid development of any project with this single board. MTRJ-DK: This developer's kit allows for development with the RJ 
Development Kits: MTSMI-UDK: This developer kit allows the user to Purchase of the desired universal socket modem is required. Modem series, which is a complete integrated modem with global 


configure his own development kit with a modem of their choice. The MTSMI-P-DK: This developer kit allows for the development with compliance in a small form factor. 


Voltage Digi-Key Price Each Multi-Tech 
Description (Vv) Interface Part No. 1 50 100 Part No. 
591-1040-ND 39.00 3770 36.40 | MT100SEM-L 
aa Serialto-Ethemet | 091-1079-ND NEW! 39.00 3770 36.40 | MT100SEM-L.R1 
591-1010-ND 59.97 5839 56.92 | MTXCSEM-L.R2 
Pee 591-1036-ND 55.76 54.31 52.94 | MTXCSEM-L.R3 
Seckeletheinsties Device server 591-1039-ND 39.00 3770 36.40 | MT100SEM 
: Serialto-Ethemet | 091-1078-ND NEW! 39.00 3770 36.40 | MT100SEM.R1 
591-1018-ND 58.18 56.68 55.25 | MTXCSEM.R2 
591-1035-ND 58.19 56.68 —_55.24 | MTXCSEM.R3 
ee 3.3 _| Serial-to-Wi-Fi, 802.11b | 591-1038-ND 84.85 82.65 80.56 | MT800SWM-L 
Socketiitcless- Win Device server: WTAN 5 Serial-to-Wi-Fi, 802.11b | 591-1037-ND 84.85 82.65 80.56 | MT800SWM 
3.3 Seriatto-Bluetooth _| 591-1042-ND 59.58 5780 56.90 | MTS2BTSMI-L.R2 
SocketWireless Bluetooth® V2.0 Device Server . 591-1041-ND 61.50 59.65 58.73 | MTS2BTSMI.R2 
5 Serialto-Bluetooth | 591-1067-ND 6165 60.05 __—58.54 | MTS2BTSMI.R3 
en, ; 33 V.22bis 591-1034-ND 23.68 23.06 22.49 | MT2456SMI-L-22.R3 
SockelMedem™ Dial:up Modem, Serial Dats 5 V.22bis 591-1033-ND 25.60 24.94 24.31 | MT2456SMI-22.R3 
V.22bis 591-1066-ND 16.97 16.53 16.11 | MT2492SMI-L-22 
3.3 v.34 591-1065-ND 20.60 20.06 19.56 | MT2492SMI-L-34 
. ; v.92 591-1064-ND 25.45 2479 _24.16 | MT2492SMI-L-92 
SockelModem Diaiup Modem Setial Date V.22bis 591-1063-ND 16.97. 16.53 16.11 | MT2492SMI-22 
5 v.34 591-1062-ND 20.60 2006 19.56 | MT2492SMI-34 
v.92 591-1061-ND 25.45 2479 24.16 | MT2492SMI-92 
V.32bis 591-1027-ND 33.93 33.05 32.22 | MTS600SMI-L-32.R2 
3.3 V.34 591-1001-ND 36.36 3542 34.52 | MTS600SMI-L-34.R2 
; ; v.92 591-1002-ND 38.79 3778 36.83 | MT5600SMI-L-92.R2 
SockelModem Dial-up Modem, Setial Datel hax V.32bis 591-1012-ND 36.36 35.42 34.52 | MTS600SMI-32.R2 
5 v.34 591-1028-ND 38.79 3778 36.83 | MT5600SMI-34.R2 
v.92 591-1000-ND 4121 40.14__—_-39.13 | MTS600SMI-92.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax, without LED pins 3.3 V.34 591-1029-ND 36.36 35.42 34.52 | MT5600SMI-X-L-34.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Parallel Data/Fax 5 V.34 591-1030-ND 38.79 3778 36.83 | MTS600SMI-P-34.R2 
; ; V.34/V.34 (fax 591-1003-ND 45.61 44.43 43.30 | MTS634SMI-34.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax 5 V.92/V.34 fen 591-1 ae -ND 50.83 49.51 48.25 | MTS634SMI-92.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax, High Voltage 5 V.92/V.34 (fax) 591-1032-ND 56.87 55.39 54.00 | MT5634SMI-HV-92.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax, Industrial Temperature 5 V.92/V.34 (fax) 591-1004-ND 56.87 55.39 54.00 | MT5634SMI-ITP-92.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Parallel Data/Fax 5 V.92/V.34 (fax) 591-1024-ND 50.83. 49.51 48.25 | MTS634SMI-P-92.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Parallel Data/Fax, High Voltage 5 V.92/V.34 (fax) 591-1025-ND 56.87 55.39 54.00 | MT5634SMI-P-HV-92.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Parallel Data/Fax, Industrial Temperature 5 V.92/V.34 (fax) 591-1026-ND 56.87 55.39 54.00 | MT5634SMI-P-ITP-92.R2 
aa V.34 591-1083-ND NEW! 26.67 25.97 25.32 | MTS656SMI-L-D-34 
ScuksiNodeid bit up odin, Seael Dats v.92 591-1081-ND NEW! 3152 30.70 _ 29.92 | MT5656SMI-L-D-92 
7 V.34 591-1082-ND NEW! 26.67 25.97 25.32 | MTS656SMI-D-34 
v.92 591-1080-ND NEW! 3152 30.70 29.92 | MT5656SMI-D-92 
V.32bis 591-1021-ND 38.79 3778 36.83 | MTS656SMI-V-32.R2 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax, Speakerphone I/O 5 V.34 591-1020-ND 41.21 40.14 39.13 | MT5656SMI-V-34.R2 
v.92 591-1019-ND 43.64 42.51 41.43 | MT5656SMI-V-92.R2 
: : 33 V.921V.34 (fax) 591-1056-ND 44.85 43.69 42.59 | MT9234SMI-L-92 
SacketMouem Dial-up:Modem, Serial Data/Fax 5 V.92/V.34 (fax) 591-1055-ND 44.85 43.69. 42.59 | MT9234SMI-92 
SocketModem Dial-up Modem, Serial Data/Fax, High Voltage 5 V.92/V.34 (fax) 591-1057-ND 50.91 49.59 48.34 | MT9234SMI-HV-92 
; 3.3 V.92/V.34 (fax) 591-1059-ND 44.85 43.69 42.59 | MT9234SMI-P-L-92 
mockelModem/Dlarup Modem bafellel Date hax 5 V.92/V.34 (fax) 591-1058-ND 44.85 43.69 42.59 | MT9234SMI-P-92 
SocketModem Dial-up Modem, Parallel Data/Fax, High Voltage 5 V.92/V.34 (fax) 591-1060-ND 50.91 49.59 48.34 | MT9234SMI-P-HV-92 
SocketModem CDMA Wireless Modem, 800/1900MHz, Verizon 5 CDMA 591-1052-ND 210.32 205.13 200.18 | MTSMC-C-N3.R2 
591-1007-ND 194.73 190.02 185.29 | MTSMC-E.R2 
SocketModem EDGE Wireless Modem, Quad-Band GSM 5 EDGE/GSM 591-1049-ND 18111 176.64 172.39 | MTSMC-E.R3 
591-1093-ND NEW! 181.11 176.64 _ 172.39 | MTSMC-E.R4 
591-1017-ND 18112 176.65 172.39 | MTSMC-E-V.R2 
SocketModem EDGE Wireless Modem, Quad-Band GSM with Voice Capability 5 EDGE/GSM 591-1050-ND 181.11 176.64 172.39 | MTSMC-E-V.R3 
591-1094-ND NEW! 181.11 176.64 _ 172.39 | MTSMC-E-V.R4 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 (toss) 555 


Multilech@ Universal Socket Modems (cont) [Ous] 


Systems 
Voltage Digi-Key Price Each Multi-Tech 
Description (V) Interface Part No. 1 50 100 Part No. 
SocketModem GPRS Wireless Modem, 850/1900MHz 5 GSM/GPRS 591-1011-ND 128.16 125.01 122.00 | MTSMC-G-F2.R1.1 
: 591-1053-ND 128.16 125.01 122.00 | MTSMC-G-F4 
SocketModem GPRS Wireless Modem, Quad-Band, 850/1900MHz 5 GSM/GPRS 591-1087-ND NEW! 128.16 125.01 122.00 | MTSMC-G-F4.R1 
: 7 om 591-1068-ND 128.16 125.01 122.00 | MTSMC-G-F4-V 
SocketModem GPRS Wireless Modem, Quad-Band w/Voice Capability, 850/1900MHz 5 GSM/GPRS 591-1088-ND NEW! 128.16 125.01 122.00 | MTSMC-G-F4-V.R1 
SocketModem GPRS Wireless Modem, Quad-Band, 900/1800MHz 5 GSM/GPRS 591-1089-ND NEW! 128.16 125.01 122.00 | MTSMC-G-F4-ED.R1 
SocketModem GPRS Wireless Modem, Quad-Band w/Voice Capability, 900/1800MHz 5 GSM/GPRS 591-1090-ND NEW! 128.16 125.01 122.00 | MTSMC-G-F4-V-ED.R1 
33 V.34 591-1005-ND 39.79 38.75 37.77 | MT5656RU-L-34.R2 
RJModem® Modem, RJ-11 Port, Serial Data y V.92 591-1006-ND 42.45 41.35 40.30 | MT5656RJ-L-92.R2 
5 V.92 591-1051-ND 42.45 41.35 40.30 | MT5656RJ-92.R2 
ModemModule™ GPRS Wireless Modem, 850/1900MHz 5 GSM/GPRS 591-1016-ND 132.05 128.80 125.69 | MTMMC-G-F2.R1.1 
" 591-1054-ND 132.05 128.80 125.69 | MTMMC-G-F4 
MMCModem™ GPRS Wireless Modem, Quad-Band, 850/1900 MHz 5 GSM/GPRS 591-1091-ND NEW! 132.05 428.80 125.69 | MTMMC-G-F4.R1 
MMCModem GPRS Wireless Modem, Quad-Band, 900/1800 MHz 5 GSM/GPRS 591-1092-ND NEW! 132.05 128.80 125.69 | MTMMC-G-F4-ED.R1 


Development Kits 


Universal Socket Modem Development Kit. 591-1009-ND 300.00 — — | MTSMI-UDK 

Socket Modem Development Kit for Parallel Interface. 591-1013-ND 199.00 — — | MTSMI-P-DK 

RJ Modem Development Kit .................00ceeeee eee 591-1014-ND 199.00 = — | MTRJ-DK 
Accessories 

CDMA and F2 Hinged Right Angle Antenna 591-1044-ND 9.73 9.50 9.27 | ANCF2-10HRA 

F1 Hinged Right Angle Antenna............. 591-1045-ND 9.73 9.50 9.27 | ANF1-10HRA 

Bluetooth Hinged Right Angle Reverse Polarity Antenna. 591-1046-ND 13.62 13.28 12.96 | ANBT-10HRA 

SMA to MMCX COAX PF Cable 6 Inch......... 591-1047-ND 20.25 19.75 19.28 | CASMA-MMCX-10 

Reverse SMA to MMCX COAX PF Cable 6 Inch 591-1048-ND 20.25 19.75 19.28 | CARSMA-MMCX-10 

Antenna for GPRS Quad-Band 591-1069-ND 9.73 9.49 9.27 | ANQB-50OHRA 


Reel* 


NEW! Saw Filters 


fanovator th Hectronies Specifications: * Nominal Input/Output Impedance: 500 


Dimensions in mm 


Fig. 1 
Pin Configuration Wi aa 2 —— Pin Configuration 
Input 7 F : fe 1 Input 
Output h A 3 Output (0.50) |= 
Ground F if 2,4 Ground — || | 
gi 4-0.88 |e—»|2-0.74 
Center Insertion Loss Input Signal Operating Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Typical Ripple Level Temperature | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
Fig. (GHz) (dB) (dB) (mW) Range Part No. 1 10 50 Part No. 2,000 Part No. 
1.575 0.45 0.02 50 -30°C ~ 85°C 490-5016-1-ND 1.22 1.02 -92 | 490-5016-2-ND 357.00/M SAFEB1G57KBOFOOR12 
1 1.575 0.95 0.03 50 -30°C ~ 85°C 490-5017-1-ND 1.11 93 -84 | 490-5017-2-ND 324.00/M SAFEB1G57KEOFOOR12 
0.915 1.8 0.3 31.6 -30°C ~ 85°C 490-5019-1-ND 3.36 2.80 2.52 | 490-5019-2-ND 980.00/M SAFEB915MALOFOOR12 
2 1.575 a | 0.1 50 -40°C ~ 85°C 490-5018-1-ND 1.95 1.63 1.47. | 490-5018-2-ND 569.00/M SAFSE1G57KAOT90R12 


BandPass Filter 


Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Power Capacity: 5|00mW 


Fig. 2 NEW! Fig. 3 NEW! 
+— 2.00 _,; 


Center Operating Insertion Loss Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Frequency @ 25°C Ripple Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
Fig. (GHz) (GHz) (dB) (dB) Part No. 1 10 50 Part No. 4,000 Part No. 
1 2.45 2.4~2.5 1.8 0.7 490-4743-1-ND -60 51 45 | 490-4743-2-ND 175.00/M LFB182G45SG9B740 
2 2.45 2.4~2.5 3.5 = 490-5020-1-ND NEW! 69 58 -52 | 490-5020-2-ND NEW! 200.00/M LFB212G45BA1A220 
3 2.45 24-25 15 0.5 490-5021-1-ND NEW! 66 55 -50 | 490-5021-2-ND NEW! 192.00/M LFB212G45SG8A127 
i ae 2.6 1.8 490-5022-1-ND NEW! 66 55 -50 | 490-5022-2-ND NEW! 192.00/M LFB212G45SG8A192 


RF Balun Transformers Digi@Reel° 


Chip type SMD baluns constructed with copper conductor and ceramic material. Ideal for high-frequency applications. Small-size and low-loss baluns can be customized for the 
balance impedance of 1000 ~ 2000. Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Power Capacity: 0.5W 


Dimensions in mm 


0.35+ + «0.30 A : 0.304 + 0.20 
(im fe 7 i 
tote eto 
0.20 0.65 0.20 0.50 
Operating Insertion Balance Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Loss Impedance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
Fig. (GHz) @ 25°C (dB) Dif-Nom. (Q) Part No. 1 10 50 Part No. 4,000 Part No. 
1 23-25 1.0 200 490-4744-1-ND 45 .38 34 490-4744-2-ND 132.00/M LDB212G4020C-001 
seer 0.8 50 490-4745-1-ND 45 38 34 490-4745-2-ND 132.00/M LDB212G4005C-001 
1.0 50 490-4746-1-ND 44 37 33 490-4746-2-ND 127.00/M LDB182G4505C-110 
2 2.4~2.5 1.0 100 490-5023-1-ND NEW! 44 37 33 490-5023-2-ND NEW! 127.00/M LDB182G4510C-110 
1.3 200 490-4747-1-ND 44 37 33 490-4747-2-ND 127.00/M LDB182G4520C-110 
Digi®Reel ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
556 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


National . 
Semiconductor Micro-Module Bluetooth® 


A highly integrated Bluetooth 1.2 compliant solution. The integrated baseband controller and 2.4GHz radio 
combine to form a complete, small form-factor (6.1mm x 9.1mm x 1.2mm) Bluetooth node. The baseboard 
controller has a standard Host Controller Interface (HCl). The firmware supplied in the on-chip ROM supports 
a complete Bluetooth Link Manager and HCI! with communication through a UART or USB interface. This 
firmware features point-to-point and point-to-multipoint link management, supporting data rates up to 723kbps. 
The radio has a heterodyne receiver architecture with a low intermediate frequency (IF), which enables the 
IF filters to be integrated on-chip. The transmitter uses direct |Q-modulation with Gaussian-filtered bit-stream 
data, a voltage controlled oscillator (VCO) buffer and a power amplifier. 


Digi@Reel’° 


LMX5453 Bluetooth 2.0 compliant solution Features: *eSCO * eSCO over USB HCI transport 


Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing 
LMX5453SMXCT-ND 14.09 12.08 10.71 | LMX5453SMXTR-ND 2,500 9780.76/M 


Bluetooth® Serial Port Modules 


Digital Hardware: * Baseband and Link Management Processors * CompactRISC Core « Integrated Memory: 
Flash, RAM *UART Command/Data Port * Auxiliary Host Interface Ports * Advanced Power Management 
(APM) features * Advanced Audio Interface for external PCM codec 


Firmware: Complete Bluetooth Stack including: * Baseband and Link Manager * L2CAP, RFCOMM, SDP. 
* Profiles: GAP, SDAP, SPP 


LMX9830: Bluetooth Serial Port Module is a highly integrated Bluetooth 2.0 baseband controller and 2.4GHz 
radio, combined to form a complete small form factor (6.1mm x 9.1mm x 1.2mm) Bluetooth node. All hardware 
and firmware is included to provide a complete solution from antenna through the complete lower and upper 
layers of the Bluetooth stack. 


LMX9838: Bluetooth Serial Port Module is a fully integrated Bluetooth 2.0 baseband controller, 2.4GHz radio, 
crystal, antenna, LDO and discreets; combined to form a complete small form factor (10mm x 17mm x 2.0mm) 
Bluetooth node. All hardware and firmware is included to provide a complete solution from antenna through the 
complete lower and upper layers of the Bluetooth stack. 


LMX9838DONGLE Kit: This kit includes everything necessary to evaluate all the features of the LMX9838 
Bluetooth. 


Kit Includes: * Complete RS232/UART evaluation board * Audio codec board * Power supply and cables 
* Simply Blue Commander software Simply Blue Smart demo software Full design documentation 
* Bluetooth USB dongle and software (additional Bluetooth device to connect to) 


Digi-Key Price Each National Semiconductor 
Part No. i] 25 100 Part No. 
LMX9830SM-ND 12.48 10.70 9.49 LMX9830SM/NOPB 
LMX9838SB-ND 24.00 22.40 20.80 LMX9838SB/NOPB 
LMX9838DONGLE-ND 253.50 a a LMX9838DONGLE 
PLL/Frequency Synthesizer Digi@Reel 
Operating | Aux. Op. | Normalized Operating | Aux. Op. | Normalized 
PLL Freq. |Frequency| Phase Digi-Key Price Each PLL Freq. |Frequency| Phase Digi-Key Price Each 
Type Modulus (MHz) (MHz) Noise Part No. if 25 100 Type Modulus (MHz) (MHz) Noise Part No. it 25 100 
LIMX1600SLBXCT-ND$ 241 157 1.16 RF/IF Dual | Integer | 2,000 | 1,100 |-211 dBc/Hz ) LMX2336LTM-ND® 285 217 1.66 
RF/IF Dual | Integer | 2,000 500 | -197 dBc/Hz | LMX1600SLBXTR-ND§ 2125.00/2,500 Raeinaen dae oR 
LMX1600TM-ND 1.98 148 1.09 : : : 
Single Integer | 2,000 — —_|-217 dBe/Hz | LMX2346SLBXTR-ND§ 4531.25/2,500 
LIMX1601SLBXCT-ND+ 256 1.90 1.41 ioentine wens, aa5%. 3108 
LMX1601SLBXTR-ND§ 2578.13/2,500 
RF/IF Dual | Integer | 1,100 500 |-197 dBc/Hz | LMX1601TM-ND@ 171 127 94 LMX2347SLBXCT-ND¢ 3.73 2.84 2.47 
LIMX1601TMXCT-ND$@ 171 127 94 Single Integer 2,500 = -217 dBc/Hz | LMX2347SLBXTR-ND§ 4656.25/2,500 
LIMX1601TMXTR-ND§@ 1718.75/2,500 LMX2347TM-ND® 363 276 241 
RF/IF Dual | Integer | 1,100 | 1,100 |-197 dBc/Hz | LMX1602TM-ND® 1.83 1.36 1.01 RF/IF Dual |Fractional-N 2,500 550 | -201 dBc/Hz | LMX2350TM-ND® 5.29 419 3.36 
LIMX2306SLBXCT-ND$ 250 1.90 1.45 RF/IF Dual |Fractional-N} 1,200 550 | -201 dBe/Hz | LMX2352TM-ND® 5.70 4.34 3.31 
LIMX2306SLBXTR-ND§@ 3125.00/2,500 
i =, je : LMX2352TMXCT-ND: 5.70 4.34 3.31 
Single | Integer | 550 210 dBo/H2 | | oag6TM-ND® 2.98 2.21 1.64 | | RF/IFDual /Fractional-N| 1,200 | 550  |-201 dBc/Hz bi 
LMX2352TMXTR-ND§ 7125.00/2,500 
LIMX2306TMXTR-ND§@ 3000.00/2,500 
Single |Fractional-N) 2,500 — — |-201 dBo/Hz | LMX2353TM-ND@ 3.80 289 2.21 
Sais fener | Bang — | cote aperie | LM*231 0USLOXCT-NDg 3.38 257 1.96 
” " , LIMX231 0USLDXTR-ND§ 4218.75/2,500 LIMX2354SLBXCT-ND$ 4.20 3.20 2.44 
sone cael ane on2 aon | LMX2S1TUSLOXGT NOE ner RF/IF Dual |Fractional-N] 2,500 550 | -204 dBe/Hz | LMX2354SLBXTR-ND§ 5250.00/2,500 
‘ 7 -| 
: i LIMX2311USLDXTR-ND§ 4062.50/2,500 LMX2354TM-ND@ 4.05 3.08 2.35 
aa 4:30 to dBole | CMX2812USLDXCT-NDF 310 2.36 1.80 LMX2364SLEXCT-ND¢ 4.60 3.50 2.67 
me nteger : ean LIX2312USLDXTR-ND§ 3875.00/2,500 RF/IF Dual |Fractional-N| 2,600 850 —|-210 dBc/Hz | LMX2364SLEXTR-ND§ 5750.00/2,500 
' LIMX2313USLDXCT-ND$® © 3.00 2.28 1.74 HUN sab SAN 260 
Single Integer 600 _ -212 dBc/Hz 
LIMX2313USLDXTR-ND§@ 3750.00/2,500 LIMX2430SLEXCT-ND$ 4.23 3.22 2.46 
LMX2316SLBXCT-ND$ Ham AGRE ASO RF/IF Dual | Integer | 3,000 800 | -219 dBo/Hz | LMX2430SLEXTR-ND§ 5281.25/2,500 
Single Integer | 1,200 — — |-210 dBe/Hz | LMX2316SLBXTR-ND§ 3218.75/2,500 LMX2430TM-ND@® 403 3.06 2.34 
LMX2316TM-ND@ 3.04 2.26 1.67 LIMX2433SLEXCT-ND$ 448 3.41 2.60 
LIMX2326SLBXCT-ND¢ 333 253 1.93 RF/IF Dual | Integer | 3,600 | 1,700 |-219 dBc/Hz | LMX2433SLEXTR-ND§ 5593.75/2,500 
Single Integer | 2,800 — — |-210 dBo/Hz | LMX2326SLBXTR-ND§ 4156.25/2,500 LMX2433TM-ND® 4.20 3.20 2.44 
PACU 2 e081 Nor LIMX2434SLEXCT-ND$ 460 3.50 267 
RF/IF Dual | Integer | 2,500 510 | -211 dBc/Hz | LMX2330LTM-ND@ 3.03 230 1.76 RF/IF Dual | Integer | 5,000 | 2,500 |-219 dBc/Hz | LMX2434SLEXTR-ND§ 5750.00/2,500 
LMX2330USLEXCT-ND+ 3.70 282 2.15 LMX2434TM-ND® 443 3.37 2.57 
RF/IF Dual Integer 2,500 600 -212 dBc/Hz LMX2330USLEXTR-ND§ 4625.00/2,500 
—— Delta-Sigma Fractional-N) 2,600 | 800 | -210 dBostiz | LMX#470SLEXCT-ND$@ B00 8). ee 
RF/IF Dual | Integer | 2,000 510 | -211 dBo/Hz | LMX2331LTM-ND 263 200 1.53 LIMX2470SLEXTR-ND§@ 6250.00/2,500 
LIMX2332LSLBXCT-ND$ 3.25 247 1.89 | | Delta-Sigma LMX2487ESQCT-ND$© oot. dope ad 
RF/IF Dual | Int 4,200 510 | -211 dBe/Hz | LMX2332LSLBXTR-ND 4062.50/2,500 ional-| é 
/IF Dual Integer \c/Hz § / Fractional-N ) Integer 7,500 3,000 | -210 dBc/Hz LMX2487ESQTR-ND§@ 3658.00/1,000 
LMX2332LTM-ND® 260 1.98 1.51 RF/IF Dual 
LMX2335LTM-ND® 3.05 2.27 1.68 | | Evaluation Board for LMX2433 ..........c.ccccccceeeseeeeeeeeees LMX2433EVAL-ND 225.00/1 
RF/F Dual | Integer | 1,100) 1,100 | -211 dBovtiz |IEMN232S ET MXCT NDE 3.04 2.26 1.67 | | evaluation Board for LMX2470 .........secsccsecsecseseeseeees LMX2470EVAL-ND 225.00/1 
LMX2335LTMXTR-ND§ 3075.00/2,500 @ RoHS Compliant +CutTape  § Tape and Reel 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(toss) 557 


e Wire- | Inte- |Integrated Frequency 
Na t tona 1 A PLL | less |grated| Loop RF IF Range _| Digi-Key Price Each 
Semiconductor PLL with VCO Digi@ Reel’ Type| Std. |VcoS| Filter | PLL | PLL | (MHz) PartNo. 1 2 100 
PLL+| an | a | yes (Sigma) yp | 891-885, |LMIX2531LO1700ECT-ND*® 11.08 9.48 8.41 
Wire | Inte- [integrated Feueny vco Delta 1662-1770 | LMX2531L01700ETR-ND§@ 2006.60/250 
PLL | less jgrated/ Loop | RF | IF | Range | Digi-Key Price Each PLL+| gy | 4 Yes |Sigma-] jy, | 880-933, |LMX2531L01742CT-ND*® 11.06 9.48 8.41 
yey RS AMC) Altera EEE EEE (ONE as | Eat Ue ee veo Delta 1760-1866 | LMX2531L01742TR-ND§® 2006.60/250 
PLL+| oye | o | ves (Sigma) yp | 688-768, | LMX2525L01321CT-ND* 649 513 4.44 —— - a 
on be saro1ces ne eatin PLL} ay | 4 | veg |Sioma| yy, | 868-920, |LMIXA531LO1778ECT-ND*® 11.08 9.48 8.41 
vco Delta 1726-1840 | LMX2531L01778ETR-ND§@ 2006.60/250 
PLL) pcs | 4 | ves |S!9™"Jinteger | 1619-1650 |/MX2502L01635CT-ND* SOO eran eee PL] ay | 4 | veg (Sigma-| yg | 917-1014, |LWIX25S1LO191DECT-ND“® 11.06 9.48 8.41 
veo peta AICO SSOIG HIE) PRAT.GOH,000 vco | pata |” | 1834-2028 | LimwosatLatotoeTR-NDge 2006.60/250 
Puzo leCQU C7 CIN DE 5.65 4.80 9.28 PL] ay | 4 | yee (Sigma-| yj, | 952-1197, |LWIX25S1LOZ08DECT-ND“® 11.06 9.48 8.41 
PLL+ opal 1 | Yes  |5!9™|integer| 954-980. | LMX2512LQ0967TR-ND§ 2847.60/1,000 veo Delta 1904-2274 | LMX2531LQ2080ETR-ND§® 2006.60/250 
veo Dalla betes AON 565 490) 28.28 PLL} ay | 4 | vag |Sioma| yj, [1089-1200, |LMXA53iLO2265ECT-ND*® 11.08 948 8.41 
ieee Senet) e887 60/1000 vo Delta 2178-2400 | LMX2531LO2265ETR-ND§@ 2006.60/250 
PLL+|PCS+ | 5 | Yes |SI9™2-|integer| 1355, | LMX2522L01635CT-ND* 5.69 4.50 3.61 PLL+| ay | Yes /Sigma-| yy, |1168-1395, |LMx2531LO2570ECT-ND*® 11.06 9.48 8.41 
veo | GPs Delta 1619-1650 |LMX2522L.01635TR-ND§ 3360.40/1,000 na Fei 9336-2700 |LMX2531L02570ETR-NDS@ 2008.60/250 
PLL+) an | 4 | yes [SI9™] yg | 749:5°755: JEMMASSTEQISOOECTNDIS®; 14.39 12.33 10.94 Evaluation Kit for LMX25021635............scecseeereeeeeees LIMX25021635EVAL-ND 225.00/1 
veo Delta 1499-1510 | LMX2531LQ1500ETR-ND§@ 4540.25/250 Evaluation Kit for LMX25051321...........ccsceeeeececseseees LIMX25051321EVAL-ND 225.00/1 
PLL] ay |g | veg [Sigma] y, | 765818, |LMX253iLOTS7OECT-ND*® 1106 948 8.41 Evaluation Kit for LMX25120967... LMX25120967EVAL-ND 225.00/1 
vco Delta 1530-1636 |LMX2531L01570ETR-ND§@ 2006.60/250 Evaluation Kit for LMX25121065... LMX25121 065EVAL-ND 225.00/1 
PLL+ At F Yes Sigma- fis 795-850, |LMX2531LQ1650ECT-ND*® 11.06 948 8.41 Evaluation Kit for LMX25221635.........00..... eee LMX25221635EVAL-ND 225.00/1 
vco Delta 1590-1700 |LMX2531LQ1650ETR-ND§@ 2006.60/250 RoHS Compliant * Cut Tape § Tape and Reel 


Cable 


Cable Length | 
Length | 5 Inches 


5 inches 
8.0 ' 
if 


v f 
Thread: / 1. Thread: 


M7x1.0P 27.5 


um 


Cable Length 
— 6 Inches —"' 


Cable 
Length 
120 Inches 
Frequency Connector Element Nominal Digi-Key Price | Nearson 
Fig. Range (MHz) Type Applications Size Impedance (0) | Part No. Each | Part No. 
824 ~ 896, 1850 ~ 1990 SMA AMPS/PCS 1/2 Wave 50 730-1000-ND 18.00 | D131AM-AMPS/PCS-S 
1 2400 ~ 2500 RP SMA 2.4GHz ISM (Zigbee, WLAN, Bluetooth) | 1/2 Wave 50 730-1003-ND 14.85 | S131AH-2450S 
2400 ~ 2500, 4900 ~ 5350, 5725 ~ 5850 RP SMA WLAN/ISM 1/2 Wave 50 730-1013-ND 19.50 | T131AH-2.4/4.9/5.X-S 
2 310 ~ 320 SMA VHF/UHF 1/4 Wave 50 730-1001-ND 16.50 | L324AM-315 
433 ~ 435 SMA UHF 1/4 Wave 50 730-1002-ND 16.50 | L824AM-434 
3 2400 ~ 2500 U.FL 2.4GHz ISM (Zigbee, WLAN, Bluetooth) | 1/2 Wave 50 730-1004-ND 17.82 | S131CL-6-PX-2450S 
4 2400 ~ 2500 RP SMA 2.4GHz ISM (Zigbee, WLAN, Bluetooth) | 1/2 Wave 50 730-1005-ND 12.00 | S151AH-2450S 
5 2400 ~ 2500 MMCX 2.4GHz ISM (Zigbee, WLAN, Bluetooth) | 1/2 Wave 50 730-1006-ND 24.45 | S151FL-5-RMM-2450S 
6 902 ~ 928 RP SMA 900MHz ISM. 1/2 Wave 50 730-1007-ND 18.00 | S152AH-915S 
7 2400 ~ 2500 RP SMA 2.4GHz ISM (Zigbee, WLAN, Bluetooth) | 1/2 Wave 50 730-1008-ND 16.50 | S181AH-2450S 
8 2400 ~ 2500 MMCX 2.4GHz ISM (Zigbee, WLAN, Bluetooth) | 1/2 Wave 50 730-1009-ND 18.75 | S181FL-5-RMM-2450S 
9 902 ~ 928 RP SMA 900MHz ISM 1/4 Wave 50 730-1010-ND 15.00 | S331AH-915 
10 902 ~ 928 RP SMA 900MHz ISM 1/2 Wave 50 730-1011-ND 24.00 | S467AH-915S 
1 902 ~ 928 N Type 900MHz ISM 1/2 Wave 50 730-1012-ND 52.00 | SG101N-915 
12 2400 ~ 2500, 4900 ~ 5350, 5725 ~ 5850 RP TNC WLAN/ISM 1/2 Wave 50 730-1014-ND 23.94 | T145TR-2.4/4.9/5.X-S 
13 860 ~ 960, 1710 ~ 1810, 1850 ~ 1990 SMA PCS/DCS/GSM 1/4 Wave 50 730-1015-ND 15.00 | T321AM-GDP 
14 824 ~ 896, 890 ~ 960, 1850 ~ 1990, 1710 ~ 1880, 1920 ~ 2170 SMA AMPS/GSM/PCS/DCS/UMTS 1/2 Wave 50 730-1016-ND 23.85 | T6140AM-AGDPU-S 
2400, 4900, 5200, 5800 RP TNC WLAN/ISM 1/2 Wave 50 730-1018-ND 25.50 | T614TR-2.4/4.9/5.X-S 
15 2400 ~ 2500, 5150 ~ 5850 U.FL WLAN/ISM 1/2 Wave 50 730-1017-ND 28.26 | T614FC-7-PX-2.4/4.9/5.X-S. 
16 824 ~ 960, 1710 ~ 2170 RP SMA AMPS/GSM/PCS/DCS/UMTS 1/2 Wave 50 730-1020-ND 38.00 | W765FL-120-AH-AGDP. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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RF and Microwave Products 


c 


1. Source 


2. Drain 


3. Source 


4. Gate 


6. V Cont 3 
7. GND 
8. ANT 
9. GND 
10. V Cont 1 


SOURCE 


1. OUTPUT/Vcc2 
2. Vbias + Venable 
3. V Cont 

4. INPUT 

5. Vec1 

6. GND 


Test | NF GA $21E2 fT Ic Tape & Reel 
f Typ. | Typ. | VCE Ic Typ. | Typ. HFE Max. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | Package |(GHz)| (dB) | (dB) | (V) | (mA) | (dB) | (GHz) | Typ. | (mA) | PartNo. 1 10 50 Part No. 3,000 
1.0 14 | 12.5 3 A 9 45 120 100 NE85619-ACT-ND® 54 4.50 21.00 NE85619-ATR-ND@ 270.00/M 
1.0 14 14 8 20 14 7.0 120 65 NE68119-ACT-ND® 78 6.50 30.33 NE68119-ATR-ND@ 390.00/M 
SMT 2.0 1.3 75: 1 10 75 9.0 100 30 NE68719CT-NDt 75 6.25 29.17 _ _ 
2.0 15 75 3 10 9 12.0 110 30 NE68519-ACT-ND® A8 4.00 18.67 NE68519-ATR-ND@ 240.00/M 
2.0 15 8 3 20 8 9.5 120 100 NE68819-ACT-ND® 33 2.75 12.83 NE68819-ATR-ND@ 165.00/M 
2.0 1.9 9.5 6 10 9 10.0 120 35 NE68019-ACT-ND@ 66 5.50 25.67 NE68019-ATR-ND® 330.00/M 
1.0 1.2 13 8 20 an 9.0 100 65 NE68133-A-ND® 93 7.75 36.17 _ _ 
S0T-23 1.0 14 9 10 20 11.5 7.0 120 100 NE85633B-ACT-ND@t 66 5.50 25.67 NE85633B-ATR-ND® 330.00/M 
1 2.0 15 75 3 3 6.5 8.5 120 100 NE68833-A-ND® 93 7.75 36.17 _ _ 
2.0 17 9 6 10 8 10.0 100 35 NE68033-A-ND® 1.05 8.75 40.83 = - 
1.0 1.3 12 10 20 12 45 110 100 NE85630-ACT-ND@ 66 5.50 25.67 NE85630-ATR-ND@ 330.00/M 
2.0 1.3 75 1 10 75 9.0 100 30 NE68730CT-NDt 1.05 8.75 40.83 = _ 
2.0 15 7 3 10 8.5 12.0 110 30 NE68530CT-NDt 83 6.88 32.08 = _ 
SOT-323 2.0 15 7 3 10 8.5 12.0 110 30 NE68530-ACT-ND® 84 7.00 32.67 = _ 
1.0 1.5 | 13.5 8 20 13 7.0 120 65 NE68130-ACT-ND® 72 6.00 28.00 NE68130-ATR-ND@ 360.00/M 
2.0 aly 9.5 6 10 8.5 10.0 100 35 NE68030CT-NDt 86 7.15 33.37 = — 
2.0 17 9.5 6 10 8.5 10.0 100 35 NE68030-ACT-ND 87 7.25 33.83 NE68030-ATR-ND@ 435.00/M 
M13 3.0 14 - 1 20 13 20.0 80 35 NE894M13-A-ND® 18 6.50 30.33 = - 
2A | SOT-143 1.0 1.2 | 13.5 8 20 15 9.0 100 65 NE68139-ACT-ND® 18 6.50 30.33 NE68139-ATR-ND@ 390.00/M 
1.0 1.2 | 13.5 8 20 15 9.0 100 65 NE68139RCT-ND* + 75 6.25 29.17 NE68139RTR-ND* 417.00/M 
2B | SOT-143R | 2.0 17 an 6 10 9 10.0 100 35 NE68039RCT-ND* + 93 7.15 36.17 NE68039RTR-ND* 517.00/M 
2.0 17 ik 6 10 9 10.0 100 35 NE68039R-ACT-ND* @t 90 7.50 35.00 NE68039R-ATR-ND* @ 450.00/M 
2.0 | 0.9 18 3 10 23 25.0 190 35 NESG2021M05-A-ND® 1.23 10.25 47.83 = _ 
2A SOT-343 2.0 1 16 2 20 20 25.0 70 35 NE662M04-A-ND® 87 7.25 33.83 — _ 
5.2 | 0.95 10 2 6 14 _ 300 35 NESG3031M05-A-ND® 1.38 11.50 53.67 = = 
S0T-363 2.0 1.6 9 3 10 14 14.0 120 30 NE696MO01CT-NDt 83 6.88 32.08 NE696M01TR-ND 467.00/M 
3 i 2.0 1.6 9 3 10 14 14.0 120 30 NE696M01-ACT-ND@t 84 7.00 32.67 NE696M01-ATR-ND® 420.00/M 
Evaluation Board for NE662M04-A-ND, 900MHZ......... 20... .0c cee ee eee eee cece eeee eect eee NE662M04-EVGA09-ND 120.00 — —- |= _ 
PNP — RoHS Compliant 
1 SOT-23 1.0 15 10 8 -20 12 8.5 40 -50 NE97733-A-ND 4.83 43.43 205.06 = _ 
‘ 1.0 | 2.0 7 -10 15 10 5.5 40 -50 NE97833-A-ND 2.45 22.05 104.13 = _- 
Dual Package 
1.0 1.2 = 3 ih 9 45 120 100 UPA810TCT-NDT 1.02 8.53 39.78 = =_ 
S0T-363 1.0 1.2 - 3 i 9 45 120 100 UPA810T-ACT-ND@t+ 1.05 8.75 40.83 UPA810T-ATR-ND® 525.00/M 
3 e 2.0 15 _ 3 7 5 9.0 120 100 UPA814TCT-NDT 1.17 9.75 45.50 UPA814TTR-ND 678.00/M 
2.0 1.9 = 3 5 7h 8.0 120 35 UPA800T-ACT-ND@t 1.23 10.25 47.83 UPA800T-ATR-ND® 615.00/M 
6-Mini (Q1) | 2.0 1.5 9.5 3 10 8.5 12.0 110 30 UPA862TD-A-ND® 1.47 12.25 57.17 _- _ 
* Reverse Pinout @ RoHS Compliant Cut Tape 
Medium Power Bipolar Transistors 
Test P1dB fT Ic Tape & Reel 
f VCE Ic Pin Typ. Typ. HFE Max. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | Package | (GHz) | (V) (mA) | (dBM) | (dBM) | (GHz) Typ. (mA) Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 
1.8 3.6 200 15 26 20 60 500 NE664M04-A-ND® 1.58 14.18 66.94 _ _ 
on | S0T-343 1.8 2.8 23 1 15 15 120 50 NE677M04-A-ND® 81 6.75 31.50 _ — 
7 1.8 2.8 40 7 18 12 120 100 NE678M04-A-ND® 84 7.00 32.67 _ _ 
2.0 3.6 10 7 21 - 190 100 NESG2101M05-A-ND® 1.47 12.25 57.17 _ - 
0.46 6.0 30 15 30 10 120 600 NESG260234-AZ-ND® 1.59 13.25 61.83 — _ 
1.0 12.5 100 19 27.5 5.5 120 250 NE461M02-AZ-ND® 2.43 20.25 94.50 = _ 
4 SOT-89 1.0 12.5 100 20.5 27.5 5.5 100 250 NE46134-AZCT-ND@t 1.59 13.25 61.83 NE46134-AZTR-ND® 795.00 
1.0 10 40 13 22 6.5 120 100 NE85634-ACT-ND@t 81 6.75 31.50 NE85634-ATR-ND@ 405.00 
0.9 6.0 30 20 31.5 15 120 750 NESG270034-T1-AZCT-ND@t 1.23 10.25 47.83 NESG270034-T1-AZTR-ND® 533.00 
Evaluation Board for NESG270034-T1-AZ, 9OOMHZ.................00 0 eee ce cece eee e eee seers NESG270034-EV09-AZ-ND 150.00 _ _ _ _ 
@ RoHS Compliant t Cut Tape 
Bipolar Oscillator Transistors 
Posc fT Ic Cut Tape Tape & Reel 
f VCE Ic Typ. Typ. HFE Max. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | Package (GHz) (V) (mA) (W) (GHz) Typ. (mA) Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 
1 SOT-23 2.5 2.5 0.4 0.001 2 100 50 NE94433B-ACT-ND 33 2.75 12.83 NE94433B-ATR-ND 165.00/M 
RoHS 
General Purpose GaAs FETs [Spe | 
Gate | Gate | Frequency Test NF/GA Bias 
Length | Width Range f vDS IDS NF GA P10B Digi-Key Pricing 
Fig. Package (um) | (um) (GHz) (GHz) | (V) (mA) (dB) (dB) (dBm) Part No. 1 10 50 
0.6 500 01~6 2.0 2 10 0.45 14 15 NE3508M04-A-ND 1.44 12.00 56.00 
2c Super Mini-Mold 0.6 400 01~6 2.0 2 10 0.4 17.5 1 NE3509M04-A-ND 1.44 12.00 56.00 
0.6 280 0.1~6 4 2 15 0.45 16 11 NE3510M04-A-ND 1.50 12.50 58.33 
5 S02 0.2 160 4~18 12 2 10 0.3 13.5 — NE3512S02-A-ND 2.07 17.25 80.50 
0.2 160 4~18 12 2 10 0.35 13.5 = NE3514S02-A-ND 2.46 20.50 95.67 
(Continued) 
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SPDT Dual Control Switches 


Control Voltages Insertion Loss Isolation @ 2GHz Digi-Key Pricing 
Fig. Package (Vv) (dB) (dB) Part No. 1 10 50 
3 6-Super Mini-Mold 2.6/0 0.40 @ 2GHz 19 UPG2155TB-A-ND 1.53 12.75 59.50 
6 6-TSON 2.7/0 0.45 19 UPG2158T5K-A-ND WAZ 9.75 45.50 
Switches 
Control Insertion Isolation Input Power Input Power Tape & Reel 
Voltages Loss @ 2GHz @0.10B @1dB Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. Package (Vv) (dB) (dB) (dBm) (dBm) Part No. 1 10 50 | PartNo. 5,000 
SPDT Single Control Switches — RoHS Compliant 
6-Super Mini-Mold 2.8/0 0.3 @ 2GHz 28 33 33 UPG2010TB-A-ND 2.16 18.00 84.00 | — _ 
6-Super Mini-Mold 2.8/0 0.3 @ 2GHz 28 20.5 24 UPG2012TB-A-ND 1.14 9.50 44.33 | — _ 
3 6 Mini-Mold 2.8/0 0.3 @ 2GHz 30 20.5 24 UPG2012TK-A-ND 1.20 10.00 46.67 | — — 
6-Super Mini-Mold 2.8/0 0.3 @ 2GHz 27 27 30 UPG2015TB-A-ND 1.38 11.50 53.67 | — _ 
6 Mini-Mold 2.8/0 0.8 @ 2GHz 25 7 21 UPD5713TK-E2-ACT-NDt 50 4.13 19.25 | UPD5713TK-E2-ATR-ND 248.00/M 
Evaluation Board for UPD5713TK-E2-ATR-ND wii....0ccc sce se cee cee ee eects cee eeneeda ease edasaeaneeceeeebbaese onan UPD5713TK-EVAL-A-ND NEW! 120.00 _ —|— _ 
SPDT Dual Control Switches 
6-Super Mini-Mold 2.8/0 0.3 @ 2GHz 28 34 36 UPG2009TB-A-ND® 1.86 15.50 72.33 | — _ 
3 6-Super Mini-Mold 3.0/0 0.3 @ 2GHz 27 29 32 UPG2179TB-A-ND® 1.00 9.00 4250 | — = 
6-Super Mini-Mold 3.0/0 0.3 @ 2GHz 27 27 20 (1.8V), 27 (3V) | UPG2214TB-A-ND® 84 7.00 32.67 | — — 
6 Mini-Mold 3.0/0 0.3 @ 2GHz 27 27 20 (1.8V), 27 (3V) | UPG2214TK-A-ND® 1.05 8.75 40.83 | — _ 
Evaluation Board for UPG2214TB-A-ND. UPG2214TB-EVAL-ND 120.00 _ —-|/-— _ 
Evaluation Board for UPG2214TK-A-ND. UPG2214TK-EVAL-A-ND® 170.00 _ —|/— _ 
Multi-Throw Switches — RoHS Compliant 
7 10-TSON 2.8/0 0.55 @ 2GHz 21 33 34 UPG2031TQ-A-ND 2.68 24.08 113.69 | — _ 
Broadband Switches to 6GHz 
6-Super Mini-Mold 2.8/0 0.9 @ 5.8GHz 18 @ 5.85GHz 31 33 UPG2022TB-A-ND@ 2.25 18.75 87.50 | — _ 
3 0.4 @ 2.5GHz, 35 @ 2.5GHz, 35 @ 2.5GHz, 
6-TSON 3.0/0 = UPG2163T5N-A-ND® 1.23 10.25 4783 | — _ 
0.5 @ 6GHz 0.5 @ 6GHz 29 @ 6GHz 
= 12-QFN 3.0/0 0.6 @ 3.5GHz 25 @ 3.5GHz = >37 UPG2157T5F-A-ND® 1.89 15.75 73.50 | — _ 
Evaluation/Board for UPG2157TSFAAND. cic. cen sencnrcnnsssorteenerscncdeedeeatecubsnsseusdiiedeasagsinsenedsesasaniaganes UPG2157T5F-EVAL-A-ND® 200.00 =_ — |= _— 
Evaluation Board for UPG2163TSN-A-ND ............sc. cesses keeeen ees cteeeenescceneeeensannereeeedneerenenensinsbeeees UPG2163T5N-EVAL-ND 120.00 _ —|-— _ 
@ RoHS Compliant + Cut Tape 
Frequency Down Converters 
RF Input IF Output Conversion 
Frequency Range Frequency Range Vec Ice Gain Digi-Key Pricing 
Fig. Package Typical (MHz) Typical (MHz) (V) (mA) (dB) Part No. il 10 50 
0~ 300 3 6.0 14.0 UPC2756TB-A-ND 2.80 25.20 119.00 
3 SOT-363 100 ~ 2000 20 ~ 300 3 5.6 13.0 UPC2757TB-A-ND 2.20 19.80 93.50 
20 ~ 300 3 11.0 17.0 UPC2758TB-A-ND 2.20 19.80 93.50 
Frequency Up Converters 
IF Input RF Output Conversion 
Frequency Range Frequency Range Vec lec Gain Digi-Key Pricing 
Fig. Package Typical (MHz) Typical (MHz) (V) (mA) (dB) Part No. 1 10 50 
3 Ee 3.0 9.0 8.5 UPC8172TB-A-ND 2.22 18.50 86.33 
Sauber Min Mold ate patton 28 15.0 11.0 UPC8187TB-A-ND 275 24.75 116.88 
Silicon MMIC Prescalers 
fin Pin lec Cut Tape Tape & Reel 
(GHz) (dBm) Vec Typ. Divide Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. Package Min. Max. Min. Max. (V) (mA) Ratio Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 
0.5 1 -20 5 3 5 2/4/8 UPB1509GV-ACT-ND 2.63 23.63 111.56 | UPB1509GV-ATR-ND 1365.00 
3 scp 0.5 3 -10 +6 5 10 2 UPB1508GV-ACT-ND 2.63 23.63 111.56 | UPB1508GV-ATR-ND 1365.00 
0.5 3 10 +6 5 15 4 UPB1510GV-ACT-ND 2.25 20.25 95.63 | UPB1510GV-ATR-ND 1170.00 
0.5 3 15 +6 5 19 64/128/256 | UPB1507GV-ACT-ND 2.25 20.25 95.63 | UPB1507GV-ATR-ND 1170.00 
Silicon LD Mosfets pot 
Pout Typical Linear Gain Test Frequency Pin VDS ID Typical Digi-Key Pricing 
Fig. (dBm) Typical (dB) (GHz) (dBm) (v) (A) Part No. 1 10 50 
32.0 10 18 25 3.2 0.8 NE5520279A-A-ND 8.93 80.33 379.31 
5 35.5 16 0.915 25 3.2 1.0 NE5520379A-A-ND 8.40 75.60 357.00 
40.0 15 0.9 27 75 2.75 NE5511279A-A-ND 14.03 126.23 596.06 
(Continued) 
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GaAs Drivers 


Frequency Range Pout Typical Pin Linear Gain Power Added Test Frequency vDS IDS Digi-Key Pricing 
Fig. (GHz) (dBm) (dBm) (dB) Eff. (%) (GHz) (V) (mA) Part No. u 10 50 
5 0.8 ~ 3.7 29.5 15 12 58 1.9 3.5 350 NE651R479A-A-ND 9.28 83.48 394.19 
0.8 ~ 3.7 32.5 25 10 58 1.9 3.5 1200 NE6510179A-A-ND 11.35 102.15 482.38 
Amplifiers 
f Typ. @ Icc NF Gain | RLin | RLout | P1dB | ISOL 
3dB Down| Vcc | Typ. | Typ. | Typ. | Typ. | Typ. Typ. | Typ. | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Package | (MHz) | (V) | (mA)| (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dBm) | (dB) | PartNo. 1 10 50 | PartNo. ty. Pricing 
1000 5 22.0) 3.5 33 6 12 75 39 UPC2710TB-A-ND® 1.23 10.25 47.83 | — = =— 
1500 6.0 2.8 19 11.5 8.5 8.5 40 UPC2748TB-A-ND® 1.32 11.00 §1.33 | = — _— 
1500 3 75 4.0 19 13 8.5 3.7 45 UPC2746TB-ACT-ND® 1.23 10.25 47.83 | UPC2746TB-ATR-ND@ 3,000 615.00/M 
2300 5 25.0) 5.0 23 10 10 8.7 31 UPC2709TB-A-ND® 1.23 10.25 47.83 | — _ _— 
2400 3 27 5.5 20 12 9 6.5 29 UPC2763TB-ACT-ND® ALI7: 9.75 45.50 | UPC2763TB-ATR-ND@ 3,000 585.00/M 
2400 3 36 6.0 21 14 10 11.5 30 UPC2771TB-ACT-ND® 117 9.75 45.50 | UPC2771TB-ATR-ND@ 3,000 585.00/M 
S0T-363 2600 5 12 4.5 20 12 13 -0.4 33 UPC2712TB-ACT-ND® 1.05 8.75 40.83 | UPC2712TB-ATR-ND@ 3,000 525.00/M 
2700 3 75 6.0 12 1 5.5 -3.0 33 UPC2745TB-ACT-ND@t 96 8.00 37.33 | UPC2745TB-ATR-ND® 3,000 480.00/M 
2700 5 25 6.0 23 7.5 20 6 32 UPC2776TBCT-NDt 1.02 8.53 39.78 | UPC2776TBTR-ND 3,000 583.00/M 
2700 5 25 6.0 23 75 20 6 32 UPC2776TB-ACT-ND@t 1.05 8.75 40.83 | UPC2776TB-ATR-ND@ 3,000 525.00/M 
3 2900 3 6.0 4.0 16 10 12.5 12.5 30 UPC2749TB-A-ND® 1.32 11.00 §1.33 | — _ — 
2900 3 27 6.5 14.5 8.5 12 7 25 UPC2762TB-ACT-ND® 1.17 9.75 45.50 | UPC2762TB-ATR-ND@ 3,000 585.00/M 
2900 5 12 5.0 13 25 12 -2.6 30 UPC2711TB-ACT-ND® 1.05 8.75 40.83 | UPC2711TB-ATR-ND@ 3,000 525.00/M 
2900 5 26.0) 6.5 15 1 20 18 23 UPC2708TB-A-ND® 1.23 10.25 47.83 | — _ — 
2800 5 245) 3.7 32.5 8.5 10.5 9.0 41 UPC3225TB-A-ND® 2.19 18.25 85.17 | — _ — 
2900 5 14.0 | 23 20.5 15 9.5 AS 44 UPC3215TB-A-ND® 1.98 16.50 77.00 | — _ — 
6-Super 3200 5 9.0 4.3 21.5 12 7 3.5 40 UPC3224TB-A-ND® 99 8.25 38.50 | — =_ =— 
Mini-Mold 3200 5 155 | 5.3 25 14 13 75 34 UPC3226TB-A-ND® 1.11 9.25 43.17 | — _ _ 
3200 5 26.0) 4.0 | 32.8 | 95/13} 10/14.5) 11 41 UPC3232TB-E3-ACT-ND@t 93 7.15 36.17 | UPC3232TB-E3-ATR-ND® 3,000 465.00/M 
4000 3 23.0) 4.5 21 10.5 10 7.0 32 UPC8181TB-A-ND® 1.56 13.00 60.67 | — _ — 
6 Mini-Mold 1000 2.8 6 1.4 15.3 9.5 14 65 22 UPC3237TK-A-ND*@ 1.35 11.25 §2.50 | — _ — 
memor| 3000 | 3 | 35 | 13 | 185 | -75 | 145 | -4.0 | -325 | UPC8211TK-A-ND® 1.32 11.00 51.33 | — = = 
7 8-SSOP 1900 5 49 6.0 23 14 4 15.9 35 UPC1678GV-ACT-ND@t+ 2.49 20.75 96.83 | UPC1678GV-ATR-ND® 1,000 1079.00 
Evaluation Board for UPC3224TB-A-ND .... UPC3224TB-EVAL-ND 120.00 — — - — 
Evaluation Board for UPC8181TB-A-ND .... UPC8181TB-EVAL-ND 120.00 _ —|= _ _ 
* Reverse Pinout @ RoHS Compliant t+ Cut Tape 
AGC Amplifier 
Typical Frequency Range lec Gain Tape & Reel 
@ 30B Down Vec Typical NF Typical AGC Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | Package (MHz) (Vv) (mA) (dB) (dBm) | (dB) | PartNo. 1 10 50 Part No. 1,000 
3 | 6 Mini-Mold 2500 3 115 75 14 40 | UPC8204TK-A-ND@ 3.03 27.23 128.56 |= — 
8 8-SSOP 90 5 36 5.0 65 61 UPC3231GV-E1-ACT-ND@t 2.20 19.80 93.50 UPC3231GV-E1-ATR-ND® 1144.00 
Evaluation Board for UPC8204TK-A-ND, 1.9GHZ..........0. 0c. cece eee eee e cence cee ee eeeeeeeeaeeenes UPC8204TK-EV19-ND 120.00 — _ — _ 
@ RoHS Compliant t+ Cut Tape 
GaAs Power Amplifiers RoHS 
Overall Frequency Output Power | Power Added Digi-Key Pricing Digi-Key T&R Pricing 
Fig. Package Range (MHz) Test Conditions (dBm) Efficiency (%) Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 
= 10-TSON 2400 ~ 2500 F=2.45GHz, VCC=3.3V 23.0 50 UPG2301TQ-A-ND 3.45 31.05 146.63 nl _ 
20-QFN 800 ~ 2500 F=1.8GHz, VD=3V 31.5 42 UPG2118K-A-ND 8.60 77.40 365.50 = — 
= 12-QFN 1575 F=1.575GHz, VCC=3V 5 _ UPG2311T5F-A-ND 1.92 16.00 74.67 = = 
_ 6-TSON 2400 ~ 2500 F=2.45GHz, VCC=3V 25 58 UPG2250T5N-E2-ACT-NDt 2.88 25.88 122.19 UPG2250T5N-E2-ATR-ND 1495.00/M 
9 6-TSON 2400 ~ 2500 F=2.45GHz, VCC=3V 20.0 45 UPG2314T5N-E2-ACT-NDt 2.88 25.88 122.19 UPG2314T5N-E2-ATR-ND 1495.00/M 
t Cut Tape 


ZigBee™ Modules 


FreeStar Modules are based on Freescale™ MC13192 transceiver IC. They 
include Freescale’s MC9SO8GTO 8-bit microprocessor, a 100mW power amplifier, 
and an integrated inverted-F PCB antenna - all in a miniature form factor package. 
A streamlined communications protocol results in low power consumption in 
transmit mode. They are FCC, IC, and CE certified, which eliminated the need 
for costly and time-consuming approval processes when incorporated into an 
end application. 


Contents: « 2 RF Modules » 2 Interface Modules * 2 RS-232 Cables « Batteries 
* Software 


Matrix Modules offer a miniature, fully integrated transmission solution based 
on the Texas Instruments™ CC2430 transceiver IC. They feature Dynamic 
Power Configuration (DPC), which allows you to drive the module at 10mW 
when enhanced range is required, or bypass the power amplifier for 1mW output 
for low power operation. Changing the power output is easily implemented in 
software. 


Contents: « 2 RF Modules * 2 Interface Modules * 2 RS-232 Cables « Batteries 
* Software 


Apex Evaluation Kit is the interface board for CEL’s Apex radio module. Apex 
modules combine an Ember™ EM250 transceiver IC with an NEC UPG2250TSN 
high gain Power Amplifier and UPG2214TK high performance RFIC switch. The 
interface board features a serial communication interface, a power management 
module, peripherals like a potentiometer and accelerometer and GPIO headers. 


Contents: * 2 Interface Boards * 2 Apex Modules (ZAXM-201-1) * 4 AA Batteries, 
two for each carrier board * 2 USB Cables CD: Collateral and technical docu- 
ments 


Data Receiver Power Consumption Digi-Key Price 
Rate Sensitivity Channels Transmit Receive Standby Interface Part No. Each 
250kbps -92dBM 16 10mW-125mA <42mA <5pA Serial ZFSM-101-1-ND 53.25 
ZAXM-201-1-ND 50.00 

- ZAXM-201-1C-ND NEW! 42.90 

250kbps 92dBM 16 100mW-170mA <37mA <5pA Serial ZALM-301-1-ND 45.00 
ZMXM-400-1-ND NEW! 25.95 

ZMXM-400-1C-ND NEW! 39.00 

250kbps -92dBM 16 100mW-130mA <33mA 5yA Serial ZMXM-401-1-ND NEW! 29.10 
ZMXM-401-1C-ND NEW! 42.00 

Kit Development for FreeStar Module ZFSM-101-KIT-1-ND 450.00 
Evaluation Kit for Matrix Module ZMXM-400-KIT-2-ND 450.00 
Evaluation Kit for Apex Module. . ZAXM-201-KIT-1-ND NEW! 450.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Fig. 1 - SOT-800A 
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Fig. 6 —- SOT-268A 


Fig. 11 - SOT-279A 
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1: Drain (1) 
2: Gate (1) 
3: Gate (2) 
4: Drain (2) 
5: Source 


1: Drain (1) 
2: Gate (1) 
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4: Drain (2) 
5: Source 


HV, VHF, and UHF Power Transistors 


Fig. 2— SOT-540A 
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Fig. 7- SOT-171A 
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2: Drain (2) 
3: Gate (1) 
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Fig. 12 — SOT-409A 
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Fig. 3 - SOT-467C 
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Fig. 8 - SOT-121B and SOT-123A 
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Fig. 13 - SOT-502A 
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Fig. 4 —- SOT-538A 


Fig. 9- SOT-161A 
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Fig. 5 —- SOT-262A1 
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1: RF Input 
2:Vs 

3: RF Output 
Flange: Ground 


if [eft Vv Gp nD Digi-Key Price Each Digi-Key T & R Pricing NXP 
Fig. (MHz) (W) (Vv) (dB) (%) Package Part No. 1 25 100 | Part No. 500 Part No. 
UHF LDMOS 
1 470 ~ 860 250 32 16 55 SOT-800A 568-2408-ND 248.68 232.11 215.53 = _ BLF872 
2 470 ~ 860 150 32 15 55 SOT-540A 568-2407-ND 156.57 146.14 135.70 = = BLF861A 
3 0 ~ 2000 30 26 >10 >30 SOT-467C 568-2387-ND 90.98 84.92 78.85 = — BLF2045 
4 0 ~ 960 10 26 >16 >45 SOT-538A 568-2409-ND 33.85 31.60 29.34 = = BLF1043 
UHF VDMOS 
5 500 150 28 11 55 SOT-262A1 568-2418-ND 189.47 176.85 164.22 = = BLF548 
6 500 80 28 13 60 SOT-268A 568-2394-ND 158.68 148.11 137.53 = a= BLF546 
7 500 ~ 960 20 28 14 60 SOT-171A 568-2406-ND 42.32 39.50 36.68 = = BLF544 
7 500 5 28 16.5 60 SOT-171A 568-2417-ND 23.91 22.32 20.72 = = BLF542 
VHF LDMOS 
2 600 150 32 16 55 SOT-540A 568-2419-ND 156.57 146.14 135.70 — = BLF647 
VHF VDMOS 
5 225 300 32 13.5 62 SOT-262A1 568-2390-ND 338.53 315.96 293.39 = = BLF368 
5 225 250 50 16 55 SOT-262A1 568-2412-ND 110.25 102.90 95.55 = = BLF278 
5 225 300 28 13 67 SOT-262A1 568-2389-ND 189.47 176.85 164.22 = = BLF248 
8 28 ~ 108 150 50 19 70 SOT-121B 568-2386-ND 44.10 41.16 38.22 = —= BLF177 
8 28 ~ 108 150 28 18 70 SOT-121B 568-2385-ND 71.05 66.32 61.58 = = BLF147 
9 175 60 28 19 65 SOT-161A 568-2403-ND 52.50 49.00 45.50 = _ BLF246B 
10 225 30 28 16.5 = SOT-119A 568-2397-ND 205.23 191.55 177.87 = = BLF346 
an] 175 30 28 18 65 SOT-279A 568-2388-ND 49.46 46.16 42.87 = = BLF245B 
8 175 30 28 15.5 65 SOT-123A 568-2402-ND 23.25 21.70 20.15 = = BLF245 
8 28 ~ 108 30 50 20 65 SOT-123A 568-2400-ND 25.20 23.52 21.84 = = BLF175 
8 28 30 28 27 40 SOT-123A 568-2395-ND 30.32 28.30 26.28 = = BLF145 
8 175 15 28 17 65 SOT-123A 568-2411-ND 23.10 21.56 20.02 = = BLF244 
8 175 5 28 16 60 SOT-123A 568-2396-ND 20.53 19.16 1779 = _ BLF242 
12 175 2 12.5 13 55 SOT-409A 568-2410-1-ND 14.17 12.76 11.32 568-2410-2-ND 5315.81 BLF202 T/R 
if PL Vv Tp Gp nD Digi-Key Price Each NXP 
Fig. (MHz) (W) (Vv) (us) Duty Cycle (dB) (%) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
L-Band LDMOS 
3 1200 ~ 1400 35 36 1000 10 14 45 SOT-467C 568-2423-ND 197.37 184.22 171.06 BLL1214-35 
13 1200 ~ 1400 35 250 1000 10 13 50 SOT-502A 568-2424-ND 394.74 368.43 342.11 BLL1214-250 
f , Vv Gp nD Digi-Key Price Each NXP 
Fig. (MHz) (W) (Vv) (dB) (%) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
High Efficiency LDMOS 
13 1800 ~ 2000 110 28 12.2 47 SOT-502A 568-2393-ND 179.61 167.64 155.66 BLF4G20-110B 
800 ~ 1000 120 28 19 57 SOT-502B 568-2404-ND 160.26 149.58 138.90 BLF4G10LS-120 
2000 ~ 2200 25 28 13.5 26 SOT-502B 568-2399-ND 187.89 175.37 162.85 BLF4G22S-100 
1800 ~ 2000 110 28 12.2 47 SOT-502B 568-2405-ND 187.89 175.37 162.85 BLF4G20LS-110B 
14 800 ~ 1000 210 28 18 57 SOT-502B 568-2392-ND 187.89 175.37 162.85 BLF4G10LS-160 
1800 ~ 2000 150 28 13 55 SOT-502B 568-2414-ND 201.71 188.27 174.82 BLF4G20LS-130 
1800 ~ 2000 110 28 12.2 47 SOT-502B 568-2415-ND 179.61 167.64 155.66 BLF4G20S-110B 
2000 ~ 2200 33 28 13.5 26 SOT-502B 568-2416-ND 217.11 202.64 188.16 BLF4G22LS-130 
2000 ~ 2200 30 28 17 28.5 SOT-502B 568-4280-ND 148.03 138.16 128.29 BLF6G22LS-130 
Mode of f Pr Gp nD Vv Digi-Key Price Each Digi-Key T & R Pricing NXP 
Fig. Operation (MHz) (W) (Db) (%) (V) Package Part No. 1 25 100 Part No. 400 Part No. 
LDMOS RF Power Modules 
CW, CDMA 869 ~ 894 25, 3 avg 30 50, 18 28 SOT-365C 568-2421-5-ND 71.05 66.32 61.58 = = BGF802-20 
15 CW, EDGE 869 ~ 894 | 23,2.5 avg 30 50, 16 26 SOT-365C 568-2420-5-ND 71.05 66.32 61.58 = _— BGF844 
CW, EDGE 920 ~ 960 | 17, 2.5 avg 30 50, 16 26 SOT-365C 568-2422-5-ND 71.05 66.32 61.58 = = BGF944 
LDMOS FF Power Transistors 
3 CW, CLASS AB HF ~ 1000 50 16 60 26 SOT-467C 568-2384-ND 84.63 78.99 73.35 = = BLF1046 
CW, CLASS AB HF ~ 2200 10 >11 30 26 SOT-467C 568-2401-1-ND 50.78 4740 44.01 568-2401-2-ND 17264.83 BLF2043F /T3 
Ultra Linear LDMOS Drivers 
4 2-TONE, CLASS AB | HF ~ 2200 6,2 13.5, 16 35, 20 26 SOT-538A 568-2398-ND 35.53 33.16 30.79 = = BLF3G21-6 
3 2-TONE, CLASS AB | HF ~ 2200 30,9 13.5, 16 35, 20 26 SOT-467C 568-2413-ND 55.26 51.58 4790 = = BLF3G21-30 


562 tos3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Fig. 1- FCP2 


Tag and Label ICs 


Fig. 2— MOA2 Fig. 3 - SOT-385 


Fig. 4 —- 8-TSSOP 


Dimensions in mm 


Fig. 5- MOA4 


Operating Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig. | Series Frequency Size Distance (m) | Package Part No. i 25 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 256 up to 2.0 FCP2 568-2212-1-ND 82 69 55 42 568-2212-2-ND 25,000 335.29/M HTSFCH5601EV/DH-T 
2 HITAG 125KH 256 up to 1.5 MOA2 568-2201-1-ND 1.55 1.25 94 87 568-2201-2-ND 16,000 760.85/M HT2MO2S2E3M-T 
Iz 
3 256 up to 1.5 SOT-385 568-2203-ND§ 6.79 1.91 1.77 1.74 = = = HT2DC20S20M 
2 256 up to 2.0 MOA2 568-2215-1-ND 1.14 95 76 57 568-2215-2-ND 16,000 473.63/M HTSMOH5601EV-T 
2 2048 up to 1.5 MOA2 568-2202-1-ND 2.37 1.90 1.43 1.33 568-2202-2-ND 16,000 1160.57/M HT1MO2S3E3M-T 
1 HITAG 125KHz 2048 up to 2.0 FCP2 568-2211-1-ND 1.61 1.29 97 -90 568-2211-2-ND 25,000 770.52/M HTSFCH4801EV/DH-T 
2 2048 up to 2.0 MOA2 568-2214-1-ND 1.87 1.50 1.13 1.05 568-2214-2-ND 16,000 915.57/M HTSMOH4801EV-T 
1 136 up to 1.5 FCP2 568-2226-1-ND 53 43 32 23 568-2226-2-ND 25,000 131.63/M SL2FCS1001DV/DH-T 
1 192 up to 1.5 FCP2 568-2227-1-ND 53 43 32 23 568-2227-2-ND 25,000 131.63/M SL2FCS1101DV/DH-T 
ISCODE® |) 13.56MHz 
2 512 up to 1.5 MOA2 568-2225-1-ND 1.00 75 57 42 568-2225-2-ND 16,000 311.88/M SL1MOA2S30M-T 
2 1024 up to 1.5 MOA2 568-2228-1-ND 85 64 48 36 568-2228-2-ND 16,000 264.50/M SL2MOS2001DVM-T 
4 UsCODE carta 2048 up to 3.0 8-TSSOP. 568-2229-1-ND 81 68 54 At 568-2229-2-ND 2,500 351.00/M SL3S3001FTT 
§ Bulk 
EEPROM Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig. Series Frequency Size (byte) Package Part No. ill 25 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 MIFARE® 13.56MHz 64 FCP2 568-2216-1-ND 55 42 31 23 568-2216-2-ND 25,000 167.58/M MFOFCP2U10/DH-T 
Ultralight 7 568-2217-1-ND 55 42 31 23 568-2217-2-ND 25,000 16758/M MFOFCP2U11/DH-T 
5 MIFARE 13.56MHz 1024 MOA4 568-2219-1-ND 1.45 1.22 97 73 568-2219-2-ND 16,000 605.25/M MF1MOA4S50/D-T 
1 Standard 1K ‘ FCP2 568-2218-1-ND 1.27 1.06 85 64 568-2218-2-ND 25,000 517.32/M MF1FCP2S50/DH-T 
5 ore 13.56MHz 4096 MOA4 568-2220-1-ND 2.47 1.98 1.49 1.39 568-2220-2-ND 16,000 1212.14/M MF3MOD4001DV/406-T 
ire 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel NXP. 

Series Frequency Package Part No. fl 25 100 250 Part No. Qty. Pricing Part No. 

HITAG 125KHz 14-SOIC 568-2206-5-ND§ 1.93 1.80 1.67 1.64 = — = HTRC11001AD 
568-2207-1-NDt 2.89 2.32 1.80 1.71 568-2207-2-ND 2,500 1618.10/M HTRC11001TD-T 
568-2222-5-ND§ 6.52 6.09 5.65 5.55, = i = MFRC51TOFED 

MIFARE® 13.56MHz 32-SOIC 568-2223-5-ND§ 767 TAZ 6.66 6.53 = = = MFRC53TOFED 
568-2224-5-ND§ 8.37 782 7.26 712 = = = MFRC53101TD 
MIFARE and 13.56MHz 32-SOIC 568-2199-5-ND§ 9.51 8.88 824 8.08 _ - — | CLRce3201TD 
I*CODE® 
§ Tube +t Cut Tape 
I*CODE® MIFARE® Demo Kit 


Proximity Evaluation Kit 


The l*CODE Pegoda reader is based on the SL RC400 reader IC. The SL RC400 reader IC for contactless 
communication at 13.56MHz. Up to 75mm read/write distance. USB Interface. 


Kit Includes: lCCODE Pegoda Reader, USB Cable, SL RC400 Samples, l*CODE sample labels, software, 
and Users Guide 


568-2230-ND (NXP # SLEV400/HAB) .......... 02.0000 cece ccc ee cece cence cence eee e ence eee ee ee eee nents $307.89 


MIFARE® AND I*eCODE® 
Contactless Smart Card Reader 


The Pegoda reader, CL RD701, is a contactless reader based on the CL RC632 reader IC. The CL RC632 is 
a member of a family for highly integrated reader ICs for contactless communication at 13.56MHz. All layers 
of 1S014443A+B, ISO 15693 as well as the MIFARE classic crypto are supported. The CL RD701 covers 
all functionality of the CL RC632 to be able to use this reader as a reference design for a new hardware 
design. It is designed for easy PC adaptation and application development as well. Typical operating distance 
75 - 100mm. CE and FCC compliant. 


Kit Includes: CL RD701 Pegoda Reader, USB cable, Ferrite 


568-2200-ND (NXP # CURD701).:3ci.icnccseccaendseerancaneasiasanitedsandaconsecama sadn degaasinnn abel $293.06 


The MF EV700/HAB is based on the MF RD700 Pegoda reader which uses the MF RC500 reader IC. The 
MF RC500 is a member of the MICORE family of highly integrated reader ICs for contactless communication 
at 13.56MHz. The MF EV700 evaluation kit is designed to fulfill several requirements. The Pegoda reader 
covers all functionality of the MF RC500 to be able to use this reader for easy PC adaptation and application 
development. 

Kit Includes: 

* MF RD700 Pegoda reader * Software * 5 MIFARE cards 


568-2221-ND (NXP # MFEV700HABM) ............. 2.0. 0c cece cece eee ence eee e eee eee e eee e needs ee eee $386.91 


MIFARE® EVs800 
Evaluation Kit 


The MIFARE EV800 Evaluation Kit is based on the MF RD700 Pegoda reader. The Pegoda reader covers all 
functionality of the core component, MF RC500 reader IC, to be able to use this reader for easy PC adaptation 
and application development. 

Kit Includes: 

Pegoda reader, MF RD700 * Pegoda CD ROM °*5 MIFARE Cards * Pegoda PCB MF RM700 with USB or 
RS232 Interface * 5 MF RC 500 sample IC’s * Card Size Antenna * 50 Ohm matching circuit 


568-3161-ND (NXP # MFEV800HABM) ............. 0.0.0 cc ese c eee e cence eee nee e eect eect tense een eee $1276.14 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Cut Tape Tape & Reel 
Cut Tape Tape & Reel Vdd Idd | On Switch | Off Switch Digi-Key Price Each Pricing* 
Vec IF 3 0B -3dB Digi-Key Price Each Pricing* (V)_| (WA) | Time (ns) | Time (ns) | Package | Part No. 1 25 100 2,500 
(V)__| Bandwidth | Limiting | Package | PartNo. 1 25 100 2,500 3 ~ 5.5] 40/300 20 20 8-TSSOP | 568-2376-1-ND 245 1.96 1.47 1253.00/M 
45~8| 41MHz | -92d8m | 16-so1c | S08-12025-NDT Tee aoe. ||| aseaand *For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND + Tube Pricing 


RF/IF Mixers with VCO 


Digi®Reel” | fois 


FM Receivers 


RF Input | LO Freq.| Low Cut Tape Tape & Reel 
Vec | Icc | Freq. Typ. | Typical | Noise Digi-Key Price Each Pricing * 
RF Input | LO Freq. Cut Tape Tape & Reel (V)__[(mA) MHz MHz _| Amp | Package | Part No. 1 25 100 2,500 
Vec Icc | Frequency | Typical Digi-Key Price Each Pricing * 74 |800~1200) 1200 | Yes | 20-SSOP| 568-2372-1-ND 3.43 275 = 2.14) 1923.14/M 
(V) — |(mA)) Type (MHz) | (MHz) | Package | Part No. 1 25 100 2,500 45~8 10.4| 800~ 1200} 1200 | Yes | 20-SSOP} 568-2373-1-ND 3.60 2.88 2.24) 2016.00/M 
45~8 | 6.6 500 150 20-SSOP | 568-2087-5-NDT 4.62 3.70 2.88 _ : 28 500 200 No | 8-SOIC | 568-1204-5-NDt 2.00 1.60 1.20 —_ 
45~8 | 6.6 500 150 20-SOIC | 568-1203-5-ND+ 4.84 3.87 3.01 _ 2.8 500 200 No 8-DIP_| 568-2089-5-NDt 1.84 1.48 1.44 = 
45~8 | 74 500 150 20-SOIC | 568-1205-5-NDt 4.61 3.69 2.87 _ * i iol 
27-6 |42| 150 150 | 20-SSOP | 568-2088-1-ND 531 4.25 3.31] 2970.96/M Hote labe eine halt numb change Dene ogee chy 
2.7~6 | 5 150 150 20-SSOP_| 568-2036-1-ND 4.17 3.34 2.60| 2334.28/M 
27~6) 5 100 100 20-SSOP | 568-2037-1-ND 2.75 2.20 1.71] 1538.59/M Wi d b il Li M a 
2.7~7 | 4.2 150 150 20-SSOP | 568-2034-1-ND 4.83 3.87 3.01] 2705.73/M 
2.7~6 | 4.2 150 150 20-SSOP | 568-2035-1-ND 4.83 3.87 3.01] 2705.73/M I e a n l n e a r Ix€ r 
27~5.5| 7 200 200 20-TSSOP | 568-2374-1-ND 2.72 2.18 1.70} 1525.24/M 
27~55| 75 500 500 _| 20-SSOP | 568-4327-1-ND NEW! 4.62 3.70 _2.88| 2586.28/M 7 Cut Tape Tape & Reel 
2.7~55| 10 500 500 | 24-TSSOP | 568-1106-1-ND 5.06 4.05 3.15] 2835.00/M Vs} Is | Ptot | RF Output IF Output Digi-Key Price Each Pricing* 
45~5.5| 85 500 500 20-SSOP | 568-2378-1-ND 2.32 1.86 1.45] 1299.82/M (V) | (mA) | (mW) | Freq. Range | Freq. Range | Package| Part No. 1 25 100 3,000 
45~6 | 6 100 100 20-SSOP | 568-2377-1-ND 2.24 1.79 1.35] 1145.22/M 4} 20 40 | 800 ~ 2500MHz | 50 ~ 500MHz| SOT-363) 568-2066-1-ND 99 75 56] 322.92/M 
*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND + Tube Pricing *For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
General Purpose Wideband Amplifiers ols 
@ 1GHz Cut Tape Tape and Reel 
Vs Is Pd Nf Psat Gain Pidb Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing NXP. 
(V)_| (ma) | (mw) (dB) | (dBm) | (dB) | (dBm) Package Part No. 1 25 100 Part No. 3,000 Part No. 
35 200 4 12.5 22.7 8.3 SOT-363 568-2068-1-ND 97 13 55 568-2068-2-ND 314.73/M BGA2709 T/R 
20 200 47 2 12.9 2 SOT-363 568-2069-1-ND 1.00 84 67 568-2069-2-ND 432.38/M BGA2711 T/R 
25 200 3.9 48 21.3 0 SOT-363 568-2070-1-ND 97 73 55 568-2070-2-ND 314.73/M BGA2712 T/R 
6 25 200 49 11 24 7 SOT-363 568-2071-1-ND 719 66 53 568-2071-2-ND 342.16/M BGA2716 T/R 
15 200 21 1 23 3 SOT-363 568-2072-1-ND 79 66 53 568-2072-2-ND 342.16/M BGA2717 T/R 
24.4 200 49 10.5 23.2 75 SOT-363 568-3545-1-ND 1.01 85 68 568-3545-2-ND 439.27/M BGA2776 T/R 
35 200 47 13.8 30 12.2 SOT-363 568-3548-1-ND 1.14 95 76 568-3548-2-ND 492.57/M BGM1011 T/R 
15 200 18 4 21.3 -10 SOT-363 568-2073-1-ND 1.00 84 67 568-2073-2-ND 432.38/M BGA2748 T/R 
4 50 200 44 12 21 int SOT-363 568-2074-1-ND 1.01 85 68 568-2074-2-ND 439.27/M BGA2771 T/R 
50 200 48 9.7 20.1 6 SOT-363 568-3549-1-ND 1.14 95 76 568-3549-2-ND 492.57/M BGM1012 T/R 
27.5 200 4 15 35 12 SOT-363 568-2076-1-ND 1.14 95 16 568-2076-2-ND 492.57/M BGM1013 T/R 
5 21 200 42 12.9 32.3 11.2 SOT-363 568-2077-1-ND 1.14 95 76 568-2077-2-ND 492.57/M BGM1014 T/R 
4.3 200 2.6 4 22 -10 SOT-363 568-3544-1-ND 79 66 53 568-3544-2-ND 342.16/M BGA2715 T/R 
Evaluation Boards 
Evaluation Board for BGA2709 . 568-4086-ND 180.00/1 = = 0M7604/BGA2709 
Evaluation Board for BGA2712 . 568-4087-ND 180.00/1 = _ OM7606/BGA2712 
Evaluation Board for BGA2716 . 568-4089-ND 180.00/1 = = OM7608/BGA2716 
Evaluation Board for BGA2776 . 568-4092-ND 180.00/1 = = OM7611/BGA2776 
Evaluation Board for BGM1011. 568-4096-ND 180.00/1 = _ 0OM7614/BGM1011 
Evaluation Board for BGA2748 . 568-4090-ND 180.00/1 = — OM7609/BGA2748 
Evaluation Board for BGA2771 . 568-4091-ND 180.00/1 = = 0OM7610/BGA2771 
Evaluation Board for BGM1012. 568-4097-ND 180.00/1 = — OM7615/BGM1012 
Evaluation Board for BGM1013. 568-4098-ND 180.00/1 = _ 0OM7616/BGM1013 
Evaluation Board for BGM1014. 568-4099-ND 180.00/1 = = OM7617/BGM1014 
Evaluation Board for BGA2715 . 568-4088-ND 180.00/1 = = OM7607/BGA2715 
Medium-Power Gain Blocks 
@ 850MHz @ 2500MHz Cut Tape Tape and Reel 
Vs Is Pd Nf Pidb Nf Pidb Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing NXP 
(v)_ | (ma) | (mw) (dB) | (dBm) | (dB) (dBm) Package Part No. 1 25 100 Part No. 4,000 Part No. 
48 84 20 3 21 3.4 18 SOT-89 568-2075-1-ND 2.25 1.80 1.40 568-2075-2-ND 1260.00/M BGA6589 
44 84 16 3.5 17 3.8 14 SOT-89 568-3546-1-ND 2.05 1.65 1.24 568-3546-2-ND 1051.01/M BGA6289 
5.1 74 17 34 20 3.4 15 SOT-89 568-3547-1-ND 2.24 1.79 1.35 568-3547-2-ND 1145.22/M BGA6489 
Evaluation Boards 
Evaluation Board for BGA6589B .. 568-4095-ND 180.00/1 = — OM7613/BGA6589B 
Evaluation Board for BGA6289B 568-4093-ND 180.00/1 = _ OM7620/BGA6289B 
Evaluation Board for BGA6489B.. 568-4094-ND 180.00/1 = — OM7612/BGA6489B 
Two Stage Variable Gain Linear Amplifier Rel 
Frequency @ 900MHz @ 1900MHz Cut Tape Tape and Reel 
Vs Is Ptot Range DG Pidb | ACPR DG Pidb | ACPR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing NXP. 
(V)_[ (ma) | (mw) | (MHz) (dB) | (dBm) | (dBc) | (dB) | (dBm) | (dBc) | Package Part No. 1 25 100 Part No. 3,000 Part No. 
3.3 | 50 200 | 800~ 2500 | 24 62 an 23 56 13 SOT-363 568-2067-1-ND 1.23 1.03 83 568-2067-2-ND 533.65/M BGA2031/1 T/R 
Evaluation Board 
Evaluation Board for BGA2O31 ..........cscscsssssvsvsusscsssssssvsususstssssessenssesasitiensessstinenines 568-4085-ND 180.00/1 = = OM7603/BGA2031 
Low Noise Wideband Amplifiers 
@ 900MHz @ 1800MHz Cut Tape Tape and Reel 
Vs Is Ptot Nf Gain TIP3 Nf Gain TIP3 Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing NXP 
(v) | (ma) | (mw) [| (dB) | (dBm) | (dBc) (dB) (dB) (dBm) | Package Part No. 1 25 100 Part No. 3,000 Part No. 
30 135 13 22 TA 1.3 19.5 45 SOT-343R 568-2062-1-ND 93 10 53 568-2062-2-ND 302.38/M BGA2001 T/R 
45 30 135 1.8 24 6.5 1.8 16 4.8 SOT-343R 568-2063-1-ND 93 70 53 568-2063-2-ND 302.38/M BGA2003 T/R 
30 135 1.5 19 10 _— _— = SOT-363 568-2064-1-ND 88 67 50 568-2064-2-ND 287.43/M BGA2011 T/R 
15 70 _ = = Ae 16 10 SOT-363 568-2065-1-ND 88 67 50 568-2065-2-ND 287.43/M BGA2012 T/R 
Evaluation Boards 
Evaluation Board for BGA2001 . 568-4080-ND 180.00/1 = — 0OM7600/BGA2001/1800 
Evaluation Board for BGA2001 . 568-4081-ND 180.00/1 = _ OM7600/BGA2001/900 
Evaluation Board for BGA2003 . 568-4082-ND 180.00/1 _ - 0M7619/BGA2003 
Evaluation Board for BGA2012 . 568-4083-ND 180.00/1 = = OM7601/BGA2012 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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A N founded by Philips 


Dual PLL Synthesizer 


Main Vco Auxiliary Veo Cut Tape Tape and Reel 

Vdd Idd | Input Frequency | Input Signal | Phase Comp. Veco Input Signal Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing NXP 

(V) (mA) Range Level (dBm) | Max. Freq. | Input Frequency | Level (dBm) Package Part No. af 25 100 Part No. 2,500 Part No. 
27~3.6] 7.7 | 350 ~ 2500MHz -18/0 4MHz 100/550 -15/0 20-TSSOP 568-2375-1-ND 5.54 4.44 3.45 568-2375-2-ND 3103.64/M SA8027DH-T 
The SA58646 is a BiCMOS integrated circuit that performs all functions from the antenna to the microcontroller for reception and Cut Tape Tape and Reel 
transmission for both the base station and the handset in a 902MHz ~ 928M full-duplex radio. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing NXP 
Features: « Complete RF Rx functionality (single-frequency conversion RF receiver) »* Complete RF Tx functionality * Integrated | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 1,500 Part No. 
synthesizer ¢ Baseband Rx section with volume control * Baseband Tx section * 3-wire microcontroller interface * Voltage regulator | g4-LQFP | 568-4004-1-ND 4.26 3.42 2.66 | 568-4004-2-ND  2415.74/M_ | SAS8646BD-T 
to supply internal PLLs 


WLAN SiP 
Single Package 
802.11b Solution 


The BGW200 is a complete, low-power 802.11b WirelessLAN (WLAN) System-in-a- 
Package (SiP) solution optimized for battery-powered handheld devices. It enables 
consumers to connect to the growing number of WLAN networks in offices, homes, 
and public places. It also allows service providers to increase their network reach and 


Bluetooth® 1.2 SiP 


The BGB203 is a System-in-a-Package (SiP) solution for Bluetooth 1.2 wireless connectivity. Optimized for short range hosted and embedded applications, it 
will reduce board space, lower overall cost, and speed time-to-market for a wide range of mobile applications. The BGB203 combines the Bluetooth RF part, 
protocol stack, Link Controller (LC), Link Manager (LM), and Host Controller Interface (HCI) firmware of the Bluetooth system specification in one SiP with 
embedded software. Together with an antenna and a reference clock, this device forms a complete Bluetooth solution. Designed to support collaborative 
coexistence with IEEE 802.11 Wireless LAN (WLAN) systems. A dedicated software and hardware interface implements Adaptive Frequency Hopping (AFH) 
and Packet Traffic Arbitration (PTA), with voice priority between the BGB203 and the WLAN system. 


Features: « Integrated RF filters, balun, switches * ARM7 Processor * Embedded 268K Flash * High Performance Bluetooth 1.2 Core 


customer base, enabling complementary data and voice services across cellular/PCS Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing NXP 
and WLAN networks. Coexistence support for Bluetooth 1.1 and 1.2 enables seamless Package Part No. 25 100 Part No. i Part No. 
integration with NXP Bluetooth solutions. 48-HVQFN 568-3300-1-ND 15.44 14.42 13.39 568-3300-2-ND 12508.06/M BGB203/H1/S06-T 
Features: 
¢ RF Transceiver * Power Amplifier * Co-exists with Bluetooth 1.1 and 1.2 . 
FDI Bluetooth® Demo Kit 
Digi-Key Cut Tape Price Each NXP 
Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Combining the NXP Bluetooth 2.0 SiP BGB203/H1/S06 with 1SPP firmware, this innovative solution implements a Bluetooth Serial Port Profile (SPP) and can 
be used to wirelessly transfer data between systems. 
68-HVOFN 568-4015-1-ND 22.69 21.18 19.67 | BGW200EG/01-G Features: * Supports Bluetooth 2.0 features of BGB203 » Adaptive Frequency Hopping (AFH) * Automatic re-connect mode * Low-power sleep mode Physical 
568-4015-2-NDt 9453.94/500 BGW200EG/01-G Interface: UART 
Kit includes: * Two 1SPP Evaluation Boards * Two USB Cables » PIFA Antenna included on PCB * DB9 Serial Port connection to PC 
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OMRON. RFID Product 


RFID stands for Radio Frequency Identification. In contrast to bar codes, RFID 
uses radio waves to send information such as a unique ID of a product to an 
antenna, which is then read by the reader. This ID or programmed information 
is displayed on a host, such as your computer. With RFID you can find all of 
your goods more effectively without having to see them directly or unpacking 
boxes/pallets. 


Furthermore, multiple ID tags/Inlays can be read while being moved in a 
warehouse or plant. 


V750 Series: Specifications: 


* Operating Frequency: 915MHz * Supported Protocols: EPC Class1 
Generation 2 * Number of Antenna Port: Mono-Static »* Operating 
Temperature: -10°F ~ 50°F * Protective Rating: IP50 (IEC 60529) * Power 
Supply Method: Exclusive AC Adapter « Interface Port: Ethernet RS232C 
* Includes Power Supply 


V740 Series: Specifications: 


© Operating Frequency: 902MHz ~ 928MHz « Supported Protocol: ISO 
15693 © Operating Temperature: 14°F ~ 122°F with no icing » Protective 
Construction: IP60 (IEC 60529) * Power Supply Method: 24VDC 
* Dimensions (LxWxD): 247 x 84 x 128mm « Control Interface: RS232C or 
RS485 «1/0 Interface: 4 outputs * Includes Power Supply » Bi-static type 
uses separate transmitter and receiver antennas 


V720 Series: Specifications: 

© Operating Frequency: 13.56MHz * Number of Antenna Port: 4 « Interface 
Port: Ethernet * Power Supply: 100VAC ~ 240VAC, 50/60Hz * Operating 
Temperature: 32°F ~ 104°F » Enclosure Rating: IP40 + Includes Power 
Supply 


V750 Generation 2 
Reader / Writer 


RFID Inlay 


ay, 


622-1020-ND (1SPP-BT-F) 


V750 Series Generation 2 — High Performance 


Digi-Key Price Omron 
Description Part No. Each Part No. 
High Speed Material Handling Reader / Writer 4 Port Out - 915MHz Z2635-ND 2295.00 V750-BA50C04-US 
RFID Inlays and Labels for V750 Series 
Digi-Key Cut Tape Price Each Omron 
Description Part No. il 25 100 | PartNo. 
: 7 22642CT-ND 14 69 66 | V750-D22M01-IM-R5K 
Robust Generation 2 Wave Inlays 94 x 16mm (3.7” x .63”) 72642TR-NDt 2500.00/5,000 V750-D22M01-IM-RSK 
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V740 Series Generation 1 — Retail and Material Handling 


Digi-Key Price Omron 
Description Part No. Each Part No. 
UHF Bi-Static, EPC Class1, Compliant Reader / Writer - 915MHz 22636-ND 2395.00 V740-BA50C22A-US 
UHF Mono-Static, EPC Class1, Compliant Reader / Writer - 915MHz Z2637-ND 2195.00 V740-BA50C04-US 

Antenna and Antenna Cables for V740 Series 

Digi-Key Price Omron 
Description Part No. Each Part No. 
Antenna for Mono-Static Reader 22639-ND 250.00 V740-HSO1CA 
Antenna for Bi-Static Reader 22638-ND 495.00 V740-HS02CA 
Antenna Cable (3-Meter) 1 Cable per Antenna 22640-ND 60.00 V740-A01 3M 
Antenna Cable (10-Meter) 1 Cable per Antenna 22641-ND 150.00 V740-A01 10M 


V720 Series Generation 1 — Long Range General Use Type 


Digi-Key Price Omron 
Description Part No. Each Part No. 
High Frequency, Long Range Reader / Writer - 13.56MHz 22643-ND 3615.01 V720S-BC5D4A-US 
Antenna and Power Cables for V720 Series 
Digi-Key Price Omron 
Description Part No. Each Part No. 
High Frequency 4 Watt Antenna Unit for V720 Series 22644-ND 1750.00 V720-HS04 
Antenna Cable 3-Meter for V720 Series 22645-ND 262.00 V720-A40-US3.35M 
Power Cable for V720 Series Reader 22646-ND 120.00 V720-A51 
RS232 Communications Cable for V720 Series 3-Meter 22647-ND 157.00 V720-A62 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 
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Panasonic  ZigBee™ Communication Module IEEE 802.15.4 


A low rate/low power communication device based upon the Freescale ZigBee Sensor Application Reference Design (SARD) development platform. It operates in the ISM 2.4 GHz band, and is fully 
compliant with the IEEE 802.15.4 standard. It’s shipped ready to be downloaded with Freescale’s 802.15.4 PHY/MAC layer and the ZigBee protocol layer. The module uses Freescale’s 802.15.4 
transceiver (MC13193), microcontroller (GT60) and is licensed to use all released Freescale ZigBee Protocol stack layer software. Further, the PAN802154 has an on-board RS-232 interface IC and 
two on-board printed antennas that are etched on both sides of the board for optimum RF sensitivity. The entire RF section is shielded to prevent RF leakage and further improve RF performance. 
Tested to fully comply with current FCC requirements for 2.4 GHz ISM band application allowing the customer to complete and bring the end product to the market much quicker. The application 
profile or program can be developed with in-house SW staff or with any third-party SW development contractor including Panasonic. Features: Fully supports ZigBee, 802.15.4, or Simple MAC 
Application * 2.4 GHz ISM, ZigBee * 16 Channels, 5 MHz channel spacing, Full Spectrum Encode and Decode (IEEE Standard 802.15.4); up to 250 Kbps bit rate * RS-232 port; 2 Analog inputs 
selectable to 10bit A/D Converter; and up to 8 Digital 1/0 ports on easy to connect header connector * Background Debug Feature * 1 Switch and 1 LED for control and monitoring * Output power: 
OdBm typical * RX Sensitivity: -92 dBm typical at 1.0% Packet Error Rate * Shielded RF Section for improved performance * On board printed antenna or optional connector for external antenna 
* Commercial and Industrial Operating Temperature Range * Power Supply Range: 2.2VDC to 3.4VDC without using RS-232 capability; 3.0 VDC to 3.4 VDC with using RS-232 capability Applications: 
* Home Automation/Appliance control and monitoring * Industrial/Security/Asset Tracking * Commercial/Electronic Labeling * Medical/Patient Monitor (non-critical) Performance Specifications: 
¢ Dimensions: 48mm x 34mm x 3mm (with onboard printed antennas) * Operating Voltage: 2.2 ~ 3.4 Volts DC » Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Power Consumption: Tx: 35mA 
Max., Rx: 40mA Max. » Hybernate/Doze: Dormant is less than 100ya * Output RF Power: 0 dBm typical, 3 dBm max. * Receive Sensitivity: -92 dBm typ. * CPU with 4K RAM; 60K Flash: 8 bit 
* Bit Rate: 250 Kbits/sec., 128 bytes/4ms « Interface: RS-232 Header, Header connector for 8 digital I/Os; and 2 analog inputs (2 ports - 10 bit A/D Converter) 
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ZigBee™ Modem PAN4555 


The PAN4555 module is a short range, low power, 2.4GHz ISM band transceiver which includes a complete 802.15.4 physical layer (PHY) modem. Designed for the IEEE 802.15.4 wireless 
standard, an appropriate microcontroller (MCU) with reference oscillator provides a cost effective solution for short-range data links and networks. Demo software is included and can be scaled to 
fit the application from simple point to point proprietary systems to ZigBee networking. This module complies to EN300328, ARIB STD-T66 and is FCC Part 15 Certified. Features: * Very small size 
(12.2mm x 16.4mm x 2.2mm) * 2 antenna options: Single port 500 or ceramic antenna » 16 selectable channels with 250 kbps in the 2.4GHz band * Low power modes for increased battery life 
¢ High sensitivity of -92 dBm typical at 1% Packet Error Rate * 0 dBm typical output power programmable over a 30 dB range » Low supply voltage (2.0V ~ 3.4V, 2.7V typical) * Link Quality and 
Clear Channel Assessment capability * 60k Flash and 4k RAM memory ¢ 4 channel A/D converter with 10 bit for fast and easy conversion from analog inputs-such as temperature, pressure and 
fluid levels-to digital values * 3 channel 16 bit timer/pulse width modulation (TPM) outputs * BDM port for direct download programming « In total 20 digital 1/0 lines with programmable pull-ups 
and few with high-current driver * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Applications: * Remote control and wire replacement in industrial systems such as wireless sensor networks 
* Factory/home automation and motor/lighting control * Inventory management and RF ID tagging and AMR « Environmental, patient, or fitness monitoring 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description Part No. 1 10 25 Part No. 500 Part No. 
2.4GHz Module with Antenna.... P13683CT-ND 18.42 17.05 15.78 P13683TR-ND 7197.00 ENWC9A08A3EF 
2.4GHz Module with SMD Pad .. P13684CT-ND 18.42 17.05 15.78 P13684TR-ND 7197.00 ENWC9A09N4EF 


ZigBee™ Modem PAN4570 


The PAN4570 module is a short range, low power, 2.4GHz ISM band transceiver using the Ember™ EM250 single chip solution for ZigBee, an IEEE802.15.4 compliant transceiver with a 16 bit 
XAP2b microprocessor. With an added onboard reference oscillators and optimized RF frontend circuitry PAN4570 provides the complete hardware needed for a ZigBee solution. PAN4570 utilizes 
EmberZNet (sold separately), the Ember ZigBee compliant software stack, which is a ZigBee profile-ready platform compliant solution. A reliable Application Programming Interface based on the 
ZigBee specification is provided for the ease of the creation of application profiles. Additional regulator and 32kHz crystal can be mounted in addition on customer demand. Features: * 3 antenna 
options: Plug, single port 509 or ceramic antenna » 16 selectable channels with 250 kbps in the 2.4GHz band « 3 different power modes for increased battery life * High sensitivity of -98 dBm 
typical at 1% Packet Error Rate * +3 dBm output power (+5 dBm in boost mode) * Low supply voltage (2.1V ~ 3.6V, 3.0V typical) * Small size (20.0mm x 26.5mm x 3.0mm) * Onboard low 
power regulator * 128k Flash and 5k SRAM memory « Link quality and clear channel assessment capability © All of the 17 GPIO of EM250 are available at the module pads, which are multiplexed 
to GPIO, UART, SPI, !2C or up to four analog inputs to an ADC and two timer waveform outputs « Critical portions of IEEE802.15.4-2003 plus a first-line filter for non-intended packets are realized 
in hardware, thus reducing the workload on the pC * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C. Applications: * Remote control and wire replacement in industrial systems such as wireless 
sensor networks * Factory/home automation and motor/lighting control * Inventory management and RF ID tagging and AMR * Environmental, patient, or fitness monitoring 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description Part No. 1 10 25 Part No. 500 Part No. 
2.4GHz Ember Module with Antenna. P13685CT-ND 34.52 31.94 29.56 P13685TR-ND 13485.50 ENWC9A02A3E 
2.4GHz Ember Module U.FL P13686CT-ND 34.52 31.94 29.56 P13686TR-ND 13485.50 ENWC9A03N2E 
2.4GHz Ember Module SMD Pad. P13687CT-ND 34.52 31.94 29.56 P13687TR-ND 13485.50 ENWC9A04N4E 


_—— ® 
= Pulse Wireless Antennas 
A TECHNITROL COMPANY 
are peace ion (ROHS 
Features: * For WLAN devices using WiFi (802.11) Bluetooth® and ZigBee™ * Omni-Directional radiation comruaet 
pattern provides broad 360° coverage »* One-quarter wavelength dipole configuration (one-eighth for ) 
W1043) * Reverse SMA (Female) » Polarization: Vertical * Radiation: Omni * Color: Black 
Gain| Impedance Dim. A| Digi-Key Price Each Pulse 
Fig.| Frequency |(dBi)/ (NOM) |VSWR| (mm) | Part No. | 10 100 500 | Part No. 
1 | 24~2.5GHz | 3.2 502 <1.9 | —_ | 553-1310-ND 465 310 248 2.21 | W1027 
2 | 24~2.5GHz | 2.0 500 <2.0 | —_ | 553-1471-NDt 5.08 350 289 2.54 | W1010 
3 | 24~2.5GHz | 2.0 509. <2.0 | —_ | 553-1309-ND 405 270 221 1.96 | W1030 
24~2.5GHz | 3.2 509 <2.0 | 12.5 | 553-1311-ND 5.70 3.71 3.04 2.71 | W1037 
4 2.4~2.5GHz | 4.9 500 <2.0 | 12.5 | 553-1476-ND 637 466 3.80 3.43 | W1038 
860 ~ 928 MHz} 1.0 502. <2.0 | 14.0 | 553-1473-ND 5.27 3.81 3.12 2.78 | W1047 
902 ~ 928 MHz | 3.0 502, <2.0 | 14.0 | 553-1474-ND 754 5.51 4.50 4.06 | W1063 
5 |2.4 and 5.0GHz] 2.0 500 <2.0 | —_ | 553-1313-ND* 690 437 357 3.22 | W1043 
6 | 2.4 and 5.0 GHz] 2.0 509. <2.0 | —_ | 553-1472-ND* 924 693 578 5.39 | W1045 
7 | 24~2.5GHz | 2.0 509 <2.0 | —_ | 553-1475-ND 4.81 3.42 2.80 2.50 | W1034 
* Dual-band, blade style antenna + Standard SMA (Male) Connector 
7 Receiver and Transmitter Modules 
Radios.INC 


Radios Inc. provides receiver and transmitter modules based on the Micrel RF line of products for applications 
like keyless entry, remote access, periodic data transfer, and many more. The relay modules provide 
a decoder along with the receiver IC, allowing for control of powered systems remotely. The handheld 
transmitters provide a 2-button interface for remote communication with the desired receiver with the 


appropriate decoder. The HHDS-ML development systems provide an evaluation environment for range, 
firmware, and electrical testing. The DS-ML development systems include a breadboarding area and higher 
functionality testing of the devices. The HHDS-ML and DS-ML allow for development with any of the pinned 
receiver/transmitter modules, which are purchased separately. 


Frequency Digi-Key Price Each Radios Inc. 
(MHz) Description Package Part No. 1 100 Part No. 
Receiver Modules 

Receiver Module OOK 18-DIP 694-1000-ND 9.16 8.39 7.07 MRX-001-433DR-B 
Receiver Module ASK/OOK 18-DIP 694-1001-ND 9.02 8.26 6.96 MRX-010-433DR-B 

433 Receiver Module OOK 18-DIP 694-1002-ND 9.03 8.27 6.97 MRX-011-433DR-B 
Receiver Module OOK 18-DIP 694-1003-ND 8.99 8.23 6.94 MRX-002-433DR-B 
Receiver Module OOK with SAW Filter and Low Noise Amp (LNA) 24-DIP 694-1004-ND 15.27 13.98 11.78 MRX-002SL-433DR-B 


*Requires the purchase of desired transmitter/receiver module(s) to operate 
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A Radios.INC Receiver and Transmitter Modules (cont) 
Frequency Digi-Key Price Each Radios Inc. 
(MHz) Description Package Part No. 1 25 100 Part No. 
Receiver Module OOK 18-DIP 694-1007-ND 9.00 8.24 6.94 MRX-007-433DR-B 
433 Receiver Module OOK 18-DIP 694-1008-ND 8.11 7.43 6.26 MRX-008-433DR-B 
Receiver Module OOK 18-DIP 694-1009-ND 9.00 8.24 6.94 MRX-009-433DR-B 
Receiver Module OOK with SAW Filter and Low Noise Amp (LNA) 24-DIP 694-1010-ND 12.91 11.82 9.96 MRX-009SL-433DR-B 
915 Receiver Module OOK 18-DIP 694-1005-ND 9.82 8.99 7.58 MRX-005-915DR-B 
Receiver Module OOK with SAW Filter and Low Noise Amp (LNA) 24-DIP 694-1006-ND 14.15 12.95 10.91 MRX-005SL-915DR-B 
Transmitter Modules 
433 Transmitter Module OOK 18-DIP 694-1011-ND 8.33 7.63 6.43 MTX-102-433DR-B 
Transmitter Module ASK/FSK 24-DIP 694-1013-ND 20.71 18.95 15.97 MTX-405-433DR-B 
915 Transmitter Module OOK/ASK 18-DIP 694-1012-ND 10.06 9.21 7.76 MTX-103-915DR-B 
Transceiver Module 
915 Transceiver Module FSK 24-DIP 694-1014-ND 25.84 23.65 19.93 MXR-505-915DR-B 
Remote Control Receiver Modules 
Remote Control Receiver Module, 3-Relay Radios Inc Decoder —_ 694-1015-ND 55.74 —_ —_ RCR-ML-010RI-3 
—_ Remote Control Receiver Module, 3-Relay Keeloq Decoder — 694-1016-ND 55.74 _ —_ RCR-ML-010KL-3 
Remote Control Receiver Module, 3-Relay Holtek Decoder — 694-1017-ND 56.13 —_ —_ RCR-ML-010HT-3 
Handheld Transmitters 
2-Button Keyfob Transmitter, Radios Inc Encoder = 694-1018-ND 20.44 = — HHTX-102-433RI-2B 
433 2-Button Keyfob Transmitter, Keelog Encoder = 694-1019-ND 21.49 — — HHTX-102-433KL-2B 
2-Button Keyfob Transmitter, Holtek Encoder = 694-1020-ND 22.48 — — HHTX-102-433HT-2B 
2-Button Keyfob Transmitter, Radios Inc Encoder = 694-1021-ND 21.01 = = HHTX-103-915RI-2B 
915 2-Button Keyfob Transmitter, Keelog Encoder = 694-1022-ND 22.07 = = HHTX-103-915KL-2B 
2-Button Keyfob Transmitter, Holtek Encoder = 694-1023-ND 23.05 = = HHTX-103-915HT-2B 
RF Development Systems for Modules 
Microchip PIC MCU, 1-Unit = 694-1024-ND* 95.00 _ = HHDS-ML-P1 
Microchip PIC MCU, 2-Unit _— 694-1025-ND* 149.00 _ _ HHDS-ML-P2 
= Texas Instrument MSP430 MCU, 1-Unit = 694-1026-ND* 95.00 _— = HHDS-ML-M1 
Texas Instrument MSP430 MCU, 2-Unit — 694-1027-ND* 149.00 _ — HHDS-ML-M2 
Microchip PIC MCU, 1-Unit = 694-1028-ND* 149.00 _ = DS-ML-P1 
Microchip PIC MCU, 2-Unit _— 694-1029-ND* 295.00 = = DS-ML-P2 
= Texas Instrument MSP430 MCU, 1-Unit = 694-1030-ND* 149.00 = = DS-ML-M1 
Texas Instrument MSP430 MCU, 2-Unit = 694-1031-ND* 295.00 = = DS-ML-M2 


*Requires the purchase of desired transmitter/receiver module(s) to operate 


a RF Encoder/Decoder Chipset Hand Held RF Meter 


A miniature RF meter which can be used to show the presence 


The RF Solutions RF600E and RF600D are easy to use encoder and decoder ICs. They have been designed to achieve the of a radio signal. Briefly press: the power switch and the LED 
maximum possible range from any radio/InfraRed transmitter/receiver set. Unlike other encoder/decoder devices, the RF600E/600D | bargraph shows RF activity within the local environment. The 
provide an unprecedented level of security which prevents copying or grabbing while also obtaining optimum range from the | peak signal is held for one second. This can be invaluable when 
transmitter and receiver. installing a radio system to determine if other RF signals are 
Features: Highly secure KEELOQ® protocol * Simple to use * Stand Alone operation * Achieves maximum range from RF | present (interference) and also validate the signal strength of the 
modules * Decoder serial output *LED indication of transmission * Directly compatible with KEELOQ® decoder * Easy learn radio transmitter to be installed. 

feature of transmitters 


RF600D-ND Receiver/Decoder 18-DIP . 
RF600E-ND _ Transmitter/Encoder 8-DIP 


$8.95 | 006-315R1-ND Hand Held RF Meter 315MH 
$4.50 | 006-433R2-ND Hand Held RF Meter 433MH 


Wireless Communication 


Freq. Digi-Key Price Freq. Digi-Key Price 
Fig. Description (MHz) Part No. Each Fig.| Description (MHz) Part No. Each 
Remote Control Systems 4 Pin Hybrid Transmitter Modules 
AM Keyfob Systems ___ | Hybrid Transmitter Module, DIL Package | 315 AMRT4-315-ND 9.99 
1 1 Channel System, 12/24Vdc 315 118C1-315AR1-ND 114.50 Hybrid Transmitter Module, DIL Package | 433 AMRT4-433-ND 9.99 
3 Channel System, 12/24 Vde 315 118C3-315AR1-ND 130.25 - 
AM Keyfob Transmitter, 1 Button 315 (AM110C1-315-ND 21.25 FM Radio Modules 
2 AM Keyfob Transmitter, 2 Button 315 AM110C2-315-ND 22.10 FM Hybrid Transmitter and Receiver Modules 
AM Keyfob Transmitter, 3 Button 315 eee ea 22.85 FM Transmitter, DIL Package 315 FMRTFQ1-315-ND 13.95 
= RF Receiver/Decoder Hybrid eu K. we AMHIRK-315AR3-ND 34.20 FM Transmitter, DIL Package 433 FMRTFQ1-433-ND 42.99 
SAGE ISR eyfok Systems. ECCT 3000 FM Transmitter, SIL Package 433 FMRTFQ2-433R-ND 13.50 
janahel ransmitter, witcl S. +I i — ‘ x *F 
3 | FMHandheld Transmitter, 2 Switch 315 |  102C2-315FR1-ND 88.00 FM Reeslver, SIL Package Sis uae Eee) 26.25 
FM Handheld Transmitter, 4 Switch 315 102C4-315FR1-ND 96.00 FM Receiver, SIL Package 433 AUIR Rene ARID) 25.75 
4 | FM Remote Receiver Decoder 315 008-315F-ND 144.00 FM Receiver, SIL Package 433 EMRE RO 2st Sly 22.15 
AM Radio Modules FM Transceiver Module 
AM Super Hetrodyne Receivers —_ Transceiver Module, 2 Channels 433 FMRXQ1-433-ND 43.75 
_ Superhetrodyne Receiver 315 AMRRQ3-315-ND 18.95 RF KEELOQ® Evaluation Kits 
SuperhetrodyneiReceiver — 433 Auulalaie es Soe 16.75 ___ | RF KEELOQ® Evaluation Kit 315 RFEVAL2-315-ND 350.00 
AM Miniature Super Regenerative Receiver RF KEELOQ® Evaluation Receiver _ RFEVAL3-ND* 99.75 
SEER CEST ics hoceives Modules —— Saar a eee 
AM Super Regenerative Receiver Modules Book 
SuperRegen Receiver 315 AMHRR3-315-ND 10.49 _ Introduction to Low Power Radio Book = BK-RADIO-ND 33.50 
a SuperRegen Receiver 433 AMHRR3-433-ND 10.49 


*PCB Assembly only (RF Modules and antenna not supplied) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 567 


RFMD §) RF Products 


Fig. 6 0.157 
Fig.10 0.156 (0.157 
for 689-1018) 
el (0.198 for + 
689-1026) | 
0.347 (0.337 0.238 
for 689-1018) (0.236 for 
t i 689-1026) 
0.252 (aa 
for 689-1018) 
Noise Vec/ Cut Tape 
Frequency | Gain Figure PidB OIP3 loc Digi-Key Price Each Tape and Reel RFMD 
Fig. (MHz) (dB) (dB) (dBm) (dBm) (V/mA) Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
GaAs HBT Gain Block Amplifiers 
DC ~ 6000 20.0 3.5 18.0 32.0 6.0/65 SOT-89 689-1020-1-ND 3.46 2.60 2.16 689-1020-2-ND 750 729.00 RF3374TR7 
DC ~ 6000 13.2 4.6 16.0 28.0 6.6/65 SOT-89 689-1021-1-ND 3.46 2.60 2.16 689-1021-2-ND 750 729.00 RF3375TR7 
1 DC ~ 6000 22.0 2.0 11.0 24.4 4.2/35 SOT-89 689-1022-1-ND 3.46 2.60 2.16 689-1022-2-ND 750 729.00 RF3376TR7 
DC ~ 6000 15.5 3.0 13.0 25.5 4.5/40 SOT-89 689-1023-1-ND 3.46 2.60 2.16 689-1023-2-ND 750 729.00 RF3377TR7 
DC ~ 6000 12.0 3.7 13.0 26.0 4.8/40 SOT-89 689-1024-1-ND 3.46 2.60 2.16 689-1024-2-ND 750 729.00 RF3378TR7 
InGaP HBT Gain Block Amplifiers 
DC ~ 12000 | 13.0 5.1 13.0 27.1 3.9/50 4-Micro-X 689-1000-1-ND 6.75 6.40 6.26 689-1000-2-ND 1,000 4266.00 NBB-300-T1 
2 |DC~12000 | 12.5 4.9 13.8 24.0 5.0/50 4-Micro-X 689-1001-1-ND 6.75 6.40 6.26 689-1001-2-ND 1,000 4266.00 NBB-310-T1 
DC ~ 8000 16.5 4.3 13.0 28.1 3.9/47 4-Micro-X 689-1002-1-ND 6.75 6.40 6.26 689-1002-2-ND 1,000 4266.00 NBB-400T1 
DC ~ 10000 | 10.7 4.9 11.1 27.0 3.8/50 4-Micro-X 689-1003-1-ND 3.17 2.54 1.98 689-1003-2-ND 1,000 1015.20 NLB-300T1 
3 | DC~10000 | 10.7 5.0 12.6 27.9 4.6/50 4-Micro-X 689-1004-1-ND 3.17 2.54 1.98 689-1004-2-ND 1,000 1015.20 NLB-310-T1 
DC ~ 6000 13.0 41 12.0 27.3 3.9/47 4-Micro-X 689-1005-1-ND 3.17 2.54 1.98 689-1005-2-ND 1,000 1015.20 NLB-400-T1 
High Linearity Amplifiers 
4 | 1800 ~ 2500 | 12.0 = 31.0 40.0 3.0 ~ 6.5/350 8-SOIC 689-1006-1-ND 13.31 10.74 6.70 689-1006-2-ND 750 3863.70 RF2126TR7 
5 DC ~ 2500 15.0 3.8 20.0 33.0 5.5/100 8-SOIC 689-1007-1-ND 6.82 5.14 3.42 689-1007-2-ND 750 1320.30 RF2312TR7 
6 DC ~ 3000 14.3 4.9 22.0 37.0 8.5/180 CJ2BATO 689-1009-1-ND 7.06 6.34 5.19 689-1009-2-ND 750 2592.00 RF2317TR7 
7 5 ~ 1500 20.0 1.5 23.7 36.4 7.0/120 16-SOP 689-1010-1-ND 7.70 6.89 6.12 689-1010-2-ND 750 3645.00 RF2360TR7 
1 300 ~ 3000 12.5 2 23.0 40.0 5.0/150 SOT-89 689-1019-1-ND 4.96 4.14 3.20 689-1019-2-ND 750 2065.50 RF3315TR7 
8 450 ~ 2500 14.0 _— 28.5 42.0 5 ~ 8/120 8-SOIC 689-1027-1-ND 754 6.52 5.35 689-1027-2-ND 750 3086.10 RF3807TR7 
450 ~ 2500 10.5 = 32.5 46.5 5 ~ 8/270 8-SOIC 689-1028-1-ND 11.33 9.79 8.04 689-1028-2-ND 750 4633.20 RF3809TR7 
4 | 800 ~ 2500 14.0 _ 29.0 43.0 §.0/240 8-SOIC 689-1063-1-ND 10.00 773 5.39 689-1063-2-ND 750 3861.00 RF5187TR7 
Low Noise Amplifiers 
9 150 ~ 2500 14.0 1.4 6 4.0 3/5 SOT23-5 689-1008-1-ND 4.46 3.78 2.80 689-1008-2-ND 2,500 1620.00/M RF2314TR7 
400 ~ 3000 15.0 1.3 “3.5 9.3 3.3/10 SOT23-5 689-1011-1-ND 3.44 2.68 2.16 689-1011-2-ND 2,500 918.00/M RF2373TR7 
— | 900 ~ 4000 14.0 1.3 5 7.0 3.3/10 8-QFN 689-1012-1-ND 2.92 2.50 1.85 689-1012-2-ND 2,500 1032.00/M RF2374TR7 
10 | 400 ~ 1100 14.0 1.8 = 4.0 5/14 14-SOIC. 689-1013-1-ND 6.74 5.93 5.30 689-1013-2-ND 750 1838.70 RF2418TR7 
Low Power Amplifiers 
11 12 ~ 385 48.0 5.0 = (0) 2.7/13 8-MSOP. 689-1017-1-ND 3.96 3.39 3.05 689-1017-2-ND 750 1790.10 RF2637TR7 
Transmit / Receive Switch 
9 DC ~ 2500 = = 27.0 39.0 3/0.5 (tx mode) |_ SOT23-5 689-1014-1-ND 1.81 1.60 1.14 689-1014-2-ND 2,500 658.80/M RF2436TR7 
OIP3 PAE @ Vec/ Cut Tape 
Frequency | Gain @ 31dBm PidB PidB leq Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel RFMD 
Fig. (MHz) (dB) (dBm) (dBm) (%) (V/mA) Package Part No. i 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Driver Amplifiers 
12 450 ~ 470 14.7 51 38 45 5 ~ 8/400 AIN 689-1025-1-ND 11.83 11.33 10.83 689-1025-2-ND 750 7549.20 RF3800TR7 
1500 ~ 2200 18 50 36 40 5 ~ 8/630 AIN 689-1026-1-ND 12.68 12.14 11.60 689-1026-2-ND 750 8091.90 RF3806TR7 
13 800 ~ 950 32 = 34t 57 3.5/200 16-QFN 689-1030-1-ND 6.47 5.60 4.57 689-1030-2-ND 2,500 3531.60/M RF5110GTR7 
t 880-915MHz 
Broadband Carrier Sideband Vec/ Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Noise Floor| Suppression |Suppression OIP3 icc Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing RFMD 
Fig. (MHz) (dBm/Hz) (dBc) (dBc) (dBm) (V/mA) Package Part No. 1 25 100 Part No. 750 Part No. 
Quadrature Modulators / Demodulators 
14 | 700 ~ 2200 -156 40 43 20 2.7 ~ 3.3/85 20-QFN 689-1015-1-ND 12.32 10.71 9.16 689-1015-2-ND 4819.50 RF2483TR7 
15 | 800 ~ 2500 -152.5 35 35 19 5/50 16-QFN 689-1016-1-ND 16.68 15.03 12.48 689-1016-2-ND 5067.00 RF2484TR7 
10 | 0.1 ~ 250 _ 25 30 = 3 ~ 6/10 14-SOIC 689-1018-1-ND 6.23 5.34 4.67 689-1018-2-ND 2527.20 RF2713TR7 
16 | 800 ~ 2200 -152 40 40 20 2.7 ~ 3.3/112 24-QFN 689-1029-1-ND 10.89 9.41 773 689-1029-2-ND 4455.00 RF3854TR7 
Digi-Key RFMD 
Description Part No. Price Each Part No. 
Evaluation Board for NBB-300. 689-1055-ND 35.00 NBB-300-PCK 
Evaluation Board for NBB-310. 689-1056-ND 35.00 NBB-310-PCK 
Evaluation Board for NBB-400. 689-1057-ND 35.00 NBB-400-PCK 
Evaluation Board for NLB-300 . 689-1059-ND 35.00 NLB-300-PCK 
Evaluation Board for NLB-310... 689-1060-ND 35.00 NLB-310-PCK 
Evaluation Board for NLB-400 . 689-1061-ND 35.00 NLB-400-PCK 
Evaluation Board for RF2126 .. 689-1031-ND 168.75 RF2126PCK 
Evaluation Board for RF2312 500 689-1032-ND 168.75 RF2312PCK-50 OHM 
Evaluation Board for RF2314 .. 689-1033-ND 168.75 RF2314PCK 
Evaluation Board for RF2317 5 689-1034-ND 168.75 RF2317PCK-50 OHM 
Evaluation Board for RF2360 500 689-1035-ND 168.75 RF2360PCK-500HM 
Evaluation Board for RF2373.... 689-1036-ND 168.75 RF2373PCK-414 
Evaluation Board for RF2374 .. 689-1037-ND 168.75 RF2374PCBA-410 
Evaluation Board for RF2418 689-1038-ND 168.75 RF2418PCK 
Evaluation Board for RF2483 689-1040-ND 168.75 RF2483PCK-410 
Evaluation Board for RF2484 689-1041-ND 168.75 RF2484PCK 
Evaluation Board for RF2637 .. 689-1058-ND 168.75 RF2637PCK-410 
Evaluation Board for RF2713 Demodulator . 689-1062-ND 168.75 RF2713PCK-D 
Evaluation Board for RF2713 Modulator . 689-1042-ND 168.75 RF2713PCK-M 
Evaluation Board for RF3315 900MHz... 689-1043-ND 168.75 RF3315PCK-411 
Evaluation Board for RF3374 .. 689-1044-ND 35.00 RF3374PCK-410 
Evaluation Board for RF3375 689-1045-ND 35.00 RF3375PCK-410 
Evaluation Board for RF3376 689-1046-ND 35.00 RF3376PCK-410 
Evaluation Board for RF3377 .. 689-1047-ND 35.00 RF3377PCK-410 
Evaluation Board for RF3378 .. 689-1048-ND 35.00 RF3378PCK-410 
Evaluation Board for RF3800 689-1049-ND 168.75 RF3800PCK-416 
Evaluation Board for RF3806 689-1050-ND 168.75 RF3806PCK-415 
Evaluation Board for RF3807 689-1051-ND 168.75 RF3807PCK-415 
Evaluation Board for RF3809 689-1052-ND 168.75 RF3809PCK-415 
Evaluation Board for RF3854 . . 689-1053-ND 168.75 RF3854PCK-410 
Evaluation Board for RF5110G .. 689-1054-ND 168.75 RF5110GPCK-410 


More Product Available Online: www.digikey.com 


568 (to83) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Jy) WIRELESS FOR LESS 


Roving Networks provides solutions for virtually any Bluetooth application. Utilizing CSR’s BlueCore line of 
Bluetooth ICs, they provide modules with a small size, low power and high performance. The modules are compliant 
with 1.1/1.2/2.0 Bluetooth devices, allowing for ease of use. The SuperModules (RN-24x) provide a simple ASCII 


ROVING CEES Bluetooth® Modules and Accessories 


interface, with no need to develop a host Bluetooth stack. The adaptors provide rapid replacement of serial cables 
and an auto-connect feature, removing the need to Bluetooth network setup. The data acquisition module provides 
a low power sensor monitor/control module, with a simple interface and command structure. 


Maximum Device Supply Voltage | Current TX Roving 
Serial Power Typical Typical Bluetooth Digi-Key Price Each Networks 
Data Rate Class Interface (Vv) (mA) Version Antenna Part No. 1 10 25 Part No. 
Bluetooth Modules 
921.6 Kbps | Class 1 UART, USB, PCM 3.3 65 2.0 External 740-1006-ND 49.00 39.00 35.00 RN-21 
3 Mbps Class 1 UART, USB, PCM 3.3 65 2.0 Ceramic 740-1007-ND 59.00 49.00 39.00 RN-41 
921.6 Kbps | Class 1 UART 3.3 40 2.0 Ceramic 740-1008-ND 99.00 91.00 76.01 RN-24S 
921.6 Kbps | Class 1 UART 3.3 40 2.0 External, SMA 740-1009-ND 99.00 91.00 76.01 RN-24E 
Bluetooth Adaptors 
232.4 Kbps | Class 1 RS232 5 65 2.0 Ceramic 740-1000-ND 99.00 = = RN-240M 
232.4 Kbps | Class 1 RS232 5 65 2.0 Ceramic 740-1001-ND 99.00 _— = RN-240F 
232.4 Kbps | Class 1 RS422 5 65 2.0 Ceramic 740-1002-ND 149.00 — = RN-422M 
232.4 Kbps | Class 1 RS232 5 50 2.0 SMA Included 740-1003-ND 199.00 = = RN-220XP. 
2 Mbps Class 1 USB 5 65 2.0 Ceramic 740-1004-ND 49.00 _ a RN-USB-T 
2 Mbps Class 1 USB 5 65 2.0 Ceramic 740-1005-ND 99.00 = _ RN-USB-X 
Supply Voltage | Current TX Roving 
Device Typical Typical Bluetooth Digi-Key Networks 
A/D Specifications Power Class (Vv) (mA) Version Antenna Part No. Price Each Part No. 
Bluetooth Data Acquisition Nodes 
8-Channel, 16-bit, 3kHz Sample Class 1 6~ 12 75 2.0 Ceramic 740-1011-ND 299.00 RN-800S-CB 
8-Channel, 16-bit, 3kHz Sample Class 1 6~12 75 2.0 SMA Connector 740-1012-ND 349.00 RN-800S-E 
Bluetooth Development Kits 
Bluetooth Module Development Kit. 740-1013-ND 249.00 RN-DEV-D 
Accessories 
Bluetooth Antenna, Stub 1”, 2.4GHz, SMA Connectol............. 00000 cc cece cece nent eens ee een eee eee e eee eens 740-1015-ND 7.50 RN-SMA-S 
Bluetooth Antenna, 2.5” Right Angle, SMA Connector. .......... 0.00.0 c cece eee cece eee eee e eee ee eens en eeeeneeeeneeeenen 740-1016-ND 10.00 RN-SMA-RA 
Bluetooth Antenna; 45 ‘SMA Connect <2 2... dssccaccasessatessasensaensawatereegsanemornengianerandaededncwbednat nesaee ald 740-1017-ND 15.00 RN-SMA-4 
Power Supply for Firetly, US Only: cesta sented does senda ch astoduudabbgnaaiaddhy seas bdnnd Sbdedisdaapedacdadambasace ede eda 740-1018-ND 7.00 RN-PS-US. 
Power Supply for Firefly, International Multi-Plug.............. 0.0.0 .c cece cece cece cece ee ee eee ee sees ee eeeeeeeeeeseeeeenee 740-1019-ND 15.00 RN-PS-INT 
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>, SEMTECH FF Transceivers, GPS Modules and Development Kits 


Semtech TrueRF™ product provides high data rates up to 153.2 kbps, drop-in modules are available for 
multiple frequencies. Output power is programmable on both the ICs and the modules. XM12xx modules 
come with antennas (RPSMA). GPS products include fully autonomous modules that can be interfaced to any 


RF Transceivers 


Digi@Reel° 


application controller through a simple serial interface. Codecs feature a 16-bit Sigma-Delta ADC and 16-bit 
PWM DAC, operating down to 1.8V in either a TSSOP or Chip-Scale package. Data Acquisition features the 
unique ZoomingADC™ technology, includes low-power micro-controller based sensor interface. 


Frequency ey Current Power Digi-Key Price Each Tape and Reelt 
(MHz) Voltage (V)| (Rx) | Modulation Output Device Type (dBm) Package Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing 
TrueRF™ ICs — RoHS Compliant 

433 / 868/915 | 2.4~3.6 | 14mA 2-FSK Wideband Transceiver 0/4+5/4+10/4+15 48-VOQFN XE1203Fl063CT-NDft 8.75 5.81 4.90 | 2,300] 4655.00/M 

433 / 868/915 | 2.4~3.6 | 14mA 2-FSK Narrow-band Transceiver 0/4+5/4+10/+15 48-VOQFN XE12051074CT-NDt 8.75 5.81 4.90 | 2,300] 4655.00/M 

433 /868/915 | 2.0~3.6 | 14mA 2-FSK Transmitter +10 24-TQFN $X12231073CT-NDt 3.00 2.00 1.68 | 3,000 | 1620.00/M 

Bluetooth® v1.2 SoC — RoHS Compliant 
_— 1.8~3.6 32.1 = Radio Interface _— _— $X14411077LFCT-NDT 10.38 6.89 5.81 | 2,000 | 5603.00/M 
NEW! UHF — RoHS Compliant NEW! 
868/915/955 | 2.1~3.6 3mA_ | FSK/ OOK Wideband Transceiver -8.5 ~ 12.5 32-TQFN SX12111084CT-NDt 3.75 2.49 2.10 | 3,000 | 2025.00/M 
TrueRF Modules 

433 2.4~3.6 | 14mA 2-FSK Wideband Transceiver Module 15 Module 30 x 55mm_ | XM1203FC433XE1-ND 112.50 74.70 63.00} — = 

868 2.4~3.6 | 14mA 2-FSK Wideband Transceiver Module 15 Module 30 x 55mm_ | XM1203FC868XE1-ND 112.50 74.70 63.00} — = 

915 2.4~3.6 | 14mA 2-FSK Wideband Transceiver Module 15 Module 30 x 55mm_ | XM1203FC915XE1-ND 112.50 74.70 63.00} — = 

433 2.4~3.6 | 14mA 2-FSK Narrow-band Transceiver 15 Module 30 x 55mm__| XM1205C433XE1-ND 112.50 74.70 63.00} — = 

868 2.4~3.6 | 14mA 2-FSK Narrow-band Transceiver 15 Module 30x 55mm_| XM1205C868XE1-ND 112.50 74.70 63.00} — _ 

915 2.4~3.6 | 14mA 2-FSK Narrow-band Transceiver 15 Module 30 x 55mm__| XM1205C915XE1-ND 112.50 74.70 63.00} — = 

Kits 
Evaluation: Starter Kit for the XE1208-43SMHZ ii ccsissncssenseancsssneisansasenedsanoasedncbachasadanbedeabedanedearedangedsabecsagedianed XE1203SKC433XE2-ND 343.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1208 S68MHZ .......c.cccensscensasensssensasensadeneasecoaseqeasecensecarecenseceasetonsedsavecsasecsaned XE1203SKC868XE2-ND 343.00 
Evaluation: Starter Kit for the XE 1208: S1SMHZ siccdsscssrenoeansdestoteansasienedsenoasedoabartagadandedeabadaagedeayedangediivednagsanased XE1203SKC915XE2-ND 343.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1205 433MHz . XE1205SKC433XE1-ND 343.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1205 868MHz XE1205SKC868XE1-ND 343.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1205 915MHz . XE1205SKC915XE1-ND 343.00 
Evaluation Starter Kit for the SX1211 868MHz SX1211SK868-ND® NEW! 250.00 
Evaluation Starter Kit for the SX1211 915MHz SX1211SK915-ND® NEW! 250.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1223 433MHz SX1223SK433-ND® 413.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1223 868MHz SX1223SK868-ND@ 413.00 
Evaluation Starter Kit for the XE1223 915MHz $X1223SK915-ND@ 413.00 
+ Cut Tape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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GPS 
Power Position Sensitivity Start Time Start Time Antenna Digi-Key Price Each 
Consumption Accuracy (dBm) (Hot) (Warm) Included Module Size (mm) Part No. ‘ll 25 100 
19mA <5 CEP (No software assist) -143 <12 Seconds <32 Seconds No 31.59 x 26.59 x 11.2 RGPSM002-ND 68.75 45.65 38.50 
19mA <5 CEP (No software assist) -143 <12 Seconds <32 Seconds Yes 31.59 x 26.59 x 11.2 RGPSMO002WA-ND 79.75 52.96 44.66 
25mA <5 CEP (No software assist) -143 <12 Seconds <32 Seconds No 38 x 26.5 RGPSM202-ND 82.50 54.78 46.20 
Evaluation Kit 
Evaluation Kit for RGPSMO002, includes module, development board, CD with documentation, antenna and USB Cable....................0c0eceeeeeeeeeeeeeeeeeeeenees RGPSD012-ND 525.00 — — 
CODECs 
SNR THD Supply Sampling Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel$ 
ADC (Fsync=20kHz) (Fsync=20kHz, 1/4 FS) Voltage (V) Rate (kHz) DAC Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
16-bit > A 78 0.5 1.8 4-48 16-bit PWM 20-TSSOP XE30051033CT-ND 4.38 2.91 2.45 2,500 2328.00/M 
16-bit > A 78 0.5 1.8 4-48 16-bit PWM 20-UCSP XE30051064CT-ND 4.10 2.73 2.30 2,000 2181.00/M 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Data Acquisition - ZoomingADC™ 
MCU Max Speed RAM Supply Voltage MTP (Multiple time Digi-Key Price Each Tape and Reel¢ 
MIPS CPU (MHz) (bytes) Min. / Max. Programmable ROM) KB Temperature Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
2 4 520 2.4/5.5 22 44-LQFP XE8801AMI027LF-ND® 11.43 7.59 6.40 _ — 
2 4 1032 2.4/5.5 22 100-LQFP XE8802MI035LF-ND® 18.30 12.16 10.25 — _ 
2 5 520 2.4/5.5 22 -40°C ~ 85°C 64-LQFP XE8805AMI028LF-ND® 12.38 8.22 6.93 — _ 
25 5 520 2.4/5.5 22 7 32-TQFP XE8806AMI026CT-ND@t 7.65 5.02 4.23 2,000 4017.00/M 
5 § 520 2.4/5.5 22 32-TOFP XE8807AMI026CT-ND@t 7.65 5.02 4.23 2,000 4017.00/M 
= = = 2.4/5.5 = 44-MLPG $X87221070LFCT-ND@+ 11.23 7.46 6.29 2,000 6062.00/M 
= = _ 2.4/5.5 = 12-MLPD SX8723E083CT-ND@+ NEW! 4.50 2.99 2.52 3,000 2430.00/M 
= = = 2.4/5.5 = -40°C ~ 125°C 16-MLPQ SX8724E082CT-ND@+ NEW! 5.50 3.66 3.08 3,000 2970.00/M 
= = = 2.4/5.5 = 12-MLPD SX8725E083CT-ND@+ NEW! 3.58 2.38 2.01 3,000 1930.50/M 
Evaluation and Programming Boards 
Evaluation Board for the XE8801 . XE8000EV101-ND 310.00 =_ =_ _ — 
Evaluation Board for the XE8805. XE8000EV104-ND 310.00 = _ = _ 
Evaluation Board for the XE8806/XE8807 XE8000EV108-ND 310.00 = = — — 
Evaluation Board for the XE8802......... XE8000EV110-ND 440.00 _ _ _ =— 
Program Board and the ProStart2 Card for the XE88xx series XE8000MP-ND 280.00 - _ - _— 
Evaluation Board for the SX8722.... XE8000EV120-ND@ 112.00 = _ = a 
Evaluation Board for the SX8723/24 XE8000EV121-ND@ NEW! 200.00 = = = = 


+ Cut Tape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant 
éS? 2.4GHz ZigBee™ 802.15.4-2.4-DK 
erie Gas Development Kit Development Kit 


The 2.4GHz 802.15.4 Development Kit (802.15.4-2.4-DK) includes all of the hardware and software 
necessary to immediately begin developing an 802.15.4 solution. This comprehensive development platform 
allows customers to focus on application development rather than hardware selection and integration. Silicon 


The 2.4GHz ZigBee Development Kit (ZigBee-2.4-DK) includes all hardware and software necessary to 
immediately begin developing ZigBee network solutions. This comprehensive development platform allows 


customers to focus on application development rather than hardware selection and integration. Silicon 
Laboratories’ industry-compliant ZigBee development platform benefits customers by ensuring multi-vendor 
interoperability. 

The ZigBee-2.4-DK contains the following items: * Six 2.4GHz 802.15.4 Development Boards with 
Antennas * One 9V, 1.5A Universal Power Supply * One USB Debug Adapter * Two USB Cables »¢ Six 


Laboratories’ industry-compliant (tested for compliance by TUV Rheinland) 802.15.4 development platform 
benefits customers by ensuring multi-vendor interoperability. 

The 802.15.4-2.4-DK contains the following items: * Two 2.4GHz 802.15.4 ZigBee Target Boards * Two 
Antennas * Two 9V batteries * 2.4GHz 802.15.4 Development Kit User’s Guide * AC to DC power adapter 


9V Batteries 
336-1275-ND 


¢ USB debug adapter (USB to debug interface) * Two USB cables 


2.4GHz ZigBee Development Kit ............. 0.00. cece eee eee ee eee ee eee ee ee eee ences $993.75 336-1295-ND 2.4GHz 802.15.4-2.4-DK Development Kit................ ccc eee $564.25 


RF Synthesizers 


Silicon Laboratories’ wireless solutions are the world’s most integrated, robust, reliable and easiest to use wireless solutions available in the market today. By eliminating more discretes and requiring fewer external components than alternate 
solutions, our products empower our customers to add value-rich features and speed time to market. Best of all, we develop and design these world-class products in proven, standard CMOS process technology. 
Features: * CMOS RF synthesizers with integrated VCOs, loop filters and varactors * Low profile packages 


Settling Input Silicon Evaluation Board Silicon 
RF1 RF2 IF Time RF Digi-Key Price Each Labs Digi-Key Price Labs 

Description (MHz) (MHz) (MHz) (us) (MHz) Package Part No. 1 25 ‘| Part No. Part No. Each Part No. 

IF OUT, Lead Free, QFN 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~ 1000 | 200§ 2~26 28-QFN 336-1170-ND® 5.96 5.30 | $14112-D-GM _ _ _ 

IF OUT, Lead Free, TSSOP 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~ 1000 | 200§ 2~26 24-TSSOP | 336-1171-ND@ 5.96 5.30 | $14112-D-GT = _ — 

General Purpose 900 ~ 2050 750 ~ 1500 NWA 200§ 2~26 28-MLP 336-1099-ND® 8.84 7.86 | S14113-D-GM 336-1100-ND 225.00 $14113M-EVB 
RF1/RF2 OUT, Lead Free, TSSOP 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~ 1000 | 200§ 2~26 24-TSSOP | 336-1172-ND@ 8.84 7.86 | S14113-D-GT _ =— _ 

General Purpose N/A 750 ~ 1500 62.5~ 1000 | 200§ 2~26 28-MLP 336-1103-ND@ 8.84 7.86 | S14122-D-GM 336-1104-ND 225.00 $14122M-EVB 
RF2/IF OUT, Lead Free, TSSOP 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~ 1000 | 200§ 2~26 24-TSSOP | 336-1173-ND@ 8.84 7.86 | S14122-D-GT _ =_ _— 

RF1/IF OUT, Lead Free, QFN 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~ 1000 | 200§ 2~26 28-QFN 336-1174-ND@ 8.84 7.86 | S14123-D-GM — = _ 

802.11b.g and Ism Band N/A 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 80t 2~50 28-MLP 336-1111-ND 8.73 7.86 | S14126-BM — _ _ 

2.3GHz/IF OUT 2300 ~ 2500 | 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 80t 2~50 28-MLP 336-1176-ND 8.73 7.86 | S14126-F-BM = _ _ 

2.3GHz/IF OUT, Lead Free N/A 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 100¢ 2~50 28-MLP 336-1289-5-ND® 8.84 7.86 | S14126-F-GM = _ =- 

General Purpose 900 ~ 2050 750 ~ 1500 62.5~ 1000 | 200§ 2~26 28-MLP 336-1113-ND® 11.03 9.80 | S14133-BM _ _ =- 
RF1/RF2/IF OUT, Lead Free, TSSOP 900 ~ 1.8 750 ~ 1.5 62.5~ 1000 | 200§ 2~26 24-TSSOP | 336-1177-ND@ 11.03 9.80 | S14133-D-GT _ _ _ 

802.11b.g and Ism Band 2300 ~ 2500 | 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 80t 2~50 28-MLP 336-1118-ND 10.89 9.80 | S14136-BM 336-1119-ND 225.00 $14136M-EVB 
2.5GHz/2.3GHz/IF OUT, Lead Free 2300 ~ 2500 | 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 80t 2~50 28-QFN 336-1178-ND@ 11.03 9.80 | S14136-F-GM _ _ _ 
2.5GHz/2.3GHz/IF OUT, Lead Free 2300 ~ 2500 | 2025 ~ 2300 | 62.5 ~ 1000 100+ 2~50 24-TSSOP | 336-1291-5-ND® 11.03 9.80 | S14136-F-GT 336-1119-ND 225.00 $14136M-EVB 

§ For a 200kHz update rate + For update rates > 500kHz_ += RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


570 toss) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Broadcast Products 
SILICON LABS FM Radio Tuners 


Features: * Broadcast FM Radio Tuners for portable applications * Highly integrated, globally compliant and easy to implement * Best-in-class-performance 


Digi-Key Price Each Silicon Labs 

Description Part No. 1 25 100 Part No. 
CMOS digital FM tuner with integrated crystal oscillator support 336-1378-ND® 8.79 7.03 5.63 $14700-B15-GM 
Includes digital processor for the European Radio Data System (RDS) 

and the US Radio Broadcast Data System (RBDS) 336-1379-ND® 10.12 8.09 6.48 $14701-B15-GM 

Evaluation Boards 
Evaluation Board for SI4701 336-1381-ND 125.00 —— — $14701-B-EVB 
RoHS Compliant 


~ SIRENZA RF Amplifiers and VCOs Reel° 


MERODEVICES 


Sirenza Product by Series: A power amplifiers * STA Series: InGaP Class AB power amplifier for WLAN and WiMAX applications * STQ 
¢ SBA, SBB, SBF and SBW Series: InGaP high linearity Medium Power Driver amps (Gain Blocks) *SGA__ Series: Direct Quadrature Demodulator * SXB Series: InGaP/GaAs HBT power amplifier * SZA Series: InGaP 
Series: SiGe general purpose gain blocks (Medium Power) * SGL Series: SiGe low noise amplifiers *SHF 5V Class AB power amplifier for WLAN and WiMAX * VCO790 Series: Wideband 5V VCOs * VCO793 Series: 
Series: GaAs HFET discrete transistors * SLD Series: LDMOS power transistors * SPA Series: GaAs Class Wideband 12V VCOs 


PidB VD ID Cut Tape Sirenza 
Gain dB dBm Bandwidth Vv mA Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Microdevices 
Fig.| (@1.95GHz) | (Typ.) (MHz) (Typ.) (Typ.) Size Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

14.2 19.0 5000 5 80 SOT-86 599-1000-1-ND® 2.08 1.93 1.80 | 599-1000-2-ND@ 1,000 1550.00 | SBA-4086Z 
17.2 19.5 5000 49 80 SOT-86 599-1002-1-ND@ 2.08 1.93 1.80 | 599-1002-2-ND® 1,000 1550.00 | SBA-5086Z 
9.3 6.7 5000 22 20 SOT-86 599-1013-1-ND® 98 94 -88 | 599-1013-2-ND® 3,000 620.00/M SGA-2186Z 
14.0 7.0 5000 2.2 20 SOT-86 599-1015-1-ND@ -98 94 .88 599-1015-2-ND® 3,000 620.00/M SGA-2286Z 
15.3 75 2800 2.7 20 SOT-86 599-1017-1-ND@ 98 94 -88 | 599-1017-2-ND® 3,000 620.00/M SGA-2386Z 
16.7 75 5000 27 20 SOT-86 599-1019-1-ND@ 98 94 .88 599-1019-2-ND® 3,000 620.00/M SGA-2486Z 
13.0 11.3 5000 2.6 35 SOT-86 599-1021-1-ND® 1.10 1.02 -97 | 599-1021-2-ND® 3,000 810.00/M SGA-3286Z 
15.3 10.7 5000 2.6 35 SOT-86 599-1023-1-ND@ 1.10 1.02 -97 | 599-1023-2-ND® 3,000 810.00/M SGA-3386Z 
18.0 12.5 5000 2.9 35 SOT-86 599-1025-1-ND® 1.10 1.02 -97 | 599-1025-2-ND® 3,000 810.00/M SGA-3486Z 
20.0 12.5 5000 3.25 35 SOT-86 599-1027-1-ND@ 1.10 1.02 -97 | 599-1027-2-ND® 3,000 810.00/M SGA-3586Z 
9.2 12.4 5000 3.2 45 SOT-86 599-1029-1-ND@ 1.10 1.02 -97 | 599-1029-2-ND® 3,000 810.00/M SGA-4186Z 
1 12.0 13.0 5000 3.2 45 SOT-86 599-1031-1-ND® 1.10 1.02 -97 | 599-1031-2-ND® 3,000 810.00/M SGA-4286Z 
14.6 13.0 4500 3.2 45 SOT-86 599-1033-1-ND@ 1.10 1.02 -97 | 599-1033-2-ND® 3,000 810.00/M SGA-4386Z 
15.9 12.8 4500 3.2 45 SOT-86 599-1035-1-ND@ 1.10 1.02 -97 | 599-1035-2-ND® 3,000 810.00/M SGA-4486Z 
17.9 13.7 4000 3.6 45 SOT-86 599-1037-1-ND® 1.55 1.52 1.47 | 599-1037-2-ND@ 3,000 1150.00/M SGA-4586Z 
12.0 14.0 5000 3.5 60 SOT-86 599-1038-1-ND@ 1.55 1.52 1.47 | 599-1038-2-ND@ 3,000 1150.00/M SGA-5286Z 
14.9 14.7 5000 3.6 60 SOT-86 599-1040-1-ND@ 1.55 1.52 1.47 | 599-1040-2-ND® 3,000 1150.00/M SGA-5386Z 
16.3 15.0 3500 3.5 60 SOT-86 599-1042-1-ND® 1.55 1.52 1.47 | 599-1042-2-ND@ 3,000 1150.00/M SGA-5486Z 
18.7 15.8 4000 3.9 60 SOT-86 599-1044-1-ND@ 1.55 1.52 1.47 | 599-1044-2-ND® 3,000 1150.00/M SGA-5586Z 
12.4 17.8 5500 4 75 SOT-86 599-1046-1-ND® 1.55 1.52 1.47 | 599-1046-2-ND@ 3,000 1150.00/M SGA-6286Z 
13.5 19.0 5000 49 80 SOT-86 599-1048-1-ND@ 1.55 1.52 1.47 | 599-1048-2-ND® 3,000 1150.00/M SGA-6386Z 
16.4 18.5 4500 5.1 75 SOT-86 599-1050-1-ND® 1.55 1.52 1.47 | 599-1050-2-ND@ 3,000 1150.00/M SGA-6486Z 
18.4 19.0 2500 49 80 SOT-86 599-1052-1-ND@ 1.55 1.52 1.47 | 599-1052-2-ND® 3,000 1150.00/M SGA-6586Z 
14.6 19.0 4400 5 80 SOT-89 599-1001-1-ND@ 2.08 1.93 1.80 | 599-1001-2-ND® 1,000 1550.00 | SBA-4089Z 
18.0 19.5 4400 4.9 80 SOT-89 599-1003-1-ND® 2.08 1.93 1.80 | 599-1003-2-ND@ 1,000 1550.00 | SBA-5089Z 
15.5T 19.0 50 ~ 850 5 90 SOT-89 599-1004-1-ND@ 2.87 2.64 2.43 | 599-1004-2-ND® 1,000 2050.00 | SBB-1089Z 
20.0t 21.0 50 ~ 850 5 90 SOT-89 599-1005-1-ND® 2.87 2.64 2.43 | 599-1005-2-ND@ 1,000 2050.00 | SBB-2089Z 
15.5 19.5 50 ~ 6000 5 80 SOT-89 599-1006-1-ND@ 2:51 2.31 2.12 599-1006-2-ND® 1,000 1800.00 | SBB-4089Z 
20.0 20.5 50 ~ 6000 5 75 SOT-89 599-1007-1-ND® 2.51 2.31 2.12 599-1007-2-ND@ 1,000 1800.00 | SBB-5089Z 
14.7$ 19.9 500 49 90 SOT-89 599-1008-1-ND@ 2.91 2.70 2.52 599-1008-2-ND® 1,000 2180.00 | SBF-4089Z 
19.5$ 20.7 500 4.9 90 SOT-89 599-1009-1-ND® 2.91 2.70 2.52 599-1009-2-ND@ 1,000 2180.00 | SBF-5089Z 
18.0A 19.4 6000 4.9 80 SOT-89 599-1010-1-ND@ 6.50 5.11 4.65 599-1010-2-ND® 1,000 3850.00 | SBW-5089Z 
12.7 14.4 5000 3.5 60 SOT-89 599-1039-1-ND® 1.22 1.16 1.09 | 599-1039-2-ND@ 3,000 970.00/M SGA-5289Z 
15.4 15.0 4500 3.6 60 SOT-89 599-1041-1-ND® 1.22 1.16 1.09 | 599-1041-2-ND@ 3,000 970.00/M SGA-5389Z 
2 17.9 14.6 4000 3.3 60 SOT-89 599-1043-1-ND® 1.22 1.16 1.09 | 599-1043-2-ND@ 3,000 970.00/M SGA-5489Z 
20.8 16.2 4000 3.9 60 SOT-89 599-1045-1-ND@ 1.22 1.16 1.09 | 599-1045-2-ND® 3,000 970.00/M SGA-5589Z 
12.6 17.8 4500 4 75 SOT-89 599-1047-1-ND® 1.22 1.16 1.09 | 599-1047-2-ND@ 3,000 970.00/M SGA-6289Z 
14.0 18.9 4500 49 80 SOT-89 599-1049-1-ND@ 1.22 1.16 1.09 | 599-1049-2-ND® 3,000 970.00/M SGA-6389Z 
17.5 18.7 3500 5.1 75 SOT-89 599-1051-1-ND@ 1.22 1.16 1.09 | 599-1051-2-ND® 3,000 970.00/M SGA-6489Z 
20.0 19.0 4000 4.9 80 SOT-89 599-1053-1-ND® 1.22 1.16 1.09 | 599-1053-2-ND@ 3,000 970.00/M SGA-6589Z 
18.5 20.0 3000 5 115 SOT-89 599-1054-1-ND@ 2.41 2.30 2.22 599-1054-2-ND® 3,000 1730.00/M SGA-7489Z 
12.2 25.5 3000 5 179 SOT-89 599-1056-1-ND® 1.70 1.57 1.44 | 599-1056-2-ND@ 3,000 1120.00/M SGA-9189Z 
12.0 27.5 3000 5 292 SOT-89 599-1057-1-ND@ 2.24 2.06 1.90 | 599-1057-2-ND® 3,000 1480.00/M SGA-9289Z 

14.6 30.2 50 ~ 6000 rs 200 SOT-89 599-1061-1-ND 8.60 6.88 5.98 | 599-1061-2-ND 1,000 4520.00 | SHF-0289 
17.0 24.2 5 ~ 2500 5.2 135 SOT-89 599-1068-1-ND@ 3.31 3.13 2.95 599-1068-2-ND® 1,000 2392.00 | SXB-2089Z 
15.0 275: 400 ~ 2500 5 260 SOT-89 599-1069-1-ND® 795 7.40 6.88 | 599-1069-2-ND® 1,000 5950.00 | SXB-4089Z 
17.2 2.3 5000 2.5) 11 SOT-363 | 599-1011-1-ND® 98 94 -83 | 599-1011-2-ND® 3,000 510.00/M SGA-0363Z 
9.8 6.2 5000 2.2 20 SOT-363 | 599-1012-1-ND® -98 94 -83 | 599-1012-2-ND® 3,000 510.00/M SGA-2163Z 
13.5 6.1 5000 2.2 20 SOT-363 | 599-1014-1-ND® 98 94 -83 | 599-1014-2-ND® 3,000 510.00/M SGA-2263Z 
16.1 res 5000 20 20 SOT-363 | 599-1016-1-ND® 98 94 -83 | 599-1016-2-ND® 3,000 510.00/M SGA-2363Z 
171 7.2 5000 2.7 20 SOT-363 | 599-1018-1-ND® -98 94 -83 | 599-1018-2-ND® 3,000 510.00/M SGA-2463Z 
3 13.6 10.9 5500 2.6 35 SOT-363 | 599-1020-1-ND® 1.02 95 91 599-1020-2-ND® 3,000 710.00/M SGA-3263Z 
15.9 10.5 5500 2.6 35 SOT-363 | 599-1022-1-ND® 1.02 95 91 599-1022-2-ND@ 3,000 710.00/M SGA-3363Z 
19.0 11.0 5000 2.9 35 SOT-363 | 599-1024-1-ND® 1.02 95 91 599-1024-2-ND® 3,000 710.00/M SGA-3463Z 
21.5 12.5 5000 3.25 35 SOT-363 | 599-1026-1-ND® 1.02 95 91 599-1026-2-ND@ 3,000 710.00/M SGA-3563Z 
9.7 12.1 5000 3.2 45 SOT-363 | 599-1028-1-ND® 1.02 95 91 599-1028-2-ND® 3,000 710.00/M SGA-4163Z 
12.7 12.5 3500 3.2 45 SOT-363 | 599-1030-1-ND® 1.02 95 91 599-1030-2-ND@ 3,000 710.00/M SGA-4263Z 

+400MHz +500MHz tft2200MHz A3GHz §1GHz *Bulk 01.57GHz RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T083) 571 


> SIRENZA 


RF Amplifiers and VCOs (cont) 


@Reel® 


MIGRODEVICES 
P1idB VD ID Cut Tape Sirenza 
Gain dB dBm Bandwidth Vv mA Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Microdevices 
Fig.| (@1.95GHz) | (Typ.) (MHz) (Typ.) (Typ.) Size Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
14.8 13.0 4000 3.2 45 SOT-363 | 599-1032-1-ND® 1.02 95 91 599-1032-2-ND® 3,000 710.00/M SGA-4363Z 
17.0 12.3 3500 3.2 45 SOT-363 | 599-1034-1-ND® 1.02 -95 91 599-1034-2-ND@ 3,000 710.00/M SGA-4463Z 
3 20.2 12.8 2500 3.6 45 SOT-363 | 599-1036-1-ND® 1.22 1.16 1.09 | 599-1036-2-ND@ 3,000 970.00/M SGA-4563Z 
14.1§ 5.6 100 ~ 1300 3 12 SOT-363 | 599-1058-1-ND® -90 82 76 599-1058-2-ND® 3,000 590.00/M SGL-0163Z 
13.4 5.5 1400 ~ 2500 3 12.5 SOT-363 | 599-1059-1-ND® 1.08 97 -89 | 599-1059-2-ND® 3,000 690.00/M SGL-0263Z 
4 16.5 9.0 6000 3 12 SOT-343 | 599-1055-1-ND® -60 54 -45 | 599-1055-2-ND® 3,000 320.00/M SGA-8343Z 
5 15.0tt 2.5 2200 28 60 2-SOIC 599-1062-1-ND® 12.98 12.07 11.23 | 599-1062-2-ND@ 500 5220.00 | SLD-1083CZ 
14.0tt 10.0 2200 28 120 2-SOIC 599-1063-1-ND@ 25.66 23.86 22.19 | 599-1063-2-ND® 500 10650.00 | SLD-2083CZ 
6 24.0 29.5 2200 5 400 8-SOIC 599-1065-1-ND® 9.04 8.32 765 | 599-1065-2-ND® 500 3519.00 | SPA-2318Z 
29.5 26.5 4900 ~ 5900 3.3 165 16-QFN 599-1066-1-ND® 1.75 1.62 1.52 599-1066-2-ND@ 3,000 1210.00/M STA-6033Z 
25.5 29.5 2000 ~ 2700 5 300 16-QFN 599-1070-1-ND@ 3.67 3.12 2.65 599-1070-2-ND® 3,000 1760.00/M SZA-2044Z 
? 25.0 30.0 2700 ~ 3800 5 220 16-QFN 599-1071-1-ND® 3.66 3.40 3.16 | 599-1071-2-ND®@ 3,000 2540.00/M SZA-3044Z 
29.5 29.5 4900 ~ 5900 5 220 16-QFN 599-1072-1-ND@ 4.74 4.03 3.43 | 599-1072-2-ND® 3,000 2280.00/M SZA-5044Z 
18.5 24.9 5100 ~ 5900 5 165 16-QFN 599-1073-1-ND® 4.80 4.08 3.47 | 599-1073-2-ND® 3,000 2300.00/M SZA-6044Z 
8 = = 700 ~ 2500 5 73 16-TSSOP | 599-1067-1-ND® 6.30 5.95 5.60 | 599-1067-2-ND® 1,000 4550.00 | STQ-2016Z 
= 116 dBuV 50 ~ 870 6 200 16-TSSOP | 599-1080-1-ND® 5.00 4.51 3.76 | 599-1080-2-ND@ 1,000 2500.00 | CGA-0116Z 
= 6.0 1500 5 25 16-SMD_ | 599-1079-ND*® 23.84 22.70 — = — | VCO790-1500TY 
9 = 5.5 600 5 23 16-SMD_ | 599-1076-NDe 23.84 22.70 = ee = — | VCO790-600T 
= 6.0 750 12 25 16-SMD_ | 599-1077-NDe 23.84 22.70 — |e = — | VCO793-750T 
10 28.50 5.5 5 ~ 4000 27 9 8-QFN 599-1078-1-ND@ 84 Yo 71 599-1078-2-ND® 3,000 555.00/M SGL-0622Z 
+400MHz +500MHz +tft2200MHz A3GHz §1GHz *Bulk 01.57GHz RoHS Compliant 


SkyeModule™ M1-Mini 


SkyeModule M1-mini provides a low power, high performance, and cost-effective platform designed to enable 
any device with RFID reader technology. The M1-mini is the world’s smallest, self-contained OEM module. 
Features: * Multi-protocol, 13.56MHz +7kHz * Smaller than a US quarter » Effective Range: 5.8cm ~ 8.5cm 
¢ Internal (On-board) Antenna * 500 port for External Antenna * Host-interface options: TTL Serial, 12C and 
SPI * Operates from 3.2V ~ 6.0V; and as low as 50HA 

Benefits: * World’s smallest form factor * Simple and intuitive API for fast integration/time to market * Low 
power consumption and high performance 

Target Applications: * Medical Equipment * Pharmaceuticals * Kiosks ¢ Printers * Handhelds « Ticketing 
* Industrial Equipment 


Digi-Key Price Each | Skyetek 
Description Part No. il 10 Part No. 
M1-Mini Module with TTL Interface 753-1009-ND 84.00 76.80 | SM-MN-00-HF-RC 
M1-Mini Module with 12C Interface 753-1010-ND 84.00 76.80 | SM-MN-00-HF-RCI2C 
M1-Mini Module with SPI Interface 753-1011-ND 84.00 76.80 | SM-MN-00-HF-RCSPI 


SkyeModule™ M2 


SkyeModule M2, the industry's most secure multi-protocol embedded HF RFID reader module for OEMs, was 
designed specifically for flexibility and encrypted authentication across a range of vertical markets. 

Features: ¢ Multi-protocol, 13.56MHz +7kHz * Effective Range: 3cm ~ 16cm * Robust security libraries (DES, 
3DES, AES, etc.) * Host-interface options: RS-232, 12C, SPI and USB * Seven programmable GPIO pins 
* Output power adjustable between 17 ~ 23 dBm 

Benefits: * Industry leading security and best-in-class cryptographic standards ¢ Miniscule foot print - half 
the size of a typical business card » Greatest tag compatibility with Tagnostic® and TaglQ™ » Superior 
embeddability and open, flexible architecture for investment protection 

Target Applications: « Anti-counterfeiting * Contactless Payment * Patient Safety « ltem-Level Inventory 
¢ Printing/Encoding * Handhelds »* Patron Management 


Digi-Key Price Skyetek 
Description Part No. Each Part No. 
M2 Module with CF Format 753-1012-ND 114.00 | SM-M2-CF-HF 
M2 Module with MH Format 753-1013-ND 114.00 | SM-M2-MH-HF 


SkyeModule™ M4 


SkyeModule M4 is a feature-rich, easy-to-use HF RFID reader module specially designed to operate with one 
of the three firmware variations including: ¢ Product Authentication * Access Control * Contactless Payment 
Features: * Frequency: 13.56MHz +7kHz *|ISO 15693, ISO 1443A/B_ * Effective Range: 4.5cem ~ 14cm 
* Security libraries (DESFire, MIFARE, AES, SHA-2, KDF and PRNG) ¢ Host-interface options: UART (TTL) 
¢ Four programmable GPIO pins Benefits: * Industry leading security * Small foot print - about the area of three 
standard postage stamps * Greatest tag compatibility with Tagnostic® and TaglQ™ * Sophisticated features 
at a ground-breaking price Target Applications: * Anti-counterfeiting * Printing/Encoding * Handhelds 


Digi-Key Price Each Skyetek 
Description Part No. il 10 Part No. 
M4 Module with Product Authentication} 753-1017-ND 84.00 79.99 | SM-M4-00-HF-PA 
M4 Module with Access Control 753-1018-ND 84.00 79.99 | SM-M4-00-HF-AC 
M4 Module with Contact Payment 753-1019-ND 84.00 79.99 | SM-M4-00-HF-CP. 


skyetek Developer Kits and Modules 


NEW! SkyeModule™ \M7 


SkyeModule M7 is the world’s smallest, globally compliant UHF module. Its one of-a-kind combination of high 
performance, security, and cost/space/power efficiency makes it the industry's price performance leader. 


Features: * Embedded RFID Module for OEM RFID * Smallest Footprint - smaller than a matchbook 
* 862MHz ~ 955MHz » Extensive tag compatibility and optimization with Tagnostic® and TaglQ™ * Minimal 
power consumption for maximum read range * Configurable output power »* Simple firmware upgrades 
¢ Variety of host interfaces: TTL, USB ¢ Simple and intuitive API 


Benefits: * Meets strict regulatory requirements for worldwide operation * Superior embeddability for fast 
integration and time-to-market * Support for the most tags with the most features »* Low power consumption 
* Cost-effective and highly scalable * Common hardware and software interface with other SkyeModule 
readers for maximum design and solution flexibility 


Target Applications: * Printing/Encoding * Handheld Reading/Encoding ¢ Item-Level Inventory Management 
¢ Patron Management * Access Control * Asset Management 


Digi-Key Price Skyetek 
Description Part No. Each Part No. 
M7 Module 753-1021-ND 212.00 | SM-M7-00-UF 


SkyeModule™ \Vi9 


SkyeModule Mg, a small globally compliant UHF RFID reader module, is a high-performance, secure, power- 
efficient solution for a broad range of products. Half the size of a typical business card, the module is cost- 
effective and highly scalable. 


Features: ¢ Frequency: 862MHz ~ 955MHz »* Effective Range: 1M ~ 3.5M+ » Meets worldwide regulatory 
requirements ¢ Industry’s first standards-based UHF security * Host-interface options: TTL, l2C, SPI and USB 
¢ RF output power is software adjustable from 15mW ~ 500mW 


Benefits: * Supports more standards and tags than any other comparable reader * Global SKU that provides 
regulatory pre-scan certification for all major markets * Unprecedented price-performance and TCO 


Target Applications: + Anti-counterfeiting * Handheld Reading/Encoding «Printing * Patron Management 
¢ Item-Level Inventory * Supply Chain Management 


Digi-Key Price Skyetek 
Description Part No. Each Part No. 
M9 Module with CF Format 753-1014-ND 286.00 | SM-M9-CF-UF-V30 
M9 Module with MH Format 753-1015-ND 286.00 | SM-M9-MH-UF-V30 


SkyeModule™ Multiplexer Accessories 


SkyeTek™ offers the SkyePlus™ MXH and MXU antenna multiplexers to expand the reader’s capability by 
adding up to 8 antennas. The addition of multiplexers can help significantly reduce overall solution cost and 
are best used in applications that require multiple read-points. 


Digi-Key Price Skyetek 
Description Part No. Each Part No. 
HF 4-Port Multiplexer with M2 Module 753-1005-ND 149.00 | SP-MX-04-HF-M2 
UHF 4-Port Multiplexer with M9 Module | 753-1006-ND 149.00 | SP-MX-04-UF-M9 
HF 8-Port Multiplexer with M2 Module 753-1007-ND 199.00 | SP-MX-08-HF-M2 
UHF 8-Port Multiplexer with M9 Module | 753-1008-ND 199.00 | SP-MX-08-UF-M9 


SkyeModule™ Developer Kits 


The SkyeTek™ developer kit is a complete RFID development tool kit that enables quick demonstrations, proof- 
of-concepts, and trials when integrating RFID into numerous applications and products. The SkyeTek developer 


kits includes all the components needed to get started, including: reader modules, sample tags, RFID antennas, 
connectors, demo software, device drivers, design guides, application notes, and more. 


Size (mm) Effective Digi-Key Price Skyetek 
Description Frequency LxWxH Range Part No. Each Part No. 
M1-Mini Development Kit with 1 M1 Module and 3 M1-Mini Modules (all TTL) HF 13.56MHz 40x38x4 5.8cm ~ 8.5cm 753-1000-ND 999.00 DK-MN-00-HF-RC 
M2 Development Kit with 1 M2 CF Module and 1 M2 MH Module HF 13.56MHz 59x 36x 5 3cm ~ 16cm 753-1001-ND 999.00 DK-M2-00-HF 
M4 Development Kit with 1 M4 MH Module HF 13.56MHz 39x 36x11 4.5cm ~ 14cm 753-1016-ND 899.00 | DK-M4-00-HF 
M7 Development Kit with 1 M7 Module UHF 862 ~ 955MHz 53 x 36x9 1m ~ 2m 753-1020-ND NEW! 1299.00 | DK-M7-00-UF 
M9 Development Kit with 1 M9 CF Module UHF 862 ~ 955MHz 59 x 36x7 1m ~ 3.5m 753-1002-ND 1499.00 | DK-M9-CF-UF 
M9 Development Kit with 1 M9 MH Module UHF 862 ~ 955MHz 59 x 36x7 1m ~ 3.5m 753-1003-ND 1499.00 | DK-M9-MH-UF 
Item-Level Development Kit with 1 M2 CF Module and 1 M9 CF Module HF and UHF _ —_ 753-1004-ND 1599.00 DK-IL-00-00 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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yf RFID Evaluation Kit 


The DEMOKITCRX14 tools are designed to demonstrate the STMicroelectronics short range product range 
that includes the SR176, SRIX512 and SRIX4K products. The SR176 / SRIX512 / SRIX4K is contactless 
memory, powered by a transmitted carrier radio wave at 13.56MHz. It contains a 176-bit (SR176), 512-bit 
(SRIX512) or 4096-bit (SRIX4K) EEPROM, with memory mapping organized as blocks of 16 or 32 bits. It 
conforms to the ISO 14443-B recommendation for the transfer of power and signals via radio transmission. 
The DEMOKITCRX14 reader circuitry amplitude modulates (10% modulation) the data on the carrier using 
amplitude shift keying (ASK). The SR176 / SRIX512 / SRIX4K replies by load modulating the data on the 
carrier using the BPSK (Bit Phase Shift Keying) coding using the 847kHz sub-carrier. The data transfer rate 


CR14 and CRX14 Coupler Chips 


The CR14 and CR14X series are contactless couplers that are compliant with the short range 1S014443 type-B standard. They are controlled using the two wire I2C bus. They generate a 13.56MHz signal on an external 
antenna. Transmitted data is modulated using Amplitude Shift Keying (ASK). Received data is demodulated from the PICC (Proximity Integrated Coupling Card) load variation signal, induced on the antenna, using Bit Phase 
Shift Keying (BPSK) of a 847kHz sub-carrier. The Transmitted ASK wave is 10% modulated. The data transfer rate between the CR14/CRX14 and PICC is 106Kbit/second in both transmission and reception modes. 


in each direction is 106 Kbit/second. The purpose of the DEMOKITCRX14 program is to give an example 
of how the interfacing can be achieved. It does not allow the user to evaluate all of the different ISO 14443 
modes. The DEMOKITCRX14 gives access to the full memory mapping. It is possible to read and write into 
the selected SR176 / SRIX512/ SRIX4K. This release of demonstration software, differentiated for each 
SR176 / SRIX512 / SRIX4K, allows all of the product features to be exercised. 

Kit Includes: * One CD-ROM * One CRX14 board with I2C connector * One USB Transceiver with USB 
cable * Some SR176 and SRIX4K Samples * Documentation 


497-3704-ND — RFID Evaluation Kit. $608.40 


Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
Type Package Part No. 1 10 100 Part No. 
Non-anti-clone . 16-SOIC 497-5719-5-ND 6.13 5.34 3.98 CR14-MQP/1GE 
Anti-clone 16-SOIC 497-5720-5-ND 8.14 7.44 5.88 CRX14-MQP/1GE 


Bluetooth® Modules 


GS-BT2416xx is the new series of Bluetooth core embedded modules intended for audio Hi-Fi and 
Industrial applications based on the STLC2416 baseband controller with 4Mbit flash and the STLC2150 
radio transceiver. The series supports protocol layers up to HCI and it represents a cost effective packaged 
solution for customers in need of a simple wireless link. The Bluetooth approach is facilitated by the Serial 
Port Profile (SPP) firmware embedded in GS-BT2416CX.AT1. This ready-to-go solution is simply managed 


RoHS 


by AT commands. The modules are also available in Class 1 and Class 2 for either long range or low power 
operation with data transfer up to 720Kbps Bluetooth v1.2 compliant. 

Features: * Class 1 (long) and Class 2 ranges * Bluetooth v1.2 compliant * Embedded SPP profile for cable 
replacement *AT commands set * HCl interface over UART and USB * Single 3.3V voltage supply with 
embedded voltage regulator 


Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
Class Profile Part No. 1 25 50 Part No. 
1 HCI 497-5788-ND 43.75 37.50 36.25 GS-BT2416C1 
SPP. 497-5789-ND 33.25 28.50 26.60 GS-BT2416C1.AT1 
2 HCI 497-5790-ND 43.75 37.50 36.25 GS-BT2416C2 
SPP. 497-5791-ND 32.38 27.75 25.90 GS-BT2416C2.AT1 
Board Demo for Class 1 Modules . 497-5792-ND 61.25 52.50 50.75 GS-BT2416C1DB 
Board Demo for Class 1 with Serial Port 497-5793-ND 61.25 52.50 50.75 GS-BT2416C1DBAT1 
Board Demo for Class 2 with Serial Port 497-6224-ND 45.50 = = GS-BT2416C2DBAT1 


ZigBee™ 


STMicroelectronics has joined forces with Ember Corporation to produce mutually-compatible, complete 
ZigBee-compliant solutions-comprised of semiconductors, software and tools. 


ST has invested in ZigBee as the leading wireless control and sensoring network solution. ZigBee stands 


apart from other RF solutions as it is the only wireless standards-based technology that: * Addresses the 
unique needs of remote monitoring and control, and sensory network applications * Enables broad-based 


deployment of wireless mesh networks with low-cost, low-power solutions » Provides the ability to run for 
years on inexpensive primary batteries for a typical monitoring application 
ST’s ZigBee solutions offer two main advantages: » All of our solutions are 100% compatible with Ember’s 
products, offering clients the flexibility of 2 supplier sources ¢ All products are pre-loaded with the Ember ZNet 
stack, the networking software developed by our strategic partner Ember 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Description Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Single-Chip ZigBee 802.15.4 Solution ................... cece cece eee ee eee 497-5874-1-ND 13.00 12.03 9.10 497-5874-2-ND 2,000 8060.00/M | SN250QT 


Radio Carrier 


497-5876-ND Radio Carrier Board for SN250 .................6ccseeeeeeeee ee $111.72 497-5878-ND 
497-5877-ND Radio Carrier Board for SN260 .................6cceeeeeeeee es $111.72 497-5879-ND 


D (1) 


Synapse modules are based on SNAP and SNAP PRO networking protocols that provide a solution for any 
application. Networks based on SNAP (Synapse Network Appliance Protocol) PRO are self-healing, rapid- 
forming, instant on networks, allowing rapid applications development without the need for embedded 
programming. SNAP provides an out of the box network for rapid development of point to point applications. 
Included in each kit is a copy of Portal (EK1500) or Portal PRO (EK2500), which provide all the software required 
to configure, edit, or view the network of devices. The Synapse RF Engine modules are FCC Certified for all 16 
IEEE802.15.4 channels, the SNAP PRO versions are programmable over the air, and both SNAP and SNAP. 
PRO versions provide ultra-low power modes for battery networks. All SNAP versions are able to be updated to 
SNAP PRO with a copy of Portal PRO. 

Features: * Power Output: 18dBm « Receive Sensitivity: -102dBm « RF Data Rate: 250Kbps * Supply Voltage: 


Networking Development Boards 


Features: ¢ 3 hardware nodes * DEV License of InSIght Desktop: (up to 3 nodes 
and up to 10K radio events) * ST MCU development tools 


(SNDEV-250) Network Development for SN250 
(SNDEV-260) Network Development for SN260 


daahedgide aie dad vids easabeusdadeadadeembenadeiniiaeecices $2660.00 
Sasha alain sina lane siti dl a aa g diated sein genuine $2660.00 


Wireless Networking Devices and Boards 


2.7V ~ 3.4V * Power Down Current: 75yA (Pro: 2.5uA) * Receive/Transmit Current: 50/110mA (40mA TX for 
non amped) 

SNAP Network Evaluation Kit Includes: *CO163F0-D6 *ED111F5-85 *ED111F5-D5 *ED111F5-C5 
*6’ USB Cable *6' Serial Cable * Four 9V 350ma DC Power Supply * Two quarter-wave 5” dipole antenna 
with reverse polarity SMA connector * Serial Loopback Adapter * One Female/Female and one Male/Male Null 
Modem Adapter * Male/Male Gender Changer ¢ Portal Lite on CD * Documentation 

SNAP PRO Network Evaluation Kit Includes: * SN163FO-NR *SN111F5-NR *SN171GG-NR * RF100PD6 
*RF100PC6 *RF100P86 *6’ USB Cable *6’ Serial Cable * One half-wave 5” dipole antenna with reverse 
polarity SMA * Two 9V 350ma DC Power Supply * Battery Holder with on/off switch * Two AA Alkaline Batteries 
* Documentation * Four Node Portal Pro CD 


Flash Module Digi-Key Price Synapse 
Description Antenna Memory (KB) Mode Part No. Each Part No. 
SNAP RF Engines — RoHS Compliant 
RF Engine, Amplified, Extended Range, 10 Bit External 60 Coordinator 746-1006-ND 46.95 RF100CD6 
RF Engine, Amplified, Extended Range, 10 Bit F Type 60 Coordinator 746-1007-ND 42.49 RF100CC6 
RF Engine, Amplified, Extended Range, 10 Bit External 32 End Device 746-1008-ND 43.95 RF100ED5 
RF Engine, Amplified, Extended Range, 10 Bit F Type 32 End Device 746-1010-ND 38.95 RF100EC5 
RF Engine, Not Amplified, Standard Range, 10 Bit F Type 32 End Device 746-1009-ND 2749 RF100E85 
SNAP PRO RF Engines — RoHS Compliant 
RF Engine, With Power Amp, Maximum Range, 10 Bit External 60 = 746-1015-ND NE! 51.60 RF100PD6 
RF Engine, With Power Amp, Maximum Range, 10 Bit F Type 60 = 746-1016-ND NE! 46.75 RF100PC6 
RF Engine, Without Power Amp, Extended Range, 10 Bit F Type 60 = 746-1017-ND NEW! 30.25 RF100P86 
Evaluation Boards 
Coordinator Device for SNAP Network External 60 = 746-1002-ND 218.00 CO163F0-D6 
End Device for SNAP Network, without Power Amp F Type 32 _— 746-1003-ND 172.00 ED111F5-85 
End Device for SNAP Networks, with Power Amp External 32 = 746-1004-ND 206.00 ED111F5-D5 
End Device for SNAP Networks, with Power Amp F Type 32 = 746-1005-ND 183.00 ED111F5-C5 
Bridge Node for SNAP PRO Networks, No Radio = = = 746-1012-ND@ NEW! 142.69 SN163F0-NR 
End Device Node for SNAP PRO Networks, No Radio co _— = 746-1013-ND® NEW! 144.00 SN111F5-NR 
Protoboard Node for SNAP PRO Networks, No Radio = = = 746-1014-ND@ NEW! 85.00 SN171GG-NR 
SNAP Network Evaluation Kit. 746-1000-ND 495.00 EK1500 
SNAP PRO Evaluation Kit .... 746-1011-ND@ NEW! 995.00 EK2500 


@ RoHS Compliant 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TAIYO YUDEN 


Antennas 


These SMD chip antennas provide a high per- 
formance solution in a compact, low profile design. 


Different sizes are available based on design 


needs, but each device has a wide bandwidth Direction 
; : ‘ : Directi 
and high gain for an increased link budget for your Mark ieee 
application. 
Bandwidth Gain Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Fig. | Frequency (MHz) (dBi) Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

ll 145 2 Multilayer 587-1725-1-ND 2.36 2.21 1.58 587-1725-2-ND 1,000 914.00 AH083F245001-T 

2 2.4GHz 300 2 Multilayer 587-1726-1-ND 2.51 2.35 1.68 587-1726-2-ND 2,000 972.00/M AH104F2450S1-T 

3 300 1 Helical 587-1727-1-ND 1.31 1.23 .88 587-1727-2-ND 2,000 508.00/M AF216M245001-T 


Filters 


The High Frequency Multilayer Chip Filters from Taiyo Yuden are compact, and have a very low profile, but provide for very low loss and high attenuation. The Fl212C245031-T balanced port is conjugated to the BlueCore3- 


ROM and BlueCore4-ROM devices from CSR. 


NC 

DC Feed Port 

. Unbalance Port 
GND 

. Balance Port 
GND 

. Balance Port 
GND 


P NOTRE > 


Passband VSWR at Cut Tape 
Frequency Passband Impedance Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Fig. (MHz) Max. (Q) Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 2400 ~ 2500 2.0 50 Band Pass 587-1728-1-ND PY A 67 48 587-1728-2-ND 3,000 276.00/M F1212B245021-T 
2 2400 ~ 2500 2.0 50 (Unbalanced) Balanced Band Pass 587-1729-1-ND 71 67 48 587-1729-2-ND 3,000 276.00/M Fl212C245031-T 
3 470 ~ 770 2.0 50 Low Pass for Digital TV 587-1730-1-ND -90 84 -60 587-1730-2-ND 3,000 348.00/M Fl212L062002-T 


TDK 
UWB Chip Antenna 


Specifications: 
* Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 


* Storage Temperature: -40°C ~ 85°C * Polarization: Linear (Mixed) 


Operation | Antenna | Imped- 
Frequency} Gain ance | VSWR | Digi-Key Price Each TDK 
(GHz) (dBi) (Q) | (Max.) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
3.1~5.2 2 50 3 445-3385-1-NDt 772 = ~=©5.72 = 4.58 | ANT1085-4R1-01A 
z : 445-3385-2-ND$ 6006.00/1,500 | ANT1085-4R1-01A 
+ Cut Tape + Tape and Reel 


Hybrid Log Periodic Antenna 


This antenna is an extended frequency broadband antenna intended for measurements in an anechoic 
chamber, open area test site, or in situ. It's 30MHz ~ 3GHz range makes it especially suited for wideband 
testing of radiated emissions from electrical and electronic equipment. This new design offers unequaled 
performance over this range for an antenna of this form factor. The HLP-3003C uses a unique low 
frequency hybrid element to extend the low frequency performance while maintaining a compact size. The 
low frequency elements of the antenna are removable for convenient storage. 


Features: ¢ Efficient design especially suited for compact chambers ¢ Shortest antenna length available for 
the operating frequency range * Moderate power handling capability ¢ Individually calibrated according to 
ANSI C63.5 with signed certificate of calibration 


Specifications: * Frequency Range: 30MHz ~ 3GHz « Gain: 6dBi typical * VSWR: 2:1 average 
* Polarization: Linear * Power Handling: 100W «Input Impedance: 50 Ohms nominal * Construction: 
Aluminum with gold chromate finish * RF Connector: Type N female 


445-3408-ND (TDK Part Number HLP-3003C) ................. 0... cece see ec ee cence eee ee eee eens $5556.25 


Horn Antenna 


This antenna is a wide band, double-ridged horn used to transmit and receive microwave signals over 
the frequency range of 1GHz ~ 18GHz. The HRN-0118 generates high electric fields required for radiated 
immunity and emissions measurements and features high gain, low VSWR, moderate power handling, and 
a robust mechanical design. 


Specifications: 
* VSWR <1.5:1 average ¢ Polarization: Linear * Power Handling: 300W »* Feedpoint Impedance: 50 Ohms 
nominal * RF Connector: Type N female 


445-3409-ND (TDK Part Number HRN-0118)............... 0.0... cece cee cece eee eee ee eee eee eee ee $4923.75 


Color Video Camera 


This camera is a high performance CCD specifically designed for remote monitoring of equipment under 
EMC testing. The camera is also ideal for wide angle anechoic chamber monitoring, shielded access control, 
and test action archiving. The VC-04 is designed to operate in the harsh environments required for EMC 
testing. The camera is housed in an EMI hardened protective case and the control and video signals use 
fiber optics to prevent interference caused by high electromagnetic fields present during EMC testing. The 
high-resolution VC-04 is remotely focused, positioned, and zoomed using the TDK SI-300CC (see below) 
controller. 


Features: 

° 1/4" CCD 

* High resolution 

¢ EMI shielded to >200V/m (DC to 18GHz); Shielded 12VDC or universal AC adapter operated 
* Pan/tilt mechanism 

« Remote control for pan/tilt, focus, zoom, iris control 

© Computer control with IEEE-488 option 

* Audio option provides both audio and visual monitoring 


445-3410-ND (TDK Part Number VC-04) Color Video Camera..................cceeee $8333.75 
445-3411-ND (TDK Part Number SI-300CC) Controller for VC-04 Camera................ $3472.50 
445-3412-ND (TDK Part Number VCMS-150R) Monopod Stand for VC-04 Camera......... $833.75 
445-3413-ND (TDK Part Number VC CABLE SET) Cables for VC-04 Camera..................5 $486.25 
445-3414-ND (TDK Part Number VC-BPS) Battery Pack for VC-04 Camera............. $833.75 


Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ve TEXAS Reel’ 
INSTRUMENTS RF Products 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Texas Instruments 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

2.5GHz, High Dynamic Range, Low-Noise Down-Converter 20-QFN 296-19795-1-ND@ 9.75 8.78 7.79 296-19795-2-ND® 250 1864.75 TRF1115IRGPT 
2.5GHz, Integrated Up-Converter 32-QFN 9.16 8.25 7.32 | 296-19796-2-ND@ 2,500 6683.00/M | TRF1122IRTMR 
2.5GHz, Integrated Up-Converter 32-QFN 10.08 9.08 8.05 | 296-23069-2-ND NEW! 250 1928.50 | TRF1122IRTMT 
2.5GHz, 1W Power Amplifier 32-QFN 8.75 7.88 6.99 | 296-23070-2-ND NEW! 250 1673.50 | TRF1123IRTMT 
Dual VCO/PLL Synthesizer with IF Down-Converter 48-QFN 21.23 19.81 18.40 | 296-19314-2-ND® 250 4510.25 | TRF1212IRGZT 
3.5GHz High Dynamic Range, Low-Noise Down-Converter 20-QFN 9.75 8.78 7.79 | 296-19289-2-ND® 250 1864.75 | TRF1216IRGPT 
Dual VCO/PLL Synthesizer with IF Up-Converter 48-QFN 21.23 19.81 18.40 | 296-19290-2-ND® 250 4510.25 | TRF1221RGZT 
3.5GHz Integrated Up-Converter 32-QFN 10.08 9.08 8.05 | 296-19291-2-ND® 250 1928.50 | TRF1222IRTMT 
3.5GHz, 1W Power Amplifier 32-QFN 296-23071-1-ND NEW! 9.16 8.25 7.32 | 296-23071-2-ND NEW! 250 1753.25 | TRF1223IRTMT 
2GHz Low Voltage Synthesizer 20-TSSOP. 296-1969-5-ND$ 4.84 3.87 3.01 = = —__| TRF2052PW 
Dual-Band IQ/IF Transceiver with Dual VCO Synthesizers 56-QFN 296-19797-1-ND® 9.16 8.25 7.32 | 296-19797-2-ND@ 250 1753.25 | TRF2432IRTQT 
High-Power Dual-Band RF Front-End 40-QFN 296-21353-1-ND® 14.66 13.20 11.71 296-21353-2-ND® 250 2805.00 | TRF2436IRTBT 
0.4GHz ~ 1.5GHz Quadrature Modulator 16-QFN 296-17198-ND$® 8.46 7.62 6.76 | — _ — | TRF3701IRHC 
1.5GHz ~ 2.5GHz Quadrature Modulator 16-QFN 296-17350-ND$@ 8.46 7.62 6.76 | — = — _ | TRF3702IRHC 
0.4GHz ~ 4.4GHz Quadrature Modulator 24-VQFN 296-23336-1-ND NEW! 13.58 12.23 10.84 | 296-23336-2-ND NEW! 250 2597.75 | TRF370317IRGET 
PLL Frequency Synthesizer 16-TSSOP. 5.40 4.32 3.65 — — — | TRF3750IPW 
High-Performance Integer-N PLL Frequency Synthesizer 20-QFN 6.00 4.80 405 | — _ — | TRF3750IRGP 
420MHz ~ 450MHz Single-Chip RF Transmitter 24-TSSOP. 4.03 3.23 2.51 = _ — | TRF4400PW 
850MHz~950M#z Single-Chip RF Transmitter 24-TSSOP 3.06 2.45 1.91 = = — | TRF4900PW 
Single-Chip Multiband RF Transmitter 24-TSSOP. 3.06 2.45 1.91 = _ —__| TRF4903PW. 
902MHz ~ 928MHz Single-Chip RF Transceiver 48-LQFP. 296-14059-1-ND® 6.38 5.11 4.31 296-14059-2-ND® 1,000 3988.00 | TRF5901PTR 
850MHz ~ 950MHz Single-Chip RF Transceiver 48-LQFP 296-11058-ND4® 5.44 4.36 3.68 | — _ — | TRF6900APT 
860MHz ~ 930MHz Single-Chip RF Transceiver 48-PQFP 296-12242-ND$ 5.44 4.36 3.68 | — = — | TRF6901PT 
Single Chip Multiband RF Transceiver 48-PQFP 296-17391-ND¢® 4.12 3.30 2.57 |i = — | TRF6903PT 
Fully Integrated Analog Front-End Dual Receiver Base 28-TSSOP 296-19301-5-ND$@ 3.38 2.70 2.10 _ _ —_ | TRF7900APW 
Fully Integrated Analog Front-End Dual Receiver Base 28-TSSOP 296-19302-5-ND$ 3.38 2.70 2.10 | = — | TRF7900PW 
RFID Front End 13.56MHz 32-QFN 481-1111-1-ND® 16.90 14.79 12.15 | 481-1111-2-ND® 250 1980.00 | TRF7960RHBT 
RFID Front End 13.56MHz 32-QFN 481-1112-1-ND® 13.93 11.94 9.95 | 481-1112-2-ND® 3,000 5074.50/M | TRF7961RHBR 
0.4GHz ~ 4GHz Quadrature Modulator 24-QFN 296-20731-1-ND® 12.83 11.55 10.25 | 296-20731-2-ND@ 250 2454.50 | TRF370315IRGET 
0.4GHz ~ 4GHz Quadrature Modulator 24-QFN 296-21288-1-ND® 12.83 11.55 10.25 | 296-21288-2-ND® 250 2454.50 | TRF370333IRGET 
Programmable, Wideband Crest Factor Reduction Processor 256-BGA 296-20702-ND¢® 52.50 49.00 45.50 — — — GC1115IZDJ 
High-Density Digital Upconverter 388-BGA 296-20745-ND$@ 123.75 115.50 107.25 | — = —_ | GC5318IZED 


$Bulk RoHS Compliant 


Chipcon Products 
from Texas Instruments 


‘S 
CC1111EMK868-915 Kit: This evaluation module/USB dongle is 
designed to help the user to achieve objectives as quickly as possible. 
A CC1110DK is needed to program the CC1111 USB dongle (the 
CC1110DK must be ordered separately). The CC1111 868 and 915 
MHz USB dongle can be used to test the communications between 
the CC1101/CC1150/CC1110 prototypes/development kits, and a PC, 
without having to wire up the CC1101/CC1150/CC1110 development 
kit to the PC. 

Kit Includes: * One CC1111 USB dongle with chip antenna for 868 and 
915 MHz operation 

CC2420EMK Kit: CC2420 is a true single chip 2.4 GHz 802.15.4 
compliant RF transceiver designed for low-power and low-voltage 
wireless applications. The CC2420EMK evaluation kit in combination 
with a CC2420 development kit is a powerful and flexible tool specifically 
designed to make it easy for the user to evaluate the RF performance of 


RF Transceivers/Transmitters 


the CC2420 and to minimize the time spent on evaluation. 

Kit Includes: * Two CC2420 evaluation modules and two antennas. 
The CC2420EM are add-on daughter boards that require a CC2420DK 
or CC2420DBK development kit for evaluation and development. 
CC2430DK Kit: The SmartRF®04DK development kit includes a number 
of functions and applications that allows quick testing of the RF interface 
and peripherals of the chip. Right out of the box, the kit can be used for 
range testing using the SmartRF®04DK products. The user SmartRF® 
Studio performs RF measurements. The radio can be easily configured 
to measure sensitivity, output power and other RF parameters. For 
prototype development the SmartRF®04DK includes a USB interface 
that can be used as emulator interface for the CC2430/CC2510. All 
/O ports are available on pin connectors on the edge of the board to 
allow easy access for external applications. These connectors are also 
compatible with logic analyzer probes for easy debugging. 


Kit Includes: * Two SmartRF®04EB * Two CC2430EM evaluation 
modules * Two 2.4 GHz antennas * Two USB cables * One 10-wire flat 
cable for using SmartRF®04EB as emulator for external target systems 
* Quick start guide *!AR EW8051 C-compiler with C-SPY debugger 
(30+30 days evaluation license) 


CC2500EMK Kit: These evaluation modules in combination with a 
motherboard from a CC2500 development kit are designed to help the 
user to achieve objectives as quickly as possible. Right out of the box 
the user can do range testing (PER testing) and transfer data from 
one PC to another using the SmartRF®04DK. This enables the user 
to quickly find out how well the SmartRF®04 products fit the intended 
application. A number of demonstration applications serve to highlight 
the innovative features of the SmartRF®04 ICs. 

Kit includes: * Two CC2500EM evaluation modules and two antennas 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Texas Instruments 

Description Package | Part No. il 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Single Chip Very Low Power RF Transceiver 28-TSSOP | 296-19457-5-ND$ 7.60 6.08 5.13 | — = — | CC1000PW 
Single Chip Very Low Power RF Transceiver 28-TSSOP | 296-19576-1-ND® 7.60 6.08 5.13 | 296-19576-2-ND® 2,500 4712.00/M | CC1000PWR 
Single Chip Very Low Power RF Transceiver 28-XCEPT | 296-19458-ND$@ 8.80 7.04 5.94 | — = —_| CC1000YZ 
Single Chip Very Low Power RF Transceiver 

with 8051-Compatible Microcontroller 64-TQFP | 296-19459-ND+® 10.66 9.60 8.52 | — = —_| CC1010PAG 
Single Chip Very Low Power RF Transceiver 

with 8051-Compatible Microcontroller 64-TQFP | 296-19578-1-ND 10.66 9.60 8.52 | 296-19578-2-ND 1,500 7904.00/M_| CC1010PAGR 
Single Chip Low Power RF Transceiver for Narrowband Systems 32-QFN | 296-19460-ND¢® 8.90 7.12 6.01 | — = — | CC1020RHH 
Single Chip Low Power RF Transceiver for Narrowband Systems 32-QFN | 296-19579-1-ND@ 6.90 5.52 4.66 | 296-19579-2-ND® 4,000 4278.00/M | CC1020RSSR 
Single Chip Low Power RF Transceiver for Narrowband Systems 32-QFN | 296-19461-ND¢® 7.60 6.08 5.13 | — = — | CC1021RHH 
Single Chip Low Power RF Transceiver for Narrowband Systems 32-QFN | 296-19580-1-ND® 6.40 5.12 4.32 | 296-19580-2-ND@ 4,000 3968.00/M | CC1021RSSR 
Single Chip Very Low Power RF Transmitter 24-TSSOP | 296-19462-5-ND¢® 3.71 2.97 2.31 | — = —_| CC1050PW 
Single Chip Very Low Power RF Transmitter 24-TSSOP | 296-19581-1-ND 3.71 2.97 2.31 | 296-19581-2-ND® 2,500 2079.00/M | CC1050PWR 
Single Chip Low Power RF Transmitter for Narrowband Systems 20-QFN | 296-19463-ND@+ 4.39 3.51 2.73: |e — — | CC1070RGP 
Single Chip Low Power RF Transmitter for Narrowband Systems 20-QFN | 296-19582-1-ND 4.39 3.51 2.73 | 296-19582-2-ND 5,000 2438.00/M | CC1070RSQR 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transceiver 20-QFN | 296-19583-1-ND 4.61 3.69 2.87 | 296-19583-2-ND 2,500 2583.00/M | CC1100RTKR 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transceiver 20-QFN_ | 296-21981-1-ND@ 4.16 3.33 2.59 | 296-21981-2-ND 2,500 2331.00/M_| CC1101RTKR 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transmitter 16-QFN | 296-19465-ND$ 2.48 1.98 1.54 | — _ — |CC1150RGP 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transmitter 16-QFN | 296-19584-1-ND@ 2.48 1.98 1.54 | 296-19584-2-ND® 2,500 1386.00/M | CC1150RSTR 
Single Chip 2.4GHz Low Cost Low Power RF Transceiver 48-QFN | 296-21512-1-ND@ 5.40 4.32 3.65 | 296-21512-2-ND@ 4,000 3348.00/M | CC2400RSUR 
2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee™ Ready RF Transceiver 48-QFN | 296-19585-1-ND® 6.60 5.28 4.46 | 296-19585-2-ND® 4,000 4092.00/M | CC2420RTCR 
2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee Ready RF Transceiver 48-QFN_ | 296-19585-5-ND$ 6.60 5.28 4.46 | — = —_ | CC2420RTC 
2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee Ready RF Transceiver 48-QFN | 296-19566-ND$@ 6.60 5.28 4.46 | — _ — | CC2420ZRTC 
2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee RF Transceiver 28-QFN | 296-22996-1-ND NEW! 5.50 4.40 3.72 | 296-22996-2-ND NEW! 250 893.75 | CC2520RHDT 
2.4GHz ZigBee Processor 48-QLP | 296-23313-1-ND NEW! 13.49 12.15 10.78 | 296-23313-2-ND NEW! 2,500 9842.00/M | CCZACCO6A1RTCR 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transceiver 20-QFN | 296-19586-1-ND@ 3.83 3.06 2.38 | 296-19586-2-ND® 2,500 2142.00/M | CC2500RTKR 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transceiver 16-QFN_| 296-19469-ND$ 2.48 1.98 1.54 | — = —_| CC2550RGP 
Single Chip Low Cost Low Power RF Transceiver 16-QFN | 296-19587-1-ND 2.23 1.79 1.39 | 296-19587-2-ND 2,500 1267.00/M | CC2550RSTR 
System-On-Chip for 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee 48-QFN | 296-23008-ND NEW! 7.20 5.76 4.86 | — = — | CC2430F32RTC 
System-On-Chip for 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee 48-QFN | 296-23009-ND NEW! 9.40 7.52 6.35 | — _— — | CC2430F64RTC 
System-On-Chip for 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee 48-QFN | 296-21950-1-ND 9.08 8.18 7.25 | 296-21950-2-ND 2,500 6622.00/M | CC2430ZF128RTCR 
System-On-Chip for 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee w/Location Engine 48-QFN -ND 10.75 9.68 8.58 | 296-21940-2-ND 2,500 7837.00/M_| CC2431ZRTCR 
System-On-Chip for 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee w/Location Engine 48-QFN -ND 10.75 9.68 8.58 | 296-21980-2-ND 2,500 7837.00/M_ | CC2431RTCR 
System-On-Chip Low Cost Low Power RF Transceiver with 8051 MCU 36-QLP -ND 8.66 7.80 6.92 | 296-21720-2-ND 2,500 6318.00/M | PCC2510F32RSPR 
System-On-Chip Low Cost Low Power RF Transceiver with 8051 MCU 36-QLP | 296-22716-1-ND 2.25 1.80 1.40 | 296-22716-2-ND 2,500 1260.00/M | PCC2511F32RSPR 
System-On-Chip Low Cost Low Power RF Transceiver with 8051 MCU 36-QLP | 296-22740-1-ND 8.33 7.50 6.65 | 296-22740-2-ND 2,500 6075.00/M | CC1110F32RSPR 
System-On-Chip Low Cost Low Power RF Transceiver with 8051 MCU 36-QLP_ | 296-22684-1-ND 8.91 8.03 7.12 | 296-22684-2-ND 2,500 6500.00/M_| CC1111F32RSPR 
System-On-Chip Low Cost Low Power RF Transceiver with 8051 MCU | 36-QFN | 296-22556-1-ND NEW! 7.90 6.32 5.34 | 296-22556-2-ND NEW! 2,500 4898.00/M | CC2510F32RSPR 
System-On-Chip Low Cost Low Power RF Transceiver with 8051 MCU | 36-QFN_ | 296-22557-1-ND NEW! 8.40 6.72 5.67 | 296-22557-2-ND NEW! 2,500 5103.00/M_| CC2511F32RSPR 
Evaluation Module Kit for CC 1111 296-22732-NDt 50.00 = -—- & = — | CC1111EMK868-915 
Evaluation Module Kit for CC2420. 296-22905-NDt 122.40 _ — ea _ — | CC2420EMK 
Development Kit for CC2430 .... 296-22912-NDt 550.80 = — Ee = — | CC2430DK 
Development Kit ZigBee for CC2430. 296-23010-NDt NEW! = 1920.45 _ = (fe = — | CC2430ZDK 
Development Kit for CC2431 296-23004-ND¢t NEW! 1018.99 = — EE = —_| CC2431DK 
Evaluation Module Kit for CC2500. 296-22903-NDt® 102.00 _ —- = — | CC2500EMK 
Development Kit for CC2500/CC2550DK 296-23077-NDt NEW! 499.80 _ — ie _ — | CC2500-CC2550DK 
Evaluation Module Kit for CC2511 296-23155-ND¢t NEW! 50.00 = =— = — | CC2511EMK 


+ Bulk t+ Box @ RoHS Compliant 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(toss) 575 


ij Texas 
INSTRUMENTS LOW Frequency Transponders 134.2kHz 


RFID . Teer 
Dimensions in mm 


Case Material: Glass Case Material: Poly-Oxy-Methylene, Black 


Case Material: Acrylate- oe a 
Styrene-Arcylonitrile, Black Case Material: Poly-Ether-Imide Black Case Material: PVC (Polyvinylchloride), White Case Material: Polypropylene, Black 
Typical Operating Operating 
Memory Memory Reading Temperature Temperature | Digi-Key Price Each Tape and ReelA | Texas Instruments 
Fig. | Functionality (Bits) (Pages) Range (cm) (Read) (°C) (Program) (°C) | Part No. 1 25 100 Qty. | Pricing Part No. 
Read Only 64 1 < 60 -40 ~ 85 = 481-1007-ND 8.78 7.80 6.18 = —| RI-TRP-RRHP-20 
Read Only 64 1 < 204 -25 ~ 70 = 481-1113-ND 6.42 5.35 4.50 = —| RI-TRP-R9BK-20 
Read Only 64 1 < 604 -40 ~ 85 = 481-1109-1-ND 7.53 5.99 5.22 | 2,000 | 2470.40/M| RI-TRP-RR3P-30 
: Read/Write 80t 1 < 604 -40 ~ 85 -40 ~ 70 481-1110-1-ND 9.20 7.32 6.38 | 2,000 | 3020.80/M| RI-TRP-WR3P-30 
Read Only 64 1 < 604 -25 ~ 70 _ 481-1134-ND@ NEW! 5.04 4.20 3.53 _— —| RI-TRP-REHP-30 
Read/Write 80t 1 < 604 -25 ~ 70 -25 ~ 70 481-1141-ND@ NEW! 5.40 4.50 3.78 = —| RI-TRP-WEHP-30 
Read/Write 80t 1 < 100$ -25 ~ 85 -25 ~ 70 481-1003-ND® 7.32 6.10 5.13 = —| RI-TRP-WR2B-20 
Read Only 64 1 < 100$ -25 ~ 85 a 481-1103-ND® 6.00 5.00 4.20 a —| RI-TRP-RR2B-30 
2 MPT 360t 17 RW < 100$ -25 ~ 85 -25 ~ 85 481-1004-ND 9.72 8.64 6.84 = —| RI-TRP-DR2B 
Read/Write 80t 1 < 100$ -25 ~ 70 -25 ~ 70 481-1140-ND@ NEW! 5.55 4.63 3.89 — —| RI-TRP-WE2B-30 
Read Only 64 1 < 100$ -25 ~ 70 = 481-1143-1-ND@ NEW! 6.75 5.37 4.68 | 2,000 | 2214.40/M| RI-TRP-RE2B-30 
3 Read/Write 80 1 < 204 -40 ~ 85 -40 ~ 70 481-1108-ND 6.90 5.75 4.83 = —| RI-TRP-W9WK-20 
Read Only 64 1 <20 -40 ~ 85 = 481-1009-ND 8.78 7.80 6.18 = —| RI-TRP-R9WK-20 
4 Read Only 64 1 < 60 -25 ~ 85 — 481-1131-ND® 6.97 4.78 4.23 = —| RI-TRP-R9QL-30 
Read/Write 80t 1 < 60 -25 ~ 70 -25 ~ 70 481-1012-ND 8.32 7.40 5.86 = —| RI-TRP-W9QL-00 
5 Read Only 64 1 < 1504 -25 ~ 85 = 481-1013-ND 12.29 10.92 8.65 — —| RI-TRP-R9UR 
Read/Write 80t 1 < 1504 -25 ~ 70 om 481-1138-ND@ NEW! 11.58 10.30 8.16 = —| RI-TRP-W9UR-30 
6 Read Only 64 1 < 200$ -25 ~ 85 _ 481-1132-ND@ NEW! 28.13 23.75 20.00 = —| RI-TRP-R9TD-30 
Read/Write 80t 1 < 200$ -25 ~ 85 = 481-1137-ND@ NEW! 29.54 24.95 21.01 = —| RI-TRP-W9TD-30 
7 Read/Write 80t 1 < 100$ -25 ~ 50* -25 ~ 50* 481-1104-ND@ 7.83 6.96 5.51 = —| RI-TRP-W4FF-30 
Read Only 64 1 < 1004 -25 ~ 50* = 481-1129-ND@ NEW! 7.32 6.51 5.15 = —| RI-TRP-R4FF-30 
8 Read/Write 80t 1 <60 -40 ~ 85 -40 ~ 70 481-1023-ND 9.40 8.36 6.62 = —| RI-TRP-WFOB-01 
Read Only 64 1 < 604 -40 ~ 85 = 481-1135-ND@ NEW! 8.78 7.80 6.18 = —| RI-TRP-RFOB-30 


RoHS Compliant A For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
t Recommendation: split each 80 bit page into 64 user programmable bits plus a 16 bit wide CRC CCITT Block Check Character as is done by TI-RFID LF readers *PerlSO 7810 +4 Depending on RF regulation in 
country of use, the Reader Antenna configuration used, and the environmental conditions 


High Frequency Transponder Inlays 13.56MHz 


Dimensions in mm 


Operating Storage Cut Tape Tape & Reel 
Programming Antenna Size Temperature | Temperature | Digi-Key Price Each Pricing} Texas Instruments 
Cycles Inch (mm) (°C) (°C) Part No. al 20) 100 5,000 Part No. 
Square 
481-1146-1-ND NEW! 1.54 1.19 1.04 465.40/M RI-111-110A-01 
481-1065-1-ND 1.38 1.07 94 418.60/M RI-111-112A-03 
177x177 481-1089-1-ND 1.38 1.07 94 418.60/M RI-111-112B-03 
100,000 (45 x 45 -25 ~70 -40 ~ 40 481-1090-1-ND 1.14 88 JT 343.20/M Ri-111-114A-01 
(45 x 45) 481-1092-1-ND 1.14 88 A7 343.20/M RI-I11-114B-01 
481-1091-1-ND 1.20 92 81 361.40/M RI-111-114A-S1 
481-1093-1-ND 1.20 92 81 361.40/M RI-111-114B-S1 
Rectangle 
481-1144-1-ND NEW! 1.67 1.29 1.13 505.70/M RI-102-110A-01 
481-1066-1-ND 1.57 1.21 1.07 475.80/M RI-102-112A-03 
177x299 481-1082-1-ND 1.57 1:24 1.07 475.80/M RI-102-112B-03 
(45 : 6 -25 ~70 -40 ~ 40 481-1083-1-ND 1.32 1.02 90 399.10/M RI-102-114A-01 
( ) 481-1085-1-ND 1.32 1.02 90 399.10/M RI-102-114B-01 
481-1084-1-ND 1.38 1.07 94 418.60/M RI-102-114A-S1 
100,000 481-1086-1-ND 1.38 1.07 94 418.60/M Rl-102-114B-S1 
481-1094-1-ND 1.77 1.36 1.20 535.60/M RI-115-112B-02 
134% 2.56(34x65)/ -25~70 | -40~40 | 596.29300-1-ND NEW! 110 92 74 467.00/M Rl-15-112B-03 
481-1145-1-ND NEW! 1.53 1.18 1.04 462.80/M RI-103-110A-01 
481-1067-1-ND 1.38 1.07 94 418.60/M RI-103-112A-03 
89x15 (22.5x38) | -25~70 | -40~40 | 4g1_4087-1-ND 114 ‘88 7 343.20/M Rl-l03-114A-01 
481-1088-1-ND 1.20 92 81 361.40/M RI-103-114A-S1 
Circular Square 
481-1098-1-ND 138 «1.07 24 418.60/M RI-I17-112A-03 (Rectangle and Circular Not Illustrated) 
1.28 (32.5) -25~70 -40 ~ 40 481-1099-1-ND 1.14 88 TT 343.20/M RI-117-114A-01 
481-1100-1-ND 1.20 92 81 361.40/M RI-117-114A-S1 
400.000 481-1073-1-ND 1.56 1.20 1.05 470.60/M RI-116-112A 
: 481-1095-1-ND 1.38 1.07 94 418.60/M RI-116-112A-03 
0.95 (24.2) -25 ~70 -40 ~ 40 481-1074-1-ND 1.56 1.20 1.05 470.60/M RI-117-112A 
481-1096-1-ND 1.14 88 AT 343.20/M RI-116-114A-01 
481-1097-1-ND 1.20 92 81 361.40/M RI-116-114A-S1 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Operating Storage 
Programming Dimensions Weight Temperature Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Cycles Inch (mm) (Grams) (°C) (°C) Part No. 1 25 100 Part No. 
3.37 x 2.13 x .030 481-1072-ND 4.20 3.50 2.94 RI-TH1-CB1A-00 
100,000 5; -25 ~ 50 -25 ~ 50 
(85.6 x 54 x 0.76) 481-1069-ND 4.80 2.96 2.62 RI-TH1-CB3A-00 
10,000 23.0 x 12.45 x 2.7 3 -25 ~70 -25 ~70 481-1079-5-ND 4.02 3.35 2.82 RI-INL-R9QK-20 
(.91x.49x.11) 481-1080-5-ND 4.20 3.50 2.94 RI-INL-W9QK-30 


More Product Available Online: www.digikey.com 
576 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ty TEXAS 
INSTRUMENTS Gen II Inlay 
RFID 


This inlay is designed for ease of integration in the smart 
label conversion process. Gen II products are based on the 
EPCglobal™ Generation II specification with 96 bits of user 
programmable EPC™ memory field with read, write, and 7 


lock capabilities. 100% tested inlays. Dhl 38.4 
i 


Feed Direction 


-+— 95.25 — 


Features: 

° Operating Frequency: 860 ~ 960MHz 
¢ Data Retention @ 25°C: 2 years 

¢ Write/Erase Cycle @ 25°C: 1,000 


Antenna Size Digi-Key Cut Tape Price Each Texas Instruments 
Inch (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
481-1078-1-ND 1.25 96 85 RI-UHF-00C01-03 


3.5 x 1 (88.90 x 25.40) 


481-1078-2-ND 3654,00/10,000 RI-UHE-00C01-03 
481-1115-1-ND 55 38 33) RFUHF-STRAP-08 
9.10 x 4.10 (281.14 x 104.14) | 4944445-2-ND 4900.00/40,000 RI-UHF-STRAP-08 


Encapsulated Transponder 13.56MHz 


Allows for advanced solutions in demanding supply chain management applications such as laundry 
tracking. A ruggedized transponder that can withstand harsh environments. 


Specifications: 


* Typical Programming Cycles (@ 25°C): 100,000 * Memory: 256 bits »* Data Retention Times 
(@ 25°C): 10 years * Dimensions: 22 + 0.2mm x 3 + 0.2mm »* Weight: 2.1 + 0.2 grams * Case Material: 
PPS, Black * Protection Class: IP 68 * Operating Temperature: -40°C ~ 90°C 


481-1081-ND (Texas Instruments # RF-HDT-DVBE-NO).............. 00.0 ccc ccc c cece cece eee eee nee $2.24 


Transponder Sheeting 


This silicone sheeting can be applied to protect 32mm x 3.85mm glass. Transponders for shock intensive 
applications like sports timing, key-fobs, and vehicle tracking. 


Specifications: 
¢ Usable For: 32mm TI-RFid Glass Transponder »¢ Material: Silicone * Color: Transparent * Operating 
Temperature: -40°C ~ 85°C * Dimension: Diameter 6mm + 0.2mm x 35 + 1mm 


481-1024-ND (Texas Instruments # RI-ACC-SHT3-00) ......0 00... e cece eee eee eee eee ee $.44 


HF Antenna 13.56MHz 
Series 6000 Gate Antenna 
This antenna is a single-loop transmit/receive antenna with 


preset matching electronics for a transmitter frequency of 
13.56MHz. 


Specifications: 


¢ Impedance: 500 + 10Q * Connector: SMA male (500) 
¢ Cable: Type: RG58; Length: 3.6m + 0.1m 


Dimensions RF 
Operating HxWxD Power | Digi-Key Price Texas Instruments 
Temp. (°C) mm (Max.) | Part No. Each Part No. 
-25 ~ 55 337 x 322x38| 8W 481-1051-ND 473.85 | RI-ANT-T01A-00 
-25 ~ 55 851 x 620x 38} 10W 481-1058-ND 955.50 | RR-IDISC-ANT8-6-B 


HF Antenna 13.56MHz 


The elegant pad-antenna is perfectly suitable for desk applications with a reading range of up to 30cm. File 
and document tracking as well as the registration of rental goods during distribution and return are only two 
out of many possible applications. 

Specifications: 


* Maximum RF Power: 1W * Connector: SMA-plug (500) * Operating Temperature: 0°C ~ 55°C 
* Dimensions: 337mm x 237mm x 8.3mm 


481-1056-ND (Texas Instruments # RR-IDISC-ANT34-24) .............cccc cece eee cece cece eee en eee $237.80 


Gate Antennas 


Stick Antennas 


LF Antennas 
134.2kHz 
Series 2000 


Operating| Dimensions | Cable 
Temp. LxWxH _ |Length| Digi-Key Price | Texas Instruments 
Inductance (°C) mm (m)_| Part No. Each |Part No. 

Stick Antennas 

27H @ 134.2kHz 140 x 021 1 481-1040-ND 116.20 | RI-ANT-SO1C-00 

27UH @ 134.2kHz] 39 79 140 x 021 1 481-1120-ND NEW! 145.25 | RI-ANT-S01C-30 

27H @ 134.2kHz 140 x 021 3 481-1121-ND@ NEW! = 162.68 | RI-ANT-S02C-30 

116yH @ 134.2kHz 133 x 021.3 0.1 | 481-1119-ND@ NEW! — 103.75 | RI-ANT-P02A-30 
Gate Antennas 

27H @ 134.2kHz 200 x 200 x 25 1 481-1043-ND 181.25 | RI-ANT-G02E-30 

27H @ 134.2kHz | -30~60 | 715x270x25 1 481-1044-ND 181.25 | RI-ANT-GO1E-30 

26H @ 134.2kHz 1018x518x47;| — | 481-1118-ND@ NEW! — 362.50 | RI-ANT-GO4E-30 


@ RoHS Compliant 


Readers/Modules 
Series 2000 LF Micro Reader 


The Series 2000 Micro Reader is an intelligent module that provides 
all RF and control functions in order to communicate with 134.2kHz 
HDX/FSK transponders and a host application. It is designed as 
a 30-pin dual-in-line printed circuit board. The Series 2000 Micro 
Reader is equipped with a serial communication interface and works 
together with a 47p1H low-Q antenna that eliminates the need to tune 
the system to resonance. 

Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 50°C * RF 
Transmit Frequency: 134.2kHz * Power Supply: 5VDC, regulated 
at 100mA_ »* Communications Interface: Serial Communications 
Interface (SCI) * Antenna: 47H * Transponder Types: 134.2kHz 
HDX/FSK * Dimensions (mm): 38.3 x 29.3 x 13.5 


481-1029-ND (Texas Instruments # RI-STU-MRD1-30)...........0.. ccc ccc cece e cece eee eee nee $102.60 


Series 2000 LF Control Module 


The Series 2000 Control Module is the interface between the TI-RFid Radio Frequency Module RI-RFM- 
104B, RI-RFM-007B or RI-RFM-008B and the Host. It decodes the received RF signals into the 
transponder’s identification number, checks the validity and handles the conversion to a standard serial 
interface protocol. In addition it can store up to 909 reading transactions into the buffer. It is offered with two 
different serial interfaces, the RI-CTL-MB2A for point-to-point communication via an RS232 interface and 
the RI-CTI-MB6A for point-to-multipoint communication via RS422/485 interface. It has two open collector 
outputs and eight configure able digital input/outputs that can be defined by the user. 

Specifications: * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C »* Power Supply: 7 ~ 25VDC, regulated *Com- 
munication Interface: RS232 (RI-CTL-MB2A-02) RS422/485 (RI-CTL-MB6A-02) * Dimensions (mm): 
93 x 82 x 33 


481-1122-ND NEW! (Texas Instruments # RI-CTL-MB2B-30) RS232 — ROHS Compliant.......... $261.00 


Series 2000 LF Reader 


The Series 2000 Reader S251B provides all RF and control functions 
to communicate with 134.2kHz HDX/FSK transponders. It sends an 
energizing signal to the transponder, modulates the RF signal to send 
data to the transponder, decodes and checks the received transponder 
data and transmits it via a standard serial interface (RS232, 
RS422/485). The reader includes a Dynamic Auto Tuning (DAT) 
function that automatically tunes a standard antenna to resonance and 
keeps it tuned during operation. 


Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * RF 
Transmit Frequency: 134.2kHz »* Power Supply: 10 ~ 24VDC, 
regulated * Communications Interface: RS232, RS422/485 » An- 
tenna Tuning Range: 26 ~ 27.9UH (Dynamic Auto Tuning) * Trans- 
ponder Type: 134.2kHz HDX/FSK * Dimensions (mm): 200 x 120 
x 120 


481-1127-ND NEW! (Texas Instruments # RI-STU-251B-30) — RoHS Compliant ................... $734.50 


High Performance LF Radio Frequency Modules 


Features: Common: Variable power supply range * Synchronization control in multi-reader arrays * High 
power output Remote Antenna RFM: « (RI-RFM-008B-00) Supports antenna cable lengths up to 120 
meters * Capacitive and inductive tuning to resonance 


Specifications: * Operating Temperature: -25°C ~ 70°C * Power Supply: 7 ~ 24VDC regulated (If switching 
power supply is used, the frequency must be > 200kHz) * RF Transmit Power: To be set by pulse width to 
comply with PTT/FCC regulations * RF Transmit Frequency: 134.2kHz * Antenna Tuning Range: 26 ~ 
27.9UH (8 ~ 80LH including cable for RI-ACC-008B-00) * Dimensions (mm): 89 x 93 x 44 (115 x 70 x 27 
for RI-ACC-008B-00) 


Recommended Accessories: Digital Reader Module RI-CTL-010A (for RI-RFM-007B-00, RI-RFM-007B-30 
and RI-RFM-008B-00) Antenna Tuning Module RI-ACC-008B (for RI-RFM-008B-00) 


481-1125-ND NEW! (Texas Instruments # RI-RFM-007B-30) Standard RFM — RoHS Compliant.. $291.81 
481-1034-ND (Texas Instruments # RI-ACC-008B-00) Antenna Tuning Module......................65 $94.62 


Series 2000 LF Mini Radio Frequency Module 


The Series 2000 Mini Radio Frequency Module is the interface between a 134.2kHz HDX/FSK transponder 
and the Data Processing Unit. It sends an energizing signal to the transponder, modulates the RF signal to 
send data to the transponder, receives the identification signal and processes it for digital decoding. The 
small size and low supply voltage make the Mini RF module well suited for portable read/write units. 
Specifications: * Operating Temperature: 0°C ~ 50°C * Operating Frequency: 134.2kHz »* Power 
Supply: 4.5 ~ 6 VDC, regulated: maximum 1.2A » Antenna: Inductivity: 115 ~ 117uH * Antenna 
Recommended: RI-ANT-P02A * Dimensions (mm): 60.2 x 55.1 x 11.5 


481-1030-ND (Texas Instruments # RI-RFM-O003B-00)................ 0 cece cece eee e cece eee eee eee $174.00 


Series 2000 LF Antenna Tuning Indicator 


Antenna Tuning Indicator makes the resonance tuning of the TI-RFid’s Standard RFM and the High 
Performance RFM easy. LEDs indicate in which direction the tuning core should be turned (RI-RFM-104B) 
or whether tuning capacitance needs to be added or removed (RI-RFM-007B) to bring a connected antenna 
to resonance. 

Specifications: * Operating Frequency: 134.2kHz * Resonance Tuning Accuracy (Green LED on): 
+600Hz * Operation with RF Modules: RI-RFM-104B, RI-RFM-007B * Operation with Reader: RI-STU- 
MB2A, RI-STU-MB6A ¢ Operating Temperature: 0°C ~ 50°C * Dimensions: Housing (mm): 72 x 50 x 26, 
Cable Length (mm): 235 +5 


481-1025-ND (Texas Instruments # RI-ACC-ATI2-00) .......... 0. ..c ccc cece eee ee eens cent ee eeeeneee $141.10 


HF 8X Antenna Multiplexer 


The 8 times multiplexer facilitates switching between RFid antennas with an operating frequency of 13.56 
MHz. With one multiplexer several single antennas and gate solutions (existing of base and complementary 
antennas) can be operated with only one reader. Any of the eight multiplexers outputs can be assigned to 
both inputs by jumper adjustment. The multiplexer is controlled either via a digital input or the antenna cable 
connected with the reader. 

Specifications: * Operating Temperature: -25°C ~ 65°C »* Operating Frequency: 13.56MHz » Power 
Supply: 12 ~ 24 VDC * Maximum Allowed Switching Capacity: 10W ¢ RF Connections: 2x Input/8x 
Output SMA Socket (500) * Dimensions (mm): 182 x 110 x 90 


481-1054-ND (Texas Instruments # RR-IDISC-ANTMUX-A)..........2.0.0.0. cece eeeee eee eee ee eens $1517.25 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Series 6350 HF Midrange Reader Module 


Readers/Modules (cont.) 


Specifications: * Operating Frequency: 13.56MHz * Supported Transponders: Tag-it™ HF, Tag-it™ 
HF-I and ISO 15693 compliant transponders * Supply Voltage: 5VDC * Transmitter Power: 120mW into 
500 * Antenna Connection: 2 pins of 16-pin header connector * Antenna Impedance: 500 @ 13.56MHz 
* Communication Interface: RS232 * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C »* Dimensions (mm): 
109.22 x 68.58 x 10.2 


481-1102-ND (Texas Instruments # RI-STU-TRDC-30) .......0... 0. ccc cece ce eee e eee $152.25 


Series 6550 HF Long 
Range Reader (Housed) 


Specifications: * Operating Frequency: 13.56MHz * Supported Trans- 
ponders: Tag-it™ HF, Tag-it™ HF-I, ISO 15693 compliant Transponders 
¢ Power Supply: 100-120V/60Hz or 220-240V/50Hz »¢ Transmitter 
Power: 0.5W ~ 10W + 1dB * Antenna Connection: 2 x SMA Female 
¢ Antenna Impedance: 500 at 13.56MHz * Communication Interfaces: 
RS232 or RS485 * Operating Temperature: -20°C ~ 55°C * Dimensions 
(mm): 300 x 200 x 160 


481-1050-ND (Texas Instruments # RI-STU-655A)............ 0.0 0ccc cee ce cece ee ee eens eee eseeeee ence $1848.75 


Series 6500 HF Long 
Range Reader Module 


Specifications: * Operating Frequency: 13.56MHz * Supported 
Transponders: Tag-it™ HF, Tag-it™ HF-l, ISO 15693 compliant 
Transponders »* Supply Voltage: 24VDC ¢ Transmitter Power: 
0.5W ~ 10W +1dB * Antenna Connection: 2 x SMA female 
¢ Antenna Impedance: 500 at 13.56MHz * Communications 
Interfaces: RS232 or RS485 ¢ Operating Temperature: -20°C ~ 
65°C * Dimensions (mm): 160 x 120 x 67 


481-1049-ND (Texas Instruments # RI-STU-650A-00) ...........0..c0e cece cee ee cee e cece eee eeeea teen eeenee $1402.50 


Series 6700 HF Multi-Protocol Transceiver IC 


The S6700 Multi Protocol Transceiver IC enables a broad range of 13.56MHz RFID interrogator designs for 
portable and stationary readers. This low power consumption device supports multiple RF communication 
protocols, minimizes onboard power requirements and reduces parts count in a final reader product. 


Specifications: * Operating Frequency: 13.56MHz * Supported RF Communication Protocols: Tag-it™ 
HF, ISO 15693-2 and ISO 14443-2 * Operating Voltage: 3.3V ~ 5VDC * Transmitter Power: 200mW at 
5VDC * Antenna Impedance: 500 at 13.56MHz * Communication Interface: Serial interface * Oper- 
ating Temperature: - 40°C ~ 85°C » Package: SSOP 20 


Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Texas Instruments 
Part No. 1 25) 100 | Part No. 1,500 Part No. 
481-1046-1-ND 15.79 13.53 11.28 | 481-1046-2-ND 5998.30/M | RI-R6C-001A-03 


Mid-Range Reader 


This reader has an aluminum housing with the protection class of IP 54 which protects against dust, dirt and 
syringe water. Transmitting power of 1.7 watts and read ranges of up to 70cm. 

The reader has several I/Os and has the serial interfaces RS232 and RS485 which can be adjusted by the 
software. 


Specifications: 


* Operating Frequency: 13.56MHz 

¢ Dimensions (L x W x H): 200 x 110 x 60mm 

* Antenna Connection: SMA-plug (50) 

* Outputs: 2 Optocouplers, 24VDC/30mA; 1 Relay, 24VDC/2A 
* Inputs: 2 Optocouplers, Maximum 24VDC/20mA 

¢ Interfaces: RS232 and RS485 (adjustable) 

* Signal Generator: 5 LED 

¢ Operation Temperature: -20°C ~ 60°C 

* Storage Temperature: -25°C ~ 85°C 


481-1064-ND (Texas Instruments # RR-IDISC-MR200-A) . 


$4100 Multi-Function Reader Module 


Texas Instrument’s RFid S4100 Multi-Function Reader communicates with transponders and vicinity/ 
proximity cards compliant with ISO/IEC 14443 A/B and ISO/IEC 15693. It also supports Texas Instrument’s 
Low Frequency DST, Read-Only, and Read-Write Transponder at 134.2kHz, along with Tag-It High 
Frequency Transponder at 13.56MHz. This is accomplished through dedicated RF Analog Front End (AFE) 
sections controlled by a high-performance 8-bit Advanced RISC microcontroller with a Harvard architecture, 
onboard FLASH, EEPROM and SRAM. The power and flexibility of this platform offer a scalable solution that 
can be fitted to a broad range of applications. 

Features: * USART for I/O communication * Three general purpose I/O lines * Dual frequency operation 
— 134.4kHz and 13.56MHz » Multi-Protocol — Tl RFid LF products, Tl RFid HF Tag-It, ISO 15693 and 
1S014443 A/B * Custom firmware downloadable ¢ Scalability/Modular architecture * Power On-Reset 
operation »* Firmware upgradeable Specifications: * Transmitter Power (HF): 200mW » Transmitter 
Peak-Current (LF): 1.1 Amps peak * Antenna Impedance (HF): 500 @ 13.56MHz ¢ Antenna Impedance 
(LF): 440H (Approximately) * Dimensions: 69mm x 38mm x 10mm _ * Supply Voltage: 4.5V minimum 
5.5V maximum ¢ Operating Temperature: -20°C ~ 70°C »¢ Optional interface cable is HF-O6U-12-ND; mating 
connector is WM5701CT-ND 


481-1052-ND (Texas Instruments # RF-MGR-MNMN-N3).. - $91.20 


$4100 Multi-Function Reader Evaluation Kit 


The kit enables users to experience the MFR and its functions in a PC-based environment. The Base 
application allows users to execute standard read/write/lock commands, as well as experiment with anti- 
collision and multiple-technology environments. 


With standard RS-232 and RS-485 serial I/O ports, the S4100 MFR is plug-and-play solution, ideal for logical 
access applications, as well as financial, ticketing, loyalty, access control, and others. The kit includes a 
platform independent software API, which facilitates development of PC-based software. This API is cross- 
compatible with other HF readers in the TI portfolio, including the S6500 Long-Range reader and the S6350 
Mid-Range reader. 

Features: * Dual Frequency: 134.2kHz, 13.56MHz » Multi-Protocol: Tl RFid LF Products, Tl RFid HF 
Tag-It, ISO 15693, ISO 14443 A/B 2 Serial I/O Ports: RS-232, RS-485 »* Software Development API 
Included * Supply Voltage: 9VDC 

Kit Includes: * MFR-based Housed Reader * Universal power supply * Global power adapters * RS-232 
Communications cable * Sample HF and LF Transponders * Spare MFR module « Software resource CD: 
Demo Software, Software Development API, Reference Manuals, additional Resources »* Getting Started 
Guide 


481-1061-ND (Texas Instruments #RX-MFR-RNLK-00) .............0 0 cece eee e eee ee eee eee eee eee ee $600.00 


TRF7960 Evaluation Module 


The TRF7960 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TRF7960 
multiple protocol RFID transceiver. The device incorporates an analog front end, protocol handling, framing, 
error checking, and multiple integrated voltage regulators with other features that allow the reader to be 
customized/configure able for the end application. 

TRF7960 Features: * Support for the ISO 15693, 180003-1, and Tag-it™ standards »* Support for both the 
ISO 14443A standard and the ISO 14443B standard (up to layer 4) * Self contained — has an on-board 
13.56MHz loop antenna and interface * Communication with host software on a Windows-based PC through 
a standard USB cable ¢ Protocol indication LEDs — (stand alone mode) required to indicate detection of a 
tag 

Hardware Features: e TRF7961 supports 180003-1 and Tag-it™ standards * Supports both parallel and 
SPI communication interfaces between the TRF7960 and the MSP430 on-board (configure able using an 
on-board jumper setting) * A faster and lower-power MSP430 on board. The TRF7960EVM uses the state- 
of-the-art MSP430F2370 with maximum speeds up to 16MHz and is available in a tiny 40-pin QFN package 
* Power-selection jumper 


Digi-Key Price Each Tape and Reelt |TI 
Description Part No. 1 25 100 Qty. Price Part No. 
Evaluation Module | 481-1106-ND 204.00 = = = — | TRF7960EVM 


Front End 
Front End 


481-1105-1-ND$¢@ 15.09 12.93 10.78 | 250 1724.00 | TRF7961RHBT 
481-1107-1-ND$@ 17.01 14.58 12.15 | 3,000 | 6196.50/M | TRF7960RHBR 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND +$CutTape RoHS Compliant 


LF RFID-Evaluation Kit 


This Low Frequency (134.2kHz) Evaluation Kit includes the Series 2000 Standard Reader with RS232 
Interface, a stick antenna, a variety of transponder packages for Read Only, Read/Write, Multi-page or 
Selective Addressable applications, plus demonstration software that runs on your desktop computer to 
allow you to experiment with all the features of the RFID system. 

Contents: * S2000 Reader with RS232 Interface * Stick Antenna * Set of R/O, R/W, M/P Transponders 
in various packages *PC Interface Cable *CD with User Documentation and Demo Software ¢ Getting 
Started Guide *9V Power Supply Input 100V-240V, 1.5A with various main power connectors for 
international use 


481-1038-ND (Texas Instruments # RI-K2A-001A-01) .. . $801.60 


LF Base Station IC 


The LF base station allows efficient development and production of RFID readers for vehicle immobilizers. 
This base station IC drives the antenna of a TI-RFID transponder system to send data modulated on the 
antenna signal, and to detect and demodulate the response from the transponder. It also allows minimizing 
the external component count. 

Features: ¢ Self-adapting to transponders with a resonance frequency between 129kHz ~ 140kHz »* Power 
management for 5V operation * Over-current protection of antenna driver 

Specifications: * Operating Frequency: Typical 134.2kHz, FSK * Operating Voltage: 4.5 ~ 5.5VDC 


° Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Package/Pin Count: SO16 (10 x 6mm) 
Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Texas Instruments 
Part No. il 25 100 | Part No. 2,500 Part No. 
481-1063-1-ND 10.54 9.03 7.53 | 481-1063-2-ND 3837.76/M_|RI-TMS3705ADR 


LF Micro Evaluation Kit 


This easy-to-use kit gives the opportunity to explore the capabilities of Texas Instruments 134.2kHz Radio 
Frequency Identification (RFID) technology TIRIS™. The core of this LF Evaluation Kit is the CE and FCC 
approved Series 2000 Micro Reader which is mounted on an Interface Board combined with an antenna. 
Various transponder samples and demonstration software that runs on your desktop computer allow you to 
experiment with all the features of the RFID system. 

Contents: * S2000 Micro Reader RI-STU-MRD1 mounted on an Interface Board with RS232 IF Port, Power 
Connector and Antenna Connector * Antenna ¢9-Pin D-Sub Cable (female-female connector) * Various 
Transponder Samples * CD with User Documentation and Demonstration Software * Getting Started Guide 
° 9V Power Supply Input 100V-240V, 1.5A with various main power connectors for international use 


481-1039-ND (Texas Instruments # RI-K3A-001A-00) ............ 0. c cece eee eee cece eee eee $300.00 


TIRIS™ RF-Module for Automotive 


RI-RFM-O06A is a CMOS technology based RF-module IC which integrates all transmitter-receiver functions 
required for constructing a TIRIS Read-Write System into one single chip. RI-RFM-OO6A consists of a 
transmitter signal control logic which generates signals for transmission and for sending the data you wrote 
to a remote TIRIS transponder, and a receiver amplifies and demodulates frequency shift keyed (FSK) 
signals received from this transponder. 


Features: * Operating supply voltage: 4.5V ~ 5.5V * Operating temperature range: -40°C ~ 85°C »* Package: 
16-pin SOP « Structure: CMOS process 


Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Texas Instruments 
Part No. il 25 100 | Part No. 2,000 Part No. 
481-1117-1-ND 12.39 10.62 8.85 | 481-1117-2-ND 4513.50/M_|CF45538NSRG4 


More Product Available Online: www.digikey.com 


578 1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


TOSHIBA FF Wireless Evaluation Kit 


The Evaluation kits allow for a detailed evaluation of the Transceivers and Receiver. They enable testing of Digi-Key Puce Toshiba 
the device’s RF performance and require no additional support circuitry. 
The RF input uses a 500 matching network and an SMA connector for convenient connection to test Frequency Part No. Each Part No. 
equipment. The EV kit can also directly interface to the user's embedded design for easy data decoding. 315MHz TA31275EVKIT-315-ND 169.95 TA31275EVKIT-315 
For easy implementation into the customer's design, the kits also feature a proven PC board layout, which can 
be easily duplicated for quicker time to market. 433MHz TA31275EVKIT-433-ND 169.95 TA31275EVKIT-433 
TA31275EVKIT Contents: * 1 TA31275M receiver module * 1 TA32305M transceiver module * 2 Antennas 
* CD ROM with all design and application documentation 315MHz TA32305EVKIT-315-ND 198.95 TA32305EVKIT-315 
TA32305EVKIT Contents: * 2 TA32305M transceiver modules * 2 Antennas *CD ROM with all design and 433MHz TA32305EVKIT-433-ND 198.95 TA32305EVKIT-433 
application documentation 
Transceivers and Receiver 
Supply Cut Tape T&R 
Voltage Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Toshiba 
Function Frequency (V) Package Part No. 1 10 Part No. 2,000 Part No. 
Trans- 2.4GHz 2.7 ~3.3 36-QON 1TB32301AFLCT-ND 5.06 40.50 TB32301AFLTR-ND 2868.75/M TB32301AFL. 
ceiver 240 ~ 450MHz 2.2 ~5.5 30-SSOP TA32305FNGCT-ND® 3.87 30.96 TA32305FNGTR-ND@ 2193.00/M TA32305FNG 
Receiver 100 ~ 450MHz 2.4~5.5 24-SSOP TA31275FNGCT-ND® 2.48 19.80 TA31275FNGTR-ND®@ 1287.00/M TA31275FNG 


@ RoHS Compliant 


TiQuint @ ifi ea naie 
NEW! SCORDUCTOR RF Amplifiers, SAW Filters and RF Componenets _ Digi@kReel 


1.27, 


10.32 
Ze, 792 


180 <x 2.00 1.40 2c 1.20 
>°0.84max ~ 9 0.50max 
4 4 


Frequency | P1dB/OIP3 | Gain | Voltage/Current Package | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel_|TriQuint 
Fig.| Range (GHz)| (dBm)t (dB) (V/mA) Description Type Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Amplifiers up to 1W 
1 2.3~2.8 30/40 28 6/710 WiMAX Driver Amp., SB§ 28-QFN | 779-1000-ND 10.63 7.06 5.32 | — _— — |TGA2702-SM 
3.3 ~ 3.8 30/42 24 6/770 WiMAX Driver Amp. 28-QFN | 779-1001-ND 10.63 7.06 5.32 |— = — |TGA2703-SM 
Amplifiers 1W ~ 4W 
2 0.04 ~ 1.0 31.5/55 12 12/510 CATV Ultra Linear HPA 16-SOIC | 779-1011-1-ND 45.22 40.38 36.34 | 779-1011-2-ND | 1,000) 19380.00 | TGA2801D-SG-T/R 
Amplifiers 4W and up 
3 3.5 37.5/49 1 8/750 5W HPA, HFET 2-SMD_ | 779-1013-1-ND 38.08 34.00 30.60 | 779-1013-2-ND 500 8160.00 | TGA2925-SG-T/R 
Amplifiers - Gain Block 
11.0 ~ 17.0 17/— 23 6/75 Driver Amp., SB§ 12-QFN_ | 779-1010-1-ND 35.70 31.88 28.69 | 779-1010-2-ND 500 777750 | TGA2507-SM-T/R 
0.04 ~ 1.0 27/46 20 8/350 CATV TIA/Gain Block, SB§ 20-QFN | 779-1012-1-ND 32.14 28.70 25.83 |779-1012-2-ND |1,000) 13776.00 | TGA2803-SM-T/R 
Low Noise Amplifiers 
2.0 ~ 20 16/— 17 5/75 LNA / AGC¥ 12-QFN_ | 779-1002-ND 110.50 73.38 55.25 |— _— — |TGA2513-SM 
Up to 4.0 —/13 17 3/30 LNA / Discrete SC70-4 | 779-1006-1-ND 1.79 1.60 1.44 |779-1006-2-ND |2,500 | 840.00/M | CFH800 
Discrete Transistors 
7 DC ~2.5 26.5 /— 1 2.7 ~ 6/350 MESFET SOT-223 | 779-1007-1-ND 5.60 5.00 4.50 | 779-1007-2-ND | 1,000 3040.00 | CLYS 
8 DC~5 27/40 19 8/100 0.5W HFET SOT-89 | 779-1014-1-ND 10.36 9.25 8.33 | 779-1014-2-ND 500 2220.00 | TGF2960-SD-T/R 
DC~4 30/44 18 8/200 1W HFET SOT-89 | 779-1015-1-ND 12.18 10.88 9.79 | 779-1015-2-ND 500 2610.00 | TGF2961-SD-T/R 


t Value is IIP3 for LNA Product + Automatic Gain Control § Self Biased 


Typical vO 
Frequency | Bandwidth | Insertion | Config- Package | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel TriQuint 
Fig.| (MHz) (MHz) Loss __|uration Description Type Part No. i 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
SAW Filters 
9 915 26 2.3 SE/SE | ISM 915MHz Band PF Filter 4-CSP_ | 779-1003-1-ND 10.92 7.90 4.95 | 779-1003-2-ND 10,000 1090.00/M | 856327 
1575.42 2 1.25 SE/SE GPS PF Filter 4-CSP_ | 779-1005-1-ND 8.50 5.10 2.55 | 779-1005-2-ND 10,000 880.00/M | 856584 
10 2441 83.5 2 SE/SE Bluetooth RF Filter 5-CSP_ | 779-1004-1-ND 4.76 2.86 1.43 | 779-1004-2-ND 10,000 490.00/M | 856539 
70 3.5 7.25 SE/SE Low Loss IF Filter SMP-53 | 779-1016-1-ND 39.64 28.32 20.23 | 779-1016-2-ND 2,000 14772.00/M | 854657 
70 7 8.5 SE/SE Low Loss IF Filter SMP-53 | 779-1017-1-ND 39.64 28.32 20.23 | 779-1017-2-ND 2,000 14772.00/M | 854662 
70 14 12.5 SE/SE Low Loss IF Filter SMP-53 | 779-1018-1-ND 39.64 28.32 20.23 | 779-1018-2-ND 2,000 14772.00/M | 854667 
1 70 28 17.6 SE/SE Low Loss IF Filter SMP-53 | 779-1019-1-ND 39.64 28.32 20.23 | 779-1019-2-ND 2,000 14772.00/M | 854674 
140 6.85 5.5 SE/SE Low Loss IF Filter SMP-53 | 779-1020-1-ND 39.64 28.32 20.23 | 779-1020-2-ND 2,000 14772.00/M | 854913 
140 16 8.4 SE/SE Low Loss IF Filter SMP-53 | 779-1021-1-ND 39.64 28.32 20.23 | 779-1021-2-ND 2,000 14772.00/M | 854919 
140 32 11.5 SE/SE Low Loss IF Filter SMP-53 | 779-1022-1-ND 39.64 28.32 20.23 | 779-1022-2-ND 2,000 14772.00/M | 854927 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 579 
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RF Amplifiers, SAW Filters and RF Componenets (cont) 


@Reel° 


RF Frequency | Conversion | LO/RF Voltage/ Cut Tape 
Range Gain Isolation Current Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TriQuint 
Fig. (GHz) (dB) (dB) V/mA) Description Type Part No. 1 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Frequency Mixers 
12 0.5~2.5 5.7 8 3~6/6 Wideband Mixer, LO MW6 779-1008-1-ND 3.72 2.39 1.99 | 779-1008-2-ND 3,000 1380.00/M | CMY210 
Insertion Cut Tape 
Frequency Loss Isolation P1dB Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TriQuint 
Fig. (GHz) (dB) (dB) (dBm) Description Type Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
RF Switch 
13 DC ~2.5 0.3 24 30 SP2T General Purpose | SC70-6 | 779-1009-1-ND 1.06 95 .86 | 779-1009-2-ND 2,500 461.80/M | CSH210R 
e— J u n (e) Wi reless Range Voltage Price Each Unigen 
N E Ww! U n I e r (Meters)| Antenna (Vv) 1 10 25 | Part No. 
U Ss B™ M od u les Trace 3.3 |784-1017-ND 36.99 27.99 22.65 |UGWY154HP33A 
50 Trace 3.3 784-1020-ND 43.99 32.99 26.72 | UGWZC154HP33A 
A low-cost, 2.4GHz adaption of the Universal Serial Bus for connecting a variety of low-data rate devices to GSC UL.F 3.3 784-1018-ND 36.99 28.49 23.01 | UGWY154HP33 
host systems. It is an ideal solution for a host of consumer electronic and traditional computer input devices U.FL 3.3 784-1019-ND 43.99 33.49 27.07 |UGWZC154HP33 
as well as a drop-in design solution using native HIS Operating System drivers to seamlessly enumerate and ‘Adapter Board for Tl SmarfAFO4EB | 784-1021-ND 6.99 5.49 4.35 |UGWTI54ADAPTER 


operate mouse, keyboard and gaming devices. 


Features: * Cypress Semiconductors Wireless USB devices * 62.5Kb/second data rate * 2.4 ~ 2.483GHz 
DSSS Radio ¢ No Proprietary Software ¢ Vertical or Horizontal Application * Form Factor as small as 1” sq. 


Note: See Data Sheet for Certifications 


Zepher ZigBee® Modules 


Range Voltage | Digi-Key Price Each Unigen The Zepher Wireless Modules feature Texas Instruments CC2431 System-on-Chip. This processor is capable 
(Meters) Antenna (Vv) Part No. 1 10 25 Part No. of supporting both the IEEE 802.15.4 MAC and Zigbee stack from Texas Instruments. The System-on-Chip 
784-1000-ND 12.49 9.49 7.61 | UGWM1USHN33 includes a fully qualified IEEE 802.15.4 radio and embedded 8051 microcontroller. Beyond IEEE 802.15.4 
Mini-Coaxial 3.3 784-1002-ND 14.49 40.99 8.85 UGWB1USHM33 network applications, the CC2431 is an outstanding low-power Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 
10 i 784-1004-ND 14.79 41.49 8.99 UGWL1USHN33 radio with proven immunity from common 2.4GHz band interference sources. The combination of DSSS and 
z 7 7 7 = CSMA/CA techniques are optimized for low-power application with long sleep cycles, infrequent bursts of 
Trace 3.3 ZSA 1002: ND 1449 10.99 eo> | VeWwe UeUMeee information and efficient binding. 
784-1005-ND 14.79 11.49 8.99 | UGWLIUSHN33A i H ri ‘ 
50 Ti 33 784-1001-ND 72.99 9.99 7.99 | UGWW2USHN33A Features: « Location Engine * 2.4GHz IEEE802.15.4 compliant RF Transceiver * DSSS Direct Sequence 
a - = - - ~ - Spread Spectrum * CSMA/CA Hardware Support * Excellent Receiver sensitivity and robustness * AES 128 
1000 Mini-Coaxial 3.3 ee CSN tage pies ee DEW Roethie Encryption * Small size 24 x 39 x 3mm ¢ High quality local Oscillator for optimal radio sensitivity 
784-1006-ND 19.99 15.49 12.18 | UGQUBE1USB450A a 4 7 
50 Trace 5 | 784-1007-ND 19.99 15.49 12.18 | UGQUBE1USB350A Pare n Me es ney ; pe tea Fi Baten 
784-1010-ND 21.99 16.49 13.20 | UGQLSL4USE050A (Meters Antennal BW) WEekuNc? B_| Getehte, 
50 Trace 3.3 784-1022-ND 38.99 29.99 24.10 | UGWY155HP33A 
GSC UL.F 3.3 784-1023-ND 39.49 30.49 24.46 | UGWY155HP33 
1 ™ 
Leto Wireless USB™ Modules Ros 


The LETO Wireless USB devices are tightly integrated, low-cost, high-reliability 2.4GHz TX/RX communica- 
tions devices for use with Human Interface Devices (HID) class compliant products. The Leto devices are 
based on the CYRF6936 LP 2.4GHz DSSS Radio SOC device and are a complete radio solution requiring 
only integration into an existing, or new device. Leto devices are 100% tested for functional operation and are 
pre-screened for FCC Part 15 compliance 

Features: * Operates in the 2.4 ~ 2.483GHz, unlicensed frequency range (ISM - Industrial, Scientific and 
Medical) * Receive sensitivity up to -97dBm * DSSS data rates up to 250kbps, GFSK data rate of 1Mbps 
* 4MHz SPI microcontroller interface » Internal PA Setting: 5 (-SdBm) ~ 7 (4dBm) 


Echo UHF Modules 


The Unigen Echo-SMT products are based on the Samtech XE1205 UHF Transceiver. The XE1205 is opti- 
mized for long range, low data-rate applications. Three versions are available; 433, 868 and 915MHz. The 
Echo Module is an SPI peripheral used with an external microcontroller. The RF Interface is 500 single-ended 
via the SMT connections. 

Features: * True UART to Antenna Solution * 433/868/915MHz Versions » Digital Direct Interface » Fully 
Assembled and Tested * 30.5 x 18.5mm * Supply Voltage: 2.4 ~ 3.6V * Frequency Synthesizer Steps 500Hz 
* Output Power is programmable up to 15dBm * High Rx 0.1% Sensitivity down to -113dBm at 4.8kbps * Data 
Rate up to 152.3kB * Line Power 62mA Tx/14mA Rx 


Range Voltage | Digi-Key Price Each Unigen 
(Meters) Antenna (V) Part No. 1 10 25 | Part No. Ei DighKi Price Each Uni 
requenc’ igi-Ke rice Eac' inigen 
33 |7841011-ND 11.99 8.99 7.25 | U@WG4USHN33A (MHz) Bane 5 5 oy || Rae 
3.3 784-1012-ND 11.99 8.99 7.25 | UGWE4USUHN33A ; 5 
433 784-1024-ND 32.99 25.49 20.58 UGW5S4XESM33 
10 Trace 5 784-1014-ND 23.99 18.49 14.79 | UGQLUE4USE050A 
868 784-1025-ND 32.99 25.49 20.45 UGW5S8XESM33 
5 784-1015-ND 23.99 18.49 14.79 | UGQLPE4USE050A 915 784-1026-ND 32.49 24.99 49.95 UGWS5S9XESM33 
6~9 | 784-1016-ND 79.99 69.99 57.20 | UGWF4US50A - - - 
1000 Mini-Coaxial 3.3 784-1013-ND 18.49 13.99 11.31 | UGWJ4USHN33A 
Flora ZigBee® Modules Rolls sti 
mae? The Unigen Pan Modules are based on the Samtech XE1203 UHF Transceiver. The XE1203 is optimized 


The Flora Wireless modules feature Texas Instruments CC2430 System-on-Chip. This processor is capable 
of supporting both the IEEE 802.15.4 MAC and ZigBee stack from Texas Instruments. The System-on-Chip 
includes a fully qualified IEEE 802.15.4 radio and embedded 8051 microcontroller. Beyond IEEE802.15.4 
network applications, the CC2430 is an outstanding low-power Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 
radio with proven immunity from common 2.4GHz band interference sources. The combination of DSSS and 
CSMA/CA techniques are optimized for low-power applications with long sleep cycles, infrequent bursts of 
information and efficient binding 


Frequency Digi-Key Price Each Unigen 
Features: * 2.4GHz IEEE 802.15.4 compliant RF transceiver * DSSS Direct Sequence Spread Spectrum (MHz) Part No. il 10 25) Part No. 
* CSMA/CA Hardware Support * Excellent Receiver sensitivity and robustness * AES 128 Encryption * Small 433 784-1027-ND 33.99 25.49 20.66 UGW3S4XESM33 
Size 24 x 39 x 3mm * High quality Local Oscillator for optimal radio sensitivity * Adapter Board for Tl Smart- 868 784-1028-ND 33.49 25.49 20.33 UGW3S8XESM33 
RFO4EB Development System Available 915 784-1029-ND 31.99 24.49 19.50 UGW3S9XESM33 


EX RF Amplifiers 


SEMICONDUCTORS 


for high data rate, short range applications. Three versions are available; 433, 868 and 915MHz. The Pan 
module is an SPI peripheral used with an external microcontroller. The RF Interface is 500 single-ended via 
the SMT connections. 

Features: True UART to Antenna Solution * 433/868/915MHz Versions ¢ Digital Direct Interface * Fully As- 
sembled and Tested * 30.5 x 18.5mm * Supply Voltage: 2.4 ~ 3.6V * Frequency Synthesizer Steps 500Hz 
* Output Power is programmable up to 11dBm « Receiver Sensitivity down to -111dBm ¢ Data Rate up to 
153.2kB ¢ Line Power 62mA Tx/14mA Rx 


Digi@Reel” 


The ZNBG range of fixed bias controllers provides all the bias requirements for GaAs and HEMT FETs 
typically used in satellite receiver LNBs and other general GaAs FETs applications. The IC provides a drain 


voltage of +2.2V and a gate voltage of -3V which is generated from an internal generator. The range supports 
up to 6 independent GaAs FETs and all stages are fully protected and temperature compensated. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing 

LNA, 18dB Gain, Low Current Amplifier SC70-6 ZAMPO01H6CT-ND 1.05 91 83 = = _ 
Medium Power, 22dB Gain, Wide Dynamic Range Amplifier. SC70-6 ZAMPO02H6CT-ND 1.05 91 83 ZAMPO02H6TR-ND 3,000 451.50/M 
LNA, 15dB Gain, Very Low Current Amplifier ...................5 SC70-6 ZAMPO03H6CT-ND 1.05 91 83 ZAMPO03H6TR-ND 3,000 451.50/M 
FET Bias Controller, 2 Stage ...............ccccceceeeeneeeeee ene 10-MSOP. ZNBG2000X10CT-ND 9.00 6.75 4.50 ZNBG2000X10TR-ND 1,000 2550.00 
FET Bias Controller, 4 Stage .. 16-QSOP ZNBG4000Q16CT-ND 9.11 6.84 4.56 ZNBG4000Q16TR-ND 2,500 2277.00/M 
FET Bias Controller, 6 Stage .. 20-QSOP ZNBG6000Q20CT-ND 13.66 10.25 6.84 ZNBG6000Q20TR-ND 2,500 3415.50/M 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Logical 


Programming and Prototyping Adapters 


Systems 

Digi-Key Price Logical Systems 

Description Recommended For Use With Part No. Each Part No. 
Programming Adapters 
8 Pin SOIC .150" Wide Socket to 8 Pin .300" Wide DIP Plug ; 309-1045-ND 60.00 | PA8SO1-03-3 
8 Pin SOIC .150" Wide Socket to 8 Pin .600" Wide DIP Plug PIC12(L)CSOBA, 509A; PIC12(L)CE518, 519 309-1046-ND 60.00 | PA8SO1-03-6 
8 Pin SOIC .210" Wide Socket to 8 Pin .300" Wide DIP Plug ; : 309-1047-ND 70.00 | PA8SO1-2006-3 
8 Pin SOIC .210" Wide Socket to 8 Pin .600" Wide DIP Plug PIC12(L)C50BA, 509A; PIC12(L)CE518, 519; PIC12C671, 672 309-1048-ND 70.00 | PA8SO1-2006-6 
14 Pin SOIC .150" Wide Socket to 14 Pin .300" Wide DIP Plug ee 309-1000-ND 60.00 | PA14S01-03-3 
14 Pin SOIC .150" Wide Socket to 14 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1001-ND 60.00 | PA14S01-03-6 
18 Pin SOIC .300" Wide Socket to 18 Pin .300" Wide DIP Plug PIC16C52-58, 61, 554, 558, 621-625, 71, 710-717, F83, 84; 309-1010-ND 70.00 | PA18SO1-08H-3 
18 Pin SOIC .300" Wide Socket to 18 Pin .600" Wide DIP Plug PIC16HV510; Z86C(E)(L)02, 03, 04, 06, 08, 16, 28; Z8E00O, 001 309-1011-ND 70.00 _| PA18SO1-08H-6 
20 Pin SOIC .300" Wide Socket to 20 Pin .300" Wide DIP Plug 309-1012-ND 70.00 | PA20SO1-08H-3 
20 Pin SOIC .300" Wide Socket to 20 Pin .600" Wide DIP Plug PIC16C770, 771 309-1013-ND 70.00 | PA20SO1-08H-6 
20 Pin SSOP Socket to 20 Pin .300" Wide DIP Plug 309-1014-ND 80.00 | PA20SS-OT-3 
20 Pin SSOP Socket to 18 Pin .600" Wide DIP Plug Mag Sona erent Oy a 309-1016-ND 80.00 | PA20SS-P54 
28 Pin SOIC .300" Wide Socket to 28 Pin .300" Wide DIP Plug PIC14000; PICT6C55, 57, 62, 63, 66, 72, 73, 76, 642, 773, F872, F873, F876, | 309-1023-ND 70.00 | PA28S01-08H-3 
28 Pin SOIC .300" Wide Socket to 28 Pin 600" Wide DIP Plug PIC18C242, 252: Z86C(E)(L)30, 31, 33, 34, 35, 36, 83, 84; 286233, 733 309-1024-ND 70.00 _| PA28SO1-08H-6 
28 Pin SSOP Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug PIC14000, PIC16C62A(B), 63A, 72(A), 73B, 773, F872 309-1025-ND 80.00 | PA28SS-OT-6 
28 Pin SSOP Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug PIC16C55(A), 57(C) 309-1026-ND 80.00 | PA28SS-P55 
32 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1089-ND 70.00 | PA32-28 
32 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug AT27C(BV, LV) 512, 256, 128, 28BV64, 296256, 28017, 276040 309-1090-ND 90.00 | PA32-28Z 
32 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 32 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1091-ND 70.00 | PA32-32 
32 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 32 Pin .600" Wide DIP Plug AT27C010, 020, AT49F(BV,LV) 001, 002, 020, AT29C010, 020, 040A, 512 309-1092-ND 90.00 | PA32-32z 
44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug aTao51- R051 309-1093-ND 115.00 | PAS51-44 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug ' 309-1094-ND __135.00_| _PAS51-44z 
44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1095-ND 115.00 | PA280-44 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug AT27C1024, 2048, 4096 309-1096-ND 135.00 _| PA280-44Z 
44 Pin PQFP Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1002-ND 165.00 | PA16C64-QD-16 
44 Pin TQFP Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug PICIGC64A, 65A(B), 67, 662, 74A(B), 774, 77, F874, F877 309-1003-ND_ _165.00_| PA16C64-QD-03 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug pic GHIN ae ae 309-1007-ND 135.00 | PA17C42-PDZ 
44 Pin TQFP Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug (A), 43, 309-1008-ND __165.00_| PA17C42-QD-03 
44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1039-ND 115.00 | PA44-40-P64-PD 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug PICI6C64A, 65A(B), 67, 662, 74A (B), 774, 77, F874, F877 309-1040-ND 135.00 | PA44-40-P64-PDZ 
DIP to PLCC Prototyping Adapters 

Emulator Adapter, 40 Pin DIP ZIF Socket to 44 Pin PLCC Plug 309-1031-ND 145.00 | PA40-44-P64-DP 
Emulator Adapter, 40 Pin DIP Socket to 44 Pin PLCC Plug PIC16C64A, 65A(B), 67, 662, 74A(B), 774, 77, F874, F877 309-1032-ND 125.00 | PA40-44-P64-DP-PP 


PLCC to PLCC Prototyping Adapter 


44 Pin PLCC Auto-eject Socket to 44 Pin PLCC Plug. 1:1 Pinout 309-1041-ND 145.00 PA44-PP. 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 44 Pin PLCC Plug. 1:1 Pinout 286C(E)21, 40, 43, 748, 44, 45, 46, 61 309-1042-ND 165.00 _| PA44-PZP 
QFP to QFP Prototyping Adapters 
44 Pin TQFP Socket to 44 Pin Solder Down QFP Plug. 1:1 Pinout N/A 309-1043-ND 360.00 PA44QF03-44QF 
DIP to SO-Plug Prototyping Adapter Kits 
8 Pin .300" DIP Board. Two 8 Pin .250" SOIC Plugs PIC12(L)C508A, 509A, DE518, CE519 309-1050-ND 20.90 PADSO-0803-D250-08/2 
8 Pin .300" DIP Board. Two 8 Pin .310" SOIC Plugs PIC12(L)C508A, 509A, CE518, CE519, 671, 672 309-1051-ND 20.90 PADSO-0803-D310-08/2 
18 Pin .300" DIP Board with ZIF Socket. Two 18 Pin .420" SOIC Plugs 710-717, F83, F84(A), HV540; Z86C(E)(L)02, 03, 04, 06, 08, 16, 28; Z8BE000, 001 309-1059-ND 50.90 PADSO1803Z-D420-18/2 
28 Pin .300" DIP Board. Two 28 Pin .420" SOIC Plugs PIC14000, PIC16C55(A), 57(C), 62A(B), 57(C), 62A(B), 63(A), 66, 309-1065-ND 36.90 PADSO-2803-D420-28/2 
SOIC to SOIC Prototyping Adapters 
: 5 ; PIC16C52, 54(A)(C), 56(A), 58A(B), 61, 554, 558, 621, 620(A), CE623-CE625, 71, * 
18 Pin SOIC .300" Socket to 18 Pin SOIC Connector 710 -717, F83, F84(A), HV540; Z86C(E)(L)02, 03, 04, 06, 08, 16, 28; Z8EQ0O, 001 309-1075-ND 70.00 PA-SOD-2808-18 
; . : PIC14000, PIC16C55(A), 57(C), 62A(B), 63(A), 66, 72(A), 73A(B), 76, 642, 773, * 
28 Pin SOIC .300" Socket to 28 Pin SOIC Connector F872-F876; PIC18C242, 252, Z86C(E)(L)30, 31, 33, 34, 35, 36, 83, 84; 286233, 733 309-1073-ND 70.00 PA-SOD-2808-28 
* Require SO-Plugs which must be ordered separately. 
Digi-Key Price Logical Systems Digi-Key Price Logical Systems 
Description Part No. Each Part No. Description JL Beatie, Each Part No. 
Additional DIP Boards Additional SO-Plugs 
5 d 18 Pin .420" Plugs (6 pieces) 309-1081-ND 29.70 PA-SOF-D420-18/6 
26'Pin 900" DIP Board OURO ND 24.00 | PA-DSO-2803 28 Pin .420" Plugs (6 pieces) 309-1083-ND 38.70_|_PA-SOF-D420-28/6 
Digi-Key Price Netburner 
F Network Development Description Part No. Each Part No. 
YZ etBurner . Development Kit - Serial 528-1000-ND 149.00 | NNDK-SB72-KIT 
(C/--n*" Kits and Modules 
Development Kit - Network for MOD5272 528-1001-ND 299.00 | NNDK-MOD5272-KIT 
NetBurner SB72 is designed for applications that require a high performance/low cost 10/100 Ethernet interface to serial devices. Development Kit - Network for MOD5282 528-1002-ND 299.00 | NNDK-MOD5282-KIT 
The SB72 come preloaded with software to translate serial and Ethernet data, and is configurable through any web browser. The : 
SB72 application code can be customized to any specific application requirements with a network development kit. Serial - Ethemet Board poe s003 ND 156.13 | $B72-300CR 
NetBurner MOD5272 and MOD5282 core modules (with Coldfire Processor from Freescale) are devices containing everything Processor Module 512Kb Flash MOD5282 | 528-1006-ND@ 145.00 | MOD5282-100CR 
needed for design engineers to add network control and to monitor a company's communications assets. The modules solve the 
problem of network-enabling devices with 10/100 Ethernet, including those requiring digital, analog and serial control. Processor Module Flash MOD5272 528-1007-ND® 189.83 | MOD5272-100CR 
Kit Includes: * Development board * Adapter board * CD-ROM with software (source code, development tools, manuals) 
Straight through and crossover network cables * 12V power supply @ RoHS Compliant 
° 
Programmers 
saeucseohi ie Digi-Key Price Needhams 
Fig. | Description Part No. Each Part No. 
The Needhams line of programmers offers low-cost, high performance programming options for EPROMs, EEPROMs, 1 | Device Programmer USB EMP-100-ND 334.95 | EMP-100 
Microcontrollers, PALs, Flash Memory and more. Each device comes with a free 1-year warranty and free software — | Device Programmer USB EMP 21 110/220V-ND@ 669.95 | EMP 21 110/V220V 
upgrades. File formats supported include: Binary, JEDEC, Intel Hex, Motorola S, Tek-Hex, and POF. Please see the matrix 2 | Device Programmer USB EMP-300 110V-ND 393.97 | EMP-300 110V 
below for a programmer comparison. J 9 e 
@ RoHS Compliant 
Device Adapters 
Digi-Key Price Needhams 
Fig.| Description Part No. Each Part No. 
32-PLCC Adapter for EMP-100/EMP-21 £1121-PLCC32-ND 105.00 £1121-PLCC32 
44-PSOP Adapter for EMP-100 E11-PSOPA-29-ND 90.00 E11-PSOPA-29 
44-PSOP Adapter for EMP-100 E11-PSOPA-W-ND 90.00 E11-PSOPA-W 
48-PSOP Adapter for EMP-100 E11-TSOPA-48-ND 125.00 E11-TSOPA-48 
3 52-PSOP Adapter for EMP-100 E11-PSOPA-52-ND 90.00 E11-PSOPA-52 
Socket Module for EMP-300, 32-PLCC PLCC32-ND 105.00 PLCC32 
Socket Module for EMP-300, 44-PLCC PLCC44-ND 110.00 PLCC44 
Socket Module for EMP-300, 52-PLCC PLCC52-ND 125.00 PLCC52 
Socket Module for EMP-300, 48-TSOP TSOP48-ND 125.00 TSOP48 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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EQUINOX 


The Embedded Si 


PPM3-MK2 Production ISP 
Programmers and Accessories 


This high-end production programmer is designed for high-speed In-System Programming (ISP) of 
programmable devices which are mounted on a Target System. It connects to the Target System by an 
/O Connector Module which is interchangeable allowing the programmer to support any target connection 
scheme. 


tions Company 


Features: 

¢ Fastest programming times possible due to on-board data, high-speed SPI and JTAG port 

* Supports FLASH, EEPROM, FUSE bits, Security bits and RC Oscillator Calibration bytes 

* 32Mbits of on-board non-volatile FLASH memory for user project storage (Standalone Mode) 


Gang Programming Capability: 

* Expandable from 1-16 programming channels 

* Each channel can program a Target System independently of the other programmers (full asynchronous 
programming) 

* An RS-485 Converter is required to implement multi-channel programming 


Configured/Controlled by Equinox-EQTools Software: 

¢ Equinox Development Suite (EDS) 

* Project Builder: to create/edit programming projects 

* Project Manager: to create and maintain project collections 

* Project Upload/Download Utility: to upload projects to the programmer for use in Standalone Mode 


Supports all standard ISP headers to connect to the Target System: 

* Interchangeable “I/O Connector Modules” support all common ISP header formats: 

¢ Atmel 10-way SPI Header (as per STK200/STK500) 

* Atmel 6-way SPI Header 

¢ Equinox 10-way SPI Header with support for Slave Select and SCK2 

* Atmel 10-way JTAG Header (as per Atmel JTAG-ICE) 

¢ Equinox 10-way UART Header for Atmel T89C51Rx2 (8051) and Philips P89C51 ISP FLASH Micro- 
controllers 

¢ Fast Connect-clip-in wire connectors 

¢ Wire-wrap connectors 


PPM3-MK2 - CALCON Module: 
* Plug-in I/O Connector Module for PPM3-MK2 programmer for calibration of Atmel ATmega AVR Micro- 
controllers 


PPM3-Mk2 - Production ISP Programming Module: The EQ-SFM-MAX-V1.3 is the latest “I/O Driver Mod- 

ule” for the PPM3-MK2 Programmer. 

Features: 

* High-speed 1/O driver circuit which supports SPI frequencies up to 3.6864 MHz and JTAG frequencies up 
to 4MHz 

¢ On-board 32.768 kHz precision oscillator which can be used for very accurate calibration (+/-1%) of an 
AVR Internal RC Oscillator. 

¢ This module replaces the EQ-SFM-V1.2 Module and the CALCON module. 


483-1002-ND PPM3-MK2 Production ISP Programmer . . $1174.80 
483-1004-ND EQ-SFM-1 Special Function Driver Module (replacement) .... $98.91 
483-1005-ND EQ-IOCON-3 /O Connector Module 3 for Atmel ATmega JTAG ISP. $129.95 
483-1006-ND RS485-C1(US) RS232 to RS485 Serial Communications Converter... $249.95 
483-1007-ND PPM3A1-UPG7 Atmel ATmega AVR - JTAG ISP Upgrade License ......... $775.50 
483-1010-ND PPM3A1-UPG5M Remote Application Control - Development Pack - $1499.95 
483-1011-ND@ EQ-CALCON-1 CALCON Module ... $299.95 


483-1013-ND@ EQ-SFM-MAX-V1.3 
@ RoHS Compliant 


XEUCLTEK Universal Programmers 


Xeltek Programmers currently support over 40,889 devices. 


NEW! Production ISP Programming Module............... $299.95 


Features: * USB Connectivity * 48-pin ZIF Sockets » Low voltage support: Down to 1.5V for the latest generation devices and stand-alone modes on 


certain units * High Reliability with over current protection built in 


Epsilond - Portable 
ISP Programmer 


The Epsilon5 is a high-speed development/field/ 
production programmer supporting many 8051 and 
Atmel AVR Microcontrollers. It can be operated 
under PC control during development and for 
project configuration/uploading. For field/production 
applications, the programmer is designed to work in 
“Standalone Mode” without a PC. 


The programmer comes complete with Equinox 
Development Suite (EDS), Project Builder/Manager and 
Project Upload Utility. All common ISP Headers are catered for including 10-way Atmel/Equinox, 6-way 
Atmel and Atmel 10-way JTAG Header. The programmer supports LV + HV SPI and Boot Loader (UART) 
ISP as standard and can be upgraded to support Atmel ATmega JTAG ISP. 

483-1000-ND EPSILONS5-A1 
483-1008-ND EPSILON5-UPG3 Upgrade EpsilonS JTAG ISP AVR MCU . 


-. $299.95 
-. $199.95 


FS2003 - Portable High-Speed ISP Programmer 
for 8051 and AVR Microcontrollers 


The FS2003 Programmer supports high-speed In-System Programming (ISP) of many 8051 and Atmel AVR 
Microcontrollers. It can be utilized in standard “Standalone Mode” without a PC, making it ideally suited for 
field-service and/or production ISP environments. The operator simply selects one of the 64 “Programming 
Projects” held locally on the programmer and then presses the “Auto-Program” key to program the target 
device. The FS2003 supports SPI and Boot loader UART ISP as standard and can be upgraded to support 
JTAG ISP. 


Programming Modes: « Standalone Mode: Keypad + LCD (no PC) * Development Mode: Controlled via 
Equinox Development Suite (EDS) running on PC « Script Mode: Chargeable upgrade 


In-System Programming Headers: ¢ For SPI: Equinox 10-way, Atmel 10-way, Atmel 6-way IDC Headers 
¢ For UART: Equinox 10-way Header ¢ For JTAG: Atmel 10-way IDC Header 


483-1003-ND 
483-1009-ND 


FS2003(US) 
FS2003-UPG7 


. $599.95 
. $399.95 


Upgrade FS2003 JTAG ISP . 


RPM)Systems 

Corporation 

MPQ Series In-System 
Programmers for Manufacturing 


Features: 

¢ Programs 4 devices simultaneously * Array MPQs to program up to 64 devices simultaneously * Stores up 
to 4 program images in internal Flash * Standalone, PC or ATE controlled * Supports target device voltages 
from 1.8V ~ 5.5V * Software upgradeable to support future devices »* Built to survive in manufacturing 
* One year warranty 


770-1000-ND MPQ-PSOC Four port, for CypressPSoC™... $499.00 
770-1001-ND MPQ-E2 Four port, for Cypress enCoRe™'I . $499.00 
770-1002-ND MPQ-Z8 Four port, for ZiLOG Z8-Encore!™ . $499.00 
770-1003-ND MPQ-ZNEO Four port, for ZiLOG ZNeo™ .. $499.00 
770-1004-ND MPQ-AVR(SPI) Four port, for Atmel AVR (SPI) $499.00 
770-1005-ND MPQ-AVR(JTAG) Four port, for Atmel AVR (JTAG) $499.00 
770-1007-ND MPQ-AVR Four port, for Atmel AVR (SPI and JTAG) .. $548.00 
770-1006-ND MPQ-C2 Four port, for Silicon Labs C8051F Series ................2.. $499.00 


Digi-Key Price 


Fig. | Description Part No. Each 


Xeltek 
Part No. 


SUPERPRO® — Supports Over 44,000 Devices, RoHS Compliant 


4 Universal Programmer, 48-Pin 415-1030-ND 1195.00 SUPERPRO3000U(ROHS) 
Universal Programmer with 100-Pin Module 415-1007-ND 1445.00 SUPERPRO3000U-100(ROHS) 
= Four Gang Superpro-3000U for Production 415-1008-ND 4780.01 SUPERPRO3000UCLUSTER(ROHS) 


SUPERPRO — Supports Over 38,000 Devices, RoHS Compliant 


2 Four Gang Universal Programmer 415-1009-ND 3695.01 


SUPERPRO9000U(ROHS) 


SUPERPRO — Supports Over 32,000 Devices, RoHS Compliant 


3 Universal Programmer, 48-Pin 415-1031-ND 795.00 


SUPERPROS80U(ROHS) 


SUPERPRO — Supports Over 22,000 Devices, RoHS Compliant 


3 Universal Programmer, 48-Pin 415-1032-ND 645.00 


SUPERPRO280U(ROHS) 


SUPERPRO LX — Supports Over 3,904 Devices, ROHS Compliant 


= Universal Programmer, 48-Pin 415-1010-ND 409.00 SUPERPROLX(ROHS) 
SUPERPRO Z — Supports Over 3,469 Devices 
3 Universal Programmer, 40-Pin 415-1000-ND 299.00 SUPERPROZ 
Socket Adapters 
Digi-Key Price Xeltek Digi-Key Price Xeltek 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
400-Pin Expander SOIC20-DIP20 415-1020-ND 135.00 | SA023A 
for 3000U only 415-1012-ND 295.00 | PEP3000 QFP44-DIP44 415-1021-ND 225.00 | SA245A 
PSOP44-DIP44 415-1023-ND 201.82 | SA638 
PLCC32-DIP32 415-1013-ND 103.64 | SAO1SA1T TSOP40-DIP40 415-1024-ND 15500 | SA409T 
PLCC20-DIP20 415-1014-ND 103.64 | SAOO1A SOIC20-DIP16 415-1025-ND 35.00 | SA6OS 
PLOG28-DIP2B A1SA015-NO 95.00 | SAOO8A PLCC44-DIP44 415-1026-ND 195.00 | SA411A 
PLCC44-DIP24 415-1017-ND 110.00 | SA244 TSOP56-DIP48 415-1027-ND 225.00 | SA628-B011 
SOIC28-DIP28 415-1018-ND 95.00 | SA404 TOQFP32-DIP32 415-1028-ND 185.00 | SA636 
SOIC16/8-DIP16 415-1019-ND 85.00 | SA602 SDIP42-DIP42 415-1029-ND 195.00 | SA028 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Switching regulators are best used when design efficiency is critical and/or large output 
Fe s ili currents are required (such as Spartan-3™ and Virtex-II™). Switching supplies are known 
LJ Xilinx FPGA Power for excellent efficiency, but the output is more susceptible to noise due to the switching 
i Management Systems nature of the regulator. 
Switching regulators require inductors and input and output capacitors for DC-DC 
Xilinx power supply requirements for the core, I/O, and auxiliary power supplies include conversion. 
voltage outputs ranging from 1.2V to 5V and current outputs from tens of milliamps to 
multiple amperes. Depending on the system requirements, a linear or a switching regulator 


may be used to supply power to the FPGA. 


STMicroelectronics makes both linear and switching regulators with a wide variety of 
output voltages and output current levels. 

When power sequencing is needed, the following circuit will control the power-up and 
power-down sequence of the VcCgore and the Veco supply voltages. 


a Vcc Core 
Linear regulators are the best choice when board space is at a premium, low output a) = 1.2V to 5V 
Up to 20A 


noise is important or a fast response to inputs and transients is required. Linear regulators 
provide low to medium output currents (up to 3A) with a simple design approach. 


Master 


Vin Vout Vec VO > 


29150 
Inn LD29300 


GND Adj 
— 


Vee VO 
1.2V to 5V 
Up to 8A 


D1 


vet 


‘Ss 
aaa B RS 
VBEF COMP 
Re 
ca a7 cnt 
r co Re 
Ra 


Vin 


up29150 VN [Wee Core > 
inh LD29300 
Slave 

GND Adj 


cio 


Q1 = S02222A 
IC1 = TS922, TS952 
D1 = 1N4148 


Power up time: 
= -(R1*C2) *log (1-Voutx/Vin) 


Vee aux 
1.2V to 5V 
Up to 0.8mA 


Linear Solution 


The above solution implements a controlled slew rate on power up and power sequencing Switching Solution 


or the core and I/O voltages. Both outputs rise and fall with the same slew rate, set by R1 The above solution provides a Core voltage range from 1.2V to 5V with a current up to 
and C1. t=-(R1*C2) “Log (1 - Vecx/Vin) 20A, an I/O voltage from 1.2V to 5V with a current capability up to 10A, and an auxiliary 
Note: Vout Master must be higher than Vout Slave supply voltage from 1.2V to 5V up to 800mA. 
STMicroelectronics Linear and Switching Voltage Regulators 
Xilinx Part Number LINEAR SWITCHING 
Virtex-II™ Pro Vecint (1.5V) Vecaux (2.5V) Veco*® (1.5V to 3.3V) Vecint Vecaux Veco* 
XC2VP2 to XC2VP30 KF15 or LD1117 L4931ABD25x LD29300 L5970D L6926D or L5970D 
XC2VP40 to XC2VP125 LD29150xx15 L4931ABD25x LD29300 L5972D L6926D or L5970D 
Virtex-II™ Vecint (1.5V) Vecaux (3.3V) Veco*® (1.5V to 3.3V) Vecint Vecaux Veco* 
XC2V40 to XC2V1000 L4931ABD15TR LD2981Cxx33 L4931, LD29300 L4973 L6910 L6926D L4973 
XC2V1500 to XCE2V3000 KF15 LD2981Cxx33 L4931, LD29300 L4973 L6910 L6926D L4973 
XCE2V4000 to XCE2V8000 LD29150xx15 LD2981Cxx33 L4931, LD29300 L4973 L6910 L6926D L4973 
Virtex-EM™ and Virtex-E™ Vecint (1.8V) Veco*% (1.2V to 3.3V) Vecint Veco* 
XCV50E (C) to XCV600E (C) LF18Cxx L4931 L5970D L6926D or L5970D 
XCV812E (C) to XCV2000E (C) LD1117Axx18 L4931 L5970D L6926D or L5970D 
XCV2600E (C) to XCV3200E (C) LD1086xx18 L4931 L5972D L6926D or L5970D 
XCV5OE (I) to XCV3200E (I) LD1085xx18 L4931 L5973D L6926D or L5970D 
Spartan-lI™ Vecint (2.5V) VecoX (1.5V to 3.3V) Vecint Veco* 
XC2S15 to XC2S150 (0°C < Tj) KF25xx LFxx, KFxx L5973D or L4973 L6926D 
XC2S15 to XC2S150 (Tj < 0°C) LD1085xx25 / LD29300xx25 LFxx, KFxx L5973D or L4973 L6926D 
Spartan-llE™ Vccint (1.8V) Veco* (1.2V to 3.3V) Vecint Veco* 
XC2S50E (C) to XC2S600E (C) LF18C, LD1086xx18, LD29150xx18 L4931 L5973D or L4973 L6926D or L5970D 
XC2S50E (I) to XC2S300E (I) LF18C, LD1086xx18, LD29150xx18 L4931 L5973D or L4973 L6926D or L5970D 
XC2S400E (I) to XC2S600E (I) LD1085xx18, LD29300xx18 L4931 L4973 L6926D or L5970D 
Spartan-3™ Vecint (1.2V) Vecaux (2.5V) Veco* (1.2V to 3.3V) Vecint Vecaux Veco* 
XC3S50 to XC3S400 LD1117Axx12 KF25xx LD29300 L4973 L6926D L4973 
XC3S1000 to XC3S2000 LD1117Axx12 KF25xx LD29300 L4973, L6910 L6926D L4973 
XC3S4000 to XC3S5000 LD1117Axx12 KF25xx LD29300 L4973, L6910 L6926D L4973, L6910 


* The required I/O current will depend on several design specific factors, including I/O usage, loading, etc. Designers should use FPGA power estimator tools to determine the required 


Iccio current. 
http://dkc3.digikey.com/PDF/Marketing/FPGA_Xilinx.pdf T77 
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> XILINX* Spartan™ and Virtex™ Field Programmable Gate Arrays 


Spartan-3 Family Features a broad range of densities, general functionality and targeted specific application solutions 
Spartan-3: * Highest density and pin count « Ideal for highly integrated data-processing applications Spartan-3A: « 1/0 
optimized ¢ Ideal for bridging, differential signaling and memory interfacing applications Spartan-3A DSP: * DSP Optimized 
Ideal for applications where integrated DSP MACs and expanded memory are required Spartan-3AN: * Non-Volatile 
¢ Ideal for applications where non-volatile system integration, security or large user Flash is required Spartan-3E: « Logic 
optimized * Ideal for logic integration, DSP co-processing and embedded control Spartan-XL: * High performance FPGA 
Spartan-ll: © 2.5V FPGA gives users abundant logic resources, and a rich feature set * System performance is supported 
up to 200MHz Spartan-llE: « 1.8V FPGA is similar to the Spartan-Il family but operates at a lower voltage 


Virtex-5: * Industry's first 65nm FPGA offering choice of platforms, each delivering an optimized balance of high 
performance logic, serial connectivity, signal and embedded processing Virtex-4 offers breakthrough capabilities at 
the lowest cost, with multiple platforms to choose from Virtex-II Pro: * incorporates embedded PowerPC™ processors. 
and 3.125Gbps RocketlO serial transceivers Virtex-Il: * High performance interfaces to external memory and clock 
management, as well as flexible logic resources Virtex-E: * Up to 30% faster * System performance up to 240MHz using 
single-ended Selectl/O+™ technology * Up to 640Kb of faster (250MHz) block SelectRAM+™ Virtex: « FPGAs are flexible 
alternatives to mask programmed gate arrays * System performance up to 200MHz - 66MHz PCI Compliant-Hot swappable 
for Compact PCI All Virtex families are supported by FPGA Foundation™ and Alliance Development Systems 


0 Operating Digi-Key Price Each Xilinx 
Package Gates #CLB Pins Voltage (V) Part No. 1 25 100 Part No. 
Spartan-3 Series — RoHS Compliant 
100-VTQFP 50K 192 63 1.2 122-1504-ND 10.10 8.75 7.65 XC3S50-4VQG100C 
256-FTBGA 200K 480 173 1.2 122-1338-ND 25.55 22.25 19.35 XC3S200-4FTG256C 
208-PQFQ 200K 480 141 1.2 122-1339-ND 20.25 17.65 15.30 XC€3S200-4PQG208C 
144-TQFP 200K 480 97 1.2 122-1340-ND 15.10 13.15 11.40 XC€3S200-4T0G144C 
456-FBGA 400K 896 264 al 122-1341-ND 47.05 40.90 35.55 XC3S400-4FGG456C 
256-FTBGA 400K 896 173 1.2 122-1342-ND 27.00 23.50 20.40 XC3S400-4FTG256C 
208-PQFP 400K 896 141 1.2 122-1519-ND 25.45 22.15 19.26 XC€3S400-4PQG208C 
456-FBGA 1M 1920 333 1.2 122-1333-ND 62.10 54.00 46.95 XC€3S1000-4FGG456C 
676-FBGA 1M 1920 391 1.2 122-1334-ND 85.60 74.45 64.75 XC3S1000-4FGG676C 
256-FTBGA 1M 1920 173 1.2 122-1335-ND 46.60 40.55 35.25 XC€3S1000-4FTG256C 
456-FBGA 1.5M 3328 333 1.2 122-1336-ND 78.00 67.80 58.95 XC€3S1500-4FGG456C 
Spartan-3A Series — RoHS Compliant 
144-TOFP 50K 176 108 1:2 122-1541-ND 10.02 - - XC3S50A-4TQG144C 
256-FTBGA 50K 176 144 1.2 122-1542-ND 11.82 - - XC3S50A-4FTG256C 
256-FTBGA 200K 448 195 2 122-1543-ND 18.06 - - XC3S200A-4FTG256C 
320-FBGA 200K 448 248 1:2 122-1544-ND 21.24 - _ XC3S200A-4FGG320C 
256-FTBGA 400K 896 195 1.2 122-1545-ND 25.50 =- =- XC3S400A-4FTG256C 
320-FBGA 400K 896 251 1.2 122-1546-ND 30.00 = =_ XC3S400A-4FGG320C 
400-FBGA 400K 896 311 1.2 122-1547-ND 35.28 - _ XC3S400A-4FGG400C 
400-FBGA 700K 1472 311 1.2 122-1548-ND 40.92 - _ XC3S700A-4FGG400C 
484-FBGA 700K 1472 372 1.2 122-1549-ND 45.48 - _ XC3S700A-4FGG484C 
484-FBGA 1400K 2816 375 1.2 122-1550-ND 59.16 - _— XC3S1400A-4FGG484C 
676-FBGA 1400K 2816 502 1.2 122-1551-ND 68.22 _ _ XC3S1400A-4FGG676C 
Spartan-3A DSP Series — RoHS Compliant 
484-CSBGA 1800K 4160 309 1.2 122-1537-ND 109.38 - - XC3SD1800A-4CSG484C 
676-FBGA 1800K 4160 519 ale 122-1538-ND 121.20 - - XC3SD1800A-4FGG676C 
484-CSBGA 3400K 5968 309 ales 122-1540-ND 150.00 _ - XC3SD3400A-4CSG484C 
676-FBGA 3400K 5968 469 ale 122-1539-ND 166.80 - - XC3SD3400A-4FGG676C 
Spartan-3AN Series — RoHS Compliant 
144-TOFP 50K 176 108 1.2 122-1555-ND 12.06 - - XC3S50AN-4TQG144C 
256-FTBGA 200K 448 195 1.2 122-1553-ND 21.30 - - XC3S200AN-4FTG256C 
256-FTBGA 200K 448 195 1.2 122-1569-ND NEW! 24.48 - - XC3S200AN-4FTG2561 
400-FBGA 400K 896 311 1.2 122-1554-ND 38.10 - _ XC3S400AN-4FGG400C 
484-FBGA 700K 1472 372 1.2 122-1556-ND 49.98 - _ XC3S700AN-4FGG484C 
676-FBGA 1400K 2816 502 1.2 122-1552-ND 75.06 - - XC3S1400AN-4FGG676C 
Spartan-3E Series — RoHS Compliant 
132-CSP 100K 240 83 1:2. 122-1515-ND 11.10 - ad XC3S100E-4CPG132C 
144-TQFP 100K 240 108 1.2 122-1478-ND 11.10 - - XC3S100E-4T0G144C 
100-VTQFP 100K 240 66 1.2 122-1479-ND 9.48 - - XC3S100E-4VQG100C 
132-CSP 250K 612 92 dee! 122-1518-ND 15.30 _ - XC3S250E-4CPG132C 
144-TQFP 250K 612 108 1.2 122-1524-ND 15.30 - - XC3S250E-4T0G144C 
100-VQFP 250K 612 66 2 122-1525-ND 13.08 _ _ XC3S250E-4VQG100C 
256-FTBG 250K 612 172 1.2 122-1482-ND 20.22 - _ XC3S250E-4FTG256C 
208-PQFP 250K 612 158 1.2 122-1483-ND 18.30 _ _ XC3S250E-4PQG208C 
132-CSP 500K 1164 92 ae 122-1484-ND 20.76 _ _ XC3S500E-4CPG132C 
320-FBGA 500K 1164 232 1.2 122-1526-ND 31.56 - - XC3S500E-4FGG320C 
256-FTBG 500K 1164 190 1.2 122-1485-ND 27.42 = = XC3S500E-4FTG256C 
208-PQFP 500K 1164 158 1.2 122-1520-ND 24.90 - - XC3S500E-4PQG208C 
320-FBGA 1200K 2168 250 1.2 122-1516-ND 43.74 - - XC3S1200E-4FGG320C 
400-FBGA 1200K 2168 304 1.2 122-1480-ND 50.28 - - XC3S1200E-4FGG400C 
256-FTBGA 1200K 2168 304 1.2 122-1529-ND 38.04 - - XC€3S1200E-4FTG256C 
320-FBGA 1600K 3688 250 1.2 122-1481-ND 60.96 _— — XC3S1600E-4FGG320C 
400-FBGA 1600K 3688 304 1.2 122-1517-ND 70.08 - - XC3S1600E-4FGG400C 
Spartan-XL Series — RoHS Compliant 
100-VQFP 5K 100 77 3.3 122-1289-ND 8.90 7.55 6.50 XCSO5XL-4VQG100C 
144-TOFP 10K 196 112 3.3 122-1290-ND 19.55 16.55 14.30 XCS10XL-4TQG144C 
100-VQFP 10K 196 112 3.3 122-1291-ND 15.85 13.40 11.60 XCS10XL-4VQG100C 
208-PQFP 20K 400 160 3.3 122-1292-ND 26.65 22.55 19.46 XCS20XL-4PQG208C 
144-TQFP 20K 400 160 3.3 122-1293-ND 22.95 19.40 16.80 XCS20XL-4T0G144C 
144-TQFP 20K 400 160 3.3 122-1294-ND 27.55 23.30 20.15 XCS20XL-4T0G1441 
100-VQFP 20K 400 160 3.3 122-1295-ND 19.30 16.30 14.10 XCS20XL-4VQG100C 
208-PQFP 30K 576 192 3.3 122-1296-ND 29.90 25.30 21.85 XCS30XL-4PQG208C 
144-TQFP 30K 576 192 3.3 122-1297-ND 27.65 23.40 20.20 XCS30XL-4T0QG144C 
144-TQFP 30K 576 192 3.3 122-1298-ND 33.15 28.05 24.25 XCS30XL-4T0G1441 
100-VQFP 30K 576 192 3.3 122-1299-ND 25.10 21.25 18.35 XCS30XL-4VQG100C 
208-PQFP 40K 784 169 3.3 122-1300-ND 34.60 29.25 25.26 XCS40XL-4PQG208C 
208-PQFP 40K 784 169 3.3 122-1301-ND 41.55 35.15 30.35 XCS40XL-5PQG208C 
Spartan-Il Series 
144-TQFP 15K 96 86 25 122-1218-ND 8.15 - _ XC€2S15-570144C 
100-VQFP 15K 96 60 25 122-1309-ND® 7.10 - _ XC€2S15-5VQG100C 
144-TOFP 30K 216 92 2.5 122-1318-ND® 11.55 - - XC2S30-5TQG144C 
100-VQFP 30K 216 60 25 122-1513-5-ND® 10.05 - - XC2S30-5VQG100C 
256-FBGA 50K 384 176 2.5 122-1319-ND® 16.65 - - XC€2S50-5FGG256C 
208-PQFP 50K 384 140 25 122-1320-ND® 14.75 = = XC2S50-5PQG208C 
144-TOFP 50K 384 92 2.5 122-1321-ND® 12.85 - - XC2S50-5TQG144C 
256-FBGA 100K 600 176 2.5 122-1303-ND® 28.35 - - XC2S100-5FGG2561 
456-FBGA 100K 600 196 25 122-1227-ND 41.31 _ - XC2S100-5FG456C 
208-PQFP 100K 600 140 25 122-1304-ND® 19.55 - - XC€2S100-5PQG208C 
144-TQFP 100K 600 92 25 122-1305-ND® 17.60 _ — XC2S100-5T0G144C 
256-FBGA 150K 864 176 25 122-1306-ND® 27.00 _ _ XC2S150-5FGG256C 
456-FBGA 150K 864 260 2.5 122-1231-ND 35.10 _ _ XC2S150-5FG456C 
208-PQFP 150K 864 140 25 122-1308-ND® 21.60 — _ XC€2S150-5PQG208C 
256-FBGA 200K 1176 176 25 122-1310-ND@ 32.35 - =- XC€2S200-5FGG256C 
456-FBGA 200K 1176 284 25 122-1312-ND® 39.10 = = XC2S200-5FGG456C 
456-FBGA 200K 1176 284 2.5 122-1313-ND® 45.00 - = XC2S200-5FGG4561 
208-PQFP 200K 1176 140 25 122-1314-ND® 26.25 - - XC€2S200-5PQG208C 
208-PQFP 200K 1176 140 2.5 122-1315-ND® 30.15 - - XC€2S200-5PQG2081 
456-FBGA 200K 1176 284 25 122-1316-ND® 45.00 - - XC€2S200-6FGG456C 
208-PQFP 200K 1176 140 25 122-1317-ND@ 30.15 - - XC€2S200-6PQC208C 
Spartan-IlE Series — RoHS Compliant 
256-FBGA 50K 384 182 18 122-1328-ND 16.45 16.30 16.10 XC2S50E-6FTG256C 
256-FBGA 50K 384 182 18 122-1329-ND 18.90 18.75 18.51 XC2S50E-6FTG2561 
208-PQFP 50K 384 146 18 122-1330-ND 14.55 14.45 14.20 XC2S50E-6PQG208C 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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3 XILINX° Spartan™ and Virtex™ Field Programmable Gate Arrays (cont, 


0 Operating Digi-Key Price Each Xilinx 
Package Gates #CLB Pins Voltage (V) Part No. 1 25 100 Part No. 
144-TOFP 50K 384 102 1.8 122-1331-ND 12.65 12.55 12.35 XC2S50E-6T0G144C 
256-FBGA 100K 600 182 1.8 122-1322-ND 24.20 24.00 23.70 XC2S100E-6FTG256C 
144-TQFP 100K 600 102 1.8 122-1462-ND 17.30 17.15 16.90 XC2S100E-6T0G144C 
456-FBGA 200K 1176 289 1.8 122-1323-ND 37.50 37.20 36.70 XC2S200E-6FGG456C 
208-PQFP 200K 1176 146 18 122-1324-ND 25.20 25.00 24.65 XC2S200E-6PQG208C 
256-FBGA 300K 1536 182 1.8 122-1325-ND 47.50 47.15 46.45 XC2S300E-6FTG256C 
208-PQFP 300K 1536 146 1.8 122-1326-ND 38.60 38.35 37.76 XC2S300E-6PQG208C 
456-FBGA 400K 2400 329 1.8 122-1327-ND 123.00 107.00 90.40 XC2S400E-4FGG456C 
456-FBGA 600K 3456 329 1.8 122-1332-ND 170.00 147.00 125.01 XC2S600E-6FGG456C 
Virtex-5 Series — RoHS Compliant 
324-FBGA 30K 2400 220 1.0 122-1558-ND 240.00 - _ XC5VLX30-1FFG324C 
676-FBGA 30K 2400 400 1.0 122-1559-ND 276.00 _ - XC5VLX30-1FFG676C 
665-FBGA 30K 2400 360 1.0 122-1560-ND 320.40 - _ XC5VLX30T-1FFG665C 
665-FBGA 35K 2720 360 1.0 122-1566-ND 440.40 - - XC5VSX35T-1 FFG665C 
324-FBGA 50K 3600 220 1.0 122-1562-ND 378.00 - - XC5VLX50-1FFG324C 
676-FBGA 50K 3600 440 1.0 122-1563-ND 434.40 - - XC5VLX50-1FFG676C 
665-FBGA 50K 3600 360 0 122-1565-ND 508.80 - - XC5VLX50T-1FFG665C 
1136-FBGA 50K 3600 480 0 122-1564-ND 559.20 - - XC5VLX50T-1FFG1136C 
1153-FBGA 50K 3600 560 0 122-1561-ND 499.20 - - XC5VLX50-1FFG1153C 
665-FBGA 50K 4080 360 0 122-1568-ND 836.40 - =- XC5VSX50T-1FFG665C 
1136-FBGA 50K 4080 480 0 122-1567-ND 920.40 - - XC5VSX50T-1FFG1136C 
1136-FBGA 85K 6480 480 H 122-1527-ND 903.60 - - XC5VLX85T-1FFG1136C 
676-FBGA 110K 8640 440 1.0 122-1557-ND 1320.00 - - XC5VLX110-1FFG676C 
Virtex-4 Series — RoHS Compliant 
363-FCBGA 24K 2688 240 1.2 122-1489-ND 211.20 _ - XC4VLX25-1 0SFG363C 
668-FBGA 24K 2688 448 1.2 122-1488-ND 253.20 - _ XC4VLX25-1 OFFG668C 
668-FBGA 24K 2688 448 abe 122-1490-ND 316.80 _ _ XC4VLX25-11FFG668C 
668-FBGA 35K 3840 448 1.2 122-1498-ND 448.80 - _ XC4VSX35-10FFG668C 
668-FBGA 35K 3840 448 al 122-1499-ND 560.40 _ _ XC4VSX35-11FFG668C 
668-FBGA 40K 4806 448 1.2 122-1492-ND 399.60 - - XC4VLX40-1 OFFG668C 
1148-FBGA 40K 4806 640 1.2 122-1491-ND 439.20 — - XC4VLX40-1 0FFG1148C 
1148-FBGA 55K 6144 640 1.2 122-1500-ND 1123.20 - _ XC4VSX55-10FFG1148C 
668-FBGA 60K 6656 448 1.2 122-1494-ND 609.60 - - XC4VLX60-1 OFFG668C 
668-FBGA 60K 6656 448 1.2 122-1496-ND 762.00 - - XC4VLX60-11FFG668C 
1148-FBGA 60K 6656 640 1.2 122-1495-ND 838.80 - _ XC4VLX60-11FFG1148C 
1148-FBGA 60K 6656 640 a2 122-1493-ND 670.80 _ _ XC4VLX60-1 0FFG1148C 
1148-FBGA 80K 8960 768 aie 122-1497-ND 1042.80 - - XC4VLX80-1 0FFG1148C 
1148-FBGA 100K 12288 768 1.2 122-1486-ND 1905.60 - - XC4VLX100-10FFG1148C 
1513-FBGA 100K 12288 960 1.2 122-1487-ND 2000.40 - - XC4VLX100-10FFG1513C 
Virtex-II Pro Series — RoHS Compliant 
456-FBGA 6K 752 248 1.5 122-1451-ND 126.00 113.00 99.11 XC2VP4-5FGG456C 
672-FCBGA 11K 1232 396 1.5 122-1370-ND 215.00 192.00 169.00 XC2VP7-5FFG672C 
672-FBGA 11K 1232 396 1.5 122-1452-ND 301.00 269.00 237.01 XC2VP7-6FFG672C 
676-FBGA 20K 2320 404 15 122-1361-ND 304.00 272.00 239.00 XC2VP20-5FGG676C 
896-FCBGA 20K 2320 556 1.5 122-1362-ND 511.00 457.00 402.01 XC2VP20-6FFG896C 
676-FBGA 30K 3424 416 1.5 122-1363-ND 516.00 462.00 405.00 XC2VP30-5FGG676C 
896-FCBGA 30K 3424 556 1.5 122-1365-ND 867.00 775.01 681.00 XC2VP30-6FFG896C 
1152-FCBGA 30K 3424 644 1.5 122-1364-ND 903.00 808.01 710.00 XC2VP30-6FFG1152C 
1704-FCBGA 100K 11024 1040 1.5 122-1359-ND 7937.02 7101.01 6238.01 XC2VP100-6FFG1704C 
Virtex-Il Series — RoHS Compliant 
256-FBGA 250K 384 172 1.5 122-1352-ND 80.65 72.10 63.36 XC2V250-4FGG256C 
256-FBGA 500K 768 172 1.5 122-1356-ND 136.00 122.00 107.01 XC2V500-4FGG256C 
456-FBGA 500K 768 264 1.5 122-1357-ND 150.00 134.01 118.00 XC2V500-4FGG456C 
575-BGA 1M 1280 328 1.5 122-1343-ND 227.00 204.00 178.00 XC2V1000-4BGG575C 
896-FBGA 1M 1280 432 15 122-1344-ND 257.00 230.00 201.00 XC2V1000-4FFG896C 
256-FBGA 1M 1280 172 1.5 122-1345-ND 198.00 177.00 155.01 XC2V1000-4FGG256C 
456-FBGA 1M 1280 324 1.5 122-1346-ND 217.00 194.00 170.01 XC2V1000-4FGG456C 
456-FBGA 1M 1280 324 1.5 122-1348-ND 304.00 272.00 238.00 XC2V1000-5FGG456C 
676-FBGA 1.5M 1920 392 1.5 122-1349-ND 306.00 274.01 241.00 XC2V1500-4FGG676C 
896-FCBGA 2M 2688 624 1.5 122-1350-ND 522.00 467.00 410.00 XC2V2000-4FFG896C 
1152-FCBGA 3M 3584 720 1.5 122-1353-ND 803.00 718.00 631.01 XC2V3000-4FFG1152C 
676-FBGA 3M 3584 484 1.5 122-1354-ND 669.00 598.01 526.01 XC€2V3000-4FGG676C 
676-FBGA 3M 3584 484 1.5 122-1355-ND 937.00 837.00 736.01 XC€2V3000-5FGG676C 
1152-FCBGA 6M 8448 824 1.5 122-1358-ND 2983.99 2669.01 2345.01 XC2V6000-4FFG1152C 
Virtex-E Series 
240-PQFP 71K 384 158 1.8 122-1215-ND 52.05 47.10 40.90 XCV50E-7PQ240C 
Virtex Series 
256-BGA 57K 384 180 25 122-1212-ND 66.45 59.50 51.40 XCV50-5BG256C 
240-PQFP 57K 384 166 25 122-1213-ND 66.45 59.50 51.40 XCV50-5PQ240C 
240-PQFP 108K 600 166 25 122-1214-ND 125.00 112.00 96.35 XCV100-5PQ240C 
@ RoHS Compliant 


Starter Kits and Evaluation Platforms 


The CoolRunner-Il Starter Kit Includes: * X-Board with XC2C256-TQ144 »* Resource CD * USB 2.0 cable * ISE WebPACK™ 
CD « Three peripheral modules 

The CoolRunner-Il Starter Kit Peripheral Module Bundle contains the following modules: * PMod-AD1 
* PMod-HB3 * PMod-CON3 * PMod-AMP1 * PMod-SF » PMod-0C1 * PMod-RS232 

The CPLD Design Kit with AA Battery Holder supports the CoolRunner-Il and XC9500XL Device Families. Kit Includes: 
* Prototyping board * XC2C256-7T0144 CoolRunner-Il CPLD * XC9572XL-10VQ44 CPLD * JTAG Cable * ISE WebPACK™ 
CD * Programmable Logic Handbook * Resource CD 

The Spartan™-3 Starter Kit brings high-volume designs to reality quicker, at a lower cost and on schedule. Kit Includes: 
¢ JTAG3 Programming Cable * Universal AC/DC Power Supply (100 ~ 220V, 50 ~ 60Hz) * Application Notes/Users’s Guide 
* XC3S200 FT256 Xilinx Spartan-3 FPGA » XCF02S Xilinx Platform Flash 

The Spartan™-3A Starter Kit is a complete development solution giving designers instant access to the capabilities of 
the Spartan-3A family. Kit Includes: * Development board » Power Supply (100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz) with universal plug 
adaptors * Evaluation software: ISE™ WebPACK™ or ISE Foundation™ Evaluation * Quickstart Guide * Programming 
Cable * Product Collateral 

The Spartan™-3A DDR2 SDRAM Development Kit Includes: * Spartan-3A development board « Universal Power supply with plug 
adapters ¢ Evaluation software: ISE WebPACK™ or ISE Foundation™ ChipScope Pro * Quickstart guide * Programming cable 
The Spartan™-3AN Starter Kit is non-volatile FPGA platform evaluation board includes 10/100 Ethernet/PHY, ADC/DAC 
circuitry, and connectivity options. Kit Includes: * Development board * Universal power supply with plug adapters 
+ Evaluation software: ISE™ WebPACK™ or ISE Foundation™ » Quickstart guide * Programming cable 

The Spartan™-3E Starter Kit is a complete development board solution giving designers instant access to the capabilities of 
the Spartan-3E family. Kit Includes: * Board * Power Supply * Evaluation Software * Resource CD 

The Spartan™-3 PCI Express Starter Kit provides a PCI Express interface through a two-chip solution consisting of the Xilinx 
Spartan-3 FPGA and the Philips PX1011A-EL1 PCI Express PHY (PXX1011A) 

The Virtex-4™ Kit is a feature rich evaluation platform which provides easy access to resources available on the Virtex-4 FPGA 
device. Kit Includes: * Evaluation platform including power supply * 32MB Compact-Flash card Built-in demonstrations 


* PMod-DA2 


The Virtex™-5 Kit is a feature-rich and low-cost evaluation/development platform which provides easy and practical access 
to resources available in the on-board Virtex-5 LX50 FPGA device. Kit Includes: « Xilinx Virtex-5 ML501 Evaluation platform 
¢ System ACE CompactFlash card * DVI to VGA adapter (Development tools and PC download cable are not included and 
must be ordered separately) 

The MultiPRO Desktop Tool is a multi-function programming and configuration cable. Designed for use in a desktop 
environment, it interfaces to a PC using the industry standard IEEE 1284 parallel port. An external AC power brick provides 
+5V DC to the pod. 


Digi-Key Price Xilinx 
Description Part No. Each Part No. 
CoolRunner-Il Starter Kit 122-1533-ND@ 55.14. | HW-CRII-SK-G 
CoolRunner-lI Starter Kit Bundle 122-1534-ND® 109.32 | HW-CRII-PM-ACC-G 
CPLD Design Kit 122-1512-ND@ 55.20 | DO-CPLD-DK-G 
Spartan-3 Starter Kit 122-1521-ND® 164.40 | HW-SPAR3-SK-UNI-G 
Spartan-3A Starter Kit 122-1514-ND@ 208.80 | HW-SPAR3A-SK-UNI-G 
Spartan-3A DDR2 Development Kit 122-1531-ND@ 225.00 | HW-SPAR3ADDR2-DK-UNI-G-PROMO1 
Spartan-3AN Starter Kit 122-1528-ND® 228.75 | HW-SPAR3AN-SK-UNI-G 
Spartan-3E Starter Kit 122-1536-ND® 164.40 | HW-SPAR3E-SK-UNI-G 
Spartan-3 PC! Express Starter Kit 122-1502-ND 385.20 | HW-S3PCIE-DK 
Virtex-4 ML401 Evaluation Platform 122-1523-ND 546.00 | HW-V4-ML401-UNI-G 
Virtex-5 Evaluation Platform Kit 122-1508-ND® 1098.00 | HW-V5-ML501-UNI-G 
MultiPRO Desktop Tool 122-1503-ND 460.57 | HW-MULTIPRO 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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2. XILINX USB, Flying Lead Connector 


The Parallel Cable IV (PC4) is a high-speed download cable that configures or programs all Xilinx FPGA, CPLD, ISP 
PROM and System ACE MPM devices. FEATURES: * Download speed of up to 5 Megabits per second (Mb/s) * In-System 
Programs configures all Xilinx devices: Virtex™ / Virtex-E / Virtex-Il / Virtex-II Pro™, Spartan / Spartan-XL/ Spartan-Il / 
Spartan-llE / Spartan-3, XC9500™ / XC9500XL / XC9500XV, CoolRunner™ (XPLA3) / CoolRunner-Il, XC18VOO™ ISP PROM 
family, XC4000XL™ / XV / EX / E, System ACE™ Multi-Package Module (MPM), Platform Flash PROM family. 

The Ribbon Cable incorporates multiple signal-ground pairs and facilitates error-free connection. 

The Splitter Cable is installed between the mouse cable and the standard 6-pin mini-DIN connector on the host PC. 

The Platform Cable USB is a high-performance download cable that configures or programs ISP PROM, CPLD and 
FPGA devices. A sustained Slave-serial FPGA configuration rate of 24Mb/s is possible in a high-speed USB environment. 
FEATURES: * Automatically senses and adapts to target I/O Voltage * Configures all Xilinx devices » LED status indicator 
The FPGA Flying Lead Connector provides pins on your printed circuit board for your desired configuration mode. 


Parallel Cable IV, Splitter, PC4 / Platform Cable 


Digi-Key Price Xilinx 
Description Part No. Each Part No. 
Parallel Cable for Xilinx Devices 122-1276-ND 138.00 HW-PC4 
Ribbon Cable for Multipro or Cable IV 122-1476-ND 8.82 HW-RIBBON14 
Splitter Cable for HW-PC4 122-1475-ND 12.12 HW-PC4-MS 
FPGA Flying Lead Connector 122-1473-ND 16.56 HW-FLYLEADS 
Board Adapter with Wire Leads 122-1530-ND® 27.60 HW-USB-FLYLEADS-G 
Platform Cable USB II 122-1572-ND® NEW! 248.40 HW-USB-II-G 


@ RoHS Compliant 


In-System Programmable CPLDs (Complex Programmable Logic Devices) 


The XC9500 CPLD family provides advanced in-system programming and test capabilities. All devices have a minimum 
of 10,000 program/erase cycles. Extensive IEEE 1149.1 (JTAG) boundary-scan support is also included on all family 
members. The XC9500 family is fully pin-compatible allowing easy design migration. Advanced system features include 
output slew rate control and user programmable ground pins to help reduce system noise. I/Os may be configured for 3.3V 
or 5V operation. All outputs provide 24mA drive. 

The FastFLASH XC9500XL family is a 3.3V CPLD family targeted for high-performance, low-voltage applications. 


The XC9500XL architectural features address the requirements of in-system programmability. Each user pin is compatible 
with 5V, 3.3V, and 2.5V inputs, and the outputs may be configured for 3.3V or 2.5V operation. The XC9500XL device 
exhibits symmetric full 3.3V output voltage swing. 

The CoolRunner™-II device is a 3.3V CPLD targeted at power sensitive designs that require leading edge programmable 
logic solutions. CoolRunner CPLDs offer a TotalCMOS™ solution, both in process technology and design technique. Xilinx 
employs a cascade of CMOS gates to implement its sum of products instead of the traditional sense amp approach. 


System Pin to Pin 
Macro- Usable Frequency Delay i) Digi-Key Price Each Xilinx 
Package cells Gates Registers (MHz) Tpp (ns) Pins Part No. 1 25 100 Part No. 
5 Volt 
44-VQFP 36 800 36 100 (Min.) 5 34 122-1254-ND 11.75 10.90 10.10 XC9536-5V044C 
44-PLCC 36 800 36 83 (Min.) 75 34 122-1169-ND 6.15 4.80 4.45 XC9536-7PC44C 
44-VQFP 36 800 36 83 (Min.) 75 34 122-1170-ND 6.15 4.80 4.45 XC9536-7V044C 
44-PLCC 36 800 36 66 (Min.) 10 34 122-1431-ND® 4.05 3.75 3.50 XC9536-10PCG44C 
44-VQFP 36 800 36 66 (Min.) 10 34 122-1432-ND@ 4.05 3.75 3.50 XC9536-10VQG44C 
44-PLCC 36 800 36 55 (Min.) 15 34 122-1433-ND® 4.00 3.70 3.45 XC9536-15PCG44C 
44-VQFP 36 800 36 55 (Min.) 15 34 122-1434-ND@ 4.00 3.70 3.45 XC9536-15VQG44C 
44-VQFP 36 800 36 55 (Min.) 15 34 122-1394-ND® 4.60 4.25 3.95 XC9536-15V0441 
84-PLCC 72 1600 72 83 (Min.) 75 69 122-1262-ND 17.00 14.40 12.45 XC9572-7PC84C 
100-PQFP 72 1600 72 83 (Min.) 75 72 122-1447-ND@ 29.40 24.85 21.50 XC9572-7PQG100C 
44-PLCC 72 1600 72 66 (Min.) 10 34 122-1439-ND@ 7.50 6.35 5.45 XC9572-10PCG44C 
84-PLCC 72 1600 72 66 (Min.) 10 69 122-1440-ND@ 10.50 8.85 7.65 XC9572-10PCG84C 
100-TQFP 72 1600 72 66 (Min.) 10 72 122-1442-ND® 18.15 15.35 13.25 XC9572-10TQG100C 
44-PLCC 72 1600 72 55 (Min.) 15 34 122-1443-ND@ §.25 4.45 3.85 XC9572-15PCG44C 
84-PLCC 72 1600 72 55 (Min.) 15 69 122-1444-ND® 7.35 6.20 5.35 XC9572-15PCG84C 
100-PQFP 72 1600 72 55 (Min.) 15 72 122-1445-ND@ 12.70 10.75 9.25 XC9572-15PQG100C 
100-TQFP 72 1600 72 55 (Min.) 15 72 122-1446-ND® 12.70 10.75 9.25 XC9572-15TQG100C 
100-TQFP 108 2400 108 83 (Min.) 75 81 122-1424-ND@ 43.95 37.15 32.11 XC95108-7TQG100C 
84-PLCC 108 2400 108 66 (Min.) 10 69 122-1245-ND 24.50 20.75 17.91 XC95108-10PC84C 
100-PQFP 108 2400 108 66 (Min.) 10 81 122-1461-ND® 31.40 26.55 22.91 XC95108-10PQG100C 
100-TQFP 108 2400 108 66 (Min.) 10 81 122-1421-ND@ 31.40 26.55 22.91 XC95108-10TQG100C 
84-PLCC 108 2400 108 55 (Min.) 15 69 122-1460-ND® 14.55 12.30 10.60 XC95108-15PCG84C 
84-PLCC 108 2400 108 55 (Min.) 15 69 122-1246-ND 16.70 14.10 12.20 XC95108-15PC841 
100-TQFP 108 2400 108 55 (Min.) 15 81 122-1422-ND® 18.60 15.70 13.55 XC95108-15TQG100C 
100-TQFP 108 2400 108 50 (Min.) 20 81 122-1423-ND@ 16.90 14.30 12.35 XC95108-20TQG100C 
100-PQFP 144 3200 144 66 (Min.) 10 81 122-1425-ND® 34.50 29.20 25.21 XC95144-10PQG100C 
100-PQFP 144 3200 144 55 (Min.) 15 81 122-1426-ND@ 20.55 17.35 15.00 XC95144-15PQG100C 
100-TQFP 144 3200 144 55 (Min.) 15 81 122-1427-ND® 20.55 17.35 15.00 XC95144-15TQG100C 
3.3 Volt 
44-PLCC 36 800 36 178 (Max.) 5 34 122-1571-ND® NEW! 1.44 — _ XC9536XL-5PCG44C 
44-VQFP 36 800 36 178 (Max.) 5 34 122-1465-ND® 1.44 = = XC9536XL-5VAG44C 
44-VQFP 36 800 36 125 (Max.) 75 34 122-1437-ND® 1.14 _ _ XC9536XL-7VAG44C 
44-PLCC 36 800 36 100 (Max.) 10 34 122-1570-ND@ NEW! 1.07 - _ XC9536XL-10PCG44C 
64-VQFP 36 800 36 100 (Max.) 10 36 122-1435-ND® 1.20 — _ XC9536XL-10VQG64C 
44-PLCC 72 1600 72 178 (Max.) § 34 122-1267-ND 3.66 cal _ XC9572XL-5PC44C 
44-VQFP 72 1600 72 125 (Max.) 15 34 122-1449-ND® 2.88 =— _ XC9572XL-7VOG44C 
64-VQFP 72 1600 72 125 (Max.) 75 52 122-1450-ND® 3.36 _- _ XC9572XL-7VAG64C 
44-PLCC 72 1600 72 178 (Max.) 5 34 122-1466-ND@ 2.04 = - XC9572XL-10PCG44C 
44-VQFP 72 1600 72 100 (Max.) 10 34 122-1448-ND® 2.04 — _ XC9572XL-10VQG44C 
44-VQFP 64 1500 64 192 (Max.) 10 36 122-1468-ND® 3.85 = = XCR3064XL-10VQG44C 
44-VQFP 64 1500 64 192 (Max.) 10 36 122-1469-ND® 4.80 = _ XCR3064XL-10VQG441 
100-VQFP 64 1500 64 192 (Max.) 10 100 122-1470-ND@ 5.00 = = XCR3064XL-10VQG100C 
100-VQFP 64 1500 64 95 (Max.) 10 68 122-1284-ND® 6.20 _ - XCR3064XL-10VQ1001 
100-VQFP 128 3000 128 95 (Max.) 5.5 84 122-1282-ND 9.60 = = XCR3128XL-10VQ100C 
144-TQFP 256 6000 256 88 (Max.) 7.0 120 122-1283-ND 16.45 = _ XCR3256XL-12T0144C 
Coo!Runner-IIl — RoHS Compliant 
56-BGA 32 750 32 323 (Max.) 3.8 33 122-1403-ND 1.60 1.50 1.40 XC2C032A-3CPG56C 
32-QFN 32 750 32 323 (Max.) 3.8 21 122-1412-ND 1.15 1.10 1.00 XC2C032A-6QFG32C 
44-VQFP 32 750 32 323 (Max.) 3.8 33 122-1404-ND 1.25 1.20 1.15 XC2032A-6VOG44C 
48-QFN 64 1500 64 263 (Max.) 46 37 122-1419-ND 3.50 3.35 3.20 XC2C64A-5QFG48C 
44-VQFP 64 1500 64 263 (Max.) 46 33 122-1420-ND 3.40 3.25 3.10 XC2C64A-5VOG44C 
56-BGA 64 1500 64 263 (Max.) 46 45 122-1408-ND 2.80 2.65 2.55 XC2C64A-7CPG56C 
48-QFN 64 1500 64 263 (Max.) 46 37 122-1418-ND 2.50 2.40 2.30 XC2C64A-70FG48C 
44-VQFP 64 1500 64 263 (Max.) 46 33 122-1410-ND 2.45 2.35 2.20 XC2C64A-7VOG44C 
100-VQFP 64 1500 64 263 (Max.) 46 64 122-1409-ND 3.05 2.90 2.75 XC2C64A-7VQG100C 
132-BGA 128 3000 128 244 (Max.) 5.7 100 122-1396-ND 7.30 7.00 6.65 XC20128-7CPG132C 
144-TQFP 128 3000 128 244 (Max.) 5.7 100 122-1397-ND 6.95 6.65 6.30 XC20128-7T0G144C 
100-VQFP 128 3000 128 244 (Max.) §.7 80 122-1285-ND 5.80 5.55 5.25 XC20128-7VQG100C 
132-BGA 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 106 122-1399-ND 16.95 16.25 15.40 XC20256-7CPG132C 
256-FTBGA 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 184 122-1400-ND 15.45 14.80 14.05 XC2C256-7FTG256C 
208-PQFP 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 173 122-1411-ND 14.10 13.50 12.80 XC20256-7PQG208C 
144-TQFP 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 118 122-1401-ND 13.65 13.10 12.40 XC20256-7T0G144C 
100-VQFP 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 80 122-1402-ND 12.35 11.85 11.25 XC20256-7VQG100C 
256-FTBGA 384 9000 384 217 (Max.) al 212 122-1414-ND 48.05 46.10 43.70 XC20384-7FTG256C 
256-FBGA 384 9000 384 217 (Max.) cal 212 122-1405-ND 34.35 32.90 31.21 XC2C384-10FTG256C 
208-PQFP 384 9000 384 217 (Max.) TA 173 122-1413-ND 31.85 30.50 28.96 XC2C0384-10PQG208C 
144-TQFP 384 9000 384 217 (Max.) 7A 118 122-1406-ND 23.85 22.85 21.65 XC20384-10TQG144C 
256-FTBGA 512 12000 512 179 (Max.) TA 212 122-1417-ND 66.55 63.80 60.50 XC2C512-7FTG256C 
324-FBGA 512 12000 512 179 (Max.) tA 270 122-1415-ND 52.90 50.70 48.10 XC2C512-10FGG324C 
256-FBGA 512 12000 512 179 (Max.) 7A 212 122-1407-ND 47.55 45.60 43.21 XC2C512-10FTG256C 
208-PQFP 512 12000 512 179 (Max.) tal 173 122-1416-ND 44.10 42.25 40.06 XC2C512-10PQG208C 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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>< XILINX’ Programmable Gate Arrays 


FPGA (Field Programmable Gate Arrays) 


A Technical Overview: XC3000A 


Every Xilinx FPGA performs the function of a custom LSI circuit, like 
a gate array, but the Xilinx device is user-programmable and even 
reprogrammable in the system. 


Xilinx sells standard off-the-shelf devices in many different sizes, 
speeds, operating temperature ranges and packages. 


XC3100A 


The user selects the appropriate Xilinx device and then converts the 
design idea or schematic into a configuration data file, using the Xilinx 


development system software, and loads this file into the Xilinx FPGA. system clock up to 100MHz 


* Five device types (1300 ~ 7500 gates) » 4-input look-up tables ¢ Flip- 
flop toggle rate over 110MHz * No on-chip RAM, data storage limited to 
flip-flops * Use for medium speed, medium complexity applications 


¢ Functionally and bitstream identical with XC3000A series » Five device 
types (1300 ~ 7500 gates) * 4-input look-up tables * No on-chip RAM, 
data storage limited to flip-flops »* Use for high performance design, 


XC4000/XC4000A 


XC4000E 
* Ten device types (2,000 ~ 25,000 gates) * Dedicated carry network 
* Function generator can be used as RAM » Use for general purpose 
logic and data-path logic 


XC4000L 


* Benefits of custom CMOS VLSI * Gate ranges from 2,000 ~ 20,000 
* Unlimited reprogrammability 


* Low voltage version of XC4000E devices (3.0 ~ 3.6V) 


XC4000XL 
* Low voltage version of the XC4000EX devices (3.0 ~ 3.6V) 


1/0 | Flip | Operating | Digi-Key Price Each Xilinx 1/0 | Flip | Operating | Digi-Key Price Each Xilinx 
Package | Gates |#CLB|Pins| Flops | Voltage (V) | Part No. 1 25 100 | Part No. Package | Gates |#CLB |Pins| Flops| Voltage (V) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
XC€3000A/XC3100A Series 160-PQFP| 10.0K | 400 | 160] 1120 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1103-ND 131.00 121.00 112.00 | XC4010E-3PQ160C 
68-PLCC | 2.0K | 64 | 64| 256 | 4.75 ~5.25 | 122-1009-ND 15.85 13.40 12.45 | XC3020A-7PC68C 208-PQFP|10.0K | 400 | 160] 1120 | 4.75 ~ 5.25 | 122-1105-ND 211.00 194.00 181.01 | XC4010E-2PQ208C 
g4-pLcc | 3.0K 1100 | 80 | 360 |4.75~5.25|122-1018-ND 17.70 15.00 13.90 | xc3030A-7PC84c 208-PQFP| 10.0K | 400 ) 160) 1120) 4.75~5.25|122-1106-ND 156.00 144.01 134.01 | XC4010E-3PQ208C 
joo-parP! 3.0K |100 | 80 | 360 |4.75~5.25 |122-1019-ND 19.55 16.55 15.35 | xc3030A-7Pato0c | | 160-POFP|13.0K | 576 | 192] 1536 | 4.75 ~5.25 | 122-1109-ND 132.00 122.00 113.01 | XC4013E-4PQ160C 
aa-pioc| 49K |444|96| 409 |475~525 MERMORNEN 2305 1950 18-40 | xcandoa-7Pcedc 208-PQFP| 13.0K | 576 ) 160) 1536 | 4.75 ~ 5.25 |122-1111-ND 290.00 268.00 248.01 | XC4013E-2PQ208C 
208-PQFP| 13.0K | 576 | 160) 1536) 4.75 ~5.25 |122-1112-ND 215.00 198.00 184.01 | XC4013E-3PQ208C 
100-PQFP) 4.2K | 144 | 96 | 480 | 4.75~5.25 |122-1026-ND 25.35 =21.45 ~—-19.90 | XC3042A-7P0100C 
208-HOFP) 20.0K | 784 | 224) 2016 | 4.75 ~5.25|122-1114-ND 311.00 286.00 266.01 | XC4020E-2HO208C 
100-PQFP) 3.0K | 100 | 80 | 360 )4.75~5.25 |122-1041-ND 20.70 ~=—-'17.50-—- 16.25 | XC3130A-3PQ100C 
240-HOFP) 20.0K | 784 ) 193) 2016 | 4.75 ~ 5.25 |122-1116-ND 533.00 492.00 457.00 | XC4020E-2HQ240C 
84-PLCC | 9.0K | 320 | 144) 928 | 4.75~5.25|122-1046-ND 53.25 47.65 44.26 | XC3190A-3PC84C 
XC4000L Series 
XC4000/XC4000A Series 
84-PLCC | 5.0K | 196 | 61 | 616 | 3.0~3.6 |122-1120-ND 29.50 27.40 — 25.45 | XC4005L-5PC84C 
84-PLCC | 3.0K | 100 | 61 | 360 | 4.75~5.25|122-1066-ND 55.60 51.30 47.60 | XC4003-6PC84C 
100-POFP| 5.0K | 196 | 81] 616 | 3.0~3.6 /122-1121-ND 45.75 42.15 39.15 | XC4005L-5PQ100C 
208-PQFP) 8.0K | 324 |144] 936 | 4.75~5.25 |122-1070-ND 182.00 168.00 156.00 | XC4008-5PQ208C ooa-parP| 5.0K 1196/12! 616 | 30-36 |422-1122-ND 5150 4750 44.11 | xc4005L-spa20ac 
XC4000E Series 84-PLCC |10.0K] 400 | 61 | 1120] 3.0-3.6 |122-1123-ND 72.00 66.85 62.20 | XC4010L-5PC84C 
84-PLCC | 5.0K | 196 | 61 | 616 | 4.75~5.25 /122-1180-ND 34.65 31.95 29.71 | XC4005E-4PCB4C 208-PQFP|13.0K | 576 |160| 1536] 3.0~3.6 |122-1125-ND 169.00 157.00 146.00 | XC4013L-5Pa2z08C 
160-PQFP) 5.0K | 196 |112] 616 )4.75~5.25 |122-1090-ND 66.70 61.50 57.11 | XC4005E-3PQ160C XC4000XL Series 
208-PQFP] 6.0K | 256 | 128} 768 / 4.75 ~5.25 |122-1094-ND = 82.65 76.20 70.80 | XC4006E-3PQ208C 240-HQFP| 36.0K |1296 | 193| 3168) 3.0~3.6 |122-1129-ND 377.00 338.01 292.00 | XC4036XL-1HQ240C 
208-PQFP) 6.0K | 256 |128] 768 ) 4.75 ~ 5.25 |122-1095-ND 63.60 58.65 54.45 | XC4006E-4PQ208C | | 240-HOFP|36.0K |1296| 193] 3168] 3.0~3.6 |122-1130-ND 279.00 250.00 216.00 | XC4036XL-2HO240C 
Memory | Volt- | Digi-Key Price Each Xilinx Memory | Volt- | Digi-Key Price Each Xilinx 
Package Size age | Part No. 1 25 100 | Part No. Package Size age | Part No. 1 25 100 | Part No. 
8-Dip 330k | 5 | 122-1275-ND 14.25 12.05 10.40) XC17S40PD8C 8-SOIC | 256K 3 | 122-1202-ND 10.25 9.50 8.85 | XC17256ELVO8C 
8-Dip asox | 3a peetinernnes 875 740  640/ xc17S40xLPpaec| | 20-PLCC | 1.0M | 3.3. | 122-1463-ND¢@ 20.00 16.95 14.65 | XC18V01PCG20C 
20-SOIC | 1.0M | 3.3 |122-1464-ND@ 20.00 16.95 14.65 | XC18V01SOG20C 
8-Dip 36K 5 | 122-1509-ND@ 415 350 3.05] XC1736EPDG8C 
20-TSSOP| 1.0M | 3.3 | 122-1286-5-ND@ 3.15 3.10 3.00 | XCFO1SVOG20C 
8-SOIC 36K 5 | 122-1510-ND@ 5.00 4.20 3.5] XC1736ESOG8C 
20-TSSOP| 2.0M | 3.3. | 122-1287-5-ND@ 425 415 4.05 | XCFO2SVOG20C 
S20le Sek 5 (MeebIgeND 500) 20) 8.65, ACITSCEVOSG 20-TSSOP| 4.0M | 3.3. | 122-1288-5-ND@ 695 680 6.60 | XCFO4SVOG20C 
8-Dip 65K 5 |2zaeeeND 4.80 4.05 8.50 | XC1765EPD8C 48-FBGA | 8.0M | 1.8 | 122-1453-NDe 1210 11.80 11.45 | XCFOsPFSG48C 
8-SOIC 65K 3 | 122-1194-ND 6.55 5.55 4.80 | XC1765ELVO8C 48-TSOP | 8.0M | 1.8 | 122-1454-5-ND@ 12.10 11.80 11.45 | XCFO8PVOG48C 
8-Dip 128K | 5 | 122-1191-ND 7.20 645  6.00| XC17128EPD8C 48-FBGA | 16.0M | 1.8 | 122-1455-ND@ 16.15 15.75 15.30 | XCF16PFSG48C 
8-Dip yosk | 3 | 122-1198-ND 640 5.75 5.35 | XC17128ELPD8C 48-TSOP | 16.0M | 1.8 | 122-1456-5-ND@ 16.15 15.75 15.30 | XCF16PVOG48C 
8-Dip osek | 5 [ReOmnGeND 4558: “45.50%. 47-46 |SxOASoRRE BORG 48-FBGA | 32.0M | 1.8 | 122-1457-ND@ 26.25 25.65 24.91 | XCF32PFSG48C 
48-TSOP | 32.0M | 1.8 | 122-1458-ND@ 26.25 25.65 24.91 | XCF32PVOG48C 
8-SOIC | 256K | 5 | 122-1200-ND 16.30 14.65 13.55 | XC17256EVO8C 
RoHS Compliant 
Roman-Jones, Inc. Xilinx Serial PROM Programmer 


The Xilinx Serial PROM Programmer provides a low-cost alternative for programming any Xilinx XC17xx Family Serial PROM devices. The programmer product consists of an external programmer and associated interface 


software. The programmer and software have been tested and certified by Xilinx. 


FEATURES: 


¢ Parallel port interface which can be directly connected (if cable is desired - recommend M7PSG- 
2506J-ND) 


* Coexists with printers using an A/B switchbox 

* No special interface cards required 

* Operates on 9 volt battery (not included, recommend P145-ND) 
* Supports ALL Xilinx Serial PROMs 

* Simple user interface. Easy-to-use software 


* Supported under DOS 2.2 or greater, Windows 95/98 and Windows 
NT 4.0 


* Supports both Intel Hex and Binary files generated by Xilinx compilers 

* Software not included. Requires downloading from www.roman- 
jones.com 

¢ Free updates also available via FTP download 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Programmer 

SPROM Programmer 

with 8-Dip ZIF Socket SPROM-TZS-ND 139.95 
Adapters 

8-Pin Dip to 8-Pin SOIC/VOIC SA1-ND 44.95 
8-Pin Dip to 44-Pin VQFP SA2-ND 95.95 
8-Pin Dip to 20-Pin PLCC SA3-ND 49.95 
8-Pin Dip to 20-Pin SOIC SA4-ND 54.95 
8-Pin Dip to 44-Pin PLCC SA5-ND 64.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Think Embedded? 


Think FPGAs. 


Think Altera. 


When it’s time to design your next embedded system, think Altera. ¢ World’s top 20 electronic OEMs are already 
Use our FPGAs for coprocessing or peripheral expansion for your using Altera embedded solutions 

CPU. Or use our Nios® II soft-core processor to quickly create your ¢ Over 15,000 Nios Il licenses worldwide 
own stand-alone custom microcontroller. Either way, Altera offers the © Support for industry-standard tools and 
flexibility to improve your team’s productivity and time-to-market operating systems 


while lowering system cost and reducing the risk of obsolescence. 


If you’re thinking of your next embedded design, think FPGAs — /N OS RYA\ é 


think Altera. 
The Programmable Solutions Company® 


www.altera.com 


Copyright © 2006 Altera Corporation. All rights reserved. Altera, The Programmable Solutions Company, the stylized Altera logo, specific device designations, and all other words and logos that are identified 
as trademarks and/or service marks are, unless noted otherwise, the trademarks and service marks of Altera Corporation in the U.S. and other countries. All other product or service names are the property of 
their respective holders. Altera products are protected under numerous U.S. and foreign patents and pending applications, mask work rights, and copyrights. 
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/N De RYA\, FPGAs 


ARRIA™: Combines protocol-optimized serial transceivers with reliable packaging 
technology and a proven logic array. These devices include 4 ~ 12 high-speed 
transceiver channels, each incorporating clock/data recovery (CDR) technology 
and embedded SERDES circuitry optimally designed to support PCI-Express, 
Gigabit Ethernet, and Serial RapidlO protocols. The transceivers have been 
optimized to simply and efficiently implement bridging and endpoint applications. 
ACEX®: High-performance embedded RAM blocks that can implement dual- 
port RAM, ROM, FIFO or logic * 64-bit, 66MHz PCI support * PLLs for clock 
management * ClockBoost® feature to multiply the system clock inside the ACEX 
1K device * MultiVolt™ 1/0 operation 

APEX™: With devices ranging from 30,000 ~ 1.5 million system gates and clock 
rates up to 840MHz, Altera’s APEX 20K FPGA family offers complete system- 
level integration on a single device, leading to extensive cost and performance 
advantages. 

CYCLONE®/CYCLONE II: A low-cost alternative to ASICs. Cyclone provides a 
flexible, risk-free option without up-front non-recurring engineering charges. 
A low-cost solution unmatched by any other FPGA Cyclone II devices offer 
advanced features such as embedded 18 x 18 multipliers for high-performance 
(DSP) applications and support for memory interfaces such as DDR2 (up to 334 
Mbps) and QDRII (up to 668 Mbps). 

CYCLONE Ill: Delivers an unprecedented combination of low power, high 
functionality, and low cost. Cyclone Ill FBGAs also include a number of features 
and enhancements, intellectual property support, and other design resources to 


optimize them for use in specific application areas. 

STRATIX®: The device family is based on a 1.5V, 0.13pm, all-layer-copper 
process Up to 79,040 logic elements »* 7Mbits of embedded memory, 
optimized (DSP) blocks, and high-performance I/O capabilities. 

STRATIX II: Based on a 1.2V, 90nm, SRAM process, with densities from 15,600 
~ 179,400 logic elements. Up to 9Mbits of on-chip RAM. Up to 12 PLLs and 16 
global clock networks. Up to 384 embedded multipliers in DSP blocks, source- 
synchronous differential signaling with dedicated (DPA) circuitry operating at up 
to 1.040 Gbps. » Dedicated serializer/deserializer (SERDES) circuitry to support 
the LVDS and HyperTransport™ differential 1/0 electrical standards, supports 10 
Gigabit Ethernet XSBI, SFI-4, SPI-4.2, HyperTransport, RadiolO™ and UTOPIA 
IV standards. 

STRATIX II GX: This family of devices is Altera’s third generation of FPGAs to 
combine high-speed serial transceivers with a scalable, high-performance logic 
array. Statix Il GX devices include 4 ~ 20 high-speed transceiver channels, 
each incorporating clock/data recovery unit (CRU) technology and embedded 
SERDES capability at data rates of up to 6.375 gigabits per second (Gbps). The 
transceivers are grouped into four-channel transceiver blocks, and are designed 
for low power consumption and small die size. The Stratix Il GX FPGA technology 
is built upon the Stratix Il architecture, and offers a 1.2V logic array. This makes 
Stratix Il GX devices ideal for high-speed backplane interface, chip-to-chip, and 
communications protocol-bridging applications. 


STRATIX Ill: This family includes the following two device variants: © Stratix III 
L devices focused on logic-rich applications » Stratix Ill E devices focused on 
digital signal processing (DSP)-rich and memory-rich applications. * The Stratix 
III offers vertical migrations, not only within, but across the L and E variants to 
offer the most flexibility in device selection. Altera has taken the industry leading 
architecture of the Stratix device series and refined it even further for a 65-nm 
process node. As a result, Statix FPGAs are the ideal solution for your next 
generation high-end designs. 

FLEX® 6000: Programmable logic device family delivers the flexibility and 
time-to-market of programmable logic at prices that are competitive with gate 
arrays. Featuring the industry's most efficient architecture (OptiFLEX, FLEX 6000 
devices provide a flexible and cost-effective alternative to ASICs for high-volume 
production. 

FLEX 8000: Offers devices ranging from 2,500 ~ 16,000 gates with fast, 
predictable interconnect delays. The Flex 8000 family combines the high speed, 
predictable timing, and ease-of-use of EPLDs with the high register count, low 
standby power, and in-circuit reconfigurability of FPGAs. 

FLEX 10K: Embedded programmable logic family delivers the flexibility of 
traditional programmable logic together with the efficiency and density of 
embedded gate arrays. Ranging from 10,000 ~ 250,000 typical gates, and up to 
204MHz system speed. FLEX 10K devices are specifically designed to meet the 
demands of mid-density gate array designs. 


Oper- Total Oper- Total 
1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 
Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. 
ARRIA — RoHS Compliant a ; 7 5) 15: ledium 5 | ‘fai - 

i 208-PQFP |100,000/ 147 | 25V | 49,152 | Medium |544-1003-NDt 2.00 |EP1K100Q1208-2 
484-FBGA | 20,000 | 230 | 1.2V 11,229,184] Fast | 544-2395-ND 84.00 [ EPTAGX20CF484C6N 208-PQFP |100,000| 147 | 2.5v | 49,152 | Medium | 544-1826-ND@t 72.00 | EP1K100Q1208-2N 
484-FBGA | 20,000 | 230 | 1.2V | 1,229,184] Fast | 544-2399-ND 100.80 | EP1AGX20CF48416N 256-FBGA |100,000] 186 | 2.5V | 49,152 | Fast | 544-1022-ND 94.80 | EP1K100FC256-1 
780-FBGA | 20,000 | 341 | 1.2V | 1,229,184] Fast | 544-2373-ND 100.80 | EP1AGX20CF780C6N 256-FBGA |100,000| 186 | 25V | 49,152 | Fast |544-1819-NDe 94.80 | EP1K100FC256-1N 
780-FBGA | 20,000 | 341 | 1.2V | 1,229,184] Fast | 544-2381-ND 120.96 | EP1AGX20CF78016N 256-FBGA |100,000| 186 | 2.5V_| 49,152 | Medium | 544-1023-ND 63.60 | EP1K100FC256-2 
780-FBGA | 35,000 | 341 | 1.2V_| 1,348,416 | Fast__| 544-2382-ND 183.75 | EP1AGX35CF78016N 256-FBGA |100,000) 186 | 25V | 49,152 | Medium |544-1820-ND@ 63.60 | EPTK100FC256-2N 
484-FBGA | 35,000 | 230 | 1.2V 11,348,416 | Fast | 544-2396-ND 122.50 | EP1AGX35CF484C6N 256-FBGA |100,000] 186 | 2.5V | 49,152 | Slow | 544-1024-ND 47.40 | EP1K100FC256-3 
484-FBGA | 35,000 | 230 | 1.2V | 1,348,416 | Fast | 544-2400-ND 147.00 | EP1AGX35CF48416N 256-FBGA |100,000] 186 | 2.5V | 49,152 | Slow | 544-1821-ND® 47.40 | EP1K100FC256-3N 
780-FBGA | 35,000 | 341 | 1.2V | 1,348,416 | Fast | 544-2374-ND 153.13 | EP1AGX35DF780C6N 256-FBGA |100,000| 186 | 2.5V | 49,152 | Medium | 544-1025-NDt 94.80 | EP1K100FI256-2 
484-FBGA | 50,000 | 229 | 1.2V | 2,475,072 | Fast | 544-2397-ND 175.00 | EP1AGX50CF484C6N 484-FBGA_|100,000| 333 | 2.5V_| 49,152 | Fast__| 544-1060-ND 123.60 | EP1K100FC484-1 
484-FBGA | 50,000 | 229 | 1.2V_| 2,475,072 |__Fast__| 544-2401-ND 210.00 | EP1AGX50CF484/6N 484-FBGA |100,000| 333 | 2.5V ] 49,152 | Medium | 544-1061-ND 82.80 | EP1K100FC484-2 
780-FBGA | 50,000 | 350 | 1.2V [2,475,072 | Fast | 544-2375-ND 218.75 | EP1AGXS50DF/80C6N 484-FBGA |100,000| 333 | 2.5V | 49,152 | Medium | 544-1822-ND@ 82.80 | EP1K100FC484-2N 
780-FBGA | 50,000 | 350 | 1.2V |2,475,072| Fast | 544-2383-ND 262.50 | EP1AGX50DF78016N 484-FBGA 100,000} 333 | 2.5V | 49,152 Slow | 544-1062-ND 62.40 | EP1K100FC484-3 
1152-FBGA | 50,000 | 514 ] 1.2V | 2,475,072) Fast | 544-2376-ND 273.44 | EP1AGX50DF1152C6N 484-FBGA |100,000| 333 | 2.5V_| 49,152 | Medium | 544-1063-NDt 116.40 | EP1K100F1484-2 
1152-FBGA | 50,000 | 514 ] 1.2V |2,475,072) Fast | 544-2384-ND 328.13 | EP1AGX50DF115216N APEX 
484-FBGA | 60,000 | 229 | 1.2V_ | 2,528,640 | Fast__| 544-2398-ND 210.00 | EP1AGX60CF484C6N T44-TOFP [30,000 | 92 7 1.8V | 24576 | Slow | 544-1865-ND 33.60 | EP20K30ETC 144-3 
484-FBGA | 60,000 | 229 | 1.2V [2,528,640 | Fast | 544-2402-ND 252.00 | EPTAGX60CF48416N 356-BGA |100,000| 246 | 1.8V | 53,248 | Slow | 544-1091-ND 108.00 | EP20K100EBC356-3 
780-FBGA | 60,000 | 350 | 1.2V /2,528,640| Fast | 544-2377-ND 262.50 | EP1AGX60DF780C6N 324-FBGA 100,000} 246 | 1.8V | 53,248 Fast | 544-2090-ND 196.80 | EP20K100EFC324-1 
780-FBGA | 60,000 | 350 | 1.2V | 2,528,640 | Fast | 544-2385-ND 315.00 | EP1AGX60DF78016N 324-FBGA |100,000] 246 | 1.8V | 53,248 | Slow | 544-1092-ND 98.40 | EP20K100EFC324-3 
1152-FBGA | 60,000 | 514 ] 1.2V |2,528,640) Fast | 544-2378-ND 328.13 | EP1AGX60EF1152C6N 208-PQFP |100,000| 246 | 1.8V_| 53,248 | Slow | 544-2092-ND 84.00 | EP20K100EQC208-3 
1152-FBGA | 60,000 | 514 | 1.2V [2,528,640 | Fast | 544-2386-ND 393.75 | EP1AGX60EF115216N 240-POFP 100,000] 183 | 7.8V ]) 53,248] Fast | 544-1863-ND 172.80 | EP20K100E0C240-1 
1152-FBGA | 90,000 | 538 | 1.2V [4,477,824 | Fast | 544-2379-ND 409.50 | EPTAGXSOEFT152C6N 240-PQFP }100,000| 183 | 1.8V | 53,248 | Medium | 544-1864-ND 121.20 | EP20K100E0C240-2 
1152-FBGA | 90,000 | 538 | 1.2V [4,477,824 | Fast | 544-2387-ND 491.40 | EP1AGX90EF115216N 240-POFP 100,000] 183 | 1.8V | 53,248 | Slow | 544-1093-ND 86.40 | EP20K100EQC240-3 

- , : t low - -| B - 

ACEX 240-PQFP |100,000| 189 | 2.5V | 53,248 | SI 544-1094-ND 86.40 | EP20K1000C240-3 

' 0072 . 324-FBGA |100,000| 246 | 1.8V_| 53,248 | Medium | 544-2091-NDt 208.80 | EP20K100EFI324-2X 
TOO-TOFP | 10,000) 66 | 2.5V 12,288 | Slow Ba eanD 10:36 ERI OTG 100-8 240-POFP |200,000} 168 | 1.8V | 106,496 | Slow |544-1095-ND 216.00 | EP20K200E0C240-3 
100-TOFP | 10,000] 66 | 2.5V | 12,288 | Slow | 544-1828-NDe 10.56 | EP1K10TC100-3N 
‘ -9099- 484-FBGA |200,000| 376 | 1.8V | 106,496 | Fast | 544-1096-ND 470.40 | EP20K200EFC484-1 
100-TOFP | 10,000] 66 | 2.5V | 12,288 | Medium | 544-2082-NDt 21.00 | EP1K10T1100-2 
: f ony ; 484-FBGA |200,000| 376 | 1.8V | 106,496 | Fast | 544-1097-ND 482.40 | EP20K200EFC484-1X 
100-TOFP | 10,000 | 66 ) 25V / 12,268 | Medium (eeepc Oey FETE eel 484-FBGA |200,000| 376 | 1.8V | 106,496 | Medium | 544-1098-ND 340.80 | EP20K200EFC484-2X 
144-TOFP | 10,000 | 92 | 2.5V | 12,288 | Medium | 544-2081-ND 16.50 | EP1K10TC144-2 q ‘ j ! ' 
= : ang. : 484-FBGA |200,000| 376 | 1.8V_| 106,496 | Slow | 544-1099-ND 235.20 | EP20K200EFC484-3 
atid oe ie ay Ce Medium aah Ie Soar 484-FBGA |200,000} 376 | 1.8V | 106,496 | Medium |544-2093-NDT 482.40 | EP20K200EFI484-2X 
t4a-torP |10,000| 92 | 25v | 12288 | Slow |544-1830-NDe 4230 | EPIK10TC144.3N 652-BGA |400,000) 488 | 1.8V | 212,992 | Fast | 544-2094-ND 972.00 | EP20K400EBC652-1X 
oos-parP |10,000| 120 | 25v | 12288 | Slow | 844-1090-ND 43.80 | EP1K100C208-3 652-BGA |400,000) 488 | 1.8V | 212,992 | Slow |544-1135-ND 468.00 | EP20K400EBC652-3 
i : j : ea , i 672-FBGA |400,000| 488 | 1.8v | 212,992 | Fast | 544-1102-ND 1392.00 | EP20K400EFC672-1X 
208-POFF 110,000 | 120 | 25V_| 12,288 | Slow _[BSasaiBeanbe, 13.80 | EPIK100C208-3N 672-FBGA |400.000| 488 | 1.8V_| 212992 | Medium | 544-2095-ND 984.00 | EP20K400EFC672-2X 
256-FBGA | 710,000 / 136 25V | 12.265 | Slow mace 15:60) ERIK IOFC255:3 672-FBGA 1400.00] 488 | 1.8V] 212,992 | Slow |544-1103-ND 456.00 | EP20K400EFC672-3 
144-TOFP |'30,000 | 102 | 25V / 24,576 | Fast [ee gbaND oa60! ER nSOIC | 672-FBGA |600,000| 488 | 1.8V | 311296 | Fast | 544-2096-ND 1884.00 | EP20K600EFC672-1X 
144-TOFP | 30,000 | 102 | 2.5V | 24,576 | Fast | 544-1837-ND® 34.80 | EP1K30TC144-1N ! , 4 CYCLONE : 
144-TOFP | 30,000 | 102 | 2.5V | 24,576 | Medium | 544-1066-ND 23.70 | EP1K30TC144-2 
144-TOFP | 30,000 | 102 | 25v | 24.576 | Medium | 544-1838-ND@ 23.70 | EP1K30TC144-2N Yoorer |oeto | ee | aay. | cee | Ce een Fa ER eat Oneal 
{44-TOFP [30,000 | 102 | 25V | 24,576 | Slow | 544-1067-ND 17.40 | EP1K301C144-3 tgOTOEE: | ato |-ea. ltseye | Beo0k: (hid ai Pade ate 14:08 \EPICSTIOOC7 
144-TOFP | 30,000 | 102 | 25V | 24,576 | Slow | 544-1839-NDe 17.40 | EP1K307C144-3N too-rarP | 2'910 | 6s | 1av | 59'904 Medlin 844-1800-ND@ 42.80 | EPIC3TI00C7N 
144-TOFP | 30,000 | 102 | 2.5V | 24,576 | Medium | 544-1068-NDt 34.80 | EP1K30TI144-2 too-rore |'910 | 65 | av | 9904 | Slow |5444016-ND 1177 |EPIC3TiOOC8 
144-TOFP | 30,000 | 102 | 2.5V | 24,576 | Medium | 544-1840-ND@t 34.80 | EP1K307I144-2N TO0-TGFP-] 2910-|-65 11 BV 1 -59°904 Slow | Bad 6G4-ND® T070 EPICSTIOOCEN 
208-PQFP | 30,000 | 147 | 25V | 24,576 | Fast | 544-1004-ND 40.20 | EP1K30QC208-1 joo-tarp | 2910 | 65 | iv | 9.904 | Medium \544-1017-NDt 47.60 |EPIC3TAO0I7 
208-POFP | 30,000 | 147 | 25V | 24,576 | Fast | 544-1834-ND@ 40.20 [EPTK300C208-1N too-rarP | 2'910 | 6s | 1av | 59'904 Medlin 544-1663-ND@t 4600 |EPIC3TIOOI7N 
208-PQFP | 30,000 | 147 | 2.5V | 24,576 | Medium | 544-1005-ND 27.00 | EP1K30QC208-2 14a-torp | 2910 | 104} (av | 59904 | Fast |544-1050-ND 90.24 | EP1C3T144C6 
208-PQFP | 30,000 | 147 | 2.5V | 24,576 | Medium | 544-1835-ND@ 27.00 | EP1K30QC208-2N t ' ; : fepiaat : 
144-TOFP | 2,910 | 104 | 1.5V | 59,904 | Fast | 544-1662-ND@ 18.40 |EP1C3T144C6N 
208-PQFP | 30,000 | 147 | 25V | 24,576 | Slow | 544-1006-ND 20.10 | EP1K300C208-3 = = Sree 
44-TOFP | 2,910 | 104 | 1.5V [59,904 | Medium |544-1051-ND 16.17 [EP1C3T144C7 
208-PQFP | 30,000 | 147 | 2.5v | 24,576 | Slow | 544-1836-ND@ 20.10 | EP1K30QC208-3N t ; aan 
144-TOFP | 2,910 | 401 | 1.5V | 59,904 | Medium | 544-1661-ND@ 14.70 | EP1C3T144C7N 
256-FBGA | 30,000] 171 | 25V | 24,576 | Fast | 544-1028-ND 45.60 [EPTK30FC256-1 f 10504 

: 144-TOFP | 2,910 | 104 | 1.5V | 59,904 | Slow |544-1052-ND 13.53 | EP1C3T144C8 

256-FBGA | 30,000 | 171 | 2.5V | 24,576 | Medium | 544-1831-ND 30.60 | EP1K30FC256-2 f "4801. 

144-TOFP | 2,910 | 104 | 1.5V | 59,904 | Slow |544-1801-ND@ 12.30 | EP1C3T144C8N 
256-FBGA | 30,000} 171 | 2.5V | 24,576 | Slow | 544-1029-ND 22.80 | EP1K30FC256-3 E 7 10594 

144-TOFP | 2,910 | 104 | 1.5V | 59,904 | Medium | 544-1053-NDt 20.24 | EP1C3T14417 
256-FBGA | 30,000 | 171 | 2.5V | 24,576 | Slow | 544-1832-NDe 22.80 | EP1K30FC256-3N = 7 Sraam 

4 T44-TOFP | 2,910 | 104 | 1.5V | 59,904 | Medium |544-1802-ND oT 18.40 [EPIC3T14417N 
256-FBGA | 30,000 | 171 | 2.5V | 24,576 | Medium | 544-1833-NDt 45.60 | EP1K30F1256-2 i 41049. 

324-FBGA | 4,000 | 249 | 1.5V | 78,336 | Fast | 544-1042-ND 31.68 | EP1C4F324C6 
144-TOFP [50,000 | 102 | 2.5V | 40,960 | Fast | 544-1072-ND 49.20 [EPTK501C144-1 ff -1803- 

: 324-FBGA | 4,000 | 249 | 1.5V | 78,336 | Fast |544-1803-ND@ 28.80 | EP1C4F324C6N 
144-TOFP | 50,000 | 102 | 2.5V | 40,960 | Medium | 544-1073-ND 33.00 | EP1K507C144-2 304-FBGA | 4000 | 249 | 15V | 78°336 | Medium | 544-1043-ND 95.41 | EP1C4F324C7 
144-TOFP | 50,000 | 102 | 2.5V | 40,960 | Medium | 544-1848-ND@ 33.00 | EP1K507C144-2N i i i : 1044-1 : 

324-FBGA | 4,000 | 249 | 1.5V_| 78,336 | Slow | 544-1044-ND 21.12 | EP1C4F324C8 
144-TOFP | 50,000 | 102 | 2.5V | 40,960 | Slow | 544-1074-ND 24.60 | EP1K501C144-3 304-FBGA 1 4.000 1249-1 1 5V 1-78 336-1 Slow 1 544-1804-ND® 79.20 TEPICAF324CBN 
144-ToFP | 50,000 | 102 | 2.5V | 40,960 | Slow |544-1849-NDe 24.60 | EP1K507C144-3N 324-FBGA | 4000 | 249 | 1.5v | 78'336 | Medium |544-1045-NDt 31.68 | EP1C4F32417 
144-TOFP [50,000 | 102 | 2.5V | 40,960 | Medium | 544-1075-NDt 49.20 [EPTKS0TI144-2 400-FBGA | 4000 | 301 | 15v | 78336 | Fast | 544-1054-ND 38.17 | EP1C4F400C6 
144-TOFP | 50,000 | 102 | 2.5V | 40,960 | Medium | 544-1850-ND@t 49.20 | EP1K507I144-2N 400-FBGA | 4000 | 301 | 15v | 78336 | Fast | 544-1805-ND® 34.70 | EP1C4F400C6N 
208-POFP | 50,000 | 147 | 25V | 40,960 | Fast | 544-1007-ND 54.00 | EP1K50Q6208-1 400-FBGA | 4,000 | 301 | 1.5v_| 78.336 | Medium | 544-2079-ND 30.47 |EP1C4F400C7 
208-PQFP | 50,000 ) 147 | 2.5V | 40,960 Fast | 544-1843-ND@ 54.00 | EP1K50QC208-1N 400-FBGA | 4,000 | 301 | 1.5V | 78,336 Slow | 544-1055-ND 25.41 | EP1C4F400C8 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 25V | 40,960 | Medium | 544-1008-ND 36.60 | EP1K500C208-2 400-FBGA | 4,000 | 301 | 1.5V | 78,336 | Slow |544-1806-ND@ 23.10 | EP1C4F400C8N 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1844-ND@ 36.60 | EP1K500C208-2N 400-FBGA | 4,000 | 301 | 1.5V 78,336 | Medium | 544-2080-NDt 38.17 | EP1C4F40017 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V 40,960 Slow | 544-1009-ND 27.00 | EP1K500C208-3 144-TOFP | 5,980 | 98 | 1.5V 92,160 Fast | 544-1056-ND 28.93 | EP1C6T144C6 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V 40,960 Slow 544-1845-ND® 27.00 | EP1K500C208-3N 144-TOFP | 5,980 | 98 | 1.5V 92,160 Fast | 544-1815-ND@ 26.30 | EP1C6T144C6N 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V 40,960 Medium 544-1010-NDt 54.00 | EP1K50Q1208-2 T44-TOFP | 5,980 | 98 T.5V 92,160 | Medium | 544-1057-ND 22.99 |EP1C61144C7 
208-PQFP | 50,000 | 147 | 2.5V_ | 40,960 | Medium | 544-1846-ND@t 54.00 | EP1K50Q1208-2N 144-ToFP | 5.980 | 98 | 1.5V | 92.160 | Medium |544-1816-ND® 20.90 | EP1C6T144C7N 
256-FBGA | 50,000 | 186 | 25V | 40,960 | Fast | 544-1030-ND 68.40 | EPTKS0FC256-1 144-ToFP | 5.980 | 98 | 1.5V | 92160 | Slow |544-1058-ND 19.25 | EP1C6T144C8 
256-FBGA | 50,000 | 186 | 2.5V 40,960 | Medium | 544-1031-ND 46.20 | EP1K50FC256-2 144-TOFP | 5,980 | 98 1.5V 92,160 Slow | 544-1817-NDe@ 17.50 | EP1C6T144C8N 
256-FBGA | 50,000 | 186 | 2.5V | 40,960 | Medium | 544-1841-ND@ 46.20 | EP1K50FC256-2N 144-TaFP | 5.980 | 98 | 1.5v_ | 92,160 | Medium | 544-1059-ND¢ 28.93 |EP1C61144I7 
256-FBGA | 50,000 | 186 | 2.5V | 40,960 | Slow | 544-1032-ND 34.20 | EP1K50FC256-3 {44-TOFP | 5,980 | 98 | 1.5V | 92,160 | Medium | 544-1818-ND@t 26.30 | EP1COT14417N 
256-FBGA | 50,000 | 186 | 2.5V | 40,960 | Slow | 544-1842-ND@ 34.20 | EP1K50FC256-3N 240-POFP | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Fast | 544-1083-ND 31.24 | EP1C60240C6 
256-FBGA | 50,000 | 186 | 25V | 40,960 | Medium | 544-1033-NDt 68.40 | EPTKS0FI256-2 240-ParP | 5.980 | 185 | 1.5V | 92160 | Fast |544-1811-NDe 28.40 | EP1C6Q240C6N 
484-FBGA | 50,000 | 249 | 2.5V | 40,960 | Fast | 544-1069-ND 86.40 | EP1K50FC484-1 240-POFP | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Medium | 544-1084-ND 24.97 | EP1C60240C7 
484-FBGA | 50,000 | 249 | 2.5V | 40,960 | Medium | 544-1070-ND 58.80 | EP1K50FC484-2 240-ParP | 5,980 | 185 | 1.5V_| 92,160 | Medium | 544-1812-ND@ 22.70 | EP1C6Q240C7N 
484-FBGA | 50,000 | 249 | 2.5V | 40,960 | Slow | 544-1071-ND 42.00 | EP1K50FC484-3 240-POFP | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Slow |544-1085-ND 20.79 | EP1C60240C8 
208-PQFP |100,000| 147 | 2.5V | 49,152 | Fast | 544-1000-ND 75.60 | EP1K1000C208-1 240-POFP | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Slow |544-1813-NDe 18.90 | EP1C60240C8N 
208-POFP |100,000; 147 | 2.5V | 49,152 |~ Fast | 544-1823-ND® 75.60 | EPTK1000C208-1N 240-PQFP | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Medium | 544-1086-NDt 31.24 | EP1C6024017 
208-PQFP |100,000} 147 | 2.5V | 49,152 | Medium | 544-1001-ND 51.60 | EP1K1000C208-2 240-PQFP | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Medium | 544-1814-ND@t 28.40 | EP1C6024017N 
208-PQFP |100,000| 147 | 2.5V | 49,152 | Medium | 544-1824-ND@ 51.60 | EP1K1000C208-2N 256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Fast | 544-1018-ND 35.64 | EP1C6F256C6 
208-PQFP |100,000| 147 | 2.5V | 49,152 | Slow | 544-1002-ND 37.80 | EP1K1000C208-3 256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V_| 92,160 | Fast |544-1807-ND@ 32.40 | EP1C6F256C6N 
208-PQFP |100,000] 147 | 25V | 49,152 | Slow | 544-1825-ND@ 37.80 | EP1K10006208-3N RoHS Compliant + Industrial Temperature: -40°C ~ 100°C 0 Tube A NEW! (Continued) 
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JNDTSRY\, FPGAS (cont) 


Oper- Total Oper- Total 
1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 
Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. 
256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Medium [544-1019-ND 28.49 | EPICOF256C7 484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Medium | 544-1364-ND 61.93 | EP2C20F484C7 
256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Medium | 544-1808-ND@ 25.90 | EP1CGF256C7N 484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Medium | 544-1669-ND® 56.30 | EP2C20F484C7N 
256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Slow | 544-1020-ND 23.76 | EP1CGF256C8 484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Slow | 544-1365-ND 51.59 | EP2C20F484C8 
256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Slow | 544-1809-ND@ 21.60 | EP1COF256C8N 484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Slow | 544-1668-ND@ 46.90 | EP2C20F484C8N 
256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V_ | 92,160 | Medium | 544-1021-NDt 35.64 | EP1C6F25617 484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V_| 239,616 | Slow | 544-2104-NDt 61.93 | EP2C20F48418 
256-FBGA | 5,980 | 185 | 1.5V | 92,160 | Medium | 544-1810-ND@T 32.40 | EPTCOF25617N 484-FBGA [18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Slow | 544-2105-NDet 56.30 | EP2C20F48418N 
240-POFP | 12,060 | 173 | 1.5V | 239,616 | Fast | 544-1079-ND 58.52 | EP1C120240C6 484-FBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Fast | 544-1076-ND 149.60 | EP2C35F484C6 
240-POFP | 12,060 | 173 | 1.5V | 239,616 | Fast | 544-1793-ND@ 53.20 | EP1C120240C6N 484-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Fast | 544-1686-ND@ 136.00 | EP2C35F484C6N 
240-PQFP | 12,060 | 173 | 1.5V | 239,616 | Medium | 544-1080-ND 46.75 | EP1C120240C7 484-FBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Medium | 544-1077-ND 124.63 | EP2C35F484C7 
240-PQFP | 12,060 | 173 | 1.5V_| 239,616 | Medium | 544-1794-ND@ 42.50 | EP1C120240C7N 484-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V_| 483,840 | Medium | 544-1685-ND@ 113.30 | EP2C35F484C7N 
240-ParP [12,060 [173 | 1.5V | 239,616 | Slow |544-1081-ND 39.05 | EP1C120240C8 484-FBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Slow | 544-1078-ND 99.77 | EP2C35F484C8 
240-PQFP | 12,060 | 173 | 1.5V | 239,616 | Slow | 544-1795-ND@ 35.50 | EP1C120240C8N 484-FBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Slow | 544-1366-NDe 90.70 | EP2C35F484C8N 
240-POFP | 12,060 | 173 ) 1.5V | 239,616 | Medium | 544-1082-NDt 58.52 | EP1C12024017 484-FBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Slow | 544-2108-NDt 124.63 | EP2C35F48418 
240-POFP | 12,060] 173 | 1.5V | 239,616 | Medium | 544-1796-ND@t 53.20 | EP1C12024017N 484-FBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Slow | 544-2109-ND@t 113.30 | EP2C35F48418N 
256-FBGA | 12,060 | 185 | 1.5V | 239,616 | Fast | 544-1788-ND 61.60 | EP1C12F256C6 484-UBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Fast | 544-2112-ND 149.60 | EP2C35U484C6 
256-FBGA | 12,060 | 185 | 1.5V | 239,616 | Fast | 544-1789-ND® 56.00 | EPICT2F256C6N 484-UBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Slow | 544-2113-ND 99.77 | EP2C35U484C8 
256-FBGA | 12,060 | 185 | 1.5V | 239,616 | Medium | 544-1011-ND 49.28 | EP1C12F256C7 484-UBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Slow | 544-2114-NDe 90.70 | EP2C35U484C8N 
256-FBGA | 12,060 | 185 | 1.5V | 239,616 | Medium | 544-1790-ND® 44.80 | EP1C12F256C7N 484-UBGA | 33,216 | 322 | 1.2V | 483,840 | Slow | 544-2115-NDet 113.30 | EP2C35U48418N 
256-FBGA 12.060 185 iv 235.616 Slow oe po Bee 672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Fast | 544-1087-ND 164.56 | EP2C35F672C6 
56-| i 5 | 1.5) i jow _| 544-1791-ND® 7. 5 672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V_| 483,840 | Fast | 544-1694-ND@ 149.60 | EP2C35F672C6N 
256-FBGA | 12,060 | 185 | 7.5V | 239,616 | Medium | 544-1013-NDT 61.60 | EPTCT2F25617 672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Medium | 544-1088-ND 187.17 | EP2C35F672C7 
256-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239,616 | Medium | 544-1676-ND@t 56.00 | EP1C12F25617N 672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Medium | 544-1693-ND@ 124.70 | EP2C35F672C7N 
324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239,616 Fast | 544-1034-ND 64.57 | EP1C12F324C6 672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Slow | 544-1692-ND® 99.70 | EP2C35F672C8N 
S24 BGA 12,080 249 ry 239,616 fast ean _ En ICHESeAceN 672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V | 483,840 | Slow | 544-2110-NDt 137.17 | EP2C35F67218 
‘ : K edium | 544-1035- E 672-FBGA | 33,216 | 475 | 1.2V_ | 483,840 | Slow | 544-2111-NDet 124.70 | EP2C35F67218N 
324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239,616 | Medium | 544-1679-ND@ 46.90 | EP1C12F324C7N 484-FBGA [50,528 | 294 | 1.2V 594,432 Fast | 544-2116-ND 264.00 | EP2C50F484C6 
324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239,616 | Slow | 544-1036-ND 43.01 | EP1C12F324C8 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2V | 594,432 | Fast | 544-2117-ND® 240.00 | EP2C50F484C6N 
324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239,616 | Slow | 544-1792-ND@ 39.10 | EP1C12F324C8N 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2V | 594,432 | Medium | 544-2118-ND 211.20 | EP2C50F484C7 
324-FBGA | 12,060 | 249 | 1.5V | 239,616 | Medium | 544-1037-NDt 64.57 | EP1C12F32417 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2V | 594,432 | Medium | 544-2119-ND@ 192.00 | EP2C50F484C7N 
324-FBGA | 20,060 | 233 | 1.5V | 204,912 | Fast__| 544-1038-ND 99.00 | EP1C20F324¢66 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2V_| 594,432 | Slow | 544-2120-ND 176.00 | EP2S50F484C8 
324-FBGA | 20,060 | 233 ] 1.5V | 294,912 | Fast | 544-1797-ND@ 90.00 | EP1C20F324C6N 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2V | 594,432 | Slow | 544-2121-ND® 160.00 | EP2C50F484C8N 
324-FBGA | 20,060 | 233 | 1.5V | 294,912 Medium 544-1039-ND 79.20 | EP1C20F324C7 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2V 594,432 Slow | 544-2122-NDt 211.20 | EP2C50F48418 
324-FBGA | 20,060 | 301 1.5V | 294,912 | Medium | 544-1678-ND® 72.00 | EP1C20F324C7N 484-FBGA | 50,528 | 294 | 1.2V 594,432 Slow | 544-2123-ND@t 192.00 | EP2C50F48418N 
324-FBGA | 20,060 | 233 | 1.5V | 294,912 | Slow | 544-1040-ND 66.00 | EP1C20F324¢8 484-UBGA | 50,528 | 294 ) 1.2V | 594,432 | Fast | 544-2128-ND 264.00 | EP2C50U484C6 
a age poe oe i Bie rtd SaEOORIaG 50.08 poieoeeeaaes 484-UBGA | 50,528 | 294 | 1.2V | 594,432 | Medium | 544-2129-ND@ 192.00 | EP2C50U484C7N 
i f : ; edium | 544-1041- . 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2V | 594,432 [ Fast | 544-2124-ND 281.60 | EP2C50F672C6 
324-FBGA | 20,060 | 301 | 1.5V | 294,912 | Medium | 544-1677-ND@t 90.00 | EP1C20F32417N 672-FBGA | 50.528 | 450 | 1.2V | 594.432 rest agate 256.00 | EP2C50F672C6N 
400-FBGA | 20,060 | 301 | 1.5V | 204,912 | Fast | 544-1046-ND 108.57 | EP1C20F400C6 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2V | 594,432 | Medium | 544-1443-ND 225.50 | EP2C50F672C7 
400-FBGA | 20,060 ) 301 | 1.5V | 294,912 | Fast | 544-1687-ND@ 98.70 | EP1C20F400C6N 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2V | 594,432 | Medium | 544-1691-ND@ 205.00 | EP2C50F672C7N 
ate 0,060 a 1V ae ote Medium eee —_ See 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2V | 594,432 | Slow | 544-1444-ND 188.10 | EP2C50F672C8 
f i , ; -1048- : 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2V | 594,432 | Si 544-1690-ND® 171.00 | EP2C50F672C8N 
400-FBGA | 20,060 | 301 | 1.5V_| 294.912 | Medium | 544-1049-NDt 108.57 | EP1C20F40017 672-FBGA | 50,528 | 450 | 12V | 594.439 Siew 544-2126-NDt 99550 | EP2C50F67218 
CYCLONE II 672-FBGA | 50,528 | 450 | 1.2V | 594,432 | Slow | 544-2127-NDet 205.00 | EP2C50F67218N 
T44-TOFP | 4608 | 89 | 12V | 119808 | Fast | 544-2136-ND 21.12 | EP2C5T 14406 672-FBGA | 68,416 | 422 | 1.2V | 1,152,000) Fast | 544-2140-ND 387.20 | EP2C70F672C6 
144-TOFP | 4608 | 89 | 1.2V | 119,808 | Fast | 544-2137-ND@ 19.20 | EP2C5T144C6N 672-FBGA | 68,416 | 422 | 1.2V | 1,152,000 | Fast__| 544-2141-ND@ 352.00 | EP2C70F672C6N 
144-TOFP | 4,608 | 158 | 1.2V | 119,808 | Medium | 544-1449-ND 16.83 | EP2C5T144C7 672-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V | 1,152,000 | Medium | 544-1451-ND 310.20 | EP2C70F672C7 
ioe 4608 tb He 119.308 Medium coe eg Ee a 672-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V | 1,152,000 | Medium | 544-1689-ND@ 282.00 | EP2C70F672C7N 
- f 5 : 9 low -1450- ; 5 672-FBGA | 68,416 | 422 | 1.2V | 1,152,000) Slow | 544-1409-ND 258.50 | EP2C70F672C8 
T44-TOFP | 4,608 | 158 | 1.2V | 119,808 | Slow | 544-1605-ND@ 72.80 | EP2C5T144C8N 672-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V |1,152,000| Slow | 544-1688-ND@ 235.00 | EP2C70F672C8N 
‘4a TOF 4.608 a9 18.809 Stow See 1 Soe 672-FBGA | 68,416 | 422 | 1.2V_|1,152,000 | Slow | 544-2142-NDt 310.20 | EP2C70F67218 
- i f \ low | 544-2139-ND@ 5 5 B72-FBGA | 68,416 | 422 | 1.2V | 1,152,000 | Slow | 544-2143-ND@F 282.00 | EP2C70F6/218N 
208-PQFP | 4,608 | 158) 1.2V | 119,808 | Medium | 544-1447-ND 18.37 | EP2C50208C7 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V | 1,152,000] Fast | 544-2144-ND 422.40 | EP2C70F896C6 
208-POFP | 4,608 | 158 | 1.2V | 119,808 | Medium | 544-1674-ND@ 16.70 | EP2C5Q208C7N 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V | 1,152,000] Fast | 544-2145-ND® 384.00 | EP2C70F896C6N 
208-POFP | 4,608 | 158] 1.2V | 119,808 | Slow | 544-1448-ND 15.29 | EP2CS0208C8 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V | 1,152,000 | Medium | 544-1452-ND 337.70 | EP2C70F896C7 
208-POFP | 4,608 | 158) 1.2V | 119,808 | Slow | 544-1673-ND® 13.90 | EP2C5Q208C8N 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V_| 1,152,000 | Medium | 544-1696-ND@ 307.00 | EP2C70F896C7N 
208-PQFP | 4,608 | 142 ) 1.2V | 119,808 | Slow | 544-2134-NDt 18.37 | EP2C5020818 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V |1,152,000 | Slow | 544-1410-ND 281.60 | EP2C70F896C8 
208-POFP | 4,608 | 142 | 1.2V | 119,808 | Slow | 544-2135-ND@t 16.70 | EP2C5020818N 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V |1,152,000| Slow | 544-1695-NDe 256.00 | EP2C70F896C8N 
oe rBGh, 4.608 18 1 119,808 fast ea ais see 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V | 1,152,000 | Slow | 544-2146-NDt 337.70 | EP2C70F89618 
7 ! ; k as -2131- : 896-FBGA | 68,416 | 622 | 1.2V | 1,152,000 | Slow | 544-2147-NDet 307.00 | EP2C70F89618N 
25ef8GA | 4608 | 188 | 12V | 119808 | Medum |s4a-tes7Nb@ 17.90 |EP2CSF256C7N SyCLOME 
256-F86A | 4.608 | 158 | 1.2v | 119.808 | “Slow | 544-1446-ND 16.39 | EP2csF256c8 taczorP |16000| 92 | 2v | aia | Medium |s4é-220NDe 15:30 /EPSOSETAaG7N 
256-FBGA | 4,608 | 158 | 1.2V_| 119,808 | Slow | 544-1656-ND® 14.90 | EP2C5F256C8N é f -9430- 
aoe ee = a Pee 144-EQFP | 5,000 | 94 | 1.2V 414 Slow | 544-2430-ND 12.80 | EP3C5E144C8 
56 i 58) 1 ; low -2132-NDF ! 205r25 144-EaFP | 5,000 | 94 | 1.2v | 414 Slow | 544-2431-ND@ 12.80 | EP3C5E144C8N 
256-FBGA | 4,608 | 158 | 1.2V | 119,808 | Slow | 544-2133-ND@t 17.90 | EP2C5F25618N f ; es 
aa TOrP: [-ae6 laa |aove baesaea. lt oe eisoreiinn a ea |EBSCaT( Nace 144-EQFP | 5,136 | 94 | 1.2 414 | Medium | 544-2557-ND@ta 19.20 | EP3C5E14417N 
Varo eee ie ay Nee sea i eaten py ap'| EGOCRTY dagen 164-MBGA | 5,136 | 106 | 1.2V | 414 | Medium | 544-2550-ND@A 17.90 |EP3C5M164C7N 
: ; ; ’ bes ead : 256-FBGA | 5,000 | 182 | 1.2V 414 | Medium | 544-2418-ND 26.80 | EP3C5F256C6 
144-TOFP | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Medium | 544-1457-ND 25.41 | EP2C8T144C7 i et 
T4a-TOFP | 8.256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Medium | 544-1607-ND® 23.10 | EP2CBTI44C7N SOS EBGAL 000) (ME | SLAM, | atte Fast Ree aes £0.80 | EP Scat nUeN 
; ; ’ : 256-FBGA | 5,000 | 182 | 1.2V 414 | Medium | 544-2420-ND 17.90 | EP3C5F256C7 
144-TOFP | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Slow |544-1458-ND 21.12 | EP2C8T144C8 ‘ ; ren 
256-FBGA | 5,000 | 182 | 1.2V 414 | Medium | 544-2421-ND@ 17.90 | EP3C5F256C7N 
144-TOFP | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Slow |544-1666-ND@ 19.20 | EP2C8T144C8N - oS S5- 
256-FBGA | 5,000 | 182 | 1.2V 414 Slow | 544-2422-ND 74.90 | EP3C5F256C8 
144-TOFP | 8,256 | 85 | 1.2V | 165,888 | Slow | 544-2156-NDt 25.41 | EP2C8T14418 ‘ Lee 
256-FBGA | 5,000 | 182 | 1.2V 414 Slow | 544-2423-ND@ 14.90 | EP3C5F256C8N 
144-TOFP | 8,256 | 85 | 1.2V | 165,888 | Slow | 544-2157-ND@t 23.10 | EP2C8T144I8N ‘ 4 ot 
4 256-FGBA | 5,136 | 182 | 1.2V 414 | Medium | 544-2558-ND@ta 26.80 | EP3C5F25617N 
208-POFP | 8,256 [182 | 1.2V | 165,888 | Medium | 544-1455-ND 26.73 | EP2C80208C7 ; ; ee 
: 256-UBGA | 5,136 | 182 | 1.2V 414 | Medium | 544-2560-ND@ta 29.60 | EP3C5U25617N 
208-POFP | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Medium | 544-1672-ND@ 24.30 | EP2C80208C7N {44-EOFP | 10,000 | 94 | 12V 414 | Medium | 544-2494-ND 93.10 | EP3C10E144C7 
208-POFP | 8.256 | 182 ) 1.2 | 165,888 | Slow [eeigmoe he 22.33 |) EP2CBQ208C8 144-EQFP | 10,000 | 94 | 1.2V | 414 | Medium | 544-2425-ND@ 23.10 | EP3C10E 14407 
208-POFP | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Slow | 544-1671-ND® 20.30 | EP2C80208C8N {da:EORP: (40/900; 94: |lst OV. 44 Slow. leaiieaoetnal 19°00 |EPaCi0E/44ca 
208-POFP | 8,256 | 138 | 1.2V | 165,888 | Slow | 544-2152-NDt 26.73 | EP2C8020818 444-£0FP | 10.000 | 94 | 42y 44 Siow (eiitoaacnine 49.20 | EPaGi0E4 44G8N 
208-POFP | 8,256 | 138 | 1.2V | 165,888 | Slow | 544-2153-ND@T 24.30 | EP2C8020818N ; : : ‘ 
‘ Deed 144-EQFP | 10,320) 94 | 1.2V 414 | Medium | 544-2535-ND@ta 28.80 | EP3C10E14417N 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Slow | 544-1776-ND® 28.10 | EP2C8AF25618N 
‘ , Syo4 256-FBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 Fast | 544-2412-ND. 35.20 | EP3C10F256C6 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Medium | 544-1453-ND 30.91 | EP2C8F256C7 
: 256-FBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 Fast | 544-2413-ND® 35.20 | EP3C10F256C6N 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Medium | 544-1654-ND@ 28.10 | EP2C8F256C7N : 
256-FBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 | Medium | 544-2414-ND 28.10 | EP3C10F256C7 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Slow | 544-1454-ND 25.85 | EP2C8F256C8 : 
- eS 256-FBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 | Medium | 544-2415-ND@ 28.10 | EP3C10F256C7N 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Slow | 544-1653-ND® 23.50 | EP2C8F256C8N 
o56-FBGA | 8256 | 1a2 | 12v | tes'eas | Fast |544-2148-ND 98.72 | EP2CBF256C6 256-FBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 Slow | 544-2416-ND 23.50 | EP3C10F256C8 
‘ : : : aie : 256-FBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 Fast | 544-2417-ND@ 23.50 | EP3C10F256C8N 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V | 165,888 | Fast | 544-2149-NDe 35.20 | EP2C8F256C6N : 
D56-FBGA | 8256 | 182 | 12V | 168.888 | Slow | 544-2150-NDt 30.91 | EP2Ca25618 256-FBGA | 10,320 | 182 | 1.2V 414 | Medium | 544-2536-ND@T A 35.20 | EP3C10F25617N 
‘i : : : ea : 256-UBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 Fast | 544-2432-ND 38.70 | EP3C10U256C6 
256-FBGA | 8,256 | 182 | 1.2V_| 165,888 | Slow | 544-2151-ND@t 28.10 | EP2C8F25618N 
256-FBGA | 14,448 | 315 | 1.2V | 239616 | Fast | 544-1777-ND@ 52.00 | EP2CTSAF256CON 256-UBGA | 10,000 | 182 | 1.2V | 414 Fast | 544-2433-ND@ 38.70 | EP3C10U256C6N 
256-FBGA | 14.448 | 152 | 1.2v | 239.616 | Medium | 544-2097-ND@ 41.60 | EP2C15AF256C7N 256-UBGA | 10,000 | 182 | 1.2V ) 414 | Medium | 544-2435-ND@ 30.90 | EP3C10U256C67N 
‘ : : : 256-UBGA | 10,000 | 182 |_1.2V 414 | Medium | 544-2434-ND 30.90 | EP3C10U256C7 
256-FBGA | 14,448 | 152 | 1.2V | 239,616 | Slow | 544-2098-ND@ 34.70 | EP2C15AF256C8N p 
1780- 256-UBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 Slow | 544-2436-ND 25.80 | EP3C10U256C8 
256-FBGA | 14,448 | 315 | 1.2V | 239,616 | Slow | 544-1780-ND@t 41.60 | EP2C15AF25618N 
‘ 1778- 256-UBGA | 10,000 | 182 | 1.2V 414 Slow | 544-2437-ND@ 25.80 | EP3C10U256C8N 
484-FBGA | 14,448 | 315 | 1.2V | 239,616 | Fast | 544-1778-ND@ 58.40 | EP2C15AF484C6N : 
5 7 -5n09- 256-UBGA | 10,320 | 182 | 1.2V 414 | Medium | 544-2537-ND@ta 38.70 | EP3C10U25617N 
AB4-FBGA | 14,448 | 315 | 1.2V | 239,616 | Medium | 544-2099-ND@ 46.70 | EP2C15AF484C7N f 
: 5100- 144-EQFP | 15,408] 84 | 1.2V 504 | Medium | 544-2455-ND@ 32.00 | EP3C16E144C7N 
484-FBGA | 14,448 | 315 | 1.2V | 239,616 | Slow | 544-2100-ND@ 38.90 | EP2C15AF484C8N 
484-FBGA | 14,448 | 315 | 1.2V | 239616 | Slow | 544-1779-ND@t 46.70 | EP2C15AF4848N 144-EQFP | 15,408 | 84 | 1.2V | 504 Slow _| 544-2540-ND& 26.70 | EP3C16E144C8 
240-POFP | 18,752 | 142 | 1.2V | 239616 | Slow | 544-2106-ND 46.97 | EP2C200240C8 T44-EQFP 115,408 | 84 | T.2V | 504 Slow | 544-2456-ND@ 26.70 ] EPSCT6ET44C8N 
240-POFP | 18,752 | 142 | 1.2v_| 239616 | Slow | 544-2107-ND® 42.70 | EP2c200240C8N 164-MBGA / 15,408 | 92) 1.2V | 504 Slow | 544-2541-ND@a 28.50 | EP3C16M164C8N 
256-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239616 | Slow | 544-1781-ND@t 51.20 | EP2C20AF25618N 240-POFP / 15,408 | 160 | 1.2V ) 504 Slow | 544-2457-ND 29.10 | EP3C160240C8 
256-FBGA | 18,752 | 152 | 1.2V | 239,616 | Fast | 544-1360-ND 70.40 | EP2C20F256C6 240-POFP | 15,408 | 160 ) 1.2V 504 Slow | 544-2458-ND@ 29.10 | EP3C160240C8N 
256-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Fast | 544-1660-ND® 64.00 | EP2C20F256C6N 256-FBGA | 15,408 | 168 | 1.2V 504 Fast__| 544-2459-ND. 44.40 | EP3C16F256C6 
256-FBGA | 18,752 | 152 | 1.2V | 239,616 | Medium | 544-1361-ND 56.32 | EP2C20F256C7 256-FBGA | 15,408 | 168 | 1.2V 504] Medium | 544-2460-ND 35.50 | EP3C16F256C7 
256-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V_| 239,616 | Medium | 544-1659-ND® 51.20 | EP2C20F256C7N 256-FBGA | 15,408 | 168 | 1.2V 504 Slow | 544-2461-ND 29.60 | EP3C16F256C8 
256-FBGA | 18,752 | 152 | 1.2V | 239,616 | Slow | 544-1362-ND 46.97 | EP2C20F256C8 256-FBGA | 15,408 | 168 | 1.2V 504 Fast | 544-2462-ND@ 44.40 | EP3C16F256C6N 
256-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Slow | 544-1658-ND® 42.70 | EP2C20F256C8N 256-FBGA | 15,408 | 168 | 1.2V 504 | Medium | 544-2463-ND@ 35.50 | EP3C16F256C7N 
256-FBGA | 18,752 | 152 | 1.2V | 239.616 | Slow | 544-2102-NDt 56.32 | EP2C20F25618 256-FBGA | 15,408 | 168 | 1.2V 504 Slow__| 544-2464-ND@ 29.60 | EP3C16F256C8N 
256-FBGA | 18,752 | 152 | 1.2V | 239,616 | Slow | 544-2103-ND@t 51.20 | EP2S20F25618N 256-UBGA | 15,408 | 168) 1.2V 504) Medium | 544-2465-ND 38.00 | EP3C16U256C7 
484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V_| 239,616 | Slow | 544-2101-ND@t 56.30 | EP2C20AF48418N 256-UBGA | 15,408 | 168 | 1.2V 504 Slow | 544-2466-ND 31.70 | EP3C16U256C8 
484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 Fast | 544-1363-ND 77.44 | EP2C20F484C6 256-UBGA | 15,408 | 168 | 1.2V 504 Medium | 544-2467-ND@ 38.00 | EP3C16U256C7N 
484-FBGA | 18,752 | 315 | 1.2V | 239,616 | Fast__| 544-1670-ND@ 70.40 | EP2C20F484C6N @ RoHS Compliant + Industrial Temperature: -40°C ~ 100°C 4 Tube a NEW! (Continued) 
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Oper- Total Oper- Total 
1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 

Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. 

256-UBGA | 15,408 | 168 | 1.2V 504 Slow | 544-2468-ND@ 31.70 | EP3C16U256C8N 780-FBGA | 18,460 | 586 | 1.5V | 1,669,248 | Fast | 544-1114-ND 836.00 | EP1S20F780C5 
484-FBGA | 15,408 | 346 | 1.2V 504 Fast | 544-2469-ND 49.90 | EP3C16F484C6 780-FBGA | 18,460 | 586 | 1.5V | 1,669,248 | Medium | 544-1115-ND 583.00 | EP1S20F780C6 
484-FBGA | 15,408 | 346 | 1.2V 504 Fast | 544-2472-ND® 49.90 | EP3C16F484C6N 780-FBGA | 18,460 | 586 | 1.5V | 1,669,248) Slow | 544-1116-ND 418.00 | EP1S20F780C7 
484-FBGA | 15,408 | 346 | 1.2V 504 | Medium | 544-2470-ND 39.90 | EP3C16F484C7 780-FBGA | 18,460 | 586 | 1.5V | 1,669,248 | Slow | 544-1855-ND@ 380.00 | EP1S20F780C7N 
484-FBGA | 15,408 | 346 | 1.2V 504 _| Medium | 544-2473-ND@ 39.90 | EP3C16F484C7N 780-FBGA | 18,460 | 586 | 1.5V_| 1,669,248 | Medium | 544-1856-NDt 836.00 | EP1S20F78016 
484-FBGA | 15,408 | 346 | 1.2V 504 Slow | 544-2471-ND 33.20 | EP3C16F484C8 672-FBGA | 25,660 | 473 | 1.5V | 1,944,576 | Medium | 544-1117-ND 836.00 | EP1S25F672C6 
484-FBGA | 15,408 | 346 | 1.2V 504 Slow | 544-2474-ND@ 33.20 | EP3C16F484C8N 672-FBGA | 25,660 | 473 | 1.5V | 1,944,576 | Slow | 544-1118-ND 545.00 | EP1S25F672C7 
484-UBGA | 15,408 | 346 | 1.2V 504 Fast | 44-2475-ND 54.80 | EP3C16U484C6 672-FBGA | 25,660 | 473 | 1.5V | 1,944,576 | Slow | 544-1858-NDe 545.00 | EP1S25F672C7N 
484-UBGA | 15,408 | 346 | 1.2V 504 Fast | 544-2478-ND@ 54.80 | EP3C16U484C6N 672-FBGA | 25,660 | 473 | 1.5V | 1,944,576 | Slow | 544-1119-ND 506.00 | EP1S25F672C8 
484-UBGA | 15,408 | 346 | 1.2V 504__| Medium | 544-2476-ND 43.90 | EP3C16U484C7 672-FBGA | 25,660 | 473 | 1.5V | 1,944,576 | Slow | 544-2087-NDt 836.00 | EP1S25F67217 
484-UBGA | 15,408 | 346 | 1.2V 504 | Medium | 544-2479-ND@ 43.90 | EP3C16U484C7N 780-FBGA | 25,660 | 597 | 1.5V | 1,944,576 | Fast | 544-1120-ND 1347.50 | EP1S25F780C5 
484-UBGA | 15,408 | 346 | 1.2V 504 Slow ) 544-2477-ND 36.50 | EP3C16U484C8 780-FBGA | 25,660 | 597 | 1.5V | 1,944,576 | Medium | 544-1121-ND 946.00 | EP1S25F780C6 
484-UBGA | 15,408 | 346 | 1.2V 504 Slow | 544-2480-ND® 36.50 | EP3C16U484C8N 780-FBGA | 25,660 | 597 | 1.5V | 1,944,576 | Medium | 544-1859-ND@ 860.00 | EP1S25F780C6N 
144-EQFP | 24,624 | 82 | 1.2V 594 Slow | 544-2075-ND@ 39.50 | EP3C25E144C8N 780-FBGA | 25,660 | 597 | 1.5V | 1,944,576 | Slow | 544-1122-ND 671.00 | EP1S25F780C7 
144-EQFP | 24,624 | 82 | 1.2V 594 __| Medium | 544-2542-ND@ta& 59.20 | EP3C25E14417N 780-FBGA | 25,660 | 597 | 1.5V | 1,944,576 | Slow | 544-1860-ND@ 610.00 | EP1S25F780C7N 
240-POFP | 24,624) 148 | 1.2V 594 Slow | 544-2076-ND@ 42.70 | EP3C250240C8N 7020-FBGA | 25,660 | 706 | 1.5V | 1,944,576 | Fast | 544-1857-ND 7452.00 | EP1S25F1020C5 
Fee ea oheo bs toy a ay oe aren Ae ees 1020-FBGA | 25,660 | 706 | 1.5V | 1,944,576 | Slow | 544-1129-ND 726.00 | EP1S25F1020C7 

4 : : -2545- . 780-FBGA | 32,470 | 597 | 1.5V | 3,317,184 | Medium | 544-2088-ND 1155.00 | EP1S30F780C6 
256-FBGA | 24.624 | 156 | 1.2v | 594 | Medium |544-2543-ND@ta 67.20 | EP3C25F256I7N 7aoreca | 37470 | 726 | ty (3317484 | Slow Reason vokon | EPISa0L7R0C8 
256-UBGA | 24,624 | 156 | 1.2V 594 | Medium | 544-2546-ND@ta 70.40 | EP3C25U25617N ‘ ‘ : 317, i 18641 - : 

U 780-FBGA | 32,470 | 597 | 1.5V_| 3,317,184 | Medium | 544-1861-NDt 1650.00 | EP1S30F78016 
324-FBGA | 24,624 | 215 | 1.2V 594 | Medium | 544-2565-ND@A 701.30 | EP3C25F324A7N = ; Aat7A 
956-BGA | 32,470 | 726 | 1.5V | 3,317,184 | Medium | 544-1417-ND 1364.00 | EP1S30B956C6 
324-FBGA | 24,624 | 215 | 1.2V 594 Slow | 544-2078-ND@ 49.30 | EP3C25F324C8N $ as 
” 956-BGA | 32,470] 726 | 1.5V | 3,317,184] Slow | 544-1418-ND 973.50 | EP1S30B956C7 
324-FBGA | 24,624 | 215 | 1.2V 594 | Medium | 544-2544-ND@ta 73.90 | EP3C25F32417N : ‘ Pot 
1020-FBGA | 32,470 | 726 | 1.5V_ | 3,317,184 | Medium | 544-1419-ND 1259.50 | EP1S30F1020C6 
240-POFP / 39,600 | 128 | 1.2V | 1,134 | Slow | 544-2550-ND& 78.50 | EP3C4002408 4020-FBGA | 32.470 | 726 | 1.5V |3.317,184| Slow | 544-1420-ND 896.50 | EP1S30F1020C7 
240-POFP | 39,600 | 128 | 1.2V | 1,134 | Slow [Sat-255/:NDea\ 78.50 | EPaC400240C8N 780-FBGA | 41.250 | 615 | 1.5V |3.423.744| Fast | 544-1782-ND 2095.50 | EP1S40F780C5 
324-FBGA | 39,600 | 195 | 1.2V | 1,134 Fast | 544-2481-ND 722.00 | EP3C40F324C6 : : ee : 
780-FBGA | 41,250 | 822 | 1.5V [3,423,744 | Slow | 544-1429-ND 1045.00 | EP1S40F780C7 
S24-FBGA | 39,600 | 195 | 1.2V | 1,134 | Fast eect os 122.00 | EPaG40F324C6N 956-BGA | 41.250 | 822 | 1.5V | 3.423.744 | Medium | 544-1423-ND 1721.50 | EP1S40B956C8 
324-FBGA | 39,600 | 195 | 1.2V | 1,134 | Medium | 544-2482-ND 97.60 | EP3C40F324C7 aseeGa | 41350 | ara | dev |ganazaa| si ‘ 
: - ' i 423, low | 544-1424-ND 1226.50 | EP1S40B956C7 
S24-FBGA / 99,600 ) 195 | 1.2V | 1,184 | Medium (oe eaeon a 97,60)/ EPaGtOrocae 7h 1020-FBGA | 41.250] 773 | 15V | 3.423.744) Fast | 544-2089-ND 2277.00 | EP1S40F1020C5 
S24FBGA | 38,600 195 | 12V | 1.134 | Slow _TEAzaeS-B0 81.30 | EPSC40F82408 1020-FBGA | 41,250 | 822 | 1.5v_| 3,423,744 | Medium | 544-1425-ND 1595.00 | EP1S40F1020C6 
324-FBGA [39,600 [195 | 1.2V | 1,134 | Slow | 544-2486-ND@ 81.30 | EP3C40F324C8N ! : cee : 

: ‘ see 1020-FBGA | 41,250 | 822 | 1.5V [3,423,744 | Slow | 544-1426-ND 1138.50 | EP1S40F1020C7 
324-FBGA | 39,600 | 195 | 1.2V | 1,134 | Medium | 544-2547-ND@t& — 122.00 | EP3C40F32417N ‘ 

‘ ae 1020-FBGA | 41,250 | 773 | 1.5V | 3,423,744 | Medium | 544-1862-NDt 2277.00 | EP1S40F102016 
BaE HSA 38,000) 330 | tev Ales Fast ee ige 10:10!) ERSGs0hie ice 1508-FBGA | 41,250 | 822 | 1.5V | 3,423,744 | Medium | 544-1427-ND 1721.50 | EP1S40F1508C6 
484-FBGA | 39,600 | 331 | 1.2V | 1,134 Fast | 544-2490-ND@ 129.70 | EP3C40F484C6N 4508-FRGA | 41.250,| 809 |'-4eye | saga gad 7 nany are perenl 19980 | EPISADFIS0AC 
484-FBGA | 39,600 | 331 | 1.2V | 1,134 | Medium | 544-2488-ND 103.70 | EP3C40F484C7 508- 125i SV | 3,423,7 low EAH 5 508C7 

. i are 956-BGA | 57,120 |1,022| 1.5V_ | 5,215,104 | Slow | 544-1432-ND 2216.51 | EP1S60B956C7 
484-FBGA [39,600 | 331 | 1.2V | 1,134 | Medium | 544-2491-ND@ 103.70 | EP3C40F484C7N s 
484-FBGA | 39.600 | 331 | 12v | 1134 | Slow | 544-2489-ND 86°50 | EP3C40F484¢8 1020-FBGA | 57,120 |1,022| 1.5V [5,215,104 | Medium | 544-1433-ND 2892.99 | EP1S60F1020C6 
434-FBGA 139.600 | 331 | 12v | 1134 | Slow | 544-2492-NDe 36:50 | EP3C40F484C8N 1020-FBGA | 57,120 |1,022] 1.5V | 5,215,104] Slow | 544-1434-ND 2068.01 | EP1S60F1020C7 
434-FBGA | 39,600 | 331 | 12v | 1134 | Medium | 544-2548-ND@ta 129.70 | EP3C40F4B4I7N 1508-FBGA | 57,120 |1,022] 1.5V | 5,215,104 | Medium | 544-1435-ND 3107.50 | EP1S60F1508C6 
484-UBGA | 39,600 | 331 | 12v | 1134 Fast | 544-2493-ND 442.80 | EP3C40U484C6 1508-FBGA | 57,120 |1,022| 1.5V |5,215,104) Slow | 544-1436-ND 2216.51 | EP1S60F1508C7 
484-UBGA | 39,600 | 331 T.2V 1,134 Medium | 544-2494-ND 114.30 | EP3C40U484C7 956-BGA | 79,040 |1,238| 1.5V_ | 7,427,520 | Medium | 544-1437-ND 7914.51 | EP1S80B956C6 
484-UBGA | 39,600 | 331 4.2V 1,134 Slow | 544-2495-ND 95.20 | EP3C40U484C8 956-BGA | 79,040 |1,238] 1.5V | 7,427,520 Slow 544-1438-ND 5654.00 | EP1S80B956C7 
484-UBGA | 39,600 | 331 4.2V 1,134 Fast 544-2496-ND@ 442.80 | EP3C40U484C6N 1020-FBGA | 79,040 1,238) 1.5V | 7,427,520 | Medium | 544-1439-ND 7672.52 | EP1S80F1020C6 
484-UBGA | 39,600 | 331 1.2V 4,134 Medium | 544-2497-ND® 114.30 | EP3C40U484C7N 1020-FBGA | 79,040 | 1,238) 1.5V | 7,427,520 Slow 544-1440-ND 5478.01 | EP1S80F1020C7 
484-UBGA | 39,600 | 331 1.2V 1,134 Slow | 544-2498-ND@ 95.20 | EP3C40U484C8N 1508-FBGA | 79,040 | 1,238) 1.5V | 7,427,520 | Medium | 544-1441-ND 7914.51 | EP1S80F1508C6 
484-UBGA | 39,600 | 331 12V 1,134 Medium | 544-2552-ND@TA. 142.80 | EP3C40U48417N 1508-FBGA | 79,040 [1,238] 1.5V_ | 7,427,520 | Slow | 544-1442-ND 5654.00 | EP1S80F1508C7 
780-FBGA | 39,600 | 535 | 1.2V | 1,134 Fast | 544-2499-ND 166.50 | EP3C40F780C6 STRATIX II 
780-FBGA | 39,600 | 535 | 1.2V | 1,134 Fast | 544-2502-ND® 166.50 | EP3C40F780C6N 484-FBGA | 15,600 | 342] 1.2V | 419,328 | Fast | 544-1873-ND 330.00 | EP2S15F484C3 
780-FBGA | 39,600 | 535 | 1.2V | 1,134 | Medium | 544-2500-ND 133.20 | EP3C40F780C7 484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2V | 419,328 | Fast | 544-1874-ND® 300.00 | EP2S15F484C3N 
780-FBGA | 39,600 | 535 | 1.2V | 1,134 | Medium | 544-2503-ND@ 133.20 | EP3C40F780C7N 484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2V | 419,328 | Medium | 544-1104-ND 258.50 | EP2S15F484C4 
780-FBGA | 39,600 | 535 | 1.2V | 1,134 | Slow | 544-2501-ND 111.00 | EP3C40F780C8 484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2V | 419,328 | Medium | 544-1875-ND® 235.00 | EP2S15F484C4N 
780-FBGA | 39,600 | 535 | 1.2V | 1,134 | Slow | 544-2504-ND@ 111.00 | EP3C40F780C8N 484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2V | 419,328 | Slow | 544-1105-ND 209.00 | EP2S15F484C5 
780-FBGA | 39,600 | 535 | 1.2V | 1,134 | Medium | 544-2549-ND@t& — 166.50 | EP3C40F78017N 484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2V | 419,328 | Slow | 544-1876-ND® 190.00 | EP2S15F484C5N 
484-FBGA | 55,856 | 327 | 1.2V | 2,340 Fast | 544-2505-ND 212.30 | EP3C55F484C6 484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2V | 419,328 | Medium | 544-1877-NDt 330.00 | EP2S15F48414 
484-FBGA | 55,856 | 327 | 1.2V | 2,340 Fast | 544-2508-ND® 212.30 | EP3C55F484C6N 484-FBGA | 15,600 | 342 | 1.2V | 419,328 | Medium | 544-1878-ND@t 300.00 | EP2S15F48414N 
484-FBGA | 55,856 | 327 | 1.2V | 2,340 | Medium | 544-2506-ND 169.70 |EP3C55F484C7 672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2V | 419,328 | Fast | 544-1879-ND 374.00 | EP2S15F672C3 
484-FBGA | 55,856 | 327 | 1.2V 2,340 | Medium | 544-2509-ND® 169.70 | EP3C55F484C7N 672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2V | 419,328 Fast | 544-1880-ND@ 340.00 | EP2S15F672C3N 
484-FBGA | 55,856 | 327 | 1.2V | 2,340 | Slow | 544-2507-ND 141.50 | EP3C55F484C8 672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2V | 419,328 | Medium | 544-1123-ND 201.50 | EP2S15F672C4 
484-FBGA | 55,856 | 327 | 1.2V | 2,340 | Slow | 544-2510-ND@ 141.50 | EP3C55F484C8N 672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2V | 419328 | Slow | 544-1124-ND 236.50 | EP2S15F672C5 
484-FBGA | 55,856 | 327 | 1.2V 2,340 Medium | 544-2553-ND@T A 212.30 | EP3C55F48417N 672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2V | 419,328 Slow | 544-1881-NDe 215.00 | EP2S15F672C5N 
484-UBGA | 55,856 | 327 | 1.2V | 2,340 Fast | 544-2517-ND@ 218.50 | EP3C5SU484C6N 672-FBGA | 15,600 | 366 | 1.2V | 419,328 | Medium | 544-1882-NDt 374.00 | EP2S15F67214 
484-UBGA | 55,856 | 327 | 1.2V 2,340 | Medium | 544-2512-ND® 174.80 | EP3C55U484C7N 484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V | 1,369,728 | Fast | 544-1889-ND 709.50 | EP2S30F484C3 
484-UBGA | 55,856 | 327 | 1.2V | 2,340 Slow | 544-2555-ND& 145.70 | EP3C55U484C8 484-FBGA [33,880 | 342 | 1.2V | 1,369,728 | Fast | 544-1890-ND@ 645.00 | EP2S30F484C3N 
484-UBGA | 55,856 | 327 | 1.2V / 2,340 | Slow | 544-2513-ND@ 145.70 | EP3C55U484C8N 484-FBGA | 33,880 | 342 ] 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1106-ND 555.50 | EP2S30F484C4 
484-UBGA | 55,856 | 327 | 1.2V | 2,340 | Medium | 544-2556-ND@t& —_ 218.50 | EP3C55U48417N 484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1891-ND@ 505.00 | EP2S30F484C4N 
780-FBGA | 55,856 | 377 | 1.2V | 2,340 Fast | 544-2574-ND 226.40 | EP3C55F780C6 484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V | 1,369,728 | Slow | 544-1107-ND 445.50 | EP2S30F484C5 
ee cae ai aay at Men ree ee ca Ae 484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V | 1,369,728 | Slow | 544-1892-ND@ 405.00 | EP2S30F484C5N 

‘ : : : -2515- : 484-FBGA | 33,880 | 342 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1893-ND- 709.50 | EP2S30F48414 
780-FBGA | 55,856 | 377 | 1.2V | 2,340 | Medium | 544-2518-ND@ 181.10 | EP3CSSF780C7N 4B4-FBGA | 33,880 | 34 | 12v | 1360728 | Medium BAt8oCND ot 645.00 | EP2S30F48414N 
780-FBGA | 55,856 | 377 | 1.2V | 2340 | Slow | $44-2516-ND 150.90 | EP3C55F780C8 672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V | 1,369,728 | Fast | 544-1895-ND 792.00 | EP2S30F672C3 
780-FBGA | 55,856 | 3/7 | 1.2V | 2,340 | Slow | 544-2519-ND® 150.90 | EP3C55F780C8N i ‘ rey Vea 

‘ 672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V | 1,369,728 | Fast | 544-1896-ND® 720.00 | EP2S30F672C3N 
780-FBGA | 55,856 | 377 | 1.2V | 2,340 | Medium | 544-2554-ND@t& 226.40 | EP3C55F78017N toes 
672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V_| 1,369,728 | Medium | 544-1125-ND 616.00 | EP2S30F672C4 
484-FBGA | 81,264 | 295 | 1.2V | 2,745 | Slow | 544-2561-NDA 223.00 | EP3C80F484C8 = ; cae 
672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1897-ND® 560.00 | EP2S30F6/2C4N 
484-FBGA | 81,264 | 295 | 1.2V | 2,745 | Slow | 544-2562-ND@a 223.00 | EP3C80F484C8N 672-FBGA | 33.880! 500 | 12v |1'3¢0728 | Slow | 544-1126-ND 495.00 | EP2830F672C5 
484-UBGA | 81,264 | 295 | 1.2V_| 2,745 | Slow | 544-2563-ND@a 230.50 | EP3C80U484C8 ; : aps. aga : 
672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V | 1,369,728 | Slow | 544-1898-NDe 450.00 | EP2S30F672C5N 
484-UBGA [81,264 | 295 | 1.2V | 2,745 | Slow | 544-2564-ND@A 230.50 | EP3C80U484C8N : ‘ ee 
672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1899-NDt 792.00 | EP2S30F67214 
780-FBGA | 81,264 | 429 | 1.2V | 2,745 Fast | 544-2520-ND 368.50 | EP3C80F780C6 : eae 
672-FBGA | 33,880 | 500 | 1.2V_| 1,369,728 | Medium | 544-1900-ND@t 720.00 | EP2S30F67214N 
780-FBGA | 81,264 | 429 | 1.2V | 2,745 Fast | 544-2523-ND@ 368.50 | EP3C80F780C6N 
° 484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2V [2,544,192 | Fast | 544-1905-ND 1336.50 | EP2S60F484C3 
780-FBGA | 81,264 | 429 | 1.2V | 2,745 | Medium | 544-2521-ND 294.80 | EP3C80F780C7 

‘ : eed. 484-FBGA | 60,440 | 334) 1.2V | 2,544,192 | Fast | 544-1906-ND@ 1215.00 | EP2S60F484C3N 
780-FBGA | 81,264 | 429 | 1.2V | 2,745 | Medium | 544-2524-ND@ 294.80 | EP3C80F780C7N : 

- oe 484-FBGA | 60,440 | 334) 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1133-ND 1045.00 | EP2S60F484C4 
780-FBGA | 81,264 [429 | 1.2V | 2,745 | Slow | 544-2522-ND 245.70 | EP3C80F780C8 : 

‘ ene. 484-FBGA | 60,440 | 334) 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1907-ND@ 950.00 | EP2S60F484C4N 
780-FBGA | 81,264 | 429 | 1.2V | 2,745 | Slow | 544-2525-ND@ 245.70 | EP3C80F780C8N 

‘ ‘ ees 484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2V_ | 2,544,192 | Slow | 544-1134-ND 836.00 | EP2S60F484C5 
484-FBGA |119,088| 283 | 1.2V | 3,888 | Medium | 544-2390-ND 464.00 | EP3C120F484C7 

: : ea: 484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2V | 2,544,192 | Slow | 544-1908-ND® 760.00 | EP2S60F484C5N 
484-FBGA |119,088| 283 | 1.2V | 3,888 | Medium | 544-2528-ND@ 464.00 | EP3C120F484C7N Apareca | 60440 | 334 | 12¥ |2'344'499 | Medium [einacatns 4996 50 |EDDSSO4G4I4 
484-FBGA |119,088| 283 | 1.2V | 3,888 | Medium | 544-2538-ND@ta 580.00 | EP3C120F484I7N : f : 7044, edium | 544-1909-NDt 5 

f Pana 484-FBGA | 60,440 | 334 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1910-ND@t 1215.00 | EP2S60F48414N 
484-FBGA [119,088 283 | 1.2V | 3,888 | Slow | 544-2388-ND 387.00 | EP3C120F484C8 
484-FBGA |119,088| 283 | 1.2V | 3,888 | Slow | 544-2389-NDe 387.00 | EP3C120F484C8N 872-FBGA | 60,440 ) 492 ) 1.2V | 2,544,192 | Fast | 544-1911-ND 1457.50 | EP2S60F672C3 
780-FBGA |119.088| 531. | 12V | 3888 | Medium | 544-2393-ND 50200 | EP3C120F780C7 672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V | 2,544,192 | Fast | 544-1912-ND@ 1325.00 | EP2S60F672C3N 
780-FBGA |119,088| 283 | 1.2v | 3,888 | Medium | 544-2394-ND® 502.00 | EP3C120F780C7N 672-FBGA | 60,440 | 492 ) 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1127-ND 1138.50 | EP2S60F672C4 
730-FBGA |119.088| 531 | 12v | 3.888 | Medium | 544-2539-ND@ta 627.00 | EP3C120F78017N 672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1913-ND@ 1035.00 | EP2S60F672C4N 
780-FBGA 1119088] 283 | 1.2V] 3.888] Slow | 544-2391-ND 418.00 |EP3C120F780C8 672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V | 2,544,192 | Slow | 544-1128-ND 913.00 | EP2S60F672C5 
780-FBGA |119,088| 531 | 1.2V | 3,888 Slow _| 544-2392-ND@ 418.00 | EP3C120F780C8N 672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V | 2,544,192 | Slow | 544-1914-ND@ 830.00 | EP2S60F672C5N 

STRATIX 672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V_| 2,544,192 | Medium | 544-1915-NDt 1457.50 | EP2S60F67214 
ZBEFBGA [10570] 335 | 15V ) 900448 | Medium ) 544-2084-ND 313.50 [EPISIOFA8406 672-FBGA | 60,440 | 492 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1916-ND@T 1325.00 | EP2S60F67214N 

i at 1020-FBGA | 60,440 | 718 | 1.2V | 2,544,192] Fast | 544-1130-ND 1584.00 | EP2S60F1020C3 
484-FBGA | 10,570 | 335 | 1.5V | 920,448 | Slow | 544-1100-ND 225.50 | EP1S10F484C7 ‘ 

' ; aaa 1020-FBGA | 60,440 | 718 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1131-ND 1237.50 | EP2S60F1020C4 
672-FBGA | 10,570 | 345 | 1.5V | 920,448 | Medium | 544-1108-ND 291.50 | EP1S10F672C6 f 
672-FBGA 110570 | 345 | 15v | 920448 | Slow | 544-1851-NDe 490.00 | EP1810F672C7N 1020-FBGA | 60,440 | 718 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1901-ND@ 1125.00 | EP2S60F1020C4N 
672-FBGA | 10.570 | 345 | 15v | 920.448 | Slow | 544-1110-NDt 991.50 | EP1S10F672I7 1020-FBGA | 60,440 | 718 | 1.2V_ | 2,544,192 | Slow | 544-1132-ND 990.00 | EP2S60F1020C5 
7B0-FBGA 110.570 | 426 | 1.5V | 920448 | Medium | 544-1111-ND 346-50 [EP1S10F780C6 1020-FBGA | 60,440 | 718 | 1.2V [2,544,192 | Slow | 544-1902-ND@ 900.00 | EP2S60F1020C5N 
780-FBGA |10.570| 426 | 15v | 920448 | Slow | 544-1112-ND 247.50 | EP1S10F780C7 1020-FBGA | 60,440 | 718 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1903-NDt 1584.00 | EP2S60F102014 
780-FBGA | 10.570 | 426 | 1.5V 920,448 Slow | 544-1852-ND@ 295.00 | EP1S10F780C7N 1020-FBGA | 60,440 | 718 | 1.2V | 2,544,192 Medium 544-1904-ND@ft 1440.00 | EP2S60F102014N 
780-FBGA | 10,570 | 426 | 1.5V 920,448 | Medium | 544-2085-NDt 495.00 | EP1S10F78016 780-FBGA | 90,960 | 534 | 1.2V | 4,520,488 | Medium | 544-2167-ND 3179.00 | EP2S90F780C4 
484-FBGA | 18,460 | 361 1.5V_| 1,669,248 | Slow | 544-1101-ND 385.00 | EP1S20F484C7 780-FBGA | 90,960 | 534 | 1.2V | 4,520,488 | Slow | 544-2168-ND 2546.51 | EP2S90F780C5 
484-FBGA | 18,460 | 361 | 1.5V | 1,669,248 | Medium | 544-2086-NDT 775.50 | EP1S20F48416 780-FBGA | 90,960 | 534 | 1.2V | 4,520,488 | Slow | 544-2169-ND@ 2315.00 | EP2S90F780C5N 
672-FBGA | 18,460 | 426 | 1.5V | 1,669,248 | Medium | 544-1853-ND 500.50 | EP1S20F672C6 780-FBGA | 90,960 | 534 ) 1.2V | 4,520,488 | Medium | 544-2170-NDt 4070.01 | EP2S90F78014 
672-FBGA | 18,460 | 426 | 1.5V | 1,669,248] Slow | 544-1113-ND 357.50 | EP1S20F672C7 780-FBGA | 90,960 | 534 | 1.2V | 4,520,488 | Medium | 544-2171-ND@t 3700.01 | EP2S90F78014N 
672-FBGA | 18,460 | 426 | 1.5V | 1,669,248| Slow | 544-1854-ND@ 325.00 | EP1S20F672C7N @ ROHS Compliant t Industrial Temperature: -40°C ~100°C 0 Tube ANEW! (Continued) 
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PNDTE RY. FPGAS (cont) 


Oper- Total Oper- Total 
1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 1/0 | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 
Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. 
1020-FBGA | 90,960 | 758 | 1.2V | 4,520,488 | Fast | 544-1917-ND 4070.01 | EP2S90F1020C3 1152-FBGA |150,000| 744 | 4.1V | 7,280 | Medium | 544-2408-ND 2905.00 | EP3SL150F1152C3N 
1020-FBGA | 90,960 | 758 | 1.2V | 4,520,488 | Medium | 544-1411-ND 3179.00 | EP2S90F 102064 1152-FBGA |150,000| 744 | 4.1V_| 7,280 | Slow |544-2410-ND 3352.00 | EP3SL150F11524LNES 
1020-FBGA | 90,960 | 758 | 1.2V | 4,520,488) Slow | 544-1918-ND@ 2315.00 | EP2S90F1020C5N FLEX 6000 
1020-FBGA | 90,960 | 758 | 1.2V | 4,520,488 | Medium | 544-1919-NDt 4070.01 | EP2S90F102014 {00-TORF | 10,000] 71 ] 3.aV = Slow | 544-1271-ND 17.00 | EPF6010ATC100-3 
1020-FBGA | 90,960 | 758 | 1.2V_ | 4,520,488 | Medium | 544-1920-ND@t _3700.01 | EP2S90F102014N 100-TOFP | 10,000) 71 | 3.av = Slow | 544-1950-NDe 17.00 | EPF6010ATC100-3N 
1508-FBGA | 90,960 | 902 | 1.2V [4,520,488 | Fast | 544-1412-ND 4317.99 | EP2S90F1508C3 144-TOFP | 10,000 | 102 | 3.3V = Slow | 544-2245-ND 23.00 | EPF6010ATC144-3 
1508-FBGA | 90,960 | 902 | 1.2V | 4,520,488) Fast | 544-1921-ND@ 3919.99 | EP2S90F1508C3N 100-TOFP | 16,000) 81 | 3.3V — — | Medium | 544-2247-ND 32.00 | EPF6016ATC100-2 
1508-FBGA | 90,960 | 902 | 1.2V | 4,520,488 | Medium | 544-1466-ND 3366.01 | EP2S90F1508C4 100-TOFP | 16,000 | 81 | 3.3V - Slow | 544-1274-ND 23.00 | EPF6016ATC100-3 
1508-FBGA | 90,960 | 902 | 1.2V | 4,520,488) Slow | 544-1467-ND 2694.99 | EP2S90F1508C5 144-TOFP | 16,000 | 117 | 3.3V =| Medium | 544-1275-ND 33.50 | EPF6OT6ATC144-2 
1508-FBGA | 90,960 | 902 | 1.2V_| 4,520,488 | Slow | 544-1922-ND@ 2449.99 | EP2S90F1508C5N 444-TOFP | 16,000 | 117 | 3.3v = Slow | 544-1276-ND 24.00 | EPF6016ATC144-3 
1508-FBGA | 90,960 | 902 | 1.2V | 4,520,488 | Medium | 544-1923-NDt 4311.99 | EP2S90F150814 444-ToFP | 16,000 | 117 | 3.3V = Slow | 544-1952-ND@ 24.00 | EPF6016ATC144-3N 
780-FBGA |132,540)1,126) 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-1461-ND 6297.50 | EP2S130F780C4 144-ToFP | 16,000 | 117 | 5.0v — — | Medium | 544-1281-ND 33.50 | EPF6016TC144-2 
780-FBGA |132,540) 534 ] 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-1872-ND® 5725.00 | EP2S130F780C4N 144-ToFP | 16,000 | 117 | 5.0v —__| Medium | 544-1955-NDe 33.50 | EPF6016TC144-2N 
780-FBGA |132,540) 1,126) 1.2V | 6,747,840 | Slow | 544-1462-ND 4499.01 | EP2S130F780C5 144-TOFP [16,000 | 117 | 5.0V = Slow | 544-1282-ND 93.95 | EPF601610144-3 
1020-FBGA |132,540| 742 | 1.2V_| 6,747,840 Fast _| 544-2158-ND 7198.41 | EP2S130F1020C3 144-TOFP | 16,000 | 117 | 5.0V —_ Slow | 544-1956-ND@ 93.95 | EPF6016TC144-3N 
1020-FBGA |132,540/ 742 | 1.2V | 6,747,840 Fast | 544-2159-ND@ 6544.01 | EP2S130F1020C3N 144-TOFP | 16,000 | 117 | 5.0V = Slow | 544-1283-NDt 33.50 | EPF6016T1144-3 
1020-FBGA |132,540) 742 | 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-1413-ND 6297.50 | EP2S130F1020C4 208-PQFP | 16,000 | 171 3.3V —_ Fast | 544-2246-ND 55.50 | EPF6016AQC208-1 
1020-FBGA |132,540) 742 | 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-1866-ND® 5725.00 | EP2S130F1020C4N 208-PQFP | 16,000 | 171 3.3V (=, Medium | 544-1272-ND 39.00 | EPF6016AQC208-2 
1020-FBGA |132,540) 742 | 1.2V |6,747,840 | Slow | 544-1867-ND® 4090.01 | EP2S130F1020C5N 208-PQFP | 16,000 | 171 3.3V = Slow | 544-1273-ND 27.50 | EPF6016AQC208-3 
1020-FBGA |132,540| 742 | 1.2V_ | 6,747,840 | Medium | 544-1786-NDt 7198.41 | EP2S130F102014 208-PQFP | 16,000 | 171 3.3V _ Slow | 544-1951-ND@ 27.50 | EPF6016AQC208-3N 
1020-FBGA |132,540] 742 | 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-1868-ND@t 6544.01 | EP2S130F102014N 208-PQFP | 16,000 | 171 5.0V _ Medium | 544-1277-ND 39.00 | EPF60160C208-2 
1508-FBGA |132,540) 1,126} 1.2V | 6,747,840 Fast | 544-2160-ND 7673.61 | EP2S130F1508C3 208-PQFP | 16,000 | 171 5.0V _ Medium | 544-1953-ND@ 39.00 | EPF60160C208-2N 
1508-FBGA |132,540) 1,126] 1.2V | 6,747,840 Fast 544-1869-ND@ 6976.01 | EP2S130F1508C3N 208-PQFP | 16,000 | 171 5.0V =n Slow | 544-1278-ND 27.45 | EPF60160QC208-3 
1508-FBGA |132,540) 1,126) 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-1460-ND 6710.01 | EP2S130F1508C4 208-POFP | 16,000 | 171 5.0V = Slow | 544-1954-ND@ 27.45 | EPF60160C208-3N 
1508-FBGA |132,540/1,126| 1.2V_| 6,747,840 | Medium | 544-1870-ND@ 6100.01 | EP2S130F1508C4N 240-PQFP | 16,000 | 199 | 5.0V = Medium | 544-1279-ND 42.00 | EPF6016QC240-2 
1508-FBGA |132,540/ 1,126) 1.2V |6,747,840 | Slow | 544-1414-ND 4796.01 | EP2S130F1508C5 240-PQFP | 16,000 | 199 | 5.0V a Slow | 544-1280-ND 29.95 | EPF6016QC240-3 
1508-FBGA |132,540] 1,126] 1.2V | 6,747,840] Slow | 544-1871-ND@ 4360.01 | EP2S130F1508C5N 444-TorP |24.000 | 117 | 3.3V = Slow | 544-1288-ND 35.95 | EPF6024ATC144-3 
1508-FBGA |132,540| 1,126] 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-2161-NDt 7673.61 | EP2S130F150814 208-ParP | 24000 | 171 | 3.3V — — | Medium | 844-1284-ND 56.50 | EPF6024AQC208-2 
wngreoe roan | 1 [asec] es perma, ree ese, | amet [tb 7 ay |=) (seit esr 
i E : 983, 168s : 208-POFP | 24,000 | 171 | 3.3V = Si 544-1957-ND@ 40.50 | EPF6024AQC208-3N 
1020-FBGA |179,400| 742 | 1.2V_ | 9,383,040 | Medium | 544-1415-ND 9443.49 | EP25180F1020C4 pane >4'000 | 199 | 3.3V S dedi 544-1286-ND 60:50 ibe oneertee 
1020-FBGA |179,400] 742 | 1.2V | 9,383,040 | Medium | 544-1884-ND@ 8584.99 | EP2S180F1020C4N 240-PaFP | 24,000 | 199 | 3.3V = Slow | 544-1287-ND 43.00 | EPF6024A0C240-3 
1020-FBGA |179,400] 742 | 1.2V | 9,383,040) Slow | 544-1463-ND 6748.51 | EP2S180F1020C5 : : Flex 8000 = 
1020-FBGA |179,400] 742 | 1.2V | 9,383,040 | Slow | 544-1885-ND@ 6135.01 | EP2S180F1020C5N aa-PLee | 2,500 | 68 | Sov —T Medium 1 544-2250-5-NDO 34.75 | EPESDB2ALCBAD 
1020-FBGA |179,400| 742 | 1.2V_ | 9,383,040 | Medium | 544-2162-NDt 10797.61 | EP2S180F102014 spice | 2500 | 68 | S0V ai Slow | 44-2251-5-NDO 13.00 | EPFB282ALC84-4 
1020-FBGA |179,400| 742 | 1.2V | 9,383,040 | Medium | 544-2163-ND@t 9816.01 | EP2S180F1020/4N : : ; = ; rey ‘ 
100-TOFP | 2,500 | 78 | 5.0V Medium | 544-2252-ND 39.25 | EPF8282ATC100-2 
1508-FBGA |179,400|1,170] 1.2V | 9,383,040) Fast | 544-2164-ND 11756.82 | EP2S180F1508C3 : = nara ; 
100-TOFP | 2,500 | 78 | 5.0V Slow | 544-2253-ND 29.00 | EPF8282ATC100-3 
1508-FBGA |179,400|1,170| 1.2V | 9,383,040) Fast | 544-1886-ND@ 10688.02 | EP2S180F1508C3N : = TaeenL * 

: 100-TOFP | 2,500 | 78 | 5.0V Slow | 544-2254-ND 18.25 | EPF8282ATC100-4 
1508-FBGA |179,400|1,170| 1.2V | 9,383,040 | Medium | 544-1416-ND 10285.01 | EP2S180F1508C4 : — os - 

: {00-TOFP [2,500 | 78 | 5.0V Slow | 544-2255-ND@ 18.25 | EPF8282ATC100-4N 
1508-FBGA |179,400|1,170| _1.2V_| 9,383,040 | Medium | 544-1887-ND@ 9350.01 | EP2S180F1508C4N s4-picc | 4000 | 68 | Sov ~ Slow | 544-2256-5-NDO 39,75 | EPFAAS2AL.C84-3 
1508-FBGA |179,400]1,170] 1.2V | 9,383,040] Slow | 544-1888-ND® 6680.01 | EP2S180F1508C5N s4-picc | 4000 | 68 | Sov ~ Slow | 544-2257-5-NDO 95 00 | EPFRAS2ALCB4.4 
1508-FBGA |179,400| 1,170] 1.2V | 9,383,040 | Medium | 544-2165-NDt 11756.82 | EP2S180F150814 ; : = on ’ : 
1508-FBGA |179.400|1,170| 1.2V_| 9,383,040 | Medium | 544-2166-ND@t _10688.02 | EP2S180F1508/4N 100-TOFP’ | 4,000 | 68) 5.0V Slow Bigeaer 20.5 EREOAZAL COD 

: : - STRATIX FOX : 100-TOFP | 4,000 | 68 | 5.0V = Slow | 544-1783-ND@ 29.50 | EPF8452ATC100-4N 
780-FBGA [33,680] 367] 1.27 | 1,360,728) Fast | 544-1747-ND 814.00 | EPOSGXSOCF760C3 teens: (aol ion | oye [a Sow Pena Fee Oe eee ees 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728] Fast | 544-1926-ND® 740.00 | EP2SGX30CF780C3N s4-picc | 6000 | 68 | Sov = Slow | 544-1958-ND 3475 | EPFAG36ALC84-4 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728 | Fast | 544-1751-ND 836.00 | EP2SGX30DF780C3 : : : 
7a0-fBGA | 33.880 | aet | dav. [daeq728 | E 160-PQFP | 6,000 | 118 | 5.0V - Slow | 544-2261-ND 62.25 | EPF8636AQC160-3 

: ; bey [grees ast Peer 700/00) EEOAGXSODETSOGSN t60-ParP | 6,000 | 118 | 50v | — | Slow | 544-2262-ND 44.75 | EPF8636AQC160-4 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V_| 1,369,728 | Medium | 544-1748-ND 638.00 | EP2SGX30CF780C4 760-POFP | 8.000 1 120 | Sov i Poo Rain 47°35 | EPFBB20AGC 60-4 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1927-ND® 580.00 | EP2SGX30CF780C4N ‘ : : — oe cot iis OC160- 
7RO-EBGA, | 33°880:| 36tr| dav |1'380°798'| Mad 208-POFP | 8,000 | 152 | 5.0V - Slow | 544-2264-ND 52.75 | EPF8820AQC208-4 
| f : 369, edium | 544-1752-ND 660.00 | EP2SGX30DF780C4 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-1929-ND@ 600.00 | EP2SGX30DE780C4N 208-POFP | 12,000 | 148 | SOV | — Slow oeeeer ono 55.25 | EPF81188AQC208-4 

: : eee : 240-ParP | 16,000 | 181 | 5.0V —__| Medium | 544-2249-ND 124.00 | EPF81500AQC240-2 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728 | Slow | 544-1749-ND 517.00 | EP2SGX30CF780C5 " carr 
TODEDGA |somn0| 261 | 127 [1osazz6] Sow fetersbae __erogoersewocre0e@ | arises] we | Sov | STAT | Sov | Su-OTE-SHDO ——S4op] PROTOLTS 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728 | Slow | 544-1754-NDe 490.00 | EP2SGX30DF780C5N 84-PLCC | 10,000) 59 | 5.0V | 6144 | Slow | 544-1937-5-NDO 35.50 | EPF10K10LC84-4 

: : ee ; ; 84-PLCC | 10,000] 59 | 5.0V | 6,144 | Slow | 544-1938-5-ND@o 35.50 | EPF10K10LC84-4N 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-2176-NDt 836.00 | EP2SGX30DF78014 : : 
780-FBGA | 33,880 | 361 | 1.2V | 1,369,728 | Medium | 544-2177-ND@t 760.00 | EP2SGX30DF78014N 100-TOFP | 10,000 | 66 | Sav) 6144 | Slow [eee Seio0) ERE OR OAT 100-8: 

‘ : ; rrr eas : 144-TOFP | 10,000 | 102 | 3.3V | 6,144 | Slow |544-1256-ND 37.00 | EPF10K10ATC144-3 
780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V_ (2,544,192 | Fast_ | 544-1755-ND 1479.50 | EP2SGX60CF780C3 
780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V 12,544,192 | Fast | 544-1930-ND@ 1345.00 | EP2SGXG0CF/80C3N 144-TOFP | 10,000 | 102 | 3.3V | 6,144 | Slow | 544-1936-NDt 52.00 | EPFIOK10ATI144-3 
780-FBGA | 60,440 | 364) 1.2V | 2544192 | Fast | 544-1759-ND 1501.50 | EP2SGX60DF780C3 144-TOFP | 10,000 | 102 | 5.0V ) 6,144 | Slow | 544-2199-ND 56.50 | EPF10K10TC144-3 
780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V |2544.192] Fast | 544-1932-NDe 1365.00 | EP2SGX60DF780C3N 144-TOFP | 10,000 ) 102 | 5.0V | 6,144 |) Slow | 544-2200-ND@ 56.50 | EPF10K107C144-3N 
780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1756-ND 1160.50 | EP2SGX60CF780C4 144-TOFP | 10,000 ) 102 | 5.0V | 6,144 ] Slow | 544-2201-ND 36.50 | EPFIOK10TC144-4 
780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V_| 2.544.192 | Medium | 544-1931-ND@ 1055.00 | EP2SGX60CF780C4N 144-TOFP | 10,000 | 102 | 5.0V | 6.144 | Slow | 544-2202-ND@ 36.50 | EPF10K107C144-4N 
780-FBGA | 60,440 | 364) 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1760-ND 1182.50 | EP2SGX60DF780C4 144-TOFP | 10,000 | 102 | 5.0V | 6,144 | Slow | 544-2203-NDt 51.00 | EPFIOK10TI144-4 
780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-1933-ND@ 1075.00 | EP2SGX60DF780C4N 144-TOFP | 10,000 | 102 | 5.0V | 6,144 | Slow | 544-2204-ND@t 51.00 | EPFIOK10T1144-4N 
780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V | 2,544,192 | Slow | 544-1757-ND 935.00 | EP2SGX60CF780C5 208-PQFP | 10,000] 134 | 3.3V | 6,144 | Slow | 544-1255-ND 40.00 | EPF10K10AQC208-3 
780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V | 2,544,192] Slow | 544-1758-ND@ 850.00 | EP2SGX60CF780C5N 208-PQFP | 10,000] 134) 5.0V | 6,144 | Slow | 544-2195-ND 80.50 | EPF10K100C208-3 
780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V_ | 2,544,192 | Slow | 544-1761-ND 957.00 | EP2SGX60DF780C5 208-POFP | 10,000 | 134 | 5.0V_| 6,144 Slow __| 544-2196-ND 40.50 | EPF10K100C208-4 
780-FBGA | 60,440 | 364 | 1.2V [2,544,192 | Slow | 544-1762-ND® 870.00 | EP2SGX60DF780C5N 208-POFP | 10,000 | 134 | 5.0V | 6,144 Slow | 544-2197-ND@ 40.50 | EPF10K100C208-4N 
780-FBGA | 60,440 | 364) 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-2178-NDt 1501.50 | EP2SGX60DF78014 208-POFP | 10,000] 134 ) 5.0V | 6,144 | Slow | 544-2198-NDt 58.00 | EPF10K10Q1208-4 
780-FBGA | 60,440 | 364 ] 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-2179-ND@t 1365.00 | EP2SGX60DF78014N 144-TQFP | 20,000 | 102 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2216-ND 96.00 | EPFIOK207C144-3 
1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V | 2,544,192) Fast | 544-2180-ND 1650.00 | EP2SGX60EF1152C3 144-TQFP | 20,000 | 102 ) 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2217-ND@ 96.00 | EPFI0K207C144-3N 
1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V_| 2,544,192 | Fast__| 544-2181-ND@ 1500.00 | EP2SGX60EF1152C3N 144-TOFP | 20,000 | 102 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2218-ND 63.00 | EPFIOK207C144-4 
1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-2182-ND 1303.50 | EP2SGX60EF1152C4 144-TQFP | 20,000 | 102 ) 5.0V / 12,288 | Slow | 544-2219-ND@ 63.00 | EPFIOK201C144-4N 
1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-2183-ND@ 1185.00 | EP2SGX60EF1152C4N 144-TOFP | 20,000 | 102 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2220-NDt 89.50 | EPFIOK2071144-4 
1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V | 2,544,192 | Slow | 544-2184-ND 1056.00 | EP2SGX60EF1152C5 144-TOFP | 20,000 | 102 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2221-ND@t 89.50 | EPF10K2071144-4N 
1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V | 2,544,192] Slow | 544-2185-ND@ 960.00 | EP2SGX60EF1152C5N 208-RQFP | 20,000 | 147 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2207-ND 117.00 | EPF10K20RC208-3 
1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V_ | 2,544,192 | Medium | 544-2186-NDt 1650.00 | EP2SGX60EF115214 208-ROFP | 20,000 | 147 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2208-ND@ 117.00 | EPF10K20RC208-3N 
1152-FBGA | 60,440 | 534 | 1.2V | 2,544,192 | Medium | 544-2187-ND@t 1500.00 | EP2SGX60EF115214N 208-RQFP | 20,000] 147 | 5.0V ] 12,288 ] Slow | 544-2209-ND 79.00 | EPF10K20RC208-4 
1152-FBGA | 90,960 | 558 | 1.2V | 4,520,448) Fast | 544-1763-ND 4136.01 | EP2SGX90EF1152C3ES | | 208-RQFP | 20,000 | 147 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2210-ND@ 79.00 | EPF10K20RC208-4N 
1152-FBGA | 90,960 | 558 | 1.2V | 4,520,448] Fast | 544-1766-ND@ 3760.01 | EP2SGX90EF1152C3N 208-RQFP | 20,000 | 147 | 5.0V | 12,288 Slow | 544-2214-NDt 110.50 | EPF10K20R1208-4 
1152-FBGA | 90,960 | 558 | 1.2V | 4,520,448 | Medium | 544-1764-ND 3245.00 | EP2SGXQOEF1152C4ES | | 240-ROFP | 20,000 | 189 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2211-ND 133.00 | EPF10K20RC240-3 
1152-FBGA | 90,960 | 558 | 1.2V_ | 4,520,448 | Medium | 544-1767-ND@ 2950.00 | EP2SGX90EF1152C4N 240-RQFP | 20,000 | 189 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2212-ND 89.50 | EPF10K20RC240-4 
1152-FBGA | 90,960 | 558 | 1.2V [4,520,448 | Slow | 544-1765-ND 2612.50 | EP2SGX9OEFT152C5ES | | 240-ROFP [20,000 | 189 | 5.0V | 12,288 | Slow |544-2213-ND® 89.50 | EPFIOK20RC240-4N 
1152-FBGA | 90,960 | 558 | 1.2V | 4,520,448) Slow | 544-1768-ND@ 2375.00 | EP2SGX90EF1152C5N 240-RQFP | 20,000 | 189 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2215-NDt 125.00 | EPF10K20R1240-4 
1508-FBGA | 90,960 | 650 | 1.2V | 4,520,448) Fast | 544-1769-ND 4400.00 | EP2SGX90FF1508C3 144-TOFP | 30,000 | 102 | 3.3V |) 12,288 | Fast | 544-1263-ND 148.00 | EPF10K30ATC144-1 
1508-FBGA | 90,960 | 650 | 1.2V | 4,520,448) Fast | 544-1772-ND@ 4000.00 | EP2SGX90FF1508C3N 144-TOFP | 30,000 | 102 | 3.3V | 12,288 | Medium | 544-1942-ND 98.00 | EPF10K30ATC1 44-2 
1508-FBGA | 90,960 | 650 | 1.2V_| 4,520,448 | Medium | 544-1770-ND 3454.00 | EP2SGX9OFF1508C4 144-TOFP_| 30,000 | 102 | 3.3V_| 12,288 | Slow | 544-1264-ND 74.00 | EPF10K30ATC144-3 
1508-FBGA | 90,960 | 650 | 1.2V | 4,520,448 | Medium | 544-1773-ND® 3140.00 | EP2SGX90FF1508C4N 144-TOFP [30,000 102 | 3.3V | 12,288 | Slow | 544-1943-ND® 74.00 | EPFIOK30ATC144-3N 
1508-FBGA | 90,960 | 650 | 1.2V | 4,520,448) Slow | 544-1771-ND 2783.00 | EP2SGXQOFF1S08C5ES | | 144-TOFP | 30,000 | 102 | 3.3V | 12,288 | Slow | 544-1265-NDt 103.00 | EPF10K30ATI144-3 
1508-FBGA | 90,960 | 650 | 1.2V | 4,520,448) Slow | 544-1774-ND@ 2530.00 | EP2SGX90FF1508C5N 144-TOFP | 30,000 | 102 | 25V | 24,576 | Fast | 544-2226-ND 117.60 | EPF10K30ETC144-1 
1508-FBGA |132,540] 734 | 1.2V | 6,747,840) Fast | 544-1737-ND 7783.59 | EP2SGX130GF1508C3 144-TOFP | 30,000 | 102 | 25V | 24,576 | Slow |544-1267-ND 60.00 | EPF10K30ETC144-3 
1508-FBGA |132,540| 734 | 1.2V_ | 6,747,840 | Fast | 544-1924-ND@ 7075.99 | EP2SGX130GF1508C3N | | 144-TOFP | 30,000 | 102 | 2.5V | 24,576 | Medium | 544-1944-NDt 117.60 | EPF10K30ETI144-2 
1508-FBGA |132,540| 734 | 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-1738-ND 6820.02 | EP2SGX130GF1508C4 208-POFP | 30,000 [147 | 3.3V | 12,288 [| Fast | 544-2222-ND 153.00 | EPF10KS0AQG208-1 
1508-FBGA |132,540] 734 | 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-1925-ND@ 6200.02 | EP2SGX130GF1508C4N | | 208-PQFP | 30,000 | 147 | 3.3V | 12,288 | Medium | 544-1257-ND 103.00 | EPF10K30AQC208-2 
1508-FBGA |132,540| 734 | 1.2V | 6,747,840] Slow | 544-1739-ND 4906.01 | EP2SGX130GF1508C5 208-POFP | 30,000 | 147) 3.3V | 12,288 | Slow | 544-1258-ND 76.00 | EPF10K30AQC208-3 
1508-FBGA |132,540] 734 | 1.2V | 6,747,840) Slow | 544-1740-ND@ 4460.01 | EP2SGX130GF1508C5N | | 208-PQFP | 30,000 | 147 | 3.3V | 12,288 | Slow | 544-1939-ND@ 76.00 | EPF10K30AQC208-3N 
1508-FBGA |132,540] 734 | 1.2V | 6,747,840 | Medium | 544-2174-NDt 7783.59 | EP2SGX130GF150814 208-POFP | 30,000 | 147 | 25V | 24.576 | Fast | 544-2224-ND 134.40 | EPF10K30EQC208-1 
1508-FBGA |132,540| 734 | 1.2v_| 6,747,840 | Medium | 544-2175-ND@t —_7075.99 | EP2SGX130GF1508I4N | | 208-POFP [30,000 | 147 | 25V | 24,576 | Medium | 544-2225-ND 91.20 | EPFIOK30EQC208-2 

STRATIX Ill — RoHS Compliant 208-POFP | 30,000 | 147 | 25V | 24,576 | Slow | 544-1266-ND 67.20 | EPF10K30EQC208-3 

780-FBGA |150,000] 488 | 1.1 7,280 | Medium | 544-2404-ND 2840.00 | EP3SL150F780C3N 208-ROFP | 30,000 | 147 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2227-ND 195.20 | EPF10K30RC208-3 
780-FBGA |150,000) 488 | 1.1 7,280 | Slow | 544-2403-ND 2184.99 | EP3SL150F780C4N 208-ROFP | 30,000 | 147 | 5.0V | 12,288 | Slow | 544-2228-ND@ 195.20 | EPF10K30RC208-3N 
780-FBGA |150,000) 488 | 1.1V | 7,280 | Slow | 544-2406-ND 3277.00 | EP3SL150F780C4LNES | | 208-RQFP [30,000 | 147 | 5.0v | 12,288 | Slow | 544-2229-ND 129.20 | EPF10K30RC208-4 
1152-FBGA |150,000] 744 | 1.1V | 7,280 | Slow | 544-2407-ND 2235.01 | EP3SL150F1152C4N RoHS Compliant } Industrial Temperature: -40°C ~ 100°C ~~ Tube 4 NEW! (Continued) 
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/NOERYA\, FPGAs (cont) 


Oper- Total Oper- Total 
/O | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera /O | ating | RAM Bits Digi-Key Price | Altera 
Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. Package | Gates | Pins | Voltage (K) Speed | Part No. Each | Part No. 
208-RQFP | 30,000] 147 | 5.0v | 12,288 | Slow | 544-2230-ND@ 129.20 | EPF10K30RC208-4N 240-RQFP ] 50,000] 189 | 3.3V | 20,480 | Slow | 544-1948-ND 182.00 | EPF10K50VRC240-3 
208-RQFP | 30,000 | 147 | 5.ov | 12,288 | Slow | 544-2233-NDt 180.00 | EPF10K30RI208-4 SaReaED sp.on8 ie a3 eee aw Sr jee FOE OKECVIGDaD'a 
240-PaFP | 30,000 | 189 | 3.3V | 12,288 | Fast | 544-1259-ND 165.00 | EPF10K30AQC240-1 paoparP |20000 | tes | 2sy | anceo | Slow (ettoominn ia 4g'| EBEIOKE0S0CoA0 
240-PQFP | 30,000 | 189 | 3.3V | 12,288 | Medium | 544-1260-ND 115.00 | EPF10K30AQC240-2 240-ROFP (30000 | 189.| Sov | 20480 | Slow [editescetin 480,00:| EPELOKG0RC240<3 
240-PQFP | 30,000 | 189 | 3.3V_| 12,288 | Medium | 544-1940-ND@ 115.00 | EPF10K30AQC240-2N 340-ROFP | 50,000) 189 | SOV 20.480] Slow) 544-2239-ND 569.00 1EPFIOKS0RC240-4 
240-POFP ] 30,000] 189 | 3.3V | 12,288 | Slow | 544-1261-ND 84.00 | EPF10K30AQC240-3 240-RQFP | 50,000 | 189 | 5.0v | 20,480 | Slow | 544-2240-NDt 364.00 | EPF10K50R1240-4 
240-PQFP | 30,000] 189 | 3.3V | 12,228 | Slow | 544-1941-ND 84.00 | EPF10K30AQC240-3N 356-BGA | 50,000 | 274 | 3.3V | 20,480 | Slow | 544-1946-ND 201.00 | EPF10K50VBC356-3 
240-PaFP | 30,000 189 | 3.3v | 12,288 | Slow | 544-1262-NDt 117.50 | EPF10K30AQ1240-3 240-ROFP | 70,000 | 189 | 5.0V | 18,432 | Slow | 544-2243-ND 543.00 | EPF10K70RC240-3 
240-ROFP | 30,000 | 189 | 5.0v | 12,288 | Slow | 544-2231-ND 208.40 | EPF10K30RC240-3 240-ROFP | 70,000 | 189 | 5.0V_| 18.432 | Slow | 544-2244-ND 361.00 | EPF10K70RC240-4 
: eco ‘ 240-ROFP |100,000] 189 | 3.3V | 24,576 | Fast | 544-1248-ND 564.00 | EPF1OK100ARC240-1 
rai Tr ue omy pee sou Sen teen Sat rary 240-ROFP |100,000] 189 | 3.3V | 24,576 | Medium | 544-1249-ND 372.00 | EPF10K100ARC240-2 
: ; y oe i 240-ROFP |100,000| 189 | 3.3V | 24,576 | Slow | 544-1250-ND 278.00 | EPF10K100ARC240-3 
256-FBGA | 30,000] 176 | 25V | 24,576 | Slow | 544-2223-ND 74.40 | EPF1OK30EFC256-3 240-RQFP |100,000| 189 | 3.3V | 24576 | Slow | 544-1251-NDt 388.00 | EPF10K100ARI240-3 
208-RQFP | 40,000] 147 | 5.0V | 16,384 | Slow | 544-2235-ND 258.00 | EPF10K40RC208-3 240-PQFP |100,000| 189 | 25V | 49,152 | Fast | 544-1252-ND 432.00 | EPF10K100EQC240-1 
208-RQFP | 40,000 | 147 | 5.0V | 16,384 | Slow | 544-2236-ND 171.00 | EPF10K40RC208-4 240-POFP {100,000} 189 | 2.5V | 49,152 | Medium | 544-1253-ND 292.80 | EPF10K100EQC240-2 
240-RaFP | 40,000 | 189 | 5.ov | 16,384 | Slow | 544-2237-ND 182.00 | EPF10K40RC240-4 240-PQFP |100,000] 189 | 2.5V | 49,152 | Slow | 544-1254-ND 216.00 | EPF10K100EQC240-3 
240-POFP |50,000| 189 | 25v | 40.960 | Fast | 544-1268-ND 302.40 | EPF10K50E0C240-1 256-FBGA |100,000| 191 | 25V | 49,152 | Slow | 544-2192-ND 220.80 | EPF10K100EFC256-3 
240-PaFP |50,000| 189 | 25V | 40,960 | Medium | 544-1269-ND 206.40 | EPF10K50EQC240-2 aeek 00 000 ae oy rate aay aN et See SUE ointe 
240-POFP | 50,000 | 189 | 2.5V | 40,960 | Slow [oizaiany 181.20 | EPFIOKS0EQC240-3 240-POFP |130,000] 186 | 2.5V | 65,536 | Medium | 544-2206-NDT 604.80 | EPF1OK130E01240-2 
Sar Rote arene ie aN Shae or cae ead a on EPRIORedaeedos 484-FBGA |130,000| 369 | 2.5V | 65,536 | Fast | 544-2205-ND 688.80 | EPF10K130EFC484-1 
i ~ : ~ as abe - 7 ¢ RoHS Compliant t Industrial Temperature: -40°C ~ 100°C 4 Tube A NEW! 


CPLDs 


Altera's Max families include the cost-optimized MAX 3000 and the high-performance MAX 7000 CPLD’s, each of which offers densities, packages and speed grades to meet a variety of design needs. Altera’s MAX 
CPLD’s are non-volatile, single-chip solutions that do not require additional configuration devices. This means that they can be pre-programmed and reprogrammed using in-system programmability (ISP) and will retain the 
programming algorithm securely, even when the device is powered off. 


Pin-Pin Pin-Pin 
Macro Delay | 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price |Altera Macro Delay | 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price | Altera 
Package | Cells |Gates| (ns) |Pins| (V) (NS) | Part No. Each | Part No. Package | Cells |Gates| (ns) |Pins| (V) (NS) | Part No. Each | Part No. 
MAX I 400-TaFP | 440 | 570] 54 | 76] 18 4 [544-1404-ND@ 18.70 | EPM570GT100C4N 
{00-FBGA | 192] 240] 47 | 80 )39/25| 4 /544-1710-NDe 8.50 JEPM240F100C4N 100-TOFP | 440 | 570 | 54 | 76 | 18 5 |544-1308-ND 14.63 | EPM570GT100C5 
100-FBGA | 192 | 240] 4.7 | 80 33/25 | 5 |544-1709-NDe 6.10 |EPM240F100C5N 400-TaFP | 440 | 570] 54 | 76 | 18 5 |544-1405-ND@ 13.30 | EPM570GT100C5N 
100-FBGA | 192 | 240) 4.7 | 80/33/25 | 5 |544-1711-NDet 8.50 |EPM240F10015N 144-TOFP | 440 | 570 | 54 /116] 18 3 |544-1309-ND 39.71 | EPM570GT144C3 
400-MBGA| 192 | 240 | 47 | 80 |33/25| 4 |544-1707-NDe 8.30 |EPM240M100C4N 144-TaFP | 440 | 570 | 54 [116] 18 3 [544-1406-ND@ 36.10 | EPM570GT144C3N 
100-MBGA| 192 | 240 | 4.7 | 80 [33/25 | 5 |544-1706-ND@ 6.00 |EPM240M1 00C5N 144-TOFP | 440 | 570 | 54 [116] 18 4 [544-1310-ND 27.83 |EPM570GT144C4 
J00-MBGA| 192 | 240 | 47 | 80 [33/25 | 5 |544-1708-ND@T 8.30 |EPM240M10015N 144-TaFP | 440 | 570] 54 | 116] 18 4 |544-1407-ND@ 25.30 | EPM570GT144C4N 
100-TOFP | 192 | 240] 4.7 | 80 |3.3/25| 3 |544-1144-ND 13.09 |EPM240T100C3 144-TaFP | 440 | 570] 54 | 116] 18 5 |544-1311-ND 19.91 | EPM570GT144C5 
100-TaFP | 192 | 240] 47 | 80 |33/25| 3 |544-1962-NDe 11.90 |EPM240T100C3N 144-TaFP | 440 | 570] 54 | 116] 18 5 |544-1408-ND@ 18.10 | EPM570GT144C5N 
400-TOFP | 192 | 240] 4.7 | 80 |3.3/25| 4 |544-1145-ND 9.13 |EPM240T100C4 144-TaFP | 980 |1,270| 6.2 | 116 | 3.3/2.5 | 3 |544-1324-ND 49.94 | EPM1270T144¢3 
100-TaFP | 192 | 240 | 47 | 80 [33/25 | 4 |544-1963-ND@ 8.30 |EPM240T100C4N T44-TOFP | 980 1,270] 6.2 | 116] 3.3/25 | 5 |544-1143-ND 24.97 |EPM12701144C5 
100-TOFP | 192 | 240 | 47 | 80 |3.3/25 | 5 |544-1146-ND 6.60 |EPM240T100C5 144-TaFP | 980 |1,270] 62 |116]3.3/25 |} 5 |544-1388-NDt 34.98 | EPM1270T14415 
400-TOFP | 192 | 240] 47 | 80 |3.3/25| 5 |544-1964-NDe 6.00 |EPM240T100C5N 144-TOFP | 980 |1,270] 6.2 |212|3.3/25] 5 |544-1652-ND@t 31.80 | EPM1270T14415N 
100-TOFP | 192 | 240] 47 | 80 |3.3/25| 5 |544-1965-NDt 9.13 |EPM240T10015 256-FBGA | 980 |1,270] 6.2 | 212| 3.3/2.5 | 3 |544-1321-ND 62.04 | EPM1270F256C3 
100-TOFP | 192 | 240] 4.7 | 80 |3.3/25| 5 |544-2276-NDet 8.30 |EPM240T10015N 256-FBGA | 980 |1,270| 6.2 |212|3.3/25 | 3 [544-1338-ND@ 56.40 | EPM1270F256C3N 
100-FBGA | 192 | 240 | 47 | 80| 18 5 (544-1727-ND@ 6.10 |EPM240GF100C5N 256-FBGA | 980 | 1,270) 6.2 | 212| 3.3/2.5 | 4 |544-1140-ND 43.45 | EPM1270F256C4 
00 FBGA | 192 | 240 | 47 | 80 | 18 5 (544-1728-NDOt 8.50 |EPM240GF10015N 256-FBGA | 980 |1,270] 6.2 | 212) 3.3/25 | 4 |544-1337-ND@ 39.50 | EPM1270F256C4N 
100-MBGA| 192 | 240] 47 | 80 | 18 5 |544-1726-ND® 6.00 |EPM240GIM100C5N 256-FBGA | 980 |1,270] 6.2 | 212| 3.3/2.5 | 5 |544-1141-ND 31.02 | EPM1270F256C5 
100-TaFP | 192 | 240] 47 | 80 | 18 3 |544-1147-ND 13.09 |EPM240GT100C3 256-FBGA | 980 | 1,270] 6.2 | 212) 3.3/2.5) 5 |544-1336-ND@ 28.20 | EPM1270F256C5N 
100-TOFP | 192 | 240] 47 | 80 | 18 3 |544-1395-ND@ 11.90 |EPM240GT100C3N 256-FBGA | 980 |1,270| 6.2 |212|3.3/25 | 5 |544-1381-NDt 43.45 | EPM1270F25615 
100-TaFP | 192 | 240 | 47 | 80 | 18 4 |544-1148-ND 9.13 |EPM2406T100C4 256-FBGA | 980 | 1,270) 6.2 |212| 3.9/2.5 | 5 |544-1675-NDOT 39.50 | EPM1270F25615N 
100-TOFP | 192 | 240] 47 | 80 | 18 4 (544-1396-ND® 8.30 |EPM240GT100C4N 256-MBGA| 980 /1,270) 6.2 |212|3.39/25 | 4 |544-1722-NDe 39.50 | EPM1270M256C4N 
100-TaFP | 192 | 240] 47 | 80 | 18 5 |544-1149-ND 6.60 |EPM2406T100C5 256-MBGA| 980 /1,270) 6.2 |212|3.3/25 | 5 |544-1721-NDe 28.20 | EPM1270M256C5N 
100-TOFP | 192 | 240] 47 | 80 | 18 5 |544-1397-ND@ 6.00 |EPM240GT100C5N 256-MBGA| 980 |1,270) 6.2 |212|3.3/25 | 5 |544-1723-NDet 39.50 | EPM1270M25615N 
100-TOFP | 192 | 240] 47 | 80] 18 5 /544-2274-NDt 9.13 |EPM240GT10015 256-TOFP | 980 | 1,270) 6.2 |116|3.9/2.5 | 3 |544-1335-NDe 45.40 | EPM1270T144C3N 
100-TOFP | 192 | 240 | 47 | 80 | 18 5 _|544-2275-ND@t 8.30 | EPM240GT10015N 256-TOFP | 980 / 1,270) 6.2 |116|3.9/2.5 | 4 |544-1334-NDe 31.80 | EPM1270T144C4N 
T00-FBGA | 440 | 570 | 54 |160/33/25] 4 |544-1716-ND® 78.90 [EPM570FT00C4N 256-TOFP | 980 |1,270| 6.2 |116| 3.9/2.5 | 5 |544-1333-ND@ 22.70 | EPM1270T144C5N 
100-FBGA | 440 | 570) 54 | 160) 3.9/2.5 | 5 |544-1715-ND@ 13.50 |EPM570F100C5N 256-FBGA | 980 11270] 62 |212] 18 3 |544-1327-ND 62.04 |EPM1270GF256C3 
100-FBGA | 440 | 570) 5.4 /160| 3.3/2.5 | 5 |544-1717-NDet 18.90 |EPMS570F10015N 256-FBGA | 980 |1,270] 6.2 | 212) 18 3 /544-1382-ND@ 56.40 | EPM1270GF256C3N 
256-FBGA | 440 | 570 | 5.4 | 160 | 3.3/2.5 3 | 544-1294-ND 47.63 | EPM570F256C3 256-FBGA | 980 |1,270| 6.2 |212] 1.8 4 |544-1328-ND 43.45 | EPM1270GF256C4 
256-FBGA | 440 | 570 | 5.4 | 160 | 3.3/2.5 3 | 544-1312-ND® 43.30 |EPM570F256C3N 256-FBGA | 980 |1,270| 6.2 |212] 1.8 4 |544-1383-NDe 39.50 | EPM1270GF256C4N 
256-FBGA | 440 | 570 | 5.4 | 160 | 3.3/2.5 4 |544-1295-ND 33.33 | EPM570F256C4 256-FBGA | 980 |1,270| 6.2 |212| 1.8 5 |544-1329-ND 31.02 | EPM1270GF256C5 
256-FBGA | 440 | 570 | 5.4 | 160 | 3.3/2.5 4 | 544-1313-ND® 30.30 | EPM570F256C4N 256-FBGA | 980 |1,270| 62 |212| 1.8 5 |544-1384-ND® 28.20 | EPM1270GF256C5N 
256-FBGA | 440 | 570 | 5.4 | 160) 33/25 | 5 |544-1296-ND 23.87 |EPMS70F256C5 256-FBGA | 980 |1,270] 6.2 | 212) 18 5 | 544-2265-NDt 43.45 | EPM1270GF25615 
256-FBGA | 440 | 570 | 5.4 | 160) 33/25 | 5 |544-1314-ND® 21.70 |EPMS70F256C5N 256-FBGA | 980 |1,270] 6.2 | 212) 18 5 | 544-2266-NDet 39.50 | EPM1270GF25615N 
256-FBGA | 440 | 570 | 5.4 | 160 | 3.3/2.5 | 5 | 544-1398-NDt 33.33 |EPMS70F25615. 256-MBGA| 980 |1,270) 6.2 | 212] 1.8 5 |544-1732-NDe 28.20 | EPM1270GM256C5N 
256-FBGA | 440 | 570 | 54 | 160| 3.3/2.5 | 5 | 544-1399-NDOT 30.30 |EPM570F25615N 144-TarP | 980 |1270/ 62 |416| 18 3 |544-1330-ND 49.94 |EPM1270GT144C3 
100-MBGA | 440 | 570) 5.4 | 160 | 3.3/25 | 4 | 544-1713-ND@ 18.70 /EPMS70M100C4N 144-TOFP | 980 [1,270] 62 | 116] 18 3 [544-1385-ND® 45.40 |EPM1270GT144C3N 
100-MBGA | 440 | 570) 5.4 | 160 | 3.3/25 | 5 | 544-1712-ND@ 13.30 /EPMS70M100CSN 144-TOFP | 980 [1.270] 62 | 116] 1.8 4 |544-1331-ND 34.98 | EPM1270GT144C4 
ee ug an af ey ee Tans pat eee 444-TOFP | 980 |1,270] 62 |116] 18 4 |544-1386-ND@ 31.80 | EPM1270GT144C4N 
96" 570 | 5. -3/2.5 544-1719-ND@ E S70M25 144-TOFP | 980 /1,270] 62 | 116] 18 5 |544-1332-ND 24.97 | EPM1270GT144C5 
256-MBGA| 440 | 5/0 | 5.4 | 160) 3.9/2.5 | 5 |544-1718-ND@ 21.70 |EPM570M256C5N 144-torP | 980 |1'270| 62 |116) 18 5 |544-1987-ND@ >2.70 | EPM1270GT144C5N 
256-MBGA] 440 | 570 | 5.4 | 160) 3.3/2.5 | 5  /544-1720-ND@t 30.30 | EPMS7OM2S5615N 256-FBGA | 1,700|2,210] 7.0 |204|3.9/25 | 3 |544-1341-ND 69.85 | EPM2210F256C3 
100-TOFP | 440 | 570) 54 | 76 | 3.3/2.5 | 3 /544-1297-ND 29.37 | EPMS70T100C3 256-FBGA | 1,700|2,210} 7.0 |204| 3.39/25] 3 |544-1356-NDe 63.50 | EPM2210F256C3N 
100-TOFP | 440 ) 570 | 54 | 76 | 3.3/2.5 | 3 /544-1315-ND@ 26.70 | EPMS70T100C3N 256-FBGA | 1700/2210} 7.0 | 204) 3.9/25| 4 |544-1340-ND 48.84 | EPM2210F256C4 
100-TOFP | 440 | 570 | 54 | 76 | 3.3/2.5 | 4 |544-1298-ND 20.57 |EPMS70T100C4 256-FBGA | 1,700|2,210} 7.0 |204| 3.39/25] 4 |544-1355-NDe 44.40 |EPM2210F256C4N 
aig a a a i ee 4 aes ane we Severo OoeeN 256-FBGA | 1,700|2,210| 7.0 |204|3.9/25 | 5 |544-1339-ND 34.87 | EPM2210F256C5 
alesis ell a is Soon 2 Rae Ne isa) CSE HT ODEEN 256-FBGA | 1,700] 2,210} 7.0 |204|3.9/25| 5 |644-1354-ND® 31.70 | EPM2210F256C5N 
iooare | 440 | 670] 64 | 76 [3306 | & | S442D80-NDE cole7'| EPMETOTAGOIE 256-FBGA | 1,700}2,210] 7.0 | 204) 3.3/25 | 5 |544-2267-NDt 48.84 | EPM2210F25615 
ioo-tare | 440 | 870 | 84 | 76 [3308 | 5 |s44208tNDet 1870 |EPMETOTIOOISN 256-FBGA | 1,700}2,210] 7.0 | 204| 3.3/2.5 | 5 |544-2268-ND@t 44.40 | EPM2210F25615N 
Ta&cTORP dag 370-1 ee sas | 3 eee F077 TEPMevOTTaaGa 324-FBGA | 1,700]2,210] 7.0 | 272| 3.3/2.5 | 3 |544-1344-ND 79.64 | EPM2210F324C3 
jatorp | 440 | s70 | 54 ldielaans | 3 feeeerstunst ae io: |EPMEVOTIAACaH 324-FBGA | 1,700 |2,210| 7.0 |272|3.3/25 | 3 |[544-1959-ND@ 72.40 | EPM2210F324C3N 
: pact : 324-FBGA | 1,700] 2,210) 7.0 | 272 | 3.3/2.5 | 4 |544-1343-ND 55.66 | EPM2210F324C4 
144-TOFP | 440 | 570 | 54 |116|3.3/25| 4 |544-1301-ND 27.83 |EPM570T144C4 
324-FBGA | 1,700} 2,210] 7.0 | 272) 3.3/2.5) 4 |544-1960-ND@ 50.60 | EPM2210F324C4N 
144-TaFP | 440 | 570 | 54 |116|33/25| 4 |544-1319-NDe 25.30 |EPM570T144C4N 
324-FBGA | 1,700} 2,210] 7.0 | 272| 3.3/2.5 | 5 |544-1342-ND 39.82 | EPM2210F324C5 
144-ToFP | 440 | 570 | 54 |116 | 3.3/25 | 5 |544-1302-ND 19.91 |EPM5707144C5 
324-FBGA | 1,700} 2,210] 7.0 | 272) 3.3/2.5) 5 |544-1961-ND@ 36.20 | EPM2210F324C5N 
q4a-TorP |440 [570 | 54 [116 [33/25 | 5 |544-1320-NDe 18.10 |EPM570T144C5N 
fi ct 324-FBGA | 1,700 |2,210| 7.0 |272|3.3/25 | 5 |544-2269-NDt 55.66 | EPM2210F32415 
444-ToFP | 440 | 570 | 54 |116|3.3/25| 5 |544-2282-NDt 27.83 |EPM570T14415, 
i Pat 324-FBGA | 1,700] 2,210) 7.0 | 272 | 3.9/2.5 | 5  |544-2270-NDOF 50.60 | EPM2210F32415N 
144-TOFP | 440 | 570 | 54 |116|3.3/25| 5 |544-2283-NDet 25.30 |EPM570T14415N 
256-FBGA | 1,700|2,210} 7.0 | 204) 1.8 3 |544-1350-ND 69.85 | EPM2210GF256C3 
100-FBGA | 440 | 570) 54 |160) 18 5 |544-1730-ND® 13.50 |EPM570GF100C5N 
ERE 256-FBGA | 1,700|2,210] 7.0 | 204) 18 3 |544-1389-ND@ 63.50 | EPM2210GF256C3N 
256-FBGA | 440 | 570 | 54 |160| 18 3 [544-1303-ND 47.63 |EPM570GF256C3 
: are 256-FBGA | 1,700|2,210} 7.0 | 204) 18 4 |544-1349-ND 48.84 | EPM2210GF256C4 
256-FBGA | 440 | 570 | 54 | 160) 18 3 |544-1400-ND® 43.30 |EPM570GF256C3N 
i Bena 256-FBGA | 1,700 |2,210| 7.0 |204| 1.8 4 _|544-1390-ND@ 44.40 | EPM2210GF256C4N 
256-FBGA | 440 | 570] 5.4 | 160) 18 4 |544-1304-ND 33.33 |EPM570GF256C4 
i andl 256-FBGA | 1,700] 2,210} 7.0 | 204) 18 5 (544-1348-ND 34.87 |EPM2210GF256C5 
256-FBGA | 440 | 570] 5.4 | 160) 18 4 |544-1401-ND® 30.30 | EPM570GF256C4N 
i Ben 256-FBGA | 1,700|2,210] 7.0 | 204) 18 5  |544-1391-ND@ 31.70 | EPM2210GF256C5N 
256-FBGA | 440 | 570) 54 |160) 18 5 |544-1305-ND 23.87 |EPMS70GF256C5 
oe6-FBGA| 440 | 570 | 54 \1e0| 18 5 |544-1402.NDe >170 | EPMS570GFO56C5N 256-FBGA | 1,700}2,210] 7.0 | 204) 18 5 |544-2271-NDt 48.84 | EPM2210GF25615 
TOO-MBGAT 44015701 5411601 18 51 544-1729-ND@ 73°30 TEPMS70GMT00C5N 324-FBGA | 1,700}2,210] 7.0 | 272) 18 3 |544-1357-ND 79.64 | EPM2210GF324¢3 
o56-mBGA| 440 | 570 | 54 |160| 18 5 |544-1731-NDe 21.70 |EPMS570GM256C5N 324-FBFA | 1,700 |2,210| 7.0 [272] 18 3 [544-1392-ND@ 72.40 | EPM2210GF324C3N 
100-TOFP | 440 | 570] 54 | 76 | 18 3 |544-1306-ND 29.37 |EPM570GT100C3 @ RoHS Compliant ¢ Industrial Temperature: 40°C ~ 100°C * Tube 
100-TOFP | 440 | 570) 54 | 76] 18 3 |544-1403-ND@ 26.70 |EPMS70GT100C3N + Perform a complete thermal analysis before committing a design to this device package. For more 
100-TOFP | 440 | 570 | 54 | 76 | 18 4 |544-1307-ND 20.57 |EPM570GT100C4 information, see the Operating Requirements for Altera Devices Data Sheet, available at www.digikey.com. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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FATTERAW CPLDs (cont) 


Pin-Pin Pin-Pin 
Macro Delay | 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price |Altera Macro Delay | 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price |Altera 
Package | Cells |Gates| (ns) |Pins| (V) (NS) | Part No. Each | Part No. Package | Cells |Gates| (ns) |Pins| (V) (NS) |Part No. Each | Part No. 
324-FBGA | 1,700]2,210] 7.0 | 272] 18 4 |544-1358-ND 55.66 |EPM2210GF324C4 44-pLcc | 64 [1,250] 5.0 | 68 | 5.0 40 544-2012-NDe 8.40 |EPM7064SLC44-10N 
324-FBFA | 1,700|2,210} 7.0 [272] 1.8 4 |544-1393-ND@ 50.60 |EPM2210GF324C4N 44-PLCC | 64 |1,250] 6.0 | 68 | 5.0 7 |544-2299-5-ND* 25.90 |EPM7064LC44-7 
324-FBGA | 1,700 |2,210) 7.0 | 272) 18 5 |544-1359-ND 39.82 |EPM2210GF324C5 44-PLCG | 64 |1,250] 6.0 | 68 | 5.0 10 |544-2297-5-ND* 18.40 |EPM7064LC44-10 
324-FBFA | 1,700|2,210} 7.0 [272] 1.8 5 |544-1394-ND® 36.20 | EPM2210GF324C5N 44-PLCC | 64 |1,250] 6.0 | 68 | 5.0 15 |544-2298-5-ND* 10.45 |EPM7064LC44-15 
324-FBGA | 1,700 |2,210) 7.0 | 272) 18 5 |544-2272-NDt 55.66 |EPM2210GF32415 44-pLcc | 64 |1,250| 5.0 | 68 | 5.0 7__|544-2016-5-NDt* 24.00 |EPM7064SLI44-7 
324-FBGA | 1,700 |2,210| 7.0 [272| 18 5 |[544-2273-NDot 50.60 |EPM2210GF32415N 44-PLCC | 64 |1,250] 5.0 [68 | 5.0 7 /544-2017-ND@t 24.00 |EPM7064SLI44-7N 
MAX IZ — RoHS Compliant 44-PLCC | 64 |1,250) 6.0 | 68 | 5.0 15 |544-1784-NDt 16.30 |EPM7064L144-15 
68-MBG 192 | 240 75 54 18 6 |544-2445-ND 8.30 |EPM240ZM68C6N 44-TQFP 64 |1,250} 6.0 68 2.5 3 |544-2296-ND 29.40 |EPM7064BTC44-3 
68-MBG 192 | 240 75 54 1.8 7 |544-2446-ND 6.90 |EPM240ZM68C7N 44-TQFP 64 |1,250} 5.0 68 5.0 5  |544-2313-ND 50.00 | EPM7064STC44-5 
100-MBGA| 192 | 240) 7.5 | 80] 18 6 | 544-2447-ND 8.70 |EPM240ZM100C6N 44-TOFP | 64 |1,250| 5.0 | 68 | 5.0 7 __(544-2021-ND 25.00 | EPM7064STC44-7 
joo-meca! 192 | 240) 75 | 80 | 18 7 |544-2448-ND 7.20 |EPM2407IM4 00C7N 4a-TOFP | 64 |1,250] 5.0 | 68 | 5.0 7 /544-2022-ND® 25.00 |EPM7064STC44-7N 
100-MBGA| 440 | 570 | 87 |76| 18 6 |544-2449-ND 19.20 |EPM570ZM100C6N 44-TOFP | 64 |1,250) 5.0 | 36 | 5.0 10 |544-1200-ND 7.50 |EPM7064STC44-10 
100-MBGA| 440 | 570 87 76 18 7 |544-2450-ND 16.00 |EPM570ZM100C7N 44-TQFP 64 |1,250} 5.0 68 5.0 10 |544-2020-ND® 7.50 |EPM7064STC44-10N 
144-MBGA| 440 | 570) 87 |116|) 18 6 | 544-2451-ND 23.90 | EPM570ZM144C6N 44-TOFP | 64 11,250) 5.0 | 68 | 5.0 7 |544-2023-NDt 32.50 | EPM7064STI44-7 
144-MBGA| 440 | 570 | 87 |116] 1.8 | 7 |544-2452-ND 19.90 | EPM570ZM144C7N 44-TOFP | 64 {1,250/ 5.0 | 68 | 5.0 7 |544-2024-NDot 32.50 |EPM7064ST144-7N 
256-MBGA| 440 | 570 | 87 |160| 18 | 6 |544-2453-ND 31.20 | EPM570ZM256C6N Care ol ieee oo 8 30 i. See eo ee 
M00 | eee | fia] a ca | so) arm 2400 [ehrsscor i 
apes | oe lee) ae la | oo | io Pee 1.65 | EPM3032ALG44-4 68-PLcc | 64 |1.250| 6.0 | 68 | 5.0 | 15 |544-2307-5-NDt* 26.60 |EPM7064LI68-15 
: 6] 34) 33) | 10 | SH4=1150-5-ND) 1.20 | EPM3032ALC44-10 84-PLCC | 64 | 1,250) 5.0 | 68 | 5.0] 6 |544-2310-5-ND* 28.00 JEPM7064SLC84-6 
aces 2 so ae a a3 y eee hd i a 84-pLcc | 64 |1250| 5.0 | 68 | 5.0 7 |544-1198-5-ND* 21.00 |EPM7064SLC84-7 
cova | So [on | 4s [| 33 | 4 [easesone san lermmomesean | | S70: | & |taso] 0 [oe | so | 1 |ouenurgnos 19 eroets.ceg, 
4a-TOFP | 32 | 600} 45 | 34 | 33 7 _/544-1153-ND 1.45 |EPM3032ATC44-7 d : ’ ; 
ieyore: | aa: |eao. | aes baa’ | “aa 7 eeibortane a8 |EEMSOSeICA 84-pLcc | 64 |1,250| 6.0 | 68 | 5.0 7__|544-2306-5-ND* 48.00 |EPM7064LC84-7 
Mere | a5" kenga (Maus (as io eared ie I EOMAGSBATGAAAD 84-PLCG | 64 |1,250] 6.0 | 68 | 5.0 70 _/544-2304-5-ND* 35.10 |EPM7064LC84-10 
cree: | eo lbeoo aes (saa lias jo (eaiepeatunee Aro ERM aGOOATOAAAOHI 84-PLCC | 64 |1,250) 6.0 | 68 | 5.0 15 |544-2305-5-ND* 24.00 |EPM7064LC84-15 
eenppe| oa5 keno: | tae (oaae | aaa 10 (eeeednne 4245 EOMAGRORTILAAO 84-PLCC | 64 |1,250] 5.0 | 68 | 5.0 7 |544-2018-ND@t 27.00 |EPM7064SLI84-7N 
: : : 84-PLCC | 64 |1,250] 6.0 | 68 | 5.0 15 |544-2308-5-ND¢* 31.40 |EPM7064L184-15 
tous - in 2 vf ae 0 ental ie Ae 100-PaFP | 64 |1,250| 6.0 | 68 | 50 | 15 |544-2309-5-ND* 29.50 |EPM7064QC100-15 
pice | a idol ae laa | os | ay eeeeeenne pi EBM cneanie4a-i0 T00-TOFP | 64 17,250) 5.0 | 68 | 5.0 | 5 |544-0311-ND 64.50 |EPM7064STC100-5 
aapice: | ea | libel ae (ead: |e io (eee Sia |EPManedAliead iON 400-TOFP | 64 |1,250) 5.0 | 68 | 50 7 |544-2312-ND 40.00 |EPM7064STC100-7 
rrp | cea} deol ae. (ead lca 1 (eaereatin eae |EPManedATCda 400-TOFP | 64 1,250) 5.0 | 68 | 50 10 |544-1199-ND 11.20 |EPM7064STC100-10 
1 z E E 400-TOFP | 64 1,250) 5.0 | 68 | 50 10 |544-2019-NDe 11.20 |EPM7064STC100-10N 
ae a +e a x 33 ; Sent a8 ey to0-TarP | 64 |1,250| 5.0 | 68 | 50 7 |544-2314-NDt 52.00 |EPM7064STI100-7 
Z , : E poy : : 100-TOFP | 64 1,250] 5.0 | 68 | 5.0 7 |544-2315-ND@T 52.00 |EPM7064STI100-7N 
44-TOFP | 64 11,250) 4.5 | 34 | 33 7 |544-1979-ND@ 2.90 | EPMS064ATC44-7N 84-PLcc | 128 2500) 7.5 |100| 50 7 |544-2321-5-ND* 103.20 | EPM7128ELC84-7 
44-TOFP | 64 |1,250) 4.5 | 34 | 3.3 | 10 /544-1159-ND 2.55 | EPM3064ATC44-10 84-PLcc | 128 |2500| 7.5 | 100; 5.0 | 10 |544-2317-5-ND* 64.40 |EPM7128ELC84-10 
44-TorP | 64 |1,250| 45 | 34 | 33 10 _|544-1977-ND@ 2.55 |EPM3064ATC44-10N sa-picc | 128 |2500| 75 |100| 50 42 |544-2318-5-ND* 60.80 |EPM7128ELCe4-12 
44-TOFP | 64 1,250) 4.5 | 34 | 33° / 10 /544-1162-NDt 2.90 )EPMS064ATI44-10 84-PLCc | 128 |2,500| 7.5 |100| 50 | 15 |544-2319-5-ND* 40.60 |EPM7128ELC84-15 
44-ToFP | 64 |1,250} 45 | 34 | 33 10 |544-1980-ND@t 2.90 |EPM3064ATI44-10N sa-PLeC | 128 12.5001 75} 1001 5.0 30 1544-D300-5-ND* 36-80 TEPM7128EL C8420 
100-TOFP | 64 | 1,250) 45 | 66 | 33 4 /544-1157-ND 5.90 | EPM3064ATC100-4 84-pLcc | 128 |2500| 7.5 |100| 50 | 20 |544-2322-5-NDt* 55.40 |EPM7128EL184-20 
100-TOFP | 64 1,250) 45 | 66 | 33 4 |544-1975-ND® 5.90 |EPM3064ATC100-4N s4-pLcc | 128 \2'500/ 60 |100| 50 6  |544-2035-ND 55.50 |EPM7128SLC84-6 
100-TOFP | 64 |1,250| 4.5 | 66 | 3.3 7 {544-1158-ND 3.75 | EPM3064ATC100-7 84-PLcc | 128 2,500) 6.0 | 100] 5.0 7 |544-2325-5-ND* 42.00 |EPM7128SLC84-7 
100-TOFP | 64 | 1,250) 45 | 66) 33 7 (544-1976-ND® 3.75 |EPM3064ATC100-7N 84-pLcc | 128 |2.500| 6.0 |100| 5.0 7 |544-2326-5-ND@* 42.00 |EPM7128SLC84-7N 
100-TOFP | 64 1,250] 45 | 66 | 33 10 |544-1156-ND 3.10 |EPM3064ATC100-10 Ba-PLCC | 128 12.500) 60 | 68 | 5.0 40 1844-1207-5:ND* 30.50 TEPM7128SLC84-10 
1OO-TOFP | 64 11,250) 45 | 66 | 33 / 10 [Sasslg7ANDe 3.10 | EPM3064ATC100-10N 84-PLCC | 128 |2,500] 6.0 100) 5.0 | 10 |544-2033-5-ND@* 30.50 |EPM7128SLC84-10N 
1OO-TOFP ) 64 11,250) 45 | 66) 33 |) 10 [MA 2277-NDT 3.75 | EPMS064ATI100-10 84-PLoc | 128 |2,500} 6.0 | 68 | 5.0 | 15 |544-1208-5-ND* 19.00 |EPM7128SLC84-15 
AO0-TOFP | 64 |1,250/ 45 | 66 | 33 | 10 [SaieczeNOer 3.75 |EPM3064ATI100-10N 84-PLoc | 128 |2,500] 6.0 |100| 5.0 | 15 |544-2034-NDe 19.00 |EPM7128SLC84-15N 
1O0-TOFP | 128 2,500) 5.0 | 80) 3.3 5 [544-1164-ND 18.75 /EPM3128ATC100-5 84-PLCC | 128 |2,500| 6.0 |100| 5.0 | 10 |[544-2036-NDt 39.50 |EPM7128SLI84-10 
100-TOFP | 128 2,500) 5.0 | 80) 33 5 /544-1982-ND@ 18.75 /EPM3126ATC100-5N 700-POFP | 128 |2,500} 7.5 |100) 5.0 | 15 |544-2323-5-ND* 55.40 |EPM/128EQC100-15 
100-TOFP | 128 |2,500) 5.0 | 80) 33 7 /544-1165-ND 11.75 | EPM3128ATC100-7 100-PaFP | 128 |2,500] 7.5 |100) 50 | 15 |544-2324-5-NDt* 84.80 |EPM7128EQI100-15 
100-TOFP | 128 |2,500) 5.0 | 80) 33 7 /544-1983-ND@ 11.75 /EPM3128ATC100-7N 100-POFP | 128 |2,500] 6.0 |100] 5.0 6 |544-2039-ND 76.50 |EPM7128SQC100-6 
100-TOFP | 128 |2,500| 5.0 | 80 | 3.3 10_|544-1163-ND 8.60 |EPM3128ATC100-10 100-POFP | 128 |2,500} 6.0 | 100) 5.0 7 |544-2040-ND 57.50 |EPM7128SQC100-7 
100-TOFP | 128 (2,500) 5.0 | 80 | 33 10 /544-1981-ND® 8.60 |EPM3128ATC100-10N too-parp | 128 |2'500/ 60 |100| 5.0 7 |544-2041-ND@ 57.50 |EPM7128S0C100-7N 
100-TOFP | 128 /2,500) 5.0 | 80 | 33 10 |544-1169-NDt 11.75 |EPM3128ATI100-10 700-POFP | 128 }2'500) 60) 64 | 5.0 40 1544-1209-ND 4050 [EPM7128S0C100-10 
Pre inn ape a .y Ms reared aon Fee ee 100-ParP | 128 |2,500} 6.0 | 100) 5.0 10 |544-2037-ND@ 40.50 |EPM7128SQC100-10N 
, ; . -1167- . i 100-POFP | 128 |2,500] 6.0 | 84) 50 15 |544-1210-ND 24.00 |EPM7128SQC100-15 
ee ae pan 78 6 38 o Se on el 100-ParP | 128 |2,500} 6.0 |100/ 5.0 15 |544-2038-ND@ 24.00 |EPM7128SQC100-15N 
, ; ; -1168- . I 100-POFP | 128 |2,500| 6.0 |100| 5.0 10 |544-2329-NDt 53.00 |EPM7128SQI100-10 
144-TOFP | 128 | 2,500) 5.0 | 96 | 33 7 |544-1986-ND® 12.75  EPM3128ATC144-7N T00-ParP | 128 [2,500/ 6.0 [100] 5.0 10 |544-2330-ND@F 53.00 [EPM7128SQI100-10N 
144-TOFP | 128 |2,500) 5.0 96 3.3 10 |544-1166-ND 9.20 |EPM3128ATC144-10 100-TOFP | 128 |2,500] 7.5 | 100 25 4 |544-2032-ND 43.20 |EPM7128BTC100-4 
144-TQFP | 128 /2,500} 5.0 96 3.3 10 |544-1984-ND@ 9.20 |EPM3128ATC144-10N 400-TOFP | 128 |2,500) 6.0 | 100 5.0 6 |544-2331-ND 81.50 |EPM7128STC100-6 
144-TOFP | 256 |5,000| 7.5 | 116 3.3 7 |544-1173-ND 22.75 | EPM3256ATC144-7 400-TOFP | 100 2'500 6.0 |100 5.0 7 |544-1785-ND 61.00 |EPM7128STC100-7 
{44-TOFP | 256 /5,000] 7.5 |116| 33 7 |544-1991-ND® 22.75 |EPM3256ATC144-7N too-TarP | 128 [2500| 60 |100| 5.0 7 |544-2332-ND@ 61.00 |EPM7128STC100-7N 
144-TQFP | 256 |5,000) 7.5 |116) 3.3 10 /544-1172-ND 19.25 | EPM3256ATC144-10 700-TOFP | 128 [2,500] 6.0 |84¢/ 50 10 |544-1211-ND 44.00 |EPM7128STC100-10 
144-TQFP | 256 5,000} 7.5 |116} 3.3 10 |544-1990-ND@ 19.25 | EPM3256ATC144-10N 100-TOFP | 128 |2,500] 6.0 | 100 5.0 10 |544-2045-NDe 44.00 |EPM7128STC100-10N 
144-TOFP | 256 |5,000} 7.5 |116] 3.3 10 |544-1174-NDt 22.75 |EPM3256ATI144-10 100-TOFP | 128 |2,500) 6.0 |84¢| 50 15 |544-1212-ND 16.75 |EPM7128STC100-15 
jat-TORe 256 5,000 1 116 33 7 eee 22.18 ee a 100-TOFP | 128 /2,500} 6.0 | 100} 5.0 15 |544-2046-ND® 16.75 |EPM7128STC100-15N 
| i i ; -1171- . = 100-TOFP | 128 |2,500| 6.0 |100| 5.0 10 |544-2333-NDt 57.50 |EPM7128STI100-10 
208-PQFP | 256 |5,000/ 7.5 | 158] 33 7 |544-1989-ND® 26.00 /EPM3256AQC208-7N {00-TOFP [128 /2,500/ 6.0 [100 | 50 10 /544-2334-ND@T 57.50 [EPM7128ST1100-10N 
208-PQFP | 256 /5,000) 7.5 | 158 id) 10 |544-1170-ND 20.00 | EPM3256AQC208-10 160-PQFP | 128 |2,500| 6.0 | 100 5.0 7 |544-2328-ND 67.00 |EPM7128SQC160-7 
208-PQFP | 256 /5,000) 7.5 | 158 3.3 10 |544-1988-ND® 20.00 | EPM3256AQC208-10N 460-PQFP | 128 |2,500| 6.0 | 100 5.0 10 |544-2327-ND 50.00 |EPM7128SQC160-10 
208-POFP | 512 /10,000, 7.5 |172| 3.3 7__|544-1176-ND 55.00 | EPM3512AQC208-7 160-POFP | 128 |2,500} 6.0 | 100) 50 15 |544-2042-ND 33.50 |EPM7128SQC160-15 
208-POFP | 512 /10,000/ 7.5 | 172) 33 10 /544-1175-ND 42.50 |EPM3512AQC208-10 160-POFP | 128 |2,500| 6.0 |100| 5.0 15 |544-2043-ND@ 33.50 |EPM7128SQC160-15N 
208-PQFP | 512 10,000} 7.5 | 172 id 10 |544-1994-ND® 42.50 |EPM3512AQC208-10N 760-POFP | 128 |25001 6.0 | 100 5.0 10 |544-2044-NDt 65.50 |EPM7128SQ1160-10 
256-FBGA | 512 10,000) 7.5 | 208) 3.3 10 |544-1993-NDt 70.00 | EPM3512AFI256-10 84-PLCG | 160 |3,200] 10.0 | 104] 5.0 10 |544-2335-5-ND* 134.80 |EPM7160ELC84-10 
256-FBGA | 512 /10,000| 7.5 |208| 3.3 10 _|544-2279-ND 54.00 |EPM3512AFC256-10 84-pLcc | 160 |3,200] 10.0 |104| 5.0 45 |544-2336-5-ND* 79.40 |EPM7160ELC84-15 
MAX 7000 84-PLCG | 160 |3,200] 10.0 |104| 5.0 20 )544-2337-5-ND* 67.20 | EPM7160ELC84-20 
44-PLCC | 32 | 600] 5.0 | 36] 50 7 ‘|544-1183-5-ND* 8.40 JEPM7032SLC44-7 84-PLCC | 160 |3,200| 10.0 [104 | 5.0 20 _|544-2338-5-NDt* 88.60 |EPM7160ELI84-20 
44-PLCC | 36 | 600 | 5.0 | 36 | 50 7 |544-2002-ND® 8.40 |EPM7032SLC44-7N 84-PLCC | 160 3,200] 6.0 | 104] 5.0 7 544-2047-5-ND* 66.00 |EPM/160SLC84-7 
44-PLCC | 32 | 600 | 5.0 | 36 | 50 10 |544-1182-5-ND* 6.00 |EPM7032SLC44-10 84-PLCC | 160 |3,200] 6.0 | 64 | 5.0 10 |544-1213-5-ND* 48.00 |EPM7160SLC84-10 
44-PLCC | 36 | 600 | 5.0 | 36 | 5.0 10 |544-2001-NDe 6.00 |EPM7032SLC44-10N 84-PLCC | 160 |3,200] 6.0 |104| 5.0 10 |544-2339-5-ND@* 48.00 | EPIM7160SLC84-10N 
44-pLcc | 32 | 600 | 6.0 | 36 | 5.0 6 | 544-2288-5-ND* 36.90 |EPM7032LC44-6 84-PLCC | 160 /3,200] 6.0 | 104] 5.0 10 |544-2048-NDt 62.00 |EPM7160SLI84-10 
44-PLCC | 32 | 600 | 6.0 | 36 | 5.0 7 |544-2289-5-ND* 20.20 |EPM7032LC44-7 100-TOFP | 160 |3,200| 6.0 |104| 5.0 6 [544-2340-ND 97.00 |EPM7160STC100-6 
44-PLCC | 32 | 600 | 6.0 | 36 | 5.0 10 |544-2284-5-ND* 12.90 |EPM7032LC44-10 {00-TOFP | 160 [3,200]; 6.0 [104 | 5.0 7 /544-2051-ND 73.00 |EPM/160STC100-7 
44-PLCC | 32 | 600 | 6.0 | 36 | 5.0 12 |544-2285-5-ND* 10.45 |EPM7032LC44-12 100-TOFP | 160 /3,200) 6.0 | 84 | 50 10 |544-1214-ND 52.50 |EPM7160STC100-10 
44-PLCC | 32 | 600 | 6.0 | 36 | 50 15 |544-2286-5-ND* 7.55 |EPM7032LC44-15 100-TOFP | 160 /3,200) 6.0 |104| 50 10 |544-2050-NDe 52.50 |EPM7160STC100-10N 
44-PLcc | 32 | 600 | 6.0 | 36 | 5.0 15 _|544-2287-5-ND* 7.55 |EPM7032LC44-15T 100-TOFP | 160 |3,200) 6.0 | 104] 5.0 10 |544-2052-NDt 68.00 | EPM7160STI100-10 
44-PLCC | 32 | 600 | 5.0 | 36 | 5.0 7 /544-1184-5-NDT* 70.80 |EPM7032SL144-7 100-TOFP | 160 |3,200| 6.0 |104| 5.0 10 _|544-2053-NDet 68.00 |EPM7160STI100-10N 
44-PLCC | 36 | 600 | 5.0 | 36 | 5.0 7 |544-2003-ND@t 10.80 |EPM7032SLI44-7N 160-POFP | 160 |3,200; 6.0 | 104 5.0 10 /544-2049-ND 60.00 |EPM7160SQC160-10 
44-PLCC | 32 | 600 | 6.0 | 36 | 5.0 12 |544-2290-5-ND¢* 49.30 |EPM7032L144-12 160-PGA | 192 |3,750] 12.0 |124| 5.0 20 /544-2341-NDt 321.00 |EPM7192EGI160-20 
44-PLCC | 32 | 600 | 6.0 | 36 | 5.0 15 |544-2291-5-ND¢* 14.70 |EPM7032L144-15 160-POFP | 192 |3,750] 7.5 | 124) 5.0 7 |544-2342-ND 108.00 | EPM7192SQC160-7 
44-Torp | 32 | 600 | 5.0 | 36 | 5.0 5 [544-2293-ND 20.50 |EPM7032STC44-5 160-POFP | 192 |3,750| 7.5 | 124) 50 10 |544-1215-ND 81.50 |EPM7192SQC160-10 
4a-TOFP | 32 | 600} 5.0 | 36 | 5.0 7 )544-1186-ND 8.40 |EPM7032STC44-7 160-POFP | 192 |3,750| 7.5 |124| 5.0 10 _|544-2054-ND@ 81.50 |EPM7192SQC160-10N 
44-Torp | 36 | 600 | 50 | 36 | 5.0 7 |544-2005-ND® 8.40 |EPM7032STC44-7N 160-POFP | 192 |3,750; 7.5 | 124) 5.0 15 |544-1216-ND 52.50 |EPM/192SQC160-15 
44-ToFP | 32 | 600 | 5.0 | 36 | 50 10 |544-1185-ND 6.00 |EPM7032STC44-10 160-POFP | 192 |3,750] 7.5 | 124) 5.0 15 |544-2055-ND@ 52.50 |EPM7192SQC160-15N 
44-torp | 36 | 600 | 5.0 | 36 | 5.0 40 |544-2004-NDe 6.00 |EPM7032STC44-10N 160-POFP | 192 |3,750] 7.5 | 124) 50 10 |544-2343-NDt 106.00 | EPM7192SQI160-10 
44-torp | 32 | 600 | 6.0 | 36 | 50 15 |544-2294-ND 41.75 |EPM70327TC44-15 160-POFP | 192 |3,750| 7.5 | 124) 5.0 10 |544-2344-NDet 106.00 |EPM7192SQI160-10N 
4a-TOFP | 32 | 600 | 5.0) 36 | 5.0 7 )544-1187-NDF 70.80 |EPM703251144-7 256-FBGA | 256 |5,000| 12.0 |164| 25 7 |[544-2355-ND 44.00 |EPM7256BFC256-7 
44-torp | 36 | 600 | 50 | 36 | 5.0 7 |544-2006-ND@t 40.80 |EPM7032STI44-7N 192-PGA | 256 [5,000] 12.0 |164| 5.0 20 |544-2356-NDT 426.00 [EPM7256EGI192-20 
44-PQFP 32 | 600 | 6.0 36 5.0 15 |544-2292-ND 41.75 |EPM70320C44-15 208-PQFP | 256 /5,000) 7.5 |164] 5.0 7 |544-2065-ND 117.00 | EPM7256SQC208-7 
44-PLCC 64 |1,250) 5.0 68 5.0 5  |544-2013-5-ND* 37.00 |EPM7064SLC44-5 208-PQFP | 256 {5,000} 7.5 |164| 5.0 7 |544-2066-ND® 117.00 | EPM7256SQC208-7N 
44-PLcc | 64 |1,250| 5.0 | 36 | 5.0 7__|544-1196-5-ND* 18.60 |EPM7064SLC44-7 @ RoHS Compliant ¢ Industrial Temperature: 40°C ~ 100°C * Tube 
44-PLOC 64 /1,250) 5.0 68 5.0 7 544-2014-ND@ 18.60 |EPM7064SLC44-7N + Perform a complete thermal analysis before committing a design to this device package. For more 
44-PLCC 64 [1,250] 5.0 36 5.0 10_|544-1195-5-ND 8.40 |EPM7064SLC44-10 information, see the Operating Requirements for Altera Devices Data Sheet, available at www.digikey.com. | (Continued) 
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/NOTERYA\. CPLDs (cont.) 


Pin-Pin Pin-Pin 
Macro Delay | 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price |Altera Macro Delay | 1/0 | Voltage | Speed | Digi-Key Price |Altera 

Package | Cells |Gates| (ns) |Pins| (V) (NS) | Part No. Each | Part No. Package | Cells |Gates| (ns) |Pins| (V) (NS) | Part No. Each | Part No. 
208-PQFP | 256 /5,000| 7.5 |164¢] 5.0 10 /544-1219-ND 87.50 |EPM7256SQC208-10 144-TQFP | 128 2,500] 5.0 [100] 3.3 10 /544-1205-ND 29.50 |EPM7128AETC144-10 
208-PQFP | 256 /5,000} 7.5 |164¢} 5.0 15 /544-1220-ND 70.00 |EPM7256SQC208-15 144-TQFP | 128 |2,500} 7.5 |100) 5.0 10 |544-2030-ND@ 29.50 | EPM7128AETC144-10N 
208-PQFP | 256 /5,000} 7.5 |164] 5.0 15 |544-2064-ND@ 70.00 |EPM7256SQC208-15N 100-TQFP | 256 |5,000} 12.0 |164) 5.0 5  |544-2058-ND 141.00 | EPM7256AETC100-5 
208-RQFP | 256 |5,000| 7.5 |164| 5.0 7 |544-2069-ND 180.00 | EPM7256SRC208-7 100-TOFP | 256 |5,000} 12.0 |164) 5.0 7 |544-2351-ND 80.00 | EPM7256AETC100-7 
208-RQFP | 256 |5,000| 7.5 |164| 5.0 10 [544-2067-ND 144.00 | EPM7256SRC208-10 100-TOFP | 256 |5,000} 12.0 |164| 5.0 7 [544-2352-ND@ 80.00 | EPM7256AETC100-7N 
208-RQFP | 256 [5,000] 7.5 |164| 5.0 15 |544-2068-ND 86.00 |EPM7256SRC208-15 100-TQFP | 256 |5,000| 5.5 | 84 3.3 10 /544-1217-ND 48.50 |EPM7256AETC100-10 
208-RQFP | 256 |5,000| 7.5 |164| 5.0 10 |544-2070-NDt 187.00 | EPM7256SRI208-10 100-TOFP | 256 |5,000} 12.0 |164) 5.0 10 /544-2057-ND® 48.50 |EPM7256AETC100-10N 

MAX 7000A 100-TOFP | 256 /5,000) 120 |164| 50 7 ‘|544-2061-NDt 136.50 | EPM7256AETI100-7 

144-TQFP | 256 |5,000} 12.0 |164) 5.0 5  |544-2060-ND 156.00 | EPM7256AETC144-5 

Arlee | 32 | GO] GO) 36 | Bo | 7 Beene Pr eer een 144-TorP | 256 [5,000| 12.0 |164| 5.0 | 7 |544-2353-ND 87.00 |EPM7256AETC144-7 
azpicc | 32 | 600! 60 | 36) 50 | 10 |544-1995-NDe 210 |EPM7032AELC44-10N 144-TOFP | 256 [5,000/ 12.0 [164] 5.0 | 7 |544-2354-ND@ 87.00 |EPM7256AETC144-7N 
44-ToFP | 32 | 600 | 45 | 36 33 4 |544-1179-ND 4.50 |EPM7032AETC44-4 144-TQFP | 256 |5,000} 5.5 /120] 33 10 |544-1218-ND 59.00 | EPM7256AETC144-10 
44-TOFP | 32 | 600! 6.0 | 36 50 4 |544-1998-ND@ 4.50 |EPM7032AETC44-4N 144-TOFP | 256 |5,000} 12.0 |164) 5.0 10 |544-2059-ND® 59.00 | EPM7256AETC144-10N 
44-TOFP 32 | 600 | 45 | 36 3.3 7 |544-1180-ND 3.00 |EPM7032AE1C44-7 144-TQFP | 256 |5,000} 12.0 |164) 5.0 7 |544-2062-NDt 152.00 | EPM7256AETI144-7 
44-TQFP 32 | 600 | 6.0 | 36 5.0 7 |544-1999-ND® 3.00 | EPM7032AETC44-7N 144-TOQFP | 256 [5,000] 12.0 |164| 5.0 7___[544-2063-ND@t 152.00 |EPM7256AETI144-7N 
44-TQFP 32 | 600 | 4.5 | 36 3.3 10 /544-1178-ND 2.40 | EPM7032AETC44-10 208-PQFP | 256 /5,000| 12.0 | 164] 5.0 5  |544-2056-ND 172.00 |EPM7256AEQC208-5 
44-TQFP 32 | 600 | 6.0 | 36 5.0 10 /544-1997-ND® 2.40 |EPM7032AETC44-10N 208-PQFP | 256 /5,000| 12.0 |164| 5.0 7 |544-2350-ND 96.00 | EPM7256AEQC208-7 
44-TOFP 32 | 600 | 45 | 36 3.3 7 |544-1181-NDt 3.95 |EPM7032AETI44-7 208-PQFP | 256 /5,000| 12.0 | 164] 5.0 10 /544-2349-ND 71.00 |EPM7256AEQC208-10 
44-TOFP 32 | 600 | 6.0 | 36 5.0 7 |544-2000-ND@t 3.95 |EPM7032AETI44-7N 256-FBGA | 256 /5,000| 12.0 |164| 5.0 5 = |544-2346-ND 151.00 | EPM7256AEFC256-5 
44-PLCC | 64 /1,250) 6.0 | 68 | 5.0 10 /544-2295-5-ND* 7.20 |EPM7064AELC44-10 256-FBGA | 256 |5,000| 12.0 | 164 | 5.0 7__|544-2347-ND 45.00 |EPM7256AEFC256-7 
44-TOFP | 64 11,250) 4.5 | 36 | 33 4 |544-1192-ND 50.00 | EPM7064AETC44-4 256-FBGA | 256 [5,000] 12.0 | 164) 5.0 10 544-2345-ND 34.00 |EPM7256AEFC256-10 
44-TOFP | 64 1,250) 4.5 | 36 | 3.3 7 /$44-1193-ND 25.00 | EPM7064AETC44-7 256-FBGA | 256 |5,000| 12.0 |164| 5.0 7 |544-2348-NDt 200.00 | EPM7256AEFI256-7 
AeTOFP | 64 |1,250/ 6.0 | 68 | 5.0 | 7 [Sé4:2008-NDe 25.00 | EPM7064AETC44-7N 144-TOFP | 512 |10,000] 7.5 | 120] 5.0 7 |544-2360-ND 270.00 |EPM7512AETC144-7 
4e-TOFP | 64/1200) 45/36 / 33 | 10 Bee iIaNe 7-60 /EPMPO64AETC44+10 144-TOFP | 512 |10,000/ 7.5 |120} 3.3 | 10 |544-2073-ND 180.00 | EPM7512AETC144-10 
AeTORP | G4 11,250) 6.0 / 68) 5.0 | 10 Rear eee 7-00. | EEN DG SAETUAT-ION 144-torP | 512 [10.000] 75 |120| 33 | 12 |544-2074-ND 120.00 |EPM7512AETC144-12 
44-TOFP 64 |1,250} 4.5 | 36 3.3 7 |544-1194-NDt 32.50 | EPM7064AETI44-7 7 : Fr 
44-TOFP 64/1250! 60 | 68 50 7 |544-2011-ND@t 32.50 | EPM7064AETI44-7N 208-PQFP | 512 10,000) 7.5 |164] 5.0 7 ~~ |544-2359-ND 302.00 | EPM7512AEQC208-7 
100-TOFP | 64 1/950 45 68 33 4 |544-1189-ND 80.50 EPM7064AETC100-4 208-PQFP | 512 10,000) 7.5 |164] 5.0 10 /544-2358-ND 201.00 | EPM7512AEQC208-10 
100-TOFP | 64 1.250 45 68 33 7 1544-1190-ND 70.25 EPM7064AETC100-7 208-PQFP | 512 10,000) 7.5 |164] 33 10 |544-2072-NDt 261.00 | EPM7512AEQI208-10 
toororp | 64 |i'250| 4s | 63 | 33 | 10. |544-1188-ND 11.30 |EPM7064AETC100-10 256-FBGA | 512 /10,000| 75 |2i2] 5.0 | 7 |544-2357-ND 376.00 |EPM7512AEFC256-7 
too-tare | 64 |1'250/ 60 | 6s | 50 | 10 |544-2007-NDe 1130 [EPM7oe4aeTci1o0-10n | | 256-FBGA | 512 {10,000 7.5 |212| 33 | 10 |544-2071-NDt 327.00 |EPM7512AEFI256-10 
100-TOFP | 64 |1,250) 6.0 | 68 3.3 7 |544-2010-NDt 52.40 | EPM7064AETI100-7 MAX 7000B 
84-PLCC | 128 |2,500/ 5.0 | 68 | 3.3 10_|544-1201-5-ND* 16.00 | EPM7128AELC84-10 256-FBGA | 512 {10,000} 5.5 | 212] 2.5 5 |544-2361-ND 300.00 |EPM7512BFC256-5 
100-FBGA | 128 /2,500| 7.5 |100] 5.0 5 = |544-2026-ND 97.50 |EPM7128AEFC100-5 MAX 9000 
tenant i Bet Es o 50 Mi Sa ae Sey eae. 84-PLCC | 320 |6,000| 10.0 | 60 5.0 15 |544-2362-5-ND* 123.00 |EPM9320LC84-15 
too-raFP | 128 \2's00/ 75 |too| 50 | 5 |544-2028-NDe 8180 |EPM7128AETC100-5N | | 208-ROFP | 560 [12,000] 10.0 |153| 5.0 | 10 |544-2963-ND 234.00 |EPM9560ARC208-10 
too-torP | 128 |2’s00/ so | 4 | 33 | 7 |s44-1204-ND 43.50 |EPM7128AETC100-7 208-ROFP | 560 [12,000] 10.0 |153]} 5.0 | 10 |544-2364-NDt 305.00 | EPM9560ARI208-10 
100-TOFP | 128 |2,500| 7.5 |100| 5.0 7  |544-2029-ND® 43.50 |EPM7128AETC100-7N 240-RQFP | 560 12,000) 10.0 /191] 5.0 10 |544-2365-NDt 336.00 | EPM9560ARI240-10 
100-TOFP | 128 |2,500/ 5.0 | 84 33 10 |544-1202-ND 16.75 |EPM7128AETC100-10 240-ROFP | 560 /12,000) 10.0 | 191 5.0 15 /544-2366-ND 364.00 | EPM9560RC240-15 
100-TOFP | 128 |2,500] 7.5 |100] 5.0 10 |544-2027-NDe 16.75 | EPM7128AETC100-10N 240-RQFP | 560 [12,000] 10.0 [191 | 5.0 20 |544-2367-NDt 337.00 |EPM9560R1240-20 
100-TOFP ) 128 |2,500} 5.0 | 84 | 33 7 |544-1206-NDt 79.50 |EPM7128AETI100-7 RoHS Compliant + Industrial Temperature: -40°C ~ 100°C * Tube + Perform a complete thermal 
100-TOFP | 128 /2,500} 7.5 | 100} 5.0 7 |544-2031-ND@t 79.50 |EPM7128AETI100-7N analysis before committing a design to this device package. For more information, see the Operating Requirements for 
144-TQFP | 128 |2,500| 7.5 |100| 5.0 7 [544-2316-ND 52.50 |EPM7128AETC144-7 Altera Devices Data Sheet, available at www.digikey.com. 


Configuration Devices 


During device operation, Altera® FPGA's store configuration data in SRAM cells. Because SRAM memory is volatile, the SRAM cells must be loaded with configuration data each time the device powers up. You can 


configure the devices using data stored in an Altera configuration device. Altera configuration devices are offered in different densities and provide a variety of features. 


Memory On-Chip 
Size Decompression ISP Voltage Digi-Key Price Altera 
(BIT) Support Support Reprogrammable (V) Package Part No. Each Part No. 
No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1221-5-ND* 5.50 EPC1064PC8 
65K No No No 5.0 8-PDIP 544-1368-5-ND* 7.70 EPC1064PI8 
No No No 5.0 20-PLCC 544-1367-5-ND* 9.10 EPC1064L120 
No No No 5.0 8-PDIP 544-1370-5-ND* 13.25 EPC1213P18 
212K No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1222-5-ND* 9.50 EPC1213PC8 
No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-2188-5-ND* 10.75 EPC1213LC20 
No No No 5.0 20-PLCC 544-1369-5-ND* 15.00 EPC1213L120 
No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1224-5-ND* 3.50 EPC1441PC8 
400K No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1225-5-ND* 4.90 EPC1441PI8 
No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1223-5-ND* 3.50 EPC1441LC20 
No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1371-5-ND@* 3.50 EPC1441LC20N 
440K No No No 5.0/3.3 32-TQFP 544-1372-ND 3.95 EPC1441TC32 
No No No 5.0/3.3 32-TQFP 544-1649-ND® 3.95 EPC1441TC32N 
No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1232-5-ND* 15.50 EPC1PI8 
No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1375-5-ND@* 15.50 EPC1PI8N 
No No No 5.0/3.3 8-PDIP 544-1231-5-ND* 11.00 EPC1PC8 
No No Yes 3.3 8-SOIC 544-1241-5-ND@* 3.50 EPCS1SI8 
1M No No Yes 3.3 8-SOIC 544-1242-5-ND@* 3.50 EPCS1SI8N 
No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1229-5-ND* 12.50 EPC1LC20 
No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1934-5-ND@* 12.50 EPC1LC20N 
No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1230-5-ND* 1750 EPC1LI20 
No No No 5.0/3.3 20-PLCC 544-1651-ND® 1750 EPC1LI20N 
No Yes Yes 5.0/3.3 20-PLCC 544-1233-5-ND* 33.50 EPC2LC20 
No Yes Yes 5.0/3.3 20-PLCC 544-1234-5-ND* 45.00 EPC2L120 
No Yes Yes 5.0/3.3 20-PLCC 544-1650-ND® 45.00 EPC2LI20N 
1.6M No Yes Yes 5.0/3.3 20-PLCC 544-1376-5-ND@* 33.50 EPC2LC20N 
° No Yes Yes 5.0/3.3 32-TQFP 544-1235-ND 37.50 EPC2TC32 
No Yes Yes 5.0/3.3 32-TQFP 544-1236-ND 52.50 EPC2TI32 
No Yes Yes 5.0/3.3 32-TQFP 544-1648-ND® 52.50 EPC2TI32N 
No Yes Yes 5.0/3.3 32-TQFP 544-1377-ND® 37.50 EPC2TC32N 
Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1237-ND 41.00 EPC4QC100 
Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1378-ND® 41.00 EPC4QC100N 
4M Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-2189-ND 55.50 EPC4Q1100 
Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-2190-ND® 55.50 EPC4Q1100N 
No Yes Yes 3.3 8-SOIC 544-1243-5-ND 13.00 EPCS4SI8 
No Yes Yes 3.3 8-SOIC 544-1379-5-ND@* 13.00 EPCS4SI8N 
Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1238-ND 45.00 EPC8QC100 
8M Yes Yes No 3.3 100-PQFP 544-1683-ND® 45.00 EPC8QC100N 
Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1239-ND 61.00 EPC8Q!100 
Yes Yes No 3.3 100-PQFP 544-1682-ND® 61.00 EPC8QI100N 
No No Yes 3.3 16-SOIC. 544-1240-5-ND@* 16.25 EPCS16SI16N 
Yes Yes Yes 3.3 88-UBGA 544-1228-ND 87.00 EPC16UC88 
Yes No No 3.3 88-UBGA 544-1374-ND® 87.00 EPC16UC88N 
46M Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1226-ND 59.00 EPC16QC100 
Yes Yes No 3.3 100-PQFP 544-1681-ND® 59.00 EPC16QC100N 
Yes Yes Yes 3.3 100-PQFP 544-1227-ND 80.00 EPC16Q1100 
Yes Yes No 3.3 100-PQFP 544-1684-ND® 80.00 EPC16QI100N 
No Yes Yes 3.3 8-SOIC 544-2567-5-ND@* NEW! 14.75 EPCS16SI8N 
64M No Yes Yes 3.3 16-SOIC 544-1380-5-ND@* 32.50 EPCS64SI16N 
@ RoHS Compliant * Tube 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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JANOS RYAN, 
Programming Cable, USB 


The USB-Blaster™ download cable interfaces to a standard USB PC port. The cable is a hardware interface to either a 
standard PC or UNIX workstation RS-232 port or a USB port. It provides configuration data to Excalibur™, Mercury™, 
APEX™ |I, APEX 20K, ACEX® 1K, FLEX® 10K, FLEX 8000 and FLEX 6000 devices and programming data to MAX® 9000, 
MAX 7000S, MAX 3000A, MAX 7000B and MAX 7000A devices. The MasterBlaster™ supports the SignalTap® feature, 
which allows designers to view internal device logic nodes with a virtual logic analyzer. 


544-1775-ND USB(PL-USB-BLASTER-RCN) ..........0000cccccceeceeeseeeeceeeeeeeeeesseeeeeeeneeeeeenens $300.00 


ByteBlaster™ Programming Cable 


This cable can program and configure 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5.0V devices. The cable also provides support for active serial 
programming of serial configuration devices. The cable drives configuration data from the PC to Stratix®, Stratix GX, 
Cyclone®, APEX™ II, APEX 20K (including APEX 20K, APEX 20KE, and APEX 20KC), ACEX® 1K, Mercury™, Excalibur™, 
FLEX® 10K (including FLEX 10KA and FLEX 10KE), FLEX 8000, and FLEX 6000 devices, as well as programming data to 
MAX® 9000, MAX 7000S, MAX 7000AE, MAX 7000B, MAX 5000A devices and EPC/EPCS configuration devices. 


544-1289-ND Parallel-Port Cable (PL-BYTEBLASTER2)..........0....000ccccceeeeeeeeeeeeeeeee nesses eens $150.00 


EthernetBlaster™ Cable 


The EthernetBlaster communications cable connects to a standard Ethernet network port with an RJ-45 connector. This 
cable communicates with client systems using the TCP/IP protocol and supports both static and dynamic IP addressing. 
It can be plugged into an existing 10/100 Base-T Ethernet network to communicate with clients remotely or interfaced 
directly via a standard 10/100 Base-T Ethernet port using a crossover cable. Because design changes are downloaded 
directly to the device, prototyping is easy and you can accomplish multiple design iterations in quick succession. 
Harnessing the power of an Ethernet network, multiple users can remotely access Altera devices, bringing a new level of 
productivity to prototyping and debugging. 

Supported Devices: 

* Stratix® series FPGAS * Gyclone® series FPGAs * MAX® series CPLDs * APEX™ series FPGAs * ACEX® 1K FPGAs 
*Mercury™ FPGAs *FLEX® series FPGAs *Excalibur™ FPGAs » You can perform in-system programming of the 
following devices: * Advanced configuration devices, including EPC2, EPC4, EPC8, EPC16 and EPC 1441 devices » Serial 
configuration devices, including EPCS1, EPCS4, EPCS16 and EPCS64 devices 

Power Requirements: 


The EthernetBlaster communications cable requires between 1.5V and 5.0V from the target circuit board and 12VDC 
(0.875A) input power for the EthernetBlaster Vcc supply (12VDC wall transformer is supplied) 


Software Requirements: 


* Windows NT 4.0 * Windows 2000 * Windows XP * Solaris 2.6 * Solaris 2.7/7 * Solaris 8/9 * Red Hat Linux version 
7.3 © Red Hat Linux version 8.0 * Red Hat Enterprise Linux WS 3.0 * HP-UX version 11.0 


544-1705-ND Cable Ethernet Programming (PL-ENET-BLASTER)...............0...0c. sees eeeee eee eeeeee ee $575.00 


Max® II Development Kit 


Altera’s MAX II Development Kit 1270 comes with a complete design environment. The kit enables users to evaluate the 
MAX II feature set or begin prototyping a design prior to receiving custom hardware. It includes all software, cables, and 
accessories needed to ensure an easy and productive evaluation of the MAX II CPLD. 

Kit Includes: MAX II Development Board: * MAX || EPM1270F256C5 CPLD * USB media access control (MAC) with 
physical layer (PHY) and Type B connector * PCI Edge connector (3.3-V and 5-V tolerant) * LCD module * SRAM (128K 
x 8 bit) * Temperature gauge with serial peripheral interface (SPI) * Onboard power meter Active I/O sense circuitry 
* One 3.3V-tolerant expansion/prototype header (41 available_user I/O pins) *JTAG connectors » Four user-defined 
push-button switches * Four user-defined LEDs * Quartus® Il Web Edition software * Cables and accessories: 
* ByteBlaster™ II parallel download cable » Type A-B USB cable (3 feet) * Reference designs and demos for MAX II 
including: * USB reference design * PCI reference design * Low power demo » Real-time in-system progammability 
(ISP) demo 


544-2380-ND (DK-MAXII-T270N) 0.205. cccssnncscccwanansrscinccatanassnestaabaraeccvandantisineaanananncce $150.00 


Arria® GX FPGA Development Kit 


The Arria GX FPGA Development Kit delivers a complete environment for the development and testing of designs 
implementing high-speed serial interfaces in Arria GX FPGAs. This development kit is built on a PCle form-factor card and 
targets the development of designs utilizing PCI Express x1 and x4, Gigabit Ethernet, and/or Serial RapidlO™ protocols. 
Kit Includes: * Arria GX Development Board * Arria GX EP1AGX60DF780C6N FPGA «PCI Express x4 edge connector 
* One High-Speed Mezzanine Connector for Gigabit Ethernet and SRIO connectivity * 32Mbyte x 16DDR2 SDRAM 
operating at 233MHz Switches and Indicators: * Four user-definable, pushbutton switches « Eight-position, user- 
definable, DIP package switch * Eight user-definable LEDs * One nCONFIG pushbutton » One power-on reset pushbutton 
Configuration circuitry: * Max® |\/flash configuration circuit * JTAG download port Quartus® II design software: * One- 
year license * Windows platform only *MegaCore® IP Library CD PCI Express Development Kit, Arria GX Edition CD 
ROM: ¢ PCI Express reference design * Complete documentation Cable and Accessories: * USB-Blaster™ download 
cable * External AC adapter power supply * Power cord 


544-2372-ND Arria GX FPGA Development Kit (DK-DEV-1AGXGON).......... 0.00... cece cece eee e eee $995.00 


Altera Subscription Program 


The Altera Subscription Program offers the most recent versions of the Quartus® II and MAX+PLUS® I! software which 
extends over a duration of a 12 month period. With a valid subscription, the program provides support for the latest 
programmable logic devices, new software features, performance enhancements, and up-to-date online and printed 
documentation. 


544-1247-ND (FIREDPG) cc csetetret inte uci eas taht au utiant ated celbbreireiuticinne edt Ut settee eas $2495.00 


Cyclone® Il FPGA 
Starter Development Kit 


The low-cost Cyclone Il FPGA Starter Development Kit is ideal if you want to evaluate Altera’s high performance, low- 
power, 90-nm Technology. Several reference designs and demonstrations included in the kit, make for a quick “out-of- 
the-box” evaluation experience. 

Kit Includes: * Cyclone II Starter Development Board » Cyclone Il EP2C20F484C7N device Configuration: * USB- 
Blaster™ download cable (embedded) *EPCS4 serial configuration device Memory: * 8-Mbyte SDRAM *512Kb 
SRAM *1 to 4Mbyte flash Clocking: * SMA connector (external clock input) Audio: * 24-bit coder/decoder (CODEC) 
Switches and Indicators: * Ten switch and four push buttons * Four 7-segment displays * Ten red and eight green LEDs 
Connectors: * VGA, RS-232, and PS/2 ports » Two 40-pin expansion ports * SD/MMC socket Cables/Power: * USB 
cable * External power supply (optional, but recommended when using the kit with additional accessory daughtercards) 
Cyclone Il FPGA Starter Development Kit CD-ROM: » Reference designs and demonstrations targets for the Cyclone II 
FPGA Starter Development Board * User manual » Reference guide * Quartus® |I Web Edition CD-ROM © Nios II® Web 
Edition CD-ROM 


544-1736-ND Cyclone II FPGA Starter Development Kit (DK-CYCII-2C20N)............2 00. .ee cee eeeeeeeeeee $150.00 


Cyclone® II Edition 
PCI Development Kit 


Altera’s Development Kit, Cyclone II Edition provides a flexible, low-cost FPGA development platform in a PCI short card 
form factor. With a universal PCI edge connector, the PC! Development Kit, Cyclone I! Edition, plugs into any standard 
PCI or PCI-X slot. The kit can be used as a development platform for 32bit and 64bit PCI, PCI-X, DDR2 SDRAM, and 
Altera Megafunction Partners Program partner intellectual property cores. 


Kit Includes: 


Cyclone Il PCI Development Board: * Cyclone Il EP2C35F672 FPGA »*Short-form universal PCI (3.3 or 5.0V) card 
Memory: * Two 64MByte DDR2 SDRAM devices FPGA Device Configuration: Switch-selectable on power-up, choose 
one of two serial configuration devices. One device contains the pre-loaded factory default design and the other device 
is for user-programming. Configuration data is downloaded via the USB-Blaster™ download cable Flexible Clocking 
Options: * Socketed 100MHz high-speed clock oscillator * SMA connector clock input * PCI edge connector clock 
input Switches and Indicators: * Four user-definable push-button switches ¢ Eight-position user-defineable dual in-line 
package (DIP) switch » Eight user-definable LEDs Flexible Power Options: * PC! connector «External power supply 
PCI Development Kit, Cyclone Il Edition CD-ROM: » PCI-to-DDR2 Reference Design * Cyclone II PCI Development 
Kit application and drivers PLD Applications PCI-X Core CD-ROM: * PLD Applications PCI-X function for OpenCore® 
evaluation * Reference designs and applications targeted to the Cyclone II PC! development board * Quartus® II design 
software, including the SOPC Builder system development tool * Jungo WinDriver Development Toolkit * USB-Blaster 
download cable * Power cable * Complete documentation 


544-1733-ND PCI Development Kit, Cyclone II Edition (DK-PCI-2C35N) .......0. eee eee eee $995.00 


Cyclone® Ill FPGA 
Starter Development Kit 


The economical Cyclone III FPGA Starter Kit is easy to use and an ideal introduction for users who have never designed 
with FPGAs before. The Cyclone Ill FPGAs are the first low-cost FPGA family available in the marketplace harnessing the 
low-power advantages of 65nm process technology. 


Kit Includes: 


© Cyclone Ill Starter Board * Cyclone Ill EP3C25F324 FPGA Configuration: * Embedded USB-Blaster™ circuitry allowing 
download of FPGA configuration files via the users USB port Power and Analog Devices from Linear Technology: 
© Switching power supply LTM4603EV-1 * Switching and step-down regulators LTC3413, LT1959 Memory: * 256Mbit 
DDR SDRAM *1-Mbyte Synchronous SRAM * 16Mbyte Intel® P30/P33 flash Clocking: * 50MHz on-board oscillator 
Switches and Indicators: * Six pushbutton total, 4 user controlled »* Seven LEDs total, 4 user controlled Connectors: 
* High-Speed Mezzanine Connector * USB type B Cables and Power: * USB cable «External power supply * Cyclone III 
FPGA Starter Kit CD-ROM: * Example designs targeting the Cyclone III FPGA Starter Board * Complete Documentation: 
¢ User guide * Reference manual * Board schematic and layout « Bill of Materials * Product and partner information 


544-2370-ND — Cyclone Il FPGA Starter Development Kit (DK-START-3C25N) ..........0... eee $199.00 


NEW! Cyclone® III Edition 
DSP Development Kit 


The DSP Development Kit, Cyclone II! Edition delivers a complete digital signal processing (DSP) development environment 
for design engineers. The kit facilitates the entire design process from design conception through hardware implemen- 
tation. The DSP Development Kit, Cyclone III Edition includes the Cyclone Ill development board, the Data Conversion 
high-speed mezzanine card (HSMC), the DSP Builder development tool, Quartus® |! development software, MATLAB/ 
Simulink evaluation software, evaluation intellectual property (IP) cores, design examples, power supplies, cables, and 
documentation. 


Kit Includes: 


Cyclone IIl Development Board: * Cyclone II] EP3C120F780 FPGA » 128 x 64 graphics LCD » 2-line x 16-character LCD 
Buttons, dip-switches, LEDs, 7-segment display, speaker header Memory: * 256 Mbytes of dual-channel DDR2 SDRAM 
with ECC *8 Mbytes of synchronous SRAM 64 Mbytes of flash Components and Interfaces: » 10/100/1000 Ethernet 
(RGMIl) * USB 2.0 (Type B) * Two high-speed mezzanine (HSMC) connectors Data Conversion HSMC: « Dual 14-bit, 
150-MSPS A/D converter * Dual 14-bit, 250-MSPS D/A converter » Audio in/out/mic Cyclone Ill FPGA Development 
Kit, CD-ROM: * Design examples for the Cyclone IIl FPGA development board » Complete documentation includes: User 
guide, Reference manual, Board schematic and layout, Bill of Materials, and Product and partner information MATLAB/ 
Simulink Evaluation Software Altera® Complete Design Suite DVD: * Quartus II design software includes Subscription 
Edition (optional feature, available for purchase) and Web Edition (no charge, Windows only) * ModelSim@®-Altera software 
includes Altera Edition (optional feature, available for purchase) and Web Edition (no charge, Windows only) * MegaCore® 
IP Library including Nios II processor - OpenCore Plus evaluation «Nios Il Embedded Design Suite, Evaluation Edition 
(free) * DSP Builder * Video demos of Quartus I! software and the Nios II processor * System reference designs and labs 
includes DSP Builder filtering design and Nios II processor reference designs 


544-2566-ND Cyclone Ill DSP Development Kit (DK-DSP-3C120N) .........0..0. ee $2109.00 


Cyclone® II! 
Development Kit 


Altera’s Cylone Ill FPGA Development Kit combines the largest density low-cost, low-power FPGA available with a robust 
set of memories and user interfaces. The kit dramatically reduces the design and verification portion of your project, 
whether it’s for automotive, consumer, wireless communications, video processing, or another high-volume, cost 
sensitive application. 


Kit Includes: 


Cylone Ill Development Board: * Cyclone Ill EP3C120F780 FPGA » Embedded USB-Blaster™ circuitry (includes an Altera 
MAX II CPLD) allowing download of FPGA configuration files via the flash device or the host computer Memory: * 256 
Mbytes of dual-channel DDR2 SDRAM with ECC «8 Mbytes of synchronous SRAM « 64 Mbytes of flash Communication 
Ports: © 10/100/1000 Ethernet * USB 2.0 Clocking: *50-MHz and 125-MHz on board oscillators * SMA Inputs/outputs 
Input/outputs for the two HSMCs Various Buttons, Switches, and Indicators * Display: * 128 x 64 graphics LCD 
« 2-line x 16-character LCD Connectors: * Two HSMCs * USB type B Debug Tools: Three HSMC debug cards (tow loop- 
back and a debug header) Cables and Power/Analog: * 14-V-20-V DC input »* On-board power measurement circuitry 
© 19.8 W per HSMC interface » Power cord with plug adapters (US, UK, EU) Cyclone Ill FPGA Development Kit, 
CD-ROM: Design examples for the Cyclone III FPGA development board * Complete documentation includes user guide, 
reference manual, board schematic and layout, bill of materials and product and partner information Altera Complete 
Design Suite DVD: * Quatrus || Design software includes Subscription Edition (optional feature, available for purchase) 
and Web Edition (no charge, Windows only) * ModelSim®-Altera software includes Altera Edition (optional feature, 
available for purchase) and Web Edition (no charge, Windows only) * MegaCore® IP Library - Opencore Plus evaluation 
includes Nios II® processor (evaluation license) * Nios II Embedded Design Suite, Evaluation Edition (no charge) * DSP 
Builder (optional feature, available for purchase) * Video demos of Quartus I! software and Nios Il embedded processor 


544-2444-ND — Cyclone III FPGA Starter Development Kit (DK-DEV-3C120N)............0..e eee $1495.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


596 (1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Nios® II Development Kit, 
Stratix® Il Edition 


Altera’s Nios Il Development Kit, Stratix II Edition provides a complete development environment including 
everything hardware and software designers need for system-level designs. Based on the Nios I! family 
of embedded processors and the Stratix Il EP2S60 device, you will find this kit is ideal for designing and 
prototyping wide range embedded applications. 

Kit Includes: 

¢ Nios Il Embedded Design Suite: * Nios I! Integrated Development Environment (IDE) and debugger 
* GNU tools ¢ Nios II instruction set simulator (ISS) * Nios Il C-to-Hardware Acceleration Compiler (with free 
evaluation license) 

* MicroC/OS-II real-time operating system with development license * TCP/IP stack ° Nios Il 
processor IP cores ¢ Quartus Il Design Software: * SOPC Builder system development tool * Library 
of standard microprocessor peripherals * One-year license, Windows platform only * RoHS-Compliant 
Development Board: « Siratix Il EP2S60F672C3 device * MAX EPM7128AE CPLD configuration control 
logic * 1-Mbyte synchronous SRAM * 16-Mbyte DDR SDRAM *16-Mbyte flash memory * EPCS64 
serial configuration device (64 Mbit) * CompactFlash connector header for Type | CompactFlash cards 
(40 available) * 10/100 Ethernet physical layer/media access control (PHY/MAC) »* One serial connector 
(RS-232 DB9 port) * Two expansion/prototype headers (2 x 41 available user I/O pins) * JTAG connectors 
for FPGA and CPLD »* Mictor trace/debug connector * One set PMC headers (32-bit) * Four user-defined 
push-button switches ¢ Eight user-defined LEDs * Dual 7-segment LED display * Power-on reset circuitry 
¢ Cables and Accessories: * USB-Blaster Rev B download cable ¢ Serial cable (RS-232) *9-V power 
supply * International power cords *LCD module ¢ Ethernet (RJ45) cable (7 feet) * Ethernet crossover 
adapter * Many hardware and software reference designs * One-year subscription to Nios Il EDS 
upgrades «There are no license or royalty fees required to develop with Nios Il processors in 
Altera FPGAs and HardCopy® devices * Coupon for a 20% discount on any one instructor-led Altera 
Technical Training course scheduled in North America 


544-1697-ND (DK-NIOS-2S60N)) ssussassaceasiesstlesinnteua atl eaneeediiaes keuidadulee sauce ntiaansaedang $995.00 


DSP Development Kit, 
Stratix® Il Edition 


The DSP Development Kit, Stratix II Edition delivers a complete digital signal processing (DSP) Development 
environment for design engineers. The kit facilitates the entire design process from design conception 
through hardware implementation. The DSP Development Kit, Stratix Il Edition includes the Stratix Il DSP 
development board, DSP Builder development tool, Quartus II development software, MATLAB/Simulink 
evaluation software, evaluation intellectual property (IP) cores, system reference designs and labs, as well 
as power supplies, cables and documentation. 


Kit Includes: 

¢ DSP Development Board, Stratix II Edition: * Stratix Il EP2S60F1020C4 device 

¢ Analog I/O: * Two-channel, 12-bit * Two-channel, 14-bit * VGA digital-to-analog converter (DAC) * Stereo 
audio coder/decoder (CODEC) 

* Digital 1/0: * Connector for the Texas Instruments (TI) C6000 DSP Starter Kit (DSK) to enable expansion 
and FPGA coprocessing * Two 40-pin connectors for Analog Devices A/D converter evaluation boards 
¢ Mictor connector for Agilent and Tektronix logic analyzers * RS-232 serial port * 10/100 Ethernet physical 
layer/media access control (PHY/MAC) and RJ-45 jack 

* Memory: * 32-Mbyte SDR SDRAM °16-Mbyte flash * 1-Mbyte SRAM » 16-Mbyte compact flash 

¢ MATLAB/Simulink evaluation software 

¢ DSP Builder development tool 

* Quartus Il DKE 

¢ Evaluation IP cores 

¢ System Reference Designs and Labs: * DSP Builder filtering design * DSP Builder/SOPC Builder 
image processing reference design ¢ Fast Fourier transform (FFT) coprocessor reference design » Nios 
\l reference designs 

¢ Cables and Accessories: * USB-Blaster download cable »¢ Serial cable (RS-232) »* Power supply 
* International power cords 


544-1700-ND (DK-DSP-2S60N)!siisntavssaatesisleenaeseah ss caatadehsesnaasaesaedanaedusdtesinaterta $1995.00 


DSP Development Kit, 
Stratix® Il Professional Edition 


The DSP Development Kit, Stratix Il Professional Edition delivers a complete digital signal processing 
(DSP) development environment for design engineers. The kit facilitates the entire design process from 
design conception through hardware implementation. The DSP Development Kit, Stratix Il Professional 
Edition includes the Stratix Il EP2S180 DSP development board, DSP Builder development tool, Quartus 
Il development software, MATLAB/Simulink evaluation software, evaluation intellectual property (IP) cores, 
system reference designs and labs, as well as power supplies, cables and documentation. 


Kit Includes: 


¢ Stratix Il EP2S180 DSP Development Board:  Stratix Il EP2S180F1020C3 device »* Analog I/O » Two- 
channel, 12-bit * Two-channel, 14-bit * VGA digital-to-analog converter (DAC) * Stereo audio coder/ 
decoder (CODEC), 96 kHz ¢ Digital I/O: * Connector for the Texas Instruments (Tl) C6000 DSP Starter 
Kit (DSK) to enable expansion and FPGA coprocessing * Two 40-pin connectors for Analog Devices A/D 
converter evaluation boards * Mictor connector for Agilent and Tektronix logic analyzers * RS-232 serial port 
* 10/100 Ethernet physical layer/media access control (PHY/MAC) and RJ-45 jack * Memory: * 32-Mbyte 
SDR SDRAM *16-Mbyte flash * 1-Mbyte SRAM * 16-Mbyte compact flash * The MathWorks’ MATLAB/ 
Simulink Evaluation Software * DSP Builder Development Tool * Quartus Il DKE ¢ Evaluation IP 
Cores * System Reference Designs and Labs: * DSP Builder filtering design * DSP Builder/SOPC 
Builder image processing reference design * Fast Fourier transform (FFT) coprocessor reference design for 
TI's TMS320C6416DSK ° Nios II reference designs » Cables and Accessories: * USB-Blaster download 
cable » Serial cable (RS-232) * Power supply « International power cords 


544-1701-ND (DK2DSP-2S1BON) ci nctiss ance easie se etaciea sialon suled ble salensiee Meats s aaseeddtndandac dial $5995.00 


Audio Video 
Development Kit 
Stratix® Il GX Edition 


The Audio Video Development Kit, Stratix Il GX Edition delivers a complete video and image processing 
development environment for design engineers. The kit facilitates the entire design process, from design 
conception through hardware implementation. 


The Audio Video Development Kit, Stratix Il GX Edition includes the Stratix Il EP2SGX90 Audio Video 
development board, Quartus I] development software, evaluation intellectual property (IP) cores-including 
the Video and Image Processing Suite — the serial digital interface (SDI) reference design as well as power 
supplies, cables and documentation. 


Kit Includes: 
* Stratix Il GX Video Development Board: « Stratix Il GX FPGA (EP2SGX90FF1508C3) 


* Video Interfaces: » Digital Video Interface (DVI) inputs/outputs * Four (4) standard definition (SD)/high 
definition (HD) SDI inputs/outputs, include support 


¢ Audio Interfaces: * AES3 * Sony/Phillips digital interface (S/PDIF) 

¢ External Memory: * DDR2 DIMM (72 bit at 266MHz) * 2-Mbyte SRAM ¢ 16-Mbyte flash (configuration) 
¢ Altera High-Speed Mezzanine Connector (HSMC) 

* RJ-45 (copper) Connector and External 10/100/1,000 Ethernet PHY (GMII) 

© 1394 MAC/PHY 

¢ USB MAC/PHY 

¢ Video and Image Processing Suite evaluation IP cores 

¢ SDI Reference Design 


¢ Board Design Files: * Schematics » Layout (Allegro format) 


544-1702-ND (DK-VIDEO*2ZSGXSON) tics ces srinadceianesnadtecapeenasdaderesdrseadensssadbedaalsascn $4995.01 


Transceiver Signal Integrity 
Development Kit, 
Stratix® Il Edition 


This Transceiver Signal Integrity Development Kit, Stratix Il GX Edition enables a thorough evaluation of 

Stratix Il GX transceiver signal integrity by allowing you to: 

¢ Evaluate transceiver performance from 622 Mbps to 6.375 Gbps 

* Generate and check pseudo-random bit sequence (PRBS) patterns via an easy to use GUI 

* Dynamically change Voltage Output Differential (Voq), Pre-emphasis and Equalization settings to optimize 
transceiver performance to your channel 

* Perform jitter analysis 

* Verify PMA compliance to PCI Express, Gigabit Ethernet, XAUI, CEI-6G, Serial RapidlO, HD-SDI and other 
major standards 


Kit Includes: 


* Stratix Il GX development board (Stratix Il GX EP2SGX90EF1152C3 FPGA) 
¢ USB port to interface with PC for easy plug and play 

* Transceiver Signal Integrity Development Kit, Stratix Il GX Edition CD-ROM 
* Quartus II design software 

* AC adapter power supply 

+ USB-Blaster download cable 

* Development kit user guide 

¢ Board reference manual 


544-1724-ND (DK-SIF2SGXOON) |. i sscasacraecinatasonbdaahectamnsedepdieadacriaeansidabiadencangied $1295.00 


PCI Express 
Development Kit, 
Stratix® Il GX Edition 


This PCI Express Development Kit, Stratix II GX Edition delivers a complete PCI Express-based 
development platform for design engineers. This PCI Express solution, interoperable with industry standard 
PCI Express platforms, facilitates the development of custom PCI Express applications. The board also 
enables system-level solutions by operating as a stand-alone development platform allowing for a variety of 
custom applications running on the Stratix Il GX FPGA. 


Features: 


* PCI-SIG-compliant FPGA, intellectual property (IP) core, board (Stratix I| GX FPGA and x1, x4, x8 PCI 
Express IP MegaCore using OpenCore Plus) 

* One year license for Quartus II design software 

* Board schematics and layout information 

* Reference design and supporting documentation 

«Altera high speed mezzanine connectors (HSMCs) allow for expansion (Six embedded transceiver 
channels) 

* 256-Mbyte DDR2 SDRAM, 72 bits, 333 MHz/667 Mbps 

* 2-Mbyte QDR2 SRAM, 36 bits, 300 MHz / 1,200 Mbps 


Kit Includes: 


* Stratix Il GX development board EP2SGX90F1508C3 

* PCI Express Development Kit, Stratix Il GX Edition CD-ROM 

* MegaCore IP Library CD (Including the PCI Express, DDR2, QDR2 IP cores) 
* Quartus II design software 

¢ USB-Blaster download cable 

¢ External AC adapter power supply 

* Power cord (including support for UK, Europe) 

* Jungo WinDriver Development Toolkit 


544-1725-ND (DK-PCIE-2SGXQON)...........0.cccccscese eee ne eee e esses nsec ne neee ee eea ee neneetes eens $2995.01 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Nios® Il Development Kit, 
Cyclone™ Il Edition 


Altera’s Nios || Development Kit, Cyclone II Edition provides everything needed for system-on-a-program- 
mable-chip (SOPC) development. Based on Altera’s Nios II family of embedded processors and the low cost 
Cyclone Il EP2C35 device, this development kit provides an ideal environment for developing and proto- 
typing a wide range of price sensitive embedded applications. 

Kit Includes: 

* Nios II family of embedded processors ¢ Nios II development tools, including: * Nios II integrated 
development environment (IDE) and debugger * GNU tools * Nios II instruction set simulator (ISS) 
¢ MicroC/OS-II real-time operating system with development license ¢ LightweightIP TCP/IP stack 
¢ Quartus II design software, including the SOPC Builder system development tool ¢ Library 
of standard microprocessor peripherals * RoHS-Compliant development board: « Cyclone II 
EP2C35F672 device * MAX EPM7128AE CPLD configuration control logic * 1-Mbyte synchronous 
SRAM *¢ 16-Mbyte DDR SDRAM »* 16-Mbyte flash memory * EPCS64 serial configuration device (64 Mbit) 
* CompactFlash connector header for Type | CompactFlash cards (40 available) * 10/100 Ethernet physical 
layer/media access control (PHY/MAC) ¢ Ethernet connector (RJ-45) »* One serial connector (RS-232 DB9 
port) * Two expansion/prototype headers (2 x 41 available user I/O pins) * JTAG connectors for FPGA and 
CPLD *Mictor trace/debug connector * One set PMC headers (32-bit) * Four user-defined push-button 
switches ¢ Eight user-defined LEDs * Dual 7-segment LED display »* Power-on reset circuitry * Cables 
and accessories: * USB-Blaster Rev B download cable * Serial cable (RS-232) * 9-V power supply ° Inter- 
national power cords *LCD module ¢ Ethernet (RJ45) cable (7 feet) * Ethernet crossover adapter * Many 
hardware and software reference designs targeted to the Nios development board Cyclone Il edition 
¢ One-year subscription to Nios Il processor-related tool upgrades « There are no license or royalty 
fees connected with the Nios Il development kit used to develop with Altera FPGA’s and HardCopy 
structured ASICs * Coupon for a 20% discount on any one instructor-led Altera Technical 
ing course scheduled in North America 

544-1698-ND (DK-NIOS-2C35N) .............00 cece cece cece cece eens eee eeeneeeeeseaeeeeaeeeeaeeeeaeee $995.00 


Nios® Il Embedded Evaluation Kit, 
Cyclone™ Ill Edition 


The Nios Il Embedded Evaluation Kit, Cyclone Ill Edition, is a first class, low cost evaluation platform for 
embedded developers. Software developers, especially those new to FPGA design, can install and evaluate 
the Nios Il Embedded Design Suite (EDS) - a comprehensive software development suite for embedded 
applications - all at no cost. The included software tutorials and examples come with full source code 
showing applications such as Picture Viewer, Web Server, C-to-Hardware (C2H) acceleration and graphics. 
Kit Includes: 

¢ CYCLONE Ill STARTER BOARD: Cyclone Ill EP3C25F324 FPGA «Configuration: Embedded USB- 
Blaster™ circuitry (includes an Altera EPM3128A CPLD) allowing download of FPGA configuration files 
via the user's USB port * Power and analog devices from Linear Technology: * Switching power supply 
LTM4603EV-1 * Switching and step-down regulators LTC3413, LT1959 * Memory: * 32 Mbytes of DDR 
SDRAM * 1Mbyte of Synchronous SRAM * 16Mbytes of Intel P30/P33 flash * Clocking: 50 MHz on-board 
oscillator * Switches and indicators: * Six push buttons total, four user controlled * Seven LEDs total, 
four user controlled * LCD DAUGHTER CARD: « Color LCD touch-screen display: 800 x 480 resolution 
* 24-bit CD quality Audio CODEC with line-in, line-out, and microphone-in jacks * 10/100 Ethernet 
physical layer/media access control (PHY/MAC) * Connectors: * VGA output * Composite TV-in 
* Audio-out, audio-in, and microphone-in * Secure digital (SD) card * Serial connector (RS-232 DB9 port) 
*PS/2 ¢ Ethernet connector (RJ-45) *NIOS Il EVALUATION KIT CD-ROM: + Example applications: 
¢ Application selector * Picture viewer * Mandelbrot acceleration with the Nios C2H compiler * Web server/ 
Remote FPGA configuration * Hardware tutorials: * Create an FPGA design in one hour * Build a 32-bit 
soft processer system inside an FPGA Software tutorials: My First Software Application * Complete 
documentation: * Quick start guide * User guide * Reference manual * Board schematic, layout, and bill 
of materials * Product and partner information * CABLES AND ACCESSORIES ° 128-Mbyte SD card and 
USB-to-SD card adapter * USB cable *9V power supply * International power cords « Ethernet (RJ-45 
cable (7 ft.) * Ethernet crossover adapter * ALTERA COMPLETE DESIGN SUITE DVD (Free): * Quartus‘ 
Il Web Edition (FPGA design software) ModelSim® Altera Web Edition (FPGA simulation software from 
ModelSim) »* Nios Il Embedded Design Suite (32-bit microprocessor software) * MicroC/OS-II real-time 
operating system evaluation » Nios II C-to-Hardware acceleration compiler evaluation * NicheStack TCP/IP 
Network Stack - Nios II Edition evaluation * MegaCore® IP Library (Library of intellectual property cores) 
544-2411-ND (DK-N2EVAL-3C25N-OB) ........... 0020 ce cece ence eee e tee eas ee ee teeeeseeeeteeeeeee $449.00 


DSP Development Kit, 
Cyclone™ Il Edition 


The DSP Development Kit, Cyclone II Edition provides everything you need to develop complete system-on- 
a-programmable-chip (SOPC) solutions. 

Kit Includes: 

* Cyclone Il DSP Development Board with and EP2C70 device * DSP Development Kit, Cyclone II Edition 
Version 6.0.1 CD-ROM *DSP Builder Version 6.0.1 CD-ROM * The MathWorks MATLAB and Simulink 
CD-ROM Release 2006a (2006a) * Quartus I! Software Development Kit Edition (DKE) version 6.0 SP1 
CD-ROM * Nios Il Embedded Processor Windows Evaluation Edition version 6.0.1 CD-ROM «IP MegaCore 
Library version 6.0.1 CD-ROM ¢SLP-50 anti-aliasing filter from Mini-Circuits * SMA Cable * USB-Blaster 
download cable and USB cable » Power supply and adapters for North America/Japan, Europe and the 
United Kingdom * Quartus II Design Software Installation and Licensing for PCs manual 

544-1699-ND (DK-DSP-2C7ON) ........00cccccccccccecsceeeceeseeceseertseusseeeseeceeeecesenerstereeea $995.00 


Video Development Kit, 
Cyclone™ Il Edition 


The Video Development Kit, Cyclone II Edition, featuring the Texas Instruments (Tl) TVP5146 Family of 
video analog-to-digital (A/D) converters, delivers a complete development environment for digital video and 
image processing. The kit facilitates the entire design process from design conception through hardware 
implementation. The Video Development Kit, Cyclone II Edition includes the Cyclone Il DSP development 
board, Altera’s video input daughter card, DSP Builder development tool, Quartus II development software, 
evaluation intellectual property (IP) cores, system reference designs and labs, as well as power supplies, 
cables and documentation. 

Kit Includes: 

¢ Cyclone Il EP2C70 DSP development board: Cyclone Il EP2C70F672C6 device * Video input daughter 
card: * Composite video input channels Tl TVP5146 (Supports NTSC/PAI, 10-bit BT.656 output) »* Analog 
W/O: * Two 14-bit, 125-MSPS analog-to-digital (A/D) converter - Tl ADS5500 »* Two 14-bit 165-MSPS 
digital-to-analog (D/A) converter - Tl DAC904_ * VGA digital-to-analog converter (D/A) * Stereo audio 
coder/decoder (CODEC), 96kHz * Digital I/O: * EMIF connector for Tl’s C6000 DSP Starter Kit (DSK) to 
enable peripheral expansion and FPGA co-processing * MICTOR connector for Agilent and Tektronix logic 
analyzers * Expansion prototyping connector * Memory: * 256-Mbyte DDR2 DIMM » 1-Mbyte synchronous 
SRAM ¢ Two EPCS64 devices * MATLAB/Simulink Evaluation Software »* DSP Builder development 
tool * Quartus Il DKE ¢ Evaluation IP cores * System reference designs and labs: * Video and image 
processing reference design * DSP Builder filtering design * DSP Builder/SOPC Builder image processing 
reference design ¢ Fast Fourier transform (FFT) coprocessor reference design for TI's TMS320C6416DSK 
* Nios Il reference designs * DDR2 DIMM reference design * Cables and accessories: * USB-Blaster 
download cable * Power supply * International power cords 

544-1703-ND (DK-VIDEO-2C7ON) .............0c cece sc ece see eee ee eeeeeeee ees ee ees eeeeseeeeseeee $1095.00 


Video Input Daughtercard 


The Video Input Daughter Card from Altera enables composite video to be interfaced with Altera’s or third 
party partner FPGA development board equipped with a standard expansion connector. It is ideal for 
developing applications with the Video and Image Processing Solutions that need to perform any image 
processing. The daughter card is included as part of the Video Development Kit, Cyclone II Edition and it 
can be purchased as a separate item. 

Features: * 2 Composite Video Input Channels using the Texas Instruments (TI) TVP5146 ADC « Support 
for NTSC/PAL * 10-bit BT.656 Output * Compatibility with expansion connector, standard on most Altera 
development kits 

544-1704-ND (DK-VIDEO-TVP5146N) ........ 0.00.00 cc cee cece eee cece cence eee ee eee ee eee eeeneneeneeee $195.00 


KNOTT ; 
SYSTEMS PCI Development Kit 


NC. with Cyclone™ Il 


The Cyclone Il EP2C35 PCI Express Development Board provides a hardware platform for developing and 
prototyping PCI Express, DDR2 SDRAM, and the 10/100/1,000 Ethernet interface. Based on Cyclone II 
FPGAs and using Altera MegaCore functions or your own IP, Cyclone Il EP2C35 PCI Express Development 
Board allows users to quickly solve design problems that typically require time-consuming and custom 
solutions. 


649-1001-ND (KS-ALT-2C35-30) ............ ccc cee eec cece eee ee eee e een ee nee ee ence nance nese tee teeee $1500.00 


NEW! LUasiC| 


www. terasic.com 


DE2 Development and 
Education Board 


Specifications: FPGA: * Cyclone Il 
EP2C35F672C6 FPGA and EPCS16 
serial configuration device /O Devices: 
¢ Built-in USB Blaster for FPGA configuration »* 10/100 
Ethernet, RS-232, Infrared port * Video Out (VGA 10-bit 
DAC) ¢ Video In (NTSC/PAL/Multi-format) * USB 2.0 
(type A and type B) *PS/2 mouse or keyboard port 
¢ Line-in, Line-out, microphone-in (24-bit audio CODEC) 
¢ Expansion headers (76 signal pins) Memory: * 8MB 
SDRAM, 512KB SRAM, 4MB Flash * SD memory card 
slot Switches, LEDs, Displays and Clocks: « 18 toggle 
switches * 4 debounced pushbutton switches * 18 red 
LEDs, 9 green LEDs ¢ Eight 7-segment displays * 16 x 
2LCD display *27MHz and 50MHz oscillators, external 
SMA clock input 


P0301-ND (P0301) 
Note: Academic pricing available; call Digi-Key for pricing. 


$495.00 


DE2-70 Development and 
Education Board 


Includes: * Altera Cyclone® Il 2C70 FPGA device 
¢ Altera Serial Configurations device EPCS16 * USB 
Blaster (on board) for programming and user API control; 
both JTAG and Active Serial (AS) programming modes 
are supported * 2-Mbyte SSRAM * Two 32-Mbyte 
SDRAM °8-Mbyte Flash memory * SD Card socket 
¢ 4 pushbutton switches * 18 toggle switches »* 18 red 
user LEDs *9 green user LEDs * 50MHz oscillator and 
28.63MHz oscillator for clock sources * 24-bit CD-quality 
audio CODEC with line-in, line-out and microphone- 
in jacks * VGA DAC (10-bit high-speed triple DACs) 
with VGA-out connector * 2 TV Decoder (NTSC/PAL/ 
SECAM) and TV-in connector * 10/100 Ethernet Controller with a connector * USB Host/Slave Controller 
with USB type A and type B connectors * RS-232 transceiver and 9-pin connector * PS/2 mouse/keyboard 
connector * IrDA transceiver * 1 SMA connector * Two 40-pin Expansion Headers with diode protection 


P0304-ND (POSO4) iis: cicnsrcanisd cenaGanaaasianss sunduieans ssuau eee ts bean te duebsgndeee abs onaberteaad tis $599.00 
Note: Academic pricing available; call Digi-Key for pricing. 


DE1 Development and Education Board 


Specifications: FPGA: * Cyclone II 
EP2C20F484C7 FPGA and EPCS4 serial 
configuration device I/O Devices: ¢ Built-in 
USB Blaster for FPGA configuration RS-232 port * VGA DAC 
resistor network (4096 colors) * PS/2 mouse or keyboard 
port * Line-in, Line-out, microphone-in (24-bit audio CODEC) 
¢ Expansion headers (76 signal pins) Memory: * 8-MB 
SDRAM, 512KB SRAM, 4MB Flash *SD memory card slot 
Switches, LEDs, Displays and Clocks: « 10 toggle switches 
¢ 4 debounced pushbutton switches * 10 red LEDs, 8 green 
LEDs ¢ Four 7-segment displays * 27MHz and 50MHz 
oscillators, external SMA clock input 

P0528-ND (P0528) idcctiscciddciaaeoaddniasccssccissbasatdasaseomSosteseasast seins raadanisedces $159.38 


Digital Development Kits and Sensor 


P0424-ND: The TRDB_LCM Kit provides everything you need to develop applications using 
a digital panel on the Altera DE2 board and Altera Cyclone Il FPGA Starter Development 
Kit (Cll Starter Kit). Kit Includes: * Complete reference designs and source code for 
implementing a TV player or a Color Pattern Generator using TRDB_LCM and Altera DE2/CIl Starter Kits. 
P0307-ND: The 4.3” Ultra-high Resolution LCD Touch Panel Development Kit provides users an 800 x 480 
full-color high-quality LCD Touch Panel with complete reference designs with source code to allow users 
to develop applications using a touch panel on the Altera DE2-70/DE2/DE1 boards and Altera Cyclone II/ 
Cyclone Ill Starter Kits. 

P0349-ND: The TRDB_DC2 1.3 Mega Pixel Digital Camera module that provides everything you need 
to build a 1.3 Mega Pixel Digital Camera on the Altera DE2/DE1 board and Cll Starter Kit. Kit Includes: 
* TRDB_DC2: 1.3 Mega Pixel Daughter card * Complete reference design with source code in Verilog 
¢ User Manual with Live Demo examples Note: Must use M0344-ND with this module. 

M0344-ND: This CMOS Sensor is to be used with P0349-ND. 


P0424-ND (P0424) 3.6 Inch Digital Panel Development Kit . $99.00 
P0307-ND (P0307) 4.3 Inch Digital Touch Panel Development Kit . $170.00 
P0349-ND (P0349) 1.3 Mega Pixel Digital Camera Development Kit . $70.00 
M0344-ND (M0344) Sensor for use with PO349-ND .......... 0.00. cc ccc ce ee ee ec eee este e neta eee ee en ee $20.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AIMEL CPLDs (Complex Programmable Logic Devices) 


Atmel offers a broad range of high-density, low-power, and cost-effective 
solutions enabling designers to create products that are "just what the 
market ordered." Based on a standard architecture, which uses industry 
standard development tools, Atmel’s CPLDs offer the unique low-power 
or "L" feature while providing 100% connectivity. These devices are 
processed with Atmel's proprietary 0.65-micron processes and have a 
EEPROM memory. 

The ATF750/C CPLDs are based on a 22V10-type architecture and 


provide market-leading capacity and flexibility in a 22V10 footprint with 
twice the registers and additional features for better logic utilization. 


The ATF1500 Series is targeted at wider logic density, with higher 
number of I/O's. This family has devices from 44 ~ 160 pins, and 32 ~ 
96 I/O's. High connectivity, and flexible architecture make these parts 
highly suitable for system design. In system programmability in the larger 
devices allow for reconfiguration even after the device is in the system. 


Standard Development Tools: 

Atmel's philosophy is that designers should be able to use known 
development tools. Third-party design tools such as Synario™, ABEL™, 
CUPL™, PPLDesigner-XL™, LOG/iC™, and PLDSyn™ support Atmel’s 
EPLDs. Also Atmel-specific versions of the popular Synario, ABEL, 
and CUPL design tools are offered. In addition, workstation support is 
available on popular platforms with Viewlogic, MINC, Cadence, Mentor, 
and Synopsys. 


Tpd Macro- Usable Power Package Digi-Key Price Each Atmel 
Voltage ISP (ns) Registers cells Gates Option Type Part No. 1 25 100 Part No. 
ATF750 Series 
28-PLCC | ATF750C-7JC-ND 8.06 5.81 5.44 | ATF750C-7JC 
5.0 No 75 20 10 500 Standard 24-DIP ATF750C-7PC-ND 888 6.39 5.98 | ATF750C-7PC 
24-SOIC__|_ATF750C-7SC-ND 8.06 5.81__—«5.44_ | ATF750C-7SC 
28-PLCC | ATF750C-10JU-ND@ 645. 4.65 ~~ 4.35 ‘| ATF750C-10JU 
5.0 No 10 20 10 500 Standard 24-DIP ATF750C-10PU-ND® 645 465 4.35 | ATF750C-10PU 
24-SOIC__|_ATF750C-10SC-ND 645 462 4.32 | ATF750C-10SC 
28-PLCC | ATF750C-15JC-ND 452 3.26 3.05 | ATF750C-15JC 
5.0 No 15 20 10 750 Standard 24-DIP ATF750C-15PC-ND 497 358 3.35 | ATF750C-15PC 
24-SOIC__|_ATF750C-15SC-ND 452 3.26 3.05 | ATF750C-15SC 
28-PLCC | ATF750CL-15JC-ND 452 3.26 3.05 | ATF7S0CL-15JC 
5.0 No 15 20 10 750 Low 24-DIP ATF750CL-15PC-ND 497 358 3.35 | ATF750CL-15PC 
24-SOIC__|_ATE750CL-15SC-ND 452 3.26 3.05 | ATE750CL-15SC 
28-PLCC | _ATF750LVC-15JC-ND 4523.26 3.05 | ATF7S0LVC-15JC 
24-DIP ATF750LVC-15PC-ND 497 358 3.35 | ATF750LVC-15PC 
e326 Ne i ee 0 poo Standard 24-SOIC_ | ATF750LVC-15SC-ND 497 358 3.35 | ATF750LVC-15SC 
24-TSSOP_| _ATF750LVC-15XU-ND@ 452 3.26 3.05 | ATF750LVC-15XU 
ATF1500 Series 
44-TQFP | ATF1500A-10AU-ND@ 406 291 272 | ATF1500A-10AU 
uy a 2 32 e = rele 44-PLCC__|_ATF1500A-10JU-ND® 4.06 2.91 2.72 | ATF1500A-10JU 
44-TQFP | _ATF1500AL-20AU-ND® 424 3.03. 2.84 | ATF1500AL-20AU 
5.0 - 32 32 1000 Low 44-PLCC__|_ATF1500AL-20JU-ND@ 424 3.03 2.84 | ATFIS00AL-20JU 
44-PLCC | ATF1502AS-10JU44-ND® 350 2.36 2.03 | ATF1502AS-10JU44 
5.0 Yes 10 < 2 730 Standard 44-TQFP__|_ATF1502AS-10AU44-ND@ 3.50 2.36 2.03 | ATF1502A8-10AU44 
44-TQFP | ATF1502ASL-25AU44-ND® 3.50. 2.68 2.36 | ATF1502ASL-25AU44 
ee ves 2 sc ee ioe row 44-PLCC__|_ATF1502ASL-25JU44-ND@ 3.50 2.68 _—-2.36_| ATF1502ASL-25JU44 
eae vez iB _ _ _ Siandeal 44-TQFP | ATF1502ASV-15AU44-ND@ 282 1.90 1.64 | ATF1502ASV-15AU44 
: 44-PLCC__|_ATF1502ASV-15JU44-ND@ 282 190 1.64 | ATF1502ASV-15JU44 
3-36 Yes 20 32 32 750 Standard 44-TQFP__|_ATF1502ASV-20AC44-ND 211 1.42 1.23 | ATF1502ASV-20AC44 
18 Yes 7 32 32 750 Ultra Low 44-TQFP _|_ATF1502BE-7AU44-ND@ 226 1.47__1.40 | ATF1502BE-7AU44 
44-PLCC | _ATF1504AS-10JC44-ND 482 3.23 280 | ATF1504AS-10JC44 
44-TQFP | ATF1504AS-10AU44-ND@ 583 3.93 3.39 | ATF1504AS-10AU44 
50 ves 10 eH oe 1200 Slandatd 84-PLCC | ATF1504AS-10JC84-ND 613 4.13 3.56 | ATF1504AS-10JC84 
100-TQFP_| _ATF1504AS-10AU100-ND@ 6825.23 4.59 _| ATF1504AS-10AU100 
44-TQFP | ATF1504ASL-20AC44-ND 462 3.11 2.68 | ATF1504ASL-20AC44 
Po ves 20 ia 84 laa bow 100-TQFP_| _ATF1504ASL20AC100-ND 5.70 3.84___3.31_| ATF1504ASL-20AC100 
44-TOFP | ATF1504ASL-25AU44-ND® 675 4.55 3.92 | ATF1504ASL-25AU44 
5.0 Yes 25 64 64 1500 Low 44-PLCC | ATF1504ASL-25JU44-ND@ 692 4.67 4.03 | ATF1504ASL-25JU44 
100-TQFP_| _ATF1504ASL-25AU100-ND@ 7765.23 4.51 _| ATF1504ASL-25AU100 
44-TQFP | _ATF1504ASV-15AU44-ND@ 462 3.01 2.69 | ATF1504ASV-15AU44 
44-PLCC | ATF1504ASV-15JC44-ND 359 234 209 | ATFISO4ASV-155C44 
3~3.6 Yes 15 64 sag 1500 Slandatd 44-PLCC | ATF1504ASV-15JU44-ND@ 452 294 263 | ATF1504ASV-15JU44 
100-TQFP_| ATF1504ASV-15AU100-ND@ 624 4.06 3.63_ | ATF1504ASV-15AU100 
44-TQFP | _ATF1504ASVL-20AU44-ND® 4.95 3.22 2.88 | ATF1504ASVL-20AU44 
see ee = et ca 1800 Low 44-PLCC__|_ATF1504ASVL-20JU44-ND@ 4.84 3.15 2.81 _| ATF1504ASVL-20JU44 
3-36 Yes 20 64 64 1500 Low 100-TQFP | _ATF1504ASVL-20AU100-ND® 6.67 4.34 3.88 | ATF1504ASVL-20AU100 
5.0 Yes 75 128 128 3000 Standard 100-TQFP | _ATF1508AS-7AC100-ND 16.94 11.42 9.45 | ATF1508AS-7AC100 
84-PLCC | ATF1508AS-10JU84-ND® 14.68 990 8.19 | ATF1508AS-10JU84 
5.0 Yes 10 128 128 3000 Standard 100-TQFP | ATF1508AS-10AU100-ND@ 18.19 1227 10.16 | ATF1508AS-10AU100 
100-PQFP_| ATF1508AS-10QU100-ND@ 25.43 17.15 14.19 | ATF1508AS-10QU100 
84-PLCC | ATF1508ASL-20JC84-ND 9.57. 645 5.34 | ATF1508ASL-20JC84 
50. wee 20 128 Je6 S000 Low 100-TQFP__| _ATF1508ASL20AC100-ND 11.95 8.07 _6.68_ | ATF1508ASL-20AC100 
84-PLCC | ATF1508ASL-25JU84-ND® 12.64. 8.52 7.05 | ATF1508ASL-25JU84 
50 Yes 25 <6 126 300 Pow 100-TQFP_| _ATF1508ASL-25AU100-ND@ 15.67 10.56 _8.74_|_ATF1508ASL-25AU100 
84-PLCC_ | ATF1508ASV-15JU84 -ND® 484. 3.26 2.81 | ATF1508ASV-15JU84 
S36 _ 18 ie 128 9000) eit 100-TQFP_| ATF1508ASV-15AU100-ND@ 538 3.63 3.13_ | ATF1508ASV-15AU100 
100-TQFP | ATF1508ASVL-20AU100-ND® 5.59 3.77 3.25 | ATF1508ASVL-20AU100 
See ee a 128 ie #000 row 84-PLCC__| _ATF1508ASVL-20JU84-ND@ 5.05 3.41 2.94 | ATF1508ASVL-20JU84 
ATF2500 Series 
15 Standard 44-PLCC | ATF2500C-15JU-ND® 847 6.50 5.71 | ATF2500C-15JU 
20 is 20 is bd 4600 Standard 44-PLCC | ATF2500C-20JC-ND 572 4.39 3.86 | ATF2500C-20JC 
: 20 Standard 40-DIP ATF2500C-20PU-ND@ 7.55 5.80 5.09 | ATF2500C-20PU 
20 Low 40-PLCC | ATF2500CL-20JI-NDt 619 4.76 4.18 | ATF2500CL-20JI 
@ RoHS Compliant t Industrial Temperature 


ATF15xx-DK3 CPLD Development Kit 


The Atmel CPLD Development/Programmer Kit is a complete development system and an In-System 
programmer for the ATF15xx family of industry standard pin compatible Complex Programmable Logic 
Devices with Logic Doubling features. This kit provides designers a very quick and easy way to develop 
prototypes and evaluate new designs with an ATF15xx ISP CPLD. The ATF15xx family of ISP CPLDs 
includes the ATF15xxAS, ATF15xxASL, ATF15xxASV, ATF15xxASVL, and ATF15xxBE CPLDs. With the 
availablility of the different Socket Adapter Boards to support all the package types offered in the ATF15xx 
family of ISP CPLDs, this CPLD Development/Programmer Board can be used as an ISP programmer to 
program the ATF15xx ISP CPLDs in all the available package types through the industry standard JTAG 
interface (IEEE 1149.1) 


CPLD Demo Board/Programmer Board: ¢ 84-lead PLCC Adapter *ISP (JAT) Port * Wire-wrap 
Terminal Holes-all Pins * 2 MHz Crystal Oscillator * Eight 8-segment LED Displays * 5V and 3.3V 
Vcc operation * Easy access to CPLD I/O pins * Global Clear, Output Enable and Power Switches Logic 
Doubling™ CPLDs: * ATF1508ASVL-20JC84 3.3V Low-power 128 Macrocell CPLD with ISP CPLD 
Programmable Cable: * 5V and 3.3V ISP cable for PC parallel port with Vcc Auto Detection Software 
CD: * Free Atmel-WinCUPL design software and User’s Manual * 30-day Trial Version of Atmel-ProChip 
Designer™ software * Logic Doubling Support and Documentation * Logic Doubling Reference * Atmel Databook 
CD Atmel-ProChip Designer: Design Entry: * VHDL, Schematic, and CUPL »* Synthesis » Functional 
Simulation * Atmel Proprietary Device Filters with Logic Doubling »* Timing Simulation 


ATF15XX-DK3-ND 
ATF15XXDK3-SAA100-ND 
ATF15XXDK3-SAJ44-ND 
ATF15XXDK3-SAJ84-ND 
ATDS1500PC-ND 
ATDS15XXKSW1-ND 


CPLD Development Kit for ATF15XX. 
100-PLCC/TQFP Adapter Socket for ATF15XXB 
84/44 PLCC Adapter Socket for ATF15XXBE. 
84/84 PLCC Adapter Socket for ATF15XXBE . 
4.0 Prochip Design Software 
5.0 Prochip Software License 


FPGA Configurator Programming Kit 
(Enhanced) ATDH2200E 


Atmel offers a low cost development kit for the designer who wishes to begin working with the AT17 Series 
of ISP FPGA configuration memories. The kit allows designers to read, write and in-system program any 
of Atmel's AT17 series family members directly from a PC. All standard file input formats produced by the 
various FPGA vendors are supported. The AT17 series devices can be programmed directly on the program- 
ming board or the board can be used to facilitate in-system programming of the AT17 series devices in the 
target application (cable provided). The ATDH2200E supports all Atmel AT17 series configuration memories. 


FEATURES: 

Hardware: * Supports Programming of all AT17C/LV Series Devices * Connection to Allow In-System Prog. 
(ISP) *5.0V or 3.0V Supply Software: * CPS - Configurator Programming System * GUlI-based Interface 
¢ Supports Win95/Win98/WinNT + Online Help * Supports Programming Reset Polarity » Verification 
Routines to Validate Programming * Accepts HEX, MCS, POF, RBF and BST File Formats System 
Contents: * ATDH2200 Programming Board * ATDH2222 20-pin PLCC Adapter * CPS Software 
* ATDH2200E Datasheet *ATDH2200E Programming Kit User Guide »* Standard (PC Printer Port) 
Parallel Cable *10-pin Ribbon Cable for ISP *9V DC, 200 mA, 2.1 mm Center Positive Power Supply 
* Sample AT17C/LV Devices 


ATDH2200E-ND FPGA Configurator Program Kit . .. $149.00 
ATDH2221-ND 20-SOIC Adapter . $148.96 
ATDH2222-ND 20-PLCC Adapter. $148.96 


ATDH2224-ND 
ATDH2225-ND 


44-TQFP Adapter. 
AT17 ISP Cable 


$149.00 
- $95.00 


ATDH2227-ND 44-PLCC Adapter. $149.00 
ATDH2227A-ND 44-PLCC Adapter. .. $149.00 
ATDH2228-ND SLAP AGAPIOM ai .s sc hs deci secnedseeassiede deep ehsddgeedesie jeotbenedageess $149.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ATMEL FPGA Configuration Memory 
In-System Reprogrammable Serial EEPROMs 


The AT17 Series FPGA Configuration EEPROMs (Configurators) provide an easy-to-use, cost-effective 
configuration memory for Field Programmable Gate Arrays. It uses a simple serial-access procedure to 
configure one or more FPGA devices. The organization supplies enough memory to configure one or multiple 
smaller FPGAs. The Configurators can be programmed with industry-standard programmers or Atmel's 
ATDH2200E Programming System. FEATURES: « EE Programmable Serial Memories Designed to Store 
Configuration Programs for Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) * In-System Programmable via 2-wire 


Bus ¢ Simple Interface to SRAM FPGAs * Compatible with Atmel AT6000, AT40K, AT94K, Altera® FLEX®, 
APEX™ Devices, ORCA®, Xilinx® XC3000, XC4000, XC5200, Spartan®, Virtex™ FPGAs * Cascadable Read- 
back to Support Additional Configurations or Future Higher-density Arrays »* Low-power CMOS EEPROM 
Process »* Programmable Reset Polarity * Available in LAP, PDIP, SOIC, PLCC and TQFP Packages (Pin 
Compatible Across Product Family) * Emulation of Atmel's AT24CXXX Serial EEPROMs * Available in 3.3V + 
10% LV and 5V + 5% C versions * System-friendly READY Pin * Low-power Standby Mode 


Memory | Package | Digi-Key Price Each Atmel Memory | Package | Digi-Key Price Each Atmel 
Size Options | Part No. 1 25 100 | Part No. Size Options | Part No. il 25 100 | Part No. 
8-DIP_ | AT17LV65-10PI-ND 6.45 4.38 4.14 | AT17LV65-10PI 8-LAP_ | AT17LV010-10CU-ND@ 22.27 15.138 14.30 | AT17LV010-10CU 
8-DIP_ | AT17LV65-10PC-ND 5.81 3.94 3.73 | AT17LV65-10PC 20-SOIC | AT17LV010-10SI-ND 35.65 24.20 22.89 | AT17LV010-10SI 
8-SOIC | AT17LV65-10NI-ND 7.74 5.26 4.97 | AT17LV65-10NI 20-SOIC | AT17LV010-10SC-ND 28.96 19.66 18.59 | AT17LV010-10SC 
8-SOIC FAT TEVES-10NC-ND 645 4.880 4.14) ATIZLV65-10NG 1-Mbit | 20-PLCC | AT17LV010-10JU-ND@ 26.72 18.15 17.16 | AT17LVO10-10JU 
pape | CAP EEE RLOC END Sor 18.68. 4.88: | ANITLVES“1001 20-PLCC | AT17LV010A-10JU-ND@ 17.20 11.69 11.05 | AT17LVO10A-10JU 
SAP ee Oe Ne BOR CASE S28 | RELVES SOC 32-TOFP | AT17LV010A-10QI-ND 21.52 14.61 13.81 | AT17LVO10A-1001 
20-SOIC | AT17LV65-10SI-ND 7.74 5.26 4.97 | AT17LV65-10SI 
32-TQFP | AT17LVO10A-10QC-ND 17.20. 11.69 11.05 | AT17LV010A-10QC 
20-SOIC | AT17LV65-10SC-ND 6.45 4.38 4.14 | AT17LV65-10SC 
8-LAP_ | AT17LV002-10CC-ND 34.79 24.01 22.18 | AT17LV002-10CC 
20-PLCC | AT17LV65-10JI-ND 6.45 4.38 4.14 | AT17LV65-10JI 
8-LAP | AT17LV002-10CU-ND@ 25.80 17.40 16.20 | AT17LV002-10CU 
20-PLCC | AT17LV65-10JC-ND 5.81 3.94 3.73 | ATI7LV65-10JC 
24-SOIC | AT17LV002-10SU-ND@ 28.38 19.14 17.82 | AT17LV002-10SU 
8-DIP_ | AT17LV128-10PI-ND 12.90 8.76 8.28 | AT17LV128-10PI 
2-Mbit | 20-PLCC | AT17LV002-10JU-ND@ 25.80 17.40 16.20 | AT17LV002-10JU 
8-DIP__ | AT17LV128-10PC-ND 10.32 7.01 6.62 | AT17LV128-10PC 
asoic om eatontts sei jasi. aaaolacisvaaeaeni 20-PLCC | AT17LV002A-10JU-ND@ 21.50 14.59 13.79 | AT17LVO02A-10JU 
B-S0IC ARRTINTAC OT CHORE! 4a4S ead: -aeitlLamalvioasione 44-TQFP | AT17LV002-10TQI-ND 49.71 33.57 31.11 | AT17LV002-10TQl 
s-tap | ATI7LV128-10C1-ND dasa 680° “9-5a:lariacviseaocl 44-TOFP | AT17LV002-10TQC-ND 39.75 27.21 25.17 | AT17LV002-10TQC 
128Kbit 
8-LAP_ | AT17LV128-10CC-ND 8.88 6.73. 6.12 | AT17LV128-10CC 8-LAP | AT17F040-30CC-ND 16.04 12.13 11.43 | AT17F040-30CC 
20-SOIC | AT17LV128-10SI-ND 16.51 11.21 10.60 | AT17LV128-10SI 8-LAP | AT17F040-30CU-ND@ 15.05 9.45 8.75 | AT17F040-30CU 
20-SOIC | AT17LV128-10SC-ND 13.42 9.11 8.61 | AT17LV128-10SC 8-LAP | AT17F040A-30CU-ND@ 10.75 6.75 6.25 | AT17F040A-30CU 
20-PLCC | AT17LV128-10JI-ND 15.48 = 10.51 9.94 | AT17LV128-10JI 20-PLCC | AT17F040-30JU-ND@ 17.31 10.87 10.06 | AT17F040-30JU 
4-Mbit 
20-PLCC | AT17LV128-10JC-ND 12.38 8.41 7.95 | AT17LV128-10JC 20-PLCC | AT17F040A-30JU-ND@ 12.36 7.76 7.19 | AT17F040A-30JU 
8-DIP | AT17LV256-10PU-ND® 12.04 8.18 7.73 | AT17LV256-10PU 32-TQFP | AT17F040A-30QC-ND 10.75 6.75 6.25 | AT17F040A-30QC 
8-SOIC ATi m—V256q10NEND) 14.450 9.81 (9.27) ATITLV256-10NI 32-TQFP | AT17F040A-30QI-ND 12.36 7.76 —-7.19 | AT17F040A-30QI 
asexbit | oO” Rane M2OA” BASE 078: ATL V256=10NY 44-TOFP | AT17LV040-10TQU-ND® 51.60 35.04 33.12 | AT17LV040-10TQU 
ete eS ND ae SHG, are NTL eD e100 8-LAP | AT17F080-30CU-ND® 25.80 16.20 15.00 | AT17F080-30CU 
24-SOIC | AT17LV256-10SU-ND@ 14.45 9.81 9.27 | AT17LV256-10SU 
8-LAP | AT17FO80A-30CU-ND@ 17.20 10.80 10.00 | AT17FO80A-30CU 
20-PLCC | AT17LV256-10JU-ND@ 12.04 8.18 7.73 | AT17LV256-10JU 
20-PLCC | AT17F080-30JU-ND@ 29.67 18.63 17.25 | AT17F080-30JU 
8-DIP__ | AT17LV512-10PI-ND 16.13 10.95 10.35 | AT17LV512-10PI 
8-Mbit | 20-PLCC | AT17F080A-30JU-ND@ 19.78 12.42 11.50 | AT17FO80A-30JU 
8-DIP_ | AT17LV512-10PC-ND 14.51 9.86 9.32 | AT17LV512-10PC 
32-TQFP | AT17F080A-30QC-ND 17.20 10.80 10.00 | AT17F080A-30QC 
8-DIP_ | AT17LV512A-10PI-ND 8.06 5.48 5.18 | AT17LV512A-10PI 
32-TQFP | AT17F080A-30QI-ND 19.78 12.42 11.50 | AT17F080A-30QI 
8-DIP_ | AT17LV512A-10PC-ND 7.27 4.93 4.66 | AT17LV512A-10PC 
44-TOFP | AT17F080-30TQI-ND 44.51 33.67 31.74 | AT17F080-30TQI 
8-LAP_ | AT17LV512-10CI-ND 17.42 11.83 11.18 | AT17LV512-10Cl 
512Kbit 
8-LAP_ | AT17LV512-10CC-ND 13.87 9.42 8.90 | AT17LV512-10CC SLAP AIGA CG 20C UNE, 92.25 20.25 18.75 | ATI7F16-30CU 
8-LAP | AT17LV512-10CU-ND@ 16.13 11.57 10.94 | AT17LV512-10CU SLAP AOR Ce UD e, 30.10 18.90 17.50 | ATI7F16A-30CU 
20-SOIC | AT17LV512-10SI-ND 19.35 13.14 12.42 | AT17LV512-10SI feb 20-PLCC | AT17F16-30JU-ND@ 37.09 23.29 21.57 | AT17F16-30JU 
20-SOIC | AT17LV512-10SC-ND 16.13 10.95 10.35 | AT17LV512-10SC 20-PLCC | AT17F16A-30JU-ND@ 34.62 21.74 20.13 | AT17F16A-30JU 
20-PLCC | AT17LV512A-10JU-ND® 8.06 5.48 5.18 | AT17LV512A-10JU 44-TOFP | AT17F16-30TQC-ND 32.25 20.25 18.75 | AT17F16-30TQC 
8-DIP__| AT17LV010-10PC-ND 22.27 15.138 14.30 | AT17LV010-10PC 44-TQFP | AT17F16-30TQI-ND 37.09 23.29 21.57 | AT17F16-30TQI 
8-DIP_ | AT17LV010-10PU-ND@ 22.27 = 15.13 14.30 | AT17LV010-10PU 44-PLCC | AT17F32-30BJU-ND® 59.34 45.54 40.02 | AT17F32-30BJU 
1-Mbit 32-Mbit 
8-DIP_ | AT17LV010A-10PI-ND 14.34 9.74 9.21 | AT17LVO10A-10PI 44-PLCC | AT17F32A-30BJU-ND® 59.34 45.54 40.02 | AT17F32A-30BJU 
8-DIP__| AT17LV010A-10PC-ND 17.20 11.69 11.05 | ATI7LVO10A-10PC | Bos Compliant 


FPGA’s (Field Programmable Gate Arrays) 


AT40K Series FPGAs 


Atmel's AT40K Series coprocessor FPGAs range from 5K to 50K usable gates, and are designed for high 
density, compute-intensive DSP and other fast logic designs. The AT40K family solves the Logic vs. SRAM 
trade-off problem by providing fast, flexible, distributed 10ns FreeRAM™ without using valuable logic 
resources. Structured logic functions, including variable array multipliers can be implemented directly in core 
cells without using any bussing resources - providing dramatic improvements in speed, utilization, power and 
system cost. The AT40K family has the ability to implement Cache Logic design, where part of the FPGA can 
be reprogrammed without loss of register data, while the remainder of the FPGA continues to operate without 
disruption. This is ideal for building adaptive filters, variable coefficient multipliers and other designs where 


the datapath can change to increase system performance. All Atmel FPGAs can be designed using industry 
standard CAE tools for schematics, VHDL and Verilog on a PC, Sun, or HP workstation. Software tools are 
available on Atmel’s website at: http://www.atmel.com/fpga_software.html 


Features: 

* Distributed, single/dual port 10ns SRAM, independent of logic cells * Up to 384 PCI compliant I/Os * Mixed 
3V/5V capability * Architecture optimized for efficient, ultrafast array multipliers * Cache Logic® dynamic full/ 
partial reconfigurability in-system * Eight global clocks ° Efficient, industry-standard design tools, optimized 
for synthesis * QuickChange™ tools for adaptive hardware designs » Variety of surface mount packages 
* All devices in family are pin-compatible 


Usable Ram Speed vO Package Digi-Key Price Each 
Gates Cells (Bits) (ns) Vec (Maximum) Options Part No. i 25 100 
62 84-PLCC AT40K05-2AJI-ND 29.67 20.15 19.05 
5K-10K 256 2,048 2 5.0 114 144-LQFP AT40K05-2BQC-ND 28.92 19.60 18.55 
128 160-PQFP AT40K05-2CQC-ND 29.13 19.80 18.70 
(Continued) 
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AIMEL, FPGA’s (Field Programmable Gate Arrays) (cont) 


Usable Ram Speed vO Package Digi-Key Price Each 
Gates Cells (Bits) (ns) Vec (Maximum) Options Part No. 1 25 100 
128 208-PQFP. AT40K05-2DQI-ND 33.54 22.80 21.55 
5K ~ 10K 256 2,048 2 5.0 
128 208-PQFP. AT40K05-2DQC-ND 29.13 19.80 18.70 
62 84-PLCC AT40KO5AL-1AJC-ND 12.90 8.75 8.30 
78 100-TQFP AT40KO5AL-1AQC-ND 14.62 9.90 9.35 
5K ~ 10K 256 2,048 1 3.3 
128 208-PQFP. AT40KO5AL-1DQC-ND 14.62 9.90 9.35 
128 208-PQFP. AT40KO5AL-1DQI-ND 16.77 11.40 10.75 
5K ~ 10K 256 2,048 3 3.3 128 208-PQFP AT40KO5LV-3DQC-ND 19.78 14.16 13.01 
62 84-PLCC AT40K10-2AJC-ND 38.70 26.30 24.86 
62 84-PLCC AT40K10-2AJI-ND 44.51 30.20 28.56 
10K ~ 20K 576 4,608 2 5.0 78 100-TQFP AT40K10-2AQC-ND 43.75 29.70 28.05 
114 144-LQFP AT40K10-2BQC-ND 43.32 29.45 27.80 
161 208-PQFP. AT40K10-2DQC-ND 43.75 29.70 28.05 
10K ~ 20K 576 4,608 3 3.3 161 208-PQFP AT40K10LV-3DQC-ND 29.67 20.68 19.08 
62 84-PLCC AT40K20-2AJC-ND 68.80 46.70 44.16 
62 84-PLCC AT40K20-2AJI-ND 79.12 53.75 50.80 
114 144-LQFP AT40K20-2BQC-ND 77.72 52.80 49.90 
20K ~ 30K 1,024 8,192 2 5.0 161 208-PQFP. AT40K20-2DQC-ND 77.72 52.80 49.90 
161 208-PQFP AT40K20-2DQI-ND 89.44 60.75 57.41 
193 240-PQFP AT40K20-2EQC-ND 77.72 52.80 49.90 
193 240-PQFP AT40K20-2EQI-ND 89.44 60.75 57.41 
114 144-LQFP AT40K40-2BQC-ND 162.65 110.45 104.40 
40K ~ 50K 2,304 18,432 2 5.0 
161 208-PQFP. AT40K40-2DQC-ND 162.65 110.45 104.40 
114 144-TQFP AT40K40AL-1BQI-ND 83.85 56.95 53.81 
40K ~ 50K 2,304 18,432 1 3.3 161 208-PQFP AT40K40AL-1DQI-ND 83.85 56.95 53.81 
193 240-PQFP AT40K40AL-1EQI-ND 83.85 56.95 53.81 
40K ~ 50K 2,304 18,432 3 3.3 114 144-TQFP AT40K40LV-3BQC-ND 113.52 73.18 68.11 
i Usable | Macro- Tpd Power | Package Digi-Key Price Each 
SPLDs (PAL Compatible 1 6V8, 20V8, 22V1 0) Gates | Cells | Reg.|(ns) | (V) | Opt. | Type Part No. 1 25 100 
Atmel SPLDs are products based on the classic PAL architecture and consist of the popular industry standard 16V8, 20V8, z z i 
and 22V/10 in different speed, package, and power specifications. Supported by a wide variety of development tools, these 300 8 8 10 | 5.0 Std. spe eree een etie eae ete ee 
variations offer features such as quarter-power, low standby power, and zero (<25yA) standby power. Atmel’s family of 24-Dip ATF20V8B-10PU-ND® 3.22 283 2.44 
Flash-based electrically erasable devices combine proven high-performance and low-power technologies. 500 10 10 150 | 5.0 std. | 28-PLCC ATF22V100-5JC-ND 645 434 3.74 
Usable | Macro- Tpd Power} Package Digi-Key Price Each 24-Dip ATF22V10C-7PC-ND 3.23 218 1.88 
Gates | Cells | Reg.|(ns)/ (V) | Opt.| Type Part No. 1 25 100 500) 10 ) 10 |75 | 50 | Std | oa coc | atr2evt0c-7SC-ND 323 248 1.88 
idea) CI pce panes! 10 28-PLCC | ATF22V10C-10JU-ND@ 282 190 1.64 
250 8 8 | 10 | 5.0 Std. 20-Dip ATF16V8B-10PC-ND 1.30 1.11 .98 10 OA-Di ATF22V100-10PC-ND _ _ 434 
20-SOIC ATF16V8B-10SC-ND 1.30 1.11 98 eee ati : : : 
500 10 10 | 10 | 5.0 Std. | 24-SOIC ATF22V10C-10SC-ND 2.26 1.52 1.31 
250 | 8 | 8 | 15] 5.0 | Low | 20-SOic |  ATF16V8B-15SU-ND® 65 5549 15 28-PLCC | ATF22V10C-15JU-ND@ 243° 163 141 
20-PLCC ATF16V8BQ-10JC-ND 2.26 1.52 1.31 15 24-Dip ATF22V10C-15PU-ND® 243 1.63 1.41 
250 8 8 | 10 | 5.0 Qtr 20-Dip ATF16V8BQ-10PC-ND 2.26 1.52 1.31 28-PLCC ATF22V10C0-15JC-ND 237° 1.60 1.38 
20-S0IG_ | TATRISVBBO-10SC-ND 226 152, 1.31 500 | 10 | 10 | 15 | 5.0 | at | 24-Dip |  atre2vt0c0-15PC-ND 215 145 1.25 
20-PLCC ATF16V8BQL-15JU-ND® 1.24 1.04 .89 24-SOIC ATF22V10C0Q-15SC-ND 215 145 1.25 
250 8 8 | 15 | 5.0 ae ina nee ire bi 28-PLCC ATF22V10CQZ-20JU-ND® 3.35 2.27 1.95 
20-TSSOP ATF1GV8BQL-15XU-ND@ 202 «170 1.32 506 io to | 20 | 50 Qtr & | 24-Dip ATF22V10CQZ-20PU-ND® 3.35 2.27 1.95 
Zero | 24-SOIC ATF22V10CQZ-20SU-ND@ 3.35 2.27 1.95 
20 | 8 | 8 | 50] 50 e Fe 20-pLcc | _ATF16V8C-5JC-ND 280 215 173 cic, [CU AUIIGTS CEU S80", 22k «19 
: Std. & 28-PLCC ATF22V100Z-12JC-ND 645 435 3.60 
20-PLCC ATF16V8C-7JU-ND® 3.12 2.57 2.08 500 10 10 | 12 | 50 Zero 24-Dip ATF22V10CZ-12PC-ND 645 4.35 3.60 
250 8 |s|75| 50 | sta ea a Pecan aad Hee bead 24-SOIC | ATF22V10CZ-12SC-ND 645 4.35 3.60 
20-TSsOP| — ATFI6V8C-7XU-ND 3.78 2.90 234 sid. @ | 2? LCO RR  alecalca noe ae 
500 10 10 | 15 | 5.0 Zero 24-Dip ATF22V10CZ-15PC-ND 432 348 2.88 
sta-g| oo Pece ATF16V8CZ-12JC-ND 3.23 247 1.99 24-SOIC | ATF22V10CZ-15SC-ND 432 348 2.88 
250 8 8 | 12 | 5.0 Zero 20-Dip ATF16V8CZ-12PC-ND 3.23 2.47 1.99 
20-SOIC ATF16V8CZ-12SC-ND 323 247 1.99 28-PLCC ATF22LV10C-10JU-ND® 2.93 236 1.95 
500 10 10 | 40 3.0 ~ Std 24-Dip ATF22LV10C-10PU-ND® 2.93 236 1.95 
ieees| — unlaldee veil: e800; 0 ee 5.0 "| 24-S0IC | ATF22LV10C-10SU-ND@ 3.50 2.36 1.95 
20 | 8 || 45 | 50 | zero | 27 OP [iieubeecoce on caN i, S00. 18s 24-TSSOP| _ATF22LV10C-10XU-ND@ 3.14 236 1.95 
20-SOIC ATF16V8CZ-15SU-ND® 2.30 1.90 1.53 
20-TSSOP ATF16V8CZ-15XU-ND® 3.23 2.47 1.99 30 Std. & 28-PLCC ATF22LV100Z-25JC-ND 3.23 2.18 1.80 
20-PLCC ATFI6LV8C-10JC-ND 269 169 156 500 10 10 | 25 55 | Zero 24-Dip ATF22LV100Z-25PC-ND 3.23 2.18 1.80 
20-Dip ATF16LV8C-10PC-ND 269 1.69 156 24-SOIC ATF22LV1002Z-25SC-ND 3.23 2.18 1.80 
250 8 8 | to 3.0 ~ Sta 20-Dip ATFI6LV8C-10PI-ND 3.50 2.19 2.03 40 dtr & 28-PLCC ATF22LV10CQZ-30JU-ND® 3.23 2.18 1.80 
55 * | 20-Solc ATF16LV8C-10SC-ND 269 1.69 1.56 500 10 | 10 | 30 oe Foro | 24-Dip ATF22LV10CQZ-30PU-ND@ 270 2418 1.80 
20-SOIC ATF16LV8C-10SI-ND 3.50 219 2.03 : 24-SOIC | ATF22LV10CQZ-30SU-ND 3.23 218 1.80 
20-TSSOP ATF16LV8C-10XU-ND® 2.69 1.69 1.56 @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AIMEL <AT91 ARM® Thumb® Microcontrollers 


Eye 


The best combination of low-power consumption, 32-bit performance and 16-bit system cost. The AT91 series Features: * 3-stage instruction execution pipeline for high instruction throughout * Single-cycle memory access through 
provides the optimal combination of processing power, peripherals and memory blocks for demanding real-time EB! * Hardware multiplier-plus-barrel shifter gives DSP capability * PDC channels (on-chip DMA) free the processor for the 
applications that require high performance on a tight power budget. Its wide range of Real Time Operating Systems and application * Advanced power management provides idle mode and disables unused peripherals * Low-latency Advanced 
sophisticated application development tools minimize the risk and time taken to bring new applications to the market. Interrupt Controller * Operating Temperature: Industrial -40°C ~ 85°C * Watchdog Timer 


Program Memory Size Timer/ Clock 
Memory | Program | RAM | BootROM | 1/0 Counters Speed vec Digi-Key Price Each 
Type Bytes | Bytes Bytes Pins | USART | TWI| SPI | (16-bit) ADC DAC (MHz) (Core) Package | PartNo. 1 25 100 
_ _ 8K _ 32 2 -—|- 3 _ _ 40 1.8 ~ 3.6V 100-TQFP | AT91M40800-33AU-ND 8.28 6.42 5.78 
— =_ 8K _- 54 2: = 2 6 al _ 33 2.7 ~ 3.6V 144-LQFP | AT91M42800A-33AU-ND 12.58 9.75 8.78 
_ — 8K _ 58 3 = 1 6 8-ch/10-bit 2-ch/10-bit 33 2.7 ~ 3.6V 176-LQFP | AT91M55800A-33AU-ND 15.27 11.84 10.65 
_ - 2K _ 58 3 - 1 6 _ _ 25 2.7 ~ 3.6V 176-TQFP | AT91M63200-25AU-ND 18.06 14.00 12.60 
= = 256K - 32 2 =-|-— 3 = = 75 1.65 ~ 1.95V 100-LQFP | AT91R40008-66AU-ND 13.65 10.59 9.53 
ROM 256K 96K = 63 4 1 1 6 _ =— 66 1.65 ~ 1.95V 100-LQFP | AT91RM3400-AU-ND 15.48 12.00 10.80 
ROM 32K 16K 128K 122 4 1 1 6 _— _ 180 1.65 ~ 1.95V 256-BGA | AT91RM9200-CJ-002-ND 21.14 13.61 12.59 
ROM 32K 16K 128K 122 4 1 it 6 = _- 180 1.65~1.95V | 208-PQFP | AT91RM9200-QU-002-ND 23.76 18.42 16.58 
_ _ 4K _ 49 3 _ 1 9 8-ch/10-bit — 40 3.0 ~ 3.6V 144-LQFP | AT91SAM7A1-AU-ND 13.33 10.34 9.30 
= = 16K == 57 2 = 1 10 16-ch/10-bit = 30 3.0 ~ 3.6V 176-LQFP | AT91SAM7A2-AU-ND 18.17 14.09 12.68 
Flash 256K 32K = 62 3 1 2 9 16-ch/10-bit = 60 3.0 ~ 3.6V 100-LQFP | AT91SAM7A3-AU-ND 14.84 11.50 10.35 
Flash 32K 8K _ 21 1 1 1 2 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 48-LQFP | AT91SAM7S32-AU001-ND 5.48 4.25 3.83 
Flash 32K 8K = 32 2 1 1 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 64-LQFP | AT91SAM7S321-AU-ND 6.13 4.75 4.28 
Flash 64K 16K = 32 2 1 1 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 64-LQFP | AT91SAM7S64-AU001-ND 7.63 5.92 5.33 
Flash 128K 32K = 32 2 1 1 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 64-LQFP_| AT91SAM7S128AU001-ND 10.00 7.15 6.98 
Flash 128K 32K = 32 2 1 1 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 64-OFN AT91SAM7S128-MU-ND 10.32 8.00 7.20 
Flash 256K 64K = 32 2 1 if 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 64-LQFP | AT91SAM7S256AU001-ND 11.93 9.25 8.33 
Flash 256K 64K _ 32 2 1 1 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 64-QFN AT91SAM7S256-MU-ND 12.26 9.50 8.55 
Flash 256K 32K = 88 2 1 il 3 8-ch/10-bit = 48 3.0 ~ 3.6V 128-LQFP | AT91SAM7SE256-AU-ND 14.19 11.00 9.90 
Flash 256K 32K = 88 2 1 i 3 8-ch/10-bit = 48 3.0 ~ 3.6V 144-BGA_| AT91SAM7SE256-CU-ND 15.70 12.17 10.95 
Flash 512K 32K _ 88 2: 1 1 3 8-ch/10-bit _ 48 3.0 ~ 3.6V 128-LQFP | AT91SAM7SE512-AU-ND 16.77 13.00 11.70 
Flash 512K 32K = 88 2 1 1 3 8-ch/10-bit = 48 3.0 ~ 3.6V 144-BGA | AT91SAM7SE512-CU-ND 18.06 14.00 12.60 
Flash 128K 32K = 62 2 1 2 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 100-LQFP | AT91SAM7X128-AU-ND 10.97 8.50 7.65 
Flash 256K 64K _ 62 2 1 2 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 100-LQFP | AT91SAM7X256-AU-ND 13.12 10.17 9.15 
Flash 256K 64K = 62 2 1 2 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 100-LQFP | AT91SAM7X256-AU-999TR-ND 8619.00/1,000 
Flash 128K 32K = 62 2 1 2 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 100-LQFP | AT91SAM7XC128-AU-ND 11.93 9.25 8.33 
Flash 256K 64K _ 62 2 1 2 3 8-ch/10-bit = 55 3.0 ~ 3.6V 100-LQFP | AT91SAM7XC256-AU-ND 14.08 10.92 9.83 
ROM 16K 8K 32K 96 4 1 2 6 4-ch/10-bit = 210 3.0 ~ 3.6V 208-PQFP | AT91SAM9260-QU-ND 16.23 12.84 10.76 
ROM 16K 8K 32K 96 4 1 2 6 4-ch/10-bit = 210 3.0 ~ 3.6V 217-BGA | AT91SAM9260-CJ-ND 16.23 12.08 9.06 
ROM 16K 8K 32K 96 4 1 2 2 4-ch/10-bit = 210 3.0 ~ 3.6V 217-LFBGA | AT91SAM9260B-CU-ND NEW! 15.27 11.84 10.65 
ROM 16K 8K 32K 96 4 1 2 2 4-ch/10-bit = 210 3.0 ~ 3.6V 208-PQFP | AT91SAM9260B-QU-ND NEW! 15.27 11.84 10.65 
ROM 32K 160K 32K 96 3 1 2 3 _ _- 240 3.0 ~ 3.6V 217-BGA | AT91SAM9261-CJ-ND 19.67 15.25 13.73 
ROM 32K 64K _ 118 4 2 1 3 6-ch/10-bit = 240 3.0 ~ 3.6V 217-LFBGA | AT91SAM9RL64-CU-ND NEW! 16.77 13.00 11.70 


@ ) These kits are complete low-cost evaluation platforms, which enable real-time code development ation copies of compilers and debuggers from Green Hills and ARM * SRAM «Flash « 2 Serial ports 

AT91 ARM Thumb and exploration of the AT91 ARM Thumb microcontrollers. The kits include: * Sample microcontrol- * Reset button and controller * Push buttons * LEDs » 20-pin JTAG ICE interface connector « Volt- 

Evaluation Kits ler * Evaluation Board with the Angel™ debug monitor * AT91 Getting Started CD-ROM with data age regulation *Clock generator » Board self-test program * Current consumption measurement 
sheets and examples * DB9 serial cable * 2.1mm power jack (power supply not included) *Evalu- capability * Expansion slots for add-on cards with user specific memories and peripherals 


AT91EB40A-ND Evaluation Kit for the AT91R40008 ATS1SAM7S-EK-ND Evaluation Kit for AT91SAM7S ... $150.00 
AT91EB55-ND Evaluation Kit for the AT91M55800A ATS1SAM7X-EK-ND Evaluation Kit for AT91SAM7X256/128 $200.00 
ATO1EB42-ND Evaluation Kit for the AT91M42800A ATOISAM7XC-EK-ND Evaluation Kit for AT91SAM7XC256/128 $200.00 
AT91RM3400-DK-ND Development Kit for the AT91RM3400 $2500.01 AT91SAMORL-EK-ND NEW Evaluation kit for AT91SAMSRL — RoHS Compliant. “$1250.00 
AT1SAM7A1-EK-ND Evaluation Board for AT91SAMTZA\.... “ $1000:00 AT91SAMOXE-EK-ND NEW?! Evaluation Kit for AT91SAMSXE — RoHS Compliant ... “7$750.00 
AT91SAM7A2-EK-ND Evaluation Board for AT91SAMT7A2.. $1000.00 AT91SAM9260-EK-ND Evaluation Kit for AT91SAM9260 — RoHS Compliant... $750.00 
ATS1SAM7A3-EK-ND Evaluation Board for AT91SAMT7A3... $250.00 AT91SAM9261-EK-ND Evaluation Kit for AT91SAM926EJ-S — RoHS Compliant ~st000.00 
ATS1SAM7L-STK-ND NEW! Evaluation Kit for ART91SAM7L — ROHS Compliant ATSISAM-ICE-ND Emulator for AT91 ARM? / ARMQ ..-.......0+se.0+..+es $150.00 
AT1SAMT7SE-EK-ND Evaluation Board for the AT91SAM7SE — RoHS Compliant. AT1SAM9263-EK-ND Evaluation Kit for AT91SAM9263 — ROHS Compliant. “st000.00 
FPSLIC® — Field FPSLIC — PGA + AVR in one Package! The AT94K Series (FPSLIC family) is a * FPGA Macro Library of Custom Peripherals *16 FPGA Supplied Internal Interrupts 


combination of the popular Atmel AT40K Series SRAM FPGAs and the high-performance to AVR ¢Up to Four External Interrupts to AVR »8 Global FPGA Clocks: »* 2 FPGA 


Prog ram mable System Atmel AVR 8-bit RISC microcontroller with standard peripherals. * 2K ~ 18.4Kbits of Clocks Driven from AVR Logic » FPGA Global Clock Access Available from FPGA Core 


Distributed Single/Dual Port FPGA User SRAM * High-performance DSP Optimized Features: * Timer/Counters 8/16-bit: 2/1 * Watchdog Timer *UART: 2 * TWI (I2C) 


Level Integrated Circuit FPGA Core Cell * Dynamically Reconfigurable In-System — FPGA Configuration Access * PWM: 3 * JTAG « Clock Speed: 25MHz * Veg: 3.0V ~ 3.6V 


FPGA AVR Program AVR Memory Size AVR 
SRAM Memory RAM EEPROM 1/0 Operating Digi-Key Price Each 
Gates Core Cells Bytes Registers 1/0 Type Bytes Bytes Pins ISP Temp.t Package Part No. 1 25 100 

Com. 84-PLCC AT94KOSAL-25AJC-ND 19.35 13.15 12.40 

46 HOMless 20K 7 . 7 Ind. 84-PLCC AT94KOSAL-25AJI-ND 22.25 15.10 14.30 

58 ROMless 20K = 8 = ind. 100-TOFP AT94KOSAL-25AQI-ND 23.44 15.90 15.05 

Com. 144-LOFP AT94KO5AL-25BQC-ND 20.32 13.80 13.05 

ak oe _ Sd Re HOMees _ 7 8 i: Ind. 144-LOFP AT94KO5AL-25BQI-ND 24.62 16.70 15.75 
Com. 208-POFP AT94KO5AL-25DQC-ND 23.65 16.05 15.15 

%6 HOMless 20K 7 7 - Ind. 208-POFP AT94KOSAL-25DQI-ND 27.09 18.40 17.40 

= EEPROM 20K 256K 8 Yes | __Ind. 144-LOFP ATO4SOSAL-25BQU-ND® 17.20 11.60 10.80 

Com. 84-PLCC ATO4K10AL-25AJC-ND 32.25 21.90 20.70 

“ HOMlees - 7 i 7 Ind. 84-PLCC AT94K10AL-25AJI-ND 37.09 25.20 23.80 

Com. 100-TOFP AT94K10AL-25AQC-ND 33.86 23.00 24.75 

a ile _ z= the = Ind. 100-TOFP AT94K10AL-25AQI-ND 39.02 26.50 25.06 

10K 576 4096 846 84 ROMless 36K = 16 = Ind. 144-LOFP AT94K10AL-25BQU-ND@ 32.25 21.75 20.25 
84 EEPROM 36K 512K 16 | Yes | _ Ind. 144-LOFP AT94S10AL-25BQU-ND® 44.29 29.85 27.80 

Com. 256-CABGA | AT94S10AL-25DGC-ND 24.94 16.80 15.65 

aed EEPROM 36k niet ey Yes) ing. 256-CABGA | _AT94S10AL-25DGI-ND 53.43 36.00 33.55 

84 ROMless 36K = 16 = ind. 144-LOFP AT94K40AL-25BQU-ND® 43.00 29.00 27.00 

40K 2304 18432 2862 Com. 256-CABGA | AT94S40AL-25DGC-ND 81.59 55.40 52.36 
16? EEPROM 26k 1oe4k ey Yes) ing. 256-CABGA | AT94S40AL-25DGI-ND 93.85 63.70 60.26 

@ ROHS Compliant — + Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C +~Commercial: 0°C ~ 70°C 
ATSTK94 FPSLIC® Starter Kit STK594 Development Kit MARC 4 Programmer 


This low-cost development kit is for the designer who wishes to begin working with Atmel's _ This kit allows designers to design, simulate, synthesize and program Atmel's FPSLIC +The TMEB893 is the programmer for Atmel's MARC 4 MTPs 
award-winning AT94K series FPSLIC family of devices. The kit allows designers to design, devices. It includes hardware allowing full support for the new features found on M48C893, M48C510 and the U9380. This programmer works 
synthesize, simulate and program Atmel's new FPSLIC products. A comprehensive tutorial FPSLIC devices and consists of a development kit board. An additional RS-232 Driver, together with the PC or stand alone. In the stand alone mode 
takes designers through the complete FPSLIC development process. Features: *ATK94K40 a 32kHz Real-Time Clock and a Two-Wire Serial Interface are among the new features. the programmer writes the last stored MARC 4 program to the 
Device * AT17LV010 Device * ISP Port for Direct Download from PC * Push-button Switches Features: * STK500 Compatibility * AT94K10AL and AT17FS10 devices *Access to target chip. The memory inside the programmer is buffered by 
and LEDs °4 Alphanumeric LED Displays * 2 RS232 Transmit/Receive Ports *18.432MHz, all FPSLIC Pins via Headers » JTAG Header for On-Chip Debugging using the JTAG an accumulator. Two buttons and two LEDs on top control the 
4MHz and 32KHz Clock Sources * Power Management Circuitry (9V Power Supply included) ICE »* System Designer Software Suite with a four-month license *ATDH2225 operation of the programmer. It allows single-chip as well as 
* Access to all FPSLIC Pins via Headers * The System Designer™ Software (4-Month License) _In-System Programming Cable * Comprehensive User Guide and Tutorial in-system programming. 


ATSTK94-ND FPSLIC Starter Kit....... 00.0... e eee ee cece ee eeee eee eeeeeeen eens $495.00 ATSTK594-ND STK594 Development Kit..................0 0 seeeeeeeeeeee $99.00 TMEB893-ND MARC 4 Programmer................ $371.07 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AIMEL avre 8-Bit RISC Microcontrollers 


[ey «: 


Atmel's AVR microcontrollers have a RISC core running single cycle instructions and a well-defined I/O 
structure that limits the need for external components. Internal oscillators, timers, UART, SPI, pull-up 
resistors, pulse width modulation, ADC, analog comparator and watch dog timers are some of the features 
you will find in AVR devices. AVR instructions are tuned to decrease the size of the program whether the 
code is written in C or Assembly. With on-chip in-system programmable Flash and EEPROM, the AVR is a 
perfect choice in order to optimize cost and get product to the market quickly. 

The AVR is a low-power CMOS 8-bit series of microcontrollers based on the AVR RISC architecture. By 
executing powerful instructions in a single clock cycle, they achieve throughputs approaching 1 MIPS per 
MHz allowing the system designer to optimize power consumption versus processing speed. The AVR core 


combines a rich instruction set with the 32 general purpose working registers. All 32 registers are directly 
connected to the Arithmetic Logic Unit, allowing two independent registers to be accessed in one single 
instruction executed in one clock cycle. The resulting architecture is more code efficient while achieving 
throughputs up to ten times faster than conventional CISC microcontrollers. 


General Features: 

* Utilizes the AVR high-performance and low-power RISC architecture * 32 x 8 general purpose working 
registers * Programming lock for Flash program and EEPROM data security »* Low-power idle and power 
down modes » External and internal interrupt sources * Low-power, high speed CMOS process technology 
¢ Fully static operation 


Timer/ JTAG/ Oper- 
Memory Size (Bytes) VO | Counters Serial PWM Internal | Clock Debug- ating Digi-Key Price Each 

Program| RAM | EEPROM | Pins | 8/16-bit Communication _| Channels A/D osc Speed | ISP | WIRE vec Temp.&| Package | Part No. 1 25 100 
8-Dip | ATTINY12-8PU-ND® 1631.03 95 

BMHz | Y | — [40~55V) Ind | g-soic_| AaTTINY12-8SU-NDe 153 96 ‘89 

Com. | 8-Dip | ATTINY121-4PC-ND 202 127 1.18 

Ind. | 8-Dip | ATTINY12L-4PU-ND® 183 «115 =—«1.06 

= 1 Y aMHz | Y | — |27~55V) com. | g-solc | ATTINY12L-4SC-ND 19112000411 
64 6 Ind. | 8-SOIC_| ATTINY12L-4SU-ND@ 1.72 1.08 1.00 

ind. | 8-Dip | ATTINY12V-1PU-ND@ 1631.03 "95 

tamHz| y | — |18~55v] Com. | 8-Solc | ATTINY12V-1SC-ND 172 108 1.00 

1K Ind. | 8-SOIC_| ATTINY12V-1SU-ND@ 153 '96 ‘89 
20-QFN | ATTINY13-20MU-ND® 14088 ‘81 

8-Dip | ATTINY13-20PU-ND@ 140 88 ‘81 

20MHz | Y | DW | 27~5.5V) Ind. | g.soic | ATTINY13-20SU-NDe 129 Bt 7 

8-SOIC_|_ATTINY13-20SSU-ND@ 140-88 ‘81 

64 64 6 | we = 2 | 4-ch/to-bit | Y 20-QFN | ATTINY13V-10MU-ND@ 140.88 ‘81 
8-Dip | ATTINY13V-10PU-ND® 140 88 ‘81 

tomHz | Y | bw |18~55v| Ind. | 8-SOIC | ATTINY13V-10SI-ND 12981 75 

8-SOIC | ATTINY13V-10SU-ND@ 12981 5 

8-SOIC_|_ATTINY13V-10SSU-ND¢@ 140 88 ‘81 

32-TOFP | ATTINY28L-4AU-ND® TS 95 88 

4MHz | — | — |27~55v] ind. | 32-QFN | ATTINY28L-4MU-ND@ 1611.01 ‘94 

se Whee | ay oi 28-Dip_|_ATTINY28L-4PU-ND@ 1611.01 ‘94 
32-TOFP | ATTINY28V-1AU-ND@ 151 95 “88 

jamz] — | — |18~55v] ind. | 32-0FN | ATTINY28V-1MU-ND® 1611.01 ‘94 

28-Dip_| _ATTINY28V-1PU-ND@ 1611.01 ‘94 

20-QFN | ATTINY24-20MU-ND® tot 120. 4.11 

temHz | Y | bw |27~55Vv| Ind. | 14-Dip | ATTINY24-20PU-ND® 191012000411 

; 14-S0IC_| ATTINY24-20SSU-ND@ 191120441 

12.) SPI, TW 4 | SchiO-bt | ¥ 20-QFN | ATTINY24V-10MU-ND@ 191 1.20~~<4.41 

temHz | Y | ow |18-55v| Ind. | 14-Dip | ATTINY24V-10PU-ND® 191-120 «4.11 

14-S0IC_| ATTINY24V-10SSU-ND@ 191120411 

20-QFN | ATTINY25-20MU-ND® 166 ‘1.04 ‘96 

temHz | Y | bw |27~55v| Ind. | 8Dip | ATTINY25-20PU-ND® 176 0 1411.08 

‘ 8-SOIC_|_ATTINY25-20SU-ND@ 166 1.04 ‘96 

6 | ae SPI, TW 4 | &chio-bit | ¥ 20-QFN | ATTINY25V-10MU-ND® 166 ‘1.04 "96 

temHz | Y | ow | 18-~5.5v| Ind. | 8-Dip | ATTINY25V-10PU-ND® 176 01.41 1.03 

8-SOIC_| ATTINY25V-10SU-ND@ 166 1.04 '96 

5 Com. | 20-OFN | ATTINY26-16MC-ND 247 155. ~+1.44 
temtz | y | — |as-ssv| ind. | 32-QFN | ATTiNY26-16MU-NDe 247 155 = «1.44 

5-5, ind. | 20-Dip | ATTINY26-16PU-ND® 247 «155 «1.44 

128 | 128 2I— = 2 | echo-bit | ind__|_20-Soic_| ATTINY26-16SU-ND@ 247156 1.45 
32-QFN | ATTINY26L-8MU-ND® 2471.55. +144 

amHz | y | — |27~55v] ind. | 20-Dip | ATTINY26L-8PU-ND® 247 155° =«1.44 

16 20-S0IC_|_ATTINY26L-8SU-ND@ 237.149 (1.38 

32-QFN | ATTINY261-20MU-ND® 213. +157 ~*+1.41 

temHz | Y | bw |27~55V| Ind. | 20-Dip | ATTINY261-20PU-ND@ 213 «157 «1.41 

; 20-SOIC_|_ATTINY261-20SU-ND¢@ 213157 1.41 

i SPI, TWI 5 1 t-ch/ 10-bit) 32-QFN | ATTINY261V-10MU-ND@ 2413 157 1.41 

temHz | Y | bw | 18-5.5v| Ind. | 20-Dip | ATTINY261V-10PU-ND® 213 «157 «141 

20-S0IC_|_ATTINY261V-10SU-ND® 213 157 1.41 

20-QFN | ATTINY2313-20MU-ND® 226. 142 ~*+1.31 

27~5.5V | Ind. | 20-Dip | ATTINY2313-20PU-ND@ 228 86142 ~—«1.31 

20-S0IC_|_ATTINY2313-20SU-ND® 215 135 1.25 

18) 1/1) A(USART), SPI, TWI) 4 ee ||| ae 30-QFN | -ATTINY2313V-10MU-ND® 226142 1.31 

18~55V| Ind. | 20-Dip | ATTINY2313V-10PU-ND® 228 «6142 ~=—«1.31 

20-S0IC_|_ATTINY2313V-10SU-ND@ 215 135 +125 

20-QFN | ATTINY44-20MU-ND® 215 159 ~142 

temHz | Y | dw |27~55v| Ind. | 14-Dip | ATTINY44-20PU-ND® 215 159 142 

F 14-S01C_| ATTINY44-20SSU-ND@ 215 159 «1.42 

1) aa SPL TW $e (| -enlopre|| 20-QFN | ATTINY44V-10MU-ND® 215 +159 ~+«+1.42 

temHz | Y | ow |18~5.5v| Ind. | 14-Dip | ATTINY44V-10PU-ND® 215 159 142 

14-S0iC_| ATTINY44V-10SSU-ND@ 215 159 ‘142 

20-QFN | ATTINY45-20MU-ND® 213. 134 ~«+1.24 

8-Dip | ATTINY45-20PU-ND@ 213 «134 ~=—«1.24 

temHz | Y | bw |27~55v| Ind. | 8-SOIC | ATTINY45-20SU-ND@ 202 127 118 

; 8-TSSOP | ATTINY45-20XU-ND® 202 «4127 «1.18 

4K | 256 | 256 8 | a SPI, TW 4 | &chio-bit | ¥ 20-QFN_| ATTINY45V-10MU-ND@ 213134 1.24 
8-Dip | ATTINY45V-10PU-ND® 213. +134 ~~«+1:24 

temHz | Y | pow |18-55v| Ind. | 8-Soic | ATTINY45V-10SU-ND® 202 #127 «1.18 

8-TSSOP | ATTINY4SV-10XU-ND@ 202 127 «1:48 

32-QFN | ATTINY461-20MU-ND® 245. +181 ~~*+1.62 

temHz | Y | bw |27~55v| Ind. | 20-Dip | ATTINY461-20PU-ND@ 245 181 «1.62 

: 20-S0IC_|_ATTINY461-20SU-ND@ 245 181 —*+1.62 

16) SPI, TW 5 | V-chO-bit) ¥ 32-QFN | ATTINY461V-10MU-ND@ 245. «+4181 ~~*1.62 

temHz | Y | bw |18-55v| Ind. | 20-Dip | ATTINY461V-10PU-ND® 245 181 1.62 

20-S0IC_|_ATTINY461V-10SU-ND® 245 181 +162 

20-QFN | ATTINYS4-20MU-ND® 290 215. 1.92 

re eey spinal 4 | echtope) y LMM | Y | OW | 27-S8V | ind | t4-dip | ATTINYG4-20PU-NDS 290 215 1.92 

, vena | y | ow |tecsevl ing, | 20-OFN | ATTINYs4v-10MU-ND® 290 215 1.92 

8~5 - | 14-Dip_|_ATTINY84V-10PU-ND® 290 215 1.92 

20-OFN | ATTINY85-20MU-ND® 284. 178 +165 

temHz | Y | bw |27~55v| Ind. | 8-Dip | ATTINY85-20PU-ND@ 284 178 1.65 

‘ 8-SOIC_|_ATTINY85-20SU-ND@ 273172 ‘1:59 

Oy |! Fo SPI, TW 4 | &chio-bit | ¥ 20-QFN | ATTINYS5V-10MU-ND® 273. +172 ~+1:59 

temHz | Y | ow |18~5.5v| Ind. | 8-Dip | ATTINY85V-10PU-ND® 273 172~——«1:59 

ae | sioe| a 8-SOIC_| ATTINY85V-10SU-ND@ 262 165 +158 
32-QFN | ATTINY861-20MU-ND® 303. 224 2.00 

27~5.5V | Ind. | 20-Dip | ATTINY861-20PU-ND@ 303 224 200 

16 | 4A SPI, TWI 5 |110h/to-bit| Y | temHz | y | ow 2 SS Tae 

18~55vV| Ind. | 20-Dip | ATTINY861V-10PU-ND@ 303 224 200 

20-S0IC_|_ATTINY861V-10SU-ND® 303 224 2.00 

44-TOFP | ATMEGA8515-16AU-ND@ 5.16 3.24 3.00 

35 | 4A 1 (USART), SPI 3 = y | tem | y | JTAg | 4.5~5.5v | Ind. | ee aerate a aie any 

40-Dip_| ATMEGA8515-16PU-ND@ 527 331 3.06 
@ RoHS Compliant A Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C ~Commercial: 0°C ~ 70°C High: -40°C ~ 125°C Extended: -40°C ~ 105°C +CutTape ft Tape and Reel (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 603 


AIMEL AVR® 8-Bit RISC Microcontrollers (cont) 


Timer/ JTAG/ Oper- 
Memory Size (Bytes) VO | Counters Serial PWM Internal | Clock Debug- ating Digi-Key Price Each 
Program| RAM | EEPROM | Pins | 8/16-bit Communication | Channels A/D Osc Speed | ISP | WIRE vec Temp.&| Package | PartNo. 1 25 100 
ind. | 44-TOFP | ATMEGAG5T5L-6AI-ND 5.16 3.24 3.00 
Ind. | 44-TOFP | ATMEGA8515L-8AU-ND@ 516 324 3.00 
35 | 44 4 (USART), SPI 3 = y | emrz | y¥ 27~55V) Com. | 44-QFN | ATMEGA8515L-8MC-ND 527 331 3.06 
Ind. | 44-QFN | ATMEGA8515L-8MU-ND@ 527 331 3.06 
Ind. | 40-Dip_| ATMEGA8515L-8PU-ND@ 527 3.31 3.06 
44-TOFP | ATMEGA8535-16AU-ND® 559. 3.51 3.25 
44-QFN | ATMEGA8535-16MI-ND 570 358 3.31 
512 | 512 TeMiz: | ¥ 45~5.5V) Ind. |) 44-qrN | ATMEGA8535-16MU-ND® 570 358 331 
32 | 24 |4(usarT),sPl.twil 4 | echto-bit | 40-Dip_| ATMEGA8535-16PU-ND@ 570 358 3.31 
44-TOFP | ATMEGA8535L-8AU-ND® 559. 351 3.25 
MHz | Y 27~5.5V) Ind. | 44-QFN | ATMEGA8535L-8MU-ND@ 570 358 3.31 
40-Dip_| ATMEGA8535L-8PU-ND¢ 570 358 3.34 
aK 1 |__1A T(USART), SPI 7__| &-chrio-bit |__Y | 1omHz |_Y|_JTAG | 27-55V | Ext | 24-SOIC | AT9OPWM2B-16SU-ND® 3782.80 2.31 
32-0FN | AT9OPWM3-16M0-ND® 522 4183.25 
a | 4A 1 (USART), SPI 10 | 4t-ch/to-bit] y | temHz | y | stag | 27~5.5v] ext. | 32-QFN | ATOOPWM3B-16MU-ND@ 405 301 2.48 
32-S0IC_| ATIOPWM3B-16SU-NDe 405 3.01 2.48 
3 | ecniobt| y | tombe | ¥ 45~55V[ Ind. | 28-Dip | ATMEGAS-16PU-NDe 3.66 2.30 2.13 
8MHz_|_Y 27~55V| Ind. | 28-Dip | ATMEGA8L-8PU-NOD® 3.66 2.30 2.13 
32-TOFP | ATMEGA8-16AU-ND® 3.55. 2.23. ~-2.06 
§  Lesteuk'|| 9 ieMiz | Y 45~5.5V | Ind. | “39-aFN_|_ATMEGAS-16MU-ND® 3.66 230 2.13 
-ch/10- 32-TOFP | ATMEGA8L-8AU-ND® 3.55 2.23 ~2.06 
«x | st | 23 | on [+ usarm,spi.rm SMHz' | Y 27~S5V | Ind. | '32-0FN_| ATMEGASL-8MU-ND@ 3.66 230 2.13 
SPI, sl echiope| y [toMz |Y [pw | 27-s5v | ind. |" 28-Dip | ATMEGA88-20PU-NDe 3872.43 2.25 
t6MHz |_Y_|_0W | 1.8~55V| Ind. | 28-Dip | ATMEGA88V-10PU-ND@ 387243 2.25 
32-TOFP | ATMEGA88-20AU-ND® 3.76 2.36. 2.19 
TeMHz | Y | OW | 27~5.5V| Ind. | ‘39-aFN | ATMEGA8S-20MU-ND@ 3872.43 2.25 
6 | schto-bit | 32-TOFP | ATMEGAS8V-10AU-ND@ 3762.36 2.19 
16MHz | Y DW | 18~5.5V) Ind. | 32-QFN | ATMEGA88V-10MU-ND@ 3.87 2.43 2.25 
32-TOFP_|_ATMEGA48-20AU-ND® 258 162 ‘1.50 
32-0FN | ATMEGA48-20MU-ND® 2.69 1.69 1.56 
temHz | Y | ow |27~55V) Ind. | 28-QFN | ATMEGA48-20MMU-ND® 269 169 1.56 
; 28-Dip_| ATMEGA48-20PU-ND@ 269 169 1.56 
4x | 5t2 | 256 | 23 | 24 |4(usaRT),sPLtwi| 6 | Bch/o-bit} Y SOTO BETES oh 
temHz | y | ow |1.8~-55V| Ind. | 32-QFN | ATMEGA48V-10MU-ND® 269 169 1.56 
28-Dip_| ATMEGA48V-10PU-ND® 269 169 156 
32-TOFP | AT9OUSB162-16AURCT-ND@$ 3763.15 2.80 
32-TOFP | AT9OUSB162-16AURTR-ND@t 4376.00/2,000 
si2.| siz | 22) 4 SPI 2 = Y | teMHz | ¥ | stag | 27~ssv) ind. | S"oN | atgouse1621EMURCT-NDe ane RHE ORO 
32-QFN_| AT9OUSB162-16MURTR-ND@t 10940.00/5,000 
32-TOFP | ATMEGA168-20AU-ND® 400 251 2.83 
ea ee 1.8~5.5V| Ind. | 32-OFN | ATMEGA163-20MU-ND@ 411 258 2.39 
28-Dip_| ATMEGA168-20PU-ND@ 441258 2.39 
23 | 24 |4(USART),SPL.Twi] 6 | B-ch/0-bit | JAG | 2.7-55V | High | 32-OFN | ATMEGA168-20MO-ND® 441258 2.39 
32-TOFP | ATMEGA168V-10AU-ND® 400. 251 2.33 
temHz | Y 1.8~55V| Ind. | 32-QFN | ATMEGA168V-10MU-ND@ 411258 2.39 
28-Dip_| ATMEGA168V-10PU-ND® 441258 2.39 
44-TOFP | ATMEGA16-16AU-ND® 645. 4.05. ~«3.75 
temHz | Y | sTAG | 27~55V) Ind. | 44-QFN | ATMEGA16-16MU-ND@ 656 «4123.8 
40-Dip_| ATMEGA16-16PU-ND@ 656 4123.8 
; Ind. | 44-TOFP | ATMEGAT6L-BAU-ND® 645. 4.05. 3.75 
T(USART), SPL TWI) 3) foh/iO-bit | ¥ Com. | 44-QFN | ATMEGA16L-8MC-ND 656 4123.81 
amHz | Y | JTAG |27~55V| Ind. | 44-QFN | ATMEGA16L-8MI-ND 656 4123.81 
ae ll oH Ind. | 44-OFN | ATMEGAI6L-8MU-ND@ 656 4123.84 
Ind. | 40-Dip_| ATMEGA‘6L-8PU-ND® 656 412 3.84 
44-TOFP | ATMEGA164P-20AU-ND® 482 356. 3.18 
16 TOMBE | LIAS [Pee SeN | inte | opin _| ATMEGAYaP-20PU-NDS. 4s 356348 
F -Dip z - i i i 
2(USART), SPL TW) | fohO-bit | | ¥ 44-TOFP | ATMEGA164PV-10AU-ND® 482 356. 3.18 
1K | 512 temHz | y | sTAG | 1.8-55V| Ind. | 44-QFN | ATMEGA164PV-10MU-ND@ 482 356 3.18 
40-Dip_| ATMEGA164PV-10PU-ND¢ 482 356 3.18 
44-TOFP | ATMEGA162-16AU-ND® 667. 4.19 3.88 
temHz | y | stag | 27~55V| Ind. | 44-QFN | ATMEGA162-16MU-ND@ 677 4253.94 
40-Dip_| ATMEGA162-16PU-ND@ 677425 3.94 
35 | 22 2 (USART), SPI 4 = y 44-TOFP | ATMEGA162V-8AU-ND@ 6674.19 3.88 
44-QFN | ATMEGA162V-8MI-ND 677 «4253.94 
BMHz | Y | JTAG | 2.7~5.5V) Ind.) gage | ATMEGA162V-8MU-ND@ 677 425 3.94 
40-Dip_| ATMEGA162V-8PU-ND® 677-425 «3.94 
. iwHz | Y | JTAG [48-55V| Com. | 64-OFN | ATMEGA169V-1MC-ND 1032 7.63 6.82 
se cal 1 (USART), SPI 4 | Scn/i0-bit | Y | emnz_[_Y¥_|_sTAG | 1.8-5.5V | Ind. | 64-OFN | ATMEGA169V-8MU-ND® 871 5475.06 
64-TOFP | ATMEGAT65P-1GAU-ND® 574425. 3.79 
vom | Y | TAG | 27~55V Ind | G4-arN | ATMEGA165P-16MU-ND@ 574425 3.79 
64-TOFP | ATMEGA165PV-8AU-ND@ 574. 4.25. 3.79 
BMH2 | Y | JTAG | 18~55V| Ind. | ¢4-ceN | ATMEGA165PV-8MU-ND@ 574 «4.95 3.79 
54 | 24 |4(usaRT), sPL.twi] 4 | Bcho-bit | 64-TOFP | ATMEGA169P-16AU-ND® 606. 381 3.53 
| VoMHz | Y | JTAG | 27~55V) Ind. | Gq-arN | ATMEGA169P-16MU-ND@ 6.06 381 3.53 
27~55V | Ind. | 64-OFN | ATMEGAT6OL-6MI-ND 11.03 8.16 7.28 
amiz | Y | sTAG [45 cay| ing | O4-TORP | ATMEGATGOPV-8AU-ND® 6.06. 381 3.53 
cae ~_| 64-0FN_ | ATMEGA169PV-8MU-ND@ 6173.88 3.59 
44-T0FP | ATMEGA32-16AU-ND® 8.17 5.13 4.75 
temHz | Y | sTAG | 4.0~55V) Ind. | 44-QFN | ATMEGA32-16MU-ND@ 828 520 4.81 
; 40-Dip_| ATMEGA32-16PU-ND@ 828 5204.81 
T(USART), SPI, TWI) 4 | B-ch/lO-bit | 1e-55v| ng. | AETOFP | ATMEGAG2L-8AU-ND@ 817. 513. 475 
amHz | y | utag | 18~55V] Ind. | a4-crn | ATMEGA32L-8MU-ND® 817 5134.75 
foz\| 3A 27~55V | Com. | 40-Dip | ATMEGA32L-@PU-ND® 8.47513 475 
44-TOFP | ATMEGA324P-20AU-ND@ 602 445° 3.98 
temHz | Y | sTAG | 27~55V) Ind. | 44-QFN | ATMEGA324P-20MU-ND@ 602 445 3.98 
| 40-Dip_| ATMEGA324P-20PU-ND® 6024.45 3.98 
2(USART).SPLTWI) 6 | &oh/l0-bit | '¥ 44-TOFP | ATMEGA324PV-10AU-ND® 6.02 445. 3.98 
temHz | Y | sTAG | 1.8-55V| Ind. | 44-QFN | ATMEGA324PV-10MU-ND@ 602 445 3.98 
40-Dip_| ATMEGA324PV-10PU-ND¢ 6.02 445 «3.98 
64-TOFP | ATMEGA325-16AU-ND® 688. 4.32 4.00 
32k | 2k 1K 4 (USART), TWI a - heehee ay 16MH2 | Y | JTAG | 27~55V | Ind. | g4-oeN | ATMEGA325-16MU-ND@ 6.99 439 4.06 
SPI (1USI) aa | y | atae lie-sevl ing. | O4-TOFP | ATMEGA325V-8AU-ND@ 688 4.32 4.00 
s | an <1 —-g6 TOF ATMEGAG29-TeAU-ND@ Tet 47s A 
: -T6AU-ND@ 7 7 7 
susan, sp,tm| 4 | eewtont | ToMHz | Y | TAG | 27~5.6V| Ind | G4-aFN_|_ATMEGA329-16MU-ND@ 772 485 4.49 
» SPI, aww | y | aaa |iecssv|) ing, | OTOFP | ATMEGA32QV-8AU-ND@ 7614.78 4.43 
825. ~ | 64-FN | ATMEGA329V-8MU-ND@ 772485 4.49 
64-TOFP | ATMEGA325P-20AU-ND® 699. 5.17 4.62 
20MHz | Y | JTAG | 2.7~55V | Ind | 64-cen | ATMEGA325P-20MU-ND® 6.99 5 17_—«4.62 
64-TOFP | ATMEGA325PV-10AU-ND® 6885.09. 4.54 
54 | 2 1 (USART), TW 4 | scho-bit| y | TOMNz | Y | JTAG | 1.8~-55V| Ind. | 64-qeN | ATMEGA325PV-10MU-ND® 6.88 5.09 «4.54 
64-TOFP | ATMEGA329P-20AU-ND® 761563. 5.03 
20MHz | Y | JTAG | 27~5.5V | Ind | ¢4-cFN | ATMEGA329P-20MU-ND@ 761 5.63 5.03 
ToMHz | Y | JTAG [18~55V| Ind. | 64-TOFP | ATMEGA329PV-10AU-ND@ 761 5635.03 
@ RoHS Compliant A Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C Commercial: 0°C ~ 70°C High: -40°C ~ 125°C Extended: -40°C ~ 105°C $CutTape  t Tape and Reel (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMMEL AVR® 8-Bit RISC Microcontrollers (cont) 


Timer/ JTAG/ Oper- 
Memory Size (Bytes) 1/0 | Counters Serial PWM Internal | Clock Debug- ating Digi-Key Price Each 
Program| RAM | EEPROM | Pins | 8/16-bit Communication | Channels A/D Osc Speed | ISP | WIRE vec Temp.&| Package | PartNo. 1 25 100 
54_ | 2A T(USART), TWI q [| echno-bt || 10MHz | Y_| JTAG |18-55V| Ind. | 64-OFN | ATMEGAS20PV-TOMU-ND® Tol 5635.08 
{6MHz | Y_| JTAG | 2.7~5.5V| Ind. | 100-TOFP | ATMEGA3250-16AU-ND@ 7.25455 4.21 
ee: || 3 1 (USART), TWI 4 | ectopic) y MHz [-Y [stag [1.8 ~5.5V | Ind. | 100-TOFP |" ATMEGAS250V-BAU-ND@ 7.25 4.55 4.21 
SPI (1 USI) ch/10-bi 20MHz | Y_| _JTAG | 2.7-5.5V | Ind. | 100-TOFP | ATMEGA3250P-20AU-ND@ 7.25 5.36 4.79 
10MHz | Y_| TAG |18~55V| Ind. | 100-TOFP | ATMEGA3250PV-10AU-ND@ 7.25 5.36479 
32k | 2K | 41K ; t6MHz | Y_| JTAG | 2.7~5.5V| Ind. | 100-TOFP | ATMEGA3290-16AU-ND@ 8645.43 5.08 
68 | 21 | T(USART)SPLTWI] 4 | S-chMO-bit | 8MHz_|_Y_|JTAG | 1.8~55V | Ind. | 100-TOFP | ATMEGA3290V-8AU-ND® 8.64 5.43 5.08 
a | T(USART), TWI 1 | echtope| y  -20MHz |-Y | JTaG | 2.7~5.5v | Ind. | 100-TOFP | ATMEGA3290P-20AU-ND@ 8.64 6.39571 
SPI (1 USI) chit 0-bk 10MHz | Y | JTAG |18~55V| Ind. | 100-TOFP | ATMEGA3290PV-10AU-ND@ 8.646.395 71 
53 | 2/2 2 (USART), SPI 8 | achto-pit) y | temH2 | y | uta f27~ssv] ing. | OY TURP | ATBOCANSE TAU NDS ents al. ae 
qk | 2k | 512 | 18 | 1 Twi i = Y__| imnz | Y | JTAG | 40~25V | Ind, | 48-LOFP | ATMEGA406-1AAU-ND® 645 4053.75 
64-TOFP | ATMEGAG4-16AU-ND® 1183 + 743~6.88 
teMHz | Y | JTAG | 27~5.5V| Ind. | 64-QFN | ATMEGAG4-16MI-ND 11.93 749 «= «6.94 
; 64-QFN | ATMEGAG4-16MU-ND® 1193 7.49 —«6.94 
53) 2/2 2 (USART), SPL, TWI) 8 = | &ch/O-bit | ind. | 64-TOFP | ATMEGAG4L-8AU-ND® 1183. ~743°~6.88 
MHz | y | utaG | 2.7~55V] Com. | 64-QFN | ATMEGA64L-8MC-ND 11.93 749 6.94 
Ind. | 64-QFN | ATMEGAG4L-8MU-ND® 11.93 7496.94 
54 | 22 |2(USART)sPILTWi] 8 | Bcho-bit) y | emHz | Y | utAG | 27~55v] High | OA TOP | ATMEGRGS ho Ne > ae 
44-TOFP | ATMEGAG44V-10AU-ND® 776 487 451 
32 | 24 |1(USART),SPI.TWI) 4 | 8-ch/to-bit | Y | temHz| y | — |18~55V] Ind. | 44-OFN | ATMEGA644V-10MU-ND® 787 4494 «© 4.58 
40-Dip_| ATMEGAG44V-10PU-ND® 787 494 4.58 
44-TOFP | ATMEGA644-20AU-ND® 776 487 451 
— |27~55v] ind | 44-0FN | ATMEGAG44-20MU-ND@ 787 «494 «= 4.58 
40-Dip_|_ATMEGA644-20PU-ND@ 787-494 4.58 
: V6MHz | Y 44-TOFP | ATMEGAG44P-20AU-ND@ 7.76 4.87 451 
4K 2K 32 2/1 | 1(USART), SPI, TWI} 6 8-ch/10-bit | Y JTAG | 2.7~5.5V | Ind. | 44-QFN | ATMEGA644P-20MU-ND® 776 = 5.74 5.13 
40-Dip_|_ATMEGA644P-20PU-ND® 7764.87 451 
64K 44-TOFP | ATMEGA644PV-10AU-ND® 776 574 5.13 
WeMHz | Y | STAG | 1.8~55V] Ind. | 4o-pip | ATMEGA644PV-10PU-ND@ 776574 5.13 
64-TOFP | ATMEGA645-16AU-ND@ 901 566. 5.24 
TeMHz | Y | — | 18-55V | Ind. | g4-aFN | ATMEGAG45-16MU-ND@ 912 5725.30 
snes hav 18-55v| ng, | OLTOFP | ATMEGAGA5V-8AU-ND@ 901 5.66. 5.24 
- f = sams nd. _|_64-QFN | ATMEGA645V-8MU-ND@ 912 5.72 5.30 
54 2/1 | 4 (USART), SPI, TWI 4 8-ch/10-bit | tems | -¥ 18-55v| ing. | C4 TOFP | ATMEGAG49-16AU-ND@ 10.99 6.90 6.39 
z eda nd. | 64-cFN_|_ATMEGA649-16MU-ND® 11.09 6.97645 
aie hv 18-55v| Ing. | OXTOFP | ATMEGAG4QV-8AU-NDO 10.99 690 6.39 
2 =. | ees: nd. | 64-aFN_| ATMEGA649V-8MU-ND@ 11.09 6.97 «6.45 
jeMHz | Y | — |18-55V| Ind. | 100-TOFP | ATMEGA6450-16AU-ND@ 10.36 651 6.03 
; MHz _|_Y_[— | 1.8~5.5V | Ind. | 100-TOFP | ATMEGAG450V-8AU-ND@ 10.36 6.51 6.08 
69 | 2/1 | 1(USART), SPI,TWI) 4 | B-ch/10-bit | Y  aemHz-[~Y¥_[_— [4.8~5.5V | Ind. | 100-TOFP | ATMEGA6490-16AU-ND@ 126079 7.33 
MHz |_Y_[— | 1.8-5.5V | Ind. | 100-TOFP | ATMEGA6490V-8AU-ND@ 1260.77.38 
53 | 2/2 | 2(USART), SPI 8 | echvto-bit) y | temz | y | vTag | 2.7~56V) Ind | ee | eee eee ee i a 
700-TOFP | ATMEGA640-16AU-ND® 11.80 873 7.80 
1OMHz | Y | JTAG | 27~5.5V| Ind. | 400-cBGA| ATMEGAG40-16CU-ND@ 1180 873 7.80 
8k) aK 86 | 2/4 4 (USART), SPI, TWI) 16 | 16-ch/i10-hit) 100-TOFP | ATMEGA640V-SAU-ND@ 11.80 8737.80 
BMHz | Y | JTAG | 1.8~5.5V/ Ind. | 100-CBGA| ATMEGAG40V-8CU-ND® 11.80 8.73 7.80 
Com. | 64-OFN | ATMEGA128-16MC-ND 15.05. 945. ~~8.75 
teMHz | Y | JTAG | 4.5~5.5v| Ind. | 64-TOFP | ATMEGA128-16AU-ND@ 15.05 945 875 
Ind. | 64-QFN | ATMEGA128-16MU-ND® 15.16 952-8 81 
ak | 4k | 53 | 22 |2(usarT),sPi.twi} 8 | sch/to-bit | 64-TOFP | ATMEGA128L-8AU-ND® 15.05. 9.45.~~8.75 
BMHz | Y | TAG | 27~5.5V) Ind. | g4-crN | ATMEGA128L-8MU-ND@ 1516 9528.81 
64-TOFP | ATSOCAN128-16AU-ND® 16.77 12.40 11.08 
ToMHz | Y | TAG | 27~55V/ Ind. | g4.arN | AT9OCAN128-16MU-ND@ 1677 1240 14.08 
100-TOFP | ATMEGA1280-16AU-ND@ 15.72 11.62 10.38 
ToMHz | Y | TAG | 27~55V/ Ind. | to0-caga| ATMEGA1280-16CU-ND© 1572 11.62 10.38 
128K 86 2/44 (USART), SPI,TWI) = 16 | 16-ch/10-bit) Y amez | y | utae |18-55v ing, | 100-TOP | ATMEGA1280V-8AU-ND® 15.72 11.62 10.38 
Or! ~_|100-cBGA | ATMEGA1280V-8CU-ND® 15.72 11.62 10.38 
64-TOFP | ATMEGA1281-16AU-ND@ 14.36 10.62 9.49 
; ToMH2 | Y | TAG | 27~5.5V/ Ind. | G4-crN | ATMEGA1261-16MU-NDe 1436 1062 9.49 
8K 4K 10 | B-ch/10-bit | amuz | y | stag |1e-55v! ing. | O4-TOFP | ATMEGA1281V-8AU-ND@ 14.36 10.62 9.49 
54 | 2/4 | 2(USART), SPI, TWI Baal ~_ | 64-0FN | ATMEGA1281V-8MU-ND@ 1436 1062 9.49 
64-QFN | ATQOUSB1286-16MU-ND® 15.61 11.54 10.30 
8 | ech/1o-bit| Y | 1emHz | Y | JtAG | 27~5.5V| Ind. | 64-TOFP | AT9OUSB1287-16AU-ND® 16.71 1235 11.03 
64-QFN | AT9OUSB1287-16MU-ND® 16.71 12.35 11.03 
2 | iA T(USART), SPI = Y__| foMHz | Y | JTAG | 27-55V| Ind. ATQOUSB82-16MU-ND 233 2.18 
700-TOFP | ATMEGA2560-16AU-ND@ 17.97 11.29 10.45 
; VeMHz | Y | STAG | 4.5~55V| Ind. | 400-caGa|_ATMEGA2560-16CU-ND@ 1959 1230 11.39 
86 2/4 | 4(USART), SPI,TWI) 16 = | 16-ch/10-bit) aul y | stag | 18-55v) Ing. | JOO-TOEP | ATMEGA2S60V-8AU-ND@ 7.97 -11.29°—-10.45 
see lee | ak z 8~5: nd. | 100-cBGa | ATMEGA2560V-8CU-ND@ 1959 1230 11.39 
64-TOFP | ATMEGA2561-16AU-ND@ 16.99 1067 9.88 
_ se letmncenl é Wednetall AGMHz JTAG | 4.5~5.5V | Ind. | g4-qFN | ATMEGA2561-16MU-ND@ 17.09 10.73 9.94 
, SPI, -ch/10- 64-TOFP | ATMEGA2561V-8AU-ND@ 16.99 10.67 9.88 
BMHz | Y | STAG | 18~55V) Ind. | g4-aFN | ATMEGA2561V-8MU-ND® 17.09 10.73 9.94 
@ RoHS Compliant A Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C Commercial: 0°C ~ 70°C High: -40°C ~ 125°C Extended: -40°C ~ 105°C +CutTape ft Tape and Reel 
ATAVRFBKIT Ballast Demo Kit RoHS | | Adapters 


The ATAVRFBKIT is a Dimmable Fluorescent Ballast kit which is used to demonstrate the ability of the 
AT90PWM2 to control all the main functions of a DALI Fluorescent Ballast. C code is provided to speed-up 
development time. 


ATAVRFBKIT-ND 


$211.47 


ATAVRMC100 BLDC Motor Control 


The ATAVRMC100 BLDC motor control kit includes an evaluation board, a 3-phase BLDC motor and 
demonstration software. Fully featured driver board for BLDC motors with hardware over-current detection. 
Interface for sensor and sensorless BLDC, sensor and sensorless software included. Onboard AT9OPWM3 
AVR microcontroller. Header connectors for external driver inputs. Onboard LIN transceiver ATA6661. 


ATAVRMCIOOCND) 00500005: rca cceanecssscanad ageenedaigestaagiite ciamencenecadasaeaeceaaeannn shied 


$211.47 


ATAVRMC200 AC Induction Motor Control 


The ATAVRMC200 is an evaluation kit dedicated to AC induction motor control. The kit includes an 
evaluation board and demonstration software. It allows users to quickly evaluate the capability of the 
AT9O0PWM3 AVR microcontroller to control a three phase asynchronous induction motor. 


ATAVRMC200-ND.. 


... $317.87 


The AVR® ICE50 is a top-of-the-line development tool for complete in-circuit emulation 


of most AVR 8-bit RISC microcontrollers. The ICE50 and the AVR Studio4 user interface give the user 
complete control of the internal resources of the microcontroller, helping to reduce development time by 


making debugging easier. 
ATICESOMEM-ND 
ATICESOPOD-ND 
ATICESOPROBE-ND 
ATADAP128_TOP-ND 
ATADAP169_TOP-ND 
ATADAPMEGA8-ND 
ATADAPMEGA32-ND 
ATADAPMEGA162-ND 
ATADAPT2313-ND 
ATADAPTEST-ND 
ATADAPTINY13-ND 
ATADAPTINY26-ND 


ICES50 Extension Memory Card 
Replacement POD for ICE40, ICE50. 
Probe with Flex Cables 
TOP Adapter Module for ATmega64 . 
Personality Adapter for ATmega169 . 
Personality Adapter for ATmegaé8 . 
Personality Adapter for ATmega32 
Personality Adapter for ATmega162 . 
Personality Adapter for ATtiny2313 
ICE50 Adapter Test 
Personality Adapter for ATtiny13 
Personality Adapter for ATtiny26 


.. $246.05 
$465.50 
-$81.13 
$199.50 
.. $199.50 


Programmer 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
ISP In-System Programmer ATAVRISP2-ND 35.91 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 605 


AIMEL AVR® 8-Bit RISC Microcontrollers (cont, 
ATSTK500 Starter Kit 


The ATSTK500 is a starter kit and development system for Atmel's AVR flash 
microcontrollers. The ATSTK500 gives designers a quick start to develop code on the AVR combined with 
features for using the starter kit to develop prototypes and test new designs. The ATSTKS500 interfaces with 
AVR Studio®, Atmel's Integrated Development Environment (IDE) for code writing and debugging. 


IAT STKSOOND oo tenuate tateiiaasatiansaeiarhauddssnasedidgesndes suaGueavaanGsanieetubacdnadeaiaaenaaay $79.00 

Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Module for STK501 ATSTK501-ND 79.00 
Module for STK502 ATSTK502-ND 99.00 
Module for STK503 ATSTK503-ND 119.00 
Module for STK504 ATSTK504-ND 119.00 
Module for STK505 ATSTK505-ND 79.00 
Module for STK520 ATSTK520-ND 83.79 
CAN Extension for STK500/501 ATADAPCANO1-ND 19.00 
Starter Kit for AT9OUSB ATSTK525-ND 211.47 
Starter Kit for AT9OUSB82/162 ATSTK526-ND 211.47 
Extension Board Kit for STK525 ATEVK525-ND NEW! 159.60 


Emulator 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
JTAGICE Emulator for AVR® 2/OCD ATJTAGICE2-ND 299.00 
Probe JTAGICE with Flex Cables ATJTAGPROBE-ND 39.00 


NEW! BC100 Development Kit RoHS 


The BC100 is a reference design/development kit that targets battery charging. The kit can be used to charge 
various battery types, as long as the requirements to charging voltage and currents are within the output range 
that the kit offers (1.2V ~ 38V, 5A Max.) 

The kit can be used to develop applications such as battery chargers, battery backup, un-interruptable power 
supply and switch mode power supply. 


ATAVRBCIOO-ND) 023. sisicc cess ccsancaidavassacaGipaasascasise aeaet eaiitheoentaesabgcdasseidaansaaa iia $105.07 


Evaluation Kits 


Evaluation Kit for AT9OUSB 


AT9OUSBKEY-ND 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Butterfly Evaluation Kit ATAVRBFLY-ND 19.20 


USB Development Kits 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
IC USB HUB Controller, 4-Port, 32-LQFP. AT43301-AU-ND@ 1.98 
IC USB HUB Controller, 4-Port, 24-SOIC AT43301-SU-ND® 1.83 
IC USB HUB Controller, 4 Port, 32-LQFP AT43312A-AC-ND 2.02 
IC USB Keyboard Controller Hub, 48-LQFP. AT43USB326-AU-ND® 2.88 
IC USB Keyboard Controller Hub, 64-LQFP. AT43USB325E-AU-ND® 5.16 
IC USB MCU W/H UB, ADC, PWM, 64-LQFP AT43USB355E-AU-ND@ 6.36 
USB Host/Function Development Kit for 
AT43USB380 OTG/Host FunctionProcessor AT43DK380-PDC2-ND 1335.00 
IC USB Processor, 64 LQFP AT43USB380E-AU-ND® 8.43 
Development Kit for AT90CAN128 MCU ATDVK90CAN1-ND@ 119.69 


@ RoHS Compliant 


AVR® Dragon™ RoHS 


The AVR Dragon supports all programming modes for the AVR device family. The Dragon is also capable 
of full emulation support for devices with 32KB or less flash memory. Firmware for the device is easily 
upgraded using AVR Studio® to support new devices. 


ATAVRADRAGONGND  siissies sonedteenaasansssanasecadtadaapedadeanense dant cdealescane sacs pednatedandesnaiied $49.00 


®: i i Features: * Core Power Supply Voltage: 1.65V ~ 1.95V » I/O Power Supply Voltage: 3.0V ~ 3.6V 
AVR®32 32-Bit Microcontrollers tc PvE RoHS 
SRAM Flash Cache vO Ethernet Ext. Bus Frequency Digi-Key Price Each 
MIPS |(KBytes) |(KBytes) | (Inst/Data) Pins USB MAC 10/100 | Interface | UART | Max. (MHz) Package Part No. 1 25 100 

32 _ 16KB/16KB 160 High-Speed 2 Yes 4 150 256-CTBGA | AT32AP7000-CTUT-ND 21.82 16.14 14.42 

210 32 _— 16KB/16KB 90 High-Speed _— Yes 4 150 208-LQFP | AT32AP7001-ALUT-ND 19.14 10.89 10.68 
32 _— 16KB/16KB 85 High-Speed _— Yes 4 150 196-CBGA | AT32AP7002-CTUT-ND 18.49 11.43 11.14 

32 128 _— 109 Full-Speed + OTG 1 Yes 4 66 144-LQFP | AT32UC3A0128-ALUT-ND 13.65 10.16 7.74 

32 128 _ 69 Full-Speed + OTG ii No 4 66 100-TQFP | AT32UC3A1128-AUT-ND 12.26 9.30 6.97 

80 64 256 _ 109 Full-Speed + OTG 1 Yes 4 66 144-LQFP | AT32UC3A0256-ALUT-ND 15.59 11.60 8.85 
64 256 _— 69 Full-Speed + OTG 1 No 4 66 100-TQFP | AT32UC3A1256-AUT-ND 14.30 10.64 8.11 

64 512 _— 109 Full-Speed + OTG 1 Yes 4 66 144-LQFP | AT32UC3A0512-ALUT-ND 20.00 14.42 11.40 

64 512 = 69 Full-Speed + OTG 1 No 4 66 100-TQFP | AT32UC3A1512-AUT-ND 18.71 13.49 10.63 

16 64 = 44 Full-Speed + OTG = = 3 60 64-TQFP AT32UC3B064-A2UT-ND 9.78 7.42 5.53 

16 64 = 44 Full-Speed + OTG = = 3 60 64-QFN AT32UC3B064-Z2UT-ND 9.78 7.42 5.53 

16 64 = 28 Full-Speed = = 2 60 48-TQFP AT32UC3B164-AUT-ND 9.03 6.85 5.10 

16 64 = 28 Full-Speed = = 2 60 48-QFN AT32UC3B164-Z1UT-ND 9.03 6.85 5.10 

32 128 = 44 Full-Speed + OTG = = 3 60 64-TQFP AT32UC3B0128-A2UT-ND 10.64 8.07 6.04 

72 32 128 = 44 Full-Speed + OTG = — 3 60 64-QFN AT32UC3B0128-Z2UT-ND 10.64 8.07 6.04 
32 128 = 28 Full-Speed = = 2 60 48-TQFP AT32UC3B1128-AUT-ND 9.89 7.50 5.61 

32 128 = 28 Full-Speed = = 2 60 48-QFN AT32UC3B1128-Z1UT-ND 9.89 7.50 5.61 

32 256 = 44 Full-Speed + OTG = — 3 60 64-TQFP AT32UC3B0256-A2UT-ND 12.26 9.30 6.97 

32 256 = 44 Full-Speed + OTG = = 3 60 64-QFN AT32UC3B0256-Z2UT-ND 12.26 9.30 6.97 

32 256 = 28 Full-Speed = i 2 60 48-TQFP AT32UC3B1256-AUT-ND 11.50 8.73 6.55 

32 256 = 28 Full-Speed = = 2 60 48-QFN AT32UC3B1256-Z1UT-ND 11.50 8.73 6.55 


ATEVK1100 Evaluation Kit 


The ATEVK1100 is an evaluation kit and development system for the AVR32 AT32UC3A microcontroller. It 
is equipped with a rich set of peripherals, memory, and makes it easy to try the full potential of the AVR32 
devices. 


ATEVTIOOND oo csicsistsnncisisiinide causa sslsecnduda ad pacinuidsasia'e siulddatbla' sdewda ddlee nana a tsaies. usaiesiaini'es $129.00 


ATEVK1101 Evaluation Kit 


The ATEVK1101 is an evaluation kit and development system for the AVR32 AT32UC3B microcontroller. It 
is equipped with a rich set of peripherals, memory, and makes it easy to try the full potential of the AVR32 
devices. 


ATEVIMIOIND : i650:5 cs caatedeadonncenieaae cadgedeasedansitacaaeaniies saitesinadictnnadsaanbalaale pina satan ees 


ATSTK1000 Starter Kit 


The ATSTK1000 provides a complete AT32AP7000 development environment. The kit comes with a pre- 
installed Linux® image on a 256MB SD card. 


The ATSTK1000 has options that will help in development such as, two ethernet ports, high quality QVGA 
LCD, a loudspeaker, PS/2, VGA, and an expansion header for prototyping. 


ATSTIKIOQOND 5 isciesecisceasctic nies chute sie ctcalelasiot ences ai analbleaata es nnieaaltica'/alciuldalauiate eal ata $532.00 


ATNGW100 Network Gateway Kit 


The ATNGW100 is an ideal development board for the AT32AP7000. The ATNGW100 has two Ethernet 
ports, SD and MMC card reader and connectors for USB and JTAG. The board is preloaded with Linux® and 
shipped with I/O interface drivers that can be called from your own code. 


ATNGW100-ND. 


NEW! ATSTKG600 Starter Kit 


The Atmel AVR® STK600 is a complete starter kit and development system for the AVR and AVR32 flash 
microcontrollers. It is designed to give designers a quick start to develop code on the AVR, combined with 
advanced features for using the starter kit to prototype and test new designs. The STK600 is shipped with a 
ATmega2560 device board. 


ATSTIKGOOIN Diicicsesenncces sasesauneassise saueleg aie danele nade eileen dle’ uated dls anals haind’eanale adude vleaa $199.00 

Digi-Key Price 

Description Part No. Each 
NEW! ATSTK600 Socket and Adapter Boards NEW! 

Socket and Adapter Board, 40-PDIP Devices ATSTK600-DIP40-ND 99.00 
Socket and Adapter Board, 44-TQFP Devices ATSTK600-TQFP44-ND 99.00 
Socket and Adapter Board, 100-TQFP Devices ATSTK600-TQFP100-ND 99.00 
Socket and Adapter Board, TinyX3U Devices ATSTK600-TINYX3U-ND 99.00 
Socket and Adapter Board, TQFP32 Devices ATSTK600-TQFP32-ND. 99.00 
Socket and Adapter Board, SOIC Devices ATSTK600-SOIC-ND 99.00 
Socket and Adapter Board, 64-TQFP Devices ATSTK600-TQFP64-2-ND 99.00 
Socket Board and Expansion Module, 144-TQFP Devices _| ATSTK600-UC3A0X-144-ND 99.00 


More Product Available 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


606 tos) 


Online: www.digikey.com 


A m E L M icroco ntro | lers Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C, Commercial: 0°C ~ 70°C 


ey © 


8051 Microcontroller 
Timer Clock 
Memory Size (Bytes) 1/0 Serial Communication |Counter| Speed | VCC |Operating) Digi-Key | Price Each 
Program Ram EEprom | Pins | UART SPI TWI | WDT | 16-Bits | A/D | MHz (V) Temperature | Package Part No. 1 25 100 
32K 1K — 32 1 1 1 Yes 3 _ 24 4.5 ~5.5 Industrial 44-VQFP AT87251G2D-RLTUM-ND® 18.06 13.44 12.60 
CAN 
Timer Clock 
Memory Size (Bytes) 1/0 Serial, Communication Counter Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
| Program Ram [EEprom| Pins UART | SPI CAN WDT | 16-Bits A/D MHz (V) Temperature) Package Part No. if 25 100 
No 44-VQFP AT89C51CCO3URLRCT-NDt 14.77 12.37 10.31 
4K 256 2K 36 1 | Yes | 4,70, | Yes 3 | Beh) 40 | 3.0~5.5 | Industrial | 64-VOFP | AT89C51CCOSURDRCT-NDt 14.99 12.55 10.46 
No 44-PLCC AT89C51CCO3USLRCT-ND+ 14.45 12.10 10.08 
8-ch/ 7 28-SOIC T89C51CCO2CATISIM-ND 9.55 6.66 5.86 
16K ae | 20 Pej) 2 | ess 3 | to-pit | 49 | $0~5.0| Industrial | 3o.varp | T89C51CCO2UARATIM-ND 9.55 6.66 5.86 
64-BGA T89C51CC01CA7CTIM-ND 10.06 7.02 6.18 
28-SOIC AT89C51CC02CA-TISUM-ND® 8.60 6.40 6.00 
2.0 8-ch/ : 28-SOIC AT89C51CC02UA-TISUM-ND® 8.60 6.40 6.00 
HOR ee ens || ee T } > J wap] YS | 3 | doit) 40 | 39-55} Industral | op pice | aTggcsicco2UA-SISUM-ND@ 8.60 6.40 6.00 
32-VQFP AT89C51CC02CA-RATUM-ND® 8.60 6.40 6.00 
32-VQFP AT89C51CCO2UA-RATUM-ND® 8.60 6.40 6.00 
44-VQFP AT89C51CCO1UARLTUM-ND® 9.57 8.01 5.88 
44-PLCC AT89C51CCO1UASLSUM-ND® 9.57 8.01 5.88 
2.0 8-ch/ : 44-VQFP AT89C51CC01CA-RLTUM-ND® 9.57 8.01 6.81 
Oey fi weet? {| tees | Gee T |} J} wap} Y | 3 | topic} 49 | 30-55] Industrial | aaoice | asgcsiccoicA-SLSUM-ND® 9.57 8.01 6.81 
44-VQFP AT89C51CC01UA-RLRUMCT-ND@+ 9.57 8.01 7.12 
44-VQFP AT89C510C01UA-RLRUMTR-ND@§ 10020.00/1,500 
Yes 64-VQFP AT89C51CCO3CRDTIM-ND 11.61 8.10 7.13 
Yes 64-VQFP AT89C51CCO3URDTIM-ND 11.61 8.10 7.13 
Yes 64-VQFP AT89C51CCO3UA-RDTUM-ND® 11.61 8.10 7.13 
2.0 Yes 8-ch/ r 44-PLCC AT89C51CCO3UASLSUM-ND® 11.61 8.10 7.13 
64K 256 2k 36 1 | Yes) pas} No 3 jo-bit | 40 | 3.0~5.5 | Industrial | 44-pic¢ AT89C51CCO3CSLRCT-NDt 14.45 12.10 10.08 
No 44-VQFP AT89C51CCO3CRLRCT-ND+ 14.77 12.37 10.31 
Yes 52-PLCC AT89C51CCO3CS3RCT-NDF 14.66 12.28 10.23 
Yes 64-VQFP AT89C51CCO3CRDRCT-NDT 14.99 12.55 10.46 
44-PLCC AT89C51CCO3CA-SLRUMCT-ND@+ 9.72 8.10 7.13 
20 8-ch/ 44-PLCC AT89C51CCO3CA-SLRUMTR-ND@§ 3565.00/500 
64K 256 2K 36 af — : Yes 3 i 40 3.0 ~ 5.5 | Industrial 44-PLCC AT89C51CCO3CA-SLSUM-ND® 11.61 8.10 7.13 
A&B 10-bit 44-VOFP | AT89C51CCO3CA-RLTUM-ND@ 11.61 8.10 7.13 
44-VQFP AT89C51CCO3UA-RLTUM-ND® 11.61 8.10 7.13 
20 8-ch/ 52-PLCC AT89C51CCO3UA-S3SUM-ND® 11.61 8.10 7.13 
64K 256 2K 36 1 Yes A & B Yes 3 10-bit 40 3.0 ~ 5.5 | Industrial 52-PLCC AT89C51CCO3CA-S3SUM-ND® 11.61 8.10 7.13 
64-VQFP AT89C51CCO3CA-RDTUM-ND® 11.61 8.10 7.13 
@ RoHS Compliant + CutTape § Tape and Reel 
MP3 
Flash ROM | EEprom| RAM vcc Audio | USB Device Digi-Key Price Each 
(Kbytes) | (Kbytes) | (Kbytes) | (Kbytes) (V) ISP ADC DAC Amplifier | (Full Speed) | SPI | TWI | WDT Package Part No. 1 25 100 
64 =— 4 2.3 2.7 ~ 3.3 | UART, USB | 8-bit — _ 12 Mbps Yes | Yes | Yes 80-TQFP AT89C51SND1CROTIL-ND 15.48 10.80 9.50 
64 = 4 2.3 2.7 ~ 3.3 | UART, USB | 8-bit _ _ 12 Mbps Yes | Yes | Yes 80-TQFP AT89C51SND1C-ROTUL-ND® 15.48 10.80 9.50 
= — | — | 128 [18~50 | — [16-bit | 16-bit optional| — | FS+HS+0TG | Yes | — | — | 100-LOFP | AT85C51SND3B1-RTTUL-ND@ 18.28 13.60 12.75 
@ RoHS Compliant 
Smart Card 
Interface Flash Mask ROM F.max. vcc Digi-Key Price Each 
Type (Kbytes) (Kbytes) (MHz) (V) ISP Package Part No. 1 25 100 
USB _ = — 3.6 ~5.5 — 64-VQFP AT83C220K103RDTIM-ND 12.04 8.89 7.84 
USB 32 = 16 3.0 ~ 5.5 Yes 64-VQFP AT89C5122D-RDTUM-ND® 9.68 8.11 6.76 
USB 32 =— 16 3.0 ~5.5 Yes 64-VQFP AT89C5122D-RDRUMCT-ND@t 9.89 8.28 7.36 
USB 32 = 16 3.0 ~ 5.5 Yes 64-VQFP AT89C5122D-RDRUMTR-ND@§ 10335.00/1,500 
USB 32 =_ 16 3.0 ~5.5 Yes 64-VQFP AT89C5122D-RDRIMCT-ND+ 12.36 10.35 8.63 
USB 32 _- 16 3.0 ~ 5.5 Yes 64-QFN AT89C5122D-PSTUM-ND® 9.68 8.11 6.76 
Serial = = 16 2.85 ~ 5.5 = 52-PLCC 785C5121-S3SIL-ND 8.86 6.54 5.77 
Serial = = 16 2.85 ~ 5.5 = 24-SSOP 78905121-ICUIL-ND 8.77 6.12 5.39 
USB = = — 3.6 ~ 5.5 _ 32-VQFP AT83C230K203-RATUM-ND® 9.25 7.74 6.45 
= = = 48 3.0 ~ 5.5 _- 48-VQFP AT83C26-RKTUL-ND® 3.50 3.00 2.50 
@ RoHS Compliant + CutTape  § Tape and Reel 
Lighting 
Timer Clock 
Memory Size (Bytes) 1/0 Serial Communication Counter Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Program Ram EEprom Pins | UART | SPI | TWI | WOT 16-Bits A/D MHz (V) Temperature| Package | Part No. 1 25 100 
4K 256 256 2 — = = Yes 12 oy 24 3.0 ~ 3.6 Ind. 20-SOIC | AT89EB5114-TGSIL-ND 8.55 5.82 4.96 
USB 
Timer Clock 
Memory Size (Bytes) 1/0 Serial Communication Counter Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Program Ram EEprom | Pins| UART SPI TWI | WOT | 16-Bits | A/D MHz (V) Temperature | Package Part No. 1 25 100 
Master/ 32-QFN AT89C5130A-PUTUM-ND 6.45 4.80 4.50 
32K 32K = 34 1 Slave = Yes -/2 = 16 3.6 ~5.5 Ind. 64-VQFP AT89C5130A-RDTUM-ND@ 7.10 5.28 4.95 
52-PLCC AT89C5130A-S3SIM-ND® 8.39 6.24 5.85 
1 Master/ 
32K 1024 4K 34 (EUART) | Slave _ Yes 13 _ 32 3.0 ~ 3.6 Ind. 32-QFN AT89C5131A-PUTUM-ND® 7.96 5.55 4.88 
Master/ | __ : _ = 52-PLCC AT89C5131A-S3SUM-ND® 8.60 6.40 6.00 
32k 256 4K} 34) 1 stave Yes | 8 Soe, joeeemcly ae 28-SOIC AT89C5131A-TISIL-ND 10.11 7.05 6.20 
64K | 2304 — jas} 1 | Master’) | ves | Bit | 20 3.0 Ind. 80-TOFP AT89C5132-ROTUL-ND@ 13.55 10.08 9.45 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 607 


AIMEL Microcontrollers (Cont.) Operating Temperature: Industrial: -40°C ~ 85°C, Commercial: 0°C ~ 70°C 


ae 
Single Cycle Core 
Timer Clock 
Memory Size (Bytes) 1/0 Serial Communication Counter Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Program Ram EEprom | Pins| UART SPI TWI | WDT | 16-Bits | A/D MHz (V) Temperature Package Part No. 1 25 100 
1 20-Dip AT89LP2052-20PU-ND 2.37 175 1.56 
2k 256 _ 15 Jeuart)| 1 — | Yes 12 |—| 20 24 ~55 Ind. 20-S0IC AT89LP2052-20SU-ND 2.37 175 1.56 
20-TSSOP AT89LP2052-20XU-ND 2.37 1.75 1.56 
F 20-Dip AT89LP4052-20PU-ND 2.58 191 1.70 
4K 256 = 15 Jeyart) | 1 — | Yes 12 | —| 2 2.4~55 Ind. 20-S0IC AT89LP4052-20SU-ND 2.58 1.91 1.70 
20-TSSOP AT89LP4052-20XU-ND 2.58 1.91 1.70 
General Purpose 
Timer 10 Clock 
Memory Size (Bytes) 0 Serial Communication Counter} Bit | Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Program | Ram EEprom Pins | UART SPI TWI | WDT | 16-Bits | A/D MHz (V) Temperature Package Part No. 1 25 100 
20-Dip ‘AT89C2051-24PU-ND@ 1.18 88 79 
aK | 128 = 13.) ot ag a4 | 40-60 Ind. 20-S0IC AT89C2051-24SU-ND@ 118 88 79 
= i 7 0-6 nd. 5 b1-o4U-ND® z f : 
44-TOFP AT89S51-24AU-ND@ 7.40 1.04 93 
4K 128 = 32 | 4 _ — | Yes} -2 | — | 24 | 40-55 Ind. 44-PLCC AT89S51-24JU-ND@ 1.40 1.04 93 
40-Di AT89S51-24PU-ND@ 1.40 1.04 93 
>... aay sIi—sx_l—_STTT I FETS BT BSBA 
8K 256 a 32 | 4 _ — | Ye} -/3 | — | 24 | 40-55 Ind. 44-PLCC AT89S52-24JU-ND® 1.51 1.12 1.00 
40-Dip AT89S52-24PU-ND@ 151 112 1.00 
ster’ | 7 _ 7 @4-TOFP AT89S8253-24AU-ND® 4.95 3.66 3.27 
12k | 256 2k 32 | 1 | Master Mes) |: ote | etree Ind. 44-PLCC AT89S8253-24JU-ND@ 4.95 3.66 3.27 
= BT 15. ND} 4 7. 75 
8-ch/ tad 28-PLCC AT89C5115-SISUM-ND@ 9.68 7.20 6.75 
16K 256 2K 20 1 = — | Yes 13 | 10-bit | 40 3.0~5.5 Mes 28-SOIC 789C5115-TISUM-ND 8.17 6.03 5.32 
28-SOIC AT89C5115-TISUM-ND® 9.68 7.20 6.75 
40-Dip AT89C51RB2-3CSIM-ND 7.22 5.04 4.44 
ios 40-Dip AT89C51RB2-3CSUM-ND® 7.53 5.60 5.25 
16k | 1280 = 32 | 4 Sue | — | Yes] “8 | — | 40 | 27-55 Ind. 44-VOFP AT89C51RB2-RLTIL-ND 7.22 5.04 4.44 
44-VOFP AT89C51RB2-RLTUL-ND® 8.17 6.08 5.70 
44-VOFP AT89C51RB2-RLTUM-ND® 7.53 5.60 5.25 
acon 44-PLOC AT89C51RB2-SLSUL-ND® B17 6.08 5.70 
16k | 1280 = 32 | 4 aster’ | — | Yes | 8 | — | 60 | 27~55 Ind. 44-PLCC AT89C51RB2-SLSIM-ND 7.22 5.04 4.44 
44-PLCC AT89C51RB2-SLSUM-ND 7.53 5.60 5.25 
44-VOFP ‘AT89C51RB2RLRIMCT-NDF 7.63 6.39 5.33 
Master/ 44-VOFP AT89C51RB2RLRILCT-NOt 8.40 7.03 5.86 
16K) 1280 = 32 | 1 Slave | — | Yes} “8 | — | 40 | 27~55 Ind. 44-VQFP AT89C51RB2-RLRULCT-ND@t 8.17 6.84 6.08 
44-VOFP AT89C51RB2-RLRULTR-ND@§ 8550.00/1,500 
Com. 44-TOFP ATB9LV55-12AC-ND 4.09 3.02 270 
Ind. 44-TOFP AT89LV55-12AI-ND 4.09 3.02 2.70 
20k =| 256 =e 32 1 _ — |Yes | -/3 | — | 12 | 27-60 Com. 44-PLCC AT89LV55-12JC-ND 4.09 3.02 2.70 
Com. 40-Dip AT89LV55-12PC-ND 4.09 3.02 2.70 
Ind. 40-Dip AT89 LV55-12P1-ND 4.09 3.02 270 
27-35 Com. Ta-VOFP AT89C51IC2-RLTIL-ND B17 6.12 5.39 
27~35 Com. 44-VOFP AT89C51IC2-RLTUL-ND® 9.03 6.72 6.30 
27 ~55 Ind. 44-VOFP AT89C51IC2-RLTUM-ND@ 8.82 6.56 6.15 
27~36 Com. 44-PLCC AT89C511C2-SLSUL-ND® 9.03 6.72 6.30 
27 ~55 Ind. 44-PLCC AT89C51IC2-SLSIM-ND 8.77 6.12 5.39 
27-55 44-PLCC ATB9C5TIC2-SLSUM-ND® 8.82 6.56 6.15 
27 ~55 44-PLCC AT89C51IC2SLRIMCT-NDt 9.35 7.83 6.53 
27 ~35 Ind. 44-PLCC AT89C51IC2SLRILCT-ND+ 10.29 8.62 718 
ices 27~55 44-PLCC AT89C51IC2-SLRULCT-ND@t 9.25 774 6.88 
32k | 1024 = 32 1 Sue | — | Yes | “8 | — | 40 _27~55 44-PLCC AT89C51IC2-SLRULTR-ND@§ 3225.00/500 
44-PLOC ATB9C5TIC2-SLRUMCT-ND@T 3.08 7.56 72 
44-PLCC AT89C511C2-SLRUMTR-ND@§ 3150.00/500 
27 ~55 Ind. 44-VOFP AT89C51IC2-RLRULTR-ND@§ 9675.00/1 500 
44-VQFP AT89C511C2-RLRULCT-ND@+ 9.25 774 6.88 
44-VOFP AT89C511C2-RLRUMCT-ND@+ 8.82 7.38 6.56 
27-55 44-VOFP AT89C51IC2-RLRUMTR-ND@§ 9225.00/1,500 
27 ~55 fad 44-VOFP AT89C51IC2RLRIMCT-ND+ 9.57 8.01 6.68 
27~35 : 44-VOFP AT89C51IC2RLRILCT-NDt 10.52 8.82 7.35 
27 ~55 40-DIP AT89C51RC2-3CSUM-ND 9.46 7.04 6.60 
27~36 ina 44-VOFP AT89C51RC2-RLTUL-ND® 9.68 7.20 6.75 
see | ani = “0 1 | Mastery |_| vee |g gg | 27-55 nd. 44-VOFP AT89C51RC2-RLTUM-ND@ 8.60 6.40 6.00 
Slave Sa ae iad 44-PLCC ATB9C51RC2-SLSUL-ND® 9.68 7.20 6.75 
cis ; 44-PLCC AT89C51RC2-SLSIM-ND 774 5.40 4.75 
44-PLCC AT89C51RC2SLRIMCT-NDt 8.60 7.20 6.00 
44-PLCC AT89C51RC2-SLRUMCT-ND@+ 9.68 8.10 7.20 
27 ~55 Ind. 44-PLCC AT89C51RC2-SLRUMTR-ND@§ 3375.00/500 
Master/ 44-VOFP AT89C51RC2RLRILCT-NDF 9.81 8.22 6.85 
32k | 1280 = 32) 1 Slave | — | Yes | “8 | — | 40 44-PLCC AT89C51RC2SLRILCT-NDt 9.46 7.92 6.60 
44-PLCC AT89C51RC2-SLRULCT-ND@F 9.68 8.10 7.20 
2.7 ~55 Ind. 44-PLCC AT89C51RC2-SLRULTR-ND@§ 3375.00/500 
44-VOFP AT89C51RC2RLRIMCT-ND+ 8.92 747 6.23 
44-PLCC T89C51AC2-SLSIM-ND 8.90 6.21 5.46 
82k | 256 2K 4s) | eis ee || AO: | ee Ind. 44-VOFP AT89C51AC2-RLTUM-ND@ 10.32 7.68 7.20 
Meco Pal 4a-VOFP ATB9C511D2-RLTUM-ND® 12.69 9.44 8.85 
64k | 2048 2k 32 1 Sas | — | Yes | 8 | dome | 40 | 27-55 Ind. 44-PLCC AT89C511D2-SLSIM-ND 11.61 8.10 743 
44-PLCC AT89C511D2-SLSUM-ND® 12.69 9.44 8.85 
44-VOFP AT89C51ID2RLRIMCT-NDT 11.29 9.45 7.88 
Washo 44-VQFP AT89C511D2-RLRUMCT-ND@+ 12.90 10.80 9.60 
64k | 2048 2k 32 1 s Yes | Yes 3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-VOFP AT89C511D2-RLRUMTR-ND@§ 13500.00/1,500 
ave 44-PLCC AT89C511D2-SLRUMCT-ND@+ 12.90 10.80 9.60 
44-PLCC AT89C511D2-SLRUMTR-ND@§ 4500.00/500 
44-PLCC AT89C51RD2-SLSUM-ND® 9.03 6.72 6.30 
44-VQFP AT89C51RD2-RLRUMCT-NDt 9.03 7.56 6.72 
64k | 1792 | 2048 34 1 | Mastery | — | Yes 3 — | 40 | 27-55 Ind. 44-VOFP AT89C51RD2-RLRUMTR-ND® 9450.00/1,500 
Slave 44-PLCC AT89C51RD2-SLRUMCT-ND@t 9.25 774 6.88 
44-PLCC AT89C51RD2-SLRUMTR-ND@§ 3225.00/500 
44-PLCC AT89C51AC3-SLSUM-ND® 10.75 8.00 7.50 
44-VOFP AT89C51AC3-RLTUM-ND® 10.75 8.00 7.50 
Master/ 8-ch/ 52-PLCC AT89C51AC3-S3SIM-ND 12.08 7.25 6.38 
GAK. | 2804") 2K 82) td sve | — | Y8 | “BJ do-pit | 89 ] 30-55 Ind. 52-PLCC AT89C51AC3-S3SUM-ND® 10.75 300 750 
64-VOFP AT89C51AC3-RDTIM-ND 12.08 7.25 6.38 
64-VOFP AT89C51AC3-RDTUM-ND@ 10.75 8.00 7.50 
cay 44-VOFP AT89C51ED2-RLTUM-ND® 10.32 7.68 7.20 
64k | 1792 | 2048 32 1 7 — | Ye | -3 | — | 40 | 27-55 Ind. 64-VOFP AT89C51ED2-RDTUM-ND® 10.97 8.16 7.65 
ave 44-PLCC AT89C51ED2-SLSUM-ND® 10.32 7.68 7.20 
48 Master/ 68-PLCC AT89C51ED2-SMSUM-ND® 10.97 8.16 7.65 
64K | 1792 | 2048 32 | 1 Slave | — | Ye | ® | — | 40 | 27-55 Ind. 44-PLCC AT89C51ED2SLRIMCT-ND+ 10.97 9.18 7.65 
1 Master/ 
64k | 256 2k 48 licuart)| stave | — | Yes | “8 | — | 60 | 27-55 Ind. 68-PLCC 89C51RD2-SMSIM-ND 11.18 9.36 7.80 


@ RoHS Compliant +CutTape  § Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
608 (toss) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


A MEL 8051 Microcontroller Kits 


Sey |) 


AT89STK-06 Starter Kit 


The AT89STK-06 Starter Kit is dedicated to the T89C51CC01/CC02 and AT89C51CC03 CAN 
microcontrollers. The AT89STK-06 can also be used for AT89C51AC3, T89C51AC2 and T89C5115 (Flash 
microcontroller with ADC). 

For T89C51CC02 CAN and T89C5115, optional adaptor is required: CANADAPT28. The board is designed 


to allow an easy evaluation of the product using demonstration software. 


AT89STK-06-ND Staten Kite: sisaciaiees obsess setegeactaPsaidavacaddgeiAwatesdacissasradaedsbanretene $131.67 


ATWEBEVK-01 Evaluation Kit 


The @Web Evaluation Kit allows the user to evaluate the full range of options available in integrating TCP/ 
IP software into Atmel C51 Flash MCUs. Once the user has completed the demo he will be able to Read 
and Write information to and from the Flash memory of the microcontroller through the Internet. 

Moreover, the user will see how all of the information recorded on the microcontroller is available using 


standard PC tools such as a Web browser, Hyperterminal, and Dial-up Networking. 


Kit Includes: 
¢ Evaluation Board with T89C51AC2 Controller * External speaker * Serial RS-232 Null Modem Cable * 9V 


battery and cable * CD-ROM including documentation and software 


ATWEBEVK-01-ND .. $266.00 


AT89C5131 MCU/USB Starter Kit 


This starter kit is designed to help developers using AT89C5131 USB Flash microcontroller. The kit 
comprises an evaluation board, the In-System Programming Tool (FLIP), and a HID (Human Interface 
Device) keyboard demonstration program. 


AT89STK-05-ND Starter Kit for AT89C5131 «12... cece cece teen ene ne ee eeeeeeeeenenseeneeenene $131.67 


AT89STK-10 Quick Start 


This kit includes an evaluation board dedicated to the AT89C5130/31A and AT8xC5122D microcontrollers, 
enabling you to run an applicaton based on the Mass Storage Package. 


Kit Includes: 
¢ Flash Evaluation Board * Nand Flash memory * DataFlash Card * USB products CD-ROM 


ATSOSTKAIOND: 2c .iccsaeecc.tseccseass gtaccsedcascaeipensaa raed si aniscavihsenesterddectaasdgedtentseaeeit $150.00 


AT89STK-11 Starter Kit 


The AT89STK-11 Starter Kit is dedicated to the In-System Programmable Flash C51 microcontrollers. The 
board is designed to allow an easy evaluation of the product using demonstration software. 


ATS9STKE11-ND' = ‘ROHS: Compliant. 0 cs snccsiiasssaaiscnasecaadecuasetnsenecsaedadsecnedvsmadioanels $150.00 


ATOCD51 Emulator System 


The AT890CD emulator system is designed to allow an easy connection to Atmel AT8xC51 microcontrollers 
and uses the USB interface (standard USB B plug to A plug cable) connection to PC platforms. The Software 
package is fully integrated into Keil® pvision IDE. 


AT890CD-01-ND — ROHS Compliant....................6. 0c cece eee nee e eee eee eee eee eee $150.00 


AIMEL 


ey © 


@Web LAN51H 
Development Kit 


The @Web LAN51H Development Kit is designed for testing high-speed Internet connectivity 
with Atmel 80C51 Flash MCU and the WiZnet i2Chip®, a unique hardwired embedded Ethernet 
TCP/IP chip. 


AIMEL 89C51SND1 MP3 Player Emulator 


The AT89EMK-01 Development System for Atmel 89C51SND1 Microcontrollers derivatives with 6/12 clocks/ 
cycle is very effective in meeting the diverse demands of emulation operations. 
Features: 


¢ Emulates 89C51SND1 Derivatives with 6/12 Clocks/Cycle * 62K Code Memory * Real-Time Emulation 
¢ Frequency up to 20MHz/3V * ISP and X2 Mode Support * MS-Windows Debugger for C and Assembler 
¢ Keil pVision2 Debugger Compatible * QFP and PLCC Emulation Headers * ISP Programmer Included 
* Serially Linked to PC at 115Kbaud 


AT89EMK-01-ND Emulator for MP3 SND1 MCU............ 0... 0c cece eee cece cece eee eee e ee ee ene $1531.01 


AIMEL Smart Card Development Kits 


AT89RFD-02: The USB Smart Card Reader reference design allows to quickly read and write any kind 
of smart card through a USB link. It is based on a single-chip turnkey solution which combines the Atmel 
AT83C220K/AT83C230K microcontrollers and OMNIKEY® Firmware (smart@key and smart @link). 


AT89RFD-05: The Serial Smart Card Reader reference design allows to quickly read and write any kind of 
smart card through a serial link. It is based on a single-chip ready-to-use solution which combines Atmel 
AT83C21GC microcontroller with Gemplus GemCore® Serial Lite Pro Software. 


AT89RFD-06: The PCMCIA Smart Card Reader reference design allows to quickly read and write any kind 
of smart card through a PCMCIA link. It is based on a single-chip turnkey solution which combines the Atmel 
AT83C250K microcontroller and OMNIKEY smart@bus Firmware. 


AT89RFD-02-ND AT83C22O0K/230K Reference Design $250.00 
AT89RFD-05-ND AT83C21GC Reference Design $250.00 
AT89RFD-06-ND PCMCIA Reader Reference Design $250.00 


AT8xC5122/23 Smart Card Reader Starter Kit 


The Evaluation Board included in AT89STK-03 Starter Kit dedicated to the AT8xC5122/23 Smart 
Card Reader microcontrollers. This board is designed to allow an easy evaluation of the product using 
demonstration software. 

Features: 


The AT89STK-03-ND Evaluation Board provides the following features: * Possibility to choose between 
three packages: PLCC 68-pin package, VQFP 64-pin package, PLCC 28-pin package »* On-board power 
supply circuitry with low drop regulator: From an external power connector, an external battery, and the USB 
line via the USB on-board connector * 1SO7816 connector for Smart Card 


AT89STK-03-ND Starter Kit for MCU AT8XC5122/23...... 0... e cece eee e cence eee e eee ene $250.00 


Smart Card Starter Kit for T89C5121 


The T8xC5121 Starter Kit includes a demonstration board (DemoB 1.2.0) allowing the evaluation of the 
T8xC5121 microcontrollers. Designers can either run the demonstration program or their own application. 
The demonstration board supports communication through RS-232 serial communication mode. The board 
can also be used as a programmer for the T89C5121 product. 


T89C5121-SK1-ND Smart Card Starter Kit............ 0.0... cece cece cece e eee e eee eee nena ences $430.00 


AT89STK-09 Evaluation Board for AT83C26 
Smart Card Reader IC 


The AT89STKO9 is a starter kit for the AT83C26 device. The AT83C26 is a smart card reader interface with 
2 DC/DC converters allowing to manage up to 5 smart cards including level shifters. This device needs TWI 
commands to configure its registers. This device requires a host microcontroller with one or two ISO7816 
Smart Card Interfaces. 

Features: 

* AT89STKO9 board with 2 1SO7816-3 connectors and 4 SIM/SAM connectors * 2 Gemplus GemClub Smart 
cards * Smart Card Reader IC CD-ROM » 2 VQFP48 and 2 QFN48 samples * AT89STKO9 user guide 
document 


ATEOSTKOOIND : ois nsos ins oaniuedundesnndiatigandoRaanahodeshausansaaninadeadnasudarGaeansatnagadanee sass $250.00 


@Web Hardwired TCP/IP Ethernet Solutions 


@Web LAN51H Modules 


Atmel provides @Web LAN51H Development Kits with additional modules directly connected to the @Web LAN51H 
development board. These additional modules can run the functions of either a Remote Power On-off Control, or Voice 
Transmission (VoIP), or Network Web Camera. 

Remote Controller Features: 

¢ On-off Control Function Using Web Server * LED On-off Control and Text LCD Display Using Web Browser 3 x 110V 


- 220V Relay Switches 


The customer can change functions and reload firmware using In-System Programming 


Voice Transmission (VoIP) Features: 


capability. Error messages can be displayed on the LCD screen, allowing easy debug of user's 
application. After evaluation, the drop-in network module (IIM7010) supplied in the kit can be 
re-used. 


ATWEBDVKO2:ND 00st siieeinasinavatinutesitil saiatecidibaannnaeskildenemausiidd senna swinsldaenndede $266.00 


Gateway Modules 
ATWEBEVK-05-ND RS232 to Ethernet Evaluation Board...................060sseeeee ee $190.27 


ATWEBEVK-06-ND Can to Ethernet Evaluation Board..................0.0.ceeeeeeeee en $239.40 


¢ Full-duplex Voice Transmission through Internet * Supports G723.1 Standard True Speech Voice Codec »* Norm- 
al Microphone Input and Speaker Output * Audio DAC (MC745483) and DSP (CT8022A) * Included Loudspeaker 
Connector 

Network WebCam Features: 

¢ Four-channel Cmos Web Camera with Standard JPEG Coding * Video Coding: Hardware MFPEG Codec (LC82210 
from Sanyo) * Video Mode: VGA, CIF, QCIF * CMOS Sensor: 1/3” Color CMOS Image Sensor (OV7620 from 
OmniVision), Maximum Frame Rate: 3fps with Standard C51 


ATWEBDVK-02RC-ND_ LANS1H and Remote Controller Kit............. 0.0... cece cece cece cence eee e cence cena es $465.50 
ATWEBDVK-02VOIP-NDLANS1H and Voice Transmission Kit . .. $665.00 
ATWEBDVK-02WC-ND LANS51H and Network WebCam Kit.............. 0.0.0 cc cece cece eee ee eee ee eee e eee eeees $931.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(toss) 609 


(®Jf]i Digi Connect® SP Family 


The Digi Connect SP device server delivers a powerful, compact and cost-effective off-the-shelf hardware platform for 
embedded networking solutions. The device server is the ideal platform for your custom web and network enabled 
embedded applications. Combining Digi and NetSilicon® technology, it eliminates the hardware design effort and delivers a 
true device networking solution that is powerful enough to meet your future performance requirements. 


ConnectCore™ 9C 


Highly-integrated, compact DIMM form factor module based on the 155MHz NS9360 ARM9 processor provides core 
processing functionality with integrated network connectivity. 

It enables original equipment manufacturers to design in main processor functionality and networking capabilities with a 
single, high performance solution. 

Features: * 32-bit NS9360 high performance RISC processor (155MHz) with MMU * Up to 4 high-speed TTL serial ports 
*Up to 4 SPI ports + I2C v1.0 bus interface * USB 2.0 Host/Device Interface * LCD Controller * General Purpose Timers/ 
Counters/PWM *4 programmable external interrupts *Up to 55 shared General Purpose Input/Output (GPIO) ports 
* Real-time clock 


Features: 
Digi-K Pri Digi-International 
+ 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 55MHz) * 4MB Flash and 16MB RAM integrated * Switch- Darrinice Pantie exe pence) 
selectable RS-232/422/485 interface (DB-9M): Throughput up to 230,400 bps; 7, 8 data bits; 1, 1.5, 2 stop bits; Mark/ z i 
space/even/odd parity; Full signal support with software/hardware flow control » Auto-sensing 10/100 Mbit Ethernet 16MB SDRAM, 4MB Flash, Ethernet 
interface and network link Dual Stacked USB Connectors 602-1061-ND 139.00 | CC-9C-V212 
Digi-Key Price Digi-International Development RIETORNEG: OS win 
Description Part No. Each Part No. Raven Heraivale Debugger 602-1022-ND 2495.01 | CC-9C-GN 
Device Server Adapter 602-1035-ND 789.00 | DC-SP-01-C Development Kit for NET+0S with 
Adapter Development Kit 602-1013-ND 1495.00 | DC-SP-01-GN Software Debugger 602-1023-ND 1894.99 | CC-9C-GN-NR 
Adapter Development Kit (No Raven Debugger) 602-1014-ND 895.00 | DC-SP-01-GN-NR JumpStart Kit for 9C with NET+0S 602-1079-ND® 499.00 | CC-9C-NET 
Adapter Customizable model with JTAG interface 602-1015-ND 249.00 | DC-SP-01-JT JumpStart Kit for 9C with Windows CE 602-1080-ND® 499.00 | CC-9C-CE6 
JumpStart Kit for 9C with Embedded Linux 602-1081-ND 499.00 | CC-9C-LX 


Digi Connect® ME Family 


The Digi Connect ME is a connector-style embedded module that enables manufacturers to keep pace with ever-evolving 
networking technology by easily adding secure web-enabled network connectivity to their products. The Digi Connect ME 
combines true plug-and-play functionality with the freedom and flexibility of complete product customization options. 


Features: 


* 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 @ 55MHz) * Wired 10/100Base-T network interface * 1 
high-speed TTL serial interface » Five shared General Purpose Input/Output (GPIO) ports * Data rate: 10/100 Mbps (auto- 
sensing) * 3.3VDC @ 250mA typical (825mW) 


Digi-Key Price | Digi-International 
Description Part No. Each | Part No. 
8MB SDRAM, 2MB Flash, Std. Firmware 602-1053-ND@ 49.00 | DC-ME-01T-S 


8MB SDRAM, 2MB Flash, Std. Firmware, 10-pc. 602-1029-ND® 450.00 | DC-ME-01T-S-10 
8MB SDRAM, 2MB Flash, Customizable 602-1054-ND® 49.00 | DC-ME-01T-C 
8MB SDRAM, 2MB Flash, Customizable, 10-pc. 602-1030-ND® 450.00 | DC-ME-01T-C-10 
8MB SDRAM, 4MB Flash, Customizable 602-1055-ND 55.00 | DC-ME4-01T-C 


602-1031-ND® 
602-1057-ND® 


500.00 | DC-ME4-01T-C-10 
249.00 | DC-ME-01T-KT 


8MB SDRAM, 4MB Flash, Customizable, 10-pc. 
Integration Kit (for use with “S” models) 


Development Kit (for use with “C” models) 602-1033-ND 1495.00 | DC-ME-01T-GN 
Development Kit without Raven Debugger 

(for use with “C” models) 602-1034-ND 895.00 | DC-ME-01T-GN-NR 
Development Kit without JTAG (for use with “C” Debugger) | 602-1076-ND@ 249.00 | DC-ME-01T-DB 
JumpStart Kit for ME with NET+0S 602-1086-ND 499.00 | DC-ME-NET 
Customizable with JTAG Interface, 8MB SDRAM, 2MB Flash | 602-1058-ND® 99.00 | DC-ME-01T-JT 


Customizable with JTAG Interface, 8MB SDRAM, 4MB Flash | 602-1059-ND 99.00 | DC-ME4-01T-JT 
Development Kit for LXxNETES Linux 602-1050-ND 299.00 | FS-9060 
JumpStart Kit for Microsoft .NET Micro Framework 602-1088-ND 299.00 | DC-ME-MF 


@ RoHS Compliant 


ConnectCore™ 9P 


Compact high-performance 32-bit NET+ARM processor module family combines superior performance and design 
integration flexibility with complete embedded software platform support. ConnectCore 9P modules are a complete set of 
integrated peripherals and component connectivity options in a compact and versatile form factor. 


Features: 

ConnectCore9P 9750: * 32-bit NET+ARM (ARM926EJ-S) high-performance RISC processor NS9750 @ 200MHz * Up to 
128MB NAND Flash and 64MB SDRAM: Standard population 32MB Flash and 16MB RAM = Integrated 32-bit PCI v2.2/ 
Cardbus Bridge (33MHz) * 16 General Purpose Timers/Counters * Up to 50 GPIO port options 

ConnectCore9P 9360: * 32-bit NET+ARM (ARM926EJ-S) high-performance RISC processor NS9360 @ 177MHz * Up to 
128MB NAND Flash and 128MB SDRAM: Standard population 32MB Flash and 32MB RAM ° 8 General Purpose Timers/ 
Counters or 4 PWM functions * Up to 73 GPIO port options 

ConnectCore 9P Family: * Integrated 10/100 Mbps Ethernet MAC/PHY * Up to four serial interfaces w/UART and SPI mode 
* Integrated USB 2.0 compliant host/device interface * On-chip I2C bus interface (100/400 kHz) « Flexible LCD controller 
with support for TFT/STN displays »* External memory bus interface » Real-Time Clock (RTC) with support for external 
battery backup * 8KB serial EEPROM for configuration storage * On-board JTAG interface 


Digi-Key Price | Digi-International 
Description Part No. Each | Part No. 
16MB SDRAM, 32MB Flash with NS9750 602-1062-ND 235.00 | FS-364 


602-1043-ND® 
602-1063-ND® 


320.00 | FS-380 
215.00 | FS-382 


64MB SDRAM, 32MB Flash with NS9750 
32MB SDRAM, 32MB Flash with NS9360 


64MB SDRAM, 64MB Flash with NS9360 602-1044-ND 229.00 | FS-383 
(9360) Development Kit for LXNETES - Linux 602-1026-ND® 2495.01 | FS-9064 
(9750) Development Kit for LxNETES - Linux 602-1025-ND 2495.01 | FS-9053 
(9750) Development Kit of NET+0S 602-1024-ND 2495.01 | FS-9032 
(9360) JumpStart Kit for 9P with 2.5NET+0S 602-1082-ND 499.00 | CC-9P-NET 
(9360) JumpStart Kit for 9P with Windows CE 602-1083-ND® 499.00 | CC-9P-CE6 
(9360) JumpStart Kit for 9P with Embedded Linux 602-1084-ND 499.00 | CC-9P-LX 


@ RoHS Compliant 


Digi Connect® EM Family 


The Digi Connect EM board-mount embedded module delivers true web-enabled and secure device networking that is easy and 
cost-effective to implement, while being powerful enough to meet future performance needs. 


Features: 

* 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 @ 55MHz) * Wired 10/100Base-T network interface * 2 high- 
speed TTL serial interfaces » 4MB Flash memory, 8MB RAM » 32-bit NET+ARM high-performance RISC processor (NS7520 
@ 55Mkz) Serial Peripheral Interface (SPI) * 9 shared General Purpose Input/Output (GPIO) ports * Data rate: 10/100 Mbps 
(auto-sensing) »*3.3VDC @ 270mA max (891mW) 


Digi-Key Price | Digi-International 
Part No. Each |Part No. 
602-1039-ND® 79.00 | DC-EM-02T-S 
602-1040-ND® 79.00 | DC-EM-02T-C 
895.00 | DC-EM-02T-GN-NR 
499.00 | DC-EM-NET 


Description 

8MB SDRAM, 4MB Flash, Std. Firmware 
8MB SDRAM, 4MB Flash, Customizable 
Development Kit without Raven Debugger (for use with “C” models)| 602-1005-ND 
JumpStart Kit for EM with NET+0S 602-1087-ND 


@ RoHS Compliant 


ConnectCore™ 7U 


Universal 32-bit NET+ARM embedded core processor module offers a wide range of component connectivity options and 
superior software design flexibility through complete development platform support options. Features: * Core processor 
module in compact 48-pin DIP form factor * Powerful 32-bit NET+ARM processor: 55MHz NS7520 with ARM7TDMI core 
* Integrated 10/100 Ethernet MAC/PHY « Up to 2 high speed serial ports, UART and SPI (Master) configurations * Standard 
mode 12C software interface 


@ RoHS Compliant 


ConnectCore™ XP 


High-performance core module with Marvel® XScale® processor provides complete embedded platform support, 
combining industry-leading performance, multimedia capabilities and low power requirements in an ulta-compact form 
factor. It provides the core processor platform solution of choice for applications demanding the combination of scalable 
Intel PXA270 performance at speeds up tp 520MHz, on-chip video and audio capabilities, low power requirements, 
integrated network connectivity, and complete embedded software platform flexibility. 

Kit Includes: * LXNETES v3.2 Embedded Linux Distribution (2.6.12 kernel) with GNU Host Development Tools ConnectCore 
XP Development Board and module, power supply and cables with schematics * 5.7” QVGA LCD Display * One JTAG Flash 
Programming Tool (JTAG Booster) 


Digi-Key Price Digi-International 
Description Part No. Each Part No. 
64MB SDRAM, 32MB Flash 602-1045-ND® 295.00 | FS-377 
Development Kit for LxNETES - Linux 602-1027-ND 2495.01 | FS-9077 


@ RoHS Compliant 


Embedded Core Modules 


These high performance, Samsung processor based, modules are members of FS Forth-System’s ModARM9 family of 
modular solutions for embedded systems. These modules include SDRAM, flash and control logic in a compact 60x44mm 
form factor. Low power consumption allows for battery powered applications. Other typical applications include those in 
Industrial Automation, Retail Point-Of-Sale, Medical Instrumentation and Data Acquisition. 


Features: * LCD Controller (STN and TFT) * Touch screen interface * USB 1.1 Host and Device Controller * 32/64/128 
MBytes NAND Flash » 16/32/64/128MBytes SDRAM * 3 UART channels A9M2410: * Samsung’s $3C2410 microcontroller 
* ARM920T core (200MHz) with MMU 


Digi-Key Price Digi-International Digi-K Pri Dialintarnadonal 
Description Part No. Each Part No. ae VAS) ce (BIA Dte 
16MB SDRAM, 2MB Flash 602-1056-ND 99.00 | FS-355 Destiintion patios edit | aah. 
16MB SDRAM, 8MB Flash, Fingerprint License 602-1042-ND 159.00 | FS-353 FS Forth A9M2410 Module with 32MB SDRAM, 
16MB SDRAM , 8MB Flash 602-1060-ND 119.00 _| FS-352 32MB Flash No Ethernet 602-1047-ND 169.00 | FS-365 
FS Forth UNC90 with 32MB SDRAM, 16MB i 
Flash, (Atmel AT91RM9200 MCU @ 180MHz) 602-1046-ND 159,00_| FS-373 aa ae el SOG AD Sidate hess 
Development Kit for LxNETES Linux 602-1052-ND 299.00 | FS-997 celtbal PS EUISIn : 
Development Kit for NET+0S 602-1018-ND 1495.00 | FS-998 
Biometric Design Kit - IKENDI Fingerprint 602-1019-ND 895.00 | FS-9007 ™ 
Compact Flash Design Kit with 802.1b wireless 602-1020-ND 895.00 | FS-9021 inl 
Java Design Kit - Java (Mika) 602-1021-ND 895.00 | FS-9022 Digi One SP 
JTAG SuperBooster for programming flash ii i. Ol ial-to-| iyi ici icati 
risinorias with aftware< 3 val 602-1036-ND@ 795.00 | FS-985 The Digi One SP delivers efficient serial-to-Ethernet connectivity and is ideal for applications where TCP Socket, UDP Socket 
7 or UDP multicast functionality is needed. 
JTAG SuperBooster for programming flash 
memories with software - 5 volt. 602-1028-ND. 795.00 | FS-984 Digi-Key Price Digi-International 
JumpStart Kit for 7U with NET+OS 602-1085-ND 499.00 | CC-7U-NET Description Part No. Each Part No. 
RoHS Compliant Device Server 1-port Serial to Ethernet 602-1075-ND 182.00 70001851 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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RABBI T= 


Jackrabbit™ Low-Cost Single-Board Computer 


Model BL1800: 

* Board Size: 2.50” x 3.50” x 0.94” (64mm x 89mm x 24mm) Input Voltage: 8VDC ~ 40VDC, 
switching regulator, 49 mA typical at 24VDC » General Purpose I/O: 14 bi-directional, 6 inputs, 4 outputs 
(CMOS compatible) * High Power Outputs: 3 sinking (1 Amp) and 1 sourcing (5600mA) *1 Analog Input: 
9-bit resolution, 8-bit accuracy, 0.1V ~ 2.8V input range, 75ms typical acquisition time * 2 Analog Outputs: 
Filtered/buffered PWM outputs * Processor: Rabbit 2000, clock, 29.5MHz * Memory: SRAM 128K, flash 
256K »¢ Timers: Five 8-bit cascadable timers, one 10-bit timer with 2 match registers »* Serial Ports: (2) 
RS-232 (or one with CTS/RTS) rated at 1KV ESD, (1) RS-485 rated at 15kV ESD, (1) 5V CMOS compatible 
(programming port), 2 serial ports can be clocked * Serial Rate: Selectable baud rates up to 115,200 bps 


(RS-232), 230,400 bps (RS-485). 5 Volt CMOS compatible port up to 7.37Mbps_ »¢ Additional Features: 
watchdog/supervisor, time/date clock, and backup battery 


Model BL1810: 
Same as BL1800, except with 14.7MHz clock, 128K flash, linear regulator (7.5~25V), 3 sinking (200mA) and 1 
sourcing (100mA) high-voltage outputs, and CMOS port baud rate of 3.69Mbps. 


Model BL1820: 
Same as BL1810, except with no battery backup, (2) RS-232 and (2) 5V CMOS compatible (programming 
port) 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Model BL1800 316-1079-ND 99.00 20-101-0356 
Model BL1810 316-1080-ND 69.00 20-101-0357 
Model BL1820 316-1081-ND 49.00 20-101-0358 


Jackrabbit™ Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1000-ND (101-0363) Only $139.00 
Includes Jackrabbit BL1810, manual, schematics, AC adapter, prototyping board, programming cable, 
documentation on CD ROM, additional parts, and complete Dynamic C SE software development system 
(not a trial version). 


Low-Cost Single-Board Computer 


Features: 


¢ Rabbit 3000® microprocessor operating at up to 7.4MHz ° 512K static RAM and 512K flash memory options »* 26 Digital 
V/O: 16 protected digital inputs and 10 high-current digital outputs * 8 Single-ended or 4 differential analog channels with Vcc 
monitoring option: 11-bit single-ended or 12-bit differential channels *3 PWM outputs »° Six serial ports »* Battery-backed 


real-time clock * Watchdog supervisor 
The LP3500 can be mounted to a panel or on a plastic-enclosure base. 


Interface OP7200 with Touchscreen 


Features: 
* Small Size: 4.4” x 5.7” x 1.7” (112mm x 144mm x 43mm) * 1/4 VGA LCM display (320 


x 240 pixels) with white LED backlight * 9-key keypad *LCD controller and SRAM 
compatible with OP7100 * 4 Status LED’s ¢ 24 Digital /O »* Rabbit 2000® microprocessor 
operating at 22.1 MHz * Audible alarm buzzer * 128K static RAM and 256K flash memory 


standard * One RJ-45 Ethernet port ¢ Four serial ports * On-board backup battery 
¢ Watchdog ¢ External reset input * Meets NEMA 4 watertightness specifications when 
front-panel mounted 


Digi-Key Price | Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Fox Tool Kit for 3500 316-1056-ND 200.00 | 101-0529 
LP3500 Fox 316-1115-ND® 199.00 | 20-101-0525 
@ RoHS Compliant 
Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Model OP7200 with Touchscreen 316-1059-ND 449.00 101-0535 
20” Cable for Panel Mount 
Keyboard/display 316-1052-ND 15.00 540-0066 
OP7200 Tool Kit 316-1057-ND 200.00 101-0543 


Interface OP6800 with Ethernet Port 


Features: 


° 122 x 32 Graphic display * 7-key keypad *7 LED's * 24 Digital I/O »* Rabbit 2000® microprocessor at 22.1MHz * 128K static RAM and 256K flash memory * One RJ-45 Ethernet port * Four serial ports * Battery- 
backable real-time clock, battery included * Watchdog * Reset generator * Meets NEMA 4 watertightness specifications when front-panel mounted 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Model OP6800 with Ethernet Port 316-1060-ND 249.00 101-0492 


RabbitCore™ Application Development Kits 


Wi-Fi Application Kit 


« Jumpstart your wireless application design with a complete application kit. Integrating Wi-Fi (IEEE 802.1 1b) 
with a RabbitCore™ Development Kit, embedded system integrators can now enable a wireless embedded 
system. Wireless connectivity eliminates Ethernet cables allowing for greater flexibility and mobility of 
wireless embedded Networks. Includes: * Linksys Wi-Fi card *RCM3100 microprocessor core module 
* Prototyping board * Dynamic C development system and complete documentation on CD-ROM » Serial 
cable for programming and debugging * 10-pin DB15 Conversion Cable * Manuals * AC adapter (U.S./ 
Canada only) 
316-1039-ND 


(101-0911) .. . $599.00 


Machine to Machine Kit 


¢ Jumpstart your M2M application design with a complete application kit. Includes: * Wavecom Fastrack 
Modem ¢ Device antenna * RCM3200 microprocessor core module * Prototyping board * Dynamic C dev- 
elopment system and complete documentation on CD-ROM =» Serial cable for programming and debugging 
* 10-pin DB15 Conversion Cable * Ethernet Crossover Cable * Manuals * AC adapter (U.S./Canada only) 


S16-1040-ND: (101-0721) si eccis ce cngcaccseastecaiipescaa desist eciberiaa cnsetansdecntanansdbenietaie $699.00 


Secure Embedded Web Kit 


As more embedded applications feature access via the Internet, secure transmission of data is growing 
increasingly critical. The Secure Embedded Web Application Kit provides optimized software development 
tools to easily build secure web interfaces for your new and existing applications. Built around the RCM3700 
RabbitCore powered by the Rabbit3000 microprocessor, the Secure Embedded Web Application Kit offers 
Secure Socket Layer (SSL), which implements a 128-bit lock and key solution to encrypt data transfers. 
Includes: * RCM3700 microprocessor core module * Development board with prototyping area * Dynamic 
C development system and complete documentation on CD-ROM *SSL ¢RabbitWeb *¢ FAT file system 
* Serial cable for programming and debugging * Getting Started manual * AC adapter (U.S./Canada only) 


SIG=1O412ND: (10120897) oceiciieecauincasaeecnn vice tsinasaasea tlee since iu sicnmeae dindele aauisasinies nnaiceas $752.61 


Serial to Ethernet Kit 


Designers now have a Serial-to-Ethernet Application Kit that is easy to use. The simple 3-Step Setup for 
transmitting data from a digital volt meter via a serial port to a TCP/IP stream enables even the newest 
user to quickly develop a Serial-to-Ethernet application. The kit features digital volt meter software 
libraries, sample programs and a menuing system, in addition to the Dynamic C® integrated development 
environment. Includes: * RCM3010 microprocessor core module »* Prototyping board * Dynamic C 
development system and complete documentation on CD-ROM » Serial cable for programming and 
debugging *DB9 Null Modem Cable + 10-pin ® DB9 Conversion Cable * Ethernet Crossover Cable 
* Getting Started manual ¢ Keypad/display unit * AC adapter (U.S./Canada only) 


316-1042:ND> (101-0689) v2i..1tseccseisanetdadecanteicaeeicsantedawteancestm nocd aecedaduen tahoe nen $349.00 


Embedded PLC Application Kit 


This kit enables a Rabbit 3000 based single-board computer to be programmed using a standard software 
environment that is commonly used to program PLC’s (Programmable Logic Controllers). Features: 
* Communication parameters are configurable using the Embedded PLC Utility for the Rabbit Processor 
* Rabbit 3000 at 44.2MHz » 10Base-T, RJ-45 (standard) »* Flash Memory: 512K * SRAM: 256K + 512K 
* Digital Inputs: 16 * Digital Outputs: 8 » Analog Inputs: One 10-bit resolution »* Analog Outputs: Two 9-bit 
PWM °6 serial ports 


316-1120-ND = (101-1108) $599.00 


Color Touchscreen Application Kit 


¢ The Reach Technology Color Touchscreen with a RabbitCore creates an application kit that provides 
embedded systems integrators the ability to add advanced interface functionality to embedded systems. 
Color touchscreens provide real-time feedback, allowing for better control in industrial-automation 
applications. Includes: * RCM3720 RabbitCore with Prototyping Board * Reach Technology SLCD Graphics 
Touch Terminal with NEMA 4 steel enclosure * Supplemental CD’s * Dynamic C development system 
and complete documentation on DC-ROM ¢ User manuals, sample programs and libraries °5 serial and 
conversion cables * Two AC adapters (U.S./Canada only) 


SIGAO7S-ND. (1091-1062) 521.3. .2.cccinas stsaseenadedeateageaeeiseagigte setae nchanaaaaeneioateneaned $1062.50 


ZigBee™ Application Kit 


This kit combines MaxStream®’s XBee™ RF modem with the popular RCM3720 RabbitCore module 
along with and easy-to-use interface to help customers build a practical ZigBee wireless control network. 
Features: * Rabbit 3000 processor at 22.1MHz * 10Base-T interface, RJ-45, 2 LEDs »* Flash Memory: 512K 
° SRAM: 256K * MaxStream XBee (ISM 2.4GHz) * 802.15.4 standard (ZigBee compliant) * Transmit Power 
Output = 1mW (0 dBm) » Receiver Sensitivity = -92 dBm (1% PER) * Supported Network Topologies: Point- 
to-point, Point-to-multipoint, Peer-to-peer, Mesh 


SIGAIIGEND! (101-1187) sacncccnswecan easier sncusedsees mega itleee nnuda dial ancausidiidieansagsibsiites nn $399.54 


Camera Interface Application Kit 


This kit combines a VGA camera with a popular RabbitCore module that has removable memory to provide 
an event-capture application. Features: « RabbitCore module at 44MHz, and 10/100Base-T Ethernet * 512K 
Flash/512K SRAM, 16MB NAND and socket for removable memory * VGA camera module, servo motors 
and IR motion sensor * Time stamped photos and event notification options such as email notification and 
FTP upload * Image Resolution: 640 x 480 (VGA) / 320 x 240 (QVGA) / 160 x 128 / 80 x 64 * Color: Up to 
8-bit gray, 16-bit RGB or standard JPEG preview images * Sensor Type: Passive infrared sensor » Motor 
Type: Micro-servo 


(10921121). cicicsderscisiasateice ade dsasedsiigasasenteiassiaessiwassaaasei@abarensed $499.00 
(Continued) 


316-1119-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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RabbitCore™ Application Development Kits (cont) 


GPRS/GSM Application Kit 


* This Kit provides all the tools necessary to sample and develop applications that combine a Rabbit 
based control device with a GSM/GPRS modem. The libraries and sample programs allow for a device 
connected to the cellular network to send SMS (text) messages to a RabbitCore module (RCM) that can 
interpret messages as commands and in turn execute control function. The RCM can also send/receive 
GPRS e-mail wirelessly to/from and PC, GSM device or cell phone. Highlights: * Hardware/Software for 
wireless RCM communication and control via GPRS/GSM * Enfora™ Spider SA-GL Quad Band wireless 
modem and antenna »* GUI and Keypad configuration menu system ¢ Royalty-free TCP/IP stack in source 
code * Sample programs/libraries for generic modem operation * Fully integrated development software: 
compiler, editor and debugger for control applications 

316-1063-ND 


(101-0948) $649.00 


Bluetooth Application/Add On Kits 


* This kit provides all of the hardware and software necessary to develop a Bluetooth application. It includes 
an RCM3100, Embedded Blue eb506-AHC-IN Bluetooth Radio Module, prototyping board and miscellaneous 
cables and hardware. This kit also includes the Dynamic C Integrated Development Environment, Bluetooth 
drivers, libraries, sample programs and manuals. Features: * Bluetooth radio modules plug directly into 
supported RCMs and SBCs * Simple serial UART communications and control * Seamless connectivity 
with any Bluetooth device * 2.4GHz FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) technology ensures 
high reliability and is robust to interference » Low current consumption for long battery life * Complete with 
sample applications and source code »* Internal Surface-mount antenna 


316-1072-ND 
316-1073-ND 


(101-1040) Application Kit 
(101-1042) Add-On Kit... 


. $399.00 
$99.00 


Rabbit Cloning Board 


The Rabbit Cloning Board copies designated portions of flash memory from one Rabbit-based controller (the 
master) to another (the clone). Dynamic C® version 6.50 or later is needed to use the cloning board. 


Benefits: * The Rabbit Cloning Board replaces a PC or EPROM burner as the primary tool to load programs, 
thus reducing costs and workspace * Programs may be loaded quickly onto blank, soldered on flash devices 
* High-speed transfers at 57,600 bps or 115,200 bps * Higher-speed data transfer of up to 921,600 bps starting 
with Dynamic C version 7.05 * Ideal for low-volume cloning production 


Rabbit 3000A™ Microprocessor 


Programming the Rabbit 3000A: Microprocessor hardware and software development is easy for Rabbit 
users. The Rabbit 3000A is programmed using the industry-proven Dynamic C® software development 
system from sister division Z-World. 


Key Features: * Low-EMI: typically <10 dB pV/m @ 3m »* Ultra-low power modes * 1.8-3.6V (5V tolerant I/O) 
° 55.5MHz clock speed ° 56+ digital I/O * 6 serial ports supporting IrDA and ASync (4 of which support SPI; 2 
support SDLC/HDLC) * Pulse capture and measurement * Quadrature encoder inputs * PWM outputs 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Cloning Board 316-1047-ND 89.00 101-0589 
Cloning Board 316-1101-ND@ 89.00 20-101-0589 


@ RoHS Compliant 


Standard Features: * Glueless memory and //O interface » Direct support for 1MB code/data space (up to 
6MB with glueless interface) * Battery-backable real-time clock * Watchdog timer » Remote boot/program 
* Slave port interface 

Design Advantages: ¢ Extensive Ethernet/Internet support and royalty-free TCP/IP stack with source 
and sample programs * Dynamic C® development environment for real-time development and debugging 
* Exceptionally fast performance for math, logic and I/O 


Digi-Key Price Each Rabbit 
Description Part No. 2 10 100 |Part No. 
Rabbit 3000A, 
55.5MHz, 128LQFP |316-1061-ND 14.50 13.13 12.50 |20-668-0011 


The Rabbit 3000A/RCM3000 Development Kit includes an RCM3010 Ethernet core module (with Rabbit 3000A microprocessor, 
Flash, SRAM, Ethernet hardware), a prototyping board, complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) 
with TCP/IP stack and documentation on CD-ROM, power supply and serial cable for programming and debugging. 


Rabbit 3000A/RCM3000 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1017-ND (101-0523) Only $299.00 


RabbitCore™ RCM3400 Analog Core Module 


Features: ¢ 3.3V operation »* Powerful Rabbit 3000 microprocessor * Low-EMI 
(typically <10dB pV/m@3m) * RCM3400: 512K Flash/512K SRAM, RCM3410: 
256K Flash/256K SRAM °8 channel 12-bit A/D with programmable gain * 47 
digital I/O, Auxiliary I/O bus 5 serial ports (IrDA, SDLC/HDLC, Asynch, SPI) * MAC 
ID installed 


Design Advantages: * Ready-made platform for fast time-to-market * Compact 
size simplifies integration * Dynamic C development environment for real-time 
development and debugging »* Exceptionally fast performance for math, logic, and I/O 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. The Wi-Fi Add On Kit 
RCM3400 316-1099-ND 69.00 20-101-0561 
RCM3410 316-1100-ND 59.00 20-101-0562 


The RCM3400 Development Kit includes an RCM3400 core module, a prototyping board, AC adapter (U.S. only), 10-pin header to 
DE9 programming cable with integrated level-matching circuitry, complete Dynamic C SE software development system (not a trial 
version) with documentation on CD-ROM and a bag of accessory parts for use on the Prototyping Board. 


CompactFlash Wi-Fi Board, LinkSys Wi-Fi CompactFlash Card, 20-pin to 20-pin IDC header connection ribbon cable, 10-pin IDC 
header to DEOF serial cable, Sample Programs and software related specifically to the Wi-Fi Add on Kits on CD, Dynamic C upgrade 
to 9.21 or higher on CD, Getting Started instruction and Miscellaneous connection and mounting hardware including standoffs, if necessary 


Rabbit RCM3400 RabbitCore Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1027-ND (101-0587) Only $399.00 


RabbitCore Wi-Fi Add On Kit 
Digi-Key Part No. 316-1067-ND (101-0998) Only $199.00 
includes Interposer Board (boards are not interchangeable between RCMs with different footprints, 


RabbitCore™ RCM3100 Core Module 


The RCM3100 features a battery-backable real-time clock, glueless memory and I/O Digi-K Pri Rabbit 
interfacing, and ultra-low power “sleepy” modes. A fully enabled 8-bit slave port permits easy ae LE ifs Else 
master-slave interfacing with another processor-based system, and an alternate I/O bus can Description Part No. Each Part No. 

be configured for 8 data lines and 6 address lines (shared with parallel I/O). RCM3100 316-1095-ND 65.00 20-101-0517 
Features: 

* Actual Size: 1.85” x 1.65” x 0.55” (47mm x 42mm x 14mm) * 29.4 MHz clock speed *3.3V | RCM3110 316-1096-ND 45.00 20-101-0518 


operation * Powerful Rabbit 3000™ microprocessor *Low-EMI (typically <10 dB pV/m @ 


3m) * RCM3100: 512K Flash/512K SRAM * RCM3110: 256K Flash and 128K SRAM ¢ 54 
digital /O *6 serial ports (IrDA, SDLC/HDLC, Async, SPI) * Auxiliary I/O bus ¢ Ultra-low 
power “sleepy” modes * Pulse capture and measurement * Quadrature encoder inputs 
¢ PWM outputs 

Design Advantages: 

¢ Ready-made platform for fast time-to-market * Compact size simplifies integration * Pin 
compatible with Ethernet RCM3000 for parallel product development * Dynamic C® 
development environment for real-time development and debugging * Exceptionally fast 
performance for math, logic, and I/O 


The RCM3100 Development Kit includes an RCM3110 core module (with Rabbit 3000 microprocessor, Flash, SRAM, 
serial ports, and I/O ports), a prototyping board, complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) 
with documentation on CD-ROM, AC adapter (U.S. only) and serial cable for programming and debugging. 


Rabbit RCM3100 RabbitCore Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1020-ND (101-0533) Only $239.00 


RabbitCore™ RCM3000 Core Module 


Features: 

¢ Actual Size: 2.73” x 1.85” x .086” (69mm x 47mm x 22mm) ¢ 29.4 MHz clock speed * 10Base-T 
* Powerful Rabbit 3000™ microprocessor * Low-EMI (typically <10 dB pV/m @ 3m) * Built-in Ethernet for 
simplified connectivity *3.3V operation * RCM3000: Up to 512K Flash/512K SRAM »* RCM3010: 256K 
Flash and 128K SRAM ¢ 52 digital I/O *6 serial ports (IrDA, SDLC/HDLC, Async, SPI) * Auxiliary I/O bus 


 Ultra-low power “sleepy” modes * Pulse capture and measurement * Quadrature encoder inputs * PWM 
outputs 

Design Advantage: 

¢ Ready-made platform for fast time-to-market * Dynamic C® development environment for real-time 
development and debugging 


Digi-Key Price Each Rabbit 
Description Part No. il 10 100 Part No. 
RCM3000 316-1018-ND 83.21 73.74 67.42 101-0507 
RCM3000 316-1093-ND® 79.00 = _— 20-101-0507 
RCM3010 316-1094-ND® 59.00 = = 20-101-0508 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


612 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 


218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Rabbit 2000™ 8-Bit Microprocessor 


Rabbit 2000 Advantages: 


* Architecture for enhanced math performance ¢ Glueless memory and I/O interface * Remote cold 
boot ¢ Slave interface *4 serial ports * 40-plus multifunctional I/O pins »¢ Battery-backable real-time 
clock * Watchdog timer * Five 8-bit cascadable timers and one 10-bit timer with match registers * 488 
microsecond periodic interrupt * Clocking options for low power applications 


Rabbit 2000 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1003-ND (101-0359) Only $139.00 


Kit includes Jackrabbit single board computer, manual, schematics, AC adapter, prototyping board, 
programming cable, documentation on CD ROM, additional parts and complete Dynamic C SE 
software development system (not a trial version). 


Digi-Key Price Each Rabbit 
Description Part No. 2 10 100 Part No. 
Rabbit 2000 316-1062-ND 12.34 11.38 10.41 20-668-0003 


Rabbit 2000™ 8-Bit Microprocessor 
with TCP/IP Support 


Features: 


° 18.432 MHz Rabbit 2000 Processor * 10Base-T Ethernet Interface * 4 High-Current Outputs (200 
mA @ 40VDC) «4 Digital Input Points (0 ~ 5 VDC Nominal) * RS-232 Serial Port * RS-485 Serial 
Port *512K Flash Memory (2 x 256K) * 128K SRAM °7 Built-in Timers * Time/Date Real-Time Clock 
* Watchdog Timer 


Rabbit 2000 TCP/IP Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1005-ND (101-0401) Only $258.70 
Kit includes Rabbit 2000™ TCP/IP development board (with Rabbit 2000 microprocessor, flash, SRAM, 
Ethernet hardware, 8 digital I/O), demonstration board, power supply, PC serial cable for real-time 


debugging and complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) with TCP/ 
IP on CD ROM. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
Rabbit 2000 TCP/IP Toolkit 316-1006-ND 99.00 101-0403 


RabbitCore 2000™ Microprocessor 
Core Module 


RABBITCORE 2000 

* Board Size: 1.90” x 2.30” x 0.55” (48.3mm x 58.4mm x 14.0mm) 

¢ Input Voltage: 4.75~5.25VDC 

¢ Current: 98mA at 18.432 MHz, 5VDC (130mA at 25.8 MHz, 5VDC) 

* Processor: Rabbit 2000 at 25.8MHz (18.432MHz for 2010 and 2020) 

¢ General Purpose I/O: 40 parallel I/O lines grouped in five 8-bit ports (shared with serial ports) 
* Memory, I/O Interface: 13 Address lines, 8 data lines, I/O read/write, buffer enable, status, clock 
¢ Additional Digital Inputs: (2), start up mode (for master/slave), reset in 

* Additional Digital Outputs: Watchdog output, reset out 

* Clock: 25.8 Mhz 

¢ SRAM: 512K (128K for 2010 and 2020) 

¢ Flash: 256K 

* Timers: Five 8-bit cascadable timers, one 10-bit timers with 2 match registers 


* Serial Ports: 4 CMOS-compatible ports. Max asynchronous baud rate is 806,400bps, maximum 
synchronous is 6.45Mbps. Two ports are configurable as clocked ports 


* Slave Interface: Allows the RabbitCore 2000 to be used as an intelligent peripheral device slaved to a 
master processor 


Additional Features: Watchdog supervisor, time/date clock, backup battery circuitry and connections for 
user-supplied battery. Mates to your board via dual 40-pin male connectors. 


RabbitCore 2000 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1007-ND (101-0398) Only $169.00 


Kit includes a model RCM2020, manual with schematics and documentation on CD-ROM, getting 
started guide, AC adapter, prototyping board, programming cable and complete Dynamic C SE 
software development system (not a trial version) on CD-ROM. 


RabbitLink™ EG2110 


Rabbit-based embedded systems are normally programmed using a direct connection between a PC and 
the programming port of the Rabbit-based system. 


The RabbitLink provides an indirect connection between the two for remote downloading and debugging. 


Features: * Rabbit 2000™ microprocessor operating at 22.1 MHz » RJ-45 Ethernet port compliant with IEEE 
802.3 standard for 10 Base-T Ethernet protocol ¢ 2 Serial Ports *3 Status LED’s, labeled USER, ACT and 
LINK * 128K static RAM and 512K flash memory ° Firmware installed * Easy setup with DHCP or simple 
console commands ¢« Password protection * Remote program downloading and debugging 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
EG2110 RabbitLink Board 316-1049-ND 129.00 101-0580 


RabbitCore™ RCM2100 Series 
Microprocessor Core Module 


Features: 


¢ Ethernet Port for 2100 and 2110 series only * 512K SRAM (128K for 2110 and 2130) * 512K Flash (256K 
for 2110 and 2130) 


Specifications: 
¢ Microprocessor: Rabbit 2000 at 22.1 MHz 


° General Purpose I/O: 34 parallel I/O (20 configurable |/O, 8 fixed inputs, and 6 fixed outputs) (40 parallel 
1/0 with 26 configurable I/O for 2120 and 2130) 


¢ Additional Inputs: 2 Startup Mode, Reset in 

¢ Additional Outputs: Status, Clock, Watchdog Out, Reset out 

¢ Memory I/O: 13 buffered address, 8 buffered data, plus I/O Read-Write and Buffer Enable 
* Serial Ports: Four 5V CMOS-compatible; 2 configurable as clocked ports 


¢ Serial Rate: Max. burst rate = CLK/32 Maximum sustained rate = Burst/2 

* Connectors: Two 2 x 20, 2mm IDC headers 

* Slave Interface: Allows use as master or intelligent peripheral with Rabbit-based or other master controller 
¢ Real-Time Clock: Yes 

¢ Timers: Five 8-bit timers (4 cascadable from the first) and one 10-bit timer with 2 match registers 

¢ Watchdog/Supervisor: Yes 

© Power: 4.75~5.25VDC, 140mA 

° Operating Temperature: -40°C ~ 70°C (-40°C ~ 85°C for 2120 and 2130) 

¢ Humidity: 5~95%, non-condensing 

© Board Size: 3.5” x 2.0" x 0.86” (89 x 51 x 22mm); 3.5” x 2.0” x 0.5” (89 x 51 x 13mm) for 2120 and 2130 


RabbitCore 2000/RCM2100 Low-Cost Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1028-ND (101-0451) Only $279.00 


Jumpstart your evaluation and design efforts with a complete development kit, which includes RCM2100 
microprocessor core module, prototyping board, Dynamic C SE software development system (not a trial 
version) and complete documentation on CD-ROM, serial cable for programming and debugging, Getting 
Started manual, and AC adapter (U.S./Canada only). 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM2110 316-1086-ND 59.00 20-101-0435 
RCM2120 316-1087-ND 69.00 20-101-0436 
RCM2130 316-1088-ND 49.00 20-101-0446 


RabbitCore™ RCM2200 
Microprocessor Core Module 


° Board Size: 1.60" x 2.30" x 0.86" (41 mm x 59 mm x 22 mm) °® Input Voltage: 4.75~5.25VDC « Current: 
134 mA at 5VDC ¢ Processor: Rabbit 2000 * General Purpose I/O: 26 parallel I/O lines grouped in five 
8-bit ports (shared with serial ports) * Memory, I/O Interface: 4 address lines, 8 data lines, I/O Read-Write 
¢ Additional Digital Inputs: Startup mode, reset » Additional Digital Outputs: Status, reset * Clock: 22.1 
MHz * SRAM: 128K (512K for 2250) ¢ Flash: 256K (512K for 2250) ¢ Timers: Five 8-bit timers, one 10-bit 
timer. Five timers are cascadable in pairs * Serial Ports: 4 CMOS-compatible ports. Max asynchronous 
baud rate is 691,000 bps, max synchronous is 5.53 Mbps. Two ports are configurable as clocked ports 
* Slave Interface: Allows the RCM2200 to be used as an intelligent peripheral device slaved to a master 
processor * Ethernet Port: 10Base-T, RJ-45, 2 LEDs (10Base-T, No RJ-45 for 2210) 


Additional Features: Watchdog/supervisor, time/date clock, backup battery circuitry, and connection for 
user-supplied battery 


RabbitCore RCM2200 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1012-ND (101-0475) Only $239.00 


Kit includes RCM2200 core module (Ethernet, 256K Flash, 128K SRAM), Getting Started manual with 
schematics, DC power supply (U.S. only), prototyping board, PC serial cable, and complete Dynamic C 
SE software development system (not a trial version) and complete documentation on CD-ROM. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM2020 316-1082-ND 39.00 20-101-0383 
RCM2000 316-1083-ND 69.00 20-101-0404 
RCM2010 316-1084-ND 49.00 20-101-0405 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM2200 316-1090-ND 55.00 20-101-0454 
RCM2210 316-1091-ND 59.00 20-101-0488 
RCM2250 316-1092-ND 79.00 20-101-0494 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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RabbitCore™ RCM2300 Microprocessor Core Module 


RabbitCore RCM2300: 

¢ Board Size: 1.15" x 1.60" x 0.55" (29 mm x 41 mm x 14 mm) Input Voltage: 4.75~5.25VDC * Current: 
108 mA at 5VDC » Processor: Rabbit 2000 * General Purpose I/O: 29 parallel I/O lines grouped in five 8-bit 
ports (shared with serial ports) * Memory, I/O Interface: 4 address lines, 8 data lines, I/O Read-Write (extra 
address line and Buffer Enable via separate connections) * Additional Digital Inputs: Startup mode, reset 
¢ Additional Digital Outputs: Status, reset * Clock: 22.1 MHz *SRAM: 128K ¢Flash: 256K ° Timers: 


Five 8-bit timers, one 10-bit timer. Five timers are cascadable in pairs * Serial Ports: 4 CMOS-compatible 
ports. Max asynchronous baud rate is 691,000 bps, maximum synchronous is 5.53 Mbps. Two ports are 
configurable as clocked ports * Slave Interface: Allows the RCM2300 to be used as an intelligent peripheral 
device slaved to a master processor 

Additional Features: Watchdog/supervisor, time/date clock, backup battery circuitry, and connection for 
user-supplied battery 


RabbitCore RCM2300 Development Kit 


Digi-Key Part No. 316-1015-ND (101-0480) Only $199.00 


on CD-ROM. 


Kit includes RCM2300 core module (256K Flash, 128K SRAM), Getting Started manual with schematics, DC power supply (U.S. only), 
prototyping board, PC serial cable, and complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) and complete documentation 


Digi-Key Price | Rabbit 
Description | Part No. Each | Part No. 
RCM2300 316-1089-ND 42.00 | 20-101-0453 


RabbitCore™ RCM3200 Microprocessor Core Module 


Designing with RabbitCores: RabbitCores are powered by high-performance 8-bit Rabbit microprocessors 
with extensive integrated features and a C-friendly instruction set designed for use with the Dynamics C® 
development system. Embedded systems using the Ethernet RabbitCore module can be controlled and 
monitored (as well as programmed and debugged when using appropriate accessory hardware) across any 
network or the Internet. 


Programming the RCM3200: Programs are developed using our industry-proven Dynamics C software 
development system (SE version included in low-cost development kits). An extensive library of drivers and 
sample programs is provided, along with royalty-free TCP/IP stack with source. 


RabbitCore RCM3200: ¢ Board Size: 2.73" x 1.85" x 0.86" (69 mm x 47 mm x 22 mm) (2.73” x 1.85” x 0.48” 


(69 x 47 x 12mm) for 3220) * Power: 3.15~3.45VDC * Current: 255 mA at 3.3V ¢ Processor: Rabbit 3000 
at 44.2 MHz ¢ General Purpose I/O: 52 digital I/O (44 configurable I/O, 4 fixed inputs, and 4 fixed outputs) 
* Additional Digital Inputs: 2 Startup Mode, Reset in ¢ Additional Digital Outputs: Status, Reset out 
* Real-Time Clock: Yes * SRAM: 512K program + 256K data ¢ Flash: 512K * Timers: Ten 8-bit timers (6 
cascadable from the first) and one 10-bit timer with 2 match registers »* Serial Ports: 6 CMOS-compatible: 
6 configurable as asynchronous (with IrDA), 4 as clocked serial (SPI), and 2 as SDLC/HDLC (with IrDA), 1 
asynchronous clocked serial port dedicated for programming, Support for MIR/SIR IrDA transceiver ¢ Slave 
Interface: Allows use as master or intelligent peripheral with Rabbit-based or other master controller 
Additional Features: Ethernet Port for 3200 series only, Watchdog/Supervisor, Pulse-Width Modulators, 
Quadrature Decoder and Backup Battery 


RabbitCore RCM3200 Low-Cost Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1023-ND (101-0552) Only $349.00 


Kit includes RCM3200 RabbitCore, Getting Started manual, DC power supply (U.S. only), prototyping board, 
debugging, and complete Dynamic C SE software development system (not a trial version) and complete documentation on CD-ROM. 


Digi-Key Price | Rabbit 
Description Part No. Each | Part No. 
RCM3200 316-1097-ND 89.00 | 20-101-0520 
Serial Cable for Programming and 
RCM3220 316-1098-ND 79.00 | 20-101-0522 


RabbitCore™ RCM3600 Core Module 


Features: 


°3.3V operation »* Powerful Rabbit 3000A processor »* 256K (3610) ~ 512K (3600) Flash Memory * 128K 
(3610) ~ 512K (3600) SRAM »* 33 digital I/O * 4 Serial Ports * Size: 2.11” x 1.23” (64mm x 31mm) 


Design Advantages: 
* Low Cost Solution * Ready made platform for easy design implementation * Compact Size * Dynamic C® 
development environment for real-time developing and debugging * Fast performance for math, Logic, and I/O 


RabbitCore RCM3600 Development Kit 
Digi-Key part number 316-1037-ND (101-0678) Only $299.00 


The RCM3600 Development Kit includes RCM3600 core module, proto board, AC Adapter (U.S. Only), Programming Cable, Complete Dynamic 
C software development system (not a trial version) with documentation on CD-ROM and a bag of accessory parts for use on the proto board. 


Digi-Key Price | Rabbit 
Description Part No. Each | Part No. 
RCM3600 316-1102-ND 49.00 | 20-101-0672 
RCM3610 316-1103-ND 45.00 | 20-101-0673 


RabbitCore™ RCM3370 Core Module 


The RCM3370 modules present a new form of embedded flexibility with removable xD-Picture Cards™. Sup- 
porting on-board 16 MB NAND Flash as well as memory cards of up to 128 MB, this RabbitCore is ideal for 
large data applications requiring low-power operation. 


Features: 


¢ Powerful Rabbit 3000 microprocessor @ 44 MHz clock * 10/100 Base-T Ethernet connectivity * 3.3V 
operation * 512K Flash/512K Program + 512K data SRAM »* 49 digital I/O and 5 serial ports (RCM3300/3310) 
* 52 digital I/O and 6 serial ports (RCM3370) * Board size 1.85” x 2.73” x 0.86” (47mm x 69mm x 22mm) 


RabbitCore™ RCM3700 Core Module 


Features: 


¢ 512K Flash (256K for 3710) * 512K SRAM (128K for 3710 and 256K for 3720) *3.3V operation * Powerful 
Rabbit 3000A processor ¢ 33 digital I/O * 4 Serial Ports 


Design Advantages: 
* Ideal for network enabling security and access systems, home automation, HVAC systems, and industrial 
controls 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3370 316-1045-ND 98.00 101-0950 


Design Advantages: * Low Cost Solution * Ready Made platform for easy design implementation * Compact 
Size * Dynamic C® development environment for real-time developing and debugging * Fast performance for 
math, Logic, and I/O 


RabbitCore RCM3700 Development Kit 
-Key part number 316-1038-ND (101-0680) Only $299.00 


The RCM3700 Development Kit includes RCM3700 core module, proto board, AC Adapter (U.S. Only), 
Programming Cable, Complete Dynamic C software development system (not a trial version) with 
documentation on CD-ROM and a bag of accessory parts for use on the proto board. 


RabbitCore Wi-Fi Add On Kit 
-Key part number 316-1068-ND (101-0999) Only $199.46 


The Wi-Fi Add On Kit includes Interposer Board (boards are not interchangeable between RCMs with 
different footprints), CompactFlash Wi-Fi Board, LinkSys Wi-Fi CompactFlash Card, 20-pin ~ 20-pin 
IDC header connection ribbon cable, 10-pin IDC header to DEQF serial cable, Sample programs and 
software related specifically to the Wi-Fi Add-On Kits on CD, Dynamic C upgrade to 9.21 or higher 
on CD, Getting Started instruction and Miscellaneous connection and mounting hardware including 
standoffs, if necessary 


RabbitCore RCM3720 Development Kit 


Digi-Key part number 316-1065-ND (101-0963) Only $199.00 


The RCM3720 Development Kit includes RCM3720 core module, proto board, AC Adapter (U.S. Only), 
Programming Cable, Complete Dynamic C software development system (not a trial version) with 
documentation on CD-ROM and a bag of accessory parts for use on the proto board. 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3700 316-1104-ND 59.00 20-101-0674 
RCM3710 316-1105-ND 49.00 20-101-0675 
RCM3720 316-1107-ND 55.00 20-101-0961 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PowerCore Flex™ 3800/3810 


With available on-board power supply, analog features, and the fastest Rabbit 3000 microprocessor the 
PowerCore bridges the gap between microcontrollers and single board computers. With the introduction of 
the PowerCore, Rabbit Semiconductor has added over 1000 new core modules to its product line through 
FLEXible manufacturing. Featuring customizable options such as microprocessor speed, power supply, 
memory, analog features and Ethernet capability, PowerCore Rabbit Core Modules can be customized at 
the Rabbit Semiconductor website via the user-friendly On-Line Flex Configurator Tool. 


Features: * Clock speed up to 51.6MHz * On-board Power Supply (10VAC ~ 60VAC, 8VDC ~ 43VDC) 
* On-board analog (AC Crossover, ramp generator, temperature sensor) *512K Flash »* Maximum 1MB 
SRAM (512K code/512K data) * Maximum 1MB Serial Flash * 39 general-purpose I/O * 10/100 Compatible 
Ethernet 


PowerCore RCM3800 Development Kit 
Digi-Key part number 316-1070-ND (101-1016) Only $169.00 


Jumpstart your evaluation and design efforts with a development kit. The kit includes a PowerCore, 
prototyping board, serial cable for programming and debugging, Dynamic C with royalty-free TCP/IP 
stack and source, Getting Started Manual, AC Transformer and miscellaneous parts and connectors. 


PowerCore RCM3810 Development Kit 
Digi-Key part number 316-1071-ND (101-1018) Only $143.75 


Jumpstart your evaluation and design efforts with a development kit. The kit includes a PowerCore, 
prototyping board, serial cable for programming and debugging, Dynamic C with royalty-free TCP/IP 
stack and source, Getting Started Manual, AC Transformer and miscellaneous parts and connectors. 


PowerCore Flex Kit 


Digi-Key part number 316-1064-ND (101-0956) Only $99.00 
Includes our Dynamic C development system and complete documentation on CD-ROM, a demo 
board with 4 LED's, 4 switches and buzzer, serial cable for programming and debugging, Getting 
Started manual and AC adapter 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3800 316-1108-ND 124.13 20-101-1006 
RCM3810 316-1109-ND 70.00 20-101-1007 
LCD/Keypad Panel Mount 316-1116-ND 99.00 20-101-0541 


RabbitCore™ 4000/4100/4200 Series RoHS 


The Rabbit 4000 is fast, running at up to 60MHz, with compact code and direct software support for 16-bit 
memory devices. It operates at 3.3V I/O standard or can be set to 1.8V for lower power. The Rabbit 4000 
boasts 6 serial ports with IrDA, 40+ digital I/O, quadrature decoder, PWM outputs, pulse capture and 
measurement capabilities, battery-backable real-time clock, glueless memory and |/O interfacing and ultra- 
low power modes. 


The RCM4100 series is the first of the next generation core modules to take advantage of the new Rabbit 
4000 microprocessor. 


RCM4100 Features: * Rabbit 4000 microprocessor@ 58.98MHz (29.49MHz for 4110) * 512K Flash * 512K 
data SRAM (256K for 4110) * Program-Execution Fast SRAM: 512K (None for 4110) * 40 parallel I/O (29 
for 4100) * 6 high-speed, CMOS-compatible Ports * Ten 8-bit timers, one 10-bit timer and one 16-bit timer 
* Power: 125mA (typical) @ 3.3V (65mA (typical) @ 3.3V for 4110) * Board Size: 1.41” x 1.88” x 0.49” (36 
x 48 x 12mm) 


The RCM4200 RabbitCore modules are equipped with 10/100 Ethernet connectivity, combined with 
4Mbytes or 8Mbytes serial flash memory storage for intensive communication and data logging applications. 
At the heart of the RCM4200 is the Rabbit 4000 microprocessor which features a clock speed of up to 
58.98MHz. The rabbit 4000 boasts and additional 500+ new operational code instructions that increases the 
processing efficiency, from its predecessor the Rabbit 3000 The RCM4200 RabbitCore modules are easily 
interchangeable with other RCm4xxx based products due to electrical and functional compatibility. 
RCM4200 Features: * Rabbit 4000 microprocessor @ 58.98MHz (29.49MHz for 4210) * Spectrum spreader 
for reduced EMI ¢ Ethernet Port: 10/100Base-T, RJ-45, 3 LEDs * 512K (8-bit) SRAM and Flash ° Serial 
Flash Memory: 8Mbytes (4 Mbytes for 4210) * 25 paralled digital I/O (35 paralled digital for 4210) * A/D: 12 
bits * Up to 4 serial ports (up to 5 for 4210) * Real Time Clock * Ten 8-bit timers, one 10-bit timer and one 
16-bit timer * Watchdog/Supervisor * Power: 240mA (typical) @ 3.3V (200mA @ 3.3V for 4210) * Board 
Size: 1.84” x 2.42” x 0.84” (47 x 61 x 21mm) 


All Development Kits include a core module, a development board with prototyping are, 
Dynamic C 10 development system and complete documentation on CD-ROM, serial cable for 

programming and debugging, Getting Started manual and AC adapter (U.S./Canada only). 

Digi-Key Price Rabbit 

Description Part No. Each Part No. 
CPU RABBIT 4000 316-1078-ND 12.50 20-668-0024 
RCM4100 316-1121-ND 75.00 20-101-1105 
RCM4120 316-1122-ND 64.00 20-101-1154 
RCM4200 316-1124-ND 109.43 20-101-1131 
RCM4210 316-1125-ND 99.00 20-101-1132 
RCM4010 Development Kit 316-1077-ND 239.00 101-1114 
RCM4100 Development Kit 316-1123-ND 229.00 101-1157 
RCM4110 Development Kit 316-1076-ND 199.00 101-1101 
RCM4200 Development Kit 316-1126-ND 269.00 101-1155 


RabbitCore™ 3360/3365/3375 Series 


The RCM3360/RCM3365/RCM3375 modules present a new form of embedded flexibility with removable 
xD-Picture Cards™. Supporting on-board 16 MB NAND Flash as well as memory cards of up to 128 MB, 
this RabbitCore is ideal for large data applications requiring low-power operation. (xD-picture card socket 
only for 3375 Series) 


Features: 
* Powerful Rabbit 3000 microporcessor @ 44.2MHz ° Ethernet Port: 10/100Base-T, RJ-45, 3 LEDs ¢3.3V 


operation * 512K Flash/512K Program + 512K data SRAM ¢ 49 digital I/O and 5 serial ports * 52 digital I/O 
and 6 serial ports * Board Size: 1.85” x 2.73” x 0.86” (47 x 69 x 22mm) 


RabbitCore RCM3365 Development Kit 


Digi-Key Part No. 316-1074-ND (101-1053) Only $399.00 


The RCM3365 Development Kit includes RCM3365 microprocessor core module, development board 
with prototyping area, 2 CDs — Dynamic C and Dynamic FAT File System module — with complete 
product documentation on disk, 32MB xD-Picture Card™, Screwdriver and Ethernet Cable, serial 
cable for programming and debugging, Getting Started manual and AC adapter (U.S./Canada only). 


RabbitSys™ Development Kit 


Digi-Key Part No. 316-1130-ND (101-1088) Only $406.98 


Features: * Remote Firmware and Application Update Mechanism »* Remote Debugging and 
Monitoring Systems ¢ Software-Crash Recovery System * Enhanced Memory Protection Features 
¢ Event Handler and Corrective Action Operations * Console and Preloaded Device Drivers 

Jumpstart your evaluation and design efforts with a complete development kit, which includes 
RCM3365 RabbitSys Core Module, Prototyping Board, xD-Picture Card, Dynamic C 9.3x to support 
RabbitSys, RabbitSys CD, FAT File v.2.11, Cables and Accessories, Getting Started Manual and 
Power Supply (U.S./Canada only). 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3365 316-1111-ND 105.00 20-101-1051 
RCM3375 316-1112-ND 98.00 20-101-1055 


RabbitCore™ 3305/3310/3315 Series |@2e 


Features: ¢ 3.3V Operation »* Powerful Rabbit 3000A microprocessor * 512K Flash/512K SRAM *8 Mbyte 
Serial Flash for 3305 and 4 Mbyte for 3315 * 49 digital I/O * 5 Serial Ports 


Design Advantages: * Ready-Made Platforms for quick design to market * Compact size * Dynamic C® 
development environment for real-time developing and debugging * Fast performance for math, logic and I/O 


RabbitCore RCM3305 Development Kit 


Digi-Key Part No. 316-1129-ND (101-1069) Only $399.00 


The RCM3305 Development Kit includes RCM3305 microprocessor core module, development board 
with prototyping area, Dynamic C development system and complete documentation on CD-ROM, 
serial cable for programming and debugging, Getting Started manual and AC adapter (U.S./Canada only). 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3305 316-1113-ND 119.00 20-101-1067 
RCM3315 316-1114-ND 99.00 20-101-1068 


RabbitCore™ 3750 Series 


The RCM3750 RabbitCore mounts directly onto a user-designed motherboard using a single dual-row IDC 
header and can interface with all CMOS-compatible digital devices. Digital I/O (shared with serial ports), 
power and other signals are directly routed to the motherboard. Built-In low EMI features, including a clock 
spectrum spreader, practically eliminate EMI problems, which helps OEMs pass European CE and other 
regulatory RF emissions tests. 


Features: 


* Rabbit 3000 microprocessor at 22.1MHz *512K Flash and SRAM « 1MB Serial Flash * 33 digital I/O 
(31 configurable I/O and 2 fixed outputs) * Four 3.3V CMOS-compatible Serial Ports »* Real-Time Clock 
¢Ten 8-bit timers *Watchdog/Supervisor * 4 PWM output channels «Input: 4.75 ~ 5.25VDC, 175mA @ 
22.1MHz; 150mA @ 11.05MHz * Board Size: 2.95” x 1.20” x 0.89” (75 x 30 x 23mm) 


RabbitCore RCM3750 Development Kit 


Digi-Key Part No. 316-1117-ND (101-1049) Only $329.00 


The RCM3750 Development Kit includes RCM3750 microprocessor core module, development board 
with prototyping area, Dynamic C development system and complete documentation on CD-ROM, 
serial cable for programming and debugging, Getting Started manual and AC adapter (U.S./Canada only). 


Digi-Key Price Rabbit 
Description Part No. Each Part No. 
RCM3750 316-1110-ND 74.00 20-101-1028 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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The Precision Mixed-Signal microcontroller family combines high-precision analog data converters with a high-throughput 8051 CPU making them ideal for analog and compute-intensive 
applications. ADC resolutions range from 8 ~ 24 bits and CPU throughputs range from 20 ~ 100 MIPS. Other on-chip analog peripherals include DACs (resolutions to 12-bits), a voltage 
reference, comparators, a temperature sensor and oscillators. Digital peripherals include external memory interface, timers, PCA (programmable counter array) modules, and UART, SPI and 
SMBus serial ports. Features: » C8051F01x, C8051F12x, C8051F13x: Ext. Memory Interface, Temperature Sensor and VREF » C8051F02x and C8051F00x: Temperature Sensor and VREF 


’ C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs 


Precision Mixed-Signal Microcontrollers; Full-Featured MCUs 
SILICON LA BS with a Supercharged 8051 CPU 


© €8051F35x: Temperature Sensor, PGA, and VREF * C8051F064 and C8051F066: Ext. Memory, and VREF * C8051F065 and C8051F067: VREF 


ee RAM Shee Timers | PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 ADC2 DAC | Comp. | Other Osc. |(peak)| Package | PartNo. 1 25 100 | Part No. Part No 
teak | e448) 64 5 | 6 HB oe toes yee iat | — | 22% | 50 | 100-TaFP | 336-1061-1-ND* 2951 21.85 17.63 | c80siFi26R | caosiF1200K 
t2ek | e448] 64 g | 6* || earare ek pies anlar Pai | 2 | Te | 42% | 100 | 100-TOFP | 336-1081-1-ND+ 34.01 25.20 20.32 | c80siF122R | caosiF1200k 
12ek | e448] 32 5 | 6 SHB SPI Maen ate ait) 2 | Tet6 | 22% | 100 | 64-TOFP | 336-1082-1-ND 32.88 24.36 19.64 | c80siF123R | c8osiF1200K 
t2ek | e448] 32 5 | 6 | supa et ine — | ABBEY 2 | WxI6 | 2% | 100 | 64-TaFP | 936-1148-ND 18.27 15.75 12.20 | c80siri31 —_| c8051F1200K 
64k | e448 | 64 5 | 6 subir oe ee — | ARB YT | Wxt6 | 2% ] 100 | 100-TaFP | 336-1149-ND 1543 13.74 10.65 | c80s1F132 —_| ‘c8051F1200K 
64K | 4352 | 59 Bi], @ 'leanmie ee eee = _ 3 | oma | 22% | 25 | 100-TaFP | 336-1089-1-ND* 16.29 12.54 10.45 | c80s1ro64 —_| C8051FO64EK 
64K | 4352 | 32 5 5 SHB oe eto eed | <2 — | «20% | 25 | 64-TOFP | 336-1035-1-ND» 23.16 1667 13.23 | C8051F023R | c8051F020DK 
64k | 4352) 24 5 6 Sai aa eee = = 3 | pma | #2% | 25 | 64-TOFP | 336-1090-1-ND+ 1581 12.17 10.14 | caostFoes — | cs0s1Fos4eK 
32K | 4352) 24 5 6 Sibi oe 18et a — a 3 DMA | 42% | 25 | 64-TOFP | 336-1092-1-ND+ 1476 11.36 9.47 | ca0stFo67 —_—| C8051FOB4EK 
32k | 2304] 32 4 5 Siren eo = Pan) 2 — | 220% | 25 | 64-TOFP | 336-1030-1-ND+ 22.44 16.15 12.81 | C8051F015R | C8051FOOSDK 
32k | 2304] 16 4 5 Pee Bie — | Pal 2 — | 220% | 25 | 48-TOFP | 336-1031-1-ND« 22.08 15.89 12.61 | C8051F016R | C8051FOOSDK 
32k | 2304] 8 4 5 tite es eS | — | 220% | 25 | 32-LOFP | 336-1041-1-ND« 22.59 16.25 12.90 | C8051F007R | C8051FOOSDK 
32k | 2304] 8 4 5 Sa eal beg = | ae — | 220% | 25 | 32-LaFP | 336-1042-1-ND+ 21.84 15.71 12.47 | C8051F017R | C8051FOOSDK 
32k | 256 ] 32 4 5 Pee coy — | Pai) 2 — | 220% | 20 | 64-TOFP | 336-1000-1-ND+ 22.17 15.95 12.66 | C8051FO00R | C8051FOOSDK 
32k | 256] 32 4 5 Simonse iY — (Fan) 2 — | 220% | 20 | 64-TOFP | 336-1005-1-ND+ 20.76 14.94 11.85 | C8051F010R | C8051FOOSDK 
32k | 256] 16 4 5 Pen eee = Reh) 2 — | 220% | 20 | 48-TaFP | 336-1006-1-ND+ 20.37 14.66 11.63 | C8051F011R | C8051FOOSDK 
32k | 256 | 8 4 5 dina Gal ee — | Fae) 4 — | 220% | 20 | 32-LaFP | 336-1007-1-ND+ 1983 14.27 11.32 | caostrot2R | c8051F00SDK 
tsk | 1280] 16 4 5 Stine ely = = 2 — | 220% | 25 | 48-TarP | 336-1049-1-ND+ 17.46 1256 9.97 | ca0stFo19R | c8051FO0SDK 
sk | 768 | 17 a | ae | eee ae — [oe | 4 — | 22% | 50 | 28mup | 336-1085-1-ND» 742 5.75 4.76 | caosiF351R | c8051F350DK 
8k | 768 | 17 he | Bui] ee eis = [ieee | A — | 22% | 50 | 32-LorP | 336-1086-1-ND 641 5.17 4.28 | cgosiF352R | c8051F350DK 
8k | 768 | 17 a a ee — | 22% | 50 | 28mup | 336-1087-1-ND 538 4.34 3.59 | c80siF353R | C8051F350DK 
128K | 844g] 64 5 | 6 HiBiie Sel emi ere Pet) a | 16x16 | 52% | 100 | 100-TaFP | 336-1223-ND 24.98 20.25 17.55 | C8051F120-6a | C8051F120DK 
128k | 8448] 64 5 | 6 | supa eo ee eee eet) | 16x16 | 52% | 100 | 100-TaFP | 336-1226-ND 23.14 18.77 16.27 | C8051F122-Ga | C8051F120DK 
128K | 844g] 64 5 | 6 tiBin Se Cece he Poi es — | 22% | 50 | 100-TaFP | 336-1228-ND 21.90 17.76 15.40 | c8051F124-Ga | C8051F120DK 
128k | 8448] 64 5 | 6 | ctapuc spr te een ee — | 22% | 50 | 100-TaFP | 336-1230-ND 20.07 16.28 14.11 | c8051F126-Ga | C8051F120DK 
128k | e448] 64 5 | 6 sHIBi Se ane - = 2 | (xt6 | 2% | 100 | 100-TaFP | 336-1232-ND 17.87 14.49 12.56 | C8051F130-G0 | c80s1F1200K 
128k | 8448] 32 5 | 6 | capue spr tice pee eit) | 16x16 | 52% | 100 | 64-TOFP | 336-1225-ND 24.48 19.61 17.00 | c8051F121-Ga | C8051F120DK 
128K | 8448] 32 5 | 6 SHB SP Mee” ie eit) | 16x16 | 52% | 100 | 64-TOFP | 336-1227-ND 22.39 18.15 15.73 | C8051F123-Ga | C8051F120DK 
128K | 8448] 32 5 | 6 | ctapuc spr ee ee eae: — | 22% | 50 | 64-TaFP | 336-1229-ND 21.09 17.10 14,82 | c8051F125-6a | C8051F120DK 
128K | 844g] 32 5. | 06 sHiBiie Sel PaO pee eral) — | 22% | 50 | 64-ToFP | 336-1231-ND 1931 15.66 13.58 | C8051F127-¢a | c8051F120DK 
128k | e448] 32 5 | 6 | gtapuc spr nice — S 2 | (x6 | 0% | 100 | 64-TaFP | 336-1293-ND 1715 13.91 12.06 | c8051F131-Ga | c80s1F1200K 
64k | e448 | 64 5 | 6 ripe oe ee = = 2 | x6 | 2% | 100 | 100-TaFP | 336-1234-ND 14.97 12.14 10.52 | c8051F132-G0 | c80s1F1200K 
64k | e448] 32 8 | eam ees ee — = 2 | (x6 | 2% | 100 | 64-TaFP | 336-1235-ND 14.23 11.54 10.00 | c8051F133-G0 | c80s1F1200K 
64k | 4352] 64 5 | 5 tibiae Se terntiae ie Ve 8 — | 220% | 25 | 100-TaFP | 336-1199-ND 20.39 16.53 14,33 | C8051F020-6a | c8051FO20DK 
64K | 4352 | 64 s | 5 Sune cal bar ee eee vat) — | 220% | 25 | 100-TaFP | 336-1202-ND 16.22 13.16 11.41 | c8051F022-Ga | c80s1Fo200K 
64k | 4352 | 59 5 | 6 ean oe et a = — | 3 | pMa | 22% | 25 | 100-TaFP | 336-1218-ND 14.37 11.66 10.11 | c8051F064-Ga | c80s1Fo60DK 
64k | 4352 | 32 5 | 8 | cept soy eee een eda ee — | 220% | 25 | 64-TarP | 336-1201-ND 19.67 15.95 13.82 | c8051F021-Ga | c80s1Fo200K 
64k | 4352 | 32 5 | 5 Smee eal Pi pre ee: — | 220% | 25 | 64-TorP | 336-1203-ND 15.08 12.21 10.59 | c8051F023-G0 | csos1Fo200K 
64k | 4352 | 24 8 | 6. | wae sty ie = — | 3 | pMa | 22% | 25 | 64-TorP | 336-1220-ND 13.95 11.31 9.81 | C8051F065-Ga | c80s1Fo60DK 
32K | 4352 | 59 5 | 6 euinGes ae Orie — — | 3 | oma | 22% | 25 | 100-TaFP | 336-1221-ND 13.58 11.01 9.55 | c8051F066-Ga | c80s1Fos0DK 
32K | 4352 | 24 6 | 6 | came sb) eet ce = — | 3 | pMa | 22% | 25 | 64-TorP | 336-1222-ND 13.02 10.56 9.16 | c8051F067-Ga | c80s1Fo60DK 
32K | 2304] 32 4/5 Sima eal igi = Fah) 2 — | 220% | 25 | 64-TorP | 336-1187-ND 1519 12.32 10.68 | C8051F005-G0 | c80s1F005DK 
32K | 2304] 32 4 | 5 | gape spl ee = ree 2 — | 220% | 25 | 64-ToFP | 336-1194-ND 14.36 11.64 10.09 | c8051F015-G0 | c80s1Fo05DK 
32K | 2304) 16 4] 5 ae aia = Fae 8 — | 220% | 25 | 48-TorP | 336-1189-ND 14.80 12.00 10.40 | c8051F006-G0 | c80s1FO05DK 
32K | 2304] 16 4 | 8) lene bor Bee = |e) 2 — | 220% | 25 | 48-TorP | 336-1195-ND 1412 11.45 9.92 | c8051F016-Ga | c80s1F005DK 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs 


SILICON LAgs Precision Mixed-Signal Microcontrollers; Full-Featured MCUs with a Supercharged 8051 CPU (Ccont.) 
Flash Digital Development 
Mem. | RAM Port | Timers | PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
ytes) | (Bytes ins -Bit nis uses ‘omp. ther sc. | (pea ‘ackage | Part No. art No. art No. 
(Bytes) | (Bytes)| 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis | Bi ADC1 Apc2 | DAC | C oth Osc. |(peak)| Pack Part N 1 25 100 | PartN Part N 
32K 2304 8 4 5 ae inn =— ee 1 _ 420% 25 | 32-LQFP | 336-1190-ND 1445 11.72 10.16 | C8051F007-GQ | C8051F005DK 
32K 2304 8 4 5 Shea pie =- eat 1 _ 420% 25 | 32-LQFP | 336-1196-ND 13.97 11.33 9.82 | C8051F017-GQ | C8051FO05DK 
32K 256 32 4 5 Be nea = et 2 _ 420% 20 | 64-TOFP | 336-1184-ND 14.17 11.49 9.96 | C8051F000-GQ | C8051FO05DK 
32K 256 32 4 5 Be ea =_ et 2 _ 420% 20 | 64-TQFP | 336-1191-ND 13.28 10.77 9.34 | C8051F010-GQ | C8051F005DK 
32K 256 16 4 5 Sea ein eae = et 2 _ 420% 20 | 48-TQFP | 336-1185-ND 13.95 11.31 9.81 | C8051F001-GQ | C8051FOO5DK 
32k | 256 | 46 fo |b |g ithe, peu — | eet e — | 220% | 20 | 4a-TaFP | 336-1192-ND 13.02 10.56 9.16 | C8051F011-Ga | C8051FOOSDK 
32k | 256 | 8 A.) 8: | gates nee — (2a) 4 — | +20% | 20 | 32-LOFP | 336-1186-ND 1373 1113 9.65 | C8051F002-6a | C8051FO0SDK 
32k | 256 | 8 A) 25 agate, ines — (eer) 4 — | 420% | 20 | 32-LOFP | 336-1193-ND 12.67 10.28 8.91 | C8051F012-6a | C8051FOOSDK 
tek | 1536 | 15 2 | — | mee Separate) 1.5% | 25 | 28-0rN | 336-1296-5-ND 446 357 2.97 | ca0s1F326-em | c8051F326DK 
16k | 1536 | 15 2 | — | YSB20. ree | 21.5% | 25 | 28-0FN | 936-1297-5-ND 446 357 2.97 | ca0siF327-em | c8051F326DK 
tek | 1280 | 32 4 | 5 | gum Sp | iodkeoe | — — |} 2 — | 20% | 25 | 64-TaFP | 336-1197-ND 1158 9.39 8.14 | C8051F018-Ga | c8051FO0SDK 
16k | 1280} 21 4 | 5 | owpieapi [ate | — | 2 — | 22% | 25 | 24-0FN | 336-1281-5-ND 518 414 3.45 | cas1F316-em | c8051F310DK 
16K 1280 21 4 5 ee = = — 2 = 42% 25 24-QFN | 336-1282-5-ND 4.59 3.68 3.06 | C8051F317-GM ) C8051F310DK 
16K 1280 16 4 § ae cee = = 2 _ +20% 25 | 48-TQFP | 336-1198-ND 11.17 9.06 7.86 | C8051F019-GQ | C8051FOO5DK 
8K 768 17 4 3 Sink aa ee =- al 1 = 42% 50 | 32-LQFP | 336-1270-ND 9.02 7.22 6.02 | C8051F350-GQ | C8051F350DK 
8k | 768 17 4 3 Se aaa — oer 1 = 42% | 50 | 28-MLP | 336-1271-ND 740 5.93 4.94 | C8051F351-GM | C8051F350DK 
8k | 768 17 4 3 Se ae — oe 1 = 42% | 50 | 32-LOFP | 336-1272-ND 668 535 4.46 | C8051F352-GQ | C8051F350DK 
8K | 256 17 4 3 Siete ee — on 1 ne £2% | 50 | 28-MLP | 336-1273-ND 5.60 4.49 3.74 | C8051F353-GM | C8051F350DK 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. 
NEW! 8kB ISP Flash MCU Family 
The C8051F520A/530A family of devices are fully integrated, low power, mixed signal system-on-a-chip MCUs. With on-chip Power-On Reset Vpp monitor, Watchdog Timer and Clock oscillator, the C8051F520A/530A devices are truly 
Performance Specifications: standalone system-on-a-chip solutions. The Flash memory is byte writable and can be reprogrammed in-circuit, providing 
. ah ' : non-volatile data storage and also allowing field upgrades of the 8051 firmware. User software has complete control of all 
* High-speed pipelined 8051 -compatible microcontroller Core (up to 25MIPS) peripherals and may individually shut down any or all peripherals for power savings. 
« In-system, full-speed, non-intrusive debug interface (on-chip) yeoe ‘ . 5 ‘ 7 
* True 12-bit 200ksps ADC with analog multiplexer and up to 16 analog inputs The on-chip Silicon Laboratories 2-Wire (C2) Development Interface allows non-intrusive (uses no on-chip resources), full 
* Precision programmable 24.5 MHz internal oscillator that is +0.5% across voltage and temperature speed, in-circuit debugging using the production MCU installed in the final application. This debug logic supports inspection 
* Up to 7680 bytes of on-chip Flash memory , and modification of memory and registers, setting breakpoints, single stepping and run and halt commands. All analog and 
+ Enhanced UART and SPI serial interfaces implemented in hardware digital peripherals are fully functional while debugging using C2. The two C2 interface pins can be shared with user functions, 
+ LIN 2.0 peripheral (V2.0 and 1V.3 compatible, master and slave modes) allowing in-system programming and debugging without occupying package pins. 
¢ Three general purpose 16-Bit timers anes ee ' % ; 
* Programmable Counter/Timer Array (PCA) with three capture/compare modules and Watchdog Timer function Each device is specified for 1.8 ~ 5.25V operation (supply voltage can be up to 5.25V using on-chip regulator) over the 
* On-Chip Power-On Reset, Vop Monitor and Temperature Sensor automotive temperature range (-40 ~ 125°C). The F520A is available in the DFN10 (3 x 3mm) package. The F530A is available 
* On-Chip Voltage Comparator in the QFN20 (4 x 4mm) or the TSSOP20 package. 
Flash Digital Inter- Development 
Memory | RAM Port Timers | PCA Serial nal MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) |(Bytes)| 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 Comp. Other Osc. (peak) | Package | Part No. u 25 100 | Part No. Part No. 
LIN 2.0, SPI, 12-Bit, 6-Ch., i 
8K 256 6 3 3 UART 200ksps 1 VREG 40.5% 25 10-DFN | 336-1484-5-ND 3.78 3.03 2.52 | C8051F520A-IM | C8051F530ADK 
8K 256 16 3 3 nN Oar erm 1 VREG 40.5% 25 20-QFN | 336-1485-5-ND 455 3.64 3.03} C8051F530A-IM | C8051F530ADK 
LIN 2.0, SPI, | 12-Bit, 16-Ch., . San: - 
8K 256 16 3 3 UART 200ksps 1 VREG +0.5% 25 20-TSSOP | 336-1486-5-ND 4.70 3.77 3.14] C8051F530A-IT | C8051F530ADK 


NEW! Single/Dual Battery, 0.9 ~ 3.6V, 64kB/32kB, smaRTClock, 10-Bit ADC MCUs 


(8051F930x-X8051F92x devices are fully integrated mixed-signal System-in-a Chip MCUs. 


Performance Specifications: 
* Single/Dual Battery operation with in-chip dc-dc boost converter 


With on-chip Power-on Reset, Von monitor, Watchdog Timer and clock oscillator, the C8051F93x-C8051F92x devices are 
truly stand-alone System-on-a-chip solutions. The flash memory can be reprogrammed even in-circuit, providing non-volatile 
data storage and also allowing field upgrades of the 8051 firmware. User software has complete control of all peripherals and 
may individually shut down any or all peripherals for power savings. 


High-speed pipelined 8051-compatible microcontroller core (up to 25MIPS) 

* In-system, full-speed, non-intrusive debug interface (on-chip) 

True 10-Bit 300ksps 23-channel single-ended ADC with analog multiplexer 

* 6-Bit programmable Current Reference 

¢ Precision programmable 24.5 MHz internal oscillator with spread spectrum technology. 

¢ SMBus/I2C, Enhanced UART and two Enhanced SPI serial interface implemented in hardware 

* Programmable Counter/Timer Array (PCA) with three capture/compare modules and Watchdog Timer function 
* On-chip Power-On Reset, Vop Monitor and Temperature Sensor 


The on-chip Silicon Laboratories 2-Wire (C2) Development Interface allows non-intrusive (uses no on-chip resources), full 
speed, in-circuit debugging using the production MCU installed in the final application. This debug logic supports inspection 
and modification of memory and registers, setting breakpoints, single stepping and run and halt commands. All analog and 
digital peripherals are fully functional while debugging using C2. The two C2 interface pins can be shared with user functions, 
allowing in-system debugging without occupying package pins. 

Each device is specified for 0.9 ~ 1.8V or 1.8 ~ 3.6V operation over the industrial temperature range (-40 ~ 85°C). The port 


1/0 and RST pins are tolerant or input signals up to SV. The C8051F930/20 are available in 32pin QFN or LOFP packages and 
the C8051F931/21 are available in a 24-pin QFN package. 


Flash Digital Inter- Development 

Memory | RAM Port Timers | PCA Serial nal MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 

(Bytes) |(Bytes)| 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 Comp. Other Osc. (peak) | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Part No. 

64k | 4352 | 24 4 6 UART, EMIF, | 10-Bit, 28-Ch., | smaRTClock; upto23 | 5%, 25 | 32-LOFP |336-1466-ND 7.58 6.07 5.06 |/C8051F930-GQ | c8051F930DK 
12C, 2SPI 300ksps touch sense inputs 

64k | 4352} 24 4 g | UART.EMIF, | 10-Bit,23-Ch,, | 5 | smaRTClock; upto 23] 450, | 95 | 32-QFN | 336-1467-ND 6.39 5.12 4,26 |c8051F930-em | c8051F930DK 
12C, 2SPI 300ksps touch sense inputs 

64k | 4352} 16 4 6 UART, 126, | 10-Bit, 15-Ch, | 5 smaRTClock;upto15 | 459, | 25 | o4-QFN |336-1468-ND 572 4.58 3.81|C8051F931-4m | C8051F930DK 
2sPlI 300ksps touch sense inputs 

32k | 4352 | 24 4 g | UART.EMIF, | 10-Bit,23-Ch, | 5 | smaRTClock; upto 23) 450, | 95 | ‘32-LORP | 336-1469-ND 673 539 449|c8051F920-60 | c8051F930DK 
12C, 2SPI 300ksps touch sense inputs 

32k | 4352 | 24 4 6 UART, EMIF | 10-Bit, 28-Ch., | smaRTClock; upto23 | 5%, 25 | 32-QFN | 336-1470-ND 5.69 4.56  3.80|C8051F920-GM |8051F930DK 
12C, 2SPI 300ksps touch sense inputs 

32k | 4352 | 16 4 6 UART, PC, | 10-Bit, 15-Ch, | 5 smaRTClock; upto 1S | 5%, 25 | 24-QFN | 336-1471-ND 513 4.11 3.42/C8051F921-GM |c8051F930DK 
2SPI 300ksps touch sense inputs 

(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 617 
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C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs (cont) 


stiicon LABS USB Microcontrollers Integrated USB 2.0 Function Controller 
The USB Microcontroller family features an on-board universal serial bus (USB) 2.0 function controller with integrated _ serial interfaces. On-chip analog features include a multi-channel 10-bit ADC, voltage reference, oscillator, comparators and 
transceiver and on-chip clock recovery. No resistors, crystal, regulator, EEPROM or other external components are a temperature sensor. Available in a 32-pin LOFP or a 28-pin MLP (5x5mm), these devices provide a single-chip solution 
required. On-chip digital resources include a pipelined 25 MIPS, 8051 CPU with 16kB Flash and UART, SMBus and SPI for embedded USB applications. 
Flash Digital Development 
Mem. RAM Port Timers | PCA Serial Internal MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 Comp. Osc (peak) Package Part No. 1 25 100 Part No. Part No. 
64k | 5376 | 40 4 5 | tae apt a eonkete 2 | 215% | 48 | 48-TORP 336-1298-ND 1123 8.99 ~—7.49 | c8051F340-Ga | csostr340DK 
64k | 5376 | 25 4 5 | Uae sigus bee 2 | 215% | 48 32-LOFP 336-1300-ND jos9 8.72 7.26 | 8051F342-Ga | cs0s1r340DK 
64k | 5376 | 40 4 5 | naar tabi eaten 2 | 215% | 25 | 48-TORP 336-1302-ND jos9 8.72 7.26 | c805tF344-Ga | csos1r343DK 
64k | 5376 | 25 4 5 | Uae Sigus rate 2 | 215% | 25 32-LOFP 336-1304-ND 1033 8.27 6.89 | Ca0siF346-Ga | cs0s1r343DK 
32k | 3328 | 40 4 5 | suAny eMBus iO nkeie 2 | 215% | 48 | 48-TORP 336-1299-ND 10.01 8.01 6.68 | C8051F341-Ga | csostr340DK 
32x | 3328 | 25 4 S| Uaer Sik tka 2 | 215% | 48 32-LOFP 336-1301-ND 947 7.58 6.32 | C8051F343-Ga | c8051F343DK 
32k | 3328 | 40 4 5 | ane abi ie aankehe 2 | 215% | 25 | 48-TORP 336-1303-ND 947 7.58 6.32 | C8051F345-Ga | c8051F343DK 
32k | 3328 | 25 4 Bo Ga suai pate 2 | 215% | 25 32-LOFP 336-1305-ND 871 697 5.81 | C8051F347-Ga | c8051F347DK 
tek | 2304 | 25 4 5 Tr Bene 2 | 215% | 25 32-LOFP 336-1259-ND 781 6.25 5.21 | C8051F320-Ga | c8051F320DK 
tek | 2304 | 25 4 Sakasi meee 2 | 215% | 25 28-MLP 336-1261-ND 666 © 5.33 ~—«4.44 | C8051F321-GM | c8051F320DK 


General Purpose Microcontrollers Outstanding Value for Comprehensive MCUs 


The General Purpose Microcontroller family offers outstanding value and performance for embedded control applications. On-chip analog features include 32-channel, 8-bit ADC and two comparators. 
Each device features a 25MIPS pipelined 8051 CPU with 8kB Flash, UART and SPI serial interfaces, internal oscillator and Development tools are easy to use and come complete with all of the hardware and software needed to design complex 
Numerous digital 1/0 options electronics systems on a standard Windows PC. 


Flash Digital Development 
Mem. | RAM Port | Timers | Serial Internal MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
| (Bytes) | (Bytes)| 1/0 Pins | (16-Bit)| Buses ADC1 Comp. Osc (peak) | Package Part No. i 25 100 Part No. Part No. 
8K 256 22 3 UART, SPI | 8-Bit, 32-Ch. 100ksps 2 +20% 25 32-LQFP 336-1009-1-ND 5.03 3.62 2.87 (8051F221R (8051F226DK 
8K 256 22 3 UART, SPI _ 2 +20% 25 32-LQFP 336-1012-1-ND 4.80 3.46 2.74 C8051F231R €8051F226DK 


Small Form Factor Microcontrollers, High-Performance MCU in a Tiny Package 


The Small Form Factor family is optimized for space-constrained, low-power, low-cost applications in consumer, industrial, 
communications and automotive markets. Development is quick and easy due to low-cost, professional development tools 


and in system debug. Features: * C8051F311, C8051F300, C8051F302, C8051F31x: Temperature Sensor » C8051F330, 
C8051F332, and C8051T600: Temperature Sensor and VREF * C8051F36x: 16 x 16 MAC and Temperature Sensor 


Flash Digital Development 
Mem. RAM Port Timers | PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 DAC | Comp. Osc (peak) | Package Part No. 1 25) 100 Part No. Part No. 
UART, SPI, | 10-Bit, 17-Ch., ‘ ‘ ee 
8K 1280 25 4 5 SMBus 200ksps _— 2 42% 25 28-MLP 336-1152-ND 4.34 3.68 3.20 | C8051F313 €8051F310DK 
8K 256 8 3 3 Dene _ _ 1 +2% 25 11-MLP 336-1044-1-ND 3.56 2.55 2.04 €8051F301R C8051 F300DK 
8K 256 8 3 3 Sn =— — a 420% 25 11-MLP 336-1046-1-ND* 3.37 2.41 1.93 €8051F303R €8051F300DK 
4K 256 8 3 3 ven _ _ 1 420% 25 11-MLP 336-1063-1-ND* 3.01 2.15 1.72 €8051F304R €8051F300DK 
2K 256 8 3 3 Se _ — 1 420% 25 11-MLP 336-1064-1-ND 2.91 2.08 1.67 | C8051F305R C8051F300DK 
UART, SPI | 12-Bit, 8-Ch., | 12-Bit, , 7 mae : 
32K 2368 24 4 6 SMBus 200ksps 9-Ch. 2 42% 50 32-LQFP 336-1318-ND 8.71 6.97 5.81 €8051F410-GQ C8051F410DK 
UART, SPI | 12-Bit, 8-Ch., | 12-Bit, ‘5 , Taal y 
32K 2368 20 4 6 SMBus 200ksps 2-Ch. 2 42% 50 28-QFN 336-1309-ND 7.00 5.60 4.67 | C8051F411-GM €8051F410DK 
UART, | 10-Bit, 16-Ch., | 10-Bit, 7 y aot 
32K 1K 39 4 3 SMBus, SPI 200ksps 4-Ch. 2 +2% 100 48-TQFP 336-1407-ND 9.77 7.82 6.51 €8051F360-GQ C8051F360DK 
UART, | 10-Bit, 16-Ch., | 10-Bit, , 7 Cn ; 
32K 1K 27 4 3 SMBus, SPI 200ksps 1-Ch. 2 42% 100 32-LQFP 336-1408-ND 9.07 7.26 6.05 (8051F361-GQ C8051F360DK 
UART, | 10-Bit, 16-Ch., | 10-Bit, 7 . rae ‘ 
32K 1K 24 4 3 SMBus, SPI 200ksps 4-Ch. 2 42% 100 28-QFN 336-1409-5-ND 7.65 6.12 5.10 | C8051F362-GM C8051F360DK 
UART, SPI_| 12-Bit, 8-Ch., | 12-Bit, 7 ; war ; 
16K 2368 24 4 6 SMBus 200ksps 2-Ch. 2 42% 50 32-LQFP 336-1310-ND 7.88 6.30 §.25 €8051F412-GQ C8051F410DK 
UART, SPI | 12-Bit, 8-Ch., | 12-Bit, i ; oes ; 
16K 2368 20 4 6 SMBus 200ksps 2-Ch. 2 42% 50 28-QFN 336-1311-ND 6.50 5.21 4.34 | C8051F413-GM C8051F410DK 
UART, | 10-Bit, 21-Ch., . i ee 
16K 1280 29 4 5 SMBus, SPI 200ksps =— 2 +2% 25 32-LQFP 336-1252-ND 6.41 5.13 4.28 €8051F310-GQ €8051F310DK 
UART, | 10-Bit, 17-Ch., ; i TE ; 
16K 1280 25 4 5 SMBus, SPI 200ksps — 2 42% 25 28-MLP 336-1254-ND 5.74 4.59 3.83 (8051F311-GM €8051F310DK 
sk | 1280 | 32 a3 | —| Uae ae — | 2 | s20% | 25 | 4s-tarP |  336-1236-ND 594 476 3.96 | c805t206-Ga | c805ir206DK 
8K 1280 32 3 =— a ae — 2 +20% 25 48-TQFP 336-1240-ND 5.18 4.14 3.45 €8051F226-GQ €8051F226DK 
8K 1280 32 3 _ vale _ _ 2 +20% 25 48-TQFP 336-1244-ND 4.82 3.86 3.21 (8051F236-GQ €8051F226DK 
UART, | 10-Bit, 21-Ch., ° : ear : 
8K 1280 29 4 5 SMBus, SPI 200ksps — 2 +2% 25 32-LQFP 336-1255-ND 5.00 4.00 3.33 €8051F312-GQ €8051F310DK 
8K 1280 29 4 5 sina SP = — 2 42% 25 32-LQFP 336-1257-ND 4.21 3.37 2.81 (8051F314-GQ C8051F310DK 
UART, | 10-Bit, 17-Ch., ; F eer | 
8K 1280 25 4 5 SMBus, SPI 200ksps — 2 +2% 25 28-MLP 336-1256-ND 4.64 3.71 3.09 | C8051F313-GM €8051F310DK 
8K 1280 25 4 5 side Sit _ — 2 42% 25 28-MLP 336-1258-ND 3.92 3.14 2.61 (8051F315-GM €8051F310DK 
UART, | 10-Bit, 16-Ch., | 10-Bit, . r ae ; 
8K 768 17 4 3 SMBus, SPI 200ksps 4-Ch. 1 42% 25 20-MLP 336-1262-ND 477 3.82 3.18 €8051F330-GM €8051F330DK 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. (Continued) 


618 


(T083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


o 


C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs 


SILICON LABS | Small Form Factor Microcontrollers, High-Performance MCU in a Tiny Package (Cont) 
Flash Digital Development 
Mem. RAM Port Timers | PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 DAC | Comp. Osc (peak) | Package Part No. 1 25 100 Part No. Part No. 
8K 768 17 4 3 UART, 10-Bit, 16-Ch., | 10-Bit, | 2% 25 20-DIP 336-1263-ND 5.22 4.18 3.48 (8051F330-GP €8051F330DK 
SMBus, SPI 200ksps 1-Ch. ae i : ° 
8K 768 17 4 3 aoe — ad A 42% 25 20-QFN 336-1265-ND 4.28 3.42 2.85 (8051F331-GM €8051F330DK 
8K 256 32 3 = tea er ne — 2 420% 25 48-TQFP 336-1238-ND 4.91 3.93 3.27 | C8051F220-GQ C8051F226DK 
8K 256 32 3 = ae _ _— 2 420% 25 48-TOFP 336-1242-ND 4.61 3.69 3.08 €8051F230-GQ €8051F226DK 
8K 256 22 3 _ Meee nadie? = 2 +20% 25 32-LQFP 336-1239-ND 4.37 3.50 2.91 (8051F221-GQ (8051F226DK 
8K 256 22 3 _ reat _ — 2 +20% 25 32-LQFP 336-1243-ND 4.16 3.33 2.78 €8051F231-GQ €8051F226DK 
UART, 8-Bit, 8-Ch., 9 ; Saat ; 
8K 256 8 3 3 SMBus 500ksps — 1 42% 25 11-MLP 336-1245-ND 3.35 2.69 2.24 | C8051F300-GM C8051 F300DK 
8K 256 8 3 3 Se = _ 1 +2% 25 11-MLP 336-1247-ND 3.20 2.56 2.13 €8051F301-GM C8051F300DK 
UART, 8-Bit, 8-Ch., 5 ; Dan ; 
8K 256 8 3 3 SMBus 500ksps — a +20% 25 11-MLP 336-1248-ND 3.13 2.51 2.09 | C8051F302-GM €8051F300DK 
8K 256 8 3 3 Pea _ _— 1 +20% 25 11-MLP 336-1249-ND 3.02 2.42 2.01 €8051F303-GM €8051F300DK 
UART, | 10-Bit, 16-Ch., 5 : ae : 
4K 768 17 4 3 SMBus, SPI 200ksps — 1 42% 25 20-MLP 336-1266-ND 3.56 2.85 2.37 | C8051F332-GM €8051F330DK 
4K 768 17 4 3 site Soi = _ 1 42% 25 20-MLP 336-1267-ND 3.26 2.61 2.18 €8051F333-GM C8051F330DK 
4K 256 8 3 3 arnt — — | +20% 25 11-MLP 336-1250-ND 2.68 2.16 1.79 | C8051F304-GM €8051F300DK 
2K 768 17 4 3 UART, Toei 1GChy, | | +2% 25 20-MLP 336-1268-ND 3.02 2.42 2.01 (8051F334-GM €8051F330DK 
SPI 200ksps 
2K 768 17 4 3 uae aa _ — 1 42% 25 20-MLP 336-1269-ND 2.70 2.16 1.80 | C8051F335-GM €8051F330DK 
2K 256 8 3 3 Lee = _ 1 +20% 25 11-MLP 336-1251-ND 2.61 2.09 1.74 (8051F305-GM C8051F300DK 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. 


CAN Interface Microcontrollers — MCUs with Integrated CAN 2.0B Controller 


Each CAN MCU features a 25 MIPS pipelined 8051 CPU, an integrated CAN 2.0B controller, 64kB of Flash, 4kB of SRAM, external memory interface and numerous digital I/O options. Dual UARTs, SMBus and SPI serial interfaces and on-chip analog 
capabilities including ADC, DAC, voltage reference, internal oscillator and temperature sensor make these products an ideal solution for industrial control and automotive applications. Features: * Ext. Memory Interface, Temperature Sensor, VREF 


Flash Digital Development 
Mem. | RAM Port | Timers | PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 ADC2 DAC | Comp. | Other Osc | (peak) | Package | Part No. a 25 100 | Part No. Part No. 
CAN2.0B, | a. on aacp | aap a Zs 
eax | 4352 | 64 5 6 | 2uarTs, | OB Uh. | Be Bch ee 3 | AR) 9% | 25 | 100-TOFP | 396-1053-1-ND* 1886 1357 10.77 | c8051F042R | Ca051FO40DK 
SMBus, SPI Sps 500ksps | 2-Ch. PGA 
CAN2.0B, | a0 a0 aa, 
64K | 4352 | 64 5 6 | 2UARTs, | TBI 13-Ch | __ — | 3 | 28) 40% | 25 | t00-TaFP | 336-1156-ND 875 7.68 646 | C80siFo44 | _ca051FO4ODK 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.0B, | 46-pit, 2-Ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit 
64k | 4352 | 59 5 6 | Quarts, | TOFb 2 ch . BC. >|} 3 | pma | 22% | 25 | 100-ToFP | 336-1074-1-ND* 19.24 14.81 12.34 | c80siFos2R | c80siFO60DK 
SMBus, SPI sps 200ksps | 2-Ch. 
CAN2.0B, | 46-pit, 2-Ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit 
64k | 4352 | 24 5 6 | 2UARTs, hee evil >|} 3 | pma | 2% | 25 | 64-TaFP | 336-1073-1-ND* 20.60 15.85 13.21 | ca051Foe1R | C8051FO6ODK 
SMBus. SPI 1Msps 200ksps | 2-Ch. 
CAN2.08, | 46-it, 2-ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit 
64K | 4352 | 24 5 6 | 2UARTs, » 2-Ch. , 8-Ch. >| 3 | pma | 2% | 25 | 64-TaFP | 336-1075-1-ND* 1872 14.41 12.01 | c8osiFos3R | c80siFo60DK 
1Msps 200ksps | 2-Ch. 
SMBus, SPI 
CAN2.08, | 49-pit, 13-Ch. | 8-Bit, 8-Ch. | 12-Bit +60V 
64K | 4352 | 64 5 6 2UARTS ah | etic | ean | 3 | aa | 22% | 25 | 100-TaFP | 336-1204-ND 1452 11.78 10.21 | c8051Fo40-Ga | c8osiFo4oDK 
SMBus, SPI Sp BPS oi] seul 
CAN2.0B. | 49.pit, 13-ch. | 8-Bit, 8-Ch. | 12-Bit +60V 
64k | 4352 | 64 5 BOATS eae en | oe en ee] 3 | Sey | 22% | 25 | 100-ToFP | 336-1207-No 1247 10.11 8.7 | c8051F042-Ga | c80siFo40DK 
SMBus, SPI spe | e0Okeps: | 20, 
CAN2.0B, | aoa, aa, 
64k | 4352 | 64 5 6 | 2UARTs, | TBI 13Ch | __ — | 3 | 28%) 40% | 25 | 100-TaFP | 336-1209-nD 10.12 8.21 7.12 | c80siFo44-ca | c8osiFo4oDK 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.0B, | 46-git, 2-Ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit 
64K | 4352 | 59 5 6 | Quarts, | Fh 2 Ch Oe een a] 3 | DMA] 22% | 25 | 100-ToFP | 336-1213-ND 19.98 16.20 14.04 | c8os1Foso-Ga | c8osiFo60DK 
SMBus, SPI obs aul Rea 
CAN2.0B, | 46-pit, 2-Ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit 
64K | 4352 | 59 5 6 | 2UARTs, 2 Os oul | 3 | pma | 22% | 25 | 100-TOFP | 336-1216-ND 16.98 13.77 11.94 | c8051Fo62-Ga | c80siFo60DK 
SMBus, SPI 1Msps 200ksps | 2-Ch. 
CAN2.0B, | 49-pit, 13-ch. | 8-Bit, 8-Ch. | 12-Bit +60V 
64k | 4352] 32 5 6 UAT ee en | oe en ee] 3 | Sey | 22% | 25 | e4-raFP | 336-1206-NnD 13.97 11.33 9.82 | c8051F041-Ga | c80siFo40DK 
SMBus, SPI SPS.) S00KspS: 20. 
CAN2.0B. | 49.Bit, 13-Ch. | 8-Bit, 8-Ch. | 12-Bit +60V 
64k | 4352 | 32 5 6 | 2UARTs, 18 one i Srl | 3 2% | 25 | 64-TOFP | 336-1208-ND 11.95 9.69 8.40 | c8051F043-Ga | c80siFo40DK 
SMBus. SPI 100ksps 500ksps | 2-Ch. PGA 
CAN2-08, | 49-Bit, 13-Ch +60V 
64k | 4352] 32 5 6 | 2UARTs, Fe = | 3 22% | 25 | 64-TOFP | 336-1210-ND 958 7.77 6.74 | C8051F045-Ga | C8051FO40DK 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
CAN2.0B, | 46-git, 2-Ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit 
64K | 4352 | 24 5 6 | 2UARTS, | ei el ecn | 3 | DMA | 22% | 25 | 64-TaFP | 336-1215-ND 1817 14.73 12.77 | c80siFo61-Ga | c80si1Fo6oDK 
SMBus, SPI eps BPS: cris 
CAN2.08, | 46-it, 2-ch. | 10-Bit, 8-Ch. | 12-Bit 
64k | 4352 | 24 5 6 | 2UARTs, 2 2-Ch. , 8-Ch. | 3 | pma | 2% | 25 | 64-TOFP | 336-1217-ND 1652 13.40 11.61 | c8051Fo63-Ga | c80s1FO60DK 
SMBus. SPI 1Msps 200ksps | 2-Ch. 
CAN2.0B, | a0. a, 
32k | 4352 | 64 5 6 | 2UARTs, | 1BIE1SCh | __ — | 3 | 28) 42% | 25 | 100-ToFP | 336-1211-ND 951 7.71 6.69 | C8051F046-Ga | C8051FO40DK 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
CAN2-08, | 40-Bit, 13-Ch +60V 
32k | 4352] 32 5 6 | 2UARTs, a — | 3 42% | 25 | 64-ToFP | 336-1212-ND 10.82 8.66 7.22 | c80s1Fo47-Ga | c80siFo4oDK 
100ksps PGA 
SMBus, SPI 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. (Continued) 
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C8051F High Performance Mixed-Signal MCUs 


SILICON LABS CAN Interface Microcontrollers — MCUs with Integrated CAN 2.0B Controller (Cont.) 
Flash Digital Development 
Mem. | RAM Port | Timers | PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC1 ADC2 DAC | Comp. | Other Qsc | (peak) | Package | Part No. ‘ 25 100 | Part No. Part No. 
UART, | 10-Bit, 16-Ch. 10-Bit, 22% 
16KB | 768 | 17 4 3 lembus SPI|  200ksps — [Pat] 1 | — | tpg | 25 | 20-arN | 336-1429-5-no 5.24 4.20 3.50 | C8051F3a6-em | C8051F336DK 
UART, 22% 
16KB | 768 | 17 4 8 || ebus SPs = an — | 1 | — | fh | 25 | 2o-arn | 336-1428-5-np 4.46 357 297 | c8051F337-Gm | C8051F336DK 
UART, _ | 10-Bit, 16-Ch. 10-Bit, 22% 
16KB | 768 | 21 4 3 lembus SPI|  200ksps — [Patt 1 | — | tpg | 25 | 2aarn | 336-1427-5-no 5.33 427 3.56 | C8051F338-Gm | C8051F336DK 
UART, 22% a Te - 
16KB | 768 | 21 4 8 Sai Se = = — | 1 | — | 425 | 25 | 24arn | 936-1426-5-np 4.50 3.60 3.00 | C8051F339-em | C8051F336DK 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Please call Digi-Key for Tape and Reel Pricing. 
Automotive 
Flash Digital Development 
Mem. | RAM Port | Timers | PCA Serial Internal MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit) | Chnis Buses ADC Comp. Other Osc (peak) Package Part No. ‘] 25 100 Part No. Part No. 
LIN 2.0, | 12-Bit, 16-Ch. VREG. ; 20-0FN | 336-1342-ND 455. 364 3.03 | C8051F530-IM 
8K | 256 | 16 3 3 | spiUART | 200ksps 1 -40°¢ ~ 125°C | £0.9% 25 20-TSSOP_| 336-1343-ND 470 3.77 3.14 _| Ca0ste530-(r_| C8051F530DK 
12-Bit, 16-Ch. VREG. : 20-OQFN | 336-1392-ND 4483.59 2.99 | C8051F531-IM 
8K | 256 | 16 3 3 SPIUART | ““200ksps 1 -40°¢ ~ 125°C | *0.9% 25 20-TSSOP_| 336-1393-ND 459 3.68 3.06 | C80ste531-lT_| C8051F530DK 
sk | 256 | 6 3 3 | illo, | 12Bit eCh | VREG. 0.5% 25 10-0FN | 336-1341-ND 3.78 3.03 2.52 | c8051F520-IM | C8051F530DK 
SPI,UART | 200ksps -4oc ~125°C | #0-5% i AR : ; : 
sk | 256 | 6 3 3 | spl,uart | ‘Bit e-Ch. | “age Gomey | 10.5% 25 10-0FN | 336-1387-ND 3.58 287 239 | C8051F521-IM | C8051F530DK 
aa nn (ann Cn Cc ent G1, 1 Gl __ RRC RR 
LIN2.0, | 12-Bit, 16-Ch. VREG. : 20-FN | 306-1894-ND 42a 387 281 | 08051F53a-M 
4K | 256 | 16 3 3_| spi,UART | 200ksps 1 -40°C ~ 125%¢ | 205% 25 | 20-Tssop_| 336-1395-ND 446 357 2.97 | cg051F533-1T_| C8051F530DK 
12-Bit, 16-Ch. VREG. 20-QFN | 336-1396-ND 401 3.21 267 | C8051F534-IM 
4K | 256 | 16 3 3_| SPILUART |“ s00ksps 1 -40°C ~ 1250 | 205% 25 | _20-TssoP_| _336-1397-ND 425 341 2.84 | cg05iF534-iT_| C8051F530DK 
4k | 256 | 6 a | 3 | tlio, | 128i eCh | 4 a 10.5% 25 10-0FN | 996-1388-ND 331 265 221 | c8051r523-Im | C8051F530DK 
SPI,UART | 200ksps -40°C ~ 125°C 5% j : ; 
ax | 256 | 6 3 3 | spl,uant | ‘Bit 6-Ch. | “agit essen. | 20.5% 25 10-0FN | 336-1389-ND 3.13 251 2.09 | C8051F524-IM | C8051F530DK 
[IN2.0, | 12-Bit, 16-Ch. VREG. : 20-OFN | 336-1398-ND 363. 3.06. 2.55 | C8051F536-IM 
2k | 256 | 16 3 3 | spi,UART | 200ksps 1 40°C ~ 125% | 205% 25 | 20-TssoP_| 336-1399-ND 4.05 3.24 2.70 | cg051F536-IT_| C8051F530DK 
12-Bit, 16-Ch. VREG. : 20-QFN | 336-1400-ND 3.62 290 242 | C8051F537-IM 
2k | 256 | 16 3 3 SPIUART |“ s00ksps 1 -40°C ~125°¢ | 0.9% 25 20-TSSOP_| 336-1401-ND 3.85 3.08 2.57 | C8051F537-IT_| C8051F530DK 
2x | 256 | 6 3 g | iN0, | 12Bit 6Ch | | ree 0.5% 25 10-QFN | 336-1390-ND 293 234 1.95 | c8051F526-IM | C8051F530DK 
SPI,UART | 200ksps -40c ~125°¢ | 0.5% ; : : 
12-Bit, 6-Ch. VREG. : 
2x | 256 | 6 3 3. | SPLUART | Sogkspe 1 “ages 125°¢ | 20.5% 25 10-QFN | 336-1391-ND 275 220 1.83 | ca0str527-IM | C8051F530DK 


C8051T High Performance Mixed-Signal MCUs OTP 


C8051Tx devices are fully integrated mixed-signal System-on-a-t 


Performance Specifications: 


Chip MCUs. 


High-speed pipelined 8051-compatible microcontroller core (up to 25 MIPS) 


« In-system, full-speed, non-intrusive debug interface (on-chip) 


© C8051F31xISP Flash devices are available for quick in-system code development 


« Precision calibrated 24.5MHz internal oscillator 


*16kB (C8051T610/1/6/7), 8kKB (C8051T612/3/4/5, C8051T630/1 and C8051T600), 4kB (C8051T632/3) and 2kB 


(C8051T634/5) byte-programmable EPROM 


* SMBus/I2C, Enhanced UART and SPI serial interfaces implemented in hardware 


Four general-purpose 16-bit timers 


* Programmable Counter/Timer Array (PCA) with five capture/compare modules and Watchdog Timer function 


With on-chip Power-On Reset, Vpp monitor, Watchdog Timer and clock oscillator, the C8051T61x devices are truly stand- 
alone System-on-a-Chip solutions. User software has complete control of all peripherals and may individually shut down 
any or all peripherals for power savings. 


Code written for the C8051T61x family of processors will run on the C8051F31x family of Mixed-signal ISP Flash 
Microcontrollers, providing a quick, cost effective way to develop code without requiring special emulator circuitry. The 
(8051T61x processors include Silicon Laboratories’ 2-Wire C2 Debug and Programming interface, which allows non- 
intrusive (uses no on-chip resources), full speed, in-circuit debugging using the production MCU installed in the final 
application. This debug logic supports inspection of the memory, viewing and modification of special function registers, 
setting breakpoints, single stepping, run and halt commands. All analog and digital peripherals are fully functional while 
debugging using C2. The two C2 interface pins can be shared with user functions, allowing in-system debugging without 
occupying package pins. 


Each device is specified for 1.8 ~ 3.6 V operation over the industrial temperature range (C8051T61x: -45 ~ 85°C; 
€8051T63x/60x: -40°C ~ 85°C). An internal LDO is used to supply the processor core voltage at 1.8V. The Port 1/0 and 
RST pins are tolerant of input signals up to 5V. The C8051T61x are available in 32-pin LOFP, 28-pin QFN and 24-pin QFN 


© On-chip Power-On Reset, Vpp Monitor and Temperature Sensor packages. 
Flash Digital Development 
Mem. | RAM Port | Timers} PCA Serial Internal | MIPS Digi-Key Price Each Silicon Labs Kit 
(Bytes) | (Bytes) | 1/0 Pins | (16-Bit)| Chnis Buses ADC1 ADC2 DAC | Comp. | Other Osc |(peak)| Package | Part No. u 25 100 | Part No. Part No. 
UART | 10-Bit, 8-Ch., ; : ata : 
tek | 1280] 29 | 4 | 5 unin obi ”| — | — | 2 — | 22% | 25 | 32-LOFP | 336-1435-ND 497 3.98 3.32 | C8051T610-GQ | C8051F610DK 
UART | 10-Bit, 8-Ch., : ; eras ; 
tek | 1280] 2 | 4 | 5 eae Sotier’| — | — | 2 — | 22% | 25 | 28-0FN | 336-1436-5-ND 3.92 3.14 2.61 | C8051T611-GM | C8051F610DK 
UART | 10-Bit, 8-Ch., 5 ; WES ; 
tek | 1280] 2 | 4 | 5 Shin obi ”| — | — | 2 — | 22% | 25 | 24-0FN | 336-1437-5-ND 3.13 251 2.09 | C8051T616-GM | C8051F610DK 
tek | 12800] 2 | 4 | 5 ae = = eS 8 — | 22% | 25 | 24-0FN | 336-1438-5-ND 277 2.22 1.85 | C8051T617-GM | C8051F610DK 
UART | 10-Bit, 8-Ch. ¥ : os : 
sk | i280} 29 | 4 | 5 ane soir | — | — | 2 — | 22% | 25 | 32-LOFP | 336-1439-ND 387 3.10 2.58 | C8051T612-Ga | C8051F610DK 
UART | 10-Bit, 8-Ch., _ : es : 
sk | i280} 2 | 4 | 5 Rea ee | = | = 8 — | 22% | 25 | 28-0FN | 336-1440-5-ND 3.17 254 2.12 | C8051T613-GM | C8051F610DK 
sk | 1280} 29 | 4 | 5 a = a, [ices | 2 — | 22% | 25 | 32-LOFP | 336-1441-ND 3.42 274 2.28 | C8051T614-Ga | C8051F610DK 
sk | 1280} 2 | 4 | 5 ook = = eo — | 22% | 25 | 28-QFN | 336-1442-5-ND 281 2.25 1.88 | C8051T615-GM | C8051F610DK 
UART, SPI™, |10-Bit, 16-Ch., 10-Bit, vRec, |. ; eS : 
sk | 7 | i7 | 4 | 3 ie sobesps | — | ton’ | 1 | ‘tro’ | #2% | 25 | 20-0FN | 936-1458-5-ND MEW! 2.52 2.02 1.68 | C8051T630-GM | C8051T630DK 
ax | 768 | 17 | 4 | 3 | VARI SPI = — | — | 1 | YRS | som | 25) 20-0FN | 936-1459-5-ND NEW? 2.41 1.93 1.61 | C8051T631-GM | CB051TE30DK 
sk | 26 | 8 | 3 | 3 ae eh ele — | — | 4 | vrec | 22% | 25 | 11-aFN | 336-1402-5-ND 149 119 99 | c80s1Ts00-em | c80s1Te00Dk 
sk | 256 | 8 3 | 3 aoe ee || 1 | vrec | 22% | 25 | 14SoIc | 336-1403-5-ND 149 119 99 | c80s1Ts00-¢s | c8os1Te00Dk 
DART, SPI, |10-Bit, 16-Ch. 70-Bi, VREG, | >, ; Tee ; 
4x | 78 | 17 | 4 | 3 mr Sobrsps | — | ton | 1 | ‘tro’ | 22% | 25 | 20-0FN | 936-1460-5-ND MEW! — 2.00 1.61 1.34 | C8051T632-GM | cB051T630DK 
ax | 78 | 17 | 4 | 3 | VARI SPI = — | — | 1 | YRS | som | 25.) 20-0FN | 936-1461-5-ND MEW? © 1.94 1.55 1.29 | C8051T633-GM | CB051TES0DK 
UART, SPI, |10-Bit, 16-Ch., 70-Bit, VREG, | 5, ; Se ; 
2x | 78 | 17 | 4 | 3 ih sobesps | =~ | ton’ | 1 | ‘tro’ | 22% | 25 | 20-0FN | 996-1462-5-ND MEW! 1.71 1.37 1.14 | C8051T634-GM | cB051TE30DK 
ax | 768 | 17 | 4 | 3 | VARI SPI = — | — | 1 | MRS | som | 25.) 20-0FN |936-1463-5-ND NEW? 1.58 1.26 1.05 | C8051T635-GM | CB051TE30DK 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Microcontroller Development Tools 


SILICON LABS 
Development Kits: * Complete development/prototyping system * Prototyping/ Digi-Key Price Silicon Labs Digi-Key Price Silicon Labs 
demonstration board * In-system Flash programming « In-circuit debugging Part No. Each Part No. Part No. Each Part No. 
¢ MCU configuration wizard IDE: * Source code editor, project manager . Flash 336-1224-ND 99.00 €8051F120DK 336-1317-ND 29.00 C8051F411EK 
programmer * Supports full-speed, non-intrusive in-circuit debug logic 336-1237-ND 69.00 (8051F206DK 336-1344-ND 99.00 8051F530DK 
* Real-time breakpoints, source-level debug * Conditional memory watch 336-1241-ND 69.00 8051F226DK 336-1488-ND@ NEW! 99.00 (8051F530ADK 
points * Memory and register inspect/modify + Single-step and animated 336-1246-ND 69.00 C8051F300DK 336-1489-ND@ NEW! 35.00 €8051F530A-TB 
execution modes ¢ Variable watch window 336-1253-ND 69.00 C8051F310DK 336-1404-ND 99.00 C8051T600DK 
336-1260-ND 99.00 €8051F320DK 336-1405-ND 19.00 €8051T600SDB 
Digi-Key Price Silicon Labs 336-1306-ND 99.00 C8051F326DK 336-1406-ND 29.00 €8051T600QDB 
Part No. Each Part No. 336-1264-ND 69.00 C8051F330DK 336-1430-ND® 99.00 C8051F336DK 
336-1188-ND 69.00 C8051 F005DK 336-1307-ND 99.00 C8051F340DK 336-1443-ND® 129.00 C8051T610DK 
336-1200-ND 79.00 8051 F020DK 336-1083-ND 99.00 C8051F350DK 336-1464-ND@ NEW! 148.75 C8051T630DK 
336-1205-ND 179.00 C8051F040DK 336-1410-ND® 99.00 C8051F360DK 336-1465-ND@ NE! 43.75 €8051T630DB20 
336-1214-ND 179.00 C8051 FO60DK 336-1412-ND® 50.00 C8051F360-TB 336-1473-ND@ NEW! 99.00 C8051F930DK 
336-1219-ND 99.00 C8051 F064EK 336-1314-ND 99.00 C8051F410DK 336-1472-ND@ NEW! 61.25 €8051F930-TB 
Digi-Key Price Silicon Labs Digi-Key Price Silicon Labs 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
USB Debug Adapter 336-1782-ND 35.00 | DEBUGADPTR1-USB TootStck Adapter Program F310 336-1445-ND 69.00 | TOOLSTICK310PP 
Wireless Voie Transceiver Reference Design Kt | 886-1298 ND 22.00 |wl-transove-no | | 7odlsck Adapter Program F311 see Pomerat 
i] ‘el a 4 rf a iT = A 
Voice Recorder Reference Design Kit 336-1315-ND 49.00 | VOICE-RECORD-RD Tealetek Aaetiek PreeIEaoD Se END Soe ere ere tere 
ToolStick Base Adapter SebsIesoAND. 18.63 | TOOLSTICKBA ToolStick Adapter Program F321 336-1449-ND 69.00 | TOOLSTICK321PP 
ToolStick C8051F320/321 Daughter Card 336-1480-ND@ NEW! 10.50 | TOOLSTICK321DC ToolStick Adapter Program F326 336-1450-ND 69.00 | TOOLSTICK326PP 
ToolStick C8051F326/327 Daughter Card 336-1481-ND@ NEW! 10.50 | TOOLSTICK327DC ToolStick Adapter Program F330 336-1451-ND 69.00 | TOOLSTICK330PP 
ToolStick C8051F330 Daughter Card 336-1346-ND 10.50 | TOOLSTICK330DC ToolStick Adapter Program F340 336-1452-ND 69.00 | TOOLSTICK340PP 
ToolStick C8051F34x Daughter Card 336-1482-ND@ NEW! 10.50 | TOOLSTICK342DC ToolStick Adapter Program F360/363 336-1483-ND@ NEW! 68.75 | TOOLSTICK360PP 
ToolStick C8051F362 Daughter Card 336-1411-ND 10.50 | TOOLSTICK360DC ToolStick Ad Pi 9 F410 336-1453-ND 2 6900 | TOOLSTICK410PP 
ToolStick C8051F336 Daughter Card 336-1431-ND@ 10.50 | TOOLSTICK336DC OolotcK AGapler rogram : 
ToolStick C8051F530 Daughter Card 336-1487-ND@ NEW! 10.50 | TOOLSTICK530ADC ToolStick Adapter Program F411 336-1454-ND 89.00 | TOOLSTICK411PP 
ToolStick C8051F931 Daughter Card 336-1474-ND® NEW! 18.63 | TOOLSTICK931DC ToolStick Adapter Program F520 336-1455-ND 69.00 | TOOLSTIGK520PP 
University Starter Kit and Book 336-1432-ND 55.00 | MCUNIVERSITYKIT ToolStick Adapter Program F530MPP 336-1456-ND 69.00 | TOOLSTICK530MPP 
University ToolStick Starter Kit 336-1433-ND® 40.00 | TOOLSTICKUNISK ToolStick Adapter Program F530TPP 336-1457-ND 69.00 | TOOLSTICK530TPP 
University ToolStick Daughter Card 336-1434-ND 25.00 | TOOLSTICKUNIDC ToolStick Programming Platform F930 336-1477-ND@ NEW! 68.75 | TOOLSTICK930QPP 
ToolStick Debug Adapter 336-1347-ND 9.50 | TOOLSTICKDA ToolStick Programming Platform F930 336-1478-ND@® NEW! 68.75 | TOOLSTICK930MPP 
ToolStick Starter Kit 336-1348-ND 26.56 | TOOLSTICKSK ToolStick Programming Platform F931 336-1479-ND@ NEW! 68.75 | TOOLSTICK931PP 
ToolStick LIN Daughter Card 336-1383-ND 10.50 | TOOLSTICKLINDC Current Sensor Evaluation Board 10A 336-1425-ND@ 19.95 | SI85XX-EVB 
ToolStick Adapter Program F300 336-1444-ND 69.00 | TOOLSTICK300PP CAP TOUCH SENSE Start Kit 336-1475-ND@ NEW! 36.88 | CAPTOUCHSENSESK 
ROHS Compliant CAP TOUCH SENSE Daughter Card 336-1476-ND@ NEW! 20.00 | CAPTOUCHSENSEDC 


Microcontroller Reference Designs AC Current Sensors 


oe Digi-Key Price Silicon Labs The Si85xx products are undirectional AC current sensors available in full-scale ranges of 5,10 and 20A. Si85xx products 
Description Part No. Each Part No. are ideal upgrades for older current-sensing technologies offering size, performance and cost advantages over current 
Digital Compass Reference Design . 336-1165-ND 72.00 F350-COMPASS-RD transformers, Hall effect devices, DCR circuits and other approaches. The Si 85xx are extremely low loss, adding less 
Stepper Motor Reference Design . 336-1319-ND 119.00 STEPPER-MTR-RD than 1.3 mQ of series resistance and less than 2 nH series inductance in the sensing path at 25°C. Current-sensing 
USB Mass Storage Reference Desig' ; 336-1320-ND 99.00 USB-MSD-RD terminals are isolated from the other package pins to a maximum voltage of 1000 VDC. 
Jemparature Compensated Ric helerents Design Beet sae iene ia at ay Features: © Single-chip AC current sensor/conditioner * Leading-edge noise suppression eliminates need for leading-edge 
cleat Stefanie MOSIQM sexi siass ese aluevs : 7 blanking * “Ping-Pong” output version allows one Si85xx to replace low current transformers in full-bridge applications 
PoE with Voice Transmission Reference Design. 336-1326-ND 69.00 POE-VOICE-RD FAULT output helps safeguard operation * 1000 VDC isolation * Accurate to +5% of measurement « Large 2 Vpp output 
Sensorless BLDC Motor Reference Design 336-1329-ND 119.00 SLBLDC-MTR-RD pins signal at full scale * High-side or low-side current sensing * -40 ~ 125°C operating range (Si85x4/5/6) * Low cost 


° 12QFN package Applications: * Power supplies * Motor controls » Lighting equipment Industrial equipment 


SPI to 2c Bridge Out-Put | Current | Digi-Key Price Each Silicon Labs 
7 > Oe kei ‘ 7 : Description Mode (A) Part No. 1 25 100 | PartNo. 
A Single-chip SPI to I2C bridge and GPIO port expander that allows a SP! master to communicate as an |2C master device. TC AC Current Sensor Single 5 336-1413-5-ND 1.53 1.09 g4 | S18501-B-GM 
Features: IC AC Current Sensor Single 10 336-1414-5-ND 1.61 1.15 .88 | $18502-B-GM 
 4-wire SPI bus operates at frequencies up to 1MHz ° Fully functional 12C master transmit and receive operation * |2C IC AC Current Sensor Single 20 336-1415-5-ND 1.71 1.22 94 | $18503-B-GM 
data at frequencies configurable up to 400kHz * 255 byte data receive and transmit buffers ¢ Internal oscillator * 2.4 ~ 3.6 IC AC Current Sensor Single 5 336-1416-5-ND 1.61 1.15 .88 | S18504-B-IM 
volt operation * Active LOW interrupt output * 5 volt tolerant I/O pins * 8 general purpose 1/0 pins IC AC Current Sensor Single 10 336-1417-5-ND 1.69 1.20 .93 | $18505-B-IM 
IC AC Current Sensor Single 20 336-1418-5-ND_1.80 1.28 .99 | $18506-B-IM 
Digi-Key Price Each Silicon Labs IC AC Current Sensor Dual 5 336-1419-5-ND = 2.40 1.72 1.32 | $18511-B-GM 
Description Part No. ql 25 100 | Part No. IC AC Current Sensor Dual 10 336-1420-5-ND 2.52 1.80 1.39 | $18512-B-GM 
SPI-2C Bridge Device and GPIO Port Expander....... | 336-1324-ND® 3.20 256 2.13 | CP2120-GM i in cure Sensor Dual 20 | 336-1421-5-ND 2.69 1.92 1.48 | $18513-B-GM 
Evaluation Kit for CP2120 336-1325-ND 3000 —  — | cP2120EK urrent Sensor Dual 5 336-1422-5-ND 252 1.80 1.39 | SI8514-B-IM 
IC AC Current Sensor Dual 10 336-1423-5-ND = 2.65 1.89 1.46 | S18515-B-I 
@ RoHS Compliant IC AC Current Sensor Dual 20 | 336-1424-5-ND 283 2.02 1.55 | SI8516-BIM 


USB to UART Bridge 


The CP210x is a single-chip USB to UART bridge that converts data traffic between USB and UART formats. The chip and an integrated internal oscillator, eliminating external components generally required in USB applications. System 
includes a complete USB 2.0 full-speed function controller, bridge control logic and a UART interface with transmit/receive development is further simplified by the CP210xEK evaluation kit, which includes a complete USB to RS-232 evaluation 
buffers and modem handshake signals. The device also features on-board EEPROM, a voltage regulator, a USB transceiver board and royalty-free device drivers for PC and Macintosh platforms. 


EEPROM RAM Digital Port Serial Internal Digi-Key Price Silicon Labs 
(bytes) (bytes) 1/0 Pins Buses Osc. Other Package Part No. Each Part No. 

1024 1kB — UART to USB Bridge Yes Voltage Regulator host 1/0 28-QFN 336-1161-ND 29.00 CP2102EK 

1024 1kB 4 UART to USB Bridge Yes Voltage Regulator RS485, Split Vopio 28-QFN 336-1163-ND 29.00 CP2103EK 
USB UART 
2.0 Baud RX/TX Digi-Key Price Each 

(Mbps) EEPROM Clock Rates Buffer Package Part No. it 25 
12 512B Internal 300bps to 921.6kbps 512B 28-MLP (5mm x 5mm) 336-1162-ND@ 5.00 4.00 
12 1024B Internal 300bps to 921.6kbps 640B 28-MLP (5mm x 5mm) 336-1160-ND® 3.98 3.19 
12 10248 Internal 300bps to 1Mbits 576B / 640B 28-QFN (5mm x 5mm) 336-1164-ND® 5.36 4.29 
@ RoHS Compliant 


Ethernet Controllers 


The CP220x is a single-chip Ethernet controller containing an integrated IEEE 802.3-compliant Media Access Controller can be used as general purpose nonvolatile memory. The Flash is factory pre-programmed with a unique 48-bit MAC address 
(MAC), a 10 Base-T Physical Layer (PHY), and 8 kB of non-volatile Flash memory available in either a 28-pin QFN (5x 5mm), _ stored in the last six memory locations. Having the unique MAC address stored in the CP220x often removes the necessary 
or 48-pin TQFP (9 x 9mm) package. The on-chip Flash memory may be used to store user constants, web server content, or _ serialization step from the product manufacturing process of most embedded systems. 


Flash Parallel Parallel Host Auto- Pre-Programmed RAM Temperature Digi-Key Price Each Silicon Labs Development Kit 
(kB) Host Interface Interface Speed | Negotiation | MAC Address Size LEDs Range Package Part No. 1 25 Part No. Part No. 
8 | 8-bit Non-Multiplexed EMIF | 30 Mbps Yes Yes ee pets -40°C ~ 85°C foam sorinh 336-1312-ND@ 8.44 6.75 | CP2200-Ga ETHERNETDK 
8 |  8-bit Multiplexed EMIF 25 Mbps Yes Yes ea er -40°C ~ 85°C Gane 336-1313-ND@ 7.16 5.73 | CP2201-4M ETHERNETDK 
Evaluation Kittor GP220 Ti Ethermet Controllers ssiciencectecutichon is stccte sated sth Weinace nite tata ine acini ical eau dla ouhelnteee easels 336-1316-ND 30.00 _ CP2201EK = 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 621 


Wireline Products 
SILICON LABS 


ISOmodem® Embedded Modems 


Silicon Laboratories’ embedded modem solutions are most feature rich, compact and flexible 2400 baud relay, opto-isolators and 2-4 wire hybrid. 
modems on the market. Available in two 16-pin SOIC packages, the Si2401 and Si2400 embedded modem _ Features: * Simple AT command UART interface * Globally compliant line interface » Line-in-use and parallel 
solutions eliminate the need for a separate DSP data pump, modem controller, codec, isolation transformer, phone intrusion detection * Caller ID detection and decode 


Maximum System-Side Silicon Line-Side Silicon 
Data Voice Digi-Key Price Each Labs Digi-Key Price Each Labs 
Description Rate Codec Package Part No. il 25 Part No. Part No. 1 25 Part No. 
V.22bis Modem, Chipset 2400 bps No 16-SOIC 336-1095-ND® 25.02 24.11 $12401-FS = = _— a 
V.22bis Modem, Chipset 2400 bps Yes 16-SOIC. 336-1093-ND 28.14 26.36 $12400-KS 336-1094-ND 7.63 7.22 $13015-KS 
Digi-Key Price Silicon Labs 
Description Part No. Each Part No. 
Evaluation Board for the SI2400 with a UART Interface . 336-1166-ND 150.00 SI2400URT-EVB 
Evaluation Board for the SI2401 with a UART Interface 336-1167-ND 150.00 $12401FS10-EVB 
DTMF Decoder Kit 336-1283-ND 149.00 DTMFDECODER-RD 
Embedded Ethernet Development Kit. 336-1284-ND 119.00 ETHERNETDK 
Embedded Modem Development Kit. . 336-1285-ND 129.00 MODEMDK 
@ RoHS Compliant 
ProSLIC® 


Subscriber line interface circuit (SLIC), codec and battery generation functionality. Combined with Silicon 
Laboratories’ Si3201 linefeed integrated circuit, the Si3210 packs maximum performance and flexibility into a 
1.5 inch? footprint, making it the smallest single-channel telephony interface available. The integrated battery 
supply continuously adapts its output voltage to minimize power and enables the entire solution to be powered 


from a single 3.3V or 5V supply. Software configurable features include 5 REN internal ringing up to 90 
VPK, DTMF generation and decoding and a comprehensive set of telephony signaling capabilities for global 
operation with only one hardware solution. The Si3230 provides the same performance of the Si3201 without 
the integrated codec. 


Digi-Key Price Each Silicon Labs 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Single Channel SLIC Codec................ 0.0. ccc cc ec ee eee neces ee ee ene eeeneeee 336-1287-5-ND 8.10 6.84 5.51 $13215-B-FM 


Clock and Data Recovery ICs 


Features * Multi-rate operation: OC-3/12/48. STM-1/4/16, GbE and 2.7 Gbps » Low jitter generation; low power operation * DSPLL Technology eliminates external loop filter components 


Silicon Evaluation Board Silicon 
Digi-Key Price Each Labs Digi-Key Price Labs 
Description Package Part No. 1 25 Part No. Part No. Each Part No. 
OG-12/8; STM-4/1 SONET/SDH, 2:5V a ssiicassstsonsinnisoeiasdsaddndialadacpseanadanGananneennds 20-MLP. 336-1120-ND 24.69 24.03 $15010-BM = =| = 
OC-12/3, STM-4/1 SONET/SDH, with Limiting Amp, 3.3V ...............0: cc ceses eens ee eee eee 28-MLP. 336-1277-ND® 26.29 24.99 $15013-D-GM = = |= 
OC-48/12/3, STM-16/4/1 SONET/SDH, GbE, 2.7 Gbps, 2.5V............ 0.0 c ccc ee eee eee ee ee ee 20-MLP. 336-1128-ND 78.45 69.39 $15020-BM 336-1129-ND 500.00 | SI5020-EVB 
@ RoHS Compliant 
SiPHY® High-Speed Transceivers 
Features: ¢ Integrated limited amplifier, CDR, CMU, and MUX/DEMUX » Low jitter generation; <2.0 mUlIrms (typ OC-48) * Jitter attenuating CMU eliminates the external clean-up PLL 
Silicon 
Digi-Key Price Each Labs 
Description Package Part No. 1 25 Part No 
OC-48, STM-16 SONET/SDH Transceiver, 1:16 Deserializer and 16:1 Serializer ..................... 195-CBGA 336-1135-ND 196.46 174.22 S15100-F-BC. 
OC-48, STM-16 SONET/SDH Transceiver, 1:4 Deserializer and 4:1 Serializer . 99-CBGA 336-1181-ND 105.45 85.50 $15110-G-BC 
OC-48, STM-16 SONET/SDH Transceiver. . 195-CBGA 336-1308-ND 105.45 85.50 $15100-G-BC. 


Voice CODEC 
Features: ¢ Microphone Amplifier * Input Mixer * Headphone Driver * Handset Hybrid * Wide dynamic range in a small footprint * Minimizes external components 
Digi-Key Price Silicon Labs 
Description Package Part No. Each Part No. 
NOES: CODEC? siccisincanesituisienauewitsid eainaulesaad ae cauie Ses ea dang dase cauee eats 16-SOIC. 336-1382-ND 2.61 $13000-C-FS 


Power over Ethernet 


The Si3400 integrates an IEEE 802.3af compliant interface and complete power management solution for a Power over Ethernet (PoE) powered device (PD) application. The Si3400 converts the high voltage supplied over a 
10/100/1000BASE-T Ethernet cable into a regulated low voltage output supply. For applications that require more power than the 11W (max) capability of the Si3400, the Si3401 provides the same feature set as the Si3400 
but adds an increased hot swap switch current limit of 470mA (min.), versus the Si3400's 350mA (min.). The Si3401’s higher current limit enables it to support applications in the range of 14 to 16W. 


Current Output Power Digi-Key Price Each Silicon Labs 
Description Limit (mA) (Maximum) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
. 350 11W 20-QFN 336-1385-ND 3.52 3.49 2.39 $13400-E1-GM 
Integrated PD V/F with PWM Controller 470 14 ~ 16W 20-QFN 336-1384-ND 4.28 3.99 2.47 $13401-E1-GM 


Digital Power Solutions 
Digital Isolators 


Features: * Lowest power consumption: 12mA per channel at 100Mbps * Highest integration: 1/3 the size of opto-coupler solutions * Fastest 
throughput: 150 Mbps maximum ¢ Pin compatible with existing industry solutions * Temperature: -40°C ~ 125°C 


Number of Inputs Number of Inputs Maximum Data Digi-Key Price Each Silicon Labs 
VDD1 Side VDD2 Side Rate (Mbps) Package Part No. u 100 Part No. 
1 0 10 8-SOIC 336-1355-ND 2.77 2.22 1.85 $18410-B-IS 
150 336-1356-ND 3.89 3.12 2.60 $18410-C-IS 
2 0 10 8-SOIC 336-1358-ND 2.77 2.22 1.85 $18420-B-IS 
150 336-1359-ND 3.96 3.17 2.64 $18420-C-IS 
(Continued) 


622 to83) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Digital Power Solutions io) 
Digital Isolators (Cont. 
SILICON LABS 9 on 
Number of Inputs Number of Inputs Maximum Data Digi-Key Price Each Silicon Labs 
VDD1 Side VDD2 Side Rate (Mbps) Package Part No. ill 25) 100 Part No. 
1 1 1 8-SOIC 336-1360-ND 1.91 1.53 1.28 $18421-A-IS 
1 336-1363-ND 2.75 2.20 1.83 $18430-A-IS 
3 0 10 16-SOIC. 336-1364-ND 4.12 3.30 2.75 $18430-B-IS 
150 336-1365-ND 6.46 5.17 4.31 $18430-C-IS 
1 336-1366-ND 2.75 2.20 1.83 $18431-A-IS 
2 1 10 16-SOIC. 336-1367-ND 4.12 3.30 2.75 $18431-B-IS 
150 336-1368-ND 6.46 5.17 4.31 $18431-C-IS 
10 16-SOIC. 336-1327-ND 4.12 3.30 2.75 $18435-B-IS 
10 16-SOIC. 336-1328-ND 4.95 3.96 3.30 S$18445-B-IS 
1 336-1369-ND 3.42 2.74 2.28 $18440-A-IS 
4 _ 10 16-SOIC. 336-1370-ND 4.95 3.96 3.30 $18440-B-IS 
150 336-1371-ND 7.09 5.67 4.73 $18440-C-IS 
1 336-1372-ND 3.42 2.74 2.28 $18441-A-IS 
3 1 10 16-SOIC. 336-1373-ND 4.95 3.96 3.30 S$18441-B-IS 
150 336-1374-ND 7.09 5.67 4.73 $18441-C-IS 
1 336-1375-ND 3.42 2.74 2.28 $18442-A-IS 
2 2 10 16-SOIC. 336-1376-ND 4.95 3.96 3.30 $18442-B-IS 
150 336-1377-ND 7.09 5.67 4.73 $18442-C-IS 
Precision Clock ICs Features: ¢ Jitter generation less than .3psRMS (typical OC-192) * Forward and reverse FEC clock scaling * Selectable loop filter bandwidths 
Silicon Evaluation Board Silicon 
Digi-Key Price Each Labs Digi-Key Price | Labs 
Description Package Part No. 1 25 Part No. Part No. Each | Part No. 
Precision Clock Multiplier/Regenerator, 155MHz, 622MHZ ............... 00000 cscssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeennes 20-MLP 336-1139-ND 19.63 17.41 | S$15310-BM 336-1140-ND 350.00 | SI5310-EVB 
Pracision Clock Multiplier/Regenorator................:.s0scssesessossssseeneesenticnerertesenennesesasennnnenesseaene 20-MLP 336-1292-5-ND® 19.63 17.41 | SI5310-GM 336-1140-ND 350.00 | S15310-EVB 
SONET/SDH Clock Multiplier/Jitter Attenuator, 19MHz ~ 2.5GHz Output, G.709 FEC and 66/64 Scaling................. 63-CBGA 336-1274-ND® 89.15 75.93 | SI5321-G-BC | 336-1144-ND 350.00 | S15321-EVB 
SONET/SDH Clock Multiplier/Jitter Attenuator, Auto Hitless Switching, Four Outputs at 19 MHz, 155 MHz or 622 MHz | 99-CBGA 336-1280-ND 106.97 91.11 | SI5364-G-BC _— -—|-— 


@ RoHS Compliant 


Modems and Socket Radio 


COPELAND 
COMMUNICATIONS, INC. 


The World Modem II™ devices allow rapid implementation of a modem interface into numerous applications. 
Features: * Socket Modem™ compatible *3.3V operation * Compliant with global standards ¢ Caller ID, 
Call progress, and Fast Connect * Small footprint 1.045” x 2.54” * Standard and extended AT command set. 
The World Modem™ NET series modems provide a socket modem interface along with a simple internet 
interface with the AT Command set. Features: * Socket Modem Compatible * Compliant with global standards 
¢Up to 10 simultaneous TCP and UDP sockets and up to 2 server sockets. The World Modem Secure™ 


devices support SIA and other security protocols and has programmable GPIO. Features: * Socket Modem 
Compatible * Compliant with global standards ¢ Caller ID, Call progress, and Fast Connect. * Small footprint 
1.045” x 2.54” * Standard and Extended AT Command set. The Socket Radio™ allows rapid implementation 
of wireless modem capability to any application with data rates up to 33.6Kbaud. Features: « Socket Modem 
compatible »* 200’ (indoor) range *900MHz band * FCC 15.249 compliant * AT command set * Small 
footprint 1.045" x 2.54" * MMCX connector (CB Version) ¢ Integrated antenna (CA Version) 


Digi-Key Price Each Copeland 
Interface Description Voltage (V) Part No. il 50 Part No. 
World Modem II 
V.22bis, V.22, V.23 Serial Modem, 2400baud.......... 0.6... c cece cece cece eens eee ee ee eee ee eeeeneee 3.3 539-1000-ND 30.71 26.62 CC-24K2-CS 
V90, V.34, V.32bis Serial Modem, 56kbaud 3.3 539-1001-ND 42.12 36.51 CC-56K2-CS 
V90, V.34, V.32bis Serial Modem, 5V Compatible, 56kbaud. . 5.0 539-1006-ND 44.10 38.22 CC-56K2-CS5 
V.92, V.90, V.34, V.32bis Serial Modem, 5V Compatible, 56kbaud...................0ceccecee eee ee eens eens 5.0 539-1007-ND 49.19 42.63 CC-92K2-CS5 
V.92, V.90, V.34, V.32bis Serial Modem, SGkbaud ..............0ccccesseseassneaseseaseneaseteaseneaeeneaees 3.3 539-1008-ND 47.21 40.92 CC-92K2-CS 
World Modem NET — RoHS Compliant 
V.92, V.42, V.42bis Serial Modem 2400baud Internet-capable..................c0ccceeeeceeeecee ee eee 5.0 539-1011-ND 80.61 69.87 CC-2404K2N-CS5 
V.92, V.42, V.42bis Serial Modem 56kbaud Internet-capable . 5.0 539-1012-ND 87.06 75.46 CC-56K2N-CS5 
V.92, V.42, V.42bis Serial Modem 56kbaud Internet-capable . 3.3 539-1014-ND 92.31 80.01 CC-56K2N-CS 
V.92, V.42, V.42bis Serial Modem 56kbaud Internet-capable .................26:cccececeeeee essence eee 5.0 539-1013-ND 92.76 80.40 CC-93K2N-CS5 
V.21, V.22, V.22bis, V.23 Serial Modem Secure 5V Compatible, 2400baud ..................2.ceceeeee eee 5.0 539-1009-ND 35.91 31.13 CC-2401K2A-CS5 
V.21, V.22, V.22bis, V.23 Serial Modem Secure 2400baud 539-1010-ND 33.96 29.44 CC-2401K2A-CS 
33.6K Radio Modem 900MHz MMCX Connector..............20.0cecesceeeecee ee eeeeeeee 3.3 539-1003-ND 54.49 51.19 CC-900W-CB 
33.6K Radio Modem 900MHz with Antenna............6....6cececceeeeeee eens eens ee eee 3.3 539-1005-ND 72.92 68.51 CC-900W-CA 
Antenna — RoHS Compliant 
= 916MHz PCB Mount Antenna...............0.60cc eee ec ee eee eee eee ee eee ee eee ee eee = 539-1021-ND 5.57 4.83 CC-ANT923842 
Development Kits 
_ World Modem Secure Development Kit ................0 cece cece eee e ee cece ence eee eeee eee een eeeeeeneenee 539-1028-ND 150.00 _ CC-EVB-SECURE 
_ World Modem Net Development Kit 539-1029-ND 292.50 _ CC-EVB-56KNET 
= World Modem I] Development Kit. . 539-1002-ND 199.00 = CC-CC-EVB-56K 
— Socket Radio: DevelopMeNt Kits cs..0255.c.sscaecnitecsctenssacenetensenesseacediangsedanbianeneaaeaeregasis 539-1004-ND 399.00 _— CC-SR-EVAL 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Low Cost Development System 


Zoom™ Starter Development Kit 


Card Engine Application Development Kits reduce 
product development time by allowing software teams to 
immediately begin application development on platforms 
that transfer seamlessly to production. They provide: 
* Product-ready Card Engine platforms support final 


production » Production quality device drivers and 
bootloader * Support for Microsoft Windows CE and 


CE.NET, Linux embedded OS, VxWorks, ThreadX, and 


MC/OSII * Vast array of on-board hardware peripherals 
AMD Zoom Geode Evaluation Kit: * AMD Geode™ 
NX1500 @6W processor (NX1250 and NX1750 
available) * Fanless design » DIMM memory support 
for PC 2700 DDR DRAM up to 1 GB (256MB included) 


© SIS741CX Northbridge * SIS964 Southbridge *1 VGA, 1 TFT 
flat panel adapter (TFT support requires separate external circuitry) 


* Optional touch panel support *SIS900 compatible ethernet adapter (10/100base-TX) * Wake on LAN support 


*AC97 Audio controller interface (SIS7012 Compatible) * PCI 2.2 Expansion slot * Support for 6 USB 2.0 High 
Speed (480 Mbps) host connections » Winbond W83627 SuperlO Controller *1 parallel, 2 serial (1 DB9, 1 header 
on-board), System/CPU temperature/voltage monitor » ACPI 2.0 power management (support for S1, $3, and S5 


sleep states). Kit contents: Geode NX1500 SBC, 256 MB DDR DIMM, Heatsink, Development tools and software, 


Support documentation 


Marvell Zoom Starter Kit: « Standard peripheral connectors supporting: Ethernet, LCD, Audio In/Out, Serial, Compact 


Flash, USB Host, USB device » Power supply and adapters for UK, US, EU, Japan, serial cable » LogicLoader™ 
(bootloader/monitor) in executable format * GNU cross-development tools (compiler, linker, assembler, debugger) are 


included. Kit contents: Card Engine, Application Board, Ethernet cross-over cable, Serial cable, Power supply/adapter 


(Europe, Japan, UK, and US), QuickStart Guide, Logic Starter CD, EULA 


Intel: © The PXA270 Card Engine is a complete System on Module (SOM) that offers essential features for handheld 


and embedded networking applications * Use of custom baseboards makes the Card Engine the ideal foundation 
for OEMs developing handheld and compact products » Provides a common reference pin-out on its expansion 


connectors, which enables easy scalability to next generation microprocessor Card Engines when new functionality 


Digi-Key Price Logic Product Dev. 
Description Part No. Each Part No. 
Sharp 
Card Engine for LH79520 460-3464-ND® 264.67 CENGLH79520-10-403HCR-A 
Card Engine for LH7A400, with 16Mb NOR Flash 460-3459-ND 295.26 CENGLH7A400-10-503HC-B 
Zoom Starter Kit for LH7A404 460-1017-ND 399.00 SDK-LH7A404-11-6416 
Card Engine for LH7A404, with 16Mb NOR Flash 460-3465-ND@ 304.57 CENGLH7A404-11-503HCR-A 
Card Engine for LH7A404, with 32Mb NOR Flash 460-3467-ND® 348.46 CENGLH7A404-11-504HCR-B 
Zoom Starter Kit for LH7A404 460-3473-ND® 399.00 SDK-LH7A404-11-6416R 
Zoom Starter Kit for LH79524 460-3474-ND@ NEW! 438.90 SDK-LH79524-10-3216R-A 
AMD 
Geode™ LX800 System on Module (SOM) 460-3466-ND® 264.67 SOMLX800-11-000GCR-A 
Evaluation Kit Zoom Geode for NX1500 460-1030-ND 731.50 NX-DB1500S-EVAL-KT 
Evaluation Kit Zoom Geode for LX800 460-3468-ND® 847.21 LX-DB800D-EVAL-KIT 
Marvell — RoHS Compliant 
Zoom Starter Kit for PXA270 460-3472-ND 563.92 SDK-PXA270-520-10-6432R 
Renesas 
Zoom Starter Kit for SH7727 460-1026-ND 450.87 SDK-SH7727-20 
Zoom Starter Kit for SH7760 460-1027-ND 506.73 SDK-SH7760-10-6416 
NEW! Intel — RoHS Compliant NEW! 
Card Engine for PXA270 460-3475-ND 231.42 CENGPXA270-312-10-550ECR 
NEW! Freescale — RoHS Compliant NEW! 

Zoom Kit for PowerQuicc MPC8360 400MHz 460-3476-ND 457.52 COMMPC8360-10-1652LCR 
Zoom Kit for PowerQuicc MPC8360 667MHz 460-3477-ND 666.33 COMMPC8360E-10-2752FCR 
NEW! Texas Instruments — RoHS Compliant NEW! 

Zoom Starter Kit for OMAP3530 460-3478-ND 1050.70 TMDSMEVM3530-L 


or performance is required. 
Freescale: MPC8360 COM EXPRESS: ¢ Product-ready SOM with the Freescale PowerQUICC™ MPC8360 processor 


@ RoHS Compliant 


Sharp and Renesas Zoom Starter Development Kit Includes: » Card Engine (LH79520, LH79524, LH7A400, LH7A404, SH7727, SH7760) 
Application board * Standard peripheral connectors supporting: Ethernet, LCD, Audio In/Out, Serial, Compact Flash (Refer to Card Engine 
for support of peripherals) * Power supply and adapters for UK, US, EU, Japan * Serial cable *LogicLoader™ (bootloader/monitor) in 
executable format *BSPs available depending on Card Engine purchased »* GNU cross-development tools (compiler, linker, assembler, 


debugger) are included for Linux development systems 


Zoom™ Display Kit 


running at 400MHz or MPC8360E processor running at 667MHz * COM Express compact form factor 95mm x 95mm. 
x 14.5mm * Long product life-cycle * U-Boot bootloader installed in flash * Linux Board Support Packages (BSPs). 
Texas Instruments: OMAP 3 SOM-LV: « Product-ready System on Module with a Tl OMAP 3 processor running up to 
600MHz (SOM hardware supports OMAP3530, OMAP3525, OMAP3515, OMAP3503, and OMAP3430 processors) 
* Compact form factor - SOM-LV Type Ill (31mm x 76.2mm x 7.4mm) * Long product lifecycle » Microsoft 
Windows® Embedded CE 6.0 Board Support Packages (BSPs) * Open source Linux™ BSP. 


The Zoom Display Kits are ready to use LCD displays that can be immediately connected to the Zoom Application Development Kits. The display kits include: * Bezel * Backlight * 4 Wire Resistive Touch Panel * Cable Assemblies 


Sharp LCD Digi-Key Price | Logic Product Dev. Sharp Card Engine 
Description Part No. Part No. Each | Part No. Display Format LH79520 | LH79524 | LH75401 | LH7A400 | LH7A404 | SH7727 SH7760 
3.6” QVGA (320 x 240), Color TFT LQ03601DA01 460-3470-ND® 597.17 [LCD-3.6-QVGA-10R-A | QVGA (320 x 240) xX X xX xX X xX X 
6.4” VGA (640 x 480), Color TFT LQ64D343 460-3471-ND® 903.07 | LCD-6.4-VGA-10R VGA (640 x 480) xX X xX 
Freescale Display Cable LCDCABLE-FREESCALE-10| 460-1028-ND 79.80 |— _ 
@ RoHS Compliant 
SHARP 
MICROELECTRONICS BlueStreak MCU/SoC 


The 16/32 bit BlueStreak MCU/SoCs offer higher performance than ordinary 16-bit MCU utilizing the ARM7TDMI core with 
32KB of on-chip SRAM, color and grayscale LCD controller, plus three UARTs, SPI, CAN 2.0B, three 16-bit Counter/Timers, 
A/D Converter, Watchdog Timer and Low Voltage Detector, they are an excellent solution to speed-versus-cost concerns. 


Applications include GPS, PDA, Printers/Copiers, Security Control Panels, and White Goods. 


The 32-bit series of BlueStreak MCU/SoCs begins with the LH795x and LH754xx, which combine a 32-bit ARM7TDMI RISC. 


such 


as a DMA Controller, Serial and Parallel Interfaces, Infrared Support, Counter/Timers, Real Time Clock, Watchdog 


Timer, Pulse Width Modulators and an on-chip Phase Lock Loop. For more power, the LH7A40x SoCs build on this basic 
feature set with 80KB of SRAM, ARM9 cores and add highly-desired functionality like USB and MMC. With their high 


performance and integration, the 32-bit BlueStreak devices are a great choice as a basis for handheld devices like GPS, 


Games, PDAs, Pocket PCs, and Media Players. Features: * Operating Temperature: Industrial (-40°C ~ 85°C) * VCC: 1.8V 


core with 8KB Cache, MMU, color LCD controller, and 32KB SRAM. Also included are a number of essential peripherals * SPI: Yes * WDT: Yes * JTAG: Yes 
Memory GP Timer/ Clock 
Size RAM Vo Counters LCD Speed Digi-Key Price Sharp 
Bytes Pins UART CAN DMA USB Microwire 16-bit PWM ADC Controller (MHz) Package Part No. Each Part No. 
30K 76 3 2.0B 4-Channel — Yes 3 3 8-Ch, 10-Bit Y (Gray) 70 144-TQFP 425-1860-ND 15.93 LH75400NOM100C0 
86 3 (w/IrDA) — 4-Channel v2.0 Yes 3 3 10-Ch, 10-Bit Y (Color) 774 176-LQFP 425-1866-ND 20.38 LH79525NOM100A0 
60 3 (w/IrDA) a 10-Channel v2.0 Yes 3 2 i Y (Color) 200 256-CABGA 425-1867-ND 24.95 LH7A400NOE000B3A 
80K 64 3 (w/IrDA) = 12-Channel v2.0 Yes 3 2 10-Ch, 10-Bit Y (Color) 200 324-CABGA 425-1868-ND 35.15 LH7A404NOEOO0BOA 
64 3 (w/IrDA) = 12-Channel v2.0 Yes 3 4 9-Ch, 10-Bit Y (Color) 200 324-CABGA 425-2497-ND® 35.15 LH7A404NOFOOOB1A 
@ RoHS Compliant 


(Q stnsory 


VR Stamp™ Voice Recognition 
Module and Tool Kit 


Digi-Key Price Sensory 
Description Part No. Each Part No. 
VR Stamp Tool Kit VRKIT-ND 349.98 66-0110 
VR Stamp Module VRMOD-ND 39.95 66-0119 


VR Stamp Voice Recognition Module 

The VR Stamp is the first rapidly deployable speech module to use Sensory’s proprietary 
Quick T2SI™ (text to speaker independent) technology, which allows developers to create 
working recognition sets in minutes. Multiple languages are supported, making the VR 
Stamp useful for products virtually anywhere in the world. Based on Sensory’s RSC Family 
of microcontrollers, the VR Stamp is a completely modularized, production ready speech 
recognition system that allows products to speak and hear with minimal development time 
and low system cost. VR Stamp simplifies the integration of speech recognition into products 
by combining all key components into a small 40-pin DIP footprint module. A low-noise audio 
channel and standardized packaging allow rapid prototyping, less debugging and shorter 
time to market. The VR Stamp offer 24 1/0 lines, as well as connections for a power, ground, 
microphone, speaker and logic-level RS232 interface. 

Kit Contains: VR Stamp Tool Kit CD (FluentChip™ technology library, Quick T2SI Lite, Quick 
Synthesis 4, documentation, drivers and demos), Phyton C Compiler (60-day trial) CD and 
dongle, VR Stamp Programming Board, 2 VR Stamp Modules, 120V Power Supply, Speaker and USB Cable. 


QV400D™ Prototype Programming Kit for Winbond ChipCorder Devices 


System Overview: 

QV400D provides all the software and hardware functions needed to develop complex messaging systems using 
Winbond's ChipCorder family of analog recording devices. Utilizes standard Windows® .wav format as input 
(11.025KHz, 16-Bit mono format only). Project Software: QV400S™ is a software package designed to unify 
the interface between users and various speech development systems produced by Quadravox. It consists of one 
executable file, QV400S1.exe (for Windows 95 or later), several DLLs (one at least for each development system), 
several help files, and an initialization file, QV400S1.ini (Win95 or later). Programmer Hardware: The speech 
data created by the project software may be programmed into any Winbond ChipCorder device using the QV400D 
Programmer Board. Separate easy-to-use ZIF sockets are provided for the ISD1000-2500 and 1SD33000-4000 
devices. Power Supply: Output voltage: 9VDC; Current: 200mA minimum, 110V AC, 60Hz input Minimum System 
Requirements: QV400D will run on any PC operating under Windows '95 or '98 »* CPU Pentium 66MHz »* 8MB 
Ram (16MB and up preferred) © 1.5MB hard disk space * A 16-Bit sound card capable of 11.025KHz record and 
16-Bit, 44.1KHz stereo playback is also needed for data acquisition. 


Package Digi-Key Price Prototype Programming Kit for 
Type For Device Type Part No. Each winbond ehipeordet Devices 
it Contents: 
Socket Adapters for the QV400D +2 Floppy Disks containing all QV400D 
28/600 DIP | ISD5008P and ISD5116P QV400D-03A-ND 39.00 software and documentation (Help file) 
28/300 SOIC] |SD5008S and ISD5116S QV400D-03B-ND 39.00 1 Programmer Board with two empty 
28-Pin TSOP] ISD5008E and ISD5116E QV400D-03C-ND 39.00 ZIF sockets ; . 
28/300 SOIC] 1SD1100S, 1200S, 1400S and 2500S] QV400D-04-ND 39.00 +1 Audio Cable (6 ft. shielded, 1/8" stereo 
28/350 SOIC| ISD1100G and ISD2 5006 Qv4000-05-ND 39.00 | |, minbplig at hott ange) acne 
28/300 SOIC] 1$D33000S and 1SD4000S QV400D-06-ND 39.00 fomate pl ft bette wigiven 
28-Pin TSOP] 1SD33000E and |SD4000E QV400D-07-ND 39.00 ; 
= 1$D33000 OR 4000 Based Module | QV400D-08-ND 19.00 QV400D-ND «2.2.2.2... $249.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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winbond 
Single and Dual Channel 
Voiceband CODEC 


ISD1700 Series Evaluation Board 


This demo board allows the complete operation of the Winbond 117xx ChipCorder® IC controlled through the 
USB port of a PC. All the functions of the chip may be selected in real time to allow complete evaluation of this 
chip for an end application. The PC connects to the demo board using a standard USB cable. (Not included in 
the package) The demo board also works in stand alone mode (Push Button Mode) 

Kit Contents: * One Sample 1SD17150 * CD (with Applications Software and User's guide withdemo boards 
schematics) * Three AA batteries * An Eight Ohm Speaker 


Winbond's family of voice CODEC solutions Digi-Key Price | Winbond aa 5 
addresses the market requirements for voice-grade |Description| Package | Part No. Each | Part No. We Digi-Key Price 
Di Part Ni Each 
A/D and D/A conversion at the lowest possible cost. IC Voiceband escrlntion aruNu? ae! 
In order to digitize and reconstruct the cleanest voice 20-DIP_) Wé8t0IE-ND 279 | West0IE Demo Board 1SD-E51700-USB-PB-ND 270.00 
signals possible, the single channel and dual channel P i 
CODECs were designed to the recommendations of Single, 5V Pie HE a pi ne 
the industry G.712 filters specification and the p-Law & a z 4 
and A-Law G.711 companding specifications. single, afev| 220/P | WOBtTIE-ND 2.96 | We8ttIE ChipCorder ® Demo Boards 
+e A- zl i i ; 24-SSOP | W6811IR-ND 2.96 | W6811IR 

ane =o as oe ae, 20-SoP | W681511S-ND 2.94 | W681511S These Demo boards for the 1SD1600 and 1SD1700 families of ChipCorder devices demonstrate the 
a3 tai iy Din soveGun) an ical z et Single, 5V functionalities and voice quality of the ISD devices. The default settings for sampling frequency and output are 
according to ITU-T G.712 * Lowest power dissipation 20-SOP_| W681513S-ND 2.60 | W681513S 8kHz and PWM speaker outputs, respectively. Sampling frequency can be changed by replacing a resistor on 
in the industry in standby and powered modes | Dual,sv | 20-DIP_ | W682510E-ND 3.94 | W682510E the demo board. Kit Contents: * Demo Board * Users Manual 
¢ Four PCM Digital Interface Clock Formats - Short Evaluation Syst 
Frame Sync, Long FrameSync, IDL and GCI * Fully- waluallon Syelem Digi-Key Price 
Differential Analog Circuit Design for lowest noise | W6810 Series W6810ES-ND 15.00 | W6810ES Description Duration Part No. Each 
© On-Chip Precision Reference Voltage » Industrial W681310 Series W681310ES-ND 15.00 | W681310ES 1SD1600 Series 
Temperature Range: -40°C ~ 85°C W681512 Series W681512ES-ND 15.00 | W681512ES Demo Board for ISD1620 20 Sec. 116-COB20-ND 5.32 
Applications: * PABX/SOHO systems + ISDN Development Kits 1SD1700 Series 
cloner “dns cts <Ftnoecst yeiosen | wiioDeao uh [wonuox | | | PROENUDTRDITIO | GORE | ROOTED 2 
arenes Tigi e ae shoes Dial W682310 Series W682310DK-ND 106.40 | W682310DK Demo Board for 1$01730 30 Sec. 1SD-COB1730-ND 10.64 

W682510 Series W682510DK-ND 106.40 | W682510DK Demo Board for SD1760 60 Sec. \SD-COB1760-ND 10.64 
telephony systems 


Single-Chip Voice Record/PI 


General Description: 

Winbond’s patented ChipCorder® technology is a revolutionary multilevel 
technique to record and play back sound on a single-chip. The advanced 
technology provides natural sound reproduction, in a cost-effective device that 
retains stored messages in the event of power loss or battery replacement. The 
technology, based on a unique multilevel storage approach, stores multiple 
voltage levels into previously binary, two level EEPROM memory cells. Unlike 
traditional voice solutions whereby voice is digitized, the Winbond approach 
stores analog signals directly into single cells as one of over 250 levels. All 
ChipCorder products integrate the oscillator, microphone pre-amplifier, automatic 
gain control, anti-aliasing filter, smoothing filter, and speaker amplifier on-chip to 
achieve a complete “system on a chip.” Only a microphone, speaker, power 
source, and a few passive components are needed to implement a complete 
record/playback function. 


ISD1600B Series: Description: The |SD1600B Series ChipCorder is a single- 
message, single-chip, record/playback solution with selectable durations from 
6.6 to 40 seconds. With the ISD1600B device a minimum record/playback 
subsystem can be configured with a microphone, a speaker or buzzer, several 
passive components, two push buttons, and a power source. Features: 2.4 ~ 5.5 
operating voltage. Sample frequency 4KHz ~ 12KHz controlled by external resistor. 


ayback Devices 


1SD2500 Series: Description: The 1SD2500 family offers improvement in 
speech length up to a maximum of 90 seconds. This extends the single-chip 
voice solution to industrial and high-end consumer applications. This family 
offers sound capability for new applications such as cellular phones, answering 
machines, voice-response faxes, copy machines and industrial applications 
where voice prompting provides product differentiation for equipment and 
manufacturers. Features: *5 volt operating range » Fully addressable to handle 
multiple messages » Directly cascadable for longer durations »* Automatic 
power-down (push-button mode) 


ISD400X Series: Description: The 1SD4000 series provides high-quality, 3 
volt, single-chip record/playback solutions for 2 to 4 minutes (ISD4002), 4 to 
8 minutes (ISD4003), and 8 to 16 minutes (ISD4004) messaging applications. 
These CMOS-based devices include an on-chip oscillator, anti-aliasing filter, 
smoothing filter, AutoMute™ feature, audio amplifier, and high density, multilevel 
Flash storage array. Features: * Single +3 volt supply * Low-power consumption 
« AutoMute feature to provide background noise attenuation Fully addressable 
to handle multiple messages » On-chip clock source * Microcontroller SPI or 
Microwire™ Serial Interface 


ISD5008 Series: Description: The ISD5008 device is designed for use in 


a microprocessor- or microcontroller-based system. Address, control, and 
duration selection are accomplished through a Serial Peripheral Interface (SPI) 


or Microwire Serial Interface to minimize pin count. Recordings are stored in 
on-chip nonvolatile memory cells, providing zero-power message storage. Voice 
and audio signals are stored directly into solid-state memory in their natural, 
uncompressed form, providing superior quality voice and music reproduction. 
Features:  Fully-integrated solution * Low-power consumption » Single +3 
volt supply * Enhanced voice features * Easy-to-use and control * High quality 
solution 


1SD5116 Series: Description: The 1SD5116 ChipCorder Product provides high 
quality, fully integrated, single-chip Record/Playback solutions for 8-16 minute 
messaging applications that are ideal for use in cellular phones, automotive 
communications, GPS/navigation systems and other portable products. Features: 
Fully-integrated solution: * Single-chip voice record/playback solution * Low- 
power consumption supports 2.0V and 3.0V interface logic » Enhanced voice 
features » Digital memory features up to 4 MB Easy-to-use and control * High 
quality voice and music reproduction 


1SD1700 Series: Description: The ISD1700 series allows durations of up to 480 
seconds (dependant on sample rate). Because of an integrated trigger and SPI 
interfaces this series can operate in stand-alone or embedded mode. Features: 
2.4 ~ 5.5 operating voltage. Sample frequency 4KHz ~ 12KHz controlled by 
external resistor 


Input Input 
Sample Sample 
Rate Digi-Key Price Each Winbond Rate Digi-Key Price Each Winbond 
Duration | Interface (KHZ) Pkg. _|Part No. 1 10 25 | Part No. Duration | Interface (KHZ) Pkg. _|Part No. il 10 25 | Part No. 
10Sec. | Pushbutton | 8.0 | 16-SOIC |ISD1610BSY-ND@ 4.41 3.60 2.88 |ISD1610BSY 450 Sec. Wien g4 | 28-S0lc jisb4002-150S-ND 10.90 8.90 7.12 |ISD4002-150S 
icrowire és % - s & 
12Sec. | Pushbutton | 8.0 | 16-SOIC |ISD1612BSY-ND@ 4.78 3.90 3.12]ISD1612BSY 28-78 0P eee UEnY LOO SI ISDIOEISOE 
aul SPI/ 28-DIP |SD4002-180PY-ND 10.90 890 7.12|ISD4002-180PY 
16Sec. | Pushbutton | 8.0 | 16-SOIC |ISD1616BSY-ND@ 5.34 4.36 3.49 |ISD1616BSY "| microwire | 53 — | 98 cai¢ |igp4002-1808-ND 4000 880° -7-42-(IsD40024605 
20 Sec. | Pushbutton 8.0 16-SOIC |ISD1620BSY-ND@ 5.86 4.78 3.83 |ISD1620BSY 28-DIP |ISD4003-04MPY-ND® 13.38 10.92 8.74|ISD4003-04MPY 
‘ian , 28-TSOP |ISD1740EY-ND@ 7.20 5.76 4.61|ISD1740EY 4 Min. ‘Mic ties 8.0 28-SOIC |ISD4003-04MSY-ND® 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-04MSY 
ushbutton, % = A! | 
40Sec. |" spi 8.0 | 28-DIP |ISD1740PY-ND@ 7.20 5.76 4.61 |ISD1740PY 28-TSOP |[SDSQDS AMEND 1838) 0908.74 |ISD8008 DAME 
oa-soic NeUIPIGe Tne 00, 676 -aeuilisoiza08Y aa wine aa 28-DIP_|1SD4003-05MP-ND 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-05MP 
icrowire 28-TSOP }ISD4003-05ME-ND 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-05ME 
50 Sec. ee 8.0 aaa MS ALK? GSEs SBME: SEE SDIIIEY. 6Min. |SP\/Microwire] 5.3 _| 28-SOIC |1SD4003-06MS-ND 13.38 10.92 _8.74|1SD4003-06MS 
26-DIP (SUUECRN NES, fen 8.02. BE ISDATSORY. 28-DIP_ | IsD4003-08MP-ND 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-08MP 
icatea) 28-TSOP |ISD1760EY-ND® 7.74 6.32 5.06 |ISD1760EY 8 Min. ices 4.0 | 28-Solc }ISD4003-08MS-ND 13.38 10.92 8.74 |ISD4003-08Ms 
‘ushbutton, 
1 Min. SPI 8.0 28-DIP |ISD1760PY-ND@ 7.74 6.32 5.06 |ISD1760PY 28-TSOP |ISD4003-08ME-ND 13.38 10.92 8.74 |1SD4003-08ME 
28-SOIC |ISD1760SY-ND@ 7.74 632 5.06/ISD1760SY spl 28-DIP |1SD4004-08MPY-ND® 19.18 15.66 12.53 /1SD4004-08MPY 
8Min. | sicrowi 8.0 | 28-SOIC |1SD4004-08MSY-ND® 1918 15.66 12.53 |ISD4004-o8msy 
28-TSOP |ISD1790EY-ND 916 7.48 5.99 |ISD1790EY I) Microwire 
Pushbutton/ 28-TSOP }ISD4004-08MEY-ND@ 1918 15.66 12.53 |ISD4004-o8MEY 
90 Sec. Spi 8.0 28-DIP |ISD1790PY-ND@ 916 7.48 5.99 |ISD1790PY pe-pip Nenzouaeontasin 40:18. 4668 4968 lisndood-doule 
26-S0IC |ISDUIS NDS, B16) G80) 78.99) ISDA 7908Y. 10Min. | yicrine | 64 — | 28-TSOP |IsD4004-10ME-ND 1918 15.66 12.53 |ISD4004-10ME 
o Min, |Pushbuton/| | 28-S0IC |ISD17120PY-ND® 10.08 8.06 6.45 |ISD17120PY 28-TSOP }ISD4004-10MEY-ND® 1918 15.66 12.53 |ISD4004-10MEY 
i SPI . 28-DIP_ |ISD17120SY-ND@ 10.08 8.06 6.45 |ISD17120SY tomin, | SPU. 53 28-DIP_ |1SD4004-12MP-ND 19.18 15.66 12.53 |1SD4004-12MP 
pushniitan! Microwire 28-TSOP }ISD4004-12ME-ND 1918 15.66 12.53 |ISD4004-12ME 
150 Sec. |") 8.0 28-DIP |ISD17150PY-ND® 10.56 8.62 6.90 |ISD17150PY i 28-piP |1sp4004-16MPY-NDe 19.18 15.66 12.53 lISD4004-16MPY 
16Min. | jicrowire | 4-0 | 28-SOIC |ISD4004-16MSY-ND@ 1918 15.66 12.53 |ISD4004-16MSY 
Pashbutiony coal SI2HUUL IMENT 2 Tel 9.48. 7.59) ISD17180EY 28-TSOP |1SD4004-16ME-ND 19.18 15.66 12.53 |ISD4004-16ME 
3 Min. SPI 8.0 | 28-SOIC |ISD17180PY-ND® 11.61 9.48 7.59 |ISD17180PY ai SPV joao | 2801 {is0s008P-no 1725 14.08 11.27 |ISD5008P 
lm In. . A 0-3. 
28-DIP |ISD17180SY-ND® 11.61 9.48 7.59 |ISD17180SY Microwire 28-TSOP }ISD5008E-ND 16.56 13.52 10.82 |ISD5008E 
4Min, | Pushbutton’) go 28-DIP ||SD17240PY-ND@ 13.28 10.62 8.50 |ISD17240PY 8-16 Min rc 40-00 | 27 DIP | SBonIbEYeNDS: 20.10 16.08 12.87 )ISD5116PY 
SPI 28-Solc |IsD17240SY-ND@ 13.28 10.62 8.50|IsD17240SY 28-SOIG |ISDSTI6SY:ND® 20.10 16.08 12.87 |ISD5116SY 
28-DIP |ISD4002-120PY-ND® 10.90 8.90 7.12] ISD4002-120PY 4 Min. | pushbutton’ i 28-DIP_|1SD4002-240PY-ND 10.90 890 7.12|ISD4002-240PY 
/ A 
i Past 7 -1208Y- SPI 
2Min. | jicrowire | 80 | 28-SOIC |1SD4002-120SY-ND® 10.90 8.90 7.12 |ISD4002-1208Y | aa aap NevecneRanny Saige aod aie iesoGary 
28-TSOP |1SD4002-120E-ND 10.90 8.90 7.12|ISD4002-120E : 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Package 


Rev. D/BS1-IC 


PCB with Proto / 14-pin SIP 


BS2-IC 
24-pin DIP 


BASIC Stamp® Modules 


BS2e-IC 
24-pin DIP 


BS2sx-IC 
24-pin DIP 


BS2p24-IC 
24-pin DIP 


BS2p40-IC 
40-pin DIP 


Javelin Stamp 
24-pin DIP 


2.5" x 1.5" x.5"/ 


Package Size (L x W x H) 1.4” x06" x01" 


1.2” x 0.6" x 0.4” 


1.2” x 0.6" x 0.4" 


1.2” x 0.6" x 0.4” 


1.2” x 0.6" x 0.4" 


2.1" x 0.6" x 0.4" 


1.24” x 0.6" x 0.45" 


°C ~ 70°C 


TT * 
Environment (32°F ~ 158°F) ** 


0% ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) ** 


0°C ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


0°C ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


0°C ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


0°C ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


0°C ~ 70°C 
(32°F ~ 158°F) 


Microcontroller Microchip PIC16C56c 


Microchip PIC16C57c 


Scenix SX28AC 


Scenix SX28AC 


Scenix SX48AC 


Scenix SX48AC 


Ubicom SX48AC 


Processor Speed 4MHz 


20MHz 


20MHz 


50MHz 


20MHz Turbo 


20MHz Turbo 


25MHz Turbo 


Program Execution Speed ~ 2,000 Instruct. / Sec. 


~ 4,000 Instruct. / Sec. 


~ 4,000 Instruct. / Sec. 


~ 10,000 Instruct. / Sec. 


~ 12,000 Instruct. / Sec. 


~ 12,000 Instruct. / Sec. 


~ 8,500 Instruct./ Sec. 


16 Bytes 


RAM Size (2 1/0, 14 Variable) 


32 Bytes 
(6 1/0, 26 Variable) 


32 Bytes 
(6 1/0, 26 Variable) 


32 Bytes 
(6 1/0, 26 Variable) 


38 Bytes 
(12 1/0, 26 Variable) 


38 Bytes 
(12 1/0, 26 Variable) 


32,768 Bytes 


Scratch Pad RAM N/A 


N/A 


64 Bytes 


64 Bytes 


128 Bytes 


128 Bytes 


N/A 


EEPROM (Program) Size 


256 Bytes, ~ 80 instruct. 


2K Bytes, ~ 500 Instruct. 


8 x 2K Bytes, ~ 4,000 instruct. 


8 x 2K Bytes, ~ 4,000 Instruct. 


8 x 2K Bytes, ~ 4,000 Instruct. 


8 x 2K Bytes, ~ 4,000 Instruct. 


32,768 Bytes 


Number of /0 pins 8 


16 + 2 Dedicated Serial 


16 + 2 Dedicated Serial 


16 + 2 Dedicated Serial 


16 + 2 Dedicated Serial 


32 + 2 Dedicated Serial 


16 


Voltage Requirements 5 ~ 15VDC 


5 ~ 15VDC 


5 ~ 12VDC 


5 ~ 12VDC 


5 ~ 12VDC 


5 ~ 12VDC 


5VDC (regulated), 


6 ~ 24VDC (unregulated) 
60mA Run / 13mA Sleep 


Current Draw at 5V 2mA Run / 20uA Sleep 8mA Run / 100A Sleep 20mA Run / 100A Sleep 60mA Run / 200pA Sleep 40mA Run / 400A Sleep 40mA Run / 400A Sleep 


Source / Sink 
Current per 1/0 


Source / Sink 40mA / 50mA 60mA / 60mA 60mA / 60mA 60mA / 60mA 60mA / 60mA 
Current per Unit per 8 1/0 pins per 81/0 pins per 8 1/0 pins per 81/0 pins per 8 1/0 pins 


PBASIC Commands 32 36 39 39 55 55 


Serial Port Serial Port Serial Port 
(9600 baud) (9600 baud) (9600 baud) 


STAMP2.EXE STAMP2E.EXE STAMP2SX.EXE 


Stampw.exe Stampw.exe Stampw.exe 
(v1.04 and up) (v1.096 and up) (v1.091 and up) 


20mA / 25mA 20mA / 25mA 30mA / 30mA 30mA / 30mA 30mA / 30mA 30mA / 30mA 30mA / 30mA 


60mA / 60mA 
per 81/0 pins 


0 (Java) 


40mA / 50mA 


PC Programming 
Interface 


DOS Text Editor 


Parallel Port Serial Port Serial Port Serial Port 


STAMP.EXE STAMP2P.EXE 


Stampw.exe 
(v1.1 and up) 


STAMP2P.EXE 


Stampw.exe 
(v1.1 and up) 


N/A 


Windows Text Editor N/A Javelin Stamp IDE 


* 70% Non-condensing Humidity ** Industrial Models Available, -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F). Order Part Number BS2I-IC-ND. 
BASIC Stamp 2 (BS2-IC): The BS2-IC is a popular module for use in hobby, educational 
and industrial applications. This general purpose computer is programmed in BASIC and 


has 16 I/O lines. 


STAMP2-ND 28119-ND 


Understanding Signals Parts and Text: This package includes a dual trace Parallax 
Digital Oscilloscope which connects to a PC with a USB cable (included). This oscilloscope 
requires no external power supply and all controls are managed through a point and click 
PC interface. Also included are three pairs of probes, a 144 page Understanding Signals 
text and the Understanding Signals Parts Kit. 

Propeller™ Demo Board Kit: Includes a Propeller Demo Board, and a USB A to Mini B 
Cable. 

Propeller Starter Kit: Includes a Propeller Manual, Propeller Demo Board, and a USB A 
to Mini B Retractable Cable. 

Propeller PropSTICK Kit: Includes a Propeller P8X32A-D40 chip, 24LC256 EEPROM, 
serial programming interface, 3.3V voltage regulator, and a reset circuitry that you 
assemble yourself into a handy DIP module. Developed and manufactured by Bueno 
Systems. Please note: Assembly is required. 

Propeller Accessories Kit: Includes a 2.5” LCD A/V Display, Parallax PS/2 Mini 
Keyboard, and a Parallax PS/2 Optical Mouse. 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 Gy 10 25 Description Part No. tJ 5 10 25 
BASIC Stamp Modules Parallax Standard Servo Motor 900-00005-ND 12.95 12.44 —_ _— 
BS1-IC BASIC Stamp Module ...........26.0+. STAMP1-ND 29.00 — 2610 2465] [little Step U-Stepper Motor Controle ZISEAND) 69.95 = = = 
BS2-IC BASIC Stamp Module .........2..0.00-- STAMP2-ND@ 49.00 — 4410 41.65] [16 Servo Motor Controller......-----111+ BUUREN) BIS = = = 
BASIC Stamp 2E Module ... BS2E-IC-ND 54.00 — 4860 45.90 Books 
BASIC Stamp 2SX Module. BS2SX-IC-ND 59.00 56.05 53.10 _50.15| | BASIC Stamp Manual Ver. 2.0 BND) ed = Wee = 
Parallax CD-ROM 27000-ND 3.95 - - - 
BASIC Stamp 2P24 pin Module BS2P24-ND 79.00 75.05 71.10 67.15 
Stamps in Class Educational Kitst 
BASIC Stamp 2P40 pin Module ..............-- BS2P40-ND 89.00 84.55 80.10 75.65 —— - 
' Understanding Signals Kit....................205 28119-ND 159.95 = = = 
BASIC Stamp Javelin Module..................5 JS1-IC-ND 89.95 85.45 80.96 _ “What's a Microcontroller?” Parts Kit and Text. | 28152-ND 69.95 nee 62.96 = 
BASIC Stamp Collection Module ............... 020-78267-ND 199.95 = — — “Earth Measurements” Parts Kit and Text...... 28153-ND 89.95 = 80.96 = 
BASIC Stamp Starter Kits “Robotics!” Parts Kit and Text.................65 28154-ND 89.95 _ 80.96 _ 
BASIC Stamp 1 Starter Kit.......00.cccccecsesee 27205-ND 79.95 75.95 71.96 =| | Boe-Bot Full'kit BoieEAND 159.95 = = = 
BASIC St 20EM Module Kit 27291-ND 30.95 29.40 27.86 “Industrial Control” Parts Kit and Tex . | 28156-ND 69.95 —_ 62.96 — 
[am OGUIO FI. nn sccsrsccnnses. *| . F e. = 
e “Basic Analog and Digital” Parts Kit and Text.. | 28155-ND 49.95 = 44.96 = 
Javelin Stamp Starter Kit.........00.::cceeeeeee 27237-ND 249.95 237.45 224.96 - 
sib del eee Propeller™ Processors — RoHS Compliant 
Prototype and Development Boards IC, 8 32-bit COGs, 40-DIP ......0. ee P8X32A-D40-ND 12.95 12.44 _— _— 
BASIC Stamp Super Carrier Board............. 27130-ND 19.95 _— 17.96 16.96 IC, 8 32-bit COGs, 44-LQFP (10mm x 10mm) . | P8X32A-Q44-ND 12.95 12.44 _ = 
BASIC Stamp 4 Project Board..........+0..0+.- 27112-ND 14.95 = = __| | IC, 8 32-bit COGs, 44-QFN (10mm x 10mm) .. | P8X32A-M44-ND 12.95 12.44 - - 
Board of Education...........0:c0:cccsceceeeees 28150-ND 69.95 — 58.77 = Propelier™ Kits 
BS1-IC Carrier Board .......0.0.ccccccecseeeees STAMP1C-ND 4.95 — 44g 4.94] | Domo Board Kit. wens... sestsvesnasnency anes Cente eels ene) 59.95 7. 7 = 
: Starter Kit.....00..cccceeeeeeeeeeeeeeteeeeeteeee 32300-ND 99.95 - - - 
BS2-IC Carrier Board .........000.::ceeeeeeeeee STAMP2C-ND 15.95 — 1436 13.56 : 
PropSTICK Kit 32310-ND 71.94 - - - 
BASIC Stamp Accessory Modules Accessories Kit 32311-ND 107.95 _ _ - 
BASIC Stamp 1 Serial Adapter ................. 27111-ND 5.94 = = = Propeller Education Kit.....................00005 32305-ND 79.95 —_— _— _ 
Motor Mind Biscscszigsdansedssnuscnsedéspeseades 27961-ND 29.95 _ _ _ FTDI USB-Serial — RoHS Compliant 
PWMPAL 4 Output Channels.....2....00s0: 28020-ND 29.95 - _ —|_| FT232RL 28-SSOP. ......---.-sceseseeseeereees Gedney co 7 c- = 
DS2760 Thermocouple Kit..............0.0c000 28022-ND 34.95 = _ |_| RERSERS SEMEN Gpeysitsssesinesedisrasieteedss ee eewuney = 8-95 7 ~ ~ 
FT232RQ 32-QFN. 604-00047TR-ND 15408.00/6,000 
Application Kits FT2232L 48-LQFP 604-00033G-ND 6.95 — — — 
Stache Field Programmer.......--.+---er-+6te0 ZEON) 107.95 = = =] RoHS Compliant + Requires the Board of Education Full Kit or BASIC Stamp II Starter Kit 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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VNC1L-1A USB Host Controller IC 


The Vinculum VNC1L is the first in it’s family of Embedded USB host controller integrated circuit devices. Not 
only is it able to handle the USB host interface, and data transfer functions, but also to the in-built MCU and 
embedded flash memory. It also can encapsulate the USB device classes. When interfacing to mass storage 
devices such as USB flash drives, Vinculum transparently handles the FAT file structure communicating via 
UART, SPI or parallel FIFO interfaces through a simple to implement command set. Vinculum provides a new 
cost effective solution for providing USB host capability into products that previously did not have the hardware 
resources available. 


NEW! 


Features: 


* 8/32 bit V-MCU Core 
¢ Dual DMA controllers for hardware acceleration 


+ Package: 48-LQFP 

* Multi-processor configuration capable 

¢ FIFO interface mode with 8 bit bi-directional data 
bus and simple 4 wire handshake for data I/O and 
command monitor interface 

* Single chip embedded USB host/slave controller 
I.C. device 

¢ Entire USB protocol handled on the chip 

Firmware easily upgradable in the field 

* Support for bus powered, self powered, and high 
powered USB device configurations 

* 0°C ~ 70°C operating temperature range 


* 64KByte embedded flash ROM program memory 
* 4KByte internal data SRAM 

¢ 2 USB 2.0 Low/Full speed USB Host/Slave ports 

¢ UART, SPI and parallel FIFO interfaces 

* Legacy PS/2 keyboard and mouse interfaces 

* Up to 28 GPIO interface pins for data I/O 

* 3.3V operation with 5V safe inputs 

* Low operating and USB suspend current 

* Full driver support for the target/slave applications 


768-1000-ND (FTDI part number VNC1L-1A) ....... 0.0.6 ce cece eee ence e eee cence nent eee ee eee $10.90 


VDrive2 Module 


The VDrive2 module provides an easy solution for adding a USB flash disk interface to an existing product. 
Only four signal lines plus 5V supply and ground are required to be connected. Using the VDAP firmware, the 
I/O interface can be selected between the serial UART or SPI using the on-board jumper pins. 


Features: 


¢ Uses VNC1L embedded USB host controller I.C. device 

* USB & type socket to connect USB flash disk 

¢ Traffic indicator LED 

* 2mm (0.08”) pitch 8 pin connector 

* 8-way header interconnect cable provided 

* Only four signals to connect, excluding power and ground 

e Jumper selectable UART or SPI interfaces 

* Single 5V supply input 

¢ Uses Vinculum VDAP firmware and command set 

* Enclosure with snap in place clips allows for easy front panel mounting 
* Program or update firmware via USB flash disk or via UART interface 


768-1003-NDi(FTDI part:number VDRIVE2):..ssccsssncdicrsareccssadeneecaneansaeasanse daa sesaased sae de $24.50 


V-Evaluation Board 


The V-Evaluation kit is a hardware platform that designers can use to develop embedded USB host systems 
based on VNC1L devices. 


Features: 


 Inbuilt VNC1L USB device programmer/terminal emulator/command monitor hardware 
* Two VNC1L USB Host/Slave ports 

¢ Generous prototyping area for standard Dip and SIL devices 

* Multiple I/O port connectors grouped by port name and/or function 

¢ LEDs and switches for user interaction 

* PS/2 keyboard and mouse ports 

¢ Downloadable programming, terminal emulation and debug monitor software 

* Downloadable HID class example project including PIC source code in “C” 


Kit Includes: 


¢ V-Evaluation development board 

¢ 5V/1A universal plug top PSU 

¢ USB AB cable to connect to a host PC in programming/terminal emulation or debugging modes 
¢ USB gender changer for USB slave mode applications 


768-1006-ND (FTDI part number V-EVAL-1) .......... 0.0 cc cece cece eee eee nent eee eens eset eee e teeta $69.99 


UART Chips and Vinculum Host Controllers 


VDIP1 and VDIP2 Modules 


The VDIP modules are MCU to embedded USB host controller development modules for the VNC1L I.C. 
device. The VDIP1 is supplied on a PCB designed to fit a 24-pin Dip socket and the VDIP2 is supplied on a 
PCB designed to fit into a 40-pin Dip socket which provides access to UART, parallel FIFO, and SPI interface 
pins on the VNC1L device with its AD and AC bus pins. 


Features: 

« Jumper selectable UART, parallel FIFO, or SPI MCU interfaces 

* Uses VNC1L embedded USB host controller |.C. device 

* Single 5V supply input 

* Auxiliary 3.3V/200mA power output to external logic 

* Power indicator, and USB traffic indicator LEDs 

* VDIP1: USB 4 type socket to interface with USB peripheral devices 

* VDIP2: Two vertically mounted USB A’ type socket to interface with 
USB peripheral devices 

768-1001-ND (FTDI part number VDIP1)..............cc cece ce ee eee ec eee eee ee ees ee ens esses ea eeeeneeeneee $24.50 

768-1002-ND (FTDI part number VDIP2)...............c cece eee e eee cece cece eee ee ees ee eee eeeeeeeeeeenee $29.50 


VMusic2 Modules 


The VMusic2 module is a product which not only lets you add USB flash disk interfacing to your product, but 
also allows you to play back MP3 and other popular digital music formats directly from a USB flash disk. Exten- 
sions to the Vinculum VDAP command set allows you to play a selected file, as well as control the volume and 
balance of the sound channel, and monitor the status of the file being played. 


Features: 

¢ Uses VNC1L-1A embedded USB host controlled |.C. device combined 
with VLSI VS1003 I.C. for music playback 

¢ USB & type socket to connect USB flash disk 

¢ Stereo 3.5mm headphone jack socket and audio line-out connector 
for audio playback 

¢ Jumper selectable UART or SPI interfaces 

* Only four signals to connect, excluding power and ground 

¢2.54mm (0.1”) pitch 6-pin connector compatible with TTL-232R-3V3 
for easy evaluation 

* Single 5V supply input 

¢ Uses extended Vinculum VDAP firmware and command set 

¢ Traffic indicator LED 

* Program or update firmware via USB flash disk or UART interface 


768-1004-ND (FTDI part number VMUSIC2).............:.ccccceeneeeeneecneneeeeeeeeeeeeneneeseenen enone $37.50 


VF2F2 Module 


The VF2F2 is a reference design for the Vinculum VNC1L. It is designed as a stand alone application which al- 
lows for the back up of files from a digital camera onto a USB flash disk. At the push of a button, all the picture 
files on the camera are copied to a unique folder on a USB flash disk so that the digital camera memory can 
be re-used to take further pictures. The VF2F2 is powered by two AAA size alkaline batteries. In addition this 
reference design and evaluation kit could be used with other USB mass storage class devices such as MP3 
players, or even for copying files directly from one USB flash disk onto another. 


Features: 

° Two USB 4 type sockets connect to digital camera and USB 
flash disk respectively 

¢ Uses VNC1L embedded USB host controller I.C. device 

* Single button file backup function 

¢ Intelligent LED illustrate successful USB flash disk 
enumeration, file copy function, and error conditions 


*On-board DC-DC converter supplies the circuitry with 5V and 
3.3V power from two AAA cells 
¢ Program or update firmware via USB flash disk or UART interface 


768-1005-ND (FTDI part number VF2F2)...............cccccceceeeeeeeeeseedeneeeeeeeseeeseeeseseeneneeee $35.00 


USB-UART and USB Interface ICs 


USB to Serial UART IC Devices 


The FT232BL includes a 3.3V regulator, a USB transceiver that pro- 
vides USB 1.1/USB 2.0 full speed physical interface and a 6MHz oscil- 
lator. The FT232RL/RQ has all the features of the BL but includes on- 
board EEPROM, as well as a 12MHz oscillator and the FTDIChip-ID™ 
security dongle feature. The FT232R features a wide range of royalty 
free development drivers for 32 and 64 bit operating systems including 
Windows, CE, XP, Vista, Linux and Mac OS. 


FT2232 Dual UART/FIFO IC Devices 


The FT2232 device features two multi-purpose UART/FIFO controllers 
which can be configured individually in several different modes. As well 
as a UART interface, a FIFO interface and the Bit-Bang I/O mode. The 
FT2232 offers a variety of additional new modes of operation including 
a Multi-Protocol Synchronous Serial Engine (MPSSE) interface which 
is designed specifically for synchronous serial protocols such as 2c, 
JTAG and SPI bus. 


FT245R USB to Parallel FIFO IC Devices 


The FT245R is a USB to parallel FIFO interface, with the new FTDI- 
Chip-ID™ security dongle feature. In addition, asynchronous and syn- 
chronous Bit-Bang interface modes are available. USB to parallel de- 
signs using the FT245R have been further simplified by fully integrating 
the external EEPROM, clock circuit and USB resistors onto the device. 
The FT245R adds a new function compared with its predecessors, ef- 
fectively making it a “2-in-1” chip for some application areas. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel FTDI 

Description Package Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 

28-SSOP 768-1007-1-ND 4.50 4.05 3.85 768-1007-2-ND 2,000 2650.00/M FT232RL R 
USB to Serial UART IC 32-QFN 768-1008-1-ND 4.50 4.05 3.85 768-1008-2-ND 6,000 2175.00/M FT232RQ R 

32-LQFP 768-1009-1-ND 5.75 4.95 4.60 768-1009-2-ND 1,000 3300.00 FT232BL R 
Dual USB UART/FIFO IC. 48-LQFP. 768-1010-1-ND 7.04 6.33 5.65 768-1010-2-ND 1,000 3849.99 FT2232D R 
USB to Parallel FIFO IC 28-SSOP 768-1011-1-ND 4.50 4.05 3.85 768-1011-2-ND 2,000 2650.00/M FT245RL R 

32-QFN 768-1012-1-ND 4.50 4.05 3.85 768-1012-2-ND 6,000 2175.00/M FT245RQ R 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 1 — EVAL232R Serial to USB 
Evaluation Module 


The EVAL232R is a USB to RS232 development 
and evaluation module for the FT232RL IC de- 
vice. Additional header pins on the board which 
provide access to the FT232RL device’s con- 
figurable CBUS interface pins. The EVAL232R 
supports both 3V and 5V level I/O interface 
voltage on the CBUS via a jumper setting. Full 
RTS/CTS, and DTR/DSR hardware handshak- 
ing are supported, DCD and RI are also avail- 
able. RS232 communication is possible at up to 
250kBaud. LEDs are fitted to indicate activity on 
the FT232RL transmit and receive lines, show- 
ing when the module is transmitting, or receiv- 
ing data. 


Fig. 5 — MM232R Module 


The MM232R is a mini development module for 
the FT232RQ IC device. It is a little bigger than a 
USB connector, and provides USB serial UART 
interface in a extremely small form factor. It is 
ideal for new development purposes, and also 
for adding a USB interface to existing product 
designs. Two 1x4, and one 2x4 board headers 
with a standard 0.1” pitch are supplied with the 
MM2322R to allow for rapid prototyping and de- 
velopment. 


The UB232R is the smallest USB - serial module 
in the FTDI product range. To minimize the size 
of the module, the UB232R uses a standard USB 
mini-B connector. It is ideal for new development 
purposes and also for adding a USB interface to 
existing product designs. The UB232R supports 
RTS/CTS hardware handshaking and is powered 
from the USB port. Serial data communication is 
possible at up to 3MBaud at TTL level. In addition, 
two of the EEPROM configurable CBUS pins of the 
FT232R are brought out allowing the UB232R to 
be used to provide clock signals to external logic 
or signal traffic indicator LEDs. Two 1x4 turned pin 
board headers with a standard 0.1” pitch are sup- 
plied with the UB232R to allow for rapid protoyping 
and development. 


Fig. 6 — US232R-10 Premium USB 


The US232R-10 is the premium USB to RS232 
evaluation cable which can be used for testing 
the functionality of the FT232R device and drivers 
prior to design-in. The US232R-10 evaluation cable 
includes instructions together with a driver and 
utilities CD complete with Microsoft WHQL certified 
VCP drivers for Window XP. Drivers for the Apple 
Mac, Linux and other versions of Windows are also 
included on the CD. The US232R-10 is CE and 
FCC approved. 


Fig. 3 — UM232R USB Serial Module 


The UM232R module is a USB - serial UART (TTL) 
development module for the FT232R IC device. 
The UM232R is supplied on a PCB designed to fit a 
24-Dip socket. The UM232R can be configured as 
either USB bus powered or self powered and also 
supports 3V or 5V level interface I/Os via two sets 
of jumper setting pins. Full hardware handshaking 
is supported and the UM232R can communicate at 
up to 3MBaud at TTL/CMOS levels. 


Fig. 7 — UC232R-10 Economy USB 


The UC232R-10 “ChiPi” is the economy version 
of USB to RS232 converter cable. It also serves 
as an evaluation cable for the FT232R. It utilizes 
the minimum number of components required for 
a basic USB RS232 converter designed using the 
FT232RL. Using a standard DB9 connector and 
powered from the USB port, the UC232R-10 “ChiPi” 
converter can be used with VCP drivers to provide 
a COM port on a PC which is capable of commu- 
nication rates with RS232 devices from 300 Baud 
up to 230kBaud. 


Fig. 4 — UM245R Module 


The UM245R module is a USB - parallel FIFO 
interface (TTL) development module for the 
FT245R IC device. The UM245R is supplied 
on a PCB designed to fit a 24-Dip socket. The 
UM245R can be configured as either USB bus 
powered or self powered and also supports 3V 
or 5V level interface I/Os via two sets of jumper 
setting pins. The UM245R can transfer data at 
up to 1MByte/second. 


Fig. 8 — TTL Level Serial Converter 


The TTL level serial converters are USB to se- 
rial (TTL level) converter cables which allow for 
a simple way to connect TTL interface devices 
to USB. The devices which are housed inside 
the USB ‘A’ connector and is terminated at the 
end of a 1.8 meter cable with a 0.1” pitch header 
socket which provided access to transmit, re- 
ceive, RTS and CTS. These lines all operate at 
3.3V levels. Also brought out on the header are 
VCC (5V) and ground. 


Digi-Key Price Each FTDI 
Fig. Description Part No. 1 10 50 Part No. 
1 Evaluation Module for FT232RL 768-1023-ND 21.00 19.00 1750 EVAL 232R 
2 UB232R USB Serial Module 768-1022-ND 1750 15.50 14.00 UB232R 
3 UM232R USB Serial Module 768-1019-ND 20.00 18.00 16.50 UM232R 
4 UM245R USB Serial Module 768-1020-ND 20.00 18.00 16.50 UM245R 
5 MM232R Module 768-1021-ND 18.00 16.00 14.50 MM232R 
6 Premium version USB to RS232 converter cable. DB9 male for connection to target. 768-1013-ND 21.00 19.50 18.75 US232R-10-BLK 
RS232 voltage levels at pins. 10cm cable length 
7 Economy version USB to RS232 converter cable. DB9 male for connection to target. 768-1014-ND 18.80 1700 15.50 UC232R-10 “CHIPI” 
RS232 voltage levels at pins. 10cm cable length 
6-Pin, female header, 0.1” spaced 0-3V TTL signals, 768-1015-ND 20.00 18.00 16.50 TTL-232R-3V3 
5V power TX, RX, VCC (5V), GND, CTS, RTS 
6 Conductor, stripped and tinned 0-3V TTL signals, 768-1016-ND 20.00 18.00 16.50 TTL-232R-3V3-WE 
8 5V power TX, RX, VCC (5V), GND, CTS, RTS 
Solder terminals, 6 position 0-5V TTL signals, 768-1017-ND 15.00 13.50 12.38 TTL-232R-PCB 
5V power TX, RX, VCC (5V), GND, CTS, RTS 
Solder tet minals,e postion :0-SV TE stgnals; 768-1018-ND 15.00 13.50 12.38 | TTL-232R-3V3-PCB 
5V power TX, RX, VCC (5V), GND, CTS, RTS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KX MICROCHIP 


OTP 8-Bit Microcontrollers 


Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) 


Memory Size Int. 
EPROM /0 Timers/ Oscillator Max Speed Operating Digi-Key Price Each 
Words RAM Lines ADC WoT Interface (MHz) (MHz) Temperature Package Part No. 1 25 100 
4 Commercial 18-DIP PIC16HV540-04/P-ND® 2.53 1.44 1.40 
4 Commercial 18-SOIC PIC16HV540-04/SO-ND® 2.55 1.47 1.43 
512x412 5x8 42 _ 1-8bit _ _ 20 Commercial 18-DIP PIC16HV540-20/P-ND® 2.70 1.53 1.49 
Yes 20 Commercial 18-SOIC PIC16HV540-20/SO-ND® 2.73 1.57 1.52 
4 Industrial 18-DIP PIC16HV540-041/P-ND® 2.53 1.44 1.40 
4 Industrial 18-SOIC PIC16HV540-041/SO-ND® 2.55 1.47 1.43 
4 Commercial 28-DIP PIC16C55A-04/P-ND® 3.08 ATE 1.72 
4 Commercial 28-SOIC PIC16C55A-04/SO-ND® 3.20 1.83 1.78 
4 Commercial 28-DIP .3" PIC16C55A-04/SP-ND@ 3.08 1.77 72 
1-8bit 4 Industrial 28-DIP PIC16C55A-041/P-ND@ 3.38 1.94 1.88 
512x12 25x8 20 _— Yes — = 4 Industrial 28-SOIC PIC16C55A-041/SO-ND@ 3.53 2.02 1.96 
20 Commercial 28-DIP PIC16C55A-20/P-ND® 3.43 1.97 1.92 
20 Commercial 28-SOIC PIC16C55A-20/SO-ND® 3.58 2.05 1.99 
20 Commercial 28-DIP .3" PIC16C55A-20/SP-ND@ 3.43 1.97 1.92 
4 Commercial 28-DIP PIC16LC55A-04/P-ND 3.23 1.84 1.79 
Commercial 28-SOIC PIC16LC55A-04/SO-ND 3.35 1.92 1.87 
1-8bit Commercial 18-DIP PIC16C554-04/P-ND® 4.05 2.60 2.50 
as 80x8 18 i Yes _ = Commercial 18-SOIC PIC16C554-04/SO-ND® 4.15 2.66 2.55 
20 Commercial 18-CDIP PIC16C620A/JW-NDt 13.13 _ 6.58 
Commercial 18-DIP PIC16C620A-04/P-ND® 2.45 1.41 1.37 
512 x14 80x8 43 _ 1-8bit pe = Commercial 18-SOIC PIC16C620A-04/SO-ND® 2.53 1.44 1.40 
Yes Industrial 18-DIP PIC16C620A-041/P-ND® 2.45 1.41 1.37 
20 Commercial 18-DIP PIC16C620A-20/P-ND® 2.60 1.50 1.46 
20 Commercial 18-SOIC PIC16C620A-20/SO-ND® 2.70 1.53 1.49 
20 Commercial 18-CDIP PIC16C56A/JW-NDT 15.85 _ 7.95 
Commercial 18-DIP PIC16C56A-04/P-ND® 2.85 1.63 1.58 
Commercial 18-SOIC PIC16C56A-04/SO-ND® 2.90 1.66 1.61 
Industrial 18-DIP PIC16C56A-041/P-ND® 3.10 1.78 1.73 
Industrial 18-SOIC PIC16C56A-041/SO-ND@ 3.18 1.81 1.76 
+-8bit 20 Commercial 18-DIP PIC16C56A-20/P-ND® 3.03 1.74 1.69 
~8bi 
1Kx 12 25x8 12 = = = 20 Commercial 18-SOIC PIC16C56A-20/SO-ND® 3.08 1.77 1.72 
Yes 20 Industrial 18-DIP PIC16C56A-201/P-ND® 3.35 1.91 1.85 
20 Industrial 18-SOIC PIC16C56A-201/SO-ND 3.40 1.96 1.90 
4 Commercial 18-DIP PIC16LC56A-04/P-ND 2.95 1.71 1.66 
4 Commercial 18-SOIC PIC16LC56A-04/SO-ND 3.03 1.74 1.69 
4 Industrial 18-DIP PIC16LC56A-041/P-ND 3.28 1.88 1.82 
4 Industrial 18-SOIC PIC16LC56A-041/SO-ND 3.35 1.91 1.85 
4 Commercial 18-DIP PIC16C621A-04/P-ND® 2.75 1.58 1.54 
1-8bit 4 Commercial 18-SOIC PIC16C621A-04/SO-ND® 2.80 1.61 1.57 
1Kx 14 80x8 13 = Yes _ _ 4 Industrial 18-DIP PIC16C621A-041/P-ND® 3.03 1.74 1.69 
20 Commercial 18-DIP PIC16C621A-20/P-ND® 2.95 1.69 1.64 
20 Commercial 18-SOIC PIC16C621A-20/SO-ND® 3.00 1.72 1.67 
2-8bit 20 Commercial 20-CDIP PIC16C781/JW-ND 21.90 = 10.98 
1Kx14 | 128x146 16 8-ch. 8-Bit 1-16bit a 4 20 Industrial 20-DIP PIC16C781-I/P-ND@ 6.05 3.03 2.92 
Yes 20 Industrial 20-SOIC PIC16C781-I/SO-ND@ 6.15 3.10 2.98 
20 Industrial 20-SSOP PIC16C781-I/SS-ND® 6.75 3.39 3.26 
1-8bit 20 Commercial 20-CDIP PIC16C432/JW-NDt 19.00 _— 9.53 
2K x 14 128x8 12 _ — _ . 
Yes 20 Industrial 20-SSOP PIC16C432-I/SS-ND 5.70 2.87 2.76 
1-8bit 10 Commercial 18-CDIP PIC16C433/JW-NDt 12.26 — 10.29 
2K x 14 128x8 6 4-ch. 8-Bit Y — 4 10 Industrial 18-DIP PIC16C433-I/P-ND 5.33 2.69 2.59 
es 
10 Industrial 18-SOIC PIC16C433-I/SO-ND 5.33 2.69 2.59 
4 Commercial 28-DIP .3” PIC16C62B-04/SP-ND® 4.80 2.75 2.68 
4 Commercial 28-SOIC PIC16C62B-04/SO-ND® 4.80 2.75 2.68 
2-8bit ssp 4 Commercial 28-SSOP PIC16C62B-04/SS-ND® 5.08 2.91 2.83 
2K x14 128x8 Py) _ 1-t6bit (2M, SPl) _ 4 Industrial 28-DIP .3 PIC16C62B-041/SP-ND® 5.30 3.03 2.95 
Yes 20 Commercial 28-DIP .3” PIC16C62B-20/SP-ND@ 5.13 2.94 2.86 
20 Commercial 28-SOIC PIC16C62B-20/SO-ND® 5.13 2.94 2.86 
20 Commercial 28-SSOP. PIC16C62B-20/SS-ND@ 5.43 3.10 3.01 
20 Industrial 28-DIP .3” PIC16C62B-20I/SP-ND® 5.65 3.24 3.15 
Commercial 18-DIP PIC16C622A-04/P-ND® 3.10 1.78 1.73 
Commercial 18-SOIC PIC16C622A-04/SO-ND® 3.18 1.81 1.76 
Industrial 18-DIP PIC16C622A-041/P-ND® 3.40 1.96 1.90 
2K x14 128x8 43 = 1-8bit _ = 20 Commercial 18-DIP PIC16C622A-20/P-ND® 3.35 1.91 1.85 
Yes 20 Commercial 18-SOIC PIC16C622A-20/SO-ND® 3.38 1.94 1.88 
20 Industrial 18-DIP PIC16C622A-201/P-ND® 3.65 2.10 2.04 
20 Industrial 18-SOIC PIC16C622A-201/SO-ND® 3.73 2.13 2.07 
RoHS Compliant + UVEPROM (Continued) 
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NN MICROCHIP 


OTP 8-Bit Microcontrollers (cont) 


Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) 


Memory Size Int. 
EPROM i) Timers/ Oscillator Max Speed Operating Digi-Key Price Each 
Words RAM Lines ADC WOT Interface (MHz) (MHz) Temperature Package Part No. 1 25 100 
20 Commercial 18-CDip PIC16C558/JW-NDt 17.68 = 8.86 
2Kx14 | 128x8 13 — 1-8bit = — 4 Commercial 18-DIP PIC16C558-04/P-ND@ 5.33 3.41 3.27 
a 4 Commercial 18-SOIC PIC16C558-04/S0-ND® 5.45 3.48 3.34 
4 Commercial 28-DIP.3” | PIC16C63A-04/SP-ND@ 5.85 3.36 3.27 
4 Commercial 28-SOIC PIC16C63A-04/SO-ND@ 5.85 3.36 3.27 
4 Commercial 28-SSOP PIC16C63A-04/SS-ND@ 6.13 3.52 3.42 
4 Industrial 28-DIP.3” | — PIC16C63A-041/SP-ND® 6.48 3.70 3.60 
2-Bbit USART, 4 Industrial 28-SOIC PIC16C63A-041/SO-ND® 6.48 3.70 3.60 
4kx14 | 192x8 22 = 1-16bit SSP a 4 Industrial 28-SSOP PIC16C63A-041/SS-ND® 6.75 3.88 377 
Yes (2MIPC, SPI) 20 Commercial 28-DIP.3” | — PIC16C63A-20/SP-ND® 6.30 3.61 3.51 
20 Commercial 28-SOIC PIC16C63A-20/S0-ND® 6.30 3.61 3.51 
20 Commercial 28-SSOP PIC16C63A-20/SS-ND® 6.58 3.77 3.66 
20 Industrial 28-DIP.3” | — PIC16C63A-201/SP-ND® 6.93 3.97 3.86 
20 Industrial 28-SOIC PIC16C63A-201/S0-ND® 6.93 3.97 3.86 
20 Industrial 28-SSOP PIC16C63A-201/SS-ND® 7.23 414 4.03 
4 Commercial 40-DIP PIC16C65B-04/P-ND@ 6.58 3.77 3.66 
4 Commercial 44-PLCC PIC16C65B-04/L-ND® 7.63 5.30 4.93 
2-Bbit USART, 4 Industrial 40-DIP PIC16C65B-041/P-ND® 7.28 4.16 4.04 
4kx14 | 192x8 33 a 1-16bit SSP _ 20 Commercial 40-DIP PIC16C65B-20/P-ND® 7.05 4.03 3.92 
Yes (2MI°C, SPI) 20 Commercial 44-PLCC PIC16C65B-20/L-ND® 8.10 5.62 5.23 
20 Industrial 40-DIP PIC16C65B-201/P-ND@ 7.75 444 4.32 
20 Industrial 44-PLCC PIC16C65B-20//L-ND® 8.83 6.11 5.68 
2-Bbit sap 
4kx14 | 256 15 Gch. 12-8it | 1-480 | Aye spp 4 20 Commercial 20-CDIP PIC16C771/JW-NDt 18.55 — 9.29 
Yes 
20 Commercial 28-DIP.3” | PIC16C773/SP-ND@ 7.38 4.22 4.10 
20 Commercial 28-SOIC PIC16C773/S0-ND@ 7.38 4.22 4.10 
a obit AUSART, 20 Industrial 28-DIP.3" | PIC16C773-//SP-ND@ 8.10 4.64 451 
AK xNaS |286X8 22 Gene rera if" “USL 6bIe SsP a 20 Industrial 28-SOIC PIC16C773-//SO-ND@ 8.10 4.64 451 
ves (MleC, SPI) 20 Commercial 28-DIP.3" | PIC16LC773/SP-ND® 7.75 4.44 432 
20 Commercial 28-SOIC PIC16LC773/SO-ND@ 7.75 444 4.32 
20 Commercial 40-CDIP PIC16C774/JW-NDt 26.38 = 14.41 
20 Commercial 40-DIP PIC16C774/P-ND@ 8.95 5.41 4.97 
2-Bbit AUSART, 20 Commercial 44-PLCC PIC16C774/L-ND® 9.65 6.19 5.94 
4kx14 | 256x8 33 10-ch. 12-Bit | 1-16bit SSP - 20 Industrial 40-DIP PIC16C774-I/P-ND@ 9.85 5.64 5.49 
Yes (MI°C, SP1) 20 Industrial 44-PLCC PIC16C774-I/L-ND® 10.53 6.75 6.48 
20 Commercial 40-DIP PIC16LC774/P-ND® 9.38 5.38 5.23 
20 Commercial 44-PLCC PIC16LC774/L-ND@ 10.13 6.48 6.23 
; Ahi 20 Industrial 28-DIP.3” | PIC16C745-1/SP-ND® 5.93 2.97 2.86 
8kx14 | 256x8 22 5-ch. 8-Bit USART _ 
Yes 20 Industrial 28-SOIC PIC16C745-I/SO-ND® 5.93 2.97 2.86 
ae 20 Commercial 40-CDIP PIC16C765/JW-NDt 22.00 — 12.01 
peiia. |e 34 Senceon4|| acieei ean = 20 Industrial 44-PLCC PIC16C765-I/L-ND® 7.43 4.25 4.13 
Ges 20 Industrial 40-DIP PIC16C765-1/P-ND® 7.08 3.55 — 
20 Industrial 44-TOFP PIC16C765-I/PT-ND@ 8.15 4.08 — 
RoHS Compliant | UVEPROM 
Microcontrollers 
PIC18Cs 
Program Memory Size Timer/ Clock 
Memory | Program RAM EEPROM | 1/0 | Counters Analog | Int | Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes | Pins} 8/16-bit} UART (Re SPI} CAN | PWM A/D Comp. | Osc | (MHz) (V) Temp. Package | Part No. al 25 100 
1 (Master/ __ | 68-PLCC | PIC18C601-I/L-ND@ 6.63 425 4.08 
ROMless | — 1536 — | 26] 13 | 1(USART) 1] — | 2 | 8ch.to-bit} — | — ] 25 | 4.2~55 | Industrial 
Slave) 64-TOFP | PIC18C601-I/PT-ND@ 6.08 388 © 3.73 
1 (Mast 84-PLCC | PIC18C801-I/L-ND 8.15 5.21 5.00 
ROMless|  — 1536 — |a7) aa |ausarr| 1M) 4] — | 2 Jracn tonite) — | — | 25 | 42-55 | industrial tl 
Slave) 80-TOFP | PIC18C801-1/PT-ND@ 7.35 470 451 
1 (Mast Y (CAN 68-PLCC | PIC18C658-/L-ND® 15.83 9.07 8.82 
prom |16Kx16| 1536 — 52} 1a |1qusarry| ' Master’) 5 )¥¢ 2 |12-ch.to-vit] 2 | — | 40 | 42~5.5 | Industrial ! 
Slave) 2.08) 64-TOFP | PIC18C658-//PT-ND® 15.15 869 © 8.45 


@ RoHS Compliant 
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KX MICROCHIP — 8-bit PIC Flash Microcontrollers 


General Purpose 


® 
PIC10F Devices Digi Reel 
Memory Size Timer/ Clock Tape and Reel 
Program | RAM EEPROM 1/0 Counters 2 Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each Pricing$ 
Words Bytes Bytes Pins 8-bit UART| I°C™ | SPI™ | A/D | Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package Part No. Al 25 100 3,000 
8-DFN PIC10F200-I/MC-ND 1.05 54 52 — 
16 _ 4 1 _ _ = = _ 4MHz 4 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-DIP PIC10F200-1/P-ND 1.00 52 50 _ 
S0T23-6 PIC10F200T-I/OTCT-ND 1.04 93 84 460.00/M 
8-DFN PIC10F204-I/MC-ND 1.13 57 56 _ 
256 x 12 16 _ 4 1 _ = = = 1 4MHz 4 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-DIP PIC10F204-1/P-ND 1.08 55 54 — 
SOT-23-6 PIC10F204T-I/OTCT-ND 1.12 1.00 90 500.00/M 
Och 8-DFN PIC10F220-I/MC-ND 1.18 61 59 _ 
16 — 4 1 _ = = abi = 8MHz 8 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-DIP PIC10F220-1/P-ND 1.13 58 57 — 
! SOT-23-6 PIC10F220T-I/OTCT-ND 1.18 1.05 95 530.00/M 
8-DFN PIC10F202-I/MC-ND 1.13 57 56 _ 
24 = 4 1 _ _ _ = | 4MHz 4 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-DIP PIC10F202-1/P-ND 1.08 55 54 _ 
S0T23-6 PIC10F202T-I/OTCT-ND 1.12 1.00 90 500.00/M 
8-DFN PIC10F206-I/MC-ND 1.18 61 59 _ 
512x 12 24 — 4 1 = = _ = 1 4MHz 4 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-DIP PIC10F206-I/P-ND 1.13 58 oT = 
S0T23-6 PIC10F206T-I/OTCT-ND 1.18 1.05 95 530.00/M 
och 8-DFN PIC10F222-I/MC-ND 1.23 63 62 = 
23 — 4 1 _ = _ aie _ 8MHz 8 2.0 ~5.5 Ind. 8-DIP PIC10F222-1/P-ND 1.20 62 60 _ 
SOT-23-6 PIC10F222T-I/OTCT-ND 1.26 1.13 1.02 560.00/M 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
PIC12F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM EEPROM 0 Counters Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes Bytes Pins 8/16-bit | UART | I2¢™ | SPI™ | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (Vv) Temp. | Package Part No. 1 25 100 
8-DFN PIC12F508-I/MC-ND 1.25 65 63 
8-DIP PIC12F508-I/P-ND 1.20 62 60 
phe 12s | ies - 6 v 4MHz ) 4 | 20-55) Ind. | g.soic | PIC12F508-/SN-ND 1.13 5987 
8-MSOP P1IC12F508-I/MS-ND 1.28 65 64 
8-DFN PIC12F509-I/MC-ND 1.33 69 67 
8-DIP PIC12F509-I/P-ND 1.28 65 64 
41 _ 6 1/ 4MHz 4 2.0~5.5 Ind. 8-SOIC PIC12F509-I/SM-ND 1.20 62 60 
8-SOIC PIC12F509-I/SN-ND 1.20 62 60 
8-MSOP PIC12F509-I/MS-ND 1.33 69 67 
1Kx 12 8-DFN PIC12F519-I/MC-ND NEW! 1.48 AS 14 
4MHz, 8-MSOP PIC12F519-I/MS-ND NEW! 1.50 AT 15 
a 64 6 v aMHz | 8 | 20~55 | Ind | “g-pip | pict2F519-/P-ND 1.50 7a 2 
8-SOIC PIC12F519-I/SN-ND NEW! 1.35 69 67 
4MHz, 8-DFN PIC12F519-E/MC-ND NEW! 1.60 82 80 
i hs 6 v emHz | 8 | 20~55| Ext | givsop | _PICi2F519-E/MS-ND NEW! 1.65 8482 
8-DFN PIC12F510-I/MC-ND 1.33 76 74 
f 4MHz, 8-MSOP P1C12F510-I/MS-ND 1.33 75 74 
38 = 6 v Sch. G-bit |) 1 amHz | 8 | 20~55 | Ind | “g-pip | pict2F510-/P-ND 4.25 72 70 
8-SOIC PIC12F510-I/SN-ND 1.20 69 67 
8-DFN PIC12F609-I/MD-ND 1.68 86 84 
8-MSOP PIC12F609-I/MS-ND NEW! 1.58 81 19 
64 = 6 uw BMHz ] 20 ) 20-55 | Ind. | “g-pip | PIc12F609-1/P-ND 1.60 82-80 
8-SOIC PIC12F609-I/SN-ND 1.45 74 712 
User 8-MSOP PIC12HV609-I/MS-ND NEW! 1.53 87 85 
64 _ 6 1/1 8MHz 20 Defined Ind. 8-DIP PIC12HV609-1/P-ND 1.70 87 85 
8-SOIC PIC12HV609-I/SN-ND 1.53 79 JT 
8-DFN PIC12F615-I/MD-ND 1.60 92 90 
H 8-MSOP PIC12F615-I/MS-ND 1.53 89 86 
64 _ 6 2 _ _ _ — | 4-ch. 10-bit 1 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 8-DIP PIC12F615-I/P-ND 150 85 33 
8-SOIC PIC12F615-I/SN-ND 1.43 82 80 
‘i User 8-DIP PIC12HV615-1/P-ND 1.58 90 88 
‘eae = 6 iA ecm el a fac BMHz | 20 | petines |!" | s-soic_|_pict2HVve15-/SN-ND 150 87.85 
8-DFN PIC12F629-I/MD-ND 2.05 1.33 1.29 
8-DFN PIC12F629-I/MF-ND 1.83 94 92 
64 128 6 uw 1 AMHz | 20 | 20-55) Ind) g.p1P | PiC12F629-/P-ND 175 ‘9088 
8-SOIC PIC12F629-I/SN-ND 1.60 82 80 
8-DFN PIC12F629-E/MF-ND 2.00 1.03 1.00 
64 128 6 1/1 1 4MHz 20 2.0~5.5 Ext. 8-DIP PIC12F629-E/P-ND 1.93 98 96 
8-SOIC PIC12F629-E/SN-ND 1.75 90 88 
8-DFN PIC12F635-I/MD-ND 2.15 1.11 1.08 
8MHz, 8-DFN PIC12F635-I/MF-ND 2.15 1.11 1.08 
64 128 6 wl : gakHz | 20 | 20-55) Ind. | g.pip | pict2F635-l/P-ND 208 «107 ~—-1.04 
8-SOIC PIC12F635-I/SN-ND 1.93 98 96 
8-DFN PIC12F675-I/MD-ND 2.53 1.63 1.58 
‘ 8-DFN P1C12F675-1/MF-ND 2.00 1.03 1.00 
64 128 6 1/1 — =_ _ — | 4-ch. 10-bit 1 4MHz 20 2.0~5.5 Ind. 8-DIP PIC12F675-I/P-ND 193 ‘98 96 
8-SOIC PIC12F675-I/SN-ND 1.75 90 88 
8-DFN PIC12F675-E/MF-ND 2.18 1:12 1.09 
64 128 6 1/1 _ - _ — | 4-ch. 10-bit 1 4MHz 20 2.0 ~5.5 Ext. 8-DIP PIC12F675-E/P-ND 2.10 1.07 1.05 
8-SOIC PIC12F675-E/SN-ND 1.93 99 97 
PIC16F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters 2 Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes Pins | 8/16-bit UART ro™ |SPi™| PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package Part No. 1 25 100 
18-DIP PIC16F54-1/P-ND® 700 «54s 
512x12 | 25 — 12 1/- 20 2.0 ~5.5 Ind. 18-SOIC PIC16F54-I/SO-ND@ 88 AT 6 
20-SSOP PIC16F54-I/SS-ND® 88 AT 46 
Com. 18-DIP PIC16LF83-04/P-ND® 6.78 4.05 3.98 
512x14 | 36 64 13 1/- 4 2.0 ~ 6.0 Ind. 18-DIP PIC16LF83-041/P-ND® 7.43 4.44 4.36 
Com. 18-SOIC PIC16LF83-04/SO-ND 6.90 441 4.04 
14-DIP PIC16F505-I/P-ND@ 1.53 79 AT 
1Kx 12 72 _ 12 1/- 4MHz 20 45~5.5 Ind. 14-SOIC PIC16F505-I/SL-ND® 1.35 69 67 
14-TSSOP PIC16F505-I/ST-ND® 1.60 82 80 
14-DIP PIC16F506-I/P-ND® 1.45 84 82 
1Kx 14 67 _ 12 1/- 3-ch. 8-bit 2 8MHz 20 2.0~5.5 Ind. 14-SOIC PIC16F506-I/SL-ND® 1.28 74 72 
14-TSSOP PIC16F506-I/ST-ND® 1.50 87 85 
@ RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) » Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 631 


‘ 8-bit Flash Microcontrollers 
aN MICROCHIP aaa 


General Purpose PIC16F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 

Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes Pins | 8/16-bit UART Po™ | spi | PwM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package Part No. 1 25 100 
14-OFN PIC16F610-/ML-ND® 18 +98 95 
14-DIP PIC16F610-//P-ND@ 188 4698 S95 
64 mp dee | tt 7 MHz) 20 | 20-55 Ind. 14-SOIC PIC1GF610-/SL-ND® 163 «85 83 
14-TSSOP_| _ PIC16F610-/ST-ND@ 195 102 99 
28-OFN PICT6F627A-I/ML-ND 353 1.77 1.70 
18-DIP PIC16F627A-1/P-ND@ 295 148 142 
224 | 128 | 16 | 21 |1qausart)} — | — | 1 = 2 4MHz | 20 | 30-55 | Ind. tesotc WMeletersorat eatin ena 4a ae 
20-SSOP_| _ PIC16F627A-/SS-ND@ 3.23163 157 
28-OFN PICT6LF627A-I/ML-ND@® 3601.82 1.75 
18-DIP PIC16LF627A-I/P-ND@ 3.08 155 1.49 
224 | 128 | 16 | 21 |1qausart)} — | — | 1 = 2 4MHz | 20 | 20-55 | Ind. tesoc [Meelelessratveouine Sie. We. vica 
20-SSOP_| _ PIC16LF627A-//SS-ND@ 340172 165 
T4-OFN PICT6E630-V/MIL-ND® 2331.19 1.16 
14-DIP PIC16F630-//P-ND@ 215 119 116 
HY eae ae)! LV SMH) [1° 220". | 45 8:5 Ind. 14-SOIC PIC16F630-/SL-ND® 208 107 1.04 
14-TSSOP_| _ PIC16F630-/ST-ND@ 240 123 1.20 
20-OFN PICT6F631-V/MIL-ND@® 2201.27 1.24 
20-DIP PIC16F631-l/P-ND@ 200 131 128 
a - ¥ ei |= _ 7 BMHZ) | 20! | 20+ 8:5 Ind. 20-S0IC PIC1GF631-//SO-ND@ 218 «127 = 1.24 
20-SS0P_| _ PIC16F631-I/SS-ND® 200 1.07 1.04 
T4-OFN PICI6F676-V/ML-ND® 2481.27 1.28 
64 | 128 | 12) 4A = — | — | — | Bchto-pit | 1 4mHz | 20 | 20-55 | — Ind. tiene ESRI eee cee 
14-TSSOP_| _ PIC16F676-/ST-ND@ 255 131 128 
28-OFN PICI6F818-/ML-ND® 425 2.14 2.06 
1Kx14 | 458 | 428 | 16 | ot = 1 1 | 4 | Sechtobit | — | emnz | 20 | 40-55 | Ind. ieane MEER eonies 3 
20-SS0P_| _ PIC16F818-//SS-ND® 3.90 196 1.89 
28-OFN PICT6LF818-I/ML-ND® 4282.15 2.07 
toa | 128 | 16 | 2M = 1 1 | 4 | Sechtobit | — | emnz | 20 | 20-55 | Ind. jean MRRBSTEI Te eerSas ae 
20-SS0P_| _ PIC16LF818-1/SS-ND® 413208 1.98 
Com. 18-DIP PICT6F84A-04/P-ND® 6.13352 3.42 
Ind. 18-DIP PIC16F84A-041/P-ND® 675 386 375 
Com. 18-S0lc | PIC1GF84A-04/SO-ND@ 625 358 348 
68 4) BO 4 | 20-55 Ind. 18-SOIC PIC1GF84A-041/SO-ND@ 688 393 3.82 
com. | 20-SSOP |  PIC16F84A-04/SS-ND@ 665 382 371 
Ind. 20-SSOP_| _ PIC16F84A-041/SS-ND@ 728 418 4.06 
Com. 18-DIP PICT6LF&4A-04/P-ND@ 645 3.69 3.59 
Ind. 18-DIP PICI6LF84A-041/P-ND® 705 403 392 
Com. 18-S0Ic |  PIC1GLF84A-04/SO-ND@ 655 375 365 
68 4) By 4 | 20-55 ind. 18-SOIC PIC1GLF84A-041/SO-ND@ 718 «441 4.00 
Com. | 20-SSOP |  PIC16LF84A-04/SS-ND@ 698 400 389 
Ind. 20-SSOP_| _ PICI6LF84A-04/SS-ND@ 758 4.35 4.23 
Com. 18-DIP PICT6F84A-20/P-ND® 655. 3.75 3.65 
Ind. 18-DIP PIC16F84A-201/P-ND@ 720 413 4.01 
Com. 18-S0lc | —PIC1GF84A-20/S0-ND@ 665 382 371 
68 4) BO 20 | 20-55 ind. 18-SOIC PIC1GF84A-201/S0-ND@ 730 419 407 
Com. | 20-SSOP |  PIC16F84A-20/SS-ND@ 710 4.08 3.95 
Ind. 20-SS0P_| _ PIC16F84A-201/SS-ND@ 7734.42 4.30 
User T4-DIP PICIGHVG10-1/P-ND® 2101.07 1.05 
64 = (|) 2 BMHz | 20 | Defined Ind. 14-S0IC PIC1GHV610-1/SL 185 95 —_—98 
28-DIP PICT6F57-l/P-ND® 155638 
28-S0lc |  PIC16F57-l/SO-ND® 123 6765 
aeeie| — | 0) ¥ 20 | 20-55 Ind. 28-DIP.3” | PIC1GF57-/SP-ND@ 155 83 81 
x 28-SSOP_| _ PIC16F57-l/SS-ND® 118 6362 
40-Dip PICT6F59-V/P-ND® 1.95 1.00.98 
4 | — | 2] 20 | :20~55 Ind. 44-TOFP_| _PIC16F59-1/PT-ND@ 198 102 _99 
16-OFN Pic16F616-/ML-ND® 188 1.10 1.07 
: 14-DIP PIC16F616-//P-ND@ 178 ©6103 1.01 
a = — | — | — | Soh. 10-bit 2 MHz) 20 | 20-55 Ind. 14-TSSOP | — PIC16F616-I/ST-ND@ 180 1.07 1.04 
14-SOIC_| _ PICI6F616-/SL-ND@ 160 93 
28-OFN PICT6F628A-I/ML-ND® 3.88 2.04 2.00 
18-DIP PIC16F628A-1/P-ND@ 335 167 161 
224 | 128 | 16 | 21 |1qausarty)} — | — | 1 = 2 4MHz | 20 | 30-55 | Ind. tesotc (Mnleteesoant eatin ae” saa aes 
20-SSOP_| _ PIC16F628A-I/SS-ND@ 3.70 185 178 
28-OFN PICT6LF628A-1/ML-ND 4052.14 2.10 
18-DIP PIC16LF628A-I/P-ND@ 353. 177 «170 
204 | 128 | 16 | 21 |1qausart)} — | — | 1 = 2 4MHz | 20 | 20-55 | Ind. tesotc (MBeletelescsatvconins See 480. Ga 
20-SSOP_| _ PIC16LF628A-//SS-ND@ 3.85 193 1.86 
T4-OFN PICT6F636-V/MIL-ND® 233 1211.18 
18 | 256 | 12 | 1 2 emiz | 20 | 20-55 | Ind. 14-DIP PIC16F636-I/P-ND@ 233 4121 «118 
14-TSSOP_| _PIC16F636-/ST-ND@ 240 125 122 
128 | 256 | 12 | 1 2 ou 20 | 20-55 | Ind, 20-ssop |  PIC16F639-I/SS-ND® 445 2.49 2.46 
20-OFN PICT6F677-VMIL-ND® 220 13814 
128 256 18 WW _ _ — | — | 12-ch. 10-bit 2 8MHz 20 | 20~55 Ind. Pe a Ee ae 1 138 
20-S0IC_| _ PIC16F677-I/SS-ND® 200 117 114 
16-OFN PICT6F684-V/MIL-ND® 2451.28 1.25 
: 14-DIP PIC16F684-I/P-ND@ 245° 128 125 
aKxig | 128) 286 | 12) i _ — | — |] 4 | Sen. 10-btt 2 MHz | 20 | 40-55 Ind. 14-SOIC PIC1GF684-I/SL-ND® 223° 116 1.13 
14-TSSOP_| _ PIC16F684-/ST-ND@ 255 132 1.29 
20-OFN PICT6F687-V/MIL-ND® 2831.47 143 
128 | 256 | 18 | 41 |t(usart)] 1 | 1 | — | tech to-pit} 2 | emHz | 20 | 40-55 | Ind. enc EBC eaeanive ee 
20-SS0P_| _ PIC16F687-I/SS-ND® 243 126 128 
18-DIP PICIGE716-V/P-ND@ 193.98 96 
ie | — | 13 | 2 = — | —] 1 | 4chepit | — = 20 | 20-55 | Ind. 18-S0lc |  PIC16F716-I/SO-ND@ 175 «9088 
20-SS0P_| _ PIC16F716-\/SS-ND® 280 161 157 
28-DIP 3” | PICI6E72-VSP-ND@ 3.75 2.16 2.10 
; 28-S0ic |  PIC16F72-l/SO-ND® 3.75 216 210 
128) = | 2a) = uv 1] 1) | Sch. ott = = 20) | 40665 Ind. 28-SSOP |  PIC1GF72-/SS-ND@ 393 225 2.19 
28-QFN PIC16F72-//ML-ND@ 3.75 216 210 
28-OFN PICT6LF72-I/MIL-ND 3.98 227 2.20 
; 28-S0lc |  PIC16LF72-I/SO-ND@ 3.98 227 220 
128) om 2B) ei = d 1] 1) | Sch. ott = = 20 | 20-55 Ind. 28-DIP.3” | PIC1GLF72-//SP-ND@ 398 227 220 
28-SSOP_| _ PICI6LF72-I/SS-ND® 413236 2.30 
20-OFN PICT6E785-V/MIL-ND® 295 1.52 148 
128 | 256 | 18 | 2 = — | — |] 1 | tach to-pit} 2 | emHz | 20 | 40-55 | — Ind. arene ECs conte Se eee 
20-SS0P_| _ PIC16F785-//SS-ND® 255 131 128 
: 28-OFN PICT6F819-V/ML-ND® 480 2402.31 
128 | 128 | 16 | a2 = 1 1 | 1 | Schto-pit | — | emhz | 20 | 40-55 | Ind. aacniP BEEN atone Apaem bins, es 
RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
632 (To83) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


‘ 8-bit Flash Microcontrollers 
KS MICROCHIP asia 


General Purpose PIC16F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters A Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes | Bytes Pins | 8/16-bit UART fe™ |SPi™| PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package Part No. 1 25 100 
i 18-SOIC PIC16F819-I/SO-ND® 4.13 2.06 1.98 
128 128 16 2 = 1 1 1 5-ch. 10-bit — 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. 20-SSOP PIC16F819-I/SS-ND® 4.40 999 2414 
28-QFN PICT6LF819-I/ML-ND® 4.80 2.40 2.31 
i 18-DIP PIC16LF819-I/P-ND@ 4.23 212 2.04 
128 128 16 2 _ 1 1 1 5-ch. 10-bit _ 8MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 18-SOIC PIC16LF819-I/SO-ND® 433 216 208 
20-SSOP PIC16LF819-I/SS-ND® 4.65 2.33 2.24 
28-SOIC PIC16F870-I/SO-ND® 5.05 2.89 2.81 
128 64 22 2 1 (AUSART) = — 1 5-ch. 10-bit = = 20 4.0~5.5 Ind. 28-DIP .3” PIC16F870-I/SP-ND® 5.05 2.89 2.81 
28-SSOP. PIC16F870-I/SS-ND® 5.20 2.99 2.90 
28-SOIC PIC16LF870-I/SO-ND® $.33 3.05 2.96 
128 64 22 2 1 (AUSART) _ = 1 5-ch. 10-bit _ — 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP .3” PIC16LF870-I/SP-ND® 5.33 3.05 2.96 
28-SSOP. PIC16LF870-I/SS-ND® 5.45 3.13 3.04 
7 44-PLCC PIC16F871-I/L-ND@ 6.70 4.28 411 
Beta 128 64 33 2 1 (AUSART) _ _ 1 8-ch. 10-bit _ _ 20 4.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC16F871-I/P-ND® 5.98 314 3.08 
a 44-PLCC PICT6LF871-I/L-ND 7.05 4.51 4.33 
128 64 33 2 1 (AUSART) = = 1 8-ch. 10-bit _ = 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP PIC16LF871-I/P-ND@ 6.28 3.29 3.23 
44-TQFP PIC16LF871-I/PT-ND@ 8.45 4.44 4.36 
28-SOIC PIC16F872-I/SO-ND® 5.05 2.89 2.81 
128 64 22 2 _ 1 Mi2c 1 1 5-ch. 10-bit _ _ 20 4.0~5.5 Ind. 28-DIP .3” PIC16F872-I/SP-ND® 5.05 2.89 2.81 
28-SSOP. PIC16F872-I/SS-ND® 5.20 2.99 2.90 
28-SOIC PIC16LF872-I/SO-ND® §.33 3.05 2.96 
128 64 22 2 — 1 Mi2c 1 1 5-ch. 10-bit = = 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP .3” PIC16LF872-I/SP-ND® 5.33 3.05 2.96 
28-SSOP. PIC16LF872-I/SS-ND@ 5.45 3.13 3.04 
1 (AUSART) 8MHz 28-QFN PIC16F882-I/ML-ND® NEW! = 3.20 1.66 1.62 
128 128 25 2 1 (EUSART) 1 Mi2c 1 _ 11-ch. 10-bit _ 32kHz 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP PIC16F882-I/SP-ND@ NEW! 3.10 1.62 1.58 
( ) 2 28-SSOP. PIC16F882-I/SS-ND@ NEW! = 2.63 1.38 1.34 
128 | 128 | 25 | an [VAUSART.| sic] 4 | — | atch topic] — | MHZ | 59 | 20-55 Ext 28-SOIC PIC1GF882-E/SO-ND® NEW! 3.10 161 1.57 
1 (EUSART) : 32kHz aes . “ie : : 

A User 14-DIP PIC16HV616-I/P-ND® 1.98 1.13 1.10 
eae | a = pele ead (Lc BMHz | 20 | Defined Ind. 14-SOIG_| _ PICI6HV616-//SL-ND@ 1801.03 1.01 
128 128 25 2 1 (EUSART) | 1 MI?C 1 1 11-ch. 10-bit 2 Lhe 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-SOIC PIC16F882-I/SO-ND® 2.80 1.46 1.42 
28-0FN PICT6F648A-/ML-ND® 435.218 210 
18-DIP PIC16F648A-1/P-ND@ 3.80 190 1.83 
256 | 256 | 16 | 24 |1(ausart)} — | —]| 14 - 2 4MHz 20 | 30~55 Ind. 48-S0IC PIC{6F648A-//S0-ND@ aaa’ dos: 187 
20-SSOP PIC16F648A-1/SS-ND@ 4.18 2.10 2.02 
20-OFN PICT6F685-I/ML-ND® 2.98 1.54 1.50 
; 20-DIP PIC16F685-I/P-ND® 288 158 1.54 
256 256 18 2 - =_ _ 1 12-ch. 10-bit 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. 20-SOIC PIC16F685-I/SO-ND@ 2.98 154 150 
20-SSOP. PIC16F685-I/SS-ND® 2.58 1.33 1.30 
14-QFN PIC16F688-I/ML-ND® 2.60 1.36 1.32 
‘ 14-DIP PIC16F688-I/P-ND® 2.60 1.36 1.32 
256 256 12 1/1 1 (EUSART) _ _- - 8-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 14-SOIC PIC16F688-I/SL-ND@ 235 193 120 
14-TSSOP PIC16F688-I/ST-ND@ 2.68 1.40 1.36 
20-QFN PIC16F689-I/ML-ND® 2.98 1.54 1.50 
20-DIP PIC16F689-I/P-ND® 2.88 1.58 1.54 
256 256 18 1/1 1 (EUSART) 1 1 — 12-ch. 10-bit 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. 20-SOIC PIC16F689-I/SO-ND@ 2.98 154 150 
20-SSOP PIC16F689-I/SS-ND® 2.58 1.33 1.30 
20-QFN PIC16F690-I/ML-ND® 3.13 1.62 1.58 
. 20-DIP PIC16F690-I/P-ND® 3.05 1.66 1.62 
256 256 18 2 1 (EUSART) 1 1 1 12-ch. 10-bit 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. 20-SOIC PIC16F690-I/SO-ND@ 313 162 158 
20-SSOP PIC16F690-I/SS-ND # 2.73 1.42 1.38 
28-QFN PIC16F73-/ML-ND® $.85 3.36 3.27 
92 | — | 22 | of Jaqusarty)| 1 | 1] 2 | Schedit | — = 20 | 40~55 | ind, | aE Ter eo bae eee aoe 
28-SSOP PIC16F73-I/SS-ND® 6.05 3.46 3.36 
28-QFN PICT6LF73-I/ML-ND® 6.15 3.54 3.44 
i 28-SOIC PIC16LF73-I/SO-ND® 6.15 3.54 3.44 
192 _ 22 2 1 (USART) 1 1 2 5-ch. 8-bit _ _ 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP 3” PIC16LF73-I/SP-ND® 615 354 3.44 
28-SSOP. PIC16LF73-I/SS-ND® 6.33 3.63 3.53 
28-QFN PIC16F737-I/ML-ND® 7.18 3.77 3.70 
‘ 28-SOIC PIC16F737-I/SO-ND® 6.63 3.48 3.42 

= 2 = | = 2 
368 25 2 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 11-ch. 10-bit 2 20 4.0~5.5 Ind. 28-DIP 3” PIC16E737-I/SP-ND® 650 341 3.35 
28-SSOP. PIC16F737-I/SS-ND® 6.83 3.58 3.52 
28-QFN PICT6LF737-I/ML-ND® 7.53 3.94 3.87 
. 28-SOIC PIC16LF737-I/SO-ND® 7.28 3.82 3.75 
368 = 25 2 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 11-ch. 10-bit 2 — 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP 3” PIC16LF737-I/SP-ND 715 375 368 
4AKx 14 28-SSOP. PIC16LF737-I/SS-ND® 7.38 3.87 3.80 
44-PLCC PIC16F74-1/L-ND® 7.98 4.75 4.66 
‘ 44-QFN PIC16F74-1/ML-ND 8.88 5.10 4.96 
192 _ 33 2 1 (USART) 1 1 2 8-ch. 8-bit = _ 20 4.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC16E74-l/P-ND@ 713 4.08 3.97 
44-TQFP PIC16F74-1/PT-ND® 8.55 4.89 4.76 
44-PLCC PICT6LF74-I/L-ND® 8.38 4.99 4.90 
i 44-QFN PIC16LF74-I/ML-ND 9.30 5.33 5.18 
192 _ 33 2 1 (USART) 1 1 2 8-ch. 8-bit _ _ 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP PIC16LF74-1/P-ND 748 428 4.16 
44-TQFP PIC16LF74-I/PT-ND@ 9.00 5.14 5.00 
40-QFN PIC16F747-I/ML-ND® 8.00 4.20 4.12 
368 _ 36 2 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 14-ch. 10-bit 2 _ 20 4.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC16F747-I/P-ND® 748 3.92 3.85 
44-TQFP PIC16F747-I/PT-ND@ 7.60 3.99 3.92 
F 40-DIP PIC16LF747-I/P-ND 8.20 4.31 4.23 
368 _— 36 2 1 (AUSART) | 1 Ml2C 1 2 14-ch. 10-bit 2 =— 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 44-TOFP PIC16LF747-//PT-ND® 8.38 440 432 
28-QFN PIC16F87-I/ML-ND® $.25 2.63 2.53 
18-DIP PIC16F87-1/P-ND® 4.65 2.35 2.26 
368 256 16 2 1 (AUSART) _ _ 1 al 2 8MHz 20 3.0 ~ 5.5 Ind. 18-SOIC PIC16F87-I/SO-ND® 480 2.40 231 
20-SSOP PIC16F87-I/SS-ND® 6.13 2.58 2.48 
28-QFN PICT6LF87-I/ML-ND® 5.48 2.76 2.65 
18-DIP PIC16LF87-I/P-ND® 4.90 2.47 2.37 
368 256 16 2 1 (AUSART) _ = 1 = 2 8MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 18-SOIC PIC16LF87-I/SO-ND@ 5.00 251 OM 
20-SSOP PIC16LF87-I/SS-ND® 5.43 2.71 2.61 
28-QFN PIC16F873A-I/ML-ND® 7.60 4.36 4.24 
‘ 28-SOIC PIC16F873A-I/SO-ND® 7.15 4.10 3.98 
192 128 22 2 1 (AUSART) 1 1 2 5-ch. 10-bit 2 =_ 20 4.0~5.5 Ind. 28-DIP 3” PIC16F873A-I/SP-ND® 715 410 3.98 
28-SSOP. PIC16F873A-I/SS-ND® 7.30 4.19 4.07 
28-QFN PICT6LF873A-I/ML-ND® 7.98 4.57 4.44 
7 28-SOIC PIC16LF873A-I/SO-ND® 7.53 4.30 4.18 
192 128 22 2 1 (AUSART) | 1MI2C | 14 2 5-ch. 10-bit 2 _ 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP 3” PIC16LF873A-I/SP-ND® 753 430 418 
28-SSOP. PIC16LF873A-I/SS-ND® 7.90 4.52 4.39 
44-PLCC PIC16F874A-I/L-ND@ 8.75 $.22 5.12 
- 44-QFN PIC16F874A-I/ML-ND® 9.00 5.14 5.00 

2 = - = és 
192 128 33 2 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 8-ch. 10-bit 2 20 4.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC16F874A-I/P-ND® 780 4.47 435 
44-TQFP PIC16F874A-I/PT-ND@ 9.00 5.14 5.00 
' 44-PLCC PICT6LF874A-I/L-ND® 9.20 5.48 5.38 

2 - | = - 
192 128 33 2 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 8-ch. 10-bit 2 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP PIC16LF874A-I/P-ND@ 8.20 471 458 

@ RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 633 


AN MICROCHIP 


8-bit Flash Microcontrollers 
General Purpose PIC16F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters 2 Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes Pins | 8/16-bit UART re™ =|SPim™) PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package Part No. 1 25 100 
192 128 33 2/1 1 (AUSART) [1 MI2C 1 2 8-ch. 10-bit 2 = 20 2.0 ~5.5 Ind. 44-TQFP. PIC16LF874A-I/PT-ND® 9.45 5.41 5.26 
28-QFN PIC16F88-I/ML-ND® 5.58 3.19 3.10 
, 18-DIP PIC16F88-I/P-ND@ 5.00 2.51 241 
368 256 16 2/1 1 (AUSART) — 1 1 7-ch. 10-bit 2 8MHz 20 3.0 ~ 5.5 Ind. 18-SOIC PIC16F88-I/SO-ND@ 510 257 247 
20-SSOP PIC16F88-I/SS-ND@ 5.48 2.76 2.65 
28-QFN PIC16LF88-I/ML-ND® 5.85 3.34 3.25 
‘1 18-DIP PIC16LF88-I/P-ND® 5.25 2.63 2.53 
reer 368 256 16 2 1 (AUSART) = 1 1 7-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 18-SOIC PIC1GLF88-I/SO-ND® 533 269 259 
20-SSOP PIC16LF88-I/SS-ND® 5.75. 2.89 2.78 
28-QFN PIC16F883-I/ML-ND® 3.25 1.98 1.93 
2 i 28-SOIC PIC16F883-I/SO-ND® 2.73 1.69 1.64 
256 256 25 2 1 (EUSART) | 1 MI°C 1 2 11-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 98-DIP 3” PIC16F883-I/SP-ND@ 303 1.85 180 
28-SSOP PIC16F883-I/SS-ND@ 2.65 1.66 1.61 
44-QFN PIC16F884-I/ML-ND® 3.53 2.14 2.08 
256 256 36 2/1 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2 14-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 40-DIP PIC16F884-I/P-ND® 3.20 1.96 1.91 
44-TQFP PIC16F884-I/PT-ND@ 3.23 1.98 1.92 
28-QFN PIC16F76-I/ML-ND 7.38 4.22 4.10 
F 28-SOIC PIC16F76-I/SO-ND@ 7.38 4.22 4.10 
368 = 22 2/1 1 (USART) 1 1 2 5-ch. 8-bit = = 20 4.0~5.5 Ind. 28-DIP 3” PIC1GF76-I/SP-ND® 738 409 410 
28-SSOP PIC16F76-I/SS-ND@ 7.55 4.32 4.20 
28-QFN PIC16LF76-I/ML-ND 7.13 4.42 4.30 
. 28-SOIC PIC16LF76-I/SO-ND® 7.73 4.42 4.30 
368 — 22 2 1 (USART) 1 1 2 5-ch. 8-bit = = 20 2.0 ~5.5 Ind. 98-DIP 3” PIC16LF76-I/SP-ND@ 773 442 430 
28-SSOP PIC16LF76-I/SS-ND® 7.93 4.53 4.41 
28-QFN PIC16F767-I/ML-ND® 8.33 4.37 4.29 
i 28-SOIC PIC16F767-I/SO-ND® 7.70 4.04 3.97 
= 2 y | f 
368 25 2 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 11-ch. 10-bit 2 8MHz 20 4.0~5.5 Ind. 28-DIP 3” PIC1GF767-I/SP-ND@ 755 3.96 3.89 
28-SSOP PIC16F767-I/SS-ND@ 7.95 417 4.09 
28-QFN PIC16LF767-I/ML-ND@ 9.08 4.77 4.68 
i 28-SOIC PIC16LF767-I/SO-ND@ 8.38 4.40 4.32 
368 = 25 2 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 11-ch. 10-bit 2 4MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 98-DIP 3” PIC1GLF767-I/SP-ND® 833 435 427 
28-SSOP PIC16LF767-I/SS-ND® 8.65 4.54 4.46 
44-PLCC PIC16F77-I/L-ND® 9.13 5.43 5.33 
368 = 33 2 1 (USART) 1 1 2 8-ch. 8-bit = _ 20 4.0~5.5 Ind. 44-QFN PIC16F77-I/ML-ND® 10.13 5.80 5.64 
40-DIP PIC16F77-I/P-ND@ 8.15 4.66 4.53 
44-PLCC PIC16LF77-I/L-ND 9.60 5.70 5.60 
‘ 44-QFN PIC16LF77-I/ML-ND 10.58 6.07 5.90 
368 — 33 2 1 (USART) 1 1 2 8-ch. 8-bit = = 20 2.0 ~5.5 Ind. 40-DIP PICI6LE77-I/P-ND@ 855 439 476 
44-TQFP PIC16LF77-I/PT-ND@ 10.28 5.88 5.72 
44-QFN PIC16F777-I/ML-ND 8.85 4.65 4.57 
368 _ 36 2 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 14-ch. 10-bit 2 _ 20 4.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC16F777-1/P-ND® 8.33 4.35 4.27 
8K x14 44-TQFP. PIC16F777-I/PT-ND@ 8.45 4.44 4.36 
44-QFN PIC16LF777-I/ML-ND 9.78 5.12 5.03 
368 = 36 2 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 14-ch. 10-bit 2 _ 20 2.0 ~5.5 Ind. 40-DIP PIC16LF777-I/P-ND® 9.13 4.78 4.70 
44-TQFP PIC16LF777-I/PT-ND® 9.30 4.88 4.79 
28-QFN PIC16F876A-I/ML-ND® 7.70 4.41 4.29 
; 28-SOIC PIC16F876A-I/SO-ND® 7.70 4.41 4.29 
368 256 22 2 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 5-ch. 8-bit 2: _ 20 4.0~5.5 Ind. 98-DIP 3” PIC16F876A-I/SP-ND@ 770 4a 4.29 
28-SSOP PIC16F876A-I/SS-ND® 7.85 4.50 4.38 
28-QFN PIC16LF876A-I/ML-ND® 8.08 4.63 4.50 
F 28-SOIC PIC16LF876A-I/SO-ND® 8.08 4.63 4.50 
368 256 22 2 1 (AUSART)| 1MI2C | 14 2 5-ch. 8-bit 2 — 20 2.0~5.5 Ind. 98-DIP 3” PIC16LF876A-I/SP-ND® 8.08 463 450 
28-SSOP PIC16LF876A-I/SS-ND@ 8.23 4.72 4.59 
44-PLCC PIC16F877A-I/L-ND® 9.40 5.61 6.51 
, 44-QFN PIC16F877A-I/ML-ND® 9.68 5.55 5.40 
368 256 33 2 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 8-ch. 10-bit 2 = 20 4.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC16F877A-I/P-ND® 8.40 481 168 
44-TQFP PIC16F877A-I/PT-ND® 9.68 5.55 5.40 
44-PLCC PIC16LF877A-I/L-ND@ 9.90 5.90 5.80 
; 44-QFN PIC16LF877A-I/ML-ND® 10.15 5.81 5.65 
368 256 33 ai 1 (AUSART)| 1MI2C | 14 2 8-ch. 10-bit 2 _ 20 2.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC1GLF877A-I/P-ND® 8.85 5.06 4.92 
44-TQFP PIC16LF877A-I/PT-ND® 10.15 5.81 5.65 
28-QFN PIC16F886-I/ML-ND® 3.48 2.13 2.07 
‘i 28-SOIC PIC16F886-I/SO-ND® 2.98 1.83 1.78 
2 4 | i 
368 256 25 2 1 (EUSART) | 1 MIFC 1 2 11-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 98-DIP 3” PIC16F886-I/SP-ND@ 325 200 194 
28-SSOP PIC16F886-I/SS-ND® 2.90 1.80 1.75 
44-QFN PIC16F887-I/ML-ND® 3.80 2.32 2.25 
368 256 36 2 14 (EUSART) | 1 MI2C 1 2 14-ch. 10-bit 2 8MHz 20 2.0 ~5.5 Ind. 40-DIP PIC16F887-I/P-ND@ 3.50 2.14 2.08 
44-TQFP PIC16F887-I/PT-ND® 3.55 2.15 2.09 
PIC18F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters 2 Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes] Bytes | Pins} 8/16-bit UART re™ = |sPi™| PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package Part No. 1 100 
28-QFN PIC18F1220-I/ML-ND® 5.05 258 2.52 
+ 18-DIP PIC18F1220-I/P-ND@ 465 238 2.32 
256 256 16 1/3 1 (EUSART) _ _ 1 7-ch. 10-bit =— 8MHz 40 42~55 Ind. 18-SOIC PIC18F1220-I/SO-ND® 448 230 224 
20-SSOP PIC18F1220-I/SS-ND® 448 230 2.24 
28-QFN PIC18LF1220-1/ML-ND® 5.28 2.70 = 2.63 
; 18-DIP PIC18LF1220-I/P-ND@ 488 249 2.43 
256 256 16 1/3 1 (EUSART) _ — 1 7-ch. 10-bit _ 8MHz 40 2.5 ~5.5 Ind. 18-SOIC PIC18LF1220-I/SO-ND® 470 241 235 
20-SSOP PIC18LF1220-I/SS-ND® 4.70 241 2.35 
28-QFN PIC18F1230-I/ML-ND@ NEW! 5.20 2.67 2.60 
= 1 (AUSART), _ = 2 i 8MHz, 18-DIP PIC18F1230-I/P-ND@ NEW! 480 246 2.40 
256 | 128 | 16 2 | 4 (EUSART) 6) FehtO-bt | 8 gakHz | 40 | 42-55 | Ind. 18-Solc | PIC18F1230-V/SO-ND@ NEW! 465 238 232 
20-SSOP PIC18F1230-I/SS-ND@ NEW! 465 2.38 2.32 
2K x 16 4 (AUSART 8MHyz. 28-QFN PIC18LF1230-I/ML-ND@ NEW! 5.43 278 272 
256 128 16 —/2 { ‘esa = = 6 4-ch. 10-bit 3 32kH2 40 2.0~5.5 Ind. 18-DIP PIC18LF1230-1/P-ND@ NEW! 5.03 2.58 2.52 
18-SOIC PIC18LF1230-1/SO-ND@ NEW! 4.88 2.50 2.44 
A 28-SOIC PIC18F2220-I/SO-ND® 8.00 458 4.45 
2 - | ~ 
512 256 25 1/3 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 42~55 Ind. 28-DIP.3” | PIC18F2220-/SP-ND@ 800 458 445 
4 28-SOIC PIC18LF2220-I/SO-ND® 8.38 480 4.67 
2 - 7 # 
512 256 25 1/3 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 2 10-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0~5.5 Ind. 28-DIP.3” | PIC18LF2220-I/SP-ND® 838 480 467 
28-QFN PIC18F2221-I/ML-ND® 488 250 2.44 
i 8MHz, 28-SOIC PIC18F2221-I/SO-ND@ 448 230 2.24 
2 | 7 = 
512 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2 10 ch. 10-bit 2 32kHz 40 42~55 Ind. 28-DIP.3” | PIC18F2221-I/SP-ND@ 480 246 240 
28-SSOP PIC18F2221-I/SS-ND@ 4.43 2.26 2.21 
7 8MHz, 28-QFN PIC18LF2221-I/ML-ND® 5.10 2.62 2.55 
2 | 2 “ 
512 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MIC 1 2 10 ch. 10-bit 2 32kH2 40 2.0~5.5 Ind. 28-SOIC PIC18LF2221-I/SO-ND® 470 241 2.35 
@ RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) » Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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KS MICROCHIP 


8-bit Flash Microcontrollers 
General Purpose PIC18F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 

Program | RAM |EEPROM | 1/0 | Counters 2 Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes | Bytes | Pins | 8/16-bit UART fo™ = |sPi™| PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package Part No. 1 25 100 
BMH, 28-DIP.3" | PICT@LF2221-SP-ND® 503 257 231 
512 | 256 | 25 | 13 | 1(eusarT)| mec | 1 | 2 |40ch.10-bit) 2 one | 40 | 20-55 | Ind, | Secece |Merertessstrcetne Sige aoa oa 
44-QFN | PIC18F4220-V/ML-ND 10.50 6.02 5.85 

512 | 256 | 36 | 13 |4ausart)| imc | 1 | 2 |43ch10-bit) 2 MHz | 40 | 42-55 | — Ind. 40-DIP_ | PIC18F4220-I/P-ND® 8.83 5.05 4.91 
44-TOFP_| PIC18F4220-/PT-ND@ 10.18 583 5.67 
44-QFN | PICTSLF4220-\/ML-ND® 11.05 6.31 6.14 
2x16 | 512 | 256 | 36 | 13 |4(aUsART)| 1mec | 1 | 2 |4ach10-bit| 2 MHz | 40 | 20-55 | — Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4220-/P-ND@ 925 530 5.15 
44-TOFP_| PIC18LF4220-(/PT-ND@ 1070 613 5.96 
aan 44-OFN | PIC18F4221-V/ML-ND® 5.35 2.75 2.68 
512 | 256 | 36 | 13 | 4(eusarT)| im2c | 1 | 2 |43cht0-bit) 2 aMHz, | 40 | 42-55 | Ind. 40-DIP_ | PIC18F4221-I/P-ND® 513 262 256 
2 44-TOFP_| PIC18F4221-I/PT-ND@ 495 254 2.48 
aie 44-OFN | PICTSLF4221-I/ML-ND@ 5.60 2.87 2.80 
512 | 256 | 36 | 13 | 1(eusarT)| mec | 1 | 2 |43ch10-bit) 2 az, | 40 | 20-55 | Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4221-1/P-ND@ 5.38 275 268 
z 44-TOFP_|_PICI8LF4221-I/PT-ND@ 5.20 267 2.60 
28-OFN | PIC18F1320-/ML-ND® 553 263 276 
: 18-DIP_ | PIC18F1320-//P-ND@ 5.13 262 256 
256 | 256 | 16 | 13 |ceusarty)) — | — | 4 | 7-ch.to-t | — | emnz | 40 | 42-55 | Ind. desoie MAeteeoticonne Nos. 3ek. O48 
20-SSOP_| PIC18F1320-/SS-ND® 495 254 2.48 
28-OFN | PICTSLF1320-V/ML-ND@ 5.78 2.96 2.88 
: 18-DIP_ | PIC18LF1320-//P-ND® 538 275 268 
256 | 256 | 16 | 13 |4eusarty)) — | — | 4 | 7-ch.to-it | — | emnz | 40 | 20-55 | Ind. tesa Baleaieeathennise a oe ben 
20-SSOP_| PIC18LF1320-I/SS-ND@ 5.20 267 2.60 
28-OFN | PIC{8F1330-V/ML-ND® 5.68 2.91 2.84 
; 8MH2, 18-DIP_ | PIC18F1330-//P-ND@ 528 271 264 
256 | 128 | 13 | 72 | 1ceusarty)]} — | —| 6 | 4ch.to-bit | 3 Son; «| 40 | 4.2~55 | Ind, tesoic MEIGIRERIICONCS eta. (oe Se 
20-SSOP_| PIC18F1330-I/SS-ND® 513 262 256 
TauSaRn ibe 28-OFN | PICTSLF1330-/ML-ND@ NEW? 5.93 3.04 2.97 
ass | 128 | te | a2 | Oper; — | — | 6 | acniobit | 3 BM, | go | 20~55 | Ind, 18-DIP_ | PICI8LF1330-/P-ND® NEW! 553 284 277 
( ) 18-SOIC_| PICI8LF1330-VSO-ND@ NEW! 5.38 2.76 2.69 
: 28-S0IC | PIC18F2320-//S0-ND@ 8.65 4.96 4.82 
512 | 256 | 25 | 13 |aausart)| mec | 1 | 2 [toch do-it) 2 amiz | 40 | 42-55 | ind, | eee | ODISPNDe emer 
: 28-S0IC | PICTSLF2320-//SO-ND@ 9.08 5.20 5.06 
512 | 256 | 25 | 13 |4ausart)| imc | 1 | 2 |4ochdo-bit) 2 amHz | 40 | 20-55 | Ind. | eee ee Loon ep Nhe Bon fen Zeon 
28-OFN | PIC18F2321-V/ML-ND® 5.18 2.65 2.58 
: 8MH2, 28-S0IC | PIC18F2321-//SO-ND@ 478 244 238 
512 | 256 | 25 | 13 | 4(eusarT)| imzc | 1 | 2 |4ochdo-bit) 2 snr | 40 | 42-55 | Ind. | osip ge Implerseosonileeinings mim idee ied 
28-SS0P_| PIC18F2321-I/SS-ND® 470 241 235 
28-OFN | PICTSLF2321-V/ML-ND@ 5.40 2.77 2.70 
: 8MH2, 28-S0lc | PIC18LF2321-l/SO-ND@ 5.00 257 250 
512 | 256 | 25 | 13 | 4(eusarT)| mec | 1 | 2 |4och 40-bit) 2 ae | 40 | 20~58 | ind. | oopup an |Bererenensori pti eat, Conae “Des 
448 28-SSOP_| PIC18LF2321-I/SS-ND@ 495 253 247 
44-QFN | PIC18F4320-V/ML-ND® Tii8@ 641 6.23 
512 | 256 | 36 | 13 |4ausart)| imc | 1 | 2 |43ch40-bit) 2 eMHz | 40 | 42-55 | Ind. 40-DIP_ | PIC18F4320-I/P-ND® 9.50 544 5.29 
44-TOFP_|_PIC18F4320-(/PT-ND@ 10.83 6.20 6.03 
44-OFN | PICTSLF4320-\/ML-ND® 11.75 6.72 6.54 
512 | 256 | 36 | 13 |4ausart)| mec | 1 | 2 |43ch40-bit) 2 emHz | 40 | 20-55 | Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4320-/P-ND@ 9.95 571 5.55 
44-TOFP_| PIC18LF4320-I/PT-ND@ 11.40 653 6.35 
aan 44-OFN | PIC18F4321-I/ML-ND® 5.65 2.89 2.82 
512 | 256 | 36 | 13 | 4(eusarT)| mec | 1 | 2 |43ch40-bit) 2 aMH2, | go | 42-55 | Ind. 40-DIP_ | PIC18F4321-I/P-ND® 540 277 270 
z 44-TOFP_| PIC18F4321-I/PT-ND@ 525 269 262 
aa 44-OFN | PICTSLF4321-I/ML-ND@ 5.90 3.03 2.96 
512 | 256 | 36 | 13 | 1(eusarT)| imc | 1 | 2 |43ch40-bit) 2 az, | 40 | 20-55 | Ind. 40-DIP. | PIC18LF4321-1/P-ND@ 568 291 284 
z 44-TOFP | PIC18LF4321-I/PT-ND@ 550 282 276 
T(AUSART), . 42-55 PICi8F6310-/PT-ND@ 5.75 2.95 2.88 
mee] — | 4 | 18 + eusAnTy imc | 4 3 | tach. 10-bit | 2 BMHz | 40 | 99-55 | __ Ind. 84-TOFP | picigLF6310-l/PT-ND@ 6.05 310 3.02 
1 (AUSART), : 8M, 42-55 PIC18F6393-/PT-ND@ NEW! 6.73. 3.44_3.36 
768 | — | 50] 13 |a(eusart)| 1MPC | 1 2 | tech. 12-bit | 2 gakHz | 49 | 20-55 | Ind 84-TOFP | picisLF6393-l/PT-ND® NEW! 7.05 362 3.53 
tos | — | 54] 18 teeuseny tmrec | 1 | 2 | 42-ch.to-pit| 2 32kHz | 40 | 42-36 | — Ind. 64-TOFP | PIC18F63J11-l/PT-ND® 5.03 257 251 
toa | — | 50] 18 erat tmrec | 1 | 2 | 42ch.to-pit| 2 SM go | 42-36 | Ind. 64-TOFP | PIC18F63J90-//PT-ND® 538 276 269 
7 (AUSART), ; 42-55 PICT@F8310-/PT-ND® 688353 3.4 

mee | — | | 18 1 (EUSART; irc | 4 3 | tach. 10-bit | 2 8MHz 40 | 20-55 Ind. 80-TOFP | pictsiF8310-I/PT-ND 723 370 361 
7 (AUSART), : BMH, 42-55 PICi8F8393-1/PT-ND@ NEW! 7.85 4.02 3.92 
78 | — | 8 | 18 | a(eusanty| 1MPC | 1 2 | tech. 12-bit | 2 3akHz | 49 | 20-55 Ind. 80-TOFP | PictsLF8393-I/PT-ND® NEW! 823 4.22 4.12 
toa | — | 70] 18 Telsanry tmrec | 1 | 2 | 42ch.to-vit| 2 gakHz | 40 | 42-36 | Ind. go-ToFP | PIC18F83J11-l/PT-ND® 5.63 289 2.82 
12a | — | 66] va |} OUSARD.) suc | 1 | 2 ]r2cntopit | 2 g2kHz | 40 | 42-36 | — Ind. 80-TOFP | PIC18F83J90-//PT-ND® 5.95 3.05 2.98 
28-OFN | PIC1@F2410-/ML-ND® 615 3.16 3.08 
768 | — | 25 | 13 | 4(eusart)| mec | 1 | 2 |4och 40-bit) 2 = 40 | 42-55 | Ind. 28-S0IC | PIC18F2410-//SO-ND@ 575 295 288 
28-DIP.3" | PIC18F2410-I/SP-ND@ 6.08 312 3.04 
28-OFN | PICTSLF2410-V/ML-ND@ 6.45 3.30 3.22 
768 | — | 25 | 13 | 4(eusart)| imc | 14 | 2 | doch.to-bit | 2 - 40 | 20-55 | Ind. 28-S0IC | PIC18LF2410-//SO-ND@ 6.05 310 3.02 
28-DIP.3" | PIC18LF2410-V/SP-ND 638 326 3.18 

28-OFN | PIC18F24J10-I/ML-ND® 3.60 1.85 1.81 
28-S0lc | PIC18F24J10-/S0-ND® 3.20 172 1.68 
tos | — | 21] 12 |aeusart)| mec | 1 | 2 | 40-ch.tobit | 2 gokHz | 40 | 42-55 | Ind. | op nip a» | pictaroaiiOc/SP-NDe. Bas. lige ied 
28-SSOP_| PIC18F24J10-V/SS-ND@ 3.20 1.69 1.65 

28-OFN | PICTSLF24J10-//ML-ND® 3.60 1.85 1.81 

28-S0lc | PIC18LF24J10-I/SO-ND@ 3.20 172 1.68 

tos | — | 21] 12 | (eusart)| mec | 1 | 2 |40-ch.tobit | 2 gaktz | 40 | 20-55] Ind. | opis | PIRTBLEAANYSP-NDe. rane ae 
28-SSOP_| PIC18LF24J10-I/SS-ND¢@ 3.20 1.69 1.65 

28-OFN | PIC18F2420-//ML-ND® 6.65 3.40 3.32 

768 | 256 | 25 | 1/3 | 4(eusarT)| mec | 1 | 2 |40ch.10-bit | 2 = 4o | 42-55 | Ind. 28-S0IC | PIC18F2420-//SO-ND@ 625 320 3.12 
28-DIP.3" | PIC18F2420-I/SP-ND@ 655 336 3.28 

8K x16 28-OFN | PICTSLF2420-V/ML-ND@ 6.95 3.56 3.48 
768 | 256 | 25 | 1/3 | 4(eusarT)| im2c | 1 | 2 |40ch.10-bit | 2 = 4o | 20-55 | Ind. 28-S0IC | PIC18LF2420-//SO-ND@ 655 336 3.28 
28-DIP.3" | PIC18LF2420-V/SP-ND@ 6.88 352 3.44 

7 aUSART mine 28-OFN | PIC18F2423-V/ML-ND® NEW! 7.30 3.75 3.66 

7s | 256 | 25] 1a | ONeOR | amc | 1 | 2 |to-cnt2-bit | 2 BM, | go | 4.2~55 | Ind, 28-S0IC | PIC18F2423-//SO-ND@ NEW! 6.90 354 3.46 
( ) 28-DIP.3" | PIC18F2423-/SP-ND@ NEW! 7.23371 3.62 

7 (AUSART Aue 28-OFN | PICTSLF2423-I/ML-ND@ NEW! 7.65 3.92 3.83 

mes | 256 | 25] 1 | \leyganry| 1MPC | 1 | 2 | 10cm. 12-bit | 2 BMH, | 40 | 2.0~55 | Ind, 28-SOIC | PIC18LF2423-//SO-ND@ NEW! 7.25 3.72 3.63 
28-DIP.3" | PIC18LF2423-VSP-ND@ NEW! 7.58 3.88 3.79 

44-QFN | PIC18F4410-V/ML-ND® 6.65 3.40 3.32 

768 | — | 34 | 13 | 1(eusart)| imec | 1 | 2 |43ch40-bit) 2 _ 4o | 42-55 | Ind. 40-DIP_ | PIC18F4410-/P-ND® 640 328 3.20 
44-TOFP_| PIC18F4410-V/PT-ND@ 625 320 3.12 

44-OFN | PICTSLF4410-I/ML-ND@ 6.95 3.56 3.48 

768 | — | 34| 13 | 4(eusart)| mec | 1 | 2 |43ch40-bit) 2 _ 40 | 20-55 | Ind. 40-DIP_ | PICI8LF4410-/P-ND@ 670 344 3.36 
44-TOFP | PIC18LF4410-V/PT-ND@ 655 336 3.28 

40-DIP_| PICT8F44J10-V/P-ND® 3.70 2.07 2.02 

tos | — | 32] 12 |4(eusart)| imec | 1 | 2 |43ch 40-bit) 2 gakHz | 40 | 42-55 | Ind. 44-0FN | PIC18F44J10-/ML-ND® 4.00 210 2.05 
44-TOFP | PIC18F44J10-\/PT-ND® 3.73 1.95 1.90 
@ RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) » Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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8-bit Flash Microcontrollers 
General Purpose PIC18F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes] Bytes | Pins | 8/16-bit UART Pom = |spr™| pwM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package Part No. al 25 100 
44-0FN | PICTSLF44J10-/ML-ND® 400 240 205 
toa} — | 32] 42 |4eusarty| 1mec | 1 | 2 |43-ch. to-vit) 2 32kHz | 40 | 20-55) — Ind. 40-DIP_ | PICI8LF44J10-//P-ND® 3.70 207 202 
44-TOFP_| _PIC18LF44J10-\/PT-NOD® 3.73 195 _ 1.90 
44-QFN | PIC18F4420-//ML-ND® 7.13 3.65 3.56 
768 | 256 | 34 | 1/3 |4(eusarT)| imec | 1 | 2 |43ch.10-bit}| 2 = 40 |42~55| — Ind. 40-DIP_ | PIC18F4420-\/P-ND® 688 353 3.44 
44-TOFP | PIC18F4420-/PT-ND@ 673344 3.36 
44-QFN | PICTSLF4420-I/ML-ND® 7453.82 3.73 
768 | 256 | 34 | 1/3 |4(eusarT)| imec | 1 | 2 |43ch.10-bit} 2 = 40 |20-55| — Ind. 40-DIP_ | PICI8LF4420-/-ND® 723 370 361 
44-TOFP_| _PIC18LF4420-I/PT-ND@ 7.05 362 3.53 
7 (USAR aul 44-0FN | PIC18F4423-(/ML-ND® NEW! 7.80 3.99 3.90 
7e8 | 256 | a6 | we | {rear} imc | 4 | 1 10h 12-bit] 2 aM | go |42~55] Ind, 40-DIP | PIC18F4423-/P-ND@ NEW! 7.55 387 3.78 
( ) 44-TOFP | PIC18F4423-/PT-ND@ NEW! 7.40 3.79 3.70 
7 (AUSART, aii 44-QFN | PIC18LF4423-//ML-ND® NEW! 8.15 4.18 4.08 
768 | 256 | 96 | 18 |i "eycaay) IMC | 1 | 1 | 13ch.t2it) 2 BMH | 40 |20~55| Ind, 40-DIP | PICI8LF4423-/P-ND@ NEW! 7.93 406 3.96 
8kx 16 ORT az eee PICEPSTOIPTND@® —6a8 3.35328 
D-55 -/PT-ND® 35 3. ; 
—_ ), 2 a | ts 
768 54 | 8 |aceusart)| (MPC | 1 | 38 | techi0-bit) 2 BMHz | 40 | o0~55 | __|nd- 64-TOFP | piCi8LF6410-I/PT-ND@ 6.90 353 3.44 
T(AUSART), 5 ; MHz, 42-55 PICiaF6493-/PT-ND@ NEW! 7.53 3.85 3.76 
m8) — | 50] 8 | a (eusarty| IMC | 1 2 [tech 12-bit} 2 3akHz | 82 | 20-55 Ind. 84-TOFP | PICtSLF6493-I/PT-ND® NEW! 7.90 4.05 3.95 
toa | — | 5a] 12 a TEUAA tec | 1 | 2 |t2ch.to-vit) 2 32kHz | 40 | 20-36) — Ind. 64-TOFP | PICI8F64J11-l/PT-ND® 5.18 266 2.59 
T(AUSART), ; MHz, 
124] — | 50] 19 [i Crerary | tm | 1 | 2. |tech.to-bit] 2 see | 40 | 20~36| — Ind, 64-TOFP | PIC18F64J90-//PT-ND® 5.50 282 275 
T(AUSART).| 7 a, aaa 42-55 ; PICTSF8410-/PT-ND® 768 3.94 3.84 
mee | — | | 28 | aceusaary| (MPC | 1 3 [tech 10-bit) 2 MHz | 40 | oo~55 | Ind 80-TOFP | picigLee410-l/PT-ND@ 8.08 413 4.03 
= T(AUSART),| 4 «9 rr BMH, 42-55 : PIC18F8493-/PT-ND@ NEW! 8.65. 4.43 4.32 
768 66 | 18 | 4 eusarty | MPC | 1 2 |tech.ta-bit) 2 32kHz | 32 | oo~55| nd. 80-TOFP | picigLFg493-l/PT-ND@ NEW! 9.08 4.65 4.54 
toa | — |] 12 1 EUSAR, tmec | 1 | 2 |t2ch.to-vit) 2 32kHz | 40 | 20-36) — Ind, 80-TOFP | PICI8F84J11-l/PT-ND® 575 295 2.88 
toa | — | 6] 12 + EUSARTY tmec | 1 | 2 |t2ch.to-vit) 2 32kHz | 40 | 20-36) — Ind. 80-TOFP | PIC18F84J90-//PT-ND® 6.10 313 3.06 
T(AUSART), 5 aaa BMH, 28-S0Ic | PICISF2458-/SO-ND@ NEW! 6.20. 4.20 4.10 
2048 | 256 | 24 | 18 | yeeusanty | (MPC | 1 | — | 1ch.12bit) 2 3akHz | 48 | 42~-55/ Ind. | og pip 3" | PIC18F2458-V/SP-ND@ NEW! 8504.36 4.26 
1 (AUSART), 5 ants 8MHz, 28-SOIC | PICTSLF2458-//SO-ND® NEW? 8.60 4.41 4.30 
2048 | 256 | 24 | 18 |v eeusanty | TMC | 1 | — |10ch.12bit) 2 3akHz | 48 | 20~55/ Ind. | og pip.3"| _PICI8LF2458-/SP-ND@ NEW! 893 457 _ 4.46 
12K x 16 + (AUSART) Pane 44-OFN } PICT@F4458-(/ML-ND® NEW! 9.08 4.65 4.54 
aos | 256 | 35] 18 | yfeeaay| IMPc | 1 | 1 |13cnq2-bit] 2 BMH | 48 |42~55] Ind, 40-DIP | PICISF4458-/P-ND@ NEW! 8.83 «4534.42 
44-TOFP | PICI8F4458-/PT-ND@ NEW! 8.68 4444.34 
T(AUSART).| 2. : BMH, 44-OFN | PIC1SLF4458-//ML-ND@ NEW! 9.50 4.87 4.75 
2048 | 256 | 35 | 1/8 | 4 (eusart) | 1 MIC | 1 1 [13-ch. 12-bit} 2 32kHz | 48 | 2.0~5.5 Ind. 40-DIP_| PICI8LF4458-//P-ND®@ NEW! 9.28 4.75 «4.63 
28-OFN | PIGI6F2510-/ML-ND® 7.16 3.68 3.59 
1536 | — | 25] 13 |41eusarty) 1mec | 1 | 2 |t0-ch. to-vit] 2 = 40 |42-55| Ind. 28-S0lC | PIC18F2510-//SO-ND@ 678 348 3.39 
28-DIP.3" | _PIC18F2510-1/SP-ND@ 740 364 3.55 
28-OFN | PICTSLF2510-V/ML-ND® 7533.86 3.76 
1536 | — | 25] 13 |41(eusart)) 1mec | 1 | 2 |t0-ch.to-vit] 2 a 40 |20~55| — Ind. 28-S0IC | PIC18LF2510-I/SO-ND@ 713 365 3.56 
28-DIP.3" | PIC18LF2510-V/SP-ND@ 745 381 3.72 
28-QFN | PIC18F25J10-/ML-ND@ 3.93 2.02 1.97 
. 28-S0lC | PIC18F25J10-//SO-ND@ 3.50 189 1.84 
—_ 2, 3 | 
1024 a1 | 12 |4eusart)| imc | 1 | 2 |to-ch.to-bit) 2 sake | 40 |27-36| Ind. | op nips" | pICHBESENO-USP-NDe Soa: oon! 200 
28-8S0P | PIC18F25J10-I/SS-ND@ 350 185 181 
28-DIP.3"|  PICT8LF25J10-I/SP-ND@ 3.78 2.05 2.00 
: 28-QFN | PIC18LF25J10-/ML-ND® 3.93 202 1.97 
tora} — | at} 42 |t(eusart)| tmec | 1 | 2. |to-ch. to-vit) 2 32kHz | 40 |225~36) — Ind. aesue Meeleteiesenatisoiae ey ae 
28-SSOP | _PIC18LF25J10-I/SS-ND@ 3.50 185 181 
28-OFN | PIC18F2520-//ML-ND® 7.68 3.93 3.83 
1536. | 256 | 25] 13 |41(eusart)) 1mec | 1 | 2 |to-ch.to-vit) 2 = 40 |42~55| Ind. 28-S0lc | PIC18F2520-//SO-ND@ 728 372 3.63 
28-DIP.3" | _PIC18F2520-I/SP-ND@ 758 389 3.79 
28-QFN | PICTSLF2520-//ML-ND® 8034.11 4.01 
1536. | 256 | 25] 13 |41(eusart)| 1mec | 1 | 2 |to-ch.to-vit) 2 = 40 |20-55| — Ind. 28-S0IC | PIC18LF2520-I/SO-ND@ 763 391 381 
28-DIP.3" | _PIC18LF2520-I/SP-ND@ 7.95 407 3.97 
TAUSART) anil 28-OFN | PIC18F2523-V/ML-ND® NEW! 8.30 4.26 4.15 
1596 | 256 | 25] 1a | YOUR) amec | 1 | 2 | A0-ch.t2-bit) 2 BMH | go |42~55] Ind, 28-S0IC | PIC18F2523-/SO-ND@ NEW! 7.90 4.05 395 
( ) 28-DIP.3" | _PIC8F2523-/SP-ND@ NEW! 8.23 4214.11 
7 (AUSART) aii 28-OFN | PICTSLF2523-//ML-ND® NEW! 8.70 4.46 4.35 
1536 | 256 | 25] 19 |i "eycaary| IMPC | 1 | 2 /10-ch.t20it) 2 BMH | 40 | 2.0~55| Ind, 28-S0IC | PIC18LF2523-/SO-ND@ NEW! 830 4.25 4.15 
) 28-DIP.3" | _PICI8LF2523-/SP-ND@ NEW! 8.63 442 4.31 
44-QFN | PIC18F4510-//ML-ND® 7.68 3.93 3.83 
1536 | — | 34] 13 |4(eusart)) 1mec | 1 | 2 |13ch. to-vit) 2 = 40 |42-55| Ind. 40-DIP | PIC18F4510-\/P-ND® 743 380 3.71 
44-TOFP_| _PIC18F4510-V/PT-ND@ 728 372 3.63 
44-QFN | PICTSLF4510-//ML-ND® 8.03 4.11 4.01 
tekx1e | 1536) — | 34} 13 |1(eusart)| 1mec | 1 | 2 |13-ch.to-bit) 2 = 40 |20-55| — Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4510-1/P-ND 778 399 3.89 
44-TOFP_| _PICI8LF4510-V/PT-ND@ 763 391 3.81 
44-QFN | PICT@F45J10-V/MIL-ND® 430 2.26 2.21 
tora} — | 32] 42 |reusarty| 1mec | 1 | 2 [tach to-vit] 2 32kHz | 40 | 42-55) — Ind. 40-DIP_ | PIC18F45J10-//P-ND@ 400 224 218 
44-TOFP_| _PIC18F45J10-//PT-ND® 4.05 212 2.06 
44-QFN | PICTSLF45J10-//ML-ND® 4302.26 2.21 
toa} — | 32] 42 |reusarty| tec | 1 | 2 |413ch. to-vit] 2 32kHz | 40 | 20-55) — Ind. 40-DIP_ | PICI8LF45J10-//P-ND® 400 224 218 
44-TOFP | PIC18LF45J10-//PT-NO® 4.05 212 2.06 
44-QFN | PIC18F4520-//ML-ND® 8.15 4.17 4.07 
1536. | 256 | 34] 13 |41(eusart)) 1mec | 1 | 2 |13ch.to-vit] 2 = 40 |42~55| Ind. 40-DIP_ | PIC18F4520-\/P-ND® 7.90 405 3.95 
44-TOFP_| _PIC18F4520-I/PT-ND@ 775397 3.87 
44-QFN | PICTSLF4520-//ML-ND® 853437 4.27 
1536. | 256 | 34] 13 |41(eusart)| 1mec | 1 | 2 |13-ch.to-vit] 2 _ 40 |20-55| — Ind. 40-DIP_ | PICI8LF4520-/-ND® 8.30 425 4.15 
44-TOFP_| _PIC18LF4520-I/PT-ND@ 813 417 4.07 
7 (AUSART) fate 44-0FN | PIC18F4523-(/ML-ND® NEW! 8.78 4.50 4.39 
1596 | 256 | 36] 19 J YOR) amec | 1 | 1 | 43-ch.t2-bit) 2 BMH | go 42-55] Ind, 40-DIP | PIC18F4523-/P-NO@ NEW! = 8.55 4384.27 
( ) 44-TOFP | PIC18F4523-/PT-ND@ NEW! 8.38 4304.19 
7 (AUSART) Sule 44-0FN | PICTSLF4523-//ML-ND® NEW! 9.20 4.72 4.60 
1536 | 256 | 36] 1 |i "eycamy| IMPC | 1 | 1 /13-ch.120it) 2 BMH | 40 |20~55] Ind, 40-DIP | PICI8LF4523-/P-ND@ NEW! 8.98 459 4.48 
) 44-TOFP | PICI8LF4523-/PT-ND@ NEW! 8.80 4514.40 
2048 | — | 50 | 28 | 2(EUSART) | TMC | 1 | 5 [itch t0-pn| 2 32KHz_ | 40 [20-36 | Ind. 64-TOFP_| _PIC18F65J10-V/PT-ND® 5.13 2.64 2.58 
208 | — | 54] 123 T EUSAR, tmec | 1 | 2. |t2ch.to-vit) 2 amHz | 40 |20~36] — Ind. 64-TOFP | PIC18F65J11-l/PT-ND® 5.40 277 2.70 
3904 | — | 49 | 28 | 2(EUSART) | 2MPeC| 2 |5 | @ch.10-bt | 2 8MHz_| 48 | 20-36 | Ind. 64-TOFP_| _PICTSF65J50-/PT-ND® 6033.08 3.01 
208 | — | 50] 12 a EUSARTy tmec | 1 | 2 |t2ch.to-vit) 2 aMHz | 40 |20~36] — Ind. 64-TOFP | PIC18F65J90-//PT-ND® 575 295 2.88 
; 42-55 PICTSFG520-I/PT-ND® Ths 671 6.52 
2, -( | = 5 
2048 | 1024 | 52] 23 |a2ausart)) 1mec | 1 | 5 |t2-ch.to-vit) 2 40 | og tee | Ind. e4-TorP |[Raratatece one ane a es, 
2048 | _— | 66 | 28 | 2(EUSART) | TMC | 1 | 5 | 15-ch. to-bn| 2 32KHz_| 40 | 2.0-3.6 | Ind. 80-TOFP | _PICI8F85J10-/PT-ND® 5.70 2.92 2.85 
aos] — | 70] we [Queer } tmec | 1 | 2 frach.to-vit) 2 | amiz | 40 20-36] Ind. | 80-TOFP | Pictsr8sJ11-VPT-ND® 6.03 3.08 3.01 
= 2 (AUSART), : Spas 8MHz, ‘ ; aa 
3904 65 | 2 [a tAR| 2M2c | 2 | 5 |12ch.to-it) 2 ie | 48 «| 20-36] Ind, 80-TOFP | PIC1SF85J50-l/PT-ND® NEW! 6.63339 3.31 
@ RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) » Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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‘ 8-bit Flash Microcontrollers 
ANN MICROCHIP a 


General Purpose PIC18F Devices (Cont.) 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes | Pins | 8/16-bit UART Pom |spr™| PwM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package Part No. 1 25 100 
208 | — | 66 | 1 brain tmec | 1 | 2 |t2ch.to-vit) 2 amHz | 40 | 20-36) Ind. 80-TOFP | PIC18F85J90-//PT-ND® 6.33 325 3.17 
16K x 16 
; 42-55 PIC18F8520-IPT-ND® 72.30 7.05 6.85 
2 * a saat . 
2048 | 1024 | 68 | 23 |2qausart)| imec | 1 | 5 |16-ch.10-bit} 2 ao | 5e7 22] nd. | so-TorP RRR e Ue eS ee 
_ 2 ane " 28-S0IC | PIC1@F2515-/S0-ND@ 778 3.99 3.89 
3968 25 | 4 |1(eusart)| imc | 1 | 2 |toch.t0-bit) 2 ame | 40 | 42-55] nd, | 26S0IC | PlotBr2615-V80-NDe Ei 130) 38? 
; 28-SOIC_} PICTSLF2515-1/S0-ND® 8.18 4.18 4.08 
a 2, 4 | * 
3968 25 | 4 |1(eusart)| imc | 1 | 2 |roch.t0-bit) 2 amz | 40 | 20-55) Ind. | ee) eee ON IePNbe Ae cage aoe 
F 28-S0IC | PIC18F2525-1/S0-ND@ 825. 4.23. ~4.13 
2. = | om 
3968 | 1024 | 25 | 13 |aceusarty| imec | 1 | 2 |to-ch.to-bit} 2 aMz | 40 | 42-55) In, | Oe OTe leeNne a aan 
; 28-SOIC_} PICTSLF2525-1/S0-ND@ 8.68 4.44 4.33 
2. = | sot 
3968 | 1024 | 25 | 13 |aeusarty| imec | 1 | 2 |to-ch.to-bit} 2 amz | 40 | 20-55) Ind. | ee) ee OOO ISPNDe oor wel ag 
40-QFN | PICT@F4515-/ML-ND® 8.65. 4.44 4.33 
398 | — | 36 | 13 |aceusarty| imec | 1 | 5 |13-ch.10-bit} 2 aMHz | 40 | 42-55) — Ind, 40-DIP_ | PIC18F4515-/P-ND® 843 431 4.21 
44-TOFP | PIC18F4515-/PT-ND@ 825 423 413 
44-QFN | PICT@LF4515-I/ML-ND® 9.08 4.65 4.53 
oan xie |3968 | — | 36) 8 fr(eusarT)] 1mizc f 1 | 6 |13-ch.t0-it) 2 sMHz | 40 | 20-55) — Ind, 40-DIP_ | PIC8LF4515-I/P-ND@ 883 452 441 
44-TOFP | PIC18LF4515-/PT-ND® 868 4.44 4.33 
44-0FN | PIC18F4525-/ML-ND® 9.13 4.68 4.57 
3968 | 1024 | 36 | 13 |a(eusart)| imec | 1 | 5 |13-ch.10-bit} 2 sMHz | 40 | 42-55) — Ind, 40-DIP_ | PIC18F4525-1/P-ND® 8.90 4.56 4.45 
44-TOFP | PIC18F4525-/PT-ND@ 873 448 437 
44-QFN | PICT@LF4525-I/ML-ND® 9584.91 4.79 
3968 | 1024 | 36 | 13 |a(eusarty| imec | 1 | 5 |13-ch.10-bit} 2 sMHz | 40 | 20-55) — Ind, 40-DIP_ | PIC18LF4525-1/P-ND@ 933 478 467 
44-TOFP | PICI8LF4525-/PT-ND® 918 470 459 
2048 | — | 50.| 2/8 | 2(EUSART)| 1MeC [1 | 5 [itch to-bt} 2 3aKHz_| 40 [27-36 | Ind. | 64-TOFP | PICT8F65J15-V/PT-ND@ 540277270 
: BiMHz 42-55 PIC18F6527-/PT-ND® 7055 5415.28 
2 ¥ 7 , E 
3936 | 1024 | 54 | 23 |aceusart)| imec | 1 | 5 |12-ch10bit| 2 we | 40 |5ocee| ind | eaevor Bee eae atid beg hee 
2048 | — | 66 | 23 | 2(EUSART)| 1meC [1 | 5 [1Sch. tot} 2 32kHz | 40 [20-36 | Ind. | 80-TOFP | PICT8F85J15-V/PT-ND@ 5.98 3.07 2.99 
; 8MMHz 42-55 PIC18F8527-/PT-ND® 1153 5.90 5.76 
2 bi o id . 
3936 | 1024 | 70 | 23 |eceusart)| imec | 1 | 5 |16-ch.10-bit| 2 owe | 4g | Sec ee | Ind. «| 0-TORP [RRR aera a jooe ey eee 
; 28-S0IC | PIC18F2610-/SO-ND@ 880 451 440 
—_ 2, = | “ 
3968 25 | 4 |1(eusart)| imc | 1 | 2 |roch.t0-bit} 2 aMHz | 40 | 42-55) in, | RO CIN LSONe ey teers 
3068 | — | 25 |S T(EUSART) | TMC [1 | 2 [toch Tobe 2 aH | 40 | 20-55 | Ind, | 28-DIP.3” | PICI8LF2610-/SP-ND@® 9554.90 4.78 
: 28-SOIC_ | PICT8F2620-1/S0-ND@ 9284.76 4.64 
3968 | 1024 | 25 | 13 |aceusarty| imec | 1 | 2 |to-ch.to-bit} 2 amiz | 40 | 42-55] Ind. | oer S| bicreroponePNDe oer late. aca 
F 28-S0IC | PIC1SLF2620-1/S0-ND@ 975499 487 
2 = | om 
3968 | 1024 | 25 | +3 |aceusart)| imec | 1 | 2 |to-ch.1obit} 2 amHz | 40 | 20-55) In, | ee te POM VCU NDS joie aay. gta 
44-QFN | PIC1@F4610-(/ML-ND 9.68 4.96 4.84 
398 | — | 36 | 13 |a(eusart)| imec | 1 | 5 |13-ch.10-bit} 2 sMHz | 40 | 42-55) — Ind, 40-DIP_ | Pic18F4610-1/P-ND® 945 484 472 
44-TOFP_|_ PIC18F4610-/PT-ND@ 928 4.76 4.64 
44-QFN | PIC18LF4610-I/ML-ND® 10.15 5205.07 
398 | — | 36 | 13 |aceusarty| imec | 1 | 5 |13-ch.10-bit} 2 sMHz | 40 | 20-55) — Ind, 40-DIP_ | PICi8LF4610-1/P-ND® 9.90 5.08 4.95 
44-TOFP | PIC18LF4610-/PT-ND® 975 499 487 
44-0FN | PIC18F4620-/ML-ND® 10.15 521 5.08 
aox x16 | 3968 | 1024 | 36 | 13 |1(eusarT)) imc | 1 | 5 |1ach. 10-bit} 2 sMHz | 40 | 42-55) — Ind, 40-DIP_ | PIc18F4620-1/P-ND® 993 5.08 4.96 
44-ToFP_|_ PIC18F4620-/PT-ND® 975 5.00 488 
44-QFN | PIC18LF4620-I/ML-ND® 10.65 5.46 5.32 
3968 | 1024 | 36 | 13 |a(eusart)| imec | 1 | 5 |13-ch.10-bit} 2 sMHz | 40 | 20-55) — Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4620-1/P-ND@ 1040 533 5.20 
44-TOFP | PIC18LF4620-I/PT-ND® 10.25 525 5412 
2048 | — | 50 | 28 | 2(EUSART)| 1meC [1 | 5 [itch tot} 2 3aKHz | 40 [20-36 |Ind. | 64-TOFP | PICT8F66J10-V/PT-ND@ 5.70292 2.85 
3904 | — | 50 | 2/3 | 2(EUSART)| 2M2c [1 | 5 [8-ch. 10-bit | 2 BMHz | 48 | 2.0-3.6 | Ind. | 64-TOFP | PIC18F66J11-/PT-ND@ 6033.08 3.01 
2(AUSART),| 5 41.2 ; 8MHz, 
soa} — | 49] 20 [otra] amc | 2 | 5 | ach.to-it | 2 ae | 48 «| 20-36 | Ind. | G4-TOFP | PICIBFOGJ50-VPT-ND@ NEW! 6.63 3.39 3.31 
; Bitz FD-55 PICTSF6620-IPT-ND® 1168 5.59 5.84 
2 : | , E 
3936 | 1024 | 54 | 23 |eceusart)| imec | 1 | 5 |12-ch10bit| 2 ware | 40 [ogres | Ind | @4-TarP [BET eteeesnum eee ieee 28 eta 
2048 | — | 66 | 23 | 2(EUSART)| 1meC [1 | 5 [15ch 10-bit} 2 32kHz | 40 | 20-36 | Ind. | 80-TOFP | PIC18F86J10-V/PT-ND@ 6.28 3213.14 
3904 | — | 66 | 2/3 | 2(EUSART)| 2M2C_| 1 | 5 |12-ch. 10-bit | 2 8MHz | 48 | 2.0-3.6 | Ind. | 80-TOFP_| _PIC18F86J11-/PT-ND@ 6633.39 3.31 
2(AUSART),) > 412 : 8MHz, 
soa} — | os | 2 [oeerar| amc | 2 | 5 [izchtopit] 2 ie | 48 | 20-36] Ind. | 80-TOFP | PICIBF86J50-/PT-ND@ NEW! 7.20 3.69 3.60 
; 8MtHz 42-55 PIC18F8622-/PT-ND® 72.65 648 6.32 
2 ch. 10- , 7 
3936 | 1024 | 70 | 23 |aceusarty| imec | 1 | 5 |16-ch.10-bit} 2 ae | 4a | 28S) ind, | 80-TORP REO ee feoe ean aeea 
; 235-36 PIC1SF96J60-/PT-ND® 8.78 4.49 4.38 
3808 | — | 70 | 23 |2ceusart)| 2mec | 1 | 5 |t6ch.10-bit| 2 gamtz | 42 |S °28) ind. | t00-TORP | Bicteroren PENDS Gree eae Baa 
3936 | — | 50 | 23 | 2(EUSART)| 1MPC | 1 | 5 |11-ch10-bit| 2 32kHz | 40 | 20-36] Ind. | 64-TOFP | PICT@FOOJ15-V/PT-ND@ 5.95 3.05 2.98 
3904 | — | 50] 2/3 | 2(EUSART)| 2M2C_| 1 | 5 | &-ch. 10-bit | 2 8MHz | 48 | 2.0-3.6 | Ind. | 64-TOFP | _PIC1sF66J16-/PT-ND@ 6.03 3.08 3.01 
D(AUSART),| > «1 ead 8MHz, ; os 
soa] — [49 | 2 |e eieam| 2mec | 2 | 5 | ecnto-bit | 2 aon | 48 | 20-36) Ind. | 64-TOFP | PICIFEGJS5-VPT-ND® NEW! 688 353 3.44 
: 42-55 PIC18F6627-/PT-ND® 13.75 7.05 6.88 
2, © | ie 
3938 | 1024 | 54 | 23 |eceusart)| imec | 1 | 5 |12-ch.10bit} 2 amHz | 48 | $2723] ind, | 64-TORP | OO ve ee 
; Siz 20-55 PIC1SLF6628-/PT-ND® 17.03 8.73 8.52 
2, - | u i 
3936 | 1024 | 54 | 23 |aceusart)| 2mec | 1 | 5 |12-ch42bit} 2 we | 40 |Gocee| ind | 6a-TORP RACE econ deo aon eat 
48K x16 [3036 | — | 66 | 2 | 2(EUSART)| 1meC [1 | 5 [15-ch.to-bt | 2 32kHz | 40 [20-36 | Ind. | 80-TOFP | PICT8F86J15-VPT-ND® 6533.35 3.26 
3904 | — | 66 | 23 |aceusart)| 2mec | 1 | 5 |12-ch10bit| 2 au | 4s | 20-36] Ind. | 80-TOFP | PICtaF86J16-V/PT-NDe 688 353 3.44 
D(AUSART),| 5.9 —_ 8MHz, ; ee 
soa} — | os | 20 [oer] amec | 2 | 5 [izchtopit] 2 awe | 48 | 20-36 | Ind. | 80-TOFP | PICIBFRGJ55-/PT-ND@ NEW! 7.50 3.84 3.74 
; 42-55 PIC18F8627-/PT-ND® 473 7547.36 
2, ¥ | is 
3938 | 1024 | 70 | 23 |eceusarty| imec | 1 | 5 |16-ch.10-bit| 2 amz | 40 | $2722] ind | 80-TORP | OO Oe ene eae «cee oe 
; Siz 20-55 PIC1SLF8628-I/PT-ND® 18.10 9.28 9.06 
2, = | 7 . 
3936 | 1024 | 70 | 23 |2ceusart)| 2mec | 1 | 5 |tech.12-bit} 2 we | 40 |Gocee| ind. | 80-TORP | rns ioe pan eae 
3935 | — | 50 | 23 | 2(EUSART)| 1Mec | 1 | 5  |1t-ch 10-bit) 2 32kHz | 40 | 20-36] Ind. | 64-TOFP | PIC1@FO7J10-V/PT-ND@ 633325 3.17 
3904 | — | 50 | 23 | 2(EUSART)| 2Mec_| 1 | 5 | @-ch. 10-bit | 2 BMHz | 48 | 2.0-36| Ind. | 64-TOFP | PICI8F67J11-/PT-ND@ 670 3433.34 
D(AUSART),| > a1 Se 8MHz, ; rer 
goa] — [49 | 2 [ofeieam| 2mec | 2 | 5 | echto-bit | 2 anc | 48 | 20-36) Ind. | 64-TOFP | PICIBFE7JSO-VPT-ND® MEW: 7.30 374 3.65 
; 42-55 PIC18F6722-/PT-ND® 1568 8.04 7.84 
2. ¥ | i 
3938 | 1024 | 54 | 23 |eceusarty| imec | 1 | 5 |12-ch.10bit| 2 amz | 40 | $2722] ind, | 64-TORP | OO ee noe eee eee wee 
Z(AUSART)| 5.1 ear SMMAZ, 42-55 ; PIC18F6723-/PT-ND® 18.28 9.36 9.14 
3936 | 1024 | 54 | 28 |oceusann| 2MPC | 2 | 5 [tech tebit) 2 gakHz | 4° | 20-55 | (nd 64-TOFP | piCi8LF6723-/PT-ND@ NEW! 19.18 983 9.59 
64Kx16 [3036 | — | 66 | 2 | 2(EUSART)| 1mec [1 | 5 [15-ch. 10-bit] 2 32kHz | 40 [20-36 | Ind. | 80-TOFP | PIC18F87J10-V/PT-ND@ 6.90 3.54 3.46 
390 | — | 66 | 23 |aceusart)| 2mec | 1 | 5 |12-ch10bit| 2 aM | 4s | 20-36] Ind. | 80-TOFP | PICtaFE7J11-VPT-NDe 730 374 3.65 
Z(AUSART)| >. sak 8MHz, - omc 
goa | — [65 | 2 |e eieamy| 2c | 2 | 5 |12ch.t0-bt] 2 aon | 48 | 20-36) Ind. | 80-TOFP | PICIBFB7JSO-VPT-ND® NEW: 7.88 4.03 3.94 
; 42-55 PIC18F8722-/PT-ND® 1665 853 6.32 
2. is | ei 
3938 | 1024 | 70 | 23 |eceusarty| imec | 1 | 5 |te-ch.10-bit| 2 amz | 40 | $2722] ind | s0-TORP | OO eR noe ae oer 
D(AUSART),| 5.9 : SMa, 42-55 PIC18F8723-/PT-ND® 19.30 9.89 9.65 
3936 | 1024 | 70 | 28 J oceusanty| 2MPC | 2 | 5 | 16-ch. 12-bit) 2 3akHz | 49 | oo-55| Ind. 80-TOFP | picigLE8723-I/PT-ND@ NEW! 20.25 10.38 10.13 


@ RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) » Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 637 


KX MICROCHIP Application Specific Flash Microcontrollers 


Ethernet 
PIC18F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes | Bytes | Pins | 8/16-bit UART Po™ | sPi™ | Ethernet | PWM A/D Comp. | Osc. | (MHz) (V) Temp. | Package | PartNo. a 25 100 
39 1 (EUSART) 11-ch 10-bit 64-TQFP | PIC18F66J60-I/PT-ND 768 3.94 3.84 
32Kx16 | 3808 | — | 55 | 28 |oveusart)| TMC | 1 |10baseT) 5 | tech to-pit) 2 | S2kHz | 42 | 235~3.6) Ind. | gotoep | pictsF86J60-l/PT-ND 830 425 4.14 
39 1 (EUSART) 11-ch. 10-bit 64-TQFP | PIC18F66J65-I/PT-ND 7.98 408 3.98 
55 | 28 Jo(eusart)| 1Ml2C | 1 | 10baseT) 5 Jas ch to-pit| 2 | 32kHz | 42 | 235-36) Ind | go tarp | pictsrs6J65-l/PT-ND 855 4.38 4.27 
ABROKIO: | 8808 PIC18F96J65-I/PT-ND 9.03 462 4.51 
70 2/3 2 (EUSART) | 1 MI2C 1 10baseT) 5 | 16-ch. 10-bit 2 32kHz 42 2.0 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP PIC18F96J65-I/PF-ND 1063 544 531 
39 1 (EUSART) 11-ch. 10-bit 64-TQFP | PIC18F67J60-I/PT-ND 835 4.28 418 
55 | 23 |oeusart)| 1Ml2C | 1 | 1ObaseT) 5 | iscrto-pit | 2 | S2kHz | 42 | 235-36) Ind. | gotogp | picisr87J60-//PT-ND 8.95 459 4.48 
ea ede| 2008 PIC18F97J60-I/PF-ND 11.05 566 5.52 
70 2/3 2 (EUSART) | 1 MI2C 1 10baseT) 5 | 16-ch. 10-bit 2 32kHz 42 2.0 ~3.6 Ind. 100-TQFP PIC18F97J60-I/PT-ND 945 484 472 
Motor Control 
PIC12F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM EEPROM 1/0 Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes Bytes Pins 8/16-bit | UART | I’c™| sPI™ | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. | Package Part No. 1 25 100 
8-DFN PIC12F683-I/MD-ND 2.83 1.82 77 
7 8-DFN PIC12F683-I/MF-ND 2.33 1.19 1.16 
2K x14 128 256 6 2 _ _ _ 1 4-ch. 10-bit 1 8MHz 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 8-DIP PIC12F683-1/P-ND 093 115 112 
8-SOIC PIC12F683-I/SN-ND 2.08 1.07 1.04 
PIC18F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words Bytes | Bytes | Pins | 8/16-bit UART Po™ | spr | pwM A/D Comp. Osc. (MHz) (Vv) Temp. Package Part No. 1 25 100 
a 28-SOIC PIC18F2331-I/SO-ND@ 7.05 3.61 3.62 
768 256 22 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 5-ch. 10-bit _ 8MHz 40 42~5.5 Ind. 28-DIP 3” | PIC18F2331-I/SP-ND® 735 377 368 
28-QFN PIC18LF2331-I/MM-ND 7.88 4.03 3.94 
768 256 24 1/3 1 (EUSART) 1 1 6 5-ch. 10-bit = 8MHz 40 2.0 ~5.5 Ind. 28-SOIC PIC18LF2331-I/SO-ND 740 3.79 3.70 
28-DIP .3” | PIC18LF2331-I/SP-ND® 7.70 3.95 3.86 
4K x16 44-QFN PIC18F4331-I/ML-ND® 830 426 4.15 
768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 9-ch. 10-bit = 8MHz 40 42~5.5 Ind. 40-DIP PIC18F4331-I/P-ND@ 7.98 4.09 3.99 
44-TQFP PIC18F4331-I/PT-ND@ 7.90 4.05 3.95 
44-QFN PIC18LF4331 -I/ML-ND 8.70 446 4.35 
768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 9-ch. 10-bit —= 8MHz 40 2.0 ~5.5 Ind. 40-DIP PIC18LF4331-I/P-ND 838 429 4.19 
44-TQFP PIC18LF4331-I/PT-ND 830 425 415 
i 28-SOIC PIC18F2431-I/SO-ND@ 7.35 3.77 3.68 
768 256 22 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 5-ch. 10-bit _ 8MHz 40 42~5.5 Ind. 28-DIP 3” | PIC18F2431-I/SP-ND® 763 394 384 
F 28-SOIC PIC18LF2431-I/SO-ND® 7.73 3.96 3.86 
768 256 24 1/3 1 (EUSART) 1 1 6 5-ch. 10-bit — 8MHz 40 2.0 ~5.5 Ind. 28-DIP 3” | PIC18LF2431-I/SP-ND 805 412 402 
8K x16 44-QFN PIC18F4431-I/ML-ND® 8.65 444 433 
768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 9-ch. 10-bit _ 8MHz 40 42~55 Ind. 40-DIP PIC18F4431-I/P-ND® 833 427 417 
44-TQFP P1C18F4431-I/PT-ND@ 8.25 4.23 4.13 
44-QFN PIC18LF4431-I/ML-ND® 9.08 465 4.53 
768 256 34 1/3 1 (EUSART) 1 1 8 9-ch. 10-bit = 8MHz 40 2.0 ~5.5 Ind. 40-DIP PIC18LF4431-I/P-ND@ 875 448 4.37 
44-TQFP PIC18LF4431-I/PT-ND@ 8.68 444 433 


CAN (Controller Area Network) 
PIC18F Devices 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes | Bytes | Pins | 8/16-bit UART Pom | spi) can | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. | Package | Part No. ql 25 100 
CAN 28-QFN | PIC18F2480-I/ML-ND 8.90 457 4.46 
768 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2.0B 1 8-ch. 10-bit = 8MHz 40 4.2~55 Ind. 28-SOIC | PIC18F2480-I/SO-ND 8.50 436 4.26 
: 28-DIP .3” | PIC18F2480-I/SP-ND 8.83 453 4.42 
CAN 28-QFN | PIC18LF2480-I/ML-ND 8.90 457 4.46 
768 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2.0B 1 8-ch. 10-bit = 8MHz 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-SOIC | PIC18LF2480-I/SO-ND 8.50 436 4.26 
8K x16 : 28-DIP .3” | PIC18LF2480-I/SP-ND 8.83 453 4.42 
CAN 44-QFN | PIC18F4480-I/ML-ND 940 481 4.70 
768 256 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C i] 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~55 Ind. 40-DIP | PIC18F4480-I/P-ND 915 469 4.58 
i 44-TQFP | PIC18F4480-I/PT-ND 9.00 4.61 4.50 
CAN 8MHvz. 44-QFN | PIC18LF4480-I/ML-ND 985 5.04 4.92 
768 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 30kH2 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4480-1/P-ND 960 492 4.80 
‘ 44-TQFP | PIC18LF4480-I/PT-ND 9.45 484 4.72 
CAN 28-QFN | PIC18F2580-I/ML-ND 9.93 5.09 4.97 
1536 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 3.0B 1 8-ch. 10-bit = — 40 4.2~55 Ind. 28-SOIC | PIC18F2580-I/SO-ND 9.53 489 4.77 
: 28-DIP .3” | PIC18F2580-I/SP-ND 985 5.05 4.93 
CAN 8MHyz. 28-QFN | PIC18LF2580-I/ML-ND 10.438 5.34 5.21 
1536 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2.0B 1 8-ch 10-bit = 30kH2 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-SOIC | PIC18LF2580-I/SO-ND 10.038 513 5.01 
16K x16 i 28-DIP .3” | PIC18LF2580-I/SP-ND 10.33 5.30 5.17 
CAN 44-QFN | PIC18F4580-I/ML-ND 10.438 5.34 9 5.21 
1536 256 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 20B 2 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~55 Ind. 40-DIP_ | PIC18F4580-I/P-ND 10.18 5.22 5.09 
i 44-TQFP | PIC18F4580-I/PT-ND 10.03 5.13 5.01 
CAN 8MHz 44-QFN | PIC18LF4580-I/ML-ND 10.93 5.59 546 
1536 256 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 32kH2 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4580-1/P-ND 10.68 547 5.34 
i: 44-TQFP | PIC18LF4580-1/PT-ND 10.53 5.39 5.26 
CAN : 28-SOIC 10.90 559 5.46 
sieve 3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 20B 1 8-ch. 10-bit _ 8MHz 40 42~55 Ind. 98-DIP 3" | PIC18F2585-I/SP-ND 1123 576 562 
CAN A 28-SOIC | PIC18LF2585-1/SO-ND 11.45 587 5.73 
3328 | 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2.0B 1 8-ch. 10-bit _ 8MHz 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP .3” | PIC18LF2585-I/SP-ND 1178 604 589 
@ RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 
DigiRee Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
638 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


MICROCHIP Application Specific Flash Microcontrollers 
CAN (Controller Area Network) PIC18F Devices (Cont.) 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes | Bytes | Pins | 8/16-bit UART Pe™ | spr™| caN | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. | Package | Part No. 1 25 100 
44-QFN | PIC18F4585-I/ML-ND 11.80 604 5.90 
3328 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 11-ch. 10-bit 2: 8MHz 40 4.2~55 Ind. 40-DIP_ | PIC18F4585-I/P-ND 11.55 5.92 5.78 
44-TQFP_| PIC18F4585-1/PT-ND 11.40 5.84 5.70 
44-QFN | PIC18LF4585-I/ML-ND 12.35 634 6.18 
24K x16 | 3328 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0 ~5.5 Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4585-1/P-ND 1213 621 6.06 
44-TQFP_| PIC18LF4585-1/PT-ND 11.95 613 5.98 
3328 1024 53 2/3 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 12-ch. 10-bit 2 = 40 4.2 ~5.5 Ind. 64-TQFP | PIC18F6585-1/PT-ND 1413 809 7.87 
F 68-PLCC | PIC18LF6585-I/L-ND 15.28 1057 9.84 
3328 1024 52 2/3 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 12-ch. 10-bit 2 — 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 64-TOFP | PIC18LF6585-I/PT-ND 1485 850 827 
4 4.2~55 80-TQFP | PIC18F8585-I/PT-ND 1483 848 8.25 
3328 1024 68 2/3 1 (AUSART) | 1 Ml2C 1 ECAN 5 | 16-ch. 10-bit 2 _ 40 20~55 Ind. 80-TOFP | PIC18LF8585-I/PT-ND 1555 891 866 
F 28-SOIC | PIC18F2680-I/SO-ND 11.55 5.92 5.78 
3328 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 1 8-ch. 10-bit _ 8MHz 40 4.2~55 Ind. 28-DIP .3”| PIC18F2680-I/SP-ND 1188 608 5.94 
i 28-SOIC | PIC18LF2680-I/SO-ND 1213 622 6.06 
3328 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 1 8-ch. 10-bit _ 8MHz 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP .3”| PIC18LF2680-I/SP-ND 1245 638 6.22 
44-QFN | PIC18F4680-I/ML-ND 12.43 637 6.22 
3328 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 4.2~55 Ind. 40-DIP | PIC18F4680-I/P-ND 12.20 625 6.10 
44-TQFP_| PIC18F4680-I/PT-ND 12.03 6.17 6.02 
32K x 16 44-QFN | PIC18LF4680-I/ML-ND 13.03 668 6.52 
3328 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 11-ch. 10-bit 2 8MHz 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4680-I/P-ND 12.80 656 6.40 
44-TQFP_| PIC18LF4680-I/PT-ND 12.63 647 6.32 
3328 1024 52 2/3 1 (AUSART) | 1 Ml2C 1 ECAN 5 | 12-ch. 10-bit 2 = 40 4.2 ~5.5 Ind. 64-TQFP | PIC18F6680-I/PT-ND 15.15 868 844 
F 68-PLCC | PIC18LF6680-I/L-ND 16.08 9.20 8.95 
3328 1024 52 2/3 1 (AUSART) | 1 MI2C 1 ECAN 5 | 12-ch. 10-bit 2 _ 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 64-TOFP | PIC18LF6680-I/PT-ND 1593 911 886 
. 4.2~55 80-TQFP | PIC18F8680-I/PT-ND 15.80 9.05 8.80 
3328 1024 68 2/3 1 (AUSART) | 1 Ml2C 1 ECAN 5 | 16-ch. 10-bit 2 =— 40 20~55 Ind. 30-TOFP | PIC18LF8680-I/PT-ND 1660 950 9.24 
CAN 7 8MHz, 28-SOIC | PIC18F2682-I/SO-ND 12.58 645 6.29 
2 | | = , “2 
3328 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2.0B 1 8-ch. 10-bit 32kH2 40 4.2~55 Ind. 98-DIP .3”| PIC18F2682-I/SP-ND 1290 661 645 
CAN 4 8MHz, 28-SOIC | PIC18LF2682-1/SO-ND 13.20 677 6.60 
2 is | = J - 
3328 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MIFC 1 2.0B 1 8-ch. 10-bit 32kHz 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 98-DIP .3”| PIC18LF2682-I/SP-ND 1353 693 676 
40K x16 CAN 8MH 44-QFN | PIC18F4682-I/ML-ND 13.45 690 673 
- 3328 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 20B 2 | 11-ch. 10-bit 2 apie 40 4.2~55 Ind. 40-DIP_ | PIC18F4682-I/P-ND 13.23 6.77 6.61 
= 44-TQFP_| PIC18F4682-I/PT-ND 13.05 6.69 6.53 
CAN 8MHz 44-QFN | PIC18LF4682-I/ML-ND 1410 7.23 7.05 
3328 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 30kH2 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4682-I/P-ND 13.88 7.11 6.93 
z 44-TOQFP_| PIC18LF4682-1/PT-ND 13.70 7.03 __6.85 
CAN i 8MHz, 28-SOIC | PIC18F2685-I/SO-ND 13.40 687 6.70 
2 - | = , “ 
3328 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2.0B 1 8-ch. 10-bit 32kH2 40 42~55 Ind. 98-DIP .3”| PIC18F2685-I/SP-ND 1373. 704 686 
CAN fi 8MHz, 28-SOIC | PIC18LF2685-1/SO-ND 14.08 7.22 7.04 
2 ' | = , a 
3328 1024 25 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 20B 1 8-ch. 10-bit 30kH2 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 28-DIP .3”| PIC18LF2685-I/SP-ND 1440 738 720 
48K x16 CAN 8MHz 44-QFN | PIC18F4685-I/ML-ND 1430 7.32 7.14 
3328 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 20B 2 | 11-ch. 10-bit 2 30kHz 40 42~55 Ind. 40-DIP_ | PIC18F4685-I/P-ND 14.05 7.20 7.02 
. 44-TQFP_| PIC18F4685-I/PT-ND 13.90 7.12 6.94 
CAN 8MHz. 44-QFN | PIC18LF4685-I/ML-ND 14.98 768 7.49 
3328 1024 36 1/3 1 (EUSART) | 1 MI2C 1 2.0B 2 | 11-ch. 10-bit 2 32kH2 40 2.0 ~ 5.5 Ind. 40-DIP | PIC18LF4685-I/P-ND 14.75 756 7.37 
2 44-TQFP | PIC18LF4685-1/PT-ND 14.58 747 7.29 
USB (Universal Serial Bus) 
PIC18F Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes | Pins | 8/16-bit UART o™ | spi™ USB | PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (Vv) Temp. | Package | PartNo. ‘fl 25 100 
V2.0 FS 8MH 28-QFN | PIC18F2450-I/ML-ND 6.50 2.81 2.74 
768 = 23 1/2 1 (EUSART) = — | sompit/s. 1 10-ch. 10-bit _ Aoki 48 2.0~5.5 Ind. 28-SOIC | PIC18F2450-I/SO-ND 5.10 261 2.54 
kas 2 28-DIP .3" | PIC18F2450-I/SP-ND 540 2.77 2.70 
V2.0 FS 8M: 28-QFN | PIC18LF2450-I/ML-ND 5.75 294 2.87 
768 _ 23 1/2 | 1 (EUSART) — — | tomit/s. 1 10-ch. 10-bit = ee 48 2.0 ~5.5 Ind. 28-SOIC | PIC18LF2450-I/SO-ND 635 2.74 2.67 
8K x 16 We . 28-DIP.3" | PIC18LF2450-//SP-ND 5.68 2.90 2.83 
V2.0 FS 8MH 44-QFN | PIC18F4450-I/ML-ND 6.88 3.01 2.94 
768 _ 34 1/2 | 1 (AUSART) _ — | somit/s. 1 13-ch. 10-bit _ aie 48 2.0~5.5 Ind. 40-DIP_ | PIC18F4450-I/P-ND 5.63 289 2.82 
WS: e 44-TQFP | PIC18F4450-I/PT-ND 548 2.80 2.74 
V2.0 FS 8MH 44-QFN | PIC18LF4450-I/ML-ND 615 315 3.07 
768 _ 34 1/2 | 1 (AUSART) — — | sompit/s. 1 13-ch. 10-bit = Boks 48 2.0 ~5.5 Ind. 40-DIP | PIC18LF4450-I/P-ND 6.90 3.03 2.95 
Wee a 44-TQFP | PIC18LF4450-I/PT-ND 5.75 2.94 2.87 
V2.0 FS i 28-SOIC | PIC18F2455-1/SO-ND 755 3.87 3.78 
2048 256 25 1/3 1 (EUSART) | 1MI2C} 14 42Mbit/S. 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 48 42~55 Ind. 28-DIP .3”| PIC18F2455-I/SP-ND 788 403 3.94 
V2.0 FS . 28-SOIC | PIC18LF2455-I/SO-ND 7.93 406 3.96 
2048 256 25 1/3 1(EUSART) | 1Ml2C} 14 12Mbit/S. 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 48 2.0~5.5 Ind. 28-DIP 3” | PIC18LF2455-I/SP-ND 825 493 412 
12K x16 V2.0 FS 44-QFN | PIC18F4455-1/ML-ND 843 432 4.22 
s 2048 256 35 1/3 1(EUSART) | 1Ml2C} 1 12Mbit/S 2 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 48 4.2~55 Ind. 40-DIP_ | PIC18F4455-I/P-ND 820 420 4.10 
¥ 44-TQFP | PIC18F4455-1/PT-ND 8.03 412 4.02 
V2.0 FS 44-QFN | PIC18LF4455-1/ML-ND 883 453 4.42 
2048 256 35 1/3 1(EUSART) | 1Ml2C} 14 42Mbit/S 2 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 48 2.0~5.5 Ind. 40-DIP | PIC18LF4455-1/P-ND 860 440 4.30 
sac 44-TOFP_| PIC18LF4455-I/PT-ND 8.43 432 4.22 
V2.0 FS 7 28-SOIC | PIC18F2550-I/SO-ND 788 403 3.94 
2048 256 24 1/3 1 (EUSART) | 1MI2C} 14 12Mbit/S. 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 48 42~55 Ind. 28-DIP 3” | PIC18F2550-I/SP-ND 820 420 440 
V2.0 FS i 28-SOIC | PIC18LF2550-I/SO-ND 8.28 4.24 4.13 
2048 256 24 1/3 1(EUSART) | 1MI2C} 14 12Mbit/S. 2 | 10-ch. 10-bit 2 8MHz 48 2.0~5.5 Ind. 28-DIP 3” | PIC18LF2550-I/SP-ND 858 440 429 
V2.0 FS 8MHz. 28-DIP .3"| PIC18F2553-I/SP-ND 973 499 4.86 
2048 256 24 1/3 1 (EUSART) | 1MI2C} 14 42Mbit/S 2 | 10-ch. 12-bit 2 32kHz 48 2.0~5.5 Ind. 28-SOIC | PIC18LF2553-I/SO-ND 988 5.06 4.94 
ke < 28-DIP .3” | PIC18LF2553-I/SP-ND 10.20 5.23 5.10 
V2.0 FS 44-QFN | PIC18F4550-I/ML-ND 875 449 438 
2048 256 35 1/3 1(EUSART) | 1Ml2C |} 1 42Mbit/S 2 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 48 4.2~55 Ind. 40-DIP_ | PIC18F4550-I/P-ND 850 436 4.26 
16K x 16 me 44-TQFP | PIC18F4550-I/PT-ND 835 428 4.18 
V2.0 FS 44-QFN | PIC18LF4550-I/ML-ND 918 470 4.58 
2048 256 35 1/3 1 (EUSART) | 1Ml2c} 4 {2Mbit/S 2 | 13-ch. 10-bit 2 8MHz 48 2.0 ~5.5 Ind. 40-DIP_ | PIC18LF4550-I/P-ND 8.93 458 4.46 
f 44-TOFP | PIC18LF4550-I/PT-ND 878 449 4.38 
V2.0 FS 8MHz, 44-QFN | PIC18F4553-I/ML-ND 10.30 527 5.14 
2048 256 35 1/3 1(EUSART) | 1Ml2C} 14 12Mbit/S 2 | 13-ch. 12-bit 2 32kHz 48 42~55 Ind. 44-DIP_ | PIC18F4553-/P-ND 10.05 515 5.02 
i 44-TQFP | PIC18F4553-I/PT-ND 9.90 5.07 4.94 
V2.0 FS 8MHz, 44-QFN | PIC18LF4553-I/ML-ND 10.78 553 5.39 
2048 256 35 1/3 1(EUSART) | 1Ml2C | 14 12Mbit/S 2 | 13-ch. 12-bit 2 32kHz 48 2.0 ~5.5 Ind. 44-DIP_ | PIC18LF4553-I/P-ND 10.55 540 5.27 
: 44-TQFP | PIC18LF4553-I/PT-ND 10.38 532 5.19 
@ RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


Digi®Reel” Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 639 


KX MICROCHIP Application Specific Flash Microcontrollers (cont, 


LCD (Liquid Crystal Display) 
PIC16F Devices 


Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM |EEPROM | 1/0 | Counters LceD Analog Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes | Bytes Pins | 8/16-bit UART Po™ = |spr™ Segments | PWM A/D Comp. | Osc. (MHz) (V) Temp. Package Part No. i 25 100 
28-QFN PIC16F913-I/ML-ND 4.40 2.26 2.20 
256 | 256 | 24 | 24 |1ausarT)| 2mi2c | 4 60 — | sch tobit} 2 | ema | 20 | 40-55) Ind | eee | OC Tae ND emer eT 
4K x14 28-SSOP | PIC16F913-I/SS-ND 3.93 2.02 1.97 
44-QFN PIC16F914-I/ML-ND 5.05 2.58 2.52 
256 256 35 2 1 (AUSART) | 2 MI2C 1 96 — | 8-ch. 10-bit 2 8 MHz 20 4.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC16F914-1/P-ND 4.78 2.46 2.40 
44-TQFP | PIC16F914-I/PT-ND 4.65 2.38 2.32 
28-QFN PIC16F916-I/ML-ND 4.88 2.50 2.44 
352 | 256 | 24] 21 |4(AUSART)) 1 1 60 — | Sch.to-bit) 2 | smrz | 20 | 40-55) Ind. |e Oe Oe OC ISEND ey eye 
28-SSOP | PIC16F916-I/SS-ND 4.43 2.26 2.21 
8K x 14 8MHz 44-QFN PIC16F917-I/ML-ND §.35 2.75 2.68 
352 256 35 2 1 (AUSART) 1 1 96 — | 8-ch. 10-bit 2 32kHz 20 4.0~5.5 Ind. 40-DIP PIC16F917-I/P-ND 5.13 2.62 2.56 
44-TQFP | PIC16F917-I/PT-ND 4.95 2.54 2.48 
336 256 53 2 1 (AUSART) 1 1 168 — | 8-ch. 10-bit 2 alae 20 2.0 ~ 5.5 Ind. 64-TOFP | PIC16F946-I/PT-ND 5.28 2.71 2.64 
PIC18F Devices RoHS 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters LeD Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes] Bytes | Pins | 8/16-bit UART Po™ |spir Segments | PWM A/D Comp.| Osc. (MHz) (V) Temp. | Package Part No. dl 25 100 
1 (AUSART), 1 42~55 PIC18F6390-I/PT-ND 6.08 312 3.04 
4 768 — 50 1/3 1 (EUSART) 1ml2ec } 1 128 2 | 12-ch. 10-bit 2 8MHz 40 20~55 Ind. 64-TQFP PIC18LF6390-I/PT-ND 638 327 3.19 
1 (AUSART), 7 “hi 42~5.5 i PIC18F8390-1/PT-ND 7.20 369 3.60 
768 _ 66 1/3 4 (EUSART) tml2ec } 14 192 2 | 12-ch. 10-bit 2 8MHz 40 20-55 Ind. 80-TQFP PIC18LF8390-I/PT-ND 755 387 378 
1 (AUSART), " “hi 42~5.5 _ P1C18F6490-1/PT-ND 688 3.53 3.44 
mr 768 _ 50 1/3 4 (EUSART) tmlec } 1 128 2 | 12-ch. 10-bit 2 8MHz 40 20-55 Ind. 64-TQFP PIC18LF6490-I/PT-ND 723 370 361 
1 (AUSART), i 42~55 PIC18F8490-1/PT-ND 8.00 410 4.00 
768 = 66 2/3 1 (EUSART) tmlec } 1 192 2 | 12-ch. 10-bit 2 8MHz 40 20-55 Ind. 80-TQFP PIC18LF8490-I/PT-ND 840 431 420 
16-bit PIC Microcontrollers 
PIC24FJ Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM] 1/0 | Counters Capture Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes| Bytes | Pins | 16/32-bit | UART Pco™ | spr | pwM A/D Compare | Osc. | (MHz) (V) Temp. Package Part No. 1 25 100 
28-QFN PIC24FJ16GA002-1/ML-ND 4.10 2.37 2.14 
4K = a4 5/— 9 9 9 5 40-ch. 10-bit 5 8 MHz 32 20~36 ind: 28-SOIC PIC24FJ16GA002-1/SO-ND 3.88 2.23 2.02 
16K x8 28-DIP .3” PIC24FJ16GA002-I/SP-ND 4.18 2.40 2.18 
, 28-SSOP PIC24FJ16GA002-I/SS-ND 3.80 2.19 1.98 
a 44-QFN PIC24FJ16GA004-I/ML-ND 4.50 2.57 2.34 
= [— -ch. 10- .0 ~ 3, Ind. 
as ace Be bebe fsb |B ASERSIOMIE| Pose. | AMMEr | VeS0 | pete e 44-ToFP | PIC24FJ16GA004-1/PT-ND 425 2432.21 
28-QFN PIC24FJ32GA002-I/ML-ND 4.83 2.77 2.51 
8K =z: a4 a= 9 9 9 5 10-ch. 10-bit 5 8 MHz 30 20~36 Ind. 28-SOIC PIC24FJ32GA002-1/SO-ND 4.58 2.63 2.38 
90K x8 28-SDIP .3” PIC24FJ32GA002-1/SP-ND 4.88 2.81 2.54 
* 28-SSOP PIC24FJ32GA002-1/SS-ND 4.50 2.60 2.35 
‘ 44-QFN PIC24FJ32GA004-1/ML-ND 5.30 3.06 277 
BBS Ae [eB Sms | Be ok ce | Be) MGR RIE de | RMA) ae eon ae |, ind: 44-TOFP | PIC24FJ32GA004-1/PT-ND 5.03 290 262 
28-QFN PIC24FJ64GA002-1/ML-ND 5.75 3.30 2.99 
8K = a4 5/— 9 9 9 5 40-ch. 10-bit 5 8 MHz, 32 20-36 indi: 28-SOIC PIC24FJ64GA002-1/SO-ND 5.50 3.16 2.86 
32kHz 28-SDIP .3” PIC24FJ64GA002-1/SP-ND 5.80 3.34 3.02 
28-SSOP PIC24FJ64GA002-1/SS-ND NEW! 5.43 3.13 2.83 
si 44-QFN PIC24FJ64GA004-I/ML-ND 6.23 3.59 3.25 
mpcetes| OM] a SR) RS | 2B) Pee es easenelteam a | RMBs SE) e088) Ind. 44-TOFP | PIC24FJ64GA004-1/PT-ND 595 343 3.10 
8K _— 54 5/— 2: 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8 MHz 32 2.7 ~ 3.6 Ind. 64-TOFP PIC24FJ64GA006-1/PT-ND 6.70 3.85 3.49 
8K = 70 5/— 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8 MHz 32 2.7 ~ 3.6 Ind. 80-TQFP PIC24FJ64GA008-1/PT-ND 7.25 417 3.78 
F PIC24FJ64GA010-1/PF-ND 9.23 5.32 4.82 
8K _ 86 5/— 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8 MHz 32 2.7 ~3.6 Ind. 100-TQFP PIC24FJ64GA010-I/PT-ND 770 443 402 
28-QFN PIC24FJ48GA002-1/ML-ND 5.28 3.04 2.75 
8K _ 4 5/— 9 9 9 5 40-ch. 10-bit 5 8 MHz 32 20-36 ind: 28-SOIC PIC24FJ48GA002-1/SO-ND 5.03 2.90 2.62 
28-DIP .3” PIC24FJ48GA002-1/SP-ND §.35 3.07 2.78 
48K x 8 28-SSOP PIC24FJ48GA002-1/SS-ND 4.98 2.86 2.59 
i 44-QFN PIC24FJ48GA004-I/ML-ND 5.78 3.32 3.01 
BS || SPR Ss |e feces | aes | Ree aM) 5 oe 1 | BMA: ee ete.) Inet 44-TOFP | PIC24FJ48GA004-1/PT-ND 550 316 2.86 
8K = 54 5/— 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8 MHz 32 2.7 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP PIC24FJ96GA006-1/PT-ND 6.93 3.99 3.62 
dente 8K _- 70 5/— 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8 MHz 32 2.7 ~ 3.6 Ind. 80-TQFP PIC24FJ96GA008-1/PT-ND 7.53 4.33 3.92 
x 
F PIC24FJ96GA010-1/PF-ND 9.50 5.48 4.96 
8K _ 86 5/— 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8 MHz 32 2.7 ~ 3.6 Ind. 100-TQFP PIC24FJ96GA010-I/PT-ND 7.98 459 416 
8K _ 54 5/— 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8 MHz 32 2.7 ~ 3.6 Ind. 64-TQFP PIC24FJ128GA006-I/PT-ND 7.33 4.22 3.82 
64K x 16 8K = 70 5/— 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8 MHz 32 2.7 ~3.6 Ind. 80-TQFP PIC24FJ128GA008-1/PT-ND 7.88 4.54 411 
8K _ 86 5/— 2 2 2 5 16-ch. 10-bit 2 8 MHz 32 2.7 ~3.6 Ind. 100-TQFP PIC24FJ128GA010-I/PF-ND 9.88 5.69 5.15 
RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: ¢ Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) (Continued) 


Digi@Ree! ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
640 tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


KR MICROCHIP 16-bit PIC Microcontrollers (con, 
PIC24HJ Devices, 40 MIPs 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM |EEPROM | 1/0 | Counters 2 Capture Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words | Bytes | Bytes Pins | 16/32-bit UART re™ | SPi™ | PWM A/D Compare Osc. (MHz) (V) Temp. Package Part No. ‘il 25 100 
6-ch. 12-bit, 7.37MH2, 18-DIP | PIC24HJ12GP201-1/P-ND 473 272 2.46 
IK), Se stage 38a : 4 1 1 4 | ech. 10-bit 4 5i2kHz_ | 4 | 30-36 | Ind. | ag-soic | pico4HJ12@P201-1/S0-ND 458 263 238 
12K x8 : 28-0FN | PIC24HJ12GP202-(/ML-ND 523. 3.00 2.72 
«| — | a] an 1 1 fa fa | ich tee 4 | Tae | 64 | 30-36 | Ind, | 28-80IC | PiC24HJ126P202-/S0-ND 498 2.86 2.59 
; 28-SDIP..3” | PIC24HJ12GP202-I/SP-ND 5.28 3.04 275 
_ 13-ch. 12-bit, 7.37MHz, 3 44-QFN | PIC24HI16GP304-V/ML-ND NEW! 5.58 3.18 2.90 
‘eexié ak Be) sit ’ T ] 1 |? | agch to-pit | 4 braniz | 84 | 39-35 | Ind) gator | picodHJ16GP304-/PT-ND NEW! 5.33 3042.76 
2 | — | 35 | an 1 1 | 4 f 2 | teh tdi, | 4) 737M, | 64 | 30-36 | Ext 44-QFN | PIC24HJ1GGP304-E/ML-ND NEW! 610 3.48 3.17 
13-ch. 10-bit 512kHz wi ; : ; ; ; 
jae sare 28-OFN | PIC24HJ32GP202-/MN-ND NEW! 5.53. 3.15 2.87 
2% | — | at | 3A 1 1 [4 | 2 |e) 4 ane | 64 | 30-36 | Ind. | 28-80IC | PIC24HJ32GP202-/SO-ND NEWF 5.28 3.02 2.75 
: 28-SDIP .3” | PIC24H/32GP202-/SP-ND NEW! 5.58 3.18 2.90 
er orn 28-0FN | PIC24HJ32GP202-E/MMI-ND NEW! 6.03. 3.45. 3.14 
2% | — | at | 3A 1 | I oa | ae eee || oo ane | 64 | 30-36 | Ext. | 28-80IC | Pic24HJ32GP202-E/S0-ND NEW! 5.80 3.32 3.02 
; 28-SDIP .3" | PIC24HJ32GP202-E/SP-ND NEW! 6.10 348 3.17 
13-ch. 12-bit, 737MHz, 44-0FN | PIC24HI32GP204-//ML-ND NEW! 5.90 3.37 3.06 
Sl (Mc Pc fe : Tf} 1 | 2 | ach. to-pit | 4 st2kHz | 64 | 30-36 | Ind. | gator | Pice4HJ32GP204-/PT-ND NEW! 5.63. 3.22 2.93 
32K x16 | 2K 35 | 3A 1 4] a fog | ich tabi, | 4) 737M, | gg | 30-36 | Ext 44-TOFP | PIC24HJ32GP204-E/PT-ND NEW! 6.20 3.55 3.28 
x = 13-ch. 10-bit 512kHz ees a i : : ; 
18-ch. 12-bit, 7.37MHz, : ae 
sk | — | 53] 94 2 fil] Be) a ee eae |e ou | 64 6| 80-86 | ind. | 64-TOFP | Pic24HJ64GP206-V/PT-ND 758 436 3.95 
32-ch. 12-bit, 7.37MHz, : PIC24HJ64GP210-I/PF-ND 1070 647 558 
BIG gf, e128 I 7 2 | 2 | 8 | gechto-pit | 8 5t2kHz | 64 | 80-36 | Ind. | 100-TOFP | picoge4GP210-V/PT-ND 918 528 478 
18-ch. 12-bit, 7.37MHz, 
sk | — | 53] 94 2 Of ade | ae eee || 8 ome | 64 | 80-36 | Ind. | 64-TOFP | Pic24HJ64GP506-V/PT-ND 8.08 4.65 4.21 
32-ch. 12-bit, 7.37MHz, PIC24HJ64GP510-I/PF-ND 140 640 5.79 
Be | | 8 | 8 2 2 | 2 | 8 | gach to-pit | 8 512kHz | 64 | 30-36 | Ind. | 100-TOFP | picoqyie4qpsi0-I/PT-ND 958 551 4.99 
18-ch. 12-bit, 7.37MHz, 
sk | — | 53] 94 2 a )d jaa eee) 8 some | 64 | 30-36 | Ind. | 64-TOFP | Pic24HJ128GP206-V/PT-ND 815 470 4.26 
32-ch. 12-bit, 7.37MHz, : PIC24HJ128GP210-//PF-ND 140 640 5.79 
bel ees |] [80 li el 7 2 | 2 | 8 | aechto-pit | 8 St2kHz | 64 | 30-36 | Ind. | 100-TOFP | picoqH128GP210-U/PT-ND 958 551 4.99 
18-ch. 12-bit, 7.37MHz, : rae 
siete LT | 2 Boas | ee eee | 8 aoe | 64 | 80-36 | Ind, | 64-TOFP | PIC24HJ1286P306-/PT-ND 8.40 4.84 4.38 
32-ch. 12-bit, 7.37MHz, PIC24HJ128GP310-V/PF-ND 1138 655 5.94 
TORE | a] 85: | 88 7 2 | 2 | 8 | aech.to-pit | 8 5t2kHz | 64 | 0-36 | Ind. | 100-TOFP | picoqHJ128GP310-V/PT-ND 9.85 5.67 5.14 
18 ch. 12-bit, 7.37MHz, 
sk | — | 53 | —9 2 2 | @ |e | ieeraone | 8 some | 64 | 30-36 | Ind. | 64-TOFP | PIc24Hu128GP506-I/PT-ND 8.60 4.95 4.48 
32-ch. 12-bit, 7.37MH2, ’ PIC24HJ128GP510-//PF-ND 1163 670 6.06 
BIG of) a | 8 || oie 2 2 | 2 | 8 | ach to-pit | 8 St2kHz | 64 | 80-36 | Ind. | 100-TOFP | picoqHi28GP510-V/PT-ND 1010 581 526 
18-ch. 12-bit, 7.37MHz, : pam 
tek | — | 53 | 94 2 B88. eee ee || ou | 64 | 80-36 | Ind, | 64-TOFP | PIC24HJ256GP206-/PT-ND 9.08 5.23 4.74 
32-ch. 12-bit, 7.37MHz, PIC24HJ256GP210-//PF-ND 1200 691 626 
P2BR 18.) MGW), Ae. jl) Sera 2 2 | 2 | 8 | ach. to-pit | 8 5t2kHz | 64 | 30-36 | Ind. | 100-TOFP | picoqHJo56GP210-U/PT-ND 10.48 6.02 5.46 
32-ch. 12-bit, 7.37MHz, PIC24HJ256GP610-//PF-ND 1325. 7.63 6.91 
eK) = | 8 | 8 2 2) 2 | 8 | gach to-pit | 8 512kHz | 64 | 30-36 ) Ind.) 100-TOFP | picoqyJos6@P610-I/PT-ND 11.73 6.75 6.11 
NEW! 32-bit PIC Microcontrollers 
PIC32MX Devices 
Memory Size Timer/ Clock 
Program | RAM | EEPROM] 1/0 | Counters 2 Capture Int. Speed vcc Operating Digi-Key Price Each 
Bytes Bytes | Bytes | Pins | 16/32-bit |UART| IC™ |SPI™ | PWM A/D Compare | Osc. | (MHz) (V) Temp. Package Part No. 1 25 100 
sax | ak |) — | 53 | 51 | 2 | 2 | 2 | 5 | t6-ch. 10-bit 5 pails 40 | 23~3.6 | Ind. 64-TOFP | PIC32MX320F032H-40//PT-ND 678 3.90 3.54 
six | 3K} — | a | sa | 2 | 2 | 2 | 5 | tech 10-bit 5 | SMH T g0 | 23-36] Ind. | to0-torP | PicaeMxs60r512L-80/PT-ND 1248 = 7.01 6.35 
16-bit dsPIC DSCs 
dsPIC30F DSCs, 30 MIPs 
Memory Size Timer/ Output Motor Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters 2 Comp/Std. | Control Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words |Bytes| Bytes |Pins| 16-bit |UART|/I°C™)SPI™| PWM PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package Part No. 1 100 
ear 14.55MHz, 28-0FN | DSPIC3OF1010-20E/MM-ND® NEW! 813. 417 ~~4.06 
ae} — fa] 2 ]4fa4|4 1 a | fone | 2 | gM, | 20 | 30-55 | ext | 28-80I¢ | DSPIC30F1010-20E/S0-ND® NEW! 788 © 4.04 3.95 
512kHz 28-DIP..3” | DSPIC30F1010-20E/SP-ND@ NEW! 823 4234.13 
a T4.55MHZ, 28-QFN | DSPIC30F1010-301/MMI-ND® NEW! 7403.80 3.71 
ae} — fa] 2 f4fa|4 1 4 | ocr. | 2 | 97MHz, | 30 | 30-55 | Ind. | 28-SOIC | DSPIC3OF1010-30//S0-ND@ NEW! 745 3.67 «3.59 
512kHz 28-DIP..3” | DSPIC30F1010-301/SP-ND@ NEW! 755 387 __—-3.78 
ok | toa f2o] 3 | 1 fa] 4 2 6 fh | | rar? | 20 | 25~55 |) Ind. | 28-0FN | DSPIC30F2010-20/MN-NDS 678 347 3.39 
6-ch., — 7.37MHz, 
akxog | 24K | 1024 | 20] 5 fafa) 2 6 | font some | 30 | 25-55] Ind. | 28-0FN | DSPIC30F2010-30/MIM-ND® 7.08 363 3.54 
20 28-OFN | DSPIC3OF2070201MMI-ND® 678 347 3.30 
20 28-S0IC | DSPIC30F2010201S-ND 655 335 3.27 
6-ch., 20 28-DIP..3” | DSPIC30F2010201SP-ND® 685 351 3.42 
512} 1024 | 20) 3 tT) a) 4 6 8 | to-bit | — = 30 | 25-55] Ind | “Sean | DSPIC30F2010301IMM-NDe 708 363 354 
30 28-S0IC_| DSPIC30F2010301SO-ND@ 860 441 4:30 
30 28-DIP..3” | DSPIC30F2010301SP-ND® 745 368 3.57 
20 28-QFN | DSPIC30F201120IML-ND® 6533.34 ~~3.26 
Bch, | — 20 18-DIP | DSPIC30F2011-201P-ND@ 615 3.15 3.08 
ao  ( 7 — | t2-pit 737MKZ | 59 | 25-55] Ind |) 48-soic | DsPic30r2011201S0-ND@ 600 308 3.00 
30 28-0FN | DSPIC30F201130IML-ND® 653 334 3.26 
@ RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) 
+ CutTape  § Tape and Reel (Continued) 
Digi®Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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KR MICROCHIP 


16-bit dsPIC DSCs 
dsPIC30F DSCs, 30 MIPs (Cont) 


Digi@Reel° 


Memory Size Timer/ Output Motor Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters 2 Comp/Std. | Control Analog Int. Speed vec Operating Digi-Key Price Each 
Words |Bytes| Bytes |Pins | 16-bit [UART|I°C™|SPI™ PWM PWM A/D Comp. Osc. (MHz) (V) Temp. Package Part No. i 25 100 
8-ch., 30 18-DIP | DSPIC30F2011-20IP-ND® 615. 3.15 3.08 
waa} — [2] 8 an el B =| seit | — | 787MH2 | 39 | 25-55 | Ind | 48-soic | DsPIC30F2011301S0-ND® 6.00 308 3.00 
20 28-QFN | DSPIC30F201220IML-ND® 6483.32 3.24 
20 28-S0IC | DSPIC30F2012201SO-ND@ 625 320 312 
10-ch., 20 28-DIP.3” | DSPIC30F2012201SP-ND® 655 335 327 
a4) — | 20) 8 Lt ya 7 — | tepid | — | ?87MH2 ] 39 | 25-55) Ind. | “5s cen | psPic30r201230IML-ND® 648 3.32 3.24 
30 28-S0IC | DSPIC30F2012301SO-ND@ 625 320 312 
30 28-DIP.3” | DSPIC30F2012301SP-ND® 655 335 3.27 
aa T4.55MFRz, 28-QFN | DSPIC30F2020-20E/MM-ND® NEW! 70.38 5.32 5.19 
si2| — Ja} 3 |a]fa]4 2 a | Sch. | 4 | g7mz,'| 20 | 30-55] Ext | 28-S0I¢ | DSPIC30F2020-206/S0-ND® NEW! 1013 5.20 5.07 
4K x 24 512kHz 28-DIP..3” | DSPIC30F2020-20E/SP-ND® NEW! 10.48 5.38 5.25 
28-QFN | DSPIC30F2020-301/MNI-ND® NEW! 945. 4.84 4:73 
ach 14.55MHz, 28-S0IC | DSPIC30F2020-301/S0-ND@ NEW! 918 472 «4.61 
si2| — Ja} 3 |afa]a4 2 8 | Bch. | 4 | 7M, | 30 | 30-55 | Ind. | 28-SOIC | DSPIC3OF2020T-30V/SOCT-NDOt NEW! 928 477 «4.65 
512kHz 28-S0IC | DSPIC30F2020T-30/SOTR-ND@§ NEW! 7440.00/1,600 
28-DIP.3” | DSPIC30F2020-301/SP-ND@ NEW! 958 492 4.80 
T4.55MIFz 
12-ch., , 44-0FN | DSPIC30F2023-206/ML-ND@ NEW! 1150 5.89 5.75 
M2) — |) 8h) 8 Pay ays @ 8 | toi | 4 |) S7Ml | 20 | 30-55) Ext | ga-torP | DSPIC30F2023-20E/PT-ND® NEW! 1120 575 5.61 
74.55MHz 
12-ch., , 44-0FN | DSPIC30F2023-30/ML-ND® NEW! 10.48 537 5.24 
S12) — |3) 3 jt pays 2 8 | tobi | 4 | S7MHZ | 30) 30-55 | Ind. | g4-tarP | DSPIC30F2023-30/PT-ND® NEW! 1018 523 5.10 
20 “4-OFN | DSPICSOFS010201ML-ND® 920. 472 4.61 
20 28-S0IC | DSPIC30F3010201SO-ND@ 810 415 4.05 
6-ch., 20 28-DIP.3” | DSPIC30F3010201SP-ND® 840 431 420 
1024) 1024) 20) 5 yaya . 8 | to-bit | — BMH2 |} 39 [25-55 | Ind. | “aa-oen | DSPIC3OF301030IML-ND® 920 472 4.61 
30 28-S0IC | DSPIC30F3010301SO-ND@ 810 415 4.05 
30 28-DIP.3” | DSPIC30F3010301SP-ND@ 840 431 4.20 
20 44-QFN | DSPIC30F3011201ML-ND@ 920 472 4.61 
20 40-DIP_ | DSPIC30F3011-201P-ND® 910 468 4.55 
9-ch., 20 44-TOFP | DSPIC30F3011201PT-ND® 895 458 4.47 
1024) 1024 | 30) 5 a fu | 4 4 8 | to-bit | — BMHz } 39 [25-55] Ind | aaen | DSPIC30F301130IML-ND® 920 472 461 
30 40-DIP_ | DSPIC30F3011-301P-ND® 910 468 4.55 
30 44-TOFP_| DSPIC30F3011301PT-ND® 895 458 4.47 
20 44-QFN | DSPIC30F3012201ML-ND@ 8.18 435 4.25 
20 18-DIP_ | DSPIC30F3012-201P-ND@ 735 377 «3.68 
8K x 24 8-ch., 20 18-S0IC_| DSPIC30F3012201S0-ND@ 720 369 360 
2048) 1024 12) 3 1) 4 2 — | topic | — | 737MH2 ] 39 | 25-55) Ind | aaoen | psPic30r301230IML-ND® 850 435 4.25 
30 18-DIP | DSPIC30F3012-301P-ND@ 735 «3.77 «3.68 
30 18-S0IC_| DSPIC30F3012301S0-ND@ 720 369 3.60 
20 44-QFN | DSPIC30F3013201ML-ND@ 855. 4.38 ~~ 4.28 
20 28-S0IC | DSPIC30F3013201SO-ND@ 745 «3813.72 
10-ch., 20 28-DIP.3” | DSPIC30F3013201SP-ND® 775 «397 «3.87 
2048 | 1024 | 20) 38 a; a 4 2 — | tepid | — | 787MH2 | 39 | 25-55) Ind. | “aaoen | DsPic30F301330IML-ND® 855 438 428 
30 28-S0IC | DSPIC30F3013301SO-ND@ 745 «3813.72 
30 28-DIP.3” | DSPIC30F3013301SP-ND® 775-397 3.87 
20 44-QFN | DSPIC30F3014201ML-ND@ 8.98 4.60 4.49 
20 40-DIP_ | DSPIC30F3014-201P-ND® 885 4544.43 
13-ch., 20 44-TOFP | DSPIC30F3014201PT-ND® 870 446 4.35 
2048) 1024 30) 3 a 2 | t2pit | BMH2 ) 39 | 25~55 | Ind. | aug | DSPIC30F301430IML-ND® 898 460 4.49 
30 40-DIP_ | DSPIC30F301430/P-ND® 885 4544.43 
30 44-TOFP_ | DSPIC30F3014301PT-ND 870 446 4.35 
20 “4-OFN | DSPICSOF401120/ML-ND® 993. 509 4.97 
20 40-DIP_ | DSPIC30F4011-201P-ND® 980 5.03 4.91 
9-ch., 20 44-TOFP | DSPIC30F4011201PT-ND® 965 495 4.83 
2048 | 1024) 80.) 5 a a 8 | to-bit | — BMH2 } 39 [25-55 | Ind. | agen | DSPIC30F401130IML-ND® 993 509 497 
30 40-DIP_ | DSPIC30F4011-301P-ND® 980 5.03 4.91 
30 44-TOFP_| DSPIC30F4011301PT-ND® 965 495 4.83 
20 44-QFN | DSPIC30F4012201ML-ND@ 70.05 5.15 5.03 
20 28-S0IC | DSPIC30F4012201SO-ND@ 8.95 458 4.47 
6-ch., 20 28-DIP.3” | DSPIC30F4012201SP-ND 925 474 «4.62 
VK x24) 2048 | 1024 | 20) 5 te ti 2 8 | to-bit | — BMH2 ] 39 [25-55 |} Ind. | “aaoeN | DSPIC30F401230IML-ND® 1005 515 503 
30 28-S0IC | DSPIC30F4012301SO-ND@ 8.95 458 447 
30 28-DIP.3” | DSPIC30F4012301SP-ND® 925474 4.62 
20 44-QFN | DSPIC30F4013201ML-ND@ 9.70 4.97 4.85 
20 40-DIP_ | DSPIC30F4013-201P-ND® 958 490 479 
13-ch., 20 44-TOFP | DSPIC30F4013201PT-ND® 943 4834.71 
2048 | 1024 | a0.) 5 a 4 4 | t2bitt | BMH2 ) 39 [25-55] Ind | aaoen | DSPIC30F401330IML-ND® 970 497 485 
30 40-DIP_ | DSPIC30F4013-301P-ND® 958 490 479 
30 44-TOFP_ | DSPIC30F4013301PT-ND® 943 4834.71 
Té-ch., 20 64-10FP | DSPICSOF5011201PT-ND® 195 6.12 5.97 
4096.) 1024 | 52 | 5 2th | 2 8 =| te-bit | = m= 30 | 25-55 | Ind | g4-torp | DsPiC30F5011-30//PT-ND® 1255 643 «6.27 
16-ch., 20 80-TOFP | DSPIC30F5013201PT-ND® 73.18 6.75 6.59 
saa ee eS can ae a 8 =| 12-bit! | = = 30. | 25-55 | Ind. | go-Tarp_| DSPIC30F5013301PT-ND@ 13.78 7.06 _6.89 
2048| 1024 | 52) 5 | 1/114] 2 4 a | teen |] emiz =| 30 | 25~55 | ind. | 64-TaFP | DSPIC3OF5015301PT-NDe 1220 626 6.411 
16-ch., 20 80-TOFP | DSPICSOFS016201PT-ND 78.63 10.68 1040 
2048 1024 | 68) 5 Gyre? ? 8 | to-bit | — BMHz | 39 [25-55 | Ind. | go-tarp | DsPIC30F5016301PT-ND@ 1345 6.89 672 
20 64-10FP | DSPICSOF6011201PF-ND 25.08 15.33 14.96 
16-ch., 30 64-TOFP | DSPIC30F6011301PF-ND® 30.08 16.10 15.71 
Glad) 2048/82) 5 a 8 = | tp-pit | = 30 | 25-55 | Ind. | g4-torp | DSPIC30F6011A30IP-ND@ 1660 850 830 
reey 30 64-TOFP_| DSPIC30F6011A-301/PF-ND® 1810 9.27 9.05 
x 20 80-TOFP | DSPICS0F60TS201PF-ND 25.53 15.68 15.30 
16-ch., 30 80-TOFP | DSPIC30F6013301PF-ND 30.65 1647 16.06 
6144) 2048) 68) 5 2) 8 |) 2 8 — | tei | = 30 | 25-55 | Ind. | go-Tarp | DSPIC30F6013A301P-ND® 1720 881 8.60 
30 80-TOFP | DSPIC30F6013A-30//PF-ND® 1870 958 9.35 
30 B0-TOFP | DSPICSOF6010A-30//PF-ND® 79.23 9.66 9.62 
16-ch., 20 80-TOFP | DSPIC30F6010201PF-ND® 28.08 16.01 15.62 
S192) 4096 | 68) 5 2b |e 8 8 | to-pit | - 30 | 25-55) Ind. | go.rarP | DSPIC30F6010301PF-ND® 3255 16.81 1640 
30 80-TOFP_| DSPIC30F6010A301P-ND@ 1773-909 887 
20 64-TOFP | DSPICSOF6012201PF-ND® 26.23 15.50 15.12 
16-ch., 30 64-TOFP | DSPIC30F6012301PF-ND® 30.38 16.27 15.87 
Meg oe |) Be i TBs |e 8 — | tei | = 30 | 25~55 | Ind. | ¢4-TaFP | DSPIC30F6012A301P-ND® 16.75 858 837 
x 30 64-TOFP_| DSPIC30F6012A-301/PF-ND® 1825 9.35 (912 
20 80-TOFP | DSPIC30F6014201PF-ND@ 27.50 16.01 15.62 
16-ch., 30 80-TOFP | DSPIC30F6014301PF-ND® 31.85 1681 1640 
8192) 4096" 68) 5 eid ie 8 | tepid | = 30 | 25-55 | Ind. | go-rarP | DsPiC30F6014A301P-ND@ 1743 «8.93872 
30 80-TOFP_| DSPIC30F6014A-30//PF-ND® 1893 9.70 9.47 
si92| 4096 | 52) 5 | 2/1] 2 6 ge || ene = 30 | 25-55 | Ind. | 64-TOFP | DSPIC30F6015301PT-ND® 1728 ©=-8.85 8.64 
@ RoHS Compliant Note: Operating Temperature Range: Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) » Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) 
t+ CutTape § Tape and Reel (Continued) 
Digi®Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


NN MICROCHIP 16-bit dsPIC DSCs (cont) 
dsPIC33F Devices, 40 MIPs 


Memory Size Timer/ Output | Motor Clock 
Program | RAM | EEPROM | 1/0 | Counters Comp/Std. | Control Int. |Speed) VCC | Operating Digi-Key Price Each 
2 
Bytes |Bytes| Bytes | Pins |16/32-bit}UART|I°C™|SPI™| PWM PWM A/D Osc. |(MHz)|  (V) Temp. | Package | Part No. 1 25 100 
- __17.37MHz, 18-DIP_| DSPIC33FJ126P201-1/P-ND 473. 2.72 246 
Te | S| aa 7 = _| Soh. 12-bit; G-ch. 10-bit | SoxHz | 64 [80-36] Ind. | 48-soic |_psPica3rJ12GP201-l/SO-ND 458 263 2.38 
Paar 28-OFN | DSPIC33FJ12GP202-I/ML-ND 5.53 3.18 2.88 
Kk) — falar fa]ada 2 — | 6-ch. 12-bit; 6-ch. 10-bit |73IMH2) G4 |3.0~3.6) Ind. | 28-SOIC | DSPIC33FJ12GP202-//SO-ND 528 304 275 
28-DIP .3"| DSPIC33FJ12GP202-I/SP-ND 558 3.22 2.91 
Eeerte 20-DIP_| DSPIC33FJ12MC201-1/P-ND 5.35 3.07 2.78 
wk | 1K | — fis} 3a fafa] 4 2 8 | doh. 12-bit; 4-ch. 10-pit |/32MH2) G4 J3.0~36] Ind. | 20-S0I¢ | DSPIC33FJ12MC201-1/SO-ND NEW! 5.03 2.90 2.62 
20-SSOP |_DSPIC33FJ12MC201-V/SS-ND NEW! 458 263 2.38 
= 17.3 7M Ez, 28-SOIC | DSPIC33FJ12M1C202-1/S0-ND 5.50 3.16 2.86 
wk | — | 21 | 3A Aj ale 2 8 | Bech. 12-bit; 6-ch. 10-bit | StoKHz'| 84 |3:0~3.6) Ind. | og ssop | DSPIC33FJ12MC202-l/SS-ND NEW! 543 313 2.83 
Kx) — fafa fafad4 2 8 | Goh. 12-bit; ch. to-bit |/S4MH2) 64 [39.3.6] Ind. |28-DIP.3"| DSPIC33FJ12MC202-VSP-ND 590 339 3.07 
Kx) — falar fa]ad4 2 8 | Goh. 12-bit; ech. to-pit |”SIMH2) G4 [3.9.3.6] Ind. | 28-GFN | DSPIC33FJ12MC202-/MIL-ND 575 330 299 
a ~_17.37MHz, 44-OFN | DSPIC33FJ16MC304-/ML-ND NEW! 643. 369 3.34 
zs a Pf A Pe . 8 | Gch. 12-bit; Ich. 10-bit | syoxH7'| 64 [80-36] Ind. | aa-torP | DSPIC33J16MC304-/PT-ND NEW! 613 3.53 3.20 
on aan |7.37MHZ, 44-QFN | DSPIC33FJ16MC304-E/ML-ND NEW! 7.03 4.05 3.66 
oe AL = [ep ff 2 8 | 9-ch. 12-bit; 9-ch. 10-bit sta 64 |3.0~3.6) Ext AUTOR | DSHOS9I1EMCSO¢-PT-D MEME cys 380 382 
7 —17.37MHZ, - -I/ML-ND NEW! i 5 25 
ae | 2 = _[18-oh. 12-bit; 13-ch. 10-bit | roxy, | 64 [80-36 Ind. | ga-torP | DSPIC33FJ16GP304-//PT-ND NEW! 5.95 343 3.10 
a —17.37MHz, 44-OFN | DSPIC33FJ16GP304-E/ML-ND NEW! 6.80 3.92 3.55 
ax) — |] at | ta a —_ [18-ch. 12-bit; 13-ch. 10-bit | Sou] 64 [80-36] Ext | ga-torP | DSPIC33FJ16GP304-E/PT-ND NEW! 653 376 3.41 
aaa 28-OFN | DSPIC33FJ32MC202-/MIN-ND NEW! 593. 341 3.09 
a*x} — ja) ar f1}a]4 2 8 | Gch. 12-bit; een. 10-bit |737MIH2) G4 |3.0-36| Ind. | 28-SOIC | DSPIC33FJ32MC202-/S0-ND NEW! 5.68 3.27 2.96 
28-DIP .3"| DSPIC33FJ32MC202-/SP-ND NEW! 5.98 345 3.12 
at 28-OFN | DSPIC33FJ32M1C202-E/MMI-ND NEW! 6.50 3.75 3.39 
aw} — ja) ar fata] 4 2 8 | 6-cn.12-bit; cn. 10-bit |73IMH2) G4 |3.0-36| ext. | 28-S0IC | DSPIC33FJ32MC202-E/S0-ND NEW! 625 360 3.26 
28-DIP..3"| DSPIC33FJ32MC202-£/SP-ND NEW! 658 378 3.42 
Saciiite 28-OFN | DSPIC33FJ32GP202-I/MIM-ND NEW! 6.03 346. 3.14 
ax} — ja) ar fata] 2 — |10-ch. 12-bit; 10-ch. 10-bit |737MH) 64 |3.0~3.6] ind. | 28-SOIC | DSPIC33FJ32GP202-//SO-ND NEW! 578 332 301 
28-DIP..3"| DSPIC33FJ32GP202-//SP-NO NEW! 6.08 350 3.17 
aie 28-OFN | DSPIC33FJ32GP202-E/MMI-ND NEW! 6.60 3.80 3.44 
sk | aK | — fa} aa fa ]4] 4 2 —  |10-ch. 12-bit; 10-ch. to-bit |7-57MM) 64 |3.0~3.6] ext. | 28-SOIC | DSPIC33FJ32GP202-E/SO-ND NEW! 635 366 3.31 
28-DIP..3"| DSPIC33FJ32GP202-E/SP-ND NEW! 6.65 3.83 3.47 
= _17.37MHz, 44-QFN | DSPIC33FJ32MC204-I/ML-ND NEW! 658 3.78 3.42 
Bee |e Se et | I ae a 7 8 | Gch. 12-bit; Ich. 10-bit | syoxH7'| 84 [80~36) Ind. | aa-torp | osPic33FJ32MC204-/PT-ND NEW! 630 362 3.28 
173 7MHz, 44-OFN | DSPIC33FJ32MC204-E/ML-ND NEW! 720 4.15 3.76 
am | ee | 88 | Ste ae 2 8 | Sch. 12-bit; Ich. 10-bit | S4oKHz'| 84 [8.0~36) Ext | a4-rorp | DSPIC33EJ32MC204-E/PT-ND NEW! 693 399 3.62 
173 7MHz, 44-OFN | DSPIC33FJ32GP204-V/ML-ND NEW! 6.38 3.67 3.33 
a5 ce Fl fe a Pn 2 = _[18-oh. 12-bit; 13-ch. 10-bit | Srouu7'| 64 [80-36 Ind. | 44-tarP | DSPIC33F/32GP204-l/PT-ND NEW! 610 352 3.18 
= —17.37MH2, 44-OFN | DSPIC33FJ32GP204-E/ML-ND NEW! 700 4.03 3.65 
LS ee a Pyei yea 2 | 13-ch. 12-bit} 13-ch. 10-bit | StoKH7'| 64 ]3-0~3.6) Ext. | 44-torp | DSPIC33FJ32GP204-E/PT-ND NEW! 673 387 3.50 
8) — 1s) 4 |2)1)2) 8 —]i6-ch. 12-bit, 18-ch. 10-bit 64-TOFP | DSPIC33FJ64GP206-/PT-ND 798 459 «4.16 
te) — |53] 94 |2]2/ 2] 8 — ]18:ch. 12-bit 48:ch. 10-bit | grag, 64-TOFP | DSPIC33EJ64GP306-1/PT-ND 835 «481 «4.35 
6) — |e] 94 | 2] 2] 2] 8 —_ ]32-ch: 12-bit: 32-ch. to-bit |”S/MH2) G4 |3.0~3.6) Ind. | 100-TOFP| DSPIC33FJ64GP310-/PF-ND 1143 657 «5.95 
t¢) — || | 2] 2/2] 8 — | 18-ch. 12-bit: 18-ch. 10-bit 64-TOFP | DSPIC33EJ64GP706-1/PT-ND 968 557 5.04 
ok | i¢ | — |eo| vw | 2]|2/] 2] 8 —_[24-ch. 12-bit: 24-ch. 10-bit 80-TOFP | DSPIC33EJ64GP708-I/PT-ND 1035 5.95 5.39 
1) — |e) o9- |2)2)2) 8 —~2a-ch. 12-bit: 24-ch. 10-bit 100-TOFP) DSPIC33FJ64GP710-//PF-ND 1273733 6.64 
8 | — |s3}oa- f2]2]/2] 8 — 18:ch: 12-bit; 18-ch. 10-bit |7.37MH2,| 4 |59 36 ing, | 64TOFP | DSPIC33FJ64MC506-/PT-ND 8.63 496 4.50 
8 | — |e} o f|2]2)/2)] 8 — |18-ch: 12-bit: 18-ch. 10-bit | 32kHz a8 - | go-Tarp | DSPIC33FJ64MC508-1/PT-ND 930 535 4.85 
i6 | — |a |] or | 2/2] 2] 8 —_ [24-ch. “40-bit 100-TOFP| DSPIC33FJ64MC710-I/PF-ND 1288 742-672 
a) — |s3) 94 | 2)1)2]) 8 —]1é-ch. Tobit [737™MHZ,) 6, 139-36) ina. | eatorp | DSPICSSRIT28GP206-/PT-ND 850 469 443 
tox | — |53| 94 | 2|2/ 2] 8 —_|18-ch. 42-bit: 18-ch. 10-bit | 32kHz 0~3.6) _ Ind. DSPIC33FJ128GP306-I/PT-ND 8.88 511 4.62 
" ~_17.37MH2, DSPIC33FJ128GP310-V/PF-ND 1190 6.85 6.21 
wk | — |as| 94 | 2]2)e2] 8 — |aech. 12-bit; 32-ch. 10-bit “Spey” | 64 |3.0~3.6) Ind. | 100-TOFP] pepiesaeyioReP310-/PT.ND donee ean leat 
sk | — |53) 94 | 2/2]2] 8 8 | 16-ch. 12-bit; 16-ch. 10-bit |S4MH2) G4 [3.9~3.6] Ind. | 64-TaFP | DSPIC33FJ12BMC506-/PT-ND 915 526 477 
= —17.37MH2, DSPICS3FJT28MC510-1/PF-ND 1220 703 6.37 
sk | — |) 94 | 2/2]2] 8 8 | 2d-ch. 12-bit; 24-ch. 10-bit [Sane] 64 |[3.0-36| Ind. |100-TOFP| Depicgaeyi9aMeei0.l/PT.ND Woes. e4a~ cee 
128k [TeK] — | 53] 94 | 2) 2) 2) 8 8 [Tech bi Tech. 10-0 | angus 64-TOFP | DSPIC33EJ128MC706-I/PT-ND 9.95. 5725.18 
t¢@)/ — |s]/o- |] 2)/2/ 2] 8 —  ]18-ch: 12-bit: 18-ch. 10-bit |”37MH2) G4 |3.0~3.6] Ind. | 64-TOFP | DSPIC33FJ128GP706-/PT-ND 1018 587 5.31 
is | — jo | e | 2/2] 2] 8 —_[24-ch. 12-bit: 24-ch. 10-bit 80-TOFP | DSPIC33EJ128GP708-I/PT-ND 1085 6.25 5.66 
= _17.37MHe, DSPIC33FJ128GP710-V/PF-ND 1325. 7.63 ~~~6.91 
te) — |e] or | 2)2] 2] 8 — [24-ch. 12-bit; 24-cn. to-bit |’ FM] 64 |3.0~3.6) Ind. | 100-TOFP) DepicsaryroRep TI O/PCND ae ae 
3) - |S] m }2;2]{2) 8 = /iB-ch. 12-bit 18-ch. TO-bEY737MHZ gy |gq-36] ing, | OF TOFP | DSPICSGFJ128MC706-/PT-ND 9.95. 5725.18 
— |o| ow | 2/2] 2] 8 —_|24-ch: 42-bit: 24-ch. 10-bit | 32kHz 08 - | go-Tarp |_DsPic33FJ128MC708-/PT-ND 1103634 5.74 
~17.37MH2, DSPIC33FJ128MC710-1/PF-ND 1340 7.72 6.99 
te) — |e) wr | 2)/2] 2] 8 — atch. 12-bit;24-cn. to-bit |"FMN| 64 |3.0~3.6) Ind. | 100-TOFP] DepicsaryioeMeri PEND 47s) hue eae 
t@) — |s]o | 2)2]2] 8 — |24-ch. 12-bit; 24-cn. 10-bit |’S7MH4) G4 |3.0-3.6] Ind. | 64-TOFP | DSPIC33FJ256GP506-V/PT-ND 975 562 5.09 
7 —17.37MH2, DSPIC33FJ256GP510-V/PF-ND 1283 738 6.69 
te) — jae] or | 2)2/ 2] 8 — |aech. 12-bit; 32-ch. 10-bit “Soup” | 64 |3.0~3.6) Ind. | 100-TOFP| pepicsarjospapetO-/PT.ND eee 
oe —17.37MH2, DSPIC33FJ256GP710-I/PF-ND 1430 8.23 7.46 
aek | ie | — | 8) a9 | 2/2]2] 8 — foseh. 12-bit; 24-ch. 10-bit “Sox | 64 |3.0~3.6) Ind. | 100-TOFP] pepicsarjoeeGPy10-/PT.ND ao 7a) rae eee 
7 —17.37MH2, DSPIC33FJ256MC510-1/PF-ND 12.98 7.47 6.77 
te) — |e |] or | 2)2/2] 8 — |32-ch. 12-bit; 32-ch. 10-bit |r” | 64 |3.0~3.6) Ind. | 100-TOFP] DepicgarjoneMcetOc/PTAND ee ee ae 
“ican daca | BTMEZ : DSPIC33FJ256MC710-1/PF-ND 1448 8347.55 
3} — |a)/o-]2/2]2] 8 — aden. 12-bit; 24-cn. to-bit |S] 64 |3.0~3.6) Ind. | 100-TOFP) DepicsaryoeeMer Gl DEND Ange Aen Gees 


Note: Operating Temperature Range: « Industrial: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) * Commercial: 32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C) * Extended: -40°F ~ 257°F (-40°C ~ 125°C) 
+ CutTape  § Tape and Reel 


Demo Kits 

Digi-Key Price Digi-Key Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Description Part No. Each 
PICDEM™ LIN DM163005-ND 445.00 PICKit™ 2, 28-Pin Demo Board DM164120-3-ND dsPICDEM™ MC1 DM300020-ND@ 300.00 
PICDEM™ CAN-LIN 2 DM163011-ND® 199.99 PICKit™ 2, 64/80-Pin Demo Board /DM164120-5-ND@ dsPICDEM™ SMPS 
PICDEM™ 4 DM163014-ND@ 129.99 PICDEM™ System Management — |DM164123-ND BUCK Demo Board DM300023-ND¢@ 149.99 
SOE oN 3 Duiseo is: NDy ee IPICDEM™ Touch Sense 1 Kit DM164125-ND@ NEW! dsPICDEM™ 1.1 Plus GP Demo Board [DM300024-ND@ 299.99 

y PICDEM™ MC LV Dev. Board DM183021-ND@ 16-Bit, 28-Pin Demo Board DM300027-ND 79.99 

Cire Sdaoe Ome ice remisice sale | | [Pmurmereso i CE 
PICDEMDUT SAGE BAT esoa ane Baoan TOFP Demo Board DM183022-ND@ 16-Bit, 28-Pin Demo Board with ICD2 |DV164027-ND 239.98 
PICDEM™ LCD Demo Board DM163028-ND@ 425.00 Explorer 16 Dev. Board DM240001-ND@ Explorer 16 Kit DV164033-ND@ 299.99 
PICDEM™ Mechatronics Demo Kit _|DM163029-ND@ 149.99 Explorer 16 Dev. Board DM240002-ND¢@ PGK An ob.00 
PICDEM™LCD 2 Demo Board |DM163030-ND® 725.00 dsPICDEM.net™ 1 DM300004-1-ND Seema Wie Ke 135.00 
PICDEM™ LCD Daughter Board MA160011-ND 29.99 dsPICDEM.net™ 2 DM300004-2-ND@ fa 
PICkit™ 2, Starter Kit DM164120-1-NDe 23.99 dsPICDEM™ 2 Dev. Board DM300018-ND® Sensor Demo Board PIC16F690DM-PCTLHS-ND® 50.00 
PICKit™ 2, 44-Pin Demo Board DM164120-2-ND@ 23.99 dsPICDEM™ 80P Starter DM300019-ND@ ¢ RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 643 


. Digi-Key Price Digi-Key Price 
MICROCHIP Description Part No. Each Description Part No. Each 
ZENA Network Analyzer DM183023-ND® 129.99 ICD2 Header for PIC16F639 AC162066-ND 35.00 
Demo Board LCD GPIO GPIODM-KPLCD-ND 55.00 ICD2 Header PIC18F45J10 AC162067-ND 35.00 
Software PIC18F25J1028L MA180011-ND 25.00 \CD2 Breadboard Cable AC162069-ND 14.99 
PIC18LF25J1028L MA180012-ND® 25.00 \CD2 Header for PIC1OF, PIC12F508/9 | AC162070-ND@ 25.00 
Digi-Key Price PIC18F45J10 44L MA180013-ND® 25.00 \CD2 Header for PIC18F45J10 AC162074-ND 25.00 
Description Part No. Each PIC18LF45J10 44L. MA180014-ND@ 25.00 ICD2 8/14P Header Interface AC162078-ND 50.00 
oe Lomplier ee noe a PIC18F87J10 MA180015-ND® 25.00 MPLAB® ICE 2000 Accessories 
oe i ; PICDEM™ HPC Blank MA180016-ND@ 18.00 ICE 2000 Power Suppl ACICEO103-ND@ 50.00 
G32 ¢ Compiler SWODED IS NDS ANEWI) 1195.00 PICDEM™ LCD 2 PIM Pack MA180019-ND@ NEW! 40.00 ice o0nn aac babe, ACICEO104-ND 60.00 
Visual Filter abe Ste CeS HED 249.99 PIC18F87J50 Full Speed USB MA180021-ND 1 40.00 : i 
Digital Filter Design Lite $W300001-LT-ND 29.99 do0iFull Spee NEW) ; ICE 2000 Parallel Cable ACICEO105-ND 40.00 
SEO ATE PIC18F85J90 PIM MA180022-ND® 25.00 ICE 2000 Tripod ACICEO106-ND 30.00 
ereoniRenailion Library SISSON Sevan ooo | | | piceaH t00P MA240012-ND® 25.00| | | ICE 2000 Flex Cable ACICEO107-ND 55.00 
Noise Suppression Library SW300040-EVAL-ND@ 5.00 PIC24 44P PIM MA240013-ND® 25.00 ICE 2000 USB Parallel Adapter ACICE0108-ND 99.99 
Symmetric Key Encryption Library | SW300050-EVAL-ND 5.00 PIC24 100P PIM - OTG MA240014-ND® NEW! 25.00 MPLAB® ICE 4000 Accessories 
Assymetric. Key Enoryption Library SW300055-EVAL-ND 5.00 dsPIC30F 80L MA300014-ND 25.00 Adapter Plug, 18P, 300 mil. ACICEO202-ND 20.00 
Speech Encoding Decoding Librayy | SWSO0070-EVALAND on| | | gerloceM™ 65IN MABOCIE-ND® 200 || eaten ASIGEMRes Ae ead 
! Beau ee ‘ 5 y H ; Adapter Plug, 28P, 300 mil. ACICE0204-ND® 30.00 
Line Echo Cancellation Library $W300080-EVAL-ND 5.00 PIC32 100P PIM MA320001-ND® 25.00 Adapter Plug, 28P, 600 mil. ACICE0205-ND 30.00 
Prog rammers. In Circui t Cee CO GP oTG Naseem NEW! soy Adapter Plug, 40P, 600 mil. ACICE0206-ND 40.00 
mi s : i . 
| PICSTART® Accessories 
Debuaaers. and In-Circuit dsPIC33F GP 84P MA330012-ND® 25.00 S&-PLOG Adapter EGET 75000 
gg ’ dsPIC33F MC 100P MA330013-ND 25.00 98-0EN Adapter TCG 450100 
Emulators dsPIC33 MC 100P MA330014-ND@ NEW! — 25.00 a Atentar AGED eer 
dsPIC33 GP 100P MA330015-ND® NEW! — 25.00 28-OFN Adapter AGERE ioe 
Digi-Key Price dsPIG33 GP 100P MASSOUIGNDSINEWE) 25.00 PICSTART® Firmware Module UK003010-ND 29.99 
Description Part No. Each dsPIC33 MC 100P MA330017-ND® NEW! 25.00 PICkit™ Accessories 
ICD2 with USB Cable DV164005-ND® 159.99 Evaluation Board 8-SOIC SOIC8EV-ND@ 10.00 - - = 
MPLAB® ICD2 Accessories PICkit ™ 1 Firmware Upgrade Kit UK164101-ND® 5.00 
NED eID Gao T. : : PICtail™ Daughter Board AC164120-ND@ 25.00 
with PICDEM™ 2 PLUS DV164006-ND® 229.99 Universal Programming Module AC162049-ND® 39.99 PICtail™ Daughter Board AC164121-ND@ 39.99 
ICD2 DV164005 with Power Supply | DV164007-ND® 189.99 28/40-Pin MPLAB® ICD2 Header AC162051-ND 19.99 Pictail"™ Daughter Board AC164122-ND@ 37.99 
\cD2 with dsPICDEM™ 1.1 DV164032-ND@ 399.99 ICD2 Header Interfaces rfPIC™ TX Module (433.92 MHz) AC164101-ND@ 30.00 
POTD Cones Caaee ated ae ICD2 Header for PIC12F629/675 ‘AC162050-ND@ 25.00 PICT TX Module (315 MHz) AC164102-ND@ a0 00 
FiceTARTO PIE? BUaoaaOTEDe jogo ICD2 Header for PIC16F630/676 AC162052-ND@ 25.00 rfRXD RCVR Module (315 MHz) AC164104-ND@ 25.00 
PM3 Dvo07004-NDe 395.00 ICD2 Header for Ethernet PICtail™ Daughter Board AC164123-ND® 39.99 
PICKit™ 2 MCU Programmer PG164120-ND® 34.99 PIC16F627A/628A/648A AC162053-ND® 35.00 Speech Play Back PICtail™ AC164125-ND® 45.00 
ICE 2000 POD ICE2000-ND 1000.00 ICD2 Header for PIC16F716 AC162054-ND® 35.00 PICtail™ Plus Prototype 
Accessories ICD2 Header for PIC16F684 AC162055-ND® 25.00 Daughter Board AC164126-ND@ 20.00 
PIC10F Hobby Kit AC163021-ND® 72.00 ICD2 Header for PIC16F688 AC162056-ND® 25.00 PiCtail™ Daughter Board AC164124-ND 25.00 
$0723-6 Adapter AC163020-ND® 45.00 ICD2 Header for PiCtail™ Plus USB Daughter Board | AC164131-ND@ NEW! 60.00 
PICDEM™ Z Motherboard AC163027-1-ND 89.99 PIC12F635, PICT6F636 AC162057-ND@ 25.00 Motor Control Interface PICtail™ 
ICSP Cable for MPLAB PM3 AC002021-ND® 21.00 ICD2 Header for PIC12F683 AC162058-ND 25.00 Plus Daughter Board AC164128-ND@ 125.00 
208/460 VAC 3-Phase Motor 263 0002iENE 120.00 ICD2 Header for PIC1OF, PICKit™ Serial 12C Demo Board PKSERIAL-12C1-ND@ 25.00 
poet Sunny on el cae 400 PIC12F508/9, PIC16F505 AC162059-ND@ 25.00 PICkit™ Serial SPI Demo Board PKSERIAL-SPI1-ND@ 35.00 
$0723-6 to 8-DIP Adapter AC163020-2-ND 60.00 ICD2 Header for PIC16F785/HV785 | AC162060-ND® 35.00 REAL ICE™ Accessories — RoHS Compliant 
PICDEM™ 2 2.46GHz Daughter Card | AC163027-4-ND@ 39.99 ICD2 Header for PIC16F631/ REAL ICE™ Performance Pak AC244002-ND 159.98 
Jumper Wire Kit Multi Color 5" AC163029-ND@ NEW! 8.99 677/685/687/689/690 AC162061-ND@ 35.00 REAL ICE™ Probe Kit DV244005-ND 499.98 
RJ-11 to ICSP Adapter AC164110-ND® 9.99 ICD2 Header for PIC18Fx5J1x ‘AC162062-ND 50.00 REAL ICE™ Trace Kit AC244006-ND NEW! 79.99 
PMS ICSP to RJ-11 Adapter AC164111-ND@ 18.00 MPLAB® ICD2, 64/80/100 AC162064-ND@ 35.00 RoHS Compliant 
Processor Modules Digi-Key Price Transition Sockets Digi-Key Price 
Part No. Each Part No. Each 
Digi-Key Price PCM18XP1-ND® 445.00 Digi-Key Price AC164038-ND 159.99 
Part No. Each PCM18XQ0-ND 445.00 Part No. Each AC164301-ND® 189.99 
PCM12XA0-ND 445.00 PCM18XQ1-ND@ 445.00 AC164302-ND@ 189.99 
XLTO6SOT-ND® 18.00 
PCM12XB0-ND 445.00 PCM18XR0-ND 445.00 AC164303-ND@ 189.99 
PCM12XC0-ND@ 445.00 PCM18XR1-ND@ 445.00 MENEAME) ne AC164305-ND¢ 189.99 
PCM16XA0-ND 445.00 PCM18XTO-ND 445.00 XLTO8SN-1-ND 75.00 AC164306-ND@ 789.99 
POMT6XCO-ND 4145.00 Device Ad XLT1480-1-ND 125.00 eet Le 
H ; ale : AC164308-ND 189.99 
PCM16XD0-ND 445.00 evice apters XLT14SS-1-ND 125.00 AC164309-ND@ 189.99 
ECM SxET ND ano Digi-Key Price XLT16QFN1-ND 40.00 AC164310-ND 189.99 
PCM16XGO-ND 445.00 Part No. Each XLT18SO-1-ND 125.00 AC164311-ND 189.99 
PCMI6XH1-ND® 445.00 DVA1001-ND@ 125.00 XLT20SS-1-ND 125.00 AC164312-ND@ 189.99 
PCM16XH2-ND@ 445.00 DVA1003-ND® 125.00 XLT28QFN3-ND 175.00 AC164313-ND 189.99 
PCM16XJO-ND 445.00 DVA1006-ND® 125.00 MIESEGENZENID 40.00 AC164315-ND 189.99 
PCM16XK1-ND@ 445.00 DVA12XP080-ND@ 125.00 ‘ : AC164317-ND 189.99 
PCM16XLO-ND 445,00 DVA12XP081-ND. 125.00 XLT28S0-1-ND 125.00 AC164318-ND 189.99 
ee apo DVAISPOS40.ND 228.00 XETAAL2ND. 175.00 oe oe 
PCM16XPO-ND 445.00 H ; H 75. AC164322-ND@ 189.99 
4 DVA16XL441-ND 165.00 XLT44PT3-ND@ 225.00 i 
POMT6XOUND™ 448.00 DVAY6XL680-ND 225,00 ACIGAG2AND@ NEW! 189.99 
; DVA16XP140-ND 125.00 XLT44QFN2-ND 175.00 : 
HOUND 445.00 DVA16XP141-ND 125.00 XLT44QFN3-ND 125.00 ROTASRSND te 
BEMIEXEUEND 44500 DVA16XP180-ND 125.00 XLT44QFN4-ND 125.00 AC164326-ND@ NEW! 189.99 
ONS SSeND yeas DVA16XP182-ND 165.00 XLT44QFN5-ND 425.00 AC164327-ND® 189.99 
BEM TER TOD Sa DVA16XP183-ND 165.00 MTUETOND Paes AC164328-ND 189.99 
Soe en dation DVA16XP185-ND 165.00 Sass = AC164329-ND@ 189.99 
BGNTEXEORIE 3 = DVAT6XP200-ND 165.00 XLT64PTS-ND@ 225.00 AC164330-ND 189.99 
PCM16YCO-ND 445.00 DVA16XP201-ND 165.00 XLT80PT3-ND® 250.00 AC164331-ND@ 189.99 
FEM YON ss ae an AcIetoaen i898 
i : - 5. AC164333-ND@ 289.99 
Pera ioe || eee ie | | Socket Modules ACIeAIENDS ase 
PCM16YGO-ND 445.00 DVA17PQ441-ND 298.00 DighKey AC164339-ND@ 189.99 
PCM16YHO-ND 445.00 i } Part No. AC164335-ND 189.99 
DVA17PQ641-ND 225.00 
PCM16YJO-ND 445.00 DVA17PQ801-ND 225,00 aCOOS0 END AC164336-ND 289.99 
PCM16YKO-ND 445.00 DVA17XL441-ND 165.00 EO AC164337-ND 189.99 
PCM16YLO-ND@ 445.00 a 7 AC002013-ND@ AC164350-ND@ 129.99 
DVA17XL681-ND 225.00 AG RLARDIND 
PCM16YMO-ND 445.00 DVA17XL841-ND 165.00 AC174002-ND 159.99 
PCM16YNO-ND 445.00 DVA17XP401-ND 425.00 NCEA ND) AC174011-ND 159.99 
PCM16YQ0-ND 445.00 DVA18PQ440-ND@ 225.00 AC164022-ND AC174012-ND 159.99 
PCM16YRO-ND@ 445.00 DVA18PQ640-ND 225.00 AC164023-ND AC254001-ND 159.99 
CEM IBABOND 446-00 DVA18PQ800-ND 225.00 AC164027-ND AC30F001-ND 159.99 
ql . DVA18PQ802-ND 225.00 1 7 
PCM18XE1-ND 445.00 DVA18XL680-ND 225.00 SaaS Ace vainy) 159.99 
AC164029-ND AC30F003-ND 159.99 
PCM18XJ1-ND 445.00 DVA18XL840-ND 225.00 ‘ 
AC164030-ND. AC30F004-ND 189.99 
PCM18XK1-ND 445.00 DVA18XP180-ND@ 165.00 Pescecosnns iae’ee 
PCM18XLO-ND@ 445.00 DVA18XP280-ND 165.00 AC164035-ND@ i . 
PCM18XN1-ND@ 445.00 DVA18XP400-ND® 165.00 AC164036-ND RoHS Compliant 


Digi@Reel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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C-Compiler 


C-Compiler for ARM@: Features: STD: * ANS! C-Compiler for ARM code generation * IDE with Application Builder, editor, project manager, Supported ARM Devices 
code browser * Support of ELF/DWARF debugging * Help files available as HTML Help and PDF file ADV: * Standard + Thumb code generation m 7 7 7 Saat, r 
PRO: « Includes Global Optimizer * Improve program size and runtime speed by 10 ~ 15% C-Compiler for AVR®: Features: * ICCAVR supports Aimel ae Header ile IDE Davice Selection Anpleation Builder 
all AT9O0S and ATmega devices (except for 1200, which does not have SRAM), Tiny26, and AT94K FPSLIC. ANSI C-Compiler: * Modern fast ‘Atmel ATO ARM7 - — 7 
C-Compiler with FULL support for the ANSI C language * Not micro-C or extended K&R C * 32-bit longs, 32-bit IEEE single precision floating ie TSAM7X L 
point Professional Version ICCAVR PRO: » Code Compressor Optimizer, which reduces final code by 8 ~ 18%. This state-of-the-art whole- WP LEON x v = 
program optimizer is not available in any other commercial embedded compilers. C-Compiler for Freescale Microcontrollers: Features: * ANSI NXP ae v v v 
C embedded systems development tools with comprehensive target support for Freescale Microcontrollers * Write interrupt handlers in C NXP TpCoe B L — 
Supports inline assembly and can interface with assembly modules * ANSI C-Compiler: Modern fast C-Compiler with FULL support for the ANSI Tmalog Devi ORC 02 v ve — 
C language, NOT micro-C or extended K&R C * 32-bit longs, 32-bit IEEE single precision floating point C-Compiler for Tl MSP430: Features: nalog Device ADUG/02x v v = 
* ANSI C embedded systems development tools with comprehensive target support for T| MSP430 Microcontrollers * Write interrupt handlers in C ST STR71x f L — 
* Supports inline assembly and can interface with assembly modules * ANSI C-Compiler: Modern fast C-Compiler with FULL support for the ANSI ST STR73x v vo = 
C language, NOT micro-C or extended K&R C * 32-bit longs, 32-bit IEEE single precision floating point ST STR9IX v v = 
Code Code Application Digi-Key Price 
Target CPUs Code Memory Size Browser Compressor Debuggers Builder Optimizations Part No. Each 
C-Compiler for ARM 
ICCV7 ARM STD-ND 458.33 
See Chart Size of Device Yes No Elf/Dwarf Yes (See Chart) Register Allocation, Peephole ICCV7 ARM ADV-ND@ 658.33 
ICCV7 ARM PRO-ND® 575.00 
C-Compiler for AVR 
C-Compiler for AVR Up to 64K Bytes Yes No AVR Studio, Flash Studio+ Yes Register Allocation, Peephole ICCV7 AVR STD-ND 458.33 
C-Compiler ADV for AVR Up to 128K Bytes Yes Yes AVR Studio, Flash Studio+ Yes Register Allocation, Peephole ICCV7 AVR ADV-ND 658.33 
C-Complier PRO for AVR Up to 128K Bytes Yes Yes AVR Studio, Flash Studio+ Yes Register Allocation, Peephole ICCV7 AVR PRO-ND® 575.00 
C-Compiler for Freescale Microcontrollers 
No ; ' ICC08 STD-ND 199.00 
Freescale HCO8 Up to 64K Bytes Yes Yes ICD08 Yes Peephole, Direct Page Addressing \CC08 PRO-ND 349.00 
Freescale HC11 Up to 64K Bytes Yes No HC11 Debugger No Peephole 1CC11 STD-ND 199.00 
HC12 ICD ICCV7 CPU12 STD-ND® 458.33 
Freescale HC12 / S12 /X Up to 64K Bytes Yes No NoICE12 No Peephole ICCV7 CPU12 ADV-ND@ 658.33 
4M Bytes using HC12 y 
Freescale HC12 / S12 /X Expanded Memory Feature Yes No HC12 ICD No Peephole ICCV7 CPU12 PRO-ND® 575.00 
C-Compiler for TI MSP430 
Texas Instruments Tl MSP430 Up to 64K Bytes Yes No 1CC430 built-in Yes Register Allocation, Peephole ICCV7 430 STD-ND 458.33 
Texas Instruments Tl MSP430 Up to 128K Bytes Yes Yes 1430 built-in Yes Register Allocation, Peephole ICCV7 430 ADV-ND 658.33 
Texas Instruments Tl MSP430 Up to 128K Byes Yes Yes 1430 built-in Yes Register Allocation, Peephole ICCV7 430 PRO-ND 575.00 
RoHS Compliant 
IARM-2103-ND =NXPLPC2103 ARM7 based, Single Board Computer with USB — RoHS Compliant 


NEW! C-Compilers 


HI-TECH PICC STD Compiler: Features: * ANSI C - full featured and portable » Reliable - mature, field-proven technology 
* Multiple C optimization levels * An optimizing assembler « Full linker, with overlaying of local variables to minimize RAM 
usage * Comprehensive C library with all source code provided » Includes support for 24-bit and 32-bit IEEE floating point 
and 32-bit long data types * Mixed C and assembler programming » Unlimited number of source files » Listings showing 
generated assembler * Compatible - integrates into the MPLAB® IDE, MPLAB ICD2 and most third-party development tools 
¢ Runs on multiple platforms: Windows (up to Vista64), Linux, and Mac OS X 

778-1000-ND (019). $995.00 


HI-TECH PICC-18 STD Compiler: Features: * ANSI C - full featured and portable » Reliable - mature, field-proven technology 
* Modular - includes full object code linker and library manager ¢ Cost-effective - productivity gains rapidly repay purchase 
cost * Compatible - integrates into the MPLAB® IDE, MPLAB ICD2 and most third-party development tools Library source 
- for standard libraries and sample code for various peripherals and applications » Complete - includes macro assembler, 
preprocessor and one-step driver * Can run on multiple platforms - Windows (up to Vista64), Linux, and Mac OS X 
PISAOOTND: (O15) scssscecrcssionsarncatiaensieagsessadaiiaesiasedossrsstnseiecuasauergeresestidaniemeietavacs $995.00 
PICC-18 PRO: Features: « Integrates HI-TECH Software's IDE, HI-TIDE™ 3 * Integrates into the MPLAB® IDE, MPLAB ICD2 
and most third-party development tools * Includes Library source - for standard libraries and sample code for 1/0 drivers 
Includes macro assembler, linker, preprocessor, and one-step driver * Can run on multiple platforms: Windows (including 
32-bit Vista), Linux and Mac OS X 


DSPIC3x/PIC24: Features: * ANSI C - full featured and portable, supporting all standard data types * Reliable - based on 
mature, field-proven technology used in our PICC and PICC18 compilers * Unlimited number of source files * Multiple 
optimization levels and types * Comprehensive C library with all source code provided * Mixed C and assembler program- 
ming * Listings showing generated assembler » Optimizing assembler * Compatible - integrates into the MPLAB® IDE, 
MPLAB ICD 2 


TIB-AODSAND: (025) ciscacerssstscisencssicecdesssnrnciaedetgiawiiechochanieue aad Gadies eanseibe aa sateeaecs $1195.00 
PICC Enterprise: Features: * The HI-TECH C PRO for the PIC10/12/16 MCU Family compiler supporting all 10/12/14/16 
series processors * The PICC-18 PRO compiler supporting all 18 series processors * The HI-TECH for dsPIC/PIC24 compiler 


supporting all PIC24, dsPIC30 and dsPIC33 processors « Includes printed manuals for HI-TECH C PRO for the PIC10/12/16 
MCU Family, PICC-18 PRO and HI-TECH for dsPIC/PIC24 compilers 


PTOAODAND! - (099) cia. 2 i iwcestateddeteiscnasdnavess ccddestes taauiavnsetabcage arya shalgunesasadnusarersgmadeese $3195.00 
PSoC Mixed-Signal Array: Features: * Runs on Windows platform up to 64-bit Vista » Fully integrates into PsoC Designer™, 


the IDE for the Cypress PSoC Mixed-Signal Array, providing full compatibility with projects generated by PSoC Designer 
* Also comes in Lite Mode which is now the compilation technology within PSoC Express 


FTS1002-ND: -(QUSP) xcesnscctcecssecctaatsonicescecscranactassiaedgeudivdebiaaeetaasscuniadaceetsaesstas\aaaaed’ S1495:00) “<P78-1005-ND! . (028) artic cise ta awttincaee doutnanbeensduilchit tcnvednsintibi's’ odbicidiitadegudelany sons unuiares $1495.00 
aAaAe . Feature Comparison pce | pcm | PcH | Pcw | PCWH 
wea’ C-Compilers and Debuggers Command Line Comal j [a4 
piler V J |v v J 

C-Compiler for PICmicro® MCUs: C-Compiler for 12Bit, 14Bit and PIC18 PICmicro MCUs. This Integrated C Development Environment gives developers the capability | Built-in Functions v v Vv v v 
to produce efficient code from an easily maintainable high level language. With full standard C compatibility, a full featured, Windows IDE with built-in functions | Example Programs ] 7 7 7 y 
and example programs, you will be able to develop embedded solutions for the full line of PlCmicro MCUs. ICD-S40: This ICD unit communicates to the PC and the - - 7 . . as 7 
debugging software over an RS232 connection and operates at a 40MHz clock frequency resulting in quick debug times (RS232 serial cable included). The ICD-S40 is Device Drivers v v v v v 
powered from the target board. The target board needs to supply 5 volts to the ICD. ICD-U40: This ICD unit connects to the PC and the debugging software over USB. MPLAB Interface ] 7 ] 
It operates at a 40MHz clock frequency resulting in quick debug times (USB cable included). The ICD-U40 is powered from the USB bus and can optionally power your M x x = x 
target board (5V only). Windows IDE if V 
429-1000-ND C-Compiler (PCWH) $500.00 | © Aware Editor v v 
429-1001-ND C-Compiler for 12 bit PIC’s New Project Wizard J V 
429-1002-ND C-Compiler for 14 bit PIC’s 

429-1003-ND C-Compiler for PIC18..... Debugger v v 
429-1004-ND  —_C-Compiler for 12-14 bit PIC Device Selector/Editor J y 
429-1005-ND In-Circuit Debugger ICD-S40 (Serial) 

429-1006-ND In-Circuit Debugger ICD-U40 (USB) . Call Tree and Memory Map | J J JV Vv J 
429-1007-ND _C-Compiler for MCU DSPIC Statistics 

429-1008-ND C-Compiler for MCU DSPIC with IDE ‘ es : u 
429-1009-ND C-Compiler (PCWHD) $600.00 | Special Viewers v v 
CCS Wireless-Ember ZigBee™ Edition Development Kit Includes: * Two sensor boards with PIC16LF886 processor chips and EM260 modules * One base Serial Port Utility v v 
station board with PIC18LF4620 processor chip and EM260 module » Carrying Case » Exercise Booklet and Ember Documentation « In-Circuit Debugger/ 12bit Support Vv Fi Vv 
Programmer » DC Adapters (9VDC) « Serial PC to Prototyping Board Cable * Modular Cable (ICD to Prototyping Board) »* USB (or serial) PC to ICD cable : 

* Two 9V batteries 14bit Support v v v 
429-1011-ND  Wireless-Ember Zigbee™ Kit ..........cccccccceseceecsesesecvecsesevsvsseeevsvstseevstseavsvessevevsvitevevstevevsvisvevseseees $724.09 | PIG18 Support v v 


micro3inginecring abs, Suc, PicBasic Pro Compiler 


PicBasic Pro converts your BASIC programs into files that can be programmed directly into a PICmicro® MCU. Full support for 14-bit and 16-bit MCUs. Limited support for 12-bit MCUs. The PicBasic Pro Compiler features BASIC commands, direct 
and library routine access to pins on PORTA, C, D, E, as well as PORTB, arrays, real IF..THEN..ELSE and interrupt processing in BASIC. Includes Code Designer Lite, a Windows integrated development environment (IDE) that is compatible with 
our PicBasic Pro Compiler. Comes with Software, Manual with instruction set and explanations and directions. Works on any version of Dos or Windows with CodeDesigner Lite. Windows95, 98, 2000, XP and ME compatible. The LAB-X1A is an 
independent hardware platform, similar to the Microchip PICDEM™. It can run programs written in any language, including C, Assembly, and PicBasic. Includes 40 Pin Zif Socket, LCD display, memory, Rs232 port, Pots for ADCs and many extras. 


444-1000-ND $249.95 
444-1001-ND $199.95 


PicBasic Pro Compiler.. 
LAB-X1 Experimenter Bo: 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 645 


Fey, QuickWriter 
y Programmer 


Shown with 4 Gang Adapter (not 
included). Programming adapters 
must be purchased separately. 


QuickWriter comes with power supply, serial cable and in circuit programming 
cable. Adapter required when not using ICSP cable. One programmer for all of 
your PIC® MCU development needs: ¢ In-circuit Serial Programming * 4 Gang 
Serial device programming * Single device programming (serial and parallel) 
QuickWriter is a low cost programmer with these advanced features: 
* Over-sized drivers and power supply to properly support multiple device 
programming and in-circuit programming * Measures programming voltages 
and current to verify proper target connections or device insertions » Flash 
firmware updates » Data table driven * New devices are supported with free 
data table downloads from the TechTools web site (www.tech-tools.com) 
¢ Programs ALL 12-bit, 14-bit and 18-bit series Microchip PIC processors. 
This includes all 12C, 14000, 16C, 16F, 18C and 18F families * Includes 
the TechTools Development Environment (TDE™), a full featured, Windows 
hosted IDE. TDE supports development with all popular PIC MCU compilers 
and assemblers. TDE includes a multi-file editor, integrated MAKE and one- 
Click cross referencing of compiler errors. TDE also interfaces to the TechTools 
ClearView™ Mathias (not included) for full featured, real-time, in-circuit 
emulation and source level debugging. * Includes TechTools PIC MCU 
assembler, CVASM16™ which supports ALL 12-bit and 14-bit PIC MCU 
processors. CVASM16 assembles Parallax source files (SPASM format) 
and accepts Microchip mnemonics. * Compatible with existing TechTools 
and Parallax programming adapters * Accepts HEX files generated by all 
popular PIC MCU compilers and assemblers »* Supports auto-incrementing 
serialization * Runs under Win95 through XP as well as NT through XP Pro 
¢ Includes serial cable, in-circuit programming cable and power supply 


Digi-Key Price | TechTools 

Description Part No. Each | PartNo. 
Programmer 
PiCmicro® MCU QW1-ND 199.00 | QW1 
Adapters 
40-Pin ZIFX MP-ZIF40-ND+ 49.00 | MP-ZIF40 
18/28-Pin ZIF MP-ZIF18/28-ND 69.00 | MP-ZIF18/28 
14-Pin ZIF MP-ZIF14-ND 59.00 | MP-ZIF14 
44-Pin PLCC MP-PLCC44-ND 129.00 | MP-PLCC44 
28-Pin SOIC MP-SOIC28-ND 129.00 | MP-SOIC28 
18-Pin SOIC MP-SOIC18-ND 79.00 | MP-SOIC18 
8/14-Pin SOIC MP-SOIC8/14-ND 89.00 | MP-SOIC814 
PIC14000 MP-14000-ND 59.00 | MP-14000 
28-Pin SSOP MP-SSOP28-ND 99.00 | MP-SSOP28 
18-Pin SSOPX MP-SSOP18-ND 79.00 | MP-SSOP18 
4 Gang Adapters for QuickWriter 

40-Pin ZIF QW-4ZIF40/28-ND+ 199.00 | QW-4ZIF40/28 
44-Pin PLCC QW-4PLCC44-ND 199.00 | QW-4PLCC44 
28-SOIC QW-4S01C28-ND 249.00 | QW-4S0IC28 
18-Pin ZIF QW-4ZIF18-ND 199.00 | QW-4ZIF18 
18-Pin SOIC QW-4S01C18-ND 249.00 | QW-4SOIC18 
8/14-Pin Narrow SOIC |QW-4S08/14N-ND 249.00 | QW-4S08/14N 
8/14-Pin Wide SOIC |QW-4S08/14W-ND 249.00 | QW-4S08/14W 


t+ Use with 28 and 40-Pin 14 bit dip parts. 


PIC Emulators clearview™ Mathias 


CVM1 supports emulation for 
16C5X and 16CXX devices 
using Microsoft Windows™ © 
for a complete integrated design . 
environment. “Family” modules “<, 
select 5X or XX device family, while 
“Member” modules select specific device. 
Optional timing module shows execution 
time and number of processor cycles. Optional 
16K trace buffer module additionally provides 
execution history and 8 external trace inputs. Provides 
full emulation of program and register memory and 1/0 
activity with unlimited hardware breakpoints. Built-in PLL oscillator generates 
any frequencies from 32KHz to 33MHz. 

System requirements: IBM PC or compatible, VGA monitor, serial port, 3.5” 
disk drive, and Windows™ 3.1, Win95, Win98 or NT 


Digi-Key Price | TechTools 
Description Part No. Each | Part No. 
Family Module 

Advanced 14 Bit Family 

Module w/Data Breakpoints | CVMO04F-ND. 200.00 | CVMO4F 
PIC16C5X Family Module CVM5XF-ND 150.00 | CVM5XF 

Member Module 
PIC16C55X/62X/CE62X CVMO01M-ND 200.00 | CVMO01M 
PIC12C508/509 CVMS50XM-ND 75.00 | CVM50XM 
PIC16C50X/CE51X/16C505 | CVM5XXM-ND 100.00 | CVM5XXM 
PIC12C671/672 CVM67XM-NDt 100.00 | CVM67XM 
PIC16C5X CVM5XM-ND 50.00 | CVM5XM 
PIC16C554/556/558 CVM55XM-ND 100.00 | CVM55XM 
PIC16C61 CVM61M-ND 100.00 | CVM61M 
PIC16C62X CVM62XM-ND 100.00 | CVM62XM 
PIC16C62X/61/71/84 CVM6/8M-ND 200.00 | CVM6/8M 
PIC16C641/642/661/662 CVM66XM-ND 200.00 | CVM66XM 
PIC16C715 CVM715M-ND 100.00 | CVM715M 
PIC16C70,71,710,711 CVM711M-ND 100.00 | CVM711M 
PIC16C62-65/72-74 CVM7XM-ND 200.00 | CVM7XM 
PIC16C66/67/76/77 CVM77M-ND 200.00 | CVM77M 
PIC16C773,774 CVM77XM-ND 200.00 | CVM77XM 
PIC16F627/628 CVMF628M-ND 200.00 | CVMF628M 
PIC16F83,F84,C83,C84 CVMF84M-ND. 100.00 | CVMF84M 
PIC16F873,874,876,877 CVM87XAM-ND 200.00 | CVM87XM 
PIC16F73/F74/F76/F77 CVMF77M-ND 200.00 | CVMF77M 
PIC16F870/F871 CVM871M-ND 200.00 | CVM871M 
Trace Buffer and Timing Module 

Mathias Timing Module CVMT1-ND 130.00 | CVMT1 


Digi-Key Price | TechTools 
Description Part No. Each | Part No. 
Mathias Trace Buffer 
and Timing Module CVMT2-ND 270.00 | CVMT2 
Kit Module 
Firmware/Logic Field 
Upgrade Kit CVM1-FWL-ND* 55.00 | CVM1-FWL 
Adapter 
PIC16C712C716 ADP716-ND§ 35.00 | ADP716 


t Requires the CVMO3F Family Module § Requires Member Module CVM77M 

* For use with TDE 4.0 software features of: Stack Viewing, Variable Trace 
Size, faster Step-out function and faster Register Window Updates. Contains 
firmware V2.2 and UC13 Ver C. 


DigiView™ Logic Analyzer 


Features: * 18 Channels @ 100MHz (10ns) * USB interface and power source 
for portability * Real-time hardware compression ¢ Eliminates resolution vs. 
depth trade-offs »* Compression ratio up to 256,000:1 depending on activity 
Trigger on rising, falling or transition of any channel * Multi-channel high, 
low and don’t care trigger qualifier * Pre-trigger and post-trigger data capture 
DV1-100-ND Logic Analyzer 


Features: * 36 Channels @ 200MHz (5ns) * 18 Channels @ 400MHz (2.5ns) 
© Multiple, Automatic Compression techniques * Advanced Universal Match 
Circuits (8) * Selectable Match Types (9) *+6 volt Adjustable Threshold 
(2) Flexible, Cascadable Sequencers (4x4) * Sequencer Counters (16 @ 
1M count each) * Graphical Trigger Layout(s) * New Software (version 4.0) 
© Continues operation even if PC powers off » Trigger-Out BNC connection 
External Power Supply * USB 2.0 with USB 1.1 compatibility * All Cables, 
Clips and software included 

DV3400-ND Logic Analyzer... 

CBL-DV3-ND Cable Replacemen 

CLIP3-10-ND Clip Replacement 


ER3 EconoROM Ill 


BE 


Economical 


EPROM 4 
ey 


Emulator 

EconoROM Ill is designed for quick, in-circuit firmware test cycles. Eliminate 
the “burn/insert/test/remove/erase” cycle. The ER3 will speed up your firmware 
development by eliminating the need to remove-erase-program and re-install 
EPROMs each time you test a code change. These devices plug into the 
EPROM socket on your target board and emulate the EPROM throughout the 
development process. Features: Integrated Low-Voltage Support « Target 
Voltage Sense and Measurement ¢ External Power Option »* Jumper-less 
Address Configuration * Up to 8Mbit Emulation in a single unit ¢ Fast 
Downloads (up to 2.5 Mbit per second) » Replaces standard EPROM device 
during development * Connects to any Parallel Port * Auto/Manual Target 
Reset on download « Read-back, Verify and Self-test functions »* Daisy-chain 
cable included * LPT cable (8 wire Modular Cable and DB25 adapter) included 
«Target cables (standard IDC to DIP Ribbon Cable) included * Includes 2 
versions of software: 16 bit DOS version and 32 bit Win9X/NT/2000 version 
* QuickLoader with Full-screen editor included »* Batchable loader and utilities 
included * Accepts Intel HEX, Tektronix HEX, Motorolla ‘S’ records and binary 
files * Free software updates via WEB downloads 


Cables Digi-Key Price 
Supplied Speed | Part No. Each 
28-Pin Dip 45ns | ER3-256-ND 179.00 
28-Pin Dip 45ns | ER3-512-ND 239.00 
28 and 32-Pin Dip | 45ns | ER3-1M-ND 299.00 
28 and 32-Pin Dip | 45ns | ER3-4M-ND 399.00 
28 and 32-Pin Dip | 45ns_| ER3-8M-ND 499.00 


Capacity 
256Kbit/ 32K x 8 
512Kbit/ 64K x 8 
IMbit/ 128K x 8 
AMbit/ 512K x 8 

8Mbit/ 1M x8 


FR3 FlexROM Ill FLASH, 
EPROM and SRAM Emulator 


FlexROM III emulators provide engineers with a fast flexible development tool 
for any Embedded project that uses an external FLASH, EPROM or SRAM 
device. The FR3 increases productivity by elimination of the “burn/insert/test/ 
erase” cycle and by downloading firmware code or data into the emulator at a 
fast 2.5 Mbits per second. Features: * Active Cable Modules (ACM™) contain 
Target interface and Control Logic * Provides adaptability to new Target 
Technologies * Hard-ware Instrumentation: Target Voltage Measurement, 
Address Snap-Shot Circuit, Address Match and Trigger Circuit * Reverse 
Voltage Protection * Adjustable Timing Parameters * Read-back, Verify and 
Self-test functions »* Connects to any Parallel Port » All sizes and speeds 
can be Daisy-chained together » Daisy-chain cable included * Mini-clip cable 
included for Reset connection * LPT cable included * Target cable(s) included 
«Includes 2 versions of software: 16 bit DOS version and 32 bit Win9X/ 
NT/2000 version * QuickLoader with Full-screen editor included * Batchable 
loader and utilities included * Accepts Intel HEX., Tektronix HEX, Motorolla ‘S’ 
records and binary files * Free software updates via WEB downloads 


Digi-Key Price 
Part No. Each 
Active Cable Module (ACM™) 


8 Bit Interface with/DIP28 and DIP32 Cable |ACM-8-ND 
16 Bit Interface with/DIP40 Cable ACM-16-ND 


Description 


120.00 
120.00 


Digi-Key Price 
Size Organization Speed Part No. Each 
Base Unit* 

1 Mbit | 128Kx8/64Kx16 | 45ns FR3-1M-ND 
4 Mbit |512Kx8/256Kx16 | 45ns FR3-4M-ND 
8 Mbit | 1Mx8/512Kx16 | 45ns FR3-8M-ND 
16 Mbit | 2Mx8/1Mx16 45ns FR3-16M-ND 


“Base Unit requires at least one ACM™ target interface 


279.00 
379.00 
529.00 
679.00 


ICEPIC, ICEPIC2 and 
ICEPIC3 PIC Emulators 


KX 


ICEPIC, ICEPIC2, and the ICEPIC3 emulators are fully modular, full speed, 
real time, in-circuit emulator systems, for use with Microchip PIC processors, 
using interchangeable “personality daughterboards” which connect directly to 
the users target board and are sold separately. 


The ICEPIC3 Emulator is compact, portable, lightweight and offers exceptional 
performance and value. It uses a quick “hot” connection to the host computer 
via USB Port, with the system firmware being upgraded at any time from 
the internet giving total upgrade ability. The ICEPIC3 has additional real-time 
analysis when using the plug-in trace board which is sold separately. 

All ICEPIC emulators operate within Microchip's MPLAB 32bit IDE giving the 
user easy control to perform efficient fast emulation. ICEPIC emulators are 
supplied as complete systems with power supply, cables, manual and a copy 
of Microchip's MPASM assembler. 


Features ICEPIC ICEPIC2 ICEPIC3 
Real-Time Emulation 32kHz ~ 20MHz | 32kHz ~ 33MHz | 1kHz ~ SOMHz 
Device Emulated 12C, 16C 12C, 160, 17C | PIC12, 16, 18 
Runs Under MPLAB Yes Yes Yes 
Source Level Debug Yes Yes Yes 
“C" Source Level Debug Yes Yes Yes 
Real Time Trace No Yes Yest 
Time Stamp Yes Yes Yest 
Freeze Mode Yes Yes Yes 
Break Points Unlimited Unlimited Unlimited 
Stack Breaks Yes Yes Yes 
WOT Breaks Yes Yes Yes 
Stack View Yes Yes Yes 
Custom Watch Yes Yes Yes 
Assembler Support MPASM MPASM MPASM 
Communications RS-232"C" RS-232"C” USB 
t Using optional Modular Trace Board I3-TRACER1-ND 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
ICSP Adaptor 
In-Circuit Serial Programming Adaptor | ISPICR1-ND 60.00 
ICEPIC Emulators 
ICEPIC Emulator System ICEPIC-ND 542.77 
ICEPIC2 Emulator System ICEPIC2-ND 820.00 
ICEPIC3 Emulator System ICEPIC3-US-ND 900.00 
ICEPIC Daughter Boards 
120671, 160672 DB12C67X-ND 375.00 
160554, 16C556, 160558 DB55X-ND 375.00 
160620, 160621, 160622 DB62X-ND 375.00 
16C641/642/661/662 DB66X-ND 450.00 
16061, 16C71, 160710, 160711 DB711-ND 375.00 
160715 DB715-ND 375.00 
16062/63/64/65/72/73/74 DB74A-ND 450.00 
16C66, 16C67, 16C76, 16077 DB77-ND 450.00 
160772, 160773, 160774 DB77X-ND 375.00 
1684, 16F83, 16F84 DB84A-ND 375.00 
17042/43/44, 170752/756 
(ICEPIC2 Only) DB756-ND 375.00 
16F628 DBF628-ND 375.00 
16F73, 16F74, 16F76, 16F77 DBF77-ND 450.00 
16F870/71 DBF871-ND 335.00 
Accessories 
44-Pin PLCC Adapter (For emulation 
of 16Cxx In PLCC Only) PLCC44-RF-ND 125.00 
ICEPIC3 Daughter Boards 
12F675, 12F629 13DB12F675-ND 500.00 
12F683 13-DB12F683-ND 500.00 
16F684A 13-DB16F84A-ND 500.00 
16F716 |3-DB16F716-ND 500.00 
16F871, 16F870 |3-DB16F871-ND 500.00 
180452/442/252/242 13DB18C452-ND 500.00 
18F2220/2320/4220/4320 13DB18F4320-ND 500.00 
18F452/442/252/242 I3DB18F452-ND 500.00 
18F1320, 18F1220 13-DB18F1320-ND 500.00 
18F4431/4331/2431/2331 13-DB18F4431-ND 500.00 
18F4550/2455/2550/4445 13-DB18F4550-ND 500.00 
18F4620/4525/2620/2525 13DB18F4620-ND 500.00 
18F4680/2680/2585/4685 |3-DB18F4680-ND 500.00 
16F872A/873A/874A/876A/877A |3DB877A-ND. 500.00 
16F627A, 16F628A, 16F648A I3DBF648-ND 500.00 
16F676, 16F630 I3DBF676-ND 500.00 
16F72, 16F73, 16F74, 16F76, 16F77 I3DBF77-ND 500.00 
16F737, 16F767, 16F747, 16F777 I3DBF777-ND 500.00 
16F818, 16F819 I3DBF819-ND 500.00 
16F87, 16F88 I3DBF88-ND 500.00 
Trace Boards 
ICEPIC3 Trace Board I3-TRACER1-ND 1025.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


646 (toss) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


NY MicRocHiP Power Management 
CPU/System Supervisors 


Nominal Reset Reset Watchdog Manual Vcc Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) Type Output Timer Reset (V) Package Part No. al 25 100 Qty. Pricing 
2.625 MCP100-270DI/TO-ND® 33 .29 26 = —= 
2.925 MCP100-300DI/TO-ND® 33 29 26 = — 
ee Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~55 T0-92 Ser ne ood = oa - = = 
4.475 MCP100-460DI/TO-ND® 33 29 26 _— _ 
4.725 MCP100-485DI/TO-ND® 33 29 -26 = - 
2.625 MCP100-270HI/TO-ND® 33 29 26 _— _ 
2.925 MCP100-300HI/TO-ND 33 29 26 = = 
au Active Low CMOS Push-Pull No No 10-55 10-92 RE ea tbe 3 oa oe ||| tae = 
4.625 MCP100-475HI/TO-ND® 33 29 26 _— = 
4.725 MCP100-485HI/TO-ND® 33 29 26 = = 
2.625 MCP100T-2701/TTCT-ND@t 36 33 30 3,000 260.00/M 
2.925 MCP100T-300I/TTCT-ND@+ 36 33 30 3,000 260.00/M 
3.075 MCP100T-3151/TTCT-ND@t 36 33 30 3,000 260.00/M 
4.375 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0 ~5.5 SOT-23-5 MCP100T-4501/TTCT-NDt 36 33 30 3,000 260.00/M 
4.475 MCP100T-4601/TTCT-ND@+ 36 33 30 3,000 260.00/M 
4.625 MCP100T-4751/TTCT-ND@t 36 33 30 3,000 260.00/M 
4.725 MCP100T-4851/TTCT-NDt 36 33 30 3,000 260.00/M 
2.625 MCP101-270DI/TO-ND® 33 29 26 _ _ 
2.925 MCP101-300DI/TO-ND® .33 29 26 _ _ 
3.075 MCP101-315DI/TO-ND® 33 29 26 _ _ 
4.375 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0 ~5.5 TO-92 MCP101-450DI/TO-ND® 33 29 26 _— _ 
4.475 MCP101-460DI/TO-ND® 33 29 26 — _ 
4.625 MCP101-475DI/TO-ND® 33 29 26 — = 
4.725 MCP101-485DI/TO-ND® 33 29 26 — - 
2.625 MCP101-270HI/TO-ND® 33 29 26 = il 
2.925 MCP101-300HI/TO-ND 33 .29 26 — _ 
3.075 MCP101-315HI/TO-ND 33 29 26 _ _ 
4.375 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 TO-92 MCP101-450HI/TO-ND® 33 29 26 _ _ 
4.475 MCP101-460HI/TO-ND 33 .29 26 _— _ 
4.625 MCP101-475HI/TO-ND® 33 29 26 _— =_= 
4.725 MCP101-485HI/TO-ND® 33 29 26 = — 
TO-92 MCP102-1951/TO-ND@ 8 42 38 — — 
SC-70 MCP102T-1951/LBCT-ND@t 53 48 AB 3,000 380.00/M 
1.900 Active Low Push-Pull No No 1.0~5.5 SOT-23B MCP102T-1951/TTCT-ND@t+ 53 48 AB 3,000 380.00/M 
SC-70 MCP103T-1951/LBCT-ND@+ 53 A8 43 3,000 380.00/M 
SOT-23B MCP103T-195|/TTCT-ND@t 53 48 43 3,000 380.00/M 
2.625 MCP120-270DI/TO-ND® 43 38 34 _ = 
2.925 MCP120-300DI/TO-ND® 43 38 34 _— _ 
ies Active Low Open Drain No No 1.0~55 T0-92 SEE EET onibe . 3 v = — 
4.625 MCP120-475DI/TO-ND® 43 38 34 = _ 
4.725 MCP120-485DI/TO-ND® 43 38 34 = = 
2.625 MCP120T-2701/TTCT-ND@t 48 A3 39 3,000 340.00/M 
2.925 MCP120T-300I/TTCT-ND@t 48 A3 39 3,000 340.00/M 
3.075 MCP120T-3151/TTCT-ND@t 48 AB 39 3,000 340.00/M 
4.375 Active Low Open Drain No No 1.0~5.5 SOT-23 MCP120T-4501/TTCT-ND@+ 48 AB 39 3,000 340.00/M 
4.475 MCP120T-4601/TTCT-ND@t 48 AB 39 3,000 340.00/M 
4.625 MCP120T-4751/TTCT-ND@t 48 A3 39 3,000 340.00/M 
4.725 MCP120T-4851/TTCT-ND@t 48 A3 39 3,000 340.00/M 
TO-92 MCP121-1951/TO-ND® 48 AL 37 — = 
1.900 Active Low Open Drain No No 1.0 ~5.5 SC-70 MCP121T-1951/LBCT-ND@t 53 48 AB 3,000 370.00/M 
SOT-23B MCP121T-1951/TTCT-ND@t 53 48 43 3,000 370.00/M 
2.625 MCP130-270DI/TO-ND® 4B 38 34 = = 
2.925 MCP130-300DI/TO-ND® 43 38 34 _— _ 
3.075 MCP130-315DI/TO-ND® 43 38 34 _— _ 
4.375 Active Low Open Drain $ No No 1.0 ~5.5 T0-92 MCP130-450DI/TO-ND® 43 38 34 = = 
4.475 MCP130-460DI/TO-ND® 43 38 34 — _ 
4.625 MCP130-475DI/TO-ND® 43 38 34 = — 
4.725 MCP130-485DI/TO-ND® 43 38 34 = — 
2.625 MCP130T-2701/TTCT-ND@t 48 AB 39 3,000 340.00/M 
2.925 MCP130T-300I/TTCT-ND@+ 8 AB 39 3,000 340.00/M 
3.075 MCP130T-3151/TTCT-ND@t 48 A3 39 3,000 340.00/M 
4.375 Active Low Open Drain ¢ No No 1.0~5.5 SOT-23 MCP130T-4501/TTCT-ND@t 48 43 39 3,000 340.00/M 
4.475 MCP130T-4601/TTCT-NDt 48 A3 39 3,000 340.00/M 
4.625 MCP130T-4751/TTCT-ND@t 48 AB 39 3,000 340.00/M 
4.725 MCP130T-4851/TTCT-NDt 48 3 39 3,000 340.00/M 
T0-92 MCP131-1951/TO-ND® 48 AL 37 = — 
1.900 Active Low Open Drain ¢ No No 1.0~5.5 SC-70 MCP131T-1951/LBCT-ND@t 53 48 A3 3,000 370.00/M 
SOT-23B MCP131T-1951/TTCT-ND@t 53 48 A3 3,000 370.00/M 
2.625 MCP809T-2701/TTCT-ND@t 48 AB 39 3,000 340.00/M 
2.925 MCP809T-3001/TTCT-ND@+ 48 A3 39 3,000 340.00/M 
3.075 MCP809T-3151/TTCT-ND@t+ 48 A3 39 3,000 340.00/M 
4.375 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SOT-23 MCP809T-4501/TTCT-ND@+ 8 AB 39 3,000 340.00/M 
4.475 MCP809T-460I/TTCT-ND@t 48 AB 39 3,000 340.00/M 
4.625 MCP809T-4751/TICT-ND@t 48 43 39 3,000 340.00/M 
4.725 MCP809T-4851/TTCT-NDt 48 43 39 3,000 340.00/M 
2.625 MCP810T-2701/TTCT-NDt 48 3 39 3,000 340.00/M 
2.925 MCP810T-300I/TTCT-ND@t 48 AB 39 3,000 340.00/M 
3.075 MCP810T-3151/TTCT-NDt 48 AB 39 3,000 340.00/M 
4.375 Active High CMOS Push-Pull No No 1.0~5.5 SOT-23 MCP810T-4501/TTCT-ND@+ 48 AB 39 3,000 340.00/M 
4.475 MCP810T-4601/TTCT-ND@t+ 48 A3 39 3,000 340.00/M 
4.625 MCP810T-4751/TTCT-NDt 8 A3 39 3,000 340.00/M 
4.725 MCP810T-4851/TTCT-ND@t 48 A3 39 3,000 340.00/M 
45 | AatveLow Open Orin Yes no | as-s5 | SOr228 | ToseMeDe73Cr-NDt tar e248 | 4000 | 7810.00n4 
8-DIP TC1232CPA-ND® 1.15 1.10 1.00 =- — 
4.62 and 4.37 Active Low/High Open Drain Yes No 45~5.5 8-SOIC TC1232EOA-ND® 1.15 1.10 1.00 — _ 
8-DIP TC1232EPA-ND® 1.15 1.10 1.00 _ - 
1.75 SOT-143-4 TC1270FERCCT-ND@t 84 15 68 3,000 600.00/M 
2.93 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.2~5.5 SOT-143 TC1270SERCCT-ND@t+ 84 15 68 3,000 600.00/M 
3.08 SOT-143-4 TC1270TERCTRCT-ND@t 15 60 53 3,000 600.00/M 
2.63 TC1270ARCVCTCT-ND@+ NEW! 66 65 50 3,000 500.00/M 
2.93 CMOS Push-Pull TC1270ASCVCTCT-ND@+ NEW! 66 55 50 3,000 500.00/M 
3.08 Active Low and Open Drain No Yes 1.0~5.5 SOT-23-5 TC1270ATCVCTCT-ND@+ NEW! 66 55 50 3,000 500.00/M 
4.38 TC1270AMCVCTCT-ND@+ NEW! 66 55 50 3,000 500.00/M 
4.63 TC1270ALCVCTCT-ND@+ NEW! 66 Be) 50 3,000 500.00/M 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. t+CutTape + with 5k pull-up (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 647 


\ Power Management 
S Microcue CPU/System Supervisors (Cont.) 


Nominal Reset Reset Watchdog Manual Vcc Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) Type Output Timer Reset (Vv) Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
2.63 TC1270ANRCVCTCT-ND@+ NEW! 66 55 50 3,000 500.00/M 
2.93 TC1270ANSCVCTCT-ND@+ NEW! 66 55 50 3,000 500.00/M 
3.08 Active Low Open Drain No Yes 1.0~5.5 SOT-23-5 TC1270ANTCVCTCT-ND@+ NEW! 66 55 50 3,000 500.00/M 
4.38 TC1270ANMCVCTCT-ND@+ NEW! 66 55 50 3,000 500.00/M 
4.63 TC1270ANLCVCTCT-ND@+ NEW! 66 55 50 3,000 500.00/M 
4.38 Active High CMOS Push-Pull No No 1.2~5.5 SOT-143-4 TC1271MERCCT-ND@t 84 i) 68 3,000 600.00/M 
2.63 TC1271ARCVCTCT-ND@+ NEW! 66 55 50 3,000 500.00/M 
2.93 7C1271ASCVCTCT-ND@+ NE! 66 55 50 3,000 500.00/M 
3.08 Active High CMOS Push-Pull No Yes 1.0~5.5 SOT-23-5 TC1271ATCVCTCT-ND@+ NEW! 66 55 50 3,000 500.00/M 
4.38 7C1271AMCVCTCT-ND@+ NEW! 66 55 50 3,000 500.00/M 
4.63 TC1271ALCVCTCT-ND@+ NEW! 66 55 50 3,000 500.00/M 
4.62 Active Low Open Drain No No 1.2~5.5 SOT-23B-3 7C1273-5ENBCT-ND@t 64 58 52 3,000 510.00/M 
4.12 Raila 7C1274-15ENBCT-ND+ 64 58 52 3,000 510.00/M 
4.62 Active High CMOS Push-Pull No No 18~5.5 | SOT-238-3 | 1¢1974-5ENBCT-ND@t ‘64 ‘58 52 | 3,000 510.00/M 
2.88 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.2~5.5 SOT-23B 7C1275-10ENBCT-ND@+ 64 58 52 3,000 510.00/M 
2.63 SOT-23B TCM809RENB713CT-ND@+ 6 39 33 3,000 270.00/M 
2.63 SC-70-3 TCM809RVLB713CT-ND@t 36 33 30 3,000 270.00/M 
2.63 SOT-23B-3 TCM809RVNB713CT-ND@t 36 .33 30 3,000 270.00/M 
2.93 SC-70-3 TCM809SVLB713CT-NDt 36 33 30 3,000 270.00/M 
2.93 SOT-23B TCM809SVNB713CT-ND@+ 36 .33 30 3,000 270.00/M 
3.08 . SOT-23B TCM809TVNB713CT-ND@t 36 .33 30 3,000 270.00/M 
4.00 Active Low CMOS Push-Pull No No 12-55 | gor-o3p-3 |  TCM809JVNB713CT-ND@+ 36 33 30 | 3,000 270.00/M 
4.38 SOT-23B TCM809MENB713CT-ND@t A6 39 33 3,000 270.00/M 
4.38 SC-70-3 TCM809MVLB713CT-ND@+ 36 33 30 3,000 270.00/M 
4.38 SOT-23B-3 TCM809MVNB713CT-ND@+ 36 .33 30 3,000 270.00/M 
4.63 SOT-23B TCM809LENB713CT-ND@t+ 6 39 33 3,000 270.00/M 
4.63 SC-70-3 TCM809LVLB713CT-ND@t 36 .33 30 3,000 270.00/M 
4.63 SOT-23B-3 TCM809LVNB713CT-ND@t 36 33 30 3,000 270.00/M 
2.63 TCM810RENB713CT-ND@+ 46 39 33 3,000 270.00/M 
2.63 Active High CMOS Push-Pull No No 1.2~5.5 SOT-23B TCM810RVNB713CT-ND+ 36 33 30 3,000 270.00/M 
4.63 TCM810LENB713CT-ND@t 6 39 33 3,000 270.00/M 
1.75 Active Low CMOS Push-Pull No No 1.0 ~5.5 SOT-143-4 TCM811FERCCT-ND+ 84 15 68 3,000 600.00/M 
Voltage Detectors DigiGpReel” 
Nominal Reset Reset Watchdog Manual Vcc Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) Type Output Timer Reset (V) Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
2.70 SOT-23A TC54VC2702ECB71CT-NDt 63 54 A5 3,000 370.00/M 
2.90 SOT-23A TC54VC2902ECB71CT-NDt 54 51 45 3,000 360.00/M 
4.30 Active Low CMOS Push-Pull No No 0.7~10 SOT-23A TC54VC4302ECB71CT-NDt 60 50 A5 3,000 400.00/M 
4.30 SOT-89 TC54VC4302EMB71CT-NDt 60 50 45 1,000 400.00 
4.50 SOT-23A TC54VC4502ECB71CT-NDt 56 50 45 3,000 400.00/M 
2.70 SOT-23A TC54VN2702ECB71CT-NDt 63 54 A5 3,000 370.00/M 
2.90 SOT-23A TC54VN2902ECB71CT-NDt 54 A5 AL _ - 
3.00 " i SOT-23A TC54VN3002ECB71CT-NDt 54 51 45 3,000 370.00/M 
430 Active Low Open Drain No No 0.7~10 S0T-23A TC54VN4302ECB71CT-NDt ‘60 50 ‘45 3,000 | 400.00/M 
4.50 SOT-23A TC54VN4502ECB71CT-NDt A5 39 35 3,000 400.00/M 
4.50 SOT-89 TC54VN4502EMB71CT-NDt AS 39 35 1,000 400.00 
DC/DC Converters 
Input Voltage | Output Voltage Max. Input Typical Active Operating Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Description (V) (V) Current (A) | Output Current (mA) Temperature Package Part No. il 25 100 Qty. Pricing 
Regulated 2.05.5 3.3 0r 5.0 120 420mA for Vin>, 3.0V | -45°C ~ 85°C 8-MSOP NaS aT Pas te “ pod i = 
Regulated 20-55 3.3 or 5.0 120 120mA for Vin>, 3.0V | -45°C ~ 85°C 8-MSOP SENS ies roa = = 
Inverting or Doubling 24~55 -Vin or 2Vin 100 100 -45°C ~ 85°C ao be tb 102 3 ~ = 
Inverting or Doubling 1.5 ~ 5.5 -Vin or 2Vin 115 25 -45°C ~ 85°C SOT-23A-6 TC1219ECHCT-ND@t 1.15 1.03 93 3,000 560.00/M 
Inverting or Doubling 1.5 ~5.5 -Vin or 2Vin 325 25 -45°C ~ 85°C SOT-23A-6 TC1220ECHCT-NDt 1.15 1.03 93 3,000 560.00/M 
180 8-SOIC TC7660C0A-ND® 70 67 61 = = 
180 8-DIP TC7660CPA-ND® 70 67 61 -_ —_ 
180 8-SOIC TC7660E0A-ND® 70 67 61 _ — 
Inverting or Doubling 1.5~10 -Vin or 2Vin me 20 -45°C ~ 85°C cee Nt 4 “ a ~ = 
160 8-DIP TC7660SCPA-ND® 80 15 68 - _ 
160 8-SOIC TC7660SEOA713CT-ND@t 1.04 95 87 3,300 680.00/M 
160 8-DIP TC7660SEPA-ND® 80 15 68 - = 
8-DIP TC7662ACPA-ND® 2.30 2.20 2.00 = = 
3.0 ~ 18 -Vin or 2Vin 200 40 -45°C ~ 85°C 8-DIP TC7662AEPA-ND® 3.15 3.01 2.74 - _ 
8-CDIP TC7662AIJA-ND 8.10 7.75 7.05 = _ 
F " 8-SOIC TC7662BCOA-ND® 1.65 1.58 1.44 _ _ 
Inverting or Doubling 8-DIP TC7662BCPA-ND@ 1.65 158 144 — = 
1.5 ~15 -Vin or 2Vin 180 20 -45°C ~ 85°C 8-SOIC TC7662BEOA-ND® 1.93 1.85 1.68 - _ 
8-SOIC TC7662BEOA713CT-NDt 1.73 1.51 1.35 3,300 | 1680.00/M 
8-DIP TC7662BEPA-ND® 1.93 1.85 1.68 - _ 
Inverting or Doubling | 3.0 ~ 18 Vin or 2Vin 200 80 45°¢~ asec | (wide) 16°SOIC ee oO ee Bee re Son 7 = 
Inverting or Doubling 1.5 ~5.5 -Vin or 2Vin 260 25 -45°C ~ 85°C SOT-23A-5 TCM829ECT713CT-ND@t 88 15 63 3,000 510.00/M 
Evaluation Board for MCP1601 . 5 MCP1601EV-ND 30.00 
Demo Board for MCP1252... MCP1252DM-BKLT-ND 30.00 
Evaluation Board for MCP1251 MCP1256/7/8/9EV-ND 35.00 
Evaluation Board for MCP1603 MCP1603EV-ND 25.00 
Linear Voltage Regulators Reel* 
Max. Input Output Voltage Output Typical Active Typical Dropout Typical Output Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) (Vv) Current (mA) Current (mA) | Volt. @ Max. lout (mV) | Volt. Accuracy (%) Package Part No. 1 25 100 Oty. Pricing 
SOT-23 MCP1700T1802ETTCT-ND@t 63 58 55 3,000 300.00/M 
1.8 250 1 300 0.4 SOT-89 MCP1700T1802EMBCT-NDt 63 58 55 1,000 300.00 
TO-92 MCP1700-1802E/TO-ND® 53 33 30 = = 
6 SOT-23 | MCP1700T3302ETTCT-ND@t 63 58 55 3,000 | 300.00/M 
33 250 1 300 04 SOT-89 | MCP1700T3302EMBCT-ND@t 63 58 55 1,000 300.00 
T0-92 MCP1700-3302E/TO-ND® 53 33 30 _ - 
5.0 250 1 300 0.4 SOT-23 MCP1700T5002ETTCT-NDt 63 58 85 3,000 300.00/M 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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‘ Power Management —_ : 
XS MICROCHIP |; D Reel 
Linear Voltage Regulators (Cont.) 
Max. Input | Output Voltage Output Typical Active Typical Dropout Typical Output Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) (V) Current (mA) Current (mA) | Volt. @ Max. lout (mV) | Volt. Accuracy (%) Package Part No. 1 25 100 Oty. Pricing 
S0T-89 | MCP1700TSO02EMBCT-ND@t 63 58 55 7,000 300.00 
6 50 250 ! 300 04 T0-92 | MCP1700-5002E/TO-ND® ‘53 33 30 = = 
12 MCP1703-1202E/0B-ND® NEW! 93 57 52 = = 
18 MCP1703-18026/0B-ND® NEW! 93 57 52 as = 
25 MCP1703-2502E/DB-ND® NEW! ‘93 57 52 = aa 
16 3.0 250 auh 628 04 S0T-223-3 | i¢P1703-3002E/DB-ND@ NEW! ‘93 57 52 = = 
33 MCP1703-3302E/DB-ND® NEW! ‘93 57 52 = = 
5.0 MCP1703-5002E/DB-ND® NEW! 93 57 52 = = 
18 MCP1703T-1802E/CBCT-ND@t 92 83 7% 3,000 | 460.007 
3.0 MCP1703T-3002E/CBCT-ND@t ‘92 ‘83 5 3,000 | 460.00/M 
16 33 250 2uA 625 o4 SOT-23A | \icP1703T-3302E/CBCT-ND@+ 92 83 5 3,000 | 460.00/M 
5.0 MCP1703T-5002E/CBCT-ND@t ‘92 ‘83 7% 3,000 | 460.00/M 
T8 TC10141 BVCT/13CT-ND@F “56 50 5 3,000 | 430.00/M 
6 27 50 50 85 0.5 SOT-23A-5 | TC10142.7VCT713CT-ND@t ‘56 50 45 3,000 | 430.00/M 
5.0 TC10145.0VCT713CT-ND@t ‘56 ‘50 ‘45 3,000 | 430.00/M 
25 TC10152.5VCT/13CT-ND@t 7A 63 58 3,000 | 450.00/M 
28 TC10152.8VCT713CT-ND@ ‘53 42 37 3,000 | 450.00/M 
6 3.0 100 50 180 05 SOT-23A-5 | 1¢40153.0VCT71 aeinee 53 ‘48 42 3,000 | 450.00/M 
4.0 TC10154.0VCT713CT-ND@t 53 ‘49 ‘48 3,000 | 450.00/M 
18 TC1016-1.8VLTCT-ND@t 64 58 52 3,000 | 330.00/M 
6 27 80 50 150 0.5 SC-70-5 | TC1016-2.7VLTCT-ND@t ‘64 58 52 3,000 | 330.00/M 
3.0 TC1016-3.0VLTCT-ND@t ‘64 ‘58 52 3,000 | 330.00/M 
25 TC10552.5VCT/13CT-NDT 53 2 37 3,000 | 450.00/M 
33 TC10553.3VCT713CT-ND® 53 7) 48 3,000 | 450.00/M 
6 1.8 100 50 180 05 SOT-23A-5 | 1610551 RNGITISCENDed 59 53 ‘48 3,000 | 450.00/M 
5.0 TC10555.0VCT713CT-NDt 74 ‘63 ‘58 3,000 | 450.00/M 
6 123 ~55 700 50 180 = SOT-23A-5 _| TCIO7IVCT713CT-ND@t 72 68 60 3,000 | 530.00/M 
T8 TC10731.8VCH713CT-NDT ‘87 7B 70 3,000 | 670.00/M 
25 TC10732.5VCH713CT-ND@t 70 ‘61 ‘55 = = 
6 3.0 100 50 180 0.5 $0T-234-6 | TC10733.0VCH713CT-NDt 70 ‘61 55 3,000 | 670.007 
33 TC10733.3VCH713CT-NDt 70 ‘61 55 = pa 
5.0 TC10735,0VCH713CT-NDt 70 ‘61 55 3,000 | 670.007 
25 8-S0ic | TC1107-2.5V0A-ND® 78 B 67 = = 
25 8-MSOP | TC1107-2.5VUA-ND a) 2B ‘67 = = 
25 8-MSOP | TC1107-2.5VUACT-NDt ‘87 7) 70 2,500 | 670.00/M 
27 8-MSOP | TC1107-2.7VUA-ND 78 2B ‘67 = = 
27 8-Soic | TC1107-2.7V0A-ND® 7B 2B ‘67 = = 
6 3.0 300 50 240 0.5 8-MSOP | 7C1107-3.0VUA-ND 78 2B ‘67 = 
3.0 8-SOic | TC1107-3.0VOA-ND® 78 2B ‘67 = = 
33 8-soic | TC1107-3.3V0A-ND® 78 23 ‘67 = = 
33 8-MSOP | TC1107-3.3/UA-ND@ 78 2B ‘67 S = 
5.0 8-Soic | TC1107-5.0VOA-ND® a) 2B ‘67 = = 
5.0 8-MSOP _ | 7C1107-5.0VUA-ND 8 2B ‘67 = = 
6 25 300 50 240 05 $07-223-3 _| 1C1108-2.5VDBCT-NDt 87 78 70 4,000 | 670.00/M 
18 TC11851.aVCT713CT-ND@T 2 55 50 3,000 | 480.00/M 
25 TC11852.5VCT713CT-NDt ‘55 44 39 3,000 | 480.00/M 
27 TC11852.7VCT713CT-NDt 77 ‘66 ‘61 3,000 | 480.00/M 
28 TC11852.8VCT713CT-ND 77 ‘66 ‘61 3,000 | 480.00/M 
8 2.85 150 50 270 05 SOT-23A-5 POC ORV ERGOT ‘50 43 39 3.000 | 480.00/M 
3.0 TC11853.0VCT713CT-NDt ‘55 ‘44 39 3,000 | 480.00/M 
33 TC11853.3VCT713CT-ND@t 55 ‘44 39 3,000 | 480.00/M 
4.0 TC11854,0VCT713CT-NDt 55 “44 39 3,000 | 480.007 
5 5.0 150 50 270 05 SOT-23A-5 | TC11855.0VCT713CT-ND@t 55 4 39 3,000 | 480.00/ 
25 S0T-223-3 | 1C1262-2.5VDBCT-ND@t 137~«*1:28 zh 4,000 | 1060.00/M 
25 T0-220-3 | 1C1262-2.5VAB-ND 200 1.76 1.60 it = 
6 33 500 80 350 0.5 $07-223-3 | 1C1262-3.3VDBCT-ND@t 137128 111 4,000 | 1060.00/m 
33 T0-220-3 | TC1262-3.3VAB-ND® 200 1.76 1.60 aia a 
5.0 T0-220-3 _ | 7C1262-5.0VAB-ND 200 (1.76 1.60 = = 
T0-220-5 | 101263-2.5VAT-ND 2.15 1.90 173 = = 
6 25 500 80 350 05 8-SOIC | TC1263-2.5VOA-ND 125 1.20 1.09 = = 
DDPAK-3 | 1C1264-1.8VEBCT-NDt 2272.03 1.83 750 1297.50 
6 18 800 80 450 05 S0T-223-3 | TC1264-1.8VDBCT-NDt 148 1.33 1.20 4,000 | 1140.00/M 
T8 T0-220-5 | 1C1265-1.8VAT-ND 238 2.05 1.86 = = 
18 8-Soic | TC1265-1.8V0A-ND® 135 «1.29 117 = a 
25 70-220-5 | TC1265-2.5VAT-ND@ 238 2.05 186 = = 
25 8-SOlc | TC1265-2.5V0A-ND® 135 «1.29 117 = = 
6 3.0 800 80 450 05 T0-220-5 | TC1265-3.0VAT-ND@ 238 2.05 1:86 = = 
3.0 8-SOic | TC1265-3.0V0A-ND® 135 «1.29 417 a = 
33 70-220-5 | 1C1265-3.3VAT-ND@ 238 2.05 1:86 = = 
33 8-SOIC | TC1265-3.3V0A-ND® 135 (1.29 117 = = 
8-MSOP | TC1266VUA-ND 151.41 1.01 = = 
6 43 200 230 200 1.0 8-SOIC | TC1266VOA-ND 108 1.02 98 = = 
33 8-MSOP | 1C1269-3.3/UA-ND® 1251.20 7.09 = = 
6 5.0 900 50 240 05 8-MSOP | 7C1269-5.0VUA-ND 125 1.20 4.09 = = 
8-DFN | TC1301A-AAAVMF-ND® 1881.45 1.05 = = 
8-MSOP | 1C1301A-AAAVUA-ND@ 175 1.07 ‘97 = _ 
6 = 300 103 104 05 8-MSOP | TC1301A-ADAVUA-ND® 175 1.07 ‘97 = = 
8-MSOP | TC1301A-DDAVUA-NDe 175 1.07 ‘97 = = 
8-DFN _| TC1301A-PGAVMF-ND@ 1881.15 1.05 = = 
5 = 300 114 104 05 8-DFN | 1C1301B-AIAVMF-ND® 1881.15 1.05 = = 
= = 300 103 104 05 8-DFN | TC1302A-1AVMF-ND@ 1881.45 1.05 = = 
08 MCP1725-0802E/SN-ND® NEW! 1751.08 98 = =a 
12 MCP1725-12026/SN-ND® NEW! 1751.08 ‘98 = = 
138 MCP1725-18026/SN-ND® NEW! 1751.08 ‘98 = = 
25 MCP1725-25026/SN-ND® NEW! 1751.08 ‘98 = a 
6 3.0 500 120pA 210 05 8-SOIC | icP1725-3002E/SN-ND® NEW! 175 = 1.08 ‘98 a = 
33 MCP1725-33026/SN-ND® NEW! 1751.08 ‘98 = = 
5.0 MCP1725-50026/SN-ND® NEW! 1751.08 ‘98 = = 
0.8 ~5 MCP1725-ADJE/SN-ND@ NEW! 1931.18 1.07 = = 
08 8-S0IC | MCP1726-0802E/SN-ND® 1981.20 7.09 = = 
12 8-DEN —_| MCP1726-1202E/ME-ND@ 213 1.30 119 = a 
12 8-SOic | MCP1726-1202E/SN-ND® 198 1.20 1.09 eS a 
18 8-DEN _| MCP1726-1802E/ME-ND@ 213 1.30 119 = = 
18 8-S0ic | MCP1726-1802E/SN-ND® 198 = 1.20 1.09 = = 
6 25 1,000 140 150 16 8-DFN _| MCP1726-2502E/MF-ND® 213 1.30 119 = = 
25 8-SOIC | MCP1726-25026/SN-ND® 198 = 1.20 1.09 = = 
33 8-DFN _| MCP1726-3302E/MF-ND@ 2131.30 119 = = 
33 8-S0IC | MCP1726-3302E/SN-ND® 198 = 1.20 1.09 = = 
5.0 8-DEN _| MCP1726-5002E/ME-ND@ 213 1.30 119 = = 
18 702185-1.8VCCT-ND 70 63 57 3,000 | 340.007 
6 28 150 55 140 04 SOT-23A-5 1218-2 8VCCE-NDE 70 63 ‘57 3,000 | 340.00/M 
@ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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‘ Power Management _ 5 
® MICROCHIP Linear Voltage Regulators (Cont.) D Reel 
Max. Input | Output Voltage Output Typical Active Typical Dropout Typical Output Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Voltage (V) (V) Current (mA) Current (mA) | Volt. @ Max. lout (mV) | Volt. Accuracy (%) Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 

3.0 702185-3.0VCCT-ND@t 70 6 57 3,000 | 340.00/M 

8 33 150 55 140 04 SOT-23A-5 | 1¢91g5-3 3VCCT-ND@t 70 63 57 3.000 | 340.00/M 

08 MCP1824-O802E/DCCT-ND@t NEW! 1.10 60 54 4,000 | 540.01/M 

25 MCP1824T-2502E/DCCT-ND@t NEW! 1.10 ‘60 54 4,000 | 540.01/M 

3.0 MCP1824T-3002E/DCCT-ND@t NEW! 1.10 ‘60 54 4,000 | 540.01/M 

6 33 300 120pA 200 04 SOT-223-5 | icp1g24T-3302E/DCCT-ND@+ NEW! 1.10 ‘60 54 4,000 | 540.01/M 

5.0 MCP1824T-5002E/DCCT-ND@t NEW! 1.10 ‘60 ‘54 4,000 | 540.01/M 

08 ~5.0 MCP1824T-ADJE/DCCT-ND@t NEW! 110 ‘60 54 4,000 | 540.01/M 

T8 MCP1824T-1802E/0TCT-ND@t NEW! 88 53 48 3,000 | 480.007M 

25 MCP1824T-2502E/0TCT-ND@t NEW! ‘88 53 48 3000 | 480.00/M 

3.0 MCP1824T-3002E/0TCT-ND@t NEW! ‘88 53 48 3,000 | 480.00/M 

6 33 300 120pA 200 o4 SOT-23-5 | \icp1g24T-3302E/0TCT-ND@+ NEW! 88 53 ‘48 3,000 | 480.00/M 

5.0 MCP1824T-5002E/0TCT-ND@t NEW! ‘88 53 48 3,000 | 480.00/M 

08 ~5.0 MCP1824T-ADJE/OTCT-ND@+ NEW! 88 53 48 3,000 | 480.007 

08 T0-220-5 | MCP1825-0802E/AT-ND® NEW! 793~«1.48 1.07 = = 

08 5-DDPAK | MCP1825-0802E/ET-ND® NEW! 1931.18 1.07 = = 

12 T0-220-5 | MCP1825-1202E/AT-ND@ NEW! 1931.18 1.07 _ = 

12 5-DDPAK | MCP1825-1202E/ET-ND® NEW! 1931.48 4.07 = = 

18 70-220-5 | MCP1825-1802E/AT-ND® NEW! 1931.18 1.07 = a 

18 5-DDPAK | MCP1825-1802E/ET-ND@ NEW! 1931.18 1.07 = a 

25 T0-220-5 | MCP1825-2502E/AT-ND@ NEW! 1931.18 1.07 = = 

25 5-DDPAK | MCP1825-2502E/ET-ND® NEW! 1931.18 4.07 = = 

6 3.0 500 120uA 210 05 T0-220-5 | MCP1825-3002E/AT-ND® 193 1.18 1.07 = = 

3.0 5-DDPAK | MCP1825-3002E/ET-ND® NEW! 1931.18 1.07 = = 

33 T0-220-5 | MCP1825-3302E/AT-ND@ 1931.18 1.07 = = 

33 5-DDPAK | MCP1825-3302E/ET-ND® NEW! 1931.18 4.07 = eae 

5.0 70-220-5 | MCP1825-5002E/AT-ND@ 1931.18 1.07 = a 

5.0 $0T-223-5 | MCP1825-5002E/DC-ND@ NEW! 165 1.01 ‘92 = = 

08~5.0 T0-220-5 | MCP1825-ADJE/AT-ND® 1931.18 1.07 es = 

08~5.0 5-DDPAK | MCP1825-ADJE/ET-ND@ NEW! 1931.18 4.07 = = 

08 T0-220-3 | MCP1825S-0802E/AB-ND® NEW! 781.08 98 = = 

08 $07-223-3 | MCP1825S-0802E/0B-ND® NEW! 1.60 ‘97 ‘88 = = 

08 3-DDPAK | MCP1825S-0802E/EB-ND@ NEW! 178 ~~ 1.08 ‘98 = = 

12 T0-220-3 | MCP1825S-1202E/AB-ND® NEW! 178 ~~ 1.08 ‘98 = = 

12 S07-223-3 | MCP1825S-12026/0B-ND® NEW! 1.60 ‘97 ‘88 aa = 

12 3-DDPAK | MCP1825S-1202E/EB-ND@ NEW! 178 ~~ 1.08 ‘98 = a 

18 70-220-3 | MCP1825S-1802E/AB-ND@ NEW! 178 1.08 ‘98 = = 

18 $07-223-3 | MCP1825S-1802E/0B-ND® NEW! 1.60 ‘97 ‘88 = = 

18 3-DDPAK | MCP1825S-1802E/EB-ND@ NEW! 178 1.08 ‘98 = a 

25 T0-220-3 | MCP1825S-2502E/AB-ND® NEW! 178 ~~ 1.08 98 = = 

4 25 ‘ai ian a aa $07-223-3 | MCP1825S-2502E/0B-ND® NEW! 1.60 ‘97 ‘88 = = 

25 i ; 3-DDPAK | MCP1825S-2502E/EB-ND@ NEW! 178 ~~ 1.08 ‘98 = = 

25 3-DDPAK | MCP1825ST-2502E/EBCT-ND@t NEW! 178 — 1.08 ‘98 750 735.00 

3.0 70-220-3 | MCP1825S-3002E/AB-ND@ 178 ~~ 1.08 ‘98 = ei 

3.0 $07-223-3 | MCP1825S-3002E/DB-ND® 1.60 ‘97 ‘88 a a 

3.0 3-DDPAK | MCP1825S-3002E/EB-ND@ NEW! 178 1.08 ‘98 = = 

33 70-220-3 | MCP1825S-3302E/AB-ND@ 178 ~~ 1.08 ‘98 = = 

33 $07-223-3 | MCP1825S-3302E/DB-ND® 1.60 ‘97 ‘88 = = 

33 3-DDPAK | MCP1825S-3302E/EB-ND@ NEW! 178 ~~ 1.08 ‘98 = = 

5.0 70-220-3 | MCP1825S-5002E/AB-ND® 178 ~~ 1.08 ‘98 a = 

5.0 $07-223-3 | MCP1825S-5002E/DB-ND® 1.60 ‘97 ‘88 = a 

5.0 3-DDPAK | MCP1825S-5002E/EB-ND@ NEW! 178 1.08 ‘98 = = 

3.0 MCP1825T-S002E/DCCT-ND@t NEW! 1.65. ‘1.01 92 4000 | 920.00/M 

6 33 500 120A 210 05 $07-223-5 | MCP1825T-3302E/DCCT-NDet NEW! 165 ‘1.01 ‘92 4,000 | 920.00/M 

5.0 MCP1825T-5002E/DCCT-ND@t NEW! 1.65 ‘1.01 ‘92 4,000 | 920.00/m 

08 T0-220-5 | MCP1826-0802E/AT-ND@ NEW! 213 1.30 719 = = 

08 5-DDPAK | MCP1826-0802E/ET-ND® NEW! 213 1.30 119 = = 

12 T0-220-5 | MCP1826-1202E/AT-ND@ NEW! 213 1.30 119 = = 

12 5-DDPAK | MCP1826-1202E/ET-ND® NEW! 2131.30 419 i = 

18 T0-220-5 | MCP1826-1802E/AT-ND@ NEW! 213 1.30 119 = = 

18 5-DDPAK | MCP1826-1802E/ET-ND@ NEW! 213 1.30 119 = = 

25 70-220-5 | MCP1826-2502E/AT-ND® NEW! 213 1.30 119 = a 

25 5-DDPAK | MCP1826-2502E/ET-ND® NEW! 213 1.30 119 = = 

6 3.0 1,000 120A 300 0.5 T0-220-5 | MCP1826-3002E/AT-ND@ 213 1.30 119 = = 

3.0 5-DDPAK | MCP1826-3002E/ET-ND® NEW! 213 1.30 119 = = 

33 70-220-5 | MCP1826-3302E/AT-ND@ 213 1.30 119 = = 

33 $07-223-5 | MCP1826-3302E/DC-ND@ NEW! 1831.11 4.01 a: = 

33 5-DDPAK | MCP1826-3302E/ET-ND® NEW! 213 1.30 119 a = 

5.0 T0-220-5 | MCP1826-5002E/AT-ND@ 213 1.30 119 = en 

5.0 $0T-223-5 | MCP1826-5002E/DC-ND@ NEW! 1831.11 1.01 = = 

5.0 5-DDPAK | MCP1826-5002E/ET-ND® NEW! 213 1.30 419 = = 

08~5.0 T0-220-5 | MCP1826-ADJE/AT-ND® 213 1.30 119 = ms 

08~5.0 5-DDPAK | MCP1826-ADJE/ET-ND@ NEW! 213 1.30 119 = = 

08 T0-220-3 | MCP1826S-0802E/AB-ND@ NEW! 2081.27 116 = = 

08 S07-223-3 | MCP1826S-08026/0B-ND® NEW! 1731.05 ‘95 a = 

08 3-DDPAK | MCP1826S-0802E/EB-ND@ NEW! 208 = 1.27 116 - a 

12 70-220-3 | MCP1826S-1202E/AB-ND@ NEW! 208 = 1.27 116 = = 

12 $07-223-3 | MCP1826S-12026/0B-ND® NEW! 1731.05 ‘95 = = 

12 3-DDPAK | MCP1826S-1202E/EB-ND@ NEW! 208 = 1.27 116 = = 

18 70-220-3 | MCP1826S-1802E/AB-ND@ NEW! 208 = 1.27 116 = = 

18 $07-223-3 | MCP1826S-1802E/0B-ND® NEW! 1731.05 ‘95 = = 

18 3-DDPAK | MCP1826S-1802E/EB-ND@ NEW! 208 = 1.27 116 = = 

25 T0-220-3 | MCP1826S-2502E/AB-ND® NEW! 208 = 1.27 116 a = 

6 25 4,000 120A 300 0.5 $07-223-3 | MCP1826S-2502E/0B-ND® NEW! 1731.05 ‘95 = = 

25 3-DDPAK | MCP1826S-2502E/EB-ND@ NEW! 208 = 1.27 116 = = 

3.0 70-220-3 | MCP1826S-3002E/AB-ND@ 208 = 1.27 116 = = 

3.0 $07-223-3 | MCP1826S-3002E/DB-ND® 1731.05 ‘95 = a 

3.0 3-DDPAK | MCP1826S-3002E/EB-ND@ NEW! 208 = 1.27 116 = = 

33 T0-220-3 | MCP1826S-3302E/AB-ND¢@ 208 = 1.27 116 = = 

33 $07-223-3 | MCP1826S-3302E/DB-ND® 1731.05 ‘95 = = 

33 3-DDPAK | MCP1826S-3302E/EB-ND@ NEW! 208 = 1.27 116 = = 

5.0 70-220-3 | MCP1826S-5002E/AB-ND® 208 = 1.27 116 = = 

5.0 $07-223-3 | MCP1826S-5002E/DB-ND® 1731.05 ‘95 -_ a 

5.0 3-DDPAK | MCP1826S-5002E/EB-ND@ NEW! 208 1.27 116 = = 

18 MCP1826T-1802E/0CCT-ND@t NEW! 1.83. ~+1.11 1.01 4,000 | 1010.00/M 

25 MCP1826T-2502E/DCCT-ND@t NEW! 183 = 1.11 4.01 4,000 | 1010.00/M 

6 33 4,000 120A 300 05 $0T-223-5 | MCP1826T-3302E/DCCT-ND@+ 204 1.83 1.65 4,000 | 1010.00/m 

5.0 MCP1826T-5002E/DCCT-ND@t NEW! 183° 21.11 4.01 4,000 | 1010.00/M 

08 ~5.0 MCP1826T-ADJE/DCCT-ND@t 204 1.83 1.65 4,000 | 1010.00/m 
Evaluation Board for MCP1726 . MCP1726EV-ND 30.00 
Evaluation Board for TC1016/TC TC1016/17EV-NO 45.00 
Demo Board for TC1303C TC1303DM-DDBK2-ND 30.00 


RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 


(Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


AX Microcuie Power Management (Cont.) 
PWM Controllers 


Input Voltage Quiescent Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Range Current Package Part No. 1 25 100 Oty. Pricing 
8-DFN MCP1602-1201/MF-ND® NEW! 1.93 1.18 1.08 = _ 
8-MSOP MCP1602-120I/MS-ND® NEW! 1.78 1.08 98 = — 
8-DFN MCP1602-1501/MF-ND® NEW! 1.93 1.18 1.08 = = 
8-MSOP MCP1602-150I/MS-ND® NEW! 1.78 1.08 98 = _ 
8-DFN MCP1602-180I/MF-ND@ NEW! 1.93 1.18 1.08 = = 
45uA 8-MSOP MCP1602-180I/MS-ND® NEW! 1.78 1.08 98 = _ 
8-DFN MCP1602-2501/MF-ND@ NEW! 1.93 1.18 1.08 = = 
8-MSOP MCP1602-2501/MS-ND® NEW! 1.78 1.08 98 — = 
2.7V ~ 5.5V 8-DFN MCP1602-3301/MF-ND® NEW! 1.93 1.18 1.08 = = 
8-MSOP MCP1602-330I/MS-ND® NEW! 1.78 1.08 98 = = 
8-DFN MCP1602-ADJI/MF-ND® NEW! 1.93 1.18 1.08 = _ 
8-MSOP MCP1602-ADJI/MS-ND@® NEW! 1.78 1.08 98 = = 
MCP1603T-180I/OSCT-ND@+ 1.88 1.68 1.51 3,000 930.00/M 
45A SOT-23-5 MCP1603T-3301/OSCT-ND@+ 1.88 1.68 1.51 3,000 930.00/M 
MCP1603T-ADJI/OSCT-ND@+ 1.88 1.68 1.51 3,000 930.00/M 
MCP1630V-E/MS-ND@ 1.48 90 82 _ _— 
a 5-MSOP MCP1630VT-E/MSCT-ND@+ 1.65 1.48 1.33 2,500 820.00/M 
20-QFN MCP1631-E/ML-ND® NEW! 2.00 1.23 1.12 = _ 
20-SSOP MCP1631-E/SS-ND® NEW! 2.00 1.23 1.12 = — 
20-TSSOP MCP1631-E/ST-ND@ NEW! 2.10 1.28 1.16 _ _ 
ea rls 20-QFN MCP1631V-E/ML-ND® NEW! 2.00 1.23 1.12 = = 
20-SSOP MCP1631V-E/SS-ND@ NEW! 2.00 1.23 1.12 = — 
20-TSSOP MCP1631V-E/ST-ND® NEW! 2.10 1.28 1.16 = _ 
20-SSOP MCP1631HV-330E/SS-ND@® NEW! 2.23 1.36 1.24 _ — 
20-TSSOP MCP1631HV-330E/ST-ND@ NEW! 2.30 1.41 1.28 _ _ 
20-SSOP MCP1631HV-500E/SS-ND® NEW! 2.23 1.36 1.24 = = 
20-TSSOP MCP1631HV-500E/ST-ND® NEW! 2.30 1.41 1.28 _ — 
3.5 ~ 16V 3.7mA 20-SSOP MCP1631VHV-330E/SS-ND® NEW! 2.23 1.36 1.24 = _ 
20-TSSOP MCP1631VHV-330E/ST-ND® NEW! 2.30 1.41 1.28 = — 
20-TSSOP MCP1631VHVT-330E/STCT-ND@+ NEW! 2.30 1.41 1.28 2,500 1280.00/M 
20-SSOP MCP1631VHV-500E/SS-ND® NEW! 2.23 1.36 1.24 _ _ 
20-TSSOP MCP1631VHV-500E/ST-ND® NEW! 2.30 1.41 1.28 = — 
Demo Board for MCP1630. MCP1630DM-NMC1-ND 45.00 
Demo Board for MCP1630. MCP1630RD-DDBK1-ND 65.00 
Demo Board for MCP1630. MCP1630DM-DDBK1-ND 25.00 
Demo Board for MCP1630. MCP1630RD-LIC2-ND 30.00 
Evaluation Board for T0115. TC115EV-ND 15.00 
Demo Board for MCP1630. MCP1630DM-DDBS1-ND 35.00 
Demo Board for MCP1630. MCP1630DM-DDBS2-ND 45.00 
Demo Board for MCP1630. MCP1630DM-DDBK4-ND 50.00 
Demo Board for MCP1630. MCP1630RD-DDBK3-ND 70.00 
Demo Board for MCP1630. MCP1630RD-NMC1-ND 35.00 
Demo Board for MCP1630, Boost Mode LED Driver. MCP1630DM-LED2-ND 30.00 
Demo Board for TC1303B Buck Regulator LDO TC1303BDM-DDBK1-ND 25.00 — - _ _ 
Switching Regulators 
Operating Switching Typical Output 
Input Voltage Output Temperature Control Frequency Active Current Digi-Key Price Each 
Description Range (V) Voltage (V) Range Output Scheme (kHz) Supply (WA) (mA) Package Part No. 1 25 100 
Step-Down 27-55 08-50 | -40°C~85°C | Adjustable | PWM 1,400 5,000 1,000 a-sop |) MCRI612;ADJIMS-ND@ 2.60 1.59 144 
DC/DC Controller MCP1612-ADJI/MF-ND® 2.75 1.69 1.53 
Evaluation Board for MCP1612 MCP1612EV-ND 35.00 _— _ 
Demo Board for MCP1650.... ... | MCP1650DM-DDSC1-ND 20.00 = — 
Memo: Board On MERIGSO cccmcccerc tatters eke NUNN crise OR ORN RUNS 7 uueen iene Renan es ec caueiate Ap toe AAT such RMN LINNS Sonne ONTO MCP1650DM-LED2-ND 40.00 _ — 
Battery Management 
Linear No. of Li-lon Vec Typical Reverse Temperature Integrated Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Mode Cells Range (V) Leakage Current (A) Range FET Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
3.75 ~ 6.0 1 -40°C ~ 85°C Int. SOT-23-5 MCP73811T-4201/0TCT-ND@t 78 70 63 3,000 390.00/M 
Yes 1 45~5.5 8 -20°C ~ 85°C Ext. 8-MSOP MCP73827-4.1VUA-ND 1.28 80 73 — — 
45~5.5 1 -20°C ~ 85°C Ext. 8-MSOP MCP73828-4.2VUA-ND 1.28 80 73 cal —- 
10-DFN MCP73837-FCI/MF-ND@ NEW! 1.70 1.04 94 = = 
Yes 1 3.75 ~ 6.0 0.5 -40°C ~ 85°C Int. 10-DFN MCP73837T-FCI/MFCT-ND@+ NEW! 1.70 1.04 94 3,300 940.00/M 
10-MSOP MCP73837-NVI/UN-ND® NEW! 1.70 1.04 94 _ = 
renihea 10-DFN MCP73838-FCI/MF-ND@ NEW! 1.70 1.04 94 _ - 
Yes | BTR 0 op ieancdy Int 10-MSoP —_| MCP73838-NVI/UN-ND® NEW! 1701049 | = 
a a 7 MCP73853-I/ML-ND@ 2.35 1.48 1.35 — — 
tes : Sia as ae 050 a 1e-OHy MCP73853T-I/MLCT-ND@+ 263 235 242 | 3300 | 1350.00/M 
ree 5 MCP73855-I/MF-ND® 2.05 1.29 1.18 — = 
ues 4 40 5 O24 sae 85C Me 1DDE MCP73855T-I/MFCT-ND@+ 230 205 1.85 | 3300 | 1180.00/M 
Bek vieea 16-QFN MCP73861T-I/MLGCT-ND@+ 2.83 253 2.28 = = 
Yes ! Asm 12 OB core int 16-SOIC MCP73861-//SL-ND@ 253 160 «146 | — = 
Yes 2 8.7 ~ 12 0.23 -40°C ~ 85°C Int. 16-QFN MCP73862T-I/MLGCT-ND@t 3.19 2.85 2.57 = = 
i " 16-QFN MCP73863-I/ML-ND@ 2.53 1.60 1.46 — al 
Yes L asele OB tans Int 16-SOIC | MCP73863-V/SL-ND® 253 160 «146 | — = 
Yes 2 8.7 ~ 12 0.5 -40°C ~ 85°C Int. 16-QFN MCP73864-I/ML-ND@ 2.85 1.81 1.65 = — 
Evaluation) Kintor MOP (o82K asc te cutis Sica seene ttt ok oetac tees thane oneness Cente ates 2 cacrius SRO RU tL ed Sadek caters MCP7382XEV-ND 45.00 
Evaluation Kit for MCP73831 .... MCP73831EV-ND 45.00 
Evaluation Board for MCP73833. MCP73833EV-ND 20.00 
Evaluation Kit for MCP7384X.... MCP7384XEV-ND@ 45.00 
Evalution Board for MCP7386X. MCP7386XEV-ND® 30.00 
Single Chip Battery Manager, 28-SSOP. PS402-1/SS042-ND 3.75 
@ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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AS Microcuip Power Management (Cont. 


Hot Swap Controller 


No. Vpos. to Vneg. Over Junction 
of Differential Voltage Voltage Power Int/Ext Temperature Digi-Key Price Each 
Outputs Min. Value Lockout (OVLO) GOOD FET Applications Range Package Part No. 1 25 100 
1 -0.3V ~ 15.0V Adjustable Threshold | Adiustable Polarity’ | Evtemay | 48V Telecom/Datacom Optical | ose _ gse¢ | 20-ssop | MCP18480-/SS-ND 8.23 5.03 4.57 
ee es i Adjustable Delay Switch Bus/Backplane i : as i 
Power MOSFET Drivers 
Peak Output Maximum | Input/Output 
Output Resistance (Rh/Rl)| Supply Delay Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Description Power | Configuration | Current(A) | (Max. 0 @ 25°C) | Voltage (V) | (td1, td2) 1(ns) Package Part No. 1 100 Oty. Pricing 
8-DIP MCP14E3-E/P-ND® 243 1481.35 | — = 
Dual Inverting 45 2.2128 22 40/40 8-DEN MCP14E3-E/MF-ND@ NEW! 260 158 144) — = 
8-SOIC MCP143-E/SN-ND® 238 145 1.31 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 8-DIP MCP14E4-E/P-ND® 263 #155 #14 | — = 
2.0 ~ 9.0A Peak Output Dual | Non-Inverting | 4.5 2.2128 22 40/40 8-DFN MCP14E4-E/MF-ND@ NEW! 273 167 167) — = 
Current 8-SOIC MCP14E4-E/SN-ND® 248 151 1.38 | — = 
ae 8-DIP MCP14E5-E/P-ND® 253 155 #14 | — = 
Duals | isn acer 45 2.2128 22 40/40 8-DFN MCP14E5-E/MF-ND@ NEW! 273 167 152) — = 
9 8-SOIC MCP14E5-E/SN-ND® 248 151 1.38 | — = 
; ; 8-DIP MCP1403-E/P-ND® 243 «1481.35 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 
; ; 8-DFN MCP1403-E/MF-ND@ 260 158 144) — = 
2.0A ~ cee Output Dual Inverting 45 2.8/2.2 18 40/40 8-SOIC MCP1403-E/SN-ND® 038 1.45 131 _ _ 
16-S0IC MCP1403-E/SO-ND® 250 153 139 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 8-DIP MCP1404-E/P-ND® 253 40155 | = 
2.0 ~ 9.0A Peak Output Dual | Non-Inverting | 4.5 2.8/2.2 18 40/40 8-DFN MCP1404-E/MF-ND@ 273 «167152 | — = 
Current 8-SOIC MCP1404-E/SN-ND® 248 1511.38 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, inven 8-DIP MCP1405-E/P-ND® 253 40155 | = 
2.0 ~ 9.0A Peak Output Dual | orinverin 45 2.8/2.2 18 40/40 8-DFN MCP1405-E/MF-ND@ 273 «167.152 | — = 
Current 9 8-SOIC MCP1405-E/SN-ND® 248 151 1.38 | — = 
Low Sie MOSFET Divers, 102005 | MOPl40E-ZAT-NDe 216i | = 
2.0A ~ sect ee Output Single Inverting 6 2.1/1.5 18 40/40 8-DEN MCP1406-E/MF-ND® 145 ‘38 ‘80 _ _ 
8-SOIC MCP1406-E/SN-ND® 1.30 80 mil = 
Low Side MOSFET Divers, 10.2005 | MCP\4O7-EAT-NDe 23 136 ia | = 
2.0A ~ paul Output Single | Non-Inverting 6 2.1/1.5 18 40/40 8-DEN MCP1407-E/MF-ND@ 1.45 ‘38 ‘80 2 _ 
8-SOIC MCP1407-E/SN-ND® 1.30 80 mil — = 
8-SOIC TC426COA-ND@ 1.05 92 a] = 
Low-Side MOSFET Drivers, ; 8-DIP TC426CPA-ND® 1.08 95 36) — = 
1.5A Peak Output Current Dual Inverting 18 150 18 5075 8-SOIC TC426E0A-ND@ 4.05 92 34 | — a 
8-CDIP TC426MJA-ND@ 948 907 8.25 | — = 
8-SOIC TC427COA-ND@ 1.05 92 a] = 
; ; 8-DIP TC427CPA-ND® 1.08 95 36) — = 
Be eeeainar ee Dual | Non-Inverting | 1.5 15/10 18 50/75 8-SOIC TC427E0A-ND® 1.05 92 a4 | = = 
; p 8-DIP TC427EPA-ND® 1.08 95 36) — = 
8-CDIP TC427MJA-ND 948 9078.25 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, Saas 8-SOIC TC428COA-ND@ 1.05 92 a] = 
1.5A Peak Output Current Dual || Nonclnverting! | | 4:5 150 8 ll 8-DIP TC428CPA-ND® 1.08 95 36 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A ~ . 5; " 5 _ _ 
Berane et dae, Single | Inverting 6 2.5/2.5 18 53/60 8-DIP TC429CPA-ND® 1480131 1.19 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A ~ ; : ‘i i =, = 
«9A Peak Oli Curt Single | Inverting 1 14/11 16 30/30 8-DIP TC1411CPA-ND@ 1.00 95 86 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A ~ ; : " H = _ 
igs eon Single | Inverting 1 14/11 16 30/30 8-DIP TC1411NCPA-ND® 1.00 95 86 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A ~ a 
San peak output Cunt Dual | Non-Inverting 3 4/4 16 35/35 8-DIP TC1413NCPA-ND® 125 ©6120 1.09 | — = 
, 8-SOIC TC1426COA-ND@ 98 85 Tl — = 
ages eee rely ~ | Dual Inverting 1.2 19/18 16 75/75 8-SOIC TC1426C0A713CT-NDt 1.27 1.16 1.06 | 3,300 770.00/M 
i 8-DIP TC1426CPA-ND@ 98 86 am | — = 
8-SOIC TC1427COA-ND® 98 85 7] — = 
ee cin ~ | Dual | Non-Inverting | 1.2 18/18 16 75/75 8-SOIC TC1427COA713CT-NDt 1.27 1.16 1.06 | 3,300 770.00/M 
: 8-DIP TC1427CPA-ND@ 98 86 mil — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A ~ j + e : _ _ 
(ol oeck citpine ice Dual | Non-Inverting | 1.2 18/18 16 75/75 8-SOIC TC1428COA-ND@ 98 85 7 
Low-Side MOSFET Drivers, ; 8-SOIC TC4404COA-ND® 230 214 194 | — = 
1.5A Peak Output Current Dual Inverting 15 10/10 18 15/82 8-DIP TC4404CPA-ND® 2.30 219 200 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, Saas 8-SOIC TC4405COA-ND® 230 214 194] — = 
1.5A Peak Output Current Dual. | Non-Inverting | 1:5 bias 18 15182 8-DIP TC4405CPA-ND® 2.30 219 200 | — = 
8-SOIC TC4420C0A-ND@ 133. «#4146 ~~=«1.06 | — = 
; 8-SOIC TC4420C0A713CT-NDt 172 157 1.44 | 3,300 | 1060.00/M 
arr ec Single | Non-Inverting 6 2.8/2.5 18 55/55 8-DIP TC4420CPA-ND@ 1.35 119 1.08 | — as 
; 8-DIP TC4420EPA-ND® 138060121 ito] — = 
8-CDIP TC4420MJA-ND 13.30 1273 11.57 | — = 
70-220-5 | TCA421AVAT-ND@ 320 «+196 178 | — = 
8-DFN TC4421AVMF-ND® 28 ©6174 1.58 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 20A~ | ¢, ; 8-SOIC TC4421AVOA-ND® 250 153 139) — = 
9.0A Peak Output Current Single | Ioverting 3 1.4 (yp)/t.7 18 3083 8-DIP TC4421AVPA-ND® 258 157. 142 | — = 
T0-220-5 | TC4421CAT-ND@ 303 290 263] — = 
8-DIP TC4421CPA-ND@ 243 231 210 | — = 
T0-220-5 | TC4422AVAT-ND® 320 196 178 | — = 
8-DFN TC4422AVMF-ND@ 28 8©=6 1741.58 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A~ | «, Pues 8-SOIC TC4422AVOA-ND® 250 153 139) — = 
9.0A Peak Output Current Single | Non-Inverting 9 1-4 (typy/1.7 18 30/88 8-DIP TC4422AVPA-ND® 258 «86187142 | — = 
8-DIP TC4422CPA-ND@ 243 231 210) — = 
8-DIP TC4422EPA-ND® 255 243 221 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A ~ : 16-SOIC TC4423C0E-ND® 220. «21 192] — = 
9.0A Peak Output Current Dual Inverting 3 5/5 18 33/88 8-DIP TC4423CPA-ND® 200 19 173 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A ~ Gen 8-DIP TC4424CPA-ND® 200 199 173) — = 
9.0A Peak Output Current Dual | Non-Inverting . 5/5 18 33/38 (wide)16-SoIC | 1C4424C0E-NDe 2.20 241 492 | — = 
@ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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\ Power Management 
S MIERECHIF Power MOSFET Drivers (Cont.) 


Peak Output Maximum | Input/Output 
Output | Resistance (Rh/RI)| Supply Delay Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Description Power | Configuration | Current(A) | (Max. 0 @ 25°C) | Voltage (V) | (td1, td2) 1(ns) Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
Low-Side MOSFET Drivers, 2.0A ~ a 
A Peak Output Cunt Dual | Non-Inverting 3 5/5 18 33/38 8-DIP TC4425CPA-ND@ 200 199 173) — = 
8-SOIC TC4426COA-ND® 1.03 90 a] — = 
Low-Side MOSFET Drivers, F 8-DIP TC4426CPA-ND@ 1.08 94 36) — = 
1.5A Peak Output Current Dual Inverting ip ue 18 20/40 8-SOIC TC4426EOA-ND® 4.05 92 34 | — = 
8-DIP TC4426EPA-ND® 1.08 94 36 | — = 
; ; 8-SOIC TC4427ACOA-ND® 1.05 70 a] — = 
Boel tenet ela Dual | Non-Inverting 15 9/9 18 30/30 8-DIP TC4427ACPA-ND® 1.08 94 36) — = 
: p 8-SOIC TC4427AEOA-ND@ 1.05 92 a4 | — = 
8-SOIC TC4427COA-ND® 1.03 90 a] — = 
aa ; 8-SOIC TC4427COA713CT-ND@t 133 «6121 = 1.11 | 3300 | —810.00/M 
peice ancien Dual | Non-Inverting | 1.5 10/10 18 20/40 8-DIP TC4427CPA-ND@ 1.05 92 34 | — = 
; 8-DIP TC4427EPA-ND® 1.08 95 86) — = 
8-SOIC TC4427E0A-ND® 1.05 92 a4 | — = 
; : 8-SOIC TC4428C0A-ND® 1.03 90 a] — = 
Hele eonkGana Dual | Non-Inverting | 1.5 10/10 18 20/40 8-DIP TC4428CPA-ND@ 1.05 92 a4 | = = 
: 8-SOIC TC4428EOA-ND@ 1.05 92 a4 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 20A~ | , ; 8-SOIC TC4429C0A-ND® 1332146 1.06 | — = 
9.0A Peak Output Current Single | Inverting e 2.8/2.5 18 55/55 8-DIP TC4429CPA-ND® 1.35 119 1.08 | — = 
High-Side/Low-Side ; Pa 8-SOIC T04432C0A-ND@ 230 214 194/| — = 
MOSFET Drivers Single | Nonrlnverting. | 18 Jomo “0 alld 8-DIP TC4432CPA-ND@ 230 219 200| — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A ~ ; 16-SOIC TC4467COE-ND® 368 0 35t)3.t9 | — = 
4.2A Peak Output Current Quad Inverting ne 15H5 18 AQAO 44-DIP TC4467CPD-ND® 2.70 257 234 | — = 
Low-Side MOSFET Drivers, 0.5A ~ ' 14-DIP TC4468CPD-ND® 243. 213 «+194 | — = 
4.2A Peak Output Current Quad | 'Non-Inverting | 1.2 15/15 18 40/40 16-SOIC TC4468COE-ND® 248 218 i198 | — = 
14-DIP TC4469CPD-ND@ 243243194 | = 
Se ee ~ | Quad | Non-Inverting | 1.2 15/15 18 40/40 (wide)16-SOIC | TC4469C0E-ND® 2.48 218 = 1.98 | — at 
: p (wide)16-SOIC | TC4469COE713CT-ND@+ 322 293 268 | 1,000 1980.00 
Mixed Signal 
Successive Approximation Register (SAR) A/D Converters 
Resolution | Max. Sample Rate No. of Input Input Voltage Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
(bits) (ksamples/sec.) Channels Interface Range (V) Package Part No. a 25 100 Oty. Pricing 
8-MSOP MCP3001-1/MS-ND 2.18 1.38 126 | — = 
8-DIP MCP3001-1/P-ND@ 2.18 1.38 126 | — _ 
10 200 1 spim™ 27-55 8-SOIC MCP3001-1/SN-ND@ 2.18 1.38 126 | — = 
8-TSSOP MCP3001-I/ST-ND@ 2.18 1.38 126 | — = 
8-SOIC MCP3001T-I/SNCT-NDt 2.44 2.18 196 | 3300 | 1260.01/M 
8-MSOP MCP3002-1/MS-ND@ 2.35 1.48 135 | — = 
8-DIP MCP3002-1/P-ND@ 2.35 1.48 135 | — = 
10 an 7 ahs oe 8-SOIC MCP3002-I/SN-ND® 2.35 1.48 135 | — = 
8-TSSOP MCP3002-1/ST-ND@ 2.35 1.48 135 | — = 
14-DIP MCP3004-1/P-ND 275 174 158 | — = 
10 200 4 spim™ 27-55 8-MSOP MCP3004-1/SL-ND@ 275 174 158 | — = 
14-TSSOP MCP3004-I/ST-ND@ 275 174 158 | — = 
16-DIP MCP3008-1/P-ND@ 2.90 1.83 166) — = 
19 200 8 spin is 16-SOIC MCP3008-I/SL-ND@ 2.90 1.83 166 | — = 
8-DIP MCP3201-CI/P-ND® 3.00 1.91 173 | — = 
8-SOIC MCP3201-CI/SN-ND® 3.00 1.91 173 | — = 
8-DIP MCP3201-BI/P-ND® 3.48 224 201 | — = 
le 108 1 Spi at 8-SOIC MCP3201-BI/SN-ND@ 3.48 224 201 | — = 
8-SOIC MCP3201T-Cl/SNCT-NDt 3.36 3.00 270 | 3,300 | 1730.01/M 
8-TSSOP MCP3201-CI/ST-ND® 3.00 1.91 173 | — — 
8-SOIC MCP3202-B/SN-ND® 3.80 2M 219 | — = 
8-DIP MCP3202-BI/P-ND® 3.80 2M 219 | — = 
8-MSOP MCP3202-Cl/MS-ND® 3.33 211 192 | — = 
Me 190 2 Selm 20285 8-TSSOP MCP3202-Cl/ST-ND® 3.33 211 192 | — = 
8-DIP MCP3202-CI/P-ND® 3.33 241 192 | — = 
8-SOIC MCP3202-C/SN-ND® 3.33 211 192 | — = 
14-DIP MCP3204-BI/P-ND® 5.20 3.29 299 | — a 
14-SOIC MCP3204-BI/SL-ND@ 5.20 3.29 299 | — _ 
14-DIP MCP3204-Cl/P-ND® 4.18 2.64 240 | — = 
12 100 4 SEI 20285 14-S0IC MCP3204-Cl/SL-ND® 418 2.64 240 | — = 
14-SOIC MCP3204T-CV/SLCT-NDt 4.68 4.18 3.76 | 2,600 | 2400.01/M 
14-TSSOP MCP3204-C/ST-ND@ 4.18 2.64 240 | — — 
16-DIP MCP3208-BI/P-ND® 5.73 3.62 330 | — = 
12 100 8 spim™ 27-55 16-DIP MCP3208-CI/P-ND® 458 2.90 264 | — = 
16-SOIC MCP3208-CI/SL-ND@ 458 2.90 264 | — = 
12 22 1 2C™ COMPATIBLE/SPI™ 27-55 SOT-28-5 MCP3221AST-I/OTCT-ND@t 2.33 1.86 1.63 | 3,000 | 1330.01/M 
8-MSOP MCP3301-CI/MS-ND® 3.10 1.89 172. | = = 
13 100 1 spim™ 27-55 8-DIP MCP3301-Cl/P-ND® 3.00 1.89 12) — = 
8-SOIC MCP3301-C/SN-ND® 3.00 1.89 172 | — = 
14-DIP MCP3302-BI/P-ND® 5.15 3.27 297 | — = 
14-S0IC MCP3302-BI/SL-ND® 5.15 3.27 297 | — = 
14-TSSOP MCP3302-BI/ST-ND 5.35 3.27 297 | — = 
- a 7 opin eee 44-DIP MCP3302-Cl/P-ND® 4.13 2.61 237 | — = 
14-SOIC MCP3302-C/SL-ND® 4.13 261 237 | — = 
14-TSSOP MCP3302-C/ST-ND@ 4.28 261 237 | — = 
16-DIP MCP3304-BI/P-ND® 5.70 3.60 328 | — = 
16-SOIC MCP3304-BI/SL-ND® 5.70 3.60 328 | — = 
i " oar are 16-DIP MCP3304-Cl/P-ND® 4.55 2.89 262 | — a 
MCP3304-C/SL-ND@ 4.55 2.89 262 | — = 
MCP3201/02 Daughter Board DV3201A-ND 89.99 
MCP3204/08 Daughter Board DV3204A-ND 89.99 
Demo Board for PICtail™ MCP3221 a MCP3221DM-PCTL-ND 25.00 
@ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 
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RS Microcuip Mixed Signal (Cont.) 


Delta - Sigma A/D Converters 


Resolution Max Sample Rate Supply Voltage Typical Supply Typical INL Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
(bits) (samples/sec) Input Type | Interface Range Current (PPM) Package Part No. 1 25 100 ty. Pricing 
18 4 1 Differential He 2.7V ~5.0V 155A 10 SOT-23-6 MCP3421A5T-E/OTCT-ND@t 3.67 3.28 2.95 | 3,000 /1810.00/M 
22 13 4 Differential | spi™ 2.7V ~5.5V 120uA 2 eee ercheee rte nae ntines a | a = 
22 15 1 Differential | SPIt™ 27V~5.5V 140A 0.0002 ati ee NaS a ae a = 
22 14 {Differential | SPi™ 27V~5.5V 120uA 0.0002 piri) ee ey a te = 
20 60 1 Differential | SPIt™ 27V~5.5V 140A 0.0002 eerie) cee ee a ae a = 
Evaluation Board for MCP3421 . MCP3421EV-ND 15.00 
Demo Board for MCP355xX. MCP355XDM-TAS-ND 45.00 
Demo Board for MCP355xX. MCP355XDV-MS1-ND 145.00 
Evaluation Board for PT100 RTD Sensor.. TMPSNS-RTD1-ND 45.00 
Dual Slope A/D Converters 
Supply Input Sampling Differential Programmable Charge 
Voltage Voltage Rate Input Input Resolution/ Pump (-V) Digi-Key Price Each 
Range (V) | Range (V) Resolution (Conv/sec) | Channels | Interface Range Conversion Time | Output Pin Package Part No. 1 25 100 
Vss +1.5V to : ; 16-SOIC TC500ACOE-ND® 4.80 2.93 2.66 
45-275 | vag ty | Upto 17bits 4=10 1 oWite a Mas Ne 16-DIP TCSO0ACPE-ND@ 4.23 258 2.35 
Vss +1.5V to : ; 16-SOIC TC500COE-ND® 4.23 2.58 2.35 
45275 | vai-iay | Ueto 16 bits anit , oir ie Yes Ne 16-DIP TCSOOCPE-ND® 3.10 1.89 1.72 
#4.5 ~ 26.5 Serial Port No No No 14-DIP TC520ACPD-ND® 5.53 5.28 4.80 
Vss +1.5V to ; ets ‘ 40-DIP TC7109ACPL-ND® 7.48 7.15 6.50 
#4.5 ~ 25.5 Vdd -1.5V 12 bits plus sign bit 2~10 1 Serial Port Yes No No 44-POFP TC7109ACKW-ND 10.58 40.12 9.20 
#4.5 ~ 45.5 Ar 12 bits plus sign bit] 2~ 10 1 Serial Port Yes No No 40-DIP TC7109CPL-ND® 6.33 6.05 5.50 
Display A/D Converters 
Display Supply Resolution Resolution Power For DMM, DPM, Hold Digi-Key Price Each 
Type Voltage (V) (Digits) (Counts) (mW) Data Loggers Function Package Part No. 1 25 100 
LCD 9 3.75 4,000 10 No No TC820CPL-ND 9.68 9.26 8.42 
LCD 9 3.5 2,000 10 No Yes 40-DIP TC7106ACPL-ND® 4.50 4.30 3.91 
LCD 9 3.5 2,000 10 Yes No TC7106CPL-ND® 3.93 3.75 3.40 
LED 5 3.5 2,000 10 No Yes TC7107ACPL-ND 4.25 4.07 3.70 
44-PQFP TC7107CKW-ND@ 3.68 3.53 3.21 
_ g a 2,000 10 No by 40-DIP TC7107CPL-ND@ 3.68 3.53 3.21 
LCD 9 3.5 2,000 10 No Yes TC7116ACPL-ND@ 5.73 5.48 4.98 
LCD 9 3.5 2,000 10 No Yes 40-DIP TC7116CPL-ND® 4.60 4.40 4.00 
LED 5 3 2,000 10 No Yes TC7117ACPL-ND® 5.98 5.72 5.20 
44-PQFP TC7117CKW-ND® 415 3.96 3.60 
LED 2 7 2,000 is No Yes 40-DIP TC7117CPL-ND@ 415 3.96 3.60 
LCD 9 3.5 2,000 0.5 No No 40-DIP TC7126CPL-ND® 5.75 5.50 5.00 
Ke) 9 45 20,000 45 No No TC7129CPL-ND 12.23 11.70 10.64 
Binary and BCD A/D Converters Boks 
Supply Input Voltage Resolution Resolution | Maximum Power For DMM,DPM Digi-Key Price Each 
Description Voltage (V) Range (V) (Digits) (Counts) (mW) Interface Data Loggers Package Part No. 1 25 100 
TC14433AEPG-ND 5.75 5.50 5.00 
BCD A/D $4.5 ~ 8 +199.9mV ~ 1.999 3 2,000 20 MUXed BCD Yes 24-DIP 1C14433EPG-ND 575 550 5.00 
D/A Converters 
Output Typical Typical 
Resolution DACs per Setting DNL Standby Operating Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
(Bits) Package Interface Vref Time (s) (LSB) Current (WA) | Current (WA) Package Part No. 1 25 100 ty. Pricing 
12 1 o™ External 6 0.2 0.06 210 SOT-23-6 MCP4725A0T-E/CHCT-ND@+ NEW! 2.38 145 1.32 3,000 1187.50/M 
8-MSOP MCP4821-E/MS-ND® 3.03 1.92 1.74 = = 
12 1 2SPi™ Internal 4 0.2 0.3 330 8-DIP MCP4821-E/P-ND® 3.03 1.92 1.74 — = 
8-SOIC MCP4821-E/SN-ND® 3.18 2.01 1.83 = _ 
8-MSOP MCP4822-E/MS-ND® 3.95 2.50 2.27 — = 
12 2 2SPI™ Internal 4 0.2 03 415 8-DIP MCP4822-E/P-ND® 3.95 2.50 2.27 _ _ 
8-SOIC MCP4822-E/SN-ND@ 3.95 2.50 2.27 = = 
8-MSOP MCP4921-E/MS-ND® 2.60 1.65 1.50 _ _ 
8-MSOP MCP4921T-E/MSCT-ND@t 2.91 2.60 2.34 2,500 1500.01/M 
12 1 SPi™ External 45 0.25 0.5 125 8-DIP MCP4921-E/P-ND® 2.60 1.65 1.50 = _ 
8-SOIC MCP4921-E/SN-ND@ 2.60 1.65 1.50 = om 
8-SOIC MCP4921T-E/SNCT-ND@+ 2.91 2.60 2.34 3,300 1500.01/M 
14-DIP MCP4922-E/P-ND® 3.45 2.19 1.99 = — 
14-SOIC MCP4922-E/SL-ND® 3.45 219 1.99 _ _ 
12 2 SPi™ External 45 0.25 0.5 250 14-SOIC MCP4922T-E/SLCT-ND@t 3.86 3.45 3.11 2,600 1990.00/M 
14-TSSOP MCP4922-E/ST-ND® 3.45 2.19 1.99 — = 
14-TSSOP MCP4922T-E/STCT-ND+ 3.86 3.45 3.11 2,500 1990.00/M 
Digital Potentiometers 
No. No. per Resistance Max. INL Max. DNL Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
of Taps Package Interface (Q) + (LSB) + (LSB) Range Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
10,000 8-DFN MCP4011T-103E/MCCT-ND@+ 76 68 61 3,300 390.00/M 
10,000 8-MSOP MCP4011-103E/MS-ND® 68 42 39 _ = 
10,000 8-SOIC MCP4011-103E/SN-ND® 68 42 39 = = 
2,100 es 3 8-DFN MCP4011T-202E/MCCT-ND@+ 76 68 61 3,300 390.00/M 
“ 1 Up/Down Protocol 2,100 a 08 “40°C ~ 125°C | gwisop | MCP4011-202E/MS-ND@ 68 42 39 «| = 
2,100 8-SOIC MCP4011-202E/SN-ND® 68 42 39 = = 
5,000 8-DFN MCP4011T-502E/MCCT-ND@+ 76 68 61 3,300 390.00/M 
5,000 8-MSOP MCP4011-502E/MS-ND® 68 42 39 = _ 
@ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 
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®& Microcuie Mixed Signal 
Digital Potentiometers (Cont.) 
No. No. per Resistance Max. INL Max. DNL Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
of Taps Package Interface (Q) + (LSB) + (LSB) Range Package Part No. 1 25 100 Oty. Pricing 
5,000 8-SOIC MCP4011-502E/SN-ND® 68 42 3 CYC = 
50,000 ; F 8-DEN MCP4011T-503E/MCCT-ND@+ 76 ‘68 ‘et | 3300}  390.00m 
64 | Up/Down Protocol 50,000 05 05 “40°C ~125°C | gisop | MCP4011-503E/MS-ND® 68 ‘42 39 — = 
50,000 8-SOIC MCP4011-503E/SN-ND@ 68 42 39 | — = 
10,000 MCP4012T-103E/CHCT-ND@F 76 68 ‘et | 3,000 | 390.0071 
2,100 , e MCP4012T-202E/CHCT-ND@+ 76 ‘68 ‘et | 3.000}  390.00m 
64 1 Up/Down Protocol 5,000 0.5 05 “40°C 125°C | SOT-23-6 |  jycp4o12T-502E/CHCT-ND@t 76 ‘68 ‘61 | 3,000 390.00/M 
50,000 MCP4012T-503E/CHCT-ND@+ 76 68 ‘61 | 3.000 | 390.00 
10,000 MCP40131- 103E/CHCT-ND@+ 76 68 “61 3,000 | 390.00/M 
2,100 , ‘ MCP4013T-202E/CHCT-ND@+ 76 ‘68 ‘et | 3.000}  390.00M 
64 1 Up/Down Protocol 5,000 05 05 “40°C ~ 125°C | SOT-23-6 | jyicp4o13T-502E/CHCT-ND@t 76 ‘68 ‘61 | 3,000 390.00/M 
50,000 MCP4013T-503E/CHCT-ND@+ 76 68 ‘61 | 3.000 | 390.007 
10,000 MCP4014T-103E/0TCT-ND@t 76 68 “ét| 3,000 | 390.00/M 
2,100 ‘ ' MCP4014T-202E/OTCT-ND@+ 76 ‘68 ‘et | 3000} 39000 
64 1 Up/Down Protocol 5,000 0.5 05 40°C ~ 125°C | SOT-23-5 |)  jycp4o14T-502E/0TCT-ND@+ 76 ‘68 ‘61 | 3,000 390.00/M 
50,000 MCP4014T-503E/OTCT-ND@t 76 68 ‘61 | 3,000 | —_390.00™m 
10,000 8-DFN MCP4021T-103E/MCCT-ND@T 123 7.10 “99 [3.300 | 630.007 
10,000 8-MSOP | MCP4021-103E/MS-ND@ 1.05 ‘67 ‘61 = = 
10,000 8-SOIC MCP4021-103E/SN-ND@ 1.03 ‘65 9 | — = 
2,100 8-DEN MCP4021T-202E/MCCT-ND@+ 1.23 1.10 ‘99 | 3,300} 630.00 
2100 8-MSOP | MCP4021-202E/MS-ND@ 1.05 ‘67 ‘61 = — 
2100 , 7 8-SOIC MCP4021-202E/SN-ND® 1.03 ‘65 59 | — = 
64 1 Up/Down Protocol 5,000 05 05 “40°C ~ 125°C 8-DFN MCP4021T-502E/MCCT-ND@+ 1.23 1.10 ‘99 | 3,300 630.00/M 
5,000 8-MSOP | MCP4021-502E/MS-ND@ 1.05 67 61 es = 
5,000 8-SOIC MCP4021-502E/SN-ND® 1.03 ‘65 59 | — = 
50,000 8-DEN MCP4021T-503E/MCCT-ND@B 123 1.10 ‘99 | 3,300} — 630.00 
50,000 8-MSOP | MCP4021-503E/MS-ND@ 1.05 ‘67 ‘61 = al 
50,000 8-SOIC MCP4021-503E/SN-ND@ 1.03 65 59 | — = 
10,000 MCP4022T- 103E/CHCT-ND@F 1.18 1.05 "95 | 3,000 | 600.007 
2,100 ; F MCP4022T-202E/CHCT-ND@+ 1.18 1.05 ‘95 | 3000} 600.007 
64 1 Up/Down Protocol 5,000 0.5 05 “40°C 125°C | SOT-23-6 |)  ycp4o20T-502E/CHCT-ND@t 1.18 1.05 ‘95 | 3,000 600.00/M 
50,000 MCP4022T-503E/CHCT-ND@+ 1.18 1.05 ‘95 | 3,000 | 600.007 
10,000 MCP40231- 103E/CHCT-ND@+ T.18 1.05 "95 | 3.000 | 600.00/Mi 
2,100 és . MCP4023T-202E/CHCT-ND@+ 1.18 1.05 ‘95 | 3.000} — 600.00/M 
64 1 Up/Down Protocol 5,000 05 05 “40°C ~ 125°C | SOT-23-6 | icp4oo3T-502E/CHCT-ND@t 1.18 1.05 ‘95 | 3,000 600.00/M 
50,000 MCP4023T-503E/CHCT-ND@+ 1.18 1.05 ‘95 | 3.000 | 600.007 
10,000 MCP4024T-103E/0TCT-ND@t 1.18 1.05 "95 | 3,000 | 600.00/M 
2,100 , 7 MCP4024T-202E/0TCT-ND@+ 1.18 1.05 ‘95 | 3.000} 600.007 
64 1 Up/Down Protocol 50,000 0.5 05 “40°C ~ 125°C | SOT-23-5 |  icp4oo4T-503E/0TCT-ND@t 118 1.05 ‘95 | 3,000 600.00/M 
5,000 MCP4024T-502E/OTCT-ND@t 1.18 1.05 ‘95 | 3,000 | 600.007 
: ; Té-S0IC | MCP4231-103-E/SL-ND® 123 75 ‘| — a 
129 2 spin 10,000 05 05 “40°C ~ 125°C | 44-DIP MCP4231-103-E/P-ND@ 1.23 7 ‘ea | — = 
125 z SPIT 10,000 05 025 “40 = 125°C} _10-MSOP | MCP4232-103-E/UN-ND® NEWT? 123 5 ‘| = 
70,000 14-SOIC | MCP4241-103E/SL-ND® 145 88 ‘0 | = = 
10,000 14-DIP MCP4241-103-E/P-ND@ 1.45 ‘88 ‘30 | — = 
10,000 14-TSSOP | MCP4241-103E/ST-ND@ NEW! 1.45 ‘88 ‘30 | — = 
100,000 14-SOIC | MCP4241-104E/SL-ND® NEW! 1.45 ‘88 ‘30 | — = 
129 2 spim™ 100,000 05 0.25 -4oC ~125°C | 14-TSSOP | MCP4241-104E/ST-ND@ NEW! 1.45 ‘88 0 | — = 
5,000 14-SOIC | MCP4241-502E/SL-ND® NEW! 1.45 ‘88 ‘30 | — = 
5,000 14-TSSOP | MCP4241-502E/ST-ND@ NEW! 1.45 ‘88 ‘30 | — = 
50,000 14-SOIC | MCP4241-503E/SL-ND® NEW! 1.45 ‘88 ‘30 | — = 
50,000 14-TSSOP_| _MCP4241-503E/ST-ND@ NEW! 1.45 88 ‘0 | — = 
i) 2 SPr™ 10,000 OS 025 “AVC = 125°C | 10-MSOP | MCP4242-103-E/UN-ND@® 1.45 88 0 | — = 
: e 14-SOIC | MCP4251-103-E/SL-ND® 1.45 88 a — = 
257 2 SPim 10,000 05 0.25 “40°C ~ 125°C 14-DIP MCP4251-103-E/P-ND@ 1.45 ‘88 ‘80 = = 
257 2 SPr™ 10,000 05 025 “AVC ~ 125°C | 10-MSOP | MCP4252-103-E/UN-ND® NEWT! 145 89 81 = = 
: . 14-S0IC | MCP4261-103-E/SL-ND® 1.65 7.01 ‘2 | = 
257 . spi 10,000 : 05 “40°C ~ 125°C | 44-DIP MCP4261-103-E/P-ND@ 1.65 1.01 ‘92 | — = 
257 z SPIT 70,000 i 05 “AOC = 125°C_|_10-MSOP | MCP4262-103-E/UN-ND® NEW? 1.65 1.01 2 | = 
eae 8-DIP MCP41010-1/P-ND@ T78 112 to | — = 
256 u spin 10,000 A d “40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP41010-1/SN-ND@ 178 112 to2 | — = 
Saabs 8-DIP MCP41050-1/P-ND@ T78 112 102 | — = 
256 fl Spin 50,000 d ! “40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP41050-I/SN-ND@ 178 1.12 1.02 = = 
ean ke 3-DIP MCP41100-1/P-ND@ T78 112 102 | — = 
256 i spin 100,000 : : “40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP41100-1/SN-ND@ 178 1.12 to2 | — = 
14-DIP MCP42010-1/P-ND@ 2.65 1.68 152 | — = 
256 2 spim™ 10,000 1 1 -40°C~ 85°C | 14-SOIC | MCP42010-//SL-ND@ 2.65 1.68 152 | — = 
14-TSSOP_| _MCP42010-I/ST-ND® 2.65 1.68 152 | — = 
TA-DIP MCP42050-1/P-ND@ 2.65 1.68 152 | = = 
256 2 spim™ 50,000 1 1 -40°C~85°C | 14-S0IC | MCP42050-//SL-ND@ 2.65 1.68 152 | — = 
14-TSSOP_| _MCP42050-I/ST-ND@ 2.65 1.68 152 | — = 
T-DIP MCP42100-1/P-ND® 2.65 1.68 152 | = = 
256 2 spi™ 100,000 1 1 -40°C~85°C | 14-S0IC | MCP42100-/SL-ND@ 2.65 1.68 152 | — = 
14-TSSOP_| _MCP42100-I/ST-ND@ 2.65 1.68 152 | — = 
Evaluation Board for MCP4022, MCP4023 and MCP402 VSUPEV2-ND@ 70.00 
Evaluation Board for MCP402X. MCP402XEV-ND® 15.00 
Daughter Board for MCPAXXX... MCP4XXXDM-DB-ND 25.00 
Evaluation Board for Supervisor SOT23 .. VSUPEV-ND 5.00 
14-Pin SOIC/TSSOP/DIP Evaluation Board . SOIC14EV-ND® 20.00 
Frequency-to-Voltage / Voltage-to-Frequency 
Frequency Full Scale Non-linearity Digi-Key Price Each 
Range (kHz) (ppm FS/°C) (%FS) Package Part No. 1 25 100 
T4-S0IC TC9400C0D-ND 713 6.82 6.20 
100 40 +0.02 14-DIP TC9400CPD-ND 6.33 6.05 5.50 
14-CDIP TC9400EJD-ND 12.78 12.21 11.10 
100 100 10.25 14-DIP TC9402CPD-ND 3.00 2.86 2.60 
Energy Measurement 
Voltage MechCounter 
Measurement | Dynamic Gain Reference Drift Drive PSSR % Aldd Didd Supply Voltage Temperature Digi-Key Price Each 
Error Range | Selection ppm typ. (mA) typ. Max. (mA) | Max. (mA) Range (V) Range Package | PartNo. al 25 100 
MCP3905-I/SS-ND® 273 2.46 151 
0.1% 5001 | 1:16 15 15 0.01% 3 2 45 ~5.5 -40°C ~ 85°C | 24-SSOP | MCP3905A-I/SS-ND® 2.58 157 1.43 
MCP3905L-I/SS-ND@ NEW! 2.65 1.63 1.48 
0.1% tooo | 1:32 15 15 0.01% 3 2 45-55 “45°C ~ 85°C | 24-SS0P | MCP3906A-V/SS-ND® 278 1.70 1.55 
0.1% tooo | 1:16 15 15 0.01% 28 12 45-55 ~40°C ~ 85°C | 24-SSOP | MCP3909-I/SS-ND® 2.88 176 1.60 
Evaluation Board for MCP3905... MCP3905EV-ND 75.00 — cod 
Reference Design for MCP3905 MCP3905RD-PM1-ND 45.00 — _— 
Reference Design for MCP3909 .. MCP3909RD-3PH1-ND. 249.99 _ _- 
@ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 655 


KX MicrocHip = Linear 


Op Amps 
No. per Ig Typical Ig Max. Vos Max. Operating Voltage Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Package GBWP (pA) (mA) (mV) Range (V) Range Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
8-DIP MCP601-V/P-ND® 65 7 38 = = 
1 2.8MHz 230 325 2 27 ~55 -40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP601-I/SN-ND@ ‘65 ‘42 38 = = 
S0T-23-5 MCP601RT-I/OTCT-NOt ‘67 ‘60 ‘54 3,000 | 340.00/M 
1 2.6MHz 230 325 2 27-55 “40°C ~ 85°C SOT-23-5 MCP601T-VOTCT-NOt 54 a7 2 3,000 | 340.00/M 
8-DIP MCP602-1/P-ND@ ry 54 9 = a 
1 2.8MHz 230 325 2 27~55 -40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP602-I/SN-ND@ ‘85 54 “49 = _ 
8-TSSOP MCP602-I/ST-ND ‘90 54 49 = = 
aes 8-DIP MCP603-1/P-ND 70 ry 40 = = 
y 2.6MHe 230 826 2 20-55 “40° ~ 85°C 8-SOIC MCP603-//SN-ND® 70 ‘44 ‘40 = = 
Pa 14-DIP MCP604-1/P-ND@ 158 7.00 a1 = = 
! 2.8MHz 230) “825 2 27-55 “AOC '= 85°C 14-SOIC MCP604-I/SL-ND@ 158 1.00 ‘91 = ~ 
eve 8-DIP MCP606-I/P-ND@ 7.00 63 a7 = oa 
1 155MHz | 18.70 025 25 25~55 -40°C ~ 85°C ecole FRSC TEPC 0 a a = = 
aaa 8-DIP MCP607-/P-ND@ 133 83 76 = = 
2 | 455MHz | 18.70 025 25 25~55 -40°C ~ 85°C eae REO TENET 13 a a = 7 
<a 8-DIP MCP608-1/P-ND 1.05 67 61 = = 
1 155MHz | 18.70 025 25 25~55 -40°C ~ 85°C cole BCR cet NENG ae os Be > > 
Saas 14-DIP MCP609-1/P-ND® 1.98 1.25 114 = = 
* 186MHz | 18.70 026 25 255.6 “40°C 85°C 14-SOIC MCP609-I/SL-ND@ 1.98 1.25 114 = = 
14-DIP MCP619-1/P-ND 2.08 131 1.20 = = 
4 190kHz 19 025 0.15 23~55 -40°C ~ 85°C 14-SOIC MCP619T-I/SLCT-NDt 2.32 2.08 187 2,600 | 1200.00/M 
14-SOIC MCP619-I/SL-ND@ 2.08 131 120 — — 
S0-70-5 MCP6001T-ILTCT-ND@t 45 40 36 3,000 |  390.00/M 
ae es SOT-23-5 MCP6001RT-I/OTCT-NOt 42 ‘38 36 3,000 | 350.00/M 
t 1,000KH2 | 140 170 45 18~5.5 “40°C ~ 125°C S0T-23-5 MCP6001T-l/OTCT-NDt “42 38 37 3,000 350.00/M 
SOT-23-5 MCP6001UT-I/OTCT-ND@t 42 38 34 3,000 |  350.00/M 
8-MSOP MCP6002T-/MSCT-NDt 56 50 ry 2500 |  480.00/M 
2 | 1,000KHz | 140 170 45 18~5.5 -25°C ~ 85°C 8-DIP MCP6002-1/P-ND@ 53 53 48 = — 
8-SOIC MCP6002-! /SN-ND@ 53 53 48 _ = 
14-DIP MCP6004-1/P-ND@ 72 A 65 = = 
4 | 1,000KHz | 140 170 7 18~5.5 -40°C ~ 125°C 14-S0IC MCP6004-I/SL-ND@ 2 ” ‘65 = _ 
14-TSSOP MCP6004-I/ST-ND@ 72 ” ‘65 = = 
8-DIP MCP6021-1/P-ND@ 138 88 80 = = 
1 | 1,000KH2 | 1,000 1.35 0.5 25~55 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6021-I/SN-NO® 138 ‘88 ‘80 = = 
8-TSSOP MCP6021-I/ST-ND@ 1.43 ‘88 ‘80 = = 
8-DIP MCP6022-/P-ND@ 178 113 T02 = = 
2 tomHz | 1,000 1.35 05 25~55 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6022-1/SN-NO® 178 113 1.02 = = 
8-TSSOP MCP6022-I/ST-ND@ 185 113 1.02 = = 
8-DIP MCP6023-1/P-ND@ 145 92 3 a a 
1 tomHz | 1,000 1.35 0.5 25-55 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6023-I/SN-ND® 1.45 ‘92 ‘83 = a 
8-TSSOP MCP6023-I/ST-ND 150 ‘92 ‘83 = = 
14-DIP MCP6024-1/P-ND@ 2.60 1.65 150 = = 
4 tomHz | 10,000 1.35 0.5 25~55 -40°C ~ 125°C 14-S0IC MCP6024-I/SL-ND@ 2.60 1.65 1.50 _ = 
14-TSSOP MCP6024-I/ST-ND@ 270 1.65 1.50 = = 
aoe 8-MSOP MCP6031-E/MS-ND@ NEW! 7.00 62 56 = = 
1 10kHz 0.9 00135 0.15 18-55 -40°C ~ 125°C a ecle ee SARS at a = > 
oh wsane 8-MSOP MCP6032-E/MS-ND@ NEW! 133 8 7 = a 
2 t0kHz 0.9 00135 0.15 18~5.5 -40°C ~ 125°C Asan ceo eNGe ie a a > = 
eer 8-MSOP MCP6033-E/MS-ND@ NEW! 1.03 64 58 = = 
: tok 09 00135 0.15 185.5 “40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6033-E/SN-ND® NEW! 1.03 ‘64 58 = = 
os TE-S0IC MCP6034-E/SL-ND® 2.38 147 133 = = 
: lke 09 00135 0.15 18255 “AOC = 125°C 14-TSSOP MCP6034-E/ST-ND@ NEW! 238 147 1.33 = = 
8-MSOP MCP6041-/MS-ND® ry 52 a = a 
8-DIP MCP6041-1/P-ND@ ‘83 52 ‘47 = = 
1 14kHz 0.6 001 3 14-55 -40°C ~ 85°C 8-SOIC MCP6041-I/SN-NO® ‘83 52 ‘47 = — 
SOT-23-5 MCP6041T-I/OTCT-ND@t 5 ‘60 ‘53 3,000 | 440.00/M 
8-SOIC MCP6041T-I/SNCT-ND+ 83 ‘66 58 3300 | 470.00/M 
8-MSOP MCP6042-/MIS-ND® 113 69 63 = = 
2 14kHz 0.6 001 3 14-55 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP6042-1/P-ND@ 110 ‘69 ‘63 = = 
8-SOIC MCP6042-1/SN-ND® 110 ‘69 ‘83 = = 
8-MSOP MCP6043-1/MS-ND 30 54 9 = ra 
1 14kHz 0.6 001 3 14-55 -40°C ~ 85°C 8-DIP MCP6043-1/P-ND@ 85 54 49 = = 
8-SOIC MCP6043-I/SN-ND® ‘85 54 49 = = 
14-DIP MCP6044-1/P-ND@ 1.93 121 1.10 = a 
14-SOIC MCP6044-I/SL-ND@ 1.93 121 110 _ _ 
4 14kHz 0.6 001 3 14-55 -40°C ~ 85°C 14-TSSOP MCP6044-I/ST-ND@ 1.98 121 110 = _ 
14-S0IC MCP6044T-I/SLCT-ND@t 1.93 1154 135 2,600 | 1100.00/M 
14-TSSOP MCP6044T-I/STCT-ND@t 1.98 158 139 2500 | 1100.01/M 
8-MSOP MCP6231-E/MS-ND ry 28 25 = = 
8-SOIC MCP6231-E/SN-ND@ 43 28 25 = _ 
1 300kHz 20 03 7 18~5.5 -40°C ~ 125°C SOT-23-5 MCP6231RT-E/OTCT-ND@t ‘45 40 36 3,000 | 230.00/M 
SC-70-5 MCP6231UT-E/LTCT-ND@t 48 43 39 3,000 |  250.00/M 
SOT-23-5 MCP6231UT-E/OTCT-ND@t 45 ‘40 ‘36 3,000 | 230.00/M 
oa aes TIP MCP6234-E/P-ND@ 85 53 rr = = 
4 S00KH2Z 20 08 > 18755 “AOC 2 125°C 14-SOIC MCP6234-E/SL-ND® 85 53 48 = = 
a EA 14-DIP MCP6244-E/P-ND® 85 53 4 = = 
: S50kHz 50 a7 7 188.5 “40°C = 125°C 14-SOIC MCP6244-E/SL-ND® ‘85 53 ‘48 = = 
8-MSOP MCP6271-E/MS-ND 7 a7 m7 = = 
8-DIP MCP6271-E/P-ND@ 2B ‘47 42 = a 
1 2MHz 170 24 3 20~55 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6271-E/SN-ND B ‘47 42 = _ 
SOT-23-5 MCP6271RT-E/OTCT-ND@t ‘67 ‘60 ‘54 3,000 | 350.00/M 
S0T-23-5 MCP6271T-E/OTCT-ND@t ‘67 ‘60 ‘54 3,000 |  350.00/M 
8-DIP MCP6272-E/P-ND@ 98 62 56 = 
2 2MHz 170 24 3 2.0~55 -40°C ~ 125°C 8-MSOP MCP6272-E/MS-ND@ 1.00 ‘62 ‘56 = a 
8-SOIC MCP6272-E/SN-ND@ 98 ‘62 ‘56 = = 
SOT-23-6 MCP6273T-E/CHCT-ND@t 70 63 37 3,000 | 370.00/M 
ar 8-MSOP MCP6273-E/MS-ND@ ‘80 49 44 = = 
1 2MHz 170 24 3 2.0~55 -40°C ~ 125°C Bet ee on aa oy si i 
8-SOIC MCP6273-E/SN-ND 78 49 “44 = = 
14-DIP MCP6274-E/P-ND 178 112 1.02 = = 
4 2MHz 170 24 3 2.0~55 -40°C ~ 125°C 14-S0IC MCP6274-E/SL-ND® 178 112 1.02 = = 
14-TSSOP MCP6274-E/ST-ND® 1.85 112 1.02 = = 
8-MSOP MCP6275-E/MS-ND 7.00 62 56 = = 
2 | 2,000KHz | 170 24 3 2.0~55 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6275-E/P-ND 98 ‘62 ‘56 = = 
8-SOIC MCP6275-E/SN-ND 98 ‘62 ‘56 = = 


@ RoHS Compliant * For Tape and 


Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


XS MicrocHip Linear — Op Amps (Cont.) 


No. per Ig Typical Ig Max. Vos Max. Operating Voltage Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Package GBWP (WA) (mA) (mV) Range (V) Range Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 

8-MSOP MCP6281-E/MS-ND -90 55 50 = _ 
8-DIP MCP6281-E/P-ND 88 55 50 _ _ 
1 5MHz 445 57 3 2.2 ~5.5 -40°C ~ 125°C 8-SOIC MCP6281-E/SN-ND 88 55 50 = = 
SOT-23-5 MCP6281RT-E/OTCT-ND+ 78 70 63 3,000 410.00/M 
SOT-23-5 MCP6281T-E/OTCT-ND@t 78 70 63 3,000 410.00/M 
8-MSOP MCP6282-E/MS-ND® 1.23 74 68 _ = 
2 5MHz 445 OF 3 2.2~5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6282-E/P-ND 1.18 74 67 = _ 
8-SOIC MCP6282-E/SN-ND® 1.18 74 67 = = 
8-MSOP MCP6283-E/MS-ND 98 59 54 = = 
a e 8-DIP MCP6283-E/P-ND 93 59 53 _ = 

: BMH ae ot 3 abe “AOC 128 8-S0IC MCP6283-£/SN-ND 93 59 53 = 
SOT-23-6 MCP6283T-E/CHCT-ND@t 81 73 66 3,000 420.00/M 
14-DIP MCP6284-E/P-ND 2.03 1.29 1.17 = = 
4 5MHz 445 57 3 2.2 ~5.5 -40°C ~ 125°C 14-SOIC MCP6284-E/SL-ND® 2.03 1.29 bale — = 
14-TSSOP MCP6284-E/ST-ND@ 2.13 1.29 1.18 = _ 
5 o 8-MSOP MCP6285-E/MS-ND 1.23 74 68 = _ 
2 5,000kKHz | 450 57 3 2.2~55 -40°C ~ 125°C B-DIP Mancoate mtn aan oA a — — 
8-DIP MCP6291-E/P-ND® 95 61 55 _ _ 
8-SOIC MCP6291-E/SN-ND 95 61 55 = = 
1 10MHz 1,000 1.3 3 2.4~5.5 -40°C ~ 125°C 8-MSOP MCP6291-E/MS-ND 1.00 62 56 = = 
SOT-23-5 MCP6291RT-E/OTCT-ND@t 90 80 te 3,000 460.00/M 
SOT-23-5 MCP6291T-E/OTCT-ND@t -90 80 12 3,000 460.00/M 
8-MSOP MCP6292-E/MS-ND 1.33 81 73 - - 
2 10MHz 1,000 1.3 3 2.4~5.5 -40°C ~ 125°C 8-DIP MCP6292-E/P-ND 1.28 81 74 = = 
8-SOIC MCP6292-E/SN-ND 1.28 81 74 = = 
8-DIP MCP6293-E/P-ND 1.03 64 59 = = 
. eo 8-MSOP MCP6293-E/MS-ND 1.05 64 58 = _ 
: TOMH2: | “1,000 1s : EAP ArGelene 8-SOIC MCP6293-£/SN-ND 1.03 64 59 — — 
SOT-23-6 MCP6293T-E/CHCT-ND@+ 95 85 alt. 3,000 480.00/M 
14-DIP MCP6294-E/P-ND 2.25 1.42 1.29 = = 
4 10MHz 1,000 1.3 3 2.4~55 -40°C ~ 125°C 14-SOIC MCP6294-E/SL-ND® 2.25 1.42 1.29 = _ 
14-TSSOP MCP6294-E/ST-ND® 2.33 1.42 1.29 = = 
5 5 8-DIP MCP6295-E/P-ND 1.28 81 7A — - 
2 |10,000kHz | 1,000 13 3 24-55 -40°C ~ 125°C SSoIc erga a 198 3 aA 7 = 
1 12MHz 1imA 1.3 276 2.5 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 8-MSOP MCP6S21-I/MS-ND® 1.50 92 84 _ - 
sha ah 8-DIP TC7650CPA-ND® 2.98 2.84 2.58 — = 
1 |?,000KH2 | 2,000 oa Oe eons lO 14-DIP TC7650CPD-ND@ 3.25 3.10 2.82 = - 
1 400kHz 1,000 3 0.05 5 ~16 0°C ~ 70°C 8-DIP TC7652CPA-ND@ 4.03 3.85 3.50 - - 
2 1,500kHz 650 11 0.15 6.5 ~ 16 0°C ~ 70°C 8-DIP TC913BCPA-ND® 4.28 4.09 3.72 - = 
8-SOIC TC1029E0A-ND® 2.20 1.35 1.22 = = 
2 90kHz 6 0 15: 1.8~5.5 -40°C ~ 85°C 8-MSOP TC1029EUA-ND® 2.43 1.49 1.35 — = 
8-DIP TC1029EPA-ND® 2.20 1.35 1.22 - - 
1 90kHz 6 0 15 1.8~5.5 -40°C ~ 85°C SOT-23A-5 TC1034ECTTRCT-ND@+ 74 65 58 3,000 450.00/M 


Programmable Gain Amplifiers 


Switching | -3dBBW | Iq Typical | Vos Operating Voltage | Temperature Gain Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Channels (MHz) (mA) (BV) Range (V) Range Interface Steps Noise VREF Package Part No. 1 25 100 | Qty. Pricing 
eases 8-MSOP | MCP6G02-E/MS-ND@ NEW! nc = 
a | 4500 les ME a|| eee u Sty No | s-soic | McP6G02-E/SN-ND@ NEW! 335046 | — = 
are 14-S01C | MCP6G04-E/SL-ND@ NEW! 133. ~C«tSSCa | = 
: 0.9 AV | 4500 18-55 MOGe 1290" | Spin 3 38 No | 44-18S0P | MCP6G04-E/ST-ND@ NEW! 133 staf — = 
Sains 8-DIP__| MCP6S21-//P-ND@ 160. 98 o| — = 
1 2~12 1A 275 25-55 -40°C ~ 85°C spi™ 8 10 ves | seoic IMIcceSeiicnins qepk ae. cetilles= = 
8-MSOP | MCP6S22-\/MS-ND® 173. 106 ~96| — = 
2 2~12 1A 275 25-55 -40°C ~ 85°C spi™ 8 10 Yes 8-DIP__| MCP6S22-//P-ND® 188 1451.05] — = 
8-Solc | MCP6S22-I/SN-ND 173106 96 | — = 
14-DIP__| MCP6S26-I/P-ND@ 290 177 161) — = 
6 2~12 1A 275 25~5.5 -40°C ~ 85°C spi™ 8 10 yes | 14-SOIC | MCP6S26-I/SL-ND® 275 168 153) — = 
14-TSSOP_| MCP6S26-\/ST-ND® 275 168 153| — = 
nes 16-DIP__| MCP6S28-I/P-ND@ 333.203 1.85) — = 
7 a WW oo ree eres e y|| ae 8 10 Yes | 16-soic_| McP6S28-I/SL-ND@ 305 186 169; — = 
8-MSOP | MCP6S91-E/MS-ND® 15)0COTtCS | = 
1 1~18 1 4,000 25-55 -4oc ~ 125°C | spi™ 8 10 No 8-DIP_ | MCP6S91-£/P-ND@ 125 «76 = 69 | — = 
8-S0IC | MCP6S91-E/SN-ND@ 115 7165 | — = 
8-MSOP | MCP6S92-E/MS-ND® 138 «846 | — _ 
2 1~18 1 4,000 25~55 -4orc ~ 125°C | spi™ 8 10 No 8-DIP_ | MCP6S92-£/P-ND@ 1480 ot 2 | — = 
8-SOIC | MCP6S92-E/SN-ND@ 1388476 | — = 
Be ae {0-MSOP | MCP6S93-E/UN-ND® 173. 106 ~96| — = 
2 1-18 ‘ 4,000 25-55 “40% ~ 125°C | SPI™ 8 10 No | jo-msoP | MCP6S93T-E/UNCT-ND@+ 1.93 1.73 156] 2,500) 960.00/M 
PiCtail™ Daughter Board Board for MCP6SX2. MCP6SX2DM-PCTLPD-ND 200. — —i| — = 
Evaluation Board for MCP6S2X MICP6S2XEV-ND 30.00 — —| — = 
Demo Board for MCP6S22 .... MCP6S22DM-PICTL-ND 4.0 — —| — = 
Board Amplifier Evaluation 1 MCP6XXX MICP6XXXEV-AMP1-ND@ 300 — —| — = 
Board Amplifier Evaluation 2 MCP6XXX.... MICP6XXXEV-AMP2-ND@ 300 — —| — = 
Board Amplifier Evaluation 3 MCP6XXX.... MICP6XXXEV-AMP3-ND@ 30.0 — —| — = 
Board Amplifier Evaluation 4 MCP6XXX.... MCP6XXXEV-AMP4-ND® NEW! 30.00 — —| — = 


Comparators 
Typical Iq Vos Operating 
No. per Propagation Typical Max. Voltage Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel* 

Package Delay (A) (pA) (mV) Range (V) Range Package Part No. 1 25 100 Oty. Pricing 
1 4 1 5 1.6 ~5.5 -40°C ~ 85°C SOT-23-5 MCP6541UT-E/OTCT-ND@t 59 53 48 3,000 310.00/M 
8-MSOP MCP6546-I/MS-ND 63 38 34 = = 
" a 8-SOIC MCP6546-I/SN-ND 60 38 34 _ _ 
: 4 : 7 eae sed a 8-MSOP MCP6548-1/MS-NO ee re = 
8-SOIC MCP6548-I/SN-ND 63 40 36 _ _ 
14-DIP MCP6549-I/P-ND 1.60 1.01 92 _ _ 
4 4 1 5 1.8 ~5.5 -40°C ~ 85°C 14-SOIC MCP6549-I/SL-ND® 1.60 1.01 92 _ _ 
14-TSSOP MCP6549-I/ST-ND@ 1.65 1.01 92 _ _ 

Kit Demo Board Active Filter. . MCP6XXXDM-FLTR-ND 65.00 


RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 657 


KX Microcip Thermal Management 


Temperature Sensors 


Typical Temperature Vec Maximum Supply Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Accuracy (°) Range Range (V) Current (mA) Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
Logic Output 
e is 8-DIP TC620CCPA-ND® 1.63 1.00 Ao cal _ 
“| easels conte ius 8-S0IC TC621CCOA-ND® 155 ‘95 '86 = = 
8-DIP TC622EPA-ND® 1.53 93 85 _ _ 
+1 -40°C ~ 125°C 45 ~18 600 TO-220 TC622VAT-ND® 2.40 1.46 1.33 — _ 
8-SOIC TC622VOA-ND® 1.73 1.06 96 = = 
TC6502P045VCCT-NDt 1.09 98 88 3,000 550.00/M 
TC6502P055VCCT-ND@t 1.09 98 88 3,000 550.00/M 
TC6502PO65VCCT-ND@t 1.09 98 88 3,000 550.00/M 
TC6502P075VCCT-NDt 1.09 98 88 3,000 550.00/M 
40.5 55°C ~ 125°C 2.7~5.5 40 SOT-23A-5 TC6502P085VCCT-NDt 1.09 98 88 3,000 550.00/M 
TC6502P095VCCT-ND@t 1.09 98 88 3,000 550.00/M 
TC6502P105VCCT-NDt 1.09 98 88 3,000 550.00/M 
TC6502P115VCCT-ND@t 1.09 98 88 3,000 550.00/M 
TC6501P120VCT-ND@t 1.23 1.10 99 — =— 
Serial Output — RoHS Compliant 
+1 -20°C ~ 125°C 3.0 ~ 3.6 500 8-TSSOP MCP98242-BE/ST-ND 1.90 1.16 1.06 = = 
TC74A0-5.0VCTCT-NDt 1.20 96 84 3,000 660.00/M 
40.5 -40°C ~ 125°C 2.7~5.5 350 SOT-23A-5 TC74A5-3.3VCTCT-NDt 1.20 96 84 3,000 660.00/M 
TC74A5-5.0VCTCT-NDt 1.20 96 84 3,000 660.00/M 
SOT-23-5 TC77-3.3MCTTRCT-ND+ 1.35 1.08 95 3,000 750.00/M 
6 Fs 8-SOIC TC77-3.3MOA-ND 1.25 76 69 _— _ 
205 “55°C ~ 125°C 27~5.5 400 SOT-23-5 1077-5. 0MCTTRCT-NDt 1.35 1.08 95 3,000 | 750.00/M 
8-SOIC TC77-5.0MOA-ND 1.25 716 69 - = 
i 5 8-SOIC TCN75AVOA-ND 93 58 53 _ =— 
_ Aor dee eben ow 8-MSOP TCN75AVUA-ND ‘98 58 53 = ~ 
8-SOIC TCN75-3.3MOA-ND 1.58 1.00 91 — _ 
" e 8-MSOP TCN75-3.3MUA-ND 1.65 1.04 95 - =— 
205 eae e Ree 1,000 8-SOIC TCN75-5.0MOA-ND 1158 100 91 a = 
8-MSOP TCN75-5.0MUA-ND 1.65 1.04 95 —- =_ 
Voltage Output 
-40° 6 27~44 5 TC1046VNBTRCT-ND@F 718 62 55 3,000 450.00/M 
205 40°C ~ 125°C 27-55 60 SOT-238 TC1047AVNBCT-ND@+ '83 ‘66 58 3,000 | 470.00/M 
TO-92 MCP9700-E/TO-ND® 33 21 19 = _ 
5 i TO-92 MCP9700A-E/TO-ND® 43 26 24 = _ 
205 “40°C ~ 125°C 23-55 12 SC-70-5 MCP9700T-E/LTCT-ND@t 36 33 30 3,000 | 190.00/M 
SOT-23-3 MCP9700T-E/TTCT-ND@t 36 33 30 3,000 190.00/M 
-10°C ~ 125°C TO-92 MCP9701-E/TO-ND® 33 21 19 = = 
40.5 -40°C ~ 125°C 31-55 12 T0-92 MCP9701A-E/TO-ND® 43 26 24 — = 
‘ 40°C ~ 125°C : ‘ SC-70-5 MCP9701AT-E/LTCT-ND@t 48 43 39 3,000 240.00/M 
10°C ~ 125°C SC-70-5 MCP9701T-E/LTCT-ND@t 36 33 30 3,000 190.00/M 
SOT-23-5 MCP9800A0T-M/OTCT-ND® 1.76 1.58 1.42 _ = 
“BBOC . 1959} . SOT-23-5 MCP9800A5T-MOTGCT-ND + 1.76 1.58 1.42 3,000 900.00/M 
+05 eee a foe? on 8-MSOP MCP9801-M/MS-ND® 1.48 93 85 = = 
8-SOIC MCP9801-M/SN-ND® 1.48 93 85 - = 
MCP9802A0T-M/OTCT-ND + 1.85 1.65 1.49 3,000 960.00/M 
40.5 55°C ~ 125°C 2.7~5.5 400 SOT-23-5 MCP9802A5T-M/OTCT-ND@+ 1.85 1.65 1.49 3,000 960.00/M 
MCP9802A5T-MOTGCT-ND@+ 1.85 1.65 1.49 = = 
< 5 8-MSOP MCP9803-M/MS-ND® 1.58 99 90 _ _ 
ae emo 7 2 400 8-S0IC MCP9803-M/SN-ND® 158 99 90 = = 
40.5 -20°C ~ 125°C 3.0 ~ 3.6 500 8-TSSOP MCP9805-BE/ST-ND® 1.38 87 80 =) a 
Demo Board for PiCtail™ MCP2030 MCP2030DM-TPR-ND 160.00 
Demo Board 2 for MCP9800...... MCP9800DM-DL2-ND 30.00 
Demo Board for PiCtail™ MCP9800 MCP9800DM-PCTL-ND 25.00 
Mixed Signal PICtail™ Demo Board... MXSIGDM-ND 65.00 
Temperature-to-Voltage Converter Demo Board for TC1047A. TC1047ADM-PICTL-ND® 10.00 
Digital Temperature Sensor PICtail™ Demo Board. TC72DM-PICTL-ND 10.00 
Demo Board PICtail™ TC77 TC77DM-PICTL-ND® 10.00 
Fan Controllers 
Typical Temperature Vec Maximum Supply Digi-Key Price Each Tape and Reel* 
Accuracy (°) Range Range (V) Current Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
8-SOIC TC642COA-ND® 1.83 1.15 1.04 al — 
8-DIP TC642CPA-ND® 1.88 1.19 1.08 =- al 
Depends 8-DIP TC642VPA-ND 2.05 1.29 1.18 — _ 
on -40°C ~ 85°C 30-55 4.0mA 8-SOIC TC646VOA-ND® 1.95 1.23 1.12 - — 
External 8-DIP TC646VPA-ND® 2.05 1.29 1.18 _ _ 
Thermistor 8-SOIC TC648V0A713CT-ND@+ 1.63 1.30 1.14 3,300 930.00/M 
8-DIP TC648VPA-ND® 1.73 1.09 99 _ _ 
8-MSOP TC648VUA-ND 1.55 98 89 _ _ 
+1 -40°C ~ 125°C 2.8 ~5.5 .040mA 8-MSOP TC652AGVUA-ND® 2.38 1.50 1.37 —_ _ 
Interface — Serial Peripherals 
Operating Maximum Bus Frequency Temperature Digi-Key Price Each 
Description Voltage (V) Interface (kBits/s) Range Package Part No. 1 25 100 
20-QFN MCP23008-E/ML-ND® 1.45 a 83 
8-bit 1/0 Port 2 ANG 7 18-DIP MCP23008-E/P-ND® 1.35 86 78 
Expander 18255 Pom 1700 40°C = 125°C 48-SOIC MCP23008-E/SO-ND® 1.35 86 78 
20-SSOP MCP23008-E/SS-ND® 1.45 91 83 
8-bit I/O Port 20-QFN MCP23S08-E/ML-ND® 1.50 95 87 
Expander 1.8 ~5.5 SPi™ 10,000 -40°C ~ 125°C 18-DIP MCP23808-E/P-ND® 1.43 90 82 
Pi 20-SSOP MCP23S808-E/SS-ND® 1.50 95 87 
28-QFN MCP23016-I/ML-ND® 2.23 1.41 1.28 
16-bit 1/0 Port 20~55 “40°C ~ 85° 28-SOIC MCP23016-I/SO-ND® 2.08 1.32 1.20 
Expander eee om ae BOG BOG 28-DIP MCP23016-I/SP-ND® 2.08 4.32 1.20 
28-SSOP MCP23016-I/SS-ND@ 2.23 1.41 1.28 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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XS MICROCHIP 


Interface — Serial Peripherals (Cont) 


Operating Maximum Bus Frequency Temperature Digi-Key Price Each 
Description Voltage (V) Interface (kBits/s) Range Package Part No. 1 100 
28-QFN MCP23017-E/ML-ND® 1.85 1.18 1.07 
16-bit 1/0 Port i " 28-SOIC MCP23017-E/SO-ND® 1.58 1.00 90 
Expander 18 ~5.5 rem 1700 40°C ~ 125°C 28-DIP MCP23017-E/SP-ND@ 4.58 4.00 ‘90 
28-SSOP MCP23017-E/SS-ND® 1.65 1.05 95 
28-QFN MCP23817-E/ML-ND® 1.98 1.25 1.14 
16-bit 1/0 Port ij 5 28-SOIC MCP23S17-E/SO-ND® 1.65 1.05 95 
Expander 1.8~5.5 sPi™ 10,000 “40°C ~ 125°C 28-DIP MCP23S17-E/SP-ND® 1.65 1.05 95 
28-SSOP MCP23817-E/SS-ND® 1.75 1.10 1.00 
Evaluation Board for MCP23x08. MCP23X08EV-ND 25.00 _ _ 
Evaluation Board for MCP23X17. MCP23X17EV-ND 40.00 = = 
Ethernet 
TX/RX Dual Port Operating Temperature Maximum Speed Digi-Key Price Each 
MAC PHY RAM Buffer (KB) Interrupts LED Voltage (V) Range MHz Serial Package Part No. 1 25 100 
28-QFN ENC28J60/ML-ND 3.95 3.23 3.13 
28-SOIC ENC28J60/SO-ND 3.30 2.90 2.81 
Yes Yes 8 2 2 3.3 0°C ~ 70°C 25: SPI 28-DIP ENC28J60/SP-ND 3.70 3.11 3.01 
28-SSOP ENC28J60/SS-ND 3.23 2.86 2.77 
28-QFN ENC28J60-I/ML-ND 3.95 3.23 3.13 
5 a) 28-SOIC ENC28J60-1/SO-ND 3.30 2.90 2.81 
West) “Yes 8 d 2 33 ANG BSG 2 SPI 28-DIP ENC28J60-I/SP-ND 3.70 31 3.01 
Infrared Products 
Operating Maximum Xmit/Rec 
Voltage Temperature Baud Rate Formats Digi-Key Price Each Tape and Reel 
Description Range (V) Range (kBaud) Supported (S) Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
Infrared a 3) 14-DIP MCP2120-I/P-ND® 2.30 1.45 1.32 _ _ 
Encoder/Decoder Lee «|. aoe eee _ N08 14-S01¢ | _MCP2120-I/SL-ND@ 230 145 132 | — = 
8-DIP MCP2122-E/P-ND@ 1.23 TT 70 _ _ 
Infrared Encoder/Decoder 1.8~5.5 40°C ~ 125°C 115.2 1.63 8-SOIC MCP2122-E/SN-ND@ 1.23 oft 70 _ - 
8-SOIC MCP2122T-E/SNCT-ND@t 1.37 1.23 1.11 | 3,300 | 700.00/M 
Fixed Speed 9600 18-DIP MCP2140-1/P-ND 2.70 1.71 1.55 _ = 
Baud IrDA® Protocol 2.7 ~5.5 -40°C ~ 85°C 9.6 1.63 18-SOIC MCP2140-1/SO-ND® 2.70 1.71 1.55 _ — 
Stack Controller 20-SSOP MCP2140-I/SS-ND@ 2.85 1.80 1.63 = om 
@ 18-DIP MCP2140A-I/P-ND® 2.53 1.54 1.40 _ = 
OE erat Toler Stace BONN 20~55 | -40°C ~ 85°C 9.6 1.63 18-S01c | MCP2140A-//S0-ND@ 280 «171155 | — — 
20-SSOP MCP2140A-I/SS-ND@ NEW! 2.95 1.80 1.64 = = 
® ; 18-DIP MCP2150-I/P-ND@ 5.48 3.35 3.05 = = 
IrDA Protocol Stack handler plus bit 3.0~55 | -40°C ~ 85°C 115.2 1.63 18-S0IC | MCP2150-1/SO-ND@ 548 3.35 3.05 | — = 
encoding/decodeing for DTE applications 90-SSOP MCP2150-I/SS-ND 548 335 3.05 = 
® A i 18-DIP MCP2155-1/P-ND® 5.48 3.35 3.05 = _ 
ina" Protocol Stack hanaley plus bilencodingh ||)" 30-65" | .l0%~ 85°C 115.2 1.63 18-S0IC | MCP2155-/S0-ND@ 548 «3353.05 | — a 
9 PP 20-SSOP__| MCP2155-I/SS-ND® 5.48 335 3.05 | — _ 
Demo Board for MCP2140. MCP2140DM-TMPSNS-ND@ 45.00 
Demo Board for MCP215X MCP215XDM-ND 60.00 
Demo Board for MCP215xX/: MCP215X/40EV-DB-ND 55.00 
LCD Drivers 
Drives Control Number CMOS and TTL Electrostatic Discharge 
Number of Lines of On-chip Compatible Protection Digi-Key Price Each 
Segments Required Characters Cascadable Oscillator inputs on all Pins Package Part No. 1 25 100 
44-PLCC AY0438/L-ND 5.98 4.33 3.93 
40-DIP AY0438/P-ND. 4.38 3.06 2.78 
82 16 Yes Yes Yes Yes 44-PLCC AY0438-I/L-ND 6.28 4.55 413 
40-DIP AY0438-1/P-ND 4.58 3.21 2.92 
LIN Transceivers 
Vreg Output Vreg Output Vec Maximum Baud LIN Specification Digi-Key Price Each 
Description Voltage (V) Current (mA) Range (V) Rate (KBaud) Supported Package Part No. 1 25 100 
LIN Transceiver with an 8-DIP MCP201-1/P-ND 2.03 1.28 17 
integrated Vreg eae? 7 oe 7 Bevisionti2 8-SOIC MCP201-1/SN-ND 2.03 1.28 147 
Controller Area Network (CAN) 
Version Operating Temperature ™ Rx Interrupt Digi-Key Price Each 
Supported Voltage (V) Range Buffers Buffers Filters Masks Output Package Part No. 1 25 100 
7 . 6 _ 14-DIP MCP25020-I/P-ND® 3.35 2.12 1.93 
EO Nae cased APC lee : 2 : : 14-SOIC MCP25020-I/SL-ND@ 3.35 2.12 1.93 
2.0B Active 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 3 2 2 1 _ 14-SOIC MCP25025-I/SL-ND® 3.83 241 2.19 
, “40°C = 195° = 14-DIP MCP25050-I/P-ND@ 4.45 2.82 2.57 
ua i cee aneeleee 3 : : 14-SOIC MCP25050-I/SL-ND@ 4.45 2.82 257 
‘ eye . _ 14-DIP MCP25055-I/P-ND@ 5.23 3.31 3.01 
aati ea wes eee 3 : g : 14-SOIC MCP25055-I/SL-ND@ 5.23 3.31 3.01 
18-DIP MCP2510-E/P-ND 5.20 3.29 2.99 
18-SOIC MCP2510-E/SO-ND® 5.20 3.29 2.99 
2.0B Active 2.7~5.5 -40°C ~ 125°C 3 2 6 2 1 18-DIP MCP2510-I/P-ND® 4.10 2.59 2.35 
18-SOIC MCP2510-I/SO-ND® 4.10 2.59 2.35 
20-TSSOP MCP2510-I/ST-ND@ 4.73 2.99 2.71 
18-DIP MCP2515-I/P-ND® 2.98 1.88 1.71 
2.0B Active 2.7~5.5 -40°C ~ 125°C 3 2 6 2 1 18-SOIC MCP2515-I/SO-ND@ 2.98 1.88 1.71 
20-TSSOP MCP2515-I/ST-ND® 3.28 2.07 1.89 
ane . 8-DIP MCP2551-I/P-ND® 1.45 91 83 
~ ab +85 ag Geese 8-SOIC MCP2551-I/SN-ND@ 1.45 91 83 
MCP250XxX CAN 1/0 Expander Development Kit DV250501-ND® 165.00 _ _ 
MCP2510CAN Developer's Kit DV251001-ND 239.99 — - 
Demo Board for MCP2515.... MCP2515DM-PCTL-ND 40.00 _ _— 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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\Q) LUMINARYMICRO ARM®Cortex™ -M3 Microcontrollers 


ADC Speed 
Sample No. of Analog pwmS (Clock 
Flash | SRAM Per 10-Bit Compar- | PWM | CCP Frequency | Digi-Key Price Each Luminary Micro 
(KB) | (KB) GPiost Timerst | Second Channels |UARTs| SSI re ators Pins Pins Qel Package in MHz) Part No. 1 25 100 Part No. 
8 2 0~18 2 =_ _ 1 1 1 1 _ 2 — 28-SOIC 20 726-1001-ND 2.75 2.29 2.11 LM3S102-IRN20 
2~18 2 = = 1 T [= 2 = 1 = 28-SOIC 20 726-1000-ND 2.18 1.82 1.68 LM3S101-IRN20 
2 12 ~ 33 2 250K 3 1 1] — 2 2 2 = 48-LQFP 20 726-1002-ND 4.64 3.88 3.58 LM3S301-1QN20 
3 ~30 3 250K 6 1 tT) — 1 6 6 _— 48-LQFP 25 726-1006-ND 4.64 3.88 3.58 LM3S317-1QN25 
3 ~ 32 3 250K 4 2 1 1 1 4 6 _ 48-LQFP 25 726-1005-ND 4.64 3.88 3.58 LM3S316-IQN25 
16 3 ~ 36 3 _ - 2 1} — 3 6 6 _ 48-LQFP 25 726-1003-ND 4.64 3.88 3.58 LM3S310-1QN25 
4 5 ~ 28 3 500K 8 2 1 1 1 - 6 _ 48-LQFP 25 726-1089-ND 3.82 3.19 2.94 LM3S308-1QN25 
7~28 3 500K 8 2 1 1 _ _ 6 _ 48-LQFP 25 726-1007-ND 4.95 4.13 3.81 LM3S328-1QN25 
7 ~32 3 250K 4 2 1) =— 1 2 6 = 48-LQFP 25 726-1004-ND 6.67 5.57 5.14 LM3S315-IQN25 
8 ~ 36 3 _ - 2 1 1 3 - 6 - 48-LQFP 25 726-1088-ND 3.82 3.19 2.94 LM3S300-1QN25 
0~34 3 500K 2 2 1 1 3 3 6 =_ 48-LQFP 50 726-1013-ND 4.64 3.88 3.58 LM3S615-IQN50 
0~36 3 = - 2 1 1 3 6 6 1 48-LQFP 50 726-1008-ND 4.64 3.88 3.58 LM3S601-IQN50 
1-30 3 500K 6 2 1)— 1 6 4 1 48-LQFP 50 726-1015-ND 4.73 3.95 3.65 LM3S618-IQN50 
1~30 3 500K 6 2 1} — 1 6 6 _ 48-LQFP 50 726-1014-ND 4.64 3.88 3.58 LM3S617-IQN50 
3 ~ 32 3 500K 4 2 1 1 1 4 6 - 48-LQFP 50 726-1012-ND 4.64 3.88 3.58 LM3S613-1QN50 
32 8 4 ~32 3 500K 4 2 1 1 _ 6 6 =— 48-LQFP 50 726-1010-ND 4.64 3.88 3.58 LM3S611-IQN50 
5 ~ 28 3 500K 8 2 1 1 1 =- 6 _ 48-LQFP 50 726-1091-ND 3.92 3.28 3.02 LM3S608-1QN50 
6 ~ 34 3 500K 2 2 1 1 - 6 6 - 48-LQFP 50 726-1009-ND 8.55 7.12 6.57 LM3S610-IQN50 
7 ~34 3 500K 2 2 1 1 1 2 6 - 48-LQFP 50 726-1011-ND 8.29 6.91 6.37 LM3S612-1QN50 
8~ 36 3 _ _ 2 1 1 3 - 6 _ 48-LQFP 50 726-1090-ND 3.82 3.19 2.94 LM3S600-IQN50 
9 ~ 28 3 1M 8 2 1 1 - - 4 - 48-LQFP 50 726-1016-ND 4.58 3.82 3.53 LM3S628-1QN50 
0~30 3 1M 6 2. T/— i 6 4 1 48-LQFP 50 726-1022-ND 5.56 4.64 4.28 LM3S818-1QN50 
0~30 3 1M 6 2 1) — 1 6 6 _ 48-LQFP 50 726-1021-ND 5.45 4.55 4.20 LM3S817-1QN50 
0~34 3 500K 2 2 1 1 3 6 6 _ 48-LQFP 50 726-1020-ND 5.45 4.55 4.20 LM3S815-IQN50 
0~36 3 _ _ 2 1 1 3 6 6 1 48-LQFP 50 726-1017-ND 5.45 4.55 4.20 LM3S801-IQN50 
8 4 ~32 3 500K 4 2 1 1 a 6 6 _ 48-LQFP 50 726-1018-ND 5.45 4.55 4.20 LM3S811-IQN50 
5 ~ 28 3 500K 8 2 1 1 1 = 6 =_ 48-LQFP 50 726-1093-ND 4.53 3.79 3.49 LM3S808-IQN50 
7 ~34 3 250K 2 2 1 1 1 2 6 - 48-LQFP 50 726-1019-ND 9.95 8.29 7.65 LM3S812-1QN50 
8 ~36 3 _ _ 2 1 1 3 =- 6 - 48-LQFP 50 726-1092-ND 4.43 3.69 3.41 LM3S800-1QN50 
9 ~ 28 3 1M 8 2 1 1 _ = 6 - 48-LQFP 50 726-1023-ND 5.19 4.33 4.00 LM3S828-1QN50 
6A 4~43 4 500K 4 3 2 1 1 6 8 = 100-LQFP 50 726-1099-ND 6.54 5.46 5.04 LM3S1165-IQC50 
4~46 4 500K 2 3 2 1 3 6 6 _ 100-LQPF 50 726-1098-ND 8.82 7.37 6.80 LM3S1162-1QC50 
7~52 4 _ - 3 2 1 3 6 6 1 100-LQFP 50 726-1097-ND 6.43 5.37 4.96 LM3S1150-IQC50 
8 ~ 35 3 _ - 1 1} — 3 2 4 _ 100-LQFP 25 726-1071-ND 9.46 7.90 7.29 LM3S6110-10C25 
16 9~44 4 250K 2 3 2 1 1 2 8 2 100-LQFP 50 726-1095-ND 6.43 5.37 4.96 LM3S1133-1QC50 
9~ 46 4 1M 8 3 2] 2 3 =— 6 _ 100-LQFP 50 726-1096-ND 5.82 4.86 4.49 LM3S1138-IQC50 
10 ~ 30 3 _ - 5] 1)— 1 = 4 _ 100-LQFP 25 726-1070-ND 9.18 7.66 7.07 LM3S6100-10C25 
11~40 3 - _ 1 1 1 3 2 4 - 100-LQFP 25 726-1055-ND 6.54 5.46 5.04 LM3S2110-10C25 
20~41 3 - _ 2 1|— 2 - 2 - 100-LQFP 25 726-1094-ND 5.45 4.55 4.20 LM3S1110-10C25 
24 ~ 56 3 250K 4 2 1 1 3 _ 6 - 100-LQFP 25) 726-1056-ND 6.54 5.46 5.04 LM3S2139-10C25 
32 0 ~ 33 3 1M 6 1 1 1 = 8 1 = 64-LQPF 50 726-1178-ND NEW! 9.92 8.28 7.64 LM3S2276-IQR50 
16 29 ~ 57 4 250K 3 2 1 [= 3 = 8 = 100-LQFP 50 726-1100-ND 6.43 5.37 4.96 LM3S1332-10C50 
4~34 3 250K 3 2 1 1 2 2 4 =_ 100-LQFP 50 726-1059-ND 714 6.46 5.96 LM3S2432-10C50 
12 ~ 34 3 250K 2 1 1} — 2 _ 4 _ 100-LQFP 25 726-1073-ND 9.72 8.12 7.49 LM3S6422-10C25 
13 ~ 43 3 250K 3 2 1 1 2 2 4 _ 100-LQFP 50 726-1074-ND 10.46 8.74 8.06 LM3S6432-10C50 
14~ 43 3 250K 3 2 1 1 2 2 4 _ 108-BGA 50 726-1155-ND NEW! 10.46 8.74 8.06 LM3S6432-IBZ50 
30 14 ~52 3 500K 4 2 2 1 1 6 6 1 100-LQFP 50 726-1102-ND 7.74 6.46 5.96 LM3S1439-1QC50 
14~52 3 500K 4 2 2 1 1 6 6 1 108-BGA 50 726-1134-ND NEW! 714 6.46 5.96 LM3S1439-IBZ50 
19~49 3 250K 3 2 1 1 2 2 4 - 100-LQFP 25 726-1058-ND 7.91 6.61 6.10 LM3S2412-10C25 
96 21 ~ 46 3 500K 2 2 1 1 1 2 4 - 100-LQFP 50 726-1101-ND 7.74 6.46 5.96 LM3S1435-1QC50 
23 ~ 46 3 - =- 1 1|— 2 - 4 - 100-LQFP 25 726-1072-ND 9.37 7.83 7.22 LM3S6420-10C25 
37 ~ 60 3 _ - 1 1|— 2 - 4 _ 100-LQFP 25 726-1057-ND 7.74 6.46 5.96 LM3S2410-10C25 
6~41 4 500K 4 2 1 1 2 6 6 _ 100-LQFP 50 726-1114-ND 13.65 11.39 10.52 LM3S6537-1QC50 
7~36 4 1M 8 2 1 1 3 - 4 _ 100-LQFP 50 726-1118-ND 12.56 10.48 9.68 LM3S8538-1QC50 
64 8 ~35 4 _ - 1 2 1 _ - 2 _ 100-LQFP 50 726-1117-ND 12.43 10.37 9.58 LM3S8530-1QC50 
9~ 43 4 500K 8 3 2 2 - =- 8 1 100-LQFP 50 726-1104-ND 8.63 7.24 6.65 LM3S1538-1QC50 
10 ~ 48 4 250K 3 2 1 1 3 6 6 _ 100-LQFP 50 726-1060-ND 8.63 7.24 6.65 LM3S2533-1QC50 
15 ~ 58 4 250K 2 3 2 2 3 - 8 1 100-LQFP 25 726-1103-ND 7.91 6.61 6.10 LM3S1512-10C25 
1-33 3 500K 6 2 1 2 = = 5 = 64-LQPF 50 726-1182-ND NEW! 9.53 7.95 7.34 LM3S5632-IQR50 
1-33 4 500K 8 1 1)— _ 4 2 1 64-LQPF 50 726-1179-ND NEW! 7.30 6.10 5.63 LM3S2678-IQR50 
5 ~ 38 4 500K 8 2 2 2 2 =- 6 _ 100-LQFP 50 726-1158-ND NEW! 10.46 8.74 8.06 LM3S6618-1QC50 
5 ~ 46 4 _ _ 3 1 1 3 4 6 1 100-LQFP 25 726-1075-ND 11.01 9.19 8.48 LM3S6610-10C25 
7~43 4 1M 4 3 1 1 1 6 6 1 100-LQFP 50 726-1107-ND 7.74 6.46 5.96 LM3S1637-1QC50 
9~41 4 1M 4 2 1 1 3 = 6 — 100-LQFP 50 726-1077-ND 10.68 8.92 8.23 LM3S6637-IQC50 
10~31 4 _- _ 2 1 1 _ - 2 _ 100-LQFP 50 726-1119-ND 10.20 8.52 7.86 LM3S8630-1QC50 
10 ~ 46 4 _ - 3 2 2 2 - 6 - 100-LQFP 50 726-1157-ND NEW! 10.03 8.37 7.73 LM3S6611-IQC50 
10 ~ 46 4 _ _ 3 2 2 2 =- 6 - 108-BGA 50 726-1156-ND NEW! 10.03 8.37 7.73 LM3S6611-IBZ50 
1-41 4 1M 4 2 1 1 3 - 6 - 108-BGA 50 726-1159-ND NEW! 10.68 8.92 8.23 LM3S6637-IBZ50 
32 11 ~52 3 =— 2 2 1 3 6 4 1 100-LQFP 25 726-1105-ND 714 6.46 5.96 LM3S1620-10C25 
12~52 4 - =- 1 1 1 3 4 6 1 100-LQFP 25 726-1061-ND 9.18 7.66 7.07 LM3S2620-10C25 
12 ~52 4 _ - 1 1 1 3 4 6 1 108-BGA 25 726-1145-ND NEW! 9.18 7.66 7.07 LM3S2620-IBZ25 
12 ~ 56 4 500K 4 3 2 2 2 6 8 - 100-LQFP 50 726-1106-ND 7.74 6.46 5.96 LM3S1635-IQC50 
14~41 3 500K 3 2 1 1 1 - 6 _ 100-LQFP 50 726-1076-ND 14.13 11.79 10.89 LM3S6633-1QC50 
15 ~ 46 4 500K 4 2 1 1 3 = 6 =_ 100-LQFP 50 726-1062-ND 714 6.46 5.96 LM3S2637-10C50 
428 15 ~ 52 4 500K 8 2 2 2 2 =- 8 _ 100-LQFP 50 726-1144-ND NEW! 7.74 6.46 5.96 LM3S2608-10C50 
16 ~ 53 4 500K 4 3 2 1 1 4 6 - 100-LQFP 50 726-1063-ND 8.11 6.77 6.25 LM3S2651-IQC50 
17 ~52 4 500K 8 2 2 2 2 - 8 - 100-LQFP 50 726-1136-ND NEW! 6.89 5.75 5.31 LM3S1608-1QC50 
21 ~ 60 4 =_ _ 3 2 2 2 - 8 - 100-LQFP 50 726-1143-ND NEW! 7.74 6.46 5.96 LM3S2601-IQC50 
23 ~ 60 4 =_ _ 3 2 2 2 _ 8 =_ 100-LQFP 50 726-1135-ND NEW! 6.89 5.75 5.31 LM3S1601-IQC50 
0 ~ 33 3 1M 6 1 1 1 = 8 1 = 64-LQPF 50 726-1180-ND NEW! 11.12 9.28 8.57 LM3S2776-IQR50 
0-61 4 1M 8 2 2 2 2 8 5 1 100-LQPF 50 726-1183-ND NEW! 12.51 10.45 9.64 LM3S5749-10C50 
3~61 4 1M 8 2 2 2 2 8 8 1 100-LQPF 50 726-1181-ND NEW! 12.19 10.17 9.39 LM3S3748-1QC50 
4~38 4 500K 8 3 2 1 1 - 6 _ 100-LQFP 50 726-1122-ND 11.23 9.37 8.65 LM3S8738-10C50 
5 ~ 35 4 500K 4 2 1 1 3 _ 4 _ 100-LQFP 50 726-1121-ND 18.33 15.31 14.13 LM3S8733-10C50 
5~41 4 500K 4 2 1 1 2 6 4 1 100-LQFP 50 726-1115-ND 15.00 12.52 11.56 LM3S6753-IQC50 
6A 11~ 32 4 _ _ 2 1 1 _ - 2 _ 100-LQFP 50 726-1120-ND 13.30 11.10 10.25 LM3S8730-1QC50 
18 ~ 56 3 500K 4 2 1 1 1 6 6 1 100-LQFP 50 726-1065-ND 9.79 8.17 7.54 LM3S2739-1QC50 
20 ~ 56 3 500K 4 2 1 1 1 6 6 1 108-BGA 50 726-1147-ND NEW! 9.79 8.17 7.54 LM3S2739-IBZ50 
21 ~ 56 3 500K 4 3 2 1 1 4 6 =_ 100-LQFP 50 726-1108-ND 9.07 7.57 6.99 LM3S1751-IQC50 
23 ~ 46 3 =_ - 1 1] — 2 = 4 =_ 100-LQFP 50 726-1078-ND 10.86 9.06 8.37 LM3S6730-IQC50 
23 ~ 46 3 — _ 1 1} — 2 - 4 - 108-BGA 50 726-1160-ND NEW! 10.85 9.06 8.36 LM3S6730-IBZ50 
37 ~ 60 3 _ ad 1 1}— 2 - 4 _ 100-LQFP 50 726-1064-ND 8.72 7.28 6.72 LM3S2730-1QC50 
37 ~ 60 3 _ - 1 1|— 2 =- 4 - 108-BGA 50 726-1146-ND NEW! 8.72 7.28 6.72 LM3S2730-IBZ50 
32 17 ~ 56 3 = = 2 1 1 3 6 6 1 100-LQFP 50 726-1109-ND 9.61 8.03 7A1 LM3S1850-I0C50 
0~42 4 1M 4 3 1 2 2 6 4 2 100-LQFP 50 726-1081-ND 13.10 10.94 10.10 LM3S6965-IQC50 
0~42 4 1M 4 3 1 2 2 6 4 2 108-BGA 50 726-1166-ND NEW! 13.10 10.94 10.10 LM3S6965-IBZ50 
1-46 4 _ _ 3 2 1 3 6 6 1 100-LQFP 50 726-1116-ND 15.33 12.79 11.81 LM3S6950-1QC50 
256 64 3 ~ 38 4 1M 8 3 1 2 3 - 6 _ 100-LQFP 50 726-1125-ND 14.45 12.07 11.14 LM3S8938-IQC50 
3 ~ 56 4 1M 4 3 2 2 3 6 6 2 100-LQFP 50 726-1069-ND 13.52 11.28 10.42 LM3S2965-1QC50 
3 ~ 56 4 1M 4 3 2 2 3 6 6 2 108-BGA 50 726-1154-ND NEW! 13.52 11.28 10.42 LM3S2965-IBZ50_ 
4~38 4 1M 8 1 1} — a} 6 6 1 100-LQFP 50 726-1170-ND NEW! 13.01 10.87 10.03 LM3S8971-IQC50 
4 ~38 4 1M 8 1 1|— 1 6 6 1 108-BGA 50 726-1169-ND NEW! 13.01 10.87 10.03 LM3S8971-IBZ50 
t Minimum is number of pins dedicated to GPIO; additional pins are available if certain peripherals are not used; See data sheet for details $ One timer available as RTC § PWM motion control functionality can be 
achieved through dedicated motion control hardware (using the PWM pins) or through the motion control features of the general-purpose timers (using CCP pins); See data sheet for details (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
660 (toss) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


QM LUMINARYMICRO ARM® Cortex™ -M3 Microcontrollers (cont) Opess 


ADC Speed 
Sample No. of Analog pwmS (Clock 

Flash | SRAM Per 10-Bit Compar- | PWM | CCP Frequency | Digi-Key Price Each Luminary Micro 

(KB) | (KB) GPiost Timerst | Second Channels | UARTs| SSI Pc ators Pins | Pins Qe Package in MHz) Part No. 1 25 100 Part No. 
5 ~ 38 4 1M 8 3 1 1 3 — 6 _ 100-LQFP 50 726-1079-ND 11.88 9.92 9.16 LM3S6938-l0C50 
5 ~ 38 4 500K 8 2 2 2 2 6 100-LQFP 50 726-1164-ND NEW! 11.51 9.61 8.87 LM3S6918-l0C50 
5 ~ 38 4 500K 8 2 2 2 2 — 6 _— 108-BGA 50 726-1163-ND NEW! 11.51 9.61 8.87 LM3S6918-1BZ50 
5 ~ 42 4 500K 4 2 1 4 1 6 2 2 100-LQFP 50 726-1126-ND 15.83 13.21 12.20 LM3S8962-lQC50 
5 ~ 42 4 500K 4 2 1 1 1 6 2 2 108-BGA 50 726-1167-ND NEW! 15.83 13.21 12.20 LM3$8962-1BZ50 
5 ~ 43 3 500K 3 3 1 1 3 4 4 1 100-LQFP 50 726-1080-ND 19.07 15.92 14.70 LM3S6952-l0C50 
5 ~52 4 1M 8 3 2 2 3 6 4 2 100-LQFP 50 726-1113-ND 10.86 9.06 8.37 LM3S1968-lQC50 
5 ~52 4 1M 8 3 2 2 3 6 4 2 108-BGA 50 726-1142-ND NEW! 10.86 9.06 8.37 LM3$1968-1BZ50 
6 ~ 36 4 1M 4 2 1 1 3 _ 4 _ 100-LQFP 50 726-1124-ND 14.24 11.88 10.97 LM3$8933-l0C50 
7 ~ 38 4 1M 8 3 1 1 3 = 6 = 108-BGA 50 726-1165-ND NEW! 11.88 9.92 9.16 LM3$6938-1BZ50 
7~60 4 — _— 3 2 2 3 6 8 2 100-LQFP 50 726-1112-ND 10.44 8.72 8.05 LM3S1960-lQC50 
10 ~ 46 4 co _— 3 2 2 2 _ 6 _ 100-LQFP 50 726-1162-ND NEW! 11.00 9.19 8.48 LM3S6911-lQC50 
10 ~ 46 4 — _ 3 2 2 2 cl 6 — 108-BGA 50 726-1161-ND NEW! 11.00 9.19 8.48 LM3S6911-IBZ50 
10 ~ 60 4 = => 3 2 1 3 6 6 1 100-LQFP 50 726-1068-ND 10.70 8.94 8.25 LM3$2950-l0C50 
12 ~ 52 4 1M 8 3 2 1 3 = 8 = 100-LQFP 50 726-1067-ND 12.54 10.47 9.66 LM3S2948-l0C50 

256 64 12 ~52 4 1M 8 3 2 1 3 — 8 _ 108-BGA 50 726-1153-ND NEW! 12.54 12.07 11.14 LM3$2948-1BZ50 
13 ~ 34 4 — _— 1 1 1 a — 2 _ 100-LQFP 50 726-1123-ND 12.27 10.25 9.46 LM3$8930-lQC50 
15 ~ 52 4 500K 8 2 2 2 2 — 8 _— 108-BGA 50 726-1150-ND NEW! 9.94 8.30 7.66 LM3$2918-IBZ50 
15 ~ 52 4 500K 8 2 2 2 2 8 _ 100-LQFP 50 726-1151-ND NEW! 9.94 8.30 7.66 LM3S2918-l0C50 
17 ~ 46 4 = = 2 2, 4 = = 2 =— 100-LQFP. 50 726-1127-ND 15.61 13.03 12.03 LM3$8970-lQC50 
17 ~ 46 4 — _ 2 Z A _ _ 2 _— 108-BGA 50 726-1168-ND NEW! 15.61 13.03 12.03 LM3$8970-1BZ50 
17 ~ 52 4 500K 8 2 2 2 2 — 8 _ 100-LQFP 50 726-1140-ND NEW! 9.20 7.68 7.09 LM3S1918-l0C50 
17 ~ 52 4 500K 8 2 2 2 2 =— 8 _ 108-BGA 50 726-1139-ND NEW! 9.20 7.68 7.09 LM3$1918-1BZ50 
17 ~57 3 500K 3 3 1 1 3 4 4 1 100-LQFP 50 726-1066-ND 11.25 9.39 8.67 LM3S2939-lQC50 
18 ~ 57 3 500K 3 3 1 a 3 4 4 1 108-BGA 50 726-1152-ND NEW! 11.25 9.39 8.67 LM3$2939-1BZ50 
21 ~52 4 1M 8 3 2 2 = = 8 _ 100-LQFP 50 726-1111-ND 9.81 8.19 7.56 LM3S1958-lQC50 
21 ~52 4 1M 8 3 2 2 _ _ 8 _ 108-BGA 50 726-1141-ND NEW! 9.81 8.19 7.56 LM3$1958-1BZ50 
21 ~ 60 4 _ _ 3 2 2 2 _ 8 _ 100-LQFP 50 726-1149-ND NEW! 9.61 8.03 7A LM3S2911-lQC50 
21 ~ 60 4 _ _ 3 2 2 2 ol 8 _— 108-BGA 50 726-1148-ND NEW! 9.61 8.03 7A1 LM3$2911-1BZ50 
23 ~ 60 4 _ = 3 2 2 2 = 8 _ 100-LQFP 50 726-1138-ND NEW! 8.74 7.30 6.74 LM3S1911-lQC50 
23 ~ 60 4 — _ 3 2 2 2 = 8 — 108-BGA 50 726-1137-ND NEW! 8.74 7.30 6.74 LM3$1911-1BZ50 
27 ~ 56 3 1M 4 2 1 1 1 6 4 _— 100-LQFP 50 726-1110-ND 13.50 11.27 10.41 LM3$1937-l0C50 


t+ Minimum is number of pins dedicated to GPIO; additional pins are available if certain peripherals are not used; See data sheet for details + One timer available as RTC § PWM motion control functionality can be 
achieved through dedicated motion control hardware (using the PWM pins) or through the motion control features of the general-purpose timers (using CCP pins); See data sheet for details 


() LUMINARYMICRO _Stellaris® Evaluation and Design Kits 


Digi-Key Price Luminary Micro 
Description Part No. Each Part No. 
Supplemental DB28 Daughterboard for the LM3S101 Microcontroller (Development Kit Required). . 726-1024-ND 79.00 DB-LM3S101 
Supplemental DB28 Daughterboard for the LM3S102 Microcontroller (Development Kit Required, 726-1025-ND 79.00 DB-LM3S102 
Supplemental DB48 Daughterboard for the LM3S301 Microcontroller (Development Kit Required). . 726-1026-ND 79.00 DB-LM3S301 
Supplemental DB48 Daughterboard for the LM3S310, LM3S601 and LM3S801 Microcontrollers (Development Kit Required) .. 726-1027-ND 79.00 DB-LM3S801 
Supplemental DB48 Daughterboard for the LM3S315, LM3S316, LM3S611, LM3S613 and LM3S811 Microcontrollers (Develop. 726-1028-ND 79.00 DB-LM3S811 
Supplemental DB48 Daughterboard for the LM3S610, LM3S612, LM3S615, LM3S812, LM3S815 Microcontrollers (Development Kit Required) 726-1029-ND 79.00 DB-LM3S815 
Supplemental DB48 Daughterboard for the LM3S317, LM3S617 and LM3S817 Microcontrollers (Development Kit Required) 726-1030-ND 79.00 DB-LM3S817 
Supplemental DB48 Daughterboard for the LM3S618 and LM3S818 Microcontrollers (Development Kit Required) .......... 726-1031-ND 79.00 DB-LM3S818 
Supplemental DB48 Daughterboard for the LM3S328, LM3S628 and LM3S828 Microcontrollers (Development Kit Required) 726-1032-ND 79.00 DB-LM3S828 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S101 Microcontroller... 726-1033-ND 249.00 DK-LM3S101 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S102 Microcontroller. 726-1034-ND 249.00 DK-LM3S102 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S301 Microcontroller... 726-1035-ND 249.00 DK-LM3S301 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S310, LM3S601 and LM icrocontrollers. 726-1036-ND 249.00 DK-LM3S801 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S315, LM3S316, LM3S611, LM3S613, LM3S811 Microcontroller: 726-1037-ND 249.00 DK-LM3S811 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S610, LM3S612, LM3S615, LM3S812, LM3S815 Microcontrollers 726-1038-ND 249.00 DK-LM3S815 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S317, LM3S617, LM3S817 Microcontrollers. . 726-1039-ND 249.00 DK-LM3S817 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S618 and LM3S818 Microntrollers ............ 726-1040-ND 249.00 DK-LM3S818 
Stellaris Family Development Kit for the LM3S328, LM3S628 and LM3S828 Microcontrollers. 726-1041-ND 249.00 DK-LM3S828 
Stellaris Family Evaluation Kit for CodeSourcery’s Sourcery G++.. 726-1042-ND 49.00 EKC-LM3S811 
Stellaris Family Evaluation Kit for AR Embedded Workbench® 726-1043-ND 49.00 EKI-LM3S811 
Stellaris Family Evaluation Kit for MDK-ARM 726-1044-ND 49.00 EKK-LM3S811 
CrossFire LM3S102 Evaluation Kit........... 726-1045-ND 99.00 IA-LM3S102 
IAR Kickstart Kit for Stellaris LM3S102 Microcontroller . 726-1046-ND 149.00 RA-LM3S102 
Stellaris Family AC Induction Motor Reference Design Kit 726-1047-ND 379.00 RDK-ACIM 
Reference Design Kit, BLDC Motor Control . 726-1128-ND 219.00 RDK-BLDC 
Stellaris Family Stepper Motor Reference Desigi 3 726-1048-ND 199.00 RDK-STEPPER 
Stellaris Family Evaluation Kit for LM3S1000, Keil™.. 726-1082-ND 59.00 EKK-LM3S1968 
Stellaris Family Evaluation Kit for LM3S1000, CodeSourcery . 726-1083-ND 59.00 EKC-LM3S1968 
Stellaris Family Evaluation Kit for LM3S1000, IAR........... 726-1084-ND 59.00 EKI-LM3S1968 
Stellaris Family Evaluation Kit for LM3S8962, ETH+CAN, Keil™ 726-1085-ND 89.00 EKK-LM3S8962 
Stellaris Family Evaluation Kit for LM3S8962, ETH+CAN, CodeSourcery 726-1086-ND 89.00 EKC-LM3S8962 
Stellaris Family Evaluation Kit for LM3S8962, ETH+CAN, IAR 726-1087-ND 89.00 EKI-LM3S8962 
LM3A2965 CAN Evaluation Kit. 726-1049-ND 79.00 EKC-LM3S2965 
LM3S6965 Ethernet Evaluation Ki 726-1050-ND 69.00 EKC-LM3S6965 
LM3S2965 CAN Evaluation Kit. 726-1051-ND 79.00 EKI-LM3S2965 
LM3S6965 Ethernet Evaluation Ki 726-1052-ND 69.00 EKI-LM3S6965 
LM3S2965 CAN Evaluation Kit. 726-1053-ND 79.00 EKK-LM3S2965 
LM3S6965 Ethernet Evaluation Ki 726-1054-ND 69.00 EKK-LM3S6965 
Stellaris Family Evaluation Kit for LM3S811, ARM® Cortex™-M3.. 726-1129-ND NEW! 49.00 EKT-LM3S811 
Stellaris Family Evaluation Kit for LM3S1968, ARM Cortex-M3 . 726-1130-ND NEW! 59.00 EKT-LM3S1968 
Stellaris Family Evaluation Kit for LM3S2965, ARM Cortex-M3 . 726-1131-ND NEW! 79.00 EKT-LM3S2965 
Stellaris Family Ethernet Evaluation Kit for LM3S6965, ARM Cortex-M3 . 726-1132-ND NEW! 69.00 EKT-LM3S6965 
Stellaris Family Ethernet+CAN Evaluation Kit for LM3S8962, ARM Cortex-M3 726-1133-ND NEW! 89.00 EKT-LM3S8962 
Stellaris Ethernet-Enabled Intelligent Display Module Reference Design Kit. 726-1176-ND NEW! 219.00 RDK-IDM 
Stellaris Serial-to-Ethernet Reference Design Kit 726-1177-ND NEW! 139.00 RDK-S2E 
Stellaris Ethernet-Enabled Intelligent Display Module for Single-Unit Packaging 726-1174-ND NEW! 199.00 MDL-IDM 
Stellaris Serial-to-Ethernet Module for Single-Unit Packaging .................. 726-1175-ND NEW! 49.00 MDL-S2E 
Stellaris LM3S3748 USB Host/Device Evaluation Kit for Keil Realview® MDK-ARM (16KB code-size limited) 726-1184-ND NEW! 109.00 EKK-LM3S3748 
Stellaris LM3S3748 USB Host/Device Evaluation Kit for IAR Systems Embedded Workbench (32KB code-size limited) 726-1185-ND NEW! 109.00 EKI-LM3S3748 
Stellaris LM3S3748 USB Host/Device Evaluation Kit for CodeSourcery G++ GNU (30-day limited)......... 726-1186-ND NEW! 109.00 EKC-LM3S3748 
Stellaris LM3S3748 USB Host/Device Evaluation Kit for Code Red Technologies Red Suite (board-locked) . 726-1187-ND NEW! 109.00 EKT-LM3S3748 


QM LUMINARYMICRO NEW! Motor Control Boards 


Digi-Key Price Luminary Micro 
Description Part No. Each Part No. 
Stellaris® ACIM Control Board ... 726-1171-ND 239.00 MDL-ACIM 
Brushless DC Motor Control Board 726-1172-ND 149.00 MDL-BLDC 
Stellaris Stepper Motor Control Board 726-1173-ND 169.00 MDL-STEPPER 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 661 


Ilog 
ZNEO™ Z16F Series 


The ZNEO™ Z16F Series of Flash microcontrollers represents Zilog’s 
evolution into 16-bit processing. The ZNEO Z16F CPU instruction set 
has been optimized for near single-cycle instructions yielding up to 
20 MIPS at 20MHz. Combined with 128KB of zero wait state internal 


Flash, powerful math functions, 32-bit ALU supporting 8, 16 and 32-bit 
operations, embedded 32x32 multiply/64x32 divide operations, 16-bit 
bus widths (and external 16-bit bus for the Z16F2811's), the ZNEO 
Z16F delivers a powerful, yet cost effective microcontroller solution. A 


rich array of peripherals and analog features make this microcontroller 
suitable for a large number of applications from security panels to motor 
control. Features: * WDT * POR * VBO » 12-Channel, 10-bit ADC 
¢ Analog Comparator * Operational Amplifier 


Memory 
Size RAM vO Operating Speed Timers Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) Pins Voltage (MHz) (16-bit) Package Part No. 1 25 100 Part No. Tools 
80-QFP 269-4569-ND 7.80 5.85 433 | Z16F3211FI20SG 
aie 4 us Le BRY 20 3 100-LQFP 269-4568-ND 7.95 5.97 4.41 | Z16F3211AL20sq | 269-4597-ND 
80-QFP 269-4571-ND 8.43 6.33 4.69 | Z16F6411F120SG 
os 4 e BURSON, a 8 100-LQFP 269-4570-ND 8.58 6.44 4.76 | ZieF6411AL20sq | 269-4597-ND 
46 64-LOFP 269-4535-ND 8.49 6.37 471 | Z1GF2810AG20SG 
46 68-PLCC 269-4536-ND 8.52 6.39 4.73 | Z16F2810VH20SG 
128K 4 76 2.7 ~3.6V 20 3 80-QFP 269-4567-ND 8.64 6.48 4.80 | Z1GF2810FI20SG | 269-4537-ND 
60 80-QFP 269-4534-ND 9.12 6.84 5.06 | Z16F2811FI20SG 
76 400-LQFP 269-4533-ND 9.24 6.93 5.14 | Z16F2811AL20SG 


Crimzon™ Z8 OTP Microcontrollers 


Zilog's Crimzon™ family of microcontrollers is ideal for use in applications 
requiring infrared transmission capability. Based on the famous Z8 core, this 
family of microcontrollers provides up to 1KB random access memory (RAM), 


up to 128KB of one-time programmable (OTP) memory or 64K read-only (ROM) 
memory, and a built-in learning amplifier all of which contribute to significant bill 
of material cost reductions. 


Features: * WDT «LV Detect * POR * 2 Comparators *HVD * Speed: 8MHz 
* Timers 8/16-bit: 1/1 * Operating Voltage: 2.0 ~ 3.6V * Temperature Range: 
0° ~ 70°C 


OTP | RAM | 1/0 Digi-Key Price Each Zilog Development OTP | RAM | 1/0 Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes)| (Bytes) | Lines | Package | Part No. il 25 100 Part No. Tools (Bytes)| (Bytes) | Lines | Package| Part No. 1 25 100 Part No. Tools 
20-DIP | 269-3854-ND® 3.96 2.97 2.20 | ZLP32300P2004G 20-DIP | 269-3414-ND 4.98 3.74 —-2.77_ | ZLP32300P2032C 
16 | 20-SOIC] 269-3857-ND® 3.66 2.75 2.03 |ZLP32300S2004G 269-3398-ND 20-DIP | 269-4513-ND® 4.98 3.74 2.77 | ZLP32300P2032G 
20-SSOP| 269-3851-ND@ 3.66 2.75 2.03 | ZLP32300H2004G 20-SOIC| 269-3415-ND 4.44 3.83» 2.46 ‘| ZLP32300S2032C 
De-Dip |260-3855.ND® 429 322 2.30 | zLPa9900P28046 18 | 5-soic| 269-4522-ND@ 4.44 3.33 246 |ZLP32300S2032q _| 269°8398-ND 
4K | 237 | 94 |28-soic| 269-3858-ND® 3.75 2.82 2.09 |ZLP32300S2804G | 269-3398-ND 20-SSOP) 269-3416-ND 4.44 3.33 2.46 | ZLP32300H2032C 
28-SSOP| 269-3852-ND® 3.75 2.82 2.09 | ZLP32300H2804G 20-SSOP| 269-4503-ND@ 4.44 3.33 2.46 | ZLP32300H2032G 
40-DIP | 269-3856-ND®@ 4.65 3.49 2.59 | 2LP32300P4004G 28-DIP | 269-3417-ND 5.07 3.81 2.81 | ZLP32300P2832C 
32 |48-ssop| 269-3853-ND® 3.78 2.84 2.10 |zLP32300H4804g | 2698398ND | | | 28-DIP | 269-4516-ND® 5.07 3.81 2.81 | ZLP32300P28326 
28-SOIC| 269-3418-ND 4.53 3.40 «2.51 _ | ZLP32300S2832C 
20-DIP | 269-3422-ND 4.20 3.15 2.34: | ZLP32300P2008C 24 | oo soc emcee ass 340 251 | zipgeaoosoazac 269-3398-ND 
20-DIP | 269-4511-ND® 4.20 3.15 2.34 |ZLP32300P2008G : . . 
20-5010 PERREIM 3.90. 293 247. |zLpacg0nsz008c 28-SSOP| 269-3419-ND 4.53 3.40 2.51 _| ZLP32300H2832C 
16 . : . 969-3398-ND 28-SSOP| 269-4507-ND® 4.53 3.40 2.51 | ZLP32300H2832G 
20-SOIC| 269-4520-ND@ 3.90 293 2.17 |ZLP32300S2008G 
20-SSOP| 269-3424-ND 3.90 2.93 2.17 | ZLP32300H2008C 4 es eo BABS ANE 8h 1) cor aee vor ageC 
20-SSOP| 269-4501-ND® 3.90 2.93 2.17 | ZLP32300H20086 a eae 10 3.04 zipszaoqPég2G | 269-3398-ND 
48-SSOP| 269-4510-ND® 4.56 3.42 2.53 | ZLP32300H4832G 
28-DIP | 269-3425-ND 4.56 + 3.42~=—«-2.53_ | ZLP32300P2808C 
28-DIP | 269-4514-ND@ 456 342 253 |ZLP32300P2a08G 20-DIP | 269-3839-ND® 5.79 4.35 3.21 | ZLP12840P2032G 
8K | 237 o8-SOIC| 269-3496-ND 402 302 223 |zLPaa00sesoac 16 | 20-SOIC] 269-3845-ND@ 5.16 3.87 287 | ZLP12840S2032G 269-3398-ND 
24 |os.coic|ogo-503-ND@ 402 3.02 2.93 | 7LP39300sea0aG 269-3398-ND well Se 20-SSOP| 269-3833-ND® 5.16 387 2.87 | ZLP12840H2032G 
28-SSOP| 269-3427-ND 4.02 3.02 2.23 | ZLP32300H2808C 28-DIP | 269-3842-ND@ 5.88 4.41 3.26 | ZLP12840P2832G 
98-SSOP| 269-4504-ND® 4.02 3.02 2.23 |7LP32300H28086 24 | 28-SOIC] 269-3848-ND@ 5.28 3.96 2.93 | ZLP12840S2832G 269-3398-ND 
“0-pip |269-8408.ND 4.92 3.69 9.73 | zLPa2900P400ac 28-SSOP| 269-3836-ND® 5.28 3.96 2.93 | ZLP12840H2832G 
40-DIP | 269-4517-ND® 4.92 3.69 2.73 |ZLP32300P4008G 20-DIP | 269-3840-ND® 636 4.77 3.54 | ZLP12840P2064G 
32 |48.ssop| 269-3429-ND 4.02. -«3.02-«2.24_-| ZLP32300H4808C 269-3398-ND 16 | 20-SOIC| 269-3846-ND@ 5.70 4.28 3.16 | ZLP12840S2064G 269-3398-ND 
48-SSOP] 269-4508-ND@ 4.02 3.02 2.24 |ZLP32300H4808G 64k | 41K 20-SSOP 269-3834-ND@ 5.70 4.28 = 3.16_| ZLP12840H2064G 
20-DIP |269-3406-ND 474 366 263 |ZLP32300P20160 28-DIP | 269-3843-ND@ 6.45 4.84 3.59 | ZLP12840P2864G 
20-pIp | 269-4512-ND® 4.74 356 2.63 | zLP32300P2016G 24 | o8-soic| 269-3849-ND® 5.82 4.37 3.23 | ZLP12e40S2864G eevee nD 
20-SOIC| 269-3407-ND 4.17 3413 2.31 | ZLP32300S2016C 20-DIP | 269-3841-ND® 7.02 5.27 3.90 | ZLP12840P2096G 
18 |50-soic| 269-4521-ND® 417 343 231 |zips2300sz01e¢ _| 289-3898-ND 16 | 20-SOIC| 269-3847-ND® 627 4.71 349 |ZLP12840S2096G ‘| 269-3398-ND 
20-SSOP| 269-3408-ND 4.44 3.33 2.46 |ZLP32300H2016C 20-SSOP| 269-3835-ND® 6.27 4.71 3.49 | ZLP12840H2096G 
20-SSOP| 269-4502-ND® 4.44 3.33 2.46 |ZLP32300H2016G 96K | 1K 28-DIP | 269-3844-ND@® 7.14 5.36 3.96 | ZLP12840P2896G 
28-DIP | 269-3409-ND 480 3.60 2.67 |ZLP32300P2816C 28-SOIC| 269-3850-ND@ 642 482 3.56 | ZLP12840S2896G 
28-DIP | 269-4515-ND@® 4.80 3.60 2.67 |ZLP32300P2816G on 28-SOIC) 269-4667-ND@ 7.47 5.61 3.56 | ZLP12840H2896G 269-8398-ND 
16K | 237 28-SOIC | 269-3410-ND 4.26 3.20 2.37 |ZLP32300S2816C 28-SSOP} 269-3838-ND@® 6.42 4.82 3.56 | ZLP12840H2896G 
24 | o8-SOIC| 260-4524-ND@ 4.26 3.20 237 |zLps2300sze1eq _| 269-8398-ND 20-DIP | 269-3825-ND® 774 581 430 | ZLP12840P20286 
28-SSOP| 269-3411-ND 4.26 3.20 2.37 _| ZLP32300H2816C 16 | 20-SOIC| 269-3827-ND@ 6.90 5.18 3.84 | ZLP12840S2028G 269-3398-ND 
28-SSOP| 269-4506-ND® 4.26 3.20 2.37 | ZLP32300H2816G 20-SSOP| 269-3823-ND@® 690 5.18 3.84 | ZLP12840H2028G 
128K| 1K 
40-DIP | 269-3412-ND 5.16 3.87 _-—-2.87_ | ZLP32300P4016C 28-DIP | 269-3826-ND® 7.86 5.90 4.36 | ZLP12840P2828G 
40-DIP | 269-4518-ND® 5.16 3.87 2.87 | ZLP32300P4016G 24 | 28-SOIC] 269-3828-ND® 7.05 5.29 3.91 | ZLP12840S2828G 269-3398-ND 
32 | 4g-ssOP| 269-3413-ND 4.29 3.22 239 |zLp32300H4siec _| 269-3398-ND 28-SSOP) 269-3824-ND® 7.05 5.29 3.91 | ZLP12840H28286 
48-SSOP| 269-4509-ND@ 4.29 3.22 2.39 -_| ZLP32300H4816G © RoHS Compliant 
Crimzon RC Blaster™ Z8 OTP Microcontrollers 
The Crimzon RC Blaster™ microcontroller and database solution supports the increasing demand of ean 5 ; 
adding universal remote control functionality into systems quickly and easily. Included in this device is a Gu? || ben vo Dini Key TELE ily JERE REE 
comprehensive North American infrared (IR) code database derived from Zilog’s highly-acclaimed ZBASE®. _| (Bytes)| (Bytes) |Lines | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Tools 
The database covers the major brands and keys for TV, VCR, DVD, cable, satellite, and audio systems. a e Wey 
Features: * Low-power Stop-Mode consumption -2uA (Typical) * Operating Voltage: 2.0 ~ 3.6V emails | eet) ae Br 8:07: ZTEBES LOn2OBAGE DOW 
© Comprehensive North American, 6-in-1, plus European Satellite and Cable database included with no 64K 1K 16 20-DIP | 269-4680-5-ND 7.86 5.90 4.37 | ZLPBLSTOP2064GR55W4 | 269-4682-ND 
separate licensing fees * Hardware jumper and command configurable : : oa 
Note: Purchase of licensed kit is required before use of RC Blaster IC. 20-SOIC RCS eCe Ian ma 5.36, 3.97 | ZLPBLSTOS2064GR55W4 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


| [ O g Z8 GP™ OTP Microcontrollers 


The ZGP323H/L and ZGR163L/323L are OTP and ROM-based members of Zilog’s new Z8 GP™ MCU family of general- 
purpose microcontrollers. Offering 237 bytes of general-purpose RAM and up to 32KB of OTP memory, Zilog’s Z8 GP 
MCU family provides support for standard, extended, and automotive temperature ranges. The low-voltage series supports 
voltage ranges from 2.0V to 3.6V, making it perfect for low-power applications. The high-voltage series supports voltage 


ranges from 2.0V to 5.5V. Both series offer fast-executing memory use, high GPIO, sophisticated interrupts, input/output 
bit manipulation, automated pulse generation/reception, and internal key-scan pull up resistors. Features: * WDT * LV 
Detect *POR *2 Comparators * HVD * Speed: 8MHz » Timer/Counters (8/16-bit): 1/1 * Temperature Range: Commercial 
0°C ~ 70°C, Extended -40°C ~ 105°C, Automotive -40°C ~ 125°C * Development Tool: 269-3390-ND 


RAM | 1/0 | Operating | Operating Digi-Key Price Each Zilog 
(Bytes)| Pins | Voltage Temp. Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 


RAM | 1/0 | Operating | Operating Digi-Key Price Each Zilog 
(Bytes)| Pins | Voltage Temp. Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 


4KB Program Memory Size 


8KB Program Memory Size 


Automotive | 20-SSOP | 269-4308-ND® 318 2.39 1.76 | ZGP323HAH2004G 
Automotive | 20-DIP | 269-4320-ND@ 3.63 2.73 2.01 | ZGP323HAP2004G 
Automotive | 20-SOIC | 269-4332-ND@ 312 234 1.74 | ZGP323HAS2004G 
Extended | 20-SSOP | 269-3502-ND 3.06 2.30 1.70 | ZGP323HEH2004C 
Extended | 20-SSOP | 269-4340-ND@ 3.06 2.30 1.70 | ZGP323HEH2004G 
Extended 20-DIP | 269-3514-ND 3.54 2.66 1.96 | ZGP323HEP2004C 
Extended 20-DIP | 269-4352-ND@ 3.54 2.66 1.96 | ZGP323HEP2004G 
16 | 20~5.5V} Extended | 20-SOIC | 269-3526-ND 3.03 2.28 =: 1.69 | ZGP323HES2004C 
Extended | 20-SOIC | 269-4364-ND® 3.03 2.28 = 1.69 | ZGP323HES2004G 
Commercial | 20-SSOP | 269-4372-ND® 2.94 2.21 1.64 | ZGP323HSH2004G 
Commercial | 20-DIP | 269-3549-ND 3.42 2.57 1.90 | ZGP323HSP2004C 
Commercial | 20-DIP | 269-4384-ND® 3.42 2.57 1.90 | ZGP323HSP2004G 
Commercial | 20-SOIC | 269-3561-ND 2.94 2.21 1.63 | ZGP323HSS2004C 
Commercial | 20-SOIC | 269-4396-ND® 2.94 2.21 1.63 | ZGP323HSS2004G 


Automotive | 20-SSOP | 269-4309-ND® 3.30 2.48 1.83 | ZGP323HAH2008G 
Automotive | 20-DIP | 269-4321-ND® 3.72 2.79 2.07 | ZGP323HAP2008G 
Automotive | 20-SOIC | 269-4333-ND® 3.27. 2.46 1.81 | ZGP323HAS2008G 
Extended | 20-SSOP | 269-3503-ND 3.18 2.39 1.76 | ZGP323HEH2008C 
Extended | 20-SSOP | 269-4341-ND® 318 2.39 1.76 | ZGP323HEH2008G 
Extended 20-DIP | 269-3515-ND 3.63 2.73 2.01 | ZGP323HEP2008C 
Extended 20-DIP | 269-4353-ND@ 3.63 2.73 2.01 | ZGP323HEP2008G 
16 | 2.0~3.6V| Extended | 20-SOIC | 269-3527-ND 312 2.34 1.74 | ZGP323HES2008C 
Extended | 20-SOIC | 269-4365-ND® 3.12 2.34 1.74 | ZGP323HES2008G 
Commercial | 20-SSOP | 269-4373-ND® 3.06 2.30 1.70 | ZGP323HSH2008G 
Commercial | 20-DIP | 269-3550-ND 3.54 2.66 1.96 | ZGP323HSP2008C 
Commercial | 20-DIP | 269-4385-ND® 3.54 2.66 1.96 | ZGP323HSP2008G 
Commercial | 20-SOIC | 269-3562-ND 3.03 2.28 1.69 | ZGP323HSS2008C 
Commercial | 20-SOIC | 269-4397-ND® 3.03 2.28 1.69 | ZGP323HSS2008G 


Automotive | 20-SSOP | 269-4404-ND@ 2.91 219 1.61 | ZGP323LAH2004G 
Automotive | 20-DIP | 269-4416-ND® 3.36 2.52 1.87 | ZGP323LAP2004G 
Automotive | 20-SOIC | 269-4428-ND® 2.88 216 1.60 | ZGP323LAS2004G 

Extended | 20-SSOP | 269-3569-ND 2.82 212 1.56 | ZGP323LEH2004C 

Extended | 20-SSOP | 269-4436-ND@ 282 212 1.56 | ZGP323LEH2004G 

Extended 20-DIP | 269-3581-ND 3.27. 2.46 = 1.81 | ZGP323LEP2004C 

Extended 20-DIP_ | 269-4447-ND@ 3.27 2.46 = 1.81 | ZGP323LEP2004G 
16 | 2.0~3.6V} Extended | 20-SOIC | 269-3593-ND 2.76 2.07 1.54 | ZGP323LES2004C 

Extended | 20-SOIC | 269-4459-ND@ 276 2.07 1.54 | ZGP323LES2004G 
Commercial | 20-SSOP | 269-3601-ND 2.70 2.03 1.50 | ZGP323LSH2004C 
Commercial | 20-SSOP | 269-4467-ND@ 270 2.03 1.50 | ZGP323LSH2004G 
Commercial | 20-DIP | 269-3616-ND 3.12 234 1.74 | ZGP323LSP2004C 
Commercial | 20-DIP | 269-4479-ND® 312 234 1.74 | ZGP323LSP2004G 
Commercial | 20-SOIC | 269-3628-ND 2.67 = 2.01 1.49 | ZGP323LSS2004C 
Commercial | 20-SOIC | 269-4491-ND® 2.67 2.01 1.49 | ZGP323L$S2004G 
Automotive | 28-SSOP | 269-4312-ND® 3.24 2.43 1.80 | ZGP323HAH2804G 
Automotive | 28-DIP | 269-4324-ND@ 3.72 2.79 2.06 | ZGP323HAP2804G 
Automotive | 28-SOIC | 269-4336-ND® 3.24 2.43 1.80 | ZGP323HAS2804G 

Extended | 28-SSOP | 269-3506-ND 3.12 2.34 1.74 | ZGP323HEH2804C 

Extended | 28-SSOP | 269-4344-ND@ 312 2.34 1.74 | ZGP323HEH2804G 

Extended 28-DIP | 269-3518-ND 3.57 2.68 += 1.99 | ZGP323HEP2804C 

Extended 28-DIP | 269-4356-ND® 3.57 2.68 = 1.99 | ZGP323HEP2804G 
24 |2.0~5.5V| Extended | 28-SOIC | 269-3530-ND 3.12 234 1.74 | ZGP323HES2804C 

Extended | 28-SOIC | 269-4368-ND® 312 234 1.74 | ZGP323HES2804G 
Commercial | 28-SSOP | 269-3538-ND 3.00 2.25 1.67 | ZGP323HSH2804C 
Commercial | 28-SSOP | 269-4376-ND® 3.00 2.25 = 1.67 | ZGP323HSH2804G 
Commercial | 28-DIP | 269-3553-ND 3.48 2.61 1.93 | ZGP323HSP2804C 
Commercial | 28-DIP | 269-4388-ND@ 348 = 2.61 1.93 | ZGP323HSP2804G 
Commercial | 28-SOIC | 269-3565-ND 3.00 2.25 1.67 | ZGP323HSS2804C 
Commercial | 28-SOIC | 269-4400-ND® 3.00 2.25 1.67 | ZGP323HSS2804G 
Automotive | 28-SSOP | 269-4408-ND® 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LAH2804G 
Automotive | 28-DIP | 269-4420-ND® 3.42 2.57 1.90 | ZGP323LAP2804G 
Automotive | 28-SOIC | 269-4432-ND@ 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LAS2804G 

Extended | 28-SSOP | 269-3573-ND 2.85 2.14 1.59 | ZGP323LEH2804C 

Extended | 28-SSOP | 269-4439-ND® 2.85 2.14 1.59 | ZGP323LEH2804G 

Extended 28-DIP | 269-3585-ND 3.30 2.48 1.84 | ZGP323LEP2804C 

Extended 28-DIP | 269-4451-ND® 3.30 2.48 1.84 | ZGP323LEP2804G 
24 | 2.0~3.6V| Extended | 28-SOIC | 269-3597-ND 2.85 2.14 1.59 | ZGP323LES2804C 

Extended | 28-SOIC | 269-4463-ND® 2.85 2.14 1.59 | ZGP323LES2804G 
Commercial | 28-SSOP | 269-3605-ND 2.76 2.07 1.53 | ZGP323LSH2804C 
Commercial | 28-SSOP | 269-4471-ND® 2.76 2.07 1.53 | ZGP323LSH2804G 
Commercial | 28-DIP | 269-3620-ND 3.21 2.41 1.79 | ZGP323LSP2804C 
Commercial | 28-DIP | 269-4483-ND® 3.21 2.41 1.79 | ZGP323LSP2804G 
Commercial | 28-SOIC | 269-3632-ND 285 2.14 1.58 | ZGP323LSS2804C 
Commercial | 28-SOIC | 269-4495-ND@ 2.85 2.14 1.58 | ZGP323LSS2804G 
Automotive | 40-DIP | 269-4328-ND@ 4.02 3.02 2.24 | ZGP323HAP4004G 

Extended 40-DIP | 269-4360-ND® 3.93 2.95 2.19 | ZGP323HEP4004G 
Commercial | 40-DIP | 269-3557-ND 3.84 2.88 2.13 | ZGP323HSP4004C 
Commercial | 40-DIP | 269-4392-ND® 3.84 2.88 2.13 | ZGP323HSP4004G 
Automotive | 40-DIP | 269-4424-ND@ 3.78 2.84 2.10 | ZGP323LAP4004G 

Extended 40-DIP | 269-3589-ND 3.66 2.75 2.04 | ZGP323LEP4004C 
32 | 2.0~3.6V| Extended 40-DIP | 269-4455-ND@ 3.66 2.75 2.04 | ZGP323LEP4004G 
Commercial | 40-DIP | 269-3624-ND 3.57 2.68 =: 1.99 | ZGP323LSP4004C 
Commercial | 40-DIP | 269-4487-ND® 3.57 2.68 1.99 | ZGP323LSP4004G 
Automotive | 48-SSOP | 269-4316-ND@ 3.27, 2.46 = 1.81 | ZGP323HAH4804G 

Extended | 48-SSOP | 269-3510-ND 3.12 2.34 1.74 | ZGP323HEH4804C 
32 | 2.0~5.5V| Extended | 48-SSOP | 269-4348-ND® 312 2.34 1.74 | ZGP323HEH4804G 
Commercial | 48-SSOP | 269-3542-ND 3.03 2.28 =: 1.69 _ | ZGP323HSH4804C 
Commercial | 48-SSOP | 269-4380-ND@ 3.03 2.28 1.69 | ZGP323HSH4804G 
Automotive | 48-SSOP | 269-4412-ND@ 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LAH4804G 

Extended | 48-SSOP | 269-3577-ND 288 2.16 1.60 | ZGP323LEH4804C 
32 | 2.0~3.6V| Extended | 48-SSOP | 269-4443-ND® 2.88 2.16 1.60 | ZGP323LEH4804G 
Commercial | 48-SSOP | 269-3609-ND 2.76 2.07 1.54 | ZGP323LSH4804C 
Commercial | 48-SSOP | 269-4475-ND@ 2.76 2.07 1.54 | ZGP323LSH4804G 
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32 | 2.0 ~5.5V 


Automotive | 20-SSOP | 269-4405-ND® 3.00 2.25 1.67 | ZGP323LAH2008G 
Automotive | 20-DIP | 269-4417-ND® 3.48 = 2.61 1.93 | ZGP323LAP2008G 
Automotive | 20-SOIC | 269-4429-ND® 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LAS2008G 
Extended | 20-SSOP | 269-3570-ND 2.91 219 1.61 | ZGP323LEH2008C 
Extended | 20-SSOP | 269-4528-ND® 2.91 219 1.61 | ZGP323LEH2008G 
Extended 20-DIP | 269-4448-ND® 3.36 2.52 1.87 | ZGP323LEP2008G 
Extended | 20-SOIC | 269-3594-ND 2.88 2.16 1.60 | ZGP323LES2008C 
Extended | 20-SOIC | 269-4460-ND® 2.88 216 1.60 | ZGP323LES2008G 
Commercial | 20-SSOP | 269-3602-ND 2.82 212 1.56 | ZGP323LSH2008C 
Commercial | 20-SSOP | 269-4468-ND® 2.82 212 1.56 | ZGP323LSH2008G 
Commercial | 20-DIP | 269-3617-ND 3.27 2.46 1.81 | ZGP323LSP2008C 
Commercial | 20-DIP | 269-4480-ND® 3.27, 2.46 1.81 | ZGP323LSP2008G 
Commercial | 20-SOIC | 269-3629-ND 2.85 214 1.58 | ZGP323LSS2008C 
Commercial | 20-SOIC | 269-4492-ND® 2.85 214 1.58 | ZGP323LSS2008G 
Automotive | 28-SSOP | 269-4313-ND® 3.36 2.52 1.86 | ZGP323HAH2808G 
Automotive | 28-DIP | 269-4325-ND® 3.81 2.86 2.11 | ZGP323HAP2808G 
Automotive | 28-SOIC | 269-4337-ND® 3.36 2.52 1.86 | ZGP323HAS2808G 
Extended | 28-SSOP | 269-3507-ND 3.24 2.43 1.80 | ZGP323HEH2808C 
Extended | 28-SSOP | 269-4345-ND® 3.24 2.43 1.80 | ZGP323HEH2808G 
Extended 28-DIP | 269-3519-ND 3.72 279 2.06 | ZGP323HEP2808C 
Extended 28-DIP | 269-4357-ND@ 3.72 279 2.06 | ZGP323HEP2808G 
24 |2.0~5.5V| Extended | 28-SOIC | 269-3531-ND 3.24 2.43 1.80 | ZGP323HES2808C 
Extended | 28-SOIC | 269-4369-ND® 3.24 2.43 1.80 | ZGP323HES2808G 
Commercial | 28-SSOP | 269-4377-ND® 3.12 2.34 1.74 | ZGP323HSH2808G 
237 Commercial | 28-DIP | 269-3554-ND 3.57 2.68 += 1.99 | ZGP323HSP2808C 
Commercial | 28-DIP | 269-4389-ND® 3.57 2.68 = 1.99 | ZGP323HSP2808G 
Commercial | 28-SOIC | 269-3566-ND 312 2.34 1.74 | ZGP323HSS2808C 
Commercial | 28-SOIC | 269-4401-ND® 3.12 2.34 1.74 | ZGP323HSS2808G 
Automotive | 28-SSOP | 269-4409-ND® 3.09 2.32 1.71 | ZGP323LAH2808G 
Automotive | 28-DIP | 269-4421-ND® 3.54 2.66 1.97 | ZGP323LAP2808G 
Automotive | 28-SOIC | 269-4433-ND® 3.09 2.32 1.71 | ZGP323LAS2808G 
Extended | 28-SSOP | 269-3574-ND 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LEH2808C 
24 | 2.0~3.6V| Extended 28-DIP | 269-3586-ND 3.42 2.57 1.90 | ZGP323LEP2808C 
Extended | 28-SOIC | 269-3598-ND 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LES2808C 
Commercial | 28-SSOP | 269-3606-ND 2.85 214 1.59 | ZGP323LSH2808C 
Commercial | 28-DIP | 269-3621-ND 3.30 248 1.84 | ZGP323LSP2808C 
Commercial | 28-SOIC | 269-3633-ND 2.91 219 1.62 | ZGP323LSS2808C 
Extended | 28-SSOP | 269-4440-ND® 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LEH2808G 
Extended 28-DIP | 269-4452-ND® 3.42 2.57 1.90 | ZGP323LEP2808G 
Extended | 28-SOIC | 269-4464-ND® 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LES2808G 
Commercial | 28-SSOP | 269-4472-ND® 2.85 214 1.59 | ZGP323LSH2808G 
Commercial | 28-DIP | 269-4484-ND® 3.30 248 1.84 | ZGP323LSP2808G 
Commercial | 28-SOIC | 269-4496-ND® 2.91 219 1.62 | ZGP323LSS2808G 
Automotive | 40-DIP | 269-4329-ND® 417 313 2.31 | ZGP323HAP4008G 
Extended 40-DIP | 269-3523-ND 4.02 3.02 2.24 | ZGP323HEP4008C 
32 | 2.0~5.5V| Extended 40-DIP | 269-4361-ND@ 4.02 3.02 2.24 | ZGP323HEP4008G 
Commercial | 40-DIP | 269-3558-ND 3.93 2.95 2.19 | ZGP323HSP4008C 
Commercial | 40-DIP | 269-4393-ND® 3.93 2.95 2.19 | ZGP323HSP4008G 
Automotive | 40-DIP | 269-4425-ND® 3.90 2.93 2.16 | ZGP323LAP4008G 
Extended 40-DIP | 269-3590-ND 3.78 2.84 2.10 | ZGP323LEP4008C 
32 | 2.0~3.6V| Extended 40-DIP | 269-4456-ND@ 3.78 2.84 2.10 | ZGP323LEP4008G 
Commercial | 40-DIP | 269-3625-ND 3.66 2.75 2.04 | ZGP323LSP4008C 
Commercial | 40-DIP | 269-4488-ND® 3.66 2.75 2.04 | ZGP323LSP4008G 
Automotive | 48-SSOP | 269-4317-ND® 3.36 2.52 1.87 | ZGP323HAH4808G 
Extended | 48-SSOP | 269-3511-ND 3.27, 2.46 1.81 | ZGP323HEH4808C 
32 | 2.0~5.5V| Extended | 48-SSOP | 269-4349-ND® 3.27, 2.46 1.81 | ZGP323HEH4808G 
Commercial | 48-SSOP | 269-3543-ND 312 2.34 1.74 | ZGP323HSH4808C 
Commercial | 48-SSOP | 269-4381-ND® 3.12 2.34 1.74 | ZGP323HSH4808G 
Automotive | 48-SSOP | 269-4413-ND® 3.12 2.34 1.73 | ZGP323LAH4808G 
Extended | 48-SSOP | 269-3578-ND 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LEH4808C 
32 | 2.0~3.6V| Extended | 48-SSOP | 269-4444-ND® 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LEH4808G 
Commercial | 48-SSOP | 269-3610-ND 2.88 216 1.60 | ZGP323LSH4808C 
Commercial | 48-SSOP | 269-4476-ND® 2.88 216 1.60 | ZGP323LSH4808G 


16 | 2.0~3.6V 


24 | 2.0~3.6V 
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Z8 GP™ OTP Microcontrollers (cont) 


RAM | 1/0 | Operating | Operating Digi-Key Price Each Zilog RAM | 1/0 | Operating | Operating Digi-Key Price Each Zilog 
(Bytes) | Pins | Voltage Temp. Package | Part No. 1 25 100 | Part No. (Bytes) | Pins | Voltage Temp. Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
16KB Program Memory Size 32KB Program Memory Size 
Automotive | 20-SSOP | 269-4310-ND®@ 3.39 2.55 1.89 | ZGP323HAH2016G Automotive | 20-SSOP | 269-4311-ND® 3.48 = 2.61 1.93 | ZGP323HAH2032G 
Automotive | 20-DIP | 269-4322-ND@® 3.84 288 2.14 | ZGP323HAP2016G Automotive | 20-DIP |2684323ND@ 3.96 297 2.20 | ZGP823HAP20326 
Automotive | 20-SOIC | 269-4334-ND@ 3.36 252 1.87 | ZGP323HAS2016G Automotive | 20-SOIC / 269-4335-ND@ 3.48 = 2.61 1.93) ZGP323HAS2032G 
Extended | 20-SSOP | 269-3504-ND 3.30 248 1.83 | ZGP323HEH2016C Extended) 20-SSOP oz ecuuegg = 990, 2.52, 1.87 | ZGPS23HEHZ0920 
Extended | 20-SSOP | 269-4342-ND@ 3.90 2.48 __1.83_ | ZGP323HEH20166 Extended _| 20-S50P ESE) 336 252 1.87 | ZaPO2SHEH20GRG 
Extended | 20-DIP |269-3517-ND 384 288 2414 | ZGP323HEP2032C 
Extended | 20-DIP 269351GNDB) 3.72 279 2.07 | ZGP823HEP2016C Extended | 20-DIP |269-4355-ND® 3.84 288 2.14 | ZGP323HEP2032G 
Extended | 20-DIP (eegcuguaes 272 279 2.07 | 2GP823HEP20166 Extended | 20-SOIC | 269-3529-ND 3.36 2.52 ~—‘1.87 | ZGP323HES2032C 
16 |2.0~55V) Extended | 20-SOIC |269-3528-ND 3.27 2.46 1.81 | ZGP323HES2016C 16 )20-5.5V) onded | 20-S0IC |269-4367-ND@ 3.36 259 187 | z@Pa:aHESo0aeG 
Extended | 20-SOIC | 269-4366-ND@ 3.27 2.46 1.81 | ZGP323HES20166 Commercial | 20-SSOP | 269-4375-ND@ 3.27 2.46 ‘1.81 | 24P323HSH2032G 
Commercial | 20-SSOP | 269-4374-ND@ 3.18 2.39 1.76 | ZGP323HSH2016G Commercial | 20-CDIP |269-3546-ND 25.50 19.13 9.35 | ZGP323HSK2032E 
Commercial | 20-DIP | 269-3551-ND 363 273 2.01 | ZGP323HSP2016C Commercial | 20-DIP | 269-3552-ND 372 279 2.07 | ZGP323HSP2032C 
Commercial | 20-DIP | 269-4386-ND@ 3.63 273 2.01 | ZGP323HSP2016G Commercial | 20-DIP | 269-4387-ND@ 3.72 2.79 2.07 | ZGP323HSP2032G 
Commercial | 20-SOIC | 269-3563-ND 312 234 1.74 | ZGP323HSS2016C Commercial | 20-SOIC | 269-3564-ND 3.27 2.46 1.81 | ZGP323HSS2032C 
Commercial | 20-SOIC | 269-4398-ND@ 3.12 2.34 _1.74 | ZGP323HSS20166 Commercial | 20-SOIC [BESMGSENES) 3.27 246 1.81 | ZGPa2aHS$20926 
Automotive | 20-SSoP | 269-4406-ND@ 3.12 234 1.74 | ZGP323LAH2016G ee pac Siete a te a Ee ec heeieey 
m utomotive I = | 5 a A 
Automotive | 20-DIP [ieyagaeg $= 357 = 2.08 1.90 | ZGPa3LAP2016G Automotive | 20-SOIC | 269-4431-ND@ 3.21 2.41 ‘1.79 | ZGP323LAS2032G 
Automotive | 20-SOIC | 269-4430-ND@ 312 234 1.73 | ZGP323LAS20166 Extended | 20-SS0P ROEMeRIOMM 312 234 1.73 | zepa29LENooz0c 
Extended | 20-SSOP | 269-4437-ND® 3.00 225 1.67 | ZGP323LEH2016G Extended | 20-SS0P AEEGANIR@! 342 234 1.73 | ZepazgLeHpoaDG 
Extended | 20-DIP | 269-3583-ND _—3.48—«-2.61__‘1.93 | ZGP323LEP2016C Extended | 20-DIP IEESSSUNDMI a7 268 1.99 |ZaPs0aEpaaec 
Extended | 20-DIP | 269-4449-ND@ 3.48 2.61 1.93 | ZGP323LEP2016G Extended | 20-DIP | 269-4450-ND® 357 268 1.99 | ZGP323LEP20326 
te |20-a6y| Extended | 20-Solc | 269-3595-ND 3.00 2.25 ~—«1.66 | Z@P323LES2016¢ 1s |o.0-a¢y| Extended | 20-Solc | 269-3596-ND 3.12. 2.34 1.73 | ZeP323LES20320 
Extended | 20-SOIC | 269-4461-ND® 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LES2016G Extended | 20-SOIC | 269-4462-ND® 3.12 234 1.73 | ZGP323LES20326 
Commercial | 20-SSOP | 269-3603-ND 291 219 1.61 | ZGP323LSH2016C Commercial | 20-SSOP | 269-3604-ND 3.00 2.25 ‘1.66 | ZGP323LSH2032C 
Commercial | 20-SSOP | 269-4469-ND@ 2.91 2.19 1.61 | ZGP323LSH2016G Commercial | 20-SSOP | 269-4470-ND@ 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LSH20326 
Commercial! 20-DIP [SEQSGTERININ aan 249 187 | Zepaeaispaniac Commercial | 20-CDIP | 269-3613-ND 25.50 19.13 9.36 | ZGP323LSK2032E 
Commercial | 20-DIP | 269-4481-ND® 3.36 252 1.87 | ZGP323LSP2016G Commercial | 20-DIP (Ze3S CIN 848) 261 1.93 | 2aPa2aLsP2032¢ 
Commercial | 20-SOIC | 269-3630-ND 291 219 1.62 | ZGP323LSS2016C Eales ean ieee ates oe . bot oe sane 
Gommercial | 20-SOIC (ZRUAGENDS 2.91 219 1.62 | 2GPazaLss2016G Commercial | 20-SOIC | 269-4494-ND@ 3.00 2.25 ‘1.66 | ZGP323L$S20326 
Automotive | 28-SSOP | 269-4314-ND@ = 3.45 2.59 1.91 | ZGP323HAH2816G Automotive | 28-SSOP | 269-4315-ND@ 3.57 268 1.99 | ZGP323HAH2832G 
Automotive | 28-DIP / 269-4326-ND@ 3.90 2.93 2.17 | ZGP323HAP2816G Automotive | 28-DIP | 269-4327-ND@ 4.02 3.02 2.23 | 2GP323HAP2832G 
Automotive | 28-SOIC | 269-4338-ND@ 3.45 2.59 1.91 | ZGP323HAS28166 Automotive | 28-SOIC | 269-4339-ND@ 357 268 1.99 | ZGP323HAS2832G 
Extended | 28-SSOP | 269-3508-ND 3.36 2.52 1.86) ZGP323HEH2816C Extended | 28-SSOP | 269-4347-ND@ 3.45 2.59 1.91 | ZGP323HEH2832G 
Extended | 28-SSOP | 269-4346-ND® 3.36 2.52 1.86 | ZGP323HEH2816G Extended | 28-DIP | 269-3521-ND 3.90 «2.93 2.17 | ZGP323HEP2832C 
Extended 28-DIP | 269-3520-ND 3.81 286 2.411 | ZGP323HEP2816C Extended 28-DIP | 269-4359-ND® 3.90 2.93 2.17 | ZGP323HEP2832G 
416 |2.0~5.5V| Extended 28-DIP | 269-4358-ND@® 3.81 2.86 2.11 | ZGP323HEP2816G 16 | 20~5.5V| Extended / 28-SOIC | 269-4371-ND@ 3.45 2.59 1.91 | ZGP323HES2832G 
Extended | 28-SOIC |260-4370-ND@ 336 252 1.86 | 2GP303HES2a16G Commercial | 28-SSOP | 269-3541-ND 3.36 2.52 ‘1.86 | Z4P323HSH2832C 
Commercial | 28-SSOP | 269-3540-ND 3.24 243 1.80 | ZGP323HSH2816C Commercial | 28-SSOP |2694379-ND@ 3.36 = 252 1.86 / ZGP323HSH28326 
237 Commercial | 28-SSOP | 269-4378-ND® 3.24 243 1.80 | zGP32aHsH2stec | | 297 eae — —s a ES oa pees 
Commercial | 26-DIP (2ezepum §=872 (2.79 2.06 | ZaPs23HSP2816C Commercial | 28-DIP | 269-4391-ND® 381 286 211 | ZGP323HSP28326 
Commercial | 28-DIP | 269-4390-ND@ 3.72 279 2.06 | ZGP323HSP2816G Commarcial | 28-80I¢ PARE ae 259 1.88 | zeparatisgosanc 
Commercial | 28-SOIC | 269-3567-ND 3.24 2.43 1.80 | ZGP323HS52816C Commercial | 28-SOIC | 269-4403-ND@ 3.36 2.52 _1.86 | ZGP323HSS28326 
Commercial | 28-SOIC | 269-4402-ND@ 3.24 2.43 ‘1.80 | ZGP323HSS28166 Automotive | 28-sSoP TEEGEERURIES! 3.20 2.48 1.83 | Zapa2aLAnpaaaG 
Automotive | 28-SSOP | 269-4410-ND@ 318 239 1.77 | ZGP323LAH2816G Automotive | 28-DIP |269-4423-ND@® 3.75 282 2.09 | ZGP323LAP28326 
Automotive | 28-DIP | 269-4422-ND@® 3.66 275 2.03 | ZGP323LAP2816G Automotive | 28-SOIC | 269-4435-ND@® 3.30 248 1.83 | ZGP323LAS28326 
Automotive | 28-SOIC | 269-4434-ND@ 318 239 1.77 | ZGP323LAS28166 Extended | 28-SSOP | 269-3576-ND 3.18 2.39 1.77 | ZGP323LEH2832C 
Extended | 28-SSOP | 269-3575-ND 3.09 2.32 1.71 | ZGP323LEH2816C Extended | 28-SSOP | 269-4442-ND® 3.18 2.39 1.77 | ZGP323LEH2832G 
Extended | 28-SSOP | 269-4441-ND@ 3.09 2.32 ‘1.71 | ZGP323LEH2816G Extended | 28-DIP | 269-3588-ND 3.66 «2.75 2.03 | ZGP323LEP2832¢ 
Fyended | o&DIP WESSEERINIIM asa 268 197 | zcpasa1epoetec Extended | 28-DIP | 269-4454-ND® 366 275 2.03 | ZGP323LEP28326 
Extended | 28-DIP | 269-4453-ND@ 3.54 266 1.97 | ZGP323LEP2816G 16 | 2.0~3.6V a ae BES nen . ie ia 
16 |2.0-36V) Extended | 28-SOIC | 269-3599-ND 3.09 232 1.71 | ZGP323LES2816C Commercial | 28-ss0p ERE «300 232 171 | zepazausosaec 
Extended |) 20-S00 Pouce 202 282 1-71 | ZGPS23LES2816G Commercial | 28-SSOP | 269-4474-ND@ 3.09 232 1.71 | ZGPS23/SH2832G 
Commercial | 28-SSOP (ZESSSUGNDM 3.00 2.25 1.66 | 2GPSZ3LSH25160 Commercial | 28-CDIP | 269-3614-ND 25.50 19.13 9.35 | ZGP323LSK2832E 
Commercial | 28-SSOP | 269-4473-ND@ 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LSH2816G Commercial | 28-DIP | 269-3623-ND 3.54 266 1.97 | ZGP323LSP2832C 
Commercial | 28-DIP | 269-3622-ND 3.42 2.57 1.90 | ZGP323LSP2816C Commercial | 28-DIP | 269-4486-ND@ 3.54 266 1.97 | ZGP323LSP28326 
Commercial | 28-DIP | 269-4485-ND@ 3.42 257 1.90 | ZGP323LSP2816G Commercial | 28-SOIC | 269-3635-ND 3.24 243 1.80 | ZGP323L8$2832C 
Commercial | 28-SOIC | 269-3634-ND 3.00 225 1.67 | ZGP323LSS2816C Commercial | 28-SOIC | 269-4498-ND@ 3.24 2.43 ‘1.80 | ZGP323L$828326 
Commercial | 28-SOIC | 269-4497-ND@ 3.00 2.25 1.67 | ZGP323LSS2816G Automotive | 40-DIP | 269-4331-ND® 4.38 3.29 2.43 | ZGP323HAP4032G 
Automotive | 40-DIP | 269-4330-ND@ 4.26 3.20 2.37 | ZGP323HAP4016G Extended | 40-DIP | 269-3525-ND 426 3.20 2.37 | ZGP323HEP4032C 
Extended | 40-DIP [EROEeENDIN 447.«-3.43 2.81 | ZepazaHEPaotec ao |o0~ssy| Extended | 40-DIP | 269-4363-ND® 426 © 3.20 2.37 | ZaPa2sHeP4o32G 
32 |2.0~5.5V) Extended | 40-DIP |269-4362-ND® 4.17 343 2.31 | Z@P323HEP4016G Commercial | 40-CDIP (26zeeaguem $7500 (19.13 9.85 | ZGPa2aHSK4032E 
cerca | wor [amaseee” ae See 2x | wea ——4q ea 
Commercial | 40-DIP | 269-4394-ND@ 4.02 3.02 2.24 | ZGP323HSP4016G Aatomotve | 40-DIP TERRE a1 a0 be  ZGPasaiapanane 
Automotive | 40-DIP | 269-4426-ND® 4.02 3.02 2.23 | ZGP323LAP4016G Extended | 40-DIP FERSERCNMN 402 02 2.23 | Z@ps09LEP4ogoc 
Extended | 40-DIP | 269-3591-ND 3.90 2.93 2.16 | ZGP323LEP4016C 32 |20-a6y| Extended | 40-DIP | 269-4458-ND® 4.02 3.02. 2.23 | ZGP323LEP40326 
32 | 2.0~3.6V} Extended 40-DIP | 269-4457-ND® 3.90 2.93 2.16 | ZGP323LEP4016G " Commercial | 40-CDIP | 269-3615-ND 25.50 19.13 9.35 | ZGP323LSK4032E 
Commercial | 40-DIP | 269-3626-ND 3.78 2.84 2.10 | ZGP323LSP4016C Commercial | 40-DIP | 269-3627-ND 390 293 2.16 | 2GP323LSP4032C 
Commercial | 40-DIP | 269-4489-ND@ 3.78 2.84 2.10 | ZGP323LSP4016G Commercial | 40-DIP | 269-4490-ND@ 390 2.93 2.16 | GP323L$P40326 
Automotive | 48-SSOP | 269-4318-ND@ 3.48 2.61 1.93 | ZGP323HAH4816G Automotive | 48-SSOP | 269-4319-ND® 3.57 2.68 1.99 | ZGP323HAH4832G 
Extended | 48-SSOP | 269-3512-ND 3.36 252 1.87 | ZGP323HEH4816C Extended | 48-SSOP | 269-3513-ND 3.48 2.61 1.93 | ZGP323HEH4832C 
32 |9.0~55V| Extended | 48-SS0P |269-4350-ND® 3.36 252 1.87 | 24P90aHEH4B16G 32 |2.0~5.5V| Extended | 48-SSOP | 269-4351-ND@ 3.48 261 1.93 | ZGP323HEH48326 
Commercial | 48-SSOP ARR 3.07 246 tat | zqpapausiasiac Commercial | 48-SSOP | 269-3545-ND 3.36 ©. 2.52-—«1.87 | Z@P323HSH4832C 
Commercial | 48-SSOP | 269-4382-ND® 3.27 2.46 _—‘1.81 | ZGP323HSH4816G Commercial | 48-SSOP ZEReRenE@) 3.96 252 1.87 | ZGPa2sHSH48826 
Automotive | 48-SSOP | 269-4414-ND® 321 241 1.79 | ZGP323LAH4816G ea pte eae Be ph ee eee pie 
Extended | 48-SSOP | 269-3579-ND 3.12 2.34 1.73 | ZGP323LEH4816C 32 |2.0~3.6V| Extended | 48-SSOP )269-4446-ND@® 3.21 2.41 1.79 | ZGP323LEH48326 
32 |2.0-3.6V) Extended | 48-SSOP | 269-4445-ND@ 312 234 1.73 | ZGP323LEH4816G Commercial | 48-SSOP |269-9612-ND 312 234 1.73 | 2qpa2a1SH48a0C 
Commercial | 48-SSOP | 269-3611-ND 3.00 2.25 1.66 | ZGP323LSH4816C Commercial | 48-SSOP | 269-4478-ND@® 3.12 234 1.73 | ZGP323LSH4832G 
Commercial | 48-SSOP | 269-4477-ND@ 3.00 2.25 1.66 | ZGPS23LSH48166 | § RoHS Compliant 
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] [ O g Z8 Encore!® Flash Microcontrollers 


Zilog redefines 8-bit with the new Z8 Encore! family of flash microcontrollers. Featuring flash memory and the 
high-performance register-to-register architecture, Z8 Encore! MCU accelerates design development while 


the entire family. Incorporate the Z8 Encore! into new designs or upgrade from the existing Z8 architecture. 
Features: * Program Memory Type: Flash * On-Chip Special Features: POR, VBO * WDT * COMM Interfaces: 


reducing total system cost. The same CPU core and peripheral interfaces ensure code compatibility across 12C, UART, OCD 
Memory Size Timer/ 
Program RAM | I/O Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins} Communication ADC vcc Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. i 25 100 | Part No. Tools 
Extended | 8-DIP | 269-3745-ND® 2.40 1.80 1.34 | Z8F0113PBO0SEG 
Commercial! 8-DIP | 269-3746-NDe 219 1.65 1.21 | Z8F0113PB005SG 
Extended | 8-QFN | 269-3747-ND@ 2.40 1.80 1.34 | Z8F0113QB005EG 
7 aly - ec SOY | seMie 2 |commercial] 8-QFN | 269-3748-NDe 219 1.65 1.21 | Z8F0113QB005SG gee 
Extended | 8-SOIC | 269-3749-ND@ 2.40 1.80 1.34 | Z8F0113SBO05EG 
Commercial| 8-SOIC_| 269-3750-ND¢ 249 1.65 _1.21 | Z8F0113SBO05SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3430-ND 2.70 2.03 1.50 | _Z8F0113HHOOSEC 
Extended | 20-SSOP | 269-3988-ND¢@ 2.70 203 1.50 | Z8F0113HHOOSEG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3431-ND 2.46 1.85 1.36 | Z8FO113HHOOSSC 
Commercial | 20-SSOP | 269-3989-ND 2.46 1.85 1.36 | Z8F0113HHOOSSG 
Extended | 20-DIP | 269-3434-ND 282 212 1.57 | Z8F0113PHOOSEC 
Extended | 20-DIP | 269-3092-ND@ 282 212 1.57 | Z8F0113PHOOSEG 
te) eens - Sey |p ulele 2 |Commercial| 20-DIP_ | 269-3435-ND 258 1.94 1.43 | Z8FO113PHOOSSC coeeens 
Commercial] 20-DIP | 269-3993-NDe 258 1.94 1.43 | Z8F0113PHOOSSG 
Extended | 20-SOIC | 269-3438-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F0113SHOOSEC 
Extended | 20-SOIC | 269-3996-ND® 270 2.03 1.50 | Z8F0113SHOOSEG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3439-ND 2.46 1.85 1.36 | Z8F0113SHOOSSC 
Commercial | 20-SOIC | 269-3997-ND@ 2.46 1.85 1.36 | Z8F0113SHOOSSG 
Extended | 28-SSOP | 269-3432-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8FO113HJOO5EC 
Extended | 28-SSOP | 269-3990-ND¢@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0113HJOOSEG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3433-ND 2.46 1.85 1.36 | Z8FO113HJOO5SC 
Commercial | 28-SSOP | 269-3991-ND® 2.46 1.85 1.36 | Z8FO113HJOO5SG 
Extended | 28-DIP | 269-3994-ND@ 3.00 225 1.66 | Z8F0113PJO0SEG 
24] 1UART, IrDA —  |27~3.6v) sMHz 2 |Commercial] 28-DIP_ | 269-3437-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F0113PJ005SC 269-3389-ND 
Commercial] 28-DIP | 269-3995-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F0113PJ005SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3440-ND 270 2.03 1.50 | Z8F0113SJO0SEC 
Extended | 28-SOIC | 269-3998-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0113SJO0SEG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3441-ND 2.46 1.85 1.36 | Z8F0113SJ00SSC 
1K 256 Commercial | 28-SOIC | 269-3999-ND¢ 2.46 1.85 1.36 | Z8FO113SJ005SG 
Extended | 8-DIP | 269-3753-ND@ 2.55 1.92 1.41 | Z8F0123PBO05EG 
Commercial 8-DIP | 269-3754-NDe 231 1.74 1.29 | Z8F0123PB005SG 
: Extended | 8-QFN | 269-3755-ND@ 255 1.92 1.41 | Z8F0123QB005EG 
6 vee aD Die eee | PeMele 2 |commercial] 8-QFN | 269-3756-ND@ 231 1.74 1.29 | Z8F0123QB005SG eoeeseee NO 
Extended | 8-SOIC | 269-3757-ND® 255 1.92 1.41 | Z8F0123SBO0SEG 
Commercial] 8-SOIC | 269-3758-ND@ 2.31 1.74 1.29 | Z8F0123SBO005SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3442-ND 2.82 212 1.57 | Z8FO123HHOOSEC 
Extended | 20-SSOP | 269-4016-ND@ 282 2412 1.57 | Z8F0123HHOOSEG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3443-ND 258 1.94 1.43 | Z8F0123HHOOSSC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4017-ND@ 258 1.94 1.43 | Z8F0123HHOOSSG 
Extended | 20-DIP | 269-3446-ND 3.00 225 1.66 | Z8F0123PHOOSEC 
: Extended | 20-DIP | 269-4020-ND® 3.00 225 1.66 | Z8F0123PHOOSEG 
18) 1 DARI MDA: |7seR. 10-bit | 2.7'='S.6V || .SMHz 2 commercial) 20-DIP | 269-3447-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F0123PHOOSSC 269-3889-ND 
Commercial| 20-DIP_ | 269-4021-NDe 270 2.03 1.50 | Z8F0123PHOOSSG 
Extended | 20-SOIC | 269-3450-ND 282 212 1.57 | Z8F0123SHOOSEC 
Extended | 20-SOIC | 269-4024-ND@ 2.82 212 1.57 | Z8F0123SHOOSEG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3451-ND 258 1.94 1.43 | Z8F0123SHOOSSC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4025-ND@ 2.58 1.94 1.43 | Z8F0123SHOOSSG 
Extended | 28-SSOP | 269-3444-ND 2.82 212 1.57 | Z8FO123HJOO5EC 
Extended | 28-SSOP | 269-4018-ND® 282 212 1.57 | Z8F0123HJOOSEG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3445-ND 2.58 1.94 1.43 | Z8F0123HJOO5SC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4019-NDe 258 1.94 1.43 | Z8FO123HJOO5SG 
Extended | 28-DIP | 269-3448-ND 3.12 234 1.73 | Z8F0123PJO05EC 
; Extended | 28-DIP | 269-4022-ND@ 3.12 234 1.73 | Z8F0123PJO05EG 
22: | AAT IDES Beet: (Osi, 12.0 COV) -oMle 2 |commercial| 28-DIP_ | 269-3449-ND 282 212 1.57 | Z8F0123PJ005SC core 
Commercial] 28-DIP | 269-4023-ND¢ 282 212 1.57 | Z8F0123PJ005SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3452-ND 282 2412 1.57 | Z8F0123SJO0SEC 
Extended | 28-SOIC | 269-4026-ND@ 282 212 1.57 | Z8F0123SJ00SEG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3453-ND 258 1.94 1.43 | Z8F0123SJ005SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4027-ND@ 258 1.94 1.43 | Z8F0123SJ005SG 
Extended | 8-DIP | 269-3761-ND® 2.55 1.92 1.41 | Z8F0213PBO0SEG 
Commercial! 8-DIP | 269-3762-NDe 231 1.74 1.29 | Z8F0213PBO05SG 
Extended | 8-QFN | 269-3763-ND@ 255 1.92 1.41 | Z8F0213QB005EG 
7 ale - eu SOY | sobs 2 |commercial] 8-QFN | 269-3764-ND@ 231 1.74 1.29 | ZeF0213QB005SG cose 
Extended | 8-SOIC | 269-3765-ND@ 255 1.92 1.41 | Z8F0213SBO0SEG 
Commercial| 8-SOIC_| 269-3766-ND¢ 2.31 1.74 _1.29 | Z8F0213SBO05SG 
Extended | 20-SSOP | 269-4044-ND@ 2.82 212 1.57 | Z8F0213HHOOSEG 
Commercial | 20-SSOP | 269-4045-ND@ 258 1.94 1.43 | Z8F0213HHOOSSG 
Extended | 20-DIP | 269-3458-ND 3.00 225 1.66 | Z8F0213PHOOSEC 
Extended | 20-DIP | 269-4048-ND@ 3.00 225 1.66 | Z8F0213PHOOSEG 
Commercial] 20-DIP_ | 269-3459-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F0213PHOOSSC 
TGs) ARTO A 7 BaSiON: | | Mz 2 |Commercial] 20-DIP | 269-4049-NDe 270 203 1.50 | Z8F0213PHOOSSG 2eS8589:ND 
Extended | 20-SOIC | 269-3462-ND 2.82 212 1.57 | Z8F0213SHOOSEC 
Extended | 20-SOIC | 269-4052-ND® 282 212 1.57 | Z8F0213SHOOSEG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3463-ND 258 1.94 1.43 | Z8F0213SHOOSSC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4053-ND¢ 2.58 1.94 1.43 | Z8F0213SHO05SG 
sie a6 Extended | 28-SSOP | 269-3456-ND 2.82 212 1.57 | Z8F0213HJOO5EC 
Extended | 28-SSOP | 269-4046-ND@ 282 212 1.57 | Z8F0213HJOOSEG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3457-ND 258 1.94 1.43 | Z8FO213HJOO5SC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4047-ND@ 2.58 1.94 1.43 | Z8F0213HJOO5SG 
Extended | 28-DIP | 269-3460-ND 3.75 282 1.78 | Z8F0213PJO05EC 
Extended | 28-DIP | 269-4050-ND@ 3.12 234 1.73 | Z8F0213PJO0SEG 
8 |, AUARI IDA - Os SOM) | Mle 2 |Commercial| 28-DIP_ | 269-3461-ND 3.57 268 1.70 | Z8F0213PJ005SC eoeeee, 2 
Commercial| 28-DIP_ | 269-4051-NDe 2.82 212 1.57 | Z8F0213PJ005SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3464-ND 2.82 212 1.57 | Z8F0213SJO0SEC 
Extended | 28-SOIC | 269-4054-ND® 282 212 1.57 | Z8F0213SJ005EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3465-ND 258 1.94 1.43 | Z8F0213SJ00SSC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4055-ND 258 1.94 1.43 | Z8F0213SJ005SG 
Extended | 8-DIP | 269-3769-ND® 2.70 2.03 1.50 | Z8F0223PBO05EG 
Commercial] 8-DIP_ | 269-3770-NDe 2.46 1.85 1.36 | Z8F0223PBO05SG 
: Extended | 8-QFN | 269-3771-ND® 270 2.03 1.50 | Z8F0223QB005EG 
. ART arch. 10-bit | 2.7: 'S.6V. || SMe 7 Commercial] 8-QFN | 269-3772-ND@ 2.46 1.85 1.36 | Z8F0223QB005SG #69:3889:ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3773-ND@ 2.70 203 1.50 | Z8F0223SBO0SEG 
Commercial] 8-SOIC | 269-3774-ND@ 2.46 1.85 1.36 | Z8F0223SBO05SG 
@ RoHS Compliant Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 
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| l O g Z8 Encore!® Flash Microcontrollers (Cont, 


Memory Size Timer/ 
Program RAM | I/O Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins} Communication ADC vcc Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. ql 25 100 Part No. Tools 
Extended | 20-SSOP | 269-4072-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F0223HHOOSEG 
Commercial | 20-SSOP | 269-4073-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0223HHO05SG 
Extended | 20-DIP | 269-3470-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8F0223PHOO5SEC 
Extended | 20-DIP | 269-4076-ND@ 3.12 2.34 1.73 | Z8F0223PHOO5EG 
3 Commercial] 20-DIP | 269-3471-ND 282 2412 1.57 | Z8F0223PHOOSSC 
1G) || SEUSS |) ofSenCLOrB I eer PeMie 2 Commercial) 20-DIP_ | 269-4077-ND¢@ 282 2412 1.57 | Z8F0223PHO0SSG 60838: ND 
Extended | 20-SOIC | 269-3474-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F0223SHOO5EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4080-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F0223SHOO5EG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3475-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F0223SHOOSSC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4081-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0223SHOOSSG 
2K 512 Extended | 28-SSOP | 269-3468-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F0223HJOOSEC 
Extended | 28-SSOP | 269-4074-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F0223HJOOSEG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3469-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F0223HJOOSSC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4075-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0223HJOOSSG 
Extended | 28-DIP | 269-3472-ND 3.27 2.46 = 1.81 | Z8F0223PJOO5EC 
, Extended | 28-DIP | 269-4078-ND@ 3.27 2.46 = 1.81 | Z8F0223PJO05EG 
22) A DART IDA |) 6-08 10-bit’ (2-7'='8.6V ||) MHz 7 Commercial] 28-DIP | 269-3473-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F0223PJ005SC 269-3889-ND 
Commercial] 28-DIP | 269-4079-ND@ 294 2.21 1.64 | Z8F0223PJ005SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3476-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F0223SJOO5EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4082-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F0223SJO05EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3477-ND 270 2.03 1.50 | Z8F0223SJ005SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4083-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0223SJ005SG 
Extended | 20-DIP | 269-3208-ND 3.39 2.55 1.89 | Z8F0411PHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4102-ND@ 3.39 2.55 1.89 | Z8F0411PHO20EG 
F Commercial] 20-DIP | 269-3209-ND 3.09 2.32 1.71 | Z8F0411PHO20SC 
UART, I°C, Commercial] 20-DIP | 269-4103-ND@ 3.09 2.32 1.71 | Z8F0411PHO20SG 
Mt IrDA — eels SOM: 2OMIENS e Extended | 20-SSOP | 269-3206-ND 3.39 2.55 1.89 | Z8F0411HHO20EC eee ee Ne 
Extended | 20-SSOP | 269-4100-ND@ 3.39 2.55 1.89 | Z8F0411HHO20EG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3207-ND 3.09 2.32 1.71 | Z8F0411HHO20SC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4101-ND@ 3.09 2.32 1.71 | Z8F0411HHO20SG 
Extended | 28-DIP | 269-3210-ND 411 3.09 2.29 | Z8F0412PJ020EC 
Extended | 28-DIP | 269-4104-ND@ 411 3.09 2.29 | Z8F0412PJ020EG 
UART, 2c, Commercial] 28-DIP | 269-4105-ND@ 3.75 2.82 2.09 | Z8F0412PJ020SG 
19 SPI, IrDA - 2.7 ~ 3.6V | 20MHz 2 Extended | 28-SOIC | 269-3212-ND 3.60 2.70 2.00 | Z8F0412SJ020EC 269-3183-ND 
Extended | 28-SOIC | 269-4106-ND@ 3.60 2.70 2.00 | Z8F0412SJ020EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3213-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8F0412SJ020SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4107-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8F0412SJ020SG 
Extended | 8-DIP | 269-3777-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0413PBO05EG 
Commercial] 8-DIP | 269-3778-ND@ 246 1.85 1.36 | Z8F0413PB005SG 
- Extended | 8-QFN | 269-3779-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0413QB005EG 
. BART ero Se | Mie . Commercial] 8-QFN | 269-3780-ND@ 2.46 1.85 1.36 | Z8F0413QB005SG 202 3303-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3781-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0413SBO05EG 
Commercial| 8-SOIC | 269-3782-ND@ 246 1.85 1.36 | Z8F0413SB005SG 
Extended | 20-SSOP | 269-4108-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F0413HHOOSEG 
Commercial | 20-SSOP | 269-4109-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0413HHO05SG 
Extended | 20-DIP | 269-3482-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8F0413PHOOSEC 
Extended | 20-DIP | 269-4112-ND@ 3.12 2.34 1.73 | Z8F0413PHOOSEG 
Commercial] 20-DIP | 269-3483-ND 282 242 1.57 | Z8F0413PHOOSSC 
16:). CUARTINDA ~ ee 88Y | SME2 2 Commercial] 20-DIP | 269-4113-ND@ 282 242 1.57 | Z8F0413PHOOSSG eonssee ND 
Extended | 20-SOIC | 269-3486-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F0413SHOOSEC 
Extended | 20-SOIC | 269-4116-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F0413SHOOSEG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3487-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F0413SHOOSSC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4117-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0413SHOOSSG 
Extended | 28-SSOP | 269-3480-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F0413HJOOSEC 
Extended | 28-SSOP | 269-4110-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F0413HJOOSEG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3481-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F0413HJOOSSC 
4k 1K Commercial | 28-SSOP | 269-4111-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0413HJOOSSG 
Extended | 28-DIP | 269-4114-ND@ 3.39 2.55 1.89 | Z8F0413PJOO5EG 
Pe | OAR E = BPaOY | OME e Commercial| 28-DIP | 269-4115-ND@ 3.09 2.32 1.71 | Z8F0413PJ005SG peeseee ND 
Extended | 28-SOIC | 269-3488-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F0413SJOO5EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4118-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F0413SJOO5EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3489-ND 270 2.03 1.50 | Z8F0413SJ005SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4119-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0413SJ005SG 
Extended | 20-DIP | 269-3216-ND 3.84 2.88 2.13 | Z8F0421PHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4138-ND@ 3.84 2.88 2.13 | Z8F0421PHO20EG 
; Commercial] 20-DIP | 269-3217-ND 3.48 2.61 1.93 | Z8F0421PHO20SC 
UART, I2C, , Commercial] 20-DIP | 269-4139-ND@ 3.48 2.61 1.93 | Z8F0421PHO20SG 
m IrDA ScehiL Orbit Bet SIONS | 2OMEz 2 Extended | 20-SSOP | 269-3214-ND 3.84 2.88 2.13 | Z8F0421HHO20EC 288-3188-ND 
Extended | 20-SSOP | 269-4136-ND@ 3.84 2.88 2.13 | Z8F0421HHO20EG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3215-ND 3.48 2.61 1.93 | Z8F0421HHO20SC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4137-ND@ 3.48 2.61 1.93 | Z8F0421HHO20SG 
Extended | 28-DIP | 269-4140-ND@ 4.26 3.20 2.37 | Z8F0422PJ020EG 
7 Commercial] 28-DIP | 269-3219-ND 3.90 2.93 2.16 | Z8F0422PJ020SC 
UART, I°C, : Commercial] 28-DIP | 269-4141-ND@ 3.90 2.93 2.16 | Z8F0422PJ020SG 
% SPI, IrDA Broth 10D ete C8 | 2OMEz e Extended | 28-SOIC | 269-3220-ND 3.96 2.97 2.20 | Z8F0422SJ020EC 2889 185-NY 
Extended | 28-SOIC | 269-4142-ND@ 3.96 2.97 2.20 | Z8F0422SJ020EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-4143-ND@ 3.60 2.70 _2.00 | Z8F0422SJ020SG 
Extended | 8-DIP | 269-3785-ND@ 282 2412 1.57 | Z8F0423PBO05EG 
Commercial] 8-DIP | 269-3731-ND@ 258 1.94 1.43 | Z8F0423PB005SG 
P Extended | 8-QFN | 269-3786-ND@ 282 212 1.57 | Z8F0423QB005EG 
. HART sen OrBHE | Sere SeM)|| BMMz 7 Commercial | 8-QFN | 269-3787-ND@ 2.58 1.94 1.43 | Z8F0423QB005SG 02-3302:NP 
Extended | 8-SOIC | 269-3788-ND@ 282 2412 1.57 | Z8F0423SBO05EG 
Commercial| 8-SOIC | 269-3732-ND@ 258 1.94 1.43 | Z8F0423SB005SG 
Extended | 20-SSOP | 269-4144-ND@ 3.12 2.34 1.73 | Z8F0423HHOOSEG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3491-ND 2.82 242 1.57 | Z8F0423HHOOSSC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4145-ND@ 2.82 242 1.57 | Z8F0423HHO0SSG 
Extended | 20-DIP | 269-4148-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8F0423PHOOSEG 
: Commercial] 20-DIP | 269-3495-ND 294 221 1.64 | Z8F0423PHOOSSC 
16>) UOARTAIDAS itsCh 10-bit hte /S:6V | Mrz 2 |Commercial| 20-DIP_ | 269-4149-NDe 294 221 1.64 | Z8F0423PHOOSSG eevee 
Extended | 20-SOIC | 269-3498-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8F0423SHOOSEC 
Extended | 20-SOIC | 269-4152-ND@ 3.12 2.34 1.73 | Z8F0423SHOOSEG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3499-ND 282 242 1.57 | Z8F0423SHOOSSC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4153-ND@ 282 2412 1.57 | Z8F0423SHOOSSG 
@ RoHS Compliant Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 
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l O g Z8 Encore!® Flash Microcontrollers (Cont.) 


Memory Size Timer/ 
Program RAM | VO Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins} Communication ADC vcc Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. 1 25 100 Part No. Tools 
Extended | 28-SSOP | 269-3492-ND 312 234 1.73 | Z8F0423HJOOSEC 
Extended | 28-SSOP | 269-4146-ND® 3412 234 1.73 | Z8F0423HJOOSEG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3493-ND 282 2412 1.57 | Z8F0423HJOOS5SC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4147-ND@ 282 2412 1.57 | Z8F0423HJO05SG 
Extended | 28-DIP | 269-3496-ND 3.39 255 1.89 | Z8F0423PJO05EC 
P Extended | 28-DIP | 269-4150-ND@ 3.39 255 1.89 | Z8F0423PJO05EG 
4K TRS 22) ST UARTINDA: || Sen. 10-BIE 2.7/3.6 | SMe 2 Commercial | 28-DIP | 269-3497-ND 3.09 232 1.71 | Z8F0423PJ005SC eee eees 
Commercial] 28-DIP | 269-4151-ND@ 3.09 232 1.71 | Z8F0423PJ005SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3500-ND 312 234 1.73 | Z8F0423SJ005EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4154-ND@ 312 234 1.73 | Z8F0423SJ005EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3501-ND 282 2412 1.57 | Z8F0423SJ005SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4155-ND@ 282 2412 1.57 | Z8F0423SJ005SG 
Extended | 20-DIP | 269-3224-ND 3.54 266 1.97 | Z8F0811PHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4174-ND® 3.54 266 1.97 | Z8F0811PHO20EG 
UART. [°C Commercial] 20-DIP | 269-3225-ND 3.21 241 1.79 | Z8F0811PHO20SC 
cn] oA. _ 2.7 ~ 3.6V | 20MHz 2 Commercial| 20-DIP | 269-4175-ND@ 3.21 241 1.79 | Z8F0811PHO20SG 269-3183-ND 
Extended | 20-SSOP | 269-3222-ND 3.54 266 1.97 | Z8F0811HHO20EC 
Extended | 20-SSOP | 269-4172-ND® 3.54 266 1.97 | Z8F0811HHO20EG 
Commercial | 20-SSOP | 269-4173-ND@ 3.21 2.41 1.79 | Z8F0811HHO20SG 
Extended | 28-DIP | 269-3226-ND 414 3.41 2.30 | Z8F0812PJ020EC 
Extended | 28-DIP | 269-4176-ND@ 414 341 2.30 | Z8F0812PJ020EG 
7 Commercial| 28-DIP | 269-3227-ND 3.75 282 2.09 | Z8F0812PJ020SC 
UART, I?C, Commercial| 28-DIP | 269-4177-ND@ 3.75 282 2.09 | Z8F0812PJ020SG 
13 SPI, IrDA = ee SEM) | ,cOMbe 2 Extended | 28-SOIC | 269-3228-ND 3.84 288 2.13 | Z8F0812SJ020EC ae -3163:ND 
Extended | 28-SOIC | 269-4178-ND® 3.84 288 2.13 | Z8F0812SJ020EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3229-ND 348 2.61 1.93 | Z8F0812SJ020SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4179-ND@ 3.48 2.61 1.93 | Z8F0812SJ020SG 
Extended | 8-DIP | 269-3791-ND® 3.00 225 1.66 | Z8F0813PBO05EG 
Commercial] 8-DIP | 269-3792-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0813PB005SG 
Extended | 8-QFN | 269-3793-ND® 3.00 2.25 1.66 | Z8F0813QB005EG 
° UART ~ 27 S.6V | -SMie e Commercial] 8-QFN | 269-3794-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0813QB005SG ee s6e88-NO 
Extended | 8-SOIC | 269-3795-ND® 3.00 225 1.66 | Z8F0813SBO05EG 
Commercial | 8-SOIC | 269-3796-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F0813SB005SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3713-ND 3.27 246 1.81 | Z8F0813HHOOSEC 
Extended | 20-SSOP | 269-4180-ND® 3.27 246 1.81 | Z8F0813HHOOSEG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3714-ND 2.94 221 1.64 | Z8F0813HHOOSSC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4181-ND@ 2.94 2.21 1.64 | Z8F0813HHOOSSG 
Extended | 20-DIP | 269-3717-ND 3.39 255 1.89 | Z8F0813PHOOSEC 
Extended | 20-DIP | 269-4183-ND@ 3.39 255 1.89 | Z8F0813PHOOSEG 
16 UART ~ 202 SEN | SMie 2 Commercial} 20-DIP | 269-3718-ND 3.09 232 1.71 | Z8F0813PHOOSSC eer seee Ne 
Commercial} 20-DIP | 269-4184-ND@ 3.09 232 1.71 | Z8F0813PHOO5SG 
Extended | 20-SOIC | 269-3721-ND 3.27 246 1.81 | Z8F0813SHOOSEC 
Extended | 20-SOIC | 269-4187-ND@ 3.27 246 1.81 | Z8F0813SHOOSEG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3722-ND 2.94 221 1.64 | Z8F0813SHOOSSC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4188-ND@ 2.94 2.21 1.64 | Z8F0813SHO05SG 
Extended | 28-SSOP | 269-3715-ND 3.27 246 1.81 | Z8F0813HJOOSEC 
Extended | 28-SSOP | 269-4182-ND¢@ 3.27 246 1.81 | Z8FO813HJOOSEG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3716-ND 2.94 221 1.64 | Z8F0813HJOOS5SC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4527-ND@ 2.94 221 1.64 | Z8F0813HJOO5SG 
Extended | 28-DIP | 269-3719-ND 3.66 2.75 2.04 | Z8F0813PJO05EC 
- al = SOY | LONIZ 7 Extended | 28-DIP | 269-4185-NDe 3.66 2.75 2.04 | Z8F0813PJO0SEG pee 2686-ND 
Commercial| 28-DIP | 269-4186-ND@ 3.36 252 1.86 | Z8F0813PJ005SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3723-ND 3.27 246 1.81 | Z8F0813SJO05EC 
aK 1K Extended | 28-SOIC | 269-4189-ND¢ 3.27 246 1.81 | Z8F0813SJO05EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-4190-ND@ 2.94 2.21 1.64 | Z8F0813SJ005SG 
Extended | 20-DIP | 269-3232-ND 3.96 297 2.20 | Z8F0821PHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4205-ND® 3.96 297 2.20 | Z8F0821PHO20EG 
7 Commercial} 20-DIP | 269-3233-ND 3.60 2.70 2.00 | Z8F0821PHO20SC 
UART, IC, f Commercial| 20-DIP | 269-4206-ND@ 3.60 2.70 2.00 | Z8F0821PHO20SG 
" IrDA SEN NO BIE ee SOM OMe 2 Extended | 20-SSOP | 269-3230-ND 3.96 2.97 2.20 | Z8F0821HHO20EC eer 10S.NO 
Extended | 20-SSOP | 269-4203-ND® 3.96 297 2.20 | Z8F0821HHO20EG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3231-ND 3.60 2.70 2.00 | Z8F0821HHO20SC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4204-ND@ 3.60 2.70 2.00 | Z8F0821HHO20SG 
Extended | 28-DIP | 269-4207-ND® 444 3.33 2.46 | Z8F0822PJ020EG 
var / Commercial | 28-DIP | 269-3235-ND 4.02 3.02 2.23 | Z8F0822PJ020SC 
19 SPI IrDA. | Sch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6V | 20MHz 2 Commercial| 28-DIP | 269-4208-ND@ 4.02 3.02 2.23 | Z8F0822PJ020SG 269-3183-ND 
, Extended | 28-SOIC | 269-4209-ND® 411 3.09 2.29 | Z8F0822SJ020EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-4210-ND@ 3.72 279 2.07 | Z8F0822SJ020SG 
Extended | 8-DIP | 269-3803-ND® 3412 234 1.73 | Z8F0823PBO05EG 
Commercial] 8-DIP | 269-3733-ND@ 282 2412 1.57 | Z8F0823PB005SG 
F Extended | 8-QFN | 269-3804-ND@ 312 234 1.73 | Z8F0823QB005EG 
7 UART 4echs 10-bit | 2.7'~ GeV |/-SMHz 7 Commercial} 8-QFN | 269-3805-ND¢@ 2.82 212 1.57 | Z8F0823QB005SG 260 's686-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3806-ND@ 3412 234 1.73 | Z8F0823SBO05EG 
Commercial | 8-SOIC | 269-3734-ND@ 2.82 212 1.57 | Z8F0823SB005SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3725-ND 3.39 255 1.89 | Z8FO823HHOOSEC 
Extended | 20-SSOP | 269-4211-ND® 3.39 255 1.89 | Z8FO823HHOOSEG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3687-ND 3.09 232 1.71 | Z8FO823HHOOSSC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4212-ND@ 3.09 232 1.71 | Z8FO823HHOOSSG 
Extended | 20-DIP | 269-3727-ND 3.54 266 1.97 | Z8FO823PHOOSEC 
. Extended | 20-DIP | 269-4215-ND® 3.54 266 1.97 | Z8FO823PHOOSEG 
18 UART Pehe 10-bit Af = G.6V || SMBz 2 commercial) 20-DIP | 269-3689-ND 321 241 1.79 | Z8F0823PHOOSSC ee -sane Ne 
Commercial| 20-DIP | 269-4216-ND@ 3.21 241 1.79 | Z8FO823PHO05SG 
Extended | 20-SOIC | 269-3729-ND 3.39 255 1.89 | Z8FO823SHOOSEC 
Extended | 20-SOIC | 269-4219-ND® 3.39 255 1.89 | Z8FO823SHOOSEG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3691-ND 3.09 2.32 1.71 | Z8FO823SHOOSSC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4220-ND@ 3.09 2.32 1.71 | Z8FO823SHO05SG 
Extended | 28-SSOP | 269-4213-ND® 3.39 255 1.89 | Z8FO823HJOOSEG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3688-ND 3.09 232 1.71 | Z8FO823HJOOS5SC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4214-ND@ 3.09 232 1.71 | Z8FO823HJOO5SG 
Extended | 28-DIP | 269-3728-ND 3.84 288 2.13 | Z8F0823PJO05EC 
Extended | 28-DIP | 269-4217-ND@ 3.84 288 2.13 | Z8FO823PJ005EG 35920686 ND 
22 UART 8-ch. 10-bit | 2.7 ~ 3.6V | 5MHz 2 Commercial| 28-DIP | 269-3690-ND 348 2.61 1.93 | Z8F0823PJ005SC 
Commercial| 28-DIP | 269-4218-ND@ 3.48 2.61 1.93 | Z8F0823PJ005SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3730-ND 3.39 255 1.89 | Z8F0823SJO05EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4221-ND® 3.39 255 1.89 | Z8FO823SJ005EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3692-ND 3.09 232 1.71 | Z8F0823SJ005SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4222-ND@ 3.09 2.32 1.71 | Z8F0823SJ005SG 
@ RoHS Compliant Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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| | O g Z8 Encore!® Flash Microcontrollers (Cont) 


Memory Size Timer/ 
Program RAM | V/O Serial Clock | Counters | Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins} Communication ADC vcc Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. 1 25 100 Part No. Tools 
2 i z “f 
a1 | 2UARTS,PC | 9 on soit |30~3.6v | somes 7 Extended | 44-PLCC | 269-3195-ND 1269 9.52 7.05 | Z8F1601VNO20EC = 
SPI, IrDA Commercial | 44-LQFP | 269-3127-ND 11.49 8.62 6.38 | Z8F1601AN020SC 
Extended | 44-LQFP | 269-4234-ND@ 5.97 4.48 3.31 | Z8F1621ANO20EG 
Commercial | 44-LQFP | 269-4235-ND@ 5.37 4.03 299 | Z8F1621ANO20SG 
2, 
a1 | 2UARTS.PC, | 9 on ao-pit |30~3.6v | 2oMHe 3 Extended | 40-DIP | 269-4236-ND@ 6.24 4.68 3.46 | Z8F1621PM020EG S66S940ND. 
SPI, IrDA Commerical] 40-DIP | 269-4237-ND@ 5.64 4.23 3.13 | Z8F1621PM020SG 
Extended | 44-PLCC | 269-4238-ND@ 5.97 4.48 3.31 | Z8F1621VNO20EG 
16K 2K Commercial | 44-PLCC | 269-4239-ND@ 5.37 4.03 2.99 | Z8F1621VNO20SG 
Extended | 64-LQFP | 269-3259-ND 6.24 4.68 3.46 | Z8F1622AR020EC 
Extended | 64-LQFP | 269-4240-ND 6.24 4.68 3.46 | Z8F1622AR020EG 
Commercial | 64-LQFP | 269-3260-ND 5.64 4.23 3.13 | Z8F1622AR020SC 
46 | 2¥ARTS.IC, |45-ch. 10-bit] 3.0~3.6V | 20MHz| 4 | Commercial | 64-LOFP | 269-4241-ND@ 5.64 423 3.13 | Z8F1622AR020SG 269-3249-ND 
SPLUDS Commercial | 64-LQFP | 269-3640-ND 687 516 3.44 | Z8F1622AR020SC2104 
Extended | 68-PLCC | 269-4242-ND@ 6.24 468 3.46 | Z8F1622VS020EG 
Commercial | 68-PLCC | 269-4243-ND@ 5.64 4.23 3.13 | Z8F1622VS020SG 
Extended | 44-LQFP | 269-4244-ND@ 6.24 4.68 3.46 | Z8F2421ANO20EG 
Commercial | 44-LQFP | 269-4245-ND@ 5.64 4.23 3.13 | Z8F2421ANO20SG 
2 UARTS, I2C, ; Extended | 40-DIP | 269-4246-ND@ 648 4.86 3.60 | Z8F2421PM020EG 
24K 2K | 31 8-ch. 10-bit | 3.0 ~ 3.6v | 20MHz 3 : 269-3249-ND 
SPI, IrDA Commercial| 40-DIP | 269-4247-ND@ 5.88 4.41 3.27 | Z8F2421PM020SG 
Extended | 44-PLCC | 269-4248-ND@ 6.24 4.68 3.46 | Z8F2421VNO20EG 
Commercial | 44-PLCC | 269-4249-ND@ 5.64 4.23 3.13 | Z8F2421VNO20SG 
Extended | 64-LQFP | 269-4250-ND 648 4.86 3.60 | Z8F2422AR020EG 
2 . 
pak ox | ag | 2UARTS.C, | 45 ch iopit| 3.0~3.6v | 2omuz mn Commercial | 64-LQFP | 269-4251-ND@ 5.88 4.41 3.27 | Z8F2422AR020SG 6g aa00 ND. 
SPI Extended | 68-PLCC | 269-4252-ND@ 648 4.86 3.60 | Z8F2422VS020EG 
Commercial | 68-PLCC | 269-4253-ND@ 5.88 4.41 3.27 | Z8F2422VS020SG 
2 UARTS, °C, 
46 SPI IrDA | 12-ch- 10-bit | 3.0 ~ 3.6V | 20MHz 4 Commercial | 64-LQFP | 269-3140-ND 14.64 10.98 8.14 | Z8F3202AR020SC _ 
Extended | 44-LQFP | 269-4254-ND¢ 648 4.86 3.60 | Z8F3221ANO20EG 
Commercial | 44-LQFP | 269-4255-ND@ 5.88 4.41 3.27 | Z8F3221ANO20SG 
2, 
a1 | 2UARTS,7C, | on ao-pit |3.0~3.6v | 2oMHe ~ Extended | 40-DIP | 269-4256-ND¢ 672 5.04 3.74 | Z8F3221PM020EG Beolasie NY 
SPI Commercial | 40-DIP | 269-4257-ND@ 615 4.62 3.41 | Z8F3221PM020SG 
abi bie Extended | 44-PLCC | 269-4258-ND¢ 648 4.86 3.60 | Z8F3221VNO20EG 
Commercial | 44-PLCC | 269-4259-ND@ 5.88 4.41 3.27 | Z8F3221VNO20SG 
Extended | 64-LQFP | 269-3279-ND 672 5.04 3.74 | Z8F3222AR020EC 
Extended | 64-LQFP | 269-4260-ND@ 672 5.04 3.74 | Z8F3222AR020EG 
2 UARTS, I2C, , Commercial | 64-LQFP | 269-3280-ND 615 4.62 3.41 | Z8F3222AR020SC 
46 12-ch. 10-bit | 3.0 ~ 3.6V | 20MHz 4 : 269-3249-ND 
SPI, IrDA Commercial | 64-LQFP | 269-4261-ND@ 6.15 4.62 3.41 | Z8F3222AR020SG 
Extended | 68-PLCC | 269-4262-ND@ 672 5.04 3.74 | Z8F3222VS020EG 
Commercial | 68-PLCC | 269-4263-ND@ 615 4.62 3.41 | Z8F3222VS020SG 
2 UARTS, °C, F ‘ 
46 SPL iba. | 20h: 1-bit| 3.0 ~ 3.6 | 20MHz 4 Commercial | 64-LQFP | 269-3145-ND 16.44 12.33 9.13 | Z8F4802AR020SC _ 
, rt 
Extended | 44-LQFP | 269-3283-ND 7.44 558 4.13 | Z8F4821AN020EC 
Commercial | 44-LQFP | 269-4265-ND@ 6.72 5.04 3.73 | Z8F4821AN020SG 
31 | 2UARTS.I2C | ¢ oh 40-bit | 3.0 ~ 3.6v | 20MHz 3 Extended | 40-DIP | 269-4266-ND¢ 7.71 5.79 4.29 | Z8F4821PM020EG 269-3249-ND 
SPI, IrDA Commercial] 40-DIP | 269-4267-ND@ 6.96 5.22 3.87 | Z8F4821PM020SG 
48K 4K Extended | 44-PLCC | 269-4268-ND@ 7.44 558 4.13 | Z8F4821VNO20EG 
Extended | 64-LQFP | 269-4270-ND@ 7.71 579 4.29 | Z8F4822AR020EG 
2 UARTS, I2C, ; Commercial | 64-LQFP | 269-3290-ND 6.96 5.22 3.87 | Z8F4822AR020SC 
46) spiirpa | 12°ch. 10-bit | 3.0~3.6V | 20MH2) 4 Extended | 68-PLCC | 269-4272-ND@ 7.71 5.79 4.29 | ZeF4s22vS020EG 
Commercial | 68-PLCC | 269-4273-ND@ 6.96 5.22 3.87 | Z8F4822VS020SG 
2 UARTS, °C, F 
60 SPI roa | 20h: 10-bit] 3.0 ~ 3.6V | 2omHz 4 Extended | 80-QFP | 269-4274-ND@ 7.77 583 4.31 | Z8F4823FT020EG a 
al 
2 UARTS, °C, F 
31 SPI nba. | 80h: 10-bit | 3.0~ 3.6V | 20MHz 3 Extended | 44-LQFP | 269-3181-ND 19.44 14.58 10.80 | Z8F6401AN020EC = 
, Ir 
2 = a i 
ag | 2UARTS: °C. | toch, to-bit| 3.0 ~ a.6v | 2oMHz 7 Extended | 64-LQFP | 269-3203-ND 20.01 15.01 11.12 | Z8F6402AR020EC _ 
SPI, IrDA Commercial | 68-PLCC | 269-3152-ND 18.33 13.75 10.18 | Z8F6402vS020SC 
Extended | 44-LQFP | 269-4276-ND@ 7.95 597 4.41 | Z8F6421AN020EG 
Commercial | 44-LQFP | 269-3296-ND 7.23 543 4.01 | Z8F6421AN020SC 
Biase Commercial | 44-LQFP | 269-4277-ND@ 7.23 543 4.01 | Z8F6421AN020SG 
31 SPI DA _ | 8h. 10-bit | 3.0 ~ 3.6v | 20MHz 3 Extended | 40-DIP | 269-4278-ND@ 8.22 617 4.57 | Z8F6421PM020EG 269-3249-ND 
, Commercial | 40-DIP | 269-4279-ND@ 7.50 563 4.16 | Z8F6421PM020SG 
64K 4K Extended | 44-PLCC | 269-4280-ND 7.95 597 4.41 | Z8F6421VNO20EG 
Commercial | 44-PLCC | 269-4281-ND@ 7.23 543 4.01 | Z8F6421VNO20SG 
Extended | 64-LQFP | 269-3301-ND 1236 9.27 6.18 | Z8F6422AR020EC 
Extended | 64-LQFP | 269-4282-ND@ 8.22 617 4.57 | Z8F6422AR020EG 
2 r * i at 
ag.| 2UARTS:7Cy |40-4: sgt] 9.0'= @ev" | Donitic ‘ Commercial | 64-LQFP | 269-4283-ND@ 7.50 563 4.16 | Z8F6422AR020SG SeeSsiOND 
SPI, IrDA Extended | 68-PLCC | 269-3303-ND 8.22 617 4.57 | Z8F6422VS020EC 
Extended | 68-PLCC | 269-4284-ND@ 8.22 617 4.57 | Z8F6422VS020EG 
Commercial | 68-PLCC | 269-4285-ND@ 7.50 563 4.16 | Z8F6422vS020SG 
2 ¥ i f 
ao.| 2UARTS.PC; |i o8 donel so aev| dons 9 Extended | 80-QFP | 269-4286-ND@ 8.22 617 4.57 | Z8F6423FTO20EG SEIS ND 
SPI, IrDA Commercial | 80-QFP | 269-4287-ND@ 7.50 563 4.16 | Z8F6423FT020SG 
@ RoHS Compliant Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C 
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| [ O g Z8 Encore! XP ® Flash Microcontrollers 4k series 


The Z8 Encore!® MCU family of products are the first in a line of Zilog microcontroller products based upon the 8-bit a variety of applications including motor control, security systems, home appliances, personal electronic devices and 
eZ8 CPU. The Z8 Encore! XP 4K Series products expand upon Zilog's extensive line of 8-bit microcontrollers. The Flash sensors. Features: * Program Memory Type: Flash * On-Chip Special Features: POR, VBO, Temperature Sensor, Analog 
in-circuit programming capability allows for faster development time and program changes in the field. The new eZ8 CPU Comparator, Current Sense Amplifier, up to 18 vectored interrupts * WDT * COMM Interfaces: UART, OCD « Operating 
is upward compatible with existing Z8 instructions. The rich peripheral set of the Z8 Encore! family makes it suitable for Temperature: Extended -40°C ~ 105° C, Commercial 0°C ~ 70°C 


Memory Size Timer/ 
Program RAM | 1/0 NVDS Serial Clock | Counters) Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins | (Bytes) Communication ADC vec Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Tools 
Extended 8-DIP 269-3642-ND 2.64 1.98 1.46 | Z8FO11APBO20EC 
Extended 8-DIP 269-4004-ND® 2.64 1.98 1.46 | Z8F011APBO20EG 
Commercial] 8-DIP 269-3643-ND 2.40 1.80 1.33 | Z8FO11APB020SC 
Commercial] 8-DIP 269-4005-ND® 2.40 1.80 1.33 | Z8FO11APB020SG 
Extended | 8-QFN 269-3751-ND® 2.64 1.98 1.46 | Z8FO11AQBO20EG | 269-3307-ND, 
7 6 MART 2.73.6 | 20M? . Commercial] 8-QFN 269-3752-ND® 2.40 1.80 1.33 | Z8FO11AQB020SG | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3646-ND 2.64 1.98 1.46 | Z8F011ASBO20EC 
Extended | 8-SOIC | 269-4010-ND® 2.64 1.98 1.46 | Z8FO011ASBO20EG 
Commercial] 8-SOIC | 269-3647-ND 2.40 1.80 1.33 | Z8F011ASB020SC 
Commercial | 8-SOIC | 269-4011-ND® 2.40 1.80 1.33 | Z8F011ASB020SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3308-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8FO11AHHO20EC 
Extended | 20-SSOP | 269-4000-ND® 3.00 2.25 1.66 | Z8FO11AHHO20EG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3309-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8FO11AHHO20SC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4001-ND® 2.70 2.03 1.50 | Z8F011AHHO20SG 
Extended | 20-DIP | 269-3312-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F011APHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4006-ND® 3.00 2.25 1.66 | Z8FO11APHO20EG | 269-3307-ND, 
Me 18 en Bitaib. 20H 2 Commercial] 20-DIP | 269-3313-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8FO11APHO20SC | 269-3638-ND 
Commercial] 20-DIP | 269-4007-ND® 2.70 2.03 1.50 | Z8FO11APHO20SG 
Extended | 20-SOIC | 269-3316-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F011ASHO20EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4012-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8FO11ASHO20EG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3317-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8FO11ASHO20SC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4013-ND® 2.70 2.03 1.50 | Z8F011ASHO20SG 
Extended | 28-SSOP | 269-3310-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8FO011AHJ020EC 
Extended | 28-SSOP | 269-4002-ND® 3.00 2.25 1.66 | Z8FO11AHJO20EG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3311-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8FO11AHJO20SC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4003-ND® 2.70 2.03 1.50 | Z8FO11AHJ020SG 
Extended | 28-DIP | 269-3314-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8FO11APJO20EC 
Extended | 28-DIP | 269-4008-ND® 3.27 2.46 1.81 | Z8FO11APJO20EG 269-3307-ND, 
ad 16 pant BT ab: | 20M 2 Commercial] 28-DIP | 269-3315-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F011APJ020SC 269-3638-ND 
Commercial] 28-DIP | 269-4009-ND® 2.94 2.21 1.64 | Z8F011APJ020SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3318-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8FO11ASJ020EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4014-ND® 3.00 2.25 1.66 | Z8F011ASJ020EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3319-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F011ASJ020SC 
1K 256 Commercial | 28-SOIC | 269-4015-ND® 2.70 2.03 1.50 | Z8F011ASJ020SG 
Extended 8-DIP 269-3648-ND 2.82 2312. 1.57 | Z8FO12APBO20EC 
Extended 8-DIP 269-4032-ND® 2.82 2.12 1.57 | Z8FO12APBO20EG 
Commercial] 8-DIP 269-3649-ND 2.58 1.94 1.43 | Z8FO012APB020SC 
Commercial] 8-DIP 269-4033-ND® 2.58 1.94 1.43 | Z8F012APB020SG 
: Extended | 8-QFN 269-3759-ND® 2.82 2.12 1.57 | Z8FO12AQB020EG | 269-3307-ND, 
7 16 HART Poh, 10-bit) 2.7'= 8.6. | 2OMHe Commercial] 8-QFN 269-3760-ND® 2.58 1.94 1.43 | Z8FO12AQB020SG | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3652-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8F012ASB020EC 
Extended | 8-SOIC | 269-4038-ND® 2.82 212 1.57 | Z8FO12ASBO20EG 
Commercial] 8-SOIC | 269-3653-ND 2.58 1.94 1.43 | Z8F012ASB020SC 
Commercial | 8-SOIC | 269-4039-ND® 2.58 1.94 1.43 | Z8F012ASB020SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3320-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8FO12AHHO20EC 
Extended | 20-SSOP | 269-4028-ND® 3.12 2.34 1.73 | Z8FO12AHHO20EG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3321-ND 2.82 212 1.57 | Z8FO12AHHO20SC 
Commercial | 20-SSOP | 269-4029-ND® 2.82 212 1.57 | Z8FO12AHHO20SG 
Extended | 20-DIP | 269-3324-ND 3.12 2.34 1.73 _| Z8FO12APHO20EC 
‘ Extended | 20-DIP | 269-4034-ND® 3.12 2.34 1.73 | Z8FO12APHO20EG | 269-3307-ND, 
Me 18 PART PE AOD iF = 88" ZONE 2 Commercial] 20-DIP | 269-3325-ND 2.82 212 1.57 | Z8FO12APHO20SC | 269-3638-ND 
Commercial] 20-DIP | 269-4035-ND® 2.82 212 1.57 | Z8FO12APHO20SG 
Extended | 20-SOIC | 269-3328-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8FO12ASHO20EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4040-ND® 3.12 2.34 1.73 _| Z8FO12ASHO20EG 
Commercial | 20-SOIC | 269-3329-ND 2.82 212 1.57 | Z8FO12ASHO20SC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4041-ND® 2.82 2.12 1.57 | Z8FO12ASHO20SG 
Extended | 28-SSOP | 269-3322-ND 3.12 2.34 1.73 | 28FO12AHJO20EC 
Extended | 28-SSOP | 269-4030-ND® 3.12 2.34 1.73 | Z8FO12AHJ020EG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3323-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8FO12AHJ020SC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4031-ND® 2.82 212 1.57 | Z8FO12AHJ020SG 
Extended | 28-DIP | 269-3326-ND 3.39 2.55 1.89 | Z8FO12APJO20EC 
i Extended | 28-DIP | 269-4036-ND® 3.39 2.55 1.89 | Z8FO12APJO20EG 269-3307-ND, 
23 6 UART Sone NOcoM) 2278.6) COM 2 Commercial] 28-DIP | 269-3327-ND 3.09 2.32 1.71 | Z8FO12APJ020SC 269-3638-ND 
Commercial] 28-DIP | 269-4037-ND® 3.09 2.32 1.71 | Z8FO12APJ020SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3330-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8FO012ASJ020EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4042-ND® 3.12 2.34 1.73 _| Z8F012ASJO20EG 
Commercial | 28-SOIC | 269-3331-ND 2.82 212 1.57 | Z8F012ASJ020SC 
Commercial | 28-SOIC | 269-4043-ND® 2.82 212 1.57 | Z8F012ASJ020SG 
Extended 8-DIP 269-3654-ND 2.76 2.07 1.54 | Z8F021APB020EC 
Extended 8-DIP 269-4060-ND® 2.76 2.07 1.54 | Z8F021APBO20EG 
Commercial] 8-DIP 269-3655-ND 2.52 1.89 1.40 | Z8F021APB020SC 
Commercial] 8-DIP 269-4061-ND® 2.52 1.89 1.40 | Z8F021APB020SG 
Extended | 8-QFN 269-3767-ND® 2.76 2.07 1.54 | Z8F021AQB020EG | 269-3307-ND, 
8 . peal: — | 27-36) 20MHz) = 2 Commercial | 8-QFN | 269-3768-ND® 2.52 1.89 1.40 | Z8F021AQB020SG | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3658-ND 2.76 2.07 1.54 | Z8F021ASBO20EC 
Extended | 8-SOIC | 269-4066-ND® 2.76 2.07 1.54 | Z8F021ASBO20EG 
9K 512 Commercial] 8-SOIC | 269-3659-ND 2.52 1.89 1.40 | Z8F021ASB020SC 
Commercial | 8-SOIC | 269-4067-ND® 2.52 1.89 1.40 | Z8F021ASB020SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3332-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8FO021AHHO20EC 
Extended | 20-SSOP | 269-4056-ND® 3.12 2.34 1.73 | Z8FO21AHHO20EG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3333-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8F021AHHO20SC 
17 64 UART — | 27-36] 20mbHz| 2  |Commercial| 20-SSOP | 269-4057-ND@ 2.82 242 1.57 | Z8FO21AHHO20SG | 269-3307-ND, 
Extended | 20-DIP | 269-3336-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8FO21APHO20EC | 269-3638-ND 
Commercial] 20-DIP | 269-3337-ND 2.82 212 1.57 | Z8F021APHO20SC 
Commercial | 20-DIP | 269-4063-ND® 2.82 212 1.57 | Z8F021APHO20SG 
@ RoHS Compliant Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 669 


| l O g Z8 Encore! XP ® Flash Microcontrollers 4k Series (Cont.) 


Memory Size Timet/ 
Program RAM | 1/0 NVDS Serial Clock | Counters| Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins | (Bytes) Communication ADC vec Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. il 25 100 | Part No. Tools 
Extended | 20-SOIC | 269-3340-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8F021ASHO20EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4068-ND@ 3.12 2.34 1.73 | Z8F021ASHO20EG 
Commercial] 20-SOIC | 269-3341-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8F021ASHO20SC 
Commercial} 20-SOIC | 269-4069-ND® 2.82 2.12 1.57 | Z8F021ASHO20SG 
Extended | 28-SSOP | 269-3334-ND 3.12 2.34 1.73 _|Z8F021AHJO20EC 
Extended | 28-SSOP | 269-4058-ND@ 3.12 2.34 1.73 | Z8F021AHJO20EG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3335-ND 2.82 2.12 1.57 |Z8F021AHJ020SC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4059-ND@ 2.82 2.12 1.57 |Z8F021AHJ020SG | 269-3307-ND, 
# et UAB aenal Iman ‘ Extended | 28-DIP | 269-3338-ND 3.39 2.55 1.89 |Z8FO21APJO20EC | 269-3638-ND 
Extended | 28-DIP | 269-4064-ND@ 3.39 2.55 1.89 | Z8F021APJO20EG 
Commercial} 28-DIP | 269-3339-ND 3.09 2.32 1.71 | Z8F021APJO20SC 
Commercial} 28-DIP | 269-4065-ND@ 3.09 2.32 1.71 |Z8F021APJ020SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3342-ND 3.12 2.34 1.73 | Z8F021ASJO20EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4070-ND@ 3.12 2.34 1.73 | Z8F021ASJO20EG 
Commercial} 28-SOIC | 269-3343-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8F021ASJO20SC 
Commercial 28-SOIC | 269-4071-ND® 2.82 2.12 1.57 | Z8F021ASJ020SG 
Extended | 8-DIP | 269-4088-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F022APB020EG 
Commercial} 8-DIP | 269-4089-ND@ 2.70 2.03 1.50 | Z8F022APB020SG 
Extended | 8-QFN | 269-3775-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F022AQB020EG 
i Commercial} 8-QFN | 269-3776-ND@ 2.70 2.03 1.50 |Z8F022AQB020SG | 269-3307-ND, 
§ ef vART Poh. AOaIe “7 ab: | 2OMHe 2 Extended | 8-SOIC | 269-3664-ND 3.00 2.25 1.66 | Z8F022ASB020EC | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-4094-ND@ 3.00 2.25 1.66 | Z8F022ASB020EG 
Commercial} 8-SOIC | 269-3665-ND 2.70 2.03 1.50 | Z8F022ASB020SC 
°K 512 Commercial} 8-SOIC | 269-4095-ND® 2.70 2.03 1.50 | Z8F022ASB020SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3344-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8FO22AHHO20EC 
Extended | 20-SSOP | 269-4084-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8FO22AHHO20EG 
Commercial} 20-SSOP | 269-3345-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F022AHHO20SC 
Commercial| 20-SSOP | 269-4085-ND® 2.94 2.21 1.64 | Z8F022AHHO20SG 
Extended | 20-DIP | 269-3348-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8FO22APHO20EC 
17 64 UART 7-ch. 10-bit] 2.7~3.6 | 20MHz 2 Extended 20-DIP | 269-4090-ND@ 3.27 2.46 1.81 |Z8FO22APHO20EG | 269-3307-ND, 
Commercial} 20-DIP | 269-3349-ND 2.94 2.21 1.64 |Z8F022APHO20SC | 269-3638-ND 
Commercial} 20-DIP | 269-4091-ND® 2.94 2.21 1.64 | Z8F022APHO20SG 
Extended | 20-SOIC | 269-3352-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8F022ASHO20EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4096-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8F022ASHO20EG 
Commercial} 20-SOIC | 269-3353-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F022ASHO20SC 
Commercial} 20-SOIC | 269-4097-ND@ 2.94 2.21 1.64 | Z8F022ASHO20SG 
Extended | 28-SSOP | 269-3346-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8FO22AHJ020EC 
Extended | 28-SSOP | 269-4086-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8FO22AHJO20EG 
Commercial} 28-SSOP | 269-3347-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F022AHJ020SC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4087-ND® 2.94 2.21 1.64 | Z8F022AHJ020SG 
Extended | 28-DIP | 269-3350-ND 3.54 2.66 1.97 | Z8F022APJO20EC 
23 64 UART 8-ch. 10-bit 2.7~3.6 | 20MHz 9 Extended 28-DIP | 269-4092-ND@ 3.54 2.66 1.97 |Z8FO22APJO20EG | 269-3307-ND, 
Commercial} 28-DIP |) 269-3351-ND 3.21 2.41 1.79 |Z8FO22APJO20SC | 269-3638-ND 
Commercial} 28-DIP | 269-4093-ND@ 3.21 2.41 1.79 | Z8F022APJ020SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3354-ND 3.27 2.46 1.81) Z8F022ASJO20EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4098-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8F022ASJO20EG 
Commercial} 28-SOIC | 269-3355-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F022ASJ020SC 
Commercial 28-SOIC | 269-4099-ND® 2.94 2.21 1.64 | Z8F022ASJ020SG 
Extended | 8-DIP | 269-3666-ND 2.91 2.19 1.61 |Z8F041APBO20EC 
Extended | 8-DIP | 269-4124-ND@ 2.91 2.19 1.61 |Z8F041APBO20EG 
Commercial} 8-DIP | 269-3667-ND 2.64 1.98 1.47 |Z8F041APB020SC 
Commercial} 8-DIP | 269-4125-ND® 2.64 1.98 1.47 | Z8F041APB020SG 
Extended | 8-QFN | 269-3783-ND@ 2.91 2.19 1.61 | Z8F041AQB020EG | 269-3307-ND, 
18 TAB — Bf o.0+) 20MHE 2 Commercial} 8-QFN | 269-3784-ND@ 2.64 1.98 1.47 |Z8F041AQB020SG | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3670-ND 2.91 2.19 1.61 |Z8F041ASB020EC 
Extended | 8-SOIC | 269-4130-ND@ 2.91 2.19 1.61 |Z8F041ASB020EG 
Commercial} 8-SOIC | 269-3671-ND 2.64 1.98 1.47 | Z8F041ASB020SC 
Commercial} 8-SOIC | 269-4131-ND® 2.64 1.98 1.47 | Z8F041ASB020SG 
Extended | 20-DIP | 269-3360-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8F041APHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4126-ND@ 3.27 2.46 1.81 |ZBFO41APHO20EG | 569 3397.ND 
Commercial} 20-DIP | 269-3361-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F041APHO20SC 269-3638-ND- 
17 428 UART _ 27-36 | 20MHz 2 Commercial} 20-DIP | 269-4127-ND@ 2.94 2.21 1.64 | Z8F041APHO20SG 
Extended | 20-SOIC | 269-3364-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8F041ASHO20EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4132-ND@ 3.27 2.46 1.81 |Z8F041ASHO20EG 
Commercial} 20-SOIC | 269-3365-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F041ASHO20SC 
aK a Commercial| 20-SOIC | 269-4133-ND® 2.94 2.21 1.64 | Z8F041ASHO20SG 
Extended | 28-SSOP | 269-3358-ND 3.27 2.46 1.81 | Z8F041AHJO20EC 
Extended | 28-SSOP | 269-4122-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8F041AHJ020EG 
Commercial} 28-SSOP | 269-3359-ND 2.94 2.21 1.64 | Z8F041AHJ020SC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4123-ND@ 2.94 2.21 1.64 | Z8F041AHJ020SG 
Extended | 28-DIP | 269-3362-ND 3.54 2.66 1.97 | Z8F041APJO20EC 
= 128 al — 27-36 | 20MHz 2 Extended | 28-DIP | 269-4128-ND@ 3.54 2.66 1.97 | Z8F041APJO20EG este 
Commercial} 28-DIP | 269-3363-ND 3.21 241 1.79 | Z8F041APJO20SC 
Commercial} 28-DIP | 269-4129-ND® 3.21 241 1.79 | Z8F041APJ020SG 
Extended | 28-SOIC | 269-4134-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8F041ASJO20EG 
Commercial| 28-SOIC | 269-4135-ND® 2.94 2.21 1.64 | Z8F041ASJ020SG 
Extended | 8-DIP | 269-4160-ND@ 3.12 2.34 1.73 | Z8F042APB020EG 
Commercial} 8-DIP | 269-4161-ND® 2.82 2.12 1.57 | Z8F042APB020SG 
Extended | 8-QFN | 269-3789-ND@ 3.12 2.34 1.73 | Z8F042AQB020EG 
F Commercial} 8-QFN | 269-3790-ND® 2.82 2.12 1.57 |Z8F042AQB020SG | 269-3307-ND, 
§ v8 vART Fane DI Vea 2.6: ) 20M 2 Extended | 8-SOIC | 269-3676-ND 3.12 2.34 1.73 __|Z8F042ASB020EC | 269-3638-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-4166-ND@ 3.12 2.34 1.73 | Z8F042ASB020EG 
Commercial} 8-SOIC | 269-3677-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8F042ASB020SC 
Commercial} 8-SOIC | 269-4167-ND® 2.82 2.12 1.57 | Z8F042ASB020SG 
‘i Extended | 20-SSOP | 269-3368-ND 3.39 2.55 1.89 |Z8FO42AHHO20EC | 269-3307-ND, 
tf 1s uABI Vit a Peas ds 5 Extended | 20-SSOP | 269-4156-ND@ 3.39 2.55 1.89 | Z8FO42AHHO20EG | 269-3638-ND 
@ RoHS Compliant Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C »* Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 


670 tos) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


| l O g Z8 Encore! XP ® Flash Microcontrollers 4k Series (Cont.) 


Memory Size Timer/ 
Program RAM | 1/0 NVDS Serial Clock | Counters) Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins | (Bytes) Communication ADC vec Speed | (16-bit) Temp. Package | PartNo. 1 25 100 | Part No. Tools 
20-SS0P | 269-4580-5-ND® 1.95 1.47 1.09 |Z8F0130HH020SG 
, | 20-DIP | 269-4582-5-ND@ 1.95 1.47 1.09 |Z8F0130PHO20SG 
17 64 _ 7-ch. 10-bit} 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 20-QFN | 269-4584-ND@ 4.95 4.47 109 |z8F01300H020SG 269-4643-ND 
20-S0IC | 269-4586-ND® 1.95 1.47 1.09 |z8F0130SHO20SG 
28-SSOP | 269-4581-5-ND® 1.95 147 1.09 |ZsF0130HJo20SG 
; | 28-DIP | 269-4583-5-ND@ 2.22 1.67 1.23 |Z8F0130PJ020SG 
25 64 _ 8-ch. 10-bit) 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial >8-QFN | 269-4585-ND@ 195 4.47 1.09 |z8F01300J0208G 269-4643-ND 
4K isa 28-SOIC | 269-4587-5-ND@ 1.95 1.47 1.09 |z8F0130SJ020SG 
20-SSOP | 269-4588-5-ND® 177 1.33 99 |z8F0131HHO20SG 
| 20-DIP | 269-4590-5-ND@ 177 1.33 99 |28F0131PHO20SG 
7 e ~ — | 27-86) 20MHz | 2 Commercial) oo. orn | 269-4592-ND® 177 1.33 ‘99 |zero131aHoz0se | 7694643-ND 
20-S0IC | 269-4594-5-ND@ 177 1.33 99 |z8F0131SHO20SG 
28-SSOP | 269-4589-5-ND® 177 1.33 99 |z8F0131HJ020SG 
| 28-DIP | 269-4591-5-ND@ 2.22 1.67 1.23 |28F0131PJ020SG 
- oe ~ — | 27=3.6 )20MHz | 2 Commercial) 3g oFN | 269-4593-ND® 177 1.33 ‘99 |zar0131quoz0se | 769-4643-ND 
28-SOIC | 269-4595-5-ND@ 177 1.33 99 |28F0131SJ020SG 
20-SSOP | 269-4596-5-ND® 2.01 1.51 1.41 ]zsF0230HHo20SG 
: | 20-DIP | 269-4598-5-ND@ 201 1.51 1.11 |zsF0230PHO20SG 
17 64 _ 7-ch. 10-bit} 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 20-QFN | 269-4600-ND@ 201 151 141 |z8Fo2300H020SG 269-4643-ND 
20-S0IC | 269-4602-5-ND@ 2.01 1.51 1.11 |zsF0230SHo20SG 
28-SSOP | 269-4597-5-ND® 2.01 151 141 |zeFo230HJo208G 
. | 28-DIP | 269-4599-5-ND@ 2.28 171 1.26 |Z8F0230PJ020SG 
25 64 _ 8-ch. 10-bit] 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 28-0FN | 269-4601-ND@ 201 154 111 |zsro230qJ0208G 269-4643-ND 
x 86 28-SOIC | 269-4603-5-ND@ 2.01 1.51 1.11 |z8F0230SJ0208G 
20-SSO0P | 269-4604-5-ND® 1.86 1.40 1.03 |z8F0231HHO20SG 
| 20-DIP | 269-4606-5-ND@ 1.86 1.40 1.03 |z8F0231PHO20SG 
v o — — | 27-36) 20MHz | 2 Commercial) 39. oFN | 269-4608-ND® 1.86 1.40 1.03 |ZeFo231qHoz0sG | 769 4643-ND 
20-S0IC | 269-4610-5-ND@ 1.86 1.40 1.03 |Z8F0231SH020SG 
28-SSOP | 269-4605-5-ND® 1.86 1.40 1.03 |z8F0231HJo208G 
| 28-DIP | 269-4607-5-ND@ 231 1.74 1.29 |z8F0231PJ020SG 
% . a — | 27-86) 20MHz | 2 Commercial) 3g oFN | 269-4609-ND® 1.86 1.40 1.03 |ZeFo231qu020sq | 769 4643-ND 
28-SOIC | 269-4611-5-ND@ 1.86 1.40 1.03 |z8F0231$J020SG 
20-SS0P | 269-4612-5-ND® 2.10 1.58 1.17 |z8F0430HH020SG 
; | 20-DIP | 269-4614-5-ND@ 2.10 1.58 1.17 |z8F0430PHO20SG 
17 64 _ 7-ch. 10-bit} 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial >0-0FN | 269-4616-ND® 240 458 1417. |ZsFo430qH0208G 269-4643-ND 
20-S0IC | 269-4618-5-ND@ 2.10 1.58 1.17 |z8F0430SHO20SG 
28-SSOP | 269-4613-5-ND® 2.10 1.58 1.47 |zsFo430HJo208G 
; | 28-DIP | 269-4615-5-ND@ 237 178 1.31 |Z8F0430PJ0208G 
25 64 _ 8-ch. 10-bit] 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 58-0FN | 269-4617-ND@ 2410 158 1417. |zsFo430qJ0208¢ 269-4643-ND 
se 28-SOIC | 269-4619-5-ND@ 2.10 1.58 1.17 |z8F0430SJ0208G 
20-SS0P | 269-4620-5-ND® 1.92 1.44 1.07 |z8F0431HHO20SG 
| 20-DIP | 269-4622-5-ND@ 1.92 1.44 1.07 |z8F0431PHO20SG 
uF - — — | 27-36) 20MHz | 2 Commercial) oo. oFN | 269-4624-ND® 1.92 1.44 1.07 |ZeFoa3iqHoz0se | 769 4643-ND 
20-S0IC | 269-4626-5-ND@ 1.92 1.44 1.07 |z8F0431SHO20SG 
28-SSOP | 269-4621-5-ND® 1.92 1.44 1.07 |zsF0431HJo20SG 
| 28-DIP | 269-4623-5-ND@ 2.40 1.80 1.33 |28F0431PJ020SG 
% a — — | 27-86) 20MHz | 2 Commercial) 3g oFN | 269-4625-ND® 1.92 1.44 1.07 |ZeFoa3iquoz0sq | 769 4643-ND 
28-SOIC | 269-4627-5-ND@ 1.92 1.44 1.07 |z8F0431$J020SG 
Commercial | 20-SSOP | 269-3369-ND 3.09 2.32 1.71 |Z8F042AHHO20SC 
4K Commercial | 20-SSOP | 269-4157-ND@ 3.09 2.32 1.71 |Z8F042AHHO20SG 
Extended | 20-DIP | 269-4162-ND@ 3.39 2.55 1.89 |Z8F042APHO20EG 
Commercial] 20-DIP | 269-3373-ND 3.09 2.32 1.71 |zsFo42aPHo20sc | 269-3307-ND, 
17 128 UART 7-ch. 10-bit] 2.7~3.6 |20MHz| 2 [Commercial] 20-DIP | 269-4163-ND@ 3.09 2.32 1.71 |z8F042APHO20SG | 269-3638-ND 
Extended | 20-SOIC | 269-3376-ND 3.39 2.55 1.89 |Z8F042ASHO20EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4168-ND@ 3.39 2.55 1.89 |Z8F042ASHO20EG 
Commercial| 20-SOIC | 269-3377-ND 3.09 2.32 1.71 |z8F042ASHO20SC 
Commercial | 20-SOIC | 269-4169-ND@ 3.09 2.32 1.71 |Z8F042ASHO20SG 
‘ie Extended | 28-SSOP | 269-4158-ND@ 3.39 2.55 1.89 |Z8F042AHJO20EG 
Commercial | 28-SSOP | 269-3371-ND 3.09 2.32 1.71 |Z8F0424HJ020SC 
Commercial | 28-SSOP | 269-4159-ND@ 3.09 2.32 1.71 |z8F0424HJ020S6 
Extended | 28-DIP | 269-3374-ND 3.66 275 2.04 |Z8F042APUO20EC 
og cd rite | iat Extended | 28-DIP_| 269-4164-ND@ 3.66 2.75 2.04 |Z8F042APUO20EG | 269-3307-ND 
a 128 DART Bch. 1O-bit) 27-36 | 20MHZ) = 2 ommercial| 28-DIP | 269-3375-ND 3.36 2.52 1.86 |Z8FO42APJO20SC | 269-3638-ND 
Commercial] 28-DIP | 269-4165-ND@ 3.36 2.52 1.86 |Z8F042APJ020SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3378-ND 3.39 2.55 1.89 |Z8F042ASJ020EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4170-ND@ 3.39 2.55 1.89 |Z8F042ASJ020EG 
Commercial| 28-SOIC | 269-3379-ND 3.09 2.32 1.71 |zsF042aSJo20sc 
Commercial| 28-SOIC | 269-4171-ND@ 3.09 2.32 1.71 |Z8F042ASJ0208G 
20-SS0P | 269-4631-5-ND® 237 1.78 1.31 |zsFos30HHoz0se 
; | 20-DIP | 269-4530-ND® 237 1.78 1.31 |ZsF0830PHo20SG 
17 64 _ 7-ch. 10-bit} 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial >0-0FN | 269-4633-ND@ 237 178 131 |zsFo8300H020SG 269-4643-ND 
20-S0IC | 269-4529-ND® 237 1.78 1.31 |zsF0830sHo20SG 
; | 28-DIP | 269-4532-ND@ 2.64 1.98 1.46 |Z8F0830PJ020SG 
23 64 = Bch. 10-bit | 27~3.6 | 20MHz| 2 Commercial) Jen. | Seo arat NDe Be 1% 131 |zarosaosioonse | 269-4643-ND 
; | 28-SSOP | 269-4632-5-ND@ 237 178 1.31 |ZsFos30HJo20sG 
25 64 _ 8-ch. 10-bit) 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial >8-QFN | 269-4634-ND@ 237 178 131 |28F08300J0208G 269-4643-ND 
20-SS0P | 269-4635-5-ND® 2.10 1.58 1.17 |Z8F0831HHO20SG 
| 20-DIP | 269-4637-5-ND@ 2.10 1.58 1.17 |z8F0831PHO20SG 
8K 256 | 17 . a — | 27-36) 20MH2 | 2 Commercial) >o.oFN | 269-4639-ND® 2.10 1.58 1.17 |zeFos3iqHoz0se | 76%4643-ND 
20-S0IC | 269-4641-5-ND@ 2.10 1.58 1.17 |z8F0831$H020SG 
28-SSOP | 269-4636-5-ND® 2.10 1.58 1.47 |zsF0831HJo20sG 
| 28-DIP | 269-4638-5-ND@ 2.49 1.87 1.39 |z8F0831PJ020SG 
- e _ | 27-86 | 20MH2 | 2 Commercial) 36 orn | 269-4640-ND® 2.10 1.58 1.17_[zeFos3iquoz0sg | 769 4643-ND 
; | 20-SOIC | 269-4557-5-ND® 2.40 1.80 1.33 |Z8FO83ASHO20SG 
17 100 ad 7-ch. 10-bit} 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 20-PDIP | 269-4549-5-ND@ 2.40 1.80 433 |Z8F083APHO20SG 269-4672-ND 
23 100 = 8-ch. 10-bit] 27~3.6 |20MHZ| 2 | Commercial| 28-SOIC | 269-4559-5-ND@ 2.40 1.80 1.33 |zsFo83asJo20sG | 269-4672-ND 
Extended | 8-DIP | 269-3797-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8FO81APBO20EG | 569 seg6-np 
6 = T-UART, IrDA — | 27-36 | 20MHz) = 2 | commercial] 8-DIP | 269-3798-ND@ 2.94 2.21 1.64 |Z8F081APBO20SG 
@ RoHS Compliant Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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l O g Z8 Encore! XP ® Flash Microcontrollers 4k Series (Cont.) 


Memory Size Timer/ 
Program RAM | 1/0 NVDS Serial Clock | Counters} Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins | (Bytes) Communication ADC vcc Speed | (16-bit) Temp. Package | Part No. 1 25 100 | Part No. Tools 
Extended | 8-QFN | 269-3799-ND@ 3.27 2.46 1.81 | Z8F081AQBO20EG 
Commercial] 8-QFN | 269-3800-ND@ 2.94 2.21 1.64 |Z8F081AQB020SG 
. = TUART AIDA — | 27-36) 20MHz | 2 | “Extended | 8-SOIC | 269-3801-ND@ 3.27 2.46 181 |zerosiasBoz0eG | 269-3686-ND 
Commercial] 8-SOIC | 269-3802-ND@ 2.94 2.21 1.64 | Z8F081ASBO20SG 
Extended | 20-SSOP | 269-3695-ND 3.54 2.66 1.97 | Z8FO81AHHO20EC 
Extended | 20-SSOP | 269-4191-ND@ 3.54 2.66 1.97 | Z8F081AHHO20EG 
Commercial 20-SSOP | 269-3696-ND 3.21 2M 1.79 |Z8F081AHHO20SC 
Commercial] 20-SSOP | 269-4192-ND@ 3.21 2M 1.79 |Z8F081AHHO20SG 
Extended | 20-DIP_| 269-3699-ND 3.54 2.66 1.97 | Z8F081APHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4195-ND@ 3.54 2.66 1.97 | Z8FO81APHO20EG 
Me > ball — | 27-36 )20MH2) 2 | commercial] 20-DIP | 269-3700-ND 3.21 2M 1.79 |ZaFoBiAPHO20sc | 7698686-ND 
Commercial] 20-DIP | 269-4196-ND@ 3.21 2M 1.79 |Z8F081APHO20SG 
Extended | 20-SOIC | 269-3703-ND 3.54 2.66 1.97 | Z8FO81ASHO20EC 
Extended | 20-S0IC | 269-4199-ND@ 3.54 2.66 1.97 _|Z8F081ASHO20EG 
Commercial] 20-SOIC | 269-3704-ND 3.21 2M 1.79 | Z8FO81ASHO20SC 
Commercial] 20-SOIC | 269-4200-ND@ 3.21 2M 1.79 | Z8F081ASHO20SG 
Extended | 28-SSOP | 269-4193-ND@ 3.54 2.66 1.97 | Z8FO81AHJO20EG 
Commercial 28-SSOP | 269-3698-ND 3.21 2M 1.79 |Z8FO81AHJO20SC 
Commercial] 28-SSOP | 269-4194-ND@ 3.21 2M 1.79 |Z8FO81AHJO20SG 
Extended | 28-DIP | 269-3701-ND 3.84 2.88 213 |Z8FO81APJO20EC 
Extended | 28-DIP_| 269-4197-ND@ 3.84 2.88 2.13 |Z8FOB1APJO20EG | 69 aeg6 np 
25 _ UART — | 27~36]20mHz| 2 [Commercial 28-DIP | 269-3702-ND 3.48 2.61 1.93 | Z8FO81APJO20SC 
Commercial] 28-DIP | 269-4198-ND@ 3.48 2.61 1.93 |Z8F081APJ020SG 
Extended | 28-SOIC | 269-3705-ND 3.54 2.66 1.97 | Z8FO81ASJ020EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4201-ND@ 3.54 2.66 1.97 | Z8FO81ASJ020EG 
8K 1k Commercial] 28-SOIC | 269-3706-ND 3.21 2M 1.79 |Z8FO81ASJ020SC 
Commercial] 28-SOIC | 269-4202-ND@ 3.21 2M 1.79 | Z8F081ASJ020SG 
Commercial] 20-SSOP | 269-4224-ND@ 3.36 2.52 1.86 | Z8F082AHHO20SG 
Extended | 20-DIP | 269-3709-ND 3.66 2.75 2.04 | Z8F082APHO20EC 
Extended | 20-DIP | 269-4227-ND@ 3.66 2.75 2.04 | Z8FO82APHO20EG 
17 _ UART 7-ch. 10-bit] 27~3.6 |20MHz) 2 | Commercial) 20-DIP | 269-3682-ND 3.36 2.52 1.86 |Z8FO82APHO20SC | 269-3686-ND 
Commercial] 20-DIP_| 269-4228-ND@ 3.36 2.52 1.86 | Z8F082APHO20SG 
Extended | 20-SOIC | 269-3711-ND 3.66 275 2.04 | Z8FOB2ASHO20EC 
Extended | 20-SOIC | 269-4230-ND@ 3.66 2.75 2.04 | Z8F082ASHO20EG 
Commercial] 20-SOIC | 269-4231-ND@ 3.36 2.52 1.86 | Z8F082ASHO20SG 
Extended | 8-DIP | 269-3807-ND@ 3.39 2.55 1.89 | Z8F082APBO20EG 
Commercial] 8-DIP | 269-3735-ND@ 3.66 3.36 2.04 | Z8F082APB020SG 
; Extended | 8-QFN | 269-3808-ND@ 3.39 2.55 1.89 | Z8F082AQB020EG 
6 = UBT 4-ch. 10-bit} 2.7~3.6 | 20MHz) = 2 | commercial 8-QFN | 269-3809-ND 3.09 232 171 |zeroszaqgoz0sc | 269-3686-ND 
Extended | 8-SOIC | 269-3810-ND@ 3.39 2.55 1.89 | Z8F082ASBO20EG 
Commercial] 8-SOIC | 269-3736-ND@ 3.09 2.84 1.71 |Z8F082ASB020SG 
Extended | 28-SSOP | 269-4225-NDe 3.66 275 2.04 | Z8FO82AHJO20EG 
Commercial] 28-SSOP | 269-4226-ND@ 3.36 2.52 1.86 | Z8FO82AHJO20SG 
Extended | 28-DIP | 269-3710-ND 3.96 2.97 2.20 | Z8FO82APJO20EC 
, Extended | 28-DIP | 269-4229-ND@ 3.96 2.97 2.20 |Z8FO82APJO20EG 
7 = all Pere Oi) Sec ege: | OMe 2 | commercial! 28-Dip_| 269-3683-ND 3.60 2.70 2.00 |zaFog2aPJozosc | 7698686-ND 
Extended | 28-SOIC | 269-3712-ND 3.66 2.75 2.04 | Z8FO82ASJO20EC 
Extended | 28-SOIC | 269-4232-NDe 3.66 2.75 2.04 | Z8FO82ASJ020EG 
Commercial] 28-SOIC | 269-3685-ND 3.36 2.52 1.86 | Z8F082ASJ020SC 
Commercial] 28-SOIC | 269-4233-ND@ 3.36 2.52 1.86 | Z8F082ASJ020SG 
20-SSOP | 269-4644-5-ND® 2.64 1.98 1.46 |Z8F1232HHO20SG 
; __| 20-DIP | 269-4646-5-ND@ 2.64 1.98 1.46 |Z8F1232PHO208G 
7 _ — 7-ch. 10-bit) 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 50-0FN | 269-4648-ND} 264 198 146 |28F12320H020SG 269-4643-ND 
20-SOIC | 269-4650-5-ND® 2.64 1.98 1.46 _|Z8F1232SHO208G 
28-SSOP | 269-4645-5-ND® 2.64 1.98 1.46 |Z8F1232HJ020SG 
; | 28-DIP | 269-4647-5-ND@ 2.88 2.16 1.60 |Z8F1232PJ020S6 
25 _ _ 8-ch. 10-bit] 2.7 ~ 3.6 | 20MHz 2 Commercial 58-QFN | 269-4649-ND@ 264 1.98 446 |28F12320J020SG 269-4643-ND 
40 o86 28-SOIC | 269-4651-5-ND® 2.64 1.98 1.46 |Z8F12325J02086 
20-SSOP | 269-4652-5-ND@ 2.40 1.80 1.33 | Z8F1233HHO20SG 
_| 20-DIP | 269-4654-5-ND@ 2.40 1.80 1.33 |Z8F1233PH020SG 
7 27-36 | 20MH2) = 2 Commercial! oo.FN | 269-4656-ND@ 2.40 1.80 1.33 |Z8F12330H0208G | 7694643-ND 
20-SOIC | 269-4658-5-ND® 2.40 1.80 1.33 _|Z8F1233SHO20SG 
28-SSOP | 269-4653-5-ND@ 2.40 1.80 1.33 |Z8F1233HJ020SG 
_| 28-DIP | 269-4655-5-ND@ 2.58 1.94 1.44 |Z8F1233PJ020S6 
25 27-36 | 20MH2) = 2 Commercial) >g.arN | 269-4657-ND@ 2.40 1.80 1.33 |Z8F12330J020sG | 769-4643-ND 
28-SOIC | 269-4659-5-ND® 2.40 1.80 1.33 | Z8F1233SJ020S6 
23 1-UART, IrDA ; _] 28-SOIC | 269-4673-ND® 4.44 3.33 2.46 |Z8F1680SJ020S6 
16K Ue an oe 2-UART, IrDA | Ch. 10-bit} 1.8~3.6 | 20MHz) = 3 | Commercial! 441 gep | 969-4674-ND® 444 3.33 2.46 |zsFi6s0anoz0sG | 269-4664-ND 
23 1UART, IDA | op annn| 40. | 28-SOIC | 269-4675-ND@ 4.68 3.51 2.60 |Z8F2480SJ020SG sain 
aa 1K | 37 — 2-UART, IrDA | 8h. 10-bit) 1.8~3.6 | 20MHz | = 3 | Commercial) 44 1 gEp | 969-4676-ND@ 4.68 3.51 2.60 |zeF24g0anoz0sG | “6%-4664-ND 


@ RoHS Compliant Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C 


Z8 Encore!® MC (Motor Control) Flash Microcontrollers 


The Z8FMCxx100 Series Flash MCU is based on ZiLOG’s advanced eZ8 8-bit CPU core and is optimized for motor control applications. It supports control of single and multiphase variable speed motors. Target applications 
are consumer appliances, HVAC, factory automation, refrigeration, and automotive applications. 


Memory Size 
Program RAM | 1/0 Serial Clock Timer/Counters, Operating Digi-Key Price Each Zilog Development 
(Bytes) (Bytes) | Pins | Communication ADC vec Speed PWM’s Temp. Package | Part No. i 25 100 Part No. Tools 
ie sia | 47 | UART.with IDA, | 9 oy dope | 27-36 | comb (1) 16-bit Extended | 32-LOFP |269-3811-ND 6.42 4.82 3.56 | ZBFMCO4TOOAKEG | 569 s6a9.1p 
°c, SPI 6-ch. 12-bit 32-QFN | 269-3813-ND 6.42 4.82 3.56 | Z8FMC041000QKEG 
“le Sins Mag UART. with WDA, | ech tocpit | 27-30v | 20MHz (1) 16-bit Commercial | S2-LOFP |269-3812-ND 5.82 437 3.23 | ZBFMCO4TOOAKSG | 564 sea0-np 
Pc, SPI 6-ch. 12-bit 32-QFN | 269-3814-ND 5.82 4.37 3.23 | Z8FMC04100QKSG 
aK sia | a7 | UARTwith HDA Ts on aon | o7-30v | 20mee (1) 16-bit Extended | 32 LOFP ]269-3816-ND 6.54 491 3.63 | ZBFMCOBTOOAKEG | 5.0 s639.np 
Pc, SPI 6-ch. 12-bit 32-QFN | 269-3817-ND 6.54 491 3.63 | Z8FMC08100QKEG 
a sia | 17 | UART.with DA, | 5 on ao-pe | 27-36 | come (1) 16-bit Commercial | 32"LOFP |269-3816-ND 5.94 446 3.30 | ZBFMCOBTOOAKSG | 569 s9a9.np 
Pc, SPI 6-ch. 12-bit 32-QFN | 269-3818-ND 5.94 4.46 3.30 | Z8FMC08100QKSG 
} ; 32-LOFP |269-3819-ND 5.70 4.28 3.16 | Z8FMC16100AKSG 
16K 512 | 17 | UARTwith IDA, | g.ch, 10-bit | 2.7~3.6V | 20MHz (1) 16-bit Commercial | 32-QFN |269-3820-ND 570 4.28 —-3.16_| Z8FMC161000KSG | 269-3830-ND 
MC, SPI 6-ch. 12-bit 32-QFN |269-3832-ND 6.81 5.11 3.79 | Z8FMC161000QKEG 


Note: Temperature Range: * Commercial: -0°C ~ 70°C * Extended: -40°C ~ 105°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
672 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


| [ O g eZ80AcclaimPlus!™ Flash Microcontrollers 


Flash | SRAM vO DMA Speed 16-bit Other Operating | Temperature Digi-Key Price Each Zilog 
(KB) (KB) Lines | Controller | (MHz) Timers | EMAC Features IrDA Voltage Range Package | Part No. 1 25) 100 Part No. 
144-LQFP | 269-3867-ND® 12.60 9.45 7.00 | EZ80F91AZ050EG 
2 UARTS, SPI. [2C. 144-LQFP | 269-3868-ND® 11.46 8.60 6.37 | EZ80F91AZ050SG 
256K 16K 32 Y 50 4 Y PLL. RTC : 6 3.0 ~ 3.6 |-40°C ~ 105°C | 144-BGA | 269-3250-ND 30.87 23.16 13.72 | EZ80F91NAO50EC 
144-BGA | 269-3869-ND® 14.01 10.51 7.79 | EZ80F91NAO50EG 
144-BGA | 269-3870-ND® 12.75 9.57 7.09 | EZ80F91NA050SG 
144-LQFP | 269-4563-ND@ 12.60 9.45 7.00 | EZ80F91AZA50EG 
256K 8K 32 y 50 4 Y 2 UARTS, SPI, I2C, Y 3.0 ~3.6 |-40°C ~ 105°C 144-LQFP | 269-4564-ND® 11.46 8.60 6.37 | EZ80F91AZA50SG 
PLL. RTC 144-BGA | 269-4565-ND@ 14.01 10.51 7.79 | EZ80F91NAA50EG 
144-BGA | 269-4566-ND® 12.75 9.57 7.09 | EZ80F91NAA50SG 
2 UARTS, SPI 269-3200-ND 8.67 6.51 4.81 | EZ80F92AZ020EC 
128K 8K 24 _— 20 6 = Po RTC ¥ 3.0 ~ 3.6 |-40°C ~ 105°C |100-LQFP | 269-3871-ND® 8.67 6.51 4.81 | EZ80F92AZ020EG 
i 269-3872-ND 7.86 5.90 4.37 | EZ80F92AZ020SG 
269-3201-ND 7.14 5.36 3.96 | EZ80F93AZ020EC 
64K 4k 24 _ 20 6 = ry UARTS: SPI, y 3.0~3.6 |-40°C ~ 105°C 1100-LQFP 269-3873-ND® 7.14 5.36 3.96 | EZ80F93AZ020EG 
IC, RTC 269-3164-ND 6.33 4.75 3.51 | EZ80F93AZ020SC 
269-3874-ND® 6.33 4.75 3.51 | EZ80F93AZ020SG 
269-3875-ND® 14.22 10.67 7.90 | EZ80L92AZ020EG 
= = 24 = 20 6 = 2 UARTS, SPI, I?C Y 3.0 ~ 3.6 |-40°C ~ 105°C |/100-LQFP | 269-3168-ND 12.36 9.27 6.87 | EZ80L92AZ020SC 
269-3876-ND® 12.36 9.27 6.87 | EZ80L92AZ020SG 
269-3169-ND 15.63 11.73 8.69 | EZ80L92AZ050EC 
_ = 24 = 50 6 = 2 UARTS, SPI, I?C Y 3.0 ~ 3.6 |-40°C ~ 105°C |/100-LQFP | 269-3877-ND 15.63 11.73 8.69 | EZ80L92AZ050EG 
269-3878-ND® 13.62 10.22 7.56 | EZ80L92AZ050SG 
@ RoHS Compliant 
Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
Z8 Encore!® Z8 Encore!® 
Z8 Encore! 64K Series 64-pin LOFP Emulator Kit. . 269-3395-ND 2995.00 . ‘ 
28 Encore! 64K Series ie PLCC Emulator Kit . 069-3396-ND 2995.00 Z8 mae 64K Series 4pin LOFP ICE Adapter ..................:00058 269-3400-ND 299.00 
78 Encore! 64K Series 80-pin OFP Emulator Kit... 269-3397-ND 2995.00 28 Encore! 64K Series 40-pin PDIP IGE Adapter . 269-3401-ND 299.00 
Z8 Encore! 64K Series 44-pin PLCC ICE Adapter . 269-3402-ND 299.00 
zs GP™ 28 Encore! 64K Series 64-pin LOFP ICE Adapter . 269-3403-ND 299.00 
Z8 GP ZGP323 In-Circuit Emulator and Development Platform. 269-3743-ND 999.00 Z8 Encore! 64K Series 68-pin PLCC ICE Adapter . 269-3404-ND 299.00 
Z8 GP ZGP323 In-Circuit Emulator 269-3864-ND 499.00 Z8 Encore! 64K Series 80-pin QFP ICE Adapter .. 269-3405-ND 299.00 
28 GP™ 
Z8 E ! MC Z8FMC16100 Emulator ..........000.. eee 269-3830-ND 1999.01 
ae mar : 28 GP ZGP323 20-pin SSOP Programming Adapter .. 269-3738-ND 90.00 
NEW! Crimzon™ — RoHS Compliant NEW! 78 GP ZGP323 20-pin SOIC Programming Adapter... 269-3739-ND 90.00 
In-Circuit Emulator (ICE) for Crimzon Family Chips (ZCRMZNICEO1ZEMG)..... 269-4685-ND 1125.00 Z8 GP ZGP323 28-pin SSOP Programming Adapter .. 269-3740-ND 90.00 
Z8 GP ZGP323 28-pin SOIC Programming Adapter... 269-3741-ND 90.00 
Z8 GP ZGP323 48-pin SSOP Programming Adapter.................... 269-3742-ND 90.00 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each M od u les 
eZ80Acclaim!™ Sy Digi-Key Price 
Development Kit for €Z80F91 ....-.-ccccsccscescesessessessessesseees 269-4560-ND@ 99.95 Description Barto: Each 
Development Kit for eZ80F91 .. 269-4561-ND® 279.00 eZ80Acclaim!™ 
ZDots SBC for Z80Acclaim . 269-4671-ND® 75.00 : 
ZDots SBC for Z80Acclaim . .. | 269-3162-ND 399.95 Multipurpose MCU Module .. 269-3861: ND® 180.00 
Z8 Encore! XP® Flash Module for eZ80F91 . 269-4562-ND@ 75.00 
78 Encore! XP 4K Series, (8-pin) Development Kit 269-3638-ND 49.99 iashiMadule:tor e2B0FS2.. AEH 12615) 
28 Encore! XP 4K Series, (8-pin) Development Kit 269-4628-ND® 49.99 Ethernet Module for eZ80F92................:.:cceseeeeeeeeeeeeeeeeeees 269-3157-ND 162.00 
Z8 Encore! XP 4K Series, (28-pin) Development Kit. . 269-4629-ND® 39.95 @ _ y 
28 Encore! XP FO8xA Series, (28-pin) Development Kit . 269-4643-ND@ 39.95 preg) 7 oe compat 
Z8 Encore! XP F083A Series, Development Kit .. | 269-4672-ND® 39.95 Webserver-i Ethernet Module....................ccccceeeeeeeeeeeeeeeeees 269-4670-ND 57.38 
Z8 Encore!® Mini Ethernet Module.............-.-2..0..-22e:esessseerereneeseceenees 269-3860-ND 105.00 
Z8-Encore! Development Kit (8K/4K) .... 269-4630-ND® 39.95 Mini Ethernet Module............0.-.0-....sseeeeeeeesseenereeeesnseneeees 269-4666-ND 46.67 
Z8 Encore! Z8F642 MCU Development Ki 269-4540-ND® 39.95 @ RoHS Compliant 
Z8 Encore! Z8F642 MCU Development Kit (28-Pin Series) ... 269-4677-ND® 74.95 P 
Z8 Encore! Z8F642 MCU Development Kit (44-Pin Series) 269-4678-ND® 99.95 
Z8 Encore! Motor Control Development Kit. 269-3639-ND 199.95 Hf 
Z8 Encore! Motor Control Development Kit. 269-4660-ND® 199.95 Accessory Kits 
ZVECTOR Development Kit with Motor 269-4668-ND 800.00 Digi-Ke Price 
ZVECTOR Development Kit with out Motor 269-4669-ND® 600.00 Description ne) He Each 
7 eZ80Acclaim!™ 
Crimzon RC Development Platform...................0ccceeeeeeee neces 269-3398-ND. 249.00 
Crimzon RC Blaster™ Development Kit ............00.... eee 269-4682-ND® 111.25 eZ80Acclaim! Serial Smart Cable Accessory Kit 269-3391-ND 35.00 
Crimzon Development Board Kit for use as a target USB Smart Cable Accessory Kit 269-4539-ND@ 29.95 
with ZCRMZNICEQ1ZEMG (ICE) ..........000. eee 269-4683-ND@ NEW! 125.00 a . 
Ethernet Smart Cable Accessory Kit . 269-4661-ND® 69.99 
@ RoHS Compliant 
28 Encore!® MC™ — RoHS Compliant 
P rog ra m m er Opto-isolated USB Smart Cable Accessory Kit...............2...00200eee 269-4664-ND 75.00 
NEW! Crimzon™ — RoHS Compliant NEW! 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 20-Pin Accessory Kit for use with ZCRMZNICEO1ZEMG (ICE)... 269-4684-ND 170.00 
ze GP™ 40/48-Pin Accessory Kit for use with ZCRMZNICEO1ZEMG (ICE) .. 269-4686-ND 500.00 
Z8 GP ZGP323 Ethernet Programming System.................2.0200+ 269-3390-ND 99.00 


RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Z86CCP01ZEM Emulator / Programmer for Zilog’s Z8° 
Microcontrollers with up to 32K Program Memory 


| [ 

GENERAL DESCRIPTION: Zilog's in-circuit emulator/programmer is an interactive, Windows™ based 
development tool providing a real-time environment for emulation and debugging, which includes a full-featured 
macro cross assembler to enhance programmer productivity. The Z86CCP0O1ZEM is a member of Zilog's 
ICEBOX™ product family of in-circuit emulators providing support for the Z8 microcontrollers. The emulator 
provides essential timing and 1/O circuitry to simplify user emulation of the prototype hardware and software 
product. The Z8 CCP emulator provides users with a hardware platform to develop and debug software in a 
real-time environment. In contrast, software simulators provide significantly slower operation making them less 
practical for code development. The Z8 CCP emulator can be connected to a serial port (COM1, COM2, COM3, 
and COM4) of the host computer and uses Zilog Developer Studio (ZDS). 


Z8 CCP Emulator Kit Contents: Circuit Board: CMOS Z86C9320VSC, 20MHZ CMOS Z86C5020FSE ICE Chip, 
32K x 8 Static RAM (for Code Memory) 18-Pin DIP ZIF Programming Socket, Holes Available for 28/40-Pin ZIF 
Programming Sockets, Sockets for 28/40-Pin Target Cables, 25-pin RS-232C Interface Connector: 18-Pin DIP 
Target Cable, Power Cable Documentation: Emulator User's Manual 


Z8® Series Microcontrollers 


Z8 MCU Family 


OVERVIEW: Zilog MCU products are targeted for cost-sensitive, high-volume applications including 
consumer, automotive, security, and HVAC. One-time programmable (OTPs) for prototyping as well as 
volume production where time to market or code flexibility is critical. A variety of packaging options are 
available. The same on-chip peripherals are used across the MCU product line with the primary differences 
being the amount of ROM/RAM, number of I/O lines present, and packaging/temperature ranges available. 
This allows code written for one MCU device to be easily ported to another family member. 


FEATURES: ¢ General-Purpose Register (GPR) File Architecture: Every RAM register acts like an 
accumulator, speeding instruction execution and maximizing coding efficiency. Working register groups allow 
fast context switching. »* Flexible I/O: I/O byte, nibble, and/or bit programmable as inputs or outputs. Outputs 
are software programmable as open-drain or push-pull on a port basis. Inputs are Schmitt-triggered with 
auto latches to hold unused inputs at a known voltage state. * Analog Inputs: Three input pins are software 
programmable as digital or analog inputs. When in the analog mode, two comparator inputs are provided with 
a common reference input. * Timer/Counter (T/C): The T/C consists of a programmable 6-bit prescaler and 


Real-Time, In-Circuit Emulation and Programming for only $49.95 


Digi-Key® Part No. 269-2002-ND 
(See Z8 chart for applicable devices.) 


NOTE: Power Supply RS-232C not included with Z86CCP01ZEM (recommended wall transformer T404-ND) 


FEATURES: « In-Circuit Debug Emulation »* Real-Time Emulation * Z8 GUI ZDS Emulator Software 
* Window-Based User Interface * On-Line Help * One-Time Programmable (OTP) Support * Selectable 
Baud Rates: 9600 to 57.6 Kbps »* Bisync Error-Correcting Communications Protocol * Source-Level 
Debugging * Symbolic Disassembly in the Debug Window »* Zilog Developer Studio (ZDS): — ZMASM, 
— Structured Assembly and Data Code, — Source-Level Debug Support, — Built-In Register Equates, — Linker, — 
Windows 95™ Integrated Editor 


SPECIFICATIONS: Operating Temperature: 20°C + 10°C Supply Voltage: +7.5 VDC to 10VDC Minimum 
Emulation Speed: 1MHz internal SCLK Maximum Emulation Speed: 6MHz internal SCLK12 MHz 
external Crystal (shipped with 8MHZ crystal) Operating Humidity: 10-90% RH (non-condensing) Power 
Requirements: +8VDC @ 0.5A typical, 0.8A maximum Dimensions: Width: 7.0 in. (17.7cm) Length: 9.0 in. 
(22.9cm) Height: 0.9 in. (2.3cm) Serial Interface: RS-232C @ 9600, 19200 (default), 28800, or 57600 Baud 


8-bit downcounter, with maskable interrupt upon end-of-count. ¢ Interrupts: There are six vectored interrupt 
sources with software-programmable enable and priority for each of the six sources. * Watch-Dog Timer 
(WDT): An internal WDT circuit is included as a fail-safe mechanism so that if software strays outside the 
bounds of normal operation, the WDT will timeout and reset the MCU. * Auto Reset: All family devices have 
internal Power-On Reset. * Low-EMI Operation: Mode is programmable via software or as a mask option. 
This new option provides for reduced radiated emission via clock and output drive circuit changes. * Low- 
Power: CMOS with two standby modes; STOP and HALT. ¢ Full Z8 Instruction Set: Forty-eight basic 
instructions, supported by six addressing modes with the ability to operate on bits, nibbles, bytes, and words. 


ACCESSORY KIT 


The Z86CCPOOZAC is the accessory kit for the Z86CCP01ZEM. The kit contains all accessories to fully 
populate and operate all functions of the Z86CCP01ZEM. 


KIT CONTENTS: ¢ 28-Pin DIP ZIF Socket * 28-Pin Target Connector Cable * 40-Pin DIP ZIF Socket * 40-Pin 
Target Connector Cable * RS-232 Cable » Power Cable 


Memory Oscillator Frequency Supply 
Size vO Type Range Voltage Operating Digi-Key Price Each Zilog 
EPROM | RAM| Lines External Min./Max. Range Temperature (°C) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
XTAL/RC DC-8MHz 3.5~5.5 0~70 18-DIP 269-1012-ND 1.56 TAZ 86 Z86E0208PSC1925 
XTAL/RC DC-8MHz 3.5~5.5 0~70 18-DIP 269-3948-ND® 1.56 AAZ 86 Z86E0208PSG1925 
XTAL/RC DC-8MHz 3.5~5.5 0~70 18-SOIC. 269-1014-ND 1.56 TAZ 86 Z86E0208SSC1925 
XTAL DC-8MHz 3.5~5.5 0~70 20-SSOP 269-3069-ND 2.13 1.60 1.19 Z86E0208HSC1925 
0.5K 61 14 XTAL DC-8MHz 3.5 ~5.5 0~70 20-SSOP 269-3946-ND® 2.13 1.60 1.19 Z86E0208HSG1925 
XTAL/RC DC-8MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-DIP 269-3947-ND® 2.13 1.60 1.19 Z86E0208PEG1925 
XTAL/RC DC-8MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-SOIC 269-3949-ND® 2.13 1.60 TAS Z86E0208SEG1925 
XTAL DC-8MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3068-ND 2.34 1.76 1.30 Z86E0208HEC1925 
XTAL DC-8MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3945-ND® 2.34 1.76 1.30 Z86E0208HEG1925 
RC DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 18-DIP 269-1096-ND 2.31 1.74 1.29 Z86E0412PSC1903 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 20-SSOP 269-3076-ND 3.21 2.41 1.79 Z86E0412HSC1866 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 20-SSOP 269-3952-ND® 3.21 2.41 1.79 Z86E0412HSG1866 
RC DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 20-SSOP 269-3077-ND 3.21 2.41 1.79 Z86E0412HSC1903 
RC DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 20-SSOP 269-3953-ND® 3.21 2.41 1.79 Z86E0412HSG1903 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-DIP 269-1093-ND 3.36 2.52 1.86 Z86E0412PEC 
1K 125 14 XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-DIP 269-3954-ND® 3.36 2.52 1.86 Z86E0412PEG 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-SOIC 269-1097-ND 3.36 2.52 1.86 Z86E0412SEC 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-SOIC 269-3955-ND® 3.36 2.52 1.86 Z86E0412SEG 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3074-ND 3.54 2.66 1.97 Z86E0412HEC1866 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3950-ND® 3.54 2.66 1.97 Z86E0412HEG1866 
RC DC-12MHz 4.5 ~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3075-ND 3.54 2.66 1.97 Z86E0412HEC1903 
RC DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3951-ND® 3.54 2.66 1.97 Z86E0412HEG1903 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 18-DIP 269-3961-ND® 2.70 2.03 1.50 Z86E0812PSG1866 
RC DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 18-DIP 269-1026-ND 2.70 2.03 1.50 Z86E0812PSC1903 
RC DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 18-DIP 269-3962-ND® 2.70 2.03 1.50 Z86E0812PSG1903 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 0~70 18-SOIC. 269-1029-ND 2.70 2.03 1.50 Z86E0812SSC1866 
RC DC-12MHz 4.5~5.5 ~70 20-SSOP 269-3089-ND 3.90 2.93 2.16 Z86E0812HSC1903 
RC DC-12MHz 4.5~5.5 ~70 20-SSOP 269-3959-ND® 3.90 2.93 2.16 Z86E0812HSG1903 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5~5.5 ~70 28-SOIC 269-1055-ND 5.46 4.10 3.04 Z86E3116SSC 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5~5.5 ~70 28-SOIC 269-3968-ND® 5.46 4.10 3.04 Z86E3116SSG 
2K 125 14 XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-DIP 269-3960-ND® 4.08 3.06 2.27 Z86E0812PEG 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 18-SOIC. 269-3963-ND® 2.94 2.21 1.64 Z86E0812SEG 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3086-ND 4.29 3.22 2.39 Z86E0812HEC1866 
XTAL DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3957-ND® 4.29 3.22 2.39 Z86E0812HEG1866 
RC DC-12MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3087-ND 4.29 3.22 2.39 Z86E0812HEC1903 
RC DC-12MHz 4.5 ~5.5 -40 ~ 105 20-SSOP 269-3958-ND® 4.29 3.22 2.39 Z86E0812HEG1903 
XTAL/RC DC-16MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 28-DIP 269-3966-ND® 6.06 4.55 3.36 Z86E3116PEG 
XTAL/RC DC-16MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 28-SOIC 269-1054-ND 6.06 4.55 3.36 Z86E3116SEC 
XTAL/RC DC-16MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 28-SOIC 269-3967-ND® 6.06 4.55 3.36 Z86E3116SEG 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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ilo Q  Z8® Series Microcontrollers (con) 


Memory Oscillator Frequency Supply 
Size vO Type Range Voltage Operating Digi-Key Price Each Zilog 
EPROM | RAM| Lines External Min./Max. Range Temperature (°C) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5~5.5 ~70 28-DIP 269-3965-ND® 6.60 4.95 3.67 Z86E3016PSG 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5~5.5 ~70 28-SOIC 269-4539-5-ND@ 6.60 4.95 3.67 Z86E3016SSG 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5 ~5.5 ~70 28-PLCC 269-1045-ND 6.60 4.95 3.67 Z86E3016VSC 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 ~70 28-DIP 269-1036-ND 6.84 5.13 3.80 Z86E3312PSC 
237 24 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 ~70 28-DIP 269-3969-ND® 6.84 5.13 3.80 Z86E3312PSG 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 ~70 28-SOIC 269-1103-ND 6.84 5.13 3.80 Z86E3312SSC 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 ~70 28-SOIC 269-3970-ND® 6.84 5.13 3.80 Z86E3312SSG 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 ~70 28-PLCC 269-1104-ND 6.84 5.13 3.80 Z86E3312VSC 
aK XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 ~70 28-PLCC 269-3971-ND® 6.84 5.13 3.80 Z86E3312VSG 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5~5.5 ~70 40-DIP 269-3975-ND® 7.86 5.90 4.37 Z86E4016PSG 
XTAL/RC DC-16MHz 3.5 ~5.5 ~70 44-PLCC 269-3976-ND® 7.86 5.90 4.37 Z86E4016VSG 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 ~70 40-DIP 269-3977-ND® 8.34 6.26 4.64 Z86E4312PSG 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 ~70 44-PLCC 269-3978-ND® 8.34 6.26 4.64 Z86E4312VSG 
XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 ~70 44-PQFP 269-1108-ND 10.17 7.63 4.95 Z86E4312FSC 
XTAL/RC DC-16MHz 4.5~5.5 ~70 44-PQFP 269-1107-ND 9.57 7.18 4.42 Z86E4016FSC 
237 24 XTAL/RC DC-16MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 28-DIP 269-3964-ND® 7.26 5.45 4.04 Z86E3016PEG 
236 32 XTAL/RC DC-16MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 40-DIP 269-1071-ND 8.64 6.48 4.80 Z86E4016PEC 
236 32 XTAL/RC DC-16MHz 4.5~5.5 -40 ~ 105 40-DIP 269-3974-ND® 8.64 6.48 4.80 Z86E4016PEG 
237 24 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 0~70 28-SOIC 269-3940-ND® 8.34 6.26 4.63 Z8673312SSG 
237 24 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 0~70 28-DIP 269-3939-ND® 8.34 6.26 4.63 Z8673312PSG 
8K 236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 0~70 44-PLCC 269-1048-ND 9.66 7.25 5.37 Z8674312VSC 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 0~70 44-PLCC 269-3942-ND® 9.66 7.25 5.37 Z8674312VSG 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 0~70 40-DIP 269-3941-ND® 9.66 7.25 5.37 Z8674312PSG 
237 24 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 ~70 28-DIP 269-3972-ND® 11.01 8.26 6.11 Z86E3412PSG 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 ~70 40-DIP 269-3980-ND® 12.36 9.27 6.87 Z86E4412PSG 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 ~70 44-PLCC 269-3981-ND® 12.36 9.27 6.87 Z86E4412VSG 
16K 236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 ~70 44-PQFP 269-1109-ND 14.82 11.12 6.59 Z86E4412FSC 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 ~70 44-PQFP 269-3979-ND® 14.82 11.12 6.59 Z86E4412FSG 
236 32 XTAL/RC DC-12MHz 3.5~5.5 ~70 44-LQFP. 269-4577-ND® 12.72 9.54 7.06 Z86E4412ASG 
236 32 XTAL DC-16MHz 4.5~5.5 ~70 44-PQFP 269-3982-ND® 23.01 17.26 10.23 Z86E6116FSG 
236 32 XTAL DC-16MHz 4.5~5.5 ~70 44-LQFP. 269-4578-ND® 19.74 14.81 10.96 Z86E6116ASG 
XTAL DC-16MHz 4.5~5.5 0~70 44-PQFP 269-1111-ND 29.22 21.92 12.99 Z86E6316FSC 
32K 236 32 XTAL DC-16MHz 4.5~5.5 0~70 44-PQFP. 269-3983-ND® 29.22 21.92 12.99 Z86E6316FSG 
XTAL DC-16MHz 4.5 ~ 5.5 0~ 70 44-LQFP. 269-4579-ND® 25.05 18.79 13.91 Z86E6316ASG 
@ RoHS Compliant 
Digi-Key Price Zilog 
Description Part No. Each Part No. 
OTP Programming Adapters 
ISPINSOIG AGA GCM i. dn ayie sien gredeass Bnnaedaunaty sinndinlemunarh sinnalasod.adie pnvalielbiana plein A@ld atin duaeiheihaigadlaanie aby 269-2006-ND 95.00 Z86E0700ZDP 
Z8 Accessory Kit (28-DIP, 40-DIP) for Z86CCPO1ZEM............. 0.00: eee ceee eee ee ee eeeee ee eneeeenenees 269-2001-ND 46.43 Z86CCPOOZAC 
44. Pin PLOC AGaPtel oc siceesiercsidessiaasisdasneasecsdasneasecdsansareutasansasdubaseasaseueaaenoasaaces 269-2008-ND 74.83 Z86E4001ZDV 
28 Pin Dip Adapter .i...c.0ccsccrcciesesceasdsaaasnasaisanensasenereicasecrasaneaaausasensaaacasecsanacoas 269-2009-ND 33.75 Z86E3400ZDP 
28: PINSOIC: AGADIEM oes siecle oleate es uaaina teat's unaesikbid seam ale cikaldy saan sess painadnthad ee waned taba daalve ess 269-2010-ND 50.63 Z86E3400ZDS 
44 Pin POFP to:40 Dip Adapter... ..ccccccsdnescensaseneasensasensasansasensadensas econ ensasecsnbeacas 269-2021-ND 198.00 Z86E2101ZDF 
44 Pin PQFP to 40 Dip Adapter ........... 0.0.00. ccc cc ccc c cece e cece eee eens ee este eeseeeeseeeeeeeenenees 269-2022-ND 118.83 Z86E4001ZDF 
eZ80 - The Next Generation 
EZ80190AZ050EC AND EZ80190AZ050SC _—~FEATURES: 


Just as the Z80 revolutionized the semiconductor industry, the 
next generation eZ80 is revolutionizing the way that communi- 
cations are happening today. This elegant system-on-a-chip can 
serve web pages over a TCP/IP network, allowing easy system 
monitoring and control, effortless processor code updates, and 
system compatibility. This solution enables any browser with 
access to your network the ability to control and monitor a net- 
work application. The eZ80 executes Z80 code four times faster 
than traditional Z80s at the same clock speed, and can operate 
at speeds up to 50MHz. Unlike most 8-bit microprocessors, 
which can only address 64KB, the eZ80 can address 16MB 
without a Memory Management unit. The eZ80 Webserver also 
features an Embedded Internet Software Suite that enables the 
transmission and reception of HTML form data and the dynamic 
generation of web pages. 


* 50MHz Processor 

* Multiply and Accumulate Engine 
* 16MB Linear Addressing 

© 3.3V Operation 

* 2 DMA Channels 


¢ Universal Zilog Interface (selectable UART, IIC, SPI) 


° 6 PRTs with Prescalers 

* 8KB SRAM 

© 32-Bit GPIO with Interrupt Support 
* On-Chip Oscillator 

* Optimized Pipeline Architecture 

* Zilog Debug Interface 


Digi-Key Price Each Zilog 
Description Package Part No. 1 25 100 Part No. 
Webserver IC, Ext. Temperature 100-LQFP 269-3123-ND 21.18 15.89 11.76 EZ80190AZ050EC 
Webserver IC, Ext. Temperature 100-LQFP 269-3865-ND® 21.18 15.89 11.76 EZ80190AZ050EG 
Webserver IC 100-LQFP 269-3124-ND 18.42 13.82 10.23 EZ80190AZ050SC 
Webserver IC 100-LQFP 269-3866-ND® 18.42 13.82 10.23 EZ80190AZ050SG 
@ RoHS Compliant 
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| [ O g Z8Plus™ Microcontrollers 


Employing the experience gained from the industry-standard Z80 and 
Z8 cores, the Z8Plus offers increased functionality, significantly higher 
performance, lower power requirements, and greater cost savings over 
other 8-bit microcontrollers. The Z8Plus is designed to be easy to use, 
even for designers who have never used a microcontroller before. 


With single-cycle execution, powerful I/O capabilities and register-to- 
register architecture, the Z8Plus offers state-of-the-art flexibility and 
freedom for any designer in search of a low-cost solution for a variety of 
microcontroller applications. 


The Z8Plus core offers several significant advantages compared to 
the current Z8 core. Foremost is performance improvement due to 
a reduced system clock division and a fixed instruction cycle time. 
The improvement is nearly 50%, depending upon instruction mix. For 
example, a Z8Plus-based part at 10MHz has performance comparable 
to a 16MHz part in production today. This, along with significant design 
improvements, leads to lower power and lower noise operation. 


The Z8PE002 and Z8PE003 microcontrollers are the newest members 
of the popular Z8E001 Z8 Plus 8-bit microcontroller family. New features 
include voltage brown-out protection and power-on reset. Additionally, 
the “RESET” pin has been replaced with a general purpose I/O pin and 
oscillator circuitry to support RC configurations. These new parts are 
targeted at customers who require a powerful, yet small OTP micro- 
controller for use in general purpose applications. 


EMULATOR/PROGRAMMER 


FEATURES: ° In-Circuit Program Debug Emulation * Real-Time 
Emulation * ZDS Emulator Software » Window-Based User Interface 
* On-Line Help * One-Time Programmable (OTP) Support ¢ Selectable 
Baud Rates: 9600 to 57.6 Kbps » Bisync Error-Correcting Communi- 
cations Protocol 


SPECIFICATIONS: OPERATING TEMPERATURE: 20°C + 10°C 
POWER REQUIREMENT: +9.0 VDC @ 0.5A Minimum (Typical). 


DIMENSIONS: ¢ Width: 6.75 in. (17.15 cm) * Length: 7.50 in. (19.05 
cm) ¢ Height: 0.90 in. (2.30 cm) SERIAL INTERFACE: RS-232C 
@ 9600, 19200 (default), 28800, or 57600 Baud 


HOST COMPUTER: Minimum Requirements: IBM PC (or 100% 
Compatible) 386-Based Machine: «33 MHz *4 MB RAM * VGA 
Video Adapter * Hard Disk Drive (2.5 MB Free Space) ¢3.5-inch, 
High-Density (HD) Floppy Disk Drive * RS-232C Com Port * Mouse or 
Pointing Device * Microsoft Windows 3.1 


KIT CONTENTS (One of Each): Z8M001 Emulator Board; * Cable/ 
Pods: 18-Pin Emulation Pod Cable; 9-Pin M-F Serial Cable (6 
ft.) *Host Software: Z8 Graphical User Interface (GUI); Zilog Macro 
Cross Assembler (ZMASM)/Zilog Developer Studio (ZDS) * Docu- 
mentation: Zilog 1999 Technical Library CD ROM, which contains Z8 
device data sheets, user manuals, application notes; Z8M001 Emulator 
User's Manual 


Memory Oscillator Frequency Supply Required Required OTP 
Size vO Type Range Voltage Operating Emulator Programming Digi-Key Price Each ZiLOG 
Eprom | Ram | Lines External Min/Max Range Temp. (°C) Package Tools Tools Part No. al 25) 100 Part No. 
269-1117-ND 1.80 1.35 1.00 | Z8E00010PSC 
512 32 13 XTAL/LC DC - 10MHz 3.5 ~ 5.5 0~70 18-DIP D D 
269-3984-ND@ 1.80 1.35 1.00 | Z8E00010PSG 
18-DIP D D 269-1121-ND 2.28 1.71 1.26 | Z8E00110PSC 
18-DIP D D 269-3986-ND@ 2.28 1.71 1.26 | Z8E00110PSG 
3.5 ~5.5 0~70 
1K 64 13 XTAL/LC DC - 10MHz 18-SOIC * D,2 269-1123-ND 2.28 1.71 1.26 | Z8E00110SSC 
18-SOIC * D,2 269-3987-ND® 2.28 1.71 1.26 | Z8E00110SSG 
45~5.5 -40 ~ 105 18-DIP D D 269-3985-ND@ 2.49 1.87 1.39 | Z8E00110PEG 
Z8PE002 / Z8PEOO3 Series 
18-DIP D D 269-4290-ND@ 1.92 1.44 1.07 | Z8PE002PZ010SG 
3.0 ~ 5.5 0~70 20-SSOP. * D, 17 269-1132-ND 2.10 1.58 1.16 | Z8PE002HZ010SC 
512 64 14 XTAL/LC DC - 10MHz 20-SSOP * D, 17 269-4289-ND® 2.10 1.58 1.16 | Z8PE002HZ010SG 
20-SSOP * D, 17 269-1135-ND 2.28 1.71 1.27 | Z8PEO02HZ010EC 
45~5.5 -40 ~ 105 
20-SSOP. * D, 17 269-4288-ND® 2.28 1.71 1.27 | Z8PE002HZ010EG 
18-DIP 269-1136-ND 2.67 2.01 1.49 | Z8PEO03PZ010SC 
18-DIP 269-4293-ND@ 2.67 2.01 1.49 | Z8PE003PZ010SG 
18-SOIC * D,2 269-1137-ND 2.67 2.01 1.49 | Z8PE003SZ010SC 
3.0 ~ 5.5 0~70 
18-SOIC * D,2 269-4295-ND® 2.67 2.01 1.49 | Z8PE003SZ010SG 
1K 64 14 XTAL/LC DC - 10MHz 
20-SSOP * D, 17 269-1138-ND 2.82 2.12 1.57 | Z8PE003HZ010SC 
20-SSOP * D, 17 269-4291-ND@ 2.82 2.12 1.57 | Z8PEO003HZ010SG 
18-SOIC * D,2 269-1140-ND 2.94 2.21 1.63 | Z8PE003SZ010EC 
45~5.5 -40 ~ 105 
18-SOIC * D,2 269-4294-ND@ 2.94 2.21 1.63 | Z8PE003SZ010EG 
Digi-Key Price ZiLOG 
Key Description Part No. Each Part No. 
Emulator / Programmer t 
D Z8 Plus Emulator/Programmer (Power supply sold separately T405-P5P-ND recommended) ................2..00000eeee sence es 269-2033-ND 161.33 Z8ICE001ZEM 


@ RoHS Compliant * ZiLOG’s emulators support this part, but the in-circuit target cable is configured for DIP only. For designs that require a surface mount package, accommodations will have to be made to use the 


emulator for in-circuit DIP emulation. + For OTP programming adapters, please refer to Z8 Series. 


Turnkey Universal Remote Control Kit 


The Crimzon RC Bullet™ Reference Design Kits are ideally suited for Universal Remote Control applications. 
These kits feature both learning and non-learning models with both three-in-one (Cable/Satellite, DVD/VCR, 
and TV) and six-in-one feature sets (Cable, Satellite, Audio, TV, DVD,VCR) for the North American and 
European marketplaces. Built on the Z8-based ZLx16300 and ZLx32300 IR MCU, and competitively priced, 
the kits give you everything needed to start manufacturing branded universal remote controls today. 


Thermostat Application 
Module Kit 


Thermostat Application Module provides a flexible platform for training and experimentation on a number of 
microcontroller and microprocessor devices. 


The module contains no processor. It is designed to attach to the eZ80 development platforms, which 
contain both the processors and the control programs that make the development function. 


Features: 

¢ Simple bit-I/O (LEDs, switches, lamp, and fan) 

¢ Alphanumeric LCD display via the GPIO interface 
* Temperature sensor via the I°C interface 

* EEPROM data storage via the I?C interface 

¢ Flash program storage for eZ80 family devices 


269-31 SOUND s).2 siesta sacs eiaanehinsernndeethis'sinnaiesieis's bhtdsilati'setididaailechild daa aaiiuenalureasiieildatniies $85.00 


269-3380-ND USA, 3-Function, Non-Learning. . 
269-3381-ND European, 3-Function, Non-Learning $129.00 
269-3382-ND USA, 6-Function, Non-Learning. .. $129.00 
269-3383-ND European, 6-Function, Non-Learning 

269-3384-ND USA, 6-Function, Learning . 

269-4665-ND@ —_USA, 6-Function, Learning. 2 
269-3385-ND European, 6-Function, Learning .........ccccccesscesssceenaseenseeenesseceesesasoees $159.00 


@ RoHS Compliant 


Z86L99 with IR Solutions 


In-circuit emulators are interactive, Windows-oriented development tools, providing a real-time environment 
for emulation and debugging. Provides essential timing and I/O circuitry to simplify user emulation of 
prototype hardware and software products. 


Features: * Supports up to 32K of ROM »* Varies the operating voltage from 3.0-4.0V * Supports incircuit 
emulation on target systems that operate at 3.0-4.0V » Powers the In-Circuit Emulator (ICE) chip from 
either the emulator or target board * Supports IR devices that operate at up to 8MHz ¢ Emulates 28-pin 
DIP and 40-pin DIP + Provides OTP programming for 28-pin DIP and SOIC packages, 40-pin PDIP, 48-pin 
SSOP ° Multi-tasks with other Windows applications while Zilog Developer Studio (ZDS) is running 


269-3241-ND Z86L99 In-Circuit Emulator .. $850.00 
269-3238-ND Z86D990; 48-SSOP. - $15.42 
269-3943-ND® Z86D990; 48-SSOP. - $15.42 
269-3239-ND Z86D990; 40-DIP - $14.61 
269-3944-ND® Z86D990; 40-DIP - $14.61 
@ RoHS Compliant 
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PSoC® FirstTtouch™ Embedded Design Starter Kit : ’ = 
1RSTTOUey 
LTIWATE STARTER 


CYPRESS 


PERFORM 


Easy and Affordable Starter Kit to Accelerate Mixed-Signal Embedded Application Development 


The Cypress PSoC FirstTouch starter kit provides a quick, easy, and affordable way for embedded customers to evaluate the integration, flexibility, and real 
mixed-signal programmability of PSoC mixed-signal arrays. Without writing a single line of C or Assembly code, you can experience the power of PSoC mixed- 
signal arrays. Right-out-of-the box you can see a single PSoC device perform several designs — Cypress CapSense™ touch sensing, temperature sensing, 
light sensing, and CapSense™ proximity sensing. And with Cypress’s PSoC Express visual embedded system design tool, you can modify these designs as 
you wish or even create your own applications. 


ADVANTAGES - Embedded Designs Available for Use Right Out of the Box 


Highly Integrated Programmable Kit Optimized for Embedded Applications 

— Integrates four embedded applications in a single thumbdrive form factor 

— General purpose I/O pins accessible for further evaluation and development 

— Detachable multifunction expansion card enables adding PSoC functionality to existing 
system boards 


Rapid Time to Market for Embedded Applications 


— Design embedded control applications in minutes 

— No C or Assembly code necessary with PSoC Express design software 

— Accommodates last-minute design changes 

— Real mixed-signal programmability provides complete analog and digital functionality 


— USB connectivity for convenient plug and play operation 


Design Functionality Applications 
YY Controls LED color depending White goods, handsets, consumer 
ay on a finger’s position on the electronics, computers and 
carsout rover! ~CapSense touch sensing slider computer peripherals 


Controls LED color and buzzer 
based on ambient temperature 
variation 


Air conditioning, alarm systems, 
system and industrial fan control 


Consumer electronics, PCs, 
monitors, mobile phones 


Controls LED intensity based 
on ambient light variation 


Controls LED color based on 
proximity to a proximity sensor 


White goods, handsets, consumer 
electronics, computers, and 
computer peripherals 


PSoC® Mini Programming Kit 


This evaluation kit allows a user to program PSoC devices via the MiniProg programming unit. A MiniEval 
board is also included in the kit. The MiniEval board is programming and evaluation board which allows 
socket programming of DIP devices. The MiniEval also includes LEDs and a POT for simple evaluation 
and demonstration, but does not include a prototyping area. The MiniProg1 utilizes a 5-pin ISSP header to 
program PSoC Devices on the MiniEval board or directly on a users target board. 


CY3210-MiniProg1 Kit Includes: 


¢ MiniProg Programming Unit * MiniEval Socket Programming and Evaluation Board »* Device Samples 
* Cable * Software 


CY3217 Kit Includes: 
¢ MiniProg Programming Unit * USB Cable « Software 


428-1585-ND 
428-2021-ND 


$57.70 
$24.65 


MiniProg1 Demo Board 
MiniProg Demo Board . 


PSoC® Evaluation Kit 


CY3210-PSoCEval1: 


The PSoC Evaluation Kit features an evaluation board and MiniProg1 Programming unit. The evaluation 
board includes an LCD module, Potentiometer, LEDs and plenty of bread boarding space to meet all of your 
evaluation needs. The MiniProg1 programming unit will program PSoC devices directly on the evaluation 
board, or on other boards via a 5-pin header. The MiniProg1 is small and compact, and connects to the 
users PC via a provided USB 2.0 Cable 


Kit Includes: 


¢ Evaluation board with LCD module * MiniProg1 Programming unit * PSoC Designer Software CD 
* CY8C29466-24PXI Samples * USB 2.0 Cable * Getting Started Guide 


428-1584-ND Evaluation Kit for PSoC with MiniProg1 .. $115.00 


EZ-Color™ Evaluation Kit 


CY3261A-RGB: 


The CY3261A-RGB board is a preprogrammed HB LED color mix board with seven pre-set colors using the 
CY8CLED16 EZ-Color HB LED Controller. The board is accompanied by a CD containing the color selector 
software application, PSoC® Express 3.0, PSoC Programmer, and a suite of documents, schematics, and 
firmware examples. The color selector software application can be installed on a host PC and is used to 
control the EZ-Color HB LED controller using the included USB cable. The application enables you to select 
colors via a CIE 1931 chart or entering coordinates. 


Kit Includes: 


¢ RGB Industrial Lighting Demo Board * Power Supply * Software * Documentation 


428-1953-ND Evaluation Kit for EZ-Color .......... 0.0... cc cece cece cece cece tee tebe eee ennee $149.00 


on-chip 


LED Displays Light Sensor 


CapSense 
Proximity 


preset CapSense 


Touch Sensing 


Slider 


Buzzer Temperature 


Sensor 


Visit www.cypress.com/FirstTouch 
for more information. 


428-2018-ND FirstTouch™ Starter Kit $29.95 


PSoC® Development Kit 


CY3215-DK: 

The PSoC Development Kit includes an In-Circuit Emulator (ICE) which consists of a base unit, USB 2.0 
cable, and power supply. The base unit is connected to the host PC via the USB port. The ICE is driven by 
the Debugger subsystem of PSoC Designer. This software interface allows the user to run, halt, and single 
step the processor. It also allows the user to set complex event points. Event points can start and stop 
the trace memory on the ICE, as well as break the program execution. In addition to the Development Kit, 
different Emulation Pods are available to support the range of devices in the PSoC family. The ICE-cube also 
serves as a single-site device programmer via an ISSP (In-System Serial Programming) Cable and MiniEval 
board included in the kit. The MiniEval board is a programming and evaluation board that connects to the 
ICE-Cube via an ISSP Cable and allows programming of DIP devices. There are also other Programming 
boards available for programming other packages. 


System Requirements: 
* 500MHz Processor * 256MB Ram ¢ 150MB Free Space * USB Port * Windows®, NT4.0, 2000, Me, XP 
* Internet Explorer 6.0 * Adobe Acrobat Reader 


Development Kit Includes: 

* ICE-Cube Unit * Emulation Pod for CY8C29466-24PXI * CY8C29466-24PXI Samples * PSoC Designer 
Software CD *ISSP Cable ¢ MiniEval Socket Programming and Evaluation board »* Backward compatibility 
cable (for connecting to legacy Pods) * Power Supply European Plug Adapter * USB 2.0 Cable » Getting 
Started Guide * Development Kit Registration form * Image Craft C-Compiler License 


428-1583-ND Development Kit for PSOC ....... 0... cece cee eee e cece cence eee e eae e eae eee eens eenee $399.99 


CapSense™ Successive Approximation 
(CSA) Training Kit 


CY3203A-CAPSENSE: 

The CY3203A CapSense Training Kit includes software, hardware and example projects to help designers 
learn how to implement PSoC® CapSense in their own design using the CY8C20x34 family. A training board 
is included that is hardwired for buttons and sliders as well as LCD control and IC communication. 


Kit Includes: 
* Training Board (CY8C20x34) * PSoC Designer and Example Project CD * CSA User Module ° Mini 
Programmer Unit * LCD Module * USB Cable 


428-1924-ND Evaluation Kit for CapSense CSA ......0.. ccc cece eee ener eee eee e eee $88.99 


CapSense™ Sigma-Delta 
(CSD) Training Kit 


CY3213A-CAPSENSE: 

The CY3213A CapSense Training Kit includes software, hardware and example projects to help designers 
learn how to implement PSoC® CapSense in their own design using the CY8C21x34 family. A training board 
is included that is hardwired for buttons and sliders as well as LCD control and I?C communication. 


Kit Includes: 
¢ Training Board (CY8C21x34) * PSoC Designer and Example Project CD * CSD User Module »¢ Mini 
Programmer Unit * LCD Module * USB Cable 


428-1925-ND Evaluation Kit for CapSense Sigma Delta. $88.99 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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CYPRESS PSoC®(Programmable System on Chip) Microcontrollers 


PERFORM 


The Programmable System-on-Chip (PSoC) microcontrollers integrate filters and comparators and digital functions such as timers, counters, to 32KB of flash memory, 2KB of SRAM, an 8x8 multiplier with 32-bit 
a microcontroller and the analog and digital components that typically _PWMs, SPI and UARTs. accumulator, power and sleep monitoring circuits, and hardware |2C 
surround it in an embedded system. Easy-to-use development tools The PSoC family’s analog features include rail-to-rail inputs, USB and Capsense Technology communications. 

enable designers to select the precise peripheral functionality they programmable gain amplifiers and up to 14-bit ADCs with exceptionally Operating Voltage from 2.4V ~ 5.25V 

desire, including analog functions such as amplifiers, ADCs, DACs, low noise, input leakage and voltage offset. PSoC devices include up Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Analog Digital HW Digi-Key Price Each Cypress 
Blocks Blocks Flash SRAM Comm Bus vO Vec Package Part No. 1 25 100 Part No. 
1 CapSense 0 8K 512 eC 32 2.4 ~ 5.25 32-QFN 428-1914-ND 4.09 2.20 1.77 CY8C20434-12LKXI 
6 8-SOIC 428-1682-ND 1.78 1.09 89 CY8C21123-24SXI 
16 16-SOIC 428-1683-ND 2.08 1.28 1.04 CY8C21223-24SXI 
4K 256 no 16 Green 20-SSOP 428-1684-ND 2.13 1.31 1.07 CY8C21323-24PVXI 
16 24-QFN 428-1685-ND 2.38 1.46 1.19 CY8C21323-24LFXI 
4 4 12 16-SOIC 428-1611-ND 2.82 2.20 177 CY8C21234-24SXI 
16 20-SSOP 428-1612-ND 3.04 2.35 1.90 CY8C21334-24PVXI 
8K 512 ec 28 2.4 ~ 5.25 32-QFN 428-1613-ND 3.26 2.50 2.04 CY8C21434-24LFXI 
24 28-SSOP 428-1614-ND 3.28 2.55 1.97 CY8C21534-24PVXI 
26 32-QFN 428-1615-ND 3.54 2.75 2.29 CY8C21634-24LFXI 
6 8-DIP 428-1602-ND 2.95 177 1.48 CY8C24123A-24PXI 
6 8-SOIC 428-1603-1-NDt 2.73 1.64 1.37 CY8C24123A-24SXIT 
6 8-SOIC 428-1603-2-ND¢ 3270.00/2,500 CY8C24123A-24SXIT 
16 20-DIP 428-1604-ND 3.68 2.24 1.84 CY8C24223A-24PXI 
6 4 4K 256 ec 16 2.4 ~ 5.25 20-SSOP 428-1605-ND 3.35 2.01 1.68 CY8C24223A-24PVXI 
16 20-SOIC 428-1606-ND 3.65 2.19 1.83 CY8C24223A-24SXI 
24 28-SSOP 428-1608-ND 3.85 2.31 1.93 CY8C24423A-24PVXI 
24 28-SOIC 428-1609-ND 3.85 2.31 1.93 CY8C24423A-24SXI 
24 32-QFN 428-1610-ND 3.32 2.55 2.08 CY8C24423A-24LFXI 
6 4 16K 1K 2C, USB 50 3 ~ 5.25 56-QFN 428-1651-ND 4.50 3.50 2.82 CY8C24794-24LFXI 
49 56-QFN 428-1917-ND 5.85 3.50 2.82 CY8C24894-24LFXI 
6 2 16K 1K 2C, USB 56 3~5.25 100-VFBGA | 428-1915-ND 7.38 455 3.69 CY8C24994-24BVXI 
56 68-QFN 428-1916-ND 7.38 455 3.69 CY8C24994-24LFXI 
8K 256 = 16 3~ 5.25 20-SSOP 428-1640-ND 5.95 4.42 3.69 CY8C26233-24PVXI 
12 8 ee eee = 24 eons 28-SSOP 428-1643-ND 6.15 4.26 3.82 CY8C26443-24PVXI 
24 : 28-SOIC 428-1644-ND 6.18 4.28 3.83 CY8C26443-24SXI 
6 8-DIP 428-1593-ND 5.00 3.00 2.50 CY8C27143-24PXI 
16 20-SSOP 428-1594-ND 5.40 3.24 2.70 CY8C27243-24PVXI 
16 20-SOIC 428-1595-ND 5.40 3.24 2.70 CY8C27243-24SXI 
24 28-DIP 428-1596-ND 5.90 3.54 2.95 CY8C27443-24PXI 
2 das 
a 8 se ao re 24 San eP 28-SSOP 428-1597-ND 5.68 3.41 2.84 CY8C27443-24PVXI 
24 28-SOIC 428-1598-ND 5.68 3.41 2.84 CY8C27443-24SXI 
44 48-SSOP 428-1600-ND 6.03 3.62 3.02 CY8C27643-24PVXI 
44 48-QFN 428-1601-ND 6.98 4.19 3.49 CY8C27643-24LFXI 
24 28-DIP 428-1586-ND 8.78 5.27 4.39 CY8C29466-24PXI 
24 28-SSOP 428-1587-ND 7.65 4.80 3.83 CY8C29466-24PVXI 
24 28-SOIC 428-1588-ND 7.65 4.59 3.83 CY8C29466-24SXI 
12 16 32K 2K ec 40 3 ~ 5.25 44-TOFP 428-1589-ND 8.53 5.12 4.27 CY8C29566-24AXI 
44 28-SSOP 428-1590-ND 8.03 4.82 4.02 CY8C29666-24PVXI 
44 48-QFN 428-1591-ND 9.15 5.49 4.58 CY8C29666-24LFXI 
64 100-TQFP 428-1592-ND 9.78 5.87 4.89 CY8C29866-24AXI 


t+ Cut Tape + Tape and Reel 


NEW! CapSense Express™ 


The CapSense Express Family, supported by PSOC Express™ Visual Embedded System Design Tool and The CapSense Express family supports up to ten general purpose |/Os for buttons, multi-segment sliders, 
the CapSense Express Configuration Tool, is the quickest and easiest to use for touch sensing functionality. LEDs and other general purpose functions, all configured via I?C registers. 


Analog Digital HW Digi-Key Price Each Cypress 
Blocks Blocks Flash SRAM Comm Bus vO Vec Package Part No. 1 25 100 Part No. 
10 16-QFN 428-2046-ND 2.23 1.78 1.34 CY8C20110-LDX2I 
10 16-SOIC. 428-2047-5-ND 2.61 2.09 1.63 CY8C20110-SX2I 
4 16-QFN 428-2048-ND 2.70 2.16 1.68 CY8C20140-LDX2I 
4 16-SOIC. 428-2049-5-ND 2.39 1.91 1.49 CY8C20140-SX2I 
4 8-SOIC 428-2050-5-ND 2.39 1.91 1.49 CY8C20142-SX11 
1 CapSense 0 2K 512 lec 6 2.4 ~ 5.25 16-QFN 428-2051-ND 2.70 2.16 1.68 CY8C20160-LDX2I 
6 16-SOIC. 428-2052-5-ND 2.59 2.07 1.61 CY8C20160-SX2I 
8 16-QFN 428-2053-ND 2.70 2.16 1.68 CY8C20180-LDX2I 
8 16-SOIC. 428-2054-5-ND 2.63 2.11 1.64 CY8C20180-SX2I 
10 16-QFN 428-2055-ND 2.70 2.16 1.68 CY8C201A0-LDX2I 
10 16-SOIC. 428-2056-5-ND 2.70 2.16 1.68 CY8C201A0-SX2! 


Port Expanders 


Digi-Key Price Each Cypress 
Flash VO Vec Package Part No. 1 25 100 Part No. 
3KB EEPROM 28 28-SSOP 428-2015-5-ND 2.95 2.36 1.84 CY8C9520A-24PVXI 
11KB EEPROM 48 3.0 ~ 5.25 48-SSOP 428-2016-5-ND 4.84 3.87 3.01 CY8C9540A-24PVXI 
27KB EEPROM 100 100-TQFP 428-2017-ND 5.29 4.23 3.29 CY8C9560A-24AXI 


EZ-Color™ High-Brightness LED Controllers 


Cypress’ EZ-Color family of devices offers the ideal control solution for High Brightness LED applications customizable and integrated lighting solution platform. 

requiring intelligent dimming control. EZ-Color devices support up to 16 independent LED channels with up to 32 bits of resolution per channel, 
EZ-Color devices combine the power and flexibility of PSoC® (Programmable System-on-Chip™); with enabling lighting designers the flexibility to choose the LED array size and color quality EZ-Color’s virtually 
Cypress’ PriSM (Precise illumination signal modulation) drive technology providing lighting designers a fully _ limitless analog and digital customization allow for simple integration of features. 


LED Analog Digi-Key Price Each Cypress Development 
Channels Blocks Flash SRAM Package Part No. 1 25 100 Part No. Kit 
4 6 16KB 1KB 68-QFN 428-1947-ND 9.75 6.00 4.88 CY8CLED04-68LFXI 
8 12 16KB 256B 48-QFN 428-1948-ND 19.25 11.85 9.63 CY8CLED08-48LFXI 
8 12 16KB 256B 48-SSOP 428-1949-5-ND 19.25 11.85 9.63 CY8CLED08-48PVXI 428-1953-ND 
16 12 32KB 2KB 28-SSOP 428-1950-5-ND 38.75 23.85 19.38 CY8CLED16-28PVXI 
16 #2 32KB 2KB 48-QFN 428-1951-ND 38.75 23.85 19.38 CY8CLED16-48LFXI 
16 12 32KB 2KB 48-SSOP 428-1952-5-ND 38.75 23.85 19.38 CY8CLED16-48PVXI 


More Product Available Online: www.digikey.com 
678 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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PSoC® Express Development Kit 


CY3210-ExpressDK: The PSoC Express development kit provides a feature-rich hardware platform for 
developing and testing designs created with PSoC Express. This kit contains a complete PSoC Express 
development environment including a large, full featured development board, fan modules, proto modules, 
28-DIP samples, and a MiniProg Programmer. 

Kit Includes: * Development Board * Four Fan Modules * Two Proto Modules «¢ MiniProg Insystem 
Programmer ¢ MiniEval PCB Evaluation Board * Power Supply * PSoC Express CD-ROM » Jumper Wire Kit 
* Cables * PSoC DIP Samples 


428-1636-ND PSoC Express Development Kit . $772.00 
428-1637-ND —- Fan Module Kit... . $200.00 
428-1638-ND — Proto Module Kit. - $100.00 


PSoC® Express II Evaluation Kit 


CY3210-PSOCEXPEVAL1: The PSoC Express Evaluation Kit is an all-in-one evaluation kit for experiencing 
first-hand the speed and depth of design offerings with PSoC Express, the code-free embedded development 
environment. 

Kit Includes: * Two PSoC Evaluation boards * MiniProg USB Programmer * Cables * Software 
428-1906-ND = Evaluation Kit for PSoC Express.... 
428-2025-ND _—_ Evaluation Kit for PSoC Express Il.. 


PSoC® with USB Evaluation Kit 


Special features of the board include both USB and capacitive touch sense development and debugging 
support. The evaluation board also includes an LCD module, Potentiometer, LEDs, an enunciator, and plenty 
of bread boarding space to meet all of your evaluation needs. 

The PSoCEvalUSB board features an on-chip debugger and can be connected directly to an ICE-Cube 
(available in the CY3215-DK) for full-featured, in-circuit emulation and debugging. 

Kit Includes: * PSoCEvalUSB Board * LCD Module »* MiniProg1 programmer * USB mini cable 
* Documentation and Software 


428-1650-ND — Evaluation Kit for CY8C24794-24LFXI...... 0... cece cece cece eee ee eee cece eee nes $98.99 


CY3202-C iMAGEcraft C-Compiler 


The CY3202-C iMAGEcraft C-Compiler is fully integrated into the PSoC® Designer IDE. PSoC Designer 
supports C source level debugging. In order to activate the compiler, you must enable and upgrade. 
Features: * ANSI C-Compiler * Supports In-line Assembly and can Interface with Assembly Modules 
¢ Stack-Based * 7 Basic Data Types * Assemble and Linker * Math and String Libraries * C-Interrupt 
Service Routines ¢ Librarian 


428-1413-ND —iMAGEcraft C-Compiler.........+.ssceceeeeeeceteeeceeeeeeeeeeneeeeeeeseseeeeeeeeenene $168.00 


PSoC® ISSP (In-System Serial 
Programming) Programmer 


The ISSP Programmer programs PSoC ICs with .hex files created with Cypress SemiConductor PSoC 
Designer™ software. The programmer programs a PSoC chip mounted on your PCB, one at a time. It 
connects to your PCB with a 5-wire cable and to your PC with a USB cable. Programming operation can be 
automated by incorporating the programmer into a PC-based test system. The tester software communicates 
with the programmer-control software through a command-line interface. The ISSP programmer can also be 
operated manually using the supplied Windows® GUI software. 

Functions: * Program ¢ Verify * Read ¢ Flexible Connections to Target PSoC Devices: Devices can be 
inserted directly into ISSP, using an on-board 48-ZIF socket, connected via a test fixture or programmed 
in-system on a product circuit board. 

System Requirements: * Windows®, NT, ME, 2000 or XP * CD-ROM * USB Port * 128 MB RAM 

Kit Includes: * ISSP Programmer * ISSP Software CD-ROM »¢ 6-Foot USB Cable » 2-Foot Programming 
Cable * 9V Power Supply ¢ In-System Serial Programming (ISSP) CY3207ISSP User Guide 

428-1495-ND PSoC USB In-System Programmer...............0.scee cece eect eee teen e eee ee eee $354.00 


PSoC® SD Card Module Evaluation Kit 


CY3210-SDCARD:The SD Card Module Evaluation Kit assesses the PSoC SD Card user module’s ability to 
quickly and easily write to, read from and seamlessly integrate an SD card module into an embedded design. 
SD flash memory technologies are quickly becoming the preferred solution for portable, consumer and 
industrial electronic devices around the world for storing a large amount of information in a small, durable, 
portable form factor. Note: The SD Card user module and the example projects for this evaluation kit require 
the use of a C compiler. 

Kit Includes: * CY3210-PSoCEVAL »* SD Card Adapter Board * SD Memory Card * USB to SD Card 
Reader ¢ MiniProg1 * USB Cable * Power Supply ¢ Software 

428-1907-ND —_ Evaluation Kit for PSoC SD Card......... 00. eee e eee eee eee en ee eee $260.00 


.. $97.00 
$122.00 


LIN Bus Reference Design Kit 


CY3220LINBUS-RD: The design kit includes the necessary software, hardware, and example projects for 
designers to implement all of the functions of the LIN specifications without having to generate any new 
code. The LIN Protocol Specification is a low-speed communications standard used in many automotive 
applications, including body control, driver information, multimedia, climate control, safety equipment, cockpit 
electronics and Human Machine Interface (HMI). 

Kit Includes: * LIN Bus Reference Design Board * Three pre-programmed and pre-installed PSoC 
devices (two bus slaves one CY8C27143-24PXI LIN and one CY8C27443-24PXI LIN and one bus master 
CY8C27443-24PXI LIN) * Software CD with Documentation, Example Projects, and Reference Design IP 
*12V Power Supply « International Supply Adapter * DB9 Serial Cable 

428-1926-ND _LIN Bus Reference Design Kit....................cccecs ese seeeeeee ee eee esses eeeeeeeee $308.00 


PIR Motion Detection Evaluation Kit 


The CY3236A-PIRMOTION EVK allows you to evaluate Cypress’ PSoC® device's ability to control a 
Pyroelectric Infrared (PIR) sensor to implement motion sensing applications such as automatic lighting 
controls, automatic door openers, security systems, kiosk wake-up and activating wireless cameras. The 
CY3236A-PIRMOTION EVK includes all of the software, hardware, example projects and documentation 
you need to implement all of these PIR sensing control functions in one flexible and powerful PSoC device, 
the CY8C27443. 

Kit Includes: * PIR Motion Sensor Board * Power Supply * Software * Design Files 


428-2022-ND —_ PIR Motion Evaluation Kit.............. 0... ccc ccee eee e ee ee eee e eee eee e eens een en ences $129.00 


CapSense™ Proximity Detection 
Demonstration Kit 


CY3235-PROXDET: 

The CapSense Proximity Detection Demonstration Kit allows quick and easy demonstration of a PSoC® 
CapSense-enabled device (CY8C21434) to accurately sense the proximity of a hand or finger along the 
length of a wire antenna. The kit also includes the I2C to USB Bridge, which allows hardware and software 
debugging of PSoC applications by seamlessly connecting your PC's USB port to your application’s 12C 
interface. 

Kit Includes: * Proximity Detection Demo Board with Antenna » I2C to USB Debugging/Communication 
Bridge * USB Cable ¢ Software »* Quick Start Guide 


428-1909-ND Evaluation Kit for PSoC Proximity Detection ............... 0.0.0 cc cece eeeeeeeeee ee ee es $73.34 
PSoC® CapSense™ Kits 
CY3220-FPD: 


This PSoC Demonstration Kit features a discrete button demonstration board for the Cypress CapSense 
solution. The board features eight CapSense buttons that control an LCD Module in a car radio configuration. 
The board is built using the CY8C21534-24PVXI PSoC, the only component necessary for sensing. The 
PSoC senses the presence of a finger or other capacitive element through 3mm ABS plastic. 


Kit Includes: * Demonstration Board * User Guide * Documentation and Software CD * Power Supply 


CY3212-CAPSENSE: 

This PSoC Training Kit includes software, hardware and example projects to help designers learn how to 
implement PSoC CapSense in their own design. A training board is included that is hard wired for buttons 
and sliders as well as LCD control and 12C communication. 

Kit Includes: ¢ Training board * PSoC Designer and Example Project CD * CSR User Module » Mini 
Programmer unit * LCD Module * USB Cable 


428-1652-ND | PSoC CapSense Demo Kit (CY3220-FPD)................0ccceeeeee neste eens eens eee $102.00 
428-1705-ND = PSoC CapSense Training Kit (CY3212-CAPSENSE).................0.0ecee esse eens $117.00 


NEW! CapSense™ Express 
Evaluation Kits 


The CapSense Express evaluation kits enable designers to replace mechanical buttons by implementing 
touch sensing designs in minutes with the newest CapSense Touch Sensing Family, CapSense Express. 
With Cypress’s PSoC Express™ visual embedded system design tool and CapSense Express configuration 
tool, designers configure, monitor, and tune up to 10 I/O's for buttons, LEDs and other general purpose I/O's 
over I2C in a real time using a graphical user interface. 


CY3218-CAPEXP1 Kit Includes: * CapSense Evaluation Board with CY8C20110-LDX2I * CY3240-I2USB 
Bridge Board * USB Cable « Battery 


CY3218-CAPEXP2 Kit Includes: * CapSense Slider Evaluation Board with CY8C201A0-LDX2I * CY3240- 
12USB Bridge Board * USB Cable « Battery 


CY3218-CAPEXP3 Kit Includes: * CapSense Evaluation Board with CY8C20142-SX2I * CY3240-I2USB 
Bridge Board * USB Cable ¢ Battery 


428-2043-ND CapSense Evaluation Board Kit (CY3218-CAPEXP1) $52.50 
428-2044-ND _CapSense Slider Evaluation Board Kit (CY3218-CAPEXP2) 
428-2045-ND CapSense Evaluation Board Kit (CY3218-CAPEXP9) .................. cece cece eee 


Universal CapSense™ Controller Kit 


CY3280-BK1: 

Designed for easy development and debugging of any CapSense design. It includes pre-defined control 
circuitry and plug-in hardware, along with controller boards for both the CY8C20x34 and CY8C21x34 PSoC 
devices. It also offers a breadboard module and a module for implementing up to five buttons and a slider 
with sample overlays to encompass a wide variety of designs. 

Kit Includes: * Universal Capsense Controller Boards * CapSense Linear Slider Module * CapSense 
Protyping Module * CY3240-I2USB Board * CY3210 MiniProg1 Programmer * Software 


428-2033-ND 


PSoC® I2C to USB Bridge Kit 


CY3240-I2USB: 

The I2C to USB Bridge is a quick and easy link from any design or application’s 12C bus to a PC via USB 
for design testing, debugging and communication. The bridge is based on 1 of Cypress’ CY8C24894, which 
contains 6 analog blocks supporting ADCs, DACs and filters, 4 digital blocks supporting PWMs, timers and 
counters, and a Full-Speed USB 2.0 peripheral. 


Universal CapSense Controller Kit........... 0... c cece eee e cece cence een eee een ee $177.00 


Kit Includes: 
* 12C USB Bridge * l2C Slave Demonstration Board * USB Mini B Cable * Software CD 


428-1910-ND 


PSoC® I2C Port Expander Evaluation Kits 


The 12C Port Expander Evaluation Kit allows you to easily assess the following value propositions of 
Cypress’ I2C port expander ICs from other vendors and flexibly integrates I/O expansion, PWM functions 
and user EEPROM. The kit also includes the 12C to USB Bridge, which allows hardware and software 
debugging of PSoC applications by seamlessly connecting your PC’s USB port to your application's 12C 
interface. 


CY3242-10X Kit Includes: 

* Port Expander Demo Board using containing CY8C9520/40/60 Port Expanders * I2C to USB Bridge 
* USB Cable * Documentation 

CY3242-IOXLITE Kit Includes: 

* 12C Port Expander Demo Board using CY8C9520 Port Expander * USB Cable * Documentation 


Evaluation Kit for PSoC 12C to USB ........... 6. cece cece cece cece eee e cence eee een ees $78.01 


428-1911-ND 
428-2023-ND 


GY3242-1OX Evaluation Kit cs2:...c0icd secsasciedbecsaeccasancsaa taeda caeatcecicnenea da $645.00 
CYS2421OXLITEJEVAIUALION Kits ic sisiecnsaccitiaesinnawidiiasaemause dd saaisansettaeeiues $129.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Emulation Kits and Accessories 


For use with the 428-1583-ND (CY3215-DK) PSoC® Development Kit 


Emulation Kits Digi-Key Price Pod Kits 
Function: Provides Connection Between ICE-Cube and Target Family Rare Na: Bach Function: Repl t Pod Kit 
‘unction: Provides Connection Between -Cube an argel ‘unction: Replacemen fe] Jt 
Contents: 1 Flexcable, 1 Pod, 2 Pod Feet CY8C24x23 428-1997-ND 123.00 Contents: 2 Pods 
CY8C24x94 428-1998-ND 123.00 
Digi-Key Price CY8C27x43 428-1999-ND 123.00 Digi-Key Price 
For Use With Part No. Each CY8C29x66 428-2000-ND 123.00 For Use With Part No. Each 
CY8C21x23 428-1886-ND 198.99 
CY8C21x23 QFN Package | 428-1871-ND 198.99 CY8C21x23 428-1904-ND 131.00 
CY8C21x34 428-1887-ND 198.99 . 
CYsc21x34 GFN Package | 428-1872ND aid Foot Kits CY8C21x23 QFN Package | 428-1881-ND 131.00 
CY8C24x23A 428-1883-ND 198.99 iiictloni FiGplacetiont Bod Root Gaieante 4 Poalkel CY8C21x34 428-1905-ND 113.34 
CY8C24x23A QFN Package | 428-1868-ND 198.99 CY8C21x34 QFN Package | 428-1882-ND 131.00 
CY8C24x94 QFN Package | 428-1867-ND 198.99 mane 
Cyacerc Hostigeanip 158.69 igi-Key CY8C24x23A 428-1901-ND 131.00 
CY8C27xxx QFN Package | 428-1869-ND 198.99 Package Part No. 
SNELL see ESS ND, IpB28 acai poeeeen CY8C24x23A QFN Package | 428-1878-ND 131.00 
CY8C29xxx QFN Package | 428-1870-ND 198.99 : -1888- 
CY8C20334 QFN Package | 428-1955-ND 231.00 28-DIP 428-1889-ND CY8C24x94 QFN Package | 428-1877-ND 131.00 
CY8C20434 QFN Package | 428-1957-ND¢@ 231.00 8-SOIC 428-1894-ND CY8C27xxx 428-1902-ND 113.32 
@ RoHS Compliant 1eS0le oe SEO CY8C27xxx QFN Package | 428-1879-ND 131.00 
20-SOIC 428-1892-ND 
28-SOIC 428-1893-ND 
: CY8C29xxx 428-1903-ND 131.00 
Evaluation Pods 20-SSOP 428-1895-ND 
28-SSOP (GES EON CY8C29xxx QFN Package | 428-1880-ND 131.00 
Function: Allows evaluation of a device family using 
BAEDIP conacctor 48-SSOP 428-1897-ND CY8C20334 QFN Package | 428-1956-ND¢@ 131.00 
44-TQFP 428-1899-ND CY8C20434 QFN Package | 428-1958-ND¢ 131.00 
ese pisney pace 100-TQFP 428-1898-ND 
‘amily arte. Be 24-QFN 428-1873-ND 
Repl t Flex Cabl 
C48C20x34 428-1994-ND 123.00 32-OFN 428-1874-ND lceargl aa alpceiiead 
C48C21x23 428-1995-ND 123.00 48-QFN 428-1875-ND for CY3250 Pod Kits CESSES N0) 99.99 
C58C21x34 428-1996-ND 123.00 56-QFN 428-1876-ND RoHS Compliant 


CPLDs 


Cypress offers a wide range of Programmable Logic Devices From PALs with 10 macrocells and 200 gates 
up to CPLDs with 3072 macrocells and 200,000 gates. Cypress also provides voltages ranging from 2.5V up 
to the typical 5.0V. 


The Ultra37000™ family of CMOS CPLDs provides a range of high-density programmable logic solutions with 
unparalleled system performance. The Ultra37000 family is designed to bring the flexibility, ease of use, and 
performance of the 22V10 to high-density CPLDs. The architecture is based on a number of logic blocks that 
are connected by a Programmable Inter-connect Matrix (PIM). Each logic block features its own product term 
array, product term allocator, and 16 macrocells. The PIM distributes signals from the logic block outputs and 


all input pins to the logic block inputs. All of the Ultra37000 devices are electrically erasable and In-System 
Reprogrammable (ISR). 


The Delta39K™ ISR™ CPLD Family based on a 0.18 ym, six-layer metal CMOS logic process, offers a wide 
range of high-density solutions at unparalleled system performance. The Delta39K family is designed to 
combine the high speed, predictable timing, and ease of use of CPLDs with the high densities and low power 
of FPGAs. With devices ranging from 15,000 to 200,000 usable gates, the family features devices ten times 
the size of previously available CPLDs. Even at these large densities, the Delta39K family is fast enough to 
implement a fully synthesizable 64-bit, 66-MHz PCI core. 


Memory Option Digi-Key Price Each Cypress 
Voltage Type Tpd (ns) Macrocells Gates Power vO Package Part No. al 25 100 | Part No. 
ULTRA 37000 CPLDs 
6 64 2,000 Standard 69 100-TQFP 428-1722-ND 9.83 8.85 7.85 | CY37064P100-125AXC 
6 64 2,000 Standard 37 44-TQFP 428-1723-ND 8.00 6.40 5.40 | CY37064P44-125AXC 
5.0 Flash 75 192 5,700 Standard 125 160-TQFP 428-1724-ND 22.65 21.14 19.63 | CY37192P160-125AXC 
75 256 7,700 Standard 133 160-TQFP 428-1725-ND 32.40 30.24 28.08 | CY37256P160-125AXC 
6 64 200 Standard 69 100-TQFP 428-1936-ND 10.75 9.68 8.58 | CY37064P100-125AXI 
3.3 Flash 8.5 64 200 Standard 37 44-TQFP 428-1937-ND 8.00 6.40 5.40 | CY37064VP44-100AXC 
DELTA 39K ISR CPLDs 
2.5 ~ 3.3 Flash 72 512 30K Lp 136 208-PQFP 428-1939-ND 49.14 45.87 42.59 | CY39030V208-125NTXC 


Delta39K/Ultra37000 ISR Programming Kit 


The Delta39K/Ultra37000 ISR Programming Kit enables users to program Ultra37000, Ultra37000V, 
Delta39K, and PSI CPLDs on board with our ISR Programming Software, the USBISR Programming Cable, 
and a personal computer. The USBISR Programming Cable connects to a USB 1.1USB 2.0 of a PC into a 
standard 10-pin male connector mounted on the user’s board. The ISR software provides an easy-to-use 
Graphical User Interface that accepts JEDEC or hex files as input. The JEDEC/.hex files are used to compose 
platform independent STAPL.SVF files. STAPL/SVF files contain all the information needed to program the 
device. The ISR software is used to define how many devices are in the daisy chain and what operation is to 
be done on each Cypress device. The same chain can be used with other JTAG-compliant devices. The ISR 
User's Guide describes the operation of the ISR software. The application notes included with the kit describe 


Features: * Supports Cypress’ Ultra37000™, Ultra37000V™, Delta39K™, and PSI™ families of products 
* STAPL (chain dependent and chain independent) programming language support * SVF programming 
language support * Standard JTAG programming interface »* Multi-device programming * Easy to use 
interface that is compatible with Windows XP™, Windows 2000™, Windows ME™, Windows98™, and 
Windows NT™ © Elimination of programming insertion which improves manufacturing efficiency, ability to 
program in the lab, on the manufacturing floor and at remote sites * Automatic test equipment (ATE) support 
via STAPL on ATE platforms. 

CY39501 Includes: 

UltralSR™ Programming Cable for use with Ultra37000, Delta39K, and PSI CPLD families, ISR Programming, 
ISR Application Notes, and a Delta39K/Ultra37000™ Prototype Board. 


all system design considerations for programming with this Programming Kit. 428-2019-ND ISR Programming Kit............... 0.00.0 ccc cc ese ee nsec e nsec eee tees ee eeeeeeeeeeenenees $103.00 
FTG Programming Kits 
CY3670 CY3672-USB 


The CY3670 FTG programming kit provides users with a PC the ability to program Cypress EPROM Field- 
Programmable Clock Generators quickly and easily. The two setup requirements are a power connection and a 
serial port connection with the PC. 

Features: * Supports multiple Cypress EPROM Field Programmable Clock Generators: CY2071AF, CY2291F, 
CY2292F, CY2292FZ, CY2907F8, and CY2907F14 »* Separate device-specific socket adapters * Allows 
quick and easy prototyping * Compact design for ease of portability * Easy to use interface: Windows 
compatible * User-friendly CYClocks™ software for JEDEC file development 

Kit Includes: * Programmer Unit * Serial Port Cable * AC/DC Adapter *CD containing * CyClocks Software 
* CY_FTG_V2 Programmer Software »* Data sheets of supported devices * Device-specific socket adapters for 
the CY2071AF and CY2292F (socket adapters for the other devices are ordered separately) 


428-1457-ND 
428-2042-ND 


FTG Programming Kit 
NEW! Socket Adapter for CY2071AF . 


- $385.00 
- $131.00 


The CY3672 programming kit enables any user with a PC the ability to program Field Programmable Clock 
generators quickly and easily. The only two setup requirements are a power connection and a parallel port 
connection with the PC. 

Features: 

* Supports Field Programmable Clock Generators: CY2077FS, CY2077FZ, CY22050F, CY22150F, 
CY22381F, CY22392F, CY22393F, CY22394F, and CY22395F « Allows quick and easy prototyping 
* Compact design for ease of portability * Easy to use Windows 95, 98, NT,2K, ME, XP compatible interface 
* User friendly CYClocksRT™ software for JEDEC file development 

Kit Includes: 

* Parallel Port cable * AC/DC adapter * CD containing: CyClocksRT, CY3672 programmer interface software, 
and data sheets 


428-1918-ND = FTG Programming Kit ...................ccc eee c eee c eee e eee ee eee ee ee eeeeeeeeeeeneeeeee $385.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


PERFORM 


Cypress offers the industry's broadest line of USB microcontrollers, as well as a full set of development tools, supporting 
cost-driven applications such as keyboards and mice, as well as high-performance applications like printers, scanners, xDSL 
modems, and digital cameras. Cypress has a wide range of solutions for Low-Speed USB applications, Full-Speed USB 
Applications and USB Hub Applications. Temperature range, commercial (0°F ~ 70°F). 


The CY7C63xxx is a family of 8-bit RISC One Time Programmable (OTP) microcontrollers. In addition, the microcontroller 
features 96 ~ 256 bytes of internal RAM depending on the device. The Cypress USB Controller accepts a 6MHz ceramic 
resonator as its clock source. This clock signal is doubled within the chip to provide a 12MHz clock for the microprocessor. 


The CY7C64013 is an 8-bit One Time Programmable microcontroller that is designed for full-speed USB applications. The 
instruction set has been optimized specifically for USB operations, although the microcontrollers can be used for a variety of 
non-USB embedded applications. 


The CY7C647XX (EZ-USB FX1™) is a family of full-speed highly integrated, USB microcontrollers. The FX1 family integrates 
the USB transceiver, serial interface engine (SIE), enhanced 8051 microcontroller, and a programmable peripheral interface 
in a single chip. The General Programmable Interface (GPIF) and Master/Slave Endpoint FIFO (8- or 16-bit data bus) provides 
an easy and glueless interface to popular interfaces such as ATA, UTOPIA, EPP, PCMCIA, and most DSP/processors. 


The CY7C68013-56PVC (EZ-USB FX2) is a single-chip integrated USB 2.0 Transceiver, Serial Interface Engine (SIE), and 
Enhanced 8051 Microprocessor, High Speed 480Mbits/sec. Enhanced 8051 microcontroller, and a programmable peripheral 
interface in a single chip. Integrated I?C-compatible controller, runs at 100 or 400kHz, 48MHz, 24MHz, or 12MHz 8051 
operation. Four integrated FIFOs, brings glue and FIFO inside for lower system cost. Automatic conversion to and from 16-bit 
buses, master or slave operation. FIFOs can use externally supplied clock or asynchronous strobes. Easy interface to ASIC 
and DSP ICs, up to 40 general purpose I/Os. 


CYPRESS CY7C6XXX Series Of USB Microcontrollers 


The CY7C65 Series offers high-performance, fixed-function Universal Serial Bus (USB) hub devices which comply with USB 
Specification, Revision 1.1. Up to four downstream USB ports are available to expand the USB attachment points available in 
your PC system. These self-contained devices require no firmware development for your design, thereby reducing the design 
risk associated with some microcontroller solutions. These Application-Specific Standard Products (ASSP) can improve 
time-to-market in a number of USB designs, including standalone hubs, motherboard hubs, and monitor hubs. 


The CY7C68001 (EZ-USB SX2™) USB interface device is designed to work with any external master, such as standard 
microprocessors, DSPs, ASICs, and FPGAs to enable USB 2.0 support for any peripheral design. SX2 has a built-in USB 
transceiver and Serial Interface Engine (SIE), along with a command decoder for sending and receiving USB data. The 
controller has four endpoints that share a 4KB FIFO space for maximum flexibility and throughput, as well as Control 
Endpoint 0. SX2 has three address pins and a selectable 8- or 16- bit data bus for command and data input or output. 


The SL811HS is a single-chip, dual-speed USB Embedded Host controller that can operate as either a USB Host or USB 
peripheral device. The SL811HS can interface to devices such as microprocessors, microcontrollers, DSPs or directly to a 
variety of buses such as ISA, PCMCIA and others. 


The CY7C67300 (EZ-Host™) is Cypress Semiconductor's first full-speed, low-cost multiport host/peripheral controller. 
EZ-Host is designed to easily interface to most high-performance CPUs to add USB host functionality. EZ-Host has its 
own 16-bit RISC processor to act as a coprocessor or operate in standalone mode. EZ-Host also has a programmable 1/0 
interface block allowing a wide range of interface options. 


The Wireless enCoRe™ II family brings the features and benefits of the enCoRe™ II to non-USB applications. The enCoRe™ 
ll family has an integrated oscillator that eliminates the external crystal or resonator, reducing overall cost. Also integrated 
into this chip are other external components such as wake-up circuitry. 


EPROM External USB Application Number Core Temperature Pin Count | Digi-Key Price Each Cypress 
Memory Size | RAM | Oscillator Speed | Configuration Speed 0 Arch. Range Voltage Package Part No. 1 25 100 Part No. 
Low Speed USB Microcontrollers 

12 M-8 O°C ~ 70°C | 4.0~5.25 | 20-SOIC 428-1313-ND 3.30 2.05 1.65 | CY7C63001A-SC 
12 M-8 OC ~ 70°C | 4.0~5.25 20-DIP 428-1849-ND® 2.64 2.12 1.79 | CY7C63001C-PXC 

4k 128 | 6MHz Resonator OTP 1.5Mbps 12 M-8 O°C ~ 70°C | 4.0~5.25 | 20-SOIC 428-1850-ND® 2.64 2.12 1.79 | CY7C63001C-SXC 
16 M-8 O°C ~ 70°C | 4.0~5.25 | 24-QSOP | 428-1314-ND 3.90 2.40 1.95 | CY7C63101A-QC 
16 M-8 O°C ~70°C | 4.0~5.25 | 24-QSOP | 428-1618-ND® 3.90 2.40 1.95 | CY7C63101A-QXC 

3K 96 | 6MHz Resonator OTP 1.5Mbps 12 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25 | 18-SOIC 428-1719-5-ND@ 2.64 2.12 1.79 | CY7C63231A-SXC 
32 M-8 O°C~ 70°C | 4.0~5.25 | 48-SSOP | 428-1319-ND 4.28 2.65 2.14 | CY7C63413-PVC 
32 M-8 O°C ~70°C | 4.0~5.25 | 48-SSOP | 428-1852-ND@ 3.85 3.08 2.40 | CY7C63413C-PVXC 
"1 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25 18-DIP 428-1854-ND@ 3.24 2.60 2.02 | CY7C63723C-PXC 
"1 M-8 O°C ~70°C | 4.0~5.25 | 18-SOIC 428-1323-ND 3.60 2.25 1.80 | CY7C63723-SC 
"1 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25 | 18-SOIC 428-1855-ND@ 3.24 2.60 2.02 | CY7C63723C-SXC 

8K 256 | 6MHz Resonator OTP 1.5Mbps 17 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25 24-DIP 428-1324-ND 3.88 2.40 1.94 | CY7C63743-PC 
17 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25 24-DIP 428-1856-ND@ 3.49 2.79 217 | CY7C63743C-PXC 
17 M-8 O°C ~70°C | 4.0~5.25 | 24-SOIC 428-1325-ND 3.88 2.40 1.94 | CY7C63743-SC 
17 M-8 O°C ~70°C | 4.0~5.25 | 24-SOIC 428-1622-ND@ 3.88 2.40 1.94 | CY7C63743-SXC 
17 M-8 O°C ~70°C | 4.0~5.25 | 24-SOIC 428-1857-ND@ 3.49 2.79 217 | CY7C63743C-SXC 

Medium Performance Full-Speed Microcontrollers — RoHS Compliant 

19 M-8 O°C ~70°C | 4.0~5.25 | 28-SOIC 428-1634-ND 5.02 4.02 3.39 | CY7C64013A-SXC 

8K 256 6Mkz Xtal OTP 12Mbps 19 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25 | 28-SOIC 428-1847-ND 5.67 4.54 3.53 | CY7C64013C-SXC 
19 M-8 OC ~70°C | 4.0~5.25 28-DIP 428-1635-ND 5.04 4.04 3.41 | CY7C64013A-PXC 

EZ-USB FX1™ Full-Speed USB — RoHS Compliant 

40 8051 °C ~ 70°C 3.3 128-TOQFP | 428-1678-ND 10.13 6.25 5.07 | CY7C64713-128AXC 

- 16K 24Mkz Xtal RAM 12Mbps 40 8051 °C ~ 70°C 3.3 100-TQFP | 428-1679-ND 9.55 5.95 4.78 | CY7C64713-100AXC 
24 8051 °C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1680-ND 8.65 5.40 4.33 | CY7C64713-56FXC 
USB 2.0 (High Speed) — RoHS Compliant 
40 8051 °C ~ 70°C 3.3 100-TOQFP | 428-1667-ND 15.93 9.85 7.97 | CY7C68013A-100AXC 
40 8051 °C ~ 70°C 3.3 128-TQFP | 428-1668-ND 16.88 10.40 8.44 | CY7C68013A-128AXC 
40 8051 | -40°C ~ 85°C 3.3 128-TOQFP | 428-1943-ND 20.25 18.90 17.55 | CY7C68013A-128AXI 
24 8051 °C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1669-ND 15.08 9.30 7.54 | CY7C68013A-56LFXC 
24 8051 °C ~ 70°C 3.3 56-SSOP | 428-1627-ND 14.40 8.95 7.80 | CY7C68013A-56PVXC 

= 16K 24MH? Xtal RAM 12/480Mbps 24 8051 | -40°C ~ 85°C 3.3 56-SSOP | 428-1944-5-ND 17.28 16.13 14.98 | CY7C68013A-56PVXI 
40 8051 0°C ~ 70°C 3.3 100-TQFP | 428-1670-ND 18.33 11.30 9.17 | CY7C68014A-100AXC 
40 8051 °C ~ 70°C 3.3 128-TQFP | 428-1671-ND 19.43 12.00 9.72 | CY7C68014A-128AXC 
24 8051 °C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1672-ND 17.35 10.70 8.68 | CY7C68014A-56LFXC 
24 8051 0°C ~ 70°C 3.3 56-SSOP | 428-1673-ND 16.58 10.25 8.29 | CY7C68014A-56PVXC 
26 8051 0°C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1674-ND 15.80 9.80 7.90 | CY7C68015A-56LFXC 
26 8051 °C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1676-ND 18.18 11.25 9.09 | CY7C68016A-56LFXC 

USB HUB and Integrated HUB Solutions — RoHS Compliant 
8K 256 24Mkz Xtal orp 42Mbps Hub 4-port M-8 °C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1805-ND 10.71 8.57 6.67 | CY7C65640A-LFXC 
6Miz Xtal 39 (4-port)} M-8 °C ~ 70°C 4-55 56-TSSOP | 428-1808-ND 4.43 4.13 3.84 | CY7C66113C-PVXC 
EZ-USB SX2™ High Speed USB Interface — RoHS Compliant 

_ = 24MHz WA 12/480Mbps _ None 0°C ~ 70°C 3.3 56-SSOP | 428-1864-ND 11.16 7.22 6.77 | CY7C68001-56PVXC 

_ None 0°C ~ 70°C 3.3 56-QFN 428-1942-ND 9.38 7.51 6.34 | CY7C68001-S6LFXC 
USB Host/Slave Controller — RoHS Compliant 
- 256 | 12-48MHz Xtal RAM 1.5-12Mbps 8 No CPU | 0°C ~ 65°C 3.3 48-TQFP | 428-1721-ND 9.20 7.36 6.21 | SL811HST-AXC 
EZ-Host™ USB Host/Peripheral Controller — RoHS Compliant 
8K 16K 12MHz ROM/RAM — 32 CY16 | -40°C ~ 85°C 3.3 100-TOFP | 428-1865-ND 9.76 8.79 7.80 | CY7C67300-100AXI 
Wireless enCoRe™ II Microcontroller — RoHS Compliant 

36 M8C OC ~70°C | 2.7~36 | 48-SSOP | 428-1795-ND 4.64 3.71 2.89 | CY7C60123-PVXC 

8K 256 12MHz - _ 20 M8C OC ~70°C | 2.7~36 | 24-QSOP | 428-1798-ND 2.93 2.34 1.82 | CY7C60223-QXC 
20 M8C OC ~70°C | 2.7~36 | 24-SOIC 428-1799-ND 3.08 2.47 1.92 | CY7C60223-SXC 

@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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CY7B923 HOTLink 


The CY7B923 HOTLink Transmitter and CY7B933 HOTLink Receiver are point-to-point communications 
building blocks that transfer data over high-speed serial links (fiber, coax, and twisted pair). Standard 
HOTLink data rates range from 160-330 Mbits/second. Higher speed HOTLink is also available for high- 
speed applications (160-400 Mbits/second), as well as for those low-cost applications HOTLink-155 
(150-160 Mbits/second operations). 


ESS 


PERFORM 


Features: 

¢ Fibre-Channel compliant * IBM ESCON compliant * DVB-ASI compliant * ATM compliant * B/10B coded 
or 10-bit unencoded »* Standard HOTLink: 160-330Mbps » High-speed HOTLink 160-400 Mbps for high- 
speed applications * Low-speed HOTLink: 150—160Mbps for low-cost fiber 


Applications: 

* TTL synchronous I/O * No external phase-locked-loop (PLL) components »* Triple PECL 100K serial 
outputs * Dual PECL 100K serial inputs * Low power: 350mW (Tx), 650mW (Rx) * Compatible with fiber 
optic modules, coaxial cable, and twisted pair media * Built-In Self-Test * Single +5V supply * 28-pin SOIC/ 
PLCC/LCC *0.8 BiCMOS 


Developer Kits 
CY3674 


The development kits for the EZ-USB FX™ family provide complete hardware and software solutions for 
accelerating the firmware and device driver development for all the products in the family. The development 
kits use the actual silicon for the entire development. Software utilities and example of firmware allow the 
user to generate USB traffic in hours, not weeks! Includes an evaluation version of the 8051 Keil Software 
Tools in the Full Speed USB 2.0 development kit. The evaluation version of the C-Compiler lets the designer 
write 8051 microcontroller applications in C and still get the efficiency and speed of assembly language. 


CY3654 


CY3654 Base-Board: Common base board for a variety of our M8 Series products. To emulate a specific 
USB device within a family, the appropriate personality board needs to be purchased (CY3654-Pxx). Each 
USB family will have a unique personality board. The base board will only work when supplemented by one of 
the family specific personality boards. CY3654 Development Kit includes a CY3654 Base board, a RS-232 
Cable, and a Power Supply. 

Personality Boards: Cypress offers a variety of Personality Boards that accompany the CY3654 Base 
Board for use in specific applications. 

Kits Includes: * CY3654Px00 Personality Board * CY3654Dx00 Applications Board * Target uC Adapters 
* Target Flex Cable * Application Cables 

The following is a list of current offerings: 

CY3654 and CY3654-P02: Base Board and Personality Board is a development environment in support of a 
variety of applications such as keyboards and other low speed devices requiring more I/O. The CY3654 and 
CY3654-P02 is designed for use with CY7C634XX, CY7C635XX, and CY7C636XX M8 based parts. 
CY3654 and CY3654-P03: Base Board and Personality Board is a development environment in support of a 
variety of applications such as full-speed peripherals, hubs, and hub plus integrated peripheral applications. 
The CY3654 and CY3654-P03 is designed for use with CY7C64x13 (full-speed), CY7C65x13 and CY7C66x13 
(hubs) M8 based parts. 

CY3654: Base Board and Personality Board is a development environment in support of a variety of 
applications such as mice or other low speed USB peripherals. The CY3654 is designed for use with 
CY7C632XXA, and CY7C637XX M8 based parts. Note: A Complete Development Kit consists of the Base 
Board plus a Personality Board. Other Personality Boards can be used with the same CY3654 Base Board. 
Please specify both the base-board CY3654, and Personality board CY3654-P02, when ordering this 


Digi-Key Price Each Cypress paraeular kat. 
Description Package | Part No. il 25) 100 | Part No. Devices Digi-Key Price Cypress 
Transmitter 28-PLCC | 428-1706-5-ND 56.20 44.96 37.94 | CY7B923-JXC Description Supported Part No. Each | Part No. 
Standard Speed Base Board All USB Personality Boards CY series 428-1337-ND 868.75 | CY3654 
28-SOIC | 428-1707-5-ND 56.20 44.96 37.94 | CY7B923-SXC) : CY7C634XX, CY7C635XX and CY7C636XX | 428-1338-ND _ 400.00 | CY3654-P02 
Personality CY7C64X13 (full-speed 
nasenar 28-PLCC | 428-1708-5-ND 56.20 44.96 37.94 | CY7B933-JXC Board (fullspeed), 
Reeve a, CY7C65X13 and CY7C66X13 428-1339-ND 720.00 | CY3654-P03 
tandard Spee 28-SOIC | 428-1709-5-ND 56.20 44.96 37.94 | CY7B933-SXC 
SL11R-DK 


The SL11R from Cypress, is a low cost, full speed Universal Serial Bus (USB) RISC based Controller. The 
SL11R contains a 16-bit RISC processor with built-in BIOS ROM that greatly reduces firmware development 
time. This unique architecture provides the ability to upgrade products, in the field, without changing the 
peripheral hardware. The processor can execute code either from internal ROM/RAM or external DRAM, 
SRAM and ROM. Email support. 


Kit Includes: * HW reference design for SL11R evaluation board * Assembler/Debugger and built in emulator 
* Application notes * BIOS ROM information * System Software demo program source code » Generic 
WDM mini-port driver for WIN98/2000-object code * 2 sample chips 

Devices Supported: SL11R-IDE 


" . Se : e : 428-1344-ND SET Development TOONS s:.3.105s.casecnadodarbesanedeaspedend.ocedbedsadiecemaedoinelnieen $495.00 
Advanced features from Keil Tools include the ability to single step through code. This makes it easy to 
detect errors, handle source level debugging, and set breakpoints. With the ability to debug code one line at 
a time and to quickly compile and one-step download new code, developers have a more efficient means to CY4636 


complete firmware faster than using emulators. The supplied Keil Tools are fully functional, but are limited in 
object size to 4 kilobytes. 


Devices Supported: CY7C64713-56LFXC, CY7C64713-100AXC, CY7C64713-128AXC 


Kit Includes: * EZ-USB Development Board with CY7C64713-128AXC 
typing * USB cable * RS-232 9-pin to 9-pin cable 


¢ Peripheral Board for proto- 


WirelessUSB LP RDK (CY4636) provides an exemplary implementation of a 2:1, bidirectional Wireless 
desktop keyboard and mouse to single wireless receiver. The RDK will help jump-start your Keyboard and 
Mouse development using WirelessUSB LP (CYRF6936) Radio System on Chip. WirelessUSB LP is the 
next generation WirelessUSB device, with high data throughput and low power designed to operate in 2.4 
GHz ISM band. WirelessUSB has many powertul features that allow users to create never before seen radio 
applications. 


Kit Includes: * CYRF6936 WirelessUSB LS transceiver * Optical Sensor Mouse * WirelessUSB keyboard 


428-1681-ND | EZ-USB FX1 Development Kit .........0.00.0csccseeeeceseeseseeceseteteseeeeees $490.00 | . Batteries «CD 

428-1858-ND Wireless USB REF Kit......0..0.0.00.0cccccceseceseeeseseeceseeseteseeereseeeits $248.75 
CY3684 

CY3655 


The CY3684 development kit for the EZ-USB FX2LP™ family provides complete hardware and software 
solutions for accelerating the firmware and device driver development for all of the products in the family. 
The development kits use the actual silicon for the entire development. Software utilities and example 
firmware allow the user to generate USB traffic in hours, not weeks! Includes an evaluation version of 
the 8051 Keil Software Tools. The evaluation version of the C-Compiler lets the designer write 8051 
microcontroller applications in C and still get the efficiency and speed of assembly language. The supplied 
Keil tools are fully functional, but are limited in object size to 4 kilobytes. 


Kit includes: * EZ-USB development board » Peripheral board for prototyping * USB cable * RS232 9-pin 
to 9-pin cable 


The enCoRe™ II development system, based on the highly refined PSoC™ (Programmable System-on- 
Chip™) tools, supplies the user with an incircuit emulator (ICE) that works in conjunction with actual silicon to 
provide an accurate and efficient development system. The PSoC Designer™ software consists of a graphical 
user interface, assembler, C-Compiler, linker and debugger for a highly integrated code development 
environment. A compliant USB “User Module” along with PS/2 and other peripheral User Modules simplifies 
the learning curve and speeds development time. 

Kit Includes: 

* Application Board enCoRe II Pod * Wireless enCoRe II Pod * PDIP feet * Modular Programmer Base Board 
* Programming Adapter Plug * USB Cable PS/2 Male to Male Cable * Software » Printed Documentation 


428-1773-ND Development Kit for enCoRe II . $1166.00 
428-1677-ND Development Kit for EZ-USB FX2LP ...... 0... e cece e eee $525.00 428-1774-ND Extension Kit for enCoRe II .. . $615.00 
TOS KH ] BA Memory Size Supply Digi-Key Price Each Toshiba 
EPROM RAM vO Voltage Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
512K | 24KB | 143 | 27~3.6 | 193-FBGA | TMP19A43FDXBG-ND® 12.63 11.37 10.09 | TMP19A43FDXBG 
8 1 6 an d 32-Bit 2MB 64KB | 209 | 2.7~3.6 | 281-FBGA | TMP19AG4F20AXBG-ND@ 41.65 37.50 33.25 | TMP19AG4F20AXBG 
5 5 32K 2K 39 18~3.6 | 64-QFP | TMP86FM29FG-ND@ 5.60 4.48 3.49‘ | TMP86FM29FG 
. 32K 2K 39 1.8~3.6 | 64-LQFP | TMP86FM29UG-ND} 5.60 4.48 3.49_| TMP86FM29UG 
Flash Microcontrollers 32K 2K 56 | 18~3.6 | 64-QFP_ | TMP86FM48FG-ND@ 8.00 640 _5.40_| TMP86FM48FG 
32K 2K 56 1.8-3.6 | 64-LQFP | TMP86FM48UG-ND} 7.90 6.32 5.34 | TMP86FM48UG 
Toshiba 8-bit microcontrollers feature low-power 48K 2K 48 1.8~3.6 | 80-LQFP | TMP86FP24F-ND 6.28 5.03 4.24 | TMP86FP24F 
consumption and low voltage operation. 48K 2K 48 1.8 ~ 3.6 80-LQFP | TMP86FP24FG-ND®@ 6.28 5.03 4.24 TMP86FP24FG 
seeks es 8K 256 22 2.7~5.5 | 30-SSOP | TMP86F807MGEY-ND@ 5.40 4.32 3.36 | TMP86F807MG (EY) 
The on-chip peripherals options include LCD, VFT and 8K 256 24 2.7~5.5 | 30-SSOP_| TMP86F808DMGEY-ND@ 5.40 4.32 3.36__| TMP86F808DMG (EY) 
LED display drivers. 16K 512 26 45~55 32-SDIP_ | TMP86FHOONGZM-ND® 2.54 2.04 1.59 | TMP86FHOONG(ZM) 
‘Tha ‘a70/Gseelise has a ‘single: feaister Bank to iiciadige 16K 512 24 | 27~5.5 | 30-SSOP | TMP86FH12MGZ-ND@ 3.60 2.88  2.24_| TMP86FH12MG(Z) 
heise 16K 512 33 | 27~55 | 42-SDIP | TMP86FH46ANGZ-ND@ 5.00 4.00 3.38 | TMP886FH46ANG(Z) 
C-Compiler efficiency. 16K 512 35 | 27~5.5 | 44-LQFP | TMP86FH47UG-ND@ 2.88 2.31 1.95 | TMP86FH47UG 
Features: 60K 2K 48 | 27~5.5 | 64-LQFP_| TMP86FS23UGJZ-ND@ 4.78 3.83 2.98 _| TMP86FS23UG(JZ) 
60K 1K 55 2.7~5.5 | 80-LQFP | TMP86FS27FG-ND® 9.48 7.59 6.40 | TMP86FS27FG 
* Minimum Instruction cycle time: 0.25ys at 16MHz 60K 2K 62 2.7~5.5 | 80-LQFP | TMP86FS28DFGJZ-ND} 5.06 4.05  3.42_| TMP86FS28DFG(JZ) 
baie 60K 2K 62 2.7~5.5 | 80-QFP | TMP86FS28FGTZ-ND® 5.06 4.05  3.42_| TMP86FS28FG(TZ) 
+ Low-power modes including HALT, IDLE and clock gear 60K 2KB 56 2.7~5.5 | 60-QFP | TMP86FS49AFGZ-ND@ 5.20 4.16 3.51 | TMP86FS49AFG (Z) 
and dual clocks 60K 2KB 56 2.7~5.5 | 60-LQFP_| TMP86FS49AUGJZ-ND@ 5.20 4.16 3.51 _| TMP86FS49AUG (JZ) 
‘ ; : ; ba aS 60K 2KB 91 2.7~5.5 | 100-QFP | TMP86FSG4FGTZ-ND® 5.54 4.44 3.45 | TMP86FS64FG(TZ) 
= Powertul'instrucion set wis 731 _ instructions including 16K 512 32 18~5.5 | 44-LQFP | TMP86PH22UGJZ-ND@ 4.39 3.51 2.73 | TMP86PH22UG(JZ) 
multiply, divide, 16-bit operations, bit manipulations, ete. 128K 4KB 61 2.4~3.6 | 100-LQFP | TMP91FW40FGJZ-ND@ 7.46 5.97. 5.04_| TMP91FW40FG(JZ) 
* On-chip peripherals including A/D, PWM, UARTS and 256K | 16KB | 81 2.4~3.6 | 100-LQFP | TMP91FY42FGJZ-ND@ 10.21 9.20 8.16 | TMP91FY42FG(JZ) 
Lop 128K 8KB 81 2.4~3.6 | 100-QFP_| TMP91FW60DFGTZ-ND@ 7.46 5.97___ 5.04 _| TMP91FW60DFG(TZ) 
128K 8KB 83. | 24-36 | 100-LQFP | TMP9TFW6OFGBJZ-ND® 7.46 5.97 5.04 | TMP91FW60FG(B,JZ) 
* Operating Temperature: -40° ~ 85°C 8K 288kKB | 136 | 24~3.6 | 228-FBGA | TMP92CZ26AXBG-ND® 10.00 9.00 _7.98 _| TMP92CZ26AXBG 
i 86FH47 Starter Kit. BMSKTOPASFM47AND-ND 98.95 = — | BMSKTOPASFM47(AND) 
Kits Include: 86FM29 Starter Kit BMSKTOPASFMA-ND 98.95 a — | BMSKTOPASFM29(AND) 
Evaluation Board, C-Compiler (3000 lines per module), 86FM29 Starter Kit BMSKTOPASFM48AND-ND 98.95 = = BMSKTOPASFM48(AND) 
Assembler, Linker, RS-232 Cable, Batteries, Quick Start |_TMP86FS49 Evaluation Kit... BMSKTOPAS86FS49A-ND@ 98.95 = —__ | BMSKTOPAS86FS49 (A) 


Guide, Datasheet, Manuals, CD with Tools 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= DALLAS [Ors] 
SEMICONDUCTOR Internal {Internal Power Fail | Power | Supply 
H Ri Program | MOVX |Serial] 16-Bit | Watch-| Reset and | Mgmt. | Voltage Speed Digi-Key Price Each 
Microcontrollers 8 Bit Memory | SRAM |Ports|Timers| dog | Interrupt | Mode (V) Feature (MHz) | Package | PartNo. 1 25 
8051 -Compatible 16KBEPROM| 1kB | 2 | 3 | Yes | Yes | Yes |4.5~5.5 | 80C52 Compatible | 33 | 44-PLCC | DS87C520-QNL+-ND 48.84 36.86 
i i . 16kB EPROM | 1kB 2 3 Yes Yes Yes | 4.5~5.5 | 80052 Compatible | 33 44-PLCC | DS87C520-QCL+-ND 42.29 31.92 

The 8051 microcontroller family remains one of the most |4gkBEPROM| 1kB | 2 3 | Yes Yes Yes | 4.5~5.5 | 80C52 Compatible | 33 | 40-DIP | DS87C520-MCL+-ND 44.20 33.36 
ioe nie wore ts far Ei rDlleeaea 16kBEPROM) 1kB | 2 | 3 | Yes Yes Yes | 4.5~5.5 | 80C52 Compatible | 33 | 44-TOFP | DS87C520-ECL+-ND 44.31 33.44 
including portable and handheld products. The introduction 16kB EPROM | 1kB 2 3 Yes Yes Yes | 4.5~5.5 | 80052 Compatible 33 52-PLCC | DS87C530-QCL+-ND 47.33 35.72 
of a new line of high-performance derivatives has many |16KBEPROM| 1kB | 2 | 3 | Yes | Yes | Yes |4.5~5.5 | 80C52Compatible | 33 | 52-PLCC_| DS87C530-ONL+-ND 54.38 41.04 
positive implications for improving the power efficiency of | ROM-ess | — | 1 3 No No No |4.5~5.5 | 80C32 Compatible | 25 | 44-PQFP | DS80C310+FCG-ND 12.83 12.38 
8051-based designs. First, the use of a high-speed 8051 | Rom-less | — | 14 3 No No No |4.5~5.5 |80C32 Compatible | 25 | 40-DIP | DS80C310-MCG+-ND 14.10 10.64 
Mech eran significantly Tp ime ROM-less | — | 1 | 3 | No No No |45~5.5 | 80C32 Compatible | 25 | 44-pLcc | DS80c310-cG+-ND 12.72 9.60 
slowed, resulting in the same level of performance at less ROM-less — 2 3 Yes Yes No |45~5.5 | 80632 Compatible 25 44-TQFP | DS80C320-ECG+-ND 22.15 16.72 
power. Alternatively, the performance of an existing system | ROM-less | — | 2 | 3 | Yes | Yes No |45~5.5 | 80C32 Compatible | 25 | 40-DIP | DS80C320-MCG+-ND 14.84 11.20 
can be increased without increasing power consumption. ROM-less _ 2 3 Yes Yes No |4.5~5.6 | 80032 Compatible 33 40-DIP DS80C320-MCL+-ND 20.14 15.20 
Second, a device which incorporates all needed peripherals ROM-less _ 2 3 Yes Yes No | 4.5~5.6 | 80032 Compatible | 25 44-PLCC | DS80C320-QCG+-ND 19.13 14.44 
should be selected if possible. If extra data memory is ROM-less — 2 3 Yes Yes No |4.5~5.6 | 80032 Compatible 33 44-PLCC | DS80C320-QCL+-ND 22.15 16.72 
eae a oe Sut i baat ere anal Oe ee ROM-less | — | 2 3 | Yes Yes No |45~5.5 | 80C32 Compatible | 33 | 44-PLCC | DS80C320-QNG+-ND 22.15 16.72 
which incorporates 1 kilobyte of internal . One 
of the strengths of the 8051 product family is the wide variety | — | — 2 [3 | ves | Yes | wo 45-58 | 0032 compatible | 33] 4-PLOC | D5900820-ONLs-ND 25681998 
of on-chip peripherals. Features such as watchdog timers, = = es es 0 m9. ompatible - -ECD+-| : E 
additional UARTs, and precision reset circuits are available — — 2 3 Yes Yes No | 2.7~5.5 | 80032 Compatible 18 40-DIP DS80C323-MCD+-ND 7.18 §.42 
on high-speed microcontrollers. The introduction of two 64kB ROM 7kB 3 ri Yes Ves Yes |18~33 | 80032 Compati 

> f % f 8 ~ 3. patible | 75 100-LQFP | DS80C400-FNY+-ND 16.13 15.56 
new Jow-power modes provides a low-power alternative 0 | garpriasn | ike | 2 | 3 | Yes | Yes | Yes [45-55 | 80C52Compatible | 33 | 40-DIP | DS89C450-MNL+-ND MEW! 2255 ‘17.02 
DS80C400 Evaluation Kit RoHS 
The DS80C400 Evaluation Kit is a proven platform to conveniently evaluate the capabilities of the DS80C400 networked Kit Includes: 


microcontroller. * DSTINIm400 Reference Board * DSTINIs400 Socket Board * DS80C400 Software CD-ROM * Quick Start Guide 
This kit contains the DSTINIm400 evaluation module, a fully functional and tested reference design based on the Cables 
DS80C400 networked microcontroller. In addition, the kit contains the DSTINIs400 sockets board, which functions as the 


motherboard designed to host the DSTINIm400 evaluation module. DS80C400-KIT#-ND Evaluation Kit for DS80C400.......... eee eee cece nec ee eee e eee eec eee eeeeeeeeeteeeeneee $112.32 


Soft Microcontroller Module Module with Real-Time Memory | Real-Time Speed | Digi-Key Price Each 
DS5000(T) Soft Microcontroller Module is a fully 8051-compatible 8-bit CMOS microcontroller that |{Mternal Battery | NVRAM | EncryptionKey | Clock | Package | (MHz) | Part No. : BS 
offers “softness” in all aspects of its application. This is accomplished through the comprehensive Yes 32K x 8 Int. 40-Bit No 40-EDIP 16 DS5000-32-16+-ND® 125.88 95.00 
use of nonvolatile technology to preserve all information in the absence of system Vcc. The internal Yes 32K x 8 Int. 40-Bit No 40-EDIP 16 DS5000T-32-16+-ND® 138.46 104.50 
program/data memory space is implemented using either 8 or 32 kilobytes of nonvolatile CMOS i . -39-16- 

SRAM. DS2250-32 has the same features as the DS5000 but with an added feature. The program/ Yes BAK x 8 Int. User Defined us et SiN i WELD 85:67 dey 
data memory space is implemented using 8, 32, or 64 kilobytes of nonvolatile CMOS SRAM. RoHS Compliant 


The MAXQ family of 16-bit reduced instruction set computing (RISC) microcontrollers is targeted toward low-cost, low-power, embedded-application designs. The flexible, 
modular architecture design used in these microcontrollers allows development of targeted designs for specific applications with minimal effort. Microcontrollers in the MAXQ 


MAXQ™ 16-Bit RISC 


Rois 


H family provide many different combinations of program memory, data memory, and peripherals while supporting a common feature set. This shared functionality provides 
M Icroco ntrollers maximum reusability for hardware and software systems developed using these microcontrollers. 
Internal | Internal Power 
Program | MOVX | Serial | 1-Wire Data Management LcD Supply Digi-Key Price Each Dallas 
Memory | SRAM | Ports | Master | Timers | PWM |Pointers| Watchdog Mode Ring Osc. |LCD | Segments | Voltage | Package | PartNo. 1 25 50 Part No. 
64kB Flash) 2kB 2 Yes |3x16-Bit) 3 3 Yes Yes Yes Yes 132 1.8~2.75 | 68-QFN | MAXQ2000-RAX+-ND 8.11 6.12 4.00 MAXQ2000-RAX+ 
32kB Flash) 2kB 2 Yes |3x16-Bit) 3 3 Yes Yes Yes Yes 132 1.8 ~ 2.75 | 100-LQFP | MAXQ2000-RFX+-ND 8.11 6.12 4.90 MAXQ2000-RFX+ 
2kB 64B _ _ 1x 16-Bit} — 2 Yes Yes _ _ _ 6-95 24-TSSOP | MAXQ3210-EJX+-ND 4.48 3.38 2.88 MAXQ3210-EJX+ 
2kB 64B _ _ 1x 16-Bit} — 2 Yes Yes = = = 6~9.5 24-DIP_ | MAXQ3210-EMX+-ND 4.74 3.58 3.05 MAXQ3210-EMX+ 
2kB 64B _ _ 1x 16-Bit | — 2 Yes Yes _ _ _ 4.5~5.5 | 24-TSSOP | MAXQ3212-EJX+-ND 4.48 3.38 2.88 MAXQ3212-EJX+ 


MAXQ2000 Evaluation Kit 


The MAXQ2000 Evaluation Kit (EV kit) is a proven platform to conveniently 
evaluate the capabilities of the MAXQ2000 low-power LCD microcontroller. 
The kit contains the MAXQ2000 with pins brought out to headers, a JTAG 
programming interface, fixed and adjustable power supplies, a DB-9 serial 
connector, an LCD display, and switches and LEDs to control and display 
board operation. Kit Includes: » MAXQ2000 Evaluation Kit Board * Serial-to- 
JTAG Interface Board * JTAG Cable * MAXQ2000 LCD Display Daughterboard 
* MAXQ2000 Evaluation Kit CD-ROM 

MAXQ2000-KIT-ND —_ Evaluation Kit for MAXQ2000................. $174.90 


USB-ICP supports In-Circuit Programming or ICP mode on NXP’s microcontroller 
families such as the LPC9xx, 80051, and ARM7. In-Circuit Programming uses 
a two-wire serial interface to program and erase ICP enabled microcontroller 
devices without removing them from the system. A small connector is all that is 
needed to interface your application to the USB-ICP programmer. 


The USB-ICP-SAB9 Socket Adapter Board extends the USB-ICP for NXP 


Semiconductors LPC9xx devices to allow the user to program and test these devices outside of the application circuit. 
The SAB9 includes support for most NXP LPC9xx devices in the following packages: TSSOP, HVSON10, HOVFN28, and 


DIP8 - DIP 28. 
Supports: NXP’s P89LPC900, P89C51, and ARM families of micro-controllers 
Features: * USB port power; no external power supply required 
* 18” cable for direct connection to board * ICP design guide 

622-1001-ND 
622-1002-ND = (USB-ICP-LPC9XX) 
622-1005-ND = (USB-ICP-LPC2K) . 
622-1006-ND © (USB-ICP-SAB9)... 


LCD Demo Kit 


The LCD Demo Kit is a reference design for a low-cost microcontroller and 
LCD solution. The Demo Board is controlled by a simple two-button user 
interface (MODE and SELECT). The Demo Board CD includes example code for 
several sample applications: An FM Radio display during a simulated channel 
scan, a 15 minute count down timer, a repeating pattern of 4 text lines and a 
scrolling message window. The user can edit this code and download to the 
reprogrammable Flash microcontroller via a 10-pin header included on the 
board using any external ICP style programmer. 


622-1003-ND = (LCD-DEMO-KIT) ......... 00... $49.00 


FD/ NXP In Circuit Programmers 


* Supports USB 2.0 


(USBFIGP-BOCEAISP) 1.2 wvecdtintena caiciisttieesenieesaaicnrate dyitele 


MAXQ3120 Evaluation Kit 


The MAXQ3120 Evaluation Kit (EV kit) is a proven platform to conveniently 
evaluate the capabilities of the MAXQ3120 dual analog-to-digital converter 
(ADC) microcontroller. The kit contains the MAXQ3120 with the ADC 
inputs and spare GPIO pins brought out to headers, a JTAG programming 
interface, an on-board 3.3V power supply, and a 3.5 digit LCD. Kit Includes: 
* MAXQ3120 Evaluation Board » Serial-to-JTAG (MAXQJTAG) Interface Board 
* Serial Cable * JTAG Cable * MAXQ3120 Evaluation Kit CD ¢ Third Party 
Compiler Tools Evaluation CD 


MAXQ3120-KIT-ND —_ Evaluation Kit for MAXQ3120 $174.90 


622-1007-ND 
622-1008-ND 
622-1009-ND 
622-1010-ND 
622-1011-ND 


622-1013-ND 
622-1014-ND 
622-1015-ND 
622-1016-ND 
622-1017-ND 
622-1019-ND 
622-1021-ND 


PCA9633 Demo Board 


The PCA9633 Demo Board demonstrates the NXP PCA9633 Fast Mode Plus 
4-bit 20 LED Driver IC. Four LEDs are connected to the PCA9633 and, through 
individual pulse width modulation (PWM) of each LED, show different levels 
of intensity. The board supports six different modes of operation including 
color wash and random color. The on-board Flash microcontroller is also user 
reprogrammable for endless variations of functionality. It also includes high- 
current FET drivers for off board LED circuitry. Power can be supplied by either 
the onboard 9VDC battery or through the external power connector. 


622-1004-ND = (PCA9633DEMO) 


Includes: * USB-ICP dongle 


USB Programming Dongle 


The USB-Dongle provides a Virtual COM Port interface to the PC and allows hex files to be downloaded and 
programmed using Flash Magic or other common utilities. The USB-Dongle provides all power needed by 
the various Derivative Boards so no external power supply is required. The USB-Dongle plugs directly into 
any standard USB port on a PC and supports both USB 1.0/1.1 and USB 2.0. 
(USB-Dongle) USB Programming Dongle (Derivative Boards not included) . . 
(DB-HVSON10-LPC9103) Board for LPC9103 10-HVSON 
(DB-DIP8-LPC901) Board for LPC901 8-DIP ..... 
(DB-TSSOP-LPC922) Board for LPC922 TSSO 
(DB-TSSOP-LPC938) Board for LPC938 TSSOP... 
622-1012-ND — (DB-TQFP44-89V52X2) Board for P89V52X2 44-TI 
(DB-LOQFP48-LPC2103) Board for LPC2103 48-LQFP . 
(DB-TSSOP-SKT) Board for LPC9XX TSSOP 
(DB-S08-LPC908) Board for LPC908 8-SOIC. 
(DB-PLCC44-LPC952) Board for P89LPC952. 
(DB-PLCC44SKT) Board for 44-ZIF PLCC Socket... 
(DB-LQFP48-LPC2106) Board for LPC2106 48-LQFP 
NEW! (PB-1SPP) Board for BGB203/H1/SO6.... 


MAXQ3210 Evaluation Kit 


The MAXQ3210 evaluation kit (EV kit) is a proven platform to conveniently 
evaluate the capabilities of the MAXQ3210 voltage regulator microcontroller. 
The kit contains the MAXQ3210 with pins brought out to headers, JTAG 
programming interface, 9V battery clip, piezoelectric horn, pushbuttons, and 
LED's to control and display board operation. With the included power supply, 
software, serial-to-JTAG interface board, and an RS-232 cable connected to a 
personal computer, the kit provides a completely functional system ideal for 
evaluating the capabilities of the MAXQ3210 

MAXQ3210-KIT-ND —_ Evaluation Kit for MAXQ3210................. $177.44 


... $16.99 
. $5.00 
. $5.00 
. $6.00 
. $6.00 
. $7.50 
. $7.50 
$49.00 
. $5.00 
. $7.50 
$49.00 
$10.00 
.. $25.00 


LPC3180 Development Kit 


The LPC3180 Development Kit provides a stable platform for building 
powerful user applications with the NXP Semiconductors LPC3180 within the 
ARM9 Linux environment. The kit provides the user with an array of popular 
mobile technologies making it an ideal development target for consumer 
communications software. Using existing Linux hardware drivers, developers 
can focus on building and improving their user interface applications without 
worrying about low-level hardware functionality. 


622-1018-ND = (LPC3180-DEV-KIT) RoHS Compliant.......... $975.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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No-Bottleneck - Extremely High-Bandwidth MCU with Ethernet, USB, & CAN interfaces 


ie eee Come NXP makes your design experience better by providing you: 


¢ Consistently higher-performance peripherals with deeper buffers and better functionality 
¢ Coherent internal architecture using standard cores, peripheral blocks, and internal busses 
¢ Faster 0-wait-state Flash memory, no-bottleneck, high-bandwidth interfaces, and better DMA engines 
All of which make code re-use easy and assist you to focus on improving your design within your too-short development cycle. 


High-Performance LPC23xx LPC24xx 
Features 

72Mhz ARM7TDMI-S 
Flash (0-wait up to 72Mhz) up to 512KB up to 512KB 
SRAM up to 58KB up to 96KB 
Battery-backed SRAM 2KByte 
External Memory Controller 8-bit MiniBus non-multiplexed 32-bit 
Ethernet 10/100 MAC w/DMA Reduced MIl RMIlI and MIl 
USB 2.0 Full Speed w/DMA Device w/PHY Host and Device w/PHY 
USB 2.0 On-The-Go controller no yes 

emp E-ICE/RTM interface embedded ORNs (WUC AIT) yes YER 

128-b wide FLASH Mees mecoee Common to both families: 

- On-chip RC-oscillator — 4Mhz trimmed to 1% 
tEAM Sere ane? Four 32-bit general purpose timers 


PWM block supporting 3-Phase Motor Control 
16-/32-bit ARM7TDML-S core Watchdog timer from multiple clock source options 


ADC 8 channel x 10-bit and 10-bit DAC 
Low-power Real Time Clock with 2 KB SRAM and battery back-up 
3x General purpose DMA controllers 


Power management, Watchdog timer, internal RC, PLL 


{0/100 Ethemet MAG High-speed Serial: |2S (digital Audio), 3x I2C, 3x SPI/SSP, 4x UARTs 
with 16-KB SRAM CANO A SD/MMC memory card interface 
— Single 3.3V power supply (3.0 to 3.6V) 
BEY. DMACERT KG RANT win General-purpose DMA controller Multiple Power-Down Modes 
8-channel/10-bit A/D converter 1-channel/10-bit D/A converter 
10/100 Full-Duplex Ethernet Option of full Media Independent Interface, or 
Capture/compare timer 0, 1, 2, 3 PWM, 1 Reduced MIl. Multiple DMA channels & large buffers ensure full bandwidth. 
UART tanto ree SD/MMC card interface True USB 2.0 and True Full-Speed 


Only NXP ARM Microcontrollers support 
all modes and all 32 endpoints. The NXP ARM-based USB interfaces give you 


2S PCO, 1,2 better than 8Mbps data throughput (8x performance over competitor's FS USB). 
Larger buffers and Multi-DMA channels prevent data-bottlenecks and off-load the 
ee RTC with 2-KB battery RAM processor; freeing you to do more with your application code. 
VO Bors 70} Dual CAN 2.0B 


(104 for LPC2378) Two certified CAN 2.0B interfaces provide robust 


communications support for many products including industrial, medical, 
transportation, and sensor interface. Recognizes all 11- and 29-bit identifiers. 


Ordering information 


Flash | Total External 


SD/ 
Type number —_| Package | (KB) / SRAM | bus CAN | MMC Dedicated and General, Multi-channel DMA Supporting scatter-gather 


Seep (eee ae | e pales big-little endian swap, memory-to-memory, peripheral-to-peripheral, memory- 
LPC2366FBD100 | LQFP100| 256 58 KB N 2 N iph | d iph |-to- t f Itiol h | d 
iecoasarani6e \LGEPiogl | Bis: (eexe:|. Ni ao | iy to-peripheral, and peripheral-to-memory transfers on multiple channels, an 

2 ¥ 


a wealth of additional features; the LPC23xx makes it easy to keep your code 
focused on your application - not on pushing data around. 


Why waste cycles paging code to RAM, servicing peripherals with small buffers, or managing interface data transfer? 


NXP Semiconductors has always provided the widest range of internally-compatible, highest-bandwidth, ARM-based MCUs 
available: (63-MIPS) LPC2101 - through the (220-MIPS) ARM9-based LPC3180 family, all with 0-wait-state flash and consistent internal 
structure and features, to further protect your code investment, maximize the value of your development schedule, and help you give your 
products the advantages they require. 


LPC2378FBD144 | LQFP144 | 512 | 58KB | MiniBus 


More Product Available Online: www.digikey.com 
684. (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


) ARM7/ARM9/8051 Microcontrollers 


ARM7 Microcontrollers 


The LPC2000 architecture is based on a 16/32-bit ARM7TDMI-S™ CPU with real-time emulation and embedded trace on-chip Static RAM * In-System Programming (ISP) and In-Application Programming (IAP) via on-chip boot loader 
support. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at maximum software  Vectored Interrupt Controller with configurable priorities and vector addresses * Embedded ICE-RT interface 
clock rate. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb™ mode reduces code by more than 30% with enables breakpoints and watch points. Interrupt service routines can continue to execute whilst the foreground task is 
minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, these microcontrollers are ideal for debugged with the on-chip RealMonitor™ software * Embedded Trace Macrocell enables non-intrusive high speed real- 
applications where miniaturization is a key requirement. Features: » 16/32-bit ARM7TDMI-S processor * Up to 98kB _ time tracing of instruction execution * Multiple serial interfaces 


Memory No. of Max. Freq. | Temp. (°C) 1/0 CPU Digi-Key Price Each NXP 
RAM | Flash | PWM | Timers ADC DAC 1/0 | USB | UART | I2C | CAN SPI (MHz) Range Voltage | Voltage | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
2K 8K Y 4 8-Ch., 10-Bit = 32) — | ¥(2) | ¥(2)| — Y(2) 70 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 48-LQFP |568-2092-ND 3.32 2.66 2.07 | LPC2101FBD48-S 
4K | 16K | Y 4 8-Ch., 10-Bit — 32/ — | ¥(2) | ¥2)| — Y(2) 70 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 48-LQFP |568-2093-ND 417 3.34 2.60 | LPC2102FBD48-S 
8K | 32K | Y 4 8-Ch., 10-Bit = 32 | — | ¥(2) | ¥(2)| — Y(2) 70 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 48-LQFP |568-2094-ND 4.95 3.96 3.08 | LPC2103FBD48-S 
16K |128K| Y 4 = _ 32; — | ¥(2) | Y — _ 60 0~70 3.3V 1.8V 48-LQFP |568-1220-ND 9.89 7.92 6.68 | LPC2104BBD48-S 
32K | 128K | Y 4 = = 32| — | ¥(2) | Y - Y 60 0~70 3.3V 1.8V 48-LQFP |568-2242-ND 8.62 8.05 7.48 | LPC2105BBD48-S 
64K | 128K| Y 4 = _- 32) — | ¥(2) | ¥ — Si 60 0~70 3.3V 1.8V 48-LQFP |568-1221-ND 12.50 11.26 9.99 | LPC2106BBD48-S 
64K | 128K] Y 4 _ _ 32| — | ¥(2) | Y — Y 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 48-HVQFN |568-1324-ND 12.66 11.40 10.11 | LPC2106FHN48-S 
64K | 128K| Y 4 _ _ 32] — | ¥(2) | Y _— AG 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 48-LQFP |568-1890-ND 12.50 11.26 9.99 | LPC2106FBD48-S 
8K | 64K | Y 2 4-Ch., 10-Bit _ 46); — | ¥2) | Y Y Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 64-LQFP |568-4311-ND 8.61 6.89 5.82 | LPC2109FBD64/01-S 
16K | 128K| Y 2 4-Ch., 10-Bit — 46); — | ¥(2) | Y = Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 64-LQFP |568-4312-ND 9.98 7.99 6.74 | LPC2114FBD64/01-S 
16K | 128K| Y 2 4-Ch., 10-Bit _ 46; — | ¥(2) | Y | Y(2) Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 64-LQFP |568-4313-ND 9.51 8.56 7.59 | LPC2119FBD64/01-S 
16K | 256K| Y 2 4-Ch., 10-Bit — 46 | — | ¥(2) | Y = Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 64-LQFP |568-4314-ND 9.51 8.56 7.59 | LPC2124FBD64/01-S 
16K | 256K| Y 2 4-Ch., 10-Bit _ 46; — | ¥(2) | Y | ¥(2) Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 64-LQFP |568-4315-ND 10.68 9.62 8.53 | LPC2129FBD64/01-S 
8K | 32K | Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 47 | — Y /¥2)) — he 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP |568-4005-ND 6.40 5.12 4.32 | LPC2131FBD64/01-S 
16K | 64K | Y 2 8-Ch., 10-Bit_|1-Ch., 10-Bit | 47 | — Yo Ly¥2| — Y 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP |568-4006-ND 7.81 6.25 5.28 | LPC2132FBD64/01-S 
16K | 64K | Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 47 | — Y /¥(2)) — Ad 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 64-HVQFN |568-4007-ND 8.11 6.49 5.48 | LPC2132FHN64/01 
16K | 128K| Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit | 47 | — Y /¥2)) — Y 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP |568-4008-ND 8.75 7.88 6.99 | LPC2134FBD64/01-S 
32K | 256K| Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 47 | — Y /¥2)) — Y 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP |568-4009-ND 10.50 9.46 8.39 | LPC2136FBD64/01-S 
82K |512K| Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 47 | — Y V¥2) — Ne 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP |568-4010-ND 11.66 10.50 9.31 | LPC2138FBD64/01-S 
32K |512K| Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit |} 47 | — Y /Y¥2)| — Y 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 64-HVQFN |568-4011-ND 11.91 10.73 9.51 | LPC2138FHN64/01 
8K | 32K | Y 4 6-Ch., 10-Bit _ 45} Y | ¥(2) | ¥(2)} — _ 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP |568-1761-ND 7.20 5.76 4.86 | LPC2141FBD64-S 
16K | 64K | Y 4 6-Ch., 10-Bit | 1-Ch.,10-Bit} 45 | Y | ¥(2) | ¥(2)| — _ 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP |568-1762-ND 8.40 6.72 5.67 | LPC2142FBD64-S 
16K | 128K| Y 4 6-Ch., 10-Bit | 1-Ch.,10-Bit} 45 | Y | Y(2) | ¥(2)| — Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP |568-1763-ND 9.42 8.48 7.52 | LPC2144FBD64-S 
40K | 256K| Y 4 |8+6-Ch., 10-Bit |} 1-Ch., 10-Bit] 45 | Y | ¥(2) | ¥(2) | — Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP |568-1764-ND 11.24 10.13 8.98 | LPC2146FBD64-S 
40K | 512K| Y 4 | 8+6-Ch., 10-Bit |} 1-Ch., 10-Bit] 45 | Y | ¥(2) | ¥(2) | — Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 3.3V 64-LQFP |568-1765-ND 12.50 11.26 9.99 | LPC2148FBD64-S 
16K | 256K| Y 2 — 46 | — | ¥(2) | Y | Y(4) Y(2) 60 -40 ~ 125 3.3V 1.8V 64-LQFP |568-4316-ND 12.19 10.98 9.73 | LPC2194HBD64/01-S 
16K | — ¥ 2 8-Ch., 10-Bit _ 76 | — | Y(2) | Y al Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 144-LOQFP |568-4012-ND 6.51 5.21 4.40 | LPC2210FBD144/01-S 
16K | 128K| Y 2 8 Ch., 10-Bit — 112) — | ¥(2) | Y — Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 144-LOQFP |568-4317-ND 11.08 9.98 8.85 | LPC2212FBD144/01-S 
16K | 256K| Y 2 8-Ch., 10-Bit _ 112) — | ¥(2) | Y = Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 144-LOFP /568-4318-ND 12.26 11.04 9.79 | LPC2214FBD144/01-S 
64K | — ¥ 4 8-Ch., 10-Bit = 76) — | ¥(2) | ¥ _ Y(2) 75 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 144-LOQFP /568-1896-ND 8.95 7.16 6.04 | LPC2220FBD144-S 
64K | — Y 4 8-Ch., 10-Bit 76 Y(2) Y(2) 75 -40 ~ 85 3.3V 1.8V |144-TFBGA |568-2020-ND 8.80 7.04 5.94 | LPC2220FET144/G,55 
16K | — Y 2 8-Ch., 10-Bit _ 7%) — ¥. Y | Y(2) hg 72 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 144-LOQFP |568-4013-ND 8.00 6.40 5.40 | LPC2290FBD144/01-S 
16K | 256K| Y 2 8-Ch., 10-Bit _ 112) — | ¥(2) | Y | ¥(2) Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 144-LOFP |568-4319-ND 13.45 12.12 10.74 | LPC2292FBD144/01-S 
16K | 256K| Y 2 8-Ch., 10-Bit _ 112) — | ¥(2) | Y | ¥(2) Y(2) 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 144-TFBGA |568-4320-ND 13.71 12.35 10.95 | LPC2292FET144/01-S 
16K | 256K| Y 2 8-Ch., 10-Bit _ 112; — | ¥(2) | Y | Y(4) Y(2) 60 -40 ~ 125 3.3V 1.8V | 144-LOQFP |568-4321-ND 15.03 13.54 12.00 | LPC2294HBD144/01-S 
34K | 128K | Y 6 6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit] 70 | Y Y =| ¥(3) | ¥(2) Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 100-LQFP /568-3995-ND 7.98 6.39 5.39 | LPC2364FBD100-S 
58K | 256K| Y 6 6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit] 70 | Y Y= | ¥(3) | ¥(2) Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 100-LOQFP /568-3996-ND 9.49 7.60 6.41 | LPC2366FBD100-S 
58K | 512K| Y 6 6-Ch., 10-Bit |1-Ch., 10-Bit] 70 | Y Y =| ¥(3) | ¥(2) a 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 100-LQFP /568-3997-ND 9.15 8.25 7.31 | LPC2368FBD100-S 
58K | 512K| Y 6 6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 104) Y Y | ¥(3) | ¥(2) Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 144-LQFP /568-3998-ND 10.49 9.45 8.38 | LPC2378FBD144-S 
64K | 512K| Y 4 6-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 70} Y | Y(4) | ¥(3) | Y(2) v 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 100-LQFP /568-4322-ND 10.17 9.16 8.12 | LPC2387FBD100-S 
64K |512K| Y 4 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit}104} Y | Y(4) | ¥(3) | Y(2) Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 144-LOQFP |568-4323-ND 11.64 10.49 9.30 | LPC2388FBD144-S 
98K | 512K| Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit}136) Y | Y(4) | ¥(3) | Y(2) Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V |180-TFBGA |568-4258-ND 12.50 11.26 9.99 | LPC2458FET180-S 
98K | — Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit}136) Y | Y(4) | ¥(3) | Y(2) te 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 208-LQFP /568-4259-ND 9.98 7.99 6.74 | LPC2460FBD208-S 
98K | — Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit}136) Y | Y(4) | ¥(3) | Y(2) Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V  |208-TFBGA |568-4260-ND 9.98 7.99 6.74 | LPC2460FET208-S 
98K | 512K| Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit} 160} Y | Y(4) | ¥(3) | Y(2) Y 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V | 208-LOQFP |568-4261-ND 14.17 12.76 11.32 | LPC2468FBD208-S 
98K | 512K] Y 2 8-Ch., 10-Bit | 1-Ch., 10-Bit}160} Y | Y(4) | ¥(3) | Y(2) a 72 -40 ~ 85 3.3V 3.3V  |208-TFBGA |568-4262-ND 14.17 12.76 11.32 | LPC2468FET208-S 
64K | — | — 4 5-Ch., 10-Bit = 19) YX Y Mf = _- 60 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 180-TFBGA |568-3245-ND 9.98 7.99 6.74 | LPC2880FET180-S 
32K | — Y 3 8-Ch., 10-Bit _ 76) — | ¥3) | — v aw 84 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 144-LOFP |568-4269-ND 9.89 7.92 6.68 | LH75401N0Q100C0-S 
32K | — Y 3 8-Ch., 10-Bit _ 76) — | ¥(3) | — Y ¥ 84 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 144-LQFP |568-4270-ND 9.26 7.42 6.26 | LH75411N0Q100C0-S 
382K | — Y 3 8-Ch., 10-Bit = 7% | — | ¥3) | — v Y 84 -40 ~ 85 5V 3.3V | 144-LOFP |568-4330-ND NEW! 9.26 7.42 6.26 | LH75411N0Q100C0 
32K | — ha 2 64 Y(3) Y 77 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 176-LQFP |568-4271-ND 9.89 7.92 6.68 | LH79520N0Q000B1-S 
32K | — | Y(2) 2 64 Y(3) Y 77 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 176-LOFP |568-4331-ND NEW! 9.89 7.92 6.68 | LH79520N0Q000B1 
16K | — BG 3 10-Ch., 10-Bit _ 108; Y | ¥(3) | Y al Ag 77 -40 ~ 85 3.3V 1.8V |208-LFBGA |568-4272-ND 10.70 9.64 8.55 | LH79524NOF100A1-S 
16K | — Y 3 10-Ch., 10-Bit — 108; Y | ¥(3) | Y - Y 77 -40 ~ 85 3.3V 1.8V  |208-LFBGA |568-4332-ND NEW! 10.70 9.64 8.55 | LH79524NOF100A1 
16K | — ¥ 3 10-Ch., 10-Bit = 86) Y | ¥(3) | Y _ Y 77 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 176-LOQFP |568-4273-ND 9.47 8.53 7.56 | LH79525N0Q100A1-S 
16K | — Y 3 10-Ch., 10-Bit - 86] Y | ¥(3) | Y _ Y 77 -40 ~ 85 3.3V 1.8V | 176-LOFP |568-4333-ND NEW! 9.47 8.53 7.56 | LH79525N0Q100A1 


ARM9 Microcontrollers 


The LPC3180 is based on the ARM926EJ-S core and offers a hardware vector floating-point unit for speed and efficiency. An  smart-card readers and printers. The large array of peripherals available on chip also include UARTs, SPI, |2C, a real-time 
integrated USB OTG interface with full host capability lets this high performance microcontroller connect directly to PDAs, clock with a separated power domain and NAND Flash and DDR memory controllers. 


Memory No. of Max. Freq.) Temperature i) CPU Digi-Key Price Each NXP 
RAM PWM | Timers ADC /0 USB | UART 2¢ SPI (MHz) Range (°C) | Voltage | Voltage Package Part No. 1 25 100 | PartNo. 
48K 4 4 8-Ch., 10-Bit 108 _ Y(2) _ Y(3) 80 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 144-LQFP | 568-4324-ND 12.03 10.84 9.61 | LPC2917FBD144-S 
48k 4 4 8-Ch., 10-Bit 108 = Y(2) — Y(3) 80 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 144-LQFP | 568-4325-ND 12.94 11.66 10.34 | LPC2919FBD144-S 
64K Y(2 4 3-Ch., 10-Bit 55 Nf Y(7) Y(2)_| Y¥(2 208 -40 ~ 85 3/1.8V 1.2V 320-LFBGA_| 568-3242-ND 11.25 10.13 8.98 | LPC3180FLE320 
80K _ 3 — 60 ¥: Y(3) _ Y 200 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 256-LFBGA | 568-4274-ND 14.99 13.50 11.97 | LH7A400NOFOOOB5-S 
80K ad 3 — 60 v Y(3) _ Y 250 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 256-LFBGA | 568-4275-ND 15.08 14.08 13.07 | LH7A400NOFO76B5-S 
80K _ 3 _ 60 i Y(3) — Y 200 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 256-LFBGA | 568-4276-ND 15.52 13.98 12.39 | LH7A400NOGO000B5-S 
80K — 3 _ 60 Nf Y(3) = Y 200 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 256-BGA 568-4334-ND NEW! 15.52 13.98 12.39 | LH7A400NOG000B5 
80K Y(4) 3 9-Ch., 10-Bit 64 Y Y(3) = Y 266 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 324-LFBGA | 568-4277-ND 14.03 12.64 11.21_| LH7A404NOFO00B3-S 
80K Y(4) 3 9-Ch., 10-Bit 64 Y Y(3) _ Y 200 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 324-LFBGA | 568-4335-ND NEW! 14.03 12.64 11.21 | LH7A404NOFO00B3 
80K Y(4) 3 9-Ch., 10-Bit 64 Y Y(3) _- Y 266 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 324-LFBGA | 568-4278-ND 14.91 13.43 11.90 | LH7A404NOF092B3-S 
80K Y(4) 3 9-Ch., 10-Bit 64 ¥ Y(3) ml Y 266 -40 ~ 85 3.3V 1.8V 324-LFBGA | 568-4336-ND NEW! 14.91 13.43 11.90 | LH7A404NOF092B3 

(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 685 


b wo) aoe ARM7/ARM9/8051 Microcontrollers (cont) 


8051 Microcontrollers 


Memory No. of ADC DAC | Analog Max. Freq. | Temperature Digi-Key Price Each NXP. 
RAM | EEPROM | OTP | Flash | Timers | PWM | UART| I2C | CAN | SPI | Ch./Bits | Ch./Bits |Compar.| 1/0 | MHz@5V | Range (°C) | Package | Part No. ‘tl 25 100 | PartNo. 
128B 3 a4 32 16 0~70 44-PLCC | 568-1232-5-ND 2.13 1.70 1.28 | P80C31SBAA 
128B 3 ¥ 32 33 0~70 40-DIP | 568-1004-5-ND 2.33 1.86 1.40 | P80C31SBPN 
256B 3 Y 32 16 0~70 44-PLCC | 568-1233-5-ND 2.20 1.76 1.32 | P80C32SBAA 
256B 3 Y 32 33 0~70 40-DIP | 568-1005-5-ND 2.33 1.86 1.40 | P80C32SBPN 
256B 3 ¥: 32 33 0~70 44-PLCC | 568-1234-5-ND 2.20 1.76 1.32 | P80C32UBAA 
256B 3 ¥. 32 33 -40~85 | 44-PLCC | 568-3195-5-ND 2.30 1.84 1.43 | P80C32UFAA 
256B _ os = 3 Y x: Dé 8/10 48 24 0~70 68-PLCC | 568-1235-5-ND. 9.42 8.48 7.52 | P80C552EBA 
256B — = = 3 Y Ne Y 8/10 48 24 0~70 80-QFP | 568-1236-ND 9.42 8.48 7.52 | P80C552EBB 
256B = — = 3 Y Y ¥ 8/10 48 24 -40~85 | 68-PLCC | 568-1237-5-ND 10.36 9.34 8.28 | P80C552EFA 
256B — = = 3 Y ¥. ag 8/10 48 24 0~70 68-PLCC | 568-1238-5-ND 9.80 8.83 7.83 | P80C552IBA 
256B = = — 3 ¥ Y Y 8/10 48 24 -40~85 | 68-PLCC | 568-1239-5-ND 10.75 9.68 8.59 | P80C552IFA 
512B = = = 3 ¥: M Y 7/A0 48 16 -40~85 | 64-LQFP | 568-2086-ND 9.80 8.83 7.83 | P80C554SFBD 
512B _ = = 2 Y(2) ¥ Y Y = 8/10 = _— 40 16 -40~85 | 68-PLCC | 568-1241-5-ND 15.49 13.95 12.37 | P80C592FFAA 
256B 2 ¥ Y 32 24 -40~85 | 44-PLCC | 568-3196-5-ND 6.94 5.56 4.69 | P80C652EBAA 
256B 8K 3 ¥: 32 16 -40~85 | 44-PLCC | 568-1242-5-ND 6.12 4.90 4.14 | P87C51FA-4A 
256B 8K 3 ¥ 32 16 0~70 40-DIP | 568-3198-5-ND 6.28 5.03 4.24 | P87C51FA-4N 
256B 16K 3 ¥: 32 16 0~70 44-PLCC | 568-3199-5-ND 7.72 6.18 5.22 | P87C51FB-4A 
256B 16K 4 Y 32 33 0~70 40-DIP | 568-1010-5-ND 7.80 6.24 5.27 | P87C51FB-4N 
2K 64K 4 Y(2) Y _ - _— 34 24 0~70 44-PLCC | 568-1243-5-ND 8.48 6.79 5.73 | P87C51MB2BA/02-S 
3K 96K 4 Y(2) Y 34 24 0~70 44-PLCC | 568-1244-5-ND 9.35 7.48 6.31 | P87C51MC2BA/02-S 
512B = 16K _- 4 ¥: Y 32 33 0~70 40-DIP | 568-3200-5-ND 4.30 3.44 2.68 | P87C51RB2BN 
512B 16K 3 ¥. 32 16 0~70 44-PLCC | 568-1245-5-ND 5.58 4.47 3.48 | P87C51RB+4A 
128B 4K 3 Y 32 16 0-70 44-PLCC | 568-1246-5-ND 2.75 2.20 1.71 | P87C51SBAA 
128B 4K 3 Ni: 32 33 0~70 40-DIP | 568-1011-5-ND 2.93 2.34 1.82 | P87C51SBPN 
256B 8K 3 NV: 32 16 0~70 44-PLCC | 568-1247-5-ND 3.29 2.63 2.05 | P87C52SBAA 
256B 8K 3 ¥. 32 16 0~70 44-PQFP | 568-1248-ND 3.22 2.58 2.01 | P87C52SBBB 
256B 8K 3 Y 32 33 0~70 40-DIP | 568-1012-5-ND 3.40 272. 2.12 | P87C52SBPN 
256B 8K 3 AG 32 16 -40~85 | 44-PLCC | 568-1249-5-ND 3.60 2.88 2.24 | P87C52SFAA 
256B 8K 3 Y 32 33 0~70 44-PLCC | 568-1250-5-ND 3.29 2.63 2.05 | P87C52UBAA 
256B 8K 3 Y 32 33 0~70 44-PLCC | 568-1251-5-ND 2.48 1.98 1.49 | P87C52X2BA 
256B 8K 3 Y 32 33 0~70 40-DIP | 568-1013-5-ND 2.39 1.91 1.49 | P87C52X2BN 
256B 8K 3 Y 32 33 -40~85 | 44-PLCC | 568-3201-5-ND 2.84 2.27 1.77 | P87C52X2FA 
256B 16K 3 ¥. 32 33 0~70 44-PLCC | 568-1252-5-ND 5.11 4.09 3.18 | P87C54SBAA 
256B 16K 3 x. 32 33 0~70 40-DIP | 568-1014-5-ND 5.36 4.29 3.34 | P87C54SBPN 
256B — 8K = 2 Y(2) NV. Y 8/10 40 16 0~70 68-PLCC | 568-1253-5-ND. 10.84 9.76 8.66 | P87C552SBAA 
512B = 16K = 2 Y(2) ¥. ¥ 8/10 40 16 0~70 68-PLCC | 568-1254-5-ND. 12.26 11.04 9.79 | P87C554SBAA 
512B — 16K — 2 Y(2) ¥. ¥ 8/10 40 16 -40~85 | 68-PLCC | 568-1255-5-ND 14.13 12.73 11.29 | P87C554SFAA 
512B = 16K = 3 Y(2) x. Y 2 = 6/10 = _ 32 12 -40~85 | 44-PLCC | 568-1256-5-ND 8.68 7.82 6.93 | P87C591VFAA 
256B 16K 2 N, Y 32 33 0-70 44-LQFP | 568-3202-ND 5.60 4.48 3.78 | P87C654X2BBD 
256B 16K 2 4 Y 32 33 -40~85 | 44-LQFP | 568-3203-ND 6.21 4.97 4.20 | P87C654X2FA-S 
512B —- 16K = 4 Y 4 Y 32 33 0~70 44-LQFP | 568-3204-ND 7.05 5.65 4.77 | P87C660X2BBD 
512B _ 16K =_ 4 Y ¥: Y 32 33 -40~85 | 44-PLCC | 568-3205-5-ND 8.59 6.88 5.80 | P87C660X2FA-S 
512B _ 16K _- 4 Y Y | Y(2) 32 33 0~70 44-LQFP | 568-3206-ND 7.73 6.19 5.22 | P87C661X2BBD 
512B - 16K = 4 Y Y | Y(2) 32 33 -40~85 | 44-PLCC | 568-3207-5-ND 9.28 7.43 6.27 | P87C661X2FA-S 
128B 1K 2 ¥ Y 12 20 0~70 14-TSSOP| 568-1015-5-ND 2.08 1.67 1.25 | P87LPC760BDH 
128B 1K 2 Y Yio] _ - Y(2) 12 20 0~70 14-DIP_ | 568-3208-5-ND 2.18 1.75 1.32 | P87LPC760BN 
128B 2K 2 Y Yio] _ _ Y(2) 14 20 0~70 16-TSSOP | 568-3209-5-ND 2.24 1.79 1.35 | P87LPC761BDH 
128B 2K 2 ¥: Y=] — — — (2) 14 20 0-70 16-DIP | 568-3210-5-ND 2.39 1.92 1.44 | P87LPC761BN 
128B 2K 2 Y Y 18 20 0-70 20-SOIC | 568-1257-5-ND 2.30 1.84 1.43 | P87LPC762BD 
128B 2K 2 ¥. Y=] — =_ — (2) 18 20 0~70 |20-TSSOP| 568-3211-5-ND 2.27 1.82 1.42 | P87LPC762BDH 
128B 2K 2 ¥. Yio ]— _ — Y(2) 18 20 0~70 20-DIP | 568-1016-5-ND 2.42 1.94 1.51 | P87LPC762BN 
128B 2K 2 ¥: Yio] — _ — Y(2) 18 20 -40~85 | 20-SOIC | 568-3212-5-ND 2.87 2.30 1.79 | P87LPC762FD 
128B 2K 2 ¥. Yio] _ _— Y(2) 18 20 -40 ~ 85 20-DIP | 568-3213-5-ND 3.03 2.43 1.89 | P87LPC762FN 
128B 4K 2 Y. Y 18 20 0-70 20-SOIC | 568-1258-5-ND 2.51 2.01 1.57 | P87LPC764BD 
128B 4K 2 ¥: Y=] — — Y(2) _ 18 20 0~70 |20-TSSOP| 568-1259-5-ND 2.46 1.98 1.54 | P87LPC764BDH 
128B 4K 2 Y Yio] — _ =_ Y(2) 18 20 0~70 20-DIP | 568-1017-5-ND 2.63 2.11 1.64 | P87LPC764BN 
128B 4K 2 Y Yio] _— - Y(2) 18 20 -40~85 | 20-SOIC | 568-3214-5-ND 2.96 2.37 1.85 | P87LPC764FD 
128B 4K 2 Y Yio] _ - Y(2) 18 20 -40 ~ 85 20-DIP | 568-3215-5-ND 3.15 2.52 1.96 | P87LPC764FN 
128B 4K 2 Y Yio—l— 8/4 8/4 = 18 20 0~70 20-SOIC | 568-1260-5-ND 3.01 2.41 1.88 | P87LPC767BD 
128B 4K 2 x: 4/8 (2) 18 20 0-70 20-DIP | 568-1018-5-ND 3.20 2.56 1.99 | P87LPC767BN 
128B 4K 2 Y Yio] 4/8 _ (2) 18 20 -40~85 | 20-SOIC | 568-3216-5-ND 3.51 2.81 2.19 | P87LPC767FD 
128B 4K 2 ¥. Yio] 4/8 = Y(2) 18 20 -40 ~ 85 20-DIP | 568-3217-5-ND 3.72 2.98 2.32 | P87LPC767FN 
128B — 4K = 2 Y Y Yio] 4/8 = Y(2) 18 20 0~70 20-SOIC | 568-3218-5-ND 3.29 2.64 2.05 | P87LPC768BD 
128B = 4K = 2 ¥. ¥ YI—l]—- 4/8 = Y(2) 18 20 -40~85 | 20-SOIC | 568-3219-5-ND 417 3.34 2.60 | P87LPC768FD 
128B = 4K = 2 ¥ bf YIo-]— 4/8 = (2) 18 20 -40 ~ 85 20-DIP | 568-3220-5-ND 3.48 2.79 2.17 | P87LPC768FN 
128B 4K 2 N Yio] — 8/4 2/8 _ 18 20 -40~125 | 20-SOIC | 568-1261-5-ND 5.33 4.27 3.60 | P87LPC769HD 
128B = 8K = 2 Y Y Y}/—]— 4/8 = (2) 18 20 -40~85 |20-TSSOP| 568-1822-5-ND 4.28 3.42 2.66 | P87LPC778FDH-S 
8K _ _ 64K 4 Y ¥. ¥ 32 33 0~70 44-PLCC | 568-1275-5-ND 12.96 11.67 10.35 | P89C668HBA 
8K = = 64K 4 Y ¥. Sd 32 33 0~70 44-LQFP | 568-1276-ND 12.78 11.52 10.21 | P89C668HBBD 
8K _- - 64K 4 ¥ N, Y 32 33 -40~85 | 44-PLCC | 568-1277-5-ND 14.71 13.25 11.75 | P89C668HFA 
1K = _ 64K 3 Y ¥. Y 4 40 -40~85 | 44-PLCC | 568-4252-5-ND 5.84 4.68 3.95 | P89CV51RB2FA 
1K = = 64K 3 Y ¥: Y 4 40 -40~85 | 44-TOFP | 568-4253-ND 5.62 4.50 3.80 | P89CV51RB2FBC 
1K _ _ 64K 3 Y ¥: Y 4 40 -40~85 | 44-PLCC | 568-4254-5-ND 6.14 4.92 4.15 | P89CV51RC2FA 
1K — = 64K 3 Y ¥: Y 4 40 -40~85 | 44-TQFP | 568-4255-ND 5.96 477 4.03 | P89C\V51RC2FBC 
1K - — 64K 3 ¥ A Y 4 40 -40~85 | 44-PLCC | 568-4256-5-ND 7.10 5.68 4.80 | P89CV51RD2FA 
1K - =_ 64K 3 ¥: N. Y 4 40 -40~85 | 44-TOFP | 568-4257-ND 6.88 5.51 4.65 | P89CV51RD2FBC 
128B _ _ 1K 4 Y Y 6 18 -40 ~ 85 8-DIP 568-2245-5-ND 82 at .72 | P89LPC901FN-S 
128B _ _ 1K 4 Y Y 6 18 -40 ~ 85 8-SOIC | 568-1994-ND 1.26 1.02 .76 | P89LPC901FD 
128B _ _ 1K 4 Y(2) 6 18 -40 ~ 85 8-SOIC | 568-1995-ND 1.37 1.10 83 | P89LPC902FD 
128B _ _ 1K 4 (2) 6 18 -40 ~ 85 8-DIP 568-2246-5-ND 87 82 .76 | P89LPC902FN-S 
128B _ _ 1K 4 N. (2) 6 18 -40 ~ 85 8-SOIC | 568-1996-ND 1.39 1.12 .84 | P89LPC903FD 
$ CCU: Capture Compare Unit t Cut Tape 0 Tape and Reel (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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8051 Microcontrollers (cont) 


ARM7/ARM9/8051 Microcontrollers 


Memory No. of ADC DAC | Analog Max. Freq. | Temperature Digi-Key Price Each NXP 

RAM | EEPROM | OTP | Flash | Timers | PWM | UART| I2C | CAN | SPI | Ch./Bits | Ch./Bits| Compar.| 1/0 | MHz@5V| Range (°C) | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
128B = _ 1K 2 _ = |< |= 2/8 1/8 Y(2) 6 12 -40 ~ 85 8-SOIC | 568-3221-5-ND 1.75 1.40 1.05 | P89LPC904FD-S 
128B _ — 1K 2 — Ne ||| seer er oe 2/8 1/8 Y(2) 6 12 -40 ~ 85 8-DIP 568-3222-5-ND 1.90 1.52 1.14 | P89LPC904FN-S 
128B _— = 1K 4 Y | || ¥. = 1/8 Y(2) 12 18 -40~85 14-TSSOP| 568-2003-5-ND 1.58 1.27 95 | P89LPC912FDH-S 
128B _— = 1K 4 ¥ ¥ 1/8 Y(2) 12 18 -40~85 14-TSSOP| 568-2004-5-ND 1.71 1.37 1.03 | P89LPC913FDH-S 
128B _ — 2K 4 Y Ye | [oe |e 4/8 1/8 Y(2) 12 18 -40~85 14-TSSOP| 568-2006-5-ND 2.05 1.65 1.24 | P89LPC915FDH-S 
128B _ = 2K 4 Y YO ||] ¥ 4/8 1/8 Y(2) 14 18 -40~85 16-TSSOP| 568-2007-5-ND 2.27 1.82 1.42 | P89LPC916FDH-S 
256B _ _ 2K 2 _ SC ta a 4/8 1/8 Y(2) 14 18 -40~85 |16-TSSOP| 568-4337-1-ND¢ NEW! 2.24 1.79 1.35 | P89LPC916FDH-T 
256B _ — 2K 2 — Y=) —|— 4/8 1/8 Y(2) 14 18 -40~85 |16-TSSOP| 568-4337-2-ND) NEW! 2863.04/2,500 P89LPC916FDH-T 
256B _ — 2K 4 Y(2) vi: Yo) eee] 4/8 1/8 Y(2) 14 18 -40~85 |16-TSSOP| 568-2247-ND 1.26 1.18 1.10 | P89LPC917FDH-S 
256B _ = 2K 4 Y(2) ¥: Yo || =_ 1/8 Y(2) 18 18 -40~85 20-TSSOP| 568-1279-5-ND 2.11 1.69 1.27. | P89LPC920FDH-S 
256B _ _ 4K 4 Y(2) ¥, Me) seer] me _ = Y(2) 18 18 40 ~ 85 20-DIP | 568-2248-5-ND 1.58 1.48 1.37 | P89LPC921FN 
256B _ _ 4K 4 Y(2) ¥. No] =] = _ 1/8 Y(2) 18 18 -40~85 20-TSSOP| 568-1280-5-ND 2.36 1.89 1.47 | P89LPC921FDH 
256B _— = 8K 4 Y(2) Y Yeo) =.) = = - Y(2) 18 18 -40~85 20-TSSOP| 568-3223-5-ND 2.27 1.82 1.42 | P89LPC9221FDH 
256B _— = 8K 4 Y(2) Y YO] | = = - Y(2) 18 18 -40~85 |20-TSSOP| 568-2452-ND 2.27 1.82 1.42 | P89LPC922FDH 
256B = = 4K 4 Y(2) ¥. Yo, =| <= 4/8 1/8 Y(2) 18 18 -40~85 20-TSSOP| 568-2008-5-ND 2.27 1.82 1.42 | P89LPC924FDH-S 
256B _ = 4K 2 Y(2) ¥ Yo | ss | = 4/8 1/8 Y(2) 18 18 -40~85 |20-TSSOP| 568-4338-1-ND¢ NEW! 2.53 2.03 1.52 | P89LPC924FDH-T 
256B _ = 4K 2 Y(2) ¥: Yo | eee: | 4/8 1/8 Y(2) 18 18 -40~85 |20-TSSOP) 568-4338-2-ND0 NEW! 3233.60/2,500 P89LPC924FDH-T 
256B = — 8K 4 Y(2) ¥: Yo) =< | — 4/8 1/8 Y(2) 18 18 -40~85 20-TSSOP| 568-2009-5-ND 2.46 1.98 1.54 | P89LPC925FDH-S 
256B _— = 4K 4 Y(2) 8 Yo |= ¥: = 1/8 Y(2) 26 18 -40~85 28-TSSOP| 568-1283-5-ND 2.42 1.94 1.46 | P89LPC930FDH-S 
256B _— = 8K 4 Y(2) x. Ve | Y = 1/8 Y(2) 26 18 -40~85 28-TSSOP| 568-1284-5-ND 2.68 2.15 1.67 | P89LPC931FDH-S 
768B 512B _ 8K 5 CCUF) Y Ve |\ = Y _ 1/8 Y(2) 26 18 -40~85 | 28-PLCC | 568-4279-5-ND 3.17 2.54 1.98 | P89LPC932A1FA 
768B 512B _ 8K 5 CCUF] Y Yo | = Y _ 1/8 Y(2) 26 18 -40~85 | 28-PLCC | 568-1285-5-ND 3.02 2.42 1.88 | P89LPC932A1FA-S 
768B 512B = 8K 5 CCUF] Y Y= ¥ = = Y(2) 26 12 -40~85 /28-HVQFN| 568-2250-5-ND 2.08 1.95 1.81 | P89LPC932A1FHN-S 
256B = = 4K 4 Y(2) Y ba [ite ¥ 4/8 4/8 Y(2) 26 18 -40~85 28-TSSOP| 568-2010-5-ND 2.37 1.90 1.48 | P89LPC933FDH-S 
256B = = 8K 4 Y(2) Y yp ¥ 4/8 2x8 Y(2) 26 18 -40~85 /28-TSSOP| 568-2011-5-ND 2.61 2.09 1.63 | P89LPC934FDH-S 
768B 512B _ 8K 5 CCUF] Y Yoo) Y | 4/8x2 | 1/8 x2 Y(2) 26 18 -40~85 | 28-PLCC | 568-1287-5-ND 3.22 2.58 2.01 | P89LPC935FA-S 
768B 512B _ 8K 5 CCUF] Y Yo || == Y | 4/8x2 | 1/8 x2 Y(2) 26 18 -40~85 /28-TSSOP| 568-1288-5-ND 3.03 2.43 1.89 | P89LPC935FDH-S 
768B 512B — 8K 5 CCUF] Y Yo = Y | 4/8 x2 2/8 Y(2) 26 18 -40~85 /28-HVQFN| 568-2251-5-ND 2.15 2.01 1.87 | P89LPC935FHN-S 
512B 512B — 16K 5 CCUF) Y Yo = Y | 4/8 x2 2x8 Y(2) 26 18 -40~85 /28-TSSOP| 568-2012-5-ND 3.96 3.17 2.47 | P89LPC936FDH-S 
256B 512B _ 16K 2 CCUF] Y Yo |= Y | 4/8 x2 2x8 Y(2) 26 18 -40~85 |28-TSSOP| 568-4339-1-ND¢ NEW! 3.96 3.17 2.47 | P89LPC936FDH-T 
256B 512B _ 16K 2 CCUF] Y No] = Y | 4/8 x2 2x8 Y(2) 26 18 -40~85 |28-TSSOP) 568-4339-2-ND) NEW! 5537.39/2,500 P89LPC936FDH-T 
768B 512B _ 8K 5 CCUF) Y ¥.| = Y 8/10 = Y(2) 26 18 -40~85 | 28-PLCC | 568-2252-5-ND 2.15 2.01 1.87 | P89LPC938FA-S 
768B 512B = 8K 5 CCUF) Y pe ¥ 8/10 1/8 Y(2) 26 18 -40~85 28-TSSOP| 568-2013-5-ND 3.03 2.43 1.89 | P89LPC938FDH-S 
768B 512B = 8K 5 CCUF] Y Nia-| ¥ 8/10 = Y(2) 26 18 -40~85 |28-HVQFN| 568-3226-ND 3.22 2.58 2.01 | P89LPC938FHN-S 
256B _ = 8K 4 Y(2) ¥: Yo | = ¥ = = Y(2) 23 18 -40~85 | 64-LOFP | 568-3227-ND 3.93 3.15 2.45 | P89LPC9401FBD-S 
768B 512B _ 8K 5 CCUF] Y Yo) = ¥ 8/10 _ Y(2) 23 18 -40~85 | 64-LOFP | 568-3228-ND 4.74 3.79 2.95 | P89LPC9408FBD 
512B _ _ 8K 4 y(2) | ¥(2)) Y | — Y 8/10 _ Y(2) 42 18 -40~85 | 44-PLCC | 568-2253-5-ND 2.46 2.30 2.14 | P89LPC952FA 
512B = — 8K 4 y(2) | ¥(2))| Y | — Y 8/10 1/8 Y(2) 40 18 -40~85 | 44-LQFP | 568-2014-5-ND 5.06 4.05 3.15 | P89LPC952FBD 
128B — = 1K 4 Y(2) Yj=—|—|<— 4/8 1/8 Y 8 18 -40~85 |10-HVSON| 568-2001-1-NDt 1.74 1.39 1.05 | P89LPC9103FTK-G 
128B = = 1K 4 Y(2) Ye |e ee ee 4/8 1/8 Y 10 18 -40~85 |14-TSSOP| 568-2002-5-ND 1.79 1.44 1.08 | P89LPC9107FDH-S 

1K _ = 64K 3 Y ¥ Y 32 40 0~70 44-TQFP | 568-1289-ND 6.32 5.06 4.27 | P89LV51RD2BBC 

1K _— = 16K 4 ¥ Y Y. 32 40 -40~85 | 44-PLCC | 568-2427-5-ND 5.36 4.29 3.62 | P89V51RB2FA-S 

1K _— = 16K 4 ¥ Y ¥ 32 40 -40 ~ 85 40-DIP | 568-3229-5-ND 5.56 4.45 3.76 | P89V51RB2FN 

1K _ _ 32K 4 Y ¥: ¥ 32 40 -40~85 | 44-PLCC | 568-2428-5-ND 5.64 4.52 3.81 | P89V51RC2FA 

1K _ _ 32K 4 Y ¥: ¥ 32 40 -40~85 | 44-TOFP | 568-2429-ND 5.46 4.37 3.69 | P89V51RC2FBC 

1K _ _ 32K 4 Y x: Y 32 40 -40 ~ 85 40-DIP | 568-2430-5-ND 5.92 4.74 4.00 | P89V51RC2FN 

1K = — 64K 3 ¥. ¥ 32 40 0~70 44-PLCC | 568-1290-5-ND 6.52 5.22 4.41 | P89V51RD2FA 

1K — = 64K 3 ¥ ¥ 32 40 0~70 44-TQFP | 568-1291-ND 6.32 5.06 4.27 | P89V51RD2FBC 

1K = — 64K 4 ¥ Y Y 32 40 -40 ~ 85 40-DIP | 568-2431-5-ND 7.02 5.62 4.74 | P89V51RD2FN 
256B 192B = 8K 3 Y ¥ 32 33 -40~85 | 44-PLCC | 568-4249-5-ND 2.36 1.89 1.47 | P89V52X2FA 
256B 192B _ 8K 3 Y ¥ 32 33 -40~85 | 44-LOQFP | 568-4250-ND 2.48 1.98 1.49 | P89V52X2FBD 
256B 192B = 8K 3 ¥: Y 32 33 -40 ~ 85 40-DIP | 568-4251-5-ND 2.52 2.02 1.57 | P89V52X2FN 
512B = = 16K 4 ¥: Y Y ¥ 32 40 -40~85 | 44-PLCC | 568-2432-5-ND 7.60 6.08 5.13 | P89V660FA 
512B _ _— 16K 4 Y ¥: ¥. Y 32 40 -40~85 | 44-TOFP | 568-2433-ND 7A7 5.98 5.05 | P89V660FBC 

1K _ _ 32K 4 Y ¥: ¥. Y 32 40 -40~85 | 44-PLCC | 568-2434-5-ND 8.46 6.78 5.72 | P89V662FA 

2K _ _ 64K 4 Y bf bf Y 32 40 -40~85 | 44-PLCC | 568-2436-5-ND 9.35 7.48 6.31 | P89V664FA 

2K _ = 64K 4 Y AG ¥ ue 32 40 -40~85 | 44-TQFP | 568-2437-ND 9.18 7.35 6.20 | P89V664FBC 

1K — = 32K 3 = Yo. ¥ = - = 32 32 -40~85 | 44-PLCC | 568-3533-5-ND 17.54 16.38 15.21. | PXAC37KFA 
512B 3 Y(2) 32 30 0~70 44-PLCC | 568-1299-5-ND 9.58 7.67 6.47 | PXAG30KBA-S 
512B 3 Y(2) 32 30 0~70 44-PLCC | 568-4340-5-ND NEW! 9.58 7.67 6.47 | PXAG30KBA 
512B 3 Y(2) 32 30 0~70 44-LQFP | 568-1300-ND 9.47 7.58 6.40 | PXAG3OKBBD 

1K 3 Y(2) 32 30 -40~85 | 44-LQFP | 568-3534-ND 9.35 8.42 7.47 | PXAG30KFBD 
512B 32K 3 Y(2) 32 30 0~70 44-PLCC | 568-1095-5-ND 12.75 11.48 10.18 | PXAG37KBA 
512B _ = 64K 3 Y(2) 32 30 -40~85 | 44-PLCC | 568-1096-5-ND 13.36 12.04 10.67 | PXAG37KFA 

2K 32K 3 Y(2) 32 30 0~70 44-PLCC | 568-1097-5-ND 12.87 11.59 10.28 | PXAG49KBA 
512B 3 Y(2) 32 30 0~70 44-LQFP | 568-1302-ND 12.08 10.88 9.65 | PXAG49KBBD 

1K i 32K - 3 ¥: Y(2) | Y 8/8 50 30 0~70 68-PLCC | 568-1099-5-ND 11.68 10.52 9.33 | PXAS30KBA 

1K _ _ _ 3 Y Yy(2) | Y 8/8 50 30 0~70 80-LOFP | 568-1303-ND 10.52 9.48 8.40 | PXAS30KBBE 

1K 3 yy 8/8 50 30 -40~85 | 68-PLCC | 568-3535-5-ND 12.85 11.58 10.27 | PXAS30KFA 

1K 2 y(2) | Y 8/8 50 30 0~70 68-PLCC | 568-3536-5-ND 16.96 15.83 14.70 | PXAS37KBA 

1K 2 Y(2) | Y 8/8 50 30 0~70 80-LOFP | 568-3537-ND 15.79 14.74 13.69 | PXAS37KBBE 

$ CCU: Capture Compare Unit t Cut Tape 0 Tape and Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Development Tools 
for LPC2000 


LPC21xx Evaluation Board 


The Keil MCB2100 Evaluation Board introduces you to the NXP LPC2100 ARM 
family and allows you to create and test working programs for this advanced 
architecture. Two CAN and two serial interfaces are available. Debugging is 
supported via the JTAG interface and the Keil ULink USB-JTAG adapter. An 
evaluation copy of the Keil ARM development tool is included. Applications: 
LPC2129/2119/2124/2114 product families Includes: * Evaluation Kit for 
LPC2100 (with LPC2129) »* ULINK JTAG Debugger * Development Software 

568-1755-ND — Evaluation Board/ULINK JTAG LPC210XARM....... $337.50 


LPC2106 Evaluation Board 


The evaluation board is populated with an LPC2106 device and features 2 
serial ports, 2 user-defined buttons, 16 fully configurable LEDs, 20-pin JTAG 
interface connector as well as breakout headers for all pins. The kit also comes 
with a 32K code-limited version of IAR’s Embedded Workbench, including 
IAR’s ARM compiler and C-SPY debugger as well as a free license of the IAR 
MakeApp code generator for the LPC210x. Applications: LPC2106 family 
Includes: * Development board (with LPC2106) * Development Software 

568-1756-ND Evaluation Board for LPC210x ARM MCU.......... $163.50 


LPC213x Evaluation Board 


The Keil MCB2130 Evaluation Board introduces you to the NXP LPC2130 ARM 
family and allows you to create and test working programs for this advanced 
architecture. Two serial interfaces, a speaker, analog input (via potentiometer), 
and eight LEDs are available. Debugging is supported via the JTAG interface 
and the Keil ULink USB-JTAG adapter. An evaluation copy of the Keil ARM 
development tools is included. Applications: LPC213x family Includes: 
* Development Board (with LPC2138) * Development Software 

568-2095-ND —_ Evaluation Board for LPC213x 
568-2096-ND — Evaluation Board + ULink LPC213x. 


.. $163.50 
.. $337.50 


LPC214x Evaluation Board 


The Keil MCB2140 Evaluation Board introduces you to the NXP LPC2140 
ARM family and allows you to create and test working programs for this 
advanced architecture. An on-chip USB interface, two serial interfaces, a 
speaker, analog input (via potentiometer), and eight LEDs are available. 
Debugging is supported via the JTAG interface and the Keil ULink USB-JTAG 
adapter. An evaluation copy of the Keil ARM development tools is included 
Applications: LPC214x family Includes: * Development Board (with LPC2148) 
¢ Development Software 

568-2097-ND Evaluation Board for LPC214x...................068 $163.50 
568-2098-ND Evaluation Board + ULink LPC214x................. $337.50 


LPC229x Rapid Development Kit 


The phyCORE®-ARM7/LPC229x Rapid Development Kit supports high- 
performance LPC2292 and LPC2294 ARM7TDMI-S devices from NXP with 
external bus interface. PHYTEC Rapid Development Kits enable immediate and 
successful start-up of our insert-ready Single Board Computers. Applications: 
LPC2292 and LPC2294 families Includes: * Single Board Computer Module 
¢ Development Board » Ethernet Adapter » Serial Cable » AC adapter 
* PHYTEC Spectrum CD including SBC hardware manual, evaluation compiler, 
software demos and controller user manual 


568-1757-ND Evaluation Board for LPC220x ARM MCU.......... $343.50 


LPC23xx Evaluation Board 


The Keil MCB23XX Evaluation Board introduces you to the NXP LPC2300 
ARM7-based family and allows you to create and test working programs for 
this advanced architecture. Two serial interfaces, a speaker, analog input, 
two CAN interfaces, LCD, USB, Ethernet, and eight LEDs make this board a 
great starting point for your next ARM project. Applications: LPC23xx family 
Includes: * Evaluation Board * Software 

568-3999-ND — Evaluation Board LPC237x. 
568-4014-ND —_ Evaluation Board LPC236x. 


.. $223.50 
.. $223.50 


Development Tools 
for LPC900 
MCB900 Evaluation Board 


The Keil MCB900 Evaluation Board is a versatile and flexible prototype board 
for the NXP P89LPC93x microcontroller family. The MCB900 includes the 
Keil pVision2 LPC Development Studio which allows you to create and debug 
Programs that you can program into the on-chip Flash ROM using FlashMagic. 
Applications: P89LPC93x family Includes: * MCB900 Evaluation Board (with 
P89LPC932) * pVision2 LPC Development Studio 

568-1758-ND — Eval Board for LPC93x MCU Family .................. $75.00 


EPM900 In-Circuit Debugger/ 
Parallel Programmer 


The Keil EPM900 Emulator supports in-circuit debugging and parallel Flash 
ROM programming for the NXP P89LPC9xx device family. The EPM900 
connects directly to the pVision2 Debugger which provides full control over 
the user program execution. The Keil EPM900 Emulator includes the pVision2 
LPC Development Studio which contains all the tools you need to generate 
small LPC applications. Applications: P89LPC9xx family Includes: « EPM900 
Emulator Board * pVision2 LPC Development Studio * USB Cable 

568-1759-ND = Emulator Debugger/Programmer LPC9x ........... $223.50 


PDS900 Emulator / Programmer 


The PDS900 is a fully featured in circuit emulation and programming 
system supporting the entire NXP P89LPC900 family of high performance 
microcontrollers. It allows complete control and tracing of execution of a 
users program and access to all registers and memory spaces of the target 
microcontroller, without consuming any device resources or introducing wait- 
states or other non-standard behavior. It also allows programming of the Flash 
program memory and configuration options of production microcontroller 
devices Applications: P89LPC9xx family Includes: * PDS900 emulation and 
programming system * Emulation footprint adapters for TSSOP20, TSSOP28 
and PLCC28 packages 

568-1760-ND Emulator Programmer LPC9x MCU............... $673.50 


Development Tools 
for LPC3180 


U-LINK2 Debugger 


The Keil ULINK2 USB-JTAG Adapter connects your PC’s USB port to the target 
hardware (via JTAG, SWD, or OCDS) and allows you to debug embedded 
programs running on target hardware. ULINK2 offers all the features of the 
original ULINK USB-JTAG Adapter and adds serial wire debug (SWD) support, 
return clock support, and a real-time agent. ULINK2 works with standard 
Windows USB drivers. 


568-4061-ND —_U-LINK2 Debugger $253.50 


J-Link Debugger 


The IAR J-Link is a small JTAG debugger for ARM. It connects via USB 
to the PC host running Windows. IAR J-Link integrates seamlessly into 
IAR Embedded Workbench for ARM and is fully plug-and-play compatible. 
Features: * Support for all ARM7/ARM9 cores, including Thumb mode 
* Download speed up to 600kB/sec * DCC speed up to 800kB/sec * Automatic 
core recognition * Auto speed recognition Includes: * USB * 20-pin flat cable 
568-4062-ND —_J-Link Debugger $253.50 


LPC3180 Development Kit 


The phyCORE®-ARM9/LPC3180 module, combined with the PHYTEC Carrier 
Board, provide a platform to jump start embedded designs and propel concept 
to prototype and finished product. Includes: * Single Board Computer Module 
Carrier Board » Serial Cable, USB cable, AC Adapter * PHYTEC Spectrum 
CD *Hardware Manual «Evaluation Compiler * Software demos * Controller 
User’s Manual 


568-4063-ND = _LPC3180 Development Kit $448.50 


I2C Development Tools 


I2C/SPI-to-UART Demo Board 


The NXP |2C/SPI-to-UART demo board demonstrates the SC161S752 series 
of bridge ICs which provide high-speed serial data communications between 
an SPI or an |2C-host and a UART device via RS-232/RS-485 while providing 
IrDA and GPIO interfaces. The demo board features the SC161S752 |2C/SPI 
slave-to-UART/IrDA/GPIO bridge, an NXP P89LPC935 microcontroller, which 
controls the bridge IC, an IrDA module for wireless communication and LEDs 
connected to the GPIO. Includes: * Demo Board * Cable * User Manual 
« Sample Code 


568-4000-ND —_[2C/SPI-to- Dual UART Demo Board 


PCA9564 Demo Board 


The PCA9564 Evaluation Board demonstrates the I2C bus controllers ability 
to interface between a master (connected to its parallel bus and its control 
signals) and any master and slave devices connected to its 120 bus. The 
evaluation board is populated with the following devices and functions: An 
external 9V DC power supply is used to provide power to the 3.3V on-board 
voltage regulator. The P89LPC932 and P89LV51 are both limited to a 3.3V 
supply voltage. Includes: * Demo Board » Power Supply 

568-4001-ND = PCA9564 Demo Board 


12C Master Demo Board 


The |2C 2002-1A Evaluation Board is a low-cost |2C-based system that allows 
Field Application Engineers, designers, and educators to use their PC to easily 
test and demonstrate new I2C devices in a platform that allows multiple 
operations to be performed in a setting similar to a real system environment. 
Includes: *12C 2002-1A Evaluation Board *12C PORT v2 Adapter Card 
 4-wire connector cable * USB Adapter Card * Power Supply * Software 
568-4002-ND —_|2C Master Demo Board 


LED Dimmer Demo Board 


The NXP LED Dimmer Demo Board makes it quick and easy to demonstrate 
keypad control as well as LED lighting and color mixing. Built around the NXP 
8-bit microcontroller P89LV51RD2 and an NXP 12C-bus controller PCA9564, 
the board uses embedded software to run demonstrations on its own, without 
additional hardware or software. Optimized for use in mobile phones, the 
microcontroller is equipped with firmware that emulates a cellular handset. 
Engineers can program a variety of light patterns and control the brightness of 
a virtual display. The firmware can also be used to emulate a battery-discharge 
display. Includes: * Demo Board * Software 

568-4003-ND — LED Dimmer Demo Board 


Development Tools 
for ARM Microcontrollers 


ARM7 Evaluation Boards by Keil 


The Keil Evaluation Board introduces you to the NXP LPC ARM family and 
allows you to create and test working programs for this advanced architecture. 
The Keil Evaluation Board connects to your PC using the serial port or the JTAG 
interface (for program debug using the Keil ULINK USB-JTAG Adapter and the 
uVision IDE and Debugger). Includes: * LPC Evaluation Board » Software. 

568-4300-ND Evaluation Board for LPC210x.... ... $105.00 
568-4297-ND Evaluation Board for LPC212x. $163.50 


IAR Kickstart Kit™ for LPC2103 


The IAR KickStart Kit for LPC2103 contains hardware and software and 
allows you to design, develop, integrate and test your applications. LPC2103 
Development Board Contains: * Serial Port * Reset Button »* ISP button 
© 16 fully configurable LEDs * Breakout Headers * JTAG Interface Connector 
Includes: * Development Board * IAR Embedded Workbench with 32kB 
version of IAR C/C++Complier. 

568-4301-ND LPC2103 Development Board 

568-4302-ND LPC2103 Development Kit with on-board JLink . 


... $163.50 
$118.50 


IAR Development Board for LPC2138 


The IAR KickStart Kit for LPC2138 contains hardware and software and 
allows you to design and develop your applications. LPC2138 Development 
Board Contains: « 2 UARTS with drivers and DB9 connectors * ETM Routing 
* Potentiometer connected to the ADC * 2x 16LCD * JTAG Interface 
Includes: * Development Board * IAR Embedded Workbench with 32kB 
version of IAR C/C++Complier. 

568-4298-ND LPC2138 Development Board .... 
568-4299-ND LPC2148 Development Board . 


.-. $163.50 
$163.50 


IAR Kickstart Kit™ for LPC2378 


The IAR KickStart Kit for LPC2378 contains hardware and software and allows 
you to design, develop, integrate and test your applications. LPC2378-SK 
Development Board Contains: * SD/MMC Card Connector * Jumpers for 
ISP/RUN mode * 2 User Buttons * USB Connector * Color LCD. Includes: 
¢ On-Board J-Link debugger * Development Board »* IAR Embedded 
workbench with 32kB version of IAR C/C++Complier 

568-4307-ND LPC2378 Development Kit with On-Board JLink.... $298.50 


LPC2158 LCD Demo Kit 


The LCDDemo-LPC2158 is a reference design for a low cost microcontroller 
and LCD solution using the NXP LPC2158 along with a few discrete external 
components. The borad is controlled by a simple two-button user interface 
(mode and select). The LCDDemo-LCP2158 can function as a single 
board computer since the powerful LPC2158 contains an ARM7TDMI-S 
microcontroller with 512kB of programmable flash memory and 40kB of 
RAM. Additionally, the 20-pin expansion header allows for the connection of 
external devices to the microcontroller directly through GPIO or through the 
SPI and IC interfaces. Includes: * LCDDemo-LPC2158 Board * QuickStart 
Guide * Software. 


568-4310-ND = LPC2158 LCD Demo Kit............. 0. $66.00 


LPC2468 Evaluation Board by 
Embedded Artists 


Embedded Artists’ LPC2468 OEM Board (mounted on the OEM base board 
basic) lets you get up-and-running quickly with NXP’s ARM7TDMI LPC24xx 
microcontroller series in general and with LPC2468 in particular. The board is 
only 66 x 80mm and is perfect for running uClinux with large on-board RAM 
and Flash. All processor signals are available on two 100-postion connectors 
for easy expansion. The board can be used in OEM applications, as well as for 
education purposes, experiment, and prototype projects. Includes: * LPC2468 
OEM Board * OEM Base Board Bundle. 

568-4303-ND LPC2468 Evaluation Board (Embedded Artists) .... $298.50 


LPC2468 Evaluation Kit by Hitex 


The LPC-Stick is a small modular evaluation kit with optional extension 
boards. The LPC-Stick package provides target hardware with the LPC2468 
microcontroller from NXP, external SRAM, user pins and LEDs for application 
use. Combined with the proven USB debugger device connection and the 
non-limited HiTOP development tools, the LPC-Stick allows full access to all 
chip features, debugging and programming. To provide access to the most 
external capabilities of the LPC2468 chip, the stick allows to connect diverse 
extension boards over an 80-pin extension connector. The toolset does not 
require any power supply or cables, just install the tools and run the demo 
application! Make your first steps with the demo application and the graphical 
user interface: Debugging and user communication via USB at the same 
time! The extension connector allows the connection to accessory extension 
boards. Available accessory kits are: COM board extension provides a set of 
communication features and pinouts (Ethernet and Phy, USB Host and Device, 
UART, SDCard, CAN Phy, external power). 

568-4308-ND —_LPC-Stick with LPC2468. .. $82.50 
568-4309-ND Extension Board for LPC-Stick. $118.50 


Bluestreak Evaluation Kits by LPD 


The ZOOM™ Starter Development Kit (SDK) is a low-cost, high-performance 
application development kit for evaluating the functionality of the System On 
Module (SOM) Card Engine and associated processor. Application development 
is performed right on the product-ready card engine and software Board 
Support Packages (BSPs) included in the kit, which enables you to seamlessly 
transfer your application code and hardware into production. The card engine 
is ideal for applications in the medical , point-of-sale, industrial, and security 
markets. From patient monitoring and medical imaging, to card payment 
terminals and bar code readers, to CCTV cameras and intruder alarms, the 
card engine allows for powerful versatility and long-long life products 


568-4304-ND ZOOM SDK for LH7A404 . .-. $636.00 
568-4305-ND ZOOM SDK for LH79524. . .-. $636.00 
568-4306-ND ZOOM SDK for LH75401............00....ceee $381.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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1% TEXAS 2 
INSTRUMENTS Flash Emulation Tools 


A powerful tool that includes the hardware and software required to complete much of your application development work. 
The flash memory can be erased and programmed in seconds with only a few keystrokes, and since the MSP430 Flash is 
extremely low power, no external power supply is required. The tool has an integrated software environment and connects 
directly to the PC which greatly simplifies the set-up and use of the tool. 


MSP-FET430P120: 

Applications: MSP430F11x1, MSP430F12x, MSP430F11x2 and MSP430F12x2 product families Includes: * MSP430F12x 
FET development board with 28 SOIC ZIF socket, LED indicator, FET to PC cable and header pinouts for prototyping * Two 
F1232 flash devices * Two MSP430F123 flash devices » Integrated IAR Kickstart user interface which includes assembler, 
linker, simulator, source-level debugger and limited C-compiler * Full documentation on CD-ROM 


MSP-FET430P140: 

Applications: MSP430F13x, MSP430F14x, MSP430F15x and MSP430F16x product families Includes: * MSP430F13x/14x 
FET development board with 64 QFP ZIF socket * LED indicator * FET to PC adapter » Header pinouts for prototyping 
* Two MSP430F149 flash devices Integrated IAR Kickstart user interface which includes assembler, linker, simulator, 
source-level debugger and limited C-compiler * Full documentation on CD-ROM Features: * JTAG based real-time-in- 
system emulation * CD-ROM 


MSP-FET430X110: 

The Flash Emulation Tool (FET) supports complete in-system development and is available for all MSP430Fxx Flash 
devices. Programming, assembler/C-source level debug, single includes IAR Kickstart IDE, assembler, linker, simulator 
and 2-kB C-compiler Includes: * MSP430F11x(1) FET development board with 20-SOIC ZIF socket, LED indicator, FET to 
PC cable, and header pinouts for prototyping * Two MSP430F1121 flash devices « Integrated IAR Kickstart user interface 
which includes assembler, linker, simulator, source-level debugger and function limited C compiler » Full documentation 
on CD-ROM 


MSP-TRF6903-DEMO: 

This kit is used to demonstrate a bidirectional radio frequency (RF) data link without the need of an external computer 
and for prototyping by downloading new software code to the MSP430F449 through the JTAG connector. The schematics 
and layout of the board can be used as a reference design if desired. Features: * TRF6903 RF transceiver * MSP430F449 
microcontroller * JTAG connector * RS-232C connector * On-board PCB antenna 


MSP-FET430UIF: 

This is a USB interface pod (does not include target board) that is used to program and debug MSP430 FET tools and test 
boards through the JTAG interface. Similar to the Parallel Port interface pod included in our previous FET tools, the USB pod 
uses a USB PC port to communicate to the Debugger Software (IAR Kickstart software included) running on the PC. The 
USB interface pod uses the standard 14 pin header to communicate to the MSP430 device either using the standard JTAG 
or pin saving Spy-Bi-Wire (2-wire JTAG) protocol (information about which protocol is supported by the MSP430 derivative 
can be found in the device specific data sheet). The flash memory can be erased and programmed, and since the MSP430 
flash is extremely low power, no external power supply is required. The tool has an integrated software environment and 
connects directly to the PC. The flash development tool supports development with all MSP430 flash parts. 
MSP-FET430UXX: 

This includes the hardware and software required to complete much of your application development work. The flash 
memory can be erased and programmed, and since the MSP430 flash is extremely low power, no external power 
supply is required. The tool has an integrated software environment and connects directly to the USB port of a PC which 
greatly simplifies the set-up and use of the tool. Includes: * FET development board » LED indicator * USB to JTAG 
adapter Cables and header pinouts for prototyping * Two MSP430F2274IDA flash devices « Integrated IAR Kickstart 
user interface which includes an assembler, linker, simulator, source-level debugger and limited C-compiler « Full 
documentation on CD-ROM 


MSP-GANG430: 

This in-system gang programmer tool can be used to program up to 8 MSP430 FLASH devices simultaneously. These 
devices can be programmed in-circuit or in stand-alone sockets and software is included to facilitate device programming. 
The programming can be done with a PC or standalone. Since the graphical user interface (GUI) is DLL-based the DLL can 
be used independently from the GUI. Several examples show how the DLL could be applied at various high level languages 
(C, C++, VisualBasic, LabView) Includes: In circuit gang programmer * One Cable Sub-D 9 Pin and one Cable Sub-D 25 
Pin © Target expansion board Eight 14-pin cables for connectivity of up to 8 targets * Read Me First * CD-ROM with 
MSP-GANG430 SW and MSP-GANG430 User's Guide. 

External power supply is required and not included with MSP-GANG430. The voltage of the power supply must be between 
9Vdc and 15Vdc and must be capable of providing a minimum current of 300mA. 


296-16696-ND MSP-FET430P120 $101.00 
296-13850-ND MSP-FET430X110.. $50.00 
296-17300-ND MSP-TRF6903-DEMO. $150.17 
296-22900-ND + MSP-FET430UIF $101.00 
296-22908-ND MSP-FET430U14 (14 pin TSSOP $152.00 


296-23115-ND 
296-22910-ND 
296-22904-ND 
296-22902-ND 
296-22901-ND 


NEW! MSP-FET430U23X0 (40-pin RHA) 
MSP-FET430U28 (20 and 28 pin SOWB) . 
MSP-FET430U38 (38 pin TSSOP) 
MSP-FET430U64 (64 pin QFP) 
MSP-GANG430. 


$152.00 
$152.00 
$152.00 
$152.00 
$203.00 


MSP430 USB Development Stick 


Complete Development Tool including all the hardware and software to evaluate the MSP430F2013 and develop a 
complete project in a convenient USB stick form factor. The USB port provides enough power to operate the ultra-low- 
power MSP430 so no external power supply is required Features: * Development Tool including a USB debugging 
interface and detachable target board * LED indicator * Removable USB stick enclosure * Debugging interface supports 
development with all MSP430F20xx devices ¢ Integrated IAR Kickstart user interface which includes an assembler, linker, 
simulator, source-level debugger and limited C-compiler * Full documentation on CD-ROM 

296-20630-ND! :EZ430-F2013) cc ctc ro: sounncws Rema sstuaueeet Rian hey uhcres cereal nas eegeiuandy $20.40 


MSP-EVK430S320 Evaluation Kit 


The MSP-EVK430S320 evaluation kit supports the MSP430x32x family of devices and comes with the PMS430E325FZ 
(UV EPROM) assembled in a socket Kit Includes: » MSP430 EVK board with UV erasable EPROM, LCD, PC connector 
¢ MSP-PRGS430 serial programming adapter *IAR Kickstart IDE, assembler, linker and limited C compiler * CD-ROM 
with software tools and complete documentation 

296-13849-ND MSP-EVKA80S320 ...............0.cceecceceteeeeseseeeereeessnceenseeessensteeeenstscebeesesseenee $407.00 


MSP-PRGS430 Serial Programmer 


This serial programming adapter is a second-generation programming tool that can be used to program any MSP430 
Flash, OTP or UV-EPROM device. These devices can be programmed in-circuit or in stand-alone sockets and software is 
included to facilitate device programming * Power supply not included. Recommend T924-P5P-ND 


Applications: * MSP430 Flash » OTP or UV-EPROM device 
Includes: * MSP-PRGS430 programmer ¢ Serial cable * Target cable * CD-ROM * Documentation 


296-16698-ND MSP-PRGS430............ 00.0. cecceceec cece ee eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeneeneenes $203.00 
NEW! MSP-CCE430PRO Software Code 
Composer 


Kit Includes: * MSP430 C compiler, assembler and linker * Source Code Debugger Integrated Visual Project Manager 
¢ Virtual and hardware breakpoints ¢ Integrated editor: Highlights syntax errors, Auto parameter information, and Code 
completion. 


296-23001-ND MSP-CCE430PRO............0.... cece ce eect cece eee ee eee e eee cess ences ee eeeeeeeeeaneeeeene eee $509.00 


NEW! MSP-FET430PIF Interface Debug 
for MSP430 FET 


Kit Includes: * One READ ME FIRST document * One MSP430 CD-ROM » One MSP-FET430PIF interface module » One 
25-conductor cable * One 14-conductor cable. 


296-23000-ND MSP-FET430PIF... 


TMS370C756A 8-Bit Microcontroller 


The TMS370Cx5x family of single-chip 8-bit microcontrollers provides cost-effective real-time system control through 
integration of advanced peripheral function modules and various on-chip memory configurations. This device is 
implemented using high-performance silicon-gate CMOS EPROM and EEPROM technologies. The low-operating power, 
wide-operating temperature range, and noise immunity of CMOS technology, coupled with the high performance and 


$50.00 


NEW! MSP-FET430U80 Programmer/ 
Debug Kit 


This powerful flash emulation tool includes the hardware and software required to begin application development on the 
MSP430 MCU. It includes a ZIF socket target board and a USB debugging interface (MSP-FET430UIF) used to program 
and debug the MSP430 in-system through the JTAG interface or Spy Bi-Wire (2-wire JTAG) protocol. The debugging tool 
interfaces the MSP430 to the included integrated software environment and includes code to start your design. The MSP- 
FET430U80 supports all MSP430 flash parts in an 80-pin LOFP package. 


296-23005-ND MSP-FET430U80... 


... $152.00 


NEW! Experimenter Board for MSP430 


The MSP430FG4618/F2013 experimenter’s board is based on the ultra-low power MSP430 family of microcontrollers. 


296-23006-ND MSP-EXP430FG4618 .......... 00... ee cee cee cece ee ee cree cere eee eeae tena esau een teseeetenenees $101.00 
NEW! Target Board for EZ430-F2013 


© Three eZ2430-T2012 target boards with a 4-pin connector to fit the e2430-F2013 USB Development Tool MSP430F2012- 
based target board Fully accessible pins * LED indicator 


296-230072ND \EZ43027T2012. Fa sicccii dee ssananucesnesoaorsdergeipnncnraaesainanisedsspancdenadascnan sed saipnnandetin $10.20 


NEW! Development Wireless Tool for 
MSP430/CC2500 


Features: 
¢ USB debugging and programming interface featuring a driverless installation and application backchannel ¢ 21 available 


development pins » Highly integrated, ultra-low power MSP430 MCU with 16MHz performance » Two general-purpose 
digital 1/0 pins connected to green and red LEDs for visual feedback * Interruptible push button for user feedback. 


296-23031-ND: (EZ430-RF2500 ......02cccesscsciccseissaecsdeaanadaebsdassssonacecaanasaehdassaaaccsaieeaddsawedens $50.00 


NEW! Adapter mini-B USB Interface EVM 


This EVM serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM™ compatible) and one or multiple slave 
devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The communication between the USB interface adapter and the host 
PC is via USB, communication between the USB interface adapter and the slave device (s) is via an inter-integrated circuit 
(I2C), SMBus, PMBus and/or general-purpose inputs/outputs GPIOs. 


296-23114-ND USB-TO-GPIO. ... $152.00 


extensive on-chip peripheral functions, make the TMS370Cx5x devices attractive in system designs for automotive elec- 
tronics, industrial motor control, computer peripheral control, telecommunications and consumer application. 

¢ Maximum Clock Frequency: 20MHz 

¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Memory Size 
Program Data Timer Digi-Key Price Each Texas Instruments 
EPROM RAM/EEPROM i) (16-Bit) ADC Vec Package Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS370 Family 
16K 512/512 46 2 8-Ch., 8-Bit | 5V+10% | 68-PLCC 296-10770-5-ND 16.43 15.33 14.24 TMS370C756AFNT 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(toss) 689 


1% TEXAS F = ° 
INSTRUMENTS MSP430 Ultra-Low Power Microcontrollers Digi®Reel 


The MSP430 family of ultra-low power 16-bit RISC mixed-signal processors provides the ultimate solution for battery-powered measurement applications. Features: * Ultra-low power architecture extends battery life 0.1uA RAM retention, 0.8uA 
real-time clock mode, 250uA/MIPS active »* High-performance analog ideal for precise measurements * Modern 16-bit RISC CPU enables new applications at a fraction of the code size * In-system programmable Flash permits code changes, field 
upgrades and data logging » 16-Bit MSP430 Architecture, a 16-bit RISC CPU, peripherals and flexible clock system are combined by using a von-Neumann common memory address bus (MAB) and memory data bus (MDB) Memory Options: « Flash, 
ROM, OTP versions (from 1KB to 60KB) * DMA controller Modern 16-Bit RISC CPU: * Optimized for C and assembler programming * Up to 8 MIPS of performance available Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Memory Size SRAM LeD Timer | Timer Freq. Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* Texas Instruments 
Flash (Program) | (Byte) | 1/0 Seg. | (8-Bit) | (16-Bit) ADC UART Min./Max. Vec (V) Package | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing =| Part No. 
Flash Based F1xx Family 
14 _— _ 1 Slope _ DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-TVSOP | 296-15781-5-ND® 2.48 1.98 1.49 _ — |MSP430F1101AIDGV 
14 _ _ 1 Slope _ DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-SOIC /296-13768-5-ND@ 2.48 1.98 1.49 _ — |MSP430F1101AIDW 
1K 428 14 _ _ 1 Slope — DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-TSSOP | 296-13720-5-ND® 2.48 1.98 1.49 =_ — |MSP430F1101AIPW 
14 = = 1 Slope = DC-8MHz 1.8~3.6 24-QFN | 296-16765-1-ND$o 2.48 1.98 1.49 | 250 346.50 |MSP430F1101AIRGET 
14 _ ad 1 Slope _— DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-SOIC |296-6505-5-ND® 2.81 2.25 1.75 _ — |MSP430F1101IDW 
14 - _ 1 Slope _— DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-TSSOP |296-9608-5-ND® 2.81 2.25 1.75 - —_|MSP430F1101IPW 
14 _ _ 1 Slope _ DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-TVSOP |296-15782-5-ND@ 3.04 2.43 1.89 _ — |MSP430F1111AIDGV 
°K 428 14 =_ _ 1 Slope — DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-SOIC /296-12633-5-ND@ 3.04 2.43 1.89 - — |MSP430F1111AIDW 
14 _ ad 1 Slope _ DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-TSSOP | 296-12634-5-ND® 3.04 2.43 1.89 _ — |MSP430F1111AIPW 
14 = = 1 Slope _ DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 24-QFN | 296-16762-1-ND$ 3.04 2.43 1.89 | 250 449.00 |MSP430F1111AIRGET 
4[o— = 1 Slope = DC-8MHz | 1.8~3.6 | 20-TVSOP |296-12703-5-ND@ 383 306 238; — — |MSP430F1121AIDGV 
14 aml _ 1 Slope — DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-SOIC |296-13457-5-ND 3.83 3.06 2.38 = — |MSP430F1121AIDW 
14 _ _ 1 Slope — DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-TSSOP | 296-13458-5-ND® 3.83 3.06 2.38 _ — |MSP430F1121AIPW 
14 - _ 1 Slope — DC-8MHz 1.8~3.6 24-QFN | 296-15891-1-ND¢o 3.83 3.06 2.38 | 3,000 2168.00/M |MSP430F1121AIRGER 
14 - - 1 Slope _ DC-8MHz 1.8~3.6 | 20-SOIC | 296-6507-5-ND® 4.84 3.87 3.01 = —_|MSP430F1121IDW 
4{o— = i Slope = DC-8MHz | 1.8~3.6 | 20-TSSOP |296-6508-5-ND® 4843.87 3.01; — — |MSP430F11271PW 
4) — - 1 Slope _ DC-8MHz | 18~3.6 | 20-TSSOP |296-9610-5-ND@ 473 378 294) — — |MSP430F112IPW 
4K og | 14] — - 1 Slope — | DC-5.35MHz) 2.5~5.5 | 20-SOIC |296-6510-5-ND@ 540 432 336) — — |MsP430P112IDW 
4) — - 1 8-Ch., 10-Bit | — DC-8MHz | 18~3.6 | 20-SOIC |296-13776-5-ND@ 450 360 280) — — |MSP430F1122IDW 
4] — - 4 8-Ch., 10-Bit | — DC-8MHz | 1.8~3.6 | 20-TSSOP |296-13777-5-ND@ 450 360 2.80) — —_|MSP430F1122IPW 
14 — =- 1 8-Ch., 10-Bit _ DC-8MHz 1.8~3.6 32-QFN | 296-17137-1-ND$o 4.50 3.60 2.80 | 250 665.00 |MSP430F1122IRHBT 
22 _ _ 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 28-TSSOP |296-12082-5-ND@ 4.84 3.87 3.01 =_ — |MSP430F122IPW 
22 _ _ 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8~3.6 32-QFN | 296-15851-1-ND$ 4.84 3.87 3.01 | 3,000 2709.00/M |MSP430F122IRHBR 
22 _ _ 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 28-SOIC |/296-13780-5-ND@ 5.40 4.32 3.36 =_ — |MSP430F1222IDW 
22 _ _ 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 28-TSSOP | 296-13781-5-ND® 5.40 4.32 3.36 _ — |MSP430F1222IPW 
22 = = | 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 32-QFN | 296-16794-1-ND¢o 5.40 4.32 3.36 | 250 798.00 _|MSP430F1222IRHBT 
4/o— = 1 8-Ch., 10-Bit | — DC-8MHz | 1.8~3.6 | 20-SOIC |296-13778-5-ND® 5.06 4.05 3.15; — — |MSP430F1132IDW 
4) — - 4 8-Ch., 10-Bit | — DC-8MHz | 1.8~3.6 | 20-TSSOP |296-13779-5-ND@ 506 405 315) — — |MSP430F1132IPW 
14 _ _ 1 8-Ch., 10-Bit _ DC-8MHz 1.8~3.6 32-QFN | 296-17133-1-ND$o 5.06 4.05 3.15 | 250 748.25 |MSP430F1132IRHBT 
22 _ _ 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 28-SOIC /296-13101-5-ND@ 5.18 414 3.22 _ — |MSP430F123IDW 
22 - = 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 28-TSSOP |296-12083-5-ND@ 5.18 414 3.22 _- —_|MSP430F1231PW 
8K 256 22 = _— 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8~3.6 32-QFN | 296-15852-1-NDt 5.18 4.14 3.22 | 3,000 2898.00/M |MSP430F123IRHBR 
22 _ _ 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 28-SOIC /296-13782-5-ND@ 5.00 4.00 3.38 _ — |MSP430F1232IDW 
22 _ _ 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 28-TSSOP | 296-13783-5-ND@ 5.00 4.00 3.38 ml — |MSP430F1232IPW 
22 _ = 1 8-Ch., 10-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 32-QFN | 296-16795-1-ND$o 5.00 4.00 3.38 | 3,000 3100.00/M |MSP430F1232IRHBR 
48 = = 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-TOFP |296-15894-ND@ 6.00 4.80 4.05 = —_|MSP430F1331PAG 
a] — = 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz | 1.8~3.6 | 64-LQFP |296-9611-ND® 6.00 4.80 405 | — — |MSP430F1331PM 
48 =- _ 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 64-QFN | 296-17141-1-ND¢o 6.00 4.80 4.05 | 250 975.00 |MSP430F133IRTDT 
48 96 = 2 Slope _ DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP | 296-15857-1-ND$ 7.50 6.00 5.07 | 1,000 4688.00 _|MSP430FW423IPMR 
256 48 _ _ 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-TQFP |296-15892-ND 7.20 5.76 4.86 al — |MSP430F1351PAG 
48 96 - 2 Slope - DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP | 296-15858-1-ND$ 8.10 6.48 5.47 | 1,000 5063.00 |MSP430FW425IPMR 
tex ae { — = 2 8-Ch., 12-Bit i DC-8MHz | 1.8~3.6 | 64-LOFP |296-9612-ND@ 720. 576 486 | — — |MSP430F1351PM 
512 48 _ _ 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~3.6 64-QFN | 296-17142-1-ND$o 7.20 5.76 4.86 | 250 1170.00 |MSP430F135IRTDT 
48 _ _ 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LOQFP | 296-16837-ND@ 9.90 7.92 6.69 = — |MSP430F1551PM 
48 _- = 3 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-21438-1-ND$o 9.90 7.92 6.69 | 250 1608.75 |MSP430F155IRTDT 
24K 1K | 48/  — = 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz | 1.8~3.6 | 64-LOFP |296-16838-ND@ 9258.33 739 | — — _|MSP430F156IPM 
256 48 _ _ 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-TQFP /296-15893-ND® 8.41 7.58 6.72 _ — |MSP430F147IPAG 
48 96 _ 2 Slope _ DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-TOFP | 296-15859-1-ND$ 8.90 7.12 6.01 | 1,000 5563.00 |MSP430FW427IPMR 
48 _ _ 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP |296-9613-ND® 8.41 7.58 6.72 _ — |MSP430F147IPM 
48 _ _ 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP /296-15701-ND@ 9.20 7.36 6.21 om — |MSP430F1471IPM 
32K 1K 48 _ _ 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8 ~3.6 64-QFN | 296-17143-1-ND¢o 9.20 7.36 6.21 250 1495.00 |MSP430F147IRTDT 
48 _ _ 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-17144-1-ND¢o 8.41 7.58 6.72 | 250 1609.75 |MSP430F1471IRTDT 
48 _ _ 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP /296-16839-ND® 9.75 8.78 7.79 _ — |MSP430F1571PM 
48 - =— 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP | 296-16840-ND@ 11.25 10.13 8.98 om —_ |MSP430F167IPM 
5100 | 8] — = 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-4.15MHz | 78-36 | 64-LOFP |296-18501-ND@ 73.74 1238 1098) — — |MSP430F16101PM 
48 = = 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-4.15MHz | 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-18101-1-ND¢o 13.74 12.38 10.98 | 250 2629.75 |MSP430F1610IRTDT 
48 _ _ 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-TQFP /296-15856-ND® 9.58 8.63 7.65 _ — |MSP430F148IPAG 
48 _ _ 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP | 296-15702-ND@ 8.83 7.95 7.05 _ — |MSP430F1481IPM 
9K 48 _ = 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP |296-9614-ND® 9.58 8.63 7.65 = — |MSP430F148IPM 
48 - _ 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-17145-1-ND¢o 8.83 7.95 7.05 | 250 1689.50 |MSP430F1481IRTDT 
48K 48 _ _ 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-17146-1-ND¢o 9.58 8.63 7.65 | 250 1832.75 |MSP430F148IRTDT 
48 - _— 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP | 296-16841-ND@ 12.41 11.18 9.91 _ — _|MSP430F168IPM 
2048 | 48 = - 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-20716-1-ND$o 12.41 11.18 9.91 250 2374.75 |MSP430F168IRTDT 
10K | 48 - _ 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LOQFP | 296-17205-ND@ 14.41 12.98 11.51 - —_ |MSP430F16111PM 
10240 | 48 =- = 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-4.15MHz | 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-18102-1-ND¢o 14.41 12.98 11.51 250 2757.25 |MSP430F1611IRTDT 
55K 5120 48 _ _ 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-4.15MHz | 1.8~3.6 | 64-LQFP |296-17885-ND@ 14.91 13.43 11.91 _ — |MSP430F1612IPM 
48 = = 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-4.15MHz | 1.8~ 3.6 64-QFN | 296-18103-1-ND$o 14.91 13.43 11.91 250 2852.75 |MSP430F1612IRTDT 
48 _ _ 2 Slope _— DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP /296-15703-ND® 9.33 8.40 7.45 =_ — |MSP430F1491IPM 
48 _ _— 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-TQFP |296-13102-NDe 10.08 9.08 8.05 =_ — |MSP430F1491PAG 
48 _ _ 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP /296-9615-ND@ 10.08 9.08 8.05 =_ — |MSP430F1491PM 
60K 2K 48 _ _ 2 Slope 2 DC-8MHz 1.8~3.6 64-QFN | 296-17147-1-ND$o 9.33 8.40 7.45 | 250 1785.00 |MSP430F1491IRTDT 
48 - _ 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP |296-16842-NDe 13.24 11.93 10.58 =- — _|MSP430F169IPM 
4 | — = 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz | 1.8~3.6 | 64-LOFP |296-17009-1-ND+o 13.24 11.93 1058 | 1,000 9818.00 |MSP430F169IPMR 
48 - _ 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8 ~3.6 64-QFN | 296-17556-1-ND¢o 10.08 9.08 8.05 | 250 1928.50 |MSP430F149IRTDT 
2048 | 48 = _ 3 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8~3.6 64-QFN | 296-21320-1-ND$o 13.24 11.93 10.58 | 250 2534.00 |MSP430F169IRTDT 
Flash Based F4xx Family with LCD Driver 
4K 256 48 96 2 i Slope 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP |296-12084-ND 5.20 4.16 3.51 = — |MSP430F412IPM 
48 96 2 il Slope 1 DC-8MHz 1.8 ~3.6 64-QFN | 296-17323-1-ND$ 5.20 4.16 3.51 250 845.00 |MSP430F412IRTDT 
48 96 2 1 Slope _ DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP |296-12085-NDe 5.90 4.72 3.99 _ — |MSP430F413IPM 
48 96 2 sl Slope 1 DC-8MHz 1.8~3.6 64-QFN | 296-17324-1-ND$o 5.90 4.72 3.99 | 250 958.75 |MSP430F413IRTDT 
8K 256 48 96 2 1 Slope 1 DC-8MHz 1.8~3.6 64-QFN | 296-17412-1-ND$ 5.90 4.72 3.99 | 2,500 3658.00/M |MSP430F413IRTDR 
14 128 2 1 3-Ch., 16-Bit* * 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP |296-17108-ND® 9.00 7.20 6.08 _ — |MSP430F4231PM 
14 128 2 1 3-Ch., 16-Bit* * 1 DC-8.4MHz | 2.7~3.6 | 64-LQFP | 296-16991-ND@ 9.70 7.76 6.55 al —_|MSP430FE423IPM 
32 | 56 = 3 16-Bit** — | DC-4.15MHz| 18-36 | 48-SSOP |296-18068-1-ND¢* 6.20 4.96 4.19 | 1,000 3875.00 |MSP430F42501DLR 
256 32 56 _ 1 16-Bit* * 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 48-SSOP |296-22056-5-ND@ 6.70 5.36 4.53 = — |MSP430FG4250IDL 
32 56 _ 3 16-Bit _ DC-4.15MHz | 1.8~ 3.6 48-QFN | 296-19264-1-ND¢o 6.20 4.96 4.19 | 250 1007.50 |MSP430F4250IRGZT 
32 56 = 1 16-Bit* * 1 DC-8MHz 1.8 ~3.6 48-QFN | 296-22057-1-ND¢o 6.70 5.36 4.53 | 2,500 4154.00/M_ |MSP430FG4250IRGZR 
4 | 96 2 2 Slope = DC-8MHz | 1.8~3.6 | 64-LOFP |296-16766-ND® 680 544 459; — — |MSP430F4151PM 
16K 48 96 2 2 Slope 1 DC-8MHz 1.8~3.6 64-QFN | 296-22753-1-ND$o 6.80 5.44 4.59 | 250 1105.00 |MSP430F415IRTDT 
48 | 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 80-LQFP /296-13721-ND® 8.90 712 6.01 = — |MSP430F4351PN 
512 48 | 128/160 2 2 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 80-LQFP | 296-22757-1-NDt 8.10 6.48 5.47 | 1,000 5063.00 |MSP430F4351IPNR 
48 | 128/160 2. 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP |296-12635-ND 8.90 7.12 6.01 _ —_|MSP430F4351PZ 
48 | 128/160 2 2 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP | 296-22758-1-ND$ 8.10 6.48 5.47 | 1,000 5063.00 |MSP430F4351IPZR 
14 128 2 1 3-Ch., 16-Bit** 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP |296-17109-ND® 9.90 7.92 6.69 =— — |MSP430F4251PM 
14 128 2 1 3-Ch., 16-Bit* * 1 DC-8.4MHz | 2.7~3.6 | 64-LQFP |296-16992-ND@ 9.08 8.18 7.25 - — _ |MSP430FE425|PM 
@ RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. ** Sigma Delta + Cut Tape § Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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INSTRUMENTS MSP430 Ultra-Low Power Microcontrollers (cont.) 
Memory Size SRAM LeD Timer | Timer Freq. Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* Texas Instruments 
Flash (Program) | (Byte) | 1/0 Seg. | (8-Bit) | (16-Bit) ADC UART Min./Max. Vec (V) Package | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
32 56 _ 3 16-Bit** _ DC-4.15MHz | 1.8~3.6 | 48-SSOP |296-18069-1-ND¢@ 6.90 6.52 4.66 | 1,000 4313.00 |MSP430F4260IDLR 
256 32 56 = 1 16-Bit** 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 48-SSOP | 296-22058-1-ND$ 7.40 5.92 5.00 | 1,000 4625.00 /MSP430FG4260IDLR 
32 56 _— 3 5-Ch., 16-Bit** 1 DC-8MHz 1.8~3.6 48-QFN | 296-20939-1-ND¢o 6.90 5.52 4.66 | 250 1121.25 |MSP430F4260IRGZT 
24K 32 56 = 1 16-Bit** 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 48-QFN | 296-22059-1-ND$@ 7.40 5.92 5.00 | 2,500 4588.00/M_|MSP430FG4260IRGZR 
48 | 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 80-LQFP |296-13722-NDe 9.40 7.52 6.35 = — |MSP430F436IPN 
1K 48 | 128/160 2 2 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 80-LQFP | 296-22759-1-ND$ 8.60 6.88 5.81 | 1,000 5375.00 |MSP430F4361IPNR 
48 | 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP | 296-12636-ND® 9.40 7.52 6.35 = — |MSP430F4361PZ 
48 | 128/160 2 2 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP | 296-22760-1-ND$ 8.60 6.88 5.81 | 1,000 5375.00_|MSP430F4361IPZR 
32 56 _ 3 16-Bit** — DC-4.15MHz | 1.8~3.6 | 48-SSOP |296-18070-1-ND¢@ 7.60 6.08 5.13 | 1,000 4750.00 |MSP430F4270IDLR 
256 32 56 _ | 16-Bit** st DC-8MHz 1.8~3.6 | 48-SSOP | 296-22060-1-ND$ 8.10 6.48 5.47 | 1,000 5063.00 /MSP430FG4270IDLR 
32 56 =_ 3 5-Ch., 16-Bit _ DC-8MHz 1.8~3.6 48-QFN | 296-19679-1-ND$o 7.60 6.08 5.13 | 250 1235.00 |MSP430F4270IRGZT 
32 56 = 1 16-Bit** 1 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 48-QFN | 296-22061-1-ND¢o 8.10 6.48 6.47 | 250 1316.25 _|MSP430FG4270IRGZT 
48 96 2 2 Slope — DC-8MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP |296-16767-ND® 7.80 6.24 5.27 = — |MSP430F417IPM 
48 96 2 2 Slope 1 DC-8MHz 1.8~3.6 64-QFN | 296-22755-1-ND$o 7.80 6.24 5.27 | 250 1267.50 |MSP430F417IRTDT 
30K 48 | 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 80-LQFP /296-13723-ND® 9.80 7.84 6.62 - — |MSP430F4371PN 
48 | 128/160 2 2 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 80-LQFP | 296-22761-1-ND¢ 9.00 7.20 6.08 | 1,000 5625.00 |MSP430F4371IPNR 
48 | 128/160 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP | 296-12637-ND® 9.80 7.84 6.62 = —_|MSP430F4371PZ 
1K 48 | 128/160 2 2 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP |296-22762-1-NDt 9.00 7.20 6.08 | 1,000 5625.00 |MSP430F4371IPZR 
48 128 2 2 3-Ch., 16-Bit** 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 80-LQFP |296-17011-ND® 10.83 9.75 8.65 = — |MSP430FG437IPN 
48 160 2 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP |296-12638-NDe 9.58 8.63 7.65 = — |MSP430F4471PZ 
48 128 _ 3 12-Ch., 16-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 80-LQFP |296-18611-1-ND¢o 10.83 9.75 8.65 | 1,000 8028.00 |MSP430FG437IPNR 
14 128 _ 1 3-Ch., 16-Bit** 1 DC-8.4MHz | 1.8~3.6 | 64-LQFP |296-17110-ND 9.00 8.10 7.19 _ — |MSP430F427IPM 
14 128 = 1 1 DC-8.4MHz | 2.7~3.6 | 64-LQFP | 296-16993-ND@ 9.91 8.93 7.92 = —_|MSP430FE427IPM 
48K 2K 48 160 2 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP |296-12639-ND® 10.83 9.75 8.65 = — |MSP430F4481PZ 
48 128 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 80-LQFP | 296-17012-ND® 12.25 11.03 9.78 = — _|MSP430FG438IPN 
60K OK 48 160 2 2 8-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP |296-12640-ND@ 11.75 10.58 9.38 = — |MSP430F4491PZ 
48 128 2 2 8-Ch., 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 80-LQFP | 296-17013-ND® 13.24 11.93 10.58 = — _|MSP430FG439|PN 
92K 4096 | 80 160 2 3 12-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP | 296-21307-ND@ 15.74 14.18 12.57 = — _|MSP430FG46161PZ 
8192 | 80 160 2 3 12-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP | 296-21308-ND® 16.58 14.93 13.24 = — _|MSP430FG46171PZ 
116K 8192 | 80 160 2 3 12-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8 ~ 3.6 | 100-LQFP | 296-21309-ND@ 15.53 14.49 13.46 = — _|MSP430FG46181PZ 
120K 4096 | 80 160 2 3 12-Ch., 12-Bit 2 DC-8MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP | 296-21294-ND® 16.58 14.93 13.24 = — _|MSP430FG46191PZ 
120K 4096 | 80 160 2 1 12-Bit 1 DC-8MHz 1.8~3.6 | 113-BGA | 296-23094-1-ND@ NEW! 16.58 14.93 13.24 | 2,500 | 12089.00/M_|MSP430FG4619IZQWR 
48K 2480 | 72 160 2 2 3-Ch., 16-Bit = DC-16MHz 1.8~3.6 | 100-LQFP |296-22914-1-ND® NEW! 12.50 11.25 9.98 | 1,000 9263.00_|MSP430F4783IPZR 
ROM/OTP Based X2xx Family with LCD Driver — EPROM/OTP (Program) Memory 
10 =— _ 2 Slope 1 DC-16MHz 1.8~3.6 14-DIP | 296-19685-5-ND® 1.38 1.10 83 = — |MSP430F2001IN 
10 _ _ 2 Slope 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 14-TSSOP | 296-19686-1-ND¢o 1.38 1.10 83) 2,000 715.00/M |MSP430F2001IPWR 
10 _ _ 2 Slope 1 DC-16MHz 1.8~3.6 16-QFN | 296-19687-1-ND$ 1.38 1.10 83 | 250 192.50 |MSP430F2001IRSAT 
10 _ _ 2 Slope 1 DC-16MHz 1.8~3.6 14-DIP | 296-19688-5-ND§@ 1.50 1.20 90 = — |MSP430F2001TN 
10 = = 2 Slope 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 14-TSSOP | 296-19689-1-ND+§@ 1.38 1.10 83 | 2,000 715.00/M_|MSP430F2001TPWR 
10 = _— 2 Slope 1 DC-16MHz 1.8~3.6 16-QFN | 296-19690-1-ND$§@ 1.38 1.10 83 | 250 192.50 |MSP430F2001TRSAT 
10 _ _ 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 14-DIP | 296-19724-5-ND® 2.38 1.90 1.43 _ — |MSP430F2002IN 
10 al _ 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 14-TSSOP | 296-19725-1-ND¢o 2.00 1.60 1.20 | 2,000 1040.00/M |MSP430F2002IPWR 
10 = _— 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 16-QFN | 296-19726-1-ND$ 2.13 1.70 1.28 | 250 297.50 |MSP430F2002IRSAT 
10 = = 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8 ~3.6 14-DIP__ | 296-19727-5-ND§@ 2.38 1.90 1.43 _ —_|MSP430F2002TN 
10 = — 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 14-TSSOP |296-19728-1-ND+§@ 2.13 1.70 1.28 | 2,000 1105.00/M |MSP430F2002TPWR 
10 — _ 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 16-QFN | 296-19729-1-ND$§@ 2.25 1.80 1.35 | 250 315.00 |MSP430F2002TRSAT 
1K 428 10 _ _ 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 14-DIP | 296-19691-5-ND@ 2.70 2.16 1.68 = — |MSP430F20031N 
10 _ _ 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 16-QFN | 296-19692-1-ND$ 2.70 2.16 1.68 | 250 399.00 |MSP430F2003IRSAT 
10 = = 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz 1.8 ~3.6 14-DIP__|296-19693-5-ND§@ 2.81 2.25 1.75 = —_|MSP430F2003TN 
10 — _ 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 14-TSSOP | 296-19694-1-ND$§@ 2.81 2.25 1.75 | 2,000 1594.00/M |MSP430F2003TPWR 
10 _ _ 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz 1.8 ~3.6 16-QFN | 296-19695-1-ND$§@ 2.81 2.25 1.75 | 250 415.75 |MSP430F2003TRSAT 
10 _ _ 1 3-Ch., 16-Bit _ DC-16MHz 1.8~3.6 | 14-TSSOP | 296-19313-1-ND¢o 2.70 2.16 1.68 | 2,000 1530.00/M |MSP430F2003IPWR 
16 _ _ 3 Slope 2 DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 20-TVSOP |296-18104-ND@ 1.88 1.50 1.13 = — |MSP430F2101IDGV 
16 = = 3 Slope 2 DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 20-SOIC | 296-18105-1-ND¢@ 1.88 1.50 1.13 | 2,000 975.00/M_|MSP430F2101IDWR 
16 _ _ 3 Slope — DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 20-TSSOP |296-18106-1-ND¢@ 1.88 1.50 1.13 | 2,000 975.00/M |MSP430F2101IPWR 
16 _ _ 3 Slope _ DC-6.0MHz | 1.8~36 24-QFN | 296-18107-1-ND$o 1.88 1.50 1.13 | 250 262.50 |MSP430F2101IRGET 
16 _ _ 3 Slope 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 20-TVSOP | 296-20749-1-ND+§@ 2.00 1.60 1.20 | 2,000 1040.00/M |MSP430F2101TDGVR 
16 _ = 3 Slope 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 20-SOIC | 296-20750-1-ND+§@ 2.00 1.60 1.20 | 2,000 1040.00/M |MSP430F2101TDWR 
16 =_ _— 3 Slope 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 20-TSSOP | 296-20751-1-ND+§@ 2.00 1.60 1.20 | 2,000 1040.00/M |MSP430F2101TPWR 
16 = = 3 Slope 1 DC-16MHz_ | 1.8 ~ 3.6 24-QFN | 296-20752-1-ND$§@ 2.00 1.60 1.20 | 250 280.00 _|MSP430F2101TRGET 
10 _ _ 2 Slope 1 DC-16MHz | 1.8 ~3.6 14-DIP | 296-19696-5-ND@ 1.75 1.40 1.05 = — |MSP430F2011IN 
10 — _ 2 Slope 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 | 14-TSSOP |296-19697-1-ND$ 1.63 1.30 98 | 2,000 845.00/M |MSP430F2011IPWR 
10 = _— 2 Slope 1 DC-16MHz | 1.8 ~3.6 16-QFN | 296-19698-1-ND$ 1.63 1.30 98 | 250 227.50 |MSP430F2011IRSAT 
10 _ _ 2 Slope 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 14-DIP | 296-19699-5-ND§@ 1.88 1.50 1.13 _ — |MSP430F2011TN 
10 = = 2 Slope 1 DC-16MHz_ | 1.8~3.6 | 14-TSSOP | 296-19700-1-ND$§@ 1.75 1.40 1.05 | 2,000 910.00/M_|MSP430F2011TPWR 
10 _ _ 2 Slope 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 16-QFN | 296-19701-1-ND$§@ 1.75 1.40 1.05 | 250 245.00 |MSP430F2011TRSAT 
10 _ ad 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 14-DIP | 296-19730-5-ND® 2.36 1.89 1.47 _ — |MSP430F2012IN 
10 _ _ 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 | 14-TSSOP |296-19731-1-ND$ 2.38 1.90 1.43 | 2,000 1235.00/M |MSP430F2012IPWR 
10 _ _ 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8 ~3.6 16-QFN | 296-19732-1-ND$ 2.38 1.90 1.43 | 250 332.50 |MSP430F2012IRSAT 
10 _- a 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8 ~ 3.6 14-DIP__ | 296-19733-5-ND§@ 2.36 1.89 1.47 = —_|MSP430F2012TN 
10 — = 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 | 14-TSSOP |296-19734-1-ND$§@ 2.25 1.80 1.40 | 2,000 1275.00/M |MSP430F2012TPWR 
10 _ _ 2 8-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz | 1.8 ~ 3.6 16-QFN | 296-19735-1-ND$§@ 2.25 1.80 1.40 | 250 332.50 |MSP430F2012TRSAT 
2K 428 10 _ _ 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 14-DIP | 296-19702-5-ND® 3.38 2.70 2.10 = — |MSP430F2013IN 
10 = _— 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz | 1.8 ~3.6 16-QFN | 296-19703-1-ND$ 3.04 2.43 1.89 | 250 449.00 /MSP430F2013IRSAT 
10 = fod 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz | 1.8 ~3.6 14-DIP__ | 296-19704-5-ND§@ 3.49 2.79 2.17 =_ —_|MSP430F2013TN 
10 =_ _— 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 | 14-TSSOP |296-19705-1-NDt§@ 3.15 2.52 1.96 | 2,000 1785.00/M |MSP430F2013TPWR 
10 _ _ 2 4-Ch., 16-Bit 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 16-QFN | 296-19706-1-ND$§@ 3.15 2.52 1.96 | 250 465.50 /MSP430F2013TRSAT 
10 _- _ 1 3-Ch., 16-Bit 1 DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 14-TSSOP |296-19262-1-ND$@ 3.04 2.43 1.89 | 2,000 1721.00/M |MSP430F2013IPWR 
16 _ _ 3 Slope _ DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 20-TVSOP |296-18108-ND@ 2.25 1.80 1.40 _ — |MSP430F2111IDGV 
16 = = 3 Slope _- DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 20-SOIC | 296-18109-1-ND¢@ 2.00 1.60 1.20 | 2,000 1040.00/M_|MSP430F2111IDWR 
16 — _ 3 Slope — DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 20-TSSOP |296-18110-1-ND¢@ 2.00 1.60 1.20 | 2,000 1040.00/M |MSP430F2111IPWR 
16 _ _ 3 Slope _ DC-6.0MHz | 1.8~3.6 24-QFN | 296-18111-1-ND¢o 2.00 1.60 1.20 | 250 280.00 |MSP430F2111IRGET 
16 _ _ 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 | 20-TVSOP |296-20753-1-ND$§@ 2.13 1.70 1.28 | 2,000 1105.00/M |MSP430F2111TDGVR 
16 _ _ 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 | 20-SOIC | 296-20754-1-ND$§@ 2.13 1.70 1.28 | 2,000 1105.00/M |MSP430F2111TDWR 
16 _ _ 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 | 20-TSSOP |296-20755-1-ND$§@ 2.13 1.70 1.28 | 2,000 1105.00/M |MSP430F2111TPWR 
16 = = 3 Slope 1 DC-16MHz_ | 1.8 ~ 3.6 24-QFN | 296-20756-1-ND$§@ 2.13 1.70 1.28 | 250 297.50 _|MSP430F2111TRGET 
16 _ _ 3 Slope — DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 20-TVSOP |296-18112-ND@ 2.48 1.98 1.54 _ — |MSP430F2121IDGV 
16 _ _ 3 Slope _— DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 20-SOIC |296-18113-1-ND¢@ 2.48 1.98 1.54 | 2,000 1403.00/M |MSP430F2121IDWR 
16 _ _ 3 Slope _ DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 20-TSSOP |296-18114-1-ND¢@ 2.48 1.98 1.54 | 2,000 1403.00/M |MSP430F2121IPWR 
4K 256 16 _- _ 3 Slope — DC-6.0MHz | 1.8~36 24-QFN | 296-18115-1-ND¢o 2.48 1.98 1.54 | 250 365.75 |MSP430F2121IRGET 
16 = = 3 Slope 1 DC-16MHz_ | 1.8~3.6 | 20-TVSOP | 296-20757-1-ND$§@ 2.59 2.07 1.61 | 2,000 1466.00/M_|MSP430F2121TDGVR 
16 _ _ 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 | 20-SOIC |296-20758-1-ND$§@ 2.59 2.07 1.61 | 2,000 1466.00/M |MSP430F2121TDWR 
16 _ _— 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 | 20-TSSOP |296-20759-1-ND$§@ 2.59 2.07 1.61 | 2,000 1466.00/M |MSP430F2121TPWR 
16 = = 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8 ~3.6 24-QFN | 296-20760-1-ND$§@ 2.59 2.07 1.61 250 382.50 _|MSP430F2121TRGET 
16 =_ _ 3 Slope — DC-6.0MHz ] 1.8~3.6 | 20-TVSOP |296-18116-ND@ 3.15 2.52 1.96 = — |MSP430F2131IDGV 
16 _ =- 3 Slope _— DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 20-SOIC |296-18117-1-ND¢@ 3.15 2.52 1.96 | 2,000 1785.00/M |MSP430F2131IDWR 
16 _ _ 3 Slope — DC-6.0MHz | 1.8~3.6 | 20-TSSOP |296-18118-1-ND¢@ 3.15 2.52 1.96 | 2,000 1785.00/M |MSP430F2131IPWR 
256 16 _ ad 3 Slope _— DC-6.0MHz | 1.8~36 24-QFN | 296-18119-1-ND¢o 3.15 2.52 1.96 | 250 465.50 /MSP430F2131IRGET 
16 = _ 3 Slope 1 DC-16MHz_ | 1.8~3.6 | 20-TVSOP | 296-20761-1-ND$§@ 3.15 2.52 1.96 | 2,000 1785.00/M_|MSP430F2131TDGVR 
8K 16 _ = 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 | 20-SOIC |296-20762-1-NDt§@ 3.15 2.52 1.96 | 2,000 1785.00/M |MSP430F2131TDWR 
16 _ _ 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 | 20-TSSOP |296-20763-1-ND$§@ 3.15 2.52 1.96 | 2,000 1785.00/M |MSP430F2131TPWR 
16 = _- 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8 ~ 3.6 24-QFN | 296-20764-1-ND+§@ 3.15 2.52 1.96 | 250 465.50_|MSP430F2131TRGET 
32 = = 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8 ~ 3.6 40-QFN | 296-21746-1-ND¢o 4.16 3.33 2.59 | 250 615.25 |MSP430F2330IRHAT 
1K 32 _ _ 3 Slope 1 DC-16MHz | 1.8 ~3.6 40-QFN | 296-21747-1-ND$§@ 4.28 3.42 2.66 | 250 631.75 |MSP430F2330TRHAT 
48 = _— 2 12-Bit 1 DC-16MHz | 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-22991-1-ND$§ NEW! 5.40 4.32 3.36 | 2,500 3024.00/M |MSP430F233TRGCR 
48 _- - 2 12-Bit 1 DC-16MHz | 1.8~3.6 | 64-LQFP | 296-23029-1-ND$§ NEW! 5.40 4.32 3.36 | 1,000 3060.00 |MSP430F233TPMR 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. ** Sigma Delta $ Cut Tape § Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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INSTRUMENTS MSP430 Ultra-Low Power Microcontrollers (cont.) 


Digi Reel” 


Memory Size SRAM LceD Timer | Timer Freq. Range Digi-Key Price Each Tape and Reel* Texas Instruments 
Flash (Program) | (Byte) | 1/0 Seg. | (8-Bit) | (16-Bit) ADC UART Min./Max. Vec (V) Package | Part No. il 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
32 _ — 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 38-TSSOP | 296-21444-1-ND¢o 4.39 3.51 2.73 | 2,000 2486.00/M |MSP430F2232IDAR 
32 _ — 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 40-QFN | 296-21445-1-ND¢o 4.39 3.51 2.73 | 250 648.50 |MSP430F2232IRHAT 
8K 512 32 _ — 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 38-TSSOP | 296-21446-1-ND¢o 4.84 3.87 3.01 | 2,000 2741.00/M_ |MSP430F2234IDAR 
32 = = 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-QFN | 296-21447-1-ND¢ 4.84 3.87 3.01 250 715.00 |MSP430F2234IRHAT 
32 _ _— 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 38-TSSOP | 296-21448-1-ND+§@ 4.95 3.96 3.08 | 2,000 2805.00/M |MSP430F2234TDAR 
32 = _ 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3, 40-QFN | 296-21449-1-ND$§@ 4.95 3.96 3.08 | 250 731.50_|MSP430F2234TRHAT 
14 | 64/92 2 _ Slope = DC-3.3MHz | 2.5~5.5 | 56-SSOP |296-2382-5-ND® 8.75 7.88 6.99 _ — |MSP430P315IDL 
14 | 64/92 2. — Slope = DC-3.3MHz | 2.5~5.5 | 48-SSOP |296-6512-5-ND® 8.75 7.88 6.99 _ — |MSP430P315SIDL 
14 84 2 — 6-Ch., 14-Bit - DC-3.3MHz | 2.5~5.5 | 68-PLCC |296-6513-5-ND@ 11.58 10.43 9.25 _ — |MSP430P325AlFN 
14 84 2 — 6-Ch., 14-Bit _ DC-3.3MHz | 2.5~5.5 64-QFP | 296-6514-ND® 11.41 10.28 9.12 = — |MSP430P325AIPG 
14 84 2 == 6-Ch., 14-Bit =- DC-3.3MHz | 2.5~5.5 | 64-LQFP |296-6515-ND@ 11.41 10.28 9.12 = —_|MSP430P325AIPM 
14 84 2 = 6-Ch., 14-Bit — DC-3.3MHz | 2.7~5.5 | 68-PLCC |296-1409-5-ND 11.58 10.43 9.25 = — |MSP430P3251FN 
512 14 84 2 =— 6-Ch., 14-Bit =— DC-3.3MHz | 2.7~5.5 64-QFP | 296-2383-ND 11.50 10.35 9.18 =_ — |MSP430P3251PG 
16K 14 84 2 = 6-Ch., 14-Bit _ DC-3.3MHz | 2.7~5.5 | 64-LQFP |296-6516-ND@ 11.41 10.28 9.12 =_ — |MSP430P3251PM 
32 _ — 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 38-TSSOP | 296-21450-1-ND¢o 4.95 3.96 3.08 | 2,000 2805.00/M |MSP430F2252IDAR 
32 = = 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-QFN | 296-21451-1-ND¢o 4.95 3.96 3.08 | 250 731.50 _|MSP430F2252IRHAT 
32 =_ — 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 38-TSSOP | 296-21452-1-ND¢o 5.40 4.32 3.36 | 2,000 3060.00/M |MSP430F2254IDAR 
32 = _— 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~3.6 40-QFN | 296-21453-1-ND$ 5.40 4.32 3.36 | 250 798.00 |MSP430F2254IRHAT 
32 =_ _ 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 38-TSSOP | 296-21454-1-ND+§@ 5.40 4.32 3.36 | 2,000 3060.00/M |MSP430F2254TDAR 
32 = = 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-QFN | 296-21455-1-ND$§@ 5.40 4.32 3.36 | 250 798.00 _|MSP430F2254TRHAT 
32 = — 3 Slope 1 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 40-QFN | 296-21748-1-ND¢o 4.84 3.87 3.01 250 715.00 |MSP430F2350IRHAT 
2K 32 = = 3 Slope 1 DC-16MHz 1.8 ~3.6 40-QFN | 296-21749-1-ND$§@ 4.95 3.96 3.08 | 250 731.50 |MSP430F2350TRHAT 
48 = = 2: 12-Bit = DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP | 296-22879-1-ND+§ NEW! 5.80 4.64 3.92 | 1,000 3625.00 |MSP430F235TPMR 
32 =_ — 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 38-TSSOP | 296-21456-1-ND¢o 5.00 4.00 3.38 | 2,000 3125.00/M |MSP430F2272IDAR 
32 _ 3 12-Ch., 10-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~3.6 40-QFN | 296-21441-1-ND¢o 5.00 4.00 3.38 | 250 812.50 |MSP430F2272IRHAT 
32 =_ — 3 12-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 38-TSSOP | 296-21439-1-ND¢o 5.40 4.32 3.65 | 2,000 3375.00/M |MSP430F2274IDAR 
1K 32 = — 3 12-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8 ~3.6 40-QFN | 296-21459-1-ND¢o 5.40 4.32 3.65 | 250 877.50 |MSP430F2274IRHAT 
32 = _ 3 12-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8~3.6 | 38-TSSOP | 296-21460-1-ND+§@ 5.50 4.40 3.72 | 2,000 4250.00/M_|MSP430F2274TDAR 
32 = — 3 12-Ch., 10-Bit 1 DC-16MHz 1.8 ~3.6 40-QFN ] 296-21440-1-ND$§@ 5.50 4.40 3.72 | 250 893.75 |MSP430F2274TRHAT 
32K 40 120 2 it Slope 1 DC-3.8MHz | 2.7~5.5 | 100-QFP |296-2384-ND@ 12.74 11.48 10.18 — — |MSP430P337AIPJM 
40 120 2 1 Slope 1 DC-3.8MHz | 2.7~5.5 | 100-QFP |296-6517-ND@ 12.74 11.48 10.18 = —_|MSP430P337IPJM 
32 = — 3 Slope f! DC-16MHz 1.8 ~3.6 40-QFN | 296-21750-1-ND¢# 5.40 4.32 3.36 | 250 798.00 |MSP430F2370IRHAT 
48 = = 1 Slope = DC-16MHz 1.8 ~3.6 64-QFN | 296-23080-1-ND$§ NEW! 7.40 5.92 5.00 | 2,500 4588.00/M |MSP430F2471TRGCR 
4K 48 = = 3 Slope 1 DC-16MHz 1.8 ~3.6 40-QFN | 296-21751-1-ND$§@ 5.40 4.32 3.36 | 250 798.00 |MSP430F2370TRHAT 
48 = = if 12-Bit ol DC-16MHz 1.8 ~3.6 64-QFN | 296-23081-1-ND$§ NEW! 8.10 6.48 5.47 | 2,500 5022.00/M |MSP430F247TRGCR 
48 = 1 Slope 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOQFP | 296-23072-1-ND+§ NE! 7.40 5.92 5.00 | 1,000 4625.00 _[MSP430F2471TPMR 
48 — — 1 12-Bit — DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP | 296-22893-1-ND+§ NEI 9.20 7.36 6.21 | 1,000 5681.00 |MSP430F248TPMR 
48K 4K 48 _ — 1 12-Bit al DC-16MHz 1.8 ~3.6 64-QFN | 296-22894-1-ND$§ NE! 9.20 7.36 6.21 | 2,500 5589.00/M |MSP430F248TRGCR 
48 _ _ 1 Slope — DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP /296-23082-1-ND+§ NEW! 8.50 6.80 5.74 | 1,000 5313.00 |MSP430F2481TPMR 
48 = = 1 Slope = DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-23083-1-ND$§ NEW! 8.50 6.80 5.74 | 2,500 5270.00/M_|MSP430F2481TRGCR 
56K 4K 48 =_ — 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP | 296-22929-1-ND+§@ 9.70 7.16 6.55 | 1,000 5990.00 /MSP430F2410TPMR 
48 = = 2: 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-22930-1-ND$§@ 9.70 7.76 6.55 | 2,500 5893.00/M_|MSP430F2410TRGCR 
48 _ — 1 12-Bit — DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOQFP /296-23084-1-ND+§ NEW! 9.50 7.60 6.42 | 1,000 5938.00 |MSP430F249TPMR 
60K 2K 48 _ _ 1 12-Bit _ DC-16MHz 1.8 ~3.6 64-QFN | 296-23085-1-ND$§ NEW! 9.50 7.60 6.42 | 2,500 5890.00/M |MSP430F249TRGCR 
48 = = 2 Slope 2 DC-16MHz 1.8 ~ 3.6 64-QFN | 296-22931-1-ND$§@ 8.80 7.04 5.94 | 2,500 5346.00/M_|MSP430F2491TRGCR 
48 = — 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP | 296-22685-1-ND+§o 9.33 8.40 7.45 | 1,000 6916.00 /MSP430F2416TPMR 
4K 64 = = 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 80-LOFP |296-22686-1-ND+§@ 9.33 8.40 7.45 | 1,000 6916.00 |MSP430F2416TPNR 
48 =_ — 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP | 296-22693-1-ND+§@ 11.83 10.65 9.45 | 1,000 8769.00 |MSP430F2616TPMR 
92K 64 = = 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 80-LOQFP | 296-22694-1-ND+§@ 11.83 10.65 9.45 | 1,000 8769.00 |MSP430F2616TPNR 
48 _ — 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP | 296-22687-1-ND+§@ 10.16 9.15 8.12 | 1,000 7534.00 |MSP430F2417TPMR 
8K 64 = = 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 80-LOFP | 296-22688-1-ND+§o 10.16 9.15 8.12 | 1,000 7534.00 _|MSP430F2417TPNR 
48 _ — 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP | 296-22695-1-ND+§o 12.66 11.40 10.11 | 1,000 9386.00 |MSP430F2617TPMR 
64 = = 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 80-LOFP |296-22696-1-ND+§o 12.66 11.40 10.11 | 1,000 9386.00 |MSP430F2617TPNR 
48 = — 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP | 296-22689-1-ND+§@ 10.66 9.60 8.52 | 1,000 7904.00 |MSP430F2418TPMR 
116K 8K 64 = = 2: 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 80-LQFP |296-22690-1-ND+§@ 10.66 9.60 8.52 | 1,000 7904.00 |MSP430F2418TPNR 
48 = — 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LQFP |296-22697-1-ND+§@ 13.16 11.85 10.51 | 1,000 9757.00 |MSP430F2618TPMR 
64 = = 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 80-LOFP | 296-22698-1-ND+§@ 13.16 11.85 10.51 | 1,000 9757.00_|MSP430F2618TPNR 
48 = — 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP | 296-22691-1-ND+§o 10.16 9.15 8.12 | 1,000 7534.00 |MSP430F2419TPMR 
420K 4K 64 = — 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 80-LOFP | 296-22692-1-ND+§@ 10.16 9.15 8.12 | 1,000 7534.00 _|MSP430F2419TPNR 
48 — — 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 64-LOFP | 296-22699-1-ND+§@ 12.66 11.40 10.11 | 1,000 9386.00 |MSP430F2619TPMR 
64 = = 2 12-Bit 2 DC-16MHz 1.8~3.6 | 80-LOFP |296-22700-1-ND+§@ 12.66 11.40 10.11 | 1,000 9386.00 _|MSP430F2619TPNR 
RoHS Compliant * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. ** Sigma Delta + Cut Tape § Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 


Digital Signal Processors 


TMS320C6000™ DSP Platform — Combining high-performance hardware with considerable development resources, Tl’s C6000™ DSP platform provides cost efficiency and low power dissipation. Raising the bar in performance, the C6000 
DSP platform offers the industry's fastest DSPs running at clock speeds up to 720 MHz and scalable to 1 GHz. The platform, which features a wide range of fully code-compatible devices, consists of the TMS320C64x™, TMS320DM64x™ and 
TMS320C62x™ DSP fixed-point generations as well as the TMS320C67x™ DSP floating-point generation. Optimal for designers working on targeted broadband infrastructure, performance audio and imaging applications. 


TMS320C6000™ Family 


RAM (Bytes) Total Internal 
L1 Program Cache/ Enhanced Operating Power (W) 
L1 Data Cache/ DMA Voltage (V) Frequency (Full Digi-Key Price Each Texas Instruments 
L2 Unified RAM/Cache | McBSP+t | (Channels) com Timers] Core 1/0 | MIPS | (MHz) |Device Power)| Package Part No. ul 25 100 Part No. 
TMS320C64x (Fixed Point) 

34UTOPIA 64 PCI / HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 4000 500 0.64 532-BGA 296-14386-ND® 143.06 133.52 123.99 | TMS32C6416DGLZ5E0 
PCI / HPI 32/16 3 1.4 3.3 | 4800 600 1.06 532-BGA 296-14385-ND® 156.08 145.67 135.27 | TMS32C6415DGLZ6E3 

16K / 16K / 1M 2+UTOPIA 64 PCI / HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 5760 720 1.70 532-BGA 296-17756-ND 153.00 142.80 132.60 | TMS32006415TGLZ7 
HPI 32/16 3 1.4 3.3 | 4800* 600 1.06 532-BGA 296-14383-ND® 148.26 138.38 128.50 | TMS32C6414DGLZ6E3 
3 64 HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 4000* 500 0.64 532-BGA 296-14382-ND® 123.56 115.32 107.09 | TMS32C6414DGLZ5E0 

HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 5760 720 1.70 532-BGA 296-17757-ND 145.43 135.73 126.04 | TMS32006414TGLZ7 

PCI / HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 2400* 300 0.64 532-BGA 296-15114-ND® 59.64 55.67 51.69 | TMS32006411GLZ 

16K / 16K / 256K 9 64 HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 4000 500 1.00 288-BGA 296-17479-ND 36.60 34.16 31.72 | TMS32006413GTS500 
PCI/HPI/EMAC| 3 1.4 3.3 | 4800 600 1.50 548-BGA 296-18663-ND® 72.38 67.55 62.73 | TMS32006412ZDK600 
HPI 32/16 3 Ae? 3.3 | 4000 500 1.00 288-BGA 296-18664-ND@ 36.60 34.16 31.72 | TMS32006413ZTS500 
16K / 16K /'512K 9 64 HPI 32/16 3 1.4 3.3 | 4800 600 1.50 288-BGA 296-17480-ND 68.25 63.70 59.15 | TMS320C6418GTS600 
HPI 32/16 3 1.4 3.3 | 4800 600 1.70 288-BGA 296-19388-ND@ 68.25 63.70 59.15 | TMS32006418ZTS600 

HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 5760 720 1.36 532-BGA 296-19386-ND® 145.43 135.73 126.04 | TMS32006414TZLZ7 
3 64 HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 5760 720 1.70 532-BGA 296-17487-ND 192.75 179.90 167.05 | TMS32C6414EGLZ7E3 
16K / 16K / 1024K HPI 32/16 3 2: 3.3 | 5760 720 1.70 532-BGA 296-17488-ND 202.95 189.42 175.89 | TMS32C6415EGLZ7E3 
HPI 32/16 3 A:2 3.3 | 5760 720 1.70 532-BGA 296-17489-ND 223.13 208.25 193.38 | TMS32C6416EGLZ7E3 

2 64 PCI / HPI 32/16 3 1.2 3.3 | 5760 720 1.36 532-BGA 296-19387-ND@ 153.00 142.80 132.60_| TMS320C6415TZLZ7 

32K / 80K / 64K _ 64 HPI 16 3 1.2 3.3 | 4104 513 _ 361-BGA 296-21972-ND@ 42.30 39.48 36.66 | TMS320DM6441ZWT 

3 HPI 16 3 1.2 3.3 | 4752 594 1.12 361-BGA 296-21260-ND@ 48.23 45.01 41.80 | TMS320DM6443ZWT 

64K / 56K / 128K — 64 PCI USB 3 1.2 3.3 | 4752 594 1.12 529-FCBGA | 296-23156-ND NEW! 133.65 124.74 115.83 | TMX320DM6467ZUT 

RoHS Compliant * Includes on-chip Turbo (TCP) and Viterbi (VCP) co-processors tt Multi-Channel Buffered Serial Port Enhanced DMA 


t Format represents cache memory architecture: [program cache] / [data cache] / [unified cache] 


(Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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1 TEXAS 


INSTRUMENTS __ Digital Signal Processors 
TMS320C6000™ Family (Cont.) 


Digi Reel” 


RAM (Bytes) Total Internal 
L1 Program Cache/ Enhanced Operating Power (W) 
L1 Data Cache/ DMA Voltage (V) Frequency (Full Digi-Key Price Each Texas Instruments 
L2 Unified RAM/Cache | McBSP+t | (Channels) com Timers| Core 1/0 | MIPS | (MHz) | Device Power) | Package Part No. 1 25 100 Part No. 
NEW! TMS320DM355 NEW! 
216 296-23301-ND 21.38 19.95 18.53 | TMS320DM355ZCE216 
TORU BIS 32K = a = #7i\| be 83/0 270 = 387-BGA | 596-23302-ND 25.28 23.59 21.91 | TMS320DM355ZCE270 
RAM (Bytes) DMA Operating Voltage Frequency | Total Internal Power (W) Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Program Data |McBSP+t| (Channels) com Timers| Core VO | MIPS (MHz) (Full Device Power) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
TMS320C62x (Fixed Point) 
1336 167 1.0 256-BGA | 296-12560-ND® 42.30 39.48 36.66 | TMS320C6211BGFN167 
4K / 4K / 64Kt 2 160 HPI / 16 2 1.8 3.3. | 1200 150 0.9 256-BGA | 296-10747-ND® 33.81 31.56 29.31 | TMS32006211GFN150 
1200 150 0.9 256-BGA | 296-12559-ND® 33.83 31.57 29.32 | TMS32006211BGFN150 
HPI/16 2 18 33 1600 200 1.3 352-BGA | 296-10744-ND® 129.90 121.24 112.58 | TMS320C6201GJL200 
i _ 1600 200 1.3 384-BGA | 296-10743-ND® 129.90 121.24 112.58 | TMS320C06201GJC200 
1600 200 0.8 288-BGA | 296-13381-5-ND® 32.93 30.73 28.54 | TMS320C6204GLW200 
Ga GK) 8 ae || Exp sBusit2: |. 22 1533 | 4600] 200 08 288-BGA | 296-12672-ND® 16.16 14.55 12.91 | TMS320C6204GHK200 
PCL /32 2 15 33 1600 200 0.8 288-BGA | 296-12673-ND 15.68 14.63 13.59 | TMS320C6205GHK200 
a ij 1600 200 0.8 288-BGA | 296-19385-ND® 15.68 14.63 13.59 | TMS32006205ZHK200 
2400 300 1.0 384-BGA | 296-14380-ND® 105.53 98.49 91.46 | TMS320C6202BGNY300 
15 33 2400 300 1.0 352-BGA | 296-14381-ND® 105.53 98.49 91.46 | TMS32006202BGNZ300 
256K 428K 3 4 Exp. Bus /32 2 7 2000 250 0.9 384-BGA | 296-15122-5-ND® 87.90 82.04 76.18 | TMS320C6202BGNY250 
ap.IPUS 2000| 250 0.9 352-BGA | 296-15123-5-ND® 87.90 82.04 76.18 | TMS320C6202BGNZ250 
18 33 2000 250 24 352-BGA | 296-10745-ND® 172.80 161.28 149.76 | TMS320C6202GJL250 
g ; 2000 250 2a 384-BGA | 296-10746-ND® 172.80 161.28 149.76 | TMS320C6202GLS250 
2400 300 1.3 384-BGA | 296-13801-ND® 112.05 104.58 97.11 | TMS320C6203BGNY300 
2400 300 1.3 352-BGA | 296-14756-5-ND® 112.05 104.58 97.11 | TMS320C6203BGNZ300 
Stak 12K) 8 > || ExpsBusis2)) . 92 15 33 | 5000) 250 141 384-BGA | 296-13800-ND® 94.95 88.62 82.29 | TMS320C6203BGNY173 
2000 250 Ae 352-BGA | 296-15124-5-ND® 94.95 88.62 82.29 | TMS320C06203BGNZ173 
RAM (Bytes) DMA Operating Voltage Frequency | Total Internal Power (W) Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Program Data | McBSP+t| (Channels) | COM Timers | Core 0 MFLOPS (MHz) (Full Device Power) Package | Part No. al 25 100 | Part No. 
TMS320C67x (Floating Point) 
4K/ 4K 7 64KF 2 160 HPI/16 2 14 3.3 1500 250 0.9 272-BGA | 296-17464-ND 25.05 23.38 21.71 | TMS320C6711DGDP250 
4K/ 4K / 64K 2 160 HPI/16 2 1.2 3.3 1200 200 0.9 272-BGA | 296-19389-ND@ 23.18 21.63 20.09 | TMS320C6711DZDP200 
4K / 4K / 64K 2 160 — 2 1.2 3.3 900 150 0.7 272-BGA | 296-19390-ND@ 19.58 18.27 16.97 | TMS32006712DZDP150 
4K / 4K / 256K 2 160 HPI/16 2 1.4 3.3 1800 300 1.6 272-BGA | 296-19391-ND@ 47.25 44.10 40.95 | TMS320C6713BZDP300 
4K / 64K / 192Kt 2 160 HPI /16 2 1.4 3.3 1800 300 = 272-BGA_| 296-17377-ND 47.25 44.10 40.95 | TMS320C6713BGDP300 
4K / 64K / 192Kt 2 160 HPI/16 2 2 3.3 1200 200 1.0 208-HLQFP | 296-17378-ND® 27.23 25.41 23.60 | TMS320C6713BPYP200 
4K / 64K / 192Kt 2 160 HPI/16 2 1.2 3.3 1000 225 1.0 272-BGA | 296-18277-ND® 35.70 33.32 30.94 | TMS32006713BZDP225 
32K / 64K / 384K _ DMAX = 1 1.2 3.3 1200 200 0.8 144-TQFP | 296-21721-ND® 10.83 9.75 8.65 | TMS320C6720BRFP200 
32K / 256K / 384K 2 DMAX UHPI 1 1.2 3.3 2100 225 1.0 144-TQFP | 296-21424-ND® 16.73 15.61 14.50 | TMSDC6722BRFPA225 
32K / 32K / 512Kt 2 160 HPI/16 2 1.2 3.3 1200 200 0.8 272-BGA_ | 296-17149-ND 23.18 21.63 20.09 | TMS32006711DGDP200 
RoHS Compliant * Includes on-chip Turbo (TCP) and Viterbi (VCP) co-processors tt Multi-Channel Buffered Serial Port Enhanced DMA 
t Format represents cache memory architecture: [program cache] / [data cache] / [unified cache] 


TMS320C5000™ Family 


TMS320C5000™ DSP Platform 
The C5000™ DSP platform offers a broad portfolio, including the OMAP5910 processor, which integrates a TMS320C55x™ DSP core with a Tl-enhanced ARM® on a single chip. With the industry’s most power-efficient performance, peripheral 
options and small packaging, this platform provides designers a lead in today’s portable Internet and wireless communication markets. Optimal for designers of power-sensitive systems, the C5000 DSP platform offers power consumption as low as 
0.33 mA/MHz and performance up to 600 MIPS. 


RAM ROM Operating Voltage (V) | Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(Bytes) (Bytes) USB ADC 12¢ RTC | McBSP++ | MMC/SD Timers MIPS Core 1/0 (MHz) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
TMS320C55x (Fixed Point) 
30K 30K _ _ y _ 2 _ 3 600 300 201-BGA | 296-17379-ND 9.00 7.20 6.08 | TMS320VC5501GZZ300 
600 1.26 33 300 | 176-LOFP | 296-17380-ND@ 9.00 7.20 6.08 | TMS320VC5501PGF300 
400 200 201-BGA | 296-17381-ND 10.75 9.68 8.58 | TMS320VC5502GZZ200 
32K =— — Y _ 3 — 3 600 1.26 3.3 200 201-BGA | 296-17405-ND 13.91 12.53 11.11 | TMS320VC5502GZZ300 
600 300 176-LQFP | 296-17382-ND@ 13.91 12.53 11.11 | TMS320VC5502PGF300 
64K _ _ y Y 3 = 2 400 16 27 200 179-BGA | 296-17383-ND 11.25 10.13 8.98 | TMS320VC5503GHH 
64K 400 . : 200 144-LQFP | 296-17384-ND 11.25 10.13 8.98 | TMS320VC5503PGE 
Y Y Y Y 3 Y 9 400 16 27 200 144-LQFP | 296-17287-ND@ 16.16 14.55 12.91 | TMS320VC5507PGE 
400 . : 200 179-BGA | 296-17286-ND 16.16 14.55 12.91 | TMS320VC5507GHH 
400 200 144-LQFP | 296-21422-ND@ 10.83 9.75 8.65 | TMS320VC5506PGE 
128K 64k " 7 ¥ * 8 ~ 2 400 he a 200 179-BGA | 296-21423-ND® 10.83 9.75 8.65 | TMS320VC5506ZHH 
288 200 | 179-BGA | 296-16701-ND 22.28 20.79 +~—- 19.31 | TMS320VC5509AGHH 
BOOK, | OM : i uM : : 2 288 16 38 200 | 144-LOFP | 296-17351-ND@ 22.28 20.79 19.31 | TMS320VC5509APGE 
320K 32K = —-/—|- 3 = 2 400 16 33 200 | 240-BGA | 296-14199-5-ND 26.10 24.36 22.62 | TMS320VC5510AGGW2 
RAM ROM Operating Voltage (V) Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(Bytes) (Bytes) McBSPtt Timers MIPS Core 1/0 (MHz) Package Part No. ‘ 25 100 Part No. 
TMS320C54x (Fixed Point) 
6K 48K 2 1 50 3.3 3.3 50 128-LQFP 296-2014-5-ND 23.42 21.86 20.30 | TMS320LC545APBK-50 
10K 56K 2 1 66 3.3 3.3 66 100-LQFP 296-1930-5-ND® 16.23 15.15 14.07 | TMS320LC541BPZ-66 
50 18 3.3 50 144-LQFP 296-12148-5-ND 6.80 5.44 4.59 | TMS320VC5401PGE50 
16K 8K 2 2 50 18 3.3 50 144-BGA 296-12147-5-ND 6.80 5.44 4.59 | TMS320VC5401GGU50 
50 18 3.3 50 144-BGA 296-19392-ND® 6.80 5.44 4.59 | TMS320VC5401ZGU50 
80 18 1.8-3.6 80 144-BGA 296-10759-ND® 8.91 8.03 7.12 | TMS320UC5402GGU-80 
8K 9 9 100 18 3.3 100 144-BGA 296-10761-ND® 8.91 8.03 7.12 | TMS320VC5402GGU100 
80 18 1.8-3.6 80 144-LQFP 296-10760-ND® 8.91 8.03 7.12 | TMS320UC5402PGE-80 
32K 100 18 3.3 100 144-LQFP 296-10762-ND® 8.91 8.03 7.12 | TMS320VC5402PGE100 
160 1.6 3.3 160 144-BGA 296-12676-ND 15.98 14.91 13.85 | TMS320VC5402AGGU16 
32K 3 i 160 1.6 3.3 160 144-LQFP 296-12677-ND® 15.98 14.91 13.85 | TMS320VC5402APGE16 
160 1.6 3.3 160 144-BGA 296-19393-ND® 15.98 14.91 13.85 | TMS320VC5402AZGU16 
@ RoHS Compliant tt Multi-Channel Buffered Serial Port  1TDM port (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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TEXAS 


INSTRUMENTS _ Digital Signal Processors 
TMS320C5000™ Family (Cont.) 


RAM ROM Operating Voltage (V) Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(Bytes) (Bytes) McBSPtt Timers MIPS Core 1/0 (MHz) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
30K 428K 3 2 120 15 3.3 120 144-BGA 296-17150-ND 12.99 11.70 10.38 | TMS320VC5404GGU 
120 16 3.3 120 144-LQFP 296-15712-ND® 12.99 11.70 10.38 | TMS320VC5404PGE 
120 15 3.3 120 144-BGA 296-12073-ND® 18.08 16.87 15.67 | TMS320VC5409AGGU12 
160 1.6 3.3 160 144-BGA 296-12074-ND 20.10 18.76 17.42 | TMS320VC5409AGGU16 
120 15 3.3 120 144-LQFP 296-12075-ND® 18.08 16.87 15.67 | TMS320VC5409APGE12 
3 1 160 1.6 3.3 160 144-LQFP 296-12076-ND® 20.10 18.76 17.42 | TMS320VC5409APGE16 
80 18 1.8-3.6 100 144-BGA 296-12112-ND® 22.65 21.14 19.63 | TMS320UC5409GGU-80 
64K 32K 100 18 3.3 100 144-BGA 296-10763-ND® 15.38 14.35 13.33 | TMS320VC5409GGU100 
100 18 3.3 100 144-LQFP 296-10764-ND® 15.38 14.35 13.33 | TMS320VC5409PGE100 
80 18 1.8-3.6 100 144-LQFP 296-12146-5-ND® 22.65 21.14 19.63 | TMS320UC5409PGE-80 
80 25 3.3 80 144-BGA 296-1933-5-ND 40.80 38.08 35.36 | TMS320VC549GGU-80 
30 1 100 2.5 3.3 100 144-BGA 296-2016-5-ND 44.93 41.93 38.94 | TMS320VC549GGU-100 
80 25 3.3 80 144-LQFP 296-1935-5-ND® 40.80 38.08 35.36 | TMS320VC549PGE-80 
120 1:5 3.3 120 144-BGA 296-15637-ND® 13.83 12.45 11.04 | TMS320C54CSTGGU 
118 15 3.3 118 144-BGA 296-15033-ND® 15.30 14.28 13.26 | TMS320C54V90AGGU 
80K 256K 9 9 118 15 3.3 118 144-LQFP 296-15034-ND® 15.30 14.28 13.26 | TMS320C54V90APGE 
118 15 3.3 118 144-BGA 296-16933-ND® 15.30 14.28 13.26 | TMS320C54V90BGGU 
118 15 3.3 118 144-LQFP 296-16934-ND® 15.30 14.28 13.26 | TMS320C54V90BPGE 
120 15 3.3 120 144-BGA 296-19384-ND® 13.83 12.45 11.04 | TMS320C54CSTZGU 
120 1.5 3.3 120 144-BGA 296-12077-ND® 21.75 20.30 18.85 | TMS320VC5410AGGU12 
428K 30K 3 1 160 1.6 3.3 160 144-BGA 296-12078-ND 24.15 22.54 20.93 | TMS320VC5410AGGU16 
120 15 3.3 120 144-LQFP 296-12079-ND® 21:75 20.30 18.85 | TMS320VC5410APGE12 
160 1.6 3.3 160 144-LQFP 296-12080-ND® 24.15 22.54 20.93 | TMS320VC5410APGE16 
120 15 3.3 120 144-BGA 296-12168-ND® 36.30 33.88 31.46 | TMS320VC5416GGU120 
56K 30K 3 1 160 1.6 3.3 160 144-BGA 296-11660-ND 40.35 37.66 34.97 | TMS320VC5416GGU160 
120 15 3.3 120 144-LQFP 296-12169-ND® 36.30 33.88 31.46 | TMS320VC5416PGE120 
160 1.6 3.3 160 144-LQFP 296-12170-ND® 40.35 37.66 34.97 | TMS320VC5416PGE160 
384K = 6 2 200 18 3.3 100 144-BGA 296-10767-ND® 88.88 82.95 77.03 | TMS320VC5420GGU200 
200 18 3.3 100 144-LQFP 296-12191-ND® 88.88 82.95 77.03 | TMS320VC5420PGE200 
512K 8K 6 2 200 18 3.3 100 144-BGA 296-10768-ND® 91.05 84.98 78.91 TMS320VC5421GGU200 
200 18 3.3 100 144-LQFP 296-10769-ND® 91.05 84.98 78.91 TMS320VC5421PGE200 
1280K _ 12 4 532 1.6 3.3 133 169-BGA 296-15127-5-ND® 159.75 149.10 138.45 | TMS320VC5441GGU 
@ RoHS Compliant tt Multi-Channel Buffered Serial Port © 1TDM port 
TMS320C54x Family — ARM7 + C54x 
RAM Operating Volt. (V) | Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
CPU (Bytes) Serial Ports Timers Misc. Ethernet Core i) (MHz) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
DSP + RISC (Fixed Point) 
(54x 144K 2 McBSP 1 PLL, API = 100 
ARM7TDMI 16K 12C, SPI, 2 UARTs (1 IRDA) 9 PLL. WD _ 18 3.3 475 257-BGA | 296-12751-ND 18.75 17.50 16.25 TMS320VC5470GHK 
C54x 144K 2 McBSP 1 PLL, API _ 100 
ARM7TDMI 16K 12C, SPI, 2 UARTs (1 IRDA) 9 PLL. wo 10/400, MAC 18 3.3 475 257-BGA | 296-12752-ND 20.40 19.04 17.68 TMS320VC5471GHK 
OMAP — ARMS + C55x 


OMAP Processors integrating the command and control functionality of ARM, coupled with low-power, real-time signal developers to program using familiar development environments by supporting leading operating systems such as 
Microsoft® Windows® CE.NET, Linux®, and TI's DSP/BIOS real-time scalable kernel. This open development environment 


processing capabilities of a DSP. 


The OMAP59xx platform is ideal for portable data terminal applications such as portable medical devices (portable 
defibrillation, home medical test and analysis) asset and inventory management, (parcel tracking and location, stock 
inventory and replenishment, real-time data capture with analysis and interpretation) and point of sale (sales and 
membership processing, merchandising and pricing management verification and authentication) It enables embedded 


makes it possible for designers to deliver innovative products to the market faster, utilizing familiar tools, a standard 
application programming interface (API) and a seamless interface to the DSP through an optimized interprocessor 
communication mechanism. The built-in interprocessor communication mechanism eliminates the need for developers to 
program the RISC and DSP independently resulting in reduced programming efforts. 


RAM | ROM Operating Volt. (V) | Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
CPU (Bytes) | (Bytes) Serial Ports Timers Miscellaneous Core 0 (MHz) | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Fixed Point 
2 McBSP, 2 MCSI 3 Video Accel., MMU 
ee ie oak 1 McBSP, USB 1.1, 12C, 3 aon ces LCD, Camera, 1.6 ae 150 289-BGA | 296-16744-ND 37.58 35.07 32.57 | OMAP5910JGZG2 
wire, IRDA, 3 UARTS , " RTC, MMU " 
2 McBSP, 2 MCSI 3 Video Accel., MMU 
Peet ae as 1 McBSP, USB 1.1, 12C, 3 eer wnrnoe LCD, Camera, 1.6 pe 150 289-BGA | 296-17462-ND 39.00 36.40 33.80 | OMAP5910JGDY2 
wire, IRDA, 3 UARTS : : RTC, MMU ; 
2 McBSP, 2 MCSI 3 Video Accel., MMU 
Pee a ok 1 McBSP, USB 1.1, 12C, 3 orgies LCD, Camera, 1.6 ses 150 289-BGA | 296-18502-ND@ 37.58 35.07 32.57 | OMAP5910JZZG2 
wire, IRDA, 3 UARTS : i RTC, MMU : 
2 McBSP, 2 MCSI Ri ai 3 Video Accel., MMU 
Porantt ai — 1 McBSP, USB 1.1, 12C, u Sela oeante LCD, Camera, 1.6 er 192 289-BGA | 296-20671-ND 37.28 34.79 32.31 | OMAP5912ZZG 
wire, IRDA, 3 UARTS , RTC, MMU " 
2 McBSP, 2 MCSI, 3 UARTs, 3 Video Accel., MMU 
Meni seo oak USB 1.1, USB OTG, 1McBSP, 3 ee nt cos LCD, Camera, 1.6 a 192 289-BGA | 296-20940-ND® 37.28 34.79 32.31 | OMAP5912ZDY 
uwire, 12C, HDQ, SPI, V-Link i ij RTC, MMU : 
@ RoHS Compliant — t¢ Shared with C55x CPU * External memory interfaces may use 1.8, 2.75, or 3.3V nominal 


NEW! OMAP — EVM 


Featuring the OMAP35x high-performance Superscalar ARM® Cortex™-A8 with NEON co-processing this EVM kit will allow developers to evaluate and jumpstart development. Equipped with daughter card expansion connec- 
tions, the OMAP35x EVM can be used to prototype complete systems and is upgradeable to support future OMAP35x processors. Includes: Hardware: * OMAP35x-based Target Board Processor * 128 MB LPDDR/128 MB 
oneNAND Flash or similar capacity and function * Touch screen LCD display with stylus * Landscape/Portrait modes « International Power supply with EURO and US power cords * Serial and USB cables 


RAM ROM Operating Volt. (V) Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
CPU (Bytes) (Bytes) Serial Ports Timers Core 1/0 (MHz) Package | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
Fixed Point 
600 MHz ARM 64K 412K SMCBSP, 312C 12GP 2WDT 1.35 1.81 600 §15- 296-23154-ND 1495.09 _— —]| TMDXEVM3503 
Cortex A8 AMCSPI, 1HS US OTG _ 3.3 600 FCBGA _ | 296-23175-ND 75.08 70.07 65.07 | XOMAP3530BCBB 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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1 TEXAS 


INSTRUMENTS Digital Signal Processors (Cont) 


TMS320C3x Family 


RAM ROM Operating Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(32-Bit Word) (32-Bit Word) DMA Timers MIPS Voltage (V) (MHz) (°C) Package Part No. i 25 100 Part No. 
TMS320C3x (Floating Point) 
512 Supports Bootloader 2 2 20 5 40 0~85 144-PQFP 296-1928-5-ND 15.38 14.35 13.33 TMS320632PCM40 


TMS320C2000™ Family 


The C2000™ DSP platform offers the most comprehensive line of DSP solutions driving the digital control revolution, the C2000 DSP platform provides the industry's highest performing and most code-efficient DSPs. With a unique combination of 
on-chip peripherals such as Flash memory, ultrafast A/D converters as well as robust CAN modules, the C2000 DSP platform sets the standard for performance and peripheral integration. 


Flash RAM ROM Operating Voltage (V) Frequency Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(16-Bit Word) | (16-Bit Word) | (16-Bit Word) | Timers | Serial | MIPS Core 0 (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS320C20x (Fixed Point) 
32K 4.5K = 1 2: 20 3.3 5 40 0~70 100-LQFP_| 296-2007-5-ND@ 25.74 24.03 22.31 TMS320F206PZ 
3.3 5 80 0~70 100-TQFP | 296-2001-5-ND@ 16.83 15.71 14.59 TMS320C206PZ80 
_ 45K 30K 7 2 40 3.3 5 80 -40 ~ 85 100-TQFP | 296-2002-5-ND@ 18.54 17.31 16.07 TMS320C206PZA80 
a" 3.3 3.3 80 0~70 100-LQFP | 296-2012-5-ND 18.54 17.31 16.07 TMS320LC206PZ80 
3.3 3.3 80 -40 ~ 85 100-LQFP | 296-2013-5-ND 20.40 19.04 17.68 TMS320LC206PZA80 
Flash RAM | Boot ROM Operating 
(16-Bit | (16-Bit (16-Bit PWM Voltage | Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Word) Word) Word) EMIF Timers Chan. SPi_| SCIi_| CAN | MIPS (V) (MHz) (°C) Package Part No. il 25 100 | Part No. 
TMS320C 24x (Fixed Point) 
8 Y 0~70 144-LQFP 296-10755-ND® 18.48 17.25 16.02 | TMS320F243PGE 
544 _ - 2 8 sf Y Y 20 5 20 0~70 64-QFP 296-10753-ND® 16.37 15.28 14.19 | TMS320F241PG 
8 _— 0~70 38-PLCC 296-10750-5-ND® 17.69 16.51 15.33 | TMS320F241FN 
8K 8 _ -40 ~ 125 64-PQFP 296-12545-ND® 12.99 11.70 10.38 ) TMS320LF2402APGS 
8 _— -40 ~ 85 64-LQFP 296-12544-ND® 11.83 10.65 9.45 | TMS320LF2402APGA 
1K 256 _ 2 c _- Y _ 40 3.3 40 -40 ~ 85 32-LQFP 296-14411-ND® 6.30 5.60 4.73 | TMS320LF2401AVFA 
7 _ -40 ~125 32-LQFP 296-19288-1-ND@A 7.70 6.16 5.20 | TMS320LF2401AVFS 
7 = -40 ~ 125 32-LQFP 296-19288-2-ND@0 1251.25/250 TMS320LF2401AVFS 
8 Y -40 ~ 125 64-LQFP 296-12675-ND@ 15.08 13.58 12.04 | TMS320LF2403APAGS 
1G AK ad _ 2 8 ij if Y 40 38 40 -40 ~ 85 64-LQFP 296-12674-ND@ 13.74 12.38 10.98 | TMS320LF2403APAGA 
Y 4 16 Y y Y 40 33 40 -40 ~ 125 144-LQFP 296-12549-ND@ 16.24 14.63 12.97 | TMS320LF2407APGES 
30K 25K 256 16 Y ; -40 ~ 85 144-LQFP 296-12548-ND@ 14.74 13.28 11.78 | TMS320LF2407APGEA 
: _ 4 16 y y Y 40 33 40 -40 ~125 100-LQFP 296-12547-ND 15.33 13.80 12.24 | TMS320LF2406APZS 
16 Y i -40 ~ 85 100-LQFP 296-12546-ND@ 13.91 12.53 11.11 | TMS320LF2406APZA 
Flash | RAM | ROM | Boot ROM Operating 
(16-Bit| (16-Bit | (16-Bit] (16-Bit PWM Voltage (V) | Frequency | Temperature Digi-Key Price Each Texas Instruments 
Word) | Word) | Word) | Word) McBSP | EMIF | Timers |Chan. | SPI | SCI |CAN | MIPS| Core 1/0 (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
TMS320C28x Family (Fixed Point) 
8 Y: Y/— -40~85 |100-LQFP| 296-21874-NDe 6.50 5.20 4.39 | TMS320F28015PZA 
1K 4K _ _ 9 8 ¥ Nis ¥- 60 | 18 3.3 60 -40~85 |100-LQFP|) 296-21875-ND® 7.00 5.60 4.73 | TMS320F28016PZA 
8 2 YY -40~85 | 100-LQFP| 296-21876-ND@ 7.90 6.32 5.34 | TMS320F2801PZA-60 
-40~85 | 100-BGA | 296-18320-ND® 9.66 8.70 7.72 | TMS320F2801GGMA 
16K 6K -40~125 | 100-BGA | 296-18321-ND@ 10.66 9.60 8.52 | TMS320F2801GGMS 
-40~85 |100-LQFP) 296-18322-ND® 9.66 8.70 7.72 | TMS320F2801PZA 
et ak = = 9 2 * 1 Ye fp 100.) 8 8 100 -40~125 |100-LQFP) 296-18323-ND@ 10.66 9.60 8.52 | TMS320F2801PZS 
-40~85 | 100-BGA| 296-18324-ND® 9.66 8.70 7.72 | TMS320F2801ZGMA 
-40~125 | 100-BGA |_296-18325-ND@ 10.66 9.60 8.52 | TMS320F2801ZGMS 
6K 1K 4K = = 9 8 2 Va|2Y. 60 | 18 3.3 60 -40~85 | 100-LQFP| 296-21719-ND® 9.60 7.68 6.48 | TMS320F2802PZA-60 
-40~85 | 100-BGA | 296-18326-ND® 14.49 13.05 11.58 | TMS320F2806GGMA 
-40~125 | 100-BGA | 296-18327-ND® 15.99 14.40 12.77 | TMS320F2806GGMS 
-40~85 |100-LQFP| 296-18328-NDe 14.49 13.05 11.58 | TMS320F2806PZA 
10k 2k 4k ~~ _ 2 1c |i 2] ¥ | 100) 18 33 100 -40~125 |100-LQFP) 296-18329-ND® 15.99 14.40 12.77 | TMS320F2806PZS 
32K -40~85 | 100-BGA| 296-18330-ND® 14.49 13.05 11.58 | TMS320F2806ZGMA 
-40~125 | 100-BGA |_296-18331-ND® 15.99 14.40 12.77 | TMS320F2806ZGMS 
-40~85 |100-LQFP| 296-19599-ND® 11.83 10.65 9.45 | TMS320F2802PZA 
-40~125 |100-LQFP|) 296-19600-ND® 13.08 11.78 10.45 | TMS320F2802PZS 
12K om oh ~~ > 9 16 2 2 1 100.) 1.8 33 100 -40~85 | 100-BGA| 296-19601-ND® 11.83 10.65 9.45 | TMS320F2802ZGMA 
-40~125 | 100-BGA |_296-19602-ND® 13.08 11.78 10.45 | TMS320F2802ZGMS 
10K 1K 4K — a 19 16 | Y Y |— | 100 | 18 3.3 100 -40~85 | 100-LQFP| 296-21877-ND@ 16.58 14.93 13.24 | TMS320F28044PZA 
-40~85 | 100-BGA | 296-18332-ND® 17.40 16.24 15.08 | TMS320F2808GGMA 
-40~125 | 100-BGA | 296-18333-ND@ 19.13 17.85 16.58 | TMS320F2808GGMS 
64K -40~85 |100-LQFP| 296-18334-ND® 17.40 16.24 15.08 | TMS320F2808PZA 
18K 2k ak _ — 8 16% 2) Y | 100:) 18 38 _ -40~125 |100-LQFP) 296-18335-ND@ 19.13 17.85 16.58 | TMS320F2808PZS 
-40~85 | 100-BGA| 296-18336-ND® 17.40 16.24 15.08 | TMS320F2808ZGMA 
-40~125 | 100-BGA |_296-18337-ND@ 19.13 17.85 16.58 | TMS320F2808ZGMS 
-40~85 |128-LQFP) 296-15987-5-ND® 20.78 19.39 18.01 | TMS320F2810PBKA 
-40~125 |128-LQFP) 296-17277-ND@ 26.33 24.57 22.82 | TMS320F2810PBKQ 
oak _ ie 4k 7 _ 7 gL alps Be MBO: |B. 2838 190 -40~85 |128-LQFP) 296-15988-5-ND® 22.13 20.65 19.18 | TMS320F2811PBKA 
-40~125 | 128-LQFP| 296-17278-ND@ 28.05 26.18 24.31 | TMS320F2811PBKQ 
-40~85 | 100-BGA | 296-21878-ND 19.43 18.13 16.84 | TMS320F2809GGMA 
1K 4K = _ 15 16 4 2 | 2 | 100} 18 3.3 100 -40~85 |100-LQFP| 296-21879-ND® 19.43 18.13 16.84 | TMS320F2809PZA 
-40~85 | 100-BGA |_296-21880-ND® 19.43 18.13 16.84 | TMS320F2809ZGMA 
yosk | 18K -40~85 | 179-BGA | 296-15989-5-ND 23.48 21.91 20.35 | TMS320F2812GHHA 
1K 4K Y Y 4 16 | Y 2] Y | 150} 18 3.3 150 -40~125 | 179-BGA | 296-17279-ND 29.85 27.86 25.87 | TMS320F2812GHHQ 
-40~125 | 176-LQFP| 296-17280-ND@ 29.85 27.86 25.87 | TMS320F2812PGFQ 
-40~85 | 179-BGA| 296-18338-ND® 23.48 21.91 20.35 | TMS320F2812ZHHA 
os ak u Y 7 anh 2 | Y| 180 [88 _ -40~125 | 179-BGA |_296-18339-ND@ 25.88 24.15 22.43 | TMS320F2812ZHHS 
-40~85 |128-LQFP|) 296-18916-ND® 15.24 13.73 12.17 | TMS320R2811PBKA 
-40~125 |128-LQFP) 296-18917-ND@ 15.08 14.07 13.07 | TMS320R2811PBKQ 
256K _ Le ae Y > 7 : * ee | IRD alee ia 190 -40~85 |176-LQFP|) 296-18918-ND® 15.98 14.91 13.85 | TMS320R2812PGFA 
-40~125 | 176-LQFP| 296-18919-ND@ 17.55 16.38 15.21 | TMS320R2812PGFQ 
36K 2K 8K Y ¥ 4 16 | Y 2 | Y | 150} 19 3.3 150 -40~85 | 176-LQFP| 296-15990-5-ND@ 23.48 21.91 20.35 | TMS320F2812PGFA 
RoHS Compliant ACutTape 4 Tape and Reel 
RAM ROM Operating Voltage (V) Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(Bytes) (Bytes) McBSPtt Timers MIPS Core 1/0 (MHz) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS320C28x — RoHS Compliant 
179-BGA 296-22069-ND 29.93 27.93 25.94 | TMX320F28335ZHHA 
eas a : : 7 18 - iD 176-LQFP 296-22073-ND 29.93 27.93 25.94 | TMX320F28335PGFA 


tt Multi-Channel Buffered Serial Port 


(Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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TMS470 Family 


Digital Signal Processors (Cont.) 


The TMS470 is derived from the 32-bit ARM7TDMI® core. This industry standard architecture includes two instruction sets a 32-bit instructions for fast execution and 16-bit instructions for high code density. It allows 
unlimited switching between instruction sets and also provides run time decompression. Typical applications include industrial systems, medical instrumentation, consumer electronics, data processing and many other 


general purpose embedded applications. 


Flash RAM Timer VO |Frequency Digi-Key Price Each Texas Instruments 
(KB) (KB) Channels ADC SPI scl CAN2 3.3V (MHz) Package Part No. 1 25 100 Part No. 
TMS470R1x 
64 8 13 8 Ch, 10-Bit 2 2 Scc 40 48 80-LQFP. 296-19270-ND® 8.70 6.96 5.88 TMS470R1A64PNT 
128 8 16 16 Ch, 10-Bit 2 2 Scc 50 48 100-LQFP | 296-19267-ND@ 9.50 7.60 6.42 TMS470R1A128PZ-T 
256 12 16 16 Ch, 10-Bit 2 2 scc 50 48 100-LQFP | 296-17754-ND@ 9.76 8.79 7.80 TMS470R1A256PZ 
16 50 100-LQFP | 296-19268-ND® 9.50 8.55 7.59 TMS470R1A256PZ-T 
16 93 144-LQFP | 296-18723-ND 11.08 9.98 8.85 TMS470R1A288PGEA 
288 16 12 42 Ch, 10-Bit 2 2 scc 57 48 100-LQFP | 296-19269-ND 12.74 11.48 10.18 TMS470R1A288PZA 
12 93 144-LQFP | 296-21881-ND@ 11.08 9.98 8.85 TMS470R1A288PGET 
12 57 100-LQFP | 296-21882-ND@ 10.58 9.53 8.45 TMS470R1A288PZ-T 
384 32 16 12Ch, 10-Bit 2 2 scc 94 48 144-LQFP | 296-18724-ND@ 12.66 11.40 10.11 TMS470R1A384PGET 
12 55 100-LQFP | 296-19292-ND 12.16 10.95 9.71 TMS470R1A384PZ-T 
512 32 32 16 Ch, 10-Bit 3 2 HECC 86 60 144-LQFP | 296-19855-ND 14.74 13.28 11.78 TMS470R1B512PGET 
768 48 32 16 Ch, 10-Bit 5 2 HECC 87 60 144-LQFP | 296-19271-ND 19.43 18.13 16.84 TMS470R1B768PGE 
32 87 144-LQFP | 296-19335-ND@ 17.55 16.38 15.21 TMS470R1B768PGET 
1000 64 16 12 Ch, 10-Bit 2 3 HECC 93 60 144-LQFP | 296-18591-ND@ 20.33 18.97 17.62 TMS470R1B1MPGEA 
@ RoHS Compliant 


DSP Starter Kits 


A wide variety of DSP boards and development kits are available from TI and TI's third party network. Products include development boards, evaluation modules, hardware/software bundles and DSP Starter Kits (DSKs) 
designed to accelerate the application design process from concept through production. DSP Starter Kits are bundled with a DSK-version of Tl's Code Composer Studio Development Tools. These provide an excellent 
platform to evaluate Tl DSP and development tools, quickly develop prototypes, demos and proof-of-concept applications at a very affordable getting started price. 


Kit Contents: 


* Development Board Parallel PC Cable * US Power Supply * CD-ROM containing documentation and DSK version of Code Composer Studio (TMDSEZD2407: EzDSP version of Code Composer Studio) 


Digi-Key Price Texas Instruments Digi-Key Price Texas Instruments Digi-Key Price Texas Instruments 
Part No. Each Part No. Part No. Each Part No. Part No. Each Part No. 
296-15828-ND 358.25 TMDSEZD2407 296-23049-ND NEW! 623.04 TMDSSUBALL. 296-23050-ND NEW! 514.01 TMDSDSK5509 
296-23002-ND NEW! 495.02 TMDSEZS2812 296-23038-ND NEW! 514.01 TMDSDSK6416-TE 296-23051-ND NEW! 101.24 TMDSADP 1460 
296-23003-ND NEW! 407.00 TMDS-FET470R1B1M 296-23039-ND NEW! 2495.16 TMDSEVM6446-0E 296-23053-ND NEW! 306.33 TMDSOSK5912 
296-15827-ND 410.17 TMDSDSK5510 296-23040-ND NEW! 514.01 TMDXEVM6424 296-23054-ND NEW! 155.76 TMDSDSK33 
296-15829-ND 410.17 TMDSDSK5416 296-23041-ND NEW! 410.17 TMDSEZD2812-0E 296-23055-ND NEW! 410.17 TMDSEZD2812 
296-15831-ND 410.17 TMDSDSK6713 296-23043-ND NEW! 2999.19 TMDSEMUS60U 296-23056-ND NEW! 514.01 TMDSSUB2000 
296-23033-ND NEW! 410.17 TMDSDSK6713-0E 296-23044-ND NEW! 6995.35 TMDSDVSPBAQ-L 296-23057-ND NEW! 154.72 TMDSADP 1420 
296-23034-ND NEW! 514.01 TMDXEZ28335 296-23045-ND NEW! 514.01 TMDXEZ28044 296-23058-ND NEW! 1995.13 TMDSEVM642 
296-23035-ND NEW! 2495.16 TMDSEVM6446 296-23046-ND NEW! 3595.23 TMDSCCSALL-1 296-23059-ND NEW! 414.32 TMDSSDSFBPK 
296-23036-ND NEW! 617.85 TMDSDSK6455 296-23047-ND NEW! 514.01 TMDSEZS2808 296-23121-ND NEW! 1995.10 TMDXEVM6467 
296-23037-ND NEW! 514.01 TMDXEVM355 296-23048-ND NEW! 1495.10 TMDSEMUUSB 296-23122-ND NEW! 1295.06 TMDXDVP648 


eXpressDSP™ Code Composer Studio™ 


CCStudio’s comprehensive, integrated development environment brings complete build and debug tooling, 
world-class compilers and industry unique analysis and visualization capabilities via JTAG Real-Time Data 
Exchange (RTDX) to quickly find and fix problems. The real-time foundation provided by TI’s DSP/BIOS™ 
kernel, RTDX™ and TI’s simulation capabilities, offers key features such as real-time analysis and advanced 
data and system visualization, which results in the highest level of host/target integration in the DSP 
industry. In addition, CCStudio is engineered around an open plug-in architecture that enables developers to 
integrate additional third-party plug-in tools to customize their development environment for specific project 
requirements. 

Includes: * C/C++ compiler, assembler and linker (code generation tools) with C++, UML, MATLAB and VAB 
support in compiler CCStudio Key Features: « Integrated development environment with tightly integrated 
editor, debugger, visual project management system, profiler and Probe Points™ »* Advanced watch windows, 


local and global variable windows and profiler capabilities * Update Advisor - live update capability for the 
latest tools, drivers and software releases ¢ Real-Time Data Exchange (RTDX) between host and target 
* Real-time analysis and data visualization tools * File |/O Probe Points and graphical algorithm scope probes 
* Interactive profiling and advanced graphical signal analysis * GEL function support for automation activities 
such as regression testing * Automated testing and customization via scripting * Multi-processor debugging 


Minimum System Requirements: * 233MHz or higher Pentium compatible CPU * 600MB of free 
hard disk space * 64MB of RAM ¢ SVGA (800 x 600) display ¢ Internet Explorer (4.0 or later) or Netscape 
Navigator (4.7 or later) * Local CD-ROM drive 


Supported Operating Systems for Code Composer Studio: * Microsoft Windows 98 (SP1 and SE) * Micro- 
soft Windows NT (SP6) * Microsoft Windows 2000 (SP1 and SP2) * Microsoft Windows XP 


Digi-Key Price Texas Instruments 
Description Part No. Each Part No. 
C6000 Code Composer Studio Software for 320C6X 296-16633-ND 3181.58 TMDSCCS6000-1 
C5000 Code Composer Studio Software for 320C5X 296-16631-ND 3181.58 TMDSCCS5000-1 
C2000 Code Composer Studio Software for 320C2X 296-16632-ND 514.01 TMDSCCS2000-1 


5-6K Interface Evaluation Module 


The interface board consists of two signal conditioning sites, two serial EVM sites and a parallel EVM site. Three position screw terminals J1 and J2 and two position screw terminals J6, J8, J9 and J11 provides access to a 
common power bus routed to all sites. The 5-6K Interface board is intended to provide Data Converter customers with the greatest amount of flexibility for the evaluation of Data Acquisition Products from Texas Instruments. 
It maintains a compatible interface with the TMS320 Series (DSP). 

Features: 

¢ Provides all necessary voltages for device under test ° Bit clock for codecs ° Flexible interface to popular TI DSP’s * General codec requirements are addressed 


296-18350-ND (5-6KINTERFACE) ... $50.00 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


696 tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


kyy 


uPSD is a family of 8-bit microcontrollers built on an 8032 microcontroller core. uPSD features a flexible memory structure, programmable logic, and rich peripheral set that includes devices with USB and JTAG debug/emulation. These, along with 


8032 Microcontroller Core 
Flash Programmable System Devices 


analog and supervisor functions, makes uPSD an ideal solution for a wide variety of embedded control applications. 


Flash Size Main Flash SRAM Device Speed No. of Operating Timer/ Supply Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Kbit) (Bytes) (Bytes) (MHz) 1/0 Pins Counters Voltage Package Part No. al 10 100 Part No. 
40 37 5.0 52-TQFP 497-2363-ND® 9.44 8.63 6.82 UPSD3212C-40T6 
512 64K 2K 40 46 5.0 80-TQFP 497-2364-ND 10.61 9.70 7.67 UPSD3212C-40U6 
24 46 3.0 80-TOFP 497-2366-ND® 10.61 9.70 7.67 UPSD3212CV-24U6 
40 37 5.0 52-TQFP 497-2367-ND® 12.03 11.13 8.42 UPSD3233B-40T6 
8K 40 46 5.0 80-TQFP 497-2368-ND® 12.91 11.95 9.04 UPSD3233B-40U6 
1K 428K 24 37 3.0 52-TOFP 497-2369-ND® 12.03 11.13 8.42 UPSD3233BV-24T6 
24 46 3.0 80-TQFP 497-2370-ND® 12.91 11.95 9.04 UPSD3233BV-24U6 
30K 40 37 5.0 52-TQFP 497-2374-ND® 14.51 13.43 10.16 UPSD3253B-40T6 
24 37 3.0 52-TQFP 497-2375-ND® 13.72 12.70 9.61 UPSD3253BV-24T6 
40 37 5.0 52-TOFP 497-2371-ND® 13.51 12.50 9.46 UPSD3234A-40T6 
8K 40 46 5.0 80-TQFP 497-2372-ND 14.40 13.32 10.08 UPSD3234A-40U6 
9K 256K 24 46 3.0 80-TQFP 497-2373-ND® 13.57 12.56 9.50 UPSD3234BV-24U6 
40 37 5.0 52-TOQFP 497-2376-ND® 16.00 14.80 11.20 UPSD3254A-40T6 
32K 40 46 5.0 80-TQFP 497-2377-ND®@ 16.88 15.62 11.82 UPSD3254A-40U6 
24 46 3.0 80-TQFP 497-2378-ND® 15.18 14.05 10.63 UPSD3254BV-24U6 
40 3X8 BIT 5 52-TOFP 497-5655-ND® 8.04 7.34 5.81 UPSD3422EB40T6 
64K 4K 40 3X8 BIT 5 80-TQFP 497-5656-ND® 8.50 7.77 6.14 UPSD3422EB40U6 
40 3X8 BIT 3 52-TQFP 497-5657-ND® 8.04 7.34 5.81 UPSD3422EVB40T6 
40 3X8 BIT 3 80-TQFP 497-5658-ND® 8.51 7.77 6.15 UPSD3422EVB40U6 
40 3X8 BIT § 52-TOFP 497-5659-ND® 9.57 8.74 6.91 UPSD3433EB40T6 
128K 8K 40 3X8 BIT 5 80-TQFP 497-5660-ND® 10.03 9.17 7.26 UPSD3433EB40U6 
40 3X8 BIT 3 52-TOFP 497-5661-ND® 9.57 8.74 6.91 UPSD3433EVB40T6 
30K 40 3X8 BIT 3 80-TQFP 497-5662-ND® 10.03 9.16 7.24 UPSD3433EVB40U6 
40 3X8 BIT 5 52-TQFP 497-5663-ND® 9.94 9.08 7.18 UPSD3434EB40T6 
8K 40 3X8 BIT 5 80-TQFP 497-5664-ND® 10.42 9.52 7.53 UPSD3434EB40U6 
40 3X8 BIT 3 52-TOFP 497-5665-ND® 9.94 9.08 7.18 UPSD3434EVB40T6 
256K 40 3X8 BIT 3 80-TQFP 497-5666-ND® 10.42 9.52 7.53 UPSD3434EVB40U6 
40 3X8 BIT 3 52-TQFP 497-5667-ND® 10.57 9.79 741 UPSD3454EB40T6 
30K 40 3X8 BIT 3 80-TQFP 497-5668-ND® 10.99 10.17 7.70 UPSD3454EB40U6 
40 3X8 BIT 5 52-TQFP 497-5669-ND® 10.57 9.79 741 UPSD3454EVB40T6 
40 3X8 BIT 5 80-TQFP 497-5670-ND® 10.99 10.17 7.70 UPSD3454EVB40U6 
16K 2K 40 37 3.3 52-TOFP 497-4890-ND® 9.48 8.66 6.84 UPSD3312D-40T6 
64K 40 35 3.3 52-TOFP 497-4904-ND® 10.71 9.78 7.74 UPSD3422EV-40T6 
32K 4K 40 46 3.3 80-TQFP 497-4903-ND® 10.36 9.59 7.26 UPSD3422E-40U6 
40 46 3.3 80-TOFP 497-4905-ND® 10.36 9.59 7.26 UPSD3422EV-40U6 
40 37 3.3 52-TOFP 497-4894-ND® 11.44 10.59 8.01 UPSD3333DV-40T6 
40 46 3.3 80-TQFP 497-4893-ND® 12.21 11.30 8.55 UPSD3333D-40U6 
428K 30K 8K 40 46 3.3 80-TQFP 497-4895-ND® 12.91 11.95 9.04 UPSD3333DV-40U6 
40 35 3.3 52-TOFP 497-4908-ND® 9.57 8.74 6.91 UPSD3433EV-40T6 
40 46 3.3 80-TQFP 497-4907-ND® 13.71 12.69 9.60 UPSD3433E-40U6 
40 46 3.3 80-TQFP 497-4909-ND® 14.46 13.38 10.13 UPSD3433EV-40U6 
40 46 3.3 80-TQFP 497-4896-ND® 12.90 11.94 9.03 UPSD3334D-40U6 
8K 40 46 3.3 80-TQFP 497-4897-ND® 12.90 11.94 9.03 UPSD3334DV-40U6 
256K 90K 40 35 3.3 52-TQFP 497-4912-ND® 9.94 9.08 7.18 UPSD3434EV-40T6 
40 37 3.3 52-TOFP 497-4898-ND® 15.17 14.03 10.62 UPSD3354D-40T6 
32K 40 37 3.3 52-TQFP 497-4900-ND® 15.17 14.03 10.62 UPSD3354DV-40T6 
40 46 3.3 80-TQFP 497-4899-ND® 16.06 14.86 11.24 UPSD3354D-40U6 
@ RoHS Compliant 


Low Cost Field Programmable Microcontroller Peripherals 


The low cost PSD3XX family integrates high-performance and user-configurable blocks of EPROM, 
programmable logic and optional SRAM into one part. The PSD3XX products also provide a powerful 
microcontroller interface that eliminates the need for external “glue logic”. The part’s integration, 
small form factor, low power consumption and ease of use make it ideal for interfacing to virtually any 


microcontroller. 


Speed: -70 = 70ns, -90 = 90ns 


Major functional blocks of the PSD3XX: * Two programmable logic arrays * 256Kb to 1Mb of EPROM 
¢ Optional 16Kb SRAM * Input latches * Programmable I/O ports * Page logic * Programmable security 
The ZPSD3XX has improved technology that helps reduce current consumption using the Turbo bit. 
Excellent if you require a 5V version of the PSD3XX that uses less power. 


No. PLD EPROM SRAM Page Turbo Bus Typical Standby Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
Inputs Size Size Reg. Voltage Bit Width Current Part No. i 10 100 Part No. 
18 1Mb 16Kb Yes 5V = x8 50pA 497-3696-ND 14.64 13.55 10.25 PSD313B-90JI 
DK3300-ELCD DK900 DK3400 
Development Kit Development Kit Development Kit 
The DK3300-ELCD board is a demo board for the uPSD3300 family Kit Includes: To enhance the feature set of uPSD Turbo Family, the USB 


which is a series of 8051 class microcontrollers (MCUs) that contain 
a new fast Turbo 8032 core with a large Dual Bank Flash memory, 
a large SRAM, many peripherals, programmable logic and a JTAG 
Debug/In System Programming (ISP) port. 


The DK3300-ELCD contains all the items needed to explore the Turbo 
uPSD3300 MCU. Included in the kit are demonstration application 
examples along with an evaluation copy of the tools needed to 
develop and compile code for the uPSD3300. The kit also contains 
the adapters necessary for programming the Flash inside the uPSD 
and for accessing the built-in JTAG debug port. 

497-3750-ND 


(DK3300-ELCD): siccsnssussonndenieeresneitcens $278.60 


* DK900 Evaluation Board with an 8051 MCU ¢FlashLINK JTAG 
In-System Programmer (ISP) * Detailed DK900 Manual for the 8051 
MCU °¢Flash PSD sample in PLCC52 * UART and JTAG cables 
* 110V power supply 


Download Software: 

*PSDsoft Express * PSDload (version 1.10) - A Windows serial 
communications program (download self extracting archive load. 
exe) *DK900 8051 Demo contains demos for 8051 and 8051XA 
implementations * PSDstep - Serial communications protocol manual 
(MS Word doc format) * PSDloadman - Serial communications 
reference document (MS Word doc format) 


497-2380-ND = (DK900-110). --$102.96 


Microcontroller Development Kit DK3400 has been released from 
STMicroelectronics. The kit is a demo board for the uPSD3400 family 
which is a series of 8051 class microcontrollers (MCUs) that contain 
a fast Turbo Plus 8032 core with 16-bit code fetch path, full-speed 
USB port, a large Dual Bank Flash memory, a large SRAM, many 
peripherals, programmable logic and a JTAG Debug/In System 
Programming (ISP) port. 


The DK3400 kit consists of an ED3K4 module and DK3400 
motherboard as well as all the items needed to explore the uPSD3400 
MCU. There are also demonstration application examples along with 
an evaluation copy of the tools needed to develop and compile code 
for the uUPSD3400. 


497-5218-ND = (_DK3400)............. 06sec cece eee teen eee $362.60 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ky Microcontrollers 


For the mass market ST offers several families of microcontrollers, e.g. 
the ST62, the ST7 and the ST9 ranges, with the result that there is a ST 
microcontroller to suit every kind of application, from those where minimum 
cost is the primary requirement to those that need powerful real-time 
performance and high-level language support. The recently introduced 


ST FIVE family integrates all the benefits of microcontrollers, together 
with a dedicated architecture, the “Decision Processor’, oriented to high- 
level algorithms and a visual programming approach. ST also offers the 
innovative Programmable System Memory (FlashPSD, DSM) products, 
which combine memory functions such as Flash, EEPROM and SRAM 


with programmable logic on a single chip. Designed to interface with all 
standard microcontrollers to provide a complete system implementation, 
Programmable System Memories can be quickly and easily programmed 
without special manufacturing equipment, even in the field. 


ST6 8-Bit 
Program Number Operating Operating 
Memory / Type RAM of Supply Temperature Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Bytes) (Bytes) Timers VO Pins AID Voltage Range Package Part No. 1 10 100 Part No. 
3K / OTP 128 21 13-Ch., 8-Bit 28-SOIC 497-2103-5-ND® §.95 5.43 4.30 ST62T65CM6 
3K / OTP 128 13 7-Ch., 8-Bit 20-SOIC 497-2102-5-ND® 6.62 5.77 4.30 ST62T60CM6 
4K / OTP 64 Yes 20 16-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 6.0 -40°C ~ 85°C 28-SOIC 497-2101-5-ND 5.64 4.92 3.66 ST62T25CM6 
4K / OTP 64 20 16-Ch., 8-Bit 28-DIP 497-2100-5-ND® 5.64 4.92 3.66 ST62T25CB6 
4K / OTP 64 12 8-Ch., 8-Bit 20-SOIC 497-2099-5-ND® 5.18 4.52 3.36 ST62T20CM6 
4K / OTP 64 12 8-Ch., 8-Bit 20-DIP 497-2098-5-ND® 5.18 4.52 3.36 ST62T20CB6 
2K / OTP. 64 12 8-Ch., 8-Bit 20-SOIC 497-2097-5-ND® 3.81 3.32 2.47 ST62T10CM6 
2K / OTP. 64 Yes 12 8-Ch., S-Bit 3.0 ~6.0 -40°C ~ 85°C 20-DIP 497-2096-5-ND® 4.06 3.54 2.64 ST62T10CB6 
2K / OTP 64 9 4-Ch., 8-Bit 16-SOIC. 497-2095-5-ND 3.15 2.74 2.04 ST62T01CM6 
2K / OTP. 64 9 4-Ch., 8-Bit 16-DIP 497-2094-5-ND® 2.99 2.61 1.94 ST62T01CB6 
1K/ OTP. 64 9 4-Ch., 8-Bit 16-DIP 497-2093-5-ND® 2.84 2.37 1.99 ST62TOOCB6 
ST7 8-Bit Digi@Reel° 
Flash RAM Number of Operating Operating Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Bytes) (Bytes) Timers VO Pins A/D Supply Voltage [Temperature Range; Package Part No. 1 10 100 Part No. 
13 5-Ch., 8-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 16-DIP 497-4860-ND® 2.25 1.88 1.58 ST7FLITES2Y0B6 
13 5-Ch., 8-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 16-DIP 497-4862-ND® 2.34 1.95 1.64 ST7FLITESSYOB6 
13 5-Ch., 8-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 16-SOIC. 497-4863-ND® 2.34 1.95 1.64 ST7FLITESSYOM6 
1K 128 Yes 5 5-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 8-DIP 497-5636-5-ND@ 1.79 1.50 1.26 ST7FLITEUSSB6 
5 5-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 8-SOIC 497-5637-5-ND® 1.89 1.58 1.33 ST7FLITEUSSM6 
5 5-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 8-DFN 497-5638-1-ND® 1.65 1.38 1.16 ST7FLITEUSS5U6/TR 
5 5-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 8-DFN 497-5638-2-ND@ 2145.00/3,000 ST7FLITEUS5U6/TR 
13 5-Ch., 8-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 16-DIP 497-4852-ND® 2.49 2.08 1.75 ST7FLITEO2YOB6 
15K 128 Yes 13 5-Ch., 8-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 16-SOIC. 497-4853-ND® 2.49 2.08 1.75 ST7FLITEO2YOM6 
13 5-Ch., 8-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 16-DIP 497-5632-5-ND@ 3.13 2.73 2.04 ST7FLITEO9YOB6 
13 5-Ch., 8-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 16-SOIC. 497-5633-5-ND® 3.13 2.73 2.04 ST7FLITEO9YOM6 
128 Yes 6 5-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 85°C 8-SOIC 497-6335-5-ND@ 98 85 65 ST7FOXUOM6 
2K 256 Yes 17 7-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 70°C 20-Dip 497-5626-5-ND® 3.67 3.20 2.38 ST7FLIT19BF1B6 
17 7-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 70°C 20-SOIC 497-5627-5-ND® 3.67 3.20 2.38 ST7FLIT19BF1M6 
22 6-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 28-SOIC 497-4840-ND® 5.02 4.38 3.26 ST72F260G1M6 
22 6-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 28-SOIC 497-5581-5-ND® 4.51 3.93 2.93 ST72F262G1M6 
22 6-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 28-SOIC 497-2105-5-ND 6.21 5.41 4.03 ST72F264G1M6 
256 Yes 17 7-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 70°C 16-DIP 497-5629-5-ND@ 3.38 2.94 2.19 ST7FLIT19BY1B6 
17 7-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 70°C 16-SOIC. 497-5630-5-ND® 3.38 2.94 219, ST7FLIT19BY1M6 
15 7-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-2133-5-ND 4.21 3.67 2.73 ST7FLITE19F1M6 
4k 15 7-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-DIP 497-2132-5-ND@ 4.21 3.67 2.73 ST7FLITE19F1B6 
15 7-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-4855-ND® 3.92 3.41 2.54 ST7FLITE15F1M6 
24 10-Ch, 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 85°C 32-DIP 497-6334-5-ND® 1.69 1.47 1.13 ST7FOXK1B6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-SDIP 497-5609-5-ND@ 3.67 3.20 2.38 ST72F32AK1B6 
384 Yes 19 _ 4.0~5.5 orc ~ 70°C 24-SOIC 497-5620-5-ND® 2.55 2.13 1.79 ST72F60E1M1 
19 _ 4.0~5.5 orc ~ 70°C 40-QFN 497-5622-1-ND® 2.82 2.35 1.98 ST72F60K1U1TR 
19 = 4.0~5.5 O°c ~ 70°C 40-QFN 497-5622-2-ND@ 3666.00/3,000 ST72F60K1U1TR 
8K / OTP 256 Yes 14 8-Ch., 8-Bit 4.0~5.5 -40°C ~ 85°C 32-DIP 497-2116-5-ND® 8.03 7.33 5.80 ST72T141K2B6 
22 6-Ch., 10-Bit 2.7 ~5.5 -40°C ~ 85°C 28-SOIC 497-4841-ND 5.10 4.45 3.31 ST72F262G2M6 
256 Yes 22 6-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 28-SOIC 497-2106-5-ND@ 5.85 5.09 3.80 ST72F264G2M6 
22 6-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 85°C 32-DIP 497-5570-ND® 5.85 5.09 3.80 ST72F264G2B6 
15 7-Ch., 10-Bit 24~55 -40°C ~ 85°C 20-SOIC | 497-2135-5-ND 4.64 4.05 3.01 | ST7FLITE29F2M6 
15 7-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-DIP 497-2134-5-ND® 5.21 4.54 3.38 ST7FLITE29F2B6 
19 = 4.0~5.5 orc ~ 70°C 24-SOIC 497-5621-5-ND® 2.94 2.45 2.06 ST72F60E2M1 
1 3-Ch., 10-Bit 4.0~5.5 o°c ~ 70°C 20-SOIC 497-2114-5-ND 6.62 5.76 4.29 ST72F623F2M1 
23 8-Ch., 10-Bit 4.0~5.5 °c ~ 70°C 34-SOIC 497-2113-5-ND@ 6.62 5.76 4.29 ST72F622L2M1 
27 8-Bit 4.0~5.5 orc ~ 70°C 24-SOIC 497-5624-5-ND® 3.48 3.04 2.26 ST72F63BE2M1 
27 8-Bit 4.0~5.5 o°c ~ 70°C 34-SOIC 497-5625-5-ND@ 5.84 5.34 4.22 ST72F63BK6M1 
15 7-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-2131-5-ND 5.27 4.59 3.42 ST7FDALIF2M6 
8K 44 6-Ch., 8-Bit 3.2~5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-4837-ND® 10.36 9.46 748 ST72C334J2T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-4847-ND® 4.83 4.21 3.13 ST72F324J2T6 
384 Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 32-TQFP 497-4850-ND® 5.27 4.59 3.42 ST72F324K2T6 
15 12-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-DIP 497-4856-ND® 4.16 3.62 2.70 ST7FLITE20F2B6 
15 12-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-4857-ND® 4.16 3.62 2.70 ST7FLITE20F2M6 
15 12-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-DIP 497-4858-ND® 4.32 3.76 2.80 ST7FLITE25F2B6 
15 12-Ch., 10-Bit 2.4~5.5 -40°C ~ 85°C 20-SOIC 497-4859-ND® 4.32 3.76 2.80 ST7FLITE25F2M6 
60 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 85°C 32-TQFP 497-4865-ND 5.96 5.44 4.30 ST7FMC1K2T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-SDIP 497-5591-5-ND@ 4.16 3.62 2.70 ST72F324BK2B6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 32-TQFP 497-5592-ND® 3.92 3.41 2.54 ST72F324BK2T6 
32 12-Ch., 10-Bit 2.85 ~ 3.6 -40°C ~ 85°C 32-TQFP 497-5598-ND® 5.94 5.17 3.85 ST72F324LK2T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 44-TQFP 497-5608-ND® 4.16 3.62 2.70 ST72F32AJ2T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 32-TQFP 497-5610-ND® 3.67 3.20 2.38 ST72F32AK2T6 
15 7-Ch., 10-Bit 2.7~5.5 -40°C ~ 125°C 20-DIP 497-5634-5-ND@ 4.02 3.51 2.61 ST7FLITE39F2B6 
@ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ST7 8-Bit (Cont.) Reel” 


Flash RAM Number of Operating Operating Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Bytes) (Bytes) Timers VO Pins A/D Supply Voltage {Temperature Range; Package Part No. 1 10 100 Part No. 
8K 384 Yes 15 7-Ch., 10-Bit 2.7 ~5.5 -40°C ~ 125°C 20-SOIC 497-5641-5-ND® 4.02 3.51 2.61 ST7FLITES9F2M6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 44-LQFP. 497-5588-ND® 4.40 3.84 2.86 ST72F324BJ2T6 
16K 512 Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -10°C ~ 85°C 42-DIP 497-4848-ND® 6.51 5.67 4.22 ST72F324J4B5 
44 8-Ch., 8-Bit 3.2~5.5 -40°C ~ 85°C 64-TQFP 497-4839-ND® 11.11 10.15 8.02 ST72C334N4T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-4849-ND® 6.37 5.55 4.13 ST72F324J4T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 85°C 32-TQFP 497-4851-ND® 6.21 5.41 4.03 ST72F324K4T6 
512 Yes 19 8-Ch., 8-Bit 4.0 ~5.5 orc ~ 70°C 34-SOIC 497-2115-5-ND® 6.35 5.53 412 ST72F63BK4M1 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 32-SDIP 497-5593-5-ND® 4.62 4.02 3.00 ST72F324BK4B6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 32-TQFP. 497-5594-ND® 4.40 3.84 2.86 ST72F324BK4T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 44-TQFP 497-5601-ND® 5.37 4.68 3.49 ST72F325J4T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 32-TQFP 497-5605-ND® 5.13 4.47 3.33 ST72F325K4T6 
16K 23 8-Ch., 10-Bit 4.0~5.5 orc ~ 70°C 34-SOIC 497-2112-5-ND® 6.92 6.33 5.00 ST72F621L4M1 
31 8-Ch., 10-Bit 4.0 ~ 5.5 orc ~ 70°C 44-TQFP 497-2111-ND® 8.51 7.77 6.15 ST72F621J4T1 
31 8-Ch., 10-Bit 4.0~5.5 °c ~ 70°C 42-DIP 497-2110-5-ND 8.51 7.77 6.15 ST72F621J4B1 
768 Yes 60 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 85°C 32-TQFP. 497-4866-ND® 5.93 5.17 3.85 ST7FMC1K4T6 
60 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-4870-ND® 6.28 5.74 4.54 ST7FMC2S4T6 
35 = 4.0 ~5.5 orc ~ 70°C 24-SOIC 497-5639-5-ND® 7.50 6.85 5.42 ST7FSCR1E4M1 
35 _ 4.0 ~5.5 orc ~ 70°C 64-TQFP 497-5640-ND® 8.35 7.63 6.03 ST7FSCR1R4T1 
1K Yes 34 12-Ch., 10-Bit 2.7 ~5.5 -40°C ~ 85°C 32-LQFP. 497-5611-ND® 4.26 3.71 2.76 ST72F344K4T6 
34 8-Ch., 10-Bit 2.7 ~5.5 -40°C ~ 85°C 44-LQFP. 497-5872-ND® 4.61 4.01 2.99 ST72F344S4T6 
32 8-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 85°C 32-TQFP 497-2109-ND® 5.76 5.26 4.16 ST72F324K6T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-2108-ND 5.80 5.30 4.19 ST72F324J6T6 
1K Yes 32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 42-DIP 497-2107-5-ND 6.07 5.54 4.38 ST72F324J6B6 
48 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 125°C 44-LQFP. 497-5617-ND® 7.43 6.79 5.37 ST72F561J6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 125°C 32-LQFP. 497-5618-ND® 6.46 5.91 4.67 ST72F561K6T6 
27 8-Bit 4.0 ~ 5.5 °c ~ 70°C 40-QFN 497-5623-1-ND® 6.16 5.36 3.99 ST72F63BD6U1TR 
27 8-Bit 4.0 ~5.5 °c ~ 70°C 40-QFN 497-5623-2-ND® 8754.00/3,000 ST72F63BD6U1TR 
19 16/11-Ch., 10-Bit 4.0~5.5 orc ~ 70°C 32-SDIP 497-5873-ND® 7.50 6.85 5.42 ST72F63BK6B1 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 42-SDIP 497-5589-5-ND® 5.54 4.82 3.59 ST72F324BJ6B6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 44-TQFP 497-5590-ND® 5.37 4.68 3.49 ST72F324BJ6T6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 32-SDIP 497-5595-5-ND® 5.13 4.47 3.33 ST72F324BK6B6 
32 12-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 32-TQFP 497-5596-ND® 4.89 4.26 3.17 ST72F324BK6T6 
32K 32 12-Ch., 10-Bit 2.85 ~ 3.6 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-5597-ND® 5.40 4.70 3.50 ST72F324LJ6T6 
1024 Yes 32 12-Ch., 10-Bit 2.85 ~ 3.6 -40°C ~ 85°C 32-TQFP 497-5599-ND® 5.98 5.46 4.32 ST72F324LK6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 64-LQFP. 497-5582-ND® 6.05 5.53 4.37 ST72F321BAR6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 44-LQFP. 497-5584-ND® 5.78 5.03 3.75 ST72F321BJ6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 42-SDIP 497-5602-5-ND® 6.13 5.34 3.98 ST72F325J6B6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 44-TQFP 497-5603-ND® 5.89 5.13 3.82 ST72F325J6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 32-TQFP 497-5606-ND® 5.37 4.68 3.49 ST72F325K6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~ 5.5 -40°C ~ 85°C 64-TQFP 497-4842-ND® 7.33 6.70 5.29 ST72F321AR6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 85°C 64-TQFP 497-4845-ND® 8.40 7.68 6.07 ST72F321R6T6 
60 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 85°C 64-TQFP 497-4868-ND® 8.53 7.80 6.16 ST7FMC2R6T6 
60 16-Ch., 10-Bit 4.5 ~5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-4871-ND® 7.50 6.85 5.42 ST7FMC2S6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 4.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C 64-LQFP. 497-5612-ND® 6.35 5.80 4.59 ST72F361AR6T6 
1.5K Yes 48 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 125°C 44-LQFP. 497-5613-ND® 6.37 5.55 4.13 ST72F361J6T6 
48 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 125°C 32-LQFP. 497-5614-ND® 5.78 5.03 3.75 ST72F361K6T6 
48k 1536 Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP 497-4843-ND® 7.06 6.45 5.10 ST72F321J7T6 
1536 Yes 60 16-Ch., 10-Bit 4.5 ~5.5 -40°C ~ 85°C 80-TQFP. 497-4867-ND® 10.44 9.54 7.54 ST7FMC2M9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 85°C 44-TQFP | 497-4844-ND@ 8.46 7.73 6.11 | ST72F321U9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 64-LQFP. 497-5583-ND® 6.67 6.09 4.82 ST72F321BAR9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 44-LQFP. 497-5585-ND® 6.22 5.68 4.49 ST72F321BJ9T6 
2048 Yes 48 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 64-LQFP. 497-5586-ND® 7.18 6.56 5.18 ST72F321BR9T6 
60K 64 16-Ch., 10-Bit 3.8 ~5.5 -40°C ~ 125°C 80-LQFP. 497-5587-ND® 7.75 7.08 5.60 ST72F321M9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 64-TQFP 497-5600-ND® 6.88 6.28 4.97 ST72F325AR9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 44-TQFP 497-5604-ND® 5.84 5.34 4.22 ST72F325J9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 3.8~5.5 -40°C ~ 125°C 64-TQFP 497-5607-ND® 7.08 6.47 5.12 ST72F325R9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 4.5 ~5.5 -40°C ~ 125°C 32-LQFP. 497-5615-ND® 5.84 5.34 4.22 ST72F361K9T6 
2K Yes 48 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 125°C 64-LQFP. 497-5616-ND® 10.37 9.48 7.49 ST72F561AR9T6 
48 16-Ch., 10-Bit 4.5 ~ 5.5 -40°C ~ 125°C 32-LQFP. 497-5619-ND® 8.72 7.96 6.30 ST72F561K9T6 
ST9 8-Bit 
Program Number Operating Operating 
Memory / Type RAM of Supply Temperature Digi-Key Price Each STMicroelectronics 
(Bytes) (Bytes) Timers VO Pins AID Voltage Range Package Part No. 1 10 100 Part No. 
128K 4K Yes 80 16-Ch., 10-Bit 4.5~5.5 -40°C ~ 105°C 100-TQFP 497-4883-ND 13.82 12.79 9.68 ST92F150CV1TB 
ST10 16-Bit 
Program Number Operating Operating 
Memory / Type RAM of Supply Temperature Price Each STMicroelectronics 
(Bytes) (Bytes) Timers VO Pins AID Voltage Range Package if 10 100 Part No. 
Romless 1K 77 _— 3.3 -40°C ~ 85°C 100-TQFP 497-2045-ND 8.63 7.88 6.23 ST10R272LT6 
Romless 1K 77 = 3.3 -40°C ~ 85°C 100-TQFP 497-2044-ND 9.10 8.32 6.58 ST10R172LT6 
Romless 2K Yes 11 16-Ch., 10-Bit 5.0 -40°C ~ 125°C 144-PQFP 497-2043-ND® 21.18 18.16 16.10 ST10R167-Q3 
128K 12K 111 16-Ch., 10-Bit 5.0 -40°C ~ 125°C 144-PQFP. 497-4832-ND® 28.43 24.38 21.61 ST10F269Z1Q3 
256K 12K WW 16-Ch., 10-Bit 5.0 -40°C ~ 85°C 144-PQFP. 497-4833-ND® 30.63 26.25 23.28 ST10F269Z2Q6 
256K 20K Yes 111 24-Ch., 10-Bit 5.0 -40°C ~ 125°C 144-PQFP. 497-5579-ND® 20.36 17.46 15.48 ST10F272Z2Q3 
832K 68K 11 24-Ch., 10-Bit 5.0 -40°C ~ 125°C 144-PQFP 497-5580-ND® 35.15 30.14 26.72 ST10F276Z5Q3 
@ RoHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 699 


Ky/ ST7 Programmers and Evaluation Boards 


STX-RLINK Programmer 


The RLink is Raisonance’s versatile, low-cost, in-circuit debugger/programmer for ST7, uPSD, and STR7 microcontrollers. It connects to application or evaluation boards for 
programming and debugging via a JTAG standard connection for ARM core-based and uPSD microcontrollers, or via STMicroelectronic’s In-Circuit Communication (ICC) 


connection for ST7 microcontrollers. 


The RLink can be driven by Raisonance’s RIDE integrated development environment for in-circuit debugging and programming of applications for ST7 and uPSD, and in-circuit 
programming of STR7 microcontroller applications. In combination with Raisonance’s free RFlasher programming software, RLink can be used as a very-low cost, dedicated 


in-circuit programmer for ST7 and STR7. 


ST7 application developers can also drive RLink using the STVD7 (version 3.3 or later) integrated development environment for in-circuit debugging/programming and STVP7 


(version 2.0 or later) for in-circuit programing. Both are available for free download in the ST7 Toolset. 


Note: RLinks included with REva starter kits for STR7 (ST part number: STRxxx-SK/RAIS) and Professional Kits for STR7 (Raisonance part number: RKITPSTRxxx) provide 


debugging of STR7 devices. 


497-5046-ND (STX-RLINK) 


ST7 Programmers 


The ST7 EPB series of programming boards is able to program all ST7 microcontrollers with OTP, EPROM, 
EEPROM or FLASH memories, regardless of the socket type. Certain programming boards also support In-Situ 
Programming (ISP) or In-Circuit Programming (ICP). These boards are driven by ST programming software: 
ST7 Visual Programmer (STVP7), which includes all useful functions such as Verify, Blank Check, Read 
Master and others. 


FEATURES: «ISP/ICP Programming * Handled Formats: Intel HEX Host Interface: Parallel Port (LPT) 
* Power Supply: Delivered inside the package * User Manual Software: * STVP7 (Free, available on ST 
CD-ROM and web site) 


ST7 Evaluation Boards 


ST7FOPTIONS-EVAL: 

The Safe ST7 Evaluation Board is intended for starting with the ST72F264 microcontroller and evaluating the 
features of the ST7 Flash family. The ST72F264 sample installed on-board is programmed with an example 
software application. 

FEATURES: Evaluate ST72F264: « Integrated Low Voltage Detector/Auxiliary Voltage Detector (LVD/ 
AVD) * Safe backup clock (CSS: Clock Nested Interrupts) Develop your own application using: « I/O port 
connectors * Wire-wrap area * LEDs, 7-segment displays, buzzer * EEPROMs (SPI, |2C) * Trimmers and 
buttons for reset and interrupts Standalone Board: «A 9V battery is provided * Input connector for external 
power 

Devices Supported: ST72F26x 

Contents: * Safe ST7 Evaluation Board * 9V Battery * One ST72F264 MCU programmed with the example 
software application code * CD-ROMs * User Manual * Selection Guide * Documentation 


ST7MDTULS-EVAL: 

FEATURES: * Low-speed USB Evaluation Board * Can be used to develop USB Class applications: 
In-Application Programming (IAP) hardware support Device Firmware Upgrade (DFU) and Human Interface 
Device (HID) application demonstrator (LEDs, buttons, trimmer) * ST72F61/62/63B MCU Family support 
¢ Wrapping area * Windows 98 applet, as well as USB firmware libraries for running the peripheral device 
Devices Supported: ST72611, ST7262, ST263B 

Contents: * Two ST7 Low-speed USB microcontroller devices: ST72F62 in SDIP42 package and ST72F63B 
in SDIP32 package * One USB evaluation board * CD-ROMs 


ST7 Emulators 


Devices Digi-Key Price STMicroelectronics 
Supported* Part No. Each Part No. 

ST7262x 497-2901-ND 1036.00 ST7MDTU2-EPB/US 

ST7263B 497-2902-ND 896.00 ST7MDTU3-EPB/US 


*Socket: All packages except TQFP64 10°10 


ST7MDT20-EVC/US: 

This board has been designed to help people begin working with ST7 devices or perform some tests and 
peripheral evaluation (SPI, 12C, ADC...). It can be used with a device, the emulator or development kit. 
FEATURES: 


«LEDs Trimmer ¢ISP connector for Flash devices programming »* Reset button » External Interrupt 
Management * Buzzer « SPI, 12C, EEPROM * CAN communication 

Devices Supported: ST72124, ST72311, ST72311Rx, ST72314, ST72321, ST72324, ST72331, ST72334, 
ST7251x, ST72521 in QFP64 

Contents: * MDT20 board * Power Supply *ISP/ICP Connector for Flash devices programming ¢ Exercise 
manual (with detailed description of the board) 


Digi-Key Price STMicroelectronics 

Description Part No. Each Part No. 

Evaluation Board 497-2895-ND 328.90 ST7FOPTIONS-EVAL 
for ST7 Series 

Low-Speed USB 497-2903-ND 224.00 | ST7MDTULS-EVAL 
Evaluation Board 

Evaluation Board 497-2897-ND 1267.50 | ST7MDT20-EVC/US 
for Training 


STMicroelectronics continuously invests in efforts to offer a high-end emulator to support ST7 microcontrollers. The ST7-EMUS series of emulators is the third generation of high-end emulators for ST7. EMU3 series emulators 
are designed to speed up the development of complex software applications for ST7 microcontrollers by providing a complete range of advanced emulator debugging features, as well as In-Circuit Debugging (ICD) and In- 


Circuit Programming (ICP) capability. 
Features: 
* A common hardware development system mainframe supports the entire ST7 family of microcontrollers. 


* 64Kbytes of user modifiable and configurable emulation RAM, allows memory mapping of all ST7 family 
devices as well as modeling hypothetical memory configurations. 


* Logic analyzer events may trigger a breakpoint or simply define data capture parameters, in accordance to 
user preferences. 


* Simple connection of the emulator system to the host PC via RS-232 serial channel or parallel port. 
* Log files allow storage and subsequent re-display of any display screen for subsequent analysis. 


Real-time source level emulation allows viewing and breakpoint setting on high level source code rather than 
on disassembled target code for optimum user friendliness. 


* Unlimited breakpoints may be set for any op-code fetch or any address access, and conditions may be defined 
for the generation of 2 external synchronization signals 


* 1K by 32-bit wide trace memory for logic analyzer allows complex and sequential events to be defined on any 
combination of address and data, as well as 3 internal and 5 external logic signals 


* Emulation system may be driven by a Windows-based GNU debugger software or DOS software running on 
host PC, allowing full control and monitoring of hardware resources. 


* Multiple windows allow concurrent real-time display of source code, microcontroller resources, internal 
registers, trace data, etc. 


* Command files can be used to execute a set of debugger commands in batch mode. 


* Editable configuration files ensure tailoring of working environment to user preferences. 


Supported Digi-Key Price STMicroelectronics 
Devices Part No. Each Part No. 
ST72260G1, ST72262G1, ST72262G2, ST72264G1, ST72264G2, 
ST7FLITEOS, ST7FLITEOS, ST7FLITE20, ST7FLITE25, 497-4872-ND 5320.00 ST7MDT10-EMU3 
ST7FLITE29, and ST7FDALI 
ST72F321J9, ST72F321J7, ST72F324J6, ST72F324J4, ST72324J2, 
ST72F324K6, ST72F324K4, ST72324K2, ST72F344J4, 497-4879-ND 5320.00 ST7MDT20J-EMU3 
ST72344J2, ST72F344K4, and ST72344K2 
ST72321M9, ST72F321M9, ST72321M7, ST72F321M7, 497-4880-ND 6300.00 ST7MDT20M-EMU3 
ST72521M9, ST72F521M9, ST72521M7, and ST72F521M7 Picad , ° 
$T72621J4, ST72621J2, ST72621L4, ST72622L2, ST72621K4, 497-4881-ND 4620.00 ST7MDTU2-EMU2B 
ST72622K2, ST72623F2, ST72611F1, ST72F611F1, and ST72P611F4 fe ; . : 
ST7 Development RoHS Supported Digi-Key Price STMicroelectronics 
i ® Device Part No. Each Part No. 
Kit $T72521M9 497-4878-ND 616.00 ST7MDT20-T80/DVP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ky 32-Bit ARM Microcontrollers 


The STR7 is a range of innovative 32 bit microcontrollers built on the industry 
standard ARM7 RISC core. The STR7 devices include high quality embedded 
Flash and feature powerful peripheral functions including USB and CAN. They 
are ideal for embedded applications requiring a compact yet powerful MCU and 
a versatile scalable solution. STR7 are used in various applications like user 
interfaces, factory automation systems, point of sale, appliances and many 
others. Built on the leading ARM™ architecture, STR7 allows fast response 
to emerging requirements, enabling the rapid implementation of changes at 
low cost. The flexibility of the family, with its rich options for Flash, RAM, the 
largest peripherals set and its versatile package options helps you reuse it for a 
whole range of products, optimizing your developments. It helps you build cost 
effective and powerful solutions that bring innovation in your market. ARM core 
with embedded Flash and RAM. 

The STR71xF series is a family of ARM powered 16/32-bit Microcontrollers with 
embedded Flash and RAM. It contains the high performance ARM7TDMI CPU 


with an extensive range of peripheral functions and enhanced 1/0 capabilities. 
All devices have on-chip high speed single voltage FLASH memory and high 
speed RAM. The STR71xF family has an embedded ARM core and is therefore 
compatible with all ARM tools and software. For more information on the ARM 
Realview Developer Kit for ST and third party development tools, please refer to 
the www.st.com/mcu 

STR730F Flash microcontrollers from STMicroelectronics combine the industry 
standard ARM7TDMI® RISC microprocessor with embedded Flash and powerful 
peripheral functions, including up to 20 timers, 4xUARTs and 3xCANs. They 
are ideal for embedded applications requiring a compact yet powerful MCU, as 
well as versatile, scalable solutions such as user interfaces, factory automation 
systems and appliances. Additionally, the STR730F family features a single 5V 
power supply particularly suited to industrial applications. 

Features: * High-performance industry standard core ARM7TDMI RISC 32-bit 
CPU Extensive software and tools including the complete STR7 library 


Digi@Reel” 


supporting all standard peripherals and the CAN » Largest choice of peripherals 
and interfaces including 4xUARTs, up to 20 timers and up to 3xCANs Flexible 
power and clock management, five low-power modes, low-power voltage 
regulator, dual APB buses architecture, multiple clock sources * Single 5V 
power supply * High-quality embedded Flash (data retention 20 years at 85°C) 
°16 x channels DMA «Rich package options including the tiny proven 10x10 
LFBGA144 » Temperature range: -40°C ~ 85°C and -40°C ~ 105°C 

Benefits: * Future-proof microcontrollers that easily adapt to customer 
requirements * Dramatically reduces development time and increases ease- 
of-use * Reduces system cost with all peripherals in one chip Gives you full 
control over your power consumption and performance/power trade-offs » Native 
supply of industrial applications, no 3.3V conversion needed Suitable for long- 
life equipment * Lower CPU load, optimized access to memory * Optimizes your 
developments: the same device in different options will fit all your product range 
Increase domain of validity for the application to +105°C 


Internal Internal Internal Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel¢ | STMicroelectronics 
ROM Type | ROM Size | RAM Size USB CAN VO Ports Package Range Part No. 1 10 100 Qty. | Pricing Part No. 

128K 32K Yes Yes 48 144-TQFP -40°C ~ 85°C 497-4510-ND 14.50 13.42 10.15 = —| STR710FZ1T6 
256K 64K Yes Yes 48 144-LFBGA -40°C ~ 85°C 497-5642-ND 16.10 14.90 11.27 = —| STR710FZ2H6 
256K 64K Yes Yes 48 144-TQFP -40°C ~ 85°C 497-4511-ND 16.10 14.90 11.27 = —|__STR710FZ2T6 
64K 16K Yes No 30 64-TQFP -40°C ~ 85°C 497-4885-ND 10.24 9.35 7.39 = —| STR711FROT6 
128K 32K Yes No 30 64-TQFP -40°C ~ 85°C 497-4512-ND 11.50 10.64 8.05 = —| STR711FR1T6 
256K 64K Yes No 30 64-LFBGA -40°C ~ 85°C 497-5643-ND 11.64 10.77 8.15 = —| STR711FR2H6 
256K 64K Yes No 30 64-TQFP -40°C ~ 85°C 497-4513-ND 13.10 12.12 9.17 = —|__STR711FR2T6 
64K 16K No Yes 32 64-TQFP -40°C ~ 85°C 497-4887-ND 10.24 9.35 7.39 = —| STR712FROT6 
128K 32K No Yes 32 64-TQFP -40°C ~ 85°C 497-4514-ND 10.10 9.35 7.07 = —| STR712FR1T6 
256K 64K No Yes 32 64-TQFP -40°C ~ 85°C 497-4515-ND 11.80 10.92 8.26 _ —|_ _STR712FR2T6 
64K 16K No No 32 64-TQFP -40°C ~ 85°C 497-4888-ND 8.97 8.19 6.48 = —|__STR715FROT6 
256K 16K Yes Yes 112 144-LQFP -40°C ~ 105°C 497-5645-ND 15.80 14.62 11.06 = —| STR730FZ2T6 
128K 16K Yes Yes 112 144-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5139-ND 17.46 16.16 12.23 = —| STR730FZ1T7 
256K 16K Yes Yes 112 144-LFBGA -40°C ~ 105°C 497-5644-ND 15.80 14.62 11.06 _— —| STR730FZ2H6 
256K 16K Yes Yes 112 144-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5140-1-NDt 19.74 18.26 13.82 360 | 4725.72| STR730FZ2T7 
128K 16K Yes Yes 72 100-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5141-1-NDt 16.62 15.38 11.64 540 5699.16| STR731FV1T7 
256K 16K Yes Yes 72 100-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5142-ND 18.70 17.30 13.09 = —| STR731FV2T7 
256K 16K Yes Yes 72 100-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5646-ND 14.96 13.84 10.48 = —| STR731FV2T6 
128K 16K Yes No 112 144-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5143-1-NDt 14.38 13.31 10.07 360 3442.68] STR735FZ1T7 
256K 16K Yes No 112 144-LQFP -40°C ~ 105°C 497-5647-ND 13.16 12.18 9.22 _ —| STR735FZ2T6 
256K 16K Yes No 112 144-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5144-1-NDt 16.46 15.23 11.53 360 3940.56| STR735FZ2T7 
128K 16K Yes No 72 100-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5145-1-NDt 14.60 13.51 10.22 540 5006.34| STR736FV1T7 
256K 16K Yes No 72 100-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5648-ND 12.46 11.53 8.73 = —| STR736FV2T6 
256K 16K Yes No 72 100-TQFP -40°C ~ 105°C 497-5146-1-NDt 15.58 14.42 10.91 540 5342.22| STR736FV2T7 

Flash 256K 16K Yes Yes 72 100-LQFP -40°C ~ 105°C. 497-5650-ND 11.40 10.41 8.23 = —| STR750FV2T6 
64K 16K Yes Yes 72 100-LQFP -40°C ~ 85°C 497-5749-ND 9.05 8.26 6.53 — —| STR750FVOT6 
128K 16K Yes Yes 72 100-LQFP -40°C ~ 85°C 497-5750-ND 9.79 8.95 7.07 = —| STR750FV1T6 
256K 16K Yes Yes 72 100-LFBGA -40°C ~ 105°C 497-5649-ND 11.40 10.41 8.23 = —|_STR750FV2H6 
64K 16K Yes No 38 64-LQFP -40°C ~ 85°C 497-5755-ND 8.78 8.02 6.34 _— —| STR751FROT6 
128K 16K Yes No 38 64-LQFP -40°C ~ 85°C 497-5756-ND 9.53 8.71 6.88 = —| STR751FR1T6 
256K 16K Yes No 38 64-LFBGA -40°C ~ 105°C 497-5651-ND 11.03 10.07 7.96 = —| STR751FR2H6 
256K 16K Yes No 38 64-LQFP -40°C ~ 105°C 497-5652-ND 11.03 10.07 7.96 = —|__STR751FR2T6 
256K 16K No Yes 38 64-LQFP -40°C ~ 105°C 497-5653-ND 11.03 10.07 7.96 = —| _STR752FR2T6 
256K 16K No No 38 64-LQFP -40°C ~ 105°C 497-5654-ND 10.43 9.53 7.53 = —| STR755FR2T6 
64K 16K No No 72 100-LQFP -40°C ~ 85°C 497-5757-ND 8.56 7.82 6.18 = —| STR755FVOT6 
128K 16K No No 72 100-LQFP -40°C ~ 85°C 497-5758-ND 9.31 8.50 6.72 = —| STR755FV1T6 
256K 16K No No 72 100-LFBGA -40°C ~ 85°C 497-5871-ND 10.80 9.87 7.80 —_— —| STR755FV2H6 
256K 16K No No 72 100-LQFP -40°C ~ 85°C 497-5759-ND 10.80 9.87 7.80 = —|_ STR755FV2T6 
256K 64K No Yes 40 80-LQFP -40°C ~ 80°C 497-6275-ND 10.37 9.60 7.27 — —| STR910FAM32X6 
256K 64K No Yes 80 128-LQFP -40°C ~ 80°C 497-6276-ND 11.02 10.20 7.72 = —| STR910FAW32Xx6 
256K 64K No Yes 80 144-LFBGA -40°C ~ 80°C 497-6277-ND 11.54 10.68 8.08 = —| STR910FAZ32H6 
256K 96K Yes Yes 40 80-LQFP -40°C ~ 80°C 497-6278-ND 11.15 10.32 7.81 = —| STR911FAM42x6 
512K 96K Yes Yes 40 80-LQFP -40°C ~ 80°C 497-6279-ND 12.45 11.52 8.72 = —| STR911FAM44X6 
256K 96K Yes Yes 80 128-LQFP -40°C ~ 80°C 497-6280-ND 11.54 10.68 8.09 = —| STR911FAW42x6 
512K 96K Yes Yes 80 128-LQFP -40°C ~ 80°C 497-6281-ND 13.10 12.13 9.18 = —|__STR911FAW44x6 
256K 96K Yes Yes 80 128-LQFP -40°C ~ 80°C 497-6283-ND 12.19 11.28 8.54 = —| STR912FAW42x6 
256K 96K Yes Yes 80 144-LFBGA -40°C ~ 80°C 497-6285-ND 12.72 11.77 8.91 —= —|  STR912FAZ42H6 
128K 32K Yes Yes 80 48-LQFP -40°C ~ 80°C 497-6287-ND 7.48 6.83 5.40 = —| STM32F101CBT6 
128K 32K Yes Yes 80 48-LQFP. -40°C ~ 80°C 497-6288-ND 8.83 8.07 6.38 = —|_STM32F103CBT6 

+ CutTape + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


32-Bit ARM Kits and Tools 
STR7 KickStart Kits from IAR 


IAR KickStart Kits™ are cost effective and complete evaluation and development systems in a single package that are 
designed to help you to a flying start with all the necessary hardware and software you need to design, implement and 
test your application. 

Kit Includes: * STR7 Development Board « J-Link-KS — IAR Systems’ USB-to-JTAG Debugger * CD containing Embedded 
Workbench® for ARM — IAR’s easy-to-use, powerful integrated development environment that seamlessly integrates a 
complete range software tools in a comprehensive toolkit, recognized for its efficient code generation and unique debugging 
properties. It includes the 32KB KickStart version of the C/C++ compiler, built in Flash loader and many useful sample 
projects covering the full range of STR7 peripherals 


497-4550-ND (STR711-SK/IAR) — ROHS Compliant. - $418.60 
497-5047-ND (STR730-SK/IAR) ............060ceeeee $418.25 
497-4886-ND (STR712-SK/IAR) — ROHS Compliant . - $418.60 


STR7 REva Starter Kits from Raisonance 


The REva starter kits from Raisonance are cost effective and complete solutions for evaluating and starting application 
development with ST microcontrollers. 

Kit Package Includes: * REva Mother Board: Universal evaluation board designed to easily and quickly evaluate a range 
of ST microcontrollers. The mother board provides a host of evaluation features including LEDs, push buttons, switches, 
temperature sensor, potentiometer and interfaces for |2C, SPI and UART. » REva Daughter Boards: Dedicated boards that 
contain all the specific components for a given microcontroller, including the MCU itself, a clock selector and other device 
dependant features. * RLink: In-circuit debugger/programmer, featuring USB host interface. The RLink is attached to the 
REva mother board so that no additional connection cables are required for in-circuit programming and debugging with 
the REva. In addition, the user can power the MCU, REva evaluation board and the RLink all from the USB connection. 
 Raisonance’s RIDE: The full-featured Integrated Development Environment, which provides seamless integration of C and 
Assembler tools and a full-featured debug interface. 


497-5048-ND (ST7232X-SK/RAIS) .. $265.91 
497-5049-ND (ST7FLITE-SK/RAIS) . $208.25 
497-4889-ND (STR71X-SK/RAIS) — ROHS Compliant..............0.00.00.00cc ees ee cence eee ees $278.60 


STR71x Evaluation Board 


The STR710-EVAL board is a complete development platform for the STR71x series. The STR710-EVAL board is a cost 
effective, flexible and open design to demonstrate the capability of the STR71x series of flash microcontrollers and to 
enable rapid evaluation of the STR71x devices and available peripherals. It includes the high performance STR710FZ2T6 
ARM7TDMITM device that boasts 2Mbits embedded flash with “best-in-class” random access time, 64KB on-chip high 
speed SRAM as well as up to 10 serial communication interfaces, including USB and CAN. 

The STR710-EVAL board includes SRAM and flash memory on the EMI to enable full freedom in development of large 
programs before custom hardware is designed. It integrates a 2x16 LCD, LED's, UART, CAN, USB interfaces, piezo buzzer 
and test buttons to create a versatile stand alone test platform. A wide choice of development tool support is readily 
available, including tools from: STMicroelectronics and 3rd parties. 


497-4516-ND (STRZAOSEVAL) i cicuisss iutdndsisyaatiatnes snaa en netenieh psnlediiete st th tinal eed nedaeialonta $420.00 


STR750 Evaluation Board 


The STR750 Evaluation Board (STR750-EVAL) is a complete, development platform for STMicroelectronic’s ARM® core- 
based STR75xF microcontrollers. Based on a cost effective, flexible and open design, it allows easy demonstration of 
STR75xF capabilities and enables rapid evaluation of the microcontroller’s peripheral and other features. 

It includes the high performance STR750F microcontroller, which is based on the ARM7TDMI-S core and includes USB 
2.0 compliant port with full speed data transmission, CAN 2.0A/B compliant interface, 3 UART channels, internal Flash and 
internal SRAM memory. 

The STR750-EVAL features a complete range of connectors and hardware features for developing applications based 
on STR75xF peripherals including motor control, USB and RS232 connectors, microphone, speaker, joystick and LCD 
display. 

The STR750-EVAL uses a JTAG standard interface to connect to your host PC via any of a range of in-circuit emulators 
(ICE) for ARM core-based microcontrollers. 

Features: * Three 5V power supply options: Power jack, USB connection or daughter board * RTC « Audio play and record 
«3 RS232 connectors, one with hardware flow control * USB 2.0 compliant with full speed (12Mb/s) data transmission 
*CAN 2.0A/B connection * Inductor Motor Control connector with 6 PWM output and Emergency Stop * Debug and 
programming support via 20-pin JTAG connector * Dot-matrix LCD module Joystick with 4-direction control and selector 
Extension connectors for daughter board or wrapping board 

497-5748-ND (STRZSO:EVAL): 202.2585; cicumsitadioneaaedeheanadsacsbsdeaassdibebsbuseibesradgedahradens $334.60 


(Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ky 32-Bit ARM Kits and Tools (cont.) 
Hitex Starter Kit for STR7 


The Hitex Starter Kits for ST ARM® are complete, full-featured solutions for starting application development 
and evaluating the features of STMicroelectronic’s ARM® core-based microcontrollers. They come with all 
the hardware and software developers need to start developing applications for STR7 and STR9 devices, 
including full-featured evaluation board, target microcontroller, Tantino JTAG interface and the HiTOP5 
Integrated Development Environment with GNU C/C++ toolset. 

Starter Kit Architecture: * Tantino: In-circuit debugging and programming tool for ARM7TDMI™ and 
ARM966E™ core-based microcontrollers features USB host interface and industry standard JTAG application 
board interface ¢ Hitex Evaluation Board: Full-featured evaluation board with target microcontroller is 
designed for quick and easy evaluation of a complete range of microcontroller features such as Ethernet, 
USB, CAN, UART, I2C and SPI as well as the ADC peripheral. Power supply is included. * HiTOP5 Software: 
Hitex’s integrated development environment that drives the hardware and offers a full range of project 
management, source code editing and debugging features from an intuitive graphical interface. Includes the 
GNU C/C++ toolset for compiling application source files. The starter kit comes with 16K code-size limited 
version of the HiTOPS5 IDE. HiTOP5 also supports the Tanto in-circuit debugging tool and Tanto Port Trace for 
STR9 microcontrollers with Embedded Trace Macrocell 

Starter Kit Key Features: * Tantino: * USB interface to host PC *JTAG standard interface »* Supports 
ARM7TDMI™ and ARM966E™ core-based microcontrollers * HiTOPS: * GNU C/C++ Toolset * HiSIM 
instruction simulator for ARM® * Projected management Integrated editor ¢ High-level language debugging 
* Trace support ¢ Drives both Tantino and Tanto JTAG interfaces 


497-5751-ND (STR750-SK/HIT) .. $211.47 


| Love ST Mini Development Board 


The | Love ST Mini Development Board contains an STR750 microcontroller, 16 LEDs, 2 skin-conductance 
pads which can be used as buttons, and an STR711 controlling the USB port and the JTAG functions. 

The board will run for several hours on the lithium battery mounted on the bottom of the board. No external 
JTAG debugger probe is necessary. Simply connect a mini-USB cable to the board and load the KickStart 
edition of [AR Embedded Workbench for ARM to Flash and debug your STR750 application. 


497-5988-ND (STR750-LOVE):ii.iccsiencsteciisutssakisavacssdeteseauasdasiedasiataeishacesreiiess $33.25 


STZB-SK/RAIS REva 
ZigBee Starter Kit 


The STZB-SK/RAIS REva ZigBee Starter Kit is one of Raisonance’s low-cost solutions designed 
to help developers add wireless connectivity to their ST7 microcontroller-based applications using 
STMicroelectronics’ SN260 single-chip ZigBee wireless networking device. 

With the included SNRCM-260 module, EmberZnet ZigBee plug-and-play SPI interface, developers can turn 
their REva mother boards into wireless application nodes and explore the possibilities of networking their 
microcontroller applications. 


Starter Kit includes: * SNRCM-260 module * EmberZnet stack * ST EZSP and HAL libraries * REva 
mother board and embedded RLink * STR711F daughter board * ST7FLITE3 daughter board * Raisonance 
RIDE * GNU C/C++ compiler for ARM « Raisonance C compiler for ST7 


497-5990-ND — (STZB-SKIRAIS) .........c0cccccccceeseseseseseeeseeeeeseeuetsesesnseseeeeseeeeeees $560.00 
Hitex STM32 


RokS 
Performance Stick 


The Hitex STM32-Performance Stick is a complete, low-cost evaluation and development package that 
provides a fast and easy introduction to the capabilities of ST’s ARM®Cortex™-M3 core-based STM32 
family of microcontrollers. It is specifically designed to help application designers explore STM32 features 
and performance characteristics (low power modes, clock controls, wake up states, etc.), but can also be 
connected to extension boards with hardware features for evaluation of device peripherals or development 
of an application. 


497-6289-ND 


(SIIMBS210B-PFSTICK) ka iva s5nes ee nteudanericaspoanetardeahaanes cacmawsntuied uedleninedinbeadia $82.25 
Keil Starter Kit for RokS 
STR7 and STR91xF 


The Keil starter kits are complete solutions for starting application development and evaluating 
STMicroelectronic’s families of ARM® core-based microcontrollers. They come with all the hardware and 
software you need to start developing applications for the STR7 ARM7TDMI™ and STR9 ARM966E™ core- 
based microcontrollers. The kits come complete with evaluation board and target microcontroller, the ULink™ 
USB-to-JTAG in-circuit debugger/programmer Keli’s uVision3 integrated development environment for ARM 
and the 16KB code-size limited version of the ARM RealView Compilation Tools. 

Starter Kit Architecture: * ULink: USB-to-JTAG in-circuit debugger/programmer integrates fully with 
uVision3, allowing users to download the application to the target and debug it while it runs on the ST ARM 
core-based microcontroller on the evaluation board * Evaluation Board: An application board that provides 
a full range of features (I/Os, ADC, UART, SPI, USB...etc.) to help users evaluate and start developing 
applications for the included microcontroller * Keil Development Software: A suite of software tools for 
developing and debugging applications for STR7 and STR9 including: * uVision3 integrated development 
environment integrating the ARM RealView Compilation Tools and Keil’s debugging software so that users 
can quickly and easily develop and debug their applications while they run on a target microcontroller. * ARM 
RealView Compilation Tools (RVCT) 16K code-size limited version of the optimizing C/C++ compiler for ARM 
core-based microcontrollers Starter Kit Key Features: * ULink: * USB interface to the host PC  20-pin 
JTAG application interface * Supports ARM7TDMI and ARM966E core-based microcontrollers. 


497-5753-ND (STR750-SK/KEIL). 
497-5066-ND (STR91X-SK/KE]).. 


$211.47 
$199.00 


STR910 Family Evaluation Board 


The STR910 evaluation board (STR910-EVAL) is a complete development platform for the STMicroelectronic’s 
ARM® core-based STR91xF. Based on the ARM966E-S® core. 

The STR91xF includes Pre-Fetch Queue and Branch cache, full speed USB 2.0 compatible port, Ethernet 
100/10 interface, embedded MAC, CAN2.0B compliant interface, a large Dual Bank Flash memory, a large 
SRAM and many peripherals. It includes a STR910F microcontroller, pre-loaded demonstration software and 
a full range of hardware features to help you evaluate device peripherals (Motor control, IrDA, USB, Ethernet, 
CAN,...etc.) and develop your own applications. Extension headers make it possible to easily connect a 
daughter board or wrapping board for your specific application. 

Features: * Three 5V power supply options: Jack, USB connection or a Daughter board * RTC with tamper 
detection * Audio play and record * 3 RS232 connectors with support of full modem control on one connector 
«Infrared Data Access (IrDA) * USB 2.0 compliant with full-speed (12Mb/s) data transmission * CAN 2.0B 
connection » Inductor Motor Control connector with 6 PWM output, emergency stop and Tachometer input 
* IEEE-802.3-2002 compliant Ethernet connection * Debug support via 20-pin JTAG connector * 38-pin ETM 
connector for optional trace module »* Dot-matrix LCD module * Joystick with 4-direction control and selector 
¢ Extension connectors for daughter board or wrapping board 


497-5067-ND (STROIO*EVAL)\ 2 c.icscteessiaeuidsicactedarerssrecea tess cadieh werceedseacir tees $289.90 


Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Di 


REva Starter Kit for STR7 and STR9 


The REva Starter Kits (STR71X-SK/RAIS, STR730-SK/RAIS, STR91X-SK/RAI) are Raisonance’s complete, 
low-cost solutions for starting application development and evaluating the features of STMicroelectronic’s 
ARM7TDMI™ and ARM966E™ core-based microcontrollers. Kits come with all the hardware and software 
developers need to start developing applications for STR7 and STR9 devices, including the REva evaluation 
board, microcontroller(s), embedded RLink JTAG in-circuit debugger/programmer and Raisonance Integrated 
Development Environment (RIDE). 


Starter Kit Architecture: 


¢ Embedded RLink: In-circuit debugging and programming tool with JTAG application board interface and 
USB connection to the host PC * REva Motherboard: Universal evaluation board designed for quick and 
easy evaluation of a complete range of device features. It is powered from the RLink’s USB connection to the 
host PC * REva Daughter Boards: Interchangeable boards featuring different target microcontrollers, make 
it easy to evaluate and develop applications for a complete range of MCUs from a single evaluation platform 
¢ RIDE Software: Raisonance’s integrated development environment drive the hardware and offers seamless 
control of all software development tools (compiler, assembler, linker, debugger, etc.) from an intuitive graphical 
interface. Fully integrates control of the GNU C/C++ tools. The starter kit comes with the 16K code size limited 
version of RIDE « REva Starter Kits: Based on the same mother/daughter board design, with embedded 
RLink, and driven by RIDE are available for the ST7 and uPSD 8-bit microcontroller families Starter Kit Key 
Features: ¢ Embedded RLink: « USB interface to host PC » Industry standard JTAG application interface 
¢ REva Motherboard: * One standard SO-DIMM connector to plug in daughter boards * Digital and analog 
/O evaluation features, including on-board LEDs, buttons, switches, external analog connector, temperature 
sensor and potentiometer * |12?C EEPROM and bus * RS232 driver and 2 DB9 connectors ¢ Prototyping area 
¢ VDD settings for 1.8V, 3.3V and 5V * USB powered, no external power required 


497-5754-ND (STR750-SK/RAIS) — RoHS Compliant 
497-5064-ND (STR91X-SK/RAI) 


. $211.47 
. $199.00 


KickStart Starter Kit for 
STR7 and STR9 


The KickStart Kits™ (STR711-SK/IAR, STR712-SK/IAR, STR730-SK/IAR, STR731-SK/IAR and STR91x- 
SK/IAR) are IAR’s complete, cost-effective solutions for starting application development and evaluating 
STMicroelectronic’s ARM® core-based microcontrollers. They come with all the hardware and software you 
need to start developing applications for a full range of STMicroelectronic’s ARM7TDMI™ and ARM966E™ 
core-based microcontrollers. The kits include the KickStart Development Board with target microcontroller, 
the IAR JLink USB-to-JTAG debugger and IAR Embedded Workbench® for ARM (EWARM) integrated 
development environment with the 32KB KickStart version of the C/C++ compiler, built in Flash loader and 
sample projects for all device peripherals. 


Starter Kit Architecture: * JLink: USB-to-JTAG in-circuit debugger/programmer integrates fully with 
EWAR\M, allowing you to download the application to your target and debug it while it runs on your ST ARM 
core-based microcontroller * KickStart Development Board: « Evaluation board that provides a full range 
of features (I/Os, ADC, UART, SPI, (2c, USB, etc.) to help you evaluate and start developing applications 
for the included microcontroller * The board is powered from the JLink’s USB connection with the host 
PC *IAR Development Software: A suite of software tools for all phases of application development that 
includes: * [AR Embedded Workbench for ARM integrated development environment with the KickStart 32KB 
C/C++ compiler to build the application and the C-SPY™ debugger for debugging the application while it runs 
on your micrcontroller * VisualSTATE® 20-state version of IAR’s graphical design environment with C/C++ 
code generator for developing application code based on machine states. 


Starter Kit Key Features: * JLink: * Supplies power from USB connection via pin 19 of the JTAG connector 
(no additional power supply required). * Download speed up to 50KB/sec * Maximum JTAG speed 8MHz 
* Auto speed recognition * 20-pin standard JTAG connector * USB and 20-pin flat cable included ¢ Level 
shifter for 3.3V to 5V conversion (STR73X-SK/IAR, STR91X-SK/IAR) * Supported platforms: Microsoft® 
Windows® 2000 and XP 


497-5752-ND (STR750-SK/IAR)..........0.00cccececes eens nese nese eens ne ben eee eeeseeeeneetee een enen es $317.87 
497-5065-ND (STROIX-SK/IAR)..........0.cccccccececec ee ee ee eeee eens ee beneeeeeeeseenenensesnenenene $299.00 


STM3210B-EVAL Evaluation Board 


The STM3210B-EVAL is a complete development platform for the STM32F10x (128K) series of 
ARM®Cortex™-M3 core-based microcontrollers. It provides a cost effective, flexible and open design 
ideal for demonstrating the capabilities of the STM32F10x devices and rapidly evaluating device features 
and available peripherals. It includes an STM32F10x device with high performance ARM®Cortex™-M3, 
full speed USB 2.0 interface, CAN 2.0A/B compliant interface, 2 channels 12C, 2 channels SPI, 3 channels 
USART with smart card support, internal 20Kbyte SRAM and 128Kbyte flash. The STM3210B-EVAL board 
includes a complete range of hardware features for evaluating microcontroller performance and starting 
development of a wide range of applications. Features include MicroSD card, serial flash, USB, CAN, I2C, 
RS232, IrDA, induction motor control connector, TFT color LCD and more. 

The board features industry standard JTAG connector allowing developers to choose from a wide variety of 
development tools from third party tool suppliers. 


497-6048-ND (STIMB210B-EVAL) a.ccistccsceneds seer cdedascoanedaad sdeanedclnneaeaeaaietadsane eheiy $239.20 


NEW! STM3210E-EVAL Evaluation Boards 


The STM32 evaluation boards provide complete development platforms for the STM32F10xB (128K) and 
STM32F10xE (512K) series of ARM®Cortex™-M3 core-based microcontrollers. They provide cost effective, 
flexible and open design solutions ideal for demonstrating device capabilities and rapidly evaluating features 
and peripherals. They include an STM32 microcontroller with high performance ARM®Cortex™-M3, full 
speed USB 2.0 interface, CAN 2.0A/B compliant interface, 12C, SPI, USART with smart card support and 
internal SRAM and Flash memory. 

The evaluation boards include a complete range of hardware features for evaluating microcontroller 
performance and starting development of a wide range of applications. Features include MicroSD card, 
serial Flash, USB, CAN, 12C, RS232, IrDA, induction motor control connector, TFT color LCD, audio play/ 
record circuit. For the STM32F10xE, the board also includes a wide range of external memory. 

The boards feature industry standard JTAG connector allowing developers to choose from a wide choice of 
development tools from third-party tool suppliers. In addition, the STM32F10xE board includes a high density 
20-pin connector so that users can take advantage of tools offering runtime trace. 


497-6438-ND (STIMS240E-EVAL) occ wwicscssnduiicesiiees sawed tbleadaseeaniwaaneea estes eindulediiieesnndte $292.25 


Development Tools 


STM3210B-PRIMER is a complete, ultra low cost kit for evaluation and application development. 
STM32103B-D/RAIS is a daughter card that converts the STM3210B-SK/RAIS to the Performance line. 


497-6049-ND (STM3210B-PRIMER) - $50.75 
497-6047-ND (ST32103B-D/RAIS) .. $124.25 
(Continued) 


i-Key® Services on page 2 for additional information. 
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702 (tos3) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


kyy 32-Bit ARM Kits and Tools (cont.) 
STM3210B Starter Kits 


STM3210B Starter kits are complete sets of hardware and software designed to help users discover device 
features and start application development easily. 


STM3210B-SK/HIT Hitex Kit — STM32 starter kit with HiTOP5 development software, GNU C/C++ 
compiler, debugger and USB stick with STM32 device, evaluation features and integrated in-circuit debugging/ 
programming capabilities. Extension boards allow evaluation of additional device features. 
STM3210B-SK/IAR IAR Kickstart Kit™ for STM32 with IAR Embedded Workbench for ARM (EWARM — 32K 
code-size limited edition), IAR C/C++ compiler, [AR J-Link (USB/JTAG) in-circuit debugger/programmer and 
evaluation board for STM32. 

STM3210B-SK/KEIL Keil Starter Kit for STM32 with RealView Microcontroller Development Kit for ARM (16K 


code-size limited version) with ARM C/C++ compiler, ULINK (USB/JTAG) in-circuit debugger/programmer and 
evaluation board for STM32. 

STM3210B-SK/Raisonance REva Starter Kit for STM32 with RIDE (32K code-size limited version for Cortex 
core), GNU C/C++ compiler, debugger, RLink (USB/JTAG) in-circuit debugger/programmer, demonstration 
motherboard and daughterboard with STM32 target device. 


497-6050-ND (STM3210B-SK/HIT).. .. $154.00 
497-6051-ND (STM3210B-SK/IAR).. $334.25 
497-6052-ND (STM3210B-SK/KEIL) .. $253.75 
497-6053-ND (STM3210B-SK/RAIS).... $292.25 


STM32 Cortex™ Microcontrollers and Tools 


The STM32 family of 32-bit Flash microcontrollers is based on the breakthrough ARM®Cortex™-M3 core, 
which is specifically developed for embedded applications requiring a combination of high performance, low 
power and low cost. The STM32 family benefits from the Cortex ™-M3 architectural enhancements (including 


the Thumb-2® instruction set) that deliver improved performance combined with better code density, and 
a tightly coupled nested vectored interrupt controller that significantly speeds response to interrupts, all 
combined with industry-leading power consumption. 


Program RAM No. of vO Supply Temperature Digi-Key Price Each STMicroelectronics 

(KBytes) | (KBytes) Timers Ports Voltage Package Range (°C) Part No. U 10 100 Part No. 
32 6 2 32 2~3.6 48-LQFP. -40 ~ 85 497-6054-ND 6.18 5.39 4.01 STM32F101C6T6 
32 6 3 49 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-6057-ND 6.64 5.79 4.31 STM32F101R6T6 
32 10 2 32 2~3.6 48-LQFP. -40 ~ 105 497-6062-ND 6.35 5.80 4.59 STM32F103C6T6 
32 10 2 49 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 105 497-6064-ND 5.99 5.22 3.89 STM32F103R6T6 
64 10 3 32 2~3.6 48-LQFP. -40 ~ 85 497-6055-ND 6.07 5.55 4.39 STM32F101C8T6 
64 10 3 49 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-6058-ND 6.53 5.97 4.72 STM32F101R8T6 
64 10 3 80 2~3.6 100-LQFP -40 ~ 85 497-6060-ND 7.48 6.83 5.40 STM32F101V8T6 
64 20 3 32 2~3.6 48-LQFP. -40 ~ 105 497-6063-ND 7.48 6.83 5.40 STM32F103C8T6 
64 20 3 49 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 105 497-6065-ND 8.03 7.33 5.80 STM32F103R8T6 
64 20 3 80 2~3.6 100-LFBGA -40 ~ 105 497-6067-ND 9.02 8.24 6.51 STM32F103V8H6 
64 20 3 80 2~3.6 100-LQFP -40 ~ 105 497-6068-ND 9.02 8.24 6.51 STM32F103V8T6 
128 16 3 49 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-6059-ND 7.84 7A7 5.67 STM32F101RBT6 
128 16 3 80 2~3.6 100-LQFP -40 ~ 85 497-6061-ND 8.79 8.03 6.35 STM32F101VBT6 
128 20 3 49 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 105 497-6066-ND 9.34 8.53 6.74 STM32F103RBT6 
128 20 3 80 2~3.6 100-LFBGA -40 ~ 105 497-6069-ND 10.42 9.52 7.52 STM32F103VBH6 
128 20 3 80 2~3.6 100-LQFP -40 ~ 105 497-6070-ND 10.42 9.52 7.52 STM32F103VBT6 
512 48 4 112 2~3.6 144-LQFP -40 ~ 85 497-6439-ND NEW! 14.32 10.74 9.53 STM32F101ZET6 
512 48 4 80 2~3.6 100-LQFP -40 ~ 85 497-6440-ND NEW! 13.12 12.14 9.19 STM32F101VET6 
512 48 4 51 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-6441-ND NEW! 12.34 11.42 8.64 STM32F101RET6 
512 64 4 112 2~3.6 144-LQFP -40 ~ 85 497-6442-ND NEW! 16.16 14.95 11.32 STM32F103ZET6 
512 64 4 80 2~3.6 100-LQFP -40 ~ 85 497-6443-ND NEW! 14.98 13.86 10.49 STM32F103VET6 
512 64 4 51 2~3.6 64-LQFP. -40 ~ 85 497-6444-ND NEW! 14.04 12.99 9.83 STM32F103RET6 

0 
Soflec Devices Digi-Key Price | SofTec 
1 1 1 Supported Part No. Each | Part No. 
mia INDART Series and Starter Kits tN 

Development Tools Application Kit 

for the EmbeddedWorld MC9S12NE64 ....... eee 520-1027-ND 449.00 | AK-S12NE64-A 

inDART SERIES: They are a powerful entry-level tool for Freescale Semiconductor, Inc. (Formerly Motorola Universal Programmer/Debugger - RoHS Compliant 

SPS) MCU-based systems. InDART takes advantage of Metroworks CodeWarrior Integrated Development HC08, S08, RSO8, S12, S12X.............. 520-1038-ND 399.00 | INDART-ONE/FSL 


environment and the ISP (In-System Programming) feature to program the flash memory of the Freescale 
family of MCUs. InDART provides you with everything you need to download (program), in-circuit emulate 
and debug end-user code. Full speed program execution allows you to perform hardware and software 
testing in real-time. Features: * Low cost and easy to use kits *ISP/ICP programming * USB interface 
*In-circuit debugging Kit Includes: * inDART board and demo board with prototyping area * USB Cable 
* Software CodeWarrior CD and Softec System CD ¢ Getting started guide 

STARTER KITS: These starter kits are entry-level tools which allow you to get familiar with the different 
Freescale Semiconductor, Inc. (formerly Motorola SPS) microcontrollers. These kits along with the included 
CodeWarrior software allow for easy write, compile, download, in-circuit emulation and debug of user code. 
Includes a prototyping area to develop your own small applications. Features: ¢ Low cost and easy to use 
kits *Full-speed program execution for hardware and software testing ¢In-circuit debug and emulation 


ST5 and ST7 Development Kits 


The easy-to-use inDART series development kits are powerful entry-level tools for ST5 and ST7 based 
systems. These kits give you the ability to write, compile, download and in-circuit emulate and debug your 
code. Supports ISP (in-system programming) to program the flash on the target MCU. Features: ¢ Low cost 
and easy to use *ISP/ICP programming ¢ USB Interface « In-circuit debug Kit Includes: * inDART board, 
Demo board, Starter guide, CodeWarrior, STVD7 (ST Visual Debug) and DataBlaze software 


* Serial interface Kit Includes: * Evaluation board with prototyping area » Starter guide » Serial cable Digi-Key Price SofTec 
APPLICATION KIT: Integrated system designed to provide the user with a complete, embedded Ethernet Description Part No. Each Part No. 
application. Features: * MC9S12NE64 microcontroller * 10/100 BaseT » 8Mbit serial FLASH memory ST52F Design Kit 520-1018-ND 299.00 | INDART-STX/500 
° 4Kbit serial EEPROM * BDM connector for in-circuit debugging »* RS-232 connector with transceiver *8 ST72F6 Design Kit . 520-1019-ND 299.00 | INDART-STX/264. 
user LEDs *LAN status LEDs * Speaker * Temperature Sensor * 12VDC Motor with MC33887 H-bridge ST72F321, F521 Design Kit 520-1020-ND 349.00 | INDART-STX/521 
driver * Prototype area Kit Includes: * Evaluation Board * Ethernet core module * AC Adapter » Ethernet ST7FLITEO Design Kit . 520-1021-ND 299.00 | INDART-STX/LITEO 
cross cable and a serial cable * “System Software” CD-ROM * CodeWarrior CD-ROM »* User’s Manual ST7FLITE1x, ST7FLITE2x Design 520-1022-ND 299.00 | INDART-STX/LITE2 
ST72C1xx, 2xx Design Kit 520-1024-ND 249.00 | INDART-ST72C254 
Devices Digi-Key Price | Soffec ST72C3xx Design Kit .... 520-1025-ND 249.00 | INDART-ST72C334 
Supported Part No. Each | Part No. 
HCcos 
MC68HC908xx, MC68HLC908xx........... 520-1000-ND 249.00 | INDART-HC08/D 
MC68HC908GPxx, MC68HC908GTxx..... 520-1001-ND 299.00 | INDART-HC08/GP ST5 an d ST7 Tools 
MC68HC908GRxx, MC68HC908GZxx. 520-1002-ND 299.00 | INDART-HC08/GZ ss " jail . 5 A 
MC68HC908GZ32. 48, 60 . 520-1003-ND 299.00 | INDART-HC08/Gz64 es ‘STX/D: * Powerful tool for in-circuit programming/debugging Large device support * USB 
MC68HC908JKxx. 520-1004-ND 299.00 _| INDART-HCO8/JK IPL-ST7: * This Dynamic Link Library includes all low-level functions that allow users to set up and perform 
MC68HC908JLxx 520-1005-ND 299.00 | INDART-HCO8/JL commands and functions from the DataBlaze user interface within their own windows application 
MC68HC908QBxx, MC68HLC908QYxx ... | 520-1006-ND 299.00 | INDART-HCO8/QY INDART-ST72C/SK: * Low cost solution for writing, compiling, downloading and in-circuit debugging user 
MC68HC908APxx...........-.- see 520-1007-ND 299.00 _| INDART-HC08/AP code ¢ Full speed program execution allows for software and hardware testing in real-time 
HCS08 Kit Includes: * Evaluation board * STVD7 (ST Visual Debug) and DataBlaze software « Starter guide 
MC9S08xx.... 520-1008-ND 249.00 | INDART-HCS08/D PK-ST7FLITE2: Entry level tool which allows you to get started with the ST7FLITE2 MCU. Features: 
MC9S08GB60 520-1009-ND 299.00 | INDART-HCS08/GB ¢ Real-time code execution *In-circuit debugging * In-system programming and debugging * Demo area 
MC9SO08RG60.. 520-1029-ND 299.00 | INDART-HCS08/RG60 + Prototyping area 
HCS12 Kit Includes: * Evaluation board * USB cable * STVD7, CodeWarrior, and Cosmic C Software 
MC9S12xx.... 520-1010-ND 449.00 | INDART-HCS12/D * ‘Quickstart’ poster * User's manual : . 
MC9S812C32 520-1011-ND 499.00 | INDART-HCS12/C32 AK-ST7FMC: Demonstrates how effectively the ST7FMC of microcontrollers can be used in real-world 
MC9S12DP256. 520-1012-ND 499.00 INDART-HCS12/DP256 motor contre applications: a sneludes: . Motor control poate Be Melt aL aepuoget: 
MC9S12E128... 520-1013-ND 499.00 | INDART-HCS12/E128 programmer, 2 piled auoneak rok Gab Gy POWEl: SUPDIY Cauley ans) Bue teen 
77 Software” CD-ROM »° “Quickstart” poster * User's manual 
Starter Kits 
MC68HC908QY4. 520-1028-ND 99.00 | PK-HCO8QY4 Digi-Key Price | Softec 
MC9S08GB60 ... 520-1014-ND 99.00 | PK-HCSO8GB60 Beser pion Part No. Each | Part No. 
MC9S12XDP512 520-1032-ND 395.00 | SK-S12XDP512-A 
MC68HC908AB/AS/AZ. 520-1033-ND 360.00 | ZK-HCO8AX-A ST5/ST7 In-Circuit Debug Kit. 520-1017-ND 249.00 | INDART-STX/D 
MC68HC908EY 520-1034-ND 395.00 | ZK-HCO8EY-A Programming Library for ST7. 520-1026-ND 360.00 | IPL-ST7 
MC68HC908LJ/LI 520-1035-ND 360.00 | ZK-HCO8LX-A ST72C Starter Kit .... 520-1023-ND 149.00 | INDART-ST72C/SK 
HCS12. 520-1036-ND 650.00 | ZK-S12-A ST7FLITE2 Starter Kit . 520-1030-ND 99.00 | PK-ST7FLITE2 
HCS12. 520-1037-ND 395.00 | ZK-S12-B ST7MC Application Kit. 520-1031-ND 695.00 | AK-ST7FMC 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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semiconductor 


HC705 Family — 8-Bit 


Features: * 68HC705 CPU with the addition of EPROM memory * Fully static design allowing operation down to DC * 8- bit accumulator * 8-bit index register * 16-bit stack pointer * On-chip oscillator * 16-bit timer with built in prescaler, or 15-bit 
MFT timer * COP watchdog protection * Low power STOP and WAIT modes Available SPI, SCI, SIOP or CAN « Eight addressing modes 


EPROM/ Operating | Max. Bus 
RAM |EEPROM| OTP Voltage Freq. | Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes)| (Bytes) | (Bytes) | 1/0 A/D Timer Serial PWM cop (V) (MHz) (°C) | Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
64 _ 1.2K | 10 _ MFT, RTI — _ Y 3.3, 5.0 40 -40 ~ 85 | 16-SOIC | MCHC705KJ1CDWE-ND® 2.63 1.60 1.46 | MCHC705KJ1CDWE 
_ 1.2K | 14 — MFT, RTI _ _ Y 3.3, 5.0 4.0 -40 ~ 85 | 20-DIP | MC68HC705J1ACPE-ND® 3.40 2.39 2.19 | MC68HC705J1ACPE 
_ 4.5K | 21 | 4-Ch., 8-Bit | 16-Bit, 11C, 10C SIOP. =_ Y 3.3, 5.0 2.1 |-40~ 125] 28-PDIP | MC705P6AMPE-ND® 5.58 3.92 3.22 | MC705P6AMPE 
176 _ 4.5K | 21 | 4-Ch., 8-Bit | 16-Bit, 11C, 10C SIOP _ Y 3.3, 5.0 24 -40 ~ 85 | 28-DIP | MC705P6ACPE-ND® 5.08 3.57 3.26 | MC705P6ACPE 
_ 4.5K | 21 | 4-Ch., 8-Bit | 16-Bit, 11C, 10C SIOP - Y 3.3, 5.0 24 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC705P6ACDWE-ND® 5.08 3.89 3.26 | MC705P6ACDWE 
=- 4.6K | 21 | 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SIOP. _ Y 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC705P6AMDWE-ND® 5.58 3.92 3.58 | MC705P6AMDWE 
192 = 4K 32 | 8-Ch., 8-Bit 8-Bit SCI/SPI = — | 30-55 21 -40 ~ 85 | 44-PQFP | MC705SR3CFBE-ND® 13.90 11.64 10.46 | MC705SR3CFBE 
224 _ 6.0K | 22 |4-Ch., 12-Bit 16-Bit SIOP _ Y 3.3, 5.0 24 -40 ~ 85 | 28-SOIC | MC68HC705JP7CDW-ND 5.94 4.25 3.86 | MC68HC705JP7CDW 
_ 8.0K | 31 _ 16-Bit, 11C,10C | SCI, SPI _ Y 3.3, 5.0 4.0 -40 ~ 85 | 40-DIP | MC705C8ACPE-ND® 9.02 7A7 6.82 | MC705C8ACPE 
304 _ 8.0K | 31 — 2-Ch. SCI/SPI = Y 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 44-PLCC | MC68HC705C8ACFNE-ND@ 9.02 747 6.82 | MC68HC705C8ACFNE 
_ 8K+8K] 31 _ 2-Ch. SCI, SPI _ Y 3.3, 5.0 24 -40 ~ 85 | 42-DIP | MC68HC705C8AB-ND 10.25 7.00 6.66 | MC68HC705C8AB 
=- 16K | 31 _ 16-Bit, 11C, 1 OC | SCI, SPI _ Y 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 40-DIP | MC705C9ACPE-ND® 10.19 9.35 8.53 | MC705C9ACPE 
_ 16K | 31 _ 16-Bit, 11C,10C | SCI, SPI _ Y 3.3, 5.0 21 -40 ~ 85 | 44-PLCC | MC68HC705C9ACFN-ND 11.59 8.77 8.08 | MC68HC705C9ACFN 
352 256 16K | 32 | 8-Ch., 8-Bit | 16-Bit, 21C,20C SCI 2-Ch., 8-Bit] Y | 3.0-5.5 40 -40 ~ 85 | 52-PLCC | MC705B16NCFNERCT-ND@§ 15.38 11.63 10.73 | MC705B16NCFNER 
256 16K | 32 | 8-Ch., 8-Bit | 16-Bit, 21C,20C SCI 2-Ch., 8-Bit] Y | 3.0-5.5 4.0 -40 ~ 85 | 52-PLCC | MC705B16NCFNERTR-ND@$ 4538.70/450 MC705B16NCFNER 
256 16K | 32 | 8-Ch., 8-Bit | 16-Bit, 2 1C, 2 0C SCI 2-Ch., 8-Bit] Y | 3.0-5.5 4.0 |-40 ~ 105] 52-PLCC | MCHC705B16NVFNE-ND® 15.23 11.95 11.26 | MCHC705B16NVFNE 
512 496 16K | 62 |8-Ch., 16-Bit 4-Ch. SCI = Y 5.0 40 -40 ~ 85 | 80-PQFP | MC68HC705L5FUE-ND® 14.31 11.33 10.76 | MC68HC705L5FUE 
598 256 82K | 32 8-Ch. 4-Ch. SCI 2-Ch. 8-Bit | Y 3.0, 5.5 21 -40 ~ 85 | 52-PLCC | XC705B32CFNE-ND® 21.17 16.61 15.65 | XC705B32CFNE 
256 32K | 32 | 8-Ch., 8-Bit 16-Bit SCI, CAN | 2-Ch., 8-Bit} Y | 4.5-5.5 4.0 |-40 ~ 125] 64-PQFP | MC705X32MFUE4RCT-ND@§ 26.74 20.98 19.76 | MC705X32MFUE4R 
@ RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel 


HC711 Family — 8-Bit 


Features: * 68HC11 CPU with the addition of EPROM memory * Fully static design allowing operation down to DC * Two 8-bit accumulators » Two 16-bit index registers * 16-bit stack pointer * 16-bit timer with built in prescaler 
* COP watchdog protection * Low power STOP and WAIT modes * SPI, SCI » Six addressing modes (immediate, direct, extended, indexed, inherent, and relative) * 16/16 integer and fractional divides * 8 x 8 multiply 


RAM |EEPROM | EPROM/OTP Operating Max. Bus Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes) (Bytes) Timer 1/0 A/D Volt. (V) | Freq. (MHz) (°C) Package | PartNo. al 25 100 Part No. 
=_ 4K 16-Bit, RTI 32 _ 5.0 3.0 -40 ~ 85 44-PLCC | MC68HC711D3CFNE2-ND® 9.63 8.07 7.25 MC68HC711D3CFNE2 
192 _ 4K 16-Bit, RTI 32 _ 5.0 2.0 -40 ~ 105 44-PLCC | MC68HC711D3VFNE2-ND® 10.11 8.47 7.61 MC68HC711D3VFNE2 
-_ 4K 16-Bit 32 — 5.0 2.0 -40 ~ 85 44-PLCC | MC711D3CFNE2RCT-ND@§ 9.84 7.45 6.87 MC711D3CFNE2R 
_- 4K 16-Bit 32 — 5.0 2.0 -40 ~ 85 44-PLCC | MC711D3CFNE2RTR-ND@$ 3707.55/450 MC711D3CFNE2R 
612 16K 16-Bit, RTI 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC711E9CFNE2RCT-ND@§ 16.51 12.49 11.51 MC711E9CFNE2R 
512 16K 16-Bit, RTI 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC711E9CFNE2RTR-ND@$ 6218.10/450 MC711E9CFNE2R 
512 512 12K 16-Bit, RTI 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC68S711E9CFNE2-ND® 17.92 16.45 15.01 MC68S711E9CFNE2 
512 12K 16-Bit, RTI 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 3.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC68HC711E9CFNE3-ND® 17.14 15.73 14.35 MC68HC711E9CFNES 
512 32K 16-Bit 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 4.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC68HC711E9CFNE2-ND® 16.32 14.97 13.66 MC68HC711E9CFNE2 
512 20K 16-Bit, RTI 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC68711E20CFNE2-ND® 23.32 21.41 19.53 MC68711E20CFNE2 
768 512 20K 8-Ch., 16-Bit 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 4.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC68711E20CFNE4-ND@ 25.66 23.55 21.49 MC68711E20CFNE4 
640 24K 16-Bit, RTI 62 8-Ch., 8-Bit 5.0 4.0 -40 ~ 85 80-QFP MC68HC711K4CFU4-ND. 30.61 24.01 22.62 MC68HC711K4CFU4 
640 24K 8-Ch., 16-Bit 62 8-Ch., 8-Bit 5.0 4.0 -40 ~ 85 84-PLCC | MC711K4CFNE4-ND® 26.93 24.58 22.08 MC711K4CFNE4 
@ RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel 


HC11 Family — 8-Bit 


Features: ¢ Fully static design allowing operation down to DC * Two 8-bit accumulators » Two 16-bit index registers * 16-bit stack pointer * 16-bit timer with built in prescaler * COP watchdog protection * Low power STOP and WAIT modes « SPI, 
SCI * Six addressing modes (immediate, direct, extended, indexed, inherent, and relative) » 16/16 integer and fractional divides 8 x 8 multiply 


RAM | EEPROM Operating Max. Bus Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes) PWM Timer 1/0 A/D Volt. (V) | Freq. (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
512 _ 16-Bit, RTI, PWM 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 3.0 -40 ~ 125 52-PLCC | MC68HC11A1MFNE-ND® 13.83 12.69 10.40 | MC68HC11A1MFNE 
256 512 _ 16-Bit, RTI, PWM 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 3.0 -40 ~ 125 52-PLCC | MC68HC11A1MFNERCT-ND@§ 14.08 10.65 9.82 | MC68HC11A1MFNER 
512 _ 16-Bit, RTI, PWM 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 3.0 -40 ~ 125 52-PLCC | MC68HC11A1MFNERTR-ND$ 5301.90/450 MC68HC11A1MFNER 
512 512 See Timer 16-Bit, RIT, PWM 38 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 52-PLCC | MC68HC11E1CFNE2-ND® 10.03 8.40 7.55 | MC68HC11E1CFNE2 
640 2-Ch., 16-Bit 16-Bit, RTI, PWM 37 8-Ch., 8-Bit 5.0 40 -40 ~ 85 84-PLCC | MC68HC11K1CFNE4-ND® 16.48 15.04 13.51 | MC68HC11K1CFNE4 
ie 640 4-Ch., 8-Bit 16-Bit, RTI, PWM 37 8-Ch., 8-Bit 5.0 40 -40 ~ 85 80-PQFP | MC68L11K1FUE2-ND® 16.48 15.04 13.51 | MC68L11K1FUE2 
1K 512 8-Ch., 8-Bit 16-Bit, RTI, PWM 30 8-Ch., 8-Bit 5.0 2.0 -40 ~ 85 68-PLCC | MCHC11F1CFNE2-ND® 10.76 9.01 8.10 | MCHC11F1CFNE2 
512 8-Ch., 8-Bit 16-Bit , RTI, PWM 30 8-Ch., 8-Bit 5.0 3.0 -40 ~ 85 68-PLCC | MCHC11F1CFNE3-ND® 11.70 10.74 9.80 | MCHC11F1CFNE3 
@ RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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M68HC908 Family — 8-Bit 


The MC68HC08 Family is a low cost, high performance, Complex Instruction Set Computer (CISC) with a Von Neumann 
architecture. Features: « Enhanced HC05 Programming Model * Extensive loop control functions * 16 Addressing modes 
© 16-bit Index Register and Stack Pointer * Memory to memory data transfers »* Object-code compatible with Freescale's 
68HCO5 architecture for easy migration »* Designed to allow efficient, compact modular coding in assembly or C with full 
16-bit Stack Pointer and stack relative addressing Efficient instruction set with multiply and divide that is easy to learn and 
use Memory: « In-application, In-circuit Re-Programmable Flash Memory (1.5K to 16K Bytes) * 128 to 512 Bytes of random 
access memory (RAM) Peripherals: * Two/Four-Channel, 16-bit Timer with selectable input capture, output compare or 
pulse width modulation (PWM) « Internal Clock Oscillator reduces board space and system costs by eliminating external 


components « Flexible 1/0 allows direct drive of LED and other circuits to eliminate external drivers and help reduce 
system costs »* System Protection features, including Watchdog Timer and On-chip Low Voltage Detect/Reset to help 
reduce cost and increase reliability 

68HC9080T4 Demonstration Board (M68DEMO09080T4) This demo board enables you to use the included CodeWarrior 
Development Studio Special Edition to modify demo code or develop new code using ASM or C, then program the Flash, 
and debug in real time all with no additional hardware Features: * Battery-Powered 8-pin QT4 Device *LEDs for user 
feedback » Potentiometer for A/D Input * Push Buttons for user Input » Access to all I/O for user-provided prototyping 
* Software demo with application code utilizing the A/D, timers, and 1/0 


Operating Maximum Bus 
RAM Flash Voltage Frequency Temperature Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) (Bytes) Timer 1/0 A/D (V) @5.0V (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 Part No. 
2-Ch., 16-Bit 5 — 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MC68HC908QT1CPE-ND® 1.79 1.09 94 MC68HC9080QT1CPE 
2-Ch., 16-Bit 5 = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 8-DIP MC68HC908QT1VPE-ND® 1.88 1.15 99 MC68HC9080T1VPE 
2-Ch., 16-Bit 5 = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MCHC908QT1CDWE-ND® 1.79 1.09 94 MCHC9080T1CDWE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-PDIP | MCL908QT1CDWERCT-ND§ 2.17 1.32 1.14 MCL908QT1CDWER 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-PDIP | MCL908QT1CDWERTR-ND@$ 2010.00/2,000 MCL908QT1CDWER 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 125 8-SOIC | MCHC908QT1MDWE-ND® 1.96 1.20 1.04 MCHC908QT1MDWE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 8-SOIC | MCHC908QT1VDWE-ND® 1.88 1.15 99 MCHC9080T1VDWE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MC68HC908QT2CP-ND 2.43 1.48 1.28 MC68HC908QT2CP 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MC68HC908QT2CPE-ND® 2.14 1.30 1.13 MC68HC9080T2CPE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.6 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MCHLC908QT2CPE-ND@ 2.43 1.48 1.28 MCHLC908QT2CPE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 8-DIP MC68HC908QT2MPE-ND® 2.34 1.43 1.23 MC68HC908QT2MPE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MCHC9080QT2CDWE-ND® 2.14 1.30 1.13 MCHC908QT2CDWE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 105 8-SOIC_ | MCHC9080T2VDWE-ND® 2.22 1.36 1.17 MCHC9080T2VDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-DIP | MC68HC908QY1CPE-ND® 2.02 1.23 1.07 MC68HC908QY1CPE 
2-Ch., 16-Bit 13 = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 16-DIP | MC68HC908QY1VPE-ND® 2.11 1.29 1.11 MC68HC908QY1VPE 
1.5K 2-Ch., 16-Bit 13 _ 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC_| MCHC908QY1CDWE-ND® 2.02 1.23 1.07 MCHC908QY1CDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-SOIC | MCHC908QY1MDWE-ND® 2.22 1.36 1.17 MCHC908QY1MDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 105 16-SOIC_ | MCHC908QY1VDWE-ND® 2.11 1.29 1.11 MCHC9080Y1VDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY1CDTE-ND® 2.22 1.36 1.17 MC68HC908Q0Y1CDTE 
2-Ch., 16-Bit 13 = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 16-TSSOP | MC68HC908QY1VDTE-ND® 2.34 1.43 1.23 MC68HC9080Y1VDTE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-DIP | MC68HC908QY2CPE-ND® 2.37 1.45 1.25 MC68HC908QY2CPE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-DIP | MC68HC908QY2MPE-ND® 2.60 1.59 1.45 MC68HC908QY2MPE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 16-DIP | MC68HC908QY2VPE-ND® 2.48 1.52 1.31 MC68HC9080Y2VPE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC_| MCHC908QY2CDWE-ND® 2.37 1.45 1.25 MCHC9080Y2CDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-PDIP | MCL908QY2CDWE-ND® 2.69 1.64 1.41 MCL908QY2CDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-SOIC | MCHC908QY2MDWE-ND® 2.60 1.59 1.37 MCHC9080Y2MDWE 
128 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY2CDT-ND 2.86 1.74 1.51 MC68HC908QY2CDT 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY2CDTE-ND® 2.51 1.53 1.32 MC68HC908QY2CDTE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-PDIP | MCL908QY2CDTE-ND® 2.86 1.74 1.51 MCL908QY2CDTE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 40 ~ 125 16-TSSOP | MC68HC908QY2MDTE-ND® 2.77 1.69 1.46 MC68HC908QY2MDTE 
2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-PDSO | MC908QL3CDWE-ND® 3.95 2.40 2.29 MC9080L3CDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-TSSOP | MC908QL3MDTE-ND® 4.58 3.22 2.65 MC908QL3MDTE 
2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 16-TSSOP | MC908QL3VDTE-ND® 4.35 2.64 2.52 MC908QL3VDTE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MC68HC908QT4CPE-ND® 2.51 1.53 1.32 MC68HC908QT4CPE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.6 8.0 -40 ~ 85 8-DIP MCHLC908QT4CPE-ND@ 2.86 1.74 1.51 MCHLC908QT4CPE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 8-SOIC | MCHC908QT4CDWE-ND® 2.51 1.53 1.32 MCHC9080T4CDWE 
2-Ch., 16-Bit i) 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 125 8-SOIC | MCHC908QT4MDWE-ND® 2k 1.69 1.46 MCHC9080T4MDWE 
2-Ch., 16-Bit 5 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 105 8-SOIC | MCHC908QT4VDWE-ND® 2.66 1.62 1.40 MCHC9080T4VDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-DIP | MC68HC908QY4CPE-ND® 2.65 1.70 1.54 MC68HC908QY4CPE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-DIP_ | MC68HC908QY4MPE-ND® 2.93 1.88 1.70 MC68HC9080Y4MPE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit | 3.0 ~5.0 8.0 -40~105 | 16-DIP | MC68HC908QY4VPE-ND® 2.80 1.80 1.63 | MC68HC908QY4VPE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC | MCHC908QY4CDWE-ND® 2.65 1.70 1.54 MCHC9080Y4CDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-SOIC | MCHC908QY4MDWE-ND® 2.93 1.88 1.70 MCHC908QY4MDWE 
4K 2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-PDIP | MC908QY4MDWERCT-ND@§ 3.10 1.99 1.80 MC908QY4MDWER 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-PDIP_ | MC908QY4MDWERTR-ND$ 1610.00/1,000 MC908QY4MDWER 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY4CDTE-ND® 2.93 2.06 1.70 MC68HC9080Y4CDTE 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 2.2, 3.6 2.0 0~70 32-LQFP | MC908QF4FJ-ND 5.48 3.32 3.18 MC9080F4FJ 
2-Ch., 16-Bit 13 4-Ch., 8-Bit 2.2, 3.6 2.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC908QF4CFJ-ND 5.73 3.48 3.32 MC9080F4CFJ 
2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch., 10-Bit 3.3 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-SOIC | MC908QL4MDW-ND 5.48 3.32 3.18 MCc9080L4MDW 
2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-SOIC_ | MC908QL4MDWE-ND® 4.83 3.40 2.80 MC908QL4MDWE 
2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch., 10-Bit 3.3 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-TSSOP | MC908QL4MDT-ND 5.75 3.49 3.34 MC9080L4MDT 
2-Ch., 16-Bit 13 6-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 125 16-TSSOP | MC908QL4MDTE-ND® 5.05 3.24 2.93 MC9080L4MDTE 
4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC908QB4CDTE-ND@ 2.63 1.85 1.69 MC9080B4CDTE 
4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC | MC908QB4CDWE-ND® 2.83 1.73 1.58 MC908QB4CDWE 
4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-DIP__| MC908QB4CPE-ND® 2.83 1.73 1.58 MC908QB4CPE 
4-Ch., 16-Bit 14 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 16-TSSOP | MC908QB4MDTE-ND@ 2.63 2.02 1.85 MC908QB4MDTE 
2-Ch., 16-Bit 14 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY4MDTE-ND® 3.20 2.06 1.86 MC68HC908QY4MDTE 
2-Ch., 16-Bit 14 4-Ch., 8-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC68HC908QY4VDTE-ND® 3.08 1.98 1.79 MC68HC9080Y4VDTE 
4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-TSSOP | MC908QB8CDTE-ND® 2.95 2.08 1.90 MC908QB8CDTE 
4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC | MC908QB8CDWE-ND® 2.78 1.96 1.78 MC908QB8CDWE 
256 8K 4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-DIP | MC908QB8CPE-ND® 2.78 1.96 1.78 MC908QB8CPE 
4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-PDSO | MC908QB8CDWERCT-ND@§ 2.93 1.88 1.76 MC9080B8CDWER 
4-Ch., 16-Bit 13 10-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 16-PDSO | MC908QB8CDWERTR-ND@t 1685.00/1,000 MC9080B8CDWER 
12K 2-Ch., 16-Bit 32 6-Ch., 10-Bit | 3.3~5.0 8.0 -40 ~ 85 64-QFP | MC908LJ12CFUE-ND® 6.64 5.50 5.02 | MC908LJ12CFUE 
2-Ch., 16-Bit 23 12-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 28-SOIC | MC908JL16CDWE-ND® 3.55 2.28 2.06 MC908JL16CDWE 
512 2-Ch., 16-Bit 23 12 Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 28-DIP | MC908JL16CPE-ND® 3.78 2.29 2.19 MC908JL16CPE 
16K 2-Ch., 16-Bit 26 13 Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 32-LQFP | MC908JL16CFJE-ND® 2.80 2.57 2.35 MC908JL16CFJE 
2-Ch., 16-Bit 26 13-Ch., 10-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 32-DIP__| MC908JL16CSPE-ND® 3.90 2.75 2.51 MC908JL16CSPE 
4-Ch., 16-Bit 14 10-Ch., 10-Bit 3.3 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 16-SOIC | MC908QC16CDXE-ND® 3.58 2.52 2.30 MC9080C16CDXE 
Accessories 
Demo Board for 908Q\MCU GBHCO8: Sees... c1 seiciccasesinconsensaraanacssceraiandivertabinaineieoedndnabeeshitasndesegadanencteastannascee M68DEMO9080T4-ND 32.94 28.43 25.02 M68DEMO0908QT4 
Demo Board for MC908JL16. DEMO908JL16-ND 56.53 cd _ DEMO908JL16 
Demo Board for MC908JL16. DEMO908JL16E-ND® 56.53 _ _ DEMO908JL16E 
Demo Board for MC908QC16 DEMO09080C16-ND 85.28 _ =_ DEMO908QC16 
Evaluation Board for MC908QL4 M68EVB908QL4-ND 338.48 287.71 253.86 M68EVB9080L4 
Evaluation Board for 908QF4.... SCEBO8QF4-ND 96.65 82.75 78.23 SCEBO8QF4 
¢ RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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HC908 Family — 8-Bit Digi@Reel° 


Features: © 68HC08 CPU with Flash memory * Fully upward code compatible with the 68HC05 family for easy migration ¢ Fully static design allowing operation down to DC » 16-bit index register * 16-bit stack pointer 1, 2, 4 or 6 channel 16-bit 
timers with built in prescalers * COP watchdog protection * Low-power STOP and WAIT modes » Available USB, SPI, SCI, CAN2, l2C and ESCI Available A/D converter * 16 addressing modes » LVI (Low Voltage Inhibit) supply voltage monitor 
© 16/8 divide * 8x 8 multiply * 68HC908AZ additional feature: MSCAN (Motorola Scalable Controller Area Network) interface conforms to CAN 2.0B 


Operating |Max. Bus 
FLASH | RAM | EEPROM Timer (s) Voltage | Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes)| (Bytes) | 1/0 A/D 16-Bit Serial PWM (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 |Part No. 
_ 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 20-SOIC | MC908JKIECDWE-ND® 271 1.66 1.51 /MC908JK1ECDWE 
= 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 125} 20-SOIC | MC908JK1EMDWE-ND® 2.60 1.83 1.58/MC908JK1EMDWE 
= 6 = 2-Ch. SPI — 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 8-SOIC | MC908QT1ACDWE-ND®@ 1.79 1.09 -94|MC908QT1 ACDWE 
_ 6 _ 2-Ch. SPI _ 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 8-DFN | MC908QT1ACFQE-ND® 2.31 1.41 1.22 |MC908QT1ACFQE 
= 6 = 2-Ch. SPI and 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 8-DIP | MC908QT1ACPE-ND@ 1.79 1.09 -94 | MC908QT1ACPE 
= 6 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 8-SOIC | MC908QT2ACDWE-ND® 2.14 1.30 1.13/MC908QT2ACDWE 
15K 428 = 6 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 8-DFN | MC908QT2ACFQE-ND® 2.40 1.46 1.26 /MC908QT2ACFQE 
= 6 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI = 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 8-DIP | MC908QT2ACPE-ND® 2.14 1.30 1.13/MC908QT2ACPE 
= 16 _ 1-Ch. SPI _ 27~5.5 8.2 -40 ~ 85 | 16-TSSOP | MC908QY1ACDTE-ND® 2.22 1.36 1.17/MC908QY1ACDTE 
= 16 = 1-Ch. SPI = 27~5.5 8.2 -40~85 | 16-SOIC | MC908QY1ACDWE-ND@ 2.02 1.23 1.07|MC908QY1ACDWE 
— 16 _ 1-Ch. SPI _ 27~5.5 8.2 -40~85 | 16-DIP | MC908QY1ACPE-ND@ 2.02 1.23 1.07/MC908QY1ACPE 
= 14 | 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI — 27~5.5 8.2 -40 ~ 85 | 16-TSSOP | MC908QY2ACDTE-ND® 2.51 1.53 1.32/MC908QY2ACDTE 
_ 14 | 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI = 27~5.5 8.2 -40~85 | 16-SOIC | MC908QY2ACDWE-ND® 2.37 1.45 — 1.25/MC908QY2ACDWE 
= 14 | 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI = 27~5.5 8.2 -40~85 | 16-DIP_ | MC908QY2ACPE-ND@ 2.37 1.45 1.25 |MC908QY2ACPE 
128 = 12 = 2-Ch. — See Timer 2.0 4.0 -40 ~ 85 | 32-LOFP | MC68HC908RF2MFA-ND 6.88 4.92 4.47|MC68HC908RF2MFA 
_ 13 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 16-SOIC | MC908KX2CDWE-ND® 4.30 2.61 2.50 | MC908KX2CDWE 
2K 492 = 13 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 125] 16-SOIC | MC908KX2MDWE-ND® 4.73 2.87 — 2.74)MC908KX2MDWE 
_ 13 4-Ch., 8-Bit 1-Ch. SCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125] 16-PDSO | MC908KX2MDWERCT-ND@§ 4.90 2.98  2.84/MC908KX2MDWER 
_ 13 4-Ch., 8-Bit 1-Ch. scl See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125] 16-PDSO | MC908KX2MDWERTR-ND@+ 2544.00/1,000 MC908KX2MDWER 
= 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 20-SOIC | MC908JK3ECDWE-ND® 2.37 218 — 1.99/MC908JK3ECDWE 
_ 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ 16-Bit 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 28-SOIC | MC908JL3ECDWE-ND® 3.95 2.78  2.54/MC908JL3ECDWE 
- 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer 5.0 8.0 -40~85 | 20-DIP | MCHC908JK3ECPE-ND@ 3.10 218 — 1.99/MCHC908JK3ECPE 
_ 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 20-DIP | MCR9O8JK3ECPE-ND® 3.10 218 — 1.99/MCR908JK3ECPE 
_ 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. = See Timer 3.0 8.0 -40~85 | 28-DIP | MC908JL3ECPE-ND@ 3.95 2.78 — 2.54/MC908JL3ECPE 
428 = 23 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 48-LOFP | MC9O8JL3ECFAE-ND@ 4.23 2.57 2.45 |MC908JL3ECFAE 
= 6 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI _ 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 8-SOIC | MC908QT4ACDWE-ND® 2.51 1.53 1.32/MC908QT4ACDWE 
- 6 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI — 3.0 ~ 5.0 8.2 -40~85 | 8-DFN | MC908QT4ACFQE-ND@ 2.77 1.69 1.46 /MC908QT4ACFQE 
4K — 6 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI = 3.0 ~ 5.0 8.2 -40~85| 8-DIP | MC908QT4ACPE-ND® 2.51 1.53 1.32)MC908QT4ACPE 
= 14 | 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI _— 2.7~5.5 8.2 -40 ~ 85 | 16-TSSOP | MC908QY4ACDTE-ND® 2.93 1.88 1.70|MC908QY4ACDTE 
= 14 | 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI — 27~5.5 8.2 -40~85 | 16-SOIC | MC908QY4ACDWE-ND@ 2.65 1.70 1.54/MC908QY4ACDWE 
= 14 | 6-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI al 27~5.5 8.2 -40~85 | 16-DIP_ | MC908QY4ACPE-ND@ 2.65 1.70 1.54|/MC908QY4ACPE 
256 - 26 = 2-Ch. SCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 28-DIP | MC908KK3ECPE-ND@ 2.90 1.86  1.68/MC908KK3ECPE 
= 26 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 28-SOIC | MC908KL3ECDWE-ND® 3.70 2.38 2.15|MC908KL3ECDWE 
384 — 21 6-Ch., 8-Bit 3-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.2 -40 ~ 85 | 32-LOFP | MC68HC908GR4CFAE-ND® 4.95 3.01 2.87 | MC68HC908GR4CFAE 
= val 6-Ch., 8-Bit 3-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 28-SOIC_ | MC908GR4CDWE-ND@ 4.95 3.01 2.87 |MC908GR4CDWE 
7.5K | 384 = 21 8-Ch., 8-Bit | 2-Ch.+1-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MCHC908GR8CFAE-ND® 6.18 5.12 4.01 |MCHC908GR8CFAE 
428 = 18 7-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer 5.0 8.0 -40~ 85 | 20-SOIC | MC68HC908LB8CDWE-ND® 6.13 3.72 3.55/MC68HC908LB8CDWE 
_ 18 7-Ch., 8-Bit 2-Ch. = See Timer 5.0 8.0 -40~125| 20-DIP_| MC68HC908LB8MPE-ND® 5.73 410 3.73|MC68HC908LB8MPE 
= 13 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 16-SOIC | MC908KX8CDWE-ND® 5.95 3.82 3.45|MC908KX8CDWE 
ie = 13 4-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI See Timer 5.0 8.0 -40~ 125] 16-SOIC_| MC908KX8MDWE-ND® 5.60 4.64 3.64) MC908KX8MDWE 
- 21 _ 2-Ch. USB1.1 See Timer 5.0 3.0 -40~ 85 | 28-SOIC | MC908JB8ADWE-ND@ 2.78 1.96  1.78/MC908JB8ADWE 
= 37 _ 2-Ch. USB1.1 See Timer 5.0 3.0 -40~85 | 44-QFP | MC908JB8FBE-ND@ 3.20 2.25 2.06 |MC908JB8FBE 
= 13 _ 1-Ch. USB1.1 See Timer 5.0 3.0 -40~85 | 20-SOIC | MC908JB8JDWE-ND® 2.75 1.94 1.77/MC908JB8JDWE 
— 37 — 2-Ch. USB1.1 See Timer | 4.0 ~ 5.5 6.0 -40~85 | 20-DIP | MC68HC908JB8JPE-ND@ 2.83 1.99  1.82|/MC68HC908JB8JPE 
= 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. scl See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 20-SOIC | MC908JK8CDWE-ND® 5.15 3.62 3.31 |MC908JK8CDWE 
- 15 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 16 3.0 8.0 -40~85 | 28-DIP | MCHC908JK8CPE-ND®@ 5.15 3.62 3.31 |MCHC908JK8CPE 
- 23 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 28-SOIC | MC908JL8CDWE-ND® 5.53 4.24 3.21|MC908JL8CDWE 
_ 23 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 2-Ch., 16-Bit} 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 28-SOIC | MC9085JL8CDWERCT-ND§ 4.82 3.99  3.64/MC908JL8CDWER 
- 23 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 2-Ch., 16-Bit} 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 28-SOIC | MC908JL8CDWERTR-ND@+ 3287.00/1,000 Mc908JL8CDWER 
_ 23 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. = See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LOFP | MC68HC908JL8CFA-ND 6.86 4.90 4.46 |MC68HC908JL8CFA 
8K = 23 | 10-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LOFP | MC68HC908JL8CFAE-ND® 6.05 4.26 3.67 |MC68HC908JL8CFAE 
= 26 | 13-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI 16 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125} 32-LOFP | MC68HC908JL8MFAE-ND@ 5.65 4.68  4.04/MC68HC908JL8MFAE 
256 _ 26 _— 2-Ch. SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC9O8EY8CFAE-ND® 5.31 3.79  3.45|MC908EY8CFAE 
= 26 = 2-Ch. SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125] 32-LOFP | MC9O8EY8MFAE-ND® 5.84 417 — 3.79|MC908EY8MFAE 
— 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 4.5 ~ 5.5 8.0 -40~ 105] 32-LQFP | MC9O8EYSAVFJE-ND® 4.93 3.47 3.16 |MC908EY8AVFJE 
=< 12 | 7-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 6-Ch., 12-Bit} 5.0 8.0 -40~ 85 | 28-SOIC | MC908MR8CDWE-ND® 5.73 4.75 4.33|MC908MR8CDWE 
_ 12 | 7-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 6-Ch., 12-Bit} 5.0 8.0 -40~85 |} 28-DIP | MC908MR8CPE-ND® 5.73 4.75  4.33/MC908MR8CPE 
_— 16 | 7-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 12 5.0 8.0 -40 ~ 125] 32-LQFP | MCHC908MR8MFAE-ND® 6.31 5.22 4.77|MCHC908MR8MFAE 
= 16 | 7-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI 12 5.0 8.0 -40 ~ 105} 32-LOFP | MCHC908MR8VFAE-ND® 6.03 4.99 4.56 |MCHC908MR8VFAE 
= 15 | 13-Ch., 8-Bit Dual 2-Ch. scl See Timer 5.0 8.0 -40~ 125} 20-SOIC | MC908JK8MDWE-ND@ 5.68 3.99 3.64) MC908JK8MDWE 
- 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. — See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 28-DIP | MC908JL8CPE-ND® 5.53 3.89 3.55 /MC908JL8CPE 
= 23 | 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 32-DIP | MC68HC908JL8CSPE-ND® 6.10 4.29 3.92 |MC68HC908JL8CSPE 
— 14 | 4-Ch., 10-Bit 1-Ch. SPI 2-Ch., 16-Bit} 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 16-TSSOP | MC908QY8CDTE-ND@ 3.08 1.98  1.79/MC908QY8CDTE 
= 16 | 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 2-Ch., 16-Bit} 2.7 ~ 5.5 8.0 -40~85 | 16-SOIC | MC908QY8CDWE-ND® 2.88 1.85 1.67/MC908QY8CDWE 
_ 21 8-Ch., 8-Bit | 2-Ch.+1-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 28-SOIC | MC908GR8CDWE-ND@ 6.16 4.40  4.00/MC908GR8CDWE 
ate - 21 6-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.0 -40~85 | 28-DIP | MC908GR8CPE-ND@ 6.16 5.10 4.00 /MC908GR8CPE 
@ RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel (Continued) 
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>< * treescale Microcontrollers — 8 and 16 Bit 


semiconductor C908 Family — 8-Bit (Cont, DigiqReel* 
Operating |Max. Bus 
FLASH | RAM | EEPROM Timer (s) Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) | (Bytes)| (Bytes) | 1/0 A/D 16-Bit Serial PWM (Vv) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 |Part No. 
— | a4) 6-Ch, 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI _ 5.0 8.0  |-40~85 | 32-LOFP | MCHC9O8GR8ACFAE-ND® 616 4.40 4.00 |MCHC908GR8ACFAE 
— | 14 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 16-Bit| 3.3-5.5 | 80 | -40 ~85 | 16-TSSOP | MC908QC8CDTE-ND® 313 2.20 2.01 |McgosacscDTE 
— | 14 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 16-Bit| 33-55 | 80 | -40~85] 16-SOIC | MC908QC8CDXE-ND 310 248 1.99 /McgosacscDXE 
384 | — | 48 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 16-Bit| 33-55 | 80 | -40~85) 20-SOIC | MC908QC8CDYE-ND} 239 2.20 2.01 |MCgosacscDYE 
— | 26 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 16-Bit| 3.3-5.5 | 80 | -40~85| 28-SOIC | MC908QC8CDZE-ND® 315 2.22 _2.02|MC908ac8CDZE 
— | 26 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 16-Bit| 3.3-5.5 | 80 — |-40 ~ 125| 28-TSSOP | MC908QC8MDRE-ND® 3.50 2.46  2.25|MC908QC8MDRE 
ai — | 18 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 16-Bit| 3.3-5.5 | 8.0 _|-40 ~ 125| 20-TSSOP | MC908QC8MDSE-ND® 3.48 2.45 _2.23|MC908QC8MDSE 
512 | — | 36 | 8-Ch,8-Bit | Dual2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 |-40~85| 44-QFP | MC9O8GT8CFBE-ND 6.54 5.42 4.25 |MC908GT8CFBE 
— | 30 | 8-Ch, 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI = 3.0~5.0 | 80 |-40~85| 42-DIP | mc9OsAPéCBE-ND} 5.50 4.22 — 3.19|MC908AP8CBE 
— | 32] 8-Ch,10-Bit} Dual 2-Ch. 2c, 2-Scl, SPI | SeeTimer | 3.0-5.0 | 80 |-40~85) 44-QFP | MC9O8AP8CFBE-ND® 5.50 4.22 3.19 |MC908AP8CFBE-ND 
ax | — | 37 | 8:Ch,10-Bit] Dual 2-ch. | SCI,SPI,CAN2 | SeeTimer | 5.0 8.0  |-40~85) 48-LOFP | MC68908GZ8CFAE-ND 5.73 4.75 4.33 |MC68908GZ8CFAE 
— | 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, CAN2 - 55 8.0 |-40~85 | 32-LFP | Mc68908GZ8CFJE-ND 5.73 4.75 4.33 |MC68908GZ8CFJE 
— | 21 | 8Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI 6-Ch. | 30~55 | 80 |-40~85| 32-LaFP | mc68908GZ8CFJERCT-ND§ 5.90 4.46  4.17|MC68908GZ8CFJER 
— | 21 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPl 6-Ch. | 3.0~5.5 | 8.0 | -40~85| 32-LOFP | MC68908GZ8CFJERTR-ND@$ 8006.00/2,000 _ | MC68908GZ8CFJER 
2 | — | 39 | 6-Ch.,8-Bit 2-Ch. use, 2c See Timer | 3.3 6.0 |-40~85| 64-QFP | MC908LD64IFUE-ND@ 9.81 812 7.41 |MC908LD64IFUE 
aa | — | 2 = 2-Ch. USB, SCI See Timer | 4.0~5.5 | 6.0 |-40~85] 28-SoIc | mc908JB12DWE-ND® 413 2.65 2.39 /MC908JB12DWE 
— | a = 2-Ch. USB, SCI See Timer | 4.0~5.5 | 6.0 | -40~85| 20-SOIC | MC908JB12JDWE-ND@ 4.55 2.92 2.64|MC908JB12JDWE 
— | 30 | 11-Ch,, 10-Bit 4-Ch. 12¢, SPI See Timer | 30~5.0 | 8.0  |-40~85| 42-DIP | mc908SR12CBE-ND@ 7.47 5.34 4.86 |MC908SR12CBE 
— | 33 | 14-Ch., 10-Bit 4-Ch. (2c, SCI See Timer | 5.0 8.0 |-40~85 | 48-LOFP | MC908SR12CFAE-ND® 7.47 5.34 4.86 |MC908SR12CFAE 
12K — | 33 | 14-Ch., 10-Bit 4-Ch. 2c, scl See Timer | 5.0 8.0 |-40~ 125] 48-LOFP | MC908SR12MFAE-ND 8.22 6.80  5.34|/MC908SR12MFAE 
512 | — | 20 | 4-Ch, 10-Bit 2-Ch. scl See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 |-40~85| 52-QFP | MC68HC908LJ12CFB-ND 883 5.98 5.57 |MC68HC908JL12CFB 
— | 32] 6-Ch.,10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 |-40~85| 64-LOFP | MC908LJ12CPBE-ND® 6.64 5.50 — 5.02|MC908LJ12CPBE 
— | 32] 6-Ch.,10-Bit 4-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 |-40~85| 64-LOFP | MCL908LJ12CPBE-ND® 664 5.02 4.51 |MCL908LJ12CPBE 
— | 32 | 6-Ch.,10-Bit 4-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0  |-40~85| 64-QFP_| MC68HC98LJ12CFUE-ND@ 6.64 5.50 5.02 |MC68HC98LJ12CFUE 
— | 2 = 2-Ch. USB, SCI See Timer | 4.0~5.5 | 6.0 |-40~85] 28-SIC | MC908JB16DWE-ND® 343 2.41 — 2.20|/MC908JB16DWE 
384] — | 24 = 2-Ch. USB, SCI See Timer | 4.0~5.5 | 6.0  |-40 ~85| 32-LQFP | MC908JB16FAE-ND@ 264 2.43 — 2.22|MC908JB16FAE 
— | a = 2-Ch. USB, SCI See Timer | 4.0~5.5 | 6.0 | -40~85| 20-SOIC | MC908JB16JDWE-ND@ 3.40 2.39 2.19 |MC908JB16JDWE 
— | 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI,SCI,SPI | SeeTimer| 5.0 8.0  |-40~85 | 32-LOFP | MC9O8EY1GACFJE-ND@ 6.28 5.21 4.75 |MC908EY16ACFJE 
— | 24 | 8-Ch.,10-Bit 2-Ch. ESCI,SCI,SPI | SeeTimer] 5.0 8.0 |-40 ~ 125] 32-LOFP | MC9O8EY16AMFJE-ND® 6.92 5.73 5.23 |MC9O8EY16AMFJE 
— | 36 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 |-40~85| 42-DIP | MC908GT16CBE-ND® 841 696 5.46 |MC908GT16CBE 
— | 36) 8-Ch,8-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 |-40~85| 44-PQFP | MC9O8GT16CFBE-ND@ 841 6.96  5.46|MC908GT16CFBE 
— | 26 | 13-Ch., 10-Bit 2-Ch. scl See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 | -40~85| 32-LOFP | MC9O8JL16CFJERCT-ND@§ 3.88 2.49 _ 2.25 |MC908JL16CFJER 
512 | — | 26 | 13-Ch., 10-Bit 2-Ch. scl See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 |-40~85| 32-LQFP | MC9O8JL16CFJERTR-NDO+ 3894.00/2,000 | MC908JL16CFJER 
— | 14 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 16-Bit| 3.3~5.5 | 80 | -40 ~ 85 | 16-TSSOP] MC908QC16CDTE-ND® 3.65 2.57 — 2.35|MC908QC16CDTE 
— | 18 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 16-Bit| 3.3-~55 | 80 | -40~85| 20-SOIC | MC908QC16CDYE-ND® 3.60 2.53 2.31 |MC908QC16CDYE 
— | 26 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 16-Bit| 3.3~55 | 80 | -40~85| 28-SOIC | MC908QC16CDZE-ND 3.68 2.59 — 2.36|MC908QC16CDZE 
— | 26 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 16-Bit| 3.3-5.5 | 80 — |-40 ~ 125] 28-TSSOP | MC908QC16MDRE-ND® 413 2.90 — 2.65|MC908QC16MDRE 
46K — | 18 | 10-Ch., 10-Bit 4-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 16-Bit| 3.3-5.5 | 80 —_|-40 ~ 125| 20-TSSOP | MC908QC16MDSE-ND@ 4.05 2.85 2.60 |MC908QC16MDSE 
veg | | a4 | 10-Gh. t0-Bit] 4-ch. + 2-6h. SCI, SPI eee 5.0 8.0 |-40~85| 64-QFP | MC908MR16CFUE-ND@ 718 594  5.42|MC908MR16CFUE 
— | 37 [ 9-Ch.,10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 5.0 8.2 |-40~85| 56-DIP_ | MC908MR16CBE-ND@ 718 5.92 5.41 |MC908MR16CBE 
— | 21 | 8-Ch,10-Bit] Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.3~5.0 | 8.0 |-40~85| 32-LOFP | MC68908GR16CFJE-ND® 747 510 4.86 |MC68908GR16CFJE 
— | 37 | 8-Ch.,10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 |-40~85| 32-LOFP | MC908GRI6ACFJE-ND 7.47 510 4.86 |MC908GR16ACFJE 
— | 37 | 8-Ch.,10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0  |-40~125| 48-LOFP | MC908GR16MFAE-ND® 8.22 5.61  5.34|MC908GRI6MFAE 
— | 37 | 8-Ch,10-Bit} Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.3~5.0 | 8.0 |-40~85| 48-LQFP | MC908GR16CFAE-ND 7.47 6419 — 5.65|MC908GR16CFAE 
a Lo [37 | 80h, 10-8it 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 _|-40~85| 48-LOFP | MC908GRI6ACFAE-ND@ 7.47 6.19 5.65 |MC908GR1GACFAE 
— | 32] 8-Ch,10-Bit] Dual 2-Ch. 2c, 2-Scl, SPI | SeeTimer | 30-50 | 80 |-40-85| 44-QFP | MC908AP16CFBE-ND® 6.05 4.26 3.51 |MC908AP16CFBE 
— | 30] 8-Ch.,10-Bit 2-Ch. (2c, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 |-40~85| 42-DIP | MC9O8AP16CBE-ND® 6.05 4.26 3.51 |MC908AP16CBE 
— | 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 |-40~85| 44-QFP | MC908GP16CFBE-ND® 5.60 4.01  3.64|MC908GP16CFBE 
— | 21 | 8Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 33~5.0 | 8.0 |-40~85| 32-LQFP | MC68908GZ16CFJE-ND 669 5.54 5.05 |MC68908GZ16CFJE 
— | 21 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. ESCI, SPI See Timer | 3.3~5.0 | 8.0 | -40~85| 48-LOFP | MC908GZ16CFAE-ND@ 6.69 5.54 5.05 |MC908GZ16CFAE 
— | 40 | 6-Ch, 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 33~8.0 | 8.0 | -40~85| 80-PQFP | MC908LJ24CFOE-ND® 8.28 6.86 6.26 |MC908LJ24CFOE 
— | 40) 6-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 33~7.0 | 8.0 | -40~85| 64-PQFP | MC9O8LU24CFUE-ND® 781 6.47 5.90|MC908LJ24CFUE 
— | 40 | 6-Ch.,10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 33~6.0 | 8.0 |-40~85| 64-LQFP | MC908LJ24CPBE-ND® 7.81 6.47 — 5.58|MC908LJ24CPBE 
24K | 768 | — | 40 | 6-Ch, 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 33~5.0 | 8.0 | -40~85| 80-PQFP | MC908LU24CPKE-ND® 781 6.47 5.30|MC908LJ24CPKE 
— | 40 | 6-Ch.,10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.3~5.0 | 8.0 | -40~85 | 64-PQFP | MC9O8LK24CFUE-ND@ 7.32 6.04 5.52 |MC908LK24CFUE 
— | 40] 6-Ch,10-Bit] Dual 2-Ch. SCI, SPI,I26 | SeeTimer | 33-50 | 80 |-40~85] 64-LOFP | MC9O8LK24CPBE-ND® 732 6.07 — 5.54|MC908LK24CPBE 
— | 40 | 6-Ch.,10-Bit 2-Ch. SCI, SPI = 5.0 8.0 | -40~ 85 | 80-POFP | MCHC9O8LK24CFQE-ND@ 7.81 6.47 _ 5.90 |MCHC908LK24CFQE 
= (1/33 Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 |-40~85| 44-QFP | MC908GP32CFBE-ND® 10.28 851 — 7.76|MC908GP32CFBE 
— | 30 2-Ch. SCI, SPI ch. | 30~5.0 | 80 |-40~85| 40-DIP | mcg08GP32CPE-ND} 10.28 8.51 7.76 /MC908GP32CPE 
512 | — | 33 | 8-Ch,8-Bit 4-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.2 |-40~85| 44-QFP | MC908GP32CFBERCT-ND@§ 10.51 7.51 6.83/MC908GP32CFBER 
— | 33) 8-Ch, 8-Bit 4-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.2 |-40~85| 44-QFP | MC908GP32CFBERTR-ND@$ 5628.15/750 MC908GP32CFBER 
— | 31 | 8-Ch.8-Bit 4-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0~5.0 | 8.0 |-40~85| 42-DIP_| MC908GP32CBE-ND@ 10.28 7.76 _ 6.97 |(MC908GP32CBE 
— | 44 | 10-Ch., 10-Bit} 4-Ch. +2-Ch. SCI, SPI Pocgeael 5.0 8.0 |-40~85| 64-QFP | MC908MR32CFUE-ND® 9.64 7.98 — 7.28|MC908MR32CFUE 
gx | 8 [a5 10-Ch., 10-Bit 6-Ch. SCI, SPI 6-Ch., 12-Bit| 5.0 8.2 |-40~85] 56-DIP | MC908MR32CBE-ND® 9.64 7.98  7.28|MC908MR32CBE 
— | 36 | 10-Ch., 10-Bit] 4-Ch. +2-Ch. SCI, SPI See Timer | 5.0 8.0 _|-40~ 105] 56-PDIP_| MC908MR32VBE-ND@ 10.11 7.64 6.86 (MC908MR32VBE 
512 | 40 | 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. J1850, SCI, SPI | See Timer | 5.0 8.0 | -40~85 | 52-PLCC | MC908AS32ACFNE-ND® 10.03 9.21  8.40/MC908AS32ACFNE 
512 | 51 | 8-Ch., 8-Bit 8-Ch. SCI, SPI See Timer | 5.0 8.0 |-40~85| 64-QFP | MC908AB32CFUE-ND® 10.03 7.95 — 7.00/MC908AB32CFUE 
512 | 51 | 8-Ch., 8-Bit 8-Ch. SCI, SPI See Timer | 5.0 8.0 |-40~85) 64-QFP | MC908AB32CFUERCT-ND§ 10.28 7.78 7.17 |MC908AB32CFUER 
1K | 512 | 51 | 8-Ch., 8-Bit 8-Ch. SCI, SPI See Timer | 5.0 8.0 |-40~85| 64-QFP | MC908AB32CFUERTR-ND@$ 5799.60/750 MC908AB32CFUER 
512 | 50 | 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI See Timer | 5.0 8.4 | -40~85 | 64-QFP_ | MC908AZ32ACFUE-ND® 9.47 7.84 7.15 |MC908AZ32ACFUE 
512 | 50 | 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI See Timer | 5.0 8.4  |-40~125] 64-FP | MC908AZ32AMFUE-ND® 10.42 8.63 —7.88|MC908A732AMFUE 
— |a% a 2-Ch. USB, SPI See Timer | 3.3~5.0 | 8.0 | O~70 | 48-QFN | MCHC9O8JW32FC-ND® 5.90 415 3.79 |MCHC908JW32FC 
RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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semiconductor 
Operating) Max. Bus 
FLASH | RAM | EEPROM Timer (s) Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes)| (Bytes) | 1/0 A/D 16-Bit Serial PWM (Vv) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 |Part No. 
_ 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 48-LQFP |MC908GR32ACFAE-ND® 7.86 6.51 5.94 |MC908GR32ACFAE 
_ 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC908GR32ACFJE-ND® 7.86 6.51 5.10 |MC908GR32ACFJE 
15K _ 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 64-QFP |MC908GR32ACFUE-ND® 8.13 5.55 5.28 |MC908GR32ACFUE 
_ 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. CAN, SPI See Timer | 3.6 ~5.5 8.0 -40 ~ 85 | 48-LQFP |MC908GZ32CFAE-ND® 7.18 5.94 5.42 |MC908GZ32CFAE 
_ 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. CAN, SPI See Timer | 3.6 ~ 5.5 8.0 -40 ~ 85 | 32-LOQFP |MC908GZ32CFJE-ND@ 7.18 5.94 5.42 |MC908GZ32CFJE 
30K _- 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. CAN, SPI See Timer | 3.6 ~5.5 8.0 -40~ 85 | 64-QFP |MC908GZ32CFUE-ND® 7A 6.14 5.60 |MC908GZ32CFUE 
_ 30 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 12C, 2-SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 42-DIP |MC68HC908AP32CB-ND 7.43 5.31 4.83 |MC68HC908AP32CB 
_ 30 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. (2C, 2-SCl, SPI See Timer | 3.3 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 42-DIP |MC908AP32CBE-ND® 6.54 5.42 4.94 |MC908AP32CBE 
9K _ 32 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 12C, 2-SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 44-QFP |MC908AP32CFBE-ND® 6.54 5.42 4.25 |MC908AP32CFBE 
_ 32 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SCI, SPI See Timer | 3.3 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 44-LQFP | MC908AP32CFAE-ND® 6.54 5.42 4.25 |MC908AP32CFAE 
_ 32 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 2C, SCI, SPI See Timer | 3.3 ~ 5.0 8.0 -40~125| 64-QFP /MC908AB32MFUE-ND® 11.03 8.35 7.69 |MC908AB32MFUE 
- 32 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. [2C, SCI, SPI See Timer | 3.3 ~ 5.0 8.0 -40~105 | 64-QFP |MC908AB32VFUE-ND® 10.51 7.95 7.33 |MC908AB32VFUE 
1K = 32 2-Ch. = 16-Ch., 8-Bit 5.0 6.0 -40~ 85 | 42-DIP_|MC908BD48IBE-ND@ 5.90 4.89 4.46 |MC908BD48IBE 
_ 21 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 48-LQFP |MC908GR48ACFAE-ND® 8.79 7.28 6.64 |MC908GR48ACFAE 
_ 21 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC908GR48ACFJE-ND® 8.79 6.00 5.71 |MC908GR48ACFJE 
48k 1.5K _ 21 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 64-QFP |MC908GR48ACFUE-ND® 9.07 7.51 5.89 |MC908GR48ACFUE 
_ 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, CAN See Timer | 3.6 ~5.5 8.0 -40 ~ 85 | 48-LQFP | MC908GZ48CFAE-ND® 7.96 6.59 6.02 |MC908GZ48CFAE 
_ 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, CAN See Timer | 3.6 ~ 5.5 8.0 -40~ 85 | 64-QFP | MC908GZ48CFUE-ND@ 8.19 6.79 5.86 |MC908GZ48CFUE 
1K 42 15-Ch., 8-Bit 6-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4 -40 ~ 85 | 52-PLCC | MC908AS60ACFNE-ND® 14.75 12.35 10.28 /MC908AS60ACFNE 
1K 50 15-Ch., 8-Bit | 6-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4 -40~ 85 | 64-QFP |MC908AZ60ACFUE-ND® 12.56 11.53 10.52 |MC908AZ60ACFUE 
1K 50 15-Ch., 8-Bit | 6-Ch. + 2-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4 -40~125| 64-QFP |MC908AZ60AMFUE-ND® 13.83 12.69 10.95 |MC908AZ60AMFUE 
1K 52 6-Ch. SCI, SPI See Timer 5.0 8.4 -40~ 85 | 64-QFP |MC908AS60ACFUE-ND® 14.75 13.53 11.68 /MC908AS60ACFUE 
_— 21 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 48-LQFP | MC908GR60ACFAE-ND® 9.72 8.05 6.32 |MC908GR60ACFAE 
_— 21 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP |MC908GR60ACFJE-ND® 8.77 6.64 6.12 |MC908GRE0ACFJE 
_ 21 8-Ch., 8-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 64-QFP |MC908GRG60ACFUE-ND® 9.06 6.85 6.32 |MC908GRE0ACFUE 
60K 9K _ 37 | 24-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, ESCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 48-LQFP | MC908GZ60CFAE-ND® 8.77 7.26 6.63 |MC908GZ60CFAE 
_— 37 | 24-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, ESCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 125 | 48-LQFP | MC908GZ60MFAE-ND® 9.64 7.98 7.28 |MC908GZ60MFAE 
_ 37 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, CAN See Timer | 3.6 ~5.5 8.0 -40 ~ 85 | 32-LOQFP |MC908GZ60CFJE-ND@ 8.77 7.26 6.63 |MC908GZ60CFJE 
_ 53 | 20-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, CAN See Timer | 3.3 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 64-QFP |MC908GZ60CFUE-ND@ 8.16 7.49 6.83 |MC908GZ60CFUE 
_ 37 | 24-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, ESCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP | MC68HC908GZ60CFJ-ND 10.53 7.97 7.35 |MC68HC908GZ60CFJ 
_ 37 | 24-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, ESCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 64-QFP |MC68HC908GZ60CFU-ND 10.88 8.23 7.59 |MC68HC908GZ60CFU 
_ 37 | 24-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI, ESCI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 105 | 64-QFP |MC68HC908GZ60VFU-ND 11.39 8.62 7.95 |MC68HC908GZ60VFU 
_ 52 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SPI See Timer 5.0 8.4 -40~ 85 | 64-QFP |MC908AZ60ACFUERCT-ND@§ 12.79 9.68 8.92 |MC908AZ60ACFUER 
_ 52 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SPI See Timer 5.0 8.4 -40~ 85 | 64-QFP | MC908AZ60ACFUERTR-ND@$ 7595.16/750 MC908AZ60ACFUER 
1K 52 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SCI, SPI | See Timer 5.0 8.4 -40~ 85 | 64-QFP |MC908AZ60AVFUR2CT-ND§ 17.89 13.53 12.47 |MC908AZ60AVFUR2 
61K 2K 1K 52 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SCI, SPI | See Timer 5.0 8.4 -40~ 85 | 64-QFP | MC908AZ60AVFUR2TR-ND$ 8595.14/750 MC908AZ60AVFUR2 
1K 52 15-Ch., 8-Bit 8-Ch. MSCAN12, SCI, SPI | See Timer 5.0 8.4 -40~ 85 | 64-QFP | MC908AZ60AVFUE-ND® 13.19 12.11 10.45 |MC908AZ60AVFUE 
_ 30 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 42-DIP |MC908AP64CBE-ND® 8.41 6.96 5.46 |MC908AP64CBE 
64K 2K _ 32 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 12C, 2-SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~ 85 | 44-QFP |MC908AP64CFBE-ND® 8.41 6.96 5.46 |MC908AP64CFBE 
_ 32 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. [2C, SCI, SPI See Timer | 3.3 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 48-LQFP | MC908AP64CFAE-ND® 8.41 6.96 6.35 |MC908AP64CFAE 
RSO8KA — RoHS Compliant 
_ 2 — 1-Ch. (8-Bit) = — 1.8~5.5 10 -40~85 | 6-DFN |MC9RSO8KA1CDB-ND 95 43 .38 |MC9RSO8KA1CDB 
_ 4 — 1-Ch. (8-Bit) = =- 1.8~5.5 10 -40~ 85 | 8-PDIP |MC9RSO8KA1CPC-ND 78 8 -44 |MCORSO8KA1CPC 
1K 63 — 4 — 1-Ch. (8-Bit) — — 1.8~5.5 10 -40~85 | 8-SOIC |MC9RSO8KA1CSC-ND 85 54 .50 |MC9RSO8KA1CSC 
_ 4 _— 1-Ch. - cl 1.8~5.5 10 -40~ 85 | 8-SOIC /MC9RSO8KA1CSCRCT-ND§ 92 8 -44 |MCORSO8KA1CSCR 
- 4 = 1-Ch. - - 1.8~5.5 10 -40~85 | 8-SOIC |MC9RSO8KA1CSCRTR-ND$ 1080.00/2,500 MC9RSO8KA1CSCR 
_ 2 — 1-Ch. (8-Bit) al _ 1.8~5.5 10 -40~85 | 6-DFN |MC9RSO8KA2CDB-ND 92 68 .54 |MCORSO8KA2CDB 
2K 63 _ 4 — 1-Ch. (8-Bit) — cl 1.8~5.5 10 -40~ 85 | 8-PDIP |MC9RSO8KA2CPC-ND 98 73 .58 |MC9RSO8KA2CPC 
= 4 = 1-Ch. (8-Bit) - _ 1.8~5.5 10 -40~85 | 8-SOIC |MC9RSO8KA2CSC-ND 92 58 .54 |MC9RSO8KA2CSC 
NEW! MC9SO8JM — RoHS Compliant NEW! 
_ 33 | 8-Ch.,12-Bit | 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI See Timer 3.3 24 -40 ~ 85 | 44-LQFP |MC9SO8JM32CLD-ND 3.94 2.99 2.84 |MC9S08JM32CLD 
30K °K _— 37 | 8-Ch.,12-Bit | 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI See Timer 3.3 24 -40~ 85 | 48-QFN |MC9SO8JM32CGT-ND 4.00 3.03 2.88 |MC9SO8JM32CGT 
_ 51 | 12-Ch., 12-Bit | 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI See Timer 3.3 24 -40~ 85 | 64-QFP |MC9SO8JM32CQH-ND 4.10 3.10 2.95 |MC9SO8JM32CQH 
_ 51 | 12-Ch., 12-Bit | 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI See Timer 3.3 24 -40 ~ 85 | 64-LQFP |MC9SO8JM32CLH-ND 4.10 3.10 2.95 |MC9SO8JM32CLH 
_— 33 | 8-Ch., 12-Bit | 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI See Timer 3.3 24 -40 ~ 85 | 44-LQFP |MC9SO8JM60CLD-ND 4.25 3.22 3.06 |MC9SO8JM60CLD 
60K 4K _ 37 | 8-Ch., 12-Bit | 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI See Timer 3.3 24 -40~ 85 | 48-QFN |MC9SO8JM60CGT-ND 4.33 3.28 3.12 |MC9SO8JM60CGT 
_ 51 | 12-Ch., 12-Bit | 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI See Timer 3.3 24 -40~ 85 | 64-QFP |MC9SO8JM60CQH-ND 4.40 3.34 3.17 |MC9SO8JM60CQH 
_— 51 | 12-Ch., 12-Bit | 2-Ch., 6-Ch. SCI, SPI See Timer 3.3 24 -40 ~ 85 | 64-LQFP |MC9SO8JM60CLH-ND 4.40 3.34 3.17 |MC9SO8JM60CLH 
HC9S08 
_ 4 4-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 1-Ch. _ See Timer | 2.7~5.5 8.0 -40~ 85 | 8-PDIP |MC9SO8QD2CPC-ND® 1.44 88 .81 |MC9SO8QD2CPC 
_ 4 4-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 1-Ch. _ See Timer | 2.7~5.5 8.0 -40~85 | 8-SOIC |MC9SO8QD2CSC-ND® 1.63 85 .77 |MC9SO8QD2CSC 
2K 128 _ 4 4-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 1-Ch. — See Timer | 2.7 ~5.5 8.0 -40~125 | 8-PDIP |MC9SO08QD2MPC-ND® 1.53 94 .85 |MC9SO8QD2MPC 
_ 4 4-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 1-Ch. = See Timer | 2.7 ~5.5 8.0 -40~125 | 8-SOIC |MC9SO08QD2MSC-ND® 1.53 94 .85 |MC9SO8QD2MSC 
_ 4 4-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 1-Ch. _ See Timer | 2.7~5.5 8.0 -40~105 | 8-PDIP |MC9SO8QD2VPC-ND® 1.50 92 .84 |MC9SO8QD2VPC 
_- 4 4-Ch., 10-Bit_| 2-Ch. + 1-Ch. = See Timer | 2.7 ~5.5 8.0 -40~105 | 8-SOIC |MC9SO8QD2VSC-ND® 1.44 88 -81 |MC9SO8QD2VSC 
_ 23 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. _ See Timer 3.0 8.0 -40 ~ 85 | 28-SOIC |MCR908JL3ECDWE-ND® 3.95 2.78 2.54 |MCR908JL3ECDWE 
128 _ 23 12-Ch., 8-Bit 2-Ch. = 2Ch., 16-Bit | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 20-SOIC |MCR908JK3ECDWE-ND® 3.10 2.18 1.99 |MCR908JK3ECDWE 
_ 4 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. —= 2Ch., 16-Bit | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 8-DIP |MC9SO8QD4CPC-ND® 1.56 95 .87 |MC9SO8QD4CPC 
_ 4 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. = 2Ch., 16-Bit | 3.0 ~ 5.0 8.0 -40~85 | 8-SOIC |MC9SO8QD4CSC-ND® 1.53 94 .85 |MC9SO8QD4CSC 
= 4 4-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 1-Ch. _ See Timer | 2.7~5.5 8.0 -40~125 | 8-PDIP |MC9SO08QD4MPC-ND® 1.79 1.09 1.00 |MC9SO08QD4MPC 
= 4 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI = 1.8 20.0 |-40~105| 8-SOIC |MC9SO8QD4VSC-ND® 1.65 1.01 .92 |MC9SO8QD4VSC 
4K _ 4 4-Ch., 10-Bit 2-Ch. SPI - 1.8 20.0  |-40~105| 8-DIP |MC9SO8QD4VPC-ND® 1.70 1.04 -90 |MC9SO8QD4VPC 
256 _ 6 4-Ch., 10-Bit _ _ = 1.8 ~3.6 8.0 -40~85 | 8-SOIC |MC9SO8QG4CDNE-ND® 2.02 1.23 1.13 |MC9SO8QG4CDNE 
— 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 2Ch., 16-Bit | 1.8 ~ 3.6 10.0 -40 ~ 85 |16-TSSOP /MC9SO8QG4CDTE-ND® 2.28 1.39 1.27 |MC9SO8QG4CDTE 
_ 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 2Ch., 16-Bit | 1.8 ~ 3.6 10.0 -40~ 85 | 16-QFN |MC9SO8QG4CFFE-ND@ 2.31 1.41 1.29 |MC9SO8QG4CFFE 
_ 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, 126 See Timer | 1.8 ~ 3.6 10.0 -40~ 85 | 24-QFN |MC9SO8QG4CFKE-ND@ 2.57 1.57 1.43 |MC9SO8QG4CFKE 
_ 6 4-Ch., 10-Bit = = _ 1.8 ~3.6 8.0 -40 ~ 85 | 8-QFN-D |MC9SO8QG4CFQE-ND® 2.08 1.27 1.16 |MC9SO8QG4CFQE 
_ 6 4-Ch., 10-Bit _ =— _ 1.8 ~3.6 8.0 -40~85 | 8-DIP |MC9SO8QG4CPAE-ND® 1.93 1.18 1.08 |MC9SO8QG4CPAE 
_ 6 4-Ch., 10-Bit _ _ _ 1.8 ~3.6 8.0 -40 ~ 85 | 16-PDIP /MC9SO8QG4CPBE-ND® 2.08 1.27. 1.10 |MC9SO8QG4CPBE 
@ RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= freescale 


Microcontrollers — 8 and 16 Bit 
HC908 Family — 8-Bit (Cont.) 


Digi@Reel” 


semiconductor 
Operating} Max. Bus 
FLASH RAM |EEPROM Timer (s) Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) (Bytes) | (Bytes) | 1/0 A/D 16-Bit Serial PWM (V) (MHz) (°C) Package Part No. ‘il 25 100 |Part No. 
_ 6 4-Ch., 10-Bit — _ = 1.8 ~ 3.6 8.0 -40~85 | 8-SOIC /MC9SO8QG8CDNE-ND® 2.14 1.30 1.19 |MC9SO80G8CDNE 
_- 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 2Ch., 16-Bit | 1.8 ~ 3.6 10.0 -40 ~ 85 |16-TSSOP |MC9SO8QG8CDTE-ND® 2.45 1.50 1.37 |MC9SO8QG8CDTE 
= 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SPI, SCI See Timer | 1.8 ~ 3.6 8.0 -40 ~ 85 | 16-TSOP |MC9SO8QG8CDTERCT-ND§ 2.28 1.46 1.37 |MC9SO8QG8CDTER 
= 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 12C, SPI, SCI See Timer | 1.8 ~ 3.6 8.0 -40 ~ 85 | 16-TSOP |MC9SO8QG8CDTERTR-ND@+ 3275.00/2,500 MC9SO8QG8CDTER 
8K 512 - 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 2Ch., 16-Bit | 1.8 ~ 3.6 10.0 -40~85 | 16-QFN |MC9SO8QG8CFFE-ND® 2.48 1.52 1.38 |MC9SO8QG8CFFE 
_ 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, I2C See Timer | 1.8 ~ 3.6 10.0 -40~85 | 16-QFN /MC9SO8QG8CFFERCT-ND@§ 2.66 1.62 1.48 |MC9SO8QG8CFFER 
= 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, !2C See Timer | 1.8 ~ 3.6 10.0 -40~85 | 16-QFN |/MC9SO8QG8CFFERTR-ND@+ 3312.00/2,500 MC9SO8QG8CFFER 
_ 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, !2C See Timer | 1.8 ~ 3.6 10.0 -40~85 | 24-QFN |/MC9SO8QG8CFKE-ND® 2.74 1.67 1.53 |MC9SO8QG8CFKE 
— 6 4-Ch., 10-Bit _ _ = 1.8 ~ 3.6 8.0 -40 ~ 85 | 8-QFN-D /MC9SO8QG8CFQE-ND® 2.22 1.36 1.17 |MC9SO8QG8CFQE 
= 14 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI 2Ch., 16-Bit | 1.8 ~ 3.6 10.0 -40~85 | 16-DIP |MC9SO8QG8CPBE-ND® 2.34 1.43 1.30 |MC9SO080G8CPBE 
_ 39 | 8-Ch., 10-Bit } 3-Ch. + 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 1.8 20.0 |-40~125 | 48-QFN |MC9SO8GT8AMFDE-ND® 2.28 2.10 1.91 |MC9SO8GT8AMFDE 
= 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 1.8 20.0 |-40~125 | 44-QFP |MC9SO8GT8AMFBE-ND® 2.90 2.04 1.86 |MC9SO8GT8AMFBE 
= 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 1.8 20.0  |-40~125 | 32-QFN |MC9SO8GT8AMFCE-ND® 2.90 2.04 1.86 |MC9SO8GT8AMFCE 
= 39 | 8-Ch., 10-Bit } 3-Ch. + 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 18 20.0 -40~85 | 48-QFN |MC9SO8GT8ACFDE-ND® 2.73 1.92 1.75 |MC9SO8GT8ACFDE 
8K 1K = 36 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, I2C See Timer | 1.8 ~ 3.6 20.0 -40~85 | 44-QFP |MC9SO8GT8ACFBERCT-ND@§ 2.85 2.01 1.83 |MC9SO8GT8ACFBER 
— 36 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, I2C See Timer | 1.8 ~ 3.6 20.0 -40~85 | 44-QFP |MC9SO8GT8ACFBERTR-ND@$ 1296.18/750 MC9SO8GT8ACFBER 
al 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 1.8 20.0 -40~85 | 44-QFP /MC9SO8GT8ACFBE-ND@ 2.63 1.85 1.69 |MC9SO8GT8ACFBE 
— 34 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 1.8 20.0 -40 ~ 85 | 42-SDIP |MC9SO8GT8ACBE-ND® 2.63 1.85 1.69 |MC9SO8GT8ACBE 
= 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 1.8 20.0 -40~ 85 | 32-QFN |MC9SO8GT8ACFCE-ND@ 2.63 1.85 1.69 |MC9SO8GT8ACFCE 
— 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 1.8 ~ 3.6 20.0 -40~85 | 44-QFP |/MC9SO8GT16CFBE-ND® 5.63 4.02 3.66 |MC9SO8GT16CFBE 
= 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 Q~70 | 32-LQFP |MC9SO8RE16FJE-ND@ 6.00 4.22 3.85 |MC9SO8RE16FJE 
— 39 = 2-Ch. SCI 2Ch., 16-Bit 3.0 8.0 Q~70 | 44-LQFP |MC9SO8RE16FGE-ND® 6.00 4.22 3.85 |MC9SO8RE16FGE 
1K _ 38 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, I2C See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 -40~85 | 48-QFN |MC9SO8AW16CFDE-ND® 3.85 2.71 2.47 |MC9SO8AW16CFDE 
_ 34 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, I2C See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 -40~ 85 | 44-LOFP |MC9SO8AW16CFGE-ND® 3.65 2.57 2.35 |MC9SO8AW16CFGE 
= 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, I2C See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 -40~ 85 | 64-QFP |MC9SO8AW16CFUE-ND® 4.13 2.90 2.65 |MC9SO8AW16CFUE 
- 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, I2C See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 -40 ~ 85 | 64-LQFP |MC9SO8AW16CPUE-ND® 4.13 2.90 2.65 |MC9SO8AW16CPUE 
16K = 39 | 8-Ch., 10-Bit | 3-Ch. + 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 1.8 20.0 |-40~125 | 48-QFN |MC9SO8GT16AMFDE-ND® 2.76 2.53 2.31 |MC9SO8GT16AMFDE 
— 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 1.8 20.0 |-40~125 | 44-QFP |MC9SO8GT16AMFBE-ND® 2.68 2.46 2.25 |MC9SO8GT16AMFBE 
— 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 1.8 20.0  |-40~125 | 32-QFN |MC9SO8GT16AMFCE-ND® 2.68 2.46 2.25 |MC9SO8GT16AMFCE 
_ 39 | 8-Ch., 10-Bit } 3-Ch., + 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 1.8 20.0 -40~85 | 48-QFN |/MC9SO8GT16ACFDE-ND@ 251 2.31 2.10 |MC9SO8GT16ACFDE 
2K = 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 1.8 20.0 -40~85 | 44-QFP |MC9SO8GT16ACFBE-ND® 3.20 2.25 2.06 |MC9SO8GT16ACFBE 
— 36 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, I2C See Timer | 1.8 ~ 3.6 20.0 -40~85 | 44-QFP |MC9SO08GT16ACFBERCT-ND§ 3.43 2.41 2.20 |MC9SO8GT16ACFBER 
— 36 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI, !2C See Timer | 1.8 ~ 3.6 20.0 -40~85 | 44-QFP /MC9SO8GT16ACFBERTR-ND@$ 1557.69/750 MC9S08GT16ACFBER 
- 34 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 18 20.0 -40 ~ 85 | 42-SDIP |MC9SO8GT16ACBE-ND® 3.20 2.25 2.06 |MC9SO8GT16ACBE 
= 24 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 2 SCI, SPI 5-Ch., 16-Bit 1.8 20.0 -40~ 85 | 32-QFN |MC9SO8GT16ACFCE-ND® 3.20 2.25 2.06 |MC9SO8GT16ACFCE 
_ 36 | 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 -40 ~ 85 | 42-SDIP |MC9SO8GT32ACBE-ND®@ 5.45 3.84 3.50 |MC9SO8GT32ACBE 
_ 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer 3.6 20.0 -40~85 | 44-QFP |/MC9SO8GT32CFBE-ND® 8.17 5.84 5.31 |MC9SO8GT32CFBE 
_ 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 1.8 ~ 3.6 20.0 -40~85 | 48-QFN /MC9SO8GT32CFDE-ND® 8.39 5.99 5.45 |MC9SO8GT32CFDE 
30K 9K — 38 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, I2C See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 -40~85 | 48-QFN |MC9SO8AW32CFDE-ND® 4.13 2.90 2.65 |MC9SO8AW32CFDE 
= 34 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, 26 See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 -40 ~ 85 | 44-LQFP_|MC9SO8AW32CFGE-ND® 3.95 2.78 2.54 |MC9SO8AW23CFGE 
_ 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, I2C See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 -40~85 | 64-QFP |MC9SO8AW32CFUE-ND® 4.40 3.10 2.83 |MC9SO8AW32CFUE 
= 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, I2C See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 -40 ~ 85 | 64-LOFP /MC9SO8AW32CPUE-ND® 4.40 3.10 2.83 |MC9SO8AW32CPUE 
_ 34 | 8-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2 SCI, I2C See Timer | 2.7 ~5.5 20.0 |-40 ~ 125 | 44-LQFP_ |MC9SO8AW32MFGE-ND® 4.33 3.04 2.78 |MC9SO8AW32MFGE 
36K 2K = 18 | 2-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI _— 1.8 ~ 3.6 40.0 -40~ 85 | 64-LOFP |/MC9SO8LC36LH-ND® 5.56 4.61 4.20 |MC9SO8LC36LH 
= 23 | 8-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI = 1.8 ~ 3.6 40.0 -40 ~ 85 | 80-LOFP |MC9SO8LC36LK-ND® 5.77 4.78 4.37 |MC9SO8LC36LK 
_ 38 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch.+6-Ch. | 2SCI,1 SPI, I2C See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 -40~85 | 48-QFN |MC9SO8AW48CFDE-ND® 4.93 3.47 3.16 |MC9SO8AW48CFDE 
= 34 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch.+6-Ch. | 2SCI, 1 SPI, I2C See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 -40~ 85 | 44-LOFP |MC9SO8AW48CFGE-ND® 4.75 3.34 3.05 |MC9SO8AW48CFGE 
48K 2K — 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch.+6-Ch. | 2SCI, 1 SPI, I2C See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 -40~85 | 64-QFP |MC9SO8AW48CFUE-ND® 5.23 3.68 3.36 |MC9SO8AW48CFUE 
_ 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch.+6-Ch. | 2SCI, 1 SPI, I2C See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 -40~85 | 64-QFP |/MC9SO8AW48CFUERTR-ND OF 2419.50/750 MC9SO8AW48CFUER 
- 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch.+6-Ch. | 2SCI,1SPI, I2C See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 -40 ~ 85 | 64-LOFP_ |MC9SO8AW48CPUE-ND® 5.23 3.68 3.36 |MC9SO8AW48CPUE 
— 38 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2-ESCI, I2C See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 -40~ 85 | 48-QFN |MC9SO8AW60CFDE-ND® 5.35 3.76 3.44 |MC9SO8AW6OCFDE 
_ 34 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2-ESCI, I2C See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 -40~85 | 44-LQFP |MC9SO8AWG60CFGE-ND® 5.15 3.62 3.31 |MC9SO8AW6OCFGE 
2K _ 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2-ESCI, I2C See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 -40~85 | 64-QFP |MC9SO8AW60CFUE-ND® 5.63 3.96 3.61 |MC9SO8AW6OCFUE 
_ 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2-ESCI, I2¢ See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 -40~85 | 64-QFP |MC9SO8AW6OCFUERTR-ND@$ 2562.75/750 MC9SO8AW60CFUER 
= 54 | 16-Ch., 10-Bit | 2-Ch. + 6-Ch. SPI, 2-ESCI, I2C See Timer | 3.0 ~ 5.0 20.0 -40 ~ 85 | 64-LQFP /MC9SO8AW60CPUE-ND® 5.63 3.96 3.61 |MC9SO8AW6OCPUE 
= 27 = 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 1.8 ~ 3.6 8.0 -40 ~ 85 | 32-LQFP_|MC9SO8RG60CFJ-ND 9.67 7.32 __ 6.74 |MC9SO8RG6OCFJ 
_ 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer 3.6 20.0 -40 ~ 85 | 42-SDIP |MC9SO8GT60ACBE-ND® 6.22 5.15 4.70 |MC9SO8GT6O0ACBE 
60K al 36 | 8-Ch., 10-Bit | 3-Ch. +5-Ch. SCI, SPI, !2C See Timer | 1.8 ~ 3.6 20.0 -40~85 | 44-QFP |MC9SO8GT60ACFBERCT-ND§ 6.01 4.98 4.54 |MC9SO8GT60ACFBER 
_ 36 | 8-Ch., 10-Bit | 3-Ch. + 5-Ch. SCI, SPI, !2C See Timer | 1.8 ~ 3.6 20.0 -40~85 | 44-QFP /MC9SO8GT60ACFBERTR-ND@$ 3217.71/750 MC9SO8GT60ACFBER 
_ 39 | 8-Ch., 10-Bit | 3-Ch. + 5-Ch. SCI, SPI, !2C See Timer | 1.8 ~ 3.6 20.0 -40~ 85 | 48-QFN |MC9SO8GT60ACFDERCT-ND@§ 6.18 5.12 4.67 |MC9SO8GT60ACFDER 
4K _- 39 | 8-Ch., 10-Bit | 3-Ch.+5-Ch. SCI, SPI, I2C See Timer | 1.8 ~ 3.6 20.0 -40~85 | 48-QFN |MC9SO8GT60ACFDERTR-ND@$ 8380.80/2,000 MC9SO8GT60ACFDER 
— 36 | 8-Ch., 10-Bit Dual 2-Ch. SCI, SPI See Timer | 1.8 ~ 3.6 20.0 -40~ 85 | 48-QFN /MC9SO8GT60CFDE-ND® 9.67 7.32 6.75 |MC9SO8GT60CFDE 
— 56 | 8-Ch., 10-Bit | 3-Ch. +5-Ch. SCI, SPI See Timer 3.6 20.0 -40 ~ 85 | 64-LQFP |MC9SO8GB60CFUE-ND® 10.05 7.61 7.01 |MC9SO8GB60CFUE 
- 18 | 2-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI _ 1.8 ~ 3.6 20.0 -40 ~ 85 | 64-LQFP |MC9SO8LC60LH-ND® 6.54 5.42 4.94 |MC9SO8LC60LH 
_ 18 | 2-Ch., 12-Bit 2-Ch. SCI, SPI _ 1.8 ~ 3.6 20.0 -40 ~ 85 | 80-LOFP |MC9SO8LC60LK-ND® 6.75 5.59 5.10 |MC9SO8LC60LK 
Demo Boards 
Demo Board for MC9SO8AWED.. . . [DEMO9SO8AW60E-ND® 91.80/1 DEMO9SO8AW60E 
Demo Board for MC9S08DZ60. DEMO9S08DZ60-ND® 84.24/1 DEMO9S08DZ60 
Demo Board for 9SO8LC60 / LCD Controller. .. |DEMO9S08LC60-ND@ 75.04/1 DEMO9SO08LC60 
Demo Board for MC9SO8QD Family ... .. /DEMO9S08QD4-ND® 63.72/1 DEMO9S08QD4 
Demo Board for SO8RG/RC/RD/RE Famil .. |DEMO9SO8RG60E-ND® 66.70/1 DEMO9SO8RG60E 
Demo Board for 9SO8RGE60. . . |DEMO9SO08RG60-ND 68.06/1 DEMO9S08RG60 
Demo Board for 908AP64. DEMO908AP64-ND 49.02/1 DEMO908AP64 
Demo Board for 908GZ60. DEMO908GZ60-ND 84.92/1 DEMO908GZ60 
Demo Board for 908GZ60. DEMO908GZ60E-ND® 49.97/1 DEMO908GZ60E 
Demo Board for 9RSO8KA2. . .. |DEMO9RSO8KA2-ND® 54.00/1 DEMO9RSO8KA2 
Evaluation Board for HC908GP32... .. |M68EVB908GP32-ND 285.94/1 M68EVB908GP32 
Evaluation Board for MC9S08GB60. .. |M68EVB908GB60E-ND® 249.23/1 M68EVB908GB60E 
USB Programmer / ISP Programmer .. |USBSPYDERO8-ND® 38.21/1 USBSPYDER08 
Demo Board for MC9S080G8 . [DEMO9S08QG8E-ND® 54.00/1 DEMO9S08QG8E 
RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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semiconductor 


HC912 Family — 16-Bit Reel” 


The 68HC12 CPU is upwardly compatible with the 68HC11 core and supports all registers, instructions, addressing modes __ intrusive, real time read/write capability to the memory and registers * SAE J1850 BDLC-D (Byte Data Link Control Module) 
and operating modes of the 68HC11. Features: « Fully static design allowing operation down to DC * 16-bit Accumulator for single wire communication with other BDLC MCUs » COP Watchdog Timer » Low power STOP and WAIT modes * SPI, 
© 20-bit ALU * 16-bit Timer with built-in prescaler *BDM (Background Debug Module) for faster debugging and non- SCI, I2C and CAN 2.0 * High-level language optimization * 32/16 Divide * 16 x 16 Multiply 


Operating | Max. Bus 
Flash | RAM |EEPROM Voltage Freq. Temp. Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes)| (Bytes) Timer PWM 0 A/D Features (V) (MHz) (°C) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
1K 768 8-Ch., 16-Bit | 2-Ch., 8-Bit | 63 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 -40~85 | 80-QFP | MCHC912B32CFUE8-ND® 18.69 17.15 15.65 | MCHC912B32CFUE8 
768 8-Ch., 16-Bit | 2-Ch., 8-Bit | 63 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 |-40~ 105) 80-QFP | MCHC912B32VFUE8-ND® 19.59 17.98 16.40 | MCHC912B32VFUE8 
32K 35K _ 8-Ch., 16-Bit See Timer | 75 _ USB 2.0 5.0 30.0 0~70 | 100-LQFP | MC9S12UF32PUE-ND@ 8.41 6.96 5.46 | MC9S12UF32PUE 
= = 8-Ch., 16-Bit See Timer | 37 = USB 2.0 5.5 30.0 | -40~85 | 64-LQFP | MC9S12UF32PBE-ND® 7.86 6.51 5.94 | MC9S12UF32PBE 
60K | 2K 1K 8-Ch., 16 Bit | 4-Ch., 8-Bit | 48 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 8.0 -40~85 | 80-QFP | MC912D60ACFUE8-ND® 17.31 15.89 14.50 | MC912D60ACFUE8 
64k | 4K 1K 8-Ch., 16-Bit 6-Ch., 8-Bit 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MCS12GC64CFUE-ND® 6.60 5.47 4.72 | MCS12GC64CFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit_| 6-Ch., 8-Bit_| 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 25.0 [-40~125| 80-QFP | MCS12GC64MFUE-ND® 7.43 6.95 5.25 | MCS12GC64MFUE 
2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 69 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC912DG128ACPVE-ND® 30.31 27.82 25.38 | MC912DG128ACPVE 
428K | 8k 2K 8-Ch., 16-Bit / 4-Ch., 16-Bit | 69 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 | -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC912DG128AMPVE-ND® 33.03 30.31 27.66 | MC912DG128AMPVE 
2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 69 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC912DG128ACPVERCT-ND@§ 28.15 22.08 20.80 | MC912DG128ACPVER 
2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 69 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC912DG128ACPVERTR-ND 11534.50/500 MC912DG128ACPVER 
HC9S12 
6K 2K 1K 8-Ch., 16-Bit_ | 4-Ch., 16-Bit | 16 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 8.0 -40 ~ 85 | 112-LQFP | MC912D60ACPVE8-ND® 17.31 15.89 14.50 | MC912D60ACPVE8 
16K 1K — 8-Ch., 16-Bit 6-Ch., 8-Bit 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 |-40~125| 80-QFP | MC9S12GC16MFUE-ND® 7.71 6.38 5.01 | MC9S12GC16MFUE 
= 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 35 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 | -40~ 125 | 52-LQFP | MC9S12GC16MPBE-ND@ 7A1 6.14 5.60 | MC9S12GC16MPBE 
= 8-Ch., 16-Bit See Timer | 60 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 3.15~5.55} 25.0 |-40~125| 80-QFP | MC9S12C32MFU25-ND 11.16 8.45 7.79 | MC9S12C32MFU25 
_ 8-Ch., 16-Bit See Timer | 60 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 3.15~5.55} 25.0 |-40~125| 80-QFP | MC9S12C32MFUE25-ND® 9.38 7.77 ~~ 7.09 | MC9S12C32MFUE25 
_ 8-Ch., 16-Bit See Timer | 60 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 3.15~5.55} 25.0 |-40~125| 52-LQFP | MC9S12C32MPB25-ND 10.65 8.06 7.43 | MC9S12C32MPB25 
32K | 2K = 8-Ch., 16-Bit See Timer | 60 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 3.15~5.55} 25.0 |-40~125 | 52-LQFP | MC9S12C32MPBE25-ND® 8.77 7.26 6.63 | MC9S12C32MPBE25 
= 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 |-40~125| 80-QFP | MC9S12GC32MFUE-ND® 9.30 7.70 7.03 | MC9S12GC32MFUE 
al 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 35 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 |-40~125 | 52-LQFP | MC9S12GC32MPBE-ND@ 7.69 6.37 5.45 | MC9S12GC32MPBE 
= 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 31 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 |-40~105 | 48-LQFP | MC9S12GC32VFAE-ND® 6.61 6.07 5.54 | MC9S12GC32VFAE 
2K 1K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 |-40~125| 80-QFP | MC9S12B64MFUE-ND® 9.92 9.07 8.29 | MC9S12B64MFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit__|_8-Ch., 8-Bit_| 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~ 85 | 112-LQFP | MC9S12B64CPVE-ND® 10.36 8.58 7.83 | MC9S12B64CPVE 
— 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 35 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0, SCI, SPI 3.3 ~ 5.5 25.0 |-40~125 | 52-LQFP | MC9S12C64MPBE-ND® 10.51 8.70 7.94 | MC9S12C64MPBE 
1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 |-40~125} 80-QFP | MC9S12D64MFUE-ND® 11.66 10.70 9.77 | MC9S12D64MFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12D64MPVE-ND® 12.12 11.13 10.15 | MC9S12D64MPVE 
1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12D64CFUE-ND® 10.61 9.74 8.89 | MC9S12D64CFUE 
4K 1K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 |-40~105| 80-QFP | MC9S12D64VFUE-ND® 11.13 10.21 9.32 | MC9S12D64VFUE 
64K —  |(3)4-Ch., 16-Bit} See Timer | 90 | 16-Ch., 10-Bit = 3.3 ~ 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12E64CFU-ND 12.26 9.27 8.55 | MC9S12E64CFU 
—  |(3) 4-Ch., 16-Bit} See Timer | 90 | 16-Ch., 10-Bit _ 3.3 ~ 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12E64CFUE-ND@ 8.96 7.42 6.77 | MC9S12E64CFUE 
= 12-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 92 | 16-Ch., 10-Bit (3) SCI, SPI, I2¢ 5.0 25.0 | -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12E64MPVE-ND® 10.93 9.16 8.23) MC9S12E64MPVE 
1K 4-Ch., 16-Bit See Timer | 58 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0, SCI 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12HZ64CAA-ND® 13.41 12.30 10.62 | MC9S12HZ64CAA 
al 4-Ch., 16-Bit See Timer | 36 | 8-Ch., 10-Bit Ethernet 3.3 ~ 5.0 25.0 |-40~105 | 80-TQFP | MC9S12NE64VTU-ND® 17.24 13.04 12.02 | MC9S12NE64VTU 
8K _ 4-Ch., 16-Bit See Timer | 38 | 8-Ch., 10-Bit Ethernet 3.3 ~ 5.0 25.0 |-40~105 | 80-TQFP | MC9S12NE64VTUE-ND® 9.84 9.04 8.24) MC9S12NE64VTUE 
_ 4-Ch., 16-Bit See Timer | 70 | 8-Ch., 10-Bit Ethernet 3.3 ~ 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12NE64CPV-ND 15.74 11.91 10.98) MC9S12NE64CPV 
- 4-Ch., 16-Bit See Timer | 70 | 8-Ch., 10-Bit Ethernet 3.3 ~ 5.0 25.0 | -40~ 85 | 112-LQFP | MC9S12NE64CPVE-ND® 10.38 9.53 8.69 | MC9S12NE64CPVE 
12K —__|(3)4-Ch., 16-Bit| See Timer | 90 | 16-Ch., 10-Bit = 3.3 ~ 5.0 25.0 |-40~125 | 80-QFP | MC9S12E64MFUE-ND® 9.85 8.16 7.44 | MC9S12E64MFUE 
96k | 4K _ 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 3.3 ~ 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12C96CFUERCT-ND§ 10.72 8.98 8.40 | MC9S12C96CFUER 
= 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 3.3 ~ 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP_ | MC9S12C96CFUERTR-ND@$ 6048.00/750 MC9S12C96CFUER 
1K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.5 25.0 )-40~125| 80-QFP | MC9S12B128MFUE-ND® 13.08 12.01 10.95 | MC9S12B128MFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.5 25.0 /-40~105| 80-QFP | MC9S12B128VFUE-ND@ 12.47 11.07. 9.77 | MC9S12B128VFUE 
1K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.5 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12B128CPVE-ND@ 12.16 11.16 10.18 | MC9S12B128CPVE 
4K 1K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.6 25.0 | -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12B128MPVE-ND®@ 13.42 12.32 10.63) MC9S12B128MPVE 
1K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.5 25.0 | -40 ~ 105 | 112-LQFP | MC9S12B128VPVE-ND@ 12.83 11.78 10.75 | MC9S12B128VPVE 
2K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 48-LQFP | MC9S12C128CFAE-ND® 10.78 9.03 8.11 | MC9S12C128CFAE 
2K 8-Ch., 16-Bit | _6-Ch., 8-Bit_| 37 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 |-40~125 | 48-PQPF | MC9S12GC128MFAE-ND@ 10.03 8.40 7.55 | MC9S12GC128MFAE 
6K 2K 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 85 | 16-Ch., 10-Bit |(2)CAN 2.0, (2)SCI, SPI, 2c 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12HZ128CAL-ND® 15.03 13.80 12.59) MC9S12HZ128CAL 
2K 8-Ch., 16-Bit | _6-Ch., 8-Bit_| 85 | 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40 ~ 105 | 112-LQFP | MC9S12HZ128VAL-ND@ 15.78 13.21 11.87 | MC9S12HZ128VAL 
2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12DB128CPV-ND 18.45 14.47 13.63) MC9S12DB128CPV 
2K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12DT128CPVE-ND® 13.86 12.73 10.98] MC9S12DT128CPVE 
128K 2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12DG128MPV-ND 19.13 15.01 14.14) MC9S12DG128MPV 
2K 8-Ch., 16-Bit | 4-Ch., 16-Bit | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40 ~ 105 | 112-LQFP | MC9S12DG128VPV-ND 18.27 14.34 13.50) MC9S12DG128VPV 
2K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 59 | 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12DB128CFUE-ND® 14.65 13.45 12.27 | MC9S12DB128CFUE 
2K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 59 | 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12DG128CFUE-ND® 13.62 12.50 10.78 | MC9S12DG128CFUE 
2K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 59 | 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12DG128CFUERTR-ND@+ 7938.00/750 MC9S12DG128CFUER 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 59 | 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12DJ128CFUE-ND@ 13.88 12.74 11.00) MC9S12DJ128CFUE 
2K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12DB128CPVE-ND® 14.29 13.11 11.31] MC9S12DB128CPVE 
2K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~ 85 | 112-LQFP | MC9S12DG128CPVE-ND® 14.06 12.90 11.13 | MC9S12DG128CPVE 
2K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12DJ128CPVE-ND® 14.31 13.13 11.33] MC9S12DJ128CPVE 
—  |(3) 4-Ch., 16-Bit} See Timer | 59 | 16-Ch., 10-Bit al 3.3 ~ 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12E128CFUE-ND® 10.04 8.32 7.59 | MC9S12E128CFUE 
—  |(3)4-Ch., 16-Bit} See Timer | 59 | 16-Ch., 10-Bit — 5.0 25.0 |-40~125| 80-QFP | MC9S12E128MFUE-ND@ 9.96 9.14 8.34] MC9S12E128MFUE 
— 12-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 60 — CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12E128CPVE-ND@ 10.38 8.69 7.24) MC9S12E128CPVE 
—__|(3)4-Ch., 16-Bit} 6-Ch., 8-Bit | 92 | 16-Ch., 10-Bit (3) SCI, SPI, 12C 5.0 25.0 | -40 ~ 125 | 112-LQFP | MC9S12E128MPVE-ND® 11.41 10.48 9.56 | MC9S12E128MPVE 
8K 2K 8-Ch., 16-Bit_| 7-Ch., 8-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit | CAN 2.0, (2) SCI, SPI,7C| 3.3~5.5 25.0 |-40~125| 80-QFP | MC9S12B256MFUE-ND® 18.88 17.33 15.81 | MC9S12B256MFUE 
4K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 59 | 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12DG256CFUE-ND® 16.91 15.52 14.16 | MC9S12DG256CFUE 
4K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12DG256CPVE-ND® 17.35 15.92 14.53) MC9S12DG256CPVE 
12K 4K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 59 | 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 80-QFP | MC9S12DJ256CFUE-ND@ 18.56 17.03 15.54) MC9S12DJ256CFUE 
256K 4K 8-Ch., 16-Bit See Timer | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit (2) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12DJ256CPVE-ND® 19.00 17.43 15.91 | MC9S12DJ256CPVE 
4K 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 117] 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~ 105 | 144-LQFP | MC9S12H256VFVERCT-ND@§ 17.69 16.15 15.11 | MC9S12H256VFVER 
4K 8-Ch., 16-Bit | 6-Ch., 8-Bit | 117] 16-Ch., 10-Bit CAN 2.0 5.0 25.0 | -40 ~ 105 | 144-LQFP | MC9S12H256VFVERTR-ND$ 7250.50/500 MC9S12H256VFVER 
16K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 16-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 40.0 | -40~105 | 80-PQFP | MC9S12XA256CAARCT-ND§ 13.19 11.05 10.34] MC9S12XA256CAAR 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 16-Bit | 59 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 3.3 40.0 |-40~105 | 80-PQFP | MC9S12XA256CAARTR-ND@$ 7482.75/750 MC9S12XA256CAAR 
stax | 14K 4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit (5) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12DP512CPVERCT-ND@§ 18.80 17.16 16.05) MC9S12DP512CPVER 
4K 8-Ch., 16-Bit | 8-Ch., 8-Bit | 91 |(2) 8-Ch., 10-Bit (5) CAN 2.0 5.0 25.0 | -40~85 | 112-LQFP | MC9S12DP512CPVERTR-ND@+ 7747.00/500 MC9S12DP512CPVER 
HC16 — RoHS Compliant 
= 1K _ 8-Ch., 10-Bit 2-Ch. 16 | 8-Ch., 10-Bit SCI, SPI 5.0 16.0 | -40~85 | 132-PQFP | MC68HC16Z1VEH16-ND 19.57 17.86 16.05 | MC68HC16Z1VEH16 
Demo Boards 
Evaluation Board for MC9S12E128/64 . M68EVB912E128-ND 253.48/1 M68EVB912E128 
Evaluation Board for MC9S12XDT512 . DEM09S12XDT512E-ND® 75.04/1 DEMO9S12XDT512E 
Development Kit for 912D60A with Serial Debugge M68KIT912D60A-ND §27.79/1 M68KIT912D60A 
Development Kit for 912D128A with Serial Debugger M68KIT912DG128A-ND 766.02/1 M68KIT912D128A 
Development Kit for 912DP256 with Multilink M68KIT912DP256-ND 495.55/1 M68KIT912DP256 
Development Kit for 912UF32 with Multilink. . M68KIT912UF32-ND 850.00/1 M68KIT912UF32 


@ RoHS Compliant § Cut Tape $ Tape and Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Introducing the QE128 Family: 


Introducing QE Family 
Freescale’s Microcontrollers 


QE128 low power devices are the industry’s first 8-bit and 32-bit pin, peripheral and tool compatible MCUs which make the design process quick, easy and limitless. 
¢ Unprecedented compatibility: Freescale’s Controller Continuum provides unique flexibility to transition from 8-bit to 32-bit. With pin, peripheral and tool 


compatibility, the QE128 devices simplify and speed the design process 


¢ Ultra-low power: Through an optimized architecture that provides lower operating voltage and current, the QE128 devices offer industry-leading ultra-low power 


benefits to extend battery life. 


¢ Easy to use: Common CodeWarrior development tools, training and documentation gets you on the design fast track. Pin and peripheral compatibility avoids 


learning new codes and tools. 


The MC9S08QE8 microcontroller extends the ultra-low-power QE family offering high integration with an ideal pin and memory combination to help our customers design 


energy-efficient and high-performing applications. 


Target Applications: 


Features: 


Home Health Monitoring 


asa) 2 Operating Voltage/Performance 
ee ioe iscozal HVAC Control * 1.8-3.6V operating range 
Home Appliances * 50MHz S08 or ColdFire V1 core 
ColdFire® V4 = as Security Systems * 25MHz bus frequency 
con | ace Trecun Home Automation ij 
S08 Peripherals 3 ae lemor' 
eeecton oe, | timers Package Options: . 6 8K bytes SRAM 
S08QE Packages ¢ Up to 128K bytes flash 
80LQFP, 64LQFP, 48QFN, 44QFP, 
Ke SRAM 32LOFP Communications 


ColdFire QE Packages 
80LQFP, 64LQFP 


Temperature Range 
-40°C to 85°C 


Power 

fons 70 ICS+ULP 
orerol 

jeucy | GPUO F O5C 


Development Tools: 
DEMOQE128 


Includes S08 and ColdFire V1 daughter cards, serial port and built-in USB-BDM cable for debugging and 


programming. 
EVBQE128 


Includes socket to enable full evaluation of both MC9SO8QE128 and MCF51QE128 devices. 


CodeWarrior Development Studio for Microcontrollers 6.0 
Complimentary Special Edition 


Single tool suite that supports software development for both 8-bit or 32-bit and includes rapid application 


development tool, Processor Expert. 


¢ 2x SCI, 2x l2C, 2x SPI 


Features/Benefits 
¢ 2x KBI — 8 channels each 
¢ 16-bit timers: 1 x 6-ch, 2 x 3-ch 
© 12-bit 24 channel A-to-D converter 
* 2 analog comparators 
¢ Up to 70 general purpose I/O 
* System integration (PLL, SW Watchdog) 
¢ Integrated 1-pin BDM interface 


Power Consumption 
* Ultra-Low Power 
¢ Internal Clock Source (ICS) 
¢ Vreg with fast start up and low regulation voltage 
¢ Low power 32 kHz oscillator 
* Optimize clock tree and clock gating techniques 


High Performance, Low Power, PowerQUICC Processors Power Everyday Applications 


MPC8313 Processor 


The MPC8313 serves end users with high performance, security and integrated software, providing reliability and ease of use. Designers benefit from its legacy SoC, lower 
pin count and high speed peripherals like SGMII and DDRII. The MPC8313 PowerQUICC™ processor, integrates hardware for Ethernet and serial communications, DDR 
memory interfaces, USB ports, security and other popular inputs and outputs in a low power (<2W) envelope. Freescale also offers a cost effective evaluation board and 
drivers for this PowerQUICC family of processors, as well as CodeWarrior® development tools that will help speed a design to market. 


Target Applications 


Industrial Networking 
¢ Video Surveillance ¢ WiFi Access Points 
¢ Instrumentation Panel ¢ Wimax CPE 


¢ Routers/Switches 
¢ Control Cards 


* Security Systems 

¢ Test & Measurement 

° Sensing 

¢ Industrial Control/Automation 


Home Media 
¢ Printer (MFP/Mono/Color) 
¢ Residential Gateway 
¢ Network Attached Storage 
¢ Digital Media Server 


Development Tools 


The MPC8313E has an extensive ecosystem of hardware and software tools. 
Freescale has partnered with several leading software vendors to provide quick 
time-to-market designs for Residential Gateways (Kenati), Digital Media Servers 
(Mediabolic) and Consumer NAS (Axentra) solutions. 


MPC8313E-RDB 
¢Features: 128MB DDR2 SDRAM, 8MB Flash, 32MB NAND Flash, SD 
connector, five GigE ports, USB 2.0 port, PCI interface, DUART 

¢ Tools and Software 
¢ CodeWarrior 8.8 (6-month free license) 
¢ Linux v2.6 with drivers for SATA, 4-port GigE Switch (Vitesse), USB, 

IEEE1588, and power management 

¢ CPE form factor board 
¢ WindRiver VXWorks 
° IXXAT IEEE1588 


Features 


¢ Flexible Connectivity 
¢ 10/100/1000 Ethernet controller with SGMII interface 
¢ High Speed USB interface (integrated PHY) 
*DDR1 &2 


¢ Efficient Performance 
¢ Up to ~700 MIPS CPU performance 


¢ Power Management 
¢ <1.5W at 333MHz 
¢ Fan-less operation 
¢ Multiple power down modes 


* Scalability 
¢ Range of products from low cost consumer devices to high performance 
SMB applications, enabling customers to easily move up and down the 
value-chain 


¢ Legacy code support 


Processor Options 


MPC8313CVRAFF MPC8313CZQAFF 
MPC8313ECVRAFF MPC8313ECZQAFF 
MPC8313ZQAFF MPC8313EVRAFF 
MPC8313EZQAFF MPC8313VRAFF 


MPC8313 will transition to Rev. 2.0 silicon with limited availabilty. Append part 
number with an A for ordering, MPC8313CVRAFFA. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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S* fr eescale 8-16 Bit Development Tools 
MultiLink 


The MultiLink is an easy-to-use, low cost development tool for the Freescale HC(S)08 and HC(S)12 MCUs. It provides In-Circuit emulation, debugging and 
programming through the MONO8 (HC08) and BDM (HC12, HCS08) interfaces. 


Features: 


* Universal development tool for HC(S)08 and HC(S)12 MCUs »¢ Real-Time In-Circuit emulation and debug ¢ Fast In-Circuit programming * Auto- 
detects baud rate and frequency » Provides optional overdrive clock to target * Small size * Supports 2V ~ 5.5V * Auto-cycle power for security checks 
(up to 125mA) * Universal power supply (included). 


The M68CYCLONEPRO provides all the same capabilities of the MultiLinks, with the ability to function as a standalone programmer, with pushbuttons 
and LEDs to control operation. Also provides support for 1.8V operation. 


M68CYCLONEPROE-ND HIG (S)OBGC (S)I2 USB sacednas ctnnsddcaaesadsedcodupinadic ston sphadigehaaesecsesnaavenadaadaauwharsoisinedaatechale seade teas ae daadGedadseohadiiaia ned mhulgsliaiesinaties massa nadtgehaasynceeanaaieded 
USBMULTILINKO8E-ND HC08S USB icsciscactstacaceciseesstiesdesciabandaazardiaeidtaieaaduadseeth deers serededaedsedes CanisudiabdanineasssCanisi aces tansiedas dian ieniiadiedsizasdadeesaccuaiaudseerstatenseaeas 
USBMULTILINKBDME-ND HC(S)08, HC(S)12, USB... 


32-Bit Microcontrollers 


ColdFire™ the highly integrated ColdFire series of processors allow for advanced performance at low cost. match for handheld and other low-power applications, which require high performance. 


Rich peripheral sets and development tools make these processors both easy to use and highly functional. _§8K series of processors are ideal for the engineer looking for high performance at a reduced cost. The wide 
The variable length RISC architecture enable this processor to save system memory and cost. array of 68K processors can suit most any application. 


PowerPC™ series of processors from Freescale Semiconductor, Inc. are the ideal foundation for RISC i-MX™ based on ARM® core technology and designed for use in smartphones, wireless PDAs, mobile 
embedded applications. Features include high scalability and code compatibility over the entire line. entertainment and many other mobile wireless applications, Freescales's i.MX family is engineered to offer 

smart speed-low power consumption with MHz performance to spare, and a high degree of integration to 
M-Core™ with an emphasis on low power consumption, the M-CORE series of processors are the ideal _ reduce your design time significantly. 


Operating | Oper. | Temper- 
RAM | SRAM | Flash Voltage |Freq.| ature Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes)|(Bytes)|_ Timer Serial A/D PWM (V) (MHz); (°C) Package Part No. i 25 100 | Part No. 
ColdFire™ Processors 
1K 4K _ 4 TDM, USB — _ 3.3 66 | -40 ~ 85 196-BGA | MCF5272VM66-ND@ 15.65 14.36 12.39} MCF5272VM66 
4K _ 4 TDM, USB _ - 3.3 66 | -40 ~ 85 196-BGA | MCF5272CVM66-ND@ 17.87 16.40 14.96 | MCF5272CVM66 
64K | 256K | 8+4 DMA 3 Asynch., QSPI 8-Ch., 10-Bit QADC = 3.3,5.0 | 66 | O~70 | 256-MAPBGA | MCF5214CVM66-ND® 19.00 17.36 15.88} MCF5214CVM66 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b, IIC | 8-Ch., 10 Bit QADC See Timer 3.3, 5.0 | 66 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5280CVM66-ND® 22.85 20.97 19.13] MCF5280CVM66 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b, IIC | 8-Ch., 10-Bit QADC See Timer 3.3, 5.0 | 80 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5280CVM80-ND® 27.40 25.15 22.94) MCF5280CVM80 
2K | 64K | 256K 8 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b, IIC | 8-Ch., 10-Bit QADC See Timer 3.3,5.0 | 66 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5281CVM66-ND® 25.60 23.50 21.44) MCF5281CVM66 
64K | 256K 8 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b, IIC_| 8-Ch., 10-Bit QADC See Timer 3.3, 5.0 | 80 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5281CVF80-ND 29.08 26.48 24.83] MCF5281CVF80 
64K | 256K 8 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b, IIC | 8-Ch., 10-Bit QADC See Timer 3.3, 5.0 | 80 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5281CVM80-ND® 29.08 26.48 24.83) MCF5281CVM80 
64K | 512K | 8+4 DMA 3 Asynch., QSPI 8-Ch., 10-Bit QADC = 3.3, 5.0 | 66 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5216CVM66-ND@ 20.51 18.82 17.17] MCF5216CVM66 
8K _ 2 2 Asynch. — =_ 3.3 40 | 0~70 160-QFP / MCF5206ECAB40-ND® 15.95 14.64 13.36} MCF5206ECAB40 
4K 8K _ 2 2 Asynch. — _ 3.3 40 | 0~70 160-QFP | MCF5206EAB40-ND® 12.87 11.81 10.78} MCF5206EAB40 
8K _- 2 2 Asynch. _ _ 3.3 54 | 0~70 160-QFP | MCF5206EAB54-ND@ 15.95 14.64 13.36 | MCF5206EAB54 
4K _ 2 12¢, UART — _ 3.3 66 | -40~85| 208-FQFP | MCF5307CAI66B-ND® 25.28 23.20 = 21.16 | MCF5307CAI66B 
16K | — | 16-32 Bit QSPI, UART — _ 3.3 166 | -40 ~ 85 | 144-MAPBGA | MCF5207CVM166-ND® 9.21 7.63 6.96 | MCF5207CVM166 
64K | — 24 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b = = 1.5,3.3 | 80 | -40~ 85 160-QFP | MCF5232CAB80-ND® 16.07 14.75 13.45} MCF5232CAB80 
64K | — 24 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b = _ 1.5, 3.3 | 100 | -40 ~ 85 | 196-MAPBGA | MCF5232CVM100-ND # 16.07 14.75 = 13.45 | MCF5232CVM100 
64K | — 24 3 Asynch., QSPI, CAN 2.0b = — 1.5, 3.3 | 150 | -40 ~ 85 | 196-MAPBGA | MCF5232CVM150-ND 21.28 19.53 17.81 | MCF5232CVM150 
64K | — 40 3 Asynch., QSPI, 2-CAN 2.0b — _ 1.5, 3.3 | 100 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5233CVM100-ND 21.70 19.91 18.17) MCF5233CVM100 
64K | — 40 3 Asynch., QSPI, 2-CAN 2.0b — _ 1.5, 3.3 | 150 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5233CVM150-ND@ 26.87 24.66 22.50) MCF5233CVM150 
64K | — 24 3 Asynch., QSPI, IIC — — 1.5, 3.3 | 100 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5234CVM100-ND@ 20.89 19.17 17.49) MCF5234CVM100 
8K 64K | — 24 3 Asynch., QSPI, IIC — _ 1.5, 3.3 | 150 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5234CVM150-ND 26.06 23.92 21.82) MCF5234CVM150 
64K | — 24 3 Asynch., QSPI, 2-CAN 2.0b _ = 1.5, 3.3 | 100 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5235CVM100-ND 24.11 22.13 20.19} MCF5235CVM100 
64K | — 24 3 Asynch., QSPI, 2-CAN 2.0b, IIC — _ 1.5, 3.3 | 150 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5235CVM150-ND 26.86 24.47 22.94) MCF5235CVM150 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, IIC _— = 1.5,3.3 | 100 | 0~70 160-QFP | MCF5270AB100-ND@ 11.78 = 10.81 9.86 | MCF5270AB100 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, IIC _— =_ 1.5, 3.3 | 100 | -40 ~ 85 | 196-MAPBGA | MCF5271CVM100-ND@ 14.92 13.69 12.49} MCF5271CVM100 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, IIC — _— 1.5, 3.3 | 100 | -40 ~ 85 160-QFP / MCF5271CAB100-ND® 14.92 13.69 12.49} MCF5271CAB100 
96K | — 2 12¢, UART ma _- 3.3 140 | -40 ~ 85 160-BGA _| MCF5249VM140-ND@ 13.54 12.73 12.43 | MCF5249VM140 
96K | — 2 12¢, UART = _ 3.3 120 | -40~85| 144-LQFP | MCF5249LCAG120-ND® 13.56 12.75 12.44} MCF5249LCAG120 
96K | — 2 12¢, UART — = 3.3 120 | -40~85| 144-LQFP | MCF5249LAG120-ND® 12.89 11.83 10.79} MCF5249LAG120 
96K | — 2 l2¢, UART _ _- 3.3 140 | -40 ~ 85 | 160-MAPBGA | MCF5249CVM140-ND® 14.21 13.04 11.25 | MCF5249CVM140 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, IIC _ 4-Ch. 1.5, 2.5, 3.3) 166 | 0~70 | 196-MAPBGA | MCF5274LVM166-ND® 12.95 11.88 10.84} MCF5274LVM166 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, IC, USB 2.0 — 4-Ch. 1.5, 2.5, 3.3) 166 | 0~70 | 256-MAPBGA | MCF5274VM166-ND@ 16.09 14.76 13.47] MCF5274VM166 
_ 64K | — 8 3 Asynch., QSPI, IC, USB 2.0 = 4-Ch. 1.5, 2.5, 3.3) 166 | -40 ~ 85 | 196-MAPBGA | MCF5275LCVM166-ND 16.09 14.76 13.47} MCF5275LCVM166 
64K | — 8 3 Asynch., QSPI, IIC, USB 2.0 = 4-Ch. 1.5, 2.5, 3.3] 166 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MCF5275CVM166-ND@ 19.23 17.65 16.10} MCF5275CVM166 
4K _ 2 12¢, UART — _ 3.3 220 | -40~85 | 208-FQFP | MCF5407CAI220-ND@ 50.10 45.97 41.94] MCF5407CA1220 
24K 4K _ 2 12¢, UART — = 3.3 162 | -40~85 | 208-FQFP | MCF5407CAI162-ND® 44.31 40.66 37.10] MCF5407CAI162 
4K _ 2 12¢, UART — _ 3.3 220 | -40~85 | 208-FQFP | MCF5407AI220-ND@ 44.31 40.66 37.10) MCF5407A1220 
4K =- 2 12¢, UART _ _ 3.3 162 | -40~85 | 208-FQFP | MCF5407A1162-ND@ 36.58 33.56 30.62 | MCF5407A1162 
64K | 512K | 8-16 Bit 12¢, UART _ _ 5.0 66 | -40 ~ 85 256-BGA _| MCF5282CVM66-ND® 27.84 25.55 = 23.31] MCF5282CVM66 
64K | 512K | 8-16 Bit 12¢, UART — _ 5.0 80 | -40 ~ 85 256-BGA —_| MCF5282CVM80-ND® 33.42 30.66 = 27.98] MCF5282CVM80 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC _— _ 1.5, 2.5, 3.3) 200 | 0~70 388-PBGA | MCF5471ZP200-ND 31.18 29.45 27.72| MCF5471ZP200 
64K 32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC _ _— 1.5, 2.5, 3.3] 200 | 0~70 388-PBGA | MCF5471VR200-ND® 32.17 29.52 26.94) MCF5471VR200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, USB 2.0 - _ 1.5, 2.5, 3.3] 200 | 0~70 388-PBGA | MCF5472VR200-ND® 27.33 25.08 — 22.88 | MCF5472VR200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, USB 2.0 _ _ 1.5, 2.5, 3.3] 200 | 0~70 388-PBGA | MCF5473ZP200-ND 31.18 29.45 27.72] MCF5473ZP200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, USB 2.0 — _ 1.5, 2.5, 3.3] 200 | 0~70 388-PBGA | MCF5474ZP200-ND 29.68 28.04 26.39] MCF5474ZP200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, USB 2.0 _ _— 200 | 0~70 388-PBGA | MCF5474VR200-ND® 28.13 25.62 24.02) MCF5474VR200 
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F - fr eescale 32-Bit Microcontrollers (cont) 


semiconductor 
Operating | Oper. | Temper- 
RAM | SRAM | Flash Voltage |Freq.| ature Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes)|(Bytes)| Timer Serial A/D PWM (Vv) (MHz)) (°C) Package Part No. 1 25 100 | Part No. 

32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, USB 2.0 _ - 1.5, 2.5,3.3] 266 | 0~70 388-PBGA | MCF5474VR266-ND@ 32.17 29.52 26.94) MCF5474VR266 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, USB 2.0 _ _— 1.5, 2.5,3.3] 200 | 0~70 388-PBGA | MCF5475VR200-ND® 35.48 32.56 29.71 | MCF5475VR200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIlC, USB 2.0 = _ 1.5, 2.5,3.3] 266 | 0~70 388-PBGA | MCF5475VR266-ND@ 37.02 33.97 30.99) MCF5475VR266 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, 2-CAN — _ 1.5, 2.5, 3.3) 166 | -40~85 | 388-PBGA | MCF5480CVR166-ND@ 32.15 29.50 26.92) MCF5480CVR166 

64K 32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, 2-CAN, USB 2.0 _— _ 1.5, 2.5, 3.3) 166 | -40~85 | 388-PBGA | MCF5482CVR166-ND® 32.15 29.50 26.92) MCF5482CVR166 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, 2-CAN, USB 2.0 — _— 1.5, 2.5,3.3) 166 | -40~85 | 388-PBGA | MCF5483CZP166-ND 35.87 33.89 31.89 | MCF5483CZP166 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, 2-CAN, USB 2.0 — _ 1.5, 2.5,3.3) 166 | -40~85 | 388-PBGA | MCF5483CVR166-ND® 37.00 33.95 30.97] MCF5483CVR 166 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC, 2-CAN, USB 2.0 _— _ 1.5, 2.5,3.3) 200 | -40~85 | 388-PBGA | MCF5484CVR200-ND@ 37.86 34.74 31.70) MCF5484CVR200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IC, 2-CAN, USB 2.0 — = 1.5, 2.5,3.3) 200 | -40~85 | 388-PBGA | MCF5485CVR200-ND® 42.69 39.17 35.74] MCF5485CVR200 
32K | — 6 4 Asynch., SPI, IIC — — 1.5, 2.5, 3.3) 200 | 0~70 388-PBGA | MCF5470VR200-ND® 27.33 25.08 22.88] MCF5470VR200 
512 _ 2 2 Asynch. _ _ 5.0 25 | 0~70 160-QFP =) MCF5206FT25A-ND. 24.39 19.13 18.02) MCF5206FT25A 
4K _ 2 2 Asynch. _ =— 3.3 66 | 0~70 208-FQFP =) MCF5307AI66B-ND@t 20.57 18.87 17.22) MCF5307AI66B 
4K _ 2 2 Asynch. = _ 3.3 90 | 0~70 208-FQFP | MCF5307AI90B-ND@t 27.10 24.87 22.69) MCF5307AI90B 
16K | 128K | 4-32 Bit QSPI, USBOTG, 3-UARTs 8-Ch., 12-Bit 8/4Ch., 8/16-Bit 3.3 66 | -40 ~ 85 64-LQFP =| MCF52221CAE66-ND® 9.38 7.77 7.09 | MCF52221CAE66 
16K | 128K | 4-32 Bit QSPI, USBOTG, 3-UARTs 8-Ch., 12-Bit 8/4Ch., 8/16-Bit 3.3 66 | -40~85 | 100-LQFP | MCF52221CAF66-ND® 10.42 8.63 7.88 | MCF52221CAF66 
16K | 128K | 4-32 Bit QSPI, USBOTG, 3-UARTs 8-Ch., 12-Bit 8/4Ch., 8/16-Bit 3.3 80 | -40~85 | 100-LQFP | MCF52221CAF80-ND® 9.80 9.00 8.21 | MCF52221CAF80 
16K | 128K | 4-32 Bit QSPI, USBOTG, 3-UARTs 8-Ch., 12-Bit 8/4Ch., 8/16-Bit 3.3 66 | -40~85 | 81-MAPBGA | MCF52221CVM66-ND® 10.25 8.49 7.75 | MCF52221CVM66 
16K | 128K | 4-32 Bit QSPI, USBOTG, 3-UARTs 8-Ch., 12-Bit 8/4Ch., 8/16-Bit 3.3 80 | -40~ 85 | 81-MAPBGA | MCF52221CVM80-ND® 10.19 9.35 8.53 | MCF52221CVM80 

— | 32K | 128K | 4-32 Bit UART, |2C 8-Ch., 12-Bit 8/4Ch., 8/16-Bit 3.3 60 | -40~85| 112-LQFP | MCF52230CAL60-ND@ 12.79 11.74 = 10.71 | MCF52230CAL60 
32K | 128K | 4-32 Bit CAN 2.0, I2C 8-Ch., 12-Bit 8/4Ch., 8/16-Bit 3.3 60 | -40~85| 112-LQFP | MCF52231CAL60-ND® 13.69 12.57 10.84} MCF52231CAL60 
32K | 256K | 4-32 Bit QSPI, USBOTG, 3-UARTs 8-Ch., 12-Bit 8/4Ch., 8/16-Bit 3.3 66 | -40~85 | 100-LQFP | MCF52223CAF66-ND® 10.95 10.05 9.17 | MCF52223CAF66 
32K | 256K | 4-32 Bit QSPI, USBOTG, 3-UARTs 8-Ch., 12-Bit 8/4Ch., 8/16-Bit 3.3 80 | -40~85| 100-LQFP | MCF52223CAF80-ND® 11.34 10.41 9.49 | MCF52223CAF80 
32K | 256K | 4-32 Bit QSPI, USBOTG, 3-UARTs 8-Ch., 12-Bit 8/4Ch., 8/16-Bit 3.3 66 | -40~ 85 | 81-MAPBGA | MCF52223CVM66-ND® 10.78 9.90 9.03 | MCF52223CVM66 
32K | 256K | 4-32 Bit QSPI, USBOTG, 3-UARTs 8-Ch., 12-Bit 8/4Ch., 8/16-Bit 3.3 80 | -40~85| 81-MAPGA | MCF52223CVM80-ND® 11.82 10.85 9.36 | MCF52223CVM80 
32K | 256K | 4-32 Bit UART, |2C 8-Ch., 12-Bit 8/4Ch., 8/16-Bit 3.3 60 | -40~85| 112-LQFP | MCF52233CAL60-ND® 13.88 12.74 11.63 | MCF52233CAL60 
32K | 256K | 4-32 Bit CAN 2.0, UART, 120 8-Ch., 12-Bit 8/4Ch., 8/16-Bit 3.3 60 | -40~85| 112-LQFP | MCF52234CAL60-ND@ 14.69 13.48 12.30} MCF52234CAL60 
32K | 256K | 4-32 Bit CAN 2.0, UART, 120 8-Ch., 12-Bit 8/4Ch., 8/16-Bit 3.3 60 | -40~85| 112-LQFP | MCF52235CAL60-ND® 17.66 16.20 14.78} MCF52235CAL60 
32K | — | 4-32 Bit QSPI, 3-UARTs _ _ 3.3 240 | -40 ~ 85 | 196-MAPBGA | MCF5327CVM240-ND@ 15.70 14.41 13.15 | MCF5327CVM240 
32K | — | 4-32 Bit QSPI, 3-UARTs _ _ 3.3 240 | -40 ~ 85 | 196-MAPBGA | MCF5372LCVM240-ND® 17.27, 15.85 = 14.46 | MCF5372LCVM240 

PowerPC™ Processors 

— | — | 2-46 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI a = 3.3 | 100 |-40~85| 256-PBGA | MPC852TCVR100A-ND® 21.95 20.14 18.38 MPC852TCVR100A 
— | — | 2-46 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI _ — 3.3 | 50 |-40~85| 256-PBGA | MPC852TCVR5S0A-ND® 1494 13.71 12.51] MPC852TCVR50A 
— | — | 246i PCMCIA, SCC, SMC, SPI _ = 33 | 66 |-40~85| 256-PBGA | MPC852TCVRG6A-ND 16.89 1550 14.14] MPC852TCVRE6A 
— | — | 246Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI — = 3.3 | 80 |-40~85| 256-PBGA | MPC852TCVR80A-ND 23.33 18.30 17.24] MPC852TCVR80A 
— | — | 2-46 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI - = 3.3 | 80 |-40~85| 256-PBGA | MPC852TCZT80A-ND 23.33 18.30 17.24] MPC852TCZT80A 
— | — | 246Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI = — 3.3 | 100 |-40~85 256-PBGA | MPC852TVR100A-ND 20.32 18.65 —17.01| MPC852TVR100A 
— | — | 2-46 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI — = 3.3 | 50 |-40~85| 256-PBGA | MPC852TVR50A-ND@ 13.83 12.69 10.95] MPC852TVR50A 
— | — | 246Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI — = 3.3 | 80 |-40~85| 256-PBGA | MPC852TVR80A-ND 21.61 16.95 15.97] MPC852TVR80A 
— | — | 2-46 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI = = 3.3 | 66 |-40~85| 256-PBGA | MPC852TVR66A-ND® 15.65 14.36 13.10] MPC852TVR66A 
— | — | 2-46 Bit PCMCIA, SCC, SMC, SPI = _ 3.3 | 80 |-40~85| 256-PBGA | MPC852TZT80A-ND 21.61 16.95 15.97] MPC852TZT80A 
= — PCMCIA, SPI _ — 3.3 | 66 | 0~105 | 256-PBGA | MPC853TVR66A-ND® 21.07 16.53 15.57] MPC853TVR6GA 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI _— — 3.3 50 | -40~85| 357-PBGA | MPC855TCVR50D4-ND® 43.75 33.25 32.33 | MPC855TCVR50D4 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 50 | 0~105 | 357-PBGA | MPC855TVR50D4-ND® 40.52 30.79 29.94) MPC855TVR50D4 
al — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _— 3.3 66 | 0~105 | 357-PBGA | MPC855TVR66D4-ND® 41.36 34.45 32.41) MPC855TVR66D4 
— — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI — _ 3.3 80 |-40~105| 357-PBGA | MPC855TVR80D4-ND® 46.42 38.67 36.38) MPC855TVR80D4 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ — 3.3 50 |-40~105| 357-PBGA | MPC857DSLVR50B-ND® 25.04 22.85 21.61 | MPC857DSLVR50B 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 66 | -40~85| 357-PBGA |/MPC857DSLCVR66B-ND® 39.66 30.14 29.30) MPC857DSLCVR66B 
al — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 66 | -40~85| 357-PBGA | MPC857TCVR66B-ND® 52.32 43.58 41.00) MPC857TCVR66B 

BK — — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 66 |-40~105| 357-PBGA | MPC857TVR66B-ND® 39.83 36.34 34.37 | MPC857TVR66B 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI _— — 3.3 100 |-40~ 105} 357-PBGA | MPC857TVR100B-ND® 56.72 52.05 47.49) MPC857TVR100B 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI _ _ 3.3 50 | -40~85| 357-PBGA | MPC859DSLCVR50A-ND® 30.75 24.12 22.72) MPC859DSLCVRS50A 
— — | 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI _ _ 3.3 66 | -40~85| 357-PBGA | MPC859DSLCZP66A-ND 34.21 26.83 25.28] MPC859DSLCZP66A 
— — | 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI = — 3.3 100 | -40~85 | 357-PBGA |MPC859TCVR100A-ND@ 50.29 41.88 39.41 | MPC859TCVR100A 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI - _ 3.3 100 | -40~85 | 357-PBGA | MPC859TZP100A-ND 46.57 38.79 36.49) MPC859TZP100A 
ml — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI = = 3.3 133 | -40~85 | 357-PBGA | MPC859TVR133A-ND® 45.65 41.89 38.22) MPC859TVR133A 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 50 | -40~85| 357-PBGA | MPC860DECVR50D4-ND® 59.42 49.49 46.56] MPC860DECVR50D4 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI _— _— 3.3 50 |-40~105| 357-PBGA | MPC860DEVR50D4-ND@ 55.01 45.82 43.11 | MPC860DEVR50D4 
— — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ — 3.3 66 |-40~105| 357-PBGA | MPC860DEVR66D4-ND® 60.53 50.41 47.43) MPC860DEVR66D4 
al — | 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI _ _ 3.3 50 | -40~85| 357-PBGA | MPC860DEZQ50D4-ND 55.01 45.82 43.11 | MPC860DEZQ50D4 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI _ — 3.3 80 | -40~85| 357-PBGA | MPC860DEZQ80D4-ND 72.63 58.82 56.91 | MPC860DEZQ80D4 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI — — 3.3 50 | -40~85| 357-PBGA | MPC860DTVR50D4-ND® 60.69 50.55 47.56 | MPC860DTVR50D4 
_- — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 66 |-40~105| 357-PBGA | MPC860DTVR66D4-ND® 66.19 53.60 51.87] MPC860DTVR66D4 
_- — | 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI _ _ 3.3 80 | -40~85| 357-PBGA | MPC860DTVR80D4-ND® 78.29 63.40 61.35] MPC860DTVR80D4 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 66 | -40~85| 357-PBGA | MPC860ENCVR66D4-ND® 77.60 62.84 60.81 | MPC860ENCVR66D4 
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&* freescale 32-Bit Microcontrollers (cont) 


semiconductor 
Operating | Oper. | Temper- 
RAM |SRAM | Flash Voltage |Freq.| ature Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes)|(Bytes)| Timer Serial A/D PWM (V) (MHz); (°C) Package Part No. 1 25 100 | Part No. 
al — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 50 |-40~ 105} 357-PBGA |MPC860ENVR50D4-ND® 66.35 53.73 51.99) MPC860ENVR50D4 
- — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 66 |-40~105| 357-PBGA |MPC860ENVR66D4-ND® 71.85 58.18 56.30) MPC860ENVR66D4 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, 12C, SPI _— _ 3.3 80 | -40~85 | 357-PBGA |MPC860ENVR80D4-ND® 84.68 67.98 64.26) MPC860ENVR80D4 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ — 3.3 66 | -40~85 | 357-PBGA |MPC860SRCVR66D4-ND® 84.44 67.79 64.08) MPC860SRCVR66D4 
- —_ | 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI _ _ 3.3 50 | -40~85 | 357-PBGA | MPC860SRVR50D4-ND® 72.01 58.31 56.42 | MPC860SRVR50D4 
— — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 66 |-40~105| 357-PBGA |MPC860SRVR66D4-ND® 77.52 62.78 60.75 | MPC860SRVR66D4 
- — | 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI _— — 3.3 80 | -40~85 | 357-PBGA |MPC860SRVR80D4-ND® 90.41 72.58 68.61 | MPC860SRVR80D4 
— — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI = _— 3.3 80 | -40~85 | 357-PBGA |MPC860SRZQ80D4-ND 84.76 72.58 68.61 | MPC860SRZQ80D4 
8K = — | 416Bit PCMCIA, I2C, SPI _ — 3.3 50 | -40~85 | 357-PBGA |MPC860TCVR50D4-ND® 77.78 62.98 60.95 | MPC860TCVR50D4 
- —_| 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 66 |-40~115| 357-PBGA | MPC860TCVR66D4-ND® 84.44 67.79 64.08 | MPC860TCVR66D4 
=— — | 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI _ _ 3.3 50 | -40~85 | 357-PBGA |MPC860TVR50D4-ND® 72.01 58.31 56.42) MPC860TVR50D4 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI — — 3.3 66 | -40~85 | 357-PBGA |MPC860TVR66D4-ND® 77.52 62.78 60.75) MPC860TVR66D4 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI = _— 3.3 80 | 0~105 | 357-PBGA |MPC860TVR80D4-ND® 90.41 72.58 68.61 | MPC860TVR80D4 
al — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 80 |-40~115| 357-PBGA | MPC862TCVR80B-ND® 102.53 82.31 77.81] MPC862TCVR80B 
- —_| 4-16 Bit PCMCIA, SPI _- _ 5.0 100 | -40~85 | 357-PBGA | MPC866PCVR100A-ND® 87.58 70.30 66.46 | MPC866PCVR100A 
- — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI — _ 5.0 100 |-40~ 105} 357-PBGA |MPC866PVR100A-ND® 78.93 63.92 61.85) MPC866PVR100A 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI — — 3.3 100 | -40~85 | 357-PBGA |MPC866TCVR100A-ND® 72.85 66.84 60.98] MPC866TCVR100A 
— — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI = _— 3.3 100 | -40~85 | 357-PBGA |MPC866TVR100A-ND® 73.91 59.86 57.92) MPC866TVR100A 
- — _| 4-16Bit PCMCIA, |2C, SPI _ _ 3.3 133 | -40~85 | 357-PBGA | MPC866TVR133A-ND® 70.72 64.89 59.20 | MPC866TVR133A 
_ — | 4-16 Bit 12C, SPI, TDM, IrDA _ _ 3.3 50 |-40~ 105} 357-PBGA | MC860DECVR50D4R2CT-ND@§ 59.42 49.49 46.56 | MC860DECVR50D4R2 
_ — | 4-16 Bit 12C, SPI, TDM, IrDA _— _ 3.3 50 |-40~ 105] 357-PBGA |MC860DECVR50D4R2TR-ND@+ 8187.28/180 MC860DECVR50D4R2 
_ — | 4-16 Bit 12C, SPI, TDM, IrDA _ _— 3.3 50 |-40~ 105} 357-PBGA | MC860ENCVR50D4R2CT-ND§ 71.65 58.03 56.15) MC860ENCVR50D4R2 
al — | 4-16 Bit 12C, SPI, TDM, IrDA = = 3.3 50 |-40~ 105} 357-PBGA | MC860ENCVR50D4R2TR-ND@+ 9872.44/180 MC860ENCVR50D4R2 
= —_| 4-16 Bit 12C, SPI, TDM, IrDA = _ 3.3 50 |-40~105| 357-PBGA | MC860SRCVR50D4R2CT-ND@§ 77.78 62.98 60.95 | MC860SRCVR50D4R2 
_ — | 4-16 Bit 12C, SPI, TDM, IrDA _ _ 3.3 50 |-40~ 105} 357-PBGA | MC860SRCVR50D4R2TR-ND@t 10716.13/180 MC860SRCVR50D4R2 
_ — _— 60X _— _— 25: 200 | -40~85) 255-PBGA |MPC603RZT200LC-ND 47.27 39.37 37.04) MPC603RZT200LC 
_ =— =— 60X _ _ 25 300 | -40~85 ) 256-CBGA |MPC603RRX300LC-ND 95.17 _ —| MPC603RRX300LC 
— — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB _— _ 3.3 133 | -40~85 | 256-PBGA | MPC870CVR133-ND@ 19.34 17.75 16.20} MPC870CVR133 
- —_| 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB - _— 3.3 133 | -40~85 | 256-PBGA | MPC870VR133-ND@ 17.89 16.42 14.98 | MPC870VR133 
- — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB _— — 3.3 66 | -40~85 | 256-PBGA | MPC870VR66-ND® 16.24 14.90 13.60} MPC870VR66 
— — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB _ _ 3.3 80 | -40~85 | 256-PBGA |MPC870VR80-ND® 17.06 15.66 14.29} MPC870VR80 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB _— _ 3.3 133 | -40~85 | 256-PBGA | MPC875CVR133-ND® 32.91 25.81 24.32 | MPC875CVR133 
al — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB _ _— 3.3 66 | -40~85 | 256-PBGA | MPC875CVR66-ND® 24.40 22.39 20.43) MPC875CVR66 
= —_| 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB = = 3.3 133 | -40~85 | 256-PBGA | MPC875VR133-ND@ 24.91 22.86 20.86 | MPC875VR133 
16K | — — | 4-16 Bit PCMCIA, |2C, SPI, USB _ _ 3.3 66 | -40~85 | 256-PBGA |MPC875VR66-ND® 20.72 18.90 17.88) MPC875VR66 
_— — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB _ _ 3.3 80 | -40~85 | 256-PBGA |MPC875VR80-ND® 29.01 22.76 21.43) MPC875VR80 
al — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB _ _ 3.3 133 | -40~85 | 357-PBGA | MPC880CVR133-ND® 34.45 31.61 28.84 | MPC880CVR133 
_- — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB _ _ 3.3 66 | -40~85 | 357-PBGA |MPC880CVR66-ND® 38.21 29.04 28.24) MPC880CVR66 
- — | 4-16Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB = _ 3.3 133 | -40~85 | 357-PBGA | MPC880VR133-ND® 29.25 26.69 25.25 | MPC880VR133 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB _ — 3.3 66 | -40~85 | 357-PBGA |MPC880VR66-ND® 28.94 26.55 24.23) MPC880VR66 
— — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB _ _ 3.3 80 | -40~85 | 357-PBGA |MPC880VR80-ND® 37.14 28.23 27.44) MPC880VR80 
— — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB _— _ 3.3 133 | -40~85 | 357-PBGA | MPC885CVR133-ND® 41.98 38.52 35.14) MPC885CVR133 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB _ _ 3.3 66 | -40~85 | 357-PBGA |MPC885CVR66-ND® 42.50 35.40 33.30) MPC885CVR66 
om — | 4-16Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB = _ 3.3 133 | -40~85 | 357-PBGA | MPC885VR133-ND@ 38.87 35.67 32.55 | MPC885VR133 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB _ — 3.3 66 | -40~85 | 357-PBGA | MPC885ZP66-ND 43.13 32.78 31.87] MPC885ZP66 
al — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB _— _ 3.3 66 | -40~85 | 357-PBGA |MPC885VR66-ND® 35.26 32.35 29.52 | MPC885VR66 
=— — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI, USB _ — 3.3 80 | -40~85 | 357-PBGA |MPC885VR80-ND® 41.31 34.41 32.37] MPC885VR80 
_ — ad 12C, SPI _— — 3.3 400 | -40~85 ) 272-PBGA | MPC5200CVR400B-ND® 29.17 26.76 24.42] MPC5200CVR400B 
- _- ad 12C, SPI, CAN 2.0 = _ 3.3 400 | -40~85 | 272-PBGA | MPC5200VR400B-ND® 26.81 24.60 22.45 | MPC5200VR400B 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI _ _ 3.3 100 | -40~85 | 357-PBGA | MPC859PZP100A-ND 51.36 42.78 40.25] MPC859PZP100A 
_ — | 4-16Bit PCMCIA, |2C, SPI _ _ 3.3 133 | -40~85 | 357-PBGA |MPC859PVR133A-ND® 50.50 46.34 42.28) MPC859PVR133A 
= — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 50 | -40~85 | 357-PBGA |MPC860PCVR50D4-ND® 87.71 70.41 66.56 | MPC860PCVR50D4 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI — _— 3.3 66 | -40~85 | 357-PBGA | MPC860PCVR66D4-ND® 93.71 75.22 71.11 | MPC860PCVR66D4 
— —_ | 4-16 Bit PCMCIA, SPI = _ 3.3 50 |-40~105| 357-PBGA | MPC860PVR50D4-ND® 81.21 65.19 61.62 | MPC860PVR50D4 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 66 |-40~105| 357-PBGA |MPC860PVR66D4-ND® 86.77 69.66 65.85) MPC860PVR66D4 
24K | — — | 4-16 Bit PCMCIA, I2C, SPI _ _ 3.3 80 | -40~85 | 357-PBGA |MPC860PVR80D4-ND@ 98.98 79.46 75.11) MPC860PVR80D4 
= — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI _ _ 3.3 66 |-40~115| 357-PBGA |MPC862PCVR66B-ND® 98.39 78.99 74.67 | MPC862PCVR66B 
_ — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI _— — 3.3 80 |-40~ 115] 357-PBGA |MPC862PCVR80B-ND® 112.24 90.10 85.17) MPC862PCVR80B 
= —_| 4-16 Bit PCMCIA, SPI = _ 3.3 66 | 0~105 | 357-PBGA | MPC862PVR66B-ND® 91.10 73.13 69.13] MPC862PVR66B 
_- — | 4-16 Bit PCMCIA, SPI _— _ 3.3 100 | 0~105 | 357-PBGA |MPC862PVR100B-ND® 99.69 91.47 83.46) MPC862PVR100B 
_ — | 4-16 Bit 12C, UART _ _ 5.0 80 |-40~ 105} 357-PBGA |MPC862TVR80B-ND® 94.93 76.21 72.04) MPC862TVR80B 
- — _| 4-16Bit PCMCIA, I2C,SPI = ad 3.3 133 | -40~85 | 357-PBGA | MPC866PVR133A-ND® 77.50 71.11 64.88 | MPC866PVR133A 
_ _ _ QsmMcM _ — 3.3 40 |-40~105) 272-PBGA | MPC555LFCVR40-ND® 71.33 65.45 59.72 | MPC555LFCVR40 
— | 448K | 50-Ch. QsMcM 2 QADC64 8 3.3 40 |-40~85] 272-PBGA |MPC555LFMVR40-ND@ 78.46 71.99 65.68) MPC5S55LFMVR40 
30K | _ _ SPI, l2¢ _ _ 3.3 266 |-40~105) 272-PBGA |MPC5200CVR266-ND® 41.88 38.43 35.06) MPC5200CVR266 
- _ 8-Ch. IIC, SPI, CAN 2.0, USB 1.1 _ See Timer 3.3 400 | -40~85 ) 272-PBGA |MPC5200CVR400-ND® 46.19 42.38 38.67) MPC5200CVR400 
_ — _— SPI, 12C _ _ 3.3 400 | -40~85 ) 272-PBGA |MPC5200VR400-ND® 45.17 41.45 37.82 | MPC5200VR400 
_ _ 4-Ch. DUART, IIC _ _— 3.3 166 | -40~85 | 357-PBGA |MPC8241LVR166D-ND@ 23.91 18.76 17.67) MPC8241LVR166D 
@ RoHS Compliant + 4-ChannelDMA §CutTape + Tape and Reel (Continued) 
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Ca 
mS ag fr eescale 32-Bit Microcontrollers (cont) 


semiconductor 
Operating | Oper. | Temper- 
RAM | SRAM | Flash Voltage |Freq.| ature Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes)|(Bytes)) Timer Serial A/D PWM (V) (MHz)) (°C) Package Part No. 1 25 100 | Part No. 

— _ _ 12¢ _ _ 3.3 266 | 0~105 | 357-PBGA | MPC8241LVR266D-ND® 27.75 25.46 23.23) MPC8241LVR266D 
— _ 4-Ch. DUART, IIC _ _ 3.3 266 | -40~85| 352-TBGA | MPC8245LVV266D-ND® 43.14 39.59 36.12 | MPC8245LVV266D 
— _ 4-Ch. DUART, IIC _ _ 3.3 300 | -40~85 | 352-TBGA | MPC8245LVV300D-ND® 57.28 47.70 44.88) MPC8245LVV300D 
— _ 4-Ch. DUART, IIC _ _ 3.3 333 | -40~85 | 352-TBGA | MPC8245LVV333D-ND® 54.27 49.80 45.43) MPC8245LVV333D 
- = 4-Ch. DUART, IIC = = 3.3 350 | -40~85 | 352-TBGA | MPC8245LVV350D-ND@ 71.32 57.75 55.88 | MPC8245LVV350D 
- _ 4-Ch. DUART, IIC _ _— 3.3 266 | -40~85 | 352-TBGA | MPC8245TVV266D-ND® 62.61 52.15 49.06) MPC8245TVV266D 
_ — _— I2¢ _ _— 3.3 300 | 0~105 | 352-TBGA | MPC8245TVV300D-ND® 74.46 60.30 58.35) MPC8245TVV300D 
— _ =— 12¢ _ _ 3.3 333 |-40~115| 352-TBGA | MPC8245TVV333D-ND@ 78.72 63.75 61.69 | MPC8245TVV333D 
_ _ _ 12¢ _ _ 3.3 350 |-40~115) 352-TBGA | MPC8245TVV350D-ND@ 87.67 75.07 70.96 | MPC8245TVV350D 
- ad 4-Ch. SPI, 2c, TDM, USB _- = 3.3 400 |-40~115| 516-FPBGA | MPC8247CVRMIBA-ND® 32.90 30.19 —27.54| MPC8247CVRMIBA 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB — _ 3.3 400 |-40~115| 516-FPBGA | MPC8247CVRPIEA-ND® 87.17 34.11 31.12 | MPC8247CVRPIEA 
— _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB — = 3.3 400 |-40~115) 516-FPBGA | MPC8247CVRTIEA-ND® 44.60 40.93 37.34] MPC8247CVRTIEA 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB — _— 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8247VRMIBA-ND® 27.44 25.04 23.68 | MPC8247VRMIBA 
_ _— 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB — _— 3.3 400 | 0~ 105 | 516-FPBGA | MPC8247VRPIEA-ND® 37.72 31.42 29.56 | MPC8247VRPIEA 
_- = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB - _— 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8247VRTIEA-ND® 40.56 37.22 33.96 | MPC8247VRTIEA 
al _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _ _ 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8247VRTMFA-ND® 50.70 42.23 39.73) MPC8247VRTMFA 
_ _— 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB - _ 3.3 400 |-40~115| 516-FPBGA | MPC8248CVRMIBA-ND® 38.50 32.07 30.17 | MPC8248CVRMIBA 
al _— 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _ _ 3.3 400 |-40~115| 516-FPBGA | MPC8248CVRPIEA-ND® 38.99 35.78 32.64) MPC8248CVRPIEA 
_ _ 4-Ch. SPI, 2c, TDM, USB _ _ 3.3 400 |-40~115) 516-FPBGA | MPC8248CVRTIEA-ND® 46.80 42.95 39.18] MPC8248CVRTIEA 
= _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _ = 3.3 400 | 0~ 105 | 516-FPBGA | MPC8248VRMIBA-ND® 31.37 28.78 26.26 | MPC8248VRMIBA 
— _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _ _ 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8248VRPIEA-ND® 35.47 32.54 29.69 | MPC8248VRPIEA 
al _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _ _ 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8248VRTIEA-ND® 42.53 39.03 35.61 | MPC8248VRTIEA 
— _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _ _ 3.3 400 | 0~ 105 | 516-FPBGA | MPC8248VRTMFA-ND® 43.73 39.90 37.74) MPC8248VRTMFA 
— — 4-Ch. SPI, I2C, TDM, UTOPIA _ _— 3.3 300 |-40~115) 516-PBGA | MPC8250ACVRIHBC-ND® 59.38 54.49 49.71 | MPC8250ACVRIHBC 
- _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, UTOPIA - = 3.3 300 | 0~105 | 516-PBGA | MPC8250AVRIHBC-ND@ 53.98 49.53 45.19 | MPC8250AVRIHBC 
_ _ 4-Ch. IC, MUl, SPI, UART _ _— 3.3 200 | 0~105 | 480-TBGA | MPC8250AVVPIBC-ND@ 101.25 92.90 84.76) MPC8250AVVPIBC 
— _ 4-Ch. SPI, l2C, TDM, UTOPIA _ _ 3.3 300 |-40~115| 480-TBGA | MPC8255ACVVMHBB-ND® 144.24 115.79 109.45) MPC8255ACVVMHBB 
_ — 4-Ch. IIC, MII, SPI, UTOPIA - _— 3.3 300 | 0~105 | 480-TBGA | MPC8255AVVMHBB-ND® 131.12 105.26 99.50) MPC8255AVVMHBB 
- — | 4-16 Bit (2C, Ml, SPI, TDM — _ 3.3 300 | -40~85 | 480-TBGA | MPC8260ACVVMHBB-ND® 146.39 126.99 121.32) MPC8260ACVVMHBB 

32K | — _- 4-Ch. lIC, MIl, SPI, UTOPIA - ad 3.3 300 |-40~105| 480-TBGA | MPC8260ACVVMIBB-ND® 152.91 132.64 126.72 | MPC8260ACVVMIBB 
_ _ 4-Ch. SPI, 120, TDM, UTOPIA — _ 3.3 300 | 0~105 | 480-TBGA | MPC8260AVVPIBB-ND® 146.39 126.99 121.32) MPC8260AVVPIBB 
al — | 4-16 Bit 12C, Mil, SPI, TDM — ad 3.3 300 | -40~85 | 480-TBGA | MPC8260AVVPJDB-ND® 153.12 139.71 125.50) MPC8260AVVPJDB 
— _ 4-Ch. SPI, 120, TDM, UTOPIA — _ 3.3 300 | 0~105 | 480-TBGA | MPC8265AVVPIBC-ND® 163.62 141.93 135.60) MPC8265AVVPIBC 
_ _ 4-Ch. SPI, I2C, TDM, USB _ _ 3.3 450 |-40~115| 516-FPBGA | MPC8270CVRMIBA-ND® 54.48 49.71 47.02 | MPC8270CVRMIBA 
= _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = _ 3.3 450 |-40~115| 480-FTBGA | MPC8270CVVQLDA-ND® 85.93 73.58 69.55 | MPC8270CVVQLDA 
_- — 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB - _ 3.3 450 |-40~115| 480-FTBGA | MPC8270CVVUPEA-ND® 97.67 89.61 81.76) MPC8270CVVUPEA 
al _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB — _ 3.3 450 | 0~ 105 | 516-FPBGA | MPC8270VRMIBA-ND® 53.96 49.52 45.18] MPC8270VRMIBA 
=— =— 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _ _ 3.3 450 | 0~105 | 480-FTBGA | MPC8270VVQLDA-ND® 78.09 66.86 63.21) MPC8270VVQLDA 
_ = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = _ 3.3 450 | 0~ 105 | 480-FTBGA | MPC8270VVUPEA-ND® 88.80 81.48 74.34) MPC8270VVUPEA 
- _- 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _- _ 3.3 400 |-40~115| 516-FPBGA | MPC8271CVRMIBA-ND® 42.11 35.08 33.00 | MPC8271CVRMIBA 
— _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _ _ 3.3 400 |-40~115) 516-FPBGA | MPC8271CVRTIEA-ND® 57.11. 47.57 44.76 | MPC8271CVRTIEA 
al _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _ _ 3.3 400 | 0~ 105 | 516-FPBGA | MPC8271VRMIBA-ND® 38.28 31.88 30.00) MPC8271VRMIBA 
_ = 4-Ch. SPI, 2c, TDM, USB _ _ 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8271VRTIEA-ND® 51.92 43.25 40.69) MPC8271VRTIEA 
— =_ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB =— _— 3.3 400 |-40~115) 516-FPBGA | MPC8272CVRMIBA-ND® 36.09 32.93 31.14) MPC8272CVRMIBA 
- = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = = 3.3 400 |-40~115| 516-FPBGA | MPC8272CVRTIEA-ND® 59.55 49.60 46.67 | MPC8272CVRTIEA 
— _— 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _ _ 3.3 400 | 0~ 105 | 516-FPBGA | MPC8272VRMIBA-ND® 39.91 33.25 31.28 | MPC8272VRMIBA 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB - _— 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8272VRPIEA-ND® 45.12 37.59 35.36) MPC8272VRPIEA 
— _ 4-Ch. SPI, 2c, TDM, USB — _ 3.3 400 | 0~ 105 | 516-FPBGA | MPC8272VRTIEA-ND® 54.13 45.09 42.42) MPC8272VRTIEA 
_ ad 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB — — 3.3 400 | 0~105 | 516-FPBGA | MPC8272VRTMFA-ND® 54.33 49.85 45.48 | MPC8272VRTMFA 
- _- 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = _ 3.3 266 |-40~115| 516-FPBGA | MPC8275CVRMIBA-ND® 83.59 71.58 67.66 | MPC8275CVRMIBA 
_ _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB _ — 3.3 266 | 0~ 105 | 516-FPBGA | MPC8275VRMIBA-ND® 71.98 66.05 60.26 | MPC8275VRMIBA 
=— _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB = _ 3.3 300 |-40~115| 480-FTBGA | MPC8280CVVQLDA-ND® 149.88 130.01 124.22) MPC8280CVVQLDA 
al =_ 4-Ch. SPI, 2c, TDM, USB _ _ 3.3 300 |-40~115| 480-FTBGA | MPC8280CVVUPEA-ND® 163.68 149.34 134.16) MPC8280CVVUPEA 
= _ 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB =- _ 3.3 300 | 0~ 105 | 480-FTBGA | MPC8280VVUPEA-ND® 148.80 135.76 121.96) MPC8280VVUPEA 
- = 4-Ch. SPI, 12C, TDM, USB - _ 3.3 300 | 0~105 | 480-FTBGA | MPC8280VVOLDA-ND® 142.67 122.16 115.48] MPC8280VVQLDA 
al _ 54-Ch. SCI, QSPI, TouCAN _ _ 3.3 40 |-40~85 | 388-PBGA | MPC561CVR40-ND® 33.13 30.40 = 27.74] MPC561CVR40 
al _ 54-Ch. SCI, QSPI, TouCAN 2 QADC 12 2.6 56 |-40~125| 388-PBGA | MPC561MZP56-ND 36.44 33.44 30.51 | MPC561MZP56 

4ok | = 54-Ch. SCI, QSPI, TouCAN 2 QADC 12 26 56 |-40~ 125} 388-PBGA | MPC562MZP56-ND 41.90 38.45 35.08) MPC562MZP56 
— | 512K | 54-Ch. QsmMcM 2 QADC64E 12 2.6 40 |-40~85 | 388-PBGA | MPC563CVR40-ND@ 54.39 49.90 45.53) MPC563CVR40 
— | 512K =_ SCI, QSPI, TouCAN 32-Ch., 10-Bit _ 5.0 56 |-40~105| 388-BGA | MPC563MVR56-ND® 50.08 48.43 46.86) MPC563MVR56 
— | 512K - SCI, QSPI, TouCAN 32-Ch., 10-Bit _ 5.0 56 |-40~105| 388-BGA | MPC564MVR56-ND@ 55.08 53.26 51.54] MPC564MVR56 
_- 1M | 70-Ch. QsMcM 2 QADC64E 12 2.6 40 |-40~85 | 388-PBGA | MPC565CVR40-ND@ 77.71 71.30 65.05 | MPC565CVR40 
— 1M 70-Ch QsMcM 2 QADC64E 12 2.6 56 | -40~85| 388-PBGA | MPC565CVR56-ND® 81.60 74.87 68.31] MPC565CVR56 

46K | — 1M =— SCI, QSPI, TouCAN 40-Ch., 10-Bit _— 5.0 56 |-40~105| 388-BGA | MPC565MVR56-ND® 89.37 82.00 74.82) MPC565MVR56 
— 1M — SCI, QSPI, TouCAN 40-Ch., 10-Bit _— 5.0 56 |-40~105| 388-BGA | MPC566CVR56-ND® 89.76 82.36 71.06) MPC566CVR56 
_ 1M _ SCI, QSPI, TouCAN 40-Ch., 10-Bit _ 5.0 56 |-40~105| 388-BGA | MPC566MVR56-ND® 94.03 86.27 78.71) MPC566MVR56 
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&* freescale’ 32-sit microcontrollers (Cont) 


semiconductor 
Operating | Oper. | Temper- 
RAM | SRAM | Flash Voltage |Freg.| ature Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes) |(Bytes)| Timer Serial A/D PWM (V) (MHz)} (°C) Package _| Part No. 1 25 100 | Part No. 
= = — 60X, MPX _ _ 3.3 400 |-40 ~ 105] 360-FCCLGA | MPC7410VS400LE-ND® 88.06 75.41 71.28) MPC7410VS400LE 
_ _— _— 60X, MPX _ _— 3.3 450 |-40 ~ 105] 360-FCCLGA | MPC7410VS450LE-ND® 105.77 90.57 85.61) MPC7410VS450LE 
_ _ _ 60X _ =_ 2.5, 3.3 | 500 | -40~85 | 360-CBGA | MPC7410VS500LE-ND@ 179.35 155.57 148.64) MPC7410VS500LE 
= _ _— 60X _ _— 3.3 300 | -40~85 | 360-CBGA | MPC755BPX300LE-ND 88.79 76.03 71.87) MPC755BPX300LE 
_ = =_ 60X - =— 3.3 400 | -40~85 | 360-PBGA | MPC755CPX400LE-ND 145.45 126.17 123.26 | MPC755CPX400LE 
— _ _— 60X _ _ 3.3 400 | -40~85 | 360-CBGA | MPC755CRX400LE-ND 145.45 126.17 123.26) MPC755CRX400LE 
al _ 4-Ch. lIC, Mil, SPI, UTOPIA, USB — _ 3.3 333 |-40~ 105) 480-FTBGA | MPC8270ZUQLDA-ND 73.98 67.88 61.93) MPC8270ZUQLD 
— _ 4-Ch. lIC, Mil, SPI, UTOPIA, USB _ — 3.3 450 |-40~105| 480-FTBGA | MPC8270ZUUPEA-ND 88.80 81.48 74.34] MPC8270ZUUPE 
al _ 4-Ch. lIC, Mil, SPI, UTOPIA, USB _ _ 3.3 450 |-40~105) 480-FTBGA | MPC8280ZUUPEA-ND 148.80 135.76 121.96 | MPC8280ZUUPE 
- _ _ SPI, 12C, DUART _- _ 2.5, 3.3 | 667 |-40~115| 783-FCPBGA | MPC8540CVT667JB-ND@ 167.20 145.04 138.57 | MPC8540CVT667JB 
- _ _ SPI, 120, DUART _ _ 2.5, 3.3 | 667 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8540VT667LB-ND® 138.33 126.21 113.38) MPC8540VT667LB 
al — _ SPI, 120, DUART — _— 2.5, 3.3 | 833 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8540VT833LB-ND® 159.08 145.14 130.38) MPC8540VT833LB 
64K | — _ — SPI, 120, DUART — — 2.5, 3.3 | 333 |-40 ~ 115] 783-FCPBGA | MPC8541ECVTAJD-ND® 136.27. 114.07 102.48) MPC8541ECVTAJD 
— _— — SPI, 120, DUART _— _— 2.5, 3.3 | 333 |-40 ~ 115] 783-FCPBGA | MPC8541ECVTALF-ND® 151.11 131.08 125.24] MPC8541ECVTALF 
— = = SPI, 2c, DUART = _— 2.5, 3.3 | 333 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8541EVTAJD-ND® 113.66 103.70 98.07 | MPC8541EVTAJD 
_ _ _ SPI, 120, DUART _ _ 2.5, 3.3 | 333 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8541EVTALF-ND® 136.27. 125.03 114.07) MPC8541EVTALF 
al _ _— SPI, 120, DUART _ _— 2.5, 3.3 | 333 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8541EVTAPF-ND® 143.78 131.18 117.84) MPC8541EVTAPF 
= _ _— SPI, 12C, DUART _ _ 2.5, 3.3 | 333 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8541EVTAQF-ND® 172.54 157.42 141.41] MPC8541EVTAQF 
al — — SPI, TDM, 12C — — 2.5, 3.3 | 333 |-40 ~ 115] 783-FCPBGA | MPC8555ECVTALF-ND® 151.28 138.02 123.99] MPC8555ECVTALF 
- _ = SPI, TDM, 120 - _- 2.5, 3.3 | 333 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8555EVTAPF-ND® 173.79 150.75 144.03] MPC855S5EVTAPF 
_ _ _ SPI, TDM, 120 _ _— 2.5, 3.3 | 333 | 0~ 105 | 783-FCPBGA | MPC8555EVTAQF-ND® 155.55 _ —| MPC8555EVTAQF 
_ _ _ SPI _ _ 2.5, 3.3 | — | -40~ 85 | 783-FCPBGA | MPC8560CVT667JB-ND® 182.59 166.59 149.65) MPC8560CVT667JB 
— _ _ SPI _ _ 2.5,3.3 | — |-40~ 105] 783-FCPBGA | MPC8560VT667LB-ND® 166.00 151.46 136.06) MPC8560VT667LB 
_ = =_ SPI - _ 2.5,3.3 | —_ |-40~ 105] 783-FCPBGA | MPC8560VT833LB-ND® 190.90 174.17 156.46 | MPC8560VT833LB 
PowerQUICC™ II Pro Processors 
_ — | 4-16 Bit | MIl or RMIl, TDM, DUART, SPI, I2C — _ 3.3 266 | 0~105 | 516-PBGA | MPC8323EVRADDC-ND® 29.38 24.59 22.09) MPC8323EVRADDC 
16K | — — | 4-16 Bit ) MIlor RMII, TDM, DUART, SPI, I2C _— _— 3.3 333 | 0~105 | 516-PBGA | MPC8323EVRAFDC-ND® 33.76 28.27 25.39 | MPC8323EVRAFDC 
= —_ | 4-16 Bit | MIl or RMII, TDM, DUART, SPI, I2C = — 3.3 333 | 0~105 | 516-PBGA | MPC8323EZQAFDC-ND 33.76 28.27 25.39 | MPC8323EZQAFDC 
_ — | 4-16 Bit USB, DUART, SPI, 120 _ _ 3.3 400 | 0~105 | 620-PBGA | MPC8343EVRAGDB-ND® 56.40 47.21 42.41] MPC8343EVRAGDB 
= — | 4-16 Bit USB, DUART, SPI, I2C = = 3.3 400 | 0~105 | 620-PBGA | MPC8343EZQAGDB-ND 47.21 44.65 42.41 | MPC8343EZQAGDB 
= — | 4-16 Bit USB, DUART, SPI, 12C _ _ 3.3 400 | 0~105 | 620-PBGA | MPC8343VRAGDB-ND® 49.04 41.06 36.88) MPC8343VRAGDB 
al — | 4-16 Bit USB, DUART, SPI, 12C — ad 3.3 400 |-40~105} 620-PBGA | MPC8347CVRAGDB-ND® 51.23 48.46 46.03) MPC8347CVRAGDB 
- —_ | 4-16 Bit USB, DUART, SPI, I2C _ - 3.3 667 | 0~105 | 672-TBGA | MPC8347EVVALFB-ND® 97.55 89.00 79.95 | MPC8347EVVALFB 
= — | 4-16 Bit USB, DUART, SPI, 12C _ _ 3.3 400 | 0~105 | 620-PBGA | MPC8347EZQAGDB-ND 53.56 50.65 48.38) MPC8347EZQAGDB 
30x | — — | 4-16 Bit USB, DUART, SPI, I2C = _ 3.3 533 | 0~105 | 672-TBGA | MPC8347EZUAJFB-ND 97.84 81.90 73.57] MPC8347EZUAJFB 
—_ — | 4-16 Bit USB, DUART, SPI, I2C _ _— 3.3 400 | 0~105 | 620-PBGA | MPC8347VRAGDB-ND® 55.65 46.59 41.85) MPC8347VRAGDB 
= — | 4-16 Bit USB, DUART, SPI, 12C _ _ 3.3 533 | 0~105 | 672-TBGA | MPC8349EZUAJDB-ND 98.37 84.23 79.62] MPC8349EZUAJDB 
= —_| 4-16Bit USB, DUART, SPI, I2C = = 3.3 533 | 0~105 | 672-TBGA | MPC8349VVAJFB-NDO 93.20 78.02 —_70.09| MPC8349VVAJFB 
_ — | 4-16 Bit USB, UART, SPI, 12C, HDLC _— — 3.3 400 | 0~105 | 740-TBGA | MPC8358EVVAGDG-ND® 73.46 61.50 55.24) MPC8358EVVAGDG 
— — | 4-16 Bit USB, UART, SPI, 12C, HDLC _ _ 3.3 400 | 0~105 | 740-TBGA | MPC8358EZUAGDG-ND 61.49 58.16 55.24) MPC8358EZUAGDG 
— — | 4-16 Bit USB, UART, SPI, 12C, HDLC _ — 3.3 533 |-40~105) 740-TBGA | MPC8360CZUAJDG-ND 84.32 70.58 63.41 | MPC8360CZUAJDG 
- —_ | 4-16 Bit USB, UART, SPI, 12C, HDLC _ = 3.3 533 | 0~105 | 740-TBGA | MPC8360EVVAJDG-ND® 88.17 73.81 66.30 | MPC8360EVVAJDG 
M-CORE™ Processors 
= 8K | 128K | 4-Ch. Dual, SCI, SPI Queued 8-Ch., 10-Bit _ 2.7~3.6 | 33 | -40~85) 100-LQFP | MMC2107CFCAF33-ND® 23.36 21.44 = 19.56 | MMC2107CFCAF33 
8K | 128K | 4-Ch. Dual, SCI, SPI Queued 8-Ch., 10-Bit _ 2.7~3.6 | 33 | -40~85 | 144-LQFP | MMC2107CFCAG33-ND® 23.36 21.44 19.56 | MMC2107CFCAG33 
68K Family Processors 
= _ 4-Ch. SCP, TDM _ _ 5.0 16 | 0~105 144-LQFP ) MC68302AG16C-ND® 33.10 25.97 24.46 | MC68302AG16C 
_ _— 4-Ch. SCP, TDM =— _— 5.0 16 |-40~120| 144-LQFP /MC68302AG16VC-ND@ 41.36 31.43 30.56 | MC68302AG16VC 
— — 4-Ch. SCP, TDM _ _— 5.0 20 | 0~105 144-LQFP ) MC68302AG20C-ND® 36.74 27.92 27.15 | MC68302AG20C 
= = 4-Ch. SCP, TDM = — 5.0 25 | 0~105 144-LQFP ) MC68302AG25C-ND® 40.39 30.70 29.85) MC68302AG25C 
= = 4-Ch. SCP, TDM = = 5.0 33 | 0~ 105 144-LQFP | MC68302AG33C-ND® 40.17 33.46 31.48 | MC68302AG33C 
al _ 4-Ch. SCP, TDM _ _ 5.0 16 |-40~120| 144-LQFP | MC68302CAG16VC-ND® 45.27 37.71 35.47 | MC68302CAG16VC 
_ _ 4-Ch. SCP, TDM = _ 5.0 16 | 0~105 132-PQFP | MC68302CEH16C-ND® 40.82 31.02 30.16 | MC68302CEH16C 
1K — — 4-Ch. SCP, TDM _ — 5.0 16 | 0~70 132-PQFP | MC68302EH16C-ND@ 34.00 26.67 25.12) MC68302EH16C 
_ _ 4-Ch. SCP, TDM _ _— 5.0 20 | 0~105 132-PQFP | MC68302EH20C-ND® 37.63 28.60 27.81 | MC68302EH20C 
- _ 4-Ch. SCP, TDM _ _ 5.0 25 | 0~105 132-PQFP | MC68302EH25C-ND@ 41.31 31.39 30.52 | MC68302EH25C 
— _ 4-Ch. SCP, TDM _ _— 5.0 16 | 0~70 132-PGA | MC68302RC16C-ND 88.55 _ —| MC68302RC16C 
=— _ 4-Ch. SCP, TDM _ _ 5.0 20 | -40~85| 144-TQFP | MC68EN302PV20BT-ND 36.74 30.18 28.64) MC68EN302PV20BT 
_ _ 4-Ch. SCP, TDM _ _ 3.3 16 | -40~85| 100-TQFP /MC68LC302AF16CT-ND® 19.96 15.66 14.75} MC68LC302AF16CT 
= = 4-Ch. SCP, TDM = _ 3.3 16 |-40~105| 100-LQFP /MC68LC302AF16VCT-ND® 27.88 21.87 20.60) MC68LC302AF16VCT 
_ _ 4-Ch. SCP, TDM _ _— 3.3 20 | -40~85| 100-TQFP /MC68LC302AF20CT-ND® 23.91 18.76 17.67) MC68LC302AF20CT 
- = 4-Ch. SCP, TDM - ad 3.3 20 |-40~105| 100-LQFP | MC68LC302PU20VCT-ND 28.71 22.52 21.21 | MC68LC302PU20VCT| 
— = TPU SCI, Queued, SPI = = 5.0 25 | -40~85| 132-PQFP | MC68332ACEH25-ND® 24.93 22.88 20.88) MC68332ACEH25 
=— _ TPU SCI, Queued, SPI _ _ 5.0 16 | -40~85| 132-PQFP /MC68332GCEH16-ND@ 22.65 20.79 18.97) MC68332GCEH16 
2K _ _ TPU SCI, Queued, SPI _ _ 3.5 16 | -40~85| 144-LQFP | MC68LK332ACAG16-ND® 20.72 19.02 17.35) MC68LK332ACAG16 
_ _ TPU SCI, Queued, SPI _— _ 5.0 20 | -40~85| 132-PQFP | MC68332ACEH20-ND® 23.80 21.84 19.93 | MC68332ACEH20 
= _- _ _- = _- 5.0 16 | -40~85| 132-PQFP | MC68334GCEH16-ND® 21.33 19.47 18.41 | MC68334GCEH16 
75K | — —__{TPU, CTM4 SCI, Queued, SPI Queued 16-Ch., 10-Bit _— 5.0 20 | -40 ~ 85 160-QFP | MC68336GCAB20-ND@ 33.17 26.02 24.51 | MC68336GCAB20 
8K - _ _ - _ _ 5.0 33 | -40~85 | 184-COFP | MC68ECO40FE33A-ND 111.07 _ —| MC68ECO40FE33A 
— _ _ _ _ _ 5.0 33 | -40 ~ 85 179-PGA _| MC68EC040RC33A-ND 140.73 _ —| MC68EC040RC33A 
16K | — _ _ _ _ _ 5.0 25 | -40 ~ 85 179-PGA | MC68LC040RC25A-ND 152.01 = —J| MC68LC040RC25A 
- _- _ = - ad 3.3 50 | -40 ~ 85 206-PGA | MC68ECO60RC50-ND 137.77 _— —| MC68ECO60RC50 
— _ 4-Ch SCP, TDM = _ 3.3~5.0 | 25 | -40~85) 240-FQFP | MC68MH360EM25L-ND 67.94 55.01 53.23) MC68MH360EM25L 
_ — _— =— =— _— 5.0 16 | -40 ~ 85 64-QFP MC68SECO00AA16-ND® 11.78 = 10.81 9.86 | MC68SECOO0AA16 
_ _ GPT SCI, Queued, SPI _ = 5.0 16 | -40~85| 144-LQFP | MC68331CAG16-ND® 16.62 15.26 13.92} MC68331CAG16 
= = — UART, SCP, TDM = _ 5.0 16 | -40~85| 144-LQFP | MC68CK331CAG16-ND@ 16.04 12.59 11.86} MC68CK331CAG16 
_ =_ GPT SCI, Queued, SPI - _ 5.0 16 | -40~85| 132-PQFP | MC68331CEH16-ND® 20.41 18.73 17.09 | MC68331CEH16 
cal _ _ — _ _ 5.0 16 | -40 ~ 85 114-PGA —_| MC68020RC16E-ND® 154.20 _ —J| MC6802RC16E 
_ _ _— _ — — — 5.0 50 | -40 ~ 85 206-PGA | MC68060RC50-ND 478.47 _— — | MC68060RC50 
— _ — _ _ _ 5.0 16 | -40~85| 132-PQFP | MC68334GCFC16-ND 24.25 19.02 17.92) MC68334GCFC16 
_ — | 2-16 Bit DUART - — 3.3~5.0 | 16 | -40~85) 144-CQFP | MC68340FE16E-ND® 53.87 49.43 45.10) MC68340FE16E 
= —_| 2-16 Bit DUART = _ 3.3~5.0 | 25 | -40~85 | 144-COFP | MC68340FE25E-ND® 72.73 66.74 60.89 | MC68340FE25E 
_ _ 4-Ch. SPI, UART _ _ 5.0 33 | -40~85| 240-PQFP | MC68360AI25L-ND® 61.88 51.54 48.49) MC68360AI25L 
_ _ 4-Ch. SCP, TDM _ _ 3.3~5.0 | 25 | -40~85) 240-PQFP | MC68360EM25L-ND 61.88 51.54 48.49) MC68360EM25L 
512 _ _ = = _ 5.0 25 | -40~85| 132-CQFP | MC68ECO30FE25C-ND 49.90 45.79 41.78) MC68ECO30FE25C 
512 _ _ = = _ 5.0 40 | 0~70 132-COFP / MC68ECO30FE40C-ND 69.21 63.50 57.94) MC68ECO30FE40C 
@ RoHS Compliant +4-ChannelDMA §CutTape + Tape and Reel (Continued) 
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im 
of le” 32-bit mi 
= TFC@CSCale 32-Bit Microcontrollers (con, 
semiconductor 
Operating | Oper. | Temper- 
RAM | SRAM | Flash Voltage |Freq.| ature Digi-Key Price Each Freescale 
(Bytes) |(Bytes)|(Bytes)| Timer Serial A/D PWM (V) (MHz); (°C) Package Part No. if 25 100 | Part No. 
= = 3-Ch. SCP, DUART = _ 5.0 20 | -40~85| 144-TQFP | MC68EN302AG20BT-ND® 41.90 34.90 32.84) MC68EN302AG20BT 
_ = 3-Ch. SCP, DUART = = 5.0 25 |-40~85| 144-TQFP | MC68EN302AG25BT-ND® 50.27 41.87 39.39) MC68EN302AG25BT 
_— _ 4-Ch UART, SPI, TDM _ _ 5.0 25 | -40~85| 357-PBGA | MC68EN360VR25L-ND® 69.99 56.68 54.84) MC68EN360VR25L 
=— _ _ _ _ _ 5.0 16 | -40 ~ 85 68-PLCC | MC68HCOO0EI16-ND® 13.23 12.15 10.48} MC68HCOOOEI16 
_ = = = = = = 5.0 16 | 0~70 68-PLCC | MC68HCOO0EI16R2CT-ND@§ 13.23 10.01 9.23 | MC68HCOO0EI16R2 
— _ _ = = — 5.0 16 | 0~70 68-PLCC | MC68HCOO0EI16R2TR-ND@$ 2769.25/250 MC68HCOO0E!16R2 
_ _ _ _ _ _ 5.0 16 | 0~70 68-PLCC | MC68HCOOOIEI16-ND@ 23.17 21.15 = 19.00 | MC68HCOOODIEI16 
_ _ _ =— _ _ 5.0 16 | 0~70 64-TQFP | MC68SECOO0AA16R2CT-ND@§ 11.78 8.91 8.22 | MC68SECOO0AA16R2} 
- - - _- _ _ 5.0 16 | 0~70 64-TQFP | MC68SECOO0AA16R2TR-ND@$ 6678.75/750 MC68SECOO0AA16R2| 
i.MX™ Processors 
_ — | 2-32 Bit lIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 200 | -40~ 85) 256-PBGA | MC9328MX1DVH20-ND 27.41 21.50 = 20.25 | MC9328MX1DVH20 
_ — | 2-32 Bit IIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 200 | -40~ 85) 256-PBGA | MC9328MX1DVM20-ND® 28.27 = 22.18 + 20.89 MC9328MX1DVM20 
— — | 2-32 Bit lIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 200 | -40~ 85) 256-PBGA | MC9328MX1DVM20R2CT-ND@§ 28.27 = 22.18 20.89) MC9328MX1DVM20R2 
al — | 2-32 Bit IIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 200 | -40~ 85) 256-PBGA | MC9328MX1DVM20R2TR-ND@$ 19308.00/1,000 MC9328MX1DVM20R2 
= —_| 2-32 Bit lI, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 200 | -40~85 | 256-PBGA | MC9328MX1VM20-ND@ 28.27 22.18 20.89 MC9328MX1VM20 
_ — | 2-32 Bit IIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~ 3.3 | 150 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MC9328MX1CVM15-ND@ 27.08 21.24 ~— 20.01] MC9328MX1CVM15 
32K | — — | 2-32 Bit lIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~ 3.3 | 266 | -40 ~ 85 | 289-MAPBGA | MC9328MX21CVK-ND® 24.30 19.06 17.96 | MC9328MX21CVK 
_ — | 2-32 Bit IIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~ 3.3 | 266 | -40 ~ 85 | 289-MAPBGA | MC9328MX21CVM-ND@ 21.22 16.65 15.68) MC9328MX21CVM 
= — | 2-32 Bit IIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~ 3.3 | 266 | -40 ~ 85 | 289-MAPBGA | MC9328MX21DVK-ND® 21.14 16.58 15.62) MC9328MX21DVK 
= —_| 2-32 Bit lIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 266 | 0~70 | 289-MAPBGA | MC9328MX21VK-ND® 21.14 16.58 15.62 | MC9328MX21VK 
— — | 2-32 Bit IIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~3.3 | 266 | 0~70 | 289-MAPBGA | MC9328MX21VM-ND® 18.47 14.49 = 13.65 | MC9328MX21VM 
— — | 2-32 Bit II, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~ 3.3 | 150 | -40 ~ 85 | 256-MAPBGA | MC9328MXLCVM15-ND® 16.70 12.63 11.65} MC9328MXLCVM15 
- —_| 2-32 Bit lIC, SPI, UART, USB 4-Ch., 9-Bit 4 2.7 ~ 3.3 | 150 | -40 ~ 85 | 225-MAPBGA | MC9328MXLCVP15-ND® 15.74 11.91 10.98 | MC9328MXLCVP15 
@ ROHS Compliant + 4-ChannelDMA §CutTape + Tape and Reel 
32-Bit Development Tools 
Digi-Key Price Freescale 
Device Numbers Series Part No. Each Part No. 
MCIMX31 i.MX MCIMX31LITEKITC-ND@ 688.50 MCIMX31LITEKITC 
MCF5211 ColdFire™ M5211DEMO-ND® 106.92 M5211DEMO 
MCF5213 ColdFire M5213EVBE-ND® 323.04 M5213EVBE 
MCF5270 ColdFire M5270PROMO-ND 281.61 M5270PROMO 
MCF5307 ColdFire M5307C3-ND 609.46 M5307C3 
MCF537X ColdFire M5373EVB-ND 754.92 M5373EVB 
MCF5280/81/82 ColdFire M5282LITEE-ND® 193.44 M5282LITEE 
MCF5270/71 ColdFire M5271EVBE-ND® 700.92 M5271EVBE 
MCF547X ColdFire M5474LITEKIT-ND 378.00 M5474LITEKIT 
MCF548X ColdFire M5484LITEKITE-ND® 378.00 M5484LITEKITE 
MCF5253 ColdFire M5253EVBE-ND® 680.86 M5253EVBE 
MCF523X ColdFire M523XEVBE-ND® 750.72 M523XEVBE 
MCF5282 with MC9SO8GT60, MC13192, MMA6261, MPXM2053 ColdFire M5282ZIGBEE-ND 510.00 M5282ZIGBEE 
MPC555 PowerPC™ MPC555CME-ND 734.83 MPC555CME 
MPC561/62/63/64 PowerPC MPC564EVB-ND 1011.92 MPC564EVB 
MPC8313E PowerQUICC™ II Pro MPC8313E-RDB-ND@ 338.02 MPC8313E-RDB 
MPC8323E PowerQUICC II Pro MPC8323E-RDB-ND® 451.07 MPC8323E-RDB 
MPC8349E PowerQUICC II Pro MPC8349E-MITXE-ND® 790.22 MPC8349E-MITXE 
MPC8360E PowerQUICC II Pro MPC8360E-RDK-ND@ 1129.37 MPC8360E-RDK 
@ RoHS Compliant 
Oper. | Internal | Internal Supply 
A/D Freq. | Flash | RAM Voltage (V) | Timers - | Timers- | Timers- | Temperature | Digi-Key Price Each Freescale 
CAN | Converter MHz | (Bytes) | (Bytes) | Package Serial Min. ~ Max.) Channels | Number of | Size (Bit) (°C) Part No. 1 25 100 | Part No. 
NEW! Felix™ JM USB Microcontroller Family — RoHS Compliant NEW! 
CAN |12-Ch., 12-Bit L-PQFP-G80 6,2 MCF51JM64EVLK-ND 9.09 6.20 5.90 | MCF51JM64EVLK 
CAN |12-Ch., 12-Bit L-PQFP-G44 6,2 MCF51JM64VLD-ND 7.86 5.78 5.10 | MCF51JM64VLD 
— | 8Ch.,12-Bit | 50 64K 8K |FL-PQFP-G64 | SCI, SPI, I2C, USB, CAN} 2.7 ~5.5 4,2 1 Fa 16, 16 -40 ~ 85 MCF51JM64VLH-ND 8.15 6.00 5.30 | MCF51JM64VLH 
CAN |12-Ch., 12-Bit L-PQFP-G80 6,2 MCF51JM64VLK-ND 8.39 6.17 5.45 | MCF51JM64VLK 
CAN | 12-Ch., 12-Bit PQFP-G64 6,2 MCF51JM64VQH-ND 8.15 6.00 5.30 | MCF51JM64VQH 
CAN |12-Ch., 12-Bit L-PQFP-G80 6,2 MCF51JM128EVLK-ND 9.79 6.68 6.36 | MCF51JM128EVL 
CAN |12-Ch., 12-Bit L-PQFP-G44 6,2 MCF51JM128VLD-ND 8.53 5.83 5.54 | MCF51JM128VLD 
— | 8Ch.,12-Bit | 50 128K 16K |FL-PQFP-G64| SCI, SPI, I2C, USB, CAN] 2.7~5.5 4,2 1,1 16, 16 -40 ~ 85 MCF51JM128VLH-ND 8.85 6.04 5.75 | MCF51JM128VLH 
CAN |12-Ch., 12-Bit L-PQFP-G80 6,2 MCF51JM128VLK-ND 9.09 6.20 5.90 | MCF51JM128VLH 
CAN |12-Ch., 12-Bit PQFP-G64 6,2 MCF51JM128VQH-ND 8.85 6.04 5.75 | MCF51JM128VQH 
Flexis™ Microcontroller Series 


The DEMOQE128 is a low-cost development system designed for demonstrating, evaluating and debugging 
the Freescale MC9S08QE128 and MCF51QE128 microcontrollers. The board supports two interchangeable 
plug-in daughter cards to quickly evaluate the 8-bit S08 and 32-bit ColdFire™ V1QE128 microcontrollers. 


DEMOQE128-ND 


$107.68 


The EVBQE128 Evaluation Board has been designed for the evaluation, demonstration and debugging of 
the Freescale Flexis QE128 Microcontrollers (MC9SO08QE128 and MCF51QE128). The EVBQE128 can be 
used as a standalone application or can be controlled by a host PC via its built-in microDART™ interface. 


EVBQE128-ND 


$352.21 


NEW! Flexis™ JM Development Tools 


The DEMOMM is a cost-effective kit enabling quick microcontroller evaluation. The kit includes a DEMOJM 
base board, a red MCF51JM128 daughter card, and a green MC9SO8JM60 daughter card. The included kit 
can first be used to demonstrate the features of the MC9SO8JM60 devices, starting with an on-chip USB 
device controller and transceiver. Then, move to MCF51JM128 with an on-chip USB host and device dual- 


role controller. 
DEMOJM-ND .. 


--. $111.92 


The EVB51JM128 is a low-cost development system for the Freescale MCF51JM128 ColdFire® microcon- 
troller, which is a part of the Freescale FLEXIS Microcontroller Continuum. 


CodeWarrior Development Tools provide support for quick and easy application development and debug. 


EVB51JM128-ND 


$367.41 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Flash Digital Signal Processors 


Prog. | Prog. Flash RAM Boot Operating Bus 
Flash RAM | (Data) (Data) Flash Voltage Freq. Digi-Key Price Each Freescale 
(16-Bit) | (16-Bit) | (16-Bit) | (16-Bit) | (16-Bit) | Timers | 1/0 Serial AD PWM (Vv) (MHz) | Package | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
2K 1K 2K 8 ah SPI, SCI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 48-LQFP | DSP56F801FA60E-ND 6.58 545 4.97 | DSP56F801FAG0E 
8K 1K 2K 1K 2K 8 ah SPI, SCI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 80 48-LQFP | DSP56F801FA80E-ND 7.24 6.00 5.47 | DSP56F801FA80E 
2K 1K 2K 8 4 SCI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 32-LQFP | DSP56F802TAGOE-ND 5.71 4.32 4.08 | DSP56F802TAGOE 
4K 2K 2K 16 16 SPI, SCI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 80 100-LQFP | DSP56F803BU80E-ND 13.08 12.01 10.95 | DSP56F803BU80E 
31.5K 0.5K 4K 2K 2K 16 32 SPI, 2 SCI 8-Ch., 12-Bit (2) 6-Ch. 3.3 80 144-LQFP | DSP56F805FV80E-ND 14.52 13.32 11.50 | DSP56F805FV80E 
2K 4K 2K 4,1 TOD 16 2 SPI, 2 SCI, SSI _ _ 2.5/3.3 80 100-LQFP | DSP56F826BU80E-ND 12.83 11.78 10.75 | DSP56F826BU80E 
8K 4K 2K 16 32 SPI, 2 SCI 16-Ch., 12-Bit | (2) 6-Ch. 3.3 80 160-LQFP | DSP56F807PY80E-ND 17.27 15.85 14.46 | DSP56F807PY80E 
om oh 8K 4K 2K 16 32 SPI, 2 SCI 16-Ch., 12-Bit | (2) 6-Ch. 3.3 80 160-BGA | DSP56F807VF80E-ND 19.74 18.12 16.53 | DSP56F807VF80E 
8K 8K 8K 8 21 SCI, SPI 6-Ch., 12-Bit _ 3.3 40 48-LQFP | MC56F8122VFAE-ND 6.98 5.76 5.27 | MC56F8122VFAE 
8K 8K 8K 8 27 SCI, SPI 8-Ch., 12-Bit _ 3.3 40 64-LQFP | MC56F8123VFBE-ND 7.22 5.95 5.44} MC56F8123VFBE 
8K 8K 8K 8 21 SCI, SPI 6-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 48-LQFP | MC56F8322MFAE-ND 10.38 8.60 7.84 | MC56F8322MFAE 
oh - 8K 8K 8K 8 21 SCI, SPI 6-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 48-LQFP | MC56F8322VFAE-ND 8.87 7.35 6.71 | MC56F8322VFAE 
8K 8K 8K 8 27 SCI, SPI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 64-LQFP | MC56F8323MFBE-ND 9.63 8.84 8.07 | MC56F8323MFBE 
8K 8K 8K 8 27 SCI, SPI 8-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 60 64-LQFP | MC56F8323VFBE-ND 917 7.60 6.93 | MC56F8323VFBE 
8K 8K 8K 8 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 40 128-LQFP | MC56F8145VFGE-ND 10.19 935 8.53 | MC56F8145VFGE 
8K 8K 8K 8 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 6-Ch. 3.3 40 160-LQFP | MC56F8147VPYE-ND 10.90 10.00 9.13 | MC56F8147VPYE 
8K 8K 8K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8345MFGE-ND 15.57 14.29 13.04 | MC56F8345MFGE 
128K 4K 8K 8K 8K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8345VFGE-ND 13.08 12.01 10.95 | MC56F8345VFGE 
8K 8K 8K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8346MFVE-ND 15.78 14.48 13.21 | MC56F8346MFVE 
8K 8K 8K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8346VFVE-ND 13.18 12.09 10.44 | MC56F8346VFVE 
8K 8K 8K 16 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 160-LQFP | MC56F8347VPYE-ND 14.00 12.85 11.09 | MC56F8347VPYE 
8K 16K 16K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8355MFGE-ND 20.11 18.45 16.84) MC5S6F8355MFGE 
8K 16K 16K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8355VFGE-ND 17.29 15.87 14.48 | MC56F8355VFGE 
256K 4K 8K 16K 16K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8356MFVE-ND 20.38 18.70 17.06 ) MC56F8356MFVE 
8K 16K 16K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8356VFVE-ND 17.41 15.98 14.58 | MC56F8356VFVE 
8K 16K 16K 16 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 160-LQFP | MC56F8357VPYE-ND 18.73 17.19 15.68 | MC56F8357VPYE 
32K 32K 32K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8365MFGE-ND 27.75 25.46 23.23 |) MCS6F8365MFGE 
32K 32K 32K 16 49 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 128-LQFP | MC56F8365VFGE-ND 24.40 22.39 20.43 | MC56F8365VFGE 
512K 4K 32K 32K 32K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MCS6F8366MFVE-ND 28.05 25.74 23.49 | MCS6F8366MFVE 
32K 32K 32K 16 62 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 144-LQFP | MC56F8366VFVE-ND 24.55 22.53 20.56 | MCS6F8366VFVE 
32K 32K 32K 16 76 SCI, SPI 16-Ch., 12-Bit 12-Ch. 3.3 60 160-LQFP | MC56F8367VPYE-ND 25.64 23.53 21.47 | MC56F8367VPYE 
Digital Signal Processors 
Operating Bus 
On Chip Bootstrap Other Voltage Frequency Digi-Key Price Each Freescale 
RAM ROM Timer 0 Serial Features (V) (MHz) Package Part No. 1 25 100 | Part No. 
3 4-Ports ESAI, SHI On-Chip Emulation 3.3 120 144-LQFP DSPB56362AG120-ND® 15.61 11.24 10.89} DSPB56362AG120 
= — 1 3-Ports ESAI, SHI On-Chip Emulation 3.3 100 100-LQFP DSPB56364AF100-ND® 9.83 7.02 6.39 | DSPB56364AF100 
3 5-Ports ESAI, SHI On-Chip Emulation 3.3 120 144-LQFP DSPB56366AG120-ND® 21.18 16.02 14.77| DSPB56366AG120 
3 42 2-ESSI DMA, JTAG 3.3 80 208-TQFP DSP56301AG80-ND® 56.78 47.29 44.49] DSP56301AG80 
a ah 3 42 2-ESSI, SCI PCI, ISA, JTAG 3.3 100 252-BGA DSP56301VF100-ND 60.14 50.09 47.13} DSP56301VF100 
10K 1K 4 af ISSI, SCI, SPI On-Chip Emulation 3.3 120 81-MAPBGA DSP56852VFE-ND® 7.43 6.13 5.60 | DSP56852VFE 
32K 1K 4 41 ISSI, SCI, SPI DMA Controller 3.3 120 128-LQFP DSP56854FGE-ND® 10.19 9.31 8.52 | DSP56854FGE 
4 47 ISSI, SCI, SPI DMA Controller 1.8-3.3 120 100-LQFP DSP56857BUE-ND® 11.80 10.83 9.34 | DSP56857BUE 
om 1s 4 47 ISSI, SCI, SPI DMA Controller 1.8-3.3 120 144-LQFP DSP56858FVE-ND@ 12.43 11.41 10.41 | DSP56858FVE 
3 5 2-ESSI, SCI On-Chip Emulation 3.3 100 144-TQFP DSP56303AG100-ND® 31.19 24.46 23.04} DSP56303AG100 
3 _ 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 150 196-MAPBGA DSP56311VL150R2CT-ND® 32.27 26.88 25.29} DSP56311VL150R2 
128k 3 =_ 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 150 196-MAPBGA DSP56311VL150R2TR-ND® 21740.40/750 DSP56311VL150R2 
3 42 2-ESSI, SCI DMA, JTAG 1.8/3.3 150 196-BGA DSP56311VL150-ND@ 38.55 35.37 32.27 | DSP56311VL150 
3 18 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 200 196-MAPBGA DSP56321VL200-ND@ 52.10 47.53 44.95} DSP56321VL200 
3 18 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 220 196-MAPBGA DSP56321VL220-ND@ 66.68 54.00 52.25} DSP56321VL220 
ek 12 3 18 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 240 196-MAPBGA DSP56321VL240-ND® 63.08 57.88 52.81} DSP56321VL240 
3 18 1-ESSI, SCI 2 On-Chip Emulation 3.3 275 196-MAPBGA DSP56321VL275-ND® 66.80 61.29 55.92} DSP56321VL275 
4 66 HDLC, SPI DMA Controller 3.3 250 332-FCPBGA MSC8101VT1375F-ND@ 129.19 110.62 104.57 | MSC8101VT1375F 
512K 2K 4 66 HDLC, SPI DMA Controller 3.3 250 332-FCPBGA MSC8101VT1500F-ND® 150.11 128.53 121.50} MSC8101VT1500F 
4 66 HDLC, SPI DMA Controller 3.3 300 332-FCPBGA MSC8103VT1200F-ND® 122.10 104.55 98.83} MSC8103VT1200F 
32 32 TDM, |2C DMA Controller 3.3 300 431-FCPBGA MSC8122TVT4800V-ND® 161.13 139.77 133.54 | MSC8122TVT4800V 
32 32 TDM, |2C DMA Controller 3.3 400 431-FCPBGA MSC8122TVT6400V-ND® 161.20 147.08 132.12) MSC8122TVT6400V 
“ee aK 32 32 TDM, 12C DMA Controller 3.3 500 431-FCPBGA MSC8122VT8000-ND® 204.20 177.13 169.23) MSC8122VT8000 
32 32 TDM, |2C DMA Controller 3.3 400 431-FCPBGA MSC8126TVT6400-ND® 186.00 161.34 154.14] MSC8126TVT6400 
@ RoHS Compliant 


718 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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DSP56303EVM Kit 


The DSP56303 Evaluation Module is designed as a low-cost platform for developing real-time software and hardware 
products to support applications in wireless, telecommunications and multimedia products using multi-line voice/date/fax 
processing, videoconferencing, audio applications, control and general digital signal processing. PC-compatible computer 
(90MHz or higher) running Windows 95 or NT4 with an RS-232 serial port. 12 Mbytes RAM, 3-1/2 inch diskette drive, 
CD-ROM drive, hard drive with 20 Mbytes of free disk space. Power supply 7-9 V AC or DC 500 mA with 2.1 mm coaxial 
connector, (not included) (recommended Digi-Key part number T353-P5P-ND). 


Kit Contents: » DSP56303EVM board »* DSP56300 literature * Suite56 for Freescale DSP 563xx » Freescale The 


DSP56300 Family Documentation * Domain Technologies Debugger for DSP563xxEVM 


DSP563XXEVME-ND $452.20 


DSP56309EVM Kit 


The DSP56309 Evaluation Module (DSP56309EVM) is a low-cost platform for developing real-time software and 
hardware products to support a new generation of wireless, telecommunications and multimedia applications. The 
DSP56309EVM targets applications requiring a large amount of on-chip memory, such as wireless infrastructure 
applications. PC compatible computer (Pentium-90 MHz or higher) running Windows 95 (or higher) with an RS-232 
serial port. Requires Power supply 7-9 VDC, 500mA, (not included) (recommended Digi-Key part number T353-P5P-ND). 
Kit Contents: * DSP56309EVM Board * GUI Debugger Software Disk »* DSP56309EVM User’s Manual and Other 
Documentation * Assembler Linker-Test files disk 


DSPSGQ09EVM-ND :o5. ccc ecatssccicactentcncennantndedetannshdedbanntansiacesdennbaanceuanthancieaacenndsawanatee 


$310.95 


DSP56311EVM Kit 


The DSP56311 Evaluation Module (EVM) is used to demonstrate the abilities of the DSP56311 device and provide a 
hardware tool to allow development of applications that use the DSP56311. The DSP56311EVM includes a DSP56311 
device, peripheral expansion connectors, external memory and a voice codec. The peripheral expansion connectors allow 
for signal monitoring and user-feature expandability. Kit Contents: * DSP56311EVM Board » Parallel port extender cable 
* Plastic standoffs and plastic screws * DSP56300 Tools Software * Device and Tools Documentation * Tutorial/example 
software * DSP56311EVM Development Tools Release Notes * DSP56311EVM Product Installation Guide 


DSP56311EVM-ND $395.68 


CodeWarrior™ Software 


Tools 


DSP56L307EVM Kit 


The DSP56L307 Evaluation Module (EVM) is used to demonstrate the abilities of the DSP56L307 and provide a hardware 
tool allowing the development of applications that use the DSP56L307. It is an evaluation module board that includes 
a DSP56L307 part, peripheral expansion connectors, external memory and a voice codec. The peripheral expansion 
connectors are used for signal monitoring and user-feature expandability. The DSP56L307EVM is used to facilitate the 
evaluation of various features of the DSP56L307. It can be used to develop real-time software and hardware products 
based on the DSP56L307. It provides the features necessary for a user to write and debug software, to demonstrate 
the functionality of that software and to be able to interface with the customer's application specific device(s). The 
DSP56L307EVM is flexible enough to allow the user to fully exploit the features of the DSP56L307. 


Kit Contents: * DS56L307EVM board « Parallel port extender cable » Plastic standoffs and plastic screws »* Power 
supply, 12V, 1.2 Amps © Suite56 Software Development Tools CD-ROM » Documentation CD-ROM 


DSP56L307EVM-ND $452.20 


DSP56F800DEMO Kit 


The 56F800 Demonstration Board is used to demonstrate the abilities of the 56F800 family and to provide a hardware 
tool allowing the development of applications that use the 56F800 devices. The DSP56F800DEMO Kit is a low cost kit 
that contains everything you need to quickly evaluate the features and capabilities of the DSP56F800 silicon and tools. 
It also provides an excellent cost effective vehicle for hardware and software development. The DSP56F800DEMO Kit is 
targeted for use on PC Compatible systems running Windows 95, Windows 98 and Windows NT 4.0. 


Kit Contents: * Demo board « Parallel cable * Complimentary CodeWarrior™ license, 8K word program memory limit 
* SDK CD » Instructions for kit * Training CD * US power supply 


DSP56F800DEMO-ND 


MC56F8323EVM Kit 


The MC56F8323EVM is a low-cost kit that contains everything you need to quickly evaluate the features and capabilities of 
the MC56F8322 and MC56F8323 hybrid controller silicon and tools. Kit Contents: * MC56F8323EVM board Installation 
guide » Switch mode power supply (12 Volt) Parallel cable * CodeWarrior™ » Development studio for 56800/E special 
edition 


MC56F8323EVM-ND $337.91 


eamrvaat 


This industry-leading Integrated Development Environment (IDE) enables the engineer to generate highly 
optimized, ANS!-Compliant C and Assembly code. 


Features: * Processor Expert generator for on-chip peripherals ¢ Full Chip simulation * Includes assembler, 
linker, debugger and flash programmer 


The Dongle allows for a single node-lock copy of CodeWarrior™ to be used on multiple computers. 


License Complier Digi-Key Price Freescale 
Type Code Size Part No. Each Part No. 
Node Unlimited CWS-H08-STDED-CX-ND 3107.41 CWS-H08-STDED-CX 
Node 32K CWS-H08-C32K-CX-ND 559.72 CWS-H08-C32K-CX 
Node 64K CWS-H08-C64K-CX-ND 1124.97 CWS-H08-C64K-CX 
Node Unlimited CWS-H12-STDED-CX-ND 3982.02 CWS-H12-STDED-CX 
- - CWH-DONGLE-ND 111.92 CWH-DONGLE 


Panasonic. Flash Microcontrollers — 8-Bit 


The MN101C series of 8-bit single-chip microcontroller incorporates multiple types of peripheral functions. This chip series is well suited for camera, VCR, MD, TV, CD, LD, printer, telephone, home automation products, pager, air conditioner, PPC 


remote control, fax machine, musical instrument and other applications. The MN101C series brings to embedded microcontr 


— 


oller applications flexible, optimized hardware configurations and simple efficient instruction set. 


RAM Flash Timer/ vO Speed Operating Serial A/D D/A Digi-Key Price Each 
(Bytes) | (Bytes) | Counter Pins (us) Voltage Interfaces Interrupts Pins Pins LcD Package Part No. i 25 100 
0.1 3.0 ~ 3.6 Synchronous Type/UART x 2 
sk | ax | BBXS | go | Boe | 22788 tsi ae Mester ee 22 7 — Coma | 48:TOFP | MNIOICF78AXNND 9.41 8.48 7.52 
62.5 18 ~3.6 12C Slave x 1 
04 25~36 Synchronous Type/UART x 2 
8-Bit x 5 ; eh Synch Type/ 
ek | 128K | sepitx1 | 53 0.2 21-36 Single-Master 20 x 1 22 7 2 — 64-LQFP | MNIO1CF77GXN-ND 1543 1389 12.32 
62.5 1.8~3.6 12C Slave x 1 
Synchronous Type x 1 
8-Bit x 6 0.1 45~5.5 | Synch Type/UART x 2 
toK | 224K |iepirx1 | 88 oe. ||looguee Pere me! . 23 8 4 = 100-QFP | MNIOICF49KXN-ND 1749 16.33 15.16 
Single-Master I2C x 1 


AM1 Starter Kit 


Introductory starter kit for the FLASH MEMORY version of an 8-bit 1-chip CPU manufactured by Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 
Features: * Equipped toggle-switches, serial communication function and LCD/LED display * C compiler and source code debugger * One-time C compiler upgrading is allowed from our 


website after purchasing * Simple debugger compatible with PanaX series with USB I/F * USB 1.1 for Host PC interface * 
power supply * CPU Board can be separately put in the evaluation system * Sample program and tutorial are included 


Kit Contents: » USB Cable * External connection cable * CD » Software license and product warranty * Quick start up guide and registration guide * C source code debugger (Debug Factory 
Builder AM1 Starter Kit) * C compiler * CPU manual and sample program (MN101CF49K/70G/78A) * Online help-setup manual 


Choice of USB 1.1 bus power or an external extension connector for 


110 70 


MMK01-C49-ND Evaluation Kit for MN101CF49KXN.... _. $358.50 MMCO01-C49-ND CPU Board for MN101CF49KXN .....ccceccssesessesseee $148.50 

MMK01-C77-ND Evaluation Kit for MN101CF77GXN “$358.50 

MMKO01-C78-ND Evaluation Kit for MN101CF78AXN “935850 MMCO1-Cr7-ND- CPU Board for MNIO1CF77GXN.. .. - $148.50 

MMB01-001-ND Base Board for MN101C Evaluation Kit "295.50 | MMC01-C78-ND CPU Board for MN101CF78AXN... .. $148.50 | —s0—J\ cpu soaro 


AM1 Debug Probe 


Features: * AM1 Debug Probe achieves onboard debugging by containing the debug monitor in the AM1 (MN101C) built-in 
of the user target and utilizing the AM1 (MN101C) serial port to communicate with PC. * The hardware of AM1 Debug Pro 


to AM1 (MN101C) series. When developing the other AM1 (MN101C) series, the new types can be added by purchasing the appropriate 
Debug Factory Builder. * Usable as a flash writer by programming the debug monitor in your AM1 (MN101C) in advance. * Simply started 


up with USB connection to PC. No external power supply is needed because AM1 Debug Probe operates by USB bus power. 


Contents: * AM1 Debug Probe « Target connection cable * USB cable » Integrated programming development tool “DebugFactory 


Builder” (supporting 1 type) * Debug monitor programmed AM1 chip 
MDP01-C49-ND Debug Probe for MN101CF49KXN. 
MDP01-C77-ND = Debug Probe for MN101CF77GXN 
MDP01-C78-ND Debug Probe for MN101CF78AXN 


DebugFactory Builder 
for AM1 Debug Probe 


Features: + Integrated development tool for the programming of AM1 (MN101C) series » Provides efficient 
debug environments, such as C source code leveled step execution, inspection, watching, breakpoint 
setting, etc. * Easy-to-switch with simple operation eases effective development work « Included with 
Evaluation Kits 


Contents: * Editor * Make tool * Debugger 


flash memory 
be is common 


... $636.00 MDS01-C49-ND DebugFactory for MN101CF49KXN... .$358.50 
... $636.00 MDS01-C77-ND DebugFactory for MN101CF77GXN... .$358.50 
.... $636.00 MDS01-C78-ND DebugFactory for MN101CF78AXN......... 0.0... eee cece cee ee cece eteee cena $358.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Infineon 


8-Bit 
This XC800 family of 8-bit microcontrollers offer a wide selection of products, combining a high performance 8051 core 


with on-chip Flash and ROM memory as well as a powerful mix of peripherals such as an enhanced CAPCOM6 (CC6), CAN, 
LIN and 10 bit ADC. 


Microcontrollers 


Based on the 8051 the C505CA enhances the C500 family of 8-bit microcontrollers by providing 32KByte of OTP or 16/32 
KByte of ROM, 256 Byte of RAM, 1 KByte of XRAM, Controller Area Network (CAN) Version 2.0B, an asynchronous/ 
synchronous serial interface and highly accurate 10-bit Analog to Digital Converter integrated on chip. 


Max. ROM/ Data ADC- On-Chip 
Clock OTP Flash Inputs/ | Timers/ CAN On-Chip | Voltage 
Rate Flash EEPROM | RAM | 1/0 |Max. Res.|Counters Serial 2.0B Oscil- Regu- Digi-Key Price Each Infineon 
(MHz) (Byte) (Byte) | (Byte) | Lines| (Bit) | (16 Bit) 0 Active lator lator | PWM | Package | PartNo. 1 25 (| PartNo. 
20 |32K OTP/ROM = 1028 | 34 8/10 3 USART Vv R v 4-ch | MQFP-44 | SAB-C505CA-4EMCAIN-ND 17.25 15.53 | SAB-C505CA-4EM CA 
20 |32K OTP/ROM = 1028 | 34 8/10 3 USART v if v 4-ch | MQFP-44 | SAF-C505CA-4EMCAIN-ND 18.12 16.31 | SAF-C505CA-4EM CA 
20 = = 1028 | 34 8/10 3 USART v v v 4-ch_ | MQFP-44 | SAF-C505CA-LMCAIN-ND 12.76 11.34 | SAF-C505CA-LM CA 
10 64K OTP _ 2304 | 57 8/10 3 USART+SSC J Vv i 4-ch_ | MQFP-80 | SAF-C515C-8EMCAIN-ND 23.09 20.78 | SAF-C515C-8EM CA 
26.67 | 8K Flash up to 4K | 768 27 8/10 3 UART, SSC = af 7 3+1-ch | TSSOP-38 | SAF-XC866-2FRIBCINCT-ND& 5.69 4.53 | SAF-XC866-2FRI BC 
26.67 | 8K Flash up to 4K | 768 27 8/10 3 UART, SSC _ J v 3+1-ch | TSSOP-38 | SAF-XC866-2FRIBCINTR-NDO 5601.41/3,000 SAF-XC866-2FRI BC 
26.67) 16K Flash | upto4K| 768 27 8/10 3 UART, SSC = af if 3+1-ch | TSSOP-38 | SAF-XC866-4FRIBCINCT-ND& 7.05 5.61 | SAF-XC866-4FRI BC 
26.67) 16K Flash | upto4K| 768 27 8/10 3 UART, SSC = v Vv 3+1-ch | TSSOP-38 | SAF-XC866-4FRIBCINTR-NDO 6945.79/3,000 SAF-XC866-4FRI BC 
20 |32K OTP/ROM _ 1028 | 34 8/10 3 USART J r, Vv 4-ch_ | MQFP-44 | SAK-C505CA-4EMCAINCT-ND& 22.08 19.33 | SAK-C505CA-4EM CA 
20 |32K OTP/ROM = 1028 | 34 8/10 3 USART if r, f 4-ch_ | MQFP-44 | SAK-C505CA-4EMCAINTR-NDO 8971.43/1,000 SAK-C505CA-4EM CA 
26.67 | 8K Flash up to4K | 768 27 8/10 3 UART, SSC = m, Vv 3+1-ch | TSSOP-38 | SAK-XC866-2FRIBCINCT-ND& 5.97 4.75 | SAK-XC866-2FRI BC 
26.67 | 8K Flash up to4K | 768 27 8/10 3 UART, SSC — J Vv 3+1-ch | TSSOP-38 | SAK-XC866-2FRIBCINTR-NDO 5881.73/3,000 SAK-XC866-2FRI BC 
26.67) 16K Flash | upto4K| 768 27 8/10 3 UART, SSC = y, 7 3+1-ch | TSSOP-38 | SAK-XC866-4FRIBCINCT-ND& 6.91 5.50 | SAK-XC866-4FRI BC 
26.67 | 16K Flash | upto4K| 768 27 8/10 3 UART, SSC = i v 3+1-ch | TSSOP-38 | SAK-XC866-4FRIBCINTR-NDO 6807.55/3,000 SAK-XC866-4FRI BC 
24 32K Flash | upto 8K | 1792 | 48 8/10 4 2xUART, SSC Peetaa V if 3+1-ch | TQFP-64 | SAK-XC888CM-8FFAABINCT-ND& 5.90 4.60 | SAK-XC888CM-8FFA AB 
24 32K Flash | upto 8K | 1792 | 48 8/10 4 2xUART, SSC ao ueite Ps if 3+1-ch | TOFP-64 | SAK-XC888CM-8FFAABINTR-NDO 8533.43/1,900 SAK-XC888CM-8FFA AB 
24 32K Flash | upto 8K | 1792 | 48 8/10 4 2xUART, SSC ae Naiee e v 3+1-ch | TQFP-64 | SAK-XC888CM-8FFAACINCT-ND&A 11.70 10.03 | SAK-XC888CM-8FFA 5V AC 
24 32K Flash | upto8K | 1792 | 48 8/10 4 2xUART, SSC ence i i 3+1-ch | TQFP-64 | SAK-XC888CM-8FFAACINTR-NDO 8446.50/1,900 SAK-XC888CM-8FFA SV AC 
ACutTape Tape and Reel 
Starter Kits / Evaluation Boards 
B158-H8576-X-0-7600IN-ND XC866 Easy Kit: Mini Evaluation Kit with XC866 . $95.38 B158-H8744-X-X-7600IN-ND § XC886/888 CLM Easy Kit: Mini Evaluation Kit 


B158-H8548-X-0-7600IN-ND XC866 Starter Kit: Full Evaluation Board with XC866 .. $272.80 


16-Bit 


Infineon’s C166 Family, with pipelined 16-bit core architecture and optimized real-time embedded control peripherals, offers 
a wide range of performance variations. «C161: Cost optimized CPU and peripheral set control * C164: Lower pin count 
and price with excellent PWM capabilities and CAN apps * C165: Processor-oriented microcontroller with basic peripheral 


B158-H8743-X-X-7600IN-ND §_XC886/888 CLM Starter Kit: Full Evaluation Board 


set © C167: High-end 16-bit microcontroller with on-chip CAN. The XC164CM series is the new family of enhanced 16-bit 
microcontroller XC166 which offers impressive DSP performance and advanced interrupt handling combined with a 
powerful integrated peripheral set, high performance and reliable on-chip Flash memory 


Max. ADC CAN 

CPU ROM/OTP/ Inputs/ | Timers/ Real | Interface 

Clock Flash RAM | 1/0 |Max. Res./Counters| Serial Time 2.08 Digi-Key Price Each Infineon 

(MHz) Oscillator 3V (Byte) | (Byte) |Lines (Bit) | (16-Bit) 1/0 Clock| Active Package | Part No. 1 25 ‘| Part No. 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 256K Flash) 2K 93 12/10 5 ASC+SSC cA CAN TQFP-128 | SAB-C161CS-LFCAIN-ND 33.64 28.41 |SAB-C161CS-LF CA 
25 Prescaler/Direct Input = — 2K 63 = 5 ASC+SSC — = MQFP-80 | SAB-C1610-LMHAIN-ND§ 14.58 13.13 |SAB-C1610-LM HA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 2K 76 4/10 5 ASC+SSC v _ TQFP-100 | SAB-C161PI-LFCAINCT-ND& 18.14 15.88 |SAB-C161PI-LF CA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 2K 76 4/10 5 ASC+SSC v _ TQFP-100 | SAB-C161PI-LFCAINTR-NDO 10317.76/1,400 |SAB-C161PI-LF CA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 4K | 111 16/10 9 UART+SSC v CAN MQFP-144 | SAB-C167CR-LMHAIN-ND 25.46 21.50 )SAB-C167CR-LM HA+ 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 10K | 93 12/10 9  |ASC+SSC+I2C+J1850} / 2xCAN | TOFP-128 | SAF-C161CS-LFCAINCT-ND& 45.52 42.39 |SAF-C161CS-LF CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 10K | 93 12/10 9  |ASC+SSC+I2C+J1850} / 2xCAN | TOFP-128 | SAF-C161CS-LFCAINTR-NDO 20013.42/1,000 | SAF-C161CS-LF CA 
20 Prescaler/Direct Input J = 1K 63 — 3 ASC+SSC ad _ MQFP-80 | SAF-C161K-LM3VHAINCT-ND& 20.96 18.34 |SAF-C161K-LM 3V HA 
20 Prescaler/Direct Input V = 1K 63 — 3 ASC+SSC = = MQFP-80 | SAF-C161K-LM3VHAINTR-NDO 7403.42/850 SAF-C161K-LM 3V HA 
20 Prescaler/Direct Input — _ 1K 63 — 3 ASC+SSC — — MQFP-80 | SAF-C161K-LMHAIN-ND 14.67 13.21 | SAF-C161K-LM HA 
25 Prescaler/Direct Input = = 2K 63 = 5 ASC+SSC _ = MQFP-80 | SAF-C1610-L25MHAINCT-ND& 20.16 17.64 | SAF-C1610-L25M HA 
25 Prescaler/Direct Input = = 2K 63 = 5 ASC+SSC — — MQFP-80 | SAF-C1610-L25MHAINTR-NDO 7120.45/850 SAF-C1610-L25M HA 
20 Prescaler/Direct Input v = 2K 63 = 5 ASC+SSC = = MQFP-80 | SAF-C1610-LM3VHAINCT-ND& 20.16 17.64 | SAF-C1610-LM 3V HA 
20 Prescaler/Direct Input v = 2K 63 _ 5 ASC+SSC = _ MQFP-80 | SAF-C1610-LM3VHAINTR-NDO 7120.45/850 SAF-C1610-LM 3V HA 
20 Prescaler/Direct Input = _ 2K 63 coal 5 ASC+SSC = _ MQFP-80 | SAF-C1610-LMHAINCT-ND& 19.39 16.97 | SAF-C1610-LM HA 
20 Prescaler/Direct Input = _ 2K 63 —_ 5 ASC+SSC — = MQFP-80 | SAF-C1610-LMHAINTR-NDO 6851.51/850 SAF-C1610-LM HA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C v _ TQFP-100 | SAF-C161PI-L25FCAINCT-ND& 20.00 17.51 | SAF-C161PI-L25F CA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C v = TQFP-100 | SAF-C161PI-L25FCAINTR-ND) 11375.55/1,400 | SAF-C161PI-L25F CA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C v = MQFP-100 | SAF-C161PI-L25MCAINCT-ND& 21.11 18.48 | SAF-C161PI-L25M CA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C Vv _ MQFP-100 | SAF-C161PI-L25MCAINTR-NDOQ 4453.18/500 SAF-C161PI-L25M CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / = 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C v _ TQFP-100 | SAF-C161PI-LF3VCAINCT-ND& 20.00 17.51 | SAF-C161PI-LF 3V CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / = 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I7C v _ TQFP-100 | SAF-C161PI-LF3VCAINTR-NDO 11375.55/1,400 | SAF-C161PI-LF 3V CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — — 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C v = TQFP-100 | SAF-C161PI-LFCAINCT-ND& 19.05 16.67 |SAF-C161PI-LF CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C Hf — TQFP-100 | SAF-C161PI-LFCAINTR-NDO 10834.10/1,400 | SAF-C161PI-LF CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / = 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C v = MQFP-100 | SAF-C161PI-LM3VCAINCT-ND& 21.11 18.48 | SAF-C161PI-LM 3V CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / = 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C v _ MQFP-100 | SAF-C161PI-LM3VCAINTR-NDO 4453.18/500 SAF-C161PI-LM 3V CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C v _ MQFP-100 | SAF-C161PI-LMCAINCT-ND& 20.12 17.61 |SAF-C161PI-LM CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 3K 76 4/10 5 ASC+SSC+I2C v _ MQFP-100 | SAF-C161PI-LMCAINTR-NDO 4243.79/500 SAF-C161PI-LM CA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 2K 63 - 5 ASC+SSC v _ MQFP-80 | SAF-C161S-L25MAAINCT-ND& 10.66 9.14 |SAF-C161S-L25M AA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 2K 63 = 5 ASC+SSC v _ MQFP-80 | SAF-C161S-L25MAAINTR-NDO 3559.66/850 SAF-C161S-L25M AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / _ 2K 63 _ 5 ASC+SSC v _ MQFP-80 | SAF-C161S-LM3VAAINCT-ND& 10.66 9.14 |SAF-C161S-LM 3V AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / _ 2K 63 _ 5 ASC+SSC v al MQFP-80 | SAF-C161S-LM3VAAINTR-NDO 3559.66/850 SAF-C161S-LM 3V AA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KOTP | 4K 59 8/10 5 ASC+SSC v CAN MQFP-80 | SAF-C164CI-8E25MDBIN-ND 27.93 23.59 | SAF-C164CI-8E25M DB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KOTP | 4K 59 8/10 5 ASC+SSC v CAN MQFP-80 | SAF-C164CI-8EMCBINCT-ND& 34.20 31.84 | SAF-C164CI-8EM CB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KOTP | 4K 59 8/10 5 ASC+SSC Vv CAN MQFP-80 | SAF-C164CI-8EMCBINTR-NDO 13030.05/850 | SAF-C164CI-8EM CB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KOTP | 4K 59 8/10 5 ASC+SSC v CAN MQFP-80 | SAF-C164CI-8EMDBINCT-ND& 34.20 31.84 | SAF-C164CI-8EM DB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KOTP | 4K 59 8/10 5 ASC+SSC A CAN MQFP-80 | SAF-C164CI-8EMDBINTR-ND) 13030.05/850 | SAF-C164CI-8EM DB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KOTP | 2K 50 8/12 5 ASC+SSC a CAN TQFP-64 | SAF-C164CM-4EFABINCT-ND& 31.84 27.86 |SAF-C164CM-4EF AB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KOTP | 2K 50 8/12 5 ASC+SSC Wf CAN TQFP-64 | SAF-C164CM-4EFABINTR-NDO 24572.80/1,900 | SAF-C164CM-4EF AB 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 2K 7 —_ 5 ASC+SSC — = TQFP-100 | SAF-C165-L25FHAINCT-ND& 29.39 27.36 |SAF-C165-L25F HA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — _ 2K 7 = 5 ASC+SSC = = TQFP-100 | SAF-C165-L25FHAINTR-NDO 18087.23/1,400 | SAF-C165-L25F HA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 3K 72 = 5 ASC+SSC _ — MQFP-100 | SAF-C165-L25MHAINCT-ND& 31.77 29.59 | SAF-C165-L25M HA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 3K 72 = 5 ASC+SSC a _ MQFP-100 | SAF-C165-L25MHAINTR-NDO 7395.71/500 SAF-C165-L25M HA 

ACutTape TapeandReel § Tray (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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aon 
Cinfineon Microcontrollers 
16-Bit (Cont.) 
Max. ADC CAN 
CPU ROM/OTP/ Inputs/ | Timers/ Real | Interface 
Clock Flash RAM | 1/0 | Max. Res. Counters} Serial Time 2.08 Digi-Key Price Each Infineon 
(MHz) Oscillator 3V (Byte) _|(Byte) | Lines (Bit) | (16-Bit) i) Clock} Active Package | Part No. 1 25 _| Part No. 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / = 2K 77 = 5 ASC+SSC = = TQFP-100 | SAF-C165-LF3VHAINCT-ND& 29.39 27.36 | SAF-C165-LF 3V HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / = 2K 77 = 5 ASC+SSC _ os TQFP-100 | SAF-C165-LF3VHAINTR-NDO 18087.23/1,400 | SAF-C165-LF 3V HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — — 2K 77 = 5 ASC+SSC _ = TQFP-100 | SAF-C165-LFHAINCT-ND& 31.52 27.59 | SAF-C165-LF HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 2K 77 = 5 ASC+SSC = _ TQFP-100 | SAF-C165-LFHAINTR-NDO 17927.73/1,400 | SAF-C165-LF HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / = 2K 7 = 5 ASC+SSC =_ = MQFP-100 | SAF-C165-LM3VHAINCT-ND& 30.70 28.58 | SAF-C165-LM 3V HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | / — 2K 77 — 5 ASC+SSC = _ MQFP-100 | SAF-C165-LM3VHAINTR-NDO 7145.01/500 SAF-C165-LM 3V HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 3K 72 = 5 ASC+SSC _ = MQFP-100 | SAF-C165-LMHAINCT-ND& 30.14 28.07 | SAF-C165-LM HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 3K 72 = 5 ASC+SSC _ _ MQFP-100 | SAF-C165-LMHAINTR-NDO 7015.21/500 SAF-C165-LM HA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-4F20FAAINCT-ND& 18.99 16.62 | SAF-XC164CM-4F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-4F20FAAINTR-NDO 14660.44/1,900 | SAF-XC164CM-4F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-4F40FAAINCT-ND& 19.94 17.45 | SAF-XC164CM-4F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-4F40FAAINTR-NDO 15393.53/1,900 | SAF-XC164CM-4F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-8F20FAAINCT-ND& 19.62 17.17 | SAF-XC164CM-8F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TOQFP-64 | SAF-XC164CM-8F20FAAINTR-NDO 15140.36/1,900 | SAF-XC164CM-8F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-8F40FAAINCT-ND& 20.60 18.03 | SAF-XC164CM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KFlash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164CM-8F40FAAINTR-NDO 15897.17/1,900 | SAF-XC164CM-8F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164GM-4F20FAAINCT-ND& 18.42 16.13 | SAF-XC164GM-4F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TOQFP-64 | SAF-XC164GM-4F20FAAINTR-NDO 14220.53/1,900 | SAF-XC164GM-4F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164GM-4F40FAAINCT-ND& 19.34 16.93 | SAF-XC164GM-4F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TOQFP-64 | SAF-XC164GM-4F40FAAINTR-NDO 14931.64/1,900 | SAF-XC164GM-4F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164GM-8F20FAAINCT-ND& 19.03 16.65 | SAF-XC164GM-8F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164GM-8F20FAAINTR-NDO 14686.13/1,900 | SAF-XC164GM-8F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164GM-8F40FAAINCT-ND& 19.98 17.49 | SAF-XC164GM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164GM-8F40FAAINTR-NDO 15420.46/1,900 | SAF-XC164GM-8F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 = 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-4F20FAAINCT-ND& 17.87 15.64 | SAF-XC164KM-4F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 = 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-4F20FAAINTR-NDO 13793.96/1,900 | SAF-XC164KM-4F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 = 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-4F40FAAINCT-ND& 18.76 16.42 | SAF-XC164KM-4F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 = 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-4F40FAAINTR-NDO 14483.83/1,900 | SAF-XC164KM-4F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 = 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-8F20FAAINCT-ND& 18.46 16.15 | SAF-XC164KM-8F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KFlash | 6K 47 = 7 2xASC+2xSSC v_| TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-8F20FAAINTR-NDO 14245.48/1,900 | SAF-XC164KM-8F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 = 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-8F40FAAINCT-ND& 19.38 16.96 | SAF-XC164KM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KFlash | 6K 47 = 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAF-XC164KM-8F40FAAINTR-NDO 14957.83/1,900 | SAF-XC164KM-8F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 = 7 2xASC+2xSSC v = TQFP-64 | SAF-XC164LM-4F20FAAINCT-ND& 16.98 14.86 | SAF-XC164LM-4F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 = 7 2xASC+2xSSC Vv _ TQFP-64 | SAF-XC164LM-4F20FAAINTR-NDO 13104.34/1,900 | SAF-XC164LM-4F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 = 7 2xASC+2xSSC f _ TQFP-64 | SAF-XC164LM-4F40FAAINCT-ND& 17.83 15.60 | SAF-XC164LM-4F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 = 7 2xASC+2xSSC Vv _ TQFP-64 | SAF-XC164LM-4F40FAAINTR-NDO 13759.38/1,900 | SAF-XC164LM-4F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 = 7 2xASC+2xSSC Pi _ TQFP-64 | SAF-XC164LM-8F20FAAINCT-ND& 17.53 15.35 | SAF-XC164LM-8F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 = 7 2xASC+2xSSC v = TQFP-64 | SAF-XC164LM-8F20FAAINTR-NDO 13533.38/1,900 | SAF-XC164LM-8F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KFlash | 6K 47 = 7 2xASC+2xSSC Jf _ TQFP-64 | SAF-XC164LM-8F40FAAINCT-ND& 18.41 16.11 | SAF-XC164LM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 = 7 2xASC+2xSSC v = TQFP-64 | SAF-XC164LM-8F40FAAINTR-NDO 14209.91/1,900 | SAF-XC164LM-8F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv _ TQFP-64 | SAF-XC164SM-4F20FAAINCT-ND& 18.04 15.79 | SAF-XC164SM-4F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC v = TQFP-64 | SAF-XC164SM-4F20FAAINTR-NDO 13927.34/1,900 | SAF-XC164SM-4F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv _ TQFP-64 | SAF-XC164SM-4F40FAAINCT-ND& 18.95 16.58 | SAF-XC164SM-4F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv = TQFP-64 | SAF-XC164SM-4F40FAAINTR-NDO 14623.88/1,900 | SAF-XC164SM-4F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64KFlash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vf = TQFP-64 | SAF-XC164SM-8F20FAAINCT-ND& 18.63 16.31 | SAF-XC164SM-8F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC v — TQFP-64 | SAF-XC164SM-8F20FAAINTR-NDO 14383.30/1,900 | SAF-XC164SM-8F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC f _ TQFP-64 | SAF-XC164SM-8F40FAAINCT-ND& 19.57 17.12 | SAF-XC164SM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv = TQFP-64 | SAF-XC164SM-8F40FAAINTR-NDO 15102.32/1,900 | SAF-XC164SM-8F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv _ TQFP-64 | SAF-XC164TM-4F20FAAINCT-ND& 18.04 15.79 | SAF-XC164TM-4F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC v = TQFP-64 | SAF-XC164TM-4F20FAAINTR-NDO 13927.34/1,900 | SAF-XC164TM-4F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 4K 47 14 L 2xASC+2xSSC i _ TQFP-64 | SAF-XC164TM-4F40FAAINCT-ND& 18.95 16.58 | SAF-XC164TM-4F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv — TQFP-64 | SAF-XC164TM-4F40FAAINTR-NDO 14623.88/1,900 | SAF-XC164TM-4F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC f = TQFP-64 | SAF-XC164TM-8F20FAAINCT-ND& 18.63 16.31 | SAF-XC164TM-8F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC v = TQFP-64 | SAF-XC164TM-8F20FAAINTR-NDO 14383.30/1,900 | SAF-XC164TM-8F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 t 2xASC+2xSSC Vv _ TQFP-64 | SAF-XC164TM-8F40FAAINCT-ND& 19.57 17.12 | SAF-XC164TM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC / = TQFP-64 | SAF-XC164TM-8F40FAAINTR-NDO 15102.32/1,900 | SAF-XC164TM-8F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 10K | 93 12/10 9  JASC+SSC+I2C+J1850} / 2xCAN | TQFP-128 | SAK-C161CS-LFCAINCT-ND& 47.36 44.10 | SAK-C161CS-LF CA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — = 10K | 93 12/10 9  JASC+SSC+I2C+J1850} / 2xCAN | TQFP-128 | SAK-C161CS-LFCAINTR-NDO 20823.30/1,000 | SAK-C161CS-LF CA 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K OTP 4K 59 8/10 5 ASC+SSC f CAN MQFP-80 | SAK-C164CI-8E25MDBIN-ND§ 29.32 24.77 | SAK-C164CI-8E25M DB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K OTP 4K 59 8/10 5 ASC+SSC v CAN MQFP-80 | SAK-C164CI-8EMCBIN-ND§ 27.93 23.59 | SAK-C164CI-8EM CB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K OTP 4K 59 8/10 5 ASC+SSC if CAN MQFP-80 | SAK-C164CI-8EMDBIN-ND§ 27.93 23.59 | SAK-C164CI-8EM DB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K OTP 2K 50 8/12 5 ASC+SSC / CAN TQFP-64 | SAK-C164CM-4EFABINCT-ND& 30.29 28.21 | SAK-C164CM-4EF AB 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K OTP 2K 50 8/12 5 ASC+SSC Vv CAN TQFP-64 | SAK-C164CM-4EFABINTR-NDO 25305.19/1,900 | SAK-C164CM-4EF AB 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 128K Flash | 2K | 111 16/10 9 ASC+SSC = CAN MQFP-144 | SAK-C167CR-LMHAIN-ND§ 28.00 23.65 | SAK-C167CR-LM HA+ 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 8K | 111 24/10 9 ASC+SSC f CAN MQFP-144 | SAK-C167CS-L40MCAIN-ND§ 36.93 31.19 | SAK-C167CS-L40M CA+ 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32KFlash | 8K | 111 24/10 9 ASC+SSC Vv CAN MQFP-144 | SAK-C167CS-LMCAIN-ND§ 31.25 26.39 | SAK-C167CS-LM CA+ 
25 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 128K Flash | 2K | 111 16/10 9 ASC+SSC = CAN MQFP-144 | SAK-C167SR-LMHAIN-ND§ 34.43 29.08 | SAK-C167SR-LM HA+ 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-4F20FAAINCT-ND& 20.32 17.79 | SAK-XC164CM-4F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-4F20FAAINTR-NDO 15686.72/1,900 | SAK-XC164CM-4F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC v_| TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-4F40FAAINCT-ND& 21.34 18.68 | SAK-XC164CM-4F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 32K Flash | 4K 47 14 7 2xASC+2xSSC Jv | TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-4F40FAAINTR-NDO 16470.95/1,900 | SAK-XC164CM-4F40F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-8F20FAAINCT-ND& 20.99 18.37 | SAK-XC164CM-8F20F AA 
20 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-8F20FAAINTR-NDO 16200.24/1,900 | SAK-XC164CM-8F20F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-8F40FAAINCT-ND& 22.04 19.29 | SAK-XC164CM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 64K Flash | 6K 47 14 7 2xASC+2xSSC Vv | TwinCAN | TQFP-64 | SAK-XC164CM-8F40FAAINTR-NDO 17010.15/1,900 | SAK-XC164CM-8F40F AA 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 256K Flash | 12K | 79 14 1 2xASC+2xSSC v | TwinCAN | TQFP-100 | SAK-XC164CS-32F40FBB-AINCT-ND& 37.56 34.97 | SAK-XC164CS-32F40F BB-A 
40 PLL/Prescaler/Direct Input | — | 256K Flash | 12K | 79 14 an 2xASC+2xSSC J TwinCAN | TQFP-100 | SAK-XC164CS-32F40FBB-AINTR-NDO 23118.61/1,400 | SAK-XC164CS-32F40F BB-A 
ACutTape (TapeandReel § Tray 
Starter Kits / Evaluation Boards 
B158-H8962-X-X-7600IN-ND Easy Kit for XC164CS: Mini Evaluation Board $191.39 
B158-H8961-X-X-7600IN-ND Easy Kit for XC164CM: Mini Evaluation Board....................00065 $249.38 B158-H8048-X-X-7600IN-ND Full Starter Kit for XC161 -. $499.16 
B158-H8869-X-X-7600IN-ND U CAN Starter Kit for XC164CM ...... 2... cece cc ceeeecestseesceeeeeeeeeee $78.75 B158-H8963-X-X-7600IN-ND Easy Kit for XC167CI: Mini Evaluation Board .................00000000s $180.05 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 721 


Cinfineon” Microcontrollers (cont) 


32-Bit 


The TriCore™ is the first unified, single-core, 32-bit microcontroller-DSP architecture optimized for real-time embedded 
systems. The TriCore Instruction Set Architecture (ISA) combines the real-time capability of a microcontroller, the 


computational power of a DSP, and the high performance/price features of a RISC load/store architecture, in a compact 
re-programmable core. 


Max. ROM/OTP/ 

CPU Flash/ 

Clock SRAM eDRAM 0 Digi-Key Price Each Infineon 

(MHz) FPU MMU PCP (Byte) (Byte) Lines CAN Package Part No. 4 25 Part No. 

100 ef Vv _ 144K _ 72 _- LBGA-208 SAF-TC1100-L100EB-GBBINCT-ND&A 36.29 33.79 | SAF-TC1100-L100EB-G BB 
100 Vv J = 144K _ 72 — LBGA-208 SAF-TC1100-L100EB-GBBINTR-NDO 15953.57/1 ,000 SAF-TC1100-L100EB-G BB 
150 v Vv _ 144K _ 72 _ LBGA-208 SAF-TC1100-L150EB-GBBINCT-ND&A 38.83 36.15 | SAF-TC1100-L150EB-G BB 
150 Vv Vv = 144K _ 72 — LBGA-208 SAF-TC1100-L150EB-GBBINTR-NDO 17070.21/1,000 SAF-TC1100-L150EB-G BB 
100 v Vv _ 144K _ 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1115-L100EB-GBBINCT-ND& 38.82 36.15 | SAF-TC1115-L100EB-G BB 
100 v Wf = 144K _ 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1115-L100EB-GBBINTR-NDO 17069.45/1,000 SAF-TC1115-L100EB-G BB 
150 v Vv _ 144K — 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1115-L150EB-GBBINCT-ND&A 42.69 39.75 | SAF-TC1115-L150EB-G BB 
150 v i = 144K _ 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1115-L150EB-GBBINTR-NDO 18768.89/1,000 SAF-TC1115-L150EB-G BB 
100 Ri v _ 144K - 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1130-L100EB-GBBINCT-ND&A 45.68 42.53 | SAF-TC1130-L100EB-G BB 
100 /f Vv = 144K = 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1130-L100EB-GBBINTR-NDO 20082.53/1,000 SAF-TC1130-L100EB-G BB 
150 / : _ 144K - 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1130-L150EB-GBBINCT-ND&A 50.22 46.76 | SAF-TC1130-L150EB-G BB 
150 / Vv = 144K = 72 MultiCAN LBGA-208 SAF-TC1130-L150EB-GBBINTR-NDO 22081.09/1,000 SAF-TC1130-L150EB-G BB 
66 v = = 48K 1M Flash 81 = LOFP-176 SAF-TC1161-128F66HLAAIN-ND 30.60 25.85 | SAF-TC1161-128F66HL AA 
66 Vv = = 48K 1M Flash 81 MultiCAN LOFP-176 SAF-TC1162-128F66HLAAIN-ND 32.40 27.37 | SAF-TC1162-128F66HL AA 
80 v =— Vv 80K 1.5M Flash 81 — LOFP-176 SAF-TC1165-192F80HLAAIN-ND 37.08 31.32 | SAF-TC1165-192F80HL AA 
80 Vv = Vv 80K 1.5M Flash 81 MultiCAN LOFP-176 SAF-TC1166-192F80HLAAIN-ND 38.89 32.84 | SAF-TC1166-192F80HL AA 

ACutTape Tape and Reel 


Starter Kits 
B158-H8690-X-0-7600IN-ND 


S]KEIL 


An ARM® Company 

. , . 
PK51 Professional Developer’s Kit 
The PK51 Professional Developer's Kit for the 8051 microcontroller family supports all 8051 derivatives 
including new devices with extended memory and instruction sets. On-chip peripherals and other key 
features of the 8051 are easy to access with the PK51 Professional Developer's Kit. 


Full Starter Kit for’ TC116X 0. ss.c.ciesescaeeecsecanobedsateaonnenceaes 


$509.52 


$3295.00 


CA51 Compiler Kit 


The CA51 Compiler Kit for the 8051 microcontroller family supports all 8051 derivatives including classic 
devices and IP cores from companies like Analog Devices, Atmel, Cypress Semiconductor, Dallas 
Semiconductor, Infineon, Intel, NXP, Silicon Labs, STMicroelectronics, Texas Instruments, and Winbond. On 
Chip peripherals and other key features of the 8051 are easy to access with the CA51 Compiler Kit. 


$1895.00 


RealView® Microcontroller Development Kit 


The RealView Microcontroller Development Kit (MDK) supports ARM7, ARM9, and Cortex-M3 technology- 
based microcontrollers from Analog Devices, Atmel, Freescale, Luminary, NXP, OKI, Samsung, Sharp, 
STMicroelectronics, and Texas Instruments. 


MDK-ARM-ND $4895.00 


RealView® Real-Time Library 


The RealView Real-Time Library is a collection of tightly-coupled libraries that are designed to solve the real- 
time and communication challenges of embedded systems based on ARM powered MCU devices. It also 
includes several drivers that interface the RTX Real-Time with various communication interfaces. 


FATLSARMEND oc sisis a vanciiniea tulad a ecinacilesothald'seicsinsulsaies Sd pie acalaieie a Rll ge sheds Mlb shalale gains’ $4195.00 


MCBXC88&x Evaluation Board 


The MCBXC88x Evaluation Board introduces you to the Infineon XC88x microcontroller family and allows 
you to create and test working programs for this 8051-based architecture. The CAN interface, analog input 
(via potentiometer), and eight LED’s (on Port 3) make this board a great starting point for your next 8051 
project. 


MCBXCBBIEND 5300.15. c2ddiseeceeddeaiein cedure lbeaininbacsadadotntdaed ina ladianiodeuuananied soedaiah bed, $149.00 


B158-H8539-G2-X-7600IN-ND Full Starter Kit for TC176X $668.02 


$668.02 


B158-H8537-G2-X-7600IN-ND Full Starter Kit for TC179X 


MCBXC167 Evaluation Board 


The MCBXC167 Evaluation Board introduces you to the Infineon XC16x microcontroller family and allows 
you to create and test working programs for this advanced architecture. The board connects to your PC 
using the serial port (for Flash download) or the OCDS interface (for program debug using Keil ULINK USB- 
JTAG Adapter and the pVision IDE and Debugger). 


MCBXC167-BASIC-ND.. .. $149.00 


MCBSTR7 Evaluation Board 


The MCBSTR7 Evaluation Board introduces you to the STMicroelectronics STR710 ARM family and allows 
you to create and test working programs for this advanced architecture. The board connects to your PC 
using the serial port (for Flash download) or the JTAG interface (for program debug using Keil ULINK USB- 
JTAG Adapter and the pVision IDE and Debugger). 


MCBSTR7-ND $149.00 


MCBSTR9 Evaluation Board 


The MCBSTR9 Evaluation Board introduces you to the STMicroelectronics ARM9 family and allows you 
to create and test working programs for this advanced architecture. The board connects to your PC using 
the JTAG interface (for program debug using Keil ULINK USB-JTAG Adapter and the Vision IDE and 
Debugger). It provides serial (RS-232), CAN, Ethernet, and USB interfaces as well as eight LEDs, analog 
input (via potentiometer) and several push buttons. 


MCBSTR9-ND 


MCBx51 Evaluation Board 


The MCBxS51 single-board computer is an evaluation board that supports numerous 8051-compatible 
and 251-compatible devices. The MCBx51 allows you to investigate the capabilites of the 8051 and 251 
and create real working programs with the Keil development tools. The MCBx51 works with any 44-pin 
8051-compatible or 251-compatible device. 


$229.00 


MCBx51-ND $295.00 


MCB950 Evaluation Board 


The MCB950 Evaluation Board is a versatile, flexible prototype board for the NXP P89LPC952 
microcontroller family. It includes the Keil Vision LPC Development Studio which allows you to create and 
debug programs that program into the on-chip Flash ROM using FlashMagic. 


MCB950-ND $129.00 


ULINK USB-JTAG Adapter 


The ULINK USB Interface Adapter connects your PC's USB port to your target hardware (via JTAG or 
OCDS) and allows you to debug embedded programs running on target hardware. 


ULINK2-ND $395.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


722 (T083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Kodak} CMOS Image Sensors 


Image Sensors 


Specifications KAC-9618 KAC-9619 KAC-9628 KAC-9647 Sensors 
Array Format Total 664 x 504 664 x 504 664 x 504 672 x 488 
(H x V) Active 648 x 488 648 x 488 648 x 488 648 x 488 Digi-Key Price Each 
Effective Image Area Total 4.98 x 3.78 4.98 x 3.78 4.98 x 3.78 2.93 x 4.03 Part No. 1 25 100 
(Hx V in mm) Total 4.86 x 3.66 4.86 x 3.66 4.86 x 3.66 2.93 x 3.89 KAC-9618-ND 25.05 23.38 21.71 
Optical Format (Inch) 1/3 1/3 1/3 1/4 KAC-9619-ND 26.25 24.50 22.75 
Pixel Size (um) 75x75 75x75 75x75 6.0 x 6.0 KAC-9628-ND 26.25 24.50 22.75 
Video Outputs (Bit Digital) 8, 10 and 12 8, 10 and 12 8, 10 and 12 8 and 10 KAC-9647-ND 21.15 19.74 18.33 
Frame Rate (Frames per second) 30 30 30 68 
Dynamic Range (dB linear mode) 62 62 62 57 7 : 

(dB non-linear mode) 110 110 110 = Sensor Evaluation Kit 
Electronic Shutter Rolling Reset Rolling Reset Rolling Reset Rolling Reset This software/hardware solution is designed to 
FPN (%) 0.4 0.1 0.4 0.5 give the system designer a complete raw data 
PRNU (%) 1.5 1.5 15 17 evaluation toolset. Snapshots of any scene can 
Sensitivity (V/lux.s) 5 5 2.7 2.5 be taken and the raw data of the captured image 
Quantum Efficiency (%) 27 27 27 = can be downloaded to a PC through the parallel 
Color Mosaic = = Bayer Pattern Bayer Pattern port. Also included is SNAPS image processing 
Fill Factor (%' 47 47 47 49 software, which can be used to view and apply 
Package a 48 CLCC 48 CLCC 48 CLCC 32 CLCC aiferent aanlarealtinedee algorithms to the raw 
Single Supply (V +10%) 3.3 3.3 3.3 3.0 fe ‘ a 
Power Consumption (mW) 120 120 120 130 oCoeuntlons «Power cupply Semoun block 
Operating Temperature -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C. -40°C ~ 85°C -10°C ~ 50°C y 


KAC-96XXEVAL-KIT-ND .... $2992.50 


a Cron. CMOS Image Sensors 


Micron’s VGA resolution sensors feature resolutions of 640x480 and 752x480, and offer on-chip camera functions and very low power consumption for extending battery life. Plus, variable functions 
VGA including gain, frame rate, and exposure, and can be programmed through a simple two-wire serial interface. 


Optical Color Supply Frame Rate Digi-Key Price Each Micron 
Format Array Resolution Filter Voltage (fps) Package Part No. 1 5 10 Part No. 
Color 2.8 30 28-PLCC 557-1315-ND 12.69 10.58 9.99 MT9V011P11STC:B 
Color 2.8 30 48-CLCC 557-1308-ND 30.96 26.62 25.38 MT9V135C12STC 
Color 2.8 30 44-CLCC 557-1241-ND 29.38 25.27 24.09 MT9V131C12STC 
1/4” 640H x 480V VGA Color 2.8 15 ~ 90 44-ICSP 557-1272-ND 24.80 21.41 19.98 MT9V111177ATC 
Color 2.8 15 ~ 90 44-ICSP 557-1273-ND 24.89 21.41 20.41 MT9V1111IA7ATC 
Color 2.8 30 ~ 90 44-ICSP 557-1147-ND 29.87 25.69 24.49 MT9V111199STC 
Color 2.8 30 52-IBGA 557-1238-ND 31.12 26.76 25.51 MT9V1251IA7XTC 
Color 3.3 60 52-IBGA 557-1166-ND 41.49 34.01 32.30 MT9VO22IA7ATC 
Mono 3.3 60 52-IBGA 557-1205-ND 41.49 34.01 32.30 MT9VO022IA7ATM 
1/3” 752H x 480V W-VGA Color 3.3 60 48-CLCC 557-1237-ND 41.49 34.01 32.30 MT9V032C12STC 
Mono 3.3 60 48-CLCC 557-1306-ND 34.94 28.64 27.20 MT9V032C12STM 
Color 3.3 60 52-IBGA 557-1267-ND 41.49 34.01 32.30 MT9V022177ATC 


Megapixel Micron’s megapixel-resolution sensors combine the image quality of CCD technology with the compact size, adaptability, and ease-of-design of CMOS. CMOS-based technology can simplify camera 
designs compared to conventional CCD technology, thereby enabling designers to create smaller, high-performance applications with shorter development periods. 


Optical Resolution Color Supply Frame Rate Digi-Key Price Each Micron 
Format Array (MP) Filter Voltage (fps) Package Part No. U ) 10 Part No. 
1/4.5” 1280H x 1024V 1.6 Color 2.8 30 ~ 60 48-ILCC 557-1395-ND@ NEW! 44.63 40.20 38.18 MT9M032C12STC 
i 1280H x 1024V 1.6 Mono 2.8 30 ~ 60 48-ILCC 557-1396-ND@ NEW! 48.72 43.88 41.67 MT9M032C12STMU 
1280H x 1024V 1.3 Color 2.8 18 48-CLCC 557-1312-ND® 39.26 32.18 30.56 MT9M131C12STC 
752H x 480V = Color 3.3 60 52-IBGA 557-1398-ND@ NEW! 41.49 34.01 32.30 MT9VO023IA7XTC 
4/3” 752H x 480V = Mono 3.3 60 52-IBGA 557-1401-ND@ NEW! 41.49 34.01 32.30 MT9V023IA7XTM 
752H x 480V — RCCC 3.3 60 52-IBGA 557-1404-ND@ NEW! 41.49 34.01 32.30 MT9VO023IA7XTR 
752H x 480V 27 Color 3.6 60 48-CLCC 557-1407-ND@ NEW! 41.49 34.01 32.30 MT9V033C12STC 
752H x 480V 27 Mono 3.6 60 48-CLCC 557-1408-ND@ NEW! 41.49 34.01 32.30 MT9V033C12STM 
1/3.2” 1600H x 1200V 2 Color 2.8 15 48-CLCC 557-1311-ND@ 48.13 39.46 37.47 MT9D131C12STC 
1280H x 1024V 1.3 Mono 3.3 30 48-CLCC 557-1151-ND@ 33.19 28.54 27.21 MT9M001C12STM 
1/2” 2048H x 1536V 3 Color 3.3 12 ~93 48-PLCC 557-1164-ND® 42.99 35.25 33.47 MT9T001P12STC 
2048H x 1536V 3 Color 3.3 12 ~ 93 48-PLCC 557-1264-ND@ 42.99 35.25 33.47 MT9T031P12STC 
2592H x 1944V 5 Color 2.8 14 48-ILCC 557-1262-ND® 43.50 39.18 37.21 MT9P031112STC 
1/2.5” 2592H x 1944V 5 Mono 3.1 14 48-ILCC 557-1397-ND@ NEW! 58.38 52.59 49.94 MT9P031112STM 
2592H x 1944V 5 Color 2.8 15 ~ 60 48-ILCC 557-1263-ND® 43.43 39.12 37.15 MT9P401112STC 
" 1280H x 1024V 1.3 Mono 3.3 500 280-PGA 557-1153-ND 1188.89 1120.00 1093.93 MT9M413C36STM 
1280H x 1024V 1.3 Color 3.3 500 280-PGA 557-1152-ND 1364.79 1285.71 1255.79 MT9M413C36STC 


@ RoHS Compliant 


Image Sensor Evaluation Kits 


Micron Imaging’s Demonstration system family supports the full line of Micron’s CMOS image sensor products. Several software applications are provided with the demonstration system, which allows the user to display the 
data from the sensor on the host computer, and to change some basic settings of the sensor for evaluation purposes. A Software Development Kit (SDK) is also provided to customers who wish to write their own software 
applications to access the sensor on the Demo System. 

Kit Includes: * Imaging Demo Camera Board * Sensor Head Board with Lens * USB 2.0 Cable * Tripod * Software * Users Manual 


557-1156-ND® For use with MT9MO01 . $1124.33 557-1409-ND@ For use with MT9M032, Mono 
557-1170-ND® For use with MT9V403, Color . $10973.07 557-1258-ND@ For use with MT9P031, Color .. 
557-1163-ND For use with MT9TO001....... $1124.33 557-1429-ND@ NEW! For use with MT9P031, Mono 
557-1159-ND For use with MT9M413, Mono. $11828.50 557-1431-ND@ NEW! For use with MT9P033, Color. 
557-1158-NDt For use with MT9M413, Color . $10634.52 557-1433-ND@ NEW! For use with MT9P033, Mono 
557-1248-ND® For use with MT9D131, Color . $1124.33 | 557-1313-ND For use with MT9P401, Color 
557-1250-ND® For use with MT9M032, Color . $1061.86 | 557-1257-ND@ For use with MT9T031, Color. 
557-1411-ND®@ NEW! For use with MT9M032, Color . $1124.33 557-1265-ND_ For use with MT9V011, Color 
557-1246-ND® For use with MT9M131, Color $1124.33 557-1268-ND For use with MT9V022, Color .. 


t+ With Frame Grabber RoHS Compliant 


. $1183.50 557-1399-ND@ NEW! For use with MT9V023, Color. 
. $1124.33 557-1402-ND@ NEW! For use with MT9V023, Mono . 
. $1124.33 | 557-1405-ND@ NEW! For use with MT9V023, RCCC 
. $1124.33 557-1244-ND@ For use with MT9V032, Mono. 
. $1124.33 557-1249-ND@ For use with MT9V032, Color . 
. $1124.33 557-1256-ND@ For use with MT9V111, Color . 
. $1124.33 557-1239-ND For use with MT9V125, Color . 
. $1124.33 557-1242-ND_ For use with MT9V131, Color . 
. $1124.33 | 557-1247-ND@ For use with MT9V135, Color . 


$1124.33 
$1124.33 
$1124.33 
$1124.33 
$1124.33 
$1124.33 
$1124.33 
$1124.33 
-. $1124.33 


Sensor Head Boards The Sensor Head Boards include the image sensor and lens mounted with all necessary components. The Sensor Head Boards will connect to the Demo2 board (not included) to make 
a complete development system. 


557-1165-ND® For use with MT9T001, Color.. . $340.10 557-1260-ND@ For use with MT9P031, Color .................. $340.10 557-1266-ND For use with MT9V011, Color .................. $323.00 


557-1204-ND@ For use with MT9V022, Mono . . $323.00 557-1430-ND@ NEW! For use with MT9P031, Mono . $340.10 557-1162-ND For use with MT9V111, Color . . $323.00 
557-1253-ND@ For use with MT9D131, Color . - $340.10 557-1314-ND For use with MT9P401, Color $323.00 557-1240-ND For use with MT9V125, Color . . $340.10 
S57-1261-ND For use with MT9MO01,/Mono. - $323.00 557.1259-ND@ For use with MT9T031, Color... .. $340.10 557-1243-ND For use with MT9V131, Color . . $289.09 
STONY Con GH TSS Moe. pa 557-1254-ND@ For use with MT9V032, Color .. .. $340.10  557-1252-ND@ For use with MT9V135, Color _ $340.10 
587-1412-ND@ NEW! For use with MTSMO32, ° ‘$340.10 557-1307-ND For use with MT9V032, Mono... .. $340.10 557-1400-ND@ NEW! For use with MT9V023, Color. . $340.10 
557-1428-ND@ NEW! For use with MT9M032, Color . . $340.10 557-1432-ND@ NEW! For use with MT9V033, Color... .. $340.10 557-1403-ND@ NEW! For use with MT9V023, Mono . . $340.10 
557-1251-ND@ For use with MT9M131, Color "$340.10 557-1434-ND@ NEW! For use with MT9V033, Mono ......... $340.10 557-1406-ND@ NEW! For use with MT9V023, RCCC . $340.10 


@ RoHS Compliant 
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iSensor™ Motion Sensor Products 


By embedding motion sensing in your application, valuable improvements can be realized in precision, response time, reliability, safety, and 
security. Analog Devices’ highly integrated, calibrated, and simple-to-implement iSensor™ products make realizing those improvements 


easier and more cost-effective than ever before. 


2006 WINNER 


iSensor Applications Quick Reference 


Part IMU/ | ADISEVAL 
Number Acceleration| Rotation | Tilt | Shock | 6DoF | Daughter Boards 
ADIS16003CCCZ . ADIS16003/PCBZ 
ADIS16006CCCZ . ADIS16006/PCBZ 
ADIS16080ACCZ ° ADIS16080/PCBZ 
ADIS16100ACC . ADIS16100/PCB 
ADIS16120AML . = 
ADIS16201CCCZ . . ADIS16201/PCBZ 
ADIS16203CCCZ ° ADIS16203/PCBZ 
ADIS16204BCCZ Q ADIS16204/PCBZ 
ADIS16250ACCZ ° ADIS16250/PCBZ 
ADIS16251ACCZ : ADIS16251/PCBZ 
ADIS16255ACCZ ° ADIS16255/PCBZ 
ADIS16350AMLZ . ADIS16350/PCBZ 


Introduction 


Typical iSensor integration allows system insertion with only power supply and a se- 
rial port interface. Precision factory calibration means no additional in-system motion 
test or calibration is required, which saves substantial equipment costs and produc- 
tion test time. Basic sensor tuning is accomplished post system insertion, via simple 
SPI commands. With solutions ranging from simple digital output inertial sensors to 
full six-degree-of-freedom IMUs, iSensor products make motion sensing accessible 
to everyone, at 10x to 100x size savings and 5x to 10x cost savings. 


ADIS16003/ADIS16006/ADIS16080/ADIS16100 


Digital Output Accelerometers and Gyroscopes 

For lowest cost and power, as well as smallest form factor, the following iSensor 
products provide simple interfacing to combined inertial plus temperature sensors, 
over the industry standard SPI interface. 

* ADIS16003: +1.7 g acceleration sensing, dual axis 

¢ ADIS16006: +5 g acceleration sensing, dual axis 

* ADIS16080: 80°/sec angular rate sensing, single axis 

e ADIS16100: 300°/sec angular rate sensing, single axis 


ADIS16350 


Tri Axis Inertial Sensor 

The ADIS16350 provides complete tri axis inertial sensing (both angular and linear 
motion) in a compact module fully ready for system integration. With Analog De- 
vices’ MEMS sensor technology at its core, the ADIS16350 includes embedded pro- 
cessing for sensor calibration and tuning, as well as precision cross-axial alignment. 
An SPI interface allows for simple system interface and programming. The SPI port 
provides access to the following embedded sensors: X, Y, and Z axis angular rate; 
X, Y, and Z axis linear acceleration; Internal Temperature; Power Supply; and an 
Auxiliary analog input. System interfacing is simplified with additional programmable 
features including: in-system bias auto calibration, condition monitoring, digital filter- 
ing options, self test, and power management. An auxiliary DAC, ADC, and digital 
I/O port are also available. The ultra compact module measures 22.7mm x 23.2mm 
x 22.9mm, plus mounting extensions. 


es analog is everywhere> 


www.analog.com/isensor 


ADIS16201/ADIS16203 


Programmable Dual-Axis Accelerometers and Inclinometers 


The ADIS16201 is a dual-axis accelerometer, factory calibrated and fully program- 
mable over a simple SPI interface. The core sensor provides a 1.7 g response in the 
x and y axis, and also has an embedded temperature sensor. The ADIS16201 also 
directly outputs the linear inclination (tilt) angle of the component. Factory calibration 
provides a highly stable bias and sensitivity, which can also be in-system tuned with 
a simple auto-zero command, which, for instance, will align the components zero- 
degree reference with the system axis. All critical parameters are programmable over 
the SPI port, allowing in-system tuning of digital filtering, rate/threshold alarms, sam- 
ple rate, and power modes. Design complexity and implementation time are further 
reduced with single supply operation, auxiliary |/O ports, and a digital self test feature. 
For tilt sensing, the ADIS16201 provides two axes of linear inclination angle across 
+90°, while the ADIS16203 provides a single-axis 360° response. These components 
are available in an 9.2 mm x 9.2 mm x 3.9 mm laminate-based land grid array pack- 
age, and operate from -40°C to +125°C. 


ADIS16250/ADIS16251/ADIS16255 


Programmable Low Power Angular Rate Sensors 


The ADIS16250, ADIS16251, and ADIS16255 gyroscopes provide angular rate and 
temperature sensing via a simple programmable SPI interface. The core gyro sensor 
is factory calibrated, delivering an in-run bias stability of 0.016°/sec. The ADIS16255 
includes temperature calibration, improving in-system stability to as tight as 0.005°/ 
sec/°C. These are the industry’s first devices to provide digital range scaling, with 
options covering +20°/sec to +320°/sec, allowing selection of the best device sensitiv- 
ity for the target application. All critical parameters are programmable over the SPI 
port, allowing in-system tuning of digital filtering, rate/threshold alarms, sample rate, 
and power modes. Design complexity and implementation time are further reduced 
with single-supply operation, auxiliary I/O ports, and a digital self test feature. These 
components are available in 11 mm x 11 mm x 5.5 mm laminate-based land grid 
array packages. 


ADIS16204 


Programmable Dual-Axis Digital High-g Accelerometer and 

Impact Sensor 

With an internal high-g MEMS sensor (+70 g x-axis, +37 g y-axis), the ADIS16204 is 
ideally suited for applications in impact detection, condition monitoring, safety/shut- 
off sensing, shock recording, and security systems. The only required interfaces are 
power supply and an SPI interface. The device includes an embedded programmable 
event recorder which captures peak events, RSS values, and a user-selectable 250 
ms window of data around the desired event. The SPI port also provides access 
to temperature and power-supply readings. Design complexity and implementation 
time are further reduced with single-supply operation, auxiliary I/O ports, configurable 
trigger levels and power modes, and a digital self test feature. It is available in a 9.2 
mm x 9.2 mm x 3.9 mm laminate-based land grid array package, and operates from 
-40°C to +105°C. 


° TILT 

¢ ROTATION 

* SHOCK 

¢ VIBRATION 

¢ ACCELERATION 


IT’S THAT EASY. 
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Blackfin Processor with Flash Memory for 
DEVICES Industrial and Peripheral Intensive Applications 


ANALOG BUICK Be 


The Blackfin® Processor family has been expanded to address the ever-increasing need for more connection possibilities with two new family members. This connectivity 
is coupled with the high performance 16-/32-bit Blackfin embedded processor core, the flexible cache architecture, the enhanced DMA subsystem, and the Dynamic Power 
Management (DPM) functionality. System designers can take advantage of the combined control and signal processing capabilities of the processor core across a wide 
range of end applications through code compatibility of these new family members with existing Blackfin offerings. 


A new addition to the Blackfin Processor family is the inclusion of integrated FLASH memory alongside the processor. There are two choices available in the ADSP-BF538F 
family, one with 512KB of onboard FLASH memory and one with 1MB of onboard FLASH memory. Both offer large code space for complex embedded systems and fast 
access time to the Blackfin core. This is in addition to the complementary Blackfin Processor memory system that offers a powerful and flexible cache architecture that can 
dynamically balance between the hard real-time tasks desired in SRAM and soft real-time control tasks and an Operating System (OS) requiring cache functionality. 


Designed as an Integrated System 


In addition to the embedded connectivity of CAN, the ADSP-BF538 processors include a variety of general purpose functions designed to minimize external IC count and 
offer broad control and communication. Peripherals include three SPI®-compatible ports, three UARTs, four SPORT ports, three multifunction timers, 54 general-purpose 
/Os, dual Two-Wire Interface for 12C operation, a real-time clock, a watchdog timer, an event controller, and a JTAG/debug interface. The flexible Parallel Peripheral 
Interface (PPI) offers a direct connection to a variety of video encoders/decoders, display drivers, image sensors, and general-purpose converters. 


Development Tools 
Blackfin Processors are supported by: 


— Analog Devices CROSSCORE® brand of industry leading development tools. The CROSSCORE components include the VisualDSP++® software development 
environment, EZ-KIT Lite® evaluation systems, EZ-Extender™ daughter boards, and PCl-based or USB-based emulators. 


— Green Hills® Software award-winning MULTI® Embedded Software Development Environment and associated emulators. 


The Blackfin Processor is Supported by Analog Devices Line of Robust 
and Flexible Development Tools 


VisualDSP++® 


VisualDSP++ delivers efficient project management, 
enabling programmers to move easily between editing, 
building, and debugging within a single interface. 


EZ-KIT Lite® Evaluation Platform | Blackfin Test Integration 
Toolkit for NI LabVIEW 


National Instruments LabVIEW toolkit provides a high 
level method for easily building test systems and utilities 
for Blackfin Processor systems. 


A cost-effective method for initial evaluation and for 
learning more about ADI hardware and software 
development and prototype applications. 


Key features include: 

* Optimizing C/C++ compiler 

¢ Advanced plotting tools 

¢ Embedded OS support (VDK) 


By integrating testing, engineers can iteratively verify 
their design throughout the development process. 


Green Hills® Software (GHS) 


¢ Award-winning statistical profiling 
¢ TCP/IP and USB support 

¢ Free software upgrades 

¢ Free technical support 


EZ-Extender® 


A variety of Blackfin EZ-Extender daughter boards are 
available that allow developers to connect to a number of 
Analog Devices High Speed Converter (HSC) evaluation 
boards, camera evaluation boards, and external displays. 
Some of the EZ-Extenders contain a USB 2.0 interface 
and 10/100 Ethernet MAC and advanced audio and video 
circuitry. 


Emulators 


Analog Devices offers two High Performance (HP) emulator options for 
the Blackfin Processor. The HP PCI based emulator and the HP USB 
2.0 based emulator deliver seamless exchange of real-time data from 
the host to the target application. These emulators are designed to take 
advantage of advanced features, such as the Background Telemetry 
Channel (BTC), a non-intrusive method for exchanging data between 
the host and target application without affecting the target system’s real- 


time extended support characteristics. 


Analog Devices also offers a USB 1.0 based emulator for the Blackfin 
Processor. This emulator offers the ease of use and portability 


associated with USB technology at a reduced price point. 


> ANALOG 


DEVICES 


Along with Analog Devices, Green Hills Software has 
developed a multiyear product road map for hardware 
and software development tools, providing full support 
for the Blackfin Processor. 


These include: 
* MULTI Integrated Development Environment (IDE) 
°C, C++, and EC++ compilers 


* Green Hills® Probe and Slingshot™ Hardware Debug 
Devices 


* INTEGRITY® Real-Time Operating System 
¢ velOSity™ Microkernel 


From simulation to deployment, GHS technology saves 
time throughout a project development life cycle with 
powerful features and an efficient design that eliminates 
having to learn different tools and user interfaces. 


For more information: www.analog.com/processors 


Early use of the Test Integration Toolkit reduces overall 
development time and improves the quality of products 
that use the Blackfin Processor. 


LabVIEW Embedded Module 
for Blackfin Processors 


The NI LabVIEW™ Embedded Module for Analog 
Devices Blackfin®® Processors is a comprehensive 
graphical development environment for embedded 
design. 


Jointly developed by ADI and NI, this module seamlessly 
integrates the LabVIEW Development Environment and 
Blackfin Embedded Processors. 


Included in the LabVIEW Embedded Module is everything 
required to develop your application quickly in LabVIEW 
and ultimately target a custom-developed hardware 
solution, taking designs from concept to production in a 
single integrated development environment. 


By using this approach, engineers and scientists can 
achieve faster development times, lower development 
cost, and still deliver a high performance embedded 
processing solution. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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p> Feed Digital Signal Processors 


ADI's embedded architectures feature simple yet powerful programming models and are supported by high quality development tools. 

Blackfin® Processors: A new breed of embedded media processor designed specifically to meet the computational 

> demands and power constraints of today's embedded audio, video and communications applications. Blackfin 

BLACK Ze Processors combine a 32-bit RISC-like instruction set and dual 16-bit Multiply Accumulate signal processing 

functionality with the ease-of-use attributes found in general purpose microcontrollers. 

TigerSHARC® Processors: This family offers the industry's highest performance per watt and per square inch of 

fee SHARC board space for the most demanding signal and image processing applications. The TigerSHARC’s patented link port 
technology allows glueless interprocessor communication with arrays of two or more TigerSHARC Processors. 


@ SHARC® DSPs: Using ADI’s “Super” Harvard architecture, the SHARC family is optimized to 
SHARC enable a variety of real-time embedded signal processing applications and is known as a leader 
in premium audio applications. 


ADSP-21xx/2199x and Mixed-Signal DSPs: The ADSP-21xx family architecture is built around a common 
instruction set architecture. All family members are code-compatible, fixed-point 16-bit DSPs. In addition, the 
ADSP-2199x family of mixed-signal DSPs provides a single-chip solution with signal processing and 14-bit 
ADC mixed signal integration. 


MMACs | Memory | External Memory USB | UARTs | Watchdog | Core Voltage | Clock Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
Max. | (kBytes) Bus PCI | Device | Timers | Timer/RTC| (V) Max. (MHz) Package | Part No. 1 25 100 Platform Software 
Blackfin® Processors 
160-MBGA | ADSP-BF531SBBCZ400-ND® 15.12 14.12 13.11 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 52 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 169-BGA | ADSP-BF531SBBZ400-ND@ 20.00 18.67 17.33 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
176-LQFP | ADSP-BF531SBSTZ400-ND® 15.41 13.88 12.31 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
160-MBGA | ADSP-BF532SBBCZ400-ND® 20.67 19.30 17.92 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 84 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 169-BGA | ADSP-BF532SBBZ400-ND@ 2415 22.54 20.93 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
176-LQFP | ADSP-BF532SBSTZ400-ND® 16.18 14.57 12.92 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1.3 400 169-BGA | ADSP-BF533SBBZ400-ND® 25.23 23.55 21.87 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1.3 400 160-CSPBGA | ADSP-BF533SBBCZ400-ND® 19.53 18.23 = 16.93 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
4500 148 16-Bit No No Yes Yes 1.4 500 169-BGA | ADSP-BF533SBBZ500-ND® 27.62 25.78 23.94 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
14 500 160-MBGA | ADSP-BF533SBBCZ500-ND® 23.93 22.33 20.74 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1.3 533 160-MBGA | ADSP-BF533SBBCZ-5V-ND® 25.19 23.51 21.83 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1.3 600 160-MBGA | ADSP-BF533SKBCZ-6V-ND® 31.50 29.40 27.30 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 400 182-MBGA | ADSP-BF534BBCZ-4A-ND® 19.34 18.05 16.76 | ADZS-BF537-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 132 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 208-MBGA | ADSP-BF534BBCZ-4B-ND® 19.34 18.05 16.76 | ADZS-BF537-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1000 500 182-MBGA | ADSP-BF534BBCZ-5A-ND® 24.02 22.42 20.82 | ADZS-BF537-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
300 260-BGA | ADSP-BF535PKB-300-ND 61.05 56.98 52.91 | ADDS-BF535-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
700 308 32-Bit Yes| Yes Yes Yes 1.6 300 260-BGA | ADSP-BF535PKBZ-300-ND® 55.50 51.80 48.10 | ADDS-BF535-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
350 260-BGA | ADSP-BF535PKB-350-ND 76.32 71.24 66.15 | ADZS-BF533-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
800 100 16-Bit No No Yes Yes 1.2 400 182-MBGA | ADSP-BF536BBCZ-4A-ND@ 20.45 19.09 17.72 | ADZS-BF537-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1000 , 1.2 500 182-MBGA | ADSP-BF537BBCZ-5AV-ND@ NEW! 29.78 27.79 += 25.81 _| ADZS-BF537-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
1200 ie ee me Nf Yes tes 1.2 600 182-MBGA | ADSP-BF537KBCZ-6AV-ND@ NEW! 33.08 30.87 = 28.67_| ADZS-BF537-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
400 316-MBGA | ADSP-BF538BBCZ-4A-ND® 25.01 23.34 21.68 | — - 
400 316-MBGA | ADSP-BF538BBCZ-4F4-ND@ NEW! 30.05 28.05 26.04 | — _ 
1000 -_ icin ils si ee es i 400 316-MBGA | ADSP-BF538BBCZ-4F8-ND® 31.61 2950 27.40 | — - 
500 316-MBGA | ADSP-BF538BBCZ-5A-ND@ 25.41 23.72 = 22.038 | — - 
500 316-MBGA | ADSP-BF538BBCZ-5F4-ND® 30.66 2862 2658 | — - 
500 316-MBGA | ADSP-BF538BBCZ-5F8-ND® 32.24 30.09 27.94 | — - 
500 297-PBGA | ADSP-BF561SBBZ500-ND® 43.50 40.60 37.70 | ADZS-BF561-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
600 297-PBGA | ADSP-BF561SBBZ600-ND® 50.70 47.32 43.94 | ADZS-BF561-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
500 297-PBGA | ADSP-BF561SKBZ500-ND® 43.20 40.32 37.44 | ADZS-BF561-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
2400 308 30-Bit No No Yes Yes/No 12 600 297-PBGA | ADSP-BF561SKBZ600-ND® 46.58 43.47 40.37 | ADZS-BF561-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
500 256-CPBGA | ADSP-BF561SBBCZ-5A-ND® 41.79 39.01 36.22 | ADZS-BF561-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
600 256-CPBGA | ADSP-BF561SKBCZ-6A-ND® 45.45 4242 39.39 | ADZS-BF561-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
500 256-CSPBGA | ADSP-BF561SKBCZ-5V-ND® 43.22 40.34 37.46 | ADZS-BF561-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
600 256-CSPBGA | ADSP-BF561SKBCZ-6V-ND® 47.88 44.69 41.50 | ADZS-BF561-EZLITE | VDSP-BLKFN-PC-FULL 
@ RoHS Compliant 
Blackfin® DSP uClinux Kernel Board Support Package for the ADSP-BF537/533 Processor 
The STAMP includes an ADSP-BF533 development board and a recent copy of the open source Daughter Boards 
Serene. Gabe craved nea uClinux 2.6.x Kernel. The CD also includes documentation, board AD7476A-DBRD-ND Evaluation Board for AD7476A. 
The latest version of all the tools can be found on the http://blackfin.uclinux.org website. AD7476-DBRD-ND Evaluation Board for AD7476 .. E 
ADZS-BF537-STAMP-ND (ROHS Compliant)..............2.0 00.000 0c ccc cc cece eee ee cence eee ence ees $212.50 AD7940-DBRD-ND Evaluation Board for AD7940 Stamp SPI................:.0seceeeee eee ee es $37.50 
On-Chip External Parallel Core Voltage /10 | Clock Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
MMACs Memory (M-Bit) Memory (M-Bit) Bus (Vv) (MHz) Package | Part No. 1 25 100 Platform Software 
TigerSHARC® Processors 
2000 625-BGA | ADSP-TS101SAB1000-ND 334.95 312.62 290.29 | ADDS-TS101S-EZLITE VDSP-TS-PC-FULL 
6 32/64 Yes 1.2/3.3 300 
2400 484-BGA | ADSP-TS101SAB2100-ND 399.30 372.68 346.06 | ADDS-TS101S-EZLITE VDSP-TS-PC-FULL 
On-Chip On-Chip Core Clock 
SRAM ROM Serial} Link | Voltage Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
MMACs | MFLOPs (M-Bit) (M-Bit) Ports | Ports (V) (MHz) Package Part No. 1 25 100 | Platform Software 
SHARC® DSPs 
33 99 4 0) 2 6 5 33 240-MQFP | ADSP-21060KS-133-ND 489.78 457.13 424.48) ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
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DEVICES Digital Signal Processors (Cont) 
On-Chip On-Chip Core Clock 
SRAM ROM Serial] Link} Voltage Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
MMACs | MFLOPs (M-Bit) (M-Bit) Ports | Ports (V) (MHz) Package Part No. 1 25 100 | Platform Software 
1 0 5 240-MQFP ADSP-21061KSZ-160-ND@ 103.14 96.27 89.39] ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
1 0 3.3 240-MQFP ADSP-21061LKSZ-160-ND® 66.86 62.40 57.95] ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
40 120 2 0 2 0 3.3 40 240-MQFP ADSP-21062LCS-160-ND 319.89 298.57 277.24] ADDS-21262-EZLITE \VDSP-SHARC-PC-FULL 
2 6 3.3 225-BGA ADSP-21062LKB-160-ND 280.19 261.51 242.83} ADDS-21262-EZLITE \VDSP-SHARC-PC-FULL 
2 6 3.3 225-BGA ADSP-21062LKBZ-160-ND® 254.72 237.74 = 220.76| ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
2 6 3.3 240-MQFP ADSP-21062LKSZ-160-ND® 232.65 217.14 201.63} ADDS-21262-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
180 196-MBGA ADSP-21065LKCAZ240-ND® 66.95 62.49 58.02 | ADDS-21065L-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
66 180 0.5 0 2 0 3.3 66 208-MQFP ADSP-21065LKSZ-240-ND® 42.53 39.69 36.86 | ADDS-21065L-EZLITE \VDSP-SHARC-PC-FULL 
198 208-MQFP ADSP-21065LKSZ-264-ND® 67.73 63.21 58.70} ADDS-21065L-EZLITE \VDSP-SHARC-PC-FULL 
160 480 4 0 2 6 2.5 80 400-BGA ADSP-21160MKBZ-80-ND® 310.13 289.45 268.78} ADDS-21160-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
400-BGA ADSP-21160NCB-100-ND 364.01 339.74 315.48} ADDS-21160-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
200 600 4 0 2 6 1.9 100 
400-BGA ADSP-21160NKB-100-ND 341.13 318.39 295.65} ADDS-21160-EZLITE \VDSP-SHARC-PC-FULL 
136-BGA ADSP21262SKBCZ200-ND® 28.89 26.97 25.04] ADDS-21262-EZLITE \VDSP-SHARC-PC-FULL 
400 1200 2 4 6 0 1.2 200 
144-LQFP ADSP-21262SKSTZ200-ND@ 30.33 28.31 26.29] ADDS-21262-EZLITE \VDSP-SHARC-PC-FULL 
256-SBGA ADSP-21369BBPZ-2A-ND® 55.74 52.03 48.31) ADZS-21369-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
800 2400 2 6 8 4 1.3 400 256-SBGA ADSP-21369KBPZ-2A-ND® 44.60 41.63 38.65 | ADZS-21369-EZLITE \VDSP-SHARC-PC-FULL 
256-SBGA ADSP-21369KBPZ-3A-ND@ NEW! 55.74 52.03 48.31 | ADZS-21369-EZLITE VDSP-SHARC-PC-FULL 
208-MQFP ADSP-21371BSWZ-2B-ND@ NEW! 28.71 26.80 24.89| — _ 
532 1596 1 4 8 0 Ae 266 
208-MQFP ADSP-21371KSWZ-2B-ND@ NEW! 23.93 22.33 20.74} — _ 
@ RoHS Compliant 
Program Data External Core Clock 
RAM Words | RAM Words | Memory Bus | Host SPI/ Voltage Speed Digi-Key Price Each Evaluation Development 
(KWords) | (KWords) (Bits) Port | SPORT | UART|Timers| (V) ADC (MHz) Package Part No. 1 25 100 | Platform Software 
ADSP-21xx/2199x and Mixed-Signal DSPs 
1 20 68-PLCC | ADSP-2105BPZ-80-ND® 22.44 20.95 19.45 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
1 0.5 24 No No 1 5 _ 
2 25 68-PLCC | ADSP-2115BPZ-100-ND®@ 31.26 29.18 = 27.10 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
2 1 24 Yes 2 No 1 5 _ 20 100-PGA | ADSP-2111BG-80-ND 283.73 264.81 245.90 | — VDSP-21XX-PC-FULL 
33.3 128-PQFP | ADSP-2181BSZ-133-ND® 43.92 41.00 38.07 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
33.3 128-TQFP | ADSP-2181BSTZ-133-ND® 48.81 45.56 42.31 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No 2 No 1 5 _ 33.3 128-PQFP | ADSP-2181KSZ-133-ND® 43.92 41.00 38.07 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
33.3 128-TQFP | ADSP-2181KSTZ-133-ND® 48.81 45.56 42.31 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
40 128-TQFP | ADSP-2181KSTZ-160-ND® 48.81 45.56 42.31 |— VDSP-21XX-PC-FULL 
28.8 128-LQFP | ADSP-2183BST-115-ND 50.61 47.24 43.87 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
40 128-LQFP | ADSP-2183BST-160-ND 55.67 51.96 48.25 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 No 2 No 1 3.3 = 
52 128-LQFP | ADSP-2183KST-210-ND 55.67 51.96 48.25 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
52 128-LQFP | ADSP-2183KSTZ-210-ND® 50.61 47.24 43.87 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
4 4 oA No 2 No 1 6 40 100-LQFP | ADSP-2184BSTZ-160-ND® 17.33 16.17 15.02 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
3.3 40 100-LQFP | ADSP-2184LBST-160-ND 21.17 19.07 16.91 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
5 100-LQFP | ADSP-2185BSTZ-133-ND® 48.30 45.08 41.86 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 oA No 2 No 1 Ly _ 93.3 100-TQFP | ADSP-2185KST-133-ND 48.32 45.10 41.88 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
5 100-LQFP | ADSP-2185KSTZ-133-ND® 43.92 41.00 38.07 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
3.3 100-LQFP | ADSP-2185LBST-133-ND 50.61 47.24 43.87 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
Yes 2.5 66 100-LQFP | ADSP-2185MBST-266-ND 21.92 20.46 19.00 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
16 16 24 Yes 2 No 1 1.8 80 100-LQFP | ADSP-2185NKST-320-ND 21.45 20.02 18.59 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
Yes 1.8 80 100-LQFP | ADSP-2185NKSTZ-320-ND® 19.50 18.20 16.90 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
8 8 o4 Yes 9 No 1 2.5 75 100-LQFP | ADSP-2186MKST-300-ND 19.04 17.15 15.21 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
1.8 80 100-LQFP | ADSP-2186NBST-320-ND 16.20 15.12 14.04 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 32 24 Yes 2 No 1 3.3 _ 52 100-TQFP | ADSP-2187LKST-210-ND 74.15 69.21 64.26 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
48 56 24 Yes 2 No 1 2.5 = 75 100-LQFP | ADSP-2188MKST-300-ND 60.99 56.93 52.86 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 48 24 Yes 2 No 1 1.8 _ 80 144-MBGA | ADSP-2189NBSTZ-320-ND® 43.32 40.44 37.55 | ADDS-2189M-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
32 32 16 Yes 3 Yes 3 2.5 _ 160 144-LQFP | ADSP-2191MKSTZ-160-ND@ 32.12 29.98 27.84 | ADDS-2191-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
Dual Ch..14-Bit 
4 4 24 Yes 1 Yes 3 2.5 160 176-LQFP | ADSP-21990BST-ND 41.70 38.92 36.14 | ADDS-21992-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
20 MSPS 
Dual Ch..14-Bit 
32 16 24 Yes 1 Yes 3 25 160 176-LQFP | ADSP-21992BSTZ-ND® 48.74 45.49 42.24 | ADDS-21992-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
20 MSPS 
Dual Ch.,14-Bit 
32 16 24 Yes 1 Yes 3 25 100 176-LQFP | ADSP-21992YST-ND 48.74 45.49 42.24 | ADDS-21992-EZLITE | VDSP-21XX-PC-FULL 
20 MSPS 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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ANALOG 


DEVICES Digital Signal Processors (Cont) 


VisualDSP++™ Integrated Development Environment and LabVIEW™ Kits 


VisualDSP++ INTERGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT: 
Features: VisualDSP++ is an easy to install and easy to use integrated software 
development and debugging environment that enables efficient management of 


projects from start to finish from within a single interface. VisualDSP++ supports all 
Analog Devices processor families. Contents: * Assembler ¢ Linker »* Simulator 
* C/C++ compiler * Debugger * PROM splitter * Graphical plotting * Expert Linker 
* Math, DSP and C/C++ runtime library * Integrated development environment 
¢ VisualDSP++ Kernel »¢ Statistical profiling * VisualDSP++ Component Software 
Engineering 

LabVIEW KITS: 

Features: National Instruments LabVIEW Embedded Module for Analog Devices 
Blackfin® Processors is a comprehensive graphical development environment for 
embedded design. Jointly developed by ADI and National Instruments 


Emulator 
+ An ADSP-BF537 EZ-KIT Lite * Schematics * Cables * Headphones Development 
LabVIEW Full Development Kit Contents: * LabVIEW Embedded for Blackfin 
Module + VisualDSP++ 4.5 * An ADSP-BF837 EZ-KIT Lite * Schematics *Cables | |OOIS 
* Headphones ¢ One year National Instruments technical support subscription Features: 
VDSP-21XX-PC-FULL-ND ......... 0... 0c. cece ccceccceeeeseeesceeseeeseesseees $3718.75 All emulators require VisualDSP++ software 
VDSP-BLKFN-PCFULL-ND.....0.00000000c0ccccccscsceeesescssesteseeseeeeee $3718.75 |‘ the corresponding processor. 
VDSP-BLKFNPCFLOATS-ND ...........00000cccccceeeeeeeeeeeeeeeteeeeeees $4515.63 ADDS-218X-ICE2.5V-ND ......... $2119.69 
VDSP-SHARC-PCFULL-ND .............0000cccceeeeeeeeeeseeeeeeseeeeeeeea $3500.00 ADDS-HPPCLICE-ND............. $4250.00 
VDSP-TS-PC-FULL-ND ...00..2..0000ccccccceeeececeeeeeeeeesseeeeeteeeeeeeeea $3718.75 

ADZS-HPUSB-ICE-ND@.......... $4250.00 
VDSP-LABVIEW-EVAL-ND LabVIEW Evaluation Kit.............00::::000+ $211.44 
VDSP-LABVIEW-EMB-ND@ LabVIEW Full Development Kit.............. $5307.19 ADZS-USB-ICE-ND@ ............. $1275.00 


LabVIEW Evaluation Kit Contents: * A comprehensive 60 day fully featured 
evaluation platform * LabVIEW Embedded for Blackfin Module, VisualDSP++ 4.5 


@ RoHS Compliant (Note: ADSP-218x does not have C++ support.) 


@ RoHS Compliant 


EZ-KIT Lite™ Evaluation Kits, Multimedia Kits, Audio Starter Kits and Extender Boards 


EZ-KIT Lite Evaluation Kits: Features: The EZ-KIT Lite provides an easy way to evaluate 
the power of ADI’s processors and begin to develop applications. Contents: * Stand-alone 
evaluation board » Evaluation suite of VisualDSP++ to facilitate architecture evaluations via 
a PC-hosted tool set. 


EZ-KIT Lite users can: * Evaluate ADI’s processors * Learn about DSP applications 
* Simulate and debug applications * Prototype applications 


MMSK Multimedia Starter Kits: Features: Blackfin® Multimedia Starter Kit provides you 
everything you need to get started on a multimedia application. Use a Blackfin EZ-KIT Lite 
and EZ-Extenders daughter card to perform multimedia related tasks. 


NEW! Audio Starter Kit: Features: Blackfin® Audio Starter Kit provides you with 
everything you need to get started on an audio application. Use a Blackfin EZ-KIT Lite and 
EZ-Extenders daughter board(s) to perform audio related tasks. 

EZ-Extender Boards: Features: EZ-Extender daughter boards aids in design and prototype. 
The board extends the capabilities of the evaluation system by providing a connection to 
various signal chains. 


EZ-KIT Lite Evaluation Kits 


ADZS-TS201S-EZLITE-ND@ .. .. $1057.19 
ADDS-21065LEZLITE-ND .-. $381.23 
ADDS-21161NEZLITE-ND... - $525.94 


MMSK Multimedia Starter Kits 
ADZS-BF533-MMSKIT-ND@. . 
ADZS-BF561-MMSKIT-ND@.. 


$950.94 
$950.94 


NEW! Audio Starter Kit NEW! 


ADZS-21262-EZLITE-ND@ .. . $525.94 
ADZS-21369-EZLITE-ND® $525.94 ADZS-BF537-ASKIT-ND@......................00 cee $796.88 
EZ-Extender Boards 


ADZS-BF527-EZLITE-ND@ NEW! 
ADZS-BF533-EZLITE-ND® 
ADZS-BF537-EZLITE-ND@.... 
ADZS-BF538F-EZLITE-ND@ .. 
ADZS-BF548-EZLITE-ND@.. 
ADZS-BF561-EZLITE-ND@.. 
@ RoHS Compliant 


$950.94 
. $425.00 
- $371.88 
- $478.13 
.. $1057.19 
.... $525.94 


ADZS-BF-EZEXT-1-ND@ ................csccceeeeeeeee $207.19 
ADZS-BFAV-EZEXT-ND® $239.06 
ADZS-BFAUDIO-EZEXT-ND@ . $239.06 
ADZS-BFFPGA-EZEXT-ND@... $345.31 
ADZS-USBLAN-EZEXT-ND@ .. $239.06 


DSP Based Motor Control Applications (ADSP-2100 Family Code Compatible) __{ apucaotapvevatkrr-no .......... $521.40 
Program Program Data Program Voltage Clock Digi-Key Price Each 
RAM ROM RAM FLASH Reference (MHz) Package Part No. 1 25 100 
28-DIP ADMCF326BN-ND 27.12 25.32 23.51 
512 x 24-Bit 4K x 24-Bit 512 x 16-Bit 4K x 24-Bit 2.5V 20 
28-SOIC ADMCF328BR-ND 22.31 20.82 19.34 
2K x 24-Bit 2K x 24-Bit 1K x 16-Bit _— 2.5V 26 144-LQFP ADMC401BSTZ-ND® 35.42 33.06 30.70 
@ RoHS Compliant 


Precision Analog Microcontrollers 


MicroConverter™ ICs were the first to integrate true 12-bit to 24-bit analog precision ADCs, in-circuit 
reprogrammable Flash/EE memory and an on-chip 8052 or ARM core. Applications include industrial, 


instrumentation, communications, and automotive control. 
Features: Precision Analog: 


* 12-bit to 24-bit ADC resolution * Sample rates up to 1Msps 


¢ Flexible ADC input multiplexing 


or quad rail-to-rail DAC 


* Programmable gain differential inputs * Self-calibration * On-chip 2.5V band gap reference ° Single, dual 


Integrated Programmable Peripherals: * 8052 or ARM7 MCU core (up to 45 MIPS) ¢ Flash/EE code 
memory (up to 62k) * Flash/EE data memory (up to 4k) * RAM (up to 8k) * Flexible SPI, 12C, and UART 


serial ports * High speed baud rate generator » Multiple PWM outputs 


Program Flash Operating 
Memory Data RAM PWM Timers Temperature Digi-Key Price Each 
(Kbytes) (Bytes) (Bytes) vO ADC Channels DAC Channels (16-Bit) | (16-Bit) Range Package Part No. i 25 100 
32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit _— Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP_ | ADUC812BSZ-ND® 15.71 14.15 12.55 
16 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit — Yes -40°C ~ 125°C 28-TSSOP | ADUC814ARUZ-ND® 8.56 7.71 6.84 
8 640 256 16 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit = Yes -40°C ~ 125°C 28-TSSOP | ADUC814BRUZ-ND® 10.00 9.00 7.98 
32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit = Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC816BCP-ND 18.98 17.09 15.15 
32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit _— Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP_ | ADUC816BS-ND 18.98 17.09 15.15 
32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit _— Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP_ | ADUC816BSZ-ND® 15.53 14.49 13.46 
8 640 256 
32 16 and 24 Bit 1-Ch., 12-Bit = Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC824BCP-ND 21.21 19.80 18.39 
32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC831BCP-ND 18.24 16.43 14.57 
62 4k 2K + 256 32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP_ | ADUC831BSZ-ND® 16.58 14.93 13.24 
32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ | ADUC832BSZ-ND® 16.58 14.93 13.24 
32 16 and 24 Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ | ADUC834BSZ-ND® 21.00 19.60 18.20 
32 Dual, 16 Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ | ADUC836BSZ-ND® 16.88 15.75 14.63 
62 4k 2K + 256 
32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP_ | ADUC841BSZ62-3-ND® 16.43 15.33 14.24 
32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP_ | ADUC841BSZ62-5-ND@ 16.43 15.33 14.24 
32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC841BCP8-5-ND 12.41 11.18 9.91 
32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC842BCPZ62-3-ND@ 16.43 15.33 14.24 
62 4k 2K + 256 
32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP_ | ADUC842BSZ62-3-ND® 18.24 16.43 14.57 
32 1, 12-Bit 2-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP_ | ADUC842BSZ62-5-ND® 16.43 15.33 14.24 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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DEVICES Precision Analog Microcontrollers (cont) 


Program Flash Operating 
Memory Data RAM PWM Timers Temperature Digi-Key Price Each 
(Kbytes) (Bytes) (Bytes) ie) ADC Channels DAC Channels (16-Bit) | (16-Bit) Range Package | Part No. 1 25 100 
32 1, 12-Bit _— 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC843BCP32-3-ND 11.48 9.19 7.75 
32 1, 12-Bit = 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC843BCP32Z-5-ND® 11.11 10.01 8.88 
62 4k 2K + 256 32 1, 12-Bit — 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC843BCP62-3-ND 13.08 11.78 10.45 
32 1, 12-Bit _— 2 Yes -40°C ~ 85°C 52-MQFP_ | ADUC843BSZ62-5-ND@ 13.08 11.78 10.45 
32 1, 12-Bit = 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC843BCP8-3-ND 9.75 8.78 7.79 
62 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP. ADUC845BCP62-3-ND 20.78 19.39 18.01 
62 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ | ADUC845BSZ62-5-ND@ 20.78 19.39 18.01 
62 4k 2K + 256 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ | ADUC845BSZ62-3-ND@ 20.78 19.39 18.01 
8 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ | ADUC845BS8-5-ND 16.91 15.23 13.50 
62 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP. ADUC847BCP62-3-ND 21.90 17.52 14.79 
62 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ | ADUC847BS62-3-ND 18.24 16.43 14.57 
62 32 Dual, 24-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ | ADUC847BSZ62-5-ND@ 16.43 15.33 14.24 
62 4k 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP ADUC848BCP62-5-ND 15.49 13.95 12.37 
62 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-LFCSP | ADUC848BCPZ62-5-ND® 15.49 13.95 12.37 
62 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ | ADUC848BSZ62-5-ND@ 15.49 13.95 12.37 
32 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ | ADUC848BSZ32-5-ND@ 12.41 11.18 9.91 
8 4k 2K + 256 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 85°C 56-CSP. ADUC848BCP8-5-ND 11.32 9.06 7.65 
8 32 Dual, 16-Bit 1-Ch., 12-Bit 2 Yes -40°C ~ 125°C 52-MQFP_ | ADUC848BSZ8-5-ND® 9.43 8.49 7.53 


@ RoHS Compliant 


ARM7 Core Microconverter 


RAM FLASH GP ADC DAC PWM Temperature Digi-Key Price Each 
(Kbytes) (Kbytes) Downloader vO Channels Channels (16-Bit) Range Package Part No. 1 25 100 
ADuC702x Series 

PC 14 5 (12-Bit) 3 (12-Bit) Single -40°C~125°C | 40-Lead LFCSP_VQ | ADUC7019BCPZ62I-ND 12.00 10.80 9.58 

UART 14 5 (12-Bit) 4 (12-Bit) Single -40°C~125°C | 40-Lead LFCSP_VQ | ADUC7020BCPZ62-ND 12.88 11.60 10.29 

8 62 PC 14 5 (12-Bit) 4 (12-Bit) Single -40°C~125°C | 40-Lead LFCSP_VQ | ADUC7020BCPZ62I-ND 12.88 11.60 10.29 

UART 13 8 (12-Bit) 2 (12-Bit) Single -40°C~125°C | 40-Lead LFCSP_VQ | ADUC7021BCPZ62-ND 10.36 9.33 8.28 

PC 13 8 (12-Bit) 2 (12-Bit) Single -40°C~125°C | 40-Lead LFCSP_VQ | ADUC7021BCPZ62I-ND 10.36 9.33 8.28 

UART 13 10 (12-Bit) = Single -40°C~125°C | 40-Lead LFCSP_VQ | ADUC7022BCPZ62-ND 8.66 7.80 6.92 

UART 30 10 (12-Bit) 2 (12-Bit) 3-Phase -40°C~125°C | 64-Lead LFCSP_VQ | ADUC7024BCPZ62-ND 13.24 11.93 10.58 

8 62 UART 30 10 (12-Bit) 2 (12-Bit) 3-Phase -40°C~125°C 64-Lead LQFP ADUC7024BSTZ62-ND 13.24 11.93 10.58 

UART 30 12 (12-Bit) _— 3-Phase -40°C~125°C | 64-Lead LFCSP_VQ | ADUC7025BCPZ62-ND 11.33 10.20 9.05 

UART 30 12 (12-Bit) = 3-Phase -40°C~125°C 64-Lead LQFP ADUC7025BSTZ62-ND 11.33 10.20 9.05 

PC 40 12 (12-Bit) 4 (12-Bit) 3-Phase -40°C~125°C 80-Lead LQFP ADUC7026BSTZ62I-ND§ 15.00 14.00 13.00 

8 62 UART 40 12 (12-Bit) 4 (12-Bit) 3-Phase -40°C~125°C 80-Lead LQFP ADUC7026BSTZ62-ND§ 15.00 14.00 13.00 

UART 40 16 (12-Bit) = 3-Phase -40°C~125°C 80-Lead LQFP ADUC7027BSTZ62-ND§ 12.16 10.95 9.71 

PC 40 16 (12-Bit) _ 3-Phase -40°C~125°C 80-Lead LQFP ADUC7027BSTZ62I-ND 12.16 10.95 9.71 

8 126 UART/?C | 28 10 (12-Bit) _ Generator | -40°C~125°C 64-LFCSP ADC TIZEB CR E|26 HEINE 1S48 185 toe! 
ADUC7128BCPZ126-RLTR-ND¥$ 23997.50/2,500 

8 126 UART/FC | 28 10 (12-Bit) — Generator | -40°C-125°C 64-LQFP Meee eS ee TE ENDT 13168 i280)". Aare 
ADUC7128BSTZ126-RLTR-ND¥ 14944.50/1,500 

8 126 UART/ ?C 40 12 (12-Bit) = Generator | -40°C~125°C 80-LQFP ET AES aR aa eee 14:68 (3-20 we 
ADUC7129BSTZ126-RLTR-ND$ 10692.00/1,000 

4 32 JTAG 9 2 (16-Bit) = _ -40°C~115°C 48-LFCSP ADUC7030BCPZ-8V-ND 11.91 10.73 9.51 


§ Includes external memory interface +CutTape + Tape and Reel 


ADUC8xx QuickStart Development Kits 


The “entry level” QuickStart Development System allows designers to rapidly evaluate MicroConverter performance and functionality, 
and then begin a prototype development. It fully supports assembly level code development via a serial port debug path and provides 
designers with access to a demonstration project of the C-level development environment available in QuickStart-Plus. 


Kit Contents: 


ARM7 Development Kits 


Kit Contents: 

* Software Development Tools 

* Power Supply (Not included in Mini-Kit) 
* Cables 

* Evaluation Board 

¢ JTAG Emulator (QSP only) 


¢ Evaluation Board 

* Serial Download/Debug Cable 
* Sample Device(s) 
International Power Supply 

¢ Software and Documentation 


EVAL-ADUC812QS-ND .. $75.00 | EVAL-ADUC841QSZ-ND® 
EVAL-ADUC814QS-ND .. $75.00 | EVAL-ADUC842QS-ND.... 
EVAL-ADUC814QSZ-ND@ NEW! .......0.00000......... $100.00 | EVAL-ADUC845QSZ-ND¢ .. 
EVAL-ADUC831QSZ-ND® ..00......-.cccccccceeeeeeeees $75.00 | EVAL-ADUC847QSZ-ND@ .. 
EVAL-ADUC832QSZ-ND® 0.002... 000 0ececeeeeeeeeeeee $75.00 | RoHS Compliant 


EVAL-ADUC7020MKZ-ND@ ............ 0.0... ce cece cece eee e ence eens $31.25 
EVAL-ADUC7020QSZ-ND® 
EVAL-ADUC7024QS-ND.. 
EVAL-ADUC7026QSZ-ND® 
EVAL-ADUC7026QSPZ-ND® 
EVAL-ADUC7028QSZ-ND@ 
EVAL-ADUC7032QSPZ-ND@. 
EVAL-ADUC7128QSPZ-ND@. 
@ RoHS Compliant 


... $75.00 
--. $84.38 
... $75.00 

. $75.00 
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Everywhere you imagine. 


Improve Product Reliability and 
Reduce Overall System Cost 
Choose R8C/2G, 2H and 2U MCUs 


Renesas’ R8C/2G, 2H and 2J microcontrollers (MCUs) 
are tailored for cost-sensitive applications in which 
MCU-based electronics replace electromechanical and 
discrete components. The small, economical devices 
provide key value-added on-chip functions that reduce 
overall system cost: comparators, 8MHz high-accuracy 
clock oscillator, power-on reset (POR) and low-voltage 
detect (LVD) circuits, and more. 


These new MCUs are members of the popular 
low-cost R8C/Tiny series, based on a powerful 16-bit 
ClSC-based architecture. They maintain compatibility 
with existing products and are available in compact 
20- and 32-pin packages. 


Specifications for R8C/2G, 2H, and 2J 

CPU: 16-bit 

Vcc min. (V): 2.2V 

Vcc max. (V): 5.5V 16-bit timer: 1 

On-chip oscillator: © 8MHz Comparators: Yes 
125kHz Serial (sync/async): 2 ° 

32kHz subclock: Yes @ LIN interface: Yes 

Low-voltage Detect: Yes External interrupts: 5 ° 


Power-on reset: Yes Temp. range: -20° to 85°C 
Low-power modes: 4 -40° to 85°C 


Watchdog timer: Yes 
8-bit timers: 3 > 


® R8C/2J:No ° R8C/2J:2 ° R8C/2J:1 *R8C/2H & 2J:3 


Featured Devices: 


Group Part Number Flash ren ae Temp. 

R8C/2J R5F212JOSNSP#U0 2KB 256 12 -20 to 85°C 
R8C/2H | R5F212H1SNSP#U0 4KB 256 16 -20 to 85°C 
R8C/2H | R5F212H2SNSP#U0 8KB 384 16 -20 to 85°C 
R8C/2G | R5F212G4SNFP#U0 | 16KB 512 28 -20 to 85°C 
R8C/2G | R5F212G6SNFP#U0 | 32KB 1K 28 -20 to 85°C 


Development Tools 

Subatomic Particle Board Demonstration Platform that 
includes: 

e USB interface to PC 

¢ R8C/25 microcontroller 


¢ Switch, LEDs, light sensor, audio amplifier for sound 
playback 


e Installer with hardware-interactive multimedia 


e Free Renesas C Compiler with High-Performance 
Embedded Workshop (HEW) integrated development 
environment for up to 64KB of application code 


e Sample projects and numerous other resources 


R8C/2G Block Diagram 


R8C/Tiny Flash Memory RAM 
16-bit CPU (up to 32KB) (up to 1KB) 
High-speed Low-speed Sub-clock 

On-chip Oscillator On-chip Oscillator Oscillation Circuit 
(8MHz) (125kHz) (32kHz) 
Low-voltage Power-on Watchdog 
Detect Reset Timer 
Timer RA Timer RB Timer RE 
(8-bit) (8-bit) (8-bit) 
Timer RF Real-time Comparator 
(16-bit) Clock (2 ch) 
Serial P 
LIN On-chip 
cel ec uamen Interface | Debug 
VO: 28 


Key Applications 


e Building ¢ Industrial control 


automation 


¢ Security systems 


¢ Power tools ¢ Home appliances 


Online Resources 


Renesas Technology America (hittp://america.renesas.com) 
¢ R8C/Tiny series specific information 
¢ Application notes, sample code, etc. 


Renesas Interactive (www.renesasinteractive.com) 

¢ Convenient learning and evaluation environment 

e Extensive library of online courses 

¢ Free remote hardware/software setups for device & tool evaluation 


Get Started Now! 


Order your 
R8C Subatomic 
Particle Board 


Part Number: 
YR8CSPB 


INTRODUCING... 
THE RENESAS 
WOW INSTALLER 


WELCOME! 


More Product Available Online: www.digikey.com 


730 (To83) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


2tENESAS _ Microcontrollers 


H8 Family 


H8 Value Series 
Renesas Value Series Microcontrollers are low-cost embedded solutions with a 16-bit high performance CPU with up to 128KB of flash memory and high integration of on-chip peripherals. 


Memory | ROM | Data Flash) RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 |GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. dl 25 100 
External ; A 25MHz/4.5 ~5.5V | -20°C ~ 75°C HD6413008FBL25NF-ND 5.10 4.08 3.45 
ROMless ROM = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, IrDA, Smart Card 4/3/— | 47 5MHz/3 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C 100-QFP HD6413008FBL25V-ND@ 510 4.08 3.45 
Flash 128K _ 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 25MHz/3 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 128-QFP | DF2327BVFBL25V-ND® 10.00 8.99 7.97 
Flash 128K _ 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, IrDA, Smart Card 4/3/— | 79 25MHz/3 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3024FBL25V-ND® 7.98 6.39 5.39 
° USART. IrDA. DF3062BF25V-ND® 9.55 8.58 7.61 
Flash 128K _ 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit Smart Card i 4/3/— | 79 25MHz/4.5 ~5.5V_ | -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3062BFBL25V-ND® 7.98 6.39 §.39 
HD64F3062BFBL25L-ND 7.98 6.39 5.39 
H8 Tiny Series 
The H8/Tiny series of MCUs provide 16-bit performance and high peripheral integration ideal for many 8-bit applications. 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. fl 25 100 
64-LOFP | DF36012FPV-ND® 8.38 6.71 5.66 
48-QFN | DF36012FTV-ND@ 8.38 6.71 5.66 
-20°C ~ 75°C | 48-LQFP | DF36012FXV-ND@ 8.38 6.71 5.66 
48-LQFP | DF36012FYV-ND® 8.38 6.71 5.66 
F 64-LQFP | DF36012GFPV-ND® 8.64 6.92 5.84 
Flash 16K _ 2K | 4-ch. 10-bit = 2 USART WM/— | 34 20MHz/3 ~ 5.5V 20°C ~ 75°C | 64-LOFP | HDG4F36012GFP-ND 8.64 6.92 5 8d 
-40°C ~ 85°C | 64-LQFP | HD64F36012GFPJ-ND 9.70 7.76 6.55 
-20°C ~ 75°C | 48-QFN | DF36012GFTV-ND@ 8.64 6.92 5.84 
-20°C ~ 75°C | 48-LOFP | DF36012GFXV-ND® 8.64 6.92 5.84 
-20°C ~ 75°C | 48-LOFP | DF36012GFYV-ND@ 8.64 6.92 5.84 
-20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36014FPV-ND@ 8.64 6.92 5.84 
-20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DF36014GFPV-ND® 8.88 7.11 6.00 
-20°C ~ 75°C | 48-QFP | DF36014GFYV-ND® 8.88 7.11 6.00 
-40°C ~ 85°C | 64-LOQFP | HD64F36014FPJE-ND 8.86 7.98 7.08 
-40°C ~ 85°C | 64-LOFP | DF36014FPJV-ND® 9.82 7.86 6.63 
: -40°C ~ 85°C | 64-LOFP | DF36014FPWV-ND@ 8.60 7.73 6.85 
Flash 32K = 2K | 4-ch. 10-bit = 2 USART WM/— | 34 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LOFP | HD64F36014GFP-ND 8.88 TH 6.00 
-20°C ~ 75°C | 48-QFN | DF36014GFTV-ND® 8.88 7.11 6.00 
-20°C ~ 75°C | 48-LOFP | DF36014GFXV-ND@ 8.88 7.11 6.00 
-20°C ~ 75°C | 48-QFN | DF36014FTV-ND® 8.64 6.92 5.84 
5 = i DF36014FYV-ND® 8.64 6.92 5.84 
20°C ~ 75°C | 48-LOFP | nr sg014FXV-NDO 864 6925.84 
64-LQFP | DF36022FPV-ND® 8.64 6.92 5.84 
48-QFN | DF36022FTV-ND@ 8.64 6.92 5.84 
48-LQFP | DF36022FXV-ND® 8.64 6.92 5.84 
Flash 16K _— 2K | 4-ch. 10-bit = 3 USART W/— | 34 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LOFP | DF36022FYV-ND@ 8.64 6.92 5.84 
64-LQFP | DF36022GFPV-ND® 8.88 7.11 6.00 
48-QFN | DF36022GFT -ND® 8.88 7.11 6.00 
48-LQFP | DF36022GFYV-ND® 8.88 7.11 6.00 
64-LOFP | DF36024FPV-ND® 8.88 TAA 6.00 
48-QFN | DF36024FTV-ND@ 8.88 7.11 6.00 
48-LQFP | DF36024FYV-ND® 8.88 7.11 6.00 
a 2 op | 48-LQFP | DF36024FXV-ND® 8.88 7.11 6.00 
Flash 32K = 2K = | 4-ch. 10-bit — 3 USART Wi | 34 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 64-LOFP | DF36024GFPV-ND® 914 732 617 
48-QFN | DF36024GFTV-ND® 9.14 7.32 6.17 
48-LQFP | DF36024GFXV-ND® 9.14 7.32 6.17 
48-LQFP | DF36024GFYV-ND® 9.14 7.32 6.17 
64-LQFP | DF36034FZV-ND® 9.34 8.39 744 
F * a op | 64-LQFP | DF36034GFZV-ND® 9.55 8.58 7.61 
Flash 32K — 2K = | 8-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU, 1 CAN 2/2/— | 53 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 64-OFP | DF36034GHV-ND@ 955 858 761 
64-QFP_| DF36034HV-ND® 9.34 8.39 7.44 
64-LQFP | DF36037FZV-ND® 9.75 8.76 7.17 
: * o op | 64-LQFP | DF36037GFZV-ND® 9.97 8.96 7.95 
Flash 56K = 3K | 8-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU’, 1 CAN 2/2/— | 53 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 64-OFP | DF36037GHV-ND@ 9.97 8.96 795 
64-QFP_| DF36037HV-ND® 9.75 8.76 7.77 
80-QFP | DF36049GHV-ND® 9.73 8.76 7.17 
Flash 96K _ 4K | 8-ch. 10-bit = 3 USART, 1 IC 2/3/— | 67 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF36049HV-ND® 9.53 8.58 7.61 
80-QFP_| HD64F36049H-ND 9.53 8.58 7.61 
64-LQFP | DF36054FZV-ND® 9.55 8.58 7.61 
F * e op | 64-LOFP | DF36054GFZV-ND® 9.75 8.76 777 
Flash 32K — 2K =} 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 SSU’, 1 CAN 2/2/— | 53 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 64-OFP | DF36054GHV-ND@ 975 8.76 777 
64-QFP_| DF36054HV-ND® 9.55 8.58 7.61 
64-LQFP | DF36057FZV-ND® 9.97 8.96 7.95 
F * a op | 64-LQFP | DF36057GFZV-ND® 10.17 9.14 8.10 
Flash 56K _ 3K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 SSU ’, 1 CAN 2/2/— | 53 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 64-OFP | DF36057GHV-ND@ 10.17 914 810 
64-QFP_| DF36057HV-ND® 9.97 8.96 7.95 
, a op | 64-LOFP | DF36064GFPV-ND® 5.29 4.76 4.22 
Flash 32K = 2K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 2C 2/2i— | 58 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 64-OFP | DF36064GHV-ND@ 634 5.08 498 
-20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36074GFZV-ND® 5.66 5.09 451 
Flash 32K _ 4K | 8-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 2C 2f2i— | 55 20MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF36074GHV-ND® 5.95 5.34 4.74 
-40°C ~ 85°C | 64-QFP | DF36074GHWV-ND@ 7.92 6.34 6.35 
: 5 op | 64-LOFP | DF36077GFZV-ND® 7.62 6.10 5.15 
Flash 56K — 4K | 8-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 26 2/2/— | 55 20MH2/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 64-QFP | DF36077GHV-ND} 762 610 515 
Flash 128K = 6K | 8-ch. 10-bit | 1-ch. 14-bit 2 USART, 1 26 2/2/— | 55 20MHz/3.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36079GFZV-ND® 9.68 7.75 6.54 
‘ 64-QFP | DF36087FPV-ND@ 8.66 7.80 6.92 
_ 3 | = 2 js 2 20°C ~ 75° 
Flash 56K 4K | 8-ch. 10-bit 2 USART, 1 I?C 2/2/- 53 18MHz/3 ~ 3.6V 20°C ~ 75°C 64-OFP | DF36087HV-ND® 8.68 780 6.92 
Flash 32K = 2K | 8-ch. 10-bit = 1 USART, 1 2C s/i/— | 39 20MHz/4.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DF36094GFZV-ND® 9.66 7.73 6.53 
100-QFP | DF36109FV-ND® 10.60 9.53 8.45 
‘ 100-QFP | DF36109GFV-ND® 10.82 9.72 8.62 
= e e _ 2 _ We 20°C ~ 75° 
Flash 128K 5K | 16-ch. 10-bit 3 USART, 1 I?C 2/3/- 87 20MHz/3 ~ 5.5V 20°C ~ 75°C 100-LOFP | DF36109GHV-ND@ 10.82 972 8.62 
100-LQFP | DF36109HV-ND@ 10.60 9.53 8.45 
Flash 32K a 2K_|_8-ch. 10-bit = [2C, 2 USART 2/— | 29 16MHz/4.0 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LOFP | HD64F3664FPV-ND® 9.50 7.60 6.42 
64-LQFP | HD64F3670FPV-ND® 5.42 4.34 3.38 
Flash 8K _ 2K | 4-ch. 10-bit = 1 USART W/— | 30 16MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | HD64F3670FXV-ND® 5.42 4.34 3.38 
48-LQFP | HD64F3670FYV-ND® 5.42 4.34 3.38 
64-LQFP | HD64F3672FPV-ND® 5.06 4.05 3.42 
Flash 16K = 2K | 4-ch. 10-bit = 1 USART W/— | 30 16MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-LQFP | HD64F3672FXV-ND® 5.06 4.05 3.42 
48-LQFP | HD64F3672FYV-ND® 5.06 4.05 3.42 
64-LQFP | HD64F3684FPV-ND® 9.90 7.92 6.69 
. 3 op | 64-LQFP | HD64F3684GFPV-ND® 8.46 7.62 6.76 
Flash 32K = 4K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 IC 2/2i— | 58 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 64-OFP | HD64F3684GHV-ND@ 8.48 762 676 
64-QFP_ | HD64F3684HV-ND® 9.90 7.92 6.69 
@ ROHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 731 


ztENESAS 


Microcontrollers 


H8 Family Hs Tiny Series (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash) RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
Flash 56K 500.0 4K | 8-ch. 10-bit = 2 USART, 1 I2C 2/2/— 61 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DN3687GFPV-ND@ 9.97 8.96 7.95 
64-LQFP | HD64F3687FPV-ND® 8.66 7.80 6.92 
64-LQFP | HD64F3687GFPV-ND® 8.88 8.00 7.09 
Flash 56K _ 4K | 8-ch. 10-bit _ 2 USART, 1 20 2/2/— 53 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | HD64F3687GHV-ND® 8.90 8.00 7.09 
64-QFP | HD64F3687H-ND 8.66 7.80 6.92 
64-QFP_| HD64F3687HV-ND® 8.68 7.80 6.92 
4 . e 32-QFP | DF36902GFHV-ND@ 5.42 4.34 3.38 
Flash 8K _ 1.5K | 4-ch. 10-bit = 1 USART W/— 22 12MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C 30-SOP | DF36902GTPAFV-ND® 542 434 3.38 
= er ar _ 5 _ oner . geen | 32-LOFP | DF36912GFHV-ND® 5.06 405. «3.42 
Flash 8K 1.5K | 4-ch. 10-bit 1 USART, 1 I?C 2/1/- 22 12MHz/3 ~ 5.5V 20°C ~ 75°C 30-SOP | DF36912GTPAFV-ND® 5.06 405 3.42 
Flash 32K 500.0 2K | 8-ch. 10-bit = 1 USART, 1 [2C 2A/— 35 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DN3694GFPV-ND® 8.93 8.03 7.12 
64-LQFP | HD64F3694FP-ND 9.38 7.51 6.34 
64-LQFP | HD64F3694FPV-ND® 9.38 7.51 6.34 
48-QFN | HD64F3694FTV-ND® 9.38 7.51 6.34 
48-LQFP | HD64F3694FXV-ND® 9.38 7.51 6.34 
48-LQFP | HD64F3694FYV-ND@ 9.38 7.51 6.34 
64-LQFP | HD64F3694GFPV-ND® 9.66 7.73 6.53 
Flash 32K = 2K | 8-ch. 10-bit = 4 USART, 1 12C 2/A/— 37 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 48-QFN | HD64F3694GFTV-ND® 9.66 7.73 6.53 
48-LQFP | HD64F3694GFY-ND 9.66 7.73 6.53 
48-QFP | HD64F3694GFYV-ND@ 9.66 7.73 6.53 
48-LQFP | HD64F3694GFXV-ND® 9.66 7.73 6.53 
64-LQFP | HD64F3694GH-ND 9.66 7.73 6.53 
64-QFP | HD64F3694GHV-ND® 9.66 7.73 6.53 
64-QFP | HD64F3694HV-ND® 9.38 7.51 6.34 


H8 Super Low Power 


H8/300L and H8/300H Super Low Power series of MCUs are designed for optimum power consumption and fit in applications where battery life is cri 


itical. A built-in LCD controller is included on large packages (64-100 pins). 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type | Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 100 
amiz2.2~3.6v | -20°C ~ 75°C | 64-LaFP | DF38002FP4V-NDe 8277.43.59 
4MHz/2.2~3.6v | -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF38002H4V-ND@ 986 7.89 6.66 
Bash ABR), thay! AEC oe — USAR 2/210) 50 | somzi27~3.ev | -40°c ~85°C | 64-0FP | DF38002H10WV-ND@ 9.08 816 7.24 
toMH2/2.7~ 3.6V | -20°C~ 75°C | 64-QFP | DF38002H10V-NDe 986 7.89 6.66 
Flash | 32k | — | 1K | 4-ch. 10-bit — 1 USART 220 | 50 | 4MH2.2~3.6v | -20°c ~75°c | S4-LOFP | DFS8004FPAV-NDe a oe ee 
64-0FP | DF 38004H4V-ND® 868 7.80 6.92 
64-LOFP | DF38004FP10V-NDe 866 7.80 6.92 
Flash | 32K | — | 4K | 4-ch. 10-bit = 1 USART 220 | 50 | 10MH22.7~3.6v | -20°C~75°C | 64-QFP | DF38004H10V-ND® 866 7.80 «6.92 
64-LOFP | HD64F38004FP10-ND 1040 8327.02 
ce aren | 64-LOFP | DF38004FP10WV-ND@ 955 858 7.61 
Flash | 32K 1K | 4-ch. 10-bit 1 USART 2rzio | 50 | 10MH2/2.7~3.6V | 40°C - 85°C | ee een pe Ge ees 
Flash | 32K | — | 4K | ch. 10-bit = TUSART 420 | 66 | tomHa27~3.6v | -40°C ~85°C | 80-QFP | HDG4F38024DV-ND@ 11441028 9.12 
“20°C ~ 75°C | 80-OFP | HD64F38024H-ND 1246 «#997 8.42 
40°C ~ 85°C | 80-QFP | HDG4F38024RDV-ND@ 1054 947 8.40 
20°C ~ 75°C | 80-QFP | HD64F38024RHV-ND@ 957 860 7.63 
Flash | 32K | — | 4K | &ch. 10-bit = 1 USART 420 | 68 | 1ombz27~3.6v | -20°C ~ 75°C | 80-TOFP | HDS4F38024RW-ND 146 9477.74 
“40°C ~ 85°C | 80-TOFP |HDG4F38024RWIV-NDe 1054 947 8.40 
-20°C ~ 75°C | 80-TOFP | HD64F38024RWV-ND@ 957 860 7.63 
-20°¢ ~ 75°C | 80-TOFP | HD64F38024WV-ND® 1144 10.28 9.12 
Flash | 32k | — | 1K | 8-ch. 10-bit — 1 USART ae | 66 | tomHz27~3.6y | “20°C~75°C | 80-OFP | HDGAFSB024RFV ND oo ee 
-20°C ~ 75°C |85-TFLGA| HD64F38024RLPV-ND® 957 860 7.63 
20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38076RH4V-ND® 1133 10.20 9.05 
Flash | 52K | — | 2K | &ch. 10-bit = 3 USART, IrDA, 1 l2C 240 | 63 | 4.2MHat.8~3.ev | -20°C ~75°C |85-TFLGA| DF38076RLP4V-ND® 1233 11.40 9.85 
-20°C ~ 75°C | 80-TOFP | DF38076RWAV-ND® 1136 10.20 9.05 
“20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38076RH10V-ND® 1157 1040 9.22 
40°C ~ 85°C | 80-QFP | DF38076RH10WV-ND@ 1274 11.45 10.15 
Flash | 52k | — | 2K | 8-ch. 10-bit a 3 USART, IrDA, 1 I2C 240 | 63 | 10MHz/2.7~3.6v | 20°C ~ 75°C | 85-TFLGA) DFS8076RLP10V-ND@ tee ed. 1002 
40°C ~ 85°C | 85-TFLGA| DF38076RLP10WV-ND@ 1384 © 1244 «= 11.08 
-20°C ~ 75°C | 80-TOFP | DF38076RW10V-ND® 1157 1040 © 9.22 
40°C ~ 85°C | 80-TOFP | DF38076RW10WV-ND® 12.74 11.45 10.15 
sedab ais) 80-OFP | DF38086RH4V-ND® 1266 1140 10.11 
Fash | BER | BR omeany | 3 USART, IrDA, 1 I2C 240 | 63 | 4.2MHa/t.8~3.ev | -20°C ~75°C | 85-TFLGA| DF38086RLP4V-ND® 1366 1230 10.91 
80-TOFP | DF38086RW4V-ND® 1269 11.40 10.11 
“20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38086RH10V-ND® 1291 11.60 10.29 
40°C ~ 85°C | 80-QFP | DF38086RH10WV-ND@ 1421 1277-—«11.32 
_ 2-ch. 14-bit(as) | ' -20°C ~ 75°C |85-TFLGA| DF38086RLP10V-NDe 1391 1250 11.08 
Halls | 92k 2K | 3-ch. 10-bit (SAR) SUSART DAS BMI | 63 | 1OMHZ2.7~3.6V | osc . 35°C | 85-TFLGA| DF38086RLP1OWV-ND® 1376 ©1284 «11.98 
-20°C ~ 75°C | 80-TOFP | DF38086RW10V-ND® 1291 11.60 10.29 
40°C ~ 85°C | 80-TOFP | DF38086RW10WV-ND® 1421 1277_—_-11.32 
Flash | 128K — | 4K | ch. 10-bit = 4 USART, IrDA, 1 2C aajo_| 83 | 10MHz/1.8~3.6V_| -20°C -~75°C |100-LOFP| DF38099FP10V-ND® 1425 1280 (11.35 
“20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DF38102FPV-ND@ 847 761 «675 
Flash | 16k | — | 4K | 4-ch. 10-bit = 1 USART 20 | 49 | 20mHz2.7~5.5v | -20°C~75°C | 64-0FP | DF38102HV-ND® 847 7.61 «6.75 
40°C ~ 85°C | 64-QFP | DF38102HWV-NDe 930 836 7.41 
“40°C ~ 85°C | 64-LOFP | DF38104FPWV-NDe 980 881 7.81 
Flash | 32k | — | 1K | 4-ch. 10-bit — 1 USART 2e0 | 49 | 20MH27~5.5v | 20°C ~75°C | 64-LOFP | DFSB104FPV-NDe ee eee 
20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF38104HV-NDe 888 800 7.09 
40°C ~ 85°C | 64-QFP | DF38104HWV-ND@ 980 881 7.81 
Flash | 16K | — | 1K | ch. 10-bit = TUSART 420 | 65 | 20MHz27~5.5V | -20°C -~75°C | 80-TOFP | DF38122WV-NDe 935 840 7.45 
“20°C ~ 75°C | 80-OFP | DF38124HV-NDe 980 881 7.81 
; 40°C ~ 85°C | 80-QFP | DF38124HWV-ND@ 1077 968 «= 8.58 
Flash | 32K 1K | Bch. 10-bit 1 USART 4mm | 65 | 2OMH27~55V | eee ee oy. Gee te 
40°C ~ 85°C | 80-TOFP | DF38124WWV-ND@ 10.77 9.68 8.58 
“20°C ~ 75°C | 80-OFP | DF38324HV-NDe 1017 914 8.10 
40°C ~ 85°C | 80-QFP | DF38324HWV-ND® 1104 9.92 8.80 
Flash | 32K 2k | — B-ch. 10-bit 2 USART api | 64 | 16MH27~55V | eee ee oe a 
40°C ~ 85°C | 80-TOFP | DF38324WWV-ND@ 1104 9.92 ~=—-8.80 
@ RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 


732 (T083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type | Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
-20°C ~ 75°C | 80-QFP | DF38327HV-ND® 10.82 9.72 8.62 
F -40°C ~ 85°C | 80-QFP | DF38327HWV-ND® 11.91 10.70 9.49 
Flash | 60K _ 2K 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/2/0 64 16MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 80-TOFP | DF38327WV-ND® 10.82 972 8.62 
-40°C ~ 85°C | 80-TQFP | DF38327WWV-ND® 11.91 10.70 9.49 
-20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF38344HV-ND® 11.02 9.90 8.78 
-40°C ~ 85°C | 100-QFP | DF38344HWV-ND® 12.24 11.00 9.75 
Flash | 32K _ 2K 12-ch. 10-bit = 3 USART 4/2/0 84 16MHz/2.7 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-TOFP | DF38344WWV-ND® 12.14 10.91 9.67 
-20°C ~ 75°C | 100-TOFP | DF38344XV-ND® 11.02 9.90 8.78 
-40°C ~ 85°C | 100-TQFP | DF38344XWV-ND® 12.14 10.91 9.67 
-20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF38347HV-ND® 11.65 10.49 9.30 
-40°C ~ 85°C | 100-QFP | DF38347HWV-ND® 12.83 11.52 10.22 
. -20°C ~ 75°C | 100-TQFP | DF38347WV-ND® 11.67 10.49 9.30 
Flash | 60K 2K 12-ch. 10-bit 3 USART 4/2/0 84 16MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 100-TOFP | DF38347WWV-ND® 1283 1152 40.29 
-20°C ~ 75°C | 100-TOFP | DF38347XV-ND® 11.67 10.49 9.30 
-40°C ~ 85°C | 100-TQFP | DF38347XWV-ND® 12.83 11.52 10.22 
Flash | 60K = 2K 8-ch. 10-bit _ 2 USART 4/2/0 64 16MHz/2.7 ~5.5V_ | -20°C ~ 75°C | 80-QFP |DF38427HV-ND® 11.67 10.49 9.30 
Flash | 16K = 1K 6-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU*, IrDA, 1 12C | 3/2/0 19 10MHz/2.7 ~ 3.6V__| -20°C ~ 75°C | 32-QFN | DF38602RFT10V-ND@ 9.86 7.89 6.66 
Flash | 16K _ 1K 6-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU*, IrDA, 1 12C | 3/2/0 19 4.2MHz/1.8 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 32-QFN | DF38602RFT4V-ND® 9.86 7.89 6.66 
H8/300 Series 
H8/300H and H8/300L Series of MCUs provide extensive support of customers’ system requirements with a high level of peripheral functionality. 
Memory | ROM | DataFlash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
= = 512 | 8-ch. 10-bit = 2 UART —/Si— | 38 16MHz/4.5 ~ 5.5V__| -20°C ~ 75°C | 100-QFP | D13002F16V-ND® 11.72 10.53 9.34 
= = 512 | 8-ch. 10-bit = 2 UART —/si— | 50 16MHz/4.5 ~5.5V | -20°C ~ 75°C |100-TQFP | D13003TF16V-ND® 16.32 15.24 14.15 
ROMless " ‘ 1 Smart Card, 25MHz2/4.5 ~ 5.5V 6) oc | 100-QFP | D13008F25V-ND® 9.50 7.60 6.42 
Ge aclu 2 SCl Asi | 47 | “oomnas ~3ev | 20°C 75°C | s00.aRP | D13008VE25V-NDe 8337.50 6.65 
= = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, IrDA, Smart Card | —/3/— | 47 25MHz/3 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 100-QFP | D13008VFBL25V-ND® 5.10 4.08 3.45 
128K — 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART, Smart Card —/3/— | 79 25MHz/3 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3024F25V-ND® 12.42 11.16 9.90 
256K _ 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART —/— | 79 25MHz/3 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C |100-TOFP | DF3026XBL25V-ND® 14.63 13.65 12.68 
384K = 16K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 UART, Smart Card —/si— | 79 25MH2/3 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C |100-TOFP | DF3028X25V-ND® 16.70 15.59 14.47 
512K = 16K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 UART —/gy/— | 79 25MHz/3 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3029F25V-ND® 16.58 15.47 14.37 
128K = 4K | 8-ch. 10-bit — 2 UART, Smart Card —/si— | 63 18MHz/4.5 ~5.5V__| -20°C ~ 75°C | 80-QFP_| DF3039F18V-ND@ 20.34 18.99 17.63 
, ‘ = op | 100-QFP | DF3048BF25V-ND® 13.78 12.38 10.98 
128K 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART, Smart Card 15/- 78 25MH2/4.5 ~ 5.5V 20°C ~ 75°C 400-TOFP| DF3048BX25V-ND@ 14.43 12.96 1150 
7 , " oc | 100-QFP | DF3048BVF25V-ND® 13.78 12.38 10.98 
128K 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART 15/- 78 25MHz/3 ~ 3.6V 20°C ~ 75°C 400-TOFP| HD64F3048VTF8-ND 36.96 34.50 3004 
Flash 128K = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART —/a— | 78 25MHz/2.7 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 100-QFP | DF38048BF25WV-ND® 13.62 12.72 11.81 
512K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART, Smart Card —/si— | 79 25MHz/4.5 ~5.5V_ | -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3052BF25V-ND@ 21.09 19.69 18.28 
128K = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART, Smart Card —/3/— | 79 25MHz/4.5 ~5.5V__| -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF38062BFP250V-ND® 9.55 8.58 7.61 
256K = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART, Smart Card 4/3/— | 79 25MHz/4.5 ~5.5V_ | -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF38064BF25V-ND@ 14.83 13.32 11.82 
128K = 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 43/— | 79 20MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3067RF20V-ND® 20.55 19.18 17.81 
384K = 16K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 UART, Smart Card 4/3/— | 79 25MHz/4.5 ~ 5.5V__| -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF3068F25V-ND® 16.70 15.59 14.47 
512K = 16K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit Smart Card 43/— | 79 25MHz/4.5 ~ 5.5V__| -20°C ~ 75°C | 100-QFP | DF38069RF25V-ND® 16.58 15.47 14.37 
512K — 16K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 UART, Smart Card 4/3/— | 79 25MHz/4.5 ~ 5.5V__| -20°C ~ 75°C |100-TQFP | DF38069RX25V-ND® 17.03 15.89 14.76 
64-QFP | HD64F3644DV-ND® 11.11 9.98 8.85 
32K = 1K | 8-ch. 10-bit _ 1 UART, 2 SCI 3/i/— | 45 5MHz/2.5 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 64-QFP | HD64F3644HV-ND® 10.19 9.15 8.12 
64-SDIP | HD64F3644PV-ND® 12.15 11.34 10.53 
H8/300 Tiny Series 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 |GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
32K = 2K | 8-ch. x 10-bit = UART, CAN 3/2/— | 53 | 1~20MH2/3~5.5V | -20°C ~ 75°C | 64-LOFP | DF36034FPV-ND® 10.86 9.75 8.65 
32K = 2K | 8-ch. x 10-bit = UART, CAN 3/2/— | 53 | 1~20MHz/3~5.5V | -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36034GFPV-ND® 9.55 8.58 7.61 
Flash 32K = 2K | 8-ch. x 10-bit — UART, CAN 3/2/— | 53 | 1~20MH2/3 ~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 64-LQFP | DF36037FPV-ND® 11.94 10.73 9.51 
128K _ 6K | 8-ch. x 10-bit _ 2 USART, I2C 3/2/— | 47 20MHz/4.5 ~5.5V_ | -20°C ~ 75°C | 64-QFP | DF36079GHV-ND® NEW! 9.68 7.75 6.54 
8K = 1.5K | 4-ch. x 10-bit = UART WA/—_ | 22 | 2~12MH2/3 ~5.5V | -20°C ~ 75°C | 32-LQFP | DF36902GFHSWV-ND® 4.48 3.59 2.79 


@ RoHS Compliant *SSU = SPI® 


H8S Family 


The H8S Family meets the growing demands for system designs requiring the performance of 16-bit microcontrollers with sophisticated peripherals integrated on-chip. The H8S is the leader in memory size capacity with up to 
512K on-chip flash. It includes performance speeds as high as 33MHz, extremely low power consumption, and offers a wide selection of peripherals for optimizing system cost, development time, performance, and features. 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
20MHz/3 ~ 3.6V 100-QFP | D12312SVF20V-ND® 9.60 7.68 6.48 
ROMless | — = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART, Smart Card 2/6/— | 79 25MHz/3 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 100-QFP |D12312SVF25V-ND® 9.60 7.68 6.48 
25MHz/3 ~ 3.6V 100-TQFP | D12312SVTE25V-ND® 8.60 7.74 6.87 
20MHz/2.7 ~ 3.6V 128-QFP | D12320VF20V-ND® 9.60 7.68 6.48 
‘ i 25MHz/3 ~ 3.6V % op | 128-QFP | D12320VF25V-ND® 9.60 7.68 6.48 
ROMless 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/- 95 20MHz/2.7 ~ 3.6V 20°C ~ 75°C 420-TOFP | D12320VTE20V-NDe 862 774 6.87 
25MHz/3 ~ 3.6V 120-TQFP | D12320VTE25V-ND® 8.62 7.74 6.87 
20MHz/2.7 ~ 3.6V 128-QFP | D12321VF20V-ND@ 9.60 7.68 6.48 
‘i ” 25MHz/3 ~ 3.6V 7 on | 128-QFP | D12321VF25V-ND® 9.60 7.68 6.48 
ROMless 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/- 95 20MHz/2.7 ~ 3.6V 20°C ~ 75°C 420-TOFP | D12321VTE20V-ND® 862 774 6.87 
25MHz/3 ~ 3.6V 120-TQFP | D12321VTE25V-ND® 8.62 7.74 6.87 
20MHz/2.7 ~ 3.6V 128-QFP |D12322RVF20V-ND@ 9.02 8.10 7.19 
25MHz/3 ~ 3.6V 128-QFP |D12322RVF25V-ND® 8.82 7.92 7.03 
ROMless | — — 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 25MHz/3 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C | 128-QFP | HD6412322RVFBL25-ND 7.58 6.07 6.12 
20MHz/2.7 ~ 3.6V 120-TQFP | D12322RVTE20V-ND® 9.62 8.64 7.67 
25MHz/3 ~ 3.6V 120-TQFP | D12322RVTE25V-ND® 9.62 8.64 7.67 
25MHz/3 ~ 3.6V 128-QFP |D12324SVF25V-ND® 11.00 9.90 8.78 
ROMless | — = 32K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 20MHz/2.7 ~ 3.6V_ | -20°C ~ 75°C | 120-TQFP | D12324SVTE20V-ND® 11.62 10.44 9.26 
25MHz/3 ~ 3.6V 120-TQFP | D12324SVTE25V-ND® 11.62 10.44 9.26 
5 ; 20MHz/2.7 ~ 3.6V e on | 144-QFP | D12332VFC20V-ND® 11.87 10.67 9.46 
ROMless | — = 8K | 12-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit 3 USART, Smart Ca rd 2/6/— | 118 25MHz/3 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C 444-0FP | D12332VF C25V-ND® 11.85 1067 9.46 
13MH7z/3 ~ 5.5V 128-QFP |D12352F13V-ND@ 14.01 12.59 11.16 
ROMless | — = 8K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, Smart Card 2/6/— | 95 13MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 75°C | 120-TOFP | D12352TE13V-ND® 13.73 12.81 11.90 
20MHz/4.5 ~ 5.5V 120-TQFP | D12352TE20V-ND® 13.73 12.81 11.90 
fl ‘i 5 USART, IrDA, : op | 128-QFP | D12363VF33V-ND® 11.02 9.90 8.78 
ROMless | — = 16K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit Smart Card, 2 [2C 2/6/— | 94 33MHz/3 ~ 3.6V -20°C ~ 75°C 420-TOFP | D12363VTE33V-ND@ 1162 10.44 9.26 
‘i ; 5 USART, IrDA, 7 on |144-LQFP | D12373RVFQ33V-ND® 14.03 12.60 11.18 
ROMless 16K | 16-ch. 10-bit | 6-ch. 8-bit Smart Card, 2 [2c 2/6/- 113 33MHz/3 ~ 3.6V 20°C ~ 75°C 444-LorP | D12373VF033V-ND® 43.03 11.70 10.38 

@ ROHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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Microcontrollers 
H8S Family (Cont.) 


=tENESAS 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package |Part No. fl 25 100 
; ; en geen | 128-OFP |D12390F20V-NDS 960 768 648 
ROMless|  — — | 4K | ach. to-bit | 2-ch. 8-bit 3USART, Smart Card | 2/6/— | 95 | 20MHaI4.5~5.5V | -20°0~75°C | jen carp Ipioseprcouv Ne ne 
en gaan | 128-OFP |D12392F20V-ND 902. 810 7.19 
ROMless|  — — | 8k | Bch. 10-bit | 2-ch. 8-bit SUSART, Smart Card | 2/6/— | 95 | 20MHe/45~s.8Vv | -20°C~ 75°C | ,peOrE IDIRBORFEO Nie ao aa, ee 
; <n gaan | 128-OFP |D12304F20V-ND 11.02 9.90 878 
ROMless|  — — | 32k | Bch. 10-bit | 2-ch. 8-bit SUSART, Smart Card | 2/6/— | 95 | 20MHe/45~s.5Vv | -20°C~ 75°C | ,pe rE IDIRSOAFAO Nie ee apae, -oae 
ROMless | _— —___|_8K | 42-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit_| 3USART, IrDA, SmartCard | 2/6/— | 115 | 33MHz3~3.6V | -20°C ~ 75°C | 144-OFP |D12670VFC33V-ND@ 1114 10.01 8.88 
ROMless|  — — — | 32k | 42-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit Se 2iei— | 115 | 33MHz/3~3.6v | -20°C ~ 75°C | 144-LOFP |D12674RVFO33V-ND® 1333 12.00 10.64 
Flash_| _ 64K — | = = TUSART, 2 °C 3/i/— | 82 | 10MHz3~ 3.6V_| -20°C ~ 75°C | 100-ToFP |DF2110BVTETOV-ND® 1463.13.14 11.66 
Flash_| _ 64K —___| 2 | 6ch. 10-bit = TUSART 2 °C 3/i/— | 122 | 10MHz/3 ~ 3.6V_| -20°C ~ 75°C | 144-TOFP |DF2111BVT10BV-ND® 13731281 11.90 
Flash_| _ 64K — | 3K | 6ch. 10-bit = TUSART 2 PC 3/i/— | 122 | 10MHz/3 ~3.6V_| -20°C ~ 75°C | 144-TOFP |DF2111BVT10CV-ND® 14.06 13.12 12.19 
Flash | 1M = 8K | 8-ch. 10-bit _ ee ani— | 119 |  20MHz/3~3.ev | -20°C ~ 75°C | 144-TOFP |DF2114RVT2OV-ND® 20.96 19.56 18.17 
Flash | 128K | — | 8K | 16ch 10-bit | — TUSART, Smart Card, 30 | 2//— | 125 | 20MHz/3~3.6V _| -20°C ~ 75°C | 144-TOFP |DF2116VT20V-ND® 7060953. 845 
20MHz/4 ~ 5.5V 80-QFP |DF2132RFA20V-ND® 1352 1262 11.72 
Flash | 64K — | 2K | Bch. to-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA 3/— | 66 | 20MHz/4~5.5v | -20°C~75°C | 80-TOFP |DF2132RTF2OV-NDe 1487 13.88 «= «12.89 
10MHZ/3 ~ 5.5V 80-TOFP_|DF2132RVTFIOV-ND@ 14.87 13.88 12.89 
20MHz/4 ~ 5.5V 80-QFP |DF2134AFA20V-ND® 1373. 1281 11.90 
20MHz/4 ~ 5.5V 80-TOFP |DF2134ATF20V-ND@ 15.05 14.05 13.04 
Flash | 128k | — | 4K | 8ch. to-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, IrDA 3v— | 66 | toMHz2.7~3.6v | -20°C~ 75°C | 80-aFP |DF2134AVFA10V-ND® 1373 1281 11.90 
10MHZ/2.7 ~ 3.6V 80-TOFP |DF2134AVTF1OV-ND® 1505 14.05 13.04 
20MHz/4.0 ~ 5.5V 80-QFP_|DF2134BFA20V-ND@ 11.67 10.49 9.30 
20MHZ/4.0 ~ 5.5V 80-QFP |DF2138AFA20V-ND® 15.00 14.00 13.00 
; : 20MHZ/4.0~5.5V | 5.0, eon | 80-TOFP |DF2138ATF20V-ND@ 1560 1456 13.52 
Flash | 128k | — | 4K | 8ch. to-bit | 2-ch. 8-bit SUSART, IrDA, 22C | a | 66 | SONNE OBEN | ooc 75:0 | Oe eee EAIOVhte eee 
10MHz/2.7 ~ 3.6V 80-TOFP |DF2138AVTF1OV-ND® 1560 1456 13.52 
Flash_| 64K — | 4K | 8ch. 10-bit | 2-ch. B-bit 3USART, IrDA, 20 | 4//— | 82 | 10MHZ/2.7~3.6V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2140BVTE10V-ND® 14.63 _13.14___11.66 
20MHZ/ 2.7 ~ 5.5V 100-FP |DF2144AFA20V-ND® 14481351 12.55 
; : 1OMHZ/2.7~5.5V | oo. open | 100-TOFP |DF2144AVTE1OV-ND® 1601 14.94 += 13.88 
Flash | 128k | — | 4K | 8ch. to-bit | 2-ch. 8-bit 3 UART ai | 82 | Saree ay | 20°C = 75 | TE ee ee MAPAOOVANDe eae’ ieee “qoee 
10MHZ/2.7 ~ 5.5V 100-0FP |DF2144VFA10V-ND@ 1925 1797 16.68 
20MHz/4 -5.5V 100-FP |DF2145BFA20V-ND® 15.30 1428 13.26 
20MHZ/4.5 ~ 5.5V 100-TOFP |DE2145BTE2OV-ND@ 1584 1479 «13.73 
20MHZ/4.5 ~ 5.5V 100-TOFP |HD64F2145BTE20-ND 1584 1479 ~=—«13.73 
Flash | 256k | — | 8K | 8ch. to-bit | 2-ch. 8-bit BUSART, IrDA, 212¢ | a/— | 82 | tomHz/2.7~3.6v | -20°C~ 75°C | 100-QFP |DF2145BVFA10V-ND® 1530 1428 = 13.26 
1OMHz/2.7 ~ 3.6V 100-TOFP |DF2145BVTE10V-NO® 1584 1479 «13.73 
10MHz/2.7 ~ 3.6V 100-QFP |HD64F2145BVFA10-ND 1530 1428 == 13.26 
10MHZ/2.7 ~ 3.6V 100-TOFP |HD64F2145BVTE10-ND 15841479 13.73 
20MHz/4.0~5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP [HD64F2148ATE2OV-ND® 1845. 17.22 15.99 
20MHz/4.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-TOFP |DF2148ATE2OIV-ND@ 1886 17.60 16.35 
20MHz/4.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-OFP |DF2148BFA20V-ND® 1350 1260 11.70 
Flash | 128k | — | 4K | 8ch. to-bit | 2-ch. 8-bit BUSART, IrDA, 212 | 4//— | 82 | 20MHz/4.0~5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2148BTE20V-ND® 1404.13.11 12.17 
20MHz/4.0 ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | 100-TOFP |DF2148BFA20IV-ND@ 1487 13.88 «= 12.89 
20MHz/4.0 ~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-OFP |DF2148BFA20V-ND® 1350 1260 11.70 
1OMHz/2.7 ~ 3.6V_ | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2148BVTE10V-ND® 1404.13.11 12.17 
Flash | 128K | — | 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. B-bit 3UART, 2 °C a— | 82 | 20MHz3~5.5V | -20°C~ 75°C | 100-OFP |DF2148RFA20V-ND@ 21.53 20.09 18.66 
Flash_| _ 64K — | 4K | 8ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3USART, IrDA, 2G | 4//— | 122 | 10MHZ2.7~3.6V_| -20°C ~ 75°C | 144-TOFP |DF2160BVTIOV-ND® 15.32 1430 13.28 
Flash_| 128K | — | 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit BUSART, IrDA, 210 | 4M/— | 122 | 10MHz/2.7~3.6V_| -20°C ~ 75°C | 144-TOFP |DF2161BVTE10V-ND® 1620.15.12 14.04 
Flash | 512K — | 40K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit SUSART, IDA BEC, | ay— | 115] 33MHa/3~3.6v | -20°° ~ 75° | 144-ToFP JDF2166VT33v-NDe 27.00 25.20 23.40 
; ; 3 USART, IrDA, 6 °C, open. pean | 144-TOFP |DF2167VTES3V-ND® 25.20 2352 21.84 
Flash | 384K | — | 40k | 8ch. to-bit | 2-ch. 8-bit seatee ani— | 115] 33M ~3.6v | -20° ~75°C | Ha top Iprorervras ND seat “osaa oho 
; ; 3 USART, IrDA, 6 °C, open. geon | 144-TOFP |DF2168VT33V-ND® 2252 21.02 19.52 
Flash | 256k | — | 40K | 8ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit Seen ani— | 115] 33M ~3.ev | -20° ~ 75°C | 144 Tere Inpamoy eR YE3a ND seen oreo dee 
Flash_| 256K | _— | 32k = = USB 2—1— | 76 | _33MHz/3.0~3.6V_| -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2170BVTE33V-ND@ NEW! 18.00 16.80 15.60 
Flash | 1M — | 6k | 8-ch. 10-bit = Baebes 4aj— | 119 | 20MHz3~3.ev | -20°C ~ 75°C | 144-TOFP |DF2189RVT2OV-ND} 2381 22.22 20.64 
64-LOFP |DF2211FP24V-ND® 11.65 1049 9:30 
Flash | 64K — | 8k | 6-ch. 10-bit — 2QUSART, Smart Card | —/3/— | 37 | 24mbe/2.7~3.6V | -20°C~ 75°C | 64-LOFP |DF2211UFP24V-N De® 1165 10.49 930 
64-LOFP_|HD64F2211UFP24-ND 11.67 10.49 9.30 
64-LOFP |DF2212FP24V-ND® 1248 11.24 ~~~«9:97 
: cn onop | 64-LOFP |DE2212UFP24V-ND® 1248 1124 «= 9.97 
Flash | 128K | — — | 12K | 6ch. 10-bit a 2USART, SmartCard | 9] 37 | 2amne/2.7~s.v | -20°c ~ rec | BA TGFE DRADER NN Ga yaa. ~ cage 
64-LOFP |HD64F2212UFP24-ND 1248 11.24 997 
Flash | 128K | — | 12K = T-ch, bit 3 USART —— | 81 | 16MHz2.7~3.6V | -20°C ~ 75°C |112-TFBGAIDF2214B016V-ND® 15.30 1428 13.26 
112-LFBGA|DF2215RBR24V-ND® 15411438 13.36 
: ; cp oeop | 120-TOFP |DE2215RTE24V-ND® 1380 1288 11.96 
Flash | 256k | — | 20K | 6-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit SUSART, SmartCard | 2//— | 75 | 24mb2.7~3.6v | -20°C ~ 75rc | 7 Tare DESI ORT ERA Oe ee ee eee 
120-TOFP |DF2215RUTE24V-ND@ 1380 1288 11.96 
112-LFBGA|DF2215BR16V-ND® 21.00 19.60 18.20 
120-TOFP |DF2215TE16V-NDe 1901 1774 ~~ 16.48 
op _ gmop [112-LFBGA|DF2215UBR16V-ND® 21.00 1960 18.20 
Flash | 256k | — | 16K | 6-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit SUSART, Smart Card | 2/a/-— | 75 | temHiz/2.7~3.6v | -20% ~ 75%¢ |! IFLR DEcSTETER GI tbe ayer. eee: deaa 
120-TOFP |HD64F2215TE16-ND 2111 19.01 16.86 
120-TOFP |HD64F2215UTE16-ND 2141 19.01 16.86 
112-LFBGA|DF2218BR24V-ND® 14.60 13.63. 12.65 
100-TOFP |DF2218TF24V-ND® 1436 ©1290 «11.44 
; cp geop | 100-TOFP |DE2218UTF24V-ND@ 1436 ©1290 «11.44 
Flash | 128k | — — | 12K | 6ch. 10-bit = 2USART, Smart Card | —/9/—] 69 | 24MHei2.7~3.6V | -20°C~ 75°C | 100 toRp IHpearo>lBTFO4 NO jece qaape.. “apa 
112-LFBGA|DF2218UBR24V-ND@ 1460 13.63 «12.65 
100-TOFP |HD64F2218UTF24-ND 1599 1440 12.77 
Flash | 256K — | 32K | 4o-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit eee 2e/— | 94 | 34MHa3~3.ev | -20°C ~ 75°C | 120-TaFP |DF2362VTE34V-ND® 1401 1259 ~—«11.46 
13.5MHZ/2.7 ~ 5V 700-FP |DF2238BF13V-ND® 1811 16.90 15,70 
13.5MHz/2.7 ~ 5.5V 100-FP |DF2238BFA13V-ND® 1811 16.90 15.70 
13.5MHz/2.7 ~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2238BTE13V-ND® 2000 1867 17.33 
13.5MHz/2.7 ~ 5.5V 100-TOFP |DE2238BTF13V-ND 20.00 1867 17.33 
13.5MHz/2.7 ~ 3.6V 112-TFBGA|DF2238RB013V-ND@ 1710 15.96 14.82 
auch 6.25MHZ/2.2 ~ 3.6V 112-TFBGA|DF2238RBQ6V-ND@ 1710 15.96 14.82 
' : , 6.25MHz/2.2 ~ 3.6V 112-LFBGA|DF2238RBR6V-ND@ 1710 15.96 14.82 
Flashy) 230K GR. | “Gens -r | 2sch. Bb Smart Card, 2 °C 41/— | 82 | 5 o5MHz/2.2 ~ 3.6V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2238RTESV-ND® 1584 1479 «13.73 
6.25MHz/2.2 ~ 3.6V 100-TOFP |DF2238RTFEV-ND® 1584 1479 ~—«13.73 
13.5MHz/2.7 ~ 3.6V 112-BGA |DF2238RBR13V-ND@ 1710 15.96 14.82 
6 25MHz/2.2 ~ 3.6V 700-FP |DF2236RFAGV-ND@ 1530 14.28 13.26 
13.5MHz/2.7 ~ 3.6V 100-FP |DF2238RFA13V-ND@ 1530 1428 13.26 
13.5MHz/2.7 ~ 3.6V | -20°C ~ 75° | 100-TOFP |DF2238RTE13V-ND® 1584 1479 «13.73 
13.5MHz/2.7 ~ 3.6V 100-TOFP |DF2238RTF13V-ND@ 1584 1479 «13.73 
@ RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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Microcontrollers 
H8S Family (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package |Part No. 1 25 100 
TOMHZ/2.7 ~ 3.6V 112-TFBGA|DF2239B016V-ND® 1980 1848 17.16 
20MHz/3 ~ 3.6V 112-TFBGA|DF2239B020V-ND® 1980 1848 17.16 
16MHz/2.7 ~3.6V | -20°C ~ 75°C | 100-OFP |DE2239FA16V-ND® 1800 1680 15.60 
20MHZ/3 ~ 3.6V 100-QFP |DF2239FA20V-ND® 1800 16.80 15.60 
susan 20MHz/3 ~ 3.6V 100-QFP_|DF2239FA20IV-ND@ 1980 1848 17.16 
Flash | 384K | — | 32k | 8ch. to-bit | 2-ch. 8-bit sere aie 4ig-— | 82 | 16MHZ/27~3.6V 700-OFP |HD64F2239FA16-ND 18.00 16.80 15.60 
; 20MHz/3 ~ 3.6V 100-FP |HD64F2239FA20-ND 1800 1680 15.60 
16MHZ2.7~3.6V | poop ygoq | 100-OFP |DF2239TETBV-NDO 1854 1731 16.07 
20MHz/3 ~ 3.6V > 100-FP |DF2239TE20V-ND® 1854 1731 16.07 
16MHZ/2.7 ~ 3.6V 100-TOFP |DF2239TF16V-ND® 1854 1731 16.07 
20MHz/3 ~ 3.6V 100-TOFP |DF2239TF20V-ND® 1854 1731 16.07 
Flash | 256K | — | 16K | &ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 4USART, SmartCard 2c | 4/6/— | 82 | 13.5MHz/4~5.5V | -20°C~75°C| 100-QFP |DF2258FA13V-ND® 19.25 17.97 16.68 
13.5MH7z/3 ~ 5.5V 100-QFP |DF2265FA13V-ND® 1440 13.44 (12.48 
Flash | 128K | — | 4K | t0-ch.10-bit | 2-ch.8-bit | 3USART,SmartCard, 2c | 4/3/— | 78 | 20.5MHz/4~5.5V | -20°¢~75°C | 100-0FP |DF2265FA20V-ND® 1440 13.44 12.48 
13.5MHZ/3 ~ 5.5V 100-TOFP |DE2265TE13V-NDe 15.00 14.00 13.00 
13.5MH7z/3 ~5.5V 700-QFP |DF2266FA13V-ND® 15.00 14.00 13.00 
Flash | 128K | — | 8K | t0-ch.10-bit | 2-ch.8-bit | 3USART, Smartcard, 22 | 4/3/— | 78 | 13.5MHz/3~5.5V | -20°C - 75°C | 100-TOFP |DF2266TF13V-ND@ 1560 1456 13.52 
20.5MHz/4 ~ 5.5V 100-TOFP |DF2266TF20V-ND® 1560 1456 13.52 
13.5MH7z/3 ~5.5V 100-QFP |DF2268FA13V-ND® 17.00 1587 1473 
20.5MHz/4 ~ 5.5V 100-QFP |DF2268FA20V-ND® 1700 1587 «1473 
Flash | 256K | — | 16K | t0-ch.10-bit | 2-ch.8-bit | 3USART,SmartCard,2 2c | 4/3/— | 78 | 13.5MHz/3~5.5V_ | -20°C ~ 75°C | 100-TaFP |DF2268TE13V-ND® 1760 16.43 15.25 
20.5MHz/4 ~ 5.5V 100-TOFP |DF2268TE2OV-ND® 1760 16.43. «15.25 
20.5MHz/4 ~ 5.5V 100-TOFP |DF2268TF20V-ND® 1760 16.43 15.25 
Flash_| 384K | — | 4K | B-ch. 10-bit | 2-ch. B-bit 2USART, Smart Card | 2/6/— | 79 | 25MHz/3~3.6V __| -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2314VTE25V-ND@ 18.35 17.13 15.90 
; ; on gon | 100-OFP [DE2375VF25V-ND 18.00 16.80 15.60 
Flash | 384k | — | 8K | 8ch. to-bit | 2-ch. 8-bit 2USART, Smart Card | 2/6/— | 79 | 25MbHz/3~3.6v | -20°~75°C| JY sop Inposisyrrosy Noe ieeh? eat. deer 
100-TOFP |DF2317VTE25V-ND@ 14481351 (12.55 
Flash | 128k | — | 8K | 8ch. to-bit | 2-ch. 8-bit 2QUSART, Smart Card | 2/6/— | 79 | 25MHz/3~3.6V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2317VTEBL25V-ND® 998 7.99 «6.74 
100-TOFP |DF2317VTF25V-ND® 14481351 12.55 
700-OFP |DF2318VF25V-ND® 15.30 1428 13.26 
Flash | 256k | — | 8K | 8ch.to-bit | 2-ch. 8-bit 2QUSART, Smart Card | 2/6/— | 79 | 25MHz/3~3.6V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |HD64F2318VTE25-ND 1584 1479 ~=—«13.73 
100-TOFP |DF2318VTE25V-ND@ 15841479 13.73 
: ; o gmap {113-TFLGA|DF2319CVLP25V-ND® 2286 21.34 ~~+19:82 
Flash | 512k | — | 16K | sch. to-bit | 2-ch. 8-bit 2USART, Smart Card | 2/6/-— | 79 | 26MHa/a~3.6v | -20°C ~ 7550 | YOR Ee roa orwcronv ne Sek’ “Ean? aega 
100-QFP |DF2319EVF25V-ND® 24.00 22.40 20.80 
100-TOFP |DF2319EVTE25V-ND@ 26.48 ©2471 22.95 
100-FP |HD64F2319EVF25-ND 24.00 22.40 20.80 
; cn gop | TFP-1008 |HD64F231 9EVTE25-ND 2648 ©2471 22.95 
Flash | 512k | — | 8K | 8ch. to-bit | 2-ch. 8-bit 2USART, Smart Card | 2/6/— | 79 | 25MH2/3~3.6v | -20°C ~ 75%0 | Ya 108 RDBMEASTSETECS- Syaee Geant, dae 
700-TOFP |DF2319VTE25V-ND@® 23.04. 21.51 19.97 
100-QFP |HD64F2319VE25-ND 20.76 19.38 18.00 
100-TOFP |HD64F2319VTE25-ND 23.04 21.51 19.97 
; : ~ geon | 128-OFP [DF2326VF25V-ND 21.90 20.44 ~~ 18.98 
Flash | 512k | — | 8K | 8ch.to-bit | 2-ch. 8-bit BUSART, Smart Card | 2/6 | 95 |  25MHaB~S.6V | -20°C ~75°C | Jo TcD Ineosoeyicosy Now Shag hag aaa 
128-QFP |DF2328BVF25V-ND® 1620. 15.12 14.04 
120-TOFP |DF2328BVTE25V-ND® 1674 15.63 «14.51 
; cn oeop | 128-QFP |DF2328VF25V-NDS 1638 © 15.29 14.20 
Flash | 256k | — | 8K | 8ch. to-bit | 2-ch. 8-bit BUSART, Smart Card | 2/6 | 95 |  25MHas~S.6v | -20°C - 75°C | jE, DERRPAVEEY hte Me eae “rece 
128-QFP |HD64F2328VE25-ND 1638 15.29 14.20 
120-TOFP |HD64F2328VTE25-ND 1811 16.90 15.70 
728-OFP |DF2329BVF25V-ND® 1890 17.64 16.38 
120-TOFP |DF2329BVTE25V-ND® 1944 18.15 16.85 
-20°C ~ 75°C | 128-QFP |HD64F2329BVF25-ND 1890 17.64 16.38 
120-TOFP |HD64F2329BVTE25-ND 1944 18.15 16.85 
; 128-QFP_|DF2329EVF25V-ND@ 2724 25.43 23.64 
Flash | 384k | — | 32k | 8ch. to-bit | 2-ch. 8-bit 3USART, Smart Card | 2/6-— | 95 | 25NH28 3.60 ee a eats gee 2a Sh 
20°C ~ 75°C | 120-TOFP |HD64F2329EVTE25-ND 2972 2774 25.76 
-20°C ~ 75°C | 128-QFP |HD64F2329VE25-ND 2724 25.43 «23.61 
-40°C ~ 85°C | 128-QFP |DF2329VF25IV-ND@ 2972 2774 © 25.76 
-20°C ~ 75°C | 128-FP |DF2329VF25V-ND® 2724 25.43 23.61 
Flash | 256K | — | 8K | f2-ch. 10-bit | 4-ch. B-bit 3USART, Smart Card | 2/6/— | 118 | 25MHz/3~3.6V | -20°C~ 75°C | 144-OFP |DF2338VFC25V-ND® 1866.17.42 16.18 
; cn geen | 144-QFP |DE2339EVEC25V-ND@ 28.20 2632 24.44 
Flash | 384k | — — | 32k | 42-ch.10-bit | 4-ch. 8-bit SUSART, Smart Card | 2/6/— | 118 | 25MHa/~.ev | -20°~75°C| JAF OED Ipeoccourgocecniyes a gees Gag 
Flash | 128K | — | 4K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. B-bit 2USART, Smart Card | 2/6/— | 79 | 20MHZ/4.5~5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-TOFP |DF2345TE20V-NDe 18.86 17.60 16.35 
20MHZ/4.5 ~ 5.5V 120-TOFP |DF2357TE20V-ND 25.34 23.65 ~-21.96 
Flash | 128k | — | 8K | 8ch. to-bit | 2-ch. 8-bit 3USART, Smart Card | 2e/— | 95 | 13MHZ/3~5.5V. | -20°C~ 75°C) 128-0FP |DE2357VF13V-NDe 23.04 21.51 19.97 
13MHz/3 ~ 5.5V 120-TOFP |DE2357VTE13V-ND@ 2534 23.65 21.96 
Flash | 256k | — — | 16K | t0-ch.10-bit | 2-ch. 8-bit Elen 2ei— | 94 |  34MHz/3~3.6V | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |DF2360VTE34V-ND@ 1314 1181-1047 
Flash | 256K — — | 24K | 40-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit eee ons 26/— | 94 | 34MHa3~3.ev | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |DF2361VTE34V-ND@ 1358 1220 10.82 
Flash | 384k | — — | 32k | t0-ch.10-bit | 2-ch. 8-bit Ree 2iei— | 94 | 34MHz/3~3.6V | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |DF2364VTES4V-ND@ 1485 13.34 11.83 
; ; 5 USART, IrDA, wean | aon tarp |DF2366VE33V-ND® 1697 1584 ~~*1471 
Flash | 384k | — | 30K | 10-ch.10-bit | 2-ch. 8-bit sora carl 31 a— | 94 | sama -3.6v | -20°C - 75°C | 120-TaFP [PPA Ne ean sieage. isa 
: ; 5 USART, IrDA, a Soee pean | 128-OFP |DF2367VF33V-ND® 1697 15.84 14.71 
Flash | 384k | — — | 24K | t0-ch.t0-bit | 2-ch. 8-bit Sree 2re-— | 94 | 33MHa8~3.6v | -20°0 ~ 75°C | ee ea eae e ee ere 
Flash | 512K — — | 32K | 40-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit eu ea 2e/— | 94 | 34MHa3~3.ev | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP |DF2368VTE34V-ND® 1466 © 13.68 «= 12.71 
144-LOFP |DF2370RVFO34V-ND@ 7391 1298 12.06 
. ; 5 USART, IrDA, an gpep |145-TFLGA| DF2370RVLP34V-ND@ 1676 15.64 14.53 
Flash | 256k | — | 16K | 16-ch.10-bit | 6-ch. 8-bit Sarco w6— | 113) 34MHa3~3.ev | -20°C~ 750 VO ore |prosvgrosay NDe idee. deta. Ades 
145-TELGA|DF2370VLP34V-ND@ 16.01 14.94 13.88 
Flash | 256K — — | 24K | 46-ch. 10-bit | @-ch. 8-bit eee pie 2e/— | 113 | 34MHa/3~3.ev | -20°C ~ 75°C | 144-LOFP |DF2371RVFO34V-ND@ 1428 © 1333—«(12.38 
SGA IDA 145-TFLGA|DF2371RVLP34V-ND® 1715.16.01 14.86 
Flash | 256k | — | 24K | 16-ch.10-bit | 6-ch. 8-bit Reaigthntae 2iei— | 113 | 34MHz/3~3.6v | -20°C ~ 75°C | 144-LOFP |DF2371VFO34V-ND® 1352 1262 «= 11.72 
; 145-TELGA|DF2371VLP34V-ND@ 1638 15.29 14.20 
744-LOFP |DF2372RVFO34V-ND@® 14.66. 13.68 12.71 
; ; 5 USART, IrDA, an oper |145-TFLGA| DE2372RVLP34V-ND@ 1752 1636 © 15.19 
Flash | 256k | — | 32K | 16-ch.10-bit | 6-ch. 8-bit rari Cato ye— | 113] 34MHs~3.ev | -20°C~ 75° VO ore |prosvourosay Ne tae apam Abbe 
145-TELGA|DF2372VLP34V-ND@ 16.76 15.64 14.53 
144-LOFP |DF2374RVFO34V-ND@ 1542 1440 1337 
; : 5 USART, IrDA, - vonee: 7520 |145-TFLGA|DF2374RVLP34V-ND® 1829 17.07 15.85 
Flash | 384k | — | 32k | 16-ch.10-bit | 6-ch. 8-bit erat Our? Po 26 | 113 | 34MHa3~3.6V | 20°C ~ 750 eee ee ena ie eae ee ve gee oie 
145-TELGA|DF2374VLP34V-ND@ 1925 1797 16.68 
RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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Microcontrollers 
H8S Family (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package |Part No. 1 25 100 
Flash | 384K — — | 30K | 46-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit ee 2e/— | 97 | 33MHz/3~3.6V | -20°C ~ 75°C | 144-LOFP |DF2376VEQ33V-ND® 1734 16.19 15.03 
-20°C ~ 75°C | 144-LOFP |DF2377RVFO33V-ND® 1790 1671 15.51 
SUSAR 40°C ~ 85°C | 144-LOFP |DF2377RVFO33WV-ND 1880 1755 16.29 
Flash | 384K — | 24K | 16-ch. 10-bit] Gch. 8bit | ng mon op | 26— | 113}  S3MHe/S~S6V | -20°C~ 75°C | 144-LOFP |HD64F2377AVFOS3-ND 1790 16.71 15.51 
, : -40°C ~ 85°C | 144-LOFP |HD64F2377RVFO33W-ND 1880 1755 16.29 
20°C ~ 75°C | 144-LOFP |DF2377VFO33V-ND@ 17341619 15.03 
34MHZ/3 ~ 3.6V 144-LOFP |DF2378AVFO34V-ND® 16.20. 15.12 14.04 
35MHz/3 ~ 3.6V 144-LOFP |DF2378BVEQ35V-NO® 1542 1440 1337 
: ; 5 USART, 35MHz/3 ~ 3.6V op orop | 144-LOFP |DE2378BVFO35WV-ND® 1697 15.84 14.71 
Fash | 312k — | 82K | 16-ch. 10-bit | Gch. B-bit | yp Smartcard, 276 | 2/— | 113 | geuzg~3.ey | 20°C ~ 75°C |145 Tr Gal DF2378BVLP35V-ND@ 1829 1707 15.85 
34MHZ/3 ~ 3.6V 144-LOFP |DF2378RVFO34V-ND@ 1620 15.12 14.04 
34MHZ/3 ~ 3.6V 144-TELGA|DF2378RVLP34V-ND@ 2096 19.56 ‘18.17 
120-TOFP |DF2398TE20V-ND@ 1674. 15.63.~—*14:51 
Flash | 256K — | 8k | 8ch.to-bit | 2-ch. 8-bit 3USART, Smart Card | 2/6/— | 95 | 20MHZ/4.5~5.5V | -20°C~75°C | 128-QFP |DF2398F20TV-ND® 1782 16.64 «15.45 
128-QFP_|DF2398F20V-ND@ 1620 1512 14,04 
Flash _| 256K —__| 46K | tech. 10-bit | — 5 USART, 4 PC 4/5/— | 110 | _20MHz3~3.6V_| -20°C ~ 75°C | 128-QFP |DF2437FV-ND® 16.20. 15.12 14.04 
; F 5 USART, 40°C ~ 75°C |176-LFBGA|DF2505BR26DV-ND@ 25.01 23.34 «21.68 
Flash: | 984K ip ea ec ce Smart Card, 2 [°C 416/— | 120 | 26MHZ/3~5.5V | ooe¢ - 75°C | 144-OFP |DF2505FC26V-ND@ 2286 21.34 19.82 
Flash | 512K —___| 32K | 6-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 5USART, Smart Card,21C | 4/6/— | 120 | 26MHz3~5.5V | -40°C ~ 75°C |176-LFBGA|DF2506BR26DV-ND® 27.00 25.20 23.40 
; ; 5 USART, op _ anon |176-LFBGA|DF2551BR26DV-ND® 26.00 24.27 22.53 
Flash | 384K — | 24k | tech. to-bit | 2-ch. 8-bit eae oe ais)— | 120 | 26nbiz/3-5.5v | 40°C ~ 75°C TO eR eae aero ine yer 
: ; 5 USART, “anon. gen |176-LFBGA|DF2552BR26DV-ND@ 27.90 26.04 24.18 
Flash | 512K — | 32k | 46-ch. to-bit | 2-ch. 8-bit rare ais'— | 120)  26MH22 -5.5V | 40°C ~ 75° eee eae aaa at be Feaits anor, see 
Flash | 512K — | 32K | 16-ch. 10-bit ] ach. spit | USAR. Smart Card, | ye | 120 | 20mHe/3~5.5V | -40C~ 75°C | 144-0FP |DF25S6FCZODV-ND® 26.00 24.27 «22.53 
Flash _| 128K — | 4K | 42h. 10-bit | 3 USART, Smart Card, 1CAN| —/6/— | 56 | 20MHZ45~5.5V | -20°C~75°C| 80-OFP |DF2612FA20V-ND@ 16.01 1494 13.88 
; 40°C ~ 85°C | 100-QFP |DF2623FA20JV-ND® 28.97 27.04 25.11 
Flash | 256K — | 42k | tech. to-vit} = — SUSART, Smart Card, 1 CAN] —/6/-—| 70 | 2oMHiz/4.5~5.5v | “37” 88 | Tee ee eee Sah OoaG. onan 
; 2 USART, 2 SSU*, Aone ; i 
Flash | 128K — | 8k | tech. to-vit} = — Srna cond Gal 4— | 76 | 24MHz/4.5~5.5V | -20°C ~ 75°C | 100-OFP |DF2628FA24V-ND@ 16.01 14.94 13.88 
; F 3 USART, ~ onan | 128-OFP [DE2630F20V-ND® 36.20. 3379 ~~ 91.37 
Flash | 384k — | 46K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit smatted can | 1S] 84 | 20MA5~S5V | -20°-75C| 12 oen IpeoRagURDOIV.ND® sory ag capes 
; ; 3 USART, =e ; ; 
Flash | 384k = | 16k | 12-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | cra ceaaeG. 2can | —/S—| 84 | 20mHiz4s~ssv | -20°¢-75°C | 128-0FP |pF2630WF2OV-NDe 38.48 35.91 33.35 
SUSAR TéMHz/3 ~ 3.6V 128-OFP |DF2633F16V-ND@ 21.90 2044 18.98 
Flash | 256K =] 16K | t6-ch. 10-bit | dened | ny AUSART | av | a9 |  25nizi3~3.6v | -20°~75°C | 128-OFP | DF2633F25V-ND® 2190 20.44 18.98 
; : 25MHz/3 ~ 3.6V 120-TOFP |DF2633TE25V-NDe 24.00 22.40 20.80 
SUSAR 128-OFP |DF2633RF28V-ND@ 19.01. 1774 ~~ 16.48 
Flash | 256K — | 16k | 16-ch. 10-bit ] 4-ch.s-bit | jo QUOT on | 4l6— | 89 | 28MHe/4.5~5.5V | -20°C~ 75°C | 120-TOFP |DF2633RTEDBV-ND® 1961 1830 17.00 
, ; 120-TOFP |HD64F2633RTE28-ND 1961 1830 _17.00 
Flash | 256K — | 46K | t6-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit ous ee oie 4— | 89 | 16MHz3~3.6v | -20°C ~ 75° | 120-TOFP |DF2633TE16V-ND@ 2381 22.22 20.64 
; ; 3 USART, onen gaan | 128-0FP |DF2636F20V-ND@ 22.28 20.79 ~~ 19.31 
Flash | 128K — | 4k | 12-ch. to-pit | 2-ch. 8-bit gmartcen2can | S| 84 | 20Mbn4.5-s.sv | -20°-75C | 18 arm IproesguroOV-NDe pan phe ae 
aUEART 128-OFP |DF2638F20V-ND@ 25.14. 23.47 21.79 
Flash | 256K — | 46K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit Smatiecan | 78 | 84 | 20Mbiz/4.5 ~5.5v | -20°C- 75°C | 128-OFP |HD64F2638r20J-ND 30.66 28.62 «26.58 
; 128-QFP_|DF2638UF20V-ND 2628 24.53 22.78 
; ; 3 USART, —j/—| 84 | 20MHZ45~55V | -20°C~75°C | 128-OFP |DF2638WF20V-ND® 2742 25.60 23.77 
Flash. | .256K | 16K | 1 ch. 10-bit | Ach. B-bit | smart Card, 2 12C, 2 CAN -40°C ~ 85°C | 128-FP |DF2638WF20JV-NDe 3329 31.07 28.85 
Flash_| 256K —__| 46K | 42-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit_| 3USART, Smart Card, 2CAN| —/e/— | 84 | 20MHZ/4.5~5.5V | -20°C~ 75°C | 128-OFP |DF2630UF20V-ND® 27.80 25.95 24.09 
Flash | 256K — | 16k | 12-ch. 10-bit } ach. spit | SUSAR. Sati Gard, | ig | a4 | 2omer4.5 ~5.5V | -20°C~ 75°C) 128-0FP |DF2639WF20V-ND® 28.76 26.84 24.93 
; : 5 USART, IrDA, TemHz3-3.6V |... -,.,| 144-QFP |DF2643FC16V-ND® 23.04. 21.51 19.97 
Fash: | 256K = _ || HGR) IB cre AG Oi) res Cat Smart Card, 2 !2C 4i— | 11 | osmnzg~3s.ev | 20°C ~ 75°C | 444-aFP [DF2643FC25V-NDe 23.04 21.51 19.97 
; 40°C ~ 85°C | 144-QFP |DF2646RFC20JV-ND® 30.29 28.27 26.25 
Flash | 128K — | aK | r2ch.to-vit} = — 2USART, Smart Card, 1 CAN] —/6/— | 108 | 20MHiz/4.5~5.5v | “30.0 ~ 85:0 | (On ae ree De Toe 
; 40°C ~ 85°C | 144-QFP |DF264SRFC20JV-ND® 31.62 29.52 27.41 
Flash | 128K — | aK | r2ch.to-vit} = — S.USART, Smart Card, 1 CAN] —/6/— | 108 | 20MHiZ/4.5~5.5V | oe oe in ae ee OW AIDe Sued. ones. Soa 
Flash | 384K — | 46K | 72-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit_| 3USART, IrDA, Smart Card | 2/6/— | 115 | 33MHz3~3.6V _| -20°C ~ 75°C | 144-LOFP |DF2667VFO33V-ND® 18.66 17.42 16.18 
Flash_| 256K — [8K | 12-ch. 10-bit | 4-ch. 8-bit_| 3USART, IrDA, Smart Card | 2/6/— | 115 | _33MHz/3~3.6V | -20°C ~ 75°C | 144-OFP |DF2676VFC33V-ND® 20.00 18.67 ‘17.33 
H8SX Series 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
Flash | 256K — | 42K | ech. 10-bit | _— | 2USART,3SSU*, Smart Card |—/12/| 99 | 48MHz/45~5.5V | -20°C - 85°C | 120-LOFP | DF61582N48FPV-NDS 2286 21.34 19.82 
ROMless | — — [40K | 8-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | 5 USART, Smart Card 46/2 | 50 | SOMHZ/3.0~3.6V | -20°C ~ 75°C | 120-LOFP | DS61651CNSOFPV-ND@ NEW! 957860 7.63 
ROMless | — — [40K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 4USART, IrDA, SmartCard | 4/6/—| 90 | SOMHz/3-3.6V | -20°C ~ 75°C | 120-LOFP |DS61651NSOFPV-ND® 969. 870 7.72 
Flash | 384K — | 40k | sch. 10-bit | 2-ch.epit | SUSART, IDA, USES, 7 gigs | 75 | sombz/3 ~3.6v | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP | RSF61653NSOFTV-ND@ 1715 16.01 ~—« 14.86 
Flash | 512K — | 40k | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit ee siei— | 84 | SOMHz3~3.6v | -20°C~ 75°C | 120-TOFP | DF61654NSOFTV-ND® 1859 1735 = 16.11 
Flash | 512K — | 24K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 4 USART, Smart Card 4/6/— | 90 | 35MH2/3~3.6y | te ee a ee NOS oe peer 
Flash_| 768K — [24K | 8-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | 4 USART, Smart Card 4/6/— | 90 | 35MHz/3~3.6V | -20°C ~ 75°C | 120-TOFP | DF61657BN3SFTV-ND® 19.01 17.74 16.48 
: ; 20°C ~ 75°C | 144-LOFP | DF61663NSOFPV-ND@ 1752 1636 15.19 
Flash | 384K — | 40k | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 6 USART, IrDA, 2 12C Be/— | 101 | SOMHZ/3~3.6V | “And gece | 144, LURP | DEDLesaWBORPV-n@ 158 dries deat 
Flash | 512K — [40K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 6 USART, IrDA, 2 °C gie/— | 101 | SOMHz3~3.6V | -40°C 85°C | 144-LOFP | DF61664W50FPV-ND® 2085 1946 18.07 
RoHS Compliant *SSU = SPI® 


M16C Family 


The M16C family offers the industry's broadcast multi-purpose microcontroller platform, with seamless code and pin compatibility — all the way from 8-bit to 32-bit functionality. A robust platform of 16/32-bit CISC microcontrollers 
with speeds from 16MHz ~ 64MHz, up to 512K on-chip flash memory, high ROM code efficiency, extensive EMI/EMS noise immunity, and very low power consumption. It also features a broad choice of standard on-chip 
peripheral options and the highest pin-to-pin compatibility (up to 144 pins) in the industry. 


M16C Platform Series 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
Flash 64K _ 3K | 14-ch. 10-bit | 1-ch. 8-bit 2 USART, 1 CAN 4Ai— 37 | 16MHz/4.2 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M301N2F8TFP#U3-ND® 14.52 13.56 12.59 
Flash 128K = 10K | 8-ch. 10-bit — 4 USART, 1 °C —/5/— | 85 16MHz/3 ~ 3.6V -20°C ~ 85°C |100-LOFP | M30245FCGP#U1-ND® 15.00 14.00 13.00 
-40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30302FAPFP#U3-ND® 6.30 5.04 4.26 
Flash 96K 4K 5K | 18-ch. 10-bit _ 3 USART, 3 I2C —/6/— | 88 | 16MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 100-QFP |M30302FAPFP#U5-ND® 600 480 405 
@ RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 


736 To083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ZEN ESAS Microcontrollers 


M16C Family M16C Platform Series (Cont. 

Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
; ~40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30302FAPGP#U3-ND® 588 4713.97 
Flash | 96K 4K 5K | 18-ch. 10-bit} = — 3 USART, 3 2C —16/—| 88 | 16MH22.7~55V | “oc” gece to0-LaFP| MB0302FAPGPUS-NDe Pane aaa cagA 
; ~40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30302FCPFP#U3-ND® 652. 5.22 4.41 
Flash | 128K 4K 5K | 18-ch. 10-bit} = — 3 USART, 3 I2C —16/—| 88 | 16MH22.7~5.5V | “occ” gece | t100-aFP | Ma002FCPEPAUS-NDe® ae reer 
; ~40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30302FCPGP#U3-ND® 610 488 4.12 
Flash | 128K 4K 5K | 18-ch. 10-bit | = — 3 USART, 3 2C —16/—| 88 | 16MH22.7~55V | “oc” gece |to0-LaFP| Ma0302ECPGP#US-NDe Aan deh. 408 
; ~40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30302FEPFP#U3-ND® 6.94. 5.56 4.69 
Flash | 192K 4K 6K | 18-ch. 10-bit} = — 3 USART, 3 I2C —1e—| ea | 16MHz2.7~56V | “nee asec | too-are [MansoaEEcEeATeEN DES peg eon. fade 
f ~40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30302FEPGP#U3-ND@ 652. 5.22 441 
Flash | 192K 4K 6K | 18-ch. 10-bit} = — 3 USART, 3 I2C —1ei— | 88 | 16MH2/27~55V | “hc” bee Hoo-Lare| MaUsOOREPGPAUSANDe Boat hoe ie 
~40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30302SPFPAU3-ND@ 610 488 4.12 
ROMless | | — = 6K | 18-ch. 10-bit} = — 3 USART, 3 2C —i6-—| 88 | 16MHz2.7~5.5V | -40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30302SPGP#U3-ND@ 438 4.09 3.80 
-20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30302SPGP#U5-NDe 5.06 4.05 3.42 
89 on 7pm |116-LOFP| M30GHSFGFPAU0-ND@ 38.10 35.56 33.02 
Flash | 256K = 8k = = 5 USART, 1 2C —i—| 55 | temH2~s.sv | -20°0~ 70°C |e | ssneuoeeEPAUONDe sags <aRae vitOt 
Flash | 384K —___ [31K | 26-ch. 10-bit | 2ch. 8-bit_| _SUSART,3/°C,1CAN |—/11/—| 88 | 24MHZ3~55V | -40°C- 85°C |100-LOFP| M306NLFHGP#US-ND® 21.00 19.60 18.20 
Flash | 512K — [31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit_| 5USART, 31°C, 1CAN |—/11/—| 88 | 24MHz/3~5.5V | -40°C - 85°C |100-LOFP| M306NLFJGP#U3-ND® 23.00 21.47 19.98 
Flash | 384K — [31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit_ | _7USART, 31°C, 1CAN |—/11/—| 114| 24MHZ/3~5.5V | -40°C - 85°C |128-LOFP| M306NNFHGP#U3-ND® 22.01 20.54 19.08 
Flash | 512K — [31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit_| 7USART,3/°C,1CAN |—/11/—| 114 | 24MHz/3~5.5V | -40°C- 85°C |128-LOFP| M306NNFJGP#U3-ND@ 24.00 22.40 20.80 
Flash | 128K = 5K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. bit | 4USART, 31°C, 1CAN _|—/11/-| 88 | 20MHZ/4.2~5.5V | -40°C - 85°C | 100-OFP | M306NSFCTFP#UO-ND® 24.77 23.12 21.47 
~40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M306SOFAGP#U3-ND® 15.00 14.00 13.00 
Flash, |. “96K | AaK = = 5 USART, 3 PC HI | 22 | 15.36MH2/3~3.6V_ | 59°C - g5ec | 64-LOFP | M306SOFAGPAUS-ND@ 1428 1333 12.38 
Flash | 512K —__ [10K = 2ch. 8-bit 2USART, 3 PC —/a— | _76 | 1eMHZ/4.75 ~ 5.25V_| -20°C - 85°C | 100-OFP | M306V7FJFP#U0-ND@ 31.04 28.97 26.90 
= ~40°C ~ 85°C | 100-OFP | M3062LFGPFP#U3C-ND® 15.12 1412.13.11 
= ; ; -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M3062LFGPFPU5C-ND@ 1440 1344 «12.48 
Flash | 256K x | 20K | 26-ch. to-bit | 2-ch. Bit 5 USART, 3 2C —ri—| 88 | 24mi27~s5v | “20.67 beac | iooarp | Mansel FePEP#UT CAND Meaoe Saas 4400 
4K -20°C ~ 85°C | 100-OFP | M3062LFGPFP#U9C-ND@ 1460 1363 12.65 
= -40°C ~ 85°C |100-LOFP| M3062LFGPGP#U3C-ND@ 14.70 13:72 ‘12.74 
= ‘ -20°C ~ 85°C |100-LOFP| M3062LFGPGP#USC-ND@ 1400 1307 ~~ 12.13 
Flash | 256K ax | 20K | 26-ch. to-bit | 2-ch. Bit 5 USART, 3 2C i] 88 | 2amie2.7~5.5V | “ane” Bee |to0-LORP| Ma0e2LEGPGP#UCNDe igoo!’ taat. “abet 
4K -20°C ~ 85°C |100-LOFP| M3062LFGPGP#U9C-NDe 1421 1326 12.32 
= ~40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30620FCPFP#U3C-ND@ 1410 1316 12.22 
= ‘ ; -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30620FCPFP#USC-NDe 1495 1343 «11.91 
Flash | 128K x | 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. Bit 5 USART. 3 2C i] 88 | 2amie7~s.sv | Ane” Be | re | MBOSCORCPEPSUCNDe si3ea tae, Abd 
4K -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30620FCPFP#U9C-NDe 1362 1272 ‘11.81 
a ~40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30620FCPGP#U3C-ND¢@ 1418 13:23.~~+12.29 
a -20°C ~ 85°C |100-LOFP) M30620FCPGP#D5C-ND 1499 1350 11.97 
Flash | 128K — | 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —1-—| 88 | 24mHz2.7~5.5V | -20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30620FCPGP#USC-ND® 1350 1260 11.70 
4K -40°C ~ 85°C |100-LOFP/ M30620FCPGP#U7C-ND@ 1439 1343=—«12.47 
4K -20°C ~ 85°C _|100-LOFP| M30620FCPGP#U9C-NDe 1370 1279 ‘11.87 
; ~40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30620SPFPU3C-ND@ 1054 947 6.40 
ROMless | — — — | 10K | 26-ch. 40-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 2C —ri—] 88 | 24mi27~5.5V | “5.67 grec | ioo-are | Mans20SPEPFUSCCNDe gay > sag = es 
; ~40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30620SPGPU3C-ND® 9.80 881 7.81 
ROMless | — — | 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 2C —ri—| 88 | 24mHz27~5.5V | “0.67 grec [toocLarP! Maoe20sPGPeUSC-NDe aon — "(800i <r 0e 
= ~40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30621FCPGP#U3C-ND@ 1485 13:34 ~~*11.83 
Flash | 128K — — | 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —i-—| 71 | 24muze7~5.5v | -20°C ~ 85°C | 80-OFP | M30621FCPGP#USC-ND® 14141271 11.27 
4K -20°C ~ 85°C | 80-QFP | M30621FCPGP#U9C-NDe 1436 1290 11.44 
= ~40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30622F8PFP#U3C-ND® 13.76 1284 ~~ 11.93 
= ; -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30622F8PFP#USC-ND® 1454 1310 11.62 
Flash | 64K rr 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 2C —rt—| 88 | 24miz27~5.5v | “20.67 Beec | iooare | MaugooFBPEPFUTCND® iver? saqa. faba 
4K -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30622F8PFP#USC-ND® 1478 1331 ‘14.80 
= -40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30622F8PGP#U3C-ND® 13.88 12.50 11.08 
= ; -20°C ~ 85°C |100-LOFP) M30622F8PGP#D5C-ND 1388 ©1250 11.08 
Flash | 64K = 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 2C —Ni—| 88 | 24miz27~5.5V | Soe” bee lion Larp| ManeooFeP@PeUSCNDe Wore ated 05s 
4K -40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30622F8PGP#U7C-ND® 14414271 14.27 
ROMiess | _— = 3K_| 10-ch. 10-bit | _2-ch, &-bit SUSART, 1 2C —/—| 88 | 16MHz2.7~55V | -20°C ~ 85°C | 100-OFP | M30622SAFP#US-ND® 9.86 7.89 ~~6.66 
~40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30622SPFPU3C-ND@ 9.30. 836. 7.41 
; -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30622SPFP#USC-ND@ 847 «761 ~—B.75 
ROMless | | — = 4K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 2C —ri—] 88 | 24mrz27~5.5v. | “20.07 Bec lho LaRPl Mau629SPGP#USC-NDe ge, “teno  “igles 
-20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30622SPGP#U5C-ND@ 934 748 «6.31 
Flash | 64K = 4K _| 26-ch. 10-bit | _2-ch. &-bit 5 USART, 3 PC —/—|_71 | 24MHz2.7~55V | -20°C~ 85°C | 80-OFP | M30623F8PGP/USC-ND® 13.88 12.50 11.08 
; ; ~40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30624FGAFP#U3-ND® 37.68 35.17 ~~—<32.66 
Flash | 256K — — | 20K | 40-ch. 40-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 1 2C —i/—| 88 | temia27~ssv | She” BP | in) orp | MsceeaEGARPPUSNDe. Sear. Saaanee catia 

2 

Flash | 256K — — | 20K |10-ch. x 10-bit} 2-ch. x bit eaten —i-—| 85 | 16MHz/4.2~5.5v | -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30624FGMFP#D3-ND 37.68 35.17 «32.66 
= ~40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30624FGPFP7USC-ND® 1638 1529 14.20 
= ; ; -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30624FGPFPU5C-ND@ 1560 1456 13.52 
Flash | 256K x | 20K | 26-ch. to-bit | 2-ch. Bit 5 USART, 3 2C —ri—] 88 | 2amn27~s5v | “20.67 Been | ioo-are | MaoeodrePEPeUT CAND ieee, “dea nae 
4K -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30624FGPFP#U9C-ND@ 1580 1475 13.69 
= ~40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30624FGPGP#U3C-ND@ 15.74 1469 ~~ +13:64 
_ ; -20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30624FGPGP#USC-ND@ 15.00 1400 13.00 
Flash | 256K ax | 20K | 26-ch. tO-bit | 2-ch. Bit 5 USART, 3 2C i] 88 | 2ami27~5.5V | “ane” Bee \too-LarP| Mave2akePGP#USCNDe dogg. «daage “aaa 
4K -20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30624FGPGP#U9C-ND@ 1520 1419 13.17 
ROMiess | — — — | 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 2C Si] 88 | 24H 75.50 | ee ee ener eocoacPEPAVEGNDS. ieee ale ae 
; ~40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30624SPGPU3C-ND® 11.07 ~«9:95.~—~8.82 
ROMless | | — — — | 20K | 26-ch. 40-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 2C —ii—| 88 | 24miz27~5.5V | “0.67 beet [too-LaRP! Maveo4spqpeUSCcNDe tor. -ane" 2 van 
= ~40°C ~ 85°C |128-LOFP| M30625FGPGPU3C-ND@ 1680 1568 14.56 
= -20°C ~ 85°C |100-LOFP) M30625FGPGP#D5C-ND 1778 ©1601 += 14.20 
Flash | 256K — — | 20K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 2C —i-—| 114] 24muze27~5.5v | -20°C ~ 85°C |128-LOFP| M30625FGPGP#USC-ND@ 1601 1494 © 13.88 
4K -40°C ~ 85°C |128-LOFP| M30625FGPGP#U7C-ND@ 1700 ©1587 = 14.73 
4K -20°C ~ 85°C |128-LOFP| M30625FGPGP#U9C-ND@ 1620. 1512 14.04 
= ~40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30626FHPFP#U3C-ND® 1848 17.25 16.02 
= -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626FHPFPU5C-ND@ 1760 1643.15.25 
4K -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626FHPFPU7C-ND@ 1868 ©1743 16.19 
Flash | 384K 4K | 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 °C —i-—| 88 | 24mHz2.7~5.5v | -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626FHPFPU9C-ND@ 1781 1662~=—«15.44 
= -40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30626FHPGP#U3C-ND@ 1784 © 1665 ~=—«15.46 
= -20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30626FHPGP#USC-ND® 1700 1587 14.73 
4K -40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30626FHPGP#U7C-ND@ 1805 1685 15.64 
4K -20°C ~ 85°C |100-LOFP| M30626FHPGP#U9C-NDe 1721 1606 14.92 
= ~40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30626FJPFPU3C-ND@ 20.58 19.21 17.84 
Flash | 512K — — | 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 2C —i-—| 88 | 24muz2.7~5.5V | -20°C ~ 85°C | 100-0FP | M30626FJPFPZUSC-ND@ 1961 1830 17.00 
4K -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30626FJPFP#U7C-ND@ 20.78 1939 18.01 
= ~40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30626FJPGPU3C-ND® 1997 1864 ~~‘17.31 
Flash | 512K — — | 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 2C —1-—| 88 | 24MHz2.7~5.5v | -20°C ~ 85°C |100-LOFP) M30626FJPGP#U5C-ND® 1901 1774 ~—«16.48 
4K -40°C ~ 85°C |100-LOFP| M30626FJPGPU7C-ND@ 20.16 1882 ‘17.48 
“40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30626SPFPU3C-ND@ 12.36 11.10 9.85 
ROMIess | — — | 31k | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART 3 [°C | 68 | 242.7 = Ba | eee ee aoe ee aie oye, Hats abe Bee 
-20°C ~ 85°C |100-LOFP) M30626SPGP#U5C-ND@ 1035 930 825 
RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Microcontrollers 
M16C Family m16éC Platform Series (Cont.) 


stENESAS 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 

Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
_ -40°C ~ 85°C |128-LQFP| M30627FHPGP#U3C-ND® 18.90 17.64 16.38 

_ -20°C ~ 85°C |128-LQFP| M30627FHPGP#D5C-ND 18.00 16.80 15.60 

Flash 384K _ 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —/11/—] 114 | 24MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C |128-LQFP| M30627FHPGP#U5C-ND® 18.00 16.80 15.60 
4K -40°C ~ 85°C |128-LQFP| M30627FHPGP#U7C-ND® 19.10 17.83 16.55 

4K -20°C ~ 85°C |128-LQFP| M30627FHPGP#U9C-ND® 18.20 16.99 15.77 

_ -40°C ~ 85°C |128-LQFP| M30627FJPGP#U3C-ND® 21.00 19.60 18.20 

=— . ‘i -20°C ~ 85°C |128-LQFP| M30627FJPGP#U5C-ND® 20.00 18.67 17.33 

Flash 512K 4K 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C —/11/—] 114 | 24MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C. 1128-LOFP| M30627FJPGP4U7C-ND@ 21.20 19.79 18.37 
4K -20°C ~ 85°C |128-LQFP| M30627FJPGP#U9C-ND® 20.21 18.86 17.52 

256K = 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 4 USART, 3 I2C, 2 CAN —/11/—| 88 24MHz/3 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C |100-LQFP| M306N4FGGP#U3-ND® 19.01 17.74 16.48 

512K _ 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 7 USART, 3 I2C, 2 CAN —/11/—|_ 114 | 24MH2/3 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C _|128-LQFP| M306NMFJGP#U3-ND® 25.01 23.34 21.68 

Flash 384K — 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I?C, 2 CAN —/11/—| 88 24MHz/3 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C |100-LQFP| M306NKFHGP#U3-ND® 22.01 20.54 19.08 
512K — 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 3 I2C, 2 CAN —/11/—|__ 88 24MHz/3 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C |100-LQFP| M306NKFJGP#U3-ND® 24.00 22.40 20.80 

256K = 20K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART —/11/—| 88 | 20MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C _|100-LQFP| M30803FGGP#U3-ND® 39.66 37.02 34.38 

256K = 20K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART —/11/—| 124 | 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C |144-LOQFP| M30805FGGP#U5-ND® 41.42 38.66 35.90 

M16C Tiny Series 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 

Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
— -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F3AGP#U3-ND@ 9.38 7.51 6.34 

= -40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F3AGP#U3A-ND® 9.38 7.51 6.34 

= - 9 -20°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F3AGP#U5-ND® 8.88 7.11 6.00 

Flash 24K _ 1K | 12-ch. 10-bit - 3 USART, 1 I*C —/s/—| 39 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C. | 48-LOFP | M30260F3AGP#USA-ND@ 8.88 711 6.00 
4K -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F3AGP#U7A-ND® 9.66 7.73 6.53 

4K -20°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F3AGP#U9A-ND® 9.14 7.32 6.17 

_— -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F6AGP#U3A-ND® 8.48 7.62 6.76 

= 2 2 -20°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F6AGP#U5A-ND® 9.66 7.73 6.53 

Flash 48K 4K 2K | 12-ch. 10-bit al 3 USART, 1 I*C —/s/—| 39 20MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C. | 48-LOFP | M30260F6AGP#U7A-ND@ 8.70 782 6.93 
4K -20°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F6AGP#U9A-ND® 9.92 7.94 6.70 

_— -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F8AGP#U3A-ND® 8.90 8.00 7.09 

_— e “hi ae 2 _ et -20°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30260F8AGP#U5A-ND® 8.48 7.62 6.76 

Flash 64K 4K 2K | 12-ch. 10-bit 3 USART, 1 [°C /8/- 39 20MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F8AGP#U7A-ND® 913 821 728 
4K -20°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30260F8AGP#U9A-ND® 8.70 7.82 6.93 

Flash 24K 4K 1K_| 8-ch. 10-bit = 3 USART, 1 ?C —/s/i—|_38 20MHZ/2.7 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30262F3GP#U7-ND® 9.66 7.73 6.53 
_ 48-LQFP | M30262F4GP#D3-ND 9.66 7.73 6.53 

Flash 32K = 1K | 8-ch. 10-bit = 3 USART, 1 I?C —/8/—| 38 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30262F4GP#U3-ND® 9.66 7.73 6.53 
4K 48-LOFP | M30262F4GP#U7-ND® 9.92 7.94 6.70 

_ -40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30262F6GP#U3-ND® 8.48 7.62 6.76 

Flash 48K = 2K | 8-ch. 10-bit = 3 USART, 1 l2C —/8/—| 38 20MHz/2.7 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30262F6GP#D5-ND 9.66 7.73 6.53 
4K -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30262F6GP#U7-ND® 8.70 7.82 6.93 

_— -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30262F8GP#D3-ND 8.88 8.00 7.09 

Flash 64K _— 2K | 8-ch. 10-bit = 3 USART, 1 I?C —/8/—| 38 20MHz/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 48-LQFP | M30262F8GP#U3-ND® 8.90 8.00 7.09 
- -40°C ~ 85°C | 48-LOFP | M30262F8GP#U7-ND® 9.13 8.21 7.28 

Flash 24K = 1K | 10-ch. 10-bit = 2 USART, 1 I2C —/8/—| 33 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 42-SSOP | M30263F3AFP#U5A-ND® 8.88 7.1 6.00 
Flash 48K = 2K | 10-ch. 10-bit = 2 USART, 1 [2C —/8i—| 33 20MH2/2.7 ~5.5V_| -20°C ~ 85°C | 42-SSOP | M30263F6AFP#U5A-ND® 9.66 7.73 6.53 
_ , 5 on | 42-SSOP | M30263F8AFP#USA-ND® 8.48 7.62 6.76 

Flash 64K 4K 2K | 10-ch. 10-bit = 2 USART, 1 [2C —/8/—| 33 20MH2/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C 42-SSOP | M30263F8AFP#U9A-ND® 8.70 792 6.93 
_ -20°C ~ 85°C | 80-LQFP | M30280F6HP#D5-ND 11.44 9.16 7.73 

_ -40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F6HP#U3B-ND® 9.95 8.96 7.95 

= -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F6HP#U5-ND® 9.53 8.58 7.61 

_ : -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F6HP#U5B-ND® 9.55 8.58 7.61 

Flash 48K 4K 4K | 24-ch. 10-bit - 5 USART, 2 I2C —/y—| 71 20MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C. | 80-LOFP | M30280F6HP#U7-ND@ 10.18 917 813 
4K -40°C ~ 85°C | 80-LQFP | M30280F6HP#U7B-ND@ 10.20 9.17 8.13 

4K -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F6HP#U9-ND® 9.75 8.78 7.79 

4K -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F6HP#U9B-ND® 9.77 8.78 7.79 

_- -40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F8HP#U3-ND® 10.38 9.35 8.29 

_ -40°C ~ 85°C | 80-LQFP | M30280F8HP#U3B-ND@ 10.40 9.35 8.29 

_ -20°C ~ 85°C | 80-LQFP | M30280F8HP#D5-ND 11.94 9.56 8.06 

_ 2 -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F8HP#U5-ND® 9.95 8.96 7.95 

Flash 64K _ 4K | 24-ch. 10-bit _ 5 USART, 2 I?C —/y—| 71 20MHz/2.7 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C. | 80-LOFP | M30280F8HP#U5B-ND@ 9.97 8.96 7.95 
4K -40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280F8HP#U7-ND® 10.60 9.54 8.46 

4K -40°C ~ 85°C | 80-LQFP | M30280F8HP#U7B-ND@ 10.62 9.54 8.46 

4K -20°C ~ 85°C | 80-LQFP | M30280F8HP#U9B-ND@ 10.18 9.17 8.13 

= -40°C ~ 85°C | 80-LQFP | M30280FAHP#U3B-ND® 11.24 10.10 8.96 

_ -20°C ~ 85°C | 80-LOQFP | M30280FAHP#D5-ND 12.96 10.37 8.75 

_ 5 -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FAHP#U5B-ND® 10.82 9.72 8.62 

Flash 96K 4K 8K | 24-ch. 10-bit _— 5 USART, 2 I2C —/y—| 71 20MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FAHP4U7-ND® 11.45 10.31 914 
4K -40°C ~ 85°C | 80-LQFP | M30280FAHP#U7B-ND® 11.47 10.31 9.14 

4K -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FAHP#U9B-ND® 11.04 9.92 8.80 

_ -40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FCHP#U3B-ND® 12.26 11.01 9.77 

_ : -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30280FCHP#U5B-ND® 11.67 10.49 9.30 

Flash 128K 4K 12K | 24-ch. 10-bit _ 5 USART, 2 I2C —/y—| 71 20MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C. | 80-LOFP | M30280FCHP#U7B-ND@ 12.47 11.24 994 
4K -20°C ~ 85°C | 80-LQFP | M30280FCHP#U9B-ND® 11.89 10.68 9.47 

_ -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30281F6HP#U3-ND® 9.53 8.58 7.61 

_ -40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281F6HP#U3B-ND® 9.55 8.58 7.61 

_- -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281F6HP#U5-ND® 9.11 8.21 7.28 

Flash 48K _— 4K | 13-ch. 10-bit = 4 USART, 2 I?C —/9/—| 55 20MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30281F6HP#U5B-ND@ 9.13 8.21 7.28 
4K -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30281F6HP#U7-ND® 9.75 8.78 7.79 

4K -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30281F6HP#U7B-ND@ 9.77 8.78 7.79 

4K -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281F6HP#U9-ND® 9.33 8.40 7.45 

4K -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281F6HP#U9B-ND® 9.35 8.40 7.45 

_ -40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281F8HP#U3-ND® 9.95 8.96 7.95 

ad -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30281F8HP#U3B-ND® 9.97 8.96 7.95 

= -20°C ~ 85°C )100-LQFP| M30281F8HP#D5-ND 11.44 9.16 7.73 

Flash 64K _ 4K | 13-ch. 10-bit = 4 USART, 2 I2C —/'—| 55 20MHZ/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30281F8HP#U5-ND® 9.53 8.58 7.61 
_ -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281F8HP#U5B-ND® 9.55 8.58 7.61 

4K -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30281F8HP#U7B-ND@ 10.20 9.17 8.13 

4K -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30281F8HP#U9B-ND@ 9.77 8.78 7.79 

_ -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30281FAHP#U3-ND® 10.80 9.72 8.62 

_ 2 -40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281FAHP#U3B-ND® 10.82 9.72 8.62 

Flash 96K 4K 8K | 13-ch. 10-bit — 4 USART, 2 °C —/9/—| 55 20MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281FAHP#U7B-ND® 11.04 9.92 8.80 
4K -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281FAHP#U9B-ND® 10.62 9.54 8.46 

Flash 96K = 8K | 13-ch. 10-bit = 4 USART, 2 I?C —/9/—| 55 20MHz/3 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30281FATHP#U3A-ND® 12.86 12.00 11.15 
_ -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30281FCHP#U3B-ND® 11.81 10.61 9.41 

Flash 128K 4K 12K | 13-ch. 10-bit = 4 USART, 2 [°C —/9/—| 55 20MH2/2.7 ~5.5V | -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30281FCHP#U7B-ND® 12.02 10.80 9.58 
4K -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30281FCHP#U9B-ND® 11.47 10.31 9.14 

_ -40°C ~ 85°C | 80-LOQFP | M30290FAHP#U3A-ND® 12.94 11.63 10.31 

_ ° -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30290FAHP#U5A-ND® 12.29 11.04 9.79 

Flash 96K 4K 8K | 27-ch. 10-bit _ 5 USART, 2 I2C, 1CAN —/y—| 71 20MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30290FAHP#U7A-ND@ 13.13 11.82 10.49 
4K -20°C ~ 85°C | 80-LQFP | M30290FAHP#U9A-ND® 12.48 11.24 9.97 

@ RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
738 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


7tENESAS 


Microcontrollers 
M16C Family m16C Tiny Series (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 100 
_ -40°C ~ 85°C | 80-LQFP | M30290FCHP#U3A-ND® 14.01 12.59 11.16 
- F -20°C ~ 85°C | 80-LQFP | M30290FCHP#U5A-ND® 13.36 12.00 10.64 
Flash 128K 4K 12K | 27-ch. 10-bit = 5 USART, 2 I2C, 1 CAN —/9—| 71 20MH7z/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30290FCHP4U7A-ND® 14.23 12.78 11.34 
4K -20°C ~ 85°C | 80-LOFP | M30290FCHP#U9A-ND® 13.58 12.20 10.82 
= -40°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30291FAHP#U3A-ND® 12.48 11.24 9.97 
_- F -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30291FAHP#U5A-ND® 11.85 10.67 9.46 
Flash 96K 4K 8K | 16-ch. 10-bit _ 4 USART, 2 I2C, 1 CAN —/9'—| 55 20MH7z/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 64-LOFP | M30291FAHP4U7A-ND® 1271 11.45 1015 
4K -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30291FAHP#U9A-ND® 12.09 10.86 9.63 
Flash 96K = 8K | 16-ch. 10-bit _ 4 USART, 2 IC, 1 CAN —/9/—| 55 20MHz/4.2 ~5.5V__| -40°C ~ 125°C | 64-LQFP | M30291FAVHP#U3A-ND® 15.20 14.19 13.17 
- -40°C ~ 85°C | 64-LOQFP | M30291FCHP#U3A-ND® 13.58 12.20 10.82 
_ . -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30291FCHP#U5A-ND® 12.91 11.63 10.31 
Flash 128K 4K 12K | 16-ch. 10-bit = 4 USART, 2 I2C, 1 CAN —//—| 55 20MHz/2.7 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 64-LOFP |M30291FCHP4U7A-ND@ 13.81 12.41 11.00 
4K -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M30291FCHP#U9A-ND® 13.16 11.82 10.49 
M32 Series 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 |GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 25 100 
-20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30800SAFP#U5-ND® 9.57 8.60 7.63 
i ‘ -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30800SAFP-BL#U5-ND® 10.02 9.00 7.98 
_ = 7 | -ch. 8- 2 Nt a 
ROMless 8K | 10-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C /14/- 48 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 100-LOFP| M30800SAGP#US-ND 8.90 8.00 709 
-20°C ~ 85°C | 100-LQFP} M30800SAGP-BL#U5-ND® 9.35 8.40 7.45 
- ‘i -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30833FJFP#U3-ND® 40.19 37.51 34.83 
512K _ 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 1 CAN —/1/— | 88 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 100-OFP | M30833FJFP#U5-ND® 38.27 35.72 33.17 
F ‘ -40°C ~ 85°C | 100-LQFP} M30833FJGP#U3-ND® 39.95 37.29 34.62 
a ‘al | ial ‘a 2 asad = We 
Flash 512K 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I?C, 1 CAN /14/- 88 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 100-LOFP] M30833FJGP4U5-ND 38.00 35.47 32.93 
q ' -40°C ~ 85°C | 144-LQFP} M30835FJGP#U3-ND® 41.70 38.92 36.14 
512K =— 31K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 1 CAN —/1/— | 124 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 144-LOFP] M30835FJGP4U5-ND 39.68 3703 34.39 
ROMless |_—— = 10K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 1 CAN —/1/— | 88 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 100-LQFP| M30840SGP#U5-ND® 8.87 8.28 7.69 
_ = 10K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 [2C, 1 CAN —/1/— | 124 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 144-LQFP| M30842SGP#U5-ND® 10.88 9.80 8.69 
F . -40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30843FHFP#U3-ND® 24.86 23.20 = 21.55 
— 4 | =| | 2 ae -_ sé 
384K 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I?C, 1 CAN /14/- 88 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30843FHFP#U5-ND 92 61 2110 19.60 
Flash 384K = 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 1 CAN —/1/— | 88 32MHz/3 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 100-LQFP} M30843FHGP#U3-ND® 24.20 22.59 20.97 
‘ 4 100-LQFP| M30843FHGP#D5-ND 22.01 20.54 19.08 
= 2 | = a 2 — = a -20°C ~ 85° 
384K 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 IC, 1 CAN /A/- 88 32MHz/3 ~ 5.5V 20°C ~ 85°C 100-LOFP! M30843FHGP#US-ND© 29.01 2054 1908 
-40°C ~ 85°C | 100-LQFP| M30843FJFP#U3-ND® 27.06 25.26 23.46 
-40°C ~ 85°C | 100-LQFP} M30843FJGP#U3-ND® 26.40 24.64 22.88 
F : -20°C ~ 85°C | 100-LQFP| M30843FJFP#D5-ND 24.60 22.96 21.32 
= - | -ch. 8- 2 Nt 2 
Flash 512K 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 [?C, 1 CAN /14/- 88 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 100-LOFP] M30843FJGP4D5-ND 24.00 9940 2080 
-20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30843FJFP#U5-ND® 24.60 22.96 21.32 
-20°C ~ 85°C | 100-LQFP} M30843FJGP#U5-ND® 24.00 22.40 20.80 
F ‘i -40°C ~ 85°C | 100-LQFP} M30843FWGP#U3-ND® 23.10 21.56 20.02 
—s " -| hal Lal 2 a — Po: 
Flash 320K 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I?C, 1 CAN /11/- 88 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 100-LOFP) M30843FWGP#U5-ND® 21.00 19.60 1820 
‘ - -40°C ~ 85°C | 144-LQFP} M30845FHGP#U3-ND® 27.50 25.67 23.83 
= e | -ch. 8- 2 Nt a 
Flash 384K 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 IC, 1 CAN MAL 124 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 144-LOFP| M30845FHGP#U5-ND® 25.01 0334.21.68 
F ‘ -40°C ~ 85°C | 144-LQFP} M30845FJGP#U3-ND® 29.70 27.72 = 25.74 
Flash 512K =_ 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 1 CAN —/1/— | 124 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 144-LOFP] M30845FJGP#U5-ND 97.00 25.20 23.40 
; 5 -40°C ~ 85°C | 144-LQFP} M30845FWGP#U3-ND® 26.40 24.64 22.88 
— a -| =| | 2 ra = ef 
Flash 320K 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I?C, 1 CAN MAL 124 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 144-LOFP] M30845FWGP4U5-ND} 24.00 92.40 2080 
-20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30853FHFP#D5-ND 23.60 22.03 20.45 
-40°C ~ 85°C | 100-QFP | M30853FHFP#U3-ND® 25.97 24.24 = 22.51 
Flash 384K _ 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 2 CAN —/11/— | 88 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30853FHFP#U5-ND® 23.60 22.03 20.45 
-40°C ~ 85°C | 100-LQFP} M30853FHGP#U3-ND® 25.31 23.62 21.94 
-20°C ~ 85°C | 100-LQFP} M30853FHGP#U5-ND® 23.00 21.47 19.93 
-40°C ~ 85°C | 100-LQFP} M30853FJGP#U3-ND® 27.50 25.67 = 23.83 
i ‘ -20°C ~ 85°C | 100-LQFP} M30853FJGP#D5-ND 25.01 23.34 = 21.68 
Flash 512K = 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 IC, 2 CAN —/1/— | 88 32MHz/3 ~ 5.5V -40°C ~ 85°C | 100-OFP | M30853FJFP#U3-ND@ 28.17 96.30 24.42 
-20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30853FJFP#U5-ND® 25.61 23.90 22.20 
-20°C ~ 85°C | 100-QFP | M30853FWFP#U5-ND® 31.58 29.47 = 27.37 
Flash 320K = 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 l2C, 2 CAN —Ni/—| 88 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 100-LQFP} M30853FWGP#U5-ND® 31.34 29.25 27.16 
-40°C ~ 85°C | 100-LQFP} M30853FWGP#U3-ND® 32.90 30.71 28.51 
. ‘i -40°C ~ 85°C | 144-LQFP} M30855FHGP#U3-ND® 28.61 26.70 24.80 
Flash 384K _ 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 IC, 2 CAN —/1/— | 124 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 144-LOFP| M30855FHGP#U5-ND@ 26.00 94.97 29.53 
‘ s -40°C ~ 85°C | 144-LQFP} M30855FWGP#U3-ND® 34.64 32.33 30.02 
_ e | -ch. 8- 2 Nt s 
Flash 320K 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 |2C, 2 CAN MAL 124 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 144-LOFP) M30855FWGP#U5-NDe 33.00 3080 2860 
F : -40°C ~ 85°C | 144-LQFP} M30855FJGP#U3-ND® 30.80 28.75 26.69 
fash 512K —- 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 5 USART, 5 I2C, 2 CAN —/1/— | 124 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 144-LOFP] M30855FJGP4U5-ND 28.01 2614 24.98 
sax | — | 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch.s-bit | SUSART,5120,2CAN | —/14/-| 124]  32MHz/3~5.5V | “Sn” Bc | Jar tarp| MOCeCeLCRADEND. Suan. (oper date 
F r -40°C ~ 85°C | 100-LQFP} M30873FHAGP#U3-ND® 20.21 18.86 17.52 
= z 7 -ch. 8- 2 Nt Es 
384K 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 6 USART, IrDA, 5 I2C, 1 CAN /14/- 88 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C - 85°C | 100-LOFP| M30873FHAGP#U5-ND® 18.36 1714 15.92 
‘i , -40°C ~ 85°C | 100-LQFP} M30873FHBGP#U3-ND® 19.61 18.30 17.00 
384K _ 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 6 USART, IrDA, 5 I2C —/N1/— | 88 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C - 85°C | 100-LQFP| M30873FHBGP#U5-ND® 17.82 16.64 1545 
F ' -40°C ~ 85°C | 100-LQFP} M30873FHGP#U3-ND® 20.81 19.42 18.04 
ay 384K _ 24K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 6 USART, IrDA, 5 12C,2CAN | —/11/— | 88 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 100-LOFP| M30873FHGP#U5-ND@ 18.90 17.64 1638 
7 ‘i -40°C ~ 85°C | 144-LQFP} M30875FHAGP#U3-ND® 22.02 20.56 19.09 
_ 4 | -ch. 8- 2 —Nt/— Es 
384K 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 7 USART, IrDA, 5 I?C, 1 CAN /11/- 124 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 144-LOFP| M30875FHAGP#US-ND@ 20.18 4883 1749 
A A -40°C ~ 85°C | 144-LQFP} M30875FHBGP#U3-ND® 21.42 20.00 18.57 
384K = 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 7 USART, IrDA, 5 12C —/1/— | 124 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 144-LOFP) M30875FHBGP#U5-ND® 19.64 18.33 1702 
H ‘i -40°C ~ 85°C | 144-LQFP} M30875FHGP#U3-ND@ 22.62 21.12 = 19.61 
384K = 24K | 34-ch. 10-bit | 2-ch 8-bit | 7 USART, IrDA, 5 12,2 CAN | —/11/— | 124 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 144-LOFP| M30875FHGP#U5-ND@ 20.72 19.34 17.96 
. : -40°C ~ 85°C | 100-LQFP} M30876FJAGP#U3-ND® 22.40 20.91 19.41 
— ? | -ch. 8- 2 —Nt/— = 
512K 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 6 USART, IrDA, 5 I?C, 1 CAN /14/- 88 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 100-LOFP] M30876FJAGP4US-ND} 20.36 1900 1765 
, ‘ -40°C ~ 85°C | 100-LQFP} M30876FJBGP#U3-ND® 21.80 20.35 = 18.89 
512K — 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 6 USART, IrDA, 5 °C —/1/— | 88 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 100-LOFP| M30876FJBGP4U5-ND} 19.82 18.50 1718 
F r -40°C ~ 85°C | 100-LQFP} M30876FJGP#U3-ND® 23.00 21.47 = 19.93 
a 512K _ 31K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 6 USART, IrDA, 5 I2C,2CAN | —/11/—| 88 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 100-LOFP| M30876FJGP4U5-ND 20.90 19.51 18.11 
‘ - -40°C ~ 85°C | 144-LQFP} M30878FJAGP#U3-ND® 24.23 22.61 21.00 
= e | -ch. 8 2 —Nt/— ey 
512K 31K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 7 USART, IrDA, 5 I?C, 1 CAN /14/- 124 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 144-LOFP| M30878FJAGP#US-ND 9919 20.74 49.23 
F ‘ -40°C ~ 85°C | 144-LQFP} M30878FJBGP#U3-ND® 23.81 22.22 20.64 
512K _ 31K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 7 USART, IrDA, 5 12C —/1/— | 124 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 144-LOFP| M30878FUBGP4U5-ND} 21.65 0.21 18.76 
‘ " -40°C ~ 85°C | 144-LQFP} M30878FJGP#U3-ND® 24.83 23.17 21.52 
512K = 31K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 7 USART, IrDA, 5 l2C,2 CAN | —/11/— | 124 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 144-LOFP] M30878FJGP#U5-ND 29.73 1.94 1970 
, ‘ -40°C ~ 85°C | 100-LQFP| M30879FKAGP#U3-ND® 25.14 23.47 21.79 
= 2 | -ch. 8- 2 —Nt/— Es 
Flash 768K 48K | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 6 USART, IrDA, 5 I?C, 1 CAN /14/- 88 32MHz/3 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 100-LOFP| M30879FKAGP#U5-ND® 29 86 2134-1982 
RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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2tENESAS Microcontrollers 


M16C Family m32 Series (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
Flash | 768K — — | 48k | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit GUSART, IDA, SPC |—11/—| 88 | 32MHZ3~5.5V | oe eee ae are eee KBCPAIENDe ciee, aan iver 
Flash | 768K — | 48k | 26-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | GUSART, IDA, 51°C, 2CAN |—/11/--| 88 | gaMbzs-s5v | “0.07 Reac |10n-cgrp| manarOrKGPAUSANDe een hea? dace 
Flash | 1M — | 48k | 26-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | GUSART, IDA, 51°C,1 CAN |—/11/--| 88 | gaMHz/s-s.ev | “pc” BEE | TORRE | mana TORE oe See are 
Flash | 1M — | 48K | 26-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | 6USART, IDA, 51c,1caN |—11/--] 88 | s2MHas-sev | oc” Bele | jeu rare | Amaouroe Aaa Ae a ee ee 
Flash | 1M — — | 48k | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit GUSART, IDA,S PC |—11/—| 88 | 32MHZIS~5.5V | orn eee oe eee ieee LREPAUSNDS. See. atoe oan 
Flash | 1M — — | ask | 26-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit GUSART, IDA, SPC |—11/—| 88 | 32MHZIS~ 5.50 | ae an ne ae OLRCPaUSNDS ooey sapeut once 
Flash | 1M — | 48k | 26-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | GUSART, IDA, 51°C, 2CAN |—/11/--| 88 | gaMbzs-5ev | “0.c7 Bec | IoaEp |ararOrlEPaLeNbe cee eeee eer 
Flash | 1M — | 48k | 26-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | GUSART, IDA, 512c,2cAN |—/11/--| 88 | saMHa/s-s.ev | “pc” Bele | some | menaroe eat Nhe ee 
Flash | 768K — | 48k | 34-ch. 10-bit | 2-ch.e-bit | 7USART, IDA, 516,1caN |—/11/] 124 | saMHas-sev | oc” BEE | Tae are | ner PLL he pee” pede: CGT 
Flash | 768K — — | 48k | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit TUSART, IDA, SC |—11/—] 124 | 32MHZ3—5.5V | oe oe a are ae ee a eNDe a ee 
Flash_|_768K —__| 48K | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 7USART, IrDA, 5/°C,2CAN |—/11/—| 124 | 32MHZ/3~5.5V _| -40°C ~ 85°C |144-LOFP | M3087BFKGPAU3-ND® 27.20 25.39 23.57 
Flash | iM — | 48k | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 7USART,InDA,51°6,1,cAN |—11/—-] 124 | s2mHas~ssv | “AC ~ BE | MALLOFE MSNG7EF LNG ne OTS 
Flash | iM — | 48k | 34-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 7 USART,InDA,S PC |—14/-] 124 | soma sev | “AC BEG | NO ae ESA ie ee 
; : ~40°C ~ 85°C |144-LOFP | M3087BFLGP#U3-ND® 29.22 27.28 25.33 
Flash | iM — | 48k | 34-ch. 10-bit | 2-ch.e-bit | 7USART, IrDA, 5126, 2CAN |—/11/-| 124 | aaMbzs-sev | “pC” Rec |T4 Tor | margenELaPaSANDe 5R70 ONGL Date 
Flash _| 320K —___| 48K | 26-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | SUSART,51°C,3cAN |—/11/-| 88 | 32MHz/4.2~5.5V | -40°C ~ 85°C |100-LOFP | M30880FWTGP#U0-ND@ 38.28 35.73 33.18 
R8C Tiny Series 


The R8C 16-bit microcontrollers are small in size, yet big in performance and value. They excel for 8-bit embedded system applications that need low-cost devices and deliver high performance, yet save space with small, 
low-pin count packages. These microcontrollers for general purpose applications deliver up to 2OMHz speed, up to 96K of on-chip flash memory, offer versatile peripherals, and are packaged with 80 pins or less. Based on the 
MC16 family of 16-bit microcontrollers, the R8C Tiny inherits the same features of high performance, ROM code efficiency, low power consumption, and low noise, while its instruction compatibility allows the use of existing 
M16C family software resources. 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 |GPIO Supply Voltage Temperature | Package |Part No. iu 25 100 
Flash | 4K — | 375 | 4ch. 10-bit = 2USART, 1SSU*,1 20 | 2/1/— | 16 | 20MHz/2.7~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5E211A1DD#U0-NDe 37-297 «2.31 
Flash | 4K — | 375 | 4-ch. 10-bit = 2usart,1ssur1%¢ | 2/— | 16 | 2oMHz2.7~55V | “jac” beac |S recap |persiqatgee Onin. eer 
Flash | 4K 2k | 375 | 4-ch, 10-bit = 2USART,1ssU*,1P¢ | 2/— | 16 | 20MH2/2.7~5.5V | Oe Oe ea ee a ae aes 
Flash | 4K 2K | 375 | 4eh. 10-bit = DUSART, 1SSU*,1 0 | 2A/— | 16 | 20MHZ2.7~5.5V | -20°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F211B1SP#UO-ND@ 358287 2.28 
Flash | 4K — | 375 Sone ior = 2 USART ani— | 16 | 2ome27~5.5v | -20°C ~ 85°C | 20-SsoP |R5F21181SP#UO-ND® 299 240 187 
a “20°C ~ 85°C | 20-SDIP |REF21191DD#U0-ND® 398 «31948 
Flash | 4K ak | 375 | 4 teh — 2 USART ani— | 16 | 2omee27~5.5v | -20°C ~ 85°C | 20-SSoP |R5F21191SPAU0-ND® 342 274213 
oMparator: -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21191DSP4U0-ND® 371 2.97 2.31 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F211A2DDU0-ND® 398 3192.48 
Flash | 8K — | 500 | 4-ch. 10-bit = 2usaRT,1ssur1¢ | a/— | 16 | 20MHz2.7~5.5V | “Joc” gee lap niarN REE TIADNEFUD.-NDe al gee | en 
-20°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F211A2SP#U0-ND® 342 274 2-13 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP_ |RSF211B2DDU0-ND® 443. ~-355.~~«2.76 
Flash | 8K 2k | 500 | 4-ch. 10-bit = 2usaRT,1ssu*,1P¢ | 2/-— | 16 | 20MHRI2.7~5.6V | ee Oe eno eer ee aie ae 
-20°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F211B2SP#U0-ND® 387 3102.41 
: ~40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21102DFPAUO-ND® 457. 366. 2.85 
Flash | 8K — | 500 | 8-ch. 10-bit — 2 USART ani— | 24 | teMbz2.7~5.5V | “So-c 7 aeee | SoLORP REEDIIOSEPPUOANDe an. aaa aes 
Flash | 16K = 1K | &ch. 10-bit = 2USART 3i— | 24 | t6MHz2.7~5.5V | -40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21104DFPAU0-ND® 513. 4113.20 
; 40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21112DFPAU0-ND® 475. 380 2.96 
Flash | 8K — | 500 |12-ch. to-pit} = — 2 USART a— | 24 | 2oMbz2.7~5.5V | “Soec~ eee | SoLORP REESIIIOEPRUOANDe age aeee ole 
Flash | 12K —__ [750 [i2-ch. 10-bt | 2USART 3A— | 24 | 20MHz2.7~5.5V | -40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21113DFPAUO-ND® 502402 3.13 
Flash | 16K = 1K | 12-ch. 10-bit | — 2 USART 3/— | 24 | 20MHz/2.7~5.5V | -40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21114DFPAUO-ND 531425 3.31 
; 40°C ~ 85°C | 32-LOFP |ROF21122DFPAUO-ND® 5024.02 ~-3.13 
Flash | 8K 4k | 500 | &ch. 10-bit _ 2 USART av— | 24] temba27~55v | Soc” beec| so-corp (RoROtIDOFPHUOIDS aah. agra 
Flash | 12K 4K | 750 | &ch. 10-bit = 2USART 3 | 24 | t6MHz/2.7~5.5V | -40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5E21123DFP#U0-ND® 529 423.~~3.29 
: “40°C ~ 85°C | 32-LOFP |ROF21132DFPFUO-ND® 515. 413. 3.21 
Flash | 8K 4k | 500 |12-ch. to-bit| = — 2 USART a— | 24] 2omia2.7~5.5V | “Sic grec | socorp (RoROtTaoFPHUODe hae. aide. 203 
; je 40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21142DSP#U0-ND® 398. 319 2.48 
Flash | 8K — | 500 | 4-ch. 10-bit — 1 USART, 1 SSU av— | 15 | 2ombz27~55V | Dic” been | on-scup IREEDTI4DSPHIDADe Se eee 
Flash | 12K = [750 | 4ch. 10-bit = TUSART, 1 SSU* 3A | 15 | 20MHz2.7~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21143DSPAU0-ND® 4303.44 2.68 
Flash | 16K = 1K | 4-ch. 10-bit = TUSART, 1 SSU* 3//— | 15 | 20MHz/2.7~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F27144DSPAU0-ND® 457366 2.85 
Flash | 8K 2k | 500 | 4-ch. 10-bit 7 1 USART, 1 SSU* an— | 15 | 20Mize7~S.ev | ee eae ee aS UND aoe 8 eee 
; 40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21162DSP#UD-ND® 414 332-258 
Flash | 8K — | 500 | 4-ch. 10-bit _ 1 USART, 12 ani— | 15 | 2omHz27~5.5v | Joc beer | on-esop IReEDliepSPeUD Ibe a ay? 
Flash | 12K = [750 | 4-ch. 10-bit = TUSART, 1 °C 2A | 15 | 20MHz2.7~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21163DSPAU0-ND® 443355 2.76 
Flash | 16K = 1K | 4-ch. 10-bit = TUSART, 1 2C 2A | 15 | 20MHz/2.7~5.5V | -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP [R5F27164DSPAUO-ND® 470 3772.93 
Flash | 8K 2K | 500 | 4-ch. 10-bit = TUSART, 1 126 2A | 15 | 20MHz/2.7~5.5V | -20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21172SPFU0-ND® 430 3442.68 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F21182DD#U0-ND@ 387. 3102.41 
4-ch. -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21182DSP#UO-ND@ 360 288 224 
Flash | 8K = 500 | Comparator = 2 USART 2 | 16 | 20MHZ/2.7~5.5V | _ooe¢ _ g5e¢ |28-HWOFN|R5F21182NP#U0-ND® 3.98 319 2.48 
-20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21182SP#U0-ND® 344-276 215 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F21192DD#U0-ND@ 430. 344.268 
4-ch. -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21192DSP#U0-ND@ 403 3232.51 
Flash) 8K 2K | 500 | Comparator _ 2 USART 2 | 16 | 20MHZ/2.7~5.5V | _ooe¢ _ gse¢ |28-HWOFN|R5F21192NP#U0-ND® 443 «3552.76 
-20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21192SPAU0-ND 371297231 
20-SDIP_|R5F211A3DD#U0-ND@ 430. 344.268 
Flash | 12K — — | 750 | 4-ch. 10-bit _ 2USART,1ssU*,1P¢ | 2M/— | 16 | 2oMHz/2.7~5.5v | ~40°c ~ asec [ZO LSSOE |ROEZY TASDGR ta Noe a Se 
20-LSSOP |R5F211A3SP#U0-ND 371-297 2.3t 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP_ |R5F211B3DDU0-ND® 470 377 2.93 
: ' -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F211B3DSPAU0-ND® 443 3552.76 
Flash | 12K 2k | 750 | 4-ch. 10-bit — 2USART, 1 SSU*,1FC | 2A/— | 16 | 20MH2/2.7~ 5.50 a een ee eet aoe a NDS dae! wang?! aio 
20°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F211B3SP#U0-ND® 414332258 
; on aon | 32-LOFP |R5F21103DFP#U0-ND® 486. 389 ~~<3.03 
Flash | 12K — | 750 | 8-ch. 10-bit = 2 USART ani— | 24 | teMHzi2.7~5.5V | -20°C ~ 86°C | eee Eee ao Te fee eee ee 
Flash | 12K —__ [750 [2-ch. 10-bt | DUSART 3A | 24 | 20MHZ2.7~55V | -20°C ~ 85°C | 32-LOFP [R5F21113FPFUO-ND@ 470 3772.93 
Flash | 12K 4K | 750 | @-ch. 10-bit = 2USART 3 | 24 | t6MHz/2.7~5.5V | -20°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21123FP#UO-ND® 5.02402 3.13 
@ ROHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
740 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


7~ENESAS Microcontrollers 


M16C Family R8C Tiny Series (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package |Part No. 1 25 100 
Flash | _12K 4K __| 750 | 12-ch. 10-bit = 2 USART 3— | 24 | 20MHz/2.7~5.5V _| -20°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21133FP#U0-ND® 5.43 4413.20 
Flash | 12K —__| 750 | 4ch. 10-bit = TUSART, 1 SSU* 3A/— | 15 | 20MHz2.7~5.5V | -20°C - 85°C | 20-SSOP [R5F21143SPAU0-ND@ 3.98 3.19 2.48 
Flash | 12K 2K | 750 | 4ch. 10-bit = TUSART, 1 SSU* 2— | 15 | 20MHz2.7~5.5V _| -40°C ~ 85°C [20-LSSOP |R5F21153DSPAU0-ND@ 4703.77 2.98 
Flash | 12K —__| 750 | 4-ch. 10-bit = TUSART, 1 PC 2— | 15 | 20MHz/2.7~5.5V _| -20°C - 85°C | 20-SSOP [R5F21163SPAU0-ND@ 414332 2.58 
20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21173SP#U0-ND® 457. 3.662.865 
Flash | 12K 2k | 750 | 4-ch. 10-bit = 1 USART, 1 I2C ani | 15 | 20MHw2.7~5.5V | “An.” Bec log esop IRenoti7anSPsUO-NDe Seer. “sag. 230 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F21183DD7U0-ND@ 414. 332~«2.58 
4-ch. -40°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F21183DSP#U0-ND® 387 3.102. 
Flash | 12K — | 750 | Comparator an 2 USART 2Mi— | 16 | 20MH2I2.7~5.5V | ogee ~ 95°C |o8-HWOFN|R5F21183NP#U0-ND® 430 344 268 
-20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21183SP#U0-ND® 358 287 2.28 
“20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F21193DD#U0-ND® 457. 3.662.865 
4-ch. -40°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F21193DSP#U0-ND@ 430 344 2.68 
Flash | 12K 2K | 750 | Comparator ae 2 USART 2Ni— | 16 | 20MH2I2.7~5.5V | ogee ~ 95°C |28-HWOFN|R5F21193NP#U0-ND® 470 3772.98 
-20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21193SP#U0-ND® 3.98 3.19 2.48 
on ann | B2-LOFP |R5F21104FP-ND 5.41 409 ~~«3.18 
Flash | 16K = 1K | 8-ch. 10-bit = 2 USART ati— | 24 | tenriz27~5.5v | -20°~85°C | For orp |perotinarprliocNDe ae . gag) = g 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP |RSF211A4DD#U0-ND® 457. 3.66 ~-2.85 
; 7 -40°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F211A4DSP#U0-ND® 430 344 2.68 
Flash | 16K = 1K | 4-ch. 10-bit = 2USART,1ssu*,17C | 21 | 16 | 20MHa27~5.5V | “on-n” fore Ie HWORNIREESTIAINPSUD-NDe Hee 
-20°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F211A4SP#U0-ND® 3.98 3.19 2.48 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F211B4DD#U0-ND® 502. 402 3.13 
7 -40°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F211B4DSP#U0-ND® 475 3.80 «2.96 
Flash | 16K 2K 1K | 4-ch. 10-bit = 2USART,1ssu*,17C | 21 | 16 | 20mHw27~5.5V | “oer” grec los HWORNIReEOI4BaNesUO-NDe ae. is 7908 
-20°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F211B4SP#U0-ND® 443355 2.76 
Flash | 16K = 1K _| 42-ch. 10-bit = 2USART 3A— | 24 | 20MHz2.7~55V | -20°C ~ 85°C | 32-LOFP |RSF21114FP#UD-ND® 502. 4023.13 
~40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21124DFP#U0-ND® 496 3.973.385 
Flash | 16K 4K 1K | 8-ch. 10-bit a 2 USART a | 24 | temi2.7~5.5V | “Do.” aeoe | So-Lorp IREROT/OaEPUO-NDe ne 
Flash | 12K 4K ___| 750 | 12-ch. 10-bit = 2USART 3— | 24 | 20MHz2.7~55V | -40°C ~ 85°C | 32-LOFP [RSF21133DFP#U0-ND® 482386 3.26 
; “20°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21134FP#U0-ND@ 542. 434 3.38 
Flash | 16K 4K 1K | 12-ch. 10-bit = 2 USART a | 24 | 2omez27~s5v | “40.67 grec | 3o-corp |Rorol 1a4DFP#UO-NDe ei dag. ads 
Flash | 16K = 1K | 4-ch. 10-bit = TUSART, 1 SSU* 2— | 15 | 20MHz2.7-55V | -20°C - 85°C | 20-SSOP [R5F21144SPAU0-ND@ 430. 3442.68 
z 20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21154SP#U0-ND® 470 377 2.98 
Flash | 16K 2K 1K | 4-ch. 10-bit = 1 USART, 1 SSU ani | 15 | 20MHw2.7~5.5V | “Ane” aoe loo esop IReLoiis4nsPAUO-NDe Ei age aa 
Flash | 16K = 1K | 4-ch. 10-bit = TUSART, 1 PC 2— | 15 | 20MHz2.7-55V | -20°C - 85°C | 20-SSOP [R5F21164SPAU0-ND@ 443355 ~2.76 
Flash | _16K 2K 1K | 4-ch. 10-bit = TUSART, 1 PC 2ni— | 15 | 20MHz2.7~5.5V _| -40°C ~ 85°C [20-LSSOP |R5F21174DSPAU0-ND@ 5.13 4413.20 
ach. 20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F21181DD7U0-ND@ 358 287 ~~ 2.28 
Flash | 4K — | 875 | comparator = 2 USART 2i— | 16 | 20MH2I2.7~5.5V | Aoec . gsc |20-LSSOP |R5F21181DSP#U0-ND@ 344 276 2.15 
20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F21184DD7U0-ND@ 443. 355.~«2.76 
4-ch. -40°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F21184DSP#U0-ND® 416 3332.59 
Flash | 16K _ 1K | Comparator = 2 USART 2N— | 16 | 20MH2I2.7~5.5V | oqeg ~ 95°C lo8-HWOFN|R5F21184NP#U0-ND® 457 3662.85 
-20°C ~ 85°C | 20-SSOP |R5F21184SP#U0-ND® 387 3.102.441 
-20°C ~ 85°C | 20-SDIP |R5F21194DD7U0-ND® 486. 3.89 ~~ 3.03 
4-ch. -40°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F21194DSP#U0-ND@ 459° 3.68 «=—(2.86 
Flash | 16K 2k 1K | Comparator — 2 USART 2Mi— | 16 | 20MH2I2.7~5.5V | ogee ~ 95°C |28-HWOFN|RSF21194NP#U0-ND® 502 402 3.43 
-20°C ~ 85°C |20-LSSOP |R5F21194SP#U0-ND® 430 344 2.68 
; on aman | O4-LOFP |R5F212AASDFAAUO-ND® 694. 5.56 4.69 
Flash | 96K = 7K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, 1 I2C av— | 57 | 20Mbz22~5.5V | -20°-85°C | Br top |ReeotoansDEPAUO-NDe® paps eee aes 
Flash | 96K = 7K | 42-ch. 10-bit | 2-ch. @bit_| _SUSART,1SSU*1PC | 34/—| 57 | 20MHZ22-55V | -20°C~ 85°C | 64-LOFP [RSF2T2AASNFP#UO-ND® 666. 5.33450 
Flash | 128K —__ [75K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, 1 °C 3/a/— | 57 | 20MHz/2.2-5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LOFP [RSF2T2ACSNEP#UO-ND@ 720. 5.76 4.86 
Flash | 48K —___ [25K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit_| _3USART,1SSU*,1PC | 3/4/— | 57 | 20MHZI2.2-5.5V | -40°C- 85°C | 64-LOFP |RSF212A7SDFPFU0-ND® 614. 4924.15 
; : on aman | O4-LOFP |RSF212A7SNFPAUO-ND@ 5.86. 469 3.96 
Flash | 48K — | 25K | 12-ch. to-pit | 2-ch. spit | 3USART,1SSU*,112¢ | 3/2] 57 | 20MHZ22~5.5V | -200~85°C | Prior IReFoIOATeNEASUOND® an agg ee 
; r onen amen | O4-LOFP |RSF212A8SNEPAUO-ND@® 614. 492 4.15 
Flash | 64K = 3K | 12:ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | 3USART,1SSU1C | 32 | 57 | 2oMHz22~55v | -20°%~85°C | PF TEED |tecotongeNEASO.ND® or ded dae 
Flash | 96K 2K 7K_| 12-ch, 10-bit | 2-ch. &-bit 3 USART, FC 3a/— | 57 | 20MHz2.2-55V | -20°C - 85°C | 64-LOFP [RSF212BASNFAZUO-ND@ 7065.65. 4.77 
Flash | 128K 2K | 7.5K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, 1 2C 3/a/— | 57 | 20MHz/2.2-5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LOFP [RSF2T2BCSNFPFUO-ND® 7.60608 5.13 
Flash | 48K 2K | 2.5K | 12-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | SUSART,1SSU*1PC | s//— | 57 | 20MHZI2.2-5.5V | -20°C- 85°C | 64-LOFP |R5F212B7SNFPFUO-ND® 626. 5.01 4.28 
P : ~40°C ~ 85°C | 64-LOFP |R5F212B8SDFPAU0-ND@ 680. 544. 4.59 
Flash | 64K 2K 3K | 12-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit | 3USART,1SSU*1>C | a/a/— | 57 | 20MHz22~s5V | DOC” Ber | Ca tarp |perotonaSNEPAUONDo Bee Sea Saad 
Flash | 96K 2K 7K | 20-ch. 10-bit | 2-ch. @bit | SUSART,1SSU41PC | 34/—| 73 | 20MHZ22-55V | -40°C~ 85°C | 80-LOFP [RSF212DASDFP#U0-ND® 7866.29. ~5.31 
Flash | 128K 2K | 7.5K | 20-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART, FC 3/a/— | 73 | 20MHz/2.2~5.5V | -20°C~ 85°C | B0-LOFP |RSF212DCSNFP#UO-ND® 814652 5.50 
Flash | 48K 2K | 2.5K | 20-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | _SUSART,1SSU*,1C | 3/4/—| 73 | 20MHZ2.2~5.5V | -20°C - 85°C | 80-LOFP |R5F212D7SNFPFUO-ND® 680. 5444.59 
Flash | _ 64K 2K 3K | 20-ch. 10-bit | 2-ch. &bit_| _ 3USART,1SSU*,1PC | /4/— | 73 | 20MHz/2.2-5.5V | -20°C~ 85°C | 80-LOFP |RSF212D8SNFP#U0-ND@ 7065.65. 4.77 
Flash | _16K — [512 = = 2 UART 3A/— | 27 | 8MHZ2.7~5.5V _| -20°C~ 85°C | 32-LOFP [RSF212G4SNFP/U0-ND® NEW! 450 3.60 2.80 
Flash | 32K = 1K = = 2 UART 3A/— | 27 | 8MHZ2.7~5.5V _| -20°C ~ 85°C | 32-LOFP [RSF212G6SNFP/U0-ND® NEW! 341409. ~~~«3.18 
Flash | _ 4K — | 256 = = 2 UART 3A/— | 15 | 8MHz2.7~5.5V _| -20°C- 85°C | 20-SSOP [RSF212HISNSP#UO-ND@ NEW! 3.312.065. ~—-2.06 
Flash | _ 6K — [384 = = 2 UART 3A/— | 15 | 8MHz2.7~5.5V _| -20°C~ 85°C | 20-SSOP [RSF212H2SNSPFUO-ND@ NEW! 3.60 2.88. 2.24 
Flash | 2K — | 256 = = TUART 2/— | 12 | 8MHz2.7~5.5V _| -20°C - 85°C | 20-SSOP [RSF212J0SNSP#U0-ND@ NEW! 286. 229.~~+1:78 
F . ~40°C ~ 85°C | 48-LOFP |R5F21207JFP#U0-ND® 584. 468 3.95 
Flash | 48K — | 25K | 12-ch. 10-bit = 2USART,1SSU*,112% | 3/2/— | 44 | 20MHA27~5.5V | ive dpeec| amcLORP IRer>IOOTKFREUDNDe wage eek ae 
; 7 ~40°C ~ 85°C | 48-LOFP |R5F21227JFP#U0-ND® 686. 5.49 4.64 
Flash | 48K — — | 25K | 12-ch. 10-bit — | 2usarT, 1 ssu*,1 16,1 CAN] a//— | 44 | 2omHz2.7~5.5V | aoe c4osse) apLore \nocotoorKEPAUO-NDe pas. age Aig 
; " ~40°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5F21244SDFPAU0-ND 482. 386. 3.26 
Flash | 16K = 1K | 12-ch. 10-bit = 2USART, 1sSU*,12C | af] 44 | 20MHa22~5.5V | ee oeee ee aa ASNEPIUDND® ae di aoe 
; ~40°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5F21246SDFPAU0-ND@ 5.10 4.08 3.45 
Flash | 32K = 2K | 12-ch. 10-bit = 2USART,1SSU*,1PC | 3/2 | 44 | 20MHa22~5.5V | “oe” asec | co-LORD IReko1aAeSNEPeUO-ND® aap: sige . sae 
; . ~40°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5F21247SDFP#U0-ND@ 560 448 3.78 
Flash | 48K — | 25K | 42-ch. 10-bit = 2USART, 1ssu*,12C | af] 44 | 2oMHae2~ssv | Soc Ber| or orn |RerooqreNRPaUONDe ee eee 
; ; ~40°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5F21248SDFPAU0-ND@ 580 464. 3.92 
Flash | 64K = 3K | 12-ch. 10-bit a 2USART,1SSU*,1C | 3/2 | 44 | 2oMHz22~5.5V | “oe” asec | co-LORD IReko1a“aSNePeUO-ND® Beye aap ae 
; " ~40°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5F21254SDFPAU0-ND@ 522. 418 3.53 
Flash | 16K 2K 1K | 12-ch. 10-bit = 2USART, 1ssU*,12C | af] 44 | 20MHa22~5.5V | ee eee eee ioe eASNEDVUDNDe ocr gar. oe 
; 7 ~40°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5F21256SDFPAU0-ND@ 546. 437 ~~~3.69 
Flash | 32K 2K 2K | 12-ch. 10-bit = 2USART,1SSU*,1PC | 3/2 | 44 | 20MH22~5.5V | “oe” aeec | co-LOF IRero4OSeSNEP#UO-ND® fog. aa? aE 
: . ~40°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5F21257SDFP#U0-ND@ 600 480 4.05 
Flash | 48K 2K | 2.5K | 12-ch. 10-bit = 2USART, 1ssu*,1%C | af] 44 | 2oMHae2~ssv | Soc” Ber | Sorarp [pero sereNEPaUONDe a ee aes 
; " ~40°C ~ 85°C | 52-LOFP |R5F21258SDFPAU0-ND@ 626. 5.01 4.23 
Flash | 64K 2K 3K | 12-ch. 10-bit = 2USART,1SSU*,1C | 3/0 | 44 | 2oMH22~5.5V | “oe” aeec | co-LORD IRero1aseSNEP#UO-ND® pag waaps tae 
F : ~40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21262SDFPAU0-ND@ 479 3.84. ~-2.99 
Flash | 8K — | 500 | 12-ch. 10-bit = 2USART, 1 SSU*,1PC | a//— | 28 | 2oMHZ22~5.5V | OE Pe | ae ee eee ee EP IUDNDS eit. 8h Sap 
; . ~40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21264SDFPAU0-ND@ 341 409.~«3.18 
Flash | 16K = 1K | 12-ch. 10-bit = 2USART,1SSU*,1PC | 3/1 | 28 | 20MHz22~55V | “oc” asec | so-LOF IReko42e48NEP#UO-ND® a ve 
; : ~40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21265SDFP#U0-ND@ 540. 432 3.36 
Flash | 24K — — |4.5K | 42-ch. 10-bit = 2uSART, 1ssu*,12C | a] 28 | 2oMHae2~ssv | Soc” Bec | Sororp [pero oBeNEDAUONDS Sit 4g eg 
; : ~40°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21266SDFPAU0-ND@ 506. 405. 3.42 
Flash | 32K — — |4.5K | 42-ch. 10-bit = 2USART,1SSU*,1PC | 3/1 | 28 | 2oMHz22~5.5V | “oc” aeec | so-LOFP nero 2BeSNEP#UO-ND® Bag) ase Saas 
@ RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Microcontrollers 
M16C Family R8C Tiny Series (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package |Part No. 1 25 100 
F -40°C ~ 85°C | 32-LQFP |R5F21272SDFP#U0-ND® 5.24 4.20 3.27 
E o = * 1/2 — ss 
Flash 8K 2K 500 | 12-ch. 10-bit 2 USART, 1 SSU*, 1 1?C 3/1/ 28 20MHz/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LOFP |RSF21272SNFP#U0-ND® 495 3.96 3.08 
F -40°C ~ 85°C | 32-LQFP |R5F21274SDFP#U0-ND® 5.56 4.45 3.46 
ks ri _ i 2, -_ ~ 
Flash 16K 2K 1K | 12-ch. 10-bit 2 USART, 1 SSU*, 1 I?C 3/1/ 28 20MHz/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LOFP |R5F21274SNEP#U0-ND® 504 420 3.07 
: -40°C ~ 85°C | 32-LQFP |R5F21275SDFP#U0-ND® 5.20 4.16 3.51 
e a = * 41/2 — rs 
Flash 24K 2K 1.5K | 12-ch. 10-bit 2 USART, 1 SSU*, 1 12C 3/1/ 28 20MHz/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LOFP |RSF21275SNFP#U0-ND® 556 4.45 3.46 
: -40°C ~ 85°C | 32-LQFP |R5F21276SDFP#U0-ND® 5.46 4.37 3.69 
e o = * 1/2 — é 
Flash 32K 2K 1.5K | 12-ch. 10-bit 2 USART, 1 SSU*, 1 1?C 3/1/ 28 20MHz/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 32-LOFP IRSF21276SNEP#U0-ND® 520 416 354 
Flash 8K = 500 | 4-ch. 10-bit = 2 USART, 1 SSU*, 1 I?C 3/it/— | 16 20MHz/2.2 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21282SDSP#U0-ND® 4.21 3.37 2.62 
Flash 16K = 1K | 4-ch. 10-bit = 2 USART, 1 SSU*, 1 1?C 3/i/— | 16 20MHz/2.2 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21284SDSP#U0-ND® 4.50 3.60 2.80 
Flash 16K 2K 1K | 4-ch. 10-bit = 2 USART, 1 SSU*, 1 I2C 3/1/— | 16 20MHz/2.2 ~5.5V__| -40°C ~ 85°C | 20-LSSOP |R5F21294SDSP#U0-ND® 4.95 3.96 3.08 
@ RoHS Compliant *SSU = SPI® 
740 Family 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
Flash 36K — 1K | 8-ch. 10-bit = 2 USART 2/2/— | 29 8MHz/2.2 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 36-SSOP | M37542F8FP#U0-ND® 8.64 6.92 5.84 
Flash 32K _ 1K = = 3 USART, 1 USB 3/2/— | 66 24MHz/3 ~ 5.25V_ | -20°C ~ 70°C | 80-LQFP | M37641F8HP#U0-ND® 10.80 9.72 8.62 
OTP 24K _ 512 | 8-ch. 8-bit = 1 USART 3/2/— | 38 8MHz/1.8 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M38C13E6HP#U0-ND® 6.80 5.44 4.59 
Flash 60K = 2K | 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/2/— | 51 8MHz/1.8 ~ 5.5V -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M38C29FFAFP#U0-ND® 9.90 7.92 6.69 
: o op | 64-LOFP | M38D24G4FP#U0-ND® 4.79 3.84 2.99 
QzROM 16K — 625 | 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/6/— | 51 12.5MHz/1.8 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C 64-LOFP | M38D24G4HP4UO-ND@ 479 3.84 9.99 
, 5 op | 64-LOFP | M38D24G6FP#U0-ND® $41 4.09 3.18 
QzROM 24K _ 625 | 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/2/— | 51 12.5MHz/1.8 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C 64-LOFP | M38D24G6HP#U0-ND® 511 4.09 3.18 
; a op | 80-QFP | M38D58G8FP#U0-ND® 5.34 4.28 3.61 
QzROM 32K _ 1.5K | 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/2/— | 59 12.5MHz/1.8 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C 80-LOFP | M38D58G8HP#U0-ND® 534 428 361 
' a on | 80-QFP | M38D59GCFP#U0-ND® 5.60 4.48 3.78 
QzROM 48K — 2K | 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/2/— | 59 12.5MHz/1.8 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C 80-LOFP | M38D59GCHP#U0-ND® 5.60 4.48 3.78 
, a " 80-QFP | M38D59GFFP#U0-ND® 5.84 4.68 3.95 
QzROM 60K — 2K | 8-ch. 10-bit = 2 USART 4/2/— | 59 12.5MHz/1.8 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C 80-LOFP | M38D59GFHPU0-ND} 584 468 3.95 
Flash 32K — 2K | 8-ch. 10-bit — 1 USART 3/—/— | 44 8MHz/3.0 ~ 5.2V -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M38K29F8LHP#U0-ND® 9.80 8.81 7.81 
QzROM 60K = 2K | 16-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART 4i/— | 56 16MHz/2.7 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-QFP | M38039FFHFP#U0-ND® 9.86 7.89 6.66 
QzROM 48K _ 2K | 16-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 UART 4n/— | 56 16.8MHz/2 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M38039GCHHP#U0-ND® 5.40 4.32 3.36 
; i a op | 64-LOFP | M38039G4HHP#U0-ND® 3.96 3.17 2.47 
QzROM 16K _ 2K | 16-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART 4n/— | 56 16.8MHz/2 ~5.5V | -20°C ~ 85°C 64-SDIP | M38039G4HSP#U0-ND® 551 441 3.43 
64-LQFP | M38039G6HHP#U0-ND® 4.21 3.37 2.62 
QzROM 24K — 2K | 16-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART 4n/— | 56 16.8MHz/2 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LOFP | M38039G6HKP#U0-ND® 4.32 3.46 2.69 
64-SDIP | M38039G6HSP#U0-ND® 5.14 4.12 3.47 
64-LQFP | M38039G8HHP#U0-ND® 4.48 3.59 2.79 
QzROM 32K — 2K | 16-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART 4/— | 56 16.8MHz/2 ~5.5V | -20°C ~ 85°C | 64-LQFP | M38039G8HKP#U0-ND@ 4.59 3.68 2.86 
64-SDIP | M38039G8HSP#U0-ND® 5.38 4.31 3.64 
F i " op | 64-LOFP | M38039GCHKP#U0-ND® 5.56 4.45 3.46 
QzROM 48K _ 2K | 16-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 3 USART 4/— | 56 16.8MHz/2 ~5.5V | -20°C ~ 85°C 64-SDIP | M38039GCHSP#U0-ND@ 640 512 4.32 
QzROM 16K _ 512 | 9-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART 4N/— | 34 12.5MHz/1.8 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 42-SSOP | M38503G4AFP#U1-ND® 3.89 3.12 2.43 
QzROM 16K = 512 | 9-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 UART 4/—/— | 34 12.5MHz/1.8 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 42-DIP |M38503G4ASP#U1-ND® 6.11 4.09 3.18 
Flash 32K _ 1K | 9-ch. 10-bit = 2 USART 4/—/— | 34 12.5MHz/2.7 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | 42-SSOP | M38507F8AFP#U1-ND® 8.80 7.04 5.94 
0 op | 42-SSOP | M38588GCFP#U0-ND® 5.34 4.28 3.61 
QzROM 48K = 1.5K _ _ 2 USART 4N/— | 34 12.5MHz/2.7 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C 42-SDIP. | M38588GCSP4U0-ND 610 438 412 
: , . op | 80-QFP | M38869FFAGP#U0-ND® 9.08 8.16 7.24 
Flash 60K = 2K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit 2 USART 4/—/— | 72 10MHZ/2.7 ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C 80-LOFP | M38869FFAHP#UU-ND® 14.48 13.51 12.55 
ROMless, — = 148K = = 3 UART, 1 USART, 1 I?C —/4/4 | 132 266MHz/1.2V -20°C ~ 70°C | 449-BGA | R8A77220AC266BGV-ND® 45.00 42.00 39.00 
RoHS Compliant *SSU = SPI® 


SuperH™ Family 


SuperH is an embedded RISC developed for high performance, miniaturization and performance per power consumption (MIPS/W). We are developing CPU cores for a wide range of applications and functions and have many 
products. Our product lines include the series with SH-2 as the CPU core with on-chip large capacity flash memory and peripheral functions such as timer, serial and AD converter, and the series with SH-3 and SH-4 as the CPU 
core which enable high-speed data processing and come equipped with cache and MMU. Additionally, there is lineup of series with SH2-DSP and SH3-DSP as the CPU core, which have full DSP functions and an emphasis 
on multimedia processing and communications processing. Currently available series (products) also have lots of features such as low power mode, contributing to low power consumption and miniaturization for application 
hardware. Various versatile operating systems and development tools have been improved and, crucially, more efficient development can be achieved. 


SH Series 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package [Part No. 1 25 100 
ROMless | — — [4 = = 3 USART, IrDA —i—| 78 | toomHz/1.4~1.6v | -20°C ~ 75°C 1176-LFBGA|D17618RBG100V-ND® 1481 13.34 11.83 
on anon [176-LFBGA |DS76190B125BGV-ND® 18.09 16.89 15.68 
ROMless | — — | 16k a = 4 USART, IrDA ri | 78 | A25MHRI-71 ~ 1.88] -20°C ~ 70°C EEA Oe eae aaa ne at, -qeee dene 
ROMless | — — | 8K | Bch. 10-bit a 4 USART, IrDA, —/5/—| 106 | SOMHz/3~3.6V | -20°C ~ 75°C | 114-LOFP JHD6417145F50V-ND® 1102 990 8.78 
Smart Card, 1 |2C 
100MHZ/3.3V vn geo | 208-FP |D6417709SF100BV-ND® 2157 20.14 ‘18.70 
ROMIe88:| Ses [fe | Sree eee 10° aul) 8 | 98 | sgzumzgay | 20°C ~ 75°C | oog-arP |pe417709SF133BV-ND® 2372 2214 20.56 
ROMess | — — | 16K = _ ae a 13 | 24 |  200MHz/1.5v | -20°¢ ~ 75°C | 256-FP |HD6417710FV-ND® 23.93 22.33 20.74 
ROMess | | — — | 16K | 6-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit SUARL 2058, —-13| 104] tezmrat.sv | -20°¢~ 75°¢ | 249°BG4 Iing417727BP160cv-ND® 35.93 3353 «31.14 
Smart Card 240-BGA 
Flash_| 256K — | 42K |46-ch. 10-bit | — 3USART, IDA, 1 CAN |—/S/—| 69 | SOMHz/45~55V | -20°C~75°C | 100-OFP |HD64F7047F50V-ND® 19.04.1777 1650 
SH-2 Series 
Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
; on pron | 112-0FP | HD6417074F28V-ND® 7259 11.75 10.91 
ROMless | — — | 3k | sch.to-bit | — 2 USART, IrDA =13/— 43 | 28.7MHz/4.5 ~ 5.6V | -20°~75°C | 11 ep | unealvolanroav-Nne eee ten abet 
; T6.7MHZ3~36V | >... >a, | 112-0FP | HD6417040AVCFI6V-ND® 1866.17.42 16.18 
ROMIess))) = = as | Sena br | = 2 USART, IDA = 82 | oa.7muzi4.s ~5.5v | 0 75°C | 142-aFP | HD6417040ACF28V-ND} 2175 20.30 18.85 
28.7MHZ/4.5 ~ 5.5V 144-0FP | HD6417041ACF28V-ND@ 1848 17.25 ~~ 16.02 
ROMless | — — | 4K | sch.to-bit | — 2 USART, IrDA 15/— 82 | 28.7MHz/4.5 ~ 5.5V | -20°C ~ 75°C | 144-FP | HD6417041AF28V-ND® 1848 1725 © 16.02 
16.7MHz/3 ~ 3.6V 144-QFP_ | HD6417041AVF16V-ND@ 1925 1797 16.68 
@ RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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SuperH™ Family SH-2 Series (Cont.) 


Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
' 4 USART, IrDA, ae 5 -20°C ~ 75°C | 112-QFP | HD6417144F50V-ND® 1040 935 829 
ROMIesS!) = 7 o&, | Baloo | = Smart Card, 1 2C (5! 82 | BOMHZ/3~3.6V |) asc. g5ec | 112-OFP_ | HD6417144FWSOV-NDS 1102-990 8.78 
ROMless | | — = 8K | 8-ch. 10-bit | — eee es 1) 106 | S0MHz/3~3.6v | -40°C ~ 85°C | 114-LOFP | HD6417145FWSOV-ND® 11.67 1049 »~=—-9.30 
-20°C ~ 75°C |176-LFBGA | D17606BG100V-ND@ 1485 1334 11.83 
ROMless | | — = 4K = = 3 USART, IrDA +l 73 | 100MHz/3~3.6v | -20°C ~ 75°C |176-LFBGA | D17606BGN100V-ND® 1485 1334 = 11.83 
-40°C ~ 85°C |176-LFBGA | D17606BGW100V-ND@ 1466 1368 = 12.71 
“20°C ~ 75°C [240-LFBGA | HD6417615ARBPV-ND® 277 2312-2147 
ROMIe8s |. 7 ak _ Z 5 USABT, ItDA a 50 | 62.5MHZ/3~3.6V | soc. 75°¢ | 208-LOFP | HDG417615ARFV-ND@ 21.90 2044 18.98 
ROMless | — = 8K = = 5 USART, IrDA —/4j— 30 | _625MHz3 ~ 3.6V_| -20°C ~ 75°C | 208-LOFP | HD6417616SFV-ND@ 2477 2342 21.47 
“20°C ~ 75°C |176-LFBGA | D17618ABG100V-ND® 1428 1333 ~~«(12.38 
-20°C ~ 75°C |176-LFBGA | D17618ABGN100V-ND® 15.24 1423 = 13.21 
ROMIess | °— ~ “ ~ ~ SUSAR UNDA ao 78) 100MHZ/1.4~1.6V | Anse _ g52¢ |176-LFBGA | D17618ABGW100V-ND@ 15.24 14.23 13.21 
-40°C ~ 85°C |176-LFBGA | D17618RBGW100V-ND@ 1466 1368 = 12.71 
on. peop 176-LFBGA | D17618RBG100V-ND® i481 1334 .~=«1.83 
ROMless | — = 4K = = 3 USART, IrDA =p) 71 | 100MHZ/3 ~3.6V | -20°0 ~ 75°C ee ANTOOV-NDe idet nad. ans 
Flash | 128K = 4K | 8-ch. 10-bit | — 2 USART, IrDA WDT, MTU, CMT| 82 | 28.7MHZ/4.5 ~5.5V | -20°C ~ 75°C | 112-QFP | HDG4F7017F28V-ND@ 24.00 22.40 20.80 
Flash | 256K = 4K | 8-ch.10-bit_| — 2 USART, IrDA WDT, MTU, CMT| 82 | 28.7MHZ/4.5 ~5.5V | -20%C ~ 75°C | 112-OFP | HDG4F7044F28V-ND@ 39.42 36.80 34.17 
Flash | 256K = 4K | 8-ch.10-bit_ | — 2 USART WDT, MTU, CMT| 106 | 28.7MHZ/4.5 ~5.5V | -20°C ~ 75°C | 144-QFP_| HDG4F7045F28V-ND@ 4152 38.76 35.99 
Flash | 256K — [42K | 42-ch. 10-bit | — 2 USART, IrDA WDT, MTU, CMT; 54 |  SOMHz4~55v |-20°C~75°C | 80-OFP | HDG4F7046F50V-ND@ 1811 1690 15.70 
WOT, MTU2 “40°C ~ 85°C | 100-TOFP | DF70834AD80FTV-ND® 1715 «+1601 ~+~«14.86 
= ch. 104 = sae - MTU2, 7 
eat: | 28h 18K) Seah tot AUSART,1S8U", TPC | rugs, cw | 7 | SOMH2/S~55V | Soc _ g6ec | 100-TOFP | DF70834ANBOFTV-ND® 1637 15.28 14.19 
Flash | 512k — | 32k | 8-ch.10-bit | — | 4USART, 1 SSuU, 112c nee EME 73 | somHz3~5.5v | o°C~50°C | 100-TOFP | DE70835RNSOFTV-ND® 116.11 107.44 = 99.77 
WOT, MTU2 ~40°C ~ 85°C | 100-TOFP | DF70835AD80FTV-ND® 2201 2054 1908 
_ ah a0 = ep , MTU2, : 
Flesh’ | 812k SER) Beh, 10a AUSART.1SSU", TFC] wruas, cut |S | SOMHZ/S~5.5V | oc asec | 100-TOFP | DF70835ANBOFTV-ND® 20.00 18.67 ‘17.33 
WOT, MTU2 ~40°C ~ 85°C | 112-LOFP | DF70844AD80FPV-ND@ 1860 1736 1612 
= ere = mee - MTU2, : 
Heal) | aesek a | Seal DOe AUSART,1S8U", TFC | rugs, cmt | 84 | SOMHZ/S~5.5V | Soc _ asc | 112-LOFP | DF70844ANBOFPV-ND 16.91 15.78 14.66 
Flash | 512k — | 32k | 8-ch.10-bit | — | 4USART,1SSU, 12c idee eure 84 | somHa3~55v | o°C~50°C | 112-LOFP | DE70845RNSOFPV-ND® 115.11 107.44 = 99.77 
; WOT, MTU2 ~40°C ~ 85°C | 112-LOFP | DF70845AD80FPV-ND@ 261 2110 1960 
— a | i * 2 * J ne 
Flesh | 12k ace (esis AUSART.1SSU", TFC | wruos, cut | 84 | SOMHZ/S~5.5V | oo:¢ . asec | 112-LOFP | DF70B45ANBOFPV-NDS 20.54 19.17 17.80 
WOT, MTU2 ~40°C ~ 85°C | 144-LOFP | DF70854AD80FPV-ND@ 20.00 1867 17.3 
im: = | — * 2 = + = 
Hea” | coe Teh | eral ool AUSART,1S8U", TFC | rugs, cw | 108 | S0MHZ/S~5.5V | oom¢ _ asc | 144-LOFP | DF70854ANBOFPV-ND 1818 16.97 ‘15.76 
Flash | 512k — | 32k | 8-ch.10-bit | — | 4USART,1SSU, 112c Wee eM 108 | somHz3~5.5V | o°C~50°C | 144-LOFP | DE70855RNSOFPV-ND® 114.21 106.60 98.99 
wari ~40°C ~ 85°C | 144-LOFP | DF70855AD80FPV-ND@ 2286 2134 1982 
Flash | 512k — | 32k | 8-ch.to-bit | — | 4USART.1SSU*19°C | siriysg oype | 108)  SOMHZ/3~5.5V | -20°C ~ 85°C | 144-LOFP | DF7O8S5ANBOFPV-ND® 21.75 2030 1885 
-20°C ~ 85°C | 144-LOFP | DF70855RNSOFPV-ND® 8250 77.00 71.50 
Flash | 512K — | 32 | 16-ch. 10-bit | — | ausarr.issu.rec | MOT MINE | 34) som -ssv | 0° ~ 50°C | 176-LOFP | DE70865RNEOFPV-NDS 115.41 107.44 © 99.77 
WOT, MTU2 “40°C ~ 85°C | 176-LOFP | DF70865AD80FPV-ND® 77 2342-2147 
= ben qodp | ea  MTU2, 7 
flesh | 12k 92K [16 eh 0°FE AUSART.1SSU", TFC | wiruos, cut | 134 |  SOMHZ/S~5.8V | oo:¢ . asec | 176-LOFP | DF70B65ANBOFPV-NDS 23.64 22.07 _—_—-20.49 
“40°C ~ 85°C | 48-LOFP | DF71242D50FPV-ND® 1242 1116 990 
Flash | 64K = 8K | 8-ch. 10-bit | — 3 USART WOT, MTU2, CMT} 31 | SOMHZ/45~5.5V |"Oo.0” Boxe | as torp | peyio4oNSOEPV-NDe or. “par aaa 
omaaa alia : ~40°C ~ 85°C | 48-LOFP | DF71243D50FPV-ND® 1348 1241 10.74 
Flash | 128k = 8k | 8-ch. 10-bit 3 USART WDT, MTU2, CMT] 31 | SOMHZ/4.5 5.50 ae ee ee INSORPV.ND® igen diay. apse 
“40°C ~ 85°C | 64-OFP | DF71252D50FAV-ND® 1336. 1200 1064 
-40°C ~ 85°C | 64-LOFP | DF71252D50FPV-ND® 1294 1163 © 10.31 
Flash | 64K = 8k | 8-ch. 10-bit | — 3 USART WOT, MTU2, CMT) 45 | SOMHZ/L.5S ~5.5V oe ee ne ee NCOFAV.NDs a vas and 
-20°C ~ 85°C | 64-LOFP | DF71252NS0FPV-ND® 1271 11.42 10.13 
“40°C ~ 85°C | 64-OFP | DF71253D50FAV-ND® 1401 1259 ~~ +‘11.16 
Geqake | ta . -40°C ~ 85°C | 64-LOFP | DF71253D50FPV-ND® 1401 1259 11.16 
Flash | 128K = 8K | 8-ch. 10-bit 3 USART WOT, MTU2, CMT) 45 | SOMHZ/4.5 5.50 a ee eee ee ONCOFAV.ND® dav doen. Gb 
-20°C ~ 85°C | 64-LOFP | DF71253NS0FPV-ND® 13.78 1238 10.98 
4 USART, “20°C ~ 75°C | 112-QFP | HD64F7144F50V-ND@ 1811 1690 1570 
flash: | 256K 7 oe | belsttot | = Smart Card, 1 2C WOT. MTU, CMT) 82 | SOMHZ/3~3.6V | tose gsec | 112-QFP | HDG4F7144FWSOV-ND@ 1943 1813 16.84 
Flash | 256K = 8K | 8-ch. 10-bit | — este re WDT, MTU, CMT} 106) SOMHz/3~3.6v | -20°C~ 75°C | 144-QFP_ | HDG4F7145F50V-ND@ 1866 1742 1618 
Flash | 256K = 8k | 8-ch. 10-bit | — Peron WDT, MTU, CMT} 106) S0MHz/3~3.6v | -40°C ~ 85°C | 114-LOFP | HD64F7145FW50V-ND@ 1962 1832 17.01 
; WOT, MTU2, ~40°C ~ 85°C | 80-LOFP | DF71464RD80FPV-ND® 18.00 1680 1560 
been 200k 7 OK Teen IGRI | Se USART: wtuzs,cmt | 5” | S0MH24~5.5V | ose gsec | go-LOFP | DF71464RNGOFPV-ND® 18.00 1680 15.60 
Flash | 256K — | 12k = — | SUSART,1SSU*, 1 CAN ae ae 73 | 64MHz/3~3.6v |-40°C ~ 125°C| 100-LOFP | DF71474AK64FPV-ND@ 58.35 54.46 50.57 
WOT, MTU2, ep aa 
Flash | 256K a 8K | 12-ch. 10-bit | — 3 USART wuss cure | 75 |  80MHz/4~s.5v | 20°C - 85°C | 100-0FP | DF71491RNBOFAV-ND® 2063 1925 17.88 
WOT, MTU2, ~40°C ~ 85°C | 100-LOFP | DF71494RD80FPV-ND® 1700 1587 1473 
Hash || 256K = Be (APR OBIE | = SUSART wtuzs,cmt | “| BOMH24~5.5V | oe - gsec | 100-LOFP | DF71494RNGOFPV-ND@ 16.20 1512 14.04 
ROMiess | — —___ [16K = = 4 USART —2— 73 | 125MHz/1.71 ~ 1.89V| -20°C ~ 85°C [176-LFBGA | DS76190W125BGV-ND® 1991 1858 17.26 
SH-2A Series 
Memory| ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type | Bytes Bytes | Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
Flash | 512K] — | 32K | &-ch. 12-bit | 2-ch. B-bit| 4 USART,12C | WDT/MTUQ/MTU2S/CMT | 75 | 160MHZ/1.4~1.6V | -40°C ~ 85°C) 144-LOFP | DF72115D160FPV-ND® 3221 30.06 27.92 
ROMless| — — | 128K | 8-ch. 10-bit | 2-ch: 8-bit | 4 USART, IrDA, 1 2c 1 79 | 200MHz/1.15 ~ 1.35V | -20°C ~ 85°C| 176-LOFP | DS72060W200FPV-ND® 25.50 2380 2210 
ROMless| — — | 32K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit [8 USART, 3 I°C, 2CAN 26/— 123 | 100MHz3~3.6v | -40°C ~ 85°C| 176-LOFP | DS72611RP100FPV-ND® 31.43 2933 «©2724 
ROMless| — — | 32K | 8-ch. 10-bit | 2-ch.8-bit] 8 USART, 3 2C 216/-— 123 | 120MHz/3~3.6v | -20°C ~ 70°C| 176-LOFP | DS72612RB120FPV-ND® 26.03 2429 22.56 
ROMless|_ — —__| 32K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit [8 USART, 3 °C, 2CAN 216/— 123 | 120MHz/3 ~3.6v | -20°C ~ 70°C| 176-LOFP | DS72613RB120FPV-ND® 28.20 26.32 24.44 
SH-3/SH-4/SH-4A Series 
Memory | ROM | Data Flash| RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
2 UART, op eon | 240-BGA | D6417709SBP167BV-ND® 2954 2757 25.60 
ROMless | — — | 16K | Bch. 10-bit | 2-ch. B-bit Smart Card, IrDA 113 | 96 | 167MHZ/1.9 ~3.3V | -20°C ~ 75°C | 598-1 qFp | D6417709SF167BV-ND@ 26.82 2504 23.25 
2UART, on peop | 208-OFP | HD6417709AF133B-ND 30.23 2821 26.20 
ROMless | — — | 16K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit Sriart Gard ROA 3 | 96 | 133MHz/1.8~3.3Vv | -20°0~75°C| S08 Oep | tinea svQOAFIa3BV-ND® oe da) t: aga SS ODGA 
2UART, oes oan i 
ROMless |  — — | 16K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit Stan Care IDA —1/3 | 96 | 200MHz/2.0~3.3v | -20°C ~ 75°C | 208-LOFP | D6417709SHF200BV-ND® 31.32 2924 27.15 
RoHS Compliant *SSU = SPI® (Continued) 
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SuperH™ Family SH-3/SH-4/SH-4A Series (Cont.) 
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Memory | ROM | Data Flash | RAM Serial Timers Operating Frequency/ Digi-Key Price Each 
Type Bytes Bytes Bytes A/D D/A Communication 8/16/32 | GPIO Supply Voltage Temperature | Package | Part No. 1 25 100 
2, 
ROMless | | — — }rask) 9 — = FEST ic nah CA"G. | yar | 99 | 266MHzi1.2~3.3V | -20C ~ 75°C | 417-BGA | REA77220AC266BAV-ND@ NEW! 36.75 34.30 31.85 
ROMless | — = 16K | 4-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit | 12C, Smart Card, USB, 2 UART | —/9/3 | 110 | 133MHz/1.5~3.3V | -20°C ~ 70°C | 256-BGA | HD6417720BP133CV-ND@ 32.55 30.38 28.21 
ROMless | — — | 16K | 6-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit ela 1/3 | 104 | 160MHz/1.9~3.3V | -20°C ~ 75°C | 240-BGA | HD6417727BP100CV-ND® NEW! 39.30 36.68 34.06 
jUART 133MHZ/1.8 ~ 3.3V 208-LOFP | D6417729RF133BV-ND® 26.82 25.04 23.25 
ROMless | — a 16K | 8-ch. 10-bit | 2-ch. 8-bit Scart Card 1rDK —/1/3 | 96 | 133MHz/1.8~3.3V | -20°C ~ 75°C | 208-OFP | HD6417729RF133B-ND 26.82 25.04 23.25 
areal 200MHz/2.0 ~ 3.3V 208-OFP_| D6417729RHF200BV-ND® 34.41 32.12 29.83 
Aaiiiass 1 UART, —-y5 | 39 | 167MHZ19~3.3V | 5526. 750¢ | 208-QFP | HD6417750F167-ND 45.30 42.28 39.26 
Smart Card 29 | 240MHZ/1.5 ~ 3.3V 256-BGA | 06417750RBP240DV-ND® 46.35 43.26 40.17 
1 UART, 240MHZ/1.5 ~ 3.3V or. gre | 256-BGA | HD6417750RBP240-ND 38.63 36.05 33.48 
ROMless Smart Card I-15 | 29 | caomnati5 ~ 3.av | 22°C ~ 75°C | Sog-arP | HD6417750RF240-ND 34.86 32.54 30.22 
ROMless pane —/—/5 | 39 | 200MHz/2.0~3.3V | -20°C ~ 75°C | 256-BGA | D6417751RBP200DV-ND® 49.22 45.94 42.66 
2 
ROMless | — — — | 4-ch. 10-bit _ 8 Lt ean Card, |_7 13} 69 | 200mbz/2.0~3.3V | -20°C~ 75°c | 256-BGA | D6417760BP200ADV-ND® 49.88 46.55 43.23 
ROMless | — = 16K = = PC, SSU*, EthernetUSB_ [—/—/6 [_77 324MHZ/3.3V | -20°C ~ 85°C | 404-BGA | R5S77640N300BG-ND 4913 45.85 42.58 
ROMless | — = 16K = = 2 USART —/ai6 | 75 | 400MHz/1.25 ~ 3.3V | -20°C ~ 75°C | 449-BGA | R8A77800ANBGAV-ND® NEW! 75.00 70.00 65.00 
ROMless | — a 128K _ _ 6 USART —/—6 | 108 | 60OMHz/1.1 ~3.3V | -20°C ~ 75°C | 436-BGA | R8A77850ADBGV-ND® NEW! 66.68 62.23 57.79 
ROMless | — - 128K _ - 7 USART —/-7 | 109 | GOOMHz/1.1~3.3V | -20°C ~ 75°C | 436-BGA | R8A77850ADBGV#RDOZ-ND@ NEW! 68.75 64.17 59.58 
ROHS Compliant *SSU = SPI® 
Tools 
Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
Kits — Evaluation, Development, and Starter Development Emulator Base Unit H8/300L E63800-ND 7734.22 
Development Evaluation Kit H8SX/1657... 3DK1657-ND 270.00 On Chip Debug Emulator......... HSO00SKCUO1H-ND 1470.00 
Davelopinent Evaluation Kit H8S/2218 . 3DK2218-ND 418.25 On Chip Debug Emulator with Trace. HS000SKCUO2H-ND 2430.00 
Development Evaluation Kit H8S/2218 . 3DK2218-SS-ND 1020.00 ot any Saari Lite . He at senen 
Development Evaluation Kit H8/38076R 3DK38076-ND 267.68 nai ine int wags ARS DTAEPIOTEAND == 
Devel t Evaluation Kit H8/38086R 3DK38086R-ND 235.20 ; ; 
Svolopment Evalvaion So Emulator Base Unit H8/3664 ... HS3664EPI62H-ND 5910.00 
Development Evaluation Kit HaS/2215..-; ED Rear} 366.24 | | Compact Emulator for M16C/26A/28/29 . M30290T2-CPE-ND@ 1620.00 
Development Evaluation Kit H8S/2215 . EDKO2ISEGND) 403.20 Compact Emulator for MI6C/Tiny...... M30290T2-CPE-HP-ND 1829.23 
Penta Se ah tee : ate poe Compact Emulator for M16C/26A/28/29 . M3062PT3-CPE-3-ND@ 1860.00 
aN : i H Emulator Base Unit MT6C/60... M3062PT3-RPD-E-ND 3777.20 
Development Evaluation Kit H8S/2329 . EDK2329-ND 319.20 Compact Emulator for M16C/80 M30800T-CPE-ND® 1995.00 
Development Evaluation Kit H8S/2378 . EDK2378-ND 504.00 Emulator Base Unit M16C Platform . PC7501-ND 6727.50 
Development Evaluation Kit H8S/2398 . EDK2398-ND 504.00 Compact Emulator for H8/3664 .. ROE436640CPE10-ND 2457.00 
Development Evaluation Kit H8S/2638 . EDK2638-ND 504.00 Compact Emulator for H8/TINY .. ROE436640CPE20-ND 2457.00 
Development Evaluation Kit H8/3069... EDK3069-ND 588.00 Compact Emulator for M16C/62P .... ROKZ1SNY003001R-ND 3593.13 
Development Evaluation Kit H8/3687... EDK3687-ND 341.04 Emulator Personality Kit H8/3664 ROE436640CPE00-ND 2715.00 
Development Evaluation Kit SH7145 EDK7145-ND 403.20 Emulator Personality Kit R8C/13 . ROE521000EPB00-ND 1215.00 
Development Evaluation Kit H8S/2674 . EDOSK2674-ND 261.80 Emulator Base E8A for H8 and M16C ROEOQOOO8AKCEO0-ND® 175.00 
Flash Programmer. FDM-ND 504.00 Emulator Personality Kit R8C/13 .... ROE521134CPE00-ND 1935.00 
Development H8 HE HEWHBE10A-ND@ 1434.71 Emulator Personality Kit R8C/10-13. ROE521134EPBO0-ND 1725.00 
Development E10A-USB 14-pin Cabl HS0005PUU01H-ND 147.36 Emulator Personality Kit R8C/17 . ROE521174CPE00-ND 1935.00 
aT : Emulator for R8C/18/19/1A/1B... ROE521174CPE10-ND® 1800.00 
Development Evaluation Kit M16C/26A. Sheba Ne 54.81 Emulator Personality Kit R8C/20-23. ROE521237CPEOO-ND® 1935.00 
Development Evaluation Kit for M16C/62P .. QSK62P-ND 54.81 On Chip Debug Emulator RTA-FOUSB-MON-ND 60.86 
Development Add-On Board RSK38347...... ROKOAPPBDBO10BE-ND 252.00 prenug : : 
Development RSK Add-On Board Ethernet and USB ROKOAPPBDBO20BE-ND 546.00 Accessories 
Development Evaluation Kit M16C/26A ROK33026ASO00BE-ND 270.00 Development Emulator Accessory E6EIOEXT-ND 369.60 
Development Evaluation Kit M16C/29 .. ROK330290S000BE-ND® 270.00 Emulator PCB Adapter 100-QFP EHB2148Q100B-ND 628.50 
Development Evaluation Kit M16C/6NK ROK3306NKS001BE-ND NEW! 252.00 Emulator PCB Adapter 100-QFP £HB22380100B-ND 554.40 
Development Evaluation Kit M16C/62P. ROK33062PS000BE-ND® 270.00 Emulator PCB Adapter 100-QFP EHB2318Q100B-ND 586.32 
Development Evaluation Kit M32C/87 .. ROK330879S000BE-ND 270.00 Emulator PCB Adapter 128-QFP EHB23280128-ND 925.20 
Development Evaluation Kit M37542 .... ROK337542S000BR#ES-ND 252.00 Emulator PCB Adapter 128-QFP EHB26330128-ND 1267.20 
Development Evaluation Kit H8S/2215R ROK42215RSOO0BE-ND 252.00 emlatot ie nation ore a poeag 
Development Evaluation Kit H8/38099 . ROK438099S000BE-ND 252.00 Personality Kit HESKt 650 HS1650EPH60H-ND 9456.30 
Development Evaluation Kit H8/38347 . R0K438347S000BE-ND 252.00 “orp sj f 
ale Emulator PCB Adapter 100-QFP HS2148ECH61HE-ND 1428.42 
Development Evaluation Kit R8C/1B. ROK5211B4SO000BE-ND 252.00 Emulator PCB Adapter 144-T0F HS2168ECNG1H-ND 766 40 
Development Evaluation Kit R8C/13. ROK521134SO00BE-ND 270.00 mutator: ape ‘ : 
—— Emulator PCB Adapter 64-QFP . HS2212ECH61H-ND 2912.70 
Development Evaluation Kit R8C/23. ROK521237S000BE-ND 270.00 Emulator PCB Adapter 112-LFB HS2215ECB62H-ND 3370.86 
Development Evaluation Kit R8C/25.... ROK521256S000BE-ND 270.00 Emulator PCB Adapter 120-TOFP. HS2215ECN61H-ND 2761.08 
Development Evaluation Kit R8C/26-29 ROK521276S000BE-ND 252.00 Emulator PCB Adapter 120 TOFP. HS2215RECN61H-ND® 3120.00 
Development Evaluation Kit H8SX/1582F. ROK561582S000BE-ND 270.00 Emulator PCB Adapter 100-QFP.. HS2218ECN61H-ND 3120.00 
Development Evaluation Kit H8S/1664F .. ROK561664S000BE-ND 252.00 Emulator PCB Adapter 100-QFP.. HS2238ECH61H-ND 1436.40 
Development Evaluation Kit R8C/2D. ROK5212D8S000BE-ND 252.00 Emulator PCB Adapter 112-LFBGA HS2238RECB62H-ND 2154.60 
Development Evaluation Kit SH7086 ROK570865S000BE-ND 336.00 Emulator PCB Adapter 144-QFP.. HS2338ECH61H-ND 1436.40 
Development Evaluation Kit SH7124 ROK571242SO00BE-ND 270.00 Emulator PCB Adapter 144-QFP.. HS2378ECH61H-ND 1822.10 
Development Evaluation Kit SH7203 .... ROK572030S000BE-ND 1554.00 Emulator Personality Kit H8S/2633, HS2633ECH61HE-ND 1428.42 
Development Evaluation Kit CAN R8C/23. RCDK8C-ND 588.00 Emulator PCB Adapter 64-QFP .... HS36014ECH61H-ND 1436.40 
Demo Kit Zigbee 2.4GHZ............... RZB-CC16C-ZDK-ND 4275.00 Emulator PCB Adapter 48-QFP . HS36014ECH63H-ND 1436.40 
Development Evaluation Kit ZigBee 2.46H RZB-CC28FC-BRD-ND® 286.88 Emulator Accessory H8/36024 . HS36024E1061H-ND 1290.00 
Demo kit ZigBee ZMD 900MHz. RZB-7MD16G-ZDK-ND 4190.00 Emulator PCB Adapter 80-QFP . HS36049ECH61H-ND 1620.00 
Development Evaluation Kit H8/: SKP38024-ND 427.50 Emulator PCB Adapter 64-QFP ... HS3664ECH61H-ND 1436.40 
Development Evaluation Kit H8/38602R SKP38602-ND 127.50 See eee pratt rea oes Hea oi ea 
Development Evaluation Kit H8/36077 ... SKP36077-ND® 154.56 metor Scare. : : 
oe Emulator PCB Adapter 48-QFP . HS3664ECH64H-ND 1436.40 
Development Evaluation Kit H8S/2612 . US2612EDK1-ND 366.24 if | 
ne Emulator PCB Adapter 64-QFP . HS3687ECH61H-ND 1620.00 
Development Evaluation Kit H8S/2623 . US2623EDK1-ND 693.84 
Hee Emulator PCB Adapter 64-QFP ... HS3687ECH62H-ND 1620.00 
Development Evaluation Kit H8/3068 US3068EDK1-ND 613.20 Emulator P lity Kit M16C/2 M30260T-EPB-GP-ND 1374.24 
Development Evaluation Kit R8C/SPB ... YR8CSPB-ND® NEW! 94.53 mulator-Eersonality ft oe k 
Emulator Personality Kit M16C/26 M30262T-PTC-ND 570.00 
‘ware Emulator Personality Kit M16C/28 M30290T-EPB-HP-ND 1374.24 
C Compiler H8 1 User .........00...ccccccceeeseeeeeseeees RTA-HEWH8-1U-ND 1363.25 Emulator Personality Kit M16C/28 M30291T-EPB-HP-ND 1374.24 
C Compiler H8 1 User LAN .. RTA-HEWH8-1UL-ND 1375.69 Emulator Personality Kit M16C/62P . M3062PT-EPB-ND 1359.00 
C Compiler M16C 1 User... RTA-HEWNC30-1U-ND 1363.25 Emulator Probe M16C/6N M306NKT-EPB-ND 1710.00 
C Compiler M16C 1 User LAN RTA-HEWNC30-1UL-ND 1734.79 M16C/26 Socket Board (48-P6Q-A) . M3A-0286G01-ND 295.20 
C Compiler M32C 1 User... RTA-HEWNC308-1U-ND 1363.25 Emulator Accessory ............ M3T-100LCC-DMS-ND 108.00 
C Compiler M32C 1 User LAN RTA-HEWNC308-1UL-ND 1734.79 Emulator FCB Adapter 100-QFF: HUIS LANA eae 12650 
‘ ‘ ails Emulator PCB Adapter 100-LOFP. M3T-F160-100NSD-ND 381.00 
C Compiler SH 1 User... RTA-HEWSH-1U-ND 2693.25 
© Compiler SH 1 User LAN ; RTA-HEWSH-1UL-ND 2891.30 Emulator PCB Adapter 128-LOFP. M3T-F160-128NRD-ND 570.00 
Emulator PCB Adapter 100-QFP M3T-FLX-100NRB-ND 728.00 
Emulators Emulator PCB Adapter 100-LOFP. M3T-FLX-100NSD-ND 780.00 
Development Emulator Base Unit H8S/2100 .. £62140-ND 8658.30 Emulator PCB Adapter 144-LOFP. M3T-FLX-144NSD-ND 570.00 
Development Emulator Base Unit H8S/2300 .. £62339-ND 9904.50 Emulator Accessory .. M8T-FLX100-R-ND 196.00 
Development Emulator Base Unit H8S/2633 .. £62633R-ND 9336.60 Emulator Accessory .. M8T-FLX100-T-ND 196.00 
Development Emulator Base Unit H8S/2678 £62678R-ND 11299.50 Development Evaluation USBAG-PSU1-ND 23.25 
Development Emulator Base Unit H8/3064.. E63064B-ND 9647.82 @ RoHS Compliant 


4, 
Qt OPTICHRON 


Analog-to-Digital Converter 


Optichron’s high performance 14-bit, 80 to 125 MSPS data converter modules in BGA form factor powered by 
Turbolinear™ technology offer ultra-high linearity for designs requiring a critical boost in ADC performance. 
The advanced buffer-amplifier plus analog-to-digital converter modules not only provide system designers 
much-valued linearity but also a greater command of design trade-offs between speed, performance power 
dissipation and cost. 

By eliminating a key performance constraint, nonlinear distortion in the buffer amp and ADC, our ultra-linear 
modules, powered by our Turbolinear technology, offer design engineers high signal fidelity at very high signal 
frequencies while increasing system speed and improving analog performance. 


OM1400A-105 


This is a high-speed and high-performance analog-to-digital converter module optimized to achieve an 
exceptionally high linearity when digitizing signals of very high IF. 


The module has a sampling rate of 105 MSPS and is primarily built around Optichron’s Linearizer with 
Turbolinear technology in addition to a 14-bit AD6645 analog-to-digital converter and AD8351 buffer amplifier, 
which provides a buffered, single-ended 50 ohm input. 


The module output is a digitized signal optimized for up to 25 dB improvement in SFDR when sub-sampling 
signals in the 1st, 2nd, 3rd and 4th Nyquist zones. 


Features: 


¢ 14-bit resolution, 105 MSPS sampling rate * IF sampling to 205 MHz * 5 dBm full scale input power « Single- 
ended, 50 ohm analog input buffer * Selectable 2’s complement or binary outputs *3.3V CMOS compatible 
* Output clock for data output latching * Module power dissipation: 2.8W * BGA footprint 

578-1001-ND 


Evaluation Board $895.00 


CIRRUS LOGIC" 
CODEC 


CDB4270 Evaluation Board 


Using the CDB4270 is an excellent way to evaluate the CS4270 CODEC. System timing for the I?S, Left- 
Justified or Right-Justified audio data formats can be provided by the CS4270, by the CS8416, or by a 
device connected to the on-board DSP I/O header. The board may also be configured to accept external 
timing and data signals. RCA jacks are provided for the analog audio inputs and outputs. Digital S/PDIF 
transmit or receive data I/O is available via either RCA jacks or optical connectors. The Windows® GUI 
software provided allows for easy configuration of the CDB4270. The GUI software communicates with the 
board via a serial port connection to configure the CS4270 Control Port registers so that all features of the 
CS4270 can be evaluated. 


Features: 
* Header for External Configuration of CS4270 * Header for External DSP Serial Audio I/O ¢ Pre-Defined 
Software Scripts * Demonstrates Recommended Layout 


598-1002-ND (CDB4270)' sccsssitennasascaatae nob anieaee cies gietedsiad neodmasaadantidanedaancaanie ats $405.00 


———==" 


CDB4272 Evaluation Board 


The CDB4272 demonstrates the CS4272 stereo CODEC. Evaluation requires an analog/digital signal 
source and analyzer, and power supplies. Optionally, a Windows® PC compatible computer may be used to 
evaluate the CS4272 in control port mode. System timing can be provided by the CS4272, by the CS8416 
phase-locked to its S/PDIF input, by an I/O stake header or by an on-board oscillator. 


RCA phone jacks and Balanced XLR jacks are provided for the CS4272 analog inputs. Digital data I/O is 
available via RCA phone or optical connectors to the CS8416 and CS8406. Microsoft Windows® software 
provides a GUI to make configuration of the board easy. The software communicates through the PC’s 
parallel port to configure the hardware so that all features can be evaluated. The board may also be 
configured to accept external timing and data signals for operation in a user application during system 
development. 


598-1004-ND (CDB4272) $405.00 


CDB4265 Evaluation Board 


The CDB4265 evaluation board is an excellent means for evaluating the CS4265 CODEC. System timing for 
Is, Left-Justified and Right-Justified interface formats can be provided by the CS4265, the CS8416, or by 
a PCM I/O stake header with an external source connected. RCA phono jacks are provided for the CS4265 
analog inputs and outputs. Digital data I/O is available via RCA phono or optical connectors to the CS8416 
and CS4265. The Windows® software provides a GUI to make configuration of the CDB4265 easy. The 
software communicates through the PC’s serial port to configure the control port registers so that all features 
of the CS4265 can be evaluated. The board may also be configured to accept external timing and data 
signals for operation in a user application during system development. 


Features: 


* Coaxial and Optical Connections for CS4265 S/PDIF Transmitter Output *CS8416 S/PDIF Digital Audio 
Receiver * Header for external PCM serial audio I/O * 3.3 V Logic Interface * Pre-defined Software Scripts 
* Windows Compatible Software Interface 


598-1001-ND (CDB4265) . $540.00 


CDB4271 Evaluation Board 


This is an excellent means for evaluating the CS4271 stereo CODEC. Evaluation requires an analog/ 
digital signal source, and analyzer, and power supplies. Windows PC compatible computer may be used to 
evaluate the CS4271 in control port mode. System timing can be provided by the CS4271, by the CS8416 
phase-locked to its S/PDIF input, by an I/O stake header or by an on-board oscillator. RCA phono jacks are 
provided for the CS4271 analog outputs and inputs. Digital data I/O is available via RCA phono or optical 
connectors to the CS8416 and CS8406. Microsoft Windows® software provided a GUI to make configuration 
of the board easy. The software communicates through the PC’s parallel port to configure the hardware so 
all features can be evaluated. 


Features: 
* Single-ended inputs »CS8406 S/PDIF digital audio transmitter *CS8416 S/PDIF digital audio receiver 


* Header for optional external configuration of CS4271 * Header for external DSP serial audio I/O *3.3V ~ 
5.0V Logic Interface 


598-1003-ND (CDB4271) $405.00 


CDB6422 Evaluation Board 


Provides an easy platform to evaluate the performance of the CS6422 echo cancelling IC in a target system. 
To facilitate evaluation, the board provides a wide selection of network interfacing options (analog telephone 
line, y-law/a-law PCM data, or analog RCA jack). The analog interfaces support both fixed and variable 
gain options to allow for level-matching with target hardware. The board includes a keypad and a DTMF 
generator to enable dialing on standard analog telephone systems. 


The board can operate from a single +12V power supply and can be used in a stand-alone configuration 
allowing for easy testing in car cellular hands-free applications. 


598-1160-ND (CDBG422) cai .asnuiccaweabticlecatsvie Saute s tis cagucda diate waa aeteldinateoncttesiat'enitaldsatis $375.00 


CDB42448 Evaluation Board 


An excellent means for evaluating the CS42448 CODEC. Evaluation requires an analog/digital signal source 
and analyzer, and power supplies. A Windows® PC compatible computer must be used to evaluate the 
CS42448. 

RCA phono jacks are provided for the CS42448 analog inputs and outputs. Digital data I/O is available via 
RCA phono or optical connectors to the CS8416 and CS8406. 

The Windows software provides a GUI to make configuration of the CDB42448 easy. The software 
communicates through the PC’s serial port to configure the control port registers so that all features of the 
CS42448 can be evaluated. The evaluation board may also be configured to accept external timing and data 
signals for operation in a user application during system development. 


598-1151-ND (CDB42448) ic ecsicnrintuirsiciislesntlacd sie entice side euithldea ti hath ea se cca taaiualeslecnad $540.00 


NEW! CDB48500 Evaluation Board 


The kit is composed of the CDB48500 customer development board and the CDB USB MASTER Control 
Board. It provides a practical platform for emulating a typical multichannel audio system application. The 
CDB USB MASTER is a USB control board used to interface the host PC to the CDB48500 board, and 
convert GUI commands into the serial control protocol required for configuring the CS485XX DSP, (2) 
CS42448 CODECs, and CS8416 S/PDIF receiver ICs. 


598-1284-ND  (CDB48500-USB) $250.00 
Price Each Cirrus Logic 
Description 1 25 Part No. 
AC97 CODEC - RoHS Compliant 
AC ‘97 with Headphone Amp, 
S/PDIF Transmitter, 20-Bit DAC, 598-1181-ND 9.02 8.02 | CS4202-JQZ 
18-Bit ADC, 48-LQFP 
AC ‘97 for Portable Computing, 
Sample-Rate Converter, 
20-Bit Stereo DAC, 598-1182-ND 11.29 10.04 | CS4205-KQZ 
18-Bit Stereo ADC, 48-LQFP. 
AC ‘97 2.1 Compatible Stereo 
Audio, 48-TQFP 598-1044-ND 761 6.77 | CS4299-JQZ 
Multi-Channel CODEC - RoHS Compliant 
102 dB, 2-Ch. AD, 105 dB 6-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1027-ND 9.50 8.45 | CS42406-CQZ 
48-LOFP 
110 dB 2-Ch. AD, 114 dB 6-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1028-ND 9.99 8.88 | CS42416-CQZ 
64-LOFP, 6-Ch. with PLL 
110 dB 2-Ch. AD, 114 dB 8-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1029-ND 12.80 11.38 | CS42418-CQZ 
64-LOFP, 6-Ch. with PLL 
114 dB 2-Ch. AD, 114 dB 8-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1031-ND 18.25 16.43 | CS42428-CQZ 
64-LOQFP with PLL 
105 dB 6-Ch. AD, 108 dB 8-Ch. DA, 
192 kHz, 52-MQFP, TDM 598-1032-ND 16.28 14.65 | CS42438-CMZ 
105 dB 6-Ch. Ad, 108 dB 8-Ch. DA, 
192 kHz, 64-LQFP with Input MUX 598-1033-ND 17.60 15.84 | CS42448-CQZ 
105dB 4-Ch. 24Bit A/D, 
108dB 8-Ch. 24Bit D/A, 192kHz, 598-1183-ND 16.05 14.45 | CS42888-CQZ 
12C and SPI, 64-LQFP 
110 dB 2-Ch. AD, 114 dB 6-Ch. 
DA Surround 24- Bit, 192 kHz 598-1035-ND 11.88 10.56 | CS42516-CQZ 
64-LQFP 6-Ch. with S/PDIF Rx 
110 dB 2-Ch. AD, 114 dB 8-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1036-ND 13.50 12.15 | CS42518-CQZ 
64-LQFP 6-Ch. with S/PDIF Rx 
114 dB 2-Ch. AD, 114 dB 6-Ch. 
AD Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1037-ND 16.15 14.54 | CS42526-CQZ 
64-LQFP with S/PDIF Rx 
114 dB 2-Ch. AD, 114 dB 8-Ch. 
DA Surround 24-Bit, 192 kHz, 598-1038-ND 20.00 18.00 | CS42528-CQZ 
64-LQFP with S/PDIF Rx 
Stereo Audio CODEC - RoHS Compliant 
105 dB, 24-Bit, 192 kHz, 48-LQFP 
with MUX, PGA and 598-1034-ND 8.67 771 | CS4245-CQZ 
Asynchronous Support 
105 dB, 24-Bit, 192 kHz, 
32-QEN with S/PDIF Tx 598-1039-ND 8.42 749 | CS4265-CNZ 
105 dB, 24-Bit, 192 kHz, 
24-TSSOP with 3.3V Operation 598-1040-5-ND 6.33 5.28 | CS4270-CZZ 
108 dB AD, 114 dB DA, 24-Bit, 
192 kHz, 28-TSSOP with Oscillator _598-1041-5-ND NOC teil Geach Oee 
114 dB, 24-Bit, 192 kHz, 28-TSSOP 
with Oscillator 598-1042-5-ND 13.07 11.62 | CS4272-CZZ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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> CIRRUS LOGIC 


Analog-to-Digital Converters 
CDB5381 Evaluation Board 


The CDB5381 evaluation board is an excellent means for quickly evaluating the CS5381 24-bit, stereo A/D 
converter. Evaluation requires a digital signal analyzer, an analog signal source, and a power supply. Also 
included is a CS8406 digital audio interface transmitter which generates S/PDIF and ElAJ-340 compatible 
audio data. The digital audio data is available via RCA phono and optical connectors. 

Features: 

¢ Demonstrates recommended layout and grounding arrangements * CS8406 generates S/PDIF and 
EIAJ-340 compatible digital audio 


598-1008-ND (CDB5381) $405.00 


CDB5451A Evaluation Board and Software 


This is an inexpensive tool designed to evaluate the functionality/performance of the CS5451A 6-channel 
A/D Converter. Six terminal block connectors serve as inputs to the CS5451A’s six analog input pairs. It 
includes an optional voltage reference source. A 4.096MHz crystal is provided as a source for the CS5451A 
XIN pin or an external clock source can be supplied by the user. Digital output data from the CS5451A is 
transferred to the user's PC via the included 25-pin parallel port cable. 

The CDB5451A includes PC software, allowing the user to perform data capture (includes option for time 
domain analysis, histogram analysis and frequency domain analysis). The software also allows real-time 
RMS calculation/analysis to be performed simultaneously on all six channels. 

Features: 

¢ Direct Shunt Sensor and Current Transformer Interface for 3-Phase Power * On-Board Voltage Reference 
¢ On-Board Crystal for XIN 


598-1009-ND (CDBS459A) caciccesisatacsstzcsaraxiseinsde vids acadeesdseasddanembaceabeeieseiakcdk $525.94 


CDB5466 Evaluation Board 


The CS5466 is a low cost power/energy IC with pulse output for power measurement solutions. The 
CDB5466U Evaluation Board is an inexpensive tool designed to evaluate the functionality and performance 
of the CS5466. 

The evaluation board is designed to output energy-to-pulse conversions upon power up. It includes a 
microcontroller with a USB interface. The microcontroller and GUI (Graphical User Interface) provide a 
means to quickly register and evaluate the CS5466’s energy-to pulse outputs. 

Features: 

* Active Energy-to-Pulse Conversions * Simple Configuration Jumpers * Multiple Supply Voltage Selections 
* USB Communication with PC * On-Board Voltage Reference 


598-1011-ND (CDB5466U) $628.39 


CDB5524 Evaluation Board and Software 


The CSB5524 is an inexpensive tool designed to evaluate the performance of the CS5524 Analog-to-Digital 
Converters (ADC). The board includes a 2.5V voltage reference, an 80C51 microcontroller, an RS232 driver/ 
receiver and firmware. The 8051 controls the serial communication between the evaluation board and the 
PC via the firmware, thus enabling quick and easy access to all of the CS5524 registers. 

It also includes one installed ADC sample and software for Data Capture, Time Domain Analysis, Histogram 
Analysis and Frequency Domain Analysis. 


Features: 
¢ Direct Thermocouple Interface * RS-232 to PC with Test Modes * On-Board 80C51 Microcontroller 
* On-Board Voltage Reference * Lab Windows/CVI™ Evaluation Software * On-Board Charge Pump Drive 
Circulatory 

598-1012-ND 


(CDB5524) $525.94 


CDB5529 Evaluation Board and Software 


The CDB5529 is a tool designed to evaluate the performance of the CS5529 16-bit Analog-to-Digital 
Converter (ADC). The board includes an LT1019 voltage reference, an 80C51 microcontroller, an RS232 
driver/receiver and firmware. The 8051 controls the serial communication between the evaluation board and 
the PC visa the firmware, enabling quick and easy access to all of the CS5529’s registers. 


The CDB5529 also includes software for Time Domain Analysis, Histogram Analysis and Frequency Domain 
Analysis. 


Features: ¢ RS-232 Serial Communication with PC * On-Board 80C51 Microcontroller * On-Board Voltage 
Reference * Lab Windows/CVI™ Evaluation Software * Integrated RS-232 Test Mode 
(CDB5529) 


598-1015-ND $525.94 


CDB5534 Evaluation Board and Software 


The CDB5534U is a tool designed to evaluate the functionality and performance of CS5534. The board 
includes a C8051F320 microcontroller with a USB interface. The microcontroller controls the serial 
communication between the evaluation board and the PC via the firmware, enabling quick and easy access 
to all of the CS5534’s registers and functions. 


This includes software for Data Capture, Time Domain Analysis, Histogram Analysis and Frequency Domain 
Analysis. 

Features: 

* USB Communication with PC * On-Board Microcontroller * On-Board Voltage Reference * Evaluation 
Software »* Interface Header for External Microcontroller 


598-1016-ND (CDB5534U) $628.39 


CDB5571 and CDK5571 Evaluation Boards 


A versatile tool designed for evaluating the functionality and performance of the CS5571 ADC (Analog-to- 
Digital Converter). The SPI serial port on the CDB5571 evaluation board is configured in Master mode and 
will start transmitting data after power-up upon reset. This evaluation board is designed to connect to your 
data capture system or will interface to the CapturePlus II data acquisition system available from Cirrus 
Logic. 

The CS5571 delta-sigma ADC produces fully settled conversions to full specified accuracy at 100kSps. This 
ability to produce fully settled conversions for every sample makes it suitable for converting multiplexed input 
signals. To help evaluate this feature, includes two single-ended analog inputs multiplexed into the CS5571. 
The multiplexer can be switched at the CS5571 ADC sample speed and the ADC will produce fully settled 
conversion data for each input channel. 

All evaluation board functionality for evaluating the CS5571 ADC is accessed through the connector 
interface and board-level options. 


598-1275-ND (CDB5571) — RoHS Compliant ... $135.07 
598-1279-ND NEW! (CDK5571) —- CDB5571 with CapturePlus Il System — RoHS Compliant ... $491.55 


CDB5560 and CDK5560 Evaluation Boards 


A versatile tool designed for evaluating the functionality and performance of the CS5560 ADC (Analog-to- 
Digital Converter). The SPI serial port on the CDB5560 evaluation board is configured in Master mode and 
will start transmitting data after power-up upon reset. This evaluation board is designed to connect to your 
data capture system or will interface to the CapturePlus II data acquisition system available from Cirrus 
Logic. The CS5560 delta-sigma ADC produces fully settled conversions to full specified accuracy at 50kSps. 
All evaluation board functionality for evaluating the CS5560 ADC is accessed through the connector interface 
and board-level options. 


598-1273-ND (CDB5560) — ROHS Compliant....................00c0c cece eee cc eee e eee e eee e ee eeee $135.07 
598-1277-ND NEW! (CDK5560) — CDB5560 with CapturePlus Il System — RoHS Compliant... $491.55 


CDB5343 Evaluation Board 


An excellent means for quickly evaluating the CS5343 24-bit, stereo A/D converter. Evaluation requires a 
digital signal analyzer, an analog source and a power supply. 

Also in an CS8406 digital audio interface transmitter that generates S/PDIF and EIAJ-340-compatible audio 
data. The digital audio data is available via RCA phone and optical connectors. 

598-1156-ND (CDBS8493) si. cise stisiccrtsidsaccmasnddaccamedaddeasareseadarcasedaeteccersseeneras $405.00 


CDB5530U Evaluation Board 


An inexpensive tool designed to evaluate the functionality and performance of the CS5530. The CS5530 
data sheet should be read and consulted when using the CDB5530U evaluation board. 

The evaluation board includes a C8051F320 microcontroller with a USB interface. The microcontroller 
controls the serial communication between the evaluation board and the PC via the firmware, enabling quick 
and easy access to all of the CS5530’s registers and functions. 

Includes software for data capture, time domain analysis, histogram analysis and frequency domain 
analysis. 
598-1158-ND 


(CDB5530U) $628.39 


CDB5368 Evaluation Board 


An excellent means for quickly evaluating the CS5368 24-bit, 192 kHz A/D converter. Evaluation requires 
only a digital signal analyzer, an analog signal source and a power supply. 

On-board DIP switches configure the CS5368 in Stand-Alone mode, avoiding the need for a PC. 

For Software-based device configuration, the Control Port mode is used by attaching a host PC to the 
Evaluation Board and executing the provided FlexGUI software. 


598-1157-ND (CDB5368) $472.50 


CDB5532U Evaluation Board 


An inexpensive tool designed to evaluate the functionality and performance of the CS5532. The CS5532 
data sheet should be read and consulted when using the CDB5532U evaluation board. 

The evaluation board includes a C8051F320 microcontroller with a USB interface. The microcontroller 
controls the serial communication between the evaluation board and the PC via the firmware, enabling quick 
and easy access to all of the CS5532’s registers and functions. 

Includes software for data capture, time domain analysis, histogram analysis and frequency domain 


analysis. 
598-1159-ND (CDB5532U) $628.39 
Digi-Key Price Each | Cirrus Logic 
Description Part No. 1 25 ‘| Part No. 


Audio Analog to Digital Converters — RoHS Compliant 


2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 
101dB dynamic range, sample rates to 200 kHz, 16-TSSOP 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 
105dB dynamic range, sample rates to 200 kHz, 16-TSSOP 
Stereo , 6:1 input multiplexer, 24-bit conversion, 
104dB dynamic range, sample rates to 
192 kHz, line/mic PGA, 48-LQFP 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 108dB 
dynamic range, sample rates to 192 kHz, 24-TSSOP 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 
114dB dynamic range, sample rates to 192 kHz, 24-SOIC 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 
114dB dynamic range, sample rates to 192 kHz, 24-TSSOP 
4-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 
114dB dynamic range, sample rates to 
216 kHz, 12C or SPI control, 48-LQFP 
6-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 
114dB dynamic range, sample rates to 
216 kHz, 12C or SPI control, 48-LQFP 
8-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 
114dB dynamic range, sample rates to 
216 kHz, 12C or SPI control, 48-LQFP 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 
120dB dynamic range, sample rates to 216 kHz, 24-SOIC 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 
120dB dynamic range, sample rates to 216 kHz, 24-TSSOP 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 
98dB dynamic range, sample rates to 
108 kHz, 12C control, 10-TSSOP 
2-channel, multi-bit Delta-Sigma, 24-bit conversion, 
98dB dynamic range, sample rates to 
108 kHz, left-justified format, 10-TSSOP. 
Industrial Analog to Digital Converters — RoHS Compliant 
True 12-bit precision, monolithic CMOS, 
7.20uS conversion time, excellent linearity, up to 
100kSps throughput rate, 44-PLCC 
True 14-bit precision, monolithic CMOS, 
14.25uS conversion time, 
56kSps throughput rate, 44-PLCC 
True 16-bit precision, monolithic CMOS, 
16.25uS conversion time, excellent linearity, up to 
50kSps throughput rate, 44-PLCC 
16-bit monolithic CMOS, 2-channel input multiplexer, 
8uS conversion time, 100kSps throughput, 
flexible serial output port, 28-PLCC 
16-bit monolithic CMOS, 2-channel input multiplexer, 
40uS conversion time, 20kSps throughput, 
flexible serial output port, 28-PLCC 
16-bit monolithic CMOS, 2-channel input multiplexer, 
8uS conversion time, 100kSps throughput, 
flexible serial output port, 28-PLCC 


598-1081-5-ND 8.67 7.71 | CS5340-CZZ 


598-1082-5-ND 9.99 8.88 | CS5341-CZZ 


598-1083-ND 8.07 7.18 | CS5345-CQZ 


598-1085-5-ND 11.77 10.47 | CS5351-KZZ 


598-1086-5-ND 13.20 11.88 | CS5361-KSZ 


598-1087-5-ND 13.20 11.88 | CS5361-KZZ 


598-1088-ND 21.58 19.42 | CS5364-CQZ 


598-1089-ND 23.18 19.57 | CS5366-CQZ 


598-1090-ND 27.81 23.49 | CS5368-COZ 


598-1091-5-ND 30.69 = 25.92 | CS5381-KSZ 


598-1092-5-ND 30.69 = 25.92 | CS5381-KZZ 


598-1189-ND 5.28 4.40 | CS5343-CZZ 


598-1190-ND 5.28 4.40 | CS5344-CZZ 


598-1074-5-ND 48.72 43.85 | CS5012A-BL7Z 


598-1075-5-ND 88.98 = 77.72 | CS5014-BL14Z 


598-1076-5-ND 141.07 123.23 | CS5016-BL16Z 


598-1077-5-ND 84.64 73.94 | CS5101A-BL8Z 


598-1078-5-ND 88.26 74.32 | CS5101A-JL8Z 


598-1079-5-ND 78.58 66.18 | CS5102A-BLZ 


(Continued) 
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SS Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
==SScirrus Llocic' + Analog-to-Digital Converters (cont) Deseo nto Barts ul 5 ed 
16-bit Delta-Sigma, single-channel, single-ended analog, 
Digi-Key Price Each | Cirrus Logic input analog input, 5uS conversion time, 3 or 4-wire 598-1272-5-ND 15.40 13.86 | CS5581-ISZ 
Description Part No. if] 25 | Part No. serial interface, 24-SSOP 
16-bit monolithic CMos, 2-channel input multiplexer, 24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192 kHz sample rate, 
40uS conversion time, 20kSps throughput, 598-1080-5-ND 68.89 58.02 | C$5102A-JLZ 105dB dynamic range, |2S control, filtered line-level 598-1051-5-ND 3.30 2.75 | 0S4344-CZZ 
eee out port, aa outputs, on-chip digital de-emphasis, 10-TSSOP 
-bit, ps update rate, very low power consumption, , ; 
single channel differential input, 598-1098-5-ND 25.31 21.38 | CS5507-ASZ 24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192 kHz sample rate, 
flexible serial output port, 20-SOIC 105dB dynamic range, left justified control, filtered 598-1052-5-ND 3.30 2.75 | CS4345-CZZ 
20-bit, 100Sps update rate, very low power consumption, line-level outputs, on-chip digital de-emphasis, 10-TSSOP 
single channel differential input, 598-1099-5-ND 27.50 23.22 ) CS5508-BSZ 24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192 kHz sample rate, 
Bb Dales San aiterestar no 405dB dynamic range, right justified control, filtered 598-1053-5-ND 3.30 2.75 | cS4346-czz 
up to 200Sps output word rate, 598-1100-5-ND 19.83 17.85 | CS5509-ASZ line-level outputs, on-chip digital deemphasis, 10-TSS0P 
ultra low power consumption, 16-SOIC 16-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192 kHz sample rate, 
Bridge transducer, 16-bit Delta-Sigma, 105dB dynamic range, right justified control, filtered 598-1054-5-ND 3.30 2.75 | CS4348-CZZ 
up to 60Sps output word rate, dynamic excitation 598-1101-5-ND 35.69 30.14 | CS5516-ASZ line-level outputs, on-chip digital de-emphasis, 10-TSSOP 
lige nse OMROL Sin 24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192 kHz sample rate, 
up to 60Sps output word rate, dynamic excitation option, 598-1102-5-ND 40.79 34.45 | CS5520-BSZ 112dB dynamic range, on-chip 2Vrms line-level driver, 598-1055-5-ND 6.30 5.25 | CS4351-C22 
low power consumption, 24-SOIC digital volume control, Popguard Technology, 20-TSSOP 
16-bit Delta-Sigma, 2-channel, scalable input span, three-wire 24-bit Delta-Sigme, 6-channel, up to 192 kHz sample rate, 
serial interface port, eight selectable word rates up 598-1103-5-ND 9.07 8.07 | CS5521-ASZ 102dB dynamic range, digital volume control, 598-1056-5-ND 13.18 11.72 | CS4360-DZZ 
to 617Sps, single 5V supply, 20-SSOP digital de-emphasis, Popguard Technology, 28-TSSOP 
24-bit Delta-Sigma, 2-channel, scalable input span, three-wire 7" 
serial interface port, eight selectable word rates up 598-1104-5-ND 10.75 9.56 | C$5522-ASZ 24-bit Delta-Sigma, 6-channel, up to 192 kHz sample rate, 
to 617Sps, single 5V supply, 20-SSOP 103dB dynamic range, output mute control, digital 598-1057-5-ND 6.86 6.10 | CS$4361-CZZ 
16-bit Delta-Sigma, 4-channel, scalable input span, three-wire de-emphasis, filtered line-level outputs, 
serial interface port, eight selectable word rates up 598-1105-5-ND 9.53 8.48 | CS5523-ASZ Popguard Technology, 20-TSSOP 
to 617Sps, single 5V supply, 24-SSOP 24-bit Delta-Si 6-ch |, up to 192 KH le rat 
24-bit Delta-Sigma, 4-channel, scalable input span, three-wire ais ea . prea gee di fe ne ere 
serial interface port, eight selectable word rates up 598-1106-5-ND = 11.21 9.96 | CS5524-ASZ f y f rae d PCM and Osh f wv 598-1058-ND 13.10 11.79 | CS4362A-CQZ 
to 617Sps, single 5V supply, 24-SSOP volume control, matche ani nalog 
16-bit Delta-Sigma, single channel, multi-range, 4-bit output output levels, 48-LOFP 
latch, three-wire serial interface, programmable output 598-1107-5-ND 8.59 7.64 | CS5525-ASZ 24-bit Delta-Sigma, 6-channel, up to 192 kHz sample rate, 
word rates, single +5V supply, 20-SSOP 103dB dynamic range, direct stream digital mode 
20-bit Delta-Sigma, single channel, multi-range, 4-bit output volume control, TDM serial interface, 598-1059-ND 13.07 11.62 | S4364-CaZ 
latch, three-wire serial interface, programmable output 598-1108-5-ND 10.26 9.12 | CS5526-BSZ ATAPI channel mixing, 48-LOFP 
word rates, single +5V supply, 20-SSOP - - 
24-bit Delta-Sigma, 8-channel, scalable input span, byes taee ee up to iv Gtr lag rate, 
three-wire serial interface port, eight selectable word rates 598-1109-5-ND = 11.72 10.42 | CS5528-ASZ lynamic range, direct stream digital mode, © ‘4 t 
up to 617Sps, single 5V supply, 24-SSOP volume control, matched PCM and DSD analog SEEM Le 1209.,) sS3s65-CO2 
16-bit Delta-Sigma, single channel, eight digital filters, 6-bit audio outputs, 48-LQFP 
output latch, three-wire serial interface port, single 598-1110-5-ND 8.86 7.88 | CS5529-ASZ oh; er a 
conversion settling time, single or dual supplies, 20-SSOP Hay Sigma, 8 oa up to Dr i ou rate, 
24-bit Delta-Sigma, single channel, digital gain scaling ynavnle anges elect Sitea aiQial mode, 598-1062-ND 14.30 12.87 | CS4384-COZ 
up to 40X, three-wire serial interface port, selectable 598-1198-5-ND 9.05 —-8.04 | C$5530-CSZ volume control, TOM serial interface, 
word rates, high dynamic range, 20-SSOP ATAPI channel mixing, 48-LQFP 
erat pateerotna single aa tall gait/ scaling ee oe. ag Gonsapie? 24-bit Delta-Sigme, 8-channel, up to 192 kHz sample rate, 
up to 404, three-wire serial interface port, selectable 1283-9" 5 5 99 30-| 114dB dynamic range, direct stream digital mode, 
“Ebi Data-Sigma, ohana feel mipar Nadine cen) mac eats ay —_— | 
ultra-low noise PGIA, three-wire serial interface, 598-1111-5-ND 12.91 11.48 | CS5531-ASZ silos outputs; 88° OFF 
selectable word rates, 20-SSOP 24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192 kHz sample rate, 
24-bit Delta-Sigma, 2-channel differential multiplexer, 108dB dynamic range, Not recommened 598-1064-5-ND 7.24 6.44 | CS4391A-KZZ 
ultra-low noise PGIA, three-wire serial interface, 598-1112-5-ND 13.95 12.56 | CS5532-ASZ for new designs, 20-TSSOP 
Selectable word rates, 20 80k 7 7 24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 192 kHz sample rate, 
24-bit Delta-Sigma, 2-channel differential multiplexer, 11408 direct st digital mod 
ultra-low noise PGIA, three-wire serial interface, 598-1113-5-ND 18.68 16.81 | CS5532-BSZ Mii ailea he eetaie cana aaa 598-1065-5-ND 10.69 © 9.51 | CS4392-KZZ 
selectable word rates, 20-SSOP volume control, single +5V supply, 
16-bit Delta-Sigma, 4-channel differential multiplexer, ATAPI mixing functions, 20-TSSOP 
ultra-low noise PGIA, three-wire serial interface, 598-1114-5-ND = 13.31 11.84 | CS5533-ASZ Up to 24-bit Delta-Sigma, up to 192 kHz sample rate, 
selectable word rates, 24-SSOP i i 
o PCM and DSD inputs, 120dB dynamic range, external 
24-bit Delta-Sigma, 4-channel differential multiplexer, f r i 7 598-1067-5-ND 12.96 11.52 ) €S4398-CZZ 
? ae muting control, volume control, 
ultra-low noise PGIA, three-wire serial interface, 598-1115-5-ND 14.55 13.10 | CS5534-ASZ stand-alone or 12C/SP! control, 28-TSSOP 
selectable word rates, 24-SSOP : 
24-bit Delta-Sigma, 4-channel differential multiplexer, Up to 24-bit Delta-Sigma, up to 192 kHz sample rate, 
ultra-low noise PGIA, three-wire serial interface, 598-1116-5-ND 19.25 17.33) CS5534-BSZ 109dB dynamic range, integrated PLL, muting control Lee vad a 
selectable word rates, 24-SSOP for individual channels, digital volume control, BRS) 1:39 6.60 | ¢84350-D22 
24-bit Delta-Sigma, 2-channel differential multiplexer, fixed 12C/SPI control, ATAP! mixing, 24-TSSOP 
digital filter, simple serial interface, 598-1117-5-ND 9.94 8.84 | CS5540-ASZ ; ; 
single +3.0V supply, 16-SSOP Seat Delta-Sigma, i to tes oe a ; 
Sigma-Delta, 2-channel, adjustable input range, three-wire ynamic range, Integrate » Muting contro -1185-5- 7 
sara interface, on-chip ae reference! 3m SSOP 598-1119-5-ND 6.48 5.40 | CS5550-1SZ for individual channels, digital volume control, Beano Ges Bia, | Rensot Gee 
24-bit Delta-Sigma, differential analog input, high throughput, l2C/SPI control, ATAPI mixing, 24-TSSOP 
Se time, 11008 Signal to nose 2ESSOP BoeaceEy 1989 17-85 | CSS560-ISZ 24-bit Delta-Sigma, up to 192 kHz sample rate, 
-bit Delta-Sigma, single-channel, differential analog input, 106dB (A-wt) dynamic range, integrated line dri 
pene i jal j 598-1269-5-ND 15.40 13.86 | CS5566-ISZ y! ge, Integrated line criver, 1s 5 e 
ae sesame me. thee-wie ser itetace amaus 2Vrms line-level output, stereo mute, analog low-pass eases) as S20 Csieoe eee 
bit Delta-Sigma, single-channel, single-ended analog input, ener 4 i . 
10uS conversion time, 3 or 4-wire serial interface, 24-SSOP. 598-1266-5-ND 22.80 20.52 | 85571-1SZ filter, Popguard Technology, 20-TSSOP 
Digital-to-Analog Converters ee eee 
This board is an excellent means for quickly evaluating the CS4344 24-bit, 10 pin stereo D/A Converter. 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic The CS8416 digital audio receiver IC provides the system timing necessary to operate the Digital-to-Analog 
Description Part No. 1 25 Part No. converter and will accept S/PDIF and ElAJ-340 compatible audio data. The board may also be configured to 
RoHS Compliant i sk timing and data ai de atin a bie il during a — 
6-24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 96 kHz sample rate, eee: femonstrates recommended layout and grounding arrangements leader for external 
96dB dynamic range, 12S control, 598-1046-5-ND 3.54 2.95 | CS4334-KSZ 
filtered line-level outputs, single +5V supply, 8-SOIC 598-1006-ND = (CDB4344) 0.0... cece cece cence cence cence cence eee teens ee eeeneeeeseeeeneenenee $337.50 
16-24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 96 kHz sample rate, 
96dB dynamic range, left justified control, 598-1047-5-ND 3.54 2.95 | CS4335-KSZ CDB4351 Evaluation Board 
filtered line-level outputs, single +5V supply, 8-SOIC A fae ea 
- - An excellent means for quickly evaluating the CS4351 24-bit, high performance stereo D/A converter. 
16-bit Delta-Sigma, stereo, up to 96 kHz sample rate, Evaluation requires an analog signal analyzer, a digital signal source, a PC for controlling the CS4351 
96dB dynamic range, right justified control, 598-1048-5-ND 3.54 2.95 | CS4338-KSZ (stand alone operation is also available) and a power supply. Analog line-level outputs are provided via RCA 
filtered line-level outputs, single +5V supply, 8-SOIC phono jacks. 
24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 96 kHz sample rate, The CS8416 digital audio receiver IC provides the system timing necessary to operate the Digital-to-Analog 
101dB dynamic range, Popguard Technology, 598-1049-5-ND 5.16 4.30 | CS4340-CZZ converter and will accept S/PDIF and EIAJ-340-compatible audio data. The evaluation board may also 
Not recommended for new designs, 16-TSSOP be configured to accept external timing and data signals for operation in a user application during system 
24-bit Delta-Sigma, stereo, up to 96 kHz sample rate, development. 
digital volume control, 101dB dynamic range, on-chip 598-1050-5-ND 5.67 4.73 | CS4341-CZZ 598-1152-ND (CDB4351) «20. 0..c cece cee eee cette ence te ene aaa eee eae e eine a tee eee nea een ea eea $405.00 
digital de-emphasis, Popguard Technology, 16-TSSOP (Continued) 
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= CIRRUS LOGIC’ 
Digital-to-Analog Converters (cont.) 
CDB4361 Evaluation Board 


An excellent means for quickly evaluating the CS4361 24-bit, 20-pin, 6-channel D/A converter. Evaluation 
requires an analog signal analyzer, a digital signal source and a power supply. Analog line-level outputs are 
provided via RCA phono jacks. 


The CS8416 digital audio receiver IC provides the system timing necessary to operate the Digital-to-Analog 
converter and will accept S/PDIF and EIAJ-340-compatible audio data. The evaluation board may also 
be configured to accept external timing and data signals for operation in a user application during system 
development. 


598-1153-ND (CDB4361) $472.50 


CDB4385 Evaluation Board 


An excellent means for quickly evaluating the CS4385 24-bit, 48-pin, 8-channel D/A converter. Evaluation 
requires an analog signal analyzer, a digital signal source, a PC for controlling the CS4385 (only required for 
control port mode) and a power supply. Analog line-level outputs are provided via RCA phono jacks. 


The CS8416 digital audio receiver IC provides the system timing necessary to operate the Digital-to-Analog 
converter and will accept S/PDIF, and ElAJ-340-compatible audio data. The evaluation board may also 
be configured to accept external timing and data signals for operation in a user application during system 
development. 


598-1154-ND (CDB4385) $472.50 


CDB4398 Evaluation Board 


An excellent means for quickly evaluating the CS4398 24-bit, high performance stereo D/A converter. 
Evaluation requires an analog signal analyzer, a digital signal source, a PC for controlling the CS4398 
(stand alone operation is also available) and a power supply. Analog line-level outputs are provided via RCA 
phono jacks and balanced XLR. 


The CS8414 digital audio receiver IC provides the system timing necessary to operate the Digital-to-Analog 


Digi-Key Price Each | Cirrus Logic 
Description Part No. 1 rae Part No. 
8x8-Channel, 144-LQFP 598-1025-ND® 26.17 22.10 | CS181012-CQZ 
16x16-Channel, 144-LQFP 598-1026-ND® 2743 23.17 | CS181022-CQZ 
Audio DSP CobraNet 144-LQFP 598-1071-ND® 28.55 24.12 | CS496102-CQZ 
Audio DSP CobraNet 144-LQFP 598-1072-ND® 29.99 25.33 | CS496112-CQZ 
Audio DSP CobraNet 144-LQFP 598-1073-ND® 32.09 2710 | CS496122-CQZ 


@ RoHS Compliant 


CDB8952 Evaluation Board 


Provides a platform for evaluating the CS8952 10 Base-T and 100 Base-X Transceiver. It is designed to plug 
into a transceiver test box via a standard 40-pin MII connector. System designers can use the CDB8952 to 
fully exercise the CS8952 without the time and expense of custom prototyping. Though the CBD8952 
is configured from the factory for 5V operation with the power supplied from the test box, it may also be 
configured for 3.3V MIl systems. The CDB8952 may be optionally configured with a fiber interface module 
for 100Base-FX testing. 


598-1162-ND (CDB895 27) coins cncesinssissnadsdautnanasesnaiteelnnasuiadeasausedausaeansednagedeales sang $850.99 


CDB8130 Evaluation Board 


Fast and easy evaluation of the CS8130 infrared transceiver. The board contains an RS-232 level shifter and 
DB-9 serial connector to allow easy interfacing to a standard PC serial (COM) port. The board is shipped 
with a complete set of diagnostic and test software, as well as the Infrared Data Association Link Access 
Protocol (IrLAP) reference code. 


598-1161-ND (CDB8190) scsicdcnassnanesdearrnadganaiegnadedcaaissncseadaawedadesdanr ed ncd adele tans $850.99 


Development Kits for 
ARM® Processors 


Digi-K« Pri Ci Logi 
converter and will accept S/PDIF, and ElAJ-340-compatible audio data. The evaluation board may also Description Bay Het aaa BaTING eas 
be configured to accept external timing and data signals for operation in a user application during system - : : = - 
development. Engineering Development Kit for EP9302 Processor 598-1132-ND 312.50 | EDB9302A-Z 
598-1155-ND  (CDB4398)... $472.50 | Ee cite eye 598-1144-ND 312.50 | EDB9315A-Z 

Embedded Processor Development re " 3 
Portable Audio System for EP9307 598-1133-ND 312.50 | EDB9307A-Z 
ERD-9307IPR Internet Protocol Radio 598-1281-ND 628.39 | ERD-9307IPR 
Converters EDP7312 Development Kit 598-1209-ND 625.00 | EDB7312 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic ® 
Description Part No. 1 25 Part No. A R M P ro cessors 
Low Power, Stereo CODEC 598-1045-ND 7175.98 | CS42L51-CNZ Digi-Key Price Each | Cirrus Logic 
with Headphone Amp, 32-QFP Description Part No. 1 25 Part No. 
98dB, 96kHz, Stereo AD, 24-Bit, 598-1191-ND 6.48 5.40 | CS53L21-CNZ ARM720T Processor 598-1134-ND@ 20.93 18.84 EP7312-CVZ 
Low Power, 32-QFN ARM720T Processor 598-1135-ND@ 24.19 20.43) EP7312-IVZ 
Stereo DAC, 96kHz, 98dB, 24-Bit, 598-1187-ND 5.76 4.80 | CS43L21-CNZ 166MHz ARM920T Processor 598-1136-ND@ 21.40 19.26 | EP9301-CQZ 
Low Power, 32-QFN 200MHz ARM9 Processor 598-1137-ND® 23.55 21.20 | EP9302-CQZ 
200MHz ARM9 Processor 598-1138-ND® 28.62 24.17 | EP9307-CRZ 
7 200MHz ARM9 Processor 598-1139-ND® 39.74 33.56 | EP9315-CBZ 
CDB42L51 Evaluation Board ARM720T Processor 598-1210-ND 18.83 16.95 | EP7309-CB 
The CDB42L51 evaluation board is an excellent means for evaluating the CS42L51 CODEC. System timing ARM720T Processor 598-1211-ND@ 19.10 17.19 | EP7309-CBZ 
can be provided by the CS8415, by the CS42L51 with supplied master clock, or b and I/O stake header ARM720T Processor 598-1213-ND 16.93 15.24 | EP7309-CV 
with a DSP connected. RCA phono jacks are provided for the CS42L51 analog inputs and outputs. 1/18th ARM720T Processor 598-1214-ND@ 1735 15.62 | EP7309-CVZ 
inch jacks are also available for microphone input and headphone output. Digital data I/O is available via ‘ 7 
RCA phono or optical connectors. The Windows® software provides a GUI to make configuration of the ARM720T Processor 598-1220-ND 20.80 18.72 | EP7311-CB 
CDB42L51 easy. The evaluation board may also be configured to accept external timing and data signals for ARM720T Processor 598-1224-ND 18.73 16.86 | EP7311-CV 
operation in a user application during system development. ARM720T Processor 598-1225-ND 22.78 20.50 | EP7311-CV-90 
Features: ARM720T Processor 598-1226-ND® 24.35 20.56 | EP7311-IB 
* MUX’s Analog Output *8 ~ 96 kHz S/PDIF Interface * I/O Stake Headers * 1.8 ~ 3.3V Logic Interface ARM720T Processor 598-1230-ND 24.33 21.90] EP7311-IV 
* Tayout and! Grounding Hecammendations ARM720T Processor 598-1232-ND 22.80  20.52| EP7312-CB 
598-1005-ND (CDB42L51) ciccccscsccasdevacecasdeenaesintanatavistanrstaci@sonasauiascwsaseeas $742.50 ARM720T Processor 598-1234-ND® 23.05 20.75 | EP7312-CBZ 
ARM720T Processor 598-1235-ND 23.08 20.77 | EP7312-CR 
ARM720T Processor 598-1237-ND 20.50 18.45 | EP7312-CV 
CobraNet™ ARM720T Processor 598-1238-ND 24.93 22.44) EP7312-CV-90 
The CobraNet solution leverages the rapid developments in the computer networking industry to provide an ARM720T Processor 598-1239-ND® 22.82 19.27 | EP7312-CVZ-90 
increasingly cost effective connectivity solution for audio professionals worldwide. It's based on the highly ARM720T Processor 598-1240-ND 26.69 22.54 | EP7312-IB 
integrated CS1810xx CobraNet Silicon Series, providing an interface in the form of a compact, low power, low ARM720T Processor 598-1242-ND@ 26.91 22.73 | EP7312-IBZ 
cost module. Featuring 8 or 16 simultaneous channels of digital audio input and output, the CM-2 is designed ARM720T Processor 598-1244-ND 31.75 26.81 | EP7312-IR-90 
to be easily integrated into a wide variety of audio products such as signal processors, mixers, amplifiers, * i 
ceiling speakers and self-powered loudspeakers. ARM720T Processor 598-1245-ND 23.96 20.24 | EP7312-IV 
Features: ARM720T Processor 598-1246-ND 29.14 24.61 | EP7312-IV-90 
* 100BASE-TX Ethernet Interface - 100Mbps, full-duplex Ethernet, fully compliant with IEEE 802.3u Standard ARM720T Processor 598-1247-ND@ 24.20 21.78) EP7312M-CBZ 
* Secondary 100BASE-TX Ethernet Interface - redundant network connection for fault tolerance » Quad 166MHz ARM920T Processor 598-1248-ND 21.28 19.15 | EP9301-CQ 
Synchronous Serial Output Ports - capable of supplying and receiving 8 or 6 channels * TFTP Support - 166MHz ARM920T Processor 598-1249-ND 23.94 20.22 | EP9301-IQ 
firmware updates over the network ¢ Low Latency - selectable 1.33, 2.66 or 5.33ms across network * Status 466MHz ARM920T Processor 598-1250-ND@ 24.08 21.67 | EP9301-IQZ 
LEDs - Link, Activity and CobraNet conductor status for each Ethernet jack ¢ Ability to send audio from any 
CobraNet interface to any other - unlimited addressing, unlimited capacity 200MHz ARMS9 Processor 598-1253-ND® 23.83 20.13 | EP9302-IQZ 
598-1007-ND Evaluation Board CS496122........ssscceceseseseseseesesesesesuesesesesesueeeeenees $2475.00 | | 200MHz ARM9 Processor esos AND) 28,02: + (PAT EROSOT-CR 
598-1023-ND $786.38 200MHz ARM9 Processor 598-1255-ND 33.21 28.05 | EP9307-IR 
200MHz ARM9 Processor 598-1256-ND® 33.21 28.05 | EP9307-IRZ 
200MHz ARM9 Processor 598-1257-ND 35.84 30.27 | EP9312-CB 
aoe. pect foot oe sis Logic 200MHz ARMS Processor 598-1258-ND 35.84  30.27| EP9312-CBZ 
pee Sy ees bats 200MHz ARM9 Processor 598-1259-ND 40.14 33.90] EP9312-IB 
Module CobraNet 1810 CM2 MT 598-1020-ND 141.75 — | CPB181022-CM2-MT 200MHz ARM9 Processor 598-1260-ND@ 40.14 33.90 | EP9312-IBZ 
Module CobraNet 4961 CM2 FB 598-1021-ND 15750 — | CPB496122-CM2-FB 200MHz ARM9 Processor 598-1261-ND 39.74 33.56 | EP9315-CB 
Module CobraNet 4961 CM2 MT 598-1022-ND 15750 — | CPB496122-CM2-MT 200MHz ARM9 Processor 598-1262-ND 44.48 37.57 | EP9315-IB 
2x2-Channel, 144-LQFP 598-1024-ND® 24.93 21.06 | CS181002-CQZ 7 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


CIRRUS LOGIC’ 


S> 


Digital Amplifiers/Power 


Technology 


1.0mA, 8-SOIC 


598-1146-2-ND@t 


3635.20/2,000 


Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. il 25 Part No. 
6-Ch. Digital Amplifier Controller 598-1068-5-ND 10.21 9.08 | CS44600-CQZ 
8-Ch. Digital Amplifier Controller 598-1070-ND 10.64 9.46 | CS44800-CQZ 
Multi-Bit A/D Real Time PSR Feedback 598-1069-5-ND 7.26 6.05 | CS4461-CZZ 
Digital TV Amplifier, 30W with intergated e 7 5 
ADC 102dB, 48-QFN 598-1264-ND 9.94 8.84 | CS4525-CNZ 
Quad Digital Amp Power Stage IC, 107dB, 7 7 7 
60W 48-QFN 598-1188-ND 6.99 6.22 | CS44130-CNZ 
® 
Op Amp @®Reel 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. ul 25 Part No. 
Single, Ultra Low Noise Op Amp, 2.1mA 125nVp-p | 598-1140-5-ND® 3.15 2.63 | CS3001-ISZ 
Single, Ultra Low Noise Op Amp, 0.9mA 250nVp-p | 598-1142-5-ND® 3.15 2.63 | CS3011-ISZ 
Dual, Ultra Low Noise Op Amp, 3.6mA 125nVp-p | 598-1141-5-ND® 477 3.98 | CS3002-ISZ 
Dual, Ultra Low Noise Op Amp, 1.7mA 250nVp-p | 598-1143-5-ND@ 477 3.98 | CS3012-ISZ 
Dual, Precision Low Voltage, Low Power Op Amp, | 598-1145-1-ND@ 3.13 2.51 $3004-FSZR 
2.1mA, 8-SOIC 598-1145-2-ND@t 3558.40/2,000 
Dual, Precision Low Voltage, Low Power Op Amp, | 598-1146-1-ND@ 3.20 2.56 


CS3014-FSZR 


Dual, Precision Low Voltage, Low Power Op Amp, 
2.1mA, 150dB, 8-QFN 


598-1147-1-ND@+ 
598-1147-2-ND@t 


3.13 


2.51 


10425.00/6,000 


CS3004-FNZR 


Dual, Precision Low Voltage, Low Power Op Amp, 
1mA, 135dB, 8-QFN 


598-1149-1-ND@+ 
598-1149-2-ND@t 


3.13 


2.51 


10425.00/6,000 


CS3014-FNZR 


Single, Low-Voltage, Low-Power, Op Amp, 1mA, 


Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Low Cost Power/Energy IC with 2 on 4 
Pulse Output, 2-Channel, 24-TSSOP 598-1097-5-ND® 5.70 4.75 CS5466-ISZ 
Single Phase Power/Energy IC, 
4-Channel, 28-SSOP 598-1197-5-ND@ 6.94 6.17 | CS5467-ISZ 
@ RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each | Cirrus Logic 
Description Part No. 1 25 |Part No. 
LAN Controller, 3.3V, 100-LQFP 598-1127-ND@ 13.15 11.69 |CS8900A-CQ3Z 
LAN Controller, 5V, 100-LQFP. 598-1128-ND@ 13.15 11.69 |CS8900A-CQZ 
LAN Controller, 3.3V, 100-LQFP 598-1129-ND® 16.25 14.63 |CS8900A-IQ3Z 
LAN Controller, 5V, 100-LQFP. 598-1130-ND@ 16.25 14.63 |CS8900-IQZ 
Crystal LAN 100 Base-X, 10 Base-T Transceiver 598-1205-ND 16.43 13.89 |C$8952-CQ 
and 100 Base-Fx Interface 1-Channel, 100-TQFP 
Crystal LAN 100 Base-X, 10 Base-T Transceiver 598-1206-ND@ 15.43 13.89 |C$8952-CQZ 
and 100 Base-Fx Interface 1-Channel, 100-TQFP 
Crystal LAN 100 Base-X, 10 Base-T Transceiver 598-1207-ND 1758 15.82 |CS8952-I0 
and 100 Base-Fx Interface 1-Channel, 100-TQFP 
Crystal LAN 100 Base-X, 10 Base-T Transceiver 598-1208-ND@ 1758 15.82 |CS8952-IQZ 
and 100 Base-Fx Interface 1-Channel, 100-TQFP 


@ RoHS Compliant 


NEW! CRD-8900A Reference Board 


The CS8900A ISA Ethernet controller is used in low-cost, high performance ISA Ethernet adapter card. This 


150dB, 8-QFN 598-1164-ND® 2.82 2.47 | CS3003-FNZ card has AUI, 10BASE-T, and 10BASE-2 interfaces. The very high level of integration of the CS8900A results 
Single, Low-Voltage, Low-Power, Op Amp, 1mA, UR GRRAT _ Fay cases in avery low component count. This makes it possible to design a half-height, two layered 16 bit ISA Ethernet 
150dB, 8-SOIC i adapter card. Since analog filters are integrated on the SC8900A, the card may be compliant with FCC part 
Single, Low-Voltage, Low-Power, Op Amp, 1mA, 598-1166-5-ND@ 2.82 247 | $3003-FSZ 15 class (B). 
150dB, 8-SOIC : : Features: 
Dual, Low-Voltage, Low-Power, Op Amp, 2.1mA, 598-1168-ND@ 4.05 3.38 | CS3004-FNZ * Crystal Oscillator * External Decode Logic * EEPROM «* Socket for Optional Boot PROM « Status LEDs 
15008, 8&-QFN * ISA, 10BASE-T, AUI * 10BASE-2 interfaces 
Dual, Low-Voltage, Low-Power, Op Amp, 2.1mA, 
45008, econ tea 598-1169-5-ND® 4.05 3.38 | CS3004-FS 59B-1163-ND — (CRDBQ00A=1): ss:.:2cacc<yuvs4caaacuussovasiecensnarinansuasssiauicguasaensnedniebeniace $375.00 
Dual, Low-Voltage, Low-Power, Op Amp, 2.1mA, 598-1170-5-ND@ 4.05 3.38 | cs3004-FSz 
150dB, 8-SOIC i 4 
Single Low-Voltage, Low-Power, Op Amp, 0.5mA, 598-1172-NDe 299 9.47 | CS3013-FNZ Vol Uu me Control 
135dB, 8-QFN : : 
Single Low-Voltage, Low-Power, Op Amp, 0.5mA, 
‘3a, Bole: Bamp. 598-1173-5-ND 2.82  2.47_| CS3013-FS = Digi-Key Price Each | Cirrus Logie 
Single Low-Voltage, Low-Power, Op Amp, 0.5MA, | 595 1474.6 De 292 2.47 | CS3013-FSZ Descuptiony Earns i 2omelinersNe: 
135dB, 8-SOIC . : 8-Ch. Analog Volume Control, 123dB, 
ual oe vores Low-Power, Op Amp, 1mA, 598-1176-ND@ 4.05 3.38 $3014-FNZ Single-Ended, 48-LQFP 598-1180-ND 2750 23.22 | CS3318-CQZ 
Dual, Low-Voltage, Low-Power, Op Amp, 1mA, eine ij 
1350, 8-SOIC 598-1177-5-ND 4.05 3.38 | CS3014-FS 
Dual, Low-Voltage, Low-Power, Op Amp, MA, | s9q.+178-5-NDe ita ade. | Geaiatee Interface and Sample Rate Converters 
@ RoHS Compliant }$CutTape t Tape and Reel Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. ll 25) Part No. 
In fra re d Ec h re Ca n cel ler Interface and Sample Rate Converters — RoHS Compliant 
192kHz Digital Transmitter, 28-TSSOP 598-1121-5-ND 7.20 6.00 | CS8406-CZZ 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic 192kHz Digital Receiver, 28-SOIC 598-1123-5-ND 9.34 8.31 | CS8416-CSZ 
Description Part No. a 25 Part No. ae f 
5 192kHz Digital Receiver, 28-TSSOP 598-1124-5-ND 9.34 8.31 | CS8416-CZZ 
Telephony Network Echo Supression, | 598 4499.5-ND 13.98 12.58 | CS6422-CS 
2-Channel, Full Duplex, 20-SOIC Digital-Audio Sample Rate, 28-SOIC 598-1125-5-ND 29.93 25.27 | CS8420-CSZ 
Telephony Network Echo Supression, | 599 4990.5-ND@ 17.45 15.71 | CS6422-CSz 32-Bit Asynchronous Sample, 20-TSSOP. |598-1126-5-ND 13.65 12.29 | C$8421-CZZ 
2-Channel, Full Duplex, 20-SOIC 
Telephony Network Echo Supression, e ny < 
2-Channel, Full Duplex, 20-SOIC 598-1201-5-ND 15.38 13.84 | CS6422-IS ; 
Telephony Network Echo Supression, | 95.420-5-NDe re isos | Beene: Evaluation Board for CS8416 and CS8406 
arene wer eet The CDB8416 is designed to allow easy evaluation of the CS8416 and CS8406. The board is designed for 
ad fans kab Ghee 1, 20-SSOP 598-1203-5-ND 11.69 10.40 CS8130-CS easy connection to an Audio Precision or other digital audio test system. Input and output data may be set for 
FanSESIvers sunannel eve either balanced using the XLR connectors or unbalanced using the coax or optical connectors. Windows PC 
Multi-Standard Infrared 598-1204-5-ND@ 11.69 10.40 | CS8130-CSZ software provides a GUI to make configuration easy in software mode. The software communicates through 
Transceiver, 1-Channel, 20-SSOP the PC’s parallel port to control the internal registers so that all the possible software modes of the CS8416 
RoHS Compliant may be tested. 
Features: 
* CS8416 Digital Audio Receiver * Receives and transmits AES/EBU, S/PDIF and ElAJ-340 compatible digital 
Power Measu rement audio * Analog and Digital 3.3V Supply *3.3 ~ 5.0V Logic Interface Supply * Operates in stand alone 
Hardware Mode or computer controlled Software Mode * Balanced and unbalanced inputs available. 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic 598-101 7*ND: © (COBB416)) csniiecsaiesinsdesenadenumdiadeneshands nsuswnedesdaueetadeoenmsedantadaainesadts $573.75 
Description Part No. if] 25 Part No. 
6-Channel Delta/Sigma ADC, 28-SSOP. 598-1093-5-ND@ 10.07 8.96 CS5451A-ISZ x 
Single Phase Bi-Directional IC, 24-SSOP | 598-1094-5-ND@ 6.99 5.83 | CS5460A-BSZ Evaluation Board for CS8421 
Single Phase Bi-Directional IC, 24-SSOP_|_598-1095-5-ND@ 5.88 4.90 | CS5461A-ISZ The CDB8421 demonstration board is an excellent means for evaluating the CS8421 sample rate converter. 
Single Phase Bi-Directional : tea t System timing can be provided by the CS8421, by the CS8416 phase-locked to its S/PDIF input, by an I/O 
Power/Energy, 24-SSOPP SECA SNK aa noe: CS5463-1SZ stake header or by an on-board oscillator. Digital I/O is available via coaxial (RCA) or optical connectors to the 
Single Phase Power/Energy IC, 598-1194-5-ND@ 6.94 6.17 css464-ISZ CS8416 and SC8406. All configuration control is handled from onboard switches. 
3-Channel, 28-SSOP : . Features: 
Low Cost Power/Energy IC with 598-1195-5-ND 5.70 4.75 | CS5466-IS * CS8416 S/PDIF Digital Audio Receiver * CS8406 S/PDIF Digital Audio Transmitter * Header for External 


Pulse Output, 2-Channel, 24-TSSOP 


@ RoHS Compliant 


Serial Audio I/O * 3.3 ~ 5.0V Logic Interface * No software required to operate 
5O8-1018°ND © -(CDBB42 A): oa :citesusasenaitnsinicaencatcsgaaianelauls sitsidsenatlsle dade scale gaa eave dane’ dates $540.00 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ee SSS cirrus Locic Amplifiers 


A world-wide industry innovator in power analog. Apex defines power analog in terms of product solutions that 
deliver output currents above 100mA or operate on voltage supplies greater than 24V. 


PRECISION POWER 
Power Op Amps Digi-Key Price Each | Cirrus Logic 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic 300V/uS slew rate, high current MOSFET output, 
Description Part No. 1 25 | Part No. +/-225V, 200mA, 12-SIP 598-1331-ND 167.49 145.89 | PA9t 
7 ri MOSFET, low quiescent current, high output current, 
High voltage, high current, class A/B output, 7 i 4999. 
+/-28V, up to 5A peak, T0-3-8 598-1285-ND@ 103.32 90.25 | PAOI +1-200V, 4A, 12-SIP : pUeatoezAND) 179.34 156.20 | PA2 
- MOSFET, low quiescent current, high output current, 
Broadband, high output current, complementary +/-200V, 8A, 12-SIP 598-1333-ND 205.20 178.73 | PA93 
collector output, +/-15V, 5A , 10-3-8 598-1286-ND@ 86.15 75.26 | PAO2 MOSFET, 500V/uS slew rate, high output current 
Broadband, high output current, complementary +/-450V, 100mA, 8-SIP 598-1334-ND 174.90 152.34 | PA94 
collector output, +/-15V, 5A , TO-3-8 598-1287-ND@ 112.05 97.88 | PAO2A MOSFET, low quiescent current, high output current, 
Broadband, high output current, complementary +/-450V, 100mA, 8-SIP 598-1335-ND 160.64 139.92 | PA95 
collector output, +/-15V, 5A , TO-3-8 598-1288-ND 274.44 239.04 | PAO2M/883 MOSFET, low quiescent current, high output current, 
Super-power, copper dip package, high internal wean HOS aca low quiescent current, SSE ISEND O88 122.11 1 PAGIPR 
AT a Sissel igmm 638-04 572.58 | PAOS +/-175V, 120mA, 7-DDPAK 598-1354-ND@ 35.33 29.83 | PA2doCC 
2 : Monolithic MOS technology, low quiescent current, 
S50V/uS slew rate, 200v, 20A, MO-127-12 598-1290-ND® 380.18 331.13 | PAO4A +/-175V, 120mA, TO-220-7 598-1355-ND@ 35.33 29.83 | PA240CX 
High voltage MOSFET, external shutdown control, Monolithic MOS technology, low quiescent current, 
100V/uS slew rate, 100v, 30A, MO-127-12 598-1291-ND@ 387.04 337.10 | PAOS 4/-175V, 120mA, TO-3-8 598-1356-ND@ 71.44 60.16 | PA241CE 
High voltage MOSFET, external shutdown control, Monolithic MOS technology, low quiescent current, 
100V/uS slew rate, 100v, 30A, MO-127-12 598-1292-ND@ 448.33 401.95 | PAOSA +/-175V, 120mA, 24-PSOP 598-1357-ND@ 41.54 35.08 | PA241DF 
FET input, low bias current, thermal shutoff, Monolithic MOS technology, low quiescent current, 
class A/B output, 100V, 5A, TO-3-8 598-1293-ND@ 137.68 120.27 | PAO7 qa tA ese 7 598-1358-ND 7144 60.16 | PA241DW 
FET Input, low bias current, thermal shutoff, lonolithic technology, low quiescent current, 
class A/B output, 100V, 5A, TO-3-8 598-1294-ND@ 167.09 145.53 | PAO7A 4/-175V, 120mA, 10-SIP a 598-1397-ND 83.03 72.53 | PA24iDWA 
FET Input, low bias current, thermal shutoff High voltage power dual op amp, monolithic MOS technology, 
lage AB output, 100V, SA, T0-3-8 , 598-1295-ND 409.28 366.94 | PAOTW/883 low quiescent current +/-175V, 120mA, 24-PSOP 598-1359-ND@ 75.98 63.99 | PA243DF 
High voltage, programmable output current limit, @ RoHS Compliant 
low bias current, +/-150V, 200mA, TO-3-8 598-1296-ND@ 149.07 130.21 | PA08 
High voltage, programmable output current limit, Power Dual Op Amps 
low bias current, +/-150V, 200mA, TO-3-8 598-1297-ND® 441.18 395.54 | PAO8M/883 Digi-Key Fboeee) | Giallo 
4MHz gain bandwidth, class A/B output, Description Part No. 1 25 | Part No. 
high output current, +/-45V, 5A, TO-3-8 598-1301-ND® 97.54 85.21 | PA10 ; 5 : 
- - High voltage, 1.1MHZ bandwidth, high output current, 
4MHz gain bandwidth, class A/B output, 40V, 1.5A per amp, 12-SIP 598-1342-ND@ 32.76 27.67 | PAGOEU 
high output current, +/-50V, 5A, TO-3-8 598-1302-ND@ 125.51 109.64 | PA1OA igh efficiency, high output current, low distortion, 
High voltage, very high output current, 40V, 2.5A, TO-3-8 598-1343-ND@ 89.14 77.87 | PA74 
class A/B output, +/-45V, 15A, TO-3-8 598-1303-ND® 113.59 99.23 | PA12 High efficiency, high output current, low distortion, 
High voltage, very high output current, 40V, 3A, TO-3-8 598-1344-ND@ 95.62 83.52 | PA74A 
class A/B output, +/-50V, 15A, TO-3-8 598-1304-ND@ 137.95 120.50 | PA12A High efficiency, high output current, low distortion, 
High voltage, very high output current, high temperature, ihe aan a aiitpat STEN Br aStoTR 598-1345-ND 170.14 148.19 | PA74M 
Sak FAG a EOS Raat SEES 353.83 908.18 | PANN 40V, 2.5, 10-3-8 598-1349-ND@ 89.14 _77.87 | PA76 
+/-45V, 15A, TO-3-8 "| 598-1306-NO___—_-359.00 312.68 | PAt2m/ass HOT ait ecy gn output curren low dlstarion, POPPE ccc 9.47 | PATEA 
High voltage, very high output current, class A/B output, Wide bandwidth, high output current, low quiescent current, 
+/-45V, 15A, 12-SIP 598-1307-ND@ 145.28 126.91 | PA13 40V, 1.5A, 7-DDPAK 598-1346-ND 21.70 19.53 | PA7SCC 
High voltage, very high output current, class A/B output, Wide bandwidth, high output current, low quiescent current, 
+/-45V, 15A, 12-SIP 598-1308-ND® 155.88 135.77 | PAI3A 40V, 1.5A, TO-220-7 598-1347-ND 21.70 19.53 | PA75CD 
FET input, 350kHz power bandwidth, 20V/uS slew rate, Wide bandwidth, high output current, low quiescent current, 
A/B output, +/-19V, 5A, 12-SIP 598-1310-ND 128.45 112.21 | PAI6A aa ee War (8) —— ATE 598-1348-ND 23.75 21.38 | PA75CX 
MOSFET, high current, 50V/uS slew rate, igh voltage, high speed, over Us Slew rate, +/- : 
boost voltage inputs, +/-50V, 100A, MO-127-12 598-1313-ND® 626.20 561.42 | PASOA 150mA, 20-PSOP (SMT) 598-1352-ND@ 69.84 58.82 | PA79DK 
High voltage, high output current, common emitter @ RoHS Compliant 
class C output, +/-36V, 10A, TO-3-8 598-1314-ND@ 110.92 96.89 | PASIA 2 
High voltage, high output current, common emitter Video Power Op Amps 
class C output, +/-36V, 10A, TO-3-8 598-1315-ND 252.12 219.60 | PASiM/883 
MOSFET, high current, 50V/uS slew rate, a Digi-Key Price Each | Cirrus Logic 
boost voltage inputs, +/-100V, 80A, MO-127-12 598-1316-ND® 542.74 486.59 | PAS2 Description : Part No. 1 25 Part No. 
High output current, class C type output stage, 150MHz gain bandwidth, power MOS output, 
low quiescent current, +/-45V, 10A, T0-3-8 598-1317-ND@ 97.54 85.21 | PA61 as sew fate, HAV. aA : 598-1298-ND@ 218.18 190.03 | PAOS 
High output current, class C type output stage, 2 gain band wiath, power: output, 
low quiescent current, +/-45V, 10A, T0-3-8 598-1318-ND@ 102.55 89.59 | PAGIA ow us sew fate, HAV. eal : 598-1299-ND@ 255.25 222.32 | PAOGA 
High voltage, high output current, class C output, 2O00VIUS slew rate, #/-40V, 2A, T0-3-8. 598-1300-ND 508.43 455.84 | PAOSIM/883 
isolated case, +/-30V, 5A, TO-3-8 598-1319-ND@ 103.32 90.25 | PA73 High voltage, high CIITEHTE 00V/uS Slew rats - - 
High voltage, high output current, class C output, MOS output, +/-40V, 5A, TO-3-8 ; 598-1311-ND 286.69 249.70 | PA119CE 
isolated Case, +/-30V, 5A, TO-3-8 598-1320-ND 259.69 226.18 | PA73M/883 High voltage, high current, 900V7uS slew rate, 
High voltage, high speed, over 200kHz power bandwidth, MOS output, +/-40V, 5A, TO-3-8 598-1312-ND 372.62 324.54 | PAT19CEA 
+/-175V, 150mA, 20-PSOP (SMT) 598-1351-ND@ 42.59 35.97 | PA78DK - 
High voltage, 200V/uS slew rate, fully protected FET input, RoHS Compliant 
+/-150V, 50mA, TO-3-8 598-1324-ND@ 155.08 135.07 | PA84 
High voltage, 200V/uS slew rate, fast settling time, Power Booster Amps 
FET input, +/-150V, 50mA, TO-3-8 598-1325-ND® 162.73 141.74 | PA84S Digi-Key Eon | Gace 
High voltage, high speed, over 200kHz power bandwidth, anti f 
+/-125V, 150mA, 12-SIP 598-1353-ND@ 56.68 51.02 | PABBEU Sa SovTuS Sow Tate-T6OKHE power bandwith partlNos Ae 25 Rant No! 
Ultra high voltage, MOSFET, 1140Vpp signal output, +/-100V, 2A, T0-3-8 ; | 598-1338-ND@ 114.72 100.21 | PB5O 
+600V, Toms, MO-127-12 = BOG 328:NDY 698.64 572.58 | PABO High voltage, 50V/uS slew rate, 320kHz power bandwidth, 
High voltage, MOSFET, high bandwidth, +/-150V, 1.5A, 12-SIP 598-1339-ND 142.35 124.34 | PB51 
1000V/uS slew rate, +/-225V, +/-200mA, 12-SIP 598-1337-ND 207.87 181.05 | PA98 High voltage, 75V/uS slew rate, 320kHz power bandwidth, 
, +/-150V, 2A, 12-SIP 598-1340-ND 164.50 143.28 | PB51A 
@'ROHS Compliant High voltage, 75V/uS slew rate, 320kHz power bandwidth, 
High Voltage Power Op Amps +/-150V, 2A, TO-3-8 598-1341-ND@ 164.50 143.28 | PB58A 
@ RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each | Cirrus Logic . . 
Description Part No. 1 25 | Part No. Pulse Width Modulation Amps 
Low quiescent current, MOSFET input and output, 
+/-225V, 3mA, 10-SIP 598-1309-ND 143.37 125.24 | PAISFLA Digi-Key Price Each | Cirrus Logic 
High output current, FET input, low bias current, low noise, Description Part No. 1 25 Part No. 
+/-75V, 15mA, TO-3-8 598-1321-ND@ 150.71 131.65 | PA8tJd Fully protected, 3-phase brushless DC motor driver, 
FET input, low bias current, low noise, class A/B output, 60V, 5A, 23-SIP(S) 598-1360-ND@ 40.88 36.80 | SA305EX 
+/-150V, 100mA, TO-3-8 598-1322-ND@ 171.20 149.11 | PA83 Thermal shut-down, shorted load protection, 60Vs, 
FET input, low bias current, low noise, class A/B output, 5.5Vdd, 10A, 23-SIP(S) 598-1361-ND® 39.56 33.41 | SA56EX 
+/-150V, 100mA, TO-3-8 598-1323-ND@ 209.23 182.24 | PA83A Full-bridge output, external shut-down control, 
MOSFET, 1000V/uS slew rate, high output current, 100V, 30A, MO-127-10 598-1362-ND® 406.32 364.29 | SA01 
+/-225V, 200mA, TO-3-8 598-1326-ND® 207.87 181.05 | PA85 IGBT outputs, 3 protection circuits, sync or ext osc, 
MOSFET, 1000V/uS slew rate, high output current, 450Vs, 16Vcc, 28A, MO-127-12 598-1363-ND@ 645.54 578.76 | SA08& 
+/-225V, 200mA, TO-3-8 598-1327-ND® 247.36 215.45 | PA85A 200kHz, 3 protection circuits, sync or ext osc, 200Vs, 
wean oma To-a8 ON Das Curent 598-1328-ND® 187.24 163.08 | Pass A ridge mor ervevarp PWM, self-contamed a 
300V/uS slew rate, high current MOSFET output, lowside/highside drive circuitry, 80Vs, 16Vcc, 15A, 12-SIP_| 598-1365-ND 155.77 136.07 | SA60 
+/-200V, 200mA, 12-SIP 598-1330-ND 152.87 133.54 | PA90 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Heatsinks 


Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Hardware Kit for DK (12-SIP) Package 598-1366-ND 716 6.36 | HK26 
Heatsink, TO-3 598-1367-ND® 30.53 25.79 | HSO1 
Heatsink, TO-3 598-1368-ND® 34.74 29.34 | HS02 
Heatsink, TO-3 598-1369-ND® 66.79 56.24 | HSO3 
Heatsink, PDIP 598-1370-ND® 73.42 61.83 | HSO6 
Heatsink, TO-3 598-1371-ND® 11.66 10.37 | HSO9 
Heatsink, TO-3 and PDIP 598-1372-ND® 274.29 238.90 | HS11 
Heatsink, TO-3 598-1373-ND® 59.09 49.76 | HS14 
Heatsink, Vertical Mount 598-1374-ND® 113.00 98.71 | HS20 
Heatsink, TO-220 598-1375-ND 4.05 3.38 | HS22 
Heatsink, SMT 598-1376-ND 14.95 13.46 | HS24 
Heatsink, Modular Package 598-1377-ND® 151.41 132.26 | HS26 
@ RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each Cirrus Logic 
Description Part No. 1 25 Part No. 
Socket, TO-3-8 598-1384-ND® 35.21 29.74 | MSO3 
Socket, 12-DIP 598-1386-ND@ 55.44 49.90 | MSO5 
Digi-Key Pkg. | Price/ | Cirrus Logic 
Description Part No. Qty. Pkg. Part No. 
Pin Receptacle for .032 ~ .046 Diameter Pins 598-1383-ND® 8 1730 | MSO2 
Pin Receptacle for .048 ~ .064 Diameter Pins 598-1385-ND® 12 32.40 MS04 
Mating Socket for .015 ~ .025 Diameter Pins 598-1387-ND 2 10.80 | MS06 


@ RoHS Compliant 


Evaluation Kits 
DB62 Demonstration Board for SA305EX 


The DB62 is designed to demonstrate the capabilities of the SA305EX as a 3-phase brushless DC motor 
driver IC. The PWM inputs to the SA305 are controlled by an on-board microcontroller. The EVAL49 board is 
pre-wired for all required and recommended external components. 


598-1394-ND (DB62) $269.24 


EK06 Evaluation Kit for SA60 


Fast and easy bread boarding of circuits using the SA60 are possible with the EKO6 evaluation kit. The 
amplifier may be mounted vertically with the HS20 heat sink, or horizontally. Connections are provided 
for required power supply bypassing recommended protection components, as well as optional current 
sense resistors. A large area for component mounting provides flexibility and makes a multitude of circuit 
configurations possible. 


598-1388-ND (EKO6) 


EKO9 Evaluation Kit for TO-3 and MO-127 Packages 


This kit provides a solid mechanical platform with good shielding and grounding to breadboard eight pin TO-3 
packages or the MO-127 package with 0.060" pins. This kit is intended as an alternate for kits dedicated to 
specific amplifiers. Construction will involve surface mounting and 3D techniques. Holes are provided to 
mount standard banana and BNC connectors for I/O. 


598-1389-ND = (EKO9) $85.31 


EK16 Evaluation Kit for PA92/PA93 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of linear power amplifiers circuits using the PA92/ 
PAQ3 pin-out. With ample bread boarding areas it is flexible enough to analyze a multitude of standard or 
proprietary circuit configurations. Critical connections for power supply bypassing, compensation, and current 
limiting are pre-wired. Components not usually readily available in engineering labs are provided. External 
connection to the evaluation kit can be made via the terminals at the edge of the circuit board. These terminal 
pads are suitable for standard banana jacks or direct soldering of wires. 


598-1390-ND  (EK16) $122.06 


EK34 Evaluation Kit for PA240CX 


Fast, easy bread boarding of circuits using the PA240CX are possible with the EK34 PC board. Mounting 
holes are provided and the provision for standard banana jacks simplifies connection and testing. The 
amplifier may be mounted horizontally or vertically. Components are labeled on both sides of the board for 
ease in probing. 

A multitude of circuit configurations are possible, so only several component locations have specific functions 
and will usually be necessary. This kit is not suitable for use with PA240CC. 


598-1391-ND = (EK34) 


EK50 Evaluation Kit for PB50/PB58 Power Boosters 


This easy-to-use kit provides a platform for the evaluation of the PB50 and PB58 high voltage power boosters. 
The PB50 and PB58 are designed most commonly in combination with a small signal, general purpose op 
amp. However, they can also be used to analyze a multitude of standard or proprietary circuit configurations. 


598-1392-ND  (EK50) seisisiicca ts drtaccsbessadaddpascaadanistassceiias divas ausdedhiddancaaasaceida’ $66.50 


EK52 Evaluation Kit for MP230FC/MP240FC 


This easy-to-use kit provides for the evaluation of linear power amplifiers circuits using the MP230FC/ 
MP240FC pin-out. With ample bread boarding areas it is flexible enough to analyze a multitude of standard or 
proprietary circuit configurations. Critical connections for power supply bypassing are pre-wired. Components 
not usually readily available in engineering labs are provided. External connection to the evaluation kit can 
be made via the terminal block and the banana jacks at the edges of the circuit board. Additionally, an 
optional BNC connector can be inserted into the hole at the edge of the board and wired to the number 5 
terminal pad. 


598-1396-ND = (EK52) . - $177.73 


EK60 Evaluation Kit for PA78 


The EK60 evaluation kit is designed to provide a convenient way to bread board design ideas for the PA78EU 
power operational amplifiers. The EVAL60 evaluation board is pre-wired for all required and recommended 
external components including the ones for power supply bypassing, compensation and current limiting. 
The EVAL60 also includes a bread board area for constructing your application circuit with provisions for a 
preamplifier to drive the PA78 inputs. 


598-1395-ND (EK60) $148.75 


EK61 Evaluation Kit for PA78DK and PA79DK 


Fast and easy bread boarding of circuits using the PA78DK or PA79DK is possible with the EK61 evaluation 
kit. The EK61 includes both the universal EVAL36 board and the EVAL61 substrate. The use of EVAL36 and 
EVAL61 allows for a large area of bread boarding space to work with while allowing a surface mount substrate 
for the PA78DK or PA79DK. The PA78DK or PA79DK amplifier may be surface mounted directly to the 
EVAL61, a thermally conductive but electrically isolated substrate. The PA78DK or PA79DK is soldered to a 
DUT foil footprint area the size of the heatslug. The metal substrate is cost effective and can allow the PA78DK 
or PA79DK to dissipate power up to the datasheet rating. 


BOG-1S9B-ND! “(ERG1) ee cs se cceia tics snccnsndatsensdedioaaenciagecaracsiagesabencan sendaaneat ageans denned $70.75 


EK62 Evaluation Kit for SA305EX 3-Phase Motor Driver 


The EK62 evaluation kit is designed to provide a convenient way to bread board design ideas for the 
SA305EX. The PB119 evaluation board is pre-wired for all required external components including the ones 
for power supply bypassing and current sensing. The PB119 also includes a bread board area for constructing 
your application circuit. 


598-1393-ND 9 -(EK62) .ocisiaiisientasinsadaesdseesad tedhawntedeinsaiedndeedaeassataniaadsasdesineneced $221.11 


Thermal Washers 


Digi-Key Pkg. | Price/ | Cirrus Logic 
Description Part No. Qty. Pkg. Part No. 
Thermal Washer, TO-3 598-1378-ND 10 20.55 | TWO3 
Thermal Washer, PSIP 598-1379-ND 10 34.29 | TWO7 
Thermal Washer, PDIP 598-1380-ND 10 28.78 | TW10 
Thermal Washer, SIP 598-1381-ND 15 30.53 | TW12 
Thermal Washer, SIP 598-1382-ND 10 32.40 | TW13 


Cr. Programmable 
Quickfilter” Digital Filters 


Technologies 


The QF1D512 is a single channel, programmable digital filter designed for seamless insertion in the 
serial data path of a digital signal or used as an FIR coprossesor. The circuit shows the QF1D512 
operating between an ADC and an MCU. The device can be programmed using the Quickfilter Design 
Software which supports most FIR digital filter configurations. The FIR filter has 512 taps capable of 
generating “brick wall” filters such as a low pass filter with a 1kHz cutoff frequency, 140dB of rejection, 
and a total transition band of only 10Hz. The filter can operate over a broad range of ADC data 
rates - from 10sps up to 500ksps and can support ADCs with resolutions ranging from 12 to 24 bits. 
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The QF4A512 Programmable Signal Converter is a 4-channel, signal conditioner and signal 
converter. Each channel can be individually programmed for the gain, anti-aliasing filter 
cutoff frequency, A-to-D sampling frequency, and unique filter requirements. This is accomplished 
with 4 separate high-precision 512-tap FIR filters. Quickfilter software has been created for rapid 
device configuration and filter design at performance levels unattainable with analog components. 


RVDD18 


V0D18 GND VDD33 TST  RST_N 


Anti-Alias 512-Tap 
Filters — _ Digital Filters 

ie ESL. 

Es 
am a [FIR 
Aine 1210 188i |p| P= scl 
we Cal 2 [e-Lrin Fane 

a ——— IM ——= ¥ SPI lr spo 
AINS+ 

EAS Y-[FIR Es 
AIN3- X 

i =a —— SE 
AIN4+ 

Pei. FLAIR 
AIN4- r- 

t Frcutott sean 
requency Gontrar Joo leks 
= 
Lat 
AVDD AGND DVDD DGND /RST XIN XOUT 
Digi-Key Price Each | Quickfilter Technologies| 
Description Part No. 1 25° ‘| Part No. 


IC SavFlRe Digital Filter 1-Channel 16-QFN 
IC SavFlRe Digital Filter 1-Channel 16-QFN. 
IC Programmable Signal Conv. 4-Ch. 32-LQFP 


686-1001-1-ND@+ 2.23 1.52 | QFN1D512-QN-T 
686-1001-2-ND@t 1151.45/1,000_| QFN1D512-QN-T 
686-1002-ND® 13.33 10.49 | QF4A512A-LQ-B 


Development Kit for QF1D512 686-1003-ND@ 199.00 QF1D512-DK 
Development Kit for QF4A512 686-1004-ND@ 199.00 — | QF4A512-DK 
Programmable Adapter for QF4A512-DK 686-1005-ND 180.53 — | QF4A512-PA 
Board MSP-MOJO and Expansion Header 686-1006-ND@ 39.95 — | QF1D512-EZ430 
Prototyping Adapter for QF1D512 686-1007-ND® 21.28 — | QF1D512-DIPSTER 


RoHS Compliant +CutTape ft Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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STATIC PROTECTION me, haa 
a va Part No. Description 1 25 100 
Protection of static sensitive parts ea MUST in today's semiconductor ADEGTARMZ:RZTR i) Coneaick single 48 High Speed* 8.00 TSUrSESe 40 
market. : i ¥ iE 
To ensure the quality that Digi-Key customers have come to expect, eee Compalatot net poe i oes ue 
the Digi-Key static control program includes proper static safety protection in the following areas: AD96687B0-ND Coinbatator Dual 2.5nS 983 885 785 
* Receiving, Incoming Inspection, and QC AD96687BR-ND Comparator Dual 2.5n8. 642 5.14 4.34 
* Order Picking AD96687BRZ-ND Comparator Dual 2.5nS* 584 4.68 3.95 
*Final Inspection ——__ ADCMP341YRJZ-REEL7CT-ND | Dual Comparator/Reference 2.25 1.80 1.35 
* Packaging and Shipping ADCMP341YRJZ-REEL7TR-ND | Dual Comparator/Reference* 3456.00/3,000 
Shielded metallized bags are used in order picking, and 100% recyclable paper packaging is used ADCMP343YRJZ-REEL7CT-ND | Dual Comparator/Reference* 2.25 1.80 1.35 
in packaging and shipping. ADCMP343YRJZ-REEL7TR-ND | Dual Comparator/Reference* 3456.00/3,000 
As our program is continuously updated with the latest static control technology, you can be ADCMP361YRJZ-REEL7CT-ND | Comparator/Reference* 1.50 1.20 .90 
reassured that Digi-Key's static sensitive parts are quality safe, all the way to your door step! ADCMP361YRJZ-REEL7TR-ND | Comparator/Reference* 2304.00/3,000 
ADCMP370AKSREELCT-ND Comparator, Open-Drain, High Voltage 93 5 162) 
e Please Note: SO-x packages are the same as x-SOIC packages e ADCMP370AKSREELTR-ND. Comparator, Open-Drain, High Voltage 1209.00/3,000 
ADCMP370AKSZ-REEL7CT-ND | Comparator, Open-Drain, High Voltage 84 LO Tag 
Toe ee pee ee ADCMP370AKSZ-REEL7TR-ND | Comparator, Open-Drain, High Voltage* 1092.00/3,000 
D @PReel” Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part ADCMP371AKSREELCT-ND | Comparator, Push-Pull.. 93 78 62 
number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on | ADGMPS7IAMSRECLT ND COaBEe Sie Bie ee 
Page ena eogne aioe ADCMP371AKSZ-REEL7TR-ND| Comparator, Push-Pull* 7092.0073,000 
ADCMP551BRQZ-ND Comparator, Single Supply, High Speed 
R ERS PECL/LVPECL * 540 4.32 3.65 
e ADCMP552BRQZ-ND Comparator, Single Supply, High Speed 
PrICEERCIr PECL/LVPECL* 6.90 5.52 4.66 
inti ADCMP553BRMZ-ND Comparator, Single Supply, High Speed 
Description ome O0 PECUILVPECL® nn 457 3.66 2.85 
AD8015ARZ-ND Transimpedance Amp* 6.64 5.32 4.49 ADCMP562BRQZ-ND Comparator Dual High Spee 540 432 3.65 
Audie(Video Sasecsarso | Sins aah. i818 ie 
i * 
AE TSAR END Jrplaadideo mip eats Caw Sowa ate ADCMPS565BPZ-ND Soe Dual Ute Fast 875 788 699 
AWE Op Arup Video Dual Low Powel ore gegen ADCMP566BCPZ-ND Comparator Dual Ultra-Fast* 8.00 640 5.40 
AD828ARZ-ND Op Amp Video Dual Low Power* 547 438 341 ADCMP567BCPZ-ND Comparator Dual Ultra-Fast* 8.00 640 5.40 
AD830ANZ-ND Video Differential Amp High Speed* 5.94 476 4.01 ADCMP572BCPZ-R2CT-ND. Comparator Single Ultra-Fast 17.28 15.56 13.80 
ADS30ARZ-ND Video Differential Amp High Soeed* 5.94 476 401 ADCMP572BCPZ-R2TR-ND Comparator Single Ultra-Fast 3305.44/250 
Anaaiieaerorn Video Differential ANplan Spas ea) Ae AGS ADCMP573BCPZ-R2CT-ND | Comparator Single Ultra-Fast 17.28 15.56 13.80 
Heat aka SY : : : ADCMP573BCPZ-R2TR-ND | Comparator Single Ultra-Fast* 3305.44/250 
ADSSUIRZRATR-ND) Video Differential Amp High Speed 2829:00/750 ADCMP580BCPZ-WP-ND Comparator Ultra-Fast SiGe* 15.56 14.52 13.49 
ere fut Switching AMD* 2... B4-LFCSP 12.16 10.95 9.71 ADCMP582BCPZ-R2CT-ND | Comparator Ultra-Fast SiGe* 17.28 1556 13.80 
4 udio Power Stage Class-D/1-Bit 2-TOFP 16.04 14.45 12.81 ADCMP582BCPZ-R2TR-ND | Comparator Ultra-Fast SiGe* 3305.44/250 
AD1991 ASVZ-ND Audio ower Stage. Cass: Di BIE 2-TOFP 14.58 13.13 11.64 ADCMP600BKSZ-REEL7CT-ND| Comparator R-R, Fast 2.5V-5.5V, TTLICMOS* 383 3.06 238 
AD1992ACPZ-ND Audio Switching Amp * B4-LFCSP 12.41 11.18 9.91 ADCMPG00BKSZ-REEL7TR-ND| Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* 6426.00/3,000 
AD1994ACPZ-ND Audio Switching Amp es B4-LFCSP 13.08 10.47 8.83 ADCMP600BRJZ-REEL7CT-ND | Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* 3.83 3.06 2.38 
EVA AD I2SSEBZND, Evaluation Board Yor: AD 1934": NE Wi — 208.34 — — ADCMP600BRJZ-REEL7TR-ND | Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* 6426.00/3,000 
Pe ae Tine ae Am SEAT = a ao ay ADCMP601BKSZ-REEL7CT-ND | Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* 3.94 3.15 2.45 
; ipa Video Amp, High Currant Qutput» gull Z i : ADCMP601BKSZ-REEL7TR-ND| Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, TTLICMOS* 6615.00/3,000 
AD8073JNZ-ND Triple Video Amp* 14-Dip 5.04 4.04 3.41 ADCMP602BRMZ-ND Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* 5.06 4.05 315 
AD8073JRZ-ND Triple Video Amp* .. 4SOIG 5.04 4.04 3.41 ADCMP603BCPZ-R7CT-ND —_| Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* 416 333 2.59 
AD8074ARUZ-ND High Speed Triple Video Buffer*. 6-TSSOP 5.14 412 3.47 ADCMP603BCPZ-R7TR-ND —_| Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* 3538.50/1,500 
AD8074-EVAL-ND Evaluation Board for AD8074 .. ed 00) ADCMP604BKSZ-REEL7CT-ND | Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, LVDS* 4.84 3.87 3.01 
AD80742Z-EVAL-ND Evaluation Board for AD8074* — [eoCo a ea ADCMP604BKSZ-REEL7TR-ND| Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, LVDS* 8127.00/3,000 
AD8075ARUZ-ND Triple Video Buffer High Speed* 6-TSSOP 5.14 4.12 3.47 ADCMP605BCPZ-R7CT-ND | Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, LVDS* 5.29 423 3.29 
AD8075Z-EVAL-ND Evaluation Board for AD8075* — ee ADCMP605BCPZ-R7TR-ND —_| Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, LVDS* 4494.00/1,500 
AD8079ARZ-ND Dual 260MHz Buffer* 858 6.87 5.80 ADCMP606BKSZ-REEL7CT-ND | Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, CML* . 484 3.87 3.01 
AD8079BRZ-ND Dual 260MHz Buffer* 858 6.87 5.80 ADCMP606BKSZ-REEL7TR-ND | Comparator R-R, Fast 2.5V~5.5V, CML*. 8127.00/3,000 
OP275GPZ-ND Op Amp Bipolar/JFET Audio 2.35 1.88 1.41 ADCMP608BKSZ-REEL7CT-ND | Comparator R-R, Fast, LP, 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* 145 116 .87 
OP275GSZ-ND Op Amp Bipolar/JFET Audio 203 1768 1124 ADCMP608BKSZ-REEL7TR-ND | Comparator R-R, Fast, LP, 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* 2227.20/3,000 
SSM2211CP-REEL7CT-ND | Audio Amp Low Distortion 1.5W. 102 85 68 ADCMP609BRMZ-REEL7CT-ND | Comparator R-R, Fast, LP, 2.5V~5.5V, TTL/CMOS* 2.25 1.80 1.40 
SSM2211CPZ-REEL7CT-ND | Audio Amp Low Distortion 1.5W* -LFCSP 1.20 1.00  .80 ADCMP609BRMZ-REEL7TR-ND| Comparator R-R, Fast, LP, 2.5V~5.5V, TTLICMOS* 3780.00/3,000 
SSM2211CPZ-REEL7TR-ND _| Audio Amp Low Distortion 1.5W* -LFCSP 757.50/1,500 ADCMP670-1YUJZ-RL7CT-ND | Dual Low Power Comparator 3.15 252 1.96 
$SM2211SZ-ND Audio Amp Low Distortion 1.5W* 8-SOIC 120 1.00 80 ADCMP670-1YUJZ-RL7TR-ND | Dual Low Power Comparator 5292.00/3,000 
SSM2301CPZ-REEL7CT-ND | Audio Amp Class-D 1.4W* -LFCSP 144 120 96 ADM4073FWRJZ-REEL7CT-ND| Current-Sense Amp, 50V/V*. 130 104 78 
SSM2301CPZ-REEL7TR-ND | Audio Amp Class-D 1.4W* . -LFCSP 957.60/1,500 ADM4073FWRJZ-REEL7TR-ND| Current-Sense Amp, 50V/V*. 1998.00/3,000 
SSM2301RMZ-REEL7CT-ND | Audio Amp Class-D Mono, 1.4W* NE -MSOP 96 .80 64 ADM4073HWRJZ-REEL7CT-ND| Current-Sense Amp, 100V/V* 130 1.04 78 
SSM2301RMZ-REEL7TR-ND | Audio Amp Class-D Mono, 1.4W* NEW! -MSOP 425.60/1,000 ADM4073HWRJZ-REEL7TR-ND| Current-Sense Amp, 100V/V* 1998.00/3,000 
SSM2301-EVALZ-ND Evaluation Board for SSM2301* NE! 53.64 = = ADM4073FWRJZ-REEL7CT-ND| Current-Sense Amp, 20V/V*. 1.30 1.04 .78 
SSM2302CPZ-REEL7CT-ND | Audio Amp Class-D Stereo* 298 182 137 ADM4073FWRJZ-REEL7TR-ND| Current-Sense Amp, 20V/V*. 1998.00/3,000 
SSM2302CPZ-REEL7TR-ND | Audio Amp Class-D Stereo* 1774.50/1,500 CMPO04FSZ-ND Comparator Quad Low Powers . 8.53 7.68 6.81 
SSM2302Z-EVAL-ND Evaluation Board for SSM2302* NET 564 — — CMP401GSZ-ND Comparator Low Voltage 23nS* 6.08 4.87 4.11 
SSM2305CPZ-REEL7CT-ND | Audio Amp Class-D Mono, 2.8W* NEW! -LFCSP 1.80 1.44 1.08 CMP402GSZ-ND Comparator Low Voltage 65nS* 6.42 5.14 4.34 
SSM2305CPZ-REEL7TR-ND | Audio Amp Class-D Mono, 2.8W* NEW! 1404.00/1,500 Differential 
SSM2305RMZ-REEL7CT-ND | Audio Amp Class-D Mono, 2.8W* NEW: -MSOP 1.48 1.18 89 AD8123ACPZ-R7CT-ND Triple Diff. Receiver with Adj. Line Equalization* . 12.98 11.69 10.37 
SSM2305RMZ-REEL7TR-ND | Audio Amp Class-D Mono, 2.8W* NEW: -MSOP 767.00/1,000 AD8123ACPZ-R7TR-ND Triple Diff. Receiver with Adj. Line Equalization* . 7303.13/750 
SSM2306-EVALZ-ND Evaluation Board for SSM2306* .. — 62.38 = = AD8129ARMZ-ND Differential Receiver Amp 270MHz* 412 330 257 
SSM2306-MINI-EVALZ-ND Evaluation Board for SSM2306-M 62.38 = = AD8129ARZ-ND Differential Receiver Amp 270MHz* 412 330 257 
SSIM2306CPZ-REEL7CT-ND Audio Amp Class-D Stereo, 2W* 1.73 1.38 1.04 AD8130ARZ-ND Differential Receiver Amp 270MHz High Speed* .. 412 330 2.57 
SSM2306CPZ-REEL7TR-ND | Audio Amp Class-D Stereo, 2W* 1345.50/1,500 AD8130ARM-ND Differential Receiver Amp 270MHz High Speed 452 3.62 2.82 
SSM2311CBZ-REEL7CT-ND | Audio Amp Class-D Mono, 3W* NE 180 144 1.08 AD8130ARMZ-ND Differential Receiver Amp 270MHz High Speed .. 412 330 257 
SSM2311CBZ-REEL7TR-ND | Audio Amp Class-D Mono, 3W* NE 2764.80/3,000 AD8131ARZ-ND Differential Driver 400MHz High Speed*.. 477 3.82 297 
SSM2311-EVALZ-ND Evaluation Board for SSM2311* NEI B64 AD8131ARMZ-ND Differential Driver 400MHz High Speed 477 3.82 2.97 
Comparator AD8131ARMZ-REEL7CT-ND _ | Differential Driver 400MHz High Speed AT? 382 297 
r = ; AD8131ARMZ-REEL7TR-ND _ | Differential Driver 400MHz High Speed 2703.00/1,000 
ieee rreceion ped i eee a ae AD8133ACPZ-REEL7CT-ND | Triple Differential Driver with Output Pull-Down* 5.18 415 | 3.50 
‘AD790JNZ-ND Precision’ Comparator Hiah’S eadt® 8.16 653 554 AD8133ACPZ-REEL7TR-ND Triple Differential Driver with Output Pull-Down* 4856.25/1,500 
‘AD790JRZ-ND Precision CaRRaEtBE igi Sheets 816 653 551 AD8145YCPZ-R7CT-ND Triple Differential Receiver with Comparators* 2-LFCSP 5.98 4.79 4.04 
‘AD8210YRZ-ND Hi paretor mgt Sp . . : AD8145YCPZ-R7TR-ND Triple Differential Receiver with Comparators * 2-LFCSP 5607.00/1,500 
- igh Voltage, Bidirectional Current Shunt Monitor’ 419 3.35 2.61 7 7 - = 
7 . AD8146ACPZ-R2CT-ND Triple Differential Driver* ... 4-LFCSP 680 5.44 4.59 
AD8211YRJZ-RL7CT-ND High Voltage Current Shunt Monitor*.. 2.00 1.60 1.20 AD8146ACPZ-R2TR-ND Triple Differential Driver* 4-LFCSP 4105.00/250 
AD8211YRJZ-RL7TR-ND High Voltage Current Shunt Monitor* 3072.00/3,000 AD8147ACPZ-R2CT-ND Triple Differential Driver 4-LFCSP 7.04 564 4.76 
AD8212YRMZ-R7CT-ND High Voltage Current Shunt Monitors. 2.38 1.90 1.43 AD8147ACPZ-R2TR-ND Triple Differential Driver 4-LECSP 4144.00/250 
AD8212YRMZ-R7TR-ND High Voltage Current Shunt Monitor: 1235.00/1,000 AD8148ACPZ-R2CT-ND Triple Differential Driver A-LFCSP 7.28 5.83 4.92 
AD8213YRMZ-R7CT-ND Dual High Voltage Current Shunt Monitor*. 464 3.71 2.89 AD8148ACPZ-ROTR-ND Tri - a = 
7 : riple Differential Driver 4-LFCSP 1183.00/250 
AD8213YRMZ-R7TR-ND Dual High Voltage Current Shunt Monitor*.... 2626.50/1,000 AD8202YRMZ-ND High Common-Mode Voltage, Single-Supply 
AD8215YRZ-ND High Voltage, Current Shunt Monitor* NEW: SOT-23-5 279 2.24 1.74 Differential Amp* ; ee 347 278 216 
AD8561ANZ-ND Comparator Single 7nS 416 3.33 2.59 AD8202YRZ-ND High Common-Mode Voltage, Single-Supply 
AD8561AR-REEL7CT-ND Comparator Single 7nS 459 3.68 2.86 Differential Amp*. 347 278 216 
AD8561ARUZ-ND Comparator Single 7nS 416 3.33 2.59 ADS203YAMZ-ND High Common-Mode Voltge, Single-Supply 
AD8561ARZ-ND Comparator Single 7nS*.. 416 3.33 2.59 Differential Amp* ie 315 252 1.96 
AD8561ARZ-REEL7CT-ND Comparator Single 7nS* 416 3.33 2.59 AD8203YRZ-ND High Common-Mode Voltage, Single-Supply 
AD8561ARZ-REEL7TR-ND Comparator Single 7nS 2358.75/1,000 Differential Amp*..... 3.15 252 1.96 
AD8564AR-ND Comparator Quad 7nS... 9.02 7.22 6.09 AD8205YRZ-ND 42V System Differential Amp SOIC 3.47 2.78 2.16 
AD8564ARZ-ND Comparator Quad 7nS* 8.20 6.56 5.54 AD8206YRZ-ND 42V System Differential Amp SOIC 3.15 252 1.96 
AD8564ARU-REELCT-ND Comparator Quad 7n: 812 6.50 5.49 AD8216YRZ-R7CT-ND 65V Bidirectional Differential Amp* NE! “SOIC 3.76 3.01 2.34 
AD8564ARUZ-REELCT-ND Comparator Quad 7nS* 7.38 5.91 4.99 AD8216YRZ-R7TR-ND 65V Bidirectional Differential Amp* NEI -SOIC 2129.25/1,000 
AD8564ARUZ-REELTR-ND Comparator Quad 7nS* 11439.00/2,500 AD8324ACPZ-ND 3.3V Cable Line Driver* O-LFCSP 450 360 2.80 
AD8611ARZ-ND Comparator Single 4nS High Speed 5.36 4.29 3.34 AD8328ACP-ND. 5V Cable Line Drive O-LFCSP 5.42 4.34 3.38 
AD8611ARMZ-R2CT-ND Comparator Single 4nS High Speed* 460 3.68 3.11 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each 
i 25 100 


ANALOG jjq © AMPLIFIERS (Continued) 

DEVICES Digi@pReel 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
AD8328ARQ-ND 5V Cable Line Driver. 5.69 4.56 3.55 
AD8328ARQZ-ND 5V Cable Line Driver: 5.18 414 3.22 
AD8390ACP-R2CT-ND Voltage Feedback Differential Am, 6.14 492 415 
AD8390ACPZ-REEL7CT-ND Voltage Feedback Differential Amp* 5.09 407 3.17 
AD8390ACPZ-REEL7TR-ND Voltage Feedback Differential Amp* 4322.25/1,500 
AD8390ARCZ-ND Voltage Feedback Amp ADSL, Low Power 5.78 463 3.91 
AD8396ACPZ-R7CT-ND Low Power, High Output Current, Dual Port 

ADSL/ADSL2+ Line Driver* 5 16-LFCSP 4.39 351 273 


AD8396ACPZ-R7TR-ND 


Low Power, High Output Current, Dual Port 


ADSL/ADSL2+ Line Driver* 16-LFCSP 


3729.38/1,500 


AD8542ARZ-REEL7CT-ND 
AD8542ARZ-REEL7TR-ND 
AD8542ARUZ-ND 
AD8542ARZ-ND 
AD8544ARUZ-ND 


Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out* 


OSI 880 
465.50/1,000 
1.05 88 70 
1.05 88 .70 
28) kOe, 


AD8544ARZ-ND 


Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out* 


2802 77, 


AD8398ACPZ-R7CT-ND VDSL, Dual Line Driver* 16-LFCSP 3.94 315 2.45 
AD8398ACPZ-R7TR-ND VDSL, Dual Line Driver 16-LFCSP 3346.88/1,500 
ADA4937-2YCPZ-R7CT-ND Ultralow Distortion Differential ADC Driver* NEW!..24-LFCSP 11.38 9.11 7.69 
ADA4937-2YCPZ-R7TR-ND. Ultralow Distortion Differential ADC Driver* NEW! 10540.73/1,500 
ADA4938-1ACPZ-R7CT-ND Ultralow Distortion Differential ADC Driver* 758) 6.07 5.12 
ADA4938-1ACPZ-R7TR-ND. Ultralow Distortion Differential ADC Driver* 7106.25/1,500 
ADA4938-2ACPZ-R7CT-ND Ultralow Distortion Differential ADC Driver* NEW! 11.38 9.11 7.69 
ADA4938-2ACPZ-R7TR-ND Ultralow Distortion Differential ADC Driver* NEW! 10540.73/1,500 
ADA4941-1YCPZ-R7CT-ND Single Supply, Differential 18-Bit ADC Driver* 5.38 4.31 3.35 


ADA4941-1YCPZ-R7TR-ND 


Single Supply, Differential 18-Bit ADC Driver* 


4570.88/1,500 


ADN4667ARUZ-REEL7CT-ND 
ADN4667ARUZ-REEL7TR-ND 


3V LVDS Quad Differential Line Driver* NEW! 
3V LVDS Quad Differential Line Driver* NEW! 


2 ee we 
1593.75/1,000 


AD8551ARZ-ND Op Amp Single Rail-to-Rail 0-Drift*. “SOIC 2.57 2.06 1.60 
AD8551ARMZ-REELCT-ND Op Amp Single Rail-to-Rail 0-Drift*. MSOP 2.33 1.86 1.40 
AD8551ARMZ-REELTR-ND Op Amp Single Rail-to-Rail 0-Drift*. 8-MSOP 3918.00/3,000 
AD8552AR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail 0-Drift “SOIC 4.23 3.39 2.64 
AD8552ARUZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail 0-Drift* 8-TSSOP 4.05 3.24 2.52 
AD8552ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail 0-Drift* .8-SOIC 2.70 2.52 2.34 
AD8554ARUZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail 0-Drift* -14-TSSOP 6.34 5.08 4.28 
AD8554ARZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail 0-Drift* 6.34 5.08 4.28 
AD8565AKSZ-REEL7CT-ND Op Amp 16V Rail-to-Rail In/Out*. 1.38 1.10 83 
AD8565AKSZ-REEL7TR-ND Op Amp 16V Rail-to-Rail In/Out*. 2112.00/3,000 
AD8566ARMZ-R2CT-ND Op Amp 16V Rail-to-Rail In/Out*. 3.35 2.69 2.09 
AD8566ARMZ-R2TR-ND Op Amp 16V Rail-to-Rail In/Out*. 495.43/250 
AD8567ACPZ-REEL7CT-ND Op Amp 16V Rail-to-Rail*. 230 1.84 1.38 
AD8567ACPZ-REEL7TR-ND Op Amp 16V Rail-to-Rail*. 1794.00/1,500 
AD8567ARUZ-ND Op Amp 16V Rail-to-Rail*. 250 2.00 1.56 
AD8571ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out 0-Drift*. 2166) 2291.78 
AD8572AR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out 479 3.84 2.99 
AD8572ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 459 3.68 2.86 
AD8574AR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail 0-Drift 7.60 6.08 5.13 


AD8574ARZ-ND 
AD8574ARUZ-ND 
AD8592ARM-REELCT-ND 
AD8592ARM-REELTR-ND 
AD8592ARMZ-REELCT-ND 


14-SOIC 


Op Amp Dual Rail-to-Rail 0-Drift* 
Op Amp Dual Rail-to-Rail 0-Drift* 
Op Amp Dual Rail-to-Rail with Shutdown.. 
Op Amp Dual Rail-to-Rail with Shutdown.. 
Op Amp Dual Rail-to-Rail with Shutdown’ 


7.26 5.81 4.91 
7.26 5.81 4.91 
1.11 93 74 


AD8592ARMZ-REELTR-ND 
AD8594ARZ-ND 
AD8602AR-ND 
AD8602ARZ-ND 
AD8602AR-REEL7CT-ND 


Op Amp Dual Rail-to-Rail with Shutdown’ 
Op Amp Dual Rail-to-Rail with Shutdown’ 
Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out... 
Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out. 


AD8602ARMZ-REELTR-ND 
AD8602ARMZ-R2CT-ND 
AD8602ARMZ-R2TR-ND 
AD8603AUJZREEL7CT-ND 
AD8603AUJZREEL7TR-ND 


Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp CMOS Rail-to-Rail In/Out» . 
Op Amp CMOS Rail-to-Rail In/Out» . 


AD8604AR-ND 
AD8604ARZ-ND 
AD8604ARUZ-ND 
AD8605ART-REEL7CT-ND 
AD8605ART-REEL7TR-ND 


Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out . 
Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out 
Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out 


1443.00/3,000 
1.02.85 68 
1326.00/3,000 
133 1.06 .80 
2.08 1.66 1.25 
1.88 1.50 1.13 
1.88 1.50 1.13 
2727.00/3,000 
2.23 1.78 1.34 
311.50/250 
1.68 1.34 1.01 
2572.80/3,000 
262° 2:02) 1.57 
2.27 1.82 1.42 


2.32 1.86 1.45 
185 1.48 1.11 
2841.60/3,000 


AD8605ARTZREEL7CT-ND 
AD8605ARTZREEL7TR-ND 
AD8606AR-ND 
AD8606ARZ-ND 
AD8606ARMZREELCT-ND 


Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* . 
Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* . 
Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out... 
Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 


1.68 1.34 1.01 
2572.80/3,000 
3.47 2.78 2.16 
3:15) (2152) 1:96 
2.66 2.13 1.66 


AD8606ARMZREELTR-ND 
AD8607ARZ-ND 
AD8607ARMZ-REELCT-ND 
AD8607ARMZ-REELTR-ND 


Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out Low Noise 
Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out Low Noise 
Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out Low Noise* 


4460.40/3,000 
270 2.16 1.68 
2.27 1.82 1.42 
3817.80/3,000 


ADN4668ARUZ-ND 3V LVDS Quad Differential Line Receiver* NEW!.. 2S 2 mero 
General Purpose 

AD684AQ-ND Sample/Hold Amp Quad 64.19 59.91 55.63 
AD684JQ-ND Sample/Hold Amp Quad 53.49 49.93 46.36 
AD684SQ-ND Sample/Hold Amp Quad 210.02 196.02 182.02 
AD708AQ-ND Op Amp Dual Low Offse 9 8.62 6.90 5.82 
AD708BQ-ND Op Amp Dual Low Offset Voltage Wash) Oe Eley 
AD708JNZ-ND Op Amp Dual Low Offset Voltage 5.82 466 3.93 
AD712AQ-ND Precision Op Amp Dual BiFET.. 10.28 8.23 6.94 
AD712JNZ-ND Precision Op Amp Dual BiFET* 3.74 299 2.33 
AD712JRZ-ND Precision Op Amp Dual BiFET* 3.74 2.99 2.33 
AD712KNZ-ND Precision Op Amp Dual BiFET* 6.62 530 447 
AD712KR-ND Precision Op Amp Dual BiFET.. 6.66 5.33 4.50 
AD712KRZ-ND Precision Op Amp Dual BiFET* 6.34 5.08 4.28 
AD712KR-REEL7CT-ND Precision Op Amp Dual BiFE 6.66 5.33 4.50 
AD712KR-REEL7TR-ND Precision Op Amp Dual BiFE 3171.75/750 

AD713AQ-ND Precision Op Amp Quad BiFET 11.03 9.93 8.81 
AD713BQ-ND Precision Op Amp Quad BiFET 43.42 39.09 34.66 
AD713JNZ-ND Precision Op Amp Quad BiFET: 8.72 6.98 5.89 
AD713JRZ-16-ND Precision Op Amp Quad BiFET’ 8.72 6.98 5.89 
AD743JRZ-16-ND Op Amp BiFET Low Noise*.. 9.52 7.62 6.43 
AD744JN-ND Precision Op Amp BiFET Mono. 5.20 416 3.24 
AD744JNZ-ND Precision Op Amp BiFET Mono* .. 497 3.98 3.10 
AD744JR-ND Precision Op Amp BiFET Mono. 5.74 459° 3157; 
AD744JRZ-ND Precision Op Amp BiFET Mono* .. 5.49 440 3.42 
AD744KNZ-ND Precision Op Amp BiFET Mono+ .. 6.30 5.04 4.26 
AD744KRZ-ND Precision Op Amp BiFET Mono+ .. 6.94 5.56 4.69 
AD746JNZ-ND Precision Op Amp BiFET Dual* 8.04 644 5.43 
AD746JRZ-ND Precision Op Amp BiFET Dual* 8.04 644 543 
AD781JNZ-ND Sample and Hold Amp 700nS* 11.80 10.62 9.42 
AD817AN-ND Op Amp High Speed Low Power .. 414 332 2.58 
AD817ANZ-ND Op Amp High Speed Low Power* 3.96 3.17 2.47 
AD817ARZ-ND Op Amp High Speed Low Power* SSCS 7247) 
AD825AR-ND Op Amp JFET High Speed.. 432 346 2.69 
AD825ARZ-ND Op Amp JFET High Speed*. 412 3.30 2.57 
AD827JNZ-ND Op Amp Dual High Speed Lo’ 9.23 831 7.37 
AD827JRZ-16-ND Op Amp Dual High Speed Low Power* 9.23 8.31 7.37 
AD841JNZ-ND Op Amp Fast Settling Wideband Unity-Gain Stable 7.86 6.29 5.31 
AD842JNZ-ND Op Amp Fast Settling Wideband High Output Current 8.86 7.09 5.99 
AD843JNZ-ND Op Amp Fast Settling High Speed* 942 7.54 6.36 
AD843KNZ-ND Op Amp Fast Settling High Speed+ .. 10.74 860 7.25 
AD845JNZ-ND Op Amp Precision 16MHz* 7.04 564 476 
AD845JR-16-ND Op Amp Precision 16MHz 8.12 650 5.49 
AD845JRZ-16-ND Op Amp Precision 16MHz 7.76 6.21 5.24 
AD845KNZ-ND Op Amp Precision 16MHz 8.14 652 5.50 


AD8017ARZ-ND 
AD8214ARMZ-R7CT-ND 


Amp, High Speed, Dual High Out*.. 
High Voltage Threshold Detector* 


5.31 4.25 3.31 
1.95 156 1.17 


AD8608ARZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out* 14-SOIC 4.16 3.33 2.59 
AD8608ARUZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail In/Out* -14-TSSOP 4.16 3.33 2.59 
AD8609AR-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail CMOS . 14-SOIC 5.38 431 3.35 
AD8609ARZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail CMOS* 14-SOIC 4.88 3.91 3.04 
AD8609ARU-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail CMOS . .14-TSSOP 5.38 4.31 3.35 
AD8609ARUZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail CMOS* -14-TSSOP 4.88 3.91 3.04 
AD8614ARTZ-REEL7CT-ND Op Amp Single Rail-to-Rail for LCD* 0T-23-5 248 1.98 1.49 


AD8614ARTZ-REEL7TR-ND 
AD8617ARMZ-REELCT-ND 


Op Amp Single Rail-to-Rail for LCD* 
Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 


4185.00/3,000 
1.75 140 1.05 


AD8214ARMZ-R7TR-ND 


High Voltage Threshold Detector* 


1014.00/1,000 


AD8617ARMZ-REELTR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 8-MSOP 2688.00/3,000 

AD8617ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* “SOIC 2.13 1.70 1.28 
AD8629ARMZ-REELCT-ND Op Amp Zero-Drift, Single Rail-to-Rail In/Out* 8-MSOP 3.26 2.61 2.03 
AD8629ARMZ-REELTR-ND Op Amp Zero-Drift, Single Rail-to-Rail In/Out* 8-MSOP 5481.00/3,000 

AD8629ARZ-ND Op Amp Zero-Drift, Single Rail-to-Rail In/Out* 8-SOIC 3.87 3.10 2.41 
AD8630ARUZ-ND Op Amp Zero-Drift, Single Rail-to-Rail In/Out* 14-TSSOP 640 5.12 4.32 
AD8630ARZ-ND Op Amp Zero-Drift, Single Rail-to-Rail In/Out* 14-SOIC 640 512 4.32 


AD8638ARJZ-REEL7CT-ND 
AD8638ARJZ-REEL7TR-ND 
AD8638ARZ-ND 
AD8642ARZ-ND 
AD8643ACPZ-REEL7CT-ND 


Op Amp 16V Auto-Zero Rail-to-Rail Out* NEW!..... 
Op Amp 16V Auto-Zero Rail-to-Rail Out NEW! 
Op Amp 16V Auto-Zero Rail-to-Rail Out NEW! 
Amp JFET Precision Rail-to-Rail Out 
Amp JFET Precision Rail-to-Rail Out 


26) 2:25) 175 
4725.00/3,000 
3.33 2.67 2.08 
5.80 464 3.92 
7.60 6.08 5.13 


AD8643ACPZ-REEL7TR-ND 
AD8643ARZ-ND 
AD8647ARMZ-REELCT-ND 


AD8647ARMZ-REELTR-ND 


Amp JFET Precision Rail-to-Rail Out 
Amp JFET Precision Rail-to-Rail Out*.. 
Amp, 24MHz Rail-to-Rail with 

Shutdown* NEW! 
Amp, 24MHz Rail-to: 


7125.00/1,500 
950 7.60 6.42 


150 1.20 .90 


AD8648ARUZ-ND 
AD8648ARZ-ND 
AD8652ARZ-ND 
AD8661ACPZ-REEL7CT-ND 
AD8661ACPZ-REEL7TR-ND 


Amp Quad 24MHz Rail-to-Rail* 
Amp Quad 24MHz Rail-to-Rail* 
Op Amp 50Mkz, Precision CMOS: 
Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V’ 
Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 


AD8397ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail High Output 545 436 3.39 
AD8506ARMZ-REELCT-ND Amp, R-R 1/0 Zero Crossover Distortion* NEW! 175 40) 05) 
AD8506ARMZ-REELTR-ND Amp, R-R 1/0 Zero Crossover Distortion* NEWS......8-MSOP 2688.00/3,000 
AD8515AKSZ-R2CT-ND Op Amp 1.8V Rail-to-Rail In/Out Low Power* 1.23 1.03.82 
AD8515AKSZ-R2TR-ND Op Amp 1.8V Rail-to-Rail In/Out Low Power* 153.75/250 
AD8515ARTZ-R2CT-ND Op Amp 1.8V Rail-to-Rail In/Out Low Power* 1.14 2950 70! 
AD8515ARTZ-R2TR-ND Op Amp 1.8V Rail-to-Rail In/Out Low Power* 142.50/250 
AD8515ARTZREEL7CT-ND Op Amp 1.8V Rail-to-Rail In/Out Low Power* 1.12 84 63 
AD8515ARTZREEL7TR-ND Op Amp 1.8V Rail-to-Rail In/Out Low Power* 936.00/3,000 
AD8519AKSZ-REEL7CT-ND Op Amp Rail-to-Rail 8MHz*. $C70-5 2.08 1.66 1.25 
AD8519AKSZ-REEL7TR-ND Op Amp Rail-to-Rail 8MHz*. $C70-5 2994.00/3,000 
AD8519ARTZ-REEL7CT-ND Op Amp Rail-to-Rail 8MHz*. SOT-23-5 2.08 1.66 1.25 
AD8519ARTZ-REEL7TR-ND Op Amp Rail-to-Rail 8MHz*. SOT-23-5 2994.00/3,000 
AD8519ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail 8MHz*. 8-SOIC 218 1.74 1.31 
AD8529AR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail Ou 8-SOIC 270 2.16 1.68 
AD8529ARZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail Out* 8-SOIC 259 2.07 1.61 
AD8531AR-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Ou' 8-SOIC 84 70 56 
AD8531ARTZ-REEL7CT-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* SOT-23-5 92 ty ke 
AD8531ARTZ-REEL7TR-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* SOT-23-5 897.00/3,000 
AD8531ARZ-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 8-SOIC 81 68 = 54 
AD8531AKSZ-REEL7CT-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* $C70-5 78 165) 252! 
AD8531AKSZ-REEL7TR-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* $C70-5 1014.00/3,000 
AD8532ARMZ-R2CT-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* .8-MSOP 148 118 89 
AD8532ARMZ-R2TR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* .8-MSOP 206.50/250 


AD8661ARZ-ND 
AD8662ARZ-ND 
AD8663ACPZ-REEL7CT-ND 
AD8663ACPZ-REEL7TR-ND 
AD8663ARZ-ND 


Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 
Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 
Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 
Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 
Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 


2304.00/3,000 
248 1.98 154 
248 1.98 1.54 
5.40 432 3.36 
1.95 156 1.17 

1521.00/1,500 
238 1.90 143 
3.69 296 230 
1.60 1.28 96 


1248.00/1,500 
1.75 140 1.05 


AD8532ARUZ-ND 
AD8532ARZ-ND 


Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 
Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out* 


1.35 113 .90 
1.35 113 .90 


AD8664ARUZ-ND 
AD8664ARZ-ND 
AD8665ARJZ-REEL7CT-ND 
AD8665ARJZ-REEL7TR-ND 
AD8665ARZ-ND 


Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 
Op Amp Rail-to-Rail Precision 16V* 
Op Amp 16V, 4MHz Rail-to-Rail* 
Op Amp 16V, 4MHz Rail-to-Rail* 
Op Amp 16V, 4MHz Rail-to-Rail* 


5.36 4.29 3.62 
5.36 4.29 3.62 
147 1.23 98 
1911.00/3,000 
150 1.20.90 


AD8534ARUZ-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 4-TSSOP 1.63 1.30 98 
AD8534ARZ-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 14-SOIC 163 1.30 .98 
AD8541AKSZ-REEL7CT-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* $C70-5 7865 52 
AD8541AKSZ-REEL7TR-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 1014.00/3,000 

AD8541AR-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Ou 84 70 56 
AD8541ARZ-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 81 68 54 
AD8541ARTZ-REEL7CT-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* oe te) ee 
AD8541ARTZ-REEL7TR-ND Op Amp Single Rail-to-Rail In/Out* 897.00/3,000 


AD8666ARZ-ND Op Amp 16V, 4MHz Rail-to-Rail* .... 2.38 1.90 1.43 
AD8667ARMZ-REELCT-ND Op Amp 16V, Precision Dual Rail-to-Rail 1.73 1.38 1.04 
AD8667ARMZ-REELTR-ND Op Amp 16V, Precision Dual Rail-to-Rail* 2649.00/3,000 
AD8667ARZ-ND Op Amp 16V, Precision Dual Rail-to-Rail* 1.98 1.58 1.19 
AD8668ARUZ-ND Op Amp 16V, 4MHz Rail-to-Rail* .... -14-TSSOP 4.12 3.30 2.57 
* RoHS Compliant (Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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ANALOG jig ® AMPLIFIERS (Continued) 
Ca pevices Disi@Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 25 100 
AD8668ARZ-ND Op Amp 16V, 4MHz Rail-to-Rail* ses 412 330 2.57 AD811ARZ-16-ND High Performance Video Op Amp*... 8.44 6.76 5.70 
AD8669ARZ-ND Op Amp 16V, 4MHz Precision Rail-to-Rail* NEW! 2.97 2.38 1.85 AD811ARZ-20-ND High Performance Video Op Amp* 8.44 6.76 5.70 
Mera cran |S Sate 8 2a 18 | somurzag Cre fc nih Sl. 7 615 39 
A Al biel HCO“ 4 3 I AD812ANZ-ND Current-Feedback Amp Dual Low Power* 5.84 4.68 3.95 
pee op Amp a ao -_ ie 7 a ee AD812ARZ-ND Current-Feedback Amp Dual Low Power* 5.84 4.68 3.95 
I |p Amp recision Dual Rail-to-Rail* x i iz W " 
AD8676BRMZ-REELCT-ND | Op Amp 36V Precision Dual Rail-to-Rail* 475 380 296 AD Op:Amp Duall High Speed Low Power® Bae eek) Oeil 
ae ‘jl i AD826AR-REEL7CT-ND Op Amp Dual High Speed Low Power... 497 3.98 3.10 
AD8676BRMZ-REELTR-ND Op Amp 36V Precision Dual Rail-to-Rail* 7977.00/3,000 " a i 
ae ‘ - AD826AR-REEL7TR-ND Op Amp Dual High Speed Low Power... 2486.25/750 
AD8676BRZ-ND Op Amp 36V Precision Dual Rail-to-Rail* 5.00 4.00 3.38 AD826ARZ-ND Op Amp Dual High Speed Low Power* 547 438 3.41 
AD8677ARZ-ND Op Amp 130pV Offset Voltage* .. 245 1.96 147 Pam 1g SP : ; : 
AD827AQ-ND. Op Amp Dual High Speed Low Powe 8-CDip 13.26 11.94 10.59 
AD8677AUJZ-REEL7CT-ND | Op Amp 130yV Offset Voltage*.. 788 150 1.13 ADRAORRUEND vvideoin Amnblliow Nolse Han speat= 19 TARA OEIC 
AD8677AUJZ-REEL7TR-ND | Op Amp 130uV Offset Voltage* .. 2880.00/3,000 AGED Vi a op Aus tae hed sinh pa ae ay Hine) eG 
AD8682ARMZ-REELCT-ND | Op Amp Dual Low Power, High Speed, JFET* 3.69 2.96 2.30 A Heo! PiAmp. OW Noise nig pee ‘ : ; 
AD8682ARMZ-REELTR-ND — | Op Amp Dual Low Power, High Speed, JFET* 6198.00/3,000 AD829JR-ND Video Op Amp Low Noise High Speed 644 5.16 4.35 
AD8682ARZ-ND. Op Amp Dual Low Power, High Speed, JFET* 466 373 2.90 AD829JR-REEL7TR-ND Video Op Amp Low Noise High Spee ~ 3066.75/750 
‘AD8684ARUZ-ND Op Amp Quad Low Power, High Speed, JFET* .. 590 472 3.99 BD S22JRZNDY Video Op Amp Low Noise High Speed GAC HS a6 
AD8684ARZ-ND Op Amp Quad Low Power, High Speed, JFET* 5.90 472 3.99 AD843JRZ-16-ND 34MHz, CBFET Fast Settling Op Amp*. IC 10.38 8.31 7.01 
AD9631ANZ-ND Op Amp Voltage-Feedback* 952 7.62 6.43 AD844ANZ-ND Op Amp Mono 60MHz* -8-Dip 6.40 5.12 4.32 
AD9632ARZ-ND Op Amp Voltage-Feedback* 918 7.35 6.20 ADEE END op Ann Mono SOME anaes ri ae aes 
AD9665ACPZ-REEL7CT-ND | 4-Channel, LVDS, Dual Output, Laser Diode 2 p Amp Mono z High Spee : ; 
Driver with Oscillator® ... - 32-LFCSP_ 6.48 5.19 4.38 AD847ARZ-ND Op Amp Mono SOMHz High Speed* 6.40 5.12 4.32 
AD9665ACPZ-REEL7TR-ND | 4-Channel, LVDS, Dual Output, Laser Diode eee oo au Mon si oe Sneed ous fee au 
Driver with Oscillator* coed 32-LFCSP 6075.00/1,500 7 JNZ- jp Amp Mono 51 iz High Speed* 5. i if 
ADA4310-1ACPZ-R7CT-ND | Op Amp, High Speed, Current Feedback* 16-LFCSP 3.38 2.70 2.10 AD847JRZ-ND Op Amp Mono 50MHz High Speed* 7.26 5.81 4.91 
ADA4310-1ACPZ-R7TR-ND | Op Amp, High Speed, Current Feedback* 16-LFCSP 2869.50/1,500 AD848JNZ-ND Op Amp Mono 175MHz High Speed* 586 4.69 3.96 
ADA4310-1ARHZ-ND Op Amp, High Speed, Current Feedback* 10-MSOP 3.69 2.96 2.30 AD848JRZ-ND Op Amp Mono 175MHz High Speed* 5.86 4.69 3.96 
ADA4311-1ARHZ-R7CT-ND | Op Amp, 2 High Speed, Current Feedback* 10-MSOP 3.69 296 2.30 ADB8O00YCPZ-REEL7CT-ND | Op Amp 1.5GHz Ultra High Speed* . 378 3.03 2.36 
ADA4311-1ARHZ-R7TR-ND Op Amp, 2 High Speed, Current Feedback* 10-MSOP 2091.00/1,000 AD8000YCPZ-REEL7TR-ND Op Amp 1.5GHz Ultra High Speed* . 3213.00/1,500 
ADA4841-1YRJZ-R7CT-ND Op Amp Low Noise/Low Distortion Rail-to-Rail*......SOT-23-6 3.58 2.87 2.23 AD8000YRDZ-ND Op Amp 1.5GHz Ultra High Speed* . 4.07 3.26 2.54 
ADA4841-1YRJZ-R7TR-ND Op Amp Low Noise/Low Distortion Rail-to-Rail* SOT-23-6 6010.20/3,000 AD8001ANZ-ND Current-Feedback Amp, 800MHz* 716 5.73 4.84 
ADA4841-1YRZ-R7CT-ND Op Amp Low Noise/Low Distortion Rail-to-Rail* 8-SOIC 3.58 287 2.23 AD8001ARTZREEL7CT-ND Current-Feedback Amp, 800MHz* 3.35 2.69 2.09 
ADA4841-1YRZ-R7TR-ND Op Amp Low Noise/Low Distortion Rail-to-Rail* 8-SOIC 2027.25/1,000 AD8001ARTZREEL7TR-ND Current-Feedback Amp, 800MHz* 5632.20/3,000 
Co Seemed Rd Riera rae Ss ta 
~2YRZ- ‘ i ; : d AD8002ARZ-ND Current-Feedback Amp Dual, 600MHz* 712 5.70 4.81 
ADA4851-1YRJZR2CT-ND | Op Amp High Speed Rail-to-Rail* §OT-23-6 173 138 1.04 7 Meee a ee ACITGT e 
; | fie AD8002ARMZ-ND Current-Feedback Amp Dual, 600MHz 7.02 562 4.37 
ADA4851-1YRJZR2TR-ND Op Amp High Speed Rall-t-Rail® SOT-23-6 241 50/250 ADB003ACPZ-REEL7CT-NO | Op Amp Triple, 1.5GHz* 578 463 3.91 
ADA4851-2YRMZ-ND Op Amp High Speed Rail-to-Rail B-MSOP 2.15 1.72 1.29 AD8003ACPZ-REEL7TR-ND | Op Amp Triple, 1.5GHz* 5418.75/1,500 
ADA4851-4YRUZ-ND Op Amp High Speed Rail-to-Rail* 4-TSSOP 3.06 245 1.91 : ‘ 
; 1 ‘| AD8004ANZ-ND Current-Feedback Amp Quad* 8.53 7.68 6.81 
ADA4853-1AKSZ-R2CT-ND | Op Amp Video, Rail-to-Rail Output» SC70-6 1.73 138 1.04 
i" a ‘1 AD8004ARZ-14-ND Current-Feedback Amp Quad 8.53 7.68 6.81 
ADA4853-1AKSZ-R2TR-ND | Op Amp Video, Rail-to-Rail Output* SC70-6 241.50/250 ADBOO7AKSZ-REEL7CT-ND | Current-Feedback Amp, 650MHs 295 236 1.84 
ADA4853-2YCPZ-RL7CT-ND _| Op Amp Video, Rail-to-Rail Output* 16-LFCSP__1.73 1.38 1.04 P, : : ; 


ADA4853-2YCPZ-RL7TR-ND 
ADA4853-3YCPZ-R7CT-ND 
ADA4853-3YCPZ-R7TR-ND 


Op Amp Video, Rail-to-Rail Output* 
Op Amp Video, Rail-to-Rail Output* 
Op Amp Video, Rail-to-Rail Output* 


1345.50/1,500 


2.13 


1.70 


1.28 


1657.50/1,500 


AD8007AKSZ-REEL7TR-ND 


Current-Feedback Amp, 650MHz* 


4951.80/3,000 


ADA4853-3YRUZ-ND Op Amp Video, Rail-to-Rail Output* 4-TSSOP 2.39 1.91 1.49 
ADA4861-3YRZ-ND Op Amp Triple High Speed* 14-SOIC 2.68 2.15 1.67 
ADA4862-3YRZ-ND Op Amp Triple High Speed* 14-SOIC 268 2.15 1.67 
ADA4899-1YCPZ-R7CT-ND. Op Amp Unity Gain Stable, Ultralow Distortion* -LFCSP 94.25 3.41 2.65 


ADA4899-1YCPZ-R7TR-ND 


Op Amp Unity Gain Stable, Ultralow Distortion* 


3614.63/1,500 


ADA4899-1YRDZ-ND Op Amp Unity Gain Stable, Ultralow Distortion* 8-SOIC 5.00 4.00 3.11 
ADA4941-1YRZ-ND Single Supply Differential 18-Bit ADC Driver* 5.62 450 3.80 
ADEL2020ANZ-ND Improved Second Source to the EL2020* .. 497 3.98 3.10 
ADN2525ACPZ-R2CT-ND 10.7 Gbps Active Back-Termination Differential 

Laser Diode Driver* NEW!. 16-LFCSP 47.01 43.88 40.75 
ADN2525ACPZ-R2TR-ND 10.7 Gbps Active Back-Termination Differential 

Laser Diode Driver* NEW! 16-LFCSP 9989.63/250 
ADM1191-2ARMZ-R7CT-ND | Digital Power Monitor* 10-MSOP 4.28 342 2.66 
ADM1191-2ARMZ-R7TR-ND | Digital Power Monitor* 10-MSOP 2422.50/1,000 
EVAL-ADM1191EBZ-ND Evaluation Board for ADM1191*. — 150.00 => = 
ADM1192-1ARMZ-R7CT-ND | Digital Power Monitor* 10-MSOP 4.28 342 2.66 
ADM1192-1ARMZ-R7TR-ND _ | Digital Power Monitor* 10-MSOP 2422.50/1,000 


EVAL-ADM1192EBZ-ND Evaluation Board for ADM1192*. Sy = = 
ADTLO82ARZ-ND Op Amp JFET Input* 90 75 60 
ADTLO82JRZ-ND Op Amp JFET Input* ‘84 «70-58 
ADTLO84ARUZ-ND Op Amp JFET Input* 1.26 1.05 84 
ADTLO84ARZ-ND Op Amp JFET Input* A4-SOIC 114 95 76 
ADTLO84JRZ-ND Op Amp JFET Input® T4S0IC 1.02 85 68 
OP11EPZ-ND Op Amp Quad 741-Type* 14-Dip 10.25 923 818 
OP179GRTZ-REEL7CT-ND | Op Amp Rail-to-Rail In/Out* $OT-23-5 130 104 78 
OP179GRTZ-REEL7TR-ND —_| Op Amp Rail-to-Rail In/Out* 2340.00/3,000 

0P183GSZ-ND Op Amp 5MHz Low Noise. 3.69 2.96 2.30 
OP200EZ-ND Op Amp Dual Low Offset* .. 1210 1089 9.66 


OP275GSZ-REEL7CT-ND 
OP275GSZ-REEL7TR-ND 


Op Amp Dual Bipolar/JFET, Audio*.. 
Op Amp Dual Bipolar/JFET, Audio*.. 


2.03 


1.62 


1.22 


1157.00/1,000 


OP279GSZ-ND Op Amp Dual Single Supply Rail-to-Rail 6(0mA* 8-SOIC 2.81 2.25 1.75 
0P281GSZ-ND Op Amp Rail-to-Rail Out, Ultralow Power* .... 490 3.92 3.31 
0P291GSZ-ND Op Amp Dual Single Supply Rail-to-Rail* 468 3.75 2.92 
OP292GSZ-ND Op Amp Dual Single Supply*.. 3.33 2.67 2.08 
OP293ESZ-ND Op Amp Dual Micropower Rai 9.70 7.76 6.55 
OP293FSZ-ND Op Amp Dual Micropower Rail- 497 3.98 3.10 
OP293FSZ-REEL7CT-ND Op Amp Dual Micropower Rail- 452 362 2.82 


OP293FSZ-REEL7TR-ND 
OP295GPZ-ND 
OP295GS-REEL7TR-ND 


Op Amp Dual Micropower Rail- 
Op Amp Dual Rail-to-Rail* 
Op Amp Dual Rail-to-Rai 


2818.00/1,000 


4.48 


3.59 


2.79 


2588.00/1,000 


OP295GSZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail* 437 3.50 2.72 
OP296GSZ-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail Low Power* 3.92 3.14 2.44 
OP400AY-ND Op Amp Quad Low Offset. 33.03 30.83 28.63 
OP400EY-ND Op Amp Quad Low Offset. 17.43 15.69 13.92 
OP400FY-ND Op Amp Quad Low Offset. 11.80 10.62 9.42 
OP400GPZ-ND Op Amp Quad Low Offset . 964 7.72 651 
OP400GSZ-ND Op Amp Quad Low Offset* . 9.64 7.72 6.51 
OP400HPZ-ND Op Amp Quad Low Offset* . 10.52 842 7.11 
OP400HSZ-ND Op Amp Quad Low Offset* . 10.52 842 7.11 
OP492GSZ-ND Op Amp Quad Single Supply*. 5.76 461 3.59 
OP495GSZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail*. 16-SOIC 854 684 5.77 
SMPO4EPZ-ND Amp Quad Sample-Hold* i 910 819 7.27 
SMPO04ESZ-ND Amp Quad Sample-Hold* 9.20 8.28 7.35 
SMPO8FSZ-ND Amp Octal Sample-Hold*.. 14.54 13.10 11.62 
High-Speed 
AD585AQ0-ND Precision Sample and Hold Amp Mono High Speed 27.23 25.41 23.60 
AD810AN-ND Current-Feedback Amp Video Low Power... 5.45 436 3.39 
AD810ANZ-ND Current-Feedback Amp Video Low Power*. 4.93 3.95 3.07 
AD810ARZ-ND Current-Feedback Amp Video Low Power*. 493 3.95 3.07 
AD811ANZ-ND High Performance Video Op Amp* 68) 16:15) 5:19 


AD8007AR-ND Current-Feedback Amp, 650MH 3.62 2.90 2.26 
AD8007ARZ-ND Current-Feedback Amp, 650MHz: 3.47 2.78 2.16 
AD8008ARZ-ND Current-Feedback Amp Dual* 5.14 412 3.47 
AD8008ARMZ-ND Current-Feedback Amp Dual* 5.14 412 3.47 
AD8009AR-ND Current-Feedback Amp, 1GHz 484 3.87 3.01 
AD8009ARZ-ND Current-Feedback Amp, 1GHz*. 464 371 2.89 
AD8009AR-REEL7CT-ND Current-Feedback Amp, 1GHz 484 387 3.01 
AD8009AR-REEL7TR-ND Current-Feedback Amp, 1GHz 2096.25/750 
AD8009JRT-REEL7CT-ND Current-Feedback Amp, 1GHz 412 330 257 
AD8009JRT-REEL7TR-ND Current-Feedback Amp, 1GHz 6917.40/3,000 
AD8009JRTZ-REEL7CT-ND Current-Feedback Amp, 1GHz*. 3.94 315 2.45 
AD8009JRTZ-REEL7TR-ND Current-Feedback Amp, 1GHz*. 6615.00/3,000 
AD8010AN-ND Op Amp Low Power High Speed 6.74 540 4.55 
AD8010ARZ-ND Op Amp Low Power High Speed * .. 612 490 4.14 
AD8011ANZ-ND Current-Feedback Amp, 300MHz* 486 3.89 3.03 
AD8011AR-ND Current-Feedback Amp, 300MH §.33 427 3.32 
AD8011ARZ-ND Current-Feedback Amp, 300MHz* 486 3.89 3.03 
AD8011AR-REEL7CT-ND Current-Feedback Amp, 300MH §.33 4.27 3.32 
AD8011AR-REEL7TR-ND Current-Feedback Amp, 300MH 2310.75/750 
AD8012ARMZ-ND Current-Feedback Dual Amp, 350MHz* 5.54 4.43 3.45 
AD8012ARZ-ND Current-Feedback Dual Amp, 350MHz* 5.54 443 3.45 
AD8013AR-14-ND Op Amp Single Supply. 14-SOIC 11.16 8.93 7.54 
AD8014ART-REEL7CT-ND Current-Feedback Amp, OT-23-5 2.95 2.36 1.84 
AD8014ARTZ-REEL7CT-ND Current-Feedback Amp, 400MHz: OT-23-5 | 121687 215) 1:67) 
AD8014ARTZ-REEL7TR-ND Current-Feedback Amp, 400MHz* OT-23-5 4498.20/3,000 
AD8014ARZ-ND Current-Feedback Amp, 400MHz* “SOIC 3.06 2.45 1.91 
AD8021ARZ-ND Voltage-Feedback Amp, 200MHz H: “SOIC 3.42 2.74 2.13 
AD8021ARM-ND Voltage-Feedback Amp, 200MHz HS 8-MSOP 3.76 3.01 2.34 
AD8021ARMZ-ND Voltage-Feedback Amp, 200MHz HS: 3.42 2.74 213 
AD8022ARMZ-ND Op Amp Dual HS Low Noise* 5.10 4.08 3.45 
AD8022ARZ-ND Op Amp Dual HS Low Noise* 5.10 4.08 3.45 
AD8024ARZ-ND Amp Quad 24V 350MHz* .. 8.88 7.11 6.00 
AD8027ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed* . 3:15) 2:52) 1:96) 
AD8027ARTZ-REEL7CT-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed* . 2.68) 2:15) 167 
AD8027ARTZ-REEL7TR-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed* . 4497.00/3,000 
AD8028ARM-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed. 5.49 440 3.42 
AD8028ARMZ-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed* . 5.00 4.00 3.11 
AD8028ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed* . 6.00 4.00 3.11 
AD8029AKS-R2CT-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed Low Power. 2.97 2.38 1.85 
AD8029AKS-R2TR-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed Low Power. 439.00/250 
AD8029AKSZ-REEL7CT-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed Low Power* ...SC70-6 2.13 1.70 1.28 
AD8029AKSZ-REEL7TR-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed Low Power* ...SC70-6 3264.00/3,000 
AD8029ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed Low Power* ...8-SOIC 2.25 1.80 1.40 
AD8030ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail In/Out High Speed Low Power* ...8-SOIC 3.17 2.54 1.98 
AD8030ARJZ-REEL7CT-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out High Speed LP*... 2102161168) 
AD8030ARUJZ-REEL7TR-ND Op Amp Dual Rail-to-Rail In/Out High Speed LP* 4536.00/3,000 
AD8031ANZ-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* 2.86 2.29 1.78 
AD8031ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* .. 2.86 2.29 1.78 
AD8031ARTZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail*. 2.520 2102 sor 
AD8031ARTZ-REEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail*. 4233.00/3,000 
AD8031BNZ-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* .. 479 3.84 2.99 
AD8031BRZ-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* .. 479 384 2.99 
AD8032ANZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* 443 3.55 2.76 
AD8032AR-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rai 488 3.91 3.04 
AD8032ARMZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* 443 3.55 2.76 
AD8032ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* 443 355 2.76 
AD8032BNZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* 6.18 495 4.18 
AD8032BRZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* 618 495 418 
AD8032BRZ-REEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* 2943.00/750 
AD8033AKSZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp with FastFET™* . 2.30 1.84 1.43 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ANALOG jpigi © AMPLIFIERS (Continued) 
DEVICES Digi@Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description i 25 100 Part No. Description 1 25 100 
AD8033AKSZ-REEL7TR-ND | Voltage-Feedback Amp with FastFET™* 3855.60/3,000 OP467GSZ-ND Op Amp Quad Precision High Speed* 12.63 11.37 10.09 
AD8033ARZ-ND Voltage-Feedback Amp with FastFET™* 281 225 1.75 OP482GPZ-ND Op Amp Quad JFET High Speed Low Power: 4.64 3.71 2.89 
AD8034ARTZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Dual with FastFET™ * 3.58 287 2.23 OP482GSZ-ND Op Amp Quad JFET High Speed Low Power-.. AIG. 3.33) 2.59) 
AD8034ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage-Feedback Amp Dual with FastFET™ * 6010.20/3,00 i 
AD8034ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual with FastFET™* 421 337 2 a Instrumentation 
521JDZ-ND Instrumentation Amp Precision* .. 32.63 30.45 28.28 
RSENS EATS Voltage-Feedback Clamp Amp®.. Gay Tags Gi AD521KDZ-ND Instrumentation Amp Precision 46.44 43.35 40.25 
AD8036ARZ-ND Voltage-Feedback Clamp Amp® ... 840 7.56 6.71 AD524ADZ-ND Instrumentation Amp Precision* . 17.69 16.51 15.33 
AD8037ANZ-ND Voltage-Feedback Amp Output Clamping* 9.70 7.76 6.55 AD524ARZ-16-ND Instrumentation Amp Precision® . 13.48 1214 10.76 
AD8037ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Output Clamping*.. 9.70 7.76 6.55 AD524BDZ-ND Instrumentation Am Precision® . 2777 9592 94.07 
AD8038AKSZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp 350MHz Low Powel 2.13 1.70 1.28 - P — 4 Z = £ 
‘AD8038AKSZ-REEL7TR-ND | Voltage-Feedback Amp 350MHz Low Power* 3264.00/3,000 ADS24CDZ-ND Instrumentation Amp Precision .. 44.64 41.67 38.69 
AD8038ARZ-ND Voltage-Feedback Amp 350MHz Low Power* 2.25 1.80 1.40 ADS26ADZ-ND Gain Amp Software Programmable 15.53 14.49 13.46 
AD8039AR-ND Voltage-Feedback Amp 350MHz Low Powe 349 279 2.17 ADS26BDZ-ND Gain Amp Software Programmable * 18.71 17.46 16.22 
AD8039ARZ-ND Voltage-Feedback Amp 350MHz Low Power* 317 254 1.98 ADS526CDZ-ND Gain Amp Software Programmable* 38.21 35.66 33.12 
ADB039ARTZREEL7CT-ND —_| Voltage-Feedback Amp 350MHz Low Power* 270 216 1.68 ADS26JN-ND Gain Amp Software Programmable . 10.48 9.44 8.37 
AD8039ARTZREEL7TR-ND | Voltage-Feedback Amp 350MHz Low Power* 4536.00/3,000 ADS526JNZ-ND Gain Amp Software Programmable* 10.01 9.02 8.00 
AD8040AR-ND Low Power, High Speed, R-R In/Out Amp... 466 373 2.90 AD594ADZ-ND Mono Thermocouple Amp* 19.62 18.32 17.01 
AD8040ARZ-ND Low Power, High Speed, R-R In/Out Amp* 4.23 3.39 2.64 ADS594CDZ-ND Mono Thermocouple Amp 29.96 27.96 25.97 
AD8041ANZ-ND Voltage-Feedback Amp with Disable* 442' 3130) 2:57; AD595AD-ND Thermocouple Instrumentation Amp 14-CDip 38.16 28.80 20.16 
AD8041ARZ-ND Voltage-Feedback Amp with Disable* . 412 3.30 257 ADS595ADZ-ND Thermocouple Instrumentation Amp* . 14-CDip 20.67 19.30 17.92 
AD8042ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* .. §13 4.111 3:20 AD595CD-ND Thermocouple Instrumentation Amp 14-CDip 31.32 29.24 27.15 
AD8044ANZ-ND Voltage-Feedback Amp Rail-to-Rail Quad* 8.00 640 5.40 AD595CDZ-ND Thermocouple Instrumentation Amp* . ip 29.96 27.96 25.97 
AD8044ARZ-14-ND Voltage-Feedback Amp Rail-to-Rail Quad* 8.00 640 5.40 AD620ANZ-ND Instrumentation Amp Low Power* 6.62 5.30 4.47 
AD8045ACPZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Ultralow Distortion 3.13 2.51 1.95 AD620ARZ-ND Instrumentation Amp Low Power* 662 5.30 4.47 
AD8045ACPZ-REEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp Ultralow Distortion 2658.38/1,500 AD620BN-ND Instrumentation Amp Low Power.. 10.94 876 7.39 
AD8045ARDZ-ND Voltage-Feedback Amp Ultralow Distortion 3.69 2.96 2.30 AD620BNZ-ND Instrumentation Amp Low Power* 994 7.96 6.71 
AOE ANEND vote: tera aD ee Be Hes a AD620BRZ-ND Instrumentation Amp Low Power* .. 9.94 7.96 671 
- oltage-reedback Amp z . E AD621AN-ND Instrumentation Amp Low Power Low Drift . 8.90 7.12 6.01 
AD8048ARZ-ND Voltage-Feedback Amp General Purpose* . 4.86 3.89 3.03 AD621ANZ-ND Instrumentation Amp Low Power Low Drift* 852 682 5.76 
AD8051ARZ-ND. Voltage-Feedback Amp Single High Speed* 213 1.70 1.28 AD621ARZ-ND Instrumentation Amp Low Power Low Drift* 852 6.82 5.76 
AD8051ART-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Single High Speed .. aki ald) 17) x i ik 
ADBOS1ART-REEL7TR-ND _| Voltage-Feedback Amp Single High Speed. 3609.00/3,000 Aaa i ae {He ieee aos 
AD8051ARTZ-REEL7CT-ND | Voltage-Feedback Amp Single High Speed* 213 1.70 1.28 AD621BRZ-ND Instrumentation Amp Low Power Low Drift 1065 959 850 
AD8051ARTZ-REEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp Single High Speed* 3264.00/3,00! 4 i r i 
i AD622AN-ND Instrumentation Amp.. 5.24 420 3.54 
AD8052ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual High Speed* . 3.65 2.92 2: AD622ANZ-ND Instrumentation Amp 565 452 352 
AD8052ARMZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual High Speed* . 3.65 2.92 2.27 ; 5 r 7 
AD8054AR-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Quad High Speed 6.34 5.08 428 See Tee ee eee 
AD8054ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Quad High Speed* 5.76 4.61 3.89 nstumerrarion ne 3 e : 
ADB054ARUZ-ND Voltage-Feedback Amp Quad High Speed* BlOcMmicome tO) | jeoecenniBEERCIAND Instrumentation Amp; BN aes ae 
AD8055ANZ-ND Voltage-Feedback Amp Single*.... 215 172 1.29 AD623AN-ND merrumentar on inp Ral to-RallOure 4.70 3.77 2.93 
AD8055ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single* 215. 1.72 1.29 AD623ANZ-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rall Out 4.50 3.60 2.80 
AD805SARTZ-REEL7CT-ND | Voltage-Feedback Amp Single* 1.83 1.46 1.10 AD623AR-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail Out... 4.03 3.23 2.51 
AD8055ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage-Feedback Amp Single* 2802.00/3,000 ADG23ARZ-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail Out* 3.85 3.08 2.40 
AD8056AR-REEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp Dual 1735.50/750 AD623AR-REEL7TR-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail Ou 2282.25/1,000 
AD8056ARMZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual* . 3.65 2.92 227 AD623ARMZ-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail Out* 3.85 3.08 2.40 
AD8056ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual* . 3.65 2.92 227 AD623BRZ-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail Out* 6.20 4.96 4.19 
AD8057AR-ND Voltage-Feedback Amp Single. 2.38 1.90 1.43 AD624ADZ-ND Instrumentation Amp Precision Low Noise* 21.26 19.84 18.43 
AD8057ARTZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Single* 1.83 146 1.10 AD624BDZ-ND Instrumentation Amp Precision Low Noise* 34.82 32.50 30.18 
AD8057ARTZ-REEL7TR-ND Voltage-Feedback Amp Single* 2802.00/3,000 AD624CDZ-ND Instrumentation Amp Precision Low Noise* 52.16 48.68 45.21 
AD8057ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single* 2b 29) AD625ADZ-ND Instrumentation Amp Programmable Gain*. 18.80 17.55 16.29 
AD8058ARMZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual* . Cae AD625JN-ND Instrumentation Amp Programmable Gain 14.39 12.96 11.50 
AD8058ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Duals . 3.65 2.92 2.27 AD625JNZ-ND Instrumentation Amp Programmable Gain*. 13.76 12.39 10.99 
AD8061ARTZ-REEL7CT-ND | Voltage-Feedback Amp Rail-to-Rail 183 1.46 1.10 AD625KN-ND Instrumentation Amp Programmable Gain 18.39 17.17 15.94 
AD8061ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage-Feedback Amp Rail-to-Rail* 2802.00/3,000 AD625KNZ-ND Instrumentation Amp Programmable Gain. 17.58 16.41 15.24 
AD8062ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Rail-to-Rail* 3.65 2.92 2.27 AD626AN-ND Differential Amp True Single Supply. 7.30 5.84 4.93 
OBO AMEN DE mn Wotage-Fweuaek Amp Ralto-ha AOL aa Ae AD626ANZ-ND Differential Amp True Single Supply* 6.98 559 4.72 
1 - ‘oltage-reedback Amp Rail-to-Ra' K e . a i : F ee 
ADBO62ARMZ-R7TR-ND _| Voltage-Feedback Amp Rail-to-Rail* 2066.00/1,000 ARATE eet edt el Ae es es 
AD8063ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Rail-to-Rail* 2A Sh e70e 1/28) AD627ANZ-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail* 596 477 403 
AD8065ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single High Speed* 421 337 2.62 AD627ARZ-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail* 5.96 477 403 
AD8065ARTZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback Amp Single High Speed* OOo a ora 2S AD627ARZ-R7CT-ND Instrumentation Amp Rail-to-Rail* 5.96 477 4.03 
AD8065ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage-Feedback Amp Single High Speed* 6010.20/3,000 ANCOVERACATRIN ingirumantatlon Aap Ralcio-Ball® mac yaeonio0d 
AD8066ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual High Speed .. 5.38 431 3.64 AD627BNZ-ND Inst tation A P Rail-to-R ils 834 668 5.63 
AD8066ARMZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual High Speed* . 5.38 4.31 3.64 NSH UMANEA LOM AMD ra stOs a é : : 
AD8067ART-R2CT-ND Precision FastFET™ Op Amp .. 710 5.68 4.80 poe are Peruana eae nee 6.68 5.63 
ARGOG7 ARTERZTRENDY Precision :fastreT™ Op Amp IRE STP AD628AR-ND Diff Amp High-Common Mode Volt Programmable... 8-S01¢ 5.00 400 a1 
AD8067ARTZ-REEL7CT-ND | Precision FastFET™ Op Amp* 515 413 3.21 I AMP Tg ~ Frog! ! i : 
AD8067ARTZ-REEL7TR-ND Precision FastFET™ Op Amp* 8656.20/3,000 AD628ARZ-ND Diff. Amp High-Common Mode Volt. Programmable*..8-SOIC 4.77 3.82 2.97 
AD8091AR-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rai 993 178 1.34 AD628ARMZ-ND Diff. Amp High-Common Mode Voltage Prog.* 8-MSOP 477 3.82 2.97 
AD8091ARTZ-R7CT-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* 1.73 1.38 1.04 AON pinarantiay fue High comme Mote vote 8-Dip ame pe ye 
AD8091ARTZ-R7TR-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* 2649.60/3,000 A inrerentla Amp iFigh-Gommon Mode V ollage® ; : ‘ 
ADBOO1ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Single Rail-to-Rail* 208 162 1.22 ADG629AR-ND Differential Amp High-Common Mode Voltage. 692 554 468 
AD8092ARZ-ND Voltage-Feedback Amp Dual Rail-to-Rail* .. 2.36 1.89 1.47 AD629ARZ-ND Differential Amp High-Common Mode Voltage* . 662 5.30 4.47 
AD8099ACPZ-REEL7CT-ND Voltage-Feedback High Speed Op Amp*. 446 3.57 2.78 AD629BN-ND Differential Amp High-Common Mode Voltage. 8-Dip 10.70 8.56 7.23 
AD8099ACPZ-REEL7TR-ND Voltage-Feedback High Speed Op Amp*. 3786.75/1,500 AD629BNZ-ND Differential Amp High-Common Mode Voltage* . “Dip 853 7.68 6.81 
AD8099ARDZ-ND Voltage-Feedback High Speed Op Amp*. 524 420 3.27 AD629BRZ-ND Differential Amp High-Common Mode Voltage* . 8.53 7.68 6.81 
AD8132AR-ND Differential Amp 350MHz High Speed . 484 3.87 3.01 AD8220ARMZ-ND JFET Input Instrumentation Amp* 5.58 447 3.77 
AD8132ARZ-ND Differential Amp 350MHz High Speed* 439 3.51 2.73 AD8220-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8220ARMZ* os — — 
AD8132ARMZ-ND Differential Amp 350MHz High Speed* 439 3.51 2.73 AD8220BRMZ-ND JFET Input Instrumentation Amp* ... 852 6.82 5.76 
AD8137YCPZ-REEL7CT-ND__| Differential 12-Bit ADC Driver* 245 1.97 1.53 AD8222ACPZ-R7CT-ND Instrumentation Amp Precision, Dual Channel 718 5.75 4.85 
AD8137YCPZ-REEL7TR-ND Differential 12-Bit ADC Driver* 2084.63/1,500 AD8222ACPZ-R7TR-ND Instrumentation Amp Precision, Dual Channel 6-LFCSP 6731.25/1,500 
ADS! STYRZND Direrenta [eo BIADE DN eee Bal ie AD8222BCPZ-R7CT-ND Instrumentation Amp Precision, Dual Channel 6-LFCSP 12.58 10.07 8.50 
- ifferential river Low Distortion* .50 6.80 5.7 AD8222BCPZ-R7TR-ND Instrumentation Amp Precision, Dual Channel 6-LFCSP 171652.23/1,500 
ADBSISARMZND Differential ADC Driver Low Distortion 8.50 6.80 5.74 AD8224-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8224*............ — 
AD8139ACPZ-REEL7CT-ND Differential Low Noise Rail-to-Rail ADC Driver : 7.18 5.75 4.85 AD8224ACPZ-R7CT-ND Instr. Amp Precision, Dual Ch., JFET Input R-R* 824 660 5.57 
ae SOAR REE LRND piterenat Po ee al oRall fe pee Sani 4 pee a AD8224ACPZ-R7TR-ND Instr. Amp Precision, Dual Ch., JFET Input R-R¥.... 7725.00/1,500 
‘ ad é E A AD8224BCPZ-R7CT-ND Instrumentation Amp Precision, Dual Ch 
AD8644ARZ-ND Op Amp 18V Quad 5.5MHz* 4-SOIC 5.22 4.18 3.25 Re 1 5 
AD8646ARMZ-REELCT-ND | 24MHz Rail-to-Rail Dual Amp’ -MSOP 1.30 1.04 .78 JEET INpUER:A? “NEWT Saar 16-LFCSP BalasI aT OSE SO 
AD8646ARMZ-REELTR-ND | 24MHz Rail-to-Rail Dual Amp* -MSOP 1998.00/3,000 AD8224BCPZ-R7TR-ND Instrumentation Amp Precision, Dual C 
- - JFET Input R-R* NEW! 12393.23/1,500 
AD8646ARZ-ND 24MHz Rail-to-Rail Dual Amp* BSOIC 158 126 95 AD8225AR-ND Instrument Amp Precision 8.00. 640 5.40 
AD9631ARZ-ND. Voltage-Feedback Op Amp Wide Bandwidth* 8SOIC 952 7.62 6.43 AGT BEEL EAD Lethal cat : E : 

‘ | 7 ‘4 1 ¢n-Rail instrument Amp Precision Gain of 5: 766 613 5.18 
ADA4850-1YCPZ-R2CT-ND | Op Amp High Speed Rail-to-Rail Out... 1.73 1.38 1.04 RSE READ TeV BCR O-Drife Biaclsion Instrinventatiod Amos AG) GR) AGB 
ADA4850-1YCPZ-R2TR-ND —_| Op Amp High Speed Rail-to-Rail Out» 241.50/250 maa q p : : : 
ADA4850-2YCPZ-R2CT-ND _| Op Amp High Speed Rail-to-Rail Out* 215 172 1.29 AD8231-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8231 *... 1 
ADA4850-2YCPZ-R2TR-ND | Op Amp High Speed Rail-to-Rail Out* 301.00/250 AD8231ACPZ-R7CT-ND Zero Drift, Digitally Programma 
OP42FZ-ND Op Amp Precision High Speed Fast Set* 710 5.68 4.80 Instrumentation Amp*.... 16-LFCSP 3.80 3.05 2.37 
OP42GPZ-ND Op Amp Precision High Speed Fast Set* 4.79 3.84 2.99 AD8231ACPZ-R7TR-ND Zero Drift, Digitally Programmable 
OP42GSZ-ND Op Amp Precision High Speed Fast Set* 479 3.84 2.99 Instrumentation Amp*.... 16-LFCSP 3232.13/1,500 
OP162GSZ-ND Op Amp 15MHz Rail-to-Rail*...... 3.53 2.83 2.20 AD8250-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8250* —144 0 — = 
OP249GPZ-ND Op Amp Dual JFET Precision High Speed* 8-Dip 3.87 3.10 2.41 AD8250ARMZ-ND Instrumentation Amp, 10MHz, MOS® 
OP249GS-ND Op Amp Dual JFET Precision High Speed 8-SOIC 4.05 3.24 2.52 Programmable Gain* 981 884 7.84 
OP249GSZ-ND Op Amp Dual JFET Precision High Speed* 8SOIC 3.87 310 2.41 AD8250ARMZ-R7CT-ND Instrumentation Amp, 10MHz, MOS® 
OP462GSZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail High Speed*. 7.60 6.08 5.13 Programmable Gain* 981 8.84 7.84 
OP467GPZ-ND Op Amp Quad Precision High Speed*. 11.71 10.55 9.35 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 755 


ANALOG Digi@Reel’ is 
igi Reel AMPLIFIERS (Continued) 
DEVICES 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
AD8250ARMZ-R7TR-ND Instrumentation Amp, 10MHz, iCMOS® AD8619ARZ-ND Op Amp Low Noise CMOS Rail-to-Rail In/Out* 3.02 242 1.88 
Programmable Gain* 10-MSOP 7274.15/1,000 AD8651ARZ-ND Op Amp 50MHz Low Distortion Low Noise*...... 3.11 249 1.94 
AD8251ARMZ-R7CT-ND Instrumentation Amp, 10MHz, iCMOS® AD8651ARM-R2CT-ND Op Amp 50MHz Low Distortion Low Noise 4.32 346 269 
Programmable Gain*. 9.81 8.84 7.84 AD8651ARMZ-R2CT-ND Op Amp 50MHz Low Distortion Low Noise 3.65 292 2.27 
AD8251ARMZ-R7TR-ND Instrumentation Amp, 1 AD8651 ARMZ-R2TR-ND Op Amp 50MHz Low Distortion Low Noise* 538.65/250 
Programmable Gain* 7274.15/1,000 AD8655ARMZ-REELCT-ND | Op Amp Precision Low Noise* . 175 140 1.05 
AD8273ARZ-R7CT-ND Dual Channel, Audio Difference Amplifier* NEW! 446 357 278 AD8655ARMZ-REELTR-ND Op Amp Precision Low Noise* . 2688.00/3,000 
AD8273ARZ-R7TR-ND. Dual Channel, Audio Difference Amplifier* NEWE. 2524.50/1,000 AD8655ARZ-ND Op Amp Precision Low Noise* . aon alata ee 
AD8553ARMZ-REELCT-ND 1.8V-5V Auto Zero, In Amp* 2.93 2.34 1.82 AD8656ARMZ-REELCT-ND Op Amp Precision Dual Low Noise 248 1.98 1.54 
AD8553ARMZ-REELTR-ND | 1.8V-5V Auto Zero, In Amp* 4914.00/3,000 AD8656ARMZ-REELTR-ND _| Op Amp Precision Dual Low Noise* 4158.00/3,000 
AD8555ACPZ-REEL7CT-ND pees Programmable Sensor remo AD8656ARZ-ND Op Amp Precision Dual Low Noise* 341 249 1.94 
ignal Amp* 5 b 8 AD8671AR-ND Op Amp Precision Single Low Noise 3.06 245 1.91 
AD8555ACPZ-REEL/TR-ND aoa eataly Programmable Sensor Rag ert en0 AD8671ARZ-ND Op Amp Precision Single Low Noise 2.79 2.24 1.74 
ignal Amp* 20/1, AD8671ARMZ-R2CT-ND Op Amp Precision Single Low Noise 3.35 269 2.09 
AD8555ARZ-ND 0-Drift, Digitally Programmable Sensor AD8671ARMZ-R2TR-ND Op Amp Precision Single Low Noise 495.43/250 
Signal Amp* 770 616 5.20 ‘AD8672ARZ-ND Op Amp Precision Dual Low Noise* 455 3.64 283 
AD8556ACPZ-REEL7CT-ND patel Poe Sensor Signal Boe ae AD8672ARMZ-R2CT-ND Op Amp Precision Dual Low Noise* 5.45 4.36 3.39 
mp Wi iter : 5 AD8672ARMZ-R2TR-ND Op Amp Precision Dual Low Noise* 804.65/250 
AD8556ACPZ-REEL/TR-ND Digitally Programmable Sensor Signal AD8674ARZ-ND Op Amp Precision Quad Low Noise* 14-SOIC 7.60 6.08 5.13 
Amp with EMI Filter* ... 5418.75/1,500 AD8674ARUZ-ND Op Amp Precision Quad Low Noise* -14-TSSOP 7.60 6.08 5.13 
AD8556ARZ-ND Digitally Programmable Sensor Signal AD8692ARMZ-R2CT-ND Op Amp Low Noise, CMOS Rail-to-Rail Out* 8-MSOP 230 184 1.43 
Amp with EMI Filter* .. 748 5.99 5.05 AD8692ARMZ-R2TR-ND Op Amp Low Noise, CMOS Rail-to-Rail Out» 8-MSOP 339.15/250 
AD8557ACPZ-REEL7CT-ND _| Digitally Programmable Sensor Signal Amp 4.95 3.96 3.08 AD8692ARZ-ND Op Amp Low Noise, CMOS Rail-to-Rail Out* B-SOIC 2.13 1.70 1.28 
AD8557ACPZ-REEL7TR-ND Digitally Programmable Sensor Signal Amp* 4207.50/1,500 AD8694ARUZ-ND Op Amp Low Noise, CMOS Rail-to-Rail Out* 2.70 216 1.68 
AD8557ARZ-ND Digitally Programmable Sensor Signal Amp* 6.26 421 3.56 OP27AZ-ND Op Amp Precision Low Noise... : ip 33.20 30.99 28.77 
AD22050NZ-ND Single Supply Sensor Interface Amp*.. 9.00 7.20 6.08 OP27EPZ-ND Op Amp Precision Low Noise* .. .8-Di 5.83 467 3.63 
AD22050RZ-ND Single Supply Sensor Interface Amp*. 10.62 850 7.17 OP27EZ-ND Op Amp Precision Low Noise 8-CDip 15.78 14.21 12.60 
AD22057RZ-ND Single Supply Sensor Interface Amp*. 9.28 836 7.41 OP27GPZ-ND Op Amp Precision Low Noise* .. i 242, 218) 1:70) 
AMP01GS-ND Amp Instrument Precision Low Noise . 16.78 15.11 13.40 OP27GS-ND Op Amp Precision Low Noise 2y/ 22a Beets 
AMPO2EPZ-ND Amp Instrument Precision* 15.79 14.22 12.61 OP27GSZ-ND Op Amp Precision Low Noise* . 2u/ 22a Cale. 
AMPO02FPZ-ND Amp Instrument Precision* 946 852 7.56 OP113ESZ-ND Op Amp Single Supply Low Noise* . 646 517 4.37 
AMPO02FSZ-ND. Amp Instrument Precision* 946 852 7.56 OP113FSZ-ND Op Amp Single Supply Low Noise* . 3.76) 3.01 92:34 
AMPO4EPZ-ND Amp Instrument Precision Single . 12.06 10.86 9.63 OP213ESZ-ND Op Amp Dual Single Supply Low Noise* . 10.28 9.21 8.17 
AMPO4ESZ-ND Amp Instrument Precision Single* . 12.06 10.86 9.63 OP213FPZ-ND Op Amp Dual Single Supply Low Noise* . 446 3.57 2.78 
AMPO4FPZ-ND Amp Instrument Precision Single* . 10.32 8.26 6.97 OP213FSZ-ND Op Amp Dual Single Supply Low Noise* . 446 3.57 2.78 
AMPO04FSZ-ND Amp Instrument Precision Single* . 10.32 8.26 6.97 OP270EZ-ND Op Amp Dual Precision Low Noise 12.30 11.07 9.82 
Isolation OP270FZ-ND Op Amp Dual Precision Low Noise 9.21 830 7.36 
mE aad Rap? a ee ea wa | poner Le lec ee 
AD202JY-ND Isolated Amp 2-Port 2kHz 45.42 42.40 39.37 OP413ESZ-ND Op Amp Quad Low Drift* 14.74 13.28 11.78 
AD202KN-ND Isolated Amp 2-Port 2kHz 51.92 48.46 45.00 - ~ “ ~ 
AD202KY-ND Isolated Amp 2-Port 2kHz 51.92 48.46 45.00 ORS ISESZ ND On Amp Quad Low Drift... Bees Oke Oe 
AD210AN-ND Isolated Amp 3-Port 20kH2 . 79.49 74.19 68.89 il eile ly Op Amp Quad Very Low Nois: ip eee cS 
AD210BN-ND isolated Amp 3-Port 20kH 12-Dip 95.72 89.34 82.96 OP470GPZ-ND Op Amp Quad Very Low Noise* 14-Dip 7.88 631 5.32 
solated Amp 3-Port 20kHz .. ip 95. ; : OP470GSZ-ND Op Amp Quad Very Low Noise* 16-SOIC 8.36 6.69 5.65 
poet OND eoaiee fn So eaatias nee O66 a OP471GPZ-ND Op Amp Quad High Speed Low Noise 14-Dip 599 5.59 5.19 
P — = - - - 0P471GSZ-ND Op Amp Quad High Speed Low Noise* 8.92 7.14 6.03 
Line Driver OP490GSZ-REELCT-ND Op Amp Quad Micropower* . 8.32 6.66 5.62 
AD815ARBZ-24-ND High Out Current Diff. Driver* 10.73 9.66 8.57 OP490GSZ-REELTR-ND Op Amp Quad Micropower* . 4925.00/1,000 
AD8016ARBZ-ND Amp xDSL Line Driver* 914 7.32 6.17 OP495GPZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail* 854 684 5.77 
AD8016ARE-ND 956 7.65 646 OP2177ARZ-ND Op Amp Dual Precision Low Noise 3.78 3.03 2.36 
AD8016AREZ-ND SL Lin ¢ . 914 7.32 6.17 0P2177AR-REEL7TR-ND Op Amp Dual Precision Low Noise 2358.75/1,000 
AD8018ARZ-ND xDSL Line Driver Rail-to-Rail* 6.50 5.20 4.39 OP2177ARZ-REEL7CT-ND —_| Op Amp Dual Precision Low Noise* 3.78 3.03 2.36 
AD8019ARZ-ND XDSL Line Driver*..... 6.50 5.20 4.39 OP2177ARZ-REEL7TR-ND Op Amp Dual Precision Low Noise* 2142.00/1,000 
AD8392AACPZ-R7CT-ND Amp 2-Channel ADSL/i 6.58 447 3.77 0P2177ARMZ-REELCT-ND Op Amp Dual Precision Low Noise* 340 2.72 2.12 


AD8392AACPZ-R7TR-ND 


Amp 2-Channel ADSL/ADSL2+ Line Driver* 


5232.00/1,500 


AD8392AAREZ-ND Amp 2-Channel ADSL/ADSL2+ Line Driver* .. 6.88 5.51 4.65 
Log 

ADL5306ACP-R2CT-ND Logarithmic Converter 60dB. 8.60 7.74 6.87 

ADL5306ACP-R2TR-ND Logarithmic Converter 60dB 1665.00/250 

ADL5306ACPZ-R2CT-ND Logarithmic Converter 60dB* .. 8.88 7.11 6.00 

ADL5306ACPZ-R2TR-ND Logarithmic Converter 60dB* .. 16-LFCSP 1665.00/250 

ADL5306ACPZ-REEL7CT-ND | Logarithmic Converter 60dB* .. 16-LFCSP 9.38 7.51 6.34 


ADL5S306ACPZ-REEL7TR-ND 
ADL5310ACP-R2CT-ND 
ADL5310ACP-R2TR-ND 
ADL5310ACPZ-REEL7CT-ND 
ADL5310ACPZ-REEL7TR-ND 


Logarithmic Converter 60dB* .. 
Dual Logarithmic Converter 120aB . 
Dual Logarithmic Converter 120aB . 
Dual Logarithmic Converter 120dB* 
Dual Logarithmic Converter 120dB* 


8793.75/1,500 
18.69 17.45 16.20 

4020.00/250 
18.88 17.00 15.07 

20988.83/1,500 


ADL5315-EVAL-ND 
ADL5315ACPZ-R7CT-ND 
ADL5315ACPZ-R7TR-ND 
ADL5317-EVAL-ND 
ADL5317ACPZ-REEL7CT-ND 


Evaluation Board for ADL5315..... 
Precision Wide Range High Side Current Mirror* 
Precision Wide Range High SideCurrent Mirror* 
Evaluation Board for ADL5317 * 
Avalanche Photodiode Bias Controller/ 

Wide Range Current Monitor* 


16-LFCSP 


we 148.50 


4.34 


3.48 


271 


7295.40/3,000 


ve 148.50 


8.76 


7.01 


5.92 


ADL5317ACPZ-REEL7TR-ND 


Avalanche Photodiode Bias Controller/ 


Wide Range Current Monitor* 16-LFCSP 


8212.50/1,500 


Low Noise 


AD795JR-ND Precision Op Amp FET Low Power Low Noise 6.54 524 4.42 
AD795JRZ-ND Precision Op Amp FET Low Power Low Noise* . 6.24 5.00 4.22 
AD797AN-ND Op Amp Low Distortion Low Noise 8.56 685 5.78 
AD797ANZ-ND Op Amp Low Distortion Low Noise* 8.16 653 5.51 
AD797ARZ-ND Op Amp Low Distortion Low Noise* 8.16 653 5.51 
AD797BRZ-ND Op Amp Low Distortion Low Noise* 923° 8.Si| 7.37 
AD8350AR15-EVAL-ND Evaluation Board for AD8350....... — Baars) = = 
AD8350AR20-EVAL-ND Evaluation Board for AD8350.. = => 
AD8350ARMZ20-ND Differential Amp Low Distortion i 5.12 4.32 
AD8350ARZ20-REEL7CT-ND _| Differential Amp Low Distortion* 6.40 512 4.32 


AD8350ARZ20-REEL7TR-ND 


Differential Amp Low Distortion* 


4000.00/1,000 


AD8510ARZ-ND Precision Op Amp JFET Single Low Noise* 2598 207 elo 
AD8510ARMZ-R2CT-ND Precision Op Amp JFET Single Low Noise* Re iy) aleek) 
AD8510ARMZ-R2TR-ND Precision Op Amp JFET Single Low Noise* 462.18/250 
AD8510BR-ND Precision Op Amp JFET Single Low Noise.. 6.03 483 3.76 
AD8510BRZ-ND Precision Op Amp JFET Single Low Noise* 5.49 440 3.42 
AD8512AR-ND Precision Op Amp JFET Dual Low Noise . 430 3.44 268 
AD8512ARZ-ND Precision Op Amp JFET Dual Low Noise 3.89 312 2.43 
AD8512ARMZ-REELCT-ND Precision Op Amp JFET Dual Low Noise 3a) 2.65) 2106, 
AD8512ARMZ-REELTR-ND Precision Op Amp JFET Dual Low Noise*... 5556.60/3,000 
AD8512BR-ND Precision Op Amp JFET Dual Low Noise . 10.98 879 7.42 
AD8512BRZ-ND Precision Op Amp JFET Dual Low Noise 998 7.99 6.74 
AD8599ARZ-ND Op Amp Dual Ultralow Distortion, Ultralow Noise* 7.80 624 5.27 
AD8610AR-ND Op Amp Precision JFET Low Noise 9.20 7.36 6.21 
AD8610BR-ND Op Amp Precision JFET Low Noise 18.12 16.92 15.71 


0P2177ARMZ-REELTR-ND 


Op Amp Dual Precision Low Noise* 


5707.80/3,000 


Low Power 


ADA4860-1YRJZ-RL7CT-ND | High Speed, Low Cost, Op Amp*. 1.38 = #1.10 83 
ADA4860-1YRJZ-RL7TR-ND | High Speed, Low Cost, Op Amp* 2112.00/3,000 
AD818ANZ-ND Video Op Amp 130MHz Low Power* 441 3.53 2.75 
AD818ARZ-ND Video Op Amp 130MHz Low Power* 441 3.53 2.75 
AD820ANZ-ND Op Amp FET-In Rail-to-Rail Low Power* .. 3.96 3.17 2.47 
AD820ARZ-ND Op Amp FET-In Rail-to-Rail Low Power .. Beye Teh ees 
AD820ARZ-REEL7CT-ND Op Amp FET-In Rail-to-Rail Low Power* . 3.53 2.83 2.20 
AD820ARZ-REEL7TR-ND Op Amp FET-In Rail-to-Rail Low Power* . 1677.00/750 
AD820BRZ-ND Op Amp FET-In Rail-to-Rail Low Power* .. SIGS Ab2asio2 
AD824ARZ-14-ND Op Amp FET Rail-to-Rail Low Power* . 8.58 6.87 5.80 
AD8002ARM-ND Op Amp Current-Feedback Dual ... 8-MSOP 7.34 5.87 4.57 
AD8005ART-REEL7CT-ND Op Amp Current-Feedback Low Power. 284 227 At? 
AD8005ARTZ-REEL7CT-ND Op Amp Current-Feedback Low Power: ed 27 elite 
AD8005ARTZ-REEL7TR-ND Op Amp Current-Feedback Low Power* .. 5253.00/3,000 
AD8005ARZ-ND Op Amp Current-Feedback Low Power* 8-SOIC 3.47 2.78 2.16 
AD8538ARZ-ND Op Amp Precision Auto-Zero Low Power* “SOIC 236 1.89 1.47 
AD8538AUJZ-REEL7CT-ND. Op Amp Precision Auto-Zero Low Power* “SOIC 2.238 1.78 1.34 
AD8538AUJZ-REEL7TR-ND Op Amp Precision Auto-Zero Low Power* “SOIC 3417.60/3,000 
AD8539ARMZ-REELCT-ND Op Amp Precision Auto-Zero Low Power* MSOP 2.90 2.33 1.81 
AD8539ARMZ-REELTR-ND Op Amp Precision Auto-Zero Low Power* 8-MSOP 4876.20/3,000 
AD8539ARZ-ND Op Amp Precision Auto-Zero Low Power* “SOIC 893.44 2.76 2.15 
AD8625ARU-ND Op Amp Quad JFET Rail-to-R: .14-TSSOP 884 7.08 5.97 
AD8625ARUZ-ND Op Amp Quad JFET Rail .14-TSSOP 9.84 7.88 6.65 
AD8625ARZ-ND Op Amp Quad JFET Rail-to- -Rail* 14-SOIC 9.84 7.88 6.65 
AD8626ARMZ-R2CT-ND Op Amp Precision JFET Low Power* 8-MSOP 7.08 5.67 4.78 
AD8626ARMZ-R2TR-ND Op Amp Precision JFET Low Power* 1150.50/250 
AD8626ARZ-ND Op Amp Precision JFET Low Power* 5.90 4.72 3.99 
AD8627AKSZ-REEL7CT-ND Op Amp Precision JFET Low Power* 3.56 2.85 2.22 
AD8627AKSZ-REEL7TR-ND Op Amp Precision JFET Low Power* 5972.40/3,000 
AD8627AR-ND Op Amp Precision JFET Low Power . 3.92 3.14 2.44 
AD8627ARZ-ND Op Amp Precision JFET Low Power* “SOIC 84.34 3.48 2.71 
OP90GPZ-ND Op Amp Precision Low Voltage Microp -Dip 4.03 3.23 2.51 
OP90GSZ-ND Op Amp Precision Low Voltage Micropower: “SOIC 4.03 3.23 2.51 
OP90GSZ-REEL7CT-ND Op Amp Precision Low Voltage Micropower: 3.67 2.94 2.29 
OP90GSZ-REEL7TR-ND Op Amp Precision Low Voltage Micropower: 2282.00/1,000 
OP97EPZ-ND Op Amp Low Power OP07* 6.68 5.35 4.51 
OP97FPZ-ND Op Amp Low Power OPO7 2.50 2.00 1.56 
OP97FSZ-ND Op Amp Low Power OPO7 2.50 2.00 1.56 
OP97FSZ-REEL7CT-ND Op Amp Low Power OP07 253 2.02 1.52 
OP97FSZ-REEL7TR-ND Op Amp Low Power OP07 1415.00/1,000 
OP193FSZ-ND Op Amp Micropower Rail-to-Rail* 3.29 2.63 2.05 
0P221GSZ-ND Op Amp Dual Single Supply Low Power: 452 3.62 2.82 
OP490GPZ-ND Op Amp Quad Low Voltage Low Power* .. 7.88 6.31 5.32 
OP490GSZ-ND Op Amp Quad Low Voltage Low Power* .. 7.88 631 5.32 
OP496GSZ-ND Op Amp Quad Rail-to-Rail Low Power*.... 665 452 3.52 
* RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 25 100 Part No. Description 1 25 100 
OP497FPZ-ND Op Amp Quad Precision Voltage Low Power* 9.20 828 7.35 AMP03BJZ-ND Amp Differential Precision Unity Gain* 15.53 13.98 12.40 
OP497FSZ-ND Op Amp Quad Precision Voltage Low Power* 16-SOIC 10.96 877 7.40 AMPO3FJZ-ND Amp Differential Precision Unity Gain* 9.90 7.92 6.69 
OP497GPZ-ND Op Amp Quad Precision Voltage Low Power* i (56h 605s e5eii AMPO03GPZ-ND Amp Differential Precision Unity Gain* 5.72 458 3.87 
OP497GS-ND Op Amp Quad Precision Voltage Low Powe nel Hs. sali] AMP03GSZ-ND Amp Differential Precision Unity Gain* 5.72 4.58 3.87 
OP497GSZ-ND Op Amp Quad Precision Voltage Low Power: 7.22 5.78 4.88 OPO7CPZ-ND Op Amp Ultra Low Offset* 1.62 1.35 1.08 
Precision OPO7CSZ-ND Op Amp Ultra Low Offset* 1.62 1.35 1.08 
5 aT OPO7DNZ-ND Op Amp Ultra Low Offset» 1.23 1.03 82 
AD548JR: ue Precision BiFET Op Amp Low Power.... 2.70 216 1.68 OP07DRZ-ND Op Amp Ultra Low Offset* 123 103 82 
AD548JRZ-ND Precision BiFET Op Amp Low Power* 259 2.07 1.61 
pasties OPO7EPZ-ND Op Amp Ultra Low Offset* 3.35 2.69 2.09 
AD548KNZ-ND Precision BiFET Op Amp Low Power* 5.68 4.55 3.84 i * iol . 
7 OP27GS-REEL7TR-ND Op Amp Precision Low Noi: 1543.00/1,000 
AD549JHZ-ND Ultralow Input-Bias Current Op Amp* 0-99 17.45 16.29 15.12 aa a 
ADS49KHZ-ND Ultralow Input-Bias Current Op Amp* 0-99 24.36 22.74 21.12 aera Op Amp Precision Low Noise... as ees ae 
. OP37EPZ-ND Op Amp Precision Low Noise 63MHz High Speed* 5.40 432 3.36 
AD549LHZ-ND Ultralow Input-Bias Current Op Amp* 0-99 30.09 28.09 26.08 7 ii A i s 
pie i OP37GPZ-ND Op Amp Precision Low Noise 63MHz High Speed 253° 2:02) 1:52 
a Precision Sample told amp pau ane 5 oie a ae OP37GS-ND Op Amp Precision Low Noise 63MHz High Speed... 240 192 1.44 
aneaaeNn on Au Bic Bheciion iw Patek BET nis aa om a f OP37GSZ-ND Op Amp Precision Low Noise 63MHz High Speed* 2.20 1.76 1.32 
De Nae eis OW EON ep Di ; ; OP42AZ-ND Op Amp Precision High Spee 22.71 21.20 19.69 
AD648JR-ND. Op Amp Dual Precision Low Power BiFET SOIC 4.05 3.24 2.52 OP42EJ-ND Op Amp Precision High Spee 4701 1532 1358 
AD648JRZ-ND Op Amp Dual Precision Low Power BiFET* 8-SOIC 3.87 3.10 2.41 OP42EZ-ND Op Amp Precision High Spee 44.98 13.49 11.96 
AD648KNZ-ND Op Amp Dual Precision Low Power BiFET* 874 7.00 5.90 OP77EZ-ND Op Amp Super Precision OPO7. 10.16 8.13 6.86 
Aen ino ae ful aati on i 08 OP77FJ-ND Op Amp Super Precision OPO 9.52 7.62 6.43 
= tporar YP Amp Gua : : H OP77FJZ-ND Op Amp Super Precision OPO7* NEW: 866 6.93 5.85 
BD IORINEND Bipolar Op Amp Quad EE yal ss OP77FZ-ND Op Amp Super Precision OPO7.. 5.94 4.76 4.01 
AD704JRZ-16-ND Bipolar Op Amp Quad* 8.38 6.71 5.66 OP177FPZ-ND Op Amp Ultra-Precision High Gain*. 4.95 3.96 3.08 
AD706ARZ-ND Bipolar Op Amp Duals . 5.22 4.18 3.25 OP177FSZ-ND Op Amp Ultra-Precision High Gain*. 4.95 3.96 3.08 
AD706JNZ-ND Bipolar Op Amp Dual* . 434 348 2.93 OP177GPZ-ND Op Amp Ultra-Precision* .. 1.75 1.40 1.05 
pale pee He id nae fee au 30 OP177GSZ-ND Op Amp Ultra-Precision 175 140 1.05 
a . : B : OP177GS-REEL7CT-ND Op Amp Ultra-Precision. 183 1.46 1.10 
AD711AQ-ND Precision Op Amp BiFET High Speed 6.01 4.81 3.74 OP177GS-REEL7TR-ND Op Amp Ultra-Precision.. 949.00/1,000 
AD711JNZ-ND Precision Op Amp BiFET High Speed* 259 2.07 1.61 OP184ESZ-ND Op Amp Precision Single Supply z 5.48 439 3.70 
AD711JRZ-ND Precision Op Amp BiFET High Speed* V2) Meee) a A)! OP184FSZ-ND Op Amp Precision Single Supply Rail-to-Rail*. “SOIC 410 3.28 2.55 
AD711KN-ND Precision Op Amp BiFET High Speed 4.91 3.93 3.06 OP191GSZ-ND Op Amp Single Supply Rail-to-Rail Low Power “SOIC 3.60 2.88 2.24 
AD711KNZ-ND Precision Op Amp BiFET High Speed* 468 3.75 2.92 OP196GSZ-ND Op Amp Single Supply Rail-to-Rail Low Power: “SOIC 297 2.38 1.85 
AD711KR-ND Precision Op Amp BiFET High Speed... 4.70 3.77 2.93 OP200AZ-ND Op Amp Dual Ultra-Precision 8-CDip 18.09 16.89 15.68 
AD711KRZ-ND Precision Op Amp BiFET High Speed* 4.48 3.59 2.79 OP200GPZ-ND Op Amp Dual Ultra-Precision 8-Dip 617 4.94 3.84 
AD745KR-16-ND Op Amp Low Noise BiFET. .16-SOIC 11.26 10.14 9.00 OP200GSZ-ND Op Amp Dual Ultra-Precision 6.17 4.94 3.84 
AD745KRZ-16-ND Op Amp Low Noise BiFET* . .16-SOIC 10.26 9.24 8.20 OP262GSZ-ND Op Amp Dual 15MHz Rail-to-Rail* SOIC 4.50 3.60 2.80 
AD783JRZ-ND Amp Mono Sample and Hold* 8-SOIC 19.31 18.02 16.74 OP262HRUZ-ND Op Amp Dual 15MHz Rail-to-Rail* 8-TSSOP 5.36 4.29 3.34 
AD822ANZ-ND Dual Precision, Low Power FET Input Op Amp* 5.96 477 3.71 0P282GSZ-ND Op Amp Dual JFET Input* SOIC 2.61 2.09 1.63 
AD822ARMZ-REELCT-ND Dual Precision, Low Power FET Input Op Amp* 5.29 423 3.29 OP284EPZ-ND Op Amp Dual Precision Rail-to-Rai 8-Dip 848 6.79 5.73 
AD822ARMZ-REELTR-ND | Dual Precision, Low Power FET Input Op Amp* 8883.00/3,000 OP2B4ESZ-ND Op Amp Dual Precision Rail-to-Rail* SOIC 8.32 6.66 5.62 
AD822ARZ-ND Dual Precision, Low Power FET Input Op Amp* 5.87 4.70 3.66 OP284FSZ-ND Op Amp Dual Precision Rail-to-Rail* 5.68 4.55 3.84 
AD822ARZ-REEL7TR-ND Dual Precision, Low Power FET Input Op Amp* 2544.75/750 Ser ReneS ECLEND oe fn pul Eterision pean Seana ae 
a ish * =| ix jp Amp Dual Precision Rall-to-Ral! ! B 
Seas ———_| aa SE ayo” fel ja | emer |fedp hal Pmnen sso a 
AD823ANZ-ND Dual Precision, 16MHz JFET Input Op Amp*. 550 440 3.72 OP290GP-ND Op Amp Dual Precision Single Suppl 5.98 4.79 4.04 
AD823ARZ-ND Dual Precision, 16MHz JFET Input Op Amp*. 550 440 3.72 OP290GPZ-ND Op Amp Dual Precision Single Supply* 5.72 4.58 3.87 
AD823AR-REEL7TR-ND Dual Precision, 16MHz JFET Input Op Amp. 2743.50/750 OP297EZ-ND Op Amp Dual Low Off/Bias.. 11.41 10.28 9.12 
‘AD8221ARZ-ND Precision Instrumentation Amp* 548 439 3.70 OP297FPZ-ND Op Amp Dual Low Off/Bias* . 5.52 4.42 3.73 
AD8221ARM-ND Precision Instrumentation Amp 5.18 415 3.50 CeaeTESZ ND o An Dato Oe ae mere 
AD8221ARMZ-ND Precision Instrumentation Amp* 5.29 4.23 3.29 : : 2 d 
AD8221BR-ND Precision Instrumentation Amp 958 7.67 6.47 OE2g7GSZND Op Amp Dual Low Off/Blas* . AG1 3169) 2187 
‘AD8224-EVAL-ND Evaluation Board for AD8224 — fear OP297GS-REEL7CT-ND Op Amp Dual Low Off/Bias 5.06 4.05 3.15 
GEESE Dial Paesan Di anne OC EOS OP297GS-REEL7TR-ND Op Amp Dual Low Off/Bias 2869.00/1,000 
we euthe) Mal. Frecision Ditsrenice Amp S : : OP484ESZ-ND Op Amp Quad Precision Rail-to-Rail 12.38 11.15 9.89 
500AKSZ-REEL7CT-ND Micropower Precision CMOS Op Amp: 1.75 140 1.05 OP484FPZ-ND Op Amp Quad Precision Rail-to-Rail* 14-Dip 9.94 7.96 6.71 
AD8500AKSZ-REEL7TR-ND Micropower Precision CMOS Op Amp 2688.00/3,000 OP484FSZ-ND Op Amp Quad Precision Rail-to-Rail* T4-SOIC 046 7 7 639 
AD8502ARJZ-REEL7CT-ND | 1A Micropower CMOS Op Amp* .. 1.73 138 1.04 i p Amp Quad Precision Rail-to-Rai i ! STS! 

7 i ; e OP484FS-REEL7CT-ND Op Amp Quad Precision Rail-to-Rai 14-SOIC 833 7.50 6.65 
AD8502ARJZ-REEL7TR-ND _| 1A Micropower CMOS Op Amp 2649.60/3,000 OP491GPZ-ND Op Amp Quad Single Supply Rail-t 14-Dip 682 546 461 
AD8504ARUZ-ND 1pA Micropower CMOS Op Amp* 3.11 249 1.94 OP491GRUZ-REELCT-ND Op Amp Quad Single Supply Rail-to-Rail* 14-TSSOP 612 4.90 4.14 
AD8513AR-ND Wide-Bandwidth Quad JFET Op A\ 858 6.87 5.80 OP491GRUZ-REELTR-ND Op Amp Quad Single Supply Rail-to-Rail* .14-TSSOP 9485.00/2,500 
Miaksonteh eet) Wide-Bandwidth Quad JFET Op Amp 780 6.24 5.27 OP491GSZ-ND Op Amp Quad Single Supply Rail-to-Rail* 682 546 4.61 
AD8513ARU-ND Wide-Bandwidth Quad JFET Op Am 818 6.55 5.53 OP727ARUZ-ND Op Amp Dual Precision Rail-to-Rail Out* 3.83 3.06 2.38 
AD8513ARUZ-ND Wide-Bandwidth Quad JFET Op Amp* 7806.24 5.27 OP727ARZ-ND Op Amp Dual Precision Rail-to-Rail Out®. 3.83 3.06 2.38 
AD8601ARTZREEL7CT-ND ae Mos einale R-R In/Out Hae cas 0P747ARZ-ND Op Amp Quad Precision Rail-to-Rail Out* 6.24 5.00 4.22 

ideband Op Amp* .. : : i OP747ARUZ-ND Op Amp Quad Precision Rail-to-Rail* .. 6.24 5.00 4.22 
AD8601ARTZREEL7TR-ND et ae F-R In/Out sou Ona Ona OP777AR-ND Op Amp Precision Single Supply Rail-to-Rai 268 2.15 1.67 
e 00/3; OP777ARMZ-REELCT-ND Op Amp Precision Single Supply Rail-to-Rail®. 243 1.95 1.52 
AD8610ARZ-ND Precision JFET Input Op Amp* 8.80 7.04 5.94 OP777ARMZ-REELTR-ND op fal Precision Single supply Rail-to-Rail*. 3855.00/3,000 
AD8610BRZ-ND Precision JFET Input Op Amp* ..8-SOIC 17.33 16.17 15.02 OP777ARZ-ND Op Amp Precision Single Supply Rail-to-Rail*. 2.57 2.06 1.60 
AD8615AUJZ-REEL7CT-ND Precision 20MHz CMOS R-R In/Out Op Amp* .TSOT-23-5 1.88 «1.50 1.13 OP1177ARZ-ND Op Amp Precision Low Noise Bias Current* 2.43 1.94 1.46 
AD8615AUJZ-REEL7TR-ND Precision 20MHz CMOS R-R In/Out Op Amp* . TSOT-23-5 2880.00/3,000 OP1177ARMZ-REELCT-ND Op Amp Precision Low Noise Bias Current* 2.00 1.60 1.20 
AD8616AR-ND 20MHz, Rail-to-Rail Op Amp Dual 3.62 2.90 2.26 OP1177ARMZ-REELTR-ND Op Amp Precision Low Noise Bias Current* 3072.00/3,000 
AD8616ARZ-ND 20MHz, Rail-to-Rail Op Amp Dual». 3.47 2.78 2.16 OP4177ARZ-ND Op Amp Quad Precision Low Noise* 14-SOIC 7.92 6.34 5.35 
AD8616ARMZ-R2CT-ND 20MHz, Rail-to-Rail Op Amp Dual». 416 333 259 OP4177ARUZ-ND Op Amp Quad Precision Low Noise* .14-TSSOP_ 7.92 6.34 5.35 
AD8616ARMZ-R2TR-ND 20MHz, Rail-to-Rail Op Amp Dual». 615.13/250 Trans Line Driver 
BDes1 Se RUZ ND reese Rall-to-Rail In/Out Rea Aan a8 AD8323ARU-ND Low Noise Driver CATV Fin@-Step ....c.c0nsscnnn 28-TSSOP 8.36 6.69 5.65 
AD8618ARZ-ND Precision 20MHz C 550 440 372 Variable Gain AmpI : 
‘AD8619ARUZ-ND Op Amp Low Noise CMOS R-R In/Out* NEW! 3.02 242 1.88 AD600AQ-ND VGA Dual, Adjustable Gain 16-Dip 36.53 34.09 31.66 
hie : AD6OOAR-ND VGA Dual, Adjustable Gain 6-SOIC 31.83 29.71 27.59 
AD8620AR-ND Op Amp Precision JFET Low Noise 15.33 13.80 12.24 AD6O0ARZ-ND VGA Dual, Adjustable Gai 3045 28.42 26.39 
AD8620ARZ-ND Op Amp Precision JFET* .... 14.66 13.20 11.71 i a Ralicenle Gad 5 Fea ad 
ne AD6OOJNZ-ND VGA Dual, Adjustable Gain 23.42 21.86 20.30 
AD8620BR-ND Op Amp Precision JFET Low Noise .. 8-SOIC 30.71 28.66 26.62 7 ; ‘ 
Hy H AD600JR-ND VGA Dual, Adjustable Gain 24.48 22.85 21.22 
AD8620BRZ-ND Op Amp Precision JFET Low Noise* 8-SOIC 29.37 27.42 25.46 - 7 
= ee AD600JRZ-ND VGA Dual, Adjustable Gain*.. 23.42 21.86 20.30 
AD8628ARTZ-REEL7CT-ND | Op Amp Rail-to-Rail O-Drift, In/Out* SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 i ie i 
d Het AD602ARZ-ND VGA Dual 35MHz Low Noise 16-SOIC 30.45 28.42 26.39 
AD8628ARTZ-REEL7TR-ND | Op Amp Rail-to-Rail O-Drift, In/Out* SOT-23-5 3648.00/3,000 ADGO2JRZ-ND VGA Dual 35MHz Low Noise 23.42 2186 20.30 
AD8628ARZ-ND Op Amp Rail-to-Rail 0-Drift, In/Out* 8-SOIC 2.48 1.98 1.54 i _ ‘ : ‘ peat pis 
é$ 5 AD603-EVALZ-ND Evaluation Board for AD603: 81.25 
AD8628AUJZ-REEL7CT-ND | Op Amp Rail-to-Rail 0-Drift, In/Out* .TSOT-23-5 2.38 1.90 1.43 ‘AD603AQ-ND VGA 90MHz Low Noise 940 846 7.51 
AD8628AUJZ-REEL7TR-ND | Op Amp Rail-to-Rail 0-Drift, In/Out* .TSOT-23-5 3648.00/3,000 ADBOSARZ-ND 028823694 
AD8641AKSZ-REEL7CT-ND | Precision JFET Amp, Rail-to-Rail Out* NEW! SC70-5 281 225 1.75 AD604ARZ-ND 9318 21.63 20.09 
AD8641AKSZ-REEL7TR-ND Precision JFET Amp, Rail-to-Rail Out* NEW! $C70-5 5481.00/3,000 AD604ARSZ-ND 27.83 25.97 24.12 
AD8641ARZ-ND Precision JFET Amp, Rail-to-Rail Out* 8-SOIC 4.07 3.26 2.54 AD605ANZ-ND VGA Dual 40MHz Low Noise* 17.54 15.80 14.01 
AD8698ARZ-ND Op Amp Precision Dual Rail-to-Rail Out* 8-SOIC 530 4.24 3.58 AD605ARZ-ND VGA Dual 40MHz Low Noise* 17.54 15.80 14.01 
ADA4000-1ARZ-ND Op Amp Precision JFET* .... 213 1.70 1.28 AD8330-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8330* == 
ADA4000-1AUJZ-R7CT-ND Op Amp Precision JFET* . 1.80 144 1.08 AD8330ACPZ-R7CT-ND VGA Single* 10.28 8.23 6.94 
ADA4000-1AUJZ-R7TR-ND. Op Amp Precision JFET* . 2764.80/3,000 AD8330ACPZ-R7TR-ND VGA Single* 9521.85/1,500 
ADA4000-2ARZ-ND Op Amp Precision JFET* . 3.44 2.76 2.15 AD8330ARQZ-ND VGA Single* 8.56 7.71 6.84 
ADA4000-2ARMZ-RLCT-ND Op Amp Precision JFET* .. 2.90 2.33 1.81 AD8331ARQZ-ND VGA Single with Preamp Ultralow Noise * 9.96 897 7.96 
ADA4000-2ARMZ-RLTR-ND__| Op Amp Precision JFET* . 4876.20/3,000 AD8331-EVAL-ND Evaluation Board for AD8331 .... 9368 — — 
ADA4000-4ARUZ-ND Op Amp Precision JFET* . 520 4.16 3.51 AD8331-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8331* NE! — 8750 — — 
ADA4000-4ARZ-ND Op Amp Precision JFET* . 5.20 416 3.51 AD8332-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8332*.. — 14700 — — 
ADA4004-4ACPZ-R7CT-ND | Op Amp 36V Precision Quad* 612 4.90 4.14 AD8332ACP-R2CT-ND VGA Dual with Preamp Ultralow Noise. 2-LFCSP 18.42 17.20 15.97 
ADA4004-4ACPZ-R7TR-ND | Amp 36V Precision Quad .. 5737.50/1,500 AD8332ACPZ-R7CT-ND VGA Dual with Preamp Ultralow Noise* 2-LFCSP 20.46 18.42 16.34 
ADA4004-4ARZ-ND Amp 36V Precision Quad* 7.46 5.97 5.04 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
eel RS (Continued) Part No. Description 1 25 100 
~ ADA4431-1YCPZ-R7CT-ND Ultralow Power SD Video Filte! 147° 123 = 98 
Digi-Key a Price Each ADA4431-1YCPZ-R7TR-ND —_ Ultralow Power SD Video Filte 977.55/1,500 
Part No. Description Pkg. 1 ——25—*100 ADAU1513ACPZ-ND Class-D Audio Power Stage 6.88 5.51 4.65 
AD8332ACPZ-R7TR-ND VGA Dual with Preamp Ultralow Noise* 22748.70/1,500 ADAU1592ACPZ-ND Class-D Audio Power Amp 8.00 640 5.40 
AD8332ARU-ND VGA Dual with Preamp Ultralow Noise 8-TSSOP 21.39 19.26 17.08 ADAU1592ASVZ-ND Class-D Audio Power Amp 8.00 6.40 5.40 
AD8332ARUZ-ND VGA Dual with Preamp Ultralow Noise 8-TSSOP 18.42 17.20 15.97 ADAU1701JSTZ-ND SigmaDSP® 28/56-Bit Audio Processor 
AD8334-EVAL-ND Evaluation Board for AD8334*.... — 312.50 = = with 2 ADC and 4 DACs... 990 7.92 6.69 
AD8334ACPZ-REEL7CT-ND VGA Quad with Preamp Ultralow Noise* 26.93 25.13 23.34 ADAU1702JSTZ-ND SigmaDSP® 28/56-Bit Audio Processor 
AD8334ACPZ-REEL7TR-ND VGA Quad with Preamp Ultralow Noise* 16828.13/750 with 2 ADC and 4 DACs... 7.80 6.24 5.27 
AD8336ACPZ-R7CT-ND General Purpose, Wide Band, DC-Coupled VG. 98) 7.35) 6:20 
AD8336ACPZ-R7TR-ND General Purpose, Wide Band, DC-Coupled VGA* 8607.00/1,500 NALOG 
AD8336-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8336*.... — 99.94 SS pas A 
‘AD8337BCPZ-R2CT-ND General Purpose, Low Cost, DC-Coupled VGA*. -LFCSP 5.98 4.79 4.04 EVICES CCD — RoHS Compliant 
AD8337BCPZ-R2TR-ND General Purpose, Low Cost, DC-Coupled VGA*. -LFCSP 971.75/250 Digi-Key Price Each 
AD8337BCPZ-WP-ND General Purpose, Low Cost, DC-Coupled VGA*. -LFCSP 5.98 4.79 4.04 Part No. Description 1 25 100 
AD8337-EVAL-INV-ND Evaluation Board for AD8337 INV. — 68.69 = H i a 
AD8337-EVAL-SS-ND Evaluation Board for AD8337 SS. Soo = 5 ROA or a Bice ba eee Ge a 
AD8337-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8337* BUSQIES ieee AD9845BJSTZ-ND CCD Signal Processor 12-Bi 15.11 1410 13.10 
AD8367ARUZ-ND VGA with AGC Detector* 996 7.97 6.73 AD9927BBCZ- ND CCD Signal Processor 14-Bit. 17.46 16.30 15.14 
AD8368ACPZ-REEL7CT-ND | VGA 800MHz, Linear-in-dB* 9.96 7.97 6.73 AD9929BBCZ-ND CCD Signal Processor... .64-BGA 18.24 17.03 15.81 
AD8368ACPZ-REEL7TR-ND VGA 800Mkz, Linear-in-dB* 9337.50/1,500 AD9943KCPZ-ND CCD Signal Processor 10- 2-LFCSP 7.26 581 4.91 
AD8368-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8368 148505 a AD9944KCPZ-ND CCD Signal Processor 12-Bi 2-LFCSP 8.20 6.56 5.54 
AD8369ARU-ND VGA Digital Controller... 10.96 8.77 7.40 AD9945KCPZ-ND CCD Signal Processor... 2-LFCSP 8.63 7.77 6.89 
AD8369ARUZ-ND VGA Digital Controller* 996 7.97 6.73 AD9949AKCPZ-ND CCD Signal Processor 12-Bit. 13.43 12.09 10.72 
AD8370AREZ-ND Digital VGA LF to 750MHz* 996 7.97 6.73 AD9973BBCZ-ND CCD Signal Processor... 65.18 60.83 56.49 
AD8372ACPZ-R7CT-ND Programmable Dual VGA* NI 10.83 9.75 8.65 
AD8372ACPZ-R7TR-ND Programmable Dual VGA* NEW! 32-LFCSP 12041.25/1,500 
AD8375ACPZ-R7CT-ND Ultralow Distortion IF VGA* 24-LFCSP_ 8.98 7.19 6.07 
AD8375ACPZ-R7TR-ND Ultralow Distortion IF VGA* 24-LFCSP 8418.75/1,500 
AD8376ACPZ-R7CT-ND Ultralow Distortion IF VGA* NEW! 32-LFCSP 10.81 9.74 8.64 Digi-Key Price Each 
AD8376ACPZ-R7TR-ND Ultralow Distortion IF VGA* NE! 32-LFCSP 12022.73/1,500 Part No. Description u 25 100 
ADLSSSOACPZ-REEL7CT-ND | VGA 10MHz to 3GHz* 10.98 8.79 7.42 AD9511BCPZ-ND 1.2GHz Clock Distribution, 3 Outputs... 17.61 16.44 15.27 
ADLSSS0ACPZ-REEL7TR-ND | VGA 10MHz to 3GHz 10170.23/1,500 AD9513BCPZ-ND B00MHz Clock Distribution, 3 Outputs. 11.66 10.50 9.31 
AD9514BCPZ-ND 1.6GHz Clock Distribution, 3 Outputs... 11.66 10.50 9.31 
ANALOG AD9515BCPZ-ND 1.6GHz Clock Distribution, 2 Outputs 9.33 840 7.45 
DEVICES ANALOG COMPUTATION CIRCUITS AD9516-1/PCBZ-ND Evaluation Board for ADQ51 6-1... esseessseeeceseceeeeeeee — 134.38 SS = 
a _ AD9516-1BCPZ-ND 14-Output Clock Generator, 2.5GHz VCO . 4-LFCSP 22.05 20.58 19.11 
Digi-Key = Price Each AD9516-2/PCBZ-ND Evaluation Board for AD9516-2..... .— 13438 — — 
Part No. Description 5 25 100 AD9516-2BCPZ-ND 14-Out. Clock Generator, Integrated 2.2GHz VCO......64-LFCSP 22.05 20.58 19.11 
AD630ADZ-ND Balanced Mod/Demod 2MHz* 16.66 15.47 AD9516-3/PCBZ-ND Evaluation Board for AD9516-3. — 134.38 = = 
AD630AR-ND Balanced Mod/Demod 2Mtz... 17.75 16.57 15.38 AD9516-3BCPZ-ND 14-Out. Clock Generator, Integra P 22.05 20.58 19.11 
AD630ARZ-ND Balanced Mod/Demod 2MHz* 16.97 15.84 14.71 ‘AD9516-4/PCBZ-ND Evaluation Board f0f ADQ516-4 .cccccccsccsscsssnnsnres —s  — = 
AD630JNZ-ND Balanced Mod/Demod 2MHz* 17.76 15.99 14.18 AD9516-4BCPZ-ND 14-Output Clock Generator, 1.6GHz VCO . 4-LFCSP 22.05 20.58 19.11 
AD7502JNZ-ND Analog Multiplexer 4-Channel* 11.38 10.25 9.09 AD9517-1BCPZ-ND 12-Output Clock Generator with Integrated 
AD7569JP-ND LC2MOS Complete, 8-Bit Analog I/O System. 8-PLCC 17.69 15.93 14.13 2.5GHz VCO si 8-LFCSP 20.12 18.78 17.44 
AD7569JRZ-ND LC2MOS Complete, 8-Bit Analog I/O System* 4-SOIC 15.38 13.85 12.28 AD9517-1/PCBZ-ND Evaluation Board for AD9517 — 134.38 - = 
AD9517-2BCPZ-ND 12-Output Clock Generator wi 
ANALOG AD9517-2/PCBZ-ND Evaluation Board for ADGSi7 mae 
517- ‘ ‘valuation Board for _ ‘ = = 
DEVICES. PENOLA THES CUD He) AD9517-3BCPZ-ND 42-Output Clock Generator with Integrated 
Digi-Key Price Each& 2.0GHz VCO 48-LFCSP 20.12 18.78 17.44 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 AD9517-4BCPZ-ND 12-Output Clock Generator with Integrated 
AD1940YST-ND SigmaDSP™ Multichannel 28-Bit Audio Processor....48-LOFP 12.81 11.54 10.23 ANSE ORCPIND ne rn eae AB-LFCSP oO ca 
AD1940YSTZ-ND SigmaDSP™ Multichannel 28-Bit Audio Processor*..48-LQFP 16.49 14.85 13.17 9 ache vco 9 48-LECSP 17.39 16.23 15.07 
EVAL-AD1940EB-ND Evaluation Board for AD1940 786.38 aaa ist aes AD9518-1BCPZ-ND 6-Output Clock Generator with Inte > : i 
EVAL-AD1940MINIB-ND Evaluation Board for AD1940 Sigma 498.75 = = 9 BCL VCO 9 48-LFCSP 17.39 16.23 15.07 
aren amp Vokage ContiollAUdior COREE SSG Es AD9518-4BCPZ-ND 6-Output Clock Generator with Integrated 
A mp Voltage Control Audio/Trimless* 710 5.68 4.80 1.6GHz VCO 48-LFCSP. 17.39 16.23 15.07 
SL ORE MPAA Amp Audio Sett-Contained Preamp. AG OE) Ber AD9540BCPZ-ND 655MHz Low sitter Clock Generator. B-LFCSP 17.55 16.38 15.21 
SSM2019BRN-ND Amp Audio Self-Contained Preamp . 461 369 2.87 ADCLK905/PCBZ-ND Evaluation Board for ADCLK905 — 13438 ea Bae 
SSM2019BRW-ND Amp Audio Self-Contained Preamp . 5.09 407 3.17 ADCLK905BCPZ-R7CT-ND 4-Input, 1-Output, Ultrafast SiGe ECL : 
SSM2019BRWZ-ND Amp Audio Self-Contained Preamp* 461 3.69 2.87 Clock/Data Buffer 146-LFCSP 10.98 989 8.77 
SSM2135SZ-ND Amp Dual Audio Single Supply* . 5.51 441 3.43 q a 5 a 7 
$SM2141PZ-ND Amp Differential Line Receiver High Common-Mode* 351 281 219 Dae ASD * Input, |-Output, ultrafast SiGe ECL t6-LECSP _-12207,98/1.500 
SSM2141SZ-ND Amp Differential Line Receiver High Common-Mode* 3.51 2.81 2.19 ADCLK907/PCBZ-ND Evaluation Board for ADCLK907 — 134.38 rail 
SLE aseeul Amp Balancs-Line Drivers. SE Ise ADCLK907BCPZ-R7CT-ND —_| Dual 1-Input, 1-Output, Ultrafast SiGe ECL 
SSM2142SZ-ND Amp Balance-Line Driver* 5.33 4.27 3.32 Clock/Data Buffer... n.ene 16-LFCSP 11.25 1013 8.98 
SSM2143PZ-ND Amp Differential Line Receiver High Common-Mode* 3.35 2.69 2.09 ADCLK907BCPZ-R7TR-ND Dual 1-Input, 1-Output, Ultrafast SiGe 
SSM2143SZ-ND Amp Differential Line Receiver High Common-Mode*.. 3.35 2.69 2.09 Clock/Data Buffer... 16-LECSP 42504.38/1,500 
SSM2160SZ-ND Balance/Voltage Control Digital*. 11.88 10.70 9.49 ADCLK925/PCBZ-ND Evaluation Board for ADCLK925 — Haass aa 
SSM2164PZ-ND Amp Quad Voltage Controller* 5.86 4.69 3.96 ADCLK925BCPZ-R7CT-ND | 1-Input, 2-Output, Ultrafast SiGe ECL 
SSM2164SZ-ND Amp Quad Voltage Controller* 5.86 469 3.96 Clock/Data Buffer 16-LFCSP 9.91 893 7.92 
SSM2166SZ-ND Preamp Microphone 5V* .... 5.68 455 3.84 ADCLK925BCPZ-R7TR-ND | 1-Input, 2-Output, Ultrafast SiGe ECL 
SSM2167-1RMZ-REELCT-ND | Low Voltage Microphone Preamp* .. 2.30 1.84 1.43 Clock/Data Buffer. ..16-LFCSP 11022.38/1,500 
SSM2167-1RMZ-REELTR-ND | Low Voltage Microphone Preamp* 3855.00/3,000 
SSM2167Z-EVAL-ND Evaluation Board for SSM2167* NEW! 51.56 = = 
SSM2210PZ-ND Transistor Audio Dual NPN Match* 5.29 4.23 3.29 TA COMMUNICATION 
SSM2210SZ-ND Transistor Audio Dual NPN Match* 5.29 423 3.29 
SSM2220PZ-ND Audio Dual Matched PNP Transistor*. “Dip 5.72 458 3.87 Price Each 
SSM2250RUZ-ND Mono 1.5W/Stereo 250mW Power Amp* 4-TSSOP 254 2.04 1.59 Description Pkg. 1 25 100 
SSM2304CPZ-REEL7CT-ND Amp Stereo Audio 2W Filterless Class-D: 15 Se 2a 93| ASRC 
SSM2304CPZ-REEL7TR-ND Amp Stereo Audio 2W Filterless Class-D 1209.00/1,500 AD1890JPZ:ND Converter Sample Rate Asyno.* 2EPLOC 3096 28.90 2684 
ANALOG AD1895AYRSZ-ND Converter Sample Rate Async.* 28-SSOP 8.83 7.95 7.05 
AD1896AYRSZ-ND Converter Sample Rate Async.* 28-SSOP 18.75 17.50 16.25 
DEVICES ATE AND TIME DOMAIN EVAL-AD1896EB-ND Evaluation Board for AD1896 Sco = = 
Digi-Key Price Each CODEC 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 AD1835AASZ-ND Codec 2ADC/SDAC 24-Bit* 2-MQFP 15.00 14.00 13.00 
AD53040KRP-ND. Pin Driver with Inhibit... 20-PSOP 36.12 33.72 31.31 AD1836AASZ-ND Codec Stereo 4ADC/6DAC* 2-MQFP 15.75 14.70 13.65 
AD5520JST-ND Single Parametric Measur 64-LQFP 34.85 32.53 30.20 AD1837AAS-ND Codec 2ADC/8DAC 24-Bit 2-MQFP 17.88 16.10 14.28 
AD5520JSTZ-ND Single Parametric Measure* 4-LOFP 31.68 29.57 27.46 AD1838AAS-ND Codec 2ADC/6DAC 24-Bi 2-MQFP 17.64 15.89 14.09 
AD1845JSTZ-ND Parallel-Port 16-Bit SoundPort® Stereo Codec QO-TOFP 15.56 14.52 13.49 
ANALOG AD1881AJSTZ-ND Audio Codec AC’97* ............. 48-LQFP 8.54 6.84 5.77 
5 AD1884JCPZ-ND HD Audio SoundMAX® Codec* 8-LFCSP) =6.18 = 4.15 3.50 
DEVICES AUDIO/VIDEO — Fos Compliant RINE nyAl Audio Codec AC'97*. 48-LOFP 6.66 533 4.50 
Digi-Key Price Each AD1938YSTZ-ND Codec 4ADC/BDAC 24-Bi 48-LOFP 13.01 11.72 10.39 
Part No. Desennt(on 25 100 AD1939YSTZ-ND Codec 4ADC/SDAC 24-Bit* G4-LOFP 14.06 12.66 11.23 
AD8191AASTZ-ND 4:1 HDMI/DVI Switch with Equalization NEW! 10.70 9.49 ADISERIST-ND. = Peer veal ee oe ee 
AD8191ASTZ-ND 4:1 HDMI/DVI Switch with Equalization... 10.70 9.49 AD1981BJSTZ-ND AC’97 SoundMAX® Codec 48-LOFP 5.70 456 3.85 
AD8194ACPZ-ND Buffered 2:1 TMDS Switch w/Equalization NET 3.78 2.94 AD1981BLJSTZ-ND AC'97 SoundMAX® Codec 48-LOFP 670 536 453 
AD8197AASTZ-ND 4:1 HDMI/DVI Switch with Equalization NEW! 11.15 9.89 AD1983JCPZ-ND HD Audio SoundMAX® Codec O-LECSP 544 436 368 
AD9880KSTZ-150-ND Analog/HDMI Dual Display Interface ... 14.01 12.43 AD1984JCPZ-ND HD Audio SoundMAX® Codec* S-LFCSP 6.22 4.98 4.20 
AD9983KSTZ-110-ND Analog Interface 8-Bi on 6.44 5.43 AD1987JCPZ-ND HD Audio SoundMAX® Codec* 8-LFCSP 5.90 4.72 3.99 
ADA4417-3ARMZ-ND Integrated Triple Video Filter for High AD1988AJSTZ-ND HD Audio SoundMAX® Codec* 48-LQFP 642 514 4.34 
Definition Video 2.49 1.94 AD74111YRUZ-ND Codec Mono Audio Low Power* -16-TSSOP 5.88 4.71 3.97 
ADA4430-1YKSZ-R7CT-ND Ultralow Power Video Filter . (h23) 98 ADAU1328BSTZ-ND Codec 2ADC/8DAC 24-Bit* 48-LQFP 10.62 850 7.17 
ADA4430-1YKSZ-R7TR-ND__| Ultralow Power Video Filter. 1911.00/3,000 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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Digi-Key Price Each 
DATA COMMUNICATION (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 


AD6640AST-ND ADC 12-Bit, 65Msps 44-LQFP 56.43 52.67 48.91 


ANALOG 


DEVICES 


Digi-Key Price Each ; 
sai AD6644ASTZ-40-ND ADC 14-Bit, 40Msps 52-LOFP 56.43 52.67 48.91 
paris Deserintion a AD6644ASTZ-65-ND ADC 14-Bit, 65Msps* 52-LOFP 75.74 70.69 65.64 
ADAV801 ASTZ-ND Audio Codec for Recordable DVD* . 13.86 12.48 11.07 AD6645-105/PCB-ND Evaluation Board ADC 108Msps Ma) 
ADAV803ASTZ-ND Audio Codec for Recordable DVD* . 15.36 14.34 13.32 ‘AD6645-105/PCBZ-ND Evaluation Board ADC 105Msps* S50 5. = 
PEE co Eee oor eee Be ey a ‘ADG645ASQZ-80-ND ADC 14-Bit, 80Msps*... 52-LOFP 77.12 71.98 66.64 
AARP EO Codse EEG oon Video ee mils a AD6645ASQZ-105-ND ADC 14-Bit, 105Msps* . 52-LOFP 98.82 92.24 85.65 
, : ee AD7266BCPZ-ND ADC 12-Bit, 3-Channel SAR Dual 2Msps* 2-LFCSP 14.79 13.32 11.82 
ADV212BBCZRL-115TR-ND | Codec JPEG 2000 Video 21-CSPBGA ——54481.50/1,500 AD7266BSUZ-ND ADC 12-Bit, 3-Channel SAR Dual 2Msps* 32-TOFP 14.79 13.32 11.82 
ADV212BBCZRL-1S0CT-ND | Codec JPEG 2000 Video* 44-CSPBGA 52.94 49.41 45.88 AD7294BSUZ-ND ADC 12-Bit, Multichannel with DAC/Temp* MEW!...64-TOFP 17.13 15.99 14.85 
ADV212BBCZRL-150TR-ND | Codec JPEG 2000 Video* 44-CSPBGA  _43583.00/1,000 
id a AD7321BRUZ-ND ADC 500ksps, 2-Channel, Software Selectable, 
ADV601JS12-ND 60-POFP 65.73 61.35 56.97 D n 
ADV7202KST-ND “64-LOFP 14.08 12.68 11.24 True Bipolar In, 12-Bit+* .... ace! .14-TSSOP 7.06 5.65 4.77 
AD7322BRUZ-ND ADC 2-Channel, Software Selectable, True Bipolar 
DAS In, 1Msps, 12-Bitt®.......... 2 wal4-TSSOP 9.31 8.39 7.44 
AD974ARSZ-ND DAS 16-Bit, 4-Channel, 200ksps* 28-SSOP 46.49 43.39 40.29 AD7323BRUZ-ND ADC 500ksps, 4-Channel, Software Selectable, 
AD974ARZ-ND DAS 16-Bit, 4-Channel, 200ksps* .28-S0IG 46.49 43.39 40.29 True Bipolar In, 12-Bit+* .... ai 16-TSSOP 8.52 6.82 5.76 
AD974BRZ-ND -Channel, 200ksps* -28-SOIC 57.96 54.10 50.24 AD7324BRUZ-ND ADC 4-Channel, Software Selectable, True 
AD974BRSZ-ND 28-SSOP 57.96 54.10 50.24 Bipolar In, 12-Bit+* ........... at ..16-TSSOP 11.26 10.14 9.00 
AD7581KN-ND 28-Dip 29.54 27.57 25.60 AD7327BRUZ-ND ADC 500ksps, 8-Channel, Software Selectable, 
AD7581KNZ-ND DAS 8-Bit, 8-Channel*. 28-Dip 28.25 26.37 24.48 True Bipolar In, 12-Bits* .. i ..20-TSSOP 9.28 7.43 6.27 
AD7581LN-ND DAS 8-Bit, 8-Channel 28-Dip 34.28 31.99 29.71 AD7328BRUZ-ND ADC 8-Channel, Software Selectable, True 
AD7716BP-ND DAS 22-Bit LC2MOS. A4-PLCC 61.20 57.12 53.04 Bipolar In, 12-Bit+* .20-TSSOP 12.25 11.03 9.78 
AD7716BSZ-ND DAS 22-Bit LC2MOS* -44-PQFP 55.64 51.93 48.22 EVAL-AD7328CB-ND Evaluation Board for AD7328 — 168.75 = 
AD7874ANZ-ND DAS 12-Bit, 4-Channel LC 28-Dip 54.47 50.84 47.21 AD7329BRUZ-ND ADC 8-Channel, Software Selectable, True 
AD7874ARZ-ND DAS 12-Bit, 4-Channel LC2M0S* “28-S0IC 52.88 49.35 45.83 Bipolar In, 12-Bit+*.... \24-TSSOP 12.25 11.03 9.78 


AD7890ARZ-10-ND DAS 12-Bit -24-SOIC 18.00 16.80 15.60 AD7366BRUZ-ND ADC 12-Bit Bipolar Input, 2-Channel SAR: .24-TSSOP 12.84 11.57 10.26 
pe et ee ori sate ER ee AD7366BRUZ-5-ND ADC 12-Bit Bipolar Input, 2-Channel SAR .24-TSSOP 12.84 11.57 10.26 

Ae a igh Sp ae } : 3 ‘AD7367BRUZ-ND ADC 14-Bit Bipolar Input, 2-Channel SAR “24-TSSOP 14.79 13.32 11.82 
AD7891AS-2-ND DAS 12-Bit, 8-Channel High Speed . 44-MOFP 28.88 26.95 25.03 AD7367BRUZ-5-ND ADC 14-Bit Bipolar Input, 2-Channel SAR*.. “24-TSSOP 14.79 13.32 11.82 
AD7891ASZ-1-ND DAS 12-Bit, 8-Channel High Speed* 44-MQFP 26.25 24.50 22.75 AD7440BRM-ND ADC 10-Bit Differential-In 1Msps.... 8-MSOP 4.21 3.80 3.37 
AD7891YP-1-ND DAS 12-Bit, 8-Channel High Speed . A4-PLCC 62.04 57.91 53.77 ‘AD7440BRT-R2CT-ND ADC 10-Bit Differential-Input 1Msps. 646 517 437 


Modem Applications AD7441BRM-ND ADC 10-Bit Pseudo-Input 1Msp: 6.46 5.17 4.37 


AD9860BST-ND Front-End Mixed-Signal 128-LOQFP 26.69 24.91 23.13 AD7441BRMZ-ND ADC 10-Bit Pseudo-Input 1Msps* 5.88 4.71 3.97 
AD9861BCP-50-ND Front-End Mixed-Signal 64-LFCSP 20.79 19.41 18.02 AD7450ABRM-ND ADC 12-Bit Differential-In 1Msps 11.26 9.01 7.61 
AD9861BCPZ-50-ND Front-End Mixed-Signal* . 64-LFCSP 18.90 17.64 16.38 AD7450ABRT-R2CT-ND ADC 12-Bit Differential-In 1Msp‘ 853 7.68 6.81 
AD9861BCP-80-ND Front-End Mixed-Signal 64-LFCSP 26.28 24.53 22.78 AD7450BR-ND ADC 12-Bit Differential-In 1Msp 938 8.45 7.49 
AD9862BST-ND Front-End Mixed-Signal 57.75 53.90 50.05 AD7450BRZ-ND ADC 12-Bit Differential-In 1Msps* 10.24 820 6.92 
AD9862BSTZ-ND Front-End Mixed-Signal* . 52.50 49.00 45.50 AD7451ARM-ND ADC 12-Bit Pseudo-In iMsps. 11.00 880 7.43 
AD9863BCP-50-ND Front-End Mixed-Signal 64-LFCSP 41.58 38.81 36.04 AD7451ART-R2CT-ND ADC 12-Bit Pseudo-In 1Msps. 8.33 7.50 6.65 
AD9863BCPZ-50-ND Front-End Mixed-Signal* . 64-LFCSP 37.80 35.28 32.76 AD7451ART-R2TR-ND ADC 12-Bit Pseudo-In 1Msps. 1625.00/250 
AD9865BCP-ND Front-End Mixed-Signal 64-LFCSP 19.32 18.04 16.75 AD7451BRM-ND ADC 12-Bit Pseudo-In 1Msps. 1178 9.43 7.96 
AD9975BST-ND Front-End Mixed-Signal -48-LOFP 14.04 13.11. 12.17 AD7451BRT-R2CT-ND ADC 12-Bit Pseudo-In 1Msps 891 8.03 7.12 
AD7453BRTZ-R2CT-ND ADC 12-Bit, 555ksps* 694 556 4.69 

AN iG AD7453BRTZ-R2TR-ND ADC 12-Bit, 555ksps* 1127.75/250 
DEVICES CONVERSION AD7457BRIZ-REEL7CT-ND | ADC 12-Bit, 100ksps* 461 3.69 2.87 
AD7457BRTZ-REEL7TR-ND | ADC 12-Bit, 100ksps* 7749.00/3,000 
Digi-Key we Price Each AD7466BRMZ-ND ADC 12-Bit Micropower 1 552 442 3.73 
Part No. Description Pkg 1 25100 AD7466BRTZREEL7CT-ND | ADC 12-Bit Micropower 1.6V 5.29 423 3.29 
Analog-to-Digital AD7466BRTZREEL7TR-ND —_| ADC 12-Bit Micropower 1.6V’ 8883.00/3,000 


AD573JNZ-ND ADC 10-Bit SAR Register* 20-Dip 38.36 35.80 33.25 AD7467BRM-ND ADC 10-Bit Micropower 1.6V 554 443 3.45 
AD573JPZ-ND ADC 10-Bit SAR Register* .20-PLCC 38.36 35.80 33.25 AD7467BRT-R2CT-ND ADC 10-Bit Micropower 1.6V 5.54 4.43 3.45 
AD574AJNZ-ND ADC 12-Bit with Reference* 28-Dip 31.83 29.71 27.59 AD7468BRMZ-ND ADC 8-Bit Micropower 1.6V* 3.04 2.43 1.89 
AD574AKD-ND ADC 12-Bit with Reference... 8-CDip 56.21 52.46 48.72 AD7468BRT-R2CT-ND ADC 8-Bit Micropower 1.6V 3.04 243 1.89 
ADS574AKNZ-ND ADC 12-Bit with Reference* 28-Dip 42.14 39.33 36.52 AD7468BRTZREEL7CT-ND —_| ADC 8-Bit Micropower 1.6V* 259 2.07 161 
AD574AKP-ND ADC 12-Bit with Reference... .28-PLCC 37.35 34.86 32.37 AD7468BRTZREEL7TR-ND | ADC 8-Bit Micropower 1.6V* 4347.00/3,000 
AD574AKPZ-ND ADC 12-Bit with References NEW! .28-PLCC 37.35 34.86 32.37 AD7470ARUZ-ND ADC 10-Bit, 1.75Msps* 7.06 5.65 4.77 
AD574ASD-ND ADC 12-Bit with Reference... 8-CDip 136.64 127.53 118.42 AD7475ARMZ-REEL7CT-ND__| ADC 12-Bit, 1Msps* . 8.33 7.50 6.65 
AD670JNZ-ND ADC 8-Bit Signal Condition* 20-Dip 18.05 16.85 15.64 AD7475ARMZ-REEL7TR-ND | ADC 12-Bit, {Msps*. 6175.00/1,000 
AD674BAD-ND ADC 12-Bit Mono 3-Output ip 46.91 43.78 40.66 AD7475BR-ND ADC 12-Bit, 1Msps. 12.68 10.15 8.56 
‘AD676KD-ND ADC 16-Bit, 100ksps 85.26 79.58 73.90 AD7475BRZ-ND ADC 12-Bit, 1Msps* . 1152 922 7.78 


AD677JNZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps 50.13 46.79 43.45 AD7476ABKSZREELCT-ND ADC 12-Bit, 2.35V, 1Msps 8.33 7.50 6.65 


AD677JR-ND ADC 16-Bit, 100ksps 53.55 49.98 46.41 AD7476ABKSZREELTR-ND | ADC 12-Bit, 2.35V, 1Msps*.. 18225.00/3,000 
AD677JRZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps* 48.68 45.43 42.19 ‘AD7476ABRM-ND ADC 12-Bit, 2.35V, TMsps. 1164 9.32 7.86 
AD677KR-ND ADC 16-Bit, 100ksps 62.99 58.79 54.59 AD7476ABRMZ-ND ADC 12-Bit, 2.35V, 1Msps 8.81 7.94 7.04 
AD677KRZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps 57.26 53.44 49.63 AD7476ARTZ-500RL7CT-ND | ADC 12-Bit, 2.35V, 1Msps 842 674 5.69 
AD678BD-ND ADC 12-Bit, 200ksps 119.19 111.25 103.30 AD7476ARTZ-500RL7TR-ND | ADC 12-Bit, 2.35V, 1Msps 2673.35/500 
AD678JNZ-ND ADC 12-Bit, 200ksps 54.63 50.99 47.35 AD7476AWYRMZ-ND ADC 12-Bit, 1Msps* NEW! 1441 12.71 11.27 
AD679JNZ-ND ADC 14-Bit, 128ksps 60.11 56.10 52.10 AD7477AWARMZ-ND ADC 10-Bit, 1Msps* NEW: 7.06 565 477 
AD679KNZ-ND ADC 14-Bit, 128ksps 70.82 66.10 61.38 AD7478AWARMZ-ND ADC 8-Bit, 1Msps* NEW! 3.02 242 1.88 
AD774BARZ-ND ADC 12-Bit Mono* 36.63 34.19 31.75 AD7476AYRMZ-ND ADC 12-Bit, 2.35V, 1Msps 11.76 10.59 9.39 
AD779KD-ND ADC 14-Bit Sampling 100.49 93.79 87.09 AD7477AARM-ND ADC 10-Bit, 2.3V, 1Msps. 646 5.17 4.37 
panei Aaa Ge oe aout a ee Aaa Pe AD7477AARMZ-ND ADC 10-Bit, 2.35V, 1Msps 5.88 4.71 3.97 

i alba neb sa oP ie ® : AD7477ARTZ500RLCT-ND ADC 10-Bit, 2.35V, 1Msps 550 440 3.72 
AD976AARZ-ND ADC 16-Bit, 200ksps 45.89 42.83 39.77 AD7477ARTZ5OORLTR-ND | ADC 10-Bit, 2.35V, 1Msps*.. 1746.25/500 
ADT OEN ED ANG Tesi 2OnkspS ae ste ae AD7478AARM-ND ADC 8-Bit, 2.35V, 1Msps... 3.08 246 1.85 

4 -Bit, 200ksps ; 54 49, AD7478AARMZ-ND ADC 8-Bit, 2.35V, 1Msps* 252 202 1.57 
AD976ABRZ-ND ADC 16-Bit, 200ksps 57.36 53.54 49.72 AD7478ARTZREEL7CT-ND | ADC 8-Bit, 2.35V, 1Msps* 238 1.90 1.43 
PU SICANZAND ADG 16-Bit, 100ksps SND Se) ea) AD7478ARTZREEL7TR-ND | ADC 8-Bit, 2.36V, 1Msps* 3648.00/3,000 
BOSZEAREND) ADG 16-Bit, 100ksps HOSS S AES RSSI00 AD7482AST-ND ADC 12-Bit SAR 3Msps 14.99 1350 11.97 
AD976ARZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps 36.71 34.26 31.82 AD7482BSTZ-ND ADC 12-Bit SAR 3Msps* 16.34 14.72 13.05 
AD976ARS-ND ADC 16-Bit, 200ksps 40.38 37.69 35.00 AD7484BST-ND ADC 14-Bit SAR 3Msps. 23.30 21.75 20.19 
AD976ARSZ-ND ADC 16-Bit, 200ksps 36.71 34.26 31.82 i fai : 

} AD7484BS1Z-ND ADC 14-Bit SAR 3Msps 2118 19.77 18.36 

AD976BNZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps 4727 44.12 40.97 RN ARP RTT Fvalvation Board for ADTaRA 
AD976BRZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps 45.89 42.83 39.77 “AD7484CB- valuation Board for AD? ee 

; = AD7485BST-ND ADC 14-Bit SAR 1Msps. 48-LOFP 19.41 17.48 15.50 
AD977ABNZ-ND ADC 16-Bit, 200ksps 69.09 56.15 51.21 i it A 

} AD7485BSTZ-ND ADC 14-Bit SAR 1Msps* 48-LOFP 15.89 14.83 13.77 

POS TTABESND) ADC 16-Bit, 200ksps 63.09) 58.89 54:68 AD7490BCPZ-ND ADC 12-Bit, 16-Channel, 1Msps* 2-LFCSP 11.66 1050 9.31 
iis eketa tl) ADC 1G-Bit, 200KsBs Wisi SOER aie AD7490BRUZ-ND ADC 12-Bit, 16-Channel, 1Msps* . 28-TSSOP 11.66 10.50 9.31 
AD977ANZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps 37.80 35.28 32.76 z EN OU TAN Es TSP S Ss a 4 : Z 
AD977ARZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps*. 3671 3426 3182 EVAL-AD7490CBZ-ND Evaluation Board for AD7490* NE — 4068 = — 
ATaTTEN ZENG ADC 16-Bit-100ksps*_ TOO EATIOGMOAKE Beg ADC 12-Bit High Speed LC2MOS -24-CDip 72.90 68.04 63.18 
‘ADO77CRS7-ND Fie) Gael Ble 7574JNZ-ND ADC 8-Bit CMOS 5V*..... 8-Dip 13.66 12.30 10.91 
A ERG apes aa nee oe AD7575JP-ND ADC 8-Bit LC2MOS with Hold 20-PLCC 10.90 9.81 8.70 
AD1377KD-ND 552-17 515.36 478.55 AD7575JPZ-ND ADC 8-Bit LC2MOS with Hold 20-PLCC 10.43 9.39 8.33 
ee a 2 eee ss (a es 
AD1674BD-ND ADC 12-Bit, 100ksps 58.74 54.83 50.91 a rail, 2OUKSDS Ful * Fe 3 ‘ E 
AD1674BRZ-ND ADG 12-Bit, 100ksps 35.34 32.99 3063 AD7610BSTZ-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR©* 48-LOFP 21.41 19.98 18.56 
AD1674JNZ-ND ADC 12-Bit, 100ksps 22.49 2099 19.49 AD7612BCPZ-ND ADC 16-Bit, 750ksps PulSARO* 8-LFCSP 48.87 45.62 42.36 
AD1674JRZ-ND ADC 12-Bit, 100ksps 21.83 20.37 18.92 AD7612BSTZ-ND ADC 16-Bit, 750ksps PulSAR®* 48-LQFP 48.87 45.62 42.36 
AD1674KNZ-ND ADC 12-Bit, 100ksps*.. 31.47 29.38 27.28 EVAL-AD7612CBZ-ND Evaluation Board for AD7612: .— 150.00 = = 
AD1674KRZ-ND ADC 12-Bit, 100ksps* 30.54 28.51 26.47 AD7621ASTZ-ND ADC 16-Bit, 3Msps PulSAR®: 48-LQFP 49.70 46.39 43.07 
AD1674TD-ND ADC 12-Bit, 100ksps 8-CDip 110.15 102.81 95.46 EVAL-AD7621CBZ-ND Evaluation Board for AD7621 — 15000 
AD1871YRSZ-ND ADC Stereo Audio 24- 28-SSOP 9.38 8.45 7.49 AD7631BCPZ-ND ADC 18-Bit, 250ksps, Differential Programmable 
AD1877JRZ-ND ADC Stereo 16-Bit*.. .28-SOIG 12.03 1083 9.61 Input PulSAR@* 48.87 45.62 42.36 
AD1974YSTZ-ND Four ADC with PLL, 192kHz, 24-Bit Codec* 48-LOFP 8.76 7.01 5.92 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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ANALOG Digi@Reel° DATA CONVERSION (Continued) 

DEVICES 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eacha 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
AD7631BSTZ-ND ADC 18-Bit, 250ksps, Diff. Prog. Input PulSAR®*......48-LQFP 48.87 45.62 42.36 AD7715ANZ-5-ND ADC 16-Bit, 5V*. 11.41 10.28 9.12 
AD7634BCPZ-ND ADC 18-Bit PulSAR® Bipolar Programmable* 48-LFCSP 52.19 48.71 45.23 AD7715ARZ-5-ND ADC 16-Bit, 5V*. 11.08 9.98 8.85 
AD7641BSTZ-ND ADC 18-Bit, SAR 2Msps* -48-LQFP 54.68 51.03 47.39 AD7716BPZ-ND ADC 22-Bit LC2MOS* 55.64 51.93 48.22 
EVAL-AD7641CB-ND Evaluation Board for AD76: — 146.25 = = AD7718BRUZ-ND ADC 8/10-Channel, 24- ‘i 10.26 9.24 8.20 
EVAL-AD7641CBZ-ND Evaluation Board for AD7641 — 150.00 SS = AD7718BRUZ-REEL7CT-ND ADC 8/10-Channel, 24-Bit* -28-TSSOP 10.26 9.24 8.20 
AD7643BCPZ-ND ADC 18-Bit, 1.25Msps PulSAR®* 48-LFCSP 49.70 46.39 43.07 AD7718BRUZ-REEL7TR-ND ADC 8/10-Channel, 24-Bit* .28-TSSOP 7607.60/1,000 
AD7651ACP-ND ADC 16-Bit, 100ksps PulSAR®..... 48-LFCSP 15.09 13.59 12.05 AD7718BRZ-ND ADC 8/10-Channel, 24-Bit* 28-SOIC 10.26 9.24 8.20 
AD7651ASTZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps PulSAR®* . 48-LQFP 13.73 12.36 10.96 AD7719BRUZ-ND ADC 16/24-Bit Dual*. .28-TSSOP 15.45 14.42 13.39 
AD7652ACP-ND ADC 16-Bit, 500ksps w/Reference. 8-LFCSP 19.08 17.18 15.23 AD7719BRZ-ND ADC 16/24-Bit Dual*. 15.45 14.42 13.39 
AD7652AST-ND ADC 16-Bit, 500ksps with Reference. -48-LQFP 19.08 17.18 15.23 AD7723BSZ-ND ADC 16-Bit Sigma-Delta 40.59 37.89 35.18 
AD7653ASTZ-ND ADC 16-Bit, 1Msps with Reference* 19.08 17.81 16.54 EVAL-AD7723CB-ND Evaluation Board for AD7723 140.63 => = 
AD7654ACPZ-ND ADC 16-Bit, 500ksps Dual 2-Channel PulSAR®* 25.59 23.89 22.18 AD7730BNZ-ND ADC Bridge Transducer* ..24-Dip 17.93 16.73 15.54 
AD7654ASTZ-ND ADC 16-Bit, 500ksps Dual 2-Channel PulSAR®* 25.59 23.89 22.18 AD7730BRUZ-ND ADC Bridge Transducer* .24-TSSOP 17.40 16.24 15.08 
AD7655ACPZ-ND ADC 16-Bit, 1Msps Quad* 15.68 14.63 13.59 AD7730BRZ-ND ADC Bridge Transducer* 24-SOIC 17.40 16.24 15.08 
AD7655ASTZ-ND ADC 16-Bit, 1Msps Quad* .. 15.68 14.63 13.59 AD7730LBRUZ-ND ADC Bridge Transducer* -24-TSSOP 15.91 14.33 12.71 
EVAL-AD7655CBZ-ND Evaluation Board for AD7655*..... 150.00 = = AD7730LBRZ-ND ADC Bridge Transducer* 24-SOIC 15.91 14.33 12.71 
AD7656BSTZ-ND ADC 16-Bit 250ksps, 6-Channel* 64-LQFP 30.00 28.00 26.00 AD7731BRZ-ND ADC 24-Bit* 24-SOIC 17.40 16.24 15.08 
EVAL-AD7656CBZ-ND Evaluation Board for AD7656* — 150.00 _- = AD7731BRUZ-ND ADC 24-Bit* .24-TSSOP 17.40 16.24 15.08 
AD7657BSTZ-ND ADC 14-Bit 250ksps, 6-Channel* 64-LQFP 22.86 21.34 19.82 EVAL-AD7731EB-ND Evaluation Board for AD7731 — 140.63 -> = 
EVAL-AD7657CBZ-ND Evaluation Board for AD7657*..... 150.00 - = AD7732BRUZ-ND ADC 24-Bit, 2-Channel*..... -28-TSSOP 15.00 14.00 13.00 
AD7658BSTZ-ND ADC 12-Bit 250ksps, 6-Channel* 18.71 17.46 16.22 AD7734BRUZ-ND ADC 24-Bit, 4-Channel*..... .28-TSSOP 15.00 14.00 13.00 
AD7658YSTZ-ND ADC 12-Bit 250ksps, 6-Channel* 64-LQFP 20.73 19.35 17.97 EVAL-AD7734EBZ-ND Evaluation Board for AD7734 — 169.00 => = 
EVAL-AD7658CBZ-ND Evaluation Board for AD7658* — 150.00 - = AD7738BRUZ-ND ADC 24-Bit, 8-Channel* .28-TSSOP 15.23 13.71 12.16 
AD7660ASTZ-ND ADC 16-Bit Unipolar* -48-LQFP 15.66 14.10 12.51 AD7739BRUZ-ND ADC 24-Bit, 8-Channel* .24-TSSOP 14.99 13.50 11.97 
AD7661AST-ND ADC 16-Bit, 100ksps PulSAR® Unipolar... -48-LQFP 18.13 16.32 14.48 AD7760BSVZ-ND ADC 24-Bit, 2.5Msps*....... 64-TQFP 63.96 59.70 55.44 
AD7661ASTZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps PulSAR® Unipolar* 48-LQFP 16.48 14.84 13.16 AD7762BSVZ-ND ADC 24-Bit, 625ksps, Sigma-Delta* 64-TQFP 32.85 30.66 28.47 
AD7663ASTZ-ND ADC 16-Bit, 250ksps*....... -48-LQFP 19.92 18.60 17.27 AD7764BRUZ-ND ADC 24-Bit, Sigma-Delta .. .28-TSSOP 23.15 21.61 20.06 
EVAL-AD7663CBZ-ND Evaluation Board for AD7663* 150.00 => = AD7765BRUZ-ND ADC 24-Bit, Sigma-Delta .. .28-TSSOP 16.49 14.85 13.17 
AD7664ASTZ-ND ADC 16-Bit Unipolar* -48-LQFP 30.95 28.89 26.82 AD7766BRUZ-ND ADC 24-Bit, 128ksps* -16-TSSOP 10.96 9.87 8.76 
AD7665ASTZ-ND ADC 16-Bit CMOS 5V*. -48-LQFP 31.52 29.42 27.32 EVAL-AD7766EDZ-ND Evaluation Board for AD776\ — 140.63 = = 
AD7665ASTZRLCT-ND ADC 16-Bit CMOS 5V*. -48-LQFP 31.52 29.42 27.32 AD7766BRUZ-1-ND ADC 24-Bit, 64ksps*...... -16-TSSOP 10.96 9.87 8.76 
AD7665ASTZRLTR-ND ADC 16-Bit CMOS 5V*. -48-LQFP 51894.70/2,000 EVAL-AD7766-1EDZ-ND Evaluation Board for AD7766-1 — 140.63 = = 
AD7666AST-ND ADC 16-Bit, 500ksps Unipolar. 32.85 30.66 28.47 AD7766BRUZ-2-ND ADC 24-Bit, 32ksps* -16-TSSOP 10.96 9.87 8.76 
AD7667ACP-ND ADC 16-Bit, 1Msps Unipolar. 42.90 40.04 37.18 EVAL-AD7766-2EDZ-ND Evaluation Board for AD7 — 140.63 - = 
AD7667AST-ND ADC 16-Bit, 1Msps Unipolar. 42.90 40.04 37.18 AD7767BRUZ-ND ADC 24-Bit, 128ksps*........ -16-TSSOP 15.66 14.10 12.51 
AD7667ASTZ-ND ADC 16-Bit, 1Msps Unipolar*. 39.00 36.40 33.80 EVAL-AD7767EDZ-ND Evaluation Board for AD7767 — 140.63 = = 
AD7671ASTZ-ND ADC 16-Bit CMOS 1Msps* . 46.38 43.29 40.20 AD7767BRUZ-1-ND ADC 24-Bit, 64ksps* -16-TSSOP 15.66 14.10 12.51 
AD7674ACP-ND ADC 18-Bit, 800ksps 51.02 47.62 44.22 EVAL-AD7767-1EDZ-ND Evaluation Board for AD7 — 140.63 -> - 
AD7674AST-ND ADC 18-Bit, 800ksps -48-LQFP 51.02 47.62 44.22 AD7767BRUZ-2-ND ADC 24-Bit, 32ksps*...... -16-TSSOP 15.66 14.10 12.51 
AD7674ASTZ-ND ADC 18-Bit, 800ksps -48-LQFP 46.38 43.29 40.20 AD7783BRU-ND ADC 24-Bit, Sigma-Delta -16-TSSOP 11.00 8.80 7.43 
EVAL-AD7674CB-ND Evaluation Board for AD7674 .. — 146.25 = = AD7783BRUZ-ND ADC 24-Bit, Sigma-Delta*.. -16-TSSOP 8.33 7.50 6.65 
EVAL-AD7674CBZ-ND Evaluation Board for AD7674* — 150.00 = = AD7785BRUZ-ND ADC 20-Bit, Sigma-Delta .. .16-TSSOP 9.90 7.92 6.69 
AD7676ASTZ-ND ADC 16-Bit, 500ksps Differential -48-LQFP 41.40 38.64 35.88 EVAL-AD7785EBZ-ND Evaluation Board for AD7785 — 129.00 = = 
AD7677ACPZ-ND ADC 16-Bit, 1Msps Differential* . 48-LFCSP 54.68 51.03 47.39 AD7788ARMZ-ND ADC 16-Bit Low Power* 5.27 4.22 3.28 
AD7677AST-ND ADC 16-Bit, 1Msps Differential -48-LQFP 60.15 56.14 52.13 AD7788BRMZ-ND ADC 16-Bit Low Power* 6.00 4.80 4.05 
AD7677ASTZ-ND ADC 16-Bit, 1Msps Differential* . -48-LQFP 54.68 51.03 47.39 AD7789BRMZ-ND ADC 24-Bit Low Power* 6.94 5.56 4.69 
AD7678ACP-ND ADC 18-Bit, 100ksps 35.04 32.71 30.37 AD7790BRMZ-ND ADC 16-Bit Buffered Low Power*. O-MSOP 6.94 5.56 4.69 
AD7678ASTZ-ND ADC 18-Bit, 100ksps 31.86 29.74 27.62 AD7791BRMZ-ND ADC 24-Bit Buffered Low Power*. O-MSOP 9.00 7.20 6.08 
AD7679ACP-ND ADC 18-Bit, 570ksps 46.73 43.61 40.50 AD7792BRUZ-ND ADC 16-Bit, 3-Channel* -16-TSSOP 9.38 7.51 6.34 
AD7679ASTZ-ND ADC 18-Bit, 570ksps 42.48 39.65 36.82 AD7793BRUZ-ND ADC 24-Bit, 3-Channel* -16-TSSOP 10.00 9.00 7.98 
AD7680BRMZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps 11.06 9.96 884 EVAL-AD7793EB-ND Evaluation Board for AD7793 — 145.413: - = 
AD7683BRMZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps 11.98 10.79 9.57 EVAL-AD7793EBZ-ND Evaluation Board for AD7793 — 129.00 => = 
AD7684BRMZ-ND ADC 16-Bit, 100ksps 11.98 10.79 9.57 AD7794BRUZ-ND ADC 24-Bit, 6-Channel* -24-TSSOP 11.36 10.23 9.08 
EVAL-AD7684CBZ-ND Evaluation Board for AD7684* 150.00 =- = AD7794CRUZ-ND ADC 24-Bit, 6-Channel* .24-TSSOP 12.28 11.06 9.81 
AD7685ARMZ-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR®* . 11.98 10.79 9.57 EVAL-AD7794EB-ND Evaluation Board for AD7794 ..........essssseescseesssseeeeseeeeeneeeee’ — 145.13 = = 
AD7685BCPZRL7CT-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulsAR®* NEW! 13.33 12.00 10.64 AD7795BRUZ-ND ADC 16-Bit, 6-Channel* .24-TSSOP 866 7.80 6.92 
AD7685BCPZRL7TR-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulsAR®* NEW! 14820.00/1,500 AD7796BRUZ-ND ADC 16-Bit Sigma Delta -16-TSSOP 650 5.20 4.39 
AD7685BRMZ-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR®* . 14.74 13.28 11.78 AD7797BRUZ-ND ADC 24-Bit Sigma Delta -16-TSSOP 7.90 6.32 5.34 
AD7685CRMZ-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR®* . 15.93 14.87 13.81 AD7798BRUZ-ND ADC 16-Bit, 3-Channel* -16-TSSOP 894 7.16 6.04 
EVAL-AD7685CBZ-ND Evaluation Board for AD7685* 150.00 = = AD7799BRUZ-ND ADC 24-Bit, 3-Channel* -16-TSSOP 8.53 7.68 6.81 
AD7686BRMZ-ND ADC 16-Bit, 500ksps PulSAR®* . 19.92 18.60 17.27 EVAL-AD7799EB-ND Evaluation Board for AD7799 — 120,94 => = 
AD7687BCPZRL7CT-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR® Diff.* NEW!. 14.91 13.43 11.91 AD7811YR-ND ADC 10-Bit, 4-Channel, 2.7V . 16-SOIC 816 653 5.51 
AD7687BCPZRL7TR-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR® Diff.* NEWE!. 16579.88/1,500 AD7811YRU-ND ADC 10-Bit, 4-Channel, 2.7V . -16-TSSOP 8.16 6.53 5.51 
AD7687BRMZ-ND ADC 16-Bit, 250ksps PulSAR® Differential * 16.49 14.85 13.17 AD7811YRUZ-ND ADC 10-Bit, 4-Channel, 2.7V* -16-TSSOP 7.42 5.94 5.01 
EVAL-AD7687CB-ND Evaluation Board for AD7687 .. 146.25 = = AD7811YRZ-ND ADC 10-Bit, 4-Channel, 2.7V* 16-SOIC 7.42 5.94 5.01 
EVAL-AD7687CBZ-ND Evaluation Board for AD7687* 150.00 -> = AD7812YRZ-ND ADC 10-Blt, 8-Channel, 2.7V* 20-SOIC 8.44 676 5.70 
AD7688BRMZ-ND ADC 16-Bit, 500ksps PulsSAR® 24.81 23.16 21.51 AD7812YRUZ-ND ADC 10-Bit, 8-Channel, 2.7V* 8.44 6.76 5.70 
AD7690BRMZ-ND ADC 18-Bit, 400ksps PulSAR® Differential* 32.36 30.20 28.05 AD7813YN-ND ADC 10-Bit Parallel . 7.74 6.20 5.23 
AD7691BRMZ-ND ADC 18-Bit, 250ksps PulSAR® Differential* 24.06 22.46 20.86 AD7813YNZ-ND ADC 10-Bit Parallel . 740 5.92 5.00 
AD7693BRMZ-ND ADC 16-Bit, 500ksps PulsAR®* 29.87 27.88 25.89 AD7813YRZ-ND ADC 10-Bit Parallel* . 7.18 5.75 4.85 
AD7701ANZ-ND ADC 16-Bit LC2MOS* 22.80 21.28 19.76 AD7817ARZ-ND ADC 10-Bit, 4-Channel Temperature Sensor* 8.30 6.64 5.61 
AD7701BN-ND ADC 16-Bit LC2MOS. 31.77 29.66 27.54 AD7819YNZ-ND ADC 8-Bit Sampling Parallel* 5.68 4.55 3.84 
AD7701BNZ-ND ADC 16-Bit LC2MOS: 30.39 28.37 26.34 AD7819YRZ-ND ADC 8-Bit Sampling Parallel* 5.50 440 3.72 
AD7703AR-ND ADC 20-Bit LC2MOS. 27.45 25.62 23.79 AD7820KNZ-ND ADC 8-Bit LC2MOS Track/Hold High Speed* 20-Dip 13.31 11.99 10.63 
AD7703ARZ-ND ADC 20-Bit LC2MOS: 26.25 24.50 22.75 AD7821KNZ-ND ADC 8-Bit LC2MOS Track/Hold High Speed* ip 15.28 13.76 12.20 
AD7703BR-ND ADC 20-Bit LC2M0S. 32.64 30.47 28.29 AD7822BRZ-ND ADC 8-Bit 1-Channel, 2Msps* 8.30 6.64 5.61 
AD7703CR-ND ADC 20-Bit LC2MOS. 40.05 37.38 34.71 AD7822BRZ-REEL7CT-ND ADC 8-Bit 1-Channel, 2Msps 8.30 6.64 5.61 
AD7705BNZ-ND ADC 16-Bit, 2-Channel* 8.33 7.50 6.65 AD7822BRZ-REEL7TR-ND ADC 8-Bit 1-Channel, 2Msps 2158.00/400 
AD7705BRZ-ND ADC 16-Bit, 2-Channel* 9.70 7.76 6.55 AD7823YN-ND ADC 8-Bit Serial 2.7/5.5V 6.68 5.35 4.16 
AD7705BRUZ-ND ADC 16-Bit, 2-Channel* 9.70 7.76 6.55 AD7823YRZ-ND ADC 8-Bit Serial 2.7/5.5V 6.50 4.40 3.72 
AD7706BN-ND ADC 16-Bit, 3-Chann 11.00 880 7.43 AD7824BQ-ND ADC 8-Bit LC2MOS 4-Channel 28.35 26.46 24.57 
AD7706BNZ-ND ADC 16-Bit, 3-Channel* 8.33 7.50 6.65 AD7824KR-ND ADC 8-Bit LC2MOS 4-Channel 17.91 16.13 14.30 
AD7706BRZ-ND ADC 16-Bit, 3-Channel* 9.70 7.76 6.55 AD7824KRZ-ND ADC 8-Bit LC2MOS 4-Channel* 17.14 15.44 13.69 
AD7708BRUZ-ND ADC 16-Bit Rail-to-Rail 9.36 7.49 6.32 AD7825BR-ND ADC 8-Bit, 4-Channel, 2Msps. 9.58 7.67 647 
AD7708BRZ-ND ADC 16-Bit Rail-to-Rail 8/10-Channel* -28-SOIC 9.36 7.49 6.32 AD7825BRZ-ND ADC 8-Bit, 4-Channel, 2Msps* .. 8.70 6.96 5.88 
EVAL-AD7708EBZ-ND Evaluation Board for AD7708* — 150.00 => - AD7828KP-ND ADC 8-Bit LC2MOS 8-Channe' 18.56 17.32 16.09 
AD7709BRUZ-ND ADC 16-Bit Sigma-Delta*.... 8.75 7.88 6.99 AD7828KPZ-ND ADC 8-Bit LC2MOS 8-Channel* 17.75 16.57 15.38 
AD7710ANZ-ND ADC Signal Conditioning* 32.40 30.24 28.08 AD7829BR-ND ADC 8-Bit, 8-Channel, 2Msps. 8.94 7.16 6.04 
AD7710ARZ-ND ADC Signal Conditioning* 32.40 30.24 28.08 AD7829BRZ-ND ADC 8-Bit, 8-Channel, 2Msps* . 946 7.57 6.39 
AD7711ANZ-ND ADC 24-Bit RTD Current Source* 34.31 32.02 29.74 AD7829BRUZ-ND ADC 8-Bit, 8-Channel, 2Msps* . 946 7.57 6.39 
AD7711ARZ-ND ADC 24-Bit RTD Current Source* 34.31 32.02 29.74 AD7829BRUZ-1-ND ADC 8-Bit, 8-Channel, 2Msps* . .28-TSSOP 946 7.57 6.39 
AD7712ANZ-ND ADC Signal Conditioning LC2MOS* 29.54 27.57 25.60 AD7829BRWZ-1-ND ADC 8-Bit, 8-Channel, 2Msps* . 28-SOIC 946 7.57 6.39 
AD7712ARZ-ND ADC Signal Conditioning LC2MOS* 29.54 27.57 25.60 AD7843ARU-ND ADC 12-Bit Touch Screen Digitizer -16-TSSOP 2.70 2.16 1.68 
AD7713ANZ-ND ADC Signal Conditioning LC2MOS* 36.23 33.81 31.40 AD7843ARUZ-ND ADC 12-Bit Touch Screen Digitizer* -16-TSSOP 245 1.97 1.53 
AD7713ARZ-ND ADC Signal Conditioning L¢2@MOS* 36.23 33.81 31.40 AD7854ARSZ-ND ADC 12-Bit Parallel Low Power*... 16.50 15.40 14.30 
AD7714ANZ-3-ND ADC Signal Conditioning 3V* . 17.06 15.92 14.79 AD7854BRZ-ND ADC 12-Bit Parallel Low Power* 19.80 18.48 17.16 
AD7714ANZ-5-ND ADC Signal Conditioning 5V* . 17.06 15.92 14.79 AD7854LARZ-ND ADC 12-Bit Parallel Low Power* 11.66 10.50 9.31 
AD7714ARS-5-ND ADC Signal Conditioning 5V 20.23 18.21 16.15 AD7858AN-ND ADC 12-Bit, 8-Channel Seri 19.29 18.01 16.72 
AD7714ARZ-5-ND ADC Signal Conditioning 5V* . 16.56 15.46 14.36 AD7858ARZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel Serial 17.03 15.89 14.76 
AD7714YNZ-ND ADC Signal Conditioning*... 24-Dip 15.05 14.05 13.04 AD7858BN-ND ADC 12-Bit, 8-Channel Serial. 19.28 17.99 16.71 
AD7714YRUZ-ND ADC Signal Conditioning 3V/5V*.... 16.23 14.61 12.96 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Description Pkg. ‘ 25 100 
AD7859APZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 200ksps* A4-PLCC 13.74 12.38 10.98 AD9203ARUZ-ND ADC 10-Bit, 40Msps, 3V* -28-TSSOP 8.82 7.06 5.96 
AD7859ASZ-ND Channel, 200ksps* .44-PQFP 13.74 12.38 10.98 AD9212-65EBZ-ND Evaluation Board for AD9212-65* .— 215.00 — _ 
AD7859LASZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 200ksps* A4-POFP 13.16 11.85 10.51 AD9212BCPZ-40-ND ADC 10-Bit, 40Msps, 1.8V 4-LFCSP 49.38 46.09 42.80 
AD7862ARZ-10-ND ADC 12-Bit Dual 250ksps -28-SOIC 19.43 18.13 16.84 AD9212BCPZ-65-ND ADC 10-Bit, 65Msps, 1.8V’ 4-LFCSP 56.45 52.69 48.92 
AD7862ARS-10-ND ADC 12-Bit Dual 250ksps . 28-SSOP 21.38 19.95 18.53 AD9214BRSZ-65-ND ADC 10-Bit, 65Msps, 1.8V 28-SSOP 12.25 11.03 9.78 
ere SOE en ual eens ule a pe ae AD9214BRSZ-105-ND ADC 10-Bit, 105Msps, 3V* 28-SSOP 17.84 16.65 15.46 
“1 2 | / . . AD9215BRUZ-105-ND ADC 10-Bit, 105Msps, 3V* .28-TSSOP 13.71 12.35 10.95 
AD7865ASZ-1-ND ADC 14-Bit Dual 4-Channel* ‘44-POFP 2535 2366 21.97 ine Aiea Race 4 
: AD9216BCPZ-65-ND ADC Dual 10-Bit, 65Msps 4-LFCSP 14.69 13.23 11.74 
AD7866ARUZ-ND ADC 12-Bit, 2-Channel Dual* O-TSSOP 11.58 10.43 9.25 AD9218B8T7-40-ND ADC 10-Bit, 40Msps Dual 48-LOFP 1587 1482 1376 
AD7866BRUZ-ND ADC 12-Bit, 2-Channel Dual*.. 13.53 12.18 10.80 ad : ; : 
FVAL-AOTHBRCE-AD Scanian Roan far ADTSEE aaa AD9218BST-65-ND ADC 10-Bit, 65Msps Dual. 48-LOFP 21.57 20.14 18.70 
AD7870JNZ-ND ADC 12-Bit LC2MOS 100kHz*. 24-Dip 3311 30.90 28.70 pee eueeea Ate Oe nee rae el ee ee 
AD7870JPZ-ND ADC 12-Bit LC2MOS 100kHz*. 28-PLCC 32.15 30.01 27.86 AD AGEREND Eealiatin aoa i ape een 
AD7871JN-ND ADC 14-Bit Sampling 28-Dip 60.42 56.40 52.37 valalion. Boa ICitOr ee ae he 
i Bi ‘ AD9219BCPZ-40-ND ADC 10-Bit, 40Msps, 1.8V* 24.69 23.05 21.40 
ADISTASEEND BDeT Bi sampling 2b GSR OATAMSUSS AD9219BCPZ-65-ND ADC 10-Bit. 65Msps, 1.8V B-LFCSP 28.22 26.34 24.46 
AD7871JPZ-ND ADC 14-Bit Sampling. 28-PLCC 56.10 52.36 48.62 Hs BOMSPSi-14 ! a ee 
AD7872JNZ-ND ADC 14-Bit Sampling . 16-Dip 49.53 46.23 42.93 AD9220ARZ-ND ADC 12-Bit, 10Msps* 28-SOIC 11.86 10.68 9.47 
AD7872JRZ-ND ADC 14-Bit LC2MOS* 16-SOIC 48.08 44.87 41.67 AD9220ARSZ-ND ADC 12-Bit, 10Msps* 28-SSOP 11.86 10.68 9.47 
AD7872KN-ND ADC 14-Bit LC2MOS.. 16-Dip 61.02 56.96 52.89 AD9222BCPZ-40-ND ADC 12-Bit, 40Msps, Octal* . 4-LFCSP 70.56 65.86 61.16 
AD7872KNZ-ND ADC 14-Bit LC2MOS* ip 58.37 54.48 50.59 AD9222-65EBZ-ND Evaluation Board for AD9222 215.00 = = 
AD7873ACP-ND ADC 12-Bit Touch Screen Digitizer... 374. 2.99 2.33 AD9223ARSZ-ND ADC 12-Bit, 3Msps* 14.99 13.50_11.97 
AD7873ACPZ-ND ADC 12-Bit Touch Screen Digitizer* 340 272 212 AD9224ARSZ-ND ADC 12-Bit, 40Msps* 21.26 19.84 18.43 
AD7875KNZ-ND ADC 12-Bit LC2MOS 100kHz*. 24-Dip 44.52 41.56 38.59 AD9225ARZ-ND ADC 12-Bit, 25Msps* 25.23 23.55 21.87 
AD7877ACBZ-REEL7CT-ND | ADC 12-Bit Touch Screen .25-WLCSP 4.41 3.53 2.75 AD9225ARSZ-ND ADC 12-Bit, 25Msps* 25.23 23.55 21.87 
AD7877ACBZ-REEL7TR-ND _| ADC 12-Bit Touch Screen* ... .25-WLCSP 7408.80/3,000 AD9226ARSZ-ND ADC 12-Bit, 65Msps* 31.88 29.75 27.63 
EVAL-AD7877EBZ-ND Evaluation Board for AD7877*... — 15000 — — AD9226ASTZ-ND ADC 12-Bit, 65Msps* 31.88 29.75 27.63 
AD7880BNZ-ND ADC 12-Bit LC2MOS 5V Low Power* . -Dip 28.80 26.88 24.96 AD9228-65EBZ-ND Evaluation Board for AD9228-65* 215.00 _— - 
AD7880BR-ND ADC 12-Bit LC2MOS 5V Low Power .24-SOIC 29.22 27.28 25.33 AD9228BCPZ-40-ND ADC 12-Bit, 40Msps Quad 35.28 32.93 30.58 
AD7885AAPZ-ND ADC 16-Bit Sampling High Speed* .. A4-PLCC 77.27 72.12 66.97 AD9228BCPZ-65-ND ADC 12-Bit, 65Msps Quad 48.33 45.11 41.89 
AD7888ARZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 125ksps*.... -16-SOIC 9.20 7.36 6.21 AD9230-250EBZ-ND Evaluation Board for AD9230-250* .. 215.00 = = 
AD7888ARUZ-ND ADC 12-Bit, 8-Channel, 125ksps* 920 7.36 6.21 AD9230BCPZ-170-ND ADC 12-Bit, 170Msps, 1.8V* 61.77 57.66 53.54 
AD7892AR-1-ND ADC 12-Bit, 500ksps, LC2MOS. 24-SOIC 25.88 24.15 22.43 (AD9233-125EBZ-ND Evaluation Board for AD9233 215.00 a 
AD7892ARZ-1-ND ADC 12-Bit, 500ksps, LC2MOS* .. 24-SOIC 24.75 23.10 21.45 AD9233BCPZ-80-ND ADC 12-Bit. 80Msps. 1.8V 99.48 2751 25.55 
AD7892BNZ-1-ND ADC 12-Bit, 500ksps, LC2MOS* .. 24-Dip 30.59 28.55 26.51 AD9233BCPZ-125-ND ADC 12-Bit, 125Meps + ave 4757 4440 41.23 
-3- -Bi 2MOS 24-SOIC 31.05 28.98 26.91 + ne : : : 
Bir ASePAET EH UD ADC 12-Bit, 500ksps, LC AD9235BCPZ-65-ND ADC 12-Bit, 6SMsps* ... 21.18 19.77 18.36 
Pea OG et Sunksps,LG"MOS® ae To noe rae AD9235-65PCB-ND Evaluation Board for AD9235-6! — 20000 — — 
ABPEGE GE) ADC-12-Bit LC2MOS* a-solk WHSHEERTG ORES AD9235BRUZ-20-ND ADC 12-Bit, 20Msps* -28-TSSOP 13.73 12.36 10.96 
‘AD7893AR-5-ND ADC 12-Bit LC2MOS BSOIC 2107 1898 1683 AD9235BRUZ-40-ND ADC 12-Bit, 40Msps* .28-TSSOP 15.49 13.95 12.37 
ik ae . é : : : AD9235BRUZ-65-ND ADC 12-Bit, 65Msps* ... .28-TSSOP 21.18 19.77 18.36 
AD ISOS BRZEAND ADE eEIEEMOS 8-S0IC 20H GRATSsTSNTENO AD9236BCPZ-80-ND ADC 12-Bit, 80Msps, 3V 32-LFCSP 29.13 27.19 25.25 
AD7893ARZ-10-ND ADC 12-Bit LC2MOS* 8-SOIC 1815 16.94 15.73 a4 Sie a epee 2 ‘i : : ; 
APEGEE EG WED) ADE D-atLCOMOS BRE is) SoG Oey AD9238BSTZ-20-ND ADC 12-Bit Dual 20Msps* 64-LOFP 19.43 18.13 16.84 
AD7894ARZ-3-ND ADC 14-Bit Serial Track/Hold Low Power . 8-SOIC 15.58 14.03 12.44 AD9238BSTZ-40-ND ADC 12-Bit Dual 40Msps* B4-LOFP 21.18 19.77 18.36 
AD7894BRZ-10-ND ADC 14-Bit Serial Track/Hold Low Power* . 18.53 17.29 16.06 AD9238BSTZ-65-ND ADC 12-Bit Dual 65Msps* 64-LOFP 31.77 29.66 27.54 
Tae ee ce ea ‘tte te a a 
AD7895ARZ-10-ND ADC 12-Bit Serial 5V 975 878 7.79 ; seeraeeas 7 ; ’ : 
AD7896BRZ-ND ADG 12-Bit Serial Track/Hold High Speed*. 17.09 15.95 14.81 AD9243ASZ-ND ADC 14-Bit, 3Msps* . 44-MQFP 20.39 19.03 17.67 
AD7899ARSZ-1-ND ADC 14-Bit, 400ksps, 5V* 1748 16.31 15.15 AD9244BSTZ-40-ND ADC 14-Bit, 40Msps* 48-LOFP 32.90 30.71 28.51 
AD7899ARSZ-2-ND ADC 14-Bit, 400ksps, 5V* 1748 16.31 15.15 AD9244BSTZ-65-ND ADC 14-Bit, 65Msps* 48-LOFP 43.85 40.93 38.00 
AD7904BRU-ND ADC 8-Bit, 4-Channel, 1Msp: 450 360 2.80 AD9245BCPZ-80-ND ADC 14-Bit, 80Msps, 3V*. 2-LFCSP 54.71 51.06 47.42 
AD7904BRUZ-ND ADC 8-Bit, 4-Channel, 1Msps* 410 3.28 255 AD9246BCPZ-80-ND ADC 14-Bit, 80Msps, 1.8V 8-LFCSP 44.12 41.18 38.24 
AD7908BRUZ-ND ADC 8-Bit, 8-Channel, 1Msps* ... 491 3.93 3.06 AD9246BCPZ-125-ND ADC 14-Bit, 125Msps, 1.8V* 85.59 79.89 74.18 
AD7911ARMZ-ND ADC 10-Bit, 2-Channel, 250ksps* 5.29 4.23 3.29 AD9248BSTZ-20-ND ADC 14-Bit, 20Msps, Dual* 33.09 30.89 28.68 
AD7911ARMZREEL7TR-ND — | ADC 10-Bit, 2-Channel, 250ksps* 2996.25/1,000 AD9248BSTZ-40-ND ADC 14-Bit, 40Msps, Dual 41.91 39.12 36.33 
EVAL-AD7912CB-ND Evaluation Board for AD7912... — eS AD9248BSTZ-65-ND ADC 14-Bit, 65Msps, Dual 52.07 48.60 45.13 
AD7914BRU-ND ADC 10-Bit, 4-Channel, 1Msps 6-TSSOP 7.76 6.21 5.24 AD9252BCPZ-50-ND ADC 14-Bit, 50Msps, Octal* . 95.25 88.90 82.55 
ee B-TS50P os ae ve AD9254-150EBZ-ND Evaluation Board for AD9254* 215.00 — — 
7 _ 3 7 12 9. AD9254BCPZ-150-ND ADC 14-Bit, 150Msps, 1.8V* 97.05 90.58 84.11 
AD7920BRMZ-ND 8-MSOP 6.02 482 407 -50EBZ. san Bani (ar pea 
1 AD9259-50EBZ-ND Evaluation Board for AD9259 215.00 
AD7921ARM-REEL7TR-ND | ADC 12-Bit, 250ksps, 2-Channel . 8-MSOP 3495.00/1,000 AD9259BCPZ-50-ND ADC 14-Bit, 50Msps, Quad. 7937 74.08 68.79 
AD7921ARMZ-ND ADC 12-Bit, 250ksps, 2-Channel* 5.42 4.34 3.66 AD9260ASZ-ND ADC CMOS 16-Bit Oversampled* 77.48 72.31 67.15 
nO eeeARMZ ND a6 Hee es AD9271-50EBZ-ND Evaluation Board for AD9271*.. 21500 — — 
: i : ; AD9271BSVZ-50-ND Octal LNA/VGA/AAF/ADC and Crosspoint 
AD7924BRUZ-ND 881 7.94 7.04 , 
Switch ... 127.07 118.60 110.13 
AD7927BRUZ-ND 658 5.27 4.45 : 
AD9280ARSZ-ND ADC CMOS 8-Bit, 32Msps* 5.09 4.07 3.17 
ADT aeeERT END eee AD9281ARSZ-ND ADC 8-Bit Dual CMOS*. 814 652 5.50 
: : : : AD9283BRSZ-50-ND ADC 8-Bit, 50Msps, 3V* 588 4.71 3.97 
AD7940BRJZ-REEL7CT-ND , 100ksps, Unipolar® . 8.20 656 5.54 ! : 
AD7940BRJZ-REEL7TR-ND | ADC 14-Bit, 100ksps, Unipolar* . 15252.00/3,000 AD9283BRSZ-100-ND ADC 8-Bit, 100Msps, 3V* . 10.78 9.71 8.61 
AD7940BRM-ND ADC 14-Bit, 100ksps, Unipolar. 964 7.72 651 ae eR a si Se eo Ot pee B50 SOR Ota 
AD7940BRM-REEL7TR-ND | ADC 14-Bit, 100ksps, Unipolar 6025.00/1,000 5 : “BIE Qua SPs ; A ; 
AD7942BCPZRL7CT-ND " D50ksps PulSARO* 950 760 6.42 AD9287BCPZRL7-100TR-ND | ADC 8-Bit Quad 100Msps* 15431.25/750 
AD7942BRMZ-ND " 250ksps PulSAR@* 931 839 7.44 AD9288BSTZ-100-ND ADC 8-Bit Dual 100Msps* 18.53 17.29 16.06 
AD7946BRMZ-ND ADC 14-Bit, 500ksps PulSAR®* .. J0-MSOP 13.58 12.23 10.84 AD9411BSV-170-ND ADC 10-Bit, 170Msps, 3.3V. 69.81 65.16 60.51 
AD7951BCPZ-ND ADC 14-Bit, 1Msps PulSAR®* 48-LFCSP 18.24 17.03 15.81 AD9411BSV-200-ND ADC 10-Bit, 200Msps, 3.3V 81.51 76.08 70.65 
AD7951BSTZ-ND ADC 14-Bit, 1Msps PulSARO* 48-LOFP 18.24 17.03 15.81 AD9430BSVZ-170-ND ADC 12-Bit, 170Msps, 3.3V* 69.74 65.09 60.44 
AD7952BSTZ-ND ADC 14-Bit, 1Msps, Diff. Prog. Input PulSAR®*........48-LOFP 18.24 17.03 15.81 AD9430BSVZ-210-ND ADC 12-Bit, 210Msps, 3.3V* 97.10 90.63 84.15 
AD7980ARMZRL7CT-ND ADC 16-Bit, 1Msps PulSAR®* 40-MSOP 19.83 1851 17.19 AD9432BSQZ-105-ND ADC 12-Bit, 105Msps* 57.29 53.47 49.65 
AD7980ARMZRL7TR-ND ADC 16-Bit, 1Msps PulSAR®* 10-MSOP 16326.70/1,000 AD9432BSTZ-80-ND ADC 12-Bit, 80Msps* ... 46.13 43.05 39.98 
AD7980BRMZ-ND ADC 16-Bit, 1Msps PulSAR®* 10-MSOP 26.46 24.70 22.94 AD9432BSTZ-105-ND ADC 12-Bit, 105Msps* . 57.29 53.47 49.65 
AD7982BRMZ-ND ADC 18-Bit, 1Msps PulSAR®* O-MSOP 38.16 35.62 33.08 AD9432/PCB-ND Evaluation Board for AD9432 — 22500 — — 
AD7983BRMZ-ND ADC 16-Bit, 1.33Msps PulSAR©* NEW! 10-MSOP 33.11 30.90 28.70 AD9433BSQZ-105-ND ADC 12-Bit, 105Msps IF Sampling* 57.29 53.47 49.65 
A a ADG 18-5, 1-83depe rusies 10-MSOP oe Oe ie AD9433BSQZ-125-ND ADC 12-Bit, 125Msps IF Sampling* 60.20 56.19 52.17 
Ul sly Bit, 4-Channal, PC* NE "23-8 7.48 5.99 5.05 AD9460BSVZ-80-ND ADC 16-Bit, 80Msps* ..... 85.29 79.61 73.92 
AD7991YRJZ-O500RL7TR-ND _| ADC 12-Bit, 4-Channel, I?C* NEW: SOT-23-8 2374.90/500 AD9460-80LVDS/PCB-ND Evaluation Board for AD9460.80* a1B000 he ns 
AD7991YRJZ-1500RL7CT-ND | ADC 12-Bit, 4-Channel, C* NEW: SOT-23-8 748 5.99 5.05 AD9460BSVZ-105-ND ADC 16-Bit, 105Msps* 100.01 93.34 86.68 
AD7991YRJZ-1500RL7TR-ND | ADC 12-Bit, 4-Channel, I2C* NEW! SOT-23-8 2374.90/500 AD9461BSVZ-ND ADC 16-Bit, 130Msps IF Sampling* 114.71 107.06 99.42 
EVAL-AD7991EBZ-ND Evaluation Board for AD7991* NEW! — 129.00 = = AD9481BSUZ-250-ND ADC 8-Bit. 250M 3.3V*.. 28.23 26.35 24.47 
AD7995YRJZ-0500RL7CT-ND | ADC 10-Bit, 4-Channel, I°C* NEW! §07-23-8 530 4.24 3.58 CAH ADC Dual 10°BIt 10aMape 7 avs ee 
AD7995YRJZ-O500RL7TR-ND | ADC 10-Bit, 4-Channel, 2C* NEW! SOT-23-8 1682.75/500 ; j PSs : : : 
AD9627-150EBZ-ND Evaluation Board for AD9627-150* .. 215.00 _— _ 
‘AD7995YRJZ-1500RL7CT-ND -Channel, C* NEW! SOT-23-8 530 424 358 ae a . 
AD9627BCPZ-80-ND ADC Dual 12-Bit, 80Msps,1.8V 44.21 41.26 38.32 
AD7995YRJZ-1500RL7TR-ND -Channel, 2C* NEW! SOT-23-8 1682.75/500 ‘AD9640-150EB7.ND Evaluation Board for AD940* oie ae 
(ince te Channel: 2C* TO-MSOP BCom comme AD9640BCPZ-80-ND ADC 14-Bit, 80Msps, 1.8V™..... 66.18 61.7 57.36 
AD7993BRUZ-0-ND -Channel, 2C* 6-TSSOP 5.00 4.00 3.11 i Se MSPs : : : 
AD7998BRUZ-1-ND , 8-Channel, I2C* 0-TSSOP 8.82 7.06 5.96 Pe a ae Hees oat any bees re ass 
& - -( 2C* -93-| a orrelated Double sampler* . 3 af P 
PR eer SE ae soree Ol geoysoo? | ADA4922-1ARDZ-NO ADG 18-Bit Differential Driver. 7.76 6.21 5.24 
AD7999YRJZ-1500RL7TR-ND 8-Channel, 2C* NEW! SOT-23-8 1183.00/500 ee 
AD9042ASTZ-ND 41 Msps 44-TOFP 44.28 4133 38.38 ADA4937-1YCPZ-R7CT-ND —_| ADC Differential Driver 758 6.07 5.12 
‘AD9051BRS-2V-ND " G0Msps. o8-SSOP 1409 1269 1126 ADA4937-1YCPZ-R7TR-ND__| ADC Differential Driver 7106.25/1,500 
AD9054ABSTZ-135-ND ADC 8-Bit, 135Msps: 44-LOFP 32.30 30.15 27.99 ADADC71JD-ND ADC 16-Bit High Resolutio 378.44 353.21 327.98 
AD9054ABSTZ-200-ND ADC 8-Bit, 200Msps -44-LOFP 36.98 34.51 32.05 ADADC80-12-ND ADC 12-Bit, Integrated... 155.64 145.27 134.89 
AD9200ARSZ-ND ADC CMOS 10-Bit, 20Msps* 28-SSOP 588 4.71 3.97 HSC-ADC-EVALB-DCZ-ND HS ADC FIFO Evaluation Kit C0 
AD9200JRSZ-ND ADC CMOS 10-Bit, 20Msps* 28-SSOP 5.88 4.71 3.97 HSC-ADC-EVALB-SCZ-ND HS ADC USB FIFO Evaluation Kit* — 537.50 _ = 
AD9200SSOP-EVAL-ND Evaluation Board for AD9200 .. — 20007 — — HSC-ADC-EVALCZ-ND HS ADC USB FIFO Evaluation Kit* 645.00 — — 
AD9201ARSZ-ND ADC CMOS 10-Bit 2-Channel* 28-SSOP_ 9.71 8.75 7.76 


* RoHS Compliant 
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%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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ere Digi@Reel” DATA CONVERSION (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description if 25 100 
Capacitance-to-Digital Converters ADS060BRJZ-2REEL7CT-ND | DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI. 12.50 11.25 9.98 
AD7142ACPZ-1REELCT-ND Programmable CDC with Environmental ADSO60BRJZ-2REEL7TR-ND | DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI 27337.50/3,000 
Compensation* 32-LFCSP 3.04 2.43 1.89 ADS060YRJZ-1REEL7CT-ND | DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI 12.74 11.48 10.18 
AD7142ACPZ-1REELTR-ND Programmable CDC with Environmental AD5060YRJZ-1REEL7TR-ND | DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI*.. 27884.25/3,000 
Compensation* 32-LFCSP 8437.50/5,000 AD5061BRJZ-2REEL7CT-ND | DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI*.. 6.70 5.36 4.53 
AD7142ACPZ-REELCT-ND Programmable CDC with Environmental AD5061BRJZ-2REEL7TR-ND | DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI 12462.00/3,000 
Compensation* 32-LFCSP 3.04 2.43 1.89 ADS5063BRMZ-ND nanoDAC® 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI* O-MSOP 13.21 11.90 10.55 
AD7142ACPZ-REELTR-ND —_| Programmable CDC with Environmental ADS300BRMZ-ND DAC 8-Bit Rail-to-Rail 2.7V-5.5V* 8-MSOP 342 2.74 213 
Compensation* 32-LFCSP 8437.50/5,000 ADS5300BRTZREEL7CT-ND DAC 8-Bit Rail-to-Rail 2.7V-5.5V* OT-23-6 2.81 225 1.75 
AD7143ACPZ-1500RL7CT-ND | Programmable Controller for Capacitance ADS300BRTZREEL7TR-ND DAC 8-Bit Rail-to-Rail 2.7V-5.5V* OT-23-6 4725.00/3,000 
Touch Sensor* 16-LFCSP 2.79 2.24 1.74 AD5301BRM-ND DAC 8-Bit, 2.5V, 2-Wire. 423 339 264 
AD7143ACPZ-1500RL7TR-ND | Programmable Controller for Capacitance AD5301BRMZ-ND DAC 8-Bit, 2.5V, 2-Wire* 3.85 3.08 2.40 
Touch Sensor* 16-LFCSP 806.00/500 ADS5301BRTZ500RLCT-ND —_‘| DAC 8-Bit, 2.5V, 2-Wire* ... 3.15 252 1.96 
EVAL-AD7143-1EBZ-ND Evaluation Board for AD7143-1* ..... we 17500 — — ADS5301BRTZSO00RLTR-ND | DAC 8-Bit, 2.5V, 2-Wire* .. 910.00/500 
AD7147ACPZ-500RL7CT-ND | GapTouch™ Prog, Controller for Single- AD5302ARMZ-ND DAC 8-Bit Dual Rail-to-Rail, 2.5V-5. O-MSOP 2.95 2.36 1.84 
Electrode Cap. Sensor* 2.93 234 1.82 AD5302BRM-REEL7CT-ND | DAC 8-Bit Dual Rail-to-Rail, 2.5V-5.5V. O-MSOP 5.90 472 367 
AD7147ACPZ-500RL7TR-ND | CapTouch™ Prog. Controller for Single- AD5302BRM-REEL7TR-ND —_| DAC 8-Bit Dual Rail-to-Rail, 2.5V-5.5V.. O-MSOP 3340.50/1,000 
Electrode Cap. Sensor* 845.00/500 AD5302BRMZ-ND DAC 8-Bit Dual Rail-to-Rail, 2.5V-5.5V* O-MSOP 5.36 4.29 3.34 
ADT147ACPZ-A500RL7CT-ND | CapTouch™ Prog. Controller for Single- AD5304BRMZ-ND DAC 8-Bit Quad Voltage Out* O-MSOP 7.20 5.76 4.86 
Electrode Cap. Sensor* 24-LFCSP 2.93 2.34 1.82 AD5305ARMZ-ND DAC 8-Bit Quad Voltage Out, 2-Wire 
AD7147ACPZ-1500RL7TR-ND | CapTouch™ Prog. Controller for Single- Interface, 2.5V-5.5V* 5.22 4.18 3.25 
Electrode Cap. Sensor* . 24-LFCSP 845.00/500 ADS5305BRMZ-ND DAC 8-Bit Quad Voltage Out, 2-Wire 
EVAL-AD7147-1EBZ-ND Evaluation Board for AD71 So SS Interface, 2.5V-5.5V* . 720 576 4.86 
EVAL-AD7147EBZ-ND Evaluation Board for AD7147ACPZ* NEW!. — 175.00 — — ADS5306ARUZ-ND DAC 8-Bit Quad Voltage Out, 
AD7148ACPZ-1500RL7CT-ND | Programmable Controller for Single- Interface, 2.5V-5.5V* --16-TSSOP 5.24 4.20 3.54 
Electrode Cap. Sensor* NEW! 16-LFCSP 2.70 216 1.68 ADS306BRUZ-ND DAG 8-Bit Quad Voltage Out, 2-Wire 
AD7148ACPZ-1500RL7TR-ND | Programmable Controller for Single- Interface, 2.5V-5.5V --16-TSSOP 7.68 6.15 5.19 
Electrode Cap. Sensor* NEW! 16-LFCSP 780.00/500 AD5308ARUZ-ND DAC 8-Bit, 2.5V Octal* -16-TSSOP 6.04 4.84 4.08 
‘AD7150BRMZ-ND Ultra-Low Power, 2-Ch. Capacitance Converter eens DRC er Say Ours “1 eece ae one ee 
for Proximity Sensing* NEWS.... 3.60 288 2.24 ; Bit, 2. 16 : : ; 
EVAL-AD7150EBZ-ND Cyiclion Beant foc AD Tis0e NEW: GaiGr es, es AD5310BRMZ-ND DAC 10-Bit Rail-to-Rail with Buffer . 8-MSOP 4.66 3.73 2.90 
AD7151BRMZ-ND Ultra-Low Power, 1-Ch. Capacitance C ‘ AD5310BRT-REELCT-ND DAG 10-Bit Rail-to-Rail with Buffer 421 337 2.62 
for Proximity Sensng* NEW... $60 208 224 | ADSSTOBRTZREELTANND | DAG 10-BIt Ralto-Ral wih Butters 0825. 00/10,000 
7 Ri r- —ta-Dini a il }-Bit Rail-to-Rail wi uffer* . . ! 
pone ena SHINTO REMIO Stee teTsSoP 9.00 810 749 |  AD5311BRMZ-ND DAC 10-Bit, 2-Wire with Buffer 536 4.29 3.34 
| Bi ‘tance-to-Dini ; : : AD5311BRTZ-REEL7CT-ND | DAC 10-Bit, 2-Wire with Buffer* 439 351 273 
AD7746ARUZ-ND 24-Bit Capacitance-to-Digital Converter i hee f 
with Temperature Sensor® .. {G-TSSOP 9.75 878 7.79 ADS311BRTZ-REEL7TR-ND | DAC 10-Bit, 2-Wire with Butfer 7371.00/3,000 
EVAL-AD7746EBZ-ND Evaluation Board for AD7746* wo 150.00  — — eae on Te Bie Dut cena ou ie 06 308 
5 -Bi ASR ARARGMIAT - -Bit Dual Rail-to-Rail Out*. i 4 i 
Soe eee SWINE EO SIO 6-TSs0P 9.00 810 7.19 | ADS313ARUZ-ND DAC 10-Bit Dual Rail-to-Rail Voltage Out, 
‘ a ; —_ Beg ee 2.5V to 5.5Ve .. 536 4.29 3.34 
EVAR ADTIATEBEND) Evalvation o  iaitaLtw Aa 129.00 AD5314ARMZ-ND DAC 10-Bit Quad Voltage Out, 2.5V to 5.5V* 6.34 5.08 4.28 
igital-to-Analog AD5314BRMZ-ND DAC 10-Bit Quad Voltage Out, 2.5V to 5.5V* 866 6.93 5.85 
AD390SD-ND DAC Quad 12-Bit 680.91 635.52 590.13 AD5S315ARMZ-REEL7CT-ND | DAC 10-Bit, 2-Wire Interface, Quad 
AD390TD-ND. DAC Quad 12-Bi 798.21 745.00 691.79 Voltage Out, 2.5V to 5.5V* 6.46 517 4.37 
AD420ANZ-32-ND DAC Serial 16-Bit* 19.55 18.25 16.94 AD5315ARMZ-REEL7TR-ND | DAC 10-Bit, 2-Wire Interface, Quad 
AD420ARZ-32-ND Pea 18.98 17.71 16.45 Voltage Out, 2.5V to 5.5V*. 4037.50/1,000 
EDAIENZND DAG Serial 16-Bit 13164 12:29) 10190 ADS315BRMZ-ND DAC 10-Bit, 2-Wire Interface, Quad 
AD421BRZ-ND DAC Serial 16-Bit* ... 13.24 11.93 10.58 Voltage Out, 2.5V to 5.5V*. 8.66 6.93 5.85 
ADSS7JN-ND DAC 8-Bit Voltage Ou 10.06 8.05 6.80 AD5316BRUZ-ND DAC 10-Bit Quad with Buffer* .16-TSSOP 9.14 7.32 6.17 
AD557JNZ-ND DAC 8-Bit Voltage Out* 9.64 7.72 6.51 AD5317ARUZ-ND DAC 10-Bit Quad with Buffer* .. 16-TSSOP 6.64 5.32 4.49 
AD557JPZ-ND DAC 8-Bit Voltage Outs 20-PLCC 9.64 7.72 6.51 AD5317BRUZ-ND DAC 10-Bit Quad with Buffer .. .16-TSSOP 9.14 7.32 6.17 
ADSS8JNZ-ND DAC 8-Bit Voltage Out 16-Dip_12.91 11.63 10.31 AD5317BRUZREEL7CT-ND | DAC 10-Bit Quad with Buffer* 61SSOP 9.14 7.32 6.17 
AD558KNZ-ND DAC 8-Bit Voltage Out* 16-Dip 17.61 16.44 15.27 AD5318ARUZ-ND DAC 10-Bit, 2.5V Octal* 16-TSSOP 9.52 7.62 6.43 
ADSSSKEZ-ND pee en vende ou paint et ee seat AD5318BRUZ-ND DAC 10-Bit, 2.5V Octal* .16-TSSOP 9.66 8.70 7.72 
i -Bit Voltage Our -CDip 34. : : AD5320BRM-ND DAC 12-Bit, 2.7V Rail-to-Rail Ou! 8-MSOP 6.72 538 4.54 
ADS569AD-ND DAC 16-Bit Mono 70.07 65.40 60.73 AD5320BRMZ-ND DAC 12-Bit, 2.7V Rail-to-Rail Ou 8-MSOP 6.10 488 4.12 
aa placa ee Oe and Be ae ADS320BRTSOORL7CT-ND | DAC 12-Bit, 2.7V Rail-to-Rail Ou OT-23-6 5.94 476 4.01 
: -Bit Mono 28-1 ; : . AD5320BRT-REEL7CT-ND DAC 12-Bit, 2.7V Rail-to-Rail Ou! 0T-23-6 550 4.40 3.72 
ADS569KPZ-ND DAC 16-Bit Mono*.. -28-PLCC 57.17 53.36 49.55 AD5320BRT-REEL7TR-ND DAC 12-Bit, 2.7V Rail-to-Rail Ou 10395.00/3,000 
AD660ANZ-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Reference*. 24-Dip 25.73 24.01 22.30 AD5320BRTZREEL7CT-ND DAC 12-Bit, 2.7V Rail-to-Rail Out* 5.00 4.00 3.38 
AD660ARZ-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Reference*.. 24-SOIC 24.98 23.31 21.65 AD5320BRTZREEL7TR-ND DAC 12-Bit, 2.7V Rail-to-Rail Out* 9300.00/3,000 
AD660BN-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Reference 24-Dip 40.34 37.65 34.96 (AD5321BRMZ-ND DAC 12-Bit, 2.5V 2-Wire*..... 7:20) 95:76) 4:86 
AD660BRZ-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Reference*.. 24-SOIC 37.46 34.96 32.47 AD5322BRMZ-ND DAC 12-Bit Dual Rail-to-Rail Out*. 8.63 7.77 6.89 
AD664JN-BIP-ND DAC 12-Bit Quad Bipolar... 28-Dip 81.84 76.39 70.93 AD5323BRUZ-ND DAC 12-Bit Dual Rail-to-Rail* .16-TSSOP 9.15 8.24 7.31 
ADSI BEND DAG 12 ar ia Palate teen S06 a AD5324BRMZ-ND DAC 12-Bit Quad 2.5V* 1O-MSOP 14.13 12.72 11.28 
_ -Bit Quad Mono i : Z AD5325BRMZ-ND DAC 12-Bit, 2-Wire l2C* O-MSOP 14.13 12.72 11.28 
AD667JNZ-ND DAC 12-Bit Voltage Out 17.67 16.50 _ 15.32 AD5326ARUZ-ND DAC 12-Bit Quad with Buffer* 16-TSSOP 10.76 9.69 8.60 
AD667JP-ND DAC 12-Bit Voltage Out 17.67 16.50 15.32 AD5326BRU-ND DAC 12-Bit Quad with Buffer. .16-TSSOP 13.93 12.54 11.12 
AD669ANZ-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Reference*. 25.73 24.01 22.30 AD5326BRUZ-ND DAC 12-Bit Quad with Buffer* .16-TSSOP 14.73 13.26 11.76 
AD669BNZ-ND DAC 16-Bit Mono with Voltage Reference*. 38.58 36.01 33.44 AD5327BRUZ-ND DAC 12-Bit Quad 2.5V* 16-TSSOP 14.73 13.26 11.76 
AD760AQ-ND DAC 16-Bit with Amp Serial 8-CDip 123.39 115.17 106.94 AD5328ARU-ND DAC 12-Bit, 2.5V Octal .16-TSSOP 15.54 14.00 12.41 
AD766ANZ-ND DAC 16-Bit DSP*. 16-Dip 27.20 25.39 23.57 AD5328ARUZ-ND DAC 12-Bit, 2.5V Octal* -16-TSSOP 14.13 12.72 11.28 
AD766JN-ND DAC 16-Bit DSP. 16-Dip 21.56 20.12 18.69 AD5328BRUZ-ND DAC 12-Bit, 2.5V Octal* .16-TSSOP 16.59 14.94 13.25 
psc DAG 16 Bi DSE* 16-Dip AN oe ee AD5330BRUZ-ND DAC 8-Bit Single Voltage .20-TSSOP 5.36 4.29 3.34 
Hl -Bi ip 27. : : AD5331BRUZ-ND DAC 10-Bit Single Voltage Out .20-TSSOP 5.12 4.10 3.46 
AD767JN-ND DAC 12- 24-Dip 18.96 17.70 16.44 AD5333BRUZ-ND DAC 10-Bit Dual Voltage Out* .24-TSSOP__ 7.32 5.86 4.95 
AD767JNZ-ND DAC 12-Bit 24-Dip_ 18.14 16.93 15.72 AD5334BRUZ-ND DAC 8-Bit Quad Voltage Out* “24-TSSOP 8.18 6.55 5.53 
FUSIONS be aaa Ws eH ia AD5336BRU-ND DAC 10-Bit Quad Voltage Out .28-TSSOP 10.74 8.60 7.25 
767 JPZ-| 12-Bit* NEW! 28- i 44 15.27 AD5336BRUZ-ND DAC 10-Bit Quad Voltage Out® . .28-TSSOP 9.76 7.81 6.59 
AD767KN-ND DAC 12-Bit. 24-Dip 25.01 23.34 21.68 AD5337ARMZ-ND DAC 8-Bit Dual 2-Wire* 8-MSOP 3.04 243 1.89 
AD767KNZ-ND DAC 12-Bit 24-Dip 23.91 22.32 20.73 AD5338ARMZ-ND DAC 10-Bit Dual 2-Wire* 8-MSOP 5.22 4.18 3.25 
AD768ARZ-ND DAC 16-Bit, 30Msps -28-S0IC_42.41_39.58_36.76 AD5339ARM-ND DAC 12-Bit Dual 2-Wire. B-MSOP 7.80 6.24 5.27 
AD1139K-ND DAC Single 18-Bi 32-Dip 1190.33 1110.97 1031.62 AD5339BRM-ND DAC 12-Bit Dual 2-Wire. 8-MSOP 9.75 8.78 7.79 
AD1833ACST-ND DAC Audio 24-Bit, 6-Channel P 958 «7.67 6.47 AD5341BRU-ND DAC 12-Bit Single Voltage Ou .20-TSSOP 8.06 6.45 5.45 
AD1851NZ-ND DAC Audio 16-Bit PCM* 16-Dip 10.00 9.00 7.98 AD5341BRUZ-ND DAC 12-Bit Single Voltage Out* .20-TSSOP 7.32 5.86 4.95 
AD1851RZ-ND DAC Audio 16-Bit PCM 10.00 9.00 7.98 AD5343BRUZ-ND DAC 12-Bit Dual Voltage Out® .. .20-TSSOP 9.55 8.60 7.63 
aaa eee us ve oe AD5344BRU-ND DAC 12-Bit Quad Voltage Out -28-TSSOP 17.78 16.01 14.20 
5 z tereo 24-Bit*.. i i ! AD5344BRUZ-ND DAC 12-Bit Quad Voltage Out® . .28-TSSOP 16.16 14.55 12.91 
AD1866N-ND DAC Audio 16-Bit Dual . 18.21 16.40 14.54 AD5346BCP-ND DAC 8-Bit Octal Voltage Ou O-LFCSP 8.04 6.44 5.43 
AD1866R-ND DAC Audio 16-Bit Dual . 18.21 16.40 14.54 AD5346BRU-ND DAC 8-Bit Octal Voltage Ou .38-TSSOP 7.92 6.34 5.35 
AD1868N-ND DAC Audio 18-Bit Dual . 16.62 15.52 14.41 AD5347BRU-ND DAC 10-Bit Octal Voltage Out .38-TSSOP_11.00 9.90 8.78 
AD1934YSTZ-ND DAC 8-Channel with PLL, 192kHz, 24-Bit* . 6.88 5.51 4.65 AD5348BRUZ-ND DAC 12-Bit Octal Voltage Out* .38-TSSOP 15.38 14.35 13.33 
AD1954YST-ND DAC Audio 3-Channel, 26-Bit 14.31 12.89 11.43 EVAL-AD5379EB-ND Evaluation Board for AD5379 o.oo... esceecssesssseeessseecssseeeeey — 199.00 > => 
AD1955ARSZ-ND DAC Audio Multi-Bit* ... 12.50 11.25 9.98 AD5380BSTZ-5-ND DAC 14-Bit, 40-Channel*.. 87.36 81.54 75.72 
AD5040BRJZ-REEL7CT-ND ‘| DAC 14-Bit, 2.7V-5.5V SPI*. 9.91 8.93 7.92 EVAL-AD5380EB-ND Evaluation Board for AD5380 — 19.00 — — 
ADSO40BRJZ-REEL7TR-ND | DAC 14-Bit, 2.7V-5.5V SPI*. 21687.75/3,000 AD5381BSTZ-5-ND DAC 12-Bit, 40-Channel*.. 69.71 65.06 60.42 
ADS060ARJZ-1REEL7CT-ND_| DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI*. 9.91 8.93 7.92 AD5382BSTZ-5-ND DAC 14-Bit, 32-Channel Voltage Out* 75.00 70.00 65.00 
ADS060ARJZ-1REEL7TR-ND | DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI*. 21687.75/3,000 AD5383BSTZ-5-ND DAC 12-Bit, 32-Channel*.......... 60.89 56.83 52.77 
ADS060ARJZ-2REEL7CT-ND | DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI*. 9.91 8.93 7.92 AD5384BBC-5-ND DAC 14-Bit, 40-Channel Voltage Out . 96.09 89.69 83.28 
ADS060ARJZ-2REEL7TR-ND | DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI*. 21687.75/3,000 AD5390BCP-3-ND DAC 14-Bit, 16-Channel. 46.40 43.31 40.21 
ADS060BRJZ-1REEL7CT-ND | DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI*. SOT-23-8 12.50 11.25 9.98 AD5390BSTZ-5-ND DAC 14-Bit, 16-Channel 4218 39.37 36.56 
ADS060BRJZ-1REEL7TR-ND _| DAC 16-Bit, 2.7V-5.5V SPI* SOT-23-8 27337.50/3,000 * RoHS Compliant (Continued) 
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ANALOG igi@Reel® © DATA CONVERSION (Continued) 
DEVICES 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eacha 
Part No. Description 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
EVAL-AD5390EB-ND Evaluation Board for AD5390 —— AD5627BCPZ-REEL7CT-ND | Dual 12-Bit nanoDAC@* TO-LFCSP 5.29 4.23 3.29 
AD5391BCPZ-3-ND DAC 12-Bit, 16-Channel Voltage Out. 12 32.78 30.44 AD5627BCPZ-REEL7TR-ND | Dual 12-Bit nanoDAC@* 0-LFCSP 4494.38/1,500 
AD5391BCP-5-ND DAC 12-Bit, 16-Channel Voltage Out 38.63 36.05 33.48 AD5627BRMZ-ND Dual 12-Bit nanoDAC@ * O-MSOP 5.74 4.60 3.88 
AD5391BCPZ-5-ND DAC 12-Bit, 16-Channel Voltage Out». 35.12 32.78 30.44 AD5627RBCPZ-REEL7CT-ND | Dual 12-Bit nanoDAC@* O-LFCSP 5.96 4.77 3.71 
ADS5392BCP-3-ND DAC 14-Bit, 8-Channel Voltage Out . 28.92 _ 27.00 25.07 ADS627RBCPZ-REEL7TR-ND_| Dual 12-Bit nanoDAC@* 0-LFCSP 4968.75/1,500 
coo Bae eon, Sonam Voltage Out heea 27.00 25.07 AD5627RBRMZ-1-ND Dual 12-Bit nanoDAC@* O-MSOP 7.20 5.76 4.86 
; H valuation Board for f . prsrs ADS5627RBRMZ-2-ND Dual 12-Bit nanoDAC@* O-MSOP 7.80 6.24 5.27 
AD5398BCBZ-REEL7CT-ND DAC 10-Bit, 120mA Current Sinking* .. 3.40 272 212 AD5628BRUZ-2-ND Dual 12.Bit Voltage Out DAC 16-TSSOP 16.65 15.54 14.43 
AD5398BCBZ-REEL7TR-ND | DAC 10-Bit, 120mA Current Sinking* 5707.80/3,000 ADS640BRJZ-1REEL7CT-ND | Single 14-Bit nanoDAC@ * “$0T-23-8 570 456 3.8 
5 5 rel in Arh Oa oa 5 -AREEL7CT- ingle 14-Bit nanoDDAC@* NEW: “23-8 5. 56 3.85 
AD SSCEB OE EETOIEND MER) DAG 10-Bit, 120mA Current Sinking. nO Mee eee ADS640BRJZ-1REEL7TR-ND _| Single 14-Bit nanoDAC@* NEW: 0T-23-8 _10602.00/3,000 
AU Se rece Ree Aa Daag) DAC 10-Bi, 20mA Current Sinking. FS eee ADS641BKSZ-REEL7CT-ND | 14-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V, SPI* NE C706 «596 477 371 
ARIOEYGeN DAG OBR DCI Mulino 40-LFesP RRORMEMCeO MEGS ADS641BKSZ-REEL7TR-ND | 14-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V, SPI* NE! C70-6 9858.00/3,000 
ar ad ; ; : ADS643RBRMZ-3-ND Dual 14-Bit nanoDAC@* O-MSOP 9.66 8.70 7.72 
AD5405YCPZ-ND DAC 12-Bit Dual, Multiply 40-LFCSP 9.22 7.38 6.23 aD 1 . 
, SBR MAL RTAIGIAG Hi f 5643RBRMZ-5-ND Dual 14-Bit nanoDAC@* O-MSOP 9.66 8.70 7.72 
AD5415YRUZ-ND DAC 12-Bit Multiplying, High Bandwidth 912 7.30 6.16 i = 
ae DAG S-Bit Multiplying Ty RSD Bee ADS644RBRMZ-3-ND Quad 14-Bit nanoDAC® O-MSOP 16.16 14.55 12.91 
AD424YRUZ-ND DAG 8-Bit Multiplying 412 330 257 ADS644RBRMZ-5-ND Quad 14-Bit nanoDAC® O-MSOP 16.16 14.55 12.91 
; i ; ADS645RBCPZ-REEL7CT-ND | Quad 14-Bit nanoDAC@ O-LFCSP 12.50 11.25 9.98 


AD5429YRU-REEL7TR-ND 
EVAL-AD5429EB-ND 


DAC 8-Bit Multiply, High Bandwidth 
Evaluation Board for AD5429.... 


4125.00/1,000 
— 111.38 


4.50 3.80 


AD5645RBCPZ-REEL7TR-ND 
AD5645RBRUZ-ND 
AD5647RBCPZ-REEL7CT-ND 


Quad 14-Bit nanoDAC® 
Quad 14-Bit nanoDAC® 
Dual 14-Bit nanoDAC@* 


0-LFCSP 


13893.75/1,500 
16.16 14.55 12.91 


9.30 


7.44 


6.28 


AD5647RBCPZ-REEL7TR-ND 
AD5647RBRMZ-ND 
AD5660ARJZ-1500RL7CT-ND 
AD5660ARJZ-1500RL7TR-ND 
AD5660ARJZ-2500RL7CT-ND 


Dual 14-Bit nanoDAC@* 
Dual 14-Bit nanoDAC® 
Single 16-Bit nanoDAC@* 
Single 16-Bit nanoDAC@* 
Single 16-Bit nanoDAC@* 


8718.75/1,500 


10.06 
7.30 


9.06 
5.84 


8.04 
4.93 


2317.75/500 


7.30 


5.84 


4.93 


AD5660ARJZ-2500RL7TR-ND 
AD5660CRMZ-3-ND 
AD5662ARMZ-1-ND 
AD5662BRJZ-1 REEL7CT-ND 
AD5662BRJZ-1 REEL7TR-ND 


Single 16-Bit nanoDAC®* .... 
Single 16-Bit nanoDAC@ * 
Single 16-Bit nanoDAC@® * 
Single 16-Bit nanoDAC@* 
Single 16-Bit nanoDAC@* 


2317.75/500 


9.16 
6.90 
5.90 


7.33 
5.52 
4.72 


6.19 
4.66 
3.99 


10974.00/3,000 


AD5662BRJZ-2REEL7CT-ND 
AD5662BRJZ-2REEL7TR-ND 
AD5663ARMZ-ND 
AD5663BCPZ-REEL7CT-ND 
AD5663BCPZ-REEL7TR-ND 


Single 16-Bit nanoDAC® * 
Single 16-Bit nanoDAC® * 
Dual 16-Bit nanoDAC@* 
Dual 16-Bit nanoDAC@* 
Dual 16-Bit nanoDAC®* 


5.90 


4.72 


3.99 


10974.00/3,000 


10.26 
8.91 


9.24 
8.03 


8.20 
712 


9910.88/1,500 


AD5663BRMZ-ND 
AD5663BRMZ-1-ND 
AD5663RBCPZ-3REEL7CT-ND 
AD5663RBCPZ-3REEL7TR-ND 
AD5663RBRMZ-3-ND 


Dual 16-Bit nanoDAC@* 
Dual 16-Bit nanoDAC@* 
Dual 16-Bit nanoDAC@* 
Dual 16-Bit nanoDAC@* 
Dual 16-Bit nanoDAC@* 


10.88 
10.88 
9.16 


9.80 
9.80 
8.25 


8.69 
8.69 
7.32 


10188.75/1,500 
11.98 10.79 9.57 


AD5663RBRMZ-5-ND 
AD5664ARMZ-ND 
AD5664BCPZ-REEL7CT-ND 
AD5664BCPZ-REEL7TR-ND 
AD5664BRMZ-ND 


Dual 16-Bit nanoDAC@* 
Quad 16-Bit nanoDAC® 
Quad 16-Bit nanoDAC® 
Quad 16-Bit nanoDAC® 
Quad 16-Bit nanoDAC® 


11°98) 10:79" 9157 


18.21 


17.00 


15.79 


15.45 14.42 13.39 
19080.75/1,500 
18.86 17.60 16.35 


AD5664RBCPZ-3REEL7CT-ND 
AD5664RBCPZ-3REEL7TR-ND 
AD5664RBRMZ-3-ND 
AD5664RBRMZ-5-ND 
AD5665BCPZ-REEL7CT-ND 


Quad 16-Bit nanoDAC® 
Quad 16-Bit nanoDAC® 
Quad 16-Bit nanoDAC® 
Quad 16-Bit nanoDAC® 
Quad 16-Bit nanoDAC® 


15.68 14.63 13.59 

19358.63/1,500 
20.22 18.88 17.53 
20.22 18.88 17.53 
16.58 14.93 13.24 


AD5432YRMZ-ND DAC 10-Bit Multiply, High Bandwidth* 5.62 
AD5439YRUZ-ND DAC 10-Bit Multiply, High Bandwidth* 6.84 548 4.62 
EVAL-AD5439EB-ND Evaluation Board for AD5439....... 99.00 => 
AD5440YRU-ND DAC 10-Bit Multiply, High Bandwidt 766 613 518 
AD5441BCPZ-REEL7CT-ND DAC 12-Bit Multiplying, Serial-In* NE! 5.56 445 3.46 
AD5441BCPZ-REEL7TR-ND DAC 12-Bit Multiplying, Serial-In* NEW! 9336.60/3,000 
AD5441BRMZ-ND DAC 12-Bit Multiplying, Serial-In* NEW! 6.02 482 4.07 
AD5443YRMZ-ND DAC 12-Bit Multiply, High Bandwidth 6.10 488 412 
EVAL-AD5443EB-ND Evaluation Board for AD5443 .. 99.00 => - 
AD5444YRMZ-ND DAC 12-Bit Multiply, High Bandwidth 6.34 5.08 4.28 
AD5445YCP-ND DAC 12-Bit Multiply, High Bandwidt 6.84 548 4.62 
AD5445YRUZ-ND DAC 12-Bit Multiply, High Bandwidth* 6.22 4.98 4.20 
EVAL-AD5445EBZ-ND Evaluation Board for AD5445*.... 99.00 = = 
AD5446YRMZ-ND DAC 14-Bit Multiply, High Bandwi 923 831 7.37 
AD5447YRUZ-ND DAC 12-Bit Multiply, High Bandwidth* 9.08 7.27 6.13 
AD5449YRUZ-ND DAC 12-Bit Multiply, High Bandwidth* 8.98 7.19 6.07 
EVAL-AD5449EB-ND Evaluation Board for AD5449 aon MESS) -> = 
AD5516ABC-1-ND DAC 12-Bit, 16-Channel 74-CSPBGA 47.33 44.17 41.02 
AD5516ABC-2-ND DAC 12-Bit, 16-Channel 74-CSPBGA 52.07 48.60 45.13 
AD5516ABCZ-2-ND DAC 12-Bit, 16-Channel* . 74-CSPBGA 47.33 44.17 41.02 
AD5530BRUZ-ND DAC 12-Bit Serial-In/Voltage Out: 8.63 7.77 6.89 
AD5531BRU-ND DAC 14-Bit Serial-In/Voltage Out. 15.53 13.98 12.40 
AD5531BRUZ-ND DAC 14-Bit Serial-In/Voltage Out* .. 14.41 12.71 11.27 
AD5532ABCZ-1-ND DAC 14-Bit, 32-Channel Sample/Hol 81.90 76.44 70.98 
AD5533ABC-1-ND DAC 14-Bit, 32-Channel........... 84.98 79.31 73.65 
AD5541ARZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out’ 8-SOIC 16.50 15.40 14.30 
AD5541BRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out: 8-SOIC 18.75 17.50 16.25 
AD5541CR-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out. 8-SOIC 33.00 30.80 28.60 
AD5541CRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out 8-SOIC 30.00 28.00 26.00 
AD5541JR-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out. 8-SOIC 18.33 16.50 14.63 
AD5541JRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out: 8-SOIC 15.00 14.00 13.00 
AD5541LRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out’ 8-SOIC 22.50 21.00 19.50 
AD5542ARZ-ND DAC 16-Bit Serial-In* 14-SOIC 16.50 15.40 14.30 
AD5542CRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In* 14-SOIC 30.00 28.00 26.00 
AD5542LRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In* 14-SOIC 22.50 21.00 19.50 
AD5543BRM-ND DAC 16-Bit Serial-In/Current Out. 8-MSOP 15.88 14.30 12.68 
AD5543BRMZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Current Out: 8-MSOP 14.43 12.99 11.52 
AD5543BRZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Current Out 14.43 12.99 11.52 
AD5544ARSZ-ND DAC 16-Bit Quad Serial-In* 30.93 28.87 26.81 
AD5545BRUZ-ND DAC 16-Bit Dual Serial-In* . 6-TSSOP 15.38 14.35 13.33 
AD5546BRUZ-ND DAC 16-Bit Multiplying* 15.36 14.34 13.32 
AD5547BRUZ-ND DAC 16-Bit Multiplying 15.74 14.69 13.64 
AD5551BRZ-ND DAC 14-Bit Serial-In*... 12.81 11.54 10.23 
AD5553CRMZ-ND DAC 14-Bit Serial-In/Current Out* 9.25 8.33 7.39 
AD5554BRSZ-ND DAC 14-Bit Quad Serial-In/Current Out® .. 28-SSOP 23.06 21.52 19.99 
ADS5555CRU-ND DAC 14-Bit Dual Serial-In. 6-TSSOP 13.53 12.18 10.80 
AD5555CRUZ-ND DAC 14-Bit Dual Serial-In* . 6-TSSOP 12.30 11.07 9.82 
AD5556CRUZ-ND DAC 14-Bit Multiplying ... 8-TSSOP 10.98 9.89 8.77 
AD5570ARS-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out. 16-SSOP 29.00 27.07 25.13 
AD5570ARSZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out 16-SSOP 26.36 24.60 22.85 
AD5570WRSZ-ND DAC 16-Bit Serial-In/Voltage Out 31.62 29.52 27.41 
AD5582YRVZ-ND DAC 12-Bit Quad Voltage Out* 16.80 15.68 14.56 
AD5583YRVZ-ND DAC 10-Bit Quad Voltage Out* 11.46 10.32 9.16 
AD5601BKSZ-REEL7CT-ND 8-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V, SPI $C70-6 238 1.90 1.43 
AD5601BKSZ-REEL7TR-ND 8-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V, SPI SC70-6 3648.00/3,000 
AD5611BKSZ-REEL7CT-ND 10-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V, SPI* NEW! $C70-6 2.81 2.25 1.75 
AD5611BKSZ-REEL7TR-ND 10-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V, SPI* NEW! SC70-6 4725.00/3,000 
AD5620CRMZ-2-ND 12-Bit nanoDAC® Buffered Voltage-Out* 8-MSOP 5.62 4.50 3.80 
AD5621AKSZ-REEL7CT-ND 12-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V, SPI* $C70-6 290 2.33 1.81 
AD5621AKSZ-REEL7TR-ND 12-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V, SPI* SC70-6 4875.00/3,000 
AD5621BKSZ-REEL7CT-ND 12-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V, SPI* $C70-6 3.15 2.52 1.96 
AD5621BKSZ-REEL7TR-ND 12-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V, SPI* NEW! SC70-6 5292.00/3,000 
AD5622AKSZ-2REEL7CT-ND | 12-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V* SC70-6 297 2.38 1.85 
AD5622AKSZ-2REEL7TR-ND | 12-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V* SC70-6 4989.00/3,000 
AD5622BKSZ-2REEL7CT-ND | 12-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V* $C70-6 3.15 2.52 1.96 
AD5622BKSZ-2REEL7TR-ND__| 12-Bit nanoDAC®, 2.7V to 5.5V* 5292.00/3,000 
AD5623RBCPZ-3REEL7CT-ND | Dual 12-Bit nanoDAC® 5.78 463 3.91 
AD5623RBCPZ-3REEL7TR-ND | Dual 12-Bit nanoDAC® 5418.75/1,500 
AD5623RBRMZ-3-ND Dual 12-Bit nanoDAC® 7.08 5.67 4.78 
AD5623RBRMZ-5-ND Dual 12-Bit nanoDAC@ *... 7.08 567 4.78 
AD5624BCPZ-REEL7CT-ND Quad 12-Bit nanoDAC@ *. 9.15 824 7.31 
AD5624BCPZ-REEL7TR-ND Quad 12-Bit nanoDAC@ *. 10170.23/1,500 
AD5624RBCPZ-3REEL7CT-ND | Quad 12-Bit nanoDAC@*.. 9.98 8.99 7.97 


AD5624RBCPZ-3REEL7TR-ND 
AD5624BRMZ-ND 


Quad 12-Bit nanoDAC@*. 
Quad 12-Bit nanoDAC@*. 


11096.48/1,500 
11.16 10.05 8.92 


AD5624RBRMZ-3-ND Quad 12-Bit nanoDAC@ *. 13.21 11.90 10.55 
ADS5624RBRMZ-5-ND Quad 12-Bit nanoDAC@*. 13.21 11.90 10.55 
AD5625BCPZ-REEL7CT-ND Quad 12-Bit nanoDAC@*. 10.98 8.79 7.42 


ADS5625BCPZ-REEL7TR-ND 
AD5625BRUZ-ND 


Quad 12-Bit nanoDAC@*. 
Quad 12-Bit nanoDAC@*. 


10170.23/1,500 
11.16 10.05 8.92 


ADS5625RBRUZ-1-ND Quad 12-Bit nanoDAC@*. 13.21 11.90 10.55 
AD5625RBRUZ-2-ND Quad 12-Bit nanoDAC@*. 14.03 12.63 11.20 
AD5626BCPZ-REEL7CT-ND Dual 12-Bit nanoDAC@* NEW! -LFCSP 3.58 «2.87 92.23 
AD5626BCPZ-REEL7TR-ND Dual 12-Bit nanoDAC@* NEW! -LFCSP 3040.88/1,500 
ADS5626BRMZ-REEL7CT-ND | 12-Bit nanoDAC@* NEW! 437 350 2.72 


AD5626BRMZ-REEL7TR-ND 


12-Bit nanoDAC@®* NEW! 


2473.50/1,000 


AD5665BCPZ-REEL7TR-ND 
AD5665BRUZ-ND 
AD5665RBCPZ-REEL7CT-ND 
AD5665RBCPZ-REEL7TR-ND 
AD5665RBRUZ-1-ND 


Quad 16-Bit nanoDAC@* 
Quad 16-Bit nanoDAC® 
Quad 16-Bit nanoDAC® 
Quad 16-Bit nanoDAC® 
Quad 16-Bit nanoDAC® 


.14-TSSOP 
0-LFCSP 
0-LFCSP 
.14-TSSOP 


18432.38/1,500 


18.21 
17.41 


17.00 
15.68 


15.79 
13.90 


19358.63/1,500 
20.22 18.88 17.53 


AD5665RBRUZ-2-ND 


Quad 16-Bit nanoDAC® .14-TSSOP 


20.96 19.56 18.17 


AD5666ARUZ-2-ND Quad 16-Bit nanoDAC® -14-TSSOP 17.01 15.88 14.75 
AD5667BCPZ-REEL7CT-ND Dual 16-Bit nanoDAC@* O-LFCSP 10.20 8.16 6.89 
AD5667BCPZ-REEL7TR-ND Dual 16-Bit nanoDAC@* 0-LFCSP 9447.75/1,500 
AD5667BRMZ-ND Dual 16-Bit nanoDAC@* O-MSOP 10.36 9.33 8.28 
AD5667RBCPZ-REEL7CT-ND | Dual 16-Bit nanoDAC@* O-LFCSP 11.20 8.96 7.56 
AD5667RBCPZ-REEL7TR-ND | Dual 16-Bit nanoDAC@* 0-LFCSP 10374.00/1,500 
AD5667RBRMZ-1-ND Dual 16-Bit nanoDAC@* O-MSOP 11.98 10.79 9.57 
AD5667RBRMZ-2-ND Dual 16-Bit nanoDAC@* O-MSOP 12.59 11.34 10.06 
AD5668ARUZ-3-ND Octal 16-Bit nanoDAC® -16-TSSOP 25.52 23.82 22.12 
AD5678BRUZ-1-ND 4x12-Bit and 4x16-Bit Octal DAC* -14-TSSOP 23.33 21.77 20.22 
AD5678BRUZ-2-ND 4x12-Bit and 4x16-Bit Octal DAC* -16-TSSOP 23.33 21.77 20.22 
AD5680BRJZ-2REEL7CT-ND | SV, 18-Bit nanoDAC@*. SOT-23-8 6.78 543 4.58 
AD5680BRJZ-2REEL7TR-ND | SV, 18-Bit nanoDAC@*. OT-23-8 12610.80/3,000 
AD5725ARSZ-500RL7CT-ND | DAC Quad, 12-Bit, Parallel-In, Voltage Output* 28-SSOP 13.43 12.09 10.72 
AD5725ARSZ-500RL7TR-ND | DAC Quad, 12-Bit, Parallel-In, Voltage Output* 5037.50/500 
AD5725ARSZ-1500RL7CT-ND | DAC Quad, 12-Bit, Parallel-In, Voltage Output* 13.43 12.09 10.72 
AD5725ARSZ-1500RL7TR-ND | DAC Quad, 12-Bit, Parallel-In, Voltage Output* 5037.50/500 


AD5725BRSZ-500RL7CT-ND 
AD5725BRSZ-500RL7TR-ND 


DAC Quad, 12-Bit, Parallel-In, Voltage Output* 
DAC Quad, 12-Bit, Parallel-In, Voltage Output* 


15.94 14.36 12.73 
5981.25/500 


AD5726YRSZ-REELCT-ND 


AD5726YRSZ-REELTR-ND 


DAC Quad, 12-Bit, Serial-In, Unipolar/ 
Bipolar, Voltage Out*.. 
DAC Quad, 12-Bit, Serial-In, Unipolar/ 
Bipolar, Voltage Out*.. 


18.74 16.88 14.97 


20840.63/1,500 


AD5764ASUZ-ND DAC 16-Bit Quad, Serial-In/Bipolar Voltage Out*. 40.95 38.22 35.49 
AD5764BSUZ-ND DAC 16-Bit Quad, Serial-In/Bipolar Voltage Out*. 47.55 44.38 41.21 
AD5764CSUZ-ND DAC 16-Bit Quad, Serial-In/Bipolar Voltage Out*. 52.31 48.82 45.34 
EVAL-AD5764EBZ-ND Evaluation Board for AD5764* NEWS... -— 140.63 - -— 
AD5821BCBZ-REEL7CT-ND DAC |2C@®, 120mA, Current Sinking 10-Bit* -WLCOSP 3.40 2.72 212 
AD5821BCBZ-REEL7TR-ND DAC |2C@, 120mA, Current Sinking 10-Bit* 5709.00/3,000 
EVAL-AD5821EBZ-ND Evaluation Board for AD5821 99.00 => = 
AD7111ABNZ-ND DAC Logarithmic LC2MOS: 11.40 10.26 9.10 
AD7111ACNZ-ND DAC Logarithmic LC2MOS: 15.53 13.98 12.40 
AD7224KNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS* . 10.02 8.02 6.77 
AD7224KRZ-18-ND DAC 8-Bit LC2MOS* . 8.90 7.12 6.01 
AD7224LNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS* . 11.75 10.58 9.38 
AD7224LRZ-18-ND DAC 8-Bit LC2MOS* . 976 879 7.80 
AD7225KNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Qua 23.78 22.19 20.61 
AD7226KNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Quad* 22.29 20.81 19.32 
AD7226KPZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Quad* 24.57 22.94 21.30 
AD7226KRZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Quad* 21.65 20.21 18.76 
AD7228ABNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal* 23.84 22.25 20.66 
AD7228ABRZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal* 23.15 21.61 20.06 
AD7228ACPZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal* 27.17 25.36 23.55 
AD7228ACRZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal* 27.17 25.36 23.55 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ANALOG 


DATA CONVERSION (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 25 100 
AD7228KNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal .. 24-Dip 44.22 41.28 38.33 AD7837ARZ-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual* 19.87 18.45 
AD7228KPZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal* 28-PLCC 49.37 46.08 42.79 AD7837BRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual* 24-SOIC 24.98 23.31 21.65 
AD7228LNZ-ND DAC 8-Bit LC2MOS Octal* 24-Dip 51.83 48.37 44.92 AD7839ASZ-ND DAC 13-Bit Octal Voltage Out 38.95 36.17 
AD7237AAN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual. 24-Dip 29.91 27.92 25.93 AD7840ARSZ-ND DAC 14-Bit Low Power 5V*.. 20.47 19.01 
AD7237ABN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual. 24-Dip 35.10 32.76 30.42 AD7840JNZ-ND DAC 14-Bit LC2MOS Voltage Out* 24-Dip 19.07 17.80 16.53 
AO AOE NDE Ee Oe bua or ene oe an zh AD7840JP-ND DAC 14-Bit LC2MOS Voltage Oui 28-PLCC 22.94 21.41 19.88 
- ¥ ; 24 F ! y | -Bit LC2 * 
AD7237JNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* 24-Dip 2805 2618 24.31 A ee DAG att EGPMOS Voltage Out AN HO 
: Y : AD7841ASZ-ND DAC 14-Bit Octal Voltage Out 4718 43.81 
AD7243ANZ-ND Serial DAC 12-Bit LC2MOS* 16-Dip 14.53 13.08 11.60 AD7841B8-ND DAC 14-Bit Octal Voltage Out 6123 56.85 
AD7243ARZ-ND Serial DAC 12-Bit LC2MOS* .16-SOIG 14.11 12.71 11.27 ‘ o 4 ; 
a AD7841BSZ-ND DAC 14-Bit Octal Voltage Out 55.65 51.68 
AD7244JR-ND DAC 14-Bit LC2MOS Dual. -28-SOIC 41.24 38.49 35.74 AD7B45JNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying * 983° 8.72 
AD7244JRZ-ND DAC 14-Bit LC2MOS Dual* . .28-SOIC 39.44 36.81 34.18 Rare DACA2:Bit Muiphing= ae ANG 
AD7245AANZ-ND DAG 12-Bit with Reference* 24-Dip 13.66 12.30 10.91 ARB I ule ying ' : 
; eu : 5KPZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* 14.78 13.11 
AD7245AAPZ-ND DAC 12-Bit with Reference* 28-PLCC 15.23 14.21 13.20 : 4 
‘ Bit wi AD7846JNZ-ND DAC 16-Bit LC2MOS Voltage Oui 28-Dip 34.95 32.62 30.29 
AD7245AAR-ND DAC 12-Bit with Reference... .24-SOIC_ 14.59 13.14 11.66 t 
ans AD7846JPZ-ND DAC 16-Bit LC2MOS Voltage Out* 28-PLCC 37.32 34.84 32.35 
‘AD7245AARZ-ND DAC 12-Bit with Reference* -24-S0IC 13.26 11.94 10.59 - : 
AD7245JPZ-ND DAC 12-Bit with Reference* 28-PLCC 15.23 14.21 13.20 AD7846KNZ-ND DAC 16-Bit LC2MOS Voltage Out» 28-Dip 44.15 41.21 38.26 
AD7247AAN-ND DAC 12-Bit Dual Voltage Out 24-Dip 29.33 2737 25.42 AD7846KPZ-ND DAC 16-Bit LC2MOS Voltage Out* 28-PLCC 42.86 40.00 37.15 
AD7247AANZ-ND DAC 12-Bit Dual Voltage Out* 24-Dip 28.05 26.18 24.31 AD7847AN-ND DAG 12-Bit Multiplying Dual.. 24-Dip 25.08 23.41 21.74 
AD7247AARZ-ND DAC 12-Bit Dual Voltage Out* 24-SOIC 27.23 25.41 23.60 AD7847ANZ-ND DAG 12-Bit Multiplying Dual* 24-Dip 22.80 21.28 19.76 
AD7247ABRZ-ND DAC 12-Bit Dual Voltage Out® 31.95 2982 27.69 AD7847AR-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual. 24-SOIC 24.36 22.74 21.12 
AD7248AANZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS* ...... 15.03 13.53 12.00 AD7847ARZ-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual* 24-SOIC 22.14 20.67 19.19 
AD7248AARZ-ND DAC 12-Bit with Reference 1459 13.14 11.66 AD7847BRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying Dual* 24-SOIC 25.97 24.24 22.51 
AD7248JNZ-ND DAG 12-Bit with Reference* 16.63 14.97 13.28 AD7849BR-ND DAC 14/16-Bit Serial-In. 20-SOIG 21.45 20.02 18.59 
AD7249ANZ-ND DAC 12-Bit Serial with Reference 18.45 17.22 15.99 AD7849BRZ-ND DAC 14/16-Bit Serial-In* 18.20 16.90 
AD7249ARZ-ND DAC 12-Bit Serial with Reference 1791 16.72 1553 AD7943BRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying 7.44 6.28 
AD7302BNZ-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V to 5.5V*. 530 4.24 3.58 AD7945BRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* 744 6.28 
AD7302BRZ-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V to 5.5V*. 514 412 3.47 AD7945BRS-ND DAC 12-Bit Multiplyin 8.20 6.92 
AD7302BR-REEL7CT-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V to 5.5V 5.66 453 3.83 AD7945BRSZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* 744 6.28 
AD7302BRUZ-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V to 5.5V* . 6.14 412 3.47 AD7948BR-ND DAC 12-Bit Multiplyin 8.20 6.92 
AD7303BNZ-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V* 620 4.96 4.19 AD7948BRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying * 7.44 6.28 
AD7303BRZ-ND DAC 8-Bit Dual 2.7V* 6.02 4.82 4.07 AD8300AR-ND DAC 12-Bit 3V Serial-In. SOIC 13.30 10.64 8.98 
Baie ERMAND DAG 8-Bit Dual 2.7V* Gian We ee AD8300ARZ-ND DAG 12.Bit 3V Seral-inw SOIC 10.60 9.54 8.46 
AD7304BRU-ND DAC 8-Bit Quad 3V/5V Rail-to-Ra 914 7.32 6.17 AD8522AR7-ND DAC 12-Bit Dual 5V* 69 1413 1253 
AD7304BRZ-ND DAC 8-Bit Quad 3V/5V Rail-to-Rail* 8.30 6.64 5.61 H ; : 
: J : AD8582ARZ-ND DAC 12-Bit Dual 5V* 17.42 16.18 
AD7304YRZ-ND DAC 8-Bit Quad 3V/5V Rail-to-Rail* 10.16 9.15 812 AD8801ARZ-ND DAC 8-Bit Octal with Shutdown 613 518 
AD7305BRZ-ND DAC 8-Bit Quad 5V Rail-to-Rail*. 960 7.68 6.48 - - 
AD7305BRU-ND DAC 8-Bit Quad 5V Rail-to-Rail 1056 845 7.13 eee Re are a ld Bree 
AD7305BRUZ-ND DAC 8-Bit Quad 5V Rail-to-Rail* 9.60 7.68 6.48 ADM ERND DAC eA 175Msps* . ee Becmeied 
AD7390ARZ-ND DAC 12-Bit, 3V Serial-In* 933 840 7.45 : pe) = : : 
: - = AD9705BCPZ-ND DAC 10-Bit, 175Msps* . 7.91 6.67 
AO ND Pace e a eee eas AD9706BCPZ-ND DAC 12-Bit, 175Msps* . 1050 9.31 
AD7391ARZ-ND ” 3V Serial-In 792 578 488 AD9707BCPZ-ND DAC 14-Bit, 175Msps* . 12.98 11.51 
AD7392AR-ND DAC 12-Bit, 3V Parallel. 10.91 9.83 8.72 AD9708ARZ-ND DAC 8-Bit, 100Msps* 5.94 5.01 
AD7392ARZ-ND DAC 12-Bit, 3V Parallel 9.91 893 7.92 pe oa ae Ser Abe enee ao ay 
AD7393ARZ-ND 3V Parallel 766 6.13 5.18 ; Bit, 125Msps ; ‘ 
ABER REB) ’ BV Parallel Ge nea Oe AD9726BSVZ-ND DAC 16-Bit, 400Msps* 57.57 53.46 
AD7397ARU-ND 9.06 7.25 6.12 AD9740ACPZ-ND DAC 10-Bit, 210Msps* . 791 6.67 
AD7398BRZ-ND DAG 12-Bit Quad Serial-In 16.13 15.05 13.98 AD9740AR-ND DAC 10-Bit, 210Msps 8.69 7.34 
AD7398BRUZ-ND DAC 12-Bit Quad Serial-In* 16.13 15.05 13.98 AD9740ARUZ-ND DAC 10-Bit, 210Msps* . 7.91 6.67 
AD7399BRZ-ND DAC 10-Bit Quad Serial-In* NEW!. T6-SOIC 9.16 825 7.32 AD9740ARZ-ND DAC 10-Bit, 210Msps* . 28-SOIC 9.88 7.91 6.67 
AD7399BRUZ-ND DAC 10-Bit Quad Serial-In* Onbs 6255) 7:32. AD9741-EBZ-ND Evaluation Board for AD9741 - = 
AD7524JNZ-ND DAC 8-Bit Multiplying * 7.24 5.80 4.89 AD9741BCPZ-ND DAC 8-Bit, 250Msps* ... 11.45 10.15 
AD7524JRZ-ND DAC 8-Bit Multiplying* 7.66 6.13 5.18 AD9742ACPZ-ND DAC 12-Bit, 210Msps* . 10.50 9.31 
AD7524KNZ-ND DAC 8-Bit Multiplying * 7.56 6.05 5.11 AD9742AR-ND DAC 12-Bit, 210Msps 11.55 10.25 
AD7528JNZ-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying* 915 8.24 7.31 AD9742ARUZ-ND DAC 12-Bit, 210Msps* . .28-TSSOP 11.66 10.50 9.31 
aoe DAL 8-Bit ual Mutiphying a ce ae a AD9742ARZ-ND DAG 12-Bit, 210Msps* 28-SOIC 11.66 10.50 9.31 
7528JRZ- Bit Dual Multiplying i . . d ‘AD9743-EBZ-ND Evaluation Board for ADQ743* ...ccccccccscscsensssnncnenne — 
AD7528KNZ-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying* 20-Dip 945 851 7.55 AD9743BCPZ-ND BAC TOR 250Msps* 41431 12.69 
; -Bi iplying* 20-Dip 15.28 13.76 12.20 Hi ‘ i : 
DES ZAENZND DAC 8-Bit Dual Multiplying AD9744ACPZ-ND DAC 14-Bit, 210Msps* . 12.98 11.51 
AD7528LR-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying 20-SOIC 15.23 14.21 13.20 AD9744ARUZ-ND DAC 14-Bit, 210Msps* . 12.98 11.51 
AD7533JNZ-ND DAC 10-Bit Multiplying® .. ip 7.08 5.67 4.78 AD9744ARZ-ND DAC 14-Bit, 210Msps* . 28-SOIC 14.41 12.98 11.51 
AD7533KNZ-ND DAC 10-Bit Multiplying* 766 613 5.18 Aeon Dag 1 Oh Osea ee 
AD7533LNZ-ND DAC 10-Bit Multiplying* 918 7.35 6.20 [DSP SEANT Faliation Board fe ADOTAG : ‘ 
AD7537KPZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* . 28-PLCC 22.88 21.35 19.83 nee enainn Fvcluntion Boctd (ar ADOTAT# en 
‘AD7537LN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual. 24-Dip 30.50 2847 26.43 AD9747BCPZ-ND DAC 16-Bit, 250Msps* 26.18 2431 
AD7541AJNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying 18-Dip 11.51 1037 9.20 AH AAE ED DAG e:Bit Peres : AD ac 
AD7541AKNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying 18-Dip 12.79 11.52 10.22 uf PSs s : 
AD7541AKRZ-ND DAC 12-Bit Multiplying 8.96 8.07 7.16 AD9748ACPZ-ND DAC 8-Bit, 165Msps* 5.56 4.69 
AD7542JNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying 16-Dip 20.84 19.45 18.06 peers Pie tec ot aneeees. as ee 
AD7542KNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying* .. 16-Dip 23.01 21.48 19.95 2 rath epSh 3 : é 
AD7543GKR-ND DAC 12-Bit Serial Input Multpiying, © 2793 2607 2421 AD9752ARZ-ND DAG 12-Bit, 125Msps* . 10.59 9.39 
AD7545AKN-ND DAC 12-Bit Multiplying. 4113 10.02 8.89 AD9752ARUZ-ND DAG 12-Bit, 125Msps High Performance 10.59 9.39 
AD7545AKNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying 10.11 911 8.08 AD9753ASTZ-ND DAC 12-Bit, 300Msps* es 47.32 43.94 
AD7545GLN-ND DAG 12-Bit Multiplying. 25.46 23.76 22.07 AD9754ARZ-ND DAC 14-Bit, 125Msps High Performance 13.16 11.67 
AD7545JNZ-ND DAC 12-Bit Multiplying 228 11.06 981 AD9754ARUZ-ND DAC 14-Bit, 125Msps* . 13.16 11.67 
AD7547JN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual. 22.04 20.57 19.10 AD9755ASTZ-ND DAC 14-Bit, 300Msps* . 58.45 54.28 
AD7547JNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* . 20.04 1871 17.37 AD9755-EB-ND Evaluation Board for AD9755 == 
AD7547JPZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* . 22.41 20.92 19.43 ‘AD9760AR50-ND DAC 10-Bit, 50Msps.. 10.13 8.55 
AD7547JRZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* . 19.46 18.16 16.87 AD9760ARU-ND DAC 10-Bit, 125Msps .28-TSSOP 10.66 9.60 8.52 
AD7547KN-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual. 25.85 24.13 22.40 AD9760ARUZ-ND DAC 10-Bit, 125Msps* . .28-TSSOP 9.70 8.73 7.75 
AD7547KNZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Dual* . 23.49 21.93 20.36 AD9760ARZ-ND DAC 10-Bit, 125Msps* . 28-SOIC 9.70 8.73 7.75 
AD7547KPZ-ND DAC 12-Blt LC2MOS Dual. 26.22 24.48 22.73 AD9760ARZ50-ND DAC 10-Bit, 50Msps* ... 28-SOIC 9.58 8.63 7.65 
AD7548JNZ-ND DAC 12-Bit LC2M0S* 16.01 14.42 12.79 AD9761ARSZ-ND DAC 10-Bit Dual 40Msps* 28-SSOP 1536 14.34 13.32 
AD7548KNZ-ND DAG 12-Bit LC2MOS 17.48 16.31 15.15 AD9762ARZ-ND DAC 12-Bit, 125Msps* . 28-SOIC 11.96 10.77 9.55 
AD7548KP-ND DAC 12-Bit LC2MOS. 19.32 18.04 16.75 AD9762ARUZ-ND DAC 12-Bit, 125Msps* . .28-TSSOP 11.96 10.77 9.55 
ves ies Oe eee oe date ae 1360 a2 AD9763ASTZ-ND DAC 10-Bit, Dual 125Msps* . 48-LOFP 11.76 10.59 9.39 
: : : , : AD9764ARZ-ND DAC 14-Bit, 125Msps* . 28-SOIC 15.39 13.86 12.29 
AD7568BPZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Octal* A4-PLCC 46.20 43.12 40.04 : SPS 
i + : AD9764ARUZ-ND DAC 14-Bit, 125Msps* . -28-TSSOP 15.39 13.86 12.29 
AD7568BS-ND DAC 12-Bit LC2MOS Octal A4-POFP 50.82 47.44 44.05 ; 
AD9765ASTZ-ND DAC 12-Bit, Dual 125Msps* . 48-LOFP 18.53 17.29 16.06 
AD7568BSZ-ND DAC 12-Bit LC2MOS Octal* A4-POFP 46.20 43.12 40.04 i a : é 
E oe | AD9767ASTZ-ND DAC 14-Bit, Dual 125Msps* . 48-LOFP 21.18 19.77 18.36 
AD7628KN-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying 20-Dip 5.60 449 3.49 es : 
! tplyt ! AD9772AAST-ND DAC 14-Bit, 160Msps 48-LOFP 29.03 27.09 25.16 
AD7628KNZ-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying* 20-Dip 5.36 4.29 3.34 AISEPE GEA BAC 1é:hit de0Mense 4B-LOFP 2639 2463 2287 
AD7628KRZ-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying* .20-S0IG 5.22 418 3.25 us pS : : : 
MONOID fo CC on ee 
a % “I Bit, Dual ISps* . a f p e 
OE ae o TS80E ae He ant AD9776ABSVZ-ND DAC 12-Bit, Dual 1.0Gsps* 32.86 30.52 
AD7801BRZ-ND DAC 8-Bit, 2.7V 20-S0IC 520 416 3.24 ROSIE SV ZNO) DAC 16-Bit, Dual 10Msps* . salty eld 
AD7808BRZ-ND DAC 10-Bit, 3.3V Octal* .24-SOIC 18.08 16.87 15.67 AD9779ABSVZ-ND DAC 16-Bit, Dual 1.0Gsps*... 47.69 44.28 
AD7809BSTZ-ND DAC 10-Bit Octal* 44-TOFP 20.91 19.52 18.13 AD9779A-EBZ-ND Evaluation Board for AD9779A* NEW! — = 
AD7834ARZ-ND DAC 14-Bit Quad* -28-SOIC 41.25 38.50 35.75 AD9779BSVZ-ND DAC 16-Bit, Dual 1.0Gsps*... 47.69 44.28 
AD7834BRZ-ND DAC 14-Bit Quad* .28-SOIC 52.14 48.67 45.19 AD9780BCPZ-ND DAC 12-Bit, Dual 600Msps* 26.46 24.57 
AD7835AS-ND DAC 14-Bit Quad 44-MOQFP 45.38 42.35 39.33 AD9783BCPZ-ND DAC 16-Bit, Dual 600Msps* . 37.17 34.52 
AD7835ASZ-ND DAC 14-Bit Quad* 44-MOFP 43.40 40.51 37.61 AD9785BSVZ-ND DAC 12-Bit, Dual 800Msps* NEW!. 34.53 32.06 
AD7837ANZ-ND DAC 12-Bit Multiplying 24-Dip 21.93 20.47 19.01 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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Digi-Key Price Each 
DATA CONVERSION (Continued) Part No. Description il 25 100 
Price Each AD652BQ-ND Voltage/Frequency Converter Sync. 23.09 21.55 20.01 
Description 25 100 AD652JPZ-ND. Voltage/Frequency Converter Sync. 16.49 14.85 13.17 
lI AD652KPZ-ND Voltage/Frequency Converter Sync. * 19.34 18.05 16.76 
AD9785-EBZ-ND Evaluation Board for AD9785* NEW! = = AD654JNZ-ND Voltage/Frequency Converter Mono* 8.54 6.84 5.77 
AD9788BSVZ-ND DAC 16-Bit, Dual 800Msps* NEW! 49.35 45.83 AD654JR-ND Voltage/Frequency Converter Mono . O44 7.32) 6:17 
AD9788-EBZ-ND Evaluation Board for AD9788* NEW! = = AD654JRZ-ND Voltage/Frequency Converter Mono* 8.30 6.64 5.61 
ADDAC80NZ-CBI-V-ND DAC 12-Bit, Binary Mono*.. 18.58 17.26 AD7740YRMZ-ND Voltage/Frequency Converter Sync. 3V/5V*. 2.93 2.34 1.82 
ADV7120KSTZ30-ND DAC Video 3-Channel 30MHz* Bal or AOTAIBNEND Vollage/Erequency Convarien Syn: He ae Bee 
ADV7123JSTZ240-ND DAC Video Triple High Speed 240MHz* . 11.36 10.55 Santee Siege POUSHGY vOnveriel gyats 4 4 } 
ADV7123JSTZ330-ND DAC Video Triple High Speed 330MHz* 19.30 17.92 BUA ANTES UBAEBZEND) Evaluation Board for AD7741 
ADV7123KSTZ50-ND DAC Video 3-Channel 50MHz* 7.23 6.42 
ADV7123KSTZ140-ND DAC Video Triple High Speed* 9.14 8.10 ANALOG 
ADV7125JSTZ240-ND DAC Video 3-Channel 240MHz* . 972 8.62 DEVICES 
ADV7125KSTZ50-ND. DAC Video 3-Channel 50MHz* .... 6.16 5.20 Digi-Key Price Each 
ADV7125KSTZ140-ND DAC Video 3-Channel 140MHz* . 731 6.48 Part No. Description 1 25 100 
ADU alls Wize) DAG Video 240MHz, 3.3/5V*.. Hee atest TE ADS160BRJZ5-RL7CT-ND —_| Pot. Digital 5K, 256 Position* 158 1.26 95 
ADV7127KRUZ50-ND DAC Video 240MHz Single High Speed. 974 7.80 6.58 AD5160BRJZ5-RL7TR-ND Pot. Digital 5K, 256 Position* 2419.20/3,000 
ADV7127KRUZ140-ND DAC Video 140MHZz, 3.3/5V* 12.64 11.39 10.10 AD5160BRJZ10-RL7CT-ND _| Pot. Digital 10K, 256 Position*. 158 1.26 95 
ADV7129KS-ND DAC Video Color 192-Bit... 1085.54 1013.17 940.80 AD5160BRJZ10-RL7TR-ND | Pot. Digital 10K, 256 Position*. 2419.20/3,000 
ADV7171KSZ-ND DAC Video Encoder PAL/NTSC* . 11.66 10.50 9.31 AD5160BRJZ50-RL7CT-ND Pot. Digital 50K, 256 Position* . AS8) 126) 195 
ADV7171KSUZ-ND DAC Video Encoder PAL/NTSC* . 10.00 9.00 7.98 ADS160BRJZ50-RL7TR-ND | Pot. Digital 50K, 256 Position®. 2419.20/3,000 
EVAL-ADV7171EBM-ND Evaluation Board for ADV7171 — 292.50 = = AD5160BRJZ100-RL7CT-ND | Pot. Digital 100K, 256 Position* 158 126 95 
ADV7173KSTZ-ND DAC Video NTSC 6-Channel*.. 11.25 10.13 8.98 AD5160BRJZ100-RL7TR-ND | Pot. Digital 100K, 256 Position* 2419.20/3,000 
7 - 7 AD5161BRMZ5-ND Pot. Digital 5K, 256 Position* 1.78 142 1.07 
POISE NDE Peete rece renee Pee AD5161BRMZ10-ND Pot. Digital 10K, 256 Position® 178 1.42 4.07 
ADV7179KCPZ-ND DAC Video NTSC 3-Channel* 1093 984 873 AD5161BRMZ50-ND Pot. Digital 50K, 256 Position*. 178 142 1.07 
; e ; : : AD5161BRMZ100-ND Pot. Digital 100K, 256 Position* 1.78 142 1.07 
ADV7179KCPZ-REELCT-ND —_| DAC Video NTSC 3-Channel* 10.93 984 873 AD5162BRMZ2.5-ND Pot. Dual 2.5K, 256 Position 248 198 154 
ADV7301AKST-ND DAC Video HDTV 6-12-Bit... 37.17 34.70 32.22 AD5162BRMZ10-ND Pot. Dual 10K. 256 Position 248 198 154 
ADV7311KST-ND DAC Six NSV® 12-Bit Video Encode! 33.63 31.39 29.15 AD5162BRMZ100-ND Pot. Dual 100K, 256 Position 2.48 1.98 1.54 
ADV7321KSTZ-ND DAC Six NSV® 12-Bit Video Encoder* 33.63 31.39 29.15 ADS165BUJZ100-R2CT-ND | Pot. Digital 100K, 256 Position* 230 184 1.38 
ADV7393BCPZ-ND DAC 10-Bit SD/HD Video Encoder* 10.50 9.45 8.38 AD5165BUJZ100-R2TR-ND | Pot. Digital 100K, 256 Position* 322.00/250 
DACO8AQ-ND DAC 8-Bit Multiply High Speed 9.98 7.99 6.74 AD5170BRMZ2.5-ND Pot. Digital 2.5K, 256 Position* 275 2.20 1.65 
DACO8CPZ-ND DAC 8-Bit Multiply High Speed* . 240 1.92 1.44 AD5170BRMZ10-ND Pot. Digital 10K, 256 Position*. 275 2.20 1.65 
DACO8CSZ-ND DAC acuity AlGl ae 2401.92 1.44 AD5170BRMZ50-ND Pot. Digital 50K, 256 Position*. 248 1.98 154 
DACO8EPZ-ND DAC 8-Bit Multiply High Speed* . 2.70 216 1.68 ADS | ZOERMZ LOG ND: ie toy Plata 100K a Position* ae a0 16 
#4 Bi 7 fl * - S ‘ot. Digital : beeen N i A 
Be ie BRC e SECURE Speeds. ae oe igo AD5172BRMZ2.5-ND Pot. Dual 2.5K, 256 Position* 3.24 260 202 
DAC312HPZ-ND DAC 12-Bit Multiply High Speed 352 680 576 AD5172BRM50-ND Pot. Dual 50K, 256 Positio! 3.56 2.85 2.22 
Preach DAC {2-BiMutiply High Speed oe AD5172BRMZ50-ND Pot. Dual 50K, 256 Position* 3.24 2.60 2.02 
: : ; : Sane 
pancivrena | DE py Sa ts se sa | Seamus” [fa dyusceac™ i ie 
DAC8043AFSZ-ND DAC 12-Bit Multiply Serial In* 858 6.87 5.80 AD5173BRM100-ND Pot. Digital Dual 100K OTP. 3.56 2.85 2.22 
DAC8043FPZ-ND DAC 12-Bit Multiply CMOS* 12.41 11.18 9.91 AD5200BRMZ10-ND Pot. Digital 10K, 256 Position*. 245 1.96 1.47 
DAC8143FSZ-ND DAC 12-Bit Daisy-Chain* .... 10.28 9.26 8.21 AD5201BRMZ50-ND Pot. Digital 50K, 33 Position* 135 1.08 81 
DAC8221FP-ND DAC 12-Bit Dual Buffered. 23.46 21.90 20.34 AD5203ARUZ10-ND Pot. Digital 10K, Quad 64 Position®. 24-TSSOP 3.60 2.88 2.24 
DAC8222FSZ-ND DAC 12-Bit Dual Buffered» . 31.01 28.94 26.88 AD5203ARUZ100-ND Pot. Digital 100K, Quad 64 Position* .24-TSSOP 3.60 2.88 2.24 
DAC8222GP-ND DAC 12-Bit Dual Buffered. 38.15 35.61 33.06 AD5204BRZ10-ND Pot. Digital 10K, Quad 256 Position* 24-SOIC 3.74 2.99 2.33 
DAC8248FPZ-ND DAC 12-Bit Dual Buffered* . 25.31 23.62 21.94 AD5204BRUZ50-ND Pot. Digital 50K, Quad 256 Position* 24-TSSOP 3.74 2.99 2.33 
DAC8408FSZ-ND DAC 8-Bit Quad with Memory 4608 1448 1284 AD5206BN10-ND Pot. Digital 6-Channel 256 Position... 24-Dip 4.79 3.84 2.99 
z a , . AD5206BRUZ10-ND Pot. Digital 6-Channel 256 Position* 24-TSSOP 479 3.84 2.99 
yee aia Pe a Qual sath Merny Ae aa aed AD5207BRUZ100-ND Pot. Digital Dual 256 Position “4-TSSOP 2.61 2.09 1.63 
De eaNTeND DAC-12: Bh Gicd Readhack: (B08 AS BAC AD5220BNZ10-ND Pot. Digital 10K, 128 Position*. 8-Dip 2.30 184 1.43 
BreRTEeTn DAG.{0-8i Olicd Savlal-Oute Ba nga eae AD5220BRZ10-ND Pot. Digital 10K, 128 Position*. SOIC 2.48 1.98 1.49 
it Quad Serial-Out 52. 93 45. AD5222BR1M-ND Pot. Digital Dual 128 Position 14-SOIC 2.08 1.66 1.25 
DAGEAAUERZND) DAG 12-Bit Quad Serial-Out® .. Ba SSRIS 2B 08 AD5222BRZ10-ND Pot. Digital Dual 128 Position* . 148010 220 1.76 1.32 
DAC8420FSZ-ND DAC 12-Bit Quad Serial-Out* 44.93 41.93 38.94 AD5227BUJZ10RL7CT-ND —_| Pot. Digital Up/Down 10K* TSOT-23-8 1.08 90 .72 
DAC8426FS-ND DAC 8-Bit Quad with Voltage Referenc 20-SOIC 30.08 28.07 26.07 AD5227BUJZ10RL7TR-ND —_| Pot. Digital Up/Down 10K* TSOT-23-8 1404.00/3,000 
DAC8512FPZ-ND DAC 12-Bit, 5V Complete*.. Dip 956 7.65 6.46 AD5227BUJZ100RLCT-ND —_| Pot. Digital Up/Down 100K. TSOT-23-8 1.08 90 72 
DAC8512FSZ-ND DAC 12-Bit, 5V Complete* 8-SOIG 948 7.59 6.40 AD5227BUJZ100RLTR-ND _| Pot. Digital Up/Down 100K*. TSOT-23-8 1404.00/3,000 
DAC8562FPZ-ND DAC 12-Bit, 5V Parallel* ip 1553 13.98 12.40 ADS228BUJZI0RL7CT-ND __| Pot. Digital Up/Down 10K* TSOT23-8 1.02 85 68 
z Bi ; : ; AD5228BUJZ10RL7TR-ND —_| Pot. Digital Up/Down 10K* TSOT-23-8 1326.00/3,000 
reais ae Nan ppalenines ees ee ieee AD5228BUJZ100RLCT-ND —_| Pot. Digital Up/Down 100K* . TSOT-23-8 1.02 85 68 
5 “ , AD5228BUJZ100RLTR-ND —_| Pot. Digital Up/Down 100K*. TSOT-23-8 1326.00/3,00 
ie nei Wie Ee arta ee Vers wees AD5231BRUZ10-ND Pot. Digital 10K, 1024 Position* 16-TSSOP 4.86 3.89 3. 
i e : ; ; : AD5231BRUZ50-ND Pot. Digital 50K, 1024 Position* 16-TSSOP 486 3.89 3.03 
EN22 GU EEND) DAG'S°Bit Quad: CMOS: iS SSM S2S1 G83 AD5231BRUZ100-ND Pot. Digital 100K, 1024 Position. .16-TSSOP 4.86 3.89 3.03 
PM7226HS-ND DAC 8-Bit Quad CMOS . 22.17 20.70 19.22 AD5232BRUZ10-ND Pot. Digital Dual 256 Position . “16-TSSOP 5.90 4.72 3.99 
PM7545FP-ND DAC 12-Bit Multiplying. 981 8.84 7.84 AD5233BRU100-ND Pot. Quad 100K, 64 Position . .24-TSSOP 6.77 5.42 4.22 
PM7545HP-ND DAC 12-Bit Multiplying. 981 8.84 7.84 AD5233BRUZ50-ND Pot. Quad 50K, 64 Position*. .24-TSSOP_ 5.48 4.39 3.70 
PM7528HP-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying 5.60 448 3.78 ‘AD5235BRUZ25-ND Pot. Dual 25K, 1024 Position*.. “16-TSSOP 7.72 6.18 5.22 
PM7628FP-ND DAC 8-Bit Dual Multiplying... 662 5.30 4.47 AD5235BRUZ250-ND Pot. Dual 250K, 1024 Position* 16-TSSOP 7.72 6.18 5.22 
RMS-to-DC AD5241BRUZ10-ND Pot. Digital I2C, 256 Position .14-TSSOP 2.27 1.82 1.42 
PEE RIRDE Ger Te ae ae | Muti (pestis sents Sea 18 18 
ADS536AJHZ-ND True RMS/DC Converter* 12.38 11.15 9.89 ae : : Z : 
AD536AJQ-ND True RMS/DC Converter... 1238 11.15 989 AOA Evaluation Board fonda a2 — (ee 
ADS36AKDZ-ND True RMS/DC Converter 35.43 33.07 30.71 f ot. Digital Dual 10K, 256 Positi 16-1880? me omeaoe 
AD5242BRU100RL7CT-ND —_| Pot. Digital Dual 100K, 256 Position 16-TSSOP 3.44 2.76 2.15 
ADS36ASD-ND True RMS/DC Converte 85.59 79.89 74.18 AD5242BRU100RL7TR-ND —_| Pot. Digital Dual 100K, 256 Position -16-TSSOP 1950.75/1,000 
AD536ASH-ND True RMS/DC Convertei 41.84 39.05 36.26 AD5242BRUZ1M-ND Pot. Digital Dual 256 Position . .16-TSSOP 3.13 2.51 1.95 
AD636JDZ-ND True RMS/DC Converter Mono* .. 16.48 14.84 13.16 AD5242BRUZ10-ND Pot. Digital Dual 10K, 256 Position* T6-TSSOP 313 251 1.95 
AD636JHZ-ND True RMS/DC Converter Mono* . 978 881 7.81 AD5242BRUZ100-ND Pot. Digital Dual 100K, 256 Position -16-TSSOP 3.13 2.51 1.95 
AD637AQ-ND True RMS/DC Converter Wide Bandwidth 30.36 28.34 26.32 AD5242BRUZ100-RL7CT-ND | Pot. Digital Dual 100K, 256 Position 16-TSSOP 3.13 2.51 1.95 
AD637ARZ-ND True RMS/DC Converter Wide Bandwidth». 27.95 26.09 24.22 AD5242BRUZ100-RL7TR-ND | Pot. Digital Dual 100K, 256 Position .16-TSSOP 1772.25/1,00 
AD637BRZ-ND True RMS/DC Converter Wide Bandwidth. 33.12 30.92 28.71 ADS242BRZ1M-ND Pot. Digital Dual 256 Position* . 16-SOIG 3.132.511: 
AD637JDZ-ND True RMS/DC Converter Wide Bandwidth. 38.75 36.17 33.58 AOE enZ ONY toy plot ial 10k 256 Fositon ean aie al vA 
| i i =| ot. Digital Dual " osition - H s a 
ar, Hag cle rt yest ie tase | fosommmone [foots balir cisoe 30) 40 tm 
AD637KQ-ND True RMS/DC Converter Wide Bandwidth 28.83 26.91 24.99 ADS243BRMSO-ND Pot. Digital Dual SOK I?C O-MSOP 272 218 1.70 
REG True RMS/DC Comverter Low Power® Sar Rar Bes AD5243BRM100-ND Pot. Digital Dual 100K I2C . 272 218 170 
: f : : : = os 
AD736AQ-ND True RMS/DC Converter Low Power Bo) ie) ea A nea Boe Boel bial Ok Ete: ae ee 
AD736JNZ-ND True RMS/DC Converter Low Power. 7.92 6.34 5.35 AD5243BRMZ50-ND Pot. Digital Dual 50K I2C*. 248 1.98 1.54 
AD736JRZ-ND True RMS/DC Converter Low Power*. 7.92 634 5.35 AD5243BRMZ100-ND Pot. Digital Dual 100K I2¢* 948 1.98 1.54 
AD736KRZ-ND True RMS/DC Converter Low Power*. 12.38 11.15 9.89 AD5245BRJZ5-RL7CT-ND Pot. Digital 5K, 256 Position* 1.75 1.40 1.05 
AD737ANZ-ND True RMS/DC Converter Low Powers. 11.68 10.52 9.33 AD5245BRJZ5-RL7TR-ND Pot. Digital 5K, 256 Position* 2688.00/3,000 
AD737ARZ-ND True RMS/DC Converter Low Power. 12.30 11.07 9.82 AD5245BRJZ10-R2CT-ND Pot. Digital 10K, 256 Position*. 230 184 1.38 
AD737JNZ-ND True RMS/DC Converter Low Powers. 630 5.04 4.26 AD5245BRJZ10-R2TR-ND Pot. Digital 10K, 256 Position* . 322.00/250 
AD737JRZ-ND True RMS/DC Converter Low Power*. 6.30 5.04 4.26 ADS 2S ER IZSO RECT ND, fe pig on oe oa 2.30 Bape 
= ia ot. Digital 4 osition* . 4 
Voltage-to-Frequency AD5245BRJZ100-R2CT-ND | Pot. Digital 100K, 256 Position® 230 1.84 1.38 
AD537JD-ND Voltage/Frequency Converter 52.38 48.89 45.40 AD5245BRJZ100-R2TR-ND —_| Pot. Digital 100K, 256 Position* 322.00/250 
ADS37JH-ND Voltage/Frequency Converte 15.11 13.61 12.07 AD5246BKS5-R2CT-ND Pot. Digital 5K, 128 Position. 1.93 154 1.16 
AD650BD-ND Voltage Freq./Freq. Voltage Converter . 31.50 29.40 27.30 AD5246BKSZ5-RL7CT-ND. Pot. Digital 5K, 128 Position* 1.23 98 74 
AD650JNZ-ND Voltage Freq./Freq. Voltage Converter* 15.14 13.64 12.09 AD5246BKSZ5-RL7TR-ND Pot. Digital 5K, 128 Position* 1911.00/3,000 
AD650KNZ-ND. Voltage Freq./Freq. Voltage Converter*.... 17.04 15.91 14.77 * RoHS Compliant (Continued) 
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ANALOG : Digi-Key amc Price Each 
DEVICES POTENTIOMETERS (Continued) Part No. Description 25 100 
Digi-Ke Price Each ADV7180BSTZ-ND 10-Bit 4x Oversampling SDTV Video Decoder* 12.41 11.00 
PeaNee Deserintion 1 25 100 EVAL-ADV7180LFEBZ-ND Evaluation Board for ADV7180* ... - = 
: _ — ADV7181BBCPZ-ND Multiformat SDTV Video Decoder* 12.00 10.64 
AD5246BKSZ10-RL7CT-ND | Pot. Digital 10K, 128 Position* 1.23. 98 74 i ‘ , 
He ie ADV7181BBSTZ-ND Multiformat SDTV Video Decoder 12.00 10.64 
AD5246BKSZ10-RL7TR-ND __| Pot. Digital 10K, 128 Position* 1911.00/3,000 ADV7181BCP-ND Multiformat SDTV Video Decode 42.00 10.64 
AD5246BKSZ50-RL7CT-ND —_| Pot. Digital 50K, 128 Position* 1.23. 98 74 - - : : 
AD5246BKSZ50-RL7TR-ND | Pot. Digital 50K, 128 Position 1911.00/3,000 (loiibcehsessize‘i Multiformat SDTV Video Decoder Wags) age 
AD5246BKSZ100RLCT-ND Pot. Digital 100K, 128 Position* . 1.23 98 74 ADV7189BBSTZ-ND Multiformat SDTV Video Decoder? 80-LOFP 37.88 35.35 32.83 
‘AD5246BKSZ100RLTR-ND | Pot. Digital 100K. 128 Position*. 7911.00/3,000 ADV7183BKSTZ-ND Multiformat SDTV Video Decoder 80-LOFP 15.01 13.52 11.99 
AD5247BKSZ5-RL7CT-ND —_| Pot. Digital 5K, 128 Position*. 1.23 98 74 EVAL-ADV7183BEBM-ND Evaluation Board for ADV7183... rte 
AD5247BKSZ5-RL7TR-ND Pot. Digital 5K, 128 Position* . 1911.00/3,000 ADV7189BKSTZ-ND Multiformat SDTV Video Decoder’ 32.13 29.84 
AD5247BKSZ10-RL7CT-ND —_| Pot. Digital 10K, 128 Position* 1.23 98 74 ADV7189KST-ND Multiformat SDTV Video Decoder... 32.13 29.84 
AD5247BKSZ10-RL7TR-ND__| Pot. Digital 10K, 128 Position* 1911.00/3,000 ADV7194KSTZ-ND Video Encoder EXT-10*.... 41.93 38.94 
AD5247BKSZ50-RL7CI-ND Pot. Digital 50K, 128 Position* ix) .98 14 ADVFC32BH-ND Voltage/Freq. and Freq./Volt. Converter -25°C~85°C 11.94 10.59 
AD5247BKSZ50-RL7TR-ND Pot. Digital 50K, 128 Position* 1911.00/3,000 ADVFC32KNZ-ND Voltage/Freq. and Freq./Volt. Converter 0°C~70°C* . 10.21 9.20 816 
AD5247BKSZ100-RL7CT-ND | Pot. Digital 100K, 128 Position*.. fe: oe. a ADVFC32SH-ND Voltage/Freq. and Freq./Volt. Converter -55°C~125°C ...T0-100 17.85 16.66 15.47 
AD5247BKSZ100-RL7TR-ND | Pot. Digital 100K, 128 Position. 1911.00/3,000 Analog 
AD5248BRMZ2.5-ND Pot. Digital Dual 2.5K I2¢* 248 1.98 1.54 
ARID Pot, Digital Dual 10K [20 i oe a AD9882AKSTZ-140-ND Dual Interface for Flat Panel Display* 100-LOFP 12.89 11.61 10.30 
rat AD9882KST-100-ND Analog Interface Dual 100-LOFP 12.30 11.07 9.82 
AD5248BRMZ10-ND Pot. Digital Dual 10K I2¢* 248 1.98 154 
AD5248BRM50-ND Pot. Digital Dual 50K 12 3.03 242 1.82 SORA Sey Analog Interface Dual iar flee 
AD5248BRMZ50-ND Pot. Digital Dual 50K I2¢* 248 1.98 1.54 ADOBB2RSTZE140-ND Analog Interface Dual M61 10:30 
AD5248BRMZ100-ND Pot. Digital Dual 100K 12 248 1.98 1.54 AD9883ABSTZ-110-ND Flat Panel Interface* 10.83 9.61 
AD5252BRUZ1-ND Pot. Digital Dual 1K, 256 Position*. 3.96 3147 247 AD9883AKSTZ-140-ND Flat Panel Interface* 80-LOFP 7.73 6.96 6.18 
AD5252BRUZ10-ND Pot. Digital Dual 10K, 256 Position* 3.96 317 247 AD9884AKSZ-140-ND Analog Interface, 140Msps* . -128-MQFP 17.03 15.89 14.76 
AD5252BRUZ100-ND Pot. Digital Dual 100K, 256 Position®. 3.96 3.17 247 AD9887AKS-100-ND Analog Interface Dual 160-MOFP 19.11 17.84 16.57 
AD5253BRU1-ND Pot. Digital Quad 1K, 64 Position 675 5.40 4.20 AD9887AKSZ-170-ND Analog Interface Dual. .160-MQFP 26.31 24.56 22.81 
AD5253BRU10-ND Pot. Digital Quad 10K, 64 Positio 675 5.40 4.20 AD9888KSZ-140-ND Analog Interface, 140Msps*. 128-MQFP 15.48 13.94 12.36 
AD5254BRUZ1-ND Pot. Digital Quad 1K, 256 Position* 5.66 4.53 3.83 AD9888KSZ-170-ND Analog Interface, 170Msps* . -128-MQFP 18.57 17.34 16.10 
AD5254BRUZ10-ND Pot. Digital Quad 10K, 256 Position 566 4.53 3.83 AD9888KSZ-205-ND Analog Interface, 205Msps* . 128-MQFP 26.31 24.56 22.81 
AD5254BRUZ100-ND Pot. Digital Quad 100K, 256 Position* 566 4.53 3.83 
AD5255BRU25-ND Pot. Digital 25K, 3-Channel .. 1238 9.91 8.36 AS 
AD5255BRU250-ND Pot. Digital 250K, 3-Channel 1238 9.91 8.36 Li EVALUATION BOARDS 
AD5258BRMZ1-ND Pot. Digital 1K, 64 Position* 760 128 96 DEVICES 
AD5258BRMZ10-ND Pot. Digital 10K, 64 Position®. 1.60 128 96 a ; 
AD5258BRMZ50-ND Pot. Digital 50K. 64 Position* . 1.60 128 96 Sey meee Am, e Matinee 
AD5258BRMZ100-ND Pot. Digital 100K, 64 Position* 160 128 96 : LB a 
AD5259BRMZ5-ND Pot. Digital 5K, 256 Position* . 248 1.98 1.49 AD8311-EVAL-ND Evaluation Board for AD8311 - = 
AD5259BRMZ10-ND Pot. Digital 10K, 256 Position 248 1.98 1.49 AD8364-EVAL-500-ND Evaluation Board for AD8364 — [18S 0 
AD5259BRMZ50-ND Pot. Digital 50K, 256 Position* 248 1.98 1.49 AD9211-300EBZ-ND Evaluation Board for AD9211-300* . — 200" 
AD5259BRMZ100-ND Pot. Digital 100K, 256 Position* .. 248 1.98 1.49 AD9985A/PCB-ND Evaluation Board for AD9985A+ .... - = 
AD5259EVAL-ND Evaluation Board for AD5259 .. — 4.00 —-— — EVAL-110VAC-US-ND Evaluation Board for 110VAC - - 
AD5260BRUZ20-ND Pot. Digital 20K, 256 Position* 4-TSSOP 4.43 3.55 2.76 EVAL-110VAC-USZ-ND Evaluation Board for 110VAC = 
‘AD5260BRUZ50-ND Pot. Digital 50K, 256 Position* 4-TSSOP 443 3.55 2.76 EVAL-220VAC-EUZ-ND Evaluation Board for 220VAC - = 
AD5260BRUZ200-ND Pot. Digital 200K, 256 Position®. 4-TSSOP 4.43 3.55 2.76 EVAL-AD7938-6CB-ND Evaluation Board for AD7938 - = 
AD5262BRUZ20-ND Pot. Dual 20K, 256 Position* 6-TSSOP 4.86 3.89 3.03 EVAL-ADE7755EB-ND Evaluation Board for ADE775: a 
AD5262BRUZ50-ND Pot. Dual 50K, 256 Position* 6-TSSOP 4.86 3.89 3.03 EVAL-ADV7195EB-ND Evaluation Board for ADV719! — 
AD5262BRUZ200-ND Pot. Dual 200K, 256 Position* 6-TSSOP 486 3.89 3.03 EVAL-CONTROL BRD3Z-ND Evaluation Board Control .... = = 
AD5263BRUZ20-ND Pot. Quad 20K, 256 Position. 4-TSSOP 5.66 453 3.83 
AD5263BRUZ50-ND Pot. Quad 50K, 256 Position. 4-TSSOP 5.66 4.53 3.83 
AD5263BRUZ200-ND Pot. Quad 200K, 256 Position* 566 4.53 3.83 ANALOG FIBER OPTICS 
AD5273BRJ50-R2CT-ND Pot. Digital 50K, 64 Position. 1.88 150 1.13 DEVICES AND NETWORKS 
AD5273BRJZ10-R7CT-ND Pot. Digital 10K, 64 Position* 1.88 150 1.13 Digi-Key Price Eachse 
‘AD5273BRJZ10-R7TR-ND Pot. Digital 10K, 64 Position®. 2880.00/3,000 Part No Deserntion Pkg. 1 25 100 
AD5280BRUZ20-ND Pot. Digital 20K, 256 Position* 443 355 276 : : 
AD5280BRU50-ND Pot. Digital 50K, 256 Position 488 3.91 3.04 AD809BR-ND Synth. Frequency 155.52MHz 16-SOIC 9.08 7.27 6.13 
AD5280BRUZ50-ND Pot. Digital 50K, 256 Position* 443 355 276 ADN2805ACPZ-ND Clock/Data Recovery 1.25Gbps 2-LFCSP 15.26 14.24 13.23 
AD5280BRU200-ND Pot. Digital 200K, 256 Position 488 3.91 3.04 ADN2806ACPZ-ND Clock/Data Recovery 622Mbps* 2-LFCSP 15.75 14.70 13.65 
AD5280BRUZ200-ND Pot. Digital 200K, 256 Position* . 443 3.55 2.76 ADN2811ACP-CML-ND Clock/Data Recovery at 8-LFCSP 55.47 51.78 48.08 
AD5282BRUZ20-ND Dual Pot. 20K, 256 Position* 486 3.89 3.03 ADN2812ACPZ-ND Clock/Data Recovery with Amp* 2-LFCSP 92.84 86.65 80.46 
AD5282BRUZ50-ND Dual Pot. 50K, 256 Position* 486 3.89 3.03 ADN2813ACPZ-ND Clock/Data Recovery, Continuous Rate 
AD5282BRUZ200-ND Dual Pot. 200K, 256 Position* 486 3.89 3.03 10Mb/s to 1.25Gb/s* 32-LFCSP 33.65 31.41 29.16 
AD5290YRMZ10-ND Pot. Digital 10K, 256 Position* 4.86 3.89 3.03 ADN2816ACPZ-ND Clock/Data Recovery, Continuous Rate 
‘AD5290YRMZ50-ND Pot. Digital 50K, 256 Position* 486 3.89 3.03 10Mb/s to 675Mb/s* 32-LFCSP 17.85 16.66 15.47 
AD5290YRMZ100-ND Pot. Digital 100K, 256 Position* .. 486 3.89 3.03 ADN2817ACPZ-ND Clock/Data Recovery, Continuous Rate 
AD7376ARUZ10-R7CT-ND Pot. Digital 10K, 128 Position* 840 7.70 7.00 10Mbps to 2.7Gbps* 32-LFCSP 75.20 70.19 65.17 
AD7376ARUZ10-R7TR-ND | Pot. Digital 10K, 128 Position 3500.00/1,000 ADN2819ACP-CML-ND Clock/Data Recovery 48-LECSP 78.98 73.71 68.45 
AD7376ARUZ50-ND Pot. Digital 50K, 128 Position* 6.03 4.83 3.76 ABN BERG GREAT Caninisis Wavelliaset ercne 
AD7376ARUZ100-R7CT-ND | Pot. Digital 100K, 128 Position. 549 440 3.42 Powar Controllers 15.99 14.93 13.86 
AD7376ARUZ100-R7TR-ND | Pot. Digital 100K, 128 Position . 3417.00/1,000 ADN2841 ACPZ-39-ND Driver Laser Diode 5V* o-LFCSP 2406 2946 2086 
AD7376ARWZ10-ND Pot. Digital 10K, 128 Position* 6.03 4.83 3.76 ABN ELI Driver Facer Diode AV: qaGn Vig) DG 
AD7376ARWZ50-ND Pot. Digital 50K, 128 Position* 6.03 4.83 3.76 rivet Easel 1006's: H : i 
AD7376ARWZ100-ND Pot. Digital 100K, 128 Position* . 6.03 4.83 3.76 Pear eee aay an Se ee 
‘AD8400AR50-ND Pot. Digital 8-Bit, 50K, 1-Channel 2.75 220 1.71 ; river Laser Diode 3.3V*.. ; : : 
AD8400ARZ50-ND Pot. Digital 8-Bit, 50K, 1-Channel* . 250 2.00 1.56 ADN2890ACPZ-RL7CT-ND | 3.3V, 2.7Gbps Limiting Amp* 8.00 640 5.40 
AD8400ARZ1-ND Pot. Digital 8-Bit, 1K, 1-Channel* 250 2.00 1.56 ADN2890ACPZ-RL7TR-ND 3.3V, 2.7Gbps Limiting Amp* 7500.00/1,500 
AD8400ARZ10-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 1-Channel* . 250 2.00 156 ADN2891ACPZ-RL7CT-ND | 3.3V, 3.2Gbps Limiting Amp* 8.00 640 5.40 
AD8400ARZ100-ND Pot. Digital 8-Bit, 100K, 1-Channel* 250 200 156 ADN2891ACPZ-RL7TR-ND _| 3.3V, 3.2Gbps Limiting Amp* 7500.00/1,500 
AD8402AN10-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 2-Channel 389 3.12 243 
AD8402ARUZ1-ND Pot. Digital 8-Bit, 1K, 2-Channel* 3.78 3.03 2.36 
AD8402ARUZ10-ND Pot, Digital 8-Bit, 10K, 2-Channel* . 378 303 236 ANALOG pigitDRe HARDWARE MONITORS 
AD8402ARZ1-ND Pot. Digital 8-Bit, 1K, 2-Channel* 3.78 3.03 2.36 DEVICES AND THERMAL MANAGEMENT 
AD8402ARZ10-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 2-Channel* . 3.78 3.03 2.36 Digi-Key Price ache 
AD8402ARZ50-ND Pot. Digital 8-Bit, 50K, 2-Channel* . 3.78 3.03 2.36 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD8402ARZ100-ND Pot. Digital 8-Bit, 100K, 2-Channel* 3.78 3.03 2.36 x " ¥ 2 
AD8403ARUZ1-ND Pot. Digital 8-Bit. 1K, 4-Channel* 560 448 378 Santee RUUD Supervisol/Sequencet 7 Channel* 28-TSSOP 11.91 10.73 9.51 
bt 4 ADM1062ACPZ-ND Super Sequencer™ with Margining Control 
AD8403ARUZ10-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 4-Channel* . 560 4.48 3.78 ies 
i inital QP i and Temperature Monitoring* 40-LFCSP 16.33 14.70 13.04 
AD8403ARUZ50-ND Pot. Digital 8-Bit, 50K, 4-Channel* . 566 453 3.83 PRES fe arar Saniianes? with Manninieg Gana 
AD8403ARUZ100-ND Pot. Digital 8-Bit, 100K, 4-Channel* 5.66 453 3.83 SR Tact is MOnRGGe aa-ctorp MOOR Aenietton 
AD8403ARZ1-ND Pot. Digital 8-Bit, 1K, 4-Channel* 560 4.48 3.78 Pi 9 ze : : : 
AD8403ARZ10-ND Pot. Digital 8-Bit, 10K, 4-Channel* . 5.60 448 3.78 EVAL-ADM1062LFEB-ND Evaluation Board for ADM1062LF .. — 29250 _ _— 
D8403ARZ100-ND Pot. Digital 8-Bit, 100K, 4-Channel* 5.60 448 3.78 EVAL-ADM1062LFEBZ-ND Evaluation Board for ADM1062LF* — (299'99 = = 
Rheostat EVAL-ADM1063TQEB-ND Evaluation Board for ADM1063...... — 28128 — — 
i T™ wil 
a SL EGE SE | toctiets | SSeS haa soos eas fap 
ADN2860ACPZ250RCT-ND | Pot. Digital 250K, 3-Channel*. 9.83 885 7.85 a g eee 
ADM1065ASUZ-ND Super Sequencer™/Monitor* 11.00 9.90 8.78 
EVAL-ADM1064TQEB-ND Evaluation Board for ADM1064. — 23125 — — 


ADM1066ASUZ-ND 


Super Sequencer™ with Margining 


ANALOG 

DEVICES VIDEO CONVERTERS 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
AD723ARUZ-ND RGB to NTSC/PAL Encoder* Ca Nb OMS e15) 
AD724JRZ-ND RGB to NTSC/PAL Encoder* -16-SOIC 11.21 10.10 8.96 
AD725ARZ-ND RGB to NTSC/PAL Encoder* .16-SOIC 980 7.84 6.62 
ADV202BBCZ-150-ND JPEG2000 Video Codec* .. 144-CSBGA 70.59 65.89 61.18 
ADV7180BCPZ-ND 10-Bit 4x Oversampling SI .-40-LFCSP 13.11 11.81 10.47 


Control and Auxiliary ADC Input* 13.95 12.37 
EVAL-ADM1066LFEB-ND Evaluation Board for ADM1066 .. _ _— 
ADM1067ASU-ND Super Sequencer™ with Open-Loop 

Margining DACs 10.46 9.42 836 
ADM1068ASTZ-ND Super Sequencer™ and Monitor* 32-LQFP 860 688 5.81 
ADM1069ASTZ-ND Super Sequencer™ with Margining Control 32-LOFP 9.30 7.44 6.28 
ADM1085AKSZ-REEL7CT-ND_ | Simple Sequencer™* C70-6 1.02 85 68 
* RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANALOG HARDWARE MONITORS Digi-Key oe Price Each, 
5 Part No. Description 1 25 +100 
DEVICES AND THERMAL MANAGEMENT: (Continued)? ADGSO8AKNZ-ND Mux Analog Single 8-Channel. 5.26 421 3.56 
Digi-Key Ts Price Each ADGS508AKR-ND Mux Analog Single 8-Channel 562 450 3.80 
Part No. Description Pkg. 125100 ADG5O8AKR-REEL7CT-ND —_| Mux Analog Single 8-Channel 562 450 3.80 
ADM TOBSAKSZ REET ZTE ‘ND Sine Sequence ; a Se OS MO ADG508AKR-REEL7TR-ND Mux Analog Single 8-Channel 3513.00/1,000 
I - imple sequencer J : ADGS508AKRZ-ND Mux Analog Single 8-Channel* . 5.10 4.08 3.45 
RONIOBGARSZ REECE NDI) Simple Sequencer 1826.00/3,000 ADG508FBNZ-ND Mux Single 8-Channel Fault-Protected* 6.82 5.46 4.61 
ADM1087AKSZ-REEL7CT-ND | Simple Sequencer™ 1.02 85 ~=.68 ADG508FBRNZ-ND Mux Single 8-Channel Fault-Protected* 682 5.46 4.61 
SOM Dee AEND ———— oa ee ADG508FBRWZ-ND Mux Single 8-Channel Fault-Protected* 662 5.30 4.47 
dl H valuation Board for : — 140. = = ADG509AKNZ-ND Mux Analog Dual 4-Channel*.... 5.00 4.00 3.11 
Pe a 6 lat vee Honore NEW: 1 Mege Bet sal an ADGS509FBRNZ-ND Mux Analog Dual 16-Channel Fault-Protected* 6.82 5.46 4.61 
- + uad Voltage Monitor - i i \ r 7 a = 
ADMTTESARMZ-TREELTTFUND | Quad Votage Monitor .. romsop | 216750",000 | ADgsoBRKNZ-ND Mux Analog Single 16-Channels 2p 1028 924 8.20 
i }SEBZ- valuation Board for 5%. — (56125) = = i i e * i 
ADM6819ARJZ-REEL7CT-ND | FET Drive Simple Sequencer™*. S0T-236 232 1.86 1.45 HRA, i Anes Soe ecranel peat ea aa Ae 
ROM CE AR CREE a ND HEL me Sims ee ete eotaae Dene eee ADGS526AKRZ-ND Mux Analog Single 16-Channel* 9.96 8.97 7.96 
| - rive Simple Sequencer™ * . -23- f i : i a 7 
ADM6820ARJZ-REEL7TR-ND | FET Drive Simple Sequencer™*. SOT-23-6 3894.00/3,000 AOE ANEND Mie note pa etal OaPICG ane B20 es 
ADM8843ACPZ-REEL7CT-ND_| 4 White LED Backlight Driver* 16-LFCSP 1.47 (1.23 98 ADGS2SAKNZ-ND Mux Analog 8-Channel* io 7:44 «596 5.03 
ADM8843ACPZ-REEL7TR-ND | 4 White LED Backlight Driver* 977.55/1,500 ADG528AKP-ND Mux Analog 8-Channel 792 634 5.35 
ADM8845ACPZ-REEL7CT-ND | Charge Pump Driver for LCD White ADG528AKPZ-ND Mux Analog 8-Channel* 7.56 6.05 5.11 
LED Backlights* .... 16-LFCSP 1.75 140 1.05 5 7 
ADM8845ACPZ-REEL7TR-ND | Charge Pump Driver for LCD White AONE ND Bio foe oa Dia onl Ce oso 08 
LED Backlights* dG:EKUSE SESOOUE S00) ADG604YRUZ-ND Mux 4-Channel.2.7V 105 SV 410 328 255 
ADM8845EB-EVALZ-ND Evaluation Board for ADM8845*. -— 150.00 — — ADG608BNZ-ND Mux 8-Channel, 3V to 5V High Performance* . ip | 533 427 $9.32 
ADN8830ACPZ-ND Thermoelectric Cooler Controller’ 32-LFCSP 10.83 9.75 8.65 ADG608BRZ-ND Mux 8-Channel, 3V to 5V High Performance* . 16-SOIC 518 414 3.22 
Pon EBS RUE REE Calg Dg) Thermoslectrie Cooler Controler® a hosp (MME LCE) ADGGO8BRUZ-REELTCT-ND | Mux 8-Channel, 3V to 5V High Performance*......16-TSSOP 5.18 4.14 3.22 
PEACE ee UCT VON OUeT Ts a ADG608BRUZ-REEL7TR-ND | Mux 8-Channel, 3V to 5V High Performance .........16-TSSOP 2932.50/1,000 
ADIZSTOARGND Digital Temperature Sensor Quad DAC 16-0S0P (RIC RRIURSSMaIO28 ADG6O9BN-ND Mux Differential 4-Channel, 3V to 5V Precision 16-Dip 587 470 3.66 
ADT7317ARQ-ND Digital Temperature Sensor Quad DAC 16-QS0P 8.34 6.68 5.63 ADG609BNZ-ND Mux Differential 4-Channel, 3V to 5V Precision* 5.33 427 3.32 
OEE A Digital Temperature Sensor Quad DAG. 16-080? Bem ADG609BRZ-ND Mux Differential 4-Channel, 3V to 5V Precision* 5.18 414 3.22 
ADT7411ARQZ-ND Digital Temperature Sensor 8-Channel ADC* 16-QSOP 5.04 4.04 3.41 7 5 = Inne = = = 
ADT7460ARQ-ND Remote Thermal/Fan Controlle 16-0SOP 560 448 3.78 ADG609BRUZ-ND Mux Differential 4-Channel, 3V to 5V Precision -16-TSSOP 5.18 4.14 3.22 
EVAL-ADT7463EB-ND Evaluation Board for ADT7463 WMG) ADG658YRUZ-ND Mux Single 8-Channel, 3V to 5V* 1G-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
ADG659YRUZ-ND Mux Dual 8-Channel, 3V to 5V* 16-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
ADT7516ARQZ-ND Temperature Sensor Quad DAC* 16-QSOP 14.68 13.22 11.72 ADG704BRMZ-ND Mux 4-Channel, 1.8V to 5.5V 0-MSOP 243 1.95 1.52 
ADT7517ARQ-ND Temperature Sensor Quad DAC... 16-QSOP 11.54 9.24 7.79 a) 4 F ‘ i x 
ADG706BRUZ-ND Mux 16-Channel, 1.8V to 5.5V. .28-TSSOP_ 6.22 4.98 4.20 
ADG707BRUZ-ND Mux 16-Channel, 1.8V to 5.5V* -28-TSSOP 6.22 498 4.20 
ANALOG INTERFACE ADG708BRUZ-ND Mux Single 8-Channel, 1.8V to 5.5V* 1G-TSSOP 3.42 274 2.13 
DEVICES ADG708CRUZ-ND Mux Single 8-Channel, 1.8V to 5.5V*.. 1G-TSSOP 4.12 3.30 257 
Digi Key PrIGEIEACIC ADG709BRUZ-ND Mux Dual 4-Channel, 1.8V to 5.5V*. 1G-TSSOP 3.42 2.74 2.13 
Paha Deserintion Pho. 125 100 ADG709BRUZ-REEL7TR-ND | Mux Dual 4-Channel, 1.8V to 5.5V*. .16-TSSOP 1938.00/1,000 
: : ADG709CRUZ-ND Mux Dual 4-Channel, 1.8V to 5.5V*. WG-TSSOP 412 330 257 
Analog ADG725BSUZ-ND Mux SPI 16-Channel, 1.8V to 5.5V* 48-TOFP 933 8.40 7.45 
MATO1GH-ND Trans Matched Mono Dual 11.22 8.98 7.58 ADG726BSUZ-ND Mux Differential 16-Channel, 1.8V to 5.5V*. 48-TQFP 9.16 825 7.32 
MATO2EH-ND Trans Matched Mono Dual Low Noise 16.55 15.45 14.34 ADG731BSUZ-ND Mux SPI 32-Channel, 1.8V to 5.5V* 48-TOFP 933 840 7.45 
MATO2EHZ-ND Trans Matched Mono Dual Low Noise* NE’ 0-78 16.55 15.45 14.34 ADG732BCPZ-ND Mux Analog 32-Channel, 1.8V to 5.5V* 8-LFCSP 9.16 8.25 7.32 
Ne eas Maton ee Low Noise* NEW: ee oer pe ADG732BSUZ-ND Mux Single 32-Channel, 1.8V to 5.5V* 48-TOFP 9.16 8.25 7.32 
- rans Matched Dual * 85 :08. 17. ADG738BRUZ-ND Mux SPI 8-Channel, 2.7V to 5.5V* -16-TSSOP 4.39 3.51 2.73 
MATO3FHZ-ND Trans Matched Dual PNP*.. 11.55 10.40 9.22 ADG758BCPZ-ND Mux 3-Ohm 8-Channel 1.8V to 5.5 20-LFCSP 3.42 2.74 213 
MATO4FPZ-ND Trans Matched Mono Quad* 744 5.96 5.03 ADG759BCPZ-ND Mux Dual 4-Channel, 1.8V to 5.5V*.. O-LFCSP 342 274 2.13 
MATO4FSZ-ND Trans Matched Mono Quad* 744 5.96 5.03 ADG774BRQZ-ND Mux Quad 200MHz Low Voltage* 16-QSOP_ 4.32 3.46 2.69 
7 ADG774BRZ-ND Mux Quad 200MHz Low Voltage* 16SOIC 4.19 3.35 261 
Audio/Video ADG1204YCPZ-500RL7CT-ND | Mux Low Capacitance, Low Charge 
PKDO1EPZ-ND Mono Peak Detector Reset/Hold* 12.86 11.40 Injection, 4:1 icMOS™* 12-LFCSP 4.61 3.69 2.87 
PKDO1FPZ-ND Mono Peak Detector Reset/Hold* 10.70 9.49 ADG1204YCPZ-500RL7TR-ND | Mux Low Capacitance, Low Charge 
Digital Isolators Injection, 4:1 #MOS™* 12-LFCSP 1332.50/500 
AD260BND-1-ND Logic Isolator 3.5kV, 1:4 In/Out. 73.32 68.09 ADG1204YRUZ-ND Mux Low Capacitance, Low Charge 
AD260BND-2-ND Logic Isolator 3.5kV, 2:3 In/Ou 73.32 68.09 Injection, 4:1 CMOS™* .14-TSSOP 5.00 4.00 3.38 
Multiplexer ADG1206YRUZ-ND Mux Low Capacitance, 16-Channel (MOS .28-TSSOP 876 7.89 7.00 
ADG1207YRUZ-ND Mux Low Capacitance, 8-Channel CMOS™ .28-TSSOP 876 7.89 7.00 
AD7501JNZ-ND Mux Analog 8-Channel* 11.38 10.25 9.09 ADG1208YCPZ-REEL7CT-ND | Mux Low Capacitance, 8-Channel iCMOS™* .. 6-LFCSP 596 4.77 3.71 
AD7501KNZ-ND Mux Analog 8-Channel* 11.93 10.74 9.53 ADG1208YCPZ-REEL7TR-ND | Mux Low Capacitance, 8-Channel CMOS™* ........ 16-LFCSP 4968.75/1,500 
AD7503JN-ND Mux Analog 8-Channel . 11.90 10.71 9.50 ADG1208YRUZ-ND Mux Low Capacitance, 8-Channel CMOS™® ..........16-TSSOP 6.46 5.17 4.37 
AD7503KN-ND Mux Analog 8-Channel . os 12.48 11.24 9.97 ADG1208YRZ-ND Mux Low Capacitance, 8-Channel iCMOS™ 16-SOIC 5.74 4.60 3.88 
AD8170ARZ-ND Mux 250MHz, 10nS, 2:1 with Amp 8-SOIC 5.00 4.00 3.11 ADG1209YCPZ-REEL7CT-ND | Mux Low Capacitance, 4-Channel icMOS™ 6-LFCSP 596 4.77 371 
AD8174ANZ-ND Mux 250MHz, 10nS, 4:1 with Amp* 14-Dip 686 5.49 4.64 ADG1209YCPZ-REEL7TR-ND | Mux Low Capacitance, 4-Channel icMOS™* .. 6-LFCSP 4968.75/4,500 
AD8174ARZ-ND Mux 250MHz, 10nS, 4:1 with Amp* 6.86 5.49 4.64 ADG1209YRZ-ND Mux Low Capacitance, 4-Channel cMOS™™* 16SOIC 574 460 3.88 
AD8180ARZ-ND Mux Switching 2:1* .. 430 344 2.68 ADG1309BRZ-ND Mux Mono Analog 4-Channel* . 16-SOIC 398 3.19 2.48 
AD8182AR-ND Mux Switching Dual 598 4.79 4.04 ADG1409YCPZ-REEL7CT-ND | Mux @MOS™ 4-Ohm Ron 6-LFCSP 5.92 474 4.00 
AD8182ARZ-ND Mux Switching Dual 2:1». 5.44 4.36 3.68 ADG1409YCPZ-REEL7TR-ND | Mux iCMOS™ 4-Ohm Ron 6-LFCSP 5550.00/1,500 
AD8183ARU-ND Mux Switching Triple... 6.96 557 4.70 ADG1409YRUZ-ND Mux iCMOS™ 4-Ohm Ron’ -16-TSSOP 7.22 5.78 4.88 
AD8184ANZ-ND Video Mux 4:1, 700MHz* 5.02 4.02 3.13 MUXOB8EPZ-ND Mux Analog JFET 8-Channel* 16-Dip 1091 983 872 
AD8184AR-REEL7CT-ND Video Mux 4:1, 700MHz 551 441 3.43 MUXO8FSZ-ND Mux Analog JFET 8-Channel* 16-SOIC 9.28 7.43 6.27 
AD8184ARZ-ND Video Mux 4:1, 700MHz* Bijan ede a3 SMP18FSZ-ND Mux In, Octal Sample-Hold* . 16-SOIC 12.06 10.86 9.63 
AD8185ARU-ND Triple Switching Mux 6.96 5.57 4.70 Multiplier/Divider 
AD8185ARUZ-ND Triple Switching Mux* . 6.32 5.06 4.27 AD532JHZ-ND Trimmed Multiplier/Divider* . 25.10 23.43 21.75 
AD8186ARUZ-ND Triple Mux 2:1, 480MHz* 610 4.88 4.12 AD532SD-ND Trimmed Multiplier/Divider. 88.55 82.65 76.74 
AD8188ARUZ-ND Triple Mux 2:1, 350MHz* 484 3.87 3.01 AD534JDZ-ND Trimmed Multiplier/Divider* . 32.48 30.31 28.15 
AD8189ARUZ-ND Triple Mux 2:1, 350MHz* 484 3.87 3.01 AD534JHZ-ND Trimmed Multiplier/Divider* . 25.02 23.36 21.69 
ADG406BNZ-ND Mux 16-Channel High Performance 8.68 7.82 6.93 AD534KD-ND Trimmed Multiplier/Divider. 14-CDip 47.22 44.08 40.93 
ADG406BPZ-ND Mux 16-Channel High Performance 9.00 810 7.19 AD534KHZ-ND Trimmed Multiplier/Divider* . 0-100 54.32 50.70 47.08 
ADG406BP-REELCT-ND Mux 16-Channel High Performance 9.00 810 7.19 AD534SH-ND Trimmed Multiplier/Divider. 102.87 96.02 89.16 
ADG407BNZ-ND Mux Analog 8-Channel High Performance 935 842 7.47 AD534TD-ND Trimmed Multiplier/Divider.... 156.42 146.00 135.57 
ADG407BPZ-ND Mux Analog 8-Channel High Performance* 9.68 872 7.73 AD5S38ADZ-ND Multiplier/Divider Real-Time A\ 43.50 40.60 37.70 
ADG408BNZ-ND Mux Analog 8-Channel High Performance* 5.42 4.34 3.38 aise aE te Oa < sae sabe od 
ADG408BRZ-ND Mux Analog 8-Channel High Performance* 5.27 422 3.28 sl internally Trimmed Precision Multiplier* . We 05 14. 
ADG408BRUZ-ND Mux Analog 8-Channel High Performance* 527 422 3.28 AD632BDZ-ND Precision Multiplier Mono* 80.50 56.47 52.43 
ADG409BNZ-ND Mux Dual 4-Channel High Performance* 542 4.34 3.38 ee iol Anal os aS os 
ADG409BRZ-ND Mux Dual 4-Channel High Performance* -16-SOIC 5.27 4.22 3.28 AD633ARZ-ND M Hoh N eae 730 624 5.27 
ADG426BRSZ-ND Mux Analog 16-Channel High Performance:............ 28-SSOP 9.05 815 7.23 aeTAT cence : eee 
ADG428BNZ-ND teria aes eeieaa cae AD633JNZ-ND Multiplier Analog. 780 624 527 
i : u ; AD633JRZ-ND Multiplier Analog*. 780 6.24 5.27 
ADG428BRZ-ND Mux Analog 8-Channel LC2MOS AD734AN-ND Multiplier/Divider 4-Quadrant 2067 19.30 17.92 
Latchable, High Performance* Fi 6.34 5.08 4.28 AD734ANZ-ND Multiplier/Divider 4-Quadrant 19.77 18.46 17.14 
ADGSSEEERZND Mux Analog 8-Channal High Performance 7.367 5.89" 4°97 ‘AD734AQ-ND Multiplier/Divider 4-Quadrant 22.74 21.23 19.71 
ADG439FBRWZ-ND Mux Analog 4-Channel High Performance* 7.36 5.89 4.97 AD734BN-ND Multiplier/Divider 4-Quadrant 34.97 32.64 30.31 
ADG439FBRZ-ND Mux Analog 4-Channel High Performance* 736 5.89 4.97 AD734BNZ-ND Multiplier/Divider 4-Quadrant 33.44 31.21 28.98 
ADG506AKNZ-ND Mux Analog Single 16-Channel* .. 9.38 845 7.49 AD834AR-ND Multiplier 4-Quadrant 27.84 25.99 24.13 
ADG506AKPZ-ND Mux Analog Single 16-Channel* . 10.55 950 8.42 AD834ARZ-ND Multiplier 4-Quadrant 26.63 24.85 23.08 
ADGS06AKRZ-ND Mux Analog Single 16-Channel*. 911 821 7.28 AD834JRZ-ND Multiplier 4-Quadrant*.. 24.98 23.31 21.65 
ADG507AKNZ-ND Mux Analog Dual 8-Channel*.. 936 843 7.48 AD835ANZ-ND Multiplier 4-Quadrant* 15.53 13.98 12.40 
ADG507AKPZ-ND Mux Analog Dual 8-Channel 10.55 9.50 8.42 AD835ARZ-ND Multiplier 4-Quadrant 15.53 13.98 12.40 
ADG507AKRUZ-ND Mux Analog Dual 8-Channel 11.93 10.74 9.53 MLTO4GPZ-ND Multiplier 4-Quadrant 18.66 17.42 16.18 
ADG507AKRZ-ND Mux Analog Dual 8-Channel 9.11 8.21 7.28 MLT04GSZ-ND Multiplier 4-Quadrant*... 18.66 17.42 16.18 
ADG507ATQ-ND Mux Analog Dual 8-Channel 22.95 21.42 19.89 * RoHS Compliant (Continued) 
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ANALOG Digi-Key Price Each 
DEVICES INTERFACE (Continued) Part No. Description 1 25 100 
: ADM2490EBRWZ-ND TX/RX Isolated RS-485, HS, ESD, (Coupler® 990 7.92 6.69 
Digi-Key int Price Each ADM2491EBRWZ-ND TX/RX RS-485 Half/Full Duplex* NEW!. 858 7.73 6.85 
Part No. Description Pkg. 125100 ADM3070EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* SAO) 272) 2110) 
Transmitter/Receiver ADM3070EYRZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 374 2.99 2.33 
AD7306ARZ-ND TWRK RS-232/RS-422, 5V* “pa-S0IG 4146 1032946 ADM3071EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 3.31 2.65 2.06 
AD7306JNZ-ND TX/RX RS-232/RS-422, 5V* 11.31 10.19 9.04 ADM3071EYRZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.aV". 3.62 2.90 2.26 
ADM101EARMZ-ND TX/RX RS-232 Single 5V* 238 1.90 1.43 ADM3072EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3v" 3.20 256 1.99 
oo Ee ve 18 18 | folaetaens | ince hes a ie 3 
ADM202EARNZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 15kV* 2.25 1.80 1.35 i i i ; . : : 
AONGNUERENZEGEEIEND) = RG-090 Ey 1EKI= Pea OUEOG ADM3074EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 3.20 256 1.99 
BV, .00/2, ¥ 
ADM2O2EARNZ-REEL7TR-ND | TX/RX RS-232, BV" 15kV* 1170,00/1.000 ADM3075EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3V 320 256 1.99 
i ete : ADM3075EYRZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3V* 3.53 2.83 2.20 
ADM202EARUZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 15kV* 2.25 1.80 1.35 
ADM209EARUZ-REELTTR-ND | TX/RX RS-232. SV. 15kV* 4170.00/1,000 ADM3076EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 3.40 272 212 
oo Ran ADM3076EYRZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 374 2.99 2.33 
ADM202EARWZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 15kV* 2.25 1.80 1.35 
Pa STSERSIZ EEE MRT TOUT HS-DAD GV TERY ae ea ADM3077EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 3.31 265 2.06 
fatoene | ire poate | RMBromeN | Rmtse ane ia fie fe 
ADM202JRNZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 15kV* 213 1.70 1.28 ADM3078EYRZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3V* 3.58 287 2.23 
ADM202JRNZ-REEL7TR-ND | TX/RX RS-232, 5V, 15kV* 1105.00/1,000 ADM3101EACPZ-250R7CT-ND | TX/RX RS-232, 3.3V* 210 1.68 1.26 
ADM202JRW-REELCT-ND TX/RX RS-232, 5V, 15kV... 2.35 1.88 1.41 ADM3101EACPZ-250R7TR-ND| TX/RX RS-232, 3.3V* 294.00/250 
ADM202JRW-REELTR-ND TX/RX RS-232, 5V, 15kV. 1250.00/1,000 ADM3101EARQZ-ND TX/RX RS-232, 3.3V* NEW! 248 1.98 1.54 
ADM206ANZ-ND TX/RX RS-232, 5V Shutdown/Enable* 3.49 279 217 ADM3202ANZ-ND TX/RX Dual RS-232, 3.3V* 954 2.04 1.59 
ADM206EARZ-ND TX/RX RS-232, 5V Shutdown/Enable* 3.49 279 217 ADM3202ARNZ-ND TX/RX Dual RS-232, 3.3V* 254 2.04 1.59 
ADM207EARUZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 15kV* 3.29 2.63 2.05 ADM3202ARNREEL7CT-ND __ | TX/RX Dual RS-232, 3.3) 254 2.04 159 
ADM207EARZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 15kV* 3.29 2.63 2.05 ADM3202ARNZ-REEL7TR-ND_ | TX/RX Dual RS-232, 3.3) 1440.75/1,000 
ADM208ANZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1 pF 3.29 263 2.05 ADM3202ARUZ-ND TX/RX Dual RS-232, 3.3V* “6-TSSOP 254 204 159 
ADM208ARZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1 pF 3.29 263 2.05 ADM3202ARU-REELCT-ND | TX/RX Dual RS-232, 3.3 16-TSSOP 2.79 224 1.74 
ADM208EANZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1pF*.. 3.29 2.63 2.05 ADM3202ARU-REELTR-ND TX/RX Dual RS-232, 3.3' .16-TSSOP 3967.50/2,500 
ADM208EAR-REELCT-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1 pF. 3.29 263 2.05 ADM3202ARWZ-ND TX/RX Dual RS-232, 3.3V* 254 2.04 1.59 
ADM208EARSZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1yF 3.29 263 2.05 ADM3222ANZ-ND TX/RX RS-232, 3.3V with Shutdown* .. 2.54 2.04 1.59 
ADM208EARZ-ND TX/RX RS-232, 5V, O.1yF 3.29 2.63 2.05 ADM3222ARSZ-ND TX/RX RS-232, 3.3V with Shutdown* . 2.54 2.04 1.59 
ADM211ARS-REELCT-ND THIRX RS-232, 5V. 0-1 UE. 329 263 205 ADM3222ARUZ-ND TXIRX RS-232, 3.3V with Shutdown* . 254 2.04 1.59 
ADM214ARSZ-ND TW/RX RS-232. 5V. O.1pR# 309 263 205 ADM3222ARWZ-ND TX/RX RS-232, 3.3V with Shutdown* . 254 2.04 1.59 
ADM3232EARNZ-ND TX/RX RS-232, 3.3V* 16-SOIG 2.88 231 1.80 
ADM211EAR-REELCT-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1 pF. 3.29 263 2.05 , 
ADM211EARS-REELCT-ND _| TX/RX RS-232. 5V, 0.1uF. 3.62 290 2.26 ea eLaea aa ui ee ae ae — ad aa ‘s 
PARTE REGIME Tec havea eve ote Pare ADM3310EARU-ND TIRX RS-232, 3:5, 2.7V “2e-TSSOP 3.51 281 219 
RARER RN Re 540 ATG SET ESTO ADM3310EARUZ-ND TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V* .28-TSSOP 3.20 2.56 1.99 
RSE Bie Bea yi ae ae ae tee ADM3311EARSZ-ND TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V* 28-SSOP 3.15 252 1.96 
: -282, SV, 0.141 : ; 205 ADM3311EARSREELCT-ND _ | TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V 28-SSOP 3.15 2.52 1.96 
ADM Zhi EBGZHEECSIS mmm) TX/AX RS-282, SV, O.1pF*.. ep Bee 2 ADM3311EARSZ-REELCT-ND | TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V* 28-SSOP 3.50 2.80 2.10 
ADM211EARZ-REELTR-ND | TX/RX RS-232, 1861.50/1,000 ADM3311EARSZ-REELTR-ND | TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V* 28-SSOP 2677.50/1,500 
ADM213EARS-REELCT-ND | TX/RX RS-232, 3.29 2.63 2.05 ADM3311EARUZ-ND TX/RX RS-232, 2.7 to 3.6V*. .28-TSSOP 3.15 2.52 1.96 
ADM213EARSZ-REELTR-ND | TX/RX RS-232, 2792.25/1,500 ADM3311EARU-RL7CT-ND | TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V .28-TSSOP 3.47 2.78 2.16 
ADM213EARSZ-ND TX/RX RS-232, 3.29 2.63 2.05 ADM3311EARU-RL7TR-ND _ | TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V .28-TSSOP 2002.00/1,000 
ADM213EARU-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1 pF. 4.03 3.22 2.42 ADI3312EARUZ-ND TXIRX RS-232, 2.7V to 3.6V* 24-TSSOP 3.11 249 1.94 
ADM213EARUZ-ND TX/RX RS-232, 5V, O.1pF*.. 3.29 2.63 2.05 ADM3315EARUZ-ND TX/RX RS-232, 3:5, 2.7V* .24-TSSOP 3.20 2.56 1.99 
ADM213EARZ-ND TX/RX RS-232, 5V, 0.1pF*.. 3.29 2.63 2.05 ADM3483ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex 3.3V 238 1.90 1.43 
ADM222ANZ-ND TX/RX RS-232, 5V with Shutdown* 293 2.34 1.82 ADM3483EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex 3.3V i Pe ne 
ADM222ARZ-ND TX/RX RS-232, 5V with Shutdown* 293 234 1.82 ADM3485ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3V* 2.36 1.89 1.47 
ADM231LJNZ-ND TX/RX RS-232, Dual 5V* .. 238 1.90 1.43 ADM3485EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3V* 275 2.20 171 
ADM232AANZ-ND TX/RX RS-232, Dual 5V*. 2.25 1.80 1.40 ADM3486EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex 3.3V* 2m 292 4178 
ADM232AARNZ-ND TX/RX RS-232, Dual 5V* .. 225 1.80 1.40 ADM3488ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 2.38 1.90 1.43 
ADM232AARN-REELCT-ND TX/RX RS-232, 248 1.98 1.54 ADM3488EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* Qh 9222 173, 
ADM232AARN-REELTR-ND | TX/RX RS-232. 3575.00/2,500 ADM3490ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V* 236 1.89 1.47 
ADM232AARWZ-ND TX/RX RS-232, 225 1.80 1.40 ADM3490EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V*.... 288 231 1.80 
ETD 2 zs tet | Muccteag® | i ch trier BiB ie 
ADM232AARW-REELTR-ND | TX/RX RS-232, 1463.00/1,000 4 eee an oe up ek es : : : 
MATERA DUAX RS-232 a BGS SAM ADM3491ARUZ-1-ND TX/RX RS-485 High Speed Full Duplex 3.3V 290 2.33 1.81 
7 ; ; ; ADM3491EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Full Duplex 3.3V*.... 297 2.38 1.85 
ADM232LANZ-ND TX/RX RS-232, 2.38 1.90 1.43 
i i ADMG493ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex 
ADM232LARZ-ND TX/RX RS-232, 2.38 1.90 1.43 ina litanedia ave Bom sey aca 
ADM232LAR-REELCT-ND TX/RX RS-232, 315 263 2.10 ADM4850ARZ-ND TURK RS-485/RS-422, Half Duplex 
ADM232LAR-REELTR-ND TX/RX RS-232, 1397.00/1,000 Slew Rate Limited. BV* 450 120 90 
ADM232LJNZ-ND TXIRX RS-232, 238 1.90 1.43 ADM4851ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex 
ADM232LJRZ-ND TX/RX RS-232, 2.38 1.90 1.43 Slew Rate Limited, 5V* 1.50 1.20 .90 
Gl ERELE TW/RX RS-282, Dual 6V. Sissasosl eee Ol ADMA4852ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex 
ADM233LANZ-ND TX/RX RS-232, Dual 5V* .. 5.20 416 3.51 Slew Rate Limited, 5V* 1.50 1.20 .90 
ADM233LJNZ-ND TX/RX RS-232, Dual 5V*.. 518 4.14 3.22 ADM4853ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Half Duplex 
ADM238LARZ-ND TX/RX RS-232, Quad 5V* 3.29 2.63 2.05 Slew Rate Limited, 5V* 1.50 1.20 .90 
ADM238LJNZ-ND TX/RX RS-232, Quad 5V* 3.04 2.43 1.89 ADM4854ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Full Duplex 
ADM238LJRZ-ND TX/RX RS-232, Quad 5V* 3.04 243 1.89 Slew Rate Limited, 5V* 150 1.20 90 
ADM239LANZ-ND TX/RX RS-232, Triple 5V* 383 3.06 2.38 ADM4856AR-ND TX/RX RS-485/RS-422, Full Duplex 
ADM239LARZ-ND TX/RX RS-232, Triple 5V* 3.83 3.06 2.38 Slew Rate Limited, 5V 1.65 132 99 
ADM241LARZ-ND TX/RX RS-232, 5V*..... 2.93 2.34 1.82 ADM4856ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Full Duplex 
ADM242ANZ-ND TX/RX RS-232 with Enable and Shutdown* 18-Dip 3.04 243 1.89 Slew Rate Limited, 5V* 1.50 1.20 .90 
ADM242ARZ-ND TX/RX RS-232 with Enable and Shutdown* 3.04 2.43 1.89 ADM4857ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422, Full Duplex 
ADM242AR-REELTR-ND TX/RX RS-232 with Enable and Shutdown. 1937.00/1,000 RSET — seu _ es aa a 
ADMAB3ARZND THVAX RS 4E5/RS-422 Low Power, ADM5170JP-ND TWIRX RS-232/423 Octal 5.66 453 383 
Slew-Rate Limited* ... 163 130 .98 - 
ADM483EANZ-ND TX/RX RS-485 Low-Slew 5V*. 3.04 2.43 1.89 ADMS180JPZ-ND THRK RS-232/423 Octal 514 412 3.47 
ADM483EARZ-ND TX/RX RS-485 Low-Slew 5V*. SOIG 2.27 182 1.42 


ADM483EARZ-REELTR-ND 


TX/RX RS-485 Low-Slew 5V*. 


3181.50/2,500 


ANALOG 
DEVICES 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
AC2626L4-ND Temperature Probe 4" General Purpose 135.56 — _ 
AD2S80ABD-ND R/D Converter Tracking. p 232.49 216.99 201.49 


ADM485ANZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex, 5V* -Dip 238 1.90 1.43 
ADM485ARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex, 5V* 8-SOIC 238 1.90 1.43 
ADM485EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex, 5V* 8-SOIC 2.75 220 1.71 
ADM485JNZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex, 5V* 8-Dip 2.13 1.70 1.28 
ADM485JRZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex, 5V* 8-SOIC 213 1.70 1.28 
ADM485JR-REELTR-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex, 5' 8-SOIC 3055.00/2,500 

ADM487EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex, 5V 27 5uer2:20) elev 
ADM488ANZ-ND TX/RX RS-485 Low-Slew* 2.70 216 1.68 
ADM488ARZ-ND TX/RX RS-485 Low-Slew* 2.70 216 1.68 
ADM489ANZ-ND TX/RX RS-485 Low-Slew/Enable* 3.38 2.70 2.10 
ADM489ARZ-ND TX/RX RS-485 Low-Slew/Enable* 3.38 2.70 2.10 
ADM1181AANZ-ND TX/RX RS-232 EMI/EMC Compliant 16-Dip 2.25 1.80 1.35 
ADM1385ARSZ-ND TX/RX RS-232 High Speed 3.3V* 3.02 242 1.88 
ADM1485ARZ-ND TX/RX RS-485 High Speed 5V*.. 248 1.98 1.54 
ADM1485JN-ND TX/RX RS-485 High Speed SV. 2.63 210 1.58 
ADM1485JNZ-ND TX/RX RS-485 High Speed 5V* 238 1.90 1.43 
ADM1485JRZ-ND TX/RX RS-485 High Speed 5V* 213) 1/70) 1:28 
ADM1486ARZ-ND TX/RX RS-485 PROFIBUS 5V* 5.09 4.07 3.17 
ADM1487EARZ-ND TX/RX RS-485/RS-422 Half Duplex, 5V* 275 2.20 1.74 
ADM2209EARUZ-ND TX/RX 6/10 RS-232, 12V*...... 497 3.98 3.10 
ADM2483BRWZ-ND TX/RX RS-485 Half Duplex, Coupler 6.60 5.28 4.46 
ADM2485BRWZ-ND TX/RX RS-485, High Speed, Half Duplex Isolated*.....16-SOIC 9.91 8.93 7.92 
ADM2486BRW-ND TX/RX RS-485, High Speed, Half Duplex Coupler®.....16-SOIC 10.08 9.08 8.05 
ADM2486BRWZ-ND TX/RX RS-485, High Speed, Half Duplex Coupler®*..16-SOIC 9.16 8.25 7.32 


AD2S80AJD-ND R/D Converter Tracking. 40-CDip 151.43 141.33 131.24 
AD2S80ALD-ND R/D Converter Tracking. 40-CDip 302.87 282.68 262.49 
AD2S80ASD-ND R/D Converter Tracking. 40-CDip 417.27 389.46 361.64 
AD2S82AHPZ-ND R/D Converter Tracking* 44-PLCC 85.14 79.47 73.79 
AD2S82AKPZ-ND R/D Converter Tracking * 44-PLCC 206.60 192.83 179.05 
AD2S83APZ-ND R/D Converter Tracking* 44-PLCC 139.38 130.09 120.80 
AD2S90APZ-ND R/D Converter 12-Bit* .. 20-PLCC 41.39 38.63 35.87 
AD2S99APZ-ND Programmable Oscillator* 20-PLCC 15.36 13.83 12.27 
AD2S1200WST-ND R/D Converter 12-Bit with Reference Oscillator. 44-LQFP 23.10 21.56 20.02 
AD2S1200WSTZ-ND R/D Converter 12-Bit with Reference Oscillator* ........44-LQFP 21.00 19.60 18.20 
AD2S1200YSTZ-ND R/D Converter 12-Bit with Reference Oscillator* ........44-LQFP 26.25 24.50 22.75 
EVAL-AD2S1200CBZ-ND Evaluation Board for AD2S1200¥ .... 150.00 _-> = 
AD2S1205WSTZ-ND R/D Converter 12-Bit with Reference Oscillator* . 21.00 19.60 18.20 
EVAL-AD2S1205CBZ-ND Evaluation Board for AD2S1205* . 150.00 => = 
ADS598AD-ND LVDT Signal Conditioning... 62.53 49.03 45.53 
AD598JRZ-ND LVDT Signal Conditioning* 33.96 31.70 29.44 
AD698APZ-ND LVDT Signal Conditioning* 26.91 25.12 23.33 
AD698SQ-ND LVDT Signal Conditioning... 82.41 76.92 71.43 


* RoHS Compliant 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


> Fe DRVICES Digi@Reel” 


POWER MANAGEMENT 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Battery Chargers — RoHS Compliant 

ADP2291ACPZ-R7CT-ND Compact, 1.5A Linear Charger for Single-Cell 
Li+ Batter .8-LFCSP 2.52 2.02 1.57 
ADP2291ACPZ-R7TR-ND Compact, 1 


ADP2291ARMZ-R7CT-ND 


Li+ Battery... 
Compact, 1.5A Linear Charger for Single- -Cell 
Li+ Battery... 


2142.00/1,500 


2.43 195 1.52 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Display and Lighting — RoHS Compliant 
ADP1653ACPZ-R7CT-ND Compact, High Efficiency, High Power, 
Flash/Torch LED Driver... 16-LFCSP 3.26 2.61 2.03 


ADP1653ACPZ-R7TR-ND 


Compact, High Efficiency, High Power, 


Flash/Torch LED Driver... 16-LFCSP 


2773.13/1,500 


Hot Swap Controllers — RoHS ‘Compliant 


ADP2291ARMZ-R7TR-ND 


ADP2291-EVAL-ND 
ADP3806JRUZ-REEL7CT-ND 


Compact, 1.5A Linear Charger for Single -Cell 

Li+ Battery. 
Evaluation Board for ADP2291 — 
High Frequency Switch Mode Li 


1377.00/1,000 
62.50 = = 


ADM1170-1AUJZ-RL7CT-ND 
ADM1170-1AUJZ-RL7TR-ND 
ADM1170-2AUJZ-RL7CT-ND 
ADM1170-2AUJZ-RL7TR-ND 
ADM1171-1AUJZ-RL7CT-ND 


1.6V to 16.5V Hot Swap Controller with Soft Start 
1.6V to 16.5V Hot Swap Controller with Soft Start 
1.6V to 16.5V Hot Swap Controller with Soft Start 
1.6V to 16.5V Hot Swap Controller with Soft Start 
2.7V to 16.5V Hot Swap Controller with 

Current Sense Output.. 


473 3.78 2.94 
7938.00/3,000 
473 3.78 2.94 
7938.00/3,000 


440 3.52 2.97 


Battery Charger is 480 3.84 3.24 
DC-to-DC 

AD8240YRM-ND LED Driver/Monito: 3.20 2.56 1.99 
AD8240YRMZ-ND LED Driver/Monitor* 3.06 245 1.91 
ADM660AN-ND Converter Switch Capacitot 2.75 2.20 1.65 
ADM660ANZ-ND Converter Switch Capacitor* 2.25 1.80 1.40 
ADM660ARZ-ND Converter Switch Capacitor* 2.25 1.80 1.40 
ADP1610ARMZ-R7CT-ND 1.2MHz Step-Up DC-DC Switching Converter hl eee 
ADP1610ARMZ-R7TR-ND 1.2MHz Step-Up DC-DC Switching Converter*.. 1593.75/1,000 
ADP1611ARMZ-R7CT-ND 20V, 1.2MHz Step-Up DC-DC Switching Converter: 3.04 2.43 1.89 


ADP1611ARMZ-R7TR-ND 
ADP1621-EVALZ-ND 


20V, 1.2MHz Step-Up DC-DC Switching Converter* : 
Evaluation Board for ADP1621* 


1721.25/1,000 
75.00 = = 


ADM1171-1AUJZ-RL7TR-ND 
ADM1171-2AUJZ-RL7CT-ND 
ADM1171-2AUJZ-RL7TR-ND 


2.7V to 16.5V Hot Swap Controller with 
Current Sense Output. 
2.7V to 16.5V Hot Swap Controller with 
Current Sense Output. 
2.7V to 16.5V Hot Swap Controller with 
Current Sense Output. 


8316.00/3,000 
440 3.52 2.97 


8316.00/3,000 


ADP1621ARMZ-R7CT-ND 
ADP1621ARMZ-R7TR-ND 
ADP1821-EVAL-ND 


Constant Freq., Current-Mode, Step-Up 
DC-DC Controller* . 
Constant Freq., Current-Mode, Step-Up 
DC-DC Controllers. 
Evaluation Board for i 


2.93 234 1.82 
1657.50/1,000 


75.00 = = 


ADM1172-1AUJZ-RL7CT-ND 
ADM1172-1AUJZ-RL7TR-ND 
ADM1172-2AUJZ-RL7CT-ND 


2.7V to 16.5V Hot Swap Controller with 
Power-Fail Comparator 
2.7V to 16.5V Hot Swap Controller with 
Power-Fail Comparator 
2.7V to 16.5V Hot Swap Controller with 
Power-Fail Comparator 


450 3.60 2.80 
7560.00/3,000 


450 3.60 2.80 


ADP1821ARQZ-R7CT-ND 
ADP1821ARQZ-R7TR-ND 


20A Step-Down DC-DC Controller* 
20A Step-Down DC-DC Controller* 


3.04 243 1.89 
1721.25/1,000 


ADM1172-2AUJZ-RL7TR-ND 
ADM1175-1ARMZ-R7CT-ND 
ADM1175-1ARMZ-R7TR-ND 


2.7V to 16.5V Hot Swap Controller with 
Power-Fail Comparator 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 


7560.00/3,000 
5.00 4.00 3.38 


3125.00/1,000 


ADM1175-2ARMZ-R7CT-ND 
ADM1175-2ARMZ-R7TR-ND 
ADM1175-3ARMZ-R7CT-ND 


3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 


5.00 4.00 3.38 
3125.00/1,000 


5.00 4.00 3.38 


ADP1822-EVAL-ND Evaluation Board for ADP1822.... — 75100) => = 
ADP1822ARQZ-R7CT-ND PWM Step-Down DC-DC Controller: 24-QSOP 315 252 1.96 
ADP1822ARQZ-R7TR-ND PWM Step-Down DC-DC Controller: 24-QSOP 1785.00/1,000 

ADP1823-EVAL-ND Evaluation Board for ADP1823.... a B7S00 > - 
ADP1823ACPZ-R7CT-ND Dual, Interleaved, Step-Down DC-DC Controller* ....32-LFCSP 4.73 3.78 2.94 
ADP1823ACPZ-R7TR-ND Dual, Interleaved, Step-Down DC-DC Controller* 4016.25/1,500 

ADP1828YRQZ-R7CT-ND PWM Step-Down DC-DC Controller* NEW! 20-QSOP 3.38 270 2.10 
ADP1828YRQZ-R7TR-ND PWM Step-Down DC-DC Controller* NEW! 20-QSOP 1912.50/1,000 

ADP1829-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1829¥ ..... — 500) > - 
ADP1829ACPZ-R7CT-ND Dual, Interleaved, Step-Down DC-DC Controller* 4.73 3.78 2.94 


ADP1829ACPZ-R7TR-ND 
ADP1864-EVALZ-ND 
ADP1864AUJZ-R7CT-ND 


Dual, Interleaved, Step-Down DC-DC Controller* 
Evaluation Board for ADP1864* . _— 
Constant Freq., Current-Mode Step: 


4016.25/1,500 
75.00 = = 


ADM1175-3ARMZ-R7TR-ND 
ADM1175-4ARMZ-R7CT-ND 
ADM1175-4ARMZ-R7TR-ND 


3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor . 
3.15V to 16.5V Hot Swap 
Digital Power Monitor 


3125.00/1,000 
5.00 4.00 3.38 


3125.00/1,000 


DC-DC Controller* SOT-23-6 2.36 1.89 1.47 
ADP1864AUJZ-R7TR-ND Constant Freq., Current-Mode Step-Down 

DC-DC Controller* SOT-23-6 3969.00/3,000 
ADP2102-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP2102* .. — | 75100: _- - 
ADP2102-1.2-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP2102-1. 75.00 = = 
ADP2102YCPZ-1-R7CT-ND 600mA, 1V, 3MHz Sync. Step-Down 

DC-DC Converter* 8-LFCSP 2.75 2.20 (1.71 


EVAL-ADM1175EBZ-ND 
ADM1176-1ARMZ-R7CT-ND 


ADM1176-1ARMZ-R7TR-ND 


Evaluation Board for ADM1175 . 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 


150.00 = = 
5.00 4.00 3.38 


3125.00/1,000 


ADP2102YCPZ-1-R7TR-ND 
ADP2102YCPZ-1.2-R7CT-ND 
ADP2102YCPZ-1.2-R7TR-ND 


600mA, 1V, 3MHz Sync. Step-Down 
DC-DC Converter* . 

600mA, 1.2V, 3MHz Sy! 
DC-DC Converter* 

600mA, 1.2V, 3MHz Sync. Step- Down 
DC-DC Converter* 


-8-LFCSP 


8-LFCSP 
8-LFCSP 


2333.25/1,500 


ZB Al) Al 


2333.25/1,500 


ADM1176-2ARMZ-R7CT-ND 
ADM1176-2ARMZ-R7TR-ND 
EVAL-ADM1176EBZ-ND 


3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor. 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller ani 
Digital Power Monitor 
Evaluation Board for ADM1176.. 


5.00 4.00 3.38 


3125.00/1,000 
150.00 = = 


ADP2102YCPZ-1.5-R7CT-ND 
ADP2102YCPZ-1.5-R7TR-ND 
ADP2102YCPZ-2-R7CT-ND 


600mA, 1.5V, 3MHz Sync. Step- Down 
DC-DC Converter* 

600mA, 1.5V, 3MHz Sync. 
DC-DC Converter* 

600mA, 2V, 3MHz Sync. Step- Down 
DC-DC Converter* 


8-LFCSP 


8-LFCSP 


8-LFCSP 


2750 12:20) 174 


2333.25/1,500 
2.75 


2.20 1.71 


ADM1177-1ARMZ-R7CT-ND 
ADM1177-1ARMZ-R7TR-ND 
ADM1177-2ARMZ-R7CT-ND 


3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 


5.00 4.00 3.38 
3125.00/1,000 


5.00 4.00 3.38 


ADP2102YCPZ-2-R7TR-ND 
ADP2102YCPZ-3-R7CT-ND 
ADP2102YCPZ-3-R7TR-ND 


600mA, 2V, 3MHz Sync. Step-Down 
DC-DC Converter* 
600mA, 3V, 3MHz Sync. Step-Down 
DC-DC Converter* 
600mA, 3V, 3MHz Sync. Step-Down 
DC-DC Converter* 


8-LFCSP 


8-LFCSP 


8-LFCSP 


2333.25/1,500 


275) 2:20) 1-71 


2333.25/1,500 


ADM1177-2ARMZ-R7TR-ND 


EVAL-ADM1177EBZ-ND 
ADM1178-1ARMZ-R7CT-ND 


3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 
Evaluation Board for ADM1177 . 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 


3125.00/1,000 
150.00 = = 


5.40 432 3.65 


ADP2102YCPZ-4-R7CT-ND 
ADP2102YCPZ-4-R7TR-ND 
ADP2105-EVALZ-ND 


600mA, 4V, 3MHz Sync. Step-Down 
DC-DC Converter* 
600mA, 4V, 3MHz Sync. Step-Down 
DC-DC Converter* 
Evaluation Board for ADP2105* . 


275 2.20 1.71 
2333.25/1,500 


75.00 


ADM1178-1ARMZ-R7TR-ND 
ADM1178-2ARMZ-R7CT-ND 
ADM1178-2ARMZ-R7TR-ND 


3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 
3.15V to 16.5V Hot Swap Controller and 
Digital Power Monitor 


3375.00/1,000 
5.40 4.32 3.65 


3375.00/1,000 


ADP2105ACPZ-R7CT-ND 
ADP2105ACPZ-R7TR-ND 
ADP2106-EVALZ-ND 


1A Sync. Step-Down DC-DC Converter. 
1A Sync. Step-Down DC-DC Converter*. 
Evaluation Board for ADP2106* ..... 


3.42 2.74 2.13 
2907.00/1,500 
75.00 = = 


EVAL-ADM1178EBZ-ND 

ADM4210-1AUJZ-RL7CT-ND 
ADM4210-1AUJZ-RL7TR-ND 
ADM4210-2AUJZ-RL7CT-ND 
ADM4210-2AUJZ-RL7TR-ND 


Evaluation Board for ADM1178 . 
2.7V to 16.5V Hot Swap Controller. 
2.7V to 16.5V Hot Swap Controller. 
2.7V to 16.5V Hot Swap Controller. 
2.7V to 16.5V Hot Swap Controller. 


150.00 = = 

512 410 3.46 
9522.00/3,000 

410 3.46 
9522.00/3,000 


5.12 


MOSFET Driver 


ADP2106ACPZ-R7CT-ND 1.5A, Sync. Step-Down DC-DC Converter*. 3.83 3.06 2.38 
ADP2106ACPZ-R7TR-ND 1.5A, Sync. Step-Down DC-DC Converter*. 3251.25/1,500 
ADP2106ACPZ-3.3-R7CT-ND | 1.5A, 3.3V Sync. Step-Down DC-DC Converter* 3.83 3.06 2.38 


ADP2106ACPZ-3.3-R7TR-ND 
ADP2107-EVALZ-ND 


1.5A, 3.3V Sync. Step-Down DC-DC Converter* 
Evaluation Board for ADP2107* ......... 


3251.25/1,500 
75.00 = = 


ADP2107ACPZ-R7CT-ND 2A, Sync. Step-Down DC-DC Converter* 4.70 377 2.93 
ADP2107ACPZ-R7TR-ND 2A, Sync. Step-Down DC-DC Converter* 3997.13/1,500 
ADP2107ACPZ-1.2-R7CT-ND | 2A, 1.2V Sync. Step-Down DC-DC Converter* 4.70 3.77 2.93 
ADP2107ACPZ-1.2-R7TR-ND | 2A, 1.2V Sync. Step-Down DC-DC Converter* 3997.13/1,500 
ADP2107ACPZ-1.5-R7CT-ND | 2A, 1.5V Sync. Step-Down DC-DC Converter* 470 377 2.93 


ADP2107ACPZ-1.5-R7TR-ND 
ADP2107-1.8-EVAL-ND 


2A, 1.5V Sync. Step-Down DC-DC Converter* 
Evaluation Board for ADP2107ACPZ-1.8..... 


3997.13/1,500 
60.00 S = 


ADP3414JRZ-ND Dual Bootstrapped MOSFET Driver* 2.48 1.98 1.54 
ADP3415LRMZREELCT-ND Dual Bootstrapped MOSFET Driver* 248 1.98 1.54 
ADP3415LRMZREELTR-ND Dual Bootstrapped MOSFET Driver* 5700.00/3,000 
ADP3419JRM-REELCT-ND Dual Bootstrapped, High Voltage MOSFET Driver.. 1.98 158 1.19 
Regulators 
ADP667ANZ-ND Regulator LDO 5V or Adj.* 3.83 3.06 2.38 
ADP667ARZ-ND Regulator LDO 5V or Adj. 3.67 2.94 2.29 
ADP1111AN-ND Regulator Switching Adj. Voltag 497 3.98 3.10 
ADP1706ARDZ-2.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 1A, 2.5V* NE’ 270 216 1.62 
ADP1706ARDZ-2.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 1A, 2.5V* NE! 1377.00/1,000 
ADP1706ARDZ-3.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 1A, 3.0V* NE’ 2720 onl Omen o2) 
ADP1706ARDZ-3.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 1A, 3.0V* NE’ 1377.00/1,000 
ADP1706ARDZ-3.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 1A, 3.3V* NE! 270 216 1.62 


ADP1706ARDZ-3.3-R7TR-ND 
ADP1706-3.3-EVALZ-ND 


Regulator CMOS LDO, 1A, 3.3V* NEI 
Evaluation Board for ADP1706-3.3* NEW! — 


1377.00/1,000 
75.00 a 


ADP1707ARDZ-3.0-R7CT-ND 
ADP1707ARDZ-3.0-R7TR-ND 
ADP1707ARDZ-3.3-R7CT-ND 
ADP1707ARDZ-3.3-R7TR-ND 
ADP1707-3.3-EVALZ-ND 


Regulator CMOS LDO, 1A, 3.0V* NEI 
Regulator CMOS LDO, 1A, 3.0V* NEI 
Regulator CMOS LDO, 1A, 3.3V* NEI 
Regulator CMOS LDO, 1A, 3.3V* NEI 
Evaluation Board for ADP1707-3.3* NEW! 


278 2.22 1.67 
1415.25/1,000 
222) ANT 
1415.25/1,000 
75.00 = = 


2.78 


ADP2107ACPZ-1.8-R7CT-ND | 2A, 1.8V Sync. Step-Down DC-DC Converter* 4.70 3.77 2.93 
ADP2107ACPZ-1.8-R7TR-ND | 2A, 1.8V Sync. Step-Down DC-DC Converter* 3997.13/1,500 
ADP2107ACPZ-3.3-R7CT-ND | 2A, 3.3V Sync. Step-Down DC-DC Converter* 470 377 2.93 
ADP2107ACPZ-3.3-R7TR-ND | 2A, 3.3V Sync. Step-Down DC-DC Converter* 3997.13/1,500 
ADP3041ARU-REELCT-ND TFT LCD Panel Power Module a 464 3.71 2.89 
ADP3041ARU-REELTR-ND TFT LCD Panel Power Module 6490.00/2,500 
ADP3050ARZ-R7CT-ND 1A, Adj. Step-Down Switching Regulator* NEW! 448 3.59 2.79 
ADP3050ARZ-R7TR-ND 1A, Adj. Step-Down Switching Regulator* NEW! 2537.25/1,000 
ADP3050ARZ-5-ND 1A, 5V Step-Down Switching Regulator* NEW! 448 359 2.79 
ADP3162JRZREEL7CT-ND 5-Bit Prog. 2-Phase Sync. Buck Controller* ... 4103) 3/238) 2.51 
ADP3162JRZREEL7TR-ND 5-Bit Prog. 2-Phase Sync. Buck Controller* ... 2310.00/1,000 
ADP3164JRUZREELCT-ND 5-Bit Prog. 4-Phase Sync. Buck Controller* 3.65 2.92 2.27 
ADP3171JR-ND Controller Buck Dual Regulator........... 2.61 2.09 1.63 
ADP3178JRZREEL7CT-ND 4-Bit Programmable Sync. Buck Controller* .. SHSi 21 1.95) 
ADP3178JRZREEL7TR-ND. 4-Bit Programmable Sync. Buck Controller* .. 2400.00/1,000 
ADP3605AR-ND Inverted Volt 120mA Switch Cap. 3.65 2.92 2.27 


ADP1708ARDZ-R7CT-ND Regulator CMOS LDO, 1A, ADJ* NEW!. 2.70 216 1.62 
ADP1708ARDZ-R7TR-ND Regulator CMOS LDO, 1A, ADJ* NEW! 1377.00/1,000 
ADP1708-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1708* NEW! 75.00 = = 
ADP1710-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1710* 75.00 = = 
ADP1710AUJZ-R7CT-ND Regulator CMOS LDO, 150mA* 1238 1.03.82 
* RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each 
1 25 100 


ADP1716ARMZ-0.9-R7CT-ND 
ADP1716ARMZ-0.9-R7TR-ND 
ADP1716ARMZ-0.95R7CT-ND 
ADP1716ARMZ-0.95R7TR-ND 
ADP1716ARMZ-1.0-R7CT-ND 


Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.9V*.. 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.9V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.95V* 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.95V* 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.0V* 


240 1.92 1.44 
1248.00/1,000 

2.40 1.92 1.44 
1248.00/1,000 

240 1.92 1.44 


ADP1716ARMZ-1.0-R7TR-ND 
ADP1716ARMZ-1.1-R7CT-ND 
ADP1716ARMZ-1.1-R7TR-ND 
ADP1716ARMZ-1.15R7CT-ND 
ADP1716ARMZ-1.15R7TR-ND 


Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.0V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.1V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.1V*.. 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.15V* 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.15V* 


1248.00/1,000 
240 1.92 1.44 
1248.00/1,000 
240 1.92 1.44 
1248.00/1,000 


ADP1716ARMZ-1.2-R7CT-ND 
ADP1716ARMZ-1.2-R7TR-ND 
ADP1716ARMZ-1.3-R7CT-ND 
ADP1716ARMZ-1.3-R7TR-ND 
ADP1716ARMZ-1.5-R7CT-ND 


Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.2V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.2V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.3V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.3V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.5V 


240 1.92 1.44 
1248.00/1,000 

240 1.92 1.44 
1248.00/1,000 

240 1.92 1.44 


ADP1716ARMZ-1.5-R7TR-ND 
ADP1716ARMZ-1.8-R7CT-ND 
ADP1716ARMZ-1.8-R7TR-ND 
ADP1716ARMZ-2.5-R7CT-ND 
ADP1716ARMZ-2.5-R7TR-ND 


Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.5V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.8V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.8V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 2.5V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 2.5V 


1248.00/1,000 
2.40 1.92 1.44 
1248.00/1,000 
240 1.92 1.44 
1248.00/1,000 


ADP1716ARMZ-3.0-R7CT-ND 
ADP1716ARMZ-3.0-R7TR-ND 
ADP1716ARMZ-3.3-R7CT-ND 
ADP1716ARMZ-3.3-R7TR-ND 
ADP1720-EVALZ-ND 


Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.0V 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.0V*.. 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.3V*.. 
Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.3V* 
Evaluation Board for ADP1720* ... i 


240 1.92 1.44 
1248.00/1,000 

240 1.92 1.44 
1248.00/1,000 

75.00 a 


ADP1720ARMZ-R7CT-ND 
ADP1720ARMZ-R7TR-ND 
ADP1720-3.3-EVALZ-ND 


Regulator Micropower, 50mA, Adj.* 
Regulator Micropower, 50mA, Adj 
Evaluation Board for ADP1720-3.3 


1/25) 1,00) 75 
650.00/1,000 
75.00 = = 


ADP1720ARMZ-3.3-R7CT-ND | Regulator Micropower, 50mA, 3.3V* 8-MSOP 1.47 123 98 
ADP1720ARMZ-3.3-R7TR-ND | Regulator Micropower, 50mA, 3.3V* 8-MSOP 651.70/1,000 
ADP1720ARMZ-5-R7CT-ND Regulator Micropower, 50mA, 5V 8-MSOP 1.47 1.23 98 


ADP1720ARMZ-5-R7TR-ND 
ADP1720-5-EVALZ-ND 


Regulator Micropower, 50mA, 5V*.. 
Evaluation Board for ADP1720-5* NI — 


651.70/1,000 
75.00 = = 


> ae Digi@Reel? © POWER MANAGEMENT (Continued) 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. u 25 100 
ADP1710AUJZ-R7TR-ND Regulator CMOS LDO, 150mA*.. 1599.00/3,000 
ADP1710AUJZ-1.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1V 1.23 1.03 .82 
ADP1710AUJZ-1.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1V* 1599.00/3,000 
ADP1710AUJZ-1.2-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.2V*. 1.23 1.03 .82 
ADP1710AUJZ-1.2-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.2V*. 1599.00/3,000 
ADP1710AUJZ-1.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.5V*. 1.23 1.03.82 
ADP1710AUJZ-1.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.5V*. 1599.00/3,000 
ADP1710AUJZ-1.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.8V*. 1:23) 1.03) 282 
ADP1710AUJZ-1.8-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.8V*. 1599.00/3,000 
ADP1710AUJZ-2.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 2.5V*. 1.23 1.03.82 
ADP1710AUJZ-2.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 2.5V*. 1599.00/3,000 
ADP1710AUJZ-3.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 3.0V*. 1.23 1.03 .82 
ADP1710AUJZ-3.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 3.0V*. 1599.00/3,000 
ADP1710AUJZ-3.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 3.3V*. 235 10305 282. 
ADP1710AUJZ-3.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 3.3V*. 1599.00/3,000 
ADP1711AUJZ-0.75R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.75V* 1S2 OSS. 
ADP1711AUJZ-0.75R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.75V* 1716.00/3,000 
ADP1711AUJZ-0.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.8V*. 1.32 110 .88 
ADP1711AUJZ-0.8-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.8V*. 1716.00/3,000 
ADP1711AUJZ-0.85R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.85V* 1.32 1.10  .88 
ADP1711AUJZ-0.85R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.85V* 1716.00/3,000 
ADP1711AUJZ-0.9-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.9V*. 1.32 110 .88 
ADP1711AUJZ-0.9-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.9V*. 1716.00/3,000 
ADP1711AUJZ-0.95R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.95V* 1.32 110 .88 
ADP1711AUJZ-0.95R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 0.95V* 1716.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.0V*. 1.32 1.10 .88 
ADP1711AUJZ-1.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.0V*. 1716.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.05R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.05V* 1.32 1.10 .88 
ADP1711AUJZ-1.05R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.05V* 1716.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.10R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.10V* 1.32. 1.10 .88 
ADP1711AUJZ-1.10R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.10V* 1716.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.15R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.15V* 1.32 1.10 .88 
ADP1711AUJZ-1.15R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.15V* 1716.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.2-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.2V*. 1.32 1.10 .88 
ADP1711AUJZ-1.2-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.2V*. 1716.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.3V*. 1.32 1.10 .88 
ADP1711AUJZ-1.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.3V*. 1716.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.5V*. 1.32 1.10 .88 
ADP1711AUJZ-1.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.5V*. 1716.00/3,000 
ADP1711AUJZ-1.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.8V*. 1.32 1.10 88 
ADP1711AUJZ-1.8-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 1.8V*. 1716.00/3,000 
ADP1711AUJZ-2.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 2.5V*. 1.32 1.10 .88 
ADP1711AUJZ-2.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 2.5V*. 1716.00/3,000 
ADP1711AUJZ-3.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 3.0V*. 325 110) 288: 
ADP1711AUJZ-3.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 3.0V*. 1716.00/3,000 
ADP1711AUJZ-3.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 3.3V*. 1.32 110 .88 
ADP1711AUJZ-3.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 150mA, 3.3V*. 1716.00/3,000 
ADP1712-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1712* . 75.00 ad = 
ADP1712AUJZ-R7CT-ND Regulator CMOS LDO, 300mA, A 138) 1:15 292 
ADP1712AUJZ-R7TR-ND Regulator CMOS LDO, 300mA, Adj.* NEW! 1794.00/3,000 
ADP1712AUJZ-0.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 0.8V*. 1.38 1.15 .92 
ADP1712AUJZ-0.8-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 0.8V*. 1794.00/3,000 
ADP1712AUJZ-1.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.0V*. ikehy bile) ey 
ADP1712AUJZ-1.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.0V*. 1794.00/3,000 
ADP1712AUJZ-1.15R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.15V* 1:38 1.15 92 
ADP1712AUJZ-1.15R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.15V* 1794.00/3,000 
ADP1712AUJZ-1.2-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.2V*. 1:38 1.15 92 
ADP1712AUJZ-1.2-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.2V*. 1794.00/3,000 
ADP1712AUJZ-1.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.8V*. 1:38) 115) 292 
ADP1712AUJZ-1.8-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.8V*. 1794.00/3,000 
ADP1712AUJZ-2.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 2.5V*. 1.38 1.15 92 
ADP1712AUJZ-2.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 2.5V*. 1794.00/3,000 
ADP1712AUJZ-3.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.0V*. ist) wal 6 
ADP1712AUJZ-3.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.0V*. 1794.00/3,000 
ADP1712-3.3-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1712-3.3* 75.00 = = 
ADP1712AUJZ-3.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.3V*. ABBR 5 eg2 
ADP1712AUJZ-3.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.3V*. 1794.00/3,000 
ADP1713AUJZ-1.2-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.2V*. 144 1.20 .96 
ADP1713AUJZ-1.2-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.2V*. 1872.00/3,000 
ADP1713AUJZ-2.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 2.5V*. 144 1.20.96 
ADP1713AUJZ-2.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 2.5V*. 1872.00/3,000 
ADP1713AUJZ-3.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.0V*. 144 1.20 .96 
ADP1713AUJZ-3.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.0V*. 1872.00/3,000 
ADP1713-3.3-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1713* .. 75.00 - - 
ADP1713AUJZ-3.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.3V*. 144 1.20.96 
ADP1713AUJZ-3.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.3V*. 1872.00/3,000 
ADP1714AUJZ-1.2-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.2V*. 55s 1245 5 193 
ADP1714AUJZ-1.2-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.2V*. 2382.00/3,000 
ADP1714AUJZ-1.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.8V*. 155 1.24 .98 
ADP1714AUJZ-1.8-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 1.8V*. 2382.00/3,000 
ADP1714AUJZ-3.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.3V*. 1.55 1.24 .93 
ADP1714AUJZ-3.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 300mA, 3.3V*. 2382.00/3,000 
ADP1715-EVALZ-ND Evaluation Board for ADP1715* . 75.00 = = 
ADP1715ARMZ-R7CT-ND Regulator CMOS LDO, 500mA* 2.05 164 1.23 
ADP1715ARMZ-R7TR-ND Regulator CMOS LDO, 500mA 1066.00/1,000 
ADP1715ARMZ-1.2-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.2V*. 2.05 1.64 1.23 
ADP1715ARMZ-1.2-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.2V*. 1066.00/1,000 
ADP1715ARMZ-1.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.3V*. 2.05 164 1.23 
ADP1715ARMZ-1.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.3V*. 1066.00/1,000 
ADP1715ARMZ-1.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.5V*. 2.05 1.64 1.23 
ADP1715ARMZ-1.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.5V*. 1066.00/1,000 
ADP1715ARMZ-1.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.8V*. 2.05 1.64 1.23 
ADP1715ARMZ-1.8-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 1.8V*. 1066.00/1,000 
ADP1715ARMZ-2.5-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 2.5V*. 2.05 164 1.23 
ADP1715ARMZ-2.5-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 2.5V*. 1066.00/1,000 
ADP1715ARMZ-3.0-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.0V*. 2.05 1.64 1.23 
ADP1715ARMZ-3.0-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.0V*. 1066.00/1,000 
ADP1715ARMZ-3.3-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.3V*. 2.05 164 1.23 
ADP1715ARMZ-3.3-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 3.3V*. 1066.00/1,000 
ADP1716ARMZ-0.75R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.75V* 240 1.92 1.44 
ADP1716ARMZ-0.75R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.75V* 1248.00/1,000 
ADP1716ARMZ-0.8-R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.8V*. 240 1.92 1.44 
ADP1716ARMZ-0.8-R7TR-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.8V*. 1248.00/1,000 
ADP1716ARMZ-0.85R7CT-ND | Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.85V* 240 1.92 1.44 


ADP1716ARMZ-0.85R7TR-ND 


Regulator CMOS LDO, 500mA, 0.85V* 


1248.00/1,000 


ADP3300ARTZ2.7RCT-ND Regulator LDO 2.7V, 50mA*. 4:58) 1:26.95) 
ADP3300ARTZ2.7RTR-ND Regulator LDO 2.7V, 50mA*. 1920.00/3,000 
ADP3300ARTZ3.3RCT-ND Regulator LDO 3.3V, 50mA*. 1267 100) 75) 
ADP3300ARTZ3.3RTR-ND Regulator LDO 3.3V, 50mA*. 1920.00/3,000 
ADP3300ARTZ-5REEL7CT-ND | Regulator LDO 5V, 50mA* 1265 e007) 
ADP3300ARTZ-5REEL7TR-ND | Regulator LDO 5V, 50mA* 1920.00/3,000 
ADP3301AR-3.3-ND Regulator LDO 3.3V, 100mA. 2.57 2.06 1.60 
ADP3301ARZ-3.3-ND Regulator LDO 3.3V, 100mA* “SOIC 2.38 1.90 1.43 
ADP3301ARZ-5-ND Regulator LDO 5V, 100mA*.. “SOIC 2.38 1.90 1.43 
ADP3303ARZ-3.3-ND Regulator LDO 3.3V, 200mA* “SOIC 2.61 2.09 1.63 
ADP3303ARZ-5-ND Regulator LDO 5V, 200mA*.. “SOIC 2.61 2.09 1.63 
ADP3309ARTZ-3.3-R7CT-ND | Regulator LDO 3.3V, 100mA* OT-23-5 1.38 1.15 92 
ADP3309ARTZ-3.3-R7TR-ND | Regulator LDO 3.3V, 100mA* 1794.00/3,000 
ADP3330ARTZ-2.5-R7CT-ND | Regulator LDO 2.5V, 200mA* 1:58 1:22.92 
ADP3330ARTZ-2.5-R7TR-ND | Regulator LDO 2.5V, 200mA* 2342.40/3,000 
ADP3330ARTZ3.3-RL7CT-ND | Regulator LDO 3.3V, 200mA* SSh e229?) 
ADP3330ARTZ3.3-RL7TR-ND | Regulator LDO 3.3V, 200mA* 2342.40/3,000 
ADP3331ARTZ-REEL7CT-ND | Regulator LDO Adj. 200mA*. 1.53 1.22 92 
ADP3331ARTZ-REEL7TR-ND | Regulator LDO Adj. 200mA*. 2342.40/3,000 
ADP3334ARZ-ND Regulator LDO Adj. 500mA*. 2.38 1.90 1.43 
ADP3335ACPZ-3.3-R7CT-ND | Regulator LDO 3.3V, 500mA* 2.25 1.80 1.35 
ADP3335ACPZ-3.3-R7TR-ND | Regulator LDO 3.3V, 500mA* 1755.00/1,500 
ADP3335ARM3.3R7CT-ND | Regulator LDO 3.3V, 500mA. 362 290 2.26 
ADP3335ARMZ-2.5-RLCT-ND | Regulator LDO 2.5V, 500mA* 2.05 1.64 1.28 
ADP3335ARMZ-2.5-RLTR-ND | Regulator LDO 2.5V, 500mA* 3439.80/3,000 
ADP3335ARMZ-3.3-RLCT-ND | Regulator LDO 3.3V, 500mA* 2.28 1.82 1.37 
ADP3335ARMZ-3.3-RLTR-ND | Regulator LDO 3.3V, 500mA* 3494.40/3,000 
ADP3336ARMZ-REEL7CT-ND | Regulator LDO 500mA, Adj.* 2.28 1.82 1.37 
ADP3336ARMZ-REEL7TR-ND | Regulator LDO 500mA, Adj. 1183.00/1,000 
ADP3338AKCZ-1.5-R7CT-ND | Regulator LDO 1A Precision 1.5V* ERI eta aires 
ADP3338AKCZ-1.5-R7TR-ND | Regulator LDO 1A Precision 1.5V* 812.50/500 
ADP3338AKCZ-1.8-R7CT-ND | Regulator LDO 1A Precision 1.8V* .. 220 eos RAO 
ADP3338AKCZ-1.8-R7TR-ND | Regulator LDO 1A Precision 1.8V* .. 812.50/500 
ADP3338AKCZ-2.5RL7CT-ND | Regulator LDO 1A Precision 2.5V* 2281) 92.25) 70) 
ADP3338AKCZ-2.5RL7TR-ND | Regulator LDO 1A Precision 2.5V* 812.50/500 
ADP3338AKCZ-3.3RL7CT-ND | Regulator LDO 1A Precision 3.3V* Oi eer COmmleno! 
ADP3338AKCZ-3.3RL7TR-ND | Regulator LDO 1A Precision 3.3V* .. 812.50/500 
ADP3338AKCZ-5-R7CT-ND Regulator LDO 1A Precision 5V*... 2.81) 2:250 1-75) 
ADP3338AKCZ-5-R7TR-ND Regulator LDO 1A Precision 5V 812.50/500 
ADP3339AKCZ-1.5-R7CT-ND | Regulator LDO 1.5A, 1.5V* 2.79 2.24 1.74 
ADP3339AKCZ-1.5-R7TR-ND | Regulator LDO 1.5A, 1.5V* 806.00/500 
ADP3339AKCZ-1.8-R7CT-ND | Regulator LDO 1.5A, 1.8V* 2.79 2.24 1.74 
ADP3339AKCZ-1.8-R7TR-ND | Regulator LDO 1.5A, 1.8V* 806.00/500 
ADP3339AKCZ-2.5-R7CT-ND | Regulator LDO 1.5A, 2.5V* 279 2.24 1.74 
ADP3339AKCZ-2.5-R7TR-ND | Regulator LDO 1.5A, 2.5V* 806.00/500 
ADP3339AKCZ-3-RL7CT-ND | Regulator LDO 1.5A, 3V 2.79 2.24 1.74 
ADP3339AKCZ-3-RL7TR-ND | Regulator LDO 1.5A, 3V: 806.00/500 
ADP3339AKCZ-3.3-R7CT-ND | Regulator LDO 1.5A, 3.3V 279 2.24 1.74 
ADP3339AKCZ-3.3-R7TR-ND | Regulator LDO 1.5A, 3.3V* 806.00/500 
ADP3339AKCZ-5-R7CT-ND Regulator LDO 1.5A, 5V 2.79 2.24 1.74 
ADP3339AKCZ-5-R7TR-ND Regulator LDO 1.5A, 5V*.. 806.00/500 
ADP3367AR-ND Regulator LDO Adjustable 5V 4.79 3.84 2.99 
ADP3367ARZ-ND Regulator LDO Adjustable 5V 437 3.50 2.72 
Voltage Reference 
ADS580JH-ND. Precision Voltage Reference 2.5V* .. 6.01 481 3.74 
AD580LH-ND. Precision Voltage Reference 2.5V* 12.41 11.18 9.91 
AD580TH-ND. Precision Voltage Reference 2.5V* 21.38 19.95 18.53 
AD581JH-ND Precision Voltage Reference 10V* 8.20 656 5.54 
AD581KH-ND Precision Voltage Reference 10V* 10.71 9.65 8.56 
AD581LH-ND. Precision Voltage Reference 10V* 19.68 18.37 17.06 
AD581UH-ND Precision Voltage Reference 10V* 43.82 40.90 37.98 
AD584JH-ND Precision Voltage Reference Programmable 968 7.75 6.54 
AD584JNZ-ND Precision Voltage Reference Programmable 6.08 487 4.11 
AD584KNZ-ND Precision Voltage Reference Programmable 998 899 7.97 
AD584LH-ND Precision Voltage Reference Programmable 24.18 22.57 20.96 
AD584TH-ND Precision Voltage Reference Programmable 29.76 27.78 25.80 
AD586AR-ND Precision Voltage Reference 5V. 10.10 8.08 6.82 
AD586ARZ-ND Precision Voltage Reference 5V 8.03 7.23 6.42 
AD586ARZ-REELCT-ND Precision Voltage Reference 5V* .. 8.03 7.28 6.42 
* RoHS Compliant (Continued) 
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> pees Digi@Reel? POWER MANAGEMENT (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
AD586ARZ-REELTR-ND Precision Voltage Reference 5V* 14942.00/2,500 ADR292ERZ-ND Precision Voltage Reference 4.096V, 5mA*.. 10.01 9.02 8.00 
ADS86BRZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 11.20 10.08 8.94 ADR292GRZ-ND Precision Voltage Reference 4.096V, 5mA*. 446 3.57 2.78 
ADS586BRZ-REELCT-ND Precision Voltage Reference 5V* 11.20 10.08 8.94 ADR292GRUZ-ND Precision Voltage Reference 4.096V, 5mA*. 5.60 4.49 3.49 
ADS586BRZ-REELTR-ND Precision Voltage Reference 5V* 20412.00/2,500 ADR293GRZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 446 3.57 2.78 
eee Precision vottage Reference ove ee anes a ADR293ERZ-ND Precision Voltage Reference 5V*. 10.01 9.02 8.00 
SB6KN- recision Voltage Reference SV... 40 5.92 5, ADR318ARJ-R2CT-ND Precision Ref Low Drift... 311 249 1.94 
ADS86KNZ-ND Precision Voltage Reference SV* 7.06 5.65 4.77 ADR3TBARIZ-REELCT-ND | Precision Reference Low Drift® NEW: 203 162 1.22 
ADSBGKR REET ZC END. ErBeision Yona Reference ay eee pee ADR318ARJZ-REEL7TR-ND | Precision Reference Low Drift* NEW! ~3110.40/3,000 
u E rocts ion vonage meterenes | ADR3G0AUJZ-R2CT-ND Precision Reference Low Power 2.048V* 2.60 2.08 1.56 
aa cece vata Hbteronce ce a oe au ADR360AUJZ-R2TR-ND Precision Reference Low Power 2.048V* 345.80/250 
‘AD586LR-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 5V. ~”5165.63/750 ADR360BUJZ-R2CT-ND Precision Reference Low Power 2.048V* 3.56 2.85 2.22 
of ts ADR360BUJZ-R2TR-ND Precision Reference Low Power 2.048V* §25.35/250 
ADS586LR-ND Precision Voltage Reference SV. 11.02 882 7.44 ADR361AUJZ-ROCT-ND Precision Ref LowiP 2 5Ve 23 188 141 
ADS586LRZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 878 7.91 7.01 Heels Teclsionaelerenee-Owic ower eh ee 
AD586MNZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 946 852 7.56 ADR361AUJZ-R2TR-ND Precision Reference Low Power 2.5V* 329.00/250 
ADS587JNZ-ND Precision Voltage Reference 10V* 510 4.08 3.45 ADR363BUJZ-R2CT-ND Precision Reference Low Power 3V* 3.35 2.69 2.09 
AD587JRZ-ND Precision Voltage Reference 10V* .. 582 466 3.93 ADR363BUJZ-R2TR-ND Precision Reference Low Power 3V* 495.43/250 
AD587KN-ND Precision Voltage Reference 10V. 6.08 4.87 4.11 ADR365AUJZ-R2CT-ND Precision Reference Low Power 5V* 235 1.88 1.41 
AD587KNZ-ND Precision Voltage Reference 10V* NE! 582 466 3.93 ADR365AUJZ-R2TR-ND Precision Reference Low Power 5V* 329.00/250 
AD587KRZ-ND Precision Voltage Reference 10V* 658 5.27 4.45 ADR366AUJZ-R2CT-ND Precision Reference Low Power 3.3V* 2.35 1.88 1.41 
‘AD588AQ-ND Precision Voltage Reference Programmable ... 25.01 23.34 21.68 ADR366AUJZ-R2TR-ND Precision Reference Low Power 3.3V* 329.00/250 
AD588BQ-ND Precision Voltage Reference Programmable 46.02 42.96 39.89 ADR370ARTZ-REEL7CT-ND | Precision Reference Low Power 2.048V* 1.85 1.48 1.11 
AD588JQ-ND Precision Voltage Reference Programmable 21.44 20.01 18.58 ADR370ARTZ-REEL7TR-ND Precision Reference Low Power 2.048V* 2841 .60/3,000 
AD588KQ-ND Precision Voltage Reference Programmable 37.50 35.00 32.50 ADR370BRTZ-REEL7CT-ND Precision Reference Low Power 2.048V* 245 1.96 1.47 
AD589JH-ND. Voltage Reference 1.235V, 2-Terminal 7.60 6.08 5.13 ADR370BRTZ-REEL7TR-ND Precision Reference Low Power 2.048V* 3763.20/3,000 
AD589JRZ-ND Voltage Reference 1.235V, 2-Terminal 3.67 2.94 2.29 ADR380ARTZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 2.048V Low Drift 1.63 1.30 .98 
ADS589KH-ND Voltage Reference 1.235V, 2-Terminal 8.24 6.60 5.57 ADR380ARTZ-REEL7TR-ND | Precision Voltage Reference 2.048V Low Drift* 2496.00/3,000 
ADG80ANZ-ND Voltage Reference 2.5V, Low Power* .. 6.26 5.01 4.23 ADR381ARTZ-REEL7CT-ND _ | Precision Voltage Reference 2.5V Low Drift* 163 130 .98 
AD SEO REEL ZCTND. ee aterence oy ae poet ae a8 am ADR381ARTZ-REEL7TR-ND | Precision Voltage Reference 2.5V Low Drift 2496.00/3,000 
a oltage Neference 2.oV Low Power B . ADR390AUJZREEL7CT-ND Micropower, Low Noise Precision Voltage 
AD680JTZ-ND Voltage Reference 2.5V Low Power: 4.01 3.21 2.50 Reference 2.048V*. 1.93 154 1.16 
AD688AQ-ND Precision Voltage Reference +/-10V 22.89 21.37 19.84 ADR390AUJZREEL7TR-ND | Micropower, LN Precision Voltage Ref. 2.048V*. 2956.80/3,000 
ADSREBOEND HLS a yon neeraes a re 3880 ee ah ADR390BUJZREEL7CT-ND | Micropower, LN Precision Voltage Ref. 2.048V* . 2.40 1.92 1.62 
ABPEWNEE ID) Bresiclan Valens Betsrencs Bae oe RS Ae ADR390BUJZREEL7TR-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 2.048V* .... TSOT-23-5 4536.00/3,000 
ASAE RE ee ce RAGiiee EVR OV aera ADR391AUJZREEL7CT-ND | Micropower, LN Precision Voltage Ref. 2.5V*.......TSOT-23-5 1.93 1.54 1.16 
H i pol Ch ie : 3 3 ADR391AUJZREEL7TR-ND Mi LN Precision Voltage Ref. 2.5V* . TSOT-23-5 2956.80/3,000 
PODER RES Gin NE) Precision Voltage Reference 2.5V/3.0V*.. CNOA ADRG9{BUIZREEL7GT-ND | Wicropower- LN Precision Votage Rel 26V"-- 1801238 270 2 = 1.62 
AD780BNZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V/3.0V*.. 9.21 830 7.36 JerOps 2 iS! 9 ay 7 5 s ; 
7 rs ig ADR391BUJZREEL7TR-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 2.5V* . TSOT-23-5 4536.00/3,000 
AD780BRZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V/3.0V*.. 9.21 830 7.36 + ber 
a 7 ie ADR392AUJZREEL7CT-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 4.096V*.... TSOT-23-5 1.93 1.54 1.16 
AD1580ARTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference 1.225V*. 148 1.18  .89 #4 Bae ie 
ADISS0ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference 1.225V*. 7496.0073,000 ADR392AUJZREEL7TR-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. Bae TSOT-23-5 2956.80/3,000 
(AD1580BRTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference 1.225V*. 255 204 1.53 ADR392BUJZREEL7CT-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 4.096V*....TSOT-23-5 2.40 1.92 1.62 
AD1580BRTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference 1.225V*. 4302.00/3,000 ADR392BUJZREEL7TR-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 4.096V* .... TSOT-23-5 4536.00/3,000 
AD1582ARTZREEL7CT-ND Voltage Reference 2.5V* 430 104 78 ADR395AUJZREEL7CT-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 5V* TSOT-23-5 1.93 1.54 1.16 
AD1582ARTZREEL7TR-ND Voltage Reference 2.5V 1996.80/3,000 ADR395AUJZREEL7TR-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 5V* TSOT-23-5 2956.80/3,000 
AD1582BRTIZREEL7CT-ND Voltage Reference 2.5V 1.78 142 41.07 ADR395BUJZREEL7CT-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 5V* TSOT-23-5 2.70 216 1.68 
AD1582BRTZREEL7TR-ND Voltage Reference 2.5V 2726.40/3,000 ADR395BUJZREEL7TR-ND Micropower, LN Precision Voltage Ref. 5V* TSOT-23-5 4536.00/3,000 
AD1583BRTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference 3V*.. ibyAh alee are ADR420ARZ-ND Precision Voltage Reference 2.048V, 10mA* 6.18 495 4.18 
AD1583BRTZ-REEL7TR-ND Voltage Reference 3V*. 2726.40/3,000 ADR420BRZ-ND Precision Voltage Reference 2.048V, 10mA* 8.51 7.67 6.80 
AD1584ARTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference 4.096V*. 1.30 1.04.78 ADR421ARZ-ND Precision Reference Low Noise 2.50V* 6.18 495 418 
AD1584ARTZ-REEL7TR-ND Voltage Reference 4.096V*. 1996.80/3,000 ADR421ARMZ-ND Precision Reference Low Noise 2.50V* 6.18 4.95 4.18 
AD1584BRTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference 4.096V*. ie le alr ADR421BRZ-ND Precision Reference Low Noise 2.50V* 8.51 7.67 6.80 
ADI SEER TZ-REELAAR ND vornge able ite Wau ios 5 eae ADR423AR-ND Precision Voltage Reference 3V, 10mA Out.. 7.27 5.82 453 
"| Tecision Voltage Reference 10V, 10m. “ : / ADR423ARZ-ND Precision Voltage Reference 3V, 10mA Out* 6.18 495 418 
ADRO1AUJZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 10V, 10mA 2.38 1.90 1.43 ADR425ARZ-ND Precision ota Reference 5V, 10mA Out* 6.18 4.95 418 
ADRO1AUJZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 10V, 10mA 3648.00/3,000 ADR425BRZ-ND Precision Voltage Reference 5V, 10mA Out* 851 7.67 6.80 
ADRO1BRZ-ND Precision Voltage Reference 10V, 10mA 4.88 3.91 3.04 ADR430ARMZ-ND 2.048V, XFET® Voltage Reference* . 6.28 5.03 4.24 
ADRO2AKSZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 5V, 10mA*.. 2.39 1.91 1.49 ADR430BRZ-ND 2.048V, XFET® Voltage Reference* 851 7.67 6.80 
ADRO2AKSZ-REEL7TR-ND. Precision Voltage Reference 5V, 10mA*.. 4006.80/3,000 : f 9 . i i 4 
ad i . ADR431ARMZ-ND 2.5V, XFET® Voltage Reference* . 6.28 5.03 4.24 
ADRO2ARZ-ND Precision Voltage Reference 5V, 10PPM 2.35 1.88 1.41 ADR431ARZ-ND 2.5V XFET® Voltage Reference* 628 503 424 
ADRO2AUJZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 5V, 25PPM .TSOT-23-5 2.38 = 1.90 1.43 ADR431BRZ-ND 2 5V. XFET® Voltage Ref * : 9.36 7.49 6.32 
ADRO2AUJZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 5V, 25PPM* .. . TSOT-23-5 3648.00/3,000 H YFET® Se Ret al 
Bate ADR433BRZ-ND 3V, XFET® Voltage Reference .. 9.36 7.49 6.32 
ADRO2BKSZ-REEL7CT-ND. Precision Voltage Reference 5V, 10mA*.. $C70-5 4.37 350 2.72 
iy iu ea . 7 ADR434ARMZ-ND 4.096V, XFET® Voltage Reference* . 6.28 5.03 4.24 
ADRO2BKSZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 5V, 10mA*. $C70-5 7333.20/3,000 ADR434ARZ-ND 4.096V. XFET® Vol Ref 7 9.36 49 632 
ADRO2BRZ-ND Precision Voltage Reference 5V, 3PPM* 8-SOIC 4.88 3.91 3.04 AWReay ia done ere ee te jade . Baa f i GB 
ADRO2BUJZ-REEL7CT-ND | Precision Voltage Reference 5V, 9PPM* “TSOT-235 4.37 3.50 2.72 AWneaa tea SUeNeETe Valaa ReGen Aah Gis Aas 
ADRO2BUJZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 5V, 9PPM* . TSOT-23-5 7333.20/3,000 ADR435ARMZ-ND BV. XFET® Volt 9 Ref a 628 503 404 
ADRO3AKS-R2CT-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA $C70-5 2.48 1.98 1.54 : Olagenelereneae : B d 
ADRO3AKS-R2TR-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA $C70-5 365.75/250 ADR435BRZ-ND 5V, XFET® Voltage Reference* . 9.36 7.49 6.32 
ADRO3AKSZ-REEL7CT-ND __| Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA: $C70-5 239 191 1.49 ROR SoS aay, ia Voltage Psferonce: ie oe us 
ADRO3AKSZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA’ $C70-5 4006.80/3,000 H “DNs Oltage Reference. - 3 4 
ADRO3ARZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA\ 8-SOIC 2.35 1.88 1.41 ADR440BRZ-ND 2.048 LDO XFET® Voltage References. 682 546 4.61 
ADRO3AUJZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA\ .TSOT-23-5 2.38 1.90 1.43 ADR443ARZ-ND 3V, LDO XFET® Voltage Reference* 4.88 3.91 3.04 
ADRO3AUJZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA’ . TSOT-23-5 3648.00/3,000 ADR443BRZ-ND 3V, LDO XFET® Voltage Reference* 6.82 546 4.61 
ADRO3BKSZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA’ $C70-5 4.37 3.50 2.72 ADR444ARMZ-ND 4.096V, LDO XFET® Reference* .. §15 413 3.21 
ADRO3BKSZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA $C70-5 7333.20/3,000 ADR444ARZ-ND 4.096V, LDO XFET® Reference .. 488 3.91 3.04 
ADRO3BRZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA: 8-SOIC 4.88 3.91 3.04 ADR444BRZ-ND 4.096V, LDO XFET® Voltage Reference* . 6.82 546 4.61 
ADRO3BUJZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA: .TSOT-23-5 437 3.50 2.72 ADR445ARMZ-ND 5V, LDO XFET® Voltage Reference’ ..... Sly abil) evi) 
ADRO3BUJZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 10mA’ . TSOT-23-5 7333.20/3,000 ADR445ARZ-ND 5V, LDO XFET® Voltage Reference* 488 3.91 3.04 
ADROG6AKSZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 3V, 10mA*. $C70-5 239 1.91 1.49 ADR445BRZ-ND 5V, LDO XFET® Voltage Reference* 6.82 546 4.61 
ADROG6AKSZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 3V, 10mA*.. $C70-5 4006.80/3,000 ADR510ARTZ-REEL7CT-ND 1V, Precision Reference Shunt* .. 148 1.18 .89 
ADRO6ARZ-ND Precision Voltage Reference 3V, 10mA*.. 8-SOIC 2.35 1.88 1.41 ADR510ARTZ-REEL7TR-ND 4V, Precision Reference Shunt* .. 2265.60/3,000 
ADRO6BKSZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 3V, 10mA*.. $C70-5 437 3.50 2.72 ADR512ART-R2CT-ND 1.2V, Precision Reference Shunt.. 1.67 1.34 1.04 
ADRO6BKSZ-REEL7TR-ND. Precision Voltage Reference 3V, 10mA*.. $C70-5 7333.20/3,000 ADR512ART-R2TR-ND 7.2V. Precision Reference Shunt... 246.00/250 
TORDESUL-RZCTNO | Prion Vtage ReferenoeVTOnk=< TSO 2Fs G12 —aay_—aia | ADUSTARTZREEL7OTND | 12 recison Reference Shuts MEW! eee 
a % o é Sate q i é ADR512ARTZ-REEL7TR-ND 1.2V, Precision Refe Shunt* NEW! 1958.40/3,000 
ADRO6BUJ-R2TR-ND Precision Voltage Reference 3V, 10mA . TSOT-23-5 794.68/250 ADR520ARTZ-REEL7CT-ND voltzge Raterence erate Ane 4.11 ve 74 
ADR121AUJZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 2.5V*. -TSOT-23-6 2.28 1.82 1.37 7 a ¢ a s fi } 
iy ADR520ARTZ-REEL7TR-ND Voltage Reference Shunt 2.048V 1560.00/3,000 
ADR121AUJZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 2.5V*. . TSOT-23-6 3494.40/3,000 
‘ | Te « oe ADRS520BKSZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference Shunt 2.048V* 193 154 1.16 
ADR125AUJZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 5V -TSOT-23-6 2.28 1.82 1.37 
— ADR520BKSZ-REEL7TR-ND Voltage Reference Shunt 2.048V* 3225.00/3,000 
ADR125AUJZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 5V* . TSOT-23-6 3494.40/3,000 1 ii ie 
isi ADR520BRTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference Shunt 2.048V 1.78 142 1.07 
ADR127AUJZ-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 1.25V* -TSOT-23-6 2.28 1.82 1.37 
fi i fel 99 | ADR520BRTZ-REEL7TR-ND Voltage Reference Shunt 2.048V* 2958.00/3,000 
ADR127AUJZ-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 1.25V* . TSOT-23-6 3494.40/3,000 ADRS525ART-ROCT-ND Voltage Ref Shunt 2.5V 144 120 96 
ADR130AUJZ-REEL7CT-ND | Precision Voltage Reference Sub-Band Gap* TSOT-6 2.28 1.82 1.37 OAge METELENCS ONUALS. : : d 
ADR130AUJZ-REEL7TR-ND _| Precision Voltage Reference Sub-Band Gap* TSOT-6 3494.40/3,000 AO BESSA TAAL ND Re voraae Heterenes Shut 25V' Ae 17B.25/280 a 
ADR130BUJZ-REEL7CT-ND __| Precision Voltage Reference Sub-Band Gap* TSOT-6 3.35 2.69 2.09 7 2 Oltage Reterence shunt 2. , : : 
ADR130BUJZ-REEL7TR-ND | Precision Voltage Reference Sub-Band Gap* 5632.20/3,000 ADRS25ARTZ-REEL7TR-ND _ | Voltage Reference Shunt 2.5V* 1560.00/3,000 
ADR280AKSZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference High PSRR 1.2V 188 1.50 1.13 ADR525BKS-R2CT-ND Voltage Reference Shunt 2.5V 2.43 1.94 1.46 
ADR280AKSZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference High PSRR 1.2V 2880.00/3,000 ADR525BKS-R2TR-ND Voltage Reference Shunt 2.5V 322.00/250 
ADR280ARTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference High PSRR 1.2V 1.88 1.50 1.13 ADR525BKSZ-REEL7CT-ND Voltage Reference Shunt 2.5V* MSS) 545 1516 
ADR280ARTZ-REEL7TR-ND Voltage Reference High PSRR 1.2V 2880.00/3,000 ADR525BKSZ-REEL7TR-ND Voltage Reference Shunt 2.5V* 1560.00/3,000 
ADR291ERZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 5mA Out* 10.01 9.02 8.00 ADR525BRT-R2CT-ND Voltage Reference Shunt 2.5V. PR) alii ash! 
ADR291FRZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 5mA Out* 5.64 452 3.81 ADR525BRT-R2TR-ND Voltage Reference Shunt 2.5V 294.00/250 
ADR291GRUZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 5mA Out* 5.60 449 3.49 ADR525BRTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference Shunt 2.5V* NEW! 1.93 1.54 1.16 
ADR291GRZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V, 5mA Out* 4463.57 2.78 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 771 


Price Each 
Description Pkg. 1 20) 100 
ADR525BRTZ-REEL7TR-ND Voltage Reference Shunt 2.5V* NEW!. 2956.80/3,000 
ADRS530BKS-R2CT-ND Voltage Reference Shunt 3.0V. 243 1.94 1.46 
ADR530BKS-R2TR-ND Voltage Reference Shunt 3.0V. 322.00/250 
ADR530BKSZ-REEL7CT-ND Voltage Reference Shunt 3.0V* NEW! 210 1.68 1.26 
ADR530BKSZ-REEL7TR-ND Voltage Reference Shunt 3.0V* NEW! 3225.60/3,000 
ADR530BRTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference Shunt 3.0V* ... 1.78 142 1.07 
ADR530BRTZ-REEL7TR-ND Voltage Reference Shunt 3.0V* 2958.00/3,000 
ADR540ART-R2CT-ND Voltage Reference Shunt 4.096V. 144 #120 96 
ADR540ART-R2TR-ND Voltage Reference Shunt 4.096V. 172.50/250 
ADR540BKSZ-REEL7CT-ND Voltage Reference Shunt 4.096V* NEW! 2.10 1.68 1.26 
ADR540BKSZ-REEL7TR-ND Voltage Reference Shunt 4.096V* NEW!. 3 3225.60/3,000 
ADR550BRT-R2CT-ND Voltage Reference Shunt 5.0V. SOT-23 2.23 1.78 1.34 
ADR550BRT-R2TR-ND Voltage Reference Shunt 5.0V. SOT-23 294.00/250 
ADR550BRTZ-REEL7CT-ND Voltage Reference Shunt 5.0V* NEW! SOT-23 1.98 154 1.16 
ADR550BRTZ-REEL7TR-ND Voltage Reference Shunt 5.0V* NEW! 2956.80/3,000 
ADR821ARMZ-REEL7CT-ND | 2.5V, LP, Precision Ref. and Op Amp* NEW!. 2if5y 2220s oo) 
ADR821ARMZ-REEL7TR-ND | 2.5V, LP, Precision Ref. and Op Amp* NEW! 1402.50/1,000 
ADR821BRMZ-REEL7CT-ND | 2.5V, LP, Precision Ref. and Op Amp* NEW! 3.22 2.58 2.01 
ADR821BRMZ-REEL7TR-ND | 2.5V, LP, Precision Ref. and Op Amp* NEW! 1823.25/1,000 
ADR827ARMZ-REEL7CT-ND | 1.25V, LP, Precision Ref. and Op Amp* NEW! 2:fomne-20meicoo) 
ADR827ARMZ-REEL7TR-ND | 1.25V, LP, Precision Ref. and Op Amp* NEW! 1402.50/1,000 
ADR827BRMZ-REEL7CT-ND | 1.25V, LP, Precision Ref. and Op Amp* NEW! 3.22 2.58 2.01 
ADR827BRMZ-REEL7TR-ND | 1.25V, LP, Precision Ref. and Op Amp* NEW! 1823.25/1,000 
ADR1581ARTZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference Shunt 1.25V* 1.50 1.20 .90 
ADR1581ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference Shunt 1.25V* 2304.00/3,000 
ADRS5040ARTZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference Shunt 2.048V* -90 E7SieOO 
ADR5040ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference Shunt 2.048V* 1170.00/3,000 
ADR5041ARTZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference Shunt 2.5V* -90 0) 
ADR5041ARTZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference Shunt 2.5V* 1170.00/3,000 
ADR5041BKSZ-REEL7CT-ND | Voltage Reference Shunt 2.5V* 141. 1.18 94 
ADR5041BKSZ-REEL7TR-ND | Voltage Reference Shunt 2.5V* 1833.00/3,000 
REFO1CPZ-ND Precision Voltage Reference 10V 2.73 218 1.64 
REFO1CSZ-ND Precision Voltage Reference 10V 263) 210) 1:58 
REFO1EZ-ND. Precision Voltage Reference 10V Ol Sic odlios 
REFO1HPZ-ND Precision Voltage Reference 10V 3.74 2.99 2.33 
REFO2AZ-ND Precision Voltage efarenoa/ Temps 5V Transducer* . 29.81 27.82 25.84 
REFO2CPZ-ND Precision Voltage Reference 5V*... 2.73 218 1.64 
REFO2CS-REEL7CT-ND Precision Voltage Reference 5V. 248 1.98 1.54 
REFO2CS-REEL7TR-ND Precision Voltage Reference 5V. 1403.00/1,000 
REFO2CSZ-ND Precision Voltage Reference 5V 2.63 2.10 1.58 
REFO2EZADI-ND Precision Voltage Reference 5V* 945 8.51 7.55 
REFO2HPZ-ND. Precision Voltage Reference 5V* 3.74 299 2.33 
REFO2HSZ-ND Precision Voltage Reference 5V* 414 3.32 2.58 
REFO3GPZ-ND Precision Voltage Reference 2.5V 2.73 218 1.64 
REFO3GSZ-ND Precision Voltage Reference 2. 5V*. 2.60 2.08 1.56 
REF43GPZ-ND Precision Voltage Reference Low Power 2.5V* . 7.38 5.91 499 
REF43GSZ-ND Precision Voltage Reference Low Power 2.5V* . 7.38 591 499 
REF43GZ-ND Precision Voltage Reference Low Power 2.5V* . 6.32 5.06 4.27 
REF191ESZ-ND Voltage Reference LDO 2.048V*. 479 3.84 2.99 
REF191GSZ-ND Voltage Reference LDO 2.048V*. 2168 216 1.67 
REF192ESZ-ND Voltage Reference LDO 2.5V*. 479 3.84 2.99 
REF192FSZ-ND Voltage Reference LDO 2.5V*. 3.74 2.99 2.33 
REF192GPZ-ND Voltage Reference LDO 2.5V*. Zber eso 1L6y. 
REF192GRUZ-ND Voltage Reference LDO 2.5V*. 421 3.37 2.62 
REF192GRUZREEL7CT-ND Voltage Reference LDO 2.5V*. 3.83 3.06 2.38 
REF192GRUZREEL7TR-ND Voltage Reference LDO 2.5V*. 2384.00/1,000 
REF192GSZ-ND Voltage Reference LDO 2.5V*. 268° (216 1167 
REF193GSZ-ND Voltage Reference LDO 3V. 2.68 215 1.67 
REF194ESZ-ND Voltage Reference LDO 4.5V*. 437 3.50 2.72 
REF194GSZ-ND Voltage Reference LDO 4.5V*. 2168) 218) 1.67) 
REF195ESZ-ND Voltage Reference LDO 5V*. 437 3.50 2.72 
REF195FSZ-ND Voltage Reference LDO 5V*. C40 eee 22 
REF195FS-REELCT-ND Voltage Reference LDO 5V 3.74 2.99 2.33 
REF195FS-REELTR-ND Voltage Reference LDO 5V 5230.00/2,500 
REF195GPZ-ND Voltage Reference LDO 5V*. 2:43 1.195 1.52 
REF195GSZ-ND Voltage Reference LDO 5V*. Zi6S2n Semler, 
REF196GSZ-ND Voltage Reference LDO 3.3V*. 2.68 215 1.67 
REF198ESZ-ND Voltage Reference LDO 4.096V*. 4.79 3.84 2.99 
REF198FSZ-ND Voltage Reference LDO 4.096V*. 3.74 2.99 2.33 
REF198GRUZ-ND Voltage Reference LDO 4.096V*. 421 337 2.62 
REF198GSZ-ND Voltage Reference LDO 4.096V*. 2.68) 215) 1.67 
AN. iG WAVEFORM GENERATORS 
DEVICES RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Sine/Tri/Square Waves 
AD5930YRUZ-ND Programmable Frequency Sweep/Output Burst 
Waveform Generatot O-TSSOP 12.81 11.54 10.23 
AD5932YRUZ-ND Programmable Single: 6-TSSOP 8.33 7.50 6.65 
AD5933YRSZ-ND 1Msps, 12-Bit Impedance Converter, 
Network Analyzer 16-SSOP 24.95 23.29 21.62 
EVAL-AD5933EBZ-ND Evaluation Board for AD5933 .— (150100 -_- = 
AD5934YRSZ-ND 250Ksps, 12-Bit Impedance Converter, 
Network Analyzer 16-SSOP 16.32 15.24 14.15 
EVAL-AD5934EBZ-ND Evaluation Board for AD: — 150.00 = = 
AD9833BRMZ-ND Programmable Waveform Generatot 10-MSOP 930 7.44 6.28 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADE7758ARWZ-ND Energy Metering 24-SOIC 11.16 10.05 8.92 
ADE7759ARSZ-ND Energy Meter wit! 419 3.35 2.61 
ADE7760ARS-ND Energy Meter with On-Chip Fault Detectio 466 3.73 2.90 
ADE7761ARS-ND Energy Meter with On-Chip Fault Detectio 5.01 468 4.35 
ADE7762ARWZ-ND Polyphase Energy Metering IC with 

Phase Drop Indication* jt 8.90 7.12 6.01 
ADE7763ARSZ-ND Energy Meter Single Phase Active and Apparent* 3.69 296 2.30 
ADE7763ARSZRLCT-ND Energy Meter Single Phase Active and Apparent* 3.69 2.96 2.30 
ADE7763ARSZRLTR-ND. Energy Meter Single Phase Active and Apparent* 3136.50/1,500 

Temperature 

AD590JF-ND. Temperature Transducer 2-Terminal*.. 15.81 14.24 12.63 
AD590JH-ND Temperature Transducer 2-Terminal 780 6.24 5.27 
ADS590JRZ-ND Temperature Transducer 2-Terminal 5.83 467 3.63 
AD590KF-ND Temperature Transducer 2-Terminal 17.29 15.57 13.81 
AD590KH-ND. Temperature Transducer 2-Terminal 983 885 7.85 
AD590KRZ-ND Temperature Transducer 2-Terminal 8.56 685 5.78 
AD590LF-ND. Temperature Transducer 2-Terminal 38.72 36.14 33.56 
AD590LH-ND Temperature Transducer 2-Terminal 19.71 18.40 17.09 
ADS90MF-ND. Temperature Transducer 2-Terminal*.. 71.12 66.38 61.64 
AD590MH-ND Temperature Transducer 2-Terminal* 46.92 43.80 40.67 
AD592ANZ-ND Temperature Transducer 2-Terminal 470 3.77 2.93 
AD592BNZ-ND Temperature Transducer 2-Terminal 10.83 9.75 8.65 
AD592CN-ND Temperature Transducer 2-Terminal 15.09 13.59 12.05 
AD592CNZ-ND Temperature Transducer 2-Terminal*.. 14.44 13.01 11.54 
ADS594AQ-ND Thermocouple Amp with Compensator 14-Dip 11.48 10.34 9.17 
AD594CQ-ND Thermocouple Amp with Compensator 14-Dip 18.68 17.43 16.19 
AD595AQ-ND Thermocouple Amp with Compensator 14-Dip 11.48 10.34 917 
AD595CQ-ND Thermocouple Amp with Compensator 14-Dip 18.68 17.43 16.19 
AD596AHZ-ND Thermocouple Conditioning * 0-100 12.74 11.48 10.18 
AD597AHZ-ND Thermocouple Conditioning* 12.74 11.48 10.18 
AD597AR-ND Thermocouple Conditionin: 6.94 476 4.01 
AD597ARZ-ND Thermocouple Conditioning * 5.68 455 3.84 
AD22100ARZ-ND Temperature Sensor Voltage Out* 6.36 5.09 4.30 
AD22100ATZ-ND Temperature Sensor Voltage Out* 6.78 463 3.91 
AD22100KRZ-ND Temperature Sensor Voltage Out* 434 3.48 2.71 
AD22100KTZ-ND Temperature Sensor Voltage Out* 3.85 3.08 2.40 
AD22100SRZ-ND Temperature Sensor Voltage Out* 7.00 560 4.73 
AD22100STZ-ND Temperature Sensor Voltage Out* 6.36 5.09 4.30 
AD22103KRZ-ND Temperature Sensor Voltage Out* 331 265 2.06 
AD22105ARZ-ND Thermostatic Switch Solid State .. 3.40 2.72 2.12 
AD7314ARMZ-ND Temperature Sensor 10-Bit Digital*. 1.88 1.50 1.13 
AD7414ARMOREEL7CT-ND Temperature Sensor 10-Bit Digital ... 2.99 240 1.87 
AD7414ARMZ-0-ND Temperature Sensor 10-Bit Digital*. 286 2.29 1.78 
AD7414ARTZO500RCT-ND. Temperature Sensor 10-Bit*. PGP PAA alsy 
AD7414ARTZOS500RTR-ND Temperature Sensor 10-Bit*. 728.00/500 
AD7414ARTZ-1REEL7CT-ND | Temperature Sensor 10-Bit*. 2.58 2.06 1.55 
AD7414ARTZ-1REEL7TR-ND | Temperature Sensor 10-Bit*. 3893.40/3,000 
AD7415ARTZ-O500RL7CT-ND | Temperature Sensor 10-Bit*. 252e 202 on 
AD7415ARTZ-O500RL7TR-ND | Temperature Sensor 10-Bit*. 728.00/500 
AD7415ARTZ-1500RL7CT-ND | Temperature Sensor 10-Bit*. 2.80 2.24 1.68 
AD7415ARTZ-1500RL7TR-ND | Temperature Sensor 10-Bit*. 728.00/500 
AD7416ARMZ-ND Temperature Sensor 10-Bit*. 245 1.96 1.47 
AD7417ARZ-ND Temperature Sensor 10-Bit/Fo 6.94 556 4.69 
AD7417ARU-ND Temperature Sensor 10-Bit/Four 1-Channel ADCs “16: TSSOP 7.26 5.81 4.91 
AD7417ARUZ-ND Temperature Sensor 10-Bit/Four 1-Ch. ADCs* .16-TSSOP 6.94 5.56 4.69 
AD7418ARMZ-ND Temperature Sensor 10-Bit/Four 1-Channel ADCs*....8-MSOP 5.84 4.68 3.95 
AD7418ARZ-ND Temperature Sensor 10-Bit/Four 1-Channel ADCs*..... 6.84 468 3.95 
AD7814ARM-ND Digital Temperature Sensor 10-Bit 3.18 254 1.91 
AD7814ARMZ-ND Digital Temperature Sensor 10-Bit*. 22) 92.18) 1-70 
AD7814ARTZ-REEL7CT-ND Digital Temperature Sensor 10-Bit*. 2.48 1.98 1.49 
AD7814ARTZ-REEL7TR-ND Digital Temperature Sensor 10-Bit*. 3801.60/3,000 
AD22103KTZ-ND Temperature Sensor 3.3V Signal Condition* 3015) 2152) 1,96 
AD22151YRZ-ND Magnetic Field Sensor Linear*.. 6.29 423 3.29 
ADT75ARMZ-ND Digital Temperature Sensor 12-Bit*. (eels ste lal 
ADT75ARZ-ND Digital Temperature Sensor 12-Bit*. ils ate lave 
ADT75BRMZ-ND Digital Temperature Sensor 12-Bit*. 2.48 1.98 1.54 
ADT6501SRJZPO65RL7CT-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* 147 123 98 
ADT6501SRJZPO65RL7TR-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V 1911.00/3,000 
ADT6501SRJZPO75RL7CT-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V 1.47 1.23 .98 
ADT6501SRJZPO75RL7TR-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V 1911.00/3,000 
ADT6501SRJZP105RL7CT-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V 147 #123 98 
ADT6501SRJZP105RL7TR-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V 1911.00/3,000 
ADT6501SRJZP115RL7CT-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V 147 1.23 98 
ADT6501SRJZP115RL7TR-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* .. 1911.00/3,000 
ADT6503SRJZNO25RL7CT-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* NEW! 147 (1.23.98 
ADT6503SRJZNO25RL7TR-ND | Temperature Switch 2.7V-5.5V* NEW! 1911.00/3,000 
ADT6504SRJZNO15RL7CT-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* NEW! 147 1.23 98 
ADT6504SRJZNO15RL7TR-ND | Temperature Switch 2.7V~5.5V* NEW! 1911.00/3,000 
ADT7301ARMZ-ND Digital Temperature Sensor 13-Bit*. 3.11 249 1.94 
ADT7301ARTZ-REEL7CT-ND _ | Digital Temperature Sensor 13-Bit*. 2.70 216 1.68 
ADT7301ARTZ-REEL7TR-ND | Digital Temperature Sensor 13-Bit*. 4536.00/3,000 
EVAL-ADT7301EB-ND Evaluation Board for ADT7301 ...... Son = = 
ADT7302ARMZ-ND Micropower Digital Temperature Sensor 13-Bit* .. 1.78 142 1.07 
ADT7302ARTZ-REEL7CT-ND | Micropower Digital Temperature Sensor 13-Bit* .. isk ee ee 
ADT7302ARTZ-REEL7TR-ND | Micropower Digital Temperature Sensor 13-Bit* .. 2380.80/3,000 
ADT7316ARQZ-ND Digital Temperature Sensor Quad 12-Bit DACs* 12.26 11.04 9.79 
ADT7318ARQZ-ND Digital Temperature Sensor Quad 8-Bit DACs* Bi wih Bue) 
ADT/408CCPZ-REEL7CT-ND | Digital Temperature Sensor 12-Bit*. 219) 1202) 29) 


ADT7408CCPZ-REEL7TR-ND 


Digital Temperature Sensor 12-Bit*. 


1677.00/1,500 


ANALOG 

DEVICES SENSOR/SIGNAL CONDITIONING 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 25 100 

Energy Measurement 

AD71056ARZ-ND Energy Metering IC* .. .16-SOIC 270 2.16 1.68 
ADE7169ASTZF16-ND Single Phase Energy Meter* NEW! .64-LQFP 7.46 5.97 5.04 
ADE7566ASTZF8-ND Single Phase Energy Measurement IC .64-LQFP 6.34 5.08 94.28 
ADE7569ASTZF16-ND Single Phase Energy Measurement IC .64-LQFP 7.28 5.83 4.92 
ADE7751ARSZ-ND Energy Metering Detector .. 24-SSOP 3.24 2.60 2.02 
EVAL-ADE7752EB-ND Evaluation Board for ADE7752 ee 281.25 = = 
ADE7753ARSZ-ND Single Phase Multifunction Metering IC* 20-SSOP 4.73 3.78 2.94 
EVAL-ADE7753ZEB-ND Evaluation Board for ADE7753 — 187.50 = = 
ADE7754ARZ-ND Energy Meter with Serial* .24-SOIC 8.38 7.55 6.69 
ADE7757ARNZ-ND Energy Metering* -16-SOIC 3.22 2.58 2.01 


EVAL-ADT7411EB-ND Evaluation Board for ADT7411 ... — 164.06 _- _ 
EVAL-ADT7411EBZ-ND Evaluation Board for ADT7411* a 192:50 _ _— 
ADT7470ARQZ-ND Temperature Sensor Hub/Fan Controller 6-QSOP 558 4.47 3.48 
EVAL-ADT7470EBZ-ND Evaluation Board for ADT7470*.... — S256 _ _ 
ADT7517ARQZ-ND SPI/l2C Compatible, Temp. Sensor, 4-Channel 

ADC and Quad Voltage DAC* 9.20 828 7.35 
ADT7518ARQZ-ND SPI/l2C Compatible, Temp. Sensor, 4- Channel 

ADC and Quad Voltage DAC* 8.12 650 5.49 
ADT7519ARQZ-ND SPI/l2C Compatible, Temp. Sensor, 4- Channel 

ADC and Quad Voltage DAC* . 8.12 650 5.49 
TMPO1ESZ-ND Temperature Sensor/Controller* 9.22 7.38 6.23 
TMPO01FPZ-ND Temperature Sensor/Controller* 6.62 450 3.80 
TMPO1FSZ-ND Temperature Sensor/Controller* Mik ciby alee 
TMPO3FT9Z-ND Thermometer Serial Digital Out* 6.16 493 4.16 
TMPO4FSZ-ND Temperature Sensor/Serial* . 616 493 4.16 
TMPO4FS-REELCT-ND Temperature Sensor/Serial 5.60 448 3.78 
* RoHS Compliant (Continued) 
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Price Each 
Description 1 25 100 
TMPO4FT9Z-ND Temperature Sensor/Serial* 6.16 493 416 
TMPOSAKSZ-500RL7CT-ND Temperature Sensor PWM*. iis asta ele 
TMPOSAKSZ-500RL7TR-ND. Temperature Sensor PWM*. 526.50/500 
TMPOSARTZ-500RL7CT-ND Temperature Sensor PWM*. ileen ste) alr 
TMPOSARTZ-500RL7TR-ND. Temperature Sensor PWM*. 526.50/500 
TMPOSBKSZ-500RL7CT-ND Temperature Sensor PWM*. 248 1.98 1.54 
TMPOS5BKSZ-500RL7TR-ND Temperature Sensor PWM*. 715.00/500 
TMPOSBRTZ-500RL7CT-ND Temperature Sensor PWM*. 248 1.98 1.54 
TMPOSBRTZ-500RL7TR-ND Temperature Sensor PWM*. 715.00/500 
TMPO6AKSZ-500RL7CT-ND Temperature Sensor PWM*. AOS LOGI taliy, 
TMPO6AKSZ-500RL7TR-ND Temperature Sensor PWM*. 526.50/500 
TMPO6ARTZ-500RL7CT-ND Temperature Sensor PWM*. iby sts ele 
TMPO6ARTZ-500RL7TR-ND Temperature Sensor PWM*. 526.50/500 
TMPO6BKSZ-500RL7CT-ND Temperature Sensor PWM*. 2.48 1.98 1.54 
TMPO6BKSZ-500RL7TR-ND Temperature Sensor PWM*. 715.00/500 
TMPO6BRTZ-500RL7CT-ND Temperature Sensor PWM*. 2.48 1.98 1.54 
TMPO6BRTZ-500RL7TR-ND Temperature Sensor PWM* 715.00/500 
TMP17GSZ-ND Temperature Transducer 4V to 30V 26) 261) 22103 
TMP35GT9Z-ND Temperature Sensor 2.7V to 5.5V*. 1325 OR 88; 
TMP36FSZ-ND Temperature Sensor 2.7V to 5.5V*. 1.637 1/30) 198 
TMP36GRTZ-REEL7CT-ND Temperature Sensor 2.7V to 5.5V*. 1.32 110 88 
TMP36GRTZ-REEL7TR-ND Temperature Sensor 2.7V to 5.5V*. 1716.00/3,000 
TMP36GSZ-ND Temperature Sensor 2.7V to 5.5V*. 1325 ETON 288; 
TMP36GT9Z-ND Temperature Sensor 2.7V to 5.5V*. 1.32 110 88 
TMP37FSZ-ND Temperature Sensor 2.7V to 5.5V*. 1.63 130 98 
TMP37FT9Z-ND. Temperature Sensor 2.7V to 5.5V*. 1.32. 110 88 
Transmitter 
AD693AD-ND Signal Conditioning 4-20mA Transmitter 24.05 22.45 20.84 
AD693AQ0-ND Signal Conditioning 4-20mA Transmitter 15.78 14.21 12.60 
AD694AQ-ND Transmitter 4-20mA . 14.78 13.31 11.80 
AD694AR-ND Transmitter 4-20mA . 10.93 9.84 8.73 
AD694ARZ-ND Transmitter 4-20mA* 9.93 8.94 7.93 
AD694BRZ-ND Transmitter 4-20mA* 15.88 14.30 12.68 
AD694JN-ND. Transmitter 4-20mA . 11.86 10.68 9.47 
AD694JNZ-ND Transmitter 4-20mA* 10.78 9.71 8.61 


ANALOG 

DEVICES SIGNAL PROCESSOR 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AD9821KSTZ-ND 12-Bit Image Signal Processor* .. -48-LQFP 16.80 15.68 14.56 
AD9822JRZ-ND 14-Bit CCD/CIS Signal Processor* . .28-SOIC 6.94 556 4.69 
AD9826KRS-ND 16-Bit Image Signal Processor 28-SSOP 10.08 9.08 8.05 
AD9826KRSZ-ND 16-Bit Image Signal Processor* . 28-SSOP 9.16 8.25 7.32 

pean SPECIALIZED IC 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
AD73311AR-ND Analog Front End Low Power.. 8.64 6.92 5.84 
AD73311ARZ-ND Analog Front End Low Power* 7.84 6.28 5.30 
AD7400YRWZ-ND Isolated Modulator Sigma-Delta* 942 7.54 6.36 
AD7401YRWZ-ND Isolated Modulator Sigma-Delta* 942 7.54 6.36 
AD7720BRU-ND. Modulator Sigma-Delta .... 2A 19158) 1S: Az. 
AD8383ACPZ-ND 10-Bit, 6-Channel Decimating LCD DecDriver®* 8.20 6.56 5.54 
AD8384ASVZ-ND 10-Bit, 6-Channel Decimating LCD DecDriver®* 10.40 832 7.02 
AD9856AST-ND Quad Digital Up Converter 26.70 24.92 23.14 
AD9856ASTZ-ND Quad Digital Up Converter* . 25.55 23.85 22.14 
AD9857ASTZ-ND Quad Digital Up Converter* . 24.65 23.01 21.36 
AD96685BRZ-ND Ultrafast Comparator* 5.84 468 3.95 
ADM1041ARQ-ND Secondary-Side Controller with Current 

Share/Housekeeping....... 10.91 9.83 8.72 
ADM1041ARQZ-ND Secondary-Side Controller with Current 
Share/Housekeeping*.... 991 8.93 7.92 


ANALOG 9 Re SUPERVISORY CIRCUITS 

DEVICES AND RESET GENERATORS 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
ADM690AARNZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* 3.51 2.81 2.19 
ADM690ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* 2.34 1.88 1.46 
ADM691AANZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA* 3.87 3.10 2.41 
ADM691AARNZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA* 3.87 310 241 
ADM691AARWZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA* 3.87 3.10 2.41 
ADM691AARW-REELCT-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA. 3.87 310 241 
ADM691ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA* 3.29 2.63 2.05 
ADM691ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA* 281 12:26 1075) 
ADM691AR-REELTR-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA. 1794.00/1,000 
ADM691ARZ-REEL7TR-ND Supervisor MPU 4.65V, 250mA* 700.00/400 
ADM693ANZ-ND Supervisor MPU 4.4V, 100mA Watchdog* . 2.34 1.88 1.46 
ADM693ARZ-ND Supervisor MPU 4.4V, 100mA Watchdog* . 2.34 1.88 1.46 
ADM694ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA* 2.34 1.88 1.46 
ADM695AN-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA... Bay Yee) ill 
ADM695ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA* 2.34 1.88 1.46 
ADM695AR-ND. Supervisor MPU 4.65V, 100mA. Peasy Arey ibrAl 
ADM695ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA* 2.34 1.88 1.46 
ADM696ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V, 100mA*.... 2.34 1.88 1.46 
ADM699ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* 2:20) 1:76" 1.32 
ADM699ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* 2.20 1.76 1.32 
ADM699AR-REELCT-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog 2.91 243 1.94 
ADM699AR-REELTR-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog 1290.00/1,000 
ADM705ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* 2.25 1.80 1.40 
ADM705ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* 2.25 1.80 1.40 


ADM705AR-REEL7TR-ND 


Supervisor MPU 4.65V Watchdog 


1463.00/1,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
ADM706ANZ-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog* 1.98 158 1.19 
ADM706ARZ-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog* 2.25 1.80 1.40 
ADM706RARZ-ND Supervisor MPU 2.63V Watchdog* . 2.25 1.80 1.40 
ADM706SANZ-ND Supervisor MPU 2.93V Watchdog* .. 2.25 1.80 1.40 
ADM706SARZ-ND Supervisor MPU 2.93V Watchdog* . 2.25 1.80 1.40 
ADM706TARZ-ND Supervisor MPU 3.08V Watchdog* . 2.25 1.80 1.40 
ADM707ANZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* . 2.25 1.80 1.40 
ADM707ARZ-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog* . 2.25 1.80 1.40 
ADM707AR-REELCT-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog 2.48 1.98 1.54 
ADM707AR-REELTR-ND Supervisor MPU 4.65V Watchdog 3575.00/2,500 
ADM708AN-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog... 3.30) 2:75 2120 
ADM708ANZ-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog* 2.25 1.80 1.40 
ADM708ARMZ-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog* 1.98 158 1.19 
ADM708ARZ-ND Supervisor MPU 4.4V Watchdog* 1.98 1.58 1.19 
ADM708RARZ-ND Supervisor MPU 2.63V Watchdog* . 1.98 1.58 1.19 
ADM708SARZ-ND Supervisor MPU 2.93V Watchdog* . 198 1.58 1.19 
ADM708TARZ-ND Supervisor MPU 3.08V Watchdog* . 198 158 1.19 
ADM709LAN-ND Supervisor MPU 4.65V.. 2.19 1.83 1.46 
ADM709LANZ-ND Supervisor MPU 4.65V* MGbe ks25 299 
ADM709LARZ-ND Supervisor MPU 4.65V* 1.65 132.99 
ADM809-5SAKSZ-RL7CT-ND | Supervisor MPU 2.93V* SSR 24ea93 
ADM809-5SAKSZ-RL7TR-ND | Supervisor MPU 2.93V* 2382.00/3,000 
ADM809-5SARTRL7CT-ND Supervisor MPU 2.93V.. 155 #124 93 
ADM809-5SARTRL7TR-ND Supervisor MPU 2.93V.. 2610.00/3,000 
ADM809LARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor MPU 4.63V* 155) 1245293 
ADM809LARTZ-REEL7TR-ND | Supervisor MPU 4.63V* 2380.80/3,000 
ADM809MARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor Pushpull 4.38V* . 155 1.24 98 
ADM809MARTZ-REEL7TR-ND | Supervisor Pushpull 4.38V* . 2380.80/3,000 
ADM809SARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor Pushpull 2.93V* . 155 1.24 .93 
ADM809SARTZ-REEL7TR-ND | Supervisor Pushpull 2.93V* . 2380.80/3,000 
ADMB809TARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor Pushpull 3.08V* . iets 2S es} 
ADMB809TARTZ-REEL7TR-ND | Supervisor Pushpull 3.08V* . 2380.80/3,000 
ADM810JAKS-RL7CT-ND Supervisor Pushpull 4.0V.. TG5e 1825299 
ADM810JAKS-RL7TR-ND Supervisor Pushpull 4.0V 2535.00/3,000 
ADM810LART-RL7CT-ND. Supervisor Pushpull 4.63V 68 51 39 
ADM810LARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor Pushpull 4.63V* . 150) 120) 790 
ADM810LARTZ-REEL7TR-ND | Supervisor Pushpull 4.63V* . 2304.00/3,000 
ADM811LARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor with Reset 4.63V 1:35) )1s13e9 290 
ADM811LARTZ-REEL7TR-ND | Supervisor with Reset 4.63V: 1755.00/3,000 
ADM811RART-RL7CT-ND Supervisor with Reset 2.63V... 5s eS 80 
ADM811RART-RL7TR-ND. Supervisor with Reset 2.63V .. 1950.00/3,000 
ADM811RARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor with Reset 2.63V ines ala Ei 
ADM811RARTZ-REEL7TR-ND | Supervisor with Reset 2.63V 1755.00/3,000 
ADM811SARTZ-REEL7CT-ND | Supervisor with Reset 2.93V. 135 1.13 .90 
ADM811SARTZ-REEL7TR-ND | Supervisor with Reset 2.93V*.. 1755.00/3,000 
ADM823SYKSZ-R7CT-ND Supervisor Circuit with Watchdog 2.93V* C70-5 «61.47 «+123 8.98 
ADM823SYKSZ-R7TR-ND Supervisor Circuit with Watchdog 2.93V* 070-5 1911.00/3,000 
ADM823SYRJ-R7CT-ND Supervisor Circuit with Watchdog 2.93V... OT-23-5 1.47 1.23 98 
ADM825TYRJZ-R7CT-ND Supervisor Circuit with Watchdog 

and Manual Reset* 147 1.23 98 


ADM825TYRJZ-R7TR-ND 


Supervisor Circuit with Watchdog 
and Manual Reset* 


1911.00/3,000 


ADM1070ARTREEL7CT-ND Hotswap Controller -48V 3.85 3.08 2.40 
ADM1070ARTREEL7TR-ND Hotswap Controller -48V 6463.80/3,000 
ADM1073ARUZ-ND Hotswap Controller, Full-Featurt 5.06 4.05 3.15 
ADM1232ANZ-ND Supervisor/CPU* .. 195) 156 ay 
ADM1232ARNZ-ND Supervisor/CPU* 195 156 117 
ADM1232ARNREEL7TR-ND Supervisor/CPU. 1118.00/1,000 
ADM181520ARTRL7CT-ND Monitor Reset 2.55V . 1.29 1.08 .86 
ADM181520ARTRL7TR-ND Monitor Reset 2.55V . 1677.00/3,000 
ADM181810ARTRL7CT-ND Monitor Reset 2.88V . 1.32 110 .88 
ADM181810ARTRL7TR-ND Monitor Reset 2.88V . 1716.00/3,000 
ADM1818-10ARTZ-RL7CT-ND | Monitor Reset 2.88V* 1.20. 1.00 .80 
ADM1818-10ARTZ-RL7TR-ND | Monitor Reset 2.88V* 1560.00/3,000 
ADM181820ARTRL7CT-ND Monitor Reset 2.55V . 1.32 1.10 88 
ADM181820ARTRL7TR-ND Monitor Reset 2.55V . 1716.00/3,000 
ADM1818-20ARTZ-RL7CT-ND | Monitor Reset 2.55V* 1.20 1.00 .80 
ADM1818-20ARTZ-RL7TR-ND | Monitor Reset 2.55V* 1560.00/3,000 
ADM1818-R22AKSZ-R7CT-ND | Monitor Reset 2.18V* 1.20. 1.00 .80 
ADM1818-R22AKSZ-R7TR-ND | Monitor Reset 2.18V* 1560.00/3,000 
ADM1818-R23AKSZ-R7CT-ND | Monitor Reset 2.31V* 200 LOO 80 
ADM1818-R23AKSZ-R7TR-ND | Monitor Reset 2.31V* 1560.00/3,000 
ADM6713LAKS-RL7CT-ND Supervisor Open Drain 4.63V 18 diy ey 
ADM6713LAKSZ-REEL7CT-ND | Supervisor Open Drain 4.63V* 18 165) 52) 
ADM6713LAKSZ-REEL7TR-ND | Supervisor Open Drain 4.63V* 1014.00/3,000 
ADM6713MAKSZ-REEL7CT-ND} Supervisor Open Drain 4.38V* 18 (ky Ey 
ADM6713MAKSZ-REEL7TR-ND} Supervisor Open Drain 4.38V* 1014.00/3,000 
ADM6713RAKS-RL7CT-ND. Supervisor Open Drain 2.63V... 87 73 58 
ADM6713RAKSZ-REEL7CT-ND| Supervisor Open Drain 2.63V* 18 tik 
ADM6713RAKSZ-REEL7TR-ND| Supervisor Open Drain 2.63V* 1014.00/3,000 
ADM6713SAKS-RL7CT-ND Supervisor Open Drain 2.93V... 87 nan 298: 
ADM6713SAKSZ-REEL7CT-ND | Supervisor Open Drain 2.93V* 18 fi 
ADM6713SAKSZ-REEL7TR-ND| Supervisor Open Drain 2.93V* 1014.00/3,000 
ADM6713TAKSZ-REEL7CT-ND | Supervisor Open Drain 3.08V* 18 165) 252) 
ADM6713TAKSZ-REEL7TR-ND | Supervisor Open Drain 3.08V* 1014.00/3,000 
ADM6713ZAKS-RL7CT-ND Supervisor Open Drain 2.32V 87 13.58 
ADM6713ZAKS-RL7TR-ND Supervisor Open Drain 2.32V 1131.00/3,000 
ADM6713ZAKSZ-REEL7CT-ND | Supervisor Open Drain 2.32V* 18 165i 52! 
ADM6713ZAKSZ-REEL7TR-ND | Supervisor Open Drain 2.32V* 1014.00/3,000 
ADM8617SAYAKSZ-RL7CT-ND| Supervisor Low Voltage, Watchdog 213 1.70 1.28 
ADM8617SAYAKSZ-RL7TR-ND| Supervisor Low Voltage, Watchdog* 3264.00/3,000 
ADM8695ARW-ND Supervisor MPU 4.65V Adj 5.74 4.59 3.57 
ADM8695ARWZ-ND Supervisor MPU 4.65V Adj.* §.22 418 3.25 
ADM13305-18ARZ-ND Supervisor Dual Processor* .. Del 2250 E75) 
ADM13305-25ARZ-ND Supervisor Dual Processor* .. 23 275) ie 
ADM13305-33ARZ-ND Supervisor Dual Processor* .. Bl Bea Ie 
ADM13307-25ARZ-ND Supervisor Triple Processor* NEW! 3.04 2.43 1.89 


* RoHS Compliant 
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(tos3) 773 


ANALOG 


SWITCHES 


DEVICES 
Digi-Key a Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
Analog ADG787BRMZ-ND Switch CMOS 2.5-Ohm Dual 2:1 Mux/Demux* 252 2.02 1.57 
AD7510DIKP-ND Switch Analog CMOS Quad Protection... 14.63 13.17 11.68 ADG791ABCPZ-REELCT-ND Switch |2C, 4-Channel SPDT* 190 1.52 1.14 
AD7512DIKN-ND Switch Analog CMOS Dual... 13.69 12.33 10.94 ADG791ABCPZ-REELTR-ND | Switch I2C, 4-Channel SPDT* 4750.00/5,000 
AD7512DIKNZ-ND Switch Analog CMOS Dual*. 13.09 11.79 10.46 ADG791GBCPZ-REELCT-ND | Switch I2C, 4-Channel SPDT* 210 1.68 1.26 
AD7512DIKPZ-ND Switch Analog CMOS Dual*. 14.61 13.16 11.67 ADG791GBCPZ-REELTR-ND _| Switch I2C, 4-Channel SPDT* 5250.00/5,000 
AD7590DIKNZ-ND Switch Analog with Data Latches 13.23 11.91 10.57 ADG792ABCPZ-REELCT-ND | Mux I2C, Triple 4:1 5.36 4.29 3.34 
‘ADG201ABQ-ND Switch Analog Quad SPST 572 458 3.87 ADG792ABCPZ-REELTR-ND | Mux I2C, Triple 4:1 14875.00/5,000 
ADG201AKNZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 3.31 265 2.06 ADG792GBCPZ-REELCT-ND | Mux I2C, Triple 4:1 5.20 416 3.51 
ADG201AKPZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 3.67 2.94 2.29 ADG792GBCPZ-REELTR-ND | Mux I2C, Triple 4:1 15860.00/5,000 
ADG201AKRZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 3.22 258 2.01 ADG793ABCPZ-REELCT-ND | Mux I2C, Triple 3:1 4.28 3.42 2.66 
ADG201HSJNZ-ND Switch Analog High Speed Quad SPST*. 548 4.39 3.70 ADG793ABCPZ-REELTR-ND | Mux I2G, Triple 31 11675.00/5,000 
ADG201HSKRZ-ND Switch Analog High Speed Quad SPST*. 8.74 7.00 5.90 ADG793GBCPZ-REELCT-ND Mux (2C, Triple 3:1 ATO" (3772.93: 
ADG202AKNZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 3.31 2.65 2.06 ADG793GBCPZ-REELTR-ND | Mux I2C, Triple 3:1 13062.50/5,000 
ADG202AKRZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 3.22 258 2.01 EVAL-ADG793GEB-ND Evaluation Board for ADG793 — f5000 = 
ADG211AKNZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 3.04 2.43 1.89 ADG795ABGPZ-REELCT-ND _| Switch I2C, 5-Channel SPDT* 24-LFCSP_ 2.34 1.88 1.46 
ADG211AKRZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 2.95 2.36 1.84 ADG795ABCPZ-REELTR-ND | Switch 12C, 5-Channel SPDT* 4-LFCSP 6500.00/5,000 
ADG212AKNZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 3.04 2.43 1.89 ADG795GBCPZ-REELCT-ND | Switch I2C, 5-Channel SPDT* 4-LFCSP 2.59 2.07 1.61 
ADG212AKRZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 2.95 2.36 1.84 ADG795GBCPZ-REELTR-ND | Switch l2C, 5-Channel SPDT* 4-LFCSP 7187.50/5,000 
ADG221KN-ND Switch Analog Quad SPST. 3.98 3.19 2.48 ADG796ABCPZ-REELCT-ND | Mux I2C Hex 2:1* 24-LFCSP 2.79 2.24 1.74 
ADG221KNZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 3.80 3.05 2.37 ADG796ABCPZ-REELTR-ND _ | Mux I2C Hex 2:1 4-LFCSP 7750.00/5,000 
ADG221KRZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 3.69 2.96 2.30 ADG799ABCPZ-REELCT-ND | Switch I2C, Triple 2x2 Crosspoint* 4-LFCSP 3.26 2.61 2.03 
ADG333ABNZ-ND Switch Analog Quad SPDT*. 662 5.30 4.47 ADG799ABCPZ-REELTR-ND | Switch I2C, Triple 2x2 Crosspoint*.. 4-LFCSP 9062.50/5,000 
ADG333ABRZ-ND Switch Analog Quad SPDT*. 642 5.14 4.34 ADG799GBCPZ-REELCT-ND | Switch I2C, Triple 2x2 Crosspoint*.. 24-LFCSP 3.60 2.88 2.24 
ADG333ABRSZ-ND Switch Analog Quad SPDT* 642 5.14 4.34 ADG799GBCPZ-REELTR-ND | Switch I2C, Triple 2x2 Crosspoint* 4-LFCSP 10000.00/5,000 
ADG411BNZ-ND Switch Analog Quad Precision 3.87 3.10 2.41 ADG811YRUZ-ND Switch CMOS Quad SPST* .16-TSSOP 3.35 2.69 2.09 
ADG411BRUZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 3.87 3.10 2.41 ADGS812YRU-ND Switch CMOS Quad SPST. “16-TSSOP 3.69. 2.96 2.30 
ADG411BRZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 3.87 310 241 ADG812YRUZ-ND Switch CMOS Quad SPST* 16-TSSOP 3.35 2.69 2.09 
ADG412BNZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 405 3.24 2.52 ADG813YRU-ND Switch CMOS Quad SPST. .16-TSSOP 3.69 2.96 2.30 
ADG412BRZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 3.87 3.10 2.41 ADG849YKSZ500RLCT-ND | 3V/5V CMOS 0.5-Ohm SPDT/2:1 Mux Switch* C70-6 89195 1.56 1.17 
ADG413BRUZ-ND Switch LC2MOS Precision Quad SPST 3.87 3.10 2.41 ADGS49YKSZ500RLTR-ND _| 3V/5V CMOS 0.5-Ohm SPDT/2:1 Mux Switch* 526.50/500 
ADG413BRZ-ND Switch LC2MOS Precision Quad SPST: 3.87 3.10 2.41 ADGSS9BRYZ-REELTCT-ND [1 8V/5.5V CMOS 1.3-Ohm, Single 21 
ADG417BRZ-ND Switch Analog Single* .. 2.25 1.80 1.35 Mux/SPDT Switch* NEW! 1.50 1.20 .90 
ADG419BNZ-ND Switch Analog Single Pre 279 2.24 1.74 ADG859YRYZ-REEL7CT-ND | 1.8V/5.5V CMOS 1.3-Ohm, Single 2:1 
ADG419BR-ND Switch Analog Single Precision 2.97 2.38 1.85 Mux/SPDT Switch* NEW! 153 1.22 .92 
ADG419BRM-ND Switch Analog Single Precision 2.97 2.38 1.85 ADG859YRYZ-REEL7TR-ND | 1.8V/5.5V CMOS 1.3-Ohm, Single 2:1 
ADG419BRMZ-ND Switch Analog Single Precision* 270 2.16 1.68 Mux/SPDT Switch* NEW! 2572.80/3,000 
ADG419BRZ-ND Switch Analog Single Precision® ..... 2.70 216 1.68 y A a 
ADG431ABRZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* SSCMmSStmetes| | feud scuaiceduuncmm) | C5 2\ GMOS 05 hit, Dual2 to-eesp MCSE TANS 
ADG431ABR-REEL7CT-ND. Switch Analog Quad Precision SPST. 7.18 5.75 4.85 ADG884BCPZ-REEL7TR-ND 1.8V/5.5V CMOS 0.5-Ohm, Dual 2: 
ADG431ABR-REEL7TR-ND | Switch Analog Quad Precision SPST 4488.00/1,000 Mux/SPDT Audio Switch 40-LECSP 4755.00/1,500 
ADG431BNZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 5.04 4.04 3.14 ADG884BRMZ-ND 1.8V/5.5V CMOS 0.5-Ohm, Dual 2:1 ; 
ADG431BRZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 488 3.91 3.04 Mux/SPDT Audio Switch* .. O-MSOP 248 1.98 1.54 
ADG432BNZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 5.04 4.04 3.14 z 5 jl = = = 
ADG432BRZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 488 391 3.04 Rares ey a en ; 5 eon saateace 
ADG433ABRZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 6.88 5.51 4.65 ADG904BRUZ-ND Wideband, CMOS 1.65V-2.75V, 4:1 Mux/SP4T* .....20-TSSOP 4.16 3.33 2.59 
ADG433BNZ-ND Switch Analog Quad Precision SPST* 5.04 4.04 3.14 ADG936BRU-R-ND 1.65V-2.75V, SPDT Dual Switch .20-TSSOP 4.59 3.68 2.86 
Abas saBAZND — dialog Gied Preasich SPST* ae pial ae ADG936BRUZ-ND 1.65V-2.75V, SPDT Dual Switch*. .20-TSSOP 4.16 3.33 2.59 
zl beet neared : : : ' ADG936BRUZ-R-ND 1.65V-2.75V, SPDT Dual Switch*. -20-TSSOP 4.16 3.33 2.59 
ADGSS6BRZ ND Switch Analog Dual SPDT*.. 5.78 4.63 3.60 ADG1308BRUZ-ND 8-Channel Multiplexer. “46-TSSOP 354 284 2.39 
ADGESENZ ND Switch Analog Quad SPST*. 213 1.70 1.28 ADG1309BRUZ-ND 4-Channel Multiplexer. “46-TSSOP 3.54 284 2.39 
ADG441BRZ-ND Switch Analog Quad SPST». 213 1.70 1.28 ADG1311YRUZ-ND Quad SPST Switch» “16-TSSOP 2.86 229 1.78 
ADG442BN-ND Switch Analog Quad SPST. 235 1.88 1.41 ADG1311YRZ-ND Quad SPST Switch* 16-SOIC 2.86 2.29 1.78 
BDGSIZENZ ND Switch Analog Quad SPST*. 218 110 128 ADG1312VRUZ-ND Quad SPST Switch* 6-TSSOP 2.45 1.97 153 
ADG442BRZ-ND Switch Analog Quad SPST*.... 213 1.70 1.28 ADG1312YRZ-ND Quad SPST Switch* 1esoic| 245 497 453 
ADCS SENZ ND Switch Analog Quad SPST 5V* Tot t53) 119 ADG1313YRZ-ND Quad SPST Switch* 16-SOIC 286 229 178 
ADGESSBRZND Switch Analog Quad SPST 5V* 2AS O28 ADG1334BRSZ-ND Quad SPDT Switch 20-SSOP 439 351 273 
ADG451BNZ-ND Switch Analog Quad SPST*.... 5.00 4.00 3.11 ADG1433YCPZ-REEL7CT-ND | Switch 4-Ohm Ron, Triple ; 6-LFCSP 5.04 4.04 3.41 
ADG451BRZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 4.84 3.87 3.01 ADG1433YCPZ-REEL7TR-ND | Switch 4-Ohm Ron, Triple SPDT MOS®* . 6-LFCSP 4725.00/1,500 
ADG451BRUZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 4.84 3.87 3.01 ADG1433YRUZ-ND Switch 4-Ohm RON, Triple SPDT iCMOS®* 16-TSSOP 6.14 4.92 4.15 
ADG452BNZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 5.00 4.00 3.11 i : : : : ; j 
AE SER AGaIcuied See Sey dip See ADG1434YCPZ-REEL7CT-ND | Switch 4-Ohm Ron, Quad SPDT iCMOS®* NEW!..20-LFCSP 6.52 5.22 4.41 
WIth ANglOg Ua Y : : ADG1434YCPZ-REEL7TR-ND | Switch 4-Ohm Ron, Quad SPDT iCMOS®* NEW!..20-LFCSP 6112.50/1,500 
ADG452BRZ-ND Switch Analog Quad SPST*. 484 3.87 3.01 ADG1434YRUZ-ND Switch 4-Ohm Ro, Quad SPDT iGMOS®* .20-TSSOP 7.94 6.36 5.36 
Pee aA AND wich analog Guat pills aa ae a ADG2108BCPZ-REEL7CT-ND | Switch Array I2C CMOS 8x10 Unbuffered Analog*...32-LFCSP 9.82 7.86 6.63 
RaCIRARRUOATT ei 9 a é ; 3 ADG2108BCPZ-REEL7TR-ND | Switch Array I2C CMOS 8x10 Unbuffered Analog* ...32-LFCSP 9206.25/1,500 
witch Analog Quad SPST*. aes SE Sig ADG2128BCPZ-HS-RL7CT-ND | 8x12 Unbuffered Analog Switch - 
: 9 Switch* . 2-LFCSP 10.30 9.27 8.22 
SDS Bo] BEM AAREEEZCIEN Em) Single Channel Protector* ... 200s) SMS ike) ADG2128BCPZ-HS-RL7TR-ND | 8x12 Unbuffered Analog Switch* 2-LFCSP  11448.45/1,500 
ADG465BRMZ-REEL7TR-ND | Single Channel Protector* 1783.00/1,000 EVAL-ADG2128EB-ND Evaluation Board for ADG2128..... "— eataa meneame 
ADG465BRTZ-REEL7CT-ND | Single Channel Protector* 1.63 130 .98 EVAL-ADG2128EBZ-ND Evaluation Board for ADG2128* = 450.00 ———— 
posse alan ee eduaaN ogg) Single Channel Protector* Era deel) ADG2188BCPZ-HS-RL7CT-ND | 8x8 Unbuffered Analog Switch CSP 9.26 7.41 6.26 
ADG467BRZ-ND Channel Protector Octal* . 5.87 4.70 3.66 ADG2188BCPZ-HS-RL gow : ; * 
-HS-RL7TR-ND | 8x8 Unbuffered Analog Switch* 8681.25/1,500 
BD GSGTERSZND) Channel Protector Octal* . al) SES ADG2188YCPZ-HS-RL7CT-ND | 8x8 Unbuffered Analog Switch* 865 779 6.91 
ee Swich ieee uae Be oat ane ae ADG2188YCPZ-HS-RL7TR-ND | 8x8 Unbuffered Analog Switch* 9731.25/1,500 
mneety LenS Sue TeeMae aicd Saye a Oe eee ADG2188B0PZ-REEL7CT-ND | Switch Array 2C CMOS 8x8 Unbuffered Analog... 842 674 5.69 
ADEGDEREND Suitch LG2MOS Quad S/3V eek AGO Ge ADG2188BCPZ-REEL7TR-ND_| Switch Array !2C CMOS 8x8 Unbuffered Analog® 7893.75/1,500 
ADG620BRTZ-REEL7CT-ND _| Switch 4-Ohm Single SPDT* 2.35 1.88 1.41 Audio/Video 
ADG620BRTZ-REEL7TR-ND Switch 4-Ohm Single SPDT* 3609.60/3,000 AD7592DIKN-ND Switch Analog with Data Latch... 14.73 13.26 11.76 
ADG621BRMZ-ND Switch 4-Ohm Dual SPST 248 1.98 1.54 AD7592DIKNZ-ND Switch Analog with Data Latch* 14.08 12.68 11.24 
ADG622BRMZ-ND Switch 4-Ohm Dual SPST 248 1.98 1.54 AD8108ASTZ-ND Video Switch 8x8 with Buffer. 32.64 30.47 28.29 
ADG623BRMZ-ND Switch 4-Ohm Dual SPST 248 1.98 1.54 AD8109ASTZ-ND Video Switch 8x8 with Buffer. 28.07 26.20 24.33 
ADG701LBRMZ-ND Switch CMOS 2-Ohm SPST 1.93 154 1.16 AD8110ASTZ-ND Video Switch 16x8 with Buffer* 57.36 53.54 49.72 
ADG701LBRTZ-REEL7CT-ND | Switch CMOS 2-Ohm SPST* 165 132 99 AD8111AST-ND Video Crosspoint Switch ... 63.09 58.89 54.68 
ADG701LBRTZ-REEL7TR-ND | Switch CMOS 2-Ohm SPST* 2534.40/3,000 AD8112JSTZ-ND Audio/Video 60MHz, 16x8, Gain of 2 
ADG702BRJZ-REEL7CT-ND | Switch CMOS 2-Ohm SPST* 150 120 90 Crosspoint Switch... 20.94 19.55 18.15 
ADG702BRJZ-REEL7TR-ND | Switch CMOS 2-Ohm SPST* 2304.00/3,000 AD8113JSTZ-ND Audio/Video Switch 16x16 with Buffer 44.91 41.92 38.93 
ADG702LBRMZ-ND Switch CMOS 2-Ohm SPST* 1.93 154 1.16 AD8114ASTZ-ND Video Crosspoint Switch 16x16 OO-LOFP 117.44 109.61 101.78 
ADG702LBRTZ-REEL7CT-ND | Switch CMOS 2-Ohm SPST* 165 132 99 AD8115-EVAL-ND Evaluation Board for AD8115 — 4c ——— 
ADG702LBRTZ-REEL7TR-ND | Switch CMOS 2-Ohm SPST*.. 2534.40/3,000 AD8115ASTZ-ND Video Crosspoint Switch 16x1 117.44 109.61 101.78 
ADG722BRMZ-ND Switch CMOS 4-Ohm Dual SPST: 1.93 154 1.16 AD8196ACPZ-ND 2:1 HDMI/DVI Switch with Equalization . 710 5.68 4.80 
ADG723ACPZ-REEL7CT-ND | Switch CMOS 4-Ohm Dual SPST* NEW! -LFCSP 148 118 89 AD8197ASTZ-ND 4:1 HDMI/DVI Switch with Equalization* . OO-LOFP 12.38 11.15 9.89 
ADG723ACPZ-REEL7TR-ND _| Switch CMOS 4-Ohm Dual SPST* NEW! 2265.60/3,000 AD9889BBCPZ-165-ND High Performance HDMI/DVI Transmitter 8.70 7.83 6.95 
ADG728BRUZ-ND Switch Matrix, CMOS 2-Wire* .... 439 351 273 ‘AD9889BBSTZ-165-ND High Performance HDMI/DVI Transmitter* 867 7.83 6.95 
ADG733BRUZ-ND Switch CMOS 2.5-Ohm Triple SPDT . 6-TSSOP 3.02 242 1.88 ADG794BRQZ-ND 300MHz, Quad 2:1 Mux Analog 
ADG736LBRMZ-REEL7CT-ND | Switch CMOS 2.5-Ohm Dual SPDT* 10-MSOP 280 224 1.68 HDTV Audio/Video Switch* .... 168 1.34 1.01 
ADG736LBRMZ-REEL7TR-ND | Switch CMOS 2.5-Ohm Dual SPDT* 10-MSOP 1428.00/1,000 SSM2220SZ-ND Audio Dual Matched PNP Transistor 5.72 458 3.87 
ADG749BKSZ-REEL7CT-ND _| CMOS 1.8V to 5.5V, 2:1 Mux/SPDT Switch» . SC70-6 1.75 1.40 1.05 SSM2402PZ-ND Switch Dual Audio Analog* 6.68 5.35 4.51 
ADG749BKSZ-REEL7TR-ND | CMOS 1.8V to 5.5V, 2:1 Mux/SPDT Switch* . $C70-6 2688.00/3,000 $SM2402S-ND Switch Dual Audio Analog. 734 5.88 4.96 
ADG781BCPZ-REEL7CT-ND | 2.5-Ohm Quad SPST Switch». 248 1.98 1.54 SSM2402SZ-ND Switch Dual Audio Analog* 6.68 5.35 4.51 
ADG781BCPZ-REEL7TR-ND | 2.5-Ohm Quad SPST Switch». 2103.75/1,500 SSM2404PZ-ND Switch Quad Audio Analog* . 654 5.24 4.42 
ADG782BCPZ-REEL7CT-ND | Switch 2.5-Ohm Quad SPST*. 248 1.98 1.54 SSM2404SZ-ND Switch Quad Audio Analog* . 6.54 5.24 4.42 
ADG782BCPZ-REEL7TR-ND | Switch 2.5-Ohm Quad SPST*. 2103.75/1,500 * ROHS Compliant (Continued) 
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ANALOG . 
DEVICES HES (Continued) 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Bus 

ADG3233BRUJZ-REEL7CT-ND | Switch Logic Level Translation 

1.65V to 3.6V Bypass* ... 143° #114 86 
ADG3233BRUJZ-REEL7TR-ND | Switch Logic Level Translation 

1.65V to 3.6V Bypass* 2190.00/3,000 
ADG3233BRM-ND Switch Logic Level Translation 

1.65V to 3.6V Bypass. ie see isi! 
ADG3233BRMREEL7CT-ND Switch Logic Level Translation 

1.65V to 3.6V Bypass. 1.90 1.52 1.14 
ADG3233BRMZ-ND Switch Logic Level Translation 

1.65V to 3.6V Bypass* ... 1.73 1.38 1.04 
ADG3247BCP-ND Switch Bus 2.5V to 3.3V, 16-Bi 40-LFCSP 2.54 2.04 1.59 
ADG3247BRU-ND Switch Bus 2.5V to 3.3V, 16-Bi 3.56 2.85 2.22 
ADG3248BKSZ-REEL7CT-ND | Mux/Demux Bus Switch 2:1* 140 112 84 
ADG3248BKSZ-REEL7TR-ND | Mux/Demux Bus Switch 2:1 2150.40/3,000 
ADG3249BRJ-R2CT-ND Mux/Demux Bus Switch 2:3. 1.70 1.36 1.02 
ADG3257BRQZ-ND Mux/Demux Quad 2.5V to 3.3V High Speed* 1.80 1.44 1.08 

Crosspoint 

AD8106ASTZ-ND 16x5 Buffered Video Crosspoint Switch* .80-LQFP 29.39 26.46 23.47 
AD8107ASTZ-ND 16x5 Buffered Video Crosspoint Switch* .80-LQFP 26.46 24.70 22.94 
AD8150AST-ND Digital Crosspoint Switch 33x17 184-LQFP 168.15 SS 
AD8152JBPZ-ND Digital Crosspoint Switch 34x34* 256-BGA 250.20 = = 
AD8153-EVALZ-ND Evaluation Board for AD8153*.... ee _ 561.38 SS = 
AD8153ACPZ-ND Xstream™ 3.2Gbps Single Buffered 

Mux/Demux Switch* 32-LFCSP 10.90 9.81 8.70 
AD8153ACPZ-RL7CT-ND Xstream™ 3.2Gbps Single Buffered 

Mux/Demux Switch* 32-LFCSP 10.90 9.81 8.70 
AD8153ACPZ-RL7TR-ND Xstream™ 3.2Gbps Single Buffered 

Mux/Demux Switch* 32-LFCSP 12115.35/1,500 

General Purpose 

ADG1211YCPZ-500RL7CT-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ Quad SPST Switch* . 16-LFCSP 3.84 3.08 2.60 
ADG1211YRUZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ Quad SPST Switch* . 16-TSSOP 5.27 4.22 3.28 
ADG1212YCPZ-500RL7CT-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ Quad SPST Switch* 16-LFCSP 3.84 3.08 2.60 
ADG1212YCPZ-500RL7TR-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ Quad SPST Switch* 16-LFCSP 1248.00/500 
ADG1212YCPZ-REEL7CT-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, 

iCMOS™ Quad SPST Switch . 16-LFCSP 3.84 3.08 2.60 


ADG1212YCPZ-REEL7TR-ND 


Low Capacitance, Low Charge Injection, 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. al 25 100 
ADG712BRUZ-ND Switch Quad SPST 1.8V to 5.5V* . -16-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
ADG713BRUZ-ND Switch Quad SPST 1.8V to 5.5V* . -16-TSSOP 248 1.98 1.54 
ADG714BRUZ-ND Switch Octal Serial 2.7V to 5.5V* . -24-TSSOP 4.82 3.86 3.00 
ADG715BRUZ-ND Switch Octal Serial 2.7V to 5.5V* . .24-TSSOP 4.82 3.86 3.00 
ADG719BRMZ-ND Switch Single SPDT 1.8V to 5.5V* 8-MSOP 1.93 1.54 1.16 
ADG719BRTZ-REEL7CT-ND Switch SPDT 1.8V to 5.5V* .. 75 1.40 1.05 
ADG719BRTZ-REEL7TR-ND Switch SPDT 1.8V to 5.5V* |OT-23-6 2688.00/3,000 
ADG721BRMZ-ND Switch Dual SPST 1.8V to 5.5V 8-MSOP 1.93 1.54 1.16 
ADG723BRMZ-ND Switch Dual SPST 1.8V to 5.5V 8-MSOP 1.93 1.54 1.16 
ADG734BRUZ-ND Switch Quad 1.8V to 5.5V SPDT*. -20-TSSOP 3.71. 2.97 2.31 
ADG734BRU-REEL7CT-ND Switch Quad 1.8V to 5.5V SPDT. .20-TSSOP 4.10 3.28 2.55 
ADG734BRUZ-REEL7TR-ND | Switch Quad 1.8V to 5.5V SPDT*. .20-TSSOP 2103.75/1,000 
ADG736BRMZ-ND Switch Dual SPDT 1.8V to 5.5V* 2.30 1.84 1.43 
ADG736BRMZ-REEL7TR-ND | Switch Dual SPDT 1.8V to 5.5V’ 1300.50/1,000 
ADG751ARTZ-REEL7CT-ND Switch SPST Low Voltage CMOS* 225) 1:80) 1:35) 
ADG751ARTZ-REEL7TR-ND Switch SPST Low Voltage CMOS*... 3456.00/3,000 
ADG751BRMZ-ND Switch SPST Low Voltage RF/Video* 8-MSOP 2.50 2.00 1.56 
ADG779BKSZ-REEL7CT-ND Switch SPDT 1.8V to 5.5V* .. 160 1.28 96 
ADG779BKSZ-REEL7TR-ND Switch SPDT 1.8V to 5.5V* 2457.60/3,000 
ADG788BCPZ-ND Switch Quad SPDT 1.8V to 5.5V*. 3.71 2.97 2.31 
ADG801BRMZ-ND Switch Single SPST 1.8V to 5.5V* 241 1.93 1.50 
ADG802BRMZ-ND Switch Single SPST 1.8V to 5.5V* 241 1.93 1.50 
ADG819BRMZ-ND Switch Fast SPDT 1.8V to 5.5V* 2.54 2.04 1.59 
ADG821BRMZ-ND Switch Dual SPST 1.8V to 5.5V 270 216 1.68 
ADG822BRMZ-ND Switch Dual SPST 1.8V to 5.5V* .. 2.70 216 1.68 
ADG823BRMZ-ND Switch Dual SPST 1.8V to 5.5V* .. 2.70 216 1.68 
ADG836LYRMZ-ND Switch Dual SPDT 1.65V to 3.6V* 2.70 216 1.68 
ADG836YRMZ-ND Switch Dual SPDT 1.65V to 3.6V* 270 216 1.68 
ADG901BRM-ND Switch Single SPST 1.65V to 2.75V. 3.11 249 1.94 
ADG901BRMZ-ND Switch Single SPST 1.65V to 2.75V* 28 e-2on alco) 
EVAL-ADG901EBZ-ND Evaluation Board for ADG901* — 135.00 _ _ 
ADG902BRM-ND Switch Single SPST 1.65V to 2.75V. 8-MSOP 3.11 249 1.94 
ADG902BRMZ-ND Switch Single SPST 1.65V to 2.75V* 8-MSOP 2.81 2.25 1.75 
EVAL-ADG902EB-ND Evaluation Board for ADG902...... — 12656 _ _— 
ADG918BCPZ-REEL7CT-ND Switch Wideband 2:1 Mux/SPDT 1.65V to 2.75V 8-LFCSP 2.41 1.93 1.50 
ADG918BCPZ-REEL7TR-ND Switch Wideband 2:1 Mux/SPDT 1.65V to 2.75V* .. 2046.38/1,500 
ADG918BRMZ-ND Switch Wideband 2:1 Mux/SPDT 1.65V to 2.75V* 2.93 2.34 1.82 
ADG919BCPZ-REEL7CT-ND Switch Wideband 2:1 Mux/SPDT1.65V to 2.75V* 2.41 1.93 1.50 
ADG919BCPZ-REEL7TR-ND Switch Wideband 2:1 Mux/SPDT 1.65V to 2.75V 2046.38/1,500 
ADG919BRMZ-ND Switch Wideband 2:1 Mux/SPDT 1.65V to 2.75V 2.93 2.34 1.82 


RoHS Compliant 


; Digi-Ke Price Each 
‘CMOS™ Quad SPST Switch* a 16-LFCSP 3672.00/1,500 me ee Description Pkg 1 25 100 
ADG1212YRUZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, y, 
iCMOS™ Quad SPST Switch* . 16-TSSOP 5.27 4.22 3.28 LED Drivers and DC/DC 
ADG1213YRUZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, CAT32TDI-TE7CT-ND CMOS White LED Driver 130 1.00 90 
iCMOS™ Quad SPST Switch* 16-TSSOP 5.27 4.22 3.28 CAT32TDI-TE7TR-ND CMOS White LED Driver 1500.00/3,000 
ADG1221BRMZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, CAT37TDI-TE7CT-ND CMOS White Led Driver Boost Converter .. OT-23-5 1.30 1.00 .90 
iCMOS™ Dual SPST Switch*... 3.44 2.76 2.15 CAT37TDI-TE7TR-ND CMOS White Led Driver Boost Converter. OT-23-5 1500.00/3,000 
ADG1222BRMZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, CAT310W-T1CT-ND 10-Channel Automotive LED Display Driver NEI 20-SOIC 1.72 1.33 1.20 
iCMOS™ Dual SPST Switch*... 3.44 276 2.15 CAT310W-T1TR-ND 10-Channel Automotive LED Display Driver NEWI....20-SOIC 663.00/1,000 
ADG1223BRMZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, CAT661ELA-ND 100mA High Frequency CMOS Charge 
iCMOS™ Dual SPST Switch* oe 3.44 276 2.15 Pump Voltage Converter NEWI................ 2.25 1.70 1.50 
ADG1233YRUZ-ND Low Capacitance, Triple SPDT iCMOS™ Switch* . 5.54 4.44 3.74 CAT661EVA-T3CT-ND 100mA High Frequency CMOS Charge 
ADG1233YCPZ-REEL7CT-ND | Low Capacitance, Triple SPDT #MOS™ Switch . 54 3.64 3.07 2.60 2.00 1.80 
ADG1233YCPZ-REEL7TR-ND | Low Capacitance, Triple SPDT #MOS™ Switch . 4341.38/1,500 CAT661EVA-T3TR-ND 100mA High Frequency CMOS Charge 
ADG1234YRUZ-ND Low Capacitance, Quad SPDT iCMOS™ Switch* 712 5.70 4.81 Pump Voltage Converter NEWI................ 3000.00/3,000 
ADG1234YCPZ-REEL7CT-ND | Low Capacitance, Quad SPDT CMOS™ Switch* 5.84 468 3.95 CAT3200TDI-TE7CT-ND Adj. Low Noise Regulated Charge 
ADG1234YCPZ-REEL7TR-ND | Low Capacitance, Quad SPDT iCMOS™ Switch* 5475.00/1,500 Pump DC-DC Converter SOT-23-6 2.60 2.00 1.80 
ADG1236YCPZ-500RL7CT-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, CAT3200TDI-TE7TR-ND Adj. Low Noise Regulated Charge 
iCMOS™ Dual SPDT Switch* 12-LFCSP 5.02 4.02 3.13 Pump DC-DC Converter SOT-23-6 3000.00/3,000 
ADG1236YCPZ-500RL7TR-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, CAT3200ZI-TE7CT-ND Adj. Low Noise Regulated Charge 
iCMOS™ Dual SPDT Switch+ .. 12-LFCSP 1449.50/500 Pump DC-DC Converter .8-MSOP 2.60 2.00 1.80 
ADG1236YRUZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, CAT3200ZI-TE7TR-ND Adj. Low Noise Regulated Charge Pump 
iCMOS™ Dual SPDT Switch* .. 16-TSSOP 5.27 4.22 3.28 DC-DC Converter. 8-MSOP 2500.00/2,500 
ADG1408YCPZ-REEL7CT-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, CAT3604HV4-TE13CT-ND 4-Ch. Regulated Charg p cee 16-TOFN 2.60 2.00 1.80 
4/8-Ch., +15V iCMOS™ Mux* 16-LFCSP 5.92 4.74 4.00 CAT3604HV4-TE13TR-ND 4-Ch. Regulated Charge Pump White LED Driver........16-TQFN 2000.00/2,000 
ADG1408YCPZ-REEL7TR-ND | Low Capacitance, Low Charge Injection, CAT3604VHV4-GT2CT-ND 4-Ch. Regulated Charge Pump 
4/8-Ch., +15V @MOS™ Mux* 16-LFCSP 5550.00/1,500 White LED Driver NEWS... .16-TOFN §=61.30 «1.00 90 
ADG1408YRUZ-ND Low Capacitance, Low Charge Injection, CAT3604VHV4-GT2TR-ND 4-Ch. Regulated Charge Pump 
4/8-Ch., +15V MOS™ Mux*. 7.22 5.78 4.88 White LED Driver NEWS... cde 16-TQFN 1000.00/2,000 
ADG3123BRUZ-ND 8-Ch. CMOS Logic to High Volt. Level Translator* ..20-TSSOP 5.60 4.48 3.78 CAT3606HV4-T2CT-ND 6-Ch. Low Noise Charge Pump White LED Driver.......16-TOFN 2.60 2.00 1.80 
ADG3301BKSZ-REEL7CT-ND | Low Volt. 1.15V~5.5V, Single Ch., Bidirectional CAT3606HV4-T2TR-ND 6-Ch. Low Noise Charge Pump White LED Driver........16-TOFN 2000.00/2,000 
Logic Level Translator* : 138 115 92 CAT3612HV2-T2CT-ND Programmable 300mA Camera Flash LED Driver........12-TDFN 2.15 1.65 1.49 
ADG3301BKSZ-REEL7TR-ND | Low Volt. 1.15V~5.5V, Single Ch., Bidirectional CAT3612HV2-T2TR-ND Programmable 300mA Camera Flash LED Driver.........12-TDFN 1650.00/2,000 
Logic Level Translator* . 1794.00/3,000 CAT3614HV2-T2CT-ND 4-Channel, 1-Wire LED Driver 12-TOFN 2.28 1.75 1.58 
ADG3304BCBZ-REEL7CT-ND | Low Volt. 1.15V~5.5V, 4-Ch., Bidirectional CAT3614HV2-T2TR-ND 4-Channel, 1-Wire LED Driver 12-TOFN 1750.00/2,000 
Logic Level Translator* . 12-WLCSsP) 240 1.92 1.44 CAT3626HV4-T2CT-ND 6-Channel LED Driver with I2C Interface. 16-TOFN 2.15 1.65 1.49 
ADG3304BCBZ-REEL7TR-ND | Low Volt. 1.15V~5.5V, 4-Ch., B CAT3626HV4-T2TR-ND 6-Channel LED Driver with I2C Interface. 16-TOFN 1650.00/2,000 
Logic Level Translator* . 12-WLCSP 3687.00/3,000 CAT3636HV3-T2CT-ND 6-Channel Quad-Mode™ Fractional LED 16-TOFN 215 1.65 1.49 
ADG3304BRUZ-ND Low Volt. 1.15V~5.5V, 4-Ch., B CAT3636HV3-T2TR-ND 6-Channel Quad-Mode™ Fractional LED Driver 16-TOFN 1650.00/2,000 
Logic Level Translators. 14-TSSOP EE2ZGS Ee ZsTEO4 CAT3637HV3-GT2CT-ND 6-Channel Programmable High Efficiency 
ADG3308BCPZ-REEL7CT-ND | Low Volt. 1.15V~5.5V, 8-Ch., Bi Quad-Mode™ LED Driver NEW! .-16-TOFN = 2.15 1.65 1.49 
Logic Level Translator* . 3.60 2.88 2.24 CAT3637HV3-GT2TR-ND 6-Channel Programmable High Efficiency 
ADG3308BCPZ-REEL7TR-ND | Low Volt. 1.15V~5.5V, 8-Ch., BI Quad-Mode™ LED Driver NEW.............. ..16-TOFN 1650.00/2,000 
Logic Level Translator® . 3024.00/1,500 CAT3643HV2-T2CT-ND 3-Channel Ultra High Efficiency 
ADG3308BRUZ-ND Low Volt. 1.15V~5.5V, 8-Ch., Quad-Mode™ LED Driver... .12-TOFN 1.37 1.05.95 
Logic Level Translator* .. wok) ei) CATS643HV2-T2TR-ND 3-Channel Ultra High Efficiency 
RF/Video Quad-Mode™ LED Driver... ..12-TDFN 1050.00/2,000 
ADG601BRTZ-REEL7CT-ND Switch Tiny 2-Ohm SPST* 2.23 1.78 1.34 CAT3644HV3-T2CT-ND 4-Channel Ultra High Efficiency 
ADG601BRTZ-REEL7TR-ND Switch Tiny 2-Ohm SPST 3417.60/3,000 Quad-Mode™ LED Driver... 16-TOFN = 1.46 «1.13 1.02 
ADG611YRUZ-ND Switch Quad 3V to 5V SPST* . 3.83 3.06 2.38 CAT3644HV3-T2TR-ND 4-Channel Ultra High Efficiency 
ADG612YRUZ-ND Switch Quad 3V to 5V SPST* . 3.83 3.06 2.38 Quad-Mode™ LED Driver..... ..16-TOFN 1126.00/2,000 
ADG613YRUZ-ND Switch Quad 3V to 5V SPST* . 3.83 3.06 2.38 CAT4004VP2-T3CT-ND 4-Channel Constant Current LED Driver with EZDim™..8-TDFN 1.30 1.00.90 
ADG619BRMZ-ND Switch 2.7V to 5.5V SPDT*. 248 1.98 1.54 CAT4004VP2-T3TR-ND 4-Channel Constant Current LED Driver with EZDim™ ..8-TDFN 1500.00/3,000 
ADG619BRTZ-REEL7CT-ND | Switch 2.7V to 5.5V SPDT*. 235 ne OOM CAT4008W-T2CT-ND 8-Channel Constant Current LED Driver NEW: 16-SOIC 1.63 1.25 1.13 
ADG619BRTZ-REEL7TR-ND Switch 2.7V to 5.5V SPDT* . 3609.00/3,000 CAT4008W-T2TR-ND 8-Channel Constant Current LED Driver NEW! 16-SOIC 1250.00/2,000 
ADG633YCPZ-REEL7CT-ND Switch Triple SPDT 3V to 5V* 2.25 1.80 1.40 CAT4016HV6-T2CT-ND 16-Channel Constant Current LED Driver 24-TOFN 1.63 1.25 1.13 
ADG633YCPZ-REEL7TR-ND__| Switch Triple SPDT 3V to 5V* 1912.50/1,500 CAT4016HV6-T2TR-ND 16-Channel Constant Current LED Driver. 24-TOFN 1250.00/2,000 
ADG633YRUZ-ND Switch Triple SPDT 3V to 5V* 2.25 1.80 1.40 CAT4016VS-T2CT-ND 16-Channel Constant Current LED Driver. 24-QSOP 163 1.25 1.13 
ADG636YRUZ-ND Switch Dual 3V to 5V SPDT* 410 328 255 CAT4016VS-T2TR-ND 16-Channel Constant Current LED Driver. 24-QSOP 1250.00/2,000 
ADG711BR-ND Switch Quad SPST 1.8V to 5.5 272 en 8 E20) CAT4016VSR-T2CT-ND 16-Channel Constant Current LED Driver. 24-QSOP 163 1.25 1.13 
ADG711BRUZ-ND Switch Quad SPST 1.8V to 5.5V* 248 1.98 1.54 CAT4016VSR-T2TR-ND 16-Channel Constant Current LED Driver. 24-QSOP 1250.00/2,000 
ADG712BRZ-ND Switch Quad SPST 1.8V to 5.5V* 2.48 1.98 1.54 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(toss) 775 


MIXED-SIGNAL (Continued) — 


RoHS Compliant 


C CATALYST 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
CAT4016W-T1CT-ND 16-Channel Constant Current LED Driver 1.63 126 1.13 


CAT4016W-T1TR-ND 
CAT4016Y-T2CT-ND 


16-Channel Constant Current LED Driver 
16-Channel Constant Current LED Driver 


625.00/1,000 
iss ek) ale 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 
1 25 100 


CAT5125TBI-10-GT3CT-ND 
CAT5125TBI-10-GT3TR-ND 


CAT5127ZI-10-T3CT-ND 


10k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Digitally 
Prog. with 2-Wire Interface. 
10k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Digitally 
Prog. with 2-Wire Interface. 
10k-Ohm, 32-Tap DPP™ 


107 83.75 


1239.00/3,000 
107.83) .75 


CAT5127ZI-10-T3TR-ND 
CAT5129TDI-10-GT3CT-ND 
CAT5129TDI-10-GT3TR-ND 
CAT5132ZI-00-GT3CT-ND 


10k-Ohm, 32-Tap DPP™ 
10k-Ohm, 32-Tap DPP™ 
10k-Ohm, 32-Tap DPP™ 
100k-Ohm, 16V DPP™ with 128-Taps 

and 2-Wire Interface 


1239.00/3,000 
WOR 6838.75 
1239.00/3,000 


244 1.88 1.69 


CAT4016Y-T2TR-ND 16-Channel Constant Current LED Driver 1250.00/2,000 
CAT4134HV2-T2CT-ND 500mA Dual Channel Movie/Flash LED Driver 1.95 1.50 1.35 
CAT4134HV2-T2TR-ND 500mA Dual Channel Movie/Flash LED Driver 1500.00/2,000 
CAT4137TD-T3CT-ND CMOS Boost Converter, White LED Drive 1.56 1.20 1.08 
CAT4137TD-T3TR-ND CMOS Boost Converter, White LED Drive 1800.00/3,000 
CAT4139TD-GT3CT-ND 22V High Current Boost White LED Drive! -TSOT-23-5 1.63 1.25 1.13 
CAT4139TD-GT3TR-ND 22V High Current Boost White LED Drive! - TSOT-23-5 1875.00/3,000 
CAT4201TD-GT3CT-ND 350mA High Efficiency Step Down LED Driver $0T-23-5 1.95 1.50 1.35 
CAT4201TD-GT3TR-ND 350mA High Efficiency Step Down LED Driver SOT-23-5 2250.00/3,000 
CAT4201EVAL2-ND Evaluation Board for CAT4201 NEW!. — 39.50 - = 
CAT4237TD-T3CT-ND High Voltage CMOS Boost White LED Drive .TSOT-23-5 1.95 1.50 1.35 
CAT4237TD-T3TR-ND High Voltage CMOS Boost White LED Driver - TSOT-23-5 2250.00/3,000 
CAT4238TD-GT3CT-ND High Efficiency 10 LED Boost Converte -TSOT-23-5 2.08 1.60 1.44 
CAT4238TD-GT3TR-ND High Efficiency 10 LED Boost Converte . TSOT-23-5 2400.00/3,000 
CAT4240TD-GT3CT-ND 6W Boost LED Driver NEW! SOT-23-5 2.08 1.60 1.44 
CAT4240TD-GT3TR-ND 6W Boost LED Driver NEW! SOT-23-5 2400.00/3,000 


CAT9532HV6I-GT2CT-ND 


16-Bit Programmable LED Di 
with 2C Interface 


1.95 150 1.35 


CAT5132ZI-00-GT3TR-ND 
CAT5221WI-10-TE13CT-ND 
CAT5221WI-10-TE13TR-ND 


100k-Ohm, 16V DPP™ with 128-Taps 
and 2-Wire Interface 
10k-Ohm, Dual DPP™ with 
and 2-Wire Interface ... 
10k-Ohm, Dual DPP™ with 64-Taps 
and 2-Wire Interface 


2814.00/3,000 
4.42 3.40 3.06 
3400.00/2,000 


CAT9532HV6I-GT2TR-ND 


16-Bit Programmable LED Dimmer 


CAT5401WI-10-TE13CT-ND 
CAT5S401WI-10-TE13TR-ND 
CATS409WI-10-TE13CT-ND 
CATS409WI-10-TE13TR-ND 
CAT5411WI-10-TE13CT-ND 


Quad DPP™ with 64-Taps and SPI Interface 
Quad DPP™ with 64-Taps and SPI Interface 
Quad DPP™ with 64-Taps and 2-Wire Interface 
Quad DPP™ with 64-Taps and 2-Wire Interface 
Dual DPP™ with 64-Taps and SPI Interface .. 


5.59 430 3.87 
4300.00/2,000 

5.59 4.30 3.87 
2150.00/1,000 

4.26 3.28 2.95 


: CAT5S411WI-10-TE13TR-ND | Dual DPP™ with 64-Taps and SPI Interface . 3276.00/2,000 
with I2C Interface 1500.00/2,000 Line | i i AMA E 
CAT9S32WE-TICT-ND 46-Bit Programmabie LED Dimmer CATS419WI-10-TEISCT-ND | Dual DPP™ with 64-Taps and 2-Wire Interface 4.26 3.28 2.95 
with I2C Interface 195 1.50 1.35 CAT5419WI-10-TE13TR-ND Dual DPP™ with 64-Taps and 2-Wire Interface 3276.00/2,000 
CAT9532WI-T1TR-ND 16-Bit Programmable LED Dimmer Voltage Supervisors 
with 126 Interface : 750.00/1,000 CAT706TVI-GT3CT-ND 3.08V Supervisor NEW! 404 80 72 
CAT9532YI-T2CT-ND. 16-Bit Programmable LED Dimmer CAT706TVI-GT3TR-ND 3.08V Supervisor NEW! 1200.00/3,000 
with 12C Interface 24-TSSOP 1.95 1.50 1.35 CAT706TZI-GT3CT-ND 3.08V Supervisor NEW! 1.04 80 72 
CAT9532YI-T2TR-ND 16-Bit Programmable L CAT706TZI-GT3TR-ND 3.08V Supervisor NEW! 1200.00/3,000 
with 12C Interface ... 24-TSSOP 1500.00/2,000 CAT803STBI-T3CT-ND 2.93V Open-Drain MPU Superviso Sk) ee 
LDO and Linear Regulators CAT803STBI-T3TR-ND 2.93V Open-Drain MPU Supervisor... 450.00/3,000 
CAT6219-180TD-GT3CT-ND _ | 1.8V, 500mA CMOS LDO Regulator -TSOT-23-5 65.505 CAT803TTBI-T3CT-ND 3.08V Open-Drain MPU Supervisor. 3930 a7 
CAT6219-180TD-GT3TR-ND | 1.8V, 500mA CMOS LDO Regulator _TSOT-23-5 750.00/3,000 CAT803TTBI-TSTR-ND 3.08V Open-Drain MPU Superviso 450.00/3,000 
CAT6219-330TD-GT3CT-ND _ | 3.3V, 500mA CMOS LDO Regulator “TSOT-23-5 65s CAT809LSDI-T3CT-ND 4.63V Push-Pull MPU Superviso 42 3330 
CAT6219-330TD-GT3TR-ND | 3.3V, 500mA CMOS LDO Regulator _TSOT-23-5 750.00/3,000 CAT809LSDI-T3TR-ND 4.63V Push-Pull MPU Superviso 489.00/3,000 
CAT6221-MGTD-GT3CT-ND _| Adj., 300mA CMOS Dual LDO Regul .TSOT-23-6 91 —.70_—63 en ae a nel Sipe 39 ; aun eu 
CAT6221-MGTD-GT3TR-ND | Adj., 300mA CMOS Dual LDO Regulator. “TSOT-23-6 7050.00/3,000 -T3TR- -63V Push-Pu uperviso 50.00/3, 
CAT6221-SGTD-GT3CT-ND —_| Adj., 300mA CMOS Dual LDO Regulator. .TSOT-23-6 91 70 6 CAT809SSDI-T3CT-ND 2.93V Push-Pull MPU Superviso 42 3330 
CAT6221-SGTD-GT3TR-ND _| Adj., 300mA CMOS Dual LDO Regulator. .TSOT-23-6 1050.00/3,000 CAT809SSDI-T3TR-ND 2.93V Push-Pull MPU Superviso 489.00/3,000 
Digital Potentionicters CAT809STBI-T3CT-ND 2.93V Push-Pull MPU Superviso FSOMmne GO NaNO 7, 
719) : CAT809STBI-T3TR-ND 2.93V Push-Pull MPU Supervisor. 450.00/3,000 
CATS22LI-ND Dual, 8-Bit DPP™ Configured for Prog. CAT809TSDI-T3CT-ND 3.08V Push-Pull MPU Superviso (Dea 80 
Voltage and DAC Applications: 371 2.81 2.48 CAT809TSDI-T3TR-ND 3.08V Push-Pull MPU Superviso 489.00/3,000 
CAT523LI-ND prt 8-Bit Pee for Prog. gen Gla. Ba CAT809TTBI-T3CT-ND 3.08V Push-Pull MPU Superviso 80 Br 
oltage an ications h a ct ie a I iT 
ata wicte GCA ea Baer er CAT809TTBI-T3TR-ND 3.08V Push-Pull MPU Superviso 450.00/3,000 
Valageand DAG Abultcatlons 7 Res AG Zeb CAT81OLSDI-T3CT-ND 4.63V Push-Pull MPU Supervisor De eo 
ge ane 20 PP : a: : CAT810LSDI-T3TR-ND 4.63V Push-Pull MPU Superviso 489.00/3,000 
CATS24WI-TE13TR-ND ued eae pomguraa tot Prog. enone CAT810LTBI-T3CT-ND 4,63V Push-Pull MPU Superviso So 30 
ance intense ant tee ee Ana ONS 00/2, CAT810LTBI-T3TR-ND 4,63V Push-Pull MPU Superviso 450.00/3,000 
Prod mitre Weltnbees hae Gee See CAT810SSDI-T3CT-ND 2.93V Push-Pull MPU Superviso ADMMEGSIO. 
Cannan i i ah # : : CAT810SSDI-T3TR-ND 2.93V Push-Pull MPU Superviso 489.00/3,000 
nacre uaa) TOOK-Ohm, 32° Tap Minot Diglally -eeamaaen CAT810STBI-T3CT-ND 2.93V Push-Pull MPU Superviso 39 «3027 
9 “ sess CAT810STBI-T3TR-ND 2.93V Push-Pull MPU Superviso 450.00/3,000 
ONT UOTB ISO ISCTGND 504-Ohm.32Tap MniPor™ Digitally ae CAT810TSDI-T3CT-ND 3.08V Push-Pull MPU Superviso 42 33 3 
CASKET ei Ohi. 99-Tap MiniPot™ Digitally J J ° CAT810TSDI-T3TR-ND 3.08V Pushr-Pull MPU Superviso 489.00/3,000 
Prog. with 2-Wire Interface... 4239.00/3,000 CATBTOTTBI-T3CT-ND 3.08V Push-Pull MPU Superviso 0 
CATS111VI-10-TE13GT-ND | 10k-Ohm, 100-Tap DPP™ with Buffered Wiper... 270 2.08 1.87 CABO BESTE ND See OE EHT MEU en ae ‘folie 
CATS111VI-10-TEI3TR-ND | 10k-Ohm, 100-Tap DPP™ with Buffered Wipe 2076.00/2,000 ai tae 
: ' with Manual Reset ... SOT-143-4 AQ 38 34 
CAT5112VI-10-TE13CT-ND | 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ with Buffered Wiper 1.95 150 1.35 CAT811 LTBI-T3TR-ND 4,63V Push-Pull MPU Supervisor 
CAT5112VI-10-TE13TR-ND — | 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ with Buffered Wiper 1500.00/2,000 ‘with' Manual Reset $07-143-4 564.00/3,000 
CAT5113VI-10-TE13CT-ND | 10k-Ohm, 100-Tap DPP™ 250 1.93 1.74 2 ze a 
CAT5113VI-10-TE13TR-ND | 10k-Ohm, 100-Tap DPP™ 1926.00/2,000 CATB11STBI-T3CT-ND mee Fst eae Supervisor soT-143-4 cee 
oe eee TR oliedge | oweristererean | 288 rul und Sip 
Die arena nee with Manual Reset . SOT-143-4 564.00/3,000 
CAT5114ZD71-00-GT3CT-ND | 100k-Ohm, 32-Tap DPP 1.92 148 1.33 er ‘ 
CAT5114Z071-00-GT3TR-ND_ | 100k-Ohm, 32-Tap DPP™ 2214.00/3,000 CASHMERE ae lea sor-143:a eee 
CAT5114ZD71-10-GT3CT-ND__| 10k-Ohm, 32-Tap DPP™ 1.92 148 1.33 z za : : : 
CAT5114ZD71-10-GT3TR-ND | 10k-Ohm, 32-Tap DP” 2214.00/3,000 CAMA RRL peta Pen aa nial Sori FeL GOA 060 
CAT5114ZD71-50-GT3CT-ND | 50k-Ohm, 32-Tap DPP" 1.92 148 1.33 CUR OUTED 4 Gay Past: Pull MPU Sune - ee 
CAT5114ZD71-50-GT3TR-ND | 50k-Ohm, 32-Tap DPP" 2214.00/3,000 saith Maria Reset S0T-143-4 LOST 
eG OTIC Ge) 1OOK-Ohm, 32: Tap Minot” Diglally ‘in 493 8 CAT812LTBI-T3TR-ND 4.63V Push-Pull MPU Supervisor 
9 : : : with Manual Reset . SOT-143-4 564.00/3,000 
CAT5118TB1-00-T3TR-ND TOOk-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Digitally - 
Prog. with 2-Wire Interface... SOT-23-5 4239.00/3,000 CAT812STBI-T3CT-ND 2.93V Push-Pull MPU Supervisor 
CAT5118TBI-50-GT3CT-ND | 50k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Digitally with Manual Reset SOT-143-4 493834 
Prog, with 2-Wire Interface S0T-23-5 1.07 83 75 CAT812STBI-T3TR-ND 2.93V Push-Pull MPU Supervisor 
-50- i -| e iniPot™ with Manual Reset ... SOT-143-4 564.00/3,000 
CAT5118TBI-50-GT3TR-ND | 50k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Dig 3 
Prog. with 2-Wire Interface... SOT-23-5 1239.00/3,000 GNI elses S.OBV Flush: Pull MPUISUperviSor 
= a = with Manual Reset . SOT-143-4 AQ 38 34 
CAT5119TBI-00-GT3CT-ND | 100k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Digitally 
Prog. with 2-Wire Interface... 107 83 75 CAT812TTBI-T3TR-ND s.08V Pust-Pu Met Supervisor pee 
-00- 3 TM wi janual Reset ... a x 
UME Prog wih ete iets $0T-23-6 4239,00/3,000 CAT813TVI-GT3CT-ND 4.65V Supervisor NEW: SOc 1.04807 
CATS119TBI-50-GT3CT-ND | 50k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Digitally sat CAT813TVI-GT3TR-ND 4.65V Supervisor NEW! -SOIC 4200.00/3,000 
Prog. with 2-Wire Interface... S0T-23-6 107 83 75 CAT813TZI-GT3CT-ND 4.65V Supervisor NEW! MSOP 1.04 80.72 
CATS1191B-50-GTSTR-ND | 50k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Digitally CAT813TZI-GT3TR-ND 4.65V Supervisor NEW! 7200.00/3,000 
Prog. with 2-Wire Interface... io SOT-23-6 1239.00/3,000 CAT823TTDI-GT3CT-ND 3.08V Push-Pull MPU Supervisor with WD 
CAT5120TBI-10-GT3CT-ND | 10k-Ohm, 16-Tap MiniPot™ Digitally and Manual Reset Soo 75 58 52 
Prog. with 2-Wire Interface... a SOT-23-6 98 75 68 CAT823TTDI-GT3TR-ND 3.08V Push-Pull MPU Supervisor with WD 
CATS5120TBI-10-GT3TR-ND | 10k-Ohm, 16-Tap MiniPot™ Digitally and Manual Reset 864.00/3,000 
Prog. with 2-Wire Interface... - SOT-23-6 1125.00/3,000 CAT1021WI-25-T3CT-ND 2.55V Supervisor w/l2C Serial Memory, 
CAT5121TBI-10-GT3CT-ND | 10k-Ohm, 16-Tap MiniPot™ Digitally Manual Reset and WD....... 98 75 68 
Prog. with 2-Wire Interface... a SOT-23-6 98 75 68 CAT1021WI-25-T3TR-ND 2.55V Supervisor w/l2C Serial Memory, 
CAT5121TBI-10-GT3TR-ND | 10k-Ohm, 16-Tap MiniPot™ Digitally Manual Reset and WD. 1125.00/3,000 
Prog. with 2-Wire Interface... - SOT-23-6 1125.00/3,000 CAT1022WI-25-T3CT-ND 2.55V Supervisor w/l2C Serial Memory, 
CATS122TBI-10-GTSCT-ND | 10k-Ohm, 16-Tap MiniPot™ Digitally Manual Reset and WD 98.7568 
Prog. with 2-Wire Interface... er SOT-23-5 98 75 68 CAT1022WI-25-T3TR-ND 2.55V Supervisor w/l2C Serial Memory, 
CAT5122TBI-10-GT3TR-ND 10k-Ohm, 16-Tap MiniPot™ Digitally Manual Reset and WD 1125.00/3,000 
Prog. with 2-Wire Interface .......... SOT-23-5 1125.00/3,000 CAT1023WI-28-T3CT-ND 2.85V Supervisor w/l2C Seria 
CAT5124TBI-50-GT3CT-ND 50k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Digitally Manual Reset and WD 98 15 68 
Prog. with 2-Wire Interface... a SOT-23-5 1.07 83.75 CAT1023WI-28-T3TR-ND. 2.85V Supervisor w/l2C Serial Memory, 
CAT5124TBI-50-GT3TR-ND 50k-Ohm, 32-Tap MiniPot™ Digitally Manual Reset and WD 1125.00/3,000 
Prog. with 2-Wire Interface SOT-23-5 1239.00/3,000 (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CAT1025WI-25-T3CT-ND 2.55V Supervisor with l2C Serial 

Memory, Manual Reset — 98 a6 68 
CAT1025WI-25-T3TR-ND. 2.55V Supervisor with I2C Serial 

Memory, Manual Reset... 1125.00/3,000 
CAT1026WI-25-T3CT-ND 2.55V Dual Voltage Supervisor with 

l2C Serial Memory. 98 75 68 
CAT1026WI-25-T3TR-ND 2.55V Dual Voltage Supervisor with 

l2C Serial Memory. 1125.00/3,000 
CAT1027WI-28-T3CT-ND 2.85V Dual Voltage Supervisor with 

l2C Serial Memory. 98 75 68 
CAT1027WI-28-T3TR-ND. 2.85V Dual Voltage Supervisor with 

l2C Serial Memory. 1125.00/3,000 


CAT1161WI-42-T3CT-ND 
CAT1161WI-42-T3TR-ND 
CAT1161WI-45-T3CT-ND 


4.25V Supervisor with l2C Serial Memory, 
Precision Reset Controller/WD. 
4.25V Supervisor with l2C Serial Memory, 
Precision Reset Controller/WD. 
4.5V Supervisor with |2C Serial Memory, 
Precision Reset Controller/WI 


T2798 688. 
1464.00/3,000 
1.27. 98 88 


CAT1161WI-45-T3TR-ND 
CAT1162WI-45-T3CT-ND 
CAT1162WI-45-T3TR-ND 


4.5V Supervisor with |2C Serial Memory, 
Precision Reset Controller/WD. 
4.5V Supervisor with l2C Serial Memory, 
Precision Reset Controller/WD. 
4.5V Supervisor with 12C Serial Memory, 
Precision Reset Controller/WD. 


1464.00/3,000 
1279888 
1464.00/3,000 


CAT1163WI-30-T3CT-ND 
CAT1163WI-30-T3TR-ND 


3V Supervisor with l2C Serial Memory, 
Precision Reset Controller/WD. 
3V Supervisor with l2C Serial Memory, 


12739888 


Precision Reset Controller/WD. 1464.00/3,000 
CAT1232LPV-T3CT-ND 5V Supply Monitor, Watchdog, and Manual Reset . 1.44 88.79 
CAT1232LPV-T3TR-ND 5V Supply Monitor, Watchdog, and Manual Reset. 1314.00/3,000 
CAT1320WI-25-TE13CT-ND 2.55V Supervisor with l2C Serial 32K Memory. 146 1.13 1.02 
CAT1320WI-25-TE13TR-ND 2.55V Supervisor with l2C Serial 32K Memory 1126.00/2,000 
CAT1320WI-28-TE13CT-ND 2.85V Supervisor with l2C Serial 32K Memory. 146 1.13 1.02 
CAT1320WI-28-TE13TR-ND 2.85V Supervisor with l2C Serial 32K Memory 1126.00/2,000 
CAT1320WI-42-TE13CT-ND 4.25V Supervisor with l2C Serial 32K Memory. 146 1.13 1.02 
CAT1320WI-42-TE13TR-ND 4.25V Supervisor with l2C Serial 32K Memory. 1126.00/2,000 
CAT1640WI-28-TE13CT-ND 2.85V Supervisor with l2C Serial 64K Memory. MESH 250 das 
CAT1640WI-28-TE13TR-ND 2.85V Supervisor with I2C Serial 64K Memory. 1250.00/2,000 
CAT1640WI-42-TE13CT-ND 4.25V Supervisor with l2C Serial 64K Memory 163 1.25 1.13 
CAT1640WI-42-TE13TR-ND 4.25V Supervisor with I2C Serial 64K Memory 1250.00/2,000 
CAT1641WI-28-TE13CT-ND 2.85V Supervisor with l2C Serial 64K Memory 163 1.25 1.13 
CAT1641WI-28-TE13TR-ND 2.85V Supervisor with l2C Serial 64K Memory. 1250.00/2,000 
CAT1641WI-42-TE13CT-ND 4.25V Supervisor with l2C Serial 64K Memory 163 1.25 1.13 
CAT1641WI-42-TE13TR-ND 4.25V Supervisor with l2C Serial 64K Memory. 1250.00/2,000 
CAT1832V-T3CT-ND 3.3V Supply Monitor, Watchdog, and Manual Reset.. 1.14 88 © 79 
CAT1832V-T3TR-ND 3.3V Supply Monitor, Watchdog, and Manual Rese’ 1314.00/3,000 
CAT130019SWI-GT3CT-ND 2.85V Supervisor with 1-Kb Memory 81 63 57 
CAT130019SWI-GT3TR-ND 2.85V Supervisor with 1-Kb Memory 939.00/3,000 
CAT140089SWI-GT3CT-ND 2.85V Supervisor with l2C Serial 8K Memory. 88 68 61 
CAT140089SWI-GT3TR-ND 2.85V Supervisor with l2C Serial 8K Memory. 1014.00/3,000 
CAT150049SWI-GT3CT-ND. 2.85V Supervisor with 4-Kb SPI Serial Memory... 1.01 whe ah) 
CAT150049SWI-GT3TR-ND 2.85V Supervisor with 4-Kb SPI Serial Memory.. 1164.00/3,000 


/O Expanders 


CAT9554AWI-GT2CT-ND 


8-Bit 120 and SMBus 1/0 Port with Interrupt 


1.63 1.25 1.13 


CAT9554AWI-GT2TR-ND 8-Bit I2C and SMBus 1/0 Port with Interrupt 1250.00/2,000 
CAT9554AYI-GT2CT-ND 8-Bit 20 and SMBus 1/0 Port with Interrupt. 1.63 1.25 1.13 
CAT9554AYI-GT2TR-ND 8-Bit I2C and SMBus 1/0 Port with Interrupt 1250.00/2,000 
CAT9554WI-GT2CT-ND 8-Bit 20 and SMBus 1/0 Port with Interrupt. 1.63 1.25 1.13 
CAT9554WI-GT2TR-ND 8-Bit I2C and SMBus 1/0 Port with Interrupt 1250.00/2,000 
CAT9554YI-GT2CT-ND 8-Bit 2C and SMBus 1/0 Port with Interrupt. 1.63 1.25 1.13 
CAT9554YI-GT2TR-ND 8-Bit 12C and SMBus 1/0 Port with Interrupt 1250.00/2,000 
CAT9555WI-T1CT-ND 16-Bit 12 and SMBus 1/0 Port with Interrupt. -24-SOIC 1.95 1.50 1.35 
CAT9555WI-T1TR-ND 16-Bit |2C and SMBus I/O Port with Interrupt. -24-SOIC 1500.00/2,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Serial EEPROMs 
CAT24C01LI-G-ND 1-Kb CMOS Serial EEPROM . A3 33.29 
CAT24C01WI-GT3CT-ND 1-Kb CMOS Serial EEPROM . 165) A339 
CAT24C01WI-GT3TR-ND 1-Kb CMOS Serial EEPROM . 639.00/3,000 
CAT24C02LI-G-ND 2-Kb CMOS Serial EEPROM . 43 33 0.29 
CAT24C02WI-GT3CT-ND 2-Kb CMOS Serial EEPROM . 155) A339 
CAT24C02WI-GT3TR-ND 2-Kb CMOS Serial EEPROM . 639.00/3,000 
CAT24C02YI-GT3CT-ND 2-Kb CMOS Serial EEPROM . a3) A339 
CAT24C02YI-GT3TR-ND 2-Kb CMOS Serial EEPROM . 639.00/3,000 
CAT24C03YI-GT3CT-ND 2-Kb I2C Serial EEPROM 155) es) 
CAT24C03YI-GT3TR-ND 2-Kb |2C Serial EEPROM 639.00/3,000 
CAT24C04LI-G-ND 4-Kb CMOS Serial EEPROM . AT 36 0.82 
CAT24C04YI-GT3CT-ND 4-Kb CMOS Serial EEPROM . 62 AB 43 
CAT24C04YI-GT3TR-ND 4-Kb CMOS Serial EEPROM . 714.00/3,000 
CAT24CO5LI-G-ND 4-Kb 2C Serial EEPROM AT 36 0.82 
CAT24CO5WI-GT3CT-ND 4-Kb 2 Serial EEPROM 62 A843 
CAT24CO5WI-GT3TR-ND 4-Kb 2C Serial EEPROM 714.00/3,000 
CAT24C05YI-GT3CT-ND 4-Kb l2C Serial EEPROM 62 48 A 
CAT24CO05YI-GT3TR-ND 4-Kb l2C Serial EEPROM 714.00/3,000 
CAT24C08LI-G-ND 8-Kb CMOS Serial EEPROM . r52) 40.35 
CAT24CO8WI-GT3CT-ND 8-Kb CMOS Serial EEPROM . 68 53.48 
CAT24CO8WI-GT3TR-ND 8-Kb CMOS Serial EEPROM . 789.00/3,000 
CAT24C08YI-GT3CT-ND 8-Kb CMOS Serial EEPROM . 68 53 48 
CAT24C08YI-GT3TR-ND 8-Kb CMOS Serial EEPROM . 789.00/3,000 
CAT24C16LI-G-ND 16-Kb CMOS Serial EEPROM 56 A338 
CAT24C16WI-GT3CT-ND 16-Kb CMOS Serial EEPROM 215) 2087 202) 
CAT24C16WI-GT3TR-ND 16-Kb CMOS Serial EEPROM 864.00/3,000 
CAT24C16YI-GT3CT-ND 16-Kb CMOS Serial EEPROM 15) 200) 202! 
CAT24C16YI-GT3TR-ND 16-Kb CMOS Serial EEPROM... 864.00/3,000 
CAT24C32LI-G-ND 32-Kb I2C CMOS Serial EEPRO! 19 60 53 
CAT24C32WI-GT3CT-ND 32-Kb I2C CMOS Serial EEPROM 1.07 83.75 
CAT24C32WI-GT3TR-ND 32-Kb [2C CMOS Serial EEPROM 1239.00/3,000 
CAT24C32YI-GT3CT-ND 32-Kb |2C CMOS Serial EEPROM 1.07 EO eTO| 
CAT24C32YI-GT3TR-ND 32-Kb I2C CMOS Serial EEPROM 1239.00/3,000 
CAT24C64LI-G-ND 64-Kb I2C CMOS Serial EEPROM 95 AA AGB) 
CAT24C64WI-GT3CT-ND 64-Kb I2C CMOS Serial EEPROM 1.30 1.00  .90 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
CAT24C64WI-GT3TR-ND 64-Kb |2C CMOS Serial EEPROM . 1500.00/3,000 
CAT24C64YI-GT3CT-ND 64-Kb |2C CMOS Serial EEPROM . 1.30 1.00 .90 
CAT24C64YI-GT3TR-ND 64-Kb |2C CMOS Serial EEPROM . 1500.00/3,000 


CAT24C128LI-G-ND 
CAT24C128WI-GT3CT-ND 


128-Kb 120 CMOS Serial EEPROM 
128-Kb 120 CMOS Serial EEPROM 


1h200 97 86. 
1.79 138 1.24 


CAT24C128WI-GT3TR-ND 
CAT24C256LI-G-ND 
CAT25C64LI-G-ND 
CAT25C64VI-GT3CT-ND 


128-Kb 120 CMOS Serial EEPROM 
256-Kb 12C CMOS Serial EEPROM 
64-Kb SPI Serial CMOS EEPROM. 
64-Kb SPI Serial CMOS EEPROM. 


2064.00/3,000 
1.96 148 1.31 
OC 82,5 5.72. 
1.50 1.15 1.04 


CAT25C64VI-GT3TR-ND 64-Kb SPI Serial CMOS EEPROM. 1725.00/3,000 
CAT25C128VI-GT3CT-ND 128-Kb SPI Serial CMOS EEPROM. 1.98 1.53 1.38 
CAT25C128VI-GT3TR-ND 128-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 2289.00/3,000 


CAT25C256LI-G-ND 
CAT34C02VP2I-GT4CT-ND 


256-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 
2-Kb |2C EEPROM for DDR2 DIMM 


2.09 1.59 1.40 


Serial Presence Detect... 68 53 48 
CAT34C02VP2I-GT4TR-ND 2-Kb [20 EEPROM for DDR2 DIMM 

Serial Presence Detect..... 1052.00/4,000 
CAT34C02YI-G-ND 2-Kb l20 EEPROM for DDR2 DIMM 

Serial Presence Detect 8-TSSOP 43 33) 29 
CAT93C46VI-GT3CT-ND 1-Kb Microwire Serial EE! A AQ 38.34 
CAT93C46VI-GT3TR-ND 1-Kb Microwire Serial EEPROM. 564.00/3,000 
CAT93C46WI-GT3CT-ND 1-Kb Microwire Serial EEPROM. AQ 38 34 
CAT93C46WI-GT3TR-ND 1-Kb Microwire Serial EEPROM. 564.00/3,000 
CAT93C56LI-G-ND 2-Kb Microwire Serial EEPROM. A3 33.29 
CAT93C56WI-GT3CT-ND 2-Kb Microwire Serial EEPROM. 155) 43.39 
CAT93C56WI-GT3TR-ND 2-Kb Microwire Serial EEPROM. 639.00/3,000 
CAT93C66LI-G-ND 4-Kb Microwire Serial CMOS EEPROM.. 45 34 30 
CAT93C66VI-GT3CT-ND 4-Kb Microwire Serial CMOS EEPROM.. 59 45 Al 
CAT93C66VI-GT3TR-ND 4-Kb Microwire Serial CMOS EEPROM.. 675.00/3,000 
CAT93C66WI-GT3CT-ND 4-Kb Microwire Serial CMOS EEPROM.. 59 45 Al 
CAT93C66WI-GT3TR-ND 4-Kb Microwire Serial CMOS EEPROM.. 675.00/3,000 
CAT93C86LI-G-ND 16-Kb Microwire Serial EEPROM... 52 40.35 
CAT93C86VI-GT3CT-ND 16-Kb Microwire Serial EEPRO! 68 53 48 
CAT93C86VI-GT3TR-ND 16-Kb Microwire Serial EEPRO! 789.00/3,000 
CAT25010LI-G-ND 1-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 45 34 8 
CAT25010VI-GT3CT-ND 1-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 59 45 AN 
CAT25010VI-GT3TR-ND 1-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 675.00/3,000 
CAT25010Y1-GT3CT-ND 1-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 59 45 Al 
CAT25010Y1-GT3TR-ND 1-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 675.00/3,000 
CAT25020LI-G-ND 2-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 152) 40.35 
CAT25020VI-GT3CT-ND 2-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 68 53 48 
CAT25020VI-GT3TR-ND 2-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 789.00/3,000 
CAT25020Y1-GT3CT-ND 2-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 68 53 48 
CAT25020Y1-GT3TR-ND 2-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 789.00/3,000 
CAT25040LI-G-ND 4-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 59 45.39 
CAT25040VI-GT3CT-ND 4-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 18 60 54 
CAT25040VI-GT3TR-ND 4-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 900.00/3,000 
CAT25040Y1-GT3CT-ND 4-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 78 60 54 
CAT25040Y1-GT3TR-ND 4-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 900.00/3,000 
CAT25080LI-G-ND 8-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 59 45.39 
CAT25080VI-GT3CT-ND 8-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 78 60 54 
CAT25080VI-GT3TR-ND 8-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 900.00/3,000 
CAT25080Y1-GT3CT-ND 8-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 78 60 54 
CAT25080Y1-GT3TR-ND 8-Kb SPI Serial CMOS EEPROM 900.00/3,000 
CAT25160VI-GT3CT-ND 16-Kb SPI Serial CMOS EEPROM.. 85 Mii) 
CAT25160VI-GT3TR-ND 16-Kb SPI Serial CMOS EEPROM. 975.00/3,000 
CAT25160Y1-GT3CT-ND 16-Kb SPI Serial CMOS EEPROM.. 85 1650) 59) 
CAT25160Y1-GT3TR-ND 16-Kb SPI Serial CMOS EEPROM.. 975.00/3,000 
CAT25320LI-G-ND 32-Kb SPI Serial CMOS EEPROM. 88 167) 7.59) 
CAT25320VI-GT3CT-ND 32-Kb SPI Serial CMOS EEPROM. 1.20 93.84 
CAT25320VI-GT3TR-ND 32-Kb SPI Serial CMOS EEPROM. 1389.00/3,000 
CAT25320Y1-GT3CT-ND 32-Kb SPI Serial CMOS EEPROM. 1.20 93 84 
CAT25320Y1-GT3TR-ND 32-Kb SPI Serial CMOS EEPROM. 1389.00/3,000 


Parallel EEPROMs 


CAT28C16ALI-90-ND 
CAT28C16AWI-90TCT-ND 
CAT28C16AWI-90TTR-ND 
CAT28C64BLI-12-ND 
CAT28C64BWI-12TCT-ND 


16-Kb, 90nS, CMOS Parallel EEPROM .. 
16-Kb, 90nS, CMOS Parallel EEPROM .. 
16-Kb, 90nS, CMOS Parallel EEPROM .. 
64-Kb, 120nS, CMOS Parallel EEPROM 
64-Kb, 120nS, CMOS Parallel EEPROM 


5.63 4.25 3.75 
5.88 453 4.08 
2263.00/1,000 
3.67 2.78 2.45 
5.95 4.58 4.12 


CAT28C64BWI-12TTR-ND 
CAT28C0256H131-12TCT-ND 
CAT28C0256H131-12TTR-ND 
CAT28C256LI-12-ND 
CAT28C512L1-12-ND 


64-Kb, 120nS, CMOS Parallel EEPROM 
256-Kb, 120nS, Parallel EEPROM 
256-Kb, 120nS, Parallel EEPROM 
256-Kb, 120nS, Parallel EEPROM 
512-Kb, 120nS, CMOS Parallel EEPROM . 


1189.50/500 
910 7.00 6.30 
1820.00/500 
5.85 442 3.90 
17.96 13.57 11.97 


Flash Memory 


CAT28F001LI-12B-ND 
CAT28F010LI-12-ND 
CAT28F020LI-12-ND 
CAT28F512L1-12-ND 


1-Mb, 120nS, CMOS Bottom Boot Flash Memory 
1-Mb, 120nS, CMOS Flash Memory. 

2-Mb, 120nS, CMOS Flash Memory. 
512-Kb, 120nS, CMOS Flash Memo 


02S OMS 28 
821 6.21 5.48 
9.65 7.30 6.44 
7.09 5.36 4.73 


= freescale VANCED CLOCK GENERATORS 

Digi-Key Price Each * 

Part No. Description Pkg. al 25 100 
Buffers 

MC100ES6111AC-ND Low Voltage Differential Fanout Buffer* 32-LQFP | 10:53 7.97" 7.35 

MPC9448FAR2CT-ND 1:12 LVCMOS Clock Fanout Buffer. 6.43 460 4.18 


Clock Generators 


MC88LV915TEI-ND 


MC14489BDWR2CT-ND 
MC14489BDWR2TR-ND 
MPC93R51AC-ND 
MPC9330AC-ND 


Tri-State, 100MHz, Low Voltage PLL Clock Driver* 
MC88LV926DWR2CT-ND | Low Skew CMOS PLL 68060 Clock Driver 
Multi-Character LED Display/Lamp Driver. 
Multi-Character LED Display/Lamp Driver. 
3.3V Low Voltage PLL Clock Generator* 
1:6 Low Voltage PLL Clock Synthesizer*.. 


8.70 5.94 5.65 

9.07 6.19 5.89 

450 289 2.61 
2336.00/1,000 

6.67 4.77 4.33 

10.38 7.09 6.74 


freescale 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each + 
1 25 100 


MC3PHACVDWE-ND 
MC3PHACVPE-ND 
MC3PHACVFAE-ND 


High Performance Mono Intelligent Motor Controller .. 
High Performance Mono Intelligent Motor Controlle! 
High Performance Mono Intelligent Motor Controller* 


7.88 652 5.95 
7.88 652 5.95 
7.88 652 5.38 


MC13820FCR2CT-ND Low Noise Amp with Bypass Switc! 1.30 80 69 
MC33186VW1-ND 20kHz Automotive H-Bridge Driver G73 5.57 5.09 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 777 


Digi-Key Price Each * 
Part No. Description 1 25 100 
— - MCZ33990EF-ND Enhanced Class B J1850 Serial Transceiver* .... 2.22 136 1.24 
Digi-Key oe Price Each MCZ33998EG-ND Switching Power Supply with Linear Regulator 5.03 3.54 3.23 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 MCZ34670EG-ND IEEE 802.3af PD with Current Mode Switching Reg. 3.33 234 214 
MC33215BE-ND Telephone Line Interface/Speakerphone Circuit . A2-SDip 5.71 4.73 4.32 MCZ34670EGR2CT-ND | IEEE 802.3af PD with Current Mode Switching Reg. 3.33 2.40 2.00 
ee ey eon Side a sie ee at at wee A MCZ34670EGR2TR-ND | IEEE 802.3af PD with Current Mode Switching Reg. 1915.00/1,000 
a ‘ontact Monitoring and Dual Low Side Switc - : : ‘ H iple High Si ; 
MC33287DWR2CT-ND | Contact Monitoring and Dual Low Side Switch 20-SOIC 2.86 1.74 1.51 Cea acum rd ated 112 High Side Switch wiih Embedded Suh AG Ae 
MC33287DWR2TR-ND Contact Monitoring and Dual Low Side Switch 20-SOIC 1322.00/1,000 MM908E624ACEWR2CT-ND | Integrated Triple High Side Switch with Embedded 
MC33289DW-ND Dual High Side Switch for Inductive Loads .. 20-SOIC 453 2.91 2.63 MCU and LIN*.. 5.46 463 3.86 
MC33289DWR2CT-ND Dual High Side Switch for Inductive Load 20-SOIC AS 29a 2.63) MM908E624ACEWR2TR-ND| Integrated Triple High Side Switch with Embedded 
MC33289DWR2TR-ND | Dual High Side Switch for Inductive Load 2349.00/1,000 MCU and LIN*.. 3701.00/1,000 
MC33385VW-ND Automotive Quad Low-Side Driver* 913 652 5.93 MM908E625ACEK-ND Quad H-Bridge with Power Supply* 815. 6.75 616 
MC33389CDWR2CT-ND_| System Base Chip with CAN 8.02 5.48 5.21 MM908E62GAVEK-ND —_| Stepper Motor Driver with Embedded MCU and LIN 851 7.05 6.43 
MC33389CDWR2TR-ND | System Base Chip with CAI 5443.00/1,000 MPC17550EVELCT-ND | Quad H-Bridge Micromotor Driver with DC/DC Boost 
MC33389DDWR2CT-ND | System Base Chip with CAI 8.02 548 5.21 Converter... Aes 5.60 3.40 3.25 
MC33389DDWR2TR-ND | System Base Chip with CAI 5443.00/1,000 MPC17550EVELTR-ND | Quad H-Bridge Micromotor Driver with DC/DC Boost 
MC33390DR2CT-ND Class-B Serial Transceiver. 250 Gale ale4o) Converter....... _ _...36-MFP 5626.00/2,000 
MC33390DR2TR-ND Class-B Serial Transceiver. 3140.00/2,500 MW4IC2230GNBRICT-ND| 2110-2170MHz, 30W, 28V RF LDMOS Wideband Integrated 
MC33399D-ND Local Interconnect Network Physical Interface (LIN 1.53 94 81 Power Amp... oll 34.88 29.05 27.34 
MC33399DR2CT-ND Local Interconnect Network Physical Interface (LIN 1.53 94 81 MW4IC2230GNBRITR-ND | 2110-2170MHz, 30W, 28V RF LDMOS Wideband Integrated 
MC33399DR2TR-ND Local Interconnect Network Physical Interface (LIN 1720.00/2,500 Power Amp... a 45667.20/500 
MC33486ADH-ND Dual High Side Switch for H-Bridge Auto Applications* . Cult (Gi7) 15t3i MW4IC2230NBRICT-ND | 2110-2170MHz, 30W, 28V RF LDMOS Wideband Integrated 
MC33793D-ND DSI Slave for Remote Sensin 3.78 2.43 2419 Power Amp... he 34.88 29.05 27.34 
MC33882VW-ND 6-Output Low Side Switch*.. 6.16 5.10 4.65 MW4IC2230NBRITR-ND | 2110-2170MHz, 30W, 28V RF LDMOS Wideband Integrated 
MC33880DWB-ND 8-Output Hardware Configurable High-Side/Low-' Power Amp... 15667.20/500 
Switch with SPI... 5.53 3.36 3.21 MWICQ30GNRICT-ND | 746-960MHz, 30W, 26-28V, RF LDMOS Wideband Integrated 
MC33883DWR2CT-ND | H-Bridge Gate Driver IC. 510 3.27 2.96 Power Amp... T0-272 37.02 2813 27.35 
MC33883DWR2TR-ND__| H-Bridge Gate Driver IC. 2648.00/1,000 MWIC930GNR1ITR-ND | 746-960MHz, 30W, 26-28V, RF LDMOS Wideband Integrated 
MC33886VW-ND 5.2A Output H-Bridge* . 5.38 3.78 3.45 Power Amp... 15254.68/500 
MC33887DWB-ND 5.0A H-Bridge with Load 5.08 3.08 2.94 MWIC93ONRICT-ND 746-960MHz, 30W, 26-28V, RF LDMOS Wideband Integrated 
MC33887VW-ND 5.0A H-Bridge with Load Current Feedback 5.83 410 3.74 Power Amp... 37.02 28.13 27.35 
MC33887VWR2-ND 5.0A H-Bridge with Load Current Feedback* 2621.25/750 MWIC930NR1TR-ND 746-960MHz, 30W, 26-28V, RF LDMOS Wideband Integrated 
MC33888FB-ND Quad High Side and Octal Low Side Switch . 10.09 7.64 7.27 Power Amp... 45254.68/500 
MC33972EW-ND Multiple Switch Detection Interface* 480 3.08 279 KIT33291 DWEVB-ND Evaluation Kit for MC33291 11046 — — 
MC33972EWR2-ND Multiple Switch Detection Interface* 2492.16/1,000 KIT33880DWBEVB-ND __| Evaluation Kit for MC33880. Va 
MC33897EF-ND Single-Wire CAN Transceiver 2.80 1.71 1.48 KIT33886DHEVB-ND Evaluation Kit for MC33886. 82833 — — 
MC33897EFR2CT-ND Single-Wire CAN Transceiver 2.80 1.71 1.48 KIT33993DWBEVB-ND | Evaluation Kit for MC33993. 17493 — — 
MC33989DW-ND System Base Chip with High Speed CAI 6.20 3.76 3.60 
MC33990D-ND Enhanced Class B J1850 Serial Transceiver. 2.63 1.69 1.53 “ee 
MC33990DR2CT-ND Enhanced Class B J1850 Serial Transceiver. 2.63 1.69 1.53 ood freescale” DISPLAY DRIVERS — RoHs Compliant 
MC33990DR2TR-ND Enhanced Class B J1850 Serial Transceiver. 3297.50/2,500 ser 
MC33993DWB-ND 22-Switch Multiple Detection Interface 458 2.94 2.65 Digi-Key Price Each *& 
MC33996EK-ND 16-Output Switch with SPI Control* 615 4.33 3.95 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MC33997DW-ND Switching Power Supply with Linear Regulato 24-SOIC 6.13 3.72 3.55 MC14489BDWE-ND 5-Channel LED Display/25 Lamp Driver 20-S0G 440 310 2.83 
MC33999EK-ND 16-Output Switch with SPI and PWM Control* 637 5.28 4.81 MC14489BPE-ND 5-Channel LED Display/25 Lamp Driver ..20-Dip 3.95 2.78 2.54 
MC34129DR2CT-ND High Performance Current Mode Controller. 4.25 273 247 
MC34712EP-ND 3A, 1MHz Fully Integrated DDR Switch-Mode Power e, 
Supply*.... hee 253 1.78 1.62 s - a ' 
MC34713EP-ND 5A, 1MHz Fully Integrated Switch-Mode Power Supply* 253 178 1.62 + freescale WEL el N= ei Gomslons 
MC34716EP-ND 1MHz Dual Switch-Mode DDR Power Supply* 3.43 241 2.06 Digi-Key Price Each * 
MC34717EP-ND 5A, 1MHz Fully Integrated Dual Switch-Mode Power Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Supply* Ae ee el MROAT6AYS35-ND 1MB Standalone MRAM 4-TSOP 12.22 10.23 9.19 
MC34923EG-ND Full-Bridge PW i 6.03 4.99 4.56 MR2A1GAVYS35-ND | 256K x 16-Bit 3.3V Async. 4MB MRAM Ext, 35nS 4-TSOP 26.92 2254 20.25 
MC34923EGR2CT-ND | Full-Bridge PWM Motor Driver* 6.03 5.12 4.26 MR2A16AYS35-ND 256K x 16-Bit 3.3V Async. 4MB MRAM 35nS 4-TSOP 23.88 21.55 19.77 
MC34923EGR2TR-ND Full-Bridge PWM Motor Driver* 4090.00/1,000 
MC34929EP-ND Brushless DC 1A, 28V Motor Driver* 234 215 1.96 = 
MC34940EG-ND Electric Field Imaging Device* 2.58 1.81 1.66 Ze. ai a y 
MCZ33285EF-ND Dual High-Side TMOS Driver 214 130 1.13 = freescale MICROPROCESSORS — foHs Compliant 
MCZ33287EG-ND Contact Monitoring/Dual Low-Side Protected Driver* 2.86 1.74 1.51 Digi-Key Price Each * 
MCZ33290EF-ND ISO K Line Serial Link Interface 146 83 76 Part No. Description Pkg. 1 2 100 
oo Ea 4 socibpsitt | “MCBTaMOPERND — [16 at Weapons ‘ai? tooo tea2 
MCZ33291EG-ND 8-Out Switch with Serial Peripheral Interface 1/0 Memetcomeaasy | PORTS NE NOR) 22-Bl, 733MHz RISC Microprocessor. We ee ae 
MCZ33291LEG-ND 8-Out Switch with Serial Peripheral Interface /0 3.95 2.40 2.29 Nee ecg rog| o> Bit, 1000MlHz RISC Microprocessor ES BL) eae 
H % ‘ ¥ MC7447AVS1000NB-ND | 32-Bit, 1000MHz RISC Microprocessor 165.56 143.62 137.21 
MCZ33291LEGR2CT-ND | 8-Out Switch with Serial Peripheral Interface 1/0 3.95 2.54 2.29 MC7447AVS1333LB-ND | 32-Bit. 1333MHz RISC Microprocessor 97815 24987 
MCZ33291LEGR2TR-ND | 8-Out Switch with Serial Peripheral Interface 1/0 2051.00/1,000 7 PI = = 
MCZ33298EG-ND 8-Out Switch with Serial Peripheral Interface I/O... 573 4.03 3.32 MPC184VMB-ND Security Processor. 27.88 21.87 20.60 
MCZ33399EF-ND Local Interconnect Network Physical Interface (LIN) * 159 90 83 Rae ich ns Fen: fees Ba ae 
MCZ33399EFR2CT-ND | Local Interconnect Network Physical Interface (LIN) * iss) Ry ai fs : fe : 
MCZ33399EFR2TR-ND | Local Interconnect Network Physical Interface (LIN) * 1525.00/2,500 MSCHIEYMEO0: NDE) 16-Bit DSP Processor. cE MUU SieZh) 
MCZ33661EF-ND Local Area Network Enhanced Physical Interface* .. 1.46 76 «6.69 
MCZ33689DEW-ND System Basis Chip with LIN Transceiver* Z5sweeee 22 
MCZ33742EG-ND System Basis Chip with Enhanced High Speed freescale~ 
CAN Transceiver* 3.73 2.62 2.39 Digi-Key a PrCoERTe® 
MCZ33742SEG-ND system Basis Chip with Enhanced High ape aol ao aae Part No. Description Pkg. 1 5 100 
MCZ33780EG-ND Dual DBUS Master with Differential Drive and MC44BC375UAEF-ND PLL Tuned VHF Audio/Video High 
Frequency Spreading*... 16-SOIC 5.60 4.64 4.24 Integration Modulator IC 2.25 1.38 1.19 
MCZ33790EG-ND 2-Channel DS! Physical Interface for Bus Master* . 16-SOIC 4.238 2.57 2.45 MC44BC375UAEFR2CT-ND | PLL Tuned VHF Audio/Video High 
MCZ33790EGR2CT-ND | 2-Channel DSI Physical Interface for Bus Master* . 16-SOIC 4.23 3.05 245 Integration Modulator IC 2.25 156 1.41 
MCZ33790EGR2TR-ND | 2-Channel DSI Physical Interface for Bus Master* . 2434.00/1,000 MC44BC375UAEFR2TR-ND | PLL Tuned VHF Audio/Video High 
MCZ33793EF-ND DSI Sensor Interface* 283 1.99 1.82 Integration Modulator IC 3120.00/2,500 
MCZ33793EFR2CT-ND | DSI Sensor Interface* 283) 182) 1-70) MC44BC375UEF-ND PLL Tuned VHF Audio/Video High 
MCZ33793EFR2TR-ND DSI Sensor Interface* 4082.50/2,500 Integration Modulator IC ESG= sh:sah AM: 
MCZ33797EK-ND 4-Channel Squib Driver IC 5.68 3.99 3.64 MC44BC375UEFR2CT-ND | PLL Tuned VHF Audio/Video High 
MCZ33879AEK-ND Configurable Octal Serial Switch*. 518 3.64 3.32 Integration Modulator IC....... 2.25 138 1.19 
MCZ33879AEKR2CT-ND | Configurable Octal Serial Switch*. 518 3.73 3.14 MC44BC375UEFR2TR-ND | PLL Tuned VHF Audio/Video High 
MCZ33879AEKR2TR-ND | Configurable Octal Serial Switch*. 2981.00/1,000 Integration Modulator IC at 2531.10/2,500 
MCZ33883EG-ND H-Bridge Gate Driver IC* .. 3.45 317 2.89 MC44BS374CAEF-ND PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration 
MCZ33884EG-ND Switch Monitor Interface* 275 1.94 1.77 Modulator : i 256 218 1.92 
MGZ33887EK-ND 5.0A H-Bridge with Load Current Feedback* 3.68 259 2.36 MC44BS374CAEFR2CT-ND| PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration 
MCZ33887EKR2CT-ND | 5.0A H-Bridge with Load Current Feedback* 3.68 2.65 2.21 Modulator at 3.20 256 2.31 
MCZ33887EKR2TR-ND | 5.0A H-Bridge with Load Current Feedback* 2117.00/1,000 MC44BS374T1AEF-ND | PLL Tuned UHF ani igh Integration 
MCZ33889BEG-ND System Basis Chip with Low Speed Fault Tolerant ee 3.63 2.33 2.10 
CAN Interface* ... oe 4.98 3.50 3.19 MC44BS374T1AEFR2CT-ND | PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration 
MCZ33889DEG-ND System Basis Chip with Low Speed Fault Tolerant Modulator 3.63 2.33 2.10 
CAN Interface* 498 350 3.19 MC44BS374T1AEFR2TR-ND | PLL Tuned UHF an igh Integration 
MCZ33897AEF-ND Single Wire CAN Transceiver 14-SOIC 92.37. 1.45 1.25 et 4553.00/2,500 
MCZ33897EF-ND Single Wire CAN Transceiver’ 14-SOIC 237 145 1.25 MC44BS374T1EF-ND PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration 
MCZ33970EG-ND Dual Gauge Driver Integrated Circuit* .. 24-SOIC 3.33 2.34 2.14 Modulator a eGR PARE al) 
MCZ33970EGR2CT-ND | Dual Gauge Driver Integrated Circuit* . 24-SOIC 3.33 2.40 2.00 MC44BS374T1EFR2CT-ND | PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration 
MCZ33970EGR2TR-ND | Dual Gauge Driver Integrated Circuit* . 24-SOIC 1915.00/1,000 Modulator este 3.63 2.33 2.10 
MCZ33976EG-ND Dual Gauge Driver with Config. Response Time* 24-SOIC 3.55 2.50 2.28 MC44BS374T1EFR2TR-ND | PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration 
MCZ33977EG-ND Single Gauge Driver*..... 2.98 210 1.91 Modulator 4553.00/2,500 
MCZ33989EG-ND System Basis Chip with HS CAN Transceiver? .............--- 28-SOIC 453 318 2.91 


* RoHS Compliant 
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RF/IF PRODUCTS 


Digi-Key Price Each * 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Frequency Conversion 
MC13770FCCT-ND RF LNA Down Converter sah 6.75 349 3.34 
Receivers/Transmitters 
MC33591FTAE-ND PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz* 3.55 2.28 2.06 
MC33591FTAER2-ND PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz* 4292.00/2,000 
MC33591FTAR2CT-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MH. 498 3.02 2.89 
MC33591FTAR2TR-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MH, 4998.00/2,000 
MC33592FTAE-ND PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz* 3.55 2.28 2.06 
MC33592FTAER2-ND PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz* 4292.00/2,000 
MC33592FTAR2CT-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz 4.98 3.02 2.89 
MC33592FTAR2TR-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MH. 4998.00/2,000 
MC33594FTAER2CT-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz* 450 289 2.61 
MC33594FTAER2TR-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz* 5184.00/2,000 
MC33594FTAR2CT-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz.. 6.00 364 3.48 
MC33594FTAR2TR-ND | PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz.. 6028.00/2,000 

MC33596FCE-ND PLL Tuned UHF Receiver for Data Transfer 

Applications* 3.43 241 2.20 
MC33596FJE-ND PLL Tuned UHF Receiver for Data Transfer 

Applications* 2.74 252 2.30 
MC33696FCE-ND PLL Tuned UHF Transceiver for Data Transfer 

Applications* 3.68 2.59 2.36 
MC33696FJE-ND PLL Tuned UHF Transceiver for Data Transfer 

Applications* 3.88 2.73 2.49 


“ 
"e, 
<4 


>" freescale~ 

Digi-Key Price Each * 
Part No. Description al 25 100 
MC14467P1-ND lonization Smoke Detector... 1.47 90 78 
MC145010DW-ND Photoelectric Smoke Detector IC with 1/0 2.53 1.62 1.47 
MC145012DW-ND Photoelectric Smoke Detector IC with 1/0 2.58 1.66 1.50 
MCZ145012EG-ND Photoelectric Smoke Detector IC with 1/0 2.50 1.61 1.45 


“e, 


+ freescale” 

Digi-Key Price Each *& 
Part No. Description Pkg. al 25 100 
MC145484DT-ND 5V PCM Codec-Filter .. .20-TSSOP 3.38 217 1.96 
MC145484SDCT-ND 5V PCM Codec-Filter. 3.50 2.25 2.03 
MCZ33390EF-ND Class B Serial Transceiver 2.54 1.55 1.34 


EMBEDDED INTEL 


ARCHITECTURE MICROPROCESSORS 


Intel Digi-Key Price Each * 
Part No Part No. Description Pkg. al 10 100 
$80C0186EB25 802897-ND 25MHz, 16-Bit, 80C186EB MPU, 

5V, Extended Temperature............ 80-MQFP 18.21 14.34 10.85 
A80C186EC! 802919-ND 25MHz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 

5V, Extended Temperature............ 132-CPGA 62.32 49.20 42.64 
SB80C186EC13 808819-ND 13MHz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 

5V, Extended Temperature............ 100-SQFP 21.00 16.60 13.50 
SB80C186XL12 808823-ND 12MHz, 16-Bit, 800186XL 

Microprocessor, 5' ieee GRY alee? 
TR80C186XL12 803091-ND 12MHz, 16-Bit, 8001 

5V, Extended Temperature 35.28 27.89 22.68 
TN80L186EA13 806072-ND 13MHz, 16-Bit, 80L186EA Enhanced 

MPU, 3V, Extended Temp. ............. 68-PLCC 14.81 11.66 8.82 
S80L186EB16 806099-ND 16MbHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced 

MPU, 3V, Extended Temp. ............ 80-MQFP 18.21 14.34 10.85 
SB80L186EB13 808880-ND 13MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced 

MPU, 3V, Extended Temp. ............. 80-SQFP 11.87 9.35 7.07 
YW80L186EB13 864163-ND 13MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced 

MPU, 3V, Extended Temp.*........... 80-SQFP 11.87. 9.35 7.07 
SB80L186EB16 806105-ND 16MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced 

MPU, 3V, Extended Temp. ............. 80-SQFP 11.87 935 7.07 
KU80L186EC13 806111-ND 13MHz, 16-Bit, 80L186EC Enhanced 

MPU, 3V, Extended Temp. ............. 100-QFP 9.21.15 16.65 12.60 
S80L186EC16 808881-ND 16MHz, 16-Bit, 80L186EC Enhanced 

MPU, 3V, Extended Temp. .......... 100-MQFP 20.70 16.30 12.34 
SB80L186EC13 809626-ND 13MHz, 16-Bit, 80L186EC Enhanced 

MPU, 3V, Extended Temp. ...........100-SQFP 21.00 16.60 13.50 
EG80C188EB25 864094-ND 25MHz, 16-Bit, 80C188EB MPU, 

5V, Extended Temperature™.......... 80-MQFP 18.21 14.34 10.85 
SB80C188EC13 803618-ND 13MHz, 16-Bit, 800188EC MPU, 

5V, Extended Temperature............ 100-SQFP 21.00 16.60 13.50 
YW80C188EC20 864139-ND 20Mkz, 16-Bit, 80C188EC MPU, 

5V, Extended Temperature*.........100-SQFP 21.00 16.60 13.50 
A80C188XL25 803884-ND 25Mbz, 16-Bit, 80C188XL MPU, 5V...68-PGA 42.00 33.20 27.00 
$800188XL12 803759-ND 12MHz, 16-Bit, 800188XL 

MPU, 5V. 11.69 935 6.17 
$800188XL25 808831-ND 25MHz, 16-Bit, 800188XL 

11.69 935 6.17 
SB80C188XL12 803769-ND 
13.04 10.27. 7.77 

N80L188EB16 806163-ND 16MHz, 16-Bit, 

MPU, 3V, Extended Temp. ............. 84-PLCC 16.22 1277 9.66 
TS80L188EB13 806156-ND 13MHz, 16-Bit, 80L188EB Enhanced 

MPU, 3V, Extended Temp. 0-MQFP 17.27 13.60 10.29 
SB80L188EC13 806197-ND 13MHz, 16-Bit, 80L188EC E 

MPU, 3V, Extended Temp. ........... 100-SQFP 15.44 12.21 9.93 
SB80L188EC16 809627-ND 16MHz, 16-Bit, 80L188EC Enhanced 

MPU, 3V, Extended Temp. ........... 100-SQFP 15.44 12.21 9.93 
TS80L188EC13 808882-ND 13MHz, 16-Bit, 80L188EC Enhanced 

MPU, 3V, Extended Temp. .......... 100-MQFP 20.70 16.30 12.34 
NG88C0196EC40 859794-ND 40MHz, 16-Bit MCU with 256Kb on 

Chip Flash Memory 23.10 18.26 14.85 
TG88C0196EC40 859797-ND 40MHz, 16-Bit MCU with 256Kb on Chip 

Flash Memory Ext. Temp.............--.132-QFP 24.26 19.18 15.60 


Intel Digi-Key Price Each *& 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
A80386DX16 807050-ND 16MHz, 32-Bit, 386DX 
Processor, 5.0V 132-PGA 52.50 41.50 33.75 
A80386DX20 807066-ND 20Mbz, 32-Bit, 386DX 
Processor, 5.0V 132-PGA 52.50 41.50 33.75 
A80386DX25 807094-ND 25Mbz, 32-Bit, 386DX 
Processor, 5.0V. 132-PGA 52.50 41.50 33.75 
NG80386DX20 807082-ND 20Mbz, 32-Bit, 386DX 
Processor, 5.0V 132-QFP 13.87 10.92 8.26 
NG80386DX25 807111-ND 25Mbz, 32-Bit, 386DX 
Processor, 5.0V 132-QFP 13.87 10.92 8.26 
NG80386DX33 807141-ND 33MHz, 32-Bit, 386DX 
Processor, 5.0V 132-QFP 13.87 10.92 8.26 
KU80386SXTA25 800169-ND 25MHz, 32-Bit, 386SX Processor, 
5.0V, Extended Temperature.......... 15.04 11.84 8.96 
KU80386SXTA33 800175-ND 33MHz, 32-Bit, 386SX Processor, 
5.0V, Extended Temperature 15.04 11.84 8.96 
KU80386SXTA40 800183-ND 40MHz, 32-Bit, 386SX Processor, 
5.0V, Extended Temperature 15.04 11.84 8.96 
NG80386SX33 800353-ND 33MHz, 32-Bit, 386SX 
Processor, 5.0V 100-QFP 12.22 8962 97.28 
NG80386SXLP20 800112-ND 20MHz, 32-Bit, 386SX 
Processor, 5.0V 100-QFP 15.28 12.03 9.10 
NG80386SXLP25 800134-ND 25Mbz, 32-Bit, 386SX 
Processor, 5.0V 100-QFP 12.22 = 9.62 7.28 
NG80386SXLP33 800149-ND 33MHz, 32-Bit, 386SX 
Q0-QFP 12.22 962 7.28 
A80486DX2SA50SX912 800940-ND 
168-PGA 54.15 42.75 37.05 
SB80486DX2SC50SX920 | 800952-ND 
38.05 30.08 24.47 
FA80486GXSF33 801241-ND 33MHz, 32-Bit, 486GX 
MPU, 3.3) 33.08 26.15 21.27 
A80486SXSA33SX931 801301-ND 33MHz, 32-Bit, 486SX MPU, 5.0V.... 66.50 52.50 45.50 
KC80524KX366128SL3C7 | 822451-ND 366MHz, LP Celeron, 66MHz Bus, 
128K L2 Cache, 1.6V a 108.90 95.70 84.15 
KC80526LY400128SL4J8 | 830981-ND 400Mkz, LP Celeron, 100MHz Bus, 
128K L2 Cache, 1.3V = 91.20 72.00 62.40 
KC80526LY400128SL544 | 833480-ND 400Mkz, Celeron, 100MHz Bus, 
128K L2 Cache, 1.35V 85.50 67.50 58.50 
RB80526RX733128SL52Y | 833440-ND 733Mkz, Celeron, 66MHz Bus, 
128K L2 Cache, 1.7V ..870-FC-PGA 66.50 52.50 45.50 
RB80526RY850128SL540 | 833470-ND 850Mkz, Celeron, 100MHz Bus, 
128K L2 Cache, 1.75V 66.50 52.50 45.50 
LF80538KF0281M 884318-ND 1.66GHz Celeron Processor for 
Embedded Computing* 132.00 116.00 102.00 
RK80532RC041128SL6VR | 852181-ND 2GHz Celeron Processor.. 57.00 45.00 39.00 
HH80557RG041512 886890-ND 76.00 60.00 52.00 
LE80536VC001512 871728-ND 113.85 100.05 87.98 
LE80538VE0041M 883549-ND 
199.50 187.50 180.00 
LE80535NC013512 870148-ND 1.3GHz Celeron M Proc.* 85.50 67.50 58.50 
LE80536NC0211M 872115-ND 1.5GHz Celeron M Proc.* 107.25 94.25 82.88 
LE80538NE0361M 884036-ND 
132.00 116.00 102.00 
LF80538NE0361M 883490-ND 
132.00 116.00 102.00 
GC80503CS166EXTSL3B8 | 822631-ND 166MHz, Pentium | with MMX, 
66MHz Bus, 1.8V, Low Power........ 352-BGA 76.00 60.00 52.00 
GC80503CSM66166SL388 | 821225-ND 166MHz, Pentium | with MMX, 
66MHz Bus, 1.9V 76.00 60.00 52.00 
KC80526LY400256SL546 | 833482-ND 400MHz, LP Pentium III, 100MHz 
Bus, 256K L2 Cache, 1.35V............ 123.75 108.75 95.63 
RB80526PY600256S L5BT | 834318-ND 600Mkz, Pentium III, 100MHz Bus, 
256K L2 Cache, 1.75V. 370-FC-PGA 123.75 108.75 95.63 
RB80526PY700256S L4ZM | 833747-ND 700Mkz, Pentium III, 1 z Bus, 
256K L2 Cache, 1.75V.............. 370-FC-PGA 123.75 108.75 95.63 
RB80526PY850256S L4Z2 | 833400-ND 850Mkz, Pentium III, 100MHz Bus, 
256K L2 Cache, 1.75V. 370-FC-PGA 123.75 108.75 95.63 
RB80526PZ001256SL52R | 833416-ND 1.0GHz, Pentium III, 100MHz Bus, 
256K L2 Cache, 1.75V. ..370-PGA 132.00 116.00 102.00 
RB80526PY001256S L5QV | 836655-ND 1.0GHz, Pentium III, 100MHz 
Bus, 256K L2 Cache, 1.75V......370-FC-PGA 132.00 116.00 102.00 
RJ80530KZ933512S L69K | 849162-ND 933Mkz, Pentium III, 133MHz 
Bus, 512K L2 Cache, 1.15V....470-uFC-BGA 269.99 253.75 243.60 
RH80532GC029512SL6V6 | 852229-ND 1.7GHz, Pentium 4... 478-MFC-PGA 220.78 207.50 199.20 
RK80532PE056512S L6PC | 850158-ND 2.4GHz, Pentium 4, 400MHz Bus, 
512K L2 Cache, 1.5V 478-uFC-BGA 107.25 94.25 82.88 
RK80532PC064512SL6PP | 850365-ND 2.6GHz, Pentium 4, Front Side Bus, 
400MHz. 478-FC-PGA2 107.25 94.25 82.88 
NE80546PG0801M 872636-ND 3GHz, Pentium 4, 800MHz Bus, with 
Hyper Threading * .-478-PGA 148.50 130.50 114.75 
HH80547PG0961MM 880712-ND 3.4GHz, Pentium 4, 800MHz Bus, 
with Hyper Threading® .. ..175-LGA 144.97 133.53 130.80 
RJ80535LC0051MSL6NC | 851287-ND 1.1GHz, Pentium M... 478-MFC-PGA 337.82 317.50 304.80 
RH80532GC029512S L6FG | 848089-ND 1.7GHz, Pentium 4 Mobile, 400MHz 
Bus, 512K L2 Cache, 1.3V......478-uFC-BGA 220.78 207.50 199.20 
RK80532EC025512SL6XK | 852509-ND 1.6GHz, Xeon LV. 266.00 250.00 240.00 
RK80532EC041512SL6XL | 852510-ND 2GHz, Xeon LV.. 272.65 256.25 246.00 
RK80532KE056512SL73L | 854163-ND 2.4GHz, Xeon... 258.02 242.50 232.80 
NE80546EG0721M 873425-ND 2.8GHz, Xeon 64-Bit, LV* 335.16 315.00 302.40 
NE80546KG0881M 872548-ND 3.2GHz, Xeon 64-Bit*.. 408.31 383.75 368.40 
tel STRONG ARM® 
Gs PROCESSOR 
Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. i‘ 10 100 
21281DB 821351-ND 166MHz, Strong Arm 
SA-110 Microprocessor... .144-TOFP 30.98 24.49 19.92 
* RoHS Compliant 
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inteD Intel Digi-Key Price Each + 
(intel NETWORK PROCESSORS Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
a : SB80C196NP 804243-ND _|5V, 25MHz, 16-Bit Event 
Intel Digi-Key ce Price Each * Processor Array MCU 17.63 13.88 10.50 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10-100 $B80C196NP25 804256-ND | 5V, 25MHz, 16-Bit Event 
GCIXP1200EB 829764-ND | 2V, 200MHz, Network Processor......432-BGA 251.90 236.75 227.28 Processor Array MCU 17.63 13.88 10.50 
GCIXP1200FC 833956-ND | 2V, 232MHz, Network Processor......432-BGA 338.09 317.75 305.04 $B80C196NU40 804308-ND | 5V, 40MHz, 16-Bit Event 
GCIXP1200GA 839427-ND | 2V, 166MHz, Network Processor......432-BGA 192.32 180.75 173.52 Processor Array MCU we 18.80 14.80 11.20 
GCIXP1200GB 839428-ND | 2V, 200MHz, Network Processor......432-BGA 251.90 236.75 227.28 AN87C196JRF8 821035-ND _|5V, 16MHz, 16-Bit, 16K OTP MCU, 
GCIXP1200GC 839429-ND _|2V, 232MHz, Network Processor......432-BGA 338.09 317.75 305.04 Automotive. 19.98 15.73 11.90 
GCIXP1240AA 837150-ND  |2V, 166MHz, Network Processor AN87C196JTWB20 828470-ND ee Raa e ERO ere 
ith CRC Support. 432-BGA 258.55 243.00 233.28 . - . ; / 
GGiKP 104048 837151-ND _ |oV. 200MEIZ, Network Processor AN87C196JV20F8 821068-ND | 5V, 20M, 16-Bit, 48K OTP MCU, 
with CRC Support. 432-BGA 318.27 299.13 287.16 Automotive. “ 25.20 19.92 16.20 
GCIXP1250BA 837411-ND 2V, 166MHz, Netwo: AN87C196LA20F8 821030-ND ie eo 16-Bit, 24K OTP MCU, ge ers 
with CRC and ECC Support... 520-BGA 271.85 255.50 245.28 utomotive. \ 4 : 
CORFE, RTERD 4, O vo Ps ne eed 
with CRC and ECC Support... 520-BGA 331.44 311.50 299.04 z  T6MHz, 16-Bit, : : : 
GCIXP1250BC 837414-ND 2V, 232MHz, Network Processor 
with CRC and ECC Suppott........ 520-BGA 417.62 392.50 376.80 
NHIXP430AC 885691-ND | 400MHz IXP430 Network 
Processor* 460-BGA 22.49 17.78 14.46 intel Digi-Ke Price Each & 
NHIXP430ACT 893005-ND _|400MHz IXP430 Network pariNe Paailiing Description Pkg am 
Processor* 460-BGA 25.85 20.44 16.62 ¥ z 7 - 
NHIXP430AD 885692-ND | 533MHz IXP430 Network Pg0C251T024 816704-ND Seok Rede KAM: ai tee Aga 
* a : : ( 
‘ Processor AG0-BGA MASE mec TP80c251T024 816718-ND |S, 24MHz, 8-Bit MCU, 
NHIXP430AE 885693-ND — |667MHz IXP430 Network 512K Register RAM, Ext. Temp.......40-Dip 811 649 428 
Processor* 460-BGA 40.57 32.08 __ 26.09 P876251S016 804066-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU.......40-Dip 872 687 5.20 
TP87C251SP16 804036-ND  |5V, 16MHz, 8-Bit, 8K 
— ) OTP MCU, Extended Temp.... 8.41 6.63 5.02 
intel?., 1/0 PROCESSORS TP87C251S016 804103-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit, 16K 
intel Digi-Key Price Each 4 OTP MCU, Extended Temp.... Oe reals 5.41 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
C80303 $ L57T 833962-ND | 100MHz, 3.V, /0 Processor, 
64-Bit PCI-PCI Bridge... 540-BGA 126.06 110.78 97.41 
GC80960RM100SL3YZ | 827794-ND —_| 100MHz, 3.3V, /0 Processor, Intel Digi-Key Price Each 
32-Bit PCI-PCI Bridge... ..540-BGA 102.00 89.64 78.83 Part No Part No. Description Pkg. 1 10 100 
AB0960CATE 802846-ND | 16IMHz, 960CA, 32-Bit MPU 
— ® with DMA, 1K Cache* 64.85 51.20 44.37 
(inteD) ROCONEHOIERS AB0960CF25 803021-ND | 251MiHz, i960CF, 32-Bit MPU 
with DMA, 4K Cache* 86.60 68.37 59.26 
Intel Digi-Key Price Each * A80960CF33 803084-ND | 33IMHz, i960CF, 32-Bit 
Part No. Part No. Description 1 10 100 with DMA, 4K Cache* 89.78 78.90 69.38 
N80C51RA24 804579-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit MCU.... 18.98 15.18 10.01 A80960CF40 803133-ND Bari Leo MPU 188-pca ERC emCeen 
EE87C51RB1 864637-ND — |5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP wi . 4K Cache - : 4 . 
EPROM* 935 748 493 A80960HA33SL2GY 813629-ND | 33MHz, i960HA, 32-Bit MPU, 
$80C51RA1 804523-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MCU 920 7.36 4.37 . 68-PGA 87.06 68.73 59.57 
$80C51RA24 804592-ND _|5V, 24MHz, 8-Bit MCU 633 5.06 3.34 A80960HD50SL2GH 815231-ND aie eet 1e8-cPca MEOH eoimeenes 
TS80C51RAt 804534-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MCU Ext. Tem 674 539 356 pea CNS es Bald : : E 
TSB0C51RA24 804603-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit MCU Ext. Temp....44-MOFP 6.74 5.39 3.56 A80960HT75SL2GP 814114-ND aM, HSH See MPU, 168-pGa Manene Men eoueeattG 
Teteerhaletle eam) ©: OMIM, & Bit GK OTP : ABO960JA3V25 819528-ND | 25IMHz, i960JA, 32-Bit MPU, é js : 
EPROM MCU, Extended Temp.......44-QFP 8.11 6.49 4.28 oa Be beat 130-GA WORE 
QX87C51FC20 863910-ND — /5V, 20MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU, Prenat semen [te eniAcaee " : : : 
7, 8 , : 
Automate? ilies ise _ ieee 3.3V, 2K Cache... 132-PGA 57.00 45.00 39.00 
FE87051RA24 864004-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU* 825 660 4.35 AADOROIDaVE3 S80 — Rear 
$87C51FA1SF76 804439-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU. 770 616 4.06 Bae aavrakicene so F 3G) ERE eee 
$87C51FA24SF76 810749-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU. 770 616 4.06 anoasonaveG PCE TTI SoMiis 2e0JD. 42-bit NBU : ! ; 
$87C51FB24SF76 811017-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 705 5.55 4.20 aay aK cach ; 2eQ GAG BORE 
$87C51FB33SF76 811019-ND _|5V, 33MHz, 8-Bit, - 7.76 6.11 4.62 Agooensbavee PSE | GeMIHs i960JD 35-80 MPU : : : 
$87C51FC1SF76 806104-ND  [5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU....44-MQFP 7.99 629 476 / * : 
$87C51FC24SF76 811081-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU.....44-MQFP 7.99 629 476 SSN Ak Cache aN fey aa 
$87C51RA24 807154-ND |5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU......44-MOFP 7.05 5.55 4.20 natoe vee ee Ca Da 2oMiz, i260JF, 32-Bit MPU, . 
; 3.3V, 4K Cache 32-PGA 66.50 52.50 45.50 
$87C51RB1 807279-ND | 5V. 16MHz, 8-Bit, 4-MOFP 7.99 629 4.76 ABOQG0KA16 03495-ND | 16MH. iS60KA, 39 
$87051RB24 807314-ND__[5V, 24MHz, 8-Bit, we 44-MOFP 7.99 6.29 4.76 512 Byte Cache* .. 432-PGA 48.30 38.18 31.05 
$87C51RC1 800221-ND  [5V, 16MHz, 8-Bit, 44-MOFP 8.93 7.03 5.32 A80960KB16 803496-ND | 16MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 
$87C51RC24 800375-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU.....44-MQFP 893 7.03 5.32 512 Byte Cache .. 42.69 33.75 27.45 
TS87C51FA24SF76 810982-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, A80960KB20 803516-ND 2OMHz, i960KB, 32-Bit MPU 
Extended Temperature 811 6.49 4.28 512 Byte Cache... : 53.97 42.67 34.70 
TS87C51FB1SF76 812058-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU, FC80960HA25SL2GU 813626-ND 25MHz, i960HA, 32-Bi 
Extended Temperature 740 5.83 4.41 3.3V, 16K Cache. 65.74 51.90 44.98 
TS87C51RAT 807033-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, FCBO960HA33SL2GV 813627-ND | 33IMHz, i960HA, 32-Bit MPU, 
Extended Temperature 740 583 4.41 3.3V, 16K Cache.. 73.66 58.16 50.41 
TS87C51RA24 807166-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, FCBOS60HA40SL2GW 813625-ND _|40MHz, I960HA, 32-Bit MPU, 
Extended Temperature 3 740 583 4.41 3.3V, 16K Cache.. 7712 60.89 52.77 
TS87C51RB1 807285-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OT! FC80960HD32SL2GL 815243-ND | 32MHz, i960HD, 32-Bit MPU, 
Extended Temperature 834 657 4.97 3.3V, 16K Cache. 78.36 61.86 53.62 
TS87C51RC24 800417-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU, FC80960HDS0SL2GM 815241-ND | 50IMHz, i960HD, 32-Bit MPU, 
Extended Temperature 44-MQFP 9.28 7.315.538 3.3V, 16K Cache. 83.89 66.23 57.40 
$87C521SF76 810770-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU.......44-MQFP 5.78 4.62 3.05 UG80960HD66SL2GN 864025-ND | 66IMHz, {960HD, 32-Bit MPU, 
EN87C521SF76 864926-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 3.3V, 16K Cache* 84.86 74.58 65.58 
Extended Temperature* ... 9.00 7.20 4.50 FC80960HT75SL2GT 815234-ND | 75MHz, i960HT, 32-Bit MPU, 
TN87C5224SF76 819853-ND  |5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 3.3V, 16K Cache...... 89.45 78.61 69.12 
Extended Temperature . 619 495 327 GD80960JA25 820061-ND | 25MHz, i960JA, 32-Bit MPU, 
AN87C54F8 821116-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OT! 3.3V, 2K Cache... 28.41 22.46 18.27 
Automotive 1452 1144 8.66 GD80960JA33 820063-ND | 33MHz, i960JA, 32-Bit MPU, 
N87C5424SF76 810720-ND _|5V, 24MHz, 8-Bit, 7.70 616 4.06 ceacaenise aes ae at cee =“ 35.47 28.04 22.81 
Bi Rij is 2, I , 32-BI q 
N87C5433SF76 S1072i-ND (SV, 33M, 8-8i 724 570 432 Se ent oe ee re 
$87C541SF76 810369-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 770 616 4.06 H - 
$87C5424SF76 810712-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 770 616 4.06 KU80960CA16 802858-ND Pea er neat MPU WG ERED. URGE 
N87C581SF76 810724-ND — /5V, 16MHz, 8-Bit, 611 481 3.64 with DMA, 1K Cache 71.69 56. A 
N87C5833SF76 810725-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit, 6.72 530 4.01 KU80960CF25 803044-ND | 25MHz, i960CF, 32-Bit MPU 
P87C581SF76 823402-ND _|5V, 16MHz, 8-Bit, 611 481 3.64 isnoRieess PT oie. Ak Cache RUIAS SEE) AIS) 
P87C5820SF76 810728-ND | 5V, 20MHz, 8-Bit, 611 481 3.64 SHTRMAYAK Cathe AReR Rem Back 
P87C5833SF76 810729-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit, 672 530 4.01 Kiseangeto POTeTONPMMM iOMHi2 iGEOSA, 42-A MPL E ; : 
$87C581SF76 810734-ND _|5V, 16MHz, 8-Bit, 611 481 3.64 512 Byte Cach , “ae 47. hee 
N80960SA16 803825-ND | 16MHz, i960SA, 32-Bit MPU, 
inteD MCS® 96 512 Byte Cache... 4-PLCC 2115 16.72 13.60 
Ws MICROCONTROLLERS N80960SA20 803859CT-ND |20MHz, i960SA, 32-Bit MPU, 5V.....84-PLCC 22.74 17.98 14.63 
— : NG80960JA3V25 819545-ND | 25MHz, i960JA, 32-Bit MPU, 
intel DigisKey = Price Each * 3.3V, 2K Cache... 28.41 22.46 18.27 
bartNGS nario: Wes : bp} it) NGBO960JA3V33 819546-ND | 33MHz, I9G0JA, 32-Bit MPU, 
N80C196MD 804212-ND — |5V, 16MHz, 16-Bit Industrial 3.3V, 2K Cache... 35.47 28.04 22.81 
Motor Control MCU 1716 13.51 10.22 NG@80960JC33 820340-ND | 33IMHz, i960JC, 32-Bit MPU, 
$80C196KC20 804117-ND | 5V, 20MHz, 16-Bit High Speed 16MHz Bus, 16K Cache 56.23 43.66 35.51 
In/Out MCU 14.34 11.29 8.54 NG@80960JC66 820343-ND | 66IMHz, i960JC, 32-Bit MPU, 
$80C196NU40 804302-ND | 5V, 40MHz, 16-Bit Event 33MHz Bus, 16K Cache. 32.30 25.50 22.10 
Processor Array MCU... 18.80 14.80 11.20 * RoHS Compliant (Continued) 
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Intel Digi-Key Price Each * 
160 MICROPROCESSORS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
il DIE PrGe EAEH =A SB82558BSL2P4 816075-ND | 32-Bit Fast Ethernet PC! Bus 
eer eran! rbena re - ae an Controller with Integrated PHY.....208-SQFP 35.70 28.22 22.95 
st one: Sscepton g. TL82543GCSL4AC 829160-ND —_| 10/100/100 PC! Bus MAC 
NG80960JC50 820342-ND — | 50MHz, i960JC, 32-Bit MPU, Gigabit Ethernet Controller............352-BGA 94.41 82.97 72.96 
3.3V, 16K Cache 30.40 24.00 20.80 
NG80960JD3V40 819550-ND — | 40MHz, i960JD, 32-Bit MPU, 
3.3V, 4K Cache. 48.66 38.42 33.30 ETHERNET 
NG80960JD3V50 819551-ND — |50MHz, i960JD, 32-Bit MPU, TRANSCEIVERS / RECEIVERS 
3.3V, 4K Cache. 53.92 42.57 36.90 Intel Digi-Key Price Each + 
NG80960JD3V66 819553-ND | 66MHz, i960JD, 32-Bit MPU, Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
3.3V, 4K Cache. 132-QFP 59.76 47.18 40.89 i ri 
NG80960JF3V25 819556-ND | 25NMHz, i960JF, 32-Bit MPU, DILXTSBOLE.B4 aoa ©-2¥. &-Port Short-Haul £1 
3.3V. 4K Cache 432-QFP 3742 2959 24.06 Transceiver. oe 43.89 34.70 28.22 
sicnnsnlsse caren PETS : , : FLLXT386BEB2834206 | 834206-ND_—_| Quad T1/E1/J1 Short-Haul Xcvi 60-BGA 39.69 31.38 25.52 
aa BK ch 120-0rp MATRIC OGmTStss FWLXT9781BCA9831679 |831679-ND —_| 8-Port Fast Ethernet Xcvr. (RMII).....272-BGA 21.84 17.27 14.04 
Hay FORAGE d ! : FWLXT9782BCA9831681 | 831681-ND _| 8-Port Fast Ethernet Xcvr. (SMIl).....272-BGA 21.84 17.27 14.04 
NG80960JS33 820349-ND —_) 33MHz, i960JS, 32-Bit MPU, FWLXT9782BC.C4 834115-ND | 8-Port Fast Ethernet Xcvr. (SMI).....272-BGA 33.60 26.56 21.60 
3.3V, 16K Cache... 132-QFP 31.50 24.90 20.25 i i 
, : FWLXT9784BCA3834928 | 834928-ND _| 8-Port Fast Ethernet 
NG80960JT100 818018-ND | 100MHz, i960JT, 32-Bit MPU, : a 
Transceiver (SMII, RMIl)................324-BGA 73.50 58.10 47.25 
3.3V, 16K Cache 132-QFP 36.10 28.50 24.70 r i 
; FWLXT9784BE.A3 833561-ND —_| 3.3V, 8-Port 10/100Mbps 
NG80960KA16 803445-ND | 16MHz, i960KA, 32-Bit MPU, ; ‘ 
542 Byte Cache 432-OFP 22.34 1767 14.37 Transceiver (RMII, SMIl)................324-BGA 73.50 58.10 47.25 
NGS0960KA20 Eee DOME T eOKE a : : : HBLXT9761HCB2835066 | 835066-ND | 6-Port Fast Ethernet Xcvr. (RMIl)...208-HOFP 18.82 14.88 12.10 
_ eit Gach ee so ONGA ABET HBLXT9762HCB2835376 | 835376-ND —_| 6-Port Fast Ethernet Xcvr. (SMIl)...208-HOFP 18.82 14.88 12.10 
oe eecne : 4 : HBLXT9763HCA9831634 | 831634-ND | 6-Port Fast Ethernet Xcvr. (MIl)......208-HOFP 18.82 14.88 12.10 
NG80960KB16 803504-ND | 16MHz, i960KB, 3: ‘ ; ; 
N82503 806119-ND Dual Serial Ethernet Transceiver 
512 Byte Cache 132-QFP 24.55 19.41 15.79 ‘ 
: (802.3 10BASE-T/AUI) 1175 925 7.00 
NG80960KB20 803523-ND — | 20MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 
: NLXT307PE.F4 832110-ND | 5V, E1 Short-Haul Xcvr. 13.59 1087 7.17 
512 Byte Cache 132-QFP 27.43 21.68 17.64 
: NLXT362PE.A3 832121-ND | 1-Port Long-Haul T1 
NG80960KB25 803540-ND | 25MHz, i960KB, 32- Sarlal Transealver 16.59 13.07 9.89 
512 Byte Cache 132-QFP 30.53 24.14 19.63 EELXT9O8PC.A4 871624-ND | 3.3V, Universal 10BASE-T/AUI ; ; j 
$80960SA16 803843-ND | 16MHz, i960SA, 32-Bit MPU, : pate ethene 
512 Byte Cache 80-MOFP 22.24 17.58 14.30 TransbeWvel 3 ies hey _ (ae) 
TA80960KA20 803470-ND | 20MHz, i960KA, 32-8 MPU, $12 PDLXT3O5ANE.F4 832171-ND — /5V, TH/ET Short-Haul Xvr... 16.45 12.95 9.80 
* a $82503 806140-ND Dual Serial Ethernet Transceiver 
Byte Cache, Extended Temp.* ....... 132-PGA 46.18 36.51 29.69 
: (802.3, 10BASE-T/AUI) 11.75 9.25 7.00 
TA80960KB16 803510-ND | 16MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 512 ‘i : 
SLXT351QE.A2 832246-ND —_| 1-Port Short-Haul T1/E1/J1 
Byte Cache, Extended Temp........... 132-PGA 47.38 37.45 30.46 : 
i ‘ Parallel Transceiver 18.80 14.80 11.20 
TA80960KB20 803529-ND — | 20MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 512 SUXTSSIOEAD S30190:ND 11 -Port Long-Haul THE 
Byte Cache, Extended Temp.®.......132-PGA 50.17 39.66 32.26 : pe f iT _ SDE “ERY. CAR 
TG80960JA3V25 819558-ND | 25MHz, i960JA, 32-Bit MPU, 3.3V, arallel iT ranscelval: : ies) : 
2K Cache, Extended Temp. 132-QFP 30.85 24.39 19.84 
TG80960JC66 826102-ND | 66MHz, i960JC, 32-Bit MPU, ined ETHERNET 
16K Cache... 132-PQFP 36.10 28.50 24.70 US a REPEATERS 
TG80960JS25 824382-ND | 25MHz, i960JS, 32-Bit MPU, 3.3V, Tm OnE STENCH 
16K Cache, Extended Temp............ 26.04 20.59 16.74 ee Bee raha re oe in, * an 
TG80960JS33 825153-ND — /33MHz, i960JS, 32-Bit MPU, 3.3V, ae: _ esenmen g. 
16K Cache, Extended Temp.......-- 33.60 26.56 21.60 HBLXT9863HCB3834131 /834131-ND —_| 6-Port Dual Speed 10/100 Fast 
TG80960KA20 803479-ND | 20MHz, i960KA, 32-Bit MPU, 512 Ethernet Repeater. -208-HOFP 21.86 17.29 14.06 
Byte Cache, Extended Temp........... 132-QFP 27.43 21.68 17.64 SLXT914QC.C4 831524-ND SV, 4-Port 10Mbps Ethernet 
TN80960SA16 803846-ND — | 16MHz, i960SA, 32-Bit MPU, 512 Repeater (IRB, AU!) 100-QFP_ 14.36 11.31 8.56 
Byte Cache, Extended Temp. 24.95 19.73 16.04 
TN80960SB16 803896-ND | 16MHz, i960SB, 32-Bit MPU, zi TELECOM 
(intel) 
Byte Cache, Extended Temp........... 27.92 21.98 16.64 despre BROADBAND 
Intel Digi-Key Price Each * 
CONTROLLERS Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
AN / WAN / CAN) FLIXF6151BEA2834984 | 834984-ND | 28 T1/E1 Mapper 352-BGA 79.14 74.38 71.40 
Intel Digi-Key Price Each *& IXF6401BEC7A1835148 835148-ND Broadband Access Processot 52-BGA 274.65 258.13 247.80 
Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
EP82562ET 863275-ND Platform LAN Connect (PLC) 
Controller* 9.65 7.73 5.09 BRIDGE CONTROLLERS 
FW82439HXSU115 807787CT-ND |82439HX System Controller : 
(MHXC) 324-BGA 26.00 21.58 17.55 Intel Digi-Key hin Price Each + 
GD82550EYSL4MJ 830751-ND _| Fast Ethernet Multifunction Part No. Part No. Description Pkg. 10100 
PCI/Cardbus Controller ..... 196-BGA 33.43 26.43 21.50 GD31244SL786 856145-ND 
GD82559ERSL3DG 825111-ND | Fast Ethernet Multifunction 35.91 28.39 23.09 
PCI/Cardbus Controller... 196-BGA 18.31 14.42 10.91 NQ41210SL7JE 860909-ND 
GD82559SL3HD 822772-ND Fast Ethernet Multifunction PCI Express to PCI X 
PCI/Cardbus Controller... 196-BGA 35.72 28.24 22.97 Bridge, 133MHz 52.80 41.69 36.13 
KU82596CA25SZ716 806726-ND —_|25MHz, 5V, LAN Coprocessor 132-QFP 33.60 26.56 21.60 
KU82596DX25SZ714 806807-ND — | 25MHz, 5V, LAN Coprocessor 132-QFP 39.90 31.54 25.65 —> PCI-to-PCI 
KU82596DX33SZ715 806835-ND | 33MHz, 5V, LAN Coprocessor 132-QFP 44.10 34.86 28.35 (intel)... BRIDGES 
$CD2231100CD 832550-ND —|2-Ch. Serial WAN Controller........... 100-MQFP 21.00 16.60 13.50 
$CD2402100CM 832517-ND Intelligent Multiprotocol WAN Intel Digi-Key Price Each *& 
Communications Controller. 160-QFP 21.15 16.65 12.60 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
21050AB 821286-ND —_| PCI-to-PCI Bridge 208-QFP 30.35 23.99 19.51 
—> £G21152BB SL7T7 865097-ND | 32-Bit, 33MHz Transparent 
(intel) ORO IIERE PCI-to-PCI Bridge* : 18.99 14.95 11.32 
FW21555ABSL6G8 848191-ND | 64-Bit, 33MHz, PCI-to-PCI Bridge ..... 49.65 39.20 33.97 
Intel Digi-Key Price Each * PR21154BE SL7T9 865265-ND 64-Bit, 66MHz Transparent 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 PCI-to-PC! Bridge* 61.28 40.54 32.97 
DA82562EM 829707-ND —_| 10/100 Ethernet Platform LAN FW21555BB 848192-ND —_| 64-Bit, 66MHz Non-Transparent 
Connect Bus Controller... 11.87 9.35 7.07 PCl-to-PCI Bridge: 63.18 49.88 43.23 
GD82550ELSL4MK 830748-ND Fast Ethernet PCI/CardBus PR21555BB SL7UG 865267-ND 64-Bit, 66MHz Non-Transparent 
Controller 34.13 26.98 21.94 PCI-to-PCI Bridge* 63.18 49.88 43.23 
GD82550GMSL4ML 831172-ND _| Ethernet PCI/CardBus Controller. 34.13 26.98 21.94 
GD82550GYSL4Y5 833858-ND | Fast Ethernet PCI/CardBus 
Controller... 33.43 26.43 21.50 
GD82550PMSL4Y7 834051-ND —_| Ethernet PCI/ 33.43 26.43 21.50 : 
GD82559CSL3DF 825112-ND | 10/100 PCI Bus MAC/PHY Intel y met Price Each x 
Ethernet Controller 196-BGA 35.72 28.24 22.97 Part No. Part No. Description 10-100 
GD82559ERSL3TU 826238-ND | 10/100 PCI Bus MAC/PHY DZPD6729VCE 832535-ND | PCI-to-PC Card Controller... 23.73 18.76 15.26 
Ethernet Controller 196-BGA 18.31 14.42 10.91 SPD6729QCC 832533-ND —_| PCI-to-PCMCIA Host Adaptei : 22.33 17.58 13.30 
JL82575EB 890991-ND —_| Dual Port MAC/PHY/ CNLA6O0OPK5 830447-ND —_| PRO/100 VE Desktop Adapter....... — 178.95 168.19 161.46 
Ethernet Controller* 576-BGA 55.08 43.49 37.69 MBLA3456C3 829957-ND PRO/100 SR Combo Mobile Adapte! — 198.17 186.25 178.80 
LU82541ER 862931-ND | Single Port Gigabit, MAC/PHY PILA8460C3 832696-ND —_| PRO/100 S Desktop Adapter. — 66.50 52.50 45.50 
Ethernet Controller* 196-BGA 31.37 24.80 20.17 PILA8470C3 832702-ND __| PRO/100 S Server Adapter... — 89.30 70.50 61.10 
(U82541PI 860575-ND —_| Single Port Gigabit, MAC/PHY 
Ethernet Controller* ..196-BGA 37.04 29.29 23.82 FLASH 
LU82551ERSL7G4 860614CT-ND | Ethernet PCI/CardBus Controller*....196-BGA 12.76 10.21 6.73 EMORY 
LU82551ERSL7G4 860614TR-ND | Ethernet PCI/CardBus Controller ....196-BGA 5245.35/850 
LU82562EZ 860581-ND —_/ 10/100 Integrated Ethernet Platform Intel Digi-Key ee Price Each + 
LAN Connect Device* 196-LBGA 8.96 7.17 4.48 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 _—-100 
RC82540EP 850006-ND —_ | Single Port Gigabit, MAC/PHY £28F008S5120 808704-ND | 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)*..40-TSOP 16.45 12.95 9.80 
Ethernet Controller* 62.34 49.22 42.66 RC28F800C3BD70 867943-ND | 8Mb, 3V, FLASH Memory (1Mx8)*....64-BGA 3.52 2.82 1.76 
$82562EH 829047-ND —_| 10/100 Ethernet Platform LAN PC28F800C3BD70 870886-ND | 8Mb, 3V, FLASH Memory (1Mx8)*....64-BGA 5.72 4.18 2.64 
Connect Bus Controller... MG 9.25 7.00 GT28F160B3BA90SB93 823475-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory 
$82595FX 806680-ND —_| ISA/PCMCIA High Integration (1x16) 313 247 1.87 
Ethernet Controller ...160-MQFP 29.40 23.24 18.90 * RoHS Compliant (Continued) 
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(tos3) 781 


intel) F MODEM CHIPSETS, 
(inte! FLASH MEMORY (Continued) CONTROLLERS, D: 
Intel Digi-Key Price Each + Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
GT28F160C3BA110 819287-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory MD5660AMS101 830882-ND —_| ISA/Serial Modem Chipset (MD4450CSCB, 
(1Mx16) 543 4.28 3.24 MD5660DTMA, MD1724T11VCB)...........— 16.45 1295 9.80 
GT28F160C3BA90SB93 | 823477-ND __| 16Mb, 3V, FLASH Memory MD5661AMV101 830883-ND — | PCMCIA Modem Chipset (MD4451CVCB, 
(1Mx16) 935 737 558 MD5661DTLA, MD1724T11VCB)..........— 14.70 11.62 9.45 
GT28F160C3TA110 819293-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory MD5662AMS101 830884-ND —_| ISA/Serial Modem Chipset (MD4450CSCB, 
(1Mx16) 7 543 4.28 3.24 MD56600TMA, (MD1724711VCB, 2pcs)...— 21.63 17.10 13.91 
GE28F160C3TD70 853978-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory (1Mxi6)...46-BGA 5.00 4.00 250 MD5675TS101 830885-ND USB Modem Chipset (MD4470CSCB, 
RC28F160C3BA110 830116-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory (1Mx16)...64-BGA 4.49 3.54 2.68 MD5660DTMA, MD1724T11VCB)...........— 18.90 14.94 12.15 
PC28F160C3BD70 865397-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory DQMD4451CVCB 830839-ND | 5V, 4451CV Controller. 128-LOFP 7.05 5.55 4.20 
(1Mx16) 4.00 3.20 2.00 FYMD4450CSCB 830837-ND 5V, 4450CS Controller. 128-SQFP 7.05 Bog 4.20 
PC28F160C3TD70 865400-ND  |16Mb, 3V, FYMD4450CVCB 830890-ND _|5V, 4450CV Controller. 128-SQFP 16.59 13.07 9.89 
(1Mx16) * 4.28 3.43 2.14 FYMD4470CSCB 830849-ND —_|5V, 4470CS Controller. 728-SOFP 16.17 1273 9.64 
RD28F1604C3BD70855156 | 855156-ND | 16Mb, 3V, Stacked FLASH Memory DJMD5628DLB 830836-ND | 3.3V, 5628 Digital Signal Proc. 8.23 6.48 4.90 
with 4Mb SRAM 7.78 623) 4c DQMD5661DTLA 830848-ND 3.3V, 5661 Digital Signal Proc. 7.05 5.55 4.20 
RD28F1604C3TD70SB93 | 855158-ND | 16Mb, 3V, Stacked FLASH Memory FYMDS660DTMA 830842-ND —_| 3.3V, 5660 Digital Signal Proc. 7.05 5.55 4.20 
with 4Mb SRAM 817. 654 4.31 FYMD8820 830850-ND — | 3.3V, 8820 Digital Signal Proc. 47.77 37.71 32.69 
TE28F160B3BA90SB93 823471-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory DYMD1724T11VCB 830851-ND 5V, Sigma-Delta Analog Front End.... 4.00 3.20 1.90 
(1Mx16) 611 481 3.64 
JS28F160C3BD70 866264-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory XSCALE™ 
(1Mx16) * 4.28 3.43 2.14 
JS28F160C3TD70 866265-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory = STORAGE PROCESSORS 
(1IMx16)* = 4.00 3.20 2.00 Intel Digi-Key ae Price Each 
GE28F320C3BC70SB93__ | 831113-ND__|32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16)...47-BGA 6.03 4.77_—«3.88 Part No. Part No. Description Pkg. 10100 
GE28F320C3BC90 830946-ND  |32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16)...47-BGA 6.03 4.77 3.88 FW80219M400SL7CL 858184-ND | 32-Bit, GP, High Perf. PCI Processor with 
GT28F320B3BA100 823191-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory Xscale™ Microarchitecture with 64-Bit 
(2Mx16) 47-MBGA 788 623 5.07 PCI-X Interface, 400MEz... ..544-BGA 54.21 42.80 37.09 
GT28F320B3BA100SB93 | 823193-ND —|32Mb, 3V, FLASH Memory FW80219M600SL7CM 858207-ND — |32-Bit, GP, High Perf. PCI Processor with 
(2Mx16) 22.72 17.89 13.54 Xscale™ Microarchitecture with 64-Bit 
GT2BF320B3TAI00 823197-ND  |32Mb, 3V, FLASH Memory PCI-X Interface, 600MHz 544-BGA 61.75 48.75 42.25 
(2Mx16) 7.88 6.23 5.07 FW80321M600SL6R3 850667-ND 32-Bit, High Perf. PCI Processor with ; 
GT28F320B3TA100SB93 | 823211-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory Xscale™ Microarchitecture with 64-Bit 
(2Mx16) 18.27. 14.45 11.75 PCI-X Interface, 600MHz................544-BGA 135.94 119.47 105.05 
GT28F320B3TA110 820972-ND  /32Mb, 3V, FLASH Memory 
(2Mx16) 7.88 6.23 5.07 aa XSCALE™ 
GT28F320C3BA100SB93 | 823207-ND ea Sy, FLASH Memory lan meee (53 ae NETWORK PROCESSORS 
GT28F32003BA110 820975-ND  /32Mb, 3V, FLASH Memory Intel Digi-Key Price Each + 
(2Mx16) 16.36 12.94 10.52 Part No. Part No. Description Pkg. 10 100 
GT28F320C3TA100SB93 / 823213-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory FWIXP421BB 852277-ND —_| 266MHz Network Processor with Xscale™ 
(2Mx16) 7.88 6.23 5.07 Core, 2 HSS Serial Ports..............492-BGA 30.22 23.89 19.43 
GT28F32003TA110 820978-ND _|32Mb, 3V, FLASH Memory FWIXP425BB 852264-ND | 266MHz, 2 HSS Ports, Crypto Processor 
(2Mx16) 7.88 6.23 5.07 Support, 2 Integrated 10/100 Ethernet 
RC28F320C3BA110 828110-ND  /32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16)...64-BGA 8.09 640 5.20 MAC, Utupia 2 Interface..... 492-BGA 36.20 28.62 23.28 
PC28F320C3BD70 865363-ND  /32Mb, 3V, FLASH Memory PRIXP425BB 869046-ND | 266MHz, 2 HSS Ports, Crypto Processor 
(2Mx16) * Bye 458. 2.86 Support, 2 Integrated 10/100 Ethernet 
RC28F320C3TA110 828112-ND  |32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16)...64-BGA 8.09 640 5.20 MAC, Utupia 2 Interface*........... 492-BGA 31.90 25.22 20.51 
RC28F320C3TD70 851145-ND  /32Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16)...64-BGA 5.72 4.58 2.86 FWIXP425BD 852279-ND —_| 533MHz, 2 HSS Ports, Crypto Processor 
RD38F1020COZBLOSB93 | 849856-ND — /32Mb, 3V, Stacked FLASH Memory Support, 2 Integrated 10/100 Ethernet 
with 8Mb SRAM 11.23 8.85 6.70 MAC, Utupia 2 Interface... 492-BGA 62.91 49.67 43.05 
RD38F1020COZTLOSB93 | 849853-ND —/32Mb, 3V, Stacked FLASH Memory 
with 8Mb SRAM 6 11.23 885 6.70 
RD38F1020WOYTOOSB93 |858995-ND | 32IMb, 3V, Stacked FLASH Memory earlier 
with 8Mb SRAM 10.15 812 5.36 : 
TE28F320C3BA100 823220-ND /32Mb, 3V, FLASH Memory = Price Each * 
(2Mx16) 882 698 5.67 Description Pkg. = =1 25100 
TE28F320C3BA110 820967-ND /32Mb, 3V, LED Ballasts — RoHS Compliant 
(2Mx16) 8.82 6.98 _5.67 BCR401RE6327INCT-ND | 18V, 60mA LED Driver. 55.35 «29 
JS28F32003BD70 864836-ND —|32Mb, 3V, FLASH Memory BCR401RE6327INTR-ND 18V, 60mA LED Driver. 378.24/3,000 
(2Mx16)* 5.72 458 2.86 BCR401WE6327INCT-ND —_| 18V, 60mA LED Driver NEW! 62 38 at 
JS28F320C3TD70 864838-ND — /32Mb, 3V, FLASH Memory BCR401WE6327INTR-ND | 18V, 60mA LED Driver NEW! 418.95/3,000 
E28F640J3A120SL4AX | 829867-ND Sie av Fai MI ee mca BORSOZHECSZ7INGTENOEEay 18V, GOmA LED Driver. ze) 
: 1 OV emony: BCR402RE6327INTR-ND 18V, 60mA LED Driver. 378.24/3,000 
(8Mx8, 4Mx16) 24.36 19.26 15.66 BCR402UE6327INCT-ND | 40V 65mA LED Driver. 60 41 36 
JS28F640P30B85 873892-ND 64Mb, 1.8V, StrataFlash® Embedded BCR402UE6327INTR-ND 40V, 65mA LED Driver. 483.75/3,000 
597 9478 3.15 BCR402WE6327INCT-ND —_| 18V, 60mA LED Driver 52 36 31 
PC28F640P30B85 873919-ND BCR402WE6327INTR-ND _| 18V, 60mA LED Driver NE 418.95/3,000 
5.97 4.78 3.15 BCR405UE6327XTINCT-ND | 40V, 65mA LED Driver. 6 41 36 
ms 5 7) a , 65m, river. 75/3, 
PC28F640P30T85 873913-ND BCR405UE6327XTINTR-ND | 40V, 65mA LED Dri 483.75/3,000 
5.97 4.78 3.15 BCR450INCT-ND 40V, 1A LED Driver NEW! 838 58 50 
JS28F128P30B85 873810-ND BCR450INTR-ND 40V, 1A LED Driver NEW! 776.58/3,000 
4 5 B | , 900m: j. river. if . Ul 
10.51 841 5.54 TLE4242GINCT-ND 42V, 500mA Adj. LED Dri 4G Sis 277 
PC28F128P30B85 873877-ND een , TLE4242GINTR-ND 42V, 500mA Adj. LED Driver. 1383.62/1,000 
5 : 55 
PC28F128P30785 873880-ND : Power Management __ 
4051 841 554 ADMG6996LX-AA-T-1IN-ND | High Performance, 6-Port, 10/100Mbps TX/FX Switch..128-QFP 7.43 619 5.20 
ISLET aTeeaNT - . - BSP76E6327NTINCT-ND Smart Lowside Power Switch* SOT-223 1.28 99 87 
ai OEY Gon BSP76E6327NTINTR-ND | Smart Lowside Power Switch* SOT-223 446.85/1,000 
desarsaceentae TREE ? : : BSP78E6327INCT-ND Smart Lowside Power Switch* SOT-223-4 217 1.66 1.45 
asc) RG Ge BSP78E6327INTR-ND Smart Lowside Power Switch* SOT-223-4 709.64/1,000 
: : : BSP742TINCT-ND Smart Power Highside Switch . DSO-8 227 173 152 
a \® 
EEE Sern TERED ATTN 55 OR 76 BSP742TINTR-ND Smart Power Highside Switch . 080-8 1753.05/2,600 
SSDUSMSO00IGL FETaGeINIME IGE USS S80 Module 2a Z : s BSP752RTINCT-ND Smart Power Highside Switch . DSO-8 282 215 1.88 
Bae Ee oa ORIR BEE BSP752RTINTR-ND Smart Power Highside Switch . DSO-8 2180.75/2,500 
Q : : : BSP762TINCT-ND Smart Power Highside Switch* DSO-8 316 241 211 
Sep oe enna a 20 SB SSD Module 2x5 Low Gap mia eR BSP762TINTR-ND Smart Power Highside Switch* DS0-8 2447,25/2,500 
: : : i : BSP772TINCT-ND Smart Power Highside Switch* DSO-8 361 276 241 
auiaeraee en ie oon BREN qBEX BSP772TINTR-ND Smart Power Highside Switch* DSO-8 _2794.35/2,500 
ae : : 2 BTS117IN-ND Smart Power Lowside Switc! P-T0-220-3-1 2.52 2.21 1.89 
BTS133IN-ND Smart Power Lowside Switch* P-T0-220-3-1 3.19 2.66 2.24 
DEMODULATION AND BTS133E3045AINCT-ND Smart Power Lowside Switch* “SMD 10-220 415 330 2.88 
CODING PRODUCT BTS133E3045AINTR-ND Smart Power Lowside Switch* -SMD T0-220 1435.32/1,000 
WES Price Each or BTS141E3045AINCT-ND Smart Power Lowside Switch* 0-220 610 4.85 4.23 
eran! Deseintion Pk 1 th tg BTS141E3045AINTR-ND Smart Power Lowside Switch* 0-220 2111.27/1,000 
: eu z: BTS141IN-ND Smart Power Lowside Switc! P-T0-220-3-1 4.69 3.91 3.29 
828541-ND_| Digital CMOS QPSK Cable Demod....68-PLCC 23.10 18.26 14.85 BTS282ZE3180ATINCT-ND | Enhancement Mode N-Ch. Speed TEMPFET@’ 6.39 5.09 4.43 
BTS282ZE3180AINCT-ND | Enhancement Mode N-Ch. Speed TEMPFET® 586 4.66 4.06 
PERIPHERAL BTS308E3062AINCT-ND Smart Power Highside Switch* 0-220AB/5 4.02 3.20 2.79 
INTERFACE PRODUCTS BTS409L1E3062AINCT-ND | Smart Power Highside Switch* 0-220AB/5 3.66 2.80 2.45 
= : BTS409L1E3062AINTR-ND__ | Smart Power Highside Switch* 0-220AB/5 1199.28/1,000 
Intel Digi-Key a Price Each BTS410E2IN-ND Smart Power Highside Switch* 0-220AB/5 3.89 324 272 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10100 BTS410F2IN-ND Smart Power Highside Switch* 0-220AB/5 3.89 3.24 272 
GCIXB3208AA 831425-ND — |8-Port, 32-Bit, IX Bus BTS410F2E3062INCT-ND | Smart Power Highside Switch . D2-PAK 5.05 4.02 3.50 
Peripheral Controller..... 352-BGA 106.92 93.96 82.62 BTS410F2E3062INTR-ND — | Smart Power Highside Switch . .D2-PAK 1748.39/1,000 
EE87C42 863950-ND 8-Bit, Universal Peripheral Interface BTS428L2INCT-ND 1-Ch., 6(0m-Ohm, Smart Power Highside Switch...... TO-252-5-1 3.92 2.99 2.62 
Slave Microcontroller* 44-PLCC 16.45 12.95 9.80 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Cifineon 


INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


Digi-Key Price Each * Digi-Key Price Each * 
Part No. Description Pkg. i 25 +100 Part No. Description al 25 100 
BTS428L2INTR-ND 1-Ch., 60m-Ohm, Smart Power Highside Switc TO-252-5-1 3032.25/2,500 TLE4906LINCT-ND High Precision Hall-Effect Switch* .. 1.30 1.00 .88 
BTS432E2E3043IN-ND Smart Power Highside Switch*. TO-220AB/5 5.44 454 3.81 TLE4906LINTB-ND High Precision Hall-Effect Switch 814.05/2,000 
BTS432E2IN-ND Smart Power Highside Switch TO-220AB/5 5.44 454 3.81 TLE4913INCT-ND Low Power Hall Switch* . 92 e062: 
BTS442E2IN-ND Smart Power Highside Switch*. TO-220AB/5 7.36 613 5.15 TLE4913INTR-ND Low Power Hall Switch* . 854.28/3,000 
BTS452RINCT-ND Smart Power Highside Switch*. 286 218 1.91 TLE4921-5UINCT-ND Dynamic Differential Hall-Effect Sensor* 5.69 4.52 3.94 
BTS452RINTR-ND Smart Power Highside Switch* . 2209.68/2,500 TLE4921-5UINTB-ND Dynamic Differential Hall-Effect Sensor* 3732.22/2,000 
BTS462TINCT-ND Smart Power Highside Switch* . 280 214 1.87 TLE4925INCT-ND Dynamic Differential Hall-Effect Sensor* 6.03 480 4.18 
BTS462TINTR-ND Smart Power Highside Switch*. 2169.38/2,500 TLE4935GINCT-ND Hall IC Switch for Magnetic Field Applications* . 1.29 1.00 .88 
BTS555E3146IN-ND Smart Highside High C t Pe TLE4935GXTINCT-ND Hall IC Switch for Magnetic Field Applications* .. 1.29 1.00  .88 
Switch, Straight Lead* Wey OM Fon TLE4935GXTINTR-ND Hall IC Switch for Magnetic Field Applications* . 450.30/1,000 
4 ighsi i TLE4942-1CINCT-ND Differential 2-Wire Hall-Effect Sensor* 6.07 4.83 4.21 
REteE Aare eae ie 424 337 2.94 TLE4942-1 CINTB-ND Differential 2-Wire Hall-Effect Sensor* 3152.12/1,500 


BTS611L1E3128AINTR-ND 


Smart Power Highside Switch 
2-Channel: 2 x 200m0*.... 


1465.97/1,000 


BTS611L1IN-ND 2-Channel Smart Power Highside Switch 8102) 218) 2.38 
BTS621L1E3128AINCT-ND | Smart Power Highside Switch 
2-Channel: 2 x 100mQ* 5.76 458 3.99 


BTS621L1E3128AINTR-ND 


Smart Power Highside Sw 
2-Channel: 2 x 100m0*.... 


1992.20/1,000 


TLE4945LINCT-ND 


Bipolar Hall IC Switch for Magnetic 


Field Applications* TST OG 293) 
TLE4945LINTB-ND Bipolar Hall IC Switch for Magnetic 

Field Applications*. 862.92/2,000 
TLE4945-2GINCT-ND Bipolar Hall IC Switch for Magnetic 

Field Applications* 1.30 1.01 88 


TLE4945-2GINTR-ND 


Bipolar Hall IC Switch for Magnetic 
Field Applications* 


454.65/1,000 


BTS621L1IN-ND 2-Channel Smart Power Highside Switc! ASQ oNitemanln TLE4945-2LINCT-ND Bipolar Hall IC Switch 
BTS650PE3180AINCT-ND Smart Highside High Current Power Switch* 8.93 7.10 6.19 for Magnetic Field Applications 137 1.06 .93 
BTS650PE3180AINTR-ND Smart Highside High Current Power Switch* 3090.83/1,000 5 5 i i 
BTSE5OPIN-ND Smart Power Highside High Current Switch*.......T0-220AB/7 6.87 5.73 4.81 acca aoe antic baid apalcatons 80.38/2,000 
BTS660PIN-ND Smart Power Highside High Current Switc! 70-220-7-3 6.80 6.05 4.79 TLE4990INCT-ND Programmable Linear Ratiometric Hall IC. 487 3.88 3.38 
BTS711L1XTINCT-ND 4-Channel Highside Switch* . DS020-9 6.87 5.46 4.76 TLE4990INTB-ND Programmable Linear Ratiometric Hall IC 12487.00/8,000 
BTS711L1XTINTR-ND 4-Channel Highside Switch* . Ds020-9 2377.35/1,000 jail. ii 
BTS840S2INCT-ND Smart Power Highside Switch "DS0-20 906 777 648 Specialized Integr ated Circuits 
BTS840S2INTR-ND Smart Power Highside Switch 2-Channel: 2 x30ma*D80-20 2847.90/800 BCRADOWE6S2Z7INCT-ND | Active Bias Controller 45 26 
BTS4140NINCT-ND Smart Highside Power Switch*. $0T-223-4 180 139 1.22 Ber poe eeoe ait aN mmm) active Bias Controller® aesteeal) 
BTS4140NINTR-ND Smart Highside Power Switch*. -SOT-223-4 627.45/1,000 Beaded Moray BV, 1SmA Si-MMIC Amp 1S se ee 
art 7 + 2 BGA428E6327INCT-ND High Gain Low Noise Amp 2.10 1.60 1.40 
BTS4141NINCT-ND Smart Power Highside Switch 1-Ch.: 1 x 200m0* ...SOT-223-4 2.82 -1.78 1.55 BGA428E6327INTR-ND High Gain Low Noise Amp* 1950.00/3,000 
BTS4141NINTR-ND Smart Power Highside Switch 1-Ch.: 1 x 200m0* ... SOT-223-4 760.93/1,000 BGAG12E6327INCT-ND Silicon Germanium Broadband MMIC Am 792 1.48 ‘ 130 
BEINN ual rowel Hlonside euien eae ae Pe See ae al BGA612E6327INTR-ND Silicon Germanium Broadband MMIC A *4807.52/3,000 
BTS52/5LINCT-ND s Ighst ; sale i e i BGA614E6327INCT-ND Silicon Germanium Broadband MMIC Amp HOT 152) 133) 
i mart Power Highside Switch 2-Channel: 2x 90MQ*...DSO-12 4.64 _3.70_3.22 BGA614E6327INTR-ND Silicon Germanium Broadband MMIC Amp 1857.33/3,000 
BTS5215LINTR-ND Smart Power Highside Switch 2-Channel: 2 x 90mO* ...DSO-12 1607.72/1,000 BGA615L7E6327INCT-ND Silicon Germanium GPS Low Noise Amp*. 131 1.01. 89 
BTS5240LINCT-ND Smart Power Highside Switch 2-Channel: 2 x 25mQ*...DSO-12 6.39 5.09 4.43 A a = 7 * 
BTS5240LINTR-ND Smart Power Highside Switch 2-Channel: 2 x 25mO* ...DSO-12 2213.19/1,000 aN SE ESSE INT REND elle Geman Se aaIManie Ae meceTb 8/7. 0008 
BTS6144BINCT-ND Smart Power Highside Switch BGAG16E6327INTR-ND Silicon Germanium Broadband MMIC Amp 1671.44/3,000 
1-Channnel: 1 x 9mO*. SMD 10-220-7 6.86 5.46 4.75 BGA622L7E6327INCT-ND | Wide Band Low Noise Amp* 2.06 158 1.39 
BTS6144BINTR-ND Smart Power Highside Switch BGA622L7E6327INTR-ND Wide Band Low Noise Amp* 4661.48/7,500 
1-Channnel: 1x 9mQ* . SMD T0-220-7 2374.65/1,000 ICE2A05651N-ND Off-Line SMPS Current Mode Controller* 127 1.0285 
BTS7930BINCT-ND High Current P/N-Channel Novalithi¢™ ICE2A1651N-ND Off-Line SMPS Current Mode Controller. ial ee aa 
Half Bridge Motor Driver*........ T0-263-7 10.41 893 7.44 ICE2A180ZIN-ND Off-Line SMPS Current Mode Controller. 1.78 156 1.34 
BTS7930BINTR-ND High Current P/N-Channel Novalithic™ ICE2A265IN-ND Off-Line SMPS Current Mode Controller* 1.73 152 1.30 
Half Bridge Motor Driver*... 10-263-7 3957.68/1,000 ICE2A280ZIN-ND Off-Line SMPS Current Mode Controller* 2.90 254 2.18 
BTS7960BINCT-ND High Current P/N-Channel NovalithiC™ ICE2A365IN-ND Off-Line SMPS Current Mode Controller* 268 2.35 2.01 
Half Bridge Motor Driver*... T0-263-7 12.73 10.92 9.10 ICE2A765PIN-ND Off-Line SMPS Current Mode Controller* .. 3.97 3.31 2.78 
BTS7960BINTR-ND High Current P/N-Channel NovalithiC™ ICE2B265IN-ND Off-Line SMPS Current Mode Controller* 1.73 152 1.30 
Half Bridge Motor Driver* TO-263-7 4837.61/1,000 ICE2B765PIN-ND Off-Line SMPS Current Mode Controller. Gey lei) 2n6) 
1FX1117GSVINCT-ND 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator* . SOT-223 1.43 1.11.97 PEB2075N-V13INCT-ND ISDN D-Channel Exchange Controller (IDEC@: 27.90 24.42 20.06 
IFX1117GSVINTR-ND 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator* . SOT-223 1800.90/4,000 PEB3265H-V13IN-ND Dual Channel Subscriber Line Interface 
TCASOSBGGEGINCT-ND Switch for Inductance Proxi* 6-DSO 567 4.51 3.93 Codec Filter SLICOFI-2x* P-MQFP-64-1 15.03 13.53 10.53 
TCA505BGGEGINTR-ND Switch for Inductance Proxi* 6-DSO 4655.04/2,500 PEB20256E-V21IN-ND Multichannel Network Interface 
TCA3727IN-ND 2-Phase Stepper Motor Driver*. 20-Dip 912 811 643 Controller for HDLC/PPP .-P-BGA-388 182.99 159.39 153.48 
TLE4207GINCT-ND 1A Dual Half Bridge Driver* 3.65 2.79 2.44 PEB20320H-V34IN-ND Multichannel Network Interface 
TLE4207GINTR-ND 1A Dual Half Bridge Driver* .. 2825.55/2,500 Controller for HDLC P-MOFP-160-1 91.65 77.19 66.33 
TLE4251DINCT-ND Low Drop Voltage Tracker* 3.90 297 2.60 PEB20321H-V22IN-ND Multichannel Netiorkiinertats Controller aaa see ae 
i * : ! : 
Trees INTRO By Do volbce naa aters eee PEF3452H-V1SIN-ND Line Interface Unit for DS3, STS1 
i ) eLIU™* 42.66 38.40 29.87 
TLE4267GINTR-ND 5V LDO Voltage Regulator* 1637.28/1,000 re ea 
TLE4267SIN-ND 6V, Low-Drop Voltage Regulator*. P-10-2207 352 294 247 Na) standard, Very High Bit-Rate, 
: DSL Chipset, Line Driver... AOR SHl4a erro) 
TLE4270GXTINCT-ND 5V, Low-Drop Fixed Voltage Regulat P-T0-263-5 443 353 3.07 PMB2201RVIDTRINCT-ND 1 2.5GHz Mixer DC and 0.8GHz-1 5GHz 
TLE4270GXTINTR-ND 5V, Low-Drop Fixed Voltage Regulator* P-T0-263-5 1533.06/1,000 Vector Modulator........ ; 624 496 4.32 
TLE4271-2GXTINCT-ND. 5V, Low-Drop Fixed Voltage Regulator* TO-263-7-1 486 3.87 3.37 PXB4220E-V32IN-ND Interworking Eleme 105.08 91.79 8546 
TES271=2GXTINTR=ND) | SV, Low-Drop Fixed Voltage Regulator TO-263-7-4 1682:10/1,000 PXB4220E-V33IN-ND Interworking Element for 8 E1/T1 Lines WE8 111.68 97.55 90.83 
TLE4274V50IN-ND Low-Drop Voltage Regulator. -P-T0-220-3-1 2.12 1.86 1.59 SAB82525N-V21INCT-ND 2-Ch. High Level Serial Communication 
TLE4275GINCT-ND 5V LDO Fixed Voltage Regulator* . 412 3.28 2.86 Controller Extended (HSCX) 30.23 28.15 22.94 
TLE4275GINTR-ND 5V LDO Fixed Voltage Regulator* . 1426.95/1,000 A 5 E i 7 Tcath 
TLE4278GINCT-NO 5V LDO Fixed Voltage Regulator* . 3.90 297 2.60 SERENATA) | ane ee miRRCREG 
TLE4278GINTR-ND 5V LDO Fixed Voltage Regulator* . 3015.35/2,500 SAB82526N-V21IN-ND 4-Ch. High Level Serial Com 
TLE4299GMINCT-ND 5V LDO Fixed Voltage Regulator* . 3.54 270 2.37 Controller Extended (HSCX) 19.16 17.25 13.42 
TLE4299GMINTR-ND 5V LDO Fixed Voltage Regulator* . 2739.43/2,500 SAE800IN-ND Prog. Single/Dual/Triple Tone Gong* .. 6.16 5.14 4.32 
TLE5205-2IN-ND 5A Dual Half Bridge Driver for SAF-C165H-LFV1.3IN-ND | Embedded C166 with USART, IOM-2 and 
DC Motor Applications* TO-220-7 7.52 669 5.30 HDLC Support 24.33 21.90 17.04 
TLE5205-2GINCT-ND 5A Dual Half Bridge Driver for SAK-CIC751-EOM16TBAINCT-ND | 16-Ch., 5V ADC sp 
DC Motor Applications * TO-263-7 9.75 836 6.97 Embedded Control* 7.65 6.08 5.30 
TLE5205-2GINTR-ND 5A Dual Half Bridge Driver for SAK-CIC751-EOM16TBAINTR-ND | 16-Ch., 5V ADC Companion for Automotive 
DC Motor Applications* T0-263-7 3704.85/1,000 Embedded Control* 7528.32/3,000 
TLE5206-2IN-ND 5A Dual Half Bridge Driver for TCA785IN-ND LSL Compatible Phase Control IC* . 6.90 614 4.86 
DC Motor Applications*.... T0-220-7 7.52 669 5.30 TDAS100INCT-ND 868MHz-870MHz ASK/FSK Transmitter* 3.59 2.74 2.40 
TLE6208-6GINCT-ND Hex Half Bridge/Double Six-Driver for TDA5101INCT-ND 311MHz-317MHz ASK/FSK Transmitter. 3.59 2.74 2.40 
DC Motor Applications® .... DSO-28-6 9.58 8.21 6.85 TDAS103AINCT-ND 344MHz-347MHz ASK Transmitter....... 3.75 2.86 2.50 
TLE6208-6GINTR-ND Hex Half Bridge/Double Six-Driver for TDAS200INCT-ND 868MHz-870MHz and 433MHz-435MHz Low 
DC Motor Applications* DSO-28-6 3639.55/1,000 Power ASK Receiver. 3.87 2.95 2.58 
TLE6220GPINCT-ND Smart Quad Lowside Swi DSO-20 8.23 654 5.70 TDAS200INTR-ND 868MHz-870MHz and 433MHz-435MHz Low 
TLE6220GPINTR-ND Smart Quad Lowside Switch* DS0-20 2362.64/800 AGERE ston pe Roe 5 P-TSSOP-28-1 3591.90/3,000 
TLE6225GINCT-ND Smart Quad Lowside Switch* 442 352 3.06 ql z an z Low Power 
yi i itch* ASK Single Receiver* P-TSSOP-28-1 4.88 3.88 3.38 
TLE6225GINTR-ND Smart Quad Lowside Switch 1528.88/1,000 TDAS201INTR-ND 310MHz and 345MHz Low Power 
Sensors ASK Single Receiver* P-TSSOP-28-1 8844.00/3,000 
KT230INCT-ND Silicon Temperature Sensor. 70 53 47 TDA5211INCT-ND 310MHz-350MHz FSK/ASK 
KTY135INCT-ND Silicon Temperature Sensor* 95 72 64 Superheterodyne Receiver. P-TSSOP-28 4.01 319 2.78 
KTY135INTR-ND Silicon Temperature Sensor* 652.68/3,000 TDA5211INTR-ND 310MHz-350MHz FSK/ASK 
KTY136INCT-ND Silicon Temperature Sensor* 70 53 47 Superheterodyne Receiver. P-TSSOP-28 3946.37/3,000 
TLE4905GINCT-ND Unipolar Hall IC Switch for Magnetic TDA5212INCT-ND 910MHz-920MHz Low Power FSK/ASK 
Field Applications ee. aldtil 88 Superheterodyne Receiver. P-TSSOP-28 3.98 3.04 2.66 
TLE4905GINTR-ND Unipolar Hall IC Switch for Magnetic TDAS212INTR-ND 910MHz-920MHz Low Power FSK/ASK 
Field Applications 454.65/1,000 Superheterodyne Receiver. . P-TSSOP-28 3694.47/3,000 
TLE4905LE6433INCT-ND Unipolar Hall IC Switch for Magnetic TDA21201-B7INCT-ND Integrated Switch MOSFET Driver and MOSFET. 6.82 5.43 4.73 
Field Applications* 130 1.00 .88 TDA21201-P7IN-ND Integrated Switch MOSFET Driver and MOSFET .. 5.57 4.65 3.90 
TDA21201-S7IN-ND Integrated Switch MOSFET Driver and MOSFET .. 5.57 4.65 3.90 


TLE4905LE6433INTB-ND 


Unipolar Hall IC Switch for Magnetic 
Field Applications* 


3141.84/8,000 


* RoHS Compliant 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! * 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 783 


EVA N AND DEMO BOARDS Zilog Digi-Key Price Each * 
RoHS Compliant Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
y Z8S18020FEG1960 | 269-4300-ND | 20MHz, Static Z180 Microprocessor, 
no eey meetin erie Each Extended Temperature* 14.88 11.16 8.26 
: - 28S18020FSG 269-4541-5-ND| 20MHz, Static 180 Microprocessor 12.27 9.21 6.81 
EASY6996FCIN-ND Board Evaluation ADM6996FC i == 28S18020PSG 269-4301-ND | 20MHz, Static 2180 Microprocessor* 12.27 9.21 6.81 
EAS e8 ee CIN ND Board Sea tacenr rere — ee oe eS 28518020PSG1960| 269-4302-ND | 20MHz, Static 2180 Microprocessor’ .. 12.27 9.21 6.81 
EASY6996MCPUIN-ND Board Evaluation with CPU ADM6996M {e186 — ZAS18020VEG eta SUMTER ee ES RUG ABE 
EASY6G00INEND) Board Evaluation ADMG999 1600 78$18020VEC1960 | 269-3110-ND | 20MHz, Static 2180 Microprocessor, 
EASY6999UIN-ND Board Evaluation ADM6999 — 162.39 = = Extended Temperature 14.88 11.16 8.26 
EASY7001MIIIN-ND Board Evaluation ADM7001 — eee 78S18020VEG1960| 269-4304-ND | 20MHz, Static 2180 Microprocessor, 
EASY85152.3IN-ND Board Evaluation ADM8513 — 78.21 = = Extended Temperature* 14.88 11.16 8.26 
EASY983BIN-ND Board Evaluation ADM983B — 199 — — j 7 
: 78518020VSG1960| 269-4305-ND | 20MHz, Static 2180 Microprocessor 1227 921 681 
EVALCOMBI-TDA16888IN-ND | Board Evaluation TDA16888 — i 78818020VSG | 269-3863-ND | 20MHz, Static 2180 Microprocessor* 1227 921 681 
EVALSF2-ICE2A0565Z-12IN-ND | Board Demo ICE2A0565Z 10W SMPS — 95.38 = = 78S18033VEC 269-3115-ND | 33MHz, Static 2180 Microprocessor, 
EVALSF2-ICE2A365IN-ND Board Demo ICE2A365 40W SMPS — 95.38 = = Extended Temperature 16.32 12.24 9.06 
EVALSF2-ICE2B765PIN-ND | Board Demo ICE2B765P 80W SMPS.. — 181.86 — — 78S18033VEG 269-4306-ND | 33MHz, Static 2180 Microprocessor, 
EVALSF3-ICESA5565PIN-ND | Board Demo ICE3A5565P 100W SMPS. — 8s — Extended Temperature* 16.32 12.24 9.06 
Bue pobeme ecb NzvOagm| Board Demo ICESB0565 15W SMPS. — 7851603356 __ | 269-4307-ND | 33MHz, Static 2180 Microprocessor* 13.56 10.17 7.53 
EVALSF3-ICESB1565N-ND | Board Demo ICE3B1565 20W SMPS.. — $3 — — 
EVALSF3-ICE3B2065PIN-ND | Board Demo ICE3B2065P 40W SMPS 18186 — — 
EVALSF3-ICE3B2565IN-ND | Board Demo ICE3B2565 30.4W SMPS 938 — — | | oO g 
EVALSF3-ICE3DSO1IN-ND | Board Demo ICE3DS01 60W 8-Dip. 938 — — 
EVALSF3-ICE3DSO1GIN-ND _| Board Demo ICE3DS01G 60W SO- 938 — — ila DiaKey Price Each 
EVALPFC1-TDA4863-2IN-ND | Board Demo DCM-PFC 160W SMPS . 108.909 — — Part No. Part No. Description b 1 25 100 


EVALPFC2-ICE2PCSO1IN-ND | Board Demo CCM-PFC 300/S00W SMPS 181.86 = = 


Z84C1506FEG 269-3904-ND | 6MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller*....... 100-QFP 14.16 10.62 7.86 


Fe ancy ST | Ebeuepealtinreer so Mint ~ eee ea ae 784C1510AEG | 269-3905-ND | 10MHz, 280 Intelligent Peripheral Controller .100-VOFP 1416 1062 7.86 

eal SO ee ey anaD ee es a Z84C1510FEG | 269-3906-ND | 10MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller*....100-QFP 14.16 10.62 7.86 

EE EEND Sel MIG IGRUERRnel Baas oe Z84C1516ASG | 269-3907-ND | 16MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller* ..100-VOFP 18.75 14.07 10.41 
i ; == Z84C1516FSC | 269-3035-ND | 16MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller.......100-QFP 18.39 13.80 10.21 

BGA616EVALIN-ND Board Application Populated BGA616 — 44.83 _- -_ : | i i * - 

Bete CS ae Daem| 2027 Apalication Fapulated B ee Z84C1516FSG__| 269-3908-ND | 16MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller... 100-QFP 18.39 13.80 10.21 

DEMOBOARDTLE4242GIN-ND | Board Demo TLE4242 SS = = 

DEMOBOARDTLE6208-3GIN-ND | Board Demo TLE6208-3G 27200 

DEMOBOARDTLE6208-6GIN-ND | Board Demo TLEG208-6G i =| = COMMUNICATION CONTROLLERS 

DEMOBOARDTLEG214LIN-ND | Board Demo TLE 6214 SiGe = = Digi-Key Price Each 

DEMOBOARDTLE6244XIN-ND | Board Demo TLE 6244x .. — 181.86 _ _ Part No. Part No. Description Pkg. a 25 100 

DEMOBOARDTLE6288RIN-ND | Board Demo TLE 6288R aa o = , on 

DEMOBOARDTLE6365GIN-ND | Board Demo TLE 6365 Rev. ie = = 28523008PEC =| 268-3044-ND ee Esasiniceshoe 

DEMOBOARDTFEDI68IN-ND!) Board Demo TLE 6368.... USS) 78523008PEG —_| 269-3916-ND | 8MHz, Enhanced Serial Communication 

DEMOBOARDTLE6369-2GVIN-ND | Board Demo TLE 6389-2GV. Sic = = Gotiraller extended Teinneratima® FAG <BGH <REG 

DEMOBOARDTLES389-2GVO0IN-ND | Board Damo TLE 6889-2 GV5I — En 78523008PSG__| 269-3917-ND | 8MHz, Enhanced Serial Comm. Controller* . 13.83 10.38 7.69 

DEMOBOARDTLE6389-3GVS0IN-ND| Board Demo TLE 6389-3 GV50.. 181.86 ; _ 

DEMOBOARDTLE7201RIN-ND| Board Demo TLE7201R... 181.86 — — Z8523008VEG =| 268-3918-ND presale Sealed a saseider vie 

Re TSCA AE| Ce nen TLEeatna | = = 28523008VSG | 269-3919-ND | 8MHz, Enhanced Serial Comm. Controller... 13.83 1038 7.69 

KP125EVALBOARDIN-ND Board Evaluation KP125 . 481.86 yes Z8523010PEG 269-3920-ND | 10MHz, Enhanced Serial Communication 


28.32 21.24 15.74 
17.46 13.10 9.70 


Controller Extended Temperature .... 
Z8523010PSG 269-3921-ND | 10MHz, Enhanced Serial Comm. Controller* 
lo y ERS/ Z8523010VEG 269-3922-ND | 10MHz, Enhanced Serial Communication 
g MERS Controller Extended Temperature* .... 

i oar 5 Z8523010VSG 269-3923-ND | 10MHz, Enhanced Serial Comm. Controller 
ein ay aa (eens pence aca 78523016PEG | 269-3024-ND | 16MHz, Enhanced Serial Communication 
a eae Controller Extended Temperature® .... 34.95 26.22 19.41 
eae ero ND oui eNOS counter timet iceut 4.92 3.69 2.73 78523016PSG | 269-3925-ND | 16MHz, Enhanced Serial Comm. Controller*........40-Dip 22.44 16.83 12.46 

poole z, 280 CMOS Counter/Timer Circuit ee ED By 78523016VEG —_| 269-3926-ND | 16MHz, Enhanced Serial Communication 

ee ae) tae ee Seto 

- | Z, ounter/Timer Circuit r i MTs - oars 
784C3010PEG | 269-3914-ND | 10MHz, 280 CMOS Counter/Timer Circuit 4.92 369 273 ZB523016VSG Eee iGN Eg) 16Mtiz, Enhanced Serial Comm. Controller 


284C3010VEC | 269-3043-ND | 10MHz, 280 CMOS Counter/Timer Circuit 492 369 273 28523020V8C__ | 26073057-ND'| 20MHz, Enhanced Serial Comm. Controller. 
Z8523020VSG 269-3928-ND ) 20MHz, Enhanced Serial Comm. Controller* 


5 Z85C3008PEG 269-3929-ND | 8MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller* 
if Z85C3008PSG 269-3930-ND | 8MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller* .. 
l O g ROPROCESSORS Z85C3008VEG 269-3931-ND ) 8MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller* . 11.76 882 6.54 
Zilog Digi-Key Price Each 4 Z85C3008VSG__| 269-3932-ND | 8MHz, 28500 CMOS Serial Comm. Controller* C786 5.90 4.37 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Z85C3010PEG 269-3933-ND | 10MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller* ...40-Dip 13.38 10.04 7.44 
2850301 0PSG 269-3934-ND | 10MHz, Z8500 CMOS Serial Comm. Controller* ...40-Dip 8.97 6.73 4.99 
Z8018006FSC 269-3004-ND | 6MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor ...... 9.33 7.00 5.19 : : 
78018006FSG —_| 269-3879-ND | 6MHz, 2180 CMOS Enhanced Microprocessor* 9.33 7.00 5.19 ZBSC3O10VEG =| 269-3935-ND | 10MHz, 28500 CMOS Serial Comm. 


f Controller* 
Z8018006PEC 269-3005-ND | 6MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor ... 10.50 7.88 5.84 
78018006PEG | 269-3880-ND | 6MHz, 2180 CMOS Enhanced Microprocessor* 40.50 7.88 5.84 Z85C3010VSG | 269-3936-ND | 10MHz, 28500 CMOS Serial Comm. 


28.32 21.24 15.74 
17.46 13.10 9.70 


34.95 26.22 19.41 
22.44 16.83 12.46 
29.58 22.19 16.44 
29.58 22.19 16.44 
11.76 882 6.54 
7.86 5.90 4.37 


.-44-PLCC 13.38 10.04 7.44 


78018006PSG _| 269-3881-ND | 6MHz, 2180 CMOS Enhanced Micropracessor* . 8.85 6.64 4.91 Controller* . A4-PLOC 8.97 6.73 4.99 
7807 8006VEC 69-3007-ND | 6MHz, 2180 CMOS Enhanced Microprocessor ..68-PLCC 10.50 788 5.84 ZB5C3016PSC | 269-3066-ND | 16MHz, 28500 CMOS Serial Comm. Controller.....40-Dip 13.11 984 7.29 
Zeoigoosvsc —_| 269-3008-ND | 6MHz 2180 CMOS Enhanced Microprocessor ..68-PLCC 885 664 491 785C3016PSG | 269-3937-ND | 16MHz, 78500 CMOS Serial Comm. Controller* ..40-Dip 13.11 9.84 7.29 
78018008FSC 269-3009-ND | 8MHz, 2180 CMOS Enhanced Microprocessor 990 7.43 5.50 285C3016VSG 269-3938-ND | 16MHz, 28500 CMOS Serial Comm. 

78018008FSG 269-3882-ND | 8MHz, 2180 CMOS Enhanced Microprocessor® . 9.90 7.43 5.50 Controller* w-44-PLEC 13.11 9.84 7.29 


Z8018008PEG 269-3883-ND | 8MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor* . 
Z8018008PSG 269-3884-ND | 8MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor* . 


11.16 8.37 6.20 
O21 IS SiS 


Z8018008VEC 269-3012-ND | 8MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor ....68-PLCC 12.72 9.54 7.07 NXP Sem ICO ucto RoHS Compliant 
Z8018008VEG 269-3885-ND | 8MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor*..68-PLCC 12.72 9.54 7.07 -_ r 
78018008VSG 269-3886-ND | 8MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor®..68-PLCC 9.21 6.91 5.11 NXP Digi-Key om Price Each 
78018010FSG 269-3887-ND | 10MHz, 2180 CMOS Enhanced Microprocessor*..80-OFP 11.28 8.46 6.27 Part No. Part No. Description Pkg. 125100 
78018010PEG 269-3888-ND | 10MHz, 2180 CMOS Enhanced Microprocessor*...64-Dip 13.08 9.81 7.26 NE5234D/01 568-3193-5-ND —_| Matched Quad High Performance 
78018010PSG 269-3889-ND | 10MHz, 2180 CMOS Enhanced Microprocessor* ip 11.28 846 6.27 Op Amp .....- 2.00 160 1.20 
78018010VEG 269-3890-ND | 10MHz, 2180 CMOS Microprocessor* .68-PLCC 13.08 9.81 7.26 $A5211D/01 568-2449-5-ND | 180MHz Transimpedance Am| 874 6.99 5.90 
Z8018010VSC 269-3018-ND | 10MHz, 2180 CMOS Microprocessot .68-PLCC 11.28 846 6.27 $A5217D/01 568-3570-5-ND Postamp with Link Status...... 9.39 7.52 6.34 
784CO006AEG 269-4572-ND | 6MHz, Z80 CMOS Microprocessor* .A4-LOFP 4.92 3.69 2.73 $A5232D/01 568-3571-5-ND__| Matched Dual Low Voltage Op Am 242 1.94 1.46 
784C0006PEG 269-3892-ND | 6MHz, 280 CMOS Microprocessor* 492 369 273 SA5232N/01 568-3572-5-ND —_| Matched Dual Low Voltage Op Amp... 242 1.94 1.46 
Z84CO006VEG 269-3893-ND | 6MHz, Z80 CMOS Microprocessor* 492 369 2.73 $A5234D/01 568-3573-5-ND Matched Quad High Performance Low 
Z84CO008AEG 269-4573-ND | 8MHz, Z80 CMOS Microprocessor* 492 369 273 Voltage Op Amp. 242 1.94 1.46 
Z84C0008PEG 269-3895-ND | 8MHz, Z80 CMOS Microprocessor* 492 369 2.73 SA58631TK-T 568-2450-1-ND 3W BTL Audio Amp. 1.73 1.38 1.04 
Z84C0008VEG 269-3896-ND | 8MHz, Z80 CMOS Microprocessor* 492 369 2.73 SAS8631TK-T 568-2450-2-ND 3W BTL Audio Amp. 2649.60/3,000 
Z84C0010AEG 269-4574-ND | 10MHz, Z80 CMOS Microprocessor* .. 492 369 2.73 $A58632BS-T 568-2451-1-ND 2x2.2W BTL Audio Amp. -20-HVOFN 2.32 1.86 1.39 
Z84C0010PEG 269-3898-ND | 10MHz, Z80 CMOS Microprocessor* 492 369 2.73 $A58632BS-T 568-2451 -2-ND 2x2.2W BTL Audio Amp. .20-HVQFN 2964.16/2,500 
Z84C0010VEG 269-3899-ND | 10MHz, Z80 CMOS Microprocessor 4.92 369 273 SA58670BS,115 568-4268-1-ND Class D Stereo Audio Amp. .20-HVOQFN = 1.43 «1.14 86 
Z84C0020AEG 269-4575-ND | 20MHZ, Z80 CMOS Microprocessor’ 11.64 873 646 SA58670BS,115 568-4268-2-ND Class D Stereo Audio Amp. .20-HVQFN 1111.50/1,500 
Z84C0020PEC 269-3029-ND | 20MHz, Z80 CMOS Microprocessor. 11.64 873 646 TDA1013BU 568-1125-5-ND 4W Audio Power Amp.... -9-SIL_ 1.20 1.00.80 
Z84C0020PEG 269-3901-ND | 20MHz, Z80 CMOS Microprocessor* 11.64 8.73 6.46 TDA1308AT/N2-G 568-3498-1-ND Class AB Stereo Headphone Driver 19272: 
Z84C0020VEC 269-3030-ND | 20MHz, Z80 CMOS Microprocessor. -44-PLCC 11.64 8.73 6.46 TDA1308AT/N2-G 568-3498-2-ND Class AB Stereo Headphone Driver 406.05/1,000 
Z84C0020VEG 269-3902-ND | 20MHz, Z80 CMOS Microprocessor 44-PLCC 11.64 8.73 6.46 TDA1308AUK-G 568-4184-1-ND Class AB Stereo Headphone Driver 98 162i Ob) 
Z84C1008PEG 269-3903-ND | 8MHz, Z80 Direct Memory Access Controller* 40-Dip 10.80 810 6.00 TDA1308AUK-G 568-4184-2-ND Class AB Stereo Headphone Driver 2080.16/5,000 
Z8S18010FSC 269-3098-ND | 10MHz, Static 2180 Microprocessor 80-QFP_ 9.33 7.00 5.19 TDA1308T/N2 568-2090-5-ND Class AB Stereo Headphone Driver... 92 aie de 
Z8S18010FSG 269-4296-ND | 10MHz, Static 2180 Microprocessor* . 9.33 7.00 5.19 TDA1308TT/N2-T 568-3499-1-ND Class AB Stereo Headphone Driver 712 54 AN 
Z8S18010PSG 269-4297-ND | 10MHz, Static Z180 Microprocessor* . 8.85 6.64 4.91 TDA1308TT/N2-T 568-3499-2-ND Class AB Stereo Headphone Driver 581.43/2,500 
Z8S18010VSG 269-4298-ND | 10MHz, Static 2180 Microprocessor* . 8.85 664 4.91 TDA1516BQU 568-1127-5-ND 24W BTL or 2x12W Stereo Car Radio 
Z8S18020FEG 269-4299-ND | 20MHz, Static 2180 Microprocessor* . 14.88 11.16 8.26 Power Amp 3.77 «63.02 2.35 
Z8S18020FEC1960 | 269-3104-ND | 20MHz, Static Z180 Microprocessor, TDA1517ATWDH 568-3500-5-ND 2x4W SE BTL Power Am| 91 alsa 
Extended Temperature 14.88 11.16 8.26 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
784 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


AMPLIFIERS (Continued) 


CLOCK MANAGEMENT 


NXP Semiconductors  AMMEIEIERS (ce NXP Semiconductors aH Sicomphant 
NXP Digi-Key Price Each NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TDA1517PN 568-1128-5-ND 2x6W Stereo Power Am 1.08 90 72 PCK210BS-T 568-2032-1-ND Low Voltage Dual 1:5 Diff. ECL/PECL 
TDA1517U 568-3501-5-ND | 2x6W Stereo Power Am 108 90 72 Clock Driver. 4.05 3.24 2.52 
TDA1519BU 568-1129-5-ND | 12W BTL or 2x6W Stereo Car Radio PCK953BD/G-F 568-2033-1-ND | 20-125MHz PECL Input / 9 CMOS 

Power Amp 269 216 1.68 3.60 2.88 2.24 
TDA1519CSPU 568-3502-5-ND 22W BTL or 2x11W Stereo Power Amp 3.77 3.02 2.35 PCK953BD/G-F 568-2033-2-ND 
TDATS19CU 568-1130-5-ND | 22W BTL or 2x1 1W Stereo Power Amp... 377 3.02 2.35 4080.00/2,000 
TDA1519U 568-3505-5-ND | 22W BTL or 2x11W Stereo Power Amp 266 2.14 1.66 
TDA1524AN 568-1131-5-ND Stereo-Tone/Volume Control Circuit .... 3.24 2.60 2.02 : 
TDA1552QU 568-3506-5-ND | 2x22W BTL Stereo Car Radio Power NXP Semiconductors tu bdacammiphr err pstlaect ind 
5.06 4.05 3.15 NXP Digi-Key Price Each 
TDA1554QU 568-1132-5-ND Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
264 211 1.65 USB 
TDA1557QU 568-3507-5-ND 
a 264 241 1.65 1P4220CZ6 T/R 568-3529-1-ND | Dual USB 2.0 Integrated ESD 
TDA1558QU 568-3508-5-ND | 2x22W or 4x11W Single-Ended Car Protection 90 75 60 
Radio Power Amp... 558 447 3.48 IP4220CZ6 T/R 568-3529-2-ND Dial ie 2.0 Integrated ESD cae here 
7 ad rotection. 6 fl fl 
Taaeerp ee Fammonokie soso Meee | 1SPi1028ST 568-1876-1-ND _| Advanced 12-Bit USB Transceiver.....14-HVOFN 1.42 1.19.95 
TDA1597N 568-3582-5-ND IF Amp/Demodulator. 454 364 2.83 ISP1102BS-T 568-1876-2-ND Advanced 12-Bit USB Transceiver......14-HVQFN 3623.81/6,000 
TDA1597TD 568-3583-5-ND IF Amp/Demodulator.. 435 349 271 ISP1102W-G 568-3143-1-ND Advanced 12-Bit USB Transceivi 142 119 95 
TDA1599TD 568-3584-5-ND IF Amp/Demodulator. 281 2.25 175 ISP1102W-G 568-3143-2-ND Advanced 12-Bit USB Transceivi 882.03/1,400 
TDA2611AU 568-1135-5-ND | 5W Audio Power Amp OSI 9782S ISP1104W-G 568-3144-1-ND | Advanced Universal Serial Bus 
TDA2614U 568-3494-5-ND | 6W Audio Power Amp SIL 112 94 75 Transceiver... os 142 1.19 95 
TDA2615U 568-3495-5-ND 2x6W Audio Power Amp SIL 1.45 116 87 ISP1104W-G 568-3144-2-ND Advanced Universal Serial Bus 
TDA2616QU 568-3496-5-ND | 2x12W Audio Power Amp. SIL 152 1.22 92 Transceiver... 882.03/1,400 
TDA2616U 568-3497-5-ND | 2x12W Audio Power Amp. SIL 152 1.22 92 ISP1105BS-T 568-1877-1-ND —_| Advanced 12M-Bit Transceiver 142 119 95 
TDA5051ATD 568-1136-5-ND Home Automation Modem 462 3.70 2.88 ISP1105BS-T 568-1877-2-ND Advanced 12M-Bit Transceivel 3623.81/6,000 
TDA6111QU 568-3587-5-ND Video Output Amp. 417 3.384 2.60 ISP1105W-G 568-3145-1-ND Advanced 12M-Bit Transceive! 142 119 95 
TDA7050TD 568-1137-5-ND Low Voltage Mono/Stereo Power Amp ... 8-SOIC 19 66 53 ISP1105W-G 568-3145-2-ND Advanced 12M-Bit Transceiver 882.03/1,400 
TDA7052AN 568-1138-5-ND | 1W BTL Mono Audio Amp ip 103 87 69 ISP1106W-G 568-3147-1-ND | Embedded 12M-Bit USB Host 
TDA7052ATD-T 568-1139-1-ND | 1W BTL Mono Audio Amp 103 87 69 Controller... 142 119 95 
TDA7052ATD-T 568-1139-2-ND | 1W BTL Mono Audio Amp 1120.28/2,500 ISP1106W-G 568-3147-2-ND | Embedded 1 
TDA7052BN 568-3489-5-ND | 1W BTL Mono Audio Amp 136 114 91 Controller... ce 882.03/1,400 
TDA7052BTD 568-3490-5-ND 1W BTL Mono Audio Amp 136 4114 91 ISP1109BS 568-3148-ND Universal Serial Bus Transceiver. Age ANGI Ts 
TDA7052N 568-1140-5-ND | 1W BTL Mono Audio Amp... S| 8G ISP1110VH-G 568-3149-1-ND _| Universal Serial Bus 
TDA7053AN 568-3491-5-ND _| Stereo BTL Audio Output Amp. 145 121 97 Transceiver with UART 148 124 99 
TDA7053ATD 568-3492-5-ND | Stereo BTL Audio Output Amp. 145 121 97 ISP1110VH-G 568-3149-2-ND | Universal Serial Bus 
TDA7056ATD 568-3493-5-ND | 3W BTL Mono Audio Amp 116 «97 78 Transceiver with UART 921.13/1,400 
TDA7056AU 568-1141-5-ND 3W BTL Mono Audio Output Amp 9-SIL 1.16 97 78 ISP1160BD01-T 568-1878-1-ND Embedded 12M-Bit USB Host 
TDA7056BU 568-1142-5-ND | 3W BTL Mono Audio Amp... -SIL 131 1.05 79 Controller... 579 4.64 3.91 
TDA7057AQU 568-1143-5-ND 2x8W Stereo BTL Audio Output Amp 1.72 1.38 1.04 ISP1160BD01-T 568-1878-2-ND Embedded 12M-Bit USB Host 
TDA8510JU 568-3472-5-ND | 26W BTL and 2x3W SE Power Amp. 3.26 2.61 2.03 Controller. 5427.56/1,500 
TDA8511JU 568-3473-5-ND | 4x13W Single-Ended Power Amp 326 261 2163 ISP1160BM01-T 568-1879-1-ND | Embedded 12M-Bit USB Host 
TDA8512JU 568-3474-5-ND | 26W BTL and 2x13W SE or 4x13W Controller... 579 4.64 3.91 
SE Power Amp.... 3.04 244 1.90 ISP1160BM01-T 568-1879-2-ND | Embedded 12M-Bit USB Host 
TDA8541TD 568-3475-5-ND___| 1W BTL Audio Amp 187 150 1413 Controller. 7236.75/2,000 
TDA8542AT/N1 568-3476-5-ND | 2x1.5W BTL Audio Amp 246 1.98 154 ISP1161A1BD 568-1162-ND USB Single-Chip Host/Device 
TDA8542TSDK-T 568-2379-1-ND | 2x0.7W BTL Audio Amp 237 1.90 1.43 Controller... 737 5.90 4.98 
eal dea 2x0.7W BTL Audio Amp ‘ Ruaen ISP1161A1BM-S 568-1164-ND USB Single-Chip Host/Device 
543TD- 568-2380-1- : : : Controller. ns 7.37 5.90 4.98 
TDA8543TD-T 568-2380-2-ND n 2560.00/2,500 ISP1181ABS 568-3151-5-ND __| Full Speed USB Controller... “48-HVOFN 4.14 3.32 2.58 
TDA8547TSDK-T 568-2381-1-ND 2x0.7W BTL Audio Amp 2.37 1.90 1.48 ISP1181ADGG 568-1001-5-ND Full Speed USB Controle .48-TSSOP 4.36 349 2.72 
TDA8547TSDK-T 568-2381-2-ND | 2x0.7W BTL Audio Amp 3315.69/2,500 ISP1181BBS 568-3152-5-ND Full Speed USB Controller. 436 349 272 
TDA8551TD 568-3477-5-ND | 1W BTL Audio Amp... 116 97 78 ISP1181BDGG 568-1002-5-ND _| Full Speed USB Controller 436 349 272 
TDA8552TD 568-3478-5-ND | 2x1.4W BTL Audio Amp 1.72 1.38 1.04 ISP1183BS-T 568-1880-1-ND —_| Low Power 12M-Bit USB Interface 
TDA8552TSDB-T 568-3479-1-ND__| 2x1.4W BTL Audio Amp 1.72138 1.04 Device with DMA 343 275 244 
TDA8552TSDB-T 568-3479-2-ND | 2x1.4W BTL Audio Amp 2206.40/2,500 1SP1183B5-T 568-1880-2-ND | Low Power 12M-Bit USB Interface 
TDA8559TD 568-3480-5-ND Low Voltage Stereo Headphone Amp....16-SOIC. = 1.12 94 75 Device with DMA _32-HVOFN 11447.25/6,000 
TDA8560QU 568-3481-5-ND mane, Stereo BTL Car Radio SE URE aa ISP1301BS 568-1166-ND USB On-the-Go Transceivel \24-HVOFN 2.25 1.80 1.40 
pone : : ‘ ISP1301BS-T 568-1881-1-ND | USB On-the-Go Transceivel .24-HVOQFN 2.25 1.80 1.40 
TDA8S63AQU 568-3482-5-ND cer Stereo BTL Car Radio Foy aaa ales \SP1301BS-T 568-1881-2-ND __| USB On-the-Go Transceiver..............24-HVQFN 7500.00/6,000 
Tc) —[REETHESW[BaZOM esTCCaRay | ee et ee ge 
aes : é : ISP1362EE-T 568-1882-1-ND | 12M-Bit USB OTG Controller. 747 5.98 5.05 
TDABSE3QU BASEL geen Steren BTL Car Radio Be) vanen an ISP1362EE-T 568-1882-2-ND —_| 12M-Bit USB OTG Controlle 11584.08/2,500 
TDA8566QU 568-3484-5-ND | 2x40W/2-Ohm Stereo BTL Car Radio jst aAnS 2603154200 UEPHTranscelvel S22 2a 88 
Ean 21S NE |e 0GARs S683156ND | ULPITransosiver. 308 27192 
TDABSGGTH Sos ses eaND gear Stereo BTL Car Radio ee eer ISP1520BD-S 568-1169-ND High Speed USB Hub Controller 557 446 3.47 
TDA85670U 568-1146-5-ND | 4x25W BTL Quad Car Radio Power Amp...23-DIL 9.16 7.33 6.19 aed PM fo accor hee Gort See TBE GAL 
TDA8568QU 568-3486-5-ND | 4x25W BTL Quad Car Radio Power Amp...23-SIL 9.16 7.33 6.19 : oe 
TDA8569QU 568-3487-5-ND —_| 4x40W BTL Quad Car Radio Power Amp...23-SIL 8.52 7.68 6.81 ISP1521BE 568-1170-ND High Speed USB Hub Controller. 5.07 4.06 3.43 
TDAS571JU 568-3488-5-ND | 4x40W BTL Quad Car Radio Power Amp...23-SIL_ 9.00 7.21 6.08 ISP1521BE-T oda Iede Nome HS 480M-Bit Hub Controlle We 05 Bee) 
TDA8579TD 568-3592-5-ND | Dual Common-Mode Rejection Diff. Line ISP1521BE-T 568-1884-2-ND | HS 480M-Bit Hub Controle 3171.00/1,000 
Racélver:. - oH 10 73 ISP1561BM 568-1171-ND 6.84 5.48 4.62 
TDA8920BJ 568-3463-5-ND | 2x100W Class-D Power Amp 23-SIL 5.49 4.40 3.71 ISP1562BE 568-3157-ND 5.47 4.38 3.70 
TDA8920BTH-T 568-2060-1-ND 2x100W Class-D Power Amp 24-HSOP 5.49 440 3.71 ISP1563BM 568-3158-ND 6.74 5.39 4.55 
TDA8920BTH-T 568-2060-2-ND | 2x100W Class-D Power Amp 24-HSOP 1743.84/500 ISP1564HL-T 568-4018-1-ND 5.05 4.05 3.42 
TDA8920TH-T 568-3464-1-ND | 2x80W Class-D Power Am| 24-HSOP 7.21 5.77 4.87 ISP1564HL-T 568-4018-2-ND | Host 3157.88/1,000 
TDA8922BJ 568-3465-5-ND | 2x50W Class-D Power Am 23-SIL 515 413 3.24 ISP1582BS-T 568-1885-1-ND | HS 480M-Bit Peripheral Controller. 5.05 4.05 3.42 
TDA8931T 568-3609-5-ND | 1x20W Power Comparator. 90-SOIG 233 187 145 ISP1582BS-T 568-1885-2-ND___| HS 480M-Bit Peripheral Controller. 6315.75/2,000 
TDA8941PD 568-3459-5-ND —_| 1.5W Mono BTL Audio Amp . i 95 80 64 ISP1583BS-T 568-1886-1-ND | HS 480M-Bit Peripheral Controller.....64-HVQFN 5.89 4.72 3.98 
TDA8O43SFU 568-1147-5-ND | 6W Mono BTL Audio Amp 1169778 ISP1583BS-T 568-1886-2-ND | HS 480M-Bit Peripheral Controller......64-HVQFN 3684.25/1,000 
TDA8944AJU 568-3461-5-ND 2x7W BTL Audio Am 1.69 1.36 1.02 ISP1760BE-T 568-1887-1-ND HS 480M-Bit Host Controller . 8.84 7.08 5.97 
TDA8944JU 568-3462-5-ND 2x7 BTL Audio ‘ib 152 122 92 ISP1760BE-T 568-1887-2-ND HS 480M-Bit Host Controller . 5526.38/1,000 
TDA8945SU 568-3509-5-ND 15W BTL Mono Audio Am 134 1.08 81 ISP1760ET-S 568-3159-ND HS USB Host Controller .. 8.84 7.08 5.97 
TDA8946AJU 568-3456-5-ND | 2x15W BTL Audio Amp. 186 150 112 ISP1761BE-T 568-1888-1-ND | HS 480M-Bit OTG Controlle 958 7.67 647 
TDA8946JU 568-3457-5-ND | 2x15W Stereo BTL Audio Amp. 179 144 1.08 ISP1761ET-S 568-3160-ND HS 480M-Bit OTG Controlle 958 7.67 6.47 
TDA8947J 568-3458-5-ND 4-Channel Audio Amp 248 1.99 1.50 ISP1761BE-T 568-1888-2-ND HS 480M-Bit OTG Controller... 5986.88/1,000 
TFAQ841J 568-3451-5-ND 4-Channel Audio Amp 1.08 90 78) PDIUSBD12D 568-1091-5-ND USB Interface Device w/Paralle rare earl) bral 
TFAQ842BJ 568-3452-5-ND 2-Channel Audio Amp Ae zed ete! 92 PDIUSBD12PWDH-T ‘| 568-1092-1-ND USB Interface Device with 
TFA9842J 568-3453-5-ND | 2-Channel Audio Amp 137 144 92 Parallel Bus... os 276 220 171 
TFA9843BJ 568-3454-5-ND 2-Channel Audio Amp 1.49 1.25 1.00 PDIUSBD12PWDH-T | 568-1092-2-ND USB Interface Device with 
TFAQ843J 568-3455-5-ND | 2-Channel Audio Amp 149 125 1.00 Parallel Bus... 3846.47/2,500 
TJA1010TD-T 568-3614-1-ND | Octal Low Side Driver 215 173 1.30 PX1011A-EL1/G-S 568-3247-ND Single Lane Transceiver. 11.89 10.71 9.50 
TJA1010TD-T 568-3614-2-ND__| Octal Low Side Driver... 1118.78/1,000 PX1012A-EL1/G-S 568-3348-ND Single Lane Transceiver 12.31 11.09 9.83 
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- NXP. Digi-Key Price Each 
DATA CONVERSIONS atl 
NXP Semic ors RGHSICoFaat Part No. Part No. Description ; Pkg. 125100 
5 PCA8550PW-T 568-3633-1-ND 4-Bit Multiplexed/1-Bit Latched 5-Bit 
Lee DiniiRey Erice Each x: 12C EEPROM Dip Switch 1 136 144 91 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 i ‘ pew " 5 ‘ 
PCA8550PW-T 568-3633-2-ND _| 4-Bit Multiplexed/1-Bit Latche 
A/D and D/A Converters 2C EEPROM Dip Switch 1470.95/2,500 
PCF8591PN 568-1087-5-ND 8-Bit A/D and D/A Converter . 16-Dip 367 2.94 2.29 PCA8574AD 568-4235-5-ND Remote 8-Bit 1/0 Expander for I2C 
PCF8591TD 568-3991-5-ND —_| 8-Bit A/D and D/A Converter . 6-SOIG 284 2.28 177 Bus with Interrupt 1.33 1.06.80 
PCF8591TD-T 568-1088-1-ND 8-Bit A/D and D/A Converter . 6-SOIC 284 228 1.77 PCA8574AN 568-4236-5-ND Remote 8-Bit 1/0 Expander for I2¢ 
PCF8591TD-T 568-1088-2-ND _| 8-Bit A/D and D/A Converter. 6-SOIC 1610.58/1,000 sicansr4apar Fee aoaPSND Be wi Anterrupt ee 1.33 1.06 80 
ar -4237-5- emote 8-Bi xpander for 
Analog-to-Digital Converters Bus with Interrupt. 133 1.08 80 
TDA8706AMDB-T 568-3593-1-ND 6-Bit ADC with Multiplexer 653 5.23 4.41 PCA8574ATS 568-4238-5-ND Remote 8-Bit |/O Expander for |2C 
TDA8706AMDB-T 568-3593-2-ND —_| 6-Bit ADC with Multiplexer 4079.00/1,000 Bus with Interrupt 1.33 1.06 80 
TDA8754HL11BE-S | 568-3594-ND Triple 8-Bit Video ADC up to PCABS74D 568-4030-5-ND | Remote 8-Bit /0 Expander for 12C 
270 Msamples 12.10 10.90 9.67 Bus with Interrupt 133 1.06 .80 
TDA8754HL14BE-S |] 568-2057-ND Triple 8-Bit Video PCA8574N 568-4240-5-ND —_| Remote 8-Bit I/O Expander for I2C 
270 Msamples 144-LOFP 14.91 13.43 11.90 Bus with Interrupt 133 1.06 .80 
TDA8754HL17BE-S _|568-2058-ND Triple 8-Bit Video ADC up to PCA8574PW 568-4241-5-ND —_| Remote 8-Bit I/O Expander for I2C 
270 Msamples 144-LOFP 17.53 16.36 15.19 Bus with Interrupt eae OCR 80! 
TDA8754HL21BE-S | 568-3595-ND Triple 8-Bit Video PCAB574TS 568-4242-5-ND __| Remote 8-Bit I/O Expander for I2C 
270 Msamples 144-LQFP 27.24 25.43 23.61 Bus with Interrupt. 1.33 1.06 .80 
TDA8754HL27BE-S — |568-2059-ND Triple 8-Bit Video ADC up to PCA8575D 568-4229-5-ND —_| Remote 16-Bit I/O Expander for I2C Bus 
270 Msamples 144-LOFP 48.95 45.69 42.43 with Interrupt ZORA SBE ea02: 
TDA8763AM3DB 568-3596-5-ND 10-Bit High Speed Low Power ADC.....28-SSOP 912 7.30 6.16 PCA8575PW 568-4230-5-ND Remote 16-Bit I/O Expander for I2C Bus 
TDA8763AM4DB-T —|568-3597-1-ND —_| 10-Bit High Speed Low Power ADC.....28-SSOP 11.40 10.27 9.10 with Interrupt... 24-TSSOP 1.70 1.36 1.02 
TDA8763AM4DB-T —|568-3597-2-ND —_| 10-Bit High Speed Low Power ADC .....28-SSOP 8449.99/1,000 PCA8581CTD-T 568-3634-1-ND | 8-Bit EEPROM with I2C Bus Interface 105.88 = 70 
TDA8763AM5DB 568-3598-5-ND | 10-Bit High Speed Low Power ADG.....28-SSOP 12.28 11.06 9.80 PCA8581CTD-T 568-3634-2-ND | 8-Bit EEPROM with I2C Bus Interface 1137.50/2,500 
TDA8763M/3DB 568-3599-5-ND 10-Bit High Speed Low Power ADC.....28-SSOP_ 9.12 7.30 6.16 PCAQ306D-T 568-4215-1-ND Dua BED iecional He Bul and SMBus ais eae AS 
TDA8763M/4DB 568-3600-5-ND | 10-Bit High Speed Low Power ADC.....28-SSOP 11.40 10.27 9.10 i pen ee ane elOr : : : 
TDA8763M/5DB 568-3601-5-ND | 10-Bit High Speed Low Power ADC.....28-SSOP 1228 11.06 9.80 PCAS306D-T 568-4215-2-ND ba tke alae and SMBus Saanap eo 
TDA8766GB-T 568-3602-1-ND —_| 10-Bit High Speed ADC. 6.21 497 4.20 Seemaeee oe 
TDA8766GB-T 568-3602-2-ND | 10-Bit High Speed ADC. 7763.25/2,000 PCA9306DC-G 568-4213-1-ND Evecare ycetee and SMBus 45 ge. ee 
TDA8783HLBE-S 568-3606-ND 10-Bit, 4OMSPS ADC Interface for ge Leve : 4 é 
id PCA9306DC-G 568-4213-2-ND Dual Bi-Directional 12¢ Bus and SMBus 
Cameras 17.68 16.51 15.33 
Voltage Level Translator... 8-VSSOP 1026.48/3,000 
TDA8784HLBE-S 568-3607-ND TO-Bi MSPS ADC interface for CCD Aa ieee PRAenebea: PT EENO ME Dual Avbirentional CC Bus Bi 
u +7 & : B Voltage Level Translator 8-TSSOP 84 64 48 
TDAB787AHLBE-S | 568-3608-ND 10-Bit, 18M PCASS06DP-T 568-4214-2-ND _| Dual Bi-Directional I2C Bus and SMBus 
Cameras 947 7.58 6.40 Voltage Level Translator 684.13/2,500 
Digital-to-Analog Converter PCA9306DP1-G 568-4243-1-ND _| Dual Bi-Directional I2C Bus and SMBus 
A Vi Voltage Level Translator 84 64 48 
TDA8777HL/14/C1-S | 568-3603-ND Triple 10-Bit Video DAC 894 8.06 7.14 ge “evel 
TDA8777HL/24/C1-§ | 568-3604-ND Triple 10-Bit Video DAC 41.40 10.27 9.10 PCA9306DP1-G 568-4243-2-ND Dual By Directional ie us and SMBus cence 
UDA1330ATSDK 568-3442-5-ND —_| Low Cost Stereo Filter DAC in ie ei ema sais 
UDA1334ATSDH 568-3443-5-ND —_| Low Power Audio DAC wit 1.65 1.33 1.00 PCA9306GM-G 568-4187-1-ND | Dual Bi-Directional |2¢ Bus and SMBus 
UDA334BTD 568-3444-5-ND __| Low Power Audio DA 1.59 1.27 96 seAganeClce Fe race, Level Translator. OXON CS Coma 
UDA1334BTSDH 568-3445-5-ND | Low Power Audio DA\ 159 127 96 Voltage Level Translator 4094.60/4,000 
UDA1334TSDH 568-3446-5-ND —_| Low Power Audio DA\ 190 152 114 PCA9S00BS-T 568-3351-1-ND _| 8-Bit I2C/SMBus I/O Port with ae 
UDA1351TSDB 568-3349-5-ND__| 96kHz IEC 958 Audio 95.79 64 OK-Bit EEPROM 487 150 1.13 
Video Encoder / Decoder PCAQ500BS-T 568-3351-2-ND | 8-Bit [2C/SMBus 1/0 Port with 
SAA7103HB 568-1306-ND Digital Video Encoder 16.89 15.77 14.65 2k-Bit EEPROM 5605.50/6,000 
SAA7105HBG 568-1307-ND Digital Video Encoder 18.95 17.69 16.43 PCA9500D 568-1024-5-ND oe ema Port wi it aie axe 
SAA7111AHBG 568-1308-ND Enhanced Video Input Processor. 15.00 14.00 13.00 PCAS500PW 568-1025-5-ND Bit PC/SMB VO Port with 5 4 ‘ 
SAA7111AHZBD 568-1309-ND Enhanced Video Input Processor. 15.00 14.00 13.00 OBIE TePROM Ore wi ae dR) 2B 
SAA7113HB 568-1310-ND 9-Bit Video Input Processor..... 15.43 13.90 12.33 BCAUSUIEST eo a SMBuSi/UIPaA WT : : 
SAATIT4HBE 568-1311-ND PALINTSC/SECAM Video Decoder 18.95 17.69 16.43 e0IBS: SBS SEEETIE a SMEs UO Fore wit oo-HVORN WEN ermee 
SAA7115HLBE 568-1312-ND PAL/NTSC/SECAM Video Decoder 23.68 22.11 20.53 3 eer a : : 
f ; PCA9501BS-T 568-3352-2-ND —_| 8-Bit |2C/SMBus 1/0 Port with 
SAA7118EEB 568-1313-ND Multistandard Video Decoder 27.90 26.04 24.18 ns ‘ 
: ; 2K-Bit EEPROM 20-HVQFN 5921.25/6,000 
SAA7118HBB 568-1314-ND Multistandard Video Decoder. 27.90 26.04 24.18 ig oa Bit 12 i 
SAA7121HB 568-1315-ND Digital Video Encoder 798 6.39 539 PEAOSOLEW poeac cca eit | C/SMBus /0 Port with 
eh : E E 2K-Bit EEPROM 20-TSSOP 1.97 158 1.19 
ce | Rated 7H Gi, | PRERSSS [REED |e 51/0 fom wi CS 
-1185-2- 25/1, Interface ... .24-HVQFN 1.74 1.39 1.05 
SAA7129AHB 568-1316-ND Digital Video Encoder 14.91 13.43 11.90 PCA9505DGG 568-4244-5-ND | 40-Bit !2C Bus 1/0 Port .56-TSSOP 4.50 3.60 2.80 
SAA7146AHBB 568-1318-ND Video SPCI Bridge. 31.20 29.12 27.04 PCAQ506BS-T 568-3636-1-ND —_| 40-Bit I2C Bus 1/0 Port .56-HVQFN 4.50 3.60 2.80 
PCAQ506BS-T 568-3636-2-ND _| 40-Bit I2C Bus 1/0 Port _56-HVQFN 5100.00/2,000 
PCAQ506DGG 568-3354-5-ND | 40-Bit I2C Bus 1/0 Port 56-TSSOP 450 360 2.80 
; ATA TRANSMISSION / 
NXP Semicondu . PCA9509DP-T 568-3356-1-ND —_| Level Translating l2C Bus/S 
es CSIC cmnlant Repeater... 8-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
NXP Digi-Key ae Price Each PCAQS509DP-T 568-3356-2-ND Level Translating |2C Bus/SMBus 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Repeater... 8-TSSOP 2240.00/2,500 
CAN PCA9509GM-G 568-4288-1-ND Level Translating 120 Bus/SMBus 
‘AU5790D 568-3053-5-ND _| Single Wire CAN Transceiver 234 188 146 Repeater... 158 1.27 95 
‘AU5790D14/N 568-3054-5-ND _| Single Wire CAN Transceiver 215 1.73 1.30 PCASSO9GM-G 568-4288-2-ND Pee 2C Bus/SMBus CoRR ENATTE 
PCA82C250N 568-1020-5-ND —_| CAN Controller Interface 140 112 84 - oe 
PCA82C250TD-T 568-1021-1-ND _| CAN Controller Interface 440 112 84 ae : on a aa ec Bus Butter a on ie 
PCA82C250TD-T 568-1021-2-ND__| CAN Controller Interf. 1788.80/2,500 : 3358-1 ~ . : : 
eee le PCA9510ADP-T 568-3358-2-ND | Hot Swap I2C/SMBus Bus Buffer 3315.69/2,500 
PCA82C251TD-T 568-1023-1-ND __| CAN Transceiver for 24V System. 8-SOIG 153 1.23 92 aa 
: PCA9510DP-T 568-1904-1-ND —_| Hot Swap !2C/SMBus Bus Buffel 2.25 1.80 1.40 
PCA82C251TD-T 568-1023-2-ND —_| CAN Transceiver for 24V System. 8-SOIC 1955.20/2,500 PCAQS11AD 568-3359-5-ND _| Hot Swap 2G/SMBus Bus Butfe tea 148 141 
SJA1000N 568-1122-5-ND —_| Stand-Alone CAN Controller... 28-Dip 543 4.35 3.38 PCAQ511ADP-T 568-3360-1-ND __| Hot Swap I2C/SMBus Bus Butfer . tes 148 141 
SJA1000TD 568-3994-5-ND —_| Stand-Alone CAN Controle 8-SOIG 543 4.35 3.38 
: ana ” : PCAQ511ADP-T 568-3360-2-ND __| Hot Swap I2C/SMBus Bus Buffer .. 2357.76/2,500 
SJA1000TD-T 568-1123-1-ND__| Stand-Alone CAN Controle 8-SOIC 543 4.35 3.38 PRAGHIADP-T 568-1028-1-ND | Hot Swap I2C/SMBus Bus Butfer A Seine FARR 
SJA1000TD-T 568-1123-2-ND —_| Stand-Alone CAN Controlle 8-SOIC 3076.32/1,000 PCAQ512AD 568-3361-5-ND —_| Level Shifting Hot Swap I2C/SMBus ‘ : s 
TJA1020TD 568-3513-5-ND —_| LIN Transceiver......... 8-SOIC 130 1.09 87 Buffer... 484 148 41.11 
TJA1040TD-T 568-1149-1-ND High Speed CAN Transceiver 8-SOIC 132 1.06 .80 PCA9512ADP-T 568-3362-1-ND Level Shifting Hot Swap 12C/SMBus 
TJA1040TD-T 568-1149-2-ND —_| High Speed CAN Transceiver 8-SOIC 1693.12/2,500 Buffer.... 8-TSSOP 1.84 148 1.11 
TJA1041T/N1,512 568-4328-5-ND___| High Speed CAN Transceiver MEW!....14-SOIC_ 216 1.73 1.30 PCAQS12ADP-T 568-3362-2-ND | Level Shifting Hot Swap [C/SMBus 
TJA1041TD 568-1150-5-ND _| High Speed CAN Transceiver 216 1.73 1.30 Buffer... 8-TSSOP 2357.76/2,500 
TJA1050TD-T 568-1151-1-ND —_| High Speed CAN Transceiver 1.29 1.08 86 PCA9512D-T 568-1906-1-ND —_| Level Shifting Hot Swap !2C/SMBus 
TJA1050TD-T 568-1151-2-ND —_| High Speed CAN Transceiver 1394.25/2,500 Buffer... 1.85 148 1.11 
TJA1053TD 568-3514-5-ND Fault-Tolerant CAN Transceiver. 3.08 247 1.92 PCA9512DP-T 568-1907-1-ND Level Shifting Hot Swap 12C/SMBus 
TJA1054ATD-T 568-1152-1-ND _| Fault-Tolerant CAN Transceiver. 4-SOIC 2.05 1.64 1.23 Buffer... 1.85 148 41.11 
TJA1054ATD-T 568-1152-2-ND Fault-Tolerant CAN Transceiver. 4-SOIC 2620.80/2,500 PCA9513AD 568-3363-5-ND Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer ... 2.37 1.90 1.48 
TJA1054TD 568-1153-5-ND —_| Fault-Tolerant CAN Transceiver. 4-SOIC 205 1.64 1.23 PCA9513ADP-T 568-3364-1-ND —_| Hot Swap !2C/SMBus Bus Buffer 2.37 1.90 1.48 
TJA1054TD-T 568-2061-1-ND _| Fault-Tolerant CAN Transceiver 4-SOIC 2.00 1.60 1.20 PCAQ513ADP-T 568-3364-2-ND Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffe 3315.69/2,500 
TJA10547D-T 568-2061-2-ND__| Fault-Tolerant CAN Transceiver. 4-SOIC 2560.00/2,500 PCA9513D-T 568-1908-1-ND —_| Hot Swap !2C/SMBus Bus Buffe 2.25 1.80 1.40 
Pe PCAQ514AD 568-3365-5-ND _| Hot Swap !2C/SMBus Bus Buffer. 237 1.90 1.48 
—_ PCAQ514ADP-T 568-3366-1-ND __| Hot Swap I2C/SMBus Bus Buffer .. 2.37 1.90 1.48 
P82B96DP-T 568-3197-1-ND —_| Dual Bi-Directional Bus Buffer. 3.08 247 1.92 PCA9514ADP-T 568-3366-2-ND | Hot Swap |2C/SMBus Bus Buffer 3315.69/2,500 
P82B96DP-T 568-3197-2-ND Dual Bi-Directional Bus Buffe 4310.46/2,500 PCAQ515AD 568-1753-5-ND 12C Bus Repeater. 1.58 1.27 95 
P82B96PN 568-1008-5-ND Dual Bi-Directional Bus Buffe 3.08 2.47 1.92 PCA9515AD-T 568-1031-1-ND 12C Bus Repeater. 158 127 95 
P82B96TD 568-3982-5-ND Dual Bi-Directional Bus Buffe! 3.08 247 1.92 PCA9515AD-T 568-1031-2-ND \2C Bus Repeater. 2021.12/2,500 
P82B96TD-T 568-1009-1-ND Dual Bi-Directional Bus Buffe 3.08 2.47 1.92 PCA9515AD/G-T 568-1824-1-ND I2C Bus Repeater. 750 1.20 90 
P82B96TD-T 568-1009-2-ND —_| Dual Bi-Directional Bus Buffel 4310.46/2,500 PCAQ515D 568-1033-5-ND —_| I2C Bus Repeater. 1.50 120 90 
P82B715PN 568-1006-5-ND —_| I2C Bus Extender 3.32 266 2.07 PCA9516AD 568-1035-5-ND | 5-Channel I2C Hub. 1.84 148 4.11 
P82B7151D 568-3981-5-ND —_| !2C Bus Extender 3.32 266 2.07 PCA9516AD-T 568-1826-1-ND | 5-Channel I2C Hub. 1.84 148 1.41 
P82B715TD-T 568-1007-1-ND 12C Bus Extender. 3.32 266 2.07 PCA9516AD-T 568-1826-2-ND 5-Channel |2C Hub .. 2357.76/2,500 
P82B715TD-T 568-1007-2-ND _| !2C Bus Extender 4642.16/2,500 (Continued) 
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NXP Digi-Key “er Price Each NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PCAQ516APW 568-1036-5-ND | 5-Channel l2¢ Hub 184148 1.411 PCA9545APW-T 568-1865-2-ND | 4-Channel IC Switch............. 20-TSSOP 1920.00/2,500 
PCA9516APW-T 568-1827-1-ND | 5-Channel |2C Hub 184148 1.411 PCA9545BPW-T 568-4246-1-ND | 4-Ch. 12C Bus Switch with Interrupt 
PCA9516APW-T 568-1827-2-ND 5-Channel I2¢ Hub 2357.76/2,500 Logic and Reset... ae 20-TSSOP 1.50 1.20 .90 
PCA9517D-T 568-1828-1-ND Level Translating I2C Bus Repeate! SSN 2755 295) PCA9545BPW-T 568-4246-2-ND 4-Ch. |2C Bus Switch with Interrupt 
PCA9517D-T 568-1828-2-ND Level Translating 12C Bus Repeate 8-SOIC 2021.12/2,500 Logic and Reset... we, 20-TSSOP 1920.00/2,500 
POST (gata ne Teen ree STR | as tna | TORSSOT — RPARAEEAD. [+ ose ot wt 
7 | Pe re UES Logic and Reset... ee 20-TSSOP 150 1.20 .90 
PCA9518APW 568-4245-5-ND | Expandable 5-Channel |2C PCAQ545CPW-T 568-4247-2-ND | 4-Ch. 12C Bus Switch with Interrupt 
Bus Hub... F 237 1.90 1.43 Logic and Reset... - _20-TSSOP 1920.00/2,500 
ae ae antatie a tanne re as fap a at a 3 PCAQ546ABS-T 568-3378-1-ND _|4-Channel I2C Switch with Reset.....16-HVQFN 1.48 1.24 99 
= "07 | -xpandable o-Channel us hud... 20- x F - sy x 9. a 2 ii i | 
PCAs 9RS-T 568-4216-1-ND | 4-Channel Level Translating [2c PCAQ546ABS-T §68-3378-2-ND —4-Channel Ee Switch with Reset... 1-HVOFN 3784.46/6,000 
Bus/SMBus Repeat ne OG BaF PCA9546AD-T 568-2022-1-ND | 4-Channel !2C Switch with Reset 16-SOIC 1.48 1.24 99 
Peagsi986t PROMI 4-Channel Level tranclating BG ; s : PCAQ546AD-T 568-2022-2-ND |4-Channel !2C Switch with Reset 16-SOIC 1607.78/2,500 
Bus SMBuc Ra aaa RETR PCASS46APW-T 568-2023-1-ND  |4-Channel !2C Switch with Reset......16-TSSOP 1.48 1.24 99 
PCAQETOPW FEED f-Channal Level ing 20 ee PCA9S46APW-T 568-2023-2-ND__| 4-Channel !2C Switch with Reset....... 16-TSSOP 1607.78/2,500 
BURISMBUs Rapeater am 26a BGR PCAQ547BS-T 568-3379-1-ND | 8-Channel 2C Mux ‘24HVORN 2.24 1.79 1.35 
arenas ai 44 ; : i PCA9547BS-T 568-3379-2-ND | 8-Channel !2C Mux.. .24-HVQFN 6710.25/6,000 
PCA9530D-T 568-1830-1-ND | 2-Bit 2C LED Dimme 145 116 87 
f 1830-2. Bit [2 i PCA9547D 568-3380-5-ND | 8-Channel 12C Mu 24-SOIC 2.24 1.79 1.35 
PCA9530D-T 568-1830-2-ND | 2-Bit 2C LED Dimme 1852.48/2,500 
- -1831-1- Bit [2 i PCA9547PW 568-3381-5-ND | 8-Channel 12C Mu .24-TSSOP 2.24 1.79 1.35 
PCA9530DP-T 568-1831-1-ND | 2-Bit 2C LED Dimme 145 116 87 B 
PCAOSS0DP-T 569-1831-2.ND 1 D-BA EC LED Dimmer 7850. 48/9-500 PCA9548ABS-T 568-3382-1-ND___|8-Channel 126 Switch. 24-HVOFN 2.24 1.79 1.35 
PCA9531BS-T 568-3368-1-ND _| 8-Bit 2c LED Dimme 184 148 141 PCA9548ABS-T 568-3382-2-ND | 8-Channel I2C Switch. .24-HVQFN 6710.25/6,000 
PCA9531BS-T 568-3368-2-ND 8-Bit 120 LED Dimmet 5526.00/6,000 PCA9S48AD 568-3383-5-ND 8-Channel I2C Switch. 24-SOIC 2.24 1.79 1.35 
PCA9531D 568-3369-5-ND 8-Bit 120 LED Dimmer 184 148 1.11 PCA9S48APW 568-3384-5-ND 8-Channel |2C Switch. -24-TSSOP 2.24 1.79 1.35 
PCA9531PW 568-3370-5-ND 8-Bit 120 LED Dimmer S4y 4s etd PCA9549D 568-3385-5-ND Octal Bus Switch. 24-SOIC 31.71 1.37 1.03 
PCAQ532BS-T 568-3371-4-ND 1 16-Bit 20 LED Dimmer. 166133 1.00 PCA9549D-T 568-4218-1-ND___| Octal Bus Switch. 24-SOIC 1.71 1.37 1.03 
PCA9532BS-T 568-3371-2-ND _| 16-Bit I2C LED Dimmer. 4974.00/6,000 PCAQ549D-T 568-4218-2-ND | Octal Bus Switch. 24-SOIC 889.46/1,000 
PCA9533D/01 568-3372-5-ND —_| 4-Bit I2C LED Dimme 145 116 87 PCA9549PW 568-3386-5-ND —_| Octal Bus Switch .24-TSSOP 1.71 1.37 1.03 
PCA9533DP/01-T 568-3374-1-ND ‘| 4-Bit 2C LED Dimme 145 1146 87 PCAQSSODP-T 568-3387-1-ND —_| 2-Bit I2C LED Driver 8-TSSOP 145 116 87 
PCA9533DP/01-T 568-3374-2-ND | 4-Bit 2C LED Dime 1852.48/2,500 PCAQSSODP-T 568-3387-2-ND _| 2-Bit I2C LED Driver 8-TSSOP 1852.48/2,500 
PCA9533DP/02-T 568-3375-1-ND 4-Bit 120 LED Dimmer... 138 #1410 83 PCA9551BS-T 568-3388-1-ND 8-Bit I2C LED Driver -16-HVQFN 1.84 1.48 1.11 
PCA9534BS-T 568-1832-1-ND | 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Po 132 106 79 PCA9551BS-T 568-3388-2-ND | 8-Bit I2C LED Driver... 16-HVQFN 5526.00/6,000 
PCA9534BS-T 568-1832-2-ND | 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Po 3947.25/6,000 PCAQ552BS-T 568-3389-1-ND | 16-Bit I2C Bus LED Drive .24-HVOFN 2.37 1.90 1.43 
PCA9534D-T 568-1833-1-ND | 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Po 132 1.06 79 PCAQ552BS-T 568-3389-2-ND _| 16-Bit I2C Bus LED Drive .24-HVQFN 7105.50/6,000 
PCA9534D-T 568-1833-2-ND __| 8-Bit 2C/SMBus 1/0 Po 684.19/1,000 PCA9553D/01 568-3390-5-ND | 4-Bit I2C Bus LED Driver 145 116 87 
PCA9534PW-T 568-1834-1-ND | 8-Bit 2C/SMBus 1/0 Port 732 106 79 PCA9553DP/01-T 568-3392-1-ND __| 4-Bit !2C Bus LED Driver 145 116 87 
PCA9534PW-T 568-1834-2-ND | 8-Bit l2C/SMBus 1/0 Po 1684.16/2,500 PCA9553DP/01-T 568-3392-2-ND | 4-Bit I2C Bus LED Driver 1852.48/2,500 
PCA9535BS-T 568-3376-1-ND —_| 16-Bit 2C/SMBus 1/0 Port 171 1.37 1.03 PCA9553DP/02-T 568-3393-1-ND | 4-Bit I2C Bus LED Driver 138 110 83 
PCA9535BS-T 568-3376-2-ND 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 5131.50/6,000 PCA9553TK-T 568-4219-1-ND 4-Bit 120 Bus LED Driver 138 110 .83 
PCA9535D 568-3377-5-ND__| 16-Bit |2C/SMBus I/O Port 171137 1.03 PCAQ553TK-T 568-4219-2-ND | 4-Bit 12C Bus LED Driver 4125.00/6,000 
PCAQ535PW 568-1041-5-ND | 16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port ii 187 103 PCAQ554ABS-T 568-3394-1-ND__| 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port : 1.32 1.06 79 
renee ees ay pe PrieMBus Uy pork eae Pac ce PCAQ554ABS-T 568-3394-2-ND | 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 16-HVQFN 3947.25/6,000 
i 1835-2. i .00/2, PCA9554BS-T 568-3397-1-ND _| 8-Bit |2C/SMBus 1/0 Port AG-HVOFN 1.32 1.06 79 
PCA9536DP-T 568-1836-1-ND | 4-Bit 2C/SMBus 1/0 Po 120 1.00 80 -3397-2- BR Pat i 
! PCA9554BS-T 568-3397-2-ND _| 8-Bit |2C/SMBus 1/0 Port .16-HVQFN 3947.25/6,000 
PCAQS36DP-T 568-1836-2ND__| 4-Bit I2C/SMBus /0 Po 1300.00/2,500 PCAQ557BS-T 568-3398-1-ND | 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 16-HVOFN 1.32 1.06 79 
EeeT SOND fen ieee Hy ea Te ons Wie PCAQ557BS-T 568-3398-2-ND _|8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port .16-HVOFN 3947.25/6,000 
. ~4 eZ Bi US 0! . A m FI Bit 12 ¥, 
racer, fale ta [tat ata elles? | cam — (acamem lesiucemovOpias.. are ia Ie a 
PCA9537DP-T 568-1837-2-ND _| 4-Bit I2C/SMBus 1/0 Po! 1539.53/2,500 TGGiee ; ; es 
' : PCA9S6OPW 568-3402-5-ND | 2C EEPROM Dip Switch .20-TSSOP 1.32 1.06 79 
PCA9538BS-T 568-1838-1-ND _| 8-Bit 2C/SMBus 1/0 Po 145 116 87 PCA9561PW 568-3404-5-ND | Quad 6-Bit Mux 20 EEPR 
PCA9538BS-T 568-1838-2-ND | 8-Bit 2C/SMBus 1/0 Po 4341.75/6,000 H 7 
: Switch .20-TSSOP__ 1.32 1.06 79 
PCA9538D-T 568-1839-1-ND | 8-Bit 2C/SMBus 1/0 Po 145 116 87 - 
PCA9538D-T 568-1839-2-ND _| 8-Bit [2C/SMBus I/O Po 752.57/1,000 PCA9564BS-T 568-3405-1-ND _| Parallel Bus to [2C Bus Controller.....20-HVQFN 2.25 1.80 1.40 
PCAQS38PW-T 568-1840-1-ND __| 8-Bit I2C/SIMBus I/O Po 145 116° 87 PCA9564BS-T 568-3405-2-ND —_| Parallel Bus to !2C Bus Controller ......20-HVOFN 7500.00/6,000 
PCAQ538PW-T 568-1840-2-ND 8-Bit 12C/SMBus 1/0 P. 1852.48/2.500 PCA9564D 568-1062-5-ND Parallel Bus to 120 Bus Controlle: 2.25 1.80 1.40 
= ene a peal ues PCA9S64N 568-2028-5-ND __| Parallel Bus to I2C Bus Controlle 225 180 140 
EORgS2909°1 Bora gage) 16-bit I°C/SMBus 1/0 Port AL ae Ae! PCAQ564PW 568-1063-5-ND _| Parallel Bus to I2C Bus Controlle 225 180 1.40 
PCA9539BS-T 568-1841-2-ND | 16-Bit I2C/SMBus I/O Port 5131.50/6,000 ‘ ; d : : 
PCA9539D-T 568-1842-1-ND 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port (WAL aleve) SlOK PCA9633BS-T 568-3234-1-ND 4-Bit !2¢ Bus LED Driver -16-HVQFN = 1.71 1.87 1.08 
PCA9539D-T 568-1842-2-ND 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 889.46/1,000 PCA9633BS-T 568-3234-2-ND 4-Bit re Bus LED Driver -16-HVQFN 5131.50/6,000 
PCA9539PW-T 568-1843-1-ND 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port id) daz) Ao PCA9633D16 568-3235-5-ND 4-Bit 12C Bus LED Driver 16-SOIC 150 1.20 .90 
PCAQS3OPW-T 568-1843-2-ND 1 16-Bit 2C/SMBus 1/0 Port 2489.44/2,500 PCA9633DP1-T 568-3236-1-ND _—_| 4-Bit I2C Bus LED Driver 8-TSSOP 1.32 1.06 .79 
-4042-5- y 2 loan PCA9633DP1-T 568-3236-2-ND _|4-Bit |2C Bus LED Driver 8-TSSOP 1684.16/2,500 
PCA9540BD 568-1042-5-ND | 2-Channel I2C Mux 148 124 99 
PCA9540BD-T 568-1844-1-ND | 2-Channel |2C Mux 148 124 99 PCA9633DP2-T 568-3237-1-ND | 4-Bit I2C Bus LED Driver 10-TSSOP 1.37 1.10 83 
PCA9540BD-T 568-1844-2-ND | 2-Channel I2C Mux 1607.78/2,500 PCA9633DP2-T 568-3237-2-ND —_| 4-Bit I2C Bus LED Driver .10-TSSOP 1751.68/2,500 
PCA9540BDP-T 568-1845-1-ND | 2-Channel |2C Mux 148 124 99 PCA9633PW 568-3238-5-ND | 4-Bit I2C Bus LED Driver 16-TSSOP 1.50 1.20 .90 
PCA9540BDP-T 568-1845-2-ND 2-Channel 120 Mux. 1607.78/2,500 PCA9633TK-T 568-3239-1-ND 4-Bit l2C Bus LED Driver 132 106 .79 
PCA9541BS/01-T 568-1846-1-ND 2-to-1 12C Master Selector 1.97 1.58 1.19 PCAQ633TK-T 568-3239-2-ND 4-Bit I2C Bus LED Driver 3947.25/6,000 
PCA9541BS/01-T 568-1846-2-ND | 2-to-1 12C Master Selector 5921.25/6,000 PCA9634D-T 568-4065-1-ND | 8-Bit Fm+ I2C Bus LED Driver 184° 148 1.11 
PCA9541BS/02-T 568-1847-1-ND | 2-to-1 12C Master Selector 213 1.70 1.28 PCAQ634D-T 568-4065-2-ND —_| 8-Bit Fm+ !2C Bus LED Driver 1915.68/2,000 
PCA9541BS/03-T 568-1848-1-ND 2-to-1 12C Master Selector 1.97 1.58 1.19 PCA9634PW-T 568-4066-1-ND 8-Bit Fm+ |2C Bus LED Driver 1.84 148 1.11 
PCA9541BS/03-T 568-1848-2-ND | 2-to-1 [2C Master Selector 5921.25/6,000 PCA9G34PW-T 568-4066-2-ND _| 8-Bit Fm+ I2C Bus LED Driver .20-TSSOP 2357.76/2,500 
PCA9541D/01-T 568-1849-1-ND | 2-to-1 12C Master Selector 197 158 119 PCAQ635PW-T 568-4067-1-ND__| 16-Bit Fm+ I2C Bus LED Drive .28-TSSOP__2.37 1.90 1.43 
PCA9541D/01-T 568-1849-2-ND | 2-to-1 12C Master Selector 2526.40/2,500 PCA9635PW-T 568-4067-2-ND _| 16-Bit Fm+ I2C Bus LED Driver.......... 28-TSSOP 3031.68/2,500 
PCA9541D/02-T 568-1850-1-ND | 2-to-1 12C Master Selector 213 1.70 1.28 PCAQ665D-T 568-4068-1-ND | Fm+ Parallel Bus to I2C Bus Controller..20-SOIC 2.25 1.80 1.40 
PCA9541D/03-T 568-1851-1-ND___| 2-to-1 1@C Master Selector 1.97 1.58 1.19 PCA9665D-T 568-4068-2-ND | Fm+ Parallel Bus to 12C Bus Controller. 20-SOIC 2550.00/2,000 
PCA9541D/03-T 568-1851-2-ND 2-to-1 |2C Master Selector 2526.40/2,500 PCAQ665N. 568-4069-5-ND Fm+ Parallel Bus to 12C Bus Controller.....20-Dip 2.34 1.88 1.46 
PCA9541PW/01 568-1043-5-ND | 2-to-1 12C Master Selector 197 158 1.19 PCAQG65PW-T 568-4070-1-ND —_| Fm+ Parallel Bus to I2C Bus 
resowol?  |aetmeon st se cm cy "ot ea one mero 28 a1 
e Ue “to aster Selector. ie PCA9665PW-T 568-4070-2-ND | Fm+ Parallel Bus to !2C Bus 
PCA9541PW/02-T 568-1853-1-ND __|2-to-1 12C Master Selector 213 1.70 1.28 Controller - 20-TSSOP 3150.00/2,500 
PCA9541PW/03 568-1044-5-ND —/2-to-1 12C Master Selector 1.97 158 1.19 PCAQ670D-T 568-4188-1-ND Remote 8-Bit I/O Expander 16-SOIC 216 173 1.30 
et ee soe! Sore ie ne Peet selector Drie ats PCA9670D-T 568-4188-2-ND Remote 8-Bit I/O Expander 16-SOIC 1122.16/1,000 
PEAgeADAD ST Bee ee TMM 5 Channel [20 tux Ae mae PCA9670PW 568-4189-5-ND_| Remote 8-Bit /0 Expander .16-TSSOP 2.16 1.73 1.30 
i eioeetd : PCA9671D-T 568-4192-1-ND | Remote 16-Bit I/O Expande! 24-S0IC 2.49 1.99 1.55 
PCA9542AD-T 568-1855-2-ND __| 2-Channel |2C Mux 2122.24/2,500 H 
PEAGSADAPWET FRE Geena! Channel ECM ota PCA9671D-T 568-4192-2-ND —_| Remote 16-Bit I/O Expandet 24-SOIC 1409.26/1,000 
PC Aa Hy Ba Seat o Chennal 126 Mie mania asta PCA9671DB 568-4190-5-ND Remote 16-Bit I/O Expande! 24-SSOP 2.49 1.99 1.55 
= Wee evnanng Ux ele PCA9671DK-T 568-4191-1-ND Remote 16-Bit I/O Expande 24-QSOP 2.49 1.99 1.55 
PCA9543AD-T 568-1857-1-ND | 2-Channel !2C Switch 1.66 1.33 1.00 Weerebat cai ‘ 
PCAQS43AD-T 568-1857-2ND | 2-Channel I2C Switch 122°04/2.500 PCA9671DK-T 568-4191-2-ND__| Remote 16-Bit I/O Expandei 24-OSOP 3481.70/2,500 
PCAQ543APW-T 568-1858-1-ND _| 2-Channel I2C Switch 166 133 1.00 PCA9671PW 568-4193-5-ND | Remote 16-Bit 1/0 Expander .. .24-TSSOP 2.49 1.99 1.55 
PCASS43APW-T 568-1858-2-ND 1-Channel 20 Switch 7100.2479,500 PCA9672D-T 568-4195-1-ND —_| Remote 8-Bit /O Expander 16-SOIC 216 1.73 1.30 
PCAQS44ABS-T 568-1859-1-ND | 4-Channel I2¢ Mux 137 110 83 PCA9672D-T 568-4195-2-ND —_| Remote 8-Bit I/O Expander 16-SOIC 1122.16/1,000 
: 1960.9. a 9 : i ’ PCA9672PW 568-4196-5-ND —_| Remote 8-Bit |/O Expander .16-TSSOP 216 1.73 1.30 
PCA9544ABS-T 568-1859-2-ND | 4-Channel I2C Mux 4105.50/6,000 f 
PCAQS44AD-T 568-1860-1-ND __| 4-Channel I2¢ Mux 137. 110. 83 PCA9673D-T 568-4199-1-ND__| Remote 16-Bit I/O Expandei 24-SOIC 2.49 1.99 1.55 
PCA9544AD-T 568-1860-2-ND 4-Channel !2C Mux. 1423.24/2,000 PCA9673D-T 568-4199-2-ND Remote 16-Bit 1/0 Expande 24-SOIC 1409.26/1,000 
PCAQS44APW 568-1045-5-ND 1 4-Channel 2G Mux 737 140 83 PCA9673DB 568-4197-5-ND —_| Remote 16-Bit I/O Expandei 24-SSOP 2.49 1.99 1.55 
PCA9544APW-T 568-1861-1-ND 4-Channel 120 Mux iy a) | oS PCA9673DK-T 568-4198-1-ND Remote 16-Bit I/O Expande: 24-QSOP 2.49 1.99 1.55 
PCA9544APW-T 568-1861-2-ND 4-Channel 126 Mux 1751.68/2,500 PCA9673DK-T 568-4198-2-ND Remote 16-Bit 1/0 Expande 24-QSOP 3481.70/2,500 
PCA9544APW/G-T 568-1862-1-ND 4-Channel 120 Mux. 186 149 1.12 PCA9673PW 568-4200-5-ND Remote 16-Bit I/O Expander .. -24-TSSOP 2.49 1.99 1.55 
PCA9544APW/G-T 568-1862-2-ND | 4-Channel |2C Mux 2374.40/2,500 PCA9674ABS-T 568-4221-1-ND | Remote 8-Bit /0 Expander AG-HVOFN §=216 1.73 1.30 
PCA9545ABS-T 568-1863-1-ND 4-Channel 12C Switch 150 1.20 90 PCA9674ABS-T 568-4221-2-ND Remote 8-Bit 1/0 Expander -16-HVQFN 6474.00/6,000 
PCA9545ABS-T 568-1863-2-ND 4-Channel |2C Switch 4500.00/6,000 PCA9674AD-T 568-4071-1-ND Remote 8-Bit \/0 Expander 16-SOIC 216 1.73 1.30 
PCA9545AD-T 568-1864-1-ND 4-Channel |2C Switch 1.50 1.20 90 PCA9674AD-T 568-4071-2-ND Remote 8-Bit I/O Expander 16-SOIC 1122.16/1,000 
PCA9545AD-T 568-1864-2-ND | 4-Channel !2C Switch 1560.00/2,000 PCAQ674AN 568-4072-5-ND__| Remote 8-Bit /O Expander 16-Dip 216 1.73 1.30 
PCA9545APW-T 568-1865-1-ND | 4-Channel !2¢ Switch 150 1.20  .90 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 787 


NXP Semiconductors 


DATA TRANSMISSION (Continued) — 


RoHS Compliant 


NXP Digi-Key Price Each> NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PCAQ674APW-T 568-4073-1-ND | Remote 8-Bit I/O Expander .. 216 1.73 1.30 SC16C554DBIA68-S  |568-3269-5-ND —_| Quad UART with 16-Byte FlFO/Infrared 

PCA9674APW-T 568-4073-2-ND Remote 8-Bit I/O Expander 2762.24/2,500 Encoder/Decoder. CC 882 7.06 5.96 
PCAQ674ATS-T 568-4074-1-ND Remote 8-Bit I/O Expande! 2.16 1.73 1.30 SC16C554DB1B64-S | 568-3270-ND Quad UART with 16-Byte FIFO/Infrared 

PCA9674ATS-T 568-4074-2-ND Remote 8-Bit I/O Expande: 2762.24/2,500 Encoder/Decoder. 882 7.06 5.96 
PCA9674BS-T 568-4222-1-ND Remote 8-Bit I/O Expander .. 2.16 1.73 1.30 SC16C554DIA68 568-1110-5-ND Quad UART with 16-By’ 

PCA9674BS-T 568-4222-2-ND Remote 8-Bit I/O Expander .. 6474.00/6,000 Encoder/Decoder 9.00 7.20 6.08 


PCA9674D-T 
PCA9674D-T 
PCAQ674N 
PCA9674PW-T 


568-4075-1-ND 
568-4075-2-ND 
568-4076-5-ND 
568-4077-1-ND 


Remote 8-Bit I/O Expander 
Remote 8-Bit I/O Expande: 
Remote 8-Bit I/O Expande: 
Remote 8-Bit I/O Expander ... 


216 1.73 1.30 
1122.16/1,000 

216 1.73 1.30 

216 1.73 1.30 


PCA9674PW-T 
PCA9674TS-T 
PCA9674TS-T 
PCA9675BS-T 
PCA9675BS-T 


568-4077-2-ND 
568-4078-1-ND 
568-4078-2-ND 
568-4201-1-ND 
568-4201-2-ND 


Remote 8-Bit I/O Expander .. 
Remote 8-Bit I/O Expander 
Remote 8-Bit I/O Expande: 
Remote 16-Bit I/O Expander 
Remote 16-Bit I/O Expander 


2762.24/2,500 
216 1.73 1.30 
2762.24/2,500 
2,49) 1,99) 1.55 
8289.75/6,000 


SC16C650AIN40 
SC16C650BIA44-T 


SC16C650BIA44-T 


568-3274-5-ND 
568-2043-1-ND 


568-2043-2-ND 


Single UART with 32- Byte TIF 
5V, 3.3V and 2.5V UART w/32-Byte FIFO and 
Infrared Encoder/Decoder. 
5V, 3.3V and 2.5V UART wi 
Infrared Encoder/Decoder... 


5.36 4.29 3.34 
474 3.79 2.95 


1368.45/500 


PCA9675D-T 
PCA9675D-T 
PCA9675DB 
PCA9675DK-T 
PCA9675DK-T 


568-4204-1-ND 
568-4204-2-ND 
568-4202-5-ND 
568-4203-1-ND 
568-4203-2-ND 


Remote 16-Bit I/O Expander 
Remote 16-Bit I/O Expander 
Remote 16-Bit I/O Expander 
Remote 16-Bit I/O Expander 
Remote 16-Bit I/O Expander 


249° 1.99 1/55 
1409.26/1,000 

2.49) 1199) 1.55 

2.49 1.99 1.55 
3481.70/2,500 


SC16C650BIB48-S 
SC16C650BIBS-S 
SC16C650BIN40 


568-2044-ND 
568-3275-ND 
568-2045-5-ND 


5V, 3.3V and 2.5V UART wia2- Byte FIFO and 
Infrared Encoder/Decoder... ..48-LOFP 

5V, 3.3V and 2.5V UART wi32- Byte FIFO and 
Infrared Encoder/Decoder... 

5V, 3.3V and 2.5V UART w/32- Byte FIFO 
and Infrared Encoder/Decoder. 


474 3.79 2.95 
4.26 342 2.66 
5.42 434 3.38 


PCA9675PW 
PCA9698BS-T 
PCA9698BS-T 
PCA9698DGG 
PCA9701D-T 


568-4248-5-ND 
568-3240-1-ND 
568-3240-2-ND 
568-3241-5-ND 
568-4289-1-ND 


Remote 16-Bit I/O Expander ... 
40-Bit I2C Bus Advanced 1/0 Port 
40-Bit I2C Bus Advanced 1/0 Port 
40-Bit 12C Bus Advanced 1/0 Port 
18V Tolerant SPI 16-Bit GPI 


2.49 1.99 1.55 
5.35 429 3.34 
6066.20/2,000 
4.95 3.96 3.08 
Ca NE akeze 


PCA9701D-T 
PCA9701PW-T 
PCA9701PW-T 


568-4289-2-ND 
568-4290-1-ND 
568-4290-2-ND 


18V Tolerant SPI 16-Bit GPI. 
18V Tolerant SPI 16-Bit GPI. 
18V Tolerant SPI 16-Bit GPI. 


1094.73/1,000 
PA GE) aeye 
2694.72/2,500 


SC16C652BIBS 568-2046-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, SMbit max., 

with 32-Byte FIFO 5.42 434 3.38 
SC16C652B1B48-S 568-3276-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UAR 

with 32-Byte FIFO _ 5.45 437 3.69 
SC16C654BIA68-T 568-2047-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, SMbit | max., 

with 64-Byte FIFO ...68-PLOC 9.45 7.57 6.39 
SC16C654BIBM-S 568-3278-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, 5Mbit max 

with 64-Byte FIFO .64-LQFP 9.24 7.40 6.24 
SC16C654BIBS-S 568-3279-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, S5Mbit max 

with 64-Byte FIFO 9.24 740 6.24 
SC16C654DBIB64-S —/ 568-2048-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, SMbit max., 


PCF8575CTSDB 568-3528-5-ND | 16-Bit I/O Expander for I2C Bus 1.95 156 1.17 with 64-Byte FIFO 945 7.57 6.39 
PCF8582C2N 568-3531-5-ND__|8-Bit CMOS EEPROM.... 1.05 88 70 SCi6IS7401PW 568-3648-5-ND |Single UART with 2C-Bus/SPI 
PCF8584PN 568-3532-5-ND | 12C Bus Controller. 374 3.00 2.33 Interface ... 247 1.98 1.49 
PCF8584TD 568-3990-5-ND | 12C Bus Controller. 3.74 3.00 2.33 : 0049-1 -| 
BeeendTnah PRE ce 126 Buc Conroe RDI SC16C750BIA44-T 568-2049-1-ND au .3V and 2.5V UART with 64-Byte ee aos 
PCF8594C2D 568-3638-5-ND  /CMOS EEPROM with 2C Bus Interface 120 1.00 .80 5 -9049-2- E ; : 
PCF8594C2N 568-3639-5-ND___ [CMOS EEPROM with l2C Bus Interface..... 1.20 1.00.80 euTbp rates Be ie and 2.6V UART with 6- Byte 1430.00/500 
PCF8598C2D 568-3640-5-ND | CMOS EEPROM with I2C Bus Interface... G25 eal OOM x 3084. 
PCF8598C2N 568-3641-5-ND | CMOS EEPROM with |2C Bus Interface 138 110 .83 SuleGrSonlbets a 495 3.96 3.08 
om6271 568-3511-ND Demo Board SPI to I2C. 22:50) SC16C750BIBS-S 568-3285-ND ' ‘ ; 
oM6272 568-3512-ND Demo Board UART to 12 5250) 450 3.60 280 
OM6275 568-3615-ND Demo Board |2C i $016C752B1B48 568-1322-ND . ; ‘ 
IEEE 1394 Bach abbey 735 

PDI1394L40BE-S 568-1176-ND 1394 Enhanced AV Link Layer $C16C752BIBS-S 568-3288-ND 

Controller. 144-LOFP 7.79 6.24 5.26 with 64-Byte FIFO 469 3.76 2.92 


SC16C754BIA68-T 
SC16C754BIA68-T 


568-2050-1-ND 
568-2050-2-ND 


5V, 3.3V and 2.5V UART, 5Mbit max., 
with 64-Byte FIFO... 

5V, 3.3V and 2.5V UART, SMbit max., 
with 64-Byte FIFO... 


945 7.57 6.39 


1536.05/250 


LVDS 
PTN3310D 568-1093-5-ND LVDS-PECL HS Serial Logic Translator...8-SOIC 2.64 2.12 1.65 
PTN3310DP-T 568-3568-1-ND LVDS-PECL HS Serial Logic 
Translator 8-TSSOP 3.01 2.41 1.88 
PTN3310DP-T 568-3568-2-ND LVDS-PECL HS Serial Logic 
Translator 8-TSSOP 4210.92/2,500 
PTN3311DP-T 568-3569-1-ND PECL-LVDS HS Serial Logic 
Translator 3.02 2.42 1.89 
PBW 
AU5780AD 568-3051-5-ND SAE/J1850/VPW Transceiver-..............-- 8-SOIC 2.71 217 1.69 


PCI Express 


PX1011Al-EL1/G-S 
PX1012Al-EL1/G-S 


568-3616-ND 
568-3617-ND 


PCI Express Stand-Alone X1 PHY 
PCI Express Stand-Alone X1 PHY 


14.27 
15.70 


12.86 11.40 
14.14 12.54 


RS232/422/485 


MC145406D-T 
MC145406D-T 


568-1193-1-ND 
568-1193-2-ND 


EIA-232-D/.28 Driver/Receiver. 
EIA-232-D/.28 Driver/Receiver. 


1.05 88 70 
465.50/1,000 


SC16C754BIB80 568-1207-ND 5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, SMbitr max., 

with 64-Byte FIFO .80-LQFP 9.45 7.57 6.39 
SC16C754BIBM-S 568-3290-ND SV, 3.3V and 2.5V Quad UAI 

with 64-Byte FIFO... 9.45 7.57 6.39 
SC16C850LIBS-S 568-4206-ND 1.8V Single UART, SMbit max. -32-HVOQFN 3.41 2.73 2.13 
SC16C850LIET 568-4020-ND 1.8V Single UART, SMbit max. 6-TFBGA 3.55 285 2.22 
SC16C850VIBS-S 568-4207-ND 1.8V Single UART, SMbit max. -32-HVOQFN «3.41 2.73 2.13 
SC16C852L1B-S 568-4208-ND 1.8V Dual UART, SMbit max. 48-LOFP 5.19 415 3.23 
SC16C852LIBS-S 568-4209-ND 1.8V Dual UART, SMbit ma: -32-HVQFN 4.69 3.76 2.92 
SC16C852VIBS-S 568-4210-ND 1.8V Dual UART, 5Mbit max. -48-HVOQFN 4.69 3.76 2.92 
SC16C852VIET 568-4019-ND 1.8V Dual UART, SMbit max. .. 5.03 4.03 3.40 


SC16C2550BIA44-T 
SC16C2550BIA44-T 


568-2038-1-ND 
568-2038-2-ND 


5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, 
with 16-Byte FIFO 
5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, SMbit max., 
with 16-Byte FIFO -44-PLCOC 


44-PLOC 


5.19 415 3.23 


1498.45/500 


MC145406N 568-1194-5-ND EIA-232-D/.28 Driver/Receiver. 1.05 88.70 
Switches 
BF1108R T/R 568-1958-1-ND Silicon RF Switch 63 48 36 
BF1108R T/R 568-1958-2-ND Silicon RF Switc 615.81/3,000 
CBT3125PW/G-T 568-1867-1-ND Quad FET Bus Switch 64 A8 3 
CBT3244APW-T 568-1868-1-ND Octal Bus Switch with Quad Output 
Enables... 20-TSSOP 56 A232 


$C16C2550BIB48-S 
SC16C2550BIBS-S 
SC16C2552BIA44-S 


568-3645-ND 
568-3259-ND 
568-3646-5-ND 


5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, 5Mbit max., 
with 16-Byte FIFO - 
5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, SMbit max. 
with 16-Byte FIFO 
Dual UART with 16-Byte Transmit and 
Receive FIFO. 


519 415 3.23 
474 3.79 2.95 
5.07 4.06 3.43 


PCA9549BS-T 
PCA9549BS-T 
CBT3244APW-T 


CBT3253AD 


568-3637-1-ND 
568-3637-2-ND 
568-1868-2-ND 


568-3055-5-ND 


24-HVQFN 
4-HVOFN 


Octal Bus Switch 
Octal Bus Switch 
Octal Bus Switch with Quad Output 

Enables... 
Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 


'0-TSSOP 


1.71 1.37 1.03 
5131.50/6,000 


455.00/2,500 
4 48 36 


CBT3253ADB 
CBT3253ADS 
CBT3257AD 

CBT3257ADB 
CBT3257ADS 


568-3056-5-ND 
568-3057-5-ND 
568-3058-5-ND 
568-3059-5-ND 
568-3060-5-ND 


Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 
Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 
Quad 1-of-2 Mux/Demux.. 
Quad 1-of-2 Mux/Demu: 
Quad 1-of-2 Mux/Demux.. 


4 48 36 


SC16IS7501BS-S 
SC161S750IPW 


568-2234-ND 
568-4183-5-ND 


Single UART with 12C Bus/SPI 
Interface 
Single UART with 12C Bus/SPI 


24-HVQFN 


1.71 1.60 1.48 


CBT3257APW 
CBT6820DG 
CBTD16210DGG-T 
CBTD16210DGG-T 
PIP401 /T3 


568-3061-5-ND 
568-3062-5-ND 
568-3063-1-ND 
568-3063-2-ND 
568-2326-1-ND 


Quad 1-of-2 Mux/Demu: 
20-Bit Bus Switch...... 

20-Bit Level Shifting Bus Switc! 
20-Bit Level Shifting Bus Switc! 
OR-ing Intelligent Switch 


64 4836 
64-4836 
64 48 36 
64. 48 36 
64. «486 


145 1.16 87 

1.26 1.05 84 
1117.20/2,000 

6.34 5.07 4.28 


PIP401 /T3 
SA630D/01 


568-2326-2-ND 
568-1206-5-ND 


OR-ing Intelligent Switch 
SPDT Switch 


3219.09/800 
5.29 4.23 3.29 


Interface ... 24-TSSOP 2.70 2.16 1.68 
SC161S7521BS-S 568-2236-ND Dual UART with I2¢ Bus/SPI 

Interface 32-HVOQFN 2.29 2.14 1.99 
SC161S752IPW 568-4016-5-ND Dual UART with I2C Bus/SPI 

Interface ... 28-TSSOP 3.99 3.73 3.46 
SC16IS760IBS-S 568-2238-ND Single UART with 12C Bus/SPI 

Interface -24-HVQFN 1.85 1.73 1.61 
SC161S760IPW 568-4185-ND Single UA\ 

Interface 24-TSSOP 3.08 2.47 1.92 
SC16IS762IBS-S 568-2240-ND Dual UART with I2C Bus/SPI 

Interface ... 32-HVQFN 3.00 2.80 2.60 


SC161S762IPW 
SC18IM700IPW 


568-4021-5-ND 
568-3231-5-ND 


Dual UART with l2C Bus/SPI 
Interface 
Master I2C Bus Controller with 
UART Interface .... 


28-TSSOP 


.16-TSSOP 


450 3.60 2.80 
2.25 1.80 1.40 


UARTs 


SC16C550BIA44-T 
SC16C550BIA44-T 
SC16C550BIB48-S 


568-2039-1-ND 
568-2039-2-ND 
568-2040-ND 


5V, 3.3V and 2.5V UART with 16-Byte 
FIFO. 
5V, 3.3V and 2.5V UART with 16-1 Byte 
FIFO. 


FIFO 


2.37 1.90 1.48 
684.19/500 
2.37 1.90 1.48 


SC16C5501N40 
SC16C554BIB64-S 


SC16C554BIB80-T 


568-3266-5-ND 
568-2041-ND 


568-2042-1-ND 


Single UART with 16-Byte FIFO -40-Dip 
5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, SMbit max., 

with 16-Byte FIFO ..64-LQFP 
5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, SMbit | max., 

with 16-Byte FIFO 


3.20 256 1.99 
840 6.72 5.67 
8.40 6.72 5.67 


$C16C554BIB80-T 
SC16C554BIBM-S 
SC16C554BIBS-S 


568-2042-2-ND 
568-3267-ND 
568-3268-ND 


5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, 5Mbit max., 

with 16-Byte FIFO ..80-LOQFP 
5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, SMbit max., 

with 16-Byte FIFO ..64-LOQFP 
5V, 3.3V and 2.5V Quad UART, SMbit | max., 

with 16-Byte FIFO 48-HVQFN 


5250.00/1,000 
840 6.72 5.67 
7.98 6.39 5.39 


SC18IS600IPW 568-3232-5-ND SPI to I2C Bus Interface .. .16-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
SC181S601IPW 568-3233-5-ND SPI to I2C Bus Interface .. -16-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
SC181S602IPW 568-4064-5-ND l2C Bus to SPI Bridge. -16-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
SC181S603IPW 568-4211-ND 12C Bus to SPI Bridge. .16-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
SC26C92A1A 568-1112-5-ND Dual Universal Async. 

Receiver/Transmitter -~44-PLCC 5.60 5.04 4.47 
SC26C92C1A 568-1113-5-ND Dual Universal Async. 

Receiver/Transmitter 6.00 4.80 4.05 
SC26C92C1N 568-1208-5-ND Dual Universal Async. 

Receiver/Transmitter 6.30 5.04 4.26 
SC28C94A1A 568-3993-5-ND Quad Universal Async. 

Receiver/Transmitter 22.89 21.37 19.85 
SC28C94A1A-T 568-1114-1-ND Quad Universal Async. 

Receiver/Transmitter 22.89 21.37 19.85 
SC28C94A1A-T 568-1114-2-ND Quad Universal Async. 

Receiver/Transmitter 9539.50/500 
SC28L91A1A-S 568-3295-5-ND 3.3V or 5.0V UART. 6.29 5.04 4.25 

(Continued) 
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4 . NXP Digi-Key Price Each 
DATA TRANSMISSION (Continued) or 
NXP Semicon TONS@pene Sam iaae Part No. Part No. —— Pkg. 1 2 100 
a 7% ay 
Beer a Description Aluias scourinn 7AAHC14B0-G 566-2498-1-ND [Hex nverting Schmitt Trigger....... 14DHVOFN 8161 46 
: : 74AHC14B0-G 568-2498-2-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 4-DHVOFN 788.19/3,000 
SC28L91A1B-S 568-1187-ND 3.3V or 5.0V UART.... 6.29 5.04 4.25 74AHC1GOOGW-G 568-2499-1-ND | 2-Input NAND Gate . SC88A-5 = 292s 
See rere aad Dil riveree Noe 919 8.28 7.34 74AHC1GOOGW-G 568-2499-2-ND | 2-Input NAND Gate . SC88A-5 169.20/3,000 
1211-1 5 . 74AHC1G04GW-G 568-2500-1-ND _| Inverter SCB8A5 29.2216 
Receiver/Transmitter 9.19 8.28 7.34 T4AHC1GO4GW-G |568-2500-2-ND | Inverter SC8BA-5 169.20/3,000 
SC28L194A1A 568-1116-5-ND CVO for 3.3V/5V Supply fea ie ay 74AHC1GO8GW-G 568-2501-1-ND | 2-Input AND Gate SCB8A-5 = .29.s—«i«aSs«CwG 
: J 74AHC1GO8GW-G 568-2501-2-ND | 2-Input AND Gate SCB8A-5 169.20/3,000 
SC28L194A1BE 568-1209-ND _ UART for 3.3V/5V Supply ee 74AHC1G14GV 568-2256-1-ND —_| Inverting Schmitt Trigger SOT-753 29 22 16 
oltage . f 74AHC1614GV 568-2256-2-ND __| Inverting Schmitt Trigger SOT-753 169.20/3,000 
SC28L198A1A 568-1117-5-ND | Octal UART for 3.3V/SV Supply 74AHC1G14GW-G 568-2502-1-ND _| Inverting Schmitt Trigger SC88A-5~—«29St«tStéC«i 
seaaiauenine re Baer se 29.40 27.30 74AHC1G14GW-G 568-2502-2-ND —_| Inverting Schmitt Trigger SC88A-5 169.20/3,000 
-1210- : 74AHC1G32GV 568-2262-1-ND SOT-753 29 22 16 
Voltage .... 29.40 27.30 74AHC1G32GV 568-2262-2-ND SOT-753 169.20/3,000 
SC28L201A1DGG 568-3293-5-ND _|3.3V, 5V UART, 3.125Mbit, with 74AHC1G32GW-G 568-2503-1-ND SC8BA-5 292216 
256-Byte FIFO 756 6.05 5.11 74AHC1G32GW-G 568-2503-2-ND | 2-Input OR Gate SC88A-5 169.20/3,000 
See etre eRe amy, oy Se 9.00 7.98 74AHCO2PW-T 568-2258-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 14-TSSOP 38 S302 
F -3296- 3. . 74AHCO2PW-T 568-2258-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate . .14-TSSOP 211.50/2,500 
with 16-Byte FIFO 474379 2.95 74AHC259D 568-2504-5-ND —_| 8-Bit Addressable Latch. 84 6448 
SC68C652B1B48-S | 568-3297-ND 5V, 3.3V and 2.5V Dual UART, 5Mbit max., 74AHC259PW 568-2505-5-ND _| 8-Bit Addressable Latch. 846448 
with 32-Byte FIFO 5.45 4.37 3.69 74AHC273B0-G 568-2506-1-ND Octal D-Type F/F, Positive-Edge. 82 69 55 
SC68C752B1B48-S 568-3298-ND 5V, 3.3V and 2.5V 74AHC273BQ-G 568-2506-2-ND Octal D-Type F/F, Positive-Edge. 1067.43/3,000 
with 64-Byte FIFO 5.24 4.20 3.54 74AHC30D 568-2507-5-ND | 8-Input NAND Gate . Si Madea 
SC68C752BIBS-S 568-3299-ND Ov, aay ane sy tue UART, 5Mbit max., Poe i aesaae 74AHC30PW 568-2508-5-ND 8-Input NAND Gate . 51 A 31 
with 64-Byte ! t \ 74AHC377D 568-2509-5-ND —_| Octal D-Type F/F, Positive-Edge.. 84 6448 
SCC2681AC1N40 568-3525-5-ND Dual Async. Receiver/Transmitter 6.00 480 4.05 74AHC377PW 568-2510-5-ND Octal D-Type F/F, Positive-Edge .. 20-TSSOP 84 64 AB 
SCC2681AE1A44-S 568-3526-5-ND Dual Async. Receiver/Transmitter 7.50 6.00 5.07 AHCT Family 
SCC2691AC1A28 568-1212-5-ND iNest svi Receiver/ 2-pice MEET T4AHCTOBD 568-2511-5-ND | Quad 2-Input AND Gate... 34279 
$CC2691AC1D24 568-1118-5-ND __| Universal Async. Receiver/Transmitter...24-SOL 5.50 440 3.72 otra eS lhe eres aeuni Teer RNG Tica rne antag 
SCC2691AC1N24 568-1213-5-ND Universal Async. Receiver/Transmitter.....24-Dip 5.40 4.32 3.65 74AHCT30D 568-2518-5-ND 8-Input NAND Gate . 14-SOIC 5 ‘4 31 
SCC2691AE1A28 568-1214-5-ND Ualersal sey: Receiver/ eer TS 74AHCT30PW 568-2519-5-ND _| 8-Input NAND Gate . 14-TSSOP 5141 
ScC2691AEiN24 _|568-1215-5-ND_—_| Universal Async. Receiver/Transmitter...24-Dip 6.60 5.28 445 | “#AHCTI640 Ce sitcc 14-8010 Meco 
SCC2692AC1A44 568-1119-5-ND Dual Universal Async. Receiver/ 74AHCT164PW 568-2514-5-ND 8-Bit Serial-In/P. 
Transmitter 5.88 4.71 3.97 
4 : i Shift Register... 14-TSSOP 785944, 
SCC2692AC1N40 568-1216-5-ND —_] Dual Universal Async. Receiver/ 74AHCT259D 568-2515-5-ND _| 8-Bit Addressable Latch. 16-SOIG 937862 
Transmitter - 5.88 4.71 3.97 74AHCT259PW 568-2516-5-ND __| 8-Bit Addressable Latch. 16-1SSOP 93 +78 «62 
SCC2698BC1A84 568-1120-5-ND Se Asyne. ano) Pena BART 74AHCT273B0-G 568-2517-1-ND —_| Octal D-Type F/F, Positive-Edge.. 1 76 6t 
5 : . 74AHCT273B0-G 568-2517-2-ND _| Octal D-Type F/F, Positive-Edge.. 1182.48/3,000 
SCC68681C1A44-S _|568-3527-5-ND _| Dual Async. Receiver/Transmitter 550 440 372 | J4anctaz7D 568.2520-5.ND | Octal D-Type FE, Positive Edge. Fraietecteaeea 
SCC68692C1A44 568-1121-5-ND Dual Async. Receiver/Transmitter 6.09 488 4.12 74AHCT377PW 568-2521-5-ND Octal D-Type F/F, Positive-Edge. 84 6448 
OM6270 568-3510-ND Demo Board SPI/ |2C to UART. a 84.00 = —_ 74AHCT541B0-G 568-4353-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line 
Driver NEW... secu 20-DHVOFN 63.4836 
NINP Gamicon ae DiGi ITF AL Logic 74AHCT541B0-G 568-4353-2-ND TH-Stte Sota BferiLine Se: Scene 
NXP Digi-Key Price —_ ALVC Family 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 74ALVC164245DGG 568-1377-5-ND [estate eet Dual Supply Translating, qssop Wee e a 
ABT Family 74ALVC164245DL _|568-1378-5-ND —_| Tri-State 16-Bit Dual Supply Translating , pind 
74ABTO0D 568-2459-5-ND Quad 2-Input NAND Gate... 99 J Be) Transceiver... ..48-SSOP .90 vou 60) 
74ABTOODB 568-2460-5-ND —_| Quad 2-Input NAND Gat 78 65 52 i 
74ABTOON 568-2461-5-ND —_| Quad 2-Input NAND Gat 99 75 56 ALEVE: is amily - 
74ABTOOPW 568-2462-5-ND Quad 2-Input NAND Gat 86. 72) 58 74ALVT16241DG 568-2529-5-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . -48-TSSOP 3.67 2.94 2.29 
74ABT02D 568-2463-5-ND Quad 2-Input NOR Gate 99 #75 56 74ALVT16241DL 568-2530-5-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 48-SSOP 3.67 2.94 2.29 
74ABTO2DB 568-2464-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 78 65. 52 T4ALVT16245D6 568-2531-5-ND st i 16-Bit Bagi. Bes eae 
74ABTO2N 568-2465-5-ND —_| Quad 2-Input NOR Gate 99 75 56 f fe l : u 
74ABTO2PW 568-2466-5-ND —_| Quad 2-Input NOR Gate 86 72) 58 T4ALVT16245DL 568-2532-5-ND {eStats 2.5V/3.3V 16-Bit aay baa 8 40 
Sata Pou caen ammm|(1ex invert. eee 74ALVT16260DL 568-2533-5-ND TicState 2 a Bit Multiplexed rat 
74ABTO4DB 568-2467-5-ND 78 65 52 -2533-5- R zl 
D-Type Latch... 4.26 3.42 2.66 
T4ABTOAN 568-2468-5-ND 99 «75 : n 
74ABTO4PW 568-2469-5-ND | Hex Inverter . ‘8607258 7AALVT16501D6 po eecam| slate 18-Bit Universal Bus er 
74ABT08D 568-1371-5-ND —_| Quad 2-Input AND Gate. 99 75 56 ae d : H 
74ABTO8DB 568-2470-5-ND —_| Quad 2-Input AND Gate. 78 465 52 74ALVT16501DL 568-2539-5-ND eee Universal Bus ap Rea aes 
74ABTO8N 568-2471-5-ND __| Quad 2-Input AND Gate. 99 75 56 ; 7 ! : : 
T4ABTOSPW 568-2472-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. 86. ~72~«COSB T4ALVT16543D6 568-2540-5-ND iiestate osvasY 16 aa ua aan 
74ABT20D 568-2476-5-ND —_| Dual 4-Input NAND Gate 99 75 56 3 : : } 
74ABT20DB 568-2477-5-ND —_| Dual 4-Input NAND Gate 99 75 56 T4ALVT16543DL 568-2541-5-ND ia es 16-Bit Registered cep pease 
74ABT20N 568-2478-5-ND —_| Dual 4-Input NAND Gate 99 75 56 d fe ! d H 
74ABT20PW 568-2479-5-ND _| Dual 4-Input NAND Gate 99 75 56 T4ALVT16652DL 568-2542-5-ND insta vesY 16 er 
74ABT320 568-2481-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 99 ~«75~(OO : 7 : : 2 
74ABT32DB 568-2482-5-ND —_| Quad 2-Input OR Gate 78 65 52 74ALVT16823DG 568-2543-5-ND ae Apne Interface ere en 
74ABT32N 568-2483-5-ND —_| Quad 2-Input OR Gate 99 75 56 D- ee : : : 
74ABT32PW 568-2484-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 86 7258 TAALVT6828DE Soe aoicmmm) stale 18-Bit Bus Interface Bie) rey een 
qaneTZaD ebealSiG.:N OR! Dual D-Type Flip-Flop CO OD vaaLvriez2400e —_|568-2523-5-ND | Tri-State 25V/3.30 16 ; Mie 
74ABT740B 568-2492-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 93 78 62 inverting Bufter/Driver 3.84 907 2.39 
74ABT74N 568-2493-5-ND —_| Dual D-Type Flip-Flop 89 «6.7560 ALY TIEDOAODE SEPA AM Ti-Slale 2.5V3.3V 16-5) : : : 
74ABT74PW 568-2494-5-ND —_| Dual D-Type Flip-Flop. 100 84 67 7 1 568-2524-5- ff tate ‘i eet it ae nip es 
74ABT125D 568-1372-5-ND —_| Tri-State Quad Buffer 45° 36 27 ANTIGDDA DE momesim |e Herat a OEE ; Ke 
74ABT125D-T 568-2279-1-ND _| Tri-State Quad Buffer 45 3627 162241 56872525-5- ue Racer i ary. Bi a 
74ABT125D-T 568-2279-2-ND _| Tri-State Quad Buffer 303.75/2,500 Lape Ua ORY a ; : : 
74ABT244D 568-1373-5-ND —_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 0-SOIC 50 «3829 TAALVTI6224 101 ASS OUD URRie 16 3.84 307 2.39 
74ABT244D-T 568-2280-1-ND _| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 0-SOIG 50 38.29 SARLVTIGDOASDE SERED ESTO TFS BVA TGLBTE : : : 
74ABT244D-T 568-2280-2-ND —_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 0-SOIC 335.16/2,000 Trceawee ! 4a-tscop PECTS 
See ie 568-2261-1-ND_| Tri-State Octal Bufer/Line Driver....20-8S0P_50_38_28 | ryivrigzogso. | 568-2528-5-ND | 1ri-St. 25V/0.8V 16-8 Transcelver...48-SSOP 384 307 2.39 
74ABT244DB-T 568-2281-2-ND __| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 0-SSOP 167.58/1,000 74ALvT16282106 [868-2534-5-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 20-Bit Bus. : : : 
74ABT245D 568-1374-5-ND Tri-State Octal Transceiver with Interface D-Type Flip-Flop 56-TSSOP 518 4.15 3.50 
Direction Pin 50 38 29 : a : : : 
74ABT541D 568-1375-5-ND —_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 56 A232 TAALVTIG2821DL BBE oatD Tees Doe FID FaLe Ra A. BGA 
74ABT544D 568-2485-5-ND Tri-State Octal Transceiver, Inverti 2.53 2.03 1.58 7AALVT16282306 568-2536-5-ND Tri-State 18-Bit Bus Interface 
74ABT544DB 568-2486-5-ND 253 203 1.58 D-Type Flip-Flop 548 415 50 
74ABT544PW. 568-2487-5-ND Tri-State Octal Transceiver, Inverting..24-TSSOP 249 1.99 1.55 7A4ALVT162823DL 568-2537-5-ND Tri-State 18-Bit B ‘ " 
74ABT648D 568-2488-5-ND Tri-State Octal Transceiver, Inverting....24-SOIC 2.27 1.82 1.42 D-Type Flip-Flop 518 415 3.50 
74ABT648PW 568-2489-5-ND Tri-State Octal Transceiver, Inverting..24-TSSOP 2.27 1.82 1.42 = - - ~ 
74ABT651 PW 568-2490-5-ND —_| Tri-State Octal Transceiver/Register, AUP Family 
Inverting 2 2.27 1.82 1.42 74AUP1GO0GM-G 568-2545-1-ND | Low Power 2-Input NAND Gat 473829 
74ABT657PW. 568-2491-5-ND Tri-State Octal Transceiver. 2.37 1.90 1.48 74AUP1GO0GM-G 568-2545-2-ND Low Power 2-Input NAND Gate 607.75/5,000 
74ABT821 PW 568-2495-5-ND —_| Tri-State 10-Bit D-Type Flip-Flop, 74AUP1GOOGW-G 568-2546-1-ND | Low Power 2-Input NAND Gat 36.2920 
Positive-Edge-Triggered . Qed Melt lead 74AUP1GO0GW-G 568-2546-2-ND Low Power 2-Input NAND Gate 280.50/3,000 
74ABT823PW 568-2496-5-ND —_| Tri-State 9-Bit D-Type F/F . DEN te aS 74AUP1G02GM-G 568-2547-1-ND __| Low Power 2-Input NOR Gate 4788) 229) 
74ABT841 PW. 568-2497-5-ND 10-Bit Bus Interface Latch.. 201) 62512 74AUP1G02GM-G 568-2547-2-ND Low Power 2-Input NOR Gate 607.75/5,000 
74ABT2245PW 568-2480-5-ND __| Tri-State Octal Transceiver 729 «108 ~87 74AUP1G02GW-G 568-2548-1-ND | Low Power 2-Input NOR Gate i 2s 
74ABT16273DG 568-2473-5-ND —_| 16-Bit D-Type Flip-Flop. 239 1.92 1.44 74AUP1G02GW-G 568-2548-2-ND | Low Power 2-Input NOR Gate 280.50/3,000 
74ABT16273DL 568-2474-5-ND —_| 16-Bit D-Type Flip-Flop. 239 1.92 1.44 74AUP1GO4GW-G 568-2549-1-ND | Low Power Inverter. FeO One 
74ABT16374BB 568-2475-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop, 74AUP1G04GW-G 568-2549-2-ND _| Low Power Inverter. 280.50/3,000 
Positive-Edge-Triggered ..... 4.26 342 2.66 (Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 789 


NXP Semiconductors 


DIGITAL LOGIC (Continued) — RoHS Compliant 


NXP 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 
1 25 100 


74AUP1GO6GM-G 
74AUP1GO6GM-G 
74AUP1GO6GW-G 
74AUP1GO6GW-G 
74AUP1G08GM-G 


568-2550-1-ND 
568-2550-2-ND 
568-2551-1-ND 
568-2551-2-ND 
568-2552-1-ND 


Low Power Inverter with OD Output .... 
Low Power Inverter with OD Output 
Low Power Inverter with OD Output 
Low Power Inverter with OD Output 
Low Power 2-Input AND Gate 


A738 29 
607.75/5,000 

236) 29) 20 
280.50/3,000 

47.3829 


74AUP1GO08GM-G 
74AUP1GO8GW-G 
74AUP1GO8GW-G 
74AUP1G14GM-G 
74AUP1G14GM-G 


568-2552-2-ND 
568-2553-1-ND 
568-2553-2-ND 
568-2558-1-ND 
568-2558-2-ND 


Low Power 2-Input AND Gate... 
Low Power 2-Input AND Gate 

Low Power 2-Input AND Gate... 
Low Power Schmitt Trigger Inverter 
Low Power Schmitt Trigger Inverter 


607.75/5,000 
36 29) 220 

280.50/3,000 
A738 29 

607.75/5,000 


74AUP1G14GW-G 
74AUP1G14GW-G 
74AUP1G17GM-G 
74AUP1G17GM-G 
74AUP1G17GW-G 


568-2559-1-ND 
568-2559-2-ND 
568-2560-1-ND 
568-2560-2-ND 
568-2561-1-ND 


Low Power Schmitt Trigger Inverter ....5-TSSOP 
Low Power Schmitt Trigger Inverter 
Low Power Schmitt Trigger Buffe! 
Low Power Schmitt Trigger Buffe! 
Low Power Schmitt Trigger Buffe! 


ai 2) 
280.50/3,000 

A738 29 
607.75/5,000 

aii Ze) 2) 


74AUP1G17GW-G 
74AUP1G32GM-G 
74AUP1G32GM-G 
74AUP1G32GW-G 
74AUP1G32GW-G 


568-2561-2-ND 
568-2562-1-ND 
568-2562-2-ND 
568-2563-1-ND 
568-2563-2-ND 


Low Power Schmitt Trigger Buffer 
Low Power 2-Input OR Gate . 
Low Power 2-Input OR Gate . 
Low Power 2-Input OR Gate . 
Low Power 2-Input OR Gate . 


280.50/3,000 
A738 29 

607.75/5,000 
230) 29) 20 

280.50/3,000 


74AUP1G34GM-G 
74AUP1G34GM-G 
74AUP1G34GW-G 
74AUP1G34GW-G 
74AUP1G58GM-G 


568-2564-1-ND 
568-2564-2-ND 
568-2565-1-ND 
568-2565-2-ND 
568-2566-1-ND 


Low Power Buffer . 

Low Power Buffer . 

Low Power Buffer . 

Low Power Buffer . 

Low Power Configurable Multiple 
Funcion Gate... 


A738 29 
715.00/5,000 

46.37.26 
357.00/3,000 


A738 29 


74AUP1G58GM-G 
74AUP1G58GW-G 
74AUP1G58GW-G 


568-2566-2-ND 
568-2567-1-ND 
568-2567-2-ND 


Low Power Configurable Multiple 
Funcion Gate. -_ 

Low Power Configurable Multiple 
Funcion Gate... ae 

Low Power Configurable Multiple 
Funcion Gate... 


607.75/5,000 
50 41.28 
392.70/3,000 


74AUP1G79GM-G 
74AUP1G79GM-G 
74AUP1G79GW-G 


74AUP1G79GW-G 


568-2568-1-ND 
568-2568-2-ND 
568-2569-1-ND 


568-2569-2-ND 


LP D-Type F/F, Positive-Edge-Trigger ....6-XSON 
LP D-Type F/F, Positive-Edge-Trigger ....6-XSON 
Low Power D-Type Flip-Flop, 
Positive-Edge-Trigger. 
Low Power D-Type Fl 
Positive-Edge-Trigger. 


A738 29 
607.75/5,000 


50 A128 
392.70/3,000 


74AUP1G86GM-G 
74AUP1G86GM-G 
74AUP1G86GW-G 
74AUP1G86GW-G 
74AUP1G125GM-G 


568-2570-1-ND 
568-2570-2-ND 
568-2571-1-ND 
568-2571-2-ND 
568-2554-1-ND 


Low Power 2-In. Exclusive OR Gate. 
Low Power 2-In. Exclusive OR Gate. 
Low Power 2-In. Exclusive OR Gate. 
Low Power 2-In. Exclusive OR Gate. 
Tri-State LP Buffer/Line Driver 


AT 3829 
607.75/5,000 
29 2 
280.50/3,000 

AT 8882 


74AUP1G125GM-G 
74AUP1G125GW-G 
74AUP1G125GW-G 
74AUP1G126GM-G 
74AUP1G126GM-G 


568-2554-2-ND 
568-2555-1-ND 
568-2555-2-ND 
568-2556-1-ND 
568-2556-2-ND 


Tri-State LP Buffer/Line Driver. 
Tri-State LP Buffer/Line Driver. 
Tri-State LP Buffer/Line Driver. 
Tri-State LP Buffer/Line Driver. 
Tri-State LP Buffer/Line Driver. 


607.75/5,000 
37 2 
357.00/3,000 
38! 2 
607.75/5,000 


74AUP1G126GW-G 
74AUP1G126GW-G 
74AUP1GU04GM-G 
74AUP1GU04GM-G 
74AUP1GU04GW-G 


568-2557-1-ND 
568-2557-2-ND 
568-2572-1-ND 
568-2572-2-ND 
568-2573-1-ND 


Tri-State LP Buffer/Line Driver. 
Tri-State LP Buffer/Line Driver. 
Low Power Unbuffered Inverter 
Low Power Unbuffered Inverter 
Low Power Unbuffered Inverter 


46.8726 
357.00/3,000 

AT 382 

607.75/5,000 

3629) 2 


74AUP1GU04GW-G 
74AUP2G04GM-G 
74AUP2G04GM-G 
74AUP2G04GW-G 
74AUP2G04GW-G 


568-2573-2-ND 
568-2574-1-ND 
568-2574-2-ND 
568-2575-1-ND 
568-2575-2-ND 


Low Power Unbuffered Inverter 
Low Power Dual Inverte 
Low Power Dual Inverte 
Low Power Dual Inverte 
Low Power Dual Inverte 


280.50/3,000 
238) 2 
607.75/5,000 
AL 2 
392.70/3,000 


74AUP2G07GM-G 
74AUP2G07GM-G 
74AUP2G07GW-G 
74AUP2G07GW-G 
74AUP2G14GM-G 


568-2576-1-ND 
568-2576-2-ND 
568-2577-1-ND 
568-2577-2-ND 
568-2578-1-ND 


LP Dual Buffer with OD Output 
LP Dual Buffer with OD Output 
LP Dual Buffer with OD Output 
LP Dual Buffer with OD Output 
LP Dual Schmitt Trigger Inverter .. 


AT 3829 
607.75/5,000 

50 AL 

392.70/3,000 

A738 


74AUP2G14GM-G 
74AUP2G14GW-G 
74AUP2G14GW-G 
74AUP2G34GM-G 
74AUP2G34GM-G 


568-2578-2-ND 
568-2579-1-ND 
568-2579-2-ND 
568-2580-1-ND 
568-2580-2-ND 


LP Dual Schmitt Trigger Inverter .. 
LP Dual Schmitt Trigger Inverter .. 
LP Dual Schmitt Trigger Inverter .. 
Low Power Dual Buffer . 
Low Power Dual Buffer . 


607.75/5,000 
AL 2 
392.70/3,000 
38) 2 
607.75/5,000 


74AUP2G34GW-G 
74AUP2G34GW-G 
74AUP2GU04GM-G 
74AUP2GU04GM-G 
74AUP2GU04GW-G 
74AUP2GU04GW-G 


568-2581-1-ND 
568-2581-2-ND 
568-2582-1-ND 
568-2582-2-ND 
568-2583-1-ND 
568-2583-2-ND 


Low Power Dual Buffer . 
Low Power Dual Buffer . 
Low Power Dual Unbuffered Inverte: 
Low Power Dual Unbuffered Inverte: 
Low Power Dual Unbuffered Inverte: 
Low Power Dual Unbuffered Inverte: 


50 AL 28 
392.70/3,000 
38) 2 


607.75/5,000 
i 2 
392.70/3,000 


AVCH Family 


74AVCH16244DG 568-2584-5-ND 16-Bit Buffer/Line Driver... 474 3.79 2.95 
74AVCH16245DG 568-2585-5-ND 16-Bit Transceiver w/Direction Pin 474 3.79 295 
AVCM Family 
74AVCM162834DG 568-2586-5-ND 18-Bit Registered Driver. dem eh) 1203 
74AVCM162835DG 568-2587-5-ND 18-Bit Registered Driver. dtl det 1.03 
74AVCM162836DG 568-2588-5-ND 20-Bit Registered Driver... 1.37 1.03 
CBT Family 
CBT3244ABQ-T 568-361 8-1-ND Octal Bus Switch 56 42 32 
CBT3244ABQ-T 568-361 8-2-ND Octal Bus Switch 546.00/3,000 
CBT3244AD 568-361 9-5-ND Octal Bus Switch 56 42 32 
CBT3244ADB 568-3620-5-ND Octal Bus Switch 56 42 32 
CBT3244ADS 568-3621-5-ND Octal Bus Switch 56 42.32 
CBT3245ABQ-T 568-3622-1-ND Octal Bus Switch 56 42 32 
CBT3245ABQ-T 568-3622-2-ND Octal Bus Switch 546.00/3,000 
CBT3245ADB 568-3623-5-ND Octal Bus Switch 56 42 32 
CBT3245ADS 568-3624-5-ND Octal Bus Switch 56 42 32 
CBT3245APW 568-3625-5-ND Octal Bus Switch 56 42.32 
CBT3251D 568-3626-5-ND 1-of-8 FET Multiplexer/Demultiplexe! 64 48 36 
CBT3251DS 568-3627-5-ND 1-of-8 FET Multiplexer/Demultiplexer. 64 48 36 
CBT3251PW 568-3628-5-ND 1-of-8 FET Multiplexer/Demux . 64 48 36 
CBT3253APW 568-3629-5-ND Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 64 48 36 
CBTUO808EE/G-T 568-3630-1-ND Dual Lane PCI Express Port Mux .. 2.25 1.80 1.40 
CBTUO808EE/G-T 568-3630-2-ND Dual Lane PCI Express Port Mux .. 3780.00/3,000 
HC Family 
74HCOOBQ-G 568-2589-1-ND Quad 2-Input NAND Gate 81 61 46 
74HCOOBQ-G 568-2589-2-ND Quad 2-Input NAND Gat 788.19/3,000 
74HCOOD 568-3946-5-ND Quad 2-Input NAND Gate 42 34 24 
74HCOODB 568-2590-5-ND Quad 2-Input NAND Gate 58 AT 35 
74HCOOD-T 568-1379-1-ND Quad 2-Input NAND Gate 42 34.24 


NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
74HCOOD-T 568-1379-2-ND Quad 2-Input NAND Gate 238.50/2,500 
74HCOON 568-1380-5-ND Quad 2-Input NAND Gate 45 role 20) 
74HC02D 568-3947-5-ND Quad 2-Input NOR Gate . 38 30 0.22 
74HC02D-T 568-1381-1-ND Quad 2-Input NOR Gate .. 38 30.22 
74HC02D-T 568-1381-2-ND Quad 2-Input NOR Gate . 216.00/2,500 
74HCO2N 568-1382-5-ND Quad 2-Input NOR Gate .. 45 3725) 
74HCO3D-T 568-1383-1-ND Quad 2-Input NAND Gate 42 34 24 
74HC03D-T 568-1383-2-ND Quad 2-Input NAND Gate 238.50/2,500 
74HC03DB 568-2591-5-ND Quad 2-Input NAND Gate 58 AT 35 
74HC04BQ-G 568-2592-1-ND Hex Inverter 81 61 A6 
74HC04BQ-G 568-2592-2-ND Hex Inverter 788.19/3,000 
74HCO04D 568-3948-5-ND Hex Inverter 35 way pth 
74HCO4D-T 568-1384-1-ND Hex Inverter 35 2287 220) 
74HCO4D-T 568-1384-2-ND Hex Inverter 198.00/2,500 
74HC04DB 568-2593-5-ND Hex Inverter 58 AT 35 
74HCO4N 568-1385-5-ND Hex Inverter 45 wa 
74HCO8BQ-G 568-2594-1-ND Quad 2-Input AND Gat 81 61 46 
74HCO8BQ-G 568-2594-2-ND Quad 2-Input AND Gate... 788.19/3,000 
74HCO8D 568-3949-5-ND Quad 2-Input AND Gate... 35 228) 20) 
74HCO8D-T 568-1386-1-ND Quad 2-Input AND Gate. 35 ee) 
74HCO8D-T 568-1386-2-ND Quad 2-Input AND Gat 198.00/2,500 
74HCO8DB 568-2595-5-ND Quad 2-Input AND Gat 58 A? 38 
74HCO8N 568-1387-5-ND Quad 2-Input AND Gat 45 a0 85) 
74HC10DB 568-2598-5-ND Triple 3-Input NAND Gate 58 A? 38 
74HC10N 568-1388-5-ND Triple 3-Input NAND Gate 45 Soleo! 
74HC11D 568-2600-5-ND Triple 3-Input AND Gate... 42 34 24 
74HC11DB 568-2601-5-ND Triple 3-Input AND Gate. 58 AT 35 
74HC11N 568-1389-5-ND Triple 3-Input AND Gate... 45 wy 4a) 
74HC14BQ-G 568-2610-1-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 80 60 45 
74HC14BQ-G 568-2610-2-ND Hex Inverting Schmitt Trigger: 780.00/3,000 
74HC14D 568-3953-5-ND Hex Inverting Schmitt Trigger £35) 28 © 20 
74HC14D-T 568-1401-1-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 5) 28 © ©.20 
74HC14D-T 568-1401-2-ND Hex Inverting Schmitt Trigger: 198.00/2,500 
74HC14DB 568-2611-5-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 63 48 = 36 
74HC14N 568-1402-5-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 45 RCE O 
74HC20DB 568-2643-5-ND Dual 4-Input NAND Gate 58 AT 35 
74HC20N 568-1414-5-ND Dual 4-Input NAND Gate 45 BO veneeo! 
74HC27D 568-2658-5-ND Triple 3-Input NOR Gate. 42 34 24 
74HC27DB 568-2659-5-ND Triple 3-Input NOR Gate. 59 45 34 
74HC30DB 568-2662-5-ND 8-Input NAND Gate pil 38.29 
74HC30D 568-1431-5-ND 8-Input NAND Gate 42 34 0.24 
74HC30D-T 568-2261-1-ND 8-Input NAND Gate 53 42 32 
74HC30D-T 568-2261-2-ND 8-Input NAND Gate 354.38/2,500 
74HC30N 568-1432-5-ND 8-Input NAND Gate 45 of 25) 
74HC32BQ-G 568-2663-1-ND Quad 2-Input OR Gate 80 60.45 
74HC32BQ-G 568-2663-2-ND Quad 2-Input OR Gate 780.00/3,000 
74HC32D 568-3958-5-ND Quad 2-Input OR Gate 38 230) 22 
74HC32D-T 568-1433-1-ND Quad 2-Input OR Gate 53 42 32 
74HC32D-T 568-1433-2-ND Quad 2-Input OR Gate 354.38/2,500 
74HC32DB 568-2664-5-ND Quad 2-Input OR Gate 58 AT 35 
74HC32N 568-1434-5-ND Quad 2-Input OR Gate..... 45 rolen 20) 
74HC42N 568-1469-5-ND BCD to Decimal Decoder. 80 60.45 
74HC58D 568-2716-5-ND Dual AND OR Gate . 54 AL 31 
74HC58DB 568-2717-5-ND Dual AND OR Gate . 54 AL 31 
74HC58N 568-1481-5-ND Dual AND OR Gate . 54 A131 
74HC73D 568-2735-5-ND Dual JK Flip-Flop with Reset, Negative- 

Edge-Triggered .- 14-SOIC 46 ee oe 
74HC73DB 568-2736-5-ND Dual JK Flip-Flop with Reset, Negative- 

Edge-Triggered............. .. 14-SSOP BE) 42 31 
74HC73N 568-1489-5-ND Dual JK Flip-Flop with Reset, Negative- 

Edge-Triggered 50 38.29 
74HC74BQ-G 568-2738-1-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset 

Positive-Edge-Triggered............... 14-DHVQFN 81 61 A6 
74HC74BQ-G 568-2738-2-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset 

Positive-Edge-Triggered............... 14-DHVQFN 788.19/3,000 
74HC74D 568-3969-5-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 

Positive-Edge-Triggered....... 14-SOIC 42 34.24 
74HC74D-T 568-1490-1-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 

Positive-Edge-Triggered....... 14-SOIC 42 34 (24 
74HC74D-T 568-1490-2-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 

Positive-Edge-Triggered....... 14-SOIC 238.50/2,500 
74HC74N 568-1491-5-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 

Positive-Edge-Triggered....... 14-Dip 42 ee 2) 
74HC75D 568-2744-5-ND Quad Bistable Transparent Latch 16-SOIC 53 40 =.30 
74HC75DB 568-2745-5-ND Quad Bistable Transparent Latch 16-SSOP 63 48 = 36 
74HC75N 568-1493-5-ND Quad Bistable Transparent Latch 16-Dip OM 43 32 
74HC85D 568-1494-5-ND 4-Bit Magnitude Comparato: 16-SOIC 51 AL 31 
74HC85DB 568-2748-5-ND 4-Bit Magnitude Comparato: 16-SSOP 93 70 53 
74HC85N 568-1495-5-ND 4-Bit Magnitude Comparato! 16-Dip 63 48 36 
74HC86D-T 568-1496-1-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 48 la th 
74HC86D-T 568-1496-2-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 390.00/2,500 
74HC86DB 568-2749-5-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SSOP 67 5.88) 
74HC86N 568-1497-5-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-Dip 43 34.26 
74HC93D 568-2/54-5-ND | 4-Bit Binary Ripple Counter 14-S0I0 84. ~«63.~-~«48 
74HC93DB 568-2755-5-ND 4-Bit Binary Ripple Counter. 76 64 51 
74HC107DB 568-2596-5-ND Dual JK F/F Negative-Edge Trigger. 80 60 45 
74HC109DB 568-2597-5-ND Dual JK F/F Positive-Edge Trigger. 59 45 34 
74HC112DB 568-2599-5-ND Dual JK F/F Negative-Edge Trigger. 67 Ail 38 
74HC123D 568-3950-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator 

with Reset. aa 49 40 27 
74HC123D-T 568-1390-1-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrato 

with Reset. .. 16-SOIC AQ 40.27 
74HC123D-T 568-1390-2-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrato 

with Reset. 16-SOIC 318.75/2,500 
74HC123DB 568-2602-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator 

with Reset. ... 16-SSOP 84 64 48 
74HC123N 568-1391-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator 

with Reset. 16-Dip 50 38 = 29 
74HC125D-T 568-1392-1-ND Tri-State Quad Buffer/Line Drive 14-SOIC 38 Sl 2) 
74HC125D-T 568-1392-2-ND Tri-State Quad Buffer/Line Drive 14-SOIC 246.50/2,500 
74HC125N 568-1393-5-ND Tri-State Quad Buffer/Line Drive 14-Dip 45 37.28 
74HC126D 568-2603-5-ND Tri-State Quad Buffer/Line Drive 14-SOIC 42 34 24 
74HC132D 568-3951-5-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger..... 14-SOIC 39 32 ee 
74HC132D-T 568-1394-1-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger..... 14-SOIC 39 FOCmmEe 
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74HC132D-T 568-1394-2-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger..... 14-SOIC 255.00/2,50! 74HC244N 568-1421-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 58 AT 35 

74HC132N 568-1395-5-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 14-Dip 45 Bo Leeco) 74HC245D 568-3956-5-ND Tri-State Octal Bus Transceivel 42 Bode Zo 

74HC132PW 568-2604-5-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger.. 14-TSSOP 48 39 0.27 74HC245D-T 568-1422-1-ND Tri-State Octal Bus Transceivel 42 34 26 

74HC137D 568-2605-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demu ae 40 30 74HC245D-T 568-1422-2-ND Tri-State Octal Bus Transceivel 232.40/2,000 

74HC137DB 568-2606-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux... 76 57.43 74HC245N 568-1423-5-ND Tri-State Octal Bus Transceive: 58 A735 

74HC137N 568-1396-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux... 58 A433 74HC245PW 568-2653-5-ND Tri-State Octal Bus Transceive .20-TSSOP 44 3600.27 

74HC138BQ-G 568-2607-1-ND 3-to-8 Line Decoder/Demu: 93 0) 253! 74HC251D 568-1424-5-ND Tri-State 8-Input Multiplexe: 16-SOIC AG 37 28 

74HC138BQ-G 568-2607-2-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux.. 903.24/3,000 74HC257D 568-2654-5-ND Tri-State Quad 2-Input Mux 16-SOIC 45 sOOnn eel 

74HC138D 568-3952-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting.. 16-SOIC 38 neh 21 74HC257DB 568-2655-5-ND Tri-State Quad 2-Input Mux 16-SSOP 97 Hi AS 

74HC138D-T 568-1397-1-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting...16-SOIC 38 ol 21 74HC257N 568-1425-5-ND Tri-State Quad 2-Input Mux 16-Dip 61 46.35 

74HC138D-T 568-1397-2-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting...16-SOIC 246.50/2,500 74HC258DB 568-2656-5-ND Tri-State Quad 2-Input Mux 7 Hiomnoo 

74HC138N 568-1398-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting.....16-Dip iADUc Lees) 74HC259D 568-1426-5-ND 8-Bit Addressable Latch. BAD cd eee 

74HC139D 568-1399-5-ND Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux.. 46 «3826 74HC259DB 568-2657-5-ND 8-Bit Addressable Latch. 84 64 48 

74HC139DB 568-2608-5-ND Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux. s5 Ole domed 74HC259N 568-1427-5-ND 8-Bit Addressable Latch. 55 4433 

74HC139N 568-1400-5-ND _| Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux. Gh 2 74HC273D 568-3957-5-ND —_| Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 

74HC147DB 568-2609-5-ND | 10-to-4 Line Priority Encoder i) a ) Positive-Edge-Triggere 42 3425 

74HC151D 568-1403-5-ND 8-Input Multiplexer 43 Be a) 74HC273D-T 568-1428-1-ND Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 

74HC151DB 568-261 2-5-ND 8-Input Multiplexer 88 67 ~=.50 Positive-Edge-Triggered .. 42 34 25 

74HC153D 568-1404-5-ND Dual 4-Input Multiplexer A3 35 © 26 74HC273D-T 568-1428-2-ND Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 

74HC153DB 568-2613-5-ND Dual 4-Input Multiplexer 84 64 48 Positive-Edge-Triggered .. 232.40/2,000 

74HC153N 568-1405-5-ND Dual 4-Input Multiplexer ... bo mAouec2 74HC273N 568-1429-5-ND —_| Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 

74HC154D 568-1406-5-ND —_| 4-to-16 Line Decoder/Demux 90 75 60 Positive-Edge-Triggered 50. 38.29 

74HC154DB 568-2614-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demux. lot ed LON 283: 74HC283DB 568-2660-5-ND 4-Bit Binary Full Adder... 79) 66 53 

74HC154N 568-1407-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demux. 1.10 92 74 74HC299DB 568-2661-5-ND Tri-State 8-Bit Universal Shift 

74HC157D 568-2615-5-ND Quad 2-Input Multiplexer .. 43 35.26 Register i ...20-SSOP 1.32 1.06 .79 

74HC157DB 568-2616-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer. 72nd 74HC299N 568-1430-5-ND —_ Tri-State 8-Bit Universal Shift Register....20-Dip 1.42 1.19  .95 

74HC160DB 568-2617-5-ND Presettable Sync. BCD 74HC365D 568-2665-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 6-SOIC 58 46.35 
Decade Counter... 84 64 48 74HC365DB 568-2666-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 16-SSOP 97 ETOMEOO| 

74HC161DB 568-261 8-5-ND Presettable Sync. 4-Bit Binary 74HC365N 568-1435-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver . i 18 59 = 44 
Counter... 84 64 48 74HC366D 568-2667-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver, 

74HC163DB 568-2619-5-ND Presettable Sync. 4-Bit Binary Inverting . 50 38 = .29 
Counter.... 84 64 48 74HC367D 568-1436-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 48 36.27 

74HC164DB 568-2620-5-ND 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift 74HC367DB 568-2668-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver . ao7 13| 55 
Registe sua 84 64 48 74HC368DB 568-2669-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver, 

74HC164D-T 568-1408-1-ND 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Inverting ... 84 64 48 
Registe mS 45 eye a) 74HC373D 568-3959-5-ND 

74HC164D-T 568-1408-2-ND 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift 40 32) 224 
Registe site 296.23/2,500 74HC373D-T 568-1437-1-ND 

74HC164N 568-2621-5-ND 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift 42 34.25 
Register... 48 38 © 29 74HC373D-T 568-1437-2-ND 

74HC165D 568-3954-5-ND 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift 232.40/2,000 
Register... 42 34.25 74HC373N 568-1438-5-ND 

74HC165D-T 568-1409-1-ND __| 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift 50.3829 
Register... 42 rad) 225) 74HC374D 568-3960-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip: 

74HC165D-T 568-1409-2-ND 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Positive-Edge-Triggered .. 40 32 0.24 
Register... 280.13/2,500 74HC374D-T 568-1439-1-ND Tri-State Octal D-Type Fli 

74HC165DB 568-2622-5-ND 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Positive-Edge-Triggeret 42 34 25 
Register... 84 64 48 74HC374D-T 568-1439-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip: 

74HC165N 568-1410-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Positive-Edge-Triggered .. 232.40/2,000 
Register... -50 40 30 74HC374N 568-1440-5-ND Tri-State Octal D-Type Fli 

74HC165PW. 568-2623-5-ND Positive-Edge-Triggered ... 50 38 29 

A4 360.27 74HC377D 568-2670-5-ND Octal D-Type Flip-Flop, 

74HC166D 568-2624-5-ND Positive-Edge-Triggered....... AQ 37.28 
Register... -50 40.30 74HC377DB 568-2671-5-ND Octal D-Type Flip-Flop, 

74HC166DB 568-2625-5-ND __| 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Positive-Edge-Triggered .. 846448 
Register... 84 64 48 74HC377N 568-1441-5-ND Octal D-Type Flip-Flop with Data Enable, 

74HC166N 568-2626-5-ND 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Positive-Edge Triggered 7 54 41 
Register 61 46 35 74HC390D 568-2672-5-ND Dual Decade Ripple Count 49 we 2 

74HC173DB 568-2627-5-ND Tri-State, Quad ip: 74HC390DB 568-2673-5-ND Dual Decade Ripple Counte 93 70 53 
Positive-Edge-Triggered . 93 Zhe) EE 74HC390N 568-1442-5-ND Dual Decade Ripple Counte: whl 54 AL 

74HC173N 568-1411-5-ND Tri-State, Quad D-Type Flip-Flop, 74HC393BQ-G 568-2674-1-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counte: 64 A836 
Positive-Edge-Triggered . 61 46 35 74HC393BQ-G 568-2674-2-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counter ... 624.00/3,000 

74HC174D 568-2628-5-ND Hex D-Type Flip-Flop, 74HC393D-T 568-1443-1-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counte: 42 34 = 25 
Positive-Edge-Triggered .............- 50 40.30 74HC393D-T 568-1443-2-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counte: 280.13/2,500 

74HC174DB 568-2629-5-ND Hex D-Type Flip-Flop, 74HC393N 568-1444-5-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counte: 61 AG 35 
Positive-Edge-Triggered ..........sss 80.6045 74HC423D 568-1467-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator 

74HC175D 568-2630-5-ND Quad D-Type Flip-Flop, with Reset. .. 16-SOIC 53 40.30 
Positive-Edge-Triggered ................ 16-SOIC 46 By Gh 74HC423N 568-1468-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrato 

74HC175DB 568-2631-5-ND Quad D-Type Flip-Flop, with Reset. 84 63 48 
Positive-Edge-Triggered ..............-- 16-SSOP 80 60 45 74HC540D 568-2708-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 55 42.32 

74HC191D 568-2632-5-ND —_| Presettable Sync. 4-Bit Binary 74HC540DB 568-2709-5-ND __| Tri-State Octal Buffer/Line Drive a eS 
Up/Down Counter... 55 42 32 74HC540N 568-1473-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver, 

74HC191DB 568-2633-5-ND Presettable Sync. 4-Bit Binary Inverting df 54 41 
Up/Down Counter... 19 66 = 53 74HC541D 568-3965-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line 42 ey Yb) 

74HC191N 568-1412-5-ND Presettable Sync. 4-Bit Binary 74HC541D-T 568-1474-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 42 pode). 
Up/Down Counter......... 5400413 74HC541D-T 568-1474-2-ND —_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 232.40/2,000 

74HC193D 568-1413-5-ND Presettable Sync. 4-Bit Binary 74HC541DB 568-2710-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 76 64 51 
Up/Down Counter... 62 AT 36 74HC541N 568-1475-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver............. 50 38 29 

74HC193DB 568-2634-5-ND Presettable Sync. 4-Bit Binary 74HC563N 568-1476-5-ND Tri-State Octal D-Type Transparent Latch, 
Up/Down Counter... 19 66 53 Inverting ... 92 ho) ey 

74HC194DB 568-2635-5-ND 4-Bit Bidirectional Univerals Shift 74HC573BQ0-G 568-2713-1-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 
Register... 93 70 153 91 76 61 

74HC221D 568-1415-5-ND Dual Non-Retriggerable Mono 74HC573BQ-G 568-2713-2-ND _| Tri-State Octal D-Type Transparent 
Multivibrator with Reset . 63 AB 36 1182.48/3,000 

74HC221DB 568-2644-5-ND Dual Non-Retriggerable Mono 74HC573D 568-3966-5-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 
Multivibrator with Reset 88 14 59 42 34.25 

74HC237DB 568-2645-5-ND —_| 3-to-8 Line Decoder/Demux with 74HC573D-T 568-1477-1-ND —_| Tri-State Octal D-Type Transparent 
Address Latches 19 66 53 Latch. 76 57 43 

74HC237N 568-1416-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux with 74HC573D-T 568-1477-2-ND Tri-Stat 
Address Latches 69 22) 39 Latch. 505.40/2,000 

74HC238D-T 568-1417-1-ND 3-to-8 Line Decoder/Demu: 88 66 50 74HC573DB 568-2714-5-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 

74HC238D-T 568-1417-2-ND 3-to-8 Line Decoder/Demu 715.00/2,501 Latch. 80 60 45 

74HC238DB 568-2646-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demu 79 66 53 74HC573N 568-1478-5-ND 

74HC238N 568-1418-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demu 69 62 39 50 er) 

74HC240D 568-2647-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line a A2 pode 74HC573PW-T 568-2264-1-ND 

74HC240DB 568-2648-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 80 60 © 45 44 36 0.27 

74HC240N 568-2649-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 53 42 32 74HC573PW-T 568-2264-2-ND 

74HC241DB 568-2650-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 82 69 55 297.00/2,500 

74HC241N 568-1419-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 61 46 35 74HC574D 568-3967-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 

74HC243DB 568-2651-5-ND Tri-State Quad Bus Transceiver. 80.6045 Positive-Edge-Triggered .. 42 34 25 

74HC244B0-G 568-2652-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 91 76 61 74HC574D-T 568-1479-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 

74HC244B0-G 568-2652-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 20-DHVQFN 1182.48/3,000 Positive-Edge-Triggered ...........s 20-SOIC 42 34 0.25 

74HC244D 568-3955-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. .20-SOIC 40 pe 74HC574D-T 568-1479-2-ND Tri-State Octal D-Type Fli 

74HC244D-T 568-1420-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver. . 20-SOIC A2 34 25 Positive-Edge-Triggered ... 232.40/2,000 

74HC244D-T 568-1420-2-ND__| Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 20-SOIC 232.40/2,000 (Continued) 
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74HC574DB 568-2715-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 74HC4520PW 568-2706-5-ND Dual 4-Bit Sync. Binary Counter......... 16-TSSOP 88 74 59 
Positive-Edge-Triggered . -80 60 8.45 74HC4538D 568-1471-5-ND Dual Retriggerable Precision Mono 
74HC574N 568-1480-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, Multivibrator. 16-SOIC 50 38 © .29 
Positive-Edge-Triggered -50 38 .29 74HC4538DB 568-2707-5-ND Dual Retriggeral 
74HC594D 568-1482-5-ND 8-Bit Shift Register w/Output Register. 58 44.33 Multivibrator 92 ee O2) 
74HC594DB 568-2718-5-ND 8-Bit Shift Register with Output 74HC4538N 568-1472-5-ND Dual Retriggerable Precision Mono 
Register... ZOSmeend Come deed Multivibrator 63 48 36 
74HC595BQ-G 568-2719-1-ND Tri-State 8-Bit Serial-In Serial or Parallel- 74HC5555D. 568-2711-5-ND Programmable Delay Timer 1.300) 11040 78) 
Out Shift Register... 16-DHVQFN 21 7661 74HC5555N 568-2712-5-ND Programmable Delay Timer teGOle|kO4ameZa 
74HC595BQ-G 568-2719-2-ND Tri-State 8-Bit Serial-In Serial or Parallel- 74HC6323AD 568-2722-5-ND Tri-State Programmable 
Out Shift Register... 16-DHVQFN 1182.48/3,000 Ripple Counter. 93 78 62 
74HC595D 568-3968-5-ND Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or 74HC7014D 568-1488-5-ND Hex Non-Inverting Precision 
Parallel-Out Shift Register ...............-. 16-SOIC 46 38.26 Schmitt-Trigger 130 1.09 .87 
74HC595D-T 568-1483-1-ND Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or 74HC7014N 568-2729-5-ND Hex Non-Inverting Precision 
Parallel-Out Shift Register ........-.... 16-SOIC 18 59 44 Schmitt-Trigger 1.30 1.09 .87 
74HC595D-T 568-1483-2-ND _| Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or 74HC7030D 568-2730-5-ND _| Tri-St. 9-Bit x 64 Word FIFO Register 5.40 4.32 3.36 
Parallel-Out Shift Register... 16-SOIC 633.75/2,500 74HC7030N 568-2731-5-ND __| Tri-State 9-Bit x 64 Word FIFO Register...28-Dip 5.40 4.32 3.36 
74HC595DB 568-2720-5-ND Lorena Serial or Parallel- i dean es 74HC7046ADB 568-2732-5-ND —_| PLL with Lock Detector 1.89 152 1.14 
: i ae - : a 74HC7266D 568-2733-5-ND Quad 2-Input Exclusive NOR Gate. pie 54 AN 
74HC595N 568-1484-5-ND —_| Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or 74HC7266DB 568-2734-5-ND —_| Quad 2-Input Exclusive NOR Gate. o7 73 55 
Parallel-Out Shift Register -16-Dip 5038.29 74HC7403N 568-2737-5-ND _| Tri-State 4-Bit x 64-Word FIFO Register ..16-Dip 2.49 1.99 1.55 
74HC595PW-T 568-2263-1-ND Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or Parallel-Out 74HC7540D 568-2739-5-ND Tri-State Octal Schmitt Trigger Butfer/ 
Shift Registe 6-18S0? Ea SOMME Line Driver, Inverting... 134 142 90 
74HC595PW-T 568-2263-2-ND Tri-State 8-Bit Serial-In, Serial or Parallel-Out 74HC7540DB 568-2740-5-ND Tri-State Octal Schmitt Trigger Buffer/ 
Shift Register. . 297.00/2,500 Line Driver, Inverting 20 134 142 90 
74HC597D 568-1485-5-ND 8-Bit Shift Register w/Input Flip- Flop . 16-SOIC 3 40.30 74HC7540N 568-2741-5-ND Tri-State Octal Schmitt Trigger 
74HC597DB 568-2721-5-ND 8-Bit Shift Register w/Input Flip-Flop ... 16- SSOP 88 14 59 Buffer/Line Driver, Inverting 20-Dip 1.34 1.42 90 
74HC597N 568-1486-5-ND _| 8-Bit Shift Register w/Input Flip-Flop 78 59.44 anCTEHD PNM TiiSiste Octal Sena Tice : : : 
74HC640DB 568-2723-6-ND __| Tri-State Octal Bus Transceiver... 95 79 ~«~64 i Trsiate ce Scnmty rigger 
74HC646DB 568-2724-5-ND __| Tri-State Octal Bus saicenitn cence | enone TS 112520 
Transceiver/Register 1.89 1.52 1.14 Butaltia Davee: 134 142 90 
7AHCG52DB Booie7->oNB DTS er Roc Vinge Heesone4a 74HC7541N 968-2748-5.ND __/TrState Octal Schmit Tigger ie 
z = utfer/Line Driver .... . f ‘ 
Taner ODe Seb eI NO il State 4 x4 Register Fi Vi 3 74HC7731D 568-2746-5-ND | Quad 64-Bit Static Shift Register . 387 310 241 
74HC688D 568-2727-5-ND 8-Bit Magnitude Comparator. 56 42° 32 54HC7731N 568-2747-5-ND Quad 64-Bit Static Shift Reaist 387 310 241 
74HC688DB 568-2728-5-ND —_| 8-Bit Magnitude Comparator. 82 69 55 ua it Static Shift Register y b : 
74HC688N 568-1487-5-ND _| 8-Bit Magnitude Comparator. ‘92 «70 «52 74HC9114D 568-2750-5-ND | Nine Wide Schmitt Trigger Buffer, Open 
74HC4002DB 568-2675-5-ND __| Dual 4-Input NOR Gate . 51.38 29 watieg aan Raa onstS sii Wine oe ie aa 1.33 1.07.80 
74HC4015DB 568-2682-5-ND _| Dual 4-Bit Shift Register 16-SSOP 88 67 50 rea Drie rae fi aenaHng ce uffer, Open wee) fig Be 
74HC4017D 568-1446-5-ND Johnson Decade Counter with 10-Decoded - - p —— 9 = = = 
Outputs... 52 39 30 74HC9115D 568-2752-5-ND Nine Wide Schmitt Trigger Buffer, 
74HC4017DB 568-2683-5-ND —_| Johnson Decade Counter with 10-Decoded Open Drain Output... 114 95.76 
Outputs... .... 16-SSOP 82 69 55 74HC9115N 568-2753-5-ND Nine Wide Schmitt Trigger Buffer, 
TaHCAOT7N 568-1447-5-ND | Johnson Decade Counter with 10-Decoded hein saiipantbai Rag ORT ENE! son ee oe poor Le eee 
utputs... a 4 : J = : g 2 
74HC4020D 568-2684-5-ND 14-Stage Binary Ripple Counter 58 46 35 74HC40103DB 568-2677-5-ND —_| 8-Bit Sync. Binary Down Counte! (it 9374 
74HC4020DB 568-2685-5-ND 14-Stage Binary Ripple Counter. 79 66 0 53 74HC40103N 568-1445-5-ND 8-Bit Sync. Binary Down Counter.. 1.02 85 = 68 
74HC4024D 568-1448-5-ND _| 7-Stage Binary Ripple Counter. 74 56 42 meant bow S68: 26/65-ND ae Syne: Binary Down outer. uA i i 3 a 
74HC4024DB 568-2686-5-ND __| 7-Stage Binary Ripple Counter. 93 «70 ~=—53 pis Bit x 16-Wor egiste : ‘ 
TAHeA0DAN 5681449.5-ND _|7-Stage Binary Ripple Counter, i) Gn ae 74HC40105D8 568-2680-5-ND _| 4-Bit x 16-Word FIFO Registe 133 111 89 
74HC4040D 568-1450-5-ND | 12-Stage Binary Ripple Counter 47 3829 74HC40105PW 568-2681-5-ND __| 4-Bit x 16-Word FIFO Registe 133° 111 89 
74HC4040N 568-1451-5-ND 12-Stage Binary Ripple Counter: 63 48 36 74HC1GO0GW-G 568-2636-1-ND 2-Input NAND Gate ACO oo eG 
74HC4046AD 568-1452-5-ND _| Phase-Locked-Loop with VCO . 60 45 34 74HC1GOOGW-G 568-2636-2-ND —_| 2-Input NAND Gate 169.20/3,000 
74HC4046ADB 568-2687-5-ND Phase-Locked-Loop with VCO . 129 1.08 87 74HC1G02GW-G 568-2637-1-ND | 2-Input NOR Gate e222 6 
74HC4049D 568-2688-5-ND Hex Inverting Level Shifter 1 #54 A 74HC1G02GW-G 568-2637-2-ND__| 2-Input NOR Gate 169.20/3,000 
74HC4049DB 568-2689-5-ND —_| Hex Inverting Level Shifter 97 7355 74HC1G04GW-G 568-2638-1-ND _| Inverter 29° «2216 
74HC4050D 568-1453-5-ND —_| Hex High-to-Low Level Shifter. AT 3829 74HC1G04GW-G 568-2638-2-ND —_| Inverter 169.20/3,000 
74HC4050DB 568-2690-5-ND _| Hex High-to-Low Level Shifter. 93.70 53 74HC1G08GW-G 568-2639-1-ND —_| 2-Input AND Gate oo 2 Ae 
74HC4051D-T 568-1454-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 7 oF #3 74HC1G08GW-G 568-2639-2-ND | 2-Input AND Gate 169.20/3,000 
74HC4051D 568-3961-5-ND —_| 8-Channel Analog Mux/Demux. 48 «4.39 27 74HC1G14GW-G 568-2641-1-ND__| Inverting Schmitt Trigge! 2o AG 
74HC4051D-T 568-1454-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 617.50/2,500 74HC1G14GW-G 568-2641-2-ND _| Inverting Schmitt Trigger 169.20/3,000 
74HC4051DB 568-2691-5-ND 8-Channel Analog Mux/Demux.. 88 67 50 74HC1G66GW-G 568-2642-1-ND Bilateral Switch .. 30 23 16 
74HC4051N 568-1455-5-ND _| 8-Channel Analog Mux/Demux.. 554488 74HC1G66GW-G 568-2642-2-ND _| Bilateral Switch... 180.00/3,000 
74HC4051 PW-T 568-2259-1-ND 8-Channel Analog Mux/Demux.. 40 Be hs 74HC1G125GW-G 568-2640-1-ND Tri-State Bus Buffer/Line Driver. 30 23 16 
74HC4051 PW-T 568-2259-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demwux........... 270.00/2,500 74HC1G125GW-G 568-2640-2-ND _| Tri-State Bus Buffer/Line Driver-......... - 180.00/3,000 
74HC4052D 568-3962-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 42 34 0.25 HCT Family 
eee Pee oe came) ual 4-Ghanne! Analog Mux/Demux dS alte 74HCTOOBO-G 568-2756-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate B61 46 
g Mux/Demux Gil 50/25009 74HCTOOBO-G 568-2756-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 788.19/3,000 
74HC4052DB 568-2692-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 88 .67 50 74HCTOOD-T 568-1498-1-ND Quad 2-Input NAND Gate 42 "34 ¢ 24 
74HC4052N 568-1457-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 00 AL 31 74HCTOOD-T 568-1498-2-ND Quad 2-Input NAND Gate 3 238,50/2 500 
74HC4052PW 568-2693-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 44 36 27 74HCTOODB 568-2757-5-ND Quad 2-Input NAND Gate 51 "38 2 
74HC4053D 568-3963-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demwux.... AG 3726 = = 5 
74HC4053D-T 568-1458-1-ND _| Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... (Lae ©) 7AHOTOON pods iyo omg Quad 2-Input NAND Gate Ae 
7AHC40530-T 568-1458-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... 617.50/2,500 Pane Ted eae ogi a) vad 2-Input NOR Gate BS aes ee 
; 74HCT02D-T 568-1500-2-ND —_| Quad 2-Input NOR Gate . 354.38/2,500 
74HC4053DB 568-2694-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 88 (6/50) 
: ‘ 74HCTO2DB 568-2758-5-ND —_| Quad 2-Input NOR Gate . 51 38.29 
74HC4053N 568-1459-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.......16-Dip 55 418 74HCTOON 568-1501-5-ND Quad 2-Input NOR Gate 42 34.85 
74HC4059D 568-2695-5-ND Programmable Divide-By-N Counter.....24-SOIC 1.97 1.58 1.19 P - Z g Z 
74HC4059DB 568-2696-5-ND —_| Programmable Divide-By-N Counter....24-SSOP 2.37 1.90 1.43 ear see Auad Ae han a sleet au oH 7 
PAHCA06OD: HEARED ey Ripple Counter 16-8010 FEROS 74HCTO4BO-G 568-2761-1-ND _| Hex Inverter 4-DHVOFN 80 60 45, 
74HC4060N 568-1461-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter 74HCTO4BQ-G 568-2761-2-ND —_| Hex Inverter 4-DHVQFN 780.00/3,000 
with Oscillator. 16-Dip 69 52 39 74HCTO4D 568-3970-5-ND__| Hex Inverter ee 
74HC4066D 568-3964-5-ND _| Quad Bilateral Switch 14-S0IG 40.3328 TURCTOAD ET Seay Boe END Hig lnveriee 42 peal ee 
74HC4066D-T 568-1462-1-ND | Quad Bilateral Switch 14-S0IC 403328 e Boos eal elves 
74HC4066D-T 568-1462-2-ND _| Quad Bilateral Switch .14-SOIC 263.50/2,500 74HCTOAN 568-1503-5-ND | Hex Inverter St 42.29 
74HC4066N 568-1463-5-ND —_| Quad Bilateral Switch 14-Dip 50 38 = 29 74HCTO8BQ-G 568-2762-1-ND | Quad 2-Inpu 80 6045 
74HC4066PW 568-2697-5-ND —_| Quad Bilateral Switch 4-TSSOP 494028 74HCTO8BO-G 568-2762-2-ND__| Quad 2-Input AND Gat 780.00/3,000 
74HC4067D 568-2698-5-ND _| 16-Channel Analog Mux/Demux 24-SOIC 78 59 74HCTO8D-T 568-1504-1-ND | Quad 2-Input AND Gat 42 34 24 
74HC4067PW 568-2699-5-ND 16-Channel Analog Mux/Demux.........24-TSSOP 2.37 1.90 1.43 74HCTO8D-T 568-1504-2-ND | Quad 2-Input AND Gat 238.50/2,500 
74HC4075D 568-1464-5-ND Triple 3-Input OR Gate .. 58 46 35 74HCTOBN 568-1505-5-ND Quad 2-Input AND Gat A235) 24 
74HC4075DB 568-2700-5-ND Triple 3-Input OR Gate... 55 42 31 74HCT10DB 568-2766-5-ND —_| Triple 3-Input NAND Gat 51.38.29 
74HC4094D 568-1465-5-ND 8-Stage Shift-and-Store Bus Register...16-SOIC 47 38 29 74HCT10PW 568-2767-5-ND__| Triple 3-Input NAND Gat .14-TSSOP 55.45.34 
74HC4094D-T 568-2265-1-ND _| 8-Stage Shift-and-Store Bus Register...16-SOIC_ 473829 74HCT11DB 568-2770-5-ND _| Triple 3-Input AND Gate. 14-SsoP. 5188S 
74HC4094D-T 568-2265-2-ND __| 8-Stage Shift-and-Store Bus Register... 16-SOIC 315.56/2,500 74HCT11PW 568-2771-5-ND —_| Triple 3-Input AND Gate 4-TSSOP 554584 
74HC4094N 568-1466-5-ND —_| 8-Stage Shift-and-Store Bus Register.....16-Dip 71 54 41 74HCT14B0-G 568-2778-1-ND —_| Hex Inverting Schmitt Trigger 4-DHVOQFN = 81616 
74HC4316D 568-1470-5-ND Quad Bilateral Switch 16-SOIC 58 46 35 74HCT14BQ-G 568-2778-2-ND Hex Inverting Schmitt Trigger: 4-DHVQFN 788.19/3,000 
74HC4316D-T 568-2260-1-ND —_| Quad Bilateral Switch .16-SOIC 88 66 50 74HCT14D 568-3971-5-ND__| Hex Inverting Schmitt Trigger 14-S0IC 423424 
74HC4316D-T 568-2260-2-ND Quad Bilateral Switch . 16-SOIC 715.00/2,500 74HCT14D-T 568-1515-1-ND Hex Inverting Schmitt Trigger: 14-SOIC 42 34 24 
74HC4316DB 568-2701-5-ND _| Quad Bilateral Switch 16-SSOP 95 79 64 74HCT14D-T 568-1515-2-ND —_| Hex Inverting Schmitt Trigger 14-SOIC 238.50/2,500 
74HC4351DB 568-2702-5-ND | 8-Channel Mux/Demux. 20-SSOP 1.04 87 .70 74HCT14N 568-1516-5-ND | Hex Inverting Schmitt Trigger 14-Dip 51 42.29 
74HC4514D 568-2703-5-ND | 4-to-16 Line Decoder/Demuttiplexer.....24-SOIC «99 «83—S—«6G 74HCT20DB 568-2801-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 14-SSOP 5188S 29 
74HC4514DB 568-2704-5-ND —_| 4-to-16 Line Decoder/Demultiplexer....24-SSOP 153 1.23 92 74HCT27DB 568-2817-5-ND__| Triple 3-Input NOR Gate. 14-SSOP_ 554231 
74HC4520DB 568-2705-5-ND __| Dual 4-Bit Sync. Binary Counter........... 16-SSOP_ 95.7964 (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
74HCT30DB 568-2821-5-ND 8-Input NAND Gate ... 53 4332 74HCT193DB 568-2799-5-ND Presettable Sync. 4-Bit Binary 
74HCT32B0-G 568-2822-1-ND —_| Quad 2-Input OR Gate 81 6146 Up/Down Counter. 82 469 «55 
74HCT32B0-G 568-2822-2-ND Quad 2-Input OR Gate 788.19/3,000 74HCT194D 568-2800-5-ND 4-Bit Bidirectional Universal 
74HCT32D 568-2823-5-ND Quad 2-Input OR Gate. 38 300.22 Shift Register.... Be 93 70) 53 
74HCT32D-T 568-1536-1-ND__| Quad 2-Input OR Gate A234 24 74HCT221D 568-2802-5-ND —_| Dual Non-Retriggerable Monostable 
74HCT32D-T 568-1536-2-ND Quad 2-Input OR Gate. 238.50/2,500 Multivibrator with Reset e 84 63 48 
74HCT32N 568-1537-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 51 4229 74HCT221DB 568-2803-5-ND _| Dual Non-Retriggerable Monostable 
74HCT42D 568-2870-5-ND BCD to Decimal Decode! 108.74. 159 Multivibrator with Reset... 95 79 64 
74HCT74B0-G 568-2905-1-ND —_| Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset 74HCT238D 568-2804-5-ND  |3-to-8 Line Decoder/Demux 57) 4333 
Positive-Edge-Trlagered 14-DHVOFN EES TOTES 74HCT238DB 568-2805-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 79 66 53 
74HCT74B0-G 568-2905-2-ND Pual pee Hpstiop wth Set and Hae AF ARqnEen 74HCT238PW 568-2806-5-ND__| 3-to-8 Line Decoder/Demux 88.6750 
ositive-Edge-Triggered............... - .19/3, 9807-5. i Tne Dri 
74HCT74D-T 568-1565-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, ae ene a ae Citing. ButetEhne Die mm “6 
Positive-Edge-Triggered ...........:.::+ 14-SOIC 42 34 24 ee 5 i A A ‘ - 
TAHCT74D-T 568-1565-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, TAHCTeAON poe te2io Nb Meeting Burter/Elne Driver, em 2 
Positive-Edge-Triggered «onsen 14-S0IC 238.50/2,500 74HCT241DB 568-2808-5-ND _| Tri-State Octal Buffer/Line Drivel ‘80.60 45 
TANCT/AN Bee aSCG SNC Seer earnee Set and Reset ap es TAHCT244D 568-3972-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive re eT) 
7A4HCT85DB 568-2911-5-ND 4-Bit Magnitude Comparator. 3406448 74HCT244D-T 568-1528-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 54 44.30 
176-6 _Bi f 74HCT244D-T 568-1528-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 298.80/2,000 
eae Besa oA Oia) ¢-Bit Magnitude Comparator. Oa Ome 74HCT244N 568-1529-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 20-Dip 50-4030 
74HCT86D 568-2912-5-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gat 42 34 24 : P x : 
; 74HCT245D 568-3973-5-ND Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOIC 42 34.25 
74HCT86N 568-1569-5-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 58 46 35 AHCT245D-T 68-1530-1-ND Tri-State Octal Bus Ti = 20-SOIC 2 342! 
74HCT93D 568-2919-5-ND —_| 4-Bit Binary Ripple Counter... 76 64 51 ts ace ener ee NR Tec ee Bie tone a sosule eer aeg 5 
74HCT107D 568-2763-5-ND | Dual JK Flip-Flop with Reset, is op Se BeState Geta Bus Transcelve see ee 
Negative-Edge-Triggered «cscs 44-SOIC 59 A534 74HCT245N 568-1531-5-ND Tri-State Octal Bus Transceive 20-Dip 50 zoe) 29) 
74HCT109DB 568-2764-5-ND Dual JK Flip-Flop with Set and Reset 74HCT245PW 568-2809-5-ND Tri-State Octal Bus Transceive 20-TSSOP 44 3600.27 
Positive-Edge- Triggered . 59 45 34 74HCT251DB 568-2810-5-ND Tri-State 8-Input Multiplexe! 16-SSOP 716 57 AB 
TaHCTIOOPW 568-2765°5-ND | Dual JK Flip-Flop with Set an 74HCT251PW 568-2811-5-ND | Tri-State 8-Input Multiplexe 16-TSSOP 80. «60S 
Positive-Edge-Triggered ..............- 590 e450 34. 74HCT253DB 568-2812-5-ND Tri-State Dual 4-Input Multiplexer. 16-SSOP 160 57 AB 
74HCT112D 568-1506-5-ND Dual JK Flip-Flop with Set and Reset, 74HCT257DB 568-2813-5-ND Tri-State Quad 2-Input Mux 16-SSOP 80 60 45 
Negative-Edge-Triggered GZS aS 74HCT257N 568-2814-5-ND Tri-State Quad 2-Input Mux 16-Dip 51 eh 2) 
74HCT112DB 568-2768-5-ND Dual JK Flip-Flop with Set and Reset 74HCT259D-T 568-1532-1-ND 8-Bit Addressable Latch. 55 44 33 
Negative-Edge-Triggered ...............:+ 16-SSOP 67 51 38 74HCT259D-T 568-1532-2-ND 8-Bit Addressable Latch . 367.88/2,500 
74HCT112PW 568-2769-5-ND Dual JK Flip-Flop with Set and Reset ae See SnD Mp patassane ta 8 oe oy 
Negative-Edge-Triggered .... 67 51 38 ce rail BI ressable Latch . “ 5 : 
74HCT123D 568-1507-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator 74HCT259PW 568-2816-5-ND 8-Bit Addressable Latch. 80 60 45 
with Reset. 49 40 27 74HCT273D 568-3974-5-ND Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 
74HCT123DB 568-2772-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator Positive-Edge-Triggered AQ) 34) 25 
with Reset. ....16-SSOP 88 74 59 74HCT273D-T 568-1534-1-ND Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 
74HCT123N 568-1508-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator Positive-Edge-Triggered 42 34 Hs 
with Reset. ax Bb) AL 31 74HCT273D-T 568-1534-2-ND Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 
74HCT123PW 568-2773-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator Positive-Edge-Triggered 232.40/2,000 
with Reset. 14 56 42 74HCT273N 568-1535-5-ND Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 
74HCT125D-T 568-1509-1-ND Tri-State Quad Buffer/Line i 39 eB 2 Positive-Edge-Triggered 208) tAT | 35) 
74HCT125D-T 568-1509-2-ND Tri-State Quad Buffer/Line Driver. 255.00/2,500 74HCT280D 568-281 8-5-ND 9-Bit Odd/Even Parity Generator. 97 7a) £55) 
74HCT125N 568-1510-5-ND Tri-State Quad Buffer/Line Driver. AG 37 28 74HCT280DB 568-2819-5-ND 9-Bit Odd/Even Parity Generator..... 97 A sh 
74HCT132D 568-2774-5-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. A5 af 225 74HCT299DB 568-2820-5-ND Tri-State 8-Bit Universal 
74HCT132DB 568-2775-5-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 67 51 38 Shift Register... 1325 1106) 79 
74HCT132N 568-1511-5-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. AG 37.28 74HCT365D 568-2824-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 58 AG 35 
74HCT138D-T 568-1512-1-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting.. 45 37 e25) 74HCT365DB 568-2825-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 84 64 48 
74HCT138D-T 568-1512-2-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting.. 293.25/2,500 74HCT366D 568-2826-5-ND. Tri-State Hex Buffer/Line Driver, 
74HCT138N 568-1513-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting.. 46 sol 28 Inverting 99 75 56 
74HCT139D 568-2776-5-ND Dual 2-to-4 Linde Decoder/Demux. 45 ay 3) 74HCT366DB 568-2827-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver, 
74HCT139N 568-1514-5-ND Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux. 45 37.25 Inverting 99 e150 250) 
74HCT147D 568-2777-5-ND 10-to-4 Line Priority Encoder. 88 74 59 74HCT366N 568-2828-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver, 
74HCT151D 568-2779-5-ND 8-Input Multiplexer AT 38 .29 Inverting 99 75 56 
ct a a SBE 27805 ND ae Mulipexer iat ot a 74HCT367D 568-1538-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 50) 38) 429 
-2781-5-| -Input Multiplexer : : : 74HCT367DB 568-2829-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 84 6448 
74HCT153D 568-1517-5-ND__| Dual 4-Input Multip 56 45 34 74HCT367N 568-1539-5-ND __| Tri-State Hex Buffer/Line Driver. Ae, ae 
74HCT153DB 568-2782-5-ND Dual 4-Input Multiplexer 84 6448 74HCT368DB 568-2830-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 84 «6448 
74HCT153PW 568-2783-5-ND Dual 4-Input Multiplexer Ae 54 41 74HCT373D-T 568-1540-1-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 
74HCT154DB 568-2784-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demux 153 1.23 92 = 40 32 © 24 
74HCT154N 568-1518-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demux 1.07 2901 72 74HCT373D-T 568-1540-2-ND Tri-State Octal D-Type T! t 
74HCT154PW 568-2785-5-ND _| 4-to-16 Line Decoder/Demux 1481.24 99 (eh ee ee BgeRIG Pornneoan 
74HCT157D 568-2786-5-ND Quad 2-Input Multiplexe! 50 40.30 | aay i: iS 
74HCT187DB 568-2787-5-ND Quad 2-Input Multiplexe 84 6448 74HCT373DB 568-2831-5-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 0 a e 
74HCT157N 568-1519-5-ND Quad 2-Input Multiplexe! 65 AQ 37 “i a3 re . ; i i 
74HCT161DB 568-2788-5-ND | Presettable Sync. 4-Bit Binary Counter Haan Socceacaucam) 1 state Octal D-Type Transparent eo i 
Asyne. Reset... pS Os ee 74HCT374D 568-1542-5-ND | Tri-State Octal D-Type Fli 
74HCT163DB 568-2789-5-ND Pipsettabla Syncs 4-Bit Binary Counter f e % fe Positive-Edge-Triggered ... 40 30nd 
ync. Rese i : : 7543.5. a = ins 
74HCT164B0-G 568-2790-1-ND | 8-Bit Serial-In’Paralle!-Out Shit vANGTS7aN AED ileal ella Flop, Bean at 
ainerieseece oon Sere eo $B SE 74HCT377DB 568-2832-5-ND —_| Octal D-Type F/F with Data Enable, 
: Positive-Edge-Triggered 97 ef ONmOD} 
Register nn se ode 00/5000 TAHCT377PW 568-2833-5-ND | Octal D-Type F/F with Data Enable, 
74HCT164D 568-2791-5-ND 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift itive Tri 
Registe 46 37 28 Positive-Edge-Triggered .. 80 60 45 
9799-5 -| -Bit Serial-In/Parallel. F ' i p 74HCT390DB 568-2834-5-ND Dual Decade Ripple Counte: 93 70 53 
TAHCTIGADB CARE SUE ft In/Parallel-Out Shift fo 74HCT393B0-G 568-2835-1-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 48 «3829 
i 5 _Bi ial_In/Parallel- é 74HCT393BQ-G 568-2835-2-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 384.75/3,000 
TARCTIGAN pH 1 20:5-ND et lnyParallt-Out ont Bt uh a 74HCT393D 568-1568-5-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 50 40 30 
ears a 7 ——— a : = : 74HCT393DB 568-2836-5-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 80.6045 
TACTIESY aa oat Infserlak Out Sit a JP = TAHCT393N 568-1545-5-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple Counter 67 St «88 
74HCT165DB 568-2793-5-ND 8-Bit Paral ° i i 74HCT423DB 568-2869-5-ND Dual Retriggerable Monostable 
Register 97 73 55 Multivibrator with Reset 93 AO) ee 
74HCT165N 568-1522-5-ND _| 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Woe 4 7AHCT540D EEO ia in Buffer/Line/Driver, ae 
Register... ee 61 46.35 u 2 i J 
74HCT166DB 568-2794-5-ND 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift 74HCT540DB 568-2885-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line/Driver, 
Register 84 64 AB Inverting 85 727 
74HCT173DB 568-2795-5-ND Tri-State Quad D-Type Flip-Flop, 74HCT541D 568-1553-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drivel A234 25 
Positive-Edge-Triggered 93 70 53 74HCTS41N 568-1554-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 55 44 33 
74HCT174D 568-2796-5-ND Hex D-Type Flip-Flop with Reset, 74HCT563DB 568-2888-5-ND Octal D-Type Transparent Latch. 76 64 51 
Positive-Edge-Triggered 755) A433 74HCT573B0-G 568-2889-1-ND Tri-State Octal D-Type 
74HCT174N 568-1523-5-ND __| Hex D-Type Flip-Flop with Reset Transparent Latch. 2 76 (6 
Positive-Edge-Triggered 61 46 35 74HCT573BQ-G 568-2889-2-ND Tri-State Octal D-Typ 
74HCT175D 568-1524-5-ND Quad D-Type Flip-Flop with Reset Transparent Latch 1182.48/3,000 
Positive-Edge-Triggered 55 42 32) 74HCT573D 568-3975-5-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 
74HCT175DB 568-2797-5-ND Quad D-Type Flip-Flop with Reset, .- 20-SOIC 42 34.25 
Positive-Edge-Triggered 84 64 48 74HCT573D-T 568-1555-1-ND 
74HCT175N 568-1525-5-ND Quad D-Type Flip-Flop with Reset .- 20-SOIC 42 34.25 
Positive-Edge-Triggered 61 HAG 05) 74HCT573D-T 568-1555-2-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 
74HCT175PW 568-2798-5-ND Quad D-Type Flip-Flop with Reset, Latch. .. 20-SOIC 232.40/2,000 
Positive-Edge-Triggered 16-TSSOP 80 60 45 74HCT573N 568-1556-5-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 
74HCT193D 568-1526-5-ND Presettable Sync. 4-Bit Binary Up/Down Latch 255) Al 31 
Counter. -89 ANC Sil (Continued) 
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74HCT574D 568-3976-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 74HCT5555N 568-2887-5-ND Programmable Delay Timer 
Positive-Edge-Triggered . 42 poaueeeo with Oscillator. V7 See some elkOS! 
74HCT574D-T 568-1557-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 74HCT6323AD 568-2895-5-ND Tri-State Programmable Ripple Counter 
Positive-Edge-Triggered . 76 Gye RI with Oscillator... 1.11 2030.75) 
74HCT574D-T 568-1557-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 74HCT7030D 568-2900-5-ND Tri-State 9-Bit x 64-Word 
Positive-Edge-Triggered . 505.40/2,000 FIFO Register... 7.83 6.27 5.29 
74HCT574DB 568-2890-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 74HCT7030N 568-2901-5-ND Tri-State 9-Bit x 64-Word 
Positive-Edge-Triggered . .... 20-SSOP -80 60 45 FIFO Register............... a 783 6.27 5.29 
74HCT574N 568-1558-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 74HCT7273D 568-2902-5-ND Octal D-Type F/F with Reset, Positive- 
Positive-Edge-Triggered . 20-Dip 55 41° «31 Edge-Trigger, OD Output 92 RTOS. 
74HCT594D 568-2891-5-ND 8-Bit Shift Register.... -16-SOIC 1.49 1.24 1.00 74HCT7273N 568-2903-5-ND Octal D-Type F/F with Reset, Positive- 
74HCT595B0-G 568-2892-1-ND _| 8-Bit Serial-In, Serial or Parallel- Edge-Trigger, OD Output 9277 «62 
Out Shift Register 91 76 61 74HCT7403N 568-2904-5-ND Tri-State 4-Bit x 64-Word 
74HCT595BQ-G 568-2892-2-ND 8-Bit Serial-In, Serial or Paralle FIFO Register 2.93 2.34 1.82 
Out Shift Register ... 16-DHVQFN 1182.48/3,000 74HCT7540D 568-2906-5-ND —_| Tri-State Octal 
74HCT595D 568-3977-5-ND —_| Tri-State 8-Bit Serial or Parallel-Out Shift Line Driver, Inverting... ALI 1:20) 97, 
Register with Output Latches. 92 69 52 74HCT7540N 568-2907-5-ND Tri-State Octal Schmitt Trigger 
74HCT595D-T 568-1559-1-ND __| Tri-State 6-Bit Serial or Parallel-Out Shift Buffer/Line Driver, Inverting 161 (1.29 97 
Register with Output Latches. 92 69 «52 74HCT7541D 568-1567-5-ND Tri-State Octal Schmitt Trigger 
74HCT595D-T 568-1559-2-ND __| Tri-State 8-Bit Serial or Parallel-Out Shift Buffer/Line Driver... 161 1.29 97 
Register with Output Latches. 745.88/2,500 74HCT7541N 568-2908-5-ND Tri-State Octal Schmitt Trigger 
74HCT595DB 568-2893-5-ND | 8-Bit Serial-In, Serial or Parallel- pices ren Pe de he ae ye 1 gut 
Out Shift Register sia 1.15 AL ait i 25 luad 64-bit otatic ohiit Register . . ! 
74HCT595N 568-1560-5-ND Tri-State 8-Bit Serial or Parallel-Out Shift 74HCT7731N 568-291 0-5-ND Quad 64-Bit Static Shift Register .... 3.87 310 2.41 
Register with Output Latches. ....16-Dip 92 69 «52 74HCT9046AD 568-3978-5-ND PLL with Band Gap Controlled VCO 2.23 1.79 1.34 
rversn.r —_fpeser80 |r tla secre) aa cs ete cet Se 
Register with Output Latches. 19 66 53 i. 5 ned zy Hees 
74HCTS95PW-T 568-1561-2-ND _| Tri-State 8-Bit Serial or Parallel-Out Shift 74HCTSO46AN 568-29135-ND___| PLL with Band Gap Controlled VCO 223 1.79 1.34 
rh Oa ssanse | Sco” GSMEENe (awumtacrrmei’-csce 1 tm ‘a 
74HCT597DB 568-2894-5-ND 8-Bit Shift Regist 19 66 53 e iat Ine Wide schmitt Trigger burie ‘ : is 
ANCTRAODE. ea atonntenMal Tri-State Octal Bue Trance 74HCT9114N 568-2916-5-ND | Nine Wide Schmitt Trigger Butfe 20-Dip 133 1.07 80 
i : 74HCT9115D 568-2917-5-ND Nine Wide Schmitt Trigger Buffe! 20-SOIC 1.14 AOD IeZb! 
nein oem a are 8579 84) TaHCTaTT5N 568-2918-5-ND [Nine Wide Schmitt Trigger Butte 20-Dip 1.34 1.12 90 
inverting ‘ 87 «73S 74HCT40105D 568-2839-5-ND | 4-Bit x 16-Word FIFO Register 16-SOIC 133 1.11 89 
A 74HCT40105DB 568-2840-5-ND 4-Bit x 16-Word FIFO Registe: 16-SSOP 133 1.11 89 
74HCT646DB 568-2897-5-ND Tri-State Octal Bus 7 js ‘ 
Transceiver/Register... 161 129 97 74HCT40105N 568-2841-5-ND | 4-Bit x 16-Word FIFO Registe 16-Dip 133 141 89 
rf Fs a 4 74HCT2G125DP-G 568-4285-1-ND Tri-St. Dual Buffer/Line Driver. 43 34 = 26 
74HCT670DB 568-2898-5-ND Tri-State 4 x 4 Register Fil ial 93 74 74HCT26125DP-C 568-4285-2-ND Tri-St. Dual Buffer/Line Dri 344 25/3,000 
74HCT688D 568-1563-5-ND —_| 8-Bit Magnitude Comparator. 61 46.35 és apenas! EE SUA ENE Ties sig) 
74HCT688DB 568-2899-5-ND 8-Bit Magnitude Comparator. 95.79 64 HCU Family 
74HCT688N 568-1564-5-ND 8-Bit Magnitude Comparator. on) 63.50 74HCU04D-T 568-1571-1-ND Hex Inverter 42 340.24 
74HCT4002DB 568-2837-5-ND Dual 4-Input NOR Gate . 59 A534 74HCU04D-T 568-1571-2-ND Hex Inverter 238.50/2,500 
74HCT4002N 568-2838-5-ND Dual 4-Input NOR Gate . 67 51 38 LV Family 
74HCT4015D 568-2842-5-ND Dual 4-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift 
Registe _ 78 65 52 74LVOON 568-2920-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 51.38.29 
T4HCTA015N 568-2843-5-ND | Dual 4-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Se 38200 ee ed eRe AND a Sat 
Register... 18 diy yd prea a : 5 
74HCT4016D 568-2844-5-ND | Quad Bilateral Switch ‘826246 SE Pepe cee gmmm| (10x inverting Schmit Trigger pee meer 
74HCT¢O16N 568-2845-5-ND | Quad Bilateral Switch 82 6246 , a a &8 
74HCT4017D 568-2846-5-ND _| Johnson Decade Counter 82.62.46 raVe70 568°2952-5:ND) | Triple 3-Input NOR Gate. Ge 
TAHCTA017N 568-0847-5-ND J 74LV32N 568-2953-5-ND Quad 2-Input OR Gate. 251 38 = .29 
peas Iohnson Decade Counte ee a8 7ALV74N 568-2988-5-ND —_| Dual D-Type F/F with Set and Reset 
74HCT4020DB 568-2848-5-ND 14-Stage Binary Ripple Counter 19 (3 GE Positive-Edge-Triggered 2 54 at 
TAHCT4020PW 568-2849-5-ND —_ 14-Stage Binary Ripple Counter: 95 72 SA 74LV86N 568-2989-5-ND _| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 72 54 At 
74HCT4040D 568-2850-5-ND 12-Stage Binary Ripple Counter 59 45 34 7 
74HCT4040DB 568-2851-5-ND __| 12-Stage Binary Ripple Counter 79 66 53 7ALV123N 568-2923-5-ND Dual hetnggeranle Manos Go ee a 
TANGTAOHON penal e tag Ome) '2-Stage Binary Ripple Counter ey et 7ALV125N 568-2924-5-ND —_| Tri-State Quad Butfer/Line Driver 99 75 56 
74HCT4040PW 568-2852-5-ND 12-Stage Binary Ripple Counter 84 «66448 0995-5. s itt Triage ‘ 1 . 
fi 74LV132N 568-2925-5-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigg: 16 57 AB 
74HCT4046AD 568-1547-5-ND —_| Phase-Locked-Loop with VCO .. ey ee ST erent an 
H 74LV138N 568-2926-5-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux... 80 60.45 
74HCT4046ADB 568-2853-5-ND Phase-Locked-Loop with VCO. ieee ee - 
74HCT4051D-T 568-1548-1-ND 8-Channel Analo 74LV139N 568-2927-5-ND Dual 2-to-4 Line Decoder/Demu: 80 60 45 
g Mux/Demux.. 16 ve CE 
74LV153D 568-2930-5-ND Dual 4-Input Multiplexer 76 dye 
74HCT4051D-T 568-1548-2-ND 8-Channel Analog Mux/Demux.. 617.50/2,500 _! tad ey ‘| 
74LV153DB 568-2931-5-ND Dual 4-Input Multiplexer 16 57 AB 
74HCT4051DB 568-2854-5-ND 8-Channel Analog Mux/Demux.. 88 67 50 . 5 ai ‘ 
74LV153N 568-2932-5-ND Dual 4-Input Multiplexer 16 for AG! 
74HCT4052D 568-2855-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 200) A433 74LV153PW 568-2933-5-ND Dual 4-Input Multiplexer 76) 57 43 
74HCT4052DB 568-2856-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 88 67 50 TALVi64N 568-2934-5-ND 8-Bit Serial-In/Parallel-Out : : - 
74HCT4053D 568-1549-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... 16-SOIC 42 34.25 Shift Register 79 66 53 
74HCT4053D-T 568-2254-1-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux....16-SOIC = 42.34.25 74LV165N 568-2935-5-ND 8-Bit Parallel-In/Serial-Out : ‘ ‘ 
74HCT4053D-T 568-2254-2-ND —_| Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... 16-SOIC 280.13/2,500 Shift Register . 79 66 53 
74HCT4053DB 568-2857-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux... 88 67 50 T7ALVI74N 568-2936-5-ND Hex D-Type Flip-Flop with Reset, 
74HCT4059D 568-2858-5-ND Programmable Divide-by-N Counter 2:51 2.01) 57 Positive-Edge-Triggered Of Je. a 
74HCT4059N 568-1550-5-ND Programmable Divide-by-N Counter 25 leere Odeo, 74LV241D 568-2937-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 82 69.55 
74HCT4060DB 568-2859-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter 7 7355 74LV241DB 568-2938-5-ND —_| Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 82 «69 55 
74HCT4066D 568-1551-5-ND | Quad Bilateral Switch AT 3927 74LV241N 568-2939-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 82 469 55 
74HCT4066DB 568-2860-5-ND | Quad Bilateral Switch 88 «67 50 74LV241PW 568-2940-5-ND —_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 82 69 55 
7T4HCTAO66PW 568-1552-5-ND —_| Quad Bilateral Switch 61 46 35 74LV244N 568-2941-5-ND__| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 93.70 53 
(AHCTA0G7DE BGR2BG/oStVOMa 16-Channel Analog Mux/Demux. el NI) ask TALV2A5N 568-2942-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 93 70 53 
74HCT4067N 568-2862-5-ND 16-Channel Analog Mux/Demux. 2.37 1.90 1.43 74LV251D 568-2943-5-ND Tri-State 8-Input Multiplexe 89 75 60 
74HCT4067PW 568-2863-5-ND 16-Channel Analog Mux/Demux. 237 1.90 1.43 74LV251DB 568-2944-5-ND Tri-State 8-Input Multiplex! 93 78 62 
74HCT4075D 568-2864-5-ND _| Triple 3-Input OR Gate... 59 4534 74LV251N 568-2945-5-ND —_| Tri-State 8-Input Multiplexe ‘89 8.75 «60 
74HCT4075DB 568-2865-5-ND —_| Triple 3-Input OR Gat 59 4534 74LV251PW 568-2946-5-ND _| Tri-State 8-Input Multiplexe 97 8165 
TAHCT4075RW S68°2866-5:ND! | Triple 3-Input OR Gate Oo OSS 74LV259D 568-2947-5-ND _|8-Bit Addressable Latch. 86 «72~~—«CB 
74HCT4094D 568-2867-5-ND 8-Stage Shift and Store Bus Registe 555; 4 £3) 74LV259DB 568-2948-5-ND 8-Bit Addressable Latch. 86 72 58 
74HCT4094DB 568-2868-5-ND 8-Stage Shift and Store Bus Registe! 92 i Ae 7ALV259N 568-2949-5-ND 8-Bit Addressable Latch. 86 72 58 
74HCT4316DB 568-2871-5-ND Quad Bilateral Switch 1.01 85 68 74LV259PW 568-2950-5-ND 8-Bit Addressable Latch . 86 AW 3) 
74HCT4316PW 568-2872-5-ND Quad Bilateral Switch 84 64 48 74LV273N 568-2951-5-ND Octal D-Type Flip-Flop with Reset, 
74HCT4351D 568-2873-5-ND 8-Channel Analog Mux/ Positive-Edge-Triggered .. 93 10 53 
Demux with Latch 84 70__—56 74LV365D 568-2954-5-ND —_| Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 76 645 
74HCT4351DB 568-2874-5-ND 8-Channel Analog Mux/ 74LV365DB 568-2955-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 93 18 62 
Demux with Latch 88 74 59 74LV365N 568-2956-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver. nOSi (du 02 
74HCT4511D 568-2875-5-ND BCD to 7 Segment Latch/Decoder/ 74LV365PW 568-2957-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 97 81 65 
Driver... 79 66 53 74LV367N 568-2958-5-ND Tri-State Hex Buffer/Line Driver. if) 66.53 
74HCT4514D 568-2876-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demux. 24-SOIC 1.53 1.23 92 74LV373N 568-2959-5-ND Tri-State Octal D-Type 
74HCT4514DB 568-2877-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demux. 24-SSOP 1.53 1.23 92 Transparent Latch... 93 10 53 
74HCT4514PW 568-2878-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demux 4-TSSOP 1.53 1.23 .92 74LV374N 568-2960-5-ND Tri-State Octal D-Type Fli 
74HCT4515D 568-2879-5-ND 4-to-16 Line Decoder/Demux. 24-SOIC 1.79 1.44 1.08 Positive-Edge-Triggered 93 70 «53 
74HCT4520DB 568-2880-5-ND Dual 4-Bit Sync. Binary Counte 92 ig? Ae 74LV377D 568-2961-5-ND Octal D-Type F/F with Data Enable, 
74HCT4538D 568-2881-5-ND Dual Retriggerable Precision Positive-Edge-Triggered 86 720358! 
Mono Multivibrator. 56 4232 74LV377DB 568-2962-5-ND _| Octal D-Type F/F with Data Enable, 
74HCT4538DB 568-2882-5-ND Dual Retriggerable Precision Positive-Edge-Triggered 97 81 65 
Mono Multivibrator 92 aie Mey 74LV377N 568-2963-5-ND Octal D-Type F/F with Data Enable, 
74HCT4538PW 568-2883-5-ND Dual Retriggerable Precision Positive-Edge-Triggered 89 AS 60 
Mono Multivibrator 87 ESM oo, 74LV377PW 568-2964-5-ND Octal D-Type F/F with Data Enable, 
74HCT5555D 568-2886-5-ND Programmable Delay Timer Positive-Edge Triggered. 1.00 84 67 
with Oscillator. 1.73 1.39 1.05 (Continued) 
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NXP Digi-Key Price Each NXP. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74LV393D 568-2965-5-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple Counter..........14-SOIC 82.6955 74LVC10ABQ-G 568-2994-1-ND —_| Triple 3-Input NAND Gate 4-DHVOFN §=.94 7154 
74LV393DB 568-2966-5-ND | Dual 4-Bit Binary Ripple Counter.........14-SSOP 86 72 58 74LVC10ABQ-G 568-2994-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 4-DHVQFN 919.62/3,000 
74LV393N 568-2967-5-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counter .. 86 pie) E08: 74LVC14ABQ-G 568-3001-1-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 
74LV393PW 568-2968-5-ND Dual 4-Bit Binary Ripple Counter . 89 75.60 with 5V Tolerant Input . 14-DHVQFN 81 61 46 
74LV541N 568-2984-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 1.08 90.72 74LVC14ABQ-G 568-3001-2-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 
74LV573N 568-2985-5-ND Tri-State Octal D-Type with 5V Tolerant Input . 14-DHVQFN 788.19/3,000 
Transparent Latch... 85 Bie 20 7ALVC14AD-T 568-1578-1-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 
74LV574N 568-2986-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, with 5V Tolerant Input . w 14-SOIC 38 320i 22 
Positive-Edge-Triggered . 85 TE bye 7ALVC14AD-T 568-1578-2-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 
74LV595N 568-2987-5-ND 8-Bit Serial-In/Serial or Parallel-Out with 5V Tolerant Input 216.00/2,500 
Shift Register 98 82.66 74LVC14ADB-T 568-2290-1-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 
74LV4020D 568-2969-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter Tit 9375 with 5V Tolerant Input 38 .30_—22 
74LV4020DB 568-2970-5-ND 14-Stage Binary Ripple Counter 1.11 103i eZ5) 74LVC14ADB-T 568-2290-2-ND Hex Inverting Schmitt Trigger 
74LV4020N 568-2971-5-ND 14-Stage Binary Ripple Counter iba! 193) 275) with 5V Tolerant Input . 14-SSOP 182.40/2,000 
74LV4020PW 568-2972-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter 141-9375 7ALVC14APW-T 568-2269-1-ND | Hex Inverting Schmitt Trigg 14-TSSOP 4284 
74LV4060D 568-1572-5-ND 14-Stage Binary Ripple Counter wi 74LVC14APW-T 568-2269-2-ND Hex Inverting Schmitt Trigger -14-TSSOP 238.50/2,500 
Oscillator... 108 90 72 74LVC27D 568-3013-5-ND _| Triple 3-Input NOR Gate. 14-SOIC 518829 
74LV4060DB 568-2973-5-ND | 14-Stage Binary Ripple Counter with 7ALVC27DB 568-3014-5-ND _| Triple 3-Input NOR Gate. 14-SSOP51Ss«88S«C«D 
Oscillator . 145 97 77 74LVC27PW 568-3015-5-ND —_| Triple 3-Input NOR Gate. 14-TSSOP 513829 
74LV4060N 568-2974-5-ND | 14-Stage Bi 74LVC32ABQ-G 568-3017-1-ND | Quad 2-Input OR Gate DHVOFN 816146 
Oscillator .... 141 9375 7ALVC32ABQ-G 568-3017-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 4-DHVQFN 788.19/3,000 
74LV4060PW 568-2975-5-ND 14-Stage Binary Ripple Counter with 74LVC32AD-T 568-2303-1-ND Quad 2-Input OR Gate. 14-SOIC 38 200 222) 
Oscillator 16-TSSOP_ 1.19 99-80 7ALVC32AD-T 568-2303-2-ND _| Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 216.00/2,500 
74LV4094D 568-2976-5-ND _|8-Stage Shift and Store Bus Register...16-SOIC 108 90 72 7ALVC32APW-T 568-2276-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 14-TSSOP 4284 
74LV4094DB 568-2977-5-ND | 8-Stage Shift and Store Bus Register..16-SSOP 115 97 77 74LVC32APW-T 568-2276-2-ND | Quad 2-Input OR Gate .14-TSSOP 238.50/2,500 
74LV4094N 568-2978-5-ND 8-Stage Shift and Store Bus Register.......16-Dip 1.11 193) 275) 7ALVC74AD-T 568-2305-1-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 
74LV4094PW 568-2979-5-ND 8-Stage Shift and Store Positive-Edge-Triggered .- 14-SOIC 39 eee 
Bus Register 16-TSSOP_ 1.19.99 80 7ALVC74AD-T 568-2305-2-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 
74LV4799D 568-2980-5-ND __| Timer for NiCd/NiMH Charger... -16-SOIG 242 1.94 145 Positive-Edge-Triggered . 255.00/2,500 
74LV4799DB 568-2981-5-ND | Timer for NiCd/NiMH Charge 16-SSOP 242 1.94 1.45 7ALVC74APW 568-1588-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set an 
74LV4799N 568-2982-5-ND Timer for NiCd/NiMH Charget 16-Dip 242 1.94 1.45 Positive-Edge-Triggered 36 29 © ©=.20 
74LV4799PW 568-2983-5-ND _| Timer for NiCd/NiMH Charger... 6-TSSOP 2.11 1.69 1.27 74LVC74APW-T 568-2306-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset, 
LV Family ALVC74APW-T 68-2306-2-ND Sear Trae a Set and R oo 
7ALVC1G04GV 568-2294-1-ND | Single Inverte ‘SOT-753 29 «2216 ae 2 ee Petione a 
ge-Triggered .14-TSSOP 233.75/2,500 
74LVC1GO4GV 568-2294-2-ND _| Single Invert SOT-753 169.20/3,000 7ALVC86AD-T 568-2307-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-S0I0 39 «9.322 
74LVC1GO4GW-G 568-1579-1-ND —_| Single Inverte UMT-5 292216 7ALVC86AD-T 568-2307-2-ND —_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 44-SOIC 255.00/2,500 
ANC Coeae eee oe Ne UNT-S ce 7ALVC125AB0-G 568-2995-1-ND __| Tri-State Ouad Buffer/Line Driver... 14-DHVOFN 9471.54 
elt up g a 7ALVC125AB0-G 568-2995-2-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver.... 14-DHVOFN 919.62/3,000 
TALVCIGOTGW-G BEES gam Buffer with OD Outpu rss Tae TALVC125AD-T 568-2287-1-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver....... 14-SOIG 41-3228 
TALVCIGOSGW-G BERRI OED Eg] single 2-Input AND Gate UMT-S RE eee ooo 7ALVG125AD-T 568-2287-2-ND _| Tri-State Quad Buffer/Line Driver........ 14-SOIC 229.50/2,500 
TANVCTGOBGW-G BES ATSBO gt img single 2-Input AND Gate OMI Usoeenaes TALVC125ADB-T 568-2277-1-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver with 5V 
74LVC1G11GM-G 568-3004-1-ND —_| Single 3-Input AND Gate -XSON 46 37.26 Tolerant Input/Output. 14-880P 40 33-23 
TALVCIGTIGN-G _[SBSSS0DSC2ZNDARN Single 3-Input AND Gate wu Sev Ou ius TALVCT25ADB-T 568-2077-2-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver with 5V 
74LVC1G14GW-G 568-2267-1-ND Single Schmitt-Trigger Inverter. SOT-353 .29 OG Tolerant Input/Output 14-SSOP 223.20/2,000 
74LVC1G14GW-G 568-2267-2-ND _| Single Schmitt-Trigger Inverter. SOT-353 169.20/3,000 7ALVC125APW 568-1576-5-ND _| Tri-State Quad Buffer/Line Driver with 5V ree 
74LVC1G326GV 568-2297-1-ND _| Single 2-Input OR Gate. SOT-753 29-2216 Tolerant Input/Output {418S0P 4188 
TAINGTGS26V eee eg omg) single 2-Input OR Gato . -SOT-753 169:20/3,000 TALVC125APW-T ——‘/568-2288-1-ND —_| Tri-State Quad Buffer/Line Driver with 5V 
74LVC1G32GW-G 568-2298-1-ND _| Single 2-Input OR Gate. SOT-353 29-2216 Tolerant Input/Outpu 4M41SS0P 41.3423 
74LVC1G32GW-G 568-2298-2-ND _| Single 2-Input OR Gate. SOT-353 169.20/3,000 ; 2088-2 7 
74LVC1G53DC-G 568-3009-1-ND | 2-Ch. Analog Mux/Demutiplexer 46 37 —26 rea mmm eT ee regia se eee 267.75/2,500 
74LVC1GS3DC-G 568-3009-2-ND | 2-Ch. Analog Mux/Demultiplexer . 357.00/3,000 7ALVC126AB0-G 568-2996-1-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver... 14-DHVOFN 94 71 54 
TALVC1G746T-G 568-3255-1-ND —_| Single D-Type Flip-Flop Positive 74LVC126ABQ-G 568-2996-2-ND | Tri-State Quad Buffer/Line Driver.... 14-DHVQFN 919.62/3,000 
Edge Triggered... = 3642 82 74LVC138AD 568-1577-5-ND _|3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting...16-SOIC_.47_—38—26 
TALVC1G74GT-G 568-3255-2-ND —_| Single D-Type Flip-Flop Positive 74LVC138AD-T 568-2289-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting..16-SOIC 47. +38 26 
Edge Triggered ... -8-XSON 892.50/5,000 74LVC138AD-T 568-2289-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting...16-SOIC 306.00/2,500 
FALVC1G1256V S65 229051 NDS Trl-State Bus Butfer/Line Driver..........S07-753 (GR23 aie 22s 6 74LVC139B0-G 568-3000-1-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux.... 16-DHVOFN 94 7154 
74LVC1G125GV 568-2296-2-ND __| Tri-State Bus Buffer/Line Driver SOT-753 169.20/3,000 74LVC139B0-G 568-3000-2-ND _| Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux... 16-DHVOFN 919.62/3,000 
74LVC1G125GW-G _|568-3005-1-ND _| Tri-State Bus Buffer/Line Driver 5-TSSOP 29.2216 7ALVC157AB0-G 568-3002-1-ND _| Quad 2-Input Multiplexer 6-DHVOFN 94 71. 54 
7ALVC1G125GW-G  |568-3005-2-ND —_| Tri-State Bus Buffer/Line Driver 169.20/3,000 7 “3002-24 ¥ i z 
74LVC1G157GM-G — |568-3008-1-ND _| Single 2-Input Multiplexer. 46 3726 CIGD | ECA Ponsa gre teteeag Ovo See oe 
74LVC1G157GM-G  |568-3006-2-ND —_| Single 2-Input Multiplexer. 560.00/5,000 Counter. 16-TSSOP 66 50 38 
74LVC1G157GV-G 568-3007-1-ND —_| Single 2-Input Multiplexer. 29 2 46 - -2993-2- i 
74LVC161576V-6 __|568-3007-2-ND__| Single 2-Input Multiplexer. 169.20/3,000 Cerenet se iecacaimm| rooeneoe Sync. 4 536.25/2,500 
SVEIai ewe eee Sie aoe Mute 29 aR fee TALVC244AD 568-1581-5-ND _| Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 5V 
- i ee _ . AOE Tolerant Input/Output .... 20-SOIC AT “oo 26 
7ALVC1GX04GV-G 568-3010-1-ND | X-tal Driver. 93 7058 74LVC244AD-T 568-2299-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 5V 
74LVC1GX04GV-G 568-3010-2-ND X-tal Driver. 903.24/3,000 Tolerant Input/Output .. .... 20-SOIC AT (38 «26 
TALVCIGXOAGW-G___|568-3011-1-ND__[X-tal Driver. 93.7053 7ALVC244AD-T 568-2299-2-ND —_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 5V 
TALVCIGXO4GW-G _[568-3011-2-ND —_| X-tal Driver. 903.24/3,000 Tolerant Input/Output .. -.20-S0IC 259.20/2,000 
74LVC2GO0GT-G 568-3256-1-ND | Dual 2-Input NAND Gat 9 7254 TALVC244ADB 568-1582-5-ND __| Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 5V 
74LVC2GO00GT-G 568-3256-2-ND Dual 2-Input NAND Gate 1530.00/5,000 Tolerant Input/Output .. ...20-SSOP 47) 38) 26 
7ALVC2GO8DC-G 568-3257-1-ND | Dual 2-Input AND Gat 50 40.30 7ALVC244APW-T 568-1583-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 5V 
74LVC2G08DC-G 568-3257-2-ND__| Dual 2-Input AND Gat 405.00/3,000 Tolerant Input/Output 50 4188 
74LVC2G86DC-G 568-3016-1-ND Dual 2-Input Exclusive OR Gate 155 44 33 7ALVC244APW-T 568-1583-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver with 5V 
74LVC2G86DC-G 568-3016-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate 445.50/3,000 Tolerant Input/Output .20-TSSOP 327.25/2,500 
7ALVCOOAD-T 568-2270-1-ND | Quad 2-Input NAND Gat 38 30 TALVC245AB0-G 568-3012-1-ND _| Tri-State Octal Bus Transceivel O-DHVOFN 91 76 61 
7ALVCOOAD-T 568-2270-2-ND —_| Quad 2-Input NAND Gat 216.00/2,500 74LVC245AB0-G 568-3012-2-ND —_| Tri-State Octal Bus Transceivel (0-DHVOFN 1182.48/3,000 
74LVCOOAPW-T 568-2282-1-ND__| Quad 2-Input NAND Gate . 4234.24 7ALVC245AD-T 568-2300-1-ND _| Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SOIC 47S 3826 
74LVCOOAPW-T 568-2282-2-ND | Quad 2-Input NAND Gat 238.50/2,500 7ALVC245AD-T 568-2300-2-ND _| Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SOIC 259.20/2,000 
74LVCO2AB0-G 568-2990-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate OL ly 2 7ALVC245ADB-T 568-2274-1-ND _| Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SSOP_ 47-3826 
74LVCO2ABQ-G 568-2990-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 788.19/3,000 TALVC245ADB-T 568-2274-2-ND _| Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SSOP 129.60/1,000 
7ALVCO2APW-T 568-2271-1-ND —_| Quad 2-Input NOR Gate A234 24 74LVC245APW 568-1584-5-ND —_| Tri-State Octal Bus Transceivei .20-TSSOP 504128 
7ALVCO2APW-T 568-2271-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 238.50/2,500 74LVC245APW-T 568-2301-1-ND —_| Tri-State Octal Bus Transceivel .20-TSSOP 504128 
74LVCO4ABO-G 568-2091-1-ND [Hex Inverter. 81616 7ALVC245APW-T 568-2301-2-ND _| Tri-State Octal Bus Transceivel .20-TSSOP 327.25/2,500 
74LVCO4AB0-G 568-2991-2-ND 788.19/3,000 74LVC273PW 568-2302-5-ND __| Octal D-Type Flip-Flop .20-TSSOP 51418 
7ALVCO4AD 568-1573-5-ND 38 30.22 TALVC273PW-T 568-2268-1-ND Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP.51ssASC«T 
7ALVCO4AD-T 568-2283-1-ND COON e oO TALVC273PW-T 568-2268-2-ND Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP 344.25/2,500 
7ALVCO4AD-T 568-2283-2-ND 202.50/2,500 7ALVC373APW-T 568-2304-1-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 
74LVCO4APW-T 568-1574-1-ND 42 342d Latch 50 41.28 
74LVCO4APW-T 568-1574-2-ND 238.50/2,500 7ALVC373APW-T 568-2304-2-ND _| Tri-State Octal D-Type Transparent 
74LVCO6AD-T 568-2284-1-ND —_| Hex Inverter with OD Output. 43 342A Latch 327.25/2,500 
74LVCO6AD-T 568-2284-2-ND Hex Inverter with OD Output. 243.00/2,500 74LVC374AB0-G 568-3018-1-ND Octal D-Type Fi 
74LVCO7ABQ-G 568-2992-1-ND Hex Buffer with OD Output 81 61 A Positive-Edge-Triggered 20-DHVQFN 91 76 61 
74LVCO7ABO-G 568-2092-2-ND [Hex Buffer with OD Output 788.19/3,000 7ALVC374AB0-G 568-3018-2-ND —_| Octal D-Type Flip-Flop, 
74LVCO7AD-T 568-2285-1-ND —_| Hex Buffer with OD Output 43 3424 Positive-Edge-Triggere 0-DHVQFN 1182.48/3,000 
74LVCO7AD-T 568-2285-2-ND | Hex Buffer with OD Output 243.00/2,500 74LVC377PW-T 568-2275-1-ND __| Octal D-Type Flip-Flop... .20-TSSOP_ 7053 
74LVCO7APW-T 568-2286-1-ND | Hex Buffer with OD Output MO 32 2 7ALVC377PW-T 568-2275-2-ND __| Octal D-Type Flip-Flop... -20-TSSOP 568.75/2,500 
74LVCO7APW-T 568-2286-2-ND__| Hex Buffer with OD Output 225.00/2,500 74LVC541APW 568-1587-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver.......20-TSSOP 58 +=.46 35 
74LVCO8ABQ-G 568-2993-1-ND Quad 2-Input AND Gate. 81 61 46 T4LVC573APW-T 568-2272-1-ND Tri-State Octal D-Type Transparent 
74LVCO8ABO-G 568-2993-2-ND —_| Quad 2-Input AND Gate. 788.19/3,000 20-TSSOP) 50 1S 
74LVCO8AD-T 568-2273-1-ND —_| Quad 2-Input AND Gate. a ao 7ALVC573APW-T 568-2272-2-ND 
74LVCOBAD-T 568-2273-2-ND —_| Quad 2-Input AND Gate. 216.00/2,500 Latch 20-TSSOP 327.25/2,500 
74LVCO8APW 568-1575-5-ND__| Quad 2-Input AND Gate. a: (Continued) 
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NXP Digi-Key Price Each NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74LVC1284D 568-2997-5-ND 3.3V Parallel Printer Interface N74FO6D-T 568-1710-1-ND Hex Inverter/Buffer Driver, Open 
Transceiver/Buffer 27 O02 ei) Collector 144° #118 95 
74LVC1284DB 568-2998-5-ND 3.3V Parallel Printer Interface N74FO6D-T 568-1710-2-ND Hex Inverter/Buffer Driver, Open 
Transceiver/Buffer Teh OPH Collector ; 1529.13/2,500 
74LVC1284PW 568-2999-5-ND | 3.3V Parallel Printer Interface N74FO6N 568-1711-5-ND | Hex Inverter/Buffer Driver, Open 
Transceiver/Buffer .. 12702 fh Collector 141.118 95 
74LVC4066B0-G 568-3019-1-ND —_| Quad Bilateral Switch iil, Lanne N74F07D 568-3980-5-ND —_| Hex Inverter/Buffer Driver, Open 
74LVC4066B0-G 568-3019-2-ND —_| Quad Bilateral Switch 1444.95/3,00 Collector : 141 1.18 95 
74LVC4066D 568-3020-5-ND —_| Quad Bilateral Switch 81 6146 N74F07D-T 568-1712-1-ND | Hex Inverter/Buffer Driver, Open 
74LVC4066PW 568-3021-5-ND —_| Quad Bilateral Switch 816146 Collector : 141 118.95 
74LVC4245AD 568-1585-5-ND —_| Tri-State Octal Dual Supply Translating N?A4FO70-T. SO8s1712-2-ND) | Hex Inverter/Butfer Driver, Open 
Transceiver. 96 80 64 Collector 1529.13/2,500 
74LVC4245ADB 568-3022-5-ND __| Tri-State Octal Dual Supply Translating N74FO7N 568-1713-5-ND | Hex Inverter/Buffer Driver, Open 
lranseelvet ~~ 24-SS0P Cas N74FO8D 568-1714-5-ND | quad’2-input AND Gal Ven aah ok 
74LVC4245APW 568-1586-5-ND _| Tri-State Octal Dual Supply Translating N7AEOADEE Bea EANOMIMI Qucd 2:lnsut AND Gat By 
Transcelver.....-- 24-TSSOP (ESO ae N74FO8D-T 568-2321-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. 936,252,500 
74LVC162245ADG 568-3003-5-ND _| Tri-State 16-Bit Transceive 8-TSSOP 76 57 PI dean ce 
7 7 5 N74F14D 568-1718-5-ND Hex Inverter Schmitt Trigge: 14-SOIC 51 A229 
74LVC16245ADG-T 568-2292-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP 16 LOveueedd) . ey a 
: : ‘ N74F32D 568-1729-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 50 41 28 
74LVC16245ADG-T | 568-2292-2-ND _| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TSSOP 505.40/2,000 ‘ ret 3 
' ! rscehve N74F32D-T 568-2324-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 50. Al 8 
74LVC162244ADG-T | 568-2291-1-ND —_| Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver.....48-TSSOP 76 57 43 N74F32D-T 568-2324-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 305 98/2.500 
74LVC162244ADG-T | 568-2291-2-ND _| Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver......48-TSSOP 505.40/2,000 N74E38D 568-1731-5-ND | Quad 2-Input NAND Buffer Open ik 
LVCH Family Collector... 40.32.24 
74LVCH32245AEC _|568-2278-ND Tri-State 32-Bit Bus Transceiver........96-LFBGA 7.80 6.24 5.27 Oy ey ae bln Ein: Elep: pene oY a me 
LVCU Family N74F85N 568-1735-5-ND | 4-Bit Magnitude Comparate 16-Dip 1.38 110 83 
74LVCU04AD-T 568-2308-1-ND Hex Inverter .. -14-SOIC 38 BOO eee) N74F86D-T 568-2325-1-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC Ass AZ! 29) 
74LVCUO4AD-T 568-2308-2-ND__| Hex Inverter... .14-SOIC 216.00/2,500 N74F86D-T 568-2325-2-ND _| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 334,90/2,500 
LVT Famil N74F125D 568-1715-5-ND _| Tri-State Quad Buffer . aT 38 
- ny _ N74F125D-T 568-2322-1-ND —_| Tri-State Quad Buffer . AT 38 29 
MB2244BB 568-3556-ND Tri-State, 16-Bit Buffer/Line Drive 52-QFP 9.77 7.82 6.60 N74F125D-T 568-2322-2-ND Tri-State Quad Buffer .. 318.94/2,500 
MB2245BB 568-3530-ND Tri-State, 16-Bit Transceiver . 52-QFP 9.77 7.82 6.60 N74F125N 568-1716-5-ND Tri-State Quad Buffer. 52 39 30 
raLvTo0D8 368302350 |33V Quad 2 Input NAND Gato. ta-ssop 8973. go. | NEN SSSI HD 1-Input NANO Gat. iil _& 
= "97 | fe uad 2-Inpul ate . - + re 5 -| | 
74LVTOOPW 568-3024-5-ND _| 3.3V Quad 2-Input NAND Gate. 4-TSSOP_ 89 —.75—_—«60 HOLE eee ay aan eee He * ie 
7ALVT02D 568-3025-5-ND | 3.3V Quad 2-Input NOR Gate 14S0IC 89 75 60 N74F157AD 568-1719-5-ND | Quad 2-Input Data Selector/Mux, 
74LVTO2DB 568-3026-5-ND | 3.3V Quad 2-Input NOR Gate 14-SSOP 89 «7560 Non-Inverting .... . Se, ee 
74LVTO2PW 568-3027-5-ND | 3.3V Quad 2-Input NOR Gate 4-TSSOP 89.7560 N74F166D 568-3166-5-ND | 8-Bit Bidirectional Universal Shift 
7ALVTO4D-T 568-2309-1-ND | 3.3V Hex Inverter... 14-010 89 7560 Register... wk 4.01 3.21 2.50 
74LVT04D-T 568-2309-2-ND 3.3V Hex Inverte -14-SOIC 964.60/2,500 N74F166N 568-3167-5-ND 8-Bit Bidirectional Universal Shift 
74LVTO4DB 568-3028-5-ND | 3.3V Hex Inverte 14-SSOP..89—Ss«75—St«O Register 4.01 3.21 250 
74LVTO4PW 568-3029-5-ND 3.3V Hex Inverter... 4-TSSOP 89 75 ~=60 N74F242D 568-3171-5-ND Tri-State Quad Transceiver. 89 67 51 
74LVTO8DB 568-3030-5-ND | 3.3V Quad 2-Input AND Gate 14-SSOP 89 75 60 N74F242N 568-3172-5-ND |_| Tri-State Quad Transceiver. 14-Dip 89675 
74LVTO8D 568-1590-5-ND | 3.3V Quad 2-Input AND Gate .14-S0IG 89 75 60 N74F243N 568-3173-5-ND__| Tri-State Quad Transceiver. 14-Dip_ 7657 
74LVTO8PW 568-3031-5-ND__| 3.3V Quad 2-Input AND Gate 4-TSSOP__.89__—=.75_—«60 N74F244D 568-1720-5-ND | Tri-State Octal Buffer . 20-S0IC S139 
74LVT10D 568-3032-5-ND 3.3V Triple 3-Input NAND Gate 14-S0IC 89 75 60 N74F244D-T 568-2323-1-ND Tri-State Octal Buffer . 20-SOIC 51.3929 
74LVT10DB 568-3033-5-ND 3.3V Triple 3-Input NAND Gate 14-SSOP 89 75 60 He er et dee pc aul . ann re sas eee 
74LVT1OPW 568-3034-5-ND | 3.3V Triple 3-Input NAND Gate 4-TSSOP 89 75 ~—«60 -1721-5- k “ Ns : : : 
74LVT14D 568-1593-5-ND | 3.3V Hex Inverter Schmitt Trigger.......14-SOIC 89 75 60 N74F245D 568-1722-5-ND__| Tri-State Octal Transceiver. 20-soie 51899 
74LVT14DB 568-3035-5-ND 3.3V Hex Inverter Schmitt Trigger........14-SSOP 89.75 ——«60 on eee 1 Stale A ranseelver: 4 20 Dig 33 a 73 
at -5-| i A a - FO-| ressabie Latc! - 4 Y B 
aon SD Eee Te N74F259N 568-1724-5-ND | Addressable Latc 16-Dip 2.05 165 1.24 
: pu ate .14-S0IG 93 78 62 ees goressa Le ales ti 
1 ee t i N74F269DB 568-3175-5-ND 8-Bit Bidirectional Binary Counte) 24-SSOP 3.98 3.19 2.48 
74LVT32DB 568-3041-5-ND | 3.3V Quad 2-Input OR Gat 14-SSOP 93 78 62 : ‘ 
74LVT32PW 568-3042-5-ND | 3.3V Quad 2-Input OR Gat 4TSSOP 93 78 62 N74F273AN 568-1725-5-ND_| Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip_ 675188 
- -2318-1- : fas « N74F298D 568-3176-5-ND _| Quad 2-Input Multiplexer 16-SOIC 2.42 1.94 1.45 
faINTIAD:E SBE 2S Sa C S| 3.3V Dual D-Type Flip-Flop ae i) i) Le N74F298N 568-3177-5-ND —_| Quad 2-Input Multiplexer 16-Dip 242 1.94 1.45 
7ALVT74D-T 568-2318-2-ND | 3.3V Dual D-Type Flip-Flop -14-SOIC 964.60/2,500 ee ‘ : 
! N74F367D 568-1730-5-ND | Hex Buffer/Driver 16-SOIG 146 1.17 88 
7ALVT74DB 568-3049-5-ND | 3.3V Dual D-Type Flip-Flop 14-SSOP 89 «7560 oe ‘ 
! N74F367N 568-3179-5-ND | Hex Buffer/Driver 146 117 88 
7ALVT74PW 568-3050-5-ND | 3.3V Dual D-Type Flip-Flop 4-TSSOP 89.7560 eres ' 
: N74F656AD 568-3181-5-ND _| Octal Bus/Driver 521 417 3.25 
74LVT125D 568-1591-5-ND —_| Tri-State 3.3V Quad Butfer 14-S0IG 46 «8726 : - 
7ALVT125D-T 568-2310-1-ND __| Tri-State 3.3V Quad Buffer 14-S0IG 463726 N7aE/b6D pete Bea ommmy 4-Bit Async, Bus Arbiter. ae Suis 2 
u : : : : i N74F786N 568-3186-5-ND | 4-Bit Async. Bus Arbiter. 468 3.75 2.92 
74LVT125D-T 568-2310-2-ND Tri-State 3.3V Quad Buffer -14-SOIC 297.50/2,500 N74F804D 568-3187-5-ND Hex 2-Input NAND Driver 234 188 1.46 
74LVT125PW 568-1592-5-ND Tri-State 3.3V Quad Buffer 4-TSSOP 49 40 27 N74F804N 568-3188-5-ND Hex 2-Input NAND Driver 234 188 1.46 
74LVT125PW-T 568-2311-1-ND Tri-State 3.3V Quad Buffer 4-TSSOP 49 AO 27 N74F827DB 568-3189-5-ND 10-Bit Buffer/Line Driver 237 190 1.43 
7ALVT125PW-T 568-2311-2-ND —_| Tri-State 3.3V Quad Buffer 4-TSSOP 318.75/2,500 N74F862D 568-3191-5-ND | Tri-State Bus Transcei 6245.00 4.22 
7ALVT244APW 568-1594-5-ND | Tri-St. 3.3V Octal Buffer/Line Driver..20-TSSOP_ 54.4433 Ny4FSBON Sere TMMI| Tri-State Bus Transcatrer Se Sieh aioe 
7ALVT244APW-T 568-2316-1-ND __| Tri-St. 3.3V Octal Buffer/Line Driver...20-TSSOP 54 44 33 N74F1244D 568-3162-5-ND —_| Tri-State Octal Buffer . 242 194 145 
7ALVT244APW-T 568-2316-2-ND —_| Tri-St. 3.3V Octal Buffer/Line Driver. 364.50/2,500 N74F1244N 568-3163-5-ND | Tri-State Octal Buffer . 2.42 1.94 1.45 
74LVT245DB-T 568-2317-1-ND _| Tri-State 3.3V Octal Transceiver AB 378 N74F3037D 568-1726-5-ND _| Quad 2-Input NAND 30-Ohm Driver 145 116 87 
74LVT245DB-T 568-2317-2-ND —_| Tri-State 3.3V Octal Transceiver 160.66/1,000 N74F3037N 568-1727-5-ND | Quad 2-Input NAND 30-Ohm Driver........16-Dip 223 1.79 1.34 
74LVT245PW 568-1595-5-ND Tri-State 3.3V Octal Transceivet 48 e743) N74F3038D 568-1728-5-ND Quad 2-Input NAND 30-Ohm Line 
74LVT534D 568-3043-5-ND Tri-State 3.3V Octal D-Type Driver, Open Collector 1:58 1:27 195 
Flip-Flop, Inverting... 1.86 149 1.12 N74F3038N 568-3178-5-ND Quad 2-Input NAND 30-Ohm Line 
74LVT534DB 568-3044-5-ND Tri-State 3.3V Octal D-Type Driver, Open Collector 2.23 1.79 1.34 
Flip-Flop, Inverting... 186 1.49 1.12 N74F5074D 568-1732-5-ND Sync. Dual D-Type Flip-Flop/Clock 
7ALVT534PW 568-3045-5-ND —_| Tri-State 3.3V Octal D-Type Driver... o 232 186 1.39 
Flip-Flop, Inverting 1.86 149 1.42 N74F5074N 568-3180-5-ND Syne. Dual D-Type Flip-Flop/Clock 
74LVT640D 568-3046-5-ND —_| Tri-State 3.3V Octal Driver... a 2.32 186 1.39 
Transceiver, Inverting .. 2.32 1.86 1.40 4000 Family 
7ALVT640DB 568-3047-5-ND | Tri-State 3.3V Octal _ HEF4000BPN 568-3068-5-ND _| Dual 3-Input NOR Gate 58 4735 
Transceiver, Inverting 232 1.86 1.40 HEF4000BTD 568-3069-5-ND —_| Dual 3-Input NOR Gate 5Gi A ao) 
7ALVT640PW 568-3048-5-ND | Tri-State 3.3V Octal HEF4001BPN 568-3070-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 14-Dip 433524 
Transceiver, Inverting 20-TSSOP__2.32_—*1.86 ‘1.40 HEF4001BTD 568-3071-5-ND —_| Quad 2-Input NOR Gate. 14-SOIC 36-2920 
74LVT2241D 568-3037-5-ND __| Tri-State 3.3V Octal Buffer/Line Driver..20-SOIC_ 126 1.06 85 HEF4002BTD 568-3072-5-ND _| Dual 4-Input NOR Gate 14-SOIC 58 4735 
74LVT2241DB 568-3038-5-ND —_| Tri-St. 3.3V Octal Buffer/Line Driver.....20-SSOP 126 1.06 85 HEF4011BPN 568-1683-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 463826 
74LVT2241PW 568-3039-5-ND —_| Tri-St. 3.3V Octal Buffer/Line Driver...20-TSSOP 126 1.06 85 HEF4011BTD 568-3075-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 36 = 2920 
7ALVT16245BDG-T | 568-2315-1-ND —_| Tri-State 3.3V LVT 16-Bit HEF4013BPN 568-1684-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop. 14-Dip 46 «38.26 
Transceiver 48-TSSOP_ 756350 HEF4013BTD 568-1685-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop. 14-SOIG 36.2920 
74LVT16245BDG-T 568-2315-2-ND Tri-State 3.3V LVT 16-bit HEF4014BTD 568-3076-5-ND 8-Bit Static Shift Registe 16-SOIC 65 49.37 
Transceiver 48-TSSOP 665.00/2,000 HEF4015BPN 568-3077-5-ND _| Dual 4-Bit Static Shift Registe 16-Dip 50 40 30 
7ALVT162245BDG-T | 568-2312-1-ND _| Tri-State 3.3V 16-Bit Transceiver. 88 8666 50 HEF4015BTD 568-3078-5-ND —_| Dual 4-Bit Static Shift Registe 50 40 30 
74LVT162245BDG-T | 568-2312-2-ND _| Tri-State 3.3V 16-Bit Transceiver. 585.20/2,000 HEF4016BPN 568-3079-5-ND | Quad Bilateral Switch..... S40 Alt 
74LVT162245BDL-T _|568-2313-1-ND__| Tri-State 3.3V 16-Bit Transceiver. 88 66 —50 HEF4017BPN 568-3080-5-ND —_/ 5-Stage Johnson Counte! 48 3627 
TALVT162245BDL-1 _[568-2313-2-ND | Tri-State 3.3V 16-Bit Transceiver. 292.60/1,000 HEFAO17BTD 568-3081-5-ND__|5-Stage Johnson Counte 483627 
74LVT162374DG-T 568-2314-1-ND Tri-State 3.3V 16-Bit Edge-Triggered HEF4020BPN 568-3082-5-ND 14-Stage Binary Counter 55 4433 
Pint, mss | feraium — lesamesi [tore Seo st 8 
is ns -9-| a Bj Tri - Oe | Bit otatic Shi egiste! . 
ANTES, a Soi aRenpes HEF4021BTD 568-3085-5-ND | 8-Bit Static Shift Registe 534232 
74F Famil oo HEF4023BPN 568-3086-5-ND _| Triple 3-Input NAND Gate 55 4488 
amily HEF4023BTD 568-3087-5-ND _| Triple 3-Input NAND Gate 40.33.25 
N74FOOD-T 568-2319-1-ND —_| Quad 2-Input NAND Gat ae 83 HEF4025BPN 568-3091-5-ND —_| Triple 3-Input NOR Gate. 44 3627 
N74FOOD-T 568-2319-2-ND —_| Quad 2-Input NAND Gat 236.25/2,500 HEF4027BPN 568-3092-5-ND | Dual JK Flip-Flop. 44 36.27 
N74FO4D 568-1709-5-ND —_| Hex Inverter... 42 83 HEF4027BTD 568-3093-5-ND | Dual JK Flip-Flop. a ae 
N74FO4D-T 568-2320-1-ND —_| Hex Inverter... 2 8524 HEF4028BPN 568-3094-5-ND _| 1-of-10 Decode: 53 40 30 
N74FO4D-T 568-2320-2-ND__| Hex Inverter 236.25/2,500 (Continued) 
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NXP Digi-Key Price Each NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
HEF4028BTD 568-3095-5-ND 1-of-10 Decoder. 42 code o) PCA9554AD 568-1051-5-ND 8-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 
HEFAOAOBPN See 3101-5ND | {2°Stage Binary Counte MoD 50400 an ~ 16500 
- -5- -Stage Binary Countet -Dip : j z e 5. Bit 12 
HEF4040BTD 568-3102-5-ND —_| 12-Stage Binary Counte “esolc 47 «38.29 Fen ee vihiterat te-Tssop MEER ner 
HEF4044B7D 568-3103-5-ND _| Tri-State, Quad R/S Latch with Output..16-SOIC 473829 PCAQSS4ATS-T 568-2024-1-ND | 8-Bit I2G/SMBus /0 Port 
HEFAOASBTD 568 3105-5ND | Phase-Locked Loop as 38 OF wnilnearit UE aS 
568- 5-5- jase-Locked Loo . _ Nf s 
HEF4047BPN 568-3106-5-ND | Mono Astable Multivibrato 483627 PCAQSS4ATS-T SoS i-0 2a aN Eg &-8it 2C/SMBus 1/0 Port 
HEF4047BTD 568-3107-5-ND —_| Mono Astable Multivibrato 53 «4232 wif Interrupt 1684.16/2,500 
HEF4049BPN 568-1686-5-ND _| Hex Inverting Buffer... 50 38 29 PCAQ554D 568-1053-5-ND oe pelea i see hee SG 
HEF4049BTD 568-1687-5-ND __| Hex Inverting Buffer. A436 (27 : : : : 
HEF4050BPN 568-3108-5-ND —_| Hex Non-Inverting Bu 44 3627 PCAQ554DB 568-1054-5-ND | 8-Bit !2C/SMBus 1/0 Port 
HEF4050BTD 568-1688-5-ND | Hex Non-Inverting Buffe 42 34 26 with Interrupt 132 1.06.79 
HEF4051BPN 568-1689-5-ND —_| 8-Channel Analog Mux/Demux. AZ 38.29 PCAQ554N 568-2025-5-ND ——_| 8-Bit 2C/SMBus 1/0 Port 
HEF4051BTD 568-3979-5-ND 8-Channel Analog Mux/Demux.. AT 38.29 with Interrupt ADE dG or 
HEF4051B1D-T 568-1690-1-ND _| 8-Channel Analog Mux/Demux. CT nes) PCAQSS4PW. 568-3984-5-ND —_| 8-Bit 2C/SMBus I/O Port 
HEF4051BTD-T 568-1690-2-ND —_| 8-Channel Analog Mux/Demux. 315.56/2,500 with Interrupt 16-TSSOP 1.32 1.06 79 
HEF4051BTT-T 568-1875-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. S02 3A PCAQ5S4PW-T 568-1055-1-ND | 8-Bit I2C/SMBus I/ 
HEF4051BTT-T 568-1875-2-ND 8-Channel Analog Mux/Demux.. 487.50/2,500 with Interrupt 16-TSSOP 1.32 1.06 79 
HEF4052BPN 568-3109-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 53 42.32 PCAQ554PW-T 568-1055-2-ND 8-Bit 2C/SMBus 1/0 Port 
HEF4052B1D 568-1691-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 51 A229 with Interrupt 16-TSSOP 4684.16/2,500 
HEF4053BPN 568-1692-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 53 42 82 a 4 - -Bit 12 
HEF4053BTD 568-1693-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... 4 2 © iil ee whine o4-vORN [ETERS EC 
HEF4053BTD-T 568-2255-1-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... Ash) 42.29 PCAQ555BS-T 568-2382-2-ND 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port i . : 
HEF4053BTD-T 568-2255-2-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... 335.75/2,500 is 
— with Interrupt .24-HVQFN 4658.25/6,000 
HEF4059BTD §68-3110-5-ND Programmable Divide-By-N Counter... 2.36 1.89 1.47 1D 
HEF4060BPN 568-3111-5-ND —_| 14-Stage Ripple-Carry Binary PCA9555D 568-1056-5-ND | 16-Bit |2C/SMBus 1/0 Port 
Counter/Divider. 55 4433 with Interrupt 155 124 98 
HEF4060BTD 568-3112-5-ND _| 14-Stage Ripple-Carry Binary PCAQ555DB-T 568-1057-1-ND —_| 16-Bit I2C/SMBus I/0 Port 
Counter/Divider... 63 ae 32 with Interrupt 155 125 94 
HEF4066BPN 568-1694-5-ND _| Quad Bilateral Switch 49 «40 28 PCAQSS5DB-T 568-1057-2-ND | 16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 
HEF4066BTD 568-1695-5-ND | Quad Bilateral Switch ‘ 46 «3826 with Interrupt 807.43/1,000 
HEF4066BTD-T 568-2266-1-ND —_| Quad Bilateral Switch 14-S0IG 46 38 ~—.26 PCAQS55N 568-2027-5-ND | 16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 
HEF4066BTD-T 568-2266-2-ND —_| Quad Bilateral Switch -14-SOIC 303.45/2,500 with Interrupt 166 133 1.00 
HEF4067BPN 568-3113-5-ND 16-Channel Analog Mu: 24-Dip 1.73 1.39 1.04 PCAQ555PW. 568-3986-5-ND 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 
HEF4067BTD 568-3114-5-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux “24-S0IG 173 1.39 1.04 with Interrupt 155 125 94 
HEF4068BTD §68-3115-5-ND 8-Input NAND Gate -14-SOIC al 38 = 29 PCA9555PW-T 568-1058-1-ND 16-Bit 12C/SMBus 1/0 Port 
HEF4069UBTD 568-3116-5-ND —_| Hex Inverter 14-SOIG 38 = 38122 with Interrupt 155 125 94 
HEF4069UBPN 568-1696-5-ND —_| Hex Inverter 14-Dip 49 40 27 : +N 7 
HEF4O70BPN 568-1697-5-ND __| Quad Exclusive OR Gate 14-Dip 50 40 30 PCASSSSPW-T S68-1058-2ND) | 16-Bit I2C/SMBus 1/0 Port 
= with Interrupt... oak 24-TSSOP 1987.52/2,500 
HEF4070BTD 568-3117-5-ND _| Quad Exclusive OR Gate TES0IC 4688S PCAQS56PW 568-1059-5-ND _| Octal SMBus/l2C Registered 
Iara adic |imeiagren wok 8 ri wero ous ee 
= aoe Juad 2-inpu ate ot 2 S i Ps . i f ‘ 
HEF4072BTD 568-1699-5-ND —_| Dual 4-Input OR Gate 145010 51 38 29 PCAQ557D 568-1060-5-ND__[8-Bit °C/SMBus 1/0 Port with Reset... 16-SOIC__1.82 1.06 __.79 
HEF4073BPN 568-3119-5-ND Triple 3-Input AND Gat 14-Dip AT 38 0.29 PCA9557PW-T 568-1061-1-ND 8-Bit I2C/SMBus 1/0 Port with Reset..16-TSSOP 1.32 1.06 .79 
HEF4075BPN 568-1700-5-ND Triple 3-Input OR Gate ... 14-Dip 58 47. «35 PCA9557PW-T 568-1061-2-ND 8-Bit 2C/SMBus 1/0 Port with Reset.. 16-TSSOP 1684.16/2,500 
HEF4077BPN 568-1701-5-ND —_| Quad Exclusive NOR Gate. i 55 Ad 33 PCF8574APN 568-1073-5-ND —_| Remote 8-Bit I/O Expander 158 126 95 
HEF4081BPN 568-1702-5-ND —_| Quad 2-Input AND Gate. AT 38.29 PCF8574ATD 568-3987-5-ND —_| Remote 8-Bit I/O Expander 158 126 95 
HEF4081BTD 568-3120-5-ND —_| Quad 2-Input AND Gate. AG 3826 PCF8574ATD-T 568-1074-1-ND _| Remote 8-Bit I/O Expander 158 126 95 
HEF4082BPN 568-1703-5-ND __| Dual 4-Input AND Gate... 5544 33 PCF8574ATD-T 568-1074-2-ND | Remote 8-Bit I/O Expander 819.00/1,000 
HEF4093BPN 568-1704-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger A335 24 PCF8574ATDK-T 568-2030-1-ND | Remote 8-Bit I/O Expander 158 126 95 
Te caoeaeeeee SNe Bua Sinn ett acim {nga Al pen Be PCF8574ATDK-T 568-2030-2-ND | Remote 8-Bit I/O Expander 2016.00/2,500 
- - -2- uad 2-Inpu' chmitt Trigger 75/2, is a5 Bi 
HEF4094BPN 568-3121-5-ND | 8-Stage Shift-and-Store Bus Registe in ecrammecemmmoe) | reerirh oo Ae Lie eae 
HEF4094BTD 568-1706-5-ND _| 8-Stage Shift-and-Store Bus Register...16-SOIC___—-45_—36——27 - : : - 
HEFAO94BTD-T 568-2257-1-ND | 8-Stage Shifi-and-Store Bus Register..16-SOIC 45.36.27 PCF8574TD-T SbS1077-1-ND)))/ Remote 8-Bit 1/0 Expander ised ayes 
: : PCF85741D-T 568-1077-2-ND | Remote 8-Bit I/O Expander 819.00/1,000 
HEF4094BTD-T 568-2257-2-ND 8-Stage Shift-and-Store Bus Register... 16-SOIC 301.39/2,500 


HEF4104BPN 568-3122-5-ND Tri-State, Quad Low to High Voltage 

Translator 99 15) .56 
HEF4104BTD 568-3123-5-ND Tri-State, Quad Low to High Voltage 

Translator 99 15) 56 
HEF4511BPN 568-3124-5-ND BCD to 7-Segment Latch/ 

Decoder/Driver 58 46.35 
HEF4511BTD 568-3125-5-ND BCD to 7-Segment Latch/ 

Decoder/Driver 7 38; 29 
HEF4514BPN 568-3126-5-ND 1-of-16 Decoder/Demultiplexer 1.07 90.72 
HEF4514BTD 568-3127-5-ND 1-of-16 Decoder/Demultiplexer 84 63 48 
HEF4515BPN 568-3128-5-ND 1-of-16 Decoder/Demultiplexer 1.07 90 8.72 
HEF4516BTD 568-3129-5-ND Binary Up/Down Counte 64 48 36 
HEF4520BPN 568-1707-5-ND Dual Binary Counter... 750 38 = 29 
HEF4520BTD 568-3130-5-ND Dual Binary Counte! 53 42.32 
HEF4521BTD 568-3131-5-ND 24-Stage Frequency Divider 12 54 41 
HEF4528BPN 568-3132-5-ND Dual Mono Multivibrator 74 56 42 
HEF4528BTD 568-3133-5-ND Dual Mono Multivibrato’ 50 38 © .29 
HEF4538BPN 568-3134-5-ND Dual Precison Mono. Multi 76 57 43 
HEF4538BTD 568-3135-5-ND Dual Precison Mono. Multi 50 40.30 
HEF4541BPN 568-3136-5-ND Programmable Timer AT 38.29 
HEF4541BTD §68-3137-5-ND Programmable Timer AT 38 = 29 
HEF4543BPN 568-3138-5-ND BCD to 7-Segment Latch/Decoder/ 

Drive 50 40.30 
HEF4555BTD 568-3139-5-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexe 48 a 
HEF4794BPN 568-3140-5-ND 8-Stage Shift-and-Store Register 

LED Driver... 137 115) 292 
HEF4794BTD 568-3141-5-ND 8-Stage Shift-an 

LED Driver... 137 115: 292 
HEF4894BPN 568-3142-5-ND 12-Stage Shift-and-Store Register 

LED Driver... 217 1.74 1.31 
HEF4894BTD 568-1708-5-ND 12-Stage Shift-and-Store Register 

LED Driver 217 1.74 1.31 
HEF40098BPN 568-3073-5-ND Tri-State, Hex Inverting Buffer .. 16-Dip 1.08 90 72 
HEF40098BTD 568-3074-5-ND Tri-State, Hex Inverting Buffer .. 16-SOIC 1.08 90 72 
HEF40106BPN 568-1681-5-ND Hex Inverting Schmitt Trigge 14-Dip 8 35.24 
HEF40106BTD-T 568-1682-1-ND Hex Inverting Schmitt Trigge 14-SOIC 3 35.24 
HEF40106BTD-T 568-1682-2-ND Hex Inverting Schmitt Trigger... 14-SOIC 280.50/2,500 
HEF40240BTD 568-3088-5-ND Tri-State, Octal Inverting 

Buffer with Output 1.33 1.07  .80 
HEF40244BPN 568-3089-5-ND Tri-State, Octal Buffer with Output 1.33 1.07 80 
HEF40244BTD 568-3090-5-ND Tri-State, Octal Buffer with Output 133 1.07.80 
HEF40373BPN 568-3097-5-ND Tri-State, Octal Transparent Latch 

with Output 142 1.14 86 
HEF40373BTD 568-3098-5-ND Tri-State, Octal Transparen’ 

with Output 142 1.14 86 
HEF40374BPN 568-3099-5-ND Tri-State, Octal D-Type, Flip-Flop 

with Output 142 114 86 
HEF40374BTD 568-3100-5-ND Tri-State, Octal D-Type, Flip-Flop 

with Output 142 1.14 86 


PCF8574TDK 
PCF8574TDK-T 
PCF8574TDK-T 


568-3988-5-ND 
568-1078-1-ND 
568-1078-2-ND 


Remote 8-Bit I/O Expander 
Remote 8-Bit I/O Expander 
Remote 8-Bit I/O Expander 


158) 1:26.95 
seh ks 
2016.00/2,500 


PCF8575TSDB 
PCF8575TSDB-T 
PCF8575TSDB-T 


568-3989-5-ND 
568-1079-1-ND 
568-1079-2-ND 


UES le ake 
Wes) aes halve 
1014.00/1,000 


RoHS Compliant 


NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
GTL2000DG 568-4223-5-ND 22-Bit Bi-Directional Low Voltage 

Translato 1.23 1.03 82 
GTL2002D 568-4224-5-ND 2-Bit Bi-Directional Low Voltage 

Translator .. 80 60 45 
GTL2002D/G-T 568-1871-1-ND 2-Bit Bi-Directional Low Voltage 

Translator . 88 66 50 
GTL2002DC-G 568-1869-1-ND 2-Bit Bi-Directional Low Voltage 

Translator . 8-VSSOP 80 60 45 
GTL2002DC-G 568-1869-2-ND 2-Bit Bi-Directional Low Voltage 

Translator 8-VSSOP 780.00/3,000 
GTL2002DP-T 568-4231-1-ND 2-Bit Bi-Directional Low Voltage 

Translator 8-TSSOP 80 60 45 
GTL2002DP-T 568-4231-2-ND 2-Bit Bi-Directional Low Voltage 

Translator 8-TSSOP. 650.00/2,500 
GTL2002DP/G-T 568-1870-1-ND 2-Bit Bi-Directional Low Voltage 

Translator 8-TSSOP 88 66 © 50 
GTL2002DP/G-T 568-1870-2-ND 2-Bit Bi-Directional Low Voltage 

Translator 8-TSSOP. 715.00/2,500 
GTL2002GM-G 568-4225-1-ND 2-Bit Bi-Directional Low Voltage 

Translator 80 60 45 
GTL2002GM-G 568-4225-2-ND 2-Bit Bi-Directional Low Voltage 

Translator 1040.00/4,000 
GTL2003BQ, 115 568-4293-1-ND 8-Bit Bi-Directional Low Voltage 

Translator NEWE............ 90 dey Ai) 
GTL2003BQ, 115 568-4293-2-ND 8-Bit Bi-Directional Low Voltage 

Translator NEWS............ 20-DHVQFN 1170.00/3,000 
GTL2003PW 568-4232-5-ND 8-Bit Bi-Directional Low Voltage 

Translator a .20-TSSOP 192 dif {ie 
GTL2005PW-T 568-1000-1-ND Quad Translating Transceiver. .14-TSSOP 1.58 1.27.95 
GTL2005PW-T 568-1000-2-ND Quad Translating Transceiver.............14-TSSOP 2021.12/2,500 
GTL2005PW/G-T 568-1872-1-ND Quad GTL/GTL+ to LVITL/TTL 

Bi-Directional Translator. 1.75 1.40 1.05 


GTL2005PW/G-T 


568-1872-2-ND 


Quad GTL/GTL+ to LVTTL/TTL 
Bi-Directional Translator. 


2240.00/2,500 


(Continued) 
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LOGIC TRANSLATION (Continued) 


RoHS Compliant 


NXP Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
GTL2006PW-T 568-1873-1-ND 13-Bit GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL 
Translator (225) 100275) 
GTL2006PW-T 568-1873-2-ND 13-Bit GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL 
Translator 1600.00/2,500 
GTL2007PW-T 568-1874-1-ND 13-Bit GTL t 
Power Good 1,250 CON Z5) 
GTL2007PW-T 568-1874-2-ND 13-Bit GTL to LVTTL Translator with 
Power Good 1600.00/2,500 
GTL2008PW 568-3631-5-ND 12-Bit GTL to LVTTL Translator with 
Power Good... e250 1007275) 
GTL2009PW 568-3064-5-ND 3-Bit GTL Front- Side Bus Frequency 
Comparator. 84 64 48 
GTL2010BS-T 568-3632-1-ND 10-Bit Bi-Directional Low Voltage 
Translator... 24-HVQFN 96 80 64 
GTL2010BS-T 568-3632-2-ND 10-Bit Bi-Directional Low Voltage 
Translator 4-HVQFN 2448.00/6,000 
GTL2012DP-T 568-4233-1-ND 2-Bit GTL to LVTTL Transceiver 8-TSSOP 95 19 64 
GTL2012DP-T 568-4233-2-ND 2-Bit GTL to LVTTL Transceiver 8-TSSOP 1026.35/2,500 
GTL2014PW 568-3066-5-ND 4-Bit LVTTL to GTL Transceiver 4-TSSOP 142 119 .95 
GTL2018PW 568-4234-5-ND 8-Bit LVTTL to GTL Transceiver 4-TSSOP 1.84 148 1.11 
GTL2034PW 568-3067-5-ND 4-Bit GTL to GTL Buffer .... 4-TSSOP 1.42 1.19  .95 
H MEMORY 
N X P S emic RoHS Compliant 
NXP Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
EEPROM 
PCA24S08D 568-3349-5-ND 1024x8-Bit CMOS EEPROM... 95 19° 64 
PCA24S08DP-T 568-3350-1-ND 1024x8-Bit CMOS EEPROM 95 19 64 
PCA24S08DP-T 568-3350-2-ND 1024x8-Bit CMOS EEPRO! 1026.35/2,500 
PCF8582C2D 568-1083-5-ND 256x8-Bit CMOS EEPROM 1.05 88.70 
SRAM 
PCF8570PN 568-1071-5-ND 256x8-Bit Low Voltage SRAM 2.2 nde oe 
PCF8570TD-T 568-1072-1-ND 256x8-Bit Low Voltage SRAM... 2221 elo 
PCF8570TD-T 568-1072-2-ND 256x8-Bit Low Voltage SRAM... 1149.46/1,000 


MEMORY INTERFACE 
RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SSTU32864EC/G 568-2052-ND 1.8V Config. Registered Buffer............ 96-LFBGA 3.38 2.70 2.10 
SSTU32865ET/G 568-2053-ND 1.8V, 28-Bit, 1:2 Registered Buffer...160-TFBGA 6.11 4.89 4.13 
SSTU32866EC/G-S 568-2054-ND 1.8V, 25-Bit, 1:1 or 14-Bit, 1:2 Gort, 


SSTUA32864EC/G-T 


568-3538-1-ND 


Registered Buffer...... d8h 270 52:10) 


1.8V, 25-Bit, 1:1 or 14-B 


Registered Buffer... 3.60 288 2.24 
SSTUA32864EC/G-T 568-3538-2-ND 1.8V, 25-Bit, 1:1 or 1 Bit, 1:2 Conf. 

Registered Buffer... 7056.00/3,500 
SSTUA32866EC/G-T 568-3539-1-ND 1.8V, 25-Bit, 1:1 or 14-B 

Registered Buffer...... 3.60 288 2.24 
SSTUA32866EC/G-T 568-3539-2-ND 1.8V, 25-Bit, 1:1 or 14-Bit, 1: 

Registered Buffer...... 7056.00/3,500 


SSTUA32S865ET/G-T /568-3540-1-ND 1.8V, 28-Bit, 1:2 Registered 

BUT liescsnies seca casas cianstdraecsnacstls. cite 160-TFBGA 6.20 4.96 4.19 
SSTUA32S865ET/G-T |) 568-3540-2-ND 1.8V, 28-Bit, 1:2 Registered 

Buffer. 160-TFBGA 11532.00/3,000 
SSTUB32864EC/G-T 568-3541-1-ND 1.8V, 25-Bit, 1:1 or 14-Bit, 1:2 pong, 

Registered Buffer... 3.83 3.06 2.38 
SSTUB32864EC/G-T 568-3541-2-ND 1.8V, 25-Bit, 1:1 or 1 Bi 

Registered Buffer...... 7497.00/3,500 
SSTUH32865ET/G-S 568-3578-ND 1.8V, 28-Bit, 1:2 Registere 

Buffel 160-TFBGA 6.11 489 4.13 


SSTVF16859BS-T 


568-2055-1-ND 


13-Bit, 1:2 SSTL_2 Registered Buffer 


for DDR... 56-HVOFN 1.45 1.16 87 
SSTVF16859BS-T 568-2055-2-ND 13-Bit, 1:2 SSTL_2 Registered Buffer 

for DDR... 754.00/1,000 
SSTVN16859BS-T 568-2056-1-ND 13-Bit, 1:2 SSTL_2 Registered Buffer 

for DDR... 145 116 .87 
SSTVN16859BS-T 568-2056-2-ND 13-Bit, 1:2 SSTL_ 2 Registered Buffer 

for DDR... 1508.00/2,000 


NXP. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PCF8576DH/2-T 568-2031-1-ND Universal LCD Driver for Low 

Multiplex Rates ..64-TQFP 1.89 1.52 1.14 
PCF8576DH/2-T 568-2031-2-ND Universal LCD Driver for Low 


Multiplex Rates ....64-TQFP 1477.91/1,500 
PCF8576DT/2-T 568-3558-1-ND Universal LCD Driver for Low 

Multiplex Rates 56-TSSOP 1.71 1.37 1.03 
PCF8576D1/2-T 568-3558-2-ND Universal LCD Driver for Low 


Multiplex Rates 1778.92/2,000 
PCF8576TD 568-3560-5-ND Universal LCD Driver for Low 

Multiplex Rates 2.37 1.90 1.48 
PCF8577CPN 568-1081-5-ND LCD Direct/Duplex Drive 2.34 1.88 1.46 
PCF8577CTD-T 568-1082-1-ND LCD Direct/Duplex Driver 1.84 148 1.11 
PCF8577CTD-T 568-1082-2-ND LCD Direct/Duplex Driver 497.34/500 
PCF8578H/1 568-4017-ND LCD Driver for Dot Matrix .. 2.37 1.90 1.48 
PCF8578TD 568-3561-5-ND LCD Driver for Dot Matrix 261 2.09 1.63 
PCF8579TD 568-3562-5-ND LCD Driver for Dot Matrix .. 2.61 2.09 1.63 
SAA1064PN 568-1107-5-ND 4-Digit LED Driver w/I2C Bus Interface ....24-Dip 2.25 1.80 1.40 
SAA1064TD 568-1108-5-ND 4-Digit LED Driver w/l2C Bus Interface..24-SOIC 2.25 1.80 1.40 
TDA7073AN 568-3590-5-ND Dual BTL Power Driver. 16-Dip 1.20 1.00 .80 
TDA7073ATD 568-3591-5-ND Dual BTL Power Driver. 16-SOIC 1.20 1.00 80 

LED Drivers 

PCA9550D 568-1046-5-ND 2-Bit I2C LED Driver with Blinker. 8SOIC 145 116 87 
PCA9551D 568-1047-5-ND 8-Bit I2C LED Driver with Blinker. 16-SOIC 1.84 1.48 1.11 
PCA9551PW. 568-1048-5-ND 8-Bit 12C LED Driver with Blinker........16-TSSOP 1.84 1.48 1.11 
PCA9552D 568-1049-5-ND 16-Bit 12 LED Driver with Blink: 24-SOIC 2.37 1.90 1.43 
PCA9552PW 568-1050-5-ND 16-Bit 12 LED Driver with Blink -24-TSSOP 2.37. 1.90 1.43 


Switch Mode Power Supply 


TEA1506AT/N1-T 
TEA1506AT/N1-T 


568-3312-1-ND GreenChip™I| SMPS Control. 
568-331 2-2-ND GreenChip™I| SMPS Control. 


14-SOIC 


158) 1027) 95 
2021.12/2,500 


TEA1506PN 568-3313-5-ND GreenChip™I! SMPS Control. 1.11 93 74 
TEA1506TD-T 568-2335-1-ND GreenChip™ I! SMPS Control. 1.11 93 74 
TEA1506TD-T 568-2335-2-ND GreenChip™I! SMPS Control. 1197.30/2,500 

TEA1507PN 568-2336-5-ND GreenChip™I! SMPS Control. 1.11 93 74 
TEA1520P/N2 568-2439-5-ND SMPS for Low Power System: 1.38 1.10 .83 
TEA1520TD-T 568-2333-1-ND STARplug™ Controller 136 1.14 91 
TEA1520TD-T 568-2333-2-ND STARplug™ Controller... 1470.95/2,500 

TEA1521P/N2 568-2440-5-ND SMPS for Low Power System: 143. 01.14 86 
TEA1521TD-T 568-2334-1-ND SMPS for Low Power System: ie it) 
TEA1521TD-T 568-2334-2-ND SMPS for Low Power Systems 1684.16/2,500 


TEA1522P/N2 568-2444-5-ND SMPS for Low Power System: 155 1.24 93 
TEA1522T/N2 568-2438-1-ND SMPS for Low Power System: 155 1.24 93 
TEA1522T/N2 568-2438-2-ND SMPS for Low Power System: 1984.00/2,500 

TEA1523P/N2 568-2445-5-ND SMPS for Low Power Systems 1.83 1.46 1.10 
TEA1532APN 568-3314-5-ND GreenChip™I! SMPS Control. 1.11 93 74 


TEA1532ATD-T 


568-2337-1-ND GreenChip™ II SMPS Control. 


1.11 93 74 


TEA1532ATD-T 568-2337-2-ND GreenChip™I| SMPS Control. 1197.30/2,500 
TEA1532PN 568-3315-5-ND GreenChip™1| SMPS Control. 1.11 93.74 
TEA1532T/N1-T 568-3316-1-ND GreenChip™I| SMPS Control. eh] 93 74 
TEA1532T/N1-T 568-3316-2-ND GreenChip™1| SMPS Control. 1197.30/2,500 
TEA1533APN 568-3317-5-ND GreenChip™I| SMPS Control. shih 93 74 
TEA1533ATD-T 568-2338-1-ND GreenChip™I| SMPS Control. Thanh 93 74 
TEA1533ATD-T 568-2338-2-ND GreenChip™I| SMPS Control. 1197.30/2,500 
TEA1533TD-T 568-3319-1-ND GreenChip™I| SMPS Control. 14-SOIC 1.11 93.74 
TEA1533TD-T 568-331 9-2-ND GreenChip™1| SMPS Control. 14-SOIC 1197.30/2,500 
TEA1552TD-T 568-2339-1-ND GreenChip™1| SMPS Control. 14-SOIC 1.26 1.06 .85 
TEA1552TD-T 568-2339-2-ND GreenChip™1| SMPS Control. 14-SOIC 1368.58/2,500 
TEA1610PN 568-3320-5-ND Zero-Voltage Switching Resonant 

Converter Controller 1.84 1.48 1.11 


TEA1610TD-T 
TEA1610TD-T 


568-2340-1-ND Zero-Voltage Switching Resonant 
Converter Controller 
Zero-Voltage Switching Resonant 


Converter Controller 


568-2340-2-ND 


270 2.16 1.68 


3780.00/2,500 


TEA1620P/N1 568-2441-5-ND STARplug™ Controlle 1.04.87 70 
TEA1622P/N1 568-2442-5-ND STARplug™ Controller... 126) 1,06" .85 
TEA1623P/N1 568-2443-5-ND STARplug™ Controller... 1.92 1.54 1.16 


9397 750 16172 


568-4326-ND Demo Kit STARplug™ Bronco || NEW! 


75.00 a 


Voltage Detectors 


PCF1252-0TD 
PCF1252-1TD 


PCF1252-2TD 


568-3301-5-ND Threshold Detector and Reset 


Generator. 

568-3302-5-ND Threshold Detector and Reset 
Generator. 

568-3303-5-ND Threshold Detector and Reset 


Generator. 


PCF1252-4TD 


PCF1252-7TD 


568-3304-5-ND Threshold Detector and Reset 
Generator. 
Threshold Detector and Reset 


Generator. 


568-3305-5-ND 


1.90 1.52 1.14 


NXP Price Each 
Part No. Hoscriptiony fi 25 100 NXP S POWER SUPP PRODUCTS 
PCA9532D 568-1039-5-ND 16-Bit peeetey 1.66 1.33 1.00 sale riled tik tc 
-1039-5- Bil immer. i E i Ti ' 

PCAS532PW 568-1040-5-ND | 16-Bit 2 LED Dimmer. 166 1.33 1.00 hae Dla ey Deseninion Pkg ace Eales 
PCF2100CTD 568-1064-5-ND 40-Segment LCD Driver 145 116 .87 - - ~ 
PCF2111CT/1,118 568-1065-1-ND | 64-Segment LCD Driver 1.75 1.40 1.05 Low Dropout Regulators 
PCF21110T/1,118 568-1065-2-ND 64-Segment LCD Driver 472.50/500 SA57000-30D-G 568-3306-1-ND CapFREE™ 150mA, Low Noise LDO 
PCF2112CPN 568-3557-5-ND 32-Segment LCD Driver 1.97 158 1.19 Regulator. 80 60 45 
PCF2112CTD-T 568-1066-1-ND 32-Segment LCD Driver 166 1.33 1.00 SA57000-30D-G 568-3306-2-ND CapFREE™ 150mA, Low Noise LDO 
PCF2112CTD-T 568-1066-2-ND 32-Segment LCD Driver 447.66/500 Regulator 780.00/3,000 
PCF8562TT/2-T 568-2029-1-ND Universal LCD Driver for Low SA57000-33D-G 568-1184-1-ND CapFREE™ 150mA Low Noise LDO 

Multiplex Rates......... 1.29 1.04 .78 Regulator. 88 67 50 
PCF8562TT/2-T 568-2029-2-ND Universal LCD Driver for Low $A57000-33D-G 568-1184-2-ND CapFREE™ 150mA Low! Noise LDO 

Multiplex Rates... 1341.08/2,000 Regulator. 862.29/3,000 


PCF8566PN 
PCF8566TD-T 


568-1069-5-ND 
568-1070-1-ND 


Universal LCD Driver for Low 
Multiplex Rates 
Universal LCD Driver for Low 
Multiplex Rates 


2.24 1.79 1.35 


27lilet CO lee? 


PCF8566TD-T 
PCF8576CTD-T 


PCF8576CTD-T 


568-1070-2-ND 
568-1080-1-ND 


568-1080-2-ND 


Universal LCD Driver for Low 
Multiplex Rates 
Universal LCD Driver for 
Multiplex Rates 
Universal LCD Driver for 
Multiplex Rates 


568.42/500 


2.24 1.79 1.35 


603.92/500 


TDA3602U 
TDA3617JU 
TDA3664/N1-T 


568-3307-5-ND 
568-3308-5-ND 
568-3309-1-ND 


Multiple Output Voltage Regulator. 
Multiple Output Voltage Regulator .. 
5V, 100mA LDO Regulator. 


431 345 2.69 
457 3.66 2.85 
1.26 1.06.85 


TDA3664/N1-T 568-3309-2-ND 5V, 100mA LDO Regulator. 2189.72/4,000 
TDAS664ATD-T 568-3310-1-ND 5V, 100mA LDO Regulator. ih) 93.74 
TDAS664ATD-T 568-331 0-2-ND 5V, 100mA LDO Regulator. 1197.30/2,500 
UBA2014P/N1 568-3321-5-ND 600V Driver IC for CFL and TL Lamps. 2d OL ar 
UBA2014TD-T 568-3322-1-ND 600V Driver IC for HF Fluorescent 
2.34 1.88 1.46 
(Continued) 
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3 4 NXP Digi-Key Price Each 
NXP Semico tors adits Lonaaad ERCOUCTS (Continued) Part No. Part No. Description Pky. 1 25—«*100 
A = UDA1338HB 568-3447-ND Multichannel Audio Coder/Decoder.......44-PQFP 7.03 563 4.75 
NXP Digi-Key a Price Each UDA1341TSDB 568-1154-5-ND —_| Economy Audio CODEC for MiniDisc 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Home Stereo. 6.07 486 4.10 
UBA2014TD-T 568-3322-2-ND | 600V Driver IC for HF Fluorescent UDA1342TSDB 568-1155-5-ND | Audio CODEC 6.07 486 4.10 
Lamps... dasiasinatte 16-SOIC 3282.62/2,500 UDA1344TSDB 568-1156-5-ND Low Voltage, Low Power Stereo Audio 
UBA2021T/N2 568-3323-5-ND | 630V Driver IC for CFL and TLLamps...14-SOIG 2.11 1.69 1.27 CODEC with DSP ; 5.58 447 3.48 
UBA2024P/N1 568-3324-5-ND —_| Half-Bridge Power IC for CFL Lamps 241 169 1.27 UDA1345TSDB 568-1157-5-ND {Economy Audio CODEC 3.29 264 2.05 
UBA2032TS/N3-T 568-3325-1-ND __| Full Bridge Driver. 3.55 2.85 2.22 UDA1361TSDK 568-1158-5-ND | 96kHz Sampling 24-Bit Stereo 
UBA2032TS/N3-T 568-3325-2-ND __| Full Bridge Drive 2013.10/1,000 Audio ADC..... a 3.26 261 2.03 
UBA2033TS/N2-T 568-3326-1-ND HF Full Bridge Driver. 355) 2.85) 2:22 UDA1384H 568-3450-ND Multichannel Audio Coder/Decoder 5.10 4.09 3.45 
UBA2033TS/N2-T 568-3326-2-ND | HF Full Bridge Driver. 2013.10/1,000 Media Processors 
UBA2070TD-T 568-3328-1-ND | 600V CCFL Ballast Drive 2.44 1.96 1.52 PNX1300EH/G 568-1292-ND 2.5V, 143MHz Programmable "292-HBGA 25.26 23.58 21.90 
UBA2070TD-T 568-3328-2-ND__| 600V CCFL Ballast Drive 3415.23/2,500 PNX1301EH/G 568-1293-ND 2.5V, 180MHz Programmable (292-HBGA 23.68 22.11 20.53 
DC-DC Converters PNX1302EH/G 568-1294-ND 2.5V, 200MHz Programmable .292-HBGA 28.42 26.53 24.64 
PIP202-49M-2 73 1668-29974: NDU=™ | DC-DC Converter Powertrain aeeoiussa PNX1311EH/G 568-1295-ND 2.2V, 166MHz Programmable -292-HBGA 28.42 26.53 24.64 
PIP202-12M-2/T3 | 568-2327-2-ND__| DC-DC Converter Powertrain 13378.98/2,500 En AISNE sD 12V, 2402 Auclio/Video/Graphics 
System 30.63 28.59 26.55 
PNX1501E/6 568-1297-ND 1.2V, 266MHz Audio/Video/Graphics 
uctors OPFET System - 32.93 30.74 28.54 
RoHS Compliant PNX1502E/G 568-1298-ND 1.3V, 300MHz Audio/Video/Graphics 
NXP Digi-Key Price Each System 456-BGA 38.29 35.74 33.19 
Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
BUK202-50Y 568-3550-5-ND PowerMOS Transistor . = a SPECIALIZED ICs 
TOPFET High Side Switch. ...c.:..0-« T0-220-5 260 208 1.62 NXP Semiconductors Digi@Reel RoHS Compliant 
BUK204-50Y /T3 568-3551-1-ND —_| TOPFET High Side Switch SMD D2-PAK 247 1.98 1.54 ae ; 
BUK205-50Y /T3 568-3552-1-ND | TOPFET High Side Switch SMD D2-PAK 273 219 1.71 Ae Diol Key Deserintion oe gh ar 
BUK205-50Y /T3 568-3552-2-ND _| TOPFET High Side Switch SMD D2-PAK 1263.60/800 KMAIS9E TR 568-4325-1-ND | Programmable Angle Sensor NEW {Ga MmPAISS INST 
BUK209-50Y 568-3553-5-ND | TOPFET High Side Switch. 70-2205. 231 186 145 KMA99E /R 568-4329-2-ND | Programmable Angle Sensor NEI 6394.73/1,800 
BUK214-50Y /T3 568-3554-1-ND —_ | TOPFET High Side Switch D2-PAK 2.50 2.00 1.50 KMA200 TR 568-4286-1-ND | Programmable Angle Sensor. 4231 1109 9.83 
BUK214-50Y /T3 568-3554-2-ND__| TOPFET High Side Switch SMD 1079.57/800 KMA200 T/R 568-4286-2-ND | Programmable Angle Sensor . 16421.08/1,800 
KMZ10B 568-3555-ND Magnetic Field Sensor... 4.93 3.95 3.08 
; KMZ51 T/R 568-2425-1-ND | Magnetic Field Sensor 467374 291 
NXP Semic ors ee desagh ict ptt ie KMZ51 T/R 568-2425-2-ND | Magnetic Field Sensor. 2648.94/1,000 
s : KMZ52 /T3 568-2426-1-ND | Magnetic Field Sensor. 7.39 591 4.99 
NXP Digi-Key ae Price Each KMZ52 /T3 568-2426-2-ND | Magnetic Field Sensor. 11449.85/2,500 
Part No. Part No. Description : Pkg. 125100 NE57814DD-T 568-2332-1-ND __|DDR Memory Termination . 137 110 | .83 
SA8028W 568-1304-ND 2.5GHz Sigma Delta Fractional-N/760MHz NE57814DD-T 568-2332-2-ND [DDR Memory Termination . 1751 .68/2,500 
IF Integer Freq. Synthesizer 24-HBCC 5.26 4.22 3.56 TDAG500TTDR-T 568-3589-1-ND __|5V Mixer/Oscillator and Synthesizer ..32-TSSOP 2.25 1.80 1.35 
SAAG588TD 568-1109-5-ND —_| RDS/RBDS Pre-Processor 20-Dip 5.96 477 4.03 
TDA8002C/AD 568-3515-5-ND —_| IC Card Interface 293 234 1.82 = SENSORS 
TDA80020/BD 568-3516-5-ND _| IC Card Interface 293 234 1.82 ‘ TEMPERATURE SENSOR 
TDA80020/CD 568-3517-5-ND __| IC Card Interface 3.08 247 1.92 NXP Semicond Ss RoHS Compliant 
TDA8002CGB-T 568-3518-1-ND —_| IC Card Interface 3.08 247 1.92 NXP Digi-Key Price Each 
TDA8002CGB-T 568-351 8-2-ND IC Card Interface 3489.42/2,000 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TDA8004TD-T 568-3519-1-ND IC Card Interface 237 1.90 1.48 KTY81/110 568-1003-ND Silicon Temperature Sensor -SOD-70 136 1.09 82 
TDA8004TD-T 568-3519-2-ND IC Card Interface 1342.07/1,000 KTY81/121 568-3249-ND Silicon Temperature Senso .SOD-70 136 1.09 82 
TDA8007BHLBE-T  |568-3620-1-ND _| IC Card Interface 5.08 4.07 3.44 KTY81/210 568-3250-ND Silicon Temperature Senso -SOD-70 1.36 1.09 82 
TDA8007BHLBE-T — |568-3520-2-ND —_| IC Card Interface 6355.25/2,000 KTY81/220 568-3251-ND Silicon Temperature Senso -SOD-70 1.39 116 93 
TDA8007BHLB-T 568-3521-1-ND —_| IC Card Interface 5.08 4.07 3.44 KTY81/222 568-3252-ND Silicon Temperature Senso -SOD-70 1.36 1.09 82 
TDA8007BHLB-T 568-3521-2-ND | IC Card Interface 6355.25/2,000 KTY83/110 T/R 568-3253-1-ND __| Silicon Temperature Senso 00-34 147 «+123 ~ «98 
TDA8020HL2BD-T __|568-3522-1-ND__| Dual IC Card Interface 3.43 2.75 2.14 KTY83/110 T/R 568-3253-2-ND __| Silicon Temperature Senso 00-34 6110.00/10,000 
TDA8020HL2BD-T  |568-3522-2-ND _| Dual IC Card interface 3892.07/2,000 KTY83/122 T/R 568-3248-1-ND __| Silicon Temperature Senso 00-34 147 123 98 
TDA8020HLBD-T 568-3523-1-ND —_| Dual IC Card Interface 343° 2.75 214 KTY83/122 T/R 568-3248-2-ND __| Silicon Temperature Senso 00-34 6110.00/10,000 
TDA8020HLBD-T 568-3523-2-ND —_| Dual IC Card Interface 3892.07/2,000 KTY84/130 T/R 568-3254-1-ND __| Silicon Temperature Senso 00-34 1.70 136 1.02 
TDA8024TT-T 568-2447-1-ND IC Card Interface eyeh ey ila) KTY84/130 T/R 568-3254-2-ND Silicon Temperature Senso 8316.53/10,000 
TDA8024TT-T 568-2447-2-ND IC Card Interface 3827.88/2,500 LM75AD 568-4226-5-ND Digital Temperature Sensor and 
TDA8029HLOGBD-T  |568-3524-1-ND __| LP Single Card Reader 680 545 4.60 Thermal Watchdog .. 80 60 45 
TDA8029HLOG6BD-T 568-3524-2-ND LP Single Card Reade 8505.50/2,000 LM75ADP-T 568-4227-1-ND Digital Temperature Sensor ani 
TEAS757HB 568-1218-ND Self Tuned Radio... 465 3.73 2.90 Thermal Watchdog 80 60 45 
FM ICs LM75ADP-T 568-4227-2-ND pe Temperate Sensor and nee 
SA6O2AD/01-T 568-1200-1-ND | Double Balanced Mixer/Oscillator 225 1.80 1.35 Se ereCOd coed 
SA602AD/01-T 568-1200-2-ND —_| Double Balanced Mixer/Oscillator 2880.00/2,500 NEIGWRS eee eck) Cormporature an aege ataae 438 
SA602AN/01 568-1201-5-ND Double Balanced Mixer/Oscillator 2.25 1.80 1.35 SASG004AD 568-3329-5-ND Digital Temperature Sensor “90 75 60 
Sapna ee (peme Sean ‘ fou ein SA5GOO4ADP-T 568-3330-1-ND __| Digital Temperature Sensor ‘90 75 60 
SA56004ADP-T 568-3330-2-ND Digital Temperature Sensor 975.00/2,500 
RFID SA56004BD 568-3331-5-ND | Digital Temperature Sensor 90 75 60 
PCF7936ASM 568-1195-5-ND Security Transponder, HITAG 2 3.67 2.94 2.29 SA56004BDP-T 568-3332-1-ND Digital Temperature Sensor 90 at Ai) 
SLRC41TOFED 568-1124-5-ND —_| |-CODE Reader IC...... 739 5.92 4.99 SA56004BDP-T 568-3332-2-ND —_ Digital Temperature Sensor 975.00/2,500 
TDA8029HLO7BD-T 568-2233-1-ND Low Power Single Card Reader. 6.80 545 4.60 SA56004CD 568-3333-5-ND Digital Temperature Sensor 90 75 60 
TDA8029HLO7BD-T 568-2233-2-ND Low Power Single Card Reader. -32-LOFP 8505.50/2,000 SA56004CDP-T 568-3334-1-ND Digital Temperature Sensor 90 75 60 
SAS6004CDP-T 568-3334-2-ND Digital Temperature Sensor 975.00/2,500 
: SA56004DD 568-3335-5-ND Digital Temperature Sensor ie LH) 
NXP Semiconductors REAL Ly asa ctor tar SA56004DDP-T 568-3336-1-ND Digital Temperature Sensor 90 75 60 
— = SA56004DDP-T 568-3336-2-ND Digital Temperature Sensor 975.00/2,500 
NXP Digi-Key a Price Each SAS6004ED 568-3337-5-ND _| Digital Temperature Sensor 90 75 60 
Part No. Part No. Description 125 __—-100 SASGO04EDP-T 568-3338-1-ND | Digital Temperature Sensor ‘90 75 60 
epee Sean te feet ame racers e Ce ae cee SAS56004EDP-T 568-3338-2-ND Digital Temperature Sensor 975.00/2,500 
~ - -2- ‘eal Time Clock/Calenda 00/2; a el = 
PCF8563BS/4-T 568-4205-1-ND —_| Real Time Clock/Calendar. “oHvson 139 112 84 | Sheeovarpp-7 te vital emeonturs sarecr eT 
PCF8563BS/4-T 568-4205-2-ND _| Real Time Clock/Calendar . _10-HVSON 4184.25/6,000 SASGOO4EDP-T 568-3340-2-ND _| Digital Temperature Sensor 975.00/2,500 
PCF8563PN 568-1067-5-ND __| Real Time Clock/Calendar . 8-Dip 1.39 1.12 84 SASCO04GD 568-3341-5-ND _| Digital Temperature Sensor 0 75 60 
ee Se pea ne croc eaaneat’ nan aor SA56004GDP-T 568-3342-1-ND Digital Temperature Sensor 90 75 60 
a - sof a eal Time Clock/Calendar . i * 5 re 9 -| i 
PCF8583PN 568-1084-5-ND —_| Clock/Calendar with 240x8-Bit RAM 261 209 163, | Sarcean Be Dita leneonturs saree Pre eee 
PCF8583TD-T 568-1085-1-ND —_| Clock/Calendar with 240x8-Bit RAM 1.97 158 1.19 SASG004HDP-T 568-3344-1-ND | Digital Temperature Sensor ‘00 «7560 
PCF8583TD-T 568-1085-2-ND __| Clock/Calendar with 240x8-Bit RAM 1026.35/1,000 SASG004HDP-T 568-3344-2-ND —_| Digital Temperature Sensor 975.00/2,500 
PCF8593N 568-1089-5-ND Low Power Clock/Calendar 3.08 2.47 1.92 SE95DP-T 568-2051-1-ND Ultra High Accuracy Digital Temp. Sensor 
PCF8593TD-T 568-1090-1-ND —_| Low Power Clock/Calendai 237 190 1.48 and Thermal Watchdog™... _B-TSSOP84.—Sis70.—St«=CSG 
PCF8593TD-T 568-1090-2-ND _| Low Power Clock/Calendat 3315.69/2,500 SEOSDP-T 568-2051-2-ND {Ultra High Accuracy Digital Temp. Sensor 
and Thermal Watchdog™..... ad 910.00/2,500 
. SEQ7PW-T 568-4291-1-ND Memory Module Temp. Sensor with 
NXP Semiconductors SIGN A CONTROELELS Integrated SPD. 216 173 1.30 
= = P SE97PW-T 568-4291-2-ND Memory Module Temp. Sensor with 
Me - Dist Key eae a j Peles Each ff Integrated SPD... 2762.24/2,500 
aria: arLNGS me Description g. SEQ7TK-T 568-4292-1-ND _ |Memory Module Temp. Sensor with 
Audio Processors / CODECS Integrated SPD... we 8-HVSON = 2.16 1.73 1.30 
SAF7113HB 568-1319-ND 9-Bit Video Input Processo! 44-QFP 20.53 19.16 17.79 SEQ7TK-T 568-4292-2-ND Memory Module Temp. Sensor wit! 
TEA6320TD 568-1148-5-ND —_| Sound Fader Control Circui 411 3.29 2.56 Integrated SPD 8-HVSON 6474.00/6,000 
UCB1400BE-T 568-1323-1-ND —_| Audio CODEC with Touch Screen SE98PW-T 568-3346-1-ND __|SO-DIMM SMBus I2C Temp. Sensor....8-TSSOP__ 1.48 118 89 
Controller a 568 4.55 3.84 SE98PW-T 568-3346-2-ND | SO-DIMM SMBus I2C Temp. Sensor... 8-TSSOP 1888.00/2,500 
UCB1400BE-T 568-1323-2-ND —_| Audio CODEC with Touch Screen SE9BTK-T 568-3347-1-ND |SO-DIMM SMBus I2C Temp. Sensor...8-HVSON 1.60 1.28 96 
Controller. 48-LOFP 7405.25/2,000 SEQSTK-T 568-3347-2-ND __|SO-DIMM SMBus I2C Temp. Sensor... 8-HVSON 4800.00/6,000 
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¢ Te Digi-Key Price Each 
NXP Semiconductors Rene Beslan Part No. Part No. Description Pky. = 125100 
_ " INA122UA INA122UA-ND Single Supply, MPU Instr. Amp* 8-SOIC 4.79 => = 
NXP Digi-Key - Price Each INA125P INA125P-ND Instr. Amp with Precision Voltage Ref* ip | 8400 
Part No. Part No. Description : Pkg. 1 25100 INA125PA INA125PA-ND Instr. Amp with Precision Voltage Ref....16-Dip 4.61 — — 
ee Se OS TEND celeral ieee ous inet 68 amine aoe INA125U INA125U-ND Instr. Amp with Precision Voltage Ref..16-SOIC 510 — — 
IGM7555CD/01-T 568-1818-1-ND General Purpose CMOS Timer. 48 aoe INA125UA INA125UA-ND Instr. Amp with Precision Voltage Ref..16-SOIC 4.61 _ =_— 
i f fio ‘ INA126ECT INA126ECT-ND Micropower Instrumentation Amp . 8-MSOP 3.53 283 2.20 
ICM7555CD/01-T 568-1818-2-ND General Purpose CMOS Timer .. 320.63/2,500 i “4 
ke 7 ‘ INA126E/250 INA126ETR-ND Micropower Instrumentation Amp . §22.00/250 
ICM7555CN/01 568-1819-5-ND General Purpose CMOS Timer . 50 40.30 ; - 
= INA126EA/250 INA126EACT-ND Micropower Instrumentation Amp . P68. 215) G67 
ICM75551D/01-T 568-1820-1-ND General Purpose CMOS Timer .. 48 ea e ‘ ; 
INA126EA/250, INA126EATR-ND Micropower Instrumentation Amp . 395.75/250 
ICM75551D/01-T 568-1820-2-ND General Purpose CMOS Timer .. 390.00/2,500 INA126P INA126P-ND Micropower Instrumentation Am 999 240 1.87 
JCMrSso IN} SSIES SSN General Purpose GMOS Timer. EAS Sore INAT26PA INAT26PA-ND are Instrumentation rae 225.180 1.40 
INA126U INA126U-ND Micropower Instrumentation Amp* 299 2.40 1.87 
INA126UA INA126UA-ND Micropower Instrumentation Amp* 2.25 1.80 1.40 
INA128P INA128P-ND Precision Low Power Instr. Amp*. 9.40 _ — 
Digi-Key Price Each INA128PA INA128PA-ND Precision Low Power Instr. Amp*. 5.80 _— —_— 
Part No. Description 1 25 100 INA128U INA128U-ND Precision Low Power Instr. Amp. 9.40 _ _ 
3584JM 3584JM-ND High-Voltage Op Amp ... 256.98 239.85 222.72 INA128UA INA128UA-ND Precision Low Power Instr. Amp. S005 SiS 
BUF602ID 296-19309-5-ND | High-Speed Closed Loop Buffer 2.03 162 1.22 INA129P INA129P-ND Precision Low Power Instr. Amp*. Ce = = 
BUF602IDBVT 296-19310-1-ND —_| High-Speed Closed Loop Buffer 2.25 1.80 1.35 INA129PA INA129PA-ND Precision Low Power Instr. Amp* . Boe 3 
BUF602IDBVT 296-19310-2-ND | High-Speed Closed Loop Buffer* 315.00/250 INA129U INA129U-ND Precision Low Power Instr. Amp*. oo = 
BUF634FKTTT 296-15904-1-ND High-Speed Buffer, 250mA Output* 8.00 = = INA129UA INA129UA-ND Precision Low Power Instr. Amp. 5.46 = = 
BUF634FKTTT 296-15904-2-ND High-Speed Buffer, 250mA Output* 270.00/50 INA131BP INA131BP-ND Precision, Gain=100, Instr. Amp 9.50 > = 
BUF634P. BUF634P-ND High-Speed Buffer, 250mA Output* 6.08 _ _— INA132U INA132U-ND Low Power, Single-Supply Instr. Amp* 3.38 _ — 
BUF634T BUF634T-ND High-Speed Buffer, 250mA Output* 8.00 _ — INA132UA INA132UA-ND Low Power, Single-Supply Instr. Amp*..8-SOIC 2.59 _ _ 
BUF634U BUF634U-ND High-Speed Buffer, 250mA Output 6.08 = = INA133UA INA133UA-ND High Speed Precision Difference Amp*..8-SOIC 2.59 = = 
BUFO4701AIDGSR 296-12161-1-ND__| 4-Ch. R/R 1/0 CMOS Buffer Amp . 279 2.24 1.74 INA133U INA133U-ND High Speed Precision Difference Amp* 3.38 = 
BUFO4701AIDGSR 296-12161-2-ND | 4-Ch. R/R 1/0 CMOS Buffer Amp . 4252.50/2,500 INA134PA INA134PA-ND Audio Differential Line Receiver 2.36 — 
BUFO4701AIPWR 296-12162-1-ND | 4-Ch. R/R 1/0 CMOS Buffer Amp . 2.79 2.24 1.74 INA134UA INA134UA-ND Audio Differential Line Receiver* 2.36 =e 
BUF04701AIPWR 296-12162-2-ND 4-Ch. R/R 1/0 CMOS Buffer Amp . 3442.00/2,000 INA137PA INA137PA-ND Audio Differential Line Receiver. 2.36 = = 
BUFOS703PWR 296-15206-1-ND acta LCD Gamma Correction Ba AGS GR INA137UA INA137UA-ND Audio Differential Line Receiver. 236 —  — 
= : : INA138NA/250 INA138NACT-ND High-Side Current Shunt Monitor* 248 1.98 1.54 
BUFOS703PWR 296-15206-2-ND a Chann LCD Gamma Correction ye amINaMAT INA138NA/250 INA138NATR-ND | High-Side Current Shunt Monitor®..... SOT-23-5 365.75/250 
BUFOS704AIPWP | 296-17458-ND _| 4-Channel, 18V, Gamma Correction oie! MATSeOR WAG cecil orS08 Current Shunt Sh DA Ge 
BU FOE cn 14-TSSOP 2e13) 1700 128 INA138QPWRQI 296-23178-2-ND | High-Side Current Shunt ‘ cen 
BUFO6703PWR cc oda © channel L 1613507 ements Monitor MEW... ‘ 3060.00/2,000 
Sar ; : : INAT3ONA/250 INAT39NA/250CT-ND |2.7V-40V Current Shunt Monitor*.....SOT-23-5 248 198 154 
BURGER eee Tee 16-TSSOP 2470.00/2,000 INA139NA/250 INA139NA/250TR-ND | 2.7V~-40V Current Shunt Monitoré..... SOT-23-5 365.75/250 
BUFO6704AIPWP 296-17457-ND | 6-Channel, 18V, Gamma Correction INA139QPWRQI 296-17088-1-ND) |High-Side, Unipolar, Current Shunt 
Buffer*... 16-TSSOP 2.38 1.90 1.43 Monitor....... 270 216 1.68 
BUF11702PWP BUF11702PWP-ND | 10+1 Ch. High Current Buffel 28-HTSSOP 3.49 2.79 2.17 INA139QPWRQ1 296-17088-2-ND | High-Side, Unipolar, Current Shunt 
BUFT1704AIPWP 296-17140-5-ND | 18V Supply Multi-Channel Gamma Monitor... 8-TSSOP 3060.00/2,000 
Correction Buffer... 3.49 2.79 217 INA141U INA141U-ND Precision Low Power, Gai 
BUF12800AIPWP 296-17589-5-ND Reference Voltage Generator (eel een ye Instrumentation AMP® ...........-:see 8-SOIC 9.03 — — 
DEM-OPA-SO-1A 296-19589-ND Generic Unpopulated PCB for INA141UA INA141UA-ND Precision Low Power, Gain=10,100 
Amps in 8-SOIC Packages 5.10 = = Instrumentation Amp 6.74 = = 
DEM-OPA-SO-1B 296-19716-ND Demo Board for Single Op Amps in INA143U INA143U-ND High Speed Diff. Gai 3.15 = = 
S0-8 Packages* 5.10 — — INA143UA INA143UA-ND High Speed Diff. Gain=10 Instr. Amp*....8-SOIC 2.36 = = 
DEM-OPA-SOT-1A 296-20840-ND Demo Fixture for SOT-23 Op Amps* 5.10 - — INA145UA INA145UA-ND Programmable Difference Amp* 3.38 = as 
DEM-OPA-SOT-1B 296-19683-ND Demo Board for Single Op Amps in INA146UA INA146UA-ND High-Voltage Differential Amp. a 
SOT-23 Packages ... Ah Ss INA148UA INA148UA-ND Common-Mode Instrumentation Amp* 473 — — 
EVR ean Demo Elature for ecole op Amp i = an Se INA152EA/2K5 INA152EA/2K5CT-ND |LP, Single Supply Diff. Amp* ..... 2.70 - - 
Ree e zi S lemo Board tor VGAs in oO-6 Packages®......— ios aan INA152EA/2K5 INA152EA/2K5TR-ND [LP, Single Supply Diff. Amp* .... 3780.00/2,500 
comm laamesano. | CeSBEt seein mm ves | Met, NENG, gmmiresines Shang t800 $2 — 
DRVGOORTIR eleceiakamm OFC PATH Stereo Ling PEaMITEH INA155EA/250 INA15SEACT-ND — |R/R CMOS Instrumentation Amp A 
—— —— INA155EA/250 INA155EATR-ND R/R CMOS Instrumentation Amp 399.00/250 
DRV601RTJR 296-23150-1-ND DIRECTPATH™ Stereo Line Driver, 7 
Adj. Gain NEWS... 1.88 1.50 1.13 INA155E/250 INA155ECT-ND R/R CMOS Instrumentation Amp Al _ — 
DRV601RTJR 296-23150-2-ND DIRECTPATH™ Stereo Line Driver, INA155E/250 INA155ETR-ND R/R CMOS Instrumentation Amp 548.75/250 
Adj. Gain NEW! 20-QFN 2880.00/3,000 INA155U INA155U-ND. R/R CMOS Instrumentation Amp*. 3.26 _— — 
DRV1100P DRV1100P-ND High Power Differe Dp. 8-Dip 6.30 5.04 4.25 INA155UA INA155UA-ND R/R CMOS Instrumentation Amp*. ES 
DRV1100U DRV1100U-ND High Power Differential Driver Amp........8-SOIC 6.80 5.04 4.26 INA156EA/250 INAIS6EACT-ND | CMOS Instrumentation Amp 2.36 1.89 1.47 
DRV1101U DRV1101U-ND High Power Differential Line Drive! 6.30 5.04 4.26 INA156EA/250 INA156EATR-ND CMOS Instrumentation Am 349.25/250 
DRV1101U/2K5 DRV1101UTR-ND | High Power Differential Line Drive: 9920.00/2,500 INA157U INA157U-ND HS Precision G=1/2 or G=2 Diff. Amp* ..8-SOIC = 3.15 =—-— — 
INA101AG INA101AG-ND Very High Accuracy Instr. Amp* . ip 32.96 = = INA157UA INA157UA-ND HS Precision G=1/2 or G=2 Diff. Amp* ..8-SOIC 2.36 = = 
INA101AM INA101AM-ND. Very High Accuracy Instr. Amp* ......TO-100-10 24.80 = = INA159AIDGKT 296-18688-1-ND Precision Gain of 0.2 Level 
INA101CM INA101CM-ND. Very High Accuracy Instr. Amp* ...... TO-100-10 36.60 — — Translation Diff. Amp* 3.94 315 2.45 
INA101HP INA101HP-ND Very High Accuracy Instr. Amp* . 14-Dip 13146 — — INATS9AIDGKT 296-18688-2-ND | Precision Gain of 0.2 Level 
INA101KU INA101KU-ND Very High Accuracy Instr. Amp* . 13.24 = = Translation Diff. Amp* 582.00/250 
INA101SM INA101SM-ND Very High Accuracy Instr. Amp* ......T0-100-10 42.21 a INA163UA INA163UA-ND LN, Low Distort. Instr. Amp*. 5.04 Ss 
INA103KP INA103KP-ND Low Noise, Low Distortion Instr. Amp*...16-Dip 8.33 = — INA163UA/2K5 INAI63UATR-ND | LN, Low Distort. Instr. Amp». 7812.50/2,500 
are nt OUND ee Low Distonion inst Amp pee i INA166UA INA166UA-ND Low Noise Instrumentation Amp. a9 
- recision Unity Gain Diff. Amp 3 - - a 7 7 rE 
INA105KP INA105KP-ND Precision Unity Gain Diff. Amp. 556 =e INA166UA/2K5 INA1 SAU HED Low Noise Instrumentation Amp*. 14-SOIC 18072.50/2,500 
INA105KU INA105KU-ND Precision Unity Gain Diff. Amp* 556 eee INA168NA/250 INA168NACT-ND | High-Side Current-Shunt Monitor 313) 12:51 195 
1 Se Ee y temp : a ae INA168NA/250 INA168NATR-ND | High-Side Current-Shunt Monito 462.25/250 
INA106KP. INA106KP-ND Precision Fixed-Gain Differential Am; 8.33 ; ; 
eeaat a = INA168QPWRQ1 296-17201-1-ND High-Side Current-Shunt Monito 3.33 2.67 2.08 
INA106U INA106U-ND Precision Fixed-Gain Differential Amp* ..8-SOIC = 8.33 = = e ay fare * A 
INA110KP INA110KP-ND Fast-Settling, FET-Input Instr. Amp ip 11.66 INA168QPWRQ1 296-17201-2-ND High-Side Current-Shunt Monito 3774.00/2,000 
INA110KU INA110KU-ND Fast-Settling, FET-Input Instr. Amp... 6-SOIC 11.66 ee INA169NA/250 INA169NA/250CT-ND | 2.7V-60V Current-Shunt Monitor* ~ SOT-23-5 3.04 243 1.89 
INA111AP INA111AP-ND High Speed FET-Input Instr. Amp Dip 8.34 = = INA169NA/250 INA169NA/250TR-ND | 2.7V-60V Current-Shunt Monitor* SOT-23-5 449.00/250 
INA111AU INA111AU-ND High Speed FET-Input Instr. Amp: 6-SOIC 8.34 = = INA169QPWRQ1 296-17202-1-ND 2.7V-60V Current-Shunt Monito 8-TSSOP 3.26 2.61 2.03 
INAT17BP INAT11BP-ND High Speed FET-Input instr. Amp Op INA169QPWRQ1 296-17202-2-ND __ |2.7V-GOV Current-Shunt Monitor........8-TSSOP 3698.00/2,000 
INA111BU INA111BU-ND High Speed FET-Input Instr. Amp 11.15 — INA170EA/2K5 INA170EA/2KSCT-ND | Bidirectional Current-Shunt Monitor*...8-MSOP 2.84 SS = 
INA114AP. INA114AP-ND Precision Instrumentation Amp* .. 8.34 = = INA170EA/2K5 INA170EA/2KSTR-ND | Bidirectional Current-Shunt Monitor*... 8-MSOP 3970.00/2,500 
INA114AU INA114AU-ND Precision Instrumentation Amp*. 8.34 - _— INA193AIDBVT 296-17163-1-ND -16V to 80V Current-Shunt Monito: OT-23-5 225 1.80 1.35 
INA114BP INA114BP-ND Precision Instrumentation Amp 9.48 = = INA193AIDBVT 296-17163-2-ND -16V to 80V Current-Shunt Monitor.... SOT-23-5 315.00/250 
INA114BU INA114BU-ND Precision Instrumentation Amp* .. 9.48 _ _ INA193AMDBVREP 296-22154-1-ND -16V to 80V Current-Shunt 
INA115AU INA115AU-ND Precision Instrumentation Amp* . 8.40 - _— Monitor NEW! SOT-23-5 540 4.32 3.36 
INA115BU INA115BU-ND Precision Instrumentation Amp* .. 10.33 => INA193AMDBVREP 996-22154-2-ND __|-16V to 80V Current-Shunt 
INA116PA INA116PA-ND Ultra Low In Bias Current Instr. Amp 8.40 = = Monitor NEW! .. SOT-23-5 9072.00/3,000 
INAT16UA INAT16UA-ND Ultra Low In Bias Current Instr. Amp gl) SS INA193AQDBVRQ1 —-| 296-21443-1-ND —_|-16V to 80V Current-Shunt Monitor....SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 
INATT7KU INA117KU-ND High Common-Mode Volt., Diff. Am 50) INAT93AQDBVRQ1 —-|296-21443-2-ND —_|-16V to 80V Current-Shunt Monitor... SOT-23-5 3648.00/3,000 
INA117P INA117P-ND High Common-Mode Volt., Diff. ANG 0 INA194AIDBVT 296-17164-1-ND —_|-16V to 80V Current-Shunt Monitor....SOT-23-5 2.25 1.80 1.35 
A TT eet) precision Low Power nr. Amps een gee INAT94AIDBVT 296-17164-2-ND _ |-16V to 80V Current-Shunt Monitor... SOT-23-5 315.00/250 
INA118U INA118U-ND Precision Low Power Instr. Amp DOUs ca INAIS4AQDBVRQ1 = /296-22155-1-ND _|-16V to 80V Current-Shunt 
INATT8UB INAT18UB-ND | Precision Low Power Instr. Amp.. 0 INAtedagpavRG! — EREOOMMN torte gov Conds eI SE SE 
INA121P INA121P-ND Low Power FET Instrumentation Am, -Dip 7.10 SS Monitor NEW! 3648.00/3,000 
INA121PA INA121PA-ND Low Power FET Instrumentation Am| -Dip 5.00 * core ete 
INA121U INA121U-ND Low Power FET Instrumentation Amp SOIC 7.10 =e INA195AIDBVT 296-17165-1-ND —_|-16V to 80V Current-Shunt Monito ..50T-23-5 2.25 1.80 1.35 
INA121UA INA121UA-ND Low Power FET Instrumentation Amp... 5.00 — — INA195AIDBVT 296-17165-2-ND -16V to 80V Current-Shunt Monitor.... SOT-23-5 315.00/250 
INAT2TUA/2K5 INAT21UATR-ND | Low Power FET Instrumentation Amp* 7750.00/2,500 INAISSAQDBVRQ1 = /296-22156-1-ND_—_|-16V to 80V Current-Shunt 
INA121U/2K5 INA121UTR-ND | Low Power FET Instrumentation Amp* 11005.00/2,500 Monitor NEW! SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 
INA122P INA122P-ND Single Supply, Micropower Instr. Amp 556 — — INA195AQDBVRQ1 296-22156-2-ND | -16V to 80V Current-Shunt 
INA122PA INA122PA-ND Single Supply, Micropower Instr. Amp 4.79 - = Monitor NEW!..... SOT-23-5 3648.00/3,000 
INA122U INA122U-ND Single Supply, Micropower Instr. Amp ... 5.56 = * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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%% EXAS Reel” AMPLIFIERS (Continued) 
INSTRUMENTS 
el Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
INA196AIDBVT 296-17166-1-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor....SOT-23-5 2.25. 1.80 1.35 
INA196AIDBVT 296-17166-2-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor... SOT-23-5 315.00/250 
INA196AQDBVRQ1 296-22157-1-ND | -16V to 80V Current-Shunt 

Monitor NEW!.. SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 
INA196AQDBVRQ1 296-22157-2-ND | -16V to 80V Current-Shunt 

Monitor NEW!.. .. SOT-23-5 3648.00/3,000 
INA197AIDBVT 296-17167-1-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor....SOT-23-5 2.25. 1.80 1.35 
INA197AIDBVT 296-17167-2-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor... SOT-23-5 315.00/250 
INA197AQDBVRQ1 296-22158-1-ND | -16V to 80V Current-Shunt 

Monitor NEW!.. SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 
INA197AQDBVRQ1 296-22158-2-ND | -16V to 80V Current-Shunt 

Monitor NEW!.. .. SOT-23-5 3648.00/3,000 
INA198AIDBVT 296-17168-1-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor....SOT-23-5 2.25. 1.80 1.35 
INA198AIDBVT 296-17168-2-ND | -16V to 80V Current-Shunt Monitor... SOT-23-5 315.00/250 
INA198AQDBVRQ1 296-22159-1-ND | -16V to 80V Current-Shunt 

Monitor NEW!.. 2.38 1.90 1.43 
INA198AQDBVRQ1 296-22159-2-ND | -16V to 80V Current-Shunt 

Monitor NEW!.. 3648.00/3,000 
INA200AIDGKR 296-21331-1-ND High-Side Current-Shunt Monitor 2.25 1.80 1.35 
INA200AIDGKR 296-21331-2-ND High-Side Current-Shunt Monitor 2880.00/2,500 
INA201AIDGKR 296-21332-1-ND High-Side Current-Shunt Monitor 2125112808) 1:35) 
INA201AIDGKR 296-21332-2-ND High-Side Current-Shunt Monitor 2880.00/2,500 
INA202AID 296-23160-5-ND High-Side Current-Shunt 

Monitor NEWE.......... 2125) 1:80) 1585 
INA202AIDGKR 296-21333-1-ND High-Side Current-Shunt Monitor 2.25 1.80 1.35 
INA202AIDGKR 296-21333-2-ND High-Side Current-Shunt Monitor 2880.00/2,500 
INA203AIDGSR 296-21700-1-ND Unidirectional, Current-Shunt 

Monitor. 281° 2.25 1.75 
INA203AIDGSR 296-21700-2-ND Unidirectional 

Monitor... east 3937.50/2,500 
INA204AIDGSR 296-21701-1-ND Unidirectional, Current-Shunt 

i 2:32 2om terol 

INA204AIDGSR 296-21701-2-ND 

Monitor............... 3937.50/2,500 
INA205AIDGSR 296-21702-1-ND Unidirectional, Current-Shunt 

Monitor............0+« 281 226 1.75 
INA205AIDGSR 296-21702-2-ND Unidirectional, Current-Shunt 

Monitor... saat 3937.50/2,500 
INA206AID 296-20677-5-ND Unidirectional, Current-Shunt 

Monitor* 281 225 1.75 
INA206AIDGST 296-21739-1-ND Unidirectional, Current-Shunt 

Monitor. 3.15 2.52 1.96 
INA206AIDGST 296-21739-2-ND Unidirectional, Current-Shunt 

Monitor. at 465.50/250 
INA207AID 296-20720-5-ND —_| Unidirectional Measurement C\ 


INA207AIDGSR 


296-22160-1-ND 


281) 2:25) 1:75 


Shunt Monitor NEW! 281 225 1.75 
INA207AIDGSR 296-22160-2-ND —_| Unidirectional Measurement Current- 

Shunt Monitor NEW! 3937.50/2,500 
INA208AID 296-20721-5-ND Unidirectional, Current-Shunt 

Monitor............... 23) 20 milano 
INA208AIDGST 296-21740-1-ND Unidirectional, Current-Shunt 

Monitor.......-....00« 315 2.52 1.96 
INA208AIDGST 296-21740-2-ND Unidirectional, Current Shunt 

Monitor.............+. 465.50/250 
INA208AIPWR 296-22958-1-ND Unidirectional, Current-Shunt 

Monitor NEW!.. 2.81 2.25 1.75 
INA208AIPWR 296-22958-2-ND Unidirectional, Current-Shunt 

Monitor NEWS....... 3188.00/2,000 
INA209AIPWR 296-21951-1-ND High Side Measurement, Bidirectional 

Current/Power Monito: 7.00 560 4.73 
INA209AIPWR 296-21951-2-ND High Side Measurement, Bidirectional 

Current/Power Monitor... 8750.00/2,000 
INA217AIDWT 296-13645-1-ND LN, Low Distortion Instr. Amp . 5.50 = 
INA217AIDWT 296-13645-2-ND LN, Low Distortion Instr. Amp . 893.75/250 
INA217AIP 296-13452-5-ND LN, Low Distortion Instr. Amp .. x 5.00 — _ 
INA270AIDR 296-21649-1-ND 14V Output, Unidirectional Measurement 

Current-Shunt Monitor ...........sseeeeceee 8-SOIC 281 225 1.75 
INA270AIDR 296-21649-2-ND 14V Output, Unidirectional Measurement 

Current-Shunt Monitor 0.0... 8-SOIC 3937.50/2,500 
INA270AQDRQ1 296-23016-1-ND 14V Output, Unidirectional Measurement 

Current-Shunt Monitor NEW............. 8-SOIC 3.38 2.70 2.10 
INA270AQDRQ1 296-23016-2-ND 14V Output, Unidirectional Measurement 

Current-Shunt Monitor NEW!............. 8-SOIC 4725.00/2,500 
INA271AIDR 296-21650-1-ND 20V Output, Unidirectional Measurement 

Current-Shunt Monitor 0.0.0... 8-SOIGC 2.81 2.25 1.75 
INA271AIDR 296-21650-2-ND 20V Output, Unidirectional Measurement 

Current-Shunt Monitor 3937.50/2,500 
INA271AQDRQ1 296-23017-1-ND 20V Output, Unidirectional Measurement 

Current-Shunt Monitor NEWE!.. 3.38 2.70 2.10 
INA271AQDRQ1 296-23017-2-ND 20V Output, Unidirectional Measurement 

Current-Shunt Monitor NEW!............. 8-SOIC 4725.00/2,500 
INA321E/250 INA321ECT-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp.......8-MSOP 3.71 = = 
INA321E/250 INA321ETR-ND Micropower CMOS R/R Instr. Am| . 8-MSOP 548.75/250 
INA321E/2K5 296-14586-1-ND Micropower CMOS R/R Instr. Am| .8-MSOP 3.38 S = 
INA321E/2K5 296-14586-2-ND Micropower CMOS R/R Instr. Am) . 8-MSOP 4725.00/2,500 
INA321EA/2K5 296-19951-1-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp.......8-MSOP 2.48 = = 
INA321EA/2K5 296-19951-2-ND Micropower CMOS R/R Instr. Amp........ 8-MSOP 3465.00/2,500 
INA321EA/250 INA321EACT-ND Micropower CMOS R/R Instr. Am| .8-MSOP 2.70 = = 
INA321EA/250 INA321EATR-ND Micropower CMOS R/R Instr. Am) . 8-MSOP 399.00/250 
INA322EA/250 INA322EACT-ND Micropower CMOS R/R Instr. Am) .8-MSOP 236 1.89 1.47 
INA322EA/250 INA322EATR-ND Micropower CMOS R/R Instr. Am) .8-MSOP 349.25/250 
INA326EA/2K5 INA326EA/2K5CT-ND | Precision, R/R I/O Instr. Amp. 405 3.24 252 
INA326EA/2K5 INA326EA/2K5TR-ND | Precision, R/R 1/0 Instr. Amp. 5670.00/2,500 
INA326EA/250 296-15312-1-ND Precision, R/R I/O Instr. Amp. 450 3.60 2.80 
INA326EA/250 296-15312-2-ND Precision, R/R I/O Instr. Amp. 665.00/250 
INA327EA/2K5 INA327EA/2K5CT-ND | Prec., R/R 1/0 Instr. Amp with SD 439 3.51 2.73 
INA327EA/2K5 INA327EA/2K5TR-ND| Prec., R/R 1/0 Instr. Amp with SD 6142.50/2,500 
INA327EA/250 296-15953-1-ND Prec., R/R I/O Instr. Amp with SD 484 3.87 3.01 
INA327EA/250 296-15953-2-ND Prec., R/R I/O Instr. Amp with SD 715.00/250 
INA330AIDGST 296-13861-1-ND Thermistor Signal Amp for Temperature 

Control 10-MSOP 3.83 3.06 2.38 


TL. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
INA330AIDGST 296-13861-2-ND | Thermistor Signal Amp for Temperature 
Control asa 0-MSOP 565.25/250 
INA331AIDGKT 296-12202-1-ND Low Power, CMOS Instr. Amp 8-MSOP 2.81 = 
INA331AIDGKT 296-12202-2-ND Low Power, CMOS Instr. Amp 8-MSOP 415.75/250 
INA331IDGKT 296-12203-1-ND Low Power, CMOS Instr. Amp 8-MSOP 3.71 == 
INA331IDGKT 296-12203-2-ND Low Power, CMOS Instr. Amp 8-MSOP 548.75/250 
INA332AIDGKT 296-12204-1-ND Low Power, CMOS Instr. Amp 8-MSOP 238 1.90 1.43 
INA332AIDGKT 296-12204-2-ND Low Power, CMOS Instr. Amp 8-MSOP 332.50/250 
INA337AIDGKT 296-13453-1-ND Wide Temperature, Precision 
Instrumentation Amplifier... 8-MSOP 4.50 3.60 2.80 
INA337AIDGKT 296-13453-2-ND Wide Temperature, Precision 
Instrumentation Amplifier 8-MSOP 665.00/250 
INA338AIDGST 296-13454-1-ND Wide Temperature, Precisio! 
Instr. Amp. with Shutdown............... 10-MSOP 484 3.87 3.01 
INA338AIDGST 296-13454-2-ND Wide Temperature, Precision 
Instr. Amp. with Shutdown............... 10-MSOP 715.00/250 
INA2126EA/250 INA2126EACT-ND | Dual, Micropower Instr. Amp. 16-SSOP 4.28 => - 
INA2126EA/250 INA2126EATR-ND | Dual, Micropower Instr. Amp. 16-SSOP 631.75/250 
INA2126E/250 INA2126ECT-ND Dual, Micropower Instr. Amp .. 16-SSOP 5.56 = = 
INA2126E/250 INA2126ETR-ND Dual, Micropower Instr. Amp... 16-SSOP 821.25/250 
INA2126P INA2126P-ND Dual, Micropower Instr. Amp .. 16-Dip 4.82 = = 
INA2126PA INA2126PA-ND Dual, Micropower Instr. Amp.. 16-Dip 3.65 — _ 
INA2126U INA2126U-ND Dual, Micropower Instr. Amp. 16-SOIC 4.82 — _ 
INA2126UA INA2126UA-ND Dual, Micropower Instr. Amp. 16-SOIC 3.65 _ _ 
INA2128U INA2128U-ND Dual, Low Power Instr. Am 16-SOIC 12.43 = = 
INA2128UA INA2128UA-ND Dual, Low Power Instr. Am 16-SOIC 9.32 = = 
INA2132U INA2132U-ND Dual, LP, Single-Supply Diff. Amp 5.29 =- = 
INA2132UA INA2132UA-ND Dual, LP, Single-Supply Diff. Amp 4.05 =- =— 
INA2133U INA2133U-ND Dual, High-Speed, Diff. Am 5.29 -_- -— 
INA2133UA INA2133UA-ND Dual, High-Speed, Diff. Am 4.05 - = 
INA2134PA INA2134PA-ND Dual, Audio Differential Line 3.83 - = 
INA2134UA INA2134UA-ND Dual, Audio Differential Line Receiver...14-SOIC 3.83 -_ =— 
INA2137PA INA2137PA-ND Dual, Audio Differential Line Receiver... i 3.83 = = 
INA2137UA INA2137UA-ND Dual, Audio Differential Line Receiver...14-SOIC 3.83 _— _— 
INA2141U INA2141U-ND Dual, Gain=10,100 Instr. Amp: 16-SOIC 14.41 => = 
INA2141UA INA2141UA-ND Dual, Gain=10,100 Instr. Amp. 16-SOIC 8.95 S = 
INA2143U INA2143U-ND Dual, High Speed Precision Gain=10 
Difference Amp..... ..14-SOIC 5.06 _ _ 
INA2143UA INA2143UA-ND Dual, High Speed Precision Gain= 
Difference Amp 14-SOIC 3.83 — _ 
INA2321EA/250 INA2321EACT-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Amp....14-TSSOP 4.39 = = 
INA2321EA/250 INA2321EATR-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Amp....14-TSSOP 648.50/250 
INA2322EA/250 INA2322EACT-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Amp....14-TSSOP 3.71. 2.97 2.31 
INA2322EA/250 INA2322EATR-ND | Micropower CMOS R/R Instr. Amp....14-TSSOP 548.75/250 
INA2331AIPWR INA2331AIPWRCT-ND| Low Power R/R CMOS Instr. Amp.....14-TSSOP 4.05 = = 
INA2331AIPWR INA2331AIPWRTR-ND| Low Power R/R CMOS Instr. Amp.....14-TSSOP. 5670.00/2,500 
INA2331AIPWT 296-17647-1-ND Low Power R/R CMOS Instr. Amp.....14-TSSOP 4.39 = = 
INA2331AIPWT 296-17647-2-ND Low Power R/R CMOS Instr. Amp.....14-TSSOP 648.50/250 
INA2332AIPWR INA2332AIPWRCT-ND| Low Power R/R CMOS Instr. Amp.....14-TSSOP 3.04 2.43 1.89 
INA2332AIPWR INA2332AIPWRTR-ND| Low Power R/R CMOS Instr. Amp.....14-TSSOP 4252.50/2,500 
ISO100AP ISO100AP-ND Low Leakage Isolation Amp... .-18-Dip 125.46 117.10 108.74 
1S0121BG 296-12577-5-ND | 2500 VRMS Precision Isolation Amp 40-Dip 110.10 102.76 95.42 
1S0122JP 1$0122JP-ND Low-Cost Precision Isolation Amp 16-Dip 15.71 — _ 
1S0122JU 1$0122JU-ND. Low-Cost Precision Isolation Amp 28-SOIC 15.71 — _ 
1S0122P 1$0122P-ND Low-Cost Precision Isolation Amp 16-Dip 17.60 — _ 
1S0122U 1$0122U-ND. Low-Cost Precision Isolation Amp 28-SOIC 17.60 _ - 
1S0124P 1$0124P-ND Low-Cost Precision Isolation Amp 12.01 — _ 
1S0124U 1$0124U-ND. Low-Cost Precision Isolation Amp 12.01 — _ 
LF347BD 296-7136-5-ND Quad WB JFET Op Amp .. A500 1:20) 7290 
LF347D 296-7137-5-ND Quad WB JFET Op Amp . 68 Ail 39 
LF347DR 296-7137-1-ND Quad WB JFET Op Amp .. e57 43.83 
LF347DR 296-7137-2-ND Quad WB JFET Op Amp .. 465.00/2,500 
LF347N 296-7138-5-ND Quad WB JFET Op Amp .. 68 51 39 
LF353D 296-1384-5-ND Dual JFET Op Amp. 50 AL 28 
LF353DR 296-14587-1-ND Dual JFET Op Amp. 50 AL 28 
LF353DR 296-14587-2-ND Dual JFET Op Amp. 327.50/2,500 
LF353P 296-7139-5-ND Dual JFET Op Amp. 50 AL 28 
LF411CD 296-12846-5-ND High Speed JFET Op Am 1.05 88 = .70 
LF412CD 296-7140-5-ND Dual JFET Op Amp. 97 He ASS) 
LF412CDR 296-14588-1-ND Dual JFET Op Amp. 97 eit 200! 
LF412CDR 296-14588-2-ND Dual JFET Op Amp. 787.50/2,500 
LF412CP 296-7141-5-ND Dual JFET Op Amp. 1.14 95.76 
LM124DR 296-16907-1-ND | Quad Op Amp... 92 69 52 
LM124DR 296-16907-2-ND | Quad Op Amp... 747.50/2,500 
LM224AD 296-7029-5-ND Quad Op Amp... 60 45 34 
LM224ADR 296-7029-1-ND Quad Op Am 50 AL 28 
LM224ADR 296-7029-2-ND Quad Op Am 327.50/2,500 
LM224DR 296-12847-1-ND | Quad Op Am AT 38 = .26 
LM224DR 296-12847-2-ND | Quad Op Am 305.00/2,500 
LM224KADR 296-18433-1-ND | Quad Op Am 54 AL 31 
LM224KADR 296-18433-2-ND | Quad Op Am 440.00/2,500 
LM224KAN 296-18434-5-ND | Quad Op Am 54 AL 31 
LM224KDR 296-18435-1-ND | Quad Op Am 54 AL 31 
LM224KDR 296-18435-2-ND | Quad Op Am 440.00/2,500 
LM224KN 296-18436-5-ND | Quad Op Am 54 AL 31 
LM224N 296-7030-5-ND Quad Op Amp... 42 34.25 
LM236D-2-5 296-7031-5-ND 2.5V Integrated Reference Circu E25 OOM EZS: 
LM237KC 296-7032-5-ND 3-Terminal Adj. Voltage Regulator.....TO-220AB 1.25 1.00 .75 
LM248D 296-6622-5-ND 14-SOIC 90 715 60 
LM248N 296-6623-5-ND 14-Dip 90 715 60 
LM258ADGKR 296-17216-1-ND 8-VSSOP 1.25 1.00 .75 
LM258ADGKR 296-17216-2-ND 8-VSSOP 845.00/2,500 
LM258ADR 296-15169-1-ND 8-SOIC fo) 2631) 250) 
LM258ADR 296-15169-2-ND SOIC 812.50/2,500 
LM258AMDREP 296-22163-1-ND Dual Op Amp NEW! “SOIC 259 2.07 1.61 
LM258AMDREP 296-22163-2-ND Dual Op Amp NEW! 3622.50/2,500 
LM258D 296-6624-5-ND Dual Op Amp. 42 34 25 
LM258DGKR 296-17217-1-ND Dual Op Am 60 48 36 
LM258DGKR 296-17217-2-ND Dual Op Am 405.00/2,500 
LM258DR 296-14591-1-ND Dual Op Am 42 34 25 
LM258DR 296-14591-2-ND Dual Op Amp. 280.00/2,500 
* RoHS Compliant (Continued) 
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EXAS 


INSTRUMENTS 
Tal Digi-Key Price Each ‘ele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TM258P 296-6625-5-ND | Dual Op Amp i 5 44 33 TM2904DGKR 296-17931-1-ND | Dual General Purpose Op Am 50 40 30 
S -1- ual Differential Comparator. . 3 ‘ - -2-| ual General Purpose Op Am| 50/2,51 
LM293ADGKR 296-17218-1-ND | Dual Differential Ci 60 48 36 LIM2904DGKR 296-17931-2-ND | Dual General P OpAl 337.50/2,500 
LM293ADGKR 296-17218-2-ND Dual Differential Comparator. 405.00/2,500 LM2904DR 296-14596-1-ND Dual General Purpose Op Am| 42 35.24 
LM293DGKR 296-17219-1-ND Dual Differential Comparator. 205) 44 8. LM2904DR 296-14596-2-ND Dual General Purpose Op Am| 277.50/2,500 
LM293DGKR 296-17219-2-ND Dual Differential Comparator. 372.50/2,500 LM2904P 296-9528-5-ND Dual General Purpose Op Am| 43 35.24 
LM318D 296-9538-5-ND Single High Speed Op Amp 1.20 1.00 .80 LM2904PWR 296-9529-1-ND Dual General Purpose Op Amp AT EGON oO: 
LM318P 296-9539-5-ND | Single High Speed Op Amp 1.20 1.00 80 LM2904PWR 296-9529-2-ND —_| Dual General Purpose Op Am 260.00/2,000 
LM324AD 296-9540-5-ND Quad General Purpose Op Amp s500e4ilee2s, LM2904QDRQ1 296-15184-1-ND | Dual General Purpose Op Am nS col een 
LM324ADR 296-9540-1-ND Quad General Purpose Op Amp 50 AL 28 LM2904QDRQ1 296-15184-2-ND | Dual General Purpose Op Am 390.00/2,500 
LM324ADR 296-9540-2-ND Quad General Purpose Op Amp 327.50/2,500 LM2904QPWRQ1 296-18446-1-ND | Dual General Purpose Op Am 48 36.27 
LM324ADBR 296-9541-1-ND Quad General Purpose Op Amp 48 ma LM2904QPWRQ1 296-18446-2-ND | Dual General Purpose Op Amp. 320.00/2,000 
LM324ADBR 296-9541-2-ND Quad General Purpose Op Amp 320.00/2,000 LiM2904vQDRQ1 296-17099-1-ND | Dual General Purpose Op Am LOO Ome o2 
LM324AN 296-9542-5-ND Quad General Purpose Op Amp A4 By ys LM2904VQDRQ1 296-17099-2-ND Dual General Purpose Op Am 455.00/2,500 
LM324ANSR 296-9543-1-ND Quad General Purpose Op Amp 50 40 30 LM2904VQPWRQ1 296-19590-1-ND —_| Dual General Purpose Op Am, 56 42 3. 
LM324ANSR 996-9543-2-ND Quad General Purpose Op Amp 280.00/2,000 LM2904vVQPWRQ1 296-19590-2-ND Dual General Purpose Op Am| 372.00/2,000 
LM324APWR 296-9544-1-ND | Quad General Purpose Op Amp 50 Al 28 LM3900D 296-9564-5-ND | Quad Op Amp. 96 6.8064 
LM324APWR 296-9544-2-ND ——_| Quad General Purpose Op Amp 278.00/2,000 eer Sa an Cuad op An 8 aan aioe 
M3240 296-1390-5-ND —_| Quad General Purpose Op Am 14-S0IG 48 «3927 -14604-2- luad Op Am .00/2, 
LM324DR 296-14597-1-ND | Quad General Pirouss On bint .14-SOIC 48 «= 8927 LM3900N 296-9565-5-ND Quad Op Amp.. 96 80 64 
LM324DR 296-14597-2-ND _| Quad General Purpose Op Amp .14-SOIC 315.00/2,500 ae ron Se row vale - a a 48 ain ae 
LM324KADR 296-18447-1-ND Quad General Purpose Op Amp . 14-SOIC 53 pAZ toe i poe Ae 
LM324KADR 296-18447-2-ND | Quad General Purpose Op Amp .14-SOIC 355.00/2,500 ne pee Pepi aeea ND ie vate Mh o mm 80 an ey ra fe 
theaaee — |atrap ameearepecdpang.ia® <M | Maun [pain |iOian a i eae 
LM324KANSR 296-18448-2-ND _| Quad General Purpose Op Amp 4-SOP 294.00/2,000 et ee eae row vorade a 2 a i 471 es 
= 1 E | -1- ow Voltage jp Am, q q 
LM324KAPWR Re ees Quad General Purpose Op Amp 14-TSS0P 153) oes) LMV324QDBVRQ4 996-20923-2-ND Low Voltage R/R Op Am 819.00/3,000 
LM324KAPWR 296-18449-2-ND | Quad General Purpose Op Amp 4-TSSOP 294.00/2,000 eet PaRGCECCRTM Coed Coe Goltans Gin Goa Aetedes ai 
LM324KDR 296-18450-1-ND | Quad General Purpose Op Amp 14-S0IC 50.4030 TaVsedibeg peeeea tty eae volene A op Ane: trove Meee ae oH 
Tea Pa Gin Geel ue Oo Ann eos EO OD LMV324IDR 296-9569-2-ND___| Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-S0IC 392.50/2,500 
Soe : LMV3241DROT 296-18458-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp. TFS0I0 «97 _~SC«73SSC«D 
EMS2ekKNSR petal ez) NOM) Quad General Purpose Op Amp 14-SOP ze OeesOmEeD LMV324IDRO1 296-18458-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp. 14-SOIC 787.50/2,500 
LM324KNSR 296-18452-2-ND Quad General Purpose Op Amp 4-SOP 280.00/2,000 LMV324IPWR 996-9570-1-ND Quad Low Voltage R/R Op A 44-TSSOP 48 37 28 
LM324KPWR 296-18453-1-ND | Quad General Purpose Op Amp 4-TSSOP 504030 IMVS94IPWR pan ORTON oi Ff 7 Voltage RR 7 ane: re” coonpai 
LM324KPWR 296-18453-2-ND | Quad General Purpose Op Amp 4-TSSOP 280.00/2,000 LMVaD400R rane enn Oi iia Voltane BIA Op jini 14-5010 Co Diese 
LM324N 296-1391-5-ND Quad General Purpose Op Amp 14-Dip 42 es 2 z 2 ! 
TMS24PWR 596-9545-1-ND ~~} Guad General Purpose Op Amp. 14:1SS0P50 41-28 LMV324QDR 296-17467-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp. TH-SOIC 780.00/2,500 
ree aac : ; : LMVv324QDRQ1 296-19470-1-ND —_| Quad Low Voltage R/R Op Amp. 14-SOIG 97.7355 
ean Peace Hem coud Goneral Purpose Op Amp penne LMV324QDR01 296-19470-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp ......... 14-SOIC 787.50/2,500 
1MBdSDR PEReMERTAPNEEM| Oued General Putoose Op Mth eon LMV324QPWR 296-17468-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp.........14-TSSOP 96 724 
LM348DR 296-14600-2-ND | Quad General Purpose Op Amp 335.00/2,500 Rene 7 ae ee nue -_ Tone BR OP AMP wns V4T SSDE 638.00/2,000 
ge R/R OpAmp.......141SSOP 07 73 55 
LM358AD 296-9553-5-ND_—_| Dual Op Amp St 41.29 LMv324QPWROt 296-19542-2-ND _| Quad Low Voltage R/R Op Amp......... 14-TSSOP 644,00/2,000 
LM358ADGKR 296-18455-1-ND | Dual Op Am 50 40 30 i MVSOESIDR Bee TaEENOMM Ouad Low Volta aes aa 
ge R/R Op Amp. 16-SOIG 96 72 54 
LM358ADGKR 296-18455-2-ND | Dual Op Am 337.50/2,500 LMV324SIDR 296-15361-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp. 16-SOIC 780.00/2,500 
teeeane Soa ae i 51 saean ' aan LMV324SIPWR 296-15362-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp......16-TSSOP 96 ~—72.—5A 
ian, sEES, YOu Op Ge | thcoom — eevaceray [CoshnSiecafin tore a 
LM358APWR 296-18456-1-ND | Dual Op Am 50 40 30 Sootiatol i : ; ; 
LMV341 IDBVR 296-17843-2-ND | Single R/R Out CMOS Op Am 780.00/3,000 
Tien Poa tee ND pul His fm an aes LMV341 IDCKR 296-17359-1-ND _| Single R/R Out CMOS Op Am| 80 60 45 
5 -1014-5- ual Op Am| s : 25 LMV341IDCKR 296-17359-2-ND _| Single R/R Out CMOS Op Amp... 780.00/3,000 
LMB5BDGKR ZotalSS7aINOR| Dual Op Am ai) ll) 2) LMV3421DGKR 296-22012-1-ND | Dual R/R Out CMOS Op Amp NEWE...e-MISOP 75.63 50 
LM358DGKR 296-18457-2-ND | Dual Op Am 337.50/2,500 LMV342IDGKR 296-22012-2-ND | Dual R/R Out CMOS Op Amp NEWS... 8-MSOP 812.50/2,500 
LM358DR 296-1014-1-ND | Dual Op Am A436 25 LMV342IDR 296-20924-1-ND | Dual R/R Out CMOS Op Amp 8866 50 
LM358DR 296-1014-2-ND | Dual Op Am 285.00/2,500 eoreyiew ‘ : : , 
LMV342IDR 296-20924-2-ND | Dual R/R Out CMOS Op Amp. 715.00/2,500 
nice peoe een em O22) OP Am Peers LMV3441DR 296-20925-1-ND__| Quad R/R Out CMOS Op Amp GS 
alte ally s : : TMV3441DR 296-20925-2-ND | Quad R/R Out CMOS Op Amp T4-S0IC 812.50/2,500 
eee 206; 1396-2 ND Dual Op fm i eee LMVv344|PWR 296-18596-1-ND | Quad R/R Out CMOS Op Amp “14-TSSOP 75635. 
5 9555-1 ual Up Am| 5 : g LMV3441PWR 296-18596-2-ND | Quad R/R Out CMOS Op Amp .14-TSSOP 666.00/2,000 
LM358PWR 296-9555-2-ND_ | Dual Op Amp... 278.00/2,000 LMV358IDDUR 296-16705-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Am| 80 60 45 
LM392DGKR 296-20644-1-ND | LP Op Amp and Voltage Comparator 1.29 1.08 86 LMV358IDDUR 296-16705-2-ND _| Dual Low Voltage R/R Op Amp... 780.00/3,000 
LM392DGKR 296-20644-2-ND LP Op Amp and Voltage Comparator 1397.50/2,500 LMV358IDGKR 996-13455-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 38 66 = 50 
LM3920R 296-20853-1-ND _/ LP Op Amp and Voltage Comparator 144 95-76 LMV358IDGKR 296-13455-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp... “ 715.00/2,500 
LM392DR 296-20853-2-ND LP Op Amp and Voltage Comparator 1235.00/2,500 LMV358IDR 296-9571-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Am 64 43° 
Lvi3sg2P 296-20854-5-ND | LP Op Amp and Voltage Comparator 114 95.76 LMV358IDR 296-9571-2-ND__| Dual Low Voltage R/R Op Am| ~ 520.00/2,500 
LMi2g00DR 296-9525-1-ND_—_| Quad Op Amp. 50 40-30 LMV3581DRQ1 296-17648-1-ND __| Dual Low Voltage R/R Op Am 88.66 50 
LM2900DR 296-9525-2-ND __| Quad Op Amp. 337.50/2,500 = or 
LMV358IDROA 296-17648-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Ami 715.00/2,500 
LM2900N 296-9526-5-ND —_/ Quad Op Amp. A436 27 LMV358IPWR 296-9572-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Am| 88 66 50 
LM2902D 296-6598-5-ND Quad Op Amp. AT 39) 27, LMV358IPWR 296-9572-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Am 586.00/2,000 
LM2902DR 296-14594-1-ND | Quad Op Amp. AT 3927 LMV358QDDUR 296-17469-1-ND —_| Dual Low Voltage R/R Op Am 78 65 52 
Tae a ASBWRER en Guat co ne Ae Sea LMV358QDDUR 296-17469-2-ND _| Dual Low Voltage R/R Op Am 1014.00/3,000 
aelecuala : : : d TMV3580DGKR 296-17470-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op A 78 65 52 
LM2902KAVMPWREP | 296-21230-2-ND | Quad Op Amp. 1560.00/2,000 LMV358QDGKR 296-17470-2-ND Dual Lov Voltage RR Op Am 845.00/2,500 
LM2902KAVQDR 296-17253-1-ND | Quad Op Amp. 52 39 LMV358QDR 296-17471-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Am 96 72 54 
LM2902KAVQDR 296-17253-2-ND | Quad Op Amp. 422.50/2,500 LMV358QDR 296-17471-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Am| 780.00/2,500 
LM2902KAVQDRQ1 — | 296-18439-1-ND | Quad Op Amp. 60 45 34 LMV358QPWR 296-17472-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Am| 96 72 54 
LM2902KAVQDRQ1_| 296-18439-2-ND_| Quad Op Amp. -14-S01C 487.50/2,500 LMV3580PWR 296-17472-2-ND __| Dual Low Voltage B/R Op Amp... 638.00/2,000 
LM2902KAVQPWREP | 296-22164-1-ND —/ Quad Op Amp NEW! 4-TSSOP 968064 LiMv358QPWRQ1 296-22619-1-ND | Dual Low Volt. R/R Op Amp NEW! 92 69 52 
LM2902KAVOPWREP | 296-22164-2-ND 4-TSSOP 852.00/2,000 LMV3580PWRQ1 296-22619-2-ND | Dual Low Volt. R/R Op Amp NEW! 612.00/2,000 
LM2902KAVQPWRG4 | 296-23073-1-ND 4TSSOP 5239 LMV710IDBVR 296-17853-1-ND | Low Power R/R I/O Op Am| 93.78.62 
LM2902KAVQPWRG4 | 296-23073-2-ND 4-TSSOP 346.00/2,000 LMV710IDBVR 296-17853-2-ND | Low Power R/R I/O Op Am 1209.00/3,000 
LM2902KDR 296-18440-5-ND__| Quad Op Amp. 14S0IG 554438 LMV710IDCKR 296-17854-1-ND | Low Power R/R 1/0 Op Am| i a A 
LM2902KN 296-18441-5-ND — | Quad Op Amp. 55 4433 LMV7101IDCKR 296-17854-2-ND | Low Power R/R I/O Op Am| 1209.00/3,000 
LM2902KNSR 296-18442-1-ND | Quad Op Amp. 205) 44 38 LMV711IDBVR 296-18000-1-ND —_| Single, Low Power, R/R 1/0 Op Amp... 93 78 62 
LM2902KNSR 296-18442-2-ND | Quad Op Amp. 308.00/2,000 LMV711IDBVR 296-18000-2-ND —_| Single, Low Power, R/R 1/0 Op Amp. 1209.00/3,000 
LM2902KPWR 296-18443-1-ND | Quad Op Amp. 55 4433 LMV711IDCKR 296-18001-1-ND __| Single, Low Power, R/R 1/0 Op Amp. FOS 7Om eG? 
LM2902kPWR 296-18443-2-ND__| Quad Op Amp. 308.00/2,000 LMIV711IDCKR 296-18001-2-ND | Single, Low Power, R/R /0 Op Amp. 7209.00/3,000 
LM2902KVQDR 296-17396-1-ND | Quad Op Amp. 52 39 30 LMV712IDGSR 296-20926-1-ND | Low Power, Low Noise, High Output, 
LM2902KVQDR 296-17396-2-ND Quad Op Amp. 422.50/2,500 R/R In/Out Dual Op Am| 1.29 1.08 .86 
LM2902KVQDRQ1 296-17027-1-ND | Quad Op Amp. 56 42 LMV712IDGSR 296-20926-2-ND | Low Power, Low Noise, Hig 
LM2902KVQDRQ1 296-17027-2-ND Quad Op Amp. 455.00/2,500 R/R In/Out Dual Op Amp....... 1397.50/2,500 
LM2902KVOPWRO1 | 296-17714-1-ND_| Quad Op Amp. 3642 3 IMV7151DBVR 296-20927-1-ND | Single Low Power, R/R In/Out 
LM2902KVOPWROT | 296-17714-2-ND | Quad Op Amp. 372.00/2,000 Op Amp... ise 102 85 ~—68 
Lm2g02N 296-6599-5-ND | Quad Op Amp. 43 3426 LMV715IDBVR 296-20927-2-ND —_| Single Low Power, R/R In/Out 
LM2902PWR 296-6600-1-ND | Quad Op Amp. 478927 Op Amp 1326.00/3,000 
Lim2g02PWR 296-6600-2-ND | Quad Op Amp. 262.00/2,000 LMV715IDCKR 296-20928-1-ND _| Single Low ‘ p 1.02 85 68 
LM2902QDRQ1 296-16814-1-ND__| Quad Op Amp. A836 27 LMV7151IDCKR 296-20928-2-ND | Single Low Power, R/R In/Out Op Amp...SC70-6 1326.00/3,000 
LM2902QDRQ1 296-16814-2-ND — | Quad Op Amp. 390.00/2,500 LMV821DBVR 296-18459-1-ND —_| Single, Low Voltage, R/R Op Amp. 96 72 54 
Lim2g02QPwRat 296-16908-1-ND | Quad Op Amp. 76 62 4 LMV821DBVR 296-18459-2-ND | Single, Low Voltage, R/R Op Amp. 936.00/3,000 
LIM2902QPWRQ1 296-16908-2-ND | Quad Op Amp. 422.00/2,000 LMV821DCKR 296-18460-1-ND | Single, Low Voltage, R/R Op Amp. IS6me 72054 
LM2904AVQDRQ1 296-18445-1-ND Dual General Purpose Op Amp.. 60 A5 34 LMV821DCKR 296-18460-2-ND Single, Low Voltage, R/R Op Amp.. 936.00/3,000 
LM2904AVQDRQ1 296-18445-2-ND _| Dual General Purpose Op Amp. 487.50/2,500 LMV821IDBVR 296-18461-1-ND | Single, Low Voltage, R/R Op Amp. 90 75 60 
LM2904AVOQPWRG4 | 296-22007-1-ND | Dual GP Op Amp NEW! D> a oo LMV821IDBVR 296-18461-2-ND | Single, Low Voltage, R/R Op Amp. 1170.00/3,000 
LM2904AVQPWRG4 | 296-22007-2-ND | Dual GP Op Amp NEW! 346.00/2,000 LMV821IDCKR 296-18462-1-ND _| Single, Low Voltage, R/R Op Amp. 90 75 60 
LM2904AVQPWRQ1 | 296-17791-1-ND | Dual General Purpose Op Amp. 60 45 34 LMV821 IDCKR 296-18462-2-ND _| Single, Low Voltage, R/R Op Amp. 1170.00/3,000 
LM2904AVQPWRQ1 | 296-17791-2-ND | Dual General Purpose Op Amp. 400.00/2,000 LMV822DGKR 296-17406-1-ND _| Dual Low Voltage R/R Op Amp... 78 65 52 
LM2904D 296-9527-5-ND Dual General Purpose Op Amp.. 42 ek 2! (Continued) 
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EXAS igi 5 AMPLIFIERS (Continued, 
INSTRUMENTS J i 4 
Holl Digi-Key Price Each Wel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LMV822DGKR 296-17406-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 845.00/2,500 LPV358IDR 296-17722-1-ND Dual, Low Voltage, Low Power, R/R 
LMV822DR 296-18463-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 78 1650 252) Op Amp... oe lhe fea tee 
LMV822DR 296-18463-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 845.00/2,500 LPV358IDR 296-17722-2-ND Dual, Low Voltage, Low Power, R/ 
LMV822IDGKR 296-17407-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 96 80 64 Op Amp... isa 845.00/2,500 
LMV822IDGKR 296-17407-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 1040.00/2,500 LT1013AMDREP 296-22178-1-ND 2.25 1.80 1.40 
LMV822IDR 296-18464-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 96 80 64 LT1013AMDREP 296-22178-2-ND Dual Precision Op Amp NEW!. 3150.00/2,500 
LMV822IDR 296-18464-2-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 1040.00/2,500 LT1013CD 296-23225-5-ND Dual Precision Op Amp NEW! SOIC 8140 1.12 84 
LMV824DGVR 296-17522-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 1.02 85 68 LT1013CP 296-1399-5-ND Dual Precision Op Amp... i 1.09 91 13 
LMV824DGVR 296-17522-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 904.00/2,000 LT1013DD 296-1400-5-ND Dual Precision Op Am 4) 60 45 
LMV824DR 296-18465-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 96 80.64 LT1013DDR 296-14615-1-ND Dual Precision Op Amp... i) 60 45 
LMV824DR 296-18465-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 1040.00/2,500 LT1013DDR 296-14615-2-ND Dual Precision Op Amp... 642.50/2,500 
LMV824IDGVR 296-17523-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 1.29 1.08 .86 LT1013DIDR 296-12982-1-ND Dual Precision Op Am tf!) 60 45 
LMV824IDGVR 296-17523-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 1144.00/2,000 LT1013DIDR 296-12982-2-ND Dual Precision Op Am 642.50/2,500 
LMV824IDR 296-18466-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp A230) 1039) 282 LT1013DIP 296-7044-5-ND Dual Precision Op Am 163 1.30 .98 
LMV824IDR 296-18466-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 1332.50/2,500 LT1013DP 296-7045-5-ND Dual Precision Op Amp... 155 1.24 93 
LMV824IPWR 296-18467-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 123 LOSI 82) LT1013MDREP 296-22179-1-ND Dual Precision Op Amp NE! SOIC 82.25 1.80 1.40 
LMV8241PWR 296-18467-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 1090.00/2,000 LT1013MDREP 296-22179-2-ND Dual Precision Op Amp NEW! SOIC 3150.00/2,500 
LMV824PWR 296-18468-1-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 96 80 64 LT1014CN 296-14616-5-ND Quad Precision Op Amp.. 14-Dip 3.47 2.78 2.16 
LMV824PWR 296-18468-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 852.00/2,000 LT1014DIDW 296-7046-5-ND Quad Precision Op Amp.. 16-SOIC 3.71 2.97 2.31 
LMV931IDBVR 296-18469-1-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp 718 das 2 LT1014DIDWR 296-21994-1-ND Quad Precision Op Amp.. 16-SOIC 4.95 3.96 3.08 
LMV931IDBVR 296-18469-2-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp 1074.00/3,000 LT1014DIDWR 296-21994-2-ND Quad Precision Op Amp.. 16-SOIC 5610.00/2,000 
LMV931IDCKR 296-17996-1-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp 78 65 52 LT1014DIN 296-15322-5-ND Quad Precision Op Amp.. 14-Dip 495 3.96 3.08 
LMV931IDCKR 296-17996-2-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp 1014.00/3,000 LT1014DN 296-7047-5-ND Quad Precision Op Amp.. 14-Dip 4.28 342 2.66 
LMV931QDBVRQ1 296-19312-1-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp 1.02 85 68 LT1030CDR 296-14617-1-ND Quad Low Power Line Driver .. 14-SOIC 2.00 1.60 1.20 
LMV931QDBVRQ1 296-19312-2-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp 1326.00/3,000 LT1030CDR 296-14617-2-ND Quad Low Power Line Driver .. 14-SOIC 2560.00/2,500 
LMV932IDGKR 296-17910-1-ND — | 1.8V Dual Op Amp 96 80 64 MC1458D 296-9601-5-ND Dual General Purpose Op Am 8-SOIC 55 A483 
LMV932IDGKR 296-17910-2-ND 1.8V Dual Op Amp 1040.00/2,500 MC1458DR 296-14622-1-ND Dual General Purpose Op Am: SOIC 40 Se 2 
LMV932IDR 296-17911-1-ND 1.8V Dual Op Amp 84 70 56 MC1458DR 296-14622-2-ND Dual General Purpose Op Am: SOIC 260.00/2,500 
LMV932IDR 296-17911-2-ND | 1.8V Dual Op Amp 910.00/2,500 MC1458P 296-1403-5-ND Dual General Purpose Op Am .8-Dip 40 88) | 222 
LMV934IDR 296-20929-1-ND 1.8V Quad Op Amp 1.20 1.00.80 MC3303D 296-7033-5-ND Quad LP Op Amp, -40°C to 85°C 14-SOIC 76 57 48 
LMV9341DR 296-20929-2-ND 1.8V Quad Op Amp 1300.00/2,500 MC3303N 296-7034-5-ND Quad LP Op Amp, -40°C to 85°C 14-Dip 76 57 43 
LMV934IPWR 296-20930-1-ND 1.8V Quad Op Amp 1.20 1.00  .80 MC3303PWR 296-11661-1-ND Quad LP Op Amp, -40°C to 85°C........14-TSSOP 76 57 43 
LMV934IPWR 296-20930-2-ND 1.8V Quad Op Amp 1064.00/2,000 MC3303PWR 296-11661-2-ND Quad LP Op Amp, -40°C to 85°C........14-TSSOP 506.00/2,000 
LMV981IDBVR 296-18470-1-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp with MC3403D 296-7035-5-ND Quad Low Power GP Op Amp... 14-SOIC 76 57 43 
Shutdown 96 80.64 MC3403DR 296-14623-1-ND Quad Low Power GP Op Amp 76 57 43 
LMV981IDBVR 296-18470-2-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp with MC3403DR 296-14623-2-ND Quad Low Power GP Op Amp 617.50/2,500 
Shutdown 1248.00/3,000 MC3403N 296-1406-5-ND Quad Low Power GP Op Amp oy yp 8) 
LMV981IDCKR 296-18471-1-ND | 1.8V R/R In/Out Op Amp with MC3403NSR 296-1407-1-ND —_| Quad Low Power GP Op Amp 7 57 43 
Shutdown 96 80 64 MC3403NSR 296-1407-2-ND Quad Low Power GP Op Amp 506.00/2,000 
LMV981IDCKR 296-18471-2-ND | 1.8V R/R In/Out Op Amp with MC3403PWR 296-7036-1-ND Quad Low Power GP Op Amp i BE #8 
Shutdown... 1248.00/3,000 MC3403PWR 296-7036-2-ND —_| Quad Low Power GP Op Amp 506.00/2,000 
LMV981IRUGR 296-22035-1-ND -OFN 861.05 88 70 Mc3487D 296-7039-5-ND Quad Differential Line Drivel TB Ae 0 
LMV981IRUGR 296-22035-2-ND | 1.8V Op Amp with R/R 1/0 NEW! 1365.00/3,000 MC33078DGKR 296-17855-1-ND | Dual High Speed Low Noise Op Amp i Gay 
LMV982IDGSR 296-17949-1-ND 1.8V R/R In/Out Op Amp 1.08 1901 72 MC33078DGKR 296-17855-2-ND Dual High Speed Low Noise Op Amp.... 845.00/2,500 
LMV982IDGSR 296-17949-2-ND | 1.8V R/R In/Out Op Amp 1170.00/2,500 MC33078DR 296-17723-1-ND__| Dual High Speed Low Noise Op Amp.... 80.6045 
LOG100JP LOG100JP-ND Precision Logarithmic/Log : 141.92 132.46 123.00 MC33078DR 296-17723-2-ND | Dual High Speed Low Noise Op Amp $50.00/2,500 
LOGI01AID 296-12850-5-ND —_| Precision Logarithmic/Log Ratio Amp . TE MC33078MDREP 296-22183-1-ND | Dual HS Low Noise Op Amp NEW! SOIC 1.93 154 1.16 
LOG102AID LOG102AID-ND | Precision Logarithmic/Log Ratio Amp..14-SOIC_ 12.08 = =— — MC33078MDREP 296-22183-2-ND | Dual HS Low Noise Op Amp NEWE.......8-SOIC 2465.00/2,500 
LOG104AID 296-12851-5-ND Precision Logarithmic/Log Ratio Amp ....8-SOIC 11.58 _— _ MC33078P 296-17724-5-ND Dual High Speed Low Noise Op Amp -Dip 96 aro) 54 
LOG112AID 296-13456-5-ND Precision Logarithmic and Log Ratio Amp MPA4609|PFBT 296-16678-1-ND Quad, Diff. 1/0 2x1 Multiplexed 
with On Chip 2.5 Volt. Reference........14-SOIC 13.16 =. High Gain Preamp..... O10) 7:28) 615 
LOGTI4AIRGVT 296-21666-1-ND | Precision Logarithmic Am 6-OFN 14.49 13.05 11.58 MPA46091PFBT 296-16678-2-ND | Quad, Diff. 1/0 2x1 Multiplexed 
LOG114AIRGVT 296-21666-2-ND Precision Logarithmic Am 16-QFN 2773.25/250 High Gain Preamp... 1478.75/250 
LOG2112AIDW 296-13815-5-ND | Precision Logarithmic Am .16-SOIC 17.03 SS NE5532ADR 296-13621-1-ND | Dual Low Noise Op Amp 48 EO Tmnece) 
LP324DR 296-17953-1-ND Ultra Low Power, Quad Op Amp 60 A534 NE5532ADR 296-13621-2-ND Dual Low Noise Op Amp SOIC 392.50/2,500 
LP324DR 296-17953-2-ND Ultra Low Power, Quad Op Amp 487.50/2,500 NE5532AP 296-7040-5-ND Dual Low Noise Op Amp 8-Dip 79 60 45 
LP324N 296-17954-5-ND | Ultra Low Power, Quad Op Amp 160) 45) 734 NE5532APSR 296-13103-1-ND | Dual Low Noise Op Amp 8-SOP 84 70 56 
LP324PWR 296-17955-1-ND —_| Ultra Low Power, Quad Op Amp eT) ote Al NE5532APSR 296-13103-2-ND —_| Dual Low Noise Op Amp 8-SOP 744.00/2,000 
LP324PWR 296-17955-2-ND Ultra Low Power, Quad Op Amp 478.00/2,000 NE5532DR 296-13622-1-ND Dual Low Noise Op Amp -SOIC 80 60 45 
LP358DR 296-20934-1-ND | Ultra Low Power, Dual Op Amp 60 45 34 NE5532DR 296-13622-2-ND | Dual Low Noise Op Amp -SOIC 650.00/2,500 
LP358DR 296-20934-2-ND | Ultra Low Power, Dual Op Amp 487.50/2,500 NE5532P 296-1410-5-ND Dual Low Noise Op Amp 8-Dip 257 43.33 
LP2902DR 296-17950-1-ND | Ultra Low Power, Quad Op Amp 92 69 52 NE5532PSR 296-12641-1-ND | Dual Low Noise Op Amp 8-SOP 80 60 45 
LP2902DR 296-17950-2-ND —_| Ultra Low Power, Quad Op Amp 747.50/2,500 NE5532PSR 296-12641-2-ND | Dual Low Noise Op Amp 8-SOP 532.00/2,000 
LP2902N 296-17951-5-ND Ultra Low Power, Quad Op Amp... 92 69 52 NE5534ADR 296-16943-1-ND Low Noise HS Audio Op Amp SOIC 1.14 95 76 
LP2902PWR 296-17952-1-ND —_| Ultra Low Power, Quad Op Amp... They Age Sy NE5534ADR 296-16943-2-ND | Low Noise HS Audio Op Amp 1235.00/2,500 
LP2902PWR 296-17952-2-ND Ultra Low Power, Quad Op Amp 692.00/2,000 NE5534AP 296-7042-5-ND Low Noise HS Audio Op Amp 1.14 95 76 
LP2904DR 296-20932-1-ND Ultra Low Power, Dual Op Amp 1.14 ae al NE5534D 296-14346-5-ND Low Noise HS Audio Op Amp 96 80 = 64 
LP2904DR 296-20932-2-ND Ultra Low Power, Dual Op Amp 1235.00/2,500 NE5534P 296-7043-5-ND Low Noise HS Audio Op Amp 96 80 36.64 
LPV321DBVR 296-17715-1-ND | Low Volt., Low Power, R/R Op Amp...SOT-23-5 9269.52 ONET1101LRGET 296-23314-1-ND | 11.3Gbps Laser Driver NEW!. 20.63 19.25 17.88 
LPV321DBVR 296-17715-2-ND Low Volt., Low Power, R/R Op Amp ..SOT-23-5 897.00/3,000 ONET1101LRGET 296-23314-2-ND 11.3Gbps Laser Driver NEW! 4382.75/250 
LPV321DCKR 296-17716-1-ND Low Volt., Low Power, R/R Op Amp £2 69) 52 ONET1191PRGTT 296-20765-1-ND 11.3Gbps Limiting Amp .. 9.00 810 7.19 
LPV321DCKR 296-17716-2-ND | Low Volt., Low Power, R/R Op Amp 897.00/3,000 ONET1191PRGTT 296-20765-2-ND | 11.3Gbps Limiting Amp . 1721 .25/250 
LPV321IDBVR 296-17717-1-ND Low Volt., Low Power, R/R Op Amp 78 65 52 ONET1191VRGPT 296-20681-1-ND 11.3Gbps Differential VCSEL Drive: 10.66 960 8.52 
LPV321IDBVR 296-17717-2-ND Low Volt., Low Power, R/R Op Amp... SOT-23-5 1014.00/3,000 ONET1191VRGPT 296-20681-2-ND 11.3Gbps Differential VCSEL Driver... 2040.00/250 
LPV321IDCKR 296-17718-1-ND Low Volt., Low Power, R/R Op Amp $C70-5 78 POO memEO2) ONET2511TAY 296-17427-ND 2.5Gbps Transimpedance Amp, Bare: 6.50 5.20 4.39 
LPV321IDCKR 296-17718-2-ND Low Volt., Low Power, R/R Op Amp 1014.00/3,000 ONET4201LDRGET 296-19278-1-ND 155Mbps to 4.25Gbps Laser Driver..... 12.58 11.33 10.05 
LPV324DR 296-16815-1-ND —_| Quad, Low Voltage, R/R Op Amp .. 90 15 60 ONET4201LDRGET 296-19278-2-ND 155Mbps to 4.25Gbps Laser Drive 24-VQFN 2789.00/250 
LPV324DR 296-16815-2-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp. 975.00/2,500 ONET4201PARGTR 296-19279-1-ND 155Mbps to 4.25Gbps Limiting Amp......16-QFN 9.30 7.44 6.28 
LPV324IDR 296-16732-1-ND —_| Quad, Low Voltage, R/R Op Amp. 88 66 50 ONET4201PARGTR 296-19279-2-ND 155Mbps to 4.25Gbps Limiting Amp......16-QFN 25332.00/3,000 
LPV324IDR 296-16732-2-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp. 1105.00/2,500 ONET4211LDRGET 296-19280-1-ND 155Mbps to 4.25Gbps Laser Drive 12.58 11.33 10.05 
LPV324IPWR 296-16731-1-ND _| Quad, Low Voltage, R/R Op Amp .. 1.02 85.68 ONET4211LDRGET 296-19280-2-ND 155Mbps to 4.25Gbps Laser Drive 2789.00/250 
LPV324IPWR 296-16731-2-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp. 904.00/2,000 ONET4251PARGTR 296-19411-1-ND 1Gbps to 4.25Gbps Limiting Amp. 5.50 440 3.72 
LPV324PWR 296-16816-1-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp. 90 75 60 ONET4251PARGTR 296-19411-2-ND 1Gbps to 4.25Gbps Limiting Amp. 18042.00/3,000 
LPV324PWR 296-16816-2-ND | Quad, Low Voltage, R/R Op Amp 798.00/2,000 ONET4291PARGVR 296-18691-1-ND 1Gbps to 4.25Gbps Multi-Rate 
LPV358DDUR 296-17719-1-ND Dual, Low Voltage, Low Power, R/R VCSEL Driver 5.10 4.08 3.45 
Op Amp ee 75 63.50 ONET4291PARGVR 296-18691-2-ND | 1Gbps to 4.25Gbps Multi-Rate 
LPV358DDUR 296-17719-2-ND | Dual, Low Voltage, Low Power, R/R VCSEL Driver 9486.00/3,000 
Op Amp oe 975.00/3,000 ONET4291VARGPT 296-22715-1-ND 1Gbps to 4.25Gbps Mult 
LPV358DGKR 296-17761-1-ND Dual, Low Voltage, Low Power R/R VCSEL Driver NEW!.. 2.25 1.80 1.40 
Op Amp....... aus 15 63.50 ONET4291VARGPT 296-22715-2-ND 1Gbps to 4.25Gbps Multi-Rate 
LPV358DGKR 296-17761-2-ND Dual, Low Voltage, Low Power VCSEL Driver NEW!.. 332.50/250 
Op Amp aie 812.50/2,500 ONET8501PRGTR 296-231 28-1-ND 11.3Gbps Rate Selectable Limiting 
LPV358DR 296-17720-1-ND | Dual, Low Voltage, Low Power, R/R Amp NEWI............--- 9.58 8.63 7.65 
Op Amp on 15, 63 50 ONET8501PRGTR 296-231 28-2-ND 11.3Gbps Rate Selectable Limiting 
LPV358DR 296-17720-2-ND Dual, Low Voltage, Low Power, Amp NEW‘............ 20958.00/3,000 
Op Amp....... ot 812.50/2,500 ONET8501VRGPT 296-21958-1-ND 11.3Gbps Diff. VCSEL Drivel 11.91 10.73 9.51 
LPV358IDDUR 296-17721-1-ND Dual, Low Voltage, Low Power, R ONET8501VRGPT 296-21958-2-ND 11.3Gbps Diff. VCSEL Drive: 2279.00/250 
Op Amp re 84 10) 56 ONET9901PARGP 296-17055-5-ND 10.7Gbps Limiting Amp .. 11.88 10.70 9.49 
LPV358IDDUR 296-17721-2-ND Dual, Low Voltage, Low Power, R/R OP-07DPSR 296-14171-1-ND Low Noise Precision Op Amp.. 5 63 50 
Op Amp oe 1092.00/3,000 OP-07DPSR 296-14171-2-ND Low Noise Precision Op Amp. 666.00/2,000 
LPV358IDGKR 296-17762-1-ND Dual, Low Voltage, Low Power R/R OPO7CD 296-12852-5-ND Low Offset Voltage Precision Op Am| 83 69 «55 
Op Amp....... ats 18 65 52 OPO7CDR 296-14626-1-ND Low Offset Voltage Precision Op Amp .. 83 69 55 
LPV358IDGKR 296-17762-2-ND Dual, Low Voltage, Low Power OPO7CDR 296-14626-2-ND Low Offset Voltage Precision Op Amp .... 8-SOIC 895.00/2,500 
Op Amp 845.00/2,500 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
Tae Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 
OPO7CP 296-12853-5-ND Low Offset Voltage Precision Op Amp . 69 55 OPA336MDBVREP 296-21234-1-ND Single-Supply, Micropower Op Amp...SOT-23-5 5.45 4.36 3.39 
OP07DD 296-9621-5-ND Low Offset Voltage Precision Op Amp .. 715 60 OPA336MDBVREP 296-21234-2-ND Single-Supply, Micropower Op Amp... SOT-23-5 9147.00/3,000 
OPO7DDR 296-14627-1-ND Low Offset Voltage Precision Op Amp . E60 00! OPA336N/250 OPA336NCT-ND Single-Supply, Micropower Op Amp... SOT-23-5 36 = = 
OPO7DDR 296-14627-2-ND —_| Low Offset Voltage Precision Op Amp . 715.00/2,500 OPA336N/250 OPA336NTR-ND Single-Supply, Micropower Op Amp... SOT-23-5 349.25/250 
oPo7DP 296-9622-5-ND Low Offset Voltage Precision Op Amp .. 66 50 OPA336NA/250 OPA336NACT-ND | Single-Supply, Micropower Op Amp...SOT-23-5 1.75 _ =— 
OPA27GP. OPA27GP-ND Compensated, LN, Precision Op Amp.. _ =_ OPA336NA/250 OPA336NATR-ND | Single-Supply, Micropower Op Amp... SOT-23-5 245.00/250 
OPA27GU OPA27GU-ND Compensated, LN, Precision Op Am - = OPA336QDBVREP 296-22189-1-ND | Single-Supply, Micropower 
OPA37GP OPA37GP-ND Uncompensated, LN, Precision Op Am — _ Op Amp NE! SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 
OPA37GU OPA37GU-ND Uncompensated, LN, Prec. Op Amp. _ _ OPA336QDBVREP 296-22189-2-ND Single-Supply, Micropower 
OPA111AM OPA111AM-ND LN, Precision Op Amp (500pV Out). - - Op Amp NEW........... SOT-23-5 3780.00/3,000 
OPA111BM OPA111BM-ND LN, Precision Op Amp (250u1V Out). —- = OPA336U OPA336U-ND Single-Supply, Micropower Op Amp. 2.38 —- — 
OPA121KU OPA121KU-ND Low Cost, Precision DiFET Op Amp. _ _ OPA336UA OPA336UA-ND Single-Supply, Micropower Op Amp. 1.63 _ — 
OPA124U OPA124U-ND Low Noise, Precision DiFET Op Amp =—- — OPA337EA/250 OPA337EACT-ND Single-Supply, CMOS Op Am, 141° 1.18 94 
OPA124UA OPA124UA-ND Low Noise, Precision DiFET Op Amp R - = OPA337EA/250 OPA337EATR-ND | Single-Supply, CMOS Op Am 176.25/250 
OPA128JM OPA128JM-ND DiFET Electrometer-Grade Op Amp....... T0-99-8 50.12 _ — OPA337NA/250 OPA337NACT-ND | Single-Supply, CMOS Op Am, 1.41. #118 94 
OPA128KM OPAT28KM-ND DiFET Electrometer-Grade Op Amp.......T0-99-8 5585  —  — OPA337NA/250 OPA337NATR-ND | Single-Supply, CMOS Op Amp 176.25/250 
OPA128LM OPA128LM-ND DiFET Electrometer-Grade Op Amp.......T0-99-8 61.34 — — OPA337PA OPA337PA-ND Single-Supply, CMOS Op Am 129 1.08 86 
OPA128SM OPA128SM-ND | DiFET Electrometer-Grade Op Amp....... T0-99-8 71.97 — — OPA337UA/2K5 OPA337UACT-ND | Single-Supply, CMOS Op Am 1.29 1.08 86 
OPA129U OPA129U-ND Ultra-Low Bias Current DiFET Op Amp....8-SOIC 640 — — OPA337UA OPA337UA-ND Single-Supply, CMOS Op Am| 1.29 108 86 
OPA129UB OPA129UB-ND Ultra-Low Bias Current DiFET Op Amp. 208) OPA337UA/2K5 OPA337UATR-ND_| Single-Supply, CMOS Op Am| 1397.50/2,500 
OPAT30UA OPAT30UA-ND Low Power, Precision, FET-In Op Amp 365 COC OPA338NA/250 OPA338NACT-ND | Decompensated Single-Supply 
OPA131U OPA131U-ND General Purpose FET-Input Op Amp 473 — — CMOS Op Amp .... SOT-23-5 1.41 118 94 
OPA131UA OPA131UA-ND General Purpose FET-Input Op Amp 216 0 OPA338NA/250 OPA338NATR-ND | Decompensated Single-Supply 
OPA131UJ OPA131UJ-ND General Purpose FET-Input Op Amp 188 — — CMOS Op Amp .... SOT-23-5 176.25/250 
OPA132U OPA132U-ND High Speed FET-Input Op Amp 570 4.56 3.85 OPA338UA OPA338UA-ND Decompensated Single-Supply 
OPAT32UA OPAT32UA-ND | High Speed FET-Input Op Amp 3.26 261 2.03 CMOS Op Amp .... 1.29 1.08.86 
OPA134PA OPA134PA-ND High Performance Audio Op Amp 210 168 1.26 OPA340NA/250 OPA340NACT-ND | Single-Supply, R/R Op Amp OL =o = 
OPA134UA OPA134UA-ND High Performance Audio Op Amp 210 168 1.26 OPA340NA/250 OPAS40NATR-ND | Single-Supply, R/R Op Amp 266.00/250 
OPA137N/250 OPA137NCT-ND | Low Cost FET-Input Op Amp. 25 — OPA340PA OPA340PA-ND Single-Supply, R/R Op Amp 7S 
OPA137N/250 OPA137NTR-ND —_| Low Cost FET-Input Op Amp. 332.50/250 CES ONAI si Renna 48 SAR Ae (1312 
OPA137NA/250 OPA137NACT-ND | Low Cost FET-Input Op Amp. eo —  — 8 Ingle-Supply HR In/Out, 
OPA137NA/250 OPA137NATR-ND | Low Cost FET-Input Op Amp. 227.50/250 Op Amp with Shutdown... SOT-23-6 1.78 1.42 1.07 
OPA137P OPA137P-ND Low Cost FET-Input Op Amp. 2.38 = = OPA341NA/3K OPA341NA/3KTR-ND Single-Supply R/R In/Out, LP 
OPA137PA OPA137PA-ND Low Cost FET-Input Op Amp. io oS Op Amp with Shutdown... SOT-23-6 2727.00/3,000 
OPA137U OPA137U-ND Low Cost FET-Input Op Amp. QT OPA341UA OPA341UA-ND SOs Airs in snueoun LP (a8 Su 467 
OPA137UA OPA137UA-ND Low Cost FET-Input Op Amp.. 1.50 = = i aa ‘ 
care |r| Hn. (a 1 sig | me lepers ence 
OPA177GP OPA177GP-ND Precision Op Amp. 1.90 1.52 1.14 Ht IM : 
DPAIT7GS OPAI77GS-ND _| Precision Op Amp. jen <I 2G OPA342UA OPA342UA-ND | Low Cost Micropower R/R Op Am 143 114 86 
OPA211AIDR 296-22634-1-ND | Low Power, Precision Op Amp NEWS... 6.90 552 4.66 OPA3S43NA/250 OPA343NACT-ND | Single Supply Op Amp 148 118 89 
a OPA343NA/250 OPA343NATR-ND | Single Supply Op Amp 206.50/250 
OPA211AIDR 296-22634-2-ND Low Power, Precision Op Amp NEW!. 10695.00/2,500 4) i 
OPA227P OPA227P-ND Hi ‘ai ‘ OPA343UA OPA343UA-ND Single Supply Op Amp (25a OOo 
; igh Precision, Low Noise Op Amp ue OPA344NA/250 OPA344NACT-ND | Single Supply Op Am = 
OPA227PA OPA227PA-ND High Precision, Low Noise Op Amp. 2346 — — Ingie Supply )p Amp d 
i ; a ; ae OPA344NA/250 OPA344NATR-ND | Single Supply Op Amp 217.00/250 
OPA227U OPA227U-ND High Precision, Low Noise Op Amp . 5.02 i 
OPA227UA OPA227UA-ND _| High Precision, Low Noise Op Amp . Be = = OPASAARA. ORAS EASND IS) Single Supply Op Amp ED 
9 : pAmp OPA344UA OPA344UA-ND _| Single Supply Op Amp ey ee 
OPA228P OPA228P-ND Low Noise Precision Op Amp. 5.02 — = OPA345NA/250 OPA345NACT-ND _| Single Supply Op Amp 155 “eas, = 
OPA228PA OPA228PA-ND Low Noise Precision Op Amp. 2.36 OPA345NA/250 OPA345NATR-ND 1 Si - 
i : te SS aI - ingle Supply Op Amp 217.00/250 
OPA228U OPA228U-ND Low Noise Precision Op Amp. 5.02 OPA34 ; 
i A el = = SUA OPA345UA-ND Single Supply Op Amp 1.30 — _ 
OPA228UA OPA228UA-ND Low Noise Precision Op Amp. 2.36 i 
; OPA347NA/250 OPA347NACT-ND | Micropower R/R, 1/0 Op Amp 1.30 1.04 .78 
OPA234E/250 OPA234ECT-ND | Low Power Single-Supply Op es OPA347NA/250 OPA347NATR-ND | Micropower B/R, I/0 Op Amp 482.00/250 
OPA234E/250 OPA234ETR-ND Low Power Single-Supply Op Ami §22.00/250 ey i : 
F OPA347PA OPA347PA-ND Micropower R/R, I/O Op Amp ike Sle 
OPA234EA/250 OPA234EACT-ND | Low Power Single-Supply Op Am 2.45 = as 7 
A OPA347SA/3K 296-13469-1-ND Micropower R/R, I/O Op Amp 1.38 1.15.92 
OPA234EA/250 OPA234EATR-ND | Low Power Single-Supply Op Am 362.50/250 # io + 
i OPA347SA/3K 296-13469-2-ND Micropower R/R, I/O Op Amp 1794.00/3,000 
OPA234U OPA234U-ND Low Power Single-Supply Op Ami 3.22 _ _ ey ; 
i OPA347UA OPA347UA-ND Micropower R/R, 1/0 Op Amp ieby lak ky 
OPAZ34UA OPAZ34UA-ND___| Low Power Single-Supply Op Am| 200 ee oe OPA347UA/2K5 OPA347UATR-ND | Micropower R/R. /0 Op Amp 1495.00/2,500 
Ree ee Oe AND SIae Sih 7 Am 1.50 Paaneenee OPA348AID 296-12275-5-ND | 1MHz, 45y/A, R/R, I/O CMOS Op Amp. I 
| ingle- X = =F 
OPA237UA OPA237UA-ND —_ Single-Supply Op Amp... 138 140 83 Peps AOMDENT Coca) MHz, ASuA, RR, VO et 68 SA 
OPA241PA OPA241PA-ND Single-Supply, Micropower, Low ae 
Wales OUR ee ni OPA348AIDBVT 296-12276-2-ND | 1MHz, 451A, R/R. 1/0 
OPA2ATUA PAZHUA-ND | Si a Dy rm ———— iar areca eee 
0 " Walteaa Op Mipe ow or OPA348AIDCKT 296-12728-1-ND 1MHz, 45y/A, R/R, v0 CMOS Op Amp. es SC70-5 81 68 54 
a =e OPA348AIDCKT 296-12728-2-ND 1MHz, 45y/A, R/R, 1/0 CMOS Op Amp..... SC70-5 101.25/250 
OPA244NA/250 OPA244NACT-ND | Single-Supply, Micropower Op Amp..SOT-23-5 143 — — OPARIONAIDED 996-19955-1.ND | {uA ARVO Bn OAMD cc. eae 
OPA244NA/250 OPA244NATR-ND | Single-Supply, Micropower Op Amp... SOT-23- -5 199.50/250 = eon : 
OPA349NA/250 296-19955-2-ND | 1A, R/R 0 CMOS Op Am 192.50/250 
OPAZAAPA DEAZEIEENDEEES| Single-Supply, Micropower Op Amp 1) SS OPA349SA/3K 296-14451-1-ND | 1A, Rail-to-Rail /O CMOS Op Amp.. 125 1.00.75 
eae ea Single Supply. Mlcropower Op Amp i a = = OPA349SA/3K 296-14451-2-ND__ | 1p/A, Rail-to-Rail I/0 CMOS Op Amp. 1920.00/3,000 
i Ingle-Supply, Micrapawer Up Amp 3 a ae OPA349UA 296-19956-5-ND 1A, R/R 1/0 CMOS Op Amp......... ee T2500 75 
OPA251UA OPA251UA-ND Single-Supply, Micropower Op Amp 2.59 = = OPA350EA/250 OPAS50EACT-ND | HS, Single-Supply CMOS 
OPA277P OPA277P-ND High Precision Op Amp. 450 3.60 2.80 Op Amp (35MHz) Dag ee 
OPA277PA OPA277PA-ND High Precision Op Amp. 2.03 1.62 1.22 OPA350EA/250 OPA350EATR-ND | HS, Single-Supply CMOS 
OPA277U OPA277U-ND High Precision Op Amp. 450 3.60 2.80 Op Amp (35MHz) 339.50/250 
OPA277UA OPA277UA-ND High Precision Op Amp........ 2.03 1.62 1.22 OPA350PA OPA350PA-ND HS, Single-Supply CMOS 
OPA3OOAID 296-15087-5-ND | Low Noise, High Speed, 16-Bit Op Amp (35MH DON) we Ae 
CMOS Op Amp... 281 2.25 1.75 OPA350UA OPA350UA-ND HS singie Supely CGS ‘ 
OPASOOAIDBVT 296-18506-1-ND | Low Noise, High Speed, 16-Bit Op Amp (35MHz) i 
CMOS Op Amp ... 3.15 2.52 1.96 OPA353NA/250 OPA353NACT-ND | HS, Single-Supply, R/R CMOS 
OPA300AIDBVT 296-18506-2-ND Low Noise, High Speed, 16-Bit Op Amp... 2.36 1.89 1.47 
CMOS Op Amp 465.50/250 OPA353NA/250 OPA353NATR-ND | HS, Single-Supply, R/R CMOS 
OPA301AID 296-17236-5-ND | Low Noise, High Sp p 281 225 1.75 Op Amp... 349.25/250 
OPA301AIDBVT 296-16905-1-ND | Low Noise, High Speed CMOS Op Amp. 8 SOIC 3.15 252 1.96 OPA353UA OPA353UA-ND HS, Single- Supply, R/R CMOS 
OPA301AIDBVT 296-16905-2-ND 465.50/250 Op Amp (35MHz) 238 1.90 1.43 
OPA333AID 296-19545-5-ND 1.8V Micropower CMOS Op Amp.. 2.38 1.90 1.43 OPA354AIDBVT 296-13033-1-ND | 250MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp..SOT-23-5 1.88 1.50 1.13 
OPA333AIDBVT 296-19546-1-ND _| 1.8V Micropower CMOS Op Amp. 236 189 1.47 OPA354AIDBVT 296-13033-2-ND | 250MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp... SOT-23-5 262.50/250 
OPA333AIDBVT 296-19546-2-ND | 1.8V Micropower CMOS Op Amp.. 349.25/250 OPA354AIDDA 296-13785-5-ND | 250MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp..... 1.75 1.40 1.05 
OPA333AIDCKR 296-19547-1-ND 1.8V Micropower CMOS Op Amp. 2.38 1.90 1.43 OPA355NA/250 296-11641-1-ND High Speed, Video Op Amp 2.00 1.60 1.20 
OPA333AIDCKR 296-19547-2-ND 1.8V Micropower CMOS Op Amp. 3648.00/3,000 OPA355NA/250 296-11641-2-ND High Speed, Video Op Amp 280.00/250 
OPA333AMDBVREP 296-22187-1-ND 1.8V Micropower CMOS Op OPA355NA/3K 296-14628-1-ND | 200MHz, Op Amp with Shutdown. 1.75 1.40 1.05 
Amp NEWS!............... 5.70 4.56 3.85 OPA355NA/3K 296-14628-2-ND | 200MHz, Op Amp with Shutdown. 2688.00/3,000 
OPA333AMDBVREP 296-221 87-2-ND 1.8V Micropower CMOS Op OPA355UA 296-11647-5-ND High Speed, Video Op Amp 1.75 1.40 1.05 
Amp NEWS............... 10602.00/3,000 OPA356AID 296-12407-5-ND | 2.5V, Single CMOS Op Amp 1.75 1.40 1.05 
OPA333AMDCKREP 296-221 88-1-ND 1.8V Micropower CMOS Op OPA357AIDBVT 296-13009-1-ND High Speed, R/R, In/Out, CMOS 
Amp NEWS... 5.70 4.56 3.85 Op Amp with Shutdown... 1.88 1.50 1.13 
OPA333AMDCKREP 296-221 88-2-ND 1.8V Micropower CMOS Op OPA357AIDBVT 296-13009-2-ND High Speed, R/R, In/Out, CMOS 
Amp NEW!............... 10602.00/3,000 Op Amp with Shutdown... 262.50/250 
OPA334AIDBVT 296-13466-1-ND | Single-Supply CMOS Zero Drift OPA357AIDDA 296-13786-5-ND High Speed, R/R, In/Out, CMOS 
Op Amp 248 1.98 1.54 Op Amp with Shutdown... 175) 401 105 
OPA334AIDBVT 296-13466-2-ND | Single-Supply CMOS Zero Drift OPA358AIDCKT 296-17414-1-ND | 3V Single-Supply 80MHz, High Speed 
Op Amp 365.75/250 Op Amp C70-6 1.25 1.00 75 
OPA335AID 296-13467-5-ND | Single-Supply CMOS Zero Drift OPA358AIDCKT 296-17414-2-ND | 3V Single-Supply 80MHz, High Speed 
Op Amp 2.25 1.80 1.40 Op Amp... 8 175.00/250 
OPA335AIDBVT 296-13468-1-ND | Single-Supply CMOS Zero Drift OPA360AIDCKT 296-17129-1-ND | 3V Video Amp. 1.38 110  .83 
Op Amp SOT-23-5 248 1.98 1.54 OPA360AIDCKT 296-17129-2-ND | 3V Video Amp. 192.50/250 
OPA335AIDBVT 296-13468-2-ND | Single-Supply CMOS Zero Drift OPA361AIDCKT 296-18695-1-ND | 3V Video Amp. 138 AON 383 
Op Amp SOT-23-5 365.75/250 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
oll Digi-Key Price Each BLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
OPA361AIDCKT 296-18695-2-ND | 3V Video Amp 192.50/250 OPA5S2FAKTWT 296-15970-2-ND | High Current/Power 60V, 200mA 
OPA361AIDCKTG4 296-18696-1-ND | 3V Video Amp 138 140 83 OP AMP .ecnsn 7-DDPAK 168.00/50 
OPA361AIDCKTG4 296-18696-2-ND | 3V Video Amp 192.50/250 OPASS2PA OPAS52PA-ND High Current/Power 60V, 200mA 
OPA363AID 296-13880-5-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 150 1.20 .90 Op AMP -ssoesoeeen 1 
OPA363AIDBVT 296-13881-1-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 163 1.30.98 OPAS52UA OPAS52UA-ND High Current/Power 60V, 200mA 
OPA363AIDBVT 296-13881-2-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 227.50/250 =r apaseRNAD en aT a S_= 
ea pegeceoeay am TMZ, Single-Supply R/R Op Amp: US ee OPAS67AIRHGT 396-18697-1-ND | RIR In/Out 2A Power Amp. 461 3.69 2.87 
OPA363IDBVR 296-16727-1-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 248) 1.70) 1.28 OPARBTAIREGT pceiaea DARN F/R In/Out 2A Panes fu wn ee§ SE) 
OPA363IDBVR 296-16727-2-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 3264.00/3,000 ered Hebe Ds ‘ 
' OPAS69AIDWP 296-14174-5-ND | Rail-to-Rail, 2A Power Amp 620 4.96 4.19 
OPA363IDBVT 296-13883-1-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 2.25 1.80 1.35 BPAEOOAP Geaaionient High-Speed, Precision DiFET Op Amp Say eae 
OPA363IDBVT 296-13883-2-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 315.00/250 OPAGO2AU OPAGODAU-ND High-Speed. Precision DiEET Op Amp <i 
OPA364AID 296-13884-5-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 150 120 90 i ahs on i ae 
‘i OPAG02BP OPA602BP-ND High-Speed, Precision DiFET Op Amp 10.16 
OPA364AIDBVT 296-13885-1-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp 163 130 98 OPAGO4AP OPAGO4AP-ND FET-Input, Low Distortion Op Amp re 
OPA364AIDBVT 296-13885-2-ND 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 227.50/250 OPA604AU OPA604AU-ND FET-Input, Low Distortion Op Amp 2.36 = = 
OPA3641D 296-13886-5-ND 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp. 2:13 1.70 1.28 OPAGO6KP OPA606KP-ND Wide Bandwidth DiFET Op Amp. 6.70 = = 
OPA364IDBVT 296-13887-1-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp......SOT-23-5 2.25. 1.80 1.35 OPAG15ID 296-18291-5-ND | Wide Bandwidth, DC Restoration 
OPA364IDBVT 296-13887-2-ND | 7MHz, Single-Supply R/R Op Amp...... SOT-23-5 315.00/250 Circuit... 850 6.80 5.74 
OPA365AID 296-21235-5-ND | 2.2V, 50MHz, Low Noise R/R Op Amp....8-SOIGC 2.38 1.90 1.43 OPAG15IDGST 296-21396-1-ND | Wide Bandwidth, DC Restoration 
OPA365AIDBVR 296-20645-1-ND | 2.2V, 50MHz, Low Noise R/R Circuit... 750 6.00 5.07 
Op Amp 238 1.90 143 OPAG1SIDGST 296-21396-2-ND | Wide Bandwidth, DC Restoration 
OPA365AIDBVR 296-20645-2-ND | 2.2V, 50MHz, Low Noise R/R Circuit... 1218.75/250 
Op Amp... oe 3648.00/3,000 OPAG27AP OPA627AP-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp 33 — = — 
OPA373AID 296-15762-5-ND | 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp......8-SOIGC 1.08 90 72 OPAG27AU OPA627AU-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp AE SG ae 
OPA373AIDBVT 296-15763-1-ND | 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp..SOT-23-6 1.20 1.00 80 OPA627BM 296-22025-5-ND _| Precision High-Speed DiFET Op Amp. 36.78 34.33 31.88 
OPA373AIDBVT 296-15763-2-ND _ | 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp.. SOT-23-6 150.00/250 Rate OpneeT END Preven Hee Seeet pel op rt rate aes 
OPA374AID 296-15764-5-ND | 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp... 108 90 72 2 : : : a 
OPA374AIDBVT 296-15765-1-ND | 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp..SOT-23-5 1.20 1.00 80 OPAG33KP OPAG33KP-ND High-Speed Buffer Amp...... 9108 
OPAG35N/250 OPAG35NCT-ND | Wideband, R/R Op Amp w/Disable 311 249 1.94 
OPA374AIDBVT 296-15765-2-ND | 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp... SOT-23-5 150.00/250 Pee Tae) Prsticianitich Sheed DIFETOnTA Aipry arate 
OPAS76AID 296-22190-5-ND | Precision, Low Noise, Low Quiescent OPAGSTALI OPAG37AU-ND pecicieg High ree a DILEL op ann aap 
Current, Op Amp NEWS... 163 1.63 98 ie Fecision riigh-speed DIFE! Op Amp B Sia 
—— - = OPA637BP OPA637BP-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp. 26.63 => = 
OPA376AIDBVT 296-21982-1-ND Precision, Low Noise, Low Quiescent OPAG43N/250 OPAG43NCT-ND Wideband, Low Distortion, 
Current, Op Amp. 1.88) 150) 1.18 High Gain Op Amp SOT-23-5 9.06 816 7.24 
OPAS76AIDBVT 296-21982-2-ND _ Precision, Low Noise, Low Quiescent OPA6S6MDREP 296-22193-1-ND | Wideband, Voltage-Feedback, FET-Input, 
Current, Op Amp. 262.50/250 225 1.80 1.40 
OPA376AIDCKT 296-22191-1-ND —_| Precision, Low Noise, Low Quiescent OPAG656MDREP 296-22193-2-ND 
Current, Op Amp NEW... ie sIE SE) 3150.00/2,500 
OPA376AIDCKT 296-22191-2-ND —_| Precision, Low Noise, Low Quiescent OPA656N/250 OPA6S56N/250CT-ND| Wideband Voltage-Feet 
Current, Op Amp NEW!....... 262.50/250 FET-Input Op Amp SOT-23-5 7.80 6.24 5.27 
OPAS79AID 296-19414-5-ND | 1.8V, 90kHz, R/R, In/Out, Op Amp 188 150 113 OPAGSEN/250 OPAG56N/250TR-ND| Wideband Voltage-Feedback 
OPA379AIDBVT 296-19874-1-ND | 1.8V, 90kHz, R/R, In/Out, Op Amp...... 243 170 128 FET-Input Op Amp SOT-23-5 1267.50/250 
OPA379AIDBVT 296-19874-2-ND | 1.8V, 90kHz, R/R, In/Out, Op Amp 297.50/250 OPAGS6NB/250 OPA656NB/250CT-ND] Wideband Voltage-Feedbac! 
OPA379AIDCKT 296-19875-1-ND | 1.8V, 90kHz, R/R, In/Out, Op Amp 213 170 1.28 FET-Input Op Amp SOT-23-5 8.58 7.73 6.85 
OPA379AIDCKT 296-19875-2-ND | 1.8V, 90kHz, R/R, In/Out, Op Amp 297.50/250 OPA6S6NB/250 OPA656NB/250TR-ND) Wideband Voltage-Feedback 
OPA380AID 296-16859-5-ND __| Precision, HS, Transimpedance Am 439 351 2.73 FET-Input Op Amp 1641.50/250 
OPA380AIDGKT 296-16860-1-ND | Precision, HS, Transimpedance Amp... 484 3.87 3.01 OPA6S6U OPA656U-ND Wideband Voltage-Feedback 
OPA380AIDGKT 296-16860-2-ND _| Precision, HS, Transimpedance Amp..... 715.00/250 OPAcsALIG execcamem iMtdcbond Vaheeeees fe 6.70 5.36 4.53 
OPA381AIDGKT 296-17362-1-ND eed Sen bse Bd FET-Input Op Amp 9.00 720 6.08 
OPA381AIDGKT 296-17362-2-ND _| Precision, Low Power, 18MHz, OPA657N/250 OPA657N/250CT-ND Pow: Moise Wideband Volt-Feedback so7.23-5 WEEE 
Transimpedance Amp 532.00/250 ta toned < ¥ 
- OPAG57N/250 OPA657N/250TR-ND| Low Noise Wideband Vol 
OPA381AIDRBT 296-17363-1-ND Precision, Low Power, 18MHz, FET-Input Op Amp SOT-23-5 4283.75/250 
Transimpedance Amp 3.60 2.88 2.24 OPAG57NB/250 OPA657NB/250CT-ND| Low Noise Wideband Volt-Feedback 
OPA381AIDRBT 296-17363-2-ND | Precision, Low Power, 18MHz, FET-Input Op Amp... SOT-23-5 933 840 7.45 
Transimpedance Amp... 532.00/250 OPA657NB/250 OPA657NB/250TR-ND| Low Noise Wideband Volt-Feedback 
OPA404KP OPA404KP-ND Quad High Spd., Prec. DiFET Op Am, 12.58 _ _ FET-Input Op Amp 1785.00/250 
OPA404KU OPA404KU-ND Quad High Spd., Prec. DiFET Op Am Wet == OPA657U OPA657U-ND Low Noise Wideband Volt-Feedback 
OPA445ADDA 296-20722-5-ND _| High Voltage FET-Input Op Amp .. 950 — — FET-Input Op Amp... 7.60 6.08 5.13 
OPA445AP OPA445AP-ND High Voltage FET-Input Op Amp 9.50 —- — OPA657UB OPA657UB-ND Low Noise Wideband Volt-Feedback 
OPA445AU OPA445AU-ND High Voltage FET-Input Op Amp 950 — — FET-Input Op Amp... 9.90 7.92 6.69 
OPA452FAKTWT 296-15965-1-ND | 80V, 50mA Op Amp... 510 — — OPA683ID 296-12854-5-ND | Very Low-Power, Current-Feedback 
OPA452FAKTWT 296-15965-2-ND | 80V, 50mA Op Am 172.13/50 Op Amp..... oe 257 2.06 1.60 
OPA452TA-1 OPA452TA-1-ND 80V, 50mA Op Amp... 510 5 — OPA683IDBVT 296-12855-1-ND Very Low-Power, Current-Feedbacl 
ql Se Op Amp - 288 2.31 1.80 
CPASQrAKTWT (EEE RN Gav’ EOMTA Ob AnD ai) ssp aeasiogyr 296-12855-2-ND | Very Low-Power, Current-Feedback 
OPA453FAKTWT 296-15966-2-ND 172.15/50 Op Amp B25 501250 
OPA453TA-1 OPA453TA-1-ND 510 ses = OPA6841D OPA6841D-ND Low Power, Current-Feedback 
OPA453TA OPA453TA-ND 80V, 50mA Op Amp si — Op Amp .... 288 231 1.80 
OPA454AIDDA 296-22997-5-ND _| High Voltage 100V, High Current 50mA, OPAGS4IDBVT OT cee DE MLCLND) Low Power, Current-Feedback 
Op Amp NEW! 550 440 3.72 Op Amp with Disable 3.22 2.58 2.01 
OPASO1AM OPASOIAM-ND | High Voltage, High Current Op Amp......T03-8 172.19 160.71 149.23 ohneet eye MameUiliii| “Os pone Gin Dente ARETE 
OPA512BM OPA5S12BM-ND | Very-High Current, High Power Op Amp...T03-8 154.08 143.81 133.54 5 ; : 
OPAS41AM OPAS41AM-ND __| High Power Monolithic Op Amp ‘TO3-8 122.66 114.48 106.31 OPAGSOID eMule aie Aen ine AF) BS) TE 
OPAS41AP OPAS41AP-ND High Power Monolithic Op Amp........ T0-220-11 16.65 = — — OPA690IDBVT OPA690IDBVTCT-ND | Wideband Voltage-Feedback 
OPAS44FKTIT 296-15905-1-ND High Voltage, High Current Op Amp. 11.45 — _ Op Amp with Disable 3.22 2.58 2.01 
OPAS44FKTTT 296-15905-2-ND High Voltage, High Current Op Amp. 456.85/50 OPA690IDBVT OPA690IDBVTTR-ND| Wideband Voltage-Fee 
OPAS44T OPA544T-ND High Voltage, High Current Op Amp.... TO-220-5 11.45 = = Op Amp with Disable 475.50/250 
OPAS47FKTWT Se ‘oh Votoge, GOV, High Current(5A) | am OPAGOTID OPAGOTID-ND | Wideband Current-Feedback 
p Amp .... Pili : a Op Amp with Disable 311 249 1.94 
OPAS47FKTWT 296-15967-2-ND —_| High Voltage, 60V, High Current (.5A) OPA691IDBVT OPAG91IDBVTCT-ND | Wideband Current-Feedback 
Op Amp... 83 293.65/50 Op Amp with Disable 3.42 274 2:13 
OPA547T OPA547T-ND High Voltage, 60V, High Current (.5A) OPA691IDBVT OPA691IDBVTTR-ND| Wideband Current-Feedbac! 
Op Amp... 8.70 = = Op Amp with Disable 505.50/250 
OPA548FKTWT 296-15968-1-ND | High Voltage, 60V, High Current (3A) OPAGOZID OPA692ID-ND Wideband Video Buffer Amp 
Op Amp... OO = = with Disabl SOIC 245 197 1.53 
OPAS48FKTWT 296-15968-2-ND | High Voltage, 60V, High Current (3A) OPAG92IDBVT 296-15364-1-ND | Wideband Vi 
Op Amp .. Ee OPA692IDBVT g06-15364-2-ND | Wideband Video Butfr Amp — 
OPA548T 296-23089-5-ND aes 60V, High Current (3A) anh with Disable SOT-23-6 412.25/250 
OPA549S OPA549S-ND High Volt., High Current Op Amp.........11-PEM 18.00 — — OPAG93ID 296-16638-5-ND ae Fixed Gain Video ine fea 
OPA549T OPA549T-ND High Volt., High Current Op Amp......T0-220-11 1800 —  — OPAG9SIDBVT 296-16639-1-ND fii Widskan : ; : 
OPASS1FAKTWT 296-15969-1-ND | High Current/Power 60V, 200mA Buffer Amp ... 341 249 1.94 
Op Amp T-DDPAK 5.40 — OPAGQSIDBVT 296-16639-2-ND _ | Ultra-Wideband, Fixed Gain Video 
OPA5SS1FAKTWT 296-15969-2-ND | High Current/Power 60V, 200mA Buffer Amp 458.75/250 
Op Amp 7-DDPAK 168.00/50 OPAGOAID 296-17507-5-ND | Wideband, Low Power, Current 
OPASS1PA OPASS1PA-ND High Current/Power 60V, 200mA Feedback Op Amp... 2.68 215 1.67 
Op Amp 3.94 = = OPAG94IDBVT 296-17503-1-ND Wideband, Low Power, Current 
OPA551UA OPA551UA-ND High Current/Power 60V, 200mA Feedback Op Amp.... SOT-23-5 2.99 2.40 1.87 
Op Amp 3.94 _ _ OPAG94IDBVT 296-17503-2-ND Wideband, Low Power, Current 
OPASS2FAKTWT 296-15970-1-ND | High Current/Power 60V, 200mA Feedback Op Amp... SOT-23-5 442.25/250 
Op Amp oa (Continued) 
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INSTRUMENTS 
ells Digi-Key Price Each UeLe Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description i 25 100 
OPA6951D 296-16756-5-ND | Ultra-Wideband, Current-Feedback OPA8751D 296-21397-5-ND | 2:1 High Speed Video Mux. 3.26 2.61 2.03 
Op Amp... ses 2.88 2.31 1.80 OPA875IDGKT 296-21398-1-ND | 2:1 High Speed Video Mux. 3.60 288 2.24 
OPA69SIDBVT 296-16854-1-ND | Ultra-Wideband, Current-Feedb: OPA875IDGKT 296-21398-2-ND | 2:1 High Speed Video Mux. 532.00/250 
Op Amp... es 3.22 2.58 2.01 OPA89OID 296-21959-5-ND —_| Low Power, Wideband, Voltage-Feedback 
OPA695IDBVT 296-16854-2-ND Ultra-Wideband, Current-Feedb: Op Amp... 8-SOIC 1.78 1.42 1.07 
Op Amp ... 475.50/250 OPAS90IDBVT 296-21960-1-ND | Low Power, Wideband, Voltage-Feedback 
OPAGOBID 296-15860-5-ND | Wideband, Unity-Gain Stable Voltage OD AMD ee SOT-23-6 2.08 162 1.22 
Limiting Amp. 428 342 2.66 -21960-2- ‘ 7 
opAggaID 296-15876-5-ND Wideband, High-Gain Voltage OPA890IDBVT 296-21960-2-ND a hee Wideband, Voltage: le oe paeieen 
Limiting Amp.. 439 351 273 7 ‘sion Sin oie 
OPA703NA/250 296-9624-1-ND _| CMOS R/R /0 Op Amp. 3.15 OPAIO1SCN6 ORAIDISCNSSHDIS) Precision Single-Supply, aaa 
OPA1013DN8 OPA1013DN8-ND | Precision Single-Supply, Dual Op Amp... 4.50 _ _ 
OPA703NA/250 296-9624-2-ND J CMOS R/R 1/0 Op Amp. 465.50/250 OPA1632D 296-16679-5-ND | High-Perf,, Fully-Diff. Audio Op Amp 394 345 2.45 
OPA703PA OPA703PA-ND MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp. - = ae pase Cuhenrie Audi ‘ : : : 
OPA1632DGN 296-17008-ND High-Perf., Fully-Diff. Audio Op Amp....8-MSOP 3.94 315 2.45 
OPA703UA OPA703UA-ND MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp. 2939 — — Hodes ed ; i Ae aks 
OPA2107AP 296-19953-5-ND | Dual, Difet® Op Amp 8-Dip 12.25 
OPA704NA/3K OPA7O4NA/3KCT-ND | 3MHz, CMOS R/R I/O Op Amp. 2933 — — : ee ie 
OPA2107AU OPA2107AU-ND _| Dual, Difet® Op Ami 12.25 
OPA704NA/3K OPA7O4NA/3KTR-ND | 3MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp. 4914.00/3,000 2s 
= a OPA2111KP 296-12983-5-ND | Dual, LN Precision Difet® Op Amp. 12.83 a 
OPA704PA OPA704PA-ND 3MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp. 293 Aa 
7 zee OPA2130UA OPA2130UA-ND Dual, LP, Precision, FET-Input Op Amp 5.06 - => 
Oe DE esto oMiiz, COS R/R VO Op Amp. abe OPA2131UA OPA2131UA-ND | Dual, GP, FET-Input Op Am 4.05 3.24 252 
OPA705NA/3K OPA7O5NA/3KCT-ND | 1MHz, CMOS R/R In/Out Op Amp 150 120 90 a pure ; : ; 
i OPA2131UJ OPA2131UJ-ND | Dual, GP, FET-Input Op Am| 3.04 243 1.89 
OPA705NA/3K OPA7O5NA/3KTR-ND | 1MHz, CMOS R/R In/Out Op Amp 2304.00/3,000 OpAaIaOP TOE AD High Sagan FET Incut OF A Al GEN Ges 
OPA705PA OPA705PA-ND 1MHz, CMOS R/R In/Out Op Amp 150 — — OPARIa0RA Poa _ Soon Ey Trout os im ae aa 
ei = = a 1) peed, input Op Am| .! 2 
OPATDSUA EAU DoU ACURA) Miz, CMOS F/R In/Out Op Amp Tee OPA2132U OPA2132U-ND | High Speed, FET Input Op Am 841 758 6.72 
OPA725AID 296-15766-5-ND | 20MHz, 12V, Low-Noise, High ! 
Speed, CMOS Op Amp 225 180 1.35 OPA2132UA OPA2132UA-ND | High Speed, FET Input Op Am 540 4.32 3.36 
OPA725AIDBVT 296-15767-1-ND 20MHz, 12V, Low-Noise, High OPA2134PA OPA2134PA-ND Dual, High Performance Audio jp Amp 243 1.94 1.46 
Speed, CMOS Op Amp... 225 1.80 1.40 OPA2134UA OPA2134UA-ND Dual, High Performance Audio Op Amp 2.43 1.94 1.46 
in pe tisswate |Seamatsip |S nh es As to "nd 
Speed, CMOS Op Am| 332.50/250 raataee h : - 00/2, 
OPA726AIDGKT 296-15861-1-ND 1. CMOS Op An 225 1.80 1.40 OPA2137E/250 OPA2137ECT-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp. 2.59 _ _ 
OPA726AIDGKT 296-15861-2-ND 12V, CMOS Op Am 332.50/250 OPA2137E/250 OPA2137ETR-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp. 382.50/250 
OPA727AIDGKT 296-17415-1-ND | e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS OPA2137EA/250 OPA2137EACT-ND_| Dual, Low Cost FET-Input Op Amp. foo = 
Op Amp... 2.36 1.89 1.47 OPA2137EA/250 OPA2137EATR-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp 262.50/250 
OPA727AIDGKT 296-17415-2-ND | e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS aap Cone ST NDE pus na ost ere input oP pele nab == 
Op Amp... 349.25/250 d ual, Low Cost FET-Input Op Amp. ) SS 
OPA727AIDRBT 296-17416-1-ND | e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS OE SA een na ee tose erp ee nae re a 
Op Amp... 236 1.89 147 2 ual, Low Cost FET-Input Op Amp : ee 
OPA727AIDRBT 296-17416-2-ND | e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS OPA2227P OPA2227P-ND Dual, High Precision Op Amp. 70 0C 
Op Amp... 349.25/250 OPA2227PA OPA2227PA-ND | Dual, High Precision Op Amp. 399 — 
OPA728AIDGKT 296-17657-1-ND | e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS Beri OETA Dual High Erecklon Op Amp ze a 
Op Amp... 236 1.89 1.47 : ual, High Precision Op Amp. : i 
OPA728AIDGKT 296-17657-2-ND | e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS OPA22286P OPA2226P-ND Dual, High Precision Op Amp. = 
Op Amp... 349.25/250 OPA2228PA OPA2228PA-ND | Dual, High Precision Op Amp. 396 
OPA728AIDRBT 296-17417-1-ND | e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS OPA2228U OPA2228U-ND Dual, High Precision Op Amp. 760 — — 
Op Amp 236 1.89 1.47 OPA2228UA OPA2228UA-ND | Dual, High Precision Op Amp. 399 — 
OPA728AIDRBT 296-17417-2-ND — [e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS OPA2234U OPA2234U-ND Dual na rove Precision; ae 
Op Amp... 349.25/250 ingle-Supply Op Amp / SS 
OPA734AID 296-18507-5-ND Shnole Supply, Zero-Drift, CMOS Bai 99 : OPA2234UA OPA2234UA-ND Dual, Low Power, Precision, 
Op Amp ... . ws We Single-Supply Op Amp 4.07 aad Ate 
OPA734AIDBVT 296-18508-1-ND Single Supply, Zero-Drift, CMOS Ramet Nae OPA2237EA/250 OPA2237EACT-ND | Dual, Single-Supply Op Am| 248 1.98 1.49 
p Amp : : : OPA2237EA/250 OPA2237EATR-ND | Dual, Single-Supply Op Am| 346.50/250 
OPA734AIDBVT 296-18508-2-ND | Single Supply, Zero-Drift, CMOS OPA2237UA OPA2237UA-ND _| Dual, Single-Supply Op Am| 225 1.80 1.35 
Op Amp... . 465.50/250 OPA2241PA OPA2241PA-ND Dual Single-Supply Micropower Op Amp...8-Dip 428 — — 
OPA735AID 296-17995-ND Single-Supply, Zero-Drift, CMOS OPA2241UA OPA2241UA-ND Dual Single-Supply 
Op Amp... : 2.81 2.25 1.75 Micropower Op Amp. 428 — — 
OPA735AIDBVT 296-17229-1-ND Single-Supply, Zero-Drift, CMOS Se eet OPA2244EA/250 OPA2244EACT-ND | Single-Supply Op Amp. 25 — = 
Op Amp ... : ! ‘ OPA2244EA/250 OPA2244EATR-ND_| Single-Supply Op Amp. 315.00/250 
OPA735AIDBVT 296-17229-2-ND —_| Single-Supply, Zero-Drift, CMOS OPA2244PA OPA2244PA-ND Single-Supply Op Amp. 2.15 =[— 
Op Amp... 465.50/250 OPA2244UA OPA2244UA-ND | Single-Supply Op Amp 15 — — 
OPA743NA/3K OPA743NA/3KCT-ND | 7MHz, CMOS R/R I/O Op Amp.. 2.38 1.90 1.43 OPA2251PA OPA2251PA-ND Dual Single-Supply Micropower Op Amp... 4.39 a 
OPA743NA/3K OPA743NA/3KTR-ND | 7MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp. 3648.00/3,000 OPA2251UA OPA2251UA-ND Dual Single-Supply 
OPA743PA OPA743PA-ND 7MHz, CMOS R/R /0 Op Amp. 238 1.90 1.43 Micropower Op Amp... a 
OPA743UA OPA743UA-ND 7MHz, CMOS R/R 1/0 Op Amp. 2.38 1.90 1.43 OPA2277P OPA2277P-ND Dual, High Precision Op Amp. 6.84 548 4.62 
OPA8201D 296-17130-5-ND Op Ani Low-Noise, Volt.-Feedback Bree Aeon se OPA2277PA OPA2277PA-ND —_| Dual, High Precision Op Amp. 3.53 283 2.20 
p Amp ... ‘ : : : OPA2277U OPA2277U-ND Dual, High Precision Op Amp. 6.84 5.48 4.62 
OPA820IDBVT 296-17131-1-ND | Unity-Gain, Low-Noise, Volt.-Feed OPA2277UA QPA2277UA-ND | Dual, High Precision Op Amp. 353 283 2.20 
Ip Amp 2.25 1.80 1.40 OPA2300AIDGST 296-19736-1-ND _| High Speed 16-Bit CMOS Op Amp 485 351 2.73 
OPA820IDBVT 296-17131-2-ND eee Low-Noise, Vol igure TENET OPA2300AIDGST 296-19736-2-ND _ | High Speed 16-Bit CMOS Op Amp... 648.50/250 
OPA83OID 296-17400-5-ND | Low Power, Single-Supply, Wideband , DPA one igs) OR BED 
Voltage-Feedback Amp... 144 120 96 = 28 Nai : ‘ Z : 
OPA830IDBVT 296-17401-1-ND | Low Power, Single-Supply, Wideband DPACSOTAIDGKT coca Cz) Low-Noise, High Spee 
Voltage-Feedback Am 130 1.04 78 EMOS:Op Amp GAS50250 
OPARIOIDEVT Poe TAGES INI C ma Sinaes a Widhbaga : : : OPA2333AID 296-19543-5-ND | 1.8V Micropower CMOS Dual Op Am 338 270 210 
F a Voltage-Feedback hin y, Wideban Peonceed OPA2333AIDGKR 296-22883-1-ND —_| 1.8V Micropower CMOS Dual Op 
| se ; " 
OPA832ID 296-17325-5-ND —_ | Fixed-Gain Video Buffer Amp 1.08 86 65 OPA2333AIDGKR 296-22883-2-ND aN een Seo i) Bie 
OPA832IDBVT 296-17326-1-ND _| Fixed-Gain Video Buffer Amp 141 118 94 ‘Amp NEW! 4725,00/2,500 
ot Sere rec Gain video Butter Amp ; 16:25 /250 OPA2333AIDRBT | 296-19544-1-ND | 1.8V Micropower CMOS Dual Op Am 338 270 2.10 
ie ane Ob Amp nuton Vottage ad) ama Bie) OPA2333AIDRBT 296-19544-2-ND | 1.8V Micropower CMOS Dual Op Amp.. 548.75/250 
OPA842IDBVT 296-14176-1-ND | Wideband, Low Distribution Voltage OPAZSI3AMDREP eee SR NEW CMOS Dual Op Seago 
Feedback Op Amp... SOT-23-5 3.83 3.06 2.38 een aaa py : : ; 
OPA842IDBVT 296-14176-2-ND | Wideband, Low Distribution Voltage OPAZS33AMDREP elcome) |-6V Micropower CMOS Dual Op 
Feedback Op Amp. S07-28-5 565.25/250 Amp NEWS... 9300.00/2,500 
OPAB43ID 296-14177-5-ND | Wideband, Low Distribution Voltage OPAZ334AIDGST 296-13459-1-ND ual single Supply Oe iomsor Meee one 
Feedback Op Amp... SN BER ae OPA2334AIDGST 296-13459-2-ND | Dual Single Supply CMOS , : : 
OPA843IDBVT 296-14178-1-ND — | Wideband, Low Distribution Voltage FURR RACA ual, single supply Gly 
Feedback Op Amp... 394 3.15 2.45 Zero Drift Op Amp with SD... 10-MSOP 582.00/250 
OPA843IDBVT 296-14178-2-ND | Wideband, Low Distribution Voltage OPA2335AIDGKT 296-13461-1-ND | Dual, Single Supply CMOS 
Feedback Op Amp... 582.00/250 Zero Drift Op Amp 3.94 3.15 2.45 
OPA8461D 296-14775-5-ND | Wideband, Low-Noise, Volt Feedback OPA2335AIDGKT 296-13461-2-ND | Dual, Single Supply CMOS 
Op Amp... 3.83 3.06 2.38 Zero Drift Op Amp 582.00/250 
OPA846IDBVT 296-14776-1-ND | Wideband, Low-Noise, Volt.-Feedback OPA2335AIDR 296-13462-1-ND | Dual, Single Supply CMOS 
Op Amp 416 3.33 2.59 Zero Drift Op Amp 3.60 288 2.24 
OPA846IDBVT 296-14776-2-ND | Wideband, OPA2335AIDR 296-13462-2-ND | Dual, Single Supply CMOS 
Op Amp ... . SOT-23-5 615.25/250 Zero Drift Op Amp 5040.00/2,500 
SpatTie BTN ath OPA2S368/250 | OPARSBBETR-ND | Dual, Miropower Op Amp, 0° 08 50250 
Op Amp... ..8-SOIC 4.50 3.60 2.80 i Mi . ; 
OPA847IDBVT 296-15172-1-ND | Wideband, Ultra-Low Noise, Volt.-Feedback OPA2336EA/250 OPA2336EACT-ND | Dual, Micropower Op Amp. 237 Oa 
Op Amp .. 495 3.96 3.08 OPA2336EA/250 OPA2336EATR-ND | Dual, Micropower Op Amp. 399.00/250 
OPA847IDBVT 296-15172-2-ND | Wideband, Ultra-Low Noise, OPA2336P OPA2336P-ND Dual, Micropower Op Amp. Gal 
Op Amp... 731.50/250 OPA2336PA OPA2336PA-ND Dual, Micropower Op Amp.. 2.48 = — 
OPA860ID 296-18202-ND Wide Bandwidth Op Transconductance OPA2336U OPA2336U-ND Dual, Micropower Op Amp. 1 
Amp/Buffer 506 405 315 OPA2336UA OPA2336UA-ND Dual, Micropower Op Amp.. 2.48 _ _ 
OPA861ID 296-18699-5-ND | Op Transconductance Amp 238 1.90 1.43 OPA2337EA/250 OPA2337EACT-ND | Dual, Single-Supply, 
OPA861IDBVT 296-18700-1-ND —_| Op Transconductance Amp 2.36 1.89 1.47 MicroSize Op Amp LES O88: 
OPA861IDBVT 296-18700-2-ND _| Op Transconductance Amp 349.25/250 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
tele Digi-Key Price Each re Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
OPA2337EA/250 OPA2337EATR-ND | Dual, Single-Supply, OPA2379AID 296-19412-5-ND | 1.8V, 90kHz R/R 1/0 Op Amp 248 1.98 1.54 
MicroSize Op Amp... SOT-23-8 227.50/250 OPA2380AIDGKT 296-17046-1-ND Precision, HS, Transimpedance Amp 6.50 520 4.39 
OPA2337PA OPA2337PA-ND Dual, Single-Supply, MicroSize Op Amp....8-Dip 1.50 1.20 .90 OPA2380AIDGKT 296-17046-2-ND Precision, HS, Transimpedance Amp.... 1056.25/250 
OPA2337UA OPA2337UA-ND —_| Dual, Single-Supply, OPA2381AIDGKT 296-17413-1-ND | Precision, Low Power, 18MHz 
MicroSize Op Amp... 1.50 1.20.90 Transimpedance Amp... 5.00 4.00 3.38 
OPA2338EA/250 OPA2338EACT-ND | Dual, OPA338 Op Am 163 130 98 OPA2381AIDGKT 296-17413-2-ND | Precision, Low Power, 18MHz 
OPA2338EA/250 OPA2338EATR-ND | Dual, OPA338 Op Am 227.50/250 Transimpedance Amp 812.50/250 
OPA2338UA OPA2338UA-ND | Dual, OPA338 Op Amp... 150 120 90 OPA2381AIDRBT 296-17559-1-ND | Precision, Low Power, 18MHz 
OPA2340EA/250 OPA2340EACT-ND | Dual, Single-Supply, R/R Op Amp 275 2.20 1.71 Transimpedance Amp... 5.00 400 3.38 
OPA2340EA/250 OPA2340EATR-ND | Dual, Single-Supply, R/R Op Amp 405.75/250 0PA2381AIDRBT 296-17559-2-ND | Precision, Low Power, 18MHz 
OPA2340PA OPA2340PA-ND | Dual, Single-Supply, R/R Op Amp 254 2.04 1.59 Transimpedance Amp 812.50/250 
OPA2340UA OPA2340UA-ND —_| Dual, Single-Supply, R/R Op Amp 254 2.04 1.59 5 i 
bcos | Oto] Su Sa amtpamo OO | cn (ens [Bal whee Sang so —103 kB Weir 
OPA2341DGSA/250 | OPAZ341DGSATR-ND | Dual, Single-Supply, natant STILE Bee Toe area Yd ata er 
OPA2342EA/250 OPA2342EACT-ND pial Micron aia Op Amp 236 a a Op Amp a) 
OPA2342EA/250 OPA2342EATR-ND | Dual, Micropower R/R Op Amp 349.25/250 OPA2604AU ORAZCOSAU-ND) ae ea Low Distortion oe 
OPA2342UA OPA2342UA-ND | Dual, Micropower R/R Op Amp 238 1.90 1.43 l se 4 a 
OPA2343EA/250 OPA2343EACT-ND | Rail-to-Rail Op Amp... 210 1.68 1.26 OPA26131D 296-16916-5-ND a ein High Output Current Pe ae 
OPA2343EA/250 OPA2343EATR-ND | Rail-to-Rail Op Am 294.00/250 ND -.... ssc . s d 
OPA2343UA OPAD343UA-ND 790 152 444 OPA26141D 296-17127-5-ND aed Gain Bandwidth, High Output Mascaay tate 
OPA2344EA/250 OPA2344EACT-ND 270) ai ct K : : 
cuca | oat oo Te oo bee Be 
OPA2344PA OPA2344PA-ND oa 7 ual, Voltage Feedback Op Amp : 
OPA2344UA OPA2344UA-ND 257 — = OPA2652U OPA2652U-ND Dual, Voltage Feedback Op Amp 2.45 _ = 
OPA2345EA/250 OPA2345EACT-ND (ar OPA2674I-14D 296-15211-5-ND | Dual, Wideband, High Output Current 
OPA2345EA/250 OPA2345EATR-ND 412.25/250 Op Amp with Current Limit............... 14-SOIC 2.93 2.34 1.82 
OPA2345UA OPA2345UA-ND ag Se OPA26741-14DR 296-19413-1-ND | Dual Wideband, High Output Current 
OPA2347EA/250 OPA2347EACT-ND 1.68 134 1.01 Op Amp with Current Limit... 293 234 1.82 
OPA2347EA/250 OPA2347EATR-ND 234.50/250 OPA2674I-14DR 296-19413-2-ND | Dual Wideband, High Output Current 
OPA2347UA OPA2347UA-ND 1.55 1.24 93 Op Amp with Current Limit................. 14-SOIC 4095.00/2,500 
OPA2347UA/2K5 OPA2347UATR-ND 1985.00/2,500 OPA26741D 296-15212-5-ND | Dual, Wideband, High Output Current 
OPA2347YEDR 296-18694-1-ND 190)" — Op Amp with Current Limit... 8-SOIC 2.93 2.34 1.82 
OPA2347YEDR 296-18694-2-ND 2919.00/3,00 OPA2677IRGVT 296-19471-1-ND | Dual, Wideband, High Output Current 
OPA2347YEDT 296-15210-1-ND 3 — = Op Amp... 2 3.60 2.88 2.24 
OPA2347YEDT 296-15210-2-ND 283.50/250 OPA2677IRGVT 296-19471-2-ND | Dual, Wideband, High Output Current 
OPA2347YZDR 296-22763-1-ND i 4.90 1.52 1.14 Op Amp ... i 532.00/250 
OPA2347YZDR 296-22763-2-ND | Rail-to-Rail In/Out Op Amp NEW: 2919.00/3,000 OPA2677IDDAR 296-22968-1-ND | Dual, Wideband, High Output 
OPA2348AD 296-15363-5-ND | Dual, High Speed, CMOS, R/R, In/ Current Op Amp NEW!.. 3.22 258 2.01 
Op Amp 85 68 5 OPA2677IDDAR 296-22968-2-ND | Dual, Wideband, High Output 
OPA2348AIDCNT 296-13008-1-ND Dual, High Speed, CMOS, R/R, In/Out Current Op Amp NEWS... 4505.00/2,500 
Op Amp SO 95 76 (57 OPA2677U OPA2677U-ND Dual, Wideband, High Output 
OPA2348AIDCNT 296-13008-2-ND | Dual, High Speed, CMOS, R/R, In/Out Current Op Amp 313 251 1.95 
Op Amp 133.00/250 OPA26831D 296-14172-5-ND | Dual, Very Low Power, Current 
mac pores seme er 2 ara fu Or se om aa 
| icropower Op Amp. i = rea 
OPA2349UA OPA2349UA-ND | Micropower Op Amp. 4.88 1.50 1.13 ORACBESIDCNT: CE UE ND ea arya te Current 507-23-8 MESSE 
OPA2350EA/250 OPA2350EACT-ND | Dual, HS CMOS Op Amp, 35MHz. 3.69 2.96 2.30 pADeRAIONT POT SANOMAL Dual, Vary Low Power Current : : : 
OPA2350EA/250 OPA2350EATR-ND | Dual, HS CMOS Op Amp, 35MHz. 545.25/250 FddbacliOnArac ern 648.50/250 
DRAZIOORA DEAZSSD RE NDR Dual, HS CMOS Op Amp, S5MHz. Se) 2G ue) OPA26831DGST 296-21399-1-ND | Dual Current Feedback Gp Amp. 10-MSOP_ 439351273 
OPA2350UA OPA2350UA-ND | Dual, HS CMOS Op Amp, 35MHz. 331 265 2.06 . 
OPAD369EA/250 OPA2353EACT-ND | Low Cost. Dual, High-S OPA2683IDGST 296-21392-2-ND | Dual, Current Feedback Op Amp......... 10-MSOP 648.50/250 
; , High-Speed CMOS 
Op Amp, 35MHz. 396 3.17 247 OPA26841D 296-13463-5-ND Dual, Low Power, Current Feedback 
OPA2353EA/250 OPA2353EATR-ND | Low Cost, Dual, Hig Op Amp .... 450 3.60 2.80 
Op Amp, 35MHz. 585.25/250 OPA2684IDCNT 296-13994-1-ND | Dual, Low Power Op Am 493 3.95 3.07 
OPADSSSUA OPAD3SSUA-ND | Low Cost, Dual, High-Speed GMOS OPA2684IDCNT 296-13994-2-ND__| Dual, Low Power Op Am 728.25/250 
Op Amp, 35MHz. 3.65 2.92 2.97 OPA26901-14D 296-13464-5-ND | Dual, Wideband, Voltage Feedback 
OPA2354AlDDA 296-13784-5-ND | High Speed 250MHz, R/R, 1/0, Op Amp with Disable 459 3.68 2.86 
CMOS Op Amp... 248 1.98 1.54 OPA2690ID 296-13465-5-ND | Dual, Wideband, Voltage Feedback 
OPA2354AIDGKR 296-12642-1-ND | High Speed 250MHz, R/R, 1/0, Op Amp with Disable 459 3.68 2.86 
CMOS Op Amp... 248 1.98 1.54 OPA26911-14D OPA26911-14D-ND | Dual, Wideband, Current Feedback 
OPA2354A1DGKR 296-12642-2-ND | High Speed 250MHz, R/R, 1/0, Op Amp .... 4.93 3.95 3.07 
CMOS Op Amp .8-MSOP 3465.00/2,500 OPA2691ID OPA2691ID-ND | Dual, Wideband, Current Feedback 
OPA2355DGSA/250 | 296-12132-1-ND | High Speed Video Op Amp 10-MSOP 259 207 1.61 Op Amp... 493 3.95 3.07 
OPA2355DGSA/250 | 296-12132-2-ND | High Speed Video Op Amp 40-MSOP 382.50/250 OPA26941D 296-17883-ND Dual, Wideband, Low Power, Current 
OPA2356AID 296-12406-5-ND _| 200MHz, Dual, HS CMOS Op Amp 8-SOIG 259 2.07 1.61 Feedback Op Amp 4.07 3.26 2.54 
OPA2356AIDGKT 296-19954-1-ND | 200MHz, Dual, HS CMOS Op Amp.......8:MSOP 2.93 234 1.82 OPA2703EA/250 OPA2703EA/250CT-ND| 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Am 5290 
OPA2356AIDGKT 296-19954-2-ND | 200MHz, Dual, HS CMOS Op Amp........ 8-MSOP 432.25/250 OPA2703EA/250 OPA2703EA/250TR-ND| 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp... 781.50/250 
OPA2357AIDGST OPA2357AIDGSTCT-ND| R/R, 1/0, GMOS Op Amp with SD. 281 225 1.75 OPA2703PA OPA2703PA-ND | 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Am ARN 
OPA2357AIDGST OPA2357AIDGSTTR-ND| R/R, 1/0, CMOS Op Amp with SD. 415.75/250 OPA2703UA OPA2703UA-ND | 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Am AYN 
OPA2363AIDGST 296-13874-1-ND__| 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 2.36 1.89 1.47 OPA2704EA/250 OPA2704EM/250CT-ND| 3MHz, Dual CMOS R/R I/O Op Am 529 — 
OPA2363A1DGST 296-13874-2-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 349.25/250 OPA2704EA/250 OPA2704EA/250TR-ND| 3MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Am 781.50/250 
OPA2363IDGST 296-13875-1-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 3.26 261 2.03 OPA2704PA OPA2704PA-ND 3MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Am 4.84 = — 
OPA2363IDGST 296-13875-2-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 482.25/250 OPA2704UA OPA2704UA-ND 3Mbz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Am 4.84 — 
OPAZ364AIDGKT 296-13876-1-ND —) 7MH2z, Single Supply R/R Op Amp 236 1.89 1.47 OPA2705EA/250 OPA2705EA/2500T-ND| 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Am 2.38 1.90 1.43 
OPA2364AIDGKT 296-13876-2-ND_| 7MH2z, Single Supply R/R Op Amp 349.25/250 OPA2705EA/250 OPA2705EA/250TR-ND| 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Am 332.50/250 
OPA2364AIDR 296-13877-1-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 2.38 1.90 1.43 OPA2705PA OPA2705PA-ND | 1MHz, Dual CMOS R/R I/O Op Am 2.38 1.90 1.43 
aes peep eediaeoag) 7MHZ, Single Supply F/R Op Amp eae OPA2705UA OPA2705SUA-ND | 1MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Am 238 1.90 1.43 
OPA23641D 296-13878-5-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 3.04 243 1.89 OPA2725AID 296-17228-5-ND | 12V, High Speed CMOS Op Amp 304 243 189 
OPA2364IDGKT 296-13879-1-ND | 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 3.26 261 2.03 asacen fi : : : 
! OPA2725AIDGKT 296-16768-1-ND | 12V, High Speed CMOS Op Amp 3.38 2.70 2.10 
OPAZ364IDGKT 296-13879-2-ND_| 7MHz, Single Supply R/R Op Amp 482.25/250 OPA2725AIDGKT 296-16768-2-ND | 12V, High Speed CMOS Op Amp .. 498.75/250 
een en as ae heats : 3.83 3.06 2.38 OPA2726AIDGST 296-18505-1-ND | 12V, Low Noise High Speed, CMOS 
2671-1. BY, : Op Amp... ss 3.38 2.70 2.10 
Op Amp NEW... SOT-23-8 3.04 243 1.89 ws 
OPADS69AIDCNT 296-22671-2-ND | 1.8V. Low Power, Low Voltage OPA2726AIDGST 296-18505-2-ND | 12V, Low Noise High Speed, CMOS 
Op Amp NEW. Sores ey OPA2727AIDR 2o6-265t-1-no | 12V, etn 20k igh B pec 
OPA2369AIDGKT 296-22672-1-ND | 1.8V, Low Power, Low Voltage CMOS Op Aine HE PIGOPTSCISION ai) OA BF 
Op Amp NEW......... 3.04 243 1.89 =a anata ia RET : s ‘ 
OPA2369AIDGKT 296-22672-2-ND | 1.8V, Low Power, Low Voltage OPA2727AIDR 296-21651-2-ND pe High Precision Seite ABR Sh HG 
Op Amp NEW... 449.00/250 : ase 
OPA2373AIDGST 296-18503-1-ND | 6.5MHz, R/R In/Out Op Amp. 1.75 140 1.05 OPA2727AIDRBT 296-21233-1-ND ee haut 20MHz High Precision eens, 
OPA2373AIDGST 296-18503-2-ND | 6.5MHz, R/R In/Out Op Amp. 245.00/250 OP AMD area : : : 
OPA2374AD 296-17933-ND 6.5MHz, R/R In/Out Op Amp. 163 130 98 OPA2727AlDRBT 296-21233-2-ND | 12V, e-trim™ 20MHz High Precision 
OPA2374AIDCNT 296-18504-1-ND | 6.5MHz, R/R In/Out Op Amp. 1.75 140 1.05 CMOS Op Amp 582.00/250 
OPA2374AlDCNT 296-18504-2-ND | 6.5MHz, R/R In/Out Op Amp. 245.00/250 OPA2734AIDGST 296-16769-1-ND | Zero-Drift, Single- 
OPA2376AIDGKR 296-22630-1-ND | Dual Precision, Low Noise, Op Amp 4.95 3.96 3.08 
Op Amp NEW!.. 2.25 1.80 1.40 OPA2734AIDGST 296-16769-2-ND | Zero-Drift, Single-Supply, CMOS 
OPA2376AIDGKR 296-22630-2-ND | Dual Precision, Low Noise, Op Amp 731.50/250 
Op Amp NEW!.. 3150.00/2,500 OPA2735AID 296-16770-5-ND Zero-Drift, 
OPA2376AIDR 296-22564-1-ND Dual Precision, Low Noise, Op Amp 450 3.60 2.80 
Op Amp NEW...... 2.25 1.80 1.40 OPA2735AIDGKT 296-16771-1-ND 
OPA2376AIDR 296-22564-2-ND | Dual Precision, Low Noise, 495 3.96 3.08 
Op Amp NEWf......... 3150.00/2,500 
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EXAS 


INSTRUMENTS 
USI Digi-Key Price Each ULE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
i wea Drift, Single- j 5 - uad, Single-Supply Op Amp. .14- 582.00/25 
OPA2735AIDGKT 296-16771-2-ND | Zero-Drift, Single-Supply, CMOS OPA4243EA/250 OPA4243EATR-ND | Quad, Single-Supply Op A 14-TSSOP 82.00/250 
p Amp : 5 | ingle-Supply ypower Op Am .14- isk — _ 
Op A 731.50/250 OPA4244EA/250 OPA4244EACT-ND_ | Single-Supp! Op A 14-TSSOP 3.53 
OPA2743EA/2K5 OPA2743EA/2K5CT-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp.. 3.49 2.79 217 OPA4244EA/250 OPA4244EATR-ND | Single-Supply ppower Op Am .14-TSSOP 522.00/250 
OPA2743EA/2K5 OPA2743EA/2K5TR-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R I/O Op Amp. 4882.50/2,500 OPA4251PA OPA4251PA-ND Quad, Single-Supply ppower Op Amp......14-Dip 8.40 = p= 
OPA2743EA/250 296-17017-1-ND _|7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 3.83 3.06 2.38 OPA4251UA OPA4251UA-ND | Quad, Single-Supply wpower Op Amp...14-SOIGC 8.40 — — 
OPA2743EA/250 296-17017-2-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 565.25/250 OPA4277PA OPA4277PA-ND | Quad, High Precision Op Amp 732 586 4.95 
OPA2743PA 296-12726-5-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 3.49 2.79 2.17 OPA4277UA OPA4277UA-ND —_| Quad, High Precision Op Amp. 7.32 5.86 4.95 
OPA2743UA 296-12727-5-ND | 7MHz, Dual CMOS R/R 1/0 Op Amp. 349 279 2417 OPA4234U OPA4234U-ND Quad, Low Power, Precision, 
OPA2822E/250 296-12984-1-ND | Dual, Wideband, Low Noise Op Amp....8-MSOP 3.22 2.58 2.01 Single-Supply Op Amp .... 7.50 = = 
OPA2822E/250 296-12984-2-ND _| Dual, Wideband, Low Noise Op Amp 475.50/250 OPA4234UA OPA4234UA-ND —_| Quad, Low Power, Precision, 
OPA2822U 296-9623-5-ND Dual, Wideband, Low Noise Op Amp 8-SOIC 2.88 231 1.80 Single-Supply Op Amp..... 6.56 — _— 
OPA2830ID 296-17957-5-ND Dual, Low Power, Single Supply, Wideband OPA4336EA/250 OPA4336EACT-ND | Quad, Single-Supply, Micropower 
Op Amp B-SOIC 1.90 152 1.14 Op Amp... 428 — — 
OPA2830IDGKT 296-17958-1-ND Dual, Low Power, OPA4336EA/250 OPA4336EATR-ND | Quad, Single-Supply, Micropower 
215 172 1.29 Op Amp... 631.75/250 
OPA2830IDGKT 296-17958-2-ND | Dual, Low Power, Single Supply, Wideband OPA4340EA/250 OPA4340EACT-ND_[Quad, Single-Supply, R/R Op Amp. Ee aS 
Op Amp -MSOP 301.00/250 OPA4340EA/250 OPA4340EATR-ND | Quad, Single-Supply, R/R Op Amp. 698.25/250 
OPA2832ID 296-18002-5-ND | Dual, Low OPA4340UA OPA4340UA-ND | Quad, Single-Supply, R/R Op Amp........14-SOIC 4.34 — = — 
Op Amp 1.78 142 1.07 OPA4342EA/250 OPA4342EACT-ND | Quad, Micropower R/R Op Amp.........14-TSSOP 3.65 2.92 227 
OPA2832IDGKT 296-18003-1-ND OPA4342EA/250 OPA4342EATR-ND | Quad, Micropower R/R Op Amp.........14-TSSOP 538.75/250 
Op Amp 8-MSOP 2.03 1.62 1.22 OPA4342PA OPA4342PA-ND __| Quad, Micropower R/R Op Amp. w14-Dip 3.65 2.92 2.27 
OPA2832IDGKT 296-18003-2-ND | Dual, Low Power, High Speed, Fixed Gain OPA4342UA OPA4342UA-ND | Quad, Micropower R/R Op Amp. T4-SOIC 3.65 292 2.27 
Op Amp 8-MSOP 283.50/250 OPA4343EA/250 OPA4343EACT-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. 16-SSOP 3.60 288 224 
OPA28461D 296-16853-5-ND | Dual, Wideband, Low-Noise, OPA4343EA/250 OPA4343EATR-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. 16-SSOP 532.00/250 
Voltage-Feedback Op Amp. 85 510 4.08 3.45 OPA4343NA/250 OPA4343NACT-ND | Quad, Single-Supply Op Amp.. -14-TSSOP 3.60 2.88 2.24 
OPA28891D 296-22185-5-ND | Dual, Low Power, Wideband, Voltage- OPA4343NA/250 OPA4343NATR-ND_| Quad, Single-Supply Op Amp. .14-TSSOP 532.00/250 
Feedback Op Amp NEW....... “ 2.57 2.06 1.60 OPA4343UA OPA4343UA-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. T4-SOIC 3.22 258 2.01 
OPA2889IDGSR 296-22166-1-ND | Dual, Low Power, Wideband, Voltage- OPA4344EA/250 OPA4344EACT-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. -14-TSSOP 70 
Feedback Op Amp NEW!.. 257 2.06 1.60 OPA4344EA/250 OPA4344EATR-ND | Quad, Single-Supply Op Amp.. .14-TSSOP 695.00/250 
OPA2889IDGSR 296-22186-2-ND | Dual, Low Power, Wideband, Vatiage- OPA4344PA OPA4344PA-ND —_| Quad, Single-Supply Op Amp. 14-Dip (428) 
Feedback Op Amp NEW!.. 3590.00/2,500 OPA4344UA OPA4344UA-ND Quad, Single-Supply Op Amp.. 14-SOIC 4.28 = = 
OPA28901D 296-22969-5-ND | Low Power, Wideband, Voltage- OPA4345EA/250 OPA4345EACT-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. 141SS0P, 428 =— = — 
Feedback Op Amp NEW!.. 257 2.06 1.60 OPA4345EA/250 OPA4345EATR-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. .14-TSSOP 631.75/250 
OPA2890IDGST 296-22970-1-ND | Low Power, Wideband, Voltage- OPA4345UA OPA4345UA-ND | Quad, Single-Supply Op Amp. 14-SOIG 428 — — 
Feedback Op Amp NEW!.. 279 224 174 OPA4347EA/250 OPA4347EACT-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. .14-TSSOP 2.57 2.06 1.60 
OPA2890IDGST 296-22970-2-ND Low Power, Wideband, Voltage: OPA4347EA/250 OPA4347EATR-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp.. .14-TSSOP 379.00/250 
Feedback Op Amp NEWf.............. 10-MSOP 412.25/250 OPA4347UA OPA4347UA-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. T4-S0IC 2.36 1.89 1.47 
OPA3355EA/250 OPA3355EA/250CT-ND | Triple, CMOS High Speed Op Amp OPA4347UA/2K5 OPA4347UATR-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 14-SOIC 3307.50/2,500 
with Shutdown. 14-TSSOP 3.60 288 2.24 OPA4348AID 296-12277-5-ND | 1MHz, Quad, R/R, 1/0 Op Amp 14-SOIC 117 94 73 
OPA3355EA/250 OPAS355EA/2501R-ND | Triple, CMOS High Speed Op Ai OPA4348AIPWT 296-12278-1-ND — | 1MHz, Quad, R/R, 1/0 Op Amp .14-TSSOP 1.40 112 87 
it spe Sree ere OPA4348AIPWT 296-12278-2-ND | 1MHz, Quad, R/R, /0 Op Amp..........14-TSSOP 206.25/250 
with Shutdown. 532.00/250 : 
OPA3355UA OPA3355UA-ND | Triple, CMOS High Speed Op Amp OPA4350EA/250 OPA4350EACT-ND [High Speed CMOS Op Amp, 35MH 30—COC i 
with Shutdown. 3.26 261 2.03 OPA4350EA/250 OPA4350EATR-ND | High Speed CMOS Op Amp, 35MH 1309.75/250 
OPA3355UA/2K5 OPA3355UA/2K5CT-ND | Triple, CMOS High Speed Op Amp OPA4350UA OPA4350UA-ND | High Speed CMOS Op Amp, 35MH. 0 
with Shutdown. 3.26 261 2.03 OPA4353EA/250 OPA4353EACT-ND | Low Cost, HS CMOS Op Amp... 522 418 353 
OPAS355UA/2K5 OPASSESUN2KSTAAND | Triple, CMOS High Speed Op Amp OPA4353EA/250 OPA4353EATR-ND_| Low Cost, HS CMOS Op Amp 848.25/250 
with Shutdown: 4567.50/2,500 OPA4353UA OPA4353UA-ND {Low Cost, HS CMOS Op Amp 536 429 3.34 
OPA36841D 296-13646-5-ND | Low Power, Triple Current Feedback OPA4354AlDR 296-12643-1-ND — | Quad, High Speed, 250MHz, R/R, 1/0, 
Op Amp with Disable 550 440 3.72 CMOS Op Amp e 3.60 2.88 2.24 
OPA3684IDBQT 296-13647-1-ND | Low Power, Triple Current Feedback OPA4354AIDR 296-12643-2-ND | Quad, High Speed, 250MH2, R/R, 1/0, 
Op Amp with Disable 6.00 4.80 4.05 CMOS Op Amp a 5040.00/2,500 
OPA3684IDBOT 296-13647-2-ND | Low Power, Triple Current Feedback OPA4354AIPWR 296-T2644-1-ND | Quad, High Speed, 250MHz, BIR, V0, 
Op Amp with Disable erates OPA4354AIPWR 296-12644-2-ND fen a Sea 250MHz, RR, I/O, a 
OPA36901D OPA3690ID-ND —_| Triple, Wideband, Voltage 5 1264-2. Quad, High Speed, 250MHz, Ri 
Feedback Op Amp 5.80 4.64 3.92 CMOS Op Amp 5040.00/2,500 
OPA3690IDBQT OPA3690IDBQTCT-ND | Triple, Wideband, Voltage OPA4364AID 296-14629-5-ND prea Single-Supply Size AG 
Feedback Op Amp. 6.40 512 4.32 ssiseers 2 i : 
OPAS690IDBOT OPAS690IDBOTTR-ND | Triple, Wideband, Voltage OPA4364AIPWT 296-14630-1-ND —/1.8V, 7MHz, Single-Supply R/R 
Feedback Op Amp: HC OPA4364AIPWT 296-14630-2-ND AS 
OPA36911D OPA3691ID-ND Triple, Wideband, Current Feedback Op Amp... 44-TSSOP 515.50/250 
Op Amp... 6.20 496 4.19 . ; 
OPA3691IDBOT OPA3691IDBQTCT-ND | Triple, Wideband, Current Feedback OPA4374AID 296-18201-ND___[6.5NHz, F/R In/Out Op Am 14-SOIC 2.38 1.90 1.43 
thin | ra mem mine ate hence at —-——- ie aa 
a 7 7 7: 7 -2- -5MHz, n/Out Op Amp... | 25/251 
OPA3691IDBOT OPA3691IDBOTTR-ND THe, eatin, Current Feedback er ee OPAAS7EAIPWR 296-29565-1.ND | Quad Precision. Low Noise. 
Peet cae : Op Amp NEW! 14-TSSOP 315 252 1.96 
OPA3692ID 296-12603-5-ND Triple Wideband, Current Feedback OPA4376AlPWR 296-22565-2-ND Quad Precision, Low Noise, 
Op Amp with Disable SH 0 Bh Op Amp NEW! 14-TSSOP 3570.00/2,000 
OF AA6o2IDBGT Beastly ayia te tial Feedback Aery- aitth ae OPA379AIPWR 206-21236-1-ND __|1.8V, 90kHz RRIO Op Amp “T4TSS0P 3.38 2.70 210 
OpAa6O2IDBOT POTEET Tinie Wideband C Feadback : : : OPA4379AIPWR 296-21236-2-ND | 1.8V, 90kHz RRIO Op Amp .14-TSSOP 3825.00/2,000 
a FUR Op Arag att Ditto eounee ea Lana OPA4684ID 296-13648-5-ND | Quad, Low Power, Current-Feedback 
: Be é Op Amp..... -14-SOIC 6.28 5.03 4.24 
OPA3693IDBQ 296-21393-5-ND Tole Wied Fixed Gain, So oes 4s OPA4684IPWT 296-13649-1-ND | Quad, Low Power, Current-Feedback 
: ; : Op Amp .14-TSSOP 6.94 5.56 4.69 
BEM eo2lD 296-21667-5-ND [Triple Low Power, High Speed, Fixed OPA46841PWT 296-13649-2-ND | Quad, Low Power, Current-Feedback 
Gain Op Amp... 2.38 1.90 1.43 
: : : : : : Op Amp... 14-TSSOP 1127.75/250 
OPA3832IPW 296-21394-5-ND mye pa oe High Speed, Fixed Dag 490 4g OPA4703EA/2K5 OPA4703EA/2KSCT-ND |1MHz, Quad CMOS R/R, 
: : : V/0 Op Amp... 14-TSSOP 810 — — 
OPA3875IDBQ 296-21395-5-ND | Triple 2:1 High Speed Video Mux. 510 4.08 3.45 OPA4703EA/2K5 OPAA7O3EA/2KSTR-ND Mie piad CMOS RR, 
OPA4130UA OPA4130UA-ND —_| Quad, LP, Precision, FET-In Op Amp 690 552 4.66 1/0 Op Amp... 44-TSSOP 42555.00/2,500 
OPA4131NA OPA4131NA-ND yaya Purpose FET-Input Pee aes OPA4703EA/250 296-17093-1-ND TMHz, Quad CMOS R/R, 
: : : V/0 Op Amp... 14-TSSOP 890 — — 
OPA4131NJ OPA4131NJ-ND. uaa: anata Purpose FET-Input nen aoe LE OPA4703EA/250 296-17093-2-ND {MHz, Quad GMOS RR, 
p Amp . : : V/0 Op Amp... .14-TSSOP 1446.25/250 
OPA4131PA OPA4131PA-ND Quad General Purpose FET-Input be meets OPA4703UA OPA4703UA-ND _|1MHz, Quad CMI 14-8016 810 — — 
p Amp i i a 
OPA4131PJ OPA4131PJ-ND Quad, General Purpose, FET-Input DpAaT SEN eke URS tay Barrera RR, 144-TSSOP 8.10 =a a 
Op Amp Cr OES eS 2 OPA4704EA/2K5 OPA47O4EA/2KSTR-ND | SMHz, Quad CMOS R/R, 
OPA4131UA OPA4131UA-ND | Quad, General Purpose FET-Input V/0 Op Amp... 14-TSSOP 12555.00/2,500 
Op Amp... 730 5.84 4.93 OPA4704EA/250 296-17094-1-ND — | 5MHz, Quad CMOS R/R, 
OPA4132UA OPA4132UA-ND | Quad, HS, FET-Input Op Amp 4-SOIG 910 7.28 6.15 1/0 Op Amp... 14-TSSOP_ 890 — — 
OPA4134UA OPA4134UA-ND Quad, High Performance Op Amp 4SOIG 349 279 2.17 OPA4704EA/250 296-17094-2-ND | 5MHz, Quad CMOS R/R, 
OPA4137P OPA4137P-ND Quad, FET-Input Op Amp 3.26 =o iS 1/0 Op Amp... .14-TSSOP 1446.25/250 
OPA4137PA OPA4137PA-ND | Quad, FET-Input Op Amp 240° OPA4704UA OPA4704UA-ND — |5MHz, Quad CMI 148016 810 — — 
OPA4137U OPA4137U-ND Quad, FET-Input Op Am 326 — — OPA4705EA/2K5 OPA47O5EW/2K5CT-ND |1MHz, Quad CMOS R/R, 
OPA4137UA OPA4137UA-ND —_| Quad, FET-Input Op Am 248 — — V/0 Op Amp.... 14-TSSOP 3.60 2.88 2.24 
OPA4227PA OPA4227PA-ND | Quad, High Precision Op Am TG ey mes OPA4705EA/2K5 OPAA7OSEA/2K5TR-ND | 1MHz, Quad CMOS RR, 
OPA4227UA OPA4227UA-ND Quad, High Precision Op Am| 4-SOIC 7.70 = — 1/0 Op Amp... 14-TSSOP 5040.00/2,500 
OPA4228PA OPA4228PA-ND —_| Quad, High Precision Op Am 14Dip 770 — — OPA4705EA/250 296-17095-1-ND | 1MHz, Quad CMOS R/R, 
OPA4228UA OPA4228UA-ND —_| Quad, High Precision Op Amp.. 45016 7.70 — — V/0 Op Amp... 14-TSSOP 3.94 3.15 2.45 
OPA4241PA OPA4241PA-ND | Quad, Single-Supply ypower Op Amp......14-Dip 840 — — OPA4705EA/250 296-17095-2-ND | 1MHz, Quad CMOS R/R, 
OPA4241UA OPA4241UA-ND Quad, Single-Supply ppower Op Amp.. 8.40 _ _- 1/0 Op Amp... 14-TSSOP §82.00/250 
OPA4243EA/250 OPA4243EACT-ND_ | Quad, Single-Supply Op Amp.........-. 14-TSSOP 394. — — (Continued) 
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INSTRUMENTS 
el Digi-Key Price Each Ul 5 Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
OPA4705UA OPA4705UA-ND | 1MHz, Quad CMOS R/R,/0 OpAmp....14-SOIG 3.60 288 2.24 SN761664DBTR 296-20650-2-ND _| Digital TV Tuner IC 38-TSSOP 2576.00/2,000 
OPA4727AIPWR 296-21237-1-ND | e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS SN761666DGKR 296-20651-1-ND | Auto Gain Control Amp 8-MSOP 2.10 1.68 1.26 
Op Amp... 14-TSSOP 5.00 4.00 3.38 SN761666DGKR 296-20651-2-ND —_| Auto Gain Control Amp 8-MSOP 2687.50/2,500 
OPA4727AIPWR 296-21237-2-ND | e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS SN761667RHAR 296-21711-1-ND | Digital TV Tune 0-OFN 2.84 2.27 1.77 
Op Amp 4-TSSOP 6250.00/2,000 SN761667RHAR 296-21711-2-ND _| Digital TV Tune 0-QFN 3970.00/2,500 
OPA4743EA/250 OPA4743EA/250CT-ND | 7MHz, Quad CMOS R/R, SN761678BDBTR 296-20686-1-ND |TV Tuner IC. “30-TSSOP 2.40 168 1.26 
5.29 4.23 3.29 SN761678BDBTR 296-20686-2-ND | TV Tuner IC. .30-TSSOP 2184.00/2,000 
OPA4743EA/250 OPA4743EA/250TR-ND | 7MHz, Quad CMOS R/R, SN761681DBTR 296-19597-1-ND | TV Tuner IC. .30-TSSOP 2.10 1.68 1.26 
V0 Op Amp 781.50/250 SN761681DBTR 296-19597-2-ND | TV Tuner IC. .30-TSSOP 2184.00/2,000 
OPA4743UA 296-12205-5-ND | 12V, Quad, High Speed, SN761683BDAR 296-21821-1-ND |TV Tuner IC. .32-TSSOP__2.10 1.68 1.26 
R/R, 1/0 Op Amp. 5.29 4.23 3.29 SN761683BDAR 296-21821-2-ND |TV Tuner IC. -32-TSSOP 2184.00/2,000 
OPA48201PWT 296-17560-1-ND | Quad, Unity-Gain Stable, Low-Noise, SN761685PWR 296-19782-1-ND | TV Tuner IC.. .24-TSSOP 1.68 1.34 1.01 
ApAAaSOIEWT RaeereRnOnT Giad Tei Ganson om ae 5.10 4.08 3.45 SN761685PWR 296-19782-2-ND | TV Tuner IC. .24-TSSOP 1742.00/2,000 
-17560-2- ad, Unity-Gain Stable, Low-Noise, SN761688PWR 296-19739-1-ND | Down Conve 16-TSSOP 1.68 1.34 1.01 
apnaseui stents Co ean am - wl 828.75/250 SN761688PWR 296-19739-2-ND _| Down Converte .16-TSSOP 1742.00/2,000 
-) oH uad, Unity-aainl otabie, Low-Nolse, TAS5015PFB 296-12995-5-ND | True Digital Audio Amp TAS5015 
Voltage-Feedback Op Amp.. S83. SAN 4s i322) Digi ‘i _ 
“ igital Audio PWM Processor............ 48-TOFP 33.66 31.42 29.18 
Oreo een rent eeu Op Amp. ral ae 1s TAS5100ADAP 296-12744-5-ND _| Digital Audio PWM Amp 17.85 16.66 15.47 
-22192-5-| 1 High Speed Mux . : : TAS5110DAP 296-12997-5-ND —_| True Digital Audio Amp TAS5110 
FANT PAIDGST See pain ND Se aan Wit MOC MEW Ba 198 1.54 EWM Rower Output stage S2-HISSOP MIZASSERIG. CORE 
ee poe H : : f : TAS5111ADADR 296-21516-1-ND | Digital Amp Power Stage ... “32-TSSOP 5.40 4.32 3.36 
PGA112AIDGST 296-23315-2-ND_| Prog. Gain Amp with Mux NEW! 365.75/250 TAS5111ADADR 296-21516-2-ND —_| Digital Amp Power Stage '32-TSSOP 6120.00/2,000 
PGA202KP PGA202KP-ND Dee erebe eh ae TAS5111DAD 296-15277-5-ND —_| Digital Amp Power Stage .32-TSSOP 6.64 5.32 4.49 
vi Mt i rim TAS5112ADCA 296-17673-5-ND Digital Amp Stereo Power Stage .56-TSSOP 7.50 6.00 5.07 
PGA203KP PGA203KP-ND oa eeahe Ge oan TAS5112ADFD 296-15944-5-ND | Digital Amp Stereo Power Stage........56-TSSOP 7.50 6.00 5.07 
i L p Amp . = TAS5112DFD 296-15330-5-ND | Digital Amp Stereo Power Stage.....56-HTSSOP 8.34 668 5.63 
EGAZIAAE BEBAUs SEN Rae) Prog. Gain Instrumentation Amp . TAS5121DKD 296-16644-5-ND _| Digital Amp Stereo Power Stage........36-PSOP3 6.00 4.80 4.05 
PGAZO4AU PGAZO4AU-ND) | Prog. Gain Instrumentation Amp .. = TAS51211DKD 296-17474-5-ND | Digital Amp Stereo Power Stage.......36-PSOP3 6.80 5.44 4.59 
pone TiEr Rape CHE et Oia 'o9. Gain Instrumentation Amp . SS TAS5122DCA 296-18835-5-ND | 30W Stereo Digital Amp Power 
seers SS Te aENGE bo cae yustrumentation Am - ais Stage... 56-HTSSOP 6.00 4.80 4.05 
PEADORALI res nerds pide eaintinrimcnistion hin ee TAS5132DDV 296-21414-5-ND | Stereo Digital Amp Power Stage.....44-HTSSOP 4.89. 3.51 2.73 
aan a raat Galfilnetromentatlon Arn: TAS5142DDV 296-18033-5-ND | Digital Amp Stereo Power Stage......44-HTSSOP 6.20 4.96 4.19 
PEADOSBI BeRaDeRLA Prod, cain inane ntstion fa aaa: TAS5142DKD 296-17861-5-ND | Stereo Digital Amp Power Stage 36-SSOP 8.00 6.40 5.40 
rog. nD aaa TAS5152DKD 296-17901-5-ND —_| Stereo Digital Amp Power Stage........36-PSOP3 8.60 6.88 5.81 
PGA206UA PGA206UA-ND TRE eR A Gain TAS5162DDV 296-21652-ND 2210 Wat Stereo Digital Amp sls 
fe Ry 4 ; ower Stage sits el } : . 
keno eg a bag HON Speed Programmable Gain = TAS51620KD 296-21653-ND | 2x210 Watt Stereo Digital Amp 
Power Stage . 9.75 878 7.79 
SAN Pooh am Smart Programmable Sensor Be) ask TASS176DDW 296-22026-5-ND | 6-Ch., 100W Digital Amp Power 
in : Stage NEW! 44-HTSSOP 8.60 6.88 5.81 
PGA25001DB 296-16674-5-ND Digital Controlled Microphone 
TAS5182DCA 296-15249-5-ND 100W Stereo Digital Amp Power Stage 
Preamp 
RC4136N 296-9649-5-ND _| Quad General Purpose Op Amp 14-Dip 120 1.00 80 Controller SE-HTSSOP | 8183) 7.9577 7205 
RC4558D 296-9650-5-ND | Dual General Purpose Op Amp. 46. 37~«26 TASS182IDCA edecnciaeme) (oN Sire Datel Amp Power Stage an Meee 
RC4558DGKR 296-16946-1-ND Dual General Purpose Op Amp. 50 40 30 * es % i : F 
RC4558DGKR 296-16946-2-ND | Dual General Purpose Op Amp. 337.50/2,500 TASS186ADDV AES ND i latal Amp Power avssop (RCO 
RC4558DR 296-14634-1-ND Dual General Purpose Op Amp. 42 34° (24 ep : : ‘ 
RC4558DR 296-14634-2-ND | Dual General Purpose Op Amp. 272.50/2,500 TASS186ADDVR 296-19321-1-ND —_/6-Ch., 210W Digital Amp Power 
Stage... 44-HTSSOP 8.50 7.65 6.79 
RC4558IDGKR 296-17418-1-ND Dual General Purpose Op Amp. 56 42 32 = 
RC4558IDGKR 296-17418-2-ND | Dual General Purpose Op Amp. 455.00/2,500 TASS186ADDVR 296-19321-2-ND ooh 210W Digital Amp Power 13668 009.000 
RC45581DR 296-17440-1-ND | Dual General Purpose Op Amp. PAs) eS6u 0227; tage .... 598.00/2, 
RC4558IDR 296-17440-2-ND | Dual General Purpose Op Amp. 390.00/2,500 TAS5186DDV 296-18071-5-ND Digital Amp Power aa FREESE 
RC45581P 296-17460-5-ND Dual General Purpose Op Amp. 48 sea it se : z s 
RC4558IPWA 296-17419-1-ND | Dual General Purpose Op Amp. 483627 TASS261DKD cei accacaeam| ©) ov) Mono BTL Digital Amp aoe mele 
RC4558IPWR 296-17419-2-ND Dual General Purpose Op Amp. 320.00/2,000 ge. = = 2 
RC4558P 296-1414-5-ND | Dual General Purpose Op Amp. Ly ea TAS5342DDVR 296-22662-1-ND | 100W Stereo Digital Amp Power 
RC4558PSR 296-9651-1-ND _| Dual General Purpose Op Amp. AG 3726 44-HTSSOP 5.90 4.72 3.99 
RC4558PSR 296-9651-2-ND | Dual General Purpose Op Amp. 252.00/2,000 TAS5342DDVR 296-22662-2-ND aanissep cARONGT 
RC4558PWR 296-13789-1-ND Dual General Purpose Op Amp. 46 pot eee i i 4 
RC4558PWR 296-13789-2-ND —_| Dual General Purpose Op Amp. 252.00/2,000 TASS342LDDVR 296-22876-1-ND bud eee Amp Power acurssop WECOOReee 
RC4559P 296-9652-5-ND ‘| Dual High Performance Op Amp 92 69 52 age : : E : : 
RC4560IDR 296-17547-1-ND | Dual Audio Op Amp. 92 69 «3«52. TAS5342LDDVR 296-22876-2-ND | 100W Stereo Digital Amp Power 
RC45601DR 296-17547-2-ND _| Dual Audio Op Amp. 747.50/2,500 = ASsaesnDVA saRtabReeA LN nner nae 44-HTSSOP 6876.00/2,000 
= aa | 1 - ereo Digital Amp Power 
RcessoPWR | 2a6-t754Act-ND 2 69 8 Stage NEW! 44HTSSOP 620 495 4.19 
17544-2- : ; ; TAS5352DDVR 296-22663-2-ND | 125W Stereo Digital Amp Power 
RC4560IPWR 296-17544-2-ND 612.00/2,000 ’ 
RC4580IDR 296-15367-1-ND 7 63 50 Stage NEW!. Ae SSOF Zeke alent) 
sees _Fae er sams | Terumo fears [acute naw sso Ea i 
RC45801P 296-15368-5-ND 92 «469 «2 -22674-5- -Ch., Auto Digital Amp 5 ; d . 
RC4580IPWR 296-15369-1-ND 92 «4 69COD TAS5414ATPHDMQ1 | 296-23097-ND 4-Ch., Auto Digital Amp NEI .G4-HTOFP 15.58 14.03 12.44 
RC4S80IPWR 296-15369-2-ND ~* 612.00/2,000 TAS5414ATPHDO1 | 296-23098-ND 4-Ch., Auto Digital Amp NE! .G4-HTOFP 13.74 12.38 10.98 
SAS532ADR 296-16994-1-ND | Dual, High Speed Audio Op Amp. 99 83.66 TAS5414TDKDQ1 296-21640-5-ND_| 4-Channel Auto Digital Amp 36-SSOP 15.58 14.03 12.44 
SA5532ADR 296-16994-2-ND | Dual, High Speed Audio Op Amp . 1072.50/2,500 Tt Real pee ere iene ee ae ae ee er i3t8 
SAS532AP 296-16995-5-ND | Dual, High Speed Audio Op Amp . 99 83 66 5 -21964-2- “Channel Auto Digital Amp 62.50/51 
eons 296-16996-1-ND | Dual High Speed Audio Op Amp. es TASS424ATDKDMO1 |296-22043-5-ND | 4-Ch., Auto Digital Amp NE 16.95 15.82 14.69 
SAS5320R 296-16996-2-ND | Dual. High Speed Audio Op Amp. 812.50/2,500 TASS424ATDKDRO1 | 296-22067-1-ND | 4-Ch., Auto Digital Amp NE 15.08 14.07 13.07 
SA5532P 296-16996-5-ND | Dual, High Speed Audio Op Amp . e750) 630 50 TASS424ATDKDRQ1 —_|296-22067-2-ND__| 4-Ch., Auto Digital Amp NEI 6281.50/500 
SA5534ADR 296-17271-1-ND | Low Noise Op Amp 1.20 1.00 80 TAS5424TDKDQ1 296-21654-ND 4-Channel Auto Digital Amp... 15.41 1410 13.10 
SA5534ADR 296-17271-2-ND | Low Noise Op Amp 1300.00/2,500 TAS5601DCAR 296-23099-1-ND | 20W Stereo Digital Amp Power 
SA5534AP 296-17272-5-ND | Low Noise Op Amp 1.20 1.00 .80 Stage NEW!. 3.78 3.03 2.36 
SA5534DR 296-17273-1-ND | Low Noise Op Amp 111 93 74 TAS5601DCAR 296-23099-2-ND | 20W Stereo Digital Amp Power 
SA5534DR 296-17273-2-ND | Low Noise Op Amp 1202.50/2,500 Stage NEW... 56-HTSSOP 4284.00/2,000 
SA5534P 296-17274-5-ND__| Low Noise Op Amp iat £8 TAS5706EVM 296-23158-ND Evaluation Module for TAS5706 NEW!.......— 305.00 —  — 
SA5534PSR 996-17275-1-ND Low Noise Op Amp 7h cepeye TAS5706PAPR 296-22973-1-ND 20W Stereo Digital Audio Power 
SA5534PSR 296-17275-2-ND | Low Noise Op Amp 984.00/2,000 Amp NEW!. se 64-HTOFP 6.00 4.80 4.05 
SN10501D 296-14777-5-ND | High Speed, R/R, Video Op Am 168 1.34 1.01 TAS5706PAPR 296-22973-2-ND —_| 20W Stereo Digital Audio Power 
SN10501DBVT 296-15094-1-ND | High Speed, R/R, Video Op Am 1.90 152 1.14 Amp NEW!..... .64-HTQFP 5438.00/1,000 
SN10501DBVT 296-15094-2-ND _|High Speed, R/R, Video Op Amp... 266.00/250 THS3001CD 296-1762-5-ND | 420MHz Current-Feedback Op Am 610 488 412 
SN10501DGK 296-16654-5-ND  |High Speed, R/R, Video Op Amp... 768 1.34 1.01 THS3001EVM 296-10020-ND Evaluation Module for THS3001 ... 5000 — = 
SN10501DGN 296-18520-5-ND | High Speed, R/R, Video Op Am 168 1.34 1.01 THS3001HVIDGN 296-19419-5-ND | 420MHz Current-Feedback Op Am 858 7.73 6.85 
SN10502D 296-15329-5-ND High Speed, R/R, Video Op Am 225 1.80 1.35 THS30011D 296-7507-5-ND 420MHz Current-Feedback Op Am| 6.30 5.04 4.26 
SN10502DGK 296-16655-5-ND | High Speed, R/R, Video Op Am 225 1.80 1.35 THS3001IDGNR 296-12006-1-ND | 420MHz Current-Feedback Op Am 6.30 5.04 4.26 
SN10502DGN 296-16656-5-ND _|High Speed, R/R, Video Op Amp... 2.25 1.80 1.35 THS300TIDGNR 296-12006-2-ND | 420MHz Current-Feedback Op Am 9765.00/2,500 
SN10503D 296-14778-5-ND [High Speed, R/R, Video Op Am 148010 279 2.24 1.74 THS3061D 296-13502-5-ND —_| Single, Low Distortion, High Slew- 
SN10503PWP 296-16829-5-ND | High Speed, R/R, Video Op Amp......14-HTSSOP 2.79 2.24 1.74 Current-Feedback Amp.... 590 4.72 3.99 
SN75207BN 296-9910-5-ND Dual High Sensitivity Line Receive 14-Dip 281 2.25 1.75 THS3061DGN 296-13613-5-ND Single, Low Distortion, High Slew-Rate, 
SN761633RTAR 296-22932-1-ND FM Stereo Radio/Transmitter NEW!.....40-QFN 4.73 3.78 2.94 Current-Feedback Amp a 5.90 472 3.99 
SN761633RTAR 296-22932-2-ND _| FM Stereo Radio/Transmitter NEWS .....40-QFN 5356.00/2,000 THS3061EVM 296-20542-ND Evaluation Module for THS3061 =... Sy = — 
SN761662DBTR 296-19431-1-ND | Digital TV Tuner IC O27 182 142 THS3062D 296-13821-5-ND —_| Dual, Low Distortion, High Slew-Rate 
SN761662DBTR 296-19431-2-ND | Digital TV Tuner IC 2576.00/2,000 Current-Feedback Amp... 850 6.80 5.74 
SN761663DGKR 296-18720-1-ND | Auto Gain Control Amp . 210 1.68 1.26 THS3062DDA 296-13503-5-ND —_| Dual, Low Distortion, High Slew-Rate 
SN761663DGKR 296-18720-2-ND Auto Gain Control Amp .. 2687.50/2,500 Current-Feedback Amp... 8.50 6.80 5.74 
SN761664DBTR 296-20650-1-ND _| Digital TV Tuner IC... 2.27 1.82 1.42 
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EXAS 


INSTRUMENTS 
Lee Digi-Key Price Each eal Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
THS3062DGN 296-13614-5-ND Dual, Low Distortion, High Slew-Rate, THS4012CDGN 296-10023-5-ND Dual 290MHz Low-Distortion 
Current-Feedback Amp... 8.50 6.80 5.74 Voltage-Feedback Op Amp... 5.10 408 3.45 
THS3062EVM. 296-20543-ND Evaluation Module for THS306; 50.00 - = THS4012CDGNR 296-10023-1-ND Dual 290MHz Low-Distortion 
THS3091D 296-16671-5-ND High Voltage, Low Distortion, Current- Voltage-Feedback Op Amp... 5.10 408 3.45 
Feedback Op Amp... = 5.51 4.41 3.43 THS4012CDGNR 296-10023-2-ND Dual 290MHz Low-Distortion 
THS3091DDA 296-15789-5-ND | High Voltage, Low Distortion, Current- Voltage-Feedback Op Amp. 7905.00/2,500 
Feedback Op Amp... 5.30 4.24 3.58 THS4012EVM 296-10024-ND Evaluation Module for THS4012 50.00 a 
THS3091 EVM. 296-16738-ND Evaluation Module For THS309 50.00 a THS4012ID 296-7513-5-ND Dual 290MHz Low-Distortion 
THS3092D 296-18836-5-ND High Voltage, Low Distortion, Current- Voltage-Feedback Op Amp... 5.51 441 3.43 
Feedback Op Amp... as 7.80 6.24 5.27 THS4012IDGN 296-10025-5-ND Dual 290MHz Low-Distortion 
THS3092DDA 296-18210-ND High Voltage, Low Distortion, Current- Voltage-Feedback Op Amp. 5.30 4.24 3.58 
Feedback Op Amp... 8.20 6.56 5.54 THS4012IDGNR 296-10025-1-ND =| Dual 290MHz Low-Distortion 
THS3092EVM 296-18837-ND Evaluation Module for THS309: 50.00 = = Voltage-Feedback Op Amp... 5.30 4.24 3.58 
THS3095D 296-16672-5-ND | High Voltage, Low Distortion, Current- THS4012IDGNR 296-10025-2-ND | Dual 290MHz Low-Distortion 
Feedback Op Amp... = 510 4.08 3.45 Voltage-Feedback Op Amp... 8215.00/2,500 
THS3095DDA 296-15790-5-ND —_| High Voltage, Low Distortion, Current- THS4021CD 296-2405-5-ND 350MHz Ultra-Low Noise 
Feedback Op Amp... 5.50 440 3.72 Voltage-Feedback Op Amp... 5.20 416 3.51 
THS3095EVM. 296-16739-ND Evaluation Module For THS309: 50.00 — _ THS4021CDGNR 296-10026-1-ND 350MHz Ultra-Low Noise 
THS3096D 296-18838-5-ND High Voltage, Low Distortion, Current- Voltage-Feedback Op Amp... 5.20 416 3.51 
Feedback Op Amp 8.00 6.40 5.40 THS4021CDGNR 296-10026-2-ND — | 350MHz Ultra-Low Noise 
THS3096EVM 296-18839-ND Evaluation Module for THS3096 50.00 — _— Voltage-Feedback Op Amp. 8060.00/2,500 
THS3096PWP 296-18840-5-ND High Voltage, Low Distortion, Curren THS4021EVM 296-10027-ND Evaluation Module for THS4 50.00 - _- 
Feedback Op Amp. 14-HTSSOP 8.40 6.72 5.67 THS40211D 296-7516-5-ND 350MHz Ultra-Low Noise 
THS3110EVM. 296-18841-ND Evaluation Module for THS311 ..-— 60.00 _ _ Voltage-Feedback Op Amp... 5.40 432 3.65 
THS3110ID 296-15768-5-ND Low Noise, High Voltage, Current-Feedback THS4021IDGNR 296-7517-1-ND 350MHz Ultra-Low Noise 
Op Amp -8-SOIC 2.93 2.34 1.82 Voltage-Feedback Op Amp. 5.40 4.32 3.65 
THS3110IDGN 296-15769-5-ND Low Noise, High Voltage, Current-Feedback THS4021IDGNR 296-7517-2-ND 350MHz Ultra-Low Noise 
Op Amp... .8-MSOP 3.38 2.70 2.10 Voltage-Feedback Op Amp... 8370.00/2,500 
THS3111EVM. 296-18842-ND Evaluation Module for THS3111 --— 50.00 SS THS4022CDGNR 296-7518-1-ND Dual 350MHz Low-Noise 
THS31111D 296-15770-5-ND Low Noise, High Voltage, Current-Feedback Voltage-Feedback Op Amp... 7.30 584 4.93 
Op Amp -8-SOIC 2.81 2.25 1.75 THS4022CDGNR 296-7518-2-ND Dual 350MHz Low-Noise 
THS3111IDGN 296-15771-5-ND Low Noise, High Voltage, Current-Feedback Voltage-Feedback Op Amp... 11315.00/2,500 
Op Amp... .8-MSOP 3.26 2.61 2.03 THS4022EVM 296-10028-ND Evaluation Module for THS402: 50.00 - - 
THS3112EVM 296-20544-ND Evaluation Module for THS311 --— 50.00 = = THS40221D 296-7519-5-ND Dual 350MHz Low Noise 
THS3112ID 296-13333-5-ND Low Noise, High Speed, Voltage-Feedback Op Amp... 7.50 6.00 5.07 
Current-Feedback AMD ..........::sese 8-SOIC 4.73 3.78 2.94 THS4022IDGNR 296-7520-1-ND Dual 350MHz Low-Noise 
THS3112IDDAR 296-13334-1-ND Low Noise, High Speed Voltage-Feedback Op Amp... 7.50 6.00 5.07 
Current-Feedback AMD..........:::-ss 8-SOIC 518 4.14 3.22 THS4022IDGNR 296-7520-2-ND Dual 350MHz Low-Noise 
THS3112IDDAR 296-13334-2-ND Low Noise, High Speed Voltage-Feedback Op Amp... ets 11625.00/2,500 
Current-Feedback Amp 7245.00/2,500 THS4031CD 296-2406-5-ND 100MHz Low Noise Voltage-Feedback 
THS3115EVM 296-20545-ND Evaluation Module for THS3115 50.00 = = Op Amp... Sl 297) 92:34) 
THS31151D 296-13335-5-ND Low Noise, High Speed THS4031CDGNR 296-7521-1-ND 100MHz Low Noise Voltage-Feedback 
Current-Feedback Amp 484 387 3.01 Op Amp... aii 416 3.33 259 
THS3115IPWP 296-13336-5-ND Low Noise, High Speed THS4031CDGNR 296-7521-2-ND 100MHz Low Noise Voltage-Feedback 
Current-Feedback Amp 5.29 4.23 3.29 Op Amp... 5827.50/2,500 
THS3120EVM 296-18843-ND Evaluation Module for THS3120 50.00 SS THS4031EVM 296-10029-ND Evaluation Module for THS4031 50.00 as 
THS31201D 296-15772-5-ND Low Noise, High Output Drive, THS4031ID 296-7522-5-ND 100MHz Low Noise Voltage-Feedback 
Current-Feedback Op Amp... 3.96 3.17 2.47 Op Amp... 3.94 315 2.45 
THS3120IDGN 296-15773-5-ND —_| Low Noise, High Output Drive, THS4031IDGN 296-10030-5-ND | 100MHz Low Noise Voltage-Feedback 
Current-Feedback Op Amp... 4139) 3/51) 2.73 Op Amp... en 439 3.51 2.73 
THS3121EVM. 296-18844-ND Evaluation Module for THS3121 50.00 = = THS4031IDGNR 296-10030-1-ND 100MHz Low Noise Voltage-Feedback 
THS31211D 296-15774-5-ND | Low Noise, High Output Drive, 439 3.51 2.73 
Current-Feedback Op Amp... 482 3.86 3.00 THS4031IDGNR 296-10030-2-ND 
THS3121IDGN 296-15775-5-ND Low Noise, High Output Drive, oe 6142.50/2,500 
Current-Feedback Op Amp.. 482 3.86 3.00 THS4032CD 296-7524-5-ND Dual 100MHz Low Noise 
THS3122EVM 296-20546-ND Evaluation Module for THS3122 50.00 SS Voltage-Feedback Op Amp... 5.20. 4.16 3.51 
THS31221D 996-13337-5-ND Low Noise, High Speed, 450mA THS4032EVM 296-10031-ND Evaluation Module for THS4032 50.00 =— = 
Current-Feedback AMP ....sssss:ss-ssseeee 8-SOIC 5.80 4.64 3.92 THS4032ID 296-7525-5-ND Dual 100MHz Low Noise 
THS3122IDDA 296-21979-ND Low Noise, High Speed, 450mA Voltage-Feedback Op Amp... 5.40 4.32 3.65 
Current-Feedback AMP.....:sssscssssssne 8SOIC 6.18 4.95 4.18 THS4032IDGNR 296-7526-1-ND | Dual 100MHz Low Noise 
THS3122IDDAR 296-13338-1-ND | Low Noise, High Speed, 450mA Voltage-Feedback Op Amp... 5.80 464 3.92 
Current-Feedback AMP ..........--esee 8-SOIC 618 495 4.18 THS4032IDGNR 296-7526-2-ND Dual 100MHz Low Noise 
THS3122IDDAR 296-13338-2-ND | Low Noise, High Speed, 450mA Voltage-Feedback Op Amp... 8990.00/2,500 
Current-Feedback Amp 9580.00/2,500 THS4041CD 296-2407-5-ND 165MHz Capacitive-Stable 
THS3125EVM 296-20547-ND Evaluation Module for THS3125 50100 nee Voltage-Feedback Op Amp... 371 2.97 2.31 
THS31251D 996-13339-5-ND Low Noise, High Speed, 450mA THS4041CDGNR 296-7527-1-ND 165MHz Capacitive-Stable 
Current-Feedback Amp... 5.90 4.72 3.99 Voltage-Feedback Op Amp... 3.71 2.97 2.31 
THS31251PWP 296-13340-5-ND | Low Noise, High Speed, 450mA THS4041CDGNR 296-7527-2-ND 165MHz Capacitive-Stable 
Current-Feedback Amp 6.28 5.03 4.24 Voltage-Feedback Op Amp... 5197.50/2,500 
THS3201D 996-15216-5-ND 1.8GHz Low Distortion, Current- THS4041EVM 296-10032-ND Evaluation Module for THS4041 50.00 - - 
Feedback Amp... 473 3.78 2.94 THS40411D 296-7528-5-ND 165MHz Capacitive-Stable 
THS3201DBVT 296-15217-1-ND | 1.8GHz Low Distortion, Current- Voltage-Feedback Op Amp... 3.94 3.15 2.45 
Feedback Amp 5.29 4.23 3.29 THS4041IDGN 296-10033-5-ND 165MHz Capacitive-Stable 
THS3201DBVT 296-15217-2-ND | 1.8GHz Low Distortion, Current- Voltage-Feedback Op Amp... 3.94 315 2.45 
Feedback Amp... 781.50/250 THS4041IDGNR 296-10033-1-ND 165MHz Capacitive-Stable 
THS3201DGK 296-16776-5-ND | 1.8GHz Low Distortion, Current- Voltage-Feedback Op Amp... 3.94 315 2.45 
Feedback Amp... 473 3.78 2.94 THS4041IDGNR 296-10033-2-ND 165MHz Capacitive-Stable 
THS3201DGN 296-15218-5-ND | 1.8GHz Low Distortion, Current- Voltage-Feedback Op Amp... 5512.50/2,500 
Feedback Amp..... 4.73 3.78 2.94 THS4042CD 296-7530-5-ND Dual 165MHz Capacitive-Stable 
THS3201EVM. 296-18845-ND Evaluation Module for THS3201 50.00 —- — Voltage-Feedback Op Amp... 650 5.20 4.39 
THS3201MDGNREP |296-18133-1-ND | 1.8GHz Low Distortion Current-Feedback THS4042CDGNR 296-7531-1-ND Dual 165MHz Capacitive-Stable 
Amp NEW... Told oe 4:82 Voltage-Feedback Op Amp... 6.50 5.20 439 
THS3201MDGNREP 296-18133-2-ND | 1.8GHz Low Distortion Current-Feedback THS4042CDGNR 296-7531-2-ND Dual 165MHz Capacitive-Stable 
Amp NEWS... . 8-MSOP 11067.50/2,500 Voltage-Feedback Op Amp. 10075.00/2,500 
THS3202D 296-13655-5-ND | 2GHz Current-Feedback Amp 5.80 4.64 3.92 THS4042EVM 296-10034-ND Evaluation Module for THS4042 50.00 - = 
THS3202DGK 296-16777-5-ND | 2GHz Current-Feedback Amp 5.80 4.64 3.92 THS40421D 296-7532-5-ND Dual 165MHz Capacitive-Stable 
THS3202DGN 296-13656-5-ND 2GHz Current-Feedback Amp 5.80 4.64 3.92 Voltage-Feedback Op Amp... 6.70 536 4.53 
THS3202EVM. 296-20548-ND Evaluation Module for THS3202 50.00 - -— THS4042IDGNR 296-7533-1-ND Dual 165MHz Capacitive-Stable 
THS4001CD 296-1763-5-ND High Speed, Low Power Op Amp.. 450 3.60 2.80 Voltage-Feedback Op Amp. 6.70 5.36 4.53 
THS4001EVM 296-10021-ND Evaluation Module for THS4001 .— 50.00 - = THS4042IDGNR 296-7533-2-ND Dual 165MHz Capacitive-Stable 
THS40011D 296-1764-5-ND High Speed, Low Power Op Amp. 8-SOIC 4.73 3.78 2.94 Voltage-Feedback Op Amp 10385.00/2,500 
THS4011CD 296-2404-5-ND 290MHz High Speed Amp 3.26 2.61 2.03 THS4051CD 296-2408-5-ND 70MHz High Speed Amp... 2.25 1.80 1.35 
THS4011CDGNR 296-7508-1-ND 290MHz Low-Distortion THS4051CDGNR 296-7534-1-ND 70MHz Voltage-Feedback Op Amp. 245 1.97 1.53 
Voltage-Feedback Op Amp............:-+: 8-MSOP 3.71 2.97 2.31 THS4051CDGNR 296-7534-2-ND 70MHz Voltage-Feedback Op Amp. 3432.50/2,500 
THS4011CDGNR 296-7508-2-ND 290MHz Low-Distortion THS4051EVM 296-10035-ND Evaluation Module for THS4051 — 50.00 => => 
Voltage-Feedback Op Amp. 5197.50/2,500 THS40511D 296-7535-5-ND 70MHz Voltage-Feedback Op Amp. 2.25 1.80 1.40 
THS4011EVM. 296-10022-ND Evaluation Module for THS4011 50.00 = = THS4051IDGNR 296-7536-1-ND 70MHz Voltage-Feedback Op Amp. 2:68 2:15) 1.67: 
THS40111D 296-7509-5-ND 290MHz Low-Distortion THS4051IDGNR 296-7536-2-ND 70MHz Voltage-Feedback Op Amp. 3747.50/2,500 
Voltage-Feedback Op Amp... 3.49 279 217 THS4052CD 296-7537-5-ND Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp 3.11 249 1.94 
THS4011IDGNR 296-7510-1-ND 290MHz Low-Distortion THS4052CDGNR 296-7538-1-ND Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp 3.538 283 2.20 
Voltage-Feedback Op Amp.................. 8-MSOP 3.94 3.15 2.45 THS4052CDGNR 296-7538-2-ND Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp 4945.00/2,500 
THS4011IDGNR 296-7510-2-ND 290MHz Low-Distortion THS4052EVM 296-10036-ND Evaluation Module for THS4082 .... 50.00 = 
Voltage-Feedback Op Amp............... 8-MSOP 5512.50/2,500 THS4052ID 296-7539-5-ND Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp 3.31 265 2.06 
THS4012CD 296-7511-5-ND Dual 290MHz Low-Distortion THS4052IDGNR 296-7540-1-ND Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp... 3.74 2.99 2.33 
Voltage-Feedback Op Amp... .8-SOIC 5.29 423 3.29 
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INSTRUMENTS 
Toll Digi-Key Price Each all Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. ia 25 100 
THS4052IDGNR 296-7540-2-ND | Dual 70MHz Volt.-Feedback Op Amp .... 8-MSOP 5230.00/2,500 THS4215DRBR 296-16712-2-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage 
THS4061CD 296-2409-5-ND | 180MHz HS, Voltage-Feedback Amp 315 252 1.96 Feedback Amp... 7182.00/3,000 
THS4061CDGNR 296-13341-1-ND 180MHz HS, Voltage-Feedback Amp O15 1215271196! THS4215EVM 996-20551-ND Evaluation Module for THS4215 50.00 eae oa 
THS4061CDGNR 296-13341-2-ND | 180MHz HS, Voltage-Feedback Amp 4410.00/2,500 THS4221D 296-14194-5-ND | Low Distortion, High Speed, R/R, 
THS4061EVM 296-10037-ND Evaluation Module for THS4061 .. 50.00 _ =- Output Op Amp. 3.26 2.61 2.03 
THS40611D 296-7541-5-ND 180MHz HS, Voltage Feedback Amp 3.38 2.70 2.10 THS4221DBVR 296-15112-1-ND —_| Low Distortion, High Speed, R/R, 
THSdO6HIDGNR —_[296-13842-2-ND | 1B0MIHe HS Votage Feedback Amp ° 725002.500. SuSE Nn, ae as) 
a -2- 1 z HS, Voltage Feedback Amp 725.00/2,5 e 9. i i A 
THS4062CD 296-7542-5-ND |Dual 180MHz Volt.Feedback Op Amp...8-SOIc 439 351 273 | ‘[S4221DBVR ee ot eOTAGRD 
THS4062CDGN 296-7543-5-ND __|Dual 180MHz Volt.-Feedback Op Amp..8-MSOP 4.39 3.51__2.73 THS4221DGK 296-16782-5-ND | Low Distortion, High Speed. R/R : 
THSd0621D.. _—(age-rsaa-seND Dual 1BOMM2 Volt-Feedback Op Amp @.SOIG 461 969 287 OUR OPA Sue eS 
-7544-5- ual z Volt.-Feedback Op Amp .... 8- rl i 87 re : 
THS4062IDGN 296-7545-5-ND — |Dual 180MHz Volt-Feedback Op Amp .8-MSOP 461 3.69 287 THS4221DGN 296-14402-5-ND dare High Speed, R/R, ae ben Oa 
THS4062IDGNR 296-7546-1-ND | Dual 180MHz Volt.-Feedback Op Amp..8-MSOP 4.61 3.69 2.87 Bret SRR E iiation Madile- ec qigaant Aah ee 
THS4062IDGNR 296-7546-2-ND __| Dual 180MHz Volt.-Feedback Op Amp .. -MSOP 6457.50/2,500 is 1059) Pace eee Low Distortion, Vigh Spend: F/R H 
THS4081CD 296-2410-5-ND | 175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp.... 270 2.16 1.68 re 0 aa MO Speed, EP, AG QR aE 
THS4081CDGNR 296-7547-1-ND | 175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp 3.15 252 1.96 utput Op AMP.. : u d 
THS4081CDGNR 296-7547-2-ND 175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp 4410.00/2,500 THS4222DGK 296-16783-5-ND | Low Distortion, High Speed, R/R, 
THS40811D 296-7548-5-ND 175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp 293 234 1.82 Output Op Amp. 4.28 3.42 2.66 
THS4081IDGN 296-10039-5-ND | 175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp 3.38 270 2.10 THS4222DGN 296-13638-5-ND —_| Low Distortion, High Speed, R/R, 
THS4081IDGNR 296-10039-1-ND | 175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp 3.38 2.70 210 Output Op Amp 428 3.42 2.66 
THS4081IDGNR 296-10039-2-ND | 175MHz LP Volt.-Feedback Op Amp..... 4725.00/2,500 THS4222EVM 296-20552-ND Evaluation Module for THS4222 50.00  — — 
THS4082CD 296-7550-5-ND | Dual 175IMHz LP V-Feedback Op Amp....8-SOIG 4.28 3.42 2.66 THS4225D 296-14195-5-ND | Low Distortion, High Speed, R/R, 
THS4082CDGNR 296-7551-1-ND | Dual 175IMHz LP V-Feedback Op Amp..8-MSOP 4.73 3.78 2.94 Output Op Amp. 3.26 261 2.03 
THS4082CDGNR 296-7551-2-ND _| Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp... 8-MSOP 6615.00/2,500 THS4225DGK 296-16784-5-ND | Low Distortion, High Speed, R/R, 
THS4082EVM 296-10040-ND Evaluation Module for THS4082 — (0 Output Op Amp. 3.26 261 2.03 
THS40821D 296-7552-5-ND | Dual 175IMHz LP V-Feedback Op Amp....8-SOIG 4.50 3.60 2.80 THS4225DGN 296-14403-5-ND | Low Distortion, High Speed, R/R, 
THS4082IDGNR 296-7553-1-ND | Dual 175IMHz LP V-Feedback Op Amp..8-MSOP 4.95 3.96 3.08 Output Op Amp 3.26 261 2.03 
THS4082IDGNR 296-7553-2-ND Dual 175MHz LP V-Feedback Op Amp ..8-MSOP 6930.00/2,500 THS4225EVM 296-18849-ND Evaluation Module for THS4225 50.00 
ee eo Evaliaton ot fr THS4120 woe 5000 THS4226DGQ 296-13639-5-ND —_| Low Distortion, High Speed, R/R, 
P -5- ully Differential 1/ Output Op Amp. 4.28 342 2.66 
CMOS Amp with Shutdown 450 3.60 2.80 THS4226EVM 296-18850-ND Evaluation Module 6000) =) = 
THS4120IDGK 296-18846-5-ND PAID Wan anGLIOW co Weg. 480 B80 THS4271D 296-13823-5-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity 
THS41201D6NR 296-12493-1-ND _| HS, Fully Differential /0 CMOS Amp 450 3.60 280 THSAS7IDGK POSTE isa Nice Fics Rate hea S010 BES OGRE Toms 
THS41201DGNR 296-12493-2-ND | HS, Fully Differential /0 CMOS Amp .... 8-MISOP 6300.00/2,500 Stable Voltage Feedback Amp..........@MSOP 5.06 4.05 3.15 
THS41201DR 296-11983-1-ND | Fully Differential 1/0 Out THS4271DGN 296-13659-5-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity 
GMOS Amp with Shutdown CHa) AG 2D Gain Stable Voltage Feedback Amp.....8-MSOP 5.51 4.41 3.43 
THS41201DR 296-11983-2-ND | Fully Differential 1/0 Out THS4271DRBR Poo lon Noice, Lich Sip ala : : " 
o = | ow Noise, High Slew Rate, Unity 
— =e cue ee ae eit 6300.00/2,500 Gain Stable Voltage Feedback Amp........8-SON 5.06 4.05 3.15 
0 CMOS Amp. ies erential AG OO OR THS4271DRBR 296-15262-2-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity 
THS4121EVM 296-13560-ND__| Evaluation Module for THS4121 5000 — — Gain Stable Voltage Feedback Amp......8-SON ASSO SO O00 
THS41211D 296-10042-5-ND | 100MHz, High Speed, Fully Differential THSS271 DEBT, ea cal Clegg “ow Noise, High Slew Rate, Unity 
V0 CMOS Amp... 450 3.60 2.80 Gain Stable Voltage Feedback Amp........ 8-SON 5.00 4.00 3.38 
THS41211DGK 206-17555-5-ND | 100MHz, High Speed, Fully Differential THS4271DRBT 296-15405-2-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity 
V0 CMOS Amp... 450 3.60 2.80 Gain Stable Voltage Feedback Am 8-SON 812.50/250 
THS4121IDGNR 296-13343-1-ND | 100MHz, High Speed, Fully Differential THS4271EVM 296-20553-ND Evaluation Module for THS4271 5000 
450 3.60 2.80 THS4271EVM-UG 296-20554-ND Eval. Module for THS4271 Unity Gain 5000  — — 
THS4121IDGNR 296-13343-2-ND | 100MHz, High Sp THS4271MDGNREP — |296-18134-1-ND —_ Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain 
V0 CMOS Amp... 6300.00/2,500 Stable Voltage Feedback Amp.. 932 7.46 6.30 
THS4130EVM 296-10043-ND Evaluation Module for THS4130 50.00 = = THS4271MDGNREP 296-18134-2-ND Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain 
THS41301D 296-7554-5-ND | HS, Low Noise Differential /O Amp. 580 4.64 3.92 Stable Voltage Feedback Amp... 14445.00/2,500 
THS4130IDGK 296-18847-5-ND | HS, Low Noise Differential /O Amp . 5.80 4.64 3.92 THS4275D 796-13824-5-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity 
THS4130IDGNR 296-10044-1-ND | HS, Low Noise Differential I/O Amp....... 620 4.96 4.19 Gain Stable Voltage Feedback Amp.......8-SOIC 5.18 4.14 3.22 
THS4130IDGNR 296-10044-2-ND | HS, Low Noise Differential I/O Amp . 9610.00/2,500 THS4275DGK 296-16786-5-ND — | Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain 
THS4131EVM. 296-10045-ND Evaluation Module for THS4131 .. 50.00 — _ Stable Voltage Feedback Amp............ 518 414 3.22 
THS41311D 296-10046-5-ND | 150MHz Fully Differential I/O Amp 570 4.56 3.85 THS4275DGN 296-13660-5-ND | Low Noise, High Slew Rate, Unity 
THS4131IDGK 296-17881-5-ND | 150MHz Fully Differential /O Amp 5.70 4.56 3.85 Gain Stable Voltage Feedback Amp.....8-MSOP 5.00 4.00 3.38 
THS4131IDGN 296-21965-5-ND | 150MHz Fully Differential I/O Amp 610 4.88 4.12 15063414 
THS4131IDGNR 296-10047-1-ND | 150MHz Fully Differential /0 Amp erOmedcomeioy | 1S42/5DRBR AEM ih otic iene ctect Anp.....8-SON [ER eRme eames 
THS4131IDGNR 296-10047-2-ND 150MHz Fully Differential 1/0 Amp 9455.00/2,500 THS4275DRBR 296-15263-2-ND Low Noise, High Slew Rate, Unity 
AS pride pee dee Erattation ooul Tot (a — 50.00 ah a8 Gain Stable Voltage Feedback Amp........8-SON 8694.00/3,000 
-7555-5-| iff. In/Out Op Amp wit jutdown. . i - -4- 
THS414010GK 296-16778-5-ND | Diff. In/Out Op Amp with Shutdown. mooseomedza) | S4276DReT SeRMMM| Cain Solo iitse tettect Anp......8-SON MERUMMETCEMEeEe 
THS41401DGNR 296-10049-1-ND _| Diff. In/Out Op Amp with Shutdown. 7.00 5.60 4.73 qHSAo7SDRaT CGESEANSIN AMM] Low Noise, Fl “ 
. = , High Slew Rate, Unity 
THS41401DGNR 296-10049-2-ND | Diff. In/Out Op Amp with Shutdown. 10850.00/2,500 Gain Stable Voltage Feedback Amp.......8-SON 828.75/250 
ae PoE oeeae cmm| cavuation Module for THS4141 HD ae ACS THS4275EVM 296-20555-ND _| Evaluation Module for THS4275 — oo 
pater: ully Differential /0:Amp HA) ei) ata THS4281D 296-16999-5-ND LP, HS, R/R 1/0 Voltage Feedbacl 
THS4141IDGK 296-16779-5-ND HS Fully Differential /O Amp 7.00 5.60 4.73 oa 9 aoe gin 41g5 
THS4141IDGNR 296-12302-1-ND _|HS Fully Differential /0 Amp 7.00 5.60 4.73 p Amp : d : 
THS41411IDGNR 296-12302-2-ND | HS Fully Differential 1/0 Amp... 10850.00/2,500 THS4281DBVT 296-17000-1-ND LP, HS, R/R I/O Voltage Feedback 
THS4150EVM 296-10051-ND _| Evaluation Module for THS4150 6000 Op Amp 2.25 1.80 1.40 
THS41501D 296-10052-5-ND | High Speed, Fully Differential THS4281DBVT 296-17000-2-ND | LP, HS, Ri 
1/0 Amp with Shutdow......sscscseee 960 7.68 6.48 P SOT-23-5 332.50/250 
THS41501IDGK 296-16780-5-ND | High Speed, Fully Differential THS4281DGK 296-17001-5-ND_—_|LP, HS, R/R I/O Voltage Feedback 
/0 Amp with Shutdow! 9.60 7.68 6.48 Op Amp .-8-MSOP 2.25 1.80__1.35 
THS4150IDGNR 296-13344-1-ND High Speed, Fully Differential THS4281EVM 296-18851-ND Evaluation Module for THS4281 50.00 _ _ 
1/0 Amp with Shutdown.. 960 7.68 6.48 THS4302EVM 296-20556-ND Evaluation Module for THS4302 50.00 _— — 
THS41501DGNR 296-13344-2-ND | High Speed, Fully Differential THS4302RGTR 296-14048-1-ND | Wideband Fixed-Gain Amp. 518 414 3.22 
/0 Amp with Shutdown 14880.00/2,500 THS4302RGTR 296-14048-2-ND | Wideband Fixed-Gain Amp. 8694.00/3,000 
THS4151EVM 296-10053-ND Evaluation Module for THS4151 5000). =) = THS4303RGTT 296-16658-1-ND | Wideband Fixed-Gain Amp. 518 414 3.22 
THSA1511D 296-10054-5-ND [High Speed Fully Diff. 1/0 Op Amp 960 7.68 6.48 THS4303EVM 296-18852-ND Evaluation Module for THS4303 5000 ———— 
THS4151IDGK 296-16781-5-ND | High Speed Fully Diff. 1/0 Op Amp 9.60 7.68 6.48 THS4303RGTT 296-16658-2-ND | Wideband Fixed-Gain Amp. 764.75/250 
THS4151IDGNR 296-12303-1-ND | High Speed Fully Diff. 1/0 Op Amp 9.60 7.68 6.48 THS4304D 296-17250-5-ND | Wideband Op Amp....... 3.94 3.15 2.45 
JHSAISTIDGNR eee High Speed Fully pee Op Amp 14880.00/2,500 THS4304DBVEVM 296-18853-ND Evaluation Module for THS4304DB' 5000) = 
-13790-5-| ow Distortion, High Speed, Voltage THS4304DBVT 296-17251-1-ND | Wideband Op Am 439 3.51 2.73 
Feedback Amp 4.28 3.42 2.66 THS4304DBVT 296-17251-2-ND | Wideband Op Am 648.50/250 
THS4211DGK 296-16709-5-ND eat An Speed, Voltage non AA Ons THS4304DGK 296-17252-5-ND | Wideband Op Am 3.94 315 2.45 
back Amp..... : . f THS4304DGKEVM 296-18854-ND Evaluation Module for THS4304DGK . 5000 — — 
THS4211DGN 296-13657-5-ND ye deal Speed, Voltage A ern THS4500EVM 296-20557-ND Evaluation Module for THS4500 50.00 — — 
THS4211DRBT 296-16710-1-D Low Distortion, High Speed, Voltage plone ae Teton ee nea siti. a 
eedback Amp..... 5 i = Saree = = = 
THSA2T1DRET 296-16710-2-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage Teoninek PAD TeSr OPE Fully Sen Rie ae 
Feedback Amp HRD CMA THS4500106N 296-13045-5-ND | Wideband Low Di Gane 
THS4211EVM 296-20549-ND Evaluation Module for THS4211 =e ieraniial ant as) BOM GR 
THS4211EVM-UG eee 0S Sg bmm| eval. Module for THS4211 Unity Gait eo THS4501EVM 296-20658-ND _| Evaluation Module for THS4801 5000 
THS4215D 296-13791-5-ND —_| Low Distortion, High Speed, Voltage : eile ss 
Feedback Amp... 428 3.42 2.66 THS45011D 296-12936-5-ND —_ | Wideband Low Distortion Fully 
THS4215DGK 296-16711-5-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage Differential Amp.... 750 6.00 5.07 
Feedback Amp.... 428 3.42 2.66 THS4501IDGK 296-16788-5-ND Wideband LowDistortion Fully 
THS4215DGN 296-13658-5-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage Differential Amp........ 7.50 6.00 5.07 
Feedback Amp... 4.28 342 2.66 THS4501IDGN 296-13046-5-ND Wideband Low Distortion Fully 
THS4215DRBR 296-16712-1-ND | Low Distortion, High Speed, Voltage Differential Amp.... 7.50 6.00 5.07 
Feedback Amp 4.28 342 2.66 (Continued) 
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EXAS 


INSTRUMENTS 
Lal Digi-Key Price Each Tok Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description i‘ 25 100 Part No. Part No. Description 25 100 
THS4502EVM 296-20559-ND Evaluation Module for THS4502 50.00 — THS7313EVM 296-21091-ND Evaluation Module for THS7313 =_- = 
THS45021D 296-12937-5-ND | Wideband Low Distortion Fully THS7313PW 296-19327-5-ND | 3-Channel, LP SDTV Video Amp 216 1.68 
Differential Amp 820 656 5.54 THS7314D 296-21415-5-ND —|3-Channel SDTV Video Amp ... 1.00 80 
THS4502IDGK 296-16789-5-ND —_| Wideband Low Distortion Fully THS7315D 296-22404-5-ND | 3-Channel SDTV Video Amp NEW! r HOO 75) 
Differential Amp 820 6.56 5.54 THS7316D 296-21671-5-ND _|3-Channel HDTV Video Amp 138 110 83 
THS4502IDGN 296-13047-5-ND | Wideband Low Distortion Fully THS7318YZFR 296-21494-1-ND — 3-Ch. Low Power EDTV/SDTV Video 
Differential Amp 8.20 6.56 5.54 Line Driver.... ass ..9-DSBGA 7.50 6.00 5.07 
THS4503EVM 296-20560-ND _| Evaluation Module for THS4503 50.00 — THS7318YZFR abso 1828 2 NO) 2-Ch. Low Power EDTV/SDTV Video 
THS45031D 296-12938-5-ND | Wideband Low Distortion Fully erate cenommieany | Gee TERR 2 OSBGA irae coe Oe 
Differential Amp... 8.20 656 5.54 7327) ANNA Channel ideo Buffer ....... 48-HTQ! uA) ty a 
THSIS3IDEK 356-16790-5-ND | Wideband Low Distortion Fully THS7327PHPR 296-20775-2-ND  [3-Channel RGBHV Video Buffer......... 48-HTOFP 4788.00/1,000 
peeanie THS7347IPHP 296-21966-5-ND | 3-Ch., RGBHV Video Buffer... .48-HTOFP 5.50 4.40 3.72 
Differential Amp....... 8.20 6.56 5.54 THS7353EVM 296-21092-ND _| Evaluation Module for THS7353............ — (5200 
THS4503IDGN 296-13048-5-ND | Wideband Low Distortion Fully THS7353PW 296-19328-5-ND | 3-Channel Low Power Video Buffer ..20-TSSOP 3.71 2.97 2.31 
qusascamocnree  EORORTReNS Weta aT 8.20 6.56 5.54 THS7530EVM 296-18858-ND Evaluation Module for THS7530 50.00 — — 
: ao : q THS7530PWP 296-15181-5-ND — | High Speed, Differential, Continously 
Differential Amp NEWE..............8-MSOP 11.61 10.46 __ 9.28 Variable Gain AMP... e.ccceceen 14-HTSSOP 7.70 616 5.20 
THS4503MDGNREP 296-19510-2-ND Wideband, Low Distortion Fully THS8200PFP 296-15622-ND All-Format Oversampled Component 
Differential Amp NEW.....................8-MSOP 21172.50/2,500 Video/PC Graphics D/A System... 10.00 9.00 7.98 
THS4504D 296-15618-5-ND | Wideband Low Distortion Fully THS9000DRWT 296-19707-1-ND _|50MHz to 400MHz Cascadeable Amp 259 2.07 1.61 
Differential Amp 3.74 2.99 2.33 THS9O00DRWT 296-19707-2-ND  |50MHz to 400MHz Cascadeable Amp 362.50/250 
THS4504DGK 296-16796-5-ND | Wideband Low Distortion Fully THS9O00EVM 296-18859-ND Evaluation Module for THS9000 50.00 — — 
Differential Amp. 3.74 2.99 2.33 THS9001DBVT 296-16645-1-ND 50 to 350MHz Cascadeable Amp 259 2.07 1.61 
THS4504DGN 296-15619-5-ND | Wideband Low Distortion Fully THS9001 DBVT 296-16645-2-ND | 50 to 350MHz Cascadeable Amp 382.50/250 
Differential Amp 374 299 233 THS9001EVM 296-18860-ND Evaluation Module for THS9001 50.00 a 
THS4504EVM 296-20561-ND Evaluation Module for THS4504 50.00 — TLO22CP 296-7142-5-ND Dual, Low Power Op Amp...... ee Ao Se 
THS4505D 296-15620-5-ND | Wideband Low Distortion Fully TLOZ6CD 296-11818-5-ND —_| Diff. High Frequency Amp with AG\ 125 1.00 75 
caveat mee 2 | Bere Pea oi gane ee Tee 
THS4505DGK 296-16791-5-ND | Wideband Low Distortion Fully rea recision mp é ; : 
Seg sre am ase | LICE _E TLS a_rucon reo te 
ee ee ed 374 299 233 | TLO32ACDR 296-14979-1-ND | Dual LP Enhanced JFET Op Amp. SOG 213 170 1.28 
THS4505EVM 996-20562-ND Evaluation Module for THS4605 ean TLO32ACDR 296-14979-2-ND | Dual LP Enhanced JFET Op Amp. -SOIC 2720.00/2,500 
: TLO32ACP 296-7146-5-ND ‘| Dual LP Enhanced JFET Op Amp. Dip 213 1.70 1.28 
eee EC Hereeae Wieooe Hou for eae - 50.00 — TLO32AID 296-12939-5-ND _| Dual LP Enhanced JFET Op Amp. SOIC 188 150 113 
5 AUEYEAH di cea ora an dikes ee TLOS2AIP 296-7147-5-ND | Dual LP Enhanced JFET Op Amp -Dip 213 1.70 1.28 
qigABOBNGTT Pe ERED Wid f Aiea 7 Bai 5 : : : TLO32CD 296-7148-5-ND | Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp . 135 1413 90 
5 5 reat ideband, Low Noise, Low Distortion TLO32CDR 296-7148-1-ND —_| Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp... 135 113 90 
Fully Differential Amp 1413.75/250 TLO32CDR 296-7148-2-ND | Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp . 1462.50/2,500 
THS4509EVM 296-18855-ND Evaluation Module for THS4509 50.00 — TLO32CP 296-7149-5-ND __| Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp . 135 113 90 
THS4509RGTT 296-17730-1-ND —_/ Wideband Low Distortion Fully TLO321D 296-7150-5-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp .. 125 1.00 75 
Differential Amp 830 6.64 5.61 TLO32IDR 296-14980-1-ND | Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp...8-SOIC 1.25 1.00 75 
THS4509RGTT 296-17730-2-ND —_| Wideband Low Distortion Fully TLO32IDR 296-14980-2-ND | Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp .... 8-SOIC 1600.00/2,500 
Differential Am 1348.75/250 TLO32IP 296-7151-5-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp.......8-Dip 1.25 1.00  .75 
THS4511EVM 296-21086-ND Evaluation Module for THS4511 50.00 — TLO34ACD 296-7152-5-ND Quad Enhanced JFET Low Power 
THS4511RGTT 296-19325-1-ND | Wideband, Low Noise, Low Distortion Low Offset Op Amp 3.71 2.97 2.31 
Fully Differential Amp .. 7.60 6.08 5.13 TLO34ACDR 296-14981-1-ND Quad Enhanced JFET Low Power 
THS4511RGTT 296-19325-2-ND Wideband, Low Noise, Low Distortion Low Offset Op Amp Baal tere 7431] 
Fully Differential Amp 4235.00/250 TLO34ACDR 296-14981-2-ND Quad Fnharesd FET Low Power 5197-50/2.500 
THS4513EVM 296-21087-ND Evaluation Module for THS4513 50.00 = — OW EseL UP AMD ae 
THS4513RGTT 296-18594-1-ND | Wideband, Low Noise, Low Distortion TLO34AID eelevikesreslily Peon On ra Low Power Aeeesoa S5ae 
Fully Differential Amp . 7.20 5.76 4.86 : : : 
THS4513RGTT 296-18594-2-ND Wideband, Low Noise. L TLO34AIDR 296-7153-1-ND OTA OREO ee Low Power ake S04, BES 
Fully Diferential AMP onan es TLO34AIDR 296-7153-2-ND | Quad Enhanced JFET Low Power ear Ao 
THS4520RGTT 296-20774-1-ND Wideband, Low Noise, Low Distortion Low Offset Op Amp 5670.00/2,500 
Fully Differential Amp . U2 GME che TLO34cD 296-7154-5-ND | Quad Enhanced JFET Low Power 
THS4520RGTT 296-20774-2-ND ed ee Snes Low Offset Op Amp 125 100 75 
THS4601D 296-12495-5-ND Wideband, FET-Input ; TLO34CDR 296-14982-1-ND Quad Enhanced JFET Low Power 
High Speed Op Amp 45.08 14.07 13.07 Low Offset Op Amp ... 25 OO ro) 
= E 3 : TLO34CDR 296-14982-2-ND | Quad Enhanced JFET L 
THS4601EVM 296-20563-ND Evaluation Module for THS4601 50.00 — Low Offset Op Amp 1600.00/2,500 
THS4601IDDA 296-16691-ND Wideband, FET-Input TLO34CN 296-7155-5-ND | Quad Enhanced JFET Low Power 
High Speed Op Amp... 15.08 14.07 13.07 Low Offset Op Amp 25 00 a75 
THS4631D 296-17626-5-ND High Volt High ae Rate, Wideband eae TLO34CNSR 296-13346-1-ND | Quad Enhanced JFET Low Power 
-Input Op Amp... 4 i 4 Low Offset Op Amp ey 7 
THS4631DDA 296-17674-5-ND | High Volt. High Slew Rate, Wideband TLO34CNSR 296-13346-2-ND Glad Foaead wel Low Power senna 
FET-Input Op Amp ie 790 6.32 5.34 ow Offset Op Amp .00/2, 
THS4631DDAEVM 296-21088-ND Evaluation Module for THS4631DDA 50.00 — TLO34CPW 296-23295-5-ND | Quad Enhanced JFET Low Power 
THS4631DGN 296-17675-5-ND | High Volt. High Slew Rate, Wideband Low Offset Op Amp NEW/.......... 125 1.0075 
FET-Input Op Amp i 790 6.32 5.34 TLO341D 296-7157-5-ND Quad Enhanced del Low Power win un A 
THS4631DGNEVM 296-21089-ND Evaluation Module for THS4631DGN 50.00 — — nee ea : : ; 
THS6062CDGN 296-10068-5-ND High Speed, Low Noise ADSL TLO51CD 296-7159-5-ND Precision Enhanced JFET Op Amp. 20 e OSieo4 
i ; 1 TLOS52ACD 296-7160-5-ND Dual Enhanced JFET Low Offset 
Dual Differential Receive: 5.29 423 3.29 Op Amp 163 1.30 98 
THS6062CDGNR 296-10068-1-ND | High Speed, Low Noise AD: : s : 
Dual Differential Receiver cc 5.29 423 3.29 TLOS2ACDR 296-14983-1-ND Dual Enhanced JFET Low Offset 18h 4) 188 
THS6062CDGNR 296-10068-2-ND | High Speed, Low Noise ADSL TLOS2ACDR coeavenonm |e : ; j 
Dual Differential Receive: 7402.50/2,500 Op Amp 2080.00/2,500 
THS6062ID 296-10070-5-ND | High Speed, Low Noise AD TLOS2ACP 296-7161-5-ND | Dual Enhanced JFET Low Offset 
Dual Differential Receiver... 8-SOIC 5.29 4.23 3.29 Op Amp 1.63 1.30 .98 
THS6062IDGN 296-10072-5-ND —_| High Speed, Low Noise ADSL TLOS2CD 296-7162-5-ND [Dual Enhanced JFET Low Offset 
Dual Differential Receiver .....ssssmu B-MSOP 5.29 4.23 3.29 ODA. eee ae ey 
THS6062IDGNR 296-10072-1-ND | High Speed, Low Noise ADSL TLO52CP 296-7163-5-ND | Dual Enhanced JFET Low Offset 
Dual Differential Receiver ................... 8-MSOP 5.29 4.23 3.29 Op Le75r A401 1205) 
THS6062IDGNR 296-10072-2-ND | High Speed, Low Noise ADSL TLOS2CPSR 296-13347-1-ND | Dual Enhanced JFET Low Offset 
Dual Differential Receiver ................... 8-MSOP 7402.50/2,500 Op Amp yen ae os 
THS6072CDGNR 296-10073-1-ND | High Speed, Low Power ADSL TLO520PSR 296-13347-2-ND | Dual Enhanced JFET Low Offset 
Differential Receiver... §.02 4.02 3.13 Op Amp 1820.00/2,000 
THS6072CDGNR 296-10073-2-ND | High Speed, Low Power ADSL TLO52ID 296-7164-5-ND Dua Enhanced JFET Low Offset ae 40 as 
Differential Receiver..... 7025.00/2,500 Pp 4 : : 
THS60721D 296-10075-5-ND | High Speed, Low Power ADSL TLOS2IDR 296-14984-1-ND Du Enhanced JFET Low Offset One 
Differential Receiver.... 5.02 4.02 3.13 pam : : : 
THS6072IDGNR 296-10076-1-ND | High Speed, Low Power ADSL TLO52IDR 296-14984-2-ND | Dual Enhanced JFET Low Offset 
iterentla RCeIVet He Ge iy TLOS21P 296-17204-5-ND | Dudi enhanced JE Low Oil aide 
THS6072IDGNR 296-10076-2-ND | High Speed, Low Power ADSL Op Amp 188 150 143 
Differential Receiver..... .8-MSOP 7025.00/2,500 TLOS4ACD 296-7165-5-ND Quad Enhanced JFET Low Offset ‘ si 
THS7001CPWP 296-2411-5-ND | 70MHz, HS Prog. Gain Am 20-HTSSOP 9.40 752 6.35 Oa aR eee sr) AK BeE 
THS7001EVM 296-10077-ND Evaluation Module for THS7001 — 50.00 = ae 
THS70011PWP. 296-7048-5-ND __|70MHz, HS Prog. Gain Amp..........20-HTSSOP__ 9.40 7.52 6.35 TEQSAAGN BPG ISS SND en FEI Low: Oset Be Ag) ale 
THS7002CPWP 296-2412-5-ND | Dual, 70MHz, HS Prog. Gain Amp....28-HTSSOP 11.16 10.05 8.92 TLOS4AIDR 296-7167-1-ND _| Quad Enhanced JFET Low Offset 
THS7002EVM 296-10078-ND Evaluation Module for THS7002 — $0.00 — — Op Am 5.00 4.00 3.38 
THS7002IPWP 296-7049-5-ND —_| Dual, 70MHz, HS Prog. Gain Amp....28-HTSSOP 11.16 10.05 8.92 TLOS4AIDR 296-7167-2-ND —_| Quad Enhanced JFET Low Offset 
THS7303EVM 296-21090-ND Evaluation Module for THS7303 .. a 15200 — — Op Amp .14-SOIC 7750.00/2,500 
THS7303PW 296-19326-5-ND | 3-Channel, Low Power Video Amp.....20-TSSOP__ 3,712.97 2.31 (Continued) 
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EXAS 


INSTRUMENTS 
ele Digi-Key Price Each mls Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLO54CD 296-7168-5-ND _| Quad Enhanced JFET Low Offset TLO81CD 296-12949-5-ND | JFET Op Amp... B36 
Op Amp 180 144 1.08 TLO81CDR 296-15001-1-ND | JFET Op Am 48 3627 
TLOS4CN 296-7169-5-ND —_| Quad Enhanced JFET Low Offset TLO81CDR 296-15001-2-ND | JFET Op Am 390.00/2,500 
Op Amp 1.80 1.44 1.08 TLO81CP 296-7203-5-ND | JFET Op Am 50 40 30 
TLOS4CNSR 296-13348-1-ND | Quad Enhanced JFET Low Offset TLO8tID 296-7204-5-ND __| JFET Op Amp... 80.60 45 
Op Amp 1.80 1.44 1.08 TLO81IDR 296-15002-1-ND | JFET Op Amp. 80 60 45 
TLOS4CNSR 296-13348-2-ND | Quad Enhanced JFET Low Offset TLO81IDR 296-15002-2-ND | JFET Op Am 650.00/2,500 
Op Amp 1872.00/2,000 TLO82ACD 296-7205-5-ND Dual JFET-Input Op Amp. 200 44° 33 
TLOS4IN 296-12940-5-ND —_| Quad Enhanced JFET Low Offset TLOB2ACDR 296-15003-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp. 55 44 33 
Op Amp 2.03 1.62 1.22 TLOB2ACDR 296-15003-2-ND | Dual JFET-Input Op Amp. 372.50/2,500 
TLO61ACD 296-7171-5-ND__| Low Power JFET Op Am 75 63 50 TLOB2ACP 296-1778-5-ND | Dual JFET-Input Op Amp ae. 
TLO61ACDR 296-14985-1-ND Low Power JFET Op Am we (OSmNESO) TLO82BCD 296-7206-5-ND Dual JFET-Input Op Amp. 84 70 56 
TLO61ACDR 296-14985-2-ND | Low Power JFET Op Am 812.50/2,500 TLO82BCDR 296-15004-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp 84 70 56 
TLOG1ACP 296-7172-5-ND__| Low Power JFET Op Am 75 63 50 TLO82BCDR 296-15004-2-ND | Dual JFET-Input Op Amp 910.00/2,500 
TLO61CD 296-12941-5-ND | Low Power JFET Op Am 564232 TLO82BCP 296-7207-5-ND __| Dual JFET-Input Op Amp 84.70 56 
TLO6ICP 296-12942-5-ND_| Low Power JFET Op Am 356 A232 TLO82CD 296-1284-5-ND | Dual JFET-Input Op Amp. 36 27 
TLOGIID 296-7173-5-ND Low Power JFET Op Amp 96 72 54 TLO82CDR 296-1284-1-ND —_| Dual JFET-Input Op Amp. MW Be 
TLOG1IDR 296-14986-1-ND | Low Power JFET Op Am, 96 7254 TLO82CDR 296-1284-2-ND | Dual JFET-Input Op Amp. 297.50/2,500 
TLO61IDR 296-14986-2-ND —_/ Low Power JFET Op Am 780.00/2,500 TLO82CcP 296-1780-5-ND Dual JFET-Input Op Amp. 44) 36) 27 
TLO61IP 296-7174-5-ND Low Power JFET Op Am 96 72 54 TLO82CPWR 296-7208-1-ND _| Dual JFET-Input Op Amp. Liao A A 
TLOB2ACD 206sf1i7520:NDI| Dual Low Power JFET Op Amp 280/60) 45 TLO82CPWR 296-7208-2-ND | Dual JFET-Input Op Amp 478.00/2,000 
TLO62ACDR 296-14987-1-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 80 60 45 TLO82ID 296-7209-5-ND Dual JFET-Input Op Amp. 55 qs) 
TLO62ACDR 296-14987-2-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 650.00/2,500 TLOS82IDR 296-15005-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp. 55 44 33 
TLO62ACP 296-12943-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 80 6045 TLO82IDR 296-15005-2-ND | Dual JFET-Input Op Amp. 372.50/2,500 
ee 50 eo ND Duet -_ over rel op Amp a 5 16 TLOB2IP 296-1781-5-ND __| Dual JFET-Input Op Amp $5 Ad 33 
E al ua! Low Power PAM 3 : : TLO82IPWR 296-17450-1-ND | Dual JFET-Input Op Amp. 64. «48 36 
TOE BCD 2b fae ND Dual oe Power el o ae j Hse S00 TLO82IPWR 296-17450-2-ND —_| Dual JFET-Input Op Amp. 426.00/2,000 
7176-5 : : : TLO84ACD 296-7210-5-ND ‘| Quad JFET-Input Op Ai mi S64 
TLO62cD 296-1281-5-ND —_| Dual Low Power JFET Op Amp 50 40 30 ThosdAcoR 296-15006-1-ND | Quad JFET-Input Op Amp Bm & 
TLO62CDR 296-1281-1-ND_—_ Dual Low Power JFET Op Amp AT 3829 TLO84ACDR 296-15006-2-ND | Quad JFET-Input Op Amp 715.00/2,500 
TLO62CDR 296-1281-2-ND _| Dual Low Power JFET Op Amp 317.50/2,500 TLOBAACH 96-1789-5-ND | Quad JFET-Input Op Amp 574333 
TLOG2CP 296-1771-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp AT 38.29 TLO84BCD 296-12950-5-ND | Quad JFET-Input Op Amy 70 53 40 
TLO62CPWR 296-7178-1-ND —_| Dual Low Power JFET Op Amp 64 48 36 TLOB4BCDR 96-15007-1-ND | Quad SFETInput op pa 70 53 40 
TLO62CPWR 296-7178-2-ND _| Dual Low Power JFET Op Amp 426.00/2,000 "45007-2- : 
TLO84BCDR 296-15007-2-ND | Quad JFET-Input Op Amp 572.50/2,500 
oe ze Trae Ne bua ee Howe ra op rad ou a 2 TLOB4BCN 296-12951-5-ND —_| Quad JFET-Input Op Amp 96 80 .64 
Blu esl Hah Ow EOWEL alll : : : TLO84CD 296-1285-5-ND | Quad JFET-Input Op A 35 44~~—(C«8 
TLO62IDR 296-15072-2-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 335.00/2,500 TLORACDR 296-1285-1-ND | Quad JFET-Input Op Amp a Mm & 
TLO62IP 296-12945-5-ND —_| Dual Low Power JFET Op Amp 4 38s “4985-2. 
TLO62IPWR 296-17449-1-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 64 48 36 ae poem ccs oem) cad JFET-Input Op Amp SBME SU 
TLO62IPWR 296-17449-2-ND | Dual Low Power JFET Op Amp ~_ 426,00/2,000 TV TACNSR PrN Good EEC heat GoAne oe ane ea 
TLO64ACD 296-7180-5-ND __| Quad Low Power JFET Op Amp 75 63 50 : - : 
TLOB4ACNSR 296-13349-2-ND | Quad JFET-Input Op Amp .. 586.00/2,000 
TLO64ACDR 296-14989-1-ND Quad Low Power JFET Op Amp AT 35 TLOB4CNSR 296-7211-1-ND | Quad JFET-Input Op Amp 80. 60. 45 
TLO64ACDR 296-14989-2-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 500.00/2,500 Oto i 
TLOB4CNSR 296-7211-2-ND ‘| Quad JFET-Input Op Amp 532.00/2,000 
TLOG4ACN 296-13014-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 75 63 50 TLOBACPWR 296-7212-1-ND | Quad JFET-Input Op Am a Glee 
TLO64BCD 296-7181-5-ND —_| Quad Low Power JFET Op Amp ‘84 «70 «56 pu Pane ; : : 
TLO84CPWR 296-7212-2-ND __| Quad JFET-Input Op Amp 532.00/2,000 
TLOG4BCDR 296-14990-1-ND _| Quad Low Power JFET Op Amp 84.70 56 
TLO84ID 296-1785-5-ND | Quad JFET-Input Op Amp .. e2 AT 35 
TLO64BCDR 296-14990-2-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 910.00/2,500 eee 4 
TLOB4BCN 296-12946-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp ae es TLO84IDR 296-1785-1-ND ‘| Quad JFET-Input Op Amp ... 62 At 35 
TLOB4CD 296-1772-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 80 60 45 TLOB4IDR 206-1785-2-ND) | Quad JFET-Input Op Amp 500.00/2,500 
TLOB4CDR 296-14991-1-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 574333 TLOB4IN 2ST eo Nog) Quad JFET-Input Op Amp a ss 
TLO84QD 296-7214-5-ND __| Quad JFET-Input Op Amp .. 126 105 84 
TLOG4CDR 296-14991-2-ND _| Quad Low Power JFET Op Amp 465.00/2,500 ‘ 
TLOB4CN 996-1773-5-ND Quad Low Power JFET Op Amp 57 B33 TL103WAIDR 296-18861-1-ND | Dual Op Amp with Internal Reference 88 66 .50 
‘ i ; TL103WAIDR 296-18861-2-ND Dual Op Amp with Internal Reference 715.00/2,500 
TLO64CPWR 296-7182-1-ND | Quad Low Power JFET Op Amp (Sy te ee ee : 
TL103WIDR 296-18862-1-ND Dual Op Amp with Internal Reference 12 54° AL 
TLOG4CPWR 296-7182-2-ND —_| Quad Low Power JFET Op Amp 380.00/2,000 TL103WiDR 296-18862-2-ND | Dual Op Amp with Internal Reference 585.00/2,500 
TLO64ID 296-7183-5-ND —_| Quad Low Power JFET Op Amp 80 60 45 Mees : ae: 
TL343IDBVR 296-12496-1-ND Single, Low Power Op Amp. 80 60 45 
TLO64IDR 296-14992-1-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 80.60.45 ; 
aerate TL3431DBVR 296-12496-2-ND | Single, Low Power Op Amp 780.00/3,000 
TLO64IDR 296-14992-2-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 650.00/2,500 ee 
Bes TL441MNSREP 296-18137-1-ND | Logarithmic Amp NE! 16-SOIC 9.18 8.27 7.33 
TLOG4IN 296-7184-5-ND —_| Quad Low Power JFET Op Amp 80 60 45 an 
Cp ee , TL441MNSREP 296-18137-2-ND | Logarithmic Amp NE! 16-SOIC 13610.00/2,000 
TLO71ACDR 296-14993-1-ND | Low Noise JFET Op Am m2 54 Al agaFEIINe & 
ts fo fF TL592B-8D 296-10218-5-ND —_| Differential Video Amplifier 8-SOIC 1.26 1.05 .84 
TLO71ACDR 296-14993-2-ND —_| Low Noise JFET Op Am 585.00/2,500 TLs99BP Dae GEA Differcnticl Video Ancol Hay a. Be 
TLO71ACP 296-7185-5-ND __| Low Noise JFET Op Am 2 54 Al SEs ifferential Video Amplifier é oe 
TLOIGD 996-12947-5-ND | Low Noise JFET Op Am ay TL592BPSR 296-13354-1-ND | Differential Video Amplifier 726 105 84 
ee ; P ; : ‘ TL592BPSR 296-13354-2-ND —_| Differential Video Amplifier 1118.00/2,000 
TLO7ICDR 296-14994-1-ND | Low Noise JFET Op Am @  @ ! y 
Sees : TL783CKC 296-10229-5-ND —_| High Voltage Adj. Regulator... 160 128 96 
TLO7ICDR 296-14994-2-ND —_| Low Noise JFET Op Am 355.00/2,500 TLA7IIDR poet aaMEONGM Sincla, Outout FUR, Ver, Low Nolae 
TLO71CP 296-7186-5-ND | Low Noise JFET Op Am 53 4232 Oo Ann MEW ! os B39 
TLO71ID 296-7187-5-ND__| Low Noise JFET Op Amp. 80.60 45 ep-AINp = : : : : 
TLO7IIP 296-7188-5-ND | Low Noise JFET Op Amp... ‘80.60 45 TL971IDR pace oot Nag Single, Output F/R, Very Low Noise 
TLO72ACD 296-7189-5-ND —_| Dual Low Noise JFET Op Am 53 40-30 arn ceoasecosim | ERAT 582.50/2,500 
TLO72ACDR 296-14995-1-ND | Dual Low Noise JFET Op Am 53 40 30 a ae ie r Feet re ecu oee A 3 a 
TLO72ACDR 296-14995-2-ND | Dual Low Noise JFET Op Am 430.00/2,500 eae aseeiarn Aan earner ane al : : 3 
TLO72ACP 296-7190-5-ND __| Low Noise JFET Op Amp... 80 60 45 7 -22842-2- ual, Output R/R, Very Low Noise 
TLO72BCD 296-7191-5-ND__| Dual Low Noise JFET Op Amp... “oe eS Op Amp NEW}... : AELOOIZ, S00 
TLO72BCDR 296-14996-1-ND | Dual Low Noise JFET Op Am ty OS TL972IPWR 296-22843-1-ND | Dual, Output BIR, Very Low Noise 
TLO72BCDR 296-14996-2-ND | Dual Low Noise JFET Op Am 465.00/2,500 Op Amp NEW! 88 6650 
TLO72BCP 296-7192-5-ND | Low Noise JFET Op Am 84 70 56 TL972IPWR 296-22843-2-ND | Dual, Output R/R 
TLO72CD 296-1282-5-ND | Dual JFET-Input Op Am 42 34 25 Op Amp NEW! oa 586.00/2,000 
TLO72CDR 296-1282-1-ND | Dual JFET-Input Op Ami 4436 27 TL974IDR 296-21693-1-ND | Quad, Output R/R, Very Low Noise 
TLO72CDR 296-1282-2-ND | Dual JFET-Input Op Am 297.50/2,500 Op Amp ses 78 65 52 
TLO72CP 296-1775-5-ND Dual JFET-Input Op Am 50 40 30 TL974IDR 296-21693-2-ND — | Quad, Output R/R, Very Low Noise 
TLO72CPWR 296-7193-1-ND Dual Low Noise JFET Op Am| 72 54 Al Op Amp 8 845.00/2,500 
TLO72CPWR 296-7193-2-ND Dual Low Noise JFET Op Am| 478.00/2,000 TL9741PWR 296-21861-1-ND uae, Out R/R, Very Low Noise 1Aiesai she le ep 
TLO72ID 296-7194-5-ND Dual Low Noise JFET Op Am 64 «48 ~—36 p Amp ES : d 8 
TLO72IDR 296-7194-1-ND | Dual Low Noise JFET Op Am 534232 TToTARWE: ieee U4, Output FUR, Very Low Nols sp vain 
TLO72IDR 296-7194-2-ND Dual Low Noise JFET Op Am 355.00/2,500 p Amp 00/2, 
TLO72IP 296-14997-5-ND | Dual Low Noise JFET Op Am 64 48 36 TL3414AIDR 296-17539-1-ND | Dual High Output Current Op Amp. e7 Bi cono2 
TLO74ACD 296-7195-5-ND __| Quad Low Noise JFET Op Amp 66 50.38 a ae Cae END Dua High Cutput cuton op Amp. a Se oaOs 
TLO74ACDR 296-14998-1-ND | Quad Low Noise JFET Op A 66 50 38 -17553-5- ual High Output Current Op Amp... . : : 
Tio7aneDR 396-14998-2-ND | Quad Low Noise JFET Op Amp sepEnDGaA TL3414AIPWR 296-17543-1-ND | Dual High Output Current Op Amp. 78 65 52 
TLO7AACN 296-12948-5-ND | Quad Low Noise JFET Op Amp 66. 50. 38 TL3414AIPWR 296-17543-2-ND_[ Dual High Output Current Op Amp. 692.00/2,000 
TLO74BCD 296-7196-5-ND —_| Quad Low Noise JFET Op Amp 97 7355 TL3472CD 296-10169-5-ND | High Slew Rate, Single Supply Op Amp... 60 4534 
TLO74BCDR 296-14999-1-ND _| Quad Low Noise JFET Op Amp 84.70 56 TL3472CDR 296-10169-1-ND | High Slew Rate, Single Supply Op Amp... 60 45 34 
TLO74BCDR 296-14999-2-ND | Quad Low Noise JFET Op Amp 910.00/2,500 TL3472CDR 296-10169-2-ND —_| High Slew Rate, Single Supply Op Amp... 487.50/2,500 
TLO74BCN 296-7197-5-ND Quad Low Noise JFET Op Amp 84 70 56 TL3472CP 296-10170-5-ND | High Slew Rate, Single Supply Op Amp..... 60 A534 
TLO74cD 296-1283-5-ND Quad Low Noise JFET Op Amp 48 3728 TL3472IDR 296-17678-1-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp... 92 Ge) ee 
TLO74CDR 296-1283-1-ND —_| Quad Low Noise JFET Op Amp ee: TL34721DR 296-17678-2-ND [High Slew Rate, Single Supply Op Amp. 747.50/2,500 
TLO74CDR 296-1283-2-ND Quad Low Noise JFET Op Amp 392.50/2,500 TL3472IP 296-17679-5-ND —_| High Slew Rate, Single Supply Op Amp.....8-Dip 192) 2690 :52. 
TLO74CN 296-1777-5-ND Quad Low Noise JFET Op Amp 48 are TL3474ACDR 296-15623-1-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp..14-SOIC 1.35 113 ~=.90 
TLO74CPWR 296-7198-1-ND Quad Low Noise JFET Op Amp AS ey 1 TL3474ACDR 296-15623-2-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp.. 14-SOIC 1462.50/2,500 
TLO74CPWR 996-7198-2-ND Quad Low Noise JFET Op Amp 322.00/2,000 TL3474ACN 296-15624-5-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp.....14-Dip 1.85. 1.13.90 
TLO74ID 296-7199-5-ND —_| Quad Low Noise JFET Op Amp 62 47 35 TL3474ACPWR 296-15116-1-ND [High Slew Rate, Single Supply 
TLO74IDR 296-15000-1-ND _| Quad Low Noise JFET Op Amp 62 47 35 Op Amp... 135 1413 90 
TLO74IDR 296-15000-2-ND | Quad Low Noise JFET Op Amp 500.00/2,500 TL3474ACPWR 296-15116-2-ND —_| High Slew Rate, Single Supply 
TLO7AIN 296-7200-5-ND —_| Quad Low Noise JFET Op Amp 80 60 45 Op AMP «o.oo 1198.00/2,000 
TLO80CP 296-10127-5-ND JFET Op Amp. 75 63 50 TL3474AIDR 296-15625-1-ND High Slew Rate, Single Supply 
TLO81ACD 296-7201-5-ND —_| JFET Op Amp. 80 60 45 Op Amp... 2 141148 94 
TLO81ACP 296-7202-5-ND _| JFET Op Amp. 80.60.45 (Continued) 
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INSTRUMENTS u q 4 
Tale Digi-Key Price Each BIE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TL3474AIDR 296-15625-2-ND High Slew Rate, Single Supply TLC27L4CD 296-1318-5-ND Quad Precision Single-Supply 
Op Amp .14-SOIC 1527.50/2,500 Micropower Op Amp. 88 E6G une O0) 
TL3474AIN 296-15626-5-ND High Slew Rate, Single Supply Op Amp...14-Dip 1.41 1.18 = .94 TLC27L4CDR 296-1318-1-ND Quad Precision Single- Supply 
TL3474AIPWR 296-15117-1-ND High Slew Rate, Single Supply Micropower Op Amp. 88 66 50 
Op Amp 14-TSSOP 1.41. 1.18 94 TLC27L4CN 296-7389-5-ND Quad Precision Single- Supply 
TL3474AIPWR 296-15117-2-ND High Slew Rate, Single Supply Micropower Op Amp..... 88 66 50 
Op Amp 1250.00/2,000 TLC27L4CPWR 296-7390-1-ND Quad Precision Single- Supply 
TL3474CD 296-14405-5-ND Quad, High Slew Rate, Single Supply Micropower Op Amp. ... 14-TSSOP. 88 66 50 
Op Amp wali 93 74 TLC27L4CPWR 296-7390-2-ND Quad Precision Single- Supply 
TL3474CN 296-14406-5-ND Quad, High Slew Rate, Single Supply Micropower Op Amp..... .. 14-TSSOP. 586.00/2,000 
Op Amp 2 14-Dip 1.11 93.74 TLC27L41D 296-1319-5-ND Quad Precision Single- Supply 
TL3474CPWR 296-15118-1-ND | High Slew Rate, Quad Supply Micropower Op Amp..... .. 14-SOIC 92 6952 
Op Amp... Hah Rafe! TLC27L4IDR 296-1319-1-ND Quad Precision Single- Supply 
TL3474CPWR 296-15118-2-ND High Slew Rate, Quad Supply Micropower Op Amp. 14-SOIC 92 69 202. 
984.00/2,000 TLC27L41DR 296-1319-2-ND Quad Precision Sing 
TL34741D 296-14407-5-ND Micropower Op Amp... 747.50/2,500 
1179878 TLC27L4IN 296-7391-5-ND Quad Precision Single-Supply 
TL3474IN 296-14408-5-ND Quad, High Slew Rate, Single Supply Micropower Op Amp. 92 169) 52 
Op Amp ss 117 98.78 TLC27L4IPW 296-7392-5-ND Quad Precision Single- Supply 
TL3474IPWR 296-15119-1-ND High Slew Rate, Quad Supply Micropower Op Amp. 92 69 52 
Op Amp... 117.98 «|= 78 TLC27L7CD 296-1832-5-ND | Dual Precision Op Am| 178 142 1.07 
TL3474IPWR 296-15119-2-ND | High Slew Rate, Quad Supply TLC27L7CP 296-7393-5-ND | Dual Precision Single-Supply 
Op Amp... 1038.00/2,000 Micropower Op Amp. 1.78 1.42 1.07 
TL4581DR 296-15627-1-ND | Dual Low Noise High Drive Op Amp. B75) 63.50 TLC27L71D 296-1320-5-ND Dual Precision Single-Supply 
TL4581DR 296-15627-2-ND | Dual Low Noise High Drive Op Amp. 812.50/2,500 Micropower Op Amp. 1.90 152 1.14 
TL4581P 296-15628-5-ND | Dual Low Noise High Drive Op Amp. 15 63 50 TLC27L7IDR 296-1320-1-ND | Dual Precision Op Am 1.90 1.52 1.14 
TL4581PSR 296-15629-1-ND | Dual Low Noise High Drive Op Amp. 75 63 50 TLC27L7IDR 296-1320-2-ND —_| Dual Precision Op Am 2432.50/2,500 
TL4581PSR 296-15629-2-ND _| Dual Low Noise High Drive Op Amp. 666.00/2,000 TLC27L71P 296-7394-5-ND Dual Precision Single-Supply 
TL5580AIDR 296-21097-1-ND —_| Dual Low Noise Wide Bandwidth Precision Micropower Op Amp..... 1.90 1.52 1.14 
Amp --8-SOIC 243 1.70 1.28 TLC27L9CD 296-7395-5-ND | Quad Precision Single- Supply 
TL5580AIDR 296-21097-2-ND —_| Dual Low Noise Wide Bandwidth Precision Micropower Op Amp. 225 1.80 1.40 
Amp 8-SOIC 2720.00/2,500 TLC27L9CN 296-7396-5-ND | Quad Precision Single-Supply 
TLSS80AIP 296-21098-5-ND s-vip [ETRE Micropower Op Amp. 2.25 1.80 1.40 
call s : a TLC27L9CNSR 296-7397-1-ND Quad Precision Sing 
TL5580AIPWR 296-21099-1-ND Dual Low Noise Wide Bandwidth Pee is Sen en Micropower Op Amp... 2.50 2.00 1.50 
mp Be - 10 1, TLC27L9CNSR 296-7397-2-ND | Quad P Single-Supply 
TL5S80AIPWR 296-21088-2ND |DualLow Noise Wide Bandwidth Pression MER SoIEOS Ae. Uppy 2550.00/2,000 
mp - ! : fe at TLC27L91D 296-1834-5-ND Quad Precision Op Amp 2.36 1.89 1.47 
TL5580IDR 296-21100-1-ND Dual Low Noise Wide Bandwidth Precision TLC27L9IN 296-7398-5-ND Quad Precision Single-Supply 
Amp. &SOIC 163 1.30.98 Micropower Op Amp. 236 189 147 
TL5580IDR 296-21100-2-ND yea Noise Wide Bandwidth Precision oie SaRNATAE TLC27M2ACP 296-7400-5-ND Dual Precision Op Am 78 65. 52 
: . - aca eee TLC27M2AID 296-7401-5-ND Dual Precision Op Am 81 68 54 
TL55801P 296-21101-5-ND Dual Low Noise Wide Bandwidth Precision ; TLC27M2AIP 296-7402-5-ND Dual Precision Op Am| Bt ‘638.54 
ficeamai Leena Amp -8-Dip 163 1.30.98 TLC27M2BCD 296-7403-5-ND | Dual Precision Op Am ‘93 78 62 
a au. TLC27M2BCP 296-7404-5-ND Dual Precision Op Am 93 8) 262) 
163 1.30 98 — 
TLC27M2BID 296-7405-5-ND Dual Precision Op Amp.. 96 80 = 64 
TL5580IPWR 296-21102-2-ND rae RANT TLC27M2BIP 296-7406-5-ND | Dual Precision Op Amp... 96 «8064 
aa TLC27M2CD 296-1321-5-ND Dual Precision Op Amp 88 66 50 
TLO25L2ACcD 296-7297-5-ND | Dual Op Amp. 268 2.15 1.67 TLC27M2CDR 296-1321-1-ND | Dual Precision Op Am ‘88 «66 50 
TLC25L2BCD 296-7298-5-ND | Dual Op Amp. 288 231 1.80 eae He 
TLC25L2BCP 296-7299-5-ND Dual Op Amp 288 231 1.80 TLC27M2CDR 296-1321-2-ND Dual Precision Op Am 715.00/2,500 
TLO25L2CD 296-7300-5-ND | Dual Low Volt. Micropower Op Amp 257 206 1.60 TLGe7M2cP Poca ooops ome Dual Precision Op Am Coe Comes 50 
TLC : TLC27M2CPWR 296-7407-1-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 88 66 = 50 
SL2CP 296-7201-5:ND) 7) Oual Low Volt. Micropower Op Amp 257 2106" 1.60 TLC27M2CPWR 296-7407-2-ND | Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp .. 8-TSSOP 586.00/2,000 
TLC25L4ACN 296-7303-5-ND | Quad Op Amp. 3.74 299 233 Be ie tell poe 
TLC25L4BCD 296-7304-5-ND Quad Op Amp 396 317 247 TLC27M2ID 296-1322-5-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 92 69 52 
‘ a TLC27M2IDR 296-1322-1-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp... 92 69 52 
TLC25L4BCN 296-7305-5-ND Quad Op Al 3.96 3.17 2.47 
HaaLaeD S730 ND Dea Con Vel. Mics TLC27M2IDR 296-1322-2-ND | Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp ... 747.50/2,500 
- Micropower Op Amp 353° 283220 | ticommalp 296-7408-5-ND | Dual LP Prec. Single-Supply Op A 92 69 52 
TLC25L4CN 296-7307-5-ND | Quad Low Volt. Micropower Op Amp.......14-Dip 3.53 2.83 2.20 ual LF Prec. single-Supply Sp Amp : é : 
TLC25M2ACD 96-7308-5-ND Dual 0 A TLC27M2IPW 296-7409-5-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 92 69 52 
p Amp. BS0IG 268 215 167 | TLco7MoMD 296-7410-5-ND | Dual LP Prec. Single-Supply Op A 84 70 56 
TLC25M2ACP 296-7309-5-ND | Dual Op Amp. 8-Dip 2.68 2.15 1.67 Tico ManEH ARH RCLNDD Gad rec. ae upply Op Amp ce 
TLC25M2CP 296-7310-5-ND _| Dual Low Power Low Voltage Op Amp.......8-Dip 2.57 2.06 1.60 +iSTMACN 5a _ ai END Oa ; Saucier 05 _ 3a 
Leroy Bes aN fad Pea ia On SES Oe Be TLC27M4AID 296-7413-5-ND —_| Quad Precision Op Amp. 8407056 
p Amp 353 283 220 a 
TLC25M4CN 296-7314-5-ND | Quad Low Power Low Voltage Op Amp 3.53 283 2.20 TLC27M4AIN 296-7414-5-ND | Quad Precision Op Amp. 840 7056 
TLC27L1ACP 296-10259-5-ND | Low Power Op Amp... ‘92 69 52 TO ARC pea cea ae peceon Co Amp. \ ty a ae 
TLC27L1CP 296-15120-5-ND | Low Power Op Am| 88 66 50 aianlios uad Frecision Up AMP... : : : 
a 5 TLC27M4BID 296-7417-5-ND Quad Precision Op Amp. 138) 1.15) 92 
TLC27L11D 296-10260-5-ND Low Power Op Am 92 169° 152 
TLC27L2ACD 296-7369-5-ND Dual Precision Op Amp. 78 ‘6552 TLC27M4BIN 296-7418-5-ND Quad Precision Op Amp. Toe lS 292: 
TLC27L2ACP 296-7370-5-ND | Dual Precision Op Amp. 78 65 52 TL¢27M4cD 296-1837-5-ND | Quad Precision Op Amp. 81 68 54 
TLC27L2AID 296-7371-5-ND Dual Precision Op Amp. ‘81 ‘6854 TLC27M4CN 296-7419-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp..... 81 68 54 
TLC27L2AIP 296-7372-5-ND __| Dual Precision Op Amp. 81 68 54 TLC27M4CPWR 296-7420-1-ND NOE Moe Single-Supply Pte en 
TLC27L2BCD 296-7373-5-ND | Dual Precision Op Amp. 93 «7862 — : : : 
TLC27L2BCP 296-7374-5-ND | Dual Precision Op Amp. 93 78 62 TLC27M4CPWR 296-7420-2-ND poaraunee Single-Supply inaeege nh 
TLC27L2BID 296-7375-5-ND —_| Dual Precision Op Amp. 96 80 64 oa 14° 00/2, 
TLC27L2BIP Rae aT AEE Dual Precision oF Ait ‘96« 80S TLC27M4ID 296-7421-5-ND | Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp..14-SOIC 84.7056 
TLC27L2CD 296-1316-5-ND Dual Precision Op Amp. ae i £8) TLC27M41N 296-7422-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp......14-Dip 84 70 56 
TLC27L2CDR 296-1316-1-ND | Dual Precision Op Amp ig a0 28) TLC27M4IPWR 296-7423-1-ND | Quad LP Prec. Single-Supply 
TLC27L2CDR 296-1316-2-ND | Dual Precision Op Amp. . Op Amp... -14TSSOP 84-7056 
p Amp. 617.50/2,500 : 
TLC27L2CP 296-7377-5-ND Dual Precision Single TLC27M4IPWR 296-7423-2-ND Quad LP Prec. Single-Supply jaeee Faesini 
Micropower Op Amp... 16 Aye 8 Ta UU/c, 
TLC27L2CPSR 296-7378-1-ND Dual Precision Single-Supply TLC27M7CDR 296-1323-1-ND gle-Supply Op Amp 1.78 1.42 1.07 
Micropower Op Amp... 16 57. 48 TLC27M7CDR 296-1323-2-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 2272.50/2,500 
TLC27L2CPSR 296-7378-2-ND Dual Precision Single-Supply TLC27M7CP 296-1838-5-ND Dual Precision Op Amp 788 142) ALO? 
Micropower Op Amp... 506.00/2,000 TLC27M71D 296-7424-5-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp 1.90 1.52 1.14 
TLC27L21D 296-1317-5-ND Dual Precision Single-Supply TLC27M7IP 296-7425-5-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp... 1.90 1.52 1.14 
Micropower Op Amp... 80 60 45 TLC27M9CD 296-7426-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp 2.25 1.80 1.40 
TLC27L2IDR 296-1317-1-ND Dual Precision Single-Supply TLC27M9CN 296-7427-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp.. 2.25 1.80 1.40 
Micropower Op Amp... 80 60 45 TLC27M9ID 296-7428-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp 2.36 1.89 1.47 
TLC27L2IDR 296-1317-2-ND Dual Precision Single-Supply TLC27M9IN 296-7429-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp 2.36 1.89 1.47 
Micropower Op Amp... 650.00/2,500 TLCO7OAIP 296-7216-5-ND | High-Output WB Op Amp 190 104 78 
TLC27L2IP 296-7379-5-ND Dual Precision Single-Supply TLCO70CD 296-2413-5-ND High-Output WB Op Amp 144 1.20.96 
Micropower Op Amp... 80 60 45 TLCO70CDR 296-2413-1-ND | High-Output WB Op Amp 144 120 96 
TLC27L2IPW 296-7380-5-ND Dual Precision Single-Supply TLCO70CDR 296-2413-2-ND High-Output WB Op Amp 1560.00/2,500 
Micropower Op Amp... -80 60.45 TLCO70CDGNR 296-7217-1-ND High-Output WB Op Amp 144 120 96 
TLC27L2MD 996-7381-5-ND Dual Precision Single-Supply TLCO70CDGNR 296-7217-2-ND High-Output WB Op Amp 1560.00/2,500 
Micropower Op Am, 75 63 50 TLCO70IDGNR 296-7218-1-ND High-Output WB Op Amp 1.56 1.30 1.04 
TLC27L4ACD 296-1831-5-ND Quad Precision Op Amp ‘S7eecoumeeOO TLCO70IDGNR 296-7218-2-ND High-Output WB Op Amp 1665.00/2,500 
TLC27L4ACN 296-7382-5-ND | Quad Precision Op Amp 87 «7358 TLCO7OIDR 296-7219-1-ND__| High-Output WB Op Amp 156 1.30 1.04 
TLC27L4AID 296-7383-5-ND Quad Precision Op Amp 93 2f8) 62 TLCO70IDR 296-7219-2-ND High-Output WB Op Amp 1665.00/2,500 
TLC27L4AIN 296-7384-5-ND | Quad Precision Op Amp 93 «782 TLCO7OIP 296-7220-5-ND | High-Output WB Op Amp 130 104 78 
TLC27L4BCD 296-7385-5-ND | Quad Precision Op Amp 96 80 64 TLCO71AIP 296-7221-5-ND | High-Output WB Op Amp 144 120 96 
TLC27L4BCN 296-7386-5-ND Quad Precision Op Amp 96 80 6.64 TLC071CD 296-2414-5-ND Single-Supply Op Amp. 1.29 1.08 .86 
TLC27L4BID 296-7387-5-ND Quad Precision Op Amp 1.02 85 = .68 TLCO71CDGNR 296-7222-1-ND High-Output WB Op Amp 1.29 1.08 86 
TLC27L4BIN 296-7388-5-ND _| Quad Precision Op Amp 1.02.85 68 (Continued) 
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Uele Digi-Key Price Each UsLE Digi-Key Price Eacha 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TLCO71CDGNR 296-7222-2-ND | High-Output WB Op Amp... 7397.50/2,500 TLCOB84CDR 296-2423-1-ND | Quad High-Output WB Op Am| 225 1.80 1.35 
TLCO71IDGNR 296-7223-1-ND | High-Output WB Op Am 135 113 90 TLCO84CDR 296-2423-2-ND | Quad High-Output WB Op Am| 2880.00/2,500 
TLCO71IDGNR 296-7223-2-ND | High-Output WB Op Am 1462.50/2,500 TLCO84CN 296-7283-5-ND | Quad High-Output WB Op Am| 225 1.80 1.35 
TLCO71IDR 296-7224-1-ND | High-Output WB Op Am 135 113 90 TLCOB4CPWP 296-7285-5-ND ‘| Quad High-Output WB Op Am| 238 1.90 1.43 
TLCO71IDR 296-7224-2-ND | High-Output WB Op Amp... 1462.50/2,500 TLCO84CPWPR 296-7285-1-ND | Quad High-Output WB Op Am| 2.38 1.90 1.43 
TLCO7TIP 296-7225-5-ND | High-Output WB Op Amp 135 113 90 TLCO84CPWPR 296-7285-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp 3040.00/2,500 
TLCO72AID 296-7226-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 178 1.42 1.07 TLCO84ID 296-7287-5-ND —_| Quad High-Output WB Op Am| 14-SOIG 2.38 190 1.43 
TLCO72AIP 296-7227-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 178 142 1.07 TLCO84IDR 296-7287-1-ND —_| Quad High-Output WB Op Am| 14-SOIG 2.38 190 1.43 
TLCO72CD 296-2415-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 168 1.34 1.01 TLCO84IDR 296-7287-2-ND | Quad High-Output WB Op Am| 14-SOIC 3040.00/2,50 
TLCO72CDR 296-2415-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 168 134 1.01 TLCO84IPWP 296-7288-5-ND __| Quad High-Output WB Op Am| O-HTSSOP 2.25 1.80 1.40 
TLCO72CDR 296-2415-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2445,.00/2,500 TLCO85AID 296-7289-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp . T6S0ic 245 197 153 
TLCO72CDGNR 296-7228-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 168 134 1.01 TLCOB5AIN 296-7290-5-ND | Quad High-Output WB Op Am| 16-Dip 2.45 1.97 1.53 
TLCO72CDGNR 296-7228-2-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp. 2145.00/2,500 TLCO85AIPWP 296-7291-5-ND | Quad High-Output WB Op Am| O-HTSSOP 257 2.06 1.60 
TLCO72CP 296-7229-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 168 134 1.01 TLCO85CD 296-2424-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp. 16-SOIG 2.25 180 1.40 
TLCO72IDGNR 296-7230-1-ND __| Dual High-Output WB Op Amp. 168 134 1.01 TLCO85CDR 296-2424-1-ND___| Quad High-Output WB_Op Amp. 16-SOIC_ 2.50 2.00 1.50 
TLCO72IDGNR 296-7230-2-ND Dual High-Output WB Op Amp. 2145.00/2,500 TLCO85CDR 296-2424-2-ND Quad High-Output WB Op Am 3150.00/2,500 
TLCO72IDR 296-7231-1-ND Dual High-Output WB Op Amp. 1.68 1.34 1.01 TLCO8SCN 296-7292-5-ND Quad High-Output WB Op Amp. 2.25 1.80 1.40 
TLCO72IDR 296-7231-2-ND Dual High-Output WB Op Amp. 2145.00/2,500 TLCO8SCPWP 296-7293-5-ND Quad High-Output WB Op Am 236 1.89 1.47 
TLCO72IP 296-7232-5-ND Dual High-Output WB Op Amp. 1.68 1.34 1.01 TLCO8SIDR 296-7294-1-ND Quad High-Output WB Op Am 263 210 1.58 
TLCO73AID 296-7233-5-ND Dual High-Output WB Op Amp. 1.90 152 1.14 TLCO85IDR 296-7294-2-ND Quad High-Output WB Op Am| 3307.50/2,500 
TLCO73CD 296-2416-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 178 142 1.07 TLCO85IPWP 296-7296-5-ND | Quad High-Output WB Op Am 245 1.97 1.53 
TLCO73CDR 296-2416-1-ND Dual High-Output WB Op Amp. 178 142 1.07 TLC251ACD 296-10243-5-ND | Programmable Low Power Op Am, I Pai key alge he) 
TLCO73CDR 296-2416-2-ND Dual High-Output WB Op Amp. 2272.50/2,500 TLC251ACP 296-10244-5-ND | Programmable Low Power Op Am, Dip 215 1.72 1.29 
TLCO73CDGQ 296-7234-5-ND Dual High-Output WB Op Amp. tytn Te! © Sits TLC251BCP 296-10245-5-ND | Programmable Low Power Op Am, Pik alge ie) 
TLCO73CN 296-7235-5-ND Dual High-Output WB Op Amp 1.78 142 1.07 TLC251CD 296-10246-5-ND —_| Programmable Low Power Op Am, 203i 620 1.22) 
TLCO73IDGOR 296-7237-1-ND Dual High-Output WB Op Amp. 7.90 1.52 1.14 TLC251C¢P 296-10247-5-ND —_/ Programmable Low Power Op Am| 2.03 1.62 1.22 
TLCO73IDGQR 296-7237-2-ND Dual High-Output WB Op Amp. 2432.50/2,500 TLO252ACD 296-10248-5-ND — | Dual Low Power Op Amp 268 215 1.67 
TLCO73IN 296-7238-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 1.90 152 1.14 ee Boe 0248 oN ual re powet op ane Be Be HG 
TLCO74AID 296-7239-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 2.25 1.80 1.40 TiGezBG poe O2eo ND Dual Low! Fowe! Op Amp BD Ba) Wa 
TLCO74AIN 296-7240-5-ND _| Quad High-Output WB Op Amp 2.25 1.80 1.40 oe ee oe a cower a ane ee 
TLCO74AIPWP 296-7241-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp.......20-HTSSOP 2.36 1.89 1.47 -10252-5- ; f : 
TLCO74¢D 296-2417-5-ND ‘| Quad High-Output Op Amp... 14-S0IG 2.25 1.80 1.35 TLC252CPWR 296-10253-1-ND | Dual Low Power Op Amp 2.85 2.28 1.71 
TLCO74CDR 296-2417-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp 4-S0IG 2.25 1.80 1.35 TLC252cPWR 296710253-2:ND) | Dual Low Power Op Amp 2808.00/2,000 
TLCO74CDR 296-2417-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp 4-SOIC 2880.00/2,500 TLG254ACD 296-2902-o-ND| | LinCMOS™ Quad Op Amp. Bie) Ae) eee 
TLCO74CN 296-7242-5-ND __| Quad High-Output WB Op Amp A4-Dip 2.25 1.80 1.35 eee eae ae vad oe ale se ie ie 
TLCO74CPWPR 296-7243-1-ND Quad High-Output WB Op Amp........20-HTSSOP 238 1.90 1.43 PASS tn luad Op Amp. u : 3 
TLCO74CPWPR 296-7243-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp........20-HTSSOP 2470.00/2,000 TLC254BCN 296-2905-G-ND! | LinCMOS™ Quad Op Amp. S80 Sl 27 
TLCO74IDR 296-7244-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp 14-SOIG 2.38 1.90 1.43 TL¢254¢D 296-2906-O-ND| | LinCMOS™ Quad Op Amp. Sie Ak 
TLCO74IDR 296-7244-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp 4-SOIC 3040.00/2,50 TLC254CN 296-2907-S:ND! | LinCMOS™ Quad Op Amp. S159 283 9220 
TLCO74IN 296-7245-5-ND __| Quad High-Output WB Op Amp 14-Dip 2.38 1.90 1.43 ae a eee ata ~ uly a a oa 
TLCO74IPWP 296-7246-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp......20-HTSSOP 2.25 1.80 1.40 -7338-5- rogrammable Op Amp : / : 
TLCO75AID 296-7247-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 245 197 1.53 TLG271ACP 296-7339-5-ND | LP Programmable Op Amp 88 66 50 
TLCO7S5AIN 296-7248-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 245 197 1.53 ea AT See ten it Pinorammmatie op Amp a ea a 
TLCO75AIPWP 296-7249-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 257 2.06 1.60 rogrammable Op Amp : : 5 
TLCO75CD 296-2418-5-ND __| Quad High-Output WB Op Amp 225 180 140 pene Freatee i Eee 7 Ae = x # 
Tac (einen We op *atowm | Tarr — (peraem |e rogonnne tp hae 
TLCO75CN 296-7250-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 2.25 1.80 1.40 TLC271CD 296-1308-5-ND | LP Programmable Op Amp 76 57 8 
TLCO75CPWP 296-7251-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 236 1.89 1.47 TLC271CDR 296-1308-1-ND | LP Programmable Op Amp O78 
TLCO75IDR 296-7252-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp 263 210 1.58 eee CeeeaG 7 eeutamnele a _ rm ea 
TLCO7S5IDR 296-7252-2-ND Quad High-Output WB Op Amp 3307.50/2,500 Rens rogrammab’e Op Amp : 
TLCO75IN 296-7253-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 2.36 1.89 1.47 TLC271CP 296-1820-5-ND | LP Programmable Op Amp 76 57 AB 
TLCO75IPWP 296-7254-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 245 1.97 1.53 TL¢2711D 296-1821-5-ND | LP Programmable Op Amp 80 6045 
TLCOB0AIDR 296-7255-1-ND | High-Output WB Op Amp... 156 1.30 1.04 TLC2711DR 296-1821-1-ND | LP Programmable Op Amp 80 60.45 
TLCOBOAIDR 296-7255-2-ND _| High-Output WB Op Am 41665.00/2,500 TLC2711DR 296-1821-2-ND___|LP Programmable Op Amp 650.00/2,500 
TLCO8OAIP 296-7256-5-ND | High-Output WB Op Amp. 730 1.04 78 ae 26 822 SND Da Peeee ae eo a0 oo us 
TLCO80CD 296-2419-5-ND | High-Output WB Op Amp... 144 1.20 96 TIe7aACDR 396-1309-1-ND | Dual Precision Op Amp. ode 
TLCOBOCDR 206-28 19-1-ND) | High-Output WB Op Am tte 20 oe TLC272ACDR 296-1309-2-ND | Dual Precision Op Am “~~ 682.50/2,50 
TLCO80CDR 296-2419-2-ND | High-Output WB Op Am 1560.00/2,500 Tlie aAce Ba RISE Dual Precision Oo Am ag ea te 
TLCOSOCDGNR 296-7257-1-ND __| High-Output WB Op Am 144 1.20 96 a SS = = =~ 
TLCOB0CDGNR 296-7257-2-ND | High-Output WB Op Am 7560.00/2,500 TIGD72AIP poe ARI Dic Precision On fu mm & & 
TLCO80IDGNR 296-7258-1-ND | High-Output WB Op Am 156 1.30 1.04 Ties 75RCD 296-7349-5-ND | Dual Precision Op Am & & oh 
TLCO80IDGNR 296-7258-2-ND | High-Output WB Op Am 1665.00/2,500 tlica72RCP 296-7350-5-ND | Dual Precision Op Am & & & 
TLCO80IDR 296-7259-1-ND | High-Output WB Op Am 156 1.30 1.04 TLe279RID 296-7351-5-ND | Dual Precision Op Amp & © @ 
TLCO8OIDR 296-7259-2-ND _| High-Output WB Op Am 1665.00/2,500 ist - : : : 

7 TLC272BIP 296-7352-5-ND Dual Precision Op Amp... 92 16952) 
TLCO8OIP 296-7260-5-ND | High-Output WB Op Am 730 104 78 TLC279CD 296-1310-5-ND | Dual Precision Op Am 7 BA a4 
TLCO81AIP 296-7261-5-ND | High-Output WB Op Am 144 1.20 96 TLCO7OCDR 296-1310-1-ND | Dual Precision Op Am oo ea 
TLCO81CD 296-2420-5-ND _| Single-Supply Op Amp... 1.29 1.08.86 TLC272CDR 296-1310-2-ND | Dual Precision Op Am *~ 585.00/2,500 
TLCO81CDGN 296-7262-5-ND | High-Output WB Op Am 144 1.20 96 TLCo72cP 296-1824-5-ND | Dual Precision Op Amp 7 sae AY 
TLCO81CDGNR 296-7262-1-ND __| High-Output WB Op Am 144 1.20 96 TTCOTECPER ene ee Dial Siicie: = : : : 

7 gle-Supply Op Amp 12 54 41 
TLCO81CDGNR 296-7262-2-ND | High-Output WB Op Am 1560.00/2,500 TLC272CPSR 296-7353-2-ND —_| Dual Single-Supply Op Amp 478.00/2,000 
TLCO81IDGNR 296-7263-1-ND | High-Output WB Op Am 156 1.30 1.04 TLC272cPW 296-7354-5-ND —_| Dual Single-Supply Op Amp 2m 54. At 
TLCO81IDGNR 296-7263-2-ND | High-Output WB Op Am 1665.00/2,500 TL¢272cPWR 296-7354-1-ND _| Dual Single-Supply Op Amp 7 BA At 
TLCO81IDR 296-7264-1-ND | High-Output WB Op Am| 135 113 90 TLC272CPWR 296-7354-2-ND __| Dual Single-Supply Op Amp. 478.00/2,000 
TLCO81IDR 296-7264-2-ND__| High-Output WB Op Am 1462.50/2,500 TLC2721D 296-1311-5-ND | Dual Precision Single-Supply Op Amp... 76557) 43 
TLCO81IP 296-7265-5-ND —_| High-Output WB Op Amp... 135 1.43.90 TLC2721IDR 296-1311-1-ND | Dual Precision Single-Supply Op Amp... 76 57 43 
TLCO82AIDR 296-7266-1-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp. 178 1.42 1.07 TLC2721IDR 296-1311-2-ND —_| Dual Precision Single-Supply Op Amp 617.50/2,50 
TLCO82AIDR 296-7266-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2272.50/2,500 TLC2721P 296-7355-5-ND __| Dual Single-Supply Op Amp ; 37. 43 
TLCO82AIP 296-7267-5-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp. 1.78 1.42 1.07 TLC274ACD 296-1825-5-ND __| Quad Precision Op Amp. 37. ~O73 8B 
TLC082CD 296-2421-5-ND__| Dual High-Output WB Op Amp. 1.68 1.34 1.01 TLCOTAAGN 396-7356-5-ND | Quad Precision Op Amp. 47738 
TLCO82CDR 296-2421-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 168 1.34 1.01 TLC274AID 296-7357-5-ND —_| Quad Precision Op Amp. 84 70 56 
TLCO82CDR 296-2421-2-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp. 2145.00/2,500 TLC274AIN 296-7358-5-ND | Quad Precision Op Amp. 84 70 = 56 
TLCO82CDGNR 296-7268-1-ND Dual High-Output WB Op Amp. 1.68 1.34 1.01 TLC274BCD 296-7359-5-ND Quad Precision Op Amp. 87 73 58 
TLCO82CDGNR 296-7268-2-ND Dual High-Output WB Op Amp. 2145.00/2,500 TLC274BCN 296-7360-5-ND Quad Precision Op Amp. 87 73. 58) 
TLCO82CP 296-7269-5-ND__| Dual High-Output WB Op Amp. 1.68 1.34 1.01 TLCD74BID 396-1312-5-ND | Quad Precision Op Amp. 907560 
TLCO82IDGNR 296-7270-1-ND Dual High-Output WB Op Amp. 1.68 1.34 1.01 TLC274BIDR 996-1312-1-ND Quad Precision Op Amp. 90 75 60 
TLCO82IDGNR 296-7270-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2145.00/2,500 TLC274BIDR 296-1312-2-ND | Quad Precision Op Amp. 975.00/2,500 
TLCO82IDR 296-7271-1-ND Dual High-Output WB Op Amp. 1.68 1.34 1.01 TLC274BIN 996-7361-5-ND Quad Precision Op Amp. 90 75 60 
TLCO82IDR 296-7271-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2145,.00/2,500 TLC274CD 296-1313-5-ND __| Quad Single-Supply Op Ami iE 
TLC082IP 296-7272-5-ND__| Dual High-Output WB Op Amp. 1681.34 1.01 TLC274CDR 296-1313-1-ND | Quad Precision Op Amp. 7 68 50 
TLCOB3AID 296-7273-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 190 152 1.14 TLC274CDR 296-1313-2-ND | Quad Precision Op Amp. 812.50/2,500 
TLCO83AIN 296-7274-5-ND Dual High-Output WB Op Amp. 1.90 152 1.14 TLC274CN 296-1826-5-ND Quad Precision Op Amp. \ 63 50 
TLCO83CD 296-2422-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 178 1.42 1.07 TLC2741D 296-1314-5-ND | Quad Precision Op Amp. 75 6350 
TLCO83CDR 296-2422-1-ND Dual High-Output WB Op Amp. Teo Or TLC274IDR 296-1314-1-ND Quad Precision Op Amp. 75 63 50 
TLCO83CDR 296-2422-2-ND _| Dual High-Output WB Op Amp. 2272.50/2,500 TLC2741DR 296-1314-2-ND | Quad Precision Op Amp. 812.50/2,500 
TLCO83CDGOR 296-7275-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 178 142 1.07 TLC274IN 296-7362-5-ND | Quad Single-Supply Op A 75 63 50 
TLCO83CDGQR 296-7275-2-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 2272.50/2,500 TLC2741PW 296-14197-5-ND | Quad Single-Supply Op Am 75 ©6350 
TLCOB3CN 296-7276-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 178 1.42 1.07 TLC274MD 296-7363-5-ND | Quad Single-Supply Op Amp... 96 80 64 
TLCO83ID 296-7277-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 1.90 152 1.14 TLC274MDRG4 296-22048-1-ND | Quad Single-Supply Op Amp 96.80 64 
TLCO83IDGQ 296-7278-5-ND__| Dual High-Output WB Op Amp. 190 152 1.14 TLC274MDRG4 296-22048-2-ND | Quad Single-Supply Op Amp NEI 7040.0072,500 
TLCO8SIN 296-7279-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 790 152 1.14 TLC277CD 296-7364-5-ND | Dual Precision Single-Supply Op Am 1.78 142 1.07 
TLCO84AID 296-7280-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 2.25 1.80 1.40 TLC277CP 296-1828-5-ND | Dual Precision Op Am 1.78 142 1.07 
TLCO84AIN 296-7281-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 2.25 1.80 1.40 TLC2771D 296-1829-5-ND | Dual Precision Op Am 1.90 152 1.14 
TLCO84AIPWP 296-7282-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp.......20-HTSSOP 2.36 1.89 1.47 TLC277IP 296-7365-5-ND __| Dual Precision Single-Supply Op Amp....... 1.90 152 1.14 
TLCO84CD 296-2423-5-ND _| Quad High-Output WB Op Amp 14-SOIC 2.25 1.80 1.35 (Continued) 
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EXAS Digi@Reel” AMPLIFIERS (Continued, 
INSTRUMENTS Digi@Reel a ! 
ells Digi-Key Price Each UbLE Digi-Key Price Eacha 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TLC279CD 296-7366-5-ND | Quad Prec. Single-Supply Op Amp .. 2.25 1.80 1.40 TLC2272AIP 296-7112-5-ND —_| Dual R/R Op Amp 148 118 89 
TLC279CN 296-7367-5-ND —_| Quad Prec. Single-Supply Op Amp 2.25 1.80 1.40 TLC2272AMD 296-7113-5-ND | Dual R/R Op Amp 1.78 142 1.07 
TLC2791D 296-1315-5-ND —_| Quad Prec. Single-Supply Op Amp 236 1.89 147 TLC2272AMDREP 296-22409-1-ND | Dual R/R Op Amp NEW! SOIC 4.03 3.23 251 
TLC2791DR 296-1315-1-ND | Quad Prec. Single-Supply Op Amp 2.63 210 1.58 TLC2272AMDREP 296-22409-2-ND | Dual R/R Op Amp NEW! 5637.50/2,500 
TLC279IDR 296-1315-2-ND Quad Prec. Single-Supply Op Amp 3307.50/2,500 TLC2272AQD 296-7114-5-ND Dual R/R Op Amp 1.58 126 95 
TLC2791N 296-7368-5-ND__—_| Quad Prec. Single-Supply Op Amp .. 2.36 1.89 1.47 TLC2272AQDRQ1 296-15025-1-ND | Dual R/R Op Amp 158 126 95 
TLC3930DR 296-15027-1-ND | Dual Micropower LinCMOS™ Voltag TLC2272AQDRQ1 296-15025-2-ND | Dual R/R Op Amp 2015.00/2,500 
Comparator. 87 7358 TLC2272AQPWRQ1 ‘| 296-15839-1-ND | Dual R/R Op Amp 158 126 95 
TLC3930DR 296-15027-2-ND | Dual Micropower LinCMOS™ Voltage TLC2272AQPWRQ1 ~—‘| 296-15839-2-ND | Dual R/R Op Amp 1638.00/2,000 
— SSE eu Ce a oe TLC2272CD 296-1305-5-ND Dual R/R Op Amp 143 1.14 86 
559 -15028-1- inCMOS™ Timer. : : : TLC2272CDR 296-1305-1-ND _| Dual R/R Op A 143 114 ~—~86 
TLCSS5CPSR 296-15028-2-ND | LinCMOS™ Timer. 452.00/2,000 T1¢22790DR GhmeeaD | Ae a Gy Aina Peostodoend 
TLC1078CD 296-10231-5-ND Dual Micropower Low Voltage Op Amp..8-SOIC 4.93 3.95 3.07 TLC2272CP 296-1812-5-ND Dual R/R Op Amp 143 114 86 
TLC1078CP 296-10232-5-ND Dual Micropower Low Voltage Op Amp.....8-Dip 4.93 3.95 3.07 TLC2272CPWR 996-7115-1-ND Dual Low Noise R/R Op Amp 1.43 114 86 
TLC10781D 296-10233-5-ND Dual Micropower Low Voltage Op Amp..8-SOIC 5.13 4.11 3.20 A . ‘ i , 
: : TLC2272CPWR 296-7115-2-ND _| Dual Low Noise R/R Op Amp. 1482.00/2,000 
TLC10781P 296-10234-5-ND Dual Micropower Low Voltage Op Amp.....8-Dip 5.13 4.11 3.20 TLC2272ID 296-7116-5-ND Dual Low Noise R/R Op Amp. 155. 1.24 93 
TLC1079CD 296-10235-5-ND | Quad Micropower Low Volt. Op Amp....14-SOIC 6.08 4.87 4.11 i if : 
: : TLC22721P 296-7117-5-ND —_| Dual Low Noise R/R Op Amp. 155 124 93 
TLC1079CN 296-10236-5-ND Quad Micropower Low Volt. Op Amp 14-Dip 608 487 4.11 i 
Cee : ‘ TLC2272IPWR 296-7118-1-ND —_| Dual Low Noise R/R Op Amp 155 124 93 
TLC10791D 296-10237-5-ND Quad Micropower Low Volt. Op Amp....14-SOIC 6.36 5.09 4.30 TLC2272IPWR 996-7118-2-ND Di ; 
; i D 2 jual Low Noise R/R Op Amp. 1612.00/2,000 
TLC10791N 296-10238-5-ND Quad Micropower Low Volt. Op Amp 14-Dip 6.36 5.09 4.30 TLC2272MD 96-7119-5-ND Dual Low Noise R/R Op Amp 490 152 114 
TLC2201ACD 296-7050-5-ND Low Noise Precision Op Amp. 3.74 299 2.33 TLC2272MIDG4 296-22046-5-ND | Dual Low Noise R/R Op Amp NE! 790152 114 
TLC2201AID 296-7052-5-ND Low Noise Precision Op Amp. 3.85 3.08 2.40 ae Pp mp ; ; 2 
TLC2201AMD 296-7054-5-ND —_| Low Noise Precision Op Amp. 470 3.77 2.93 TuG2e7e20p peegieCectemmm Dual Low Noise F/R Op Amp. We Ue ig 
poe Ri ; es ; ; : TLC22720DRQ1 296-15026-1-ND | Dual Low Noise R/R Op Amp. 1.68 134 1.01 
TLC2201CD 296-2425-5-ND Low Noise Precision R/R Op Amp. Osh 2 cou2-20 : 
TLC2201CP 296-10241-5-ND__| Low Noise Precision R/R Op Amp 3.53 2.83 2.20 Tic227200R01 peep or Oyegh Um Dual Low Noise R/R Op Amp... e185 /00/2,500 
TLCSS01IDA 396-7061-1-ND | Low Noise Precision R/R Op Amp 374999 2.38 TLC22720PWRG4 296-22047-1-ND_| Dual Low Noise R/R Op Amp NEw 1.68 1.34 1.01 
TLC2201 IDR 296-7061-2-ND | Low Noise Precision R/R Op Amp 5230.00/2,500 TLC22720PWRG4 296-22047-2-ND | Dual Low Noise R/R Op Amp NEWE...8-TSSOP 1742.00/2,000 
TLC2201ID 296-10242-5-ND —_| Low Noise Precision R/R Op Amp 3.74 2.99 2.33 TLG22720PWRQI 296-16951-1-ND | Dual Low Noise R/R Op Amp. 1.68 1.34 1.01 
TLC22011P 296-7062-5-ND Low Noise Precision R/R Op Amp. 3.74 2.99 2.33 TLC2272QPWRQI 296-16951-2-ND | Dual Low Noise R/R Op Amp. 1742.00/2,000 
TLC2202ACD 296-7063-5-ND Dual Low Noise Precision Op Amp 5.24 4.20 3.27 TLC2274ACD 296-1813-5-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 158 1.26 95 
TLC2202A1D 296-7065-5-ND | Dual Low Noise Precision Op Amp 5.45 4.36 3.39 TLG2274ACDR 2967181821: NDI| Quad Low Noise R/R Op Amp Ui eS 
TLC2202CD 296-1807-5-ND —_| Dual Low Noise Precision Op Amp 5.02 4.02 3.13 TLC2274ACDR 296-1813-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 2015.00/2,500 
TLC2202CP 296-7071-5-ND Dual Low Noise Precision Op Amp .. 5.02 4.02 3.13 TLC2274ACN 296-7121-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 168) 26." 195 
TLC22021P 296-7073-5-ND Dual Low Noise Precision R/R Op Amp 5.24 420 3.27 TLO2274ACPWR 296-7122-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp .14-TSSOP 1.58 1.26 95 
TLO2252A1D 296-7074-5-ND 155 124 93 TLC2274ACPWR 296-7122-2-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp .14-TSSOP 1638.00/2,000 
TLC2252AIP 296-7075-5-ND 155 1.24 93 TLO2274AID 296-1814-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIGC 1.68 1.34 1.01 
TLC2252AIPWR 296-7076-1-ND 155 124 93 TLC2274AIN 296-7123-5-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 14-Dip 1.68 1.34 1.01 
TLC2252AIPWR 296-7076-2-ND 1612.00/2,000 TLC2274AlPW 296-7125-5-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp 14-TSSOP 1.68 1.34 1.01 
TLC2252AQD 296-7077-5-ND 1.68 134 1.01 TLC2274AIPWR 296-7125-1-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp 14-TSSOP 1.68 1.34 1.01 
TLC2252AQDREP 296-18139-1-ND __| Dual R/R Op Amp... 2.20 1.76 1.32 TLC2274AIPWR 296-7125-2-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp .14-TSSOP 1742.00/2,000 
TLC2252AQDREP 296-18139-2-ND [Dual R/R Op Amp 2815.00/2,500 TLC2274AMD 296-7126-5-ND _| Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 2.00 1.60 1.20 
TLC2252CD 296-7078-5-ND —_| Dual R/R Micropower Op Amp. 143° 114 86 TLC2274AMDREP 296-18141-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp NEW!..14-SOIC 459 3.68 2.86 
TLC2252CP 296-7079-5-ND___| Dual R/R Micropower Op Amp. 143° 114 86 TLC2274AMDREP 296-18141-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp NEW! .. 14-SOIC 6425.00/2,500 
TLC2252CPWR 296-12745-1-ND | Dual R/R Micropower Op Amp. 1.71 143 1.14 TLC2274AMPWREP | 296-21250-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp.............14-TSSOP 4.59 3.68 2.86 
TLC2252CPWR 296-12745-2-ND__| Dual R/R Micropower Op Amp.. 1482.00/2,000 TLC2274AMPWREP =| 296-21250-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp .14-TSSOP 5202.00/2,000 
TLC22521D 296-7080-5-ND | Dual R/R Micropower Op Amp. 155 124 93 TLC2274A0D 296-7127-5-ND _| Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 1.68 1.34 1.01 
el 20608 oD Dua A Meee oP fle va 1 a TLC2274AQDRQ1 296-16952-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 14-S0IC 1.78 1.42 1.07 
-7082-5- . : : : TLC2274AQDRQ1 296-16952-2-ND id Low Noise R/R Op A 14-SOIC 2272.50/2,500 
TLC22520DREP ope i gh) Dual F/R Micropower Op Amp MEW! BA AG le re2274A0PWRO! 296-16953-1-ND uae Lo Nop A Op Amp iatssoP 178 1424.07 
-22407-2- i 1... 8-SOIC 2815.00/2,500 i : ‘ i j 
TLG2252Q0REP 20672280752: NDISS| Dual R/R Micropower Op Amp NEW! 3 TLC2274AQPWRO1 | 296-16953-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp......... 14-TSSOP 1846.00/2,000 
TLO2254AID 296-7083-5-ND Quad R/R Op Amp. -14-SOIG 1.90 1.52 1.14 TLC2274CD 296-1306-5-ND Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 1.78 142 1.07 
LAY eeopiocageg yom) Ouad F/R Op Amp. 14-Dip. et aa TLC2274CDR 296-1306-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 148010 1.78 1.42 1.07 
TLC2254AIPWR 296-7085-1-ND —_| Quad R/R Op Amp. 4-TSSOP 1.90 152 1.14 TlCoo74CDR cuemenn |e : 
_ Spl 12 ~ we uad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 2272.50/2,500 
TLC2254AIPWR 296-7085-2-ND —_| Quad R/R Op Amp. 4-TSSOP 1976.00/2,000 : : 
capee es ‘ TLC2274CN 296-7129-5-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp 14-Dip 1.78 1.42 1.07 
Ths A00 eoRsiOeeeaat Emma Quad F/R Op Amp. 14-8010 eID Sag TLC2274CPWR 296-7130-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp 14-TSSOP 1.78 142 1.07 
TLC2254AQDREP 296-18140-1-ND | Quad R/R Op Amp. 4501 245 1.97 1.53 ise : She ‘ ; ‘ 
TLC2274CPWR 296-7130-2-ND _| Quad Low Noise R/R Op Amp .14-TSSOP 1846.00/2,000 
TLC2254AQDREP 296-18140-2-ND | Quad R/R Op Amp. 3432.50/2,500 a1Co574I0 CORSETS Cuad Low Noise AUR On A WARRIOR 
TLC2254CD 296-1300-5-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 1.78 1.42 |1.07 7 HASHES uad Low Noise R/R Op Amp IC ee : AN) 
TLC2254CDR 296-1300-1-ND —_| Quad B/R Micropower Op Amp 473 142 107 TLC22741N 296-7132-5-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp 14-Dip 1.78 1.42 1.07 
TLC2054CDR 296-1300-2-ND _| Quad R/R Micropower Op Amp 2972.50/2,500 TLC2274IPWR 296-7133-1-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp 14-TSSOP 1.78 1.42 1.07 
=o ; : TLC2274IPWR 296-7133-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp .14-TSSOP 1846.00/2,000 
TLC2254CN 296-7088-5-ND Quad R/R Micropower Op Amp: 1.78 1.42 1.07 TL¢2274MD 296-7134-5-ND d Low Noise R/R Op Al 14-S0I0 2.21 180 13 
TLO2254CPWR 296-7089-1-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 178 142 1.07 uh °7134-5- Quad Low Noise R/R Op Amp z 251 35 
TLC2254CPWR 296-7089-2-ND Quad R/R Micropower Op Amp. 1846.00/2,000 TLC2274MDREP 296-22410-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp NEW!..14-SOIC 4.30 3.44 2.68 
TLC22541D 296-1301-5-ND Quad Low Power Op Amp. de78) 442° “1107 TLC2274MDREP 296-22410-2-ND Quad Low Noise R/R Op Amp NEW!.. 14-SOIC 6017.50/2,500 
TLC2254IDR 296-1301-1-ND Quad Low Power Op Amp. ze. 420 AOR TLC2274MDRG4 296-22545-1-ND Quad Low Noise R/R Op Amp NEW!..14-SOIC 2.25 «1.80 1.35 
TLC22541DR 296-1301-2-ND | Quad Low Power Op Amp. 2272.50/2,500 TLC2274MDRG4 296-22545-2-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp NEWS... 14-SOIC 2880.00/2,500 
TLC2254IN 296-7090-5-ND | Quad R/R Micropower Op Amp. 178 1.42 1.07 TLC2274MPWREP 296-22411-1-ND | Quad Low Noise R/R 
TLC22540D 296-7091-5-ND —_| Quad R/R Micropower Op Amp 1.90 152 114 Op Amp NE! .14-TSSOP__ 4.30 3.44 2.68 
TLC2254QDREP 296-22408-1-ND | Quad R/R Micropower TLC2274MPWREP 296-22411-2-ND | Quad Low Noise R/R 
Op Amp NEW.......... 2.30 1.84 1.43 Op Amp NEW! .14-TSSOP 4870.00/2,000 
TLC22540DREP 296-22408-2-ND | Quad R/R Micropower TLC22740D 296-7135-5-ND —_| Quad Low Noise R/R Op Amp 14-SOIC 1.90 1.52 1.14 
3212.50/2,500 TLC2274QDRG4Q1 —‘| 296-22546-1-ND | Quad Low Noise R/R Op Amp NEW!..14-SOIC 2.03 1.62 1.22 
TLC2262AID 296-7092-5-ND 155 124 93 TLC2274QDRG401 _| 296-22546-2-ND__| Quad Low Noise R/R Op Amp NEW... 14-SOIC 2592.50/2,500 
TLC2262AIP 296-7093-5-ND 155 1.24 93 TLC2274QDRQ1 296-16954-1-ND | LinCMOS™ R/R Op Amp 14-SOIC 2.03 1.62 1.22 
TLC2262AQD 296-7094-5-ND 1.68 1.34 1.01 TLC2274QDRQ1 296-16954-2-ND | LinCMOS™ R/R Op Amp 14-SOIC 2592.50/2,500 
TLC22620D 296-1302-5-ND 143° «114 ~«86 TLC22740PWRQ1 296-16955-1-ND | LinCMOS™ R/R Op Amp 14-TSSOP 2.03 1.62 1.22 
TLC2262CDR 296-1302-1-ND 1 448 444 TLC22740PWRQ1 296-16955-2-ND | LinCMOS™ R/R Op Amp .14-TSSOP 2106.00/2,000 
TIEESISDR eerie ; ie une TLC2652AlP 296-1818-5-ND | Chopper Op AMP ....-sscsscsceectneeaeeeteetne 8-Dip 5.13 4.11 3.20 
-7095-5- : : : TLC2652AC-8D 296-7316-5-ND _| Adv Precision Chopper-Stal 
TLC2262CPWR 296-7096-1-ND 171143 114 0 
p Amp...... 493 3.95 3.07 
TLO2262CPWR 296-7096-2-ND 1482.00/2,00 TLC2652AC-14D 296-7315-5-ND Adv Precision Chopper-Stal 
TLC22621D 296-7097-5-ND e550) e245 193; Op Amp..... 4.93 3.95 3.07 
TLC2262IP 296-7098-5-ND 155 1.24 93 TLC2652ACN 296-7317-5-ND __| Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Am 493 3.95 3.07 
CRD ee ea Ear nee re ca TLC2652ACP 296-7318-5-ND __| Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Am 4.93 3.95 3.07 
AMD: : : : TLC2652Al-8D 296-7319-5-ND —_| Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp... 513 4.11 3.20 
Le Ea Guat wh op pals 1a 12 ta TLC2652AIN 296-7320-5-ND —_| Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp 513 4.11 3.20 
TL ORAAIPWR pee seoenn oid aR op ae aceraeartacd TLC2652C-8D 296-7321-5-ND Precision Chopper-Stabilized Op Amp 4.70 377 2.93 
TiCooRAAOD aaa pty ol qRiR op ane: 200 ee LD TLC2652CN 296-7322-5-ND Precision Chopper-Stabilized Op Amp 470 377 2.93 
TLC2264CD 296-7103-5-ND Quad R/R Op At 178 1.42 1.07 TLC2652CP 296-7323-5-ND Precision Chopper-Stabilized Op Amp .. 4.70 3.77 2.93 
TLO2364CN 996-7104-5-ND Quad R/R Op Amp 178 {ao 07 TLC26521-8D 296-7324-5-ND Precision Chopper-Stabilized Op Amp... 4.93 3.95 3.07 
TLC2264CPWR 996-7105-1-ND Quad R/R Op Am 2 178 149 1.07 TLC2652M-8D 296-7325-5-ND Precision Chopper-Stabilized Op Amp .. 5.32 426 3.60 
a eu Damp: : ¥ 5 TLC2652Q-8D 296-7326-5-ND Precision Chopper-Stabilized Op Amp 613 411 3.20 
TLC2264CPWR 296-7105-2-ND —_| Quad R/R Op Amp. 1846.00/2,000 
TL¢2264I0 296-7108-5-ND | Quad R/R Op Amp. 178 142 1.07 TLC2654AC-8D 296-7327-5-ND _| Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp. $42 274 243 
TLC22641N 296-7107-5-ND Quad R/R Op Amp. 478 142° dior TLC2654ACP 296-7328-5-ND Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp.. 342 274 2:13 
TL¢22640D 296-7108-5-ND |Quad R/R Op Amp. 790452 1414 TLC2654Al-8D 296-7329-5-ND —_| Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp. 3.65 2.92 227 
TLC2272ACD 296-1303-5-ND 138 110 .83 TLC2654AIP 296-7330-5-ND Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp. B00N 2:02 se22T, 
TLC2272ACDR 296-1303-1-ND wee iat) Ge TLC2654AQ-8D 296-7331-5-ND Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp. 3.74 2.99 2.33 
TLC2272ACDR 296-1303-2-ND 1760.00/2,500 TLC2654C-8D 296-7332-5-ND LN Chopper-Stabilized Op Amp 3.31 2.65 2.06 
TLC2272ACP 296-7109-5-ND 1.38 110 83 TLC2654CN 296-7333-5-ND _| LN Chopper-Stabilized Op Amp 3.31 265 2.06 
TLC2272ACPWR 296-7110-1-ND 738 110 83 TLC2654CP 296-7334-5-ND | LN Chopper-Stabilized Op Am 3.31 2.65 2.06 
TLC2272ACPWR 296-7110-2-ND 1430.00/2,000 TLC26541-8D 296-7335-5-ND —_| LN Chopper-Stabilized Op Am 342 274 2.13 
TLC2272AID 296-1304-5-ND 148 118 89 TLC2654IP 296-7336-5-ND —_| LN Chopper-Stabilized Op Am 342 274 2.13 
TLC2272AIDR 296-1304-1-ND —_| Dual R/R Op Amp... 148 118 89 TLC26540-8D 296-7337-5-ND _| LN Chopper-Stabilized Op Am 3.65 2.92 2.27 
TLC2272A1DR 296-1304-2-ND__| Dual R/R Op Amp 1887.50/2,500 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


816 (toss) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


EXAS 


INSTRUMENTS 
Ul Digi-Key Price Each Welk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TLC4501ACD 296-2426-5-ND | Precision, Rail-to-Rail Op Amp ... 2.88 2.31 1.80 TLE2064MD 296-10413-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 473 3.78 2.94 
TLC4501AID 296-10322-5-ND —_| High Precision Rail-to-Rail Op Amp. 299 240 1.87 TLE2071ACD 296-10414-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp 1.75 140 1.05 
TLC4501CD 296-10323-5-ND —_| High Precision Rail-to-Rail Op Amp. 279 224 1.74 TLE2071ACP 296-10415-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp 1.75 1.40 1.05 
TLC4501 IDR 296-10324-1-ND | High Precision Rail-to-Rail Op Amp. 288 231 1.80 TLE2071AID 296-10416-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp 1.88 150 1.13 
TLC4501IDR 296-10324-2-ND _| High Precision Rail-to-Rail Op Amp. 4032.50/2,500 TLE2071AIP 296-10417-5-ND _|Low Noise, High Speed JFET Op Amp 1.88 150 1.13 
TLC4502ACD 296-10325-5-ND __| Self Calibrating Precision CMOS R/R, TLE2071AQDROX 296-17920-1-ND _|Low Noise, High Speed JFET Op Amp 00 1.60 1.20 
Output Op Amp... 416 3.33 2.59 TLE2071AQDRQ1 296-17920-2-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp 2560.00/2,500 
TLC4502AID 296-10326-5-ND _| Self Calibrating Precision CMOS R/R, TLE2071CD 296-10418-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp 1.50 120 .90 
Output Op Amp... 4.28 3.42 2.66 TLE2071CP 296-10419-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp 1:50) 1:20" 290 
TLC4502AMD 296-10327-5-ND —_| Self Calibrating Precision TLE20711D 296-10420-5-ND _|Low Noise, High Speed JFET Op Amp 1.75 1.40 1.05 
Output Op Amp... 5.24 4.20 3.27 TLE20711P 296-10421-5-ND Low Noise, High Speed JFET Op Amp. 1.75: 140 1.05 
TLC4502A0D 396-10828-5-ND | Self Calibrating Precision CMOS FIR, TLE2072ACD 296-10422-5-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Amp 270 216 1.68 
Output Op Amp. 450 360 280 TLE2072ACP 296-10423-5-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Amp 270 216 1.68 
TLC4502CD 296-10329-5-ND _| Self Calibrating P: TLE2072AID 296-10424-5-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Amp 293 234 1.82 
Output Op Amp... 3.96 317 247 TLE2072AQDRG4Q1 296-22580-1-ND Dual Low Noise, High Speed, 
TLC4502ID 296-10330-5-ND _| Self Calibrating Precision CMOS RIR, JFET Op Amp NEWS... 3.15 2.52 1.96 
Output Op Amp... 416 3.33 2.59 TLE2072A0DRG401 |296-22580-2-ND | Dual Low Noise, High Speed, 
TLC45021DR 796-10830-1-ND | Self Calibrating Precision CMOS PIR, JFET Op Amp NEW!.. 4410.00/2,500 
Output Op Ane 416 3.33 2.59 TLE2072CD 296-1342-5-ND Dual LN, High Speed JFET Op Amp “SOIC 82.25 1.80 1.40 
TLC4502IDR 296-10330-2-ND Self Calibrating Precision CMOS RR, TLE2072CDR 296-1342-1-ND Dual LN, High Speed JFET Op Amp “SOIC 82.25 1.80 1.40 
Output Op Amp... 5827.50/2,500 TLE2072CDR 296-1342-2-ND __|Dual LN, High Speed JFET Op Amp -SOIC 3150.00/2,500 
TLC4502MD 296-10331-5-ND _| Self Calibrating Precision CMOS R/R, TLE2072CP 296-10426-5-ND [Dual LN, High Speed JFET Op Amp Dip 225 1.80 1.40 
Output Op Amp... 5.02 4.02 3.13 TLE20721D 296-10427-5-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Amp 2.48 198 1.54 
TLC45020D 296-13358-5-ND —_| Self Calibrating Precision CMOS RR, TLE2074ACDW 296-10428-5-ND | Quad LN, High Speed JFET Op Am 4.95 3.96 3.08 
Output Op Amp... 428 342 266 TLE2074ACN 296-10429-5-ND | Quad LN, High Speed JFET Op Am 495 3.96 3.08 
TLE2021ACD 296-10353-5-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 138 110 83 TLE2074AIDW 296-10430-5-ND_| Quad LN, High Speed JFET Op Am 5.40 4.32 3.36 
TLE2021ACP 296-10354-5-ND —_| HS, Low Power Precision Op Amp oO uma Ounce) TLE2074CDWR 296-10431-1-ND | Quad LN, High Speed JFET Op Am 4.28 342 2.66 
TLE2021AID 296-10355-5-ND _|HS, Low Power Precision Op Amp 1.50 120 90 TLE2074CDWR 296-10431-2-ND | Quad LN, High Speed JFET Op Am 4846.00/2,000 
TLE2021AIP 296-10356-5-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 750 1.20 90 TLE2074CN 296-10432-5-ND | Quad LN, High Speed JFET Op Am 4.28 3.42 2.66 
TLE2021AQDREP 296-19512-1-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 188 150 1.13 TLE2074IDW 296-10433-5-ND | Quad LN, High Speed JFET Op Am 473 3.78 2.94 
TLE2021 AQDREP 296-19512-2-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 2400.00/2,500 TLE2074IN 296-10434-5-ND__| Quad LN, High Speed JFET Op Am 4733.78 2.94 
TLE2021CD 296-10357-5-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 1.35 113 90 TLE2081ACD 296-10435-5-ND | High Speed JFET-In Op Amp.. 163-7130 .98 
TLE2021CP 296-10358-5-ND _|HS, Low Power Precision Op Amp 1.35 113 90 TLEZOBIAG? SEO High Speed ve I Op Amp. ee ag a 
TLE20211D 296-10359-5-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 1.25 1.00 75 ig aon igh opee ~In Op Amp... 4 : 5 
TLE20211P 296-10360-5-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 1.25 100 75 TLE2081CP 296-10438-5-ND | High Speed JFET-In Op Am 1.38 1.10.83 
TLE2021MD 296-10361-5-ND | HS, Low Power Precision Op Amp 150 120 90 TS eae High speed enor Ate 13 is is 
TLE2021QDREP 296-22419-1-ND | High Speed, Low Power -10440-5- ual High Speed JFET-In Op Am : ] i 
Precision Op Amp NEWI!..............-- 8-SOIC 1.70 1.36 1.02 TLE2082ACP 296-10441-5-ND | Dual High Speed JFET-In Op Am 2.25 1.80 1.35 
TODATOFOH T TLE2082AD 296-10442-5-ND | Dual High Speed JFET-In Op Amp 248 1.98 1.54 
TLE202 1QDREF AERA eee At Anh MEW: 2175.00/2,500 TLE2082AIP 296-10443-5-ND [Dual High Speed JFET-In Op Am 248 198 1.54 
TLE2022ACD 296-12304-5-ND —_| Dual HS, LP Precision Op Amp 2.36 1.89 1.47 TLE2082CD 296-10444-5-ND_| Dual High Speed JFET-In Op Am| 2.25 1.80 _ 1.35 
TLE2022ACP 296-10362-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp. 236 189 1.47 TLE2082CP 296-1874-5-ND Dual High Speed JFET-In Op Am 2.25 1.80 1.35 
TLE2022AID 296-10363-5-ND —_ | Dual High Speed, LP Precision Op Amp 2.59 207 1.61 TLE2082ID 296-1343-5-ND Dual High Speed JFET-In Op Am 2.25 1.80 1.40 
TLE2O22AIP 296-10364-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp 2.59 2.07 1.61 TLE20821DR 296-1343-1-ND | Dual High Speed JFET-In Op Amp 2.25 1.80 1.40 
TLE2022AMD 996-10365-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp .. 293 234 1.82 TLE20821DR 296-1343-2-ND | Dual High Speed JFET-In Op Am| 3150.00/2,500 
eae } ih TLE2082IP 296-10446-5-ND _|Dual High Speed JFET-In Op Am| 25 1.80 1.40 
TLE2022AQDREP 296-18144-1-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp... 351 281 2.19 : 
TLE2022AQDREP 296-18144-2-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp... 4915.00/2,500 TLEZO84ACDW 296-10447-5-ND | Quad High Speed JFET Op Amp. 450 3.60 2.80 
TLE2022CD 296-1873-5-ND _| Dual JFET-Input Op Amp... 1.88 150 1.13 TLE2084ACN 296-10448-5-ND | Quad High Speed JFET Op Amp. 450 3.60 2.80 
TLE2022CP 296-10366-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp 188 150 1.13 SOAR Seen ua High Spee! ter ni Ain aa ae oe 
TLE20221D 296-10367-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp 2.00 160 1.20 ene aed Ma tg pee PAMp: H 5 d 
TLE20221P 296-10368-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp 200 160 1.20 TLE208410W 296s10451-5:NDI | Quad High Speed JFET Op Amp. A 2S AEG 
TLE2022MD 296-10369-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp .. 238 190 1.43 TLE2141ACD 296-10452-5-ND —_| Excalibur Low Noise High Speed 
TLE2022QDREP 296-19513-1-ND _| Dual High Speed, LP Precision Op Amp... 245 197 153 Aes a1AGe Peat nase = NA gtteeston Oh ate 1.63 130 98 
TLE20220DREP 296-19513-2-ND | Dual High Speed, LP Precision Op Amp... 8-SOIC 3432,50/2,500 Pacis Op a i si agar 88 
TLE2024ACDW 296-10370-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp............. 16-SOIC 3.71 297 231 Spree : ; : : : 
TLE2024ACN 296-10371-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp. 14-Dip 371 297 231 TLEA1A1AID ine ceanoge) Ccallbut Low Noise High Speed tags aig OE 
TLE2024A1DW 296-10372-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp. .16-SOIC 4.05 3.24 2.52 s DAMP ss : : : 
TLE2024AIN 296-10373-5-ND _| Quad High Speed, LP Op Amp. 14-Dip 4.05 3.24 252 TLE2141AIP 296-13361-5-ND cone piee High Speed en jaa aie 
TLE2024AQDWREP _|296-18145-1-ND | Quad High Speed, LP Op Amp. 5.04 404 3.14 eaeeien i : : ; ; 
TLE2024AQDWREP —|296-18145-2-ND —_| Quad High Speed, LP Op Amp. 5712.00/2,000 TLEeTaICD Aes Suen Os ee High Speed i 2 BB 
TLE2024BMDW 296-10374-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp. 461 369 287 nent j ies : j b 
TLE2024CDW 296-10375-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp. 3.26 261 203 TLE21A1CP AERA Fe anon ie High Speed ie aa 8B 
TLE2024CN 296-10376-5-ND _| Quad High Speed, LP Op Amp. 3.26 261 2.03 ATT S5EADIS7-S-ND | Excalibur Low Noise High Speed : : : 
TLE20241DW 296-10377-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp. 349 279 217 Precision Op Amp 150 120 90 
TLE20241N 296-10378-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp. 349 279 217 erneatel y j : : : 
TLE2024MDW 296-10379-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp . 416 333 259 | TERIAIIP a Soe 1G) Aa 89 
TLE2024QDWREP 296-22420-1-ND | Quad High Speed, LP Op Amp NEW!..16-SOIC 4.43 3.55 2.76 -10459-5- , isl : ; 
TLE2024QDWREP _|296-22420-2-ND _| Quad High Speed, LP Op Amp NEW!..16-SOIC 5024.00/2,000 ae sorte -_ ion seed Precision oe mm a ae Z = 
TLE2027AMD) 296-10380-5-ND | Low Noise, High Speed Op Amp. i) ea ills TLE2142AMD 296-1875-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp 383 3.06 2.38 
TLE2027CD 296-10381-5:ND| | Low Noise, High Speed Op Am 2251 20135 TLE2142AMDRG4 | 296-22050-1-ND —_| Dual High Speed Prec. Op Amp NEI 3.83 3.06 2.38 
TLE2027CDR 296-10381-1-ND | Low Noise, High Speed Op Am| 2.25 1.80 1.35 TLE2142AMDRG4 296-22050-2-ND —_| Dual High Speed Prec. Op Amp NEI 5355.00/2,500 
ee Sener ee noes hed elatel . am 5 Sito oa TLE2142CD 296-10463-5-ND _| Dual High Speed Precision Op Amp.... 213 1.70 1.28 
al : : : TLE2142CP 296-10464-5-ND [Dual High Speed Precision Op Amp.........8-Dip 213 170 1.28 
TLE2027MD 296-10385-5-ND —_/ Low Noise, High Speed Op Am 259 2.07 1.61 TLE2142CPWR 296-10465-1-ND | Dual High Speed Precision Op Amp...16-TSSOP 2.13 1.70 1.28 
TLE2027MDREP 296-22421-1-ND | Low Noise, HS Op Amp NEW! 6.90 5.52 4.66 TLE2142CPWR 296-10465-2-ND | Dual High Speed Precision Op Amp... 16-TSSOP 2210.00/2,000 
TLE2027MDREP 296-22421-2-ND | Low Noise, HS Op Amp NEW! 10695.00/2,500 TLE21421D 296-10466-5-ND —_ | Dual High Speed Precision Op Amp 238 190 1.43 
TLE2037CD 296-10386-5-ND | Low Noise, High Speed Op Am 2.25 1.80 1.35 TLE21421P 296-10467-5-ND _| Dual High Speed Precision Op Amp 2.38 1.90 1.43 
TLE20371D 296-10388-5-ND_| Low Noise, High Speed Op Amp .. 2.38 1.90 1.43 TLE2142MD 206-10468-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp 259 2.07 1.61 
TLE2037MD 296-10389-5-ND | Low Noise, High Speed Op Amp 259 2.07 1.61 TLE2144ACN 296-10469-5-ND | Quad High Speed Precision Op Am| 450 3.60 2.80 
TLE2061ACD 296-10390-5-ND | Low Power JFET Op Am 188 1.50 1.13 TLE2144AIN 296-10470-5-ND | Quad High Speed Precision Op Am| 484 3.87 3.01 
TLE2061AID 296-10391-5-ND —_| Low Power JFET Op Am 2.00 160 1.20 TLE2144CDW 296-10471-5-ND | Quad High Speed Precision Op Am| 3.94 3.15 2.45 
TLE2061AIP 296-10392-5-ND —_| Low Power JFET Op Am 2.00 160 1.20 TLE2144CN 296-10472-5-ND | Quad High Speed Precision Op Am| 3.94 3.15 2.45 
TLE2061CD 2oGal OR 2aaSND | Low Power JFET Op Am igs) ie 88 TLEZT441DW 296-10473-6-ND [Quad High Speed Precision Op Am 428 342 2.66 
TLE2061CP 296-10394-5-ND —_| Low Power JFET Op Am 163 1.30 98 TLE21441N 296-10474-5-ND | Quad High Speed Precision Op Am| 4.28 3.42 2.66 
TLE2061MD 296-10395-5-ND | Low Power JFET Op Am| 213 1.70 1.28 TLE2144MDW 296-10475-5-ND | Quad High Speed Precision Op Am 5.06 4.05 3.15 
TLE2062ACD 296-10396-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 3.26 261 2.03 TLE2161ACD 296-10476-5-ND Low Power JFET Op Amp. ioe: TSS 
TLE2062AID 296-10397-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 3.49 2.79 217 TLE2161AID 296-10478-5-ND Low Power JFET Op Amp. 1.75 1.40 1.05 
TLE2062AMD 296-10399-5-ND __| Dual Low Power JFET Op Amp 3.94 3.15 2.45 TLED161CD 396-10480-5-ND [Low Power JFET Op Amp Tan 
TLE2062CD 296-1341-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 2.25 1.80 1.40 TLE2164ID 296-10482-5-ND | Low Power JFET Op Amp 163 130 98 
TLE2062CDR 296-1341-1-ND Dual JFET-Input Op Am 3.00 250 2.00 TLS1233N 296-10491-5-ND | Wide Band Video Preamp Syste! 178 1.42 1.07 
TLE2062CDR 296-1341-2-ND Dual JFET-Input Op Am 3150.00/2,500 TLV27L1IDBVR 296-12228-1-ND | 1-Channel, R/R, Output Op Amp ih] Ge ae! 
TLE2062CP 296-10401-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 2.25 1.80 1.40 TLV27L1IDBVR 296-12228-2-ND _|1-Channel, R/R, Output Op Amp 1443.00/3,000 
TLE20621D 296-10402-5-ND__| Dual Low Power JFET Op Amp 2.48 1.98 1.54 TLV27L11DR 296-12229-1-ND | 1-Channel, R/R, Output Op Amp i Sa 
TLE2062IP 296-10403-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp 248 1.98 1.54 TLV27L1IDR 296-12229-2-ND | 1-Channel, R/R, Output Op Amp 4202.50/2,500 
TLE2062MD 296-10404-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp 293 2.34 1.82 TLV27L2CDGKR 296-17057-1-ND 2-Channel, R/R, Output Op Amp ZC 50s kis 
TLE2064ACD 296-10405-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 5.29 4.23 3.29 TLV27L2CDGKR 296-17057-2-ND |2-Channel, R/R, Output Op Amp 1600.00/2,500 
TLE2064ACN 296-10406-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 5.29 4.23 3.29 TLV27L2IDR 296-12230-1-ND __|2-Channel, R/R, Output Op Amp 1.25 1.00.75 
TLE2064AID 296-10407-5-ND__| Quad Low Power JFET Op Amp 5.00 4.00 3.38 TLV27L2IDR 296-12230-2-ND  |2-Channel, R/R, Output Op Amp............. 8+ 1600.00/2,500 
TLE2064AMD 296-10408-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 5.70 456 3.85 TLV2711D 296-12300-5-ND | 550y/A/Ch., 3MHz, R/R, Output 
TLE2064CD 296-10409-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 371 297 231 Op Amp 96 72 54 
TLE2064CN 296-10410-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp Sal BSe BSI TLV271IDBVR 296-13371-1-ND | 550A/Ch., 3MHz, R/R, Output 
TLE20641D 296-10411-5-ND | Quad Low Power JFET Op Amp 4.05 3.24 252 Op Amp 96 72 54 
TLE2064IN 296-10412-5-ND _| Quad Low Power JFET Op Amp 4.05 3.24 2.52 (Continued) 
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UeLEs Digi-Key Price Each mals Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLV271IDBVR 296-13371-2-ND | 550uA/Ch., 3MHz, R/R, Output TLV2262AIPWR 296-14378-2-ND | Dual Advanced R/R Op Amp... 2106.00/2,000 
OP AMP «nn 936.00/3,000 TLV2262AQD 296-7445-5-ND | Dual Advanced R/R Op Amp... 215 172 1.29 
TLV272IDGKR 296-11946-1-ND | Dual Rail-to-Rail Output Op Amp. 84 70 56 TLV22621D 296-7446-5-ND Dual LP Low Voltage R/R Op Amp. “SOIC 155 1.24 93 
TLV272IDGKR 296-11946-2-ND | Dual Rail-to-Rail Output Op Amp. 910.00/2,500 TLV2262IP 296-7447-5-ND Dual LP Low Voltage R/R Op Amp. 8-Dip 1.55 1.24 93 
we ee aE — a eu op _ 84 aoe = TLV2262IPWR 296-7448-1-ND___| Dual LP Low Voltage R/R Op Amp......8-TSSOP__155 1.24 93 
7 -10655-2- ual Rail-to-Rail Output Op Amp .. .00/2, TLV2262IPWR 296-7448-2-ND | Dual LP Low Voltage R/R Op Amp. 1612.00/2,000 
TLve72F ZO0g ites Nias) Dual Rall-to-Rall Output Op Amp .. ei) A TLV22620D 296-7449-5.ND | Dual LP Low Voltage nA Op Amp 168 134101 
TLV2720QDRQ1 296-17870-1-ND | Dual Rail-to-Rail Output Op Amp. 93 78 62 ete. ee : f ; : 
i (| TLV2264AID 296-7450-5-ND Quad Advanced Rail-to-Rail Op Amp 2.57 2.06 1.60 
TLV2720DRQ1 296-17870-2-ND | Dual Rail-to-Rail Output Op Amp. 1007.50/2,500 ae medi 
TLV2264AIN 296-7451-5-ND Quad Advanced Rail-to-Rail Op Amp 2.57 2.06 1.60 
TLV27AGE WR, eoual2250a/NOMEs| Quad MHz R/R Out Op Amp Ws) 4) _ TLV2264A1PWR 296-7452-1-ND __| Quad Adv. Rail-to-Rail Op Amp... 257 2.06 1.60 
TLV274CPWR 296-12286-2-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp 958.00/2,000 - : 
Agar TLV2264AIPWR 296-7452-2-ND | Quad Adv. Rail-to-Rail Op Amp.......... 14-TSSOP 2908.00/2,000 
TLV274IDR 296-11981-1-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp 1149576 
TLV274IDR 296-11981-2-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp 1235.00/2,500 TLV2264IDR 296-7454-1-ND | Quad LP Low Voltage R/R Op Amp.......14-SOIG 2.36 1.89 1.47 
TLV274IN 296-14379-5-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp 114° 95-76 TLV2264IDR 296-7454-2-ND | Quad LP Low Voltage R/R Op Amp 3307.50/2,500 
TLV274IPWR 296-11982-1-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp 1144 95 76 TLV2264IN 296-7455-5-ND Quad LP Low Voltage R/R Op Amp 2.36 1.89 1.47 
TLV27aIPWR 396-11982-2-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp T010.0072,000 TLV2264IPWR 296-7456-1-ND __| Quad LP Low Voltage R/R Op Amp....14-TSSOP 2.36 1.89 1.47 
TLV274QDRQ1 296-18300-1-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp ; 123 103° 82 TLV2264IPWR 296-7456-2-ND | Quad LP Low Voltage R/R Op Amp... 14-TSSOP 2678.00/2,000 
TLV274QDRQ1 296-18300-2-ND | Quad 3MHz R/R Out Op Amp .14-SOIC 1332.50/2,500 TLV22640D 296-7457-5-ND —_| Quad LP Low Voltage R/R Op Amp 257 2.06 1.60 
TLV341AIDBVR 296-17680-1-ND | Low Voltage Rail-to-Rail Output TLV2302IDGKR 296-12307-1-ND | Op Amp with O/C Comparator. 1.68 134 1.01 
CMOS Op Amp SOT-23-6 96 80 64 TLV2302IDGKR 296-12307-2-ND | Op Amp with O/C Comparator. 2145.00/2,500 
TLV341AIDBVR 296-17680-2-ND Low Voltage Rail-to-Rail Output TLV2302IDR 296-10513-1-ND Op Amp with O/C Comparator. 1.68 1.34 1.01 
CMOS Op Amp ; 1248.00/3,000 TLV2302IDR 296-10513-2-ND | Op Amp with O/C Comparator. 2145.00/2,500 
TLV341 AIDCKR 296-17681-1-ND | Low Voltage Rail-to-Rail Output TLV2302IP 296-10514-5-ND | Op Amp with O/C Comparator. 1.68 1.34 1.01 
CMOS Op Amp 96 80.64 TLV2304IDR 296-10515-1-ND | Dual Op Amp with Dual 
TLV341AIDCKR 296-17681-2-ND | Low Voltage Rail-to-Rail Output O/C Comparator 945 1.97 1.53 
CMOS Op Amp ... 1248.00/3,000 TLV23041DR 296-10515-2-ND | Dual Op Amp with Dual 
TLV341IDBVR 296-17682-1-ND Ta Voltage alka: Output a aa a O/C Comparator. 3432.50/2,500 
jp Amp... i 4 i - 25s i 
TLV341 IDBVR 296-17682-2-ND | Low Voltage Rail-to-Rail Output aTiV2804lN ARTA SAND ie uarane Dual wy ep Aa 
CMOS Op Amp 1053.00/3,000 nega : ‘ ; : 
TLV341IDCKR 296-17683-1-ND —_| Low Voltage Rail-to-Rail Output TLV2304IPWR 296-10516-1-ND eens Dual Pe erire 
CMOS Op Amp... 81 68 54 pee ore ‘ : . : 
TLV3411DCKR 296-17683-2-ND | Low Voltage Rail-to-Rail Output TLV2304IPWR AEA 2D feeee Dual SEMANA 
CMOS Op Amp... $C70-6 1053.00/3,000 ae 
TLV341IDRLR 296-21126-1-ND Low Voltage Poel Output TLV2322ID 296-7458-5-ND Dual Low Volt. Micropower Op Amp. 1.68 1.34 1.01 
CMOS Op Amp -SOT-563-6 1.05 88 ~©=.70 TLV2322IP 296-7459-5-ND Dual Low Volt. Micropower Op Amp. 1.68 1.34 1.01 
TLV341IDRLR 996-21126-2-ND Low Voltage Rail TLV2322IPWR 296-7460-1-ND Dual Low Volt. Micropower Op Amp. 1.68 1.34 1.01 
CMOS Op Amp... SOT-563-6 1820.00/4,000 TLV2322IPWR 296-7460-2-ND Dual Low Volt. Micropower Op Amp.. 1742.00/2,000 
TLV342AIDR 296-21127-1-ND | Dual Low Voltage Rail-to-Rail Output TLV23241D 296-7461-5-ND Quad Low Volt. Micropower Op Amp 2.36 1.89 1.47 
CMOS Op Amp... 1.05 88 70 TLV23241N 296-7462-5-ND Quad Low Volt. Micropower Op Amp..... 2.36 1.89 1.47 
TLV342AIDR 296-21127-2-ND Dual Low Voltage Rail-to-Rail Output TLV2324IPWR 296-7464-1-ND Quad Low Volt. Micropower 
CMOS Op Amp... 1137.50/2,500 Op Amp..... 236 1.89 1.47 
TLV342IDGKR 296-22848-1-ND | Dual Low Voltage Rail-to-Rai TLV2324IPWR 296-7464-2-ND Quad Low Volt. Micropower 
CMOS Op Amp NEW! 96.80.64 Op Amp... 2678.00/2,000 
TLV342IDGKR 296-22848-2-ND | Dual Low Voltage Rail-to-Rail Output TLV2332ID 296-7465-5-ND Dual LP Low Voltage Op Amp 144 120 96 
CMOS Op Amp NEW: 1040.00/2,500 TLV2332IP 296-7466-5-ND —_| Dual LP Low Voltage Op Amp 144° 120 96 
TLV342IDR 296-21128-1-ND | Dual Low Voltage Rai TLV2332IPWR 296-7467-1-ND | Dual LP Low Voltage Op Amp 1.44 1.20.96 
= VSR Sete ONE aoe on ie 87 3 5B TLV2332IPWR 296-7467-2-ND | Dual LP Low Voltage Op Amp 1276.00/2,000 
F eA CMOS Op A in. al swsnDETD TLV23341D 296-7468-5-ND | Quad LP Low Voltage Op Amp 245 197 153 
TLVIZOTIDBVA 296-17618-1-ND | Single Differential Comparator. 75 63 50 TLV2334IN 296-7469-5-ND) | Quad LP Low Voltage Op Amp 20) 197 158 
cg te TLV2334IPWR 296-7470-1-ND —_| Quad LP Low Voltage Op Amp 245 1.97 153 
TLV1391IDBVR 296-17618-2-ND Single Differential Comparator ase 975.00/3,000 
ADEOR CI : ‘stoi TLV2334IPWR 296-7470-2-ND —_| Quad LP Low Voltage Op Amp 2780.00/2,000 
TLV2211CDBVR 296-10500-1-ND | Low Noise, LP, Rail-to-Rail Op Amp 1.20 1.00 80 
TLV2211CDBVR 296-10500-2-ND | Low Noise, LP, Rail-to-Rail Op Amp ... SOT-23-5 1560.00/3,000 aves eOO TS Aigo oe Low Voltage Programmable Op Amp Ved ees 
TLV2211|DBVR 296-10501-1-ND _|Low Noise, LP, Rail-to-Rail Op Amp...SOT-23-5 1.26 1.05 84 TLV23411P 296-7472-5-ND__| Low Voltage Programmable Op Amp 1.55 1.24.93 
TLV22711DBVR 296-10501-2-ND | Low Noise, LP, Rail-to-Rail Op Amp... SOT-23-5 1638.00/3,000 TLV23421D 296-7473-5-ND —_| Dual Low Voltage High-Speed Op Amp. 238 190 1.43 
TLV2221CDBVR 296-10504-1-ND | Rail-to-Rail Op Amy SOT-23-5 120 1.00 80 TLV2342IP 296-7474-5-ND __| Dual Low Voltage High-Speed Op Amp. 2.38 1.90 1.43 
TLV2221CDBVR 296-10504-2-ND | Rail-to-Rail Op Amy SOT-23-5 1560.00/3,000 TLV23441D 296-7475-5-ND —_| Quad Low Voltage HS Op Am| 288 231 1.80 
TLV2231CDBVR 296-12189-1-ND | Low Power Rail-to-Rail Op Am SOT-23-5 120 1.00 80 TLV2344IN 296-7476-5-ND —_| Quad Low Voltage HS Op Am 288 231 1.80 
TLV2231CDBVR 296-12189-2-ND __| Low Power Rail-to-Rail Op Amp......... SOT-23-5 1560.00/3,000 TLV2361CDBV 296-10523-5-ND__| High Perf. Low Voltage Op Amp. 877358 
TLV2231IDBVR 296-10505-1-ND | Rail-to-Rail Op Am 126 105 84 TLV2361CDBVR 296-13798-1-ND [High Perf. Low Voltage Op Amp. 80 60 45 
TLV2231IDBVR 296-10505-2-ND 1638.00/3,000 TLV2361CDBVR 296-13798-2-ND —_| High Perf. Low Voltage Op Amp. 780.00/3,000 
TLV2231IDBVT 296-17096-1-ND 138 115 92 TLV2361IDBVR 296-13745-1-ND | High Perf. Low Voltage Op Amp. 75 63 50 
TLV2231IDBVT 296-17096-2-ND 172.50/250 TLV2361IDBVR 296-13745-2-ND —_| High Perf. Low Voltage Op Amp. 975.00/3,000 
TLV2241IDBVT 296-10506-1-ND Naannonar Rail-to-Rail Op Amp. 1.68 1.34 1.01 TLV2362IDGKR 296-13995-1-ND | High Perf. Low Voltage Op Amp. 75 63 50 
TLV2241IDBVT 296-10506-2-ND —_| Micropower Rail-to-Rail Op Amp . 234.50/250 TLV2362IDGKR 296-13995-2-ND | High Perf. Low Voltage Op Ai 812.50/2,500 
TLV2241 IDR 296-10507-1-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp . 155 124 93 fetal Hise aldara ba Ld ee 
. ji : TLV2362IDR 296-15029-1-ND High Performance Low Volt. Op Amp 76 RO ena. 
TLV2241IDR 296-10507-2-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp .. 1985.00/2,500 9. i 
‘ | 4 TLV2362IDR 296-15029-2-ND High Performance Low Volt. Op Amp 617.50/2,500 
TLV22411P 296-10508-5-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp .. ey eS ER) TLV2362IP 296-10526-5-ND Dual High Performance Op Amp 76 57 43 
TLV2242IDGKR 296-10509-1-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 215 1.72 1.29 TivoabalPWR 996-10527-1-ND | Dual High Performance Op Amp a ow 
TLV2242IDGKR 296-10509-2-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 2752.50/2,500 TLVOaBDIPWR BOGMIGOTEAITINE Dual High Performance On Ami 506 00/2000 
TLV22421DR 296-10510-1-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 245 172 1.29 TLVoA7OIDBVR arpaesum (eee Neh iaMER ir it i pie! 
TLV22421DR 296-10510-2-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 2752.50/2,500 a a ‘ aah eh ie ned a5 Aa 08 
TLV22441DR 296-10511-1-ND | Quad Micropower R/R Op Amp 245 197 1.53 p Amp with Shutdown : : " 
TLV22441DR 296-10511-2-ND | Quad Micropower R/R Op Amp. 3432.50/2,500 TLV2370IDBVR 296-12617-2-ND | 550A/Channel 3MHz R/R In/Out 
TLV22441PW 296-10512-5-ND | Quad Micropower R/R Op Amp 245. 197 1.53 Op Amp with Shutdown 1599.00/3,000 
TLV2252AID 296-7430-5-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp 1.68 1.34 1.01 TLV23701DR 296-12298-1-ND |) 550A/Channel 3MHz R/R In/Out 
TLV2252AlP 296-7431-5-ND —_| Dual Low Voltage R/R Op Amp 168 134 1.01 Op Amp with Shutdown. 1.23 1.03.82 
TLV2252AIPW 296-7432-5-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 168 134 1.01 TLV2370IDR 296-12298-2-ND | 550A/Channel 3MHz R/R In/Out 
TLV2252AQD 296-7433-5-ND _| Dual Low Voltage R/R Op Amp 168 134 1.01 Op Amp with Shutdown. 1332.50/2,500 
TLV2252AQDREP 296-22423-1-ND | Dual Low Volt. R/R Op Amp NE! 38 190 1.43 TLV23701P 296-12217-5-ND | 550A/Channel 3MHz R/R In/Out 
TLV2252AQDREP 296-22423-2-ND | Dual Low Volt. R/R Op Amp NEI 3040.00/2,500 Op Amp with Shutdown. 123 103. 82 
TLV2252AQDRQ1 296-18022-1-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 168 134 1.01 TLV2371IDBVR 296-13057-1-ND  |550A/Ch., 3MHz, R/R, /0 OpAmp...SOT-23-5 141 93 74 
TLV2252AQDRQ1 296-18022-2-ND | Dual Low Voltage R/R Op Amp 2145.00/2,500 TLV2371IDBVR 296-13057-2-ND | 550/A/Ch., 3MHz, R/R, 1/0 Op Amp ... SOT-23-5 1443.00/3,000 
TLV2252|D 296-7434-5-ND___| Dual LP Low Voltage R/R Op Amp 155 1.24 93 TLV23711DR 296-12299-1-ND | 550A/Ch., 3MHz, R/R, 1/0 Op Amp .. 141.9374 
TLV22521P 296-7435-5-ND | Dual LP Low Voltage R/R Op Amp 155 124 393 TLV2371IDR 296-12299-2-ND | 550u/A/Ch., 3MHz, R/R, 1/0 Op Amp . 1202.50/2,500 
TLV22520D 296-7436-5-ND —_| Dual LP Low Voltage R/R Op Amp 168 134 1.01 TLV2371IP 296-12218-5-ND | 550uA/Ch., 3MHz, R/R, 1/0 Op Amp 
TLV2252QDREP 296-22424-1-ND | Dual LP Low Volt. R/R Op Amp NEW!..8-SOIC 220 1.76 1.32 with Shutdown 141-9374 
TLV2252QDREP 296-22424-2-ND | Dual LP Low Volt. R/R Op Amp NEW!..8-SOIC 2815.00/2,500 TLV2371MDBVREP  |296-21256-1-ND | S50uAVCh., 3MHz BIR, VO Op Amp 2481.98 154 
TLV2254AID 296-7437-5:ND) | Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-8010 P20 Soa7 TLV2371MDBVREP  |296-21256-2-ND | 550uA/Ch., 3MHz R/R, 1/0 Op Amp 4158.00/3,000 
TLV2254AIN 296-7438-5-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 14-Dip 236 189 147 TLV23710DRO4 296-18908-1-ND | 550yA/Ch.. 3MHz R/R'I/0 Op Amp -SOIc 138 115 92 
TLV2254AIPWR 296-7439-1-ND —_| Quad Low Voltage R/R Op Amp 4-TSSOP 2.36 189 1.47 aeage : : : ; : 
Tivo TLV2371QDRQ1 296-18908-2-ND | 550u/A/Ch., 3MHz R/R 1/0 Op Amp SOIC 1495.00/2,500 
54AIPWR 296-7439-2-ND | Quad Low Voltage R/R Op Amp 4-TSSOP 2678.00/2,000 Tee 
TLV2254A0D 296-7440-5-ND  |Quad Low Voltage R/R Op Amp........14-SOIG. 245 197 1.53 TLV23721DR 29671052851 ND | Dual MHz R/R In/Out Op Am 250 
TLV2254AQDREP 296-22425-1-ND | Quad Low Volt. B/R Op Amp NI 338 270 2410 TLV2372IDR 296-10528-2-ND | Dual 3MHz R/R In/Out Op Am 1600.00/2,500 
TLV2254AQDREP 796-20425-2-ND | Quad Low Volt. RIR Op Amp NEW... 14-SOIC 4725.00/2,500 TLV29721P 290712219-5:ND) | Dual MHz R/R In/Out Op Am TS OCR Z5 
TLv2054I0 296-7441-5-ND | Quad LP Low Voltage F/R Op Am 225 180 1.40 TLV23720DRG4Q1 ‘| 296-22845-1-ND | Dual 3MHz R/R In/Out Op Amp 138 110 83 
TLV2254IN 296-7442-5-ND | Quad LP Low Voltage R/R Op Amp. 205 180 140 TLV23720DRG4Q1 ‘| 296-22845-2-ND —_| Dual 3MHz R/R In/Out Op Amp NE! 1760.00/2,500 
TLV2254QDREP 296-22426-1-ND | Quad LP Low Voltage R/R TLV23720DRQ1 296-18909-1-ND | Dual 3MHz R/R In/Out Op Amp 138 110 83 
Op Amp NEW!.. 3.22 258 2.01 TLV23720DRQ1 296-18909-2-ND | Dual 3MHz R/R In/Out Op Amp 1760.00/2,500 
TLV2254QDREP 296-22426-2-ND Quad LP Low Voltage R/R TLV2373IDGSR 296-11624-1-ND Dual 3MHz Rail-to-Rail, Op Amp 
Op Amp NEW!.. 4505.00/2,500 with Shutdow! 138 110 83 
TLV2262AID 296-7443-5-ND | Dual Advanced R/R Op Amp . 203 162 1.22 TLV2373IDGSR 296-11624-2-ND | Dual 3MHz Rail-to-Rail, Op Amp 
TLV2262AlP 296-7444-5-ND —_| Dual Advanced R/R Op Amp. 2.03 1.62 1.22 with Shutdown. 1760.00/2,500 
TLV2262AIPWR 296-14378-1-ND | Dual Advanced R/R Op Amp . 208\ 1.62. 122 (Continued) 
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TLV23731DR 296-10529-1-ND | Dual 3MHz Rail-to-Rail, /O0 Op Amp TLV2450CP 296-1885-5-ND | Low Power Rail-to-Rail Op Amp 155 124 93 
with Shutdown. A38e  As10! 83 TLV24501D 296-1886-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp 1.55 1.24 93 
TLV2373IDR 296-10529-2-ND Dual 3MHz Rail-to-Rail, I/O Op Amp TLV2450IDBVR 296-10571-1-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp. ibs aber) 93 
with Shutdown. 1760.00/2,500 TLV2450IDBVR 296-10571-2-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp 2382.00/3,000 
TLV23731N 296-12220-5-ND Dual 3MHz Rail-to-Rail, 1/0 Op Amp TLV24501P 296-1887-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp peal alee) Ce 
with Shutdown, sie 1.38 110 83 TLV2451AID 296-10572-5-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp 155 124 «93 
TLV23741DR 296-11967-1-ND — | Quad 3MHz Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 148° 118 ~=«89 TLV2451AIDR 296-10572-1-ND —_| Single, Rail-to-Rail Op Amp 1.55 1.24 93 
TLV23741DR 296-11967-2-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rail |/0 Op Amp 1887.50/2,500 TLV2451AIDR 296-10572-2-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp 1985.00/2,500 
TLV2374IPWR 296-11968-1-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rail /O Op Amp..14-TSSOP 1.48 118 89 TLV2451 AIP 296-10573-5-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp 155 1.24 93 
TLV2374IPWR 296-11968-2-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rail I/O Op Amp.. 14-TSSOP 1534.00/2,000 TLV2451CD 296-1888-5-ND | Low Power Rail-to-Rail Op Amp 143114 86 
TLV2374IN 296-12221-5-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rail /O Op Amp........14-Dip 1.48 118 89 TLV2451CDR 296-1888-1-ND —_| Single, Rail-to-Rail Op Amp 143 =«114~—«86 
TLV2374MDREP 296-19520-1-ND | Quad 3MHz R/R In/Out Op Amp. 14-S0IC 3.74 2.99 2.33 TLV2451CDR 296-1888-2-ND —_| Single, Rail-to-Rail Op Amp 1825.00/2,500 
TLV2374MDREP 296-19520-2-ND | Quad 3MHz R/R In/Out Op Amp .14-SOIC 5230.00/2,500 TLV2451CDBVR 296-10574-1-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp 143° 1.14 86 
TLV2375IDR 296-11969-1-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rail I/O Op Amp TLV2451CDBVR 296-10574-2-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp 2190.00/3,000 
with Shutdown 1.58 126 .95 TLV2451CP 296-1889-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp 1.43 1.14 86 
TLV23751DR 296-11969-2-ND | Quad 3MHz Rail- TLV24511D 296-1890-5-ND | Low Power Rail-to-Rail Op Amp 143° «114 ~«86 
with Shutdown. 2015.00/2,500 TLV2451IDR 296-1890-1-ND Single, Rail-to-Rail Op Amp 1.43 1.14 86 
FW1970-41- i-to-Rai TLV2451IDR 296-1890-2-ND _| Single, Rail-to-Rail Op Amp 1825.00/2,500 
TEesToEv peer cmanbim| Cuad SMHz Ral-to-Rall /O Op Amp 458 126 95 | TLV2451IDBVR 296-10576-1-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp 143 1.14. 86 
TLv2375IPWR 296-11970-2-ND | Quad 3MHz Rail ‘ : : TLV2451IDBVR 296-10576-2-ND _| Single, Rail-to-Rail Op Amp 2190.00/3,000 
with Shutdown. 16-TSSOP 1638.00/2,000 TLV2451 IP 296-1891-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp 143° 1.14 86 
TLV23751N 296-12222-5-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rail I/O Op Amp TLV2452AIDR 296-10578-1-ND 271 Summ (2emle2g 
with Shutdown, 158 126 95 TLV2452AIDR 296-10578-2-ND 2752.50/2,500 


16-Dip 


TLV23811DBVT 296-12223-1-ND _|1-Channel, Rail-to-Rail, /0 Op Amp...SOT-28-5 1.55 1.24 93 ee 206; 1057855 00 ee ele 
TLV2381IDBVT 296-12223-2-ND | 1-Channel, Rail-to-Rail, /0 Op Amp 217.00/250 a : : : 
TLV23811DR 296-12224-1-ND | 1-Channel, Rail-to-Rail, //0 Op Amp 143 114 86 TLV248200R Boog ig Oma) Dual, Rall-to-Ratl Op Amp... Ty Ue ne 
TLV2381IDR 296-12224-2-ND | 4-Channel, Rail-to-Rail, /O Op Amp 1825.00/2,500 Ua rea pote eee am) Oval Rall-to-Rall Op Amp... SeBewAsty 
T eitncHall cote TLV2452CDGKR 296-10580-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 41.90 152 1.14 
TLV238210R 296-12226-1-ND _ | 2-Channel, Rail-to-Rail, /0 Op Amp 1.90 152 1.14 , Rail-to-Rail Op Amp 
TLV238210R 296-12296-2-ND | 2-Channel, Rail-to-Rail, /0 Op Amp 2432.50/2,500 eee peege once gh ome Dual, Rail-to-Rail Op Am Caen ty 
TLV2401CDR 296-10530-1-ND | Micropower Op Amp... 1.55 124 93 TLW2452IDGKR 290s I08251GND ais) Sie 122 
TLV2401CDR 296-10530-2-ND | Micropower Op Amp. ~ 1985.00/2,500 Tiv2as2IDGKR BOCs 1DS82223ND 259250121500 
TLV2401IDBVT 296-10531-1-ND _ | Micropower Op Amp. 178 142 1.07 TEV2452 IDR 200, Oobes ve HO) Ne te 
TLV2404IDBVT 296-10531-2-ND | Micropower Op Amp. “ 248.50/250. TLW24S2IDR Zoos IDs Aub 259250/2.900 
; : : TLV24521P 296-10584-5-ND 2.03 1.62 1.22 
ere ea isronouet op Ann 1.68 1.34 1.01 TLV2453AIDR 296-10585-1-ND 2.38 1.90 1.43 
TLV24011P 296-10883-5-ND | Micropower Op Amp. 68 134101 TL Ve ASSAIDR coos SRE AND SURE 
TLv2402cDR 296-10534-1-ND | Dual Micropower RVR Gp Am 238 190 143 | ILVS4S3AIN 226510586 NE oooh ues 
TLV2402CDR 296-10534-2-ND [Dual Micropower A/R Op Amp. ~3040.00/2,500 divest Bee ey aio 1 ee 
f nes Mal MICropower: p Amp. 00/2, TLV2453CDR 296-2429-1-ND 215 1.72 1.29 
Teme: fegtmram [attomer tt a | Been 
oI eta ual Micropower |p Amp. i f TLV2453CDG. = = F i F 
TLV2402IDGKRG4 | 296-18604-2-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. _8-MSOP 3150.00/2,500 Sh Bae 1058/=1-ND BES Te ee 
i R Op Am TLV2453CDGSR 296-10587-2-ND 2752.50/2,500 
TLV2402IDR 296-10535-1-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC 2.25 1.80 1.40 TLV2453IDGSR 296-10589-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp.. 225 180 1.35 
TLV2402IDR 296-10535-2-ND__| Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp... 8-SOIC 3150.00/2,500 TLV2453IDGSR 296-10589-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp... 2880.00/2,500 
TLV2402IP 296-10536-5-ND Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....... 8-Dip 2.25 1.80 1.40 TLV2453IDR 296-10590-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2.25 1.80 1.35 
TLV2404AIN 296-13363-5-ND | 880nA/Ch. R/R, 1/0 Op Amp with TLV24531DR 296-10590-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 2880.00/2,500 
Reverse Battery Protection .... 3.31 2.65 2.06 TLV24531N 296-10591-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 2.25 1.80 1.35 
TLV2404CD 296-2427-5-ND 880nA/Ch. R/R, 1/0 Op Amp with TLV2454AID 296-10592-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 245 1.97 1.53 
Reverse Battery Protection .... 2.99 2.40 1.87 TLV2454AIDR 296-10592-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 2.45 1.97 1.53 
TLV240410R 296-10537-1-ND | 880nAVCh. R/R, 1/0 Op Amp with TLV2454AIDR 296-10592-2-ND __| Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 3432.50/2,500 
Reverse Battery Protection .... 3.22 2.58 2.01 TLV2454AIN 296-10593-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 245° 1.97 153 
TLV240410R 296-10537-2-ND | 880nA/Ch. R/R, 1/0 Op Amp with TLV2454AIPWR 296-10594-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. : 245 1.97 1.53 
Reverse Battery Protection... 4505.00/2,500 TLV2454AIPWR 296-10594-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. .14-TSSOP 2780.00/2,000 
TLV2404IN 296-10538-5-ND | 880nA/Ch. R/R, I/O Op Amp with TLv2454cD 296-2430-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 14-SOIC 2.25 1.80 1.40 
Reverse Battery Protection... 3.22 2.58 2.01 TLV2454CN 296-10595-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 2.25 1.80 1.40 
TLV24041PWR 296-10539-1-ND | 880nA/Ch. R/R, 1/0 Op Amp with TLV24541D 296-10596-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 236 1.89 1.47 
Reverse Battery Protection..... 3.22 258 2.01 TLV2454IDR 296-10597-1-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 2.36 1.89 1.47 
TLV24041PWR 296-10539-2-ND | 880nA/Ch. R/R, /0 Op Amp with TLV245410R 296-10597-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 3307.50/2,500 
Reverse Battery Protection... 3646.00/2,000 TLV24541N 296-10598-5-ND Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 2.36 1.89 1.47 
TLV2422A1D 296-10540-5-ND | Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC_ 1.90 152 144 TLV2454IPWR 296-10599-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 236 1.89 1.47 
TLv2422cD 296-10541-5-ND | Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC_ 1.68 134 1.01 TLV24541PWR 296-10599-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. -14-TSSOP 2678.00/2,000 
TLV2422CPWR 296-10542-1-ND | Dual Micropower B/R Op Amp. 8-TSSOP 1.68 1.34 1.01 TLV2455AID 296-10600-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 16-SOIC 268 215 1.67 
TLV2422CPWR 296-10542-2-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 8-TSSOP 1742.00/2,000 TLV2455AIDR 296-10600-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 16-SOIC 268 215 1.67 
TLv24221D 296-10543-5-ND | Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIG 1.78 142 1.07 TLV2455AIDR 296-10600-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 16-SOIC 3747.50/2,500 
TLv24220D 296-10544-5-ND _| Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC__ 1.90 152 114 TLV2455AIN 296-10601-5-ND__| Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 6-Dip 2.68 2.15 1.67 
TLV2432A1D 296-10545-5-ND | Dual Micropower Rai-to-Rail Op Amp....8-SOIC_ 1.90 152 1.14 TLV2455AIPWR 296-10602-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. -16-TSSOP 2.68 2.15 1.67 
TLV2432AIPWR 296-10546-1-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 8-TSSOP 1.90 152 1.14 TLV2455AIPWR 296-10602-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. -16-TSSOP 3034.00/2,000 
TLV2432AIPWR 296-10546-2-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 8-TSSOP 1976.00/2,000 TLV2455CD 296-2431-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 16-SOIC 245 1.97 1.53 
TLV2432AQD 296-10547-5-ND | Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC 2.03 1.62 1.22 TLV2455CN 296-10603-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 245 1.97 1.53 
TLV2432CD 296-10548-5-ND —_| Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC_ 1.30 1.04 78 TLV2455CPWR 296-10604-1-ND__| Quad, Rail-to-Rail Op Amp.. 16-TSSOP 2.45 1.97 1.53 
TLV24321D 296-10549-5-ND | Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC.+1.43.~«41.14~~«6O TLV2455CPWR 296-10604-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 16-TSSOP 2780.00/2,000 
TLV24320D 296-10550-5-ND | Dual Micropower Rail-to-Rail Op Amp....8-SOIC_ 1.55 124 93 TLV24551D 296-10605-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 257 2.06 1.60 
TLV2434AIDR 296-14409-1-ND | Quad R/R Micropower Op Amp "J4S0IC 236 189 1.47 TLV24551DR 296-10605-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 2.57 2.06 1.60 
TLV2434AIDR 296-14409-2-ND | Quad R/R Micropower Op Amp -14-S0IC 3307.50/2,500 teen ae 0605-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 3590.00/2,500 
TLV2434AIPWR 296-10551-1-ND _| Quad R/R Micropower Op Amp 4-TSSOP 2.36 189 1.47 oe 6-10606-5-ND__| Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 2.57 2.06 1.60 
TLV2434AIPWR 296-10551-2-ND | Quad R/R Micropower Op Amp TSSOP 2678.00/2,000 TIVOIeORIGE Baa ND th Hy ie Op Amp wa shutdown ey Ae aol 
TLV2434CD 296-10552-5-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 14-S0IC 2.38 1.90 1.43 TRV 2460AIP Rae LP RR V0 op aan with en aes age et Lal 
TLV2434CPW 296-10553-5-ND —_| Quad R/R Micropower Op Amp 4-TSSOP 2.38 1.90 143 qi voaaden SSR G TAME] LP EVR I/0 OF Arms with Stutd Hoe ea oa 
TLV2434IDR 296-10554-1-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 14-S0IC 2.25 1.80 1.40 TLV24B00DR 996-2432-41.ND  |LP R/R VO an am with hit saath iy a 
TLV24341DR 296-10554-2-ND _| Quad R/R Micropower Op Amp 14-SOIC 3150.00/2,500 quaeacbe SSNS iP AIR TO —— aS TOTS 
TLV24341PWR 296-10555-1-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 4TSSOP 225 1.80 1.40 T VOAOGDRIA Bae EEN LP F/R VO On Amo vith Shutdown phe 
. p Amp with Shutdown... eB WZ ER 
TLV2434IPWR 296-10555-2-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 2550.00/2,000 TLV2460CDBVR 296-7479-2-ND —_|LP R/R /0 Op Amp with Shutdown 2382.00/3,000 
TLV2442AIDR 296-10556-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 1.78 1.42 1.07 Tiyoaence 296-7480-5-ND — |LP R/RI/O Op Amp with Shutdown cy eae 
TLV2442AIDR 296-10556-2-ND | Dual, Rail-to-Rall Op Amp. 2272.50/2,500 TLV24601DBVR 296-7481-1-ND _|LP R/R /O Op Amp with Shutdown 1.55 1.24 93 
TLV2442A0D 296-10557-5-ND _| Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 1.90 152 1.44 FLVS4601DBVR Eee Een GEE CP FIRU/O Op Amp with Shutd Seana 
TLv2442A0PW 296-10558-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Ami 190 152 1.14 et De vane bitlnes ae 
, Rail-to-Rail Op Amp . : 52 1. TLV246010R 296-7482-1-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 155 1.24 93 
mivess2eD 206-10559-5:ND/ | Dual, Rail-to-Rall Op Amp.. SO Ce ve TLV24601DR 296-7482-2-ND | LP R/R I/O Op Amp with Shutdown 1985.00/2,500 
TLv2442iD 296-10560-5-ND | Dual, Rail-to-Rall Op Amp. 143° 1.14 86 TLV24601P 296-7483-5-ND | LP R/R I/O Op Amp with Shutdown 155 1.24 93 
TLv24420D 296-10561-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 155 1.24 93 TLV2461AIDR 296-7484-1-ND__|LP R/R /O Op Amp with Shutdown 1.55 1.24 93 
TLV24420PW 296-10562-5-ND_| Dual, Rail-to-Rail Op Amp. 1.55 1.24 93 TLV2461AIDR 296-7484-2-ND __ |LPR/R 0 Op Amp with Shutdown 1985.00/2,500 
TLV2444AIPWR 296-10563-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.25 180 1.40 TLV2461 AIP 296-7485-5-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 155 1.24 93 
TLV2444AIPWR 296-10563-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2550.00/2,000 TLV2461CDBVR 296-7487-1-ND —_|LP R/R I/O Op Amp with Shutdown 143 1.14 86 
TLV2444CD 296-10564-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.25 1.80 1.35 TLV2461CDBVR 296-7487-2-ND | LP R/R I/O Op Amp with Shutdown 2190.00/3,000 
TLV2444CPW 296-10565-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.25 1.80 1.35 TLV2461CDBVT 296-2433-1-ND | LP R/R I/O Op Amp with Shutdown 155 1.24 93 
TLV2444 IDR 296-10566-1-ND__| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.38 1.90 1.43 TLV2461CDBVT 296-2433-2-ND [LP R/R I/O Op Amp with Shutdown 217.00/250 
TLV24441DR 296-10566-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 3040.00/2,500 TLV2461CDR 296-7488-1-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 143114 86 
TLV2444IPWR 296-10567-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2.38 190 1.43 TLV2461CDR 296-7488-2-ND | LP R/R I/O Op Amp with Shutdown 1825.00/2,500 
TLV2444IPWR 296-10567-2-ND —_| Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2470.00/2,000 TLV2461CP 296-7489-5-ND | LP R/R I/O Op Amp with Shutdown 143° 1.14 86 
TLV2450AD 296-10568-5-ND | Single, Rail-to-Rail Op Am 1.68 134 1.01 TLV2461IDBVR 296-7490-1-ND___|LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown .... 143 114 86 
TLV2450AIDR 296-10568-1-ND__| Single, Rail-to-Rail Op Am 1.68 1.34 1.01 TLV2461IDBVR 296-7490-2-ND —|LP R/R I/O Op Amp with Shutdown 2190.00/3,000 
TLV2450AIDR 296-10568-2-ND | Single, Rail-to-Rail Op Am 2145.00/2,500 TLV2461IDR 296-7491-1-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 143° 114 86 
TLV2450AIP 296-10569-5-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp... 1.68 1.34 1.01 TLV24611DR 296-7491-2-ND | LP R/R /O Op Amp with Shutdown 1825.00/2,500 
TLV2450CD 296-1884-5-ND —_| Low Power Rail-to-Rail Op Amp 155 124 93 TLV2461 IP 296-7492-5-ND | LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown 143° 1.14 86 
TLV2450CDBVR 296-10570-1-ND | Single, Rail-to-Rail Op Amp . 155 1.24 93 TLV2462AIDR 296-7557-1-ND __| Dual LP Rail-to-Rail |/0 Op Amp 215 1.72 1.29 
TLV2450CDBVR 296-10570-2-ND _| Single, Rail-to-Rail Op Amp... 2382.00/3,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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EXAS 


INSTRUMENTS 
Lolb Digi-Key Price Each al Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description fl 25 100 
TLV2462AIDR 296-7557-2-ND _| Dual LP Rail-to-Rail /0 Op Amp.. 2752.50/2,500 TLV2472AID 296-10610-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp... 245 1.72 1.29 
TLV2462AP 296-7558-5-ND —_| Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Am 215 1.72 1.29 TLV2472AIDR 296-10610-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 245 1.72 1.29 
TLV2462AMDREP 296-21864-1-ND | Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am 515 413 3.21 TLV2472AIDR 996-10610-2-ND i i 9752.50/2,500 
TLV2462AMDREP 296-21864-2-ND Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Am 7212.50/2,500 TLV2472AIP 296-10611-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp.. aly Th es) 
TLV2462AQD 296-12066-5-ND__| Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp... 2.25 1.80 1.35 TLV2472AQDRG401 _|296-22846-1-ND _| Dual Rail-to-Rail /0 Op Amp NE! 225 1.80 1.35 
TLV2462AQDREP 296-22427-1-ND | Dual LP R/R 1/0 Op Amp NEW!. 275 2.20 1.71 TLV2472AQDRG401 —[296-22846-2-ND | Dual Rail-to-Rail /0 Op Amp NE! 2880.00/2,500 
TLV2462AQDREP 296-22427-2-ND | Dual LP R/R 1/0 Op Amp NEW! 3842.50/2,500 TLV2472CDGNR 296-10612-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp.. 190 152 114 
Tiveasoaanaai — |296-17736-2.ND | Dual LP Raito-Rall /O Op Am Soo. IB oo! ee ee 
TLV2462AQPWR —_|296-12067-1-ND__| Dual LP Rail-to-Rail /O Op Amp... 205 180 1.35 | ttyosocDR PERG Ook Keiienal Onan Vey ee ope 
TLV2462A0PWR 296-12067-2-ND Dual LP Rail-to-Rail /0 Op Amp. 2394.00/2,000 Io 
TLV2462CD 296-2434-5-ND | Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 1.90 152 114 yar beep 2 aes oar 
TLV2462CDR 296-2434-1-ND | Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Am 1.90 152 114 TLV2470IDENR 996-10615-2-ND 9599 .50/2,500 
TLV2462CDR 296-2434-2-ND | Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Am 2432.50/2,500 TLv24721D 296-10614-5-ND Praieelicomation 
TLV2462CP 296-1892-5-ND__| Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp. 1.90 152 1.14 : : ; 
TLV2472IDR 296-10616-1-ND 203 1.62 1.22 
TLV24621D 296-7562-5-ND | Dual LP Rail-to-Rail /0 Op Amp. 203 162 122 TEVo47OIDR TOBSNGIOMAND pEGaE ISO 
TLV2462IDR 296-7562-1-ND | Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 203 162 122 it eae ! ! 592.50/2,5 
: d TLV24721P 296-10617-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp... 2.03 1.62 1.22 
TLV2462IDR 296-7562-2-ND | Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Am 2592.50/2,500 i : 
i . TLV2473AID 296-10618-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp... 238 1.90 1.43 
TLV2462IDGKR 296-7561-1-ND —_| Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Am 2.03 1.62 1.22 : : 
TLV2462IDGKR 296-7561-2-ND | Dual LP Rail-to-Rail /O Op Amp... 2592.50/2,500 TLV2473AIDR 296-10618-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am| 2.38 1.90 1.43 
TLV24621P 296-1893-5-ND | Dual LP Rail-to-Rail /0 Op Amp... 203 162 1.22 TLV2S7@AIDR, eouaIUGLSz2sNOMa| Dual, Rail-to-Rall Op Am 080. 00/2;200 
TLV24620D 296-12068-5-ND | Dual LP Rail-to-Rail 1/0 Op Amp 215 172 1.29 TLV2473AIN 296-10619-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp... 2.38 1.90 1.43 
TLV2463AIDR 296-7563-1-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 238 1.90 1.43 TLV2473CDGQR 296-10620-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp... 215 el f25 1.29 
TLV2463AIDR 296-7563-2-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 3040.00/2,500 TLV2473CDGQR 296-10620-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2752.50/2,500 
TLV2463AIN 296-7564-5-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 2.38 1.90 1.43 TLV2473CD 296-2441-5-ND Dual, Rail-to-Rail Op Am| 215 1.72 1.29 
TLV2463A0D 296-12069-5-ND [Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 238 1.90 143 TLV2473CDR 296-2441-1-ND | 245 1.72 1.29 
TLV2463AQDREP 296-22428-1-ND | Dual LP R/R I/O Op Amp w/SD NI 3.06 2.45 1.91 TLV2473CDR 296-2441-2-ND i 2752.50/2,500 
TLV2463AQDREP 296-22428-2-ND | Dual LP R/R I/O Op Amp w/SD NE 4285.00/2,500 TLV24731D 296-10622-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 225 1.80 1.35 
TLV2463AQPWR 296-12070-1-ND | Dual LP R/R I/O Op Amp with SD 238 1.90 143 TLV2473IDGQR 296-10623-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 2.25 1.80 1.35 
TLV2463AQPWR 296-12070-2-ND _| Dual LP R/R I/O Op Amp with SD 2470.00/2,000 TLV2473IDGQR 296-10623-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Am 2880.00/2,500 
TLV2463CD 296-2435-5-ND [Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 215 172 129 TLV24731N 296-10625-5-ND__| Dual, Rail-to-Rail Op Amp... 2.25 1.80 1.35 
TLV2463CDR 296-2435-1-ND | Dual LP R/R I/O Op Amp with SD 215 172 1.29 TLV2474AIDR 296-10626-1-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2463CDR 296-2435-2-ND | Dual LP R/R I/O Op Amp with SD 2752.50/2,500 High Drive Op Amp 245 197 153 
TLV2463CDGS 296-7565-5-ND | Dual LP R/R I/O Op Amp with SD 215 172 1.29 TLV2474AIDR 296-10626-2-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2463CN 296-7567-5-ND__| Dual LP R/R I/O Op Amp with SD 215 1.72 1.29 High Drive Op Amp 3432.50/2,500 
TLV24631D 296-1894-5-ND | Dual LP Rail-to-Rail Op Amp. 225 1.80 1.35 TLV2474AIN 296-10627-5-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2463IDGSR 296-7568-1-ND | Dual LP R/R I/O Op Amp with 2.25 1.80 1.35 High Drive Op Amp 245 1.97 153 
TLV2463IDGSR 296-7568-2-ND Dual LP R/R I/O Op Amp with SD 2880.00/2,500 TLV2474AIPWPR 296-10628-1-ND Quad, 600u/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2463IN 296-1895-5-ND Dual LP R/R Op Amp... Bey al) heb) High Drive Op Amp . 257 2.06 1.60 
TLV2463QD 296-12071-5-ND Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 2.38 1.90 1.43 TLV2474AlIPWPR 296-10628-2-ND Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV24630PWR 296-12072-1-ND [Dual LP R/R 1/0 Op Amp with SD 2.38 1.90 1.43 High Drive Op Amy 2908.00/2,000 
TLV24630PWR 296-12072-2-ND | Dual LP R/R I/O Op Amp with SD 2470.00/2,000 TLV2474AIPWR 296-13364-1-ND | Quad, 600u/Ch. 2.8MHz 
rivzasaaion ——(ag6-144t0-2-ND | Quad LP RVR V0 Op Am 2884325002500. Hh ve Oe oe | esp op 
- -2- ual jp Am| i kt = 9. 
TLV2464AIPW 296-14050-5-ND _| Quad LP R/R I/O Op Am 245 1.97 153 Tevet asewe pe eemer a ae cote eae -44-TSSOP 2780.00/2,000 
TLV2464AMDREP 296-19521-1-ND =| Quad LP R/R 1/0 Op Am 5.86 469 3.96 TLV2474APWPRQ1 296-18276-1-ND | Quad, 600p/Ch. 2.8M 
TLV2464AMDREP 296-19521-2-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp. 9082.50/2,500 High Drive Op Amp .14-TSSOP 2.57 2.06 1.60 
Twines pete Goan i oo Ta 
TLV2464AQPWRO1 —_|296-18910-1-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Am 268 215 1.67 aiveaeden SE mi sooth a ARVO sl TSS0F 2a 0208 
TLV2464AQPWROT —_[296-18910-2-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Am| 3034.00/2,000 High Drive Op Amp 44-8010 2.25 1.80 1.40 
TLV2464CD 296-2436-5-ND | Quad LP R/R I/O Op Am 225 1.80 1.40 TLV2474cDR 296-2442-1-ND | Quad, 600u/Ch. 28Mil BIR 110, : : : 
TLV2464CDR 296-2436-1-ND | Quad LP R/R I/O Op Am 225 1.80 1.40 High Drive Op Amp vn W4S0IG 2.25 1.80 1.40 
TLV2464CDR 296-2436-2-ND | Quad LP R/R I/O Op Am 3150.00/2,500 TLV2474cDR 296-2442-2-ND | Quad, 600u/Ch. 28Miz BIR 10. : : : 
TLV2464CN 296-7570-5-ND___| Quad LP R/R I/O Op Am 2.25 1.80 1.40 fa a cpa Naar ee 
High Drive Op Amp. 2. 14-SOIC 3150.00/2,500 
TLV2464CPWR 296-7571-1-ND [Quad LP R/R1/0 Op Am 225 1.80 1.40 TLVDATAGN 59610630-5-ND | Quad, G00u/Ch. 2.8MIG RIA. VO 
TLV2464CPWR 296-7571-2-ND —_| Quad LP R/R I/O Op Am 2550.00/2,000 High Die OF Ain ele oom ED ee 
TLV24641D 296-10608-5-ND | Quad LP R/R Op Amp 236 1.89 1.47 : : ; 
TLV2464IDR 296-10608-1-ND | Quad LP R/R Op Amp 2.36 1.89 1.47 TLV2474CPWPR 296-10631-1-ND Hah Drege Pale PIR, 1/0, Saal disor a 
TLV2464IDR 296-10608-2-ND _| Quad LP R/R I/O Op Am 3307.50/2,500 : : : 
TLV2464IN 296-7573-5-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Am 236 1.89 1.47 TLV2474CPWPR cada ONS", SOOWON. BBM seinaoptan 
TLV2464IPWR 296-7575-1-ND —_| Quad LP R/R 1/0 Op Am| 236 1.89 1.47 ga Deve Op Amp: i ee 
TLV2464IPWR 296-7575-2-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Am| 2678.00/2,000 TLV24741DR 296-10632-1-ND | Quad, 600p/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2465CD 296-2437-5-ND | Quad LP R/R I/O Op Amp with SD 245 1.97 153 High Drive Op Amy 2.36 1.89 1.47 
TLV2465CDR 296-2437-1-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 2.45 1.97 1.53 TLV24741DR 296-10632-2-ND Guat Bown: ae Zz Sener 
TLV2465CDR 296-2437-2-ND | Quad LP R/R I/O Op Amp with SD 3432.50/2,500 igh Drive Op Amp. 50/2, 
TLV2465CN 296-7577-5-ND —_| Quad LP R/R I/O Op Amp with SD 245 197 1.53 TLV2474IN 296-10633-5-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2465CPWR 296-7578-1-ND —_| Quad LP R/R I/O Op Amp with SD 245 1.97 153 High Drive Op Amp 2.36 1.89 1.47 
TLV2465CPWR 296-7578-2-ND —_| Quad LP R/R I/O Op Amp with SD 2780.00/2,000 TLV2474IPWPR 296-12009-1-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV24651D 296-10609-5-ND _| Quad LP R/R I/O Op Amp with SD 257 2.06 1.60 High Drive Op Amp . 245 197 153 
TLV24651D 296-10609-1-ND | Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 257 206 1.60 TLV2474IPWPR 296-12009-2-ND | Quad, 600y/Ch. 2.8MHz R/R, 1/0, 
TLV2465IDR 296-10609-2-ND | Quad LP R/R I/O Op Amp with SD 3590.00/2,500 High Drive Op Amp 2780.00/2,000 
TLV2465IN 296-7580-5-ND | Quad LP R/R I/O Op Amp with SD 257 2.06 1.60 TLV2475AIDR 296-10634-1-ND _| Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 268 215 1.67 
TLV2465IPWR 296-7581-1-ND —_| Quad LP R/R I/O Op Amp with SD 257 2.06 1.60 TLV2475AIDR 296-10634-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 3747.50/2,500 


TLV2475AIN 
TLV2475AIPWPR 
TLV2475AIPWPR 
TLV2475CD 


296-10635-5-ND 
296-10636-1-ND 
296-10636-2-ND 
296-2443-5-ND 


Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 
Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 
Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 
Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 


2.68 2.15 1.67 

279 2.24 1.74 
3162.00/2,000 

245 1.97 1.53 


TLV2465IPWR 296-7581-2-ND Quad LP R/R 1/0 Op Amp with SD 2908.00/2,000 
TLV2470AIDR 296-7493-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 1.68 1.34 1.01 
TLV2470AIDR 296-7493-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 2145.00/2,500 
TLV2470AIP 296-7494-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 1.68 1.34 1.01 
TLV2470CD 296-2438-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 155 124 .93 
TLV2470CDR 296-2438-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 155 1.24 93 
TLV2470CDR 296-2438-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 1985.00/2,500 
TLV2470CDBVR 296-7495-1-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 155 124 93 
TLV2470CDBVR 296-7495-2-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown... 2382.00/3,000 
TLV2470CP 296-7496-5-ND LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 155 124 93 


TLV2470IDBVR 


296-7497-1-ND 


LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown. 


155 124 93 


TLV2475CDR 
TLV2475CDR 
TLV2475CN 
TLV2475CPWPR 
TLV2475CPWPR 


296-2443-1-ND 
296-2443-2-ND 
296-10638-5-ND 
296-10639-1-ND 
296-10639-2-ND 


Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 
Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 
Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 
Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 
Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 


2.45 197 1.53 
3432.50/2,500 

245 197 1.53 

257 2.06 1.60 
2908.00/2,000 


TLV2470IDBVR 
TLV24701DR 
TLV24701DR 
TLV24701P 
TLV2471AIDR 


296-7497-2-ND 
296-7498-1-ND 
296-7498-2-ND 
296-7499-5-ND 
296-7500-1-ND 


LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 
LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 
LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 
LP R/R 1/0 Op Amp with Shutdown . 
LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 


2382.00/3,000 
155 124 93 

1985.00/2,500 
155 1.24 .93 
1.55 1.24 98 


TLV24751DR 
TLV24751DR 
TLV24751N 
TLV24751PWPR 


296-10640-1-ND 
296-10640-2-ND 
296-10641-5-ND 
296-10642-1-ND 


Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 
Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 
Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 
Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 


257 2.06 1.60 
3590.00/2,500 

2.57 2.06 1.60 

2.68 2.15 1.67 


TLV2471AIDR 296-7500-2-ND __|LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 1985.00/2,500 
TLV2471 AIP 296-7501-5-ND | LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 155 1.24 93 
TLv24710D 296-2439-5-ND | LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 143 1.14 86 
TLV2471CDR 296-2439-1-ND | LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 1431.14 86 
TLv2471CDR 296-2439-2-ND __| LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 1825.00/2,500 
TLV2471CDBVR 296-7502-1-ND | LP Rail-to-Rail /0 Op Amp 143 (1.14 «86 
TLV2471CDBVR 296-7502-2-ND | LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 2190.00/3,000 
TLv2471CP 296-7503-5-ND —_| LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 143 1.14 86 
TLV2471IDBVR 296-7504-1-ND —_| LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 143 1.14 86 
TLV2471IDBVR 296-7504-2-ND __| LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 2190.00/3,000 
TLV24711DR 296-7505-1-ND | LP Rail-to-Rail /0 Op Amp 143 (1.14 ~—~86 
TLV24711DR 296-7505-2-ND | LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 1825.00/2,500 
TLV2471 IP 296-7506-5-ND —_| LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 143° 1.14 86 
TLV24710DBVRQ1 —-|296-19366-1-ND | LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 155 1.24 93 
TLV24710DBVRQ1 __|296-19366-2-ND _|LP Rail-to-Rail I/O Op AMP o.-ccconnn 2382.00/3,000 


TLV2475IPWPR 296-10642-2-ND _| Quad, Rail-to-Rail Op Amp. 3034.00/2,000 
TLV26201IDBVT 296-15332-5-ND | Single Supply Op Amp wesley eR) 
TLV2620IDR 296-11662-1-ND | Single Supply Op Amp 143° 114 86 
TLV2620IDR 296-11662-2-ND —_| Single Supply Op Amp 1825.00/2,500 
TLV2621IDBVT 296-15333-1-ND | Single Supply Op Amp etASy 95) 0876 
TLV2621IDBVT 296-15333-2-ND__| Single Supply Op Amp 142.50/250 
TLV2621IDR 296-11667-1-ND | Single Supply Op Amp TOS MES ZO 
TLV2621IDR 296-11667-2-ND 1137.50/2,500 
TLV2622IDGKR 296-10647-1-ND 1.68 1.34 1.01 
TLV2622IDGKR 296-10647-2-ND —_| Dual, Rail- 2145.00/2,500 
TLV2622IDR 296-10648-1-ND | Dual, Rail- 1.68 1.34 1.01 
TLV2622IDR 296-10648-2-ND —_| Dual, Rail- 2145.00/2,500 
TLV2623IDGSR 296-10649-1-ND | Dual, Rail- 1.90 1.52 1.14 
TLV2623IDGSR 296-10649-2-ND —_| Dual, Rail- 2432.50/2,500 
TLV2623IDR 296-10650-1-ND — | Dual, Rail- 1.90 1.52 1.14 
TLV2623IDR 296-10650-2-ND _| Dual, Rail-to-Rail, LP Op Amp 2432.50/2,500 
(Continued) 
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EXAS 


INSTRUMENTS 
ie Digi-Key Price Each Uele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description a 25 100 
TLV26241DR 296-11665-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 238 1.90 1.43 TLV2772CDR 296-10677-2-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 2752.50/2,500 
TLV26241DR 296-11665-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 3040.00/2,500 TLV2772CDGK 296-7591-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 245 1.72 1.29 
TLV26241PWR 296-11655-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 238 1.90 1.43 TLV27720P 296-7592-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 215) 472) 1129 
TLV26241PWR 296-11655-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2470.00/2,000 TLv27721D 296-1902-5-ND | Dual Rail-to-Rail Op Amp... 2.25 1.80 1.35 
TLV26251DR 296-11695-1-ND | Low Voltage Quad Op Amp 2.36 1.89 1.47 TLV27721DR 296-1902-1-ND___| Dual Rail-to-Rail Op Amp... 2.25 1.80 1.35 
TLV26251DR 296-11695-2-ND | Low Voltage Quad Op Amp 3307.50/2,500 TLV27721DR 296-1902-2-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Am 2880.00/2,500 
TLV26251PWR 296-11669-1-ND | Low Voltage Quad Op Amp 2.36 1.89 1.47 TLV2772IDGKR 296-7593-1-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 2.25 1.80 1.35 
TLV26251PWR 296-11669-2-ND | Low Voltage Quad Op Amp 2678.00/2,000 TLV2772IDGKR 296-7593-2-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 2880.00/2,500 
TLV2630IDBVR 296-11971-1-ND | 9MHz R/R Output Op Amp with S 1.78 142 1.07 TLV2772IP 296-1903-5-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 2:05) 1180) 1185 
TLV2630IDBVR 296-11971-2-ND__| 9MHz R/R Output Op Amp with S 2727.00/3,000 TLV2772MD 296-7594-5-ND Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 245 197 1.53 
TLV2631IDBVR 296-11973-1-ND | 9MHz Rail-to-Rail Output Op Amp 1.20 1.00.80 TLV277200 296-10678-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 235 1.88 1.41 
TLV2631IDBVR 296-11973-2-ND —/ 9MHz Rail-to-Rail Output Op Amp 1560.00/3,000 TLV27720PW 296-10679-5-ND —_| Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 235 1.88 1.41 
TLV2632IDGKR 296-13368-1-ND | Dual, Low Power, Wide Bandwidth, TLV2773AIN 296-7596-5-ND | Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shu 2.36 1.89 1.47 
Single Supply R/R Op Amp... 2.25 1.80 1.35 TLV2773CD 296-2444-5-ND | Dual Rail-to-Rail Op Amp........... 235 1.88 1.41 
TLV2632IDGKR 296-13368-2-ND | Dual, Low Power, Wide Bandwidth, TLV2773CDR 296-2444-1-ND___| Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdow! 235 1.88 1.41 
Single Supply R/R Op Amp... 2880.00/2,500 TLV2773CDR 296-2444-2-ND | Dual 2.7V B/R Op Amp w/Shutdow! 3007.50/2,500 
TLV2632IDR 296-11975-1-ND bes eoecy ar on Pai eee TLV2773CDGS 296-7597-5-ND Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdow! 235 188 1.41 
( oe : : : TLV27731IDGSR 296-7599-1-ND | Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown.. 2.25 1.80 1.40 
TLV2632IDR 296-11975-2-ND | Dual, Low Power, Wide Bandwi TLV2773IDGSR 296-7599-2-ND —_| Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdow! 3150.00/2,500 
Single Supply R/R Op Amp... 2880.00/2,500 TLV27731DR 296-7600-1-ND _| Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown.....14-SOIC 2.25 1.80 1.40 
deen eae A Ciagg) Dual, LP, Wide Bandwidth, Single Supply TLV27731DR 296-7600-2-ND | Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown 3150.00/2,500 
R/R Op Amp w/Shutdown... 10-MSOP (RZ2o umn COMI20 TLV2773IN 296-7601-5-ND ‘| Dual 2.7V R/R Op Ait w/Shutdown.......14-Dip 225 1.80 1.40 
TLV26331DGSR 296-13369-2-ND | Dual, LP, Wide Bandwidth, Single Supply TLV2774AIDR 296-7602-1-ND —_| Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 14-S0IC 2.79 224 1.74 
R/R Op Amp w/Shutdown... 10-MSOP 3150.00/2,500 TLV2774AlDR 296-7602-2-ND | Quad 2.7 Rail-to-Rail Op Amp... 14-SOIG -—-_-3905.00/2,500 
TLV26341PWR 296-11978-1-ND | Quad 9MHz R/R Output Op Am 4-TSSOP 2.79 224 1.74 TLV2774AIN 996-7603-5-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Am ‘4-Dip 279 224. 1.74 
TLV26341PWR 296-11978-2-ND | Quad 9MHz R/R Output Op Am 4-TSSOP 3162.00/2,000 ah di : : : : 
TLV2711CDBVR 296-10651-1-ND | LP, Rail-to-Rail Op Amp 07.235 141 93 74 TLv2774cD 296-1904-5-ND [Quad 2.7V Rall-to-Rail Op Ami 14-5016 257 206 1.60 
TLV2711CDBVR 296-10651-2-ND | LP, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 1443.0073,000 Teeacne PoOg DOs gv) Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Am 14-S0IC (2S Ziaiee CORED 
TLV2711IDBVR 296-10652-1-ND | LP, Rail-to-Rail Op Amp $0T-23-5 117 98 .78 774CDR 296-1904-2-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Am 14-S0IC 3590.00/2,500 
Soon rises toa TLV2774CN 296-1905-5-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Am 14-Dip 257 206 1.60 
TLV2711IDBVR 296-10652-2-ND | LP, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 1521.00/3,000 Tie rTaceaa PoP Oued 2:71 RalktecRall OFA Ticrssob OC aeSTceimenen 
TLV2721CDBVR 296-10653-1-ND | LP, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 141 93 74 Hae EN ae a OE A s : : 
TLV2721CDBVR 296-10653-2-ND__| LP, Rail-to-Rail Op Amp SOT-23-5 1443.00/3,000 eeane pour bOe ene Otad paid hatte oe ADD : pee 5 Se 2 ON 
TLV2721IDBVR 296-10654-1-ND _|LP, Rail-to-Rall Op Am iTS RNETS -1906-5- uad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp.. -S0l , . ‘ 
TLV2791IDBVR 296-10854-2-ND | LP. Rail-to-Rail Op Ah 4521.00/3,000 TLV2774N 296-1907-5-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp... 14-Dip 268 215 1.67 
TLV2731CDBVR 296-10656-1-ND LP, Rail-to-Rail Op Amp 141 93CO74 TLV2775AIDR 296-7605-1-ND | Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown....16-SOIG 3.11 249 1.94 
TLV2731CDBVR 296-10656-2-ND | LP, Rail-to-Rail Op Amp 1443.00/3,000 TLV2775AIDR 296-7605-2-ND __| Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown.... 16-SOIG 4347.50/2,500 
TLV2731IDBVR 296-10657-1-ND__| LP, Rail-to-Rail Op Amp 117-98 78 TLV2775AIN 296-7606-5-ND [Quad 2.7VR/R Op Amp w/Shutdown.......16-Dip 3.11 249 1.94 
TLV2731IDBVR 296-10657-2-ND | LP, Rail-to-Rail Op Amp 1521.00/3,000 TLV2775AIPW 296-10680-5-ND | Quad 2.7V R/R Op Amp w/SD............16-TSSOP 3.11 2.49 1.94 
TLV27601D 296-10658-5-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp. 1.68 1.34 1.01 TLV2775CD 296-1908-5-ND Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown....16-SOIC =2.79 2.24 1.74 
TLV2760IDBVT 296-10659-1-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp. 1.78 142 1.07 TLV2775CN 296-1909-5-ND | Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 279 2.24 1.74 
TLV2760IDBVT 296-10659-2-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp. 248.50/250 TLV27751D 296-1910-5-ND___| Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 2.99 240 1.87 
TLV27601P 296-10660-5-ND _| Micropower Rail-to-Rail Op Amp. 1.68 1.34 1.01 TLV27751DR 296-10681-1-ND | Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 299 240 1.87 
TLV27611D 296-10661-5-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp. 155 124 93 TLV27751DR 296-10681-2-ND | Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 4190.00/2,500 
TLV2761IDBVT 296-10662-1-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp. 1.68 1.34 1.01 TLV27751N 296-7607-5-ND | Quad 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 299 240 1.87 
TLV2761IDBVT 296-10662-2-ND | Micropower Rail-to-Rail Op Amp. 234.50/250 TLV2780IDBVR 296-7608-1-ND | 8MHz, 1.8V R/R Op Amp w/SD.. 1.78 142 1.07 
TLV2761IP 296-10663-5-ND | Low Power, Single R/R Op Amp 8-Dip 155 124 93 TLV27801DBVR 296-7608-2-ND __|8MHz, 1.8V R/R Op Amp w/SD.. 2727.00/3,000 
TLV2762IDGKR 296-10664-1-ND HS, Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-TSSOP 2.15 1.72 1.29 TLV2780IDR 296-7609-1-ND 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp w/SD 1.78 142 1.07 
TLV2762IDGKR 296-10664-2-ND HS, Dual Rail-to-Rail Op Amp 8-TSSOP 2752.50/2,500 TLV27801DR 296-7609-2-ND | 8MHz, 1.8V R/R I/O Op Amp w/SD 2272.50/2,500 
TLV2762IDR 296-10665-1-ND | Low Power, Dual Rail-to-Rail Op Amp . 2415 1.72 1.29 TLV2781IDBVR 296-7610-1-ND | 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Amp... 155 124 93 
TLV2762IDR 296-10665-2-ND | Low Power, Dual Rail-to-Rail Op Amp . 2752.50/2,500 TLV2781IDBVR 296-7610-2-ND | 8MHz, 1.8V R/R I/O Op Am 2382.00/3,000 
TLV2763CD 296-10666-5-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp. 2.25 1.80 1.35 TLV2781IDR 296-7611-1-ND | 8MHz, 1.8V R/R I/O Op Am 155 124 93 
TLV2763CDR 296-10666-1-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp. 2.25 1.80 1.35 TLV2781 IDR 296-7611-2-ND |8MHz, 1 8V R/R W/O Op Amp... 7985.00/2,500 
TLV2763CDR 296-10666-2-ND — Low Power, Dual R/R Op Amp. 2880.00/2,500 TLV2782AID 296-7612-5-ND | Dual 8MHz, 1.8V R/R I/O Op Al 238 1.90 1.43 
TLV2763IDGSR 296-10667-1-ND Low Power, Dual R/R Op Amp. 2.38 1.90 1.43 TLV2782CD 296-2445-5-ND Low Voltage, Dual, R/R Op Amp aby ae 
TLV27631IDGSR 296-10667-2-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp. 3040.00/2,500 TLV2782CDR 296-2445-1-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Am 215 172 1.29 
TLV2763IDR 296-10668-1-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp. 2.38 1.90 1.43 TLV2782CDR 296-2445-2-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Am 2752.50/2,500 
hee eee ae ower pa ae oe pate a 5 eas TLV2782CDGKR 296-7613-1-ND | Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Am 215 1.72 1.29 
-10669-5-| , » Dual Rail-to- : : : : TLV2782CDGKR 296-7613-2-ND | Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Am| 2752.50/2,500 
TLV2764IDR 296-10670-1-ND Micropower Single R/R Op Amp... ‘ 245 1.97 1.53 TLV27821D 296-11652-5-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Ami 225 180 1.35 
TLV2764IDR 296-10670-2-ND Micropower Single R/R Op Amp... 3432.50/2,500 TLV2782IDGKR 296-7615-1-ND Dual 8MHz, 1.8V R/R 1/0 Op Am 225 180 1.35 
TLV2764IN 296-14051-5-ND 1st pecronowel Be Input/Output Sag) 15} 4a TLV2782IDGKR 296-7615-2-ND __| Dual 8MHz, 1.8V B/R /0 Op Amp 2880.00/2,500 
aaa aE Se Hictopower Single ROP ia eee TLV27821P 296-7616-5-ND _| Dual 8MHz, 1.8V R/R /0 Op Am 225 180 1.35 
! d a : : : TLV2783AID 296-13372-5-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 
TLV27641PWR 296-10671-2-ND | Micropower Single R/R Op Am 2780.00/2,000 Op Amp with Shutdown 296 189 147 
TLV27651DR 296-10672-1-ND | Micropower Single R/R Op Am 268 215 1.67 ery EE : : : : 
TLV2765IDR 296-10672-2-ND | Micropower Single R/R Op Am 3747.50/2,500 aye resen PRLEMIEE eAtl Ty a a a Sbeee RO ag AR we 
TLV27651PWR 296-10673-1-ND __| Micropower Single R/R Op Am 268 215 1.67 TNaTRSCOR CCERTCRIEANTaIAL = _ Wah Spend FIR VO i : : 
TLV27651PWR 296-10673-2-ND | Micropower Single R/R Op Amp... 3034.00/2,000 a ee per ait chats M ag den 48 
TLV2770AIP 296-7583-5-ND —_| Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 190 152 1.14 qioTSACDR PERCE OTNGMM +.B. BMI: High Sneed : : : 
TLV2770CD 296-1896-5-ND —_| Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 168 1.34 1.01 Gaara wiki ehatoas axmaaiasi 
TLV2770CDR 296-1896-1-ND —_| Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 168 1.34 1.01 TiysraeriGeR mea A a OMe aah Saad RR es 
TLV2770CDR 296-1896-2-ND _| Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. 2145.00/2,500 ‘Op /amp wit ear oe. diy avo 
TLV2770CDGKR 296-7584-1-ND __| Single 2.7V R/R Op Amp with SD 768 134 1.01 ; : : : 
TLV2770CDGKR 296-7584-2-ND —_| Single 2.7V R/R Op Amp with SD 2145.00/2,500 TLV2783CDGSR 296-10683-2-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, /0 
TLV2770CP 296-1897-5-ND —_| Rail-to-Rail Op Amp 1.68 134 1.01 Op Amp with Shutdown 3040.00/2,500 
TLV27701D 296-1898-5-ND | Single 2.7V R/R I/O Op Amp with SD... 1.78 142 1.07 TLV27831D 296-2446-5-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 
TLV27701DR 296-1898-1-ND __| Single 2.7V B/R I/O Op Amp with SD 178 142 1.07 Op Amp with Shutdown 225 1.80 1.40 
TLV27701DR 296-1898-2-ND | Single 2.7V R/R /0 Op Amp with SD 2272.50/2,500 TLV27831DGSR POb=ID68551END Pate Aa pees PIR, VO Boe aan a 
TLV2770IDGKR 296-7585-1-ND —_| Single 2.7V R/R Op Amp with SD...... 178 1.42 1.07 p Amp with Shutdown Za) i : 
TLV2770IDGKR 296-7585-2-ND —_| Single 2.7V R/R Op Amp with SD 2272.50/2,500 TLV2783IDGSR 296-10685-2-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 
TLV27701P 296-1899-5-ND —_| Rail-to-Rail Op Amp... 1.78 142 1.07 Op Amp with Shutdown 3150.00/2,500 
TLV2771AIDR 296-7586-1-ND 168 1.34 1.01 TLV27831N 296-10686-5-ND Uy a Hee speed See ae tay 
- 9 |p Amp wi jutdown - rk . 
TEAR 206; 86 2 ND Rene eae TLV2784AID 296-10687-5-ND _|1.8V, 8MHz, High Speed R/R, /0 
TLV2771CDR 296-1900-1-ND __| Single 2.7V Rail-to-Rail Op Am 155 1.24 93 Op Amp with Shutdown en) thy 
TLV2771CDR 296-1900-2-ND —_| Single 2.7V Rail-to-Rail Op Ami 1985.00/2,500 TLV2784CPWR 296-13373-1-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, /0 
TLV2771CDBVR 296-1346-1-ND __| Rail-to-Rail Op Ami 155 124 93 Op Amp with Shutdown .14-TSSOP 2.57 2.06 1.60 
TLV2771CDBVR 296-1346-2-ND —_| Rail-to-Rail Op Am| 2382.00/3,000 TLV2784CPWR 296-13373-2ND — |1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 
TLV2771 IDBVR 296-1347-1-ND _| Rail-to-Rail Op Am} 168 1.34 1.01 Op Amp with Shutdown ..« 14-TSSOP 2908.00/2,000 
TLV2771IDBVR 296-1347-2-ND__| Rail-to-Rail Op Am) 2574.00/3,000 TLV2784IDR 296-10688-1-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 
TLV27711D 296-10674-5-ND | HS, Single Rail-to-Rail Op Amp 168 1.34 1.01 Op Amp with Shutdown w14-SOIG 2.68 2.15 1.67 
TLV2771 IDR 296-10674-1-ND__|HS, Single Rail-to-Rail Op Amp 1.68 1.34 1.01 TLV2784IDR 296-10688-2-ND — |1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 1/0 
TLV27711DR 296-10674-2-ND _ |HS, Single Rail-to-Rall Op Amp 2145.00/2,500 Op Amp with Shutdown 14-SOIC 3747.50/2,500 
TLV2772AIDR 296-7587-1-ND —_| Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 235 1.88 1.41 TLV27841PW 296-10689-5-ND | 1.8V, 8MHz, High Speed R/R, 
TLV2772AIDR 296-7587-2-ND —_| Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 3007.50/2,500 Op Amp with Shutdown... .14-TSSOP 2.68 2.15 1.67 
TLV2772AlP 296-7588-5-ND —_| Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 235 1.88 1.41 TLV2785AID 296-10690-5-ND _| Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp. 16-SOIC 2.99 240 1.87 
TLV2772AMD 296-7589-5-ND _| Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 2.57 2.06 1.60 TLV2785CPWR 296-10691-1-ND | Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp........16-TSSOP 279 224 1.74 
TLV2772AMDREP 296-19523-1-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 5.04 4.04 3.41 TLV2785CPWR 296-10691-2-ND | Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp.......... 16-TSSOP 3162.00/2,000 
TLV2772AMDREP 296-19523-2-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 7812.50/2,500 TLV27851DR 296-10692-1-ND | Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp. 16-SOIGC 2.88 231 1.80 
TLV2772AQD 296-10675-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 2.25 1.80 1.40 TLV27851DR 296-10692-2-ND | Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp. 16-SOIC 4032.50/2,500 
TLV2772AQPW 296-10676-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 2.25 1.80 1.40 TLV34041DR 296-10710-1-ND _[LP, Quad Rail-to-Rail Op Amp 14-SOIC 2.59 2.07 1.61 
TLv2772cD 296-10677-5-ND__| Dual 2.7V Rail-to-Rail Op AMP......-c- 245 1.72 1.29 (Continued) 
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EXAS 


INSTRUMENTS 
sls Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TLV3404IDR 296-10710-2-ND | LP, Quad Rail-to-Rail Op Amp... 3622.50/2,500 TPA311DR 296-1947-1-ND | 0.35W Mono Audio Power Amp. 87. 73.-«58 
TLV3404|PWR 296-10711-1-ND —|LP, Quad Rail-to-Rail Op Am| 259 2.07 1.61 TPA311DR 296-1947-2-ND | 0.35W Mono Audio Power Amp. 942.50/2,500 
TLV3404IPWR 296-10711-2-ND | LP, Quad Rail-to-Rail Op Amp... 2932.00/2,000 TPA311DGN 296-1948-5-ND | 0.35W Mono Audio Power Amp. 1144.95 76 
TLV3491AID 296-14052-5-ND | Single Nanopower Push-Pull TPA311EVM 296-10836-ND Evaluation Module for TPA311 50.00 — — 
Output Comparator 141.9374 TPA321D 296-7012-5-ND | 350mW Low Volt. Audio Power Amp 
TLV3491AIDBVT 296-14053-1-ND Single Nanopower Push-Pull with Differential Inputs ..... 87 AR sete} 
Output Comparator SOT-23-5 1.23 1.03 82 TPA321DGN 296-12563-5-ND | 350mW Low Volt. Audio Power Amp 
TLV3491AIDBVT 296-14053-2-ND Single Nanopower Push-Pull with Differential Inputs .... Os 
Output Comparator SOT-23-5 153.75/250 TPA321EVM 296-12306-ND Evaluation Module for TPA321 fl - = 
TLV3492AID 296-14054-5-ND | Dual Nanopower Push-Pull TPA701D 296-1949-5-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp.... 99 83 66 
Output Comparator. BSOIC 155 1.24 93 TPA701DR 296-1949-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 99 83 66 
TLV3492AIDCNT 296-14055-1-ND | Dual Nanopower Push-Pull TPA701DR 296-1949-2-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 1072.50/2,500 
Output Comparator SOT-23-8 1.68 1.34 1.01 TPA701DGN 296-7022-5-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp 1.29 1.08 86 
TLV3492AIDCNT 296-14055-2-ND —_| Dual Nanopower Push-Pull TPA701DGNR 296-7022-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 129 1.08 86 
Output Comparator SOT-23-8 234.50/250 TPA701DGNR 296-7022-2-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp 1397.50/2,500 
TLV3494AD 296-14056-5-ND | Quad Nanopower Push-Pull TPA711D 296-1950-5-ND —_| 700mW Low Volt. Audio Power Amp 99 83 66 
Output Comparator 2.10 1.68 1.26 TPA711DR 296-1950-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 99 +83 «66 
TLV3494AIPWT 296-14057-1-ND | Quad Nanopower Push-Pull TPA711DR 296-1950-2-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 1072.50/2,500 
Output Comparator 230 1.84 1.38 TPA711DGNR 296-7023-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 129° 1.08 86 
TLV3494AIPWT 296-14057-2-ND | Quad Nanopower Push-Pull TPA711DGNR 296-7023-2-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 1397.50/2,500 
ai 108 ree Paci aa tae : 322.00/250 TPA711MSOPEVM 296-10851-ND Eval. Module for TPA711MSOP...... — 5000 — — 
ee ; TPA721D 296-1951-5-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 99 ~««83St«w 
Op Amp with Shutdown. 8-SOIG LOR S2 asd TPA721DR 296-1951-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 99 «8366 
TLV411 01IDGNR 296-10713-1-ND | High Out/Low Voltage Single R TPA721DR 296-1951-2-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 1072.50/2,500 
Op Amp with Shutdown... 8-MSOP 1.90 1.52 1.14 TPA721DGNR 296-7024-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 129 1.08 86 
TLV41101DGNR 296-10713-2-ND "op ARH Un Shit Single Ri areneaner TPA721DGNR 296-7024-2-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 1397.50/2,500 
Ne: TPA721MSOPEVM | 206-10852-ND Eval. Module for TPA721MSOP 50.00 — — 
TLV4110IDR 296-12301-1-ND High Out/Low Voltage Single Rail- -Rail TPA731D 296-7025-5-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp 
Op Amp with Shutdown....... .8-SOIC 190 152 1.14 with Differential Inputs 99 83 66 
TLV4110IDR 296-12301-2-ND —_| High Out/Low Voltage Single R TPA731DGNR 296-7026-1-ND 700mW Low Volt. Audio 3 ° Z 
Op Amp with Shutdow 2432.50/2,500 with Differential Inputs .... & 1.29 1.08 86 
TEVATADIF “eiaiake sil) kee AA Shute 9 PO ich ao ail TPATSIDGNA 296-7026-2-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 
TLV4111IDGNR 296-10714-1-ND High Out/Low Voltage Single : nas with Differential Inputs... 1807.50/2,500) 
Bate RallOp AR. a. 4 ame TPA731EVM 296-10853-ND —_ Evaluation Module for TPA731 50.00 — — 
- = DEO : se TPA741D 296-7027-5-ND —_| 700mW Low Volt. Audio Powel 
TLV4111IDGNR 296-10714-2-ND High Out/Low VoltageSingle ith Di i 
Rail-to-Rail Op A\ 2272.50/2,500 with Differential Inputs ..... 99 83.66 
TiVaIAIOR ARREST High Dut/Lew Voltane Sing : anes TPA741DGNR 296-7028-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 
i ; with Differential Inputs ..... - 1.29 1.08 86 
Rail-to-Rail Op Amp.... 1.78 1.42 1.07 798.9-I . 
TLV41111DR 296-10715-2-ND | High Out/Low Voltage Single TPA7AIDGNR 296-7028-2-ND Toone vote Aug Power Amp (a Aen 
Rall-to-HalllOp Ape PATE SO2 B00 TPA7A1EVM 296-10854-ND__| Evaluation Madule for TPATA 50. 00MM ian 
TLV4112CD 296-2447-5-ND | Dual High-Drive Op Amp 215 172 129 - : 
2 7 Fah-Oit-Drj TPA751D 296-10855-5-ND. Low Voltage Audio Power Am 99 83 66 
TLV4112CP 296-10716-5-ND —_| High-Out-Drive Dual R/R Op Amp 215 172 1.29 Hela ae Poe GREE AIIM Low Voltone Audio Ponce A iy ain 
TLV41121D 296-10717-5-ND | High-Out-Drive Dual R/R Op Amp 2.25 180 1.35 OW.V Orage AUCIG TE OWer: Atty ¢ : 3 
i ie jah -OiteDri TPA751DGNR 296-10856-2-ND Low Voltage Audio Power Amp 1397.50/2,500 
TLV4112IDGNR 296-10718-1-ND | High-Out-Drive Dual R/R Op Amp 225 180 1.35 ’ 
. Gl fare TPA751EVM 296-13570-ND Evaluation Module for TPA751 .— 50.00 _ _ 
TLV4112IDGNR 296-10718-2-ND __|High-Out-Drive Dual R/R Op Amp 2880.00/2,500 : 
; ; TPA751GQSR 296-12691-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp.....24-BGA 1.30 1.04 78 
TLV41121P 296-10719-5-ND _ |High-Out-Drive Dual R/R Op Amp 225 180 1.35 : 
40720-5. ‘ah-Out-Dri ito Pal TPA751GQSR 296-12691-2-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 1665.00/2,500 
TLV41131D 296-10720-5-ND High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail ; 
Op Amp with Shutdown.. 238 190 143 TPAO102EVM 296-10797-ND Evaluation Module for TPAO102 50.00 — — 
-40704-1- igh-Out-Dri foo TPAO102PWP 296-1938-5-ND | 1.5W Stereo Audio Power Amp. 235 1.88 141 
THe TSInGOR ACAD) A ieethaeatiit ate aided TPAQ102PWPR 296-1938-1-ND | 1.5W Stereo Audio Power Am 235 1.88 1.41 
Op Amp with Shutdown....-.----10HTSSOP BAS aaaaE OMS TPAQ102PWPR 296-1938-2-ND___| 1.5W Stereo Audio Power Ami “_2444,00/2,000 
TLV4113IDGOR 296-10721-2-ND High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail 
Op Amp with Shutdown. _-10-HTSSOP 3040.00/2.500 TPAO103EVM 296-10798-ND Evaluation Module for TPAO103. 50.00 — — 
TLV41131N 296-15720-5-ND | High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail TPAO1O3PWP 296-1939-5-ND | 1.75W 3-Channel Stereo Audio 
Op Amp with Shutdow 238 190 1.43 Power Amp... 2.48 1.98 1.49 
TLV4113MDGOREP | 296-22431-1-ND —_| High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail TPAO103PWPR 296-1939-1-ND | 1 as ee ae re 
Op Amp with Shutdown NEWS....... 10-MSOP 5.10 4.08 3.45 2 3 z 
TLV4113MDGOREP  /296-22431-2-ND | High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail TPAQ103PWPR 296-1989-2-ND | 1.75W 3-Channel Stereo Audio jaan 
Op Amp with Shutdown NEW!....... 10-MSOP 7905.00/2,500 Sethe! 
TLV41201DGNR 296-10722-1-ND | High-Out-Drive Single Rail-to-Rail TPAQ112EVM 296-10799-ND | 50.00 —-— = 
Op Amp with Shutdown. 279 224 1.74 TPAO112PWP 296-2450-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp wi 
TLV4120IDGNR 296-10722-2-ND | High-Out-Drive Single Rail-to-Rail Internal Gain Settings 2 2.48 1.98 1.54 
Op Amp with Shutdow! 3905.00/2,500 TPAO112PWPR 296-2450-1-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 
TPAQOSD12DCA 296-2448-5-ND | 2W Stereo Power Amp... 960 7.68 6.48 Internal Gain Settings... 2.48 1.98 1.54 
TPAOOSD14DCA 296-2449-5-ND | 2W Stereo Power Amp, TPAO112PWPR 296-2450-2-ND eM Stare or ee: SaneOO/3 O00 
Upgrade for TPAOOSDO4DCA. 8.91 8.03 7.12 f 00/2, 
TPA032D01DCA 296-2461-5-ND | 10W Monaural Power Amp.... 10.50 9.45 838 TPAO122EVM 296-10800-ND Evaluation Module for TPA0122. 50-00 
TPA032D02DCA 296-2462-5-ND 10W Class-D Stereo Audio TPAO122PWP 296-2451-5-ND ou Stereo Aust Power Amp with Fig unu neh 
Power Amp 12.08 10.88 9.65 nternal Gain Settings .. . x 5 
TPAOS2D02DCAR 296-2462-1-ND | 10W Class-D Stereo Audio TPAO122PWPR 296-2451-1-ND pita on he Sak eGR a 
Power Am, 12.08 10.88 9.65 ee ° 3 3 
TPAO32D02DCAR 296-2462-2-ND 10W Class-D Stereo Audio TPAO122PWPR 296-2451-2-ND icles ee Fou Amp with craampatt 
Power Amp 17908.00/2,000 nternal Gain Settings 00/2, 
TPA032D03DCA 296-2463-5-ND 10W Monaural Power Amp 11.50 10.35 9.18 TPAO132EVM 296-10801-ND Evaluation Module for TPAQ132 50.00 - = 
TPAO32D04DCA 296-2464-5-ND | 10W Stereo Power Amplifier. 72.66 11.40 10.11 TPAO132PWP 296-2452-5-ND | 2W Stereo Audio Power Amp wi 
TPA102DGN 296-1941-5-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp 1.38 115 92 DC Volume Control a 3.42 274 2.13 
TPA102DGNR 296-1941-1-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp 138 115 92 TPAO132PWPR 296-2452-1-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp with 
TPA102DGNR 296-1941-2-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp 1495.00/2,500 DC Volume Control 342 274 2.13 
TPA112D 296-2465-5-ND 150mW Stereo Audio Power Amp 99 83.66 TPAO132PWPR 296-2452-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 
TPAI12DR 296-2465-1-ND 150mW Stereo Audio Power Amp 99 83 66 DC Volume Control 3876.00/2,000 
TPAI12DR 296-2465-2-ND | 150m Stereo Audio Power Amp 1072.50/2,500 TPAO142EVM 296-10802-ND Evaluation Module for TPAO1 5000 — — 
TPAI12DGN 296-1942-5-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp 1.29 108 86 TPAO142PWP 296-2453-5-ND | 2W Stereo Audio Power Amp with 
TPA112DGNR 296-1942-1-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp 1.29 108 86 DC Volume Control i 342 274 248 
TPAI12DGNR 296-1942-2-ND _|150mW Stereo Audio Power Amp 1397.50/2,500 TPAO142PWPR 296-2453-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp with 
TPA122D 296-2466-5-ND 150mW Stereo Audio Power Amp 1.08 =.90 = 72 DC Volume Control a 342 274 2.13 
TPA122DR 296-2466-1-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp 108 90 72 TPAO142PWPR 296-2453-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp with 
TPA122DR 296-2466-2-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp 1170.00/2,500 DC Volume Control 3876.00/2,000 
TPA122DGN 296-1943-5-ND 150mW Stereo Audio Power Amp ies hi 3 TPAO152EVM 296-10803-ND Evaluation Module for TPAO152. 5000 = = 
TPA122DGNR 296-1943-1-ND 150mW Stereo Audio Power Amp iets: hike TPAQ152PWP 296-2454-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp 
TPAT22DGNR 296-1943-2-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp 1495.00/2,500 with Digital Volume Control 4.05 3.24 252 
TPA122MSOPEVM — |296-10824-ND Evaluation Module for TPA122 50.00 — — TPAO152PWPR 296-2454-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp 
TPA152D 296-1944-5-ND —_|75mW Single-Ended Audio Peres ern ulate Velie conto 4.05 3.24 252 
Power Amp... 130 1.04 .78 i -2- ‘ereo Audio Power Amp 
TPA152DR 296-1944-1-ND _|75mW Single-Ended Audio with Digital Volume Control 4590.00/2,000 
Power Amp 1.30 1.04.78 TPAO162EVM 296-10804-ND Evaluation Module for TPAQT62..0....c..0.00.0 — 50 — — 
TPA152DR 296-1944-2-ND 75mW Single- Ended Audio TPAO162PWP. 296-2455-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp 
Power Amp 1665.00/2,500 with Digital Volume Control 405 3.24 2.52 
TPA152EVM 296-10827-ND Evaluation Module for TPA152. — 5.00 — — TPAO162PWPR 296-2455-1-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp 
TPA301D 296-1945-5-ND 0.35W Mono Audio Power Amp 187) 73) 258 with Digital Volume Control 4.05 3.24 2.52 
TPA301DR 296-1945-1-ND __|0.35W Mono Audio Power Amp. 8SOIC 877358 TPAQI62PWPR 296-2455-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp 
TPA301DR 296-1945-2-ND | 0.35W Mono Audio Power Amp 8-SOIC 942.50/2,500 with Digital Volume Control. 4590.00/2,000 
TPA301DGN 296-1946-5-ND 0.35W Mono Audio Power Amp. 8-MSOP 1.14 95 .76 TPAQ172EVM 296-10805-ND Evaluation Module for TPAO172. 50.00 - = 
TPA301EVM 296-10834-ND Evaluation Module for TPA301 0 = = TPAO172PWP 296-7000-5-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 551 441 3.43 
TPA302D 296-7011-5-ND | 0.3W Stereo Audio Power Amp 225 180 1.40 TPAO202PWP 296-1940-5-ND __| 2W Stereo Audio Power Amp. 3.22 258 2.01 
TPA311D 296-1947-5-ND___|0.35W Mono Audio Power Amp. is 
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Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPAQ202PWPR 296-1940-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 3.22 258 2.01 TPA2005D1ZQYR 296-18921-1-ND | 1.4W Mono Filter Free Class-D Audio 
TPAQ202PWPR 296-1940-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 3646.00/2,000 Power Amp... 141 148 94 
TPA0211DGN 296-2456-5-ND | 2W Mono Audio Power Amp. 1.75 1.40 1.05 TPA2005D1ZQYR 296-18921-2-ND | 1.4W Mono Filter Free Class-D Audio 
TPAO211DGNR 296-2456-1-ND | 2W Mono Audio Power Amp. 1.75 140 1.05 1527.50/2,500 
TPAQ211DGNR 296-2456-2-ND __|2W Mono Audio Power Amp. 2240.00/2,500 TPA2006D1DRBR 296-20783-1-ND 
TPAQ211EVM 296-10807-ND Evaluation Module for TPAO211 S090 — — 141118 94 
TPAO212EVM 296-10808-ND Evaluation Module for TPAO212 50.00 — — TPA2006D1DRBR 296-20783-2-ND | 1.45W Mono Filter Free Class-D 
TPA0212PWP. 296-2457-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 4 Audio Power Amp 1833.00/3,000 
Select Gain Set/Mux Control.......... 24-HTSSOP 2.48 «1.98 1.54 TPA2008D2EVM 296-18922-ND Evaluation Module for 50.00 _ — 
TPAQ212PWPR 296-2457-1-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 4 TPA2008D2PWP 296-15339-5-ND — / 3W Filter Free Class-D Audio Power Amp 
Select Gain Set/Mux Control.......... 24-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 with DC Volume Control... 24-HTSSOP 3.85 3.08 2.40 
TPAQ212PWPR 296-2457-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 4 TPA2008D2PWPR 296-17158-1-ND | 3W Filter Free Class-D Audio Power Amp 
Select Gain Set/Mux Control.......... 24-HTSSOP 2806.00/2,000 with DC Volume Control ... 24-TSSOP 3.85 3.08 2.40 
TPA0213DGOR 296-7001-1-ND | 2W Mono Audio Power Amp TPA2008D2PWPR —-|296-17158-2-ND | 3W Filter Free Class-D Audio Power Amp 
with Headphone Drive 245 1.97 1.53 with DC Volume Control .24-TSSOP 4360.00/2,000 
TPAQ213DGQR 296-7001-2-ND_—_| 2W Mono Audio Power Amp TPA2010D1EVM 296-18923-ND Evaluation Module for TPA2010D1 5000 — — 
with Headphone Drive 3432.50/2,500 TPA2010D1YZFR 296-16648-1-ND | 2.5W Audio Power Amp. 99 83 66 
TPAQ213EVM 296-10809-ND Evaluation Module for TPA0213 50.00) = = TPA2010D1YZFR 296-16648-2-ND | 2.5W Audio Power Amp. 1287.00/3,000 
TPAQ222EVM 296-10810-ND Evaluation Module for TPAQ222 50.00 —- — TPA2010D1YZFT 296-16659-1-ND | 2.5W Audio Power Amp. 120 1.00 80 
TPAQ222PWP 296-2458-5-ND | 2W Stereo Audio Power Amp with 4 TPA2010D1YZFT 296-16659-2-ND | 2.5W Audio Power Amp. 150.00/250 
apADSSP WR bon NaRD Peni eae eye ai 2.48 1.98 1.54 TPA2012D2EVM 296-21137-ND Evaluation Module for TPA2012D2 ....-..cseen — 50.00 — — 
Select Gain Set/Mux Control.......4-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 TPAZOI202RT JR Oo eaaL po ae Ever Glass: D Audio aoe ae) ee 
TPAQ222PWPR 296-2458-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp with 4 TPA2012D2RTJR 296-17692-2-ND | 2.1W Stereo Filter Free Class-D Audio 
Select Gain Set/Mux Control.......... 24-HTSSOP 2806.00/2,000 Power Amp... 3456.00/3,000 
TPA0223DGQR 296-7002-1-ND | 2W Mono Audio Power Amp TPA2012D2YZHR 296-18665-1-ND | 2.1W Stereo Filter Free Class- 
with Headphone Drive 2450 dOfe e538 Power Amp... 225 180 1.40 
TPAQ223DG0R Goalie rors nuclo Power Amp TPA201202YZHR | 296-18665-2-ND | 2.1W Stereo Filter Free Class-D Audio 
phone Drive. 3432.50/2,500 Power Amp 3780.00/3,000 
TPAQ223EVM 296-10811-ND | Evaluation Module for TPA0223. Gi) TPA2013D1RGPR 296-22849-1-ND | 2.7W Constant Output Power Class-D 
TPA0232EVM 296-10812-ND Evaluation Module for TPAO232 50100) — = Audio Amp NEW!..... 326 261 2.03 
TE eo abenh ce can ean ean GE Sik B85 TPA2013D1RGPR | 296-22849-2-ND | 2.7W Constant Output Power Class-D 
if v 
with Honaphorie DIVE Bi) RGR Ae: Audio Amp NEW... 5481.00/3,000 
SEED 996-7002:ND TOW Mono Audio Power Avip TPA2013D1YZHR 296-22582-1-ND 27W Conatant Suit Power Class-D rer 
with Headphone Drive 3622.50/2,500 TPA2013D1YZHR 296-29582-2-ND |2.7W Constant Output Power Class-D : sa 
TPAQ233EVM 296-10813-ND Evaluation Module for TPAO23 6000) —  — ‘Audio Amp NEW! 5859.00/3,000 
TPAQ242EVM 296-10814-ND Evaluation Module for TPAO242 5000)  — — TPAoGaODANaER DOCU TESCO 2.75W Foran Gain Mong Audio cou 
TPAO242PWP 296-2460-5-ND __| 2W Stereo Power Amplifier... 3.60 2.88 2.24 Power Amp a) oH -&N 
TPAO243DG0R Zo0e7 OOaIENG SWRA Dee eae TPA203201VZFR 296-20659-2-ND 2. 75W Fed Gain Mono Auto ae 
es Lou ; : s ‘ower Amp... 00/3, 
Lpeneeneat PEON Cte ee qeovene eto TPA2033D1YZFR 296-20660-1-ND | 2.75W Fixed Gain Mono Audio 
4 i i Power Amp... 1.50 1.20 .90 
TPAQ243EVM 296-10815-ND Evaluation Module for TPA0243 5000 : 
TF ; 5 F ze 2 3 = i 3 e7ND Euston Mo cule ‘om TP 105 z —— TPA2033D1YZFR 296-20660-2-ND re ieee Mono Audio Paes 
ia 0" fereo Audio Power Amp wi " r: 
Digital Volume Control/Memory.....24-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 TPA2034D1YZFR 296-20661-1-ND ae Mono Audio yen ant 
Tpppess0eR ego Cea ENC WEI our ae) ft TPA2034D1YZFR 296-20661-2-ND | 2.75W Fixed Gain Mono Audio 
TPA0253DGQR 296-7006-2-ND | 1W Mono Audio Power Am ; —— Powel AMD oust EO Onr2 000 
with Headphone Drive P omar TPA3O01D1PWPR __|296-14200-1-ND__| 20W Mono Class-D Audio Amp..........24-TSSOP 5.00 4.00 3.38 
TPAO253EVM 296-10816-ND Evaluation Module for TPAG23 Regn TPA3O01D1PWPR | 296-14200-2-ND | 20W Mono Class-D Audio Amp .......24-TSSOP 6250.00/2,000 
TPA0312PWP 296-10817-5-ND | 2W Stereo Power Amplifie 24-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 TPA3002D2EVM 200-705 83: Die | Evaluation Module for TPA3002D2 — 
TPA1517DWP 296-7007-5-ND __| 6W Stereo Audio Power Am 20-HSOP 1.78 1.42 1.07 TPA3002D2PHPR 296-14201-1-ND ida Pusle au with as-nrore CEO 
TPAIS17DWPEVM  |296-10825-ND _| Evaluation Module for TPA1517 50.00 —  — FPaaonsDIPUPR POPOV EMNIM OW ClaseD Audio A inp ane ‘ ones 
TPA1517DWPR 296-7007-1-ND | 6W Stereo Audio Power Amp. 1.78 142 1.07 De Valcesicontral sguitoRP Aepeammanr 
TPA1517DWPR 296-7007-2-ND | 6W Stereo Audio Power Amp. 1846.00/2,000 d : a 
TPA1517NE 296-7008-5-ND | 6W Stereo Audio Power Amp. 478 142. 1.07 TPA3003D2EVM 296-20584-ND Evaluation Module for TPA3003D2 — == 
TPA1517NEEVM 296-10826-ND Evaluation Module for TPA1517N 50.00 — — TPA3003D2PFB 296-15037-ND ee wun with a gay yas 
TPAZOOODIGOGR = eealcccuala ya “W Class-D Fiteriess Mono TPA3004D2EVM 296-20585-ND | Evaluation Module for TPA3004D2 50.00 — — 
fuga Power /mp, ata IE TPA3004D2PHPR | 296-15038-1-ND | 12W Class-D Audio Amp with 
TPA2000D1GQCR 296-15638-2-ND | 2W Class-D Filterless Mono RO VcicaERIaT L se-trorp WRERORMETEES 
Audio Power Amp 3622.50/2,500 SINIIG OnE! : : Z : 
TPA2000D1PW 296-7009-5-ND | 2W Class-D Filterless Mono TPA3004D2PHPR 296-15038-2-ND i ee ae be with pare ARSON NNGH 
Audio Power Amp. 2.36 1.89 1.47 ‘olume Contro! ad eOUHN 
7 TPA3005D2EVM 296-18924-ND Evaluation Module for TPA3005D2 .— [00 
TPAOODTPNROY eR fap roman teTssop 3.26 2.61 2.03 | TPA3005D2PHPR | 296-17058-1-ND | 6W Class-D Stereo Audio 
TPA2O00DITPWRO1 |296-18920-2-ND | 2W Class-D Filterless Mono Power Amp -4G-HTOFP EMSOES SoReGIGS 
Audio Power Amp. 6-TSSOP 3698.00/2,000 TPA3005D2PHPR 296-17058-2-ND 6W Class-D Stereo Audio 
TPA2000D1EVM 296-10828-ND Evaluation Module for TPA2000D1 — oo Power Amp . 48-HTQFP 3688.00/1,000 
TPADOO0D2EVM 996-10829-ND Evaluation Module for TPA200002 == TPA3007D1EVM 296-18925-ND Evaluation Module for TPA3007D1 — [500 == 
TPA2000D2PWP 296-2467-5-ND | 2W Filterless Stereo Class-D TPA3007D1PW 296-15792-5-ND | 6.5W Audio Power Amp .24-TSSOP 4.39 3.51 2.73 
Audio Power Amplifier 326 261 203 TPA3008D2EVM 296-18926-ND Evaluation Module for TPA3 — [5000 = = 
TPA2000D2PWPR 296-2467-1-ND | 2W Filterless Stereo Class-D TPA3008D2PHP 296-17210-ND 10W Stereo Class-D Audio 
Audio Power Amplifier 24-HTSSOP 3.26 2.61 2.03 Power Amp... 48-HTOFP 6.20 4.96 4.19 
TPA2000D2PWPR 206-2467-2-ND |2W Filterless Stereo Class-D TPA3100D2EVM 296-21138-ND Evaluation Module for TPA3100D2 .......... — 15200 = 
Audio Power Amplifier 24-HTSSOP 3698.00/2,000 TPA3100D2PHPR 296-19603-1-ND —_| 20W Stereo Class-D Audio Power 
TPA2000D2PWR 296-13382-1-ND | 2W Filterless Stereo Class-D Amp 7.00 5.60 4.73 
Audio Power Amplifier 24-HTSSOP 3.26 261 2.03 TPA3100D2PHPR 296-19603-2-ND | 20W Stereo Class-D Audio Power 
TPA2000D2PWR 296-13382-2-ND | 2W Filterless Stereo Class-D Amp 4375.00/1,000 
Audio Power Amplifier... 24-HTSSOP 3698.00/2,000 TPA3100D2RGZR 296-19423-1-ND | 20W Stereo Class- 
TPA2000D4DAP 296-10830-5-ND | 2W Class-D Filterless Amp 7.00 5.60 4.73 
Audio Power Amp. aA keys etl TPA3100D2RGZR 296-19423-2-ND 
TPA2000D4EVM 296-10831-ND Evaluation Module for TPA2000D4 .. 50.00 — — 10850.00/2,500 
TPA2001D1EVM 296-10832-ND Evaluation Module for TPA2001D1 .. 50.00 — — TPA3101D2EVM 296-21139-ND Evaluation Module for TPA3101D2............ — (15200 
TPA2001D1PW 296-7010-5-ND 1W Class-D Filterless Mono TPA3101D2PHP. 296-19554-1-ND 10W Stereo Class-D Audio Power 
Audio Power Amp 1.88 150 1.13 620 496 4.19 
TPA2001D2EVM 296-10833-ND Evaluation Module for TPA2001D2... my = = TPA3101D2PHP 296-19554-2-ND 
TPA2001D2PWP 296-2468-5-ND | 1W Class-D Stereo Audio 1007.50/250 
Power Amp 24-HTSSOP 2.70 216 1.68 TPA3101D2RGZR 296-19424-1-ND 
TPA2001D2PWPR 296-2468-1-ND | 1W Class-D Stereo Audio 620 496 4.19 
Power Amp 24-HTSSOP__ 2.70 2.16 1.68 TPA3101D2RGZR 296-19424-2-ND 
TPA2001D2PWPR 296-2468-2-ND | 1W Class-D Stereo Audio Amp 9610.00/2,500 
Power Amp.. ie 3060.00/2,000 TPA3106D1VFPR 296-22976-1-ND | 40W Mono Class-D Audio 
TPA2005D1DGN 296-17691-5-ND | 1.1W Class-D Audio Power Am 141 118 94 Power Amp NEW..... 710 5.68 4.80 
TPA2005D1DRBR 296-15131-1-ND 1.1W Class-D Audio Power Am, 141° #118 94 TPA3106D1VFPR 296-22976-2-ND 40W Mono Class-D Audio 
TPA2005D1DRBR 296-15131-2-ND 1.1W Class-D Audio Power Amp... 1833.00/3,000 Power Amp NEW!. 32-HLQFP 4438.00/1,000 
TPA2005D1EVM 296-20582-ND Evaluation Module for TPA2005D1 i —— TPA3107D2PAPR 296-21343-1-ND | 15W Stereo Class-D Audio 
TPA2005D1GQYR 296-15073-1-ND | 1.1W Mono Filter Free Class-D Audio Power Amp... 64-HTOFP 6.70 5.36 4.53 
Power Amp 141 148 94 TPA3107D2PAPR 296-21343-2-ND | 15W Stereo Class-D Audio 
TPA2005D1GQYR 296-15073-2-ND | 1.1W Mono Filter Free Class-D Audio Power Amp .64-HTOFP 4188.00/1,000 
Power Amp 1527.50/2,500 
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nel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. if 25 100 
TPA6203A1DGNR 296-19604-1-ND 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp.... 8-MSOP 92 69 52 
TPA6203A1DGNR 296-19604-2-ND 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 747.50/2,500 
TPA6203A1DRBR 296-19790-1-ND 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 92 tO O21 
TPA6203A1DRBR 296-19790-2-ND 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 897.00/3,000 
TPA6203A1EVM 296-13569-ND Evaluation Module for TPA6203A1 50.00 = = 
TPA6203A1GQVR 296-12753-1-ND 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 92 n690 252) 
TPA6203A1GQVR 296-12753-2-ND 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 747.50/2,500 
TPA6203A1ZQVR 296-17902-1-ND 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 92 69 52 
TPA6203A1ZQVR 296-17902-2-ND 1.25W Mono Diff. Audio Power Amp 747.50/2,500 
TPA6204A1DRBR 296-17059-1-ND 1.7W Diff. Audio Power Amp . 1.38 1.15 92 
TPA6204A1DRBR 296-17059-2-ND 1.7W Diff. Audio Power Amp . 1794.00/3,000 
TPA6204A1EVM 296-18928-ND Evaluation Module for TPA6204A1 ................- — 50.00 -_- = 
TPA6205A1DGNR 296-21262-1-ND 1.25W Mono Fully Diff. Audio Power 
1.29 1.08 .86 
TPA6205A1DGNR 296-21262-2-ND 1.25W Mono Fully Diff. Audio Power 
1397.50/2,500 
TPA6205A1DRBT 296-20784-1-ND 1.25W Mono Fully Diff. Audio Power 
Amp 8-QFN 144 1.20 .96 
TPA6205A1DRBT 296-20784-2-ND 1.25W Mono Fully Diff. Audio Power 
p 180.00/250 
TPA6205A1ZQVR 296-21425-1-ND 1.25W Mono Fully Diff. Audio 
Power Amp... 1.29 1.08 .86 
TPA6205A1ZQVR 296-21425-2-ND 1.25W Mono Fully Diff. Audio 
Power Amp 1397.50/2,500 
TPA6211A1DGN 296-15325-5-ND — | 3.1W Mono Diff. ‘ 78 165) 7.52) 
TPA6211A1DRBR 296-17101-1-ND | 3.1W Mono Diff. Audio Power Amp 78 ‘CONN OS 
TPA6211A1DRBR 296-17101-2-ND __| 3.1W Mono Diff. Audio Power Amp 1014.00/3,000 
TPA6211A1EVM 296-18929-ND Evaluation Module for TPA6211A1 50.00 _- = 
TRF1123IRTMR 296-18253-1-ND | 2.1GHz to 2.7GHz, 1W Power Amp 9.50 7.60 6.42 
TRF1123IRTMR 296-18253-2-ND | 2.1GHz to 2.7GHz, 1W Power Amp 17670.00/3,000 
TRF1223IRTMR 296-18254-1-ND | 3.3GHz to 3.8GHz, 1W Power Amp 8.33 7.50 6.65 
TRF1223IRTMR 296-18254-2-ND | 3.3GHz to 3.8GHz, 1W Power Amp 18225.00/3,000 
TS321IDBVR 296-21173-1-ND Low Power Single Op Amp 80 60 45 
TS321IDBVR 296-21173-2-ND Low Power Single Op Amp 780.00/3,000 
TS321IDR 296-21174-1-ND Low Power Single Op Amp 80 60 45 
TS3211DR 296-21174-2-ND Low Power Single Op Amp 650.00/2,500 
TSM102AIDR 296-21198-1-ND Dual Op Amp, Dual Comparator, and 
Voltage Reference. a 96 80 = .64 
TSM102AIDR 296-21198-2-ND Dual Op Amp, Dual Comparator, and 
Voltage Reference. or 1040.00/2,500 
TSM102AIPWR 296-21199-1-ND Dual Op Amp, Dual Comparator, and 
Voltage Reference. 16-TSSOP 96 80 6.64 
TSM102AIPWR 296-21199-2-ND Dual Op Amp, Dual Comparator, and 
Voltage Reference. 16-TSSOP 852.00/2,000 
TSM102IDR 296-21200-1-ND Dual Op Amp, Dual Comparator, and 
Voltage Reference. .- 16-SOIC 96 le 54 
TSM102IDR 296-21200-2-ND Dual Op Amp, Dual Comparator, and 
Voltage Reference. .. 16-SOIC 780.00/2,500 
TSM102IPWR 296-21201-1-ND Dual Op Amp, Dual Comparator, and 
Voltage Reference. .16-TSSOP 96 2) 54 
TSM102IPWR 296-21201-2-ND Dual Op Amp, Dual Comparator, and 
Voltage Reference. 16-TSSOP 638.00/2,000 
TSM104WAIDR 296-21202-1-ND Quad Op Amp and Programmable 
Voltage Reference. 16-SOIC 90 575) 260 
TSM104WAIDR 296-21202-2-ND | Quad Op Amp and Prog 
Voltage Reference. .- 16-SOIC 975.00/2,500 
TSM104WAIPWR 296-21203-1-ND Quad Op Amp and Programmable 
Voltage Reference. .16-TSSOP -90 ioe OO) 
TSM104WAIPWR 296-21203-2-ND Quad Op Amp and Programmable 
Voltage Reference 16-TSSOP 798.00/2,000 
TSM104WIDR 296-21204-1-ND Quad Op Amp and Programmable 
Voltage Reference. .- 16-SOIC 88 66.50 
TSM104WIDR 296-21204-2-ND Quad Op Amp and Programmable 
Voltage Reference .- 16-SOIC 715.00/2,500 
TSM104WIPWR 296-21205-1-ND Quad Op Amp and Programmable 
Voltage Reference 88 66 50 
TSM104WIPWR 296-21205-2-ND Quad Op Amp and Programmable 
Voltage Reference. 586.00/2,000 
UA733CN 296-11105-5-ND Differential Video Amplifier 14-Dip 87 seth 
UA741CD 296-11106-5-ND General Purpose Op Amp -SOIC 40 ee eh 
UA741CDR 296-15051-1-ND General Purpose Op Amp SOIC 40 32 0.24 
UA741CDR 296-15051-2-ND General Purpose Op Amp SOIC 270.00/2,500 
UA741CP 296-11107-5-ND General Purpose Op Amp -Dip 36 29 ~=—-.20 
UA747CN 296-12963-5-ND Dual General Purpose Op Am 14-Dip 66 FOC mrad, 
UC3176QP 296-11210-5-ND Full Bridge Power Amp 28-PLCC 10.58 9.53 8.45 
UC3178Q0P 296-12754-5-ND Full Bridge Power Amp ... §.90 472 3.99 
UC3901D 296-11338-5-ND —_| Isolated Feedback Generato: 461 3.69 2.87 
UC3901N 296-11339-5-ND__| Isolated Feedback Generato: 461 3.69 2.87 
VCA810AID 296-17491-5-ND High Gain Adjust Range, Wideband, 
Voltage Controlled Amp 12.50 11.25 9.98 
VCA8101D 296-17317-5-ND High Gain Adjust Range, Wideband, 
Voltage Controlled Amp 958 863 7.65 
VCA8201D 296-22871-5-ND _| Wideband, Linear in dB VGA NEW! 6.90 5.52 4.66 
VCA820IDGST 296-22872-1-ND —_| Wideband, Linear indB VGA NEW!..10-MSOP 7.10 5.68 4.80 
VCA820IDGST 296-22872-2-ND | Wideband, Linear in dB VGA NEW! .. 10-MSOP 1153.75/250 
VCA8211D 296-22989-5-ND Ultra-Wideband, Linear in dB 


VCA821IDGST 


296-22990-1-ND 


VGA NEW!.. se 
Ultra-Wideband, Linear in dB 
VGA NEW!.. 


830 6.64 5.61 


8.50 6.80 5.74 


VCA821IDGST 


296-22990-2-ND 


Ultra-Wideband, Linear in dB 
VGA NEW!.. 


1381.25/250 


INSTRUMENTS 

al Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 
TPA3120D2PWP 296-21673-5-ND | 25W Stereo Class-D Audio 

Power Amp 24-TSSOP 640 512 4.32 
TPA3123D2PWPR 296-22008-1-ND | 25W Stereo Class-D Audio 

Power Amp NEW... 640 512 4.32 
TPA3123D2PWPR 296-22008-2-ND | 25W Stereo Class-D Audio 

Power Amp NEWS... 7600.00/2,000 
TPA3200D1DCP 296-18302-5-ND | 20W Mono Digital Input Audio 

acl 5.90 472 3.99 

TPA3200D1EVM 296-21140-ND Evaluation Module for TPA3200D1 50.00 - = 
TPA4411EVM 296-17385-ND Evaluation Module for TPA4411... 50.00 - = 
TPA4411MRTJT 296-18278-1-ND 80mW Capless Stereo Headphone 

Driver... 1.78 1.42 1.07 
TPA4411MRTJT 296-18278-2-ND 80mW Capless Stereo Headphone 

Driver... 248.50/250 
TPA44141RTJT 296-17312-1-ND 80mW Capless Stereo Headphone 

Driver... 2.00 1.60 1.20 
TPA44141RTJT 296-17312-2-ND 80mW Capless Stereo Headphone 

Driver... 280.00/250 
TPA4411YZHR 296-18666-1-ND 80mW Capless Stereo Headphone 

Driver... 1.78 1.42 1.07 
TPA4411YZHR 296-18666-2-ND 80mW Capless Stereo Headphone 

Driver... 2727.00/3,000 
TPA4860D 296-7013-5-ND 1W Mono Audio Power Amp. 1-250 0.000 3-75) 
TPA4861D 296-7014-5-ND 1W Mono Audio Power Amp. 125e dT OOMeZo 
TPA4861DR 296-7014-1-ND 1W Mono Audio Power Amp. 125 OOo 
TPA4861DR 296-7014-2-ND 1W Mono Audio Power Amp.... 1600.00/2,500 
TPA4860EVM 296-10838-ND Evaluation Module for TPA4860. 50.00 => = 
TPASOSORSAR 296-19884-1-ND __| Stereo Digital Audio Lip-Sync Delay. 640 512 4.32 
TPASO5SORSAR 296-19884-2-ND | Stereo Digital Audio Lip-Sync Delay. 11904.00/3,000 
TPAS051RSAR 296-20711-1-ND —_| 4-Ch. Digital Audio Lip-Sync Delay .. 640 512 4.32 
TPASO51RSAR 296-20711-2-ND | 4-Ch. Digital Audio Lip-Sync Delay 11904.00/3,000 
TPASO52RSAR 296-20712-1-ND —_| Stereo Digital Audio Lip-Sync Delay. §.90 472 3.99 
TPASO52RSAR 296-20712-2-ND _| Stereo Digital Audio Lip-Sync Delay. 10974.00/3,000 
TPA6010A4EVM 296-10840-ND Evaluation Module for TPAG010A4 50.00 = =_ 
TPA6010A4PWPR 296-7015-1-ND 2W Stereo Audio Power Amp w/Bass 

Boost/DC Volume Contrdl.............. 28-HTSSOP 5.06 4.05 3.15 
TPA6010A4PWPR 296-7015-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp w/Bass 

Boost/DC Volume Control 5738.00/2,000 
TPA6011A4EVM 296-13568-ND Evaluation Module for TPA6011A: 50.00 - + 
TPA6011A4PWP- 296-16919-5-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 2.57 2.06 1.60 
TPA6011A4PWPR 296-12678-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 2.57 2.06 1.60 
TPA6011A4PWPR 296-12678-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 2908.00/2,000 
TPA6017A2EVM 296-20586-ND Evaluation Module for TPA60 50.00 - 
TPA6017A2PWPR 296-12506-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 2.08 1.66 1.25 
TPA6017A2PWPR 296-12506-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 2158.00/2,000 
TPA6020A2EVM 296-21141-ND Evaluation Module for TPA6020A2 .. 50.00 - = 
TPA6020A2RGWR 296-18667-1-ND | 2.8W Stereo Fully Diff. Audio 

Power Amp 2.59 2.07 1.61 
TPA6020A2RGWR 296-18667-2-ND | 2.8W Stereo Fully Diff. Audio 

Power Amp 20-QFN 4347.00/3,000 
TPA6021A4EVM 296-21142-ND Evaluation Module for — 50100 - = 
TPA6021A4N. 296-18249-5-ND — | 2W Stereo Audio Power Amp... 2106500126) 
TPA6030A4EVM 296-20587-ND Evaluation Module for TPA6030A 50.00 = = 
TPA6030A4PWP- 296-13866-5-ND | 3W Stereo Audio Power Amp. uly 22520 1196) 
TPA6040A4RHBR 296-21714-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 245 1.97 1.53 
TPA6040A4RHBR 296-21714-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 4119.00/3,000 
TPA6041A4RHBR 296-22938-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp NEW! 245 1.97 1.53 
TPA6041A4RHBR 296-22938-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp NEW! 4119.00/3,000 
TPA6043A4RHBR 296-22583-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp NEW!.. 245 1.97 1.53 
TPA6043A4RHBR 296-22583-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp NEW! 4119.00/3,000 
TPA6100A2DGKR 296-7016-1-ND 50mW Ultra-LV Audio Power Amp 135 113 .90 
TPA6100A2DGKR 296-7016-2-ND 50mW Ultra-LV Audio Power Amp 1462.50/2,500 
TPA6100A2DR 296-7017-1-ND 50mW Ultra-LV Audio Power Amp 1.05 88.70 
TPA6100A2DR 296-7017-2-ND 50mW Ultra-LV Audio Power Amp 1137.50/2,500 
TPA6100A2EVM 296-10841-ND Evaluation Module for TPA6100A2 50.00 - =— 
TPA6101A2D 296-7018-5-ND 50mW Ultra-LV Fixed Gain Stereo 

Headphone Audio Power Amp............-. 1.05 88 70 
TPA6101A2DGKR 296-7019-1-ND 50mW Ultra-LV Fixed Gain Stereo 

Headphone Audio Power Amp............ 1.35 1.13 90 
TPA6101A2DGKR 296-7019-2-ND 50mW Ultra-LV Fixed Gain Stereo 

Headphone Audio Power Amp... 1462.50/2,500 
TPA6101A2EVM 296-10842-ND Evaluation Module for TPA6101A2 50.00 ee! 
TPA6101A2ZQYR 296-21674-1-ND | 50mW Ultra-LV Fixed Gain Stereo 

Headphone Audio Power Amp...........-- 1.05 88 70 
TPA6101A2ZQYR 296-21674-2-ND | 50mW Ultra-LV Fixed Gain Stereo 

Headphone Audio Power Amp... 1137.50/2,500 
TPA6102A2D 296-7020-5-ND 50mW Ultra-LV Audio Power Amp 1.05 88 = .70 
TPA6102A2EVM 296-11637-ND Evaluation Module for TPA6102A2 50.00 -_ = 
TPA6102A2DGKR 296-7021-1-ND 50mW Ultra-Low Voltage Audio 

Power Amp isl) his) 
TPA6102A2DGKR 296-7021-2-ND 50mW Ultra-Low Voltage Audio 

Power Amp 1462.50/2,500 
TPA6110A2DGN 296-10843-5-ND 150mW Stereo Power Am, 84 70 56 
TPA6110A2EVM 296-10844-ND Evaluation Module for TPA6110A2 50.00 = =_ 
TPA6111A2DGN 296-10845-5-ND 150mW Stereo Power Am, 1.02 85 68 
TPA6111A2DR 296-10846-1-ND 150mW Stereo Power Am, Ah 63 50 
TPA6111A2DR 296-10846-2-ND 150mW Stereo Power Am, 812.50/2,500 
TPA6111A2EVM 296-10847-ND Evaluation Module for TPA6111A2 a (850200 = _ 
TPA6112A2DGQR 296-10848-1-ND 150mW Stereo Power Am, 10-HTSSOP 87 3) 58) 
TPA6112A2DGQR 296-10848-2-ND 150mW Stereo Power Am, 10-HTSSOP 942.50/2,500 
TPA6112A2EVM 296-10849-ND Evaluation Module for TPA6112A2 — 50.00 - - 
TPA6120A2DWP 296-16920-5-ND High Fidelity Headphone Amp.. 4.28 342 2.66 
TPA6120A2EVM 296-18927-ND Evaluation Module for TPA6120A‘ 101.00 -_ - 
TPA6130A2RTJR 296-21656-1-ND 138mW DirectPath™ Stereo Headphone 

Amp 3.26 2.61 2.03 
TPA6130A2RTJR 296-21656-2-ND 138mW DirectPath™ Stereo Headphone 

Amp 5481.00/3,000 
TPA6130A2YZHT 296-21344-1-ND 

Amp 16-DSBGA 3.83 3.06 2.38 
TPA6130A2YZHT 296-21344-2-ND 138mW DirectPath™ Stereo Headphone 

Amp 16-DSBGA 565.25/250 


VCA822ID 296-22682-5-ND —_| Wideband, Linear in V/V VGA NEW! 6.90 5.52 4.66 
VCA822IDGST 296-22683-1-ND | Wideband, Linear in V/V VGA NEW!. 7.10 568 4.80 
VCA822IDGST 296-22683-2-ND _| Wideband, Linear in V/V VGA NEWS. 10-MSOP 1153.75/250 
VCA8241D 296-22898-5-ND Ultra Wideband, Linear in V/V 

VGA NEW!.. aed 8.30 6.64 5.61 
VCA824IDGST 296-22899-1-ND Ultra Wideband, Linear in V/V 

VGA NEW!.. 8.50 6.80 5.74 
VCA824IDGST 296-22899-2-ND Ultra Wideband, Linear in V/V 


VGA NEW!.. 


1381.25/250 
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INSTRUMENTS INSTRUMENTS 
tele Digi-Key Price Each ele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
VCA2611¥/250 296-15778-1-ND | Dual Variable Gain Amp Clock Drivers 
with Low Noise Preamp......ocee 48-TOFP 17.03 15.89 14.76 CDC111FN 296-6675-5-ND _| 3.3V Differential Clock Driver. 28-PLCC 12.83 11.55 10.25 
VCA2611¥/250 296-15778-2-ND | Dual Variable Gain Amp cDC203DW 296-6676-5-ND | 3.3V,, 6-Bit Inverter/Clock Driver 20-SOIC 6.90 552 4.66 


with Low Noise Preamp.............:.-:+++ 48-TQFP 3617.75/250 CDC203DWR 296-6676-1-ND 3.3V, 6-Bit Inverter/Clock Driver 
VCA2612Y/250 VCA2612YCT-ND _| Dual Low Noise Variable Gain Amp.......48-TQFP 20.63 19.25 17.88 CDC203DWR 296-6676-2-ND 3.3V, 6-Bit Inverter/Clock Driver 


20-SOIC 6.90 5.52 4.66 
20-SOIC 8626.00/2,000 


VCA2612Y/250 VCA2612YTR-ND | Dual Low Noise Variable Gain Amp.......48-TQFP 4382.75/250 cbc204DW 296-6677-5-ND 6-Bit Inverter/Clock Driver . 20-SOIC 6.00 4.80 4.05 
VCA2613Y/250 VCA2613YCT-ND | Dual Low Noise Variable Gain Amp.......48-TQFP 16.95 15.82 14.69 CDC204DWR 296-6677-1-ND 6-Bit Inverter/Clock Driver . 20-SOIC 6.00 4.80 4.05 
VCA2613Y/250 VCA2613YTR-ND | Dual Low Noise Variable Gain Amp.......48-TQFP 3602.00/250 CDC204DWR 296-6677-2-ND 6-Bit Inverter/Clock Driver . 20-SOIC 7500.00/2,000 
VCA2614Y/250 VCA2614Y/250CT-ND | Dual Variable Gain Amp cDC208DW 296-6678-5-ND Dual 1-to-4 Clock Driver 20-SOIC 8.20 656 5.54 
with Input Buffer. 32-TOFP 15.41 13.88 12.31 CDC318ADL 296-1383-5-ND 1-18 Line Clock Driver 48-SSOP 2.93 234 1.82 
VCA2614Y/250 VCA2614Y/250TR-ND | Dual Variable Gain Amp CDC319DB 296-17640-5-ND _| 1-10 Line Clock Driver 28-SSOP 3.22 2.58 2.01 


with Input Buffer. 


-32-TQFP 2948.44/250 CDC328AD 296-6693-5-ND 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity.....16-SOIC 7.10 5.68 4.80 


VCA2615EVM 296-21211-ND Evaluation Module for VCA261 .— 152.00 - = CDC328ADR 296-6693-1-ND 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity.....16-SOIC 7.10 568 4.80 
VCA2615RGZT 296-19304-1-ND Dual Low Noise Variable Gain Amp CDC328ADR 296-6693-2-ND 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity ..... 16-SOIC 11005.00/2,500 
with Preamp 14.83 13.35 11.84 CDC328ADBR 296-6694-1-ND 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity....16-SSOP 7.10 5.68 4.80 
VCAD615RGZT 396-19304-2-ND | Dual Low Noise Variable Gain Amp CDC328ADBR 296-6694-2-ND__| 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity .... 16-SSOP 8876.00/2,000 
with Preamp. 48-0FN 2837.00/250 CDC329AD 296-6696-5-ND | 1-6 Clock Dvr. w/Selectable Polarity... 16-SOIC 620 496 4.19 
VCA2616YT VCA2616YT-ND Dual Variable Gain Amp CDC337DW 296-6697-5-ND 1-8 Clock Driver with Clear 20-SOIC 840 672 5.67 


“A8-TOFP 17.03 15.89 14.76 CDC339DB 296-6698-5-ND —_| 1-8 Clock Driver with Clear 20-SSOP 7.00 5.60 4.73 


with Low Noise Pream, 


CDC339DBR 296-6698-1-ND _|1-8 Clock Driver with Clear 20-SSOP 7.00 560 473 
ee acess Dual Vavable Galen ca ee CDC339DBR 296-6698-2-ND _|1-8 Clock Driver with Clear 20-SSOP 8750.00/2,000 
VCA2617RHBT 396-18347-2-ND | Dual Variable Gain Amp Se TEAGMEAD cDC339DW 296-6699-5-ND | 1-8 Clock Driver with Clear... 20-8010 7.00 5.60 4.73 
RASeIaVE 396-14062-1-ND | Dual Variable Gain Amp cDc340Dw 296-6700-5-ND | 1-8 Clock Driver with Tight AC Spec....20-SOIC 840 6.72 5.67 
ity Iasi Ber Peace ote cDc341DWw 296-6701-5-ND | 1-8 Clock Driver with Tight AC Spec....20-SOIC 9.00 7.20 6.08 

ease PCCM Dial Vananie Gain Ane cL CDC351DB 296-6702-5-ND | Tri-State 3.3V Clock Driver 24-SSOP 9.41 848 7.52 
iin ce anak SREB ERDET cDc351DW 296-6703-5-ND __| Tri-State 3.3V Clock Driver. 24-S0IC 9.41 848 7.52 

: : CDC35TIDB 296-15849-5-ND | Tri-State 3.3V Clock Driver. 24-SS0P 10.83 9.75 8.65 

VGAZBISYT. Eoog ee Nome) Dual Variable Galn Amp... 32-TOFP 15.41 13.88 12.31 cDC351IDW 296-15850-5-ND _ | Tri-State 3.3V Clock Driver. 24-S0IC 10.83 9.75 8.65 
VCABSO0IRGCT 296-28338-1-ND)_) 8-Channel Variable Gain Amp with cDc391D 296-6704-5-ND —_|1-6 Clock Driver w/Selectable Polarity.. 16-SOIC 6.80 5.44 4.59 
Low Noise Preamp NEWH..............64-VQFN 48.00 44.80 41.60 CDC509PWR 296-6705-1-ND | 3.3V PLL Clock Driver \24-TSSOP 5.40 4.32 3.36 

VCA8500IRGCT 296-23338-2-ND —/ 8-Channel Variable Gain Amp with CDC509PWR 296-6705-2-ND __|3.3V PLL Clock Driver .24-TSSOP 6120.00/2,000 


Low Noise Preamp MEW/!. 64-VOFN 10200.00/250 CDC516DGG 296-20833-5-ND | 3.3V PLL Clock Driver 


-48-TSSOP 5.52 4.42 3.73 


VCA8613YT 296-15991-1-ND —_/ 8-Channel Variable Gain Amp 4-HVQFP 38.10 35.56 33.02 CDC536DB 296-6707-5-ND 3.3V PLL Clock Driver 28-SSOP 4.50 3.60 2.80 
VCA8613YT 296-15991-2-ND 8-Channel Variable Gain Amp ... 4-HVQFP 8096.25/250 CDC536DBR 296-6707-1-ND 3.3V PLL Clock Driver 28-SSOP 4.50 3.60 2.80 
CDC536DBR 296-6707-2-ND 3.3V PLL Clock Driver 28-SSOP 5100.00/2,000 
CDC582PAH 296-6708-5-ND 3.3V PLL Clock Driver 52-TOFP 8.33 7.50 6.65 
XAS AUDIO 


CDC586PAH 296-6709-5-ND _| Tri-State 3.3V PLL Clock Driver..........52-T0FP 9.33 8.40 7.45 
INSTRUMENTS _ VOLUME CONTR CDC706PW 296-21381-5-ND | Prog. 3-PLL Clock Synthesizer/Multiplier/ 
Tl. Digi-Key Price Each Divider .20-TSSOP 7.20 5.76 4.86 


Part No. Part No. Description Pkg. 125100 CDC857-206G 296-14163-5-ND | 2.5V PLL Clock Driver 48-TSSOP 9.48 8.54 7.57 
PGA2310EVM 296-13554-ND | Evaluation Module for PGA2310 Bn S = cDC906PW 296-21382-5-ND | Prog. 3-PLL Clock Synthesizer/Multiplier/ 
PGA2310PA 296-13113-5-ND High Performance Stereo Divider -20-TSSOP 4.95 3.96 3.08 


Audio Volume Control. 16-Dip 16.58 14.93 13.24 CDC924DL 296-6714-5-ND 133MHz Clock Synthesizer/Drive 56-SSOP 3.85 3.08 2.40 


PGA2310UA/1K 296-12255-1-ND High Performance Stere CDC925DL 296-6715-5-ND 133MHz Clock Synthesizer/Drivel 56-SSOP 545 436 3.39 
Audio Volume Control. 16-SOIC 16.58 14.93 13.24 CDC930DL 296-15611-5-ND = | 133MHz Diff. Clock Syn./Drive: 56-SSOP 268 2.15 1.67 
PGA2310UA/1K 296-12255-2-ND High Performance Stereo CDC950DGG 296-9435-5-ND 133MHz Diff. Clock Syn./Drivei -48-TSSOP 2.79 2.24 1.74 
Audio Volume Control. -16-SOIC 12288.00/1,000 CDC960DL 296-12725-5-ND 200MHz Clock Synthesizer/Drive| 48-SSOP 3.74 2.99 2.33 
PGA2311P PGA2311P-ND 5V, High Performance Si CDC2351DB 296-12628-5-ND —_| Tri-St. 3.3V, 1-10 Line Clock Driver.....24-SSOP 8.66 7.80 6.92 
Audio Volume Control. 7.50 6.00 5.07 CDC2351DW 296-6680-5-ND Tri-St. 3.3V, 1-10 Line Clock Driver......24-SOIC 8.66 7.80 6.92 
PGA2311PA PGA2311PA-ND 5V, High Performance Stereo CDC2351MDBREP 296-18093-1-ND —_| Tri-St. 3.3V, 1-10 Line Clock 
Audio Volume Control. 8.94 7.16 6.04 Driver NEW! 14.73 13.26 11.76 
PGA2311U PGA2311U-ND 5V, High Performance Stereo CDC2351MDBREP 296-18093-2-ND —_| Tri-St. 3.3V, 1-10 Line Clock 

Audio Volume Control. 750 6.00 5.07 Driver NEWF.............. 21834.00/2,000 
PGA2311UA PGA2311UA-ND 5V, High Performance Stereo CDC2351QDB 296-9434-5-ND Tri-State 1-10 Buffer Clock Drive: 24-SSOP 10.16 9.15 8.12 
Audio Volume Control. .16-SOIC 8.94 7.16 6.04 CDC2509APWR 296-6681-1-ND Tri-State 3.3V PLL Clock Driver.........24-TSSOP 4.34 3.48 2.71 

PGA2320IDW 296-17962-5-ND | Stereo Audio Volume Control -16-SOIC 13.24 11.93 10.58 CDC2509APWR 296-6681-2-ND Tri-State 3.3V PLL Clock Driver.........24-TSSOP 4922.00/2,000 
PGAA311EVM 296-413555-ND  lEvaluation Module for PGA431 a0 = CDC2509BPW 296-20832-5-ND — /3.3V PLL Clock Driver .24-TSSOP 4.68 3.75 2.92 
PGA4311U PGA4311U-ND | 4-Channel Audio Volume Contrdl.........28-SOIG 991 8.93 7.92 CDC2509CPW 296-15080-5-ND_{3.3V PLL Clock Driver -24-TSSOP 4.34 3.48 2.71 
PGA4311UA PGA4311UA-ND 4-Channel Audio Volume Control. -28-SOIC 11.75 10.58 9.38 CDC2509CPWR 296-6683-1-ND 3.3V PLL Clock Driver -24-TSSOP 4.34 3.48 2.71 

CDC2509CPWR 296-6683-2-ND 3.3V PLL Clock Driver .24-TSSOP 4922.00/2,000 

CDC2510APWR 296-6684-1-ND 3.3V PLL Clock Driver -24-TSSOP 9.03 8.13 7.21 

DIGITAL AUDIO CDC2510APWR 296-6684-2-ND _/3.3V PLL Clock Driver .24-TSSOP 13388.00/2,000 

NTERFACE CDC2510BPWR 296-6685-1-ND 3.3V PLL Clock Driver -28-TSSOP 9.03 8.13 7.21 

Digi-Key Price Each CDC2510BPWR 296-6685-2-ND 3.3V PLL Clock Driver .28-TSSOP 13388.00/2,000 


Part No. Description Pky. 91 25100 CDC2510CPW 296-6686-5-ND | 3.3V PLL Clock Driver “24-TSSOP 4.34 «3.48 2.71 

DIRSOOTIPWOT 996-20159-5-ND | 96kHz, 24-Bit Digital Audio Interk cDC2510cPWR 296-6686-1-ND | 3.3V PLL Clock Driver ‘24-TSSOP 4.34 3.48 271 
RochGE NEWT AGN Ge) Ga cDC2510cPWR 296-6686-2-ND | 3.3V PLL Clock Driver "24-TSSOP 4922.00/2,000 

DIR9001PW 296-21389-5-ND | 96kHz 24-Bit Digital Audio interface a Nae CDC2510PWR 296-13641-1-ND _|3.3V PLL Clock Driver ‘24-TSSOP_ 6.72538 4.54 
Receiver... 439 351 273 CDC2510PWR 296-13641-2-ND _|3.3V PLL Clock Driver “24-TSSOP 8400.00/2,000 

DIX41921PFBR 296-20643-1-ND | Integrated Digital Audio Interface CDC2516DGGR 296-6687-1-ND | Tri-State 3.3V PLLClock Driver.......48-TSSOP 5.80 464 3.92 
Receiver/Transmitter.. 9.90 7.92 6.69 CDC2516DGGR 296-6687-2-ND —_| Tri-State 3.3V PLL Clock Driver.......48-TSSOP 7250.00/2,000 

RAE aTETTRT CDC25360B 296-6688-5-ND | Tri-State 3.3V PLL.Clock Driver.......28-SSOP 4.50 360 2.80 

DICH g2IFFBR Coa cc aca oamg tegrated Digital Audio Interface CDC2582PAH 296-6689-5-ND __|3.3V Clock Driver... 52-TOFP 833 7.50 6.65 


Receiver/Transmitter ... 6188.00/1,000 


CDC2586PAH 296-6690-5-ND Tri-State 3.3V PLL Clock Driver . 
CDC5801ADBQ 296-21221-5-ND —_| Low Jitter Clock Multiplier/Divider .. 
XAS BUS TERMINATION CDC5801ADBQR 296-19401-1-ND | Low Jitter Clock Multipler/Dividei 


52-TOFP 9.33 8.40 7.45 
24-QSOP 5.90 4.72 3.99 
24-QSOP 5.90 4.72 3.99 


INSTRUMENTS ARRAYS and NETWORKS CDC5801ADBOR 296-19401-2-ND | Low Jitter Clock Multipler/Divider......24-OSOP 9145.00/2,500 
or Digi-Key PrROENCIS cDC5801DBQ 296-13774-5-ND | Low Jitter Clock Multiplier/Divider....24-OSOP 5.96 4.77 4.03 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 CDC5806PW 296-17107-5-ND | Three PLLs Based Clock Generator...20-TSSOP 4.84 3.87 3.01 
TPD2E001DRLR 296-21883-1-ND Low Cap. 2-Channel ESD Array ~S0T-553-5 48 36. 27 CDC7005-EVM 296-17044-ND Evaluation Module for CDC7005 Series saath — 203.00 = = 
TPD2E001DRLR 296-21883-2-ND | Low Cap. 2-Channel ESD Array... SOT-553-5 624.00/4,000 CDC700SGVAT oslo HTD a Na Clack Synthesizer/ sea avien ee 
TPD2E001DRSR 296-22850-1-ND | Low Cap. 2-Channel ESD Array MEW! 7 57 43 | = : H ay Ts 
TPD2E001DRSR 296-22850-2-ND | Low Cap. 2-Channel ESD Array NE 253.00/1,000 CDG7005GVAT cccicaoomm| © High Performance Glock Syrihesizer/ arene 
ieee, oe le a en _ Be aena- | “WOCTOOSOFN-EVIN — 296-20884-ND Evaluation Module for CDC7O05-OFN.......— 20800 — 
TPD3E001DRLR 296-21885-1-ND | Low Cap. 3-Channel ESD Array 604584 COG ZO0SRGCT cm ceaauaiauam| oy High Percormance Clock Synthesizer emordeugt dia 
TPD3EO01DRLR 296-21885-2-ND | Low Cap. 3-Channel ESD Array 780.00/4,000 rep ' oe ' i Pals 
TPD3E001DRSR 296-22851-1-ND | Low Cap. 3-Channel ESD Array NE 84 6348 Spor Mahecl a cccaticiaaeam| © 9 Fh Ferrormance Clock Syrtnesizer cea 
TPD3E001DRSR 296-22851-2-ND _ | Low Cap. 3-Channel ESD Array NE 279,00/1,000 DOTOOSTVAT PAPEETE 3 3V Hick Pasiancanes Glaak Siaiheator E 
TPD3EO01DRYR 296-21886-1-ND | Low Cap. 3-Channel ESD Array 60 45 34 Tdanclearat 2. 7 46.50 1540 1430 
TPD3EO01DRYR 296-21886-2-ND | Low Cap. 3-Channel ESD Array. 955.00/5,000 CDC7005ZVAT 296-15744-2-ND | 3.3V High Performance Clock Synthesizer/ 
TPD4EOO1DRLR 296-21887-1-ND | Low Cap. 4-Channel ESD Array 7% 57 43 aiencleanee 3506.25/250 
TPD4EOO1DRLR 296-21887-2-ND | Low Cap. 4-Channel ESD Array 988.00/4,000 c0c421100RGET 296-21725-1-ND | Fully integrated Fixed Ere 
TPD4E001DRSR 296-22852-1-ND Low Cap. 4-Channel ESD Array 92 69 52 Clock Generator... 12.83 11.55 10.25 
TPD4E001DRSR 296-22852-2-ND —_| Low Cap. 4-Channel ESD Array NE’ 306.00/1,000 CDC421100RGET 296-21725-2-ND —_| Fully Integrated Fixed Fre! 
TPD4E002DRLR 296-21694-1-ND Low Cap. 4-Channel ESD Array. . SOT-553-5 716 Lee 43 Clock Generator... 2454.50/250 
TPD4E002DRLR 296-21694-2-ND | Low Cap. 4-Channel ESD Array. .S0T-553-5 988.00/4,000 CDC421106RGET 296-21726-1-ND | Fully Integrated Fixe 
TPD6EOO1RSER 296-21888-1-ND | Low Cap. 6-Channel ESD Array 75 63 50 Glock Generator... 12.83 11.55 10.25 
TPD6EOO1RSER 296-21888-2-ND | Low Cap. 6-Channel ESD Array 975.00/3,000 cDC421106RGET 296-21726-2-ND _ | Fully Integrated Fixed Fre 
TPD6EOO1RSFR 296-21889-1-ND Low Cap. 6-Channel ESD Array. 15 63 50 Clock Generator... 2454.50/250 
TPD6EOO1RSER 296-21889-2-ND _ | Low Cap. 6-Channel ESD Array.... 666.00/2,000 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
ile Digi-Key Price Each ust Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 
CDC421125RGET 296-21727-1-ND _| Fully Integrated Fixed Freq., Crystal Oscillator CDCR83DBQ 296-12165-5-ND —/ 400MHz Direct Rambus™ 
Clock Generator .....n.....seeeccccesssseeeeeee 24-QFN 12.83 11.55 10.25 Clock Generator... 3.74 2.99 2.33 
CDC421125RGET 296-21727-2-ND —_| Fully Integrated Fixed Freq., Crystal Oscillator CDCU2A877ZQLT 296-20718-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver 5.12 4.10 3.46 
Clock Generator 24-QFN 2454,50/250 CDCU2A877ZQLT 296-20718-2-ND | 1.8V PLL Clock Driver 832.00/250 
CDC421156RGET 296-21728-1-ND _| Fully Integrated Fixed Freq., Crystal Oscillator CDCU877AGQLT 296-16826-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver 512 410 3.46 
Clock Generator........ .24-QFN 12.83 11.55 10.25 CDCU877AGQLT 296-16826-2-ND | 1.8V PLL Clock Driver 832.00/250 
CDC421156RGET 296-21728-2-ND | Fully Integrated Fixed Freq., Crystal Oscillator CDCU877ARHAT 296-19539-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver 512 410 3.46 
Clock Generator........ ...24-QFN 2454.50/250 CDCU877ARHAT 296-19539-2-ND | 1.8V PLL Clock Driver 832.00/250 
CDC421212RGET 296-21729-1-ND _| Fully Integrated Fixed Freq., Crystal Oscillator CDCU877ARTBT 296-16827-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver 512 410 3.46 
Clock Generatov....... 24-QFN 12.83 11.55 10.25 CDCU877ARTBT 296-16827-2-ND _|1.8V PLL Clock Driver 832.00/250 
CDC421212RGET 296-21729-2-ND _ | Fully Integrated Fixed Freq CDCU877AZQLT 296-16828-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver 512 410 3.46 
Clock Generator... 2454.50/250 CDCU877AZQLT 296-16828-2-ND | 1.8V/ PLL Clock Driver 832.00/250 
CDC421250RGET 296-21730-1-ND | Fully Integrated Fixed Freq CDCU877BZQLT 296-18287-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver 512 410 3.46 
Clock Generato! 12.83 11.55 10.25 CDCU877BZQLT 296-18287-2-ND | 1.8V PLL Clock Driver 832.00/250 
CDC421250RGET 296-21730-2-ND Fully Integrated Fi Laedeyae CDCU877GQLT 296-16758-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver 512 410 3.46 
lock Generator.......... iy rn 
f cDCU877GQLT 296-16758-2-ND | 1.8V PLL Clock Driver 832.00/250 
CDC421312RGET 296-21731-1-ND Fully Integrated Fixed Freq spre eatin snes CDCU877RHAT 296-18645-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver 512 410 3.46 
OCI MONG ssc - f : : cDCU877RHAT 296-18645-2-ND | 1.8V PLL Clock Driver 832.00/250 
CDC421312RGET 296-21731-2-ND ful eae Fixed Freq., Crystal Oe Sed eaieee CDCU877RTBT 296-16759-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver 512 410 3.46 
lock Generator 24 : CDCU877RTBT 296-16759-2-ND | 1.8V PLL Clock Dri 832.00/250 
CDCD5704PW 296-21383-5-ND | Rambus™ XDR™ Clock Generator...28-TSSOP 5.60 448 3.78 oer ! 
GDCDLPOOaPW: 296-21384-5-ND _ |3.3V Clock Synthesizer for DLP™ CDCU877ZQLT 296-16760-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver 512 410 3.46 
Sci BR) AGL AED CDCU877ZQLT 296-16760-2-ND | 1.8V PLL Clock Driver 832.00/250 
STEM sien : z d : CDCUA877ZQLT 296-20719-1-ND | 1.8V PLL Clock Driver 5.62 4.50 3.80 
CDCE421RGET 296-21695-1-ND Fully Integrated Wide Range, Crystal Oscillator CDCUA877ZQLT 296-20719-2-ND 4.8V PLL Clock Driver 913.25/250 
SnReasiAGEr SaaS ON Pilate figangecCuel OcalettE 12.83 11.55 10.25 CDCV304PW 296-12420-5-ND | 140MHz GP PCI-X Clock Buffer . 2.20 176 1.32 
Clack Generator ; 2454.50/250 CDCV850DGG 296-6721-5-ND | 2.5V PLL Clock Driver “48-TSSOP 3.13 2.51 1.95 
ccc facamesvo |r Sr sommes (ema amtememe. we *Sedonemt 
Multiplier/Divider 7.20 5.76 4.86 -6721-2+ , lock Driver... 48° 00/2, 
CDCESOGPW 296-20675-5-ND | Prog. 3-PLL Clock Synthesizer/ cocvesoIngs SESE | ire Alea 
Multiplier/Divider 495 396 3.08 ine Serial Interface 48-TSSOP 3.60 2.88 2.24 
CDCE913PW 296-22670-5-ND | Programmable 1-PLL VCXO CDCV855IPW. 296-14305-5-ND | 2.5V, 1:4 PLL Clock Driver. .28-TSSOP 2.93 2.34 1.82 
Clock Synthesizer NEW................ 14-TSSOP 3.60 2.88 2.24 CDCV855PW 296-12200-5-ND =| 2.5V, 1:4 PLL Clock Driver. .28-TSSOP 2.59 2.07 1.61 
CDCE925PW 296-22031-5-ND | Programmable 2-PLL VCXO CDCV855PWR 296-12200-1-ND =| 2.5V, 1:4 PLL Clock Driver. .28-TSSOP 2.59 2.07 1.61 
Clock Synthesizer NEWf................ 16-TSSOP 4.05 3.24 2.52 CDCV855PWR 296-12200-2-ND 2.5V, 1:4 PLL Clock Driver. .28-TSSOP 2932.00/2,000 
CDCESa7PW 296-22706-5-ND | Programmable 3-PLL VCXO CDCV857ADGG 296-11575-5-ND__|2.5V PLL Clock Driver -48-TSSOP 5.02 4.02 3.13 
Clock Synthesizer NEW!..........- 20-TSSOP 4.50 3.60 2.80 CDCV857ADGGR 296-11575-1-ND | 2.5V PLL Clock Driver “4B-TSSOP 5.02 4.02 3.13 
CDCE949PW 296-21984-ND Programmable 4-PLL VCXO CDCV857ADGGR 296-11575-2-ND | 2.5V PLL Clock Driver .48-TSSOP 5686.00/2,000 
Clock Synthesizer NEW! 4-TSSOP 4.95 3.96 3.08 CDCV857AGQLR 296-13775-1-ND | 2.5V PLL Clock Driver .56-VFBGA 5.49 4.40 3.42 
CDCEL913PW 296-22917-5-ND —_| Programmable 1-PLL VCX CDCV857AGQLR 296-13775-2-ND | 2.5V PLL Clock Driver .56-VFBGA 3111.00/1,000 
Clock Synthesizer NEWI............ 14-TSSOP 3.60 2.88 2.24 CDCV857BDGG 296-14165-5-ND _|2.5V PLL Clock Driver. .48-TSSOP 5.62 4.50 3.80 
CDCELO25PW 296-22882-5-ND | Programmable 2-PLL VCXO CDCV857BGQLR 296-15358-1-ND | 2.5V PLL Clock Driver 56-VFBGA 6.04 484 4.08 
Clock Synthesizer NEW............. 16-TSSOP 4.05 3.24 2.52 CDCV857BGQLR 296-15358-2-ND .56-VFBGA 3775.00/1,000 
CDCEL937PW 296-22918-5-ND | Programmable 3-PLL VCXO CDCV857BIDGG 296-13857-5-ND .48-TSSOP 6.46 5.17 4.37 
Clock Synthesizer NEW............. 20-TSSOP 4.50 3.60 2.80 CDCV857DGGR 296-6722-1-ND .48-TSSOP 6.56 5.25 4.43 
CDCEL949PW 296-22867-5-ND _ | Programmable 4-PLL VCXO cDCV857DGGR 296-6722-2-ND .48-TSSOP 8200.00/2,000 
Clock Synthesizer NEW! 24-TSSOP_ 4.95 3.96 3.08 CDCVFITIFN 296-12421-5-ND | 1:9 Diff. LVPECL Clock Driver 28-PLCC 11.63 10.47 9.29 
CDCF2509PW 296-15356-5-ND —/3.3V PLL Clock Driver... 742° 5.70 4.81 CDCVF310PW 296-17358-ND 2.5V-3.3V High-Perf. Clock Buffer....24-TSSOP 4.61 3.69 2.87 
CDCF2510PW 296-6718-5-ND 3.96 3.17 2.47 CDCVF855PW 296-21732-5-ND | 2.5V PLL Clock Driver .28-TSSOP 2.93 2.34 1.82 
CDCF2510PWR 296-6718-1-ND 3.96 3.17 2.47 CDCVF857DGG 296-16634-5-ND | 2.5V PLL Clock Driver .48-TSSOP 5.62 4.50 3.80 
CDCF2510PWR 296-6718-2-ND “lock Dri 4488.00/2,000 CDCVF857GQOLR 296-16989-1-ND | 2.5V PLL Clock Driver .56-BGA 6.04 4.84 4.08 
CDCFS801ADBQ Bovalob2t-o.ND cote Delay Control and Sea) aga. aes CDCVF857GQLR 296-16989-2-ND | 2.5V PLL Clock Driver "56-BGA 3775.00/1,000 
: : : CDCVF857RHAT 296-18288-1-ND | 2.5V PLL Clock Driver 6.64 5.32 4.49 
CDCF5801DBQ 296-18405-5-ND Clock Multiplier with Delay Control and CDCVF857RHAT 296-18288-2-ND 2.5V PLL Clock Driver 4079.00/250 
Phase Alignment = 5.96 4.77 4.03 CDCVF857RTBT 296-16635-1-ND | 2.5V PLL Clock Driver 6.64 532 4.49 
CDCFR83ADBQ 296-18599-5-ND ST Elect Rambus™ Clock Mage abe ea CDCVF857RTBT 296-16635-2-ND _|2.5V PLL Clock Driver 1079.00/250 
! : : : CDCVF857ZOLR 296-21733-1-ND |2.5V PLL Clock Driver 6.04 484 4.08 
CDCFR83DB0 296-12311-5-ND | 533MHz Direct Rambus™ : 
CDCVF857ZQLR 296-21733-2-ND | 2.5V PLL Clock Driver 3775.00/1,000 
Clock Generato: Coo RS same 08 CDCVF2310PW 296-12019-5-ND | 2.5V-3.3V, 1:10 General Purpose High 
CDCL1810RGZT 296-21571-1-ND 1.8V, 10 Output, High Performance Power Clock Buffer 24-TSSOP 4.61 3.69 2.87 
Clock Distributor. 11.00 9.90 8.78 erarraen 7 : is : i : 
CDCL1810RGZT 296-21571-2-ND | 1.8V, 10 Output, High Performance CDCVEPSTOEWR Re EAMeEE ese ne ceners Purpose High cop Mone 
Clock Distributor. ...48-QFN 2103.75/250 : d ! i 
CDCL6010RGZT 296-21572-1-ND | 1.8V, 11 Output, Clock Multiplier/Distributor/ CDCVF2310PWR 296-12019-2-ND | 2.5V-3.3V, 1:10 General Purpose High 
Jitter Cleaner/Buffer..... .48-QFN 13.74 12.38 10.98 Power Clock Buffer... -24-TSSOP 5228.00/2,000 
CDCL6010RGZT 296-21572-2-ND _|1.8V, 11 Output, Clock Multiplier/Distributor/ Redeem see NG o, cE ae Bee peo 1 a vee 
Jitter Cleaner/Buffer.... 2629.75/250 Bele ; : : ‘ ‘ 
CDCLVD110AVF 996-21573-ND 40-10 LVDS Clock Buffer 935 842 747 CDCVF2509APW 296-18406-5-ND _|3.3V PLL Clock Driver 24-TSSOP_ 4.55 3.64 2.83 
CDCLVD110VF 996-13712-5-ND Programmable Low Voltage 1: CDCVF2509PW 296-13070-5-ND 3.3V PLL Clock Driver .24-TSSOP 455 3.64 2.83 
Clock Driver 935 842 7.47 CDCVF2509PWR 296-6724-1-ND |3.3V PLL Clock Driver .24-TSSOP 4.55 3.64 2.83 
CDCLVPTIOVE 796-15357-ND LV 410 LVPECLHSTL with Selectabl CDCVF2509PWR 296-6724-2-ND |3.3V PLL Clock Driver .24-TSSOP 5152.00/2,000 
ine 925 833 739 | CDCVF2510APW — |296-18407-5-ND _/3.3V PLL Clock Driver ‘24-TSSOP 4.55 3.64 2.83 
CDCM1802RGTT 296-17045-1-ND —_| Clock Buffer with Prog. Divider 8.30 6.64 5.61 COCVF2510PW 296-6725-5-ND__|3.3V PLL Clock Driver -24-TSSOP 4.55 3.64 2.83 
CDCM1802RGTT 296-17045-2-ND | Clock Buffer with Programmable CDCVF2510PWR 296-6725-1-ND _|3.3V PLL Clock Driver “24-TSSOP 455 3.64 2.83 
Divider 2 1348.75/250 CDCVF2510PWR 296-6725-2-ND |3.3V PLL Clock Driver .24-TSSOP 5152.00/2,000 
CDCM1804RGET 296-18094-1-ND | 1:3 LVPECL Clock Buffer Plus Additional CDCVF25081D 296-12270-5-ND =| 3.3V, 1:8 PLL Clock Driver. 16-SOIC 254 2.04 1.59 
LVCMOS Output and Prog. Divider.......24-QFN 10.08 9.08 8.05 CDCVF25081DR 296-12270-1-ND 3.3V, 1:8 PLL Clock Driver. 16-SOIC 254 2.04 1.59 
CDCM1804RGET 996-18094-2-ND 4:3 LVPECL Clock Buffer Plus Additional CDCVF25081DR 296-12270-2-ND 3.3V, 1:8 PLL Clock Driver. 16-SOIC 3560.00/2,500 
LVCMOS Output and Prog. Divider.......24-QFN 1928.50/250 CDCVF25081PW 296-12271-5-ND _|3.V, 1:8 PLL Clock Driver. “16-TSSOP 254 2.04 159 
CDCM1804RTHT 296-17928-1-ND | 1:3 LVPECL Clock Buffer Plus Additional CDCVF25081PWR 296-12271-1-ND |3.3V, 1:8 PLL Clock Driver. .16-TSSOP 2.54 2.04 1.59 
LVCMOS Output and Prog. Divider.......24-QFN 10.08 9.08 8.05 CDCVF25081PWR 296-12271-2-ND |3.3V, 1:8 PLL Clock Driver. .16-TSSOP 2882.00/2,000 
CDCM1804RTHT 296-17928-2-ND [1:3 LVPECL Clock Buffer Plus Additional CDCVF25084PW 296-15081-5-ND | 3.3V, 1:8 Zero Delay (PLL)x4 
LVCMOS Output and Prog. Divider.......24-QFN 1928.50/250 Clock Multiplier 16-TSSOP_ 5.49 4.40 3.42 
CDCM7005BGA-EVM | 296-20835-ND Evaluation Module for CDCM7005-B' — 203.00 _ _ PLL1700E PLL1700E-ND Audio System Multiclock 
CDCM70050FN-EVM | 296-20836-ND. Evaluation Module for CDCM7005-QFN — 203.00 _ _ Generator (PLL) 20-SSOP 4.59 3.68 2.86 
CDCM7005RGZT 296-18208-ND 3.3V High Performance Clock PLL1705DBQ 296-13605-5-ND |3.3V Dual PLL Multiclock Generator....20-0SOP 2.93 2.34 1.82 
Synthesizer/Jitter Cleaner... 48-QFN 15.68 14.63 13.59 PLL1706DBQ 296-13606-5-ND | 3.3V Dual PLL Multiclock Generator....20-QSOP 2.93 2.34 1.82 
CDCM7005ZVAT 296-18221-1-ND _ [3.3V High Performance Clock PLL1707DBQ 296-14182-5-ND _|3.3V Dual PLL Multiclock Generator....20-0SOP 3.15 2.52 1.96 
Synchronizer and Jitter Cleaner.......... 64-BGA 15.68 14.63 13.59 PLL1708DBQ 296-14183-5-ND [3.3V Dual PLL Multiclock Generator...20-QSOP 3.15 252 1.96 
CDCM7005ZVAT 296-18221-2-ND | 3.3V High Performance Clock TB5D1MD 296-15747-5-ND | Quad Differential PECL Driver 16-SOIC 12.00 10.80 9.58 
Synchronizer and Jitter Cleaner... 64-BGA 3331.00/250 TB5D1MDW 296-15748-5-ND | Quad Differential PECL Driver 16-SOIC 12.00 10.80 9.58 
CBGR)BOSRGET paca US oal hoa) 1:3 [VPECL Clock Butter with TBSD2HD 296-15749-5-ND | Quad Differential PECL Driver 16-SOIC 12.00 10.80 9.58 
Programmable Divider... OOS COREE) TBSD2HDW 296-15750-5-ND | Quad Differential PECL Driver 16-SOIC 12.00 10.80 9.58 
CDCP1803RGET 296-18095-2-ND TE oALifabhe Didier with eaneg TB5R3D 296-19322-5-ND | Quad Diff. PECL Receiver 16-SOIC 14.41 12.98 11.51 
GiapiROaRTINT POReT RAOeT OMA 1:3 LUPECL Clos Butter with TBSR3DW 296-19323-5-ND | Quad Diff. ae Receiver. 14.41 12.98 11.51 
Programmable Divider... 7.00 560 4.73 
CDCP1803RTHT 296-17880-2-ND | 1:3 LVPECL Clock Butter with PCA9306DCTR 296-18509-1-ND | Dual Bidirectional !2C Bus and SMBus 
Programmable Divider... 1137.50/250 Voltage Level Translator 15 63.50 
CDCRG1APW 296-14633-5-ND — | Rambus™ Clock Generato! 6-TSSOP 3.02 2.42 1.88 PCA9306DCTR 296-18509-2-ND | Dual Bidirectional 12C Bus and SMBus 
CDCR81DBQR 296-6720-1-ND Direct Rambus™ Clock Generator 443 355 2.76 Voltage Level Translator 975.00/3,000 
CDCR81DBQR 296-6720-2-ND Direct Rambus™ Clock Generator 6205.00/2,500 PCA9306DCUR 296-17988-1-ND Dual Bidirectional 12C Bus and SMBus 
CDCR83ADBQ 296-18600-5-ND 400MHz Direct Rambus™ Clock Voltage Level Translator a iss 63.50 
Generator. 3.49 2.79 2.17 (Continued) 
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PCA9306DCUR 296-17988-2-ND Dual Bidirectional 2C Bus and SMBus 

Voltage Level Translator ..............20 8-VSSOP 975.00/3,000 
PCA9515ADGKR 296-20646-1-ND Dual Bidirectional 12C Bus and SMBus 

Repeater COM LOOMEMECS) 
PCA9515ADGKR 296-20646-2-ND Dual Bidirectional 20 Bus and SMBus 

Repeater 2880.00/2,500 
PCA9515ADR 296-20945-1-ND —_| Dual Bidirectional |2C Bus and SMBus 

Repeater 2250) 180K eos 
PCA9515ADR 296-20945-2-ND —_| Dual Bidirectional |2C Bus and SMBus 

Repeater 2880.00/2,500 
PCA9515APWR 296-20946-1-ND —_| Dual Bidirectional |2C Bus and SMBus 

Repeater 2.25 1.80 1.35 
PCA9515APWR 296-20946-2-ND —_| Dual Bidirectional |2C Bus and SMBus 

Repeater 2340.00/2,000 
PCA9518DBQR 296-22764-1-ND Expandable 5-Ch. 2.00 1.60 1.20 
PCA9518DBQR 296-22764-2-ND Expandable 5-Ch. 2560.00/2,500 
PCA9518DBR 296-22765-1-ND Expandable 5-Ch. 2.00 1.60 1.20 
PCA9518DBR 296-22765-2-ND Expandable 5-Ch. 2080.00/2,000 
PCA9518DWR 296-22766-1-ND Expandable 5-Ch. 2.00 1.60 1.20 
PCA9518DWR 296-22766-2-ND Expandable 5-Ch. 2080.00/2,000 
PCA9518PWR 296-22767-1-ND Expandable 5-Ch. 2.00 1.60 1.20 
PCA9518PWR 296-22767-2-ND Expandable 5-Ch. 2080.00/2,000 
PCA9543ADR 296-22769-1-ND | 2-Channel I2C Bus Switch NEW! 1.88 1.50 1.13 
PCA9543ADR 296-22769-2-ND | 2-Channel I2C Bus Switch NEW! 2400.00/2,500 
PCA9543APWR 296-22770-1-ND =| 2-Channel I2C Bus Switch NEW! 1.88 1.50 1.13 
PCA9543APWR 296-22770-2-ND | 2-Channel I2C Bus Switch NEW! 1950.00/2,000 
PCA9544ADGVR 296-20957-1-ND | 4-Channel I2C and SMBus Mux. 218 1.74 1.31 
PCA9544ADGVR 296-20957-2-ND | 4-Channel I2C and SMBus Mux. 2262.00/2,000 
PCA9544ADWR 296-20958-1-ND | 4-Channel I2C and SMBus Mux. 218 1.74 1.31 
PCA9544ADWR 296-20958-2-ND | 4-Channel I2C and SMBus Mux. 2262.00/2,000 
PCA9544APWR 296-20959-1-ND | 4-Channel |2C and SMBus Mux. 218 1.74 1.31 
PCA9544APWR 296-20959-2-ND | 4-Channel I2C and SMBus Mux. 2262.00/2,000 
PCA9544ARGYR 296-20960-1-ND | 4-Channel I2C and SMBus Mux. 218 1.74 1.31 
PCA9544ARGYR 296-20960-2-ND | 4-Channel I2C and SMBus Mux. 1131.00/1,000 
PCA9544AZQNR 296-20961-1-ND | 4-Channel I2C and SMBus Mux. 218 1.74 1.31 
PCA9544AZQNR 296-20961-2-ND | 4-Channel I2C and SMBus Mux. 1131.00/1,000 
PCA9545ADGVR 296-20962-1-ND _|4-Channel |2C and SMBus Swit 2.25 1.80 1.35 
PCA9545ADGVR 296-20962-2-ND | 4-Channel |2C and SMBus Switch 2340.00/2,000 
PCA9545ADWR 296-19680-1-ND | 4-Channel |2C and SMBus Switch 2.25 1.80 1.35 
PCA9545ADWR 296-19680-2-ND | 4-Channel |2C and SMBus Switch 2340.00/2,000 
PCA9545APWR 296-20963-1-ND | 4-Channel I2C and SMBus Switch... 2.25 1.80 1.35 
PCAQ545APWR 296-20963-2-ND | 4-Channel |2C and SMBus Switch 2340.00/2,000 
PCA9545ARGYR 296-20964-1-ND | 4-Channel I2C and SMBus Switch 2.25 1.80 1.35 
PCA9545ARGYR 296-20964-2-ND | 4-Channel I2C and SMBus Switch 1170.00/1,000 
PCA9545AZQNR 296-20965-1-ND | 4-Channel I2C and SMBus Switch 225) 1:80)) 1135 
PCA9545AZQNR 296-20965-2-ND | 4-Channel |2C and SMBus Switch 1170.00/1,000 
PCA9546ADGVR 296-20966-1-ND | 4-Channel I2C and SMBus Switch 193 1.54 1.16 
PCA9546ADGVR 296-20966-2-ND | 4-Channel I2C and SMBus Switch 2002.00/2,000 
PCA9546ADR 296-21770-1-ND | 4-Channel |2C and SMBus Switch 1.93 1.54 1.16 
PCA9546ADR 296-21770-2-ND | 4-Channel |2C and SMBus Switch 2465.00/2,500 
PCA9546ADWR 296-20967-1-ND | 4-Channel I2C and SMBus Switch 1.93 154 1.16 
PCA9546ADWR 296-20967-2-ND _|4-Channel |2C and SMBus Switch 2002.00/2,000 
PCA9546APWR 296-20968-1-ND | 4-Channel I2C and SMBus Switch 1.93 1.54 1.16 
PCA9546APWR 296-20968-2-ND | 4-Channel I2C and SMBus Switch 2002.00/2,000 
PCA9546ARGVR 296-21771-1-ND | 4-Channel |2C and SMBus Switch 1.93 1.54 1.16 
PCA9546ARGVR 296-21771-2-ND | 4-Channel |2C and SMBus Switch 2465.00/2,500 
PCA9546ARGYR 296-20969-1-ND | 4-Channel |2C and SMBus Switch 1.93 1.54 1.16 
PCA9546ARGYR 296-20969-2-ND | 4-Channel |2C and SMBus Switch 1001.00/1,000 
PCA9548ADBR 296-21772-1-ND —_|8-Channel I2C Switch 2.41 1.93 1.50 
PCA9548ADBR 296-21772-2-ND —_|8-Channel I2C Switch 2728.00/2,000 
PCA9548ADGVR 296-21773-1-ND —_|8-Channel |2C Switch 241 1.93 1.50 
PCA9548ADGVR 296-21773-2-ND | 8-Channel |2C Switch 2728.00/2,000 
PCAQ548ADWR 296-21774-1-ND _[8-Channel I2C Switch 24 193 1.50 
PCA9548ADWR 296-21774-2-ND —_|8-Channel |2C Switch 2728.00/2,000 
PCA9548APWR 296-21775-1-ND 8-Channel |2C Switch 241 1.93 1.50 
PCA9548APWR 296-21775-2-ND 8-Channel l2C Switch 2728.00/2,000 
PCA9548ARGER 296-21776-1-ND | 8-Channel |2C Switch 2.41 1.93 1.50 
PCA9548ARGER 296-21776-2-ND | 8-Channel I2C Switch............... 4044.00/3,000 
TCA6507PWR 296-22777-1-ND —_|7-Bit l2C/SMBus LED Driver NE! 1.73 1.38 1.04 
TCA6507PWR 296-22777-2-ND —_|7-Bit I2C/SMBus LED Driver NE’ 1794.00/2,000 
TCA6507RUER 296-23111-1-ND —_| 7-Bit l2C/SMBus LED Driver NE! 1.75 1.40 1.05 
TCA6507RUER 296-23111-2-ND _|7-Bit l2C/SMBus LED Driver NE! 2688.00/3,000 
TCA6507ZXUR 296-22778-1-ND —_|7-Bit I2C/SMBus LED Driver NE’ 1.75 1.40 1.05 
TCA6507ZXUR 296-22778-2-ND _|7-Bit 2C/SMBus LED Driver NE! 2240.00/2,500 

IEEE 1394 

TSB12LVO1BIPZTEP |296-18175-ND IEEE 1394-1995 High Speed, Serial Bus 

Link Layer Controller 17.87 16.68 15.49 
TSB12LV01BPZT 296-11062-ND High Performance Link Layer. 14.88 13.40 11.88 
TSB12LV26PZT 296-11065-ND Open Host Controller ..... 796 6.37 5.38 
TSB12LV32IPZ 296-11066-ND General Purpose IEEE 1394a: 

Link Layer Controller 955 860 7.63 
TSB12LV32TPZEP 296-18177-ND General Purpose IEEE 1394a-2000 

Link Layer Controller NEW! 15.27 14.26 13.24 
TSB12LV32PZ 296-11067-ND General Purp. Link Layer Con F 8.61 7.76 6.88 
TSB14AA1AIPFB 296-15048-ND 3.3V IEEE 1394-1995 Backplane PHY... 12.18 10.97 9.73 
TSB14AA1APFB 296-14214-5-ND —_|3.3V IEEE 1394-1995 Backplane PHY... 841758) 16172 
TSB14AA1TPFB 296-13421-ND 3.3V IEEE 1394-1995 Backplane PHY...48-TOFP 10.83 9.75 8.65 
TSB15LV011PFC 296-15678-ND High Performance Link Layer... 906 7.25 612 
TSB41AB1GQE 296-15735-ND One-Port Cable Transceiver/Arbite 3.38 2.70 2.10 
TSB41AB1PAP 296-11074-ND One-Port Cable Transceiver/Arbite 3.38 2.70 2.10 
TSB41AB1PHP 296-11075-ND One-Port Cable Transceiver/Arbiter....48-HTQFP 3.38 2.70 2.10 
TSB41AB1ZQE-64 296-19564-ND IEEE 1394a-2000 One-Port Cable 

Transceiver/Arbiter .64-BGA 3.38 2.70 2.10 
TSB41AB2P AP 296-11076-ND Two-Port Cable Transceiver/Arbiter...64-HTQFP 4.16 3.33 2.59 
TSB41AB3IPFP 296-13422-ND IEEE 1394a-2000 Three-Port Cable 

Transceiver/Arbiter . 80-HTQFP 6.60 5.28 4.46 
TSB41AB3IPFPEP 296-22528-ND IEEE 1394a-2000 Three-Port Cable 

Transceiver/Arbiter NEWE.............. 80-HTQFP 6.12 490 4.14 
TSB41AB3PFP 296-11077-ND IEEE 1394a-2000 Three-Port Cable 

Transceiver/Arbiter 80-HTQFP 6.00 4.80 4.05 
TSB41BA3ATPFPEP 296-18178-ND IEEE 1394b Three-Port Cable 

Transceiver/Arbiter 80-HTQFP 17.45 16.29 15.12 


Tl Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TSB41BA3BPFP 296-19370-ND IEEE 1394b Three-Port Cable 
Transceiver/Arbiter 80-HTQFP 10.83 9.75 8.65 
TSB41BA3BTPFPEP 296-22529-ND IEEE 1394b Three-Port Cable 
Transceiver/Arbiter NEW!.. .80-HTQFP 16.46 14.82 13.15 
TSB41LVO4APFP 296-11078-ND Four-Port Cable Transceiver/Arbiter...80-HTQFP 10.83 9.75 8.65 
TSB41LVO6APZP 296-11079-ND Six-Port Cable Transceiver/Arbiter...100-HTQFP 10.66 9.60 8.52 
TSB42AC3PZT 296-16848-ND 1394 Link Layer Controller ..100-TQFP 10.83 9.75 8.65 
TSB43AA82AIPGEEP | 296-22610-ND 1394 Integrated PHY and Link-Layer 
Controller NEWI................ 144-LQFP 16.67 15.56 14.45 
TSB43AB21AIPDTEP | 296-18179-ND. Integrated 1394a-2000 OHC! 
PHY/Link-Layer Controle! .128-TQFP 8.20 6.56 5.54 
TSB43AB21APDT 296-12698-ND Phy/Link-Layer Controller .. 28-TOQFP 6.84 548 4.62 
TSB43AB22APDT 296-12569-ND 1394a Link Layer Controle 28-TOFP 6.50 5.20 4.39 
TSB43AB23IPDTEP 296-19531-ND Integrated 1394a-2000 OHC: 
Layer Controller... ..128-TOFP 9.70 7.76 6.55 
TSB43AB23PDT 296-12408-ND IEEE-1394 Controle ..128-TQFP 8.08 6.47 5.46 
TSB43AB23PDTG4 296-18073-ND IEEE 1394a-2000 OHCI PHY/Link 
Layer Controller ..128-TQFP 8.08 6.47 5.46 
TSB43AB23PGE 296-14328-ND OHC! Phy/Link Layer Controller ..144-LQFP 8.08 6.47 5.46 
TSB43CB43APGF 296-14329-ND iceLynx-Micro™ with Streaming 
Audio 176-LQFP 16.24 14.63 12.97 
TSB81BA3DPFP 296-19901-ND IEEE 1394b Three-Port Cable 
Transceiver/Arbiter 80-HTQFP =9.25 8.33 7.39 
TSB81BA3IPFPEP 296-22530-ND IEEE 1394b Three-Port Cable 
Transceiver/Arbiter NEW!.. 80-HTQFP 16.33 14.70 13.04 
TSB81BA3PFP 296-14215-5-ND IEEE 1394b Three-Port Cable 
Transceiver/Arbiter 80-HTQFP 9.25 8.33 7.39 
TSB82AA2IPGEEP 296-18180-ND OHCI-Lynx 1394b Link Layer 
Controller. 14.81 13.34 11.83 
TSB82AA2PGE 296-14445-ND OHCI-Lynx 1394b Link Layer 
Controller... 11.11 10.01 8.88 
TSB83AA23ZAY 296-22860-ND IEEE Std 1394b-2002 PHY and OHCI 
Link Device NEWE.. 167-NFBGA 12.83 11.55 10.25 
PCI 
PCI1510GGU 296-12730-ND Single Slot CardBus Controlle: 6.16 493 4.16 
PCI1510PGE 296-12731-ND Single Slot CardBus Controlle: 44-LQFP 6.16 4.93 4.16 
PCI1510ZGU 296-15728-ND Single Slot CardBus Controlle: -144-PBGA 6.16 4.93 4.16 
PCI1520GHK 296-12279-5-ND PCI-to-CardBus Controller . 209-BGA 7.44 596 5.03 
PCI1520IGHK 296-16944-ND PCl-to-CardBus Controller . 208-BGA 8.20 656 5.54 
PCI1520IGHKEP 296-22194-ND PCI-to-CardBus Controller NE! 209-BGA 9.11 821 7.28 
PCI1520IPDV 296-16945-ND PCI-to-CardBus Controller . 08-LQFP 8.20 656 5.54 
PCI1520IPDVEP 296-19772-ND PCI-to-CardBus Controller . O8-LQFP 9.11 8.21 7.28 
PCI1520PDV 296-12280-5-ND PCI-to-CardBus Controller . 08-LQFP 7.44 5.96 5.03 
PCI1520ZHK 296-16918-ND PCI-to-CardBus Controller . 209-BGA 7.44 5.96 5.03 
PCI2040GGU 296-9633-5-ND PCI-to-DSP Bridge Controller. 144-BGA 15.83 14.77 13.72 
PCI2040PGE 296-9634-ND PCI-to-DSP Bridge Controller. 44-LQFP 15.83 14.77 13.72 
PCI2050BGHK 296-15213-ND 32-Bit, 66MHz PCI-to-PC! Bridg: 257-BGA 15.83 14.25 12.64 
PCI2050BPDV 296-14347-ND 32-Bit, 66MHz PCI-to-PC! Bridg: 08-LQFP 15.83 14.25 12.64 
PCI2050BPPM 296-15344-ND 32-Bit, 66MHz PCI-to-PC! Bridg: 208-QFP 15.83 14.25 12.64 
PCI2050BZHK 296-21638-ND 32-Bit, 66MHz PCI-to-PC! Bridge 257-BGA 15.83 14.25 12.64 
PCI2060ZHK 296-19316-ND PCI-to-PCI Bridge ... .257-PBGA 15.83 14.25 12.64 
PCI2250PCM 296-9639-ND 32-Bit, 33MHz PCI-to-PC! Bridg: 160-QFP 10.16 9.15 8.12 
PCI2250PGF 296-9640-ND 32-Bit, 33MHz PCI-to-PC! Bridg: 76-LQFP 10.16 9.15 8.12 
PC14510AZHK 296-17169-ND PC Card and Integrated 1394a-2000 OHC!I 
2-Port PHY/Link-Layer Controller....209-PBGA 11.40 10.26 9.10 
PCI7621GHK 296-17307-ND Six-Function PCI Controller. 288-BGA 19.25 17.97 16.68 
PCI7621ZHK 296-17308-ND Six-Function PCI Controller. .288-PBGA 19.25 17.97 16.68 
TS2PCIE2212ZAHR 296-20668-1-ND PCI-Express™ Signal Switch. -48-BGA 3.44 2.76 2.15 
TS2PCIE2212ZAHR 296-20668-2-ND PCI-Express™ Signal Switch. -48-BGA 5784.00/3,000 
X101100GGB 296-20664-ND X1 PCI-Express™ PHY....... 100-BGA 11.66 10.50 9.31 
X101100ZGB 296-20665-ND X1 PCI-Express™ PHY....... ..100-BGA 11.66 10.50 9.31 
X102000AGZZ 296-21213-ND PCI-Express™ to PCI/PCI-X Bridge...201-PBGA 14.99 13.50 11.97 
X102000AZHH 296-21526-ND PCI-Express™ to PCI/PCI-X Bridge...175-PBGA 14.99 13.50 11.97 
X102000AZZZ 296-19569-ND PCI-Express™ to PCI/PCI-X Bridge...201-PBGA 14.99 13.50 11.97 
X102000GZZ 296-18641-ND PCI-Express™ Bridge...... .201-PBGA 22.43 20.93 19.44 
X10200022Z 296-18642-ND PCI-Express™ Bridge 201-PBGA 22.43 20.93 19.44 
X102200AGGW 296-19617-ND PCI-Express™ to PCI-Translation 
Bridge hs 176-BGA 12.50 11.25 9.98 
X102200AZGW 296-19567-ND PCI-Express™ to PCI-Translation 
Bridge = 176-BGA 12.50 11.25 9.98 
X102200AZHH 296-21636-ND PCI-Express™ to PCl-Translation 
i ay 175-BGA 12.50 11.25 9.98 
X102200ZGW 296-19486-ND 
176-BGA 22.58 21.07 19.57 
PECL 
TB3R1D 296-15945-5-ND | Quad Differential PECL Receiver 16-SOIC 14.41 12.98 11.51 
TB3R2D 296-15946-5-ND | Quad Differential PECL Receiver 16-SOIC 14.41 12.98 11.51 
TB5R1D 296-15947-5-ND | Quad Differential PECL Receiver 16-SOIC 12.00 10.80 9.58 
TBSR1DW 296-15948-5-ND | Quad Differential PECL Receiver 16-SOIC 12.00 10.80 9.58 
TB5R1LDW 296-17535-5-ND —_| Quad Differential PECL Receiver 16-SOIC 12.00 10.80 9.58 
TB5R2D 296-15949-5-ND | Quad Differential PECL Receiver 16-SOIC 12.00 10.80 9.58 
TBSR2DW 296-15950-5-ND | Quad Differential PECL Receiver 16-SOIC 12.00 10.80 9.58 
TB5T1D 296-16689-5-ND Dual Diff. PECL Driver/Receiver. 16-SOIC 12.00 10.80 9.58 
TBST1DW 296-16690-5-ND Dual Diff. PECL Driver/Receiver. 16-SOIC 12.00 10.80 9.58 
XAS 
NSTRUMENTS ce 
sl Digi-Key Price Eacho 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLV990-13PFB 296-10737-ND 10-Bit, 13Msps CCD Signal 
Processor/Digitizer ..48-TQFP 5.90 4.72 3.99 
TLV990-21PFB 296-10738-ND 10-Bit, 21Msps CCD Analog 
Front End .48-TQFP 5.06 4.05 3.15 
TLV990-28PFB 296-10739-ND 10-Bit, 28Msps CCD Analog 
Front End... 48-TOFP 6.90 5.52 4.66 
TLV990-40PFB 296-10740-ND 10-Bit, 40Msps 
Front End 48-TOFP 7.60 6.08 5.13 
TSC2000IPW TSC2000IPW-ND | Prog. Touch Screen Contro! .20-TSSOP 5.29 4.23 3.29 
VSP10T21PFB 296-12701-ND Video Signal Processor/Dig 48-TOFP 7.20 5.76 4.86 
VSP1221PFB 296-12296-ND LP CCD Signal Processor... 48-TQFP 7.50 6.00 5.07 
VSP1900DBT 296-15068-5-ND — | CCD Vertical Driver for Digital 
Cameras .... 30-TSSOP 8.75 7.88 6.99 
VSP2210Y VSP2210Y-ND 10-Bit, 20MHz, Digital Camera 
CCD Signal Processor. .-48-LQFP 14.16 12.75 11.31 
VSP2212Y VSP2212Y-ND 12-Bit, 20MHz, Digital Camera 
CCD Signal Processor. .48-LQFP 15.98 14.91 13.85 
(Continued) 
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INSTRUMENTS 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. a 25 100 

VSP2230Y VSP2230Y-ND 10-Bit Digital Camera CCD 

Signal Processor ..... 15.23 14.21 13.20 
VSP2232Y VSP2232Y-ND 12-Bit Digital Camera CCD 

Signal Processor ..... 18.38 17.15 15.93 
VSP2254GSJ 296-14396-ND 36MHz, 2-Ch. CCD Processor... 18.90 17.64 16.38 
VSP2260Y VSP2260Y-ND 10-Bit, 27MHz, Digital Camera 

CCD Signal Processor. 960 7.68 6.48 
VSP2260Y/2K VSP2260YTR-ND | 10-Bit, 27MHz, Digital Camera 

CCD Signal Processor. 12000.00/2,000 
VSP2262Y VSP2262Y-ND 12-Bit, 20MHz, Digital Camera 

CCD Signal Processor. 15.83 14.77 13.72 
VSP2262Y/2K VSP2262YTR-ND | 12-Bit, 20MHz, Digital Camera 

CCD Signal Processor. 26058.00/2,000 
VSP2270Y 296-12541-ND 28MHz CCD Signal Processo 11.66 10.50 9.31 
VSP2272Y 296-12542-ND 28MHz CCD Signal Processo 15.16 13.65 12.11 
VSP3010Y VSP3010Y-ND 12-Bit, CCD/CIS Controller... 10.25 9.23 8.18 
VSP3100Y VSP3100Y-ND 14-Bit, 10MHz CCD/CIS Signal 

Processor 8.91 8.03 7.12 
VSP3200Y VSP3200Y-ND 16-Bit, CCD/CIS Processo: 10.66 9.60 8.52 
VSP3200Y/2K VSP3200YTR-ND | 16-Bit, CCD/CIS Processo 15808.00/2,000 
VSP3210Y VSP3210Y-ND 16-Bit, CCD/CIS Processo: 10.66 9.60 8.52 
VSP3210Y2/K VSP3210YTR-ND | 16-Bit, CCD/CIS Processo 15808.00/2,000 
VSP5000PM 296-14235-5-ND 12-Bit, 30MHz CCD Signal 


Front End 


15.75 14.70 13.65 


S 

INSTRUMENTS COMPAR ORS 
Leib Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 

General Purpose Comparators 

L293DNE 296-9518-5-ND Quad Half-H Drivers .16-Dip 1.93 1.54 1.16 
L293NE 296-9519-5-ND Quad Half-H Drivers 16-Dip 2.75 220 1.71 
LM139DG4 296-22032-5-ND Quad Diff. Comparator NEI 4-SOIC 1.14 EOS Tero! 
LM239AMDREP 296-22874-1-ND Quad Diff. Comparator NEW! 4-SOIC 1.08 90 72 
LM239AMDREP. 296-22874-2-ND Quad Diff. Comparator NEW!. 4-SOIC 1170.00/2,500 
LM239DR 296-14590-1-ND Quad Differential Comparator. 14-SOIC AT nen 26 
LM239DR 296-14590-2-ND Quad Differential Comparato! 305.00/2,500 
LM293AD 296-9530-5-ND Dual Differential Comparator. 48 BG) BY 
LM293D 296-9531-5-ND Dual Differential Comparator. Bb) 44 33 
LM293DR 296-12848-1-ND Dual Differential Comparator. 43 el! 
LM293DR 296-12848-2-ND Dual Differential Comparator. 280.00/2,500 
LM293P 296-9532-5-ND Dual Differential Comparator. 43 Boone 24: 
LM339AD 296-6604-5-ND Quad Differential Comparato: AT 38 26 
LM339ADR 296-6604-1-ND Quad Differential Comparato: AT 38 = 26 
LM339ADR 296-6604-2-ND Quad Differential Comparator. 305.00/2,500 
LM339AN 296-6605-5-ND Quad Differential Comparato: 42 34 25 
LM339APWR 296-18454-1-ND Quad Differential Comparato: 50 40 30 
LM339APWR 296-18454-2-ND Quad Differential Comparato: 280.00/2,000 
LM339D 296-1013-5-ND Quad Differential Comparator. 43 35 24 
LM339DR 296-1013-1-ND Quad Differential Comparato: 43 35.24 
LM339DR 296-1013-2-ND Quad Differential Comparatoi 280.00/2,500 
LM339DBR 296-6606-1-ND Quad Differential Comparato: 45 pOO ec! 
LM339DBR 296-6606-2-ND Quad Differential Comparator. 252.00/2,000 
LM339N 296-1393-5-ND Quad Differential Comparato: 45 3f 25 
LM339PWR 296-6607-1-ND Quad Diff. Comparator, A Grade. AT 38.26 
LM339PWR 296-6607-2-ND Quad Diff. Comparator, A Grade. 260.00/2,000 
LM393AD 296-6608-5-ND Dual Diff. Comparator, A Grade. 45 aye 75) 
LM393ADGKR 296-16807-1-ND Dual Diff. Comparator, A Grade 50 40 30 
LM393ADGKR 296-16807-2-ND Dual Diff. Comparator, A Grade 337.50/2,500 
LM393ADR 296-14605-1-ND Dual Diff. Comparator, A Grade. A5 37 25 
LM393ADR 296-14605-2-ND Dual Diff. Comparator, A Grade 292.50/2,500 
LM393AP 296-6609-5-ND Dual Diff. Comparator, A Grade. AT Pog en 
LM393APWR 296-6610-1-ND Dual Diff. Comparator, A Grade AT eel ef 
LM393APWR 296-6610-2-ND Dual Diff. Comparator, A Grade 262.00/2,000 
LM393D 296-1015-5-ND Dual Differential Comparator. 42 34.24 
LM393DGKR 296-16808-1-ND Dual Differential Comparator. 50 40 30 
LM393DGKR 296-16808-2-ND Dual Differential Comparator. 337.50/2,500 
LM393DR 296-1015-1-ND Dual Differential Comparator. 42 34 (24 
LM393DR 296-1015-2-ND Dual Differential Comparator. 272.50/2,500 
LM393P. 296-1398-5-ND Dual Differential Comparator. 44 SOME. 
LM393PSR 296-9566-1-ND Dual Differential Comparator. 45 Sal ee 
LM393PSR 296-9566-2-ND Dual Differential Comparator. 252.00/2,000 
LM393PWR 296-14607-1-ND Dual Differential Comparator. 50 Al 28 
LM393PWR 296-14607-2-ND Dual Differential Comparator. 278.00/2,000 
LM2901AVQDRQ1 296-18437-1-ND Quad Differential Comparato: 60 45.34 
LM2901AVQDRQ1 296-18437-2-ND Quad Differential Comparato: 487.50/2,500 
LM2901AVQPWR 296-21575-1-ND Quad Differential Comparato: 4) 39 80 
LM2901AVQPWR 296-21575-2-ND Quad Differential Comparato: 346.00/2,000 
LM2901AVQPWRQ1 296-21741-1-ND Quad Differential Comparato: 60 45 34 
LM2901AVQPWRQ1 296-21741-2-ND Quad Differential Comparato: 400.00/2,000 
LM2901D 296-1385-5-ND Quad Diff. Comparator, AT 39 0.27 
LM2901DR 296-14593-1-ND Quad Diff. Comparator, AT 239) 27 
LM2901DR 296-14593-2-ND Quad Diff. Comparator, 310.00/2,500 
LM2901N 296-1386-5-ND Quad Diff. Comparator, ail AL 29 
LM2901PWR 296-6597-1-ND Quad Diff. Comparator, AT 530) 27 
LM2901PWR 296-6597-2-ND Quad Diff. Comparator, 262.00/2,000 
LM2901QDRQ1 296-17157-1-ND Quad Diff. Comparator, 48 536 27 
LM2901QDRQ1 296-17157-2-ND Quad Diff. Comparator, 390.00/2,500 
LM2901QPWRQ1 296-18438-1-ND Quad Differential Comparato: 48 360 (27 
LM2901QPWROQ1 296-18438-2-ND Quad Differential Comparato: 320.00/2,000 
LM2901VQPWRG4 296-22033-1-ND Quad Diff. Comparator NEW!. 50 38 29 
LM2901VQPWRG4 296-22033-2-ND Quad Diff. Comparator NEW!. 332.00/2,000 
LM2901VQPWRQ1 296-21229-1-ND Quad Differential Comparato: 56 42 32 
LM2901VQPWRQ1 296-21229-2-ND Quad Differential Comparato: 372.00/2,000 
LM2903AVQDRQ1 296-18444-1-ND Dual Differential Comparator. 60 45 34 
LM2903AVQDRQ1 296-18444-2-ND Dual Differential Comparator. 487.50/2,500 
LM2903AVQPWRQ1 296-17790-1-ND Dual Differential Comparator. 60 45 34 
LM2903AVQPWRQ1 296-17790-2-ND Dual Differential Comparator. 400.00/2,000 
LM2903D 296-1012-5-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 40 noon 222. 
LM2903DGKR 296-16806-1-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. ........8-MSOP 50 40.30 


Ls Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. it 25 100 
LM2903DGKR 296-16806-2-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 8-MSOP 337.50/2,500 
LM2903DR 296-1012-1-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem, 8-SOIC 40 oF 22) 
LM2903DR 296-1012-2-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem, “SOIC 260.00/2,500 
LM2903P 296-6601-5-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem, -Dip 43 0024 
LM2903PSR 296-17322-1-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp... -50 40.30 
LM2903PSR 296-17322-2-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. .. 280.00/2,000 
LM2903PWR 296-6602-1-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem, 43 Sh elt 
LM2903PWR 296-6602-2-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. .. 238.00/2,000 
LM29030DRG4 296-22034-1-ND Dual Diff. Comparator, Ind. 

Temp. NEW!... 76 57 48 
LM29030QDRG4 296-22034-2-ND Dual Diff. Comparator, Ind. 

Temp. NEW!... 617.50/2,500 
LM2903QDRQ1 296-15183-1-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Tem, 48 00) 2 
LM2903QDRQ1 296-15183-2-ND Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. . 390.00/2,500 
LM29030PWRQ1 296-16942-1-ND Dual Differential Comparator. 48 ele ed 
LM2903QPWRQ1 296-16942-2-ND Dual Differential Comparato! 320.00/2,000 
LM2903VQDRQ1 296-19541-1-ND Dual Differential Comparato! 56 42 32 
LM2903VQDRQ1 296-19541-2-ND Dual Differential Comparato! 455.00/2,500 
LM3302D 296-9546-5-ND Quad Differential Comparator. -80 60 45 
LM3302DR 296-14598-1-ND Quad Differential Comparator. -80 60 45 
LM3302DR 296-14598-2-ND Quad Differential Comparator. 650.00/2,500 
LM3302N 296-17223-5-ND Quad Differential Comparator. 153 40 30 
LMV339IDR 296-6611-1-ND Quad Low Voltage Comparato: 96 72 54 
LMV339IDR 296-6611-2-ND Quad Low Voltage Comparato: 780.00/2,500 
LMV339IPWR 296-6612-1-ND Quad Low Voltage Comparato: .14-TSSOP 96 72 54 
LMV339IPWR 296-6612-2-ND Quad Low Voltage Comparatot .14-TSSOP 638.00/2,000 
TL331IDBVR 296-10168-1-ND Single Differential Comparato -50 40 30 
TL331IDBVR 296-10168-2-ND —_| Single Differential Comparato: 405.00/3,000 
TLC372CD 296-1327-5-ND Dual Differential Comparato: 81 68 54 
TLC372CDR 296-1327-1-ND Dual Differential Comparato: 81 68 54 
TLC372CDR 296-1327-2-ND Dual Differential Comparato: 877.50/2,500 
TLC372CP 296-1845-5-ND Dual Differential Comparato: 81 68 54 
TLC372CPWR 296-10309-1-ND Dual Differential Comparato: 81 68 54 
TLC372CPWR 296-10309-2-ND Dual Differential Comparato! 718.00/2,000 
TLC372ID 296-10310-5-ND Dual Differential Comparator. -90 75 60 
TLC372IP 296-1846-5-ND Dual Differential Comparator. 90 75 e0 
TLC372MD 296-10311-5-ND Dual Differential Comparator. 1.05 88 70 
TLC372MDREP 296-22414-1-ND Dual Differential Comparator NEW! 2.90 2.33 1.81 
TLC372MDREP 296-2241 4-2-ND Dual Differential Comparator NEW! 4062.50/2,500 
TLC372QD 296-10312-5-ND Dual Differential Comparator. 93 le 
TLC372QDRG4 296-22049-1-ND Dual Diff. Comparator NEW!. 93 18 62 
TLC372QDRG4 296-22049-2-ND Dual Diff. Comparator NE! 1007.50/2,500 
TLC374CN 296-10313-5-ND Quad Differential Comparator. 1.02 85 = .68 
TLC374CPWR 296-10314-1-ND | Quad Differential Comparator. .14-TSSOP 1.02 85 68 
TLC374CPWR 296-10314-2-ND | Quad Differential Comparator. .14-TSSOP 904.00/2,000 
TLC3741D 296-10315-5-ND Quad Differential Comparator. 14-SOIG 1.11 93 74 
TLC374IN 296-10316-5-ND Quad Differential Comparator. 14-Dip 1.11 93 74 
TLC374MD 296-10317-5-ND Quad Differential Comparator. iets aby 2 
TLV7211AIDBVR 296-21866-1-ND — |CMOS Comparator. 1.20 1.00 .80 
TLV7211AIDBVR 296-21866-2-ND {CMOS Comparator... 1560.00/3,000 
TLV7211AIDCKR 296-21867-1-ND 1.20 1.00 .80 
TLV7211AIDCKR 296-21867-2-ND 1560.00/3,000 
TLV7211AIDR 296-21868-1-ND CMOS Comparator... 1.20 1.00 .80 
TLV7211AIDR 296-21868-2-ND  /CMOS Comparator... 1300.00/2,500 
TLV7211IDBVR 296-21869-1-ND | CMOS Comparato -90 EhOMmene GO! 
TLV7211IDBVR 296-21869-2-ND  |CMOS Comparato 1170.00/3,000 
TLV7211IDCKR 296-21870-1-ND — |CMOS Comparato 90 as leit) 
TLV7211IDCKR 296-21870-2-ND — |CMOS Comparato 1170.00/3,000 
TLV7211IDR 296-21871-1-ND — |CMOS Comparato 90 75 60 
TLV7211IDR 296-21871-2-ND | CMOS Comparato 975.00/2,500 
TLV7256IDDUR 296-21872-1-ND Dual Comparator. 78 iODmee os) 
TLV7256IDDUR 296-21872-2-ND Dual Comparator. 1014.00/3,000 

High Speed Comparators 
LM139DR 296-6614-1-ND Quad GP Differential Comparato! 1.20 1.00 .80 
LM139DR 296-6614-2-ND Quad GP Differential Comparato! 1300.00/2,500 
LM193DR 296-6615-1-ND Dual GP Differential Comparator 84 63 48 
LM193DR 296-6615-2-ND Dual GP Differential Comparator 682.50/2,500 
LM211D 296-6616-5-ND Differential Comparator with Strobs 44 Omen 
LM211DR 296-14589-1-ND Differential Comparator with Strobe.. 44 Ea ey 
LM211DR 296-14589-2-ND Differential Comparator with Strobs 297.50/2,500 
LM211MDREP 296-22162-1-ND Diff. Comparator with Strobe NEW! 1:25) 1.000) 275) 
LM211MDREP 296-22162-2-ND Diff. Comparator with Strobe NEI 1600.00/2,500 
LM211P 296-6617-5-ND Differential Comparator with Strobs 55 44 33 
LM211QD 296-9520-5-ND Differential Comparator with Strob 92 1690 52) 
LM211QDREP 296-18099-1-ND Diff. Comparator with Strobe NEI 81 68 = 54 
LM211QDREP 296-18099-2-ND Diff. Comparator with Strobe NEI 877.50/2,500 
LM211QDRQ1 296-17493-1-ND Differential Comparator with Strobe.. ae) GR) ELD) 
LM211QDRQ1 296-17493-2-ND Differential Comparator with Strobe 812.50/2,500 
LM239ADR 296-6618-1-ND Quad GP Differential Comparato! 42 er es 
LM239ADR 296-661 8-2-ND Quad GP Differential Comparato! 280.00/2,500 
LM239AMPWREP 296-21228-1-ND | Quad GP Diff. Comparator NE! .14-TSSOP 1.38 1.10 .83 
LM239AMPWREP 296-21228-2-ND | Quad GP Diff. Comparator NEW.....14-TSSOP 1430.00/2,000 
LM239AQDREP 296-18100-1-ND _| Quad GP Differential Comparato! 1.41 93.74 
LM239AQDREP 296-18100-2-ND | Quad GP Differential Comparato! 1202.50/2,500 
LM239D 296-6620-5-ND Quad GP Differential Comparato! 60 48 = 36 
LM239N 296-6621-5-ND Quad GP Differential Comparato! .60 48 = 36 
LM239PWR 296-15084-1-ND Quad GP Differential Comparato! 48 ey ea 
LM239PWR 296-15084-2-ND | Quad GP Differential Comparato! 320.00/2,000 
LM306D 296-9533-5-ND Differential Comparator with Strobs 1.29 1.08 86 
LM306P 296-1387-5-ND Differential Comparator with Strobs 1.29 108 86 
LM311D 296-1388-5-ND Differential Comparator with Strobs AT 38 = 26 
LM311DR 296-1388-1-ND Differential Comparator with Strobs AT 38 = 26 
LM311DR 296-1388-2-ND Differential Comparator with Strobs 305.00/2,500 
LM311P 296-1389-5-ND Differential Comparator with Strobe... Sil iB) 
LM311PWR 296-13719-1-ND Differential Comparator with Strobe.. -50 40 30 
LM311PWR 296-13719-2-ND Differential Comparator with Strobe 280.00/2,000 
TL712CD 296-6629-5-ND Differential Comparator... 1.38 #115 92 
TL712CP 296-6630-5-ND Differential Comparato: es alaky 22 
TL714CD 296-6631-5-ND High Speed Differential Comparator... 2.70 216 1.68 
TL714CP 296-6632-5-ND High Speed Differential Comparato! 2.70 216 1.68 
TL3016CD 296-1793-5-ND Ultra-Fast LP Precision Comparato 2.00 1.60 1.20 
TL3016ID 296-1794-5-ND Ultra-Fast LP Precision Comparato 220) 176) 132 
TL3016IPW 296-13615-5-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator... Qe) alyds aR 
(Continued) 
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Digi-Key Price Each 

Part No. Description 1 25 100 
TL3116CD 296-6626-5-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator. 2.00 1.60 1.20 
TL3116CPWR 296-6627-1-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator. 2.00 1.60 1.20 
TL3116CPWR 296-6627-2-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator. 2080.00/2,000 
TL31161D 296-6628-5-ND Ultra-Fast LP Precision Comparator. 220) AeGh eee 
TLV3501AIDBVT 296-18248-1-ND | 4.5nS R/R HS Comparator Hl 2972.3 
TLV3501AIDBVT 296-18248-2-ND | 4.5nS R/R HS Comparator 548.75/250 
TLV3502AID 296-18301-5-ND | 4.5nS R/R HS Comparator 4.95 3.96 3.08 

Low Power Comparators 

LMV331IDBVR 296-6633-1-ND Single GP Low Voltage Comparator... 48 gy 2G 


LMV331IDBVR 
LMV331IDCKR 
LMV331IDCKR 


296-6633-2-ND 
296-6634-1-ND 
296-6634-2-ND 


Single GP Low Voltage Comparator. 
Single GP Low Voltage Comparator. 
Single GP Low Voltage Comparator. 


471.00/3,000 
AB 37 
471.00/3,000 


LMV393IDDUR 296-17028-1-ND Dual Low Voltage Comparator 80 60 45 
LMV393IDDUR 296-17028-2-ND Dual Low Voltage Comparator . 780.00/3,000 
LMV393IDGKR 296-13993-1-ND Dual GP Low Voltage Comparator. 88 66 50 
LMV393IDGKR 296-13993-2-ND Dual GP Low Voltage Comparator. 715.00/2,500 
LMV393IDR 296-6635-1-ND Dual GP Low Voltage Comparator. 80 60 45 
LMV393IDR 296-6635-2-ND Dual GP Low Voltage Comparator. 650.00/2,500 
LMV393IPWR 296-6636-1-ND Dual GP Low Voltage Comparator. 88 66 =.50 
LMV393IPWR 296-6636-2-ND Dual GP Low Voltage Comparator. 586.00/2,000 
LP211D 296-9573-5-ND Differential Comparator... 1.02 85 68 
LP2901D 296-9574-5-ND Quad Differential Comparator. 1.14 95 76 


LP2901IDRQ1 


296-20931-1-ND 


Quad Differential Comparator. 


1.34 112 89 


LP2901IDRQ1 


296-20931-2-ND 


Quad Differential Comparator. 


1447.50/2,500 


Wels Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLV3401IDR 296-10707-1-ND Nanopower Open Drain Output 

Comparator. 163 1.30 .98 
TLV3401IDR 296-10707-2-ND Nanopower Open 

Comparator. 2080.00/2,500 
TLV34011P 296-12042-5-ND Nanopower Open Drain Output 

Comparator. 163 1.30 .98 
TLV3402IP 296-12043-5-ND Dual Open Drain Output Comparator . TTA: Cease} 
TLV3402IDGKR 296-10708-1-ND Dual Nanopower Comparator. 225) 1:80) 135 
TLV3402IDGKR 296-10708-2-ND Dual Nanopower Comparator. 2880.00/2,500 
TLV3402IDR 296-10709-1-ND Dual Nanopower Comparator. 225 eaicOmearco 
TLV3402IDR 296-10709-2-ND Dual Nanopower Comparator. 2880.00/2,500 
TLV3404IN 296-12044-5-ND Quad Open Drain Output Comparator 259 2.07 1.61 
TLV3492AMDREP 296-23064-1-ND 1.8V Nanopower, Push/Pull Output 

Comparator NEW!.. 416 3.33 2.59 
TLV3492AMDREP 296-23064-2-ND 1.8V Nanopower, Push/Pull Output 

Comparator NEW!.. 5827.50/2,500 
TLV3501AID 296-17921-5-ND =| 4.5nS R/R High Speed Comparator. 3.38 2.70 2.10 
TLV3502AIDCNT 296-18147-1-ND | 4.5nS R/R High Speed Comparator. 5.51 441 3.43 
TLV3502AIDCNT 296-18147-2-ND | 4.5nS R/R High Speed Comparator. 814.75/250 
TLV3701CDBVT 296-13377-1-ND Nanopower Push-Pull 

Output Comparator 163 1.30 .98 
TLV3701CDBVT 296-13377-2-ND Nanopower Push-Pull 

Output Comparato: 227.50/250 
TLV37011D 296-12608-5-ND Nanopower Push-Pul 

Output Comparator 163 1.30 .98 
TLV3701IDBVT 296-13378-1-ND Nanopower Push-Pull 

Output Comparator gee ee als 
TLV3701IDBVT 296-13378-2-ND Nanopower Push-Pull 

Output Comparator 245.00/250 
TLV3701IP 296-13379-5-ND Nanopower Push-Pull 

Output Comparator 163 1.30 .98 
TLV3701 QDBVREP 296-22430-1-ND Nanopower Push-Pull Output 

Comparator NEW!.. 220 ieBee 
TLV3701QDBVREP 296-22430-2-ND Nanopower Push-Pull Output 

Comparator NEW!.. 3378.00/3,000 
TLV3701QDBVRQ1 296-16957-1-ND Nanopower Push-Pull Output 

Comparator... 1.75 1.40 1.05 
TLV3701QDBVRQ1 296-16957-2-ND Nanopower Push-Pull Output 

Comparator... 2688.00/3,000 
TLV3702ID 296-12609-5-ND Dual Nanopower Push-Pull 

Output Comparator... 225) 80) 35) 
TLV3702IP 296-13380-5-ND Dual Nanopower Push-Pull 

Output Comparator... 225) 1:80 135) 
TLV3702IDGK 296-12610-5-ND Dual Nanopower Push-Pull 

Output Comparator... 2200 a BO deo, 
TLV3702QDRQ1 296-16958-1-ND Nanopower Push-Pull Output 

Comparator... 2.38 1.90 1.43 
TLV3702QDRQ1 296-16958-2-ND Nanopower Push-Pull Output 

Comparator... 3040.00/2,500 
TLV3704IDR 296-12287-1-ND Quad Nanopower Push-Pull 

Comparator. SON 2107 ml Gi 
TLV3704IDR 296-12287-2-ND Quad Nanopower Push-Pull 

Comparator. 14-SOIC 3622.50/2,501 
TLV3704IN 296-12611-5-ND Quad Nanopower Push-Pull Comparator...14-Dip 2.59 2.07 1, 
TLV3704IPW 296-12400-5-ND Quad Nanopower Push-Pull 

Comparator. .-14-TSSOP 2.59 2.07 1.61 

Low Voltage Comparators 

TLC352CD 296-1839-5-ND Dual Differential Comparator... 1.02 ea AGE 
TLC352CP 296-10285-5-ND Dual Differential Comparato 1.02 85 68 
TLC3521D 296-10286-5-ND Dual Differential Comparator... 1.14 93 74 
TLC3521P 296-10287-5-ND Dual Differential Comparator... 1.11 93 74 
TLC354CD 296-10292-5-ND Quad Differential Comparator. ae 98 78 
TLC354CN 296-10293-5-ND Quad Differential Comparator. ati 98 78 
TLC354CPW 296-10294-5-ND Quad Differential Comparator. adele 98 78 
TLC3541D 296-10295-5-ND Quad Differential Comparator. eth ila 
TLV1391CDBVR 296-10492-1-ND Differential Comparato 45) 63.50 
TLV1391CDBVR 296-10492-2-ND Differential Comparato 975.00/3,000 
TLV23521D 296-10517-5-ND Dual Differential Comparato 1.90 1.52 1.14 
TLV23521P 296-10518-5-ND Dual Differential Comparato 190 152 1.14 
TLV2352IPWR 296-10519-1-ND Dual Differential Comparato! 190 1.52 1.14 
TLV2352IPWR 296-10519-2-ND Dual Differential Comparato! 1976.00/2,000 
TLV23541D 296-10520-5-ND Quad Differential Comparator. 268) 20150) 167 
TLV23541N 296-10521-5-ND Quad Differential Comparator. 14-Dip 2.68 215 1.67 
TLV2354IPWR 296-10522-1-ND Quad Differential Comparator. 14-TSSOP 268 2.15 1.67 
TLV2354IPWR 296-10522-2-ND Quad Differential Comparator. 3034.00/2,000 


LP2901N 296-9575-5-ND Quad Differential Comparator. 1.14 1059-76) 
LP311D 296-9576-5-ND Differential Comparator. 1.14 IO Gmemmenc! 
LP311DR 296-14608-1-ND Differential Comparator. 1.14 95 .76 
LP311DR 296-14608-2-ND Differential Comparator. 1235.00/2,500 
LP311P 296-9577-5-ND Differential Comparator. 1.14 95 76 
LP339D 296-9578-5-ND Quad Differential Compa 60 45 (34 
LP339DR 296-14609-1-ND Quad Differential Comparator. 50 40 30 
LP339DR 296-14609-2-ND Quad Differential Comparator. 335.00/2,500 
LP339N 296-9579-5-ND Quad Differential Comparator. Ge Le 
TLC339CD 296-10281-5-ND Quad Differential Comparator. all 93 74 
TLC339CN 296-12312-5-ND Quad Differential Comparator. 1.11 93 74 
TLC339CPWR 296-10282-1-ND Quad Differential Comparator. 1.11 93  .74 
TLC339CPWR 296-10282-2-ND —_ Quad Differential Comparator. 984.00/2,000 
TLC3391D 296-1324-5-ND Quad Differential Comparator. 1.20 1.00 .80 
TLC339IDR 296-1324-1-ND Quad Differential Comparator. 1.20 1.00 .80 
TLC339IDR 296-1324-2-ND Quad Differential Comparator. 1300.00/2,500 
TLC3391N 296-10283-5-ND Quad Differential Comparator. 1.20 1.00 .80 
TLC339MN 296-10284-5-ND Quad Differential Comparator. 25h OOM) 
TLO352IPW 296-17476-5-ND Dual Differential Comparator. 1.11 93.74 
TLC374CD 296-1328-5-ND Quad Differential Comparator. 1.02 85 =—.68 
TLC374CDR 296-1328-1-ND Quad Differential Comparator. .14-SOIC 1.02 85 68 
TLC374CDR 296-1328-2-ND Quad Differential Comparator. . 14-SOIC 1105.00/2,500 
TLC393CD 296-1329-5-ND Dual Voltage Comparato 15 63 50 
TLC393CDR 296-1329-1-ND Dual Voltage Comparato 15 63.50 
TLC393CDR 296-1329-2-ND Dual Voltage Comparato: 812.50/2,500 
TLC393CP 296-1849-5-ND Dual Voltage Comparato: ab} 163) 9-50) 
TLC393CPWR 296-10318-1-ND Dual Voltage Comparator ab) 16300) 
TLC393CPWR 296-10318-2-ND Dual Voltage Comparato: 666.00/2,000 
TLC3931D 296-1330-5-ND Dual Voltage Comparato 84 40.56 
TLC393IDR 296-1330-1-ND Dual Voltage Comparato: 84 10 56 
TLC393IDR 296-1330-2-ND Dual Voltage Comparato: 910.00/2,500 
TLC393IP 296-10320-5-ND Dual Voltage Comparato: 84 70 56 
TLC393IPWR 296-10321-1-ND Dual Voltage Comparato: 84 ah) ta 
TLC393IPWR 296-10321-2-ND Dual Voltage Comparato: 744.00/2,000 
TLC393QDRQ1 296-17501-1-ND Dual Voltage Comparato: 90 Ue La) 
TLC393QDRQ1 296-17501-2-ND Dual Voltage Comparato: 975.00/2,500 
TLC3702CD 296-1325-5-ND Dual Voltage Comparato: 18 1650 62) 
TLC3702CDR 296-1325-1-ND Dual Voltage Comparator 18 165052) 
TLC3702CDR 296-1325-2-ND Dual Voltage Comparato: 845.00/2,500 
TLC3702CP 296-1841-5-ND Dual Voltage Comparato: 18 fey 
TLC3702ID 296-1326-5-ND Dual Voltage Comparato: 87 Elo oo 
TLC3702IDR 296-1326-1-ND Dual Voltage Comparato: 87 EEE 
TLC3702IDR 296-1326-2-ND Dual Voltage Comparator 942.50/2,500 
TLC3702IP 296-10300-5-ND _| Dual Voltage Comparato 87 3) 68 
TLC3702IPW 296-10301-5-ND Dual Voltage Comparato: 87 Te EE 
TLC3702MD 296-12188-5-ND Dual Voltage Comparato: 1.02 85 = 68 
TLC3702MDREP 296-18142-1-ND Dual Voltage Comparato: 235 188 1.41 
TLC3702MDREP 296-18142-2-ND Dual Voltage Comparato: 3007.50/2,500 
TLC3702QDRQ1 296-18903-1-ND _| Dual Voltage Comparato 93 78 62 
TLC3702QDRQ1 296-18903-2-ND Dual Voltage Comparato: 1007.50/2,500 
TLC3704CD 296-10302-5-ND —_| Quad Voltage Comparator. 1.05 88 © .70 
TLC3704CN 296-10303-5-ND | Quad Voltage Comparator. 1.05 88 © .70 
TLC3704CNS 296-10304-5-ND —_| Quad Voltage Comparator. 1.05 88 © .70 
TLC3704CNSR 296-10304-1-ND _| Quad Voltage Comparator. 1.05 88 70 
TLC3704CNSR 296-10304-2-ND | Quad Voltage Comparator. 932.00/2,000 
TLC3704CPWR 296-10305-1-ND Quad Voltage Comparator. 1.05 88 .70 
TLC3704CPWR 296-10305-2-ND Quad Voltage Comparator. 932.00/2,000 
TLC37041D 296-1843-5-ND Quad Voltage Comparator. ile 98 78 
TLC3704IN 296-10306-5-ND__| Quad Voltage Comparator. 1.17 98 78 
TLC3704IPW 296-10307-5-ND Quad Voltage Comparator. alee 98 78 
TLC3704MD 296-10308-5-ND Quad Voltage Comparator. ieee clay ep 
TLC3704QDRQ1 296-17830-1-ND Quad Voltage Comparator. Ome OS MeO, 
TLC3704QDRQ1 296-17830-2-ND Quad Voltage Comparator. 1332.50/2,500 
TLV2702ID 296-12503-5-ND —_| Nanopower Op Amp and 

Push-Pull Comparator... 2olomed 2 eleed 
TLV2702IDGK 296-13370-5-ND Nanopower Op Amp and 

Push-Pull Comparator... 215 2s 1.29 
TLV3011AIDBVT 296-16745-1-ND Nanopower 1.8V Comparator. 213) 70) 128 
TLV3011AIDBVT 296-16745-2-ND Nanopower 1.8V Comparator. 297.50/250 
TLV3011AIDCKT 296-17117-1-ND Nanopower 1.8V Comparator. 2G ted AO e28: 
TLV3011AIDCKT 296-17117-2-ND Nanopower 1.8V Comparator. 297.50/250 
TLV3011AMDBVREP =| 296-22429-1-ND Nanopower 1.8V Comparator NEW! 430 344 268 
TLV3011AMDBVREP =| 296-22429-2-ND Nanopower 1.8V Comparator NEW! 7221.00/3,000 
TLV3012AIDBVT 296-16830-1-ND 1.8V, Comparator with Voltage Re 213 1.70 1.28 
TLV3012AIDBVT 296-16830-2-ND 1.8V, Comparator with Voltage Re 297.50/250 
TLV3012AIDCKT 296-17118-1-ND 1.8V, Comparator with Voltage Re 213 dO 28. 
TLV3012AIDCKT 296-17118-2-ND 1.8V, Comparator with Voltage Ref.. 297.50/250 
TLV3401IDBVR 296-13376-1-ND Nanopower Open Drain Output 

Comparator. 163 1.30 .98 
TLV3401IDBVR 296-13376-2-ND Nanopower Open Drain Output 

Comparator... 2496.00/3,000 


XAS 
INSTRUMENTS 
TL Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Central Office CODEC 
TP3054BDW 296-10784-5-ND PCM CODEC/Filtering System (u-law)... 2159 2.200 a fal 
TP3056BDW 296-10785-5-ND PCM CODEC/Filter (A-law and u-law). 286 2.29 1.78 
TP3056BN 296-10786-5-ND PCM CODEC/Filter (A-law and u-law). 2.86 2.29 1.78 
TP3057ADW 296-10787-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law) 2.75 2.20 1.71 
TP3057AN 296-10788-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law' Oi Sie 2.20 0d tal 
TP3057BDW 296-10789-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law' 25220 era 
TP3057BN 296-10790-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law' 252.200 td 
TP3064BN 296-10792-5-ND PCM CODEC/Filtering System (u-law) 2502.20 tal 
TP3067AN 296-10794-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law) 249° 2200 ALTA 
TP3067BDW 296-10795-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law' Ou, Sim 2220 ued tal 
TP3067BN 296-10796-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law' 2/52 20a 
TP13054ADW 296-10774-5-ND PCM CODEC/Filtering System (u-law) 3.08 247 1.92 
TP13054BN 296-10776-5-ND PCM CODEC/Filtering System (u-law) 3.08 2.47 1.92 
TP13057BDW 296-10777-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law) 3.08 247 1.92 
TP13057BN 296-10778-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law’ 3.08 247 1.92 
TP13064BDW 296-10779-5-ND PCM CODEC/Filtering System (u-law) 3.08 247 1.92 
TP13067BN 296-10781-5-ND PCM CODEC and Filter (A-law) 3.08 247 1.92 
IrDA 
TIR1000IPWR 296-6574-1-ND Standalone IrDA Encoder/Decoder. 259 2.07 1.61 
TIR1000IPWR 296-6574-2-ND Standalone IrDA Encoder/Decoder-.. 2932.00/2,000 
TIR1000PSR 296-6572-1-ND Standalone IrDA Encoder/Decoder. 2.45 1.96 1.47 
TIR1000PSR 296-6572-2-ND Standalone IrDA Encoder/Decoder-.. 2548.00/2,000 
TIR1000PWR 296-6573-1-ND Standalone IrDA Encoder/Decoder. 245 1.96 1.47 
TIR1000PWR 296-6573-2-ND Standalone IrDA Encoder/Decoder. 2548.00/2,000 
(Continued) 
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ile Digi-Key Price Each 
INSTRUMENTS Ss ca EN a oT ie 7 ‘ 091-ND Ee Controll ai an a 
i I ‘ ~ - treaming Controller Ts i 5s 
Le Blots Description a TUSB3210PM 296-11092-ND | Universal Serial Bus Controlle 64-LOFP 5.00 4.00 3.38 
Rina Controllers TUSB3410IRHB 296-23092-5-ND | USB-to-Serial Port Controller NE 2-QFN 5.00 4.00 3.38 
ing Contro’ TUSB3410IVF 296-16757-ND USB-to-Serial Port Controller...... 32-LOFP 5.00 4.00 3.38 
eee 206: 2800-8 Saree rae ear pa ae ve oa TUSB3410RHB 296-23093-5-ND | USB-to-Serial Port Controller NEW! 5.06 4.05 3.15 
- -5- ingle Line Ring Generator Controller... 16- i i i = 5 7 7 = = 
UCC2752D 296-2604-5-ND — {Resonant Ring Generator Controller... 16-SOIC 529 4.23 3.29 eee See Nn Prodie pasta ot tueeea neh GE 
UCC3750N 296-11454-5-ND Source Ringer Controller Qi) 825°" 7.32 TUSB6020ZQE 96-23173-ND USB 2.0 High Speed On-the-Go Dual . ‘ 
UCC3750DW 296-2605-5-ND Source Ringer Controlle 9168.25 7.32 Role Controller NEW! 9.00 7.98 
UCC3751D 296-2606-5-ND Single Line Ring Generator Controller...16-SOIC 4.39 3.51 2.73 TUSB6250PFC 296-19024-ND USB 2.0 High Speed C nab Functi . 7 
UCC3751N 296-11455-5-ND | Single Line Ring Generator Controlle ip 439 351 273 Sih ee Be dee AR 
UCC3752D 296-2607-5-ND Resonant Ring Generator Controller ASON aro DUetG, - : : 
UCC3752N 296-11456-5-ND Resonant Ring Generator Controller 439 351 2:73 
F SN65220DBVR 296-9694-1-ND | Single USB Port Transient 
SONET Transceivers Suppressor S0T-23-6 92 69 52 
SLK2501IPZP 296-12281-ND 0C-48 SONET/SDH Multirate SN65220DBVR 296-9694-2-ND | Single USB Port Transient 
Transceiver 100-HTOFP 55.13 51.45 47.78 Suppressor SOT-23-6 897.00/3,000 
SLK2511AIPZP 296-16997-ND Sonet/SDH Multirate Transceiver..... 100-HTQFP 55.13 51.45 47.78 SNeez>0DRVT PORT ERIEMMEE Sincie USB Port Transient Sy 
SLK2511BPZP 296-21543-ND Sonet/SDH Multirate Transceiver..... 100-HTQFP 55.13 51.45 47.78 Senniecso; 507.276 Pe 
SLK25111PZP 296-13035-5-ND _|Sonet/SDH Multirate Transceiver.....100-HTQFP 55.13 51.45 47.78 seeDaDDAVT oe a em Pad Vianaient : e : 
SLK27011PZP 296-12543-ND 2.7Gbps SONET/SDH pene SuDRTESSOr Transient sRyRIEES 
Multirate Transceiver .. 100-HTQFP 55.13 51.45 47.78 ; f ° 
SLK27211PZP 296-13036-5-ND | Sonet/SDH Multirate Transceiver SNES220Y28T se ieeamihamm Seo? USS Port Transient Bee ey 
with Enhanced Jitter Tolerance...... 100-HTQFP 55.13 51.45 47.78 SiiBsBoOVIAT AeA single USB Po ee : i ee 
UARTs Suppressor is 91.25/250 
TLI6C450FN 296-10145-5-ND —_| Async. Communication Element .. A4-PLCC 3.22 2.58 2.01 SN75240P 296-6596-5-ND Dual USB Port Transient Suppressor. eo) Oe a 
TL16C451FN 296-10146-5-ND —_| Async. Communication Elemen 68-PLCC 5.36 4.29 3.34 SN75240PWR 296-6596-1-ND Dual USB Port Transient Suppressor. 99 83 66 
TLI6C452FN 296-10147-5-ND | Dual Async. Comm. Element. 68-PLCC 5.45 436 3.39 SN75240PWR 296-6596-2-ND —_| Dual USB Port Transient Suppressor. 878.00/2,000 
TL16C550BPT 296-10152-ND Async. Communication Elemen -48-LOFP 5.98 4.79 4.04 SN65240P 296-9695-5-ND Dual USB Port Transient Suppressor. oy Ge 66 
TLIGCSSOCFN 296-10153-5-ND | Async. Communication Elemen A4-PLCC 4.28 3.42 2.66 SN65240PW. 296-9696-5-ND Dual USB Port Transient Suppressor. hf 66 
AL TGESSOCIEN Bobs IIa Aeibiam Async. Communication Element.......44-PLCC RTOMECHTMEZ2SH | ~SNS240PWR 296-9696-1-ND | Dual USB Port Transient Suppressor...8-TSSOP 99.83.66 
reece aaa Pog iiecee stig Asvnc. Communication Element........48-LOFP RSDP Ommzeag |  SN65240PWR 296-9696-2-ND__[Dual USB Port Transient Suppressor... 8-TSSOP 878.00/2,000 
TLI6C550CPFB 296-10156-ND Async. Communication Elemen .48-TOFP 3.65 2.92 2.27 = 
TLI6C550CPT 296-1787-ND Async. Communication Elemen \48-LOFP 3.65 2.92 2.27 Video Decoder / Encoder 
TLI6C550CPTR 296-1787-1-ND _| Async. Communication Elemen A8-LOFP 3.65 2.92 2.97 TVP5031PFP 296-11093-ND 9-Bit with 3-Line Adaptive Comb 
TL16C550CPTR 296-1787-2-ND Async. Communication Element ...........48-LOFP 2066.00/1,000 NTSC/PAL Digital Video Decoder........80-TQFP 17.18 16.03 14.89 
TL16C550DIPFB 296-21519-ND Async. Communication Element...........48-TOFP 3.53 2.83 2.20 TVP5040CPFP 296-11802-ND 10-Bit Dual-Channel NTSC-PAL 
TLIGC550DIPT 296-16981-ND Async. Communication Element .48-LOFP 3.53 2.83 2.20 Digital Video Decoder .-80-TQFP 17.18 16.03 14.89 
TL16C550DIRHB 296-17676-ND Async. Communication Elemen’ 32-QFN 3.53 2.83 2.20 TVP5145PFP 296-13021-5-ND Digital Video Decoder with 
TL16C550DPFB 296-18722-ND Async. Communication Elemen 48-TOFP 3.11. 2.49 1.94 Macrovision Detection 80-TOFP 11.68 10.52 9.33 
TL6C550DPT 296-21520-ND _|Async. Communication Elemen 48-LOFP 3.41 249 1.94 TVP5146M2PFP 296-18306-ND Single Chip Digital Video Decoder... 80-HTQFP 7.00 5.60 4.73 
TL16C550DRHB 296-17677-ND | Async. Communication Elemen 341 249 1.94 TVP5146PFP 296-16649-ND Digital Video Decoder. ..B0-TOFP 7.00 5.60 4.73 
TLIGCS52AFN 296-1788-5-ND | Dual Async. Communication. 760 6.08 5.13 TVP5147M1IPFP 296-23337-ND Single Chip Digital Video 
TL16C552AFNR 296-1788-1-ND Dual Async. Communication .. 7.60 6.08 5.13 Decoder NEW!. .80-HTOFP 8.20 6.56 5.54 
TL16C552AFNR 296-1788-2-ND _| Dual Async. Communication. 1235.00/250 TVP5147M1PFP 296-18307-ND Single Chip Digital Video Decoder......80-HTQFP 6.50 5.20 4.39 
TLI6C552AlFN 296-10159-5-ND —_| Dual Async. Communication. 7.98) 6:39 5:39 TVP5147PFP 296-16763-ND Digital Video Decoder. ..80-TQFP 6.50 5.20 4.39 
TL16C552APN 296-10160-ND Dual Async. Communication .. 7.04 564 4.76 TVP5150AM1IPBSR 296-23025-1-ND Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 
TLIGCS54AFN 296-6587-5-ND | Quad UART with 16-Byte FIFO. 8.55 7.70 6.83 Video Decoder NEW... .32-TOFP 7.50 6.00 5.07 
TLIGC554APN 296-6588-5-ND | Quad UART with 16-Byte FIFO. 8.55 7.70 6.83 TVP5150AMIIPBSR  /296-23025-2-ND | Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 
TLIGCS5541FN 296-6589-5-ND _| Quad UART with 16-Byte FIFO. 9.81 8.84 7.84 Video Decoder NEW............ ...82-TOFP 4688.00/1,000 
TL16C750FN 296-2647-5-ND | 64-Byte FIFO UART... 760 6.08 5.13 TVP5150AM1IZQCR © /296-23026-1-ND — Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 
TL16C7501PM 296-6591-ND Single UART with 64-Byte Video Decoder NEW............. 8.00 640 5.40 
Low Power Modes 742 5.94 5.01 TVP5150AMIIZQCR |296-23026-2-ND | Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 
TL16C750PM 296-6592-5-ND Single UART with 64-Byte FIFO, AFC, Video Decoder NEW?............. 42400.00/2,500 
Low Power Modes...... 7.04 5.64 4.76 TVP5150AM1PBSR —-|296-17016-1-ND | Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 
TLIGC752BLPTREP _|206-22406-1-ND  |3.3V Dual UART with 64-Byte Video Decoder 5.70 4.56 3.85 
FIFO NEW! 9.33 840 7.45 TVP5150AMIPBSR —_[296-17016-2-ND _| Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 
TLIGC752BLPTREP | 296-22406-2-ND _|3.3V Dual UART with 64-Byte Video Decoder 3563.00/1,000 
FIFO NEW!. 6916.00/1,000 A7075¢ Y 
TL16C7528PT 296-2648-ND___[3.3V Dual UART with 64-Byte FIFO....48-LOFP 5.04404 3.41 TVPSISOAMIZOC  acaaasiaaammm| «conf ower NTSCIPAL/SEGAM eh GO Ze 
TL16C752BTPTREP 296-18136-1-ND —_/3.3V Dual UART with 64-Byte FIFO.......48-LQFP 7.62 610 5.15 TVP5150APBS 296-16650-ND Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 
TLIGC752BTPTREP —|296-18136-2-ND 3.3 Dual UART with 64-Byte FIFO........48-LOFP 4763.00/1,000 Video Decoder 1055 950 8.42 
TLI6C754BFN 296-2650-5-ND | Quad 64-Byte FIFO UART.. 68-PLCC 12.35 1112 9.86 RI RCHRR 
TL16C754BPN 296-6593-5-ND | Quad UART with 64-Byte FIFO. “80-LOFP 11.88 10.70 9.49 TVPS1S0APBSR AES Mitraows Power Mist! PAL/SECAM WGA OE Gu 
TLIGC25501PFB 206-2 1517, NDS) 1.8V to SV Dual UART with 16-Byte TVP5150APBSR 296-16846-2-ND | Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM ; la 
TED A6-TOFP RSsfO EGS 5 Video Decoder 7818.00/1,000 
TL16C25501RHB 296-21518-5-ND arenes TVP5150PBS 296-19303-ND | Ultralow Power NTSC/PAL/SECAM 
: ‘ 4 5 Video Decoder ..32-TOFP 5.70 4.56 3.85 
Tereueoeorre acute aaa eV to SV Dual UART with 16-Byte TVPS154A1PNP 296-23153-ND _[4-Channel Low Power PALINTSC/SECAM 
FIFO. 5.32 4.26 3.60 ; 
TL16C2550RHB 296-20708-5-ND 1.8V to Video Decoder NEW............. 13.66 12.30 10.91 
524 420 3.97 TVP5154APNPR 296-23027-1-ND | 4-Channel Low Power PAL/NTSC/SECAM 
TL6C2552FN 296-19881-5-ND _|1.8V to 5V Dual UART with 16-Byte aaa Video Decoder MEEWE ns THEE HOE Es 
: TVP5154APNPR 296-23027-2-ND | 4-Channel Low Power PAL/NTSC/SECAM 
BHO 49 OES Video Decoder MEW! 8645.00/1,000 
TL16C25521FN 296-21967-5-ND Nese JeSOUer esti sake 
“ 608 487 441 TVP5154PNP 296-19651-ND 4-Channel Low Power PAL/NTSC/SECAM 
TL16C2752FN 296-21988-5-ND _|1.8V to 5V Dual UAR 6.66 5.33 4.50 11.66 10.50 9.31 
TLI6C27521FN 296-21989-5-ND __|1.8V to 5V Dual UART 7.04 5.64 4.76 TVD IBOPNE ADEE MOG EIVAe eae ax sed RRC Fe 
TL16CP754CIPM 296-23061-ND Quad UART with 64-Byte FIFO NEW!..64-LOFP 11.00 990 878 , ~ ; H : 
TL16CP754CPM 296-23062-ND Quad UART with 64-Byte FIFO NEW!..64-LOFP 10.68 9.62 8.53 TVP6000CPFP 296-11094-ND NTSC/PAL Video Encode 12.66 11.40 10.11 
TLIGPC564BLVPZ 296-2651-ND PCMCIA UART....... 7 1016 915 812 TVP7000PZP 206-18741-ND | Triple 8/10-Bit, 150/110Msps, Video and 
TLIGPC564BPZ 296-6594-5-ND  |Single UART with 64-Byte FIFO, Graphics Digitizer 100-TOFP 6.00 4.80 4.05 
PCMCIA Interface ... 9.83 8.85 7.85 TVP7001PZP 296-19616-ND | Triple 8/10-Bit, 165/110Msps, Video/ 
TLI6PIR552PH 296-6595-5-ND | Dual UART with 16-Byte FIFO, Graphics Digitizer  1OO-HTOFP 9.50 7.60 6.42 
Selectable IR and 1284 Modes............ 80-QFP 10.16 915 8.12 TVP7002PZP 296-22891-ND Triple 8/10-Bit, 165/110Msps, Video/ 
USB Graphics Digitizer NEW!. ..100-HTQFP = =9.58 8.63 7.65 
TUSB1105RGTR 296-21921-1-ND —_| Advanced USB Transceiver oe COMETS 
TUSB1105RGTR 296-21921-2-ND | Advanced USB Transceive 1920.00/3,000 
TUSB1105RTZR 296-21922-1-ND | Advanced USB Transceive 1.25 1.00 75 CONVERSION 
TUSB1105RTZR 296-21922-2-ND | Advanced USB Transceive 1920.00/3,000 Digi-Key Price Each 
TUSB1106PWR 296-21923-1-ND _| Advanced USB Transceive 1.25 1.00 75 Parti: Deccrintion Pky tue os ei00 
TUSB1106PWR 296-21923-2-ND | Advanced USB Transceiver 7300.00/2,000 AMIC1203BDUB 996-23130-5-ND 11-Bit. 10MHz, Ond-Order, Isolated 
TUSB1106RGTR 296-21924-1-ND | Advanced USB Transceive 1.25 100 | 75 Delta-Sigma Modulator NEW! a6) GS) AON 
TUSB1106RGTR 296-21924-2-ND | Advanced USB Transceive 1920.00/3,000 AMC1203DUB 296-23140-5-ND | 4-Bit. 10MHz, 2nd-Order, Isolated 
TUSB1106RTZR 296-21925-1-ND | Advanced USB Transceiver 4.25 1.00 75 Delta-Sigma Modulator NEW... 670 536 453 
TUSB1106RTZR 296-21925-2-ND _| Advanced USB Transceive 1920.00/3,000 AMC1210IRHAT 296-19667-1-ND | Quad Digital Filter for 2nd-Order De 
TUSB2036VF 296-11086-ND 2/3-Port USB Hub. 245 1.97 1.53 Sigma Modulator as e 3.94 3.15 2.45 
TUSB2036VFG4 296-17784-ND 2/3-Port USB Hub . 245 197 1.53 AMC1210IRHAT 296-19667-2-ND | Quad Digital Filter for 2nd-Order Delta- 
TUSB2046BIRHBR —|296-21926-1-ND | 4-Port USB Hub 288 231 1.80 Sigma Modulator 582.00/250 
TUSB2046BIRHBR —_|296-21926-2-ND | 4-Port USB Hub 4839.00/3,000 AMC7820EVM 296-13540-ND Evaluation Module for AMC7820. — 10100 — — 
TUSB2046BIVFR 296-11087-1-ND _|4-Port USB Hub 2.88 2.31 1.80 AMC7820V/250 296-12621-1-ND | Analog Monitoring/Control Circu 8.30 6.64 5.61 
TUSB2046BIVFR 296-11087-2-ND 4-Port USB Hub 1632.00/1,000 AMC7820Y/250 296-12621-2-ND Analog Monitoring/Control Circuit . 1348.75/250 
TUSB2046BVF 296-11088-ND | 4-Port USB Hub 257 2.06 1.60 AMC7823EVM 296-20819-ND Evaluation Module for AM(C7823 5000 = = 
TUSB2077APT 296-11089-ND 7-Port USB Hub 439 351 273 AMC7823IRTAT 296-18680-1-ND | Analog Monitoring/Control Circu 16.13 15.05 13.98 
TUSB2136PM 296-11090-ND 2-Port USB Hub 6.50 5.20 4.39 AMG7823IRTAT 296-18680-2-ND _| Analog Monitoring/Control Circu 3426.50/250 
TUSB3200ACPAH 296-12289-5-ND _|USB Streaming Ci 8.90 7.12 6.01 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
T.1. Digi-Key te Price Each Tals Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 5 400 
Analog-to-Digital Converters ADS1112IDGST 296-15334-2-ND | 16-Bit ADC with Input Mux/Onboard 
ADS61B23IRHBT 296-23095-1-ND | 12-Bit, 80Msps ADC NEW!................ 32-QFN 29.25 27.30 25.35 Reference ... 958.75/250 
ADS61B23IRHBT 296-23095-2-ND | 12-Bit, 80Msps ADC NEWS... 6215.75/250 ADS1112IDRCT 296-15761-1-ND | 16-Bit ADC with Input Mux/Onboard 
ADS62C15IRGCT 296-23088-1-ND | 2-Ch., 11-Bit, 125Msps ADC NEW! 58.35 54.46 50.57 Reference ... 590 4.72 3.99 
ADS62C15IRGCT 296-23088-2-ND | 2-Ch., 11-Bit, 125Msps ADC NEW! 12399.50/250 ADS1112IDRCT 296-15761-2-ND | 16-Bit ADC with Inpu 
ADS62P151RGCT 296-22892-1-ND__| 2-Ch., 11-Bit, 125Msps ADC NEW! 27.98 26.11 24.25 Reference : 958.75/250 
ADS62P15IRGCT 296-22892-2-ND | 2-Ch., 11-Bit, 125Msps ADC NEW! 5944.75/250 ADS1174IPAPT 296-22951-1-ND —_| Quad, Simultaneous Sampling, 
ADS62P22IRGCT 296-23161-1-ND | 2-Ch., 12-Bit, 65Msps ADC NEW! 2715 25.34 23.53 16-Bit ADC NEW/........... 64-HTOFP 16.43 15.33 14.24 
ADS62P22IRGCT 296-23161-2-ND | 2-Ch., 12-Bit, 65Msps ADC NEW: 5769.50/250 ADS1174IPAPT 296-22951-2-ND —_| Quad, Simultaneous Sampling, 
ADS62P23IRGCT 296-23162-1-ND | 2-Ch., 12-Bit, 80Msps ADC NEW!.....64-VOFN 30.08 28.07 26.07 16-Bit ADC NEW... .- 64-HTQFP 3490.25/250 
ADS62P23IRGCT 296-23162-2-ND | 2-Ch., 12-Bit, 80Msps ADC NEWS .....64-VOFN 6391.00/250 ADS1178IPAPT 296-22952-1-ND Octal Slmulfangous Sampling, ei-uTare ROR 
ADS62P24IRGCT 296-23163-1-ND | 2-Ch., 12-Bit, 105Msps ADC NEW!...64-VOFN 51.75 48.30 44.85 wld Fe aaa : : : 
ADS62P24IRGCT | 296-23163-2-ND | 2-Ch., 12-Bit, 105Msps ADC NEWT...64-VOFN _10997.00/250 ADS11781RAPT poeeeceeeah Diag cial, Simultaneous Sampling, 
ADSG2P25IRGCT | 296-23164-1-ND | 2-Ch., 12-Bit, 125IMsps ADC NEW!...64-VOFN 61.88 57.75 53.63 16-Bit ADC NEW ee LORE See ety 
x EGY q Ri 7 f ADS1201U ADS1201U-ND High Dynamic Range Modulator 11.41 10.28 9.12 
ADS62P25IRGCT 296-23164-2-ND | 2-Ch., 12-Bit, 125Msps ADC NEW... 64-VOFN 13148.50/250 y 
ADS62P42IRGCT 296-23135-1-ND__|2-Ch., 14-Bit, 65Msps ADC NEW!.....64-VOFN 52.50 49.00 45.50 ae Poe Eee creation Module for ADS1202 in 
ADS62P42IRGCT 296-23135-2-ND | 2-Ch., 14-Bit, 65Msps ADC NEWT ..... 64-VOFN 11156.25/250 Modulator 9 Fe yp 
ADS62P43IRGCT 296-23136-1-ND | 2-Ch., 14-Bit, 80Msps ADC NEWT!.....64-VQFN 56.25 52.50 48.75 : : : 
ADS62P43IRGCT 296-23136-2-ND | 2-Ch., 14-Bit, 80Msps ADC NEWS... 64-VOFN 11953.25/250 ADS12021PWT PO614064-2:ND ee oe Delta-Sigma a ideHp ee 
ADS62P44IRGCT 296-23137-1-ND | 2-Ch., 14-Bit, 105Msps ADC NEW!...64-VOFN 92.25 86.10 79.95 ADSi203iPWr coeingaaum  |PARETTT en a : 
ADS62P44IRGCT 296-23137-2-ND | 2-Ch., 14-Bit, 105Msps ADC NEW... 64-VOFN 19603.25/250 Modulate 9 a-tssop (ECC 
ADS62P45IRGCT 296-23138-1-ND | 2-Ch., 14-Bit, 125Msps ADC NEW!...64-VOFN 110.25 102.90 95.55 ADS12031PWT 296-17152-2-ND _|1-Bit, 10MHz Delta-Sigma : 
ADS62P45IRGCT 296-23138-2-ND | 2-Ch., 14-Bit, 125Msps ADC NEW... 64-VOFN 23428.25/250 Modulator. 975.00/250 
ADS574JP ADSO7AJEND SS) 12-Bit, 40kHz Sampling CMOS ADC ......28-Dip 30:5 ADS1203RGTT 296-17908-1-ND | 1-Bit, 10MHz Delta-Sigma Modulator i == 
ADSS74KP ADSS74KP-ND | 12-Bit, 40kHz Sampling CMOS ADC ........28-Dip 34.95 = —— = — ADS12031RGTT 296-17908-2-ND | 1-Bit, 10MHz Delta-Sigma Modulator 975.00/250 
ADS774JP ADS774JP-ND 42-Bit, 117kHz Sampling CMOS ADC.......28-Dip 34.28 —  — ADS1204|RHBT 996-17187-1-ND | Four t-Bit, 10MHz Delta-Sigma : 
ADS774JU ‘ADS774JU-ND 12-Bit, 117kHz Sampling CMOS ADC.....28-Dip 2738 — — Modulator .. 42.41 11.18 9.91 
ADS774KE ADS774KE-ND 12-Bit, 117kHz Sampling CMOS ADC ......28-Dip 32.85 -_- = ADS1204IRHBT 296-17187-2-ND | Four 1-Bit, 10MHz Delta-Sigma 
ADS774KP ADS774KP-ND 42-Bit, 117kHz Sampling CMOS ADC.......28-Dip 3975 — — Modulator ve 7 2374,75/250 
ADS774KU ADS774KU-ND 42-Bit, 117kHz Sampling CMOS ADC ...28-SOIC 3285 — — 718193414 Bi E : 
ADS800U ADSBOOU-ND | 12-Bit, 40MHz Sampling ADC... 28-S0IC 4628 — — | ADST?0SIRGET ZESTIRESHID | Gilera am awa Sen 
ADS801U ADS801U-ND 12-Bit, 25MHz Sampling ADC ES ADS12051RGET 296-18193-2-ND | Two 16-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta- 
ADS802U ‘ADS802U-ND 42-Bit, 10MHz Sampling ADC 1890) — Sigma Modulato 1413.75/250 
ADS803E ADS803E-ND 12-Bit, SMHz Sampling ADC. 1239) =) ADS12081PW 296-17889-5-ND _| 2nd-Order Delta-Sig 590 472 3.99 
ADS804E ADS804E-ND 12-Bit, 10MHz Sampling ADC 15335) = ADS1210P ADS1210P-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC 79.35 18.06 16.77 
ADS805E ADS805E-ND 12-Bit, 20MHz Sampling ADC 16:49 ADS1210U ADS1210U-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC 18.38 17.15 15.93 
ADS807E ‘ADS807E-ND 12-Bit, 53MHz ADC....... 1695 — ADS1211E ADS1211E-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC with 
DEM-ADS807E 296-18423-ND Evaluation Fixture for ADS807E 203.00 — — 4-Channel Input Mux 19.80 18.48 17.16 
ADS808Y/250 ADS808Y/250CT-ND | 12-Bit, 7OMsps Sampling ADC. 218 —  — ADS1211P ADS1211P-ND 24-Bit, Delta-Sigma AD 
ADS808Y/250 ADS808Y/2507R-ND | 12-Bit, 7OMsps Sampling ADC. 6837.25/250 4-Channel Input Mux... 20.85 19.46 18.07 
ADS809Y/250 ADS809Y/250CT-ND | 12-Bit, 80Msps Sampling ADC.. -48-TQFP 18 _— —_— ADS1211U ADS1211U-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC with 
ADS809Y/250 ‘ADSB09Y/2507R-ND | 12-Bit, 80Msps Sampling ADC. 48-TOFP 8749.75/250 4-Channel Input Mux... 19.80 18.48 17.16 
ADS820U ADS820U-ND 40-Bit, 20MHz Sampling ADC... hia = = ADS1212P ADS1212P-ND 22-Bit, Delta-Sigma ADC 17.49 15.75 13.97 
ADS821U ADS821U-ND 40-Bit, 40MHz Sampling ADC i958 — — ADS1212U ADS1212U-ND 22-Bit, Delta-Sigma ADC 16.66 15.00 13.30 
ADS822E ADS822E-ND 10-Bit, 40MHz Sampling ADC ie Ss ADS1213E ADS1213E-ND 22-Bit, Delta-Sigma ADC with 
ADS823E ADS823E-ND 10-Bit, 60MHz Sampling ADC... 100i 4-Channel Input Mux... 17.25 16.10 14.95 
DEM-ADS823E 296-18424-ND Evaluation Fixture for ADS823E 152100 —/— ADS1213P ADS1213P-ND 22-Bit, Delta-Sigma ADC with 
ADS825E ADS825E-ND 10-Bit, 4OMHz ADC 8 Aseiaiad PG aTAU NT: Se een 18.15 16.94 15.73 
ADS826E ADS826E-ND 10-Bit, 60MHz ADC 1399 = — H -Bit, Delta-Sigma ADC wi 
ADS828E ADS828E-ND 10-Bit, 75MHz ADC 14449 — — 4-Channel Input Mux... 17.25 16.10 14.95 
ADS830E ADS830E-ND 8-Bit, 6OMHz ADC. 550 440 3.72 ADS1216Y/250 ADS1216Y/250CT-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC OMG) 18:25) 7:32 
ADS830E/2K5 ADS830ETR-ND 8-Bit, 6OMHz ADC 8525.00/2,500 ADS1216Y/250 ADS1216Y/250TR-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 1753.25/250 
DEM-ADS830E 296-18425-ND Demo Board for ADS830E. 15200 — — DEM-ADS1216 296-19943-ND Demo Board for ADS1216. — tie = = 
ADS831E ADS831E-ND 8-Bit, 80MHz ADC..... 630 5.04 4.26 ADS1217EVM 296-19904-ND Evaluation Module for ADS121 — 101.00 = = 
ADS850-EVM 296-12198-ND Evaluation Module for ADS850 — 152.00 = ADS12171PFBT 296-12967-1-ND | 24-Bit, 8-Channel Delta-Sigma AD 48-TOFP 9.16 8.25 7.32 
ADSB50Y/2K5 ADSBSOYCT-ND —_|14-Bit, 10Msps Self-Calibrating ADG...48-T0FP 2775. — ADS1217IPFBT 296-12967-2-ND__|24-Bit, 8-Channel Delta-Sigma ADC.....48-TOFP 1753,25/250 
ADS850Y/2K5 ADS850YTR-ND | 14-Bit, 10Msps Self-Calibrating ADC......48-TOFP 5897.00/250 aos iotavond reac ‘an PAH Er Ode ‘ars ieee ies 
ADS900E ADS900E-ND 40-Bit, 20MHz +3V, Supply ADC H -Bit, Delta: i . ; : 
wait iierialRehe 710 568 40 | ADS1218¥/250 ADS1218Y/250TR-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 48-TOFP 1753.25/250 
, ; é : ADS12221PWT 296-17321-1-ND  |24-Bit ADC with 2-Channel Mux.........14-TSSOP 6.50 5.20 4.39 
DEM-ADS9XXE 296-18427-ND Demo Board for ADS900 Series 152100) "= 4 ! 
ADSQO1E ADS901E-ND 10-Bit, 20MHz +3V, Supply ADC... 6.80 5.44 4.59 aE ee ean meal eee -14-TSSOP a Ge 
7 Ri ; is | ‘Valuation Module tor = A — _— 
ADSS30E GRRE ED) i oe ang ADG Be AM aD ADS12241PWT 296-16923-1-ND | 24-Bit ADC Converter with 4-Cha 
ere ASS TEND oot SOMHZ samping ADC. poo oe oe ADS1224IPWT taco niiad | 
ADS1000A0IDBVT 296-20737-1-ND | 12-Bit ADC Low Power . 248 1.98 1.54 Differential Input Mux per ‘cemmanpEe 
ADS1000A0IDBVT 296-20737-2-ND _| 12-Bit ADC Low Power . 365.75/250 Z sr ! 
7 ADS12251RGVT 296-19857-1-ND _|24-Bit ADC with 1-Ch. Diff. Input and 
ADS1000A1IDBVT 296-20738-1-ND | 12-Bit ADC Low Power . 248 1.98 1.54 ; 
Internal Oscillator . nee 6-QFN 610 4.88 4.12 
ADS1000A1IDBVT 296-20738-2-ND | 12-Bit ADC Low Power . 365.75/250 4 f 
ADS1100A0I0BVT | 296-12966-1-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 450 360 2.80 ADS12251RGVT ceca ceeab ogg SIAC with 1-Ch. Dif. Input and oy asi 
ADS1100A0IDBVT 296-12966-2-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 665.00/250 ADS12261RGVT o96-19858-1-ND |24-Bit ADC with 2-Ch Diff Inpul : 
4 Fea . Diff. Input and 
ADS1100A1IDBVT 296-14298-1-ND __| 16-Bit ADC Self-Calibrating 450 3.60 2.80 fiternal Oselllatar 650 520 439 
ADS1100ATIDBVT 296-14298-2-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 665.00/250 ADSISOSIRGVT 396-19858-2-ND |24-Bit ADC with 2-Ch. Diff Input and : : : 
ADS1100A2IDBVT 296-14299-1-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 450 3.60 2.80 ingernalOselllatar.2 16-QFN 1056.25/250 
ADS1100A2IDBVT 296-14299-2-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 665.00/250 fone iia O0cBR ADL A q 
! Ora ADS12301PW 296-23180-5-ND | Precision 20-Bit AD .16-TSSOP 5.00 4.00 3.38 
ADS1100A3IDBVT 296-14300-1-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 450 3.60 2.80 or natet “Bh : 
4 ra ADS12321PW 296-18589-5-ND | 24-Bit ADC Converter... .24-TSSOP 7.80 6.24 5.27 
See ae eee Seeing 5 eer ADS1232REF 296-20803-ND _| Evaluation Module for ADS1232 — E0Co a 
-14301-1- Bi elf-Calibrating : 5 : ADS12341PW 296-18673-5-ND | 24-Bit ADC Converter.. “28-TSSOP 9.00 7.20 6.08 
ADS1100A4IDBVT —|296-14301-2-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 665.00/250 ADSIOADE ADSI240E.ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC oa-se0P METCOMMRECSEEGET 
ADS1100A5IDBVT 296-14302-1-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 450 3.60 2.80 ADS1241E ADS1241E-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC 28-SS0P 840 672 567 
ADS1100A5IDBVT 296-14302-2-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 665.00/250 ADS1241MEVM 296-18358-ND Evaluation Module for ADS1241M. — 5000 — — 
ADS1100A6IDBVT 296-14303-1-ND__| 16-Bit ADC Self-Calibrating 450 3.60 2.80 ADS1242IPWT ADS1242IPWTCT-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC 16-TSSOP 8.00 6.40 5.40 
ADS1100A6IDBVT 296-14303-2-ND | 16-Bit ADC Self-Calibrating 665.00/250 ADS12421IPWT ADS1242IPWTTR-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC .16-TSSOP 1300.00/250 
ADS1100EVM 296-19903-ND Evaluation Module for ADS1100 50100 ae ADS1243IPWT ADS1243IPWTCT-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC .20-TSSOP 8.70 696 5.88 
ADS1110A0|DBVT 296-14461-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 484 3.87 3.01 ADS1243IPWT ADS1243IPWTTR-ND | 24-Bit, Delta-Sigma ADC .20-TSSOP 1413.75/250 
ADS1110A0IDBVT 296-14461-2-ND 16-Bit ADC with Onboard Ref. 715.00/250 ADS1244EVM 296-18359-ND Evaluation Module for ADS1244 50.00 — _ 
ADS1110A1IDBVT 296-14462-1-ND 16-Bit ADC with Onboard Ref. 484 3.87 3.01 ADS12441IDGST 296-14003-1-ND 24-Bit, Low Power ADC 650 5.20 4.39 
ADS1110ATIDBVT 296-14462-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref 715.00/250 ADS12441DGST 296-14003-2-ND _|24-Bit, Low Power ADC . 7056.25/250 
ADS1110A2IDBVT 296-14463-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 484 387 3.01 ADS1245IDGST 296-15742-1-ND | 24-Bit, Low Power ADC . O-MSOP 6.90 552 4.66 
ADS1110A2IDBVT 296-14463-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 715.00/250 ADS1245IDGST 296-15742-2-ND | 24-Bit, Low Power ADC . 0-MSOP 1121.25/250 
ADS1110A3IDBVT 296-14464-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 484 3.87 3.01 ADS1250U ADS1250U-ND 20-Bit, 25kHz ADC, DSP Interfac 16-SOIC 11.58 10.43 9.25 
ADS1110A3IDBVT 296-14464-2-ND _| 16-Bit ADC with Onboard Ref. 715.00/250 ADS1251U ADS1251U-ND 24-Bit, 20Msps, Low Power ADC 9.33 8.40 7.45 
ADS1110A4IDBVT 296-14465-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref 484 3.87 3.01 ADS1252EVM 296-19906-ND Evaluation Module for ADS1252 978 — — 
ADS1110A4|DBVT 296-14465-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 715.00/250 ADS1252U ADS1252U-ND 24-Bit, 40kHz ADG........... 935 842 7.47 
ADS1110A5IDBVT 296-14466-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 484 3.87 3.01 ADS1253E/2K5 296-13060-1-ND | 24-Bit, 20kHz, Low Power AD 1116 10.05 8.92 
ADS1110A5IDBVT 296-14466-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 715.00/250 ADS1253E/2K5 296-13060-2-ND | 24-Bit, 20kHz, Low Power AD 20352.50/2,500 
ADS1110A6IDBVT 296-14467-1-ND __| 16-Bit ADC with Onboard Ref. 484 3.87 3.01 ADS1254E ADS1254E-ND 24-Bit, 20kHz, Low Power ADC . 1146 10.05 8.92 
‘ADS1110A6IDBVT 296-14467-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref 715.00/250 ADS1254E/2K5 ‘ADS1254E/2K5CT-ND | 24-Bit, 20kHz, Low Power ADC.. 11.416 10.05 8.92 
ADS1110A7IDBVT 296-14468-1-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 484 387 3.01 ADS1254E/2K5 ADS1254E/2KSTR-ND | 24-Bit, 20kHz, Low Power AD| 20352.50/2,500 
ADS1110A7IDBVT 296-14468-2-ND | 16-Bit ADC with Onboard Ref. 715.00/250 ADS1255|DBT 296-15743-1-ND | 24-Bit, 30Ksps, Low Noise ADC. 11.91 10.73 9.51 
ADS1110EVM 296-18356-ND Evaluation Module for ADS111 6000) =" — ADS12551DBT 296-15743-2-ND | 24-Bit, 30Ksps, Low Noise ADC. 2279.00/250 
ADS1112IDGST 296-15334-1-ND | 16-Bit ADC with Input Mux/Onboard ADS1256EVM 296-18360-ND Evaluation Module for ADS1256 5000) =) = 
Reference 5.90 4.72 3.99 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
Tab Digi-Key Price Each T.L Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADS1256IDBT 296-15208-1-ND | 24-Bit, Low Noise ADC.. 12.74 11.48 10.18 ADS5423MPJYEP 296-22611-ND 14-Bit, 80Msps ADC NEW!.. .52-HTQFP 114.00 106.40 98.80 
ADS1256IDBT 296-15208-2-ND | 24-Bit, Low Noise AD 2438.50/250 ADS5424EVM 296-20806-ND Evaluation Module for ADS5424 .— 101.00 — — 
ADS1258IRTCT 296-18674-1-ND | 24-Bit, 16-Channel, ADC 14.58 13.13 11.64 ADS5424IPJY 296-17758-ND 14-Bit, 105Msps ADC . .52-HTQFP 84.00 78.40 72.80 
ADS1258IRTCT 296-18674-2-ND | 24-Bit, 16-Channel, ADC 48-QFN 2789.00/250 ADS54331PJY 296-19665-ND 14-Bit, 80Msps ADC... .52-HTQFP 72.00 67.20 62.40 
ADS1271EVM 296-18361-ND Evaluation Module for ADS1271 — 5000 — — ADS5440EVM 296-19293-ND Evaluation Module for ADS5440 — 30.00 — — 
ADS1271EVM-PDK —/296-18362-ND Evaluation Module for ADS1271-PD — (a ADS54401PFP 296-19395-ND 13-Bit, 210Msps ADC . .52-HTQFP 63.00 58.80 54.60 
ADS1271IBPW 296-21722-5-ND | 24-Bit, Wide Bandwidth ADC 13.16 11.85 10.51 ADS5440MPFPEP 296-20672-ND 13-Bit, 210Msps ADC . .80-HTQFP 126.00 117.60 109.20 
ADS1271IPW 296-17513-5-ND | 24-Bit, Wide Bandwidth ADC 9.83 8.85 7.85 ADS5444EVM 296-19374-ND Evaluation Module for ADS5444 .— 305.00 -— — 
ADS12741PAPT 296-22078-1-ND | Quad Simultaneous Sampling, ADS54441PFP 296-19536-ND 13-Bit, 250Msps ADC . .80-HTQFP 88.50 82.60 76.70 
24-Bit ADC NEW!. 23.03 21.49 19.96 ADS5444MPFPEP 296-20673-ND 13-Bit, 250Msps ADC . .80-HTQFP 177.00 165.20 153.40 
ADS1274|PAPT 296-22078-2-ND —_/ Quad Simultaneous Sampling, ADS54631PFP 296-21323-ND 12-Bit, 500Msps ADC . .80-HTQFP 187.50 175.00 162.50 
24-Bit ADC NEW!..... 4892.75/250 ADS5474IPFP 296-22004-ND 14-Bit, 400Msps ADC NEW! .80-HTQFP 225.00 210.00 195.00 


ADS12781PAPT 296-21983-1-ND | Octal, Simultaneous Sampling, 24-Bit ADS5500EVM 296-18366-ND Evaluation Module for ADS5500 — 2031000 Ss 

ADC NEWS............... . .64-HTQFP 39.53 36.89 34.26 ADS5500IPAP 296-16924-ND 14-Bit, 125Msps ADC... .64-HTQFP 73.50 68.60 63.70 
ADS12781PAPT 296-21983-2-ND | Octal, Simultaneous Sampling, 24-Bit ADS5500MPAPEP 296-22551-ND 14-Bit, 125Msps ADC NEI .G4-HTQFP 139.65 130.34 121.03 

ADC NEWI..........- 8399.00/250 ‘ADS55101PAP 296-21509-ND | 11-Bit, 125Msps ADC..... “O4-HTOFP 21.30 19.88 18.46 
ADS1281IPWR 296-22915-1-ND | High Resolution ADC NEW! 4-TSSOP 54.30 50.68 47.06 ADS5517IRGZT 296-22953-1-ND | 11-Bit, 200Msps ADC NE! 8-QFN 46.58 43.47 40.37 
ADS1281IPWR 296-22915-2-ND —_| High Resolution ADC NEW! '4-TSSOP 71506.00/2,000 ADS5517IRGZT 296-22953-2-ND | 11-Bit, 200Msps ADC NEI '8-QFN 9897.25/250 
ADS1286P ADS1286P-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC Dip Cl bC ADS5520EVM 296-20807-ND Evaluation Module for ADS552 .— 15200 -— — 
ADS1286PA ADS1286PA-ND | 12-Bit, 200kHz Unipol ADC Dip 722 ADS55201PAP 296-17702-ND 12-Bit, 125Msps ADC ......... 41.25 38.50 35.75 
ADS1286U ADS1286U-ND__| 12-Bit, Micropower Sampl SOIC (ROS 2 ‘ADS5521EVM 296-20808-ND | Evaluation Module for ADS5521 — 
ADS1286UA ADS1286UA-ND | 12-Bit, 200kHz Unipol ADC... 8SOIG 590 —-— — ADS5521|PAP 296-17934-ND 12-Bit, 105Msps ADC............ 64-HTQFP 34.50 32.20 29.90 
ABST EMI REE teak SB ateoe ton ADS ets eae poe Nae ADS5522EVM 296-20809-ND Evaluation Module for ADS5522 S30 + = 
ADS1602EVM 296-20804-ND _| Evaluation Module for ADS 1601/02. oo - ae Roc | BEnRerenetts ee el 
ADS1602IPFBT 296-17890-1-ND _|16-Bit, 2.5Msps ADC .48-TOFP 20.63 19.25 17.88 ee = 
ADS16021PFBT 296-17890-2-ND _|16-Bit, 2.5Msps ADC -48-TOFP 4382.75/250 Apeeeorinea oe | BEetiteer ta shan veeaeceras 
ADS1605EVM 296-18363-ND Evaluation Module for ADS1605 — 15200 ADSS527IRGZT 296-21362-2-ND  |12-Bit. 210Msps ADG 15061.00/250 
ADS16051PAPT 296-14643-1-ND | 16-Bit, SMsps ADC 4-HTOFP 24.68 23.03 21.39 ADS5S41EVM 296-20810-ND Evaluation Module for ADS&&4 503000 aa 
ADS1605IPAPT 296-14643-2-ND | 16-Bit, SMsps ADC 64-HTQFP 5243.50/250 ADS5541IPAP 296-17999-ND _| 14-Bit, 105Msps ADG ...e.n- 61.50 57.40 53.30 
ADS IBUSEYM 2oGaIGiesN OMe Evaluation Module For Al wn HSA ADSS542EVM 296-20811-ND | Evaluation Module for ADS5542 203100 =a 
ADS1606IPAPT 296-15759-1-ND | 16-Bit, 5Misps ADC A-HTQFP 25.58 23.87 22.17 ADS55421PAP 296-17852-ND 14-Bit, 80Msps ADC 3750 35.00 32.50 
ADS1606IPAPT 296-15759-2-ND | 16-Bit, 5Msps ADC 4-HTOFP 5434.75/250 ADSSS45EVM 296-19452-ND Evaluation Module fo 30500 —  — 
ADS16101PAPT 296-19656-1-ND | 16-Bit, 10Msps ADC . .64-TOFP 32.93 30.73 28.54 ADSSS451RGZT 296-20740-1-ND | 14-Bit, 170Msps ADC. 93.75 87.50 81.25 
ADS16101PAPT 296-19656-2-ND | 16-Bit, 10Msps ADC .64-TOFP 6996.50/250 ADSS545IRGZT 296-20740-2-ND | 14-Bit. 170Msps ADC 19922 00/250 
ADS1625EVM 296-18364-ND Evaluation Module for A wa 152.00 — - : 

= ADS5546EVM 296-20812-ND Evaluation Module for ADS5546 30500 «= = — 

ADS16251PAPT 296-15209-1-ND | 18-Bit, 1.25Msps ADC... A-HTQFP 24.68 23.03 21.39 ADSS546IRGZT 996-20632-1-ND | 14-Bit, 190Msps ADC with DDR 
ADS16251PAPT 296-15209-2-ND | 18-Bit, 1.25Msps ADC .. 4-HTOFP 5243.50/250 LVDS/CMOS Output 108.75 101.50 94.25 
ADS1626EVM 296-16740-ND Evaluation Module For ADS162 — ate Nie is ADSS546IRGZT 296-20632-2-ND | 14-Bit, 190Msps ADC with DDR 


ADS1626IPAPT 


296-15877-5-ND 


18-Bit, 1.25Msps ADC 


: LVDS/CMOS Output, 23109.50/250 
ADS2806-EVM 296-19907-ND Evaluation Module for ADS: 101.00 ? 
ADS28067/250 ADS2806Y/250CT-ND | 12-Bit, Dual, High Speed ADC = ey 206 Oe TSN Pee cuca SO a ausaan 
ADS2806Y/250 ADS2806V/250TR-ND | 12-Bit, Dual, High Speed AD! 4-HTOFP 4494.50/250 ADS6122IRHBT 296-22701-1-ND | 12-Bit, 65Msps ADC NEW! 32-QFN 18.00 1680 1560 
ADS2807-EVM 296-12908-ND) | Evaluation Module for ADS2807 — ADS6122IRHBT 296-22701-2-ND | 12-Bit. 65Msps ADC NEW! 2-QFN --3825.00/250 
ADSZBOZY/1K5 ROScC SOL NOI 12-Bit, Dual, High Speed ADC Se ADS6123IRHBT 296-22702-1-ND _|12-Bit, 80Msps ADC NEW! 2-QFN 24.75 23.10 21.45 
ADS2807Y/1K5 ADS2807Y/1K5TR-ND | 12-Bit, Dual, High Speed AD! 33438.00/1,500 we : : : 
ADSSIOZEVM PoReeanginitl Fvaluation Module for ADSS10 — fC arr ADS6123IRHBT 296-22702-2-ND | 12-Bit, 80Msps ADC NEW: 2-OFN 5259.50/250 
ADS51091PFB 996-13062-ND 1.8V Analog Supply, 10-Bit, 65Nsps ADS6124IRHBT 296-22703-1-ND | 12-Bit, 105Msps ADC NEI 2-OFN 34.13 31.85 29.58 
rADG with literal atta " _ABTOFP 12.74 1148 10.18 ADS6124IRHBT 296-22703-2-ND | 12-Bit, 105Msps ADC NEW! 2-OFN 7251.50/250 
ADS5103EVM 296-13539-ND éaliationiMadile ick ABSEA eA ADS6125EVM 296-23159-ND Evaluation Module for ADS6125 NE! — 3000 — — 
ADSS1031PFB 296-13063:ND 1.8V Analog Supply, 10-Bit, 40Msps ° ; ADS6125IRHBT 296-22704-1-ND _|12-Bit, 125Msps ADC NEWS... 2-OFN 41.25 38.50 35.75 
‘ADC with Internal Reference : 941 8.48 7.52 ADS6125IRHBT 296-22704-2-ND | 12-Bit, 125Msps ADC NEW... 8765.75/250 
ADS51200GHK ADSS120CGHK-ND |8-Channel, 10-Bit, 40Msps, 1.8V ADS6142IRHBT 296-22737-1-ND | 14-Bit, 65Msps ADC with DDR 
CMOS ADC... 257-BGA 54.23 5061 47.00 LVDS/CMOS Output NEWE.... 27.98 26.11 24.25 
ADS51200ZHK 996-19272-ND 8-Channel, 1 ADS6142IRHBT 296-22737-2-ND | 14-Bit, 65Msps ADC with DDR 
CMOS ADC... 257-BGA 5828 54.39 50.51 LVDS/CMOS Output NEWS... 5944.75/250 
ADS5121IGHK 296-15074-ND 8-Channel, 10-Bit ADS6143IRHBT 296-22021-1-ND | 14-Bit, 80Msps ADC with DDR 
SMS ADS: 257-BGA BSE 2EMSE SIRS Ss ADS6143IRHBT 296-22021-2-ND He Bi SOME AUG Wik DDR she se 
genes ee cuosac. 257-BGA 58.28 54.39 50.51 PADS MOS Duta ETSY 
ADS51220GHK 296-15075-ND 8-Channel, 10-Bit, 6Shisps, 1.8 ADS6145IRHBT 296-22022-1-ND | 14-Bit, 125Msps ADC with DDR 
CMOS ADC wn -eeeeese 257-BGA 64.28 59.99 55.71 LVDS/CMOS Output iG SOMOS O0NE3 70 
ADS5122CZHK 296-19274-ND 8-Channel, 10: ADS6145IRHBT 296-22022-2-ND 14-Bit, 125Msps ADC with DDR 
oe is 251 BGA ee ADS6222IRGZT 296-22664-1-ND Dial Ch. 12-B GoM ADC NEW! 718 25.54 93.53 
= = ap - -1- jual Ch., 12-Bit, isps fs i i 
apeseneiere peace) ©: 0B Dual 4OMsps 1608 14.48 1284 | ADS6222IRGZT 296-22664-2-ND | Dual Ch., 12-Bit, 65!Msps ADC NEW! 5769.50/250 
ADS52041PFB 96-13447-ND 3.3V, 10-Bit, Dual 40Msps ADS6242IRGZT 296-22005-1-ND _| Dual Ch., 14-Bit, 65Msps ADC NEW! 52.50 49.00 45.50 
Low Power ADC with PG .48-TOFP 16.58 15.47 14.37 ADS6242IRGZT 296-22005-2-ND Dual Ch., 14-Bit, 65Msps ADC NEW! 11156.25/250 
ADS5220PFBT 296-16927-1-ND 12-Bit, 40Msps ADC .48-TOFP 16.32 15.24 14.15 ADS6243IRGZT 296-22006-1-ND Dual Ch., 14-Bit, 80Msps ADC NEW! 56.25 52.50 48.75 
6907-24 Bi 5 ADS6243IRGZT 296-22006-2-ND | Dual Ch., 14-Bit, 80Msps ADC NEW! 11953.25/250 
eee Fee; beer eNO APB este ADE. ee Ree ADS6422IRGCT 296-22080-1-ND | Quad Ch, 12-Bit, 65Msps ADC NEW! 51.60 48.16 44.72 
‘ADS5221PFBT 296-17557-2-ND | 12-Bit. 65Msps ADC. “48-TOFP 4905.50/250 ADS6422IRGCT 296-22080-2-ND _| Quad Ch., 12-Bit, 65Msps ADC NEW! 10965.00/250 
ADS5231IPAG 296-21529-ND Dual, 12-Bit, 40Msps, 3.3V ADC .64-TOFP 17.63 16.45 15.28 ADS6423IRGCT 296-22081-1-ND | Quad Ch., 12-Bit, 80Msps ADC NEW! 71.40 66.64 61.88 
ADS5232IPAG 296-19657-ND Dual, 12-Bit, 65Msps ADC... .64-TOFP 24.00 22.40 20.80 ADS6423IRGCT 296-22081-2-ND | Quad Ch., 12-Bit, 80Msps ADC NEW!...64-QFN 15172.50/250 
ADS52371PAG 296-22736-ND Dual, 10-Bit, 65Msps, ADC NEW!......64-TOFP 12.50 11.25 9.98 ADS6424IRGCT 296-22082-1-ND | Quad Ch., 12-Bit, 105Msps 
ADS5240EVM 296-20805-ND Evaluation Module for ADS5240/42.. — 203.00 —-— — ADC NEW!.. 93.15 86.94 80.73 
ADS52401PAP 296-17632-ND 12-Bit, 40Msps, 4-Channel ADC 30.00 28.00 26.00 ADS6424IRGCT 296-22082-2-ND | Quad Ch., 12-Bi 
ADS5242IPAP 296-18643-ND 12-Bit, 65Msps, 4-Channel ADC 45.00 42.00 39.00 ADC NEW!... 19794.50/250 
ADS5270EVM 296-17408-ND Evaluation Module for ADS5270... 2300 — ADS64251RGCT 296-21696-1-ND | 4-Channel, 12-Bit, 125Msps AD 111.38 103.95 96.53 
ADS52701PFP 296-17091-ND 12-Bit, 40Msps, 8-Ch. ADC... 66.00 61.60 57.20 ADS6425IRGCT 296-21696-2-ND — /4-Channel, 12-Bit, 125Msps AD 23667.25/250 
ADS5271EVM 296-17409-ND Evaluation Module for ADS5271 203.00 = = ADS6442IRGCT 296-21942-1-ND 4-Channel, 14-Bit, 65Msps ADC 99.75 93.10 86.45 
ADS5271IPFP 296-17153-ND 12-Bit, 50Msps, 8-Channel ADC 72.00 67.20 62.40 ADS6442IRGCT 296-21942-2-ND | 4-Channel, 14-Bit, 65Msps ADC 21197.00/250 
ADS52721PFP 996-18605-ND 12-Bit, 65Msps, 8-Channel ADC 82.28 76.79 71.31 ADS6443IRGCT 296-21943-1-ND 4-Channel, 14-Bit, 80Msps ADC 106.88 99.75 92.63 
ADS52731PFP 296-18606-ND 12-Bit, 70Msps, 8-Channel ADG .. 181.50 169.40 157.30 ADS6443IRGCT 296-21943-2-ND  |4-Channel, 14-Bit, 80Msps ADC 22711.00/250 
ADS5277|PFP 296-18309-ND 10-Bit, 65Msps, 8-Channel ADC ... 48.00 44.80 41.60 ADS6444IRGCT 296-21944-1-ND 4-Channel, 14-Bit, 105Msps ADC 166.05 154.98 143.91 
ADS5281IPFP 296-23032-ND 12-Bit, 50Msps, 8-Ch. ADC NEW! 72.00 67.20 62.40 ADS6444IRGCT 296-21944-2-ND —/4-Channel, 14-Bit, 105Msps AD 35285.75/250 
ADS5281IRGCT 296-23307-1-ND 12-Bit, 50Msps, 8-Ch. ADC NEW! 72.00 67.20 62.40 ADS6445IRGCT 296-21945-1-ND 4-Channel, 14-Bit, 125Msps AD! 198.45 185.22 171.99 
ADS5281IRGCT 296-23307-2-ND | 12-Bit, 50Msps, 8-Ch. ADC NEWS..... 64-VQFN 15300.00/250 ADS64451RGCT 296-21945-2-ND__|4-Channel, 14-Bit, 125Msps AD 42170.75/250 
ADS5282IRGCT 296-23308-1-ND | 12-Bit, 65Msps, 8-Ch. ADC NEW!.....64-VOFN 82.28 76.79 71.31 ADS7800JP ADS7800JP-ND | 12-Bit, 3uS Sampling ADC. 408 — — 
ADS5282IRGCT 296-23308-2-ND | 12-Bit, 65Msps, 8-Ch. ADC NEWS... 64-VOFN 17483.50/250 ADS7800JU ADS7800JU-ND | 12-Bit, 31 Sampling ADC. 1508 — 
ADS5287IRGCT 296-23339-1-ND | 10-Bit, 65Msps, 8-Ch. ADC NEW!....64-VQFN 48.00 44.80 41.60 ADS7800KP ADS7800KP-ND | 12-Bit, 3 Sampling ADC. 4 = = 
ADS5287IRGCT 296-23339-2-ND | 10-Bit, 65Msps, 8-Ch. ADC NEWS..... 64-VQFN 10200.00/250 ADS7800KU ADS7800KU-ND | 12-Bit, 3u Sampling ADC. Ee! 
ADS54101PFB 296-13448-ND 12-Bit, 80Msps CommsADC™ ADC......48-TOFP 28.50 26.60 24.70 ADS7804P ADS7804P-ND 12-Bit, 101 Sampling CMOS ADC 2 
ADS5411IPJY 296-19394-ND 11-Bit, 105Msps ADC 2-HTOFP 38.25 35.70 33.15 ADS7804PB ADS7804PB-ND | 12-Bit, 10S Sampling CMOS ADC 2933 =— = — 
ADS5413IPHP 296-18365-ND Single 12-Bit, 65Msps IF Sampling ADS7804U ADS7804U-ND 42-Bit, 10S Sampling CMOS ADC 2108 — — 
ADC. Lo 48-HTQFP 23.25 21.70 20.15 ADS7804UB ADS7804UB-ND | 12-Bit, 10S Sampling CMOS ADC 2328 — — 
ADS5413-11IPHP 296-16972-ND 11-Bit, 65Msps, High IF Sampling ADS7805EVM 296-20814-ND Evaluation Module for ADS7805 — 10100 — — 
ADC . .48-TOFP 22.13 20.65 19.18 ADS7805P ADS7805P-ND 16-Bit, 10S Sampling CMOS ADC 24 =. = 
ADS5421Y/T ADS5421Y/TCT-ND |14-Bit, 40MHz, LP ADC. .64-LOFP 30.28 — — ‘ADS7805PB 296-19910-ND 16-Bit, 10. Sampling CMOS ADC no = = 
ADS5421Y/T ADS5421Y/TTR-ND | 14-Bit, 40MHz, LP ADC. -64-LOFP 6422.75/250 ADS7805U ADS7805U-ND 16-Bit, 10S Sampling CMOS ADC 07 
ADS5422Y/250 ADS5422Y/250CT-ND | 14-Bit, Sampling ADC .64-LOFP 45.68 — — ADS7805UB ADS7805UB-ND | 16-Bit, 10S Sampling CMOS ADC 41.69 — — 
ADS5422Y/250 ADS5422Y/250TR-ND | 14-Bit, Sampling ADC .64-LOFP 9706.00/250 ADS7806P ADS7806P-ND LP 12-Bit Sampling CMOS ADC. 19.13 — — 
ADS5423EVM 296-17998-ND Evaluation Board for ADS5423/24 — 11323 — — ADS7806U ADS7806U-ND LP 12-Bit Sampling CMOS ADC. 1913 — — 
ADS54231PJY 296-17802-ND 14-Bit, 80Msps ADC . 2-HTOFP 60.00 56.00 52.00 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
alls Digi-Key Price Each LEI Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
ADS7807P ‘ADS7807P-ND LP 16-Bit Sampling CMOS ADC 320 — — ADS7827EVM 296-18370-ND Evaluation Module for ADS7827 50.00 — — 
ADS7807PB ADS7807PB-ND —_| LP 16-Bit Sampling CMOS ADC. 5138 — — ADS7827IDRBT 296-15317-1-ND  |8-Bit, 2.7V, Sampling ADC. 2.48 198 1.54 
ADS7807U ADS7807U-ND LP 16-Bit Sampling CMOS ADC 440 — — ADS7827IDRBT 296-15317-2-ND |8-Bit, 2.7V, Sampling ADC. 365.75/250 
ADS7807UB ADS7807UB-ND —_| LP 16-Bit Sampling CMOS ADC. 4935 — — ADS7828E/250 296-12402-1-ND | 12-Bit, 8-Ch. Sampling CMOS ADC....16-TSSOP 7.40 5.92 5.00 
ADS7808U ADS7808U-ND 12-Bit, 101 Sampling CMOS ADC.......20-SOIC_ 16.32 15.24 14.15 ADS7828E/250 296-12402-2-ND _|12-Bit, 8-Ch. Sampling CMOS ADC..... 16-TSSOP 1202.50/250 
ADS7808UB ADS7808UB-ND | 12-Bit, 10S Sampling CMOS ADC.......20-SOIC 21.87 20.42 18.96 ‘ADS7828EB/250 296-12756-1-ND | 12-Bit, 8-Ch. Sampling CMOS ADC....16-TSSOP 8.80 7.04 5.94 
ADS7809EVM 296-17703-ND Evaluation Module for ADS7809 .. 50.00 — — ADS7828EB/250 296-12756-2-ND | 12-Bit, 8-Ch. Sampling CMOS ADC..... 16-TSSOP 1430.00/250 
ADS7809U ADS7809U-ND 16-Bit, 10S Sampling CMOS AD\ 31.88 29.75 27.63 ADS7829EVM 296-18371-ND Evaluation Module for ADS7829 50.00 — — 
ADS7809UB ADS7809UB-ND | 16-Bit, 10S Sampling CMOS AD\ 42.72 39.88 37.03 ADS78291BDRBT 296-15245-1-ND | 12-Bit, 2.7V Sampling HS ADC... 4.84 3.87 3.01 
ADS7810U ADS7810U-ND 12-Bit, 800kHz Sampling CMOS A\ 4170 = = ADS7829|BDRBT 296-15245-2-ND _|12-Bit, 2.7V Sampling HS ADC 715.00/250 
ADS7811U ‘ADS7811U-ND 16-Bit, 250kHz Sampling ADC . 5423 ADS78291DRBT 296-15246-1-ND | 12-Bit, 27V Sampling HS AD 371 207 231 
ADS7812P ADS7812P-ND LP Serial 12-Bit Sampling ADC 1860 — — ADS7829|BDRBT 296-15246-2-ND | 12-Bit, 2.7V Sampling HS ADC... 548.75/250 
ADS7812U ADS7812U-ND LP Serial 12-Bit Sampling ADC 1770 — — ADS78301PWT 296-16680-1-ND  |8-Bit, 8-Channel ADC... .16-TSSOP 3.49 279 247 
ADS7813P ADS7813P-ND LP Serial 16-Bit Sampling ADC 3360 — — ADS78301PWT 296-16680-2-ND — |8-Bit, 8-Channel ADC... .16-TSSOP 515.50/250 
ADS7813U ADS7813U-ND LP Serial 16-Bit Sampling ADC 3195 — — ADS7834EB/250 ADS7834EBCT-ND_|12-Bit, 500kHz LP Sampling AD 8-MSOP 640 — — 
ADS7815U ‘ADS7815U-ND 16-Bit, 250kHz Sampling CMOS ADC...28-SOIC 31.95 — — ADS7834EB/250 ADS7834EBTR-ND | 12-Bit, 500kHz LP Sampling ADI 8-MSOP 1040.00/250 
ADS7816E/250 ADS7816ECT-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADS7834EVM 296-19914-ND Evaluation Module for ADS7834 — 50.00 — — 
Sampling ADC..... 45 —  — ADS7835E/250 ADS7835ECT-ND | 12-Bit, 500kHz Bipolar Sampling 
ADS7816E/250 ADS7816ETR-ND | 12-Bit, High Speed ADC, +2LSB 610 — — 
Sampling ADC..... 678.25/250 ADS7835E/250 ADS7835ETR-ND | 12-Bit, S0OkHz Bipolar Sampling 
ADS7816EB/250 ADS7816EBCT-ND |12-Bit, High Speed Micropower ADC, +2LSB 991.25/250 
Sampling ADC..... BA ‘ADS7835EB/250 ADS7835EBCT-ND |12-Bit, S0OkHz Bipolar Sampling 
ADS7816EB/250 ADS7816EBTR-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADC, +1LSB 720 — — 
Sampling ADC..... 804.75/250 ADS7835EB/250 ADS7835EBTR-ND | 12-Bit, 500kHz Bipolar Sampling 
ADS7816EC/250 ADS7816ECCT-ND | 12-Bit, 200kHz Micropower ADC, #1LSB 1170.00/250 
Sampling ADC..... O12 ee ADS7835EQDGKREP | 296-22083-1-ND | 12-Bit, 500kHz Bipolar Sampling 
ADS7816EC/250 ADS7BI6ECTR-ND |12-Bit, High Speed Micropower ADC, +1LSB NEW!. 2.25 1.80 1.40 
nicsad eid PaaCerRIeA sampling Hate Retr aaa 880.75/250 ADS7835EQDGKREP 296-22083-2-ND | 12-Bit, 500kHz Bipolar Sampling 
-19911- valuation Module for . = = ADC, +1LSB NEW!.......... 3150.00/2,500 
ADS7816P ADS7816P-ND 12-Bit, High Speed Micropower ADS7835EVM 296-18372-ND Evaluation Module for ADS7835 — 50.00 — — 
Sampling ADC..... ANG ADS7841E ADS7841E-ND 12-Bit, 4-Channel Serial Output AD 536 4.29 3.34 
ADS7816PB ADS7816PB-ND 12-Bit, High Speed Micropower ADS7841EB ADS7841EB-ND 12-Bit, 4-Channel Serial Output AD 5.70 456 3.85 
Sampling ADC .... = = ADS7841P ADS7841P-ND 12-Bit, 4-Channel Serial Output AD 5.04 4.04 3.41 
ADS7816PC ADS7816PC-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADS7841PB ADS7841PB-ND | 12-Bit, 4-Channel Serial Output AD! 5.98 4.79 4.04 
Sampling ADC......... Sh ADS7842E ADS7842E-ND 12-Bit, 4-Ch. Parallel Output AD 6.20 4.96 4.19 
ADS7816U ADS7816U-ND 12-Bit, High Speed Micropower ADS7842EB ADS7842EB-ND | 12-Bit, 4-Ch. Parallel Output AD 740 5.92 5.00 
Sampling ADC cole ADS7843E ADS7843E-ND 4-Wire Touch Screen Controller. 3.65 2.92 2.27 
ADS7816UB ADS7816UB-ND pel ag Micropower pe geet x ADS7844E ADS7844E-ND 12-Bit, 8-Channel, 200kHz ADC. 552 442 373 
josie osrionn 28th sii wae (Eg ag rai aera ee are 
npling ADC .... : ees! ADS7844E/2K5 ADS7844EBTR-ND |12-Bit, 8-Channel, 200kHz ADC . 10322.50/2,500 
ADS7817E/250 ADS7817ECT-ND | 12-Bit, Differential Input ADS7844N ADS7844N-ND _| 12-Bit, 8-Channel, 200kHz ADC . 552 4.42 3.73 
Micropower, Sampling ADC. nn o-MSOP MEBIEE ADS7844NB ADS7844NB-ND _|12-Bit, 8-Channel, 200kHz ADC 666 5.33 4.50 
ADS7817E/250 ADS7B17ETR-ND | 12-Bit, Differential Input ADS7845E ADS7845E-ND | 5-Wire Touch Screen Controller. 840 672 5.67 
Micropower, Sampling ADC................ 8-MSOP 715.00/250 Fj i ‘ i 
ADS7817EB/250 ADS7817EBCT-ND | 12-Bit, 200kHz Differential ADS7846E ADS7846E-ND 4-Wire Touch Screen Controller. 439 3.51 2.73 
Mieronodee Semin ADO a-Msop (eet c eee ADS78461GQCR 296-14470-1-ND | 4-Wire Touch Screen Controller.........48-VFBGA 5.36. 4.29 3.34 
HLOPOWE) Sap INH anette : ADS78461GQCR 296-14470-2-ND _|4-Wire Touch Screen Controller......... 48-VFBGA 7497.50/2,500 
ADS7817EB/250 ADS7817EBTR-ND | 12-Bit, Differential Input - 
i : " ADS7846IRGVT 296-15076-1-ND 4-Wire Touch Screen Controller. 16-QFN 482 3.86 3.00 
Micropower, Sampling ADC................ 8-MSOP. 828.75/250 
ADS7817EC/250 ADS7817ECCT-ND | 12-Bit, 200kHz Differential ADS7846IRGVT 296-15076-2-ND 4-Wire Touch Screen Controller. 711.50/250 
Micropower, Sampling ADC. 8-MSOP 5.70 aoe ADS7846N ADS7846N-ND 4-Wire Touch Screen Controller. 439 351 2.73 
: meeropowe!. 2am ng : : ADS7852Y/250 ADS7852YCT-ND | 8-Channel, 12-Bit, Parallel Output 
ADS7817EC/250 ADS7817ECTR-ND | 12-Bit, Differential Input PORT ain 
Micropower, Sampling ADC... 8-MSOP 926.25/250 : sa s a 
ADS7817EVM 296-19912-ND | Evaluation Module for ADS78i awe — (50100 ADS7852V/250 ADS7852YTR-ND a ae Parallel Output agenen 
ADSTBI7U Aine Tid) eae Sealy Ane eso ADS7852¥B/250 ADS7852YBCT-ND | 8-Channel, 12-Bit, Parallel Output 
; Micropower, Sampling ADC... i ADC, #11SB.. ag = <= 
RDS eVUe AENEID ae aa Ape eso ADS7852YB/250 ADS7852YBTR-ND | 8-Channel, 12-Bit, Parallel Output 
PODOWE!; SAM DING AD Gersieertitesty : ADC, +1LSB 1446.25/250 
ADS7817UC ADS7817UC-ND 12-Bit, Differential Input fs 
Micropower, Sariplltg ADC ssssccasisse 8-SOlC | 530) — ADS7861E ADS7861E-ND Pua eRe net 
ADS7818E/250 ADS7818ECT-ND | 12-Bit, 500kHz ADC (+2 LSB). -8-MSOP oo — amping serial ADL...» ; ie a 
ADS7818E/250 ADS7818ETR-ND | 12-Bit, 500kHz ADC (#2 LSB 8-MSOP 893.75/250 ADS7861EB DS 786 1EB-ND) Pua Oa tS oa-ssop WEEN 
ADS7818EB/250 ADS7818EBCT-ND | 12-Bit, 500kHz ADC (+1 LSB 8MSOP 650 — — Ape aRievik aeRERYEOD F ian tGul fer ADS TRL i a . 
ADS7818EB/250 ADS7818EBTR-ND | 12-Bit, 500kHz ADC (+1 LSB 8-MSOP 1056.25/250 SS vaTauion Mooule ol: : ——— 
ADS7818EVM 296-19913-ND Evaluation Module for ADS7818 — 50.00 — — ADS7861IBRHBT 296-19570-1-ND | Dual 500kHz, 12-Bit ADC 2 eee 
ADS7B18P ‘ADS7818P-ND 12-Bit, 500K ADC (a1 LSB) 500 ADS7861IBRHBT 296-19570-2-ND | Dual 500kHz, 12-Bit ADC 1689.50/250 
ADS7818PB ADS7818PB-ND | 12-Bit S00KHH7 ADC («1 LSB) Ag = ADS7861IRHBT 296-19571-1-ND | Dual 500kHz, 12-Bit ADC 00 
‘ADS7822E/250 ADS7822ECT-ND |12-Bit27V. Micropower E ADS7861IRHBT 296-19571-2-ND | Dual 500kHz, 12-Bit ADC 1462.50/250 
aay ADS7862Y/250 ADS7862YCT-ND | Dual 12-Bit, 500kHz Simult. 
Sampling ADC 3.74 _ _ Hea) 
ADS7822E/250 ADS7822ETR-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower Sampling Parallel ADC, #2LSB S2-TOFP (USO Soe 
Sampling ADC 552.00/250 ADS7862V/250 ADS7862YTR-ND [Dual 12-Bit, 500kHz Simult. 
5 = Sampling Parallel ADC, +2LSB........... 32-TOFP 2008.25/250 
ADS7#2°EB/250 ee e2c EBC LAND pelt eae lie oS = ADS7862¥B/250 ADS7862YBCT-ND_ | Dual 12-Bit, SOOKHz Simult 
4 Bi i ; Sampling Parallel ADC, +1LSB........... 32-TOFP 1244 — — 
ADS (Be eEB220 ADS es SCH) pa eames | ARR ADS7862¥B/250 ADS7862YBTR-ND | Dual 12-Bit, 500kHz Simult. 
ADS7822EC/250 ADS7822ECCT-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower Sampling Parallel ADC, #1L5B 32-TOFP 2374.75/250 
Sampling ADC 4.39 a ADS7863IDBQ 296-23309-5-ND —_| Dual, 2MSPS, 12-Bit, 2+2 Ch. Simultaneous 
‘ADS7822EC/250 ADS7622ECTR-ND | 12-Bit, 2.7V, Mi Sampling ADC NEW!..... 891 8.03 7.12 
‘ Sampling ADC eeeaeny ADS7863IRGET 296-23310-1-ND | Dual, 2MSPS, 12-Bit, 242 Ch. Simultaneous 
ADS7822EVM 296-18367-ND _| Evaluation Module for ADS782 50.00 — — Sampling ADC MEW: GM GM Tale 
ADS7820P ‘4ADS7822P-ND 12-Bit, 2.7V, Mi ADS7863IRGET 296-23310-2-ND | Dual, 2MSPS, 12-Bit, 2+2 Ch. 
Sampling ADC. ay ee Sampling ADC NEWI.... 1705.25/250 
a a i 
Sampling ADC 330 4 Bit, 2, 6-Channel ADC . : 
ADS7822UB ADS7822UB-ND 12H 2, Micropower ADS7864YB/250 ADS7864YBCT-ND | 12-Bit, 500kHz, 6-Channel ADC . oe. — 
Sampling ADC Chie yeas SE ADS7864YB/250 ADS7864YBTR-ND |12-Bit, S0OkHz, 6-Channel ADC . 2661.50/250 
ADS7822UC Aps7e22Uc-ND —_|12-Bit, 2.7V, Micropower ADS7866IDBVT 296-18216-1-ND _|1.2V, 12-Bit, 200Ksps, Mini ADC 461 3.69 2.87 
Sampling ADC A ADS7866IDBVT 296-18216-2-ND  |1.2V, 12-Bit, 200Ksps, Mini ADC 681.75/250 
ADS7823-28EVM 296-18368-ND Evaluation Module for 5 50.00 =a ADS7867IDBVT 296-18217-1-ND | 1.2V, 10-Bit, 240Ksps, Mini ADC 3.49 279 217 
ADS7823E/250 ADS7823E/250CT-ND | 12-Bit, LP Sampling CMOS ADC 6.30 5.04 4.26 ADS7867IDBVT 296-18217-2-ND | 1.2V, 10-Bit, 240Ksps, Mini ADC 515.50/250 
ADS7823E/250 ADS7823E/250TR-ND | 12-Bit, LP Sampling CMOS AD 1023.75/250 ADS7868IDBVT 296-18218-1-ND | 1.2V, 8-Bit, 280Ksps, Mini ADC. 2.25 1.80 1.35 
ADS7823EB/250 ADS7823EB/250CT-ND | 12-Bit, LP Sampling CMOS AD\ 750 6.00 5.07 ADS78681DBVT 296-18218-2-ND__|1.2V, 8-Bit, 280Ksps, Mini ADC. 315.00/250 
ADS7823EB/250 ADS7823EB/250TR-NO | 12-Bit, LP Sampling CMOS AD\ 1218.75/250 ADS7869IPZTR 296-18373-1-ND | Analog Motor Control Front-End 21.90 20.44 18.98 
ADS7824P ADS7824P-ND 12-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS AD! 20.70 = = ADS78691PZTR 296-18373-2-ND Analog Motor Control Front-End 18031.00/1,000 
ADS7824PB ADS7824PB-ND | 12-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS AD 26 —  — ADS7870EA ADS7870EA-ND | 12-Bit, Data Acquisition System. 8:30 
ADS7824U ADS7824U-ND 12-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS AD! 19.65 = = ADS7870EVM 296-18374-ND Evaluation Module for ADS7870 50.00 — = 
ADS7824UB ADS7824UB-ND | 12-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADC.......28-SOIC 2168 — — ADS7871EVM 296-18375-ND Evaluation Module for ADS7871 50100 
ADS7825P ADS7825P-ND 16-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADC... ip.3 4658 — — ADS78711DB 296-14757-5-ND | 14-Bit, 48Ksps DAS with ADC... 300 — 
ADS7825U ‘ADS7825U-ND 16-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS AD 43 ADS7881EVM 296-18376-ND Evaluation Module for ADS7884 «......c.c.o.o0 — 0100 — 
ADS7825UB ADS7825UB-ND —_| 16-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS AD §305) ADS7881PFBT 296-15779-1-ND | 12-Bit, 4Msps, Low Power SAR ADG....48-TOFP 13.49 12.15 10.78 
ADS7826EVM 296-18369-ND Evaluation Module for ADS782 50100) = — ADS7881IPFBT 296-15779-2-ND  |12-Bit, 4Msps, Low Power SAR ADC....48-TOFP 2582.00/250 
ADS7826IDRBT 296-15316-1-ND | 10-Bit, 2.7V, Sampling ADC. 315 252 1.96 ADS7881IRGZT 296-19489-1-ND _|12-Bit, 4Msps, Low Power SAR ADG......48-QFN 13.49 12.15 10.78 
ADS7826IDRBT 296-15316-2-ND | 10-Bit, 2.7V, Sampling ADC... 465.50/250 
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INSTRUMENTS 
Te Digi-Key Price Each ilk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ADS7881IRGZT 296-19489-2-ND 12-Bit, 4Msps, Low Power SAR ADC......48-QFN 2582.00/250 ADS8326IDGKT 296-21947-1-ND 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V microPower 
ADS7884SDBVT 296-23311-1-ND 10-Bit, 3MSPS microPower, Mini Sampling ADC .. ...8-MSOP 9.16 8.25 7.32 
SAR ADC NEW... 4.05 3.24 2.52 ADS8326IDGKT 296-21947-2-ND 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V microPower 
ADS7884SDBVT 296-2331 1-2-ND 10-Bit, 3MSPS microPower, Mini Sampling ADC... 8-MSOP 1753.25/250 
SAR ADC NEW!. 598.50/250 ADS8327IBPW 296-19763-ND 16-Bit, 500Ksps LP ADC -16-TSSOP 17.93 16.73 15.54 
ADS7885SDBVT 296-23312-1-ND | 8-Bit, 3MSPS microPower, Mini ADS8327IBRSAT 296-21530-1-ND 16-Bit, 500Ksps LP ADC 6-QFN 19.20 17.92 16.64 
SAR ADC NEW... SOT-23-6 2.36 1.89 1.47 ADS8327IBRSAT 296-21530-2-ND 16-Bit, 500Ksps LP ADC 6-QFN 4080.00/250 
ADS7885SDBVT 296-23312-2-ND | 8-Bit, 3MSPS microPower, Mini ADS8327IPW 296-19764-ND 16-Bit, 500Ksps LP ADC -16-TSSOP 14.16 12.75 11.31 
SAR ADC NEW‘... SOT-23-6 349.25/250 ADS8327IRSAT 296-21531-1-ND 16-Bit, 500Ksps LP ADC 16-QFN 15.58 14.03 12.44 
ADS7886EVM 296-19666-ND Evaluation Module for ADS7886 a (260100 => = ADS8327IRSAT 296-21531-2-ND 16-Bit, 500Ksps LP ADC... .16-QFN 2980.25/250 
ADS7886SBDBVT 296-19305-1-ND 12-Bit, 1Msps microPower, Mini ADS8328IBPW 296-19765-ND Dual, LP, 16-Bit, 500Ksps AD -16-TSSOP 19.13 17.85 16.58 
SAR ADC.... 484 3.87 3.01 ADS8328IBRSAT 296-21532-1-ND Dual, LP, 16-Bit, 500Ksps AD 6-QFN 20.55 19.18 17.81 
ADS7886SBDBVT 296-19305-2-ND 12-Bit, 1Msps microPower, Mini ADS8328IBRSAT 296-21532-2-ND Dual, LP, 16-Bit, 500Ksps AD 6-QFN 4367.00/250 
SAR ADC 715.00/250 ADS8328IPW 296-19766-ND Dual, LP, 16-Bit, 500Ksps AD -16-TSSOP 15.49 13.95 12.37 
ADS7886SBDCKT 296-19306-1-ND 12-Bit, 1Msps microPower, ADS8328IRSAT 296-21533-1-ND Dual, LP, 16-Bit, 500Ksps AD 16-QFN 15.38 14.35 13.33 
SAR ADC... 4.84 3.87 3.01 ADS8326IRSAT 296-21533-2-ND | Dual, LP, 16-Bit, 500Ksps AD! 6-QFN 3267.25/250 
ADS7886SBDCKT 296-19306-2-ND 12-Bit, 1Msps microPower, Mini ADS8329IBRSAT 296-21363-1-ND 16-Bit, 1MHz Single Unipolar ADC. 6-QFN 23.33 21.77 20.22 
SAR ADC . 715.00/250 ADS8329IBRSAT 296-21363-2-ND 16-Bit, 1MHz Single Unipolar ADC. 6-QFN 4956.50/250 
ADS7886SDBVT 296-19307-1-ND ADS8329IRSAT 296-21364-1-ND 16-Bit, 1MHz Single Unipolar ADC. 16-QFN 17.70 16.52 15.34 
SOT-23-6 4.28 3.42 2.66 ADS8329IRSAT 296-21364-2-ND 16-Bit, 1MHz Single Unipolar ADC. 6-QFN 3761.25/250 
ADS7886SDBVT 296-19307-2-ND 12-Bit, 1Msps microPower, Mini ADS8330IBRSAT 296-21365-1-ND 16-Bit, 1MHz Dual Unipolar ADC. 6-QFN 24.53 22.89 21.26 
SAR ADC... SOT-23-6 631.75/250 ADS8330IBRSAT 296-21365-2-ND 16-Bit, 1MHz Dual Unipolar ADC. 6-QFN §211.50/250 
ADS7886SDCKT 296-19308-1-ND 12-Bit, 1Msps microPower, Mini ADS8330IRSAT 296-21366-1-ND 16-Bit, 1MHz Dual Unipolar ADC. 6-OQFN 18.60 17.36 16.12 
SAR ADC.... 4.28 342 2.66 ADS8330IRSAT 296-21366-2-ND 16-Bit, 1MHz Dual Unipolar ADC. 3952.50/250 
ADS7886SDCKT 296-19308-2-ND 12-Bit, 1Msps microPower, Mini ADS8341E ADS8341E-ND 16-Bit, 4-Channel, Serial ADC 33 = + 
SAR ADC 631.75/250 ADS8341EB ADS8341EB-ND 16-Bit, 4-Channel, Serial ADC 14.24 > = 
ADS7887EVM 296-20815-ND Evaluation Module for ADS788 —__ 50.00 a ee ADS8342EVM 296-18379-ND Evaluation Module for ADS8342 101.00 SoS 
ADS7887SDBVT 296-18266-1-ND 10-Bit, 1.25Msps microPower, Mit ADS8342IBPFBT 296-15077-1-ND 16-Bit, 4-Ch. Parallel Output ADC 22.05 20.58 19.11 
3.71 297 2.31 ADS8342IBPFBT 296-15077-2-ND 16-Bit, 4-Ch. Parallel Output AD 4685.75/250 
ADS7887SDBVT 296-18266-2-ND ADS8342IPFBT 296-15078-1-ND 16-Bit, 4-Ch. Parallel Output AD 18.68 17.43 16.19 
548.75/250 ADS8342IPFBT 296-15078-2-ND 16-Bit, 4-Ch. Parallel Output AD! 3968.50/250 
ADS7887SDCKT 296-18267-1-ND 10-Bit, 1.25Msps microPower, Mii ADS8343E ADS8343E-ND 16-Bit, 4-Channel, Serial ADC 12.41 a 
SAR ADC .. S72. 970 223i ADS8343EB ADS8343EB-ND 16-Bit, 4-Channel, Serial ADC 14.33 SS 
ADS7887SDCKT 296-18267-2-ND 10-Bit, 1.25Msps microPower, Mini ADS8344E ADS8344E-ND 16-Bit, 8-Ch., Serial Sampling ADC 13.33 - = 
SAR ADC 548.75/250 ADS8344EB ADS8344EB-ND 16-Bit, 8-Ch., Serial Sampling ADC 15.99 - = 
ADS7888EVM 296-20816-ND Evaluation Module for ADS7888 50.00 a ADS8344EVM 296-19920-ND Evaluation Module for ADS8344 — 50.00 — 
ADS7888SDBVT 296-18268-1-ND | 8-Bit, 1.25Msps microPower, Mini ADS8344N ADS8344N-ND 16-Bit, 8-Ch., Serial Sampling ADC 13.33 = 
SAR ADC 238 1.90 1.43 ADS8344NB ADS8344NB-ND 16-Bit, 8-Ch., Serial Sampling ADC 15.99 a 
ADS7888SDBVT 296-18268-2-ND ADS8345EVM 296-19921-ND Evaluation Module for ADS8345 50.00 —_ — 
a8 332.50/250 ADS8345NB 296-11626-5-ND 16-Bit, 8-Channel ADC............ 15.99 = = 
ADS7888SDCKT 296-18269-1-ND —_| 8-Bit, 1.25Msps microPower, Mini ADS8361EVM 296-19922-ND Evaluation Module for ADS8361 50.00 SoS 
SAR ADC .. 238 1.90 1.43 ADS8361IDBQ 296-13812-5-ND Dual, 500kHz, 16-Bit, Simultaneous 
ADS7888SDCKT 296-18269-2-ND 8-Bit, 1.25Msps microPower, Sampling ADC .. ai 14.58 13.13 11.64 
SAR ADC 332.50/250 ADS8361IRHBT 296-17411-1-ND | Dual, 500kHz, 16-Bit, Simultaneous 
ADS7890IPFBT 296-16681-1-ND 14-Bit, 1.25Msps LP SAR ADC -48-TOFP 15.75 14.70 13.65 Sampling ADC 16.08 14.48 12.84 
ADS7890IPFBT 296-16681-2-ND 14-Bit, 1.25Msps LP SAR ADC -48-TQFP 3347.00/250 ADS8361IRHBT 296-17411-2-ND Dual, 500kHz, 16-Bit, Simultaneous 
ADS7891EVM 296-17713-ND Evaluation Module for ADS7891 — 101.00 = = Sampling ADC .. 3076.00/250 


ADS78911PFBT 
ADS7891IPFBT 


296-16682-1-ND 
296-16682-2-ND 


14-Bit, 3Msps LP SAR ADC. 
14-Bit, 3Msps LP SAR AD 


48-TOFP 
-48-TOFP 


17.33 16.17 15.02 
3681.50/250 


ADS8317IBDGKT 
ADS8317IBDGKT 
ADS8317IDGKT 


296-22668-1-ND 
296-22668-2-ND 
296-22669-1-ND 


16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V microPower 
Sampling ADC NE! 
16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V microPower 
Sampling ADC NEW‘... 
16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V microPower 
Sampling ADC NEW... 


.8-MSOP 


12.41 11.18 9.91 
2374.75/250 


9.16 8.25 7.32 


ADS8364Y/250 
ADS8364Y/250 


296-13449-1-ND 
296-13449-2-ND 


16-Bit, 250Ksps, 6-Ch. Simultaneous 
Sampling ADC .. ‘ 

16-Bit, 250Ksps, 6-Ch. Simultaneous 
Sampling ADC .. 


29.93 27.93 25.94 


6359.06/250 


ADS8317IDGKT 


296-22669-2-ND 


16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V microPower 
Sampling ADC NEW‘... 


1753.25/250 


ADS83651PAGR 
ADS8365IPAGR 
ADS8370IBRHPT 
ADS8370IBRHPT 


296-20741-1-ND 
296-20741-2-ND 
296-18270-ND 

296-18271-1-ND 


16-Bit, 250Ksps 6-Channel SAR ADC. 6A: TQFP 
16-Bit, 250Ksps 6-Channel SAR ADC ...64-TQFP 
Evaluation Module for ADS8370.... 
16-Bit, 600kHz Pseudo-Diff. Input, 

ADC 


24.38 22.75 21.13 
30103.50/1 , 5007 
101.00 = 


28.13 26.25 24.38 


ADS8370IBRHPT 


296-18271-2-ND 


16-Bit, 600kHz Pseudo-Diff. Input, 
ADC 


ADS8320E/250 ADS8320ECT-ND | 16-Bit, 2.7V to 5V microPower 5976.50/250 
Serial ADC, +2LSB 9.03 813 7.21 ADS8370IRHPT 296-18272-1-ND | 16-Bit, 600kHz Pseudo-Diff. Input, 
ADS8320E/250 ADS8320ETR-ND | 16-Bit, 2.7V to 5V microPower 28-OFN 20.63 19.25 17.88 
Serial ADC, +2LS| 1727.75/250 ADS8370IRHPT 296-18272-2-ND | 16-Bit, 600kHz Pseudo-Diff. Input, 
ADS8320EB/250 ADS8320EBCT-ND | 16-Bit, 2.7V to 5V microPower ADC... 28-QFN 4382.75/250 
Serial ADC, +1LSB 10.21 9.20 8.16 ADS8371EVM 296-17122-ND Evaluation Module for ADS8371 — 10100 — — 
ADS8320EB/250 ADS8320EBTR-ND | 16-Bit, 2.7V to 5V microPower ADS8371IBPFBT 296-16683-1-ND | 16-Bit, 750kHz ADC 48-TOFP 24.15 22.54 20.93 
Serial ADC, +1LSB 1954.00/250 ADS8371IBPFBT 296-16683-2-ND | 16-Bit, 750kHz ADC 48-TOFP 5132.00/250 
ADS8320EVM 296-19916-ND Evaluation Module for ADS8320 we $0.00 — — ADS8371IPFBT 296-16684-1-ND | 16-Bit, 750kHz ADC 48-TOFP 18.00 16.80 15.60 
ADS8321E/250 ADS8321ECT-ND | 16-Bit, 100kHz Bipolar ADC... 950 855 7.59 ADS8371IPFBT 296-16684-2-ND | 16-Bit, 750kHz ADC 48-TOFP 3825.00/250 
ADS8321E/250 ADS8321ETR-ND | 16-Bit, 100kHz Bipolar AD 1817.00/250 ADS8372EVM 296-18273-ND Evaluation Module for ADS8372 — 10100 — — 
ADS8321EB/250 ADS8321EBCT-ND | 16-Bit, 100kHz Bipolar AD| 10.75 968 8.58 ADS8372IBRHPT 296-18274-1-ND | 16-Bit, 600kHz Fully-Diff. Pseudo-Bipolar 
ADS8321EB/250 ADS8321EBTR-ND | 16-Bit, 100kHz Bipolar ADC... 2056.00/250 Input, ADC 8-QFN 29.70 27.72 25.74 
ADS8321EVM 296-18377-ND Evaluation Module for ADS83 — 50.00 — — ADS8372IBRHPT 296-18274-2-ND | 16-Bit, 600kHz Fully: 
ADS8322EVM 296-19917-ND Evaluation Module for ADS8322 — 10100 — — Input, ADC... 6311.25/250 
ADS8322Y/250CT ADS8322Y/250CT-ND | 16-Bit, 500kHz Unipolar ADC .32-TOFP 13.08 — — ADS8372IRHPT 296-18275-1-ND | 16-Bit, 600kHz Fully-Diff. Pseudo-Bipolar 
ADS8322Y/250TR ADS8322¥/250TR-ND_ | 16-Bit, 500kHz Unipolar ADC .32-TOFP 2502.25/250 Input, ADC... 28-QFN 21.45 20.02 18.59 
ADS8322Y/2KCT ADS8322V/2KCT-ND | 16-Bit, 500kHz Unipolar ADC .32-TOFP 11.83 ADS8372IRHPT 296-18275-2-ND | 16-Bit, 60OkH7z Fully-Diff. Pseudo-Bipolar 
ADS8322Y/2KTR ADS8322Y/2KTR-ND | 16-Bit, 500kHz Unipolar ADC .32-TOFP 17538.00/2,000_ Input, ADC... 28-QFN 4558.25/250 
ADS8322YB/250 296-13772-1-ND 16-Bit, 500kHz, microPower ADS8380EVM 296-18380-ND Evaluation Module for ADS8380 101.00 _— _— 
Sampling ADC..... 32-TOFP 15.99 — — ADS8380IBRHPT 296-17633-1-ND | 18-Bit, 600kHz ADC 33.60 31.36 29.12 
ADS8322YB/250 296-13772-2-ND | 16-Bit, 500kHz, microPower ADS8380IBRHPT 296-17633-2-ND | 18-Bit, 600kHz ADC 7140.00/250 
Sampling ADC .32-TOFP 3060.00/250 ADS8380IRHPT 296-17634-1-ND | 18-Bit, 600kHz ADC 27.23 25.41 23.60 
ADS8323EVM 296-19918-ND Evaluation Module for ADS832, a 101.00 — — ADS8380IRHPT 296-17634-2-ND | 18-Bit, 600kHz ADC 5785.25/250 
ADS8323YB/250 ‘ADS8323YB/250CT-ND | 16-Bit, High Speed Bipolar ADC .32-TQFP 1599 — — ADS8381EVM 296-17397-ND Evaluation Module for ADS8381 — ina 
ADS8323YB/250 ADS8323YB/250TR-ND | 16-Bit, High Speed Bipolar ADC .32-TOFP 3060.00/250 ‘ADS8381IBPFBT 296-16685-1-ND | 18-Bit, 580kHz ADC 32.48 30.31 28.15 
ADS8323Y/250 ADS8323Y/250CT-ND | 16-Bit, High Speed Bipolar ADC .32-TOFP 13.08 — — ADS8381IBPFBT 296-16685-2-ND | 18-Bit, 580kHz ADC 6901.00/250 
ADS8323Y/250 ADS8323Y/250TR-ND | 16-Bit, High Speed Bipolar ADC .32-TOFP 2502.25/250 ADS8381IPFBT 296-16686-1-ND | 18-Bit, 580kHz ADC 27.53 25.69 23.86 
ADS8324E/250 296-13064-1-ND | 14-Bit, High Speed, 1.8V, microPower ADS8381IPFBT 296-16686-2-ND | 18-Bit, 580kHz ADC 5849,.00/250 
Sampling ADC..... 920 7.36 6.21 ADS8382EVM 296-17514-ND Evaluation Module for ADS8382 101.00 — — 
ADS8324E/250 296-13064-2-ND | 14-Bit, High Speed, 1.8V, microPower ADS8382IBRHPT 296-17519-1-ND | 18-Bit, 600kHz MPU Sampling AD 35.18 32.83 30.49 
Sampling ADC..... 1495.00/250 ADS8382IBRHPT 296-17519-2-ND | 18-Bit, 600kHz MPU Sampling AD 7474.75/250 
ADS8324EVM 296-19919-ND Evaluation Module for ADS832: oo = = ADS8382IRHPT 296-17520-1-ND | 18-Bit, 600kHz MPU Sampling AD 27.98 26.11 24.25 
ADS8325EVM 296-18378-ND Evaluation Module for ADS8325 50.00 — — ADS8382IRHPT 296-17520-2-ND | 18-Bit, 600kHz MPU Sampling AD 5944.75/250 
ADS8325IBDGKT ADS8325IBDGKTCT-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC... 11.71 10.55 9.35 ADS8383EVM 296-18381-ND Evaluation Module for ADS8383..... 10100) | — i — 
ADS8325IBDGKT ADSB325IBDGKTTR-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC 2240.75/250 ‘ADS8383IBPFBT 296-14065-1-ND | 18-Bit, 500kHz Unipolar Input ADC 31.73 29.61 27.50 
ADS8325IBDRBT 296-15722-1-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC 11.71 10.55 9.35 ADS8383IBPFBT 296-14065-2-ND | 18-Bit, 500kHz Unipolar Input ADC 6741.50/250 
ADS8325IBDRBT 296-15722-2-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC 2240.75/250 ADS8383IPFBT 296-14066-1-ND | 18-Bit, 500kHz Unipolar Input ADC 23.63 22.05 20.48 
ADS8325IDGKT 296-19859-1-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC 10.30 9.27 8.22 ADS8383IPFBT 296-14066-2-ND | 18-Bit, 500kHz Unipolar Input ADC 5020.25/250 
ADS8325IDGKT 296-19859-2-ND _| 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC 1970.00/250 ADS8401EVM 296-18382-ND Evaluation Module for ADS8401 .— 10100 — — 
ADS8325IDRBT 296-19860-1-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC 1030 927 822 ADS8401IBPFBT 296-14067-1-ND | 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input ADC...48-TOFP 34.88 32.55 30.23 
ADS8325IDRBT 296-19860-2-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V ADC 1970.00/250 ADS8401IBPFBT 296-14067-2-ND | 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input ADC...48-TOFP 7411.00/250 
ADS8326IBDGKT 296-21946-1-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V microPower ADS8401IPFBT 296-14068-1-ND | 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input ADC...48-TOFP 20.78 19.39 18.01 
Sampling ADC..... 12.41 11.18 9.91 ADS8401IPFBT 296-14068-2-ND | 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input ADC...48-TQFP 4414.75/250 
ADS8326IBDGKT 296-21946-2-ND | 16-Bit, HS, 2.7V to 5.5V microPower ADS8402EVM 296-18383-ND Evaluation Module for ADS8402..... — = 
Sampling ADC ..... 2374.75/250 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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DATA CONVERSION (Continued) 


INSTRUMENTS 
Vols Digi-Key Price Each els Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. if 25 100 Part No. Part No. Description a 25 100 
ADS8402IBPFBT 296-14069-1-ND | 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input ADC...48-TOFP 36.53 34.09 31.66 ADS8509IBDW 296-18085-5-ND | 16-Bit, 250Ksps Serial CMOS ADC 22.43 20.93 19.44 
ADS8402IBPFBT 296-14069-2-ND | 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input ADC....48-TOFP 7761.50/250 ADS85091DB 296-18086-5-ND | 16-Bit, 250Ksps Serial CMOS ADC 14.93 13.93 12.94 
ADS8402IPFBT 296-14070-1-ND | 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input ADC...48-TOFP 21.75 20.30 18.85 ADS85091DW 296-18087-5-ND | 16-Bit, 250Ksps Serial CMOS ADC 14.93 13.93 12.94 
ADS8402IPFBT 296-14070-2-ND | 16-Bit, 1.25Msps Unipolar Input ADC....48-TOFP 4622.00/250 ADS8513IBDW 296-23165-5-ND | 16-Bit, 40ksps, Low Power 
ADS8405EVM 296-17635-ND Evaluation Module for ADS8405 we 101.00 — = Sampling ADC NEW......... 25.50 23.80 22.10 
ADS8405IBPFBT 296-17636-1-ND 16-Bit, 1.25Msps ADC .. -48-TQFP 37.43 34.93 32.44 ADS8513IDW 296-23166-5-ND 16-Bit, 40ksps, Low Power 
ADS84051BPFBT 296-17636-2-ND | 16-Bit, 1.25Msps AD .48-TOFP 7952.75/250 Sampling ADC NEW........ 18.00 16.80 15.60 
ADS8405|PFBT 296-17637-1-ND | 16-Bit, 1.25Msps AD -48-TOQFP 23.33 21.77 20.22 ADS85151BDB 296-21985-5-ND | 16-Bit, 250ksps Sampling CMOS 
ADS84051PFBT 296-17637-2-ND | 16-Bit, 1.25Msps AD .48-TOFP 4956.50/250 05.43 23.73 22.04 
ADS8406EVM 296-17410-ND Evaluation Module for uw — (OTC ADS85415IDB 296-21986-5-ND | 16-Bit, 250ksps Sampling CMOS 
ADS8406IBPFBT 296-17355-ND 16-Bit, 1.25Msps Sampling AD 48-TOFP 39.00 36.40 33.80 ADC 16.43 15.33 14.24 
ADS8406IPFBT 296-17356-ND 16-Bit, 1.25Msps Sampling ADC..........48-TQFP 24.30 22.68 21.06 93199-54 7 7 
ADSB410IBRGZT |296-19453-1-ND | 16-Bit, 2Msps, LVDS Serial Interface, ADSES HOE ee rpg RCNEW. me BREA pues 
SAR ADC .. 49.20 45.92 42.64 ADS85191DB 296-23200-5-ND | 16-Bit, 250ksps Serial CMOS 
ADS8410IBRGZT 296-19453-2-ND | 16-Bit, 2Msps, Sampling ADC MEW! 1943 18.13 16.84 
SAR ADC “ 10455.00/250 Date tap eenlersae : : ; 
ADSEAORGTT SE Be AFE1230E AFE1230E-ND G.SHDSL/HDSL2 Analog Front End 22.95 21.42 19.89 
FIRSMI 16-Bit, 2Msps, eral Interface, cats 0a oA AFE8406IZDQ 296-19537-ND | 14-Bit, 85Msps Dual ADC, 8-Channel 
ADS84101RGZT 296-19454-2-ND | 16-Bit, 2Msps, LVDS Serial Interface, Wideband Receive 96.00 89.60 83.20 
DDC101U DDC101U-ND 20-Bit, ADC..... 4355 — — 
SAR ADG Sues DDC112U DDC112U-ND 20-Bit, 2-Channel, |-Input AD 18.1 
ADS8411EVM 296-18384-ND __| Evaluation Module for ADS841 a 101,00 = = aoe ee ARREST ROTM oo cit oer Cet ang eee 
ADS8411IBPFBT 296-15252-1-ND | 16-Bit, 2Msps Unipolar Input ADC........48-T0FP 47.55 44.38 41.21 Hf, 2 VHaTIAS., TAABY : aS 
ADS8411IBPFBT 296-15252-2-ND | 16-Bit, 2Msps Unipolar Input ADC.......48-TOFP ___10104.50/250 DDGI12¥/250 2SCRIOT IGOR) 20-Bit Dual Current Input ADC 20) 
ADS8411IPFBT 296-15253-1-ND | 16-Bit, 2Msps Unipolar Input ADC......48-TOFP 36.30 33.88 31.46 DDG112¥/250 296-16747-2-ND | 20-Bit Dual Current Input ADC 4271.25/250 
ADS8411IPFBT 296-15253-2-ND | 16-Bit, 2Msps Unipolar Input ADC.........48-TOFP 7713.75/250 DDC114IRTCT 296-17162-1-ND | 20-Bit Quad Input ADC 27.00 25.20 23.40 
ADS8412EVM 296-18385-ND Evaluation Module for ADS8412... ve 152.00 — — DDC114IRTCT 296-17162-2-ND | 20-Bit Quad Input ADC... 5737.50/250 
ADS84121BPFBT 96-15254-1-NO | 16-Bit, 2Msps Unipolar Differential DDC118IRTCT 296-18258-1-ND__|20-Bit Octal Current ADC 52.80 49.28 45.76 
Input ADC.... 48-TQFP 49.80 46.48 43.16 DDC118IRTCT 296-18258-2-ND 20-Bit Octal Current ADC 11220.00/250 
ADS8412IBPFBT 996-15254-2-ND 16-Bit, 2Msps Unipolar Differential DDC232CGXGT 296-21225-1-ND 32-Channel, Current Input AD .64-BGA 105.00 98.00 91.00 
Input ADC..... 48-TOFP 10582.50/250 DDG232CGXGT 296-21225-2-ND | 32-Channel, Current Input ADC... .64-BGA 22312.50/250 
ADS8412IPFBT 296-15255-1-ND —_| 16-Bit, 2Msps Unipolar Differential DEM-CIB 296-18428-ND Eval. Fixture Computer Interface Board. — 502.92 - - 
Input ADG..... 48-TOQFP 38.10 35.56 33.02 MSC1200Y2PFBT 296-16792-1-ND | Precision ADC/DAC Converter with 
ADS8412IPFBT 296-15255-2-ND | 16-Bit, 2Msps Unipolar Differential 8051 Microcontroller 10.91 9.83 8.72 
Input ADC... 48-TOFP 8096.25/250 MSC1200Y2PFBT 296-16792-2-ND | Precision ADC/DAC Converter with 
ADS8413IBRGZT 296-19396-1-ND 16-Bit, 2Msps, LVDS. Serial Interface 8051 Microcontroller 2087.75/250 
eee aiueee ee 48-QFN 51.53 48.09 44.66 MSC1200Y3PFBT 296-16793-1-ND | Precision ADC/DAC Converter with 
F 2 8051 Microcontroller 11.83 10.65 9.45 
SAR ADC 48-QFN 10949.00/250 MSC1200Y3PFBT 296-16793-2-ND | Precision ADC/DAC Converter with 
ADS8413IRGZT 296-19397-1-ND 16-Bit, 2Msps, LVDS Serial Interface 8051 Microcontroller 2263.25/250 
SAR ADC 39.75 37.10 34.45 MSC1201Y3RHHT 296-18074-1-ND | Precision, ADC/DAC with 8051 Microcontroller 
ADS8413IRGZT 296-19397-2-ND —_| 16-Bit, 2Msps, LVDS Serial Interface and Flash Memory 10.91 9.83 8.72 
: 8447.00/250 MSC1201Y3RHHT 296-18074-2-ND | Precision, ADC/DAC with 8051 Microcontroller 
ADS8422EVM 296-23030-ND Evaluation Module for ADS8422 NEW!......— 10100  — — and Flash Memory 2087.75/250 
ADS8422IBPFBT 296-21325-1-ND | 16-Bit, 4IMsps ADC -48-TOFP 49.73 46.41 43.10 MSC1202Y2RHHT 296-17956-1-ND | Precision, ADC/DAC with 8051 Microcontroller 
ADS8422IBPFBT 296-21325-2-ND | 16-Bit, 4Msps ADC .48-TOFP 10566.50/250 and Flash Memory 8.50 7.65 6.79 
ADS84221PFBT 296-21326-1-ND | 16-Bit, 4Msps ADC -48-TQFP 37.73. 35.21 32.70 TORRE 
ADS84221PFBT 296-21326-2-ND | 16-Bit, 4Msps ADC “48-TOFP 8016.50/250 MSC1202¥2RHHT ANE pete ee with 8051 Microcontroller “RTEBH 
ADS8471IBRGZT 296-23012-1-ND | 16-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Unipolar MSC1202Y3RHHT |296-18075-1-ND | Precision, ADC/DAC with 8051 Microcontroller 
Input, Sampling ADC NEW! 48- 31.58 29.47 27.37 and Flash Memory 9.08 818 7.25 
ADS84711BRGZT 296-23012-2-ND pon i Lee Unipolar aI MSC1202Y3RHHT |296-18075-2-ND _| Precision, ADC/DAC with 8051 Microcontroller 
2 and Flash Memory 1737.25/250 
DSBS TIRGET SelM oo Seine abe Mer Unipolar anon ONEB BIB MSC1210Y2PAGT _|MSCI2TOY2PAGT-ND |Prec. ADC with 8051 Microcontroller 
3 co 4 and Flash Memory aa 14.91 13.43 11.91 
pp SE AHGEL RSET | eae nip ey Unipolar ey erases MSC1210Y3PAGT —_|MSC1210Y3PAGT-ND | Prec. ADC with 8051 Microcontroller 
a =a ar Rinnlar cally = and Flash Memory 16.13 15.05 13.98 
ADS8472IBRGZT 296-21367-1-ND 16 Bit, iMsps, Pseudo-Bipolar, Fully MSC1210Y4PAGT MSC1210V4PAGT-ND | Prec. ADC with 8051 
Differential ADC 35.85 33.46 31.07 d Flash M 1613 15.05 13.98 
ADS8472IBRGZT 296-21367-2-ND | 16-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Fully aNd rtaST Memory, a : : : 
Differential ADC 7618.25/250 MSC1210Y5PAGT MSC1210Y5PAGT-ND | Prec. ADC with 8051 Microcontroller 
ADS8472IRGZT 296-21368-1-ND | 16-Bit, 1Msps, Pseudo: and Flash Memory 18.00 16.80 15.60 
Differential ADC 27.60 25.76 23.92 MSC1211Y2PAGT 296-14759-1-ND | 8051 CPU Precision 26.25 24.50 22.75 
ADS8472IRGZT 296-21368-2-ND | 16-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Fully MSC1211Y2PAGT 296-14759-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 5578.25/250 
Differential ADC 48-0FN 5865.00/250 MSC1211Y3PAGT 296-14760-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 26.93 25.13 23.34 
ADS8481 IBRGZT 296-19658-1-ND | 18-Bit, 1Msps A\ 48-QFN 42.90 40.04 37.18 MSC1211Y3PAGT 296-14760-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 5721.50/250 
ADS8481 IBRGZT 296-19658-2-ND | 18-Bit, 1Msps ADC 48-QFN 9116.25/250 MSC1211Y4PAGT 296-14761-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 29.03 27.09 25.16 
ADS8481IRGZT 296-19659-1-ND _| 18-Bit, 1Msps ADC 32.70 30.52 28.34 MSC1211Y4PAGT 296-14761-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 6167.75/250 
ADS8481IRGZT 296-19659-2-ND 18-Bit, 1Msps ADC 6948.75/250 MSC1211Y5PAGT 296-14762-1-ND 8051 CPU Precision ADC/DAC 31.43 29.33 27.24 
ADS8482IBRGZT 296-19861-1-ND | 18-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Fully Diff. MSC1211YSPAGT 296-14762-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 6677.75/250 
Input ADC... 48-QFN 40.58 37.87 35.17 MSC1212V2PAGT 296-14763-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 25.43 23.73 22.04 
ADS8482IBRGZT 296-19861-2-ND | 18-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Fully Diff. MSC1212Y2PAGT 296-14763-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 5402.75/250 
Input ADC... 8622.25/250 MSC1212Y3PAGT 296-14764-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 26.33 24.57 22.82 
~ -4- 18-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Fully Diff. -14764-2- 5 recision 5594.00/251 
ADS84821RGZT 296-19862-1-ND | 18-Bit, 1Msps, Pseudo-Bipolar, Fully Diff MSC1212Y3PAGT 296-14764-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 94.00/250 
Input ADC 30.38 28.35 26.33 MSC1212Y4PAGT 296-14765-1-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 28.28 26.39 24.51 
ADS8482IRGZT 296-19862-2-ND | 18-Bit, 1Msps, MSC1212Y4PAGT 296-14765-2-ND — | 8051 CPU Precision ADC/DAC 6008.50/250 
Input ADC... ; 8454.75/250 MSC1212YSPAGT —  |296-14766-1-ND —/ 8051 CPU Precision ADC/DAC 33.68 31.43 29.19 
ADS8484IBRGZT 296-23014-1-ND elt Sa ADC EWE Fully Teor Fie eRER re MSC1212Y5PAGT 296-14766-2-ND | 8051 CPU Precision ADC/DAC 7156.00/250 
Le + AB E E : MSC1213Y2PAGT 296-17429-1-ND | Precision ADC/DAC with 8051 
ADS84841BRGZT 296-23014-2-ND La {asMope, Peewdo- Bile, Fully OF aa Microcontroller 18.98 17.71 16.45 
nput Sampling ec I = -2-| isi i 
ADSB484IRGZT 296-23015-1-ND | 18-Bit, 1.25Msps, Pseudo-Bipolar, Fully Diff. MSCI21SY2PAGT = alae Person ce mm Anepauypty 
Input Sampling ADC NEW! 48-QFN 35.10 32.76 30.42 ern a : : 
ADS8484IRGZT 296-23015-2-ND | 18-Bit, 1.25Msps, Pseudo-Bipolar. Fully Diff. MSCI21SYSPAGT ASS ais Foun ADGDAC with 8051 Mane Ree 
Input Sampling ADC NEWE.. 7458.75/250 Ha A 2 : 
ADSEEOAIBDW Ee ae ae 12-2 250Ksps Sampling GHOS MSC1213Y3PAGT 296-17430-2-ND | Precision ADC/DAC with 8051 
e neu Microcontroller 4207.50/250 
ADC. .28-SOIC 15.75 14.70 13.65 ae ; 
ADS8505EVM 296-20817-ND _| Evaluation Module for ADS850: __.— C0 MSCI213Y4PAGT = Seas) gee with 8051 Sieg Gaostaane 
DSBS IBLE ASOD eat 250Ksps Sampling CMOS mee OR BRON MSC1213Y4PAGT  |296-17431-2-ND__| Precision ADC/DAC with 8051 
: : = Microcontroller 4606.00/250 
ADSBSOSIBDW pocacua aim 16-BTt, 250Ksps Sampling CMOS ee MSC1213Y5PAGT  |296-17432-1-ND | Precision ADC/DAC with 8051 
ADS85051DB 296-18677-5-ND | 16-Bit, 250Ksps Sampling CMOS Microcontroller CREE) Bas) aie 
ADC. 19.43 18.13 16.84 MSC1213Y5PAGT 296-17432-2-ND —_| Precision ADC/DAC with 8051 
ADS85051DW 296-18678-5-ND | 16-Bit, 250Ksps Sampling CMOS Microcontroller....... 5084.00/250 
ADC. 49.43 18.13 16.84 MSC1214Y2PAGT 296-17433-1-ND | Precision ADC/DAC with 8051 
ADS85061BDW 296-22954-5-ND | 12-Bit, 40Ksps, Low Power Sampling Microcontroller 18.23 17.01 15.80 
‘ADC NEW! 4416 12.75 11.31 MSC1214Y2PAGT 296-17433-2-ND | Precision ADC/DAC with 8051 
ADS8506IDW 296-22955-5-ND | 12-Bit, 40Ksps, Low Power Sampling Microcontroller 3872.75/250 
ADC NE 28-SOIG 11.66 10.50 9.31 MSC1214Y3PAGT 296-17434-1-ND | Precision ADC/DAC with 8051 
ADS85071BDW 296-21369-5-ND _| 16-Bit, 40Ksps, 28-SOIG 27.00 25.20 23.40 Microcontroller 19.05 17.78 16.51 
ADS85071DW 296-21370-5-ND | 16-Bit, 40Ksps, LP Sampling ADC.......28-SOIC 19.50 18.20 16.90 MSC1214Y3PAGT 296-17434-2-ND | Precision ADC/DAC with 8051 
ADS8508IBDW 296-18679-5-ND | 12-Bit, 250Ksps Serial CMOS Sampling Microcontroller 4048.25/250 
-20-SOIC 14.93 13.93 12.94 MSC1214Y4PAGT 296-17435-1-ND | Precision ADC/DAC with 8051 
ADS8509EVM 296-20818-ND Evaluation Module for ADS8509 50.00 — _ Microcontroller 20.93 19.53 18.14 
ADS85091BDB 296-18084-5-ND __| 16-Bit, 250Ksps Serial CMOS A 22.43 20.93 19.44 (Continued) 
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EXAS igi a DATA CONVERSION (Continued, 
INSTRUMENTS DigigReel ! b 
ol b Digi-Key Price Each BLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
MSC1214Y4PAGT 296-17435-2-ND | Precision ADC/DAC with 8051 TLCS411N 296-1850-5-ND 8-Bit, 40Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3.38 2.70 2.10 
Microcontroller. 4446.50/250 TLCS42CDW 296-1332-5-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3.22 258 2.01 
MSC1214Y5PAGT 296-17436-1-ND Precision ADC/DAC with 8051 TLC542CDWR 296-1332-1-ND 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3:22, 2:68 2.011 
Microcontroller... 23.18 21.63 20.09 TLC542CDWR 296-1332-2-ND | 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3646.00/2,000 
MSC1214Y5PAGT 296-17436-2-ND | Precision ADC/DAC with 8051 TLC542CN 296-2924-5-ND __| 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3.22 258 2.01 
Microcontroller... 4924.75/250 TLC5421DW 296-1333-5-ND _[8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 342 274 213 
THS14FOtIPFB 296-2843-ND {4-Bit, (Msps, 1-Ch. 3.3V DSP TLC542IDWR 296-1333-1-ND | 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 342 274 248 
Compatible ADC with FIFO... 48-TOFP 16.08 14.48 12.84 TLC542IDWR 296-1333-2-ND | 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3876.00/2,000 
THS14FO3IPFB 296-2845-ND 14-Bit, 3Msps, 1-Ch. 3.3V DSP TLC5421FN 296-1334-5-ND | 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 342 274 2.13 
Compatible ADC with FIFO.. .48-TOFP 18.90 17.64 16.38 TLC542IFNR 296-1334-1-ND __| 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC.....20-PLCC 3.42 2.74 2.13 
THS0842EVM 296-9998-ND Evaluation Module for THSO8 —- TLC5421FNR 296-1334-2-ND | 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC......20-PLCC 1938.00/1,000 
THS08421PFB 296-2171-ND 8-Bit, 40Msps, 2-Channel TLC542IN 296-2927-5-ND | 8-Bit, 25Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC........20-Dip 3.65 2.92 2.27 
3.3V Parallel ADC. 841 7.58 6.72 TLC545CFN 296-2928-5-ND | 8-Bit, 76Ksps, 19-Ch. 5V Serial ADC. 620 4.96 4.19 
THS10071DA 296-2823-5-ND | 10-Bit, 6Msps, 4-Channel 5V TLC545CN 296-2929-5-ND | 8-Bit, 76Ksps, 19-Ch. 5V Serial ADC. 650 5.20 4.39 
Parallel ADC. 870 6.96 5.88 TLC5451FN 296-2930-5-ND __| 8-Bit, 76Ksps, 19-Ch. 5V Serial ADC. 6.60 5.28 4.46 
THS10091DA 296-2825-5-ND__| 10-Bit, 8Msps, 2-Ch. 7.50 6.00 5.07 TLCB451N 296-2031-5-ND _|8-Bit, 76Ksps, 19-Ch. 5V Serial ADC. 7.00 5.60 473 
THS1030CDW 296-2173-5-ND | 10-Bit, 30Msps, 3V~5.5V ADC. 28-SOIC 7.50 6.00 5.07 TLC548CD 296-2934-5-ND | 8-Bit, 45.5Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial AD 270 216 1.68 
THS1030EVM 296-10003-ND Evaluation Module for THS1030 — 101.00 — — TLC548CP 296-2935-5-ND | 8-Bit, 45.5Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 293 234 1.82 
THS10301IDW 296-2826-5-ND | 10-Bit, 30Msps, 3V~5.5V ADC. 28-SOIC 8.00 640 5.40 TLC5481D 296-2936-5-ND | 8-Bit, 45.5Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC.. 293 234 1.82 
THS10301PW 296-2827-5-ND | 10-Bit, 30Msps, 3V~5.5V ADC. 8-TSSOP 8.00 6.40 5.40 TLC548IP 296-2937-5-ND _|8-Bit, 45.5Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 3.04 243 1.89 
THS1031CDW 296-2174-5-ND 10-Bit, 30Msps, 3V~5.5V ADC. 28-SOIC 8.20 656 5.54 TLC549CD 296-1335-5-ND 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 225 1.80 1.35 
THS1031EVM 296-10004-ND Evaluation Module for THS1031 — 101.00 TLC549CDR 296-1335-1-ND | 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 225 1.80 1.35 
THS10311DW 296-2828-5-ND | 10-Bit, 30Msps, 3V~5.5V ADC. .28-S0IC 8.90 7.12 6.01 TLC549CDR 296-1335-2-ND | 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 2880.00/2,500 
THS1031|PW 296-2829-5-ND | 10-Bit, 30Msps, 3V~5.5V ADC. 8-TSSOP 8.90 7.12 6.01 TLC549CP 296-1853-5-ND | 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 238 1.90 1.43 
THS10401DW 296-13329-5-ND | 3V, 10-Bit, 40Msps CMOS ADC .28-SOIC 9.16 8.25 7.32 TLC5491D 296-1854-5-ND __| 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 2.25 1.80 1.40 
THS10401PW 296-13330-5-ND _|3V, 10-Bit, 40Msps CMOS ADC.........28-TSSOP 9.16 8.25 7.32 TLCS49IP 296-1855-5-ND | 8-Bit, 40Ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC 2361.89 1.47 
THS10411DW 296-13331-5-ND 10-Bit, 40Msps ADC Pree TLC15141D 296-2180-5-ND | 10-Bit, 400Ksps, 4-Ch. 5V Serial ADC.... 580 4.64 3.92 
wi and Clamp : : : TLC1514IPW 296-2870-5-ND | 10-Bit, 400Ksps, 4-Ch. 5V 
THS10411PW 296-13332-5-ND | 10-Bit, 4OMsps ADC Serial ADC. 16-TSSOP 5.80 4.64 3.92 
aiisiaeiceae Pe pant awn rovane lar a 9.75 8.78 7.79 TLC1518IDW 296-2181-5-ND __| 10-Bit, 400Ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC....20-SOIC__ 6.90 5.52 4.66 
Alc -Bit, 6OMsps, 1-Channel, TLC1518IPW 296-2871-5-ND | 10-Bit, 400Ksps, 8-Channel 5V 
IF Sampling ADC. 958 7.67 6.47 Serial ADC .... 690 552 466 
THS1206CDA 296-2176-5-ND 12-Bit, 6Msps, 4-Channel, 3-5V TLC1541CDW 296-2872-5-ND 10-Bit, 32Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 6.40 512 4.32 
IF Sampling ADC. 12.99 11.70 10.38 TLC1541CFN 296-2873-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-PLCC 640 512 4.32 
THS1206IDA 296-2833-5-ND Veh otens. ctrl 3-5V See eer TLC1541CN 296-2874-5-ND 10-Bit, 32Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC......20-Dip 6.80 5.44 4.59 
ee ee ‘ : ; TLC15411IDW 296-2875-5-ND | 10-Bit, 32Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 6.90 552 4.66 
THS1206M-EVM 296-16737-ND__| Evaluation Module 5000S TLC1544 IN 296-2182-5-ND | 10-Bit. 32Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC......20-Dip 7.30 5.84 4.93 
THS12071DA 296-2834-5-ND 12-Bit, Msps, 4-Channel 5V TLC1541 IFN 296-2876-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-PLCC 690 552 4.66 
IF Sampling ADC 14.33 12.90 11.44 TLC1542cDW 296-2877-5-ND | 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 5.00 4.00 3.38 
THS12091DA 296-2836-5-ND esr aie 8v Frey Mae EEE TLC1542CFN 296-2878-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-PLCC 5.00 4.00 3.38 
4 : ; : ; TLC1542CN 296-2879-5-ND | 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 20-Dip 5.00 400 3.38 
THS12151DW 296-10010-5-ND_|12-Bit, 15Msps, LP 15.75 _14.70_13.65 TLC1542IDW 296-2880-5-ND —_|10-Bit. 38Ksps, 11-Ch. 20-SOIC 5.40 432 365 
THS12151PW 296-10011-5-ND | 12-Bit, 15Msps, LP ADC w/ENOB 1458 13.13 11.64 TLC15421N 296-2881-5-ND | 10-Bit. 38Ksps. 11-Ch. “"20-Dip 540 432 3.65 
THS12301DW 296-2837-5-ND | 12-Bit, 30Msps, 3.3V 1-Ch. AD 20.33 18.97 17.62 TLC15420FN 296-2882-5-ND | 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 20-PLCC 6.20 4.96 4.19 
ee 206 2838 SND Ie at aOMeps aa nade 16.95 15.82 14.69 TLC1543CDB 296-2883-5-ND __| 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC..20-SSOP__ 4.07 3.26 2.54 
Sampling ADC Sas. ONG <as0 TLC1543CDW 296-1804-5-ND | 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC_ 4.07 3.26 2.54 
: : 2 : TLC1543CDWR 296-1804-1-ND | 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 4.07 3.26 2.54 
THS1401IPFB 296-2840-ND 14-Bit, 1Msps, 1-Channel 3.3V ADC TLC1543CDWR 296-1804-2-ND  |10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 20-SOIC 4616.00/2,000 
with Reference.......... 14.83 13.35 11.84 TLC1543CFN 296-1805-5-ND  |10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC..20-PLCC 4.07 326 2.54 
THS1401QPHPEP 296-18130-1-ND Veh Mes, (Cannel 3.3V SAE epee re TLC1543CN 296-2885-5-ND _|10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC......20-Dip 4.28 342 2.66 
THS14010PHPEP 296-18130-2-ND _|14-Bit, 1Msps, 1-Channel 3.3V : ; y TLC1543IDW 296-2886-5-ND | 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 428 342 266 
ae wow _ | Tse (Bamsesto [Ieee rch SSmA “any  Sa0 30 
- a = 5: 7 -5- -Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial e+--20-Dip 5 i R 
THS14031PFB 296-2841-ND eer Maps: [Channel 33 sa-torp Reet TLC15430DB 296-2889-5-ND | 10-Bit. 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC..20-SSOP 4.93 3.95 3.07 
TusTd030PHP SOSH 14-Bit, 3Msps ADG i HTORP REGIE MEAN CTE TLC15430QDW 296-2890-5-ND___| 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC__-4.93 3.95 3.07 
THS14030PHPEP 296-18131-1-ND —_|14-Bit, 3Msps, 1-Channel 3.3V ADC : : : TLC1543QDWREP 296-18138-1-ND | 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 5.44 436 3.68 
swith Referanca AB-HTOFP 25.91 24.18 22.46 TLC1543QDWREP 296-18138-2-ND | 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 20-SOIC 6800.00/2,000 
THSTA00PHPEP: DOR SIGHETNTMMMT4-BIL, 3Msps, 1-Ghannal aa ADC : : - TLC1543QFN 296-2891-5-ND | 10-Bit, 38Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-PLCC 4.93 3.95 3.07 
ith Waterores, ; 48-HTOFP 5604.75/250 TLC1549CD 296-2892-5-ND | 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC. 4.05 3.24 252 
THS1 408108 SROONM 14-Bit, BMsps. 4-Channel 3.3V : TLC1549CP 296-1806-5-ND _| 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC. 428 342 2.66 
with Reference : 48-TOFP 22.28 20.79 19.31 TLC15491D 296-2893-5-ND | 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC. 439 351 273 
THS1408MPHPEP 296-18132-1-ND | 14-Bit, 8Msps, 4 A eee 206 28a ND Pe anes 1h By sala ADC. 461 3.69 2.87 
with Reference.......... 48-HTOFP 27.14 25.33 23.52 56 p2b9575 -Bit, 164Ksps, 10-Ch. 5 
5 Parallel Out ADC... 780 6.24 5.27 
THS1408MPHPEP 296-18132-2-ND | 14-Bit, 8Msps, 4-Channel 3.3V ADC : 
; 2 TLC1551IDW 296-2896-5-ND | 10-Bit, 164Ksps, 10- 
THS10064CDA 296-2172-5-ND SDB Mapa a-chene ail raat Parallel Out ADC... -24-S0IC_ 6.70 5.36 4.53 
3-5V Sampling ADC... 32-TSSOP 8.30 6.64 5.61 TLC2543CDB 296-2897-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC..20-SSOP 846 6.77 5.72 
THS10064IDA 296-2822-5-ND 10-Bit, 6Msps, 4-Channel TLC2543CDW 296-1307-5-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 8.46 6.77 5.72 
3-5V Sampling ADC... 32-TSSOP 9.80 7.84 6.62 TLC2543CDWR 296-1307-1-ND 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOIC 8.46 6.77 5.72 
Ae aT ; : TLC2543CDWR 296-1307-2-ND | 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 20-SOIC 10576.00/2,000 
THS10082IDA 296-2824-5-ND | 10-Bit, 8Msps 2-Ch. Parallel ADC......32-TSSOP 870 6.96 5.88 : : 
THS12082IDA 296-2835-5-ND | 12-Bit, 8Msps 2-Ch. Parallel ADC......32-TSSOP 16.49 14.85 13.17 TLG2543CFN 2obs2 BSE sos 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. SV Serial ADC...20-PLCC (EREAG RENO I/ROE 
TLC0820ACDB 296-2846-5-ND  |8-Bit, ADC Modified Flash Converter....20-SSOP 4.07 3.26 2.54 TLC2543CN 296-1816-5-ND | 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC......20-Dip 8.46 6.77 5.72 
TLCO820ACDBR 296-2846-1-ND | 8-Bit, ADC Modified Flash Converter....20-SSOP 4.07 3.26 2.54 TLC25431DB 296-2899-5-ND ‘| 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC..20-SSOP 9.02 7.22 6.09 
TLCO820ACDBR 296-2846-2-ND __| 8-Bit, ADC Modified Flash Converter... 20-SSOP 4616.00/2,000 TeeotS OW pas 2800 SND Crp okaps, 11Ch, By Serial ADCs. 0 SOc One ee e09 
TLCO820ACDW 296-2847-5-ND —— |8-Bit, ADC Modified Flash Converter.....20-SOIC 4.07 3.26 2.54 resuare SOI DON SRS ened ee ae e : ; 
TLCO820ACFN 296-2848-5-ND  |8-Bit, ADC Modified Flash Converter....20-PLCC 4.07 3.26 2.54 TLC2543N 296-1817-5-ND__| 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC......20-Dip__ 9.02 7.22 _ 6.09 
TLC0820ACN 296-2849-5-ND  |8-Bit, ADC Modified Flash Converter. 4.28 342 2.66 TLC2543MDBREP 296-22412-1-ND | 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V 
TLCO820AIDW 296-2850-5-ND | 8-Bit, ADC Modified Flash Converter. 439 351 273 Serial ADC NEWS... 15.03 13.53 12.00 
TLCO820AIFN 296-2851-5-ND _| 8-Bit, ADC Modified Flash Converter 439 3.51 273 TLC2543MDBREP 296-22412-2-ND 2B Bakers, ey SB5Rn ORE 00 
TLCO820AIN 296-2852-5-ND _[8-Bit, ADC Modified Flash Converter 459 3.68 2.86 ate me See 
TLC0831CD 296-2853-5-ND | 8-Bit, 31Ksps, 1-Ch. 5V Serial AD! 299 240 1.87 TLC2543QDWREP 296-22413-1-ND | 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V 
TLC0831CP 296-2854-5-ND | 8-Bit, 31Ksps, 1-Ch. 5V Serial AD 3.22 258 2.01 Serial ADC NEW! 10.76 9.69 8.60 
TLC0831ID 296-2855-5-ND | 8-Bit, 31Ksps, 1-Ch. 5V Serial AD! 3.22 258 2.01 TLC2543QDWREP 296-22413-2-ND — 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 5V 
TLCO831IP 296-2856-5-ND __| 8-Bit, 31Ksps, 1-Ch. 5V Serial AD! 342 274 213 Serial ADC NEW... 15956.00/2,000 
TLC0832CD 296-2857-5-ND | 8-Bit, 22Ksps, 2-Ch. 5V Serial ADI 299 240 187 TLC2551EVM 296-20571-ND Evaluation Module for TLC25: — [OOS 
TLCO832CP 296-2858-5-ND | 8-Bit, 22Ksps, 2-Ch. 5V Serial AD 2.99 2.40 1.87 TLC25511D 296-2909-5-ND | 12-Bit, 400Ksps, 1-Ch. 5V Serial AD 840 6.72 5.67 
TLC0832ID 296-2859-5-ND | 8-Bit, 22Ksps, 2-Ch. 5V Serial ADC.. 3.22 2.58 2.01 TLC2551IDGK 296-2910-5-ND___| 12-Bit, 400Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC 840 6.72 5.67 
TLC0832IP 296-2860-5-ND | 8-Bit, 22Ksps, 2-Ch. 5V Serial ADC... 322 258 2.01 TLC2552EVM 296-20572-ND Evaluation Module for TLC2552. oC — — 
TLC0834CD 296-2861-5-ND __| 8-Bit, 20Ksps, 4-Ch. 5V Serial ADC. 341 249 1.94 TLC2552ID 296-2911-5-ND | 12-Bit, 400Ksps, 2-Ch. 5V Serial 840 6.72 5.67 
TLC0834CN 296-2862-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 4-Ch. 3.31 265 2.06 TLC2552IDGK 296-2912-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC. 8.40 6.72 5.67 
TLC0834ID 296-2863-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 4-Ch. 3.31 265 2.06 TLC25541D 296-2913-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 4-Ch. 5V Serial ADC...16-SOIC 10.08 9.08 8.05 
TLCO834IN 296-2864-5-ND | 8-Bit, 20Ksps, 4-Ch. 3.53 283 2.20 TLC25541PW 296-2914-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 4-Ch. 5V 
TLCO838CDW 296-2865-5-ND | 8-Bit, 20Ksps, 8-Ch. 311 249 1.94 Serial ADC .... 16-TSSOP 9.50 8.55 7.59 
TLCO838CN 296-2866-5-ND __| 8-Bit, 20Ksps, 8-Ch. 3.31 2.65 2.06 TLC2555EVM 296-20573-ND Evaluation Module for TLC2556..... 50.00 — — 
TLCO838IDW 296-2867-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 8-Ch. 3.31 2.65 2.06 TLC25551D 296-2915-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 1-Ch. 5V Serial AD! 8.40 672 5.67 
TLCO838IN 296-2868-5-ND 8-Bit, 20Ksps, 8-Ch. 3.53 283 2.20 TLC2555IDGK 296-2916-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC...8-MSOP 8.40 6.72 5.67 
TLCO838IPW 296-2869-5-ND | 8-Bit, 20Ksps, 8-Ch. 3.31 265 2.06 TLC2558IDW 296-2917-5-ND 12-Bit, 400Ksps, 8-Channel 5V 
TLCS401DW 296-2919-5-ND | 8-Bit, 75Ksps, 12-Ch. 5V Serial ADC 396 37 247 Serial ADC .... 8 9.50 8.55 7.59 
TLCS401FN 296-2920-5-ND __|8-Bit, 75Ksps, 12-Ch. 5V Serial ADC.....20-PLCC 3.96 3.17 2.47 TLC25581PW 296-2918-5-ND | 12-Bit, 400Ksps, 8-Channel 5V 
TLCS40IN 296-2021-5-ND _[8-Bit, 75Ksps, 12-Ch. 5V Serial ADC.......20-Dip 396 317 247 Serial ADC .... 950 8.55 7.59 
TLC5411DW 296-2922-5-ND | 8-Bit, 40Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC.....20-SOIC 3.38 2.70 2.10 TLC2574EVM 296-18897-ND Evaluation Module for TLC2574. — 0 
TLC541 IFN 296-2923-5-ND | 8-Bit, 40Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC.....20-PLCC 3.38 270 2.10 TLC2574IDW 296-10255-5-ND | 12-Bit, 200Ksps, 4-Channel 
TLCS41IFNR 296-1331-1-ND | 8-Bit, 40Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC.....20-PLCC 3.38 2.70 2.10 Serial Out ADC.........-. 8837.95 7.05 
TLC541 IFNR 296-1331-2-ND _| 8-Bit, 40Ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC......20-PLCC 1913.00/1,000 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
Ta Digi-Key Price Each UBL Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLC2574IPW 296-10256-5-ND 12-Bit, 200Ksps, 4-Channel TLV1544CPW 996-2193-5-ND 10-Bit, 85Ksps, 4-Channel 
Serial Out ADC 883 7.95 7.05 2.7V-5.5V Serial ADC. 439 3.51 2.73 
TLC2578EVM 296-18898-ND | Evaluation Module for TLC2578 50.00 — — TLV154410 296-2961-5-ND | 10-Bit, 85Ksps, 4-Channel 
TLC25781DW 296-10257-5-ND | 12-Bit, 200Ksps, 8-Channel 2.7V-5.5V Serial ADC 473 3.78 2.94 
Serial Out ADC 9.66 870 7.72 TLV15481DB 296-2962-5-ND | 10-Bit, 85Ksps, 8-Channel 
TLC25781PW 296-10258-5-ND | 12-Bit, 200Ksps, 8-Channel 2.7V-5.5V Serial ADC 5.51 441 3.43 
Serial Out ADC... 966 8.70 7.72 TLV1548QDBREP 296-18146-1-ND 10-Bit, 85Ksps, 8-Channel 
TLC3541EVM 296-20574-ND Evaluation Module for TLC3541 50.00 — — si eduguniaee Peas ae OT (ae Ane F 6.66 5.33 4.50 
TLC35411D 296-12498-5-ND | 5V, Low Power, 14-Bit, 200Ksps Serial -18146-2- -Bit, 85Ksps, 8-Channel 
ADC with Auto Power DoW... 8.33 7.50 6.65 2.7V-6.5V Serial ADC 8326.00/2,000 
: sa : ; ; TLV1548QDBRQ1 296-16956-1-ND | 10-Bit, 85Ksps, 8-Channel 
TLC3541IDGK 296-13505-5-ND 5V, Low Power, 14-Bit, 200Ksps Serial ry . 
; 2.7V-5.5V Serial ADC 5.80 4.64 3.92 
ADE with Aut Power Down GE RE, es TLVIS4SQDBROT |296-16056-2-ND |10-Bit, 85Ksps, 8-Channel 
TLC3544EVM 296-18899-ND _| Evaluation Module for TLO3544.... 5000 , BGKsps, 
TLC35441DW 296-10288-5-ND | 14-Bit, 200Ksps, 4-Ch. Unipolar Al 10.32 9.68 8.58 2i7\-o oY Serial ADC... seen Ne 
TiGeeaalpul Pee Soe 14-bit o00Ke ne. 4.thanne, A H 4 TLV1549¢D 296-2963-5-ND | 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial AD 416 3.33 2.59 
5 -5- Bit, 200Ksps, 4-Channe TLV1549CP 296-2964-5-ND 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC....... 439 351 2.73 
Unipolar ADC 10.32 9.68 8.58 TLV15491D 296-2194-5-ND | 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC....8-SOIC 4.39 351 273 
TLO3545EVM 296-20575-ND _—_| Evaluation Module for TLC3545... 50.00 — — TLV15491P 296-2965-5-ND | 10-Bit, 38Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC......8-Dip 4.61 3.69 287 
TLC35451D 296-12499-5-ND | 14-Bit, 5V, 200Ksps, LP Serial ADC. 8.33 7.50 6.65 TLV1562CDW 296-2195-5-ND 10-Bit, 2Msps 4-Channel 
TLC3545IDGK 296-13506-5-ND 5V, Low Power, 14-Bit, 200Ksps Serial 2.7V-5.5V Parallel ADC... 8.30 6.64 5.61 
ADC with Auto Power Down... 8.33 7.50 6.65 TLV1562CPW 296-2966-5-ND | 10-Bit, 2Msps 4-Channel 
TLC3548EVM 296-18900-ND _| Evaluation Module for TLC3548 50.00 — — 2.7V-5.5V Parallel ADC 8.30 6.64 5.61 
TLC35481DW 296-10290-5-ND | 14-Bit, 200Ksps, 8-Ch. Unipolar ADC ...24-SOIC_ 11.41 10.28 9.12 TLViS6210W 296-1879-5-ND | 10-Bit, 2Msps 4-Channel 
TLC35481PW 296-10291-5-ND — | 14-Bit, 200Ksps, 8-Channel 2.7V-5.5V Parallel ADC... 8.90 7412 6.01 
Unipolar ADC... 11.41 10.28 9.12 TLV1562IPW. 296-1880-5-ND 10-Bit, 2Msps 4-Channel 
TLC3574EVM 296-18901-ND _| Evaluation Module for TLC3574 wy) =| = 2.7V-5.5\ Parallel ADC..... 8.90 7412 6.01 
TLC35741DW 296-10296-5-ND | 14-Bit, 200Ksps, 4-Channel LP ADC 11.41 10.28 9.12 TLV1570CDW 296-2196-5-ND | 10-Bit, 1.25Msps 8-Channel 
TLO3574IPW 296-10297-5-ND | 14-Bit, 200Ksps, 4-Ch. LP ADC 11.41 10.28 9.12 2.7V-5.5V Serial ADC 7.60 6.08 5.13 
TLC3578EVM 296-18902-ND Evaluation Module for TLC3578 5000  — — TLV1570CPW 296-2967-5-ND 
TLC3578IDW 296-10298-5-ND | 14-Bit, 200Ksps, 8-Channel LP ADC...... 14.41 12.98 11.51 siivisveinay hese iat 760 6.08 5.13 
TLC35781PW 296-10299-5-ND | 14-Bit, 200Ksps, 8-Channel LP ADC..24-TSSOP 14.41 12.98 11.51 on He many ery Gee 
TLC4541EVM 296-13563-ND _| Evaluation Module for TLC4541... a — 60100 N : 48" 5: 
TLV15701PW 296-1882-5-ND | 10-Bit, 1.25Msps 8-Channel 
Teesibox — (Beeeeisen iconv sonces ecetice- heer [ial Wah a 273 SADE bso aa sa 
TLC4545EVM 296-20576-ND _| Evaluation Module for TLC4545.... 5000 — — TEVTSECDW poole uomm 10 St | 25Meps 1-Channel al) BGR BuD 
TLC45451D 296-12501-5-ND | 16-Bit, 5V, 200Ksps, LP Serial ADC. 11.41 10.28 9.12 TLV1571IDW 296-2968-5-ND | 10-Bit, 1 25Msps 1-Channel : ; ; 
TLC45451DGK 296-12746-5-ND _| 16-Bit, 5V, 200Ksps, LP Serial ADC. 11.41 10.28 9.12 2 -7V/-5.5V Parallel ADC... 790 632 5.34 
TLC5510AINS 296-2938-5-ND | 8-Bit, 20Msps 1-Channel 5.0V TLV15711PW 296-2969-5-ND | 10-Bit, 1.25Msps 1-Channel 
High Speed Serial ADC... 5.02 4.02 3.13 2.7V-5.5V Parallel ADC..... 7.90 6.32 5.34 
TLC5510EVM 296-10332-ND | Evaluation Module for TLC5510 50.00 — — TLV1572cD 296-2970-5-ND | 10-Bit, 1.25Msps 1-Channel 
TLC55101NS 296-2939-5-ND | 8-Bit, 20Msps 1-Channel 5.0V 2.7V-5.5V Serial ADC 6.60 5.28 4.46 
High Speed Serial ADC... 5.02 4.02 3.13 TLV15721D 296-1883-5-ND | 10-Bit, 1.25Msps 1-Channel 
TLC5510INSR 296-2939-1-ND | 8-Bit, 20Msps 1-Channel 5.0V 2.7V-5.5V Serial ADC 710 5.68 4.80 
High Speed Serial ADC... 502 402 313 | TLVI578CDA 296-2198-5-ND | 10-Bit, 1.25Msps 8-Channel 
TLCS510INSR 296-2939-2-ND | 8-Bit, 20Msps 1-Channel 5.0V — SEG aoe le aus eLOmmnG SIGS 20) 
High Speed Serial ADC... 5686.00/2,000 -2971-5- -Bit, 1.25Msps 8-Channe 
-0183-5- Bi 5 2.7V-5.5V Parallel ADC..... 8.20 656 5.54 
eee ee ih sisa ac. 502 402 313. | TLV2541CDGK 296-2199-5-ND | 12-Bit, 140/200Ksps, 2-Channel 
‘ = : : 2.7V-5.5V Serial ADC... 7.70 616 5.20 
TLCSBANCNS Zoo UC Noma! &-Bit, 40Msps, HS ADC NEW! 24-S0P 5.13 4.11 3.20 TLV2541EVM 296-20577-ND _| Evaluation Module for TLV2541......... — (5000 
TLC5540CNSR 296-10336-1-ND | 8-Bit, 40Msps, High Speed ADC 24-SOP 513 411 3.20 TLVOSATID Peso eatin 12-BIL 140/200Ks0s, 2-Channal 
TLC5540CNSR 296-10336-2-ND | 8-Bit, 40Msps, High Speed ADC 5814.00/2,000 OTE SV Sel ARC Aon GER BRA 
TLC5540EVM 296-10337-ND | Evaluation Module for TLC5540 nm = = a uyosailoge 296-2973-5-ND | 12-Bit 140/200Ksps, 1-Channel ; ; i 
TLC55401NS 296-21968-5-ND __|8-Bit, 40Msps, High Speed ADC 5.56 4.45 3.46 9 7V5 SV Serial ABC... 820 656 5.54 
TLC5540INSR 296-10338-1-ND | 8-Bit, 40Msps, High Speed ADC .. 556 445 3.46 TLV2542CDGK 296-2200-5-ND —_|12-Bit, 140/200Ksps, 2-Channel 
TLC5540INSR 296-10338-2-ND — |8-Bit, 40Msps, High Speed ADC .. 6298.00/2,000 2.7V-5.5V Serial ADC. 7.70 616 5.20 
TLCSS401PW 296-2184-5-ND 8-Bit, 4OMsps, High Speed ADC .. 5.56 445 3.46 TLV2542EVM 296-20578-ND Evaluation Module for TLV2542. =. — 
TLC7135CDW 296-2185-5-ND | 4.5-Digit, .003Ksps, 1-Channel TLV25421D 296-2974-5-ND | 12-Bit, 140/200Ksps, 2-Channel 
Differential Input ADC 416 3.33 2.59 2.7V-5.5V Serial ADC... 8.20 656 5.54 
TLC7135CN 296-10350-5-ND | 4.5-Digit, .003Ksps, 1-Channel TLV2542IDGK 296-2975-5-ND | 12-Bit, 140/200Ksps, 2-Channel 
Differential Input ADC 416 3.33 2.59 2.7V-5.5V Serial ADC. 8.20 6.56 5.54 
TLV0831CD 296-2944-5-ND | 8-Bit, 49Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADI 315 252 1.96 TLV2543CDBR 296-10643-1-ND | 12-Bit, 66Ksps, 17-Channel 3.3V 
TLV0831CP 296-2187-5-ND | 8-Bit, 49Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC 315 252 1.96 Serial Out ADC... 846 677 5.72 
TLV08311D 296-2945-5-ND | 8-Bit, 49Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC 3.38 270 210 TLV2543CDBR 296-10643-2-ND 128i, 66Ksps. 14-Channel 3.3V ‘erating 
TLV0831 IP 296-2946-5-ND | 8-Bit, 49Ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC... 338 270 210 erial Out ADC.......... 00/2, 
TLV0832cD 296-2947-5-ND | 8-Bit, 44.7Ksps, 2-Ch. 3.3V Serial ADC 315 252 1.96 TLV2543CDW 296-2977-5-ND 1b Goksps Lt Chane 3.3V he re nen 
TLV0832CP 296-2948-5-ND | 8-Bit, 44.7Ksps, 2-Ch. 3.3V Serial ADC 315 252 1.96 : — = : : : 
-0188-5- BINA Theo bs TLV25430N 296-2978-5-ND | 12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 3.3V Serial ADC...20-Dip 646 6.77 5.72 
TLV08321D 296-2188-5-ND | 8-Bit, 44.7Ksps, 2-Ch. 3.3V Serial ADC... 3.38 270 2.10 [ 
TLV0832IP 296-2949-5-ND _|8-Bit, 44.7Ksps, 2-Ch. 3.3V Serial ADC...... 3.38 270 2410 TLV25431DB 296-2201-5-ND Teen eens 11-Channel 3.3V gape eee esa 
TLV0834CD 296-2189-5-ND | 8-Bit, 41Ksps, 4-Ch. 3.3V Serial ADC....14-SOIC 3.26 2.61 2.03 ora dt pres ‘ Se 
TLV08341D 296-2950-5-ND  |8-Bit, 41Ksps, 4-Ch. 3.3V Serial ADC... 14-SOIC 349 279 217 ee cic cacacaumm ot G6Ksps, 11-Channel3.3V 0 a2 752 BGR 
TLVO834IN 206-205 1ro:NDE | 8-Bit, 41Ksps, 4-Ch. 3.3V Serial ADC......14-Dip | 78143) 25785 2717 TLV2543N 206-2980-5-ND |12-Bit, 66Ksps, 11-Ch. 3.3V Serial ADC...20-Dip 9.02 7.22 6.09 
TLV08341PW 296-13859-5-ND | 8-Bit, 41Ksps, 4-Channel 3.3V eee al a : 
: TLv2544cD 296-2202-5-ND | 12-Bit, 200Ksps, 4-Channel 
Serial ADC ... hes 16-TSSOP 3.49 2.79 2.17 9 7V-5 SV Serial ADC. 840 672 5.67 
TLVO838CDW 296-2952-5-ND 8-Bit, 37.9Ksps, 8-Channel 3.3V TLV25441D 296-2981-5-ND 12-Bit, 200Ksps, 4-Channel 
Serial ADC ... ma 3.26 261 2.03 2.7V-5.5V Serial ADC 9.00 7.20 6.08 
TLV0838IDW 296-2190-5-ND 8-Bit, 37.9Ksps, 8-Channel 3.3V TLV25441PW 296-2982-5-ND 72-Bit, 200Ksps, 4-Channel 
Serial ADC ... -20-S0IG 3.49 2.79 2.17 2.7V-5.5V Serial ADC. 16-TSSOP 9.00 7.20 6.08 
TLV0838IN 296-2953-5-ND 8-Bit, 37.9Ksps, 8-Ch. 3.3V Serial ADC....20-Dip 3.49 2.79 2.17 TLV25440D 296-13365-5-ND 2.7V to 5.5V, 12-Bit, 200Ksps, 4-Channel 
TLVO838IPW 296-2954-6-ND | 8-Bit, 37.9Ksps, 8-Channel 3.3V LP, Serial ADC w/Autopower-Down....16-SOIC 8.66 7.80 6.92 
Serial ADC ... he 349 2.79 217 TLV2545CDGK 296-2203-5-ND | 12-Bit, 140/200Ksps, 2-Channel 
TLVS71IDW 296-2207-5-ND | 8-Bit, 1.25Msps 1-Channel 2.7V-5.5V Serial ADC. 7.70 616 5.20 
2.7V-5.5V Parallel ADC....cccsscseone 24-SOIC 5.29 4.23 3.29 TLV2545EVM 296-20579-ND __| Evaluation Module for TLV2545. Mw = = 
TLVS71IPW 296-2988-5-ND | 8-Bit, 1.25Msps 1-Channel TLV254510 296-2984-5-ND 12-8 14or200Ksps, 2-Channel ee 
2.7V-5.5V Parallel ADC...ccccososee 24-TSSOP 5.29 4.23 3.29 .7V-5.5V Serial ADC... ’ 56 5.5: 
TLVIS04ID 396-2191-5-ND | 10-Bit, 200Ksps, 4-Channel TLV25451DGK 296-2985-5-ND | 12-Bit, 140/200Ksps, 2-Channel 
: : 2.7V-5.5V Serial ADC... 8.20 6.56 5.54 
2.7V-5.5V Serial ADC 5.30 4.24 3.58 
TLV1504IPW 296-2955-5-ND | 10-Bit, 200Ksps, 4-Channel TLV2548CDW 296-2204-5-ND _|2.7V-5.5V, 12-Bit, 200Ksps, 8-Channel 
2.7\/-5.5V Serial ADC 530 4.24 3.58 LP, Serial ADC w/Autopower-Down....20-SOIC 9.70 7.76 6.55 
eranet SBR DI é : staat? TLV254810W 296-2986-5-ND | 2.7V-5.5V, 12-Bit, 200Ksps, 8-Channel 
TLV15081DW 296-2192-5-ND | 10-Bit, 200Ksps, 4-Channel Y 
2.7V-5.5V Serial ADC 6.30 5.04 4.26 LP, Serial ADC w/Autopower-Down.... 20-SOIC 8.66 7.80 6.92 
TLSOSIW FORDCreTSINT MM OBI, D00Kens 4-Chancal TLV25481PW 296-2987-5-ND ‘| 2.7V-5.5V, 12-Bit, 200Ksps, 8-Ch. LP, 
5 -2956-5- -Bit, 200Ksps, 4-Channe Serial ADC w/Autopower-Down.......20-TSSOP 8.66 7.80 6.92 
FiRaaeoR aorecnn | oS SERE GS) Bak ae TLV254800W 296-13366-5-ND  |2.7V-5.5V, 12-Bit, 200Ksps, 8-Ch. LP, 
Senet ADC. anne ss nS) Ney BER Serial ADC w/Autopower-Dow! 20-SOIC 10.00 9.00 7.98 
: ie d H : TLV2553EVM 296-20580-ND —_| Evaluation Module for TLV2553. ma = = 
TLV1543CDW 296-1878-5-ND | 10-Bit, 200Ksps, 11-Channel 3.3V TLV2553IDW 296-12227-5-ND | 12-Bit, 11-Channel, LP Serial ADC.......20-SOIC 6.80 5.44 4.59 
Serial ADC 4.59 3.68 2.86 TLV25531PW 296-15633-5-ND | 12-Bit, 11-Channel, LP Serial ADC.....20-TSSOP__ 6.80 5.44 4.59 
TLV15436N 296-2957-5-ND —_| 10-Bit, 200Ksps, 11-Channel 3.3V TLV2556EVM 296-20581-ND Evaluation Module for TLV2556. 938 — — 
Serial ADC ... 482 386 3.00 TLV25561DW 296-12502-5-ND | 12-Bit, 11-Channel, LP Serial ADC 
TLV15431DB 296-2959-5-ND 10-Bit, 200Ksps, 11-Channel 3.3V with Internal Reference..... 7.10 568 4.80 
Serial ADC ... 4.93 3.95 3.07 TLV25561PW 296-13000-5-ND | 12-Bit, 11-Channel, LP Serial ADC 
TLV1544CD 296-2960-5-ND 10-Bit, 85Ksps, 4-Channel with Internal Reference... 7.10 5.68 4.80 
2.7V-5.5V Serial ADC 439 3.51 2.73 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
Toll Digi-Key Price Each BLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 +100 
TLV5535EVM 296-10731-ND | Evaluation Module for TLV5535... == DF1760P DF1760P-ND Digital Filter for PCM176 23.27 21.72 20.17 
TLV55351PW 296-2206-5-ND | 8-Bit, 35Msps 1-Ch. 3.3V LP ADC 4.32 3.36 DF1760U DF1760U-ND Digital Filter for PCM176 23.27 21.72 20.17 
TLV5580CDW 296-1912-5-ND — |8-Bit, 80Msps 1-Ch. 3.3V LP ADC... 16.72 15.53 PCM1800E PCM1800E-ND | Single-Ended 20-Bit, Stereo ADC 5.20 416 3.51 
TLV5580CPW 296-1913-5-ND  |8-Bit, 80Msps 1-Ch. 3.3V LP ADC... 16.72 15.53 PCM1801U PCM1801U-ND | 16-Bit, Stereo Audio ADC 14-S0IC 5.40 432 3.36 
TLV55801DW 296-1914-5-ND __|8-Bit, 80Msps 1-Ch. 3.3V LP ADC 17.98 16.70 PCM1802DB PCM1802DB-ND | 24-Bit, 96kHz Delta-Sigm 
TLV55801PW 296-1915-5-ND _ |8-Bit, 8OMsps 1-Ch. 3.3V LP ADC... 17.98 16.70 Stereo ADC 6.70 5.36 4.53 
TLV5734PAG 296-12955-5-ND | 8-Bit, 30Msps 3-Channel PCM1803ADB 296-19473-5-ND | Single Ended, Analog Input 24-B 
3.3V, Very Low Power ADC... 7.60 6.42 96kHz Stereo ADC 2.36 1.89 1.47 
TSC2003EVM 296-21196-ND Evaluation Module for TSC2003 - = PCM1803DB 296-17658-5-ND —_| Single Ended, Analog Inp' 
TSC2003EVM-PDK _|296-21197-ND Evaluation Kit for TSC2003.... a 96kHz Stereo ADC... 239 1.91 1.49 
TSC2003IPW 296-14330-5-ND __|12C Touch Screen Controller . 4.05 3.15 PCM1804DB PCM1804DB-ND — ) 24-Bit, 192kHz Delta-Sigma 
TSC2003IZOCR 296-21992-1-ND — |2C Touch Screen Controller . 4.05 3.15 Stereo ADC : 7:90 6.32 5.34 
TSC2003IZOCR 296-21992-2-ND | 12C Touch Screen Controller . 7087.50/2,500 PCM1807PW 296-18703-5-ND —_| Single-Ended Analog-Input 24-Bit, 
TSC2004IRTJT 296-22660-1-ND | 1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 4-Wire 96kHz, Stereo ADC -14-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
Touch Screen Controller NEW! 495 396 3.08 PCM1808PW 296-19773-ND | 24-Bit, 96kHz, Stereo ADC. .14-TSSOP 2.25 1.80 1.40, 
TSC2004IRTIT 296-22660-2-ND _|1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 4-Wire a eae 206 2 tees ND 4 arte ousted aoe alte se see ee 
Touch Screen Controller NEW........... 731.50/250 a aes : 2 Vibieo avs : : 
TSC2004IYZKR 296-23108-1-ND |1.2V to 3 6V, 12-Bit, Nanopower, 4.Wire PCM1850PJT 296-16929-ND | 24-Bit, 96KHz, Stereo ADC. 32-TOFP 960 7.68 648 
Touch Screen Controller MEWT...24-DSBGA WMEAOSEG Coma Oa PCM1851APJT 296-21586-1-ND | 24-Bit, 96kHz, Stereo ADC. 32-TOFP 9.60 7.68 6.48 
TSC2004IYZKR 296-23108-2-ND | 4.2V to 36V, 12-Bit, Nanopower, 4.Wire PCM1851APJT 296-21586-2-ND | 24-Bit, 96kHz, Stereo ADC. 32-TOFP 1560.00/250 
baer PCM1851PJT 296-16930-ND | 24-Bit, 96kHz, Stereo ADC. 32-TOFP 960 7.68 6.48 
Touch Screen Controller NEW!.....24-DSBGA 8316.00/3,000 - 7 
: : PCM1870RHFR 296-21941-1-ND _|16-Bit, LP Stereo Audio AD 4-OFN 4.05 3.24 2.52 
TSC2005IVZLT 296-21431-1-ND _|1.6V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 4-Wire POMIG7ORHER PERna ERTL 16-BIC LP Stereo Adio AD EN elawe ane 
Touch Screen Controller ..18-WCSP 5.51 4.41 3.43 ee eis seo , ae 
=F SGaQ0EVZLT POO ONOME 1 GV t0 3.6V, 12-Blt Nanongwer 4:Wire PCM1870YZFT 296-22566-1-ND  |16-Bit, LP Stereo Audio ADC NEW!..24-DSBGA 4.50 3.60 2.80 
Tech Sceeneaiieler PCM1870YZFT 296-22566-2-ND | 16-Bit, LP Stereo Audio ADC NEW!..24-DSBGA 665.00/250 
ouch Screen Controller ... 18-WCSP 814.75/250 : 
TSC2008IRTIT ocaynauim ee H : PCM4201EVM 296-20983-ND | Evaluation Module for PCM4201.... SiG = — 
~ -1- .2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 4-Wire i ‘| 
Touch Screen Controller NEW! 20-OFN 4.73 3.78 2.94 PCM4201PW 296-18031-5-ND 24-Bit, Low Power, Single Channel 
L fai é : : Audio ADC.... ms .16-TSSOP 5.00 4.00 3.38 
eq Sc200eIATST Botosani) 1-2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 4-Wire PCM4202EVM 296-17597-ND | Evaluation Module for PCMN4202 S00 — — 
Touch Screen Controller NEWE.......... 20-QFN 698.25/250 e ery ara “Ri A 
: : PCM4202DBT 296-17438-1-ND | High-Perf. 24-Bit, 216kHz Sampling 
TSC2007IPW 296-21716-5-ND 1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 4-Wire i 
Touch Screen Controller 16-TSSOP 3.94 3.45 245 stereo Auale ADC SUS GSE) Tea 
TSC20071YZGT 296-21717-1-ND _ |1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 4-Wire PoMaepeD Bt Scam High-Port. 2-Bit, 216kt2 Sampling 
Stereo Audio ADC 1737.25/250 
Touch Screen Controller .12-DSBGA 4.84 3.87 3.01 " 7 ; 
d 3 PCM4202IDBREP 296-22195-1-ND | High-Perf. 24-Bit, 216kKHz Sampling 
TSC2007IVZGT 296-21717-2-ND  |1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 4-Wire Sterea Audio ADCNEW? o8-SSOP 1250 11.25 9.98 
Touch Screen Controller -12-DSBGA 715.00/250 PCIM4202IDBREP 296-22195-2-ND | High-Perf. 24-Bit, 216kHz Sampling 
TSC2046EIPW. 296-21997-5-ND Low Voltage I/O Touch Screen Stereo Audio ADC NEW! 28-SSOP 18526.00/2,000 
Controller 3.87 3.10 2.41 PCM4204EVM 296-18513-ND Evaluation Module for PCM4204. .— 20300 =F 
TSG202SEIRGMT ieee mam) “oN VOUage VO Touch Screen Ae Sa os PCM4204PAPT 296-17439-1-ND | High-Perf. 24-Bit, 216kHz Sampling 
Ont ONST, Z : : 4-Channel Audio ADC 64-HTOFP 13.24 11.93 10.58 
TSC2046EIRGVT 296-21998-2-ND oe ae 1/0 Touch Screen weno PCM4204PAPT 296-17439-2-ND | High-Perf. 24-Bit, 216kHz Sampling 
controller. : 4-Channel Audio ADC .64-HTOFP 2534,00/250 
TSC2046EIZOCT 296-21999-1-ND He vote Touch Screen i So Bed PCM4220PFBR 296-21962-1-ND | 2-Channel, 24-Bit, 216kHz ADC . 48-TOFP 16.58 14.93 13.24 
controller. : . S PCM4220PFBR 296-21962-2-ND | 2-Channel, 24-Bit, 216kHz ADC . 48-TOFP 12288.00/1,000 
TSC2046EIZ0CT eee ecal eg Low Voltage 1/0 Touch Screen PCM4222PFBR 296-21703-1-ND | 2-Channel, 24-Bit, 216kHz ADC.........48-TOFP 22.43 20.93 19.44 
OnE MCRAE eae spe cai 698.25/250 PCM4222PFBR 296-21703-2-ND _|2-Channel, 24-Bit, 216kHz ADC. 48-TOFP 18463.00/1,000 
-17516- ‘valuation Module for — Boi _ = = ar 
TSC2046EVM-PDK  |296-17518-ND _| Evaluation Module for TSC2046-PD 152.00 DSP Compatible Analog-to-Digital Converter 
TSC2046IGQCR 296-13811-1-ND Low Voltage I/O Touch Screen AFE1302Y/250 AFE1302YCT-ND Analog ADSL Front En 48-TOFP 16.73 15.61 14.50 
Controller. 48-VFBGA 2.20 1.76 1.32 AFE1302Y/250 AFE1302YTR-ND _| Analog ADSL Front End... 48-TQFP 3554.00/250 
TSC20461GQCR 296-13811-2-ND Low Voltage I/O Touch Screen Digital-to-Analog Converters 
Controller. 48-VFBGA 2815.00/2,500 DAC712P DAC712P-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface).......28-Dip.3 2181 — — 
TSC2046IPWR 296-15049-1-ND | Low Voltage 1/0 Touch Screen DAC712PB DAC712PB-ND ‘| 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 28-Dip 2850 — — 
Controller. 2.00 160 1.20 DAC712PK DAC712PK-ND | 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 9633 = 
TSC2046IPWR 296-15049-2-ND | Low Voltage I/O Touch Screen DAC712U DAC712U-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 175 — 
Controller. 16-TSSOP 2560.00/2,500 DAG712UB 296-14008-5-ND _|16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 2528 
TSC20461RGVR 296-15050-1-ND _|Low Volt. I/O Touch Screen Controller....16-QFN 2.10 1.68 1.26 DAC714P DAC714P-ND 16-Bit, DAC (Serial Data Interface) A —— 
TSC2046IRGVR 296-15050-2-ND | Low Volt. /0 Touch Screen Controller... 16-QFN 2687.50/2,500 DAC714U DAG714U-ND 16-Bit, DAC (Serial Data Interface) Os 
TSC2046IZQCR 296-21289-1-ND | Low Voltage 1/0 Touch Screen DAC715P DAG715P-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) me 
Controller. 48-VFBGA 2.20 176 1.32 DAC715U DAC715U-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) Bik = = 
TSC2046IZQCR 296-21289-2-ND — | Low Voltage I/O Touch Screen DAC715UB DAC715UB-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 27.60 = 
Controller. 48-VFBGA 2815.00/2,500 DACT16P DAC716P-ND 16-Bit, DAC. 78 = = 
TSC2100EVM 296-19021-ND Evaluation Module for TSC210 — ii ———— DAC716PB DAC716PB-ND | 16-Bit, DAC. 3125 — 
TSC2100IDA 296-15903-5-ND | Prog. Touch Screen Controller. 7.90 6.32 5.34 DAC716PK DAC716PK-ND 16-Bit, DAC. 2913 — — 
TSC2100IRHB 296-17926-ND Prog. Touch Screen Controller. 7.90 6.32 5.34 DAC716U DAC716U-ND 16-Bit, DAC. 23.78 — — 
TSC2101EVM 296-16858-ND Touch Screen Controller Evaluation DAC716UB DAC716UB-ND 16-Bit, DAC. 2G 0 
Module... eee = = DAC716UK DAC716UK-ND —_|16-Bit, DAC. Ic 250 — — 
TSC2101IRGZ 296-17512-ND Audio Codec w/Integrated Headphone Speaker, DAC725JP DAC725JP-ND Dual 16-Bit, DAC 28-Dip 25500 — — 
Amp/Touch Screen Controller... 48-QFN 9.90 7.92 6.69 DAC811JU DAC811JU-ND MPU-Compatible 12-Bit, DAC 28-SOIC 16.50 — — 
TSC2102IDA 296-15679-5-ND | Programmable Touch Screen yeti pacaaa speed eel ne ae jee SS 
Controller with Audio DAC... 7.40 5.92 5.00 al Compatible 12-bit, “DIP . eto 
TSC2200EVM 296-13596-ND _| Evaluation Module for TSC2200, So = = Deceey Des ae) MP Corinats iat DAC eee 18m ae 
TSC22001PW TSC2200IPW-ND [Pi ble Touch Screen Controll a: -Bit, 165Msps DAC .... -28- , ; ‘ 
GH DASREADE DEM-DACSOOE 296-19945-ND | Demo Board for DAC9OO! Siow = = 
j DAC9O0U DAC900U-ND 10-Bit, 165Msps Current Out DAC.......28-SOIC 6.04 4.84 4.08 
and Keypad Interface es 540 432 3.36 7 
TSC22001RHB 296-16693-5-ND | Prog. Touch Soreen Controller with 1 DAC902E DAC902E-ND 12-Bit, 165Msps DAC..... .28-TSSOP_ 8.81 7.94 7.04 
125kHz ADC and Keypad Interface 540 432 3.36 DEM-DAC902E 296-19946-ND Demo Board for DAC902! .— 152.00 _ _ 
TSCD200IRHBA 396-16694-1-ND ~|Prog. Touch Soreen Controller with 12 DAC902U DAC902U-ND 12-Bit, 165Msps Current Out DAC.......28-SOIC 8.81 7.94 7.04 
3 DAC904E DAC904E-ND 14-Bit, 165Msps DAC..... .28-TSSOP 10.85 9.77 8.66 
125kHz ADC and Keypad Interface .......32-QFN 5.40 4.32 3.36 DEM-DAC9O4E 296-19947-ND D Board for DAC9O4E — 452.00 sis ee 
TSC2200IRHBR 296-16694-2-ND | Prog. Touch Screen Controller with 12: DACSOAUI Beco TT AD 1a arch ot i nae eas OG AGE 
125kHz ADC and Keypad Interface .... 9072.00/3,000 i -Bit, 165Msps Current Out A Me yn 
TSC23001PAG 296-14060-ND | Programmable Touch Screen Controller DACSO8E DAC9O8E-ND 8-Bit, 165Msps DAC -28-TSSOP 5.58 4.47 3.48 
ith Audi fj DAC908U DAC908U-ND 8-Bit, 165Msps Current Out DAC 28-SOIC 5.58 4.47 3.48 
with Audio Codec. .64-TOFP 9.50 7.60 6.42 ; 
- DEM-DAC90XU 296-9470-ND Evaluation Module for DAC9OX.. — 152100) 
TSC2301EVM 296-19022-ND _| Evaluation Module for TSG2301 ea DACIIO0 BS GUE SneBh Mona LP! Gsiee sama D ea OE OGG 
TSC2301IGQZR 296-15713-1-ND | Programmable Touch Screen Controller ry ep er | See 
gramin DAC1220EVM 296-17265-ND _| Evaluation Module for DAC1220 .— 0 
with Audio Codes 120-BGA Team DAC1221E DACT221E-ND | 16-Bit, DAC 875 7.88 6.99 
TSC23011GQZR 296-15713-2-ND Programmable Touch Screen Controller DAC2900-EVM 296.13 z lg aoe stissiseaes - s s 
with Audio Codec. 120-BGA 15345.00/2,500 | -13545-ND Evaluation Module for DAC2900 — #152100: - = 
u DAG2900Y/250 DAC2900¥/250CT-ND | 10-Bit, 125Msps Dual DAC 993 8.94 7.93 
1802301 IPAG 296-15680:ND! | Programmable Touch Screan Controller DAC2900Y/250 DAC2900¥/250TR-ND | 10-Bit, 125Msps Dual DAC 1899.75/250 
with Audio Codec -64-TOFP 9.90 7.92 6.69 DAC2902-EVM 296-13546-ND _| Evaluation Module for DAC2902 — 1200 
erRO Ne Foo am pee you Soreen Controtier. pee oe DAC2902¥/250 DAC2902¥/250CT-ND | 12-Bit, 125Msps Dual DAC .... 48-T0FP 16.07 15.00 13.93 
VSP1ODAPER: paeorortinh jocBie Maw Bowe: Arcloaestarel : : : DAC2902Y/250 DAC2902V/250TR-ND | 12-Bit, 125Msps Dual DAC...... 48-TOFP 3413.75/250 
Processon/Dightzer gre ane Ren Ga aa DAC2904-EVM 296-13547-ND Evaluation Module for DAC2904 .— 1152100) 
: ; H H DAG2904Y/250 296-13071-1-ND | Dual, 14-Bit, 125Msps DAC 18.84 17.59 16.33 
HPA-MGUINTERFACE [29¢:205: 0: NDEEEEE| Interface Board for HP, Eb DAC2904V/250 296-13071-2-ND__|Dual, 14-Bit, 125Msps DAC 4003.50/250 
Audio Analog-to-Digital Converters DAC2932PFBT 296-15714-1-ND | Dual, 12-Bit, 40Msps DAC. 15.33 13.80 12.24 
AFEDRI8201PFBR 296-21570-1-ND [IF ADC Front End for AM/FM and HD DAG2932PFBT 296-15714-2-ND | Dual, 12-Bit, 40Msps DAC. 2932.50/250 
Radios 28.50 26.60 24.70 DAC5571EVM 296-18410-ND Evaluation Module for DAC5571 50.00 - = 
AFEDRI8201PFBR 296-21570-2-ND | IF ADC Front End for AM/FM and HD DAC5S71IDBVT 296-17199-1-ND | 2.7V-5.5V, I2C Interface, Voltage Output 
Radios . .48-TOFP 46930.00/2,000 8-Bit DAC SOT-23-6 248 1.98 1.49 
DF1706E DF1706E-ND Digital 28-SSOP_ 17.54 16.37 15.20 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
UUs Digi-Key Price Each Uel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
DAC5571IDBVT 296-17199-2-ND 2.7V-5.5V, I2C Interface, Voltage Output DAC7611UB DAC7611UB-ND 12-Bit, Serial General Purpose DAC 5.70 _— _ 
8-Bit DAC SOT-23-6 346.50/250 DAC7612U DAC7612U-ND 12-Bit, Dual/Serial GP DAC 5.38 = = 
DAC5573EVM 296-16741-ND Evaluation Module for DAC557. — 50.00 Se DAC7612UB DAC7612UB-ND 12-Bit, Dual/Serial GP DAC 6.26 = = 
DAC5573IPW 296-16636-5-ND Quad, 8-Bit, LP, Voltage Out, DAC 6-TSSOP 5.10 4.08 3.45 DAC7613E DAC7613E-ND 12-Bit, Voltage Out Mono Parallel 
DAC5574EVM 296-18411-ND Evaluation Module for DAC5574 ... 50.00 = = DAC +2 LSB. 5.00 = = 
DAC5574IDGS 296-16665-5-ND Quad, 8-Bit, LP, Voltage Out, DAC 510 4.08 3.45 DAC7613EB DAC7613EB-ND 12-Bit, Voltage Out Mono Parallel 
DAC5652AIPFB 296-22614-ND Dual 10-Bit, 275Msps DAC NEWI.......48-TQFP 12.66 11.40 10.11 DAC +1 LSB 5.80 = = 
DAC5652EVM 296-17891-ND Evaluation Module for DAC5652 — 152.00 SS DAC7631EVM 296-17621-ND Evaluation Module for DAC7631 .— 50.00 a 
DAC5652IPFB 296-17892-ND Dual 10-Bit, 275Msps DAC -48-TQFP 12.66 11.40 10.11 DAC7614E DAC7614E-ND Quad Serial-In 12-Bit DA 10.61 SS 
DAC5652MPFBREP 296-21303-1-ND Dual 10-Bit, 275Msps DAC -48-TOFP 21.66 20.22 18.78 DAC7614EB DAC7614EB-ND Quad Serial-In 12-Bit DA 11.40 S = 
DAC5652MPFBREP 296-21303-2-ND Dual 10-Bit, 275Msps DAC -48-TQFP 17784.00/1,000 DAC7614P DAC7614P-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC, +2 LSB 16.43 = = 
DAC5662AIPFB 296-22615-ND Dual 12-Bit, 275Msps DAC NE! -48-TOFP 16.16 14.55 12.91 DAC7614PB DAC7614PB-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC, +1 LSB 15.62 = = 
DAC5662IPFB 296-17242-ND Dual 12-Bit, 200Msps DAC...... -48-TQFP 16.16 14.55 12.91 DAC7614U DAC7614U-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC, +2 LSB 10.61 = = 
DAC5662MPFBEP 296-22559-ND Dual 12-Bit, 200Msps DAC NEWI......48-TQFP 30.50 28.47 26.43 DAC7614UB DAC7614UB-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC, +1 LSB 11.40 -_- = 
DAC5662MPFBREP 296-21304-1-ND Dual 12-Bit, 200Msps DAC -48-TOFP 28.98 27.06 25.12 DAC7615E DAC7615E-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC... 11.16 a 
DAC5662MPFBREP 296-21304-2-ND Dual 12-Bit, 200Msps DAC .48-TQFP 23864.00/1,000 DAC7615P DAC7615P-ND Quad Serial-In 12-Bit, General Purpose 
DAC5672AIPFB 296-22616-ND Dual 14-Bit, 275Msps DAC NEWI......48-TQFP 19.88 18.55 17.23 DAC, +2 LSB.... 16.43 => =— 
DAC5672IPFB 296-17549-ND Dual 14-Bit, 200Msps DAC -48-TOFP 19.88 18.55 17.23 DAC7615PB DAC7615PB-ND Quad Serial-In 12-Bit, General Purpose 
DAC5672MPFBEP 296-22560-ND Dual 14-Bit, 200Msps DAC NEW.......48-TQFP 33.80 31.55 29.29 DAC, +1 LSB.... 15.62 - = 
DAC5672MPFBREP 296-21305-1-ND Dual 14-Bit, 200Msps DAC -48-TOFP 37.76 35.25 32.73 DAC7615U DAC7615U-ND Quad Serial-In 12-Bit, General Purpose 
DAC5672MPFBREP  [296-21305-2-ND [Dual 14-Bit, 200Msps DAC “48-TOFP 31091.00/1,000 DAC, +2 LSB.... it Cae 
DAC5674IPHP 296-15726-ND 14-Bit, 400Msps DAC 8-HTQFP 22.50 21.00 19.50 DAC7615UB DAC7615UB-ND Quad Serial-In 12-Bit, General Purpose 
DAC5675AIPHP 296-18215-ND 14-Bit, 400Msps DAC 8-HTQFP 37.50 35.00 32.50 DAC, +1 LSB.... 12.00 =- = 
DAC56751IPHP 296-13032-5-ND 14-Bit, 400Msps DAC 8-HTQFP 37.55 35.05 32.54 DAC7616EB DAC7616EB-ND Quad Serial In 12-Bit DAC, +1 LSB 9.66 = SS 
DAC5675MPHPEP 296-21306-1-ND 14-Bit, 400Msps DAC 8-HTQFP 83.93 78.34 72.75 DAC7616UB DAC7616UB-ND Quad Serial In 12-Bit DAC, +1 LSB 9.66 = = 
DAC5675MPHPEP 296-21306-2-ND | 14-Bit, 400Msps DAC 8-HTOFP 17835.75/250 DAC7617EB DAC7617EB-ND | Quad Serial In 12-Bit DAC, +1 LSB OG = = 
DAC5682ZIRGCT 296-22919-1-ND 16-Bit, 1.0Gsps, 2-Ch. DAC NEI 64-QFN 52.73 49.21 45.70 DAC7617UB DAC7617UB-ND Quad Serial In 12-Bit DAC, +1 LSB 9.66 = eS 
DAC5682ZIRGCT 296-2291 9-2-ND 16-Bit, 1.0Gsps, 2-Ch. DAC NEW! 64-QFN 11204.00/250 DAC7621E DAC7621E-ND 12-Bit, Parallel In DAC, +2 LSB.. 5.50 = = 
DAC5686EVM. 296-17515-ND Evaluation Module for DAC568' — 203.00 = = DAC7621EB DAC7621EB-ND 12-Bit, Parallel In DAC, +1 LSB.. 6.40 =- = 
DAC5686IPZP 296-16695-5-ND 16-Bit, 500Msps, Dual-Ch. DAC 100-HTQFP 29.63 27.65 25.68 DAC7624P DAC7624P-ND 12-Bit, Quad DAC, +2 LSB, 
DAC5687EVM 296-18682-ND Evaluation Module for DAC568: ..— 203.00 =- - Mid-Scale Rese 28-Dip 16.83 ie 
DAC5687IPZP 296-17935-ND 16-Bit, 500Msps, 2x-8x Interpolating DAC7624PB DAC7624PB-ND 12-Bit, Quad DAC 
Dual-Channel DAC . 100-HTQFP 33.75 31.50 29.25 17.85 => =- 
DAC5687MPZP-EP 296-19871-ND 16-Bit, 500Msps, 2x-8x Interpolating DAC7624U DAC7624U-ND 12-Bit, Quad DAC 
Dual-Channel DA\ 100-HTQFP 67.50 63.00 58.50 16.23 = = 
DAC5688IRGCT 296-23218-1-ND 2-Ch., 16-Bit, 800Msps DAC NEI 64-VOFN 49.43 46.13 42.84 DAC7624UB DAC7624UB-ND 12-Bit, Quad DAC. 
DAC5688IRGCT 296-23218-2-ND | 2-Ch., 16-Bit, 800Msps DAC NEWS... 64-VQFN 10502.75/250 15.60 as 
DAC6571EVM 296-18412-ND Evaluation Module for DAC6571 ... oe 50.00 SS DAC7625P DAC7625P-ND 12-Bit, Quad DAC, +2 LSB, 
DAC6571IDBVT 296-18413-1-ND 2.7V to 5.5V, I2C Interface, Volt. Output, Zero-Scale Reset 16.83 = = 
10-Bit DAC SOT-23-6 3.49 2.79 2.17 DAC7625PB DAC7625PB-ND 12-Bit, Quad DAC, +1 LSB, 
DAC6571IDBVT 296-18413-2-ND  |2.7V to 5.5V, I2C Interface, Volt. Output, Zero-Scale Reset . 113 
10-Bit DAC 515.50/250 DAC7625U DAC7625U-ND 12-Bit, Quad DAC, +2 LSB, 
DAC6573EVM 296-16742-ND Evaluation Module for DAC657 — 50.00 — — Zero-Scale Reset . 16:23 
DAC6573IPW 296-16637-5-ND | Quad, 10-Bit, LP, Voltage Out, DAC . 610 4.88 4.12 DAC7625UB DAC7625UB-ND 12-Bit, Quad DAC, +1 LSB, 
DAC6574EVM 296-18414-ND Evaluation Module for DAC6574 ... 50.00 a Zero-Scale Reset . 15.60 a 
DAC6574IDGS 296-16666-5-ND Quad, 10-Bit, LP, Voltage Out, DA\ 610 4.88 4.12 DAC7631E DAC7631E-ND 16-Bit, Low Power (2.5mW) DAC .. 9.75 = iS 
DAC7512DBVREP 296-22149-1-ND — | Low Power, R/R Output, 12-Bit Serial DAC7631EB DAC7631EB-ND —_| 16-Bit, Low Power (2.5mW) DAC. 1150 — — 
Input DAC NEW!.... 2.25 1.80 1.40 DAC7632VFR 296-12630-1-ND 16-Bit, Dual DAC 15.68 = = 
DAC7512DBVREP 296-22149-2-ND Low Power, R/R Output, 12-Bit Serial DAC7632VFR 296-12630-2-ND 16-Bit, Dual DAC 12906.00/1,000 
Input DAC NEW!... SOT-23-6 3780.00/3,000 DAC7634E DAC7634E-ND 16-Bit, Quad DAC 48-SSOP 29.93 = = 
DAC7512E/250 DAC7512ECT-ND ‘| 12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DAC. .8-MSOP 353 2.83 2.20 DAC7634EB DAC7634EB-ND 16-Bit, Quad DAC 48-SSOP 34.73 — 
DAC7512E/250 DAC7512ETR-ND ‘| 12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DAC. . 8-MSOP 522.00/250 DAC7641YB/250 DAC7641YBCT-ND | 16-Bit, 5V, DAC 32-TOFP 13.24 pee Wee 
DAC7512N/250 DAC7512NTR-ND | 12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DAC. SOT-23-6 505.50/250 DAC7641YB/250 DAC7641YBTR-ND | 16-Bit, 5V, DAC 32-TQFP 2534.00/250 
DAC7513E/250 DAC7513ECT-ND ‘| 12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DAC. .8-MSOP 3.71 2.97 2.31 DAC7641Y/250 DAC7641YCT-ND | 16-Bit, 5V, DAC 32-TQFP = 11.58 a 
DAC7513E/250 DAC7513ETR-ND _| 12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DAC. .8-MSOP 548.75/250 DAC7641Y/250 DAC7641YTR-ND | 16-Bit, 5V, DAC.. 32-TQFP 2215.25/250 
DAC7513N/250 DAC7513NCT-ND | 12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DAC. SOT-23-8 3.62 2.90 2.26 DAC7642VFT DAC7642VFTCT-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAC .. 17.48 rae 
DAC7513N/250 DAC7513NTR-ND | 12-Bit, Serial-In, LP, R/R, DAC. SOT-23-8 535.25/250 DAC7642VFT DAC7642VFTTR-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAC . 3713.50/250 
DAC7541 AJP DAC7541AJP-ND | Quad 12-Bit, CMOS DAC 18-Dip 11.71 10.55 9.35 DAC7643VFT DAC7643VFTCT-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAC .. 48 SS = 
DAC7541AJU DAC7541AJU-ND | Quad 12-Bit, CMOS DAC -18-SOIC 10.61 956 8.48 DAC7643VFT DAC7643VFTTR-ND | 16-Bit, Dual Low Power DAC . 3713.50/250 
DAC7541AKP DAC7541AKP-ND | Quad 12-Bit, CMOS DAC 18-Dip 13.38 12.05 10.68 DAC7644E DAC7644E-ND 16-Bit, Quad/Parallel +5V, DA\ 48-SSOP 29: = = 
DAC7541AKU DAC7541AKU-ND | Quad 12-Bit, CMOS DAC .18-SOIC 12.35 11.12 9.86 DAC7644EB DAC7644EB-ND 16-Bit, Quad/Parallel +5V, DA 48-SSOP 34.73 it 
DAC7545GLU DAC7545GLU-ND | 12-Bit, CMOS Multiplying DAC DAC7654EVM 296-16990-ND Evaluation Module for DAC7654 .— 50.00 — _ 
(MPU Compatible)... 18.03 16.83 15.63 DAC7654YCT 296-17887-ND 16-Bit, Quad Voltage Out, DAC... 64-LQFP 42.23 - = 
DAC7545JU DAC7545JU-ND 12-Bit, CMOS Multiplying DAC DAC7664YCT 296-16928-1-ND 16-Bit, Quad Voltage Out, DAC 20 = = 
(MPU Compatible) 9.98 7.99 6.74 DAC7664YCT 296-16928-2-ND 16-Bit, Quad Voltage Out, DA\ 8542.50/250 
DAC7551IDRNT 296-18583-1-ND — | 12-Bit, Voltage Output, DA‘ 3.49 2.79 247 DAC7714U DAC7714U-ND 12-Bit, Quad Voltage Out, Serial DAC 16.32 i 
DAC7551IDRNT 996-18583-2-ND 12-Bit, Voltage Output, DA 515.50/250 DAC7714UB DAC7714UB-ND 12-Bit, Quad Voltage Out, Serial DAC.... 17.96 _- =_ 
DAC7552IRGTR 996-18222-1-ND 12-Bit, Dual, Ultra Low Glitch, Voltage DAC7715U DAC7715U-ND. 12-Bit, Quad Voltage Out, Serial DAC.... 17.18 _— _— 
Output DAC. §.29 4.23 3.29 DAC7715UB DAC7715UB-ND 12-Bit, Quad Voltage Out, Serial DAC... 18.90 = = 
DAC7552IRGTR 296-18222-2-ND 12-Bit, Dual, Ultra Low DAC7724N DAC7724N-ND 12-Bit, Quad Parallel DAC W775 SS = 
Output DAC. 8883.00/3,000 DAC7724NB DAC7724NB-ND 12-Bit, Quad Parallel DA 19.02 => =— 
DAC7553IRGTT 296-18683-1-ND | 12-Bit, Dual, Ultra Low Glitch, Voltage DAC7724U DAC7724U-ND 12-Bit, Quad Parallel DA\ 16:30 
520 416 3.51 DAC7724UB DAC7724UB-ND 12-Bit, Quad Parallel DA 18.68 — = 
DAC7553IRGTT 296-18683-2-ND DAC7725N DAC7725N-ND 12-Bit, Quad Parallel DAC A775 = =— 
845.00/250 DAC7725NB DAC7725NB-ND 12-Bit, Quad Parallel DA\ 19.02 SS = 
DAC7554EVM 296-17893-ND Evaluation Module for DAC755: 50.00 = = DAC7725UB DAC7725UB-ND 12-Bit, Quad Parallel DA\ 18.68 =- = 
DAC75541DGS 296-17551-5-ND | 12-Bit, Quad, Voltage Output DAC 9.60 7.68 6.48 DAC7731EC DAC7731EC-ND —_| 16-Bit, Low Power DAC . 1500 
DAC7558EVM 296-20837-ND Evaluation Module for DAC7558 ... 50.00 ——— DAC7731EVM 296-19939-ND Evaluation Module for DAC7731 -— 50.00 = = 
DAC7558IRHBR 296-18198-1-ND | 2.7V to 5.5V, 12-Bit, Octal, Ultra Li DAC7734E DAC7734E-ND Quad Serial 16-Bit, Voltage Out DAC....48-SSOP 47.18 _- =— 
Glitch, Voltage Output DAC................. 32-QFN 12.50 11.25 9.98 DAC7734EB DAC7734EB-ND Quad Serial 16-Bit, Voltage Out DAC....48-SSOP 51.90 => — 
DAC7558IRHBR 296-18198-2-ND | 2.7V to 5.5V, 12-Bit, Octal, Ultra Low DAC7734EC DAC7734EC-ND Quad Serial 16-Bit, Voltage Out DAC....48-SSOP 60.90 =- = 
Glitch, Voltage Output DAC.................. 32-QFN 27339.00/3,000 DAC7741EVM 296-19940-ND Evaluation Module for DAC7741 = = 
DAC75641APW 296-23219-5-ND | 4-Ch., 12-Bit, Low Power, Voltage DAC7741Y/250 296-14009-1-ND _| 16-Bit, Single Channel DAC... - = 
Output DAC NEW! 966 870 7.72 DAC7741Y/250 296-14009-2-ND 16-Bit, Single Channel DAC 3060.00/250 
DAC7564ICPW 296-23220-5-ND | 4-Ch., 12-Bit, Low Power, Voltage DAC7741YB/250 296-12702-1-ND 16-Bit, Single Channel DAC 48-LQFP 16.50 = -— 
Output DAC NEW! 16-TSSOP 11.33 10.20 9.05 DAC7741YB/250 296-12702-2-ND 16-Bit, Single Channel DAC 48-LQFP 3506.25/250 
DAC75651APW. 296-23221-5-ND | 4-Ch., 12-Bit, Low Power, Voltage DAC7741YC/250 DAC7741YC/250CT-ND | 16-Bit, Low Power DAC .. 48-LQFP 18.15 => = 
Output DAC NEWS... 16-TSSOP 9.66 8.70 7.72 DAC7741YC/250 DAC7741YC/250TR-ND | 16-Bit, Low Power DAC . 3857.00/250 
DAC7565ICPW. 296-23222-5-ND | 4-Ch., 12-Bit, Low Power, Voltage DAC7742Y/250 296-14169-1-ND 16-Bit, Mono Parallel DAC . 99 = 
Output DAC NEWS... 6-TSSOP 11.33 10.20 9.05 DAC7742Y/250 296-14169-2-ND 16-Bit, Mono Parallel DAC . 3060.00/250 
DAC7571EVM 296-19937-ND Evaluation Module for DAC7571 — 7750100) => - DAC7742YB/250 296-14167-1-ND 16-Bit, Mono Parallel DAC . 16.50 -> = 
DAC7571IDBVT 296-14345-1-ND 12-Bit, 120 Voltage Output DAC -S0T23-6 3.94 3.15 2.45 DAC7742YB/250 296-14167-2-ND 16-Bit, Mono Parallel DAC . 3506.25/250 
DAC7571IDBVT 296-14345-2-ND 12-Bit, I2C Voltage Output DAC 582.00/250 DAC7742YC/250 296-14168-1-ND 16-Bit, Mono Parallel DAC . 18.15 SS 
DAC7573EVM 296-16743-ND Evaluation Module For DAC7573 50.00 - = DAC7742YC/250 296-14168-2-ND 16-Bit, Mono Parallel DAC . 3857.00/250 
DAC75731PW 296-15745-5-ND 12-Bit, Quad, Low Power, Voltage DAC7744E DAC7744E-ND Quad Parallel 16-Bit DAC - -— 
Output |2C Interface DAC... 10.25 9.23 8.18 DAC7744EB DAC7744EB-ND Quad Parallel 16-Bit DAC _-> = 
DAC7574EVM 296-19938-ND Evaluation Module for DAC7574 50.00 => = DAC7744EC DAC7744EC-ND Quad Parallel 16-Bit DAC = — 
DAC7574IDGSR 296-15227-1-ND 12-Bit, Quad, Low Power, Voltage DAC7800LU 296-12976-5-ND Dual 12-Bit, Monolithic DA( = = 
Output I2C Interface DAC.............. 10-MSOP 10.25 9.23 8.18 DAC7801KP DAC7801KP-ND Dual 12-Bit, Monolithic DAC a 
DAC7574IDGSR 296-15227-2-ND 12-Bit, Quad, Low Power, Voltage DAC7801LP DAC7801LP-ND Dual 12-Bit, Monolithic DA - — 
Output I2C Interface DAC 18680.00/2,500 DAC7801LU 296-18289-5-ND Dual 12-Bit, Monolithic DA‘ _-> = 
DAC7611P DAC7611P-ND 12-Bit, Serial General Purpose DAC. 5.86 => = DAC7802KU 296-12978-5-ND Dual 12-Bit, Monolithic DA _- = 
DAC7611PB DAC7611PB-ND 12-Bit, Serial General Purpose DAC. 6.72 _-> = DAC7802LP DAC7802LP-ND Dual 12-Bit, Monolithic DA = = 
DAC7611U DAC7611U-ND 12-Bit, Serial General Purpose DAC........ 5.45 _— _— 
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INSTRUMENTS 

ele Digi-Key Price Each ELE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
DAC7802LU 296-12980-5-ND Dual 12-Bit, Monolithic DAC .... 30.36 = = DAC8801IDGKT 296-17641-2-ND 14-Bit Multiplying DAC. 1625.75/250 
DAC7811EVM 296-18684-ND Evaluation Module for DAC7811 50.00 = = DAC8801IDRBT 296-17642-1-ND 14-Bit Multiplying DAC. 8.50 7.65 6.79 
DAC7811IDGSR 296-19660-1-ND 12-Bit, Serial In, Multiplying DAC. 510 4.08 3.45 DAC8801IDRBT 296-17642-2-ND 14-Bit Multiplying DAC. 1625.75/250 
DAC7811IDGSR 296-19660-2-ND 12-Bit, Serial In, Multiplying DAC. 7905.00/2,500 DAC8802IPW 296-19405-5-ND Dual Serial Input 14-Bit Multiplying 

DAC7821IPW 296-19540-5-ND 12-Bit, Parallel In, Multiplying DAC....20-TSSOP 5.20. 4.16 3.51 DAC 10.16 915 8.12 


DAC7822IRTAT 


296-20636-1-ND 


Dual 12-Bit Parallel In, Multiplying DAC..40-QFN 


840 672 5.67 


DAC8803IDBT 


296-18685-1-ND 


DAC7822IRTAT 296-20636-2-ND | Dual 12-Bit Parallel In, Multiplying DAC..40-QFN 1365.00/250 2093 1953 1814 
DAC8043UC DAC8043UC-ND —_| Serial-In 12-Bit DA og oo DAC8803IDBT 296-18685-2-ND 
DAC8043U DAC8043U-ND | Serial-In 12-Bit DAC... 6 = = 4446.50/250 
DAC81641APW 296-23142-5-ND eile) Voltage neon DACaaOSQDBTR 996-21734-1-ND 
d ue E ! Z 10.25 9.23 8.18 
DACB1641BPW 296-23143-5-ND TERED wee Voltage 1e-tssop MCE DACB8050DBTR 296-01734-0-ND |14-Bit, Dual, Parallel In, Multiplying 
} He : : : DAC... 15190.00/2,000 
DACEIG4ICPW peiceeiciuomm 148 Quad Channel, Voltage ic ace Gk DAC8806IDB 296-19722-5-ND | 14-Bit, Parallel In Multiplying DAG 916 8.25 7.32 
BacaieaIoPW POO NTMAA 14-8: Quad Channel : ‘ ; DAC8811EVM 296-18417-ND | Evaluation Module for DAC8811 5000 
Output DAC NEW, 16-TSSOP 1643 1533 14.24 DAC8811IBDGKT 296-17643-1-ND _| 16-Bit Multiplying DAC 13.16 11.85 10.51 
DACBTGSIAPW 396-05146-5-ND ~~ |14-Bit, Quad Channel. Volt DAC8811IBDGKT 296-17643-2-ND | 16-Bit Multiplying DAC 2518.25/250 
Output DAC NEW! te-cTesop WGOaMET Came les DAC8811IBDRBT 296-17644-1-ND | 16-Bit Multiplying DAC. 13.16 11.85 10.51 
DAC8165IBPW 296-23147-5-ND |14-Bit, Quad Channel, Voltage DAC8811IBDRBT 296-17644-2-ND | 16-Bit Multiplying DAC. 2518.25/250 
Output DAC NEW! 16-TSSOP 16.58 14.93 13.24 DAC88111ICDGKT 296-17645-1-ND 16-Bit Multiplying DAC. 15.08 13.58 12.04 
DAC81651CPW 296-23148-5-ND 14-Bit, Quad Channel, Voltage DAC8811ICDGKT 296-17645-2-ND 16-Bit Multiplying DAC. 2884.75/250 
Output DAC NEW!.... 16-TSSOP 14.91 13.43 11.91 DAC8811ICDRBT 296-17646-1-ND | 16-Bit Multiplying DAC 15.08 13.58 12.04 
DAC81651DPW 296-23149-5-ND | 14-Bit, Quad Channel, Voltage DAC8811ICDRBT 296-17646-2-ND | 16-Bit Multiplying DAC 2884.75/250 
Output DAC NEW! 6-TSSOP 16.43 15.33 14.24 DAC8812IBPW 296-19406-5-ND — | Dual, Serial Input 16-Bit Multiplying 
DAC8501E/250 DAC8501E/250CT-ND | 16-Bit, Low Power DA .8-MSOP 660 5.28 4.46 13.99 12.60 11.18 
DAC8501E/250 DAC8501E/250TR-ND | 16-Bit, Low Power DAC _8-MSOP 1072.50/250 DAC8812ICPW 296-19407-5-ND | Dual, Serial Input 16-Bit Multiplying 
DAC8531E/250 DAC8531E/250CT-ND | 16-Bit, Low Power DAC “8-MSOP 6.28 5.03 4.24 DAC 16.24 14.63 12.97 
DAC8531E/250 DAC8531E/250TR-ND | 16-Bit, Low Power DAC ~8-MSOP 1020.50/250 DAC88141BDBT 296-18608-1-ND | Quad, Serial In 16-Bit Multiplying 
DAC8531EVM 296-13548-ND Evaluation Module for DAC8531 .. — 101.00 — _ DAC.. 97.98 26.11 24.25 
DAC8531IDRBT 296-15727-1-ND | 16-Bit, Low Power, R/R Output DA‘ 6.28 5.03 4.24 DAC8814IBDBT 296-18608-2-ND | Quad, Serial In 16-Bit Multiplying 
DAC8531 IDRBT 296-15727-2-ND | 16-Bit, Low Power, R/R Output DAC 1020.50/250 DAC. 5944.75/250 
DAC8532IDGK DAC8532IDGK-ND | 16-Bit, 2-Channel, Low Power DAC . 891 8.03 7.12 DAC8814ICDBT 296-18609-1-ND | Quad. Serial in 16-Bit Multiplying 
DAC8534EVM 296-17255-ND Evaluation Module for DAC8534 .. wa 50.00 = = DAC 32.10 29.96 27.82 
DAC85341PW 296-13718-5-ND SR AREA DAGL Power, 16-Bit, es HERES SPE DAC8814ICDBT 296-18609-2-ND | Quad, Serial In 16-Bit Multiplying 
F DAC 6821.25/250 
DACES41EVM 20012841 -ND/S | Evaluation Module for D ---— OT OO as DAC88201BDB 296-19654-5-ND | 16-Bit, Parallel In Multiplying DAC 14.16 1275 11.31 
DAC8541V/250 296-12427-1-ND __| 16-Bit, Low Power DAG '3OTOFP 6.60 5.28 4.46 + iplyl 
BACARHYDS0 Sw aOTGrP TaD Sue DAC8820ICDB 296-19655-5-ND | 16-Bit, Parallel In Multiplying DAC 16.49 14.85 13.17 
DAC8544IPFB 296-17092-ND Quad, 16-Bit, R/R Volt. Output DAC.....48-TOFP 16.24 14.63 12.97 DAGS822QBDBTR Zebra alana) 16-Bit, Dual, Parallel In, Muttiplying “Vey APE SHI 
DAC8550|IBDGKT 296-19621-1-ND | 16-Bit, Voltage Output DA “8-MSOP 640 5.12 4.32 : : : 
DAC8550IBDGKT 296-19621-2-ND | 16-Bit, Voltage Output DA .8-MSOP 1040.00/250 DAC88220BDBTR 296-21735-2-ND 
DAC8550|DGKT 296-19622-1-ND | 16-Bit, Voltage Output DA .8-MSOP 5.90 4.72 3.99 21366.00/2,000 
DAC8550IDGKT 296-19622-2-ND | 16-Bit, Voltage Output DAI ~8-MSOP 958.75/250 DAC8822QCDBTR 296-21699-1-ND 
DAC8551EVM 296-20838-ND Evaluation Module for DAC8551 uu— (50100 — 16.58 14.93 13.24 
DAC8551 |ADGKT 296-21222-1-ND | 16-Bit Ultra Low Glitch, Voltage DAC8822QCDBTR 296-21699-2-ND 
Output DAC 8-MSOP 5.90 4.72 3.99 24576.00/2,000 
DAC8551|ADGKT 296-21222-2-ND | 16-Bit Ultra Low DAC8830IBD 296-21736-5-ND | 16-Bit, Ultra LP Voltage Out, DAC. 14.24 12.83 11.38 
Output DAC 8-MSOP 958.75/250 DAC8830ICD 296-21737-5-ND | 16-Bit, Ultra LP Voltage Out, DAC. 1458 13.13 11.64 
DACB551IDGKT 296-18290-1-ND | 16-Bit Ultra Low Glitch, Voltage DAC88301D 296-21738-5-ND | 16-Bit, Ultra LP Voltage Out, DAC. 13.24 11.93 10.58 
Output DAC. 8-MSOP 6.50 5.20 4.39 DAC8830MCDREP 296-22562-1-ND | 16-Bit, Ultra Low Power, Voltage Out 
DAG8551IDGKT 296-18290-2-ND | 16-Bit Ultra Low Glitch, Voltage DAC NEW: 22.32 20.84 19.35 
Output DAC .8-MSOP 1056.25/250 DAC8830MCDREP _[296-22562-2-ND | 16-Bit, Ultra Low Power, Voltage Out 
DAC8552IDGKT 296-20676-1-ND | 16-Bit, 2-Channel Voltage Out DAC......8-MSOP 9.66 870 7.72 DAC NEW... 45197.50/2,500 
DAC8552IDGKT 296-20676-2-ND | 16-Bit, 2-Channel Voltage Out DAC...... 8-MSOP 1848.75/250 DAC8831EVM 296-20839-ND | Evaluation Module for DAC8831 50.00 — — 
DAC8554EVM. 296-19429-ND Evaluation Module for DAC8554 .. ..— 50.00 — — DAC8831IBD 296-18028-5-ND 2.7V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, 
DAC85541PW 296-18310-5-ND | 16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch, Voltage Output DAC e 14.24 12.83 11.38 
DACRSS55IPW PO eR OM Gale od Ghtwral Litt Low eit, ee ea DAGEES1IBRGYT 296-20708-7-ND_ |2.7Vt0 5.5, 16-Bt Ultra Low Power, 
Voltage Output DAC... SLO SDIRIS.52 DAC8831IBRGYT pee 207032ND [2 7V 18g SV. 16-8 lira Low Power ase eee 
DAC8560|ADGKT 296-21385-1-ND | 16-Bit, Ultra Low Glitch, Voltage Output ; ; 
B-MSOP 7.70 616 5.20 Voltage Output DAC 2964.50/250 
AsebAQIAnGR: AER SRR 8 ‘ E ; DAC8831ICD 296-18029-5-ND | 2.7V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, 
Pl 8-MSOP 4251.25/250 Voltage Output DAC 5 14.58 13.13 11.64 
DACaS6OIBDGKT 296-21986-1-ND : DAC8831ICRGYT 296-20704-1-ND  |2.7V to 5.SV, 16-Bit Ultra Low Power, 
SOP eee SZ DAC8831ICRGYT 296-20704-2-ND ov wav 16 Bt Low Pt ae ale 
a 7 - -2- .7V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, 
DAGSDEOIBDGKT ez 280.2: Nb SOP 1495.00/250 Voltage Output DAC 3044.00/250 
DACS6OICDGKT 296-21387-1-ND : DAC88311D 296-18030-5-ND | 2.7V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, 
-MSOP 9.70 7.76 6.55 Voltage Output DAC e 13.24 11.93 10.58 
DAC8560ICDGKT 296-21387-2-ND DAC8831IRGYT 296-20705-1-ND  |2.7V to 5.SV, 16-Bit Ultra Low Power, 
SOP 1576.25/250 Voltage Output DAC 1458 13.13 11.64 


DAC8560IDDGKT 
DAC8560IDDGKT 
DAC8564IAPW. 


296-21388-1-ND 
296-21388-2-ND 
296-22920-5-ND 


16-Bit, Ultra Low Glitch, Voltage ouipat 
DAC. 
16-Bit, Ultra Low Glitch, Voltage Output 
DAC. 
16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch 
Voltage Out DAC NEW....... 


933 840 7.45 
1785.00/250 
16.88 15.75 14.63 


DAC8831IRGYT 


296-20705-2-ND 


2.7V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, 


DAC8564IBPW 


296-22921-5-ND 


16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch 


Voltage Out DAC NEWS........ 18.68 17.43 16.19 
DAC8564ICPW 296-22922-5-ND 16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch 

Voltage Out DAC NEWS........ 18.38 17.15 15.93 
DAC8564IDPW 296-22923-5-ND 16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch 

Voltage Out DAC NEW! 20.18 18.83 17.49 
DAC85651APW 296-22924-5-ND 16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch 

Voltage Out DAC NEWS........ 16.88 15.75 14.63 
DAC85651BPW 296-22925-5-ND 16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch 

Voltage Out DAC NEWS........ 18.68 17.43 16.19 
DAC85651CPW 296-22926-5-ND 16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch 

Voltage Out DAC NEWS........ 18.38 17.15 15.93 
DAC8565IDPW 296-22927-5-ND 16-Bit, Quad Channel, Ultra Low Glitch 

Voltage Out DAC NEWS... 20.18 18.83 17.49 
DAC8571EVM 296-19942-ND Evaluation Module for DAC8571 — (750100) => = 
DAC8571IDGKR 296-14307-1-ND 16-Bit, Low Power I2C DA\ 8-MSOP 5.90 4.72 3.99 
DAC8571IDGKR 296-14307-2-ND 16-Bit, Low Power I2C DAI 8-MSOP 9145.00/2,500 
DAC8574EVM 296-18415-ND Evaluation Module for DAC857: 50.00 _ 
DAC8574IPW 296-14170-5-ND 16-Bit, Quad Rail-to-Rail DAC... 15.38 14.35 13.33 
DAC8580EVM 296-19403-3-ND Evaluation Module for DAC8580 50.00 
DAC8580IPW 296-18311-5-ND 16-Bit, High Speed, Low Noise, Voltage 

Output DAC. 16-TSSOP 6.00 4.80 4.05 
DAC8581EVM 296-19404-3-ND | Evaluation Module for DAC8581 mM = 
DAC8581IPW 296-18312-5-ND 16-Bit, High Speed, Low Noise, Voltage 

Output DAC. 6.00 480 4.05 
DAC8801EVM 296-18416-ND Evaluation Module for DAC8801 50.00 


DAC8801IDGKT 


296-17641-1-ND 


14-Bit Multiplying DAC. 


8.50 7.65 6.79 


Voltage Output DAC 2789.00/250 
DAC8831MCDEP 296-21224-5-ND | 2.7V to 5.5V, 16-Bit Ultra Low Power, 

Voltage Output DAC 24.94 23.28 21.62 
DAC8832ICRGYT 296-19588-1-ND 16-Bit Ultra LP, Voltage Output DAC. 15.91 14.33 12.71 
DAC8832ICRGYT 296-19588-2-ND 16-Bit Ultra LP, Voltage Output DAC 3044.00/250 
DAC8871SBPW 296-22150-5-ND 16-Bit, 1-Ch., Serial mvoneat Out, 

DAC NEW: e 16.33 14.70 13.04 
DAC8871SPW 296-22151-5-ND 16-Bit, 1-Ch. 

DAC NEW!.. 16-TSSOP 13.33 12.00 10.64 
DAC8881SRGET 296-22741-1-ND 16-Bit, 1-Ch. Volt. Output DAC NEW!...24-QFN 14.66 13.20 11.71 
DAC8881SRGET 296-22741-2-ND 16-Bit, 1-Ch. Volt. Output DAC NEW!...24-QFN 2805.00/250 
DSD1608PAH 296-13451-ND 24-Bit, 8-Ch. Multi-Format DAC . 52-TOFP 7.08 638 5.66 
THS5641AIDW 296-2989-5-ND 8-Bit, 100Msps 3V-5V Single DAC 28-SOIC 5.52 4.42 3.73 
THS5641AIPW 296-2990-5-ND 8-Bit, 100Msps 3V-5V Single DAC.....28-TSSOP 5.52 4.42 3.73 
THS5641 EVM. 296-10055-ND Evaluation Module for THS5641 .— 101.00 -> = 
THS5651AIDW 296-2992-5-ND 10-Bit, 125Msps 3V-5V Single DA 20-SOIC 856 685 5.78 
THS5651AIPW 296-2287-5-ND 10-Bit, 125Msps 3V-5V Single DAC...28-TSSOP 856 6.85 5.78 
THS5651EVM. 296-10056-ND Evaluation Module for THS5651 ... .— 101.00 -> = 
THS5661AIDW 296-2995-5-ND 12-Bit, 125Msps 3V-5V Single DA 28-SOIC 10.45 9.41 8.34 
THS5661AIPW 296-2288-5-ND it, 125Msps 3V-5V Single DAC...28-TSSOP 10.45 9.41 8.34 
THS5671AIDW 296-2998-5-ND 14-Bit, 125Msps 3V-5V Single DAC......28-SOIC 11.63 10.47 9.29 
THS5671AIPW 296-2289-5-ND 14-Bit, 125Msps 3V-5V Single DAC...28-TSSOP 11.63 10.47 9.29 
THS5671EVM 296-10058-ND Evaluation Module for THS5671 .... — MOT00 =—- — 
THS8083A95PZP 296-13345-ND Triple 8-Bit, 95Msps, 3.3V Video and 

Graphics Digitizer w/Digital PLL....100-HTQFP 14.23 12.81 11.36 
THS8133BCPHP 296-2999-ND 10-Bit, 80Msps 3V-5V Triple 

Video DAC..... 48-HTQFP 12.99 11.70 10.38 
THS8134BCPHP 296-3001-ND 8-Bit, 80Msps 3V-5V Triple 

Video DAC ..... .48-HTQFP 9.75 8.78 7.79 
THS8135PHP 296-13049-5-ND | Triple 10-Bit Video DAC . -48-HTQFP 8.33 7.50 6.65 
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INSTRUMENTS 
TA. Digi-Key if Price Each Tals Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLC5602CDW 296-3003-5-ND  |8-Bit, 30Msps 5V Single Video DAC......20-SOIG 3.31 2.65 2.06 TLV5614CPW 296-3040-5-ND | 12-Bit, 3ys, 2.7V- 
TLC5615CD 296-3004-5-ND  |10-Bit, 12.5us, 5V Single Serial DAG......8-SOIG 4.07 3.26 2.54 Serial DAC 16-TSSOP 12.41 1148 9.91 
TLC5615CDGK 296-3005-5-ND  |10-Bit, 12.5us, 5V Single Serial DAC... 4.07 3.26 2.54 TLV56141D 296-1921-5-ND | 12-Bit, 3ys, 2.7V- 
TLC5615CP 296-3006-5-ND  |10-Bit, 12.5us, 5V Single Serial DAC 4.07 3.26 2.54 Serial DAC 16-SOIC 13.33 12.00 10.64 
TLC56151D 296-3007-5-ND __|10-Bit, 12.5us, 5V Single Serial DAG 4.28 3.42 2.66 TLV56141PW 296-1922-5-ND | 12-Bit, 3u's, 2. 
TLC56151P 296-2292-5-ND | 10-Bit, 12.5us, 5V Single Serial DAC 428 342 2.66 Serial DAC 16-TSSOP 13.33 12.00 10.64 
TLC5618AQD 296-3011-5-ND | 12-Bit, 2.5!s, 5V Dual Serial DAC 882 7.06 5.96 TLVS6141YZT 296-22432-1-ND —|12-Bit, 3ys, 2.7V- 
TLC5620CD 296-1861-5-ND  |8-Bit, 10s, 5V Quad Serial DA 3.42 274 2.13 Serial DAC NE! 16-XCEPT 12.83 11.55 10.25 
TLC5620CN 296-1862-5-ND 8-Bit, 101s, 5V Quad Serial DA 3.62 290 2.26 TLVS6141YZT 296-22432-2-ND 
TLC56201D 296-1339-5-ND | 8-Bit, 10ys, 5V Quad Serial DA 3.62 2.90 2.26 6-XCEPT 2454.50/250 
TLC56201DR 206-1339-1-ND | 8-Bit, 10s, 5V Quad Serial DA 3.62 2.90 2.26 TLVS614MPWREP =| 296-21258-1-ND te-Tssop MeOMOMntoMteien 
TLC56201DR 296-1339-2-ND  |8-Bit, 10's, 5V Quad Serial DAC... 5072.50/2,500 : 4 : 
TLC5620IN 296-3012-5-ND — |8-Bit, 10s, 5V Quad Serial DAC... 3.80 3.05 2.37 TLVS614MPWREP = /296-21258-2-ND Ena 
TLC5628CDW 296-1864-5-ND  |8-Bit, 10s, 5V Octal Serial DAC 551 4.41 3.43 ! ey 
TLC5628CN 296-1865-5-ND | 8-Bit, 101s, 5V Octal Serial DAC 510 4.08 3.45 TLVS616CD 296-2301-5-ND Mee SUS. 24 28N Gy ZK. 8B 
TLC56281IDW 296-3013-5-ND _ |8-Bit, 10s, 5V Octal Serial DAC 520 416 3.51 TLV5616CDR 296-2301-1-ND | 12-Bit, 3us, 27 : ; : 
TLC5628IN 296-3014-5-ND  |8-Bit, 10's, 5V Octal Serial DAC... 550 4.40 3.72 Serial DAC 520 416 3.51 
TLC7225CDW 296-3015-5-ND | 8-Bit, 5s, 5V-15V Quad Parallel D 5.02 4.02 3.13 TLVSST6CDR T96-230T-END TB Sys, 7V 
TLC72251DW 296-3016-5-ND —_|8-Bit, 5s, 5V-15V Quad Parallel DA 536 4.29 3.34 Sericl DAG. 8060.00/2,500 
TLC7226cDW 296-3017-5-ND__|8-Bit, Sus, 15V Quad Parallel DAC 459 3.68 2.86 TLV5616CP 296-3041-5-ND | 12-Bit, 3us, 27-8. 520 416 3.51 
TLC7226CN 296-301 8-5-ND 8-Bit, 5us, 15V Quad Parallel DAC 482 3.86 3.00 TLV56161D 996-1923-5-ND 12-Bit, 3s, 2.7V-5.5V Quad 
TLC7226IDW 296-3019-5-ND 8-Bit, 5s, 15V Quad Parallel DAC 493 3.95 3.07 Serial DAC od 560 4.48 3.78 
TLC7226IN 296-2296-5-ND | 8-Bit, 5ys, 15V Quad Parallel DAC 5.24 4.20 3.27 905414 Bi x 
TLC7524¢D 296-1866-5-ND  |8-Bit, 0.1y1s, 5V-15V Single TEvseielbR 236=1828:1 ND eB Sus. 2.7 oy Guat 560 448 3.78 
Parallel Multiplying DAC.................- 3.11 2.49 1.94 TLV5616IDGK 296-3042-5-ND 12-Bit, 3s, 2.7V- 
TLC7524CFN 296-1867-5-ND _|8-Bit, 0.1us, 5V-15V Single Serial DAG..... 560 448 3.78 
Parallel Multiplying DAG .......:.cc00 20-PLCG 311 249 1.94 TLV5616IDR 296-1923-2-ND | 12-Bit, 3ys, 2.7 
TLC7524CN 296-1868-5-ND  |8-Bit, 0.1y1s, 5V-15V Single Serial DAC..... 8680.00/2,500 
Parallel Multiplying DAC ..............--.- 16-Dip 3.31 2.65 2.06 TLV5617ACD 296-2302-5-ND 10-Bit, 251s, 2.7V-5.5V Dual 
TLC7524CcPW 296-3020-5-ND — |8-Bit, 0.1y1s, 5V-15V Single Serial DAG..... 5.06 4.05 3.15 
Parallel Multiplying DAC ......scso: 16-TSSOP 3.11 2.49 1.94 TLV5617AID 296-3043-5-ND | 10-Bit, 2.5y1s, 2.7V-5.5V Dual 
TLC7524EN 296-1869-5-ND _|8-Bit, 01s, 5V-15V Single Serial DAC... 5.40 4.32 3.36 
Parallel Multiplying DAG ......csssccse 16-Dip 374 299 2.33 TLV5618ACD 296-2303-5-ND | 12-Bit, 2.5us, 2. 
TLC75241D 296-3021-5-ND  |8-Bit, 0.11s, 5V-15V Single Serial DAC..... 810 6.48 5.47 
Parallel Multiplying DAG ......ssccse 16-SOIGC 3.31 265 2.06 TLV5618AID 296-3044-5-ND | 12-Bit, 2.5ys, 2.7V-5.5V Dual 
TLC75241FN 296-3022-5-ND  |8-Bit, 0.1y1s, 5V-15V Single Serial DAC..... 870 6.96 5.88 
Parallel Multiplying DAG .....sssceso 20-PLCC 3.31 2.65 2.06 TLV5618AIP 296-10735-5-ND | 12-Bit, 2.5, 2.7V-5.5V Dual Serial DAC...8-Dip 8.70 6.96 5.88 
TLC7524IN 296-3023-5-ND 8-Bit, 0.1ys, 5V-15V Single TLV5618AMDREP 296-21259-1-ND | 12-Bit, 2.5y1s, 2.7V-5.5V Dual 
Parallel Multiplying DAC ....cs.caesenne 16-Dip 353 283 2.20 Serial DAC..... 8-SOIC 12.33 11.10 9.85 
TLC7528CDW 296-1340-5-ND 8-Bit, 0.11, 5V-15V Dual TLV5618AMDREP 296-21259-2-ND 12-Bit, 2.5p's, 2.7V-5.5V Dual 
Parallel Multiplying DAC. 3.31 265 2.06 Serial DAC... 22477.50/2,500 
TLC7528CDWR 296-1340-1-ND 8-Bit, 0.11, 5V-15V Dual TLV5618AQD 296-2304-5-ND 12-Bit, 2.5p1s, 2.7V-5.5V Dual 
Parallel Multiplying DAC 3.31 2.65 2.06 Serial DAC.... 8.33 7.50 6.65 
TLCTSDBCDWR 396-1340-2-ND | -Bit, 0.1us, 5V-15V Dual TLV5619-TLVS639EVM_|296-10736-ND __| Evaluation Module for TLV5619-TLV5639....— 101.00___— __ — 
Parallel Multiplying DAC 3748.00/2,000 TLV5619IDW 296-3045-5-ND 12-Bit, 1's, 2.7V-5.5V Single 
TLC7528CFN 296-3024-5-ND | 8-Bit, 0.1y1s, 5V-15V Dual iveavaIwt Pe erar (ean ie a ay Sinaie 5.60 4.48 3.78 
Parallel Multiplying DAC 3.31 265 2.06 Zz use) ule as mr 
TLO7528CN 296-1871-5-ND —_|8-Bit, O.yis, 5V-15V Dual Parallel DAC... 5.60 4.48 3.78 
Parallel Multiplying DAC .....cscsososesee 20-Dip 3.31 2.65 2.06 TLVS6190DWREP =| 296-18148-1-ND eet ts ee ai Ra) BAG 
TLE TS2BEDM ALPS SD ae isy TSV.Dual : TLV56190DWREP _|206-18148-2-ND | 12-Bit, ys, 2.7V-5.5V Single 
plying DAC ...cscsseeen 20-SOIG 3.85 3.08 2.40 ° 
TLC7528EN 296-3026-5-ND | 8-Bit, 0.yis, 5V-15V Dual arallel DAC... 9526.00/2,000 
MA , TLV5620CD 296-3047-5-ND | 8-Bit, 10s, 2.7V-5. 
Parallel Multiplying DAC...............0..0 20-Dip 3.96 3.17 2.47 Serial DAC 225 180 1.40 
TLC75281DW 296-3027-5-ND | 8-Bit, 0.11s, 5V-15V Dual FLUSeOOCK 296-2306-5-ND | 8-Bit, 10us, 27V- : ; : 
Parallel Multiplying DAG ....cssssse 20-SOIG 3.53 2.83 2.20 SueiDARS an) DMR AGH 
TLC75261FN poeicceicmm) © SDs, OY 18V Dual TLV562010 296-3048-5-ND | 8-Bit, 10s, 2.7-5.25V Quad 
aralle! Multiplying DAC ............0...0. 20-PLCC 3.53 2.83 2.20 Serial DAC 236 1.89 1.47 
TLC7528IN 296-3029-5-ND | 8-Bit, 0.1us, 5V-15V Dual TLV5620IN 296-3049-5-ND | 8-Bit, 10ys i ; ; 
Parallel Multiplying DAG ......cccscsee 20-Dip 353 283 2.20 Serial DAG. 281 225 175 
TLC75281PW 296-3030-5-ND | 8-Bit, 0.1ys, 5V-15V Dual TLV5621ID 296-2307-5-ND | 8-Bit, 10ys, 2 7V- 
Parallel Multiplying DAG ....cscsso 20-TSSOP_ 3.53 2.83 2.20 Serial DAC 371 297 231 
TLC7628CDW 296-3031-5-ND _|8-Bit, O.1us, T1V-14V Dual 308-51 Bi 5 BV Si 
Parallel Multiplying DAC ...0..0m-mu 20-S0IC 353 283 2.20 Teveezeed cea © OF us, 2-7V-5.8V Single ore Uma ee 
TLC7628CN 296-3032-5-ND 8-Bit, 0.11, 11 v-4 4V Dual TLV5623CDGK 296-3051-5-ND 8-Bit, 3p, 2.7V-5. 
Parallel Multiplying DAC ..............--- 20-Dip 3.22 258 2.01 Serial DAC 248 1.98 1.49 
TLV5604CD 296-2297-5-ND 10-Bit, 31s, 2.7V-5.5V Quad TLV56231D 296-3052-5-ND 8-Bit, Sus, 2.7V-5.5V Single 
Serial DAC... 7.40 5.92 5.00 Serial DAC 2.48 1.98 1.54 
TLVS604CPW 296-3033-5-ND 10-Bit, 3s, 2.7V-5.5V Quad TLV56231IDGK 296-3053-5-ND 8-Bit, Sus, 2.7V-5.5V Single 
Serial DAC 740 5.92 5.00 Serial DAC..... 248 1.98 1.54 
TLV56041D 296-1916-5-ND | 10-Bit, 3s, 2. TLV5624cD 296-2309-5-ND _|8-Bit, 1.0-3.5ys, 2. 
Parallel DAC..... 7.90 6.32 5.34 Serial DAC..... 3.60 288 2.24 
TLV5604IPW 296-1917-5-ND | 10-Bit, 3ys, 2.7V-5.5V Quad TLV56241D 296-3054-5-ND |8-Bit, 1.0-3.5ys, 2.7V- 
Parallel DAC..... 7.90 6.32 5.34 Serial DAG..... 3.83 3.06 2.38 
TLV5606CD 296-2298-5-ND | 10-Bit, 3 or Sis, 2.7V-5.5V Single TLV56241DGK 296-3055-5-ND | 8-Bit, 1.0-3.5ys, 2.7V-5. 
Serial DAC... 293 2.34 1.82 Single Serial DAC. 3.83 3.06 2.38 
TLV56061D 296-3034-5-ND | 10-Bit, 3 or Sus, 2.7V-5.5V Single TLV5625CD 296-2310-5-ND | 8-Bit, 3 or 10's, 2.7V- 
Serial DAC... 3.15 2.52 1.96 Serial DAC .... 3.83 3.06 2.38 
TLV5606IDGK 296-3035-5-ND | 10-Bit, 3 or Sis, 2.7V-5.5V Single TLV56251D 296-3056-5-ND | 8-Bit, 3 or 10s, 2.7V- 
Serial DAC 315 252 1.96 Serial DAC .... 4.05 3.24 2.52 
TLVS608IDW 296-3036-5-ND |10-Bit, 1/3us, 2.7V-5.5V Octal TLV56260D 296-2311-6-ND | 8-Bit, Tus, 2.7V-5.5V Dual Serial DAC... -SOIC 4.28 3.42 2.66 
SHHIDAG 26 ens 20-S0IG 9.80 7.84 6.62 TLV5626ID 296-3057-5-ND | 8-Bit, 1us, 2.7V-5.5V Dual Serial DAC.....8-SOIC 4.50 3.60 2.80 
TLV5608IPW 296-3037-5-ND | 10-Bit, 1/3), 2.7V-5.5V Octal TLV5627CD cca © ON dus, 2.7V-5.8V Quad Wei Ace 
Serial DAC... 980 7.84 6.62 4 as : y : 
TLV56101DW 296-3038-5-ND —|12-Bit, 1/3ys, 2.7V-5.5V Octal TLV56271D puiccoaca am © ON dus, 2.7V-5.8V Quad Kesar ak 
Serial DAC... 1416 12.75 11.31 ae = ! y ! 
TLVS6101PW 296-3039-5-ND | 12-Bit, 1/3us, 2.7V-5.5V Octal TLVS6271PW ease © it, Sus, 2.7V-8.9V Guad Tomar ee 
eae TREN TER TEL TLv5628CDW 296-3060-5-ND | 8-Bit, 10s, 2.7V-5.5V Octal ea 
TLVS56101YE 296-17097-ND 12 Ops, 2.7V BV Octal Pree nee Sarcinan Ags 8ER aR 
er lal a 5 “ i A, + ‘ ° 
TLV56101YZR 296-21503-1-ND | 12-Bit, 1/3ps, 2.7V-5.5V Octal ThvsereN peoicamcmmm © 2. 1Ous, 2.7V-5.5V Octal Bn Ue ae 
Serial DAC... 1416 12.75 11.31 — — - - : 
TLVSGT0IYZR 296-21503-2-ND | 12-Bit, 1/3ps, 2.7V-5.5V Octal Thyseeeibw pecan © Bi, 1Ous, 2.7V-5.5V Octal oR) AOR eae 
Serial DAC ... 30984.00/3,000 TLV5628IN 296-3062-5-ND  |8-Bit, 10s, 2.7V-5.5V Octal 
TLV5613CDW 296-2299-5-ND  |12-Bit, ys, 2. Serial DAC 500 4.00 3.38 
Parallel DAC. 5.20 4.16 3.51 TLV56291IDW 296-3063-5-ND —|8-Bit, 1/3y1s, 2.7V-5.5V Octal 
TLV5613CPW 296-1918-5-ND | 12-Bit, 1's, 2.7V-5.5V Single Serial DAC... 630 5.04 4.26 
Parallel DAC.... 5.20 4.16 3.51 TLV56291PW 296-3064-5-ND | 8-Bit, 1/3us, 2.7V-5.5V Octal 
TLV56131IDW 296-1919-5-ND __|12-Bit, Tyis, 2 7V-5.BV Single Serial DAC... 630 5.04 4.26 
Parallel DAC... 5.60 4.48 3.78 TLV56301I0W 296-3065-5-ND | 12-Bit, 1/3y1s, 2.7V-5.5V Octal 
TLV56131PW 296-1920-5-ND | 12-Bit, 1's, 2.7V-5.5V Single Serial DAC..... 14.74 13.28 11.78 
Parallel DAC. 5.60 448 3.78 TLV56301PW 296-3066-5-ND | 12-Bit, 1/3, 2.7V-5.5V Octal 
TLV5614CD 296-2300-5-ND | 12-Bit, 3y's, 2.7V-5.5V Quad Serial DAC .... 14.74 13.28 11.78 
Serial DAC 12.41 11.18 9.91 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
Ups Digi-Key Price Each Tl: Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
TLV5631IDW 296-3067-5-ND | 10-Bit, 1/3s, 2.7V-5.5V Octal PCM1702P-K PCM1702P-K-ND | 20-Bit BICMOS Advanced Sign 
Sprlal DAG occacccesncascmscernenscassioe 20-SOIC 9.33 8.40 7.45 Magnitude DAC 2462 — — 
TLV5631IPW 296-3068-5-ND | 10-Bit, 1/3us, 2.7V-5.5V Octal PCM1702U PCM1702U-ND | 20-Bit BICMOS Advanced Sign 
Serial DAC 933 840 7.45 Magnitude DAC 2462 — — 
TLV5632IDW 296-3069-5-ND | 8-Bit, 1/3ys, 2. PCM1702U-J PCM1702U-J-ND | 20-Bit BICMOS Advanced Sign 
Serial DAC... 6.70 5.36 4.53 Magnitude DAC 24.62 = = 
TLV5632IPW 296-3070-5-ND ——_] 8-Bit, 1/3ys, 2.7V-5.5V Octal PCM1702U-K PCM1702U-K-ND | 20-Bit BICMOS Advanced Sign 
Serial DAC ... 6.70 5.36 4.53 Magnitude DAC 24.62 = = 
TLV5633CDW 296-231 4-5-ND 12-Bit, 1s, 2.7V-5.5V Single PCM1702U/2K 296-23018-1-ND 20-Bit BICMOS A 
Parallel DAC. 940 7.52 6.35 Magnitude DAC NEWS... 24.62 22.98 21.34 
TLV5633IDW 296-3071-5-ND | 12-Bit, 1s, 2. PCM1702U/2K 296-23018-2-ND | 20-Bit BICMOS Advanced Sign 
Parallel DAC... : 8.41 7.58 6.72 Magnitude DAC NEW... 40532.00/2,000 
TLVS6331PW 296-3072-5-ND | 12-Bit, Tis, 2.7V-5.SV Single PCMT704U PCM1704U-ND | 24-Bit, 96KHz BICMOS Sign-Magnitude 
Parallel DAC. Gam TEES Bae DAC... os 20-8016 30.74 — — 
TLVS636CD obsess Dia) 12-Bit, tus, 2.7V-5.5V Single PCM1704U-J PCM1704U-J-ND | 24-Bit, 96kHz BICMOS Sign-Magnitude 
Parallel DAC. 730 5.84 4.93 a 
: DAC - ..20-SOIC 30.74 
TLV56361D 296-3073-5-ND | 12-Bit, This, 2. PCM1704U-K PCM1704U-K-ND | 24-Bit, 96kHz BICMOS Sign-Magnitude 
Parallel DAG. 7.80 6.24 5.27 DAC 20-S0IG 3074 — — 
TLV5636IDGK 296-3074-5-ND | 12-Bit, Tus, 2.7V-5.5V Single anion x Rea Ane : 
Pais paCc: ae) OO! SoA PCM1704U/2K 296-23019-1-ND it pee ann Sign-Magnitude ons Ee 
TLV5637CD 296-2316-5-ND | 10-Bit, 1yis, 2.7V-5.5V Dual Serial DAC...8-SOIC 6.40 5.12 4.32 PCM1704U/2K 296-23019-2-ND | 94-Bit. 9BkH7 BICMOS Siag-Maonitude : : : 
TLV5637ID 296-3075-5-ND | 10-Bit, 1uis, 2.7V-5.5V Dual Serial DAC...8-SOIC 6.80 5.44 4.59 : ona 
i DAC NEW............ .... 20-SOIC 50610.00/2,000 
TEVS6386D Coo uommg) Blt 1 oF 3.5y8, 2.7V- PCM1710U PCMI710U-ND | Dual Voltage Output CMOS Delta-Sigma 
Dual Serial DAC ....ccssnsesttntnsnsen 8-SOIC 7.50 6.00 5.07 DAC witt On-Chip Digital Fier. 28-soic MRAM 
TLV56381D 296-3076-5-ND | 12-Bit, 1 or 3.5s, 2.7V-55V : POET : : : 
Dual Serial DAC 8-S0IG 8.00 640 5.40 PCM1716E PCM1716E-ND 24-Bit, Stereo 96kKHz Sampling DAC....28-SSOP 5.40 4.32 3.36 
TLV5638MDREP 296-18149-1-ND |12-Bit, 1 or 3.5us, 2 PCM1717E PCM1717E-ND Stereo Audio DAC... 20-SSOP 6.70 5.36 4.53 
Dual Serial DAC NE! 8-SOIG 11.33 10.20 9.05 PCM1718E PCM1718E-ND Stereo Audio DAC, -90dB THD 20-SSOP 6.70 5.36 4.53 
TLV5638MDREP 296-18149-2-ND |12-Bit, 1or3.5us, 27V-55V : : PCM1719E PCM1719E-ND Stereo Audio DAC, -880B THD... 28-SSOP 8.92 7.14 6.03 
Dual Serial DAC NEW! 20655.00/2,500 PCM1720E PCM1720E-ND Stereo Audio DAC, 
TLV56380D 206-3077-5-ND  |12-Bit, 1 or 3.5us, 2.7V-5.5V MPEG2/AC-3 Compatible 20-SSOP 4.39 3.51 _2.78 
Dual Serial DAC... 9.20 7.36 6.21 PCM1723E PCM1723E-ND Stereo DAC w/Programmable PLL 24-SSOP 5.29 4.23 3.29 
TLV5638QDREP 296-22433-1-ND | 12-Bit, 1 or 3.515, 2. PCM1725U PCM1725U-ND 16-Bit, Stereo 96kHz Sampling DAC.....14-SOIC_ 2.93 2.34 1.82 
Dual Serial DAC NEWI...............00....... 8-SOIC 9.06 8.16 7.24 PCM1727E PCM1727E-ND Stereo DAC with Prog. Dual PLL 24-SSOP 6.30 5.04 4.26 
TLV5638QDREP 996-22433-2-ND 12-Bit, 1 or 3.5ys, 2.7V-' PCM1728E PCM1728E-ND 24-Bit, 96kHz Stereo Audio DAC 28-SSOP 6.30 5.04 4.26 
Dual Serial DAC NEW! 16525.00/2,500 PCM1730E PCM1730E-ND 24-Bit, 192kHz Stereo Audio DAC. 28-SSOP 8.33 7.50 6.65 
TLV5630CDW 296-2316-5-ND | 12-Bit, 1's, 2.7V-5.V Single PCM1733U PCM1733U-ND | 18-Bit, Low Cost Stereo DAC T4-S0IC 3.04 2.43 1.89 
Parallel DAC. 690 5.52 4.66 PCM1737E PCM1737E-ND 192kHz Stereo Audio DAC.. 28-SSOP 7.40 5.92 5.00 
TLV56391IDW 296-3078-5-ND | 12-Bit, 11s, 2.7V-5.5V Single PCM1738E PCM1738E-ND 24-Bit, 192kHz Stereo Audio 28-SSOP 875 7.88 6.99 
Parallel DAC. 740 5.92 5.00 PCM1739E PCM1739E-ND 192kHz Stereo Audio DA 28-SSOP 7.40 5.92 5.00 
TLV56391PW 296-3079-5-ND | 12-Bit, 1yis, 2.7V-5.5V Single PCM1740E PCM1740E-ND PLL DAC with VCXO... 24-SSOP 6.30 5.04 4.26 
Parallel DAC... 740 5.92 5.00 PCM1741E PCM1741E-ND 24-Bit, 96KHz Audio DAC 16-SSOP 349 279 2.47 
P82B96DGKR 296-20941-1-ND | Dual Bidirectional Bus Buffer 3.38 2.70 2.10 PCM1742E PCM1742E-ND 24-Bit, 192kHz Audio DAC. 16-SSOP 3.71 297 231 
P82B96DGKR 296-20941-2-ND —_| Dual Bidirectional Bus Buffer 4725.00/2,500 PCM1742KE PCM1742KE-ND | 24-Bit, 192kHz Audio DAC. 16-SSOP 4.05 3.24 2.52 
P82B96DR 296-20942-1-ND | Dual Bidirectional Bus Buffer 3.38 2.70 2.10 PCM1744U PCM1744U-ND | 24-Bit, Low Cost Stereo DAC. 14-SOIC 3.04 2.43 1.89 
P82B96DR 296-20942-2-ND —_| Dual Bidirectional Bus Buffer 4725.00/2,500 PCM1748E PCM1748E-ND 24-Bit, Stereo Audio DAC 16-SSOP__2.70 2.16 1.68 
P82B96P 296-20943-5-ND_| Dual Bidirectional Bus Buffer 3.38 2.70 2.10 PCM1748E/2K PCM1748ETR-ND  |24-Bit, Stereo Audio DAC 16-SSOP 3060.00/2,000 
P82B96PWR 296-20944-1-ND | Dual Bidirectional Bus Buffer 3.38 2.70 2.10 PCM1748KE PCM1748KE-ND — | 24-Bit, Stereo Audio DAC 16-SSOP 2.93 234 1.82 
P82B96PWR 296-20944-2-ND__| Dual Bidirectional Bus Buffer 3826.00/2,000 PCM1748KE/2K PCM1748KETR-ND |24-Bit, Stereo Audio DAC 16-SSOP 3316.00/2,000 
Audio Digital-to-Analog Converters PCM1750U PCM1750U-ND | Dual 18-Bit, Audio A/D Converte 64 = — 
BFTOAE TERE Stereo, 24-Bit, Digital Interpolation PCM1753DBQ 296-16651-5-ND__|24-Bit, 192kHz Audio DAC 236 1.89 147 
Filter for PCM1704 _.28-SSOP 15.95 14.89 13.82 PCM1754DBQ 296-16652-5-ND | 24-Bit, 192kHz Audio DAC. 236 1.89 147 
DSD1702E 296-13072-5-ND | Enhanced Multiformat, Delta-Sigma, roe SeuRe Gob; eeisee fan; io ae ae fe 236 1.89 1.47 
Audio DAC 2 439 351 273 -13470-5- ow Voltage, Low Power, Stereo Audio 
DSD1791DB 296-15082-5-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio DAC with Headphone Amplifier......... 16-TSSOP 2.81 2.25 1.75 
Stereo DAC.. 473 3.78 2.94 PCM1770RGA 296-13471-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio 
DSD1792ADBR 296-21534-1-ND  |24-Bit, 192kHz Sampling, Audio DAC with Headphone Amplifier 20-VOFN 3.15 252 1.96 
Stereo DAC 16.58 14.93 13.24 PCM1771PW 296-13472-5-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio 
DSD1792ADBR 296-21534-2-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio peMTARGA 566 garaANG at be seep» eee 2.81 2.25 1.75 
Stereo DAC 24576.00/2,000 177 - | ow Voltage, Low Power, Stereo Audio 
DSD1792DB 296-15310-5-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio DAC with Headphone Amplifier.......... 20-VOFN 3.15 252 1.96 
Stereo DAC 16.64 14.99 13.29 PCM1772PW 296-13474-5-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio 
DSD1793DB 296-15083-5-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio DAC with Lineout Amplifier.............. 16-TSSOP 2.81. 2.25 1.75 
Stereo DAC 4.73 3.78 2.94 PCM1772RGA 296-13475-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio 
DSD1794ADBR 296-21535-1-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio DAC with Lineout Amplifier ..20-VOFN 3.15 252 1.96 
Stereo DAC 16.58 14.93 13.24 PCM1773PW 296-13476-5-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio 
DSD1794ADBR 296-21535-2-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio DAC with Lineout Amplifier 16-TSSOP 281 2.25 1.75 
Stereo DAC 24576.00/2,000 PCM1773RGA 296-13477-ND Low Voltage, Low Power, Stereo Audio 
DSD1794DB 296-15311-5-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, Audio DAC with Lineout Amplifier 3.15 252 1.96 
Stereo DAC 16.64 14.99 13.29 PCM1774RGPT 296-22036-1-ND | 16-Bit, LP Stereo Audio DAC NEW! 371 207 231 
DSD1796DB 296-18431-ND pe eae Sampling, Audio Sh Ago 68 PCM1774RGPT 296-22036-2-ND | 16-Bit, LP Stereo Audio DAC NEW! 548.75/250 
ereo : . : PCM1780DBQ 296-17959-5-ND | 24-Bit, 192kHz, Enhanced Multilevel, 
PCMS6P PCMS6P-ND Serial In 16-Bit, ACC Delta-Sigma, Audio DAC... 2.25 1.80 1.40 
PCM56U PCM56U-ND 16-Bit, Audio DAC... 466 = — = — PCM1781DBQ 296-17960-5-ND | 24-Bit, 192kHz, Enhanced Multilevel, 
PCM69AP PCM69AP-ND Dual 18-Bit, BICMOS Audio DA 2678 — — Delta-Sigma, Audio DAG... 2.48 1.98 1.54 
PCM69AP-J PCMG9AP-J-ND —_| Dual 18-Bit, BICMOS Audio DAC 678 — — PCM17820B0 296-17961-5-ND 124-Bit. 192kHz, Enhanced Multilevel 
PCM69AP-K PCMBSAP-K-ND | Dual 18-Bit, BICMOS Audio DAC. Ra se Delts-Sigma Audio DAG... oR 1) ee 
PCMB9AU BOMGEAUEND Dual 18-Bit, BICMOS Audio DAC... GB) PCM1791ADB 296-15091-5-ND | 24-Bit, Audio Stereo DAC 473 3.78 2.94 
PCM69AU-J PCM69AU-J-ND Dual 18-Bit, BiCMOS Audio DAC 26.78 _ — PCM1792ADBR 996-21536-1-ND 24-Bit, 192kHz Sampling, 
rae Foye skies ee an 8B Ge ee aah! 
-| Bit, iz, 6-Channe : I i u a “9. Bi j 
PCM1G02APT 296-18701-1-ND | 24-Bit. 192kHz Sampling 6-Channel Enhanced PCM1792ADBR peceueecsuam It 122kHz Sampling, AeRSaNnA 
Multilevel Delta-Sigma DAC .48-LOFP 5.60 4.48 3.78 PCM17920B 296-15313-5-ND | 24-Bit, 192kH2 Sampling eae 
PCM1602APT 296-18701-2-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling 6-Channel Enhanced ‘Audio Stereo DAC... 46.64 14.99 13.29 
Multilevel Delta-Sigma DAC... -48-LOFP 910.00/250 PCM1793DB 296-15092-5-ND __|24-Bit, Audio Stereo DAC 473 3.78 2.94 
PCM1602KY PCM1602KY-ND | 24-Bit, 192kHz, 6-Channel DAC... 4-LOFP 7.22 5.78 4.88 PCMI7 BANDA AAoue ai Dee 
PCM1602Y PCM1602Y-ND | 24-Bit, 192kHz, 6-Channel DAC .48-LOFP 6.54 5.24 4.42 ssidis Stereo B AC 9, GE) AER 7am 
PCM1604Y PCM1604Y-ND 24-Bit, 192kHz, 6-Channel DAC -48-LOFP 9.26 7.41 6.26 oe tnaeier : } : 
- PCM1794ADBR 296-21537-2-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling, 
PCM1605Y PCM1605Y-ND | 24-Bit, 192kHz, 6-Channel DAC 48-MOFP 9.26 7.41 6.26 ; 
PCM1606E 996-1311 i Audio Stereo DAC... 24576.00/2,000 
-13111-5-ND | 24-Bit, 6-Channel, Enhanced Multilevel PCM1794DB 296-15314-5-ND | 24-Bit, 192kHz Samplin 
Delta-Sigma DAC 20-SSOP 450 3.60 2.80 Aldi StareoDAC ce Seer aries. Bee 
PCIM1608KY PCM1608KY-ND | 24-Bit, 192kHz, 8-Channel DAC AB-LOFP 950 7.60 6.42 eee 4 —— 
PCM1608Y PCM1608Y-ND | 24-Bit, 192kHz, 8-Channel DAC -48-LOFP 8.60 6.88 5.81 PCM1796DB 296-18510-5-ND —/ 24-Bit, 192kHz, Audio Stereo DAC 5.90 4.72 3.99 
PCMT609APT 296-18702-1-ND | 24-Bit, 192kHz Sampling 8-Channel Enhanced Pee 296-18511-5-ND | 24-Bit, 192kHz, Audio Stereo DAC 5.90 4.72 3.99 
Multilevel Delta-Sigma DAC... 48-LOFP 6.40 5.12 4.32 702 PCM2702E-ND | 16-Bit, Stereo Audio DAC... 966 8.70 7.72 
Aaonpo. Bi reat PCM2704DB 296-15273-5-ND | Stereo Audio USB 1.1 DAC..... 510 4.08 3.45 
PCM1609APT 296-18702-2-ND 24-Bit, 192kHz Sampling 8-Channel Enhanced H 
Multilevel Delta-Sigma DAC... 1040.00/250 PCM2704DBR 296-23123-1-ND _| Stereo Audio USB 1.1 DAC NI 510 4.08 3.45 
PCM1680DBQ 296-18004-5-ND 24-Bit, 192kHz, Enhanced Multilevel, PCM2704DBR 296-23123-2-ND Stereo Audio USB 1.1 DAC NEI 6376.00/2,000 
Delta-Sigma, Audio DAC. 3.38 2.70 210 PCM2705DB 296-15274-5-ND Stereo Audio USB 1.1 DAC 5.10 4.08 3.45 
PCM1681PWP 296-23129-5-ND |24-Bit, 192kHz Sampling, Multilevel Delta- PCM2706PJT 296-15275-5-ND | Stereo Audio USB 1.1 DAC 680 5.44 4.59 
Sigma, 8-Ch. Audio DAC NEW!....28-TSSOP 3.71 297 231 PCM2707PJT 296-15276-5-ND | Stereo Audio USB 1.1 DAC 680 544 459 
PCM1702P PCM1702P-ND 20-Bit BICMOS Advanced Sign PCM4104EVM 296-18512-ND Evaluation Module for PCM410- — 203.00 == 
Magnitude DAC 46 — — PCM4104PFBT 296-16926-1-ND | 24-Bit, 200kHz, 4-Ch. Audio DA 48-TOFP 9.08 8.18 7.25 
PCM1702P-J PCM1702P-J-ND | 20-Bit BICMOS Advanced Sign PCM4104PFBT 296-16926-2-ND | 24-Bit, 200kHz, 4-Ch. Audio DAC..........48-TOFP 1737.25/250 
Magnitude DAC. 24.62 _— - (Continued) 
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az wel Digi-Key Price Each 
U ee a . @Reel® DATA CONVERSION (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
a Digi-Key Price Each THS6052ID 296-11984-5-ND | Dual HS ADSL CPE Line Drive SOIC 6.46 5.17 4.37 
pariNe Partin Reerinn re eine THS6052IDDA 296-12668-5-ND | Dual HS ADSL CPE Line Drive SOIC 6.46 5.17 4.37 
: : P g. THS6052IDR 296-11984-1-ND SOIC 6.46 5.17 4.37 
Voltage-to-Current Converter THS6052IDR 296-11984-2-ND SOIC 10012.50/2,500 
XTR110AG 296-13640-5-ND _ | Precision Voltage-to-Current THS6053EVM 296-20567-ND Evaluation Module for THS6053 .— 5000 — — 
Converter/Transmitter. a THS60531D 296-12318-5-ND [Dual HS ADSL CPE Line Driver w/SD....14-SOIC 6.46 5.17 4.37 
XTR111AIDGQT 296-22072-1-ND | Precision Voltage-to-Current THS6053IPWP 296-11985-5-ND | Dual HS ADSL Line Driver with SD....14-TSSOP 6.46 5.17 4.37 
Converter/Transmitter NEW!.......... 10-MSOP 2.81 2.25 1.75 THS6053IPWPR 296-11985-1-ND Dual HS ADSL Line Driver with SD....14-TSSOP 6.46 5.17 4.37 
XTR111AIDGQT 296-22072-2-ND | Precision Voltage-to-Current THS6053IPWPR 296-11985-2-ND | Dual HS ADSL Line Driver with SD .... 14-TSSOP 8076.00/2,001 
Converter/Transmitter NEW'.......... 10-MSOP 415.75/250 THS6062CD 296-2374-5-ND Dual ADSL Differential Receiver. “SOIC 5.29 4.23 3.29 
XTRI11AIDRCT 296-21361-1-ND __ | Precision Voltage-to-Current SOE Bae ae Module toe TS are a Fier 
i a “9 ow Power iferential Receiver ... 8-: 4 i Is 
XTRI11AIDRCT Pe OM Preston valent cust 261 225 175 | THs6072EvM 296-10074-ND _| Evaluation Module for THS6072 — 01100 mene 
Converter/Transmitter 415.75/250 THS6092EVM 296-20568-ND Evaluation Module for THS6092 — 5000 — — 
Volt. to-F: r = THS6092ID 296-12319-5-ND _| Dual HS ADSL SPE Line Drive 459 3.68 2.86 
oltage-to-Frequency Converters THSGO92IDDAR 296-12669-1-ND | Dual HS ADSL SPE Line Drive 459 368 2.86 
VFC32KP VFC32KP-ND Voltage-to-Frequency and THS6092IDDAR 296-12669-2-ND | Dual HS ADSL SPE Line Driver. 6425.00/2,500 
Frequency-to-Voltage Converter............. 14-Dip 9.60 — = THS6093EVM 296-20569-ND Evaluation Module for THS6093 — 750100 = = 
VFC32KU VFC32KU-ND Voltage-to-Frequency and THS60931D 296-11986-5-ND | Dual HS ADSL CPE Line Driver w/SD....14-SOIC 4.59 3.68 2.86 
Frequency-to-Voltage Converter.......... 14-SOIC 9.60 = = THS6093IPWP 296-12320-5-ND Dual HS ADSL CPE Line Driver 
VFC110AP VFC110AP-ND. High Frequency Voltage-to-Frequency with Shutdown. 459 3.68 2.86 
Converter... 1898 eae THS6132VFP 296-13744-5-ND —_| High Efficiency Class-G ADSL 
VFC320BP 296-12616-5-ND Voltage-to-Frequency and Line Driver..... 8.30 6.64 5.61 
Frequency-to-Voltage Converter............ 14-Dip 19.80 - _ THS6132VFPEVM 296-20570-ND Eval. Module for THS6132VF — 101.00 _ _ 
VFC320CP VFC320CP-ND Voltage-to-Frequency and THS6182D 296-14977-5-ND LP Dissipation ADSL Line Driver. 5.60 448 3.78 
Frequency-to-Voltage Converter............. 14-Dip 21.75 _- - THS6182DW 296-14978-5-ND LP Dissipation ADSL Line Driver. 5.60 448 3.78 
THS6182DWEVM 296-18856-ND Evaluation Module for THS6182DW 101.00 — — 
Texas eal THS6182RHFR 296-15338-1-ND | LP Dissipation ADSL Line Driver. 560 4.48 3.78 
(3) P THS6182RHFR 296-15338-2-ND | LP Dissipation ADSL Line Driver. 10416.00/3,000 
INSTRUMENTS ee LEAS UGE ELECT. THS6182RHFEVM 296-18857-ND Evaluation Module for THS6182RHI 101.00 — — 
Ale Digi-Key Price Each THS6184RHFT 296-17862-1-ND —_| Dual Port, Low Power Differential xDSL 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Line Driver Amp.... 7.88 6.31 5.32 
4-20mA Transmitters/Receivers THS6184RHFT 296-17862-2-ND | Dual Port, Low Power Differential xDSL 
> Line Driver Amp..... 4925.00/1,000 
RCV420JP RCV420JP-ND 4-20mA Prec. Current Loop Receiver ......16-Dip 7.10 —_ — THS6184PWP 296-21670-5-ND Dual Port, Low Power Differential xDSL 
RCV420KP RCV420KP-ND 4-20mA Prec. Current Loop Receiver .. 10.08 _ _ Line Driver Amp. 712 5.70 4.281 
XTR101AP XTR101AP-ND Precision, Low Drift, 4-20mA 
2-Wire Transmitter .. 14.49 = = Ethernet : 
XTR101AU XTR101AU-ND Precision, Low Drift, 4-20mA DLKPC192SGNT 296-13858-ND 10Gbps Ethernet Lan Physical 
au ——— TLK1002ARGET 296-19420-1-ND Dual Stonal Goat ieee tt 0 300 a8 
a ie - -1- ual Signal Conditioning Transceiver i t is 
ATRIOSP satel Pai) ca Wao = = TLK{002ARGET 296-19420-2-ND | Dual Signal Conditioning Transceiver 2103.75/250 
XTR105PA XTRI05PA-ND | 4-20mA Current Transmitter with TLKTIO1ERGPT ASAD  EAICSI EW PG Board Aa Rena 
Rio ee ee can and Linearization... 14-Dip a TUKTTOTERGPT 296-22844-2-ND | 11.3Gbps Gable and PC Board 
Sensor Excitation and Linearization....14-SOIC 9.35 = _ Equalizer NEW: 3139.75/250 
IRIOSUE STRTOSUAEND! AoA CUfeat Transmalter with TLK1201AIRCP 296-18299-ND Gigabit Ethernet T i f 970 7.76 6.55 
Sensor Excitation and Linearization....14-SOIC 8.00 = a TLK1201ARCP 296-16797-ND Gigabit Ethernet Transceive .64-HVQFP 8.10 648 5.47 
samince TRAD oo Curracu Traienaller : in Males TLK1201IRCP 296-13362-ND Gigabit Ethernet Transceivel .64-HVOFP 9.78 7.83 6.61 
XTRIOGPA XTRIOGPA-ND a-SOnIA Gurren Transiiitcr. AG) ese TLK1211RCP 296-20780-ND Ethernet Transceiver... -64-HVOFP 21.00 19.60 18.20 
SCT OG STENIVLRTD aon Current Traneraitier, ee TLK1221RHAT 296-21551-1-ND —_| Ethernet Transceivel 0-QFN 7.20 5.76 4.86 
ue : TLK1221RHAT 296-21551-2-ND —_| Ethernet Transceivel 0-QFN 1170.00/250 
XTR106UA XTR106UA-ND 4-20mA Current Transmitter. 800 = = TLK1501IRCP 296-10484-ND 0.6-1.5Gbps Transceiver 64-HVOFP 13.99 12.60 11.18 
ei ceMaKe REREAD ioees Sine aren Gate man) TLK1521IPAP 296-15862-ND 0.5-1.3Gbps Serializer/Deserializer....64-HTQFP 15.75 14.70 13.65 
Hl Sell iia TLK2201AJRGQE 296-18904-1-ND | 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceive 850 680 5.74 
XTR108EVM 296-21214-ND Evaluation Module for XTR108 203.00 — — TLK2201AJRGQE 296-18904-2-ND | 1.0-1.6Gbps Etherent Transceive 918.08/160 
XTR110KP XTR110KP-ND 4-20mA Precision, Voltage-to-Current TLK2201AJRQZE 296-19668-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceive! 850 680 5.74 
Converter/Transmitter. 11:830 SS TLK2201ARCP 296-15238-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver...... 810 648 5.47 
XTR110KU XTR110KU-ND 4-20mA Precision, Voltage-to-Current TLK2201BIRCP 296-18300-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver......64-HVQFP 9.30 7.44 6.28 
Converter/Transmittet........... TRECRY  —s TLK2201BRCP 296-16728-ND 7.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver......64-HVOFP 7.70 6.16 5.20 
XTR112U XTR112U-ND 4-20mA Current Transmitter with TLK2201IRCP 296-10485-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver......64-HVQFP 9.78 7.83 6.61 
Sensor Excitation...........-.- EER TLK2201JRGQE 296-10486-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver..........80-BGA 8.16 6.53 5.51 
XTR112UA XTR112UA-ND 4-20mA Current Transmitter with TLK2201RCP 296-10487-ND 1.0-1.6Gbps Ethernet Transceiver...... 816 653 5.51 
Sensor Excitation.... Ys eS TLK2208AGPV 296-15328-5-ND | 1.0-1.3Gbps 8-Port Gigabit Ethernet 
XTR114U XTR114U-ND 4-20mA Current Transmitter with Transceiver... ss 47.25 44.10 40.95 
Sensor Excitation... 933° = TLK2208AZPV 296-21252-ND 7.0-1.3Gbps 8-Port Gigabit Ethernet 
XTR114UA XTR114UA-ND 4-20mA Current Transmitter with Transceiver... : 47.25 44.10 40.95 
Sensor Excitation 8:00) TLK2208BGPV 296-15724-ND 1.0-1.3Gbps 8-Po 
XTR115U XTR115U-ND 4-20mA Current Loop Transmitte! 2.93 - = Transceiver... e 47.25 44.10 40.95 
XTR115UA XTR115UA-ND 4-20mA Current Loop Transmitter 2.45 —- = TLK2208BZPV 296-21253-ND 1.0-1.3Gbps 8-Port Gigabit Ethernet 
XTR116U XTR116U-ND 4-20mA Current Loop Transmitter. 293 — — Transceiver... a 47.25 44.10 40.95 
XTR116UA XTR116UA-ND 4-20mA Current Loop Transmitter 2.36 — = TLK2218GPV 296-21605-ND 8-Port Gigabit Ethernet Transceiver.....289-BGA 57.75 53.90 50.05 
XTR117AIDGKT 296-18744-1-ND 4-20mA Current Loop Transmitter. 2.48 _ — TLK2218ZPV 296-21606-ND 8-Port Gigabit Ethernet Transceiver .....289-BGA 57.75 53.90 50.05 
XTR117AIDGKT 296-18744-2-ND | 4-20mA Current Loop Transmitter 346.50/250 TLK2226GEA 296-19514-ND 6-Port Gigabit Ethernet Transceiver... 196-BGA 29.48 27.51 25.55 
XTR117AIDRBT 296-19487-1-ND | 4-20mA Current Loop Transmitter. 2.48 = TLK2226ZEA 296-21672-ND 6-Port Gigabit Ethernet Transceivel 196-BGA 29.48 27.51 25.55 
XTR117AIDRBT 296-19487-2-ND | 4-20mA Current Loop Transmitter. 346.50/250 TLK2501IRCP 296-10488-ND 1.6-2.5Gbps Transceiver. -64-HVQFP 18.90 17.64 16.38 
XTR300AIRGWT 296-19535-1-ND | Industrial Analog Current/Voltage TLK25211PAP 296-15315-ND 1.0-2.5Gbps Transceiver -64-HTOFP 18.90 17.64 16.38 
Output Driver 540 4392 — TLK2701IRCP 296-10489-ND 1.6-2.7Gbps Transceiver .64-HVOFP 18.90 17.64 16.38 
XTR300AIRGWT 296-19535-2-ND | Industrial Analog Current/Voltage TLK2711IRCP 296-12215-ND 1.6-2.7Gbps Transceiver .64-HVOFP 18.90 17.64 16.38 
Output Driver 877.50/250 TLK2711JRGQE 296-12216-ND 1.6-2.7Gbps Transceiver. .80-BGA 18.90 17.64 16.38 
XTR300EVM 296-19618-ND Evaluation Module for XTR300 50.00 Sa TLK2711JRZQE 296-19633-ND 1.6-2.7Gbps Transceiver. -80-BGA 15.75 14.70 13.65 
ADSL Drivers TLK3101IRCP 296-10490-ND 2.5-3.125Gbps Transceiver... -O4-HVOFP 25.28 23.59 21.91 
THS6002CDWP 296-1765-5-ND [Dual Differential Line Driver/Receiver...20-HSOP 8.83 7.95 7.05 Lene PCT 3: oetbce Gud Sond cease cae 
THS6002EVM 296-10059-ND Evaluation Module for THS6002 .. — 50.00 — — Transceiver _289-PBGA 184.88 172.55 160.23 
THS6002IDWP 296-1766-5-ND —_| Dual Differential Line Driver/Receiver...20-HSOP 8.83 7.95 7.05 TLK3114SAGNT 296-12747-ND 40Gbps XAUI Transceive “589-PBGA 103.98 97.05 90.12 
THS6007IPWP 296-10060-5-ND | Dual Diff. Line Driver LP Receiver....28-HTSSOP 9.16 8.25 7.32 : 
THS6012CDWP 296-2372-5-ND [Dual Differential ADSL Drive nncwsune20-SOIG 7.12 5.70 4.81 Sparen FSA EL tock xAU Tne ee ee es ee 
THS6012EVM 296-10061-ND Evaluation Module for THS6012 iy TLK3114SCZPV 296-21553-ND 10Gbps XAUI Transceive .289-PBGA 86.63 80.85 75.08 
THS6012IDWP 296-1767-5-ND Dual Differential Line Drive! 7.32 5.86 4.95 TLK3138ZDU 296-21607-ND Dual XAUI Transceiver... .484-PBGA 71.78 66.99 62.21 
THS6012IGQER 296-10062-1-ND | Dual Differential Line Drive 7.70 6.16 5.20 TLK40151GPV 296-14198-5-ND —_|0.6-1.5Gbps Quad Transceiver .289-PBGA 44.10 41.16 38.22 
THS6012IGQER 296-10062-2-ND —_| Dual Differential Line Drive 11935.00/2,500 TLK4015IZPV 296-21254-ND 0.6-1.5Gbps Quad Transceiver 289-BGA 44.10 41.16 38.22 
THS6022CPWP 296-1768-5-ND__| Dual Differential Line Drive 5.22 4.18 3.53 TLK41201GPV 296-16729-ND 0.5-1.3Gbps Quad Transceiver 289-BGA 36.00 33.60 31.20 
THS6022EVM 296-10063-ND Evaluation Module for THS6022 50100 ae TLK41201ZPV 296-21255-ND 0.5-1.3Gbps Quad Transceiver 289-BGA 36.00 33.60 31.20 
THS6022IPWP 296-1769-5-ND Dual Differential Line Driver... 5.42 4.34 3.66 TLK4201EARGTT 296-19785-1-ND | 4.25Gbps Cable and PC Board 
THS6032CDWP 296-2373-5-ND | Low Power ADSL Line Driver 910 7.28 6.15 Equalizer 710 5.68 4.80 
THS6032EVM 296-10064-ND Evaluation Module for THS6032 50.00 = = TLK4201EARGTT 296-19785-2-ND | 4.25Gbps Cable and PC Board 
THS6032IDWP 296-10065-5-ND | Low Power ADSL Line Driver... 910 7.28 6.15 Equalizer 4153.75/250 
THS60321GQER 296-10066-1-ND | Low Power ADSL Line Driver 910 7.28 6.15 TLK4211EARGTT 296-19286-1-ND | 4.25Gbps Cable and PC Board 
THS6032IGQER 296-10066-2-ND | Low Power ADSL Line Driver 14105.00/2,500 Equalizer 790 6.32 5.34 
THS6032IVFP 296-12689-ND Low Power ADSL Line Driver 910 7.28 6.15 TLK4211EARGTT 296-19286-2-ND | 4.25Gbps Cable and PC Board 
THS6042EVM 296-20564-ND Evaluation Module for THS6042 50.00 — — Equalizer a 1737.25/250 
THS6042ID 296-12315-5-ND [High Speed ADSL CPE Line Driver. 8-SOIC 5.22 4.18 3.53 TLK42501GPV 296-17047-ND 1.0 to 2.5Gbps Quad Transceiver: 128.00 96.00 72.00 
THS6042IDDA 296-12667-5-ND | High Speed ADSL CPE Line Driver BSOIC 522 418 353 TLK42501ZPV 296-20656-ND 1.0 to 2.5Gbps Quad Transceiver.......289-PBGA 48.00 44.80 41.60 
THS6043EVM 296-20565-ND Evaluation Module for THS6043 .. — kin = = TLK10021GWQ 296-18660-ND XAUI to XFI Transceiver. 47.27 44.12 40.97 
THS60431D 296-12316-5-ND | High Speed CPE Line Driver with SD..... 5.32 4.26 3.60 TLK10021ZWa 296-18661-ND XAUI to XFI Transceiver. 47.27 44.12 40.97 
THS60431PWP 296-12317-5-ND {HS CPE Line Driver with SD i 570 456 3.85 TNETE2201BPHD 296-10772-ND 1.25Gbps Ethernet Transceive 64-HTOFP 9.50 7.60 6.42 
THS6052EVM 296-20566-ND 50.00 — — (Continued) 
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EXAS Di Reel’ DATA TRANSMISSION (Continued, 
INSTRUMENTS ! h 
Tt Digi-Key Price Each Uelk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
TNETE2201BPUD 296-10773-ND 1.25Gbps Ethernet Transceiver 9.50 7.60 642 LVDM 
TNETE2201 BPW 296-14368-ND | 1.25Gbps Ethemet Transcalver 9.50 7.60 6.42 SN6SLVDMOSOD 296-1416-5-ND | Dual Differential Line Driver/Receiver... 16-SOIC 4.16 3.83 2.59 
TP823841PAPR eourai sab aieN Diag) Wide Vottage Range, Quad-Port Ethernet SN6SLVDMOSOPW ‘| 296-12020-5-ND | HS Differential Line Driver/Receiver...16-TSSOP 4.16 3.33 2.59 
Power Equip. Manager... 64-HTQFP 12.50 11.25 9.98 SNG5LVDM050QD01 |296-15385-5-ND —_| HS Differential Line Driver/Receiver......16-SOIC 5.02 4.02 3.13 
TP523841PAPR 296-21345-2:ND) | Wide Voltage Range, Quad-Port Ethernet SN6SLVDMOSOQDRQ1 |296-15386-1-ND | HS Differential Line Driver/Receiver....16-SOIC 5.02 4.02 3.13 
Power Equip. Manager.... 64-HTOFP 9263.00/1,000 SN6SLVDMOSOQDRQ1 |296-15386-2-ND _|HS Differential Line Driver/Receiver ..... 16-SOIC 7025.00/2,500 
TPS23841PJD 296-21346-ND —_| Wide Voltage Range, Quad-Port Ethernet SNGSLVDM051D 296-1417-5-ND | Dual Differential Line Driver/Receiver.... 16-SOIG 4.16 3.33 2.59 
Power Equip. Manager.... 64-HTOFP 12.50 11.25 9.98 SN65SLVDMO51PW —-|296-12021-5-ND _/HS Differential Line Driver/Receiver...16-TSSOP 4.16 3.33 2.59 
NEW! HVS NEW! SN65SLVDMO51QD01 |296-15387-5-ND | HS Differential Line Driver/Receiver......16-SOIG 5.02 4.02 3.13 
SN65HVS880PWP 296-23349-5-ND —_] 8-Channel Digital-Input SN6SLVDMO51QDRQ1 |296-15388-1-ND | HS Differential Line Driver/Receivel 16-SOIC 5.02 402 3.13 
Serialize 550 4.40 3.72 SN65SLVDMO51QDRQ1 |296-15388-2-ND _|HS Differential Line Driver/Receiver...... 16-SOIC 7025.00/2,500 
LCD SN65LVDM22D 296-1421-5-ND | Dual Mux LVDS Repeater. 16-SOIC 473 378 294 
SN65LVDM22PW 296-12023-5-ND | Dual Mux LVDS Repeater “16-TSSOP 473 3.78 2.94 
BUFOISOOAIDRCT eee ciao Sas rere SN6SLVDM31D 296-6905-5-ND | HS Differential Line Drive 16-SOIG 2.93 2.34 1.82 
BUFOIQODAIDRCT  EEREMEROMMOM provemeranis Voliags Soures s 891. SN65LVDM31-32BEVM |296-9736-ND Evaluation Moule for SNESLVDMA4 and A 
with Memory 349.25/250 7 PTT ani 7 
SN65LVDM176D 296-1418-5-ND HS Differential Line Transceiver. 3.22 2.58 2.01 
BUFOT200AIPWR Co aaa Froorammable Voltage Source Sere tate SNGSLVDM176DGK | 296-6903-5-ND _| HS Differential Multipoint Transceive 322 258 201 
y : uae SN65LVDM179D 296-1419-5-ND —_| HS Differential Line Driver/Receivel 3.22 258 2.01 
BUFO1900AIPWR 296-21300-2-ND | Programmable Voltage Source SN65SLVDM179DGK — |296-6904-5-ND —_| HS Differential Line Driver/Receive 3.22 258 2.01 
aueieciaimact | PEERS ue Meno ae 2470.00/2,000 SN65LVDM180D 296-1420-5-ND _| HS Differential Line Driver/Receivel 3.22 258 2.01 
rele with Memory ohage Soures ao 1B Ags SNGSLVDMI80PW _ |296-12022-5-ND | HS Differential Line Driver/Receiver...14-TSSOP 3.22 258 2.01 
BUFO1901AIDRCT | 296-21301-2-ND | Programmable Voltage Source SNESLVDMS200GG Eig Ceiba | 6i HS Differential Registered) sop METERED 
with Memory SISUNESD) SNGSLVDM1676DGG /296-9734-5-ND —_| 16-Channel Transceiver . “e4-TSSOP 10.85 9.77 8.66 
BUFOISOTAIPWR = (ZSCSIS 02RD Soe Cee a-rssor HOD as SNGSLVDM1677DGG__|296-9735-5-ND _| 16-Channel Transceiver . -64-TSSOP_ 11.26 10.14 9.00 
: a SN75LVDM976DGG  |296-1760-5-ND | 9-Channel Dual-Mode Transceiver.....56-TSSOP 14.66 13.20 11.71 
BUFDISOTAIP Rea ournmable Voltage Source aissae PANES SN7SLVDM976DL | 296-6934-5-ND | 9-Channel Dual-Mode Transceiver......56-SSOP 14.66 13.20 11.71 
BUEO7702PWPR PST ERNOMA| Mutti-Channer LGD Ganina Gongohon are! SN7SLVDM977DGG | 296-2365-5-ND | 9-Channel Dual-Mode Transceiver.....56-TSSOP 14.66 13.20 11.71 
Buffer... "90-HTSSOP 259 207 1.61 SN75LVDM977DL 296-6935-5-ND 9-Channel Dual-Mode Transceiver. 14.66 13.20 11.71 
BUFO7702PWPR 296-15354-2-ND | Multi-Channel LCD Gamma Correction LVDS 
Buffer... ....20-HTSSOP 2932.00/2,000 SN65CML100D 296-13870-5-ND —_| 1.5-Gbps LVDS Translator/Repeater “SOIC 5.45 436 3.39 
BUFO7703PWP 296-14632-5-ND Multi-Channel LCD Gamma Correction SN65CML100DGK 296-13871-5-ND 1.5-Gbps LVDS Translator/Repeate MSOP 545 4.36 3.39 
Butter... .20-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 SNGSCMLIO0EVM — |296-20537-ND —_| Eval. Module for SN65CML100DG So = = 
BUFO7704AIPWP 296-17357-ND 18V, 6-Channel, Gamma Correction SN65LVDS047D 296-6909-5-ND LVDS Quad Differential Line Driver 1.78 142 1.07 
Butter... 20-HTSSOP 2.59 2.07 1.61 SN65SLVDSO47PW _|296-6910-5-ND __|LVDS Quad Differential Line Driver....16-TSSOP__ 1.78 142 1.07 
BUFIT705AIPWPR | 296-19399-1-ND | 22V Supply, 10+1 Channel Gamma SNG5LVDSO48AD 296-6911-5-ND | Quad High Speed Diff. Line Receiver... 16-SOIC 2.27 1.82 1.42 
Correction Buffer 3.94 315 245 SNGSLVDSO48APW —|296-6912-5-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver... 16-TSSOP 2.27 182 1.42 
BUFI1705AIPWPR ‘| 296-19399-2-ND | 22V Supply, 10+1 Channel Gamma SNGSLVDSO49PW —-|296-15341-5-ND | Dual LVDS Diff. Driver/Receiver........16-TSSOP 2.10 1.68 1.26 
Correction Buffer a 4462.00/2,000 SN65LVDS050D 296-1422-5-ND HS Differential Line Driver/Receive: 16-SOIC 3.78 3.03 2.36 
BUFIG820AIDAPR _| 296-19538-1-ND _|14-Ch. Gamma Voltage Generator ..32-HTSSOP 5.10 4.08 3.45 SN6SLVDSO50PW _|296-12051-5-ND __|HS Differential Line Driver/Receiver...16-TSSOP 3.78 3.03 2.36 
BUFI6820AIDAPR | 296-19538-2-ND | 14-Ch. Gamma Voltage Generator ...32-HTSSOP 6376.00/2,000 SN65LVDS051D 296-1423-5-ND [HS Differential Line Driver/Receiver...... 16-SOIC 3.78 3.03 2.36 
BUF20820AIDCPR | 296-19400-1-ND ] 18-Ch. Gamma Voltage Generator ..38-HTSSOP 6.50 5.20 4.39 SNG5SLVDSO51PW | 296-12052-5-ND | HS Differential Line Driver/Receiver...16-TSSOP 3.78 3.03 2.36 
BUF20820AIDCPR | 296-19400-2-ND | 18-Ch. Gamma Voltage Generator ...38-HTSSOP 8126.00/2,000 SN65LVDSO51PWRQ1 |296-16948-1-ND | HS Differential Line Driver/Receiver...16-TSSOP 3.87 3.10 2.41 
BUF22821AIDCPR 296-21949-1-ND Prog. Gamma Voltage Generator and SN65LVDS051PWRQ1 | 296-16948-2-ND HS Differential Line Driver/Receiver...16-TSSOP 4386.00/2,000 
Vcom Calibrator 38-HTSSOP 6.50 5.20 4.39 SN65LVDS1D 296-12138-5-ND _| High Speed Differential Line Driver........8-SOIC 1.17 98 78 
BUF22821AIDCPR 296-21949-2-ND Prog. Gamma Voltage Generator and SN65LVDS1DBVR 296-6919-1-ND High Speed Differential Line Driver..... abil 98 78 
Vcom Calibrator ....38-HTSSOP 8126.00/2,000 SN65SLVDS1DBVR —-|296-6919-2-ND —_| High Speed Differential Line Driver 1521.00/3,000 
TFP101APZP 296-9987-ND 86MHz PanelBus™ DVI Receiver, SN65LVDS2D 296-12139-5-ND High Speed Differential Line Receiver... 148 118 89 
with HSYNC Jitter Immunity.........100-HTQFP 6.00 4.80 4.05 SNG5SLVDS2DBVR | 296-6920-1-ND —_| High Speed Differential Line Receiver. SOT-23-5 117 98 78 
TFP101PZP 296-9988-ND 86MHz PanelBus™ DVI Receiver... 100-HTOFP 6.00 4.80 4.05 SNG5SLVDS2DBVR _|296-6920-2-ND __| High Speed Differential Line Receiver .. SOT-23-5 1521.00/3,000 
TFP201APZP 296-9989-ND 112MHz PanelBus™ DVI Receiver, SNGSLVDS16DRFT —|296-17441-1-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer...9-SON 570 456 3.85 
with HSYNC Jitter Immunity.........100-HTQFP 7.00 560 4.73 SNGSLVDS16DRFT —/296-17441-2-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer .... 9-SON 926.25/250 
TFP201PZP 296-9990-ND 142MHz PanelBus™ DVI Receiver. 100-HTOFP 7.00 5.60 4.73 SN65SLVDS16EVM  |296-17857-ND _| Evaluation Module for SN65LVDS16.. Saw = = 
TFP401APZP 296-9991-ND 165MHz PanelBus™ DVI Receiver, SNG5SLVDS17DRFT — |296-17442-1-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer ...9-SON 5.70 4.56 3.85 
with HSYNC Jitter Immunity.........100-HTQFP 8.00 6.40 5.40 SNGSLVDS17DRFT —_|296-17442-2-ND _| 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer .... 9-SON 926.25/250 
TFP401PZP 296-9992-ND 165MHz PanelBus™ DVI Receiver.. 100-HTOFP 8.00 640 5.40 SNGSLVDS17EVM  |296-21005-ND _| Evaluation Module for SN6SLVDS17... 0 =| = 
TFP403PZP 296-9993-ND 165MHz PanelBus™ DVI Receiver.. 100-HTOFP 9.08 818 7.25 SNGSLVDS18DRFT —|296-17443-1-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer . 484 387 3.01 
TFP410PAP 296-12666-ND | PanelBus™ Digital Transmitter..........64-HTOFP 6.00 4.80 4.05 SNGSLVDS18DRFT — |296-17443-2-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer .... 9-SON 715.00/250 
TFP410MPAPREP 296-21249-1-ND | PanelBus™ Digital Transmitter. 64-HTQFP 8.50 7.65 6.79 SN6SLVDS18EVM 296-21006-ND Evaluation Module for SN65LVDS1 50.00 - - 
TFP410MPAPREP 296-21249-2-ND _| PanelBus™ Digital Transmitter. 4-HTOFP 6299.00/1,000 SN6SLVDS19DRFT —_|296-17444-1-ND _|2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Butfer . 484 3.87 3.01 
LV SNGSLVDSTODRFT —_[296-17444-2-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer ...-SON 715.00/250 
SN6SLV1021DB 296-12856-5-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS Serializer..28-SSOP 7.82 626 5.28 Se A ARCA Sc 
SN65LV1023ADB 296-15176-5-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS Serializer...28-SSOP 6.04 4.84 4.08 SNSLVDSDODRET © UGMEPetOMICA LVDS Renester/Trencbstor SON WMT eR OSE 
SN65LV1023AMDBREP | 296-21243-1-ND | 10MHz-G6MHz, 10:1 LVDS Serializer..28-SSOP 13.03 11.73 10.41 See GAOT dul sun LVDS Honan Scie Mecano aesina 
SN65LV1023AMDBREP | 296-21243-2-ND | 10MHz-G6MHz, 10:1 LVDS Serializer... 28-SSOP 19316.00/2,000 SNGsIVOGoIPW aaa Dual vm TDs See ‘7S50r ME ee 
SN65LV1023ARHBR | 296-19317-1-ND | 10MHz-G6MHz, 10:1 LVDS Serialize 6.04 4.84 4.08 -12024-5- u 16 H a 
SNGSLV1023ARHBR | 296-19317-2-ND | 10MHz-66MEHz, 10:1 LVDS Serialize 11235.0073,000 SN6BLVDS31-S2BEVM Zee Ze OD Eravation Module for SNeS) Cnestand Fae 
SN65LV1023DB 296-12857-5-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS Serializer..28-SSOP 9.28 836 7.41 7 nore 928 H 
SN65LV1212DB 296-15383-5-ND | 10MHz-66MHz, 10:1 LVDS SNESLVDSS1-32EVM eo Peualion M Bit oy Oo 
Deserializer... 8.84 7.08 5.97 : = 
SNG5LV1224BDB 296-17327-5-ND | 10MHz-66MHz. 10:1 LVDS SN65SLVDS31-33EVM |296-13817-ND _| Evaluation Module for SN6SLVDS31 and 
Deserializet .cnnsnnntneneteennse 28-SSOP 6.22 4.98 4.20 LVDS33 30.00 ee oe 
SNGSIA/1204BMDBREP EURO RITA 1 OMES-EGMIF aS SN65LVDS31D 296-6922-5-ND —_| Quad High Speed Differential Driver......16-SOIC 2.66 213 1.66 
Deeeleen on-ssop MaCeMEr PARROT SN65LVDS31NS 296-2350-5-ND —_| Quad High Speed Differential Driver......16-SOP 2.66 213 1.66 
SNSSLV12248MDRREP ROSEMONT tOMn-seMIiy 10g LDS : ee SN65LVDS31PW 296-12329-5-ND _| Quad High Speed Differential Driver..16-TSSOP__ 2.66 2.13 1.66 
Deeeraliven 49316.00/2,000 SN65LVDS32BDR 296-6923-1-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver.......16-SOIC. 473 378 294 
SNESLV1224BRHBT | 296-19318-1-ND | 40MH-66MHs es SN65LVDS32BDR 296-6923-2-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver........ 16-SOIC 6615.00/2,500 
Desefializer:. a8 551 465 SN65LVDS32D 296-6924-5-ND ‘| Quad High Speed Diff. Line Driver........16-SOIC 266 213 1.66 
: aEmne: SN65LVDS32PW 296-12330-5-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver... 16-TSSOP 2.66 213 1.66 
SN6SLV1224BRHBT | 296-19318-2-ND ON elie LvDS anaE0 SN65LVDS33D 296-9742-5-ND __| Quad High Speed Diff. Line Driver . 3.02 2.42 1.88 
: SNGSLVDS33MDREP |296-19498-1-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver . 544 436 3.68 
LvcP SNG5LVDS33MDREP /296-19498-2-ND —_| Quad High Speed Diff. Line Driver . 8432.50/2,500 
SN65LVCP22D 296-15190-5-ND _| LVDS Crosspoint Switch 549 440 3.42 SN65LVDS33PW 296-9743-5-ND —_| Quad High Speed Diff. Line Driver...... 3.02 242 1.88 
SN6SLVCP22PW 296-15191-5-ND —_| LVDS Crosspoint Switch 5.49 4.40 3.42 SN65LVDS34D 296-9744-5-ND —_| Dual High Speed Diff. Line Drive 243 194 1.46 
SN65LVCP22-23EVM |296-18522-ND | Evaluation Module for SN65LVCP22-2 50.00 — — SNGSLVDS84AQDGG _|296-9747-5-ND __| Flatlink™ Transmitter 3.96 3.17 247 
SNGSLVCP23D 296-15192-5-ND | LVPECL Crosspoint Switch 988 7.91 6.67 SN65LVDS84AQDGGR |296-9747-1-ND _|Flatlink™ Transmitter -48-TSSOP 3.96 3.17 2.47 
SNGSLVCP23PW 296-15193-5-ND__| LVPECL Crosspoint Switch 9.88 7.91 6.67 SN6SLVDS84AQDGGR |296-9747-2-ND _| Flatlink™ Transmitter..... .48-TSSOP 4488.00/2,000 
SN65LVCP4ORGZ 296-17506-ND DC to 4Gbps Dual 1:2 SNGSLVDS84AQDGGRQ1 |296-23020-1-ND | Flatlink™ Transmitter NE! “48-TSSOP 4.91 3.93 3.06 
Mux/Repeater/Equalizer co: 48-OFN 26.10 24.36 22.62 SNGSLVDS84AQDGGRQ1 |296-23020-2-ND | Flatlink™ Transmitter NE! _48-TSSOP 5560.00/2,000 
SNGSLVCP4ORGZT | 296-21987-1-ND | DC to 4Gbps Dual 1:2 Mux/Repeater/ SN65SLVDS86AQDGGR |296-9748-1-ND _| Flatlink™ Receive -48-TSSOP 4.73 3.78 2.94 
EQuallZer....nsstesssssscsssssssecssseeseessse 48-QFN 28.73 26.81 24.90 SN6SLVDS86AQDGGR |296-9748-2-ND —_|Flatlink™ Receivel .48-TSSOP 5356.00/2,000 
SN65LVCP4ORGZT — | 296-21987-2-ND | DC to 4Gbps Dual 1:2 Mux/Repeater/ SNG5SLVDS93DGG —|296-1429-5-ND —_| LVDS SERDES Tr: “56-TSSOP 6.14 4.92 4.15 
Equalizer = 6104.00/250 SNGSLVDS94DGG —-|296-1430-5-ND —_| LVDS SERDES Receiver. -56-TSSOP 6.14 4.92 4.15 
SN6SLVCP402RGET | 296-22242-1-ND | Gigabit 2x2 Crosspoint Switch NI 12.25 11.03 9.78 SN65SLVDS95DGG «| 296-1431-5-ND —_| LVDS SERDES Transmitter “48-TSSOP 6.14 4.92 4.15 
SN65LVCP402RGET | 296-22242-2-ND _ Gigabit 2x2 Crosspoint Switch NE! 2342.75/250 SNG5SLVDS9SDGGREP |296-22244-1-ND _|LVDS SERDES Transmitter NEW!...48-TSSOP 7.04 5.64 4.76 
SNGSLVCP404RGZR | 296-21669-1-ND _| Gigabit 4x4 Crosspoint Switch 16.41 14.78 13.11 SNGSLVDS9SDGGREP |296-22244-2-ND | LVDS SERDES Transmitter NEW!.... 48-TSSOP 8800.00/2,000 
SNGSLVCP404RGZR | 296-21669-2-ND _| Gigabit 4x4 Crosspoint Switch 29920.00/2,500 SN65SLVDS95DGGRQ1 |296-16950-1-ND _| LVDS SERDES Transmitter “48-TSSOP 6.14 4.92 4.15 
TLK6201EARGTT 296-20709-1-ND | 6.25Gbps Cable and PC Board SNGSLVDS95DGGRQ1 |296-16950-2-ND _| LVDS SERDES Transmitter _48-TSSOP 7676.00/2,000 
Equalizer 8.66 7.80 6.92 SN65SLVDS96DGG ——|296-1434-5-ND —_| LVDS SERDES Receiver. “48-TSSOP 6.14 4.92 4.15 
TLK6201EARGTT 296-20709-2-ND | 6.25Gbps Cable and PC Board SN65LVDS100D 296-13624-5-ND _|2Gbps Differential Translator/Repeater...8-SOIC 5.45 4.36 3.39 
Equalize! 1657.50/250 (Continued) 
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Ieereniavre Digi@Reel’” DATA TRANSMISSION (Continued) 
all. Digi-Key Price Each Lal Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description a 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN65LVDS100DGK — |296-13625-5-ND —_| 2Gbps Diff. Translator/Repeate! 5.45 4.36 3.39 SN65SLVDS390D 296-6927-5-ND High Speed Diff. Line Receive 16-SOIC 2.84 2.27 1.77 
SN65LVDS100EVM 296-20539-ND Eval. Module for SN65LVDS100 101.00 Ge SN65LVDS390PW 296-6928-5-ND High Speed Diff. Line Receive -16-TSSOP 2.84 2.27 1.77 
SN65LVDS101D 296-13626-5-ND | 2Gbps Differential Translator/Repeater 5.45 4.36 3.39 aepecet fe ey Heh eveed paerentat res rea eet ae ae 
SNGSLVDS101DGK | 296-13627-5-ND —_| 2Gbps Diff. Translator/Repeat . 545 4.36 3.39 -6930-5- 16- / : : 
SNESLVDSIOIEVM  BEEOREA GRIMM Eval Module for SNGELVDS;01 er 40100 | SN@SLVDS1050PW —_|296-6916-5-ND [HS Differential Line Receive ‘16-TSSOP_ 3.78 3.03 2.36 
0344-5- : SNGSLVDS3486BDR |296-6925-1-ND _| Quad LVDS Receive 340 2.72 212 
Sater Boe ae 4 (vos Geek bone toy 358 eq | SNSSLYDS34a6B0R  |296-6925-2-ND Quad LVDS Receive 4757.50/2,500 
SNG5SLVDS104PW 296-6915-5-ND —|1:4 LVDS Clock Buffel 4.07 3.26 2.54 : BORNE sens ; 
SN65LVDS105D 996-2345-5-ND 1-4 LVDS Clock Buffe 407 3.26 254 SN65LVDS3486D 296-1427-5-ND High Speed Differential Line Receiver Poy ar er 
SNGSLVDS105PW 296-6917-5.ND | 1-4 LVDS Clock Buffe 407 326 254 SNG5SLVDS3487D 296-1428-5-ND | Quad High Speed Diff. Line Driver . ye a 
SNGSLVDSI080BT  |296-2346-5-ND _|8-Port LVDS Repeate Qa Gen aie SNG5SLVDS9637BDR _|296-6931-1-ND _| Dual LVDS Receiver SOIC 2.43 1.94 1.46 
. ; - 5 5 7 | | -2- ual feceiver x 5.00/2,5 
SNOSLVDS109DBT  |296-2347-5-ND | Dual 1:4 LVDS Repeater 672538 454 SNGSLVDS9637BDR, (2A. 0m Oual LVDS R Sole Sasa) 
‘ : Pp 7 ‘i : SN65LVDS9637D 296-1432-5-ND Dual High Speed Differential Receiver 2.43 1.94 1.46 
SNGSLVDS116DGG_ —/296-2348-5-ND —_| 1:16 LVDS Repeater... 840 7.56 671 eee ey Hib ; 
SNESLYDSTieDGcR  SERRRERIAMML 116 LVDS Rees Hay Gee Gel SNGSLVDS9637DGK |296-12003-5-ND —_| Dual HS Differential Receiver. 243 1.94 1.46 
: ene : 3 : SNGSLVDS9637DGKR |296-12003-1-ND | Dual HS Differential Receiver. 243 1.94 1.46 
SNGSLVDS116DGGR /296-2348-2-ND —_| 1:16 LVDS Repeater... 12448.00/2,000 erat renee i 
SNGSLVDS9637DGKR_|296-12003-2-ND _| Dual HS Differential Receiver. 3105.00/2,500 
SNGSLVDS1170GG__ 2Gia2ed2<eaNDIME| Dual &-Port LVDS Repeate wey) asi SN6SLVDS96370GN — |296-6932-5-ND | Dual HS Differential Receiver 227 182 142 
SN65SLVDS117DGGR —)296-2349-1-ND _—_| Dual 8-Port LVDS Repeater. 840 7.56 6.71 SN65LVDS9638D 296-1433-5-ND | Dual High Speed Differential Driver. 243 194 1.46 
SN65SLVDS117DGGR —|296-2349-2-ND —_| Dual 8-Port LVDS Repeate! 12448.00/2,000 SN6SLVDS9638DGKR |296-12004-1-ND | Dual High Speed Differential Driver. 243 194 1.46 
SN65LVDS122D 296-13650-5-ND | 1.5Gbps, 2x2 LVDS Crosspoint SN65LVDS9638DGKR |296-12004-2-ND | Dual High Speed Differential Driver. 3105.00/2,500 
Switch... sii 9.02 7.22 6.09 SN65LVDS9638DGN | 296-6933-5-ND Dual High Speed Differential Driver. Boy jiGe 7hee 
SN6SLVDS122EVM __|296-20541-ND__| Evaluation Module for SN6SLVDS12: 50.00). SN75LVDS31D 296-12325-5-ND | Quad High Speed Differential Driver...... 16-SOIC_ 2.66 2.13 1.66 
SN65LVDS122PW 296-13651-5-ND | 1.5Gbps, 2x2 LVDS Crosspoint SN75LVDS31PW 296-12005-5-ND | Quad High Speed Differential Driver..16-TSSOP 2.66 2.13 1.66 
Switch... 9.02 7.22 6.09 SN75LVDS31PWR —-|296-12005-1-ND | Quad High Speed Differential Driver...16-TSSOP 2.66 2.13 1.66 
SN6SLVDS125ADBT | 296-18524-5-ND | 1.5Gbps 4x4 LVDS Crosspoint SN75LVDS31PWR —|296-12005-2-ND | Quad High Speed Differential Driver... 16-TSSOP 3010.00/2,000 
Switch.. 38-TSSOP 12.25 11.03 9.78 SN75LVDS32D 296-12326-5-ND _| Quad High Speed Differential Driver......16-SOIC 2.66 2.13 1.66 
SN6SLVDS125AEVM _ |296-18525-ND Evaluation Module for SN6SLVDS125A..........— 50.00 =— ~~ — SN75LVDS32PW 296-13328-5-ND | Quad High Speed Differential Driver...16-TSSOP 2.66 213 1.60 
SNGSLVDS125DBT _[296-15729-5-ND | 1.5Gbps 4x4 LVDS Crosspoint SN75LVDS82DGGR |296-6666-1-ND _| Flatlink™ Receive .56-TSSOP 4.25 3.41 2.65 
13.78 12.41 11.00 SN75LVDS82DGGR |296-6666-2-ND _| Flatlink™ Receive .56-TSSOP 4820.00/2,000 
MUXIT-EVM 296-9620-ND Eval. Module for SNGSLVDS150/151/152.....— 101.00 — — SN75LVDS83DGG 296-6667-5-ND | Flatlink™ Transmitter .56-TSSOP 3.40 2.72 2.12 
SN65LVDS150PW 296-9737-5-ND | Muxit™ PLL Freq. Multiplier........... 28-TSSOP 588 4.71 3.97 SN75LVDS84ADGGR _|296-6668-1-ND__[Flatlink™ Transmitter .48-TSSOP 3.40 2.72 2.12 
SNGSLVDS151DA 296-9738-5-ND__| Muxit™ Serializer Transmitter. 4.82 3.86 3.00 SN75SLVDSB4ADGGR |296-6668-2-ND __|Flatlink™ Transmitter 48-TSSOP 3850.00/2,000 
SNGSLVDS152DA 296-9739-5-ND | Muxit™ Receiver/Deserialize 482 3.86 3.00 SN75LVDS86ADGG_ | 296-1998-5-ND _| Flatlink™ Receive .48-TSSOP 4.07 3.26 2.54 
SN65LVDS179D 296-1424-5-ND HS Differential Line Driver/Receiver.. AS OTe 153 SN75LVDS86ADGGR | 296-6671-1-ND Flatlink™ Receive! -48-TSSOP 4.07 3.26 2.54 
SN65LVDS179DGK 296-6918-5-ND HS Differential Line Driver/Receiver. 245 1.97 1.53 SN75LVDS86ADGGR | 296-6671-2-ND Flatlink™ Receive! -48-TSSOP 4616.00/2,000 
SN65LVDS179MDGKREP) 296-22243-1-ND | High Speed Differential Line Driver/ SN75LVDS86DGG 296-6672-5-ND Flatlink™ Receive! -A8-TSSOP 3.87 3.10 2.41 
Receiver NEW!..... 484 3.87 3.01 SN75LVDS88BPFD 296-6673-5-ND FT LCD-Panel Timing Controller 
SN65LVDS179MDGKREP|296-22243-2-ND | High Speed Differential Line Driver/ with LVDS Interface. 714 5.72 4.82 
fee MEW: ee | eu er cen tr Serer Se 
SN65LVDS180D 296-1425-5-ND HS Differential Line Driver/Receiver.. 2:45 1.97 1.53 . a fi is edad : 2 = 
SN6SLVDS180PW ——_|296-12053-5-ND _| HS Differential Line Driver/Receiver.. 245 197 1.53 SN75LVOS179D 296-12323-5-ND_| Low Voltage Diff. Driver/Receiver .. 243 1.94 1.46 
SNGSLVDS180PWRQ1 |296-16949-1-ND __|HS Differential Line Driver/Receiver 266 213 1.66 SNTSLVDSIBOD eee ND Low Voltage oit DiivemReseler ieee aa ee ie 
= =H : Sari : 7 - -5- -Ch., High Speed Diff. Receiver......64- f \ 
SNOELYDG2eODBT -  BeeREe MMI LDS 4a Glossbamt Senet Se ener SN7SLVDS386DGGR |296-9975-1-ND _|16-Ch., High Speed Diff. Receiver.....64-TSSOP 8.14 6.52 5.50 
SNESLVDS250EVM — |296-16985-ND Evaluation Module for SN6SLVDS280 — eon SN75LVDS386DGGR |296-9975-2-ND | 16-Ch., High Speed Diff. Receiver......64-TSSOP 10176.00/2,000 
SNesLvDsaoizar  BaReeTe ain Programmable 27-Bit Display Serial Interface : SN75LVDS387DGG __|296-2367-5-ND__| 16-Ch., High Speed Diff. Driver..........64-TSSOP__ 8.14 6.52 5.50 
Transmitter 80-BGA 473 378 2.94 SN75LVDS389DBT  |296-2369-5-ND | 8-Channel, High Speed Diff. Driver....38-TSSOP 549 440 3.42 
Se rrreare ete = : : : SN75LVDS9637D 296-12327-5-ND | Dual High Speed Differential Receiver 243 1.94 1.46 
SNBSLVDS301ZQER — | 296-21491-1-ND | Programmable 27-Bit Display Serial Interface SN75LVDS9638D 296-12328-5-ND _| Dual High Speed Differential Driver... 243 194 1.46 
Transmitte! 4.73 3.78 2.94 
SN65SLVDS301ZQER |296-21491-2-ND _| Programmable : : ; LVDT 
Transmitter 6615.00/2,500 SNGSLVDT2D 296-12140-5-ND | High Speed Diff. Line Receive 148 1.18 89 
SN65LVDS302ZQE 296-19877-ND Programmable 27-Bit Parallel-to-Serial SRN 2oe 6086s ND ian epee ne ne Ae ee . ae nine 
Receiver. 473 3.78 2.94 5! -6896-2- igh Speed Diff. Line Receive 521.00/3, 
1492-414 SNGSLVDT14PW 296-12736-5-ND | High Speed Diff. Driver/Receiver........20-TSSOP 4.93 3.95 3.07 
acelin | eT) 473 378 294 SNGSLVDT14QPWREP |296-19499-1-ND __|High Speed Diff. Driver/Receiver........20-TSSOP_ 6.26 5.01 4.23 
SN65LVDS302ZQER |296-21492-2-ND —_| Programmable 27-Bit Parallel-to-Serial SN65LVDT14QPWREP |296-19499-2-ND | High Speed Diff. Driver/Receiver........20-TSSOP 7826.00/2,000 
Receiver 6615.00/2,500 SNG5SLVDT32BDR 296-6897-1-ND | Quad LVDS Receiver 16-SOIC 4.73 3.78 2.94 
SN6SLVDS303Z0E _|296-20724-ND P ble 27-Bit Display Serial SNG5LVDT32BDR 296-6897-2-ND | Quad LVDS Receivel 16-SOIC 6615.00/2,500 
lntatgcs TERRI ee AGE) QD ORE SN65LVDT33D 296-9749-5-ND Quad, High Speed Diff. Receiver... 16-SOIC 3.02 2.42. 1.88 
SHESLVDSGOSZOER ~|096-21405-1-ND | Programmable 27-Bit Display Serial SNGSLVDT33PW 296-9750-5-ND Quad, High Speed Diff. Receiver 16-TSSOP 3.02 2.42 1.88 
Interface Transmitter 428 342 2.66 SNGSLVOTS4D 296-9751-5-ND _|Dual, High Speed Diff. Receiver . ~8-S0IC 243 194 146 
Woincaton rae ; : : ; SNGSLVDT41 PW 296-12738-5-ND | High Speed Diff. Driver/Receiver........20-TSSOP 4.93 3.95 3.07 
SNSSLVDS30320ER FED poo Display Serial BeeR TIDE SN65LVDT41QPWREP |296-21246-1-ND | High Speed Diff. Driver/Receiver......20-TSSOP 6.26 5.01 4.23 
SNOSLVDSS0470ER  PEREDTRERENTIME Procramamable 27-Bit Paralishtp-Sertal sel SNGSLVDT41QPWREP |296-21246-2-ND — | High Speed Diff. Driver/Receiver........20-TSSOP 7826.00/2,00 
Rocclve 4 Ag au BRR SNG5SLVDT100D 296-15389-5-ND _|2Gbps Diff. Translator/Repeater. 8-S0IC 5.45 4.36 3. 
rere oe a : : : SNGSLVDTIOODGK  |296-15390-5-ND | 2Gbps Diff. Translator/Repeater. 545 436 3.39 
SNGSLVDS304Z0ER = BOG;Z076o 2 NOES Programmable 27-Bit Parallel-to-Serial Pee SN6SLVDT101D 296-15391-5-ND | 2Gbps Diff. Translator/Repeater. 5.45 436 3.39 
SNESLVDS305z0—  [PRRDOTDERI 7 HAs SNGSLVDTI01DGK — |296-15392-5-ND | 2Gbps Diff. Translator/Repeater. 5.45 4.36 3.39 
eau heen Trncaes (fener ae) O03 Ose SN65LVDT122D 296-13652-5-ND | 1.5Gbps, 2x2 LVDS Crosspoint 
hier : : : Switch 7 9.02 7.22 6.09 
SNBSLVDSSOSZ0ER I acai corer mate 27 Gk Display Seria ne a SNGSLVDTI22PW _|296-13653-5-ND __|1.5Gbps, 2x2 LVDS Crosspoint 
ss : ! 2 Switth........ os 16-TSSOP 9.02 7.22 6.09 
SNESLVDS30SZOER |[296-21245-2-ND | Programmable 27-Bit Display Serial SNesLVOTI25ADBT |296-16979-ND _|1.5Gbps, xd LVDS Crosspoint 
Interface Transmitter ; 5355.00/2,500 Switch .38-TSSOP 12.25 11.03 9.78 
SN65SLVDS306ZQER —|296-20767-1-ND Prograramnable 27-Bit Parallel-to-Serial Beara SNG6SLVDT250DBT _|296-16932-ND LVDS 4x4 Crosspoint Switch. .38-TSSOP 12.91 11.63 10.31 
ecelver. | 4 . ; j in 
; : SNGSLVDT348D 296-12737-5-ND | Quad, HS Differential Receiver 6-SOIC 3.02 242 1.88 
SNGSLVDS30620ER = BEC ZOE 2a iiaa Programmable 27-Bit Parallel-to-Serial SNGSLVDT348PW ‘| 296-12650-5-ND | Quad. HS Differential Receiver... 16-TSSOP 3.02 242 1.88 
Receivel 5355.00/2,500 SN65LVDT352PW 296-12651-5-ND | Quad, HS Differential Receive 16-TSSOP 3.40 2.72 2.12 
SN65LVDS307ZQCR = /296-21806-1-ND —_| Programmable 27-Bit Parallel-to-Serial SN65LVDT386DGG 296-2360-5-ND 16-Ch., High Speed Diff. Receiver......64-TSSOP 9.32 7.46 6.30 
Transmitter 3.83 3.06 2.38 SNGSLVDT386DGGR _|296-2360-1-ND __| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver......64-TSSOP__ 9.32 7.46 6.30 
SN6SLVDS307ZQCR | 296-21806-2-ND SN65LVDT386DGGR | 296-2360-2-ND 16-Ch., High Speed Diff. Receiver......64-TSSOP 11650.00/2,000 
5355.00/2,500 SNG6SLVDT388ADBT | 296-6899-5-ND —_‘| Octal LVDS Receiver... .38-TSSOP 5.49 4.40 3.42 
SNGSLVDS308ZOCR | 296-21807-1-ND SNG5LVDT390D 296-6900-5-ND High Speed Diff. Line Receive 16-SOIG 2.84 227 1.77 
3.83 3.06 2.38 SNG5SLVDT390PW 296-6901-5-ND High Speed Diff. Line Receive 1G-TSSOP 2.84 227 1.77 
SNGSLVDS308ZQCR  |296-21807-2-ND | Programmable 27-Bit Parallel-to-Serial SN6S5LVDT3486BDR _|296-6898-1-ND__| Quad LVDS Receiver 16-SOIC 3.40 2.72 2.12 
Receiver. 5355.00/2,500 SNGSLVDT3486BDR |296-6898-2-ND _| Quad LVDS Receiver 4757.50/2,500 
SNGSLVDS310ZQCR | 296-21963-1-ND _| Programmable 27-Bit Serial-to-Parallel SNGSLVDT9637BDR | 296-6902-1-ND —_| Dual LVDS Receiver 8SOIC 4.25 3.41 2.65 
Receiver. 3.60 2.88 2.24 SN65LVDT9637BDR | 296-6902-2-ND Dual LVDS Receiver “SOIC 5952.50/2,500 
SNGSLVDS310ZQCR |296-21963-2-ND —_| Programmable 27-Bit Serial SN75LVDT386DGG |296-2370-5-ND —‘| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver......64-TSSOP 8.14 6.52 5.50 
Receiver. 5040.00/2,500 SN75LVDT386DGGR _|296-2370-1-ND _| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver......64-TSSOP_ 8.14 6.52 5.50 
SNGSLVDS315RGER |296-23316-1-ND | Camera Parallel RGB to MIPI CSI-1 SN75LVDT386DGGR |296-2370-2-ND | 16-Ch., High Speed Diff. Receiver......64-TSSOP 10176.00/2,000 
Serial Converter MEWS ..... 24-V0FN 3.83 3.06 2.38 SN75LVDT1422PAG | 296-18076-ND 14-Bit Full Duplex Serializer/ 
SNGSLVDS315RGER | 296-23316-2-ND —_| Camera Parallel RGB to MIPI CSI-1 Deserializer ..64-TOFP 7.40 5.92 5.00 
Serial Converter NEWS... 6426.00/3,000 LVP 
SN65SLVDS348D 296-12735-5-ND_| Quad High Speed Diff. Receiver 3.02 2.42 1.88 SNGSLVPTODRFT 296-17445-1-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer...9-SON 5.70 456 3.85 
SN6SLVDS348PW 296-12648-5-ND Quad High Speed Diff. Receiver 3.02 2.42 1.88 SNG5SLVP1GDRFT 296-17445-2-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Bufter ....9-SON 926.25/250 
SN65LVDS352PW 296-12649-5-ND —/ Quad High Speed Diff. Receiver 3.40 272 2.12 SN65LVP16EVM 296-18530-ND Evaluation Module for SN65LVP16... -— 5000 -— — 
SNGSLVDS386DGG | 296-2353-5-ND | 16-Ch., High Speed Diff. Receiver 932 7.46 6.30 SN65LVP17DRET 296-17446-1-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Buffer....9-SON 5.70 4.56 3.85 
SNGSLVDS386DGGR |296-2353-1-ND | 16-Ch., High Speed Diff. Receiver 932 7.46 6.30 SN65LVP17DRET 296-17446-2-ND _|2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Bufter .... 9-SON 926,25/250 
SN65LVDS386DGGR__|296-2353-2-ND 16-Ch., High Speed Diff. Receiver... 11650.00/2,000 SN65LVP17EVM 296-21008-ND Evaluation Module for SN65LVP17... 50.00 = = 
SNGSLVDS386EVM _|296-9745-ND Evaluation Module for SN65LVDS386. 50.00 — — SNGSLVP18DRFT 296-17447-1-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Bufter . 484 3.87 3.01 
SNGSLVDS387DGG | 296-2354-5-ND —_| 16-Ch., High Speed Diff. Driver... 932 7.46 6.30 SNG5SLVP18DRFT 296-17447-2-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Bufter . 715.00/250 
SNGSLVDS387EVM —|296-9746-ND Evaluation Module for SN6SLVDS38 5000) — SNGSLVP18EVM 296-19430-ND Evaluation Module for SNG5LVP18... — 5000) = = 
SNGSLVDS388ADBT —/296-6926-5-ND 549 440 3.42 SN65LVP19DRFT 296-17448-1-ND _|2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Bufter . 4.84 3.87 3.01 
SNGSLVDS389DBT _|296-2356-5-ND 549 440 3.42 (Continued) 
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Ieereearre Digi@Reel DATA TRANSMISSION (Continued) 
Mele Digi-Key Price Each Uele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ‘a 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. iu 25 =100 
SN65LVP19DRFT 296-17448-2-ND | 2.5V/3.3V Oscillator Gain Stage/Bufter 715.00/250 SN65C1168EPWR _|296-21710-2-ND | Dual Differential Driver/Receiver 7950.00/2,000 
SN65LVP19EVM 296-21009-ND _| Evaluation Module for SN6SLVP19 Wh = = SN65C1168ERGYR — |296-21803-1-ND _| Dual Differential Driver/Receiver 2.00 1.60 1.20 
SN65LVP20DRFT 296-17177-1-ND | LVPECL Repeater/Translator. 970 7.76 6.55 SN65C1168ERGYR — |296-21803-2-ND —_| Dual Differential Driver/Receiver 1040.00/1,000 
SN65LVP20DRFT 296-17177-2-ND | LVPECL Repeater/Translator. 1576.25/250 SN65C1168PWR 296-14348-1-ND | Dual Differential Driver/Receiver......16-TSSOP 1.88 1.50 1.13 
SN65LVP20EVM 296-18531-ND __| Evaluation Module for SN65LVP2 5000 SN65C1168PWR 296-14348-2-ND | Dual Differential Driver/Receiver....... 16-TSSOP 1950.00/2,000 
MLVD Famil SN65SHVDO5D 296-12988-5-ND | High Output RS-485 Transceiver 342 274 2.13 
y 
a i = —— SN65HVDO5P 296-15215-5-ND | High Output RS-485 Transceiver 342 274 2.13 
ea PooglE Se Nia valuation Module for SNGEMLVD20X ip SNGSHVDO6D 296-12989-5-ND | High Output RS-485 Transceiver 331 265 2.06 
SN65MLVD2DRBT | 296-21313-1-ND _| Single M-LVDS Receiver 3.60 2.88 2.24 ; 
SNGSMLVD2DRBT —‘|296-21313-2-ND _| Single M-LVDS Receiver 532,00/250 pel Ds pata Oop tiem High Output RS~485 Transcsiver aS! ey 205 
d SN65HVDO7D 296-12990-5-ND __| High Output RS-485 Transceiver 9/2010 2158) 12101 
SN6SMLVD3DRBT —-|296-21314-1-ND _| Single M-LVDS Receive 3.60 2.88 2.24 igh Outp ! b Ha) 
SN65MLVD3DRBT 296-21314-2-ND _| Single M-LVDS Receive! 532.00/250 SN6S5HVDO7P 296-19415-5-ND | High Output RS-485 Transceiver ... 3.22 2.58 2.01 
SN65MLVD047AD _|296-20682-5-ND | MLVDS Quad Diff. Line Drive 3.26 261 2.03 Selene 296-14010-5-ND | Wide Supply Range RS-485 Transcvr 4.28 3.42 2.66 
SN65MLVD047APW | 296-20683-5-ND —_| MLVDS Quad Diff. Line Drive 3.26 261 203 SHVDO8P 296-14011-5-ND | Wide Supply Range RS-485 Transceive! 4.28 3.42 2.66 
pee ate SN65HVD10D 296-12645-5-ND | 3.3V RS-485 Transceiver 3.96 317 247 
SN65MLVD047D 296-16855-5-ND | MLVDS Quad Diff. Line Driver 3.26 261 203 i 
SNGSMLVDO47PW —-|296-16856-ND | MLVDS Quad Diff. Line Drive 3.26 261 203 SN@SHVD100D 2 dba OMZcosN OBE 3.3V RS~485 Transceiver Sal Same lla 20 
SN65MLVDO8ODGG —|296-1783-5-ND | 8-Ch. Half-Duplex Multipoint LVDS SN6SHVDIOQDREP  |296-18120-1-ND _|3.3V RS-485 Transceiver NEW! 5.04 4.04 3.41 
Ling Trangcelver 950 7.60 6.42 SNGSHVDI0QDREP /296-18120-2-ND | 3.3V RS~485 Transceiver NEW! 7812.50/2,500 
SLID SISTENT. s ecg | MERRTe  (RtEMORND [eaves as mee oe im 1a 
ine lransceiver x ‘, a i 
SNGSMLVD128DGG | 296-16849-ND _|1:8 LVTTL to MLVDS Repeater 7.60 6.08 5.13 SN@SHVD110D ZOGRISO Iz SaNI OES) 3.3V RS~485 Transceiver ase) Obs) _ Sine 
SN65MLVD129DGG |296-16850-ND _| Dual 1:4 LVTTL to MLVDS Repeater 760 6.08 5.13 SNGSHVD12D 296-12647-5-ND | 3.3V RS-485 Transceiver 3.74 2.99 2.33 
SNGSMLVD200AD __|296-16667-5-ND__| MLVDS Line Driver/Receiver... 3.13251 1.95 Se eRe Bee He OM oy Ronse lranscelver PEND, 
SNESMLVD200D 296-12207-5-ND | High Speed Diff. Line Driver/Receive 313 251 1.95 SNESHVDOP RoR aaEHEIIDMML 3 BY RS-485 Transcoiver ag OR ee 
SN65MLVD201D 296-14187-5-ND | Multipoint LVDS Line Driver/Receiver 3.69 296 2.30 SNESHVD20D SERENE Bctended Gommon-Mode RSc4as ; se 
SN65MLVD202AD ‘| 296-16668-5-ND —_| MLVDS Line Driver/Receiver.... 313 251 1.95 a oriscalver an) Der Bey 
SN65MLVD202D 296-12208-5-ND | High Speed Diff. Line Driver/Receive 313 251 1.95 SNESHVDDID FOCHETERESINEER Excised Conan Mlccis RSs : te 
SN65MLVD203D 296-14188-5-ND | Multipoint LVDS Line Driver/Receive 3.69 2.96 2.30 5 -14185-5- salina lode RS-485 asi) BEE Be; 
SN65MLVD204AD _|296-16669-5-ND | MLVDS Line Driver/Receiver.... 313 251 1.95 Gn Sar 3 ; pate ie 
SN65MLVD204D ‘| 296-12209-5-ND | High Speed Diff. Line Driver/Receiver 3.13 2.51 1.95 SNOSHVD2TMDREP  eiiaeaciamm) -rroe$ common-Mode RS-485 590 472 3.99 
SN65MLVD205AD —_|296-16670-5-ND —_| MLVDS Line Driver/Receiver.... 313 251 1.95 eS aagatos se 5 : eS oe 
SN6SMLVD205D 296-12210-5-ND | High Speed Diff. Line Driver/Receive 3.43 251 1.95 SNESHVD2IMDREP (Elam) ended Common-Mode RS-485 9145,00/2,500 
SN65MLVD206D 296-14189-5-ND | Multipoint LVDS Line Driver/Receivel 3.69 296 2.30 = — 
SN65MLVD207D 296-14190-5-ND __| Multipoint LVDS Line Driver/Receiver...14-SOIC__ 3.69 2.96 2.30 SNGSHVD21P pees “xtended Common-Mode RS-485 Ae) Orn Aer 
RS422 / RS423 / RS485 SN6SHVD22D 296-14186-5-ND | Extended Common-Mode RS-485 
AM26C31CD 296-6781-5-ND | Quad Differential Line Driver. 86.65 é 371 297 231 
AM26C31CDBR 296-6782-1-ND Quad Differential Line Driver. 90 75 ~=©.60 SN65HVD22EVM 296-20538-ND Evaluation Module for SN65SHVD2xX Family....— 50.00 - - 
AM26C31CDBR 296-6782-2-ND Quad Differential Line Driver. 798.00/2,000 SN65HVD22P 296-15097-5-ND —_/ Extended Common-Mode RS-485 
AM26C31CN 296-6783-5-ND | Quad Differential Line Driver. 1.20 1.00 .80 Transceiver... 371 297 231 
AM26C311D 296-6784-5-ND Quad Differential Line Driver. 90 68.51 SN65HVD23D 296-15230-5-ND —_/ Extended Common-Mode RS-485 
AM26C31IN 296-6785-5-ND __| Quad Differential Line Driver. 135 113.90 Transceiver... 4.05 3.24 2.52 
AM26C310D 296-13867-5-ND | Quad Differential Line Driver. 295 236 1.84 SN65SHVD23P 296-15231-5-ND —_| Extended Common-Mode RS-485 
AM26C31QDRG4 296-22029-1-ND | Quad Diff. Line Driver NEW! 299 240 1.87 Transceiver... 4.05 3.24 2.52 
AM26C31QDRG4 296-22029-2-ND | Quad Diff. Line Driver NEW! 4190.00/2,500 SNGSHVD24D 296-15232-5-ND | Extended Common-Mode RS-485 
AM26C32CD 296-6786-5-ND Quad Differential Line Receiver 1.20. 1.00  .80 Transceiver... 4.05 3.24 2.52 
AM26C32CN 296-6787-5-ND Quad Differential Line Receiver 1.20 1.00 80 SN65HVD24P 296-15233-5-ND | Extended Common-Mode RS-485 
AM26C321D 296-6788-5-ND —_| Quad Differential Line Receiver 90 68 51 Transceiver... : 405 3.24 2.52 
AM26C32IDR 296-14471-1-ND | Quad Differential Line Receiver ‘90 68 51 SN65HVD30DR 296-19625-1-ND | 3.3V Full-Duplex RS-485 Driver and 
AM26C32IDR 296-14471-2-ND — | Quad Differential Line Receiver 735.00/2,500 Receiver: 3.85 3.08 2.40 
AM26C32IN 296-6789-5-ND __| Quad Differential Line Receiver 1.35 1.13.90 SN65HVD30DR 296-19625-2-ND _ |3.3V Full-Duplex RS-485 Driver and 
‘AM26C320D 296-13868-5-ND | Quad Differential Line Receiver 2.95 2.36 1.84 Receiver. 5387.50/2,500 
AM26L$31CD 296-1010-5-ND —_| Quad Differential Line Driver. 75 57 43 SN6SHVD30MDREP —|296-22238-1-ND | 3.3V Full-Duplex RS-485 Driver and 
AM26L$31CDR 296-1010-1-ND —_| Quad Differential Line Driver. 75 57 43 Receiver NEWS... . 6.12 4.90 4.14 
AM26LS31CDR 296-1010-2-ND —_| Quad Differential Line Driver. 607.50/2,500 SN6SHVD3OMDREP — | 296-22238-2-ND _/3.3V Full-Duplex RS-485 Driver and 
AM26LS31CN 296-1374-5-ND _| Quad Differential Line Driver 7 Sf 4 Receiver NEW... : 9485.00/2,500 
AM26LS32ACD 296-1011-5-ND ——_| Quad Differential Line Receiver 620 AT 35 SN6SHVD31DR 296-19626-1-ND aye Duele RS-485 Driver and i ee 
AM26L$32ACDR 296-1011-1-ND | Quad Differential Line Receiver 62 47 35 H 08 2, 
AM26LS32ACDR 296-1011-2-ND —_| Quad Differential Line Receiver 500.00/2,500 SN65HVD31DR 296-19626-2-ND oN Ful Dupe RS-485 Driver and semper 
AM26LS32ACN 296-1376-5-ND Quad Differential Line Receiver 62 AT 5 ji 3 . 
AM26LS32ACNSR 296-6790-1-ND __| Quad Differential Line Receiver 75 63 50 SN65HVD32DR 296-19627-1-ND aay Ful Duplex RS-485 Driver and Ame Ais acm 
AM26LS32ACNSR _|296-6790-2-ND __| Quad Differential Line Receiver 666.00/2,000 : pS omees 
AM26L$32AIDR 296-13065-1-ND | Quad Differential Line Receiver 80 60 45 SN6SHVD32DR 296-19627-2-ND 93V Full Duplex RS-485 Driver and GREET 
AM26L$32AIDR 296-13065-2-ND | Quad Differential Line Receiver 650.00/2,500 50/2, 
AM26LS32AIN 296-13066-5-ND | Quad Differential Line Receiver 80 60 45 SN6SHVD33DR 296-18704-1-ND oot tal Dupes RS-485 Driver and hae ace aes 
AM26LS32AMDREP —_|296-22084-1-ND _| Quad Diff. Line Receiver NEW! 259 2.07 1.61 ; : 33 2. 
AM26LS32AMDREP  |296-22084-2-ND | Quad Diff. Line Receiver NEW: 3622.50/2,500 SNEED SDR ERD) |e iii plex Ro=486 Dinetand 5897.50/2.500 
AM26LS33ACD 296-6791-5-ND Quad Differential Line Receiver 80 60 45 — —— 
AM26LS33ACDR 296-14473-1-ND | Quad Differential Line Receiver 80 60 45 SNESHVDSSMDREP ZG aah © SY Full-Duplex RS-489 Driver and nae vata, ae 
AM26LS33ACDR 296-14473-2-ND | Quad Differential Line Receiver 650.00/2,500 ue ; A Bebe 
AM26LS33ACN 296-6792-5-ND __| Quad Differential Line Receiver 80.6045 SNESHVDSSMDREP Poem Y FullDuplec S485 Driver ands cRGROMAT 
AM26LV31CD 296-6793-5-ND_—_| Quad Differential Line Driver. 900 75.60 SNGSHVD34DR 296-18705-1-ND —_|3.3V Full-Duplex RS-485 Transceiver ..14-SOIC 4.16 3.33 2.59 
AM26LV31IDR 296-18088-1-ND | Quad Differential Line Driver. 1.20 1.00 80 SNGSHVD34DR 296-18705-2-ND 13.3V Full-Duplex RS-485 Tr = Ta-S0IC 5827.50/2,500 
ema peege toga omg) Cuad Differential Line Driver. HEC M Mes ely SN6SHVD35DR 296-18706-1-ND |3.3VFullDuplex RS485 Transceiver 14-SOIC 4.16 3332.59 
AM2OLVS1INSR peeginodegisomem) Quad Differential Line Driver. Hee a Ae SN6SHVD35DR 296-18706-2ND |3.3V FullDuplex RS-485 Transceiver ..14-SOIC 5827.50/2.500 
AM26LV31INSR 296-18089-2-ND __| Quad Differential Line Driver 1170.00/2,000 ; P| , 50/2, 
TET SN65HVD50DR 296-19629-1-ND | 5V Full-Duplex RS-485 Driver and 
AM26LV32CD 296-6794-5-ND Quad Differential Line Receiver 90 75 60 Receiver 365 2.92 227 
AM26LV32CDR 296-6794-1-ND Quad Differential Line Receiver 90 efol | 60) 7 = = = 
AM26LV32CNSR 296-6796-1-ND —_| Quad Differential Line Receiver ‘90 75 60 SNGSHVD5ODR ca aes Ful Duplex RS-485 Driver and ic Hapeaoen 
AM26LV32CNSR 296-6796-2-ND —_| Quad Differential Line Receiver 798.00/2,000 ageaa ti y : uct 
AM26LV321DR 296-18090-1-ND _ | Quad Differential Line Receiver 120 1.00 ' .80 SNGSHVOS IDE po aaa) ©. fl-Duplex RS~485 Driver and anh BER aay 
AM26LV32IDR 296-18090-2-ND | Quad Differential Line Receiver 1300.00/2,500 SN65HVD51DR 296-19630-2-ND /5V Full-Duplex RS-485 Driver and : : ‘ 
AM26LV32INSR 296-18091-1-ND | Quad Differential Line Receiver 1.20 1.00 | .80 Receiver 5102.50/2,500 
AM26LV32INSR 296-18091-2-ND | Quad Differential Line Receiver 1064.00/2,000 ae 7 : 
AM26S10CD 296-6797-5-ND —_| Quad Bus Transceiver 120 1.00 | .80 SNeSHvDS20R ea oe Dag OV Full-Duplex 
i Receiver. 3.65 2.92 2.27 
AM26S10CN 296-6798-5-ND Quad Bus Transceiver eZee Ome, SN6SHVD52DR 296-19631-2-ND 5V Full-Duplex RS-485 Driver and 
M26LV32CDR 296-6794-2-ND Quad Differential Line Receiver 975.00/2,500 Receiver... 5102.50/2,500 
MC3486D 296-7037-5-ND__| Tri-State Quad Diff. 66 50 38 SN65HVD53DR 296-18707-1-ND | High Output Full-Duplex RS-485 
MC3486DR 296-14624-1-ND Tri-State Quad Diff. A 63 50 Transceive 3.94 315 2.45 
MC3486DR 296-14624-2-ND | Tri-State Quad Diff. 812.50/2,500 8707-2 7 - 
MC3486N 296-7038-5-ND _| Tri-State Quad Diff 75 63 50 SNGSHYDEDR pcan ee aug) High Output Full-Duplex RS-485 Sa REARETT 
MC3487DR 296-14625-1-ND Quad Differential Line Driver. M5) 63°50) SN65HVD54DR 296-18708-1-ND High Output Full-Duplex RS-485 
MC3487DR 296-14625-2-ND | Quad Differential Line Driver. 812.50/2,500 Transceiver... 3.94 315 2.45 
MC3487N 296-1408-5-ND Quad Differential Line Driver. Mb) 63 50 SN65HVD54DR 296-18708-2-ND High Output Full-Duplex RS-485 
SN65176BDR 296-14636-1-ND Differential Bus Transceive 66 50 38 Transceiver... 5512.50/2,500 
SN65C1167ENSR 296-21707-1-ND _| Dual Differential Driver/Rec 2.93 2.34 1.82 SNG65HVD55DR 296-18709-1-ND | High Output Full-Duplex RS-485 
SN65C1167ENSR 296-21707-2-ND | Dual Differential Driver/Receive 3316.00/2,000 Transceiver... 3.94 315 2.45 
SN65C1167EPWR 296-21708-1-ND —_| Dual Differential Driver/Receive: 2.93 2.34 1.82 SN65HVD55DR 296-18709-2-ND | High Output Full-Duplex RS-485 
SN65C1167EPWR 296-21708-2-ND Dual Differential Driver/Receivei 3316.00/2,000 Transceiver... 5512.50/2,500 
SN65C1167ERGYR 296-21802-1-ND Dual Differential Driver/Receivet 3.15 252 1.96 SN65HVD61D 296-21593-5-ND ControlNet™ Transceive 9.50 7.60 6.42 
SN65C1167ERGYR 296-21802-2-ND _| Dual Differential Driver/Receive: 1785.00/1,000 SN65HVD179DR 296-19624-1-ND | 5V Full-Duplex RS-485/RS-422 Driver and 
SN65C1167NSR 296-9699-1-ND Dual Differential Driver/Receivet 2.93 2.34 1.82 Balanced Receiver .... 3.96 3.17 2.47 
SN65C1167NSR 296-9699-2-ND _| Dual Differential Driver/Receive 3316.00/2,000 SN6SHVD179DR 296-19624-2-ND | 5\ Full-Duplex RS-485/RS-422 Driver and 
SN65C1168ENSR 296-21709-1-ND Dual Differential Driver/Receive! MBS SO data) Balanced Receiver .... .. 8-SOIC 5545.00/2,500 
SN65C1168ENSR 296-21709-2-ND | Dual Differential Driver/Receiver 1950.00/2,000 SN65HVD230DR 296-11654-1-ND _|3.3V CAN Transcvr with Standby Mode..8-SOIC_ 3.04 2.43 1.89 
SN65C1168EPWR 296-21710-1-ND___| Dual Differential Driver/Receiver............ 1.88 1.50 1.13 (Continued) 
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EXAS igi = DATA TRANSMISSION (Continued, 
INSTRUMENTS DigigReel f b 
UBL Digi-Key Price Each UelE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN65HVD230DR 296-11654-2-ND |3.3V CAN Transcvr with Standby Mode .. 8-SOIC 4252.50/2,500 SN65LBC176P 296-9723-5-ND | Quad LP Differential Bus Transceiver. 178 142 107 
SN65SHVD230MDREP |296-20723-1-ND |3.3V CAN Transcvr with Standby Mode..8-SOIC 5.14 412 3.47 SN65LBC176QD 296-9724-5-ND —_| Quad LP Differential Bus Transceiver. 178 142 1.07 
SN6SHVD230MDREP | 296-20723-2-ND —_|3.3V CAN Transevr with Standby Mode .. 8-SOIC 7967.50/2,500 SN65LBC176QDRG4 | 296-22040-1-ND | Quad LP Diff. Bus Transceiver NEW: 178 1.42 1.07 
SN6SHVD2300D 296-13123-5-ND —|3.3V CAN Transcvr with Standby Mode..8-SOIC 3.49. 2.79 2.17 SN65LBC176QDRG4 | 296-22040-2-ND _| Quad LP Diff. Bus Transceiver NEW!... 2272.50/2,500 
SN65HVD231D 296-12206-5-ND 3.3V CAN Transcvr with Sleep Mode ...... 8-SOIC 3.04 243 1.89 SN65LBC176QDRQ1 296-16947-1-ND Quad LP Differential Bus Transceiver. 1.90 1.52 1.14 
SN6SHVD231 QD 296-12704-5-ND —_3.3V CAN Transcvr with Sleep Mode ... 3.49 2.79 2.17 SNE5LBCT76QDRQ1 | 296-16947-2-ND | Quad LP Differential Bus Transceiv 2432.50/2,500 
SN6SHVD231QDRQ1 | 296-15380-1-ND —_/3.3V CAN Transcvr with Sleep Mode 3.60 2.88 2.24 SN65LBC179AD 296-9725-5-ND —_|LP Differential Line Driver/Revr. Pairs. 1.90 152 1.14 
SN6SHVD231QDRQ1 296-15380-2-ND —_|3.3V CAN Transcvr with Sleep Mode 5040.00/2,500 SN65LBC179AP 296-9726-5-ND —_|LP Differential Line Driver/Revr. Pairs. 1.90 152 1.14 
SN6SHVD232D 296-12282-5-ND —_|3.3V CAN Transceiver os 2.93 2.34 1.82 SN65LBC179D 296-9727-5-ND —_|LP Differential Line Driver/Revr. Pairs. 178 142 1.07 
SN REESCOAG] ee = oa seat a ay ay ae at a SN65LBC179P 296-9728-5-ND _| LP Differential Line Driver/Revr. Pairs. 1.78 142 1.07 
ia bal a ranscelver jualified ... = : a = rp i i i 
SN65HVD2320DRQ1 |296-15381-2-ND | 3.3V CAN Transceiver 0100 Qualified 4725,00/2,500 eimai Retna a-soic METGOMMEeo REET 
SN65HVD233D 296-14639-5-ND | 3.3V CAN Transceiver 3.38 270 2.10 SNesLBC1790DRG4 |296-22544-2-ND __| Low Power Diff. Line Driver and ; ‘ ; 
SN65HVD234D 296-15228-5-ND — /3.3V CAN Transceiver 3.26 261 2.03 Receiver Pair ME! 2432.50/2,500 
SNSHVD285D 20bs1b229 cz NDI) 3.4V CAN Transceiver 3880270210 SN65LBC180AD 296-9729-5-ND _|LP Differential Line Driver/Revr. Pair 254 204 1.59 
See ee ce RCE SM aN Transcelver Ze Ome SN65LBC1S0AN 296-9730-5-ND _| LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 254 204 1.59 
ner ea) tt SN65LBC180D 296-9731-5-ND | LP Differential Line Driver/Revr. Pairs..14-SOIC 220 1.76 1.32 
SN6SHVD251DRG4 — |296-21805-2-ND —_| CAN Transceiver 2880.00/2,500 SNGSLBCI0N Beata ea ENIGMA LP Ditfarsntil Line Dri eg alee : ‘ : : 
SN65HVD251P 296-19281-5-ND | CAN Transceiver : 2.25 180 1.35 ee ifferential Line Driver/Revr. Pairs. ea Oe 
‘ SN65LBC180RSAT 296-19550-1-ND LP Differential Line Driver/Revr. Pairs. 243 1.94 1.46 
SN65HVD379DR 296-19628-1-ND | 3.3V Full-Duplex RS-485/RS-422 Driver and Deena See : 
Banal st 28806 418 888 258 | Sacre) [2062167 SND Oiferenal Bu Taneoser >. a 176 132 
rn 2 “>> itferential Bus Transceiver... * ts a 
SNosHVa720R pocmacecicanlogmg © FulkDuplex RS-ABS/RS~422 Drier and 5827,50/2,500 SNG5LBC182P 296-12734-5-ND _ | Differential Bus Transceiver... 220 176 1.32 
SN6SHVD485EDGKR |296-17174-1-ND _|Half-Duplex RS-485 Transceiver 8-MSOP 2.38 1.90 1.43 SN65LBC184D 296-9733-5-ND —_| Differential Xcvr. with TVS Protection 2.93 2.34 1.82 
SN65HVD485EDGKR = |296-17174-2-ND —_|Half-Duplex RS-485 Transceiver 8-MSOP 3040.00/2,500 SN65LBC184P 296-2343-5-ND —_| Differential Xcvr. with TVS Protection 2.93 2.34 1.82 
SNGSHVD485EDR 296-17175-1-ND _|Half-Duplex RS-485 Transceive 8-SOIC 1.68 1.34 1.01 SN65176BD 296-9693-5-ND_| Differential Bus Transceiver 665038 
SN65HVD485EDR 296-17175-2-ND — |Half-Duplex RS-485 Transceivel 8-SOIC 2145.00/2,500 SN65176BP 296-1415-5-ND —_| Differential Bus Transceiver 66 50 38 
SN65HVD485EP 296-17498-5-ND | Half-Duplex RS-485 Transceiver 8-Dip 1.68 134 1.01 SN7SHVD12P 296-14047-5-ND | 3.3V RS-485 Transceiver... 299 240 1.87 
SN65HVD1040DR 296-21804-1-ND — |Low Power CAN Transceiver. 175 140 1.05 SN75HVD1176D 296-15346-5-ND | Profibus RS-485 Transceiver. 2.99 240 1.87 
SN65HVD1040DR 296-21804-2-ND | Low Power CAN Transceiver. 2240.00/2,500 SN75LBC031D 296-6864-5-ND —_| High Speed Transceiver....... 3.38 2.70 2.10 
SNG6SHVD1040QDRQ1 |296-21592-1-ND _|Low Power CAN Transceiver. Pak) iby) sess SN75LBC172DW 296-6865-5-ND Quad LP Differential Line Driver. 3.13 2.51 1.95 
SN6SHVDT0400DRQT |296-21592-2-ND _ |Low Power CAN Transceiver... 2720.00/2,500 SN75LBC172N 296-6866-5-ND | Quad LP Differential Line Driver. 313 251 1.95 
SN65HVD1050D 296-19416-5-ND — |EMC Optimized CAN Transceiver . Usth “Ul es) SN75LBC173D 296-6867-5-ND Quad LP Differential Line Receiver. 2.20 1.76 1.32 
SN65HVD1050MDREP |296-21409-1-ND [EMC Optimized CAN Transceiver . 315 252 1.96 SN75LBC173N 296-6868-5-ND —_‘| Quad LP Differential Line Receiver. 220 176 1.32 
SN65HVD1050MDREP |296-21409-2-ND —_|EMC Optimized CAN Transceiver . 4410.00/2,500 SN75LBC174DW 296-6869-5-ND —_| Quad LP Differential Line Driver. 3.31 265 2.06 
SN65HVD1050QDRQ1_|296-19876-1-ND__|EMC Optimized CAN Transceiver . 1.63 130  .98 SN75LBC174N 296-6870-5-ND _| Quad LP Differential Line Driver. 3.31 265 2.06 
SN6SHVD10500DRQ1 |296-19876-2-ND [EMC Optimized CAN Transceiver . 2080.00/2,500 SN75LBC175D 296-6871-5-ND | Quad LP Differential Line Receiver. 210 168 1.26 
SN65HVD1176D 296-15345-5-ND _| Profibus RS-485 Transceiver... 3.31 265 2.06 SN75LBC175N 296-6872-5-ND Quad LP Differential Line Receiv: 2.10 1.68 1.26 
SN65HVD1781DR 296-23118-1-ND | 70V Fault-Protected RS-485 SN75LBC176AD 296-6873-5-ND Quad LP Differential Bus Transceiver. 210 1.68 1.26 
Transceiver NEW! 4.16 3.33 2.59 SN75LBC176AP 296-6874-5-ND —_| Differential Bus Transceiver... 210 168 1.26 
SN65HVD1781DR 296-23118-2-ND | 70V Fault-Protected RS-485 SN75LBC176D 296-1279-5-ND _| Differential Bus Transceiver 158 1.26 95 
Transceiver NEW! 5827.50/2,500 SN75LBC176DR 296-1279-1-ND __| Differential Bus Transceiver 158 1.26 95 
SN65HVD1785D 296-23346-5-ND 7 Fault Brotected R485 ein aes SN75LBC176DR 296-1279-2-ND —_| Differential Bus Transceiver 2015.00/2,500 
is 3 z Q SN75LBC176P 296-6875-5-ND Differential Bus Transceiver SGI 2675.95) 
SN6SHVD1786D 296-23347-5-ND A er ads Aes dana oes SN75LBC179AD 296-6876-5-ND | LP Differential Line Driver/Revr. 1.78 1.42 1.07 
. : . SN75LBC179AP 296-6877-5-ND__| LP Differential Line Driver/Revr. 178 142 1.07 
Sree Gacicseciiommn | aul: Protacted RS-485 Aye 1534) 85 SN75LBC179D 296-6878-5-ND _|LP Differential Line Driver/Rovr. 158126 95 
_— = = = SN75LBC179P 296-6879-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. 1.58 1:26.95) 
SN6SHVD3080EDGSR | 296-21410-1-ND Stee RS-485 Full Pope vsor MERE ENOMe SN75LBC180AD 296-6880-5-ND —_| LP Differential Line Driver/Revr. 236 189 1.47 
i : : : SN75LBC180AN 296-6881-5-ND —_| LP Differential Line Driver/Revr. 236 189 147 
SNEBHVDSDEEDGSR Sia Ceca OU OPS, Low Power RS-A85 Full Duplex EDR SN75LBC180D 296-6882-5-ND __| LP Differential Line Driver/Revr. 2.00 1.60 1.20 
SN@SHVD3082ED 296-14640-5-ND | Low Power RS-4 BSOIC 245 172 129 SN75LBC180N 296-6883-5-ND | LP Differential Line Driver/Revr. 2.00 160 1.20 
SNESHVDS0R2EDGK  BSREIFGPaRRIT TowiPower RS-485 Transcelver 7-MSOP Weis TaN OBEENTTED SN75LBC180RSAT | 296-19552-1-ND | LP Differential Line Driver/Revr. 243 194 1.46 
d : : ‘ : ‘ SN75LBC180RSAT | 296-19552-2-ND | LP Differentail Line Driver/Revr. 339.50/250 
SN65HVD3082EP 296-15382-5-ND Low Power RS-485 Transceiver. ..8-Dip 215° 1.72) 1.29 SN75LBC182D 296-11656-5-ND Differential Bus Transceiver 200 160 1.20 
Se ETH EOGSR em cS: pom ower RS~406 Full Dupe cop ARCaenemeeT SN75LBC184D 296-2364-5-ND _| Differential Xcvr. with TVS Protection 270 216 1.68 
SN65HVD3083EDGSR /296-21411-2-ND | 1Mbps, Low Power RS-485 Full Duplex SN75LBC184P 296-6884-5-ND Differential Xcvr. with TVS Protection... 2.70 216 1.68 
Driver/Receiver 3747.50/2,500 SN75LBC187DBR 296-6885-1-ND —_| Multichannel EIA-232 
SN65HVD3085ED 296-17170-5-ND _|Low Power RS-485 Transceiver 215 172 1.29 Driver/Receiver 450 3.60 2.80 
SN65HVD3085EDGK |296-17171-5-ND —_| Low Power RS-485 Transceiver. 257 2.06 1.60 SN75LBC187DBR 296-6885-2-ND —_| Multichannel EIA-232 
SN65HVD3086EDGSR |296-21412-1-ND | 20Mbps, Low Power RS-485 Full Duplex Driver/Receiver.......... -28-SSOP 5100.00/2,000 
299 240 1.87 SN75LBC241DW 296-6886-5-ND | Low Power LinBiCMOS Multiple Drivers 
SN6SHVD3086EDGSR |296-21412-2-ND | 20Mbps, Low Power and Receivers... 270 216 1.68 
Driver/Receiver 4190.00/2,500 SN75LBC771DW 296-6887-5-ND GeoPort™ Transceivet 20-SOIC 2.48 1.98 1.54 
SN65HVD3088ED 296-17172-5-ND Low Power RS-485 Transceiver. 238 190 143 SN75LBC776DW 296-6890-5-ND Single-Chip GeoPort™ Transceive 20-SOIC 4.73 3.78 2.94 
SN6SHVD3088EDGK | 296-17173-5-ND —_| Low Power RS-485 Transceiver. 279 294 174 SN75LBC777DW 296-6891-5-ND | Single-Chip Geoport/AppleTalk™ 
SN65LBC031D 296-9700-5-ND —_| High Speed CAN Transceiver 3.38 270 210 Transceiver 3.60 288 2.24 
SN65LBC031DG4 296-22063-5-ND | High Speed CAN Transceiver 3.38 2.70 2.10 SN75LBC968DL 296-6894-5-ND 9-Channel Bus Transceiver with 
SN65LBC031QD 296-9701-5-ND High Speed CAN Transceiver 3.94 3.15 2.45 Active Termination 15.99 1440 12.77 
SN65LBCO310DR 296-9701-1-ND [High Speed CAN Transceiver 3.94 3.15 2.45 SN75LBC978DLR 296-6895-1-ND | 9-Channel Differential Transceiver . 23.10 21.56 20.02 
SN65LBC031QDR 296-9701-2-ND High Speed CAN Transceiver 5512.50/2,500 SN75LBC978DLR 296-6895-2-ND 9-Channel Differential Transceiver .. 19019.00/1,000 
SN65LBC170DB 296-9702-5-ND Triple Differential Transceiver 6.64 532 4.49 SN75107AD 296-6799-5-ND Dual Line Receiver 1.25 1.00 75 
SN65LBC170DW 296-9703-5-ND Triple Differential Transceivel 6.64 5.32 4.49 SN75107AN 296-6800-5-ND Dual Line Receive 4.25. 1.00. 75 
SN65LBC171DB 296-9704-5-ND Triple Differential Transceive 6.64 5.32 4.49 SN75107BD 296-6802-5-ND Dual Line Receive 80 60 .45 
SN65LBC171DW 296-9705-5-ND Triple Differential Transceivel 6.64 5.32 449 SN75107BDR 296-14946-1-ND _| Dual Line Receive! 80 60 45 
SNGSLBC172A16DW =) 296-15174-5-ND | Quad LP Differential Line Driver. 3.87 3.10 241 SN75107BDR 296-14946-2-ND __| Dual Line Receiver 650.00/2,500 
Sete eaten lad 1 been ne pe Sr ao a SN75107BN 296-6803-5-ND | Dual Line Receive 80 60 45 
i "0" ual itMerential Line Driver. i i iy 
SN65LBC172DW 296-9707-5-ND __| Quad LP Differential Line Driver. 3.40 272 212 Se ae eee ear ay He ae 
SN65LBCT72N 296-9708-5-ND Quad LP Differential Line Driver 340 272 212 SN75110ADR 996-14947-2-ND  650.00/2,500 
SN65LBC173AD 296-9709-5-ND | Quad LP Differential Line Receive 284 227 177 SNN75140AN 296-6805-5-ND 80. 60. 45 
SN65LBC173AN 296-9710-5-ND | Quad LP Differential Line Receive io ie er ar SN75112D 296-6806-5-ND SORES 
SN65LBC173D 296-9711-5-ND | Quad LP Differential Line Receiver........16-SOIC 2.27 1.82 1.42 SN7S1120R Teen eo 
SN65LBC173N 296-9712-5-ND _| Quad LP Differential Line Receive 16-Dip 2.27 1.82 1.42 SNZEITODR pale anttinl oS RDG 
SNOSLBCT74A16DW 296-15175-5-ND | Quad RS-485 Differential Line Driver... 16-SOIC 4.34 348 271 SN75112N 296-6807-5-ND | Dual Line Driver ey RA 
SN65LBC1744DW 296-9713-5-ND | Quad Rs-485 Differential Line Driver ....20-SOIC 4.34 3.48 2.71 SN7S113N BEREAN Dial Differential Ling Drive oes eM eh 
SNG5LBC174AMDWREP |296-22240-1-ND | Quad RS-485 Diff. Line Driver NEW!..20-SOIC 8.50 680 5.74 SNTELaN Sa ea TEATS Dual Differential Line Dri Ban ale) aide 
SN65LBC174AMDWREP |296-22240-2-ND Quad RS-485 Diff. Line Driver NEW! 10626.00/2,000 Ma) Ee Fanela VEG Vel: : : E 
SN65LBC174AN 296-12284-5-ND | Quad RS-485 Differential Line Driver 434 3.48 2.71 See eH poets Bee Pua la Te Beeee 238 43g te 
SNO5LBC174DW 296-9714-5-ND | Quad RS-485 Differential Line Driver... 369 296 230 nee Tee enna Sue ere ve : ; : 
SN65LBC174N 296-9715-5-ND | Quad RS-485 Differential Line Driver 3.69 296 230 SN75116N 296-6814-5-ND _| Differential Line Transceiver. 3.49 2.79 2.17 
SN65LBC175AD 296-9716-5-ND | Quad RS-485 Diff. Line Receive 266 213 1.66 SN75117P 296-6820-5-ND —_| Differential Line Transceive| 3.94 3.15 2.45 
SN65LBC175AN 296-13124-5-ND | Quad RS-485 Diff. Line Receive 266 213 1.66 SN75118N 296-6821-5-ND__| Differential Line Transceive 4.05 3.24 2.52 
SN65LBC175D 296-9717-5-ND__| Quad RS-485 Diff. Line Receive 2.30 1.84 1.38 SN75119P 296-6822-5-ND —_| Differential Line Transceive| 4.05 3.24 2.52 
SN65LBC175DW 296-12460-5-ND — | Quad RS-485 Diff. Line Receive 2.30 1.84 1.38 SN75121N 296-6823-5-ND —_| Dual Line Driver 2.25 1.80 1.35 
SN65LBC175N 296-9718-5-ND | Quad RS-485 Differential Line Receive 2.30 184 1.38 SN75123N 296-6825-5-ND | Dual Line Drive 225 1.80 1.35 
SN65LBC176AD 296-9719-5-ND —_| Quad LP Differential Bus Transceiver 230 184 1.38 SN75124N 296-6826-5-ND —_| Triple Line Receiver 2.25 1.80 1.35 
SN65LBC176AMDREP |296-19497-1-ND | Quad LP Diff. Bus Transceiver NEW: 612 4.90 4.14 SN75138N 296-6828-5-ND__| Quad Bus Transceiver 2.00 1.60 1.20 
SN65LBC176AMDREP_|296-19497-2-ND _| Quad LP Diff. Bus Transceiver NEW! 9485.00/2,500 SN75140P 296-12184-5-ND | Dual Line Receiver 750 120 90 
SN65LBC176AP 296-9720-5-ND Quad LP Differential Bus Transceivei 2.30 1.84 1.38 SN75150D 296-6830-5-ND Dual Line Drivel 1.20 1.00 .80 
SN65LBC176AQD 296-9721-5-ND Quad LP Differential Bus Transceivet 2.30 1.84 1.38 SN75150DR 296-14948-1-ND —_| Dual Line Drivel 1.20 1.00 .80 
SN65LBC176AQDREP |296-22241-1-ND | Quad LP Diff. Bus Transceiver NEW: 3.67 2.94 2.29 SN75150DR 296-14948-2-ND | Dual Line Drive 1300.00/2,500 
SN65LBC176AQDREP |296-22241-2-ND | Quad LP Diff. Bus Transceiver NEW: 5135.00/2,500 SN75150P 296-6831-5-ND _| Dual Line Drive 120 1.00 80 
SN65LBC176D 296-9722-5-ND Quad LP Differential Bus Transceiver...... 1.78 1.42 1.07 (Continued) 
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INSTRUMENTS i f d 
ell Digi-Key ie Price Each lb Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN75154D 296-6832-5-ND Quad Differential Line Receiver 1.20 1.00 .80 MAX207CDBR 296-18486-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75154N 296-6833-5-ND Quad Differential Line Receiver 120° 1100-80 Driver/Receiver .. 150 1.20 .90 
SN75155D 296-6835-5-ND Line Driver and Receivet 1.20 1.00 .80 MAX207CDBR 296-18486-2-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
§SN75155DR 296-14949-1-ND Line Driver and Receivet 1.20 1.00 80 Driver/Receiver-.. 1560.00/2,000 
SN75155DR 296-14949-2-ND _| Line Driver and Receive: 1300.00/2,500 MAX207CDWR 296-18487-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75155P 296-6836-5-ND Line Driver and Receive 1.20 1.00 .80 Driver/Receiver. 1.50 1.20 90 
$N75157D 296-6837-5-ND Dual Differential Line Receiver . 1.80 1.44 1.08 MAX207CDWR 296-18487-2-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75157P 296-6838-5-ND Dual Differential Line Receiver . 180 1.44 1.08 Driver/Receiver 1560.00/2,000 
SN75158D 296-6839-5-ND Dual Differential Line Drivel 315 252° 1.96 MAX207IDBR 296-18488-1-ND | 5V Multichannel RS: 
SN75158P 296-6840-5-ND Dual Differential Line Drivel 3:15) 2152) 1:96 Driver/Receiver Gey They ek} 
SN75158PSR 296-6841-1-ND Dual Differential Line Drivel S15 215200196 MAX207IDBR 296-18488-2-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75158PSR 296-6841-2-ND Dual Differential Line Drive! 3570.00/2,000 Driver/Receiver. 1690.00/2,000 
SN75159D 296-6842-5-ND Dual Differential Line Drivel 270 2.16 1.68 MAX207IDWR 296-18489-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75159N 296-6843-5-ND Dual Differential Line Drive! 2.70 216 1.68 Driver/Receiver 163 130 .98 
SN75160BDW 296-6844-5-ND Octal GP Interface Bus Trai 2.00 1.60 1.20 MAX207IDWR 296-18489-2-ND 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75160BDWR 296-14950-1-ND Octal GP Interface Bus Transceive: 2.00 1.60 1.20 Driver/Receiver .. 1690.00/2,000 
SN75160BDWR 296-14950-2-ND —_| Octal GP Interface Bus Transceive: 2080.00/2,000 MAX208CDBR 296-18490-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75160BN 296-6845-5-ND Octal GP Interface Bus Transceive: 1.32 1.06 .80 Driver/Receiver. 1.50 1.20 90 
SN75161BDW 296-6846-5-ND Octal GP Interface Bus Transceivel 2.00 1.60 1.20 MAX208CDBR 296-18490-2-ND | 5V Multichannel RS-232 L 
SN75161BDWR 296-14951-1-ND _| Octal GP Interface Bus Transceive: 2.00 1.60 1.20 DriVarmResaiver: ad 4560.00/2,000 
SN75161BDWR 296-14951-2-ND —_| Octal GP Interface Bus Transceive: 2080.00/2,000 MAX208CDWR 296-18491-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75161BN 296-6847-5-ND Octal GP Interface Bus Transceive: 140 113 .85 Driver/Receiver . 150 120 .90 
SN75162BDW 296-6848-5-ND Octal GP Interface Bus Transceive: 473 3.78 2.94 MAX208CDWR 296-18491-2-ND 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75172DWR 296-14952-1-ND Quad Differential Line Driver. 1.83 1.46 1.10 Driver/Receiver 1560.00/2,000 
SN75172DWR 296-14952-2-ND —_| Quad Differential Line Driver. 1898.00/2,000 MAX208IDBR 296-18492-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75172N 296-6850-5-ND Quad Differential Line Driver .. 1.83 1.46 1.10 Driver/Receiver 1.63 130 98 
SN751730D 296-6851-5-ND Triple Line Driver/Receiver. 4.05 3.24 2.52 MAX208IDBR 296-18492-2-ND 5V Multichannel RS-232 Line 
SN751730N 296-6852-5-ND Triple Line Driver/Receiver. 4.05 3.24 2.52 Driver/Receiver 1690.00/2,000 
SN75173D 296-6853-5-ND Quad Differential Line Receiver 1.83 1.46 1.10 MAX208IDWR 296-18493-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75173DR 296-14953-1-ND Quad Differential Line Receiver 1.83 1.46 1.10 Driver/Receiver 1.63 1.30 .98 
SN75173DR 296-14953-2-ND | Quad Differential Line Receiver 2335.00/2,500 MAX208IDWR 296-18493-2-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75173N 296-6854-5-ND Quad Differential Line Receiver 1.83 1.46 1.10 Driver/Receiver. 4690.00/2,000 
SN75174DWR 296-6855-1-ND Quad Differential Line Driver. e96 oO 64: MAX211CDBR 296-18494-1-ND _|5V Multichannel RS-: i 
SN75174DWR 296-6855-2-ND Quad Differential Line Driver .. 848.00/2,000 Driver/Receiver. 150 120 .90 
SN75174N 296-1735-5-ND Quad Differential Line Driv ili Geo eeviz) MAX211CDBR 296-18494-2-ND —_|5V Multichannel RS-232 Line 
SN75175D 296-6856-5-ND Quad Differential Line Receiver 130 1.04 78 Driver/Receiver .. 1560.00/2,000 
SN75175DR 296-14954-1-ND —_| Quad Differential Line Receiver 88 66 50 z aa i = i 
SN75175DR 296-14954-2-ND | Quad Differential Line Receiver 715.00/2,500 Me TEOW acca © turronane! RS 282 Line 16) Aan eH 
SN75175N 296-1736-5-ND Quad Differential Line Receiver 88 66 50 MAX211CDWR 296-18495-2-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75176AD 296-6857-5-ND Differential Bus Transceive 53 40.30 Driver/Receiver. 780.00/1,000 
SN75176ADR 296-14955-1-ND | Differential Bus Transceive 53 40.30 MAX211IDBR 296-15170-1-ND | 5V Multiple RS-232 Line Driver/ , 
SN75176ADR 296-14955-2-ND _| Differential Bus Transceive 430.00/2,500 Receiver... 163 130 .98 
SN75176AP 296-1737-5-ND Differential Bus Transceive 53 40.30 is cay i a 
SN75176BD 296-1275-5-ND | Differential Bus Transceive 53 40 30 MAXZ11IDBR pete ou © Multiple RS-282 Line Driver/ 
SN75176BDR 296-1275-1-ND __| Differential Bus Transceive 53.4030 rece 1590. 00/- 000 
s : : MAX211IDWR 296-18496-1-ND 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75176BDR 296-1275-2-ND Differential Bus Transceive 430.00/2,500 Driver/Receiver. 163 130 .98 
SN75176BP 296-1739-5-ND Differential Bus Transceive Af 43.33 MAX211IDWR 296-18496-2-ND 5V Multichannel R 
SN75178BP 296-6858-5-ND Differential Bus Repeaters. 2.25 1.80 1.35 Driver/Receiver 845.00/1,000 
SN75179BD 296-6860-5-ND Differential Driver/Receiver Rey Las) 5 maa i a i : 
SN75179BDR 296-14956-1-ND _| Differential Driver/Receiver Pair 1.29 1.08 86 MN TSCDER Paes) ©) Nau ichanne| RS-282 Line ko 458) ow 
SN75179BDR 296-14956-2-ND —_| Differential Driver/Receiver Pair 1397.50/2,500 MAX213CDBR 296-19834-2-ND |5V Multichannel RS-232 Line , ; , 
SN75179BP 296-6861-5-ND Differential Driver/Receiver Pair 99 83 .66 Driver/Receiver 4560.00/2,000 
SN75182N 296-6862-5-ND Dual Differential Line Receiver . e255 100° 75: MAX213CDWR 296-19836-1-ND | 5V Multichannel RS-232 Line ‘ 
SN75183N 296-6863-5-ND Quad Differential Line Driver 263 2.11 1.64 Driver/Receiver. 150 1.20 .90 
SN75189DR eS0sls0ialet Oma | Quad Line Receiver dy 3 2 MAX213CDWR 296-19836-2-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
SN75189DR 296-14957-2-ND —_| Quad Line Receiver 390.00/2,500 Driver/Receiver. 780.00/1,000 
SN75976A1DGG 296-9925-5-ND | 9-Channel RS-485 Diff. Transceiver. 16.13 15.05 13.98 MAX213IDBR 296-19835-1-ND _|5V Multichannel RS.232 Line : 
SN75976A1DL 296-9926-5-ND | 9-Channel RS-485 Diff. Transceiver.....56-SSOP 16.13 15.05 13.98 Driver/Receiver. 4.63 130 98 
SN75976A2DGG 296-2363-5-ND 9-Channel RS-485 Diff. Transceiver...56-TSSOP 22.20 20.72 19.24 = syd i ! i 
: ieee . é MAX213IDBR 296-19835-2-ND | 5V Multichannel RS-232 Line 
$N751177N 296-6816-5-ND Dual Differential Driver/Receiver . 16-Dip 4.84 3.87 3.01 Driver/Receiver. 4690.00/2,000 
SN751177NSR 296-6817-1-ND Dual Differential Driver/Receiver . 6-SOP 439 351 273 & EH i E i 
SN751177NSR 296-6817-2-ND | Dual Differential Driver/Receive 6-SOP _-4972.00/2,000 MARZ ISIDWE pedsaaumdona| ° nurenanne! RS-232 Ling iG ey 
SN751178N 296-6818-5-ND Dual Differential Driver/Receive! 16-Dip 4.84 3.87 3.01 = 9. 4 ! : : ' 
SN751178NSR 296-6819-1-ND | Dual Differential Driver/Receive 6-S0P 439 351 273 mew eam erg he esting _peSOIC 45.00/1,000 
Ea ere pu ST eee aa ; ae. MAX222CDWR 296-18497-1-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver...18-SOIC 1.75 1.40 1.05 
~ -1- ual Diff. Driver/Receiver x : E ; = 2D = ine Dri i 
SN7534050NSR 296-22718-2-ND | Dual Diff. Driver/Receiver NEW! 6-SOP 2210.00/2,000 area Pet em Dual RS-22 Line Drivar/Recelver eee ua 008 
t : : MAX222IDWR 296-17256-1-ND —_| 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver ... 1.88 1.50 1.13 
TL3695DR 296-15009-1-ND _| Differential Bus Transceiver 1.25) 00) 7.75) 2. = i i i 
: ; ; MAX222IDWR 296-17256-2-ND 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver 1950.00/2,000 
TL3695DR 296-15009-2-ND _| Differential Bus Transceive 1600.00/2,500 i 5 _ ‘ i: 
i : : MAX232D 296-6936-5-ND Dual ElA-232 Driver/Receiver.. aK) Ey! AB 
cae ae piece Sus Tastelee es a 2 MAX232DR 296-14619-1-ND _| Dual RS-232 Driver/Receiver . 15 57 43 
- -5-| ual Differential Line Receiver . { i : j 7 
7 setae i MAX232DR 296-14619-2-ND Dual RS-232 Driver/Receiver .. 607.50/2,500 
UAQ639CP. 296-11150-5-ND _| Dual Differential Line Receiver................... Si A50) MAX232DW 296-6937-5-ND Dual EIA-232 Driver/Receiver. 75) Gp fel 
RS-232 MAX232DWR 296-14620-1-ND Dual RS-232 Driver/Receiver .. M5 57 AB 
GD65232DWR 296-232231-ND |Multiple RS-232 Dri MAX232DWR 296-14620-2-ND | Dual RS-232 Driver/Receiver . 498,00/2,000 
a Oo 6 = MAX2321D 296-6038-5-ND | Dual E1A-232 Driver/Receiver. 9075 | 60 
GD65232DWR 296-23223-2-ND Multiple RS-232 Driver/ MAX232IDW 296-6939-5-ND Dual ElA-232 Driver/Receiver. 90 75 60 
Receiver NEW..... 426,00/2,000 MAX232IDWR 296-14621-1-ND | Dual RS-232 Driver/Receiver . 88 466650 
GD75232DBR 296-6947-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receivel 60 45.34 MAX232IDWR 296-14621-2-ND Dual RS-232 Driver/Receiver .. 586.00/2,000 
GD75232DBR 296-6947-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receive 400.00/2,000 MAX2321N 296-6040-5-ND) | ual E1A-232 Driver/Recelver.. OR ome co 
@D75232DW 296-6948-5-ND —_| Multiple RS-232 Driver/Receive 60 45 «34 MAX232N 296-1402-5-ND_| Dual EIA-232 Driver/Receiver. 886650 
GD75232DWR 296-6948-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receive: 60 45 34 MAX232NSR 296-15895-1-ND Dual ElA-232 Driver/Receiver. 90 NEGO) 
GD75232DWR 296-6948-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receivel 400.00/2,000 MAX232NSR 296-15895-2-ND Dual ElA-232 Driver/Receiver. 798.00/2,000 
GD75232PWR 296-6950-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receive! 60 45 34 MAX3221CDBR 296-9593-1-ND 1-Channel, RS-232 Driver/Receive: 138 #110 83 
GD75032PWR 296-6950-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receive 700.00/2,000 MAX3221CDBR 296-9593-2-ND | 1-Channel, RS-232 Driver/Receiver-..... 1430.00/2,000 
D753230W 296-6951-5-ND | Multiple RS-232 Driver/Receive “20-010 492 +«469. 52 MAX3221CPWR 296-9594-1-ND _|1-Channel, RS-232 Driver/Receiver...16-TSSOP_ 1.38 1.10 83 
LT1030CD 296-9589-5-ND Quad Low Power Line Driver -14-SOIC 2.00 1.60 1.20 MAX3221CPWR 296-9594-2-ND 1-Channel, RS-232 Driver/Receiver ... 16-TSSOP 1430.00/2,000 
LT1030CN 296-1401-5-ND Quad Low Power Line Driver 14-Dip 2.00 1.60 1.20 MAX3221ECDBR 296-19824-1-ND | 3V-5.5V, 1-Ch. RS-232 Line 
MAX202CDR 296-18480-1-ND _|5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver ... 16-SOIC 90) 75) 60 Driver/Receiver. 1.38 1.10 .83 
MAX202CDR 296-18480-2-ND — [5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver ... 16-SOIC 975.00/2,500 MAX3221ECDBR 296-19824-2-ND | 3V-5.5V, 1-Ch. R: 
MAX202CDWR 296-18481-1-ND —|5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver...16-SOIC 90 .75  .60 Driver/Receiver.. 1430.00/2,000 
MAX202CDWR 296-18481-2-ND 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver ... 16-SOIC 798.00/2,000 MAX3221ECPWR 296-19825-1-ND | 3V-5.5V , 1-Ch. RS-232 Line 
MAX202CPWR 296-18482-1-ND 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver. 1.38 1.10 .83 
Driver/Receiver 16-TSSOP 90 i560) MAX3221ECPWR 296-19825-2-ND | 3V-5.5V, 1-Ch. RS-232 Line 
MAX202CPWR 296-18482-2-ND _ 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver 1430.00/2,000 
Driver/Receiver ..16-TSSOP 798.00/2,000 MAX3221EIDBR 296-19826-1-ND | 3V-5.5V, 1-Ch. RS-232 Line 
MAX202IDR 296-18483-1-ND — |5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver...16-SOIC 90 75 .60 Driver/Receiver 1.38 1.10 83 
MAX202IDR 296-18483-2-ND 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver ... 16-SOIC 975.00/2,500 MAX3221EIDBR 296-19826-2-ND | 3V-5.5V, 1-Ch. RS-232 Line 
MAX202IDWR 296-18484-1-ND _|5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver ... 16-SOIC Si) 180) Driver/Receiver 1430.00/2,000 
MAX2021IDWR 296-18484-2-ND _ [5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver ... 16-SOIC 798.00/2,000 MAX3221EIPWR 296-19383-1-ND | 3V-5.5V, 1-Ch. RS-232 Line 
MAX202IPWR 296-18485-1-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver 138 1.10 83 
Driver/Receiver............ 16-TSSOP 90 75 ~=.60 MAX3221EIPWR 296-19383-2-ND 3V-5.5V, 1-Ch. RS-232 Line 
MAX202IPWR 296-18485-2-ND | 5V Dual RS-232 Line Driver/Receiver 1430.00/2,000 
Driver/Receiver 16-TSSOP 798.00/2,000 (Continued) 
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Sd IRS Digi@Reel° DATA TRANSMISSION (Continued) 
ele Digi-Key Price Each BLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX3221IDBR 296-9595-1-ND 3V-5.5V, 1-Ch. RS-232 Line MAX3223IDWR 296-13091-2-ND —_| 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Driver/Receiver. 138 110 .83 Line Driver/Receiver.... .- 20-SOIC 1820.00/2,000 
MAX9291 IDBR 296-9595-2-ND |3V-5.5V. 1-Ch, RS.232 Line MAX3223IPWR 296-13092-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Driver/Receiver. 1430.00/2,000 Line Driver/Receiver.... 20-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
MAX3221IPWR 296-9596-1-ND |3V-5.5V.1-Ch. R MAX32231PWR 296-13092-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Driver/Receiver-... We iO Line Driver/Receiver ... 20-TSSOP 1820.00/2,000 
MAXSSD1IPWR 796-9506-2.ND ~~ }3V-5 SV. 1-Ch, RS-232 Line MAX3223MDBREP _|296-22181-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Driver/Receiver 1430.00/2,000 Line Driver/Receiver NEW‘.... 5.60 448 3.78 
MAX3221MDBREP _|296-22180-1-ND | 3V-5.5V, 1-Ch. R MAX3223MDBREP | 296-22181-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Receiver NEW'..... . 541 4.09 3.18 Line Driver/Receiver NEW! 7000.00/2,000 
MAX3221MDBREP —|296-22180-2-ND | 3V-5.5V, 1-Ch. RS-232 Line Driver/ MAX3227CDBR 206-19848-1-ND | 3V-5.5V Single Channel RS-23: 
Receiver NEW!..... 5788.00/2,000 Line Driver/Receiver.... LEE eT al 
MAX3222CDBR 296-13082-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel RS-232 MAX3227CDBR a each Omg) SV 5.5V Single Channel RS-232 
Line Driver/Receiver-... 2.00 1.60 1.20 Line Driver/Recelver eOoWe 
MAX3222CDBR 296-13082-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel RS-232 MAX3227ECDBR pcg cee can camg| 3. 9.5V Single Channel 
Line Driver/Receiver .. 2080.00/2,000 Line Driver/Receiver.... 188) 1:50) 1:13 
MAaeoEWR 206-12083-4-ND | 3V-5.6V, Multichannel AS.330 MAX3227ECDBR 296-19828-2-ND | 3V-5.5V Single Channel RS-232 
Line Driver/Receiver ... 2.00 1.60 1.20 Line Driver/Receiver .... 1950.00/2,000 
MAX32220DWR 296-13083-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel RS-232 MAX3227EIDBR Soa IJ alba 3V-5.5V Single Channel RS-232 
Line Driver/Receiver... 2080.00/2,000 Line Driver/Receiver .... 200 CO 20 
MAX3222CPWR 296-13084-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel RS-232 MAX3227EIDBR 20021282022 NDS) 3V-5.5V Single Channel RS-282 
Line Driver/Receiver-... 2.00 1.60 1.20 Line Driver/Recaiver.... Ausowenae 
MAX3222CPWR 296-13084-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel RS~ MAX3227IDBR 296-19849-1-ND | 3V-5.5V Single Channel RS-232 
Line Driver/Receiver-... 2080.00/2,000 Ling Driver/Recetver aly sey ke) 
MAX3222ECDBR 296-19818-1-ND _ |3V-5.5V Multichannel RS-232 Line MAXS227IDBR ei iia yO 4 crs channel RS-232 ree 
Driver/Receiver 2.00 1.60 1.20 ine Driver/Recelver.... ee 
MAX3222ECDBR 296-19818-2-ND | 3V-5.5V Multichanne MAX32820D eo aoa) SV 9.5V Multichannel RS-232 
Driver/Receiver : 2080.00/2,000 Line Driver/Receiver NEW! 1.50 1.20 .90 
MAX3222ECDWR 296-19819-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line MAX3232CDBR EESRUESHEID Ee vee RS-232 aR ae ALT 
Driver/Receiver 2.00 1.60 1.20 ne NST Scovel as : : : 
MAX3222ECDWR _|296-19819-2-ND _ | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line MAX32820DBR AEEIES 2D) ied Hert RS-282 RIOR 
Driver/Receiver 2080.00/2,000 av tiveraiaatese ont 
MAX3222ECPWR 296-19820-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line MAxe28200R, EELS dg Laat RS-232 jepeaaisas ode 
Driver Recover. 20) TD Thay MAX3232CDR 296-13094-2-ND _|3V-5.5V Multichannel AS-232 ee al 
MAX3222ECPWR 296-19820-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line “5.5V i 
Driver/Receiver 2080.00/2,000 Line Driver/Receiver asa 1920.00/2,500 
MAX3222E10BR 296-19823-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Misseocauels CEEIEETHID) Rearend age. Ae 
MAX3222EIDBR 296-19823-2-ND ai-5 av Mutha RS-232 Line A MAXs232C0WR 296-13095-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 oo 
= e Line Driver/Receiver .... 1560.00/2,000 
uaxszazeiown ——|296-toaat--no_ |av'5.V Multenannel AS-282Line aes MIAXGSZOEW CESS | ssi teas Ge an. ates 
Diver Recevat ue MAXS2320PWR 296-13096-2-ND | V-5.5V Multichannel RS-232 Seas 
MAX3222EIDWR 296-19821-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line <5.5N | ; 
Driver Receiver. aneoearen (el) MAX3232ECDBR 296-19850-1-No_[V-8.V Multenannel 6-233 Bega 
MAX3222EIPWR 296-19822-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line ile Driver/Recelver “ny a) BH 
Driver/Receiver. 20-TSSOP eC Soma oo MAX3232ECDBR 296-19850-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 ae a: 
MAX3222EIPWR 296-19822-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line like Dist Recelver 1560.00/2,000 
Driver/Receiver. 20-TSSOP 2080.00/2,000 - ae ae 
MAX322210BR 296-18085-1-ND | V-5.5V, Multichannel RS-232 MANSOSEECDE CETIEI HID) Mer erent as 1a eo 
saieesosiDaR Pema cite Diver Receive fall) SG ALA) MAX3232ECDR 296-19851-2-ND _|3V-5.5V Multichannel AS-250 eae 
Line Driver/Receive.. 2080.00/2,000 axaeazecowr —_|og6-toese-1-ND | av-8V Multichannel AS oe 
MAX3222IDWR 296-13086-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel RS-232 ae Driver/Recalver 150 120 90 
Line Dewer/ReceWver. in) _ 130 hy) MAXS2S2ECDWR | 296-19852-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 reas 
MAX32221IDWR 296-13086-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver 16-S0IC 4560.00/2,000 
MAX3222IPWR 296-13087-1-ND a\-SaV, Mutichannel BS 232 sala MinsoeeeCP Wh ENED) | teddies 
i a noe as u ry Line Driver/Receiver .... 16-TSSOP 1.50 1.20 .90 
Line Driver/Receiver ... 2.00 1.60 1.20 MAX3232ECPWR 296-19263-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3222IPWR 296-13087-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver .... 16-TSSOP 4560.00/2,000 
Line Drivar/Racelver .. 2080.00/2,000 MAX3232EIDBR 206-19853-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3223CDBR 296-13088-1-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver .... 1.50 1.20 .90 
Line Driver/Receiver... 1.75 1.40 1.05 MAX3232EIDBR 296-19853-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3223CDBR 296-13088-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver ... 4560.00/2,000 
Line Driver/Receiver... 1820.00/2,000 MAX3232EIDR 296-19752-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3223CDWR 296-13445-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver... 150 120 90 
Ling Driver/Recelver 75a A005 MAX3232EIDR 296-19752-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3223CDWR 296-13445-2-ND _ |3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver... 4920.00/2,500 
Line Driver/Receiver ... 1820.00/2,000 MAX3232EIDWR 296-19854-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3223CPWR 296-13089-1-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver 150 1.20 .90 
Line Driver/Receiver-.. 175 1.40 1.05 MAX3232EIDWR 296-19854-2-ND | 3V-5.5V Multichannel 
MAX3223CPWR 296-13089-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver.... 1560.00/2,000 
Line Driver/Receiver ... 1820.00/2,000 MAX3232E1PWR 296-19436-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3223ECDBR 296-19838-1-ND _ |3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver... 16-TSSOP 1.50 1.20 90 
Line Driver/Receiver 175 1.40 1.05 MAX3232EIPWR 296-19436-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3223ECDBR 296-19838-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver... 16-TSSOP 1560.00/2,000 
Line Driver/Receiver... 1820.00/2,000 MAX3232IDBR 296-13097-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3223ECDWR 296-19839-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver... 150 1.20 90 
Line Driver/Receiver .. 1.75 1.40 1.05 MAX32321DBR 296-13097-2-ND _ |3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3223ECDWR 296-19839-2-ND _ |3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver... 1560.00/2,000 
Line Driver/Receiver .. 1820.00/2,000 MAX32321DR 296-13098-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3223ECPWR 296-19840-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver... 150 1.20 90 
Line Driver/Receiver ... 1.75 1.40 1.05 MAX3232IDR 296-13098-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
MAX3223ECPWR 296-19840-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver 1920.00/2,500 


Line Driver/Receiver 


1820.00/2,000 


MAX3223EIDBR 
MAX3223EIDBR 
MAX3223EIDWR 


296-19841-1-ND 
296-19841-2-ND 


296-19842-1-ND 


3V-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver .... 
3V-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver 
3V-5.5V Multichannel 
Line Driver/Receiver ... 


1.75 1.40 1.05 
1820.00/2,000 
1.75 1.40 1.05 


MAX3232IDWR 
MAX3232IDWR 


296-13099-1-ND 


296-13099-2-ND 


3V-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver .... 
3V-5.5V Multichannel RS-232 


1:50) -1:20' 90 


MAX3223EIDWR 
MAX3223EIPWR 
MAX3223EIPWR 


296-19842-2-ND 
296-19843-1-ND 


296-19843-2-ND 


3V-5.5V Multichannel RS-232 


Line Driver/Receiver .20-SOIC 
3V-5.5V Multichannel 

Line Driver/Receiver ... 20-TSSOP 
3V-5.5V Multichannel RS-232 

Line Driver/Receiver ... 20-TSSOP 


1820.00/2,000 
1.75 1.40 1.05 


1820.00/2,000 


Line Driver/Receiver .... 1560.00/2,000 
MAX3232IPWR 296-13100-1-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 

Line Driver/Receiver .... 1.38 1.10 83 
MAX3232IPWR 296-13100-2-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 

Line Driver/Receiver .... 1430.00/2,000 


MAX3223IDBR 
MAX3223IDBR 
MAX3223IDWR 


296-13090-1-ND 
296-13090-2-ND 


296-13091-1-ND 


3V-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver ... 
3V-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver .... 
3V-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver 


1.75 1.40 1.05 
1820.00/2,000 
1.75 1.40 1.05 


MAX3232MDBREP 296-19873-1-ND =| 3V-5.5V Multichannel RS-232 

Line Driver/Receiver .... 5.51 441 3.43 
MAX3232MDBREP 296-19873-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 

Line Driver/Receiver .... 6248.00/2,000 
MAX3232MPWREP 296-21391-1-ND =| 3V-5.5V Multichannel RS-232 

Line Driver/Receiver NEW! 16-TSSOP 5.51 441 3.43 
MAX3232MPWREP 296-21391-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 

Line Driver/Receiver NEW............ 16-TSSOP 6248.00/2,000 
MAX3237ECPWR 296-19770-1-ND | 3V-5.5V RS-232 Line Driver/ 

Receiver... ae 28-TSSOP 2.08 1.66 1.25 


(Continued) 
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5 EXAS Digi@Reel° DATA TRANSMISSION (Continued, 
INSTRUMENTS Digi@Reel ! b 
Tt Digi-Key Price Each Mele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX3237ECPWR 296-19770-2-ND | 3V-5.5V RS-232 Line Driver/ MAX32431DBR 296-6944-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
RECBIVEl...-eeseesseesses 2158.00/2,000 Line Driver/Receiver.... 28-SSOP 1430.00/2,000 
MAX3237EIDBR 296-19801-1-ND | 3V-5.5V RS-232 Line Driver/ MAX3243IDWR 296-6945-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
RECEIVEL -nesoeenrersne 2.35 1.88 1.41 Line Driver/Receiver.... .28-S0IC 1.38 1.10 83 
MAX3237EIDBR 296-19801-2-ND 3V-5.5V RS-232 Line Driver/ MAX3243IDWR 296-6945-2-ND 3V-5.5V Multichannel RS-: 
Receiver... 2444.00/2,000 Line Driver/Receiver.... .- 28-SOIC 715.00/1,000 
MAX3237EIPWR 296-19771-1-ND | 3V-5.5V RS-232 Line Driver/ MAX3243IPWR 296-6946-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Receiver... 2.35 1.88 1.41 Line Driver/Receiver .28-TSSOP 1.38 1.10 .83 
MAX3237EIPWR 296-19771-2-ND | 3V-5.5V RS-232 Line Driver/ MAX3243IPWR 296-6946-2-ND | 3V-5.5V Multichannel 
Receiver... 2444.00/2,000 Line Driver/Receiver .... 1430.00/2,000 
MAX3238CDBR 296-9597-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3243MDBREP —-|296-21743-1-ND —_| 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver .... 1.88 1.50 1.13 Line Driver/Receiver .... 6.51 441 3.43 
MAX3238CDBR 296-9597-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3243MDBREP ‘| 296-21743-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver .... 1950.00/2,000 Line Driver/Receiver.... 6248.00/2,000 
MAX3238CPWR 296-9598-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3243MPWREP —-|296-21231-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver ... 188 150 1.13 Line Driver/Receiver .... 6.51 441 343 
MAX3238CPWR 296-9598-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3243MPWREP —-|296-21231-2-ND —_| 3V-5.5V Multichannel RS-232 
Line Driver/Receiver 1950.00/2,000 Line Driver/Receiver .28-TSSOP 6248.00/2,000 
MAX3238ECDBR 296-19812-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3318CDBR 296-20935-1-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver....20-SSOP 2.36 1.89 1.47 
Line Driver/Receiver... 188 1.50 1.13 MAX3318CDBR 296-20935-2-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver ....20-SSOP 2678.00/2,000 
MAX3238ECDBR 296-19812-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3318CPWR 296-20936-1-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver..20-TSSOP 2.36 1.89 1.47 
Line Driver/Receiver 1950.00/2,000 MAX3318CPWR 296-20936-2-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver .. 20-TSSOP 2678.00/2,000 
MAX3238ECDWR 296-19813-1-ND | 3V-5.5V Multichannel MAX3318ECDBR 296-19844-1-ND _|2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver....20-SSOP_ 2.36 1.89 1.47 
Line Driver/Receiver... 1.88 1.50 1.13 MAX3318ECDBR 296-19844-2-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver... 20-SSOP 2678.00/2,000 
MAX3238ECDWR 296-19813-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3318ECPWR 296-19845-1-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver..20-TSSOP 2.36 1.89 1.47 
Line Driver/Receiver .28-SOIC 975.00/1,000 MAX3318ECPWR 296-19845-2-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver .. 20-TSSOP 2678.00/2,000 
MAX3238ECPWR 296-19814-1-ND | 3V-5.5V Multichannel MAX3318EIDBR 296-19846-1-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver....20-SSOP 2.70 216 1.68 
Line Driver/Receiver ... 28-TSSOP 1.88 150 1.13 MAX3318EIDBR 296-19846-2-ND _|2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver ....20-SSOP 3060.00/2,000 
MAX3238ECPWR 296-19814-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3318EIPWR 296-19847-1-ND  |2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver..20-TSSOP 2.70 216 1.68 
Line Driver/Receiver... 28-TSSOP 1950.00/2,000 MAX3318EIPWR 296-19847-2-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver .. 20-TSSOP 3060.00/2,000 
MAX3238EIDBR 296-19817-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3318IDBR 296-20937-1-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver....20-SSOP 2.70 216 1.68 
Line Driver/Recelver ... 188 150 1.13 MAX3318IDBR 296-20937-2-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver... 20-SSOP 3060.00/2,000 
MAX3238EIDBR 296-19817-2-ND  }3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3318IPWR 296-20938-1-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver..20-TSSOP 2.70 2.16 1.68 
Line Driver/Receiver ... 1950.00/2,000 MAX3318IPWR 296-20938-2-ND | 2.5V, 460Kbps, RS-232 Transceiver ..20-TSSOP 3060.00/2,000 
MAX3238EIDWR 296-19815-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3386ECDWR 296-19830-1-ND | RS-232 Transceiver 20-SOIC 2.70 216 1.68 
Line Driver/Receiver ... 188 150 1.13 MAX3386ECDWR 296-19830-2-ND | RS-232 Transceiver 20-SOIC 3060.00/2,000 
MAX3238EIDWR 296-198152-ND 13V-55V Multichannel RS-232 MAX3386ECPWR 296-19832-1-ND | RS-232 Transceiver .20-TSSOP 2.70 2.16 1.68 
Line Driver/Receiver 975.00/1,000 MAX3386ECPWR 296-19832-2-ND_| RS-282 Transceiver .20-TSSOP 3060.00/2,000 
MAX3238EIPWR 296-19816-1-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3386EIDWR 296-19831-1-ND RS-232 Transceiver 20-SOIC 293 234 1.82 
Line Driver/Receiver ... 488 1.50 1.13 MAX3386EIDWR 296-19831-2-ND | RS-232 Transceiver 20-SOIC 3316.00/2,000 
MAX3238EIPWR 296-19816-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 MAX3386EIPWR 296-19833-1-ND | RS-232 Transceiver .20-TSSOP 2.93 2.34 1.82 
Line Driver/Receiver... 1950.00/2,000 saree ala Bae rane pai racer! ew Pauses 
MAX3238IDBR 296-9599-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 SASS wade VIver “Op : : 
Line Driver/Receiver.... 1.88 1.50 1.13 MC1489AN 296-9602-5-ND Quad Line Receiver . 14-Dip 42 34.25 
MAX3238IDBR 296-9599-2-ND 3V-5.5V Multichannel RS-: MC1489N 296-1405-5-ND Quad Line Receiver. 14-Dip 42 34.25 
Line Daver/Becetver 4950.00/2,000 SN65C1154N 296-11855-5-ND | Quad Low Power Dri 20-Dip 4.28 342 2.66 
MAX3238IDBRQ1 296-15187-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3221DBR 296-13116-1-ND | 3V-5.5V Single Channel Compatible 
a eR eeeN 223 1 1 SN65C3221DBR 296-13116-2-ND 7 a ate conga ~ a aST ie 
MAX3238IDBRQ1 296-15187-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 PUES: “3.0¥ single Channel Compatible 
ie nveHReshe: SER MeNRITD RS-232 Line Driver/Receiver ....... 1820.00/2,000 
MAX3238IPWR 296-9600-1-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3221EDBR 296-20991-1-ND 3V-5.5V Single Channel Compatible 
Line Driver/Receiver... 28-TSSOP 1.88 1.50 1.13 Ro eee Driver Receive HS Ws) “0S 
MAX3238IPWR 296-9600-2-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3221EDBR 296-20991-2-ND 3V-5.5V Single Channel Compatible 
Line Driver/Receiver.. 28-TSSOP 1950.00/2,000 care Lea deere 120002009 
MAX32381PWROI 296-15189-1-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 SN65C3221EPWR 296-20992-1-ND 3V-5.5V Single Channel Compatible 
Line Driver/Receiver.... 223 178 1.34 RS-232 Driver/Receiver 16-TSSOP 1.75 140 1.05 
MAX3238IPWRO1 | 296-15189-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 SNESCERA TERR eam pes re ee compatible 
Line Driver/Receiver... 2314.00/2,000 232 Driver /RECeWV eT nnn 1E-TSSOP u1820-00/2,000 
; ‘ SN65C3221IPWRQ1 296-23176-1-ND 3V-5.5V Single Channel Compatible 
MAX3243CDBR 296-6941-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS.239 Driver/Receiver NEWT!....16-TSSOP 3.49 2.79 2.17 
rie Dever eos ver 1 Sea LON SHSECIODTIPWROT ~[DO6-DI7EZ-ND | BV-55VS eae compatiig Se 
SROUHEDE z 7 7 5 - -2-| -5.5V Single Channel Compatible 
MAXS243CDBR cecdcaacaamm| °° 4 Mutichannel RS-232 Span O00 RS-232 Driver/Receiver NEW! .....16-TSSOP 3952,00/2,000 
MAX3243CDWR 296-6942-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 SNES CS221FWR SEED OT oo omy ans 
Line Driver/Receiver.... 1.38 1.10 .83 ; ata i : fy 
7 SN65C3221PWR 296-13117-2-ND 3V-5.5V Single Channel Compatible 
MAXS243CDWR Pelesieezesly Se Nene, RS-232 REReT RS-232 Line Driver/Receiver-........ 16-TSSOP 1820.00/2,000 
- —— SN65C3222DBR 296-15371-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAXS2436PW oor oe io bem $V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver..........20-SSOP 4.05 3.24 2.52 
saioegoda ew Sea NET Se Racelvet eee 28-TSSOP 1.38 1.10 83 SN65C3222DBR 296-15371-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
. EU aa i ‘ RS-232 Line Driver/Receiver ............20-SSOP 2080.00/2,000 
Line Driver/Receiver 8-TSSOP 1.38 1.10.83 SN65C3222DWR 296-15372-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAXS243CPWR Belesierly) Senn be nB:T8808 aren RS-232 Line Driver/Receiver............20-SOIC_ 4.05 3.24 2.52 
ing Driver/Recelver'... i 00/2, SN65C3222DWR 296-15372-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3243ECDBR 296-19806-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver ... 2080.00/2,000 
Line Driver/Receiver 138 1.10 83 SN65C3222EDBR 296-20993-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3243ECDBR 296-19806-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Driver/Receiver... 200 160 120 
Line Driver/Receiver... 1430.00/2,000 SN65C3222EDBR 296-20993-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3243ECDWR 296-19807-1-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Driver/Receiver... 2080.00/2,000 
Line Driver/Receiver .. 1.38 1.10 83 SN65C3222EDWR _|206-20994-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3243ECDWR 296-19807-2-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Driver/Receiver 200 1.60 1.20 
iaKaonaecw Pe iaaonc rat Pate aa ete Bee 715.00/1,000 SN65C3222EDWR 296-20994-2-ND — |3V-5.5V Multichannel Compatible 
-19808-1- -5.5V Multichannel RS~ RS-232 Driver/Receiver 2080.00/2,000 
Line Driver/Receiver .. 28-TSSOP 1.38 1.10 83 SN65C3222EPWR 296-20995-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3243ECPWR 296-19808-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Driver/Receiver 2.00 1.60 1.20 
Line Driver/Receiver .. 28-TSSOP 1430.00/2,000 SN65C3222EPWR 296-20995-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3243EIDBR 296-19811-1-ND — |3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Driver/Receiver 20-TSSOP 2080.00/2,000 
Line Driver/Receiver.... 138 110 83 SN65C3222PWR 296-15373-1-ND — | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3243EIDBR 296-19811-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver .20-TSSOP 4.05 3.24 2.52 
Line Driver/Receiver .... 1430.00/2,000 SN65C3222PWR 296-15373-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compati 
MAX3243EIDWR 296-19809-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS- RS-232 Line Driver/Receiver........... 20-TSSOP 2080.00/2,000 
Line Driver/Receiver ... 1.38 1.10 83 SN65C3223DBR 296-13486-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3243EIDWR 296-19809-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver............20-SSOP 3.51 2.81 2.19 
Line Driver/Receiver .... 715.00/1,000 SN65C3223DBR 296-13486-2-ND 3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3243EIPWR 296-19810-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS- RS-232 Line Driver/Receiver.............20-SSOP 2080.00/2,000 
Line Driver/Receiver.... 28-TSSOP 1.38 1.10 .83 SN65C3223DWR 296-13487-1-ND 3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3243EIPWR 296-19810-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver ........20-SOIC_ 3.51 2.81 2.19 
Line Driver/Receiver... 28-TSSOP 1430.00/2,000 SN65C3223DWR 296-13487-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3243EIRHBR 296-21508-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Line Driver/Receiver............. 20-SOIC 2080.00/2,000 
Line Driver/Receiver .... 138) 110 283 SN65C3223EDBR 296-20996-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3243EIRHBR 296-21508-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Driver/Receiver.... 20-SSOP 2.00 1.60 1.20 
Line Driver/Receiver... 2112.00/3,000 SN65C3223EDBR 296-20996-2-ND / 3V-5.5V Multichannel Compatible 
MAX3243IDBR 296-6944-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 RS-232 Driver/Receiver 20-SSOP 2080.00/2,000 
Line Driver/Receiver.... 138) O83 (Continued) 
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EXAS Digi@Reel” DATA TRANSMISSION (Continued) 
INSTRUMENTS 
Us lls Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 ~=100 
SN65C3223EDWR 296-20997-1-ND 3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C1154N 296-6959-5-ND Quad Low Power Driver/Receive 265 05h 284! 
RS-232 Driver/Receiver 2.00 1.60 1.20 SN75C1167DBR 296-6960-1-ND Dual Differential Driver/Receiver 125 100.75 
SN65C3223EDWR 296-20997-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C1167DBR 296-6960-2-ND Dual Differential Driver/Receiver 1300.00/2,000 
RS-232 Driver/Receiver 2080.00/2,000 SN75C1167N 296-6961-5-ND Dual Differential Driver/Receiver 1.25 1.00 mao 
SN65C3223EPWR 296-20998-1-ND 3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C1167NSR 296-6962-1-ND Dual Differential Driver/Receiver AS uel OOMmmEEZo) 
RS-232 Driver/Receiver 2.00 1.60 1.20 SN75C1167NSR 296-6962-2-ND Dual Differential Driver/Receiver 1300.00/2,000 
SN65C3223EPWR 296-20998-2-ND  |3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C1168N 296-6963-5-ND Dual Differential Driver/Receiver 1.25 1.00 75 
RS-232 Driver/Receiver.. 20-TSSOP 2080.00/2,000 SN75C1168NSR 296-6964-1-ND Dual Differential Driver/Receiver 1:50) 1:20.90 
SN65C3223PWR 296-13488-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C1168NSR 296-6964-2-ND Dual Differential Driver/Receiver 1560.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver........... 20-TSSOP 3.51 2.81 2.19 SN75C1168PWR 296-14971-1-ND_ | Dual Differential Driver/Receiver 1.25 1.00.75 
SN65C3223PWR 296-13488-2-ND  |3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C1168PWR 296-14971-2-ND Dual Differential Driver/Receiver 1300.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver............ 20-TSSOP 2080.00/2,000 Seer area reed SNe tne {owe Powel Diver Hecate iM 129 38 
Ss =n 7 y F -1751-5- riple Low Power Driver/Receive : : : 
enipote2320RR BATES) ME on oon as SN75C1406DWR —|296-1751-1-ND _| Triple Low Power Driver/Receive ‘96 80 64 
ee ° ‘ _ SN75C1406DWR 296-1751-2-ND Triple Low Power Driver/Receiver 848.00/2,000 
SN65C3232DBR 296-15374-2-ND | 8V-5.5V, 2-Channel Compatible - - 
RS-232 Line Driver/Receiver ............. 46-SSOP 1820.00/2,000 SN75C1406N 296-1752-5-ND Triple Low Power Driver/Receive: 96 80 = 64 
SN65C3232DR 296-15375-1-ND _|3V-5.5V, 2-Channel Compatible SN75C3221DBR 296-13322-1-ND _/3V-5.BV, Single Channel RS-232 Compatible 
RS-232 Line Driver/RECeIVER nr. 16-SOIC 3.78 3.03 2.36 Ling Driver/Receiver ... ~~ 16-SS0P eS oom oe 
SNG5C3232DR 206-153752-ND 13V-5.5V. 2-Channel Compatible $N75C3221DBR 296-13322-2-ND 3V-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible 
eae ; pa Line Driver/Receiver .... ... 16-SSOP 1820.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver............... 16-SOIC 2240.00/2,500 SN75C3221EDBR 396-21071-1-ND 13V-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible 
SN65C3232DWR 296-15376-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible ies iiivar Recover Feacor 175 140 41.05 
its RS-232 Line Driver/Receiver.......... 16-SOIC 3.78 3.03 2.36 $N75C3221EDBR 296-21071-2-ND | 3V-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible 
6632320WR ocala aN dagg) SV-5.5V, 2-Channel Compatible Line Driver/Receiver... ...16-SSOP 1820.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver 16-SOIC 1820.00/2,000 SN75C3221EPWR  |296-21072-1-ND _| 3V-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible 
SN65C3232EDBR 296-20999-1-ND vee ue ae 1e-ssop [enone Oentoe Line Driver/Receiver..... 16-TSSOP_ 1.75 1.40 1.05 
: ine Driver/Receiver.............. - ‘ : J 7 7 
SN65C3232EDBR 296-20999-2-ND 3V-5.5V, 2-Channel Compatible ehetecel ew A pa NOTae ND yo eee nee compat 4820.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver........... 16-SSOP 1820.00/2,000 SN75C3221PWR 296-13323-1-ND | 3V-5.5V, Single Channel RS-232 Compatible 
SN65C3232EDR 296-21000-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible Line Driver/Receiver 243 1.95 1.52 
RS-232 Line Driver/Receiver ............-- 16-SOIC 1.75 1.40 1.05 SN75C3221PWR 296-13323-2-ND | 3V-5.5V, Single Channi 
SN65C3232EDR 296-21000-2-ND 3V-5.5V, 2-Channel Compatible Line Driver/Receiver.... 1820.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver.............. 16-SOIC 2240.00/2,500 SN75C3222DBR 296-15613-1-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
SN65C3232EDWR 296-21001-1-ND =| 3V-5.5V, 2-Channel Compatible Driver/Receiver - 3.51 281 219 
RS-232 Line Driver/Receiver............... 16-SOIC 1.75 1.40 1.05 SN75C3222DBR 296-15613-2-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
SN65C3232EDWR 296-21001-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible Driver/Receiver oe 2080.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver.............. 16-SOIC 1820.00/2,000 SN75C3222DWR 296-13040-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
SN65C3232EPWR 296-21002-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible Driver/Receiver ee 3.51 2.81 2.19 
RS-232 Line Driver/Receiver........... 16-TSSOP 1.75 1.40 1.05 SN75C3222DWR 296-13040-2-ND 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
SN65C3232EPWR 296-21002-2-ND | 8V-5.5V, 2-Channel Compatible Driver/Receiver 2080.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver........... 16-TSSOP 1820.00/2,000 SN75C3222EDBR 296-21073-1-ND 3V-5.5V Multicha: 
SN65C3232PWR 296-15377-1-ND 3V-5.5V, 2-Channel Compatible Driver/Receiver ry 2.00 1.60 1.20 
RS-232 Line Driver/Receiver........... 16-TSSOP 3.78 3.03 2.36 SN75C3222EDBR 296-21073-2-ND —_| 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
SN65C3232PWR 296-15377-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible Driver/Receiver os 2080.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver-........... 16-TSSOP 1820.00/2,000 SN75C3222EDWR 296-21074-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
SN65C3238DBR 296-12733-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible Driver/Receiver 2.00 1.60 1.20 
RS-232 Line Driver/Receiver............. 28-SSOP 4.05 3.24 2.52 SN75C3222EDWR 296-21074-2-ND | 3V-5.5V Multichanne 
SN65C3238DBR 296-12733-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible Driver/Receiver a 2080.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver ........- 28-SSOP 2340.00/2,000 SN75C3222EPWR = |296-21075-1-ND | 3V-5.5V Multichannel RS-232 Line 
SNE5SC3238DWA 296-13118-1-ND  |3V-5.5V Multichannel Compatible Driver/Recaiver ZOU e020 
RS-232 Line Driver/Receiver.......... 28-SOIC 4.05 3.24 2.52 SN7SG3222EPWR |Z Eig V-S.5V Multichannel RS-232 Line 
SN65C3238DWR 296-13118-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible Driver/Receiver 20-TSSOP 2080.00/2,000 
RS-232 Line Driver/Receiver ...... 28-S0IC 1170.00/1,000 SN7503222PWR cesar yo Nena R282 Line sso MG 
; ; river/Receiver - i : : 
PD oo acy age swrscazapwe —|206-14942-2ND |3V-58V Mutichanel RS-232 Line an 
: - river/Receiver - .00/2, 
SNOSCS2SEDBR Ra oo oat heat omsso Pera SN75C32230BR 296-13498-7ND /8V-5.5V Mutchanne Compate arene 
@ pas Busia ~ ine Driver/Receiver ... ; y : 
SNOSCS2IBEDWR Raa So, primcnanne’ Compatibe os-soic MECEm TICs SN75C3223DBR 296-13499-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
: eee y si i RS-232 Line Driver/Receiver ... 2080.00/2,000 
SN65C3238EDWR 296-21004-2-ND Shear? ebay Rn peat Sao oRAONG SN75C3223DWR 296-13500-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
a ee 2h Z pele RS-232 Line Driver/Receiver 2.97 2.38 1.85 
SN65C3238PWR 296-13119-1-ND yy Hecbannes Connpatise ae-tssop Meo SN75C3223DWA 296-13500-2-ND | SV-5.5V Multichannel Compatible 
x Ine Driver ReceWver .........-. : : : RS-232 Line Driver/Receiver ... 2080.00/2,000 
SN65C3238PWR 296-13119-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C3223EDBR 296-21076-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
RS-232 Line Driver/Receiver. sees 28-TSSOP 2340.00/2,000 RS-232 Line Driver/Receiver ... 2.00 1.60 1.20 
SN65C3243DBR 296-13120-1-ND | 3V-5.5V Multichannel! Compatible SN75C3223EDBR 296-21076-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
RS-232 Line Driver/Receiver .. 28-SSOP 432 3.46 2.69 RS-232 Line Driver/Receiver ... 2080.00/2,000 
SN65C3243DBR 296-13120-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C3223EDWR 296-21077-1-ND 3V-5.5V Multichannel Compatible 
RS-232 Line Driver/Receiver.............. 28-SSOP 2340.00/2,000 RS-232 Line Driver/Receiver ... 2.00 1.60 1.20 
SN65C3243DWR 296-13121-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C3223EDWR 296-21077-2-ND 3V-5.5V Multichannel Compatible 
RS-232 Line Driver/Receiver.............. 28-SOIC 4.32 346 2.69 RS-232 Line Driver/Receiver ... 2080.00/2,000 
SN65C3243DWR 296-13121-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C3223EPWR 296-21078-1-ND 3V-5.5V Multichannel Compatible 
RS-232 Line Driver/Receiver............-- 28-SOIC 1170.00/1,000 RS-232 Line Driver/Receiver........... 20-TSSOP 2.00 1.60 1.20 
SN65C3243PWR 296-13122-1-ND — |3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C3223EPWR 296-21078-2-ND — | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
RS-232 Line Driver/Receiver........... 28-TSSOP 4.32 3.46 2.69 RS-232 Line Driver/Receiver........... 20-TSSOP 2080.00/2,000 
SN65C3243PWR 296-13122-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible SN75C3223PWR 296-13501-1-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
RS-232 Line Driver/Receiver . 28-TSSOP 2340.00/2,000 RS-232 Line Driver/Receiver ceaaniansis 20-TSSOP 2.97 2.38 1.85 
SN65C23243DGGR__—-|296-13114-1-ND _|3V-5.5V, Dual RS-232 Port 8-TSSOP 5.40 4.32 3.36 SN75C3223PWR 296-13501-2-ND | 3V-5.5V Multichannel Compatible 
SNG5C23243DGGR  |296-13114-2-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 8-TSSOP 6120.00/2,000 RS-232 Line Driver/Receiver ......... 20-TSSOP 2080.00/2,000 
SN65C23243DLR 296-13115-1-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 48-SSOP 5.40 4.32 3.36 SN75C3232DBR 296-15614-1-ND ov 3.8), coane) Combating sag coe. de 
SN65C23243DLR 296-13115-2-ND | 8V-5.5V, Dual RS-232 Port 48-SSOP 3060.00/1,000 iB ae zs ; z 
SN75C185DW 296-1753-5-ND  |Low Power Multiple Driver/Receiver.....20-SOIC 1.50 1.20  .90 SN75C3232DBR 296-15614-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
SN75C185DWR 296-14972-1-ND _|Low Power Multiple Driver/Receiver ....20-SOIC 1.50 1.20 90 cavacaniiag pea ueaiee hin gree ae Drivel Races 1820.00/2,000 
SN75C185DWR 296-14972-2-ND Low Power Multiple Driver/Receiver..... 20-SOIC 7560.00/2,000 5 BE Reose Like earned elie ain Bay pee 
SN75C185N 296-9974-5-ND Low Power Multiple Driver/Receiver 20-Dip 1.50 1.20 .90 — - - ~ 
; i SN75C3232DR 296-15615-2-ND 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
sn7soiss0ar —|286-6966--ND | Ouad Low Power ine Drier 44S80P 88S 99 RS, 292 Lin DriverReciver 2240.002, 500 
751 | -1- juad Low Power Line Driver - i 5 d : fet ty 
SN75C188DBR 296-6966-2-ND | Quad Low Power Line Driver 14-SSOP 452.00/2,000 SN7SO3232D WR meatal toa °v o-2°. 2 Channel Compatto ala DAD wen 
SN75C188DR 296-14973-1-ND | Quad Low Power Line Driver 145010 57 43 «33 SN75C3232DWR 296-15616-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible ; res 
SN75C188DR 296-14973-2-ND | Quad Low Power Line Driver .14-SOIC 465.00/2,500 RS-232 Line Driver/Receiver 1820.00/2,000 
SN75C188N 296-1754-5-ND Quad Low Power Line Driver 14-Dip dey 43 £3) 7 aan 7m 5 7 
SN75C189AD 296-1755-5-ND Quad Low Power Line Receiver -14-SOIC of 43.33 SNTet3282EDER eb :2 10785 END aya cone! Comal 1.75 1.40 1.05 
SN75C189ADBR 296-6967-1-ND Quad Low Power Line Receiver 14-SSOP 68 51.39 SN75C3232EDBR 296-21079-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
SN75C189ADBR 296-6967-2-ND Quad Low Power Line Receiver 14-SSOP 452.00/2,000 RS-232 Driver/Receiver 1820.00/2,000 
SN75C189ADR 296-14974-1-ND Quad Low Power Line Receiver .14-SOIC 68 Atl 39 SN75C3232EDR 296-21080-1-ND 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
SN75C189ADR 296-14974-2-ND Quad Low Power Line Receiver .14-SOIC 552.50/2,500 RS-232 Driver/Receiver 1.75 1.40 1.05 
SN75C189AN 296-1756-5-ND Quad Low Power Line Receiver 14-Dip 57 43.33 SN75C3232EDR 296-21080-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
SN75C189D 296-6968-5-ND Quad Low Power Line Receiver .14-SOIC 68 51.39 RS-232 Driver/Receiver 2240.00/2,500 
SN75C189DR 296-14975-1-ND | Quad Low Power Line Receiver .14-SOIC 68 51) 39 SN75C3232EDWR 296-21081-1-ND 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
SN75C189DR 296-14975-2-ND Quad Low Power Line Receiver .14-SOIC 552.50/2,500 RS-232 Driver/Receiver... Tees, Tet) adhe} 
SN75C189N 296-6969-5-ND Quad Low Power Line Receiver 14-Dip 68 51 .39 SN75C3232EDWR 296-21081-2-ND 3V-5.5V, 2-Channel Compatible 
SN75C198D 296-6970-5-ND Quad Low Power Line Drivers... 4-SOP 281 2.25 1.75 RS-232 Driver/Receiver .- 16-SOIC 1820.00/2,000 
SN75C1154DW 296-6958-5-ND Quad Low Power Driver/Receiver ......... 20-SOIC 1.26 =1.05 84 (Continued) 
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EXAS igi Z DATA TRANSMISSION (Continued, 
INSTRUMENTS oe f J 

TL. Digi-Key 7 Price Each Walk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 125 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 2 = 100 
SN75C3232EPWR 296-21082-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible TRS3221ECDBR 296-22586-2-ND | 3V to 5.5V Single Channel RS-232 

RS-232 Driver/Receiver.. 16-TSSOP 1.75 1.40 1.05 Line Driver/Receiver NEW! 16-SSOP 1430.00/2,000 
SN75C3232EPWR 296-21082-2-ND 3V-5.5V, 2-Channel Compatible TRS3221ECPWR 296-22587-1-ND 3V to 5.5V Single Channel RS 

RS-232 Driver/Receiver.. 16-TSSOP 1820.00/2,000 Line Driver/Receiver NEW!. 16-TSSOP 1.38 110 .83 
SN75C3232PWR 296-15617-1-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible TRS3221ECPWR 296-22587-2-ND | 3V to 5.5V Single Channel RS-232 

RS-232 Line Driver/Receiver........... 16-TSSOP 3.49 2.79 2.17 Line Driver/Receiver NEWI............16-TSSOP 1430.00/2,000 
SN75C3232PWR 296-15617-2-ND | 3V-5.5V, 2-Channel Compatible TRS3221EIDBR 296-22588-1-ND | 3V to 5.5V Single Channel RS-232 

RS-232 Line Driver/Receiver .. 16-TSSOP 1820.00/2,000 Line Driver/Receiver NEW!. 1.38 110 83 
SN75C3238DBR 296-12743-1-ND | RS-232 Line Driver/Receiver. 351 281 2.19 TRS3221EIDBR 296-22588-2-ND | 3V to 5.5V Single Channel RS-232 
SN75C3238DBR 296-12743-2-ND | RS-232 Line Driver/Receiver. 2340.00/2,000 Line Driver/Receiver NEW!. 1430.00/2,000 
SN75C3238DWR 296-13324-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible TRS3221EIPWR 296-22589-1-ND | 3V to 5.5V Single Channel RS-232 

RS-232 Line Driver/Receiver .............- 28-SOIC 3.51 2.81 2.19 Line Driver/Receiver NEW!. 16-TSSOP 1.38 110 83 
SN75C3238DWR 296-13324-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible TRS3O21EIPWAR 796-20560-2-ND | BV to 5.5 Single Channel RS-232 

RS-232 Line Driver/Receiver-.............. 28-SOIC 1170.00/1,000 Line Driver/Receiver NEW!. 16-TSSOP 1430.00/2,000 
SN75C3238EDBR 296-21083-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible TRS3222ECDBR 296-22590-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 

RS-232 Line Driver/Receiver-............. 28-SSOP 2.25 1.80 1.35 Line Driver/Receiver NEW!. 2.00 1.60 1.20 
SN75C3238EDBR 296-21083-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible TRS3222ECDBR 296-22590-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 

RS-232 Line Driver/Receiver ............- 28-SSOP 2340.00/2,000 Line Driver/Receiver NEW!. 2080.00/2,000 
SN75C3238EDWR | 296-21084-1-ND _ | 3V-5.5V, Multichannel Compatible TRS3229ECPWR 996-22591-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 

RS-232 Line Driver/Receiver-............. 28-SOIC 2.25 1.80 1.35 Line Driver/Receiver NEW!. 2.00 1.60 1.20 
SN75C3238EDWR ‘| 296-21084-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible TRS3222ECPWR 296-22591-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-2 

RS-232 Line Driver/Receiver.............. 28-SOIC 1170.00/1,000 Line Driver/Receiver NEW! 2080.00/2,000 
SN75C3238PWR 296-13325-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible TRS3222EIDBR 296-22592-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 

RS-232 Line Driver/Receiver........... 28-TSSOP_ 3.51 2.81 2.19 Line Driver/Receiver NEW!. 2.00 160 1.20 
SN75C3238PWR 296-13325-2-ND _ | 3V-5.5V, Multichannel Compatible TRS3200E1DBR 996-29500-2-ND | BV to 5.5V Multichannel RS232 

RS-232 Line Driver/Receiver 2340.00/2,000 Line Driver/Receiver NEW! 2080.00/2,000 
Seay cacao cal Ng SV°5.5V, Multichannel Comp TRS3222E1PWR 296-22593-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 

R§-232 Line Driver/Recelver Be uk atte Line Driver/Receiver NEW! 2.00 1.60 1.20 
SN75C3243DBR 296-13326-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible TRS3222EIPWR 296-22593-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 

RS-232 Line Driver/Receiver.............. 28-SSOP 2340.00/2,000 Line Driver/Receiver NEW! 2080.00/2,000 
SN75C3243DWR 296-13327-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible a EE 7 a 

RS-232 Line Driver/Receiver 28-S0IC 3.24 2.60 2.02 ISseeT epee pices meee) (0 3, de Channel HS-22 _e-ssap Meee one 
SN75C3243DWR 296-13327-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible a -2- i ! 

RS-232 Line Driver/Recelver 28-SOIC 4170.00/1,000 HsScerenes FISEESD  Aaeliaa canOMDeIE 
SN75C3243PWR 296-13058-1-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible TRS3232ECDR 296-22595-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 ; 

RS-232 Line Driver/Receiver........... 28-TSSOP 3.24 2.60 2.02 Line Driver/Receiver NEW! 150 120 90 
SN75C3243PWR 296-13058-2-ND | 3V-5.5V, Multichannel Compatible z ry j x 

RS-232 Line Driver/Receiver.........28-TSSOP 2340.00/2,000 upeseereene BEES AS SNe tnbnioiae ReMATIDETT 
SN75C23243DGGR —_| 296-13320-1-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 8-TSSOP 4.28 3.42 2.66 TRS3232ECPWR 296-22596-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-2 ; 
SN75C23243DGGR 296-13320-2-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 8-TSSOP 4846.00/2,000 Line Driver/Receiver NEW! 146-TSSOP 1.50 1.20 90 
SN75C23243DLR 296-13321-1-ND _ | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 48-SSOP 4.28 3.42 2.66 TRS3232ECPWR 296-22596-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 ; ed 
SN75C23243DLR 296-13321-2-ND | 3V-5.5V, Dual RS-232 Port 78-SS0P 2423.00/1,000 Line Driver/Receiver NEW!. 46-TSSOP 1560.00/2,000 
SN75LP196DBR 296-6974-1-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver ....20-SSOP 248 1.98 1.49 5 EE 7 x 
SN75LP196DBR 296-6974-2-ND | LP Multiple RS-232 Driver/Receiver ....20-SSOP 2574.00/2,000 THSS2e0e IDR Side ye _sescic Meee 
SN75LP196DWR 296-6975-1-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver .....20-SOIC 248 1.98 1.49 TRS3232EIDR 296-22597-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 ™ J i g 
SN75LP196DWR 296-6975-2-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver 2574.00/2,000 Line Driver/Receiver NEW! ..16-SOIC 4920.00/2,500 
SN75LP1185DBR 296-6971-1-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver ....20-SSOP 248 1.98 1.49 TRS3232EIPWR 296-22598-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 : 
SN75LP1185DBR 296-6971-2-ND | LP Multiple RS-232 Driver/Receiver ....20-SSOP 2574.00/2,000 Line Driver/Receiver NEW!. 46-TSSOP 150 120 90 
SN75LP1185DW 296-6972-5-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver 248 1.98 1.49 = 91 7 q 
SN75LP1185DWR | 296-6972-1-ND_| LP Multiple RS-232 Driver/Receiver 248 1.98 1.49 ISteeeeew lei yO va tecnr boar... 1@TS8OP 4560.00/2,000 
SN75LP1185DWR | 296-6972-2-ND__| LP Multiple RS-232 Driver/Receiver 2574.00/2,000 7RS3237EIDBR 296-22599-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 IMbit : 
SN75LPE185DBR 296-6976-1-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver 2.36 1.89 1.47 Line Driver/Receiver NEW!. = 935 1.88 1.41 
SN75LPE185DBR 296-6976-2-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver 2678.00/2,000 TRS3237EIDBR 296-22599-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 1Mbit 
SN75LPE185DW 296-1759-5-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver 2.36 1.89 1.47 Line Driver/Receiver NEW! 2444.00/2,000 
SN7SLV4737ADBR = ECC TGNE ag) Multichannel RS-232 Line TRS3238ECDBR 296-22600-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 

Driver/Receiver with Enable............... 2.85 2.28 1.78 Line Driver/Receiver NEW! 4.88 150 1.43 
SN75LV4737ADBR | 296-6977-2-ND —_| Multichannel RS-232 Line TRS3238ECDBR 296-22600-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-2 

Driver/Receiver with Enable 3226.00/2,000 Line Driver/Receiver NEW!. 1950.00/2,000 
SN75113NSR 296-13312-1-ND | Dual Differential Line Drive: 2.25 1.80 1.40 TRS3238ECPWR 296-22601-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 
SN75113NSR 296-13312-2-ND | Dual Differential Line Drive 2550.00/2,000 Line Driver/Receiver NEW!. 188 150 143 
SN75116NSR 296-13313-1-ND Tri-State Differential Line Transceive! BAS 279 27, TRS3238ECPWR 296-22601-2-ND 3V to 55V Multichannel RS-232 
SN75116NSR 296-13313-2-ND | Tri-State Differential Line Transceiver 3952.00/2,000 Line Driver/Receiver NEW!. 1950.00/2,000 
SN75121NSR 296-13314-1-ND | High Speed Dual Line Driver. 2.25 1.80 1.35 TRS3238EIDBR 296-22602-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 
SN75121NSR 296-13314-2-ND | High Speed Dual Line Driver. 2340.00/2,000 Line Driver/Receiver NEW!. 188 150 143 
SN75154NSR 296-13315-1-ND | Quad Line Receiver 1.20 1.00 80 TRS3238EIDBR 296-22602-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 
SN75154NSR 296-13315-2-ND __| Quad Line Receiver 1064.00/2,000 Line Driver/Receiver MEW! 1950.00/2,000 
SN75185DBR 296-18833-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receiver. 75 63 50 TRS3O38E|PWR 296-22603-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 
SN75185DBR 296-18833-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receive 666.00/2,000 Line Driver/Receiver NEW!. 188 150 143 
SN75185DW 296-1740-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receive: Af) 63 50 TRS3238EIPWR 296-22603-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 
SN75185DWR 296-1740-1-ND | Multiple RS-232 Driver/Receive 75 63 50 Line Driver/Receiver NEW!. 1950.00/2,000 
SN75185DWR 296-1740-2-ND __| Multiple RS-232 Driver/Receivel 666.00/2,000 TRS3243ECDBR 296-22604-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 
SN75185N 296-6953-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receive 15 63 50 Line Driver/Receiver NEW!. 1.38 1.10  .83 
SN75186DW 296-6954-5-ND Quad Driver/Receiver with Loopback 2.25 1.80 1.40 TRS3243ECDBR 296-22604-2-ND 3V to 5.5V Multichannel RS-232 
SN75188D 296-1276-5-ND Quad Line Driver 48 POOMNEel Line Driver/Receiver NEW!. 1430.00/2,000 
SN75188DR 296-1276-1-ND | Quad Line Driver AB 3627 TRS3243ECPWR 296-22605-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-2 
SN75188DR 296-1276-2-ND Quad Line Driver 390.00/2,500 Line Driver/Receiver NEW!. 28-TSSOP 1.38 110 .83 
SN75188N 296-1742-5-ND Quad Line Driver 8 3600.27 TRS3243ECPWR 296-22605-2-ND 3V to 5.5V Multichannel RS-232 
SN75189AD 296-1277-5-ND Quad Line Receiver 48 36 Ll Line Driver/Receiver NEW!. 28-TSSOP 1430.00/2,000 
SN75189ADR 296-1277-1-ND | Quad Line Receiver AB 3627 TRS3243ECRHBR 296-21905-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 
SN75189ADR 296-1277-2-ND Quad Line Receiver 390.00/2,500 Line Driver/Receiver .... 138 110 83 
SN75189AN 296-1744-5-ND__| Quad Line Receiver AB 3627 TRS3243ECRHBR 296-21905-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 
$N75189D 296-1745-5-ND Quad Line Receiver 8 36 27 Line Driver/Receiver .... 2112.00/3,000 
SN75189N 296-6955-5-ND Quad Line Receiver 48 360.27 TRS3243EIDBR 296-22606-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 
SN75196DW 296-6956-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver. 1.14 95 76 Line Driver/Receiver NEW!. 1.38 1.10 83 
SN75196DWR 296-12930-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receive 1.14 295) 2/6) TRS3243EIDBR 296-22606-2-ND 3V to 5.5V Multichannel RS-232 
SN75196DWR 296-12930-2-ND | Multiple RS-232 Driver/Receive 1010.00/2,000 Line Driver/Receiver NEW! 1430.00/2,000 
SN75196N 296-6957-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receive 1.14 195176 TRS3243EIPWR 296-22607-1-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 
SN75451BPSR 296-13316-1-ND Dual Peripheral Driver. 80 60 45 Line Driver/Receiver NEW!. 28-TSSOP 1.38 1.10 .83 
SN75451BPSR 296-13316-2-ND Dual Peripheral Drivet 532.00/2,000 TRS3243EIPWR 296-22607-2-ND | 3V to 5.5V Multichannel RS-232 
SN75454BPSR 296-13317-1-ND Dual Peripheral Drive 80 60 45 Line Driver/Receiver NEW!. .28-TSSOP 1430.00/2,000 
SN75454BPSR 296-13317-2-ND__| Dual Peripheral Drive 532.00/2,000 TRS3318ECPWR 296-21906-1-ND | 2.5V, 460kbps RS-232 Transceiver....20-TSSOP 2.36 1.89 1.47 
SN752232DGGR 296-12331-1-ND Dual RS-232 Port 5 TRS3318ECPWR 296-21906-2-ND | 2.5V, 460kbps RS-232 Transceiver....20-TSSOP 2678.00/2,000 
SN752232DGGR 296-12331-2-ND Dual RS-232 Port 1300.00/2,000 TRS3386ECPWR 296-22608-1-ND | RS-232 Transceiver with Split 
SN752232DLR 296-12332-1-ND Dual RS-232 Po 25) A200)" 275 Supply Pin NEI 2.70 2.16 1.68 
SN752232DLR 296-12332-2-ND Dual RS-232 Po 650.00/1,000 TRS3386ECPWR 296-22608-2-ND | RS-232 Transceiver with Split 
TL145406DWR 296-10140-1-ND | Triple RS-232 Driver/Receiver .. 1.30 1.04.78 Supply Pin NEW! 3060.00/2,000 
TL145406DWR 296-10140-2-ND | Triple RS-232 Driver/Receiver .. 1352.00/2,000 UA9636ACD 296-11147-5-ND | Dual Line Driver with Adj. Slew Rate. 80 60 45 
TL145406N 296-10141-5-ND | Triple RS-232 Driver/Receiver .. 1.30 1.04 .78 UA9636ACDR 296-15055-1-ND | Dual Line Driver with Adj. Slew Rate. 80 60 45 
TRS232ECDR 296-22585-1-ND Dual RS-232 Driver/Receiver NEW!.... 96 80 64 UA9636ACDR 296-15055-2-ND | Dual Line Driver with Adj. Slew Rate. 650.00/2,500 
TRS232ECDR 296-22585-2-ND Dual RS-232 Driver/Receiver NEW... 16-SOIC 1040.00/2,500 UA9636ACP 296-11148-5-ND | Dual Line Driver with Adj. Slew Rate. 80 60 45 
TRS3221ECDBR 296-22586-1-ND | 3V to 5.5V Single Channel RS-232 UA9637ACDR 296-15056-1-ND | Dual Differential Line Receive! 15 63.50 

Line Driver/Receiver NEWI.............. 16-SSOP 1.38 1.10 83 (Continued) 
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a ( EXAS igi i DATA TRANSMISSION (Continued] 
INSTRUMENTS Digi Reel ! b 
Tl. Digi-Key = Price Each ible Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
UA9637ACDR 296-15056-2-ND | Dual Differential Line Receiver 812.50/2,500 TS3A44159RGTR 296-21916-1-ND | 0.45-Ohm Quad SPDT Analog Switch....16-QFN 88 70 53 
UA9637ACP 296-15057-5-ND | Dual Differential Line Receiver. Dip 75 6350 TS3A44159RGTR 296-21916-2-ND | 0.45-Ohm Quad SPDT Analog Switch ....16-QFN 1344.00/3,000 
UA9638CDR 296-15058-1-ND | Dual High Speed Diff. Line Driver. 60 45 34 TS3D$26227YZTR | 296-22890-1-ND | High-Bandwidth Dual SPDT Dif. 
UA9638CDR 296-15058-2-ND | Dual High Speed Diff. Line Driver. 487.50/2,50 Signal Switch NEW!...... ARE ODT 
UA9638CP 296-15059-5-ND Dual High Speed Diff. Line Driver. 60 45 34 TS3DS26227YZTR 296-22890-2-ND High-Bandwidth Dual SPDT Diff. 
UC5170C0 296-11352-5-ND | Octal Line Driver with Strapped Signal Switch NEWE.. 12-DSBGA 1959.00/3,000 
Mode Selection : .28-PLCC 5.98 4.79 4.04 TS3DV416DGGR 296-21175-1-ND | 4-Ch. Diff. 8:16 Mux Switch 48-TSSOP 2.13 1.70 1.28 
ucs5180CQ 296-11354-5-ND__| Low Speed Async. Octal Line Revr.......28-PLCC 5.70 4.56 3.85 TS3DV416DGGR 296-21175-2-ND | 4-Ch. Diff. 8:16 Mux Switch -48-TSSOP 2210.00/2,000 
SCSI TS3DV416DGVR 296-21176-1-ND | 4-Ch. Diff. 8:16 Mux Switch “48-TVSOP 2.13 1.70 1.28 
SN75970B2DGG 296-9921-5-ND _| SCSI Differential Converter Control....56-TSSOP 22.35 20.86 19.37 TS3DV416DGVR 2062 1176-2-ND | 4-Ch. Diff. 8:16 Mux Switch - 48-TVSOP 2210,00/2,000 
SN75970B2DL 296-9922-5.ND _| SCSI Differential Converter Control. 56-SSOP 2235 20.86 19.37 TS3DV520ERHUR 296-22730-1-ND _| 5-Ch. Diff. 10:20 Mux Switch MEW!..56-TOFN 2.25 1.80 1.40 
SN75971B2DGG 296-9923-5-ND SCSI Differential Converter - Data 6-TSSOP 20.40 19.04 17.68 TS3DV520ERHUR 296-22730-2-ND 5-Ch. Diff. 10:20 Mux Switch NEW!...56-TOFN 2550.00/2,000 
SN75971B2DL 296-9924-5-ND | SCSI Differential Converter - Data........56-SSOP 20.40 19.04 17.68 TS3DV520RHUR 296-21177-1-ND | 5-Ch. Diff. 10:20 Mux Switch. 24) 171) 1.33 
SN75976A1MDGGREP | 296-23022-1-ND__| 9-Ch. Diff. Transceiver NEW! 6-TSSOP 32.25 30.10 27.95 TS3DVS520RHUR 296-21177-2-ND | 5-Ch. Diff. 10:20 Mux Switch. 2422.00/2,000 
SN75976A1MDGGREP | 296-23022-2-ND | 9-Ch. Diff. Transceiver NEW. 53106.0072,000 TS3L100DBOR ZOD ACOA SANDS) Quad SPDT Wide-Bandwidth 
SN75976A2DL 296-1278-5-ND | 9-Channel Differential Transceiver 22.20 20.72 19.24 LAN Switch... 1381411 83 
SN75976A2DLR 296-1278-1-ND 9-Channel Differential Transceiver 22.20 20.72 19.24 TS3L100DBQR 296-17354-2-ND | Quad SPDT Wide-Bandwidth 
SN75976A2DLR 296-1278-2-ND 9-Channel Differential Transceiver 18278.00/1,000 LAN Switch... 1770.00/2,500 
UCC5642MWP 296-12333-5-ND | 9-Line LVD Only SCSI Terminator TS3L100DGVR 296-19011-1-ND 
with Regulator 5.56 4.45 3.46 138 1.41 83 
Switches TS3L100DGVR 296-19011-2-ND 
MAX4594DBVR 296-17649-1-ND 78 65 52 SEETUIN POSS OOSETIN He 800/2,000 
MAX4594DBVR 296-17649-2-ND 1014.00/3,000 vet EL) ae 
MAX4594DCKR 296-17650-1-ND 78 65. 152) : : : 
MAX4594DCKR 296-17650-2-ND 1014.00/3,000 TSSL1000R 22971001 2.2-NB eer 
TE a ate Fi ate TS3L100PWR 296-19013-1-ND | Quad SPDT Wide-Bandwidth LAN 
Muu Switch 138 111.83 
bere Bae Get ND ee agnaae TS3L100PWR 296-19013-2-ND | Quad SPDT Wide-Bandwidth LAN 
MAX4596DBVR 296-17653-1-ND 78 65 52 Switch 1438.00/2,000 
MAX4596DBVR 296-17653-2-ND 1014.00/3,000 TS3L100RGYR 296-17302-1-ND Glad SP DT Wide-Bandwi ae aa 
witcl ls le r 
Meroe Saat cL eres TS3L100RGYR 296-17302-2-ND | Quad SPDT Wide-Bandwidth LAN 
MAX4597DBVR 296-17655-1-ND 7 65 52 Switch HASOOMO00 
MAX4897DBVR 296-17655.2-ND 1014.00/3,000 TS3L110DBOR 296-17392-ND | 3.3V Quad 2:1 Mux/Demux LAN 
MAX4597DCKR 296-17656-1-ND 78 #46552 Switch... om 16-QSOP 188 150 113 
MAXAS7DCKR 306-17656-2-ND ST TENOOERON TS3L110DGVR 296-19014-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T 
TL52055DR 296-18888-1-ND | Wide Bandwidth, Teo iteremilal Se Naat 
Video Switch Se & A Mux/Demux.. .16-TVSOP 1.88 150 1.13 
TL52055DR 296-18888-2-ND | Wide Bandwidth TS3L110DGVR 296-19014-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T 
Video Switch... 812.50/2,500 ieee Differential 8-Ch. to 4-Ch. 
7 : ux/Demux.. 16-TVSOP 1950.00/2,000 
TRSeOBSEWA PEF HU wie Banat i TS3L110DR 296-17455-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T 
TL52055PWR 296-18889-2-ND | Wide Bandwid TAN Switch, Diferential 2-Ghannel:fo 
Video Switch 666.00/2,000 4-Channel Mux/Demux.... 16-SOIC 1.88 1.50 1.13 
TMDS141RHAR 996-21873-1-ND HDMI Hider 394 315 2.45 TS3L110DR 296-17455-2-ND Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T 
TMDS141RHAR 296-21873-2-ND | HDMI Hider 5512.50/2,500 LAN Switch, Differential 8-Channel to 
TMDS250PAGR 296-22581-1-ND | 2.5Gbps 2:1 DV/HDMI Switch NEW!.64-TOFP 3.60 288 2.24 4-Channel Mux/Demux.... -- 16-S0IC 2400.00/2,500 
TMDS250PAGR 296-22581-2-ND | 2.5Gbps 2:1 DVI/HDMI Switch NEW!..64-TOFP 3060.00/1,500 TS3L110PWR 296-19015-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T 
TMDS251PAGR 296-22051-1-ND | 2.5Gbps 2:1 DVI/HDMI Switch NEW!..64-TOFP 3.60 288 2.24 Lan Switch, Differential 8-Ch. to 4-Ch. 
TMDS251PAGR 296-22051-2-ND _| 2.5Gbps 2:1 DVI/HDMI Switch NEW!..64-TOFP 3060.00/1,500 Mux/Demu: -16-TSSOP 1.88 1.50 1.13 
TMDS341APFCR 296-19741-1-ND _ | 3-to-1 DVI/HDMI Switch B0-TOFP 5.06 4.05 3.15 TS3L110PWR 296-19015-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T 
TMDS341APFCR 296-19741-2-ND | 3-to-1 DVI/HDMI Switch -80-TOFP 2869.00/1,000 Lan Switch, Differential 8-Ch. to 4-Ch. 
TMDS341PFC 296-18264-ND 3+to-1 DVI/HDMI Switch... .80-TOFP 5.06 4.05 3.15 Mux/Demux.. . . 16-TSSOP 1950.00/2,000 
TMDS351PAG 296-21970-ND | 2.5Gbps, 3-to-1 DVI/HDMI Switch.......64-TOFP 4.28 3.42 2.66 TS3L110RGYR 296-17456-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T 
TMDS442PNPR 296-21971-1-ND | 4-to-2 DVI/HDMI Switch 128-HTOFP 6.40 5.12 4.32 LAN Switch, Differential 8-Channel to 
TMDS442PNPR 296-21971-2-ND | 4-to-2 DVI/HDMI Switch 128-HTOFP 4000.00/1,000 4-Channel Mux/Demux 1.88 1.50 1.13 
TS3A4741DGKR 296-21917-1-ND 0.9-Ohm Low Voltage Single Supply TS3L110RGYR 296-17456-2-ND Quad SPDT High Bandwidth 10/100 Base-T 
Dual SPST Analog Switc .8MSOP 84 70 56 LAN Switch, Differential 8-Channel to 
TS3A4741DGKR 296-21917-2-ND | 0.9-Ohm Low Voltage Single Supply 4-Channel Mux/Demux.... 975.00/1,000 
Dual SPST Analog Switch... 8-MSOP 910.00/2,500 TS3L301DGGR 296-17533-1-ND | 16-Bit to 8-Bit SPDT Mux/Demux 
TS3A4751PWR 296-20700-1-ND | 0.9-Ohm Low Voltage Single Supply Quad LAN Switch... 3.22 2.58 2.01 
SPST Analog Switch. 426 1.05 84 TS3L301DGGR 296-17533-2-ND _ | 16-Bit to 8-Bit SPDT Mux/Demux 
TS3A4751PWR 296-20700-2-ND | 0.9-Ohm Low Voltage Single Supply Quad LAN Switch... 2806.00/2,000 
SPST Analog Switch 14-TSSOP 1010.00/2,000 TS3L301DGVR 296-17534-1-ND | 16-Bit to 8-Bit SPDT Mux/Demux 
TS3A5017DBQR 296-17581-1-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch.......16-QSOP_ 96.7254 LAN Switch... 3.22 2.58 2.01 
TS3A5017DB0R 296-17581-2-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch.......16-QSOP 780.00/2,500 TS3L301DGVR 296-17534-2-ND | 16-Bit to 8-Bit SPDT Mux/Demux 
TS3A5017DGVR 296-17582-1-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch.....16-TVSOP 96 72 .54 LAN Switch... 2806.00/2,000 
TS3A5017DGVR 296-17582-2-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch..... 16-TVSOP 638.00/2,000 TS3L500AERHUR 296-22858-1-ND | 16-Bit to 8-Bit SPDT Gigabit LAN 
TS3A5017DR 296-17583-1-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch.......16-SOIG 96 72 54 Switch NEW!...... 2.25 1.80) 1.35 
TS3A5017DR 296-17583-2-ND _| 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch... 16-SOIC 780.00/2,500 TS3L500AERHUR 296-22858-2-ND pa to 8-Bit SPDT Gigabit LAN oat 
TS3A5017PWR 296-17584-1-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch... 16-TSSOP 96 72 54 witch NEW! .00/2,000 
TS3A5017PWR 296-17584-2-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch..... 16-TSSOP 638.00/2,000 TS3L500RHUR 296-21178-1-ND | 16-Bit to 8-Bit 
TS3A5017RGYR 296-19898-1-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch 16-0FN 81 68 54 Switch .. 2.25 1.80 1.35 
TS3A5017RGYR 296-19898-2-ND | 14-Ohm Dual SP4T Analog Switch 16-QFN 359.00/1,000 TS3L500RHUR 296-21178-2-ND | 16-Bit to 8-Bit SPDT Gigabit LAN 
TS3A5018DBQR 296-17609-1-ND _| 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch....16-QSOP_ 96 725A Switch... 2340.00/2,000 
TS3A5018DBOR 296-17609-2-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch... 16-QSOP 780.00/2,500 TS3USB30RSWR 296-22547-1-ND _| High Speed USB 2.0, 1 
TS3A5018DGVR 296-17610-1-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch...16-TVSOP 96 72 54 Demux Switch NEWE. 125° 1.00 75 
TS3A5018DGVR 296-17610-2-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch... 16-TVSOP 638.00/2,000 TS3USB30RSWR 296-22547-2-ND | High Speed USB 2.0, 1:2 
TS3A5018DR 296-17611-1-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch......16-SOIC 96 72 54 Demux Switch NEWE......... 1920.00/3,000 
TS3A5018DR 296-17611-2-ND _| 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch... 16-SOIC 780.00/2,500 TS3USB31RSER 296-22548-1-ND | High Speed USB 2.0, 1-Port 
TS3A5018PWR 296-17612-1-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch...16-TSSOP 96 72 54 Switch NEW!.. a 99 83 66 
TS3A5018PWR 296-17612-2-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch... 16-TSSOP 638.00/2,000 TS3USB31RSER 296-22548-2-ND _| High Speed USB 2.0, 1-Port 
TS3A5018RGYR 296-19899-1-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch. 81 68 54 Switch NEW!.. oe i 1287.00/3,000 
TS3A5018RGYR 296-19899-2-ND | 10-Ohm Quad SPDT Analog Switch. 359.00/1,000 TS3USB221DRCR 296-21360-1-ND | High Speed USB 2.0, 1:2 Mux/Demux 
TS3A24157DGSR 296-22856-1-ND | 0.65-Ohm Dual SPDT Analog Switch, Switch 105 88 70 
2-Ch. 2:1 Mux/Demux NEW! 1.05 88 70 TS3USB221DRCR 296-21360-2-ND | High Speed USB 2.0, 1 
TS3A24157DGSR 296-22856-2-ND | 0.65-Ohm Dual SPDT Analog Switch, Switch 932.00/2,000 
2-Ch. 2:1 Mux/Demux NEW.......... 1137.50/2,500 TS3USB221RSER 296-21918-1-ND | High Speed US| 
TS3A24157RSER 296-22857-1-ND | 0.65-Ohm Dual SPDT Analog Switch, Switch 1.05 88 .70 
9-Ch. 2:1 Mux/Demux NEW!........... 405 88 70 TS3USB221RSER 296-21918-2-ND | High Speed USB 2.0, 1 
TS3A24157RSER 296-22857-2-ND | 0.65-Ohm Dual SPDT Analog Switch, Switch 1365.00/3,000 
2-Ch. 2:1 Mux/Demux NEW! 1365.00/3,000 TS3V330DB0R 296-19016-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video 
TS3A24159DGSR 296-21913-1-ND _ | 0.3-Ohm Dual SPDT Analog Switch. ii 93 74 Switch 93 78 62 
TS3A24159DGSR 296-21913-2-ND | 0.3-Ohm Dual SPDT Analog Switch . 1202.50/2,500 TS3V330DBQR 296-19016-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video 
TS3A24159DRCR 296-21914-1-ND | 0.3-Ohm Dual SPDT Analog Switch. i, 68. Switch... 3 975.00/2,500 
TS3A24159DRCR 296-21914-2-ND | 0.3-Ohm Dual SPDT Analog Switch. 1443.00/3,000 TS3V330DGVR 296-19017-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video 
TS3A24159YZPR 296-22714-1-ND | 0.3-Ohm Dual SPDT Analog Switch 03,78) 62 
Switch NEW........... 141.9374 TS3V330DGVR 296-19017-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video 
TS3A24159VZPR 296-22714-2-ND | 0.3-Ohm Dual SPDT Analog Switch 798.00/2,000 
Switch NEW.......... 1443.00/3,000 TS3V330DR 296-19018-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video 
TS3A44159PWR 296-21915-1-ND | 0.45-Ohm Quad SPDT Analog Switch = 93 78 62 
Switch...... 88 70 53 TS3V330DR 296-19018-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video 
TS3A44159PWR 296-21915-2-ND | 0.45-Ohm Quad SPDT Analog Switch 975.00/2,500 
Switch...... 910.00/2,000 
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RAS Digi@Reel® DATA TRANSMISSION (Continued) 
bl 6 Digi-Key Price Each mal: Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 
TS3V330PWR 296-18212-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video TS5A4594D0KR 296-17706-2-ND | 5V Analog Switch 366.00/3,000 
93 78 62 TS5A4595DBVR 296-17707-1-ND | 5V Analog Switch 45 3627 
TS3V330PWR 296-18212-2-ND TS5A4595DBVR 296-17707-2-ND 5V Analog Switch 366.00/3,000 
798.00/2,000 TS5A4595DCKR 296-17708-1-ND | 5V Analog Switch 45 3627 
TS3V330RGYR 296-17053-4-ND TS5A4595DCKR 296-17708-2-ND _ | 5V Analog Switch 366.00/3,000 
93 78 62 TS5A4596DBVR 296-17709-1-ND | SV Analog Switch 45 36. «7 
7053-2. TS5A4596DBVR 296-17709-2-ND | 5V Analog Switch 366.00/3,000 
TSHVa20HGYR Pe aS ae 412.00/1,000 TS5A4596DCKR 296-17710-1-ND | 5V Analog Switch 45 3627 
TeayadonROR SESSA Bests TS5A4596DCKR 296-17710-2-ND | 5V Analog Switch 366.00/3,000 
Widée Gui oe GD TS5A4597DBVR 296-17711-1-ND | 5V Analog Switch 45 3627 
-17815-2- i ; ; TS5A4597DBVR 296-17711-2-ND | 5V Analog Switch 366.00/3,000 
TSereun miei) wad SEOT High Bandwidth eMmEuRIAT TS5A4597DCKR 296-17712-1-ND | BV Analog Switch 45°36 27 
+SaVSODGVA FoHEREPE EME Oued SPOT GPa _ TS5A4597DCKR 296-17712-2-ND | 5V Analog Switch 366.00/3,000 
-17816-1- vides saith: andwidt! 68) GR GD TS5A4624DCKR 296-19804-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switc Bo 0 
h : ‘ : TS5A4624DCKR 296-19804-2-ND _| 1-Ohm SPDT Analog Switc! 507.00/3,000 
TS3V340DGVR 296-17816-2-ND Oat ae Bandwidth Bence nue TS5AG542VZPR 296-21920-1-ND | 0.75-Ohm SPDT Analog Switch. 705 88 ~—~70 
err asrorman TA : aeeor ih ae uid aa TS5A6542YZPR 296-21920-2-ND | 0.75-Ohm SPDT Analog Switch. 1365.00/3,000 
PUC luad SPDT High Bandwidt TS5A9411DCKR 296-22731-1-ND | 10-Ohm SPST Analog Switch 5V/3V 
Video Switch 1.23103 82 Single-Ch. Mux/Demux NEW........... A 360 (7 
TS3V340DR 296-17817-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth TS5A9411DCKR 296-22731-2-ND | 10-Ohm SPST Analog Switch 5V/3V 
Video Switch 1202.50/2,500 Single-Ch. Mux/Demux NEW.......... 366.00/3,000 
TS3V340PWR 296-17818-1-ND | Quad SPDT High Bandwidth TS5A231570GSR 296-17076-1-ND | Dual 10-Ohm SPDT Analog Switch..... 740 1.05 79 
Video Switch 123/382) TS5A23157DGSR 296-17076-2-ND | Dual 10-Ohm SPDT Analog Switch 747.50/2,500 
TS3V340PWR 296-17818-2-ND | Quad SPDT High Bandwidth TS5A23157RSER 296-21919-1-ND | Dual 10-Ohm SPDT Analog Switch 75 63 50 
Video Switch 984.00/2,000 TS5A23157RSER 296-21919-2-ND | Dual 10-Ohm SPDT Analog Switch 975.00/3,000 
TS3V340RGYR 296-18174-1-ND Quad SPDT High Bandwidth Video TS5A23159DGSR 296-18598-1-ND 1-Ohm Dual SPDT Analog Switc! 1.05 88 70 
135° 113 90 TS5A23159DGSR 296-18598-2-ND | 1-Ohm Dual SPDT Analog Switch... 877.50/2,500 
TS3V340RGYR 296-18174-2-ND TS5A23159DGST 296-23304-1-ND | 1-Ohm Dual SPDT Analog 
492.00/1,000 Switch NEW!.. 1.26 1.05 84 
TS5A1066DBVR 296-17585-1-ND _| 10-Ohm SPST Analog Switch AO 3224 TS5A23159DGST 296-23304-2-ND | 1-Ohm Dual SPDT Analog: 
TS5A1066DBVR 296-17585-2-ND | 10-Ohm SPST Analog Switch .. 324,00/3,000 Switch NEW!... 157.50/250 
Temas |e | 1m FS Aa Se | eee ee ee ene 
TS5A1066DCKR 296-17586-2-ND | 10-Ohm SPST Analog Switch 324,00/3,000 -20669-2+ 00/3, 
aN PERE EGER 10-0 SPST Anice Switch Fie iies TS5A23160DGSR | 296-18039-1-ND | Analog Switch. 105 88 70 
D epeE A Gaeuid e oRGH EINE TS5A23160DGSR | 296-18039-2-ND | Analog Switch 877.50/2,500 
TS5A1066YZPR 296-21179-2-ND _| 10-Ohm SPST Analog Switch .. 528.00/3,000 nalog Switch . ; aut: 
a eee ey ERIE Shicia Channel 10-Dni SPOT Ajai TS5A23166DCUR 296-17906-1-ND | 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 1.05 88 70 
SM ea 60 45 34 | Tesnzsroavzen | 206-21182-t-ND | 0.9-0hm Dual SPST Analog Sth es 80 
t 3 5 | =| | .9-Ohm Dual nalog Switch 5) J 5 
TS5A2053DCUR 296-17751-2-ND HEN TS5A23166YZPR 296-21182-2-ND | 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 975.00/3,000 
-00/3, TS5A23166YZTR 296-21183-1-ND | 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 1.08 90 72 
TS5A2066DCTR 296-21180-1-ND TS5A23166YZTR 296-21183-2-ND | 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 1404.00/3,000 
60 4534 TS5A23167DCUR 296-17985-1-ND | 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 705 «88 =O 
TS5A2066DCTR 296-21180-2-ND TS5A23167DCUR 296-17985-2-ND | 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 936.00/3,000 
585.00/3,000 TS5A23167YZPR 296-21184-1-ND | 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 75 63 50 
TS5A2066DCUR 296-17877-1-ND TS5A23167YZPR 296-21184-2-ND | 0.9-Ohm Dual SPST Analog Switch 975.00/3,000 
60 45 34 TS5A26542YZTR 296-21567-1-ND _| Dual SPDT Analog Switc! 12-DSBGA 1.20 1.00 80, 
TSSA2066DCUR 296-17877-2-ND TS5A26542YZTR 296-21567-2-ND | Dual SPDT Analog Switc .12-DSBGA 1560.00/3,000 
585.00/3,000 TS5A63157DBVR 296-21194-1-ND | 12-Ohm SPDT Analog Switch SOT-23-6 55 44° 33 
TS5A2066VZPR 296-21181-1-ND TS5A63157DBVR 296-21194-2-ND | 12-Ohm SPDT Analog Switch 447.00/3,000 
8-DSBGA 72 «54 TS5A63157DCKR 296-21195-1-ND | 12-Ohm SPDT Analog Switch 55 A433 
TS5A2066YZPR 296-21181-2-ND TS5A63157DCKR 296-21195-2-ND _| 12-Ohm SPDT Analog Switch 447.00/3,000 
8-DSBGA 702.00/3,000 TS5A623157DGSR | 296-22859-1-ND _| 0.65-Ohm Dual SPDT Analog Switch, 
TS5A3153DCUR 296-21185-1-ND _| 1-Ohm SPDT Analog Switch . 8VSSOP 68 5139 2-Ch. 2:1 Mux/Demux NEW! 75 63 50 
TS5A3153DCUR 296-21185-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch. 663.00/3,000 TS5A623157DGSR 296-22859-2-ND | 0. An an eae bag axe Ran 
TS5A3153YZPR 296-21186-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch . 2 54 44 foo Ch 2:1 Mux/Demux NEWE........ 50/2, 
TS5A3153YZPR 296-21186-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch . 702.00/3,000 TSSL100DBQR 296-17040-1-ND | Quad SPOT Wide Bandwidth LAN ete Aue Ge 
TS5A3154DCUR 296-17878-1-ND | 0.9-Ohm SPDT Analog Switch . cs Be) : : : 
TS5A3154DCUR 296-17878-2-ND _| 0.9-Ohm SPDT Analog Switch. 663.00/3,000 TSSL100DBQR 296-17040-2-ND seriNrpnid 
TS5A3154YZPR 296-19900-1-ND | 0.9-Ohm SPDT Analog Switch. 7 98 78 FeEaODR SORES nike 
TS5A3154YZPR 296-19900-2-ND | 0.9-Ohm SPDT Analog Switch. 702.00/3,000 198 41441 83 
TS5A3157DBVR 296-17587-1-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch .. 45 3627 TS5L100DR 296-19019-2-ND d SPDT Wide Bandwidth LAN ‘ ; : 
TS5A3157DBVR 296-17587-2-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch 366.00/9,000 cats aeons 4770.00/2.500 
TS5A3157DCKR 296-17588-1-ND _| 10-Ohm SPDT Analog Switch i 8 a TSSLIQOPWH 2O6ATOH--ND | Quad SPOT Wide Bandwidth TaN : 
TS5A3157DCKR 296-17588-2-ND 10-Ohm SPDT Analog Switch... 366.00/3,000 ...20-TSSOP 1.38 1.11 83 
TS5A3157YZPR 296-21187-1-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch .. 48 3627 TS5L100PWR 296-17041-2-ND LAN 
TS5A3157YZPR 296-21187-2-ND | 10-Ohm SPDT Analog Switch 468.00/3,000 ...20-TSSOP 1438.00/2,000 
TS5A3159ADBVR 296-19265-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch . 56 4232 TS5L100RGYR 296-17042-1-ND 
TS5A3159ADBVR 296-19265-2-ND _| 1-Ohm SPDT Analog Switch. 546.00/3,000 Acs dilleees 
TS5A3159ADCKR 296-21188-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch . i 2 ep TSSLTOORGYR 296-17042-2-ND 
TS5A3159ADCKR 296-21188-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch . 546.00/3,000 1222.00/1,000 
TS5A3159AYZPR 296-18671-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch . 75 63 50 TS5N214DBOR 296-23305-1-ND 213 1.70 1.28 
TS5A3159AYZPR 296-18671-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch . 975.00/3,000 TS5N214DBOR 296-23305-2-ND | 2-Bit, 1-of-4 FET Mux/Demux NEW! 16-QS0P 2720.00/2,500 
TS5A3159DBVR 296-17319-1-ND _| 1-Ohm SPDT Analog Switch . | ep TS5V330DBQR 296-17089-1-ND —) Quad SPDT Wide Bandwidth Video ee a eS 
TS5A3159DBVR 296-17319-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch . 546.00/3,000 : : : 
TS5A3159DCKR 296-17303-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch . 56 4232 TSSV330DBOR 296-17089-2-ND Guadise DT Wide Bandwidth Video weneee ARpaNDeTh 
TS5A3159DCKR 296-17303-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch . 546.00/3,000 RAeree Beth 
TS5A3159MDBVREP | 296-19530-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch NEW! 160 128 96 TS5V330DR peace) Ua SPDT Wide Bandwidth Video ee 
TS5A3159MDBVREP__| 296-19530-2-ND_| 1-Ohm SPDT Analog Switch NEW...SOT-23-6 2457.00/3,000 eavaann FOCMEOSREANTMM Ouad SPOT Wide Bandwidth Video 
TS5A3160DBVR 296-21189-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch. 36. 42~«2 Switch... . 1007.50/2,500 
TS5A3160DBVR 296-21189-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch . 546.00/3,000 TSEV350PWR 296-1704S-T-ND | Quad SPOT Wide Bandwidth Video 
TS5A3160DCKR 296-21190-1-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch . 56 4232 _16-1SSOP 93 78 62 
TS5A3160DCKR 296-21190-2-ND | 1-Ohm SPDT Analog Switch A 546.00/3,000 TS5V330PWR 296-17043-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video 
TS5A3166DBVR 296-17740-1-ND 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 48 ls) Switch... _...16-TSSOP 824.00/2,000 
TS5A3166DBVR 296-17740-2-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 468.00/3,000 TS5V330RGYR 296-17090-1-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video 
TS5A3166DCKR 296-17741-1-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 48 3627 Switch... 93 78 62 
TS5A3166DCKR 296-17741-2-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 468.00/3,000 TS5V330RGYR 296-17090-2-ND | Quad SPDT Wide Bandwidth Video 
TS5A3166YZPR 296-21191-1-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 56 4232 412.00/1,000 
TS5A3166YZPR 296-21191-2-ND _| 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 546.00/3,000 TS12A4514DR 296-21907-1-ND ow Vall, Low On Stat er 
TS5A3167DBVR 296-17752-1-ND _| 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 48.367 nalog Switch......... : ! 5 
TS5A3167DBVR 296-17752-2-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 468.00/3,000 TS12A4514DR 296-21907-2-ND tow Vol aw Gn late Resistance SPST ARGRDETD 
TS5A3167DCKR 296-17753-1-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 48° «3627 MAO WHOM: sesesie Suu 
TS5A3167DCKR 296-17753-2-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 468.00/3,000 TS12A4514P 296-21908-5-ND POMOS faclog Swe Resistance SPST me ef 
TS5A3167YZPR 296-21192-1-ND _| 0.9-Ohm SPST Analog Switch . 56 A232 : : ; 
TS5A3167VZPR 296-21192-2-ND | 0.9-Ohm SPST Analog Switch. 546.00/3,000 TSIEMS190R ARM -o0s key swine Be eo) 3 
TS5A3357DCUR 206-17404-1-ND) | Single 5-Ohm SPST Analog Swite bole Oo mod TS12A4515DR 296-21909-2-ND | Low Volt, Low On State Resistance SPST | 
TS5A3357DCUR 296-17404-2-ND | Single 5-Ohm SP3T Analog Switc 1053.00/3,000 CMOS Analog Switch... 715.00/2,500 
TS5A3359DCUR 296-21193-1-ND | 1-Ohm SPT Analog Swite OB aaa ; : 
TS5A3359DCUR 296-21193-2-ND__| 1-Ohm SP3T Analog Switc! 1131.00/3,000 TSIZMSISP SUPT Ey ott 88466 ~50 
TS5A3359YZPR 296-23179-1-ND | 1-Ohm SPT Analog Switch NEWf..... 96 «80 64 TS12A4516DR 296-21911-1-ND | Dual Low On State Resistance SPST 
TS5A3359VZPR 296-23179-2-ND | 1-Ohm SPT Analog Switch NEW! 1248.00/3,000 CMOS Analog Switch 96 72 54 
TS5A4594DBVR 296-17705-1-ND | 5V Analog Switc 45° 3627 TS12A4516DR 296-21911-2-ND | Dual Low On State Resistance SPST 
TS5A4594DBVR 296-17705-2-ND | 5V Analog Swite 366.00/3,000 CMOS Analog Switch 780.00/2,500 
TS5A4594DCKR 296-17706-1-ND _| 5V Analog Swit 453627 (Continued) 
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= Lele Digi-Key Price Each 
ce ee Digi@Reel® DATA TRANSMISSION (Continued) Part No. Part Nov Description Pkg. = 125100 
a PaeK SES €D4027BPWR 296-14262-2-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flop -16-TSSOP 308.00/2,000 
an Pade Presrnl re i we Son CD4028BE 296-2045-5-ND |BCD-to-Decimal Decoder. 6-Dip 52 39 30 
atUNO: aren: Sar AHot : ub D4028BM96 296-16702-1-ND |BCD-to-Decimal Decoder. 6-SOIG 6.504030 
TS12A4517DR 296-21912-1-ND))/ Dual Low On State Resistance SPST cD4028BM96 296-16702-2-ND | BCD-to-Decimal Decoder. 16-SOIC 372.50/2,500 
<eonastvid FET oe eg SCR A 1S cD40288NSR 296-12724-1-ND |BCD-to-Decimal Decoder. 16-SOP 50.40.30 
CMOS Analog Switch. anes FaaanEaM CD4028BNSR 296-12724-2-ND |BCD-to-Decimal Decoder. 16-SOP 308.00/2,000 
at CD4029BE 296-2046-5-ND_ | Preset Up/Down Binary C : 16-Dip 52 39 30 
CD4029BPWR 296-17105-1-ND | Preset Up/Down Binary Counter. 16-TSSOP 60 48 36 
TEXAS CD4029BPWR 296-17105-2-ND | Preset Up/Down Binary Counter. 336.00/2,000 
INSTRUMEN CD4030BE 296-2047-5-ND_| Quad Exclusive OR Gate. 45 8a 
TL Digi-Key Price Each? CD4030BM 296-14263-5-ND | Quad Exclusive OR Gate. 55 AA 8S 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 CD4030BNSR 296-14102-1-ND | Quad Exclusive OR Gat 50 40 .30 
4000 Famil CD4030BNSR 296-14102-2-ND | Quad Exclusive OR Gat 308.00/2,000 
mily CD4030BPWR 296-14103-1-ND | Quad Exclusive OR Gat 50 40 .30 
eoAOO RE. 26 2028 oD OMe aad eeinpt NOR fae s 3s a cD4030BPWR 296-14103-2-ND | Quad Exclusive OR Gat 308.00/2,000 
CHANG ENSR SERENA CMOS Ocal olen WOK Gr a on ah CD4031BE 296-2162-5-ND [CMOS 64-Stage Static Shift Register 138 115 ~«92 
era ne ‘ ‘ : CD4033BE 296-14264-5-ND | Decade Counter/Divider.... p 138 140 83 
Cpae TRE pea eerie ND eM ae OI SNOn eae % Be er CD4034BE 296-14237-ND | CMOS 8-Stage Static Bidirectional Parallel/Serial 
3 =o 7 = = r = Input/Output Bus Register. 24-Dip 1.88 1.50 1.13 
Somat aE we poe A oabieaN | CMOS Quad 2-Input NOR Gat Se cD4035BE 296-2163-5-ND CMOS 4-Stage Parallel In/Paralle 
uate pee tte ND Dual 4nput NOR Ga. 0 40 30 CD4035BPWR 296-14267-1-ND aMdS Spe Pal in/Parallel a 
CD4002BNSR 296-14078-1-ND | Dual 4-Input NOR Gat 50 40 30 -14267-1- Stage | 
CD4002BNSR 296-14078-2-ND | Dual 4-Input NOR Gat 280.00/2,000 Out Shift Register 16-TSSOP 1.44 1.20 96 
CD4002BPWR 296-14239-1-ND | Dual 4-Input NOR Gat 30 4030 CD4035BPWR 296-14267-2-ND | CMOS 4-Stage Parallel In/Parallel 
CD4002BPWR 296-14239-2-ND | Dual 4-Input NOR Gat 280.00/2,000 Out Shift Register... .--. 16-TSSOP 1276.00/2,000 
CD4007UBE 296-3501-5-ND | Dual Complementary Pair Plus Inverter 50 40 30 CD4040BE 296-2048-5-ND | 12-Stage, CMOS Ripple-Carry Binary 
CD4007UBM 296-3502-5-ND | Dual Complementary Pair Plus Inverter 50 40 30 Counter/Divider 50.40 __—-.30 
CD4009UBE 296-2030-5-ND_| Hex Inverter Buffer. = 50 40.30 CD4040BNSR 296-13770-1-ND |12-Stage, CMOS Ripple-Carry Binary 
CD4009UBPWR 296-14240-1-ND | CMOS Hex Buffer/Converter 50 40.30 Counter/Divider -50 40 =.30 
CD4009UBPWR 296-14240-2-ND | CMOS Hex Buffer/Converte 280.00/2,000 CD4040BNSR 296-13770-2-ND | 12-Stage, CMOS Ripple-Carry Binary 
CD4010BE 296-2160-5-ND | Hex Buffer/Converter .. 48 36 27 Counter/Divider 308.00/2,000 
CD4010BPWR 296-14084-1-ND | Hex Buffer/Converter . 50 40 30 CD4040BPWR 296-12761-1-ND | 12-Stage, CMOS Ripple-Carry Binary 
CD4010BPWR 296-14084-2-ND | Hex Buffer/Converter . 280.00/2,000 Counter/Divider w14-TSSOP 55 A488 
CD4011BE 296-2031-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 45 3627 CD4040BPWR 296-12761-2-ND |12-Stage, CMOS Ripple-Carry Binary 
6D4011BM 296-3507-5-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 50 40 .30 Counter/Divider .14-TSSOP 308.00/2,000 
CD4011BM96 296-14474-1-ND | Quad 2-Input CMOS NAND Gate 45) 36) 27 CD4041UBE 296-2164-5-ND | Quad True/Complement Buffer .14-Dip 96 72,54 
CD4011BM96 296-14474-2-ND | Quad 2-Input CMOS NAND Gate 300.00/2,500 CD4041UBPWR 296-14104-1-ND | Quad True/Complement Buffer .14-TSSOP 96 72 54 
nee ae ate Pann ae ca 50 re rc CD4041UBPWR 296-14104-2-ND | Quad True/Complement Buffer .14-TSSOP 638.00/2,000 
-14085-2-ND | Quad 2-Inpu' ate .00/2, CD4042BE 296-2049-5-ND [Quad D-Type Latch... 28 36 
CD4011BPWR 296-12759-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 50 40 .30 onan 
D4011BPWR 296-12759-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 280.00/2,000 eects pote usar! Ii-State Quad NOR R/S Latch oO me 
cD4043BDW 296-14269-5-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch 60 45 34 
D401 1UBE 296-14086-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 50 40 30 Sara i. 
CD4043BNSR 296-14105-1-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch 60 45 34 
Ee ST nIS a eae a a = cD40438NSR 296-14105-2-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch 400.00/2,000 
Pe jelalee be : anes CD4043BPWR 296-14106-1-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch 60 45 34 
CD4012BM96 296-14246-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate 50 40 30 : 
eyes : CD4043BPWR 296-14106-2-ND | Tri-State Quad NOR R/S Latch 400.00/2,000 
6D4012BM96 296-14246-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate 337.50/2,500 athe FAN AID TNAND Risch Boh ais tues 
CD4012BNSR 296-14087-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate 50 40. 3 -2051-5-ND_ | Qua /S Late : A 
CD4012BNSR 296-14087-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate 280.00/2,000 CD4044BNSR eoug ie Te eg Gyo) Quad NAND R/S Lateh 2 gate! 
CD4013BE 396-2033-5-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop 45.3627 CD4044BNSR 296-12762-2-ND | Quad NAND R/S Latch. 346.00/2,000 
cD40138M 296-12972-5-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop . 50 6.40.30 CD4045BE 296-3512-5-ND_ | Divide by N-Counter. 360 A232 
¢D4013BNSR 296-14088-1-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop . 50 «4 40~—C30 CD4045BPWR 296-14107-1-ND | Divide by N-Counter. .16-TSSOP 56 = 4232 
€D4013BNSR 296-14088-2-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop . 280.00/2,000 CD4045BPWR 296-14107-2-ND | Divide by N-Counter. .16-TSSOP 372.00/2,000 
CD4013BPWR 296-14089-1-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop . 45 3627 CD4046BE 296-2052-5-ND_|Micropower Phase L p 16-Dip 56 42 32 
CD4013BPWR 296-14089-2-ND | Dual CMOS D-Type Flip-Flop . 250.00/2,000 CD4046BNSR 296-14108-1-ND | Micropower Phase Lock Loop . 16-SOP ae 54 41 
CD4014BE 296-2034-5-ND | 8-Stage Static Shift Registe 48 3878 CD4046BNSR 296-14108-2-ND |Micropower Phase Lock Loop -16-SOP 478.00/2,000 
CD4014BPWR 296-14248-1-ND | 8-Stage Static Shift Registe 48 36.27 CD4046BPWR 296-14109-1-ND |Micropower Phase Lock Loop .16-TSSOP 564282 
CD4014BPWR 296-14248-2-ND | 8-Stage Static Shift Registe 320.00/2,000 CD4046BPWR 296-14109-2-ND |Micropower Phase Lock Loop .16-TSSOP 372.00/2,000 
CD4015BE 296-2035-5-ND_ | Dual 4-Stage Static Shift Register. 60 A534 CD4047BE 296-2053-5-ND /CMOS Low Power Monostable/Astable 
CD4015BM 296-23201-5-ND | CMOS Dual 4-Stage Static Shift Multivibrator. 48.38.29 
Register NEW!.. 60 45 34 CD4047BNSR 296-14110-1-ND |CMOS Low Power Monostable/Astable 
CD4015BPWR 296-14090-1-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register. 60 45 34 Multivibrator. 50 40 30 
CD4015BPWR 296-14090-2-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register. 250.00/2,000 CD4047BNSR 296-14110-2-ND |CMOS Low Power Monostable/Astable 
CD4016BE 296-2036-5-ND | Quad Bilateral Switch. A536 Multivibrator 308.00/2,000 
CD4016BM 296-14250-5-ND | Quad Bilateral Switch. 55 A433 CD4047BPWR 296-13642-1-ND | CMOS Low Power Monostable/Astable 
CD4016BNSR 296-14092-1-ND | Quad Bilateral Switch. 205) A433 Multivibrator. w. 14-TSSOP 50 40 30 
aoe PRETO sees aeral Suite Pee ee CD4047BPWR 296-13642-2-ND |CMOS Low Power Monostable/Astable 
CD4017BNSR 296-14094-1-ND | 10 Decade Counter/Divider 50-4030 gaa yeay)| | Muttivibrator pe TSSOE 206:002;000 
— CD4048BE 296-2054-5-ND Expandable 8-Input Gate 6-Dip 66 50 38 
CD4017BNSR 296-14094-2-ND | 10 Decade Counter/Divider 308.00/2,000 panera i Oi 
i CD4049UBE 296-2055-5-ND Hex Inverting Buffer/Converter 6-Dip -50 40 30 
CD4017BPWR 296-14252-1-ND | 10 Decade Counter/Divider 50) 40 30 CD4049UBNSR 296-14112-1-ND |Hex Inverting Buffer/Converter 16-SOP 50 40 30 
CD4017BPWR 296-14252-2-ND | 10 Decade Counter/Divider 308.00/2,000 CHaOAUENER PERSCMPEANI Hox hnverting Bufter/C a 
CD4018BE 296-14236-ND | CMOS Presettable Divide-by-N Counter. ASG mm ado 32 GpADSOBE FOROS He Hee ut a da eat «Oro nets a ac 
CD4018BNSR 296-14095-1-ND | CMOS Presettable Divide-by-N Counter. (Accor a TOSDERWE Saat en nin aan: neha abe fe nan 
CD4078BNSR 296-14095-2-ND | CMOS Presettable Divide-by-N Counter. 320.00/2,000 CD40S0BDWR Bae OMEN Hox Non-invertine Butfev/Convertor ee Ree DON) 
CD4019BE 296-2038-5-ND | Quad AND/OR Select Gate 60 45 34 COdOSOBNSR poe aTTaeND nether ine ng BafeConiG sh a a ok 
CD4020BE 296-2039-5-ND | 14-Bit Ripple-Carry Binary Counter/Divider..16-Dip 58 47 35 9 -14113-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer/Converter. 50 : 
CD4020BNSR 296-14097-1-ND | 14-Bit Ripple-Carry Binary CD4050BNSR 296-14113-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer/Converter. 308.00/2,000 
Counter/Divider ... aes 48 86) 227 CD4051BE 296-2057-5-ND |8-Channel Analog Mux/Demux 58 cA 7 
CD4020BNSR 296-14097-2-ND | 14-Bit Ripple-Carry Binary CD4051BM96 296-14271-1-ND |8-Channel Analog Mux/Demux 55 44383 
Counter/Divider ... 320.00/2,000 CD4051BM96 296-14271-2-ND |8-Channel Analog Mux/Demux 372.50/2,500 
CD4021BE 296-2040-5-ND | 8-Stage Static Shift Registe 48 36 «27 CD4051BNSR 296-14115-1-ND |8-Channel Analog Mux/Demux 52 39.30 
CD4021BM 296-14255-5-ND | 8-Stage Static Shift Registe 2 86 Ot CD4051BNSR 296-14115-2-ND |8-Channel Analog Mux/Demux -16-SOP 346.00/2,000 
6D4021BPWR 296-14256-1-ND | 8-Stage Static Shift Registe 48.36.27 CD4051BPWR 296-11993-1-ND |8-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP 483627 
CD4021BPWR 296-14256-2-ND | 8-Stage Static Shift Register 320.00/2,000 CD4051BPWR 296-11993-2-ND |8-Channel Analog Mux/Demux .16-TSSOP 320.00/2,000 
CD4022BE 296-2161-5-ND | Octal Counter/Divider. 56 4232 CD4051BQPWRQ1 296-17760-1-ND |8-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP 564282 
CD4022BNSR 296-14098-1-ND | Octal Counter/Divider. 45 36.27 ¢D4051BQPWRQ1 296-17760-2-ND |8-Channel Analog Mux/Demux .16-TSSOP 372.00/2,000 
epaeaaena Peon aoeoaiNG Peter ear eee i So CD4052BE 296-2058-5-ND |4-Channel Analog Mux/Demux i 50 40 30 
-14257-1-ND | Octal Counter/Divider. : : : CD4052BM96 296-14272-1-ND |4-Channel Analog Mux/Demux 50 40 30 
eofeeaE wn 20671425 722,ND Octal Counter Divider: a 40.0072 0008 CD4052BM96. 296-14272-2-ND |4-Channel Analog Mux/Demux 372.50/2,500 
-2041-5-| riple 3-Inpu : : : CD4052BNSR 296-14116-1-ND |4-Channel Analog Mux/Demux 50 40 30 
CD4023BNSR 296-14099-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat 50 40 30 CD4052BNSR 296-14116-2-ND |4-Channel Analog Mux/Demux 308.00/2,000 
CD4023BNSR 296-14099-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 308.00/2,000 Aces A : 
CndnoIRE 396-2049-5-ND_ | 7-Stage, Ripple-Carry Binaty Gouter pe aaniee ten CD4052BPWR 296-14273-1-ND [4-Channel Analog Mux/Demux W6TSSOP 554433 
: ! CD4052BPWR 296-14273-2-ND |4-Channel Analog Mux/Demux ... .16-TSSOP 308.00/2,000 
CD4024BM96 296-14258-1-ND | 7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter -50 40.30 “4 5. ‘ e Di 
H CD4053BE 296-2059-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demu: 16-Dip 45 360.27 
CD4024BM96 296-14258-2-ND | 7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter 372.50/2,500 i 14 ‘ f e 
d ‘ CD4053BM96 296-14274-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demu: 16-SOIC 45 ECOMEeh 
CD4024BPWR 296-12760-1-ND | 7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter 50 40 30 i eel ‘ i * 
i ! CD4053BM96 296-14274-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demu 16-SOIC 300.00/2,500 
CD4024BPWR 296-12760-2-ND | 7-Stage, Ripple-Carry Binary Counter 308.00/2,000 7 
CD4025BE 296-2043-5-ND | Triple 3-Input NOR Gate an iy ey CD4053BPWR 296-14117-1-ND |Triple 2-Channel Analog Mux/Demux......16-TSSOP 55 44 33 
COAO2SSH6 PORETETOGEENDN Triple 3-Input NOR Gate aia a CD4053BPWR 296-14117-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux...... 16-TSSOP 308.00/2,000 
CD4025BM96 996-14100-2-ND Tible 2-InpUt NOR Gate,  937°50/2.500 CD4054BE 296-3514-5-ND _|CMOS 4-Segment LCD Driver..... 16-Dip 52 39 30 
CD4026BE 296-14260-5-ND | Decade Counter/Divider 5 6350 CD4055BE 296-14275-5-ND |BCD to 7-Segment Decoder/Driver . 6-Dip -80 160) 245) 
CD4026BPWR 296-14261-1-ND | Decade Counter/Divider 1.02 85 68 CD4056BE 296-14118-5-ND |BCD to 7-Segment Decoder/Driver . i 62 AT a35 
CD4026BPWR 296-14261-2-ND | Decade Counter/Divide 904.00/2,000 CD4059AE 296-3515-5-ND CMOS Prog. Divide-by-N Counter................. 248 1.98 1.54 
CD4027BE 296-2044-5-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flo 50.4080 CD4060BE 296-2060-5-ND | 14-Stage Ripple Counter/Divider 
CD4027BM 296-3511-5-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flo (oS duess and Oscillator ceeeetteee 55 4433 
CD4027BNSR 296-14101-1-ND J Dual JK Master/Slave Flip-Flop .. 50 40 .30 CD4060BPWR 296-14119-1-ND |14-Stage Ripple Counter/Divider 
CD4027BNSR 296-14101-2-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flop .. 308.00/2,000 and Oscillator sssuseueee 16-TSSOP | 554438 
¢D4027BPWR 296-14262-1-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Flop .. 55 A433 (Continued) 
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EXAS igi : DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi@ Reel ! : 
Vell Digi-Key Price Each Mele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. dl 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD4060BPWR 296-14119-2-ND | 14-Stage Ripple Counter/Divider CD4510BPWR 296-14153-2-ND | BCD Presettable Up/Down Counter......... 16-TSSOP 346.00/2,000 
and Oscillator 308.00/2,000 CD4511BE 296-2072-5-ND |BCD-to-7 Segment LED 
CD4063BE 296-14120-5-ND |4-Bit Magnitude Comparator . ale. Hod) 2A Latch/Decoder/Driver 65 62 39 
CD4063BNSR 296-14121-1-ND |4-Bit Magnitude Comparator . Ae 54 At CD4511BNSR 296-3528-1-ND |BCD-to-7 Segment LED 
CD4063BNSR 296-14121-2-ND |4-Bit Magnitude Comparator . 478.00/2,000 Latch/Decoder/Driver 48 ela 
CD4066BE 296-2061-5-ND Quad Bilateral Switch. AS 360.27 CD4511BNSR 296-3528-2-ND |BCD-to-7 Segment LED 
CD4066BM 296-3516-5-ND | Quad Bilateral Switch. A5 36 27 Latch/Decoder/Driver 320.00/2,000 
CD4066BM96 296-14475-1-ND | Quad Bilateral Switch.. AS 3361 27 CD4511BPWR 296-3529-1-ND |BCD-to-7 Segment LED 
CD4066BM96 296-14475-2-ND | Quad Bilateral Switch. 300.00/2,500 Latch/Decoder/Driver .... 16-TSSOP 48 3600.27 
CD4066BNSR 296-14122-1-ND | Quad Bilateral Switch.. 55 44.33 CD4511BPWR 296-3529-2-ND |BCD-to-7 Segment LED 
CD4066BNSR 296-14122-2-ND | Quad Bilateral Switch. 308.00/2,000 Latch/Decoder/Driver .16-TSSOP 336.00/2,000 
CD4066BPWR 296-14123-1-ND | Quad Bilateral Switch.. 55 A433 CD4512BE 296-2073-5-ND /8-Channel Data Selecto 58 AT 35 
CD4066BPWR 296-14123-2-ND | Quad Bilateral Switch. 308.00/2,000 CD4512BM96 296-16676-1-ND /8-Channel Data Selecto: 55 A433 
CD4067BE 296-3517-5-ND | Single 16-Channel Analog Mux/Demux. 1.25 1.05 .84 CD4512BM96 296-16676-2-ND |8-Channel Data Selecto 372.50/2,500 
CD4068BE 296-14124-5-ND |8-Input NAND/AND Gate...... 48 36.27 CD4514BE 296-2074-5-ND /4-Bit Latch/Line Decoder . 1.14 95 76 
CD4068BM96 296-15355-1-ND /8-Input NAND/AND Gate 155) 44 33 CD4514BM 296-14282-5-ND | 4-Bit Latch/Line Decoder. 80 60 45 
CD4068BM96 296-15355-2-ND | 8-Input NAND/AND Gate 372.50/2,500 CD4515BE 296-2168-5-ND /4-Bit Latch/Line Decoder . .90 75 60 
CD4068BNSR 296-14125-1-ND | 8-Input NAND/AND Gate 55 A433 CD4515BM 296-14284-5-ND | 4-Bit Latch/Line Decoder . 80 60 45 
CD4068BNSR 296-14125-2-ND | 8-Input NAND/AND Gate 308.00/2,000 CD4516BE 296-2075-5-ND | Binary Up/Down Counter . 64 48 36 
CD4069UBE 296-3518-5-ND_|Hex Inverter................ A536 27 CD4516BPWR 296-3530-1-ND | Binary Up/Down Counter. - 16-TSSOP 64 48 36 
CD4069UBM 296-3519-5-ND Hex Inverter 55) 44 33 CD4516BPWR 296-3530-2-ND | Binary Up/Down Counter . -16-TSSOP 426.00/2,000 
CD4069UBM96 296-14476-1-ND |Hex Inverter 55 A433 CD4517BE 296-14285-5-ND | Dual 64-Stage Static Shift Register. 2500 NETS 
CD4069UBM96 296-14476-2-ND | Hex Inverter 372.50/2,500 CD4518BE 296-2076-5-ND Dual BCD Up Counte 53 40 30 
CD4069UBNSR 296-14126-1-ND |Hex Inverter 55 A433 CD4518BNSR 296-14157-1-ND | Dual BCD Up Counte 48 36.27 
CD4069UBNSR 296-14126-2-ND | Hex Inverter 308.00/2,000 CD4518BNSR 296-14157-2-ND | Dual BCD Up Counte 320.00/2,000 
CD4069UBPWR 296-14127-1-ND | Hex Inverter ES CD4520BE 296-2077-5-ND_| Dual Binary Up Counte: nAB S60 ek 
CD4069UBPWR 296-14127-2-ND |Hex Inverter 308.00/2,000 CD4521BE 296-14158-5-ND |24-Stage Frequency Divider 76 57 43 
CD4070BE 296-14128-5-ND | Quad Exclusive OR Gate. 45 3627 CD4522BE 296-3531-5-ND | Programmable BCD Divide-by-N Counte: 53 40 30 
CD4070BM 296-14276-5-ND | Quad Exclusive OR Gate. 50 40 30 CD4527BE 296-3532-5-ND BCD Rate Multiplier .. 64 48 36 
CD4070BNSR 296-14129-1-ND | Quad Exclusive OR Gate. 50 40.30 CD4527BNSR 296-14159-1-ND /BCD Rate Multiplier .. 56 A232 
CD4070BNSR 296-14129-2-ND | Quad Exclusive OR Gate. 280.00/2,000 CD4527BNSR 296-14159-2-ND |BCD Rate Multiplier .. 372.00/2,000 
CD4070BPWR 296-14277-1-ND | Quad Exclusive OR Gate. 50 40.30 CD4527BPWR 296-14160-1-ND /BCD Rate Multiplier .. - 16-TSSOP 56 42 32 
CD4070BPWR 296-14277-2-ND | Quad Exclusive OR Gate. 280.00/2,000 CD4527BPWR 296-14160-2-ND /BCD Rate Multiplier .. .16-TSSOP 372.00/2,000 
CD4071BE 296-2062-5-ND Quad 2-Input OR Gate. AS 36 0.27 CD4532BE 296-3533-5-ND /8-Bit Priority Encoder ...16-Dip 48 36 0.27 
CD4071BM 296-14278-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 50 40.30 CD4532BPWR 296-14161-1-ND |8-Bit Priority Encode . 16-TSSOP 48 36.27 
CD4071BNSR 296-14130-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 50 40.30 CD4532BPWR 296-14161-2-ND |8-Bit Priority Encode -16-TSSOP 320.00/2,000 
CD4071BNSR 296-14130-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 280.00/2,000 CD4536BE 296-3534-5-ND /CMOS Programmable Timer a7. 54 (At 
CD4071BPW 296-14131-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 50 40.30 CD4536BNSR 296-14304-1-ND )CMOS Programmable Timer 64 48 36 
CD4072BE 296-2063-5-ND | Dual 4-Input OR Gate. 55 44 33 CD4536BNSR 296-14304-2-ND )CMOS Programmable Timer 426.00/2,000 
CD4072BNSR 296-14132-1-ND |Dual 4-Input OR Gate. 50 40.30 CD4541BE 296-2078-5-ND Programmable Time: 45 6i 27 
CD4072BNSR 296-14132-2-ND | Dual 4-Input OR Gate. 280.00/2,000 CD4541BM 296-3535-5-ND | Programmable Time: 155) A433 
CD4073BE 296-2064-5-ND | Triple 3-Input AND Gate. £3) 44 33 CD4541BM96 296-3536-1-ND Programmable Timer 45 36.27 
CD4073BM 296-3520-5-ND | Triple 3-Input AND Gate. 95 44.33 CD4541BM96 296-3536-2-ND Programmable Time 300.00/2,500 
CD4073BNSR 296-14133-1-ND | Triple 3-Input AND Gate. 155 44 33 CD4543BE 296-2079-5-ND |BCD to 7-Segment Decoder Driver . 48 36 0 (27 
CD4073BNSR 296-14133-2-ND | Triple 3-Input AND Gate. 308.00/2,000 CD4543BPWR 296-17106-1-ND )BCD to 7-Segment Decoder Driver . 48 36 27 
CD4073BPWR 296-14134-1-ND |Triple 3-Input AND Gate. 55 44 33 CD4543BPWR 296-17106-2-ND |BCD to 7-Segment Decoder Driver.........16-TSSOP 320.00/2,000 
CD4073BPWR 296-14134-2-ND | Triple 3-Input AND Gate. 308.00/2,000 CD4555BE 296-14286-5-ND | Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demux 16-Dip 32 42 32 
CD4075BE 296-2065-5-ND | Triple 3-Input OR Gate 105) A433 CD4556BE 296-3537-5-ND | Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demux 6-Dip 2: 54° AN 
CD4075BM 296-14279-5-ND | Triple 3-Input OR Gate 55 44.33 CD4572UBE 296-14287-5-ND CMOS Hex Gate......... 6-Dip 99 83 66 
CD4075BNSR 296-14136-1-ND | Triple 3-Input OR Gate 55 44.33 CD4585BE 296-2080-5-ND | 4-Bit Magnitude Comparato! 6-Dip dhe 54 At 
CD4075BNSR 296-14136-2-ND |Triple 3-Input OR Gate 308.00/2,001 CD4724BE 296-2169-5-ND |8-Bit Addressable Latch... 6-Dip .80 60 45 
CD4076BE 296-14137-5-ND | 4-Bit D-Type Register 60 A534 CD4724BPWR 296-14162-1-ND |8-Bit Addressable Latch - 16-TSSOP 80 60 45 
CD4077BE 296-13771-5-ND )CMOS Quad Exclusive 8 36 0.27 CD4724BPWR 296-14162-2-ND |8-Bit Addressable Latc! .16-TSSOP 532.00/2,000 
CD4077BM 296-9406-5-ND | CMOS Quad Exclusive NOR Gat 95 A433 CD14538BE 296-14074-5-ND | Dual Precision Monostable Multivibrator 80 60 45 
CD4078BE 296-3521-5-ND _|8-Input NOR/OR Gate 100) 44.33 CD14538BNSR 296-14075-1-ND | Dual Precision Monostable Multivibrator.... 80 60 45 
CD4078BM 296-14138-5-ND |8-Input NOR/OR Gate 55 44 (33 CD14538BNSR 296-14075-2-ND | Dual Precision Monostable Multivibrator.... 16-SOP 532.00/2,000 
CD4078BNSR 296-14139-1-ND | 8-Input NOR/OR Gate 55 A433 CD14538BPWR 296-12018-1-ND | CMOS Dual Precision Monostable 
CD4078BNSR 296-14139-2-ND |8-Input NOR/OR Gate 308.00/2,000 Multivibrator. 80 60 45 
CD4078BPWR 296-23202-1-ND |8-Input NOR/OR Gate NEI 205) 44 33 CD14538BPWR 296-12018-2-ND | CMOS Dual Precision Monostable 
CD4078BPWR 296-23202-2-ND |8-Input NOR/OR Gate NEI 308.00/2,000 Multivibrator. 532.00/2,000 
CD4081BE 296-2066-5-ND Quad 2-Input AND Gate . 45) 236) 27 CD40102BE 296-14079-5-ND |2-Decade BCD 8-Stage Sync. 
cD4081BM 296-14280-5-ND | Quad 2-Input AND Gate . 55 4433 Down Counter ... 96 -80__—~64 
CD4081BNSR 296-14140-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . He 58 40 CD40102BPWR 296-14241-1-ND |2-Decade BCD 8-Stage Sync. 
CD4081BNSR 296-14140-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 308.00/2,000 Down Counter .... .... 16-TSSOP 96 80 64 
CD4081BPWR 296-14141-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . A6 337326 CD40102BPWR 296-14241-2-ND |2-Decade BCD 8-Stage Sync. 
CD4081BPWR 296-14141-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 308.00/2,000 Down Counter .... soseeseece, 18-TSSOP 852.00/2,000 
CD4082BE 296-2067-5-ND | Dual 4-Input AND Gate .. 55 44 33 CD40103BE 296-14080-5-ND |8-Bit Binary 8-Stage Sync. Down Counter ....16-Dip 96 80 64 
CD4085BE 296-3522-5-ND_ | Dual 2-Wide/2-In AND/OR Invert Gate... 84 63.48 CD40105BE 296-14242-5-ND | CMOS FIFO Register 16-Dip 1.28 1.02 77 
CD4085BPWR 296-14143-1-ND | Dual 2-Wide/2-In AND/OR Invert Gate 84 63 48 CD40106BE 296-3503-5-ND Hex Schmitt Trigger. 5 360.27 
CD4085BPWR 296-14143-2-ND | Dual 2-Wide/2-In AND/OR Invert Gate... 14-TSSOP 558.00/2,000 CD40106BM96 296-14081-1-ND | Hex Schmitt Trigger. 50 40.30 
CD4086BE 296-14281-5-ND | Expandable 4-Wide/2-Input AND/OR CD40106BM96 296-14081-2-ND | Hex Schmitt Trigger. 337.50/2,500 
Invert Gate... 92 69 52 CD40106BPWR 296-14082-1-ND |Hex Schmitt Trigger. .14-TSSOP 45 OOneeer 
CD4089BE 296-2165-5-ND Binary Rate Multiplier 1.20 1.00 .80 CD40106BPWR 296-14082-2-ND | Hex Schmitt Trigger. .14-TSSOP 250.00/2,000 
CD4089BPWR 296-3523-1-ND Binary Rate Multiplier 1.20. 1.00 .80 CD40107BE 296-3504-5-ND Dual 2-Input NAND Buffer/Driver 8-Dip 48 3f 28 
CD4089BPWR 296-3523-2-ND | Binary Rate Multiplier 1064.00/2,000 CD40107BPSR 296-14083-1-ND | Dual 2-Input NAND Buffer/Driver 8-SOP 56 42 32 
CD4093BE 296-2068-5-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 45 36 0.27 CD40107BPSR 296-14083-2-ND | Dual 2-Input NAND Buffer/Driver 8-SOP 372.00/2,000 
CD4093BM 296-3524-5-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 165) 44 33 CD40109BE 296-3505-5-ND_| Quad Low-High Voltage Level Shifter . 6-Dip 66 50.38 
CD4093BNSR 296-14145-1-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 50 A030 CD40109BPWR 296-12163-1-ND | Quad Low-High Voltage Level Shifter.....16-TSSOP = 1.14 95 76 
CD4093BNSR 296-14145-2-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 308.00/2,000 CD40109BPWR 296-12163-2-ND | Quad Low-High Voltage Level Shifter .....16-TSSOP 532.00/2,000 
CD4093BPW 296-14146-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger foo) A433 CD40110BE 296-3506-5-ND Decade Up-Down 
CD4093BPWR 296-13873-1-ND |Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 50 40.30 Counter/Latch/Display Driver... 1.50 1.20 90 
CD4093BPWR 296-13873-2-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 308.00/2,000 CD40117BE 296-14244-5-ND | Programmable Dual 4-Bit Terminator . 96 72 54 
CD4094BE 296-2069-5-ND /8-Bit Shift Register with Latch 58 AT 35 CD40147BE 296-14247-5-ND | 10-4 BCD Priority Encoder. 1.14 95 76 
CD4094BPWR 296-13860-1-ND |8-Bit Shift Register with Latch £5) 44 33 CD40161BE 296-2170-5-ND | Synchronous 4-Bit Binary Coun 56 42 32 
CD4094BPWR 296-13860-2-ND |8-Bit Shift Register with Latch 308.00/2,000 CD40161BNSR 296-14091-1-ND Synchronous 4-Bit Binary Counte 56.42 82 
CD4097BE 296-3525-5-ND Diff. 8-Channel Analog Mux/Demu: 1.88 1.50 1.13 CD40161BNSR 296-14091-2-ND | Synchronous 4-Bit Binary Counte 372.00/2,000 
CD4098BE 296-3526-5-ND | Dual Monostable Multivibrato: 58 Hay 285) CD40161BPWR 296-14249-1-ND | Synchronous 4-Bit Binary Counter... 56 2 
cD4098BM 296-16736-5-ND Dual Monostable Multivibrato . 16-SOIC 8 FOOmmEEe CD40161BPWR 296-14249-2-ND | Synchronous 4-Bit Binary Counter. .16-TSSOP 372.00/2,000 
CD4099BE 296-2070-5-ND |8-Bit Addressable Latch.. 16-Dip 58 a7 285) CD40174BE 296-3508-5-ND Hex D-Type Flip-Flop. 16-Dip 52 39 30 
CD4099BPWR 296-9407-1-ND |8-Bit Addressable Latch. 48 ee 2 CD40175BE 296-14251-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop . 6-Dip 48 36 27 
CD4099BPWR 296-9407-2-ND |8-Bit Addressable Latch. 320.00/2,000 CD40175BPWR 296-14093-1-ND ) Quad D-Type Flip-Flop . .16-TSSOP 48 SOON 
CD4502BE 296-2166-5-ND | CMOS Strobed Hex Inverter/Buffer 48 Foon et CD40175BPWR 296-14093-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop . -16-TSSOP. 320.00/2,000 
CD4502BNSR 296-14148-1-ND | Strobed Hex Inverter/Buffe: 48 36 27 C€D40192BE 296-3509-5-ND |Presettable Up/Down BCD Counter 
CD4502BNSR 296-14148-2-ND | Strobed Hex Inverter/Buffe 320.00/2,000 (Dual Clock with Reset)... 56 42 32 
CD4503BE 296-2071-5-ND_| Tri-State Hex Buffer... 53 40.30 CD40192BNSR 296-14096-1-ND | Presettable Up/Down Counter. 56. 4232 
CD4504BE 296-3527-5-ND Hex Voltage-Level Shifte! 80 60 45 CD40192BNSR 296-14096-2-ND |Presettable Up/Down Counter. 372.00/2,000 
CD4504BM96 296-14150-1-ND | Hex Voltage-Level Shifte: 80 60 45 CD40193BE 296-3510-5-ND | Presettable Up/Down Binary Counter 
CD4504BM96 296-14150-2-ND |Hex Voltage-Level Shifte! 650.00/2,500 (Dual Clock with Reset) 2. 54 AN 
CD4504BPW 296-23203-5-ND | Hex Voltage-Level Shifter NEW! 80 60 «45 CD40193BPWR 296-14253-1-ND |Presettable Up/Down Binary Counter 
CD4504BPWR 296-12010-1-ND | Hex Voltage-Level Shifter. 80 60.45 (Dual Clock with Reset) .... 16-TSSOP 64 48 36 
CD4504BPWR 296-12010-2-ND Hex Voltage-Level Shifte! 532.00/2,000 CD40193BPWR 296-14253-2-ND | Presettable Up/Down Binary Counter 
CD4508BE 296-14151-5-ND | Dual 4-Bit Latch........... 155 124 93 (Dual Clock with Reset)..... .16-TSSOP 426.00/2,000 
CD4510BNSR 296-14152-1-ND |BCD Presettable Up/Down Counter. 52 39 == 30 CD40194BE 296-14254-5-ND | 4-Bit Bidirectional Univ. Shift Register. 6-Dip 78 165° 252! 
CD4510BNSR 296-14152-2-ND | BCD Presettable Up/Down Counter 346.00/2,000 CD40257BE 296-14259-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 6-Dip -80 60.45 
CD4510BPWR 296-14153-1-ND |BCD Presettable Up/Down Counter 52.3930 (Continued) 
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EXAS Digi@Reel . DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS 
Tal Digi-Key Price Each Tel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ABT Family SN74ABT377AN 296-4010-5-ND [Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable........20-Dip 80 60 45 
CABTI6245AMDLREP |296-19490-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver............. 48-SS0P 5.04. 4.04 3.14 Ne ln 296-4011-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable....20-TSSOP 806045 
CABT16245AMDLREP |296-19490-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver ........ 48-SSOP 2856.00/1,000 74ABTS77APWR — }296-4011-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable....20-TSSOP 532.00/2,000 
i ; se SN74ABT533ADBR 296-4012-1-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch 20-SSOP 80 60 45 
CABT16373AMDLREP |296-22091-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type Hq 
Latch NEW! 556 4.45 3.46 SN74ABT533ADBR 296-4012-2-ND_| Tri-State Transparent D-Type Latch 20-SSOP 532.00/2,000 
uy ou ry “Dit . . : SN74ABT533ADW 296-4013-5-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch 20-SOIC .80 60 = .45 
GABTIGS73AMDLREP a anaiaaag) Voce GB Tvansparent D-Type a SSP Pracnntena SN74ABT533ADWR — |296-4013-1-ND_ | Tri-State Transparent D-Type Latch 20-S0IG 80 60 45 
= Leeson Ba SN74ABT533ADWR —_|296-4013-2-ND_ | Tri-State Transparent D-Type Latch 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74ABT125D 296-1019-5-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 148016 50.4030 SN74ABT533APWR —|296-4014-1-ND_| Tri-State Transparent D-Type Latch.......20-TSSOP 80 60.45 
Se aaaed beet ne nie otete Gad a suitor cat eas 64 BREE SN74ABT533APWR _|296-4014-2-ND_| Tri-State Transparent D-Type Latch........20-TSSOP 532.00/2,000 
a Pe ri-otate Quad Bus Butter Gat 14+; i rt = = -! % jip- i 
SN74ABTI26DBR —_[296-9875-1-ND | T-State Cuad Bus Butfer Gat vessop 6448 36 | SraaBrsadaDBR —[296-4015-2ND |TirSlate Octal D-Type Fp... 208S0P 592,002,000" 
SN74ABT125DBR 296-3875-2-ND_| Tri-State Quad Bus Butter Gat 14-SSOP 426.00/2,000 SN74ABTS34ADW 296-4016-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-S0Ic 80. G0. 45 
SN74ABT125N 296-3876-5-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-Dip 6448386 SN74ABT534ADWR —-|296-4016-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 20-SOIc = 806045 
SN74ABT125PWR 296-3877-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 4-TSSOP 70 «530 SN74ABT534ADWR __|296-4016-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74ABT125PWR 296-3877-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 4-TSSOP 468.00/2,000 SN74ABT534APWR 296-4017-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo .20-TSSOP “80 60.45 
SN74ABT125RGYR —_|296-13888-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-0FN 80.6045 SN74ABT534APWR —|296-4017-2-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo .20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74ABT125RGYR _|296-13888-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-OFN 266.00/1,000 SN74ABT540DBR 296-4022-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 88 ~=—66S«CS 
SN74ABT126DR 296-1020-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat TFS0IC «53.—(ADSC«D SN74ABT540DBR 296-4022-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-SSOP 586.00/2,000 
SN74ABT126DR 296-1020-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 355.00/2,500 SN74ABT5400W 296-4023-5-ND [Tri-State Octal Butffer/Driver 20-SOIG 8866S 
SN74ABT126DBR 296-3878-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 64 48 36 SN74ABT540DWR 296-14667-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-S0IC «88 ~=«C«GSC«S 
SN74ABT126DBR 296-3878-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 426.00/2,000 SN74ABT540DWR 296-14667-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 586.00/2,000 
SN74ABT126N 296-3879-5-ND_|Tri-State Quad Bus Buffer Gate 64 48 36 SN74ABT540N 296-4024-5-ND Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Dip 96 72 54 
SN74ABT126PWR 296-3880-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 70M od) SN74ABT541BDBR 296-4025-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. '0-SSOP 102 tee COmmmnO2 
SN74ABT126PWR 296-3880-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 468.00/2,000 SN74ABT541BDBR___|296-4025-2-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver 20-SSOP 612.00/2,000 
SN74ABT126RGYR 296-13889-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 80 60 45 SN74ABT541BDW 296-4026-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC n92 269/52 
SN74ABT126RGYR 296-13889-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 266.00/1,000 SN74ABT541BDWR 296-14668-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC HB 57 43 
Sri ass [Sate bne” atk 0a |r me es ote casa lo wee 10 NA 
STURT Centr  BRERCe HERE hcce coe corn ep SSO SESE SN74ABTS41BIPWREP |296-22247-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEWT... 20-TSSOP 1352.00/2,000 
| -5- ri-State Octal Buffer/Drive: 20-SOIC 88 66 = 50 7 = 7 
SN74ABT240ADWR 296-14662-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 20-SOIC 83 66 50 SN74ABT541BN 296-4027-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. ...20-Dip 96 2 54 
: i i ; ; SN74ABT541BPWR —|296-4028-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 92695 
SN74ABT240ADWR —_|296-14662-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 20-SOIC 586.00/2,000 ! ; 
: : : , SN74ABT541BPWR | 296-4028-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 612.00/2,000 
SN74ABT240AN 206:3961-5:ND! | Tri-State Octal Bufter/Drive 20-Dip FRCS CORED SN74ABT543ADBR —_|296-4029-1-ND__| Tri-State Octal Registered T 24-SSOP 90 75 60 
Satna bee ea ete aero appeeen 88 AE Cpiaion SN74ABT543ADBR _|296-4029-2-ND_| Tri-State Octal Registered Transceivel 798.00/2,000 
- mien ri-otate Octal Butfer/Driver. ae }- a “4 = 6. re ji ) 
SN74ABT2ETADBR —[296-2060--ND_|Tr-Sate Octal ButferDrve 20ssop 886650 | SNraaBrsasaDWA —|296-14p60-1ND [Tr late Octal Relstered Transewe 0 7 8 
SN74ABT241ADBR — |296-3963-2-ND_ Tri-State Octal Buffer/Drive 20-SSOP 586.00/2,000 SN74ABTS43ADWR | 296-14669-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceive 798.00/2,000 
SN74ABT241ADW 296-3964-5-ND _| Tri-State Octal Buffer/Drive -20-S0IC 8866 «50 SN74ABT543ANT 296-4031-5-ND Tri-State Octal Registered Transceive 135 113 .90 
SN74ABT241ADWR _ |296-14663-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-8016 88Ss«CwHCSCS SN74ABT543APWR —_|296-4032-1-ND_| Tri-State Octal Registered Transceiver... 105 88 70 
SN74ABT241ADWR — |296-14663-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel .20-S0IC 586.00/2,000 SN74ABT543APWR  (296-4032-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver... 24-TSSOP 932.00/2,000 
SN74ABT241AN 296-3965-5-ND [Tri-State Octal Buffer/Drivel 20-Dip =.88 66S «50 SN74ABT573ADBR 296-4033-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch.....20-SSOP 80 60 .45 
SN74ABT241APWR — |296-3966-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel O-TSSOP = 88H SN74ABT573ADBR —|296-4033-2-ND_ | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch..... 20-SSOP 532.00/2,000 
SN74ABT241APWR _|296-3966-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive! 0-TSSOP 586.00/2,000 SN74ABT573ADW 296-1045-5-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch......20-SOIG 80 60 45 
SN74ABT244ADBR _[296-1037-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP62—SisAT_—Si<—i« SN74ABT573ADWR___|296-1045-1-ND_|Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch......20-SOIC_.80_—«.60_—45 
SN74ABT244ADBR —_|296-1037-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drivel 20-SSOP 410.00/2,000 SN74ABT573ADWR  |296-1045-2-ND_ | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch...... 20-SOIC 532.00/2,000 
SN74ABT244ADW 296-1038-5-ND Tri-State Octal Buffer/Drive .20-SOIC .80 60 45 SN74ABT573AGQNR =| 296-12087-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch... 20-VFBGA = 1.14 95 7 
SN74ABT244ADWR —_|296-1038-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drivel “20-S0IG 55 ADSC8D SN74ABT573AGQNR — |296-12087-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch... 20-VFBGA 505.00/1,000 
SN74ABT244ADWR _|296-1038-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drivel .20-S0IC 368.00/2,000 SN74ABTS73ARGYR — |296-13891-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch O-OFN = 926952 
SN74ABT244AMDBREP |296-22245-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEI 20-SSOP 252 2.02 1.57 SN74ABTS73ARGYR _ |296-13891-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 0-OFN 306.00/1,000 
SN74ABT244AMDBREP |296-22245-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 2856.00/2,000 SN74ABT573AN 296-4034-5-ND Tri-State Octal Transparent D-Type Latch.....20-Dip 80.60.45 
SN74ABT244AN 296-3967-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drive 80 60 © 45 SN74ABT573APWR 296-4035-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch... 20-TSSOP .80 60 45 
SN74ABT244ANSR _|296-15878-1-ND [Tri-State Octal Buffer/Drive ‘30 «G0 SN74ABTS73APWR — |296-4035-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch... 20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74ABT244ANSR _|296-15878-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 532.00/2,000 SN74ABTS74ADBR = |296-403671- ND) Tr'-State Octal D-Type Filp-Fla 20-SSOP (oO eer CO mea) 
SN74ABT244APWR  |296-3968-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive ma es SO OER Ea ea pee, rate Oetal DType Fp Fo a SE 
7 eu iy - : r / 7: 57: ~ -5-| ri-State Octal D-Type Flip-Flop - i i 45 
Seer, FERRER oct oe se Py ets SN74ABT574ADWR — |296-1046-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-S0I0 62 «47 35 
SN74ABT245BDBR _|296-1039-2-ND_| T-Sate Octal Bus Transel 410.0000 | SNrdaBTSr4AGONA —|296-12068-1-ND | TrSate Octal D-TypeFIP- Hop... 2OVFBGA 1.14 95. 76 
ee ee insite a us Tasco 80 seta ra SN74ABT574AGQNR — |296-12088-2-ND | Tri-State Octal D-type Fip-Flo “20-VFBGA __—_505.00/1,000 
rece i ! we) SN74ABTS/4AN 296-4038-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 80 60 45 
SN7AABT245BDW ZED g EO Ag) Tri-State Octal Bus Transcelv 1 SN74ABTS74APWR — |296-4039-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo : 80 60 45 
SN74ABT245BDWR = /296=1040-1-ND|) Tri-State Octal Bus Transcelv Me es dl SN74ABT5744PWR | 296-4039-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo .20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74ABT245BDWR_ — /296-1040-2-ND_ Tri-State Octal Bus Transceiver 478.00/2,000 SN74ABT574ARGYR — |296-13892-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo O-QFN 92 69 52 
eo eae anew ae ais Tansee 1.14 a Te SN74ABT574ARGYR _ |296-13892-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 0-OFN 306.00/1,000 
Z eT rotate Ocial Bus Transcelv .0U/T SN74ABT620DBR 296-4040-1-ND Tri-State Octal Bus Transceive ie eh oo) 
SN74ABT245BMDBREP |296-22246-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver NEW! 1.20 1.00 .80 SN74ABT620DBR 296-4040-2-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver. 4198.00/2,000 
SN74ABT245BMDBREP |296-22246-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver NEW! 1064.00/2,000 SN74ABT620DW 296-4041-5-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceive: 20-SOIC 1.35 113 .90 
SN74ABT245BN 296-3970-5-ND_ Tri-State Octal Bus Transceiver. oer ee SN74ABT620N 296-4042-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-Dip 1.35 1.13 90 
SN74ABT245BNSR 296-15879-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 72) .04 Al SN74ABT623DBR 296-4043-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SSOP_ 1.35 (1.13.90 
SN74ABT245BNSR _|296-15879-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 478.00/2,000 SN74ABT623DBR 296-4043-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SSOP 7798.00/2,000 
SN74ABT245BPWR —/296-3971-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 2 54 A SN74ABT623DW 296-4044-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SOIC 1.35 113  .90 
SN74ABT245BPWR —|296-3971-2-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiver. 478.00/2,000 SN74ABT623DWR 296-14672-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SOIG 1.35 113 90 
SN74ABT245BRGYR — |296-13890-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 88 866 50 SN74ABT623DWR 296-14672-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SOIC 1198.00/2,000 
SN74ABT245BRGYR _ |296-13890-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 293.00/1,000 SN74ABT623N 296-4045-5-ND [Tri-State Octal Bus Transceivel 20-Dip 135 113 90 
SN74ABT273DBR 296-1041-1-ND 80 60 © .45 SN74ABT640DBR 296-4046-1-ND Tri-State Octal Bus Transceive 20-SSOP 1.35 «1.13 .90 
SN74ABT273DBR 996-1041-2-ND 532.00/2,000 SN74ABT640DBR 296-4046-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 20-SSOP 1198.00/2,000 
SN74ABT273DW 996-1042-5-ND 80 60 3.45 SN74ABT640DW 296-4047-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 20-SOIC 1.35 113 .90 
SN74ABT273DWR 296-1042-1-ND 80 60 36.45 SN74ABT640DWR 296-14673-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOIC 1.35 1.13 .90 
SWAAeTETOOWR ae $22.002,000- | -SAraASTOAON—[D964048-540 Slate Ocal Bus Transceve op ee a0 
SN74ABT273N 296-3972-5-ND 30 60 45 -4048-5- ri-State Octal Bus Transceive -Dip 1. : : 
-3973-1- SN74ABT640PWR 296-4049-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel .20-TSSOP 1.35 113 90 
SN74ABT273PWR 296-3973-1-ND 80 60 45 i 4 
SN74ABT273PWR 296-3973-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 Sea toate aN Tree Oca Bus Transceiver . eee Gaon 
SN74ABT373DBR 296-4002-1-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 80 60 45 SVATTEAPAD AR Bae cageo Nn hese Beta Bus Lanacelvey Ravi ea oa ssop A ipolinvmana 
SN74ABT373DBR 296-4002-2-ND_|Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch..... 532.00/2,000 ies Teo UCtai SUS: lTansCelvel hou IsIe, - uu 
= eA 7 = SN74ABT646ADGVR =| 296-4051-2-ND_ | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register ....24-TVSOP 1224.00/2,000 
SN74ABT373DW 296-1043-5-ND /Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch...... -80 60 = .45 ; : : 
; SN74ABT646ADW 296-4052-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ...24-SOIC 1.38 1.15 .92 
SN74ABT373DWR =——|296-1043-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 80 60 AS SN74ABT646ADWR | 296-14674-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ..24-SOIC 138 115 92 
SN74ABT373DWR —_-|296-1043-2-ND_ | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 532.00/2,000 SN74ABT646ADWR —|296-14674-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ...24-SOIC_  —-1224.00/2,000 
SN74ABT373N 296-4003-5-ND_ /Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 88 6650 SN74ABT646ANT 296-4053-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register .....24-Dip 1.38 1.15 | .92 
SN74ABTS7SNSR___|ZSGAISHEUAIENDA Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. cE COREE SS) SN74ABT646DBR |296-4054-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register.....24-SSOP 1.38 115 92 
SN74ABTS72NSR=——_/296-15880-2-ND)/Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 582.00/2,000 SN74ABT646DBR ‘| 296-4054-2-ND_| Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register......24-SSOP 1224.00/2,000 
SN74ABT373PWR ——|296-4004-1-ND_|Tri-State Octal Transp. D-Type Latch $0 60S SN74ABT646DGVR | 296-4055-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register...24-TVSOP 1.38 1.15 | .92 
SN74ABT373PWR 296-4004-2-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 532.00/2,000 SN74ABT646DGVR —|296-4055-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register....24-TVSOP 1224.00/2,000 
SN74ABT374ADBR | 296-4005-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 SN74ABT646DW 296-4056-5-ND [Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ..24-SOIC_ 1.38 1.15 92 
SN74ABT374ADBR___|296-4005-2-ND_[Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 SN74ABT646NT 296-4057-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register.....24-Dip 248 1.98 1.54 
SN74ABT374ADW 296-1044-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 SN74ABT646PWR 296-4058-1-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register....24-TSSOP 1.38 1.15 92 
SN74ABT374ADWR —|296-1044-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 SN74ABT646PWR 296-4058-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register....24-TSSOP 4224.00/2,000 
SN74ABT374ADWR —|296-1044-2-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 SN74ABT651DBR 296-4059-1-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register......24-SSOP 3.15 252 1.96 
SN74ABT374AN 296-4006-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 80 6.60 45 SN74ABT651DBR 296-4059-2-ND_[Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register .....24-SSOP 3570.00/2,000 
SN74ABT374APWR 296-4007-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 80.60.45 SN74ABT651DW 296-4060-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver/Register...24-SOIC 3.15 2.52 1.96 
SN74ABT374APWR 296-4007-2-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 SN74ABT651NT 296-4061-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ......24-Dip 3.15 2.52 1.96 
SN74ABT377ADBR | 296-4008-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enabl 80 60 45 SN74ABT652ADBR —_|296-4062-1-ND_ | Tri-State Octal Registered Transceiver.....24-SSOP 141 1.18 94 
SN74ABT377ADBR 296-4008-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enabl 532.00/2,000 SN74ABT652ADBR 296-4062-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceivei 24-SSOP 1250.00/2,000 
SN74ABT377ADWR 296-4009-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enabl .80 60 45 SN74ABT652ADW 296-1047-5-ND_| Tri-State Octal Registered Transceive! 24-SOIC 1.41 1.18 94 
SN74ABT377ADWR __|296-4009-2-ND_| Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable. 532.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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INSTRUMENTS Digi@Reel . DIGITAL LOGIC (Continued) 
Lol Digi-Key Price Each L6LE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ABT652ADWR —|296-1047-1-ND_ | Tri-State Octal Registered Transceivei TAT 118 94 SN74ABT5400ADWR  |296-4018-2-ND | Tri-State 11-Bit Line/Memory Drive 28-SOIC 2040.00/1,000 
SN74ABT652ADWR | 296-1047-2-ND_ | Tri-State Octal Registered Transceivel 1250.00/2,000 SN74ABT5401DW 296-4019-5-ND | Tri-State 11-Bit Line/Memory Drive 28-SOIC 3.60 288 2.24 
SN74ABTB52ANT 296-4063-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceive 155 124 93 SN74ABT5402ADWR | 296-4020-1-ND | Tri-State 12-Bit Line/Memory Drive 28-SOIC 3.89 312 2.43 
SN74ABT652DBR 296-4064-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceive 141 118 94 SN74ABT5402ADWR =] 296-4020-2-ND | Tri-State 12-Bit Line/Memory Drive 28-SOIC 2206.00/1,000 
SN74ABT652DBR 296-4064-2-ND_| Tri-State Octal Registered Transceive 1250.00/2,000 SN74ABT5403DWR__|296-4021-1-ND_| Tri-State 12-Bit Line/Memory Drive 28-SOIC 3.89 3.12 2.43 
Soci | Mee tread THiS | Srawresioy” (Beatstste (Gurl bmrwnc seaman sae aor tse Oh 
SN74ABT652DWR 296-4065-1-ND | Tri-State Octal Registered Tr i 141 148 94 -4093-5- vee Be ; . . 
SN74ABTS2DWR —_[296-4065-2-ND_ | Tri-State Octal Revistered Transceive pENRADETD SN74ABT8245DWR —_|296-14679-1-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr....24-SOIG 5.31 4.25 31 
i A 5 ome SN74ABT8245DWR 296-14679-2-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr.....24-SOIC 6018.00/2,000 
SN74ABT652NT 296-4066-5-ND | Tri-State Octal Transceiver/Register . 1.41. #118 94 i i 
SN74ABT657ADBR 296-4067-1-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver SN74ABT8543DL 296-4107-5-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr....28-SSOP_ 9.70 7.76 6.55 
with Parity Generator. 2.05 1.64 1.23 SN74ABT8543DW 296-4108-5-ND Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr...... 28-SOIC 9.70 7.76 6.55 
SN74ABT@57ADBR  |296-4067-2-ND_| Tri-State 8-Bit Octal Transceiver SN7AABTSEAGDN eemeticiam| Scan Vest Davica with Octal Bene ones 
with Parity Generator. 2132.00/2,000 _ eee a 3 é 
SN . i SN74ABT8646DW 296-4113-5-ND | Scan Test Device with Octal 
74ABT657ADW 296-4068-5-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver i F 
with Parity Generator 205 1.64 1.23 Bus Transceiver/Register. 9.70 7.76 6.55 
SN74ABT657ADWR | 296-14676-1-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver Sere ea eee 8c20 Test Device with Octal ee 
ith Parity Generator... 2.05 1.64 1.23 PenSOISIe: ts : : ‘ 
bal - SN74ABT8952DL 296-4115-5-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr. 9.70 7.76 6.55 
SN74ABT657ADWR | 296-14676-2-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver SN74ABT8952DW 296-4116-5-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr. 9.70 7.76 6.55 
with Parity Generator... 2132.00/2,000 SN74ABT8996DW 296-4117-5-ND_|10-Bit Addressable Scan Port. 8.33 7.50 6.65 
SN74ABT657ANT 296-4069-5-ND_ Tri-State 8-Bit Octal Transceiver SN74ABT8996DWR  |296-4117-1-ND | 10-Bit Addressable Scan Port. 6.33. 7.50 6.65 
with Parity Generator. . 2.05 1.64 1.23 SN74ABT8996DWR —_|296-4117-2-ND | 10-Bit Addressable Scan Port. 12350.00/2,000 
SN74ABT821ADBR 296-4088-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop. 145 116 87 SN74ABT8996PWR 296-4118-1-ND | 10-Bit Addressable Scan Port. é 833 7.50 6.65 
SN74ABT821ADBR —|296-4088-2-ND Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop. 1508.00/2,000 SN74ABT8996PWR —_|296-4118-2-ND | 10-Bit Addressable Scan Port. .24-TSSOP 12350.00/2,000 
SN74ABT821ADW 296-4089-5-ND_| Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop. 145 116 87 SN74ABT16240ADGGR |296-3882-1-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Drivel .48-TSSOP_ 1.20 1.00 _.80 
SN74ABT821ADWR | 296-14677-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop. 145 116 87 SN74ABT16240ADGGR |296-3882-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive -48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74ABT821ADWR | 296-14677-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop 1508.00/2,000 SN74ABT16240ADGVR |296-3883-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive .48-TVSOP 1.20 1.00 80 
SN74ABT821ANT 296-4090-5-ND _| Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop. 145 146 87 SN74ABT16240ADGVR |296-3883-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Drive .48-TVSOP 1064.00/2,000 
SN74ABT823DBR 296-1048-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop 145 116 87 SN74ABT16240ADLR |296-3884-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Drivel 48-SSOP 1.20 1.00  .80 
SN74ABT823DBR 296-1048-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop 1508.00/2,000 SN74ABT16240ADLR__ |296-3884-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 532.00/1,000 
SN74ABT823DW 296-4091-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop 145 116 87 SN74ABT16241ADGGR |296-3885-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 48-TSSOP 1.20 1.00 80 
SN74ABT823DWR 296-14678-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop 145 116 87 SN74ABT16241ADGGR |296-3885-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Drive .48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74ABT823DWR 296-14678-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop 1508.00/2,000 SN74ABT16241ADGVR |296-3886-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .48-TVSOP 1.20 1.00 .80 
SN74ABTB23NT 296-4092-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop 745 116 87 SN74ABT16241ADGVR |296-3886-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive .48-TVSOP 1064.00/2,000 
‘ , ; SN74ABT16241ADL __|296-3887-5-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Drive 48-SSOP__ 1.20 1.00 _.80 
SN74ABT827DBR 296-4094-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 145 116 87 
SN74ABT827DBR 296-4094-2-ND_ | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 4508.00/2,000 SN74ABT16241ADLR |296-14651-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Drive 48-SSOP 1.20 1.00  .80 
SN74ABT827DW 296-4095-5-ND | Tri-State 10-Bit Butter/Driver. 145 116 87 SN74ABT16241ADLR  |296-14651-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Drive 48-SSOP 532.00/1,000 
ee oc ieee ceca SN74ABT16244ADGGR |296-1023-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Drivel .48-TSSOP 88.7359 
SN74ABT827DWR 296-14680-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 145 116 87 SN74ABTIGDA4ADGGR (BSENODSOMIAM trestte 1e-Bi Butte’Dd AaTeSOP aan 
SN74ABT827DWR _|296-14680-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 7508.0072,000 eet Tories ie Bufo vDine ee Tee 
: ’ ; SN74ABT16244ADGVR |296-3888-1-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Drive .48-TVSOP_ 1.20 1.00 _.80 
AG ell eae egg oem! Tti-State 10-Bit Bufter/Driver Ma ley SN74ABTI6244ADGVR |296-3888-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-1VSOP 7064.00/2,000 
SN74ABT827PWR 296-4097-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 145 116 87 ; : : : ee 
; ; ; SN74ABT16244ADL_ —_|296-1024-5-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Drivel 48-SSOP 1.20 1.00 80 
SN74ABTS27PWR = BEG B I AND) Tri-State 10-Bit Burfer/Driver. 1508100/2,000) SN74ABT16244ADLR |296-1024-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 120 1.00 80 
SN74ABT833DW 296-4098-5-ND_ | 8-9-Bit Parity Bus Transceivel 1.38 110 83 ; : ; : ; : 
eal ! SN74ABT16244ADLR_ |296-1024-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Drive 48-SSOP 532.00/1,000 
Seas SRR Soe Se Pan as Transcaner vse No ra SN74ABT16245ADGGR |296-1025-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TSSOP 92.7762 
Beas TieState 10-Bit Bus D-Type Latel ; : : SN74ABT16245ADGGR |296-1025-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. -48-TSSOP 820.00/2,000 
SN74ABT841ADBR ‘| 296-1049-2-ND Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 1430.00/2,000 SN74ABT16245ADGVR |296-3889-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. (48-TVSOP 1.20 1.00 80 
SN74ABT841ADW 296-4100-5-ND_ | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 138 110 83 SN74ABT16245ADGVR |296-3889-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TVSOP 1064.00/2,000 
SN74ABT841ADWR___|296-14681-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 1.38 1.10 83 SN74ABT16245ADL_ —_|296-1026-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 1.20 1.00 .80 
SN74ABT841ADWR — |296-14681-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 7430.00/2,000 SN74ABT16245ADLR _|296-1026-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP__ 98.8265 
SN74ABT841ANT 296-4101-5-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 1.38 110 83 SN74ABT16245ADLR  |296-1026-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 432.00/1,000 
SN74ABT841APWR — |296-4102-1-ND_ | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 1.38 110 83 SN74ABT16373ADGGR |296-3899-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch....48-TSSOP 1.32 1.10  .88 
SN74ABT841APWR — |296-4102-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 1430.00/2,000 SN74ABT16373ADGGR |296-3899-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ....48-TSSOP 1170.00/2,000 
SN74ABT843DBR 296-4103-1-ND_| Tri-State 9-Bit Bus D-Type Latch .. 1.38 110 83 SN74ABT16373ADL —_|296-1029-5-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch......48-SSOP 1.32 1.10  .88 
SN74ABT843DBR 296-4103-2-ND Tri-State 9-Bit Bus D-Type Latch ... 1430.00/2,000 SN74ABT16373ADLR | 296-1029-1-ND_| Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch...... 48-SSOP 1.32 110 88 
SN74ABT843NT 296-4104-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus D-Type Latch 1.38 110 83 SN74ABT16373ADLR  |296-1029-2-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch... 48-SSOP 585.00/1,000 
SN74ABT853DW 296-4105-5-ND | 8-9-Bit Parity Bus Transceivel 428 342 2.66 SN74ABT16374ADGGR |296-3900-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop .48-TSSOP 1.32 1.10 88 
SN74ABT853NT 296-4106-5-ND | 8-9-Bit Parity Bus Transceive 428 3.42 2.66 SN74ABT16374ADGGR |296-3900-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop .48-TSSOP 1170.00/2,000 
SN74ABT861NT 296-4109-5-ND | Tri-State 10-Bit Transceive 2.05 1.64 1.23 SN74ABT16374ADL_—_]296-1030-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 1.32 1.10 88 
SN74ABTS63DBR 996-4110-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transcelve 205 1641.03 SN74ABT16374ADLR__|296-1030-1-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP__ 1.32 1.10 88 
SN74ABT863DBR 296-4110-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Ti i 2132 00/2,000 SN74ABT16374ADLR _|296-1030-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop ............. 48-SSOP 585.00/1,000 
SN4ARTaeaDWR  (BSEBERETRIOM Tri-State 9-BIt Aus Tremecelva Seareaion es SN74ABT16470DGGR |296-3901-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver. .56-TSSOP 8.00 640 5.40 
Oe ‘ Bi ‘ : : : : SN74ABT16470DGGR |296-3901-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver .. 56-TSSOP 10000.00/2,000 
SN74ABT863DWR 296-4111-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceivel .24-SOIC 2132.00/2,000 SNPAABTIGATODE pee MAAN Tri-State 1e-BitRecietered T ! TSSOP PRCA TOmTRTMicen 
SN74ABT2240ADBR __|296-3945-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver....20-SSOP___.88 66-50 SAAT EEHOBDEGR Fee ase AK Teer Bak Te Be Teneecniae eacieeor Sed ie ne 
SN74ABT2240ADBR —_|296-3945-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 586.00/2,000 Siecae — i ee : : : 
d : : SN74ABT16500BDGGR |296-3903-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 56-TSSOP 2932.00/2,000 
SN74ABT2240ADW | 296-3946-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 88 66 50 re i mae : : 
! : : SN74ABT16500BDL_ —_|296-3904-5-ND_ | Tri-State 18-Bit Univ. 56-SSOP 2.59 2.07 1.61 
SN74ABT2240ADWR | 296-3946-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 88 66 50 SRR i cae it é 
on : : ; SN74ABT16500BDLR |296-14654-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 56-SSOP 259 207 1.61 
74ABT2240ADWR | 296-3946-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 586.00/2,000 Speaes H Balink : 
SN74ARTOOADANSR  [BEGEERSSERNTAN 11-Stats Octal Butfov/LinCMOS Dit ey ee a SN74ABT16500BDLR |296-14654-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 56-SSOP 1466.00/1,000 
CE ee eee ee per : agen SN74ABT16501DGGR_|296-3905-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver....56-TSSOP_ 2.59 2.07 1.61 
1128-2 ND) Tri-State Octal Bufter/Line river. 00/2, SN74ABT16501DGGR |296-3905-2-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 56-TSSOP 2932.00/2,000 
SN74ABT2240APWR | 296-3947-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 96 72 BA SN74ABT16501DLR — |296-1031-1-ND |Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver......56-SSOP 2.59 2.07 1.61 
SN74ABT2240APWR | 296-3947-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver 638.00/2,000 SN74ABT16501DLR — |296-1031-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 1466.00/1,000 
SN74ABT2241DBR —]296-3948-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver 88 66 50 SN74ABT16540ADGGR |296-3906-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel .48-TSSOP 1.50 1.20  .90 
SN74ABT2241DBR___|296-3948-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 586.00/2,000 SN74ABT16540ADGGR |296-3906-2-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Drive .48-TSSOP 1560.00/2,000 
SN74ABT2241DW 296-3949-5-ND_] Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 88 66 50 SN74ABTI6540ADGVR |296-3907-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive A8-TVSOP 150 1.20 90 
SN74ABT2241DWR — |296-14660-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver 88 6.66 ~— 50 SN74ABT16540ADGVR |296-3907-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Drivel .48-TVSOP 1560.00/2,000 
SN74ABT2241DWR | 296-14660-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 586.00/2,000 SN74ABT16540ADLR  |296-14655-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Drivel 48-SSOP 1.50 1.20  .90 
SN74ABT2241N 296-3950-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 88 66 50 SN74ABT16540ADLR  |296-14655-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Drive 48-SSOP 780.00/1,000 
SN74ABT2241PWR _|296-3951-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 96 72 54 SN74ABT16541ADGGR |296-3909-1-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Drivel .48-TSSOP 1.35 1.13.90 
SN74ABT2241PWR _[296-3951-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 638.00/2,000 SN74ABT16541ADGGR |296-3909-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel -48-TSSOP 17198.00/2,000 
SN74ABT2244ADBR —_|296-1036-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 88 66 50 SN74ABT16541ADGVR |296-3910-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Drive .48-TVSOP 1.35 113  .90 
SN74ABT2244ADBR —_|296-1036-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 586.00/2,000 SN74ABT16541ADGVR |296-3910-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Drive .48-TVSOP 1198.00/2,000 
SN74ABT2244ADWR | 296-3952-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 88 66 50 SN74ABT16541ADL —]296-1032-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 1.35 1.13 90 
SN74ABT2244ADWR __ |296-3952-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver. 586.00/2,000 SN74ABT16541ADLR_ |296-1032-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP_ 1.35 1.13 _.90 
SATEEN PRESSE AD [Se Or res Dr. 7 Re eed 
LMM sac, PARE denoted Aan alt ee any SN74ABT16543DGGR |296-3911-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver .56-TSSOP _1560.00/2,000 
SN74ABT2244APWR | 296-3954-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver... 20-TSSOP 586.00/2,000 : It Reg! ! 
7 ey a A ‘ % SN74ABT16543DLR 296-1033-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 1.50 1.20 .90 
SN74ABT2245DBR —_|296-3955-1-ND_| Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver.......20-SSOP 88 66 50 SN74ABTIOS43DLR (ZORA GRRORIAM TriState 16-Bit Recletered T : sean y ates 
SN74ABT2245DBR _|296-3955-2-ND_| Tri-State Octal Xevr./Line/MOS Drive 586.00/2,000 HSS Nane POSE IE eg ISTe re Tansee Nes eke 
= : ; SN74ABTIG600DLR — |296-8912-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 740 5.92 5.00 
SN74ABT2245DW 296-3956-5-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver. 20-SOIC 88 66 50 SN74ABT16600DLR 296-3912-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ 4625.00/1,000 
SN74ABT2245DWR — |296-14661-1-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Drive 88 66 50 See . oBaiGe. : ae 
: ! : SN74ABT16601DGGR |296-1034-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. .56-TSSOP 5.43 4.35 3.67 
SN74ABT2245DWR — |296-14661-2-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Drive 586.00/2,000 ried. fe et Ul ‘ ‘ 
! ! : SN74ABT16601DGGR |296-1034-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 56-TSSOP 6792.00/2,000 
SN74ABT2245N 296-3957-5-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver 88 .66 50 et 5. i Bit ni i i 
i ; SN74ABT16601DL 296-3913-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver......56-SSOP 5.43. 4.35 3.67 
SN74ABT2245PWR 296-3958-1-ND_| Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver... 88 66.50 SN74ABT16601DLR 296-14656-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ 5434.35 3.67 
SN74ABT2245PWR _|296-3958-2-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver. 586.00/2,000 SN74ABT16601DLR — |296-14656-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. "3396.00/1,000 
SN74ABT2827DWR —-296-3974-1-ND_ | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 145° 116 87 SN74ABT16623DGGR |296-3914-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. “48-TSSOP 4.39 3.51 2.73 
SN74ABT2827DWR_ —-|296-3974-2-ND_ Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 1508.00/2,000 SN74ABT16623DGGR_|296-3914-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TSSOP 4972.00/2,000 
SN74ABT2952ADBR 296-3975-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver/Registe 24-SSOP 450 3.60 2.80 SN74ABT16623DL 296-3915-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 439 3.51 2.73 
SN74ABT2952ADBR _|296-3975-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ..24-SSOP 5100.00/2,000 SN74ABT16623DLR _|296-3915-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 439 3.51 273 
SN74ABT2952ADW 296-3976-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ...24-SOIC 4.50 3.60 2.80 SN74ABT16623DLR 296-3915-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 48-SSOP 2486.00/1,000 
SN74ABT2952ADWR | 296-14665-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register...24-SOIC 4.50 3.60 2.80 SN74ABT16640DGGR |296-3916-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TSSOP 5.61 4.49 3.79 
SN74ABT2952ADWR | 296-14665-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ... 24-SOIC 5100.00/2,000 SN74ABT16640DGGR |296-3916-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TSSOP 7012.00/2,000 
SN74ABT2952ANT 296-3977-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ......24-Dip 4.50 3.60 2.80 SN74ABT16640DLR 296-3917-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 48-SSOP 566 4.53 3.82 
SN74ABT5400ADWR _|296-4018-1-ND_| Tri-State 11-Bit Line/Memory Driver.......... 28-SOIC 3.60 2.88 2.24 (Continued) 
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INSTRUMENTS Digi@Reel . DIGITAL LOGIC (Continued) 
Lol Digi-Key Price Each SLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ABT16640DLR  |296-3917-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver............ 3536.00/1,000 SN74ABT162601DLR |296-1028-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver......56-SSOP 4.82 3.86 3.00 
SN74ABT16646DGGR |296-3918-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Transcvr/Register . 213 1.70 128 SN74ABT162601DLR__|296-1028-2-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 56-SSOP 2729.00/1,000 
SN74ABT16646DGGR |296-3918-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transcvr/Register . 9210.00/2,000 SN74ABT162823ADGGR | 296-3893-1-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop......56-TSSOP 2.93 2.34 1.82 
SN74ABT16646DLR 296-1035-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register. 943 170 1.28 SN74ABT162823ADGGR |296-3893-2-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop .. .56-TSSOP 3316.00/2,000 
SN74ABT16646DLR 296-1035-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register. 1105.00/1,000 SN74ABT162823ADLR |296-3894-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop.....56-SSOP 2.93 2.34 1.82 
SN74ABT16652DL 296-3919-5-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register. 2.93 234 1.82 a ee 26 o8e4 a ND Pestle oe Be vrraCe Flip-Flo} aa pre G8 001,005 
SN74ABT16652DLR —_|296-14657-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register. 293 2.34 1.82 -3895-1- i: s -56- : . ; 
BN or dean res ance ven Roster SN74ABT162827ADGGR |296-3895-2-ND | Tri-State 20-Bit Butfer/Drivel .56-TSSOP 5356.00/2,000 
SN74ABT16652DLR 296-14657-2-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register..... 1658.00/1,000 H 4 : 
ee ‘ Bi ' SN74ABT162827ADL |296-3896-5-ND Tri-State 20-Bit Butfer/Drive 56-SSOP 3.60 288 2.24 
SN74ABT16657DGGR_=|296-3920-1-ND |Tri-State 16-Bit Transceiver : 
shied . SN74ABT162841DGGR |296-3897-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
with Parity Gen/Checker 56-TSSOP 3.38 2.70 2.10 
: : : D-Type Latch .56-TSSOP 2.70 2.16 1.68 
SN74ABT16657DGGR_=|296-3920-2-ND |Tri-State 16-Bit Transceiver - 
eae _ SN74ABT162841DGGR |296-3897-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
with Parity Gen/Checker 56-TSSOP 3826.00/2,000 D-Type Latch 3060.00/2,000 
SN74ABT16657DLR —_|296-3921-1-ND Tri-State 16-Bit Transceiver SN74ABTI60R4 IDL [BERERORTERIIM Tri Site 20-Bh Bag: Interines ee: 
with Parity Gen/Checker 3.38 2.70 2.10 D-Type Latch 270 216 1.68 
SN74ABT16657DLR —_|296-3921-2-ND Tri-State 16-Bit Transceiver : : : 
with Parity Gen/Checker 1913.00/1,000 _ ABTE Family 
SN74ABT16821DGGR |296-3922-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface Flip-Flop...56-TSSOP 3.38 2.70 2.10 SN74ABTE16245DGGR |296-9755-1-ND ft Sta, 6:Bit neldar Wave Pe ae 
SN74ABT16821DGGR |296-3922-2-ND Tri-State 20-Bit Bus-Interface Flip-Flop... 56-TSSOP 3826.00/2,000 ; ise : : ? 
SN74ABT16821DLR — |296-3923-1-ND_ | Tri-State 20-Bit Bus-Interface Flip-Flop....56-SSOP 3.38 2.70 2.10 SN74ABTE16245DGGR /296-9755-2-ND Mi State eek Incident-Wave -VPRONAOTS 
SN74ABT16821DLR —|296-3923-2-ND_ | Tri-State 20-Bit Bus-Interface Flip-Flop..... 56-SSOP 1913.00/1,000 SN74ABTEI@O45DL _ [BBRETRRTERIEIM Tri-State 16-Bit Incident eases 
SN74ABT16823DGGR _|296-3924-1-ND_|Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop...56-TSSOP 2.36 1.89 1.47 Bas qianecalan cS aan G6 BEE 
SN74ABT16823DGGR |296-3924-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop... 56-TSSOP 2678.00/2,000 Tee ~ ries - - : 
SN74ABT16823DGVR |296-23228-1-ND |Tri-St. 18-Bit Bus-Interface F/F MEW!..56-TVSOP 236 1.89 1.47 SN74ABTETG246DGGR (eoege ALND Te State eB Incident noe ag Ze) ace 
SN74ABT16823DGVR  |296-23228-2-ND |Tri-St. 18-Bit Bus-Interface F/F NEW!...56-TVSOP 2678.00/2,000 SN74ABTE16246DGGR |296-4119-2-ND_ |Tri-State 11-Bit Incident. Wave : i ; 
SN74ABT16823DLR —|296-3925-1-ND Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop.....56-SSOP 2.36 1.89 1.47 Bus: Transceiver 41876.00/2,000 
SN74ABT16823DLR _|296-3925-2-ND [Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop.....56-SSOP 1339.00/1,000 SN74ABTE16246DL _|296-4120-5-ND_ |Tri-State 14-Bit Incident. Wave aes 
SN74ABT16825DL _/296-3926-5-ND | Tri-State 18-Bit Butfer/Driver. 56-SSOP 236 1.89 1.47 Bus Transceiver... 950 7.60 6.42 
SN74ABT16825DLR 296-14658-1-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Driver. 56-SSOP 236 1.89 1.47 SN74ABTE16246DLR | 296-4120-1-ND | Tri-State 11-Bit Incident-Wave 
SN74ABT16825DLR —_|296-14658-2-ND | Tri-State 18-Bit Butfer/Driver. 56-SSOP 1339.00/1,000 Bus Transceiver. 950 7.60 6.42 
SN74ABT16827DLR —_|296-3928-1-ND Tri-State 20-Bit Butfer/Driver. 56-SSOP 2.36 1.89 1.47 SN74ABTE16246DLR |296-4120-2-ND | Tri-State 11-Bit In 
SN74ABT16827DLR __|296-3928-2-ND [Tri-State 20-Bit Butfer/Driver. 56-SSOP 1339.00/1,000 Bus Transceiver.... 5938.00/1,000 
SN74ABT16833DLR = |296-3929-1-ND Dual 8-9 Bit Parity Bus Transceive 56-SSOP 2.36 1.89 1.47 ABTH Family 
SN74ABT16833DLR —|296-3929-2-ND | Dual 8-9 Bit Parity Bus Transceiver ... 1339.00/1,000 eae i 5 z 
SN7AABTIGBATDL — [296-3090-5-ND_| T-State 20-8 Bus-itrface SNPARBTHOASDER |296-4136-2ND |TrSiate Ocal Bus Tanscever... 20SSOP ~~ §58.00/2,000. 
D-Type Latch... so 281 2.25 1.75 SN74ABTH245DGVR —|296-4139-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceive .20-TVSOP 9269 
SN74ABT16841DLR — ]296-14659-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface SN74ABTH245DGVR —|296-4139-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel .20-TVSOP 612.00/2,000 
D-Type Latch... so 2.81 2.25 1.75 SN74ABTH245DWR __|296-4140-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SOIC 84.6348 
SN74ABT16841DLR —]296-14659-2-ND |Tri-State 20-Bit Bus-Interface SN74ABTH245DWR _[296-4140-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOIC 558.00/2,000 
D-Type Latch... acs 1594.00/1,000 SN74ABTH245N 296-4141-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-Dip 84 63 48 
SN74ABT16843DGGR |296-3931-1-ND Tri-State 18-Bit Bus-Interface SN74ABTH245PWR ‘| 296-4142-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivel .20-TSSOP 84.638 
D-Type Latch... ps 2.70 216 1.68 SN74ABTH245PWR 296-4142-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: .20-TSSOP 558.00/2,000 
SN74ABT16843DGGR |296-3931-2-ND Tri-State 18-Bit Bus-Interface SN74ABTH25245DW __ |296-4143-5-ND_| Tri-State 25-Ohm Octal Bus Transceiver....24-SOIC_ 4.93 3.95 3.07 
D-Type Latch... oe 3060.00/2,000 SN74ABTH25245NT = |296-4144-5-ND | Tri-State 25-Ohm Octal Bus Transceiver. 493 395 3.07 
SN74ABT16843DLR  /296-3932-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface SN74ABTH32245PZ —|296-4145-ND —_ Tri-State 36-Bit Bus Transceiver... 15.00 14.00 13.00 
D-Type Latch... ees 2.70 216 1.68 SN74ABTH32316PN 296-4146-ND Tri-Port 16-Bit Univ. Bus Exchange! 15.54 14.51 13.48 
SN74ABT16843DLR —_|296-3932-2-ND Tri-State 18-Bit Bus-Interface SN74ABTH32543PZ  |296-4147-ND _ Tri-State 36-Bit Registered Bus 
D-Type Lateh..... 1530.00/1,000 Transceiver... .-100-LQFP 15.75 14.70 13.65 
SN74ABT16853DLR _|296-3933-1-ND [Dual 8-9 Bit Parity Transceive 56-SSOP 8.00 6.40 5.40 SN74ABTH16244DGGR |296-4122-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Drive -48-TSSOP 1.20 1.00 80 
SN74ABT16853DLR  /296-3933-2-ND | Dual 8-9 Bit Parity Transceive 56-SSOP 5000.00/1,000 SN74ABTH16244DGGR |296-4122-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Drive .48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74ABT16863DLR —_|296-3934-1-ND_ | Tri-State 18-Bit Bus T: i 56-SSOP 620 496 4.19 SN74ABTH16244DL —_|296-4123-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Drive 48-SSOP 1.20 1.00  .80 
SN74ABTIGB630LR |296-3034-2-ND_ [TriState 18-Bit Bus Transceiver 3875.00/1,000 SN74ABTH16244DLR | 296-4123-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Drive 48-SSOP 1201 00/80 
SN74ABT16952DGGR |296-3935-1-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver..56-TSSOP 3.26 2.61 2.03 SN74ABTH16244DLR_|296-4123-2-ND _| Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Drive 48-SSOP 532.00/1,000 
SN74ABT16952DGGR_|296-3935-2-ND [Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ..56-TSSOP 3698.00/2,000 SN74ABTH16245DGGR /296-4124-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 48-TSSOP 1.20 1.00.80 
SN74ABT16952DLR  |296-3936-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 3.26 261 2.03 SN74ABTH16245DGGR /296-4124-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver............ 48-TSSOP 1064.00/2,000 
eee, : Se : SN74ABTH16245DGVR |296-4125-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TVSOP 1.20 1.00 80 
SN74ABT16952DLR 296-3936-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ....56-SSOP 1849.00/1,000 ; i H 
: : SN74ABTH16245DGVR |296-4125-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TVSOP 1064.00/2,000 
SN74ABT18245ADGGR |296-3937-1-ND | Scan Test Device with 18-Bit 
: SN74ABTH16245DL _|296-4126-5-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP__ 1.20 1.00 80 
Bus Transceiver. 56-TSSOP 7.80 6.24 5.27 
Peace : : : : SN74ABTH16260DL _|296-1446-5-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch......56-SSOP 7.70 6.16 5.20 
SN74ABT18245ADGGR |296-3937-2-ND | Scan Test Device with SN74ABTH16260DLR |296-1446-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch ....56-SSOP 7.70 616 5.20 
Bus Transceiver, 56-TSSOP 9750.00/2,000 
Nels : ue SN74ABTH16260DLR |296-1446-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch ......56-SSOP 4813.00/1,000 
SN74ABT18245ADL —_|296-3938-5-ND | Scan Test Device with 18-Bit SN74ABTH16460DGGR |296-4127-1-ND |Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch ....56-TSSOP 7.70 6.16 5.20 
Bus Transceiver. 780 6.24 5.27 SN74ABTH16460DGGR |296-4127-2-ND_| Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch ....56-TSSOP 9626.00/2,000 
SN74ABT18245ADLR |296-3938-1-ND Scan Test Device wi SN74ABTHT6460DL _ /296-4128-5-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch......56-SSOP 7.70 6.16 5.20 
Bus Transceiver... 780 6.24 5.27 SN74ABTH16823DGGR |296-4129-1-ND |Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop...56-TSSOP 5.20 4.16 3.51 
SN74ABT18245ADLR | 296-3938-2-ND | Scan Test Device with 18-Bit SN74ABTH16823DGGR |296-4129-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop... 56-TSSOP 6500.00/2,000 
Bus Transceiver... 4875.00/1,000 SN74ABTH16823DLR |296-4130-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop.....56-SSOP 5.20 4.16 3.51 
SN74ABT18502PM  |296-3939-ND | Scan Test Device with 18-Bit Registered SN74ABTH16823DLR _|296-4130-2-ND_| Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop.....56-SSOP 3250.00/1,000 
Bus Transceiver... 14.99 13.50 11.97 SN74ABTHS2318PN  |296-1447-5-ND | 18-Bit Tri-Port Univ. Bus Exchange 80-TOFP 1458 13.13 17.64 
SN74ABT18504PM — |296-3940-ND —_/Scan Test Device with 20-Bit Universal SN74ABTH32501PZ — |296-1448-5-ND | 36-Bit Bus Transceiver.... 00-LOFP 16.50 15.40 14.30 
Bus Transceiver... 13.33 12.00 10.64 SN74ABTH162245DGGR |296-1050-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. .48-TSSOP 1.29 1.08 .86 
SN74ABT18640DGGR |296-3941-1-ND Scan Test Device with 18-Bit Inv. SN74ABTH162245DGGR |296-1050-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TSSOP 1144,00/2,000 
Bus Transceiver, 10.16 915 812 SN74ABTH162245DGVR |296-4121-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. -48-TVSOP 1.29 1.08 _.86 
SN74ABT18640DGGR |296-3941-2-ND |Scan Test Device with 18-Bit Inv. SN74ABTH162245DGVR |296-4121-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. -48-TVSOP 17144.00/2,000 
Bus Transceiver... 15068.00/2,000 SN74ABTH162245DL | 296-1445-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 48-SSOP 1.29 1.08 .86 
SN74ABT18640DL  |296-3942-5-ND | Scan Test Device with 18-Bit Inv. SN74ABTH162260DLR |296-1051-1-ND | 12-24-Bit Mux D-Type Latch... 56-SSOP 5.56 4.45 3.46 
Bus Transceiver. 10.16 915 812 SN74ABTH162260DLR |296-1051-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux. D-Type Latch ..... 3149.00/1,000 
SN74ABT18646PM 296-3943-ND Scan Test Device with SN74ABTH182502APM |296-4131-ND Scan Test Device with 18-Bit 
Transceiver... 15.24 13.73 12.17 Universal Bus Transceiver..... 15.44 13.90 12.33 
SN74ABT18652PM _ |296-3944-ND | Scan Test Device with 18-Bit Registered SN74ABTH182504APM |296-4132-ND | Scan Test Device with 20-Bit 
Transceive 64-LOFP 15.24 13.73 12.17 Universal Bus Transceiver 15.44 13.90 12.33 
SN74ABT162244DGGR |296-9752-1-ND Tri-State 16-Bi ‘ 120 1.00 80 SN74ABTH182646APM | 296-4133-ND pete ‘egg tate aioe 
SN74ABT162244DGGR |296-9752-2-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 1064.00/2,000 aaa OgIStEr. ! : : 
SN74ABT162244DGVR |296-3881-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 1.20 1.00 | .80 SN74ABTHIBSO2APM (7G icSsaluamg) Scan Test Device with 18°BIt cad “Hea pe 
SN74ABT162244DGVR |296-3881-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1064.00/2,000 <p Sae a : : : 
; 5 SN74ABTH18502APMR |296-14683-1-ND | Scan Test Device with 18-Bit 
SN74ABT162244DL —_|296-1021-5-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 1.20 1.00 80 ; : 
: : Universal Bus Transceiver 15.44 13.90 12.33 
SN74ABT162244DLR 296-1021-1-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 1.20 1.00 80 4AG83D eae 
: ’ ; SN74ABTH18502APMR |296-14683-2-ND | Scan Test Device with 18-Bit 
SN74ABT162244DLR |296-1021-2-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Driv 532.00/1,000 Univarsal Bus Transceiver 41444,00/1,000 
SN74ABT162245DGGR |296-9753-1-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1.20 1.00 80 SN74ABTH18504APM |296-4135-ND _ | Scan Test Device with 20-Bit ee 
SN74ABT162245DGGR |296-9753-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1064.00/2,000 Universal Bus Transceiver... 15.44 13.90 12.33 
SN74ABT162245DL 296-9754-5-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1.20 1.00 .80 SN74ABTH18646APM |296-4136-ND Scan Test Device with 18-Bit 
SN74ABT162245DLR |296-1022-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1.20 1.00 .80 Transceiver/Register. 13.74 12.38 10.98 
SN74ABT162245DLR = |296-1022-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 532.00/1,000 SN74ABTH18652APM_ |296-4137-ND Scan Test Device with 18: 
SN74ABT162500DL 296-3890-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive: 3.71 2.97 2.31 Transceiver/Register. 13.74 12.38 10.98 
SN74ABT162500DLR |296-14652-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver...... 371 297 231 SN74ABTH25245DWR |296-14684-1-ND | Tri-St. 25-Ohm Octal Bi i 493 3.95 3.07 
SN74ABT162500DLR ~|296-14652-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 2104.00/1,000 SN74ABTH25245DWR_|296-14684-2-ND | Tri-St. 25-Ohm Octal Bus Transceiver 5584.00/2,000 
SN74ABT162501DGGR |296-3891-1-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 371 297 231 ABTR Family 
SN74ABT162501DGGR |296-3891-2-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 4208.00/2,000 SN74ABTRO245DBR1206-4148-1-ND | Tri-State Octal Transceiver/Line/ 
SN74ABT162501DLR —|296-1027-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceivel S72. 97 2.31 Memory Driver 84 63 48 
SN74ABT162501DLR |296-1027-2-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceivel 2104.00/1,000 SN74ABTR2245DBR =| 296-4148-2-ND | Tri-State Octal Transceiver/Line/ 
SN74ABT162601DGG |296-22717-5-ND |Tri-St. 18-Bit Univ. Bus Memory Driver 558.00/2,000 
Transceiver NEWS......... 482 3.86 3.00 SN74ABTR2245DW 296-4149-5-ND | Tri-State Octal Transceiver/Line/ 
SN74ABT162601DGGR |296-3892-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive: 4.82 3.86 3.00 Memory Driver 84 63 48 
SN74ABT162601DGGR |296-3892-2-ND [Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 56-TSSOP 5458.00/2,000 (Continued) 
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EXAS Digi@Reel® DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS 
LEE Digi-Key Price Each elk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ABTR2245PWR_~= =| 296-4150-1-ND | Tri-State Octal Transceiver/Line/ CD74AC273M96 296-14481-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Rese HG) 63 50 
Memory Driver... 84 63 48 CD74AC273M96 296-14481-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset 666.00/2,000 
SN74ABTR2245PWR =| 296-4150-2-ND_ | Tri-State Octal Transceiver/Line/ CD74AC280E 296-4245-5-ND | 9-Bit Odd/Even Parity-Generator/Checker-.....14-Dip 96 en 204: 
Memory Driver... ee 558.00/2,000 CD74AC280M96 296-4246-1-ND | 9-Bit Odd/Even Parity-Generator/Checker.. 14-SOIC 88 66 = .50 
AC Family CD74AC280M96 296-4246-2-ND_| 9-Bit Odd/Even Parity-Generator/Checker.. 14-SOIC 715.00/2,500 
5 ia a CD74AC373M96 296-14482-1-ND | Tri-State Octal Transparent Latch 20-SOIC 92 69 = 52 
SOW Se [beetle eee ce a CD74AC373M96 296-14482-2-ND | Tri-State Octal Transparent Latch 20-SOIC 612.00/2,000 
74AC11004DWR Bare TEM Hox inverter “o0-SoIc -1860.00/2,000 CD74AC374M 296-9411-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIG 92S s69S«C 
v4ACt1ODAN Bee atANOM Hox Invert  O0-Din MECC OIMACD CD74AC534M96 296-4247-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIG =.92—Sss69SC 
Severn 1 : : CD74AC534M96 296-4247-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIC 612.00/2,000 
TaneriO0et ezbed i ESSSHDM| Quad 2-Input Positive AND Gate 16-Dip HERES R 2090 CD74AC541E 296-4248-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 92 69 52 
7 ip a i : 
74011 008PWR 296-4155-1-ND)) Quad 2-Input Positive AND Gate G-TSSOP 91:50) 9)1:20si990 CD74AC541M96 296-16677-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-S0IC 70 53 40 
74AC11008PWR 296-4155-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 6-TSSOP 1560.00/2,000 aes Hi Tce ‘ , ; : 
CD74AC541M96 296-16677-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 20-SOIC 468.00/2,000 
74AC11032D 296-4156-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 16-SOIC 1.50 1.20 90 Gere 6 i 
CD74AC573E 296-1379-5-ND | Octal Transparent Latch... 20-Dip 92 69 52 
74AC11032DBR 296-4157-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 16-SSOP 1.50 1.20.90 CD74AC573M96 296-14483-1-ND | Octal Transparent Latch 20-SOIC 92 «692 
DAG HIOSEDBR eoGaalSia2stvm| Quad 2-Input OR Gate aGSSOF etn venouly CD74AC573M96 296-14483-2-ND | Octal Transparent Lato 30-S0IG ~—_-672.00/2,000 
74AC11032N 296-4158-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 16-Dip 1.50 1.20 .90 SN74ACO0D 296-1052-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14S0I0 473828 
74AC11074D 296-4159-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop -14-S0IG 1.50 1.20.90 SN74ACOODR 296-1052-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-S0IC 47,3826 
74AC11074PWR 296-4160-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop 4-TSSOP 1.50 1.20 90 SN74ACOODR 296-1052-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 305.00/2,500 
74AC11074PWR 296-4160-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14-TSSOP 1560.00/2,000 SN74ACOON 296-4287-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 50 40 30 
74AC11086D 296-4161-5-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate 16-SOIC 1.50 1.20.90 SN74ACOOPWR 296-4288-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate “qaTSS0P 453627 
74AC11138N 296-4162-5-ND | 3-8 Decoder/Demuttiplexer 16-Dip 1.75 1.40 1.05 SN74ACOOPWR 296-4288-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate .14-TSSOP 252.00/2,000 
74AC11138PWR 296-4163-1-ND | 3-8 Decoder/Demuttiplexer 6-TSSOP 1.75 1.40 1.05 SN74AC04D 296-1053-5-ND | Hex Inverter. 14-S0I0 45 3627 
74AC11138PWR 296-4163-2-ND | 3-8 Decoder/Demuttiplexer 6-TSSOP 1820.00/2,000 SN74ACO4DR 296-1053-1-ND | Hex Inverter. 14-SOIC 473826 
74AC11240DBR 296-4167-1-ND | Octal Buffer/Line Driver 24-SSOP 2.34 1.88 1.46 SN74ACO4DR 296-1053-2-ND_| Hex Inverter. 14-SOIC 305.00/2,500 
74AC11240DBR 296-4167-2-ND _| Octal Buffer/Line Drive 24-SSOP 2652.00/2,000 SN74AC04DBR 296-4289-1-ND | Hex Inverter. 14-SSOP 45. 36 27 
74AC11244DBR 296-4168-1-ND | Octal Buffer/Line Drivel 24-SSOP 2.34 1.88 1.46 SN74ACO4DBR 296-4289-2-ND_ | Hex Inverter. 14-SSOP 252.00/2,000 
74AC11244DBR 296-4168-2-ND | Octal Buffer/Line Drive 2652.00/2,000 SN74ACO4MDREP 296-18122-1-ND | Hex Inverter. 14-SOIG 1.25 1.00.75 
74AC11244DW 296-4169-5-ND | Octal Buffer/Line Drive 234 1.88 1.46 SN74ACO4MDREP 296-18122-2-ND | Hex Inverter. 14-SOIC 1600.00/2,500 
74AC11244PWR 296-1000-1-ND | Octal Buffer/Line Drive! 234 1.88 1.46 SN74ACO4N 296-4290-5-ND_| Hex Inverter. 14-Dip 504030 
74AC11244PWR 296-1000-2-ND_| Octal Buffer/Line Drive! 2652.00/2,000 SN74ACO4PWR 296-1054-1-ND | Hex Inverter. T4TSSOP 43S 
74AC11245DW 296-4170-5-ND | Octal Bus Transceiver 234 1.88 1.46 SN74ACO4PWR 296-1054-2-ND | Hex Inverter. .14-TSSOP 238.00/2,000 
74AC16244DGGR 296-15845-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Drive 138 110 83 SN74ACO8DBR 296-4291-1-ND | Quad 2-Input AND Gat 14-SSOP 45867 
74AC16244DGGR 296-15845-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 1430.00/2,000 SN74ACO8DBR 296-4291-2-ND | Quad 2-Input AND Gat 14-SSOP 252.00/2,000 
74AC16244DL 296-4173-5-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 1.38 110 83 SN74ACO8DR 296-1055-1-ND_| Quad 2-Input AND Gat 14-SOIC 504 
74AC16244DLR 296-14452-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 1.38 110 83 SN74AC08DR 296-1055-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .. T4-SOIC 327.50/2,500 
74AC16244DLR 296-14452-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 715.00/1,000 SN74ACO8MDREP 296-22248-1-ND | Quad 2-Input AND Gate NEW! 14-SOIC 144 1.20 96 
74AC16245DL 296-4174-5-ND | 16-Bit Bus Transceive 150 120 90 SN74ACO8MDREP 296-22248-2-ND | Quad 2-Input AND Gate NEW! 14-SOIC 1560.00/2,500 
74AC16374DLR 296-14453-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1.38 1.10 83 SN74ACO8PWR 296-4292-1-ND | Quad 2-Input AND Gate .. -14-TSSOP 433426 
74AC16374DLR 296-14453-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 715.00/1,000 SN7AACOBPWR ZOE aea NER! Quad 2-Input AND Gate VATSSOP 298100/2,000 
CD74ACO0E 296-4214-5-ND_| Quad 2-Input NAND Gate... 60 45 34 Se a oa ee ee END ible input ND eae ects 50 Sa tep nae 
7 “EY | - -2-| riple 3-Inpu' ate | .00/2, 
Sova SO Se | Peano ees SN74AC100R 296-4294-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-S0IG 50 40.30 
CD74ACOOM96 296-4215-2-ND | Quad Snnut NAND Gate ” 455.00/2,500 SN74AC10DR 296-4294-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 337.50/2,500 
CD74AC02M96 996-4216-1-ND. | Quad 2-Input NOR Gate a a SN74AC10PWR 296-4295-1-ND_| Triple 3-Input NAND Gate .14-TSSOP_ 50.40 
CD74Ac02M96 296-4216-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. ~ 45500/2,500 SN74ACTOPWR 296-4295-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate “T4TSSOP 280.00/2,000 
CD74ACOdE DORE TANO Hex Invert - cranes SN74AC11DBR 296-4296-1-ND | Triple 3-Input AND Gat 14-SSOP 50 40 30 
CDTAA ANOS See RSID Aceliveteh Gee SN74AC11DBR 296-4296-2-ND | Triple 3-Input AND Gat 14-SSOP 280.00/2,000 
Goel : : : SN74AC11D 296-4297-5-ND | Triple 3-Input AND Gat 14-SOIC 50» 40-80 
CD74AC04M96 296-4218-2-ND | Hex Inverter 455.00/2,500 SN74AC11DR 296-4297-1-ND_|Triple 3-Input AND Gat 14-S0I0 50 .40—-30 
CD74AC05E 296-4219-5-ND_ | Hex Invert 60 6.45 34 
CDy4ACOSM SRE Hoelive het & on SN74ACT1DR 296-4297-2-ND | Triple 3-Input AND Gate.. T4-SOIC 337.50/2,500 
SO7AACIEM Suan Geociwl rn Ee SN74AC11IPWREP | 296-22249-1-ND | Triple 3-Input AND Gate NEW! 14-TSSOP .88-—Ss«66—t—«CSO 
-1377-5- ‘ . : : : SN74AC11IPWREP | 296-22249-2-ND | Triple 3-Input AND Gate NEW! .14-TSSOP 586.00/2,000 
COM ACDEMGS Soe ATE IND Gud > lonut AND ce 56 Hee Gop eee SN74AC11PWR 296-4298-1-ND | Triple 3-Input AND Gate... 14-TSSOP 50. 40 
-14477-2-ND | Quad 2-Inpui ate . 00/2, SN74AC11PWR 296-4298-2-ND_| Triple 3-Input AND Gate.. .14-TSSOP 280.00/2,000 
CD74AC10M96 296-4222-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat 56 4232 SN74AC14DBR 296-4299-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SS0P. 43. ~«34.-S««8 
CD74AC10M96 296-4222-2-ND_| Triple 3-Input NAND Gat 455.00/2,500 SN74AC14DBR 296-4299-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SSOP 238.00/2,000 
CD74AC14M 296-1981-5-ND | Hex Inverter Schmitt Trigge 56 4232 SN74AC14D 296-4300-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIC 50 41 .28 
CD74AC14M96 296-1981-1-ND | Hex Inverter Schmitt Trigge 58 AT 35 SN74AC14DR 296-4300-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIC 50 AL .28 
CD74AC14M96 296-1981-2-ND | Hex Inverter Schmitt Trigge 392.50/2,500 SN74AC14DR 296-4300-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIC 327.50/2,500 
CD74AC20E 296-4237-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 60 45 34 SN74AC14N 296-4301-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 4-Dip —55CASC«CB 
CD74AC20M 296-4238-5-ND_| Dual 4-Input NAND Gate 56 42.32 SN74AC14PWR 296-4302-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TSSOP 473826 
CD74AC32M96 296-1985-1-ND | Quad 2-Input OR Gate $6. 432 SN74AC14PWR 296-4302-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TSSOP 260.00/2,000 
CD74AC32M96 296-1985-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 455.00/2,500 SN74AC32D 296-1059-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-SOIC 473826 
CD74AC74M 296-4249-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset, $6 42 32 SN74AC32DR 296-1059-1-ND_| Quad 2-Input OR Gate. 14-SOIC 473826 
CD74AC74M96 296-14484-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset. BO 32 SN74AC32DR 296-1059-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 305.00/2,500 
CD74AC74M96 296-14484-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset, 455.00/2,500 SN74AC32DBR 296-4317-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 4 6 
CD74AC109M96 296-4221-1-ND | Dual JK Flip-Flop with Set/Reset ‘SGN AO NE? SN74AC32DBR 296-4317-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 252.00/2,000 
CD74AC109M96 296-4221-2-ND | Dual JK Flip-Flop with Set/Reset 455.00/2,500 SN74AC32MDREP 296-22252-1-ND | Quad 2-Input OR Gate NE! 125 1.00 .75 
CD74AC112E 296-4223-5-ND | Dual JK Flip-Flop with Set/Reset 68 51 39 SN74AC32MDREP 296-22252-2-ND | Quad 2-Input OR Gate NE 1600.00/2,500 
CD74AC112M 296-4224-5-ND | Dual JK Flip-Flop with Set/Reset 56 42 32 SN74AC32N 296-4318-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 50 40.30 
CD74AC138E 296-4225-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 68 51 39 Soe Ea aean eta 2 input OR pale ees 5 565 C0 want 
CD74AC138M 296-4226-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer ... 56 A282 ey uad é-inpu ale. dag AOU 
CD74AC139M96 296-4297-1-ND_ | Dual 2-4 Line Decoder/Demultiplexer ‘60 45 34 SN74ac74D 296-1063-5-ND | Dual Positive Edge-Triggered D-Type 
CD74AC139M96 296-4227-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demultiplexer 487.50/2,500 Flip-Flop with Clear and Preset... M4S0lc 50-4030 
CD74AC151M96 296-4228-1-ND | 8-1 Line Data Selector/Mux... 76 57 43 SN74AC74DR 296-1063-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC151M96 296-4228-2-ND_|8-1 Line Data Selector/Mux .16-SOIC 617.50/2,500 Flip-Flop with Clear and Preset.............- 14-SOIG 473826 
CD74AC1S1MDREP  |296-22097-1-ND |8-1 Line Data Selector/Mux NEW.........16-S0IC 225 180 1.40 SN74AG74DR eiiaceaurg| Cua! Positive: Edge Triggered Type calc aos 0077 sna 
CD74AC151MDREP —_| 296-22097-2-ND | 8-1 Line Data Selector/Mux NEW! .16-SOIC 3150.00/2,500 SN74AC74DBR Pee RPNOM Diicl Postive-trne Tanered Dae sti 
CD74AC153M96 296-4229-1-ND | Dual 4-Input Multiplexer... “16-SOI0 76 = 57S—AB A roe eden od yp : 
CD74AC153M96 296-4229-2-ND |D 5 Flip-Flop with Clear and Preset............... 14-SSOP 50 40.30 
~ +2 ual 4-Input Multiplexer . 16-SOIC 617.50/2,500 SN74AC7ADBR 296-4341-2-ND [Dual Positive-Edge-Tri DT 
CD74AC157E 296-4230-5-ND | Quad 2-Input Multiplexe 16-Dip 72 2.54 ual F ositive-cage-Iriggered D-!ype 
7 Flip-Flop with Clear and Preset 280.00/2,000 
CD74AC157M 296-4231-5-ND | Quad 2-Input Multiplexe 16-S0IG 72 54 SN74AC74MDREP 296-18123-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Typ 
CD74AC161M 296-4232-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter. . 16-SOIC nie. 54 41 Ine i 7 ie 
7 . ' Flip-Flop with Clear and Preset NEW!...14-SOIC 1.40 1.12 .84 
CD74AC163E 296-4233-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter. 16-Dip 68 51 39 SN74AC74MDREP 296-18123-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC163M96 296-4234-1-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter. . 16-SOIC 64 48 «36 Flip-Flop with Clear and Preset NEW... 14-SOIC. 1792.50/2,500 
CD74AC163M96 296-4234-2-ND 4-Bit Synchronous Binary Counter. - 16-SOIC 520.00/2,500 SN74AC74N 206-4342-5-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC164E 296-4235-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register......14-Dip 68 51 39 Flip-Flop with Clear and Preset.................. 14-Dip 50 40 30 
CD74AC174E 296-4236-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset 16-Dip 68 1 39 SN74AC74NSR 296-13129-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC238M96 296-4239-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux -16-SOIC 1.25 1.00 75 Flip-Flop with Clear and Preset............... 14-SOP 50 40 30 
CD74AC238M96 296-4239-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux . 16-SOIC 1600.00/2,500 SN74AC74NSR 296-13129-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74AC240M 296-4240-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive: . 20-SOIC -80 60 45 Flip-Flop with Clear and Preset................ 14-SOP 280.00/2,000 
CD74AC244M96 296-14479-1-ND | Tri-State Non-Inverting Octal SN74AC74PWR 296-1064-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
Buffer/Line Driver............. 80 60 45 Flip-Flop with Clear and Preset............. 14-TSSOP FOUN med0lec0) 
CD74AC244M96 296-14479-2-ND | Tri-State Non-Inverting Octal SN74AC74PWR 296-1064-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
Buffer/Line Driver............ 532.00/2,000 Flip-Flop with Clear and Preset. .14-TSSOP 280.00/2,000 
CD74AC245M96 296-14480-1-ND | Tri-State Non-Inverting Octal SN74AC86D 296-4343-5-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-SOIC 4334.26 
Bus Transceiver. 92.69 52 SN74AC86DBR 296-4344-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 50 40 30 
CD74AC245M96 296-14480-2-ND | Tri-State Non-Inverting Octal SN74AC86DBR 296-4344-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 280.00/2,000 
Bus Transceiver. 612.00/2,000 SN74AC86N 296-4345-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 50 40 = .30 
CD74AC253M 296-4242-5-ND | Tri-State Dual 4-Input Mux 16-SOIC 92 «6952 SN74AC86PWR 296-4346-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. .14-TSSOP 50 = 40-30 
CD74AC257M 296-4243-5-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux 78 65 52 SN74AC86PWR 296-4346-2-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate. .14-TSSOP 280.00/2,000 
CD74AC273E 296-1378-5-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with 75 63 50 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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INSTRUMENTS Digi@Reel ¥ DIGITAL LOGIC (Continued) 
wee Digi-Key Price Each Uae Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ql 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AC240DBR 296-4303-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 64 48 36 74ACT11074NSR 296-13059-1-ND | Dual Positive Edge-Triggered D-Type 
SN74AC240DBR 296-4303-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 426.00/2,000 Flip-Flop with Clear and Presét..........-.... 14-SOP 148 118 .89 
SN74AC240DW 296-4304-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 64 48 36 74ACT11074NSR 296-13059-2-ND | Dual Positive Edge-Triggered D-Type 
SN74AC240DWR 296-14686-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 64 48 36 Flip-Flop with Clear and Preset. . 14-SOP 1534.00/2,000 
SN74AC240DWR 296-14686-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 426.00/2,000 74ACT11139D 296-4185-5-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demux. 16-SOIC 1.75 1.40 1.05 
SN74AC240N 296-4305-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivel a7 54 AT 74ACT11139PWR 296-4186-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux. -16-TSSOP) 1.75 «1.40 1.05 
SN74AC240PWR 296-4306-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 64 48 36 74ACT11139PWR 296-4186-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux. .16-TSSOP 1820.00/2,000 
SN74AC240PWR 296-4306-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 426.00/2,000 74ACT11240DW 296-4187-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 24-SOIC 2.36 1.89 1.47 
SN74AC241DBR 296-4307-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 56 42, 432) 74ACT11240NT 296-4188-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 2.36 1.89 1.47 
SN74AC241DBR 296-4307-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 372.00/2,000 74ACT11244DBR 296-4189-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 2.36 1.89 1.47 
SN74AC241DW 296-1056-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 56 42 32 74ACT11244DBR 296-4189-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 2678.00/2,000 
SN74AC241DWR 296-1056-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 56 42 32 74ACT11244DW 296-1001-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 2.36 1.89 1.47 
SN74AC241DWR 296-1056-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 372.00/2,000 74ACT11244DWR 296-1001-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 2.36 1.89 1.47 
SN74AC241N 296-4308-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 56 42 32 74ACT11244DWR 296-1001-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 2678.00/2,000 
SN74AC241 PWR 296-4309-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 56 nA2 eae) 74ACT11244NT 296-4190-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 2.36 1.89 1.47 
SN74AC241PWR 296-4309-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 372.00/2,000 74ACT11244PWR 296-1002-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver .24-TSSOP 236 1.89 1.47 
SN74AC244DBR 296-4310-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 80 60 45 74ACT11244PWR 296-1002-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver .24-TSSOP 2678.00/2,000 
SN74AC244DBR 296-4310-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 532.00/2,000 TACT 2ABDBR Ea 2 ae se _ - Transeelve Bes ie ile 
SN74AC244DWR 296-1057-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: _ 255) 44 33 i “2 r-otate Octal Bus Transceivel 00/2, 
SN74AC244DWR 296-1057-2-ND [Tri-State Octal Buffer/Line Driver. .20-S0IC 308.00/2,000 74ACT11245DW 296-4192-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceive 2.36 1.89 1.47 
SN74AC244MDWREP |296-22250-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW!..20-SOIC 2.52 2.02 1.57 T4ACT11245NT 296-4193-5-ND Tri-State Octal Bus Transceive! 2.36 1.89 1.47 
SN74AC244MDWREP | 296-22250-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEWE..20-SOIC 2856.00/2,000 74ACT11245PWR 296-1003-1-ND Tri-State Octal Bus Transceive! . 2.36 1.89 1.47 
SN74AC244MNSREP | 296-22251-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver MEW!...20-SOP 2.52 2.02 1.57 74ACT11245PWR 296-1003-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive .24-TSSOP 2678.00/2,000 
SN74AC244MNSREP | 296-22251-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW! 2856.00/2,000 TAC eee DeR Beata it State Quad as Multiplexer poste ae ie He 
SN74AC244N 296-4311-5-ND__| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 80 60.45 a re rotate Quad 2-1 Multiplexer, Fs 00/2, 
SN74AC244NSR 296-4312-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 80 60 45 74ACT11257DW 296-4195-5-ND Tri-State Quad 2-1 Multiplexer 20-SOIC 2.13 1.70 1.28 
SN74AC244NSR 996-4312-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 532.00/2,000 74ACT11257DWR 296-4195-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Multiplexer. 20-SOIC 213 1.70 1.28 
SN74AC244PWR 996-4313-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 80 60 45 74ACT11257DWR 296-4195-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Multiplexer. 20-SOIC 2210.00/2,000 
SN74AC244PWR 296-4313-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 532.00/2,000 74ACT11286D 296-4196-5-ND | 9-Bit Parity Generator/Checker 14-SOIC 2.27 1.82 1.42 
SN74AC245DBR 996-4314-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver.. 80 60 45 74ACT11286DR 296-4196-1-ND_ | 9-Bit Parity Generator/Checker 14-SOIC 2.27 1.82 1.42 
SN74AC245DBR 296-4314-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 532.00/2,000 74ACT11286DR 296-4196-2-ND | 9-Bit Parity Generator/Checker 14-SOIC 3182.50/2,500 
SN74AC245DW 296-1058-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 80 60 45 74ACT11373DBR 296-4197-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....24-SSOP 2.36 1.89 1.47 
SN74AC245DWR 296-1058-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv i 80 60 45 74ACT11373DBR 296-4197-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latc 24-SSOP 2678.00/2,000 
SN74AC245DWR 296-1058-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv .20-S0IC 532.00/2,000 ae eee ecene inst Octal D Type Transparent Late! poe Bee HY i ae 
SN74AC245IDWREP | 296-19500-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv .20-SOIC 1.35 1.13.90 i ae nrotate Octal D-lype Flip-Flop... g + : 5 
SN74AC245IDWREP | 296-19500-2-ND | Tri-State Octal Bus T i ~20-SO0IC 1198.00/2,000 74ACT11543DWR 296-4200-1-ND | Tri-State Octal Latched Transceiver 28-SOIC 5.18 4.14 3.22 
SNT4AC245N paaet MAN Tri-State Octal Bus Transcol 20-Dip 80 ee 7AACT11543DWR ——_|296-4200-2-ND_| Tri-State Octal Latched Transceiver... 28-SOIC 2933.00/1,000 
SN74AC245PWR 296-4316-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiv 0-TSSOP i Gy 25 74ACT11652DWR 296-4201-1-ND | Tri-State Octal Register Bus Transceiver....28-SOIC 8.36 6.69 5.65 
SN74AC245PWR 296-4316-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv (0-TSSOP 532.00/2,000 74ACT11652DWR 296-4201-2-ND_| Tri-State Octal Register Bus Transceiver... 28-SOIC 5225.00/1,000 
SN74AC373DBR 296-4320-1-ND_|Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch....20-SSOP__.80__.60__.45 ah ae See Wa es oe eae 1.33 aor al 
Secret BESTT Vo State een a tN SS ae ee 74ACT16244DGGR — |296-1004-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver........48-TSSOP 1.22 1.02.82 
tetas Obs D-Tene Teagcactentlbatch 1 oma 7AACT16244DGGR — |296-1004-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Line Dri 48-TSSOP 1082.00/2,000 
SN74AC373DWR 296-4321-2-ND_ | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch .. 20-SOIC 532.00/2,000 cARCTIADAADIE poe DOSIEnID if cis 16 7 Buitcvline aoe e-SSOP MCCMMETOC HRMS 
SN74AC373MDWREP | 296-22253-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent a aoe He 4: ‘ : Z ; : : 
Latch NEW! 252 2.02 1.57 74ACT16244DLR 296-1005-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Drive 48-SSOP 1.22 1.02.82 
7 74ACT16244DLR 296-1005-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Drive 48-SSOP 541.00/1,000 
SN74AC373MDWREP_ | 296-22253-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent i 4 s 2 
7 74ACT16245DGGR 296-4203-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. .48-TSSOP 1.22 1.02 .82 
SN74AC373NSR 296-4322-1-ND Beat ype Transparent La ch... 20-SOP ee 74ACT16245DGGR 296-4203-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. .48-TSSOP 1082.00/2,000 
SN74AC373NSR 996-4322-2-ND_ | Tri-State Octal D-Type T t Latch .. 20-SOP ~~ 532.00/2,000 74ACT16245DLR 296-1006-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver... 48-SSOP 1.22 1.02 82 
tr Sisie OcksIDeTena Tages Larch 90 eo TAACT16245DLR _|296-1006-2-ND_| Tri-State 16-Bit Transceiver 48-SSOP 541.00/1,000 
SN74AC373PWR 296-4323-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch......20-TSSOP 80 60.45 AAGTIG3730 PORHOOTESSINN TH-SUTE-ET D-Type Tr aa t Fae SSOP WEIS flag BD 7 
SN74AC373PWR 296-4323-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch... 20-TSSOP 532.00/2,000 us aac SaeeRER ae aa eee ‘ oe ae Tepe Lock yee ee 
SN74AC374DBR 296-4324-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-SSOP 80 60 45 e at eee pie 2 : S 
i 9. i bs ip. 7 74ACT16373DLR 296-1007-2-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch ... 48-SSOP 689.00/1,000 
SNedacerapn RECORD state Geil Dele Elocrios PN a 74ACT16374DL 296-1008-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 1.33 1.06 | .80 
SN74AC3740WR 296-1060-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. -20-SOIC ___—_§32.00/2,000 7AAGTI6374DLR 2doaIUOGaIgNDgs| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 40-SSOP GRREGSEeal UO 0 
SN74AC374PWR 296-4325-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. O-TSsop. 60 +60 +45 ac esante ail Dae uD Tr-Stata 16-Bit O-Type Fip-Fiop 48-SS0P 989.0071, 000, 
SN74AC374PWR 296-4325-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 0-TSSOP 532.00/2,000 N-Otle, Toran eg istered Lranscelver’. : : : 
e a a _ i 74ACT16543DLR 296-1009-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 1.53 1.22 .92 
SN74AC533DBR 296-4326-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 1.20 1.00 .80 i t b ; 
4 Noll a _ = 74ACT16543DLR 296-1009-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ....56-SSOP 793.00/1,000 
SN74AC533DBR 296-4326-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 1064.00/2,000 i : 
SN74AC533DW 296-4327-5-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SOIC_ 1.20 1.00 | .80 74ACT16623DLR 296-4204-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .-48-SSOP 5.45 4.36 3.39 
7 74ACT16623DLR 296-4204-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver ..48-SSOP 3086.00/1,000 
SN74AC533PWR 296-4328-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch 0-TSSOP 1.20 1.00 .80 H f ; 7 
3 iol a a t 74ACT16646DL 296-4205-5-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SSOP 2.93 2.34 1.82 
SN74AC533PWR 296-4328-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch 0-TSSOP 1064.00/2,000 H ; ° 
fi id i _ nee . 74ACT16646DLR 296-4205-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SSOP 2.93 2.34 1.82 
SN74AC534DBR 296-4329-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-SSOP 68 51.89 + : H : 
3 Sal iy _ ae * 74ACT16646DLR 296-4205-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SSOP 1658.00/1,000 
SN74AC534DBR 296-4329-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-SSOP 452.00/2,000 ‘ . 7 
5 He _ hae % 74ACT16651DL 296-4206-5-ND_| Tri-State 16-Bit Transceiver/Register........56-SSOP 8.36 6.69 5.65 
SN74AC534DW 296-4330-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .20-SOIC 68 51 39 = = 7 
7 7 7 74ACT16657DL 296-4207-5-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver 56-SSOP 8.98 8.09 7.17 
SN74AC534N 296-4331-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-Dip desi) a8) 4908-5. -BtD_ in. i 
i : 74ACT16823DL 296-4208-5-ND | Tri-State 18-Bit D-Type Flip-Flop 56-SSOP 640 512 4.32 
SN74AC534PWR 296-4332-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 0-TSSOP 60 A534 H i ; 
; : 74ACT16823DLR 296-14457-1-ND | Tri-State 18-Bit D-Type Flip-Flop 56-SSOP 640 512 4.32 
SN74AC534PWR 296-4332-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 0-TSSOP 400.00/2,000 Ba aaaet | i ae hi 7 
Bsegiay 3 74ACT16823DLR 296-14457-2-ND | Tri-State 18-Bit D-Type Flip-Flop 56-SSOP 4000.00/1,000 
SN74AC563DBR 296-4333-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparen ....20-SSOP 1.20 1.00 .80 H 4 : 
£ way ‘| - q 74ACT16825DL 296-4209-5-ND_| Tri-State 18-Bit Buffer/Line Drive 56-SSOP 6.40 5.12 4.32 
SN74AC563DBR 296-4333-2-ND_| Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 1064.00/2,000 - - - - 
7 74ACT16825DLR 296-4209-1-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Line Drive 56-SSOP 640 5.12 4.32 
SN74AC563DW 296-4334-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch..20-SOIC 1.20 1.00 .80 SAONOL9! _ _Bi 5 ; a 
i 74ACT16825DLR 296-4209-2-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Line Drive 56-SSOP 4000.00/1,000 
SN74AC563PWR 296-4335-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch 0-TSSOP 1.20 1.00 .80 74ACT16841DL 996-4210-5-ND_ | Tri-State 20-Bit D-T " 
, ype Latch .. 56-SSOP 640 512 4.32 
SN74AC563PWR 296-4335-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch 0-TSSOP 1064.00/2,000 74ACT16863DL 996-4212-5-ND_ | Tri H P 
: ; ~ eo: ri-State 18-Bit Bus Transceiver .. 56-SSOP 640 5.12 4.32 
SN74AC564DW 296-4336-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .20-SOIC 1.41 118 .94 s a fc Bi A it 
; 74ACT16952DLR 296-4213-1-ND_| Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 7.46 5.97 5.04 
SN74AC573DBR 296-4337-1-ND_| Tri-St. Octal D-Type Transparen |... 20-SSOP 80 60.45 7 ; - = 
= 74ACT16952DLR 296-4213-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ....56-SSOP 4663.00/1,000 
SN74AC573DBR 296-4337-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 532.00/2,000 ADE ()-5- e iE 
i: CD74ACTOOM 296-4250-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 56 42 32 
SN74AC573DW 296-1061-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch.. 20-SOIC 80 60 45 S ae : fs 
5; CD74ACTOOM96 296-14485-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 56 42 32 
SN74AC573DWR 296-1061-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch .. 20-SOIC 80 60.45 CD74ACTOOM96 296-14485-2-ND | Quad 2-In i 
4 put NAND Gate 14-SOIC 455.00/2,500 
SN74AC573DWR 296-1061-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch.. 20-SOIC 532.00/2,000 7 “6 ii B 
i CD74ACT02M 296-4251-5-ND | Quad 2-Input NOR Gat 14-SOIC 56 42.82 
SN74AC573PWR 296-4338-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Transp. Latch......20-TSSOP 80 60.45 
: CD74ACTO2M96 296-14486-1-ND | Quad 2-Input NOR Gat TFS0I0 «56.42 ~—=C«D 
SN74AC573PWR 296-4338-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch 0-TSSOP §32.00/2,000 S 9. Z 
: i CD74ACTO2M96 296-14486-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate ... 455.00/2,501 
SN74AC574DBR 296-4339-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-SSOP 80 60 45 . ae 
i ; CD74ACTO4E 296-14487-5-ND | Hex Inverter . 60 45 34 
SN74AC574DBR 296-4339-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-SSOP 532.00/2,000 . neal 
: i CD74ACTO4M 296-1983-5-ND | Hex Inverter .. 56 42 32 
SN74AC574DW 296-1062-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .20-S0IG 806045 "1983-1. 
i : CD74ACTO4M96 296-1983-1-ND_| Hex Inverter .. 56 42.32 
SN74AC574DWR 296-1062-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .20-SOIC 80 60.45 ; 
7 - CD74ACTOSE 296-12763-5-ND | Hex Inverter with Open-Drai 60 45 (34 
SN74AC574DWR 296-1062-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .20-SOIC 532.00/2,000 ie es i -Drai 
: ; CD74ACTOSM 296-4252-5-ND | Hex Inverter with Open-Drai 56 Ep Ey 
SN74AC574PWR 296-4340-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. O-TSSOP 80.6045 14488-1- i Drail 
. i CD74ACTOSM96 296-14488-1-ND | Hex Inverter with Open-Drai 56 42 32 
SN74AC574PWR 296-4340-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 0-TSSOP 532.00/2,000 CD74ACTO5M96 296-14488-2-ND | Hex Inverter with Open-Drai 455.00/2,500 
ACT Family CD74ACTO8M 296-4253-5-ND | Quad 2-Input AND Gate ... 56 42.32 
74ACT110000R 296-14295-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 16S0IC 148 +118 89 CD74ACTOBM96 296-14489-1-ND | Quad 2-Input AND Gat a ey 
74ACT11000DR 296-14295-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate . 16-SOIC 1887.50/2,500 CD74ACTO8M96 296-14489-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .. 455.00/2,500 
74ACT11004DW 296-4177-5-ND | Hex Inverter............... .20-SOIC 148 118 .89 CD74ACT14E 296-12765-5-ND | Hex Schmitt Trigger Invertet 60 45 = 84 
74ACT11008D 296-4178-5-ND | Quad 2-Input AND Gate . .16-SOIC 148 118 .89 CD74ACT14M 296-1380-5-ND | Hex Schmitt Trigger Inverte 56 42 32 
74ACT11008N 296-4179-5-ND | Quad 2-Input AND Gate . 16-Dip 148 118 89 CD74ACT14M96 296-14492-1-ND | Hex Schmitt Trigger Invertet 58 40385) 
74ACT11030DR 296-4180-1-ND |8-Input NAND Gate 148 148 89 CD74ACTI4M96 296-14492-2-ND | Hex Schmitt Trigger Inverte 392.50/2,500 
74ACT11030DR 296-4180-2-ND | 8-Input NAND Gate 1887.50/2,500 CD74ACT20E 296-4266-5-ND Dual 4-Input NAND Gate. 60 45 34 
74ACT11032DBR 296-4181-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 148 118 89 CD74ACT20M 296-4267-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate .. 206) 420 ce 
TaRCTH103208 [296-4182 ND_[Quad 2Inut Poste OR Gat as 18 89 | brancTsaMos —__|296-14486--ND [Quad input OR Gate 52 
4182-1 - luad 2-Input Positive a : ; ! ~ -1- | : i : E 
74ACT11032DR 296-4182-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 1887.50/2,500 CD74ACT32M96 296-14499-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 455.00/2,500 
74ACT11032N 296-4183-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 148 118 89 CD74ACT74M 296-4285-5-ND_ | Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset. 56 4232 
74ACT11074DBR 296-4184-1-ND | Dual Positive Edge-Triggered D-Type CD74ACT74M96 296-14503-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Set/Reset. 58 AT 35 
Flip-Flop with Clear and Preset... 148 118 .89 CD74ACT74M96 296-14503-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop wtih Set/Reset. 392.50/2,500 
74ACT11074DBR 296-4184-2-ND | Dual Positive Edge-Triggered D-Type CD74ACT86E 296-4286-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate -60 45.34 
Flip-Flop with Clear and Preset............... 14-SSOP 1534.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Tl Digi-Key Price Each ale Digi-Key Price Each 
Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD74ACT86MDREP —]296-22099-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate NEW!...14-SOIC 2.10 1.68 1.26 SN74ACT10PWR 296-4361-1-ND_ Triple 3-Input NAND Gate 14-TSSOP 4538627 
CD74ACT86MDREP —_|296-22099-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate NEW... 14-SOIC 2687.50/2,500 SN74ACT10PWR 296-4361-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate .14-TSSOP 252.00/2,000 
CD74ACT109M 296-4254-5-ND | Dual J-K Flip-Flop with Set/Reset 16-SOIG 7254 SN74ACT11D 296-1455-5-ND Triple 3-Input AND Gat 14-SOIC 50-4080 
CD74ACT112M96 296-12764-1-ND | Dual, Neg., J-K Flip-Flop with Set/Reset....16-SOIC 60 45 34 SN74ACT11DBR 296-4362-1-ND | Triple 3-Input AND Gat 14-ssop 504030 
CD74ACT112M96 296-12764-2-ND | Dual, Neg., J-K Flip-Flop with Set/Reset .... 16-SOIC 487.50/2,500 SN74ACT11DBR 296-4362-2-ND_|Triple 3-Input AND Gate.. 14-SSOP 280.00/2,000 
CD74ACTI38E 296-14490-5-ND [3-8 Line Decoder/Demux 16Dip 68 51 39 SN74ACT11N 296-4363-5-ND Triple 3-Input AND Gate.. 14-Dip 554483 
CD74ACT138M 296-4255-5-ND_|3-8 Line Decoder/Demux 16-SOIG 60 «4534 SN74ACT11PWR 296-4364-1-ND_ Triple 3-Input AND Gat .14-TSSOP 504030 
CD74ACT138M96 296-14491-1-ND |3-8 Line Decoder/Demux .16-SOIG 57 4383. SN74ACT11PWR 296-4364-2-ND | Triple 3-Input AND Gate. .14-TSSOP 280.00/2,000 
CD74ACT138M96 296-14491-2-ND |3-8 Line Decoder/Demux .16-SOIC 465.00/2,500 SN74ACT14D 296-1068-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIC 50. A128 
CD74ACT139E 296-4256-5-ND |Dual 2-4 Line Decoder/Demu: 16-Dip 68 ~=.51 89 SN74ACT14DR 296-1068-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverte! 200 eee died, 
CD74ACT139M 296-4257-5-ND [Dual 2-4 Line Decoder/Demu 16S0IC 60 45 34 SN74ACT14DR 296-1068-2-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter 327.50/2,500 
CD74ACT151M96 296-12766-1-ND |8-1 Data Selectors/Multiplexe 16-SOIC 80 6045 SN74ACT14DBR 296-4367-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte AB 34 
CD74ACT151M96 296-12766-2-ND |8-1 Data Selectors/Multiplexe! .16-SOIC 650.00/2,500 SN74ACT14DBR 296-4367-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 238.00/2,000 
CD74ACT153E 296-4258-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer 16-Dip 80 60 45 SN74ACT14N 296-4368-5-ND Hex Schmitt-Trigger Inverte 50 40.30 
CD74ACT153M 296-4259-5-ND_| Dual 4-Input Multiplexer 16-SOIG 7254 SN74ACT14PWR 296-4369-1-ND_|Hex Schmitt-Trigger Inverte At 38 
CD74ACT153NSR 296-18400-1-ND |Dual 4-Input Multiplexer _16-SOIC Be 54. AL SN74ACT14PWR 296-4369-2-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter .14-TSSOP 260.00/2,000 
CD74ACT153NSR 296-18400-2-ND | Dual 4-Input Multiplexer . 16-SOIC 478.00/2,000 SN74ACT32D 296-1074-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-SOIC 45 8627 
CD74ACT157E 296-4260-5-ND | Quad 2-Input Multiplexe 16-Dip 75 63 50 SN74ACT32DR 296-1074-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-SOIC 478826 
CD74ACT157M 296-4261-5-ND | Quad 2-Input Multiplexe .16-SOIC 9.75 «=.63-—Sf—«C5 SN74ACT32DR 296-1074-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-SOIC 305.00/2,500 
CD74ACT157PWR 296-15079-1-ND | Quad 2-Input Multiplexe 6-TSSOP 72,54 SN74ACT32DBR 296-4387-1-ND_| Quad 2-Input OR Gate. 14-SSOP_ 4536 
CD74ACT157PWR 296-15079-2-ND | Quad 2-Input Multiplexe 6-TSSOP 478.00/2,000 SN74ACT32DBR 296-4387-2-ND Quad 2-Input OR Gate. 14-SSOP 252.00/2,000 
CD74ACT158M96 296-4262-1-ND | Quad 2-Input Multiplexe 16-SOIC 92 69 52 SN74ACT32N 296-4388-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-Dip 50 40 30 
CD74ACT158M96 296-4262-2-ND | Quad 2-Input Multiplexe .16-SOIC 747.50/2,500 SN74ACT32PWR 296-4389-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 14-TSSOP 473826 
CD74ACT161M 296-4263-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter. .16-SOIC 64 48 ~©.36 SN74ACT32PWR 296-4389-2-ND | Quad 2-Input OR Gat .14-TSSOP 260.00/2,000 
CD74ACT163M 296-4264-5-ND_|4-Bit Synchronous Binary Counter. 16-SOIC 644836 SN74ACT74D 296-1079-5-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74ACTI64E 296-4265-5-ND [8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register.....14-Dip 72 64 At Flip-Flop with Clear and Preset... 14solc 504080 
CD74ACT164M 296-1381-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register... 14-SOIC 72 54 41 SN74ACT74DR 296-1079-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74ACT164M96 296-14493-1-ND |8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register...14-SOIC 72 54 1 Flip-Flop with Clear and Preset............. 14-S0IC 47-3826 
CD74ACT164M96 296-14493-2-ND |8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register... 14-SOIC 585.00/2,500 SN74ACT74DR 296-1079-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74ACT174M96 296-14494-1-ND |Hex D-Type Flip-Flop with Reset wo 68 50 Flip-Flop with Clear and Preset............. 14-SOIC 305.00/2,500 
CD74ACT174M196 296-14494-2-ND |Hex D-Type Flip-Flop with Reset 812.50/2,500 SN74ACT74DBR 296-4443-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74ACT240M96 296-12767-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 92 69 52 Flip-Flop with Clear and Preset... 14-SsoP_ 504030 
CD74ACT240M96 296-12767-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 612.00/2,000 SN74ACT74DBR 296-4443-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74ACT241M96 296-4268-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 80 60 45 Flip-Flop with Clear and Preset............ 14-SSOP 280.00/2,000 
CD74ACT241M96 296-4268-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 532.00/2,000 SN74ACT74MDREP | 296-20684-1-ND Hee Posttve Edge: Triggered D-Type 14-soro MED 
CD74ACT244E 296-4269-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 2 «469 ip-Flop with Clear and Preset... 5 40 142 84 
CD74ACT244M 296-4270-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line Drive ‘92 69 «52 SN74ACT74MDREP | 296-20684-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74ACT244M96 296-14495-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Line Drive 70 53 40 Flip-Flop with Clear and Preset... 14-SOIC 1792.50/2,500 
CD74ACT244M96 296-14495-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 468.00/2,000 SN74ACT74N 296-4444-5-ND Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74ACT245E 296-14496-5-ND | Tri-St. Octal Bus Non-Inverting Transcv 80.60.45 Flip-Flop with Clear and Preset............. 14-Dip 504030 
CD74ACT245M 296-4271-5-ND_|Tri-St. Octal Bus Non-Inverting Transcvr...20-SOIC_ 80 60 45 SN74ACT74NSR 296-13131-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74ACT245M96 296-14497-1-ND |Tri-St. Octal Bus Non-Inverting Transcvr...20-SOIC +=.80 »=.60_~—««45 Flip-Flop with Clear and Preset...........-- 14-SOP 50, 4030 
CD74ACT245M96 296-14497-2-ND |Tri-St. Octal Bus Non-Inverting Transcvr... 20-SOIC 532.00/2,000 SN74ACT74NSR 296-13131-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74ACT253M 296-23204-5-ND |Tri-State Dual 4-Input Mux NE 16-SOIC 80 60 45 Flip-Flop with Clear and Preset... 14-SOP 280.00/2,000 
CD74ACT273E 296-4272-5-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Reset. 20-Dip 806045 SN74ACT74PWR 296-4446-1-ND Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74ACT273M 296-4273-5-ND [Octal D-Type Flip-Flop with Reset. 20-806 80 «605 Flip-Flop with Clear and Preset... 14-TssoPp 50.4030 
CD74ACT273M96 —|296-14498-1-ND |Octal D-Type Flip-Flop with Reset. '20-S0I0 70 «5340 SN74ACT74PWR 206-4846-2-ND) | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type 
CD74ACT273M96 296-14498-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset. .20-SOIC 468.00/2,000 Flip-Flop with Clear and Preset. -14-TSSOP 238.00/2,000 
CD74ACT273MPWREP |296-22098-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Reset NEW!.....20-SOIC 2.25 1.80 1.40 SN74ACT86D 296-1463-5-ND_|Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-S0lG 504030 
CD74ACT273MPWREP_|296-22098-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Reset NEW... 20-SOIC 2550.00/2,000 SN74ACT86DBR 296-4502-1-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate . 14-SSOP 504030 
CD74ACT273SM96  |296-4274-1-ND |Octal D-Type Flip-Flop with Reset. 20-SSOP..80 60. 45 SN74ACT86DBR 296-4502-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-SSOP 280.00/2,000 
CD74ACT273SM96 —_|296-4274-2-ND_ | Octal D-Type Flip-Flop with Reset. 20-SSOP 532.00/2,000 SN74ACT86DR 296-9757-1-ND) | Quad 2-Input Exclusive OR Gate.. 14-S0IC (sO ee 
CD74ACT280M96. -—«|296-12768-1-ND |9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker.14-SOIC 92 69.52 SN74ACT86DR 296-0757-2-ND_ | Quad 2-Input Exclusive OR Gate.. 14-8016 837.50/2.500 
CD74ACT280M96 296-12768-2-ND |9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker .. 14-SOIC 747.50/2,500 SN74ACT86N 296-4503-5-ND_|Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-Dip_ _50_—40__—30 
CD74ACT283E 296-4275-5-ND | 4-Bit Binary Adder with Fast-Carry. 16-Dip 96 Wp 54 SN74ACT86PWR 296-4504-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. .14-TSSOP 50 40 ~~ 30 
CD74ACT297M 296-4276-5-ND | Digital Phase-Locked Loop “T6-S0IG 2.00 1.60 1.20 SN74ACT86PWR 296-4504-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. .14-TSSOP 280.00/2,000 
CD74ACT299M 296-4277-5-ND |8-in Universal Shift/Storage Reg “90-S0Ic 90 =~ 75—S«C«O SN74ACT240DBR 296-4377-1-ND_|Tri-State Octal Butfer/Driver 20-SSOP 564282 
CD74ACT374E 296-4279-5-ND  |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. ‘30 «6045 SN74ACT240DBR 296-4377-2-ND Tri-State Octal Butfer/Driver 20-SSOP 372.00/2,000 
CD74ACT374M96 296-14500-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. ‘30 6045 SN74ACT240DWR 296-4378-1-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver 20-S0IC 56 42 
CD74ACT374M96 296-14500-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 SN74ACT240DWR 296-4378-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 372.00/2,000 
CD74ACTS41E 296-1382-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 73 55 Al SN74ACT240N 296-4379-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-Dip 56 4282 
CD74ACT541M 296-4280-5-ND_ |Tri-State Octal Butfer/Line Drive ‘30 6045 SN74ACT240PWR 296-4380-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver .20-TSSOP 56428 
CD74ACT541M96 96-14501-1-ND |Tri-State Octal Butfer/Line Drive 7 53 40 SN74ACT240PWR 296-4380-2-ND Tri-State Octal Butfer/Driver .20-TSSOP 372.00/2,000 
CD74ACT541M96 296-14501-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 468.00/2,000 SN74ACT241DBR 296-4381-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 56 4232 
CD74ACT573M 296-4282-5-ND_|Tri-State Octal Transparent Latch . 80 60 45 SN74ACT241DBR 296-4381-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver 372.00/2,000 
CD74ACT573M96 296-14502-1-ND | Tri-State Octal Transparent Latch . 20-800 —73~SC«C«SSCT SN74ACT241DW 296-4382-5-ND Tri-State Octal Buffer/Driver 560 4282 
CD74ACT573M96 296-14502-2-ND | Tri-State Octal Transparent Latch : 484.00/2,000 SN74ACT241N 296-4383-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 560 4232 
CD74ACT623M96 296-4283-1-ND | Tri-State Octal-Bus Non-Inverting Xcvr......20-SOIC 2.00 1.60 1.20 SN74ACT241PWR 296-4384-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. -20-TSSOP 56 A282 
CD74ACT623M96 296-4283-2-ND | Tri-State Octal-Bus Non-Inverting Xevr......20-SOIC 2080.00/2,000 SN74ACT241PWR 296-4384-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 372.00/2,000 
CD74ACT652M 296-4284-5-ND_| Tri-State Octal-Bus Transceiver/Register...24-SOIC__1.63 1.30 98 SN74ACT244DBR 296-1069-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP «55S 
SN74ACTOOD 296-1452-5-ND |Quad 2-Input NAND Gate 14-S0IC AT 38..~«26 SN74ACT244DBR 296-1069-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 308.00/2,000 
SN74ACTOODBR 296-4347-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SSOP 45 36 © 27 SN74ACT244DW 296-1070-5-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 105 44 33 
SN74ACTOODBR 296-4347-2-ND |Quad 2-Input NAND Gate 14-SSOP 252.00/2,000 SN74ACT244DWR 296-1070-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 05 44 33 
SN74ACTOODR 296-14690-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate -14-SOIC AT 38D SN74ACT244DWR 296-1070-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 308.00/2,000 
SN74ACTOODR 296-14690-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate .14-SOIC 305.00/2,500 SN74ACT2441DWREP | 296-19502-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-S0IC 135 «1.13 ~—~«90 
SN74ACTOON 296-4348-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 50 40 30 SN74ACT244|IDWREP | 296-19502-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 1198.00/2,000 
SN74ACTOOPWR 296-4349-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 4-TSSOP 45 36 27 SN74ACT244MDWREP | 296-22256-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 20-SOIC 252 2.02 1.57 
SN74ACTOOPWR 296-4349-2-ND |Quad 2-Input NAND Gate 4-TSSOP 252.00/2,000 SN74ACT244MDWREP | 296-22256-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 20-SOIC 2856.00/2,000 
SN74ACTO4D 996-1065-5-ND | Hex Inverter -14-SOIC AT 38 ©6026 SN74ACT244MNSREP_|296-22257-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 20-SOP 2.52 2.02 1.57 
SN74ACTO4DR 296-1065-1-ND_|Hex Inverter A4-SOIC 473826 SN74ACT244MNSREP |296-22257-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 20-SOP 2856.00/2,000 
SN74ACTO4DR 296-1065-2-ND |Hex Inverter _14-S0IC 305.00/2,500 SN74ACT244N 296-4385-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-Dip 80 60 45 
SN74ACTO4DBR 296-4350-1-ND |Hex Inverter 14-SSOP 45 ae 2 SN74ACT244PWR 296-1071-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 50 40 =.30 
SN74ACTO4DBR 996-4350-2-ND | Hex Inverter...... 14-SSOP 252.00/2,000 SN74ACT244PWR 296-1071-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 278.00/2,000 
SN74ACTO4IDREP 296-22254-1-ND _14-SOIC 76 Gy Ze SN74ACT245DBR 296-4386-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 20-SSOP 80 60 45 
SN74ACTO4IDREP 296-22254-2-ND .14-SOIC 617.50/2,500 SN74ACT245DBR 296-4386-2-ND Tri-State Octal Bus Transceive 20-SSOP 532.00/2,000 
SN74ACTO4N 296-4351-5-ND  |Hex Inverter 14-Dip 50 40 +30 SN74ACT245DW 296-1072-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive! 20-SOIC AB 37 .28 
SN74ACTO4PW. 996-4352-5-ND |Hex Inverter 4-TSSOP 45 36 27 SN74ACT245DWR 296-1072-1-ND Tri-State Octal Bus Transceive! 20-SOIC AB 37 28 
SN74ACTO4PWR 296-4352-1-ND |Hex Inverter 4-TSSOP AT 38 26 SN74ACT245DWR 296-1072-2-ND Tri-State Octal Bus Transceive: 20-SOIC 322.00/2,000 
SN74ACTO4PWR 296-4352-2-ND |Hex Inverter 4-TSSOP 260.00/2,000 SN74ACT245N 296-1460-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive! 20-Dip 80 60 45 
SN74ACTO8D 296-1066-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-S0IG 45 3627 SN74ACT245PWR 296-1073-1-ND Tri-State Octal Bus Transceive -20-TSSOP 487i 
SN74ACTOBDR 296-1066-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate & 2 2 SN74ACT245PWR 296-1073-2-ND Tri-State Octal Bus Transceive .20-TSSOP 322.00/2,000 
SN74ACTO8DR 296-1066-2-ND Quad 2-Input Positive AND Gate 305.00/2,500 SN74ACT373DBR 296-4420-1-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latc 20-SSOP 80 60 45 
SN74ACTO8DBR 296-4353-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 45 36 ay SN74ACT373DBR 296-4420-2-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latc 20-SSOP 532.00/2,000 
SN74ACTO8DBR 296-4353-2-ND Quad 2-Input Positive AND Gate 252.00/2,000 SN74ACT373DW 296-4421-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch......20-SOIC 80 60 45 
SN74ACTO8IDREP 296-19501-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 80 60 45 SN74ACT373MDWREP | 296-22258-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent 
SN74ACTOBIDREP 296-19501-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 650.00/2,500 Latch NEW!. 252) (2102) 1167 
SN74ACTO8N 296-4354-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 50 40 .30 SN74ACT373MDWREP |296-22258-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent 
SN74ACTO8NSR 296-13130-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate A 386 Latch NEW!. 2856.00/2,000 
SN74ACTO8NSR 296-13130-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 252.00/2,000 SN74ACT373N 296-4422-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Transparent Latch...... 80.6045 
SN74ACTO8PWR 296-4355-1-ND_| Quad 2-Input Positive AND Gate a ae SN74ACT373PWR 296-1075-1-ND Tri-State Octal D-Type Transp. Latch...... 80 60 45 
SN74ACTOBPWR 296-4355-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 260.00/2,000 SN74ACT373PWR 296-1075-2-ND Tri-State Octal D-Type Transp. Latch.......20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74ACT10DR 296-4360-1-ND_ |Triple 3-Input NAND Gate .. A 386 SN74ACT374DBR 296-1076-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SSOP 80 ~=.60—.45 
SN74ACT10DR 296-4360-2-ND Triple 3-Input NAND Gat 305.00/2,500 SN74ACT374DBR 296-1076-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SSOP 532.00/2,000 
SN74ACT10DBR 296-4358-1-ND_|Triple 3-Input NAND Gat S38 2 SN74ACT374DW 296-1077-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIC 80.6045 
SN74ACT10DBR 296-4358-2-ND_| Triple 3-Input NAND Gate .. 252.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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SN74ACT374DWR _[296-1077-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-8010 «8060S SN74AHCO4MDREP —_|296-22262-1-ND [Hex Inverter NEW! 17.9878 
SN74ACT374DWR ‘| 296-1077-2-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .20-SOIC 532.00/2,000 SN74AHCO4MDREP —|296-22262-2-ND | Hex Inverter NE 14-SOIC 1267.50/2,500 
SN74ACT374PWR 296-4423-1-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 SN74AHCO4MPWREP |296-21247-1-ND | Hex Inverter. 14-TSSOP 147 98 7 
SN74ACT374PWR 296-4423-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 SN74AHCO4MPWREP  |296-21247-2-ND | Hex Inverter. .14-TSSOP 1038.00/2,000 
SN74ACT533DBR 296-4424-1-ND_|Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP___ 68 ~—.51._—«39. SN74AHCO4N 296-4519-5-ND_|Hex Inverter. .14-Dip 50.40.30 
SN74ACT533DBR 296-4424-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch..... 20-SSOP 52.00/2,000 SN74AHCO4PWR 296-1081-1-ND [Hex Inverter. “T4TSSOP 89S 
SN74ACT533DW 296-4425-5-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch......20-SOIC 68 51 39 SN74AHCO4PWR 296-1081-2-ND_|Hex Inverter. .14-TSSOP 216.00/2,000 
SN74ACT533N 296-4426-5-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.........20-Dip 68 51 .39 SN74AHCO4QDRQ1 296-18532-1-ND |Hex Inverter. 14-SOIC 41335 
SN74ACT533PWR 296-4427-1-ND Tri-State Octal D-Type Transp. Latch......20-TSSOP 68 51 .39 SN74AHCO4QDRQ1 —_|296-18532-2-ND | Hex Inverter. 14-SOIC 277.50/2,500 
SN74ACT533PWR 296-4427-2-ND_|Tri-State Octal D-Type Transp. Latch......20-TSSOP 452.00/2,000 SN74AHCO4RGYR 296-13895-1-ND |Hex Inverter. 4-QFN 55438 
SN74ACT534DBR 296-4428-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-SSOP 68 51 39 SN74AHCO4RGYR 296-13895-2-ND 154.00/1,000 
SN74ACT534DBR 296-4428-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-SSOP 452.00/2,000 SN74AHCOSD 296-1997-5-ND i 14-SOIG 4637 26 
SN74ACT534DW 296-4429-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .20-S0IG 68S 5139 SoA eran lies er a oo Ou aoe AG np eee 
SN74ACT534DWR —-|296-4429-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .20-S0IG 68 S189 -1997-2- i -SOl 50/2, 
SN74ACT534DWR 296-4429-2-ND_|Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .20-SOIC 452.00/2,000 SCG ae ss ral ” es Se el a et 
i ea =! iS ip- 5 i ats, ex Inverter wi utput 14° “é . a 
SNTARGTSSAPWA —|295-4430-2ND [Treat Octal Type Fip-lop...-208S0P 452002000, | SN74AHCOSPWR —_[296-4520-2-ND_|Hex Inverter wth OD Out ct4-Tssop "22,002,000 
SN74ACT563DBR 296-4431-1-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 68 51 | .39 SN74AHCO8D 296-4523-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SOIC 393222 
SN74ACTS63DBR 296-4431-2ND |Tri-St Octal D-T cat : : ; SN74AHCO8DBR 296-4521-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SSOP 46 3726 
. ype Transparent Latch.....20-SSOP 452.00/2,000 ah 
SN74ACT563DW 296-4432-5-ND |Tri-St, Octal D-Type Transparent Latch....20-SOIG «68 ~=—«51 «39 SN74AHCOBDBR 296-4521-2-ND_|Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SSOP 252.00/2,000 
SNTAACTSADBR SCEE RecA TI s SN74AHCOSDGVR 296-4522-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 41VSOP 50 AT —«28 
-A439-1-ND) Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-SS0P EGS aeeod SN74AHCO8DGVR | 296-4522-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74ACT564DBR 296-4433-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-SSOP 452.00/2,000 Lia Suet ; ; Eh as 
; f ; SN74AHCO8DR 296-4523-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SOIG 39 32.22 
SN74ACT564DW 296-4434-5-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .20-S0IG 68ST uy 
: ; SN74AHCO8DR 296-4523-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SOIC 255.00/2,500 
SN74ACT564PWR 296-4435-1-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. O-TSSOP 68S S19 he ; 
' ! SN74AHCOB8MDREP __|296-22263-1-ND | Quad 2-In. Positive AND Gate NEW!......14-SOIC_ 117 98 78 
SN74ACT564PWR 296-4435-2-ND_|Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 452.00/2,000 re 
d SN74AHCOBMDREP  |296-22263-2-ND | Quad 2-In. Positive AND Gate NEW... 14-SOIC 7267.50/2,500 
SN74ACT573DBR 296-4436-1-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 80 60 45 = 4 a iti 1 re : 
' SN74AHCO8MPWREP |296-22264-1-ND | Quad 2-In. Positive AND Gate NEW!....14-TSSOP 117 98 78 
SN74ACTS73DBR =| 296-4436-2-ND" | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 582.00/2,000 SN74AHCO8MPWREP  |296-22264-2-ND |Quad 2-In. Positive AND Gate NEWI..... 14-TSSOP 1038,00/2,000 
SN74ACT573DW 296-4437-5-ND |Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. -80 60 45 SN74AHCO8N 296-4524-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-Dip 50 ‘40. 30 
SN74ACTS73N 296-4438-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch. 80 6045 SN74AHCO8NSR 296-13133-1-ND |Quad 2-Input Positive AND Gate. .14-SOP_ 463726 
SN74ACTS73PWR__|296-4439-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Transp. Latch 80.6045 SN74AHCOBNSR 296-13133-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. ~14-S0P 252.00/2,000 
See Se Aree treat Geet Betyae Lanse: Latch a aoe tare SN74AHCO8PWR 296-1082-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. .14-TSSOP 3982S 
-4440-1- ri-State Octal D-Type Flip-Flop. ; | ‘ SN74AHCOBPWR 296-1082-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. .14-TSSOP 216.00/2,000 
SN74ACTS74DBR 296-4440-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 SN74AHCO8QDRQ1 —‘296-18533-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SOIC =.60 4584 
SN74ACT574DW 296-4441-5-ND [Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 SN74AHCOBQDRQ1 _|296-18533-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SOIC 487.50/2,500 
SN74ACTS74N 296-4442-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 806045 SN74AHCO8RGYR 296-13896-1-ND |Quad 2-Input Positive AND Gate. FON 55) SASSCD 
SNTAACTS74PWR ae TH-State Octal D-Type Hip-Hop. 80 Bee SN74AHCOBRGYR 296-13896-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 154.00/1,000 
7: 57: -1078-2-I ri-State Octal D-Type Flip-Flop... 532. 4 SN74AHC14DBR 296-4548-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte: 46 37 26 
SN74ACT1071DR 296-14692-1-ND | 10-Bit Bus Termination Array. -14-SOIC 2.30 184 1.38 SN74AHC14DBR 296-4548-2-ND Hex Schmitt-Trigger Inverte 252.00/2,000 
SN74ACT1071DR 296-14692-2-ND |10-Bit Bus Termination Array. .14-SOIC 2945.00/2,500 SN74AHC14DGVR 296-4549-1-ND_|Hex Schmitt-Trigger Inverte 5041 28 
SN74ACT1073DWR 296-14693-1-ND | 16-Bit Bus Termination Array. .20-S0IC 2.59 2.07 1.61 SN74AHC14DGVR 296-4549-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverte 278.00/2,000 
SN74ACT1073DWR _|296-14693-2-ND |16-Bit Bus Termination Array. -20-S0IC 2932.00/2,000 SN74AHC14DR 296-1085-1-ND [Hex Schmitt-Trigger Inverte ee 2 
SN74ACT1284DBR —|296-4365-1-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interfac 20-SSOP 8470S SN74AHC14DR 296-1085-2-ND_ |Hex Schmitt-Trigger Inverte 255.00/2,500 
SN74ACT1284DBR | 296-4365-2-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interfac 20-SSOP 744.00/2,000 SN74AHC14MDREP | 296-20768-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 117 98 78 
SN74ACT1284DW 296-1067-5-ND Tri-State 7-Bit Bus Interfac .20-S0IG 84.7056 SN74AHC14MDREP __|296-20768-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter 1267.50/2,500 
SN74ACT1284DWR __|296-1067-1-ND_| Tri-State 7-Bit Bus Interfac .20-SOIG 847056 SN74AHCT4MPWREP |296-20706-1-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverte 41SSOP 117 98 78 
SN74ACT1284DWR —-|296-1067-2-ND [Tri-State 7-Bit Bus Interfac . 20-SOIC 744.00/2,000 SN74AHC14MPWREP | 296-20706-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverte -14-TSSOP 1038.00/2,000 
SN74ACT1284PWR —|296-4366-1-ND_ | Tri-State 7-Bit Bus Interfac 0-TSSOP 84.705 SN74AHC14N 296-4550-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-Dip 50,4030 
SN74ACT1284PWR = /296-4366-2-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface. 20-TSSOP 744.00/2,000 SN74AHC14PWR 296-1086-1-ND Hex Schmitt Trigger Inverte -14-TSSOP 398222 
SN74ACT8990FN 296-4505-5-ND | 16-Bit Test-Bus Controller Tap Mas A4-PLCC 27.00 25.20 23.40 SN74AHC14PWR 296-1086-2-ND_|Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TSSOP 216.00/2,000 
SN74ACT8990FNR 296-4505-1-ND | 16-Bit Test-Bus Controller Tap Master.......44-PLCC 27.00 25.20 23.40 Se GDnGE ee Boe ND ee Scumnit Tnoger Inverts ea 60 ene 2st 
SN74ACT8990FNR  |296-4505-2-ND |16-Bit Test-Bus Controller Tap Master......44-PLCC 11250.00/500 7. -18534-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte z 50/2,5| 
SN74ACT8997DW 296-4508-5ND |Scan Path Linker with 4-Bit ID... 28-S0IC 8:33 780. 6.65 SN74AHC14QPWRO1  |296-13863-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-TSSOP 60) 453d 
SN74ACT8997DWR _|296-15977-1-ND |Scan Path Linker with 4-Bit ID eS0Ic 833 750 665 SN74AHC14QPWRO1 | 296-13863-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74ACT8997DWR —_|296-15977-2-ND | Scan Path Linker with 4-Bit ID '28-SOIC -—-6175.00/1,000 SN74AHC14RGYR 296-13901-1-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-OFN 5544 _33 
SN74ACT16245QDLREP |296-18124-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 3.58 287 2.23 SN74AHC14RGYR 296-13901-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter ... 14-QFN 154.00/1,000 
SN74ACT162450DLREP |296-18124-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 2027.00/1,000 SN74AHC32DBR 296-4593-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SSOP 463726 
rosaee ee a ABR € SN74AHC32DBR 296-4593-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SSOP 252.00/2,000 
SN74ACT16373QDLREP |296-20726-1-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch...48-SSOP 3.58 2.87 2.23 SN74AHBSODGVR cee Sa aETPRIGMA| Oued 2alncut Posttive OR Gate ‘acTvSOP PCO ama 
SN74ACT16373QDLREP |296-20726-2-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Transparent Latch... 48-SSOP 2027.00/1,000 aaa Fe ecepeth ert } : : 
} , SN74AHC32DGVR 296-4594-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate .14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74ACT16374QDLREP |296-22255-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Transparent aT 
Latch NEW! 48-SSOP 3.58 287 2.23 SN74AHC32DR 296-4595-1-ND [Quad 2-Input Positive OR Gate TFS0I0-«39~=SCi«2SS«i«D 
= SN74AHC32DR 296-4595-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SOIC 255.00/2,500 
SN74ACT16374QDLREP |296-22255-2-ND inet ean Whe Transparent cas een SN74AHC32MDREP —_|296-22271-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate NE 14-SOIC 117 98 78 
u z 00/1 SN74AHC32MDREP | 296-22271-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate NEW...... 14-SOIC 1267.50/2,500 
AHC Family SN74AHC32MPWREP_|296-22272-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate NEW!..14-TSSOP_ 117 98 78 
SN74AHCOODBR 296-4507-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 14SS0P. 39. «32~=«DD SN74AHC32MPWREP |296-22272-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate NEWT... 14-TSSOP 1038.00/2,000 
SN74AHCOODBR 296-4507-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 14-SSOP 216.00/2,000 SN74AHC32N 296-4596-5-ND__| Quad 2-Input Positive OR Gate 14-Dip 504030 
SN74AHCOODGVR 296-4508-1-ND Quad 2-Input Positive NAND Gate. 4-TVSOP 4235 SN74AHC32NSR 296-13136-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-S0P 463728 
SN74AHCOODGVR 296-4508-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 4-TVSOP 234.00/2,000 SN74AHC32NSR 296-13136-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SOP 252.00/2,000 
SN74AHCOODR 296-4509-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. -14-S0IC 39.82.22 sell Sa Gua all posites et ee 39 qe ais 
SN74AHCOODR 296-4509-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. .14-S01C 255.00/2,500 i pais uad 2-Input Positive OR Gate nil noi) 
SN74AHCOOMDREP —_|296-22259-1-ND | Quad 2-In. Positive NAND Gate NEWT!.....14-SOIC 117 98  .78 SN74AHC32QDRQ1_—_/296-17497-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-S0IG 60) A534 
SN74AHCOOMDREP | 296-22259-2-ND | Quad 2-In. Positive NAND Gate NEW... 14-SOIC 1267.50/2,500 SN74AHC32QDRQ1 — |296-17497-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SOIC 487.50/2,500 
SN74AHCOOMPWREP /296-22260-1-ND | Quad 2-In. Positive NAND Gate MEW!..14-TSSOP 117 98 78 SN7AANCSZOF WRG) [2Bgtio, Uglg ah) Quad 2-Input Positive OR Gate -14-TSSOP SC meas amy 
SN74AHCOOMPWREP_|296-22260-2-ND | Quad 2-In. Positive NAND Gate NEW!..14-TSSOP 1038.00/2,000 SN7AAHGA20PWRO1  (2ebalZed0=2sNO} Quad 2-Input Posttive OR Gate V4TSSOP 200,012,000 
SN74AHCOON 296-4510-5-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 14-Dip 50 40 30 STEYR beeareenaesaatay cad 2 nput Fosttva OF fate oN eee es 
SN74AHCOONSR 296-13132-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 4-SOP 42.8524 SN7AAHCTAD Poee OBEN Ducl D-Trve FF with CleanfPre 14-S01C CaM 
SN74AHCOONSR 296-13132-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 4-SOP 234.00/2,000 SNTAALCTADR SCee EE PNIOM Dual D-Tvog F/L with Cleat/Presd 145010 com 
SN74AHCOOPWR = /2ebg DEG I HDI) Quad 2-Input Positive NAND Gate........ 14-TSSOP Awe aaa SN74AHC740R 296-1105-2-ND_|Dual D-Type F/F with Clear/Prese 14-SOIC_—_256.00/2,500 
SN74AHCOOPWR 296-1080-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 216.00/2,000 os SoS AND 10 _- Pair Cane ee SS 
SN74AHCOOGPWRQ1  |296-17742-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 60) a5 3d SN74AHC74DBR 296-4621-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Prese 14-SSOP —-252.00/2,000 
SN74AHCOOQPWRQ1 |296-17742-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 400.00/2,000 Batt 7 ; . ae 
7 SN74AHC74DGVR 296-4622-1-ND |Dual D-Type F/F with Clear/Prese 14-TVSOP 50412 
SN74AHCOORGYR = BGI g/ NH) Cuad 2-Input Positive NAND Gate. Be foe eee SN74AHC740GVR | 296-4622-2-ND_| Dual D-Type F/F with Clear/Preset........14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74AHCOORGYR = (EEG So raragg| cuad 2-Input Positive NAND Gate. Hea) SN74AHC74MDREP__|296-22273-1-ND |Dual D-Type F/F w/Clear/Preset NEW!....14-SOIG_ 1.17 98.78 
SN74ANCO2D 206-45 11ro:ND) | Quad 2-Input NOR Gate a) ae SN74AHC74MDREP |296-22273-2-ND |Dual D-Type F/F w/Clear/Preset NEWT... 14-SOIC _ 1267.50/2,500 
SN74AHCO2DR 296-4511-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 39 8222 SN74AHC74MPWREP  |296-22274-1-ND | Dual D-Type F/F w/Clear/Preset NEW!..14-TSSOP 1.17 98 78 
SN74AHCO2DR 296-4511-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 255.00/2,500 SN74AHC74MPWREP  |296-22274-2-ND | Dual D-Type F/F w/Clear/Preset NEW!.. 14-TSSOP 1038.00/2,000 
SN74AHCO2DBR 296-4512-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate . AQ 35 24 SN74AHC74N 296-4623-5-ND |Dual D-Type F/F with Clear/Prese 14-Dip 50 40 30 
SN74AHCO2DBR 296-4512-2-ND_ | Quad 2-Input NOR Gate .. 234.00/2,000 SN74AHC74PWR 296-4624-1-ND _|Dual D-Type F/F with Clear/Prese .14-TSSOP_ 43.3524 
SN74AHCOZDGVR _|EDESHELIEAlAN EMM) Quad 2-Input NOR Gate . ay SN74AHCT4PWR _/296-4624-2-ND_| Dual D-Type F/F with Clear/Preset........ 14-TSSOP 738.0072,000 
SN74AHCO2DGVR 296-4513-2-ND_ | Quad 2-Input NOR Gate. 234.00/2,000 SN74AHC74QDRQ1 | 296-17298-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Presel 14-SOIG 64 48 36 
SN74AHCO2MPWREP |296-22261-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate NE! 4-TSSOP 1.17 98 78 SN74AHC74QDRQ1 —_|296-17298-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Presel 14-SOIC 520.00/2,500 
SN74AHCO2MPWREP = |296-22261-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate NE' 4-TSSOP 1038.00/2,000 SN74AHC74QPWRQ1_ |296-17496-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Preset .14-TSSOP 64.4886 
SN74AHCO2N 296-4514-5-ND Quad 2-Input NOR Gate. 14-Dip 50 40 30 SN74AHC74QPWRO1__|296-17496-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear/Presel .14-TSSOP 426.00/2,000 
SN74AHCO2PWR 296-4515-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 4-TSSOP_ 39.3222 SN74AHC74RGYR 296-13904-1-ND |Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset.......14-QFN 52 39 30 
SN74AHCO2PWR 296-4515-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 4-TSSOP 216.00/2,000 SN74AHC74RGYR 296-13904-2-ND |Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset.......14-QFN 173.00/1,000 
SN74AHCO2RGYR 296-13894-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 14-0FN 554433 SN74AHC86D 296-4625-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. my 2 B 
SN74AHCO2RGYR 296-13894-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 14-OFN 154.00/1,000 SN74AHC86DR 296-4625-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 2 
SN74AHCO4D 296-4516-5-ND | Hex Inverter..... 14-S0IG 39-3222 SN74AHC86DR 296-4625-2-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 255.00/2,500 
SN74AHCO4DR 296-4516-1-ND_|Hex Inverter -14-S0IC_ 393222 SN74AHC86DBR 296-4626-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 46 «37 ~=COG 
SN74AHCO4DR 296-4516-2-ND | Hex Inverter 14-S0IC 255.00/2,500 SN74AHC86DBR 296-4626-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 252.00/2,000 
SN74AHCO4DBR 296-4517-1-ND | Hex Inverter 14-SSOP AG we SN74AHC86N 296-4627-5-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate .. 50 40 30 
SN74AHCO4DBR 296-4517-2-ND | Hex Inverter 44-SSOP 252.00/2,000 SN74AHC8GPWR 296-4628-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-TSSOP 403224 
SN74AHCO4DGVR 296-4518-1-ND | Hex Inverter 4-1VSOP 504128 SN74AHC86PWR 296-4628-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. .14-TSSOP 224.00/2,000 
SN74AHCO4DGVR 296-4518-2-ND_|Hex Inverter 4-TVSOP 278.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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tf ica RE Digi@Reel’ DIGITAL LOGIC (Continued) 
ele Digi-Key Price Each T.1. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 
SN74AHC86RGYR 296-13905-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 60 45 34 SN74AHC240DWR —_|296-4580-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 55 A488 
SN74AHC86RGYR 296-13905-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 200.00/1,000 SN74AHC240DWR ‘| 296-4580-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver. 308.00/2,000 
SN74AHC123ADBR 296-4525-1-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator #55) 44 33 SN74AHC240N 296-4581-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 56 2 32) 
SN74AHC123ADBR | 296-4525-2-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator 308.00/2,000 SN74AHC240PWR 296-4582-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver. . 55 A433 
SN74AHC123ADGVR__|296-4526-1-ND_| Dual Retrig Monostable Multivibrator... AB co nmeo7, SN74AHC240PWR 296-4582-2-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver. .20-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHCT23ADGVR  |296-4526-2-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator... 320.00/2,000 SN74AHC244DBR 296-4583-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 60 45 ~—3d 
SN74AHC123ADR 296-4527-1-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator 45 (36.27 SN74AHC244DBR 296-4583-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver. 20-SSOP 400.00/2,000 
SN74AHC123ADR 296-4527-2-ND_| Dual Retrig Monostable Multivibrator 305.00/2,500 SN74AHC244DGVR —-|296-4584-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TVSOP 60S 4584 
SN74AHC123AMDREP | 296-22265-1-ND | Dual Retriggerable Mono SN74AHC244DGVR —-|296-4584-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TVSOP 400.00/2,000 
Multivibrator NEW... 99 83 66 SN74AHC244DW 296-1096-5-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver. 20-SOIC 55 4488 
SN74AHC123AMDREP |296-22265-2-ND | Dual Retriggerable Mono SN74AHC244DWR _|296-1096-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-S0IC—AASCGSC«T 
Multivibrator NEW... 1072.50/2,500 SN74AHC244DWR ‘| 296-1096-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 246.00/2,000 
SN74AHC123APWR | 296-4528-1-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator 50 40. 3 SN74AHC244MDWREP | 296-22268-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 20-SOIC 210 168 1.26 
SN74AHC123APWR | 296-4528-2-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator 280.00/2,000 SN74AHC244MDWREP | 296-22268-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 20-SOIC 2184.00/2,000 
SN74AHC125DBR 296-4529-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate a ae SN74AHC244MPWREP |296-22269-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW!......20-TSSOP 2.10 1.68 1.26 
SN74AHC125DBR 296-4529-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 308.00/2,000 SN74AHC244MPWREP |296-22269-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEWE......20-TSSOP 2184.00/2,000 
SN74AHC125DR 296-4530-1-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 45 Ki ae SN74AHC244N 296-4585-5-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. ...20-Dip 56 42 32 
SN74AHC125DR 296-4530-2-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... .14-S0IC 305.00/2,500 SN74AHC244PWR ——|296-1097-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver -20-TSSOP 4438627 
SN74AHC125MDREP | 296-22266-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate NEW!.....14-SOIC 1.55 1.24 93 SN74AHC244PWR_ |296-1097-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver -20-TSSOP 246.00/2,000 
SN74AHC125MDREP _ | 296-22266-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate NEI -14-SOIC 1985.00/2,500 SN74AHC244QDWRQ1_|296-17495-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-S0IC 70534 
SN74AHC125MPWREP | 296-22267-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate NEW!..14-TSSOP 1.55 1.24 93 SN74AHC244QDWRQ1 |296-17495-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 468.00/2,000 
SN74AHC125MPWREP | 296-22267-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate NEW! 1612.00/2,000 SN74AHC244QPWR 296-17013-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 96 712 54 
SN74AHC125N 296-4531-5-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate.. 50 40 30 SN74AHC244QPWR | 296-17013-2-ND J Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 638.00/2,000 
SN74AHC125PWR 296-1083-1-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gat AO 3424 SN74AHC245DBR 296-4586-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SSOP A&B 3627 
SN74AHC125PWR 296-1083-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 230.00/2,000 SN74AHC245DBR 296-4586-2-ND Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SSOP 320.00/2,000 
SN74AHC1250PWRG4 |296-22041-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate NEW!..14-TSSOP 74 56 42 SN74AHC245DGVR =| 296-4587-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceivel -20-TVSOP 534080 
SN74AHC1250PWRG4 | 296-22041-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate NEW!... 14-TSSOP 492.00/2,000 SN74AHG245DGVR | 296-4587-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive! -20-TVSOP 352.00/2,000 
SN74AHC125QPWRQ1 | 296-17494-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 52 39 30 SN74AHC245DW 296-4588-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver. 20-S0IG 554483 
SN74AHC125QPWRQ1 | 296-17494-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 344.00/2,000 SN74AHC245MDWREP |296-22270-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver NE’ 20-SOIC «1.68 1.34 1.01 
SN74AHC125RGYR | 296-13897-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat AB 88 7 Soe MORE ee Tir state Sct Bus Transceiver MEW. ao so Tea 
SN74AHC125RGYR | 296-13897-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 160.00/1,000 -21808-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive -20- : : : 
SN74AHCiZenBR | BaBURSeMNM 11-State Gund Bus Butter Gat eee SN74AHC245MPWREP |296-21808-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive "20-TSSOP 1742.00/2,000 
SN74AHC126DBR 296-4532-2-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gat “~ 308.00/2,000 SN74AHC245N 296-4589-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 20-Dip 56 ce ee 
y 4 -| i-! f ‘ SN74AHC245NSR 296-13135-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: .20-SOP say A333 
See eAA eee OGVR Reece neg Vt otate Quad Bus Buffer Gat HD opin SN74AHC245NSR___|296-13135-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive -20-SOP 380.00/2,000 
“ABSA: 7 : SN74AHC245PWR 296-1098-1-ND | Tri-State Octal Transceive 20-TSSOP ATSC 
Soa Pec eo (State Quad Bus Butter Gat OS eT, SN74AHC245PWR —|296-1098-2-ND_ | Tri-State Octal Transceive -20-TSSOP 264.00/2,000 
SN74AHC126N 96-4535-5-ND_ |Tri-State Quad Bus Buffer Gat EOMMTAC NSO SN74AHC273DBR 296-4590-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SSOP 56 4232 
SN74AHC126PWR 296-4536-1-ND_ |Tri-State Quad Bus Butfer Gat OOO SN74AHC273DBR 296-4590-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SSOP 372.00/2,000 
SN74AHC126PWR 296-4536-2.ND_ |Tri-State Quad Bus Butfer Gat ~~” 980.00/2,000 SN74AHC273DGVR___|296-4591-1-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear .20-TVSOP 604534 
SMGcent : SN74AHC273DGVR —_|[296-4591-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear -20-TVSOP 400.00/2,000 
Se AHO PRE Seen oe Cutt NAND Gate See SB pat SN74AHC273DW 296-1470-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-S0I0 55d 
SN74AHC1290R 296-1466-2-ND | Quad NAND Gate  305.00/2,500 SN74AHC273DWR —-|296-1470-1-ND_ | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SOIG 55 A488 
SN74AHC132DBR 996-4537-1.ND_ | Quad NAND Gate Be a SN74AHC273DWR —-|296-1470-2-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SOIC 308.00/2,000 
SN74AHC132DBR 296-4537-2.ND. | Quad NAND Gate > 308.00/2,000 SN74AHC273N 296-1471-5-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-Dip 56 4232 
eee a SN74AHC273PWR 296-4592-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-TSSOP. 55 SCD 
SN AAHCTSEDGVR Babi eee) Cuad NAND Gata MS Den. SN74AHC273PWR ‘| 296-4592-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear... 20-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHCTAON RoR aGe SNF Quad NAND Gato ECA TTS SN74AHC367DR 296-4597-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Drive 16-SOIG 554483 
: : : SN74AHC367DR 296-4597-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Drive 16-SOIC 372.50/2,500 
SG terest Se eae ND ee ND na 50 aatOD fee SN74AHC373DBR _|296-4598-1-ND_|Tri-State Octal Transp. D-Type Latch.....20-SSOP 60. 45.34 
SN74KHCISORGYR  eSeaeane NIA Quad NAND Gat a oe SN74AHC373DBR 296-4598-2-ND_ | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch........ 20-SSOP 700.00/2,000 
SN74KHCIZ9RGvR — (SeetlasaseNnll Quad NAND Gato * +60.00/1,060 SN74AHC373DGVT —‘| 296-17111-1-ND | Tri-State Octal Transp. .20-TVSOP 66 = 5038 
mee ae peel SN74AHC373DGVT —-| 296-17111-2-ND | Tri-State Octal Transp. .20-TVSOP 438.00/2,000 
SN74AHC138D 296-4540-5-ND |3-8 Line Decoder, p 4 86 OT 
H : : ; ‘ SN74AHC373DW 296-4599-5-ND | Tri-State Octal Transp. 55 A433 
SN74AHC138DR 296-4540-1-ND |3-8 Line Decoder/Demultiplexer AS coon men SN74AHC373N 296-4600-5-ND_ | Tri-State Octal Transp. 56 ‘42 32 
SN74AHC138DR 296-4540-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 305.00/2,500 
= 7 = = SN74AHC373NSR 296-13137-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 The! 
SN74AHC138DBR 296-4541-1-ND [3-8 Line Decoder/Demultipl 33 
7 4541-1 -8 Line Decoder/Demultiplexer oe : SN74AHC373NSR 296-13137-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Late 400.00/2,000 
SN74AHC138DBR 296-4541-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 308.00/2,000 SN74AHC373PWR 296-1100-1-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latc! 55 ‘44 33 
SN74AHC138N 296-4542-5-ND |3-8 Line Decoder/Demultipl 50 40 .30 Pe 
SNT4AHCIaaPWR aeacrercae (Be tine Dea ace Denil Per a Sana SN74AHC373PWR 296-1100-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch.......20-TSSOP 308.00/2,000 
7 PU ele -8 Line Decoder/Demultiplexer é 3 SN74AHC374DBR 296-1101-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 20-SSOP 60 45 34 
SN74AHC138PWR 296-1084-2-ND_| 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 238.00/2,000 eas a = ina 7 
- : SN74AHC374DBR 296-1101-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SSOP 400.00/2,000 
SN74AHC138RGYR = / 296-13899-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 560 A232 SN74AHC374D0GVR —_|296-4601-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo "20-TVSOP ~=60.Ss 4584 
SN74AHC138RGYR | 296-13899-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 186.00/1,000 SN74AHC374DGVR —-|296-4601-2-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} -20-TVSOP 400.00/2,000 
SN74AHC139D 296-4543-5-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demuttiplexer 45° 3627 SN74AHC374DWR ‘| 296-4602-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-S0I0 55 AS 88 
SN74AHC139DBR 296-4544-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer fool 44 33 i 9. a S | a 
: SN74AHC374DWR _|296-4602-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 20-SOIC 308.00/2,000 
SN74AHC139DBR 296-4544-2-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demuttiplexer 308.00/2,000 SN74AHC374N 796-4603-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop Wig SEB 
SN74AHCI39DGVR = | 296-4545-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer AB 86 27 SN74AHC374PWR | 296-1102-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop..........20-TSSOP 554438 
SN74AHC139DGVR 1 296-4545-2-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demuttiplexer 320.00/2,000 SN74AHC374PWR —-|296-1102-2-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .20-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHC139N 296-4546-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demuttiplexer 50 4030 SN74AHC540DBR 296-4604-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 56.22 
SN74AHC139PWR —]296-4547-1-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 50 40-30 SN74AHC540DBR 296-4604-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 372.00/2,000 
SN74AHC139PWR___ |296-4547-2-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 280.00/2,000 SN74AHC540DW 206-4605-5-ND__| Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-S0Ic.~48~« SCT 
SN74AHC139RGYR | 296-13900-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer: 56 42 32 SN74AHC540DWR —-|296-4605-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 48 = 38627 
SN74AHC139RGYR | 296-13900-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 186.00/1,000 SN74AHC540DWR —-|296-4605-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 320.00/2,000 
SN74AHC157D 296-4551-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexel 45 360.27 SN74AHC540N 296-4606-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver. 20-Di 86 282 
SN74AHC157DBR 296-4552-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexe! 64 4836 SN74AHC540PWR _|296-4607-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP_ 483627 
SN74AHCIS7DBR___ JAS Sto 2a, NDIa Quad 2-1 Data Selector/Multiplexe! 426100/2;000) SN74AHC540PWR  |296-4607-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver -20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74AHC157DGVR =| 296-4553-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexe 64 4886 SN74AHC541DBR 296-4608-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 56 = 42—32 
SN74AHC157DGVR | 296-4553-2-ND_| Quad 2-1 Data Selector/Multiplexe 426.00/2,000 SN74AHC541DBR 296-4608-2-ND_ | Tri-State Octal Butfer/Driver 20-SSOP 372.00/2,000 
SN74AHC157DR 296-14700-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer .. 4 36 SN74AHC541DGVR ‘| 296-12740-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TVSOP 562 
SN74AHC157DR 296-14700-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer-.. 305.00/2,500 SN74AHC541DGVR __|296-12740-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver, .20-TVSOP 372.00/2,000 
SN74AHC157N 296-4554-5-ND_| Quad 2-1 Data Selector/Multiplexe 50 40_30 SN74AHC541DWR _[296-4609-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-S0IG 488 
SN74AHC157NSR 296-13134-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexel 64-48 36 SN74AHC541DWR | 296-4609-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 320.00/2,000 
SN74AHC157NSR 296-13134-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 426.00/2,000 SN74AHC541N 296-4610-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-Dip 56 42° 32 
SN74AHC157PWR 296-4555-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer .. 50 40.30 SN74AHC541NSR 296-13138-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOP 56 42 32 
SN74AHC157PWR 296-4555-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer.. 280.00/2,000 SN74AHC541NSR 296-13138-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver. 20-SOP 372.00/2,000 
SN74AHC157RGYR | 296-13902-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexe 64 48.36 SN74AHC541PWR 296-1103-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP-48—SOHSSC«T 
SN74AHC157RGYR | 296-13902-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexe 213.00/1,000 SN74AHC541PWR 296-1103-2-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver. .20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74AHC158DBR 296-4556-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexel 55 A483 SN74AHC541QPWRQ1 |296-19592-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 66S «5037 
SN74AHC158DBR 296-4556-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer.. 308.00/2,000 SN74AHC5410QPWRQ1 |296-19592-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 436.00/2,000 
SN74AHC158DGVR | 296-4557-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer-.. 55 A433 SN74AHC573DBR 296-4611-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch.......20-SSOP_ 60.45.34 
SN74AHC158DGVR 296-4557-2-ND_| Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 308.00/2,000 SN74AHC573DBR 296-4611-2-ND_ | Tri-State Octal Transp. D-Type Late! 20-SSOP 400.00/2,000 
SN74AHC158DR 296-4558-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexel 50 40.30 SN74AHC573DGVR 296-13818-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch......20-TVSOP 60 45 34 
SN74AHC158DR 296-4558-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexel 337.50/2,500 SN74AHC573DGVR —-| 296-13818-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch.......20-TVSOP 400.00/2,000 
SN74AHC158PWR 296-4559-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer .. 655) iN 8 SN74AHC573DW 296-4612-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Late! fO5) 44 33 
SN74AHC158PWR 296-4559-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 308.00/2,000 SN74AHC573DWR 296-4612-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Late! AT 38.29 
SN74AHC174D 296-1467-5-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 86 ar SN74AHC573DWR _|296-4612-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latcl 264.00/2,000 
SN74AHC174DBR 296-4578-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 55 A488 SN74AHC573N 296-4613-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Late 56 4232 
SN74AHC174DBR 296-4578-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 308.00/2,000 SN74AHC573PWR 296-1104-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Late 55 4433 
SN74AHC174N 296-1468-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 50 40 30 SN74AHC573PWR 296-1104-2-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Late .20-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHC174PWR 296-12739-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 55 44 33 SN74AHC574DBR 296-4614-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-SSOP 60 45 34 
SN74AHC174PWR 296-12739-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 308.00/2,000 SN74AHC574DBR 296-4614-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 20-SSOP 400.00/2,000 
SN74AHC240DBR 296-4579-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 SN74AHCS74DWR 296-4615-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIG = 554483 
SN74AHC240DBR 296-4579-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 SN74AHC574DWR 296-4615-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIC 308.00/2,000 
SN74AHC240DGVR | 296-12858-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 60 45 34 SN74AHCS74N 296-4616-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-Dip = 56 4282 
SN74AHC240DGVR —_—/ 296-12858-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 400.00/2,000 SN74AHC574PWR 296-4617-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... .20-TSSOP_ 44367 
SN74AHC240DW 296-4580-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 55 4433 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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EXAS igi’ g DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi2Reel 6 h 
Tk Digi-Key Price Each TL. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
SN74AHC574PWR 296-4617-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 246.00/2,000 SN74AHCTO8MDREP | 296-22277-2-ND | Quad 2-In. Positive AND Gate NEW!. 1267.50/2,500 
SN74AHC594D 296-15394-5-ND | 8-Bit Shift Register .... 55 4 ah SN74AHCTO8MPWREP | 296-22278-1-ND | Quad 2-In. Positive AND Gate NE! .14-TSSOP 1.17 98 18 
SN74AHC594PW 296-23235-5-ND | 8-Bit Shift Register NEW!. 48 36 ye SN74AHCTO8MPWREP | 296-22278-2-ND | Quad 2-In. Positive AND Gate NE! .14-TSSOP 1038.00/2,000 
SN74AHC595D 296-4618-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 55 44 33 SN74AHCTO8N 296-4647-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 4-Dip 50 A0 .30 
SN74AHC595N 296-4619-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe: 56 AD) 82 SN74AHCTO8NSR 296-13140-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. .14-SOP 46 rose 
SN74AHC595PWR 296-4620-1-ND Tri-State 8-Bit Shift Registe 48 36 bys SN74AHCTO8NSR 296-13140-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate... . 14-SOP 252.00/2,000 
SN74AHC595PWR 296-4620-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 320.00/2,000 SN74AHCTO8PWR 296-1107-1-ND Quad 2-Input Positive AND Gate .. .14-TSSOP 39 FOO mee 
SN74AHC4066DGVR | 296-17112-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 48 36 O77 SN74AHCTO8PWR 296-1107-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate... .14-TSSOP 216.00/2,000 
SN74AHC4066DGVR =| 296-17112-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 320.00/2,000 SN74AHCTO8QDRQ1 =| 296-18292-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate... 14-SOIC 60 45 34 
SN74AHC4066DR 296-15256-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 55 44 33 SN74AHCTO8QDRQ1__| 296-18292-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SOIC 487.50/2,500 
SN74AHC4066DR 296-15256-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 372.50/2,500 SN74AHCTO8QPWRQ1 | 296-18535-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. .14-TSSOP 60 45 34 
SN74AHC4066PWR 296-15257-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 55 44 33 SN74AHCTO8QPWRQ1 | 296-18535-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate... .14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74AHC4066PWR 296-15257-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 308.00/2,000 SN74AHCTO8RGYR 296-13909-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate... 4-QFN 250) 44 33 
SN74AHC4066RGYR | 296-15258-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch. p84 57056. SN74AHCTO8RGYR 296-13909-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 154.00/1,000 
SN74AHC4066RGYR | 296-15258-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 372.00/1,000 SN74AHCT14D 296-1474-5-ND [Hex Schmitt-Trigger Inverter ... 39 FOC mee 
SN74AHC16240DGGR |296-4560-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . eth iu ee SN74AHCT14DR 296-1474-1-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverte TOO o2 22 
SN74AHC16240DGGR_ |296-4560-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1224.00/2,000 SN74AHCT14DR 296-1474-2-ND Hex Schmitt-Trigger Inverte 255.00/2,500 
SN74AHC16240DGVR_ |296-4561-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .. ie! lak ep SN74AHCT14DBR 296-4672-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte: 46 we 2G 
SN74AHC16240DGVR = |296-4561-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1224.00/2,000 SN74AHCT14DBR 296-4672-2-ND Hex Schmitt-Trigger Inverte 252.00/2,000 
SN74AHC16240DL 296-4562-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1.38 1.15  .92 SN74AHCT14DGVR 296-4673-1-ND__|Hex Schmitt-Trigger Inverte - 50 AL 28 
SN74AHC16244DGGR_ | 296-4563-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1.38 1.15 © .92 SN74AHCT14DGVR 296-4673-2-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter ... .14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74AHC16244DGGR_ | 296-4563-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1224.00/2,000 SN74AHCTI4MDREP | 296-22283-1-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter NEW! 14-SOIC 1.17 98 78 
SN74AHC16244DGVR_~=|296-4564-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . ih bak SN74AHCTI4MDREP | 296-22283-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter NEW! 14-SOIC 1267.50/2,500 
SN74AHC16244DGVR = |296-4564-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1224.00/2,000 SN74AHCT14MPWREP | 296-22284-1-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter NEW!......14-TSSOP 1.17 98 78 
SN74AHC16244DL 296-4565-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 38) 6) 292 SN74AHCT14MPWREP | 296-22284-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter NEWE......14-TSSOP 1038.00/2,000 
SN74AHC16373DGGR |296-4566-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Late! 138) 115992 SN74AHCT14N 296-4674-5-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter ... 14-Dip 50 40.30 
SN74AHC16373DGGR_ |296-4566-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .. 1224.00/2,000 SN74AHCT14NSR 296-13142-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOP AG 37 26 
SN74AHC16373DGVR_ | 296-4567-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .. 1.38 1.16  .92 SN74AHCT14NSR 296-13142-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter ... .14-SOP 252.00/2,000 
SN74AHC16373DGVR = |296-4567-2-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 1224.00/2,000 SN74AHCT14PWR 296-1110-1-ND )Hex Schmitt-Trigger Inverter ... .14-TSSOP 39 2 cee 
SN74AHC16373DL 296-4568-5-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 1.38 1.15 .92 SN74AHCT14PWR 296-1110-2-ND [Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TSSOP 216.00/2,000 
SN74AHC16373DLR —- | 296-4568-1-ND_ Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 1.38 #115  .92 SN74AHCT14QDRQ1 =| 296-18293-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIC 60 45 34 
SN74AHC16373DLR ——- | 296-4568-2-ND_ Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 612.00/1,000 SN74AHCT14QDRQ1 =| 296-18293-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIC 487.50/2,500 
SN74AHC16374DGGR_ |296-4569-1-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop .. 1.38 1.16  .92 SN74AHCT14QPWRQ1 | 296-13654-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TSSOP 60 45 34 
SN74AHC16374DGGR_ | 296-4569-2-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1224.00/2,000 SN74AHCT14QPWRQ1 | 296-13654-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74AHC16374DGVR_ | 296-4570-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop wet Wal SN74AHCT14RGYR 296-13912-1-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-QFN 155) 44.33 
SN74AHC16374DGVR = |296-4570-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1224.00/2,000 SN74AHCT14RGYR 296-13912-2-ND /Hex Schmitt-Trigger Inverte 4-QFN 154.00/1,000 
SN74AHC16374DL 296-4571-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1.38 115  .92 SN74AHCT32D 296-4728-5-ND Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SOIC 39 32 22 
SN74AHC16540DGGR_ |296-4572-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. ety tak ee SN74AHCT32DBR 296-4729-1-ND Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SSOP 46 3726 
SN74AHC16540DGGR_ |296-4572-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1224.00/2,000 SN74AHCT32DBR 296-4729-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SSOP 252.00/2,000 
SN74AHC16540DGVR_ | 296-4573-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. wet hal SN74AHCT32DGVR 296-4730-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate .14-TVSOP 50 AL 28 
SN74AHC16540DGVR = |296-4573-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1224.00/2,000 SN74AHCT32DGVR 296-4730-2-ND Quad 2-Input Positive OR Gate .14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74AHC16540DL 296-4574-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1.38 115  .92 SN74AHCT32DR 296-4731-1-ND Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SOIC 39 32 ee! 
SN74AHC16541DGGR |296-4575-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . A380 LIS. 92. SN74AHCT32DR 296-4731-2-ND Quad 2-Input Positive OR Gate... 14-SOIC 255.00/2,500 
SN74AHC16541DGGR |296-4575-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1224.00/2,000 SN74AHCT32MDREP =| 296-22287-1-ND | Quad 2-In. Positive OR Gate NEI 14-SOIC 1.17 98 78 
SN74AHC16541DGVR_ | 296-4576-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . ESO Same Oe: SN74AHCT32MDREP | 296-22287-2-ND | Quad 2-In. Positive OR Gate NEW! 14-SOIC 1267.50/2,500 
SN74AHC16541DGVR = |296-4576-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1224.00/2,000 SN74AHCT32MPWREP | 296-22288-1-ND | Quad 2-In. Positive OR Gate NEW!......14-TSSOP 1.17 98.78 
SN74AHC16541DL 296-4577-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 138) 15) 292 SN74AHCT32MPWREP | 296-22288-2-ND | Quad 2-In. Positive OR Gate NEW.......14-TSSOP 1038.00/2,000 
AMET Paes Sel, Sua Gruner ee te gS 8 
5 =r = 7 = le uad 2-Input Positive ate 14-1 : pole 
Tae Re eee ang fete aie Sheets aS ee a SN74AHCT32NSR _|296-13144-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate “44-SOP 252.00/2,000 
SN74AHCTOOD 296-4629-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 39 «232 ~~=—(«20 SN74AHCT32PWR 296-1119-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate .14-TSSOP 39 132) 722 
SN74AHCTOODR 296-4629-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 39°«O32Sts SN74AHCT32PWR ——-|296-1119-2-ND_ | Quad 2-Input Positive OR Gate .14-TSSOP 216.00/2,000 
SN74AHCTOODR 296-4629-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 255.00/2,500 BRIE UPR ee ay ua 2 put Poste oR Gate pee At pai eo 
3 =a a 7: }-18537-2- uad 2-Input Positive ate 14- .00/2, 
Raa He eee cua > ae nate pale ao ae Ran SN74AHCT32RGYR —_ | 296-13913-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 4-OFN 554438 
SN74AHCTOODGVR 296-4631-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate a Oo SN74AHCT32RGYR 296-13913-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 4-QFN 154.00/1,000 
SN74AHCTOODGVR 296-4631-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 278.00/2,000 SN74AHCT74D 296-4769-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset..... 14-SOIC 39 32 22 
SN74AHCTOOMDREP |296-22275-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate NEW! 14-SOIC 117 98 78 See apa outa bua pave ie eo a ope iaeeoe 46 aioe tine 
SN74AHCTOOMDREP |296-22275-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate NEW! -14-SOIC 1267.50/2,500 linet pi ea a ae E ee 
SN74AHGTOOMPWREP |296-22976-1-ND |Quad 2-Input NAND Gate MEW! +e re ae SN74AHCT74DGVR__|296-4771-1-ND_[Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Preset......14-TVSOP___50_41_—28 
SN74AHCTOOMPWREP |296-22276-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate NEW! 4038.00/2,000 SN74AHCT74DGVR 296-4771-2-ND |Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Pres .14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74AHCTOON 296-4632-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 50 40 30 SN74AHCT74DR 296-14704-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Pres 14-SOIC 39 32.22 
SN74AHCTOOPWR 296-4633-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 39 32 29 STARS EADaEE eae eae Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset..... 14-SOIC 255.00/2,500 
SN74AHCTOOPWR _[296-4633-2-ND [Quad 2-Input NAND Gate 216.00/2,000 HAA, peta aby Dual D-Type Alip-Fiop with 
SN74AHCTOOQDRO1 |296-14349-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 60 45 34 CleariPreset NEWT... 14-5010 BETRRERSSEETS 
SN74AHCTOOQDRQ1 | 296-14349-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 487.50/2,500 SN74AHCT74MDREP | 296-22289-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with 
SN74AHCTOOQPWRQ1 |296-13864-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 60 45 34 Clear/Preset NEW!.. o 14-S0IC 1267.50/2,500 
SN74AHCTOOQPWRQ1 |296-13864-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 400.00/2,000 SN74AHCT74MPWREP | 296-22541-1-ND ae Dee pip slon wi 141sso° [Coes 
SN74AHCTOORGYR  |296-13906-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 5 44 ~ «33 ear/Preset NEW .... 4 : : : 
SN74AHCTOORGYR —_|296-13906-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 154.00/1,000 SN74AHCT74MPWREP | 296-22541-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with 
SN74AHCTO2D 296-4634-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 39 32 22 Clear/Preset NEW! -14-TSSOP 1038.00/2,000 
SN74AHCTO2DR 296-4635-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 39 (O20 22) SN74AHCT74N 296-4772-5-ND Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Pres ..14-Dip 50 40.30 
SN74AHCTO2DR 296-4635-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 255.00/2,500 SN74AHCT74PWR 296-4773-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Pres .14-TSSOP 46 37 26 
5 =a B SN74AHCT74PWR 296-4773-2-ND Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Prest .14-TSSOP 252.00/2,000 
STANCE DER pacer cca Sheik OR Gate: oP ohana SN74AHCT74RGYR —|296-13914-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset......14-QFN 4836.2 
SN74AHCTO2DGVR —_|296-4637-1-ND_ | Quad 2-Input NOR Gate. yf) eB SN74AHCT74RGYR __|296-13914-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Clear/Preset......14-QFN 160.00/1,000 
SN74AHCTO2DGVR 296-4637-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 278.00/2,000 SN74AHCT86DBR 296-4774-1-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate .. 14-SSOP 46 FOsueO) 
SN74AHCTO2N 296-4638-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 50 40 30 SN74AHCT86DBR 296-4774-2-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-SSOP 252.00/2,000 
SN74AHCTO2PWR |296-4639-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 39322 SN74AHCT86DGVR —-|296-4775-1-ND__ | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-TVSOP 443627 
SN74AHCTO2PWR — |296-4639-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 216.00/2,000 SN74AHCT86DGVR ‘| 296-4775-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. .14-TVSOP 246.00/2,000 
SN74AHCTO2RGYR —|296-1907-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 55. 4438 SN74AHCT86DR 296-4776-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. AQneAO OT, 
SN74AHCTO2RGYR 296-13907-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 154.00/1,000 SN74AHCT86DR 296-4776-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 320.00/2,500 
SN74AHCTO4DBR 296-4640-1-ND | Hex Inverter... AG ye 26 SN74AHCT86N 296-4777-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 50 40 30 
SN74AHCTO4DBR 296-4640-2-ND | Hex Inverter 252.00/2,000 SN74AHCT86PWR —-|296-4778-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-TSSOP 40.3224 
SN74AHCTOADGVR —|296-4641-1-ND_ | Hex Inverter 50. 41. 28 SN74AHCT86PWR —-|296-4778-2-ND_ | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. .14-TSSOP 224.00/2,000 
SN74AHCTO4DGVR 296-4641-2-ND | Hex Inverter 278.00/2,000 SN74AHCT86RGYR 296-13915-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-QFN 48 36.27 
SN74AHCTO4DR 296-4642-1-ND | Hex Inverter 39 OQmeee SN74AHCT86RGYR 296-13915-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 4-QFN 160.00/1,000 
SN74AHCTO4DR 296-4642-2-ND | Hex Inverter 255.00/2,500 SN74AHCT123ADBR =| 296-4648-1-ND Dual Retrig. Mono Multivibrator .. 16-SSOP B55) 44 33 
SN74AHCTOAN 296-4643-5-ND [Hex Inverter $0 4030 SN74AHCT123ADBR | 296-4648-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator . 16-SSOP 308.00/2,000 
SN74AHCTO4NSR 296-13139-1-ND | Hex Inverter VG yf SN74AHCT123ADGVR_ | 296-4649-1-ND Dual Retrig. Mono Multivibrator .. 6-TVSOP 48 36.27 
SN74AHCTO4NSR 296-13139-2-ND | Hex Inverter 252.00/2,000 SN74AHCT123ADGVR_ | 296-4649-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator .. 16-TVSOP 320.00/2,000 
SN74AHCTO4PWR 296-1106-1-ND | Hex Inverter 39 e020) 122) SN74AHCT123ADR 296-4650-1-ND Dual Retrig. Mono Multivibrator . 16-SOIC 45 sa 27 
SN74AHCTO4PWR 296-1106-2-ND | Hex Inverter 216.00/2,000 SN74AHCT123ADR 296-4650-2-ND Dual Retrig. Mono Multivibrator .. 16-SOIC 305.00/2,500 
SN74AHCTO4RGYR 296-13908-1-ND | Hex Inverter 55 Vee eee SN74AHCT123APWR =| 296-4651-1-ND Dual Retrig. Mono Multivibrator .. .16-TSSOP 42 34 0.25 
SN74AHCTO4RGYR 296-13908-2-ND | Hex Inverter 154.00/1,000 SN74AHCT123APWR =| 296-4651-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator .. .16-TSSOP 232.00/2,000 
SN74AHCTO8D 296-4644-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 39 32 99 SN74AHCT125D 296-4652-5-ND [Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 45 On eet) 
SN74AHCTO8DR 296-4644-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 39 mO20 22) SN74AHCT125DR 296-4652-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 42 34 25 
SN74AHCTO8DR 296-4644-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 255.00/2,500 SN74AHCT125DR 296-4652-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 280.00/2,500 
SN74AHCTO8DBR 296-4645-1-ND [Quad 2-Input Positive AND Gate 46 7G. SN74AHCT125DBR 296-4653-1-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP BE) 44 8, 
SN74AHCTO8DBR 296-4645-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 252.00/2,000 SN74AHCT125DBR 296-4653-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP 308.00/2,000 
SN74AHCTO8DGVR 296-4646-1-ND Quad 2-Input Positive AND Gate 50 AL 0) SN74AHCT125DGVR_~—-| 296-4654-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-TVSOP ds) 44 33 
SN74AHCTO8DGVR 296-4646-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate 278.00/2,000 SN74AHCT125DGVR | 296-4654-2-ND [Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14-TVSOP 308.00/2,000 
SN74AHCTO8MDREP _|296-22277-1-ND | Quad 2-In. Positive AND Gate NI i?) Eas (Continued) 
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ele Digi-Key Price Each ULE Digi-Key Price Eacha 
Part No. Part No. Description Pkg. i) 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. if 25 100 
SN74AHCT125N 296-4655-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 14-Dip 50.4030 SN74AHCT244MDWREP | 296-22285-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 20-SOIC 2184.00/2,000 
SN74AHCT125PWR | 296-1108-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 4-TSSOP 47-38-29 SN74AHCT244MPWREP | 296-22286-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEWS.......20-TSSOP 2.10 1.68 1.26 
SN74AHCT125PWR | 296-1108-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 4-TSSOP 264.00/2,000 SN74AHCT244MPWREP | 296-22286-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW.......20-TSSOP 2184.00/2,000 
SN74AHCT125QDREP | 296-22279-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate NEWI!.....14-SOIC 99 83 66 SN74AHCT244N 296-4723-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-Dip = 56 4282 
SN74AHCT125QDREP | 296-22279-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate NEW..... 14-SOIC 1072.50/2,500 SN74AHCT244NSR 296-13143-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOP_ 60,4584 
SN74AHCT1250PWREP | 296-20769-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 99 #483 © «66 SN74AHCT244NSR | 296-13143-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOP 400.00/2,000 
SN74AHCT125QPWREP | 296-20769-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 878.00/2,000 SN74AHCT244PWR | 296-1116-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-TSSOP 448627 
SN74AHCT125QPWRQ1 | 296-16700-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 85 69 47 SN74AHCT244PWR 296-1116-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 246.00/2,000 
SN74AHCT125QPWRQ1 | 296-16700-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 468.00/2,000 SN74AHCT244QPWR | 296-13865-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 88 66 = .50 
SN74AHCT125RGYR | 296-13910-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 48 a By SN74AHCT244QPWR __ | 296-13865-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 586.00/2,000 
SN74AHCTI25RGYR — | 296-13910-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 160.00/1,000 SN74AHCT245DBR | 296-4724-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SsoP 60.4584 
SN74AHCT126DBR 296-4656-1-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 55 vu ee SN74AHCT245DBR 296-4724-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SSOP 400.00/2,000 
SN74AHCT126DBR 296-4656-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 308.00/2,000 SN74AHCT245DGVR | 296-4725-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive' .20-TVSOP 60 45 34 
SN74AHCT126DGVR | 296-4657-1-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 55 HVA el SN74AHCT245DGVR | 296-4725-2-ND Tri-State Octal Bus Transceivel .20-TVSOP 400.00/2,000 
SN74A4HCT126DGVR__|296-4657-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 308.00/2,000 SN74AHCT245DW ___|296s1107-5:NDS) Tri-State Octal Bus Transceive Eo tO 
SN74AHCT126DR 296-4658-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 45 367 SN74AHCT245DWR | 296-1117-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 55 4d 33 
SN74AHCT126DR 296-4658-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 305.00/2,500 SN74AHCT245DWR | 296-1117-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceive 308.00/2,000 
SN74AHCT126N 296-4659-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 50 40 30 SN74AHCT245N 296-1476-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 56 A232 
SN74AHCT126PWR _—-|296-4660-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 50 40 30 SN74AHCT245PWR | 296-1118-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .20-TSSOP A436 27 
SN74AHCT126PWR | 296-4660-2-ND | Tri-State Quad Bus Butter Gate. 280.00/2,000 SN74AHCT245PWR__|296-1118-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceive .20-TSSOP 246.00/2,000 
SAMY SODA [6 20-8 Sa Qa Bs ul Ga ME ee) | cere (een iste eae eects 
SN74AHCT126QDREP | 296-22280-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate NEW ..... 14-SOIC 1072.50/2,500 -18536-2-| i .00/1, 
SN74AHCT126QDRQ1 | 296-17134-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. asoe 85 69 ay SN74AHCT273DBR PEG ZC a igv big) Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SSOP CO Ome 
SN74AHCT1260DRQ1_|296-17134-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 4-SOIC 552.50/2,500 SN74AHCT27SDBR' (EEE Bees Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 20°SS0P ‘Aneel 
SN74AHCT126QPWREP| 296-22281-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate NEW!..14-TSSOP_ 9983. pe ae at pa rome ut peat ami # a be 
~ uy ie 1 14- - “4 ictal D-Type Flip-Flop with Clear. .20- d r A 
SO eT ee NEP Ree eara | rr duad Bus Butfer Gate NEWT...14-TSSOP See SN74AHCT273PWR — |296-4727-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear... 20-TSSOP 278.00/2,000 
with Schmitt-Trigger 45 «2367 SN74AHCT367DBR — | 296-4733-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver. 16-SSOP 1.05 88 .70 
saansoisanen fase. lot Pate a Meg 
with Schmitt-Trigger 55 4433 a Heotale Hex: Buren Eve anes : : d 
7 SN74AHCT367DGVR | 296-4734-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Drive .16-TVSOP 932.00/2,000 
SN74AHCT132DBR | 296-4661-2-ND | Quad Positive NAND Gate : : , 
with Schmit Trigger 908.0072000 | SNraaHcT36/OR —|206-4735-2ND [Ti State Hex Bufer/rive eso | 372502.500, 
SNZOARGTISEN Dee eu eae asl ag) BY SN74AHCT367PWR | 296-4736-1-ND_ | Tri-State Hex Buffer/Drivel “6-TSSOP 48 «36.27 
suasirromsn fener oad ete SICTaras FR eae Tecate = eo 
with Schmitt-Trigger Input .............-::-00+ 14-SOP. e00) 44 33 is ae iro g ig 4 3 3 
STRICT TETTTEWD ind Pte NO Gan | SAE RT 2D ear ea A MOO 
saanricaran nese tn Pst NO Gt , eee eed 
-AGG2-2- iti ; i i SN74AHCT373N 296-4740-5-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type Latch.....20-Dip SCM cue? 
sare — peers hs aomnome | Srgcremn [ete [treaetarrars eect asso? aie 
SN74AHCT138D 206-4663-5-ND |3-8 Line Decoder/Demultiplexer 4 3627 SN AAHC TEC DER ERRORS tions occ Dowe tee ten em) 
SN74AHCT138DBR | 296-4664-1-ND |3-8 Line Decoder/Demultiplexer 55 4433 ' yp 
7 - Edge-Triggered Flip-Flop -60 45.34 
SN74AHCT138DBR 296-4664-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 308.00/2,000 SN74AHCT374DBR 206-4742-2-ND I Tri-State Octal D-T 
SN74AHCT138DGVR | 296-4665-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 55 4438 Fatt FIG Aenanaewn 
SN74AHCT138DGVR__|296-4665-2-ND_| 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 308.00/2,000 SN74AHCTa740GVR [PEREERCCENIOIML Tri-State Goal Dctyna. Pe) 
SN74AHCT138DR 296-14701-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer i £0 Pe Edge-Triggered Flp-Flop 66 5038 
SN74AHCT138DR 296-14701-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demuttiplexer 305.00/2,500 SN74AHCT3740GVR |296-4743-2-ND_ | Tri-State Octal D-Type : ; ; 
SN74AHCT138MDREP_ | 296-22282-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux NEW! 155 124 93 Edge-Triggered Flip-Flop 438.00/2,000 
SN74AHCT138MDREP_ | 296-22282-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux NEW! 1985.00/2,500 SNT4AHGTSV4DWA 1396-4744c1-ND I Tri-State Octal D-Type : 
SN74AHCT138MPWREP | 296-22540-1-ND |3-8 Line Decoder/Demux NEW! 155 124 93 Edge-Triggered Fip:Flop ea 
SN74AHCT138MPWREP | 296-22540-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux NEW!. 1612.00/2,000 SN74AHCT374DWR _|296-4744-2-ND ects Octal D-Type : ; ; 
SN74AHCT138N 296-4666-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 50 A030 Edge-Triggered Flip-Flop 308.00/2,000 
SN74AHCT138PWR | 296-1109-1-ND |3-8 Line Decoder/Demultiplexer 50 41 28 SN74AHCT374N 296-4745-5-ND  |Tri-State Octal D-Type : 
SN74AHCT138PWR | 296-1109-2-ND_|3-8 Line Decoder/Demultiplexer 278.00/2,000 Edge-Triggered Flip-Flop 56 42 «32 
SN74AHCT138RGYR _ | 296-13911-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 56 4282 SN74AHCTS74PWR  |296-4746-1-ND | Tri-State Octal D-Type 
SN74AHCTI38RGYR — | 296-13911-2-ND |3-8 Line Decoder/Demultiplexer 186.00/1,000 Edge-Triggered Flip-Flop 55 44 33 
SN74AHCT139D 296-4667-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 45 36 (27 SN74AHCT374PWR 296-4746-2-ND Tri-State Octal D-Type 
SN74AHCT139DBR 296-4668-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 55 A433 Edge-Triggered Flip-Flo .20-TSSOP 308.00/2,000 
SN74AHCT139DBR_—-| 296-4668-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demuttiplexer 308.00/2,000 SN74AHCT540DBR _| 296-4747-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driv 20-SSOP_ 6045384 
SN74AHCTI39DGVR_|296-4669-1-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 5544 _33 SN74AHCTS40DBR _|296-4747-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 400.00/2,000 
SN74AHCT139DGVR | 296-4669-2-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 308.00/2,000 SN74AHCT540DGVR | 296-4748-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TVSOP = 6045384 
SN74AHCT139DR 296-14702-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 450 3627 SN74AHCTS40DGVR | 296-4748-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TVSOP 400.00/2,000 
SN74AHCT139DR 296-14702-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 305.00/2,500 SN74AHCT540DW 296-4749-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 48 = 8627 
SN74AHCT139N 296-4670-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 50 40 30 SN74AHCTS40DWR__|296-4749-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 48.36.27 
SN74AHCTI39PWR__|296-4671-1-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 5040 __—30 SN74AHCTS40DWR  |296-4749-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 320.00/2,000 
SN74AHCT139PWR 296-4671-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 280.00/2,000 SN74AHCT540N 296-4750-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver. 56 ie ep 
SN74AHCT157D 296-4675-5-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux A536) 27 SN74AHCT5S40PWR | 296-4751-1-ND_ Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP SS  ¢2 ap 
SN74AHCT157DBR 296-4676-1-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux (AST cOuel SN74AHCT540PWR | 296-4751-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 372.00/2,000 
SN74AHCT157DBR 296-4676-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux 320.00/2,000 SN74AHCT541DBR 296-4752-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 60 45 34 
SN74AHCTIS7DGVR_|296-4677-1-ND_| Quad 2-to-1 Data Selector/Mux 483627 SN74AHCT541DBR | 296-4752-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 400.00/2,000 
SN74AHCTI57DGVR | 296-4677-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux 320.00/2,000 SN74AHCT541DWR | 296-4754-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver LO a Be 
SN74AHCT157DR 296-14703-1-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux 45 36.27 SN74AHCT541DWR | 296-4754-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 320.00/2,000 
SN74AHCT157DR 296-14703-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux 305.00/2,500 SN74AHCT541IDWREP | 296-19503-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 1.02 85 68 
SN74AHCT157PWR — | 296-4678-1-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux 50 40.30 SN74AHCT541IDWREP | 296-19503-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 904.00/2,000 
SN74AHCT157PWR 296-4678-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux 280.00/2,000 SN74AHCT541N 296-4755-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 56 rome 
SN74AHCT158D 296-4679-5-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux 50 40 30 SN74AHCT541NSR | 296-13145-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 60 45 34 
SN74AHCT158PWR — | 296-4680-1-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux 55 4433 SN74AHCT541NSR | 296-13145-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 400.00/2,000 
SN74AHCT158PWR — | 296-4680-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux 308.00/2,000 SN74AHCT541PWR | 296-1120-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver ; 48 3627 
SN74AHCT174D 296-1475-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear. A 36 SN74AHCT541PWR —_|296-1120-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74AHCT174DBR 296-4702-1-ND__| Hex D-Type Flip-Flop with Clear 2 eos 4 SN74AHCT573DBR 296-4756-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Late! 20-SSOP 60 45 34 
SN74AHCT174DBR | 296-4702-2-ND |Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 478.00/2,000 SN74AHCT573DBR —-| 296-4756-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch........20-SSOP 400.00/2,000 
SN74AHCT174PWR | 296-23236-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop w/Clear NI 50 40 30 SN74AHCT573DGVR | 296-4757-1-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Latch......20-TVSOP 60 45 .34 
SN74AHCT174PWR | 296-23236-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop w/Clear NE! 280.00/2,000 SN74AHCT573DGVR | 296-4757-2-ND | Tri-State Octal Transp. .20-TVSOP 400.00/2,000 
SN74AHCT240DBR — | 296-4716-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 SN74AHCT573DW. 296-4758-5-ND_| Tri-State Octal Transp. AB 86 
SN74AHCT240DBR 296-4716-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 SN74AHCT573DWR ~—-|296-4758-1-ND | Tri-State Octal Transp. 48 3627 
SN74AHCT240DWR | 296-4717-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 55 A483 SN74AHCT573DWR | 296-4758-2-ND | Tri-State Octal Transp. 320.00/2,000 
SN74AHCT240DWR | 296-4717-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 308.00/2,000 SN74AHCTS73N 296-4759-5-ND | Tri-State Octal Transp. 56 42 32 
SN74AHCT240N 296-4718-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drive 56 42 © 32 SN74AHCTS73PWR = /296-1121-1-ND_| Tri-State Octal Transp. GOO) 40)uuee ou 
SN74AHCT240NSR | 296-13444-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 SN74AHCT573PWR__|296-1121-2-ND_| Tri-State Octal Transp. 278.00/2,000 
SN74AHCT240NSR___| 296-13444-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 SN74AHCT574DBR | 296-4760-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 60.45 34 
SN74AHCT240PWR | 296-4719-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 55 (4438 SN74AHCTS74DBR_—-| 296-4760-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 400.00/2,000 
SN74AHCT240PWR | 296-4719-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 308.00/2,000 SN74AHCTS74DGVR | 296-4761-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} : 60 45 34 
SN74AHCT244DBR 296-4720-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivet 60 45 34 SN74AHCT574DGVR =| 296-4761-2-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo, .20-TVSOP 400.00/2,000 
SN74AHCT244DBR —-| 296-4720-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 SN74AHCTS74DWR | 296-4762-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 20-S0IC 483627 
SN74AHCT244DGVR__ | 296-4721-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 SN74AHCT574DWR — | 296-4762-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 20-SOIC 320.00/2,000 
SN74AHCT244DGVR | 296-4721-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 SN74AHCTS74N 296-4763-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-Dip 56 = 4232 
SN74AHCT244DW 296-4722-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 44° 3627 SN74AHCTS74PWR | 296-4764-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 20-TSSOP 47,3829. 
SN74AHCT244DWR 296-4722-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 55 WV SN74AHCT574PWR 296-4764-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... .20-TSSOP 264.00/2,000 
SN74AHCT244DWR —«*| 296-4722-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 308.00/2,000 SN74AHCT594D 296-4765-5-ND_| 8-Bit Shift Register w/Output Register........ 16-SOIC 96.72 54 
SN74AHCT244MDWREP | 296-22285-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 210 1.68 1.26 (Continued) 
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EXAS igi e DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi )Reel f J 
ele Digi-Key Price Each UelE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 4) 25 +100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74AHCT594DBR 296-4766-1-ND |8-Bit Shift Register w/Output Register. 96 72 ~=54 SN74AHC1G86DCKR =| 296-8750-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 40 Soe?) 
SN74AHCT594DBR 296-4766-2-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Registe! 638.00/2,000 SN74AHC1G86DCKR =| 296-8750-2-ND_| Single 2-Input Exclusive OR Gate 270.00/3,000 
SN74AHCT594PWR = /296-4767-1-ND /8-Bit Shift Register w/Output Registe 96 72 54 SN74AHC1G86DRLR | 296-19738-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate A235 .24 
SN74AHCT594PWR | 296-4767-2-ND_ |8-Bit Shift Register w/Output Registe 638.00/2,000 SN74AHCIGB6DRLR_ | 296-19738-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 444.00/4,000 
SN74AHCTS595D 296-14308-5-ND |Tri-State 8-Bit Shift Register. 55 A438 SN74AHC1G86MDCKREP | 296-23233-1-ND | Single 2-In. Exclusive OR Gate NEW! 60 45 34 
SN74AHCTS95DBR _|296-13490-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 06.7254 SN74AHCTGB6MDCKREP |296-23239-2-ND | Single 2-In. Exclusive OR Gate NEW!. 565.00/3,000 
SN74AHCT595DBR —_|296-13490-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 638.00/2,000 SN74AHC1G125DBVR |296-8744-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 40 2 
SN74AHCTS95PWR —_|296-9758-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 53 (4232 SN74AHC1G125DBVR |296-8744-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 270.00/3,000 
SN74AHCT595PWR —_|296-9758-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 294.00/2,000 SN74AHC1G125DCKR |296-8745-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 40 322 
SN74AHCT16240DGGR |296-4681-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1.50 1.20.90 SN74AHC1G125DCKR_|296-8745-2-ND_| Tri-State Single Bus Buffer Gate . 270.00/3,000 
SN74AHCT16240DGGR |296-4681-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1560.00/2,000 SN74AHCIG125DRLR | 296-23231-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate NEW! 46 37 86 
SN74AHCT16240DGVR |296-4682-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 150 120 .90 SN74AHC1G125DRLR_ | 296-23231-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate NEI 476.00/4,000 
SN74AHCT16240DGVR |296-4682-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1560.00/2,000 SN74AHC1G126DBVR |296-8746-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 0T-23-5 9.40 322 
SN74AHCT16240DL —|296-4683-5-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 150 120  .90 SN74AHC1G126DBVR |296-8746-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . (0T-23-5 270.00/3,000 
SN74AHCT16244DGGR |296-4684-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 150 1.20.90 SN74AHC1G126DCKR_|296-8747-1-ND_| Tri-State Single Bus Buffer Gate . C70-5 A082 
SN74AHCT16244DGGR |296-4684-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 7560.00/2,000 SN74AHCTGT26DCKR | 296-8747-2-ND_ | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 270.00/3,000 
SN74AHCT16244DGVR |296-4685-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 150 120 .90 SN74AHC1G126DRLR_ | 296-19377-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 46 37 6 
SN74AHCT16244DGVR |296-4685-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1560.00/2,000 SN74AHC1G126DRLR_ | 296-19377-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 476.00/4,000 
SN74AHCT16244DL _ |296-4686-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 150 1.20 .90 SN74AHC1GUO4DBVR | 296-1095-1-ND | Single Inverter Gate . 0T-23-5 = 403222 
SN74AHCT16245DGGR |296-4687-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 150 1.20 90 SN74AHC1GUO4DBVR_|296-1095-2-ND_| Single Inverter Gate . OT-23-5 270.00/3,000 
SN74AHCT16245DGGR |296-4687-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1560.00/2,000 SN74AHCIGUO4DCKR | 296-8751-1-ND | Single Inverter Gate . C705 AD 3222 
SN74AHCT16245DGVR |296-4688-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 150 120 90 SN74AHC1GUO4DCKR | 296-8751-2-ND_| Single Inverter Gate . 670-5 270.00/3,000 
SN74AHCT16245DGVR |296-4688-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1560.00/2,000 SN74AHC1GUO4DRLR | 296-23234-1-ND | Single Inverter Gate i 0-553 4235 
SN74AHCT16245DL —|296-4689-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 150 120 .90 SN74AHC1GUO4DRLR. | 296-23234-2-ND | Single Inverter Gate NEW! SOT-553 444.00/4,000 
SN74AHCT16373DGGR |296-4690-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latc 150 1.20 90 SN74AHCTIGOODBVR |296-1111-1-ND_| Single 2-Input NAND Gate OT-23-5 2400282) 22 
SN74AHCT16373DGGR |296-4690-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .... 48-TSSOP 1560.00/2,000 SN74AHCTIGOODBVR ]296-1111-2-ND | Single 2-Input NAND Gate OT-23-5 270.00/3,000 
SN74AHCT16373DGVR |296-4691-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .. 150 120 90 SN74AHCT1GOODCKR | 296-4703-1-ND | Single 2-Input NAND Gate 5-SOT 40 32 2 
SN74AHCT16373DGVR |296-4691-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 1560.00/2,000 SN74AHCT1GOODCKR | 296-4703-2-ND | Single 2-Input NAND Gate 5-SOT 270.00/3,000 
SN74AHCT16373DL _ |296-4692-5-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latc 150 120 .90 SN74AHCT1GO2DBVR | 296-4704-1-ND | Single 2-Input NOR Gate. 0T-23-5 3880 
SN74AHCT16374DGGR |296-4693-1-ND [Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop .. 150 1.20 90 SN74AHCT1GO2DBVR_|296-4704-2-ND_| Single 2-Input NOR Gate. 258.00/3,000 
SN74AHCT16374DGGR |296-4693-2-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1560.00/2,000 SN74AHCT1GO2DCKR | 296-4705-1-ND_| Single 2-Input NOR Gate. AQ 32.22 
SN74AHCT16374DGVR |296-4694-1-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1.50 1.20 .90 SN74AHCT1GO2DCKR | 296-4705-2-ND_| Single 2-Input NOR Gate. 270.00/3,000 
SN74AHCT16374DGVR |296-4694-2-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1560.00/2,000 SN74AHCT1GO4DBVR | 296-1112-1-ND | Single Inverter Gate .. AON e222. 
SN74AHCT16374DLR |296-4695-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 150 1.20 90 SN74AHCTIGO4DBVR | 296-1112-2-ND_| Single Inverter Gate . 270.00/3,000 
SN74AHCT16374DLR _|296-4695-2-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 780.00/1,000 SN74AHCT1GO4DCKR_| 296-4706-1-ND_| Single Inverter Gate . 40.322 
SN74AHCT16540DGGR |296-4696-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 160 128 96 Scr eoapoNn a aaa Stee omit Ga ie £70. 00/3,000 
SN74AHCT16540DGGR |296-4696-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1664.00/2,000 1113-1 ingle 2-| . 5 : : 
SN74AHCT16540DGVR |296-4697-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 160 1.28 96 SN74AHCTIGOBDBVR | 296-1113-2-ND | Single 2-Input AND Gate. 270.00/3,000 
SN74AHCT16540DGVR |296-4697-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1664.00/2,000 SN74AHCTIGOBDCKR | 296-4707-1-ND | Single 2-Input AND Gate. 40 32 22 
SN74AHCT16540DL _|296-4698-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1.60 1.28.96 See ae a Simp At _ 0 Ae 
SN74AHCT16541DGGR |296-4609-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 760 128 96 -19593-1-ND | Single 2-Inpu ate. ; : i : 
SN74AHCT16541DGGR |296-4699-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1664.00/2,000 SN74AHCTIGOBDRLR | 296-19593-2-ND | Single 2-Input AND Gate. SOT-553 444.00/4,000 
SN74AHCT16541DGVR |296-4700-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 160 1.28 96 SN74AHCTIGI4DBVR | 296-1114-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte OT-23-5 403222 
SN74AHCT16541DGVR |296-4700-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1664.00/2,000 SN74AHCTIGI4DBVR | 296-1114-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverte OT-23-5 270.00/3,000 
SN74AHCT16541DL _|296-4701-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1.60 1.28.96 SN74AHCTIGI4DCKR_|296-4712-1-ND_| Single Schmitt-Trigger Inverte 5-SOT 40 __—32__— 
AHCU Famil SN74AHCTIGI4DCKR |296-4712-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter Gat 5-SOT 270.00/3,000 
y SN74AHCT1G32DBVR |296-1115-1-ND | Single 2-Input OR Gate 0T-23-5 40322 
SN74AHCU04D 296-9759-5-ND | Hex Inverter 39° 320.22 SN74AHCT1G32DBVR_ |296-1115-2-ND | Single 2-Input OR Gate (0T-23-5 270.00/3,000 
SN74AHCU04DBR 296-9760-1-ND | Hex Inverter 46 3726 SN74AHCT1G32DCKR | 296-4713-1-ND | Single 2-Input OR Gate 5-SOT| 40 32 29 
SN74AHCU04DBR 296-9760-2-ND | Hex Inverter 252.00/2,000 SN74AHCT1G32DCKR_ |296-4713-2-ND_| Single 2-Input OR Gate 5-SOT 270.00/3,000 
SN74AHCUO4DGVR == |296-9761-1-ND | Hex Inverter 50 Ae SN74AHCTIGS6DBVR |296-4714-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 01235. 40 ~«32~«=«C«D 
SN74AHCUO4DGVR __|296-9761-2-ND__| Hex Inverter 278.00/2,000 SN74AHCT1G86DBVR |296-4714-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 270.00/3,000 
SN74AHCUO4MPWREP ]296-22290-1-ND | Hex Inverter 84 638 SN74AHCT1G86DCKR | 296-4715-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 40 32 2 
SN74AHCUO4MPWREP |296-22290-2-ND | Hex Inverter NEW! 558.00/2,000 SN74AHCT1G86DCKR_ |296-4715-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 270.00/3,000 
SN74AHCUO4N 296-9762-5-ND | Hex Inverter 50 4030 SN74AHCT1G125DBVR | 296-4708-1-ND_| Tri-State Single Bus Buffer Gate . Ci oe: 
eA MEW Peceereoeet om (iex Inverter 8D ance SN74AHCT1G125DBVR | 296-4708-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 270.00/3,000 
ee SN74AHCT1G125DCKR | 296-4709-1-ND_ | Tri-State Single Bus Buffer Gate . MO 2B 
SN74AHCUO4RGYR = ]296-13916-1-ND | Hex Inverter 55 44 33 SN74AHCT1G125DCKR | 296-4709-2-ND_ | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 270.00/3,000 
SN74AHCUO4RGYR _ |296-13916-2-ND | Hex Inverter 154.00/1,000 SN74AHCT1G125DRLR | 296-19379-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 46° «O387~—( 
Microgate Fa SN74AHCT1G125DRLR | 296-19379-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 476.00/4,000 
SN74AHCTGOODBVR  [296-1087-1-ND Single 2-Input NAND Gate. A032 ~«22 SN74AHCTIG126DBVR | 296-4710-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . A ueuno2u22 
SN74AHC1GOODBVR |296-1087-2-ND | Single 2-Input NAND Gate . 270.00/3,000 SN74AHCT1G126DBVR | 296-4710-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 270.00/3,000 
SN74AHC1GOODCKR |296-8741-1-ND | Single 2-Input NAND Gate . 0 SN74AHCT1G126DCKR | 296-4711-1-ND_ | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 401932) 22 
SN74AHCIGOODCKR |296-8741-2-ND_ | Single 2-Input NAND Gate . 270.00/3,000 SN74AHCT1G126DCKR | 296-4711-2-ND_ | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 270.00/3,000 
SN74AHCIGOODRLR _ |296-19780-1-ND | Single 2-Input NAND Gate . 42 35 24 ALB Family 
SN74AHCIGOODRLR  |296-19780-2-ND | Single 2-Input NAND Gate . 744,00/4,000 rSTEHET 7 a 7 3 
SN74AHCIGOQDBVR |296-1088-I-ND Single 2-Input NOR Gate 4032/22 | SwrdalptezddDGGR |29697642ND | Sate 16 BI ButterDrve “aBTSS0P 5738002000" 
SN74AHCIGO2DBVR — /296=1088-2-ND) Single 2-Input NOR Gate 270.00/3,000 SN74ALB16244DGVR |296-9765-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel “48-TVSOP 5.06 4.05 3.15 
SN74AHCIGO2DCKR = /296:874251-ND) Single 2-Input NOR Gate. 40 3222 SN74ALB16244DGVR |296-9765-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 48-TVSOP 5738.00/2,000 
ee Seep p ee aed ee SN74ALB16244DL __|296-9766-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 48-SSOP 5.06 4.05 3.15 
| -1 -| ingle 2-Input ate - j q i “O766-1- - aT 7 
SNrAscICteontn par 2ea82ND| Sie Zt OM xe MEWE.--aoTess | “~aalaoqoin, | AAIERUOLE EBERT LD TocSue TeRLBUD ARSE 800, A 
SN74AHC1GO2MDCKREP |296-23230-1-ND | Single 2-Input NOR Gate NEW: 8¢70-5 6045 34 SN74ALB16245DGGR_|296-9767-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP 5.06 4.05 3.15 
SN74AHC1GO2MDCKREP |296-23230-2-ND | Single 2-Input NOR Gate NEW: SC70-5 585.00/3,000 SN74ALB16245DGGR | 296-9767-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver..........48-TSSOP  _5738.00/2,000 
SN74AHC1GO4DBVR__|296-1089-1-ND | Single Inverter Gate d0MmRCOR ES i H thls ; Peat 
SN74ALB16245DGVR_ | 296-9768-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. -48-TVSOP 5.06 4.05 3.15 
See eoibeyR 296-1089-2-ND | Single Inverter Gate 270.00/3,000 SN74ALB16245DGVR |296-9768-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver............48-TVSOP 5738.00/2,000 
74ANCIGO4DCKR — / 205g) 0805 NDI Single Inverter Gate A) a ee SN74ALB16245DLR  |296-9769-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 5.06 4.05 3.15 
SN74AHC1GO4DCKR = |296-1090-2-ND_ | Single Inverter Gate 270.00/3,000 SN74ALB16245DLR —_|296-9769-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. “ 2869.00/1,000 
SN74AHCIGO4DRLR | 296-19375-1-ND | Single Inverter Gate 42 35 | 24 : ae 
SN74AHC1GO4DRLR__|296-19375-2-ND |Single Inverter Gate 444.00/4,000 ALS Family 
SN74AHCTGO4QDCKROT |296-17248-1-ND | Single Inverter Gate 46 378 SN6SALS176D 296-9698-5-ND_ Differential Bus Transceiver 175 140 1.05 
SN74AHC1GO4QDCKRQ1 |296-17248-2-ND | Single Inverter Gate 357.00/3,000 SN65ALS176DR 296-14637-1-ND | Differential Bus Transceiver 1.75 1.40 1.05 
SN74AHC1GO8DBVR = |296-1091-1-ND Single 2-Input AND 40 Eo 2uee, SN65ALS176DR 296-14637-2-ND | Differential Bus Transceiver 2240.00/2,500 
SN74AHC1GO8DBVR = |296-1091-2-ND Single 2-Input AND Gate 270.00/3,000 SN65ALS180DR 296-14638-1-ND | Differential Driver and Receiver Pair 2.38 1.90 1.43 
SN74AHC1GO8DCKR _|296-8743-1-ND | Single 2-Input AND Gate 40 132190 SN65ALS180DR 296-14638-2-ND | Differential Driver and Receiver Pai 3040.00/2,500 
SN74AHC1GO8DCKR |296-8743-2-ND Single 2-Input AND Gate 270.00/3,000 SN65ALS544NSR 296-15214-1-ND | Differential Interface LD Driver. 3.60 2.88 2.24 
SN74AHC1GO8DRLR | 296-19376-1-ND | Single 2-Input AND Gate 42 35 24 SN65ALS544NSR 296-15214-2-ND | Differential Interface LD Driver. 4080.00/2,000 
SN74AHC1GO8DRLR | 296-19376-2-ND | Single 2-Input AND Gate 444.00/4,000 SN65ALS1176DR 296-9697-1-ND | Differential Bus Transceiver B94 soulSe 2145) 
SN74AHC1G14DBVR |296-1092-1-ND | Single Schmitt-Trigger In 40 599) 22 SN65ALS1176DR 296-9697-2-ND | Differential Bus Transceiver §512.50/2,500 
SN74AHC1G14DBVR__|296-1092-2-ND_ | Single Schmitt-Trigger Inverter Gate 270.00/3,000 SN74ALSO0AD 296-1477-5-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 72 54 4t 
SN74AHCIGI4DCKR  |296-8748-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter Gate ia ee SN74ALSOOADBR 296-5000-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 80 60 
SN74AHCIG14DCKR |296-8748-2-ND_ | Single Schmitt-Trigger Inverter Gate 270.00/3,000 SN74ALSOOADBR 296-5000-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 532.00/2,000 
SN74AHCIG14DRLR | 296-23232-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter SN74ALSOOADR 296-1477-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 72 54 At 
42 35 24 SN74ALSOOADR 296-1477-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 585.00/2,500 
SN74AHCIG14DRLR~ |296-23232-2-ND SN74ALSOOAN 296-1478-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 80 60 45 
Gate NEW... 444,00/4,000 SN74ALSOOANSR 296-5001-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 478.00/2,000 
SN74AHCIGS2DBVR  |296-1093-1-ND | Single 2-Input OR Gat Lo ee ep SN74ALSO2ADR 296-14705-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 72 54 At 
SN74AHC1G32DBVR |296-1093-2-ND | Single 2-Input OR Gat 270.00/3,000 SN74ALSO2ADR 296-14705-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 585.00/2,500 
SN74AHC1G32DCKR | 296-8749-1-ND | Single 2-Input OR Gate... QW 2 SN74ALSO2AN 296-1479-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 16 57 43 
SN74AHC1G32DCKR | 296-8749-2-ND | Single 2-Input OR Gate... 270.00/3,000 SN74ALS04BD 296-1122-5-ND_|Hex Inverter 72 54 A 
SN74AHC1G32DRLR __|296-19378-1-ND | Single 2-Input OR Gate 4235 24 SN74ALSO4BDBR 296-5004-1-ND | Hex Inverter. 72 54 At 
SN74AHCIGS2DRLR  |296-19378-2-ND | Single 2-Input OR Gat 44,0074, 000 SN74ALSO4BDBR 296-5004-2-ND | Hex Inverter 478.00/2,000 
SN74AHC1G32TDBVRQ1 |296-17421-1-ND | Single 2-Input OR Gat 46 3726 SN74ALS04BDR 296-1122-1-ND_|Hex Inverter. 72 54 A 
SN74AHC1G32TDBVRQ1 |296-17421-2-ND | Single 2-Input OR Gat 357.00/3,000 SN74ALS04BDR 296-1122-2-ND | Hex Inverter. 585.00/2,500 
SN74AHC1G86DBVR |296-1094-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate . 40 32.22 SN74ALS04BN 296-1481-5-ND_|Hex Inverter (Gum O7in AS 
SN74AHC1G86DBVR _|296-1094-2-ND_| Single 2-Input Exclusive OR Gate . 270.00/3,000 (Continued) 
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INSTRUMENTS Digi@Reel . DIGITAL LOGIC (Continued) 
Tk Digi-Key Price Each Tae Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. a 25 +100 
SN74ALSO5ADR 296-14707-1-ND | Hex Inverter shi SN74ALS541NSR 296-13153-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 17198.00/2,000 
SN74ALSO5ADR 296-14707-2-ND | Hex Inverter 585.00/2,500 SN74ALS573CDW 296-1129-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Late! 84 70 56 
SN74ALSO5AN 296-1482-5-ND | Hex Inverter with O1 16 57. A3 SN74ALS573CDWR 296-1129-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch .. 20-SOIC 84 70 56 
SN74ALS08D 296-1123-5-ND | Quad 2-Input AND Gate . 72 54. At SN74ALS573CDWR 296-1129-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch. 20-SOIC 744.00/2,000 
SN74ALS08DR 296-1123-1-ND_| Quad 2-Input AND Gate . 2 Bll ee aes Te State octal ba Hanspeter ey bee B = 
SN74ALSO8DR 296-1123-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. 585.00/2,500 -1503-5- ri-State Octal D-Type Flip-Flop ... ‘ : . : 
Sarit ee Sines oe ie, SN74ALS574BDWR | 296-14745-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-S0IG 84 70 56 
SN74ALSO8N 296-1484-5-ND | Quad 2-Input AND Gate . 76 57 43 } ! 
et ‘les Sel SN74ALS574BDWR | 296-14745-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-SOIC 744.00/2,000 
SN74ALS10ADR 296-14712-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat 72 54 A ! ! 
s ae ‘ , SN74ALS574BN 296-1504-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 20-Dip 84 70 56 
ona ADR pecea esate Tviple 3-Input NAND Gat seas SN74ALS580BNSR __|296-13154-1-ND | Tri-St. Octal D-Type T iLatch..20-SOP 2.34 1881.46 
le Bab SOUTSENDA Triple 3-Input NAND Gat ee SN74ALS580BNSR | 296-13154-2-ND Ti St. Octal D Type TCA aa 30-SOP__2652,00/2,000 
SOR PeCe ese] Wile S-Input AND Gate. BD ea SN74ALS639AN 296-5068-5-ND | Octal Bus Transceiver ip 351 281 24 
ple 3-Input AND Gate. 780.00/2,500 zi apeh Ed - F 
SN74ALS641A-1DW =| 296-9770-5-ND | Octal Bus Transceiver with OC Output 3.17 254 1.98 
SN74ALS21ADR 296-5045-1-ND | Dual 4-Input AND Gate .. 96 72 54 el i at 
SN74ALS641ADW 296-9771-5-ND |Octal Bus Transceiver with OC Output 2.61 2.09 1.63 
SN74ALS21ADR 296-5045-2-ND | Dual 4-Input AND Gate 780.00/2,500 ae. f ‘ 
: SN74ALS645AN 296-5076-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. #500 1:20)) 290. 
SN74ALS27ADR 296-14731-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 84.70 56 - - 
: SN74ALS652ANT 296-14747-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 4.97 3.98 3.10 
SN74ALS27ADR 296-14731-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 910.00/2,500 SN74ALS688N 296-14748-5-ND | 8-Bit Identity Comparator... 439 351 273 
SN74ALS30AN 296-1494-5-ND_| 8-Input NAND Gate 2 54 Al SN74ALS874BNT 296-14752-5-ND | Dual 4-Bit D-Type Flip-Flop. 275 220 1.71 
SN74ALS32DR 296-1127-1-ND | Quad 2-Input OR Gate ma 54 A SN74ALS996DWR 296-5098-1-ND | 8-Bit READ-BACK Latch 9.66 7.73 6.53 
SN74ALS32DR 296-1127-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 585.00/2,500 SN74ALS996DWR 296-5098-2-ND_|8-Bit READ-BACK Late! 12076.00/2,000 
SN74ALS32N 296-1495-5-ND__| Quad 2-Input OR Gate SC SN74ALSO96NT 296-1507-5-ND _|8-Bit READ-BACK Late 966 7.73 6.53 
SN74ALS38BDR 296-14738-1-ND | Quad 2-Input NAND Buffer 2 oes SN74ALS1005DR 296-14709-1-ND | Hex Inverting Buffer. 145 116 87 
SN74ALS38BDR 296-14738-2-ND | Quad 2-Input NAND Buffer 585.00/2,500 SN74ALS1005DR 296-14709-2-ND | Hex Inverting Buffer. 1855.00/2,500 
SN74ALS74AD 296-1130-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 88 6.66 «50 SN74ALS1005NSR ‘| 296-13146-1-ND | Hex Inverting Buffer with OC Outpui 14-SOP 1.38 110 83 
SN74ALS74ADR 296-1130-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop 88 66 50 SN74ALS1005NSR | 296-13146-2-ND |Hex Inverting Buffer with OC Outpui 14-SOP 1508.00/2,000 
SN74ALS74ADR 296-1130-2-ND_| Dual D-Type Flip-Flop 715.00/2,500 SN74ALS1034D 296-5007-5-ND_ Hex Non-Inverting Driver 783 146 1.10 
SN74ALS74AN 296-1506-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 88660 SN74ALS1035DR 296-14710-1-ND |Hex Non-Inverting Butfer 145 116 87 
SN74ALS86DR 296-14751-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 52 39 30 SN74ALS1035DR 296-14710-2-ND |Hex Non-Inverting Buffer 1855.00/2,500 
SN74ALS86DR 296-14751-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 422.50/2,500 SN74ALS1035N 296-5009-5-ND_ |Hex Non-Inverting Buffer 145 116 87 
SN74ALS109AN 296-14711-5-ND | Dual J-K Flip-Flop ...... 84 470 56 SN74ALS29827NT _| 296-14732-5-ND [Tri-State 10-Bit Buffer.. 5.20 416 3.24 
SN74ALS112AN 296-5013-5-ND | Dual J-K Negative-Edge-Triggered F/I 84 10 56 SN75ALS057DWR 296-12932-1-ND | Quad Interface Bus Transceive 437 3150) (2.72 
SN74ALS138ADR 296-14714-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 96 72. 54 SN75ALS057DWR 296-12932-2-ND | Quad Interface Bus Transceive 4948.00/2,000 
Srastauon [ae Mmnea [2 Le DeteDena moma, | SN, (eee oer eee 
SN74ALS138AN 296-1485-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 96 72 54 -12933-5- i iver .. 5 : 5 
SN74ALS139DR 296-14715-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demu 78 ics 52 SN75ALSO85NT 296-9928-5-ND | Dual Channel Driver/Receiver . 950 7.60 6.42 
SN74ALS139DR 296-14715-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demu: 845.00/2,500 SN7SALS160DW 296-9932-5-ND | Octal Bus Transceive 2.38 1.90 1.43 
SN74ALS139N 296-1486-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demu: 78 65 52 SS ae Pcie ee ein am Cos Bus Transcelva Eee 
SN74ALS151DR 296-14717-1-ND | 1-of-8 Data Selector/Mu 90 75 60 Gear us ranisuelve! : : . 
ee) s_.:. SN75ALS162DWR 296-14963-1-ND | Octal Bus Transceive 470 377 293 
SN74ALS151DR 296-14717-2-ND | 1-of-8 Data Selector/Mu: 975.00/2,500 : 
SN75ALS162DWR 296-14963-2-ND | Octal Bus Transceive 5330.00/2,000 
SN74ALS157ADR 296-14718-1-ND | Quad 1-of-2 Data Selector/Mux. 90 75 60 : 
: ine or SN75ALS163DWR 296-9935-1-ND | Octal Interface Bus Transceiver: 5.30 424 3.58 
SN7AALSIS7ADA __[EEBSISILSSEANDY| Quad 1-of-2 Data Selactor/Mux.. S702: 500 SN75ALS163DWR —|296-9935-2-ND_| Octal Interface Bus Transceive 6626.00/2,000 
SN74ALS157AN 296-14719-5-ND | Quad 1-of-2 Data Selector/Mux. 90 75 60 oe cola Difteranti re 
SN75ALS170ADW 296-9936-5-ND | Triple Differential Bus Transceive B52) 442373 
SN74ALS158NSR 296-1314 7-1-ND)| Quad 1-of-2 Data Selector/Mux . 20 oe eld SN75ALSI71ADW | 296-9937-5-ND__| Triple Differential Bus Transceive 552 442 3.73 
SN74ALS158NSR 296-13147-2-ND | Quad 1-of-2 Data Selector/Mux . 2496.00/2,000 SN75ALS171DWR __|296-9938-1-ND_ | Triple Differential Bus Transceive 5.14 412 3.47 
ee ypaetee pe etae oho are 96 72 5A SN7SALS171DWR _|296-9938-2-ND | Triple Differential Bus Transceive 6426.00/2,000 
7 eoeciecay + Bit Sync. Decade/Binary SN75ALS172ADW | 296-9939-5-ND | Quad Differential Bus Line Driver 3.26 261 2.03 
STARTER RENE oe saa a ae x SN7S5ALS172AN 296-9940-5-ND | Quad Differential Bus Line Driver 3.26 261 2.03 
-1488-5- -Bit Sync. Decade/Binary Counter : : : SN75ALS173N 296-9951-5-ND | Quad Differential Line Receive 3.26 261 2.03 
SN74ALS166DBR 296-5027-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register. 3.04 243 1.89 SN75ALS174AN 296-9952-5-ND | Quad Differential Line Driver 2.36 189 147 
SN74ALS166DBR 296-5027-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register... 3622.00/2,000 SN75ALS175N 296-9953-5-ND | Quad Differential Line Receiver 286 229 1.78 
SN74ALS169BNSR 296-13148-1-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 132 1.10 88 SN75ALS175NSR 296-9954-1-ND | Quad Differential Line Receive 2.86 2.29 1.78 
SN74ALS169BNSR 296-13148-2-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 1170.00/2,000 SN75ALS175NSR 296-9954-2-ND | Quad Differential Line Receive 3238.00/2,000 
SN74ALS175DR 296-14721-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop TeSOIc 4.96 = 72S SN75ALS176AD 296-9955-5-ND_ | Differential Bus Transceiver 175 140 1.05 
SN74ALS175DR 296-14721-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop 16-SOIC 780.00/2,500 SN75ALS176ADR 296-14964-1-ND | Differential Bus Transceiver 1.75 140 1.05 
SN74ALS191AN 296-5034-5-ND | Sync. 4-Bit Up/Down Binary Counter 16-Dip 183 1.46 1.10 SN75ALS176ADR 296-14964-2-ND | Differential Bus Transceiver 2240.00/2,500 
Sriatsoaun |ESiWse ap tetelSan iets anoe "14 ab | SVeMstroe [stat [Oot srt ‘5 ie |S 
- ibs ri-otate Octal Butfer/Drivet r ‘) a ig en iferential Bus | ransceiver Hi A i 
SN74ALS240ADWR | 296-14724-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 824.00/2,000 SN7SALS176BDR 296-14965-2-ND | Differential Bus Transceiver 1300.00/2,500 
SN74ALS240AN 296-14725-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive he 9 SN75ALS176BP 296-9957-5-ND_| Differential Bus Transceiver 155 1.24 98 
SN74ALS243ANSR | 296-13149-1-ND | Tri-State Quad Bus Transceiver . 3.83 3.06 2.38 SN75ALS176D 296-9958-5-ND_ Differential Bus Transceiver 155° 1.24 93 
SN74ALS243ANSR | 296-13149-2-ND | Tri-State Quad Bus Transceiver .. 4336.00/2,000 SN75ALS176DR 296-14966-1-ND | Differential Bus Transceiver 155 1.24 93 
SN74ALS244CDW 296-1124-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive oy 78) 58 SN75ALS176DR 296-14966-2-ND | Differential Bus Transceiver 1985.00/2,500 
= a = 7 = 5 SN75ALS176P 296-9959-5-ND | Differential Bus Transceiver icky qlee! GR} 
SNTALSOMCOWR |206-1242ND | Trt Oct Bute Drier.20801¢  772000,000 | SN7SALS1800_|26-000-5.ND_| tere DrverReaver Fal 208 1.64 1.2 
Eat: Peeperoea reg 1 State Octal Burter/Line Drive Be eee SN75ALS180DR 296-14967-2-ND | Differential Driver/Receiver Pai “ 2625.00/2,500 
SN74ALS245ADBR 296-5049-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver... 1.16 87 66 2 . ; 7 - 
“ Wan we A SN75ALS180N 296-9961-5-ND | Differential Driver/Receiver Pai 2.05 1.64 1.23 
SN74ALS245ADBR 296-5049-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver. 772.00/2,000 ‘ : f ‘ ‘ 
- 7 SN75ALS181N 296-9962-5-ND Differential Driver/Receiver Pai 2.25 1.80 1.35 
SN74ALS245ADW 296-1125-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceivi 87 8) 58 4 14 A A ‘ A ‘i 
SN74ALS245ADWR 996-1125-1-ND_ | Tri-State Octal Bus T ; 87 73 58 SN75ALS181NSR 296-9963-1-ND | Differential Driver/Receiver Pail 22Dt es leOOlmalsco 
eal Degree ee ous rascal | : i SN75ALSTBINSR 296-9963-2-ND | Differential Driver/Receiver Pair 2340.00/2,000 
SN74ALS245ADWR 296-1125-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 772.00/2,000 x = i inl | i i 
: ‘ SN75ALS191D 296-9964-5-ND Dual Differential Line Driver 125 100K 225 
SN74ALS245AN 296-1492-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceivi 87 is) 58 . or i jal |i ‘ 
: f SN75ALS191P 296-9965-5-ND Dual Differential Line Driver 2p 0 00h eo 
SN74ALS257ADR 296-14728-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Line Mux: 90.75 __.60 SN75ALS191PSR 296-13318-1-ND | Dual Differential Line Driver 1.25 100 75 
SN74ALS257ADR 296-14728-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Line Mu! 975.00/2,500 SN75ALS191PSR 296-13318-2-ND | Dual Differential Line Driver 1300.00/2,000 
SN74ALS257AN 296-5051-5-ND_| Tri-State Quad 2-1 Line Mu 90.75 60 SN75ALS192D 296-9966-5-ND | Quad Differential Line Driver 80 60S 
SN74ALS259DR 296-14729-1-ND | 8-Bit Addressable Latch. 2.27 1.82 1.42 SN75ALS192DR 296-14968-1-ND | Quad Differential Line Driver 80 60 45 
SN74ALS259DR 296-14729-2-ND | 8-Bit Addressable Latch. 3182.50/2,500 SN75ALS192DR 296-14968-2-ND | Quad Differential Line Driver 650.00/2,500 
SN74ALS273DWR 296-1126-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Cleai 90.75 —«60 SN75ALS192N 296-15071-5-ND | Quad Differential Line Driver 80 60 45 
SN74ALS273DWR 296-1126-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 798.00/2,000 SN75ALS193D 296-9967-5-ND_| Quad Differential Line Receive 88 66 50 
SN74ALS273N 296-1493-5-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear.. 90 75 60 SN75ALS193N 296-9968-5-ND | Quad Differential Line Receive 88660 
SN74ALS299NSR 296-13150-1-ND | Tri-State 8-Bit, Universal Shift/ SN75ALS194DR 296-14969-1-ND | Quad Differential Line Driver 126 105 84 
Storage Register. 3.60 2.88 2.24 SN75ALS194DR 296-14969-2-ND | Quad Differential Line Driver 1365.00/2,500 
SN74ALS299NSR 296-13150-2-ND | Tri-State 8-Bit, Universal Shift/ SN75ALS194N 296-9969-5-ND | Quad Differential Line Driver 126 105 84 
Storage Register. 4080.00/2,000 SN75ALS195N 296-9970-5-ND | Quad Differential Line Receive! 1.88 1.50 1.13 
SN74ALS373ADWR 296-14735-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 84 70 56 SN75ALS197D 296-9971-5-ND Quad Differential Line Receive 60 45 34 
SN74ALS373ADWR | 296-14735-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 744.00/2,000 SN75ALS197DR 296-14970-1-ND | Quad Differential Line Receive 60 45 34 
SN74ALS373AN 296-1496-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 84 70 56 SN75ALS197DR 296-14970-2-ND | Quad Differential Line Receive 487.50/2,500 
SN74ALS374ADWR | 296-1128-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 84 7056 SN75ALS197N 296-9972-5-ND_| Quad Differential Line Receive 60 45 34 
SN74ALS374ADWR 296-1128-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 744.00/2,000 SN75ALS197NSR 296-13319-1-ND | Tri-State Quad Differential Line Receiver .... 60 A534 
SN74ALS374AN 296-1498-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 84 70 56 SN75ALS197NSR 296-13319-2-ND | Tri-State Quad Differential Line Receiver .... 16-SOP 400.00/2,000 
SATAALSSAON ees ate © it dont Comparator 145 146 87 | Sursacsii77~ [o96-9920-SND |rrcStte Dual Diferental Diverfccciver..T6-bip 408 824 282 
SN74ALS521NSR 296-13151-1-ND | 8-Bit Identity C tt 1.38 110 83 -9929-5- ‘ 16° : : . 
SN74ALSS2(NSR _|296-13151-2-ND | 8.Bit Identity Comparato 1508.00/2,000 SN75ALS1177NSR — |296-9930-1-ND Tri-State Dual Differential Driver/Receiver.. 16-SOP 4.05 3.24 2.52 
SN74ALS534ADWR | 296-14740-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 2.25 1.80 1.40 ee Sere a -_ wu SL eee ae eee 
= )-9-| j-! - ip-| = -o7| ri-state Dual Differential Driver/Receiver .... 16-Dip mA ie e 
SNTAALSSSAADWR PAGS ayo Iil-State Octal D- Type Flip-Flop. peu; 00/2000 SN75ALS1178NSR | 296-12185-1-ND | Tri-State Dual Differential Driver/Receiver.16-SOP 4.05 3.24 252 
SN74ALS540DWR 296-14741-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Drive 213 170 1.28 SNTEALSTIZENGR | BECRERREEANE Siete Ducl Ditlerental Driver Recaker, 16802 eswanDGT 
SN74ALS540DWR 296-14741-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 2210.00/2,000 z Ba Te GE STEN Seer we wes 
SN74ALS540-1NSR | 296-13152-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 5.27 4.22 3.28 ALVC Family 
SN74ALS540-1NSR___|296-13152-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 6248.00/2,000 T4ALVC164245GRDR | 296-16868-1-ND | Tri-State 16-Bit Noninverting 
SN74ALS541DW 296-1499-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 135 113 90 Bus Transceiver. ois 54-BGA 240 1.92 1.44 
SN74ALS541DWR 296-14742-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 135 113 .90 7AALVC164245GRDR | 296-16868-2-ND | Tri-St. 16-Bit Noninverting Bus Transcvr.... 54-BGA 1248.00/1,000 
SN74ALS541DWR 296-14742-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 1198.00/2,000 TAALVC164245ZQLR | 296-23181-1-ND | Tri-State 16-Bit Noninverting 
SN74ALS541N 296-1500-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Drive 135 113 90 Bus Transceiver NEW! 56-VFBGA 1.60 1.28.96 
SN74ALS541NSR 296-13153-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver. 1.35 113 90 (Continued) 
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74ALVC164245ZQLR == | 296-23181-2-ND | Tri-State 16-Bit Noninverting SN74ALVC245DGVR =| 296-5137-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: .20-TVSOP 410.00/2,000 
Bus Transceiver NEW! ... 56-VFBGA 832.00/1,000 SN74ALVC245DWR 296-5138-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 20-SOIC 56 tA2) 232! 
74ALVC164245ZRDR =| 296-16869-1-ND | Tri-State 16-Bit Noninverting SN74ALVC245DWR 296-5138-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 20-SOIC 372.00/2,000 
Bus Transceiver... 1.60 1.28 96 SN74ALVC245PWR 296-9774-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive .20-TSSOP 56 A232 
74ALVC164245ZRDR =| 296-16869-2-ND | Tri-State 16-Bit Noninverting SN74ALVC245PWR 296-9774-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver. .20-TSSOP 372.00/2,000 
Bus Transceiver 832.00/1,000 SN74ALVC16244ADGGR |296-5123-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive: -48-TSSOP 86 he ES 
CALVC164245IDGGREP |296-19491-1-ND | Tri-State 16-Bit Noninverting Bus SN74ALVC16244ADGGR |296-5123-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive: .48-TSSOP 760.00/2,000 
Transceive! 48-TSSOP 3.04 2.43 1.89 SN74ALVC16244ADL | 296-5124-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive! 48-SSOP 1.05 88 70 
CALVC164245IDGGREP | 296-19491-2-ND | Tri-State 16-Bit Noninverting Bus SN74ALVC16244AGQLR |296-9772-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive: .56-VFBGA 1.88 1.50 1.13 
Transceiver... 48-TSSOP 3442.00/2,000 SN74ALVC16244AGQLR |296-9772-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive: .56-VFBGA 975.00/1,000 
CALVC164245IDLREP /296-18092-1-ND | Tri-State 16-Bit oninverting Bus SN74ALVC16334DGGR |296-1134-1-ND Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TSSOP 1.25 1.00  .75 
Transceiver... 3.04 2.43 1.89 SN74ALVC16334DGGR |296-1134-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TSSOP 1300.00/2,000 
CALVC164245IDLREP |296-18092-2-ND | Tri-State 16-Bit Noninverting Bus SN74ALVC16334DGVR |296-5130-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TVSOP 1.25 1.00 .75 
Transceivet 48-SSOP 1721.00/1,000 SN74ALVC16334DGVR |296-5130-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TVSOP 1300.00/2,000 
CALVC1642451GQLREP | 296-22092-1-ND | Tri-State 16- SN74ALVC16334DL 296-1515-5-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Drivei 48-SSOP 1.25 1.00 .75 
Transceiver NEW... 48-VFBGA 2.25 1.80 1.40 SN74ALVC16834DGGR |296-1136-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 3.71 2.97 2.31 
CALVC164245IGQLREP | 296-22092-2-ND | Tri-State 16-Bit Noninverting Bus SN74ALVC16834DGGR |296-1136-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 4208.00/2,000 
Transceiver NEWE...... 48-VFBGA 1275.00/1,000 SN74ALVC16834DGVR |296-12860-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 4.10 3.28 2.55 
CALVC164245IZQLREP |296-22093-1-ND | Tri-State 16-Bit Noninverting Bus SN74ALVC16834DGVR | 296-12860-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 4642.00/2,000 
Transceiver NEW!..... 48-VFBGA 2.25 1.80 1.40 SN74ALVC16834DL 296-1516-5-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Drive 56-SSOP 4.10 3.28 2.55 
CALVC164245IZQLREP |296-22093-2-ND | Tri-State 16-Bit Noninverting Bus SN74ALVC16834GQLR |296-5132-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-VFBGA 5.40 4.32 3.65 
Transceiver NEW!. 48-VFBGA 1275.00/1,000 SN74ALVC16834GQLR |296-5132-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver...... 56-VFBGA 3375.00/1,000 
CALVC164245MDGGREP |296-19492-1-ND | Tri-State 16-Bit Noninverting Bus SN74ALVC16835DGGR | 296-1137-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 2.00 1.60 1.20 
Transceiver NEW!. 48-TSSOP 5.04 4.04 3.14 SN74ALVC16835DGGR |296-1137-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 2080.00/2,000 
CALVC164245MDGGREP |296-19492-2-ND | Tri-State 16-Bit Noninverting Bus SN74ALVC16835DGVR |296-5133-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 2.00 1.60 1.20 
Transceiver NEW!. 5712.00/2,000 SN74ALVC16835DGVR |296-5133-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 2080.00/2,000 
SN74ALVCOODGVR 296-5100-1-ND Quad 2-Input NAND Gate 50 40 3 SN74ALVC16835DL 296-5134-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Drivet 56-SSOP 2.00 1.60 1.20 
SN74ALVCOODGVR 296-5100-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 278.00/2,000 SN74ALVC162334DGGR |296-1131-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TSSOP 3.71 2.97 2.31 
SN74ALVCOODR 296-5101-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 45 362 SN74ALVC162334DGGR |296-1131-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TSSOP 4208.00/2,000 
SN74ALVCOODR 296-5101-2-ND |Quad 2-Input NAND Gate... 305.00/2,500 SN74ALVC162334DGVR | 296-5122-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TVSOP 3.71 2.97 2.31 
SN74ALVCOOIDREP 296-22291-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate NI 80 60 45 SN74ALVC162334DGVR |296-5122-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TVSOP 4208.00/2,000 
SN74ALVCOOIDREP 296-22291-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate NEW! 650.00/2,500 SN74ALVC162334DL | 296-1511-5-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Drive 48-SSOP 3.71 2.97 2.31 
SN74ALVCOONSR 296-5103-1-ND Quad 2-Input NAND Gate 45 3627 SN74ALVC162334DLR |296-1511-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Drive 48-SSOP 3.71 297 2.31 
SN74ALVCOONSR 296-5103-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 252.00/2,000 SN74ALVC162334DLR |296-1511-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Drive 48-SSOP 2104.00/1,000 
SN74ALVCOOPWR 296-5104-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 45 SGnmeeT. SN74ALVC162831DBBR |296-5125-1-ND | Tri-St. 1-4 Bit Address Register/Driver...80-TVSOP 5.80 4.64 3.92 
SN74ALVCOOPWR 296-5104-2-ND Quad 2-Input NAND Gate 252.00/2,000 SN74ALVC162831DBBR |296-5125-2-ND |Tri-St. 1-4 Bit Address Register/Driver ... 80-TVSOP 7250.00/2,000 
SN74ALVC04D 296-1508-5-ND | Hex Inverter 45 360.27 SN74ALVC162834DL | 296-1512-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Drive 56-SSOP |Se2:8iiee2:2omeulena) 
SN74ALVCO4DGVR 296-5105-1-ND Hex Inverter 50 40 30 SN74ALVC162834DLR |296-1512-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 56-SSOP 281 2.25 1.75 
SN74ALVCO4DGVR 296-5105-2-ND {Hex Inverter 278.00/2,000 SN74ALVC162834DLR |296-1512-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Drive! 56-SSOP 1594.00/1,000 
SN74ALVCO4DR 296-14780-1-ND | Hex Inverter “45 36. «OT SN74ALVC162834GR_ | 296-5126-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 2.81. 2.25 1.75 
SN74ALVCO4DR 296-14780-2-ND | Hex Inverter 305.00/2,500 SN74ALVC162834GR =| 296-5126-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 3188.00/2,000 
SN74ALVCO4PWR 296-5106-1-ND Hex Inverter 45 230) 27) SN74ALVC162834VR | 296-5127-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 2.81 2.25 1.75 
SN74ALVCO4PWR 296-5106-2-ND | Hex Inverter 252.00/2,000 SN74ALVC162834VR |296-5127-2-ND_ | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 3188.00/2,000 
SN74ALVCO4RGYR 296-13917-1-ND | Hex Inverter 56 42 3 SN74ALVC162835DGGR |296-1132-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 1.38 1.10 .83 
SN74ALVCO4RGYR 296-13917-2-ND | Hex Inverter 186.00/1,000 SN74ALVC162835DGGR |296-1132-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 1430.00/2,000 
SN74ALVCO8DGVR 296-5107-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . 50 40.30 SN74ALVC162835DGVR |296-5128-1-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 1.38 1.10  .83 
SN74ALVCO8DGVR 296-5107-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 278.00/2,000 SN74ALVC162835DGVR |296-5128-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 1430.00/2,000 
SN74ALVCO8DR 296-5108-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . 45 Boone eet SN74ALVC162835DL | 296-1513-5-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Drive! 56-SSOP 1.38 1.10 .83 
SN74ALVCO8DR 296-5108-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 305.00/2,500 SN74ALVC162836DGGR |296-1133-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 3.71 2.97 2.31 
SN74ALVCOBIDREP  |296-20770-1-ND |Quad 2-Input AND Gate . 3060 45 SN74ALVC162836DGGR | 296-1133-2-ND_|Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 4208.00/2,000 
SN74ALVCO8IDREP 296-20770-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 650.00/2,500 SN74ALVC162836DGVR |296-5129-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 3.71 2.97 2.31 
SN74ALVCO8PWR 296-5109-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . 45 aa Pp SN74ALVC162836DGVR |296-5129-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver......56-TVSOP 4208.00/2,000 
SN74ALVCOSPWR 296-5109-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .. 252.00/2,000 SN74ALVC162836DL | 296-1514-5-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Drivel 56-SSOP | iaivl) 2197 2:31 
SN74ALVCO8RGYR 296-13918-1-ND | Quad 2-Input AND Gate .. 64 AB 36 SN74ALVC164245DGGR |296-1135-1-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver...48-TSSOP 1.12 94 75 
SN74ALVCOBRGYR  |296-13918-2-ND |Quad 2-Input AND Gate . 213.00/1,000 SN74ALVC164245DGGR |296-1135-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver... 48-SSOP 994.00/2,000 
SN74ALVC10D 296-1509-5-ND | Triple 3-Input NAND Gat 45 36 OT SN74ALVC164245DL =| 296-5131-5-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver.....48-SSOP 1.14 95 16 
SN74ALVC10DR 296-1509-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat 45 36 LOT SN74ALVC164245DLR | 296-14781-1-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver.....48-SSOP 1.12 94 75 
SN74ALVC10DR 296-1509-2-ND Triple 3-Input NAND Gat 305.00/2,500 SN74ALVC164245DLR | 296-14781-2-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver.....48-SSOP 497.00/1,000 
SN74ALVC10DGVR 296-5110-1-ND_ Triple 3-Input NAND Gat 50 40 30 SN74ALVC16835GQLR |296-9773-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-VFBGA 2.97 2.38 1.85 
SN74ALVC10DGVR 296-5110-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 278.00/2,000 SN74ALVC16835GQLR |296-9773-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-VFBGA 1683.00/1,000 
SN74ALVC10NSR 296-5111-1-ND Triple 3-Input NAND Gat 45 3600 (2 SN74ALVC164245KR =| 296-15395-1-ND J Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver...48-VFBGA 2.25 1.80 1.35 
SN74ALVC10NSR 296-5111-2-ND Triple 3-Input NAND Gat 252.00/2,000 SN74ALVC164245KR | 296-15395-2-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver... 48-VFBGA 1170.00/1,000 
SN74ALVC10PWR 296-5112-1-ND Triple 3-Input NAND Gat 45 6) en SN74ALVCF162834GR |296-13628-1-ND | Tri-State, 3.3V, CMOS 18-Bit 
SN74ALVC10PWR 296-5112-2-ND_|Triple 3-Input NAND Gat 252.00/2,000 su74alvertezsasen [PERneeeRenNT saetea Bus Dre 56-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
SN74ALVC14DGVR —_|296-5119-1-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter . 50 40 «30 & a Hrolale, 3.3V, 
SN74ALVC14DGVR —|296-5119-2-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter . 278.00/2,000 Universal Bus Driver.. 56-TSSOP 1820.00/2,000 
SN74ALVC14DR 296-5120-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter .. 45 36 (2 SN74ALVCF162834LR | 296-13629-1-ND | Tri-State, 3.3V, CMOS 18-Bit 
SN74ALVC14DR 296-5120-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter .. 305.00/2,500 Universal Bus Driver... 175 1.40 1.05 
SN74ALVC14PWR 296-5121-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 45 36D SN74ALVCF162834LR | 296-13629-2-ND inate ce ENS 18 se 8560 eoinan aad 
SN74ALVC14PWR 296-5121-2-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter . 252.00/2,000 SO Se BUS INEM seceeiesinstderaseteteetts . mun 
SN74ALVC32DGVR —|296-5139-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 45 367 SN74ALVCF162834VR_ | 296-13630-1-ND | Tri-State, 3.3V, CMOS 18 
SN74ALVC32DGVR —|296-5139-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 252.00/2,000 Universal Bus Driver... 175 1.40 1.05 
SN74ALVC32DR 296-5140-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 45 36 © «27 SN74ALVCF162834VR | 296-13630-2-ND Tri-State, 3.3V, cmos 18-Bit 
SN74ALVC32DR 296-5140-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 305.00/2,500 Universal Bus Driver........ 56-TVSOP 1820.00/2,000 
SN74ALVC32NSR _|296-5141-1-ND | Quad 2-Input OR Gate a 36. 27 SNTAALVCFIG2ESSGR SG SE Talay) 111 State, 3.3V CMOS 18-Bit s6-1ssop MEO 
niversal Bus Driver. ~ : : é 
Se AV Gaeee (BERETA cue O:reut OR Gate 25200/2,000 SN74ALVCF162835GR |296-13607-2-ND | Tri-State. 3.3V CMOS 18-Bi 
put OR Gate ae ome Universal Bus Dri 56-TSSOP 2340.00/2,000 
SN74ALVC32PWR 296-5142-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 252.00/2,000 SnINGISaI BUS DIIVB Tessas ude 
SN74ALVC125D 296-1510-5-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 52. 3030 SN74ALVCF162835LR | 296-13608-1-ND Tn State, SSv.CUS 18-Bit ers 
SN74ALVC125DR 296-1510-1-ND [Tri-State Quad Bus Buffer Gat ‘5 20ECO ESO a Weel coats : : é 
SN74ALVC125DR |296-1510-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 422.50/2,500 SNTAALVOPIG2635LR SG Satay) Tr State, $.3V CMOS 18-Bt a Te oa Gad 
SN74ALVC125DGVR —|296-5113-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gat we RT Si SN74ALVCEIGDBaSVR JOGRRMEOOMENUN Til-State 3.2V CMOS ABER Holy 
SoA Ve Benne 296-5113-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 346.00/2,000 Universal Bus Driver 225 180 1.35 
7. SNSR 296-5114-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gat 52 39 30 = areseenasena 4 - - 
SN74ALVCT25NSR  |296-5114-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 346,072,000 SNTAALVCFIG2E3SVR PCIe ab) Tr -State, $.3V CMOS 18-BIt Patucan ote 
SN74ALVC125PWR 296-5115-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 52 39 30 —— 
SN74ALVC125PWR —|296-5115-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 346.00/2,000 ALVCH Family 
SN74ALVC126DGVR =| 296-5116-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat af A333 74ALVCH16244GRDR_= | 296-16870-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive: 54-BGA 240 1.92 1.44 
SN74ALVC126DGVR —_|296-5116-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 380.00/2,000 74ALVCH16244GRDR_= | 296-16870-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 54-BGA 1248.00/1,000 
SN74ALVC126DR 296-5117-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 52 39 ~—30 74ALVCH16244ZQLR == | 296-23182-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver -VFBGA 1.60 1.28 96 
SN74ALVC126DR 296-5117-2-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate 422.50/2,500 74ALVCH16244ZQLR =| 296-23182-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver NEW! 56-VFBGA 832.00/1,000 
SN74ALVC126NSR 296-12859-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 52 39 3 74ALVCH16244ZRDR | 296-16871-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 54-BGA 1.60 1.28 96 
SN74ALVC126NSR 296-12859-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 346.00/2,000 74ALVCH16244ZRDR =| 296-16871-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive: 54-BGA 832.00/1,000 
SN74ALVC126PWR 296-5118-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat a02 39.30 74ALVCH16245GRDR_ | 296-16872-1-ND J Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 54-BGA 240 1.92 1.44 
SN74ALVC126PWR 296-5118-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 346.00/2,000 74ALVCH16245GRDR = | 296-16872-2-ND J Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. .54-BGA 1248.00/1,000 
SN74ALVC244DGVR —_—-|296-12862-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 62 a7 285) 74ALVCH16245ZQLR == | 296-23183-1-ND J Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver NEW!....56-VFBGA 1.60 1.28 .96 
SN74ALVC244DGVR ‘| 296-12862-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 410.00/2,000 74ALVCH16245ZQLR | 296-23183-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver NMEWI!....56-VFBGA 832.00/1,000 
SN74ALVC244DWR 296-5135-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivet 56 42 32 74ALVCH16245ZRDR =| 296-16873-1-ND J Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. .54-BGA 1.60 1.28 96 
SN74ALVC244DWR 296-5135-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivet 372.00/2,000 74ALVCH16245ZRDR | 296-16873-2-ND J Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. .54-BGA 832.00/1,000 
SN74ALVC244IPWREP |296-19504-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 93 78 62 74ALVCH16373GRDR | 296-16874-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74ALVC244IPWREP |296-19504-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 824.00/2,000 D-Type Latch 240 1.92 1.44 
SN74ALVC244NSR —_|296-12863-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 58. 82 74ALVCH16373GRDR | 296-16874-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74ALVC244NSR_ | 296-12863-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver... 372.00/2,000 D-Type Latch 1248.00/1 000 
SN74ALVC245DGVR_—_|296-5137-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiv 62 A785 
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EXAS Digi@Reel® DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS 
Lele Digi-Key Price Each Ul Digi-Key Price Each> 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74ALVCH16373ZQLR |296-23184-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent SN74ALVCH16271DGGR |296-5202-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
D-Type Latch NEW!.. 56-VFBGA 1.60 1.28 96 Bus Exchange! 4360.00/2,000 
74ALVCH16373ZQLR | 296-23184-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent SN74ALVCH16271DL |296-5203-5-ND | Tri-State 12-24- 
D-Type Latch NEW!.. 832.00/1,000 Bus Exchange! 3.85 3.08 2.40 
74ALVCH16373ZRDR | 296-16875-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent SN74ALVCH16282DBBR |296-5210-1-ND | Tri-State 18-36- 
D-Type Latch 160 1.28 96 Bus Exchanger... 7.50 6.00 5.07 
74ALVCH16373ZRDR  |296-16875-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent SN74ALVCH16282DBBR |296-5210-2-ND | Tri-State 18-36-Bit Registered 
D-Type Latch 832.00/1,000 Bus Exchange - .80-SOP 9376.00/2,000 
74ALVCH32244ZKER | 296-23185-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver NEW! 3.38 270 2.10 SN74ALVCH16334DGGR |296-5220-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TSSOP 3.71 297 231 
74ALVCH32244ZKER | 296-23185-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver NEW! 1913.00/1,000 SN74ALVCH16334DGGR |296-5220-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TSSOP 4208.00/2,000 
74ALVCH32245ZKER _ |296-23186-1-ND | Tri-St. 32-Bit Bus Transceiver NEW! 3.38 2.70 2.10 SN74ALVCH16334DGVR | 296-12869-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-TVSOP_ 3.71 2.97 2.31 
74ALVCH32245ZKER | 296-23186-2-ND | Tri-St. 32-Bit Bus Transceiver NEWS. 1913.00/1,000 SN74ALVCHT6334DGVR | 296-12869-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver......48-1VSOP 4208.00/2,000 
74ALVCH32501ZKFR | 296-19762-1-ND | Tri-State 36-Bit Universal Bus SN74ALVCH16334DL | 296-5221-5-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver.......48-SSOP 3.71 2.97 2.31 
Transceive 114-LFBGA 6.00 4.80 4.05 SN74ALVCH16344DGGR |296-5222-1-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Driver. .56-TSSOP 3.71 297 231 
74ALVCH32501ZKFR | 296-19762-2-ND | Tri-State 36- SN74ALVCH16344DGGR | 296-5222-2-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Driver. .56-TSSOP 4208.00/2,000 
Transceiver as 114-LFBGA 3750.00/1,000 SN74ALVCH16344DLR |296-5223-1-ND_| Tri-State 1-4-Bit Address Drive 56-SSOP 3.71 297 231 
T4ALVCH32973ZKER |296-18282-1-ND | 16-Bit Bus Transceiver and Transparent SN74ALVCH16344DLR |296-5223-2-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Drive 56-SSOP 2104.00/1,000 
DeType Latch oacsoseen 96-LFBGA 338 270 210 SN74ALVCH16373DGGR |296-5224-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch....48-TSSOP 1.25 1.00 75 
74ALVCH32973ZKER | 296-18282-2-ND | 16-Bit Bus Transceiver and Transparent SN74ALVCH16373DGGR |296-5224-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ....48-TSSOP 1300.00/2,000 
D-Type Latch 96-LFBGA 4913.00/1,000 SN74ALVCH16373DL_ | 296-5225-5-ND_ Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch.....48-SSOP 1.25 1.00.75 
CALVCH16245IDLREP_|296-19493-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 2.52 2.02 1.57 SN74ALVCH16373DLR |296-14784-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch.....48-SSOP__ 1.25 1.00 __.75 
CALVCH16245IDLREP | 296-19493-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 1428.00/1,000 SN74ALVCH16373DLR ]296-14784-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ...... 48-SSOP 650.00/1,000 
CALVCH16245MDLREP | 296-22094-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver NEW!...48-SSOP 5.62 4.50 3.80 SO AT ee Bae arf ND Tree iecH no Dae ee Bee cents ait rat 
CALVCH16245MDLREP | 296-22094-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver NEW... 48-SSOP 3513.00/1,000 -9776-2- 4 rel . D- on 56° OOH, 
CALVCH16827MDLREP | 296-22095-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver NEW! 562 450 3.80 SN74ALVCH16374DGGR | 296-1144-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
CALVCH16827MDLREP | 296-22095-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver NEW! 3513.00/1,000 D-Type Flip-Flop -48-TSSOP 1.02.86 __—.69 
SN74ALVCH244DGVR_ [296-6274-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 66508 SN74ALVCH16374DGGR | 296-1144-2-ND Liss erates sacresoP ae 
SN74ALVCH244DGVR_ | 296-6274-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 438.00/2,000 D- pl . 00/2, 
SN74ALVCH244DW ‘| 296-1517-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 SN74ALVCH16374DGVR | 296-23238-1-ND tS i 4a:1vs0p PECs 
SN74ALVCH244DWR | 296-1517-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 D- pl EWI... i : : : 
SN74ALVCH244DWR | 296-1517-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drive 400.00/2,000 SN74ALVCHIG3740GVR VoBSe cS Zoey) Tr-St. 16-Bit Edge-Triggered 
SN74ALVCH244PWR  |296-6275-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 34 D-Type Fllp-Flop NEWT... 48-TVSOP 1300.00/2,000 
SN74ALVCH244PWR_ | 296-6275-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drivel 400.00/2,000 SN74ALVCH16374DL | 296-5226-5-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
SN74ALVCH245DGVR_ |296-6276-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 66 50 .38 D-Type Flip-Flop ....... 1.25 1.00.75 
SN74ALVCH245DGVR_ | 296-6276-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 438.00/2,000 SN74ALVCH16374DLR |296-5226-1-ND Wie Adee foe: hoo) 5 
SN74ALVCH245DWR_ | 296-6277-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiv 80 60 45 : i J u : 
: - SN74ALVCH16374DLR |296-5226-2-ND | Tri-State 16-Bit Edg 
SN74ALVCH245DWR >| 296-6277-2-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiv 532.00/2,000 i 
7 a ae : z D-Type Flip-Flop... 650.00/1,000 
sruiscrin (Seansd4p (aus Sea ge rae * Sect | “WPRUITER RATER ese eat’ 
SN74ALVCH373DGVR_ | 296-6283-1-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Late! 88 66 50 : FLOP seen B : : : 
SN74ALVCH373DGVR_|296-6283-2-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 586,00/2,000 SN7AALVCHIG374KR  2OCZaiaUb | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 
: D-Type Flip-Flop... 56-VFBGA 4040.00/1,000 
SN74ALVCH373DWR >= | 296-6284-1-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 80 60 45 SN74ALVCH16409DGGR |296-5227-1-ND_ | Tri-State 9-Bit 4-Port Universal 
SN74ALVCH373DWR_ | 296-6284-2-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 532.00/2,000 
SN74ALVCH373GQNR |296-15400-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch.....20-VFBGA 114 95  .76 Bus Exchanger nn S6-TSSOP PIU SSRENELOMEE SS 
Se ee eae eae AE EO | oe orem, lsesomew [eetstiscrimear-sse neon 
| ae ri-otate Octal Transp. D-lype Latc! r a . ; :, . % i} 
SN74ALVCH373PWR  |296-6285-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch... 532,002,000 SN74ALVCHIG409DL jeatasece aD Oh yeranaet se-sgop MRI Ce nme Ces 
SN74ALVCH373ZQNR | 296-23239-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type SN74ALVCH165000GGR |296-5229-1-ND_ | Tri-State 18-Bit Univ 56-TSSOP 1.38 110 83 
Latch NEWI......... 20-VFBGA =.80S 6045 t ee le : : : 
A SN74ALVCH16500DGGR | 296-5229-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver....56-TSSOP 1430.00/2,000 
SN74ALVCH373ZQNR _ | 296-23239-2-ND | Tri-St. Octal Transparen ¢ ee ack " y 
SN74ALVCH16500DLR | 296-5230-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 138 110 .83 
LatchiNEW? : 20VEBEA ASST ty SN74ALVCH16500DLR |296-5230-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver...... 56-SSOP 715.00/1,000 
SN7AALVCHS74PWR | BGGaIZ4b2aGND)| Tri-State Octal Pos. Edge-Triggered SN74ALVCH16501DGGR | 296-1145-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver...56-TSSOP 138 110 83 
SN74aLvens7apwa | ERROMEOEREN To ee cua O-TSSOP 926952 SN74ALVCH16501DGGR |296-1145-2-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 56-TSSOP 1430.00/2,000 
D-Type FlipFlop, Sp T880P ann SN74ALVCH16501DL |296-5231-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver.....50-SSOP 1.8 1.10 80 
SHT4aLoH16240066R |296-6186-1-ND_| That 16-8 BufferDrver. B-TSS0P_1.25 1.00 _75_ | ShraaLvcHies01KR |296-9778-2ND |TirStat 18-61 Uni. Bus Tanscever. S8.VFBGA1170.001,000" 
SN74ALVCH16240DGGR |296-5185-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 8-TSSOP 7300.0072,000 SN74ALVCH165240GGR |296-523-1-ND | Tri-State 18-Bit Registered = ay 
SN74ALVCH16240DL | 296-5186-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1.25 1.00 .75 Biss Trangealver. 5G-TSSOP 8.00 640 5.40 
SN74ALVCH16240DLR |296-5186-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1.25 1.00 75 SNTAALVCHIGS24DGGR WEESSOSD=7NDM Tri-Slate 18-BR Reaiained 
SN74ALVCH16240DLR |296-5186-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 650.00/1,000 Bie Tranecelier eatSenp canenanea 
SN74ALVCHI62440GGR [296s1138212NDI Tri-State 16-Bit Buffer/Driver i ud) 0) SN74ALVCH16524DL | 296-12870-5-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver.....56-SSOP 8.00 640 5.40 
SN74ALVCH16244DGGR |296-1139-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 908.00/2,000 SN74ALVCH16525DL |296-12871-5-ND | Tri-State 18-Bit Registered ; 5 ; 
SN74ALVCH16244DGVR |296-5187-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1.25 1.00 .75 Bus Transceiver. 56-SSOP 188 150 143 
Seee GEAR BRESCIA Tact tear poco Aes eee SNT4ALVCHT6525DGGR |296-5233-1-ND | Tri-St. 18-Bit Registered Bus Transcvr...56-TSSOP 1.88 1.50 1.13 
! 4 vel ; ; : SN74ALVCH16525DGGR |296-5233-2-ND | Tri-St. 18-Bit Registered Bus Transcvr ...56-TSSOP 1950.00/2,000 
SN74ALVCH162440LR |296-5188-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1.25 _1.00__.75 SN74ALVCH16543DGGR |296-5236-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver .56-TSSOP 1.63 130 | 98 
SN74ALVCH16244DLR |296-5188-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 650.00/1,000 SN74ALVCH16543DGGR |296-5236-2-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ..56-TSSOP 1690.00/2,000 
SN74ALVCH16244KR = | 296-5189-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 188 1.50 1.13 SN74ALVCH16543DL | 296-5237-5-ND_ | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver...56-SSOP 1.63 1.30 98 
SN74ALVCH16244KR_ |296-5189-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 975.00/1,000 SN74ALVCH16543DLR |296-14785-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 1.63. 1.30.98 
SN74ALVCH16245DGGR | 296-5190-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1.02 86.69 SN74ALVCH16543DLR |296-14785-2-ND |Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 845.00/1,000 
SN74ALVCH16245DGGR | 296-5190-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 908.00/2,000 SN74ALVCH16600DGGR |296-5238-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver....56-TSSOP 4.84 3.87 3.01 
SN74ALVCH16245DGVR |296-5191-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1.25 1.00.75 SN74ALVCH16600DGGR |296-5238-2-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 56-TSSOP 5482.00/2,000 
EG ral reer pore eaen Tat ea ave wrausuee Hig ne ose SN74ALVCH16600DLR | 296-5239-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver......56-SSOP 4.84 3.87 3.01 
ym 07 | ri-otate 16-Bit Bus Transceiver f Fp a a -9- j-! Bi j ) x 
SN74ALVCHI6245DLR |296-5192-1-ND Tri-State 16-it Bus Transceiver 125 1.0075 | Suraavowte60TDGGR (296-1146--ND TriState 1-81 Univ. Bus Tanscever.. Se TSSOP 1.63. 130." 98 
SN74ALVCH16245DLR [2g6s0192:2:NDI Tri-State 16-Bit Bus Transcelver 650.00/1,000 SN74ALVCH16601DGGR | 296-1146-2-ND_ | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 56-TSSOP 1690.00/2,000 
SN74ALVCH16245KR = | 296-5193-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver LCE Alsi SB} SN74ALVCH16601DL |296-5240-5-ND Tri-State 18-Bit Univ. i 56-SSOP 1.63 1.30 .98 
SN74ALVCH16245KR_~= | 296-5193-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 975.00/1,000 SN74ALVCH16601DLR |296-5241-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 56-SSOP 1.63 1.30 .98 
SN74ALVCH16260DGGR | 296-1140-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Late 125 1.00 75 SN74ALVCHT6601DLR |296-5241-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 56-SSOP 845.00/1,000 
SN74ALVCH16260DGGR | 296-1140-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Late 1300.00/2,000 SN74ALVCH16646DGGR |296-5242-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register...56-TSSOP 2.13 1.70 1.28 
SN74ALVCH16260DLR |296-1141-1-ND_| Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Late 1.25 1.00.75 SN74ALVCH16646DGGR |296-5242-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register... 56-TSSOP 2210.00/2,000 
SN74ALVCH16260DLR |296-1141-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch... 650.00/1,000 SN74ALVCH16646DGVR |296-5243-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register...56-TVSOP 2.13 1.70 1.28 
SN74ALVCH16269DGGR | 296-5198-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVCH16646DGVR |296-5243-2-ND_| Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register... 56-TVSOP 2210.00/2,000 
Bus Exchanger... 56-TSSOP 1.75 1.40 1.05 SN74ALVCHT6646DL _|296-5244-5-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register....56-SSOP 213 170 128 
SN74ALVCH16269DGGR | 296-5198-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVCH16646DLR |296-5244-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SSOP 213 1.70 1.28 
Bus Exchanger. 56-TSSOP 1820.00/2,000 SN74ALVCH16646DLR |296-5244-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register..... 56-SSOP 1105.00/1,000 
SN74ALVCH16269DL | 296-5199-5-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVCH16721DGGR |296-1147-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop. .56-TSSOP 1.63 130 98 
Bus Exchanger. 56-SSOP 1.75 140 1.05 SN74ALVCH16721DGGR |296-1147-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop .56-TSSOP 1690.00/2,000 
SN74ALVCH16269KR | 296-9775-1-ND_| Tri-State 12-24 Bi SN74ALVCHT6721DGVR |296-5245-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop “bO-TVSOP 163 130 98 
Bus Exchanger. 56-VFBGA 236 189 1.47 SN74ALVCH16721DGVR |296-5245-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop. .56-TVSOP 1690.00/2,000 
SN74ALVCH16269KR | 296-9775-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Registered SN74ALVCH16721DLR |296-5246-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop. 56-SSOP 163 130 98 
Bus Exchanger. 56-VFBGA 1339.00/1,000 SN74ALVCH16721DLR |296-5246-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop. 56-SSOP 845.00/1,000 
SN74ALVCH16270DGGR |296-5200-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVCH16820DGGR |296-5247-1-ND_| Tri-State Dual Output 3.3V, 10-Bit F/F....56-TSSOP_ 3.49 2.79 2.17 
Bus Exchanger. 56-TSSOP 1.75 140 1.05 SN74ALVCHT6B20DGGR |296-5247-2-ND | Tri-State Dual Output 3.3V, 10-Bit F/F.....56-TSSOP 3952.00/2,000 
SN74ALVCH16270DGGR |296-5200-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVCH16820DLR |296-5248-1-ND | Tri-State Dual Output 3.3V, 10-Bit F/F......56-SSOP 3.49 2.79 2.17 
Bus Exchanger. 56-TSSOP 1820.00/2,000 SN74ALVCH16820DLR |296-5248-2-ND | Tri-State Dual Output 3.3V, 10-Bit F/F.......56-SSOP 1976.00/1,000 
SN74ALVCH16270DL |296-5201-5-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVCH16821DGGR |296-5249-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Bus-Interface 
Bus Exchanger. aoe AON 05 Flip-Flop ..... a 56-TSSOP 349 2.79 2.17 
SN74ALVCH16270DLR |296-5201-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVCHT6B21DGGR |296-5249-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Bus-Interface 
Bus Exchanger. 1.75 140 1.05 Flip-Flop .56-TSSOP 3952.00/2,000 
SN74ALVCH16270DLR | 296-5201-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVCH16821DL |296-5250-5-ND_|Tri-St. 3.3V, 20-Bit Bus-Interface F/ 349 279 217 
Bus Exchanger. 910.00/1,000 SN74ALVCH16821DLR | 296-5250-1-ND Tri-State 3.3V, 20-Bit Bus-Interface 
SN74ALVCH16271DGGR |296-5202-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered Flip-Flop .... 2 349 279 247 
Bus Exchanger. 3.85 3.08 2.40 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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EXAS i i@ ° DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi Reel G b 
ie [ Digi-Key Price Each ilk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 =100 
SN74ALVCH16821DLR |296-5250-2-ND [Tri-State 3.3V, 20-Bit Bus-Interface SN74ALVCH162344DL |296-5181-5-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver. 125 100 75 
Flip-Flop ... o 1976.00/1,000 SN74ALVCH162344GR | 296-5182-1-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver. 125 100 75 
SN74ALVCH16823DGGR |296-1148-1-ND Tri-State 18-Bit Bus Interface Flip-Flop . 232 1.86 1.45 SN74ALVCH162344GR | 296-5182-2-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver. 1300.00/2,000 
SN74ALVCH16823DGGR |296-1148-2-ND_ Tri-State 18-Bit Bus Interface Flip-Flop ... 56-TSSOP 2634.00/2,000 SN74ALVCH162344VR | 296-12865-1-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver. 125 100 75 
SN74ALVCH16823DGVR |296-12872-1-ND [Tri-State 18-Bit Bus Interface Flip-Flop...56-TVSOP__ 2.32 1.86 1.45 SN74ALVCH162344VR | 296-12865-2-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver.........56-TVSOP 1300.00/2,000 
SN74ALVCH16823DGVR |296-12872-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus Interface Flip-Flop... 2634.00/2,000 SN74ALVCH162373GR | 296-18538-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type 
SN74ALVCH16823DL |296-5251-5-ND_ |Tri-State 18-Bit Bus Interface Flip-Flop . 232 186 1.45 Latch... = 48-TSSOP 1.25 1.00 75 
SN74ALVCH16823DLR |296-14786-1-ND |Tri-State 18-Bit Bus Interface Flip-Flop . 2.32 1.86 1.45 SN74ALVCH162373GR | 296-18538-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type 
SN74ALVCH16823DLR |296-14786-2-ND |Tri-State 18-Bit Bus Interface Flip-Flop . 1317.00/1,000 Latch... - 48-TSSOP 1300.00/2,000 
SN74ALVCH16825DGGR |296-5252-1-ND [Tri-State 18-Bit Buffer/Driver. 1.75 140 1.05 SN74ALVCH162373KR | 296-18539-1-ND | Tri-State 
SN74ALVCH16825DGGR |296-5252-2-ND |Tri-State 18-Bit Buffer/Driver. 1820.00/2,000 Latch .. - 56-VFBGA 1.88 1.50 1.13 
SN74ALVCH16825DL |296-5253-5-ND_ Tri-State 18-Bit Buffer/Driver.. 1.75 1.40 1.05 SN74ALVCH162373KR | 296-18539-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type 
SN74ALVCH16827DGGR |296-5254-1-ND |Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 1.88 1.50 1.13 975.00/1,000 
SN74ALVCH16827DGGR |296-5254-2-ND |Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 1950.00/2,000 SN74ALVCH162373LR | 296-18540-1-ND 
SN74ALVCH16827DL__|296-5255-5-ND [Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 188 150 1.13 125 100 75 
SN74ALVCH16831DBBR |296-5256-1-ND [Tri-State 1-4 Address Register/Driver 5.80 4.64 3.92 SN74ALVCH162373LR | 296-18540-2-ND 
SN74ALVCH16831DBBR |296-5256-2-ND |Tri-State 1-4 Address Register/Driver 7250.00/2,000 Latch... 650.00/1,000 
SN74ALVCH16832DGGR |296-5257-1-ND Tri-State 1-4 Address Register/Driver... 5.80 464 3.92 SN74ALVCH162374DL | 296-5183-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip 125) 1.00) G75 
SN74ALVCH16832DGGR |296-5257-2-ND Tri-State 1-4 Address Register/Driver... 7250.00/2,000 SN74ALVCH162374GR |296-5184-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 125 1.00 75 
SN74ALVCH16835DGGR |296-1149-1-ND Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 150 1.20 .90 SN74ALVCH162374GR | 296-5184-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 1300.00/2,000 
SN74ALVCH16835DGGR ]296-1149-2-ND [Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 1560.00/2,000 SN74ALVCH162525DL | 296-12866-5-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceivel 213 170 1.28 
SLO ea ec paeroe ee | ND Use ca a ie Bus Drier 1D ao ee SN74ALVCH162525GR | 296-5194-1-ND_| Tri-State 18-Bit Registered Transceiver. 213 170 1.28 
~ -2- ri-State 18-Bit Universal Bus Driver... i i 5 my ay Ri 7 Fi 
SN74ALVCH16835DLR |296-5259-1-ND  |Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 150 1.20 .90 Sr aaiveiieoea oe SO END La hie taro ee 
SN74ALVCHIGB35DLR_(2ebse2bue2aNUM| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 780.00/1,000 SN74ALVCH162601DLR | 296-14782-1-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceive 125 100 75 
See vilocoree ey FE Aa versal aS pint ae ae SN74ALVCH162601DLR | 296-14782-2-ND | Tri-State 18-Bit Registered Transceive 650.00/1,000 
SNTAALVGHTGBATDGSR |2666261-1-ND [Tr Siate 20-8 Busine SN7AALVGHIGDEOTGR [266 STGEND |Tr-Sie1-BK RegiteredTensoaverSETSSOP 1900002000 
D-Type Latch... rs Ga SEN AY SN74ALVCH162721DLR | 296-5204-1-ND TriState 3.3V, 20-Bit Flip-Flop... 56-SS0P 3.15 252 1.96 
SN7AALVCHI6841DGGR (OS Sco LD) ones interlace Siraemaci SN74ALVCH162721DLR | 296-5204-2-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop 1785.00/1,000 
SN74ALVCHIGS41DL EE eIGapaeetUAIMITIE-Siate 20-Bitvecinietines ee SN74ALVCH162721GR | 296-5205-1-ND | Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop. 315 252 1.96 
we : SN74ALVCH162721GR | 296-5205-2-ND_| Tri-State 3.3V, 20-Bit Flip-Flop. 3570.00/2,000 
ype Latch 56-SSOP 3.71 297 2.31 : 
SN74ALVCH16863DGGR |296-6267-1-ND | Tri-State 18- 6-TSSOP 371 297 231 SN74ALVCH1628200L |296;5206-5:NDI) Tri-State 3.3V, 10-Bit Flip-Flop 
SN74ALVCH16863DGGR |296-6267-2-ND | Tri-State 18-Bit Transceive 6-TSSOP 4208.00/2,000 With Dual OULPUt....nrniesrststctenenen 56-SSOP 1.75 1.40 1.05 
SN74ALVCH16863DLR |296-6268-1-ND_ [Tri-State 18-Bit Transceive 371 297 2.31 SN74ALVCH162820GR | 296-5207-1-ND pe lGnni Flop se-1ssop Wao OnSG 
SN74ALVCH16863DLR |296-6268-2-ND |Tri-State 18-Bit Transceive 2104.00/1,000 . Ss ‘ 4 ‘ : 
SN74ALVCH16901DGGR |296-6269-1-ND |18-Bit Universal Bus Transceiver with SN74ALVCHIG2820GR (2eces Oz 2Nig Tri-State 3.3V, 10-Bit Flip-Flop 
Parity-Generator/Checker-.... 64-TSSOP 3.38 270 210 with Dual Output... 56-TSSOP 1820.00/2,000 
SN74ALVCH16901DGGR |296-6269-2-ND |18-Bit Universal Bus Transceiver with SN74ALVCH162827DLR | 296-14783-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver... 56-SSOP 1.50 1.20 .90 
Paty GenertorChechef G4 TSSOP_9826.0072,000 J SNTAALVCHTE2827GR | 206-1142-(-ND_ [Tr State 20-8 Bufer/rive BeTssOP 160 12090 
- -1- i- 7 7 2 Fils ri-State 20-Bit Buffer/Drive 7 3 i A 
SNPAALVCHTGQDSDGGR (GZ atibagTH-StateyDual Output 3.3. eee cc Ga Ba SN74ALVCH162827GR |296-1142-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Drive 56-TSSOP 1560.00/2,000 
SN74ALVCH16903DGGR |296-6270-2-ND_ |Tri-State/Dual Output 3.3V, SN74ALVCH162827VR | 296-5209-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver.. 56-TVSOP 1.50 1.20 90 
12-Bit Universal Bus Driver 10626.00/2,000 SN74ALVCH162827VR | 296-5209-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver-.. 56-TVSOP 1560.00/2,000 
SN74ALVCH16903DGVR |296-6271-1-ND |Tri-State/Dual Output 3.3V, SN74ALVCH162830GR | 296-5211-1-ND | Tri-State 1-2-Bit Address Drive 80-TSSOP 2.00 160 1.20 
12-Bit Universal Bus Driver 850 680 5.74 SN74ALVCH162830GR | 296-5211-2-ND | Tri-State 1-2-Bit Address Drivel 80-TSSOP 2080.00/2,000 
SN74ALVCH16903DGVR ]296-6271-2-ND |Tri-State/Dual Output 3.3V, SN74ALVCH162831GR | 296-5212-1-ND Bit Address Register/Driver...80-TSSOP 5.84 468 3.95 
42-Bit Universal Bus Driver 10626.00/2,000 SN74ALVCH162831GR | 296-5212-2-ND Bit Address Register/Driver...80-TSSOP 7300.00/2,000 
SN74ALVCH16903DL |296-12873-5-ND |Tri-State/Dual Output 3.3V, SN74ALVCH162832GR | 296-5213-1-ND Bit Address Register/Driver...64-TSSOP 7.00 560 4.73 
12-Bit Universal Bus Driver es 850 680 5.74 SN74ALVCH162832GR | 296-5213-2-ND | Tri-St. 1-4-Bit Address Register/Driver... 64-TSSOP 8750.00/2,000 
SN74ALVCH16952DGGR |296-9780-1-ND |Tri-State 16-Bit Registered Transceiver 1.38 1.10 83 SN74ALVCH162835DL | 296-5214-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Drive! 56-SSOP 2.00 1.60 1.20 
SN74ALVCH16952DGGR |296-9780-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver... 56-TSSOP 7430.00/2,000 SN74ALVCH162835GR | 296-5215-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver......56-TSSOP 2.00 160 1.20 
SN74ALVCH16952DGVR |296-6272-1-ND |Tri-State 16-Bit Registered Transceiver..56-TVSOP 1.50 1.20 90 SN74ALVCH162835GR | 296-5215-2-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver...... 56-TSSOP 2080.00/2,000 
SN74ALVCH16952DGVR |296-6272-2-ND |Tri-State 16-Bit Registered Transceiver .. 56-TVSOP 1560.00/2,000 SN74ALVCH162835VR | 296-12867-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Drivel 56-TVSOP 2.00 1.60 1.20 
SN74ALVCH16952DL | 296-6273-5-ND |Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 1.38 110 .83 SN74ALVCH162835VR | 296-12867-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Drivel 56-TVSOP 2080.00/2,000 
SN74ALVCH16952DLR |296-6273-1-ND_|Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 1.38 1.10 83 SN74ALVCH162836DL. | 296-12868-5-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Drivel 56-SSOP 3.94 315 2.45 
SN74ALVCH16952DLR |296-6273-2-ND |Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ....56-SSOP 715.00/1,000 SN74ALVCH162836GR | 296-5216-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver 3.94 315 2.45 
SN74ALVCH16973DGGR /296-15397-1-ND Bit es Wane ye adj aepar a aa-Tssop Menor e| SN74ALVCH162836GR | 296-5216-2-ND_| Tri-State 20-Bit Universal Bus Drive 4462.00/2,000 
Type Latch... P : : : SN74ALVCH162836VR |296-5217-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Drive 394 3.15 2.45 
SN74ALVCH16973DGGR |296-15397-2-ND )8-Bit Bus Transceiver and Transparent SN74ALVCH162836VR | 296-5217-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Drive 4462.00/2,000 
D-Type Latch... 48-TSSOP 2932.00/2,000 SN74ALVCH162841DL |296-5218-5-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ALVCH16973DGVR |296-15398-1-ND |8-Bit Bus Transceiver and Transparent D-Type Latch 213 1.70 1.28 
D-Type Latch... 259 207 1.61 SN74ALVCH162841GR | 296-5219-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ALVCH16973DGVR | 296-15398-2-ND BBP Bus Lranacatver an Transbaran SGD AON D-Type Latch 213 1.70 1.28 
-Type Latch... 00/2, q 0. fo Bi a 
SN74ALVCH16973DLR |296-15399-1-ND |8-Bit Bus Transceiver and Transparent SNTAALCHTG20 416 Saag) Soo PO Et Bus-Interiace Sama 
D-Type Latch... 259 207 161 VDRO LACH ca cicccictascascisenteeatecaabeonies .00/2, 
SN74ALVCH16973DLR |296-15399-2-ND |8-Bit Bus Transceiver and Transparent ALVCHG Family 
D-Type Latch 1466.00/1,000 SN74ALVCHG162280GR |296-6286-1-ND Tri-State 16-to-32-Bit Registered Bus 
SN74ALVCH32244KR |296-6279-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 518 414 3.22 Exchanger with Byte Mask......:.cs:s0 80-TSSOP 9.00 7.20 6.08 
SN74ALVCH32244KR |296-6279-2-ND |Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 2933.00/1,000 SN74ALVCHG162280GR | 296-6286-2-ND | Tri-State 16-to-32-Bit Registered Bus 
SN74ALVCH32245KR _|296-6280-1-ND [Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 518 414 3.22 Exchanger with Byte Mask......:.cs:s: 80-TSSOP 11250.00/2,000 
SN74ALVCH32245KR [296-6280-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 2933.00/1,000 SN74ALVCHG162282GR | 296-12874-1-ND | Tri-State 18-to-36-Bit 
SN74ALVCH32374KR |296-6281-1-ND | Tri-State 32-Bit D-Type Flip-Flop 96-LFBGA 5.18 414 3.22 Registered Bus Exchanger... 80-TVSOP 9.00 7.20 6.08 
SN74ALVCH32374KR |296-6281-2-ND | Tri-State 32-Bit D-Type Flip-Flop 96-LFBGA 2933.00/1,000 SN74ALVCHG162282GR | 296-12874-2-ND | Tri-State 18-to-36-Bit 
SN74ALVCH32501KR |296-6282-1-ND |Tri-State 36-Bit Univ. Bus Transceiver......114-BGA 8.80 7.04 5.94 Registered Bus Exchanger ....-cccseee 80-TVSOP 41250.00/2,000 
SN74ALVCH32501KR _|296-6282-2-ND [Tri-State 36-Bit Univ. Bus Transceiver...... 114-BGA 5500.00/1,000 F 
~ - 2 ALVCHR Family 
saucer (ores 2n0|eetaiiaaacr = 218 44 32 | Shae para [lesen eatartonaa we | antes 
i aes ° ‘i ‘ 7: 5 | -2- ri-State 16-Bit Bus Transceiver .. - 78. i 
SNAALNCHS28TaKR edd Orr rer oeuraca PmeoetOnetOnD SN74ALVCHR16245LR |296-6288-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 1.20 1.00 80 
SN74ALVCH162244DLR |296-5174-1-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Driver.. 48-SS0P MmIeSimfOOImez5) | SN74ALVCHRIG245LR |2o,b285, NDI Tri-State 16-Bit Bus Transcelver. abou 32007 009 
SN74ALVCH162244DLR |296-5174-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 48-SSOP 650.00/1,000 SNTAALNCHRIG26GAGR aaa) (sua 12-24 it Registered se-1ssor METeeR ee 
SN74ALVCH162244GR |296-5175-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 8-TSSOP 99-8366 pUSIENGTAN GSD iiss : : : 
SN74ALVCH162244GR |296-5175-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 8-TSSOP 878.00/2,000 SN74ALVCHR16269AGR | 296-1280-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
SN74ALVCH162260DL |296-5176-5-ND |Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch......56-SSOP 1.38 110 83 Bus Exchanger... 1950.00/2,000 
SN74ALVCH162260GR |296-1138-1-ND [Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch....56-TSSOP 1.38 110 83 SN74ALVCHR16269ALR | 296-6289-1-ND Erato tae) tee ts 
SN74ALVCH162260GR |296-1138-2-ND |Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch... 56-TSSOP 7430.00/2,000 5 Saree : : : 
SN74ALVCH162268DL |296-5177-5-ND Tri-State 12-24-Bit Registered 4 SN74ALVCHR16269ALR | 296-6289-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
Bus Exchanger... 438 110 83 Bus Exchanger... 975.00/1,000 
SN74ALVCH162268GR |296-5178-1-ND Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVCHRI6269AVR | 296-6290-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
Bus Exchanger.. 1.38 110 83 Bus Exchanger... ; 1.88 150 113 
SN74ALVCH162268GR |296-5178-2-ND |Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVCHR16269AVR | 296-6290-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 
Bus Exchanger... 56-TSSOP 1430.00/2,000 Bus Exchanger... 1950.00/2,000 
SN74ALVCH162268KR |296-15396-1-ND |Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVCHR16409GR | 296-12877-1-ND | Tri-State 9-Bit, 4-Port Universal 
Bus Exchanger... 56-VFBGA 2.25 1.80 1.35 Bus Exchanger... 7.90 6.32 5.34 
SN74ALVCH162268KR |296-15396-2-ND |Tri-State 12-24-Bit Registered SN74ALVCHR16409GR | 296-12877-2-ND | Tri-State 9-Bit, 4-Port Universal 
Bus Exchanger.. 1170.00/1,000 Bus Exchanger... 9876.00/2,000 
SN74ALVCH162334DL [296-5179-5-ND [Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver. 4.05 3.24 2.52 SN74ALVCHR16409LR | 296-6291-1-ND | Tri-State 9-Bit, 4-Port Universal 
SN74ALVCH162334GR |296-5180-1-ND Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver. 4.05 3.24 252 Bus Exchanger... 7.94 6.36 5.36 
SN74ALVCH162334GR |296-5180-2-ND |Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver. 4590.00/2,000 SN74ALVCHR16409LR | 296-6291-2-ND | Tri-State 9-Bit, 4-Port Universal 
SN74ALVCH162334VR |296-12864-1-ND |Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver. 4.05 3.24 252 Bus Exchanger. 4963.00/1,000 
SN74ALVCH162334VR_|296-12864-2-ND [Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver. 4590.00/2,000 
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EXAS igi . DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi Reel G L 
Ups Digi-Key Price Each Uele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
SN74ALVCHR16601GR |296-1150-1-ND Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver....56-TSSOP 1.88 1.50 1.13 SN74ALVTH162244VR | 296-6295-1-ND |Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver...48-TVSOP 1.46 1.22 97 
SN74ALVCHR16601GR |296-1150-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 56-TSSOP 1950.00/2,000 SN74ALVTH162244VR | 296-6295-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver.... 48-TVSOP 1290.00/2,000 
SN74ALVCHR16601LR |296-6292-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver......56-SSOP 1.88 1.50 1.13 SN74ALVTH162245GR | 296-13155-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit 
SN74ALVCHR16601LR |296-6292-2-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver......56-SSOP 975.00/1,000 Bus Transceiver. 48-TSSOP 1.32 110 88 
SN74ALVCHR16601VR |296-12878-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver....56-TVSOP__1.88 1.50 1.13 SN74ALVTH162245GR | 296-13155-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16: 
SN74ALVCHRTG601VR |296-12878-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 56-TVSOP 7950.00/2,000 Bus Transceiver. 48-TSSOP 1170.00/2,000 
SN74ALVCHR162245DL | 296-12875-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 48-SSOP 1.20 1.00 80 SN74ALVTH162245LR | 296-13156-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit 
SN74ALVCHR162601DL | 296-12876-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceive 56-SSOP_ 4.84 3.87 3.01 Bus Transceiver. 1.32 110 .88 
ALVCHS Family SN74ALVTH162245LR | 296-13156-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16 
7 ‘ ; Bus Transceiver. 585.00/1,000 
7AALVCHS162830AGR |296-17630-1-ND | Tri-State 1-2-Bit Address Driver. 0-TSSOP 4.05 3.24 2.52 SN74ALVTH162245VR | 296-13157-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 
cece | Meme eet ts na serisor 141221 
| cal ri-otate 1-2-Bi ress Driver. x 4 is se 7 
: : : SN74ALVTH162245VR | 296-13157-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.V, 16-Bit Bus Transcvr.... 48-TVSOP 7290.00/2,000 
SN7AALVGHS1S2E30GR, Fesiiaee ara Tri-State 1-2-Blt Address. Driver Dr 1Ss0F SSaON 000 SN74ALVTH162827DL | 296-6302-5-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver.....56-SSOP 293 234 1.82 
ALVTH Family SN74ALVTH162827GR | 296-6303-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver....56-TSSOP 2.93 234 1.82 
74ALVTH32244ZKER | 296-19856-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 32-Bit Buffer/Driver ..96-LFBGA 1.88 1.50 1.13 SN74ALVTH162827GR | 296-6303-2-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver....56-TSSOP 3316.00/2,000 
74ALVTH32244ZKER | 296-19856-2-ND J Tri-State 2.5V/3.3V 32-Bit Buffer/Driver ..96-LFBGA 1530.00/1,000 SN74ALVTH162827LR_| 296-15401-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver......56-SSOP_ 2.93 2.34 1.82 
SN74ALVTH16240DLR |296-6296-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver.....48-SSOP 1.32 110  .88 SN74ALVTH162827LR | 296-15401-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver......56-SSOP 1658.00/1,000 
SN74ALVTH16240DLR |296-6296-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver-......48-SSOP 585.00/1,000 SN74ALVTH162827VR | 296-6304-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver....56-TVSOP 2.93 2.34 1.82 
SN74ALVTH16240GR | 296-6297-1-ND_|Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver....48-TSSOP 1.32 1.10 88 SN74ALVTH162827VR | 296-6304-2-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver.... 56-TVSOP 3316.00/2,000 
SN74ALVTH16240GR |296-6297-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver .... 48-TSSOP 1170.00/2,000 ALVTHR Family 
SAT AALYTIHTCOdOVE, (BSEtSeEEIN EET Trot 2 Sosy JOCEE Cottier aecveup [umcreantaaetnnee SN74ALVTHR16245GR |296-15402-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transovr....48-TSSOP 1.70 130 1.02 
SN74ALVTH16244DL |296-1519-5-ND. |Tri-St 2.5V/3 2V. 16-Bit Butfer/Drive ae Hath SN74ALVTHR16245GR | 296-15402-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr.... 48-TSSOP 1768.00/2,000 
' os : SN74ALVTHR16245KR | 296-18542-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr....56-VFBGA 2.48 198 1.54 
SN74ALVTH16244DLR |296-1519-1-ND_ | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 1.32140 88 ! ie 
- - - SN74ALVTHR16245KR | 296-18542-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr.... 56-VFBGA 1403.00/1,000 
SN74ALVTH16244DLR | 296-1519-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 585.00/1,000 SN74ALVTHR16245LR | 296-15403-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transovr......48-SSOP 1.70 1.36 1.02 
SN74ALVTH16244GR | 296-6299-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drivel 132 110 88 SN74ALVTHRIGO45LR 1206-15403-2-ND TTH-StD5W3.3V.16-Bit BusT 7-80P B84 00/1000 
SN74ALVTH16244GR | 296-6299-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 1170.00/2,000 SN74ALVTHRIGO45VR (BORE EAUAETAND ti pe apa oe au MOON ae oes 
. H . - -1- ri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transevr....48-TVSOP 1.88 1.50 1.13 
SN74ALVTHIG244KR (BEG CEOS ND Tri-St. 2.5V/3.2V, 16-Bit Buffer/Drive 222 CO SN74ALVTHR16245VR | 296-15404-2-ND |Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transovr....48-TVSOP 1950.00/2,000 
SN74ALVTH16244KR | 296-6300-2-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 1209.00/1,000 ae as ae 
SN74ALVTH16244VR |296-6301-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drivel 146 122 97 AS Family 
SN74ALVTH16244VR | 296-6301-2-ND_ | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Drive 1290.00/2,000 SN74ASOODR 296-14787-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate ce 
SN74ALVTH16245DLR |296-13158-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcv 155 124 93 SN74ASOODR 296-14787-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 942.50/2,500 
SN74ALVTH16245DLR | 296-13158-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcv 806.00/1,000 SN74ASOON 296-1521-5-ND_ | Quad 2-Input NAND Gate a7 BBB 
SN74ALVTH16245GR | 296-13159-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr.. 155 124 93 SN74AS02DR 296-14788-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate... 130 104 78 
SN74ALVTH16245GR | 296-13159-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr.. 1612.00/2,000 SN74AS02DR 296-14788-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate .. 1665.00/2,500 
SN74ALVTH16245KR | 296-18541-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr....56-VFBGA 6.00 4.80 4.05 SN74AS02N 296-14789-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 730 104 78 
SN74ALVTH16245KR | 296-18541-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr.... 56-VFBGA 3750.00/1,000 SN74ASO4DR 296-14790-1-ND | Hex Inverter. 87 7358 
SN74ALVTH16245VR | 296-13160-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr....48-TVSOP 1.70 1.36 1.02 SN74ASO4DR 296-14790-2-ND | Hex Inverter. 942.50/2,500 
SN74ALVTH16245VR__|296-13160-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Bus Transcvr....48-TVSOP 1768.00/2,000 SN74ASO4N 296-1522-5-ND | Hex Inverter. oF | 88 
SN74ALVTH16373DLR |296-6305-1-ND |Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch.....48-SSOP 1.32 140 88 SN74AS10DR 296-6333-1-ND_| Triple 3-Input NAND Gate 90.75 _—.60 
SN74ALVTH16373DLR |296-6305-2-ND_ | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch .....48-SSOP 585.00/1,000 SN74AS10DR 296-6333-2-ND_ | Triple 3-Input NAND Gate 975.00/2,500 
SN74ALVTH16373GR | 296-6306-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch...48-TSSOP 1.32 1.10  .88 SN744S21NSR 296-13162-1-ND | Dual 4-Input Positive AND Gat 129 108 86 
SN74ALVTH16373GR | 296-6306-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch ...48-TSSOP 1170.00/2,000 SN74AS21NSR 296-13162-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gat 1144.00/2,000 
SN74ALVTH16373KR__|296-9782-1-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch ...56-VFBGA 2.36 1.89 1.47 SN74AS32DR 296-6354-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. Ge 8 et 
SN74ALVTH163/73KR | 296-9782-2-ND |Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch ... 56-VFBGA 1339.00/1,000 SN74AS32DR 296-6354-2-ND _| Quad 2-Input OR Gate 942.50/2,500 
SN74ALVTH16373VR |296-6307-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch...48-TVSOP 1.46 1.22 97 SN74AS32N 296-1524-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate I” ae es 
SN74ALVTH16373VR_ |296-6307-2-ND_ | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type Latch ... 48-TVSOP 1290.00/2,000 SN74AS74AN 296-1525-5-ND_ | Dual Positive-Edge-Triggered D-Type F/I 105 88 70 
SN74ALVTH16374DLR |296-6308-1-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F......48-SSOP 1.32 1.10  .88 SN74AS138N 296-14793-5-ND |3-8 Line Decoder/Demux..... 2.00 1.60 1.20 
SN74ALVTH16374DLR |296-6308-2-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type FIF......48-SSOP 585.00/1,000 SN74AS151NSR 296-13161-1-ND | 1-of-8 Data Selector/Multiplexer. 2.00 160 1.20 
SN74ALVTH16374GR | 296-6309-1-ND Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F....48-TSSOP 1.32 110 88 SN74AS151NSR 296-13161-2-ND | 1-of-8 Data Selector/Multiplexer 2080.00/2,000 
SN74ALVTH16374GR | 296-6309-2-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F....48-TSSOP 1170.00/2,000 SN74AS194D 296-6341-5-ND | 4-Bit, Bi-Directional Univ. Shift Register. 270 216 1.68 
SN74ALVTH16374KR | 296-6310-1-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F....56-VFBGA 2.36 1.89 1.47 SN74AS194DR 296-6341-1-ND | 4-Bit, Bi-Directional Univ. Shift Register..... 270 216 1.68 
SN74ALVTH16374KR | 296-6310-2-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F.... 56-VFBGA 1339.00/1,000 SN74AS194DR 296-6341-2-ND | 4-Bit, Bi-Directional Univ. Shift Register..... 3780.00/2,500 
SN74ALVTH16374VR__|296-6311-1-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F....48-TVSOP 1.46 1.22.97 SN74AS245N 296-6346-5-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver... 232 186 1.45 
SN74ALVTH16374VR |296-6311-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 16-Bit D-Type F/F....48-TVSOP 7290.00/2,000 SN74AS253AD 296-11843-5-ND | Tri-St. Dual 1-of-4 Data Selector/Mux. 2.99 240 1.87 
SN74ALVTH16601DLR |296-6312-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit SN74AS298ANSR 296-13163-1-ND | Quad 2-Input Multiplexer with Storage 259 207 1.61 
Universal Bus Transceiver.............++ 56-SSOP 3.38 2.70 2.10 SN74AS298ANSR 296-13163-2-ND | Quad 2-Input Multiplexer with Storage 2932.00/2,000 
SN74ALVTH16601DLR |296-6312-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit SN74AS373N 296-6355-5-ND_ | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late 225 180 1.40 
Universal Bus Transceive! 1913.00/1,000 SN74AS645N 296-14794-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 3.24 260 2.02 
SN74ALVTH16601GR |296-6313-1-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit SN74AS757N 296-12180-5-ND | Octal Buffer/Line Driver with OC Output. 6.16 4.93 4.16 
Universal Bus Transceiver ...s.ce.ceccaee 56-TSSOP 3.38 270 2.10 SN74AS760DWR 296-14795-1-ND | Octal Buffer/Line Driver with OC Outp 412 330 257 
SN74ALVTH16601GR | 296-6313-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit SN74AS760DWR 296-14795-2-ND | Octal Buffer/Line Driver with OC Outpt 4666.00/2,000 
Universal Bus Transceiver ........ccee 56-TSSOP 3826.00/2,000 SN74AS1000ADR 296-14791-1-ND | Quad 2-Input NAND Buffer/Drive 165 132 99 
SN74ALVTH16601VR |296-6314-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit SN74AS1000ADR 296-14791-2-ND | Quad 2-Input NAND Buffer/Drive 2112.50/2,500 
Universal Bus Transceiver... 56-TVSOP 3.38 270 2.10 SN74AS1004ADR 296-14792-1-ND | Hex Inverting Driver. 14-SOIC 165 1.32 99 
SN74ALVTHT6601VR [296-6314-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 18-Bit Universal SN74ASIO04ADR __(2BGa147/92523ND) Hex inverting Driver. 2111250/2;500 
Bus Transceiver... 3826.00/2,000 AUC Family 
SN74ALVTH16821DL | 296-1520-5-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit CAUC1G125MDCKREP | 296-22096-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate NEW!...... S270) 82 
Bus-Interface Flip-Flop .... 3.38 2.70 2.10 CAUC1G125MDCKREP | 296-22096-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate NEW!. 900.00/3,000 
SN74ALVTH16821DLR |296-1520-1-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit SN74AUC1GOODBVR | 296-13164-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 50 4128 
Bus-Interface Flip-Flop .... 3.38 2.70 2.10 SN74AUC1GOODBVR | 296-13164-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 393.00/3,000 
SN74ALVTH16821DLR |296-1520-2-ND Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit SN74AUC1GOODCKR | 296-13165-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 50 418 
Bus-Interface Flip-Flop 56-SSOP 1913.00/1,000 SN74AUCTGOODCKR | 296-13165-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 393.00/3,000 
SN74ALVTH16821GR | 296-6315-1-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V, 20-B SN74AUC1GOODRLR | 296-19319-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 50 Al 8 
Bus-Interface Flip-Flop ... 56-TSSOP 3.38 2.70 2.10 SN74AUC1GOODRLR | 296-19319-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate 524.00/4,000 
SN74ALVTH16821GR | 296-6315-2-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit SN74AUC1GOOYEAR | 296-15422-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 96 72 54 
Bus-Interface Flip-Flop ... 56-TSSOP 3826.00/2,000 SN74AUC1GOOYEAR | 296-15422-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 936.00/3,000 
SN74ALVTH16821VR |296-6316-1-ND Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit SN74AUCIGOOYEPR | 296-18545-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 96 72 5A 
Bus-Interface Flip-Flop .... 3.38 2.70 2.10 SN74AUC1GOOYEPR | 296-18545-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 936.00/3,000 
SN74ALVTH16821VR |296-6316-2-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V, 20-Bit SN74AUC1GOOYZPR | 296-18546-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 48.3627 
Bus-Interface Flip-Flop .... 3826.00/2,000 SN74AUC1GOOYZPR | 296-18546-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 468.00/3,000 
SN74ALVTH16827DL | 296-6317-5-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Drive 3.38 2.70 2.10 SN74AUC1GO2DBVR | 296-13166-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 50 Al 8 
SN74ALVTH16827DLR |296-6317-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver-...... 3.38 2.70 2.10 SN74AUCTGO2DBVR | 296-13166-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 393.00/3,000 
SN74ALVTH16827DLR |296-6317-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Drive 1913.00/1,000 SN74AUC1GO2DCKR | 296-13167-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 50 41.28 
SN74ALVTH16827GR |296-6318-1-ND_ | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Drivel 3.38 2.70 2.10 SN74AUC1GO2DCKR | 296-13167-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 393.00/3,000 
SN74ALVTH16827GR |296-6318-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Drive 3826.00/2,000 SN74AUC1GO2DRLR | 296-18710-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 50 Al 88 
SN74ALVTH16827VR_ _|296-6319-1-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver....56-TVSOP_ 3.38 2.70 2.10 SN74AUC1GO2DRLR__ | 296-18710-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 524.00/4,000 
SN74ALVTH16827VR |296-6319-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 20-Bit Buffer/Driver..... 56-TVSOP 3826.00/2,000 SN74AUCIGO2YEAR | 296-13724-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 96 72 54 
SN74ALVTH32244KR | 296-6320-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 32-Bit Buffer/Driver....96-LFBGA 4.50 3.60 2.80 SN74AUC1GO2YEAR | 296-13724-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 936.00/3,000 
SN74ALVTH32244KR | 296-6320-2-ND_ | Tri-St. 2.5V/3.3V, 32-Bit Buffer/Driver-.....96-LFBGA 2550.00/1,000 SN74AUC1GO2YEPR | 296-18547-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 96 72 54 
SN74ALVTH32373KR | 296-6321-1-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V, 32-Bit SN74AUC1GO2YEPR | 296-18547-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 936.00/3,000 
Transparent D-Type Latch... 96-LFBGA 5.40 4.32 3.36 SN74AUC1GO4DBVR | 296-13168-1-ND | Single Inverter Gate 50 AL 28 
SN74ALVTH32373KR | 296-6321-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 32-Bit SN74AUCIGO4DBVR | 296-13168-2-ND | Single Inverter Gate . 393.00/3,000 
Transparent D-Type Latch... 96-LFBGA 3060.00/1,000 SN74AUC1GO4DCKR | 296-13169-1-ND | Single Inverter Gate .. 50 AL 28 
SN74ALVTH32374KR | 296-6322-1-ND_ | Tri-State 2.5V/3.3V, 32-Bit SN74AUC1GO4DCKR | 296-13169-2-ND | Single Inverter Gate . 393.00/3,000 
D-Type Flip-Flop .. 96-LFBGA 4.95 3.96 3.08 SN74AUC1GO4DRLR | 296-18313-1-ND | Single Inverter Gate . 50 41 28 
SN74ALVTH32374KR | 296-6322-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V, 32-Bit SN74AUC1GO4DRLR | 296-18313-2-ND | Single Inverter Gate . 524.00/4,000 
D-Type Flip-Flop ... 96-LFBGA 2805.00/1,000 SN74AUCTGO4YEAR | 296-13725-1-ND | Single Inverter Gate. 96 72 «5A 
SN74ALVTH162244DL |296-1518-5-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver......48-SSOP 1.32 1.10  .88 SN74AUC1GO4YEAR | 296-13725-2-ND | Single Inverter Gate . 936.00/3,000 
SN74ALVTH162244GR |296-6294-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver....48-TSSOP 1.32 110 .88 SN74AUC1GO4YEPR | 296-15260-1-ND | Single Inverter Gate . 96 72 54 
SN74ALVTH162244GR |296-6294-2-ND_ | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver ....48-TSSOP 1170.00/2,000 SN74AUC1GO4YEPR | 296-15260-2-ND | Single Inverter Gate . 936.00/3,000 
SN74ALVTH162244LR. | 296-12879-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver......48-SSOP 1.32 110  .88 SN74AUC1GO4YZAR | 296-14350-1-ND | Single Inverter Gate . 96 72 54 
SN74ALVTH162244LR_|296-12879-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V, 16-Bit Buffer/Driver-......48-SSOP 585.00/1,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


872 (t083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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INSTRUMENTS Digi@2Reel 
ali Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il] 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
SN74AUC1GO4YZAR ‘| 296-14350-2-ND | Single Inverter Gate 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC1G32YZPR | 296-18558-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate 546.00/3,000 
SN74AUC1GO4YZPR ‘| 296-15261-1-ND | Single Inverter Gate 5-DSBGA A8 BOON eel) SN74AUC1G66DBVR ‘| 296-15427-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 50 AL 28 
SN74AUC1GO4YZPR ‘| 296-15261-2-ND | Single Inverter Gate 5-DSBGA 468.00/3,000 SN74AUC1G66DBVR ‘| 296-15427-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 393.00/3,000 
SN74AUC1GO6DBVR | 296-12652-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver with SN74AUC1G66DCKR ‘| 296-15428-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 50 Al 28 
Open Drain Output... SOT-23-5 50 Al 28 SN74AUC1G66DCKR __ | 296-15428-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 393.00/3,000 
SN74AUC1GO6DBVR | 296-12652-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver with SN74AUC1G66YEAR | 296-15429-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 96 12 54 
Open Drain Output 393.00/3,000 SN74AUCIG66YEAR | 296-15429-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 936.00/3,000 
SN74AUC1GO6DCKR — | 296-12653-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver with SN74AUC1G66YZPR | 296-21809-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 96 a2. 54 
Open Drain Output. 50 AL 28 SN74AUC1G66YZPR ‘| 296-21809-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 936.00/3,000 
SN74AUC1GO6DCKR | 296-12653-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver with SN74AUC1G74DCTR | 296-18559-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
Open Drain Outpu 393.00/3,000 D-Type Flip-Flop... 56 4232 
SN74AUC1GO6YEAR ‘| 296-15423-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver with SN74AUC1G74DCTR | 296-18559-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
Open Drain Output... 5-DSBGA 96 472 4 D-Type Flip-Flop... 546.00/3,000 
SN74AUC1GO6YEAR | 296-15423-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver with SN74AUC1G74DCUR | 296-18560-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
Open Drain Output... 5-DSBGA 936.00/3,000 D-Type Flip-Flop... 56 42 32 
SN74AUC1GO6YZPR ‘| 296-18548-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver with SN74AUC1G74DCUR | 296-18560-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
Open Drain Output 5-DSBGA A8 36.27 D-Type Flip-Flop... sec 546.00/3,000 
SN74AUC1GO6YZPR —_| 296-18548-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver with SN74AUC1G74RSER — | 296-22774-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type 
Open Drain Output... 5-DSBGA 468.00/3,000 Flip-Flop with Clear and Preset NEW .......8-QFN 64 48 36 
SN74AUC1GO7DBVR =| 296-12463-1-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUC1G74RSER _ | 296-22774-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type 
Open Drain Output... SOT-23-5 50 41.28 Flip-Flop with Clear and Preset NEW! 624.00/3,000 
SN74AUC1GO7DBVR ‘| 296-12463-2-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUC1G74YEPR | 296-16733-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
Open Drain Output SOT-23-5 393.00/3,000 D-Type Flip-Flop... 8-DSBGA 96 72 54 
SN74AUCTGO7DCKR | 296-12464-1-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUCIG74YEPR | 296-16733-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
Open Drain Output... ESO Ati 28 D-Type Flip-Flop... 8-DSBGA 936.00/3,000 
SN74AUC1GO7DCKR | 296-12464-2-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUC1G74YZPR | 296-21413-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
Open Drain Output.... 393.00/3,000 D-Type Flip-Flop .... 8-DSBGA 64 48 36 
SN74AUCIGO7YEAR | 296-13726-1-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUCIG74YZPR | 296-21413-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
Open Drain Output. 96.7254 D-Type Flip-Flop... 624.00/3,000 
SN74AUCIGO7YEAR — | 296-13726-2-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUCTG79DBVR | 296-15430-1-ND | Single D-Type Flip-Flop 46 37 «2B 
Open Drain Output 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUC1G79DBVR ‘| 296-15430-2-ND | Single D-Type Flip-Flop. 372.00/3,000 
SN74AUC1GO7YEPR | 296-18549-1-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUC1G79DCKR | 296-14309-1-ND | Single D-Type Flip-Flop we Br 8 
Open Drain Outpu' 5-DSBGA 96 =.72—S 54 SN74AUC1G79DCKR | 296-14309-2-ND | Single D-Type Flip-Flop 372.00/3,000 
SN74AUCIGO7YEPR — | 296-18549-2-ND | Single Buffer/Driver SN74AUC1G79YEAR _ | 296-14351-1-ND | Single D-Type Flip-Flop 96 72 54 
Open Drain Output... 5-DSBGA 936.00/3,000 SN74AUCIG79VEAR | 296-14351-2-ND | Single D-Type Flip-Flop 936.00/3,000 
SN74AUCIGO7YZAR —/ 296-14014-1-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUCIG79YEPR | 296-18561-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
Open Drain Output... 5-DSBGA = .96 72 «54 D-Type Flip-Flop .... 5-DSBGA 96 72 54 
SN74AUCIGO7YZAR | 296-14014-2-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUCIG79YEPR | 296-18561-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC1GO07YZPR ‘| 296-18550-1-ND sip Buseybrten ith open ss D=Type Flp-Flop.. ss ae 00) 
mie | Od Duttets river wi SN74AUCTG7SYZPR | 296-18562-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
Open Drain Output... 5-DSBGA 48 EoOnneen D-Type Flip-Flop... 5-DSBGA 60 AB 34 
SN74AUC1GO7YZPR — | 296-18550-2-ND | Single Buffer/Driver with SN74AUC1G79YZPR | 296-18562-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered 
Open Drain Output... 468.00/3,000 D-Type Flip-Flop 5-DSBGA 585.00/3,000 
SN74AUC1GO8DBVR =| 296-13170-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 50 AL .28 SN74AUCIG80DBVR__ | 296-15431-1-ND | Single D-Type Flip-Flop AG 3728 
SN74AUC1GO8DBVR ‘| 296-13170-2-ND Single 2-Input Positive AND Gate . 393.00/3,000 SN74AUCTGBODBVR | 296-15431-2-ND | Single D-Type Flip-Flop 372.00/3,000 
SN74AUC1GO8DCKR | 296-13171-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .. 50 A128 SN74AUC1GB0DCKR — | 296-14310-1-ND | Single D-Type Flip-Flop 46 37 28 
SN74AUC1GO8DCKR =| 296-13171-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .. 393.00/3,000 = 9. i 7 in-| J i ) 
i a SN74AUC1G80DCKR ‘| 296-14310-2-ND | Single D-Type Flip-Flop. 372.00/3,000 
SN74AUC1GO8DRLR ‘| 296-18294-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .. 50 aA 28 SN74AUC1G80YEAR | 296-14352-1-ND | Single D-Type Flip-Flop 96 72 54 
SN74AUC1GO8DRLR ‘| 296-18294-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .. 524.00/4,000 SN74AUC1G80YEAR | 296-14352-2-ND | Single D-Type Flip-Flop é 936.00/3 000 
SN74AUC1GO8YEAR | 296-15424-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .. 96 72 54 ; 7 = 
r al SN74AUC1G80YEPR | 296-15889-1-ND | Single D-Type Flip-Flop. 96 72 «54 
SN74AUC1GO8YEAR | 296-15424-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .. 936.00/3,000 : - 
- SN74AUC1G80YEPR | 296-15889-2-ND | Single D-Type Flip-Flop 936.00/3,000 
SN74AUC1GO8YEPR —_| 296-15098-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .. 96 12 54 ay i 2 ine 
i a SN74AUC1G80YZPR _—_| 296-15890-1-ND | Single D-Type Flip-Flop. 60 45 34 
SN74AUC1GO8YEPR | 296-15098-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .. 936.00/3,000 SN74AUC1G80YZPR | 296-15890-2-ND | Single D-Type Flip-Flop 585.00/3,000 
SN74AUC1GO8YZAR | 296-14015-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .. 96 72 54 ee ee i " i eel 
. ra SN74AUC1G86DBVR | 296-15432-1-ND | Single 2-Input Exclusive jate 50 AL 28 
SN74AUC1GO8YZAR | 296-14015-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .. 936.00/3,000 SN74AUCIGS@DBVR | 296-15432-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gat 393.00/3,000 
SN74AUC1GO8YZPR _| 296-15099-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 5-DSBGA 48 36 27 Ingle 2°INPur EXcIUsIve On Gate Bs 
- — SN74AUC1G86DCKR | 296-15433-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 50 AL 28 
SN74AUC1GO8YZPR | 296-15099-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .. 5-DSBGA 468.00/3,000 SN74AUCIG86DCKR — | 296-15433-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 393.00/3,000 
SN74AUC1G14DBVR | 296-12880-1-ND | Single Schmitt-Trigger Invert SOT-23-5 50 AL 28 Ley i " i J! 
7 rele SN74AUC1G86YEAR | 296-15434-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 96 72 54 
SN74AUC1G14DBVR | 296-12880-2-ND | Single Schmitt-Trigger Invert SOT-23-5 393.00/3,000 e Lon ‘i | i 
F Sieares SN74AUC1G86YEAR | 296-15434-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 936.00/3,000 
SN74AUC1G14DCKR =| 296-13172-1-ND | Single Schmitt-Trigger Invert SC70-5 50 AL 28 7 5 
SN74AUC1G14DCKR | 296-13172-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter.. $C70-5 393.00/3,000 SAT AAUCIRBEYERR Pee ecm cimale 2-input Exclusive OR Gata 28 oataniy 
SN74AUCTGI4MDBVREP | 296-22292-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter NEWT!...SOT-23-5 1.29 1.08 86 SN74AUCIGREYZAR  AOREEMGGRPENIAN Sincle Dcinout Exclusive OR Gato ojo ap Bil 
SN74AUC1G14MDBVREP | 296-22292-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter NEI 1677.00/3,000 ing P A ‘ < 
if 4 i iet-T rj SN74AUC1G86YZAR ‘| 296-15435-2-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 936.00/3,000 
SN74AUCIGI4YEAR | 296-13727-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter... 96 Te et i 
SN74AUC1G14YEAR | 296-13727-2-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 936.00/3,000 SN74AUC1G86YZPR _| 296-18564-1-ND | Single 2-Input Exclusive OR Gate 48 POOMeen 
SN74AUCIGI4YEPR | 296-18553-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter.. 96 Digi SN74AUC1G86YZPR ‘| 296-18564-2-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate 468.00/3,000 
2 my 7 Ta SN74AUC1G125DBVR_ | 296-12657-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate . 50 AL 28 
SN74AUCIG14YEPR — | 296-18553-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter.. 936.00/3,000 SN74AUCIG125DBVR | 296-12657-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gat 393.00/3,000 
SN74AUC1G14YZAR | 296-14016-1-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 96 72 54 SN74AUCIGHOSDCKR (BGREBRERMIINTSY Tri-State Bus Butter Gate ye an 
SN74AUCIGI4YZAR | 296-14016-2-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 936.00/3,000 SN74AUCIGIOSDCKR [RGRReCERtenNTA Tsk aE Biter Ge ~~ 99.00/3,000 
SN74AUC1G14YZPR | 296-18554-1-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 48.36.27 Eta US ave aes os 
SN74AUCIGI4YZPR | 296-18554-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter.. 468.00/3,000 SON URICLSEMERD pe aa wn siete nue aur ae 96 ee a 
SN74AUC1G17DBVR =| 296-12654-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer £50) AL 28 » oo Hr OHal@. BUS. BUG Bale poe 
SN74AUC1G17DBVR | 296-12654-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 393.00/3,000 SN74AUCIGIZSYZAR | 206g oe 20g ig Vb) Tri-State Bus Buffer Gate . £8 ae amie 
a 4 4 itt-Tri SN74AUC1G125YZAR | 296-15426-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate . 936.00/3,000 
SN74AUC1G17DCKR =| 296-13173-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 160 Al 28 SN74AUCIG125YZPR_ | 296-18554-1-ND | Tri-State Bus Butter Gate 52 39 30 
SN74AUC1G17DCKR | 296-13173-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 393.00/3,000 En a Z E 2 g 
SN74AUC1G17DRLR | 296-18646-1-ND single Schmitt-Trigger Buffer 50 A128 SNTAAUCIG ISNA ea Bes) ND if State Bus Bier ay a 0700/3 000} 
SN74AUC1G17DRLR | 296-18646-2-ND | Single Schmitt-Tri Buff 524.00/4,000 f fe frotate bus Butter Gate. a 
SN74AUCIGI7VEAR | 296-13728-1-ND | Single Schmitt-Trigger Butter eee OO e000 SN74AUC1G126DBVR_ | 296-12659-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate . 393.00/3,000 
SN74AUCIGI7YEAR | 296-13728-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 936.00/3,000 SN74AUC1G126DCKR_ | 296-12660-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate . 50 AL 28 
SN74AUCIGI7YEPR | 296-18555-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 96 on ansA SN74AUC1G126DCKR_| 296-12660-2-ND Tri-State Bus Buffer Gate . 393.00/3,000 
SN74AUC1G17YEPR _| 296-18555-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 936.00/3,000 SN74AUC1G126YEPR | 296-18552-1-ND Tri-State Bus Buffer Gate . 96 72 54 
SN74AUCIGI7YZAR |296-14017-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 72 54 SN74AUC1G126YEPR | 296-18552-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate. 936.00/3,000 
SN74AUC1G17YZAR | 296-14017-2-ND | Single Schmitt-Trigger Butter 936.00/3,000 SN74AUC1G126YZPR_ | 296-19781-1-ND | Tri-State Bus Buffer Gate . AB 36 27 
SN74AUC1G17YZPR | 296-18556-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 5-DSBGA 48 36 27 SN74AUC1G126YZPR | 296-19781-2-ND | Tri-State Bus Buffer Gate 468.00/3,000 
SN74AUC1G17YZPR | 296-18556-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 468.00/3,000 SN74AUC1G240DBVR_|296-12661-1-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate. 46.3728 
SN74AUC1G19DBVR | 296-17895-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux... 50 AL 28 SN74AUC1G240DBVR_ | 296-12661-2-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate. 372.00/3,000 
SN74AUCIGI9DBVR | 296-17895-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demu: 393.00/3,000 SN74AUC1G240DCKR | 296-12662-1-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate. 50 AL 2 
SN74AUC1G19DCKR — | 296-17896-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demu: 50 41 (28 SN74AUC1G240DCKR | 296-12662-2-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate. 393.00/3,000 
SN74AUC1G19DCKR _ | 296-17896-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demu: 393.00/3,000 SN74AUC1G240YEPR_ | 296-15100-1-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate. 96 72 54 
SN74AUC1G19DRLR | 296-18711-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demu: A 33 ©4=— 095 SN74AUC1G240YEPR | 296-15100-2-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate. 936.00/3,000 
SN74AUC1GI9DRLR | 296-18711-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demu: 444.00/4,000 SN74AUC1G240YZPR =| 296-15101-1-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate. 48 36.27 
SN74AUCIGI9YZPR | 296-17897-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demu: 50 38.29 SN74AUC1G240YZPR | 296-15101-2-ND | Tri-State Buffer/Driver Gate. 468.00/3,000 
SN74AUC1G19YZPR | 296-17897-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demu 489.00/3,000 SN74AUC1GUO4DBVR | 296-13174-1-ND | Single Inverter Gate . 50 Al 28 
SN74AUC1G32DBVR | 296-12655-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. Oat) 228 SN74AUC1GUO4DBVR | 296-13174-2-ND | Single Inverter Gate .. 393.00/3,000 
SN74AUC1G32DBVR | 296-12655-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 393.00/3,000 SN74AUC1GU04DCKR_| 296-13175-1-ND | Single Inverter Gate .. 50 AL 28 
SN74AUC1G32DCKR | 296-12656-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 50 Al 28 SN74AUC1GU04DCKR | 296-13175-2-ND | Single Inverter Gate .. 393.00/3,000 
SN74AUC1G32DCKR | 296-12656-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 393.00/3,000 SN74AUC1GUO4YEPR | 296-15848-1-ND | Single Inverter Gate .. 96 72 «54 
SN74AUC1G32DRLR | 296-18647-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 50 EAT 28) SN74AUC1GUO4YEPR_ | 296-15848-2-ND | Single Inverter Gate .. 936.00/3,000 
SN74AUC1G32DRLR | 296-18647-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 524.00/4,000 SN74AUC2GOODCTR ‘| 296-18565-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate. 66 50 38 
SN74AUC1G32YEAR | 296-13729-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 96 Hea ot SN74AUC2GOODCTR | 296-18565-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate. 645.00/3,000 
SN74AUC1G32YEAR | 296-13729-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 936.00/3,000 SN74AUC2GOODCUR | 296-18566-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate. 66 50.38 
SN74AUC1G32YEPR =| 296-18557-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 96 712 54 SN74AUC2GO0DCUR | 296-18566-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate. 645.00/3,000 
SN74AUC1G32YEPR —_| 296-18557-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 936.00/3,000 SN74AUC2GOOYEPR | 296-18567-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate. 90 aon 200) 
SN74AUC1G32YZAR | 296-14018-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 96 72. (54 SN74AUC2GOOYEPR | 296-18567-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate. 1170.00/3,000 
SN74AUC1G32YZAR | 296-14018-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 936.00/3,000 SN74AUC2GO0YZPR _| 296-18568-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate. 68 al 39 
SN74AUC1G32YZPR | 296-18558-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 56.42 32 (Continued) 
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EXAS igi 2 DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
Usk Digi-Key Price Each mals Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 +100 
SN74AUC2GOOYZPR | 296-18568-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 663.00/3,000 SN74AUC2G80DCUR | 296-19059-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC2GO2DCTR | 296-18569-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 66 650 38 D-Type Flip-Flop .... 66 50 38 
SN74AUC2G02DCTR | 296-18569-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 645.00/3,000 SN74AUC2G80DCUR | 296-19059-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC2G02DCUR | 296-18570-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 66 50 38 D-Type Flip-Flop 645.00/3,000 
SN74AUC2G02DCUR _ | 296-18570-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 645.00/3,000 SN74AUC2GB0YEPR | 296-16817-1-ND | Dual Positive-Edge 
SN74AUC2GO2VEPR  |296-18571-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 90 75 «CGO D-Type Flip-Flop .... 90 75 60 
SN74AUC2GO2YEPR | 296-18571-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 1170.00/3,000 SN74AUC2G80YEPR | 296-16817-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC2G02YZPR | 296-18572-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 68 51 39 D-Type Flip-Flop 1170.00/3,000 
SN74AUC2G02YZPR | 296-18572-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 663.00/3,000 SN74AUC2G80YZPR | 296-16818-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC2G04DBVR ‘| 296-18573-1-ND | Dual Inverter Gate 52) 39.30 D-Type Flip-Flop...... 68 Bl 39 
SN74AUC2G04DBVR | 296-18573-2-ND | Dual Inverter Gat 507.00/3,000 SN74AUC2G80YZPR | 296-16818-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74AUC2GO4DCKR | 296-16688-1-ND | Dual Inverter Gat 52 39 ~—.30 D-Type Flip-Flop ... 663.00/3,000 
SN74AUC2G04DCKR | 296-16688-2-ND | Dual Inverter Gat 507.00/3,000 SN74AUC2G86DCTR | 296-19060-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gat 66 50 38 
SN74AUC2GO4YEPR — | 296-18574-1-ND | Dual Inverter Gat 90 75 60 SN74AUC2G86DCTR | 296-19060-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gat 645.00/3,000 
SN74AUC2GO4YEPR _ | 296-18574-2-ND | Dual Inverter Gat 1170.00/3,000 SN74AUC2G86DCUR | 296-16836-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gat 66 50 38 
SN74AUC2GO4YZPR — | 296-23240-1-ND | Dual Inverter Gate NEI 68 5d SN74AUC2G86DCUR | 296-16836-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gat 645.00/3,000 
Se TAeaeRereia Pesan pu invertel Gate Hai o Soe aoe SN74AUC2G86YEPR | 296-19061-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate... 90 75 60 
~ isl ual Inverter Buffer/Driver.. “ E . z a0 | i 
SN74AUC2GO6DBVR | 296-18575-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver. 507.00/3,000 Eee aaa eT Sho Boe Of Gale sro OS 0 
SN74AUC2G06DCKR | 296-17052-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver with OD Output....SC-70 B52] 39 30 SN74AUC2G86YZPR 296-19062-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gat J 663.00/3,000 
SN74AUC2GO6DCKR = | 296-17052-2-ND | Dual Inverter Buffer/Driver with OD Output....SC-70 507.00/3,000 SN74AUC2G125DCTR_ | 296-18881-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 66 50 38 
SN74AUC2GO6YEPR — | 296-18576-1-ND Guevara Bunet Diver e-nsaca [Cree ten SN74AUC2G125DCTR | 296-18881-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 645.00/3,000 
wi jutpul | p # ‘ = J I 
surauczsnrers 205-200 ot ee Sen ee a Te Daa Be oa = eat 
Ll mig : oe SN74AUC2G125YZPR | 296-16800-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 68 51 39 
SN74AUC2GO6YZPR — | 296-18577-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver SN74AUC2G125YZPR | 296-16800-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 663.00/3,000 
swraaucocoevzer PERE aia ae a 6-DSBGA = 68 S139 SN74AUC26126DCTR_ | 296-18885-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 66 5038 
i PERI nai. OUialte: ver: Rashea eseeNRGTD SN74AUC2G126DCTR | 296-18885-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 645.00/3,000 
SN74AUC2GO7DBVR | 296-15736-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output.......SOT-23-6 52 39.30 SN74AUC2G126DCUR |296-18970-1-ND) Tri-State Dual Bus Buffer Gata 3 ae 
we SN74AUC2G126DCUR | 296-18970-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 645.00/3,000 
SN74AUC2GO7DBVR | 296-15736-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output. SOT-23-6 507.00/3,000 Beart a 
Wer SN74AUC2G126YZPR | 296-16801-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 68 51 39 
SN74AUC2GO7DCKR | 296-18763-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output. Sc70-6 52 39 30 Bail 7 
ver wi SN74AUC2G126YZPR_| 296-16801-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 663.00/3,000 
SN74AUC2GO7DCKR | 296-18763-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output. 507.00/3,000 - = 
oe acruil SN74AUC2G240DCTR | 296-19038-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 66 50 38 
SN74AUC2GO7YEPR | 296-18772-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output. 90 75 60 ! } 
Bac atot ise ail SN74AUC2G240DCTR | 296-19038-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 645.00/3,000 
SN74AUC2GO7YEPR | 296-18772-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output. 1170.00/3,000 : : 
ne SN74AUC2G240DCUR | 296-18882-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 66 50 38 
SN74AUC2G07VZPR _|296-18774-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output. 68 51 39 ay ! 
wert SN74AUC2G240DCUR | 296-18882-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 645.00/3,000 
SN74AUC2GO7YZPR | 296-18774-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output. 663.00/3,000 SN74AUCQnO40YZPR. (SUBESOSSEND| T1icState Dual Butter/Dtlver a Bl a8 
SN74AUC2GO8DCTR | 296-18794-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate. 66 50 .38 : ! : f 
SN74AUC2GODCTR |296-18794-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate. eeanaGt SN74AUC2G240VZPR | 296-16802-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 663.00/3,000 
SN74AUC2G08DCUR | 296-18823-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate. 66.5038 SN74AUC2G241DCTR | 296-18883-1-ND | Tri-State Dual Butfer/Driver. 66 50 38 
SN74AUC2GO8DCUR  |296-18823-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate. 645.00/3,000 SN74AUC2G241DCTR | 296-18883-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 645.00/3,000 
Sancta i SN74AUC2G241DCUR | 296-18884-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 66 50 38 
SN74AUC2GO8YEPR | 296-18863-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate. 90 75 60 SNTAAUGOEOADCUR [SRA EERM OMI! 1h Sicte Dual Butte Dit ataratie 
SN74AUC2GO8YEPR | 296-18863-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate. 1170.00/3,000 aes fi-State Dual Buffer/Driver. 00/3; 
SN74AUC2G08YZPR | 296-17833-1-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate. Gi By SN74AUC2G241YEPR | 296-16803-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 90 75 60 
SN74AUC2GO8YZPR _ |296-17833-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate. 663.00/3,000 pera y eagles ND Tri-State Dual autor ef eonn 
SN74AUC2G320CTR  |296-18886-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gat 66. 50 38 -19063-1-ND | Dual Inverter Gate : : : 
SN74AUC2G32DCTR | 296-18886-2-ND Dual 2-inpitt Positive OR Gate 645.00/3,000 SN74AUC2GU04DBVR | 296-19063-2-ND | Dual Inverter Gate 507.00/3,000 
SN74AUC2G32DCUR | 296-18887-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 66 50 38 SN74AUC2GU04YZPR _| 296-19064-1-ND | Dual Inverter Gate 68 5138 
SN74AUC2G32DCUR | 296-18887-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 645.00/3,000 SN74AUC2GU04YZPR | 296-19064-2-ND | Dual Inverter Gate 663.00/3,000 
SN74AUC2G32YEPR | 296-18896-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate A] ey (1!) SN74AUCOORGYR 296-16749-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 88 66 50 
SN74AUC2G32YEPR — | 296-18896-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 1170.00/3,000 SN74AUCOORGYR 296-16749-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat 293.00/1,000 
SN74AUC2G32YZPR —_| 296-22013-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate NE! 68 51 3! SN74AUCO2RGYR 296-16750-1-ND | Quad 2-Input Positive NOR Gate. 88 =666 50 
SN74AUC2G32YZPR —_| 296-22013-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate NEW: 663.00/3,000 SN74AUCO2RGYR 296-16750-2-ND | Quad 2-Input Positive NOR Gate. 293.00/1,000 
SN74AUC2G34DBVR | 296-17231-1-ND | Dual Buffer Gat 52 3930 SN74AUCO4RGYR 296-16751-1-ND | Hex Inverter. 88 660 
SN74AUC2G34DBVR _ |296-17231-2-ND | Dual Buffer Gat 507.00/3,000 SN74AUCO4RGYR 296-16751-2-ND | Hex Inverter . 293.00/1,000 
SN74AUC2G34DCKR =| 296-18939-1-ND | Dual Buffer Gat 52 3930 SN74AUCO6RGYR 296-16752-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Output. 88 66 50 
SN74AUC2G34DCKR ‘| 296-18939-2-ND | Dual Buffer Gat 507.00/3,000 SN74AUCO6RGYR 296-16752-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Output...14-QFN 293.00/1,000 
SN74AUC2G34DRLR | 296-18648-1-ND | Dual Buffer Gat ie Se SN74AUCO7RGYR 296-17007-1-ND | Hex Butffer/Driver with OD Output 88 66 50 
SN74AUC2G34DRLR | 296-18648-2-ND | Dual Buffer Gat 860.00/4,000 SN74AUCO7RGYR 296-17007-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Outpu 293.00/1,000 
SN74AUC2G34YEPR _ |296-19050-1-ND | Dual Butter Gat 90.75.60 SN74AUCO8RGYR 296-16753-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 88 66 50 
SN74AUC2G34YEPR  |296-19050-2-ND | Dual Buffer Gat 17170.00/3,000 SN74AUCO8RGYR 296-16753-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 293.00/1,000 
SN74AUC2G34YZPR | 296-15981-1-ND | Dual Buffer Gat 68 51 39 SN74AUC14RGYR 296-18265-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter .. 88 66 50 
SN74AUC2G34YZPR | 296-15981-2-ND | Dual Buffer Gat 226.00/1,000 SN74AUC14RGYR 296-18265-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 293.00/1,000 
SN74AUC2G53DCTR | 296-16634-1-ND | SPDT Analog Switch or 2:1 Analog SN74AUCT7RGYR 296-18544-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Buffer. 88. 6650 
Mux/Demux... 66.50 __—.38 SN74AUC17RGYR 296-18544-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Buffer. 293.00/1,000 
SN74AUC2G53DCTR  |296-16634-2-ND [SPDT Analog Switch or 2:1 Analog SN74AUC32RGYR 296-16754-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 88 66 50 
Mux/Demux.. 645.00/3,000 SN74AUC32RGYR 296-16754-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 293.00/1,000 
SN74AUC2G53DCUR | 296-19051-1-ND | SPDT Analog Switch or 2: SN74AUC34RGYR 296-19066-1-ND | Hex Buffer Gate 88 66 50 
Mux/Demux... 66 5038 SN74AUC34RGYR 296-19066-2-ND | Hex Buffer Gate 293.00/1,000 
SN74AUC2G53DCUR | 296-19051-2-ND | SPDT Analog Switch or SN74AUC74RGYR —_| 296-17820-1-ND | Dual Positive-Edge- Triggered D-Type 
Mux/Demux... : 645.00/3,000 Flip-Flop ... 88 66 50 
SN74AUC2G53VZPR _|296-19052-1-ND [SPDT Analog Switch or 2:1 Analog SN74AUC74RGYR 296-17820-2-ND | Dual Positive: 
Mux/Demux.. 8-DSBGA 68 51 39 Flip-Flop 293.00/1,000 
Sees ePR a aaede Sey yang Switch or 1 Analog e-DSAGA pevanrina SNTAAUCTOSRGVR — |[296-17121-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate FORN 993 
ae 00/3) SN74AUC125RGYR | 296-17121-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 4-OFN 439.00/1,000 
SN7AAUC2GSSYZTR | 2oS zee TaiLDY SPOT Analog Switch or 2:1 Analog SN74AUC126RGYR —_| 296-18543-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 40FN 99 83 66 
Mux/Demux NEWS... B-DSBGA 80604 SN74AUC126RGYR —_| 296-18543-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 4-0FN 439.00/1,000 
SN74AUC2G53YZTR — | 296-23241-2-ND Sr ag Sih or 2:1 Analog Sean SN74AUC240RGYR | 296-15436-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 0-OFN 1.44 1.20 96 
sn7aauceceencTe |296-19059-1-nD | bual Bilateral Analog Suite wo an ee SN74AUC240RGYR | 296-15436-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 0-OFN 638.00/1,000 
oh ; } SN74AUC244RGYR —_| 296-15437-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. O-OFN 1.44 1.20 96 
74AUC2G66DCTR | 296-19053-2-ND | Dual Bilateral Analog Switc 645.00/3,000 eee + ; d 
SN74AUCOGEEDCUR  (BECRGOSEEENTG]| Dual Bi : SN74AUC244RGYR —_| 296-15437-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 0-OFN 638.00/1,000 
z 1 ual Bilateral Analog Switc! 66 50.38 y er fu A r 
: : SN74AUC245GQNR —_| 296-17032-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive .20-VFBGA 1.80 1.44 1.08 
SN74AUCZG66DCUR | 296-19054-2-ND | Dual Bilateral Analog Switch 645.00/3,000 Ponatel Ht ' : 
4 : SN74AUC245GQNR _| 296-17032-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive .20-VFBGA 936.00/1,000 
SN74AUC2G66YZPR | 296-19055-1-ND | Dual Bilateral Analog Switc! 68 51 39 SN74AUCOAERGYA  ISUGHSASBMENUI Tri-State Octal Bus Transcel 70-OFN IaRIP44 Se 1OORRRECE 
SN74AUC2G66YZPR | 296-19055-2-ND | Dual Bilateral Analog Switcl 663.00/3,000 515488-1-ND)) Tri-State Octal Bus Transceive dl : ; : 
SN74AUC2G79DCTR _|296-19036-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered : SN74AUC245RGYR | 296-15438-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. ..20-QFN 638.00/1,000 
D-Type Flip-Flop. 66 5038 SN74AUC245ZONR —_| 296-19284-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive .20-VFBGA 1.44 1.20 96 
: : : SN74AUC245Z0NR | 296-19284-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive .20-VFBGA 638.00/1,000 
SN74AUC2G79DCTR | 296=19056-2-ND Siam Triggered Gaara SN74AUC16240DGGR_| 296-15408-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Drive “48-TSSOP_2.13 1.70 1.28 
-19057-1- re SN74AUC16240DGGR | 296-15408-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel -48-TSSOP 2210.00/2,000 
See ee aOCOR MN store Triggered 66 50 38 SN74AUC16240DGVR | 296-15409-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive “48-TVSOP 2.13 1.70 1.28 
SN74AUC2G79DCUR | 296-19057-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74AUC16240DGVR_ | 296-15409-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel _48-TVSOP 2210.00/2,000 
D-Type Flip Flop. ragee asonaany SN74AUC16240GQLR_ | 296-15410-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Drive “48-VFBGA 3.15 252 1.96 
: SN74AUC16240GQLR_| 296-15410-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel .48-VFBGA 1785,.00/1,000 
SN74AUC2G79YEPR  |296-16640-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered : 
D-Type Flip-Flop. roger sDSBGA 90 75 60 SN74AUC162440GGR | 296-15411-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver -48-TSSOP 2.13 1.70 1.28 
SN74AUC2G79VEPR | 296-16640-2-ND | Dual Positive-Edge- Triggered SN74AUC162440GGR_| 296-15411-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive .48-TSSOP 2210.00/2,000 
D-Type Flip-Flop ... 8-DSBGA 1170.00/3,000 SN74AUC16244DGVR_ | 296-15412-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive -48-TVSOP 2.13 1.70 1.28 
SN74AUC2G79YZPR | 296-16641-1-ND | Dual Positive-Edge- Triggered SN74AUC16244DGVR_| 296-15412-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive .48-TVSOP 2210.00/2,000 
D-Type Flip-Flop .. B-DSBGA 68 51 39 SN74AUC16244ZQLR_| 296-17031-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 56-VFBGA 3.72 279 2.10 
SN74AUC2G7OYZPR  |296-16641-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74AUC16244Z0LR | 296-17031-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. ~56-VFBGA 7209.00/1,000 
D-Type Flip-Flop... 8-DSBGA 663.00/3,000 SN74AUC16245DGGR_ | 296-15413-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. -48-TSSOP 2.13 1.70 1.28 
SN74AUC2G80DCTR | 296-19058-1-ND | Dual Positive-Edge- Triggered SN74AUC16245DGGR_ | 296-15413-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TSSOP 2210.00/2,000 
D-Type Flip-Flop... 66 50 38 SN74AUC16245DGVR_ | 296-15414-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TVSOP 2.13 1.70 1.28 
SN74AUC2G80DCTR | 296-19058-2-ND | Dual Positive-Edge- Triggered SN74AUC16245DGVR_| 296-15414-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. -48-TVSOP 2210.00/2,000 
D-Type Flip-Flop 645.00/3,000 (Continued) 
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EXAS isi 3 DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
Te Digi-Key Price Each Mls Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. u 25 100 
SN74AUC16245GQLR | 296-15415-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 315 252 1.96 SN74AUP1GO7YZPR | 296-21010-2-ND | Low Power Single Buffer/Driver 468.00/3,000 
SN74AUC16245GQLR | 296-15415-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1785.00/1,000 SN74AUP1GO8DBVR | 296-19074-1-ND | Low Power 2-Input Positive AND Gate 50 41 28 
SN74AUC16245ZQLR | 296-19283-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 233 1.86 1.40 SN74AUP1GO8DBVR | 296-19074-2-ND | Low Power 2-Input Positive AND Gate 393.00/3,000 
SN74AUC16245ZQLR | 296-19283-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 4209.00/1,000 SN74AUP1GO8DCKR | 296-19075-1-ND | Low Power 2-Input Positive AND Gate 50 AL 28 
SN74AUC16373DGVR | 296-15417-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type SN74AUP1GO8DCKR | 296-19075-2-ND | Low Power 2-Input Positive AND Gate 393.00/3,000 
Latch .... 213 O28 SN74AUP1GO8DRLR | 296-18650-1-ND | Low Power 2-Input Positive AND Gate 43° «434 ~=«26 
SN74AUCI6373DGVR | 296-15417-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type SN74AUP1GO8DRLR | 296-18650-2-ND | Low Power 2-InPut Positive AND Gate 460.00/4,000 
Latch ..... 2210.00/2,000 SN74AUP1GO8YZPR | 296-17366-1-ND | Low Power 2-Input Positive AND Gate 48 st) 20 
SN74AUC16374DGGR_ | 296-15418-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN74AUP1GO8YZPR | 296-17366-2-ND | Low Power 2-Input Positive AND Gate 468.00/3,000 
D-Type Flip-Flop 213° 1.70 1.28 SN74AUP1G14DBVR__| 296-18213-1-ND | LP Single Schmitt-Trigger Inverter. 50 41.28 
SN74AUC16374DGGR | 296-15418-2-ND | Tri-State 16-Bit Edg SN74AUP1G14DBVR | 296-18213-2-ND | LP Single Schmitt-Trigger Inverter. 393.00/3,000 
D-Type Flip-Flop ...... 2210.00/2,000 SN74AUP1G14DCKR | 296-19076-1-ND | LP Single Schmitt-Trigger Inverter . 50 41 «28 
SN74AUC16374DGVR | 296-15419-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN74AUP1G14DCKR | 296-19076-2-ND | LP Single Schmitt-Trigger Inverter. 393.00/3,000 
D-Type Flip-Flop.......... 213 1.70 1.28 SN74AUPIG14DRLR | 296-18314-1-ND | LP Single Schmitt-Trigger Inverter . (AB 041026 
SN74AUC16374DGVR | 296-15419-2-ND Te Ste GER Edge-Triggered Saupe SN74AUP1G14DRLR | 296-18314-2-ND | LP Single Schmitt-Trigger Inverter. 460.00/4,000 
7" VPS Pp Op eee SN74AUP1G17DBVR | 296-19077-1-ND | LP Single Schmitt-Trigger Buffer 50a ines 
SN74AUC16374GQLR | 296-13919-1-ND iste 1G Edge Iriagerel Bt ci SN74AUP1G17DBVR | 296-19077-2-ND | LP Single Schmitt-Trigger Buffer 393.00/3,000 
J TYPO TMD HOP assesses : 3 d SN74AUP1G17DCKR | 296-18209-1-ND | Low Power Single Schmitt-Trigger Buffer ... Omnis 
SN74AUC16374GQLR | 296-13919-2-ND peed Lert piapatinl seraes fe oaniond SN74AUP1G17DCKR | 296-18209-2-ND | Low Power Single Schmitt-Trigger Buffer . 393.00/3,000 
i ip E 00/1, SN74AUP1G17DRLR _ | 296-18295-1-ND | LP Single Schmitt-Trigger Buff 433426 
SN74AUC165010GGR | 296-15420-1-Nb | Tri-St. 18-Bit Universal Bus Transcvr...56-TSSOP 3.38 2.70 2.10 SNTaAUENC17DRUR-— PgEeeReaeTal CP Sincio Schon risce? Barter Tae 
SN74AUC16501DGGR_ | 296-15420-2-ND | Tri-St. 18-Bit Universal Bus Transcvr......56-TSSOP 3826.00/2,000 ei mg egg ie 
! Ha SN74AUP1G17MDCKREP | 296-22293-1-ND | LP Single Schmitt-Trigger Buffer NEW! 129 108 86 
SN74AUC16501DGVR_ | 296-15421-1-ND | Tri-St. 18-Bit Universal Bus Transcvr. 6-TVSOP 3.38 2.70 2.10 SN74AUP1G17MDCKREP | 296-22293-2-ND | LP Single Schmitt-Trigger Buffer NEW! 1677.00/3,000 
SN74AUCI6501DGVR | 296-15421-2-ND | Tri-St. 18-Bit Universal Bus Transcvr...... 56-TVSOP 3826.00/2,000 SN74AUP1G17YZPR | 296-19078-1-ND | LP Single Schmitt-Trigger Buffer 43 °«236.~«227 
SN74AUC32244GKER | 296-15439-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. Q6-LFBGA 4.28 3.42 2.66 Bante ; RTH : , ; 
, ! ’ SN74AUP1G17YZPR | 296-19078-2-ND | LP Single Schmitt-Trigger Buffer 468.00/3,000 
SN74AUC32244GKER | 296-15439-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 96-LFBGA 2423.00/1,000 - — 
anise ear ; i SN74AUP1G32DBVR | 296-19079-1-ND | LP Single 2-Input Positive OR Gate 50 Al 2B 
SN74AUC32244ZKER | 296-23242-1-ND | Tri-St. 32-Bit Buffer/Driver NE Q6-LFBGA 286 2.29 1.78 ! it 
SN74AUC322447KER | 296-23242-2-ND | Tri-St. 32-Bit Buffer/Driver NE! 96-LFBGA 1619.00/1,000 SN74AUP1G32DBVR | 296-19079-2-ND | LP Single 2-Input Positive OR Gate 393.00/3,000 
a : : a SN74AUP1G32DCKR | 296-18714-1-ND | LP Single 2-Input Positive OR Gate 50 41 28 
SN74AUC32245GKER | 296-13610-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver Q6-LFBGA 4.28 342 2.66 SN74AUP1G32DCKR | 296-18714-2-ND | LP Single 2-Input Positive OR Gate 393.00/3,000 
SN74AUC32245GKER | 296-13610-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-LFBGA 2423.00/1,000 SN74AUP1G32DRLR__ | 296-18315-1-ND | LP Single 2-Input Positive OR Gate i ae be 
SN74AUC32245ZKER | 296-23243-1-ND | Tri-St. 32-Bit Bus Transceiver NMEW!....6-LFBGA 281 2.25 1.75 : is : 2 2 
SN74AUC322452KER | 296-23243-2-ND | Tri-St. 32-Bit Bus Transceiver NEW....96-LFBGA 1594.00/1,000 SN74AUPTGS20RLR  PZBg To egeyt ay LP Single 2-Input Positive OR Gats SOON 
SN74AUC32374GKER |296-19065-1-ND | Tri-State 32-Bit Edge-Triggered SN74AUP1G32YZPR | 296-21016-1-ND | LP Single 2-Input Positive OR Gate 48 3627 
Sige sua ama ass | Se |ieinr iol losiee Stes on Sth 
SN74AUC32374GKER | 296-19065-2-ND | Tri-State 32-Bit Edge-Triggered eccemae | (OW ower oing’s Butter ‘ate : é i 
j SN74AUP1G34DBVR _ | 296-19080-2-ND | Low Power Single Buffer Gate 393.00/3,000 
D-Type Flip-Flo} 96-LFBGA 2423.00/1,000 b 
aDcH : it SN74AUP1G34DCKR _ | 296-19081-1-ND | Low Power Single Buffer Gate 50 A 28 
_ amily SN74AUP1G34DCKR | 296-19081-2-ND | Low Power Single Buffer Gate 393.00/3,000 
SN74AUCH240RGYR | 296-15443-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 1.32 1.10  .88 SN74AUP1G34DRLR | 296-18715-1-ND | Low Power Single Buffer Gate 43 34 ©6268 
SN74AUCH240RGYR == | 296-15443-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 585.00/1,000 SN74AUP1G34DRLR | 296-18715-2-ND | Low Power Single Buffer Gate 460.00/4,000 
SN74AUCH244RGYR | 296-19068-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 1.32 140 .88 SN74AUP1G34YZPR | 296-21017-1-ND | Low Power Single Buffer Gate 48 «3627 
N74AUCH244RGYR — |296719068-2-ND) Tri-State Octal Buffer/Driver 585.00/1,000 SN74AUP1G34YZPR | 296-21017-2-ND | Low Power Single Buffer Gate 468.00/3,000 
s 
SN74AUCH245RGYR  [2ebalbsdalaNbl| Tri-State Octal Bus Transcelver, yee i) SN74AUP1G57DBVR | 296-19082-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 45 36 27 
SN74AUGH245RGYR | 296-15444-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 585.00/1,000 SN74AUP1G57DBVR | 296-19082-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 366.00/3,000 
SN74AUCH16244DGGR |296-15440-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 243 1.70 1.28 19083-1.-| ‘ i j 
: 7 : SN74AUP1G57DCKR — | 296-19083-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 45 oon eer 
SN74AUCH16244DGGR | 296-15440-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2210.00/2,000 Agha , ; ‘ 
i ‘i . SN74AUP1G57DCKR __| 296-19083-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 366.00/3,000 
SN74AUCH16244DGVR | 296-15441-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 213 1.70 1.28 - : ; 
. ot a Bi ‘ SN74AUP1G57DRLR | 296-18716-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 45 ee 
SN74AUCH16244DGVR | 296-15441-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2210.00/2,000 i ! : 
= =a a Al - SN74AUPIG57DRLR = | 296-18716-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 488.00/4,000 
SN74AUCH16244GQLR |296-15442-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 315 252 1.96 Beaiat ‘ ‘ 
; : SN74AUP1G57YZPR ‘| 296-17367-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 48 a i 
SN74AUCH16244GQLR | 296-15442-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1785.00/1,000 SN74AUP1G57YZPR | 296-17367-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 468.00/3,000 
SN74AUCH16374DGGR | 296-17625-1-ND | Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F. 243 1.70 1.28 array ; : ; tana 
A . SN74AUP1G58DBVR | 296-16819-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 45 ROOM 
SN74AUCH16374DGGR | 296-17625-2-ND | Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F. 2210.00/2,000 - : ; 
SN74AUCH16374DGVR | 296-19067-1-ND | Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F. 243 1.70 1.28 SN74AUP1G58DBVR ‘| 296-16819-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 366.00/3,000 
- - ; SN74AUP1G58DCKR | 296-16820-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 45 36.27 
SN74AUCH16374DGVR | 296-19067-2-ND | Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type FF. 2210.00/2,000 SN74AUP1G58DCKR | 296-16820-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 366.00/3,000 
SN74AUCH16374GQLR | 296-15251-1-ND | Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F. 315 252 1.96 ! ; : ae 
§ oN ie a Tr - SN74AUP1G58DRLR — | 296-18612-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 45 ela 2a 
SN74AUCH16374GQLR | 296-15251-2-ND | Tri-St. 16-Bit Edge-Trigg. D-Type F/F.... 1785.00/1,000 SN74AUPIGSRDRLR (SRRRETSEANTN LP Conficurahie Multinie Function Gat AMARA 
SN74AUCH32244GKER | 296-15445-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 428 3.42 2.66 pl muda 
SN74AUCH32244GKER | 296-15445-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 2423.00/1,000 Sr ererteae peer ann i. ponmaurae Mee unetion eile epseat 48 ee ee 
SN74AUCH32244ZKER |296-23244-1-ND | Tri-St. 32-Bit Buffer/Driver NE! 281 225 1.75 pone OTTO Ne UE FUE UONL ANE 0" mre 
SN74AUCH32244ZKER |296-23244-2-ND | Tri-St. 32-Bit Buffer/Driver NE 1594.00/1,000 SN74AUPIG74DCUR  j2g0q19 7615100) oo eee 
SN74AUCH32974GKER (eecacoca AD Uae Edge-Triggered D-Type PMN on aim age SN74AUP1G74DCUR | 296-19761-2-ND | Low Power Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUCH32374GKER | 296-17836-2-ND | Tri-State 32-Bil D-Type Flip-Flop ... 546.00/3,000 
Flip-Flop .... 96-LFBGA 2423.00/1,000 SN74AUP1G74YZPR__| 296-22775-1-ND | Low Power Single Positive-Edge- Triggered 
= D-Type Flip-Flop NEW!.. .8-WCSP 64 48 = 36 
AUCU Family 
SN74AUP1G74YZPR __| 296-22775-2-ND | Low Power Single Positive-Edge- Triggered 
SN74AUCU04RGYR 296-19069-1-ND | Hex Inverter 88 66 50 D-Type Flip-Flop NEW!.. : 624.00/3,000 
SN74AUCUO4RGYR _|296-19069-2-ND | Hex Inverter 293.00/1,000 SN74AUP1G79DBVR | 296-17659-1-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
AUP Family D-Type Flip-Flop .... LO 8p 
SN74AUP1GOODBVR | 296-18581-1-ND | LP Single 2-Input Positive NAND Gate.....SOT-23-5 50 41 28 SN74AUP1G79DBVR | 296-17659-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUP1GOODBVR | 296-18581-2-ND | LP Single 2-Input Positive NAND Gat 393.00/3,000 D-Type Flip-Flop .........-. 324.00/3,000 
SN74AUP1GOODCKR | 296-18200-1-ND | LP Single 2-Input Positive NAND Gat Ay al SN74AUP1G79DCKR | 296-17660-1-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUP1GOODCKR | 296-18200-2-ND | LP Single 2-Input Positive NAND Gat 393.00/3,000 D-Type Flip-Flop ... 40.32.24 
SN74AUP1GOODRLR | 296-18712-1-ND | LP Single 2-Input Positive NAND Gat 43 3426 SN74AUP1G79DCKR | 296-17660-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUP1GOODRLR | 296-18712-2-ND | LP Single 2-Input Positive NAND Gat 460.00/4,000 D-Type Flip-Flop 82400/3,000 
SN74AUP1GOOYZPR | 296-17898-1-ND | LP Single 2-Input Positive NAND Gat 48 36 = .27 SN74AUP1G79DRLR | 296-19594-1-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUP1GOOYZPR | 296-17898-2-ND | LP Single 2-Input Positive NAND Gat 468.00/3,000 D-Type Flip-Flop ... 45 36027 
SN74AUP1GO2DBVR | 296-19070-1-ND | LP Single 2-Input Positive NOR Gate 50 4128 SN74AUP1G79DRLR | 296-19594-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUP1GO2DBVR | 296-19070-2-ND | LP Single 2-Input Positive NOR Gate 393.00/3,000 D-Type Flip-FOP ........ 488.00/4,000 
SN74AUP1GO2DCKR | 296-22014-1-ND | LP Single 2-Input Positive SN74AUPIG7SYZPR  pegGez10L 21ND) Hen ese 
NOR Gate NEW!.... iSOmeeAtienmnes i zl : : : 
SN74AUP1GO2DCKR — | 296-22014-2-ND | LP Single 2-Input Positive SN74AUP1G79YZPR | 296-21018-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
NOR Gate NEW! 393.00/3,000 D-Type Flip-Flop .... 468.00/3,000 
SN74AUP1GO2DRLR | 296-18649-1-ND | LP Single 2-Input Positive NOR Gate £3 as PG SN74AUP1GB0DBVR | 296-17841-1-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUP1GO2DRLR | 296-18649-2-ND [LP Single 2-Input Positive NOR Gate 460.00/4,000 D-Type Flip-Flop... AO 3224 
SN74AUP1GO4DBVR | 296-19071-1-ND | Low Power Single Inverter Gate. 50 AL 28 SN74AUP1G80DBVR | 296-17841-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUP1GO4DBVR | 296-19071-2-ND | Low Power Single Inverter Gate. 393.00/3,000 D-Type Flip-Flop .. 324.00/3,000 
SN74AUP1G04DCKR | 296-19072-1-ND | Low Power Single Inverter Gate. 50 AL .28 SN74AUP1G80DCKR | 296-19084-1-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUP1G04DCKR | 296-19072-2-ND | Low Power Single Inverter Gate. 393.00/3,000 D-Type Flip-Flop .... 40 32 24 
SN74AUPIGO4DRLR | 296-19285-1-ND | Low Power Single Inverter Gate. 43 34 «26 SN74AUP1G80DCKR | 296-19084-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUP1GO4DRLR | 296-19285-2-ND | Low Power Single Inverter Gate. 460.00/4,000 D-Type Flip-Flop ... 324.00/3,000 
SN74AUP1GO6DBVR | 296-17561-1-ND | LP Single Inverter Buffer/Driver. AO 82 SN74AUP1GB0YZPR | 296-21019-1-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUP1GO6DBVR | 296-17561-2-ND | LP Single Inverter Buffer/Driver. 324.00/3,000 D-Type Flip-Flop 48.3627 
SN74AUP1GO6DCKR __| 296-17562-1-ND | Low Power Single Inverter Buffer/Driver...... 50 A128 SN74AUP1G80YZPR | 296-21019-2-ND | LP Single Positive-Edge-Triggered 
SN74AUP1GO6DCKR | 296-17562-2-ND | Low Power Single Inverter Buffer/Driver...... “SC70-5 393.00/3,000 D-Type Flip-Flop .... 468.00/3,000 
SN74AUP1GO6DRLR | 296-21810-1-ND | LP Single Inverter Buffer/Driver. .S0T-553-5 43.3426 SN74AUP1G97DBVR | 296-19085-1-ND | LP Configurable Multip 45 3627 
SN74AUP1GO6DRLR | 296-21810-2-ND | LP Single Inverter Buffer/Driver. . S0T-553-5 460.00/4,000 SN74AUP1G97DBVR | 296-19085-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gat 366.00/3,000 
SN74AUP1GO7DBVR | 296-19073-1-ND | Low Power Single Buffer/Driver. SOT-23-5 40 32 24 SN74AUP1G97DCKR | 296-19086-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate......SC70-6 45 36.27 
SN74AUP1GO7DBVR__ | 296-19073-2-ND | Low Power Single Buffer/Driver. SOT-23-5 324.00/3,000 SN74AUP1G97DCKR | 296-19086-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate.......SC70-6 366.00/3,000 
SN74AUP1GO7DCKR | 296-18256-1-ND | Low Power Single Buffer/Driver. $c70-5 50 41 28 SN74AUP1G97DRLR | 296-18316-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gat SOT6 45 36 27 
SN74AUP1GO7DCKR — | 296-18256-2-ND | Low Power Single Buffer/Driver. SC70-5 393.00/3,000 SN74AUP1G97DRLR | 296-18316-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gat SOT-6 488.00/4,000 
SN74AUP1GO7DRLR | 296-21811-1-ND | Low Power Single Buffer/Driver. .S0T-553-5 433426 SN74AUP1G97YZPR — | 296-17369-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate....6-DSBGA = 48 = 3627 
SN74AUP1GO7DRLR | 296-21811-2-ND | Low Power Single Buffer/Driver. . SOT-553-5 460.00/4,000 SN74AUP1G97YZPR ___ | 296-17369-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate....6-DSBGA 468.00/3,000 
SN74AUP1GO7YZPR _ | 296-21010-1-ND | Low Power Single Buffer/Driver. 5-DSBGA 483627 (Continued) 
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INSTRUMENTS Digi@Reel ° DIGITAL LOGIC (Continued) 
Tl Digi-Key Price Each mets Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AUP1G98DBVR | 296-19087-1-ND [LP Configurable Multiple Function Gate...SOT-23-6 45 36 27 SN74AVCIT45DCKR | 296-17992-1-ND | Tri-State, Single-Bit, Dual Supply, Bus 
SN74AUP1G98DBVR | 296-19087-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 366.00/3,000 Transceiver... 70 56 42 
SN74AUP1G98DCKR | 296-19088-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 4 36 oF SN74AVCITA5DCKR | 296-17992-2-ND | Tri-State, Single-Bi 
SN74AUP1G98DCKR | 296-19088-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 366.00/3,000 Transceiver... $C70-6 567.00/3,000 
SN74AUP1G98DRLR | 296-18651-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate A536 27 SN74AVCIT45DRLR | 296-21022-1-ND| Tri-State, Single-Bit, 
SN74AUP1G98DRLR | 296-18651-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate 488.00/4,000 Bus Transceiver. S0T-553-6 644836 
SN74AUP1G98YZPR | 296-17370-1-ND | LP Configurable Multiple Function Gate B38 SN74AVCIT45DRLR | 296-21022-2-ND | Tri-State, Single-B 
SN74AUP1G98YZPR | 296-17370-2-ND | LP Configurable Multiple Function Gate....6-DSBGA 468.00/3,000 Bus Transceiver. ... SOT-553-6 832.00/4,000 
SN74AUP1G99DCTR | 296-19089-1-ND | Tri-State Low Power Ultra-Config. Multiple SN74AVCITASYZPR | 296-17371-1-ND | Tri-State, Single-Bi 
Function Gate s 56 42 32 Transceiver... 2 60 A584 
SN74AUPTGSSDCTR | 296-19089-2-ND | Tri-State Low Power Ultra-Config. Multiple SN7AAVGITASYZPR POSSI) Tri-State, Single-Bit, Oual Supply, Bus 
Function Gate = 546.00/3,000 Transceivers see OOSI00 
SN74AUP1G99DCUR | 296-19090-1-ND | Tri-State Low Power Ultra-Config. Multiple SN74AVC2TASDCTR | 296-17232-1-ND J Tri-State, Dual- 
Function Gate - 56 42 32 Transceiver 76 57 AB 
SN74AUP1G99DCUR | 296-19090-2-ND | Tri-State Low Power Ultra-Config. Multiple SN74AVC2TA5DCTR | 296-17232-2-ND ) Tri-State, Dual-Bi 
Function Gate 546.00/3,000 Transceiver. sete 741.00/3,000 
SN74AUP1GO9YZPR _ |296-21020-1-ND | Tri-State Low Power Ultra Configurable SN7AAVC2TASDCUR | BECRIT 2a INE) Tri-State, Oual-Bit, Dual Supply, Bus 
Multiple Function Gate. 56 4232 Transceiver... Es 1657 43 
SN74AUPIGQ9YZPR | 296-21020-2-ND | Tri-State Low Power Ultra Configurable SN74AVC2TA5DCUR | 296-17993-2-ND | Tri-State, Dual-Bit, Dual Supply, Bus 
Multiple Function Gate. 546.00/3,000 Transceiver... is 741.00/3,000 
SN74AUP1G125DBVR_|296-21011-1-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gat 50 41 28 SN74AVC2TA5YZPR | 296-17858-1-ND Ta Stale, Dust Bt Dual Supply, Bus fit maa aa 
SN74AUP1G125DBVR | 296-21011-2-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate... 393.00/3,000 : = : : : 
SN74AUP1G125DCKR | 296-21012-1-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gat 50 41 28 SNTAAVCETASYZPR Pg Sa State, Dual-Bit, Dual Supply, Bus athaNAGT 
SN74AUP1G125DCKR | 296-21012-2-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gat 393.00/3,000 ; ae sh 
SN74AUP1G125DRLR_ | 296-18713-1-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate... 433426 SN74AVC4T245DGVR | 296-18054-1-ND iesute a Dual Supply, Bus tsavsor [cane 
SN74AUP1G125DRLR_|296-18713-2-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate .. 460.00/4,000 : s : : : 
SN74AUP1G125YZPR |296-21013-1-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gat 3627 SN74AVCAT2ASDEVR EECRISOSS AUD) Tri-State, 4-Bit, Dual Supply, Bus aenaRGET 
SN74AUP1G125YZPR | 296-21013-2-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate... 468.00/3,000 sn7avcaTo4spr | 296-17980-1-ND sa 
SN74AUP1G125YZTR | 296-23245-1-ND | Tri-St. LP Single Bus Buffer Gate NEW!..5-DSBGA 60 45 34 90 75 60 
SN74AUP1G125YZTR | 296-23245-2-ND | Tri-St. LP Single Bus Buffer Gate NEW! 585.00/3,000 - - : : 
SN74AUP1G126DBVR_|296-18005-1-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate... 50 4128 SNTARVOAT2ASDR Paces) (Sats, 1B, Dual Supply, Bus 16 SiG Seen 
SN74AUP1G126DBVR | 296-18005-2-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gat 393.00/3,000 SN74AVC4T245PWR | 296-18056-1-ND| Tri-State, 4.8 ee 
SN74AUP1G126DCKR | 296-18006-1-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate .. 60 Ai 288 Transceiver 161SSOP 90 75 60 
SN74AUP1G126DCKR | 296-18006-2-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gate... 393.00/3,000 SN74AVC4T245PWR | 296-18056-2-ND| Tri-State, 4-Bil, Dual Supply. Bi ; i : 
SN74AUP1G126DRLR | 296-18603-1-ND | Tri-State LP Single Bus Butfer Gate 43° 3426 TKS cA BTRBOP aimanpane 
SN74AUP1G126DRLR_|296-18603-2-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gat 460.00/4,000 SNT4AVCAT2USRGVR | 206-18031-4-ND | Tri-State, 4-Bit, Dual Supply, Bus oe 
SN74AUP1G126YZPR | 296-21014-1-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gat 483627 Transcetver... : 99 83 «66 
SN74AUP1G126YZPR | 296-21014-2-ND | Tri-State LP Single Bus Buffer Gat 5-DSBGA 468.00/3,000 SN74AVC4T245RGYR | 296-18231-2-ND| Tri-State. 4-Bit. Dual Supply. Bi 
SN74AUP1G240DBVR |296-17917-1-ND | Tri-State, LP, Single Buffer/Driver........SOT-23-5 40 32 24 Tse ee Lemania 
SN74AUP1G240DBVR | 296-17917-2-ND | Tri-State, LP, Single Butfer/Driver. SOT-23-5 324.00/3,000 SN74AVC8T245DGVR | 296-18206-1-ND | Tri-State, 8-Bit, Dual Supply, Bus nas 
SN74AUP1G240DCKR_|296-17918-1-ND | Tri-State, LP, Single Butfer/Driver. 4082 ‘Teanscaiver 125 100 75 
SN74AUP1G240DCKR |296-17918-2-ND | Tri-State, LP, Single Buffer/Driver. 324.00/3,000 SN74AVCBT245DGVR | 296-18206-2-ND | Tri-State, 8-Bit, Dual Supply, Bus 
SN74AUP1G240YZPR | 296-21015-1-ND | Tri-State, LP, Single Buffer/Driver. 56 A232 Transceiver... 4300.00/2,000 
SN74AUP1G240YZPR_ | 296-21015-2-ND | Tri-State, LP, Single Buffer/Driver. 546.00/3,000 SN74AVC8T245PWR | 296-19100-1-ND| Tri-State, 8-Bit, Dual Supply, Bus 
SN74AUP1T57DBVR ‘| 296-17524-1-ND | Single Supply Voltage Translato es 44 33 Transceiver. 1.25 1.00 75 
SN74AUP1TS7DBVR__| 296-17524-2-ND | Single Supply Voltage Translator... 447.00/3,000 SN74AVC8T245PWR_ | 296-19100-2-ND/ Tri-State, 8-Bit, Dual Supply, Bus 
SN74AUP1T57DCKR ‘| 296-17525-1-ND | Single Supply Voltage Translator... 155 44 33 Transceiver. 1300.00/2,000 
SN74AUP1T57DCKR 296-17525-2-ND | Single Supply Voltage Translato: 447.00/3,000 SN74AVC8T245RHLR_ | 296-17859-1-ND| Tri-State, 8-Bit, Dual Supply Bus 
SN74AUP1T58DBVR ‘| 296-17526-1-ND | Single Supply Voltage Translato fon A433 Transceiver. 1.25 1.00 75 
SN74AUP1T58DBVR 296-17526-2-ND | Single Supply Voltage Translato: 447.00/3,000 SN74AVC8T245RHLR_ | 296-17859-2-ND| Tri-State, 8-Bit, Dual Supply Bus 
SN74AUP1T58DCKR _| 296-17527-1-ND | Single Supply Voltage Translato 55 A433 Transceiver... 650.00/1,000 
SN74AUPIT58DCKR | 296-17527-2-ND | Single Supply Voltage Translator... 447.00/3,000 SN74AVC16T245DGGR | 296-18197-1-ND J Tri-State, 16-Bit, Dual Supply Bus 
SN74AUP1T97DBVR ‘| 296-17563-1-ND | Single Supply Voltage Level Translator. fou) A433 Transceiver. Su) 2.52) 1,96: 
SN74AUP1T97DBVR | 296-17563-2-ND | Single Supply Voltage Level Translator. 447.00/3,000 SN74AVC16T245DGGR | 296-18197-2-ND| Tri-State, 16-Bit, Dual Supply Bus 
SN74AUP1T97DCKR | 296-17564-1-ND | Single Supply Voltage Level Translator. 155 A433 3570.00/2,000 
SN74AUP1T97DCKR __| 296-17564-2-ND | Single Supply Voltage Level Translator. 447.00/3,000 SN74AVC16T245DGVR | 296-19091-1-ND | Tri-State, 16- 
SN74AUP1T97YZPR | 296-17899-1-ND | Single Supply Voltage Level Translator. 72 54 Al 3.15 2.52 1.96 
SN74AUPIT97YZPR | 296-17899-2-ND | Single Supply Voltage Level Translator. 702.00/3,000 SN74AVC16T245DGVR | 296-19091-2-ND | Tri-State, 16-Bit, Dual Supply Bus 
SN74AUP1T98DBVR | 296-17528-1-ND | Single Supply Voltage Level Translator....SOT-23-6 55 44 33 Transceiver 3570.00/2,000 
SN74AUP1T98DBVR | 296-17528-2-ND | Single Supply Voltage Level Translator... SOT-23-6 447.00/3,000 SN74AVC16T245GQLR | 296-19092-1-ND | Tri-State, 16-Bit, Dual Supply Bus 
SN74AUP1T98DCKR __| 296-17529-1-ND | Single Supply Voltage Level Translator. $C70-6 200) 44.33 Transceiver... 56-VFBGA 5.18 414 3.22 
SN74AUP1T98DCKR | 296-17529-2-ND | Single Supply Voltage Level Translator........SC70-6 447.00/3,000 SN74AVC16T245GQLR | 296-19092-2-ND | Tri-State, 16-Bit, Dual Supply Bus 
SN74AUP1T98YZPR | 296-21021-1-ND | Single Supply Voltage Level Translator....6-DSBGA 72 54 44 Transceiver... 56-VFBGA 2933.00/1,000 
SN74AUPIT9BYZPR | 296-21021-2-ND | Single Supply Voltage Level Translator.....6-DSBGA 702.00/3,000 SN74AVC16T245ZQLR | 296-19093-1-ND | Tri-State, 16-Bit, Dual Supply Bus 
AVC Family Transceiver... 56-VFBGA 3.47 2.78 2.16 
TAAVCAT64245Z0LR | 296-17203-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN7AAVCIGT2ASZOLR RE eae) State, 16-Bit, Dual Supply Bus eRGA ‘emamiane 
Transceiver... 56-VFBGA 6.53 5.22 4.06 = Leis 7 Bi bait 
74AvoA16424570LR | 296-17203-2-ND | T-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74AVC20T245DGGR | 296-17299-1-ND | Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus ; 
Transceivel 56-VEBGA 3698.00/1,000 Transceiver... 56-TSSOP 3.38 2.70 2.10 
7AAVCAH164245ZQLR | 296-17204-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus ; SN7AAVG2OT2ASDGGR TEC |1-State, 20-BIt, : 
Tiasceher 5G-VFBGA 4.55 364 2.83 Transceiver... 56-TSSOP 3826.00/2,000 
TAAVCAH164245Z0LR |296-17204-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN7AAVC2OT2ASDGVR TES alana T-State, 20-Bi, Dual Supply Bus ag OF AKn 
Transceivel 56-VFBGA 2676.00/1,000 SN74AVC20T245DGVR | 296-19095-2-ND | Tri-State, 20- Las 
TAAVCB164245Z0LR | 296-18284-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus TERcdver. 3826.00/2,000 
Transceiver... S6-VFBGA 4.55 3.64 2.83 SN74AVC20T245GQLR | 296-19096-1-ND| Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus 
7AAVCB164245Z0LR | 296-18284-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver. « 5.00 4.00 3.38 
Transcelver... S6-VFBGA 2576.00/1,000 SN74AVC20T245GQLR | 296-19096-2-ND | Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus 
TAAVCB164245ZRDR | 296-22003-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver... 3125.00/1,000 
Transceiver NEW!......... 455 3.64 2.83 SN74AVC20T245ZQLR | 296-19097-1-ND | Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus 
74AVCB164245ZRDR | 296-22003-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver wal Bey BE 
Transceiver NEWt........ 2576.00/1,000 SN74AVC20T245ZQLR | 296-19097-2-ND | Tri-State, 20-Bit, Dual Supply Bus 
74AVCB324245ZKER | 296-17788-1-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus Transceiver 2104.00/1,000 
Transcelve 495) 3.96" 3108 SN74AVC24T245GRGR | 296-17661-1-ND | Tri-State, 24-Bit Dual Supply Bus 
74AVCB324245ZKER | 296-17788-2-ND Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus Transceiver... 5.00 4.00 3.38 
Transceive 96-LFBGA 2805.00/1,000 SN74AVC24T245GRGR | 296-17661-2-ND | Tri-State, 24-Bit Dual Supply Bus 
74AVCBH324245ZKER | 296-18351-1-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus Transceiver... 3125.00/1,000 
Transceive Q6-LFBGA 4.95 3.96 3.08 SN74AVC24T245ZRGR | 296-17662-1-ND | Tri-State, 24-Bit Dual Supply Bus 
74AVCBH324245ZKER | 296-18351-2-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus Transceiver... 3.76 3.01 2.34 
Transceiver... 96-LFBGA 2805.00/1,000 SN74AVC24T245ZRGR | 296-17662-2-ND| Tri-State, 24-Bit Dual Supply Bus 
74AVCH16T245ZQLR =| 296-18352-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver... 2129.00/1,000 
Transceivel 56-VFBGA 347 2.78 2.16 SN74AVC32T245GKER | 296-19098-1-ND| Tri-State, 32-Bit Dual Supply Bus 
74AVCH16T245ZQLR =| 296-18352-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver... 5.00 4.00 3.38 
Transceiver... 56-VFBGA 1964.00/1,000 SN74AVC32T245GKER | 296-19098-2-ND | Tri-State, 32-Bit Dual Supply Bus 
T4AVCH20T245ZQLR = | 296-18353-1-ND | Tri-State 20-Bit Dual Supply Bus Transceiver... 3125.00/1,000 
Transceive S6-VFBGA 3.71 2.97 2.31 SN74AVC32T245ZKER | 296-19099-1-ND | Tri-State, 32-Bit Dual Supply Bus 
T4AVCH20T245ZQLR =| 296-18353-2-ND | Tri-State 20-Bit Dual Supply Bus Transceiver... 3.83 3.06 2.38 
Transceiver... 56-VFBGA 2104.00/1,000 SN74AVC32T245ZKER | 296-19099-2-ND | Tri-State, 32-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVCIT45DBVR ‘| 296-19094-1-ND | Tri-State, Single-Bit Dual Supply, Transceiver... 2168.00/1,000 
Bus Transceiver. SOT-23-6 56 42 ©6332 SN74AVC32T245ZRLR | 296-22776-1-ND | Tri-State, 32-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVCIT45DBVR ‘| 296-19094-2-ND | Tri-State, Single-Bit Dual Supply, Transceiver NEW!............0.... 3.83 3.06 2.38 
Bus Transceiver. SOT-23-6 546.00/3,000 (Continued) 
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EXAS i i@ ° DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi Reel G b 
Hall Digi-Key Price Each ined Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 0 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74AVC32T245ZRLR | 296-22776-2-ND | Tri-State, 32-Bit Dual Supply Bus SN74AVCB164245GR | 296-15448-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
Transceiver NEWE...... .. 96-BGA 5355.00/2,500 Transceiver... 48-TSSOP 315 2.52 1.96 
SN74AVC16244DGGR_ |296-9783-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 193 154 1.16 SN74AVCB164245GR._ | 296-15448-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16244DGGR_ | 296-9783-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2002.00/2,000 Transceiver... 48-TSSOP. 3570.00/2,000 
SN74AVC16244DGVR_| 296-9784-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 3.60 2.88 2.24 SN74AVCB164245KR_ | 296-15449-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16244DGVR_ |296-9784-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 4080.00/2,000 Transceiver... 56-VFBGA 5.20 4.16 3.51 
SN74AVC16244GQLR = | 296-9785-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 3.96 3.17 2.47 SN74AVCB164245KR | 296-15449-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16244GQLR | 296-9785-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2244.00/1,000 Tianscalver.. 3250.00/1,000 
SN74AVC16245DGGR_| 296-12334-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 3.60 2.88 2.24 SN74AVCB164245VR_ | 296-15550-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16245DGGR_| 296-12334-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 4080.00/2,000 ‘Transceiver... 315 252 1.96 
SN74AVC16245DGVR_ | 296-9786-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 3.60 288 2.24 SN74AVCB164245VR_ | 296-15550-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16245DGVR | 296-9786-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 4080.00/2,000 Transceiver... 3570.00/2,000 
SN74AVC16269DGGR_ | 296-9787-1-ND eee neue ee Ma. Oe BH SN74AVCB324245KR | 296-19101-1-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus 
sw7aavetezso0e@R |296-9787-2-ND | tri-state 12-24 ; Sy Transceiver... S6-LFBGA OZ ORI Oma 21 
Bis Eka aesnenaaRD SN74AVCB324245KR | 296-19101-2-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus 
° EF Dies Transceiver. 6-LFBGA 3250.00/1,000 
SN74AVC16269DGVR | 296-9788-1-ND tee Siate Peet Realetered se-vsop eee SN74AVCBH164245GR | 296-14002-1-ND | Tri-St. 16-Bit pply “48-TSSOP 3.15 2.52 1.96 
SN74avC1e2goDeVR [PEROTERCRNIOM Tri-State 12-00 Bi Registered : : Z SN74AVCBH164245GR |296-14002-2-ND | Tr-St. 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr ..48-TSSOP 3570.00/2,000 
Bus Exchanger 56-TVSOP 5050.00/2,000 SN74AVCBH164245KR | 296-15551-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC1633406GR_|296-9789-1-ND_| Tri-State 16-Bit Univ. Bus Drive B-TSS0P MESICOMMZEGIEZZA | yaa onucsoascr PORRECTONY Trees SBVEBGA Cmca 
SN74AVC16334DGGR | 296-9789-2-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver. 8-TSSOP 4080.00/2,000 emul Tor seciver Se-VFRCA SORNMORLANT 
SN74AVC16334DGVR | 296-9790-1-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver. 8-TVSOP 360 288 2.24 a sue 
SN74AVC16334DGVR | 296-9790-2-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver........... 48-TVSOP 4080.00/2,000 SN74AVCBH164245VR | 296-15552-1-ND 
SN74AVC16373DGGR_ | 296-9791-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 3.15 2.52 1.96 
D-Type Latch 48-TSSOP 3.60 2.88 2.24 SN74AVCBH164245VR | 296-15552-2-ND ( 1 HTN OON 
ae re Rit ransceiver.... A H 
SHTAAVEISS7E0GGR aaa ss torene camsearent eiseae 4080,00/2,000 SN74AVGBH324245KR | 296-17352-1-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16373DGVR_ | 296-9792-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver... 5.20 4.16 3.51 
D-Type Latch 3.60 288 2.24 SN74AVCBH324245KR | 296-17352-2-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16373DGVR_ | 296-9792-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Transparent Transceiver 96-LFBGA 3250.00/1,000 
D-Type Latch 4080.00/2,000 SN74AVCHIT45DBVR._ | 296-19104-1-ND | Tri-State Single: 
SN74AVC16373GQLR |296-9793-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent Transceiver SOT-23-6 56 42 32 
D-Type Latch 396 317 247 SN74AVCHIT45DBVR_ | 296-19104-2-ND | Tri-State Single: 
SN74AVC16373GQLR | 296-9793-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent Transceiver, SOT-23-6 546.00/3,000 
D-Type Latch... 2244.00/1,000 SN74AVCHIT45DCKR | 296-19105-1-ND | Tri-State Single: 
SN74AVC16374DGGR_ | 296-9794-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered Transceiver. wie-SC70-6 56 FAD ne 30: 
D-Type Flip-Flop .. 3.60 2.88 2.24 SN74AVCHITASDCKR. | 296-19105-2-ND | Tri-State Single: 
SN74AVC16374DGGR_ | 296-9794-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered Transceiver... 546.00/3,000 
D-Type Flip-Flop 48-TSSOP 4080.00/2,000 SN74AVCHITA5YZPR_ | 296-17372-1-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16374DGVR_ | 296-9795-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered Transceiver. 48 36.27 
D-Type Flip-Flop......... 48-TVSOP 3.60 2.88 2.24 SN74AVCHTT45YZPR | 296-17372-2-ND | Tri-State Single 
SN74AVC16374DGVR_ | 296-9795-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered Transceiver... 468.00/3,000 
D-Type Flip-Flop 4080.00/2,000 SN74AVCH2T45DCTR | 296-19108-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16374GOLR |296-9796-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge- Triggered Transcelver.... 72 54 At 
D-Type Flip-Flop .. S6-VFBGA = 3.96 3.17 2.47 SN74AVCH2T45DCTR | 296-19108-2-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVC16374GQLR | 296-9796-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered Transceiver... 702.00/3,000 
D-Type Flip-Flop .. 56-VFBGA 2244.00/1,000 earn = 7 
SN74AVC16374ZQLR | 296-23246-1-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN7AAVCHETASOGUR lege aaiauag (Stato Oual-Bit Dual Supply Bus at aa a 
DelypatHip- Hop NEWT, SO-VFBGA IES ebiamS ae SN74AVCH2TASDCUR | 296-19109-2-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply Bus is nea 
SN74AVC16374ZQLR | 296-23246-2-ND | Tri-State 16-Bit Edge-Triggered , 
D-Type Flip-Flop NEWE.. 56-VFBGA 2244.00/1,000 SN74AVCH2TA5YZPR_ | 296-21024-1-ND Fro are en Supply Bus Sela 
SN74AVC16646DGGR | 296-9797-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Xcvr/Register 6-TSSOP 338 270 2.10 Tianscelvar PRY GR GD 
SN74AVC16646DGGR | 296-9797-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Xcvr/Register 6-TSSOP 3826.00/2,000 : ae g : z 
SN74AVC16646DGVR_ | 296-9798-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Xcvr/Register 6-TSSOP 3.38 2.70 210 SN74AVCH2TASYZPR | 296-21024-2-ND Le cen verso ai AER GCE OG 
SN74AVCT6646DGVR |296-9798-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Xcvr/Register 6-TSSOP 3826.00/2,000 : ee Es eae 
SN74AVC16722DGGR |296-9799-1-ND | Tri-State 22-Bit Flip-Flop 4-TSSOP 4.19 335 2.61 SN74AVCHAT245DGVR | 296-18055-1-ND Le Stale Fee nae Bie Sgn Pee. a 
SN74AVC16722DGGR_ | 296-9799-2-ND | Tri-State 22-Bit Flip-Flop. 4-TSSOP 4744.00/2,000 : se : : : 
SN74AVC16827DGGR | 296-9800-1-ND_| Tri-State 20-Bit Butfer/Driver. 6-TSSOP 3.38 270 210 SN74AVCH4T245DGVR (2OGRIGOS 3,250) Tri-State 4-Bit, Dual Supply, Bus 
SN74AVC16827DGGR_| 296-9800-2-ND_| Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 6-TSSOP 3826.00/2,000 Transceiver... i 798100/2,000 
SN74AVC16827DGVR | 296-9801-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 6-TVSOP 338 270 210 SN74AVCH4T245DR | 296-18032-1-ND | Tri-State 4-Bit, Dual Supply, Bus 
SN74AVC16827DGVR | 296-9801-2-ND | Tri-State 20-Bit Butfer/Driver. 6-TVSOP 3826.00/2,000 Transceiver os 90.7560 
SN74AVC16834DGGR | 296-9802-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. 56-TSSOP 2.48 1.98 1.54 SN74AVCH4T245DR | 296-18032-2-ND it, Dual Supply, Bus 
SN74AVC16834DGGR_ | 296-9802-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 6-TSSOP 2806.00/2,000 975.00/2,500 
SN74AVC16834DGVR_|296-9803-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. 6-TVSOP 2.48 1.98 1.54 SN74AVCHAT245PWR | 296-18057-1-ND 4 
SN74AVC16834DGVR | 296-9803-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 6-TVSOP 2806.00/2,000 Transceiver... a 90.7560 
SN74AVC16835DGGR |296-9804-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 248 1.98 1.54 SN74AVCH4T245PWR | 296-18057-2-ND it, Dual Supply, Bus 
SN74AVC16835DGGR | 296-9804-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 2806.00/2,000 .16-TSSOP 798.00/2,000 
SN74AVC16835DGVR | 296-9805-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 248 198 1.54 SN74AVCH4T245RGYR | 296-18262-1-ND 
SN74AVC16835DGVR_|296-9805-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. 2806.00/2,000 wa 16-OFN 99-8366 
SN74AVCA406DGGR | 296-18296-1-ND | MMC, SD Card, Memory Stick™ Voltage SN74AVCH4T245RGYR | 296-18262-2-ND 
Translation Transceiver ... 8-TSSOP 2.00 1.60 1.20 439.00/1,000 
SN74AVCA406DGGR | 296-18296-2-ND | MMC, SD Card, Memory Stick™ Voltage SN74AVCH8T245DGV | 296-17932-ND 
Translation Transceiver... 2080.00/2,000 Transceiver... “aa 1.25 1.00 75 
SN74AVCA406GQCR | 296-17558-1-ND | MMC, SD Card, Memory Stick SN74AVCH8T245PWR | 296-19112-1-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
Translation Transceiver... 2.97 238 1.85 Transceiver. 1.25 100 .75 
SN74AVCA406GOCR | 296-17558-2-ND MMC, $0 Card Memory Stick™ Voltage een SN74AVCH8T245PWR | 296-19112-2-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
ranslation Transceiver .... 57.50/2,5| Transceiver. 1300.00/2,000 
SN74AVCA406LZQSR | 296-19595-1-ND MINE: SO a Maniony 2 Rg hag ee SN74AVCH8T245RHLR | 296-22015-1-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
oH 5 2 : Transceiver NEWE.................. ww 24-QFN 1.25 1.00.75 
SN74AVCA40BLZQSR | 296-19595-2-ND | MMC, SD Card, Memory Stick™ Voltage SN74AVCH8T245RHLR | 296-22015-2-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
Translation Transceiver... 2080.00/2,500 Transceiver NEW! .....ccco.0- soe 24-OFN 650.00/1,000 
SN74AVCA40BLZXYR | 296-21023-1-ND | MMC, SD Card, Memory Stick™ Voltage SN74AVCH16T245GQLR | 296-19102-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
Translation Transceiver ... 163 1.30 .98 Transceiver... 56-VFBGA 5.20 4.16 3.51 
SN74AVCA406LZXYR | 296-21023-2-ND | MMC, SD Card, Memory Stick SNTAAVCHIGT24SGOLA IBSEMOADOONINN Tri-State 16-4 
Translation Transceiver ... 2080.00/2,500 q tate 16-Bit Dual Supply Bus 
= ah ick™ Voltage : Transceiver... 56-VFBGA 3250.00/1,000 
SNTAAVGAGOGZOCR Ee Saga MMC, SD Card, Memory Stick O° s-VEBGA MECC TOMS SN74AVCH16T245GR | 296-18283-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
a= = = = Transceiver... 48-TSSOP 3.15 2.52 1.96 
SN7AAVGAGOBZOCR PCAC Sau MMC, SD Card, Memory Stick™ Voltage aca Pen SN74AVCH16T245GR | 296-18283-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
s i a ia Transceiver... 48-TSSOP 3570.00/2,000 
SN74AVCA164245GR | 296-14450-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus : 3 i 
Transceivet 48-TSSOP 3.15 2.52 1.96 SN74AVCHI6T245VR = | 296-19103-1-ND Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVCA164245GR | 296-14450-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver... 315 2.52 1.96 
Transceiver... 48-TSSOP 3570.00/2,000 SN74AVCH16T245VR_ | 296-19103-2-ND Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVCAT64245VR | 296-15446-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver... 3570.00/2,000 
Transceivet 48-TVSOP 315 2.52 1.96 SN74AVCH20T245GR | 296-17819-1-ND | Tri-State 20-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVCA164245VR | 296-15446-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver.... 3.38 2.70 2.10 
Transceive 48-TVSOP 3570.00/2,000 SN74AVCH20T245GR | 296-17819-2-ND | Tri-State 20-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVGAH164245GR | 296-14754-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP_ 3.15 252 1.96 Transceiver... 56-TSSOP 3826.00/2,000 
SN74AVCAH164245GR | 296-14754-2-ND | Tri-State 16-bit Bus Transceiver 8-TSSOP 3570.00/2,000 SN74AVCH20T245KR | 296-19106-1-ND | Tri-State 20-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVGAH164245KR | 296-15447-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-VFBGA 5.20 416 3.51 Transceiver... 56-VFBGA 5.20 416 3.51 
SN74AVCAH164245KR | 296-15447-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 6-VFBGA 3250.00/1,000 SN74AVCH20T245KR | 296-19106-2-ND | Tri-State 20-Bit Dual Supply Bus 
SN74AVGAH164245VR | 296-14063-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TVSOP 345 252 1.96 Transceiver... 56-VFBGA 3250.00/1,000 
SN74AVGAH164245VR | 296-14063-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver........... 48-TVSOP 3570.00/2,000 
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u Tee ers Digi@Reel° DIGITAL LOGIC (Continued) 
Tele Digi-Key Price Each mls Digi-Key Price Each 
Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74AVCH20T245VR |296-19107-1-ND | Tri-State 20-Bit Dual Supply Bus SN74CB303257RGYR | 296-16834-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu 505.00/1,000 
Transceivet 3.38 2.70 2.10 SN74CB3Q3305DCUR | 296-23250-1-ND | Dual FET Bus Switch NEW! 15 Hoge OC. 
SN74AVCH20T245VR | 296-19107-2-ND | Tri-State 20-Bit Dual Supply Bus SN74CB303305DCUR | 296-23250-2-ND | Dual FET Bus Switch NEW! 975.00/3,000 
Transceiver 3826.00/2,000 SN74CB303305PWR | 296-16809-1-ND | Dual FET Bus Switch 1.00 a75) aye 
SN74AVCH24T245GRGR | 296-17663-1-ND | Tri-State 24-Bit Dual Supply Bus SN74CB3Q3305PWR | 296-16809-2-ND | Dual FET Bus Switch..... cae 666.00/2,000 
Transceivet 5.00 4.00 3.38 SN74CB3Q3306ADCUR | 296-23251-1-ND | Dual Low Volt. FET Bus Switch NEW! 8-US8 16 a) 
SN74AVGHO4TD4SGRGR 1296-17663-2-ND [Tri-State 24-Bit Dual Supply B SN74CB303306ADCUR | 296-23251-2-ND | Dual Low Volt. FET Bus Switch MEW.........8-US8 975.00/3,000 
ee ee Eeacrioca SN74CB303306APWR |296-15102-1-ND | Dual Low Voltage FET Bus Swite 8TSSOP 100 75 | 57 
EY 7 i paiha SN74CB303306APWR | 296-15102-2-ND | Dual Low Voltage FET Bus Switc 8-TSSOP 666.00/2,000 
SNTAAVCH24T2ASZRGR (BAIS UD ee Dual Supply Bus ama AG) 284 SN74CB303345DBQR_|296-19139-1-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switcl 20-0S0P 114 95 76 
SN74AVCH24T245ZRGR | 296-17664-2-ND | Tri-State 24-Bit Dual Supply B SN74CB303345DB0R |296-19139-2-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switc 20-0S0P 7235.00/2,500 
Goad rc eer Spear ar SN74CB303345DGVR |296-19140-1-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switch... 20-TVSOP 114 95 7 
SN74AVCHAZTOISER WEBS UEEND T7-Stato 29-Bi Danl Sacais B oa SN74CB303345DGVR_ |296-19140-2-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switc .20-TVSOP 1010.00/2,000 
t ale Se seit PUalOUPpIY: BUS oe-LFaca WCORMT Cite) SN74CB303345PWR | 296-19141-1-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switc .20-TSSOP 1.14 95 76 
}TalisGelv : 5. : 5 SN74CB303345PWR__ | 296-19141-2-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Switc! .20-TSSOP 1010.00/2,000 
SN74AVCH32T245KR | 296-19110-2-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus SN - - 
Tiaistalve api FaGk 4950.00/1,000 7ACB303345RGYR |296-19142-1-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Swito O-OFN 138 115 92 
SNTAAVCHASTOASZKER [BORER TriState 39-Bit Daal Supply Bas : SN74CB303345RGYR | 296-19142-2-ND | 8-Bit Low Voltage FET Bus Swite 0-OFN 612.00/1,000 
Gen Pry PAE aco O08 am SN74CB303384ADBOR | 296-17353-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-QS0P 114 95 76 
TaneCe SE: i : : SN74CB303384ADBQR | 296-17353-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-QSOP 1235.00/2,500 
SN74AVCH32T245ZKER | 296-19111-2-ND | Tri-State 32-Bit Dual Supply Bus SN74CB303384ADGVR | 296-19143-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . -24-TVSOP 1.14 95 76 
Transceiver... 96-LFBGA 2168.00/1,000 SN74CB303384ADGVR | 296-19143-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . -24-TVSOP 1010.00/2,000 
BCT Family SN74CB303384APWR_ | 296-19144-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . .24-TSSOP 1.14 95 76 
SN64BCT125AD 296-9690-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate.............. 14-S0IC 2.00 1.60 1.20 SN ARRaCoReRDae bean {eet TEL Bus out een Pee 
SN64BCT757DW 296-9692-5-ND | Octal Buffer/Driver 4.05 3.24 2.52 -19145-1- -Bi itch . f : f : 
SN64BCT25244NT — |296-9691-5-ND | Tri-State Octal Bus Buffer/Drive 24-Dip 6.00 4.80 4.05 ae sceeeedk eae na = ee seas te 
SN74BCT244DWR —-|296-1152-1-ND | Octal Butfer/Driver. 293 2.34 1.82 -19146-1- -Bi us Switch . 24- d A i 
SN74BCT244DWR _|296-1152-2-ND | Octal Buffer/Driver.. 3316.00/2,000 SN74CB3Q6800DGVR | 296-19146-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . .24-TVSOP 532.00/2,000 
: : SN74CB306800PWR | 296-17084-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . .24-TSSOP 80.605 
See ee GRRE EREITEM| coc cus Transcabver Be aco aitl SN74CB306800PWR _|296-17084-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . "24-TSSOP 532.00/2,000 
SIPaBorazalicn Dae REMNIAN Tri Stato Ocal Edae Tigger Bees SN74CB3016210DGGR | 296-17178-1-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switch.......48-TSSOP 1.90 1.52 1.14 
D-Type Fliptlop a 293 234 1.92 SN74CB3016210DGGR | 296-17178-2-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switch........ 48-TSSOP 7976.00/2,000 
Canaayin. ie nee : : : SN74CB3016210DGVR | 296-19113-1-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switch.......48-TVSOP 1.90 1.52 1.14 
SHZABCTS7ANSR — (aesidiagauay) 1) Sete Octal Edgo- Triggered aisonp ond SN74CB3Q16210DGVR | 296-19113-2-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switch... 48-TVSOP 1976.00/2,000 
7 1YP@ Filpsr 109 -. eves SN74CB3Q16210DLR | 296-19114-1-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switch 190 152 1.14 
SN74BCT543DW 296-12335-5-ND pats ne Register Transceiver aa baeae SN74CB3Q16210DLR | 296-19114-2-ND | 20-Bit Low Voltage FET Bus Switch 988.00/1,000 
with Outpu i i i a ea Bi i 
SN74BCT623NSR _|296-13178-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 315 252 1.96 SN7ACBSCIG2TIDGVR (IAEA Z ANG 24 Bit FET 2.5Vid SV Low Voltage High pi). FG Sey) 
SN74BCT623NSR 296-13178-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 3570.00/2,000 SN74CB3016211DGVR | 296-17628-2-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High , ‘ : 
SN74BCT640NSR 296-13179-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv S15 2.52) 1196 Bandwidth Bus Switch 4976.00/2,000 
SN74BCT640NSR 296-13179-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 3570.00/2,000 SN74CB3016211DGGR | 296-17629-1-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High 
SN74BCT652DWR —-|296-1155-1-ND | Octal Bus Transceiver..... 7.00 5.60 4.73 Bandwidth Bus Switch .56-TSSOP 1.90 152 4.14 
SN74BCT652DWR ‘| 296-1155-2-ND_| Octal Bus Transceiver 8750.00/2,000 SN74CB3016211DGGR | 296-17629-2-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High 
SN74BCT760OMDWREP | 296-22294-1-ND | Octal Butfer/Driver NE 8.36 7.53 6.68 Bandwidth Bus Switch 56-TSSOP 1976.00/2,000 
SN74BCT76OMDWREP | 296-22294-2-ND | Octal Butfer/Driver NE 12400.00/2,000 SN74CB3016211DLR | 296-17786-1-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High 
SN74BCT2414DW 296-13176-5-ND | Memory Decoder with On-Chip Bandwidth Bus Switch ate: 1.90 1.52 1.14 
Supply Voltage Monitor 315 252 1.96 SN74CB3Q16211DLR | 296-17786-2-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High 
7, 7 Bandwidth Bus Switc! 988.00/1,000 
Bus Switch Family (CBT) SN74CB3016211GQLR | 296-23247-1-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High 
74CBTLV16211CGRDR | 296-18211-1-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch 2972280 1.85) Bandwidth Bus Switch NEW!. _56-VFBGA 2.00 1.60 1.20 
7ACBTLV16211CGRDR | 296-18211-2-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Swito! 1683.00/1,000 SN74CB3016211GQLR | 296-23247-2-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High 
74CBTLV16211CZRDR | 296-20802-1-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switc! 220 1.76 1.32 Bandwidth Bus Switch NEW!. .56-VFBGA 1040.00/1,000 
74CBTLV16211CZRDR | 296-20802-2-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switc! 1144.00/1,000 SN74CB3Q16211ZQLR | 296-22016-1-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High 
SN74CB3Q3125DBQR_|296-19123-1-ND | Quad FET Bus Switch. 84.70 56 Bandwidth Bus Switch NEW!. 56-VFBGA 2.00 1.60 1.20 
SN74CB303125DBOR | 296-19123-2-ND | Quad FET Bus Switch. 910.00/2,500 SN74CB3016211ZQLR | 296-22016-2-ND | 24-Bit FET 2.5V/3.3V Low Voltage High 
SN74CB3Q3125DGVR | 296-19124-1-ND | Quad FET Bus Switch. 84 70 56 Bandwidth Bus Switch NEW! .56-VFBGA 1040.00/1,000 
SN74CB3Q3125DGVR | 296-19124-2-ND | Quad FET Bus Switch. 744.00/2,000 SN74CB3Q16244DGGR | 296-17593-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch . -48-TSSOP 2.38 190 1.43 
SN74CB303125PWR | 296-16804-1-ND | Quad FET Bus Switch. 93 78 62 SN74CB3016244DGGR | 296-17593-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch . .48-TSSOP 2470.00/2,000 
SN74CB3Q3125PWR_ | 296-16804-2-ND | Quad FET Bus Switch.. 824.00/2,000 SN74CB3Q16244DGVR | 296-19115-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch .. -48-TVSOP 2.38 «1.90 1.43 
SN74CB303125RGYR | 296-23248-1-ND | Quad FET Bus Switch NEW! 93 78 62 SN74CB3016244DGVR | 296-19115-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch . -48-TVSOP 2470.00/2,000 
SN74CB3Q3125RGYR_ | 296-23248-2-ND | Quad FET Bus Switch NEW! 412.00/1,000 SN74CB3Q16244DLR =| 296-19116-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch .. 48-SSOP 238 1.90 1.43 
SN74CB303244DB0R | 296-19125-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 84.70 5G SN74CB3016244DLR | 296-19116-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 48-SSOP 1235.00/1,000 
SNVACBROR>44NAOR (PERETDEEAND anit CET Bus Switch Senasen SN74CB3016245DGGR |296-19117-1-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switch... 48-TSSOP 2.38 190 ‘1.43 
SN74CB303244DGVR |296-19126-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch. eo oa) Ga SN74CB3016245DGGR | 296-19117-2-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switch........48-TSSOP 2470.00/2,000 
SN74CB3030440GVA 1296-19126-2-ND |8-Bit FET Bus Switch. 744.00/2,000 SN74CB3016245DGVR |296-19118-1-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switch......48-TVSOP 238 190 1.43 
Beet o ni H SN74CB3016245DGVR | 296-19118-2-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switch........48-TVSOP 2470.00/2,000 
SN74CB3Q3244GQNR | 296-17033-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 143 144 86 ! H 
SN74CBA03244C0NR (Zee RDSaeAND 8-it FET Bus Switch Zewaiuews SN74CB3Q16245DLR | 296-19119-1-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switch 48-SSOP 2.38 190 1.43 
! nen sae SN74CB3016245DLR | 296-19119-2-ND | 16-Bit Low Voltage FET Bus Switch 48-SSOP 1235.00/1,000 
SN74CB3Q3244PWR | 296-17824-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 84 «70 56 Oa ai : ‘ 
! ! SN74CB3Q16811DGGR | 296-19120-1-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switch.......56-TSSOP 2.43 1.95 1.52 
SN74CB3Q3244PWR | 296-17824-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 744.00/2,000 : 1 
- - SN74CB3016811DGGR | 296-19120-2-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switch... 56-1SSOP 2754.00/2,000 
SN74CB3Q3244RGYR | 296-19127-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 1140 9576 SN74CB3Q16811DGVR | 296-19121-1-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switch.......56-TVSOP 243 195 1.52 
SN74CB3Q3244RGYR | 296-19127-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 505.00/1,000 SN74CB3016811DGVR | 296-19121-2-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switch........ 56-TVSOP 2754.00/2,000 
SN74CB3Q3244ZQNR | 296-17034-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 144 95 76 SN74CB3Q16811DLR | 296-19122-1-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switch 56-SSOP 243 1.95 1.52 
SN74CB3Q3244ZQNR | 296-17034-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 505.00/1,000 SN74CB3Q16811DLR | 296-19122-2-ND | 24-Bit Low Voltage FET Bus Switch 56-SSOP 1377.00/1,000 
SN74CB303245DBQR_|296-19128-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 84 70 _56 SN74CB3032245GKER |296-17665-1-ND | 32-Bit, 2.5V/3.3V, High Bandwidth 
SN74CB303245DBOR | 296-19128-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 910.00/2,500 Bus Switch .... cc 96-LFBGA 5.20 4.16 3.51 
SN74CB3Q3245DGVR | 296-19129-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 93 78 62 SN74CB3032245GKER | 296-17665-2-ND | 32-Bit, 2.5V/3.3V, High Bandwidth 
SN74CB3Q3245DGVR_ | 296-19129-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 824,00/2,000 Bus Switch... cas 96-LFBGA 3250.00/1,000 
SN74CB3Q3245GQNR | 296-23249-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch NET 143 1414 86 SN74CB3032245ZKER | 296-17666-1-ND | 32-Bit, 2.5V/3.3V, High Bandwidth 
SN74CB303245GQNR_ | 296-23249-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch NEW! 741.00/1,000 Bus Switch .... i 96-LFBGA 3.83 3.06 2.38 
SN74CB303245PWR | 296-19130-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 64. «70.6 SN74CB3032245ZKER |296-17666-2-ND | 32-Bit, 2.5V/3.3V, High Bandwidth 
SN74CB3Q3245PWR | 296-19130-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 744.00/2,000 Bus Switch .... 7 2168.00/1,000 
SN74CB303245RGYR | 296-19131-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . ih! Ch 0G SN74CB3T1G125DBVR | 296-19150-1-ND | Single Low Voltage FET Bus Switch 87 «7358 
SN74CB3Q3245RGYR_ | 296-19131-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 505.00/1,000 SN74CB3T1G125DBVR | 296-19150-2-ND | Single Low Voltage FET Bus Switch 1131.00/3,000 
SN74CB303251DBQR_ | 296-19132-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demu: 84 70 56 SN74CB3T1G125DCKR | 296-15835-1-ND | Single Low Voltage FET Bus Switch 87 shel Af) 
SN74CB303251DBOR 1296-19130-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demu: 970.00/2,500 SN74CB3T1G125DCKR | 296-15835-2-ND | Single Low Voltage FET Bus Switch 1131.00/3,000 
SN74CB303251DGVR_ | 296-19133-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux.. 84.70. 56 SN74CB3T3125DGVR | 296-19151-1-ND | Quad FET Bus Switc 125 1.00 75 
SNAcBa0a2s1nGvR. PaRbersseNil 1-of-a cet Mus/Dorue Pratroetand SN74CB3T3125DGVR |296-19151-2-ND | Quad FET Bus Switc 14-TVSOP —_ 1300.00/2,000 
Shen ee . a SN74CB3T3125PWR | 296-17426-1-ND | Quad FET Bus Switc 14-TSSOP 1.25 1.00 75 
SN7AGBSQ32511FWR AaB ee Degg ay) 1-08 8 FET Mux/Demu Be eo ame SN74CB3T3125PWR _|296-17426-2-ND | Quad FET Bus Swit 14-TSSOP 1300.00/2,000 
SN74CB303251IPWR | 296-18204-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux.. 744.00/2,000 z ae a us owe aes Buu 
SN7ACB3032530B0R 1296-17283-1-ND |Dual 1-of-4 FET Mux/Demu AOE SN74CB3T3125RGYR |296-21025-1-ND | Quad FET Bus Swito FON 138 110 83 
SN74CB3T3125RGYR | 296-21025-2-ND | Quad FET Bus Switc 4-OFN 745.00/1,000 
SN74CB3Q3253DBQR | 296-17283-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 910.00/2,500 Roel ane 4 f 
SN74CB3T3245DBQR | 296-17823-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-QSOP 1.25 1.00 .75 
SN74CB3Q3253DGVR | 296-19134-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu ty a) eee Aal| on) i 5 
SN74CB3T3245DBQR | 296-17823-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-QSOP 1600.00/2,500 
SN74CB3Q3253DGVR | 296-19134-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu 824.00/2,000 Bravest oc} , i 
SN74CB3T3245DGVR_| 296-19152-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch .20-TVSOP 1.25 1.00 75 
SN7ACBE03253PWR  [ZAALSUESalENB| Dual 1-of-4 FET Mux/Demu Eee (OS SN74CB3T3245DGVR |296-19152-2-ND |8-Bit FET Bus Switch ~20-1VSOP 7300.0072,000 
SN74CB3Q3253PWR | 296-19135-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 744.00/2,000 SN74CB3T3245DWR | 296-18214-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SOIG 1.25 1.00  .75 
SN74CB3Q3253RGYR | 296-19136-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu: 1140 9576 SN74CB3T3245DWR | 296-18214-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SOIC 1300.00/2,000 
SN74CB3Q3253RGYR |) 296-19136-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demu 505.00/1,000 SN74CB3T3245PWR | 296-18196-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch .20-TSSOP 1.25 1.00 75 
SN74CB3Q3257DBQR | 296-17511-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 84° 70 56 SN74CB3T3245PWR | 296-18196-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch .20-TSSOP 1300.00/2,000 
SN74CB303257DBQR_| 296-17511-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 910.00/2,500 SN74CB3T3253DBQR |296-19153-1-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux. 125 1.00 75 
SN74CB303257DGVR_ | 296-19137-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux ‘Goma rene? SN74CB3T3253DBQR | 296-19153-2-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux. 1600.00/2,500 
SN74CB3Q3257DGVR_ | 296-19137-2-ND | 4- 824.00/2,000 SN74CB3T3253DGVR_ | 296-19154-1-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux. 1.25 1.00 .75 
SN74CB3Q3257PWR | 296-19138-1-ND | 4- 84 6.70 56 SN74CB3T3253DGVR_ | 296-19154-2-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux. 1300.00/2,000 
SN74CB3Q3257PWR | 296-19138-2-ND 744.00/2,000 SN74CB3T3253DR __|296-19155-1-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux. 1.25 1.00.75 
SN74CB3Q3257RGYR_|296-16834-1-ND 114.95 76 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


EXAS Digi@Reel° DIGITAL LOGIC (Continued) 


INSTRUMENTS 
Toll Digi-Key Price Each UelE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74CB3T3253DR | 296-19155-2-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux .16-SOIC 1600.00/2,500 SN74CBT3244DBR | 296-6422-1-ND__ Octal FET Bus Switch i ey al 
SN74CB3T3253PWR | 296-19156-1-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux 6-TSSOP 1.25 1.00 .75 SN74CBT3244DBR 296-6422-2-ND | Octal FET Bus Switch 478.00/2,000 


.20-TVSOP 70 53 40 
-20-TVSOP 468.00/2,000 


SN74CB3T3253PWR_ | 296-19156-2-ND | Dual 1-of-4 Mux/Demux 
SN74CB3T3257DGVR_ | 296-19157-1-ND -of-2 FET Mux/Demux 


1300.00/2,000 SN74CBT3244DGVR_ =| 296-6423-1-ND_ | Octal FET Bus Switch 
easy Lt) 7) SN74CBT3244DGVR_ =| 296-6423-2-ND | Octal FET Bus Switch 


SN74CB3T3257DGVR_|296-19157-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 1300.00/2,000 SN74CBT3244DW 296-1538-5-ND | Octal FET Bus Switch 20-SOIC 7254 AT 
SN74CB3T3257PWR | 296-17850-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 1.25 1.00 75 SN74CBT3244DWR | 296-14796-1-ND | Octal FET Bus Switch 7 Sh A 
SN74CB3T3257PWR | 296-17850-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 1300.00/2,000 SN74CBT3244DWR | 296-14796-2-ND | Octal FET Bus Switch 478.00/2,000 
SN74CB3T3306DCTR | 296-15553-1-ND | 3.3V Low Voltage Dual FET Bus Switch 1.25 1.00 .75 SN74CBT3244GQNR | 296-12089-1-ND | Octal FET Bus Switch 81 «6854 
SN74CB3T3306DCTR | 296-15553-2-ND | 3.3V Low Voltage Dual FET Bus Switch 1950.00/3,000 SN74CBT3244GQNR 296-12089-2-ND | Octal FET Bus Switch 359.00/1,000 
SN74CB3T3306DCUR _| 296-15554-1-ND | 3.3V Low Voltage Dual FET Bus Switch (125d OOMeZS SN74CBT3244PW 296-1166-5-ND | Octal FET Bus Switch : ore 54° At 
Se a eee em ela LISD NO, | STHCTIAR—[ARTEE LAD fou ET Sv ae ae 
-19158-1- el “ : / : SN74CBT3244PWR ‘| 296-1166-2-ND_| Octal FET Bus Switch .20-TSSOP 426.00/2,000 
SN74CB373383DBOR | 296-19158-2-ND |10-Bit FET Bus Exchange Switch 1365.00/2,500 Meee oct FET Boe Seite d ! 
! : SN74CBT3244RGYR | 296-13922-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-0FN 72 454 AN 
SN74CB3T3383DGVR | 296-19159-1-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 1.26 1.05 84 eee ‘ ‘ 
4 f SN74CBT3244RGYR | 296-13922-2-ND | Octal FET Bus Switch 0-OFN 239.00/1,000 
SN74CB3T3383DGVR_|296-19159-2-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 1118.00/2,000 SN74CBT3245ADBOR |296-6424-1-ND | Octal FET Bus Switch O-OSOP 72 «54 AY 
SN74CB313383DWR — ]296-19160-1-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch Tay se SN74CBT3245ADBOR |296-6424-2-ND_| Octal FET Bus Switch 20-0S0P 585.00/2,500 
SN74CB3T3383DWR | 296-19160-2-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 1118.00/2,000 SN74CBT3245A08R  |SUREMOGMINEIM| Octal FET Bus Switch 20-Sc0P (Eden 
SN74CB3T3383PWR | 296-19161-1-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 1.26 1.05 84 4 : ; : 
aay et H SN74CBT3245ADBR | 296-6425-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-SSOP 426.00/2,000 
SN74CB3T3383PWR | 296-19161-2-ND | 10-Bit FET Bus Exchange Switch 1118.00/2,000 SNVACBTSO4¢ADGVR. (SOEETERETNIEM| otal FET Bus Switch Bons eaeraarat 
SN74CB3T3384DBQR _| 296-17842-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1.25 1.00.75 7 5 Hooda eta us Swite! 20 1 de 
SN74CASTS9040B0R WeERRR AASB 10-BRFET Bus Swatch TEDUIDOPIECU SN74CBT3245ADGVR | 296-6460-2-ND_| Octal FET Bus Switch .20-TVSOP 478,00/2,000 
SN74CB3T334D WR | 296-19162-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 425 1.00. 75 SN74CBT3245ADW — |296-6426-5-ND_| Octal FET Bus Switch 20-S0IG «64S ABSC« 
SN74CB3T3384DWR | 296-19162-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 SN74CBT3245ADWR | 296-14797-1-ND | Octal FET Bus Switch 20-SOIG 64 «4836 
SN74CB3T3384PWR | 296-19163-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1.25 100 75 SN74CBT3245ADWR_ | 296-14797-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-SOIC 426.00/2,000 
SN74CB3T3384PWR | 296-19163-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 SN74CBT3245AGQNR | 296-12090-1-ND | Octal FET Bus Switch .20-BGA = 1.05 88 70 
SN74CB3T16210DGGR |296-19147-4-ND |20-Bit FET Bus Switch D458 197 153 SN74CBT3245AGQNR_|296-12090-2-ND | Octal FET Bus Switch .20-BGA 466.00/1,000 
SN74CB3T16210DGGR | 296-19147-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 2780.00/2,000 SN74CBT3245APWR | 296-6427-1-ND | Octal FET Bus Switch “20-TSSOP 53D 
SN74CB3T16210DGVR | 296-19148-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 245 1.97 1.53 SN74CBT3245APWR | 296-6427-2-ND | Octal FET Bus Switch .20-TSSOP 294.00/2,000 
SN74CB3T16210DGVR | 296-19148-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 2780.00/2,000 SN74CBT3245ARGYR | 296-13923-1-ND | Octal FET Bus Switch O-OFN 72 54 AT 
SN74CB3T16211DGGR | 296-16978-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 2.38 1.90 1.43 SN74CBT3245ARGYR | 296-13923-2-ND | Octal FET Bus Switch 239,00/1,000 
SN74CB3T16211DGGR | 296-16978-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 2470.00/2,000 SN74CBT3245CDBQR_| 296-19199-1-ND | Octal FET Bus Switch 56 4232 
SN74CB3T16211DGVR | 296-17832-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 2.38 1.90 1.43 SN74CBT3245CDBOR | 296-19199-2-ND | Octal FET Bus Switch 455.00/2,500 
SN74CB3T16211DGVR | 296-17832-2-ND 24-Bit FET Bus Switch 2470.00/2,000 SN74CBT3245CDBR 296-19200-1-ND | Octal FET Bus Switch 56 EO Bie 
SN74CB3T16211DLR =) 296-19149-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 238 1.90 1.43 SN74CBT3245CDBR —_| 296-19200-2-ND | Octal FET Bus Switch 372.00/2,000 
SN74CB3T16211DLR_ | 296-19149-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch 1235.00/1,000 SN74CBT3245CDGVR_ | 296-19201-1-ND | Octal FET Bus Switch .20-TVSOP 62-478 
Sura TieTieate oe zaeSreND eee fer Bus oun new Ee ae SN74CBT3245CDGVR_| 296-19201-2-ND | Octal FET Bus Switch .20-TVSOP 410.00/2,000 
Ps ren Bil us SWItc! F i & 4 aI ii . 
SN74CB3T16212DGGR | 296-17667-1-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switc 238 1.90 1.43 SNTAGBTS2ASCDWR Peg ee any) Octal FET Bus Switch 20-SOIG Soa ee 
4 i SN74CBT3245CDWR__ | 296-17282-2-ND | Octal FET Bus Switch 20-SOIC 372.00/2,000 
SN74CB3T16212DGGR | 296-17667-2-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch 2470.00/2,000 yaaae 4. H : 
SN74CB3T16212DGVR | 296-17668-1-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch 238 1.90 1.43 SNTACBTS245CPWR (Zeal soggy Octal FET Bus Switch -20-TSSOP RE SC a oe 
! Dei Ns 3 i E SN74CBT3245CPWR | 296-19202-2-ND | Octal FET Bus Switch .20-TSSOP 372.00/2,000 
SN74CB3T16212DGVR | 296-17668-2-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch... 2470.00/2,000 SN74CBT3245CRGYR |296-19203-1-ND | Octal FET Bus Switch 0-OFN 72 ~~ 84. At 


SN74CB3T16212ZQLR | 296-17669-1-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch 2.36 1.89 1.47 


SN74CBT3245CRGYR | 296-19203-2-ND | Octal FET Bus Switch 


239.00/1,000 


SN74CB3T16212Z0LR | 296-17669-2-ND | 24-Bit FET Bus Exchange Switch 4339.00/1,000 SN7ACBT32510 Bee ORTCM {01-8 FET Mux/Denuin eimai ese 
SN74CBT1G125DBVR | 296-1164-1-ND | Single FET Bus Switch 46 37 | «26 
SN74CBT1G125DBVR |296-1164-2-ND_| Single FET Bus Switch 357.00/3,000 SN74CBT3251DBQR | 296-6429-1-ND_| 1-of-8 FET Mux/Demux 64 4836 
: - - SN74CBT3251DBOR | 296-6429-2-ND_| 1-of-8 FET Mux/Demux 520.00/2,500 
SN74CBT1G125DCKR |296-6410-1-ND | Single FET Bus Switch 4637 «6 SN74CBT32510BR ERECTING 1-of-8 FET Muy/Derun Ry un ae 
SN74CBT1G125DCKR |296-6410-2-ND_ | Single FET Bus Switch 357.00/3,000 : : : 
SN74CBT1G384DBVR |296-6411-1-ND | Single FET Bus Switch 45. 36 27 SN74CBT3251DBR | 296-6430-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 426.00/2,000 
SN74CBT1G384DBVR | 296-6411-2-ND | Single FET Bus Switch 366.00/3,000 SN74CBT3251PWR | 296-6431-1-ND_ | 1-of-8 FET Mux/Demux . 64 48 36 
SN74CBT1G384DCKR | 296-6412-1-ND_| Single FET Bus Switch 45 6) 227, SN74CBT3251PWR 296-6431-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux .16-TSSOP 426.00/2,000 
SN74CBT1G384DCKR | 296-6412-2-ND | Single FET Bus Switch 366.00/3,000 SN74CBT3251RGYR — | 296-13924-1-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux S-OQFN 8060S 
SN74CBT34X245DBBR | 296-13180-1-ND | 32-Bit FET Bus Switch 248 1.98 1.54 SN74CBT3251RGYR | 296-13924-2-ND | 1-of-8 FET Mux/Demux 266.00/1,000 
SN74CBT34X245DBBR | 296-13180-2-ND | 32-Bit FET Bus Switch 2806.00/2,000 SN74CBT3253CDBOR | 296-19204-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 56 422 
SN74CBT3125CDBQR | 296-19187-1-ND | Quad FET Bus Switch. 56.42.32 SN74CBT3253CDBOR | 296-19204-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 455.00/2,500 
SN74CBT3125CDBQR | 296-19187-2-ND | Quad FET Bus Switch. 455.00/2,500 SN74CBT3253CDBR —_|296-19205-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux (56) 4 a2 
SN74CBT3125CDBR | 296-19188-1-ND | Quad FET Bus Switch. 56 4282 SN74CBT3253CDBR —_|296-19205-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 372.00/2,000 
SN74CBT3125CDBR | 296-19188-2-ND | Quad FET Bus Switch. 372.00/2,000 SN74CBT3253CDR _|296-19206-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 56 4232 
SN74CBT3125CDGVR | 296-19189-1-ND | Quad FET Bus Switch. 56 4232 SN74CBT3253CDR _|296-19206-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-SOIC 455.00/2,500 
SN74CBT3125CDGVR | 296-19189-2-ND | Quad FET Bus Switch. 372.00/2,000 SN74CBT3253CPWR | 296-19207-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-TSSOP 56423. 
SN74CBT3125CDR__| 296-19190-1-ND | Quad FET Bus Switch. 56 .42__32 SN74CBT3253CPWR_ | 296-19207-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux .16-TSSOP 372.00/2,000 
SN74CBT3125CDR | 296-19190-2-ND | Quad FET Bus Switch. 455.00/2,500 SN74CBT3253CRGYR | 296-19208-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-OFN 72,54 AL 
aaa ae Qued Fe Bis a 56 ete ae SN74CBT3253CRGYR _|296-19208-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 6-OFN 239.00/1,000 
- 271 ual us owitcn.. A a | 5 -| -of-: 
SN74CBT3125CRGYR | 296-19192-1-ND | Quad FET Bus Switch. 80 60 45 SASS oe adi Pare area Hal ees ou a A 
SN7ACBTSI25CRGYR _[296s19192:2:ND)| Quad FET Bus Switch. 266,00/1,000 SN74CBT3253DBOR |296-6433-2-ND_| Dual 1-of-4 FET Mux/Demux ~ §20.00/2,500 
SN74CBT3125D EOcgh Gog Nog Quad FET Bus Switch. go oe ee SN74CBT3253DBR | 296-6434-1-ND_| Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 64 4836 
SN74CBT3125DR 296-1165-1-ND | Quad FET Bus Switch. Ey even aah 
i SN74CBT3253DBR _|296-6434-2-ND_| Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 426.00/2,000 
SN74CBT3125DR 296-1165-2-ND | Quad FET Bus Switch. 355.00/2,500 
inet F SN74CBT3253PWR —_|296-1167-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 16-TSSOP 64-48-36 
SN74CBT3125DBOR | 296-6413-1-ND_| Quad FET Bus Switch. 56 42 «32 
SN74CBT3125DBOR | 296-6413-2-ND_| Quad FET Bus Switch. 455.00/2,500 Sy Asteoesnern beaten Be ee ete Seer 
SN7ACBTSI25DBR PAB EAI A) Quad FET Bus Switch. ae ae SN7ACBT32S@RGYR |296-13905-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux BQN 236,001,000 
SN74CBT3125DBR | 296-6414-2-ND | Quad FET Bus Switch. 372.00/2,000 SN74CBT2S7CDROR aR asosEnNID vier CaF FET Beni Bas0R Bo ee 
SN74CBT3125DGVR | 296-6415-1-ND | Quad FET Bus Switch. 56 A232 7 S7CDBO -19209-1-ND | 4-Bit, 1-of- ux/Demux. H 36 __: : 
SN74CBT3125DGVR 296-6415-2-ND | Quad FET Bus Switch.. 372.00/2,000 SN74CBT3257CDBQR | 296-19209-2-ND 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux.. 16-QSOP 455.00/2,500 
SN74CBT3125PWR | 296-6416-1-ND_| Quad FET Bus Switch. i Jp SN74CBT3257CDBR | 296-19210-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 16-SSOP 56 42 32 
SN74CBT3125PWR 296-6416-2-ND | Quad FET Bus Switch. 294.00/2,000 SN74CBT3257CDBR =| 296-19210-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 16-SSOP 372.00/2,000 
SN74CBT3125RGYR | 296-13920-1-ND | Quad FET Bus Switch. 72 54 At SN74CBT3257CDR 296-15340-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 16-SOIC 56 A232 
SN74CBT3125RGYR | 296-13920-2-ND | Quad FET Bus Switch. 239.00/1,000 SN74CBT3257CDR 296-15340-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 16-SOIC 455.00/2,500 
SN74CBT3126D 296-1537-5-ND | Quad FET Bus Switch. 56 4232 SN74CBT3257CPWR | 296-19211-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. -16-TSSOP 5642S 
SN74CBT3126DR 296-1537-1-ND_| Quad FET Bus Switch. 56.4232 SN74CBT3257CPWR | 296-19211-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. .16-TSSOP 372.00/2,000 
SN74CBT3126DR 296-1537-2-ND | Quad FET Bus Switch. 455.00/2,500 SN74CBT3257CRGYR | 296-19212-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 6-OFN 72 54 41 
SN74CBT3126DBQR | 296-6417-1-ND | Quad FET Bus Switch. EG i SN74CBT3257CRGYR | 296-19212-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 239.00/1,000 
SN74CBT3126DBQR | 296-6417-2-ND_| Quad FET Bus Switch. 455.00/2,500 SN74CBT3257D 296-1168-5-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 72 54 A 
SN74CBT3126DBR | 296-6418-1-ND | Quad FET Bus Switch. 56 A232 SN74CBT3257DR 296-1168-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 64 48 36 
SN74CBT3126DBR__| 296-6418-2-ND_| Quad FET Bus Switch. 372.00/2,000 SN74CBT3257DR 296-1168-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 520.00/2,500 
SN74CBT3126DGVR | 296-6419-1-ND | Quad FET Bus Switch. 56 4232 SN74CBT3257DBOR | 296-6435-1-ND_| 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 64 48 36 
SN74CBT3126DGVR | 296-6419-2-ND_| Quad FET Bus Switch. 372.00/2,000 SN74CBT3257DBOR | 296-6435-2-ND_| 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 520.00/2,500 
SN74CBT3126PWR | 296-6420-1-ND_| Quad FET Bus Switch. BO SN74CBT3257DBR _| 296-6436-1-ND_| 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 64 48 36 
SeeACe Te OPW pee oreram| cued FET Bus Switch. Pere SN74CBT3257DBR | 296-6436-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 426.00/2,000 
ua usr oWietl: : : : SN74CBT3257PWR | 296-6437-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 16-TSSOP 64 4836 
SN74CBT3126RGYR | 296-13921-2-ND | Quad FET Bus Switch. 239.00/1,000 -6437-2- Bit. 4-of- 
! SN74CBT3257PWR ‘| 296-6437-2-ND_ | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. .16-TSSOP 426.00/2,000 
SN74CBT3244CDBOR | 296-19193-1-ND | Octal FET Bus Switch. 56 4232 13926-1-ND | 4-Bit. 1-of- 2 
} SN74CBT3257RGYR | 296-13926-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 16-OFN 80 60 45 
SN74CBT3244CDBQR | 296-19193-2-ND | Octal FET Bus Switch. 455.00/2,500 core a-nit 4-cf: i 
envachrapaacppn (sae erame@N TA gcc EET bus sean By aD SN74CBT3257RGYR _ | 296-13926-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 6-OFN 266.00/1,000 
SN74CBT3244CDBR__| 296-19194-2-ND | Octal FET Bus Switch. “_372.00/2,000 SN74CBT330SCDR =| 296-19213-1-ND | Dual FET Bus Switch 56 A282 
Sear - : SN74CBT3305CDR _| 296-19213-2-ND | Dual FET Bus Switch 455.00/2,500 
SN74CBT3244CDGVR | 296-19195-1-ND | Octal FET Bus Switch. 62 47 35 : 
eae 4 SN74CBT3305CPWR | 296-19214-1-ND | Dual FET Bus Switch 56 423 
SN74CBT3244CDGVR_ | 296-19195-2-ND | Octal FET Bus Switch. 410.00/2,000 4 
SN74CBT3244CDWR |296-19196-1.ND | Octal FET Bus Switch EC MOMs SN74CBT3305CPWR | 296-19214-2-ND | Dual FET Bus Switch 372.00/2,000 
SN74CBT3244CDWR | 296-19196-2-ND | Octal FET Bus Switch. "~ 372.00/2,000 SN74CBT3306CDR__| 296-19215-1-ND | Dual FET Bus Switch 56 42 _—32 
SN74CBT3244CPWR | 296-19197-1-ND | Octal FET Bus Switch. 56.4232 SN74CBT3306CDR | 296-19215-2-ND | Dual FET Bus Switch 455.00/2,500 
SN74CBT3244CPWR | 296-19197-2-ND | Octal FET Bus Switch. 372.00/2,000 SN74CBT3306CPWR | 296-16755-1-ND | Dual FET Bus Switch 56 AZ 
SN74CBT3244CRGYR | 296-19198-1-ND | Octal FET Bus Switch. 2 ea SN74CBT3306CPWR | 296-16755-2-ND | Dual FET Bus Switch 372.00/2,000 
SN74CBT3244CRGYR | 296-19198-2-ND | Octal FET Bus Switch. 239.00/1,000 SN74CBT3306D 296-1540-5-ND | Dual FET Bus Switch 56 4232 
SN74CBT3244DBOR | 296-6421-1-ND_| Octal FET Bus Switch. 64 48 36 SN74CBT3306DR 296-1540-1-ND_|Dual FET Bus Switch 56 42.32 
SN74CBT3244DBQR | 296-6421-2-ND_| Octal FET Bus Switch. 520.00/2,500 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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Digi@Reel° 


DIGITAL LOGIC (Continued) 


INSTRUMENTS 
a Digi-Key Price Each ith Digi-Key ats Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74CBT3306DR 296-1540-2-ND | Dual FET Bus Switch 455.00/2,500 SN74CBT6800CDWR | 296-19235-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 
SN74CBT3306PWR | 296-6438-1-ND | Dual FET Bus Switc 56 4232 with Precharged Output 24-S0IC 1.63 1.30 98 
SN74CBT3306PWR | 296-6438-2-ND | Dual FET Bus Switc 372.00/2,000 SN74CBT6800CDWR | 296-19235-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 
SN74CBT3345CDBQR | 296-19216-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 56.4232 with Precharged Output  24-SOIC 1690.00/2,000 
SN74CBT3345CDBQR _| 296-19216-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 455.00/2,500 SN74CBT6800CPWR | 296-19236-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 
SN74CBT3345CDBR | 296-19217-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch. Somme 2mmea? with Precharged Output 24-TSSOP 1.63 1.30 98 
SN74CBT3345CDBR 296-19217-2-ND 8-Bit FET Bus Switch . 372.00/2,000 SN74CBT6800CPWR _ | 296-19236-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 
SN74CBT3345CDGVR | 296-19218-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 62 a) with Precharged Output _24-TSSOP 4690.00/2,000 
SN74CBT3345CDGVR | 296-19218-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 410.00/2,000 SN74CBT6845CDBOR | 296-19237-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch ... $6 A238 
SN7ACBT3345CDWR_ | 296-19219-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 3642 __—82 SN74CBT6845CDBOR | 296-19237-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 455.00/2,500 
SN74CBT3345CDWR | 296-19219-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 372.00/2,000 SN74CBT6845CDBR __| 296-19238-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch 56 rAd 199) 
SN74CBT3345CPWR | 296-19220-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 56 A232 SN74CBT6845CDBR | 296-19238-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 372.00/2,000 
SN74CBT3345CPWR_ | 296-19220-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 372.00/2,000 : ‘ 
; ! SN74CBT6845CDGVR_ | 296-19239-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch -20-TVSOP 624735 
SN74CBT3345CRGYR_ | 296-19221-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 80 60 45 H } 
! H SN74CBT6845CDGVR_ | 296-19239-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TVSOP 410.00/2,000 
SN74CBT3345CRGYR _| 296-19221-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 266.00/1,000 SNPACRTERASCDWA (ERMGONOEMUT| a8 FET Buc Suituh oT alc MEcimeCimeers 
SN7ACBTS345DBR BOG CAB DSIEND)g | &-Bit FET Bus Switch . Gay ets yess SN74CBT6845CDWR__|296-19240-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-SOIC___—_372.00/2,000 
SN74CBT3345DBR —_‘| 296-6439-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 426.00/2,000 ! : ae! 
SN7ACBT3345DGVR | 296-6440-1-ND_ | 8-Bit FET Bus Switch Rim Bs SN74CBT6845CPWR |296-19241-1-ND /8-Bit FET Bus Switch “20-TSSOP«56SADSSC«C«D 
SN74CBT3345DGVR | 296-6440-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch - 496.00/2,000 SN74CBT6845CPWR | 296-19241-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch 20-TSSOP 372.00/2,000 
a ees ae | socceuscen fa iee sm PS a me ht son 7 aio 
SN74CBT3345DWR | 296-14798-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch. 64. 48 «36 -19242-2-ND | 8-Bi us Switc! d 00/1, 
SNTACATAR4EDWR  EGRERZOSEANTG| o-BREET Bus Switch, 426.00/2,000 SN74CBT16209ADGGR |296-1156-1-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch... 48-TSSOP_1.50 1.20.90 
SN74CBT3345PWR | 296-6442-1-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 64 48 36 SN74CBT16209ADGGR | 296-1156-2-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch -48-TSSOP 7560.00/2,000 
SN74CBT3345PWR | 296-6442-2-ND | 8-Bit FET Bus Switch . 426.00/2,000 SN74CBT16209ADGVR | 296-6385-1-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch 48-TVSOP 1.50 1.20  .90 
SN74CBT3383CDBQR _| 296-19222-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switc 64 48 36 SN74CBT16209ADGVR | 296-6385-2-ND | 18-Bit FET Bus-Exchange Switch 48-TVSOP 1560.00/2,000 
SN74CBT3383CDBQR | 296-19222-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switc 520.00/2,500 SN74CBT16209ADL 296-1531-5-ND 18-Bit FET Bus-Exchange Switch 48-SSOP 150 1.20 .90 
SN74CBT3383CDBR | 296-19223-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switc 64 48 36 SN74CBT16210CDGGR | 296-19164-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP 1.35 113 90 
SN74CBT3383CDBR | 296-19223-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switc 426.00/2,000 SN74CBT16210CDGGR | 296-19164-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . -48-TSSOP 1198.00/2,000 
SN74CBT3383CDGVR | 296-19224-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switc! 70 53.40 SN74CBT16210CDGVR | 296-19165-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch . .48-TVSOP 1.35 113  .90 
SN74CBT3383CDGVR_| 296-19224-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switc 468.00/2,000 SN74CBT16210CDGVR | 296-19165-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 48-TVSOP 1198.00/2,000 
SN74CBT3383CDWR | 296-19225-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switc 04 48 36 SN74CBT16210CDLR | 296-19166-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 48-SSOP 1.35 1.13 90 
SN74CBT3383CDWR | 296-19225-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switc! 426.00/2,000 SN74CBT16210CDLR | 296-19166-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 48-SSOP 599.00/1,000 
Se ea ae ee ND 10 STFEY Bus exchange Swe 64 CED SN74CBT16210DGGR | 296-6386-1-ND |20-Bit FET Bus Switch. .48-TSSOP 1.35 1.13 90 
-19226-2- Bi us-Exchange Switc! 00/2, SN74CBT16210DGGR | 296-6386-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . _48-TSSOP 4198.00/2,000 
SN7ACBTS363DB0R _ [2O6:0443c1NDI 10-Bit FET Bus-Exchange Swite ai) SN74CBTI6210DGVR_|296-6367-1-ND_|20-8it FET Bus Switch. “ABIVSOP 15" 113," 90 
SN74CBT3383DBQR | 296-6443-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switc 455.00/2,500 SN74CBT16210DGVR | 296-6387-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . _48-TVSOP 4198.00/2,000 
ST Ace seoen oman deat ber Bus chan ame 56 Pata Wank SN74CBT16210DL 296-6388-5-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 48-SSOP 1.35 1.13 90 
| sat }- Bil us-Exchange switc! a f oF cal Rp ¥ 
TNO Beeigoto, atthe nme Se guage | greeny (ator (Beetie tea ete eattna 
SN7ACBT33830WR [2 dbalZ2aleND}| 10-Bit FET Bus-Exchange Switc dij Se SN74CBT16211ADGGR | 296-1157-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch. “56-TSSOP 1.35 113 .90 
SN74CBT3383DWR | 296-14799-2-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switc 372.00/2,000 1187-24 “Bi i : 
[ i SN74CBT16211ADGGR | 296-1157-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch . 56-TSSOP 4198.00/2,000 
SN74CBT3383PWR = — | 296-6446-1-ND | 10-Bit FET Bus-Exchange Switc 5642 82 SN74CBT16211ADGVR |296-6389-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 56-TVSOP 1.25 1.00 75 
Se ACES eaRUROR (EERE SING ADot CEE Bee Suite epee SN7ACBTI62TTADGVR |296-6389-2-ND_]24-Bit FET Bus Switch . “B6-TVSOP  _1300.00/2,000 
Siero [eRe 2 | DBL Bu on REE | pea oo 
SN74CBT3384ADBR | 296-6448-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 36 42~—«B2 Mos : ; 3 
SN74CBT3384ADBR | 296-6448-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 372.00/2,000 SATA CRTIeO TAGGTR (BERRRSGRIAM oa-tittcr oe Semen Eo 
SN74CBT3384ADGVR_ | 296-6449-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 2 uy B l CEL : : : i 
SN74CBT3384ADGVR | 296-6449-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 410.00/2,000 SN74CBT16211AGQLR |296-9806-2-ND_|24-Bit FET Bus Switch . “56-VFBGA 4170.00/1,000 
Sacro (aap a [10 ae Bt eee | pe eed 
“1169-14 Bi i ~ -2- -Bi us Switch . -56- 00/2, 
SNPACBTSOSIADWR BEG g erg {OBI FET Bus Switch oer eo SN74CBT16211CDGVR | 296-19168-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch. “56-TVSOP 1.25 1.00.75 
SN74CBT33B4APWR  |296-1170-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch Bi eae Ue SN740BT16211CDGVR | 296-19168-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch . _56-TVSOP 1300.00/2,000 
SN74CBT3384APWR | 296-1170-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 338.00/2,000 SN74CBT16211CDLR | 296-19169-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch . 56-SS0P 135 143 90 
SN74CBT3384CDBQR_| 296-19227-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 56 4232 SN74CBT16211CDLR | 296-19169-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch . 56-SSOP 599.00/1,000 
SN74CBT3384CDBQR | 296-19227-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 455.00/2,500 SN74CBT16212ADGGR | 296-1158-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch .56-TSSOP 1.50 1.20 .90 
SN74CBT3384CDBR | 296-19228-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch i ow SN74CBT16212ADGGR | 296-1158-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 56-TSSOP 1560.00/2,000 
SN74CBT3384CDBR | 296-19228-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 372.00/2,000 SN74CBT16212ADGVR | 296-6390-1-ND_| 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 56-TVSOP 1.55 1.24 93 
SN74CBT3384CDGVR | 296-19229-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 162) 47,835 SN74CBT16212ADGVR | 296-6390-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch -56-1VSOP 1612.00/2,000 
SN74CBT3384CDGVR_| 296-19229-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 410.00/2,000 SN74CBT16212ADLR | 296-1159-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 56-SSOP 1.50 1.20 90 
SN74CBT3384CDWR | 296-19230-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 56 42~~—«B2 SN74CBT16212ADLR | 296-1159-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch -56-TSSOP 780.00/1,000 
SN74CBT3384CDWR | 296-19230-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 372.00/2,000 SN74CBT16212AGQLR | 296-9807-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch -56-VFBGA 2.70 216 1.68 
SN74CBT3384CPWR | 296-19231-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 56 42 32 SN74CBT16212AGQLR | 296-9807-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch _56-VFBGA 1530.00/1,000 
SN74CBT3384CPWR | 296-19231-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 372.00/2,000 SN74CBT16212CDGGR | 296-19170-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 5O-TSSOP 1.35 1.08 81 
SN74CBT3861DBOR _| 296-6450-1-ND_| 10-Bit FET Bus Switch 1.38 1.10.83 SN74CBT16212CDGGR | 296-19170-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch .56-TSSOP 1404.00/2,000 
SN74CBT3861DBOR | 296-6450-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1760.00/2,500 SN74CBT16212CDGVR | 296-19171-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch “56-TVSOP 1.35 1.08 81 
SN74CBT3861DGVR | 296-6451-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1.38 1.10 83 SN74CBT16212CDGVR | 296-19171-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 56-TVSOP 1404.00/2,000 
Se re ele yee iat ben us wn AER SN74CBT16212CDLR | 296-19172-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 56-SSOP 1.35 1.08 81 
-( ‘ol te }- Bil us SWiItcl . B x 7 iF 
! H SN74CBT16212CDLR | 296-19172-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 56-SSOP 702.00/1,000 
SO REIEOR eae at a us Sen a SN74CBT16213DGGR |296-6391-1-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch "56-TSSOP 1.30 1.04 | .78 
6453-1. Bi i : ; ; SN74CBT16213DGGR | 296-6391-2-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch -56-TSSOP 1352.00/2,000 
SN74CBT3861PWR | 296-6453-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch 1430.00/2,000 SN74CBT16213DL | 296-6392-5-ND | 24-Bit FET Bus-Exchange Switch 56-SSOP 1.30 1.04  .78 
SN74CBT6B00ADBQR | 296-6454-1-ND eerie svi a sg age. Se SN74CBT16214CDGGR | 296-19173-1-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux.............56-TSSOP_ 1.25 1.00.75 
SN74CBTaBO0ADBOA [PSREMEARNOM| 10-BIt FET Rac owlter ; ; 3 SN74CBT16214CDGGR | 296-19173-2-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux -56-TSSOP 1300.00/2,000 
with Precharged Output 2080.00/2,500 SN74CBT16214CDLR | 296-19174-1-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux 56-SSOP 1.25 1.00 75 
SNT4CHTOS00ADBA RESESARERINIFIN TO-BREET Bus Switch —— SN74CBT16214CDLR | 296-19174-2-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux 56-SSOP 650.00/1,000 
wilt Brechariodl Outslit ima ata ee SN74CBT16214DGGR_ | 296-6393-1-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux, “56-TSSOP 1.38 110 83 
SN74CATSSODADBR 4 AERREEREMIO | 10-Bit FET Bere Switeh ; : : SN74CBT16214DGGR_ | 296-6393-2-ND |12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux _56-TSSOP 1430.00/2,000 
with Precharged Output... 1690.00/2,000 SN74CBT16232DGGR |296-6395-1-ND | Sync. 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux....56-TSSOP 1.25 1.00 75 
SN74CBT6800ADGVR | 296-6456-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16232DGGR | 296-6395-2-ND | Sync. 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux.....56-TSSOP 1300.00/2,000 
with Precharged Outpu 1.63 1.30 98 SN74CBT16232DLR | 296-6396-1-ND | Sync. 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux.......56-SSOP 1.25 1.00 75 
SNTACBTGBO0ADGVR 1 296-6456-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16232DLR | 296-6396-2-ND | Sync. 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux........56-SSOP 650.00/1,000 
with Precharged Output... 1690.00/2,000 SN74CBT16233DGGR_|296-1161-1-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 56-TSSOP 1.35 113 90 
SN74CBT6800ADW — | 296-6457-5-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16233DGGR |296-1161-2-ND |16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux “56-TSSOP 7798.00/2,000 
with Precharged Output... 1.63 1.30 98 SN74CBT16233DGVR | 296-6397-1-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux .56-TVSOP 1.25 1.00 75 
SN74CBT6800ADWR | 296-6457-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16233DGVR | 296-6397-2-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 56-TVSOP 1300.00/2,000 
with Precharged Output... 1.63 1.30 98 SN74CBT16233DLR 296-6398-1-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 56-SSOP 1.25 1.00 .75 
SNTACBTOBOOADWR | 296-6457-2-ND_|10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16233DLR | 296-6398-2-ND |16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 56-SSOP 650.00/1,000 
with Precharged Output... 1690.00/2,000 SN74CBT16244CDGGR | 296-19175-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch . .48-TSSOP 1.25. 1.00.75 
SN74CBT6800APWR | 296-6458-1-ND eis er Ona deg) hag. Se SN74CBT16244CDGGR | 296-19175-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch . .48-TSSOP 1300.00/2,000 
h Output... : : ; SN74CBT16244CDGVR | 296-19176-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch . “48-TVSOP 1.25 1.00 75 
SN74CBTEROOAPWR = /296-6458-2-ND_ | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16244CDGVR | 296-19176-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch . .48-TVSOP 1300.00/2,000 
with Precharged Output... 1690.00/2,000 SN74CBT16244CDLR | 296-19177-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 48-SSOP 1.25 1.00.75 
SN7ACBTEBOOCDBGR PCR aa yD OB FET Bus Switch Neve wens SN74CBT16244CDLR | 296-19177-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 48-SSOP 650.00/1,000 
SN4CRTeB00CDROR \BERMReSeOMNH 10-8 eT Bieowitee ; : : SN74CBT16244DGGR_ | 296-6399-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch . “48-TSSOP 1.25 1.00 | 75 
wilt Brosharaeel Output omeMON ASEH SN74CBT16244DGGR_ | 296-6399-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch . _48-TSSOP 1300.00/2,000 
sn7aceTescocona  PSRROPese IND 10-B FET Bacowiter at SN74CBT16244DGVR_ | 296-6400-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 48-TVSOP 1.25 1.00 75 
with Precharged Output... 163 130 98 SN74CBT16244DGVR | 296-6400-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch . _48-TVSOP 1300.00/2,000 
SN7ACBTGBOOCDBR | 206-19255-2:ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16244DLR | 296-6401-1-ND |16-Bit FET Bus Switch. 48-SSOP 1.25 1.00 75 
with Precharged Output... 4690.00/2,000 SN74CBT16244DLR | 296-6401-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 48-SSOP 650.00/1,000 
SN74CBT6800CDGVR_ | 296-19234-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16245CDGGR | 296-19178-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch . -48-TSSOP 1.25 1.00 .75 
with Precharged Output... 1.63 1.30 98 SN74CBT16245CDGGR | 296-19178-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch . -48-TSSOP 1300.00/2,000 
SN74CBT6800CDGVR | 296-19234-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch SN74CBT16245CDGVR | 296-19179-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch . “48-TVSOP 1.25 1.00.75 
with Precharged Output... 1690.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


880 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


EXAS isi 3 DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
el Digi-Key Price Each Lie Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74CBT16245CDGVR | 296-19179-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 SN74CBTD3384GPWR |296-17538-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Level 
SN74CBT16245CDLR | 296-19180-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1.25 1.00 75 Shifting 24-TSSOP 64.4886 
SN74CBT16245CDLR | 296-19180-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 650.00/1,000 SN74CBTD3384GPWR | 296-17538-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Level 
SN74CBT16245DGGR | 296-6402-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1.25 1.00 75 Shifting a 24-TSSOP 426.00/2,000 
SN74CBT16245DGGR_| 296-6402-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 SN74CBTD3384DBQR_|296-6479-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting....24-QSOP 64.4836 
SN74CBT16245DGVR | 296-6403-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1.25 1.00 75 SN74CBTD3384DBQR |296-6479-2-ND |10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ....24-QSOP 520.00/2,500 
SN74CBT16245DGVR | 296-6403-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 SN74CBTD3384DBR | 296-6480-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting....24-SSOP 64 48 36 
SN74CBT16245DLR | 296-6404-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch 1.25 1.00 75 SN74CBTD3384DBR | 296-6480-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ....24-SSOP 426.00/2,000 
SN74CBT16245DLR | 296-6404-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch 650.00/1,000 SN74CBTD3384DGVR | 296-6481-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..24-TVSOP .70 53 40 
re “I “bit, 1-01 l 7. a -2- Bit us Switch w/Level Shifting ..24- 00/2, 
SN74CBT16292DGGR_ | 296-1162-1-ND Greed ee a dea se-1ssor CSOs SN74CBTD3384DGVR_|296-6481-2-ND_| 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ..24-TVSOP 468.00/2,000 
PETC IES SISTD Passe z : : 3 SN74CBTD3384DW | 296-6482-5-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting.....24-SOIC 72 54 41 
SN74CBT16292DGGR | 296-1162-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74CBTD3384DWR | 296-6482-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting.....24-SOIC 64 48 36 
with Internal Pulldown Resistor......... 56-TSSOP 1430.00/2,000 SN74CBTD3384DWR | 296-6482-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting .....24-SOIC 426.00/2,000 
SN74CBT16292DGVR_ | 296-6405-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux toate He Mita s Tete See 
; SN74CBTD3384PWR | 296-1173-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with 
with Internal Pulldown Resistor... 6-TVSOP 1.38 110 83 Level Shifting 64 48 36 
SN74CBT16292DGVR_ | 296-6405-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux : es : : : 
with Internal Pulldown Resistor........... 56-TVSOP 1430.00/2,000 SN74CBTD3384PWR | 296-1173-2-ND oe Switch with saaesoe ROB 608 
SN74CBT16292DL | 296-1534-5-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux Sve onnting ae peeel 
sdithintarall Pulau Reslelak 56-ssop [EER CMSs SN74CBTD3861DBOR |296-6483-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting....24-QSOP 64 48 36 
Seen SCH AEOIEEEANRG : ; 4 SN74CBTD3861DBOR |296-6483-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ....24-QSOP 520.00/2,500 
SNTAGBTI62020.R PASSE SSa bag 12-bit, t-of-2 FET Mux/Demux SN74CBTD3861DBR | 296-6484-1-ND_| 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting...24-SSOP_ 64.4836, 
with Internal Pulldown Resistor.............. 56-SSOP 1.38 110 83 : - — 9 2 : 2 
SN74CBT16292DLR 296-1534-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74CBTD3861DBR =| 296-6484-2-ND 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ....24-SSOP 426.00/2,000 
win Paei....cosowr_risauaor | Sesriem (ang [ivrteeswerwne sms. cvs abi 
SN74CBT16390DGGR | 296-1163-1-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/D -6485-2- Bi us Switch w/Level Shifting .. 24- 00/2, 
pat to 3 eh FET Mixer Ra AOR are SN74CBTD3861DW | 296-6486-5-ND |40-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting....24-SOIC 64 48 36 
SN74CBT16390DGGR |296-1163-2-ND | 16-Bit to 32-1 SN74CBTD3861PWR | 296-6487-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..24-TSSOP_ 644836 
Bus Switch 6326.00/2,000 SN74CBTD3861PWR | 296-6487-2-ND |10-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting .24-TSSOP 426.00/2,000 
SN74CBT16390DGVR | 296-6406-1-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux SN74CBTD16210DGGR | 296-1171-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..48-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
Bus Switch 5.06 4.05 3.42 SN74CBTD16210DGGR | 296-1171-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting .. 48-TSSOP 2806.00/2,000 
SN74CBT16390DGVR_ | 296-6406-2-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux SN74CBTD16210DGVR | 296-6474-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..48-TVSOP 248 1.98 1.54 
Bus Switch... 56-TVSOP 6326.00/2,000 SN74CBTD16210DGVR | 296-6474-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ..48-TVSOP 2806.00/2,000 
SN74CBT16390DL | 296-1535-5-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux SN74CBTD16210DL | 296-1541-5-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting....48-SSOP 248 1.98 1.54 
Bus Switch... 56-SSOP 5.06 4.05 3.42 SN74CBTD16210DLR |296-1541-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting....48-SSOP 2.48 1.98 1.54 
SN74CBT16800CDGGR | 296-19181-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 8-TSSOP 1.25 1.00 75 SN74CBTD16210DLR |296-1541-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ....48-SSOP 1403.00/1,000 
SN74CBT16800CDGGR | 296-19181-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 48-TSSOP 1300.00/2,000 SN74CBTD16211DGGR | 296-1172-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..56-TSSOP 2.70 2.16 1.68 
7. 5 -1-| -Bit us Switc! - i 4 75) 7: -1172-2-| Bit us Switch w/Level Shifting ..56- .00/2, 
SN74CBT16800CDGVR | 296-19182-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 8-TVSOP 1.25 1.00 SN74CBTD16211DGGR | 296-1172-2-ND_| 24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting ..56-TSSOP 3060.00/2,000 
SN74CBT16800CDGVR | 296-19182-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 SN74CBTD16211DGVR |296-6475-1-ND |24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting..56-TVSOP 270 216 1.68 
SN74CBT16800CDLR | 296-19183-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 125 1.00 75 SN74CBTD16211DGVR | 296-6475-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting .. 56-TVSOP 3060.00/2,000 
SN74CBT16800CDLR_| 296-19183-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch 650.00/1,000 SN74CBTD16211DL | 296-1542-5-ND | 24-Bit FET Bus Switch w/Level Shifting....56-SSOP 2.70 2.16 1.68 
SN74CBT16811CDGGR | 296-19184-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch 1.25 1.00 75 SN74CBTH16211DGGR | 296-6461-1-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Bus Hold.....56-TSSOP 2.97 2.38 1.85 
ee Be ee ae ee reed oe eee SN74CBTH16211DGGR | 296-6461-2-ND_| 24-Bit FET Bus Switch with Bus Hold .....56-TSSOP 3366.00/2,000 
7 -19185-1- -Bit FET Bus Switc! : : 15 SN74CBTH16211DL | 296-1543-5-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Bus Hold.......56-SSOP 297 238 1.85 
SN74CBT16611COGVR 1296-18185-2-ND)) 24-Bit FET Bus Switch 1300.00/2,000 SN74CBTK6800DBQR | 296-6492-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-0S0P 1.63 130 98 
uae Set aa aa Bus Such 1.25 ee ie SN74CBTK6800DBOR | 296-6492-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-QSOP 2080.00/2,500 
-19186-2- Bi us Swite .00/1 SN74CBTK6800DGVR | 296-6493-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch . .24-TVSOP 1.63 1.30 98 
SN74CBT16861DGGR | 296-6407-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch 248 1.98 1.54 SN74CBTK6800DGVR_ | 296-6493-2-ND_| 10-Bit FET Bus Switch . .24-TVSOP 1690.00/2,000 
SEAS eecinccR. (BEERECHEIEEL oooh ter oe caren oat oon es SN74CBTK6800DWR | 296-6494-1-ND _|10-Bit FET Bus Switch . 24-S0IC 163 +130 98 
: H : ; : SN74CBTK6800DWR | 296-6494-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-SOIC 1690.00/2,000 
SN7ACBTIG8E1DGVR [ZEB-CDB2:NDM| 20-Bit FET Bus Switch 2506 OLZ000 SN74CBTK6800PWR | 296-6495-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch. "Q4-TSSOP 1.63 1.30.98 
SN7ACBTIG861DLR  /226-40951-ND) | 20-Bit FET Bus Switch 248 1.98 1.54 SN74CBTK6800PWR | 296-6495-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch . 24-TSSOP 1690.00/2,000 
SNPACETIGRSIDLR [Beier cea oo ot FET Bus Switch. Berane SN74CBTK16245DGGR | 296-6488-1-ND_|16-Bit FET Bus Switch . -48-TSSOP__ 3.47 2.78 2.16 
SN74CBT32457KER | 296-23953-2-ND | 39-Bit FET Bus Switch MEW! 1466 00/1,000 SN74CBTK16245DGGR | 296-6488-2-ND |16-Bit FET Bus Switch . -48-TSSOP 3928.00/2,000 
iranwin tabard a SN74CBTK16245DGVR | 296-6489-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch . .48-TVSOP 3.47 2.78 2.16 
SN74CBT162292DGGR | 296-1160-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux : : 
vith TnternaliPulldown Resistor 56-TSSOP 270 246 1.68 SN74CBTK16245DGVR | 296-6489-2-ND | 16-Bit FET Bus Switch . .48-TVSOP 3928.00/2,000 
SN7ACHTIG20520GGR IDUGSABOSFNDM| T2-BIL 1-0f2FETMuDemux : : : SN74CBTK16245DLR | 296-6490-1-ND | 16-Bit FET Bus Switch . 347 278 2.16 
with Internal Pulldown Resistor... 56-TSSOP 3060.00/2,000 SN74CBTKIG2450LR_[2O5sG400:2:NDM| 16-Bit FET Bus Switch . 1964.00/1,000 
SN74CBT162292DGVR | 296-12881-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74CBTK32245GKER | 296-6491-1-ND | 32-Bit FET Bus Switch . 6.00 480 4.05 
with Internal Pulldown Resistor... 6TVSOP 270 216 168 SN74CBTK32245GKER |296-6491-2-ND | 32-Bit FET Bus Switch . ; 3750.00/1,000 
SN74CBT162292DGVR | 296-12881-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74CBTLV1G125DBVR | 296-9109-1-ND | Low Voltage Single FET Bus Switch 53 40 30 
with Internal Pulldown Resistor............ 56-TVSOP 3060.00/2,000 SN74CBTLV1G125DBVR | 296-9109-2-ND | Low Voltage Single FET Bus Switch 516.00/3,000 
SNTACBT162292DL | 296-153-5-ND ]12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74CBTLV1G125DCKR | 296-9110-1-ND_| Low Voltage Single FET Bus Switch 53.40 30 
with Internal Pulldown Resistor............56-SSOP 270 216 1.68 SN74CBTLV1G125DCKR | 296-9110-2-ND | Low Voltage Single FET Bus Switch 516.00/3,000 
SN74CBTD1G125DBVR | 296-12211-1-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shifting...SOT-23-5 55 44 33 SN74CBTLV3125DBQR |296-9111-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch . 88 866 50 
SN74CBTD1G125DBVR | 296-12211-2-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shifting... SOT-23-5 447.00/3,000 SN74CBTLV3125DBQR | 296-9111-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch . 715.00/2,500 
SN74CBTD1G125DCKR | 296-6476-1-ND_| Single FET Bus Switch with Level Shifting..SC70-5 55 44.33 SN74CBTLV3125DGVR | 296-9112-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch........14-TVSOP 88 6650 
SN74CBTD1G125DCKR | 296-6476-2-ND | Single FET Bus Switch with Level Shifting ...SC70-5 447.00/3,000 SN74CBTLV3125DGVR | 296-9112-2-ND_| Low Voltage Quad FET Bus Switch ......... 14-TVSOP 586.00/2,000 
SN74CBTD1G384DBVR | 296-12415-1-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shifting...SOT-23-5 55 44 3 SN74CBTLV3125DR | 296-9113-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch. 145016 88 66 50 
SN74CBTD1G384DBVR | 296-12415-2-ND | Single FET Bus Switch w/Level Shifting... SOT-23-5 447.00/3,000 SN74CBTLV3125DR | 296-9113-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch . 14-SOIC 715.00/2,500 
SN74CBTD1G384DBVT | 296-23254-1-ND | Single FET Bus Switch with SN74CBTLV3125PWR | 296-9114-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch........14-TSSOP 70 53 40 
Level Shifting NEW!.. SOT-23-5 78 65 ~—52 SN74CBTLV3125PWR_ |296-9114-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch......... 14-TSSOP 468.00/2,000 
SN74CBTD1G384DBVT | 296-23254-2-ND | Single FET Bus Switch with SN74CBTLV3125RGYR | 296-15103-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch . 14-QFN 81.6854 
Level Shifting NEW! 97.50/250 SN74CBTLV3125RGYR | 296-15103-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch. 359.00/1,000 
SN74CBTD1G384DCKR | 296-12416-1-ND | Single FET Bus Switch 55 44 33 SN74CBTLV3126DBOQR | 296-9115-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch . 88 86.66 ~=—50 
SN74CBTD1G384DCKR | 296-12416-2-ND | Single FET Bus Switch with Level Shifting ...SC70-5 447.00/3,000 SN74CBTLV3126DBQR | 296-9115-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch .. 715.00/2,500 
SN74CBTD3305CDR__| 296-19243-1-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 296) 242) 92 SN74CBTLV3126DGVR | 296-9116-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch.........14-TVSOP 88 66 50 
SN74CBTD3305CDR _ | 296-19243-2-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 455.00/2,500 SN74CBTLV3126DGVR | 296-9116-2-ND_| Low Voltage Quad FET Bus Switch.........14-TVSOP 586.00/2,000 
SN74CBTD3305CPWR | 296-17508-1-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 56 4232 SN74CBTLV3126DR  |296-9117-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch. 148010 88 66 50 
SN74CBTD3305CPWR | 296-17508-2-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 372.00/2,000 SN74CBTLV3126DR | 296-9117-2-ND_ | Low Voltage Quad FET Bus Switch . 44-801C 745 00/2.500 
SN7ACBTD3306CDR — /296-18244-1-ND) Dual FET Bus Switch with Level Shifting aye SN74CBTLVS126PWR |296-9118-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch... 14-TSSOP 88 8.50 
SN7ACBTD3306CDR __[/296319244-2:ND)| Dual FET Bus Switch with Level Shifting 455,00/2;500 SN74CBTLV3126PWR_|296-9118-2-ND_ | Low Voltage Quad FET Bus Switch......... 14-TSSOP 586.00/2,000 
SN74CBTD3306CPWR | 296-17989-1-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 56 42 82 SN74CBTLV3126RGYR | 296-15104-1-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch . 14-OFN 816854 
SNPACBTDSSOECPWR Peay eoa ra) Oval FET Bus Switch with Level Shifting Be ste ton SN74CBTLV3126RGYR |296-15104-2-ND | Low Voltage Quad FET Bus Switch . 4-0FN 359.00/7,000 
lee Ua MS QW ICT WITT Byer oaTung d g : SN74CBTLV3245ADBOR | 296-9119-1-ND_ | Low Voltage Octal FET Bus Switch . 20-QSOP =.88—Ss(i«G(té«C 
SN74CBTD3306DR —_| 296-14800-1-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 56.4232 SN74CBTLVAD45A0B0R (SERGEANT Low Volta ; ‘ 
a ‘ a -! ge Octal FET Bus Switch .. 20-QSOP 715.00/2,500 
SN74CBTD3306DR___| 296-14800-2-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 455.00/2,500 SN74CBTLV3245ADGVR | 296-9120-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch .....20-TVSOP 88 66 .50 
SN74CBTD3306PWR | 296-6478-1-ND | Dual FET Bus Switch with Level Shifting 56 232 SN74CBTLV3245ADGVR | 296-9120-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch 20-TVSOP 586.00/2,000 
SN74CBTD3306PWR | 296-6478-2-ND_| Dual FET Bus Switch with Level Shifting... 372.00/2,000 poe pees 
SN74CBTD3384CDBOR | 296-18052-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Level ‘ SN74CBTLV3245ADW |296-1544-5-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch . 20-S0IC 88 ©6650 
Shitting 64.48 a6 SN74CBTLV3245ADWR | 296-1544-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch . 20-SOIG 88 66 50 
manner a : ? ; SN74CBTLV3245ADWR | 296-1544-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch . 20-SOIC 586.00/2,000 
SNACETO SCD ont senauDST SN74CBTLV3245APWR | 296-9121-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch .....20-TSSOP 57 43.33 
SNTACHTDS9GACDER FERGeIPReREIINN TO-BIREET Hus Swltch with Level sae SN74CBTLV3245APWR | 296-9121-2-ND_| Low Voltage Octal FET Bus Switch .........20-TSSOP 380.00/2,000 
Shifting 64. 4836 SN74CBTLV3245ARGYR | 296-17822-1-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch . O-OFN 81 68 54 
SN74CBTD3384CDBR._ | 296-17537-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Level SN74CBTLV3245ARGYR | 296-17822-2-ND | Low Voltage Octal FET Bus Switch . 0-QFN 359.00/1,000 
Shitting 426.00/2,000 SN74CBTLV3245AZQNR | 296-23255-1-ND | Low Volt. Octal FET Bus Switch NEW!..20-VFBGA 81 68 54 
SN74CBTD3384CDGVR | 296-19245-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Level SN74CBTLV3245AZQNR | 296-23255-2-ND | Low Volt. Octal FET Bus Switch NEW!... 20-VFBGA 359.00/1,000 
Shifting. 70 53 40 SN74CBTLV3251DBQR | 296-9126-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux........16-QSOP_ 88.6650. 
SN74CBTD3384CDGVR | 296-19245-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Level SN74CBTLV3251DBOR |296-9126-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux........16-QSOP 715.00/2,500 
Shifting 468.00/2,000 SN74CBTLV3251DGVR | 296-9127-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux......16-TVSOP 88 66 50 
SN74CBTD3384CDWR | 296-19246-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Level SN74CBTLV3251DGVR | 296-9127-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux...... 16-TVSOP 586.00/2,000 
Shifting 64 48 36 SN74CBTLV3251DR | 296-9128-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demu 16-SOIG 88 66 50 
SN74CBTD3384CDWR | 296-19246-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Level SN74CBTLV3251DR _|296-9128-2-ND_| Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux......... 16-SOIC 715.00/2,500 
Shifting 426.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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EXAS if i@ e DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi )Reel G L 
Tele Digi-Key Price Each mals Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74CBTLV3251PWR |296-9129-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux..... 88 «660 SN74CBTLVR16292GR |296-9154-2-ND |LV12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBTLV3251PWR | 296-9129-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 586.00/2,000 with Internal Pulldown Resistor........... 56-TSSOP 3570.00/2,000 
SN74CBTLV3251RGYR | 296-15105-1-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 81 68 54 SN74CBTLVR16292LR |296-9155-1-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBTLV3251RGYR | 296-15105-2-ND | Low Voltage 1-of-8 FET Mux/Demux 359.00/1,000 with Internal Pulldown Resistor... ily eye akh3) 
SN74CBTLV3253DBQR | 296-9130-1-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 88.66 50 SN74CBTLVR16292LR |296-9155-2-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBTLV3253DBQR | 296-9130-2-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 715.00/2,500 with Internal Pulldown Resistor.... 1785.00/1,000 
SN74CBTLV3253DGVR | 296-9131-1-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 88 66 50 SN74CBTLVR16292VR |296-9156-1-ND |LV12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBTLV3253DGVR | 296-9131-2-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux. 586.00/2,000 with Internal Pulldown Resistor............ 315° 2/52) 1,96 
SN74CBTLV3253DR | 296-9132-1-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux...... 16-SOIC 88 66 50 SN74CBTLVR16292VR | 296-9156-2-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBTLV3253DR | 296-9132-2-ND_| Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux...... 16-SOIC 715.00/2,500 with Internal Pulldown Resistor........... 56-TVSOP 3570.00/2,000 
SN74CBTLV3253PWR |296-9133-1-ND |Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux..16-TSSOP 88 66 50 SN74CBTR16861DGGR | 296-12336-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch . -48-TSSOP 2.72 2.18 1.70 
SN74CBTLV3253PWR_ | 296-9133-2-ND | Low Volt. Dual 1-of-4 FET Mux/Demux... 16-TSSOP 586.00/2,000 SN74CBTR16861DGGR | 296-12336-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . -48-TSSOP 3086.00/2,000 
SN74CBTLV3253RGYR | 296-15106-1-ND | Low Voltage Dual 1-of-4 FET Mux/Demux...16-QFN 81 68 54 SN74CBTR16861DGVR | 296-13183-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch . “48-TVSOP 2.72 2.18 1.70 
SN74CBTLV3253RGYR | 296-15106-2-ND | Low Voltage Dual 1-of-4 FET Mux/Demux...16-QFN 359.00/1,000 SN74CBTR16861DGVR | 296-13183-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . .48-TVSOP 3086,00/2,000 
SN74CBTLV3257D __| 296-9134-5-ND_ | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux.... 16-SOIC_ 88 «66.50 SN74CBTR16861DLR | 296-12337-1-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 272 2418 1.70 
SN74CBTLV3257DBQR | 296-9135-1-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux...16-QSOP 66 = 5038 SN74CBTR16861DLR__| 296-12337-2-ND | 20-Bit FET Bus Switch . 1543.00/1,000 
SN74CBTLV3257DBQR | 296-9135-2-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux...16-QSOP 537.50/2,500 SN74CBTS3306DR _|296-9157-1-ND [Dual FET Bus Switch with Schottky 
SN74CBTLV3257DGVR | 296-9136-1-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux...16-TVSOP 88 66 50 Diode Clamping 92 69 52 
SN74CBTLV3257DGVR | 296-9136-2-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux... 16-TVSOP 586.00/2,000 SN74CBTS3306DR | 296-9157-2-ND | Dual FET Bus Switch with Schottky 
SN74CBTLV3257DR _| 296-9137-1-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux....16-SOIC_ 88 «66.50 Diode Clamping 747.50/2,500 
SN74CBTLV3257DR | 296-9137-2-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux.... 16-SOIC 715.00/2,500 SN74CBTS3306PWR | 296-9158-1-ND | Dual FET Bus Switch with Schottky 
SN74CBTLV3257PWR | 296-9138-1-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux...16-TSSOP 66 50 38 Diode Clamping Ee 
SN74CBTLV3257PWR_ | 296-9138-2-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 438,00/2,000 SN74CBTS3306PWR  |296-9758-2-ND |Dual FET Bus Switch with Schottky 
SN74CBTLV3257RGYR | 296-15107-1-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 81 6854 Diode Clamping 612.00/2,000 
SN74CBTLV3257RGYR | 296-15107-2-ND | Low Volt. 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 359.00/1,000 SN74CBTS3384DBQR |296-9159-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch wi 
SN74CBTLV3383DBQR | 296-9139-1-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 8866 SCS Diode Clamping... 92 69 52 
SN74CBTLV3383DBQR | 296-9139-2-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 715.00/2,500 SN74CBTS3384DBQR | 296-9159-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Schottky 
SN74CBTLV3383DGVR | 296-9140-1-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 96 72 54 Diode Clamping 747.50/2,500 
SN74CBTLV3383DGVR | 296-9140-2-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 638.00/2,000 SN74CBTS3384DBR  |296-9160-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Schottky 
SN74CBTLV3383DW | 296-1545-5-ND_ | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 88.66 50 Diode Clamping EB Ie) Ge 
SN74CBTLV3383DWR | 296-1545-1-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 88 «64.66.50 SN74CBTS3384DBR | 296-9160-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Schottky 
SN74CBTLV3383DWR | 296-1545-2-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 586.00/2,000 Diode Clamping........... 612.00/2,000 
SN74CBTLV3383PWR | 296-9141-1-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 88 66 50 SN74CBTS3384DW | 296-9161-5-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Schottky 
SN74CBTLV3383PWR | 296-9141-2-ND | LV 10-Bit FET Bus-Exchange Switch. 586.00/2,000 Diode Clamping 502 ume COO? 
SN74CBTLV3384DBQR | 296-9142-1-ND_| Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 88 6650 SN74CBTS3384PWR | 296-9162-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Schottky 
SN74CBTLV3384DBQR | 296-9142-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 715.00/2,500 Diode Clamping .....-s.-secven 24-TSSOP 926952 
SN74CBTLV3384DGVR | 296-9143-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 88 66 50 SN74CBTS3384PWR | 296-9162-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch with Schottky 
SN74CBTLV3384DGVR | 296-9143-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc! 586.00/2,000 Diode Clamping ....rrrreseecere 24-TSSOP 612.00/2,000 
SN74CBTLV3384DW | 296-1546-5-ND_ | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc! 88 86.6650 SN74CBTS6800DBOR | 296-9163-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch with Precharged 
SN74CBTLV3384DWR | 296-1546-1-ND_| Low Voltage 10-Bit FET Bus Switcl 88 66 50 Out/Schottky Clamping Diode -24-Q80P 1.63 1.30.98 
SN74CBTLV3384DWR |296-1546-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 586.00/2,000 SN74CBTS6800DBQR | 296-9163-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged 
SN74CBTLV3384PWR | 296-9144-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 88 66 50 Out/Schottky Clamping Diode a 2080.00/2,500 
SN74CBTLV3384PWR | 296-9144-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switcl 586.00/2,000 SN74CBTS6800DGVR | 296-9164-1-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged 
SN74CBTLV3857DBOR | 296-9145-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch with Out/Schottky Clamping Diode.......-.- 24-TVSOP 1.63 1.30.98 
Internal Pulldown Resistor... _24080P 88 66 50 SN74CBTS6800DGVR |296-9164-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged 

Seay — se Out/Schottky Clamping Diode........... 24-TVSOP 1690.00/2,000 
SN7ACBTLVSB5/DBQR Peeing Low Voliage 1 0-Bit FET Bus Switch with 715,00/2.500 SNTACBTSBBOODWR/296-9765--ND_ 10 FET Bus Switch wih recharged 

yl -4- -Bi jut/Schottky Clamping Diode. on ALGSe) 12300298 
SNTACETEVGGS/DGVR BAamiamaa 0 voltage 17 Bi EET Bus Switen with fm 8 Bh SN74CBTS6800DWR | 296-9165-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharge 

x od -Bi i i Out/Schottky Clamping Diode oe 1690.00/2,000 
SN7ACBTLVOBS7DGVR Pa ecg Low Voliage 10-Bit FET Bus Switch with 586.00/2,000 SN7ACBTSSBOOPWR /296-916641-ND 10 FET Bus Switch with Precharped 

i a Di : jut/Schottky Clamping Diode............... 24-TSSOP 1.63 1.30 .98 
SN7ACBTLVGBS7DW SES acatag| Low Vollaga 10° Bit FET Bus Switch with — 68 0 SN74CBTSGS00PWR [296-9166-2-ND | 10-Bit FET Bus Switch with Precharged 

-9147-1- Bi itch wi Out/Schottky Clamping Diode............ 24-TSSOP 1690.00/2,000 
SNTACBTLVOBS7DWR, Sadat) Low Vollage 10-Bit FET Bus Switch with A 8 A SN74CBTS16211DGGR |296-1174-1-ND |24-Bit FET Bus Switch with Schottky 

-9147-2-1 Bi itch wi Diode Clamp 3.38 2.70 2.10 
SN7ACBTLVGBS7DWR 7a Low Vollaga 10° Bit FET Bus Switch with 586.00/2,000 SN7ACBTSI62110GGR ]296-1174-2-ND_|24-it FET Bus Such with Scotty 

SESG — : iode Clamp... .56-TSSOP 3826,00/2,000 
SNZACBULVSBS7PWR Sa cauadog) Uw Vortage 10-5i FET Bus Switch with ssop Accor SNTACBTSTG2ITOL |296-547-5ND [PE BRFET Bus Switch with Schotty 

i 2. -Bi i iode Clamp 5B i i I 
SON MM ore iipun ecg 94:TS800 586,00/2,000 SN7ACBTS162120GGR ]296-1175-1-ND_|24-it FET Bus Switch wih Schoty 
SN74CBTLV3861DBQR | 296-9149-1-ND_| Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 24-QSOP_ 886650 lode Clamp nn 56- ; 10 2. 
SN74CBTLV3861DBOR |296-9149-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 715.00/2,500 Sere ee Ee 20 eGR trea ces once with Schottky TSSOP anosinvnmn 
SN74CBTLV3861DGVR | 296-9152-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 92 69 52 : P Bui 
SN74CBTLV3861DGVR | 296-9152-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switch 612.00/2,000 SN74CBTS16212DL_—_ | 296-1548-5-ND | 24-Bit FET Bus Switch with Schottky 
SN74CBTLV3861DWR |296-9151-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc! 88 6.66.50 Diode Clamp ~-56-SSOP 3.38 2.70 2.10 
SN74CBTLV3861DWR_ | 296-9151-2-ND_| Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 586.00/2,000 74F Family 
SN74CBTLV3861NSR | 296-13182-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switcl 68660 SN74FOODR 296-1176-1-ND ]Quad 2-Input NAND Gate 4S0IC 45 «36.7 
SN74CBTLV3861NSR_ | 296-13182-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 586.00/2,000 SN74FOODR 296-1176-2-ND_| Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 305.00/2,500 
SN74CBTLV3861PWR | 296-9153-1-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 88 ©6650 SN74F02DR 296-14801-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 45° 3627 
SN74CBTLV3861PWR | 296-9153-2-ND | Low Voltage 10-Bit FET Bus Switc 586.00/2,000 SN74F02DR 296-14801-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 305.00/2,500 
SN74CBTLV16210DLR | 296-6496-1-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switc 2.25 1.80 1.40 SN74F04D 296-1177-5-ND_| Hex Inverter. 45.3627 
SN74CBTLV16210DLR | 296-6496-2-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switcl {275.00/7,000 SN74FO4DR 296-1177-1-ND_ | Hex Inverter. 45 «36. 27 
SN74CBTLV16210GR | 296-6497-1-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switch 2.00 160 1.20 SN74FO4DR 296-1177-2-ND_| Hex Inverter. 305.00/2,500 
SN74CBTLV16210GR | 296-6497-2-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switc 2080.00/2,000 SN74FO4N 296-3542-5-ND | Hex Inverter. 48.3829 
SN74CBTLV16210VR | 296-6498-1-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switc 2.00 160 1.20 SN74F08D 296-1178-5-ND | Quad 2-Input AND Gat 45° 36 27 
SN74CBTLV16210VR | 296-6498-2-ND | Low Voltage 20-Bit FET Bus Switc 2080.00/2,000 SN74FO8DR 296-1178-1-ND_| Quad 2-Input AND Gate 45 36.27 
SN74CBTLV16211DLR |296-6499-1-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Swit ch. 2.00 160 1.20 SN74FO8DR 296-1178-2-ND | Quad 2-Input AND Gate... 305.00/2,500 
SN74CBTLV16211DLR | 296-6499-2-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch 4040.00/1,000 SN74FO8N 296-3543-5-ND | Quad 2-Input AND Gate .. G3 Sh 2 
SN74CBTLV16211GR | 296-6500-1-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switc 2.00 160 1.20 SN74F10DR 296-14802-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 45 36 27 
SN74CBTLV16211GR | 296-6500-2-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switc 2080.00/2,000 SN74F10DR 296-14802-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 305.00/2,500 
SN74CBTLV16211VR | 296-9100-1-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switc 2.00 1.60 "1.20 SN74F10N 296-3546-5-ND_| Triple 3-Input NAND Gate 48.38.29 
SN74CBTLV16211VR | 296-9100-2-ND | Low Voltage 24-Bit FET Bus Switch 2080.00/2,000 SN74FT1DR 296-14803-1-ND | Triple 3-Input AND Gat 4536 27 
SN74CBTLV16212DLR | 296-9101-1-ND | LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch. 2.00 160 1.20 SN74F11DR 296-14803-2-ND | Triple 3-Input AND Gat 305.00/2,500 
SN74CBTLV16212DLR | 296-9101-2-ND | LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch. 4040.00/1,000 SN74F27DR 296-3576-1-ND | Triple 3-Input NOR Gat 45 3627 
SN74CBTLV16212GR | 296-9102-1-ND | LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch. 2.00 1.60 1.20 SN74F27DR 296-3576-2-ND_| Triple 3-Input NOR Gat 305.00/2,500 
SN74CBTLV16212GR | 296-9102-2-ND_| LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch. 2080.00/2,000 SN74F27N 296-3577-5-ND_| Triple 3-Input NOR Gat 55 A438 
SN74CBTLV16212VR | 296-9103-1-ND |LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch. 2.00 1.60 1.20 SN74F30DR 296-3581-1-ND | 8-Input NAND Gat Wo a ey 
SN74CBTLV16212VR | 296-9103-2-ND | LV 24-Bit FET Bus-Exchange Switch. 2080.00/2,000 SN74F30DR 296-3581-2-ND | 8-Input NAND Gat 305.00/2,500 
SN74CBTLV16292DLR | 296-9104-1-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2.00 1.60 1.20 SN74F32DR 296-1182-1-ND | Quad 2-Input OR Ga 45°36) 27: 
SN74CBTLV16292DLR | 296-9104-2-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 1040.00/1,000 SN74F32DR 296-1182-2-ND | Quad 2-Input OR Gat 305.00/2,500 
SN74CBTLV16292GR | 296-9105-1-ND_| LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2.00 1.60 1.20 SN74F32N 296-3583-5-ND_| Quad 2-Input Positive OR Gate AB 38.29 
SN74CBTLV16292GR | 296-9105-2-ND |LV12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2080.00/2,000 SN74F38DR 296-14312-1-ND | Quad 2-Input NAND Buffer Ley ae 
SN74CBTLV16292VR | 296-12882-1-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2.00 160 | 1.20 SN74F38DR 296-14312-2-ND | Quad 2-Input NAND Buffer . 305.00/2,500 
SN74CBTLV16292VR_ | 296-12882-2-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2080.00/2,000 SN74F38N 296-3590-5-ND | Quad 2-Input NAND Buffer . 48.38.29 
SN74CBTLV16800DLR | 296-9106-1-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2.00 1.60 1.20 SN74F74D 296-1183-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop ... 45° 3627 
SN74CBTLV16800DLR | 296-9106-2-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 1040.00/1,000 SN74F74DR 296-1183-1-ND_| Dual D-Type Flip-Flop ... 5041.28 
SN74CBTLV16800GR |296-9107-1-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2.00 1.60 1.20 SN74F74DR 296-1183-2-ND Dual D-Type Flip-Flop 327.50/2,500 
SN74CBTLV16800GR | 296-9107-2-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2080.00/2,000 SN74F74N 296-1558-5-ND_ | Dual D-Type Flip-Flo 48 3829 
SN74CBTLV16800VR | 296-9108-1-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2.00 1.60 1.20 SN74F86DR 296-14825-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 55 A433 
SN74CBTLV16800VR | 296-9108-2-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 2080.00/2,000 SN74F86DR 296-14825-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 372.50/2,500 
SN74CBTLVR16292GR | 296-9154-1-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux SN74F86N 296-3602-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate... 155 44 sh 

with Internal Pulldown Resistor............ 3415 2.52 1.96 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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EXAS i i@ ° DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
Ue Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 +100 
SN74F86NSR 296-13188-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOP 55 44° 33 7AFCT162244ATPVCT | 296-14458-2-ND 16-Bit Buffer/Line Driver. 48-SSOP 532.00/1,000 
SN74F86NSR 296-13188-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 4-SOP 308.00/2,000 74FCT162244CTPACT | 296-14296-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver. .48-TSSOP 1.20 1.00  .80 
SN74F125D 296-1179-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer 14-SO0IC 55 4433 74FCT162244CTPACT | 296-14296-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver. .48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74F125DR 296-1179-1-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer. 14-5016 55 4438 74FCT162245ATPACT | 296-23188-1-ND | 16-Bit Transceiver NEW! .48-TSSOP 1.20 1.00 80 
SN74F125DR 296-1179-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer. .14-SOIC 372.50/2,500 74FCT162245ATPACT | 296-23188-2-ND | 16-Bit Transceiver NEW! .48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74F126DR 296-14804-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-801 55 44 33 74FCT162373ATPACT | 296-14459-1-ND | 16-Bit D-Type Latch. .48-TSSOP 1.20 1.00 80 
SN74F126DR 296-14804-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat .14-SOIC 372.50/2,500 74FCT162373ATPACT | 296-14459-2-ND | 16-Bit D-Type Latch. .48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74F138D 296-3551-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 16-SOIG 554483 74FCT162374ATPACT | 296-23189-1-ND | 16-Bit Register NEW! .48-TSSOP 1.20 1.00 80 
SN74F138DR 296-14805-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 16-SOIG 55 A483 74FCT162374ATPACT | 296-23189-2-ND | 16-Bit Register NEW! .48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74F138DR 296-14805-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux .16-SOIC 372.50/2,500 74FCT162374CTPACT | 296-23190-1-ND | 16-Bit Register NEW! .48-TSSOP 1.20 1.00 _.80 
SN74F138N 296-3552-5-ND [3-8 Line Decoder/Demux 16-Dip 55 44 «33 74FCT162374CTPACT | 296-23190-2-ND | 16-Bit Register NEW! .48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74F151BDR 296-14806-1-ND | 1-8 Data Selector/Multiplexer 16-SOIC 56 4232 74FCT162501ATPVCT | 296-14460-1-ND | 18-Bit Registered Transceiver. 56-SSOP 1.20 1.00 80 
SN74F151BDR 296-14806-2-ND | 1-8 Data Selector/Multiplexer 455.00/2,500 74FCT162501ATPVCT | 296-14460-2-ND | 18-Bit Registered Transceiver. 56-SSOP 532.00/1,000 
SN74F153DR 296-14807-1-ND | Dual 1-4 Data Selector/Mux 55 AA 88 74FCT162501CTPVCT | 296-12620-5-ND | 18-Bit Registered Transceiver. 56-SSOP 1.20 1.00 .80 
SN74F153DR 296-14807-2-ND | Dual 1-4 Data Selector/Mux 372.50/2,500 TAFCT162543ATPACT | 296-23191-1-ND | 16-Bit Latched Transceiver NE! .56-TSSOP 2.97 2.38 1.85 
SN74F153NSR 296-13184-1-ND | Dual 1-4 Data Selector/Mux rn eS T4FCT162543ATPACT | 296-23191-2-ND | 16-Bit Latched Transceiver NEI .56-TSSOP 3366.00/2,000 
SN74F153NSR 296-13184-2-ND | Dual 1-4 Data Selector/Mux 308.00/2,000 7A4FCT162652ATPVCT | 296-23192-1-ND | 16-Bit Registered Transceiver NEW!......56-SSOP 2.97 2.38 1.85 
SN74F157ADR 296-14808-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 55 A433 74FCT162652ATPVCT | 296-23192-2-ND | 16-Bit Registered Transceiver NEWT......56-SSOP 1683.00/1,000 
SN74F157ADR 296-14808-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 372.50/2,500 74FCT162652CTPACT | 296-23193-1-ND | 16-Bit Registered Transceiver NEW!....56-TSSOP 2.97 2.38 1.85 
SN74F157AN 296-1552-5-ND_| Quad 2-1 Data Selector/Mu: ENS) 74FCT162652CTPACT | 296-23193-2-ND | 16-Bit Registered Transceiver NEW ....56-TSSOP 3366.00/2,000 
SN74F161AD 296-3557-5-ND_| Sync. 4-Bit Binary Counter. 56 0 4232 74FCT162823CTPVCT | 296-17320-1-ND | 18-Bit Bus Interface Register 56-SSOP 1.20 1.00 80 
SN74F161ADR 296-14809-1-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter. 56 42 32 74FCT162823CTPVCT | 296-17320-2-ND | 18-Bit Bus Interface Registe 56-SSOP 532.00/1,000 
SN74F161ADR 296-14809-2-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter. 455.00/2,500 74FCT162827ATPACT | 296-23194-1-ND | 20-Bit Buffer/Line Driver NE .56-TSSOP 1.20 1.00  .80 
SN74F161ANSR 296-13185-1-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter. 560 428 74FCT162827ATPACT | 296-23194-2-ND | 20-Bit Buffer/Line Driver NEW! .56-TSSOP 1064.00/2,000 
SN74F161ANSR 296-13185-2-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter. 372.00/2,000 CD74FCT244M 296-9413-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-SOP_ 786552 
SN74F163AN 296-14810-5-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter. 56 4282 CD74FCT244S5M96 296-23205-1-ND | Tri-State BICMOS Octal Buffer/Line 
SN74F174ADR 296-14811-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear. yest) si) Driver NEW'.... a oe Ge) 8 
SN74F174ADR 296-14811-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 422.50/2,500 CD74FCT244SM96 296-23205-2-ND | Tri-State BICMOS Octal Buffer/Line 
SN74F175DR 296-14812-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Cleai 52 39 3 Driver NEW!.... 878.00/2,000 
SN74F175DR 296-14812-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear... 16-SOIC 422.50/2,500 CD74FCT245E 296-9414-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 99 83 66 
SN74F240DWR 296-14813-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver, SC a CD74FCT245M 296-9415-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 96 7254 
SN74F240DWR 296-14813-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 478.00/2,000 CD74FCT374M 296-9416-5-ND | Tri-State D-Type Flip-Flop... 78 65 52 
Soe uae Bob see te State hs ae os a a CD74FCT623M 296-9419-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 470 3.77 293 
-3570-1- i : / : CD74FCT843AM 296-9420-5-ND | Tri-State D-Type Latch... 4.95 3.96 3.08 
SN7AF244DBR 206-35/0;2:ND) | Tri-State Octal Buffer/Drive 426,00/2,000 cyosrcrsecract _|296-18408-1-ND | a-bt Registered Transceive 3.15 252 1.96 
SN74F244DWR 296-1180-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 64 48 (36 CY2FCTS2CTOCT 296-18408-2-ND |8-Bit Recistered T f 7410.00/2,500 
SN74F244DWR 296-1180-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivet 426.00/2,000 CY29FCT520ATSOCT | 296-14562-1-ND Tri-State Multilevel Pipeline Registe 3.15 ae 4.96 
SN74F244N 296-1553-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drive 68 51 39 4456 0-9- i f ‘nell ‘ j i ; 
: . CY29FCT520ATSOCT | 296-14562-2-ND | Tri-State Multilevel Pipeline Register 5738.00/2,000 
SN74F245DBR 296-3571-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceivi 64 48 36 % ou rie 
i : CY74FCT138ATQCT —_‘| 296-14563-1-ND | 1-of-8 Decoder. 99 83 66 
SN74F245DBR 296-3571-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 426.00/2,000 CY74FCT138ATQCT 296-14563-2-ND | 1-of-8 Decoder. 4072.50/2,500 
SN74F245DW 296-1181-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 64 4836 CY74FCT138TOCT | 296-23211-1-ND |1-of-8 Decoder NEW! i Gl Gs 
SN74F245DWR 296-1181-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 64 48 36 CY74FCT138TOCT 296-23211-2-ND | 1-of-8 Decoder NEW! 1072.50/2,500 
SN74F245DWR 296-1181-2-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiv 426.00/2,000 Maonontel it treat : Sait 
SNT4E245N Bare PION Tri-State Octal Bus Transcel oy EA ae CY74FCT157CTQCT —‘| 296-12272-5-ND | Tri-State Quad 2-Input Multiplex 16-SSOP 99 83 66 
see Sodtols ae ; : : CY74FCT157CTSOC | 296-9438-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer 16-SOIC 99 83 66 
SN74F251BDR 296-14814-1-ND | Tri-State 1-8 Data Selector/Mux. 62 A735 CY7AFCTIB3CTOCT _ |296-14565-1-ND | 4-Bit Binary Counter 152 114 86 
eb el Fee erat MRR aia anc tanwnae daira ee oer CY74ECTI63CTACT  |296-14565-2-ND | 4-Bit Binary Counter... 7235.00/2,500 
SN74F257DR 296-1855-1.ND | Tri : : ; CY74FCT240ATQCT —_| 296-14569-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver TA he 
~ 1 ri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux....... 16-SOIC 62 A735 CY74FCT240ATOCT 96-14569-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Dri 85.00/2.500 
SN74F257DR 296-1555-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux...... 16-SOIC 505.00/2,500 Beep |! Slate 8-Bit Buffor/LIne Driver B85:00/2:6 
2 CY74FCT240TQCT 296-14570-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver ne. 54 Al 
SN74F260DR 296-14815-1-ND | Dual 5-Input NOR Gate ... 14-SOIC 62,4735 : d edt 
CY74FCT240TQCT 296-14570-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 585.00/2,500 
SN74F260DR 296-14815-2-ND | Dual 5-Input NOR Gate ... 14-SOIC 505.00/2,500 - - - —— 
ie ea Ri i Ms ‘74FCT244ATQCT 296-13854-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver abe. 540° Al 
SN74F280BDR 296-14816-1-ND | 9-Bit Parity Generator/Checke 14-S0IC 6247385 ! d ne 
SN74F280BDR 296-14816-2-ND | 9-Bit Parity Generator/Checkel 14-SOIC 505.00/2,500 CY74FCT244ATQCT | 296-13854-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 585.00/2,500 
SN74F280BN 296-3579-5-ND | 9-Bit Parity Generator/Checke ip 68ST pede lead serene EL ee Hee aie Ae ane Mie kta nba 
o ey Rit Bi - -2- ri-State 8-Bit Buffer/Line Driver i) i 
uaa ND ey MAS Ue oes) oh CYTAFCT244CTACT —_ |296-14006-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 2 54 A 
D-Type Latch 64 48 «36 CY74FCT244CTACT — | 296-14006-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 585.00/2,500 
SN74F373DWR 296-14817-2-ND | Tri-State Octal Transparent CY74FCT244TQCT 296-14572-1-ND Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver me: 540° Al 
D-Type Latch 426.00/2,000 CY74FCT244TQCT 296-14572-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 585.00/2,500 
SN74F373N 296-3586-5-ND | Tri-State Octal Transparent i CY7AFCT244TSOCT | 296-14573-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 2 54 A 
D-Type Latch... 68 5139 CY74FCT244TSOCT _ | 296-14573-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 478.00/2,000 
SN74F374DBR 296-3587-1-ND Tri-State Octal Edge- Triggered CY74FCT245ATPC 296-14574-5-ND | Tri-State 8-Bit Transceiver...... 72 54 At 
D-Type Flip-Flop 64 48 «36 CY74FCT245ATSOCT | 296-23213-1-ND | Tri-State 8-Bit Transceiver NEW! Th Gi 
SN74F374DBR 296-3587-2-ND_| Tri-State Octal Edge-Triggered CY74FCT245ATSOCT | 296-23213-2-ND | Tri-State 8-Bit Transceiver NEW!. 478.00/2,000 
D-Type Flip-Flop... 426.00/2,000 CY74FCT245ATQCT 296-14575-1-ND | Tri-State 8-Bit Transceiver. 72 54 Al 
SN74F374DWR 296-14818-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered CY74FCT245ATQCT 296-14575-2-ND | Tri-State 8-Bit Transceiver... 585.00/2,500 
D-Type Flip-Flop 64 48 36 CY74FCT245CTQCT | 296-23214-1-ND | Tri-State 8-Bit Transceiver NEW! 7 ot ai 
SN74F374DWR 296-14818-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered CY74FCT245CTQCT 296-23214-2-ND | Tri-State 8-Bit Transceiver NEW! 585.00/2,500 
D-Type Flip-Flop... 426.00/2,000 CY74FCT245TQCT 296-9441-1-ND_ | Tri-State 8-Bit Transceive! WE 54 Al 
SN74F374N 296-3588-5-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered CY74FCT245TQCT 296-9441-2-ND | Tri-State 8-Bit Transceive 585.00/2,500 
D-Type Flip-Flop... 68 51 39 CY74FCT257ATQCT | 296-13620-1-ND | Tri-State Quad 2-Input Multiplexe! 2 54 A 
SN74F374NSR 296-13186-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered CY74FCT257ATQCT | 296-13620-2-ND | Tri-State Quad 2-Input Multiplexer. 585.00/2,500 
D-Type Flip-Flop... 64 4836 CY74FCT373ATQCT —_| 296-14576-1-ND | Tri-State 8-Bit Latch. 72 54 A 
SN74F374NSR 296-13186-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered CY74FCT373ATQCT —_‘| 296-14576-2-ND | Tri-State 8-Bit Lat 585.00/2,500 
D-Type Flip-Flop 426.00/2,000 CY74FCT374ATQCT | 296-14577-1-ND | Tri-State 8-Bit Register 7 54 A 
SN74F521DWR 296-14819-1-ND | 8-Bit Identity Comparato 20-SOIG 725A CY74FCT374ATQCT | 296-14577-2-ND | Tri-State 8-Bit Register 585.00/2,500 
SN74F521DWR 296-14819-2-ND | 8-Bit Identity Comparato 20-SOIC 478.00/2,000 CY74FCT374TOCT 296-9442-1-ND | Tri-State 8-Bit Register 2 54 A 
SN74F541DWR 296-14820-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive: 20-SOIC 80 60 45 CY74FCT374TQCT 296-9442-2-ND | Tri-State 8-Bit Register 585.00/2,500 
SN74F541DWR 296-14820-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 532.00/2,000 CY74FCT399CTSOCT | 296-13007-1-ND 16-SOIC 1.20 90 68 
SN74F541NSR 296-13187-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 80 60 45 CY74FCT399CTSOCT | 296-13007-2-ND 16-SOIC 798.00/2,000 
SN74F541NSR 296-13187-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 532.00/2,000 CY74FCTS40CTQCT | 296-13855-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 20-SSOP_ 72,54 
SN74F543DWR 296-14821-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver....... 105 88 70 CY74FCTS40CTOCT — | 296-13855-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 585.00/2,500 
SN74F543DWR 296-14821-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver.......24-SOIC 932.00/2,000 CY74FCT541 ATPC 296-14578-5-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver AP 54 At 
SN74F573DWR 296-14822-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch......20-SOIC 64. ~=—«.48—««36 CY74FCT541ATQCT — | 296-13699-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 2 54 A 
SN74F573DWR 296-14822-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch...... 20-SOIC 426.00/2,000 CY74FCT541ATQCT 296-13699-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 585.00/2,500 
SN74F573N 296-3599-5-ND Tri-State Octal Transparent D-Type Late 68 Si) 39 CY74FCT541CTQCT 296-12629-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 12 54. Al 
SN74F574DWR 296-14823-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered CY74FCT541CTQCT | 296-12629-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 585.00/2,500 
D-Type Fllp-Flop..... dss CY74ECTS41CTSOCT | 296-12274-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver i del al 
SN74F574DWR 296-14823-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered CY74FCTS41CTSOCT | 296-12274-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 478.00/2,000 
D-Type Flip-Flop .. 426.00/2,000 CY74FCT541TQCT 296-18409-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 72 sa 
SN74F574N 296-14824-5-ND TStale Octal Edger Inggered Beene CY74FCT541TQCT 296-18409-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver 585.00/2,500 
TYG FAD FOP one rseen : ; ; CY74FCT543ATQCT | 296-14579-1-ND | Tri-State 8-Bit Latched Transceiver. 72 54 Al 
SN74FI16DWR Bocas saan) ‘6-Bit Schottky Barrier Diode CY74FCTS43ATOQCT | 296-14579-2-ND | Tri-State 8-Bit Latched Transceiver. 585.00/2,500 
RC Bus Termination Array... 20-S0IC 3.60 2.88 2.24 CY74FCTS73ATSOCT | 296-23216-1-ND | Tri-State 8-Bit Latch NEW! Rm ea 
SN74F1016DWR 296-3544-2-ND | 16-Bit Schottky Barrier Diode CY74FCTS73ATSOCT | 296-23216-2-ND | Tri-State 8-Bit Latch NEW! 478.00/2,000 
RC Bus Termination Array ..........--:se0 20-SOIC 4080.00/2,000 CY74FCT574ATQCT 296-14580-1-ND | Tri-State 8-Bit Register... 72 54. At 
FCT Family CY74FCTS74ATQCT | 296-14580-2-ND | Tri-State 8-Bit Register 585.00/2,500 
74FCT162H501CTPACT | 296-23195-1-ND | 18-Bit Registered Transceiver NEW!....56-TSSOP 4.32 3.46 2.69 CY74FCT574TQCT 296-14581-1-ND | Tri-State 8-Bit Register te. 54a 
74FCT162H501CTPACT | 296-23195-2-ND | 18-Bit Registered Transceiver NEWS....56-TSSOP 4896.00/2,000 CY74FCTS74TQCT 296-14581-2-ND | Tri-State 8-Bit Register 585.00/2,500 
74FCT162240ATPACT | 296-23187-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver NEW! 8-TSSOP 1.29 1.08 86 CY74FCT646ATQCT —_‘| 296-14582-1-ND | Tri-State 8-Bit Registered Transceiver. 120 90 68 
74FCT162240ATPACT | 296-23187-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver NEW! 8-TSSOP 1144.00/2,000 CY74FCT646ATQCT —_ | 296-14582-2-ND | Tri-State 8-Bit Registered Transceiver. 975.00/2,500 
74FCT162244ATPVCT |296-14458-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver... 48-SSOP_ 1.20 1.00 _.80 (Continued) 
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igi : DIGITAL LOGIC (Continued 
INSTRUMENTS Digi Reel f : 
ele Digi-Key Price Each Tele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CY74FCT64GATSOCT | 296-23217-1-ND | Tri-State 8-Bit Registered SN74GTLP1394PWR | 296-9814-1-ND | 2-Bit Bus Transceive 16-TSSOP 259 207 1.61 
Transceiver NEW......... 72 54 A SN74GTLP1394PWR | 296-9814-2-ND | 2-Bit Bus Transceivel .16-TSSOP 2932.00/2,000 
CY74FCT646ATSOCT | 296-23217-2-ND | Tri-State 8-Bit Registered SN74GTLP1395DGVR | 296-12465-1-ND | Dual Bi LyTTL-t- GTLP Bus Transceiver —  .. 
Transceiver NEW!......... 478.00/2,000 with Split ‘ort i ny hs) 15 
CY74FCT821ATQCT 296-14583-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop. He ES SN74GTLP1395DGVR_ | 296-12465-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCTS21ATOCT | 296-14583-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop... 24-SSOP 585.00/2,500 with Split LVTTL Port .20-TVSOP 3188.00/2,000 
CY74FCT821BTPC 296-14584-5-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Register.........24-Dip 1.05 88  .70 SN74GTLP1395DWR = | 296-12466-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCT821CTQCT | 296-14585-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Register....24-SSOP 72 5441 with Split LVTTL Port wn 20-SOIC 2.81 2.25 1.75 
CY74FCT821CTOCT — | 296-14585-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Register .....24-SSOP 585.00/2,500 SN74GTLP1395DWR | 296-12466-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCT827ATSOC | 296-9443-5-ND_| Tri-State 10-Bit Buffer. 24-SOP 7254 suracTipiaescana Pemtmeonit ith Sout EVIL Port. ate oe 20-SOIC 3188.00/2,000 
CY74FCT827CTQCT | 296-15180-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer 2a-SSOP. 72s OO ne is BS eNO ET 
CY74FCT827CTOQCT | 296-15180-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer. 24-SSOP 585.00/2,500 with Split LVITL Port -20-VFBGA 3.15 2.52 _ 1.96 
CY74FCT827CTSOCT | 296-12845-1-ND | Tri-State 10-Bit Butter. .24-SOIGC 72 BA SN74GTLP1395GQNR | 296-13189-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCT827CTSOCT | 296-12845-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer. .24-SOIC 478.00/2,000 with Split LVTTL Port ..- 20-VFBGA 1785.00/1,000 
CY74ECT2244ATQCT | 296-14566-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drivel 20-SSOP_ 72,54 SN74GRLP1395PWR | 296-12467-1-ND Se ae zssop ee 
CY74FCT2244ATOCT | 296-14566-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Driver... 20-SSOP 585.00/2,500 : 4 d a 
CY74FCT2244CTQCT | 296-14567-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-SS0P 72 «54 A SNTAGRERISESEWN: la aaa O08) 1 Oy io GI PBs Transceet cde amaaNeT 
CY74FCT2244CTQCT | 296-14567-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drivel 20-SSOP 585.00/2,500 wai Spt Oth = wes 
CY74FCT2245ATQCT | 296-12974-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 20-0SOP 72,54 SN74GTLP2033DGGR_ | 296-12468-1-ND oT Aas -GTLP Registered aa-tssop Oconee 
Cvese aes THOT 296-12974-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 20-QSOP 585.00/2,500 SN7AGTLPDOSaDGGR PERMEMERONN on LVETL io GTLP Hagisisted 
74FCT2245TSOCT =| 296-14568-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive . 20-SOIC B12 54 AL Transceiver... 48-TSSOP 6876.00/2,000 
CY74FCT2245TSOCT | 296-14568-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv .20-SOIC 478.00/2,000 sN74GTLP20330GVR | 296-12469-1-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Registered ahd 
CY74FCT2245TSOC ‘| 296-9439-5-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiv .20-S0I0 72 SA AY Tianecalar: Ag-TVSOP 5.50 440 3.72 
CY74FCT2257ATQCT | 296-14005-1-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux 16-0SOP 1.68 134 1.01 SUVACTLPIOUIDEVA EAS PREGERIA PERL Rea : : : 
CY74FCT2257ATQCT | 296-14005-2-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux 16-QSOP 2145.00/2,500 Tanershier 9 Pern saenaan 
CY74FCT2373CTSOC | 296-12975-5-ND | Tri-State Octal Transparent Latch .. -20-S0IC 7254 SN74GTLP2033GQLR | 296-13190-1-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj.-Edge-Rate Register as 
CY74ECT2541ATQCT | 296-14007-1-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-SSOP 7254 Transcvr w/Split LVTTL Port/inverter..56-VFBGA 580 4.64 3.92 
CY74FCT2541ATOCT | 296-14007-2-ND | Tri-State 8-Bit Buffer/Line Drive 20-SSOP 585.00/2,500 SN74GTLP2033GQLR | 296-13190-2-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj.-Edge-Rate Register 
CY74FCT2573ATQCT | 296-23215-1-ND | Tri-State 8-Bit Latch NEW! 20-QSOP 90 75 60 Transcvr w/Split LVTTL Port/Inverter ... 56-VFBGA 3625.00/1,000 
CY74FCT2573ATQCT | 296-23215-2-ND | Tri-State 8-Bit Latch NEW! 20-QSOP 975.00/2,500 SN7AGTLPOOSIDGGR | 296-13191-A-ND | 6-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register 
CY74FCT2574ATQCT =| 296-13635-1-ND | Tri-State High Speed, Low Power, Octal Transcvr with Split LVTTL Port. ..48-TSSOP 5.50 4.40 3.72 
D-Type Flip-Flop 20-asoP 7254 SN74GTLP2034DGGR_| 296-13191-2-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register 
CY74FCT2574ATQCT =| 296-13635-2-ND | Tri-State High Speed, Low ‘Power, Octal Transcvr with Split LVTTL Port. ....48-TSSOP 6876.00/2,000 
D-Type Flip-Flop 20-QS0P 585.00/2,500 SN74GTLP2034DGVR | 296-13192-1-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register 
CY74FCT2652ATQCT | 296-13698-1-ND | Tri-State 8-Bit Registered Transceiver....24-QSOP 2.00 1.60 1.20 Transcvr with Split LVTTL Port...........48-TVSOP 5.50 4.40 3.72 
CY74FCT2652ATOCT | 296-13698-2-ND | Tri-State 8-Bit Registered Transceiver 24-QSOP 3135.00/2,500 SN74GTLP2034DGVR_ | 296-13192-2-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register 
CY74FCT2827ATQCT | 296-14166-1-ND | Tri-State 10-Bit Butter 24-SSOP 2.00 1.60 1.20 Transcvr with Split LVTTL Pott............48-TVSOP 6876.00/2,000 
CY74FCT2827ATOCT | 296-14166-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer. 24-SSOP 2560.00/2,500 SN74GTLP2034GQLR | 296-13193-1-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register 
CY74FCT16244ATPACT | 296-14306-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 8-TSSOP 135 113 90 Transceiver with Split LVTTL Port........56-VFBGA 5.80 4.64 3.92 
CY74FCT16244ATPACT | 296-14306-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver... 48-TSSOP 1198.00/2,000 SN74GTLP2034GQLR | 296-13193-2-ND | 8-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate Register 
CY74FCT16244C PACT | 296-23212-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver NEW! BTSSOP 135 113 90 Transceiver with Split LVTTL Port........ 56-VFBGA 3625.00/1,000 
CY74FCT16244CTPACT | 296-23212-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver NEW! 8-TSSOP 1198.00/2,000 SN74GTLP2T395DGVR | 296-13194-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCT16245ATPACT | 296-16761-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TSSOP 135 113 90 with Split LVITL Port 20-TVSOP 2.81 2.25 1.75 
CY74FCT16245ATPACT | 296-16761-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TSSOP 4198.00/2,000 SN74GTLP21395DGVR | 296-13194-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCT16373CTPACT | 296-13619-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent with Split LVITL Port .20-TVSOP 3188.00/2,000 
D-Type Latch 48-TSSOP 135 113 90 SN74GTLP21395DWR | 296-13195-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GT ver 
CY74FCTI6373CTPACT | 296-13619-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent with Split LVTTL Port ~--20-SOIC RUZ OaaIE/D 
D-Type Latch 48-TSSOP 1197.00/2,000 SN74GTLP21395DWR | 296-13195-2-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCT16373CTPVC | 296-12687-5-ND | Tri-State 16-Bit Transparent D-Type with Split LVTTL Port ---- 20-SOIC 3188.00/2,000 
Latch Flip-Flop 48-SSOP 1.35 1.13 .90 SN74GTLP21395GQNR | 296-13197-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCT16374CTPACT | 296-12688-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flo 8-TSSOP 1.35 1.13 90 with Split LVITL Port -20-VFBGA 3.15 2.52 1.96 
CY74FCT16374CTPACT | 296-12688-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 8-TSSOP 1198.00/2,000 SN7AGTLP21S95GQNR Cae) Dual (Bk Lv TTL to Gn Mot yERBA Perarinn 
CY74ECT16374TPVC | 296-12273-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 48-SSOP 1.35 113 90 Wes o nel? wae 
CY74FCT16543ATPACT | 296-12973-1-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver.....56-TSSOP 1.38 1.10 .83 SN74GTLP21395PWR | 296-13198-1-ND | Dual 1-Bit LVTTL-to-GTLP Bus Transceiver 
CY74FCT16543ATPACT | 296-12973-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver......56-TSSOP 1430.00/2,000 with Split LVTTL Port --20-TSSOP 2.81 2.25 1.75 
CY74FCT16827CTPACT | 296-15309-1-ND | 20-Bit Butter/Line Driver 6-TSSOP 1.38 1.10 83 SN74GTLP21395PWR | 296-13198-2-ND Bee ee lla’ Bus Transceiver Te66r erage cad 
CY74FCT16827CTPACT | 296-15309-2-ND | 20-Bit Buffer/Line Driver 6-TSSOP 2366.00/2,000 SN74QTLP2ONRADEGR BER ERGOERNG 8 Bi LVATL-GTLP ‘dl ge Rate pose 
CY74FCT162244TPVCT | 296-14564-1-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 135 143 90 Registered Transceiver with Split 
CY74FCT162244TPVCT | 296-14564-2-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver... 599.00/1,000 LVTTL Port and Inverter Ag-TSSOP 5.50 440 3.72 
CY74FCT162245CTPVC | 296-12551-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1.35 113 90 SNTAGTLPOOUSSUGGR | SUEAGIOO SND | Ebi LVTIL-GTLP Adj Edge fate - : : 
Future Bus Family Registered Transceiver with Split 
SN74FB2031RC 296-1560-5-ND | 9-Bit Address/Data Transceiver. 8.91 8.03 7.12 LVTTL Port and Inverter ...48-TSSOP 6876.00/2,000 
SN74FB2033ARC 296-1561-5-ND | 8-Bit Transceiver... 916 8.25 7.32 SN74GTLP22033DGVR | 296-13200-1-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge Rate 
SN74FB2033KRC 296-3605-ND 8-Bit TTL/BTL Registered Transceivet 10.33 9.30 8.25 Registered Transceiver with 
SN74FB2040RC 296-3606-ND | 8-Bit TTL/BTL Transceiver . 958 8.63 7.65 Split LVTTL Port... 48-TVSOP 5.50 4.40 3.72 
SN74FB2041ARC 296-3607-ND | 7-Bit TTL/BTL Transceiver . 958 863 7.65 SN74GTLP22033DGVR | 296-13200-2-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge Rate 
GTL Famil Registered Transceiver with 
SNTAGTLIGSSOGGR —[BEATSAANT | 16-BH Universe Bus Transoher T016 915 812 SPIRCVITE POT. en EUG EON) 
SN74GTL1655DGGR | 296-1184-2-ND_| 16-Bit Universal Bus Transceive 15068.00/2,000 SN7AGTLP22033G0LR [eabale2Uia GND aie THceeeee aE 
SN74GTL2006PWR — | 296-17670-1-ND | 13-Bit GTL-LVTTL Translator. 1.88 1.50 1.13 J 
SN74GTL2006PWR | 296-17670-2-ND | 13-Bit GTL-LVTTL Translator... 1950.00/2,000 Split LVTTL Port... ~ 5O-VFBGA 5.80 4.64 3.92 
SN74GTL2007PWR —-| 296-17963-1-ND | 12-Bit GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL SN74GTLP22033GQLR | 296-13201-2-ND ee eae edge Rate 
Translator. 1.88 1.50 1.13 egistered Transceiver wi 
SN74GTL2007PWR | 296-17963-2-ND |12-Bit GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL SNTAGTLP2203,0 GR CEORCETORTET 8 eee nanan BO VEBGA 3625.00/1,000 
sansialot ee 1250 -Dere oad Rema RepisterT foe t.48-TSSOP 5.50 4.40 3.72 
SN74GTL2010PWR — | 296-21026-1-ND | 10-Bit Voltag p. A-TSSOP 1.63 1.30 .98 egister Transcvr w/Split ules : ! : 
SN74GTL2010PWR | 296-21026-2-ND | 10-Bit Voltage Clamp. 4-TSSOP 1690.00/2,000 SN74GTLP22034DGGR | 296-13202-2-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate 
SN74GTL2107PWR 296-21322-1-ND | 12-Bit GTL-/GTL/GTL+ to LVITL Register Transcvr w/Split LVTTL Port .. 48-TSSOP 6876.00/2,000 
Translator: 28-TSSOP 188 150 1.13 SN74GTLP22034DGVR | 296-13203-1-ND ea LLG? Adj -Edge-ate ee eer 
SN74GTL2107PWR  |296-21322-2-ND |12-Bit GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL SNTAGTLP22084bavR eeRecenNT sean eee Rate as Se) al) Sie 
Translator 28-TSSOP 1950.00/2,000 Register Transcvr w/Split LVTTL Port .. 48-TVSOP 6876.00/2,000 
SN74GTL16612DGGR | 296-9808-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceivel 6-TSSOP 660 5.28 4.46 : s a 
SN74GTL16612DGGR | 296-9808-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceive 6-TSSOP 8250.00/2,000 SN74GTLP22034GQLR | 296-13204-1-ND COO eer Adee hae t..5e-vEBGA (RECOMMEOMee 
SN74GTL16612DL __| 296-9809-5-ND_| 18-Bit Universal Bus Transceiver... 56-SSOP 6.60 5.28 4.46 SN74GTLP2ONBAGOLR RERREUEONL BBR LVTTL-CTLP Adi tdoe-Rate : : : 
SN74GTLIG61GDGGR |296-1185-1-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiver..........56-TSSOP 9.00 7.20 6.08 Register Transcvr w/Split LVTTL Port... 56-VFBGA 3438.00/1,000 
SN74GTL1G616DGGR |296-1185-2-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiver 6-TSSOP 14080.00/2,000 i : 
SN74GTLIG616DLR | 296-9810-1-ND_ | 17-Bit Universal Bus Transceivel 56-SSOP 9.00 7.20 6.08 GTLPH Family 
SN74GTL1G616DLR | 296-9810-2-ND_ | 17-Bit Universal Bus Transceivel 56-SSOP 7040.00/1,000 SN74GTLPH306DGVR ]296-13212-1-ND | 8-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver.......24-TVSOP 4.05 3.24 252 
SN74GTL16622ADGGR | 296-1186-1-ND_| 18-Bit Bus Transceiver. 4-TSSOP 9.08 8.18 7.25 SE ee Pete Satan Peele Bus rangeetiet Seen Age ooo aa 
i A i ae BI * lus Transceiver a 4 is zt 
Sa TAT ISS2CADGGR Pee em| (cot Bus Transcalver....... ot TSSOF ease SN74GTLPH3OBDWR _ |296-12341-2-ND |8-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver......... 24-SOIC 4590.00/2,000 
SN74GTL16923DGGR_|296-9811-2-ND_|18-Bit Universal Bus Transceiver..........64-TSSOP____13214.00/2,000 SN7AGTLPHTG12DGGR PSI oauaay) 12 BT LVITLGILP Adj-Edge-Rate-tssop OCTET 
GTLP Family SN74GTLPH16120GGR | 296-13206-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate 
SN74GTLP817DGVR | 296-13205-1-ND | GTLP-to-LVTTL 1-t0-6 Fanout Driver......24-TVSOP 3.94 315 245 Universal Bus Transceiver... .64-TSSOP 40626.00/2,000 
SN74GTLP817DGVR =| 296-13205-2-ND | GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver......24-TVSOP 4462.00/2,000 SN74GTLPH1616DGGR | 296-11932-1-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiver .64-TSSOP 8.50 6.80 5.74 
SN74GTLP817DWR — | 296-12338-1-ND | GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver........24-SOIC 3.94 315 2.45 SN74GTLPH1616DGGR | 296-11932-2-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiver .64-TSSOP 10626.00/2,000 
SN74GTLP817DWR — |296-12338-2-ND | GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver........24-SOIC 4462.00/2,000 SN74GTLPH1627DGGR | 296-15555-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver .....64-TSSOP 7.50 6.00 5.07 
SN74GTLP817PWR__ | 296-12339-1-ND | GTLP-to-LVTTL 1-to-6 Fanout Driver......24-TSSOP 3.94 3.15 2.45 SN74GTLPH1627DGGR | 296-15555-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver ......64-TSSOP 9376.00/2,000 
SN74GTLP8T7PWR | 296-12339-2-ND |GTLP-to-LVTTL 1-t0-6 Fanout Driver...... 24-TSSOP 4462.00/2,000 SN74GTLPH1645DGGR | 296-12470-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver.....56-TSSOP 3.94 315 2.45 
SN74GTLP1394DGVR }296-9812-1-ND | 2-Bit Bus Transceiver. 6-TVSOP 259 207 1.61 SN74GTLPH1645DGGR | 296-12470-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver ......56-TSSOP 4462.00/2,000 
SN74GTLP1394DGVR |296-9812-2-ND | 2-Bit Bus Transceiver. 6-TVSOP 2932.00/2,000 SN74GTLPH1645DGVR | 296-12471-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver.....56-TVSOP 3.94 3.15 2.45 
SN74GTLP1394DR | 296-9813-1-ND | 2-Bit Bus Transceiver. .16-SOIC 259 207 1.61 SN74GTLPH1645DGVR | 296-12471-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver .....56-TVSOP 4462.00/2,000 
SN74GTLP1394DR __ | 296-9813-2-ND_| 2-Bit Bus Transceiver 16-SOIC 3622.50/2,500 (Continued) 
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EXAS igi : DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS ainicRoal ! : 
wil Digi-Key Price Each Uslb Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74GTLPH1645GQLR | 296-12663-1-ND | 16-Bit LVITL-GTLP Bus Transceiver......56-VFBGA 4.50 360 2.80 CD74HC85M96 296-9242-2-ND | 4-Bit, HS, Magnitude Comparator. 877.50/2,500 
SN74GTLPH1645GQLR | 296-12663-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver ...... 56-VFBGA 2550.00/1,000 CD74HC86E 296-12822-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-Dip 72 54 41 
SN74GTLPH1655DGGR | 296-12340-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate CD74HC93M96 296-9243-1-ND | 4-Bit Binary Ripple Counter 81 68 54 
Universal Bus Transceiver... 64-TSSOP 850 6.80 5.74 CD74HC93M96 296-9243-2-ND | 4-Bit Binary Ripple Counter 877.50/2,500 
SN74GTLPH1655DGGR | 296-12340-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate CD74HC112E 296-12776-5-ND | Dual, Negative, J-K Flip-Flop 
Universal Bus Transceiver... 64-TSSOP 10626.00/2,000 with Set and Reset. 72.54 At 
SN74GTLPH3245GKFR | 296-13213-1-ND | 32-Bit LVTTL-GTLP Adj.-Edge-Rate CD74HC112M96 296-12777-1-ND | Dual, Negative, J-K Flip-Flop 
BUS TransCeiVel.........csssccssssseeceeccsssseee 114-LFBGA 530 4.24 3.58 with Set and Reset. 64 AB 36 
SN74GTLPH3245GKFR | 296-13213-2-ND | 32-Bit LVTTL-GTLP At CD74HC112M96 296-12777-2-ND | Dual, Negative, J-K Flip-Flop 
Bus Transceiver... .114-LFBGA 3313.00/1,000 with Set and Reset. 520.00/2,500 
SN74GTLPH16612DLR | 296-9815-1-ND_| 18-Bit Universal Bus Transceive 56-SSOP 6.60 5.28 4.46 CD74HC112PWR 296-12778-1-ND | Dual, Negative, J-K Flip-Flop 
SN74GTLPH16612DLR | 296-9815-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver... 56-SSOP 4125.00/1,000 with Set and Reset. 64 A836 
SN74GTLPH16612GR | 296-9816-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceive 6-TSSOP 610 488 4.12 CD74HC112PWR 296-12778-2-ND | Dual, Negative, J-K Flip-Flop 
SN74GTLPH16612GR | 296-9816-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver. 6-TSSOP. 7626.00/2,000 with Set and Reset. 426.00/2,000 
SN74GTLPH16912GR_ | 296-13207-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Universal CD74HC123E 296-9171-5-ND | Dual Retriggerable Monostable 
Bus Transceiver... 56-TSSOP 6.50 5.20 4.39 Multivibrators with Reset . 53 40 30 
SN74GTLPH16912GR_ | 296-13207-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Universal CD74HC123M 296-9172-5-ND | Dual Retriggerable Monostal 
Bus Transceiver 8750.00/2,000 Multivibrators with Reset 44 al ad 
SN74GTLPH16912VR_= | 296-12256-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Universal CD74HC123M96 296-14508-1-ND | Dual Retriggerable Monostable 
Bus Transceiver 650 5.20 4.39 Multivibrator with Reset A436 27 
SN74GTLPH16912VR_ | 296-12256-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Universal CD74HC123M96 296-14508-2-ND | Dual Retriggerable Monostable 
Bus Transceiver 8750.00/2,000 Multivibrator with Reset 297.50/2,500 
SN74GTLPH16916GR = | 296-13208-1-ND | 17-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus CD74HC123PWR 296-12780-1-ND | Dual Retriggerable Monostable 
Transcvr w/Buffered Clock Outputs......56-TSSOP 650 5.20 4.39 Multivibrators with Reset 44 OOmnee 
SN74GTLPH16916GR | 296-13208-2-ND | 17-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus CD74HC123PWR 296-12780-2-ND | Dual Retriggerable Monostable 
Transcvr w/Buffered Clock Outputs......56-TSSOP 8750.00/2,000 Multivibrators with Reset 16-TSSOP 246.00/2,000 
SN74GTLPH16916VR | 296-13209-1-ND | 17-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus CD74HC125E 296-12781-5-ND | Tri-State High Speed Quad Buffer 14-Dip 9.7254 
Transcvr w/Buffered Clock Outputs......56-TVSOP 6.50 5.20 4.39 CD74HC125M 296-9173-5-ND | Tri-State High Speed Quad Buffe 64 48 36 
SN74GTLPH16916VR_ | 296-13209-2-ND | 17-Bit LVTTL-GTLP Universal Bus CD74HC125M96 296-14509-1-ND | Tri-State High Speed Quad Buffe 64 48.36 
Transcvr w/Buffered Clock Outputs......56-TVSOP 8750.00/2,000 CD74HC125M96 296-14509-2-ND | Tri-State High Speed Quad Buffel 520.00/2,500 
SN74GTLPH16927GR_ | 296-15556-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with CD74HC126E 296-12782-5-ND | Tri-State High Speed Quad Buffe 72. 54. 4 
Source Sync. Clock Output 7.00 560 4.73 CD74HC126M 296-12783-5-ND | Tri-State High Speed Quad Buffer 64 48 36 
SN74GTLPH16927GR _ | 296-15556-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with CD74HC126M96 296-14510-1-ND | Tri-State High Speed Quad Buffe 64 48 «36 
Source Sync. Clock Output 8750.00/2,000 CD74HC126M96 296-14510-2-ND | Tri-State High Speed Quad Buffe 520.00/2,500 
SN74GTLPH16927KR | 296-15557-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with CD74HC132E 296-12784-5-ND | Quad 2-Input Schmitt-Trig. NAND Gate. YE en a 
Source Sync. Clock Output 850 6.80 5.74 CD74HC132M 296-9175-5-ND | Quad 2-Input Schmitt-Trig. NAND Gate . 64 48 36 
SN74GTLPH16927KR | 296-15557-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with CD74HC132M96 296-9175-1-ND | Quad 2-Input Schmitt-Trig. NAND Gate . 64 48 36 
Source Sync. Clock Output. 5313.00/1,000 CD74HC132M96 296-9175-2-ND | Quad 2-Input Schmitt-Trig. NAND Gate 520.00/2,500 
SN74GTLPH16927VR_ | 296-15558-1-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Trans CD74HC137E 296-9176-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer, 
Source Sync. Clock Output 7.70 616 5.20 with Address Latch..... 53 40 30 
SN74GTLPH16927VR_ | 296-15558-2-ND | 18-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver with CD74HC138E 296-12785-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux, 
Source Sync. Clock Output 9626.00/2,000 Inverting/Non-Inverting 44 ga 2 
SN74GTLPH16945GR_ | 296-13210-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver OSs roa 2:52) CD74HC138M 296-9177-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux, 
SN74GTLPH16945GR_ | 296-13210-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 4590.00/2,000 Inverting/Non-Inverting.... 64 48 36 
SN74GTLPH16945VR | 296-13211-1-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver M05 3:24 252 CD74HC138M96 296-14511-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux, 
SN74GTLPH16945VR_= | 296-13211-2-ND | 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 8-TVSOP 4590.00/2,000 Inverting/Non-Inverting ..... 64 ee) 
SN74GTLPH32912KR_ | 296-15559-1-ND | 36-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver .....114-LFBGA 833 7.50 6.65 CD74HC138M96 296-1451 1-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux, 
SN74GTLPH32912KR | 296-15559-2-ND | 36-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver .....114-LFBGA 6175.00/1,000 Inverting/Non-Inverting.... 520.00/2,500 
SN74GTLPH32916KR_ = | 296-15560-1-ND | 34-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver CD74HC139M96 296-14512-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 64 48 36 
with Buffered Clock Output W14-LFBGA 8.33 7.50__ 6.65 CD74HC139M96 296-14512-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 520.00/2,500 
SN74GTLPH32916KR | 296-15560-2-ND | 34-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver CD74HC147E 296-14513-5-ND | 10-4 Line Priority Encoder.. 53 40.30 
with Buffered Clock Output... .114-LFBGA 6175.00/1,000 CD74HC151M96 296-12787-1-ND | HS CMOS Logic 8-Input Mu “Asomne? 
SN74GTLPH32945KR =| 296-12472-1-ND | 32-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 96-LFBGA 5.06 4.05 3.15 CD74HC151M96 296-12787-2-ND | HS CMOS Logic 8-Input Mu 297.50/2,500 
SN74GTLPH32945KR | 296-12472-2-ND | 32-Bit LVTTL-GTLP Bus Transceiver 2869.00/1,000 CD74HC154EN 296-9181-5-ND | 4-16 Line Decoder/Demultiplexe 90 75 60 
HC Family CD74HC154M 296-9182-5-ND | 4-16 Line Decoder/Demultiplexer 60 45 34 
CD74HCOOE 296-12769-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 4B 35. 24 CD74HC161M96 296-23206-1-ND | High Speed CMOS Logic Presettable 
CD74HCOOM 296-9167-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 48.3627 Counter NEW!.. 64 48 36 
CD74HCOOM96 296-14504-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 40 33.22 CD74HC161M96 296-23206-2-ND | High Speed CMOS Logic Presettable 
CD74HCOOM96 296-14504-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 260.00/2,500 Counter NEW!. 520.00/2,500 
CD74HCO2E 296-12770-5-ND | High Speed, Quad 2-Input NOR Gate (AT coe wee CD74HC164E 296-12788-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Registe! 72 54 AL 
CD74HCO3M96 296-12771-1-ND | High Speed, Quad 2-Input NAND Gate CD74HC164M 296-12789-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register... 64 48 36 
with Open Drain 48 #436 «27 CD74HC164M96 296-14514-1-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register... 64.48 36 
CD74HCO3M96 296-12771-2-ND | High Speed, Quad CD74HC164M96 296-14514-2-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register... 520.00/2,500 
with Open Drain oe 390.00/2,500 CD74HC165E 296-12790-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register... 712 54 AL 
CD74HCO4E 296-12772-5-ND | High Speed, CMOS Logic Hex Inverter .. AT 38.26 CD74HC165M 296-12791-5-ND | 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Registe! AT 38 29 
CD74HC04M 296-17318-5-ND | High Speed, CMOS Logic Hex Inverter . 40 33.22 CD74HC173PWR 296-12792-1-ND | Tri-State Quad D-Type Flip-Flop... .16-TSSOP 48 slay sal 
CD74HCO4M96 296-14505-1-ND | High Speed, CMOS Logic Hex Inverter . AO 133029) CD74HC173PWR 296-12792-2-ND | Tri-State Quad D-Type Flip-Flo .16-TSSOP 320.00/2,000 
CD74HCO4M96 296-14505-2-ND | High Speed, CMOS Logic Hex Inverter . 260.00/2,500 CD74HC174E 206-14515-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset. 16-Dip 72 +54 Al 
CD74HCO8E 296-12773-5-ND | High Speed, Quad 2-Input AND Gate 64 48 36 CD74HC192PWR 296-12793-1-ND | Presettable Synchronous 
CD74HCO8M 296-9169-5-ND | High Speed, Quad 2-Input AND Gate 48 ea ee 4-Bit Up/Down Counters. 16-TSSOP 60 45 84 
CD74HCO8M96 296-14506-1-ND | High Speed, Quad 2-Input AND Gate 40 33 22 CD74HC192PWR 296-12793-2-ND | Presettable Synchronous 
CD74HCO8M96 296-14506-2-ND | High Speed, Quad 2-Input AND Gate 260.00/2,500 4-Bit Up/Down Counters. .16-TSSOP 400.00/2,000 
CD74HCO8QM96EP 296-22100-1-ND | HS, Quad 2-Input AND Gate NEW! 1.68 1.34 1.01 CD74HC194E 296-9183-5-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register........16-Dip 712 54° Al 
CD74HCO8QM96EP 296-22100-2-ND | HS, Quad 2-Input AND Gate NEW! 2145.00/2,500 CD74HC194M 296-9185-5-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register..... 16-SOIC 48 clip al 
CD74HC10E 296-12774-5-ND | Triple 3-Input NAND Gat 64 48.36 CD74HC194M96 296-9185-1-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register..... 16-SOIC 96 80 = .64 
CD74HC10M 296-12775-5-ND | Triple 3-Input NAND Gat 48 36. «27 CD74HC194M96 296-9185-2-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register... 16-SOIC 390.00/2,500 
CD74HC10M96 296-14507-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat AB 36 0«(oOT CD74HC194PWR 296-12794-1-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register... 16-TSSOP 48 36.27 
CD74HC10M96 296-14507-2-ND | Triple 3-Input NAND Gat 390.00/2,500 CD74HC194PWR 296-12794-2-ND | 4-Bit Bi-Directional Univ. Shift Register... 16-TSSOP 320.00/2,000 
CD74HC11M 296-9170-5-ND | Triple 3-Input AND Gate. A8 360.27 CD74HC195PWR 296-12795-1-ND | 4-Bit Parallel Access Register .. . 16-TSSOP 92 69 52 
CD74HC11M96 296-12779-1-ND | Triple 3-Input AND Gate. 48 seal 2 CD74HC195PWR 296-12795-2-ND | 4-Bit Parallel Access Register .. .16-TSSOP 612.00/2,000 
CD74HC11M96 296-12779-2-ND | Triple 3-Input AND Gate. 390.00/2,500 CD74HC221E 296-9187-5-ND | HS Dual Mono Multivibrator with Reset. 16-Dip 66 FOO NmeROG) 
CD74HC14E 296-12786-5-ND | Hex Schmitt Trigger Invertel AT 38 ~~» 26 CD74HC221M96 296-17789-1-ND | HS Dual Mono Multivibrator with Reset..... 16-SOIC -60 45.34 
CD74HC14M 296-9179-5-ND | Hex Schmitt Trigger Invertei 40 33.22 CD74HC221M96 296-17789-2-ND | HS Dual Mono Multivibrator with Reset..... 16-SOIC 487.50/2,500 
CD74HC14M96 296-9179-1-ND | Hex Schmitt Trigger Invertei A0 33.22 CD74HC221PWR 296-12796-1-ND | HS Dual Mono Multivibrator w/Reset...... 16-TSSOP 60 45 34 
CD74HC14M96 296-9179-2-ND | Hex Schmitt Trigger Invertet 260.00/2,500 CD74HC221PWR 296-12796-2-ND | HS Dual Mono Multivibrator w/Reset......16-TSSOP 400.00/2,000 
CD74HC27M 296-9186-5-ND | Dual 4-Input AND Gate .. 48. «36.27 CD74HC237M96 296-12797-1-ND | 3-to-8 Line Decoder Demux 
CD74HC27E 296-12802-5-ND | High Speed Triple 3-Input NOR Gate 64 48 «36 with Address Latches -16-SOIC 64.4836 
CD74HC30E 296-9196-5-ND | 8-Input NAND Gate 53 42° 32 CD74HC237M96 296-12797-2-ND | 3-to-8 Line Decoder Demux 
CD74HC30M 296-9197-5-ND | 8-Input NAND Gate 46 Bhai} with Address Latches .. 16-SOIC 520.00/2,500 
CD74HC30M96 296-14521-1-ND | 8-Input NAND Gate 46 p36) CD74HC237PWR 296-13813-1-ND | 3-to-8 Line Decoder Demux 
CD74HC30M96 296-14521-2-ND | 8-Input NAND Gate 297.50/2,500 CMOS Logic... ne 16-TSSOP 64.4836 
CD74HC32E 296-12803-5-ND | HS CMOS Logic Quad 2-Input OR Gate 64 48 36 CD74HC237PWR 296-13813-2-ND | 3-to-8 Line Decoder Demux HS, 
CD74HC32M 296-12804-5-ND | HS CMOS Logic Quad 2-Input OR Gate 48 230127 CMOS Logic........ oa 426.00/2,000 
CD74HC32M96 296-14522-1-ND | HS CMOS Logic Quad 2-Input OR Gate ..... 48 360.27 CD74HC238M 296-9188-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, 
CD74HC32M96 296-14522-2-ND | HS CMOS Logic Quad 2-Input OR Gate 390.00/2,500 Inverting/Non-Inverting.... ae 48 36 0.27 
CD74HC73M96 296-14540-1-ND | Dual J-K Flip-Flop with Reset. Ly as CD74HC238PWR 296-13814-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, HS CMOS 
CD74HC73M96 296-14540-2-ND | Dual J-K Flip-Flop with Reset. 305.00/2,500 Logic, Inverting/Non-Inverting ............16-TSSOP 48 = 36.27 
CD74HC74E 296-12819-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop AT 38 26 CD74HC238PWR 296-13814-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, HS CMOS 
CD74HC74M 296-12820-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 48 36 7) Logic, Inverting/Non-Inverting ............. 16-TSSOP 320.00/2,000 
CD74HC74M96 296-14541-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop 40 33.22 CD74HC243M96 296-9189-1-ND | Tri-State Quad Bus Transceive' 60 45 (34 
CD74HC74M96 296-14541-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop 260.00/2,500 CD74HC243M96 296-9189-2-ND | Tri-State Quad Bus Transceivel 487.50/2,500 
CD74HC75E 296-9240-5-ND | Dual 2-Bit Bistable Transparent Latch 88 66 ©.50 CD74HC244E 296-12798-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 58 ey 
CD74HC85E 296-12821-5-ND | 4-Bit, High Speed, Magnitude Comparator 81 68 54 CD74HC244M 296-12799-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver Pilot nde. 
CD74HC85M 296-9242-5-ND | 4-Bit, HS, Magnitude Comparator. 81 68 = .54 CD74HC244M96 296-14516-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver AG 8728 
CD74HC85M96 296-9242-1-ND_ | 4-Bit, HS, Magnitude Comparator. 81.68 54 (Continued) 
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INSTRUMENTS Digi Reel ( J 
isle Digi-Key Price Each mele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD74HC244M96 296-14516-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 258.00/2,000 CD74HC4051M96 296-14530-2-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demux......... 16-SOIC 317.50/2,500 
CD74HC245E 296-12800-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 20-Dip 60 48 .36 CD74HC4051MDREP | 296-22104-1-ND | HS CMOS Logic Analog 
CD74HC245M 296-9421-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 20-SOI0 £76 STAB Mux/Demux NEW............ 16-SOIG 2.25 1.80 1.40 
CD74HC245M96 296-14517-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 20-SOIC £76 STAB CD74HC4051MDREP | 296-22104-2-ND | HS CMOS Logic Analog 
CD74HC245M96 296-14517-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 20-SOIC 506.00/2,000 Mux/Demux NEWS... ...- 16-SOIC 3150.00/2,500 
CD74HC259M 296-9192-5-ND | 8-Bit Addressable Latch. TeS0Ic = .76~= SYS CD74HC4051MMO6EP | 296-22105-1-ND | HS CMOS Logic Analog 
CD74HC259M96 296-9192-1-ND | 8-Bit Addressable Latch. 76 S57 43 Mux/Demux NEW............ .16-SOIG 1.55 1.24 93 
CD74HC259M96 296-9192-2-ND_ | 8-Bit Addressable Latch. 617.50/2,500 CD74HC4051MM9G6EP | 296-22105-2-ND | HS CMOS Logic Analog 
CD74HC273E 296-12801-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset. 96 72 54 Mux/Demux NEW............ 16-SOIC 1985.00/2,500 
CD74HC280M96 296-14518-1-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/ CD74HC4051PWR 296-13031-1-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demux......16-TSSOP_ 50 —.40_—_—«30 
Checker... 84 6348 CD74HC4051PWR 296-13031-2-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demux...... 16-TSSOP 308.00/2,000 
CD74HC280M96 296-14518-2-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/ CD74HC4052E 296-9217-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 48 Aye 28 
Checker... 682.50/2,500 CD74HC4052M 296-9218-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC +65 A433 
CD74HC283E 296-14519-5-ND | 4-Bit Binary Full Adder with Fast Carry . 62 AT 35 CD74HC4052M96 296-14531-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 155) Ad 33 
CD74HC297E 296-9193-5-ND | Digital Phase-Locked-Loop..... oath acl 4apehl CD74HC4052M96 296-14531-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-SOIC 372.50/2,500 
CD74HC299E 296-9194-5-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register. 80.60 45 CD74HC4052PWR 296-17619-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux......16-TSSOP 48 36 27 
CD74HC299M 296-9195-5-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register . 80 60. 45 CD74HC4052PWR 296-17619-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux.......16-TSSOP 320.00/2,000 
CD74HC299M96 296-14520-1-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register 80 60 45 CD74HC4053E 296-9219-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demu: 16-Dip 554483 
CD74HC299M96 296-14520-2-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register. 532.00/2,000 CD74HC4053M 296-9220-5-ND _| Triple 2-Channel Analog Mux/Demu: 16-SOIC 448627 
CD74HC354E 296-9198-5-ND | Tri-State 8-Input Mux/Register 88 66 C50 CD74HC4053M96 296-14532-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demu 16-SOIC A4 OG ned 
CD74HC367M96 296-14523-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver, CD74HC4053M96 296-14532-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demu: 16-SOIC 297.50/2,500 
Non-Inverting/Inverting .... He eye CD74HC4053PWR 296-12111-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux...... 16-TSSOP PA2Y od) 25) 
CD74HC367M96 296-14523-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver, CD74HC4053PWR 296-12111-2-ND| Triple 2-Channel Analog Mux/Demuv...... 16-TSSOP 232.00/2,000 
Non-Inverting/Inverting .. 617.50/2,500 CD74HC4059M96 296-9221-1-ND | CMOS Prog. Divide-by-N Counte 2.48 1.98 1.49 
CD74HC373E 296-12805-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 58 (A785 CD74HC4059M96 296-9221-2-ND_| CMOS Prog. Divide-by-N Counte 2574.00/2,000 
CD74HC373M 296-9422-5-ND_ Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 7 457 643 CD74HC4060M 296-9222-5-ND | 14-Stage Binary Counter with Oscillator 48 36027 
CD74HC373M96 296-14524-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. da 28 CD74HC4066E 296-14533-5-ND | Quad Bilateral Switch A837 28 
CD74HC373M96 296-14524-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 506.00/2,000 Ce eaoeen36 Peri pad eo i ~ a = 
CD74HC374E 296-12806-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 96 72 54 -9224-1- i i : : : 
CD74HC374M 296-12807-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .20-S0IG 76 573 CD74HC4060M96 296-9224-2-ND_| Quad Bilateral Switc 305.00/2,500 
CD74HC374M96 296-14525-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .20-SOIC 76 573 CD74HC4066PWR 296-16703-1-ND J High Speed CMOS Logic Quad 
CD74HC374M96 296-14525-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. -20-SOIC 506.00/2,000 Bilateral SWItCH.........-s.es 50 40 30 
CD74HC390E 296-9199-5-ND | Dual Decade Ripple Counter 16-Dip 66 50 .38 CD74HC4066PWR | 296-16703-2-ND | High Speed CMOS Logic Quad 
CD74HC390M96 296-14526-1-ND | Dual Decade Ripple Counte “16-SOIC =.60 S45 34 Bilateral Switch oe 14-TSSOP 308.00/2,000 
CD74HC390M96 296-14526-2-ND | Dual Decade Ripple Counte -16-SOIC 487.50/2,500 CD74HC4067M 296-9225-5-ND_| 16-Channel Analog Mux/Demux . 24-SOlG 7254 
CD74HC423E 296-9229-5-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator CD74HC4067SM96 296-9226-1-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux .. 24-SSOP 88 66 50 
with Reset .... 76 57 43 CD74HC4067SM96__| 296-9226-2-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux. 24-SSOP 586.00/2,000 
CD74HC540E 296-12812-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver.. 96.72 54 a eM REC oR IE ble 3: Input OR Gate. {P50 i a 
CD74HC541E 296-12813-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 96 72 54 CD74HC4075M96 096-14534-2-ND Ale sinsit OR Gate. 148016 --390.00/2.500 
CD74HC541M 296-12814-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 80 60 45 Bae ea AE aE Tee aa Gate T-TS50P ene 
CD74HC541M96 296-14538-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 80 60 45 eeeee t= upie'S* : Bice 4 : : 
CD74HC541M96 296-14538-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 532.00/2,000 eh ta ere eer ips annua i epee a Beene POU 
CD74HC573E 296-12815-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 35 A282 ED 7aHICaguNioe Pope TENA Tri-State & Sie Bus Revister hee 
CD74HC573M96 296-12816-1-ND) Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 0 Cb74Hc40o4mes | 296-14536-2-ND | TriState 8-Stage Bus Register 16-SOIC _—_390,00/2,500 
CD74HC573M96 296-12816-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 532.00/2,000 = - = ~ == 
CD74HC574E 296-12817-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 96 72 54 CD74HC4316M 296-9230-5-ND Gueelenaloa Salon wit Level oy tee 
CD74HC574M 296-12818-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 80.60 45 ee : : i 
COvAHOSSEDW 296-1840 “END TriState si Shit Reais “80 np wie CD74HC4316M96 296-14536-1-ND Guano Switch with Level i fs 088 
74HC595 is B22 ri-State 8-Bit Shift Registe! 532.00/2, u “pe Gy A ° 4 i 
CD74HC595M96 296-18402-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 80 60 45 GOPAHCASTEMSG = (Cais sazghn) Quad Analog Switch with Lave ETAL 
CD74HC595M96 296-18402-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe! 650.00/2,500 ae a ee 
CD74HC595NSR 296-18403-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 80 60 45 CO74HC4351E 296-9231-5-ND_| Analog Mux/Demux with Latch.......... 840 70 56 
7 ras 7 CD74HC4511E 296-14537-5-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Drivei 80 60 45 
CD74HC595NSR 296-18403-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 532.00/2,000 cb74He4s11M 296-9232-5-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ 
CD74HC595SM96 296-18404-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe! 80 60 45 Brier 30 60 45 
CD74HC595SM96 296-18404-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe! 532.00/2,000 Seance ik s ‘ i 
CD74HC597M96 296-16704-1-ND | High Speed CMOS Logic 8-Bit GOPAHCASTIPWA (Ga alabi OCD to-7 Segment Latch/Decoder/ a 0 ti 
Shift Register. 44.36.27 — : : : 
COTaNCEOTMOE 226-T6TOAEND | Figh Speed CMOS Logic Bi CD74HC4511PWR 296-23208-2-ND aoe a Saari Latch/Decoder/ Fees Sa 
Shift Register. , wvve 1E-SOIC 297.50/2,500 cD74HC4515M 296-9233-5-ND | 4-16 Line Decod 
CD74HC646M 296-9235-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ...24-SOIC 2.00 1.60 1.20 with Input Latch .... 2413 170 1.28 
CD74HC652EN 296-14539-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ......24-Dip 1.50 1.20 90 CD74HC4538E 296-1281 1-5-ND | Dual Retriggerable Precision 
CD74HC670M96 296-9236-1-ND | High Speed CMOS Logic 4-by-4 Monostable Multivibrator 80 60 45 
Register File. 1.20 1.00.80 q ice ; al 
CD74HC670MI6 296-9236-2-ND_ [High Speed CMOS Logic 4-by-4 GD7AHCISEM cocaecaacgu) Oval Retriggerabla Frecision m Be 
Register Fil 1300.00/2,500 CD74HC7046AE 296-9237-5-ND | PLL with VCO/Lock Detecto 16-Dip 193 1.54 1.16 
CD74HC4016E 296-9204-5-ND | Quad Bilateral Switch. 80 6045 CD74HC7046AM 296-9238-5-ND | PLL with VCO/Lock Detecto 16-SOIGC 193 1.54 1.16 
GD74HC4016M96 296-9205-1-ND_ | Quad Bilateral Switch. 80 66045 CD74HC7266M 296-9239-5-ND | Quad 2-Input Exclusive NOR Gat 78 65 52 
CD74HC4016M96 296-9205-2-ND_| Quad Bilateral Switch. os 650.00/2,500 CD74HC40103E 296-9200-5-ND | 8-Stage Synchronous Down Counter.. ‘81. «68~—CO4 
CD74HC4017M96 296-12808-1-ND High Speed Decade Counter/Divider. 56 A232 CD74HC40103M 296-9201-5-ND | 8-Stage Synchronous Down Counter. 81 68 «54 
CD74HC4017M96 296-12808-2-ND | High Speed Decade Counter/Divider. 455.00/2,500 CD74HC401030M96EP | 296-22101-1-ND | 8-Stage Sync. Down Counter NEW!........16-SOIC 2.03 1.62 1.22 
CD74HC4017PWR 296-9423-1-ND | High Speed Decade Counter/Divider. nO) 42) 32 CD74HC401030QM96EP | 296-22101-2-ND | 8-Stage Sync. Down Counter NEW! 2592.50/2,500 
CD74HC4017PWR 296-9423-2-ND_| High Speed Decade Counter/Dividel 372.00/2,000 CD74HC40105E 296-9202-5-ND | 4-Bit by 16-Word FIFO Register... 78 65 52 
CD74HC4017QM96EP_|296-22102-1-ND | HS Decade Counter/Divider MEW! 1.26 1.05 84 CD74HC40105N96 | 296-9203-1-ND | 4-Bit by 16-Word FIFO Register 786552 
CD74HC4017QM96EP | 296-22102-2-ND | HS Decade Counter/Divider NEW! 1365.00/2,500 CD74HC40105M96 296-9203-2-ND | 4-Bit by 16-Word FIFO Registe 845.00/2,500 
CD74HC4017QPWREP | 296-22103-1-ND | HS Decade Counter/Divider NEW! 1265 10505 284 SN74HCOOD 296-1187-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 39 32 8699 
CD74HC4017QPWREP | 296-22103-2-ND | HS Decade Counter/Divider NEW! 1118.00/2,000 SN74HCOODR 296-1187-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 39 pe op) 
CD74HC4020M96 296-12809-1-ND | HS CMOS Logic 14-Bit Binary Counter. 50 40.30 SN74HCOODR 296-1187-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 255.00/2,500 
CD74HC4020M96 296-12809-2-ND | HS CMOS Logic 14-Bit Binary Counter...... 372.50/2,500 SN74HCOON 296-1563-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 38 26 
CD74HC4024E 296-9206-5-ND | 7-Stage Binary Ripple Counter. 14-Dip Ge 40 30 SN74HCOONSR 296-8202-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 51 42 29 
CD74HC4024M 296-9207-5-ND | 7-Stage Binary Ripple Counte: .14-SOIC 48 Mah SN74HCOONSR 296-8202-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 284.00/2,000 
CD74HC4040M96 296-14527-1-ND | 12-Stage Binary Counter 16-SOIC 644836 SN74HCOOPWR 296-8203-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 893228 
CD74HC4040M96 296-14527-2-ND | 12-Stage Binary Counter. -16-S0IC 520.00/2,500 SN74HCOOPWR 296-8203-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate .14-TSSOP 216.00/2,000 
CD74HC4046AE 296-9208-5-ND_| Phase-Locked-Loop with VCO 16-Dip 60.4534 SN74HCOOQDROI 296-18232-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 745010 41~O33SC« 
CD74HC4046AM 296-9209-5-ND | Phase-Locked-Loop with VCO .16-SOIC 60 45 (34 SN74HCOOQDRQ1 296-18232-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 277.50/2,500 
CD74HC4046AM96 —| 296-14528-1-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 16-SOIC 60 45 34 SN74HC02D 296-1188-5-ND | Quad 2-Input NOR Gat 14-S0IC 39 32 22 
CD74HC4046AM96_ —| 296-14528-2-ND | Phase-Locked-Loop with VCO .16-SOIC 487.50/2,500 SN74HCO2DR 296-1188-1-ND | Quad 2-Input NOR Gat 14-5016 39 32 22 
CD74HC4046APWR =| 296-9210-1-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 6-TSSOP 60 45 34 SN74HCO2DR 296-1188-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate... 14-SOIC 255.00/2,500 
CD74HC4046APWR 296-9210-2-ND_| Phase-Locked-Loop with VCO 6-TSSOP 400.00/2,000 SN74HCO2DBR 296-8204-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate... 14-SSOP TAG 7o28 
CD74HC4049E 296-9211-5-ND | Hex Inverting Buffer 16-Dip 624785 SN74HCO2DBR 296-8204-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 14-SSOP 252.00/2,000 
CD74HC4049M 296-9212-5-ND_ | Hex Inverting Buffer 6-SOIC = 564282 SN74HCO2N 296-1564-5-ND | Quad 2-Input NOR Gat 14-Dip 4738268 
CD74HC4049PWR 296-15717-1-ND | Hex Inverting Buffer 6-TSSOP 56 42 32 SN74HCO2NSR 296-8205-1-ND | Quad 2-Input NOR Gat 14S0P 514229 
CD74HC4049PWR 296-15717-2-ND | Hex Inverting Buffer 6-TSSOP 372.00/2,000 SN74HCO2NSR 296-8205-2-ND_| Quad 2-Input NOR Gate... .14-SOP 284.00/2,000 
CD74HC4050E 296-9213-5-ND_| Hex Non-Inverting Buffer 16-Dip 554483 SN74HCO2PWR 296-8206-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate... 14-TSSOP 893222 
CD74HC4050M 296-9214-5-ND_ | Hex Non-Inverting Buffer 16S0IC 50 40 30 SN74HCO2PWR 296-8206-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate .14-TSSOP 216.00/2,000 
CD74HC4050lM96 296-14529-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer 16-SOIG 478829 SN74HCO2QPWREP — | 296-19505-1-ND | Quad 2-Input NOR Gat .14-TSSOP 84.638 
CD74HC4050M96 296-14529-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer .16-SOIC 317.50/2,500 SN74HCO2QPWREP | 296-19505-2-ND | Quad 2-Input NOR Gat .14-TSSOP 558.00/2,000 
CD74HC4050NSR 296-23207-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer NEW! 16-SOIC 50 40 30 SN74HCO3D 296-9817-5-ND | Quad 2-In. NAND Gate with OD Output......14-SOIC_ 46.37.26 
CD74HC4050NSR 296-23207-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer NEW: -16-SOIC 280.00/2,000 SN74HCO3DR 296-14826-1-ND | Quad 2-In. NAND Gate with OD Output......14-SOIC 463726 
CD74HC4050PWR 296-9215-1-ND | Hex Non-Inverting Buffer 6-TSSOP 50 40 30 SN74HCO3DR 296-14826-2-ND | Quad 2-In. NAND Gate with OD Output...... 14-SOIC 297.50/2,500 
CD74HC4050PWR 296-9215-2-ND_ | Hex Non-Inverting Buffer 6-TSSOP 280.00/2,000 SN74HCO3N 296-8207-5-ND | Quad 2-In. NAND Gate with OD Outpu 14-Dip 50 40 30 
CD74HC4051E 296-12810-5-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demux 16-Dip 53 42 32 SN74HCO4D 296-1189-5-ND | Hex Inverter . 39 «3228 
CD74HC4051M 296-9216-5-ND_ | HS CMOS Logic Analog Mux/Demux.........16-SOIC .47-—S 38.29 SN74HCO4DBR 296-19247-1-ND | Hex Inverter . AG 37 26 
CD74HC4051M96 296-14530-1-ND | HS CMOS Logic Analog Mux/Demux.........16-SOIC__—.47_——.38—.29 (Continued) 
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EXAS i i@ ° DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
UAE Digi-Key Price Each mals Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74HCO4DBR 296-19247-2-ND | Hex Inverter 252.00/2,000 SN74HC74PWR 296-8372-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCO4DR 296-1189-1-ND | Hex Inverter ee Flip-Flop with Clear/Preset.... 14-TSSOP 220.00/2,000 
SN74HCO4DR 296-1189-2-ND | Hex Inverter 255.00/2,500 SN74HC74QPWRQ1 | 296-19255-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCO4N 296-1566-5-ND | Hex Inverter AT 38 = 26 Flip-Flop with Clear/Preset.... 14-TSSOP 44 foo nell 
SN74HCO4NSR 296-12883-1-ND | Hex Inverter eo A2 .29 SN74HC74QPWRQ1 296-19255-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 
SN74HCO4NSR 996-12883-2-ND | Hex Inverter 284.00/2,000 Flip-Flop with Clear/Preset.... .14-TSSOP 244.00/2,000 
SN74HCO4PWR 296-8208-1-ND | Hex Inverter So 828 SN74HC86D 296-8374-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-SOIC 488524 
SN74HCO4PWR 296-8208-2-ND | Hex Inverter 216.00/2,000 SN74HC86DR 296-14859-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-SOIC 4338524 
SN74HCO5D 296-1190-5-ND | Hex Inverter with O! AG 3726 SN74HC86DR 296-14859-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-SOIC 280.00/2,500 
SN74HCOSDR 296-1190-1-ND_| Hex Inverter with 0! A 33 SN74HC86N 296-8375-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-Dip 504128 
SN74HCO5DR 296-1190-2-ND | Hex Inverter with 0! 260.00/2,500 SN74HC86PWR 296-8376-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. .14-TSSOP 40 eR) 2 
SN74HCO5N 296-1568-5-ND | Hex Inverter with O! AT 38.26 SN74HC86PWR 296-8376-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-TSSOP 220.00/2,000 
SN74HCO8D 296-1191-5-ND | Quad 2-Input AND Gate . Bo «8228 SN74HC109D 296-8211-5-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Preset....16-SOIC 45 36 27 
SN74HCO8DR 296-1191-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . ae SN74HC109DR 296-14827-1-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Preset....16-SOIC 45 36 27 
SN74HCO8DR 296-1191-2-ND_| Quad 2-Input AND Gate . 255.00/2,500 SN74HC109DR 296-14827-2-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Preset 305.00/2,500 
SN74HCO8N 296-1570-5-ND | Quad 2-Input AND Gate . AT 38 (26 SN74HC109N 296-8212-5-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Preset 53 42 32 
SN74HCO8NSR 296-12884-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. Bi 2 29 SN74HC112D 296-8215-5-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Preset... 45. «3627 
SN74HCO8NSR 296-12884-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 284.00/2,000 SN74HC112DR 296-14829-1-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Preset.... AS 86 7s 
SN74HCO8PWR 296-8210-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . ao 3 SN74HC112DR 296-14829-2-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Preset 305.00/2,500 
SN74HCO8PWR 296-8210-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 216.00/2,000 SN74HC112N 296-12121-5-ND | Dual J-K Flip-Flop with Clear and Preset 50 40.30 
SN74HC10D 296-8213-5-ND | Triple 3-Input NAND Gat oo 92 2 SN74HC125D 296-1192-5-ND_ | Quad Tri-State Bus Buffer Gate a 
SN74HC10DR 296-14828-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat oo .82) 22 SN74HC125DR 296-1192-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 43 «3524 
SN74HC10DR 296-14828-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 255.00/2,500 SN74HC125DR 296-1192-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 280.00/2,500 
SN74HC10N 296-8214-5-ND_ | Triple 3-Input NAND Gat 14-Dip 50.40.30 SN74HC125DBR 296-8218-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 55 AA B38 
SN74HC10QDREP 296-22295-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate NE! 4-SOIC 846348 SN74HC125DBR 296-8218-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 308.00/2,000 
SN74HC10QDREP 296-22205-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate NEW! 4-SOIC 682.50/2,500 SN74HC125N 296-1572-5-ND_| Quad Tri-State Bus Buffer Gate 50 Al 28 
SN74HC10QPWREP — | 296-22296-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate NEW! 4-TSSOP 846348 SN74HC125PWT 296-16821-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-TSSOP 7865S 
SN74HC1OQPWREP — | 296-22296-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate NEW: 558.00/2,000 SN74HC125PWT 296-16821-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate .14-TSSOP 97.50/250 
SN74HC11D 296-8216-5-ND_ | Triple 3-Input Positive AND Gate 46.37 26 SN74HC126D 296-8219-5-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-SOIC 4538627 
SN74HC11DR 296-14830-1-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate 40 33.22 SN74HC126DBR 296-8220-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-SSOP 155) A433 
SN74HC11DR 296-14830-2-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate .. 260.00/2,500 SN74HC126DBR 296-8220-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-SSOP 308.00/2,000 
SN74HC11N 296-8217-5-ND_| Triple 3-Input Positive AND Gate .. 50 40 30 SN74HC126DR 296-14831-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-S0IC 4508627 
SN74HC11NSR 296-12885-1-ND J Triple 3-Input Positive AND Gate col 4277229 SN74HC126DR 296-14831-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-SOIC 305.00/2,500 
SNAHCTINER, 06; [BBS 2 ND Tipe 2 Input Postive Ae cate ie Sea OOO SN74HC126N 296-8221-5-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-Dip 443687 
-13611-1-ND | Triple 3-Input Positive ate : : : SN74HC126NSR 296-8222-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-S0P 55 4483 
SN74HC11PWR 296-13611-2-ND | Triple 3-Input Positive AND Gate 220.00/2,000 SN74HC126NSR 296-8222-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate .14-SOP 308.00/2,000 
SN74HC14D 296-1194-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . ee SN74HC126PWT 296-16822-1-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 14-TSSOP 78 ~=—65 «2 
SN74HC14DR 296-1194-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 39.8222 SN74HC126PWT 296-16822-2-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate .14-TSSOP 97.50/250 
SN74HC14DR 296-1194-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 255.00/2,500 SN74HC132D 296-8224-5-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger I ee 
SN74HC14N 296-1577-5-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter . AT 38.26 SN74HC132DBR 296-8225-1-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In... 55 4433 
SN74HC14NSR 296-12887-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. St 89 SN74HC132DBR 296-8225-2-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In..... 14-SSOP 308.00/2,000 
SN74HC14NSR 296-12887-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 284.00/2,000 SN74HC132DR 296-14832-1-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger | a 
SN74HC14PWR 296-8234-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 39 3228 SN74HC132DR 296-14832-2-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger | 280.00/2,500 
SN74HC14PWR 296-8234-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 216.00/2,000 SN74HC132N 296-1573-5-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In... 44 360.27 
SN74HC14QDRQ1 296-19248-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . Al 3325 SN74HC132PWR 296-8226-1-ND / Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In...14-TSSOP 45.36.27 
SN74HC14QDRQ1 296-19248-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 277 .50/2,500 SN74HC132PWR 296-8226-2-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In... 14-TSSOP 252.00/2,000 
SN74HC14QPWRQ1 | 296-17530-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 44 357 SN74HC138D 296-1193-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 16-SOIG 50 41 28 
SN74HC14QPWRQ1 296-17530-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter .. 244.00/2,000 SN74HC138DR 296-1193-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux. 16-SOIC 50 A 28 
SN74HC20DR 296-8263-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate 46 3726 SN74HC138DR 296-1193-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 16-SOIC 327.50/2,500 
SN74HC20DR 296-8263-2-ND_| Dual 4-Input NAND Gate 297.50/2,500 SN74HC138DBR 296-8227-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 16-SSOP 55 44 33 
SN74HC20N 296-12892-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate 53 4282 SN74HC138DBR 296-8227-2-ND_|3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SSOP 308.00/2,000 
SN74HC2ONSR 20918095 GND) Dual 4-Input NAND Gate GO i ape SN74HC738N 296-1575-5-ND_|3-to-8 Line Decoder/Demux. 16-Dip 44367 
SN7anc2ONSR peepee eeaa | Dual 4+Input NAND Gato Aeoles ly SN74HC138NSR 296-12886-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 6-SOP 55 4433 
sheet pace aay om Dual 4-Input Positive AND Gate pCa SN74HC138NSR 296-12886-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux “16-SOP 308.00/2,000 
SN7AWC2IDR 2O0sIS aan} Dual 4-Input Positive AND Gate. ESS S a2 SN74HC138PWR 296-8228-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 16-TSSOP 504128 
SN74HC21DR 296-14842-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate. 297.50/2,500 SN74HC138PWR 296-8228-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. .16-TSSOP 278.00/2,000 
ST USoINSA Senn pa pee POCA eee = 6 a SN74HC138QDRQ1 | 296-22884-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux NEW! T6-S0I0 62 39 30 
fs Bean Oual + Input Positive AND Gate. BL eee SN74HC138QDRQ1 | 296-22884-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux NE 16-SOIC 420.00/2,500 
SN74HC21NSR 296-13216-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate. 284.00/2,000 henner aii é 
pes ats pape eat BNA Dual 4-Insut Positive AND Got go ae SN74HC139D 296-8229-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux. 16-SOIG 47 = 3826 
Leola Mal Se NPULOSIve ae i : : SN74HC139DR 296-14833-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux. 16-SOIG 47 38 26 
SN74HC21PWR 296-15846-2-ND | Dual 4-Input Positive AND Gate. 252.00/2,000 SN74HC139DR 296-14833-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16-SOIC 305.00/2,500 
oeauei | Heplattecsdrtt  saisinoige | SMTHCTEN ——[ROaEOSAD |DulTALneDeTOeMO.., 1809 ET 
aires 796-8298-5-ND_ | Triple 3-Input NOR Gate (0 en ae SN74HC139PWR 296-8231-1-ND_ | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 16TSSOP 453627 
; SN74HC139PWR 296-8231-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux .16-TSSOP 252.00/2,000 
SN74HC27DR eBGaIses CalaNE)| Triple 3-Input NOR Gate. flys) SN74HC1390PWRO1 | 296-18717-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux “16-TSSOP 523930 
Site See io SENG Bane eae SN74HC139QPWRQ1 | 296-18717-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux .16-TSSOP 344.00/2,000 
SN74HC27NSR 296-8299-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 514229 SN74G1480 Zo ese MOM| G-to-3 Line Priority Encoder. 3 Sey 
i SN74HC148N 296-8233-5-ND | 8-to-3 Line Priority Encoder. .60 45 34 
SN74HC27NSR 296-8299-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate. 284.00/2,000 : 
SN74HC32D 296-1199-5-ND | Quad 2-In SN74HC151D 296-8235-5-ND | 8-1 Line Data Selector/Mux 50 40.30 
jput OR Gate 39 ae i 
SN74HC151DR 296-14834-1-ND | 8-1 Line Data Selector/Mux Ul eel 328 
SN74HC32DR 296-1199-1-ND | Quad 2-Input OR Gate ce ee -44894-9-ND | 8-1 Li 
SN74HC151DR 296-14834-2-ND | 8-1 Line Data Selector/Mux 317.50/2,500 
SN74HC32DR 296-1199-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 255.00/2,500 - 
i eae q SN74HC151N 296-8236-5-ND | 8-1 Line Data Selector/Mux 53 A232 
SN74HC32DBR 296-8301-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 46 3726 : 
y iy * SN74HC153D 296-8237-5-ND | Dual 4-1 Line Data Selector/Mux 45 36 0.27 
SN74HC32DBR 296-8301-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 252.00/2,000 SN74HC1 8308 BOFETIREERNTAN Dual Act Lino Date Seloctou’M oh oP 
SNPAHGGEN eee DBE DaNDI| Quad 2-Input OR Gate diy i) es SN74HC153DR 296-14835-2-ND | Dual 4-1 Line Data Selector/Mux " 297.50/2,500 
SN74HC32PWR 296-8302-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 33°C -49888-1 - Li : one 
SN74HC153PWR 296-12888-1-ND | Dual 4-1 Line Data Selector/Mux .16-TSSOP 55 44 
oN antes pega | Quad Input OR Gate Se SN74HC1S3PWR 296-12888-2-ND | Dual 4-1 Line Data Selector/M 16-TSSOP 308.00/2,000 
SN74HC42D 296-8331-5-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10 96 72 5A ee) U8 Tine Bala Se eclor NUK oe vane 
4 al 4-40) | i SN74HC153N 296-8238-5-ND | Dual 4-1 Line Data Selector/Mux 48 pOOn sed 
SN74HC42DR 296-8331-1-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10 96 72 5A 
SN74HC42DR 296-8331-2-ND_|4-to-10 Line Decoder (1 of 10 780.00/2,500 SN74HC157D 296-8239-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux... Ae Bh 25 
- a SN74HC157DR 296-14836-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux. a 
Sor ee Le ere ioehaae : ae oe SN74HC157DR 296-14836-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 280.00/2,500 
Flip-Flop with Clear/Preset 39 32-22 SN74HC157N 296-1578-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 47 3829 
SN74HC74DR 296-1204-1-ND_ | Dual D-Type Positive-Edge- Triggered : : : SN74HC157NSR 296-8240-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux. AB 86 OT 
pe ee See | ite | recast [tse Sm ee? 
SN74HC74DR 296-1204-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered eet fr ee z : 
Flip-Flop with Clear/Prese 255.00/2,500 SN74HC161DR 296-14837-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte A536 27 
SN74HC74DBR 296-8370-1-ND_ | Dual D-Type Positive-Edge SN74HC161DR 296-14837-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 305.00/2,500 
Flip-Flop with Clear/Preset... 46 37. 96 SN74HC161N 296-8244-5-ND 4-Bit Sync. Binary Counte! 53 40.30 
SN74HC74DBR 296-8370-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered SN74HC163D 296-8245-5-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte! 45 36.27 
Flip-Flop with Clear/Presel 252.00/2,000 SN74HC163N 296-8246-5-ND_| 4-Bit Sync. Binary Counte 48 36 27 
SN74HC74MPWREP  |296-23317-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered SN74HC163NSR 296712869s1-ND)| 4-Bit Syne. Binary Counte Hl at 
Flip-Flop with Clear/Preset MEW!......14-TSSOP 84. .63.—S 48 SN74HC163NSR 296-12889-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 308.00/2,000 
SN74HC74MPWREP | 296-23317-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered SN74HC164D 296-8247-5-ND_| 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Regi A436 27 
Flip-Flop with Clear/Preset NEW....... 14-TSSOP 558.00/2,000 SN74HC164DR 296-14838-1-ND 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 44 FOO Eas 
SN74HC74N 296-1602-5-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered SN74HC164DR 296-14838-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 297.50/2,500 
Flip-Flop with Clear/Prese AT 38 83.26 SN74HC164N 296-8248-5-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 49 etl 8) 
SN74HC74NSR 296-8371-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered SN74HC164PWR 296-14020-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register ....14-TSSOP 45 EOOM eet 
Flip-Flop with Clear/Prese Al iby oh) SN74HC164PWR 296-14020-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register... 14-TSSOP 252.00/2,000 
SN74HC74NSR 296-8371-2-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered SN74HC165D 296-8249-5-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register... 16-SOIG 443627 
Flip-Flop with Clear/Prese 284.00/2,000 SN74HC165DBR 296-23151-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register NEW! ..16-SSOP 55 44 33 
SN74HC74PWR 296-8372-1-ND | Dual D-Type Positive-Edge-Triggered SN74HC165DBR 296-23151-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register NEW!.. 16-SSOP 308.00/2,000 
Flip-Flop with Clear/Preset...............--- 14-TSSOP. 40 Poo meee!) (Continued) 
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INSTRUMENTS Digi@Reel : DIGITAL LOGIC (Continued) 
lb Digi-Key Price Each Usle Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 =100 
SN74HC165DR 296-8250-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register. 44367 SN74HC2530DREP | 296-22302-2-ND | Tri-State Dual 4-1 Line Data Selector/ 
SN74HC165DR 296-8250-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 297.50/2,500 Mux NEW!... ae 1170.00/2,500 
SN74HC165N 296-8251-5-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 90) 40) 30 SN74HC257D 296-8284-5-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux (Sah A202 
SN74HC165NSR 296-8252-1-ND_| 8-Bit Parallel-Load Shift Register. 55 A433 SN74HC257DR 296-14846-1-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux... 53 4232 
SN74HC165NSR 296-8252-2-ND_| 8-Bit Parallel-Load Shift Register... 308.00/2,000 SN74HC257DR 296-14846-2-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux.... 355.00/2,500 
SN74HC165PWR 296-8253-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 44 36. «27 SN74HC257N 296-8285-5-ND Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 48 RGM 
SN74HC165PWR 296-8253-2-ND_| 8-Bit Parallel-Load Shift Register... 246.00/2,000 SN74HC257NSR 296-8286-1-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux.... 48 3627 
SN74HC165QDREP —_| 296-22297-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register NEW!..16-SOIC 99 83 66 SN74HC257NSR 296-8286-2-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux.... 320.00/2,000 
SN74HC165QDREP —_| 296-22297-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register NEW!.. 16-SOIC 1072.50/2,500 SN74HC257PWR 296-8287-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Line 
SN74HC165QPWREP | 296-22298-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Data Selector/Mux.... 5342 32 
Register NEW!.. 16-TSSOP 99 83 836.66 SN74HC257PWR 296-8287-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Line 
a Data Selector/M 16-TSSOP 294.00/2,000 
= pe - Bit ia j ata Selector/MUx.... <TR: A é 
SN74HC165QPWREP [eeeeee aD Sn EW ipcrsson Race SN74HC259D 296-8290-5-ND_| 8-Bit Addressable Late! 16-SOI0 47 38 29 
SN74HC166AIDREP | 296-22299-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register NEW!..16-SOIC 75 63 50 Seber Pee eine Oot Addressable Late eee eesemencs 
SN74HC166AIDREP —_| 296-22299-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register NEW!.. 16-SOIC 812.50/2,500 IBAGCIESSE DIE ate s alls 
-8254-5- Bi ' ift Regi i SN74HC259N 296-8291-5-ND_ | 8-Bit Addressable Late Te-Dip «48 ~—SOCSC«iT 
SN74HC166D 296-8254-5-ND_| 8-Bit Parallel-Load Shift Register. A6-SOIG 45 3627 : 
STALE pe ee ai ae SN74HC259NSR 296-12895-1-ND | 8-Bit Addressable Latc! .16-SOP 48 36 27 
5 +1 -Bit Parallel-Load Shift Registe . 16-SOIC 44 36.27 . al Bi : 
aN : Meneer SN74HC259NSR 296-12895-2-ND | 8-Bit Addressable Late .16-SOP 320.00/2,000 
74HC166DR 296-14839-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe .16-SOIC 297.50/2,500 fnacon OB i 
: nage , SN74HC259PWR 296-8292-1-ND | 8-Bit Addressable Latc! 16-TSSOP 53.423. 
SN74HC166N 296-8255-5-ND_| 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 16-Dip 49 39 30 SN74HC259PWR 96-8299-2-ND | 8-Bit Addressable Late 16-TSSOP 294:00/2,000 
SN74HC166NSR 296-13214-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 6-SOP 55 44 33 SN7AHCO66D Sean Clad DsInnit Echo NOR Gap sie: 
SN74HC166NSR 296-13214-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Registe 6-SOP 308.00/2,000 with Open-Drain Output 14010 58 42 39 
SN74HC174D 296-1195-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 416S0IC 45 36 27 SN74HC266N 296-8294-5-ND | Quad 2-Input Exclusive NOR Gate . . ; : 
SN74HC174DBR 296-19249-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 55 AA 83 with Open-Drain Output i 48 «#236~=«O7 
SncTADa 206: 19248/2-ND Hee Type Flp-Fiop sath Gear. i sare SN74HC273DBR 296-8295-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SSOP_ 554488 
- -1- lex D-Type Flip-Flop with Clear. i! 3 : = 9. a int i Bi 
SN74HC174DR 296-1195-2-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 297.50/2,500 SNe BEREAN Occ Ocoee near a ae 
SN74HC174N 296-1579-5-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 49° «3930 SN74HC273DWR 296-1198-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop. 20-SOIC 473829 
SN74HC174NSR 296-13215-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear. 55 4433 SN74HC273DWR 296-1198-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop. 20-SOIC 264.00/2,000 
Snes pees Hex DType Els on ith Clear. f hoe SN74HC273N 296-1587-5-ND_| Octal D-Type Flip-Flop. 20-Dip 55 A438 
74HC17: -23256-1-ND | Hex D-Type F/F with Clear NEW! 7 65 5 SN74HC273NSR 296-8296-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SOP 4836S 
SN74HC174PWT. 296-23256-2-ND | Hex D-Type F/F with Clear NEW! 97.50/250 SN74HC273NSR 296-8296-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear . 20-SOP 320.00/2,000 
SN74HC175D 296-8256-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Cleai 45 367 SN74HC273PWR 296-8297-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear .20-TSSOP 4738 
SN74HC175DR 296-14840-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Cleai A436 27 SN74HC273PWR 296-8297-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear .20-TSSOP 264.00/2,000 
SN74HC175DR 296-14840-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Cleai 297.50/2,500 SN74HC365D 296-8303-5-ND_| Tri-State Hex Buffer/Line Drive 52. 39 30 
SN74HC175N 296-8257-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Cleai 49 3930 SN74HC365N 296-8304-5-ND_| Tri-State Hex Buffer/Line Drive 52cm 30 
SN74HC175PWR 296-8258-1-ND_ | Quad D-Type Flip-Flop with Clear... mM 86 SN74HC365NSR 296-12897-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drivel 52 4.39 30 
SN74HC175PWR 296-8258-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear. 246.00/2,000 SN74HC365NSR 296-12897-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drive 346.00/2,000 
SN74HC191D 296-8259-5-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 55 vy eR} SN74HC367D 296-8305-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 52 ei) Si) 
SN74HC191DR 296-14841-1-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 55 44° 33 SN74HC367DR 296-14849-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drive! 52 139) 30. 
SN74HC191DR 296-14841-2-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 372.50/2,500 SN74HC367DR 296-14849-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drivel 422.50/2,500 
SN74HC191N 296-8260-5-ND_ | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter 53 40 30 SN74HC367N 296-8306-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver .. 56 Le ee 
SN74HC191NSR 296-12890-1-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Binary Counter AS LOGE? SN74HC367NSR 296-12898-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drive 252) 39) 30) 
-42890-2-ND | 4-Bi i SN74HC367NSR 296-12898-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drivel 346.00/2,000 
SNauGiosD Peace MAROW ASSN: Ubon toot Ae SN74HC368D 296-8307-5-ND_| Tri-State Hex Buffer/Line Drive 52.3930 
(Dual Clock with Clear)... 55 44. 33 SN74HC368DR 296-14850-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drivel 52 39 30 
SN74HC193N 296-8262-5-ND | 4-Bit Sync. Up/Down Counter SN74HC368DR 296-14850-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drive! 422.50/2,500 
(Dual Clock with Clear) 53 40 30 SN74HC368N 296-8308-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Drive AT 38.29 
SNTANGBGNGR—BERBT-FND| #8 Se Dow Cowie Cae || ana 
(Dual Clock with Clear)... 48 OOM ee Ty —— = 
5 eH Bi SN74HC373DW 296-1200-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late! 50 40.30 
enrvenae ee accccemcen cmaaRIRGI SN74HC373DWR | 296-1200-1-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Late 50 40 30 
SN74HC240DW 296-8267-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver.. 5544 33 SNTAHCSTSDWR eee eoreeatiog 1-St Octal Transparent D-Type Late! nse Mu 
5 7 174HC373N 296-1591-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late! 58 nAT 3.35 
SN74HC240DWR 296-14843-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: AT 38 .29 z 14 of _ 
: 5 SN74HC373NSR 296-8310-1-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch . 60 45 84 
SN74HC240DWR 206-14843;2:ND) Tri-State Octal Buffer/Line Drive 264.00/2,000 SN74HC373NSR 296-8310-2-ND_ | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch... 20-SOP 700.00/2,000 
SN74HC240N 296-1580-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 55 4433 care a aL est are : ae 
4 F SN74HC373PWR 296-8311-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch... 20-TSSOP 48 POON eee 
SN74HC240PWR 296-8268-1-ND! | Tri-State Octal Buffer/Line Drive ey ha SN74HC373PWR 296-8311-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch... 20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74HC240PWR 296-8269-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 320.00/2,000 SN74HC374DBR 296-8312-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo “O0-880P 60. 45. 34 
a uM pea iret ne sures aie 33 “ SS SN74HC374DBR 296-8312-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} 20-SSOP____—_-400.00/2,000 
P “orl ri-otate Octal Burier/Line Drivet c < x = -5-| j-! % ip-| - 
SN74HC241PWR | 296-19250-1-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Driver.. 4836 27 SNaieeabwR BSR RRP Tech cl Dee Here 20-8010 a ee 
SN74HC241PWR 296-19250-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 320.00/2,000 SN74HC374DWR 296-1201-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-S0IC --—-294.00/2,000 
SN74HC244DBR 296-8273-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 60 45 34 SN74HC374N 296-1592-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 20-Dip 48 37 28 
SN74HC244DBR 296-8273-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 400.00/2,000 SN74HC374NSR 296-8313-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} .20-S0P 60 4534 
SN74HC244DW 296-1196-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive AG 3728 SN74HC374NSR 296-8313-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ~20-SOP 400.00/2,000 
SN74HC244DWR 296-1196-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive AG 378 SN74HC374PWR 296-8314-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo} .20-TSSOP 48S 38627. 
SN74HC244DWR 296-1196-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 254.00/2,000 SN74HC374PWR 296-8314-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Floy .20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74HC244MDWREP__| 296-18125-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NE! 2.10 1.68 1.26 SN74HC377DW 296-9818-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enable 48 SG By 
SN74HC244MDWREP | 296-18125-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW! 2184.00/2,000 SN74HC377DWR 296-9818-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enable... 483627 
SN74HC244N 296-1582-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 56 A232 SN74HC377DWR 296-9818-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enable.... 320.00/2,000 
SN74HC244NSR 296-8274-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 60 45 34 SN74HC377N 296-8316-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enable 53 40 30 
SN74HC244NSR 296-8274-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 400.00/2,000 SN74HC393D 296-8317-5-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 50 41 28 
SN74HC244PWR 296-8276-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive a 88 26 SN74HC393DBR 296-8318-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 50 40 30 
SN74HC244PWR 296-8276-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 264.00/2,000 SN74HC393DBR 296-8318-2-ND _| Dual 4-Bit Binary Counter 280.00/2,000 
SN74HC244QDWREP | 296-22300-1-ND J Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW! 1.35 113 90 SN74HC393DR 296-14851-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 50. Al 28 
SN74HC244QDWREP_ | 296-22300-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW: 1198.00/2,000 SN74HC393DR 296-14851-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 327.50/2,500 
SN74HC244QPWREP | 296-22301-1-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEW!. ie5edntaie 290) SN74HC393N 296-8319-5-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 44 OG ened) 
SN74HC244QPWREP _| 296-22301-2-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEW! 1198.00/2,000 SN74HC540DWR 296-8333-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 47 38 29 
SN74HC245DBR 296-8277-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 60 A5 34 SN74HC540DWR 296-8333-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 264.00/2,000 
SN74HC245DBR 296-8277-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 400.00/2,000 SN74HC540N 296-8334-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 57 4333 
see, ag iene tbe toe SB & | steocsrs [ese rea ears Se * stint 
SN74HC245DWR 296-1197-1-ND_| Tri-State Octal Bus TI i ioe? -14855-2- I 00/2, 
SN74HCO4EDWH (DEM GCUANDM Tri-State Octal Burs Transcet 294,001,000 SN74HC541DW 296-1202-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 473829 
SN74HCD4EN poeeEaTeSIOM Ti - : SN74HC541DWR 296-1202-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver A738 29 
~ -5- ri-State Octal Bus Transceiv 48 37.28 > ; 2 
SN74HC245NSR 296-8278-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv ‘60 ‘4534 SN74HC541DWR 296-1202-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 264.00/2,000 
“4 Ly i i SN74HC541N 296-1594-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 200) 44 33 
SN74HC245NSR 296-8278-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 400.00/2,000 SN ; ; ; 
4 vai i i 74HC541NSR 296-13218-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 56 42 32 
SN74HC245PWR 296-8279-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 50 40.30 . : ‘ 
ty Gu e “i SN74HC541NSR 296-13218-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 372.00/2,000 
SN74HC245PWR 296-8279-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 278.00/2,000 SN74HC541PWR 296-8335-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 47 38 or) 
SN74HC251D 296-8280-5:ND/ | Tri-State Data Selector/Mux ay a 2) SN74HC541PWR 296-8335-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 264.00/2,000 
SN74HC251DBR 296-12894-1-ND | Tri-State Data Selector/Mux ce gp Pp SN74HCS73ADBR 296-23257-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type 
SN74HC251DBR 296-12894-2-ND | Tri-State Data Selector/Mux 294.00/2,000 Latch NEW! 60 45 34 
SN74HC251DR 296-14844-1-ND | Tri-State Data Selector/Mux A738 29 93057-0. rw ae : ; e 
SN74HC251DR 296-14844-2-ND | Tri-State Data Selector/Mux 317.50/2,500 SNTANCS73ADBR mae on eye onarent Type 400.00/2,000 
SN74HC251N 296-1585-5-ND_| Tri-State Data Selector/Mux 53 42 32 SN74HC573ADW 296-1203-5-ND_ | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late M38 
SN74HC251NSR 296-13217-1-ND | Tri-State Data Selector/Mux AB 3627 SN74HC573ADWR | 296-1203-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latcl 55 4433 
SN74HC251NSR 296-13217-2-ND | Tri-State Data Selector/Mux 320.00/2,000 SN74HC573ADWR | 296-1203-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late! 308.00/2,000 
SN74HC253D 296-8281-5-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux.... AB 3627 SN74HC573AN 296-1596-5-ND J Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 51 39 = 29 
SN74HC253DBR 296-8282-1-ND_| Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux ... ie Comme SN74HC573APWR 296-8338-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch...20-TSSOP 55.4433 
SN74HC253DBR 296-8282-2-ND_| Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux ... 320.00/2,000 SN74HC573APWR 296-8338-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch... 20-TSSOP 308.00/2,000 
SN74HC253DR 296-14845-1-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux.... 48 36.27 SN74HC574DW 296-1597-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Floy 20-SOIC 48 RG Be 
SN74HC253DR 296-14845-2-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux 390.00/2,500 SN74HC574DWR 296-1597-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Floy 20-SOIC 48 3627 
SN74HC253N 296-8283-5-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux... 2 86a SN74HC574DWR 296-1597-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Floy 20-SOIC 320.00/2,000 
SN74HC253QDREP —_| 296-22302-1-ND | Tri-State Dual 4-1 Line Data Selector/ SN74HC574N 296-1598-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Floy 20-Dip 604534 
Mux NEW!. 1.08 90 72 (Continued) 
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EXAS igi . DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi2Reel g h 
Uslb Digi-Key Price Each Wolk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74HC574PWR 296-8339-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 48 36.27 CD74HCTO8E 296-2084-5-ND | Quad 2-Input AND Gate .. 64 48 36 
SN74HC574PWR 296-8339-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 320.00/2,000 CD74HCTO8M 296-12828-5-ND | Quad 2-Input AND Gate AB POG uot) 
SN74HC590AD 296-8340-5-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter. 60 A534 CD74HCTO8M96 296-14544-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 48 36 0.27 
SN74HC590ADR 296-17132-1-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter. 60 45 84 CD74HCTO8M96 296-14544-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SOIC 390.00/2,500 
SN74HC590ADR 296-17132-2-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter. 487.50/2,500 CD74HCT10E 296-2086-5-ND_| Triple 3-Input NAND Gate 14-Dip 64 48.36 
SN74HC590ADW 296-8341-5-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter. 60 A534 CD74HCT10M 296-9247-5-ND_| Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 48 360.27 
SN74HC590ADWR 296-14856-1-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter. 60 A534 CD74HCT10M96 296-14545-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC AB 536 reli 
SN74HC590ADWR 296-14856-2-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter. 400.00/2,000 CD74HCT10M96 296-14545-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 390.00/2,500 
SN74HC590AN 296-1599-5-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter. 66 50  .38 CD74HCTI1E 296-2087-5-ND | Triple 3-Input AND Gat 14-Dip 53 42 32 
SN74HC594DW 296-8342-5-ND | 8-Bit Shift Register with Output Registe! 64 48.36 CD74HCT11M96 296-9249-1-ND_| Triple 3-Input AND Gat 14-SOIC A5 POO ne 
SN74HC594N 296-8343-5-ND | 8-Bit Shift Register with Output Register 15 63 50 CD74HCT11M96 296-9249-2-ND | Triple 3-Input AND Gate... 14-SOIC 305.00/2,500 
SN74HC595D 296-8344-5-ND Tri-State 8-Bit Shift Registe 55 A433 CD74HCT14E 296-2093-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-Dip 42 34 25 
SN74HC595DR 296-14857-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 55 44 33 CD74HCT14M 296-9253-5-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIG 473826 
SN74HC595DR 296-14857-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 372.50/2,500 CD74HCT14M96 296-14548-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIC 473826 
SN74HC595DW 296-8345-5-ND_| Tri-State 8-Bit Shift Registe 4836 CD74HCT14M96 296-14548-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 305.00/2,500 
SN74HC595DWR 296-14858-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 48 Soler CD74HCT21E 296-9262-5-ND | Dual 4-Input AND Gate ... 53 A232 
SN74HC595DWR 296-14858-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe 320.00/2,000 CD74HCT27M96 296-23210-1-ND | High Speed CMOS Logic Triple 3-Input 
SN74HC595N 296-1600-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Registe oT 35 NOR Gate NEW!.. 7 48 4236~=(7 
SN74HC595PWR 296-23258-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register NEW! 48 36.27 CD74HCT27M96 296-23210-2-ND | High Speed CMOS Logic Triple 3-Input 
Seale Seas ae ba ST NEW! a Se NOR Gate NEW! 390.00/2,500 
7 | -5-| ri-State Octal Bus Transceiver. 5. i 2 ~ Ey a 
SN74HC623N 296-8347-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 520 416 351 th atta BOM cout HAND Go ee 
SN74HC640DW 296-8348-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 1.35 113 90 CD74HCT32E 296-2112-5-ND | Quad 2-Input OR Gat 64 48 36 
SN74HC640N 296-8349-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 1.35 1.13 .90 ie iis | 
SN74HC845DW 296-8350-5-ND__| Tri-State Octal Bus Transceiv 120 1.00 80 paces Eee NG und neat On Gate: eee 
SN74HC645N 296-8351-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 1.20 1.00 .80 = my z 
SN74HC646DW 296-8352-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register .. 2 5 Epon EE 
SN74HC646NT 296-8353-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ... 1.20 1.00 80 Flip-Flop with Rese 80 60 45 
SN74HC652DW 296-8354-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Registe! 1.50 1.20 90 CD74HCT73M 296-9298-5-ND | Dual Neg-Edge-Trig. J-K ‘ ‘ : 
SN74HC652NT 296-8355-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Registe! 1.88 150 1.13 Flip-Flop with Reset 80 60 A5 
SN74HC682DWR 296-8356-1-ND | 8-Bit Magnitude Comparator . 331 2.65 2.06 Se . az - 
SN74HC682DWR 296-8356-2-ND | 8-Bit Magnitude Comparator . 3748.00/2,000 ee ue Poe eeneg | Oual PORTH Dye and Reset... Gh sa 
SN74HC682N 296-8357-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator . 20-Dip 3.31 265 2.06 Flip-Flop with Set and Reset 48 36 97 
SN74HC684DW 296-8358-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator . 20-SOIC 5.80 4.64 3.92 CD74HCT74M96 296-14561-1-ND | Dual Pos-Edge-Trig. D-Type ; 5 : 
SN74HC684N 296-8359-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator . i 6.00 4.80 4.05 Flip-Flop with Set ‘and Reset 48 36 97 
SN74HC688DW 296-8360-5-ND | 8-Bit Identity Comparato ‘81 «684 CO7AAGTTANGS PaPaESa Me Ia Dial Pos: Edae:T7g. D-tine : : : 
SN74HC688N 296-8361-5-ND | 8-Bit Identity Comparato ‘81 «6854 rate ath ead Beet asmaMDGeT 
SN74HC688PWR 296-8362-1-ND | 8-Bit Identity Comparato 81 68 5 CD74HCT: pape ei 
© a Ri 4 75E 296-2136-5-ND | Dual 2-Bit Bistable Transparent Latch.. 81 68 54 
SN74HC688PWR 296-8362-2-ND | 8-Bit Identity Comparato 718.00/2,000 CD74HCT86E 96-2133-5-ND_ | Quad HS 2-Inout Exclusive OR Gate 79 54 41 
SN74HC40200 eoorseaUioNom 14-Bit Asyne. Binary Counter. ey fal CD74HCT86M 296-8201-5-ND | Quad HS 2-Input Exclusive OR Gate 6448236 
SN74HC4020N 296-8321-5-ND | 14-Bit Async. Binary Counter. 54 A131 7 = ; : 
SN74HC4040D 296-8322-5-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. 54 ‘A 31 CD74HCT86M96 296-8201-1-ND | Quad HS 2-Input Exclusive OR Gate AT I: } 
SN74HC4040DBR 296-8323-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. 54 ‘M31 CD74HCT86M96 296-8201-2-ND | Quad HS 2-Input Exclusive OR Gate 305.00/2,500 
SN74HC4040DBR 296-8323-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. 360.00/2,000 CD74HCT109E 296-2085-5-ND | Dual J-K Flip-Flop with Set and Reset. 80 60 45 
SN74HC4040DR 296-14852-1-ND | 12-Bit sync. Binary Counter. 541 CO74HCT112E 296-9248-5-ND | Dual Neg-Edge-Trig J-K Flip-Flop 
SN74HC4040DR 296-14852-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. 440.00/2,500 with Set and Reset SSIES aae 
SN74HC4040N 296-8324-5-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. 55 (A483 CD74HCT123E 296-2088-5-ND | Dual Retriggerable Monostable 
SN74HC4040PWR 296-8325-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. AT 38.29 Multivibrator with Reset 53° 4030 
SN74HC4040PWR 296-8325-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counter. 264.00/2,000 CD74HCT123M 296-9250-5-ND | Dual Retriggerable Monostable 
SN74HC4060D 296-8326-5-ND | 14-Stage Async. Binary Counter pacaceribet Meena ent a with Reset at se a 
and Oscillator... 56 42.32 z a a e Gb 
SN74HC4060DR 296-14853-1-ND | 14-Stage Async. Binary Counter ences Ree ee ae Guat au 64 Bh aee a 
and Oscillato 53 42 32 i a n-otate Quad Butte 00/2, 
SN74HC4060DR 296-14853-2-ND | 14-Stage Async. CD74HCT126E 296-9251-5-ND | Tri-State Quad Buffe 53 40 30 
and Oscillator ... 355.00/2,500 CD74HCT126M 296-12830-5-ND | Tri-State Quad Buffe AB BOG, eer 
SN74HC4060N 296-8209-5-ND | 14-Stage Async. Binary Counter CD74HCT126M96 296-14546-1-ND | Tri-State Quad Buffe 48 236.27 
and Oscillator 56 42.32 CD74HCT126M96 296-14546-2-ND | Tri-State Quad Buffe 390.00/2,500 
SN74HC4066D 296-8327-5-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 50 40 30 CD74HCT132E 296-2090-5-ND_ | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigge! 53 40 30 
SN74HC4066DBR 296-8328-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 50 40 30 CD74HCT132M96 296-12831-1-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigge! 48 36.27 
SN74HC4066DBR 296-8328-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 280.00/2,000 CD74HCT132M96 296-12831-2-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger ......... 390.00/2,500 
SN74HC4066DR 296-14854-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 50.4128 CD74HCT138E 296-2091-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 
SN74HC4066DR 296-14854-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 327.50/2,500 Inverting/Non-Inverting fe 4) 241 
SN74HC4066N 296-8329-5-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 30 40 30 CD74HCT138M 296-12832-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 
SN74HC4066PWR 296-8330-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch. AT 38 (26 Inverting/Non-Inverting 64 48 36 
SN74HC4066PWR 296-8330-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 260.00/2,000 CD74HCT138M96 296-14547-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 
SN74HC4851DGVR 296-19251-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu: 70 53 40 Inverting/Non-Inverting 64 48 36 
SN74HC4851DGVR 296-19251-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 468.00/2,000 CD74HCT138M96 296-14547-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 
SN74HC4851DR 296-15740-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu! 64 4836 Inverting/Non-Inverting 520.00/2,500 
SN74HC4851DR 296-15740-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 520.00/2,500 CD74HCT139E 296-2092-5-ND | Dual 2-of-4 Line Decoder/Demux. 12 54 Al 
SN74HC4851N 296-15741-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 64 48 36 CD74HCT147E 296-9252-5-ND | 10-4 Line Priority Encoder 60 A5 34 
SN74HC4851PWR 296-16983-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 64 48.36 CD74HCT151M 296-9254-5-ND | 8-Input Multiplexer ...... 48 36 27 
SN74HC4851 PWR 296-16983-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu: 426.00/2,000 CD74HCT153E 296-2094-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer. 48 36 27 
SN74HC4851QDRQ1 ‘| 296-17266-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu B75) IS Taeao) CD74HCT153M 296-9255-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer . 48 36 27 
SN74HC4851QDRQ1 296-17266-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu: 610.00/2,500 CD74HCT157E 296-2095-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer 72 54 A 
SN74HC4851QPWRQ1 | 296-19551-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu aes ave 43 CD74HCT157M96 296-23209-1-ND | Quad 2-Input Multiplexer " 64 48 36 
SN74HC4851QPWRQ1 | 296-19551-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux .. 500.00/2,000 CD74HCT157M96 296-23209-2-ND | Quad 2-Input Multiplexer NEW!. 520.00/2,500 
SN74HC4852DGVR 296-19252-1-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demu: 64 48 36 CD74HCT161E 296-2096-5-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter, Async. Rese 53 40 ‘ 
SN74HC4852DGVR 296-19252-2-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demu 426.00/2,000 CD74HCT161M 296-9256-5-ND_| Sync. 4-Bit Binary Counter, Async. Rese’ 48 no6) ari 
SN74HC4852DR 296-19253-1-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demu 64 48 36 CD74HCT163E 296-12833-5-ND | Presettable Sync. Counte 53 40 ©.30 
SN74HC4852DR 296-19253-2-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demux.. §20.00/2,500 CD74HCT164E 296-2097-5-ND_ | 8-Bit Serial-In/Parallel-Ou 9 53 40 30 
SN74HC4852N 296-17301-5-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demux .. 64 48 36 CD74HCT164M 296-9257-5-ND_| 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register...14-SOIC 48 = .36.— 27 
SN74HC4852PWR 296-19254-1-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demux 64 48 _—36 CD74HCT164M96 296-14549-1-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register...14-SOIC 49.39.30 
SN74HC4852PWR 296-19254-2-ND | Dual 4-1 Channel Analog Mux/Demux.... 426.00/2,000 CD74HCT164M96 296-14549-2-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register... 14-SOIC 327.50/2,500 
SN74HC7001D 296-8363-5-ND / Quad AND Gate w/Schmitt-Trigger Inpu Mat 118.94 CD74HCTI65E 296-2098-5-ND | 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Registe i Om AOmCO. 
SN74HC7001N 296-8364-5-ND / Quad AND Gate w/Schmitt-Trigger Input... 1.41 1.18 94 CD74HCT165M 296-9258-5-ND | Asynchronous 8-Bit Parallel-In/Serial-Ou 
SN74HC7002D 296-8365-5-ND | Quad NOR Gate w/Schmitt-Trigger Input...14-SOIC 2.00 1.60 1.20 Shift Register. es uy eG By 
SN74HC7002N 296-8366-5-ND_| Quad NOR Gate w/Schmitt-Trigger Input.....14-Dip 2.00 1.60 _1.20 CD74HCT165M96 296-14551-1-ND | 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Registe 48.36.27 
SN74HC7032D 296-8367-5-ND_ | Quad OR Gate w/Schmitt-Trigger Input.....14-SOIC_ 2.25 1.80 1.40 CD74HCT165M96 296-14551-2-ND | 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register... 16-SOIC 390.00/2,500 
SN74HC7032N 296-8368-5-ND_| Quad OR Gate w/Schmitt-Trigger Input.......14-Dip__ 2.25 1.80 1.40 CD74HCT166E 296-2099-5-ND | 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register... i 53 4440 «30 
HCT Family CD74HCT166M 296-9259-5-ND | Synchronous 8-Bit Parallel-In/Serial-Out 
CD74HCTOOE 296-2081-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14Dip 64. «4836 Shift Register 48 «36.27 
CD74HCTOOM 296-9244-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-S0IG 48 «3627 CD74HCT174E 296-2100-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset. 53 40.30 
CD74HCTOOM96 296-14542-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate .14-SO0IC Sn se 2 CD74HCT174M 296-9260-5-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with Reset. 48.36.27 
CD74HCTOOM96 296-14542-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate .14-SOIC 390.00/2,500 CD74HCT174M96 296-12836-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset. 48 36 0.27 
CD74HCTO2E 296-2082-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 14-Dip 64 48.36 CD74HCT174M96 296-12836-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Reset. 390.00/2,500 
CD74HCTO2M 296-12825-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 14-8016 48 36 27 CD74HCT175E 296-2101-5-ND_| Quad D-Type Flip-Flop with Rese! 53 40 30 
CD74HCTO3E 296-2134-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate with OD 14-Dip 53 42 32 CD74HCT175M96 296-12837-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Rese! 48 4.3627 
CD74HCTO3M96 296-9245-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate with OD 14-S0IG 46 37 26 CD74HCT175M96 296-12837-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Rese! 390.00/2,500 
CD74HCTO3M96 296-9245-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate with OD .14-SOIC 297.50/2,500 CD74HCT191M 296-9261-5-ND | Presettable Synchronous 4-Bit Binary 
CD74HCTO4E 296-2083-5-ND_| Hex Inverter/Buffer. 14-Dip 64 48 Up/Down Counter. oe 72 54 Al 
CD74HCTO4M 296-9246-5-ND | Hex Inverter/Buffer.. _14-SOIC AB 36 D7 CD74HCT221M96 296-9263-1-ND | Dual Mono Multivibrator with Reset 72 54 AL 
CD74HCTO4M96 296-14543-1-ND | Hex Inverter/Buffer.. .14-SOIC AB 36 27 CD74HCT221M96 296-9263-2-ND | Dual Mono Multivibrator with Reset 585.00/2,500 
CD74HCTO4M96 296-14543-2-ND | Hex Inverter/Buffer. -14-SOIC 390.00/2,500 CD74HCT238M96 296-17124-5-ND | HS CMOS 3-to-8 Line Decoder/Demux 
CD74HCTO4PWR 296-17123-1-ND | Hex Inverter/Buffer.. 4-TSSOP 48 ECOmnEer Inverter/Noninverting om 60 A5 34 
CD74HCTO4PWR 296-17123-2-ND | Hex Inverter/Bufter. 4-TSSOP 320.00/2,000 (Continued) 
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EXAS i i@ 3 DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi )Reel 
Tee Digi-Key Price Each Usls Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. a 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
CD74HCT240E 296-2103-5-ND | Tri-St. Inverting Octal Buffer Line Driver.......20-Dip 96 72 454 CD74HCT4060M 296-9280-5-ND | 14-Stage Binary Counter with Oscillator .... 16-SOIC 68 51 39 
CD74HCT240M 296-9264-5-ND | Tri-St. Inverting Octal Buffer Line Driver....20-SOIC 76 57 43 CD74HCT4066M96 | 296-9281-1-ND_| Quad Bilateral Switch 50 41 28 
CD74HCT241M96 296-12838-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 60 45 34 CD74HCT4066M96 | 296-9281-2-ND_| Quad Bilateral Switc 327.50/2,500 
CD74HCT241M96 296-12838-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver. 400.00/2,000 CD74HCT4066E 296-2122-5-ND | Quad Bilateral Switc! 68 51 39 
CD74HCT243E 296-2145-5-ND | Tri-State HS CMOS Logic Quad CD74HCT4067M 296-23078-ND | High Speed CMOS Logic 16-Ch. Analog 
Bus Transceiver... 96 80.64 Mux/Demux NEW!.. a 80 60 45 
CD74HCT244E 296-2104-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 96 72 54 CD74HCT4094E 296-2123-5-ND | Tri-State, 8-Stage Shift-and-Store 
CD74HCT244M 296-12839-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive! 16 (57 48 Bus Register. 5 il ash) 
CD74HCT244M96 296-14552-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 76 57 48 CD74HCT4094M 296-14291-5-ND | Tri-State, 8-Stage Shift-and-Store 
CD74HCT244M96 296-14552-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 506.00/2,000 Bus Register 68 51 39 
CD74HCT245E 296-2105-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 1965/2054 CD74HCT4316E 296-2124-5-ND | Quad Analog Switch. 92 69 .52 
CD74HCT245M 296-12840-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 76 57 48 CD74HCT4351E 296-2158-5-ND |HS CMOS Logic Analog Mux/Demu 16 57. 43 
CD74HCT245M96 296-14553-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 76 7 AB CD74HCT4511E 296-9282-5-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Drive 1 SF 48 
CD74HCT245M96 296-14553-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 506.00/2,000 CD74HCT4514E 296-9283-5-ND | 4-to-16 Line Decoder/Demux 
SN74HCT245NSR 296-15849-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 60 45 34 with Input Latch .... 225 188 1.13 
SN74HCT245NSR 296-15849-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 400.00/2,000 CD74HCT4520E 296-9284-5-ND | Dual Binary Up-Counte 5604232 
Cares | Aesnest® |feeue blab ee ee omme 
E cr i e | : d : * CD74HCT4538E 296-2125-5-ND | Dual Precision Monostable Multivibrator......16-Dip 72 54 0 AN 
CO74HCT253M 296-9265-5-ND) | Tri-State Dual 4-Input Multiplexer. IC 6045 CD74HCT4538M 296-9286-5-ND | Dual Precision Monostable Multivibrator.. 16-SOIC. «72 «54.1 
CD74HCT257E 296-2108-5-ND | Tri-St. Quad 2-Input Mux, Non-Invert Out ....16-Dip 96 72 «54 List i . 
i ar F CD74HCT7046AM 296-9296-5-ND | PLL with VCO and Lock Detector 16-SOIC 1.85 1.48 1.11 
CD74HCT258E 296-2146-5-ND Ed o- MURIE eo CMOS Logic oo = a CD74HCT40103M 296-9272-5-ND_| 8-Stage Sync. Down Counter... 16-SOIC 81 «684 
CD74HCTOSNE Poser eANiN 6-Bil Addressable Latch. tedip 82 AT 85 CD74HCT40105E 296-2117-5-ND_|4 Bits x 16 Words FIFO Register. 16-Dip 78 65 52 
D ; ; SN74HCTOOD 296-8377-5-ND_| Quad 2-Input NAND Gate ede e222 
CD74HCT273E 296-2110-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset. 20-Dip 96 72 «54 SN74HCTOODR 296-14860-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 39 30 29 
CD74HCT273M 296-12841-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset. 20-SOIG £76 57S SN74HCTOODR 296-14860-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate ~ 955.00/2,500 
CD74HCT273M96 296-14554-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset. 0-SOIC 76 57 43 Genter f on 
{ | SN74HCTOON 296-1603-5-ND_| Quad 2-Input NAND Gate ie BS 
CD74HCT273M96 296-14554-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Reset. 0-SOIC 506.00/2,000 
COTAHCToaNE ROS AATESTNOM Hiah Sooad CMDS Loaic 9-Bit SN74HCTOOPWR 296-8378-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-TSSOP 392i 
ease igh Speed WMUs Logic 3-5 SN74HCTOOPWR 296-8378-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate .14-TSSOP 216.00/2,000 
Odd/Even Parity Generator/Checker 64 4836 SN74HCTO2D 296-8379-5-ND | Quad 2-Input NOR Gat 39322 
CD74HCT299M 296-9266-5-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register . 72 54° A : ; : 
CD74HCT356E 296-2148-5-ND | Tri-State High Speed CMOS Logic SN74HCTO2DR 296-14861-1-ND | Quad 2-Input NOR Gat Se 
input Multiplexer/Register 132 410 88 SN74HCTO2DR 296-14861-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate... 255.00/2,500 
CD74HCT365E 296-2149-5-ND | Tri-State High Speed CMOS Logic Saeco Pe ee ae cua Input NOR Gate eeeraee 
Hex Buffer/Line Driver, Non-Invert. 64 48 36 SN74HCTOADR 296-1205-1-ND | Hex Inverter. 390«C«C«}ti 
CD74HCT365M96 296-15733-1-ND | Tri-State High Speed CMOS Logic He ex Vane : : é 
aaitie : SN74HCTO4DR 296-1205-2-ND_ | Hex Inverter . 255.00/2,500 
Buffer/Line Driver, Non-Invert..... 48 «37 28 SN74HCTOAIDREP 96-22303-1-ND | Hex Inverter NEI 64 48. 3 
CD74HCT365M96 296-15733-2-ND | Tri-State High Speed CMOS Logic Hex exinveltal: : : zs 
Buffer/Line Driver, Non-Invert.......:ssse- 392.50/2,500 SN74HCTO4IDREP 296-22303-2-ND | Hex Inverter MEI 520.00/2,500 
CD74HCTS67E 296-2113-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver... 64 44886 SN74HCTOAN Zobs1b0S osNDB) Hex Inverter . ay ll 
9968-5, ‘ h ' SN74HCTO4PWR 296-8382-1-ND_ | Hex Inverter . .14-TSSOP 393222 
CD74HCT368M 296-9268-5-ND | Tri-State Inverting Hex Buffer/Line : 64 48 = 36 
CD74HCT373E 296-2114-5-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type Latch. 96 72 54 SN74HCTO4PWR 296-8382-2-ND | Hex Inverter. -14-TSSOP 216.00/2,000 
CD74HCT373M 296-12843-5-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type Latch. 7 ST 43 SN74HCTO8D 296-8383-5-ND_| Quad 2-Input 14-SOIG 393222 
CD74HCT374E 296-2115-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 51.39.29 SNAHETORDE POS BSB4 END Guat 2 MnpueAND fale 14-SSOP 46 pees a2 
CD74HCT374M96 296-9269-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 7 57 43 Behe luad 2-inpu ate suMe| 
CD74HCT374M96 296-9269-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 506.00/2,000 SN74HCTO8DR 296-14862-1-ND | Quad 2-Input AND Gate ... 39° 3228 
CD74HCT377M 296-9427-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enabl is a <8) SN74HCTO8DR 296-14862-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .. 255.00/2,500 
CD74HCT390M 296-9270-5-ND | Dual Decade Ripple Counte 52 39 30 SN74HCTOBN 296-1606-5-ND_| Quad 2-Input AND Gate AT 38 «26 
CD74HCT393E 296-2116-5-ND_| Dual 4-Stage Binary Counte 52 39 30 SN74HCTO8PWR 296-8385-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-TSSOP.39.—= «32D 
CD74HCT393M 296-9271-5-ND | Dual 4-Stage Binary Counter. 52 ey) SN74HCTO8PWR 296-8385-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .. .14-TSSOP 216.00/2,000 
CD74HCT393M96 296-14556-1-ND | Dual 4-Stage Binary Counte 50 40 30 SN74HCT14D 296-8391-5-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIG 393222 
CD74HCT393M96 296-14556-2-ND | Dual 4-Stage Binary Counte 335.00/2,500 SN74HCT14DBR 296-8392-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SSOP 4637 26 
CD74HCT540E 296-2126-5-ND | Tri-State Inverting Octal Buffer Line Drive! 96 72 54 SN74HCT14DBR 296-8392-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SSOP 252.00/2,000 
CD74HCT541E 296-2127-5-ND_| Tri-State Octal Buffer Line Driver 96 72 5A SN74HCTI4DGVR 296-8393-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Invertel 41VSOP 50.418 
CD74HCT541M 296-9288-5-ND | Tri-State Non-Inverting Octal SN74HCT14DGVR 296-8393-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TVSOP 278.00/2,000 
Buffer Line Driver... 76 AT 43 SN74HCT14DR 296-14864-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte: 14-SOIC 39 ee 22 
CD74HCT541M96 296-9288-1-ND_ | Tri-State Non-Inverting Octal SN74HCT14DR 296-14864-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Invertel 14-SOIC 255.00/2,500 
Buffer Line Driver... 76 57 48 SN74HCT14N 296-8394-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-Dip AT 38.26 
CD74HCT541M96 296-9288-2-ND | Tri-State Non-Inverting Octal SN74HCT14PWR 296-8395-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter... .14-TSSOP 39322 
Buffer Line Driver 506.00/2,000 SN74HCT14PWR 296-8395-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter .14-TSSOP 216.00/2,000 
CD74HCT563M 296-9289-5-ND | Tri-St. Octal Transparent Inverting Latc 60 45 34 SN74HCT32D 296-1614-5-ND | Quad 2-Input OR Gate... 14-SOIC 39 32, 220) 
CD74HCT564M 296-9290-5-ND | Tri-St. Inverting Octal D-Type Flip-Flop. 135 1413 .90 SN74HCT32DBR 296-8410-1-ND | Quad 2-Input OR Gat 14-SSOP 46 3726 
CD74HCT573E 296-2128-5-ND_ | Tri-State Octal Transparent Latch . 96 72 5A SN74HCT32DBR 296-8410-2-ND_| Quad 2-Input OR Gat 14-SSOP 252.00/2,000 
CD74HCT573DBR 296-17125-1-ND | Tri-State Octal Transparent Latch . 16 267 43 SN74HCT32DR 296-14868-1-ND | Quad 2-Input OR Gat 14-SOIC 39 32 we 
CD74HCT573DBR 296-17125-2-ND | Tri-State Octal Transparent Latch . 506.00/2,000 SN74HCT32DR 296-14868-2-ND | Quad 2-Input OR Gat 14-SOIC 255.00/2,500 
CD74HCT573M96 296-9291-1-ND | Tri-State Octal Transparent Latch . 7 57 43 SN74HCT32N 296-1615-5-ND | Quad 2-Input OR Gat 14-Dip 4738.26 
CD74HCT573M96 296-9291-2-ND | Tri-State Octal Transparent Latch . 506.00/2,000 SN74HCT32PWR 296-8411-1-ND | Quad 2-Input OR Gat .14-TSSOP 393222 
CD74HCT574E 296-2129-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 96 72 5A SN74HCT32PWR 296-8411-2-ND_| Quad 2-Input OR Gat .14-TSSOP 216.00/2,000 
CD74HCTS74M96 296-9292-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 6 of AB SN74HCT74D 296-1211-5-ND_ | Dual D-Type F/F with Clear and Preset By sf 2B 
CD74HCTS74M96 296-9292-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 506.00/2,000 SN74HCT74DR 296-1211-1-ND | Dual D-Type F/F with Clear and Preset. SO 22 BP 
CD74HCT574PWR 296-17126-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 76 57 43 SN74HCT74DR 296-1211-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear and Preset. 255.00/2,500 
CD74HCT574PWR 296-17126-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 506.00/2,000 SN74HCT74N 296-1625-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop ........:.0-- 14-Dip 504128 
CD74HCTS74QM96EP | 296-22106-1-ND | Tri-State Octal D-Type F/F NEW! 143° 114 86 SN74HCT74PWR 296-8429-1-ND_| Dual D-Type F/F with Clear and Preset....14-TSSOP_ __.46——.37_—26 
CD74HCTS74QM96EP | 296-22106-2-ND | Tri-State Octal D-Type F/F NEW! 1482.00/2,000 SN74HCT74PWR 296-8429-2-ND | Dual D-Type F/F with Clear and Preset.... 14-TSSOP 252.00/2,000 
CD74HCTS74QPWREP | 296-22107-1-ND | Tri-State Octal D-Type F/F NEW! 143 114 86 SN74HCT125D 96-1206-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 43.°«235~=COA 
CD74HCT574QPWREP | 296-22107-2-ND | Tri-State Octal D-Type F/F NEW! 1482.00/2,000 SN74HCT125DR 296-1206-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 43 35.24 
CD74HCTS97E 296-2130-5-ND_| 8-Bit Shift Register with Input Storage . 96 79 58 SN74HCT125DR 296-1206-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 280.00/2,500 
Oo aera es FIND Pore heolserwin input Storage MS epene eal SN74HCT125N 296-8386-5-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 50 40 30 
- -2- -Bit Shift Register with Input Storage .. 50/2, a oy 8 Lit i 5 
a. 200 160120 | syrancriseoa | 9964969-+-ND| 28 Line DecoderDemutploer. 1880042848 
-9293-2- 5 ctal D-1 “Flop. 00/2, SN74HCT138DR 296-14863-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 16-SOIC 280.00/2,500 
CD74HCT670M 296-9294-5-ND | 4-by-4 Register File.... 473 3.78 2.94 SN74HCT138N 296-1608-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 50 40 .30 
oes aaa Ben Maguude comparatdt pe roe zo SN74HCT138PWR 296-8388-1-ND_| 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . i 45 36 27 
CO PAHCTRODOM Fetes NM tite Sher Cee ae ae SN74HCT138PWR | 296-8388-2-ND [3-8 Line Decoder/Demultiplexer.......... 14-TSSOP 252.00/2,000 
ge naty as é : i SN74HCT139D 296-8389-5-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux. 16-SOIC 45 36 27 
CD74HCT4024M 296-9274-5-ND | 7-Stage Binary Ripple Counte: 56 A2 32 i 5 rari Di 
fa SN74HCT139N 296-8390-5-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux. 16-Dip -50 40 30 
CD74HCT4040E 296-2118-5-ND | 12-Bit Binary Counter... 70 53 40 Sanne iin i 
COvaHCTandoMes  (ASRRSEREIIGY 12-Stane Bicary Count wh oe SN74HCT139PWR 296-11999-1-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux. .16-TSSOP 45367 
g ae lage Binary: VOUMeL, 4 : : SN74HCT139PWR 296-11999-2-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demux. .16-TSSOP 252.00/2,000 
CD74HCT4040M96 — 296-14558-2-ND | 12-Stage Binary Counter 520.00/2,500 5 
CD74HCT4046AM 296-9275-5-ND | Phase-Locked-Loop with 60 45 34 SN74HCT157D 296-8396-5-ND | Quad 2-to-1 Line Data Selector/Mu 45 206) 127) 
CD74HCT4046AMO6 | 296-14559-1-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 60 5 34 SN74HCT157N 296-8397-5-ND | Quad 2-to-1 Line Data Selector/Mu: 56 42 132 
ep eeates i tie : ‘ ‘ SN74HCT240DW 296-8398-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 55 44 33 
CD74HCT4046AM96 | 296-14559-2-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 487.50/2,500 : peat 
2 oe 4 SN74HCT240DWR 296-14865-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 255) 44 33 
CD74HCT4051E 296-2119-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu: 52 39 30 SN74HCTO40DWR BOARMCSCEAN TriState Octal Buffering Dri aueamag 
CD74HCT4051M 296-9276-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 50 40 30 Heatate eta B Umer Eine: DUNGr es 
CD74HCT4051M96___ | 296-14560-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu: 50 40 30 STAG AOHSR Peedi ante peta ee Pa #6 ae a 
CD74HCT4051M96 | 296-14560-2-ND | 8-Channel Analog Mux/D 337.50/2,500 peceeegeey| |M-State Octal Bufter/ine Driver. : 4 : 
Coane trove] 6-740] har rn Mam oo (IEE ULES eee 
CD74HCT40510M9601 | 296-17264-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux... 397.50/2,500 -13631-1-| i 20- : . : 
CD74HCT40R2 SR SOFEIS Bie chafnel loa MIDE pee eee SN74HCT240PWR _| 296-13631-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver.......... 20-TSSOP 308.00/2,000 
CD74HCT4052M96___ | 296-9277-1-ND_| Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 52 39 30 SN74HCT244DBR 296-8400-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 60S 45S 
CD74HCT4052M96 296-9277-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 422.50/2,500 SN74HCT244DBR 296-8400-2-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SSOP 400.00/2,000 
CD74HCT4053E 296-2121-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 55 1449 1/33) SN74HCT244DW 296-1207-5-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC -50 40 =.30 
CD74HCT4053M 296-9278-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 50 40 30 SN74HCT244DWR 296-1207-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 50 40.30 
CD74HCT4053PWR ‘| 296-9279-1-ND_| Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 50 40 30 SN74HCT244DWR 296-1207-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-SOIC 278.00/2,000 
CD74HCT4053PWR | 296-9279-2-ND_| Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... 280.00/2,000 (Continued) 
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EXAS igi 3 DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
Usle: Digi-Key Price Each ele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74HCT244N 296-1610-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 55 (4488 LS Family 
SN7AHCT2AANSR Eee aglyy eam! ('i-State Octal BufferiLine Drive cone ome SN74LSOODR 296-14873-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate... S056 ADSCD 
SN74HCT244NSR 296-8401-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 400.00/2,000 PF oth i re é 
} ha SN74LSOODR 296-14873-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 14-SOIC 455.00/2,500 
SN74HCT244PWR 296-8402-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 50 40 30 i faq 5 ai 
BN74HeTOAAPWR Pe THIENNGM Tri-State Octal Butfer/line Dri oROMRTE SN74LSOON 296-1626-5-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gat B6hs dN 92) 
eee Eee ee Eee se SN74LSOONSR 296-3616-2-ND_ | Quad 2-Input Positive NAND Gat 372.00/2,000 
SN74HCT244QPWREP |296-22304-1-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEI 0-TSSOP 1.35 1.13 90 SN74LSOOPSR 296-13220-1-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate Gis eG) RY 
SN74HCT244QPWREP |296-22304-2-ND |Tri-St. Octal Buffer/Line Driver NEW! 1198.00/2,000 SN74LSOOPSR 96-13220-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gate 379.00/2,000 
SN74HCT245DBR 296-8403-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 60 45 34 a 
aan if ; SN74LS02DR 296-14874-1-ND | Quad 2-Input Positive NOR Gate. Ay 
SN74HCT245DBR 296-8403-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 400.00/2,000 si 
arsted is ; SN74LS02DR 296-14874-2-ND | Quad 2-Input Positive NOR Gate. 455.00/2,500 
SN74HCT245DW 296-1208-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 53 42.32 
: : SN74LS02N 296-1627-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate... ye 
SN74HCT245DWR 296-1208-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive: 53 42 32 ~ 9) | 
f ! SN74LSO2NSR 296-3618-2-ND_| Quad 2-Input NOR Gat 372.00/2,000 
SN74HCT245DWR 296-1208-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 294.00/2,000 SN74LS03N 996-3620-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate with OC Output 6 72 5A 
SN74HCT245N 296-1612-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 48 37-28 Sn7alsodD Bae RonteRIGMM Hos invertor ate wl UEP Ui a 6 & 
SN74HCT245PWR 296-8404-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 53 42 32 SNVAESOADR Soe aeerNG le inv a OB ee 
SN74HCT245PWR __|296-8404-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiv 294.00/2,000 eNeAL SADR See eel ue nverter: se recaintec 
SN74HCT257DR 296-14866-1-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 55 4438 SN7ALSO4N 996-1629-5-ND | Hex Inverter. ay we a 
SN74HCT257DR 296-14866-2-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux. 372.50/2,500 a : : : 
4 e fi 4 di SN74LS05D 296-1630-5-ND | Hex Inverter with OC Output 56 42 ep 
SN74HCT257N 296-8406-5-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mu: 56 42 32 SN74LS05DBR 996-3622-1-ND |Hex | ith OC 0} 6 42 30 
SN74HCT273DBR 296-8407-1-ND_ | Octal D-Type Flip-Flop with Clear... 56 4232 74L805| 5302217 ex Inverter with OG Output Bee 
SN74HCT273DBR 296-8407-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 372.00/2,000 SN74LS05DBR 296-3622-2-ND | Hex Inverter with OC Output 372.00/2,000 
‘ 7 SN74LSO5N 296-1631-5-ND | Hex Inverter with OC Output 56 42 32 
SN74HCT273DW 296-8408-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear... AT 38.29 SN74LSO5DR 296-1630-1-ND |Hex | ith OC 0} 6 42 30 
SN74HCT273DWR —— |296-14867-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea ‘4738.29 7ALS05 abot ex Inverter with OC Output 3 oe 
SN74HCT273DWR ‘| 296-14867-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Cleal 264.00/2,000 SN74LS05DR 296-1630-2-ND_ | Hex Inverter with OC Output... 455.00/2,500 
SN74HCT273N 296-1613-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 55) A483 SN74LSO6DBR 296-3624-1-ND get aia oc eee 
SN74HCT273PWR 296-8409-1-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear... A436 27 4 seeseee : : ‘ 
SN74HCT273PWR  |296-8409-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear 246.00/2,000 SN74LS06DBR 296-3624-2-ND a lnvenierieuier Drie wih o¢ en 
SN74HCT373DW 296-8412-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 55 4433 IGN OM AGE UEP UL see es 
SN74HCT373DWR 296-8412-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 55 44 33 SN74LSO6DR 296-14876-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OC 
SN74HCT373DWR 296-8412-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 308.00/2,000 High-Voltage Output 90 75 60 
SN74HCT373N 296-1616-5-ND_|Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 53 40 30 SN74LSO6DR 296-14876-2-ND net ee oc wengosnd 
SN74HCT373NSR 296-8413-1-ND |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 66 «6.50.38 igh-Vortage OUpUL......... nies 
SN74HCT373NSR 296-8413-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 438.00/2,000 SN74LSO6N 296-15069-5-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OC 
SN74HCT373PWR 296-8414-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 55) A433 High-Voltage Output 90.7560 
SN74HCT373PWR 296-8414-2-ND_ |Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 308.00/2,000 SN74LS07D 296-3626-5-ND | Hex Buffer/Driver with HV Outpu 90 75 60 
SN74HCT374DBR 296-8415-1-ND_| Tri-State Octal Transparent D-Type F/F..... 60 45 34 Se eoraee eas i a with i ne 90 wane Pie 
SN74HCT374DBR 296-8415-2-ND Tri-State Octal Transparent D-Type FFF..... 400.00/2,000 741807 RI ex Buffer/Drivar with HV Outpu 00/2) 
SN74HCT374DW 296-1209-5-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LS07DR 296-14877-1-ND | Hex Buffer/Driver with HV Output 99 83 66 
Flip-Flop .... 58 47 35 SN74LS07DR 296-14877-2-ND | Hex Buffer/Driver with HV Outpu' 1072.50/2,500 
SN74HCT374DWR 296-1209-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type Ee ees Bebe BTS ND Lee aaa a HV Outpu 0 oe 60 
Flip-Flop .... 258) 47335) 7. -1632-5-| uad 2-Input ate .. 5 E 3 
SN74HCT374DWR 296-1209-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type bee Be are ND ead aa AND pale 56 pean ate 
Flip-Flop ... 324.00/2,000 -14879-2-ND | Quad 2-Inpu ate 00/2, 
SN74HCT374N 296-1617-5-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LS08N 296-1633-5-ND _| Quad 2-Input AND Gate .. 56 4232 
Flip-Flop .... 53 40.30 SN74LSO9DR 296-14880-1-ND | Quad 2-Input AND Gate with OC Output 56 422 
SN74HCT374PWR 296-23259-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LSO9DR 296-14880-2-ND | Quad 2-Input AND Gate with OC Output 455.00/2,500 
Flip-Flop NEW! 48.36.27 SN74LSO9N 296-3631-5-ND | Quad 2-Input AND Gate with OC Output 56 42 32 
SN74HCT374PWR 296-23259-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type ae cin a ape sen bas Ge 8 a 30 
Flip-Flop NEW!.. 320.00/2,000 -3638-5- riple 3-Input Positive ate : : : 
SN74HCT374PWT 296-23260-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LS14D 296-1212-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter ... 48 Ro el 
Flip-Flop NEW!.. 90 0) SN74LS14DR 296-1212-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter ... 48 al ye 
SN74HCT374PWT 296-23260-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LS14DR 296-1212-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter ... 390.00/2,500 
Flip-Flop NEW!...... 112.50/250 SN74LS14N 296-1643-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 56 42° 32 
SN74HCT377DW 296-8416-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enabl 62 39 30 SN74LS20N 296-3670-5-ND_| Dual 4-Input NAND Gate. 96 72 5A 
SN74HCT377N 296-8417-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clock Enabl 56 42 32 SN74LS21N 296-3672-5-ND | Dual 4-Input AND Gate 52 39 © .30 
SN74HCT540DW 296-8418-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 50 40.30 SN74LS27N 296-14890-5-ND | Triple 3-Input NOR Gat 81 6854 
SN74HCTS40DWR 296-14869-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 50 40.30 SN74LS30N 296-3693-5-ND_ | 8-Input NAND Gate... AS 38 27 
SN74HCT540DWR 296-14869-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 278.00/2,000 SN74LS32DR 296-14891-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 52 39 30 
SN74HCTS40N 296-8419-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 56 «42 ~«82 SN74LS32DR 296-14891-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 422.50/2,500 
SN74HCT541DW 296-1618-5-ND_ | Octal Buffer/Line Drive 49 39 30 SN74LS32N 296-1658-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. rr) 
SN74HCT541DWR 296-14870-1-ND | Octal Buffer/Line Drivel 50 40 30 SN74LS33DR 296-14892-1-ND | Quad 2-Input NOR Buffer w/OC Outpu 126 1.05 84 
SN74HCT541DWR 296-14870-2-ND | Octal Buffer/Line Drive 278.00/2,000 SN74LS33DR 296-14892-2-ND | Quad 2-Input NOR Buffer w/OC Outpu 1365.00/2,500 
SN74HCT541N 296-1619-5-ND_| Octal Buffer/Line Drive AB 37_—«8 SN74LS33N 296-3699-5-ND | Quad 2-Input NOR Buffer w/OC Outpu 14-Dip 1.26 1.05 84 
SN74HCT573DBR 296-8420-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 60 45 34 SN74LS38N 296-1664-5-ND_| Quad 2-Input NAND Buffer...... 14-Dip 88 ~— 66 ——50 
SN74HCTS73DBR 296-8420-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 400.00/2,000 SN74LS47N 296-3712-5-ND |BCD to 7-Segment Decoder/Driver. 16-Dip 144 1.20 96 
SN74HCTS73DW 296-1210-5-ND_ | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch...... 58 AT 35 SN74LS47NSR 296-13223-1-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver . 16-SOP 1.44 1.20 96 
SN74HCT573DWR 296-1210-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch .. 20-SOIC 58 ATO! SN74LS47NSR 296-13223-2-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver .. 16-SOP 1276.00/2,000 
SN74HCT573DWR 296-1210-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Transparent Latch. 20-SOIC 324.00/2,000 SN74LS74ADR 296-14899-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop . GA ey 0) 
SN74HCT573N 296-1621-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch.....20-Dip 25) 42 32 SN74LS74ADR 296-14899-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop . 422.50/2,500 
SN74HCT574DW 296-1622-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. .20-SOIC 52 39 © 30 SN74LS74AN 296-1668-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop . 52 39. ~«30 
Se Edt 296-14871-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. -20-SOIC oy sk) st) SN74LS85N 296-14900-5-ND | 4-Bit Magnitude Comparator .. 1.05 88 .70 
74HCTS74DWR 296-14871-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. - 20-SOIC 346.00/2,000 SN74LS86ADR 296-14901-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. ee) i) 
SN74HCTS74N 296-1623-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-Dip_ 574338 SN74LS86ADR 296-14901-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 422.50/2,500 
SN74HCT574PWR 296-8421-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 0-TSSOP. 51S .39~S—«iwD SN74LS86AN 296-1669-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 52 39 +30 
SN74HCT574PWR 296-8421-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 0-TSSOP 338.00/2,000 SN74LS920 996-3747-5-ND | Divide-by-Twelve Count 76513299 
SN74HCT623DW —|296-8422-5-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiv 20-S0IC 527 422 328 | snratsoonsR 296-13225-1-ND | Divde-by-Twelve Counter Hg dee 68 
SN74HCT645DW 296-8423-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 20-SOIG 1.20 1.00 .80 SN74LS92NSR 296-13225-2-ND | Divide-by-Twelve Counter ~"4746.00/2,000 
SN74HCT645N 296-8424-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiv 20-Dip 1.20 1.00 .80 SN74LS93N 296-3750-5-ND | 4-Bit Binary Counter... 165 1.32 99 
SN74HCT646DW 296-8425-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register...24-SOIC 1.26 «1.05 84 SN74LS112AN 296-3637-5-ND | Dual J-K Negative-Edge-Triggered F/F 68 51 39 
SN74HCT646NT 296-8426-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver/Register S 1.38 1.15 .92 SN74LS122N 296-3639-5-ND | Retriggerable Monostable Multivibrator. 90 75 60 
SN74HCT652DW 296-1624-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ...24-SOIC 1.50 1.20 .90 . mae : ete 
‘ 7 4 SN74LS122NSR 296-13221-1-ND | Retriggerable Monostable Multivibrator. 90 JB) fd) 
SN74HCT652DWR 296-1624-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register...24-SOIC 1.50 1.20 .90 ¢ Rot j wr 
; " H SN74LS122NSR 296-13221-2-ND | Retriggerable Monostable Multivibrator. 798.00/2,000 
SN74HCT652DWR 296-1624-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ...24-SOIC 1560.00/2,000 ae 
SN74HCT652NT 296-8427-5-ND_|Tri-State Octal Bus Transceiver/Register .....24-Dip 150 1.20 | .90 SN74L8128D 2861635;5-ND! | Dual Monostable Muttivibrator. de) 
a - - - SN74LS123DR 296-14881-1-ND | Dual Monostable Multivibrator. 7254 Al 
HCU Family SN74LS123DR 296-14881-2-ND | Dual Monostable Multivibrator. 585.00/2,500 
CD74HCU04M 296-9432-5-ND | Hex Inverter/Buffer. 48553679227 SN74LS123N 296-1636-5-ND | Dual Monostable Multivibrator 72 54 At 
SN74HCU04D 296-9819-5-ND_| Hex Inverter 39 32.22 SN74LS125AD 296-1637-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer 72 54 At 
SN74HCUO4DR 296-14872-1-ND | Hex Inverter 39 3222 SN74LS125ADR 296-1637-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer 2 54 A 
SN74HCUO4DR 296-14872-2-ND | Hex Inverter 255.00/2,500 SN74LS125ADR 296-1637-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer 585.00/2,500 
SN74HCUO4N 296-9820-5-ND_| Hex Inverter 5040 30 SN74LS125AN 296-1638-5-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer 72 54 Al 
SN74HCU04PWR 296-9821-1-ND | Hex Inverter 39 322 SN74LS126ADR 296-14882-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer 72 54 At 
SN74HCUO4PWR 296-9821-2-ND_| Hex Inverter 216.00/2,000 SN74LS126ADR 296-14882-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer 585.00/2,500 
HSTL Family SN74LS126AN 296-3643-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer w 54M 
SN74HSTL16918DGGR |296-9823-1-ND 9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL Memory SN74LS132N 296-3645-5-ND_| Quad 2-Input NAND Schmitt Trigge 76 57 AB 
Address Latch ... ste 450 3.60 2.80 SN74LS136N 296-3647-5-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate .. 90 75 60 
SN74HSTL16918DGGR |296-9823-2-ND | 9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL Memo! SN74LS138DR 296-14883-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 2 54 MM 
Address Latch .. oe 5100.00/2,000 SN74LS138DR 296-14883-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 585.00/2,50 
SN74HSTL16919DGGR |296-13219-1-ND | 9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL Memory Address SN74LS138N 296-1639-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux 7 54 A 
Latch with Input Pullup Resistors......... 48-TSSOP 7.50 6.00 5.07 SN74LS139AN 296-1640-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder 12 54 41 
SN74HSTL16919DGGR |296-13219-2-ND | 9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL Memory Address SN74LS145N 296-1641-5-ND |BCD-To-Decimal Decoder/Driver 8168S 
Latch with Input Pullup Resistors......... 48-TSSOP 9376.00/2,000 SN74LS148N 296-3651-5-ND | 8-3 Line Priority Encoder... 1.20 1.00 .80 
SN74HSTL162822DGGR |296-9822-1-ND | 14-to-28 Bit HSTL-to-LVTTL Memory SN74LS151N 296-1644-5-ND | 8-1 Data Selector/Multiplexer . 88 66 50 
Address Latch .. ne 8.00 640 5.40 SN74LS157DR 296-14884-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 68 51 39 
SN74HSTL162822DGGR |296-9822-2-ND | 14-to-28 Bit HSTL-to-LVTTL Mem SN74LS157DR 296-14884-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 552.50/2,500 
Address Latch .. 10000.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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EXAS i i’ e DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi Reel ‘ J 
Tt Digi-Key Price Each BIE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LS157N 296-1645-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 68 51 39 SN74LVO5ADR 296-3758-1-ND | Hex Inverter with OD Output 14-S0IC 60 «4534 
SN74LS161AN 296-1646-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter. 76 57 43 SN74LVO5ADR 296-3758-2-ND | Hex Inverter with OD Output 14-SOIC 487.50/2,500 
SN74LS161ANSR 296-3660-2-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter. 506.00/2,00 SN74LVO5APWR 296-3759-1-ND | Hex Inverter with OD Output 14-TSSOP 6045384 
SN74LS163AN 296-3661-5-ND | Sync. 4-Bit Binary Counter. 75 of 43 SN74LVO5APWR 296-3759-2-ND | Hex Inverter with OD Output .14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74LS164N 296-1647-5-ND _|8-Bit Shift Register .... 68 51 39 SN74LVO6ADBR 296-3760-1-ND [Hex Inverter Butfer/Driver with OD Out.....14-SSOP_ 60.4534 
SN74LS165AN 296-14885-5-ND | Parallel Load 8-Bit Shift Registe 68 «St 39 SN74LVOGADBR 296-3760-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out..... 14-SSOP 400.00/2,000 
SN74LS175N 296-1648-5-ND | Quad D-Type Flip-Flop... 80 60 45 SN74LVO6ADGVR 296-3761-1-ND | Hex Inverter Butfer/Driver with OD Out...14-TVSOP 60.4534 
SN74LS191N 296-14886-5-ND | Sync. Up/Down Counter with SN74LVO6ADGVR 296-3761-2-ND | Hex Inverter Butfer/Driver with OD Out... 14-TVSOP 400.00/2,000 
Down/Up Mode Control 81 68 54 SN74LVO6ADR 296-3762-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out...... 14-SOIC 60 A534 
SN74LS193N 296-1649-5-ND_| 4-Bit Up/Down Counte 81.6854 SN74LVO6ADR 296-3762-2-ND_|Hex Inverter Butfer/Driver with OD Ou 487.50/2,500 
SN74LS221N 296-3674-5-ND | Dual Mono Multivibrator 93 78 62 SN74LVO6BAPWR 296-3763-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD Out...14-TSSOP 60 A534 
SN74LS240DW 296-1650-5-ND | Octal Buffer/Line Drive 84 66348 SN74LVO6APWR 296-3763-2-ND | Hex Inverter Butfer/Driver with OD Out... 14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74LS240DWR 296-1650-1-ND | Octal Buffer/Line Drive 84 63 AB SN74LV07AD 296-3764-5-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 14-SOIG 6045384 
SN74LS240DWR 296-1650-2-ND | Octal Buffer/Line Drive 558.00/2,000 SN74LVO7ADR 296-3764-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 14-SOIG 60 «45384 
SN74LS240N 296-1651-5-ND_| Octal Buffer/Line Drive 84 638 SN74LVO7ADR 296-3764-2-ND_| Hex Buffer/Driver with OD Out 14-SOIC 487.50/2,500 
SN74LS241N 296-14887-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 84 «6.63.48 SN74LVO7ADBR 296-3765-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 14-SSOP 60S 4584 
SN74LS244DW 296-1213-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 88 6.66 =~ 50 SN74LVO7ADBR 296-3765-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 14-SSOP 400.00/2,000 
SN74LS244DWR 296-1213-1-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 88 66 50 SN74LVO7ADGVR 296-3766-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out .14-TVSOP = 6045384 
SN74LS244DWR 296-1213-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive 586.00/2,000 SN74LVO7ADGVR 296-3766-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out .14-TVSOP 400.00/2,000 
SN74LS244N 296-1653-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 88 6650 SN74LVO7APWR 296-3767-1-ND_| Hex Buffer/Driver with OD Out 14-TSSOP_ 60453834 
SN74LS245DW 296-1214-5-ND | Octal Bus Transceiver... 88 66 50 SN74LVO7APWR 296-3767-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74LS245DWR 296-1214-1-ND | Octal Bus Transceiver 88 66 50 SN74LVO8AD 296-1673-5-ND | Quad 2-Input AND Gate... 14-SOIG 46 «8726 
SN74LS245DWR 296-1214-2-ND | Octal Bus Transceiver 586.00/2,000 SN74LVO8ADBR 296-3768-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SSOP 46 «8726 
SN74LS245N 296-1655-5-ND | Octal Bus Transceiver 88 66 «50 SN74LVO8ADBR 296-3768-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 14-SSOP 252.00/2,000 
SN74LS247D 296-3678-5-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver -16-SOIC 1.44 1.20 96 SN74LVO8ADGVR 296-3769-1-ND_| Quad 2-Input AND Gate .. -14-TVSOP 50 A 28 
SN74LS247N 296-3679-5-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver 16-Dip 144 1.20 .96 SN74LVO8ADGVR 296-3769-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .. .14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74LS251N 296-14888-5-ND | Tri-State 8-1 Data Selector/Mux. 16-Dip 72 66 S50 SN74LVO8AMPWREP | 296-19441-1-ND | Quad 2-Input AND Gate .14-TSSOP 1.26 1.05 84 
SN74LS257BN 296-1656-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexe 16-Dip 88 §=.66 S50 SN74LVO8AMPWREP | 296-19441-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .14-TSSOP 1118.00/2,000 
SN74LS259BN 296-14889-5-ND | 8-Bit Addressable Latch ; 16-Dip 84 8.70 56 SN74LVO8APWR 296-3770-1-ND | Quad 2-Input AND Gate .. .14-TSSOP 43854 
SN74LS266N 296-3681-5-ND | Quad 2-Input Exclusive NOR Gate with SN74LVO8APWR 296-3770-2-ND | Quad 2-Input AND Gate .. .14-TSSOP 238.00/2,000 
OC Output. 847056 SN74LVOBARGYR 296-13930-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 40FN 50 38 29 
SN74LS273DWR 296-3682-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop. 84 6348 SN74LVO8ARGYR 296-13930-2-ND | Quad 2-Input AND Gate ... 4-QFN 166.00/1,000 
SN74LS273DWR 296-3682-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop. 558.00/2,000 SN74LVO8ATPWREP | 296-22306-1-ND | Quad 2-Input AND Gate NEW! 14-TSSOP = .88-—Ss«s6B——«CHO 
SN74LS273N 296-1657-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop. 84 66348 SN74LVO8ATPWREP | 296-22306-2-ND | Quad 2-Input AND Gate NEW! .14-TSSOP 586.00/2,000 
SN74LS279AN 296-3684-5-ND | Quad S-R Late 96 80 64 SN74LV10AD 296-3771-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-S0IC 46 8726 
SN74LS279ANSR 296-13222-1-ND | Quad S-R Late! 96__.80_—.64 SN74LV10ADR 296-3771-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14S0IC 46. +37 ~«26 
SN74LS279ANSR 296-13222-2-ND | Quad S-R Latch...... 852.00/2,001 SN74LV10ADR 296-3771-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SOIC 297.50/2,500 
SN74LS280N 296-3687-5-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker . 96 80 64 SN74LV10ADBR 296-3772-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SSOP AB (37 26 
SN74LS367AN 296-3701-5-ND_ Tri-State Hex Bus Driver 87 7358 SN74LV10ADBR 296-3772-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-SSOP 252.00/2,000 
SN74LS368AN 296-3702-5-ND | 6-Bit Buffer/Line Driver 87 7358 SN74LV10ADGVR 296-3773-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-TVSOP 50,4128 
SN74LS373DW 296-1659-5-ND_| Octal D-Type Latch 80 60-45 SN74LV10ADGVR 296-3773-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-1VSOP 278.00/2,000 
SN74LS373DWR 296-14893-1-ND | Octal D-Type Latch 80 8660) 45 SN74LV10APWR 296-9824-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 14-TSSOP 463726 
SN74LS373DWR 296-14893-2-ND | Octal D-Type Latch 532.00/2,000 SN74LV10APWR 296-9824-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate .14-TSSOP 252.00/2,000 
SN74LS373N 296-1660-5-ND Octal D-Type Latch 80 6.60) «45 SN74LV11ADBR 296-9825-1-ND | Triple 3-Input AND Gat 14SSOP 60 45 34 
SN74LS374DW 296-1661-5-ND_ | Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 SN74LV11ADBR 296-9825-2-ND_| Triple 3-Input AND Gate... 14-SSOP 400.00/2,000 
SN74LS374DWR 296-14894-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop. $0 .60_—45 SN74LV11ADGVR 296-9826-1-ND | Triple 3-Input AND Gate... 41VSOP 60. -«45~—=—«i« 
SN74LS374DWR 296-14894-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 SN74LV11ADGVR 296-9826-2-ND | Triple 3-Input AND Gat .14-TVSOP 400.00/2,000 
SN74LS374N 296-1662-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop 80 60 «45 SN74LV11ADR 296-9827-1-ND | Triple 3-Input AND Gat 14-S0I0 604584 
SN74LS377N 296-1663-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop. 141 93.74 SN74LV11ADR 296-9827-2-ND | Triple 3-Input AND Gat 14-SOIC 487.50/2,500 
SN74LS393N 296-1665-5-ND_| Dual 4-Bit Binary Counte 90 75 60 SN74LV11APWR 296-9828-1-ND | Triple 3-Input AND Gate... 14-TSSOP 60.4584 
SN74LS399N 296-14895-5-ND | Quad 2-Input Mux with Storage. 1401.12 __.84 SN74LV11APWR 296-9828-2-ND | Triple 3-Input AND Gate “14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74LS423N 296-3707-5-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator 1.75 1.40 1.05 SN74LV11ATPWREP | 296-22307-1-ND | Triple 3-Input AND Gate NE 14-TSSOP 1.35 113 90 
SN74LS540N 296-3715-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drivel 1.20 1.00.80 SN74LV11ATPWREP | 296-22307-2-ND | Triple 3-Input AND Gate NEW! .14-TSSOP 1198.00/2,000 
SN74LS541DWR 296-3716-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: -90 Tk (a0) SN74LV14AD 296-1678-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter .. 14-SOIC 46 (a7 26) 
SN74LS541DWR 296-3716-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Drive: 798.00/2,000 SN74LV14ADR 296-1678-1-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter ... 14-SOIC 46 iyi BTR 
SN74LS541N 296-1666-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Drive 90.75 _.60 SN74LV14ADR 296-1678-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIC 297.50/2,500 
SN74LS590N 296-3718-5-ND_ | 8-Bit Binary Counter....... 6.62 5.30 4.47 SN74LV14ADBR 296-3783-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Invertel 14-SSOP 468726 
SN74LS595DR 296-14896-1-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latc 6.60 5.28 4.46 SN74LV14ADBR 296-3783-2-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter... 14-SSOP 252.00/2,000 
SN74LS595DR 296-14896-2-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latch 10230.00/2,500 SN74LV14ADGVR 296-3784-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter... 14-TVSOP 504128 
SN74LS595N 296-15070-5-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latch 660 5.28 4.46 SN74LV14ADGVR 296-3784-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter .. .14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74LS640N 296-14897-5-ND | Octal Bus Transceiver... 1.28 1.02.77 SN74LV14AMDREP | 296-22309-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter NEWI........14-SOIC 147 98 78 
SN74LS645-1NSR 296-13224-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 2.38 1.90 1.43 SN74LV14AMDREP | 296-22309-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter NEW: 14-SOIC 1267.50/2,500 
SN74LS645-1NSR 296-13224-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 2470.00/2,000 SN74LV14AMPWREP | 296-19442-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter .. 14-TSSOP 1.26 1.05 84 
SN74LS682N 296-14898-5-ND | 8-Bit Magnitude/Identity Comparator. 165 132 99 SN74LV14AMPWREP | 296-19442-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TSSOP 1118.00/2,000 
SN74LS688N 296-1667-5-ND_| 8-Bit Magnitude Comparator 1751.40 1.05 SN74LV14APWR 296-3785-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-TSSOP_ 433524 
LV Family SN74LV14APWR 296-3785-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter... 14-TSSOP 238,00/2,000 
SN74LVOOAD 296-1670-5-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. .14-SOIC AS 40 87 SN74LV14ARGYR 296-13935-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter ... 14-QFN 50 38 29 
SN74LVOOADR 296-1670-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. .14-SOIC LS 2B SN74LV14ARGYR 296-13935-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter ... 4-QFN 166.00/1,000 
SN74LVOOADR 296-1670-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate.. 297.50/2,500 SN74LV14ATPWREP = 296-22310-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter NEW!......14-TSSOP 88 66 50 
SN74LVOOADBR 296-3751-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 46 3726 SN74LV14ATPWREP _ | 296-22310-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter NEW.......14-TSSOP 586.00/2,000 
SN74LVOOADBR 296-3751-2-ND_| Quad 2-Input Positive NAND Gate. 252.00/2,000 SN74LV20AD 296-3794-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 14-SOIC 80-6045 
SN74LVOOADGVR 296-3752-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 50 Al 28 SN74LV20ADR 296-3794-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 14-SOIC 80 = 6045 
SN74LVOOADGVR 296-3752-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 278.00/2,000 SN74LV20ADR 296-3794-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 14-SOIC 650.00/2,500 
SN74LVOOANSR 296-13226-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 46 376 SN74LV20ADBR 296-9838-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 14-SSOP 80.6045 
SN74LVOOANSR 296-13226-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 252.00/2,000 SN74LV20ADBR 296-9838-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 14-SSOP 532.00/2,000 
SN74LVOOAPWR 296-3753-1-ND_| Quad 2-Input Positive NAND Gate. AG 38726 SN74LV20ADGVR 296-3795-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 14-TVSOP 80605 
SN74LVOOAPWR 296-3753-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 252.00/2,000 SN74LV20ADGVR 296-3795-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate. .14-TVSOP 532.00/2,000 
SN74LVOOARGYR 296-13927-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 50 38.29 SN74LV20APWR 296-3796-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 14-TSSOP 80.60.45 
SN74LVOOARGYR 296-13927-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Gate. 166.00/1,000 SN74LV20APWR 296-3796-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate. .14-TSSOP 532.00/2,000 
SN74LV02AD 296-1671-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 60 45 34 SN74LV21ADR 296-9839-1-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-SOIC 80.6045 
SN74LVO2ADBR 296-3754-1-ND_| Quad 2-Input NOR Gate. 60 4534 SN74LV21ADR 296-9839-2-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-SOIC 650.00/2,500 
SN74LVO2ADBR 296-3754-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 400.00/2,000 SN74LV21ADBR 296-3798-1-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-SSOP 80.6045 
SN74LVO2ADGVR 296-16706-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 60 45 34 SN74LV21ADBR 296-3798-2-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-SSOP 532.00/2,000 
SN74LVO2ADGVR 296-16706-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 400.00/2,000 SN74LV21ADGVR 296-3799-1-ND_ | Dual 4-Input AND Gate 14-TVSOP 806045 
SN74LVO2APWR 296-14902-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 60 45 34 SN74LV21ADGVR 296-3799-2-ND | Dual 4-Input AND Gate .14-TVSOP 532.00/2,000 
SN74LVO2APWR 296-14902-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 400.00/2,000 SN74LV21APWR 296-3800-1-ND | Dual 4-Input AND Gate 14-TSSOP 80605 
SN74LVO2ARGYR 296-13928-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 50.38.29 SN74LV21APWR 296-3800-2-ND | Dual 4-Input AND Gate .14-TSSOP 532.00/2,000 
SN74LVO2ARGYR 296-13928-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 166.00/1,000 SN74LV27ADR 296-3813-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate.. 60 45 34 
SN74LVO4AD 296-1672-5-ND | Hex Inverter A335 2A SN74LV27ADR 296-3813-2-ND | Triple 3-Input NOR Gat 487.50/2,500 
SN74LVO4ADBR 296-3755-1-ND | Hex Inverter 46 3726 SN74LV27ADBR 296-3814-1-ND_| Triple 3-Input NOR Gat 60 45 34 
SN74LVO4ADBR 296-3755-2-ND_|Hex Inverter 252.00/2,000 SN74LV27ADBR 296-3814-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate... 400.00/2,000 
SN74LVO4ADGVR 296-3756-1-ND [Hex Inverter 50 ATSB SN74LV27ADGVR 296-3815-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate... 14-TVSOP 6045384 
SN74LVO4ADGVR 296-3756-2-ND | Hex Inverter 278.00/2,000 SN74LV27ADGVR 296-3815-2-ND | Triple 3-Input NOR Gat .14-TVSOP 400.00/2,000 
SN74LVO4APWR 296-3757-1-ND | Hex Inverter AG B76 SN74LV27APWR 296-3816-1-ND | Triple 3-Input NOR Gat 14-TSSOP 6045384 
SN74LVO4APWR 296-3757-2-ND_ | Hex Inverter 252.00/2,000 SN74LV27APWR 296-3816-2-ND_| Triple 3-Input NOR Gate.. .14-TSSOP 400.00/2,000 
SN74LVO4ARGYR 296-13929-1-ND | Hex Inverter 50. 3829 SN74LV32AD 296-1686-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-S0IC 46 «37S «26 
SN74LVO4ARGYR 296-13929-2-ND | Hex Inverter... 166.00/1,000 SN74LV32ADBR 296-3817-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SSOP 46 37.26 
SN74LVO4ATPWREP | 296-22305-1-ND | Hex Inverter NEW! 84 6348 SN74LV32ADBR 296-3817-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 14-SSOP 252.00/2,000 
SN74LVO4ATPWREP | 296-22305-2-ND | Hex Inverter NEW! 558.00/2,000 SN74LV32ADGVR 296-3818-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 4TVSOP 504128 
SN74LVOSADGVR 296-14313-1-ND | Hex Inverter with OD Outpu 60 45 34 SN74LV32ADGVR 296-3818-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate .14-TVSOP 278.00/2,000 
SN74LVOSADGVR 296-14313-2-ND | Hex Inverter with OD Output.......ccec- 400.00/2,000 (Continued) 
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ele Digi-Key Price Each mes Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LV32AMPWREP | 296-19445-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate NEW!..14-TSSOP 1.26 1.05 84 SN74LV138ATDR 296-21034-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 64 48 36 
SN74LV32AMPWREP | 296-19445-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate NEW... 14-TSSOP 1118.00/2,000 SN74LV138ATDR 296-21034-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 16-SOIC 520.00/2,500 
SN74LV32ANSR 296-13232-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate... 4-SOP 46 237 .26 SN74LV138ATNSR | 296-21035-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux. 16-SOP 64 48 36 
SN74LV32ANSR 296-13232-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 4-SOP 252.00/2,000 SN74LV138ATNSR | 296-21035-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux .16-SOP 426.00/2,000 
SN74LV32APWR 296-3819-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate 4-TSSOP 43 35.24 SN74LV138ATPWR 296-21036-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux. .16-TSSOP 64 A836 
SN74LV32APWR 296-3819-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 4-TSSOP 238.00/2,000 SN74LV138ATPWR 296-21036-2-ND 3-to-8 Line Decoder/Demux .16-TSSOP 426.00/2,000 
SN74LV32ARGYR 296-13941-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gat 14-QFN 60 45 (34 SN74LV138ATRGYR — | 296-21037-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux 16-QFN 64 A836 
SN74LV32ARGYR 296-13941-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate .. 14-OFN 200.00/1,000 SN74LV138ATRGYR — | 296-21037-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux 6-QFN 213.00/1,000 
SN74LV32ATPWREP | 296-22311-1-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate NEW! 88°) 66 450 SN74LV139AD 296-1677-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 16-SOIC 50 40 30 
SN74LV32ATPWREP__ | 296-22311-2-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate NEW!... 14-TSSOP 586.00/2,000 aware ae Dual a Peer ea re S80r 50 pie ae 
a 5 - itive-| Tri ina. ual 2- ecoder/Demultiplexer. - fe é 
mie OS | Bateson dlibeaian 50 40 30 | SN74LV139APWR ‘| 296-3782-1-ND Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer.......16-TSSOP 50.40.30 
ee SlnaseaneciH : ; ‘ SN74LV139APWR 296-3782-2-ND_ | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. .16-TSSOP 280.00/2,000 
Se CEE RTD renee Triggered a a a SN74LV139ARGYR | 296-13934-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 6-OFN 66 50 38 
Pores she : ; : SN74LV139ARGYR _| 296-13934-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 6-OFN 219.00/1,000 
ena TAADB eee aD RTI ee 280.00/2,000 SN74LV157ADBR 296-9830-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 16SSOP 88 66 50 
SNT4LVTAADGVR DGSOHAOEENDM| Dual Posltive:Edaeiiinaared ae SN74LV157ADBR 296-9830-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 16-SSOP 586.00/2,000 
rae Sin Fi ge-Iriggere & oy 66 SN74LV157ADGVR —-| 296-9831-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 16-TVSOP .88—S66_—S««5. 
SraLTAADeVR omsmnanm IM sieeve cin 4 : 4 SN74LV157ADGVR —-| 296-9831-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux .16-TVSOP 586.00/2,000 
PAL? eee Re Ree AMDT SN74LV157ADR 296-9832-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 16-SOIC «886650. 
ee pees ees SN74LV157ADR 296-9832-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 16-SOIC 715.00/2,500 
SHZALVTARMPWREP Sg alg) Dut osive.Edge-Triggered Ane et SN74LV157APWR | 296-9833-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux........16-TSSOP 88 66.50 
PROUD HOD sei : : g SN74LV157APWR 296-9833-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux .16-TSSOP 586.00/2,000 
SN74LV74AMPWREP | 296-19446-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LV161ADBR 296-12342-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 16-SSOP 88 66 50 
D-Type Flip-Flop... 14-TSSOP 1456.00/2,000 SN74LV161ADBR 296-12342-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte! 16-SSOP 586.00/2,000 
SN74LV74APWR 296-3846-1-ND_ | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVI61ADGVR | 296-12343-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte “fe-1VSOP 68 66 50 
D-Type Flip-Flop....... 14-TSSOP 50 4030 SN74LV1G1ADGVR | 296-12343-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. .16-TVSOP 586.00/2,000 
SN74LV74APWR 296-3846-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LV161ADR 296-13227-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter... 16-SOIC 88 66 50 
D-Type Flip-Flop .. 14-TSSOP 280.00/2,000 SN74LV161ADR 296-13227-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counter. 16-SOIC 715.00/2,500 
SN74LV74AQDRQ1 | 296-20685-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LV161APWR 296-12344-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 16-TSSOP 88.6650. 
D-Type Flip-Flop...... 59 AT 86 SN74LVT6TAPWR 296-12344-2-ND |4-Bit Sync. Binary Counte -16-TSSOP 586.00/2,000 
SN74LV74AQDRQ1 296-20685-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LV163ADBR 296-12345-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 16-SSOP 88 66 .50 
D-Type Flip-Flop... 395.00/2,500 SN74LV163ADBR 296-12345-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte! 16-SSOP 586.00/2,000 
SN74LV74ARGYR 296-13953-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop 60. AS Bd SN74LV163ADGVR | 296-12346-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte! 16-TVSOP 88 66 50 
SN74LV74ARGYR 296-13953-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop 200.00/4,000 SN74LV163ADGVR _| 296-12346-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Countel .16-TVSOP 586.00/2,000 
SN74LV86AD 296-1693-5-ND_ | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 50 40 30 SN74LVT63ADR 296-11666-1-ND |4-Bit Sync. Binary Counte TeSoic 88 ~—C«CS*C«S 
SN74LV86ADBR 296-14320-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 50 40 30 SN74LV163ADR 296-11666-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 16-SOIC 715.00/2,500 
SN74LV86ADBR 296-14320-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 280.00/2,000 SN74LV163APWR 296-12347-1-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte 16-TSSOP 88 66 50 
SN74LV86ADGVR 296-14321-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 55 A433 SN74LV163APWR 296-12347-2-ND | 4-Bit Sync. Binary Counte .16-TSSOP 586.00/2,000 
SN74LV86ADGVR 296-14321-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 308.00/2,000 SN74LV163ARGYR__|296-13936-1-ND |4-Bit Sync. Binary Counte 16-OFN 786552 
SN74LV86APWR 296-14322-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 50 40 30 Sura iesAneye apes eer 4 Bi Syne. Binary Counter Foner e Pain 
SN74LV86APWR 296-14322-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate 280.00/2,000 -1680-5- -Bit Parallel-Out Serial Shift Register : i : 
SN74LV8GATPWREP | 296-22321-1-ND | Quad >in Exclusive OR Gate NEW! 90 75 60 SN74LV164ADBR 296-3787-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 88 66 50 
SN74LV86ATPWREP | 296-22321-2-ND | Quad 2-In. Exclusive OR Gate NEW! 798.00/2,000 SN74LV164ADBR 296-3787-2-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 586.00/2,000 
SN74LVi23ADGVR | 296-12997-1-ND | Dual Retrig. Monostable Mulfivibratol 36 «7 SN7ALVIG4ANSR (PODS 220s ND} 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register yd a 
SN74LV123ADGVR | 296-12991-2-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrato 320.00/2,000 SN74LVT64ANSR 296-13228-2-ND |8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register........ 14-SOP 586.00/2,000 
989-1 - i ivil SN74LV164APWR 296-3788-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register....14-TSSOP 88 66 —_.50 
SN74LV123ADR 296-9829-1-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator........ 16-SOIC 48 ee Pi 5 : - 
-9899-2- i ivi SN74LV164APWR 296-3788-2-ND_ | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register... 14-TSSOP 586.00/2,000 
SN74LV123ADR 296-9829-2-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator....... 390.00/2,500 i : H 4 
ce ‘ vi SN74LV164ARGYR —_ | 296-18207-1-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 4-0FN 78 65 52 
SN74LV123APWR 296-3774-1-ND_ | Dual Retrig. Monostable Multivibrato! 48 ae) z 4 
: — SN74LV164ARGYR _| 296-18207-2-ND |8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 4-QFN 346.00/1,000 
SN74LV123APWR 296-3774-2-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrato! 320.00/2,000 . = 
Sey : tee SN74LVT65AD 296-1681-5-ND_|8-Bit Parallel Load Shift Register esol —88~SC«SC*C*«*SC 
SN74LV123ARGYR 296-13931-1-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrato! 66 50.38 i ; 
ee : ies SN74LV165ADGVR | 296-14316-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-TVSOP 88 66 50 
SN74LV123ARGYR 296-13931-2-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrato! 219.00/1,000 i H 
pho ek ‘ ow SN74LV165ADGVR | 296-14316-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register .16-TVSOP 586.00/2,000 
SN74LV123ATPWREP_ | 296-22308-1-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator NEW! 1.08 90 72 7 + 
: te SN74LV165ADR 296-1681-1-ND |8-Bit Parallel Load Shift Register 16-SOIG 88 66 50 
SN74LV123ATPWREP_ | 296-22308-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator NEW! 958.00/2,000 SN74LV165ADR 296-1681-2-ND_|8-Bit Parallel Load Shift Register 16-SOIC 715,00/2,500 
SN74LV125AD 296-1674-5-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gate.. 50 40 30 ; a Rani 3 
! SN74LVT65AMPWREP |296-19443-1-ND |8-Bit Parallel Load Shift Register “T6-1SSOP 277 222 1.78 
ST ADeAnER See aStaN ae pad Bis ser eae 50 Sane Hane SN74LV165AMPWREP | 296-19443-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register “16-TSSOP 3136,00/2,000 
ees ‘, 00/2, SN74LV165APWR 296-3790-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-TSSOP 88 =.66—50 
SN74LV125ADGVR | 296-3775-1-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 50 40.30 SN74LV1654PWR 296-3790-2-ND_ |8-Bit Parallel Load Shift Register -16-TSSOP 586.00/2,000 
SN7ALVI25ADGVR__ | 296-3775-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gat 280.00/2,000 SN74LV1G5ARGYR —_ | 296-13937-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register .16-QFN 78 = 6552. 
SN74LV125APWR 296-3776-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat BES RE ae SN74LVI65ARGYR | 296-13937-2-ND |8-Bit Parallel Load Shift Register _.16-OFN 346.00/1,000 
SN74LV125APWR 296-3776-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gat 232.00/2,000 SN74LV166ADBR 296-9834-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-SSOP 90 75 60 
Se eonatn poe esse ND Stee ee a ue eat 66 er ra SN74LV166ADBR 296-9834-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-SSOP 798.00/2,000 
-13932-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gal .00/1, SN74LV166ADGVR | 296-9835-1-ND /8-Bit Parallel Load Shift Register 16-TVSOP 90 75 60 
SN74LV125ATDBR _ | 296-21027-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 52. 3830 SN74LV166ADGVR __| 296-9835-2-ND_[8-Bit Parallel Load Shift Register .16-TVSOP 798.00/2,000 
A SU spiel TriState Qua Bus Buffer Gat no em) SN74LVT66ADR 296-9836-1-ND |8-Bit Parallel Load Shift Register Tesoic 90 ~=.75~—CO 
7: 5) ~ -1- ri-State Quad Bus Buffer Gat 15) E : SN74LV166ADR 296-9836-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-SOIC 975.00/2,500 
SN74LV125ATDR 296-21028-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 422.50/2,500 SN74LV166APWR 296-9837-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register 16-TSSOP 90 75 60 
SN74LV125ATNSR | 296-21029-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 52 39 = 30 SN74LV166APWR 296-9837-2-ND_ | 8-Bit Parallel Load Shift Register .16-TSSOP 798.00/2,000 
SN74LV125ATNSR | 296-21029-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 346.00/2,000 SN74LV174ADGVR _ | 296-23262-1-ND [Hex D-Type Flip-Flop w/Clear NEW!....16-TVSOP 64.4836 
SN74LV125ATPWR | 296-21030-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 52. 39 «30 SN74LV174ADGVR | 296-23262-2-ND |Hex D-Type Flip-Flop w/Clear NEW... 16-TVSOP 426.00/2,000 
SN74LV125ATPWR | 296-21030-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 346.00/2,000 SN74LV174ADR 296-14903-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 16-SOIG 64 4836 
SN74LV125ATRGYR | 296-21031-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 60 45 34 SN74LV174ADR 296-14903-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clea 16-SOIC 520.00/2,500 
SN74LV125ATRGYR | 296-21031-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 200.00/1,000 SN74LV174APWR 296-3792-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clea -16-TSSOP 644836 
SN74LV126AD 296-14315-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 50 40 30 SN74LV174APWR 296-3792-2-ND {Hex D-Type Flip-Flop with Clea .16-TSSOP 426.00/2,000 
SN74LV126ADBR 296-15718-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 50 40 30 SN74LV175AD 296-1682-5-ND_ | Quad D-Type Flip-Flop with Clear 16-SOIC 8866 «50 
SN74LV126ADBR 296-15718-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 280.00/2,000 SN74LV175ADGVR —_-| 296-23263-1-ND | Quad D-Type Flip-Flop w/Clear MEW!...16-TVSOP = .88_— 6650 
SN74LV126ADGVR —‘| 296-14191-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 50 40 30 Seen poe een Gilat relia Aen ve aaNet 6 Se 
SN74LV126ADGVR | 296-14191-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 280.00/2,000 -13229-1- . ip 16. : : : 
SN7ALVI26ADR _|296-14024-1-ND [TriState Quad Bus Butfer Gate. Boe os SNTALVITGANSR __[296-13220-2-ND | Quad DType Fb-Rop wth iy... -80P ___ $8600, 000 
SN74LV126ADR 296-14021-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate.. 337.50/2,500 3793-1 uad D-Type Flip-Flop with Clear - 16- : : : 
BCI risers Qed Bee Bun Gere SN74LVi75APWR _|296-3793-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear......... 16-TSSOP. 586.00/2,000 
SN74LV126APWR 296-12992-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 60. 40 30 ie 
-4999-2- i- SN74LV221AD 296-3801-5-ND_ | Dual Mono Multivibrator. 16-SOIG 1.20 1.00 80 
SN74LV126APWR 296-12992-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 280.00/2,000 ivi 
ABIES SN74LV221ADGVR | 296-23264-1-ND | Dual Mono Multivibrator 6-IVSOP 1.20 1.00 80 
SN74LV132AD 296-1675-5-ND | Quad NAND Gate 50 40 30 oN inh 
SN74LV132ADR 296-1675-1.ND | Quad NAND Gate 50 40 30 74LV221ADGVR _ | 296-23264-2-ND |Dual Mono Multivibrator NET 16-TVSOP 1064.00/2,000 
Sar SN74LV221ADR 296-3801-1-ND [Dual Mono Multivibrator. 720 100 80 
neces poegloteg gvegg| Quad NAND Gate Sere SN74LV221ADR 296-3801-2-ND_ | Dual Mono Multivibrator 1300.00/2,500 
SN74LV132ADBR 296-3777-1-ND | Quad NAND Gate 50 40 3 ideal pie 
SN74LV221ANSR 296-12473-1-ND | Dual Mono Multivibrator. 120 1.00 80 
SN7ALVI32ADBR_ | BECSSTAra Dig] Quad NAND Gate 28000/2,000 SN74LV221ANSR ‘| 296-12473-2-ND | Dual Mono Multivibrator 1064.00/2,000 
SN7ALVIS2ADGVR BUGS UAE aig Dig Quad NAND Gate BD oe ate SN74LV240ADBR _|296-3802-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SS0P 644836 
SN7ALVIS2ADGVR _[ESEsST/AEsZaNEI| Quad NAND Gate Aeunesiguly SN74LV240ADBR | 296-3802-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP __426.00/2,000 
SN74LV132APWR 296-3779-1-ND | Quad NAND Gate 50) 40 30 SN74LV240ADGVR | 296-3803-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-TVSOP = £70530 
SN74LV132APWR 296-3779-2-ND | Quad NAND Gate 280.00/2,000 SN74LV240ADGVR | 296-3803-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TVSOP 466.00/2,000 
SN74LV138AD 296-1676-5-ND_ | 3-to-8 Line Decoder/Demu: 50 40.30 SN74LV240ADW 296-1683-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 644886 
SN74LV138ADGVR —_/ 296-23261-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux NEW! 6-TVSOP 55488 SN74LV240APWR 296-12348-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 64.4886 
SN7ALVI38ADGVR __[20622826172:ND)| $-to-8 Line Decoder/Demux NEW... 16-TVSOP 308.00/2,000 SN74LV240APWR | 296-12348-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. -20-TSSOP 426.00/2,000 
SN74LV138ADR 296-1676-1-ND [3-to-8 Line Decoder/Demux 50 40.30 SN74LV244ADBR 296-3804-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 64.4836 
SN74LV138ADR 296-1676-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu: 337.50/2,500 SN74LV244ADBR 296-3804-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 426.00/2,000 
SN74LV138APWR 296-3780-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu 50 40 80 SN74LV244ADGVR | 296-3805-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TVSOP 70 = 53. 
SN74LV138APWR 296-3780-2-ND_|3-to-8 Line Decoder/Demu 280.00/2,000 SN74LV244ADGVR | 296-3805-2-ND [Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TVSOP 468.00/2,000 
SN74LV138ARGYR 296-13933-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, 66.50 _—38 SN74LV244ADW 296-1684-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-S0IC 64 4B 8G 
SN74LVI38ARGYR _| 296-13933-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu 219.00/1,000 SN74LV244AMDWREP | 296-19444-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 20-SOIC 2.25 180 1.35 
SN74LV138ATDBR —_| 296-21032-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu 64 48 36 SN74LV244AMDWREP | 296-19444-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 20-SOIC 2340.00/2,000 
SN74LV138ATDBR —_| 296-21032-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu 426.00/2,000 SN74LV244ANSR 296-13230-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-SOP 64 48 36 
SN74LV138ATDGVR — | 296-21033-1-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demu 64 48 36 SN74LV244ANSR 296-13230-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-SOP 426.00/2,000 
SN74LV138ATDGVR | 296-21033-2-ND | 3-to-8 Line Decoder/DemUX.........ccee 16-TVSOP 426.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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EXAS i re'3) ? DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
Te Digi-Key Price Each UIE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LV244APWR 296-3806-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 48 37 28 SN74LV374ATNSR 296-21045-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type 
SN74LV244APWR 296-3806-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 322.00/2,000 Flip-Flop 478.00/2,000 
SN74LV244ARGYR 296-13938-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 80 60 45 SN74LV374ATPWR 296-21046-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type 
SN74LV244ARGYR 296-13938-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 266.00/1,000 Flip-Flop .... 20-TSSOP Af 54 At 
SN74LV244ATDGVR __| 296-19256-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 70 53.40 SN74LV374ATPWR 296-21046-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type 
SN74LV244ATDGVR | 296-19256-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 468.00/2,000 Flip-Flop ... 20-TSSOP 478.00/2,000 
SN74LV244ATDWR 296-19257-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive: 64 48 «36 SN74LV374ATPWREP | 296-22312-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered 
SN74LV244ATDWR 296-19257-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 426.00/2,000 .20-TSSOP 1.44 1.20 .96 
SN74LV244ATPWR 296-19258-1-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 64 48 36 SN74LV374ATPWREP |296-22312-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered 
SN74LV244ATPWR 296-19258-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 426.00/2,000 D-Type Flip-Flop NEW!.. _...20-TSSOP 1276.00/2,000 
SN74LV244ATRGYR — | 296-19259-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 10 53 40 SN74LV374ATRGYR =| 296-21047-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type 
SN74LV244ATRGYR | 296-19259-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 234.00/1,000 Flip-Flop 84 63 48 
SN74LV245ADBR 296-3807-1-ND_ | Tri-State Octal Bus Transceiv 64 48.36 = 2. i- Tri a 
SN74LV245ADBR 296-3807-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 426.00/2,000 SNTALETAATR GYR Nie ee Hal doe [vogeren. D> [ype 279,00/1,000 
SN74LV245ADGVR 296-3808-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 70 a 0) SN74LV393ADBR 296-12351-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 15 63 : 50 
SN74LV245ADGVR 296-3808-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 468.00/2,000 SN74LV393ADBR 296-12351-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 666.00/2,000 
SN74LV245ADW 296-1685-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiv 64 48 36 SN74LV393ADGVR 296-13233-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter i750 tea s0 
SN7ALV245AGQNR = /296712081-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiv ee el SN74LV393ADGVR | 296-13233-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter “14-TVSOP 666.00/2,000 
SN74LV245AGQNR 296-12091-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 333.00/1,000 ete 
5 ee i A SN74LV393ADR 296-11664-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-SOIC J6) 63 50 
SN74LV245ANSR 296-13231-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 64 48.36 Bi 
- ° SN74LV393ADR 296-11664-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-SOIC 812.50/2,500 
SN74LV245ANSR 296-13231-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 426.00/2,000 i 14 _Bit Bi ie 
i SN74LV393ANSR 296-14192-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-SOIC 215) 63.50 
SN74LV245APWR 296-3809-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 64 48 36 = 2. -Bit Bi ie 
: 5 SN74LV393ANSR 296-14192-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter 14-SOIC 666.00/2,000 
SN74LV245APWR 296-3809-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 426.00/2,000 a 
: i oe A SN74LV393APWR 296-11643-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter .14-TSSOP a75) 63 50 
SN74LV245ARGYR 296-13939-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 80 60 45 aoe 
* 9. i i SN74LV393APWR 296-11643-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter .14-TSSOP 666.00/2,000 
SN74LV245ARGYR 296-13939-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceivi 266.00/1,000 nae 
7 = SN74LV393ATPWREP_ | 296-22313-1-ND | Dual 4-Bit Binary Counter NEW! .14-TSSOP 1.88 1.50 1.13 
SN74LV245ATDBR 296-17767-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 80 60 45 i ea Bit Bi _ 
7 i SN74LV393ATPWREP_ | 296-22313-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter NEW! .14-TSSOP 1950.00/2,000 
SN74LV245ATDBR 296-17767-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 532.00/2,000 SN74LV540ADGVR 96-14319-1-ND | Tri-Si i 
SN74LV245ATDGVR | 296-17768-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 80 60 45 ald ESalebO] Tri-State Octal Butfer/Driver... -20-TVSOP SCC 2S 
SN74LV245ATDGVR — | 296-17768-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 532.00/2,000 SCAT Pg Mr siate pe ate rier =e a Be Oe te 
SN74LV245ATDWR 296-17769-1-ND | Tri-State Octal Bus T. i 80 60.45 x alle id 5 ‘ o s 
euler, oe ae eos Tansee SN74LVS40ADWR ‘| 296-3837-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 638.00/2,000 
SN74LV245ATDWR 296-17769-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 532.00/2,000 : 3 
1 aL ja i SN74LV541ADBR 296-3838-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 78 65 = 52 
SN74LV245ATNSR 296-17770-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 80 60.45 SN74LV541 ADBR 996-3838-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Dri 20-SS0P 692.00/2,000 
SN74LV245ATNSR | 296-17770-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 532.00/2,000 75 noOsUaes ri-State Octal Bufter/Driver a 00/2, 
SN74LV245ATPWR 296-17771-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 80 60 .45 SN74LV541ADW 296-1689-5-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 18 65 = 52 
SN74LV245ATPWR | 296-17771-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 532.00/2,000 ST VeAIAeWe ee aioe ae BUD ates Sotetns 78 eae ae 
SN74LV245ATRGYR — | 296-17772-1-ND ] Tri-State Octal Bus Transceiv 80 6045 g eae a Lcrotate (cia: Butters river: Bue se 
SN74LV245ATRGYR — | 296-17772-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiv 266.00/1,000 SN74LVS41ARGYR | 296-13949-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver O-OFN = 786552 
SN74LV273ADBR 296-12349-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 96. 72 «54 SN74LVS41ARGYR | 296-13949-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 0-QFN 346.00/1 000 
SN74LV273ADBR 296-12349-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 638.00/2,000 SN74LV541ATDGVR 296-19261-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-TVSOP 19 66 ER 
SN74LV273ADGVR 296-3810-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 96 72 54 SN74LV541ATDGVR — | 296-19261-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-TVSOP 702.00/2,000 
SN74LV273ADGVR 296-3810-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear... 638.00/2,000 SN74LV541ATDWR 296-18662-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 96 72 54 
SN74LV273ADW 296-3811-5-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear... 96 72 54) SN74LV541ATDWR 296-18662-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 638.00/2,000 
SN74LV273ADWR 296-14904-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 96 72 54 SN74LV541ATPWR 296-18698-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 96 72 54 
SN74LV273ADWR 296-14904-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 638.00/2,000 SN74LV541ATPWR 296-18698-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 638.00/2,000 
SN74LV273APWR 296-3812-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 96 fee 264 SN74LV541ATRGYR =| 296-18725-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. (0-QFN 19 66 53 
SN74LV273APWR 296-3812-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear... 638.00/2,000 SN74LVS41ATRGYR — | 296-18725-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 0-QFN 351.00/1,000 
SN74LV273ARGYR 296-13940-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear... EY eS SN74LV573ADBR 296-3839-1-ND Tri-State Octal D-Type Latch 20-SSOP 64488 
SN74LV273ARGYR 296-13940-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear... 20-QFN 386.00/1,000 SN74LV573ADBR 296-3839-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-SSOP 426.00/2,000 
SN74LV273AZQNR 296-23265-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clear NE! .87 13 58 SN74LV573ADW 296-1690-5-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC 64 48 36 
SN74LV273AZQNR 296-23265-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clear NEW! 386.00/1,000 SN74LV573ADWR 296-1690-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC 64 A836 
SN74LV367ADGVR 296-13491-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver... 1.05 88 70 SN74LV573ADWR 296-1690-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC 426.00/2,000 
SN74LV367ADGVR 296-13491-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver...... 932.00/2,000 SN74LV573AGQNR 296-12094-1-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type Latch...20-BGA 1.17 98 78 
SN74LV367ADR 296-23266-1-ND | Tri-St. Hex Buffer/Line Driver NEWI........16-SOIC = 1.05 88 = .70 SN74LV573AGQNR 296-12094-2-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type Latch... 20-BGA 519.00/1,000 
SN74LV367ADR 296-23266-2-ND | Tri-St. Hex Buffer/Line Driver NEWE........16-SOIC 1137.50/2,500 SN74LV573APWR 296-3840-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch .20-TSSOP 64 48 36 
SN74LV367APWR 296-12350-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 6-TSSOP 1.05 88 70 SN74LV573APWR 296-3840-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch .20-TSSOP 426.00/2,000 
SN74LV367APWR 296-12350-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver. 6-TSSOP 932.00/2,000 SN74LV573ARGYR 296-13950-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch ..20-QFN 76 57 43 
SN74LV373ADBR 296-14317-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 64 48 36 SN74LV573ARGYR 296-13950-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-QFN 253.00/1,000 
SN74LV373ADBR 296-14317-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SSOP 426.00/2,000 SN74LV573ATDWR 296-18743-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch '0-SOIC 48 36.27 
SN74LV373ADWR 296-16657-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch...... 20-SOIC 64 48 36 SN74LV573ATDWR 296-18743-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOIC 320.00/2,000 
SN74LV373ADWR 296-16657-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch...... 20-SOIC 426.00/2,000 SN74LV573ATPWR 296-18745-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch .20-TSSOP EY ga ye 
SN74LV373ADW 296-1687-5-ND_ | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 64 48 36 SN74LV573ATPWR 296-18745-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch .20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74LV373AGQNR 296-12092-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 16 57 43 SN74LV573ATRGYR 296-18746-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch ate 54 AL 
SN74LV373AGQNR 296-12092-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 253.00/1,000 SN74LV573ATRGYR 296-18746-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 239.00/1,000 
SN74LV373APWR 296-14318-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 64 48 SN74LV574ADW 296-1691-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo GW Ca eG 
SN74LV373APWR 296-14318-2-ND Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 426.00/2,000 SN74LV574AGQNR 296-12095-1-ND | Tri-State D-Type Flip-Flop 2B Gs 
SN74LV373ARGYR 296-13942-1-ND Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. -80 60 45 SN74LV574AGQNR 296-12095-2-ND | Tri-State D-Type Flip-Flop 346.00/1,000 
SN74LV373ARGYR 296-13942-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 266.00/1,000 SN74LV574APWR 296-12285-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo ; 64 48 36 
So ae pee Pee ND tee et ee Het fa 72 AED at SN74LV574APWR 296-12285-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo .20-TSSOP 426.00/2,000 
SN74LV373ATDWR | 296-21039-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. Df Bi SAAS TARE YR Bebe cera e eg 1 state Octal oye a OEY eaeercaaienes 
SN74LV373ATDWR 296-21039-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 478.00/2,000 SN74LV594ADBR 296-3841-1-ND_ |8-Bit Shift Register w/Output Regist 16-SSOP WD 6s 
SN74LV373ATNSR | 296-21040-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. m2 S54 Al SN74LV594ADBR 296-3841-2-ND ait shift Register Output Register 6-SSOP 692.00/2,000 
SN74LV373ATNSR 296-21040-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 478.00/2,000 = -4- 7 -Bit Shi ‘1 7 ‘ 
: SN74LV595ADR 296-18747-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SOIC 96.725 
SN74LV373ATPWR 296-21041-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 12 as). ea 7 EI 7 
SN74LV373ATPWR 296-21041-2-ND |Tri SN74LV595ADR 296-18747-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 16-SOIC 780.00/2,500 
| -2- ri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 478.00/2,000 i SEI 
- SN74LV595AIPWREP = | 296-22320-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register NEW!.....16-TSSOP 1.35 1.08  .81 
SN74LV373ATRGYR 296-21042-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 72) 54° Al s ee s _Rit Chi A _ 
: SN74LV595AIPWREP | 296-22320-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register NEWE......16-TSSOP 1404.00/2,000 
SN74LV373ATRGYR | 296-21042-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 239.00/1,000 eae a _Bit Chi i _ 
SN74LV374ADBR 996-12553-1-ND | Tri-State Octal Edae-Tri d SN74LV595APWR 296-3843-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register .16-TSSOP 96 ate. 64 
fe 08 FlipFlop. nggere et 2h 8 SN74LVS95APWR _|296-3843-2-ND_| Tri-State 8-Bit Shift Register .16-TSSOP 638.00/2,000 
. soy i ¢ . SN74LV595ARGYR 296-13952-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 87 TOSS: 
SHALNSTADER addi Cenc fearon SN74LVS95ARGYR — |296-13952-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register 386.00/1,000 
= aan x a —= SN74LV4040ADBR 296-3821-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counte: 1.20. 1.00 .80 
SN74LV374ADW 296-1688-5-ND ines ae Triggered a SN74LV4040ADBR | 296-3821-2-ND | 12-Bit Async. Binary Counte 1064.00/2,000 
z a fi s 3 SN74LV4040ADGVR | 296-3822-1-ND_| 12-Bit Async. Binary Counte! 1.20. 1.00 .80 
scavmucon ROE ae eet om @ | Grate” (eae iatie ba) om 1a 
SN74LV374AGQNR 296-12093-2-ND | Tri-State Octal Edge-Ti d a ee “Bit Async. Binary Lounter ; ‘ a 
Rot SN74LV4040ADR 296-23267-2-ND |12-Bit Async. Binary Counter NEW 1300.00/2,500 
D-Type Flip-Fop 88,0011, 000 SN74LV4040APWR 296-3824-1-ND | 12-Bit Async. Binary Counter 53 42 32 
SN7ALV74APWR | BOGSSOZORIHD hee eS a Bil agoeae SN74LV4040APWR | 296-3824-2-ND_ | 12-Bit Async. Binary Counter. “i6-TSSOP —_-294.00/2,000 
SN7aLva74aPwR | 296-3820-2-ND_| Tri-State Octal Edge- Triggered : aur fo SN74LV4040ARGYR — [296-13944-1-ND |12-Bit Async. Binary Countei GON 144 120 96 
D-Type Flip-Flop. 426.00/2,000 SN74LV4040ARGYR | 296-13944-2-ND | 12-Bit Async. Binary Countel 638.00/1,000 
SN74LV374ARGYR 296-13943-1-ND fasta Ocal Edge. jiggered SN74LV4046ADGVR =| 296-21048-1-ND | High Speed CMOS Logic PLL . 1.32 1.10 .88 
D-Type Flip-Flop .. 76 57 43 SN74LV4046ADGVR | 296-21048-2-ND | High Speed CMOS Logic PLL .. 1170.00/2,000 
SNTALVS74ARGYR 1 296-13043-2-ND | Tri-State Octal Edge- Triggered SN74LV4046ADR 296-21049-1-ND | High Speed CMOS Logic PLL . 120 1.00.80 
DeType Flin-Flo 253.00/1.000 SN74LV4046ADR 296-21049-2-ND | High Speed CMOS Logic PLL. 7300.0072,500 
ype Flip-Flop 1, 
SN74LV374ATDBR 296-21043-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LV4046AN 296-21340-5-ND | High Speed CMOS Logic PLL . 120 1.00 80 
Flip-Flop .. a ae SN74LV4046ANSR | 296-21050-1-ND | High Speed CMOS Logic PLL . 1.20 1.00 80 
SN74LV374ATDBR 296-21043-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LV4046ANSR 296-21050-2-ND | High Speed CMOS Logic PLL .. 1064.00/2,000 
Flip-Flop 478.00/2,000 SN74LV4046APWR | 296-21051-1-ND | High Speed CMOS Logic PLL. “16-TSSOP 1.20 1.00 80 
SN74LV374ATDWR 296-21044-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LV4046APWR 296-21051-2-ND | High Speed CMOS Logic PLL . . 16-TSSOP 1064.00/2,000 
Flip-Flop .... We 54° At SN74LV4051ADBR 296-3825-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-SSOP 215) 63 50 
SN74LV374ATDWR 296-21044-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LV4051ADBR 296-3825-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 6-SSOP 666.00/2,000 
Flip-Flop ... 478.00/2,000 SN74LV4051ADGVR =| 296-3826-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux .16-TVSOP AB) 63.50 
SN74LV374ATNSR 296-21045-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LV4051ADGVR | 296-3826-2-ND_| 8-Channel Analog Mux/Demux .16-TVSOP. 666.00/2,000 
Flip-Flop ... aie 54 Al (Continued) 
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EXAS igi = DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi Reel ! : 
Toll Digi-Key Price Each Tat Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LV4051ADR 296-3827-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demwx.. 1S 63 50 SN74LVC1GOODBVR | 296-9845-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 40 532) 22 
SN74LV4051ADR 296-3827-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 812.50/2,500 SN74LVC1GOODBVR | 296-9845-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 270.00/3,000 
SN74LV4051AN 296-3828-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 6) 63 50 SN74LVC1GOODCKR = 296-9846-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 40 2) 22 
SN74LV4051ANSR 296-17113-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu J6) 63 50 SN74LVC1GOODCKR | 296-9846-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 270.00/3,000 
SN74LV4051ANSR 296-17113-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 666.00/2,000 SN74LVC1GOODRLR | 296-18007-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 42 35.24 
SN74LV4051APWR 296-3829-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 75; 63 50 SN74LVC1GOODRLR =| 296-18007-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. 444.00/4,000 
SN74LV4051APWR 296-3829-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 666.00/2,000 SN74LVC1GOOIDCKREP) 296-22337-1-ND | Single 2-In. Positive NAND Gate NE! ey 39 = 30 
SN74LV4051ARGYR =| 296-13945-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demu 90 15 60 SN74LVC1GOOIDCKREP) 296-22337-2-ND | Single 2-In. Positive NAND Gate NE! 507.00/3,000 
SN74LV4051ARGYR =| 296-13945-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux.. 399.00/1,000 SN74LVC1GOOMDBVREP) 296-22338-1-ND | Single 2-In. Positive NAND Gate NEW! 1.02 85 68 
SN74LV4051ATDREP | 296-22314-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux NEW! 1.88 150 1.13 SN74LVC1GOOMDBVREP| 296-22338-2-ND | Single 2-In. Positive NAND Gate NEW!. 1326.00/3,000 
SN74LV4051ATDREP | 296-22314-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux NEWI......16-SOIC 2400.00/2,500 SN74LVC1GOOMDCKREP] 296-22339-1-ND | Single 2-In. Positive NAND Gate NE! C70-5 = 1.02 85 68 
SN74LV4051ATPWREP | 296-22315-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux NEW!...16-TSSOP 1.88 1.50 1.13 SN74LVC1GOOMDCKREP) 296-22339-2-ND | Single 2-In. Positive NAND Gate NE! 070-5 1326.00/3,000 
SN74LV4051ATPWREP | 296-22315-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux NEWI!...16-TSSOP 1950.00/2,000 SN74LVC1GOOYEAR =| 296-14022-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. -DSBGA 76 57 43 
SN74LV4051ATPWRQ1 | 296-19260-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 6-TSSOP 88 1469 SN74LVC1GOOYEAR =| 296-14022-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. -DSBGA 741.00/3,000 
SN74LV4051ATPWRQ1 | 296-19260-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 16-TSSOP 782.00/2,000 SN74LVC1GOOYZAR _|296-14023-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. -DSBGA 76 57.43 
SN74LV4052ADGVR =| 296-12706-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux . 6-TVSOP 5 63 50 SN74LVC1GOOYZAR =| 296-14023-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. -DSBGA 741.00/3,000 
SN74LV4052ADGVR =| 296-12706-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux . 6-TVSOP 666.00/2,000 SN74LVC1GO0YZPR =| 296-14353-1-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. -DSBGA 53 A232 
SN74LV4052ADR 296-16707-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux . . 16-SOIC 15 63 50 SN74LVC1GO0YZPR =| 296-14353-2-ND | Single 2-Input Positive NAND Gate. -DSBGA 426.00/3,000 
SN74LV4052ADR 296-16707-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux . .16-SOIC 812.50/2,500 SN74LVC1GO2DRLR =| 296-18318-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate SOT-553-5 42 35 24 
SN74LV4052AN 296-3830-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 16-Dip HS 63.50 SN74LVC1GO2DRLR__| 296-18318-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate SOT-553-5 444.00/4,000 
SN74LV4052APW 296-3831-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux . 6-TSSOP 15 63.50 SN74LVC1G02MDCKREP) 296-22340-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate NEWE...SC70-5 = 1.02 85 68 
SN74LV4052APWR 296-3831-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux . 6-TSSOP 15 63.50 SN74LVC1GO2MDCKREP| 296-22340-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate NEW! 1326.00/3,000 
SN74LV4052APWR 296-3831-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux .. 6-TSSOP 666.00/2,000 SN74LVC1GO2YEAR | 296-14024-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 16 67 43 
SN74LV4052ARGYR =| 296-13946-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux . 16-QFN 90 75 60 SN74LVC1GO2YEAR =| 296-14024-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 741.00/3,000 
SN74LV4052ARGYR | 296-13946-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux . 16-QFN 399.00/1,000 SN74LVC1G02YZAR —_|296-13249-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 76 oe £8) 
SN74LV4052ATDREP | 296-22316-1-ND | Dual 4-Ch. Analog Mux/Demux NEW!....16-SOIC 1.88 1.50 1.13 SN74LVC1G02YZAR —_| 296-13249-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate 741.00/3,000 
SN74LV4052ATDREP | 296-22316-2-ND | Dual 4-Ch. Analog Mux/Demux NEWE..... 16-SOIC 2400.00/2,500 SN74LVC1GO2YZPR —_| 296-23021-1-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate NEW!..5-WCSP 53 A232 
SN74LV4052ATPWREP | 296-22317-1-ND | Dual 4-Ch. Analog Mux/Demux NEW!..16-TSSOP 1.88 1.50 1.13 SN74LVC1G02YZPR | 296-23021-2-ND | Single 2-Input Positive NOR Gate NEW!..5-WCSP 426.00/3,000 
SN74LV4052ATPWREP | 296-22317-2-ND | Dual 4-Ch. Analog Mux/Demux NEWE..16-TSSOP 1950.00/2,000 SN74LVC1GO4DRLR =| 296-18008-1-ND | Single Inverter Gate . SOP-5 42 35.24 
SN74LV4053ADR 296-16708-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. . 16-SOIC J) 63.50 SN74LVC1GO4DRLR | 296-18008-2-ND | Single Inverter Gate . 444.00/4,000 
SN74LV4053ADR 296-16708-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. . 16-SOIC 812.50/2,500 SN74LVC1GO4DRYR | 296-21814-1-ND | Single Inverter Gate . 45 eae 
SN74LV4053AN 296-3832-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 16-Dip AA) 63 50 SN74LVC1GO4DRYR =| 296-21814-2-ND | Single Inverter Gate . 585.00/5,000 
SN74LV4053APW 296-3833-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 6-TSSOP 8 63 50 SN74LVC1GO4MDBVREP| 296-22341-1-ND | Single Inverter Gate NEW! Bre 54 A 
SN74LV4053APWR 296-3833-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux...... 16-TSSOP A) 63 50 SN74LVC1GO4MDBVREP| 296-22341-2-ND | Single Inverter Gate NEW!. OT-23-5 702.00/3,000 
SN74LV4053APWR 296-3833-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 6-TSSOP 650.00/2,000 SN74LVC1GO04QDCKRQ1 | 296-22895-1-ND | Single Inverter Gate NEW!. 070-5 46 Fo fee2 
SN74LV4053ARGYR =| 296-13947-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 16-QFN 90 75.60! SN74LVC1G04QDCKRQ1 | 296-22895-2-ND | Single Inverter Gate NEI 357.00/3,000 
SN74LV4053ARGYR =| 296-13947-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 16-QFN 399.00/1,000 SN74LVC1GO4YEAR =| 296-13250-1-ND | Single Inverter Gate . 76 Aye 
SN74LV4053ATDREP =| 296-22318-1-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux NEWF...16-SOIC 1.88 «1.50 1.13 SN74LVC1GO4YEAR =| 296-13250-2-ND | Single Inverter Gate . 741.00/3,000 
SN74LV4053ATDREP | 296-22318-2-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux NEW... 16-SOIC 2400.00/2,500 SN74LVC1GO4YEPR | 296-14354-1-ND | Single Inverter Gate . 76 iy 5) 
SN74LV4053ATPWREP | 296-22319-1-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux NEW! 16-TSSOP 1.88 1.50 1.13 SN74LVC1GO4YEPR | 296-14354-2-ND | Single Inverter Gate . 741.00/3,000 
SN74LV4053ATPWREP | 296-22319-2-ND | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux NEW! 16-TSSOP 1950.00/2,000 SN74LVC1G04YZAR 296-14025-1-ND | Single Inverter Gate . 76 57 43 
SN74LV4066ADR 296-3834-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch. .14-SOIC FAS) 63 50 SN74LVC1G04YZAR 296-14025-2-ND | Single Inverter Gate . 741.00/3,000 
SN74LV4066ADR 296-3834-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch. .14-SOIC 812.50/2,500 SN74LVC1G04YZPR 296-14355-1-ND | Single Inverter Gate . 53 ie &y) 
SN74LV4066AN 296-3835-5-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 7 63 50 SN74LVC1GO4YZPR | 296-14355-2-ND | Single Inverter Gate . 426.00/3,000 
SN74LV4066APW. 296-3836-5-ND | Quad Bilateral Analog Switch. J6) 63.50 SN74LVC1GO04YZVR | 296-21055-1-ND | Single Inverter Gate . aba 232) 
SN74LV4066APWR 296-3836-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 75) 63 50 SN74LVC1G04YZVR 296-21055-2-ND | Single Inverter Gate . 426.00/3,000 
SN74LV4066APWR 296-3836-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 666.00/2,000 SN74LVC1GO6DBVR 296-8483-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver 
SN74LV4066ARGYR =| 296-13948-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 90 76, 60) with OD Output 38 230) 22) 
SN74LV4066ARGYR 296-13948-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 399.00/1,000 SN74LVC1GO6DBVR 296-8483-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver 
SN74LV4320AGKFR 296-17919-1-ND | Low Power Dual Supply, Level Translating with OD Output. SOT-23-5 258.00/3,000 
CompactFlash™ Interface... V14-LFBGA 5.40 4.32 3.65 SN74LVCIGO6DCKR | 296-8484-1-ND Single Inverter Buffer/Driver W/OD Output...SC70-5 36 29 20 
SN74LV4320AGKFR | 296-17919-2-ND | Low Power Dual Supply, Level Translating SN74LVC1GO6DCKR | 296-8484-2-ND_| Single Inverter Butfer/Driver w/OD Output...SC70-5 282.00/3,000 
CompactFlash™ Interface... -114-LFBGA 3375.00/1,000 SN74LVC1GO6DRLR =‘ / 296-18009-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver 
CF4320HZKFR 296-19720-1-ND | CompactFlash™ Bus-Interface Chi: 114-LFBGA 4.50 3.60 2.80 with OD Output SOT-553-5 42 35 (24 
CF4320HZKFR 296-19720-2-ND | CompactFlash™ Bus-Interface Chip......114-LFBGA 2550.00/1,000 SN74LVC1GOBDRLR | 296-18009-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver 
SN74LV8151DGVR 296-18748-1-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmi with OD Output SOT-553-5 444.00/4,000 
Trigger Buffel 24-TVSOP 87 7358 SN74LVC1GO6MDCKREP | 296-22342-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver 
SN74LV8151DGVR 296-18748-2-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmitt- with OD Output NEW................ ies) EY) 
Trigger Buffel 772.00/2,000 SN74LVC1GO6MDCKREP| 296-22342-2-ND | Single Inverter Butfer/Driver 
SN74LV8151DWR 296-18749-1-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmit with OD Output NEWI................ 1755.00/3,000 
Trigger Buffer...... : 87 7358 SN74LVC1GO6YEAR — |296-14292-1-ND | Single Inverter Butfer/Driver w/OD Ou 76 5743 
SN74LV81SIDWR = |296-18749-2-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmi SN74LVCTGO6YEAR  [296-14292-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Ou 741.00/3,000 
Trigger Buffer 772.00/2,000 SN74LVC1GO6YEPR — |296-18752-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Ou 76 57) AB 
SN74LV8151NT 296-17840-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmitt- SN74LVC1GO6YEPR =| 296-18752-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Out 741.00/3,000 
Trigger Buffer 87 7358 SN74LVC1GO6YZAR —_| 296-14356-1-ND J Single Inverter Buffer/Driver w/OD Out... p7Gy e570 43) 
SN74LV8151PWR 296-17994-1-ND | Tri-State 10-Bit Universal Schmi SN74LVC1GO6YZAR | 296-14356-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Out 741.00/3,000 
Trigger Buffer...... 87 73 58 SN74LVC1GO6YZPR | 296-20771-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver 
SN74LV8151PWR 296-17994-2-ND Tri-State 10-Bit Universal Schmitt- with OD Output .... 5-WCSP. 53 42 32 
Trigger Buffer 24-TSSOP 772.00/2,000 SN74LVC1GO6YZPR | 296-20771-2-ND | Single Inverter Butfer/Driver 
SN74LV8153PWR 296-18750-1-ND | Serial-to-Parallel Interface . 0-TSSOP) 1.38 110 83 with OD Output... 5-WCSP 426.00/3,000 
SN74LV8153PWR 296-18750-2-ND | Serial-to-Parallel Interface . 0-TSSOP 1430.00/2,000 SN74LVC1GO6YZVR | 296-21056-1-ND | Single Inverter Bui 
SN74LV8153QPWRQ1 | 296-17728-1-ND | Serial-to-Parallel Interface . 0-TSSOP 1.61 1.29 97 with OD Output 4-DSBGA 53 42" (32) 
SN74LV81530QPWRQ1 |296-17728-2-ND | Serial-to-Parallel Interface . (0-TSSOP 1674.00/2,000 SN74LVC1GO6YZVR  |296-21056-2-ND |Single Inverter Buffer/Driver 
SN74LV8154MPWREP |296-22578-1-ND | Tri-State Dual 16-Bit Binary with OD Output 426.00/3,000 
Counter NEW! 20-TSSOP 3.33 2.67 _ 2.08 SN74LVC1GO7DBVR | 296-8485-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output 36 4.29 «20 
SN74LV8154MPWREP | 296-22578-2-ND | Tri-State Dual 16-Bit Binary SN74LVC1GO7DBVR | 296-8485-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output 282.00/3,000 
Counter NEW!... 20-TSSOP 3774.00/2,000 SN74LVC1GO7DCKR | 296-8486-1-ND_| Single Buffer/Driver with OD Output 38 ro ene2! 
SN74LV161284DGGR | 296-1215-1-ND | 19-Bit Bus Interface 8-TSSOP 3.04 2.43 1.89 SN74LVC1GO7DCKR | 296-8486-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output 258.00/3,000 
SN74LV161284DGGR | 296-1215-2-ND | 19-Bit Bus Interface 3442.00/2,000 SN74LVC1GO7DRLR | 296-18010-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Outpu 46 «37—(6 
SN74LV161284DL 296-1679-5-ND_| 19-Bit Bus Interface 3.04 2.43 1.89 SN74LVC1GO7DRLR | 296-18010-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Outpu SOT-533 476.00/4,000 
SN74LV161284DLR 296-3786-1-ND | 19-Bit Bus Interface 3.04 243 1.89 SN74LVC1GO7DRYR =| 296-21544-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output 6-SON 45 FoOmuee: 
SN74LV161284DLR | 296-3786-2-ND_| 19-Bit Bus Interface 1721.00/1,000 SN74LVC1GO7DRYR _|296-21544-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output 6-SON 585.00/5,000 
LVC Fai ly SN74LVC1GO7MDCKREP) 296-22343-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Out NEI 84 63 48 
4P1G125QDCKRQ1 296-18348-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate Wen a7 26. SN74LVC1GO7MDCKREP| 296-22343-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Out NEI 819.00/3,000 
1P1G125QDCKRQ1 —_| 296-18348-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 357.00/3,000 SN74LVC1GO7YEAR | 296-13251-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output 76 57 AB 
1P1G3157QDBVRQ1 | 296-18349-1-ND | SPDT Analog Switc AG GA 3 SN74LVC1GO7YEAR — | 296-13251-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output 741 .00/3,000 
1P1G3157QDBVRQ1 | 296-18349-2-ND | SPDT Analog Switc 597.00/3,000 SN74LVC1GO7YZAR | 296-14026-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output 76 57 43 
1P1G3157QDCKRQ1 296-15610-1-ND | SPDT Analog Switc! 80 60.45 SN74LVC1GO7YZAR =| 296-14026-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output 741.00/3,000 
1P1G31570DCKRQ1 | 296-15610-2-ND | SPDT Analog Switc 780.00/3,000 SN74LVC1GO7YZPR =| 296-23273-1-ND | Single Buffer/Driver w/OD Out NEW! 53 42 32 
CLVC1G125IDCKREP | 296-19721-1-ND J Tri-St. Single Bus Buffer Gate NEW! 52 39 BI SN74LVC1G07YZPR 296-23273-2-ND | Single Buffer/Driver w/OD Out NEW! 426.00/3,000 
CLVC1G125IDCKREP | 296-19721-2-ND | Tri-St. Single Bus Buffer Gate NEW! SC70-5 507.00/3,000 SN74LVC1GO7YZVR | 296-21057-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output 53 42 32 
CLVC1G125MDCKREP | 296-20744-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate .... alt Ed! SN74LVC1GO7YZVR__|296-21057-2-ND | Single Buffer/Driver with OD Output 426.00/3,000 
CLVC1G125MDCKREP | 296-20744-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate .... 1443.00/3,000 SN74LVC1GO8DCKR =| 296-11602-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 40 32) 222) 
CLVCIGT26IDCKREP | 296-22110-1-ND |Tri-St. Single Bus Buffer Gate NEW! 52 39 ~~.30 SN74LVC1GO8DCKR | 296-11602-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 270.00/3,000 
CLVC1G126IDCKREP | 296-22110-2-ND | Tri-St. Single Bus Buffer Gate NEW: 507.00/3,000 SN74LVC1GO8DRLR =| 296-18011-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate AE 35.24 
CLVC1G175MDCKREP | 296-22111-1-ND | Single D-Type F/F w/Async. Clear NEW!....SC70-6 1.02 85 68 SN74LVC1GO8DRLR = /296-18011-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 444.00/4,000 
CLVC1G175MDCKREP | 296-22111-2-ND | Single D-Type F/F w/Async. Clear NEW!....SC70-6 1326.00/3,000 SN74LVC1GO8DRYR _ | 296-21815-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate 45 omeeet 
CLVC16244AIDGGREP_ | 296-22108-1-ND | Tri-St. 16-Bit Buffer/Driver NEW! 2:13) 1,70) 1:28 SN74LVC1GO8DRYR =| 296-21815-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate... 585.00/5,000 
CLVC16244AIDGGREP | 296-22108-2-ND | Tri-St. 16-Bit Buffer/Driver NEW! 2210.00/2,000 SN74LVC1GO8IDCKREP) 296-22344-1-ND | Single 2-In. Positive AND Gate NEI 'C70-5 52 39 30 
CLVC16373AMDLREP | 296-22109-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type SN74LVC1GO8IDCKREP| 296-22344-2-ND | Single 2-In. Positive AND Gate NEW! 070-5 507.00/3,000 
Latch NEW! 4.79 3.84 2.99 SN74LVC1GO8MDBVREP | 296-22345-1-ND | Single 2-In. Positive AND Gate NEW! OT-23-5 = 1.02 85 68 
CLVC16373AMDLREP | 296-22109-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type SN74LVC1GO8MDBVREP| 296-22345-2-ND | Single 2-In. Positive AND Gate NEW!.... 1326.00/3,000 
Latch NEW!. 2716.00/1,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EXAS igi ? DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
Tel Digi-Key Price Each tek Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC1GO8MDCKREP| 296-20772-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 102 85 68 SN74LVC1G32DCKR | 296-9848-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate.. 270.00/3,000 
SN74LVC1GO8MDCKREP] 296-20772-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 1326.00/3,000 SN74LVC1G32DRLR | 296-18016-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gat A836 27 
SN74LVC1GO8QDCKRAQ1 | 296-20728-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 46 87 SN74LVC1G32DRLR | 296-18016-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gat 624.00/4,000 
SN74LVC1GO8QDCKRQ1 | 296-20728-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .. 357.00/3,000 SN74LVC1G32DRYR | 296-21549-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate.. AB 36 
SN74LVC1GO8YEAR | 296-12474-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate .. 7 57 AB SN74LVC1G32DRYR _ | 296-21549-2-ND |Single 2-Input Positive OR Gate.. 585.00/5,000 
SN74LVC1GO8YEAR — | 296-12474-2-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 741.00/3,000 SN74LVC1G32IDCKREP| 296-22348-1-ND | Single 2-In. Positive OR Gate NE C705 52 39 30 
SN74LVC1GO8YEPR | 296-14357-1-ND | Single 2-Input Positive AND Gate . 6 57 AB SN74LVC1G32IDCKREP| 296-22348-2-ND | Single 2-In. Positive OR Gate NEW! 070-5 507.00/3,000 
Sera lcpayent BND Sue etait oa a ue a eo eT SN74LVC1G32MDBVREP| 296-22349-1-ND | Single 2-In. Positive OR Gate NEW! 0T-23-5 1.02 85 68 
-13252-1-ND | Single 2- iti . : : : SN74LVC1G32MDBVREP| 296-22349-2-ND | Single 2-In. Positive OR Gate NEW! (OT-23-5 1326.00/3,000 
ee Seen Single einput ae ue = ee SN74LVC1G32MDCKREP| 296-22350-1-ND | Single 2-In. Positive OR Gate NEW! $C70-5 102 85 68 
ial 1-1 ingle 2-Input Positive jate .. a _ r = )-9-| A i iti -! 
SNVALVCIGOBYZPR  |296-14388-2-ND [Sinele 2-Input Positive AND Gate CoRGORGR SN74LVC1G32MDCKREP|296-22350-2-ND | Single 2-In, Positive OR Gate NEWA.......SC70-5 1326.00/3,000 
J i SN74LVC1G32YEAR | 296-13039-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate... DSBGA 76 «57 SB 
SN74LVC1G0832DBVR | 296-18753-1-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate 55 4A 33 Sl cinco. + ‘ 
: nm SN74LVC1G32YEAR | 296-13039-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gat DSBGA 741 .00/3,000 
SN74LVC1G0832DBVR | 296-18753-2-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate 447.00/3,000 oS ee, se : 
; He SN74LVC1G32YZAR | 296-14028-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gat DSBGA 76 «578 
SN7ALVCIGOBS20CKR [2SBalBZSdaENBH Single $-Input Positive AND/OR Gate ao al 8) SN74LVC1G32YZAR _ |296-14028-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gat -DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G0832DCKR | 296-18754-2-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate 447.00/3,000 ee a - 7 = 
‘ a SN74LVC1G32YZPR | 296-14365-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gat DSBGA 53 42 32 
SN74LVC1G0832YZPR | 296-18199-1-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate 52 398 SN74LVCIG32V2PR  BGCHEGESEANEN Sinale 2-Inout Positive OR Gate 426-00/3,000 
SN74LVC1G0832YZPR | 296-18199-2-ND | Single 3-Input Positive AND/OR Gate 507.00/3,000 SN74LvCIGaanavR SeeeaOSMNTL si a 8 fo Cai He a ee 
SN74LVC1G10DBVR | 296-18755-1-ND | Single 3-Input Positive NAND Gate a) gp ng 2 SUTTel sas: “ é : 
oo eee it SN74LVC1G34DBVR | 296-17893-2-ND | Single Buffer Gate 306.00/3,000 
SN74LVC1G10DBVR _ | 296-18755-2-ND |Single 3-Input Positive NAND Gate 306.00/3,000 eNvaLyeiGaabeKn  BeeRResoTNDHl Sincls Butter ect ay eae 
SN74LVC1G10DCKR | 296-17844-1-ND [Single 3-Input Positive NAND Gate 39°~«32+~=CiwD mngle Buver bale : é i 
SN74LVC1G10DCKR | 296-17844-2-ND | Single 3-Input Positive NAND Gate 306.00/3,000 SN74LVC1G34DCKR — | 296-17230-2-ND | Single Buffer Gate 306.00/3,000 
SN74LVC1G10YZPR | 296-18756-1-ND | Single 3-Input Positive NAND Gate 50 38 29 SN74LVC1G34DRLR | 296-18017-1-ND | Single Buffer Gate SOT-553-5 42 35d 
SN74LVC1G10YZPR | 296-18756-2-ND | Single 3-Input Positive NAND Gate 489.00/3,000 SN74LVC1G34DRLR | 296-18017-2-ND | Single Buffer Gate 444.00/4,000 
SN74LVC1G11DBVR | 296-16810-1-ND | Single 3-Input Positive AND Gate . £99) 32) 02 SN74LVC1G34YZPR — | 296-18773-1-ND | Single Buffer Gate 53 42 82 
SN74LVCTG11DBVR | 296-16810-2-ND | Single 3-Input Positive AND Gate . 306.00/3,000 SN7ALVC1G34YZPR__|296-18773-2-ND | Single Buffer Gate 426.00/3,000 
SN74LVC1G11DCKR | 296-18066-1-ND | Single 3-Input Positive AND Gate . eke pe SN74LVC1G34YZVR | 296-21062-1-ND | Single Buffer Gate ‘SS IE AA ES2 
SN74LVC1G11DCKR | 296-18066-2-ND | Single 3-Input Positive AND Gate . 306.00/3,000 SN74LVC1G34YZVR | 296-21062-2-ND | Single Buffer Gate 426.00/3,000 
SN74LVC1G11YZPR | 296-18757-1-ND | Single 3-Input Positive AND Gate . 50 38 29 SN74LVC1G38DBVR | 296-17846-1-ND | Single 2-Input NAND Gate with Open 
SN74LVC1G11YZPR | 296-18757-2-ND |Single 3-Input Positive AND Gate . 489.00/3,000 Drain Output — eee 
SN74LVC1G14DRLR | 296-18014-1-ND Single Schmitt-Trigger Invert “S0T-553-5 46~=—«87S«G SN74LVC1G38DBVR | 296-17846-2-ND | Single 2-Input NAND Gate with Open 
SN74LVC1G14DRLR | 296-18014-2-ND | Single Schmitt-Trigger Invert . S0T-553-5 476.00/4,000 Drain Output.. 306.00/3,000 
SN74LVC1G14DRYR | 296-21545-1-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 45 362 SN74LVC1G38DCKR | 296-17907-1-ND | Single 2-Input NAND Gate with Open 
SN74LVC1G14DRYR | 296-21545-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter... 585.00/5,000 Drain Output Tes 39 EOC mee 
SN74LVC1G14MDBVREP| 296-22346-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter NEW!. 2. 54 AN SN74LVC1G38DCKR =| 296-17907-2-ND | Single 2-Input NAND Gate with Open 
SN74LVC1G14MDBVREP| 296-22346-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter NEW! 702.00/3,000 Drain Output as 306.00/3,000 
SN74LVC1G14MDCKREP] 296-22347-1-ND Single Schmitt-Trigger Inverter NEW! qe is Gi SN74LVC1G38YZPR | 296-18783-1-ND | Single 2-Input NAND Gate with Open 
SN74LVC1G14MDCKREP] 296-22347-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter NEW!. 702.00/3,000 Drain Output i 53. 82 
SN74LVC1G14YEAR 296-13037-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter... 16 Af BI SN74LVC1G38YZPR 296-18783-2-ND | Single 2-Input NAND Gate with Open 
SN74LVC1G14YEAR 296-13037-2-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 741.00/3,000 Drain Output 426.00/3,000 
SN74LVCIG14YEPR | 296-14362-1-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 7% 57 643 SN74LVC1G57DBVR | 296-15574-1-ND | Configurable Multiple-Function Gat 39 4822 
SN74LVC1G14YEPR — | 296-14362-2-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 741.00/3,000 SN74LVC1G57DBVR =| 296-15574-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate 306.00/3,000 
Se aelciayene 28 S081 ND enue ee Wage ety 16 altos aca SN74LVC1G57DCKR _|296-15575-1-ND | Configurable Multiple-Function Gat oP 
-13038-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inve 00/3, SN74LVC1G57DCKR | 296-15575-2-ND | Configurable Multiple-Function Gat 306.00/3,000 
SN7ALVC1G14YZPR__ | 296-14363-1-ND | Single Schmitt-Trigger Invert 53__42__.32 SN74LVC1G57DRLR | 296-18653-1-ND | Configurable Multiple-Function Gat 46 3726 
SN74LVC1G14YZPR | 296-14363-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter... 426.00/3,000 SN74LVC1G57DRLR | 296-18653-2-ND | Configurable Multiple-Function Gat 476.00/4,000 
See velclayeys pe eOTO ND Sine Se ee inven 53 ELIA aoe SN74LVC1G57YEAR | 296-14293-1-ND | Configurable Multiple-Function Gat 7 57 43 
-20701-2- 3 00/3, SN74LVC1G57YEAR _ | 296-14293-2-ND | Configurable Multiple-Function Gat 741.00/3,000 
SN7ALVCIGI7DBVR — 1298-11983-1°ND) Single Schmitt-Trigger Buffer ay eld ee SNTALVCIGS7¥ZPR|B96-18784-1-ND Configurable Mutiple-Function Gab 53 32 
SN74LVC1G17DBVR _ | 296-11933-2-ND |Single Schmitt-Trigger Buffer 258.00/3,000 ‘9 iD) 4 : : : 
7 —— SN74LVC1G57YZPR 296-18784-2-ND | Configurable Multiple-Function Gate 426.00/3,000 
SN74LVC1G17DCKR 296-11934-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 36 29 .20 es Til i neha 4 
ies SN74LVC1G58DBVR =| 296-15576-1-ND | Configurable Multiple-Function Gate 39 SP 2 
SN7ALVC1G17DCKR | 296-11934-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 282.00/3,000 SN74LVC1G58DBVR | 296-15576-2-ND | Configurable Multiple-Function Gat 306.00/3,000 
SN7ALVCIGI7DRLR — /296-18585-1-ND) Single Schmitt-Trigger Buffer a) Eee SN74LVC1G58DCKR _ |296-15577-1-ND |Configurable Multiple-Function Gat 393222 
SN74LVC1G17DRLR | 296-18585-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 408.00/4,000 i : : : : : 
SN74LVC1G17DRYR | 296-21546-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer A5 36° 27 SN74LVC1G58DCKR =| 296-15577-2-ND Configurable Multiple-Function Gate 306.00/3,000 
5 rom 7 ry SN74LVC1G58DRLR =| 296-18654-1-ND | Configurable Multiple-Function Gat 46 37 26 
SN7ALVCIGI7DRYR | Zabel. uy Single Schmitt-Trigger Buffer Adan SN74LVCIG5S8DRLR |296-18654-2-ND | Configurable Multiple-Function Gat 476.00/4,000 
SN74LVC1G17MDBVREP | 296-21818-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer oo 78 62 io tp ; ee 
i. oy i vr SN74LVC1G58YEAR 296-14294-1-ND | Configurable Multiple-Function Gat 76 EH BI 
SN74LVC1G17MDBVREP | 296-21818-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 1209.00/3,000 SNT4LVCIGEBYEAR  IBGEBRIOSMEANTN Conticurcble Muttioie Function & alcnetcon 
SN74LVC1G17MDCKREP] 296-20773-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 102 85 68 7. 9 -14294-2-ND | Configurable Multiple-Function Gat 741.00/3, 
SN74LVC1G17MDCKREP| 296-20773-2-ND |Single Schmitt-Trigger Buffer 1326.00/3,000 Sareea pee erase Configurable Muldiesrunetion Gils 53 eee past 
= oa 7 THT ri ei Ag. onfigurable Multiple-runction Gat A A 
SNALVGIGLTYEAR Bea eeeeOMnIGH Sinolc Senne Bunce 76 seeogoc0, | SN74LVCiGesDAVR —|296-13253-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 46 37 | 26 
SN74LVC1G17ZAR | 296-15567-1-ND |Single Schmitt-Trigger Buffer 7 87 43 SN74LVC1G66DBVR —|296-13253-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 357.00/3,000 
SN74LVC1G17YZAR | 296-15567-2-ND |Single Schmitt-Trigger Buffer 741.00/3,000 SN74LVC1G66DCKR__ | 296-13254-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 5041.28 
SN74LVC1G17YZPR _ | 296-18761-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 232 SN7ALVCTG66DCKR —[296-13254-2-ND |Single Bilateral Analog Switch 393.00/3,000 
SN74LVC1G17YZPR — | 296-18761-2-ND [Single Schmitt-Trigger Buffer 426.00/3,000 SN74LVC1G66DRLR | 296-18018-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 45 36.27 
SN74LVC1G17YZVR 296-21060-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 53 42.30) SN74LVC1G66DRLR =| 296-18018-2-ND Single Bilateral Analog Switch 488.00/4,000 
SN74LVC1G17YZVR | 296-21060-2-ND J Single Schmitt-Trigger Buffer 426.00/3,000 SN74LVCIG66YEAR — | 296-13255-1-ND J Single Bilateral Analog Switch 16 57 AB 
SN74LVC1G18DBVR | 296-15568-1-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux 42 352A SN74LVCIG66YEAR _ | 296-13255-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 741.00/3,000 
SN74LVC1G18DBVR__| 296-15568-2-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux 333.00/3,000 SN74LVC1G66YEPR 296-18786-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 16 b7 243) 
SN74LVCIGT8DCKR | 296-15569-1-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux 78 59 AB SN74LVCIG66YEPR —_| 296-18786-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 741 .00/3,000 
SN74LVC1G18DCKR | 296-15569-2-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux. 459.00/3,000 SN74LVC1G66YZAR | 296-14029-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 7 Sf AB 
SN74LVC1G18YEAR | 296-15570-1-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux 7% S57 43 SN74LVC1G66YZAR | 296-14029-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 741.00/3,000 
SN74LVCIG18YEAR | 296-15570-2-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux 741.00/3,000 SN74LVC1G66YZPR | 296-15108-1-ND | Single Bilateral Analog Switch 48 36 
SN74LVC1G18YZAR__ | 296-15571-1-ND [Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux 1657 AB SN74LVC1G66YZPR | 296-15108-2-ND | Single Bilateral Analog Switch 468.00/3,000 
SN74LVC1G18YZAR 296-15571-2-ND | Tri-State 1-of-2 Noninverting Demux 741.00/3,000 SN74LVC1G79DBVR | 296-9849-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop 39 62> 22) 
SN74LVC1G19DBVR — | 296-16982-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demu: A235 2d SN74LVC1G79DBVR | 296-9849-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop 306.00/3,000 
SN74LVC1G19DBVR | 296-16982-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demu: 333.00/3,000 SN74LVC1G79DCKR | 296-9850-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop (39) a2 92 
SN74LVC1G19DCKR =| 296-17991-1-ND | 1-o' 42 35 2d SN74LVC1G79DCKR _ | 296-9850-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop 306.00/3,000 
Se yeti G lee at eee soe L SNTALVCIG7ODRLR296-18018--ND | Single Postve-Edge-Trggered regret 
7 e 3 : -Type Flip-Flop i : j 
SN74LVC1G19DRLR | 296-18319-2-ND | 1-of. . SOT-553-6 512.00/4,000 StBA1SO.NDI Si ‘sled 
SN74LVC1G19DRYR | 296-21547-1-ND | 1-of-2 Decoder/Demux.. 48 «38—=Ci SN7ALVCIG7@DRLR Pe aan ie rer nOgere Aan 
SN74LVC1G19DRYR | 296-21547-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demux.. 620.00/5,000 WORae BIG Si lee eas 
SN74LVC1G19YEPR _ |296-18762-1-ND |1-of-2 Decoder/Demux i 57 43 SNZALVC1G7EWDCKREP Te any sa eer Triggered a eS. a 
Se eaIVeIoreverR  ppebeeeetial ore pecoueeneru Fee ee SN74LVCIG7OWDCKREP |296-19506-2-ND |Single Positive-Edge-Triggered 
SN74LVCIGI9VZPR | 296-18586-2-ND | 1-of-2 Decoder/Demu: 468.00/3,000 snvalvciezovean  PORROERERTTEN Shc) eect esse 858.00/3,000 
SN74LVC1G27DBVR | 296-17119-1-ND |Single 3-Input Positive NOR Gate . ay 82 ee D-type Flip-Flop riggere a Ie 
SN74LVC1G27DBVR _ | 296-17119-2-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate . SOT-23-6 306.00/3,000 ~ pe : : : : 
SN74LVC1G27DCKR | 296-18764-1-ND |Single 3-Input Positive NOR Gate. sc706 40.~«32~=—d SHTALNGIGTOVEAR asia (ro Fastive Edge- Triggered eataas Gan 
SN74LVC1G27DCKR | 296-18764-2-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate . $C70-6 324.00/3,000 pe i ae 
SN74LVC1G27YEPR | 296-18765-1-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate . 6-DSBGA 76 57 43 SN74LVC1G79YEPR — | 296-18787-1-ND | Single Positive Edge-Triggered 
SN74LVC1G27YEPR | 296-18765-2-ND | Single 3-Input Positive NOR Gate . 6-DSBGA 741.00/3,000 D-Type Flip-Flop........ 5-DSBGA 76 573 
SN74LVC1G27YZPR _ | 296-18766-1-ND |Single 3-Input Positive NOR Gate . 6-DSBGA 5384232 SN74LVC1G79YEPR — | 296-18787-2-ND Single Positive Edge-Triggered Kscith aaa ton 
SN74LVC1G27YZPR | 296-18766-2-ND |Single 3-Input Positive NOR Gate . 426.00/3,000 D-Type Flip-Flop ‘ 00/3; 
SN74LVC1G29DCTR | 296-18767-1-ND |2-of-3 Decoder/Demux.. 50 38 29 SN74LVC1G79YZAR | 296-15578-1-ND | Single Positive Edge-Triggered 
SN74LVC1G29DCTR | 296-18767-2-ND | 2-of-3 Decoder/Demu: 489.00/3,000 D-Type Flip-Flop S-DSBGA 7657 
SN74LVC1G29DCUR | 296-18768-1-ND |2-of-3 Decoder/Demu: 50 38 © 29 SN74LVC1G79YZAR =| 296-15578-2-ND | Single Positive Edge-Triggered 
SN74LVC1G29DCUR _ | 296-18768-2-ND |2-of-3 Decoder/Demu: 489.00/3,000 D-Type Flip-Flop 5-DSBGA 741.00/3,000 
SN74LVC1G29YZPR | 296-18769-1-ND |2-of-3 Decoder/Demu: 50.38.29 SN74LVC1G79YZPR | 296-18788-1-ND | Single Positive Edge-Triggered 
SN74LVC1G29YZPR | 296-18769-2-ND | 2-of-3 Decoder/Demu: 489.00/3,000 D-Type Flip-Flop 5-DSBGA 534232 
SN74LVC1G32DBVR | 296-9847-1-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 40 oz aeed, SN74LVC1G79YZPR =| 296-18788-2-ND | Single Positive Edge-Triggered 
SN74LVC1G32DBVR | 296-9847-2-ND | Single 2-Input Positive OR Gate. 270.00/3,000 D-Type Flip-Flop .... 5-DSBGA 426.00/3000 
SN74LVC1G32DCKR | 296-9848-1-ND [Single 2-Input Positive OR Gate.... 40 32 22 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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EXAS i i@ ° DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
ie Digi-Key Price Each Tele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
7: - -1- ositive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. i i y 7: }-18760-1- ingle 2-Input ate .. j 3 j 
SN74LVC1G80DBVR | 296-9851-1-ND [Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Fl SONNE 2OmmN2O SN74LVC1G132DCKR | 296-18760-1-ND | Single 2-Input NAND Gi 39.3222 
SN74LVC1G80DBVR |) 296-9851-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 282.00/3,000 SN74LVC1G132DCKR | 296-18760-2-ND | Single 2-Input NAND Gate 306.00/3,000 
SN74LVC1G80DCKR | 296-9852-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 36 o 20 SN74LVC1G132YEPR | 296-17473-1-ND | Single 2-Input NAND Gate 76 «457 43 
7: -9852-2-| ositive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 4 H 7: }-17473-2- ingle 2-Input ate 741.00/3, 
SN74LVC1G80DCKR | 296-9852-2-ND__| Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Fl 282.00/3,000 SN74LVC1G132YEPR | 296-17473-2-ND | Single 2-Input NAND G: 41.00/3,000 
SN74LVC1G80YEAR _ |296-15579-1-ND |Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 76 57 43 SN74LVC1G132YZPR | 296-17622-1-ND | Single 2-Input NAND Gate 53 8 
SN74LVCTGB0YEAR | 296-15579-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 741.00/3,000 SN74LVC1G132YZPR | 296-17622-2-ND | Single 2-Input NAND Gate 426.00/3,000 
SN74LVC1G80YEPR | 296-18789-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. iG Sf 8 SN74LVC1G139DCTR | 296-18235-1-ND |2-to-4 Line Decoder. 68 51 39 
SN74LVC1G80YEPR | 296-18789-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 741.00/3,000 SN74LVC1G139DCTR | 296-18235-2-ND |2-to-4 Line Decoder. 663.00/3,000 
74LVC1G80YZAR | 296-14031-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. Wa se £3 SN74LVC1G139DCUR | 296-18203-1-ND |2-to-4 Line Decoder. OG ey 
SN74LVC1G80YZAR | 296-14031-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 741.00/3,000 SN74LVC1G139DCUR | 296-18203-2-ND |2-to-4 Line Decoder. 468.00/3,000 
SN74LVC1G80YZPR | 296-18790-1-ND |Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. SS Al 2 SN74LVC1G139YZPR | 296-21059-1-ND |2-to-4 Line Decoder. 6 51 39 
SN74LVC1G80YZPR | 296-18790-2-ND | Positive-Edge-Trig. D-Type Flip-Flop 426.00/3,000 SN74LVC1G139YZPR | 296-21059-2-ND |2-to-4 Line Decoder. 663.00/3,000 
SN74LVC1G86DBVR | 296-9853-1-ND |2-Input Exclusive OR Gate. 36.29 20 SN74LVC1G175DBVR | 296-17617-1-ND | Single D-Type F/F with Async. 39 32! 22 
SN74LVC1G86DBVR | 296-9853-2-ND |2-Input Exclusive OR Gate. 282.00/3,000 SN74LVC1G175DBVR | 296-17617-2-ND | Single D-Type F/F with Async. Clear 306.00/3,000 
SN74LVC1G86DCKR | 296-9854-1-ND_|2-Input Exclusive OR Gate. 36.2920 SN74LVC1G175DCKR | 296-16998-1-ND | Single D-Type F/F with Async. Clear Bo 322 
SN74LVC1G86DCKR | 296-9854-2-ND |2-Input Exclusive OR Gate. 282.00/3,000 SN74LVC1G175DCKR | 296-16998-2-ND | Single D-Type F/F with Async. Clear 306.00/3,000 
SN74LVC1G86DRLR  296-18613-1-ND |2-Input Exclusive OR Gate. .SOT-553-5 = 468726 SN74LVC1G175YZPR | 296-17373-1-ND | Single D-Type F/F with Async. Clear 53 AD 82 
SN74LVC1G86DRLR | 296-18613-2-ND |2-Input Exclusive OR Gate . SOT-553-5 476.00/4,000 SN74LVC1G175YZPR | 296-17373-2-ND | Single D-Type F/F with Async. Clear 426.00/3,000 
SN74LVC1G86MDCKREP| 296-22351-1-ND |2-Input Exclusive OR Gate NEW! Sc70-5 141 93 7 SN74LVC1G240YEAR | 296-14364-1-ND | Tri-State Single Butfer/Driver we 69 a3 
SN74LVC1G86MDCKREP| 296-22351-2-ND |2-Input Exclusive OR Gate NEW!. $C70-5 1443.00/3,000 SN74LVC1G240YEAR | 296-14364-2-ND | Tri-State Single Buffer/Drive 741.00/3,000 
SN74LVC1G86YEAR 296-15580-1-ND |2-Input Exclusive OR Gate. 76 57. 43 SN74LVC1G240YEPR | 296-15850-1-ND Tri-State Single Buffer/Drive 16 8 
SN74LVC1G86YEAR 296-15580-2-ND |2-Input Exclusive OR Gate. 741.00/3,000 SN74LVC1G240YEPR | 296-15850-2-ND Tri-State Single Buffer/Drive 741.00/3,000 
SN74LVC1G86YEPR | 296-18791-1-ND |2-Input Exclusive OR Gate. 76 57. 43 SN74LVC1G240YZPR | 296-15874-1-ND Tri-State Single Buffer/Drive 53 42° 32 
SN74LVC1G86YEPR | 296-18791-2-ND |2-Input Exclusive OR Gate . 741.00/3,000 SN74LVC1G240YZPR | 296-15874-2-ND | Tri-State Single Buffer/Drive 426.00/3,000 
SN74LVC1G86YZAR | 296-14032-1-ND |2-Input Exclusive OR Gate. 7% 57 43 SN74LVC1G332DBVR_| 296-18587-1-ND |3-Input Positive OR Gate . 39.3222 
SN74LVC1G86YZAR | 296-14032-2-ND |2-Input Exclusive OR Gate. 741.00/3,000 SN74LVC1G332DBVR | 296-18587-2-ND |3-Input Positive OR Gate . 306.00/3,000 
SN74LVC1G86YZPR | 296-18792-1-ND |2-Input Exclusive OR Gate. t5G0 420 32 SN74LVC1G332DCKR | 296-15943-1-ND |3-Input Positive OR Gate . 39 3222 
SN74LVC1G86YZPR —/ 296-18792-2-ND |2-Input Exclusive OR Gate. 426.00/3,000 SN74LVC1G332DCKR | 296-15943-2-ND |3-Input Positive OR Gate . 306.00/3,000 
SN74LVC1G97DBVR | 296-15581-1-ND Configurable Multiple Function Gate. Ss) 7 RB SN74LVC1G332DRLR | 296-18652-1-ND |3-Input Positive OR Gate . AG 8726 
SN74LVC1G97DBVR | 296-15581-2-ND |Configurable Multiple Function Gate. 234.00/3,000 SN74LVC1G332DRLR_| 296-18652-2-ND |3-Input Positive OR Gate . 476.00/4,000 
SN74LVC1G97DCKR | 296-15582-1-ND [Configurable Multiple Function Gate. ay ae ai iveicespteen poe Sree Hive poste oR ea 76 athe aan 
SN74LVC1G97DCKR | 296-15582-2-ND Configurable Multiple Function Gate. 234.00/3,000 -15875-2-ND | 3- ith . 00/3, 
SN74LVC1G97DRLR | 296-18655-1-ND | Configurable Multiple Function Gate.....SOT-563-6 46 37 .26 SN74LVC1G332YZPR | 296-15853-1-ND | 3-Input Positive OR Gate . 58 46 35 
SN74LVC1G97DRLR | 296-18655-2-ND | Configurable Multiple Function Gate ..... SOT-563-6 476.00/4,000 SN74LVC1G332YZPR | 296-15853-2-ND | 3-Input Positive OR Gate . 465.00/3,000 
SN74LVC1G97IDCKREP| 296-22352-1-ND | Config. Multiple Function Gate NEW!. 60 45 34 Se NEC SnER eee eau aie pane rach. 38 sas an 
SN74LVC1G97IDCKREP| 296-22352-2-ND |Config. Multiple Function Gate NEW! 585.00/3,000 pesca |ri-State Single D-Type Latch . O08 
Resort conees tien anne Deacer v8, SN74LVC1G373DCKR | 296-18775-1-ND |Tri-State Single D-Type Latch. 3831 
SN74LVC1G97QDCKRQ1 | 296-17671-1-ND | Configurable Multiple Function Gate. 46 sh i} 4 i 
47674 -9-1 , f 4 SN74LVC1G373DCKR | 296-18775-2-ND | Tri-State Single D-Type Latch. 297.00/3,000 
SN74LVC1G97QDCKRQ1 | 296-17671-2-ND | Configurable Multiple Function Gate. 357.00/3,000 4 f 
SN74LVC1G97YEAR | 296-14366-1-ND | Configurable Multiple Function Gate. we 8 6 SN74LVC1G373YZPR | 296-17100-1-ND | Tri-State Single D-Type Latch. 50. 3829 
SN74LVC1G97YEAR _ | 296-14366-2-ND | Configurable Multiple Function Gate. 741.00/3,000 SN74LVC1G373YZPR_| 296-17100-2-ND [Tri-State Single D-Type Latch . 489,00/3,000 
SN74LVCIGS7YEPR  |296-16851-1-ND [Configurable Multiple Function Gate.. 7% 57 AB SN7ILVCTGS7ADBVR PESCRTE MIO, NB) Tri-State Single D-Type Fip-Flop Bl en 
Pircntiot ; (| : SN74LVC1G374DBVR | 296-18776-2-ND | Tri-State Single D-Type Flip-Flop 297.00/3,000 
SN74LVC1G97YEPR 296-16851-2-ND | Configurable Multiple Function Gate. 741.00/3,000 ; é 7 
Bijan ; i : SN74LVC1G374DCKR | 296-18777-1-ND | Tri-State Single D-Type Flip-Flop eS Sl 
SN74LVC1G97YZAR 296-14367-1-ND |Configurable Multiple Function Gate . 76 oad ; f 7 
SN74LVC1G97YZAR  |296-14367-2-ND |Confi 1 ; SN74LVC1G374DCKR | 296-18777-2-ND | Tri-State Single D-Type Flip-Flop 297.00/3,000 
gurable Multiple Function Gate. teenlgteis) SN74LVC1G374YZPR_ | 296-18778-1-ND | Tri-State Single D-Type Flip-Fi 50 38 29 
SN74LVC1G97YZPR _|296-16852-1-ND [Configurable Multiple Function Gate. 50 38 29 ee Ltr otate oingie Barbe Pip op : : : 
SN74LVC1G97YZPR | 296-16852-2-ND |Configurable Multiple Function Gate. 489.00/3,000 Spe erate 296-18778-2-ND | Tri-State Single D-Type Flip-Flop 489.00/3,000 
eee nee ; , ; 74LVC1G386DBVR_ | 296-18779-1-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate 139) 32!) 22 
SN74LVC1G98DBVR ‘| 296-15583-1-ND | Configurable Multiple Function Gate . 42 ey a 
SN74LVCIG9RDBVR | 296-15583-2-ND |Confi ji ; SN74LVC1G386DBVR | 296-18779-2-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate 306.00/3,000 
gurable Multiple Function Gate. Seeded SN74LVC1G386DCKR_ | 296-18780-1-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate 393222 
SN74LVC1G98DCKR ‘| 296-15584-1-ND Configurable Multiple Function Gate. 39 ge pe Ing P Me é 3 
SN74LVC1G98DCKR _ | 296-15584-2-ND |Configurable Multiple Function Gate. 234.00/3,000 SN7ALVGIG386DCKR _[2bbalSREO2NOX Single 3-Input Positive XOR Gata 206:00/8,000 
Soren ; 7 7 : SN74LVCTG386YEPR | 296-18781-1-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate 76 57 43 
SN74LVC1G98DRLR =| 296-18656-1-ND | Configurable Multiple Function Gate. AG FOZ . ay - i : 
' : : SN74LVC1G386YEPR | 296-18781-2-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate 741.00/3,000 
SN74LVC1G98DRLR | 296-18656-2-ND | Configurable Multiple Function Gate. 476.00/4,000 “ a i fi sei 
: , : SN74LVC1G386YZPR | 296-18782-1-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate 50.38 29 
SN74LVC1G98IDCKREP| 296-22353-1-ND | Config. Multiple Function Gate NEW! 60 ASi od SN74LVC1G386YZPR | 296-18782-2-ND | Single 3-Input Positive XOR Gate 489,00/3,000 
SN74LVC1G98IDCKREP] 296-22353-2-ND |Config. Multiple Function Gate NEW! 585.00/3,000 ional i ne 
i f q SN74LVC1G3157DBVR | 296-14908-1-ND | SPDT Analog Switch... 50 40.30 
SN74LVC1G98QDCKRQ1 | 296-17672-1-ND | Configurable Multiple Function Gate. AG 37.26 ; 
- - - SN74LVC1G3157DBVR | 296-14908-2-ND | SPDT Analog Switch 405.00/3,000 
SN74LVC1G98QDCKRQ1 | 296-17672-2-ND | Configurable Multiple Function Gate. 357.00/3,000 ¥ eye i 
: : ! SN74LVC1G3157DCKR | 296-14909-1-ND |SPDT Analog Switch 50 40 3 
SN74LVC1G98YEAR 296-14368-1-ND |Configurable Multiple Function Gate . 16 eye 28) i aon i 
: : f SN74LVC1G3157DCKR | 296-14909-2-ND | SPDT Analog Switch 405.00/3,000 
SN74LVC1G98YEAR 296-14368-2-ND |Configurable Multiple Function Gate . 741.00/3,000 ie Pac i EEO 
4 : : SN74LVC1G3157DRLR | 296-18015-1-ND | SPDT Analog Switch SOT-553-6 48 36 27 
SN74LVC1G98YEPR 296-18793-1-ND |Configurable Multiple Function Gate . 16 bole 43) = Ef i -553- 
4 4 : SN74LVC1G3157DRLR | 296-18015-2-ND |SPDT Analog Switch SOT-553-6 624,00/4,000 
SN74LVC1G98YEPR | 296-18793-2-ND | Configurable Multiple Function Gate . 741.00/3,000 SN74LVC1G3157DRYR | 206-21548-1-ND |SPDT Analog Switch rT 36. 27 
SN74LVC1G98YZAR 296-14369-1-ND | Configurable Multiple Function Gate . 16 ved SN74LVC1G3157DRYR | 296-21548-2-ND |SPDT Analog Switch 4 585.00/5 000 
SN74LVC1G98YZAR | 296-14369-2-ND |Configurable Multiple Function Gate. 741.00/3,000 SN74LVC1G3157YEPR | 296-17186-1-ND |SPDT Analog Switch 76 87. 43 
SN74LVC1G98YZPR |) 296-23274-1-ND | Config. Multiple Function Gate NEW! 50.38 29 SN74LVC1G3157YEPR | 296-17186-2-ND |SPDT Analog Switch 741 .00/3,000 
SN74LVC1G98YZPR —_ | 296-23274-2-ND | Config. Multiple Function Gate NEW!. 489.00/3,000 SN74LVC1G3157YZPR | 296-18770-1-ND |SPDT Analog Switch LEE EG 
SN74LVC1G99DCTR | 296-18590-1-ND eset Ube conflguratieMunbe eG SN74LVC1G3157ZPR | 296-18770-2-ND [SPDT Analog Switch 468.00/3,000 
euniGHon) wale d : SN74LVC1G3208DBVR | 296-18771-1-ND | Single 3-Input Positive OR AND Ga 0T-23-6 40 32 24 
SN74LVC1G99DCTR | 296-18590-2-ND | Tri-State Ultra Configurable Multiple SN74LVC1G3208DBVR | 296-18771-2-ND | Single 3-Input Positive OR AND Gat (OT-23-6 324.00/3,000 
FUnCtiON Gate ....-...-sorssneeareen 447.00/3,000 SN74LVC1G3208DCKR | 296-17845-1-ND | Single 3-Input Positive OR AND Gat C70-6 40 32 24 
SN74LVC1G99DCUR | 296-18795-1-ND fasts Ure Coniguabls Multiple i on a SN74LVC1G3208DCKR | 296-17845-2-ND | Single 3-Input Positive OR AND Gat 070-6 324,00/3,000 
FUNCTION Gate o.+eesoensenteerenaresin : : ; SN74LVC1G3208YZPR | 296-21061-1-ND | Single 3-Input Positive OR AND Gat -DSBGA 52.39 Sw 
SN74LVC1G99DCUR | 296-18795-2-ND /Tri-State Ultra Configurable Multiple SN74LVC1G3208YZPR | 296-21061-2-ND | Single 3-Input Positive OR AND Gat 507.00/3,000 
Function Gate... so 447.00/3,000 SN74LVC1GUO4DBVR | 296-8487-1-ND | Single Inverter Gate . 36 6.29.20 
SN74LVC1G99YZPR | 296-17900-1-ND |Tri-State Ultra Configurable Multiple SN74LVC1GUO4DBVR | 296-8487-2-ND | Single Inverter Gate . 282.00/3,000 
Function Gate ... oe 52 39 «—.30 SN74LVC1GUO4DCKR | 296-8488-1-ND_| Single Inverter Gate . ADI A 
SN74LVC1G99YZPR | 296-17900-2-ND | Tri-State Ultra Configurable Multiple SN74LVC1GUO4DCKR |296-8488-2-ND Single Inverter Gate . 324,00/3,000 
Function Gate 507.00/3,000 SN74LVC1GUO4DRLR | 296-18657-1-ND | Single Inverter Gate . 40 32.24 
SN74LVC1G123DCTR | 296-18758-1-ND | Single Retriggerable Mono Multivibrato 50 38 29 SN74LVC1GUO4DRLR | 296-18657-2-ND | Single Inverter Gate . 432.00/4,000 
SN74LVC1G123DCTR | 296-18758-2-ND | Single Retriggerable Mono Multivibrato 489.00/3,000 SN74LVC1GUO4YEAR | 296-13730-1-ND J Single Inverter Gate .. 76 57 43 
SN74LVC1G123YZPR | 296-21058-1-ND | Single Retriggerable Mono Multivibrator ..8-DSBGA 64 48 36 SN74LVC1GUO4YEAR | 296-13730-2-ND | Single Inverter Gate .. 741.00/3,000 
SN74LVC1G123YZPR |) 296-21058-2-ND | Single Retriggerable Mono Multivibrator 624.00/3,000 SN74LVC1GUO4YZAR | 296-14033-1-ND | Single Inverter Gate . 76 57 43 
SN74LVC1G125DRLR | 296-18012-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate AG 37 26 SN74LVC1GU04YZAR | 296-14033-2-ND | Single Inverter Gate .. 741.00/3,000 
SN74LVC1G125DRLR_| 296-18012-2-ND |Tri-State Single Bus Buffer Gate 476.00/4,000 SN74LVC1GUO04YZPR_ | 296-14370-1-ND | Single Inverter Gate .. 53 ty 60) 
SN74LVC1G125DRYR | 296-21816-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 45. 362 SN74LVC1GUO4YZPR | 296-14370-2-ND | Single Inverter Gate . 426.00/3,000 
SN74LVC1G125DRYR | 296-21816-2-ND |Tri-State Single Bus Buffer Gate 585.00/5,000 SN74LVC1GUO4YZVR | 296-21063-1-ND | Single Inverter Gate. ee ey 
SN74LVC1G125YEAR | 296-14359-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 76 57 A3 SN74LVC1GU04YZVR | 296-21063-2-ND | Single Inverter Gate . 426.00/3,000 
SN74LVC1G125YEAR | 296-14359-2-ND |Tri-State Single Bus Buffer Gate 741.00/3,000 SN74LVC1GXO4DBVR_ | 296-17821-1-ND | Crystal Oscillator Drive 88 66 ©.50 
SN74LVC1G125YZPR__| 296-18759-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 53 A232 SN74LVC1GX04DBVR_ | 296-17821-2-ND | Crystal Oscillator Drive 858.00/3,000 
SN74LVC1G125YZPR | 296-18759-2-ND |Tri-State Single Bus Buffer Gate 426.00/3,000 SN74LVC1GXO4DCKR | 296-18796-1-ND | Crystal Oscillator Drive 88 66 50 
SN74LVC1G126DRLR | 296-18013-1-ND |Tri-State Single Bus Buffer Gate 48 3627 SN74LVC1GXO4DCKR | 296-18796-2-ND | Crystal Oscillator Drive 858.00/3,000 
SN74LVC1G126DRLR | 296-18013-2-ND |Tri-State Single Bus Buffer Gate 624.00/4,000 SN74LVC1GXO4DRLR | 296-18614-1-ND | Crystal Oscillator Drive 68. 66. ~—50 
SN74LVC1G126DRYR | 296-21817-1-ND |Tri-State Single Bus Buffer Gate A536 27 SN74LVC1GXO4DRLR | 296-18614-2-ND | Crystal Oscillator Drive 1144.00/4,000 
SN74LVC1G126DRYR |296-21817-2-ND |Tri-State Single Bus Buffer Gate 585.00/5,000 SN74LVC1T45DBVR | 296-16843-1-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply 
SN74LVC1G126YEAR | 296-15564-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 16 ay ZR Bus Transceiver 152) 39 = 30 
SN74LVC1G126YEAR | 296-15564-2-ND |Tri-State Single Bus Buffer Gate 741.00/3,000 SN74LVC1T45DBVR | 296-16843-2-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply 
SN74LVC1G126YEPR =| 296-15565-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 16 Loca Bus Transceiver. 507.00/3,000 
SN74LVC1G126YEPR | 296-15565-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 741.00/3,000 SN74LVC1T45DCKR ‘| 296-16844-1-ND | Tri-State Single-Bit Dual Supply 
SN74LVC1G126YZAR _|296-14027-1-ND |Tri-State Single Bus Buffer Gate 7 57 43 Bus Transceiver. 52 39 ~©.30 
SN74LVC1G126YZAR | 296-14027-2-ND |Tri-State Single Bus Buffer Gate 741.00/3,000 SN74LVC1T45DCKR | 296-16844-2-ND | Tri-State Single-Bi 
SN74LVC1G126YZPR | 296-14361-1-ND |Tri-State Single Bus Buffer Gate ah 42) 32) Bus Transceiver. 507.00/3,000 
SN74LVC1G126YZPR | 296-14361-2-ND |Tri-State Single Bus Buffer Gate 426.00/3,000 SN74LVCIT4SDRLR | 296-20629-1-ND | Tri-State Single 
SN74LVC1G132DBVR | 296-17888-1-ND | Single 2-Input NAND Gate . Se) ee Bus Transceiver. 60 45 34 
SN74LVC1G132DBVR_| 296-17888-2-ND | Single 2-Input NAND Gate . 306.00/3,000 (Continued) 
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EXAS igi ° DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi Reel g h 
ae Digi-Key Price Each alk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74LVCIT45DRLR | 296-20629-2-ND |Tri-State Single-Bit Dual Supply SN74LVC2G14DBVR | 296-13010-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter. 40 on 2 
Bus Transceiver. SOT-6 780.00/4,000 SN74LVC2G14DBVR =| 296-13010-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter .. 312.00/3,000 
SN74LVC1T45YEPR | 296-17207-1-ND |Tri-State Single-Bit Dual Supply SN74LVC2G14DCKR | 296-13011-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter. AO 38) 2 
Bus Transceiver. 6-DSBGA 84 63 48 SN74LVC2G14DCKR =| 296-13011-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter .. 312.00/3,000 
SN74LVCITASYEPR —|296-17207-2-ND Tri-State Single-Bi SN74LVC2G14YEAR _|296-13970-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter. 92.6952 
Bus Transceiver. 6-DSBGA 819.00/3,000 SN74LVC2G14YEAR — | 296-13970-2-ND |Dual Schmitt-Trigger Inverter. 897.00/3,000 
SN74LVC1T45YZPR | 296-17018-1-ND |Tri-State Single-Bit Dual Supply SN74LVC2G14YZPR | 296-18803-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter. 58 4433 
Bus Transceiver. 6-DSBGA 56 42 32 SN74LVC2G14YZPR ‘| 296-18803-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Inverter .. 567.00/3,000 
SN74LVC1T45YZPR | 296-17018-2-ND |Tri-State Single-Bi SN74LVC2G17DBVR | 296-13012-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer 40 2 
Bus Transceiver... 6-DSBGA 546.00/3,000 SN74LVC2G17DBVR | 296-13012-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer 324.00/3,000 
SN74LVC2GOODCTR | 296-13257-1-ND |Dual 2-Input Positive NAND Gat SM8 54 A131 SN74LVC2G17DCKR | 296-13013-1-ND |Dual Schmitt-Trigger Buffer 43 35. 24 
SN74LVC2GOODCTR | 296-13257-2-ND |Dual 2-Input Positive NAND Gat SM8 528.00/3,000 SN74LVC2G17DCKR | 296-13013-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer... 336.00/3,000 
SN74LVC2GOODCUR | 296-13258-1-ND |Dual 2-Input Positive NAND Gat .US8 4838627 SN74LVC2G17MDCKREP| 296-22358-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer NI 102 85 68 
SN74LVC2GOODCUR | 296-13258-2-ND |Dual 2-Input Positive NAND Gat .US8 468.00/3,000 SN74LVC2G17MDCKREP| 296-22358-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer NEW! 070-6 1326.00/3,000 
SN74LVC2GOOWDCTREP |296-19507-1-ND |Dual 2-Input Positive NAND Gat SM8 1.02 85 68 SN74LVC2G170DCKRQ1 | 296-18297-1-ND |Dual Schmitt-Trigger Buffer S070 47 38 29 
SN74LVC2GOOWDCTREP | 296-19507-2-ND |Dual 2-Input Positive NAND Gate.. 1326.00/3,000 SN74LVC2G170DCKRQH1 | 296-18297-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer SC70 381.00/3,000 
SN74LVC2GOOYEAR | 296-15585-1-ND |Dual 2-Input Positive NAND Gate... 2 65 SN74LVC2G17YEAR | 296-14039-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer DSBGA 92 69 52 
SN74LVC2GOOYEAR | 296-15585-2-ND Dual 2-Input Positive NAND Gat 897.00/3,000 SN74LVC2G17YEAR | 296-14039-2-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer -DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC2GO0YZAR | 296-14034-1-ND |Dual 2-Input Positive NAND Gat 92 69 52 SN74LVC2G17YEPR | 296-18805-1-ND | Dual Schmitt-Trigger Buffer -DSBGA 92 6952 
SN74LVC2GO0YZAR | 296-14034-2-ND | Dual 2-Input Positive NAND Gat 897.00/3,000 SN74LVC2G17YEPR | 296-18805-2-ND |Dual Schmitt-Trigger Buffer 897.00/3,000 
SN74LVC2GO0YZPR —_| 296-18797-1-ND |Dual 2-Input Positive NAND Gate... 58 44.33 SN74LVC2G32DCTR | 296-13267-1-ND |Dual 2-Input Positive OR Gate 48 36. «27 
SN74LVC2GOOYZPR | 296-18797-2-ND |Dual 2-Input Positive NAND Gat 567.00/3,000 SN74LVC2G32DCTR | 296-13267-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 468.00/3,000 
SN74LVC2GO2DCTR | 296-13259-1-ND |Dual 2-Input Positive NOR Gate. 52 39 80 SN74LVC2G32DCUR | 296-13268-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate M38 a7 
SN74LVC2GO2DCTR | 296-13259-2-ND |Dual 2-Input Positive NOR Gate. 507.00/3,000 SN74LVC2G32DCUR | 296-13268-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 357.00/3,000 
SN74LVC2GO2DCUR | 296-13260-1-ND |Dual 2-Input Positive NOR Gate. 3 36 Ot SN74LVC2G32MDCUREP| 296-22359-1-ND |Dual 2-Input Positive OR Gate NEW! 138 115 9 
SN74LVC2G02DCUR __ | 296-13260-2-ND |Dual 2-Input Positive NOR Gate. 468.00/3,000 SN74LVC2G32MDCUREP| 296-22359-2-ND |Dual 2-Input Positive OR Gate NEW!. 1794.00/3,000 
SN74LVC2GO2YEAR | 296-13731-1-ND |Dual 2-Input Positive NOR Gate. 92 6952 SN74LVC2G32YEAR | 296-15593-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate BO 
SN74LVC2G02YEAR | 296-13731-2-ND |Dual 2-Input Positive NOR Gate. 897.00/3,000 SN74LVC2G32YEAR | 296-15593-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 897.00/3,000 
SN74LVC2GO2YEPR | 296-18798-1-ND |Dual 2-Input Positive NOR Gate. 92 69 62 SN74LVC2G32YEPR | 296-15349-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 92 69 52 
SN74LVC2GO2YEPR | 296-18798-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 897.00/3,000 SN74LVC2G32YEPR | 296-15349-2-ND [Dual 2-Input Positive OR Gate 897.00/3,000 
SN74LVC2G02YZAR _ |296-14035-1-ND |Dual 2-Input Positive NOR Gate. 92 69 52 SN74LVC2G32VZAR  |296-14040-1-ND |Dual 2-Input Positive OR Gate 9 69 52 
SN74LVC2G02YZAR — | 296-14035-2-ND [Dual 2-Input Positive NOR Gate. 897.00/3,000 SN74LVC2G32YZAR | 296-14040-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 897.00/3,000 
SN74LVC2G02YZPR 296-18799-1-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 58 4 oa SN74LVC2G32YZPR 296-15350-1-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 58 44 33 
SN74LVC2G02YZPR 296-18799-2-ND | Dual 2-Input Positive NOR Gate. 567.00/3,000 SN74LVC2G32YZPR 296-15350-2-ND | Dual 2-Input Positive OR Gate 567.00/3,000 
SN74LVC2GO04DBVR 296-13261-1-ND | Dual Inverter Gate... SOT-23-6 AB 35 24 SN74LVC2G34DBVR 996-13496-1-ND | Dual Buffer Gate. AB 36) 207 
SN74LVC2G04DBVR | 296-13261-2-ND SOT-23-6 336.00/3,000 SN74LVC2G34DBVR | 296-13496-2-ND | Dual Buffer Gate 468.00/3,000 
SN74LVC2G04DCKR — | 296-13262-1-ND SC-70-6 43354 SN74LVC2G34DCKR | 296-13497-1-ND | Dual Buffer Gate. 43. 3524 
SN74LVC2GO4DCKR =| 296-13262-2-ND |Dual Inverter Gate... 336.00/3,000 SN74LVC2G34DCKR ‘| 296-13497-2-ND | Dual Buffer Gate. 336.00/3,000 
SN74LVC2G04DRLR =| 296-21064-1-ND | Dual Inverter Gate... . SOT-563-6 40 Be ps SN74LVC2G34DRLR ‘| 296-18020-1-ND | Dual Buffer Gate. 48 36 0.27 
SN74LVC2GO4DRLR =) 296-21064-2-ND |Dual Inverter Gate . SOT-563-6 432.00/4,000 SN74LVC2G34DRLR ‘| 296-18020-2-ND | Dual Buffer Gate. 624.00/4,000 
SN7ALVG2GOAMDCKREP (2O6s2/18:t9aleNB| Dual Inverter Gat iy lt) SN74LVC2G34MDCKREP|296-22360-1-ND [Dual Buffer Gate NEW! 138 1.15 92 
SN74LVC2GO4MDCKREP | 296-21819-2-ND | Dual Inverter Gate... 1209.00/3,000 SN74LVC2G34MDCKREP| 296-22360-2-ND | Dual Buffer Gate NEW! 1794.00/3,000 
SN74LVC2GO4YEAR — | 296-13732-1-ND |Dual Inverter Gate... 92 69 52 SN74LVCG2G34YEAR — |296-13740-1-ND 92 69 52 
SN74LVC2GO4YEAR =| 296-13732-2-ND |Dual Inverter Gate 897.00/3,000 SN74LVC2G34YEAR | 296-13740-2-ND 897.00/3,000 
SN74LVC2GO4YEPR | 296-18800-1-ND |Dual Inverter Gat 92 69 52 SN74LVC2G34YEPR | 296-17087-1-ND 92 «#46952 
SN74LVC2GO4YEPR | 296-18800-2-ND |Dual Inverter Gat 897.00/3,000 SN74LVCOG34YEPR 1296-17087-2-ND 997.00/3,000 
SN74LVC2G04YZAR | 296-13733-1-ND |Dual Inverter Gat 92 ~«69~—C(CD SN74LVC2G34vzAR — |296-13744-1-ND 92 «469°C? 
SN74LVC2G04YZAR —_ | 296-13733-2-ND |Dual Inverter Gate... 897.00/3,000 SN74LVC2G34YZAR | 296-13741-2-ND 897.00/3,000 
SN74LVC2G04YZPR | 296-23276-1-ND Dual Inverter Gate NE! 6-DSBGA 58 44 33 SN74LVC2G38DCTR | 296-17010-1-ND | Dual 2-Input NAND Gat 48 ~«236~~«O7 
SN7ALVC2G04YZPR | 296-23276-2-ND |Dual Inverter Gate NEW! 567.00/3,000 SN74LVC2G38DCTR —_|296-17010-2-ND | Dual 2-Input NAND Gat 468.00/3,000 
SNZALVC2GOSDBYR, aca eamuagg Ce ver Buty Diner et Gh SN74LVC2G38DCUR  |296-18808-1-ND |Dual 2-Input NAND Gat 4% 36.27 
with Open-Drain Outpu : a2 SN74LVC2G38DCUR | 296-18808-2-ND | Dual 2-Input NAND Gat " 468.00/3,000 
SN7ALVG2GO6DBVR  BSba Ios 22222Nb) | Dual Inverter Buffer/Driver SN74LVC2G38YZPR | 296-18809-1-ND |Dual 2-Input NAND Gat 584433 
win Open Dial Output UUM SN74LVC2G38YZPR — |296-18809-2-ND | Dual 2-Input NAND Gat 567.00/3,000 
SN7ALVC2GO6DCKR = )296-13493-1-ND ee eer een ale let oh) a4 SN74LVC2G53DCTR _ |296-13269-1-ND | Dual Analog Mux/Demux. 52.39 30 
with Open-Drain Output. : j j 
SN74LVC2GO6DCKR | 296-13493-2-ND Dual vere Burferinver Sen SAL vooteonchs 296; 13269°2:ND Dial hore ee Ue 
with Open-Drain Outpu 00/3, . ‘ ‘ = 
: SN74LVC2G53DCUR | 296-13270-2-ND | Dual Analog Mux/Demux. 468.00/3,000 
SN74LVC2GO6MDCKREP | 296-19879-1-ND |Dual Inverter Buffer/Driver SN74LVC2G53YEAR 296-13702-1-ND |Dual Analog Mux/Demux 92 69 52 
with Open-Drain Output 93 78 62 : 25M ; a , ) 
SN7ALVC2GO6MDCKREP |296-19879-2-ND Dual Inverter Buffer/Driver EERE a Ace pu noe eee a a 
surauvezsosoncxnat |206-18615-1-n0 [oual Inverter ButterDever TANNINS | suranveassavzan|286-12604-2-ND [Dual Arlo MunDemux 07 98.00, 
with Open-Drain Output. AT 38 29 i a i ‘ 
aes : SN74LVC2G53YZPR | 296-14372-2-ND | Dual Analog Mux/Demux. 567.00/3,000 
SN7ALVC2ROBQDGKROT Pepa oe aD SOE ed ceamoaen SN74LVC2G66DCTR _ |296-13271-1-ND | Dual Bilateral Analog Switch 4383627 
SN74LVC2G06VEAR |296-13734-1-ND |Dual Inverter Butter/Driver gig SN74LVC2G66DCTR | 296-13271-2-ND | Dual Bilateral Analog Switch 468.00/3,000 
with Open-Drain Output 92 «46952 SN74LVC2G66DCUR | 296-13272-1-ND | Dual Bilateral Analog Switch AT 38.29 
SN74LVC2G06VYEAR  |296-13734-2-ND |Dual inverter Butter/Driver SN74LVC2G66DCUR | 296-13272-2-ND | Dual Bilateral Analog Switch 381.00/3,000 
with Open-Drain Outpu 6-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC2G66YEAR | 296-15594-1-ND |Dual Bilateral Analog Switch 92 69 52 
SN74LVCZGOBVEPR —1206-18807-1-ND [Dual Inverter Buffer/Driver SN74LVC2GE6YEAR _ |296-15594-2-ND | Dual Bilateral Analog Switch 897.00/3,000 
with Open-Drain Output 6-DSBGA 92 69 52 SN74LVC2G66YZAR —|296-14041-1-ND |Dual Bilateral Analog Switch 92 69 «52 
SN74LVC2GO6YEPR | 296-18801-2-ND | Dual inverter Buffer/Driver SN74LVC2G66YZAR —|296-14041-2-ND |Dual Bilateral Analog Switch 897.00/3,000 
with Open-Drain Output 6-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC2G66YZPR | 296-14373-1-ND |Dual Bilateral Analog Switch 58 4433 
SN74LVC2G06YZAR | 296-13735-1-ND | Dual Inverter Buffer/Driver SN74LVC2G66YZPR | 296-14373-2-ND |Dual Bilateral Analog Switch 567.00/3,000 
with Open-Drain Output. 6-DSBGA 92 69 52 SN74LVC2G74DCTR | 296-13273-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74LVC2G06YZAR  |296-13735-2-ND |Dual Inverter Buffer/Driver Flip-Flop with Clear and Preset AB 36.27 
with Open-Drain Output. 897.00/3,000 SN74LVC2G74DCTR | 296-13273-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74LVC2GO6YZPR | 296-17987-1-ND |Dual Inverter Buffer/Driver Flip-Flop with Clear and Preset 468.00/3,000 
with Open-Drain Output. 58 44 33 SN74LVC2G74DCUR — | 296-12755-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74LVC2GO6YZPR | 296-17987-2-ND |Dual Inverter Buffer/Driver Flip-Flop with Clear and Preset 50 40.30 
with Open-Drain Output. 567.00/3,000 SN74LVC2G74DCUR | 296-12755-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74LVC2G07DBVR — |296-13494-1-ND |Dual Buffer/Driver with OD Output a oa Fip-Flop with Clear and Preset 20S 00 
SN74LVC2GO7DBVR | 296-13494-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output: 336.00/3,000 SN74LVC2G74QDCURQ1 |296-21820-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74LVC2GO7DCKR | 296-13495-1-ND Dual Buffer/Driver with OD Output: AT 3826 Flip-Flop w/Clear and Preset 8-VSSOP 564232 
SN74LVC2GO7DCKR | 296-13495-2-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output: 366.00/3,000 SN74LVC2G74QDCURQ1 |296-21820-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74LVC2GO7YEAR —_|296-13736-1-ND [Dual Buffer/Driver with OD Output. 92 69 52 Flip-Flop w/Clear and Preset 8-VSSOP 546.00/3,000 
SN74LVC2GO7YEAR | 296-13736-2-ND |Dual Buffer/Driver with OD Output 897.00/3,000 SN74LVC2G74YEPR | 296-14374-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74LVC2GO7YZAR | 296-13737-1-ND | Dual Buffer/Driver with OD Output. 92 69 52 Flip-Flop with Clear and Preset. DSBGA 926952 
SN74LVC2GO7YZAR | 296-13737-2-ND |Dual Buffer/Driver with OD Output. 897.00/3,000 SN74LVC2G74YEPR | 296-14374-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74LVC2G07YZPR 296-23277-1-ND |Dual Buffer/Driver w/OD Output NEI 58 A433 Flip-Flop with Clear and Preset 8-DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC2GO7YZPR _|296-23277-2-ND |Dual Buffer/Driver w/OD Output NEW!...6-DSBGA 567.00/3,000 SN74LVC2G74YZAR | 296-14042-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74LVC2GO8DCTR | 296-13263-1-ND |Dual 2-Input Positive AND Gate. 2 36 ot Flip-Flop with Clear and Preset. DSBGA = 926952 
SN74LVC2GO8DCTR | 296-13263-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate. 468.00/3,000 SN74LVC2G74YZAR | 296-14042-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74LVC2GO8DCUR | 296-13264-1-ND |Dual 2-Input Positive AND Gate. A836 27 Flip-Flop with Clear and Preset 8-DSBGA 897.00/3,000 
SN74LVC2GO8DCUR | 296-13264-2-ND |Dual 2-Input Positive AND Gate. 468.00/3,000 SN74LVC2G74YZPR | 296-14375-1-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74LVC2GO08YEPR 296-16734-1-ND |Dual 2-Input Positive AND Gate . 92 160mm o2) Flip-Flop with Clear and Preset 58 44 33 
SN74LVC2GO8YEPR | 296-16734-2-ND |Dual 2-Input Positive AND Gate. 897.00/3,000 SN74LVC2G74YZPR | 296-14375-2-ND | Single Positive-Edge-Triggered D-Type 
SN74LVC2G08YZAR | 296-14036-1-ND |Dual 2-Input Positive AND Gate. 92 69 52 Flip-Flop with Clear and Preset 567.00/3,000 
SN74LVC2G08YZAR | 296-14036-2-ND | Dual 2-Input Positive AND Gate. 897.00/3,000 SN74LVC2G79DCTR | 296-17849-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered 
SN74LVC2G08YZPR | 296-14371-1-ND |Dual 2-Input Positive AND Gate. 58 44 33 D-Type Flip-Flop... 48.36.27 
SN74LVC2G08YZPR _|296-14371-2-ND |Dual 2-Input Positive AND Gate. 567.00/3,000 (Continued) 
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EXAS igi ° DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi Reel G b 
Te Digi-Key Price Each male Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC2G79DCTR | 296-17849-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC2GUO4DBVR | 296-13276-2-ND | Dual Inverter Gate 324.00/3,000 
D-Type Flip-Flop .. 468.00/3,000 SN74LVC2GUO4DCKR | 296-13277-1-ND | Dual Inverter Gate 43.3524 
SN74LVC2G79DCUR | 296-17254-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC2GUO4DCKR | 296-13277-2-ND | Dual Inverter Gate 336.00/3,000 
D-Type Flip-Flop 48.36.27 SN74LVC2GUO4YEAR | 296-13742-1-ND | Dual Inverter Gate 92 69 52 
SN74LVC2G79DCUR | 296-17254-2-ND | Dual Positive-Edg SN74LVC2GUO4YEAR | 296-13742-2-ND | Dual Inverter Gate 897.00/3,000 
D-Type Flip-Flop .. 468.00/3,000 SN74LVC2GU04YZAR | 296-13743-1-ND | Dual Inverter Gate 92 69 52 
SN74LVC2G79YEPR | 296-15982-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC2GUO4YZAR | 296-13743-2-ND | Dual Inverter Gate 897.00/3,000 
D-Type Flip-Flop .. 8-DSBGA 92 69.52 SN74LVC2GUO4YZPR_ | 296-14376-1-ND | Dual Inverter Gate 58.4433 
SN74LVC2G79YEPR — | 296-15982-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC2GU04YZPR | 296-14376-2-ND | Dual Inverter Gate..... 567.00/3,000 
D-Type Flip-Flop... 8-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC2T45DCTR | 296-16845-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dua 
SN74LVC2G79YZPR 296-15983-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggeret Bus Transceiver. 7D 54 41 
D-Type Flip-Flop... 8-DSBGA 584438 SN74LVC2T45DCTR | 296-16845-2-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply 
SN74LVC2G79YZPR 296-15983-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered Bus Transceiver. 702.00/3,000 
D-Type Flip-Flop....... 8-DSBGA 567.00/3,000 SN74LVC2T45DCUR | 296-17014-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply 
SN74LVC2G80DCTR — | 296-18810-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered Bus Transceiver. 72 54 °° AL 
D-Type Flip-Flop... AB 3627 SN74LVC2T45DCUR | 296-17014-2-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply 
SN74LVC2G80DCTR — | 296-18810-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered Bus Transceiver. 702.00/3,000 
D-Type Flip-Flop... 468.00/3,000 SN74LVC2T45YEPR | 296-17035-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply 
SN74LVC2G80DCUR ‘| 296-17083-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered Bus Transceiver. 84 70 56 
D-Type Flip-Flop AB 3627 SN74LVC2T45YZPR —_| 296-17036-1-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply 
SN74LVC2G80DCUR =| 296-17083-2-ND | Dual Positive-Edg: Bus Transceiver. 76 57 43 
D-Type Flip-Flop .. USB 468.00/3,000 SN74LVC2T45YZPR | 296-17036-2-ND | Tri-State Dual-Bit Dual Supply 
SN74LVC2G80YEPR —_ | 296-15984-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggered Bus Transceiver. 741 .00/3,000 
D-Type Flip-Flop ..... 8-DSBGA _.92_—69__—52 SN74LVC3GO4DCTR | 296-13278-1-ND | Triple Inverter Gate mw 
SN74LVC2G80YEPR — | 296-15984-2-ND | Dual Positive-Edge-Triggered SN74LVC3GO4DCTR | 296-13278-2-ND | Triple Inverter Gat 585.00/3,000 
D-Type Flip-Flop .. 8-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC3G04DCUR | 296-13279-1-ND | Triple Inverter Gat 60 45 34 
SN74LVC2G80YZPR | 296-15985-1-ND | Dual Positive-Edge-Triggere SN74LVC3GO4DCUR | 296-13279-2-ND | Triple Inverter Gat 585.00/3,000 
D-Type Flip-Flop... 8-DSBGA = 584433 SN74LVC3G04YEAR _| 296-14043-1-ND | Triple Inverter Gat 81 68 54 
SN7ALVG2GR0VZPR — [2oGal ba s2aND} Dual Posttive-Edge- Triggered SN74LVC3GO4YEAR | 296-14043-2-ND | Triple Inverter Gate 7053.0073,000 
D-Type Flip-Flop 8-DSBGA 267,00/8,000 SN74LVC3G04YZAR | 296-15710-1-ND | Triple Inverter Gat 81.68 54 
SN74LVC2G86DCTR | 296-13274-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. SM8 48 36 27 SN74LVC3GO4YZAR | 296-15710-2-ND | Triple Inverter Gat ” 4053.00/3,000 
SN74LVC2G86DCTR | 296-13274-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. SM8 468.00/3,000 SN74LVC3G04YZPR | 296-15110-1-ND | Triple Inverter Gat nm 54 A 
SN74LVC2G86DCUR | 296-13275-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. .US8 48 = 367 SN74LVC3G04YZPR | 296-15110-2-ND | Triple Inverter Gat ** 190'00/3,000 
SN74LVC2G86DCUR | 296-13275-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. .US8 468.00/3,000 SNTALVCSGORDCTR ASEH G2a0N EN Triple Inverter Butter : 
SN74LVC2G86YEAR _ | 296-13972-1-ND |Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 8-DSBGA 92 69 52 ied Open Drain Outputs. mh 2S oA 
SN74LVC2G86YEAR | 296-13972-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 8-DSBGA 897.00/3,000 errs : i : } : 
SN74LVC2GR6VEPR |296-18811-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 8-DSBGA 92 69 52 SNPALVGSGDEDCTR (Gh aay) Tipls Inverter Burier/Driver seu 
SN74LVC2G86YEPR | 296-18811-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 8-DSBGA 897.00/3,000 Su7aLveagosncuR | BEeMaee TREN Trivle Invorter Buffer/Driver sure 
SN74LVC2G86YZAR | 296-15709-1-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 8-DSBGA 92 69 52 ae Brannan Olibi a i me 
SN74LVC2G86YZAR _|296-15709-2-ND | Dual 2-Input Exclusive OR Gate. 897.00/3,000 epee : — 
SN74LVC2G125DCTR |296-12164-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate .. a 36 «27 SN7ALVGSBO6DGUR BSR Seana) (vile Vivarter Butter river ae 
SN74LVC2G125DCTR |296-12164-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 468.00/3,000 SN7aLvcagosveAR  (BeeHRROBEENEN Triple Invorter Butfer/Drive Bae 
SN74LVC2G125DCUR | 296-13265-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate A8 3627 taREORan Di ta 7 Hyer a-nsaca MateTaamnes ae 
SN74LVC2G125DCUR |296-13265-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 468.00/3,000 with Open Drain Outputs ‘ oo 8 
SN74LVC2G125YEAR |296-13738-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 92 69 | 52 SN74LVC3GO6YEAR | 296-15598-2-ND ioe Mehl thas HingneA aeaerenn 
SN74LVC2G125YEAR | 296-13738-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 897.00/3,000 SUTALVCIGUEYEPA— cee Trl in 7 5 7 aT ee 
SN74LVC2G125YZAR | 296-14037-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 92 69 52 arte a ba Out ee a-psaca (eto 
SN74LVC2G125YZAR | 296-14037-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 897.00/3,000 with Open Drain Qutputs ‘ : : : 
SN74LVC2G125YZPR |296-15109-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 58 44 | 33 SN7ALVC3GOBYEPR | 296-18814-2-ND | Triple Inverter Buffer/Driver 
SN74LVC2G125YZPR _|296-15109-2-ND |Tri-State Dual Bus Buffer Gate 567.00/3,000 suvaveacoevzen \BORRERREEEMEN Toe oe goraln Cutputs 8-DSBGA 1053.00/3,000 
SN74LVC2G126DCTR | 296-12554-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 4436. «7 ST ORSHIn SI OLIAE a-psaca [omc 
SN74LVC2G126DCTR | 296-12554-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 468.00/3,000 mp pu : : : 
SN74LVC2G126DCUR |296-12555-1-ND |Tri-State Dual Bus Buffer Gate 48 3627 SN7ALVC3GO6YZPR  SCAISIS AD] Triple inverter Butfer/Driver 
SN74LVC2G126DCUR |296-12555-2-ND |Tri-State Dual Bus Buffer Gate 468.00/3,000 with Open Drain Outputs 8-DSBGA 702.00/3,000 
SN74LVG2G126YEAR |296-15586-1-ND |Tri-State Dual Bus Buffer Gate 92 «4 69.CO2 SN74LVC3GO7DCTR | 296-13282-1-ND | Triple Butfer/Driver with OD Outp .SM8 60.4584 
SN74LVC2GT26YEAR |296-15586-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 897.00/3,000 ST eaLvoecoencun Benoa rece concer var wit OO Outt SMa =85:00/6,000) 
SN74LVC2G126YZAR | 296-14038-1-ND [Tri-State Dual Bus Buffer Gate 92 69.52 74LVC3GO7DCUR | 296-13283-1-ND | Triple Buffer/Driver with OD Output: US8 60 45.34 
SN74LVG2G126YZAR  |296-14038-2-ND |Tri-State Dual Bus Buffer Gate 897.00/3,000 SN74LVC3GO7DCUR | 296-13283-2-ND | Triple Buffer/Driver with OD Output US8 585.00/3,000 
SN74LVC2G126YZPR |296-15587-1-ND |Tri-State Dual Bus Butter Gate 58. 44|(33 SN74LVC3GO7YEAR | 296-14044-1-ND | Triple Butfer/Driver with OD Outputs.......8-DSBGA 81.6854 
SN74LVC2G126YZPR | 296-15587-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate 567.00/3,000 Se aVeleieeed pe oe ND nels euro on Suture per A 
SN74LVC2G132DCTR |296-17056-1-ND |Dual 2-Input NAND Gate 48 «36.27 ee aa ag. ipe Butter Driver wi utpu : : ; : 
SN74LV¢261320¢TR |296-17036-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate 468.00/3,000 SN74LVC3GO7YZAR | 296-15711-2-ND | Triple Buffer/Driver with OD Outputs......8-DSBGA 1053.00/3,000 
SN74LVC2G132DCUR |296-18802-1-ND | Dual 2-Input NAND Gate BB 3 SN74LVC3G14DCTR — | 296-13284-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter 60 A584 
SN74LVC2G132DCUR |296-18802-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate 468.00/3,000 SN74LVC3G14DCTR | 296-13284-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter 585.00/3,000 
SN74LVC2G132YEPR | 296-17729-1-ND | Dual 2-Input NAND Gate 92. 69 52 erection paps noe Schinit 1eaget verter 60 seen a 
= ou a a -2- riple Schmitt-Trigger Inverter 00/3, 
SNA CRG Ie YEER Peg ey oud oat MAND Gale eee SN7ALVC3G14YEAR | 296-14045-1-ND [Triple Schmitt-Trigger Inverter 8168 5A 
SN74LVC2G132YZPR |296-17504-2-ND | Dual 2-Input NAND Gate...... 624.00/3,000 SN74LVC3G14YEAR — | 296-14045-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter -DSBGA 1053.00/3,000 
SN74LVC2G157DCTR |296-13266-1-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux 8-SSOP 48 36 .27 SN74LVC3G14YEPR | 296-18816-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter 8-DSBGA = 816854 
SN74LVC2G157DCTR | 296-13266-2-ND |Single 2-1 Line Data Selector/Mux. -SSOP 468.00/3,000 SE pci eae BBN ND Triple Sent Teget Mnverat eoseGe Be Oe OOM) 
SN74LVC2G157DCUR |296-12605-1-ND |Single 2-1 Line Data Selector/Mux. USS 53 42 32 pee aaan | Lire schmitt: Trigger inverter ‘ : : ; 
SN74LVC2G157DCUR |296-12605-2-ND single 2-1 Line Data Selector/Mux. “USB 426.00/3,000 SN74LVC3G14YZPR__| 296-18817-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Inverter 8-DSBGA 702.00/3,000 
SN74LVC2G157YEAR | 296-13971-1-ND |Single 2-1 Line Data Selector/Mux. 8-DSBGA 92 69 52 SN74LVC3G17DCTR | 296-16915-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Buffe SM8 604584 
SN74LVC2G157YEAR | 296-13971-2-ND |Single 2-1 Line Data Selector/Mux. 8-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC3G17DCTR | 296-16915-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Burfe SM8 585.00/3,000 
SN74LVC2G157YEPR | 296-17997-1-ND |Single 2-1 Line Data Selector/Mux. 8-DSBGA 92 69 52 See ote 206, 88 eNO aoe cohnat Tngoey Bute tee 60 ene Gane 
SN74LVC2G157YEPR | 296-17997-2-ND |Single 2-1 Line Data Selector/Mux. 8-DSBGA 897.00/3,000 BeeLe aes Triple Schmitt-Trigger Butte 00/3) 
SN74LVC2G157YZAR |296-15708-1-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux DSBGA 92 69 52 SN74LVC3G17YZPR__ | 296-18819-1-ND | Triple Schmitt-Trigger Buffe! DSBGA 72ST 
SN74LVC2G157YZAR | 296-15708-2-ND |Single 2-1 Line Data Selector/Mux. 8-DSBGA 897.00/3,000 SN74LVC3G17YZPR — | 296-18819-2-ND | Triple Schmitt-Trigger Buffel -DSBGA 702.00/3,000 
SN74LVC2G157YZPR | 296-18804-1-ND | Single 2-1 Line Data Selector/Mux. 8-DSBGA 58 44 33 SN74LVC3G34DCTR | 296-13285-1-ND | Triple Buffer Gate. SMB 604534 
SN74LVC2G157YZPR _|296-18804-2-ND |Single 2-1 Line Data Selector/Mux. 567.00/3,000 SN74LVC3G34DCTR | 296-13285-2-ND | Triple Buffer Gate. SMB 585.00/3,000 
SN74LVC2G240DCTR | 296-15588-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 50.3829 SN74LVC3G34DCUR | 296-13286-1-ND | Triple Buffer Gate. use 50408 
SN74LVC2G240DCTR | 296-15588-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 489.00/3,000 SN74LVC3G34DCUR | 296-13286-2-ND | Triple Buffer Gate. US8 402.00/3,000 
SN74LVC2G240DCUR | 296-13739-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. at) SN74LVC3G34YEAR — | 296-14046-1-ND | Triple Buffer Gate. -DSBGA = 81684 
SN74LVC2G240DCUR | 296-13739-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 507.00/3,000 SN74LVC3G34YEAR | 296-14046-2-ND | Triple Buffer Gate. -DSBGA 1053.00/3,000 
SN74LVC2G240YEAR | 296-15589-1-ND [Tri-State Dual Buffer/Driver. 92 69 52 SN74LVC3G34YZPR | 296-15111-1-ND | Triple Buffer Gate. 72 54 At 
SN74LVC2G240YEAR |296-15589-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 897.00/3,000 SN74LVC3G34YZPR | 296-15111-2-ND | Triple Buffer Gate. 702.00/3,000 
SN74LVC2G240YEPR | 296-18806-1-ND |Tri-State Dual Buffer/Driver. 92 69 52 SN74LVC3GU04DCTR_| 296-18820-1-ND | Triple Inverter Gat “SSOP 8060 
SN74LVC2G240YEPR | 296-18806-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 897.00/3,000 SN74LVC3GU04DCTR | 296-18820-2-ND | Triple Inverter Gat -SSOP 780.00/3,000 
SN74LVC2G240YZAR | 296-15590-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 92 69 52 SN74LVC3GUO4DCUR | 296-18821-1-ND | Triple Inverter Gat 80 60 45 
SN74LVC2G240YZAR | 296-15590-2-ND [Tri-State Dual Buffer/Driver. 897.00/3,000 SN74LVC3GUO4DCUR | 296-18821-2-ND | Triple Inverter Gat 780.00/3,000 
SN74LVC2G240YZPR | 296-18807-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 58 A488 SN74LVC3GUO4YEPR | 296-16823-1-ND | Triple Inverter Gat 81 6854 
SN74LVC2G240YZPR | 296-18807-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 567.00/3,000 SN74LVC3GUO4YEPR _| 296-16823-2-ND | Triple Inverter Gat -DSBGA 1053.00/3,000 
SN74LVC2G241DCTR |296-11935-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 50 382 SN74LVC3GU04YZPR | 296-16824-1-ND | Triple Inverter Gat 72 54 At 
SN74LVC2G241DCTR |296-11935-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 489.00/3,000 SN74LVC3GU04YZPR_ | 296-16824-2-ND | Triple Inverter Gat -DSBGA 702.00/3,000 
SN74LVC2G241DCUR |296-11936-1-ND [Tri-State Dual Buffer/Driver. 5239 30 SN74LVC8T245DBR | 296-21065-1-ND | Tri-State 8-Bit Dua 
SN74LVC2G241DCUR |296-11936-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 507.00/3,000 Transceiver... 1.05 88 .70 
SN74LVC2G241YEAR | 296-15591-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 92 69 52 SN74LVC8T245DBR | 296-21065-2-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
SN74LVC2G241YEAR | 296-15591-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 897.00/3,000 Transceiver... 932.00/2,000 
SN74LVC2G241YEPR | 296-15854-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 92 69 52 SN74LVCBT245DBOR | 296-23279-1-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
SN74LVC2G241YEPR | 296-15854-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 897.00/3,000 Transceiver NEWI.................. 1.05 88 70 
SN74LVC2G241YZAR | 296-15592-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 2 469 «CD SN74LVC8T245DBQR_| 296-23279-2-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
SN74LVC2G241YZAR | 296-15592-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 897.00/3,000 Transceiver NEW... 1137.50/2,500 
SN74LVC2G241YZPR | 296-15855-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 5844 SN74LVC8T245DGVR_ | 296-19287-1-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
SN74LVC2G241YZPR_ | 296-15855-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver. 567.00/3,000 Transceiver... 1.05 88 70 
SN74LVC2GU04DBVR_|296-13276-1-ND [Dual Inverter Gate a 82 2 
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EXAS i re'3) ° DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
Lol Digi-Key Price Each UelE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. if 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC8T245DGVR | 296-19287-2-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus SN74LVCO8AD 296-1697-5-ND Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SOIG 433524 
Transceiver... 932.00/2,000 SN74LVCO8ADR 296-1697-1-ND Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SOIG 43852 
SN74LVC8T245DWR | 296-23280-1-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus SN74LVCO8ADR 296-1697-2-ND Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SOIC 280.00/2,500 
Transceiver NEWS......... 1.05 88 70 SN74LVCO8ADBR 296-1220-1-ND Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SSOP 49.4027 
SN74LVC8T245DWR — |296-23280-2-ND |Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus SN74LVCO8ADBR 296-1220-2-ND [Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-SSOP 270.00/2,000 
Transceiver NEW... 932.00/2,000 SN74LVCO8AMPWREP |296-22330-1-ND [Quad 2-In. Positive AND Gate NEWE....14-TSSOP 90 68 51 
SN74LVCBT245RHLR | 296-18595-1-ND ] Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus SN74LVCO8AMPWREP | 296-22330-2-ND | Quad 2-In. Positive AND Gate NEW... 14-TSSOP 598.00/2,000 
Transceiver... Tir 8878 SN74LVCO8APWR 296-1221-1-ND Quad 2-Input Positive AND Gate 14-TSSOP 473826 
SN74LVC8T245RHLR | 296-18595-2-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus SN74LVCO8APWR 296-1221-2-ND Quad 2-Input Positive AND Gate 14-TSSOP 260.00/2,000 
Transceive 519.00/1,000 SN74LVCO8AQDREP _ | 296-22331-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate NI 14-SOIC 886650 
SN74LVC8T245PWR — )296-18593-1-ND testa 8-Bi Mb RE. Oe SN74LVCOBAQDREP  |296-22331-2-ND |Quad 2-Input Positive AND Gate NEWT... 14-SOIC 715.00/2,500 
renee hee: : EDM SN74LVCO8AQPWREP | 296-22332-1-ND |Quad 2-In. Positive AND Gate NEW!....14-TSSOP 88 ~= 66S «50 
SN74LVC8T245PWR | 296-18593-2-ND |Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus SN74LVCO8AQPWREP | 296-22332-2-ND |Quad 2-In. Positive AND Gate MEW..... 14-TSSOP 586.00/2,000 
Transceive 1890.00/2,000 SN74LVCO8AQPWRQ1 |296-21812-1-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 14-TSSOP 44.8627 
SN74LVC16T245DGGR | 296-20631-1-ND iar State 16-bit Dual Supply Bus 4em. i) ER SN74LVCO8AQPWROQ1 |296-21812-2-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. .14-TSSOP 246.00/2,000 
‘ : : : SN74LVCO8ARGYR | 296-13959-1-ND |Quad 2-Input Positive AND Gate. 50.38 =—.29 
SN7A4LVC16T245DGGR |296-20631-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74LVCOBARGYR | 296-13959-2-ND |Quad 2-Input Positive AND Gate. 168.00/1,000 
Transceive 1950.00/2,000 SN74LVC10AD 296-8443-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate 4536 27 
SN7ALVC16T245DGVR |296-21052-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74LVC10ADBR 296-8444-1-ND Triple 3-Input NAND Gate 45 36 27 
Transceive 8-TVSOP 1.88 1.50 1.13 SN74LVC10ADBR 296-8444-2-ND [Triple 3-Input NAND Gate 252.00/2,000 
SN74LVC16T245DGVR | 296-21052-2-ND | Tri-State 16- Shi - - 
Transcaer:. 48-TVSOP 4950.00/2,000 74LVC1OAPWR 296-8445-1-ND Triple 3-Input NAND Gate 14-TSSOP 45867 
SN74LVC16T245DLR | 296-21993-1-ND Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74LVC10APWR 296-8445-2-ND_| Triple 3-Input NAND Gate .14-TSSOP 252.00/2,000 
Transcahve 188 150 1.43 SN74LVCIOARGYR | 296-13960-1-ND |Triple 3-Input NAND Gate 14-0FN 66 50 38 
SAL VTOTTDLR ROOST] Sit 34 Ou Sips Ee Ue eee 
ranscelver. il Ft rT j 
SN74LVC16T245GQLR |296-21053-1-ND |Tri-State 16-3; SN74LVC14ADR 296-1699-1-ND Hex Schmitt-Trigger Inverte 14S0IC 4385S 
Tame vo oo a meer 
SN74LVC16T245GQLR |296-21053-2-ND |Tri-State 16-Bit Dual Supply B regee- 1+ Z ‘ : ; ; 
— ssoonow | Saosin [caine (ecima rok vide a 7 
SN74LVC16T245Z0LR |296-21054-1-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus Us Moca lex Schmitt-Trigger Inverte Bib! i : f 
‘Tanseelver .. 48-VFBGA 2.00 160 1.20 SN74LVCI4ADGVR | 296-8464-2-ND [Hex Schmitt-Trigger Inverter. -14-1VSOP 232.00/2,000 
SN74LVC16T245ZQLR |296-21054-2-ND | Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus SN74LVC14APWR 296-1224-1-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter .. . 14-TSSOP AT 38 26 
Transbever....... 48-VFBGA 1040.00/1,000 SN74LVC14APWR 296-1224-2-ND_ Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TSSOP 260.00/2,000 
SN74LVCOOAD 296-1694-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 49 40 27 SN74LVC14AQDREP — | 296-19596-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14-SOIC 88 66 .50 
SN74LVCOOADR 296-1694-1-NO Quad 2-Input NAND Gate “FASOIG A335 DA SN74LVC14AQDREP __|296-19596-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter. 14-SOIC 715.00/2,500 
SN74LVCOOADR 296-1694-2-ND |Quad 2-Input NAND Gate 14-SOIC 280.00/2,500 SN74LVC14AQDRG4Q1 | 296-23270-1-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter NEW! 14-SOIC 44. 36027 
SN74LVCOOADBR 296-8430-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-SSOP AQ 40 27 SN74LVC14AQDRG4Q1 | 296-23270-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter NEW! 14-SOIC 297.50/2,500 
SN74LVCOOADBR 296-8430-2-ND |Quad 2-Input NAND Gate 14-SSOP 270.00/2,000 SN74LVC14AQPWREP | 296-20666-1-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter .. .14-TSSOP 88 66 50 
SN74LVCOOAMPWREP |296-22322-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate NEW: 4-TSSOP 90 68 St SN74LVC14AQPWREP | 296-20666-2-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverte .14-TSSOP 586.00/2,000 
SN74LVCOOAMPWREP |296-22322-2-ND |Quad 2-Input NAND Gate NEW: #-TSS0P 598.00/2,000 SN74LVC14ARGYR 296-13965-1-ND |Hex Schmitt-Trigger Inverter ... ..14-QFN noe) 39 30 
SN74LVCOOAPWR 296-1216-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 4-TSSOP AT 3826 SN74LVCI4ARGYR | 296-13965-2-ND [Hex Schmitt-Trigger Inverter 14-OFN 173.00/1,000 
SN74LVCOOAPWR 296-1216-2-ND_ | Quad 2-Input NAND Gate 4-TSSOP 260.00/2,000 SN74LVC32AD 296-1235-5-ND Quad 2-Input OR Gate... 14-SOIG 494027 
SN74LVCOOAQDREP | 296-22323-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate NEW: 14-S0IC 88 ~=.66~——«50 SN74LVC32ADR 296-1235-1-ND Quad 2-Input OR Gat 14-SOIG 43 «852A 
SN74LVCOOAQDREP —_|296-22323-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate NEW: .14-SOIC 715.00/2,500 SN74LVC32ADR 296-1235-2-ND Quad 2-Input OR Gat 14-SOIC 280.00/2,500 
SN74LVCOOAQPWREP |296-22324-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate NEW! 4-TSSOP 88 66 50 SN74LVC32ADBR 296-1234-1-ND__|Quad 2-Input OR Gate... 14-SSOP_ 494027 
SN74LVCOOAQPWREP |296-22324-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate NEW! 4-TSSOP 586.00/2,000 SN74LVC32ADBR 296-1234-2-ND Quad 2-Input OR Gate. 14-SSOP 270.00/2,000 
SN74LVCOOARGYR | 296-13954-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-0FN 52,3930 SN74LVC32AMDREP | 296-22361-1-ND | Quad 2-Input OR Gate NEW! 14-SOIG 926952 
SN74LVCOOARGYR — | 296-13954-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 14-QFN 172.00/1,000 SN74LVC32AMDREP | 296-22361-2-ND |Quad 2-Input OR Gate NEW! 14-SOIC 747.50/2,500 
SN74LVCO2AD 296-8433-5-ND _| Quad 2-Input NOR Gate. 14-S0IC 494027 SN74LVC32AMPWREP | 296-22362-1-ND |Quad 2-Input OR Gate NEW! 14-TSSOP 1.44 1.20 96 
SN74LVCO2ADR 296-8433-1-ND Quad 2-Input NOR Gate. {asoic 49 ~ «40 ~ +27 SN74LVC32AMPWREP | 296-22362-2-ND |Quad 2-Input OR Gate NEW! .14-TSSOP 1276.00/2,000 
SN74LVCO2ADR 296-8433-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 14-SOIC 320.00/2,500 SN74LVC32APWR 296-1236-1-ND |Quad 2-Input OR Gate... .14-TSSOP 47388 
SN74LVCO2ADBR 296-8432-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 14-SSOP 514129 SN74LVC32APWR 296-1236-2-ND Quad 2-Input OR Gate... .14-TSSOP 260.00/2,000 
SN74LVCO2ADBR 296-8432-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 14-SSOP 280.00/2,000 SN74LVC32AQDREP | 296-22363-1-ND | Quad 2-Input OR Gate NEW! 14-S0I0 = 88—s6BSCSO 
SN74LVCO2AMPWREP |296-22325-1-ND [Quad 2-Input NOR Gate NE 4-TSSOP_ 96 7254 SN74LVC32AQDREP | 296-22363-2-ND |Quad 2-Input OR Gate NEW! 14-SOIC 715.00/2,500 
SN74LVCO2AMPWREP |296-22325-2-ND |Quad 2-Input NOR Gate NEW!. 638.00/2,000 SN74LVC32AQPWREP | 296-18127-1-ND |Quad 2-Input OR Gate NEW! 14-TSSOP 88 6650 
SN74LVCO2APWR 296-8434-1-ND Quad 2-Input NOR Gate. 40 32 24 SN74LVC32AQPWREP |296-18127-2-ND |Quad 2-Input OR Gate NEW! -14-TSSOP 586.00/2,000 
Sa ae eae EEE NDE ee input NOR rae 4 CE SN74LVC32ARGYR | 296-13819-1-ND | Quad 2-Input OR Gate.. 4-0FN 50 38 29 
-13955-1-ND | Quad 2-Inpui ate . : ‘ : SN74LVC32ARGYR | 296-13819-2-ND | Quad 2-Input OR Gat 4-QFN 166.00/1,000 
SN74LVCO2ARGYR _|296-13955-2-ND |Quad 2-Input NOR Gate. 200.00/1,000 SN74LVC74AD 296-1240-5-ND_ | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-S0I0 49 «4.40 «27 
SN74LVCO4AD 296-1218-5-ND [Hex Inverter a 35 24 SN74LVC74ADR 296-1240-1-ND [Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 49.4027 
eo radar cone eat Hes lave A3 anna sae SN74LVC74ADR 296-1240-2-ND Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-SOIC 320.00/2,500 
-1218-2- .00/2, SN74LVC74ADBR 296-1239-1-ND Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-SSOP 49 «4027 
SN74LVGO4ADBR 296-1217-1-ND | Hex Inverter 49 40 22 SN74LVC74ADBR 296-1239-2-ND |Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-SSOP 270.00/2,000 
ST aVGGnETH eae eae a 2 SN74LVC74AMPWREP | 296-22378-1-ND |Tri-State Dual D-Type F/F NET 14-TSSOP 92 «6952 
-8435-1- : ’ : SN74LVC74AMPWREP | 296-22378-2-ND [Tri-State Dual D-Type F/F NEI .14-TSSOP 612.00/2,000 
Se AL VCOAABH ee a event re Buea SN74LVC74APWR —_|296-1241-1-ND_ [Tri-State Dual D-Type Flip-Flop “141SSOP.49.~«40 SCT 
SATAIVCOAAPIE POR COMBI tee Inverter sya SN74LVC74APWR 296-1241-2-ND_ Tri-State Dual D-Type Flip-Flop .14-TSSOP 270.00/2,000 
er fe SN74LVC74AQDREP | 296-22379-1-ND [Tri-State Dual D-Type F/F NEI 14-SOIC 88 = 66S 
SN74LVCO4AQDREP _|296-18126-1-ND |Hex Inverter 88 66 50 : 
SN74LVC74AQDREP | 296-22379-2-ND [Tri-State Dual D-Type F/F NEI 14-SOIC 715.00/2,500 
SN74LVCO4AQDREP — )296-18126-2-ND | Hex Inverter 715.00/2,500 SN74LVC74AQPWREP | 296-22380-1-ND |Tri-State Dual D-Type F/F NE! .14-TSSOP_ 483627 
SOC ATEN es (Geeaa acetic inverter MEW BD stan SN74LVC74AQPWREP |296-22380-2-ND | Tri-State Dual D-Type F/F NEI “T4-TSSOP 320.0072,000 
SN74LVCOAARGYR  |296-13956-1.ND [Hex Inverter ‘ Wie os a SN74LVC74AQPWRQ1 | 296-17492-1-ND Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-TSSOP 443627 
SN74LVCO4ARGYR — |296-13956-2-ND [Hex Inverter 140FN _-178.00/1,000 SN74LVC74AQPWRQ1 | 296-17492-2-ND Tri-State Dual D-Type Flip-Flop .14-TSSOP 246.00/2,000 
SN7ALVCOBAD PaREEReSTNN Hox I a en ap SN74LVC74ARGYR | 296-13977-1-ND [Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 4-0FN 60 45 34 
ONAL VCO CADER pees TRAM Hee Nee BRR DeP at a z by enon SN74LVC74ARGYR | 296-13977-2-ND |Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 4-QFN 200.00/1,000 
Auaegebl Saeui : ‘ ; SN74LVC86AD 296-8561-5-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-S0IC = .49~=—40—S 7 
SN74LVCO6ADBR 296-14399-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 224.00/2,000 : 
eee nea SN74LVC86ADBR 296-8562-1-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-SSOP 49 «40.27 
SN74LVCO6ADR 296-14905-1-ND |Hex Inverter Buffer/Driver with OD AQ 40.27 ; 
-44905-2- sveriah SN74LVC86ADBR 296-8562-2-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-SSOP 270.00/2,000 
SN74LVCO6ADR 296-14905-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 320.00/2,500 : 
eee a SN74LVC86ADR 296-14915-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14-SOIG 9.494027 
SN74LVCOBADGVR 296-8436-1-ND Hex Inverter Buffer/Driver with OD A234 25 SN74LVC86ADR 96-14915-2-ND | Quad 2-Inout Exclusive OR Gat 44-S0IC 320.00/2,500 
SN74LVCO6ADGVR | 296-8436-2-ND_|Hex Inverter Buffer/Driver with OD 232.00/2,000 Mad 2s NAUREAGIUSIe irae: Bue 
SN74LVCO6AMDREP | 296-22327-1-ND |Hex Inverter Buffer/Driver w/OD NEW! 2. 68 2 SN74LVCB6AMDREP | 296-22381-1-ND /Quad 2-In. Exclusive OR Gate NE' 14-S0IC 92692 
SN74LVCOGAMDREP | 296-22327-2-ND |Hex Inverter Buffer/Driver w/OD NEW... 747.50/2,500 SN74LVC86AMDREP | 296-22381-2-ND | Quad 2-In. Exclusive OR Gate NEI 14-SOIC 747.50/2,500 
SN74LVCO6APWR 296-8437-1-ND_|Hex Inverter Buffer/Driver with OD 49 40 2 SralveeeabWe Bei cla Sie peiuete OB ae ated 43 mv ane 
5 OA F F ~ -2- juad 2-Input Exclusive ate .. .14- : 
Seeitvoocanera BREE CEE eer ater er wn cere SN74LVCB6AQDREP _ |296-22382-1-ND |Quad 2-In. Exclusive OR Gate NE! 14-S0IC 88.6650 
SN74LVCOBARGYR 996-13957-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 200.00/1,000 SN74LVC86AQDREP =| 296-22382-2-ND | Quad 2-In. Exclusive OR Gate NEI 14-SOIC 715.00/2,500 
SN74LVCO7AD 996-8441-5-ND_ |Hex Buffer/Driver with OD.. 49 «44087 SN74LVC8GAQPWREP | 296-22383-1-ND |Quad 2-In. Exclusive OR Gate NEW!....14-TSSOP 886650 
SN74LVCO7ADR 296-8441-1-ND_|Hex Buffer/Driver with OD 49 40 27 SN74LVC8GAQPWREP | 296-22383-2-ND | Quad 2-In. Exclusive OR Gate MEW..... 14-TSSOP 586.00/2,000 
SN74LVCO7ADR 906-8441-2-ND [Hex Buffer/Driver with 0 320.00/2,500 SN74LVC86ARGYR | 296-13978-1-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 5o A238 
SN74LVCO7ADBR 96-8439-1-ND | Hex Buffer/Driver with O} BOA! SN74LVCB6ARGYR __|296-13978-2-ND | Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 186.00/1,000 
SN74LVCO7ADBR 296-8439-2-ND Hex Buffer/Driver with O} 280.00/2,000 SN74LVC112AD 296-8449-5-ND Dual Neg-Edge-Trig JK 
SN74LVCO7ADGVR 296-8440-1-ND | Hex Buffer/Driver with O1 42 poameeo Flip-Flop with Clear/Preset. 12 54 41 
SN74LVCO7ADGVR _|296-8440-2-ND [Hex Buffer/Driver with OD.. 232.00/2,000 SN74LVC112ADR 296-8449-1-ND Dual Neg-Edge-Trig Jk 
SN74LVCO7AIPWREP | 296-22328-1-ND Hex Buffer/Driver with OD NEW! 68 51 39 Flip-Flop with Clear/Preset c2 SA Al 
SN74LVCO7AIPWREP_ | 296-22328-2-ND |Hex Buffer/Driver with OD NEW! 452.00/2,000 SN74LVC112ADR 296-8449-2-ND Dual Neg-Edge-Trig JK 
SN74LVCO7AMPWREP |296-22329-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD NEW! 4-TSSOP 1.44 1.20 96 Flip-Flop with Clear/Preset 585.00/2,500 
SN74LVCO7AMPWREP |296-22329-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD NEW! 4-TSSOP 1276.00/2,000 SN74LVCTI2ADBR | 296-8447-1-ND [Dual Neg-Edge-Trig JK 
SN74LVCO7APWR 296-8442-1-ND_|Hex Buffer/Driver with OD.. 4-TSSOP_ 494027 Flip-Flop with Clear/Preset i 
SN74LVCO7APWR 296-8442-2-ND _|Hex Buffer/Driver with O| 270.00/2,000 SN74LVC112ADBR | 296-8447-2-ND [Dual Neg-Edge-Trig JK 
SN74LVCO7AQPWRQ1 |296-20707-1-ND |Hex Buffer/Driver with OI ay a6) 27, Flip-Flop with Clear/Preset. 478.00/2,000 
SN74LVCO7AQPWRQ1 |296-20707-2-ND | Hex Buffer/Driver with 0 246.00/2,000 SN74LVC112ADGVR | 296-8448-1-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK 
SN74LVCO7ARGYR 296-13958-1-ND | Hex Buffer/Driver with O1 -60 45 34 Flip-Flop with Clear/Preset. 12 54 AL 
SN74LVCO7ARGYR | 296-13958-2-ND |Hex Buffer/Driver with OD.. 200.00/1,000 (Continued) 
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EXAS i i@ ° DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
pls Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVCTI2ADGVR | 296-8448-2-ND [Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVG244ARGYR | 296-13967-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 226.00/1,000 
Flip-Flop with Clear/Preset......c.c0- 16-TVSOP 478.00/2,000 SN74LVG244AZQNR | 296-19878-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-BGA 68 51 .39 
SN74LVC112APWR | 296-8450-1-ND__ | Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVG244AZ0NR | 296-19878-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-BGA 226.00/1,000 
Flip-Flop with Clear/Preset..............0.. 16-TSSOP We 54 At SN74LVC245ADBR 296-1231-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SSOP 255 44 33 
SN74LVC112APWR | 296-8450-2-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK SN74LVC245ADBR _| 296-1231-2-ND [Tri-State Octal Bus Transceive 20-SSOP 308.00/2,000 
Flip-Flop with Clear/Prese 6-TSSOP 478.00/2,000 SN74LVC245ADGVR | 296-8502-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver -20-1VSOP 66 CSSC 
SN74LVC125AD 296-8453-5-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gai 148010 504128 SN74LVG245ADGVR | 296-8502-2-ND Tri-State Octal Bus Transceive .20-TVSOP 438.00/2,000 
SN74LVC125ADR 296-8453-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-8010 504128 SN74LVC245ADW —-| 296-1232-5-ND Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOIG 55 = 44S33 
SN74LVC125ADR 296-8453-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat .14-SOIC 327.50/2,500 SN74LVG245ADWR | 296-1232-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOIG 55 4483 
SN74LVC125ADBR — | 296-8452-1-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-SSOP 4536 SN74LVC245ADWR | 296-1232-2-ND [Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOIC 308.00/2,000 
SN7ALVGIZ5ADBR __[EUbseeozecvbym| Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 14-S50P eoZ 002 000 SN74LVC245AGQNR | 296-12098-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceive "20-BGA 75 «6350 
SN74LVC125AIPWREP | 296-22333-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate NEW!...14-TSSOP 806045 SN74LVG245AGQNR — | 296-12098-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceive .20-BGA 333.00/1,000 
SN74LVC125AIPWREP | 296-22333-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate NEW!... 14-TSSOP 532.00/2,000 SN74LVC245AIPWREP | 296-22354-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver NEW!..20-TSSOP 1.02 85 68 
SN74LVC125AMDREP | 296-21813-1-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gate. -14-SOIG 1.25 1.00.75 SN74LVC245AIPWREP | 296-22354-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver NEW!...20-TSSOP 904.00/2,000 
SN74LVC125AMDREP | 296-21813-2-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gat -14-SOIC 1600.00/2,500 SN74LVC245AN 296-8503-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceive 20-Dip 60 45 (34 
STERN _ TEE Sea eg State und Bus Buffer Gate. oO ee seit ait SN74LVC245ANSR _ [296-13632-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceivel -20-S0P 605 
-13234-2- E “ 14 00/2, SN74LVC245ANSR | 296-13632-2-ND |Tri-State Octal Bus Transcei .20-SOP 400.00/2,000 
SN7A4LVC125APWR | 296-1222-1-ND_ Tri-State Quad Bus Buffer Gat 4TSSOP 50a 28 SN74LVC245APWR — |296-1283-1-ND [Tri-State Octal Bus Transceive .20-TSSOP 58 i 35 
SN7A4LVC125APWR | 296-1222-2-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 4-TSSOP 278.00/2,000 SN74LVC245APWR | 296-1233-2-ND [Tri-State Octal Bus Transceiver .20-TSSOP 324.00/2,000 
SN74LVC125AQPWRQ1| 296-23268-1-ND | Tri-St. Quad Bus Buffer Gate NE 4-TSSOP 534332 SN74LVC245ARGYR — |296-13968-1-ND [Tri-State Octal Bus Transceive OOFN 68 51. 39 
SN74LVC125AQPWRQH| 296-23268-2-ND | Tri-St. Quad Bus Buffer Gate NEWI...... 14-TSSOP 296.00/2,000 SN74LVG245ARGYR — EGEIROGREPENUN Tri-State Octal Bus Transcelve c-OFN POGOAIOOD 
SN74LVC125ARGYR | 296-13961-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 14-0FN 66.5038 O1D1 BA +t f i equ 
: SN74LVC245AZQNR =| 296-21215-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceive! . 20-BGA we 54 °° Al 
SN74LVC125ARGYR | 296-13961-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-OFN 219.00/1,000 SN74LVC245AZ0NR  |296-21215-2-ND [Tri-State Octal Bus Transceive 20-BGA 239.00/1,000 
SN74LVC126AD 296-8457-5-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-S0IG 453627 Werainae + i er ae 
' SN74LVG257AD 296-8504-5-ND Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux.......16-SOIG 56 42 .32 
SN74LVC126ADR 296-8457-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer Gat 14-S0IG 45 3627 es 7 7 a 
i SN74LVG257ADBR __|296-12903-1-ND [Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux......16-SSOP_ 56.4232 
SN74LVC126ADR 296-8457-2-ND_|Tri-State Quad Bus Buffer Gate... .14-SOIC 305.00/2,500 ‘ 
: SN74LVCG257ADBR _|296-12903-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux...... 16-SSOP 372.00/2,000 
SN7ALVGI2GADBR = BOGRBA SES IRN D I Tri-State Quad Bus Butter Gate... 14-580? Reon SN74LVC257ADR  |296-8504-1-ND Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux.....16-SOIC 60 45 34 
SN74LVC126ADBR | 296-8455-2-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 252.00/2,000 ey Hi : : , ; : 
I SN74LVG257ADR 296-8504-2-ND_ |Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux....... 16-SOIC 487.50/2,500 
SN74LVC126ADGVR | 296-8456-1-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 48.3627 SN74LVCOS7AMPWREP: [DURSONECRPNIM Tri-State Guat 2-1 Date 
SN74LVC126ADGVR | 296-8456-2-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 320.00/2,000 Salento Mix NEWT 4e-TSs0P MRC COMEICmETEe 
SN74LVC126ANSR | 296-13701-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat A536 27 ° —— g : : 
SN74LVC126ANSR | 296-13701-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 252.00/2,000 SNTALVG2S7AMPWREP (EG ooaeau Tit State Quad 21 Line Data 
Pear if elector/Mux NEWE............ .16-TSSOP 2288.00/2,000 
SN74LVC126APWR | 296-8458-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 50 41 SN74LVCO57APWR | BORGEDREINIGIM Tite Stcte uaa 2-1 Date Selecto/Niioc  16-TSS0p (Ameo Mmmm) lalate 
SN74LVC126APWR | 296-8458-2-ND_ Tri-State Quad Bus Buffer Gat 278.00/2,000 esters a Sona seems vonage : : : 
gener 7 SN74LVG257APWR — |296-8506-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux.... 16-TSSOP 232.00/2,000 
SN74LVC126ARGYR | 296-13962-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gat 66 50 38 SNTALVGOETANDREP. (SGCERAESEUN Tiisicte Gued 271 b 
SN74LVC126ARGYR _ | 296-13962-2-ND |Tri-State Quad Bus Buffer Gat 219,00/1,000 a leeaulileg Sar tox eRe 1e-solc MCMC Heen 
SN74LVC138AD 296-8459-5-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu 45 «367 sa eeeitnie = : 2 : 
SN74LVC138ADBR | 296-8460-1-ND__|3-to-8 Line Decoder/Demu: 45 3627 SN74LVC257AQDREP )296-22356-2-ND Lae tte seSh dap eioean 
SN74LVC138ADBR | 296-8460-2-ND_|3-to-8 Line Decoder/D 252.00/2,000 Bsssoscesen i 50/2, 
SN74LVCISBADGVR  [BOREIREBEEPIDM 3to-8 Ling Decoder/Demnu Faget z2000 SN74LVC257AQDRQ1 |296-18658-1-ND [Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux.....16-SOIC 88 71 .53 
SN74LVC138ADGVR | 296-13235-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu 278.00/2,000 Se GOSSARD RED aerate oe ae 4 mee Selector/Mux........ 16-SOIC 595.00/2,500 
SN74LVCT38ADR 296-14906-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu 4536.7 RESTA g 7 
SN74LVC138ADR 296-14906-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu 305.00/2,500 Selector/Mux NEW...» 16-TSSOP 1.26 1.05 84 
SN74LVC138AGQNR | 296-12096-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux 75 63 50 SN74LVC257AQPWREP | 296-22357-2-ND |Tri-State Quad 2-1 Data 
SN74LVC138AGQNR | 296-12096-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu: 333.00/1,000 Selector/Mux NE -16-TSSOP 1118.00/2,000 
Suacianrin (ee ears ie Oncter oo eee Rm 
SN74LVCT3BAPWR | 296-1223-2-ND_|3-to-8 Line Decoder/Demu: 252.00/2,000 -13969-2-ND Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux i 00/1, 
SN74LVC138AQDREP | 296-22334-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux NEW! 81 6854 SN74LVC373ADBR__|296-1237-1-ND_|Tri-State Octal Transp. O-SSOP 48 3627 
SN74LVC138AQDREP | 296-22334-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux NEW! 877.50/2,500 SN74LVC373ADBR | 296-1237-2-ND | Tri-State Octal Transp. 20-SSOP 320.00/2,000 
SN74LVC138AQDRQ1 | 296-19474-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux 53 SN74LVC373ADGVR | 296-8510-1-ND Tri-State Octal Transp. .20-TVSOP «53 40—S(w30 
SN74LVC138AQDRQ1_|296-19474-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu 355.00/2,500 SN74LVC373ADGVR | 296-8510-2-ND_ | Tri-State Octal Transp. .20-TVSOP 352.00/2,000 
SN74LVC138AQPWREP] 296-20727-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu 81684 SN74LVC373ADW 296-8511-5-ND _|Tri-State Octal Transp. 20-SOIG 48867 
SN74LVC138AQPWREP| 296-20727-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu 718.00/2,000 SN74LVC373ADWR__|296-8511-1-ND_|Tri-State Octal Transp. 20-SOIC 483627 
SN74LVC138ARGYR | 296-13963-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu 66E W508 ara8 SN74LVC373ADWR  _|296-8511-2-ND | Tri-State Octal Transp. 20-S0IC 320.00/2,000 
SN74LVC138ARGYR | 296-13963-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demu 219.00/1,000 SN74LVG373AGQNR | 296-12099-1-ND |Tri-State Octal Transp. 20-BGA 90 75 60 
SN74LVC138AZONR _ | 296-23269-1-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux 66 50.38 SN74LVG373AGQNR | 296-12099-2-ND |Tri-State Octal Transp. 20-BGA 399.00/1,000 
SN74LVC138AZQNR — | 296-23269-2-ND |3-to-8 Line Decoder/Demux NEW! 219.00/1,000 SN74LVC373AMDBREP | 296-22364-1-ND |Tri-State Octal Transparent D-Type 
SN74LVC139AD 296-1698-5-ND |Dual 2-4 Line Decoder/Demu .16-SOIG 483627 Latch NEWI..... 108 90 72 
SN74LVC139ADBR ‘| 296-8461-1-ND__| Dual 2-4 Line Decoder/Demu 16-SSOP 60 45 34 SN74LVC373AMDBREP | 296-22364-2-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type 
SN74LVC139ADBR —‘| 296-8461-2-ND_ | Dual 2-4 Line Decoder/Demu 400.00/2,000 Latch NEW!..... 958.00/2,000 
SN74LVC139AGQNR | 296-13236-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demux 75 63 50 SN74LVC373AN 296-12905-5-ND |Tri-State Octal Transp. D-Ty 68 51.39 
SN74LVCT39AGQNR | 296-13236-2-ND |Dual 2-4 Line Decoder/Demu 333.00/1,000 SN74LVC373APWR — | 296-8512-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Late! 48 36 27 
SN74LVC139APWR | 296-8462-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu A536 27 SN74LVC373APWR _|296-8512-2-ND [Tri-State Octal Transp. D-Type Latch......20-TSSOP 320.00/2,000 
SN74LVC139APWR 296-8462-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu: 252.00/2,000 ‘SN74LVC373AQDWREP] 296-22365-1-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type 
SN74LVC139ARGYR | 296-13964-1-ND |Dual 2-4 Line Decoder/Demu 72. 54 A Latch NEW!. 20-8010 1.08 90 72 
SN74LVC139ARGYR | 296-13964-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demu 239.00/1,000 SN74LVC373AQDWREP| 296-22365-2-ND |Tri-State Octal Transparen 
SN74LVC157AD 296-1700-5-ND Quad 2-1 Data Selector/Mu: 200) 44 33 Latch NEW!..... ... 20-SOIC 958.00/2,000 
SN74LVC157ADBR — | 296-8465-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 55 4433 SN74LVC373AQPWREP | 296-22366-1-ND Tri-State Octal Transparent D-Type 
SN74LVCIS7ADBR | 296-8465-2-ND_ | Quad 2-1 Data Selector/Mu 308.00/2,000 Latch NEW!..... 20-TSSOP 1.08 90.72 
SN7ALVCIS7ADR == ESBg audigy] Quad 2-1 Data Selector/Mu GR oe a SN74LVC373AGPWREP | 296-22366-2-ND |Tri-State Octal Transparent D-Type 
SN74LVC157ADR 296-14907-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 280.00/2,500 Itch NEW: -20-T8S0P 958,002,000 
Se ea 2b ze END Baad a Data: Selecion My A2 Ba ao One. SN74LVC373ARGYR | 296-13973-1-ND |Tri-State Octal Transp. D-Type Latcl 0-OFN 80 60 45 
-1225-2- ad 2-1 Data Selector/Mu 00/2, SN74LVG373ARGYR | 296-13973-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Lat 0-OFN 266.00/1,000 
SN74LVC1S7AQDREP | 296-22335-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux NE 99 8366 SN74LVC374ADBR_|296-8513-1-ND_ {Tri-State Octal D-type Flip-Flop... 20-SSOP 48 oe 27 
SN74LVC1S7AQDREP | 296-22335-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux NE 1072.50/2,500 Te — - — = 
SN74LVC374ADBR _|296-8513-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 20-SS0P 320.00/2,000 
SN74LVC157AQPWREP| 296-22336-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux NEW! 99 838 : H 
SN74LVC374ADGVR | 296-12906-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo .20-TVSOP 534030 
SN74LVC157AQPWREP| 296-22336-2-ND |Quad 2-1 Data Selector/Mux NEW! 878,002,000 SN74LVC374ADGVR  |296-12906-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 30-TVSOP 352.00/2,000 
SN74LVC157AQPWRQI | 296-17743-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mux 65 «62 39 ; i : oa 
SN74LVC374ADW —-| 296-1701-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 48 «367 
SN74LVC157AQPWRQH | 296-17743-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 362.00/2,000 SN74LVC374ADWR — |296-1701-1-ND__ | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop my ay oy 
SN74LVCIS7ARGYR | 296-13966-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Mu 66 50 38 : si : : : 
SN74LVCIS7ARGYR | 296-13966-2-ND |Quad 2-1 Data Selector/Mu 219.00/1,000 SN74LVC374ADWR _|296-1701-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 320.00/2,000 
SN74LVC240ADBR  296-8494-1-ND__| Tri-State Octal Buffer/Drive ma ee SNA OSA ge 0 eee Tri-State Octal D-Type Flip-Flo Gp 
! ! : : ‘ SN74LVC374APWR | 296-1238-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 48 36 27 
SN74LVC240ADBR —‘| 296-8494-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver 426.00/2,000 : ! 
SN74LVC240ADGvA  BeetetaSIANIDWM| T1-State Octal Butter/Driva BRON an SN74LVC374APWR | 296-1238-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flo .20-TSSOP 320.00/2,000 
SN7ALVCO4QADGVR  (BaReqaSeRIBIM| 111-State Octal Butter/Driva °® 438 .00/2,060 SN74LVC374AQDWREP| 296-22367-1-ND [Tri-State Octal D-Type F/F NEW! 20-S0IG 1.08 90 72 
Sivcenon” [ab St6=0_ Ser Oe” eee 
SUES ARAD WR  e bee eeglgt Oa (11 State Octal Butfer/Driva OT ARDEA SN74LVC374AQPWREP | 296-22368-2-ND [Tri-State Octal D-Type F/F NEW.........20-TSSOP __-958,00/2,000 
pacer 7 j ne SN74LVC374ARGYR | 296-14910-1-ND |Tri-State Octal D-Type Flip-Flo 0-OFN 68 51 39 
SN74LVC240ANSR | 296-12902-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 64 48 36 cNvalvearaancyn | SoeanerobINTl Tiere Oct) Deo Fea oar aaa RHA 
SN74LVC240ANSR | 296-12902-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 426.00/2,000 PALVGSF. alsaaUaealN0g| 1sl-State Octal D-Type Flip-Flop... Z 00/1, 
SN74LVC240APWR | 296-8498-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drivel 60.45 34 SN74LVCS4DADBR Poe eeIeaEND I State Oct) Buffer Diver B0-SS0P 56 mee wae 
SN74LVC240APWR | 296-8498-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Dri 400.0072,000 -8516-2- ri-State Octal Buffer/Driver. i 00/2, 
SN74LVCO44ADBR  [SOARMUGRBNGME Tri-State Octal ButferDriva en SN7ALVC540ADGVR  |296-12908-1-ND [Tri-State Octal Buffer/Driver “20-TVSOP «624735 
SN74LVC244ADBR | 296-8499-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drive 278.00/2,000 SN74LVC540ADGVR | 296-12908-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver. .20-TVSOP 410.00/2,000 
SN74LVC244ADGVR ‘| 296-8500-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drive 48)" a6) 97 SN74LVC540ADWR 296-8517-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 56.42.32 
SN74LVC244ADGVR | 296-8500-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drivel 320.00/2,000 SN74LVC540ADWR  |296-8517-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-S0IC 372.00/2,000 
SN74LVC244ADWR 296-1229-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 50 40. 30 SN74LVC540APWR 296-12909-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 64 $8 8 
SN74LVC244ADWR 296-1229-2-ND Tri-State Octal Buffer/Drive 278.00/2,000 SN74LVC540APWR 296-12909-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 426.00/2,000 
SN74LVC244AGQNR | 296-12097-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 75 63 50 SN74LVC540AQDWREP| 296-22370-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver NEW: 20-SOIC 1.26 1.05 84 
SN74LVC244AGQNR _ | 296-12097-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 333.00/1,000 SN74LVC540AQDWREP| 296-22370-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 20-SOIC 1118.00/2,000 
SN74LVC244AN 296-8501-5-ND_|Tri-State Octal Buffer/Drive 60 45 (34 SN74LVC540AQPWREP| 296-22371-1-ND [Tri-State Octal Buffer/Driver NEW!......20-TSSOP 144 1.20 96 
SN74LVC244ANSR | 296-17115-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 55 4433 SN74LVC540AQPWREP| 296-22371-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver NEWS.......20-TSSOP 1276.00/2,000 
SN74LVC244ANSR ‘| 296-17115-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 308.00/2,000 SN74LVC541ADBR | 296-8518-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver, 60 48 36 
SN74LVC244APWR | 296-1230-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel A738 29 SN74LVC541ADBR | 296-8518-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 336.00/2,000 
SN74LVC244APWR | 296-1230-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drivel 264.00/2,000 SN74LVC541ADGVR _|296-8519-1-ND [Tri-State Octal Butfer/Driver. .20-TVSOP 53.4030 
SN74LVC244ARGYR | 296-13967-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 68 5139 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! *« 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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INSTRUMENTS Digi@Reel ° DIGITAL LOGIC (Continued) 
Tu Digi-Key Price Each ele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74LVC541ADGVR 296-8519-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 352.00/2,000 SN74LVC828ADBR 296-12912-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver... 1.11 93 74 
SN74LVC541ADW | 296-8520-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Drive 60 48 36 SN74LVC828ADBR —‘| 296-12912-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drivel 984.00/2,000 
SN74LVC541ADWR | 296-14912-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 48 3627 SN74LVCB28ADGVR | 296-12741-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drive! .24-TVSOP 1.41 9374 
SN74LVC541ADWR | 296-14912-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 320.00/2,000 SN74LVC828ADGVR | 296-12741-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drivel .24-TVSOP 984.00/2,000 
SN74LVC541ANSR | 296-15847-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 48.36.27 SN74LVCB28ADW _| 296-12913-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drive 24-SOIG 1.11 93 74 
SN74LVC541ANSR | 296-15847-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drive 320.00/2,000 SN74LVCB28APWR | 296-8549-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Drive (24-TSSOP 1.41 9374 
SN74LVC541APWR | 296-8521-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drive 48.36.27 SN74LVC828APWR | 296-8549-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver... .24-TSSOP 984.00/2,000 
SN74LVC541APWR | 296-8521-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Drive 320.00/2,000 SN74LVCB41ADBR | 296-8550-1-ND_ | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Lat 1.70 1.36 1.02 
SN74LVC541AQDWREP| 296-22372-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 20-S0IG 1.08 90 72 SN74LVCB41ADBR | 296-8550-2-ND_Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Late 1768.00/2,000 
SN74LVC541AQDWREP | 296-22372-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 20-SOIC 958.00/2,000 SN74LVCB41ADGVR | 296-8551-1-ND_ | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch... 1.70 1.36 1.02 
SN74LVC541AQPWREP| 296-22373-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW!......20-TSSOP 1.08 90 72 SN74LVCB4TADGVR | 296-8551-2-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch ...... 24-TVSOP 1768.00/2,000 
SN74LVC541 AQPWREP] 296-22373-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver NEW.......20-TSSOP 958.00/2,000 SN74LVC841ADW ‘| 296-8552-5-ND_|Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Late! 24-SOIG 1.70 1.36 1.02 
SN74LVC541ARGYR | 296-13974-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 20-0FN 88 66 50 SN74LVCB41APWR | 296-8553-1-ND |Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch......24-TSSOP 1.70 1.36 1.02 
SN74LVC541ARGYR | 296-13974-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Drivel 20-QFN 293.00/1,000 SN74LVCB41APWR | 296-8553-2-ND_ | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch.......24-TSSOP 1768.00/2,000 
SN74LVC543ADBR 296-8522-1-ND_ | Tri-State Octal Registered Transceive 24-SSOP 1.05 88 .70 SN74LVC861ADBR 296-12914-1-ND |Tri-State 10-Bit Bus Transceiver .. 24-SSOP 2.05 1.64 1.23 
SN74LVC543ADBR 296-8522-2-ND |Tri-State Octal Registered Transceive 932.00/2,000 SN74LVC861ADBR 296-12914-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver .. 24-SSOP 2132.00/2,000 
SN74LVC543ADW 296-8523-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceivel 1.05 88 .70 SN74LVC861ADGVR | 296-8555-1-ND Tri-State 10-Bit Bus Transceiver. .24-TVSOP 2.05 164 1.23 
SN74LVC543APWR | 296-8524-1-ND_ | Tri-State Octal Registered Transceiver....24-TSSOP 1.05 88 70 SN74LVC861ADGVR — | 296-8555-2-ND Tri-State 10-Bit Bus Transceiver. -24-TVSOP 2132.00/2,000 
SN74LVC543APWR — | 296-8524-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver... 24-TSSOP 932.00/2,000 SN74LVC861ADW 296-8556-5-ND_ |Tri-State 10-Bit Bus Transceiver. 24-SOIC 2.05 1.64 1.28 
SN74LVC573ADBR 296-8525-1-ND Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 48 «36 SN74LVC861APWR 296-12915-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver .. -24-TSSOP 2.05 1.64 1.23 
SN74LVC573ADBR | 296-8525-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 336.00/2,000 SN74LVCBG1APWR — | 296-12915-2-ND |Tri-State 10-Bit Bus Transceiver. 24-TSSOP 2132.00/2,000 
sraipate Pam lesen bmi mate Swe | Soccae [esscro [iememsetacmn ite nation 
A 2. i- = -8557-2-| i- | -! .00/2, 
SNALVECTGADW | BEReEaRIeMIP RL Viste Ocal hoe ehea Con eyes ae SN74LVCB63ADGVR | 296-8558-1-ND Tri-State 9-Bit Bus Transceiver “24-TVSOP 2.05 1641.23 
SN74LVC573ADWR | 296-14913-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 48 «3627 SN74LVCB63ADGVR__ | 296-8558-2-ND [Tri-State 9-Bit Bus Transceiver .24-TVSOP 2132.00/2,000 
SN7ALVC573ADWR | 296-14913-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 320.00/2,000 SNTALVCEGSADW [BEG SSS ug Tri-State 9-Bit Bus Transcelver 24 SOIC ee cms 
SN7ALVC573AGONR | 296-12100-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 90 675-60 SN74LVC863APWR | 296-8560-1-ND Tri-State 9-Bit Bus Transceiver .24-TSSOP 2.05 1.64 1.23 
SN74LVCS73AGONR | 296-12100-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 399.00/1,000 SN74LVC863APWR | 296-8560-2-ND_ | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver .24-TSSOP 2132.00/2,000 
; SN74LVC1404DCTR | 296-17257-1-ND | Oscillator Driver .SM8 81684 
SN74LVC573AN 296-8528-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 60 45 34 SN74LVC1404DCTR | 296-17257-2-ND | Oscillator Driver 4053.00/3,000 
SN74LVC573APWR 296-8529-1-ND_ | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 48 EoOMneeh ~ - a 
SN74LVC573APWR | 296-8529-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 320.00/2,000 SOA ONE ea cement oy Coeilator Driver Te AR 
SN7ALVCS7SAQDWREP [ies |11-State Octal Transparent D-Typa fie GN SN74LVC1404YZPR | 296-18082-1-ND | Oscillator Driver 90 75 | 60 
SN74LVC573AQDWREP | 296-22374-2-ND | Tri-State Octal Transparent D-Typ Eh a eee ee awl Seana PE cea 
Lath EWE nie 28,0022, 000 SN74LVC2244ADBR | 296-8489-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver ~40.0072,000 
SN7ALVCS73AQPWREP (226-223 7521:ND) ie Seta ee vrenenerent D-Type ‘oe fan <8 SN74LVC2244ADBQR | 296-23275-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver NEW! 60 45 © 34 
SNALVCSTSAOPWREP 296-208752-ND | TiS Octal Transparent O-Type sssonpom | SNTaLVo2BCaRDGVR | 290-12001--ND [Tr stat Ota ButerDrver. 80 0 as 
SN74LVC573ARGYR | 296-13975-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 8060 45 ea iana ada peau pe pe a aS 
SN74LVC573ARGYR | 296-13975-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 266.00/1,000 SN74LVC2244a0WR | 296-8490-1-ND_ | Tri-State Octal Butfer/Driver 7. 64d 
SN74LVC574ADBR —| 296-8530-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F 60 48 36 SN74LVC2244ADWR =| 296-8490-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver 478.00/2,000 
SN74LVC574ADBR 296-8530-2-ND Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F ...20-SSOP 336.00/2,000 SN74LVC2244ANSR | 296-13256-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 60 45 34 
SN74LVC574ADGVR | 296-12475-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered SN74LVC2244ANSR | 296-13256-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 400.00/2,000 
D-Type Fllp-Flop.. 20-TVS0P | 534030 SN74LVC2244APWR  |296-8491-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver ; Bt 39 ~~ 
SN74LVC574ADGVR | 296-12475-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered SN74LVC2244APWR | 296-8491-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 338.00/2,000 
D-Type Flip-Flop... ssssseeee 20-TVSOP 352.00/2,000 SN74LVC2952ADBR | 296-12904-1-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register......24-SSOP 1.05 88 70 
SN74LVC574ADW | 296-8531-5-ND_|Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F....20-SOIC 604836 SN74LVG2952ADBR | 296-12904-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register......24-SSOP 932.00/2,000 
SN74LVC574ADWR | 296-14914-1-ND |Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F....20-SOIC = 48 3627 SN74LVC2952ADW | 296-8507-5-ND_|Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register.......24-SOIC_ 1.05 88.70 
SN74LVC574ADWR_| 296-14914-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F .... 20-SOIC 320.00/2,000 SN74LVC2952APWR | 296-8508-1-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register....24-1SSOP 1.05 68 70 
SN74LVC574AGQNR = | 296-12101-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F 90 75 60 SN74LVC2952APWR | 296-8508-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register ....24-TSSOP 932.00/2,000 
SN74LVC574AGQNR | 296-12101-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F 399.00/1,000 SN74LVC4245ADBR | 296-8514-1-ND_ | Tri-St. Octal Bus Xcvr./3.3V-5V Shifter....24-SSOP 88 66 50 
SN74LVC574AN 296-12910-5-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F... 60 45 34 SN74LVC4245ADBR | 296-8514-2-ND_| Tri-St. Octal Bus Xcvr/3.3V-5V Shifter... 24-SSOP 586.00/2,000 
SN74LVC574APWR | 296-8532-1-ND_ | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F 48.3627 SN74LVC4245ADW _| 296-8515-5-ND_|Tri-St. Octal Bus Xcvr./3.3V-5V Shifter......24-SOIC_ 88 ~—«66_—50 
SN74LVC574APWR __ | 296-8532-2-ND_|Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F ..20-TSSOP 320.00/2,000 SN74LVC4245ADWR | 296-14911-1-ND [Tri-St. Octal Bus Xcvr./3.3V-5V Shifter.....24-SOIC 9075 «60 
SN74LVC574AQDWREP | 296-22376-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LVC4245ADWR | 296-14911-2-ND | Tri-St. Octal Bus Xcvr./3.3V-5V Shifter...... 24-SOIC 798.00/2,000 
Flip-Flop NEW!.. 1.08 90 72 SN74LVC4245AIPWREP | 296-22369-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver and 
SN74LVC574AQDWREP| 296-22376-2-ND | Tri-State Octal Edge- 3.3V-5V Shifter NEWS... ..24-TSSOP 1.68 1.34 1.01 
Flip-Flop NEW!.. 958.00/2,000 SN74LVC4245AIPWREP | 296-22369-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver and 
SN74LVC574AQPWREP | 296-22377-1-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type 3.3V-5V Shifter NEWS... .24-TSSOP 1742.00/2,000 
Flip-Flop NEW!.. 1.08 90 72 SN74LVC4245APWR | 296-12183-1-ND | Tri-State Octal Xcvr/3.3V-V Shifter.....24-TSSOP 97 73 55 
SN74LVC574AQPWREP | 296-22377-2-ND | Tri-State Octal Edge-Triggered D-Type SN74LVC4245APWR | 296-12183-2-ND | Tri-State Octal Xcvr./3.3V-BV Shifter .....24-TSSOP 644.00/2,000 
Flip-Flop NEW!.. n2, 958.00/2,000 SN74LVC16244ADGGR | 296-1226-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver... .48-TSSOP 88 66 =.50 
SN74LVC574ARGYR ‘| 296-13976-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F 68 51 39 SN74LVC16244ADGGR | 296-1226-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drivet .48-TSSOP 586.00/2,000 
SN74LVC574ARGYR — | 296-13976-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered D-Type F/F... 226.00/1,000 SN74LVC16244ADGVR_| 296-8471-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel -48-TVSOP 1.26 1.05 84 
SN74LVC574AZQNR | 296-22017-1-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered SN74LVC16244ADGVR |296-8471-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver... -48-TVSOP 17118.00/2,000 
D-Type F/F NEW!.. 68 51 39 SN74LVC16244ADL | 296-1227-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 114 95 76 
SN74LVC574AZQNR — | 296-22017-2-ND | Tri-St. Octal Edge-Triggered SN74LVC16244ADLR =| 296-1227-1-ND | 16-Bit Buffer/Drive 88 66 50 
D-Type F/F NEW! 226.00/1,000 SN74LVC16244ADLR_ | 296-1227-2-ND |16-Bit Butfer/Drive 293.00/1,000 
SN74LVC646ADBR | 296-8533-1-ND_ | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe 1.26 1.05 84 SN74LVC16244AGQLR | 296-8472-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 2.70 2.16 1.68 
SN74LVC646ADBR 296-8533-2-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register.. 1118.00/2,000 SN74LVC16244AGQLR | 296-8472-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 1530.00/1,000 
SN74LVC646ADW 296-8534-5-ND_|Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe 126 kO5 84 Sea eleoddecens ae eee ND Lae ea Bue “ eS ha hae 
SN74LVC646APWR | 296-8535-1-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver/Registe 126 1.05 84 z aa cco tate 1 G-eit Burrer nivel ee 
SN74LVC646APWR | 296-8535-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register.....24-TSSOP 1118.00/2,000 SN7ALVC16244AZQLR | 296-16642-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Drive 1.95 1.56 1.17 
SN74LVC652ADBR —_| 296-8536-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register.....24-SSOP 1.05 88 70 ST yeeeagee a ee ae paneer aa qe 
SNALVCEESADG | SeeSeeIeMIPMTICSE Oct Bus Tones ner Ree oecce MRSA emi SN74LVC16244AZRDR | 296-16882-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. “54-BGA 754.00/1,000 
SN74LVC6S2APWR | 296-8538-1-ND | Tr-St. Octal Bus Transceiver/Register....24-TSSOP 1.05 88.70 SO ee GR Pere am vy out 16: Bus Transceler.........18-TSS0F enor 
; ; ; ~ -2- ri-State 16-Bit Bus Transceiver . .48-TSSOP 672.00/2,000 
SN7ALVCES2APWR = /296-8538-2-ND" | Tri-St. Octal Bus Transcelver/Register 932.00/2,000 SN74LVC16245ADGVR | 296-8473-1-ND_ | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 4-TVSOP 1.26 1.05. .84 
SN74LVC821ADBR ‘| 296-8539-1-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 96 80 64 , d a : : : : 
SN74LVC821ADBR | 296-8539-2-ND_| Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 952.00/2,000 SN74LVC16245ADGVR |296-8473-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. -48-TVSOP 17178.00/2,000 
; i F SN74LVC16245ADL 296-8474-5-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 48-SSOP 1.14 95 76 
SN74LVCB21ADGVR | 296-8540-1-ND_| Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 96 80 64 i i } 
5 , 7 SN74LVC16245ADLR_~ | 296-8474-1-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 48-SSOP 1.14 95 76 
SN7ALVC821ADGVR | 296-8540-2-ND_| Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 852.00/2,000 SN74LVC16245ADLR_ | 296-8474-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 505.00/1,000 
SN7ALVC821ADW =| 296-1703-5-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 96 8064 SN74LVC16245AGQLR | 296-9843-1-ND_|Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. “56-VFBGA 2.70 2.16 1.68 
SNTALVCE21ADWR = ESDgHegigh Oi Tri-State 10-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 8 ee” SN74LVC16245AGQLR | 296-9843-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 56-VFBGA 7530.00/7,000 
Se Cee ary (BREESE Vote wesc roceqaeen tee Fin-Fop. Pe ary SN74LVC16245AGRDR | 296-16883-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 54-BGA 2.25 180 1.35 
Us eoosiae State 10-Bit Interface Flip-Flop... d : ! SN74LVC16245AGRDR | 296-16883-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . '54-BGA 1170.00/1,000 
SN74LVC821APWR — | 296-8541-2-ND | Tri-State 10-Bit Interface Flip-Flop 852.00/2,000 SN74LVC16245AZQLR | 296-23271-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver NEW!....56-VFBGA 1.95 156 1.17 
Se ycooeesee Been ise rat tae laa fate 15 ee ‘apr SN74LVC16245AZQLR | 296-23271-2-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver NEW!....56-VFBGA 1014.00/1,000 
SN7ALVC82BADGVR | 296-8549-1-ND_|Tr-Slate 9-8 Bus-IntrfaceFlip-Fop 1.05 88" 70 | SuraLyctezasAzRDA |206-16884-2-ND [Triste 16-81 Bus Tansoever.. S43GA 75400/,000, 
SN74LVCB23ADGVR | 296-8543-2-ND_| Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop..... 932.00/2,000 SN74LVG16373ADGGR | 296-13241-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74LVC823ADW 296-12911-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop... 75) 63 50 D-Type Latch ...48-TSSOP 76 64 51 
SN74LVC823APWR 296-8544-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop FAS) 63 50 SN74LVC16373ADGGR | 296-13241-2-ND |Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74LVCB23APWR | 296-8544-2-ND_| Tri-State 9-Bit Bus-Interface Flip-Flop 666.00/2,000 D-Type Latch _..48-TSSOP 672.00/2,000 
SN74LVC827ADBR 296-8545-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. telit 93 74 SN74LVC16373ADGVR | 296-13242-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74LVC827ADBR 296-8545-2-ND_| Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 984.00/2,000 D-Type Latch ..48-TVSOP 1.26 1.05 .84 
SN74LVCB27ADGVR | 296-8546-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 11.9374 SN74LVC16373ADGVR | 296-13242-2-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74LVCB27ADGVR | 296-8546-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 984.00/2,000 D-Type Latch ...48-TVSOP 1118.00/2,000 
SN74LVC827ADW ‘| 296-8547-5-ND_ | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 141 93.74 SN74LVC16373ADLR | 296-13243-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent 
SN74LVC827APWR | 296-8548-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 97 7355 D-Type Latch 114.95 76 
SN74LVC827APWR | 296-8548-2-ND_| Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 644.00/2,000 
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EXAS igi y DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi Reel ! : 
Ue. Digi-Key Price Each Ualb Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVC16373ADLR | 296-13243-2-ND |Tri-State 16-Bit Transparent SN74LVCC3245ADBQR | 296-23281-1-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver NEW! 1.05 88 70 
D-Type Latch 505.00/1,000 SN74LVCC3245ADBQR | 296-23281-2-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver NEW! 24-QSOP 1137.50/2,500 
SN74LVC16373AGQLR |296-13244-1-ND |Tri-State 16-Bit Transparent SN74LVCC3245ADBR | 296-8563-1-ND Tri-State Octal Bus Transceive 1.05 88 70 
D-Type Latch 2.70 2416 1.68 SN74LVCC3245ADBR | 296-8563-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceive: 932.00/2,000 
SN74LVC16373AGQLR |296-13244-2-ND |Tri-State 16-Bit SN74LVCC3245ADW | 296-1704-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceivel 1.05 88 70 
D-Type Latch 1530.00/1,000 SN74LVCC3245ADWR |296-14916-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceive 1.05 88 = .70 
SN74LVC16373AZQLR |296-23272-1-ND |Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type SN74LVCC3245ADWR | 296-14916-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceive: 932.00/2,000 
Latch NEWE............ 5S6-VFBGA 1.95 1.56 1.17 SN74LVCC3245ANSR_~= | 296-17208-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceivel ies zt) 
SN74LVC16373AZQLR | 296-23272-2-ND |Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type SN74LVCC3245ANSR_ | 296-17208-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceive: 932.00/2,000 
Latch NEW!. 56-VFBGA 1014.00/1,000 SN74LVCC3245APWR_ | 296-8564-1-ND Tri-State Octal Bus Transceive: 92 at 62 
SN74LVC16373DGGR | 296-11848-1-ND |Tri-State 16-Bit Transparen SN74LVCC3245APWR_ |296-8564-2-ND Tri-State Octal Bus Transceive: 820.00/2,000 
D-Type Latch 48-TSSOP 1.14 95.76 SN74LVCC4245ADBR |296-8565-1-ND Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 
SN74LVC16373DGGR | 296-11848-2-ND Tri-State 16-Bit Transparent with Adjustable Output Voltage .... 1.05 88 70 
D-Type Latch 1010.00/2,000 SN74LVCC4245ADBR | 296-8565-2-ND Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 
SN74LVC16373DL 296-11834-5-ND |Tri-State 16-Bit Transparent with Adjustable Output Voltage 932.00/2,000 
D-Type Latch 114 9576 SN74LVCC4245ADW | 296-8566-5-ND [Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 
SN74LVC16373DLR 296-11834-1-ND |Tri-State 16-Bit Transparent with Adjustable Output Voltage ..... 1.05 88 .70 
D-Type Latch 114.9576 SN74LVCC4245ANSR_ | 296-17209-1-ND |Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 
SN74LVC16373DLR 296-11834-2-ND |Tri-State 16-Bit Transparent with Adjustable Output Voltage .... 1.05 88 = .70 
D-Type Latch... 505.00/1,000 SN74LVCC4245ANSR_~ | 296-17209-2-ND |Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 
SN74LVC16374ADGGR | 296-13245-1-ND |Tri-State 16-Bit Edge-Triggered with Adjustable Output Voltage .... 932.00/2,000 
D-Type Flip-Flop 144 95.76 SN74LVCC4245APWR |296-8567-1-ND Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 
SN74LVC16374ADGGR | 296-13245-2-ND |Tri-State 16-Bit Edge-Triggered with Adjustable Output Voltage ............24-TSSOP 1.05 88 .70 
D-Type Flip-Flop .. 1010.00/2,000 SN74LVCC4245APWR |296-8567-2-ND |Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 
SN74LVC16374ADGVR | 296-13246-1-ND |Tri-State 16-Bit Edge-Triggered with Adjustable Output Voltage .24-TSSOP 932.00/2,000 
D-Type Flip-Flop 1.26 105 84 LVCE Family 
SNTALVGTES7AADGVR ee ean Hone fires 4 1118.00/2,000 SN74LVCE161284DGGR | 296-18822-1-ND iat IEEE STD 1284 Translation aa-tssop (DeTne eOmon 
Y 1+ i- -Bi © ransceiver 1 48- : ‘ : 
SHALNCIO DLR aie ‘Domotie ne 114 95 «76 SNTALVGET61284DGGR |296-18822-2-ND |19-8 IEEE STD 1264 Translation eae 
: - - ransceiver . 48- 00/2, 
SNZALVCTES7AADLR ISCO aaa Slate 16-bit Edge-Triggared SN74LVCE161284DLR |296-16922-1-ND |19-Bit IEEE STD 1284 Translation 
ype Flip-Flop 505.00/1,000 ; 
SN74LVC16374AGQLR |296-13248-1-ND |Tri-State 16-Bit Edge-Triggere Transceiver, ae) lee AL 
D-Type Flip-Flop 56-VFBGA 2.70 2416 1.68 SN74LVCE161284DLR | 296-16922-2-ND |19-Bit IEEE STD 1284 Translation 
SN74LVC16374AGQLR |296-13248-2-ND |Tri-State 16-Bit Edge-Triggered Transceiver 1183.00/1,000 
D-Type Flip-Flop. 56-VFBGA 1530.00/1,000 SN74LVCE161284VR =| 296-18824-1-ND tba IEEE STD 1284 Translation ss-vsor WEEE? 
E =a a Bi Ti ransceiver 1 48- : } F 
SNTALVGIES7AAGROR ae eee eras pelos 295 180 1.35 SN74LVCE161284VR |296-18824-2-ND |19-Bit IEEE STD 1284 Translation 
SN74LVC16374AGRDR |296-16885-2-ND [Tri-State 16-Bit Edge-Triggered Transcelver AB TVSOP 2366,00/2,000 
D-Type Flip-Flop .. 1170.00/4,000 LVCH Family 
SN74LVC16374AZRDR |296-16886-1-ND |Tri-State 16-Bit Edge-Triggered T4LVCH16T245ZQLR | 296-18616-1-ND Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
D-Type Flip-Flop... 145 116.87 Transceiver .56-VFBGA 2.08 1.66 1.25 
SN74LVC16374AZRDR |296-16886-2-ND [Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 74LVCH16T245ZQLR | 296-18616-2-ND |Tri-State 16-B pply 
D-Type Flip-Flop 754.00/1,000 Transceiver te . 56-VFBGA 1079.00/1,000 
SN74LVC16374DGGR_|296-11833-1-ND |Tri-State 16-Bit Edge-Triggered 74LVCH322244AZKER | 296-23196-1-ND |Tri-St. 32-Bit Butfer/Driver NI 3.96 317 2.47 
D-Type Flip-Flop.......... 114 95 76 T4LVCH322244AZKER |296-23196-2-ND |Tri-St. 32-Bit Buffer/Driver NEW!. 2244.00/1,000 
SN74LVC16374DGGR_ | 296-11833-2-ND Tri-State 16-Bit Edge-Triggered CLVCH16652AIDGGREP) 296-22115-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver/ 
D-Type Flip-Flop .. 1010.00/2,000 Register NEWS... vesseee56-TSSOP 4.05 3.24 2.52 
SN74LVC16374DLR 296-11851-1-ND |Tri-State 16-Bit Edge-Triggered CLVCH16652AIDGGREP) 296-22115-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver/ 
D-Type Flip-Flop 1.14 95 86.76 Register NEW!.... ... 56-TSSOP 4590.00/2,000 
SN74LVC16374DLR | 296-11851-2-ND |Tri-State 16-Bit Edge-Triggered SN74LVCH8T245DBR | 296-21067-1-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
D-Type Flip-Flop 505.00/1,000 Transceiver 105 88 .70 
SN74LVC16543DGGR_|296-9844-1-ND _|Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2.70 216 1.68 SN74LVCH8T245DBR | 296-21067-2-ND [Tri-State 8- 
SN74LVC16543DGGR | 296-9844-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 3060.00/2,000 Transceiver 932.00/2,000 
SN74LVC16646ADGGR | 296-15561-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Registet 163) 130) 298: SN74LVCH8T245DGVR | 296-21068-1-ND |Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
SN74LVC16646ADGVR | 296-15562-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.. 163) 1:20 98 Transceiver. ...24-TVSOP 1.05 88 70 
SN74LVC16646ADGVR | 296-15562-2-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Registe 1690.00/2,000 SN74LVCH8T245DGVR |296-21068-2-ND |Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
SN74LVC16646ADLR__|296-15563-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SSOP 1.63 1.30 98 Transceiver __24-TVSOP 932.00/2,000 
SN74LVC16646ADLR =| 296-15563-2-ND ]Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.....56-SSOP 845.00/1,000 SN74LVCH8T245PWR_ | 296-21069-1-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
SN74LVC32244GKER = |296-8509-1-ND Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 96-LFBGA 5.20 4.16 3.51 Transceiver. ...24-TSSOP 1.05 88 .70 
SN74LVC32244GKER | 296-8509-2-ND Tri-State 32-Bit Buffer/Driv 96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74LVCH8T245PWR_ | 296-21069-2-ND |Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
SN74LVC32245GKER | 296-9855-1-ND Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-LFBGA 5.20 4.16 3.51 Transceiver. ...24-TSSOP 932.00/2,000 
SN74LVC32245GKER _|296-9855-2-ND [Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74LVCHBT245RHLR |296-21070-1-ND [Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
SN74LVC32245ZKER | 296-15336-1-ND |Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-LFBGA 3.71 2.97 2.31 Transceiver. {hile 98 78 
SN74LVC32245ZKER | 296-15336-2-ND |Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-LFBGA 2104.00/1,000 SN74LVCH8T245RHLR | 296-21070-2-ND |Tri-State 8-Bit Dual Supply Bus 
SN74LVC32373AGKER | 296-18812-1-ND |Tri-State 32-Bit Transparent Transceiver............ 519.00/1,000 
D-Type Latch Q6-LFBGA 5.20 4.16 3.51 SN74LVCH16T245DGGR | 296-19568-1-ND |Tri-State 16-Bit Dual Supply 
SN74LVC32373AGKER | 296-18812-2-ND |Tri-State 32-Bit Transparent Transceiver............ ..48-TSSOP 1.88 1.50 1.13 
D-Type Latch 96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74LVCH16T245DGGR | 296-19568-2-ND |Tri-State 16-Bit Dual Supply 
SN74LVC32373AZKER | 296-18813-1-ND |Tri-State 32-Bit Transparent Transceiver............ ...48-TSSOP 1950.00/2,000 
D-Type Latch Q6-LFBGA 3.71 2.97 2.31 SN74LVCH16T245DGVR | 296-21066-1-ND |Tri-State 16-Bit Dual Supply 
SN74LVC32373AZKER | 296-18813-2-ND |Tri-State 32-Bit Transparent Transceiver............ ..48-TVSOP 1.88 1.50 1.13 
D-Type Latch... ia 96-LFBGA 2104.00/1,000 SN74LVCH16T245DGVR | 296-21066-2-ND |Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74LVC32374AGKER | 296-15596-1-ND |Tri-St. 32-Bit Edge-Triggered Transceiver. .48-TVSOP 1950.00/2,000 
D-Type Flip-Flop Q6-LFBGA 5.20 4.16 3.51 SN74LVCHT6T245DL _|296-23283-5-ND |Tri-State 16-Bit Dual Supply Bus 
SN74LVC32374AGKER |296-15596-2-ND |Tri-St. 32-Bit Edge-Triggere! Transceiver NEW!... 48-SSOP 1.88 1.50 1.13 
D-Type Flip-Flop.........-... 96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74LVCH16T245KR |296-18718-1-ND |16-Bit Dual-Supply Bus Transceiver.......56-VFBGA 2.70 216 1.68 
SN74LVC32374AZKER |296-23278-1-ND |Tri-St. 32-Bit Edge-Triggered SN74LVCH16T245KR |296-18718-2-ND |16-Bit Dual-Supply Bus Transceiver........ 56-VFBGA 1530.00/1,000 
suravvcasaraazien [PEReeRentG aD Type Ep Litter Q6-LFBGA 2.93 2.34 1.82 SN74LVCH244ADBQR_|296-23284-1-ND [Tri-State Octal Buffer/Driver NEW! 20-SSOP_ 604534 
peed Tri-St. 32-bit Edge-Triggere SN74LVCH244ADBOR |296-23284-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver NEW.........20-SSOP 487.50/2,500 
D-Type'Filp-Flop MEW 96-L FBGA 1G5800/0, 000) SN74LVCH244ADBR | 296-8607-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSOP 604534 
SN74LVC161284DGGR |296-8466-1-ND [Tri-State 19-Bit Bus Interface. 8-TSSOP 1.41 1.18 94 SN74LVCH244ADBR | 296-8607-2-ND [Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 400.00/2,000 
SN74LVC161284DGGR |296-8466-2-ND Tri-State 19-Bit Bus Interface. 8-TSSOP 1250.00/2,000 SN74LVCH244ADGVR_ | 296-8608-1-ND_ Tri-State Octal Buffer/Driver. _20-TVSOP 80 60 45 
SUC ear Parone Ie State 19 Bl Bus Interface. Ae SSOP it ne a SN74LVCH244ADGVR_|296-8608-2-ND [Tri-State Octal Buffer/Driver .20-TVSOP 532.00/2,000 
7 a Frotate 19-Bit bus Intertace. ie ? 3 SN74LVCH244ADWR >= | 296-14917-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 60 45 34 
SN74LVC161284DLR_|296-8467-2-ND_|Tri-State 19-Bit Bus Interface. 48-SSOP 625.00/1,000 SN74LVCH244ADWR  |296-14917-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 400.00/2,000 
SN74LVC162244ADGGR | 296-13237-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 8-TSSOP 79 466) _ 53 SN74LVCH244APWR_ | 296-8610-1-ND_ [Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 55 pao 32) 
SN74LVC162244ADGGR | 296-13237-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 8-TSSOP 702.00/2,000 SN74LVCH244APWR_ | 296-8610-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 368.00/2,000 
SN74LVC162244ADGVR | 296-13238-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 8-TVSOP 1.26 1.05 .84 SN74LVCH244ARGYR_ | 296-13979-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-QFN 80 60 45 
SN74LVC162244ADGVR | 296-13238-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 8-TVSOP 1118.00/2,000 5 2 i! i - 
SN74LVC162244ADLR_|296-13239-1-ND |Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 48-SSOP_ 114 95 | 76 See ARGYR Bee eer ereai nag State Octal Butfer/Driver... eg ee 
SN74LVC162244ADLR | 296-13239-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 48-SSOP 505.00/1,000 SN74LVCH245ADBR ‘| 296-8611-2-ND_ Tri-State Octal Bus Transceive 20-SSOP 400.00/2,000 
SN74LVC162244AGQLR | 296-13240-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 6-VFBGA 2.70 2.16 1.68 SN74LVCH245ADGVR_ |296-8612-1-ND [Tri-State Octal Bus Transceive: .20-TVSOP 66 50 38 
SN74LVC162244AGQLR | 296-13240-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 56-VFBGA 1530.00/1,000 SN74LVCH245ADGVR_ |296-8612-2-ND [Tri-State Octal Bus Transceive: .20-TVSOP 438.00/2,000 
LVCC Family SN74LVCH245ADW —-|296-8613-5-ND_ Tri-State Octal Bus Transceiver. 20-SOIC 60 45 34 
CLVCC3245AIDBREP | 296-22112-1-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver NEW!. 798 158 1.19 SN74LVCH245ADWR | 296-14918-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceivel 20-SOIG = 60S 4584 
CLVCC3245AIDBREP | 296-22112-2-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver NEW!. 2054.00/2,000 SN74LVCH245ADWR_ | 296-14918-2-ND Tri-State Octal Bus Transceivel 400.00/2,000 
CLVCC3245AIDWREP | 296-18096-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceiv 1.98 1.58 1.19 SN74LVCH245AGQNR |296-12102-1-ND Tri-State Octal Bus Transceivel A050) 60) 
CLVCC3245AIDWREP | 296-18096-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceiv 2054.00/2,000 SN74LVCH245AGQNR_|296-12102-2-ND Tri-State Octal Bus Transceivel 399.00/1,000 
CLVCC3245AIPWREP | 296-22113-1-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver Y 1.98 1.58 1.19 SN74LVCH245APWR = | 296-1247-1-ND_ Tri-State Octal Bus Transceiver. .20-TSSOP 55 42032 
CLVCC3245AIPWREP = | 296-22113-2-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver NEW! 2054.00/2,000 SN74LVCH245APWR | 296-1247-2-ND [Tri-State Octal Bus Transceive: .20-TSSOP 368.00/2,000 
CLVCC4245AMPWREP | 296-22114-1-ND Tri-St. Octal Dual Supply Bus SN74LVCH245ARGYR | 296-13980-1-ND Tri-State Octal Bus Transceivel (0-QFN J6) 63 50 
Transceiver NEWE......... 24-TSSOP 2.36 1.89 1.47 SN74LVCH245ARGYR_ | 296-13980-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceive: (0-QFN 333.00/1,000 
CLVCC4245AMPWREP | 296-22114-2-ND |Tri-St. Octal Dual Supply Bus SN74LVCH16240ADGGR | 296-8571-1-ND__|Tri-State 16-Bit Buffer/Driver... -48-TSSOP 1.14 295) 76 
Transceiver NEW/.......... 24-TSSOP 2678.00/2,000 
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INSTRUMENTS 
Ulla Digi-Key Price Each Ualb Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVCH16240ADGGR |296-8571-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1010.00/2,000 SN74LVCH32373AZKER |296-21515-2-ND [Tri-State 32-Bit Transparent 
SN74LVCH16240ADLR |296-8572-1-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 114.95 | 76 D-Type Latch 6-LFBGA 2104.00/1,000 
SN74LVCH16240ADLR |296-8572-2-ND Tri-State 16-Bit Butter/Driver. 505.00/1,000 SN74LVCH322244AKR |296-15599-1-ND |Tri-State 32-Bit Buffer/Drive 6-LFBGA 5.20 4.16 3.51 
SN74LVCH16244ADGGR | 296-8573-1-ND Tri-State 16-Bit Butter/Driver. 79 66 53 SN74LVCH322244AKR_|296-15599-2-ND [Tri-State 32-Bit Butter/Driver... 6-LFBGA 3250.00/1,000 
SN74LVCH16244ADGGR | 296-8573-2-ND [Tri-State 16-Bit Butter/Driver. 702.00/2,000 LVCHR Family 
SN74LVCH16244ADGVR | 296-8574-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1.26 1.05 84 74LVCHR16245AZOLR 1296-23197-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver NEW!...56-VFBGA 141 1.18 94 
SN7ALVCH16244ADGVR |296-8574-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1118.00/2,000 74LVCHR16245AZQLR |296-23197-2-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver NEW!.... 56-VFBGA 625.00/1,000 
SN74LVCHI6244ADL_ |296-1243-5-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 114 95.76 74LVCHR16245AZRDR |296-23198-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver NEW!......54-FBGA 1.38 110 83 
SN7ALVCHIG244ADLR |eoGal ee ceuoam| state 16-Bit Butfer/Driver. i te al 7ALVCHR16245AZRDR |296-23198-2-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver NEW!......54-FBGA 715.00/1,000 
a VGHIeSaR ae ea eer = LS 7ALVCHR32245AZKER |296-18354-1-ND |Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. B-LFBGA 349 2.79 2.17 
peice dp reeney dae ulead : ; d TALVCHRS2245AZKER |296-18354-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 6-LFBGA 1976.00/1,000 
SN74LVCHIG244AGQLR | 296857 8:2-NDIS Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1530.00/1,000 SN74LVCHR16245AGR |296-9860-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver.......48-TSSOP 83 69 55 
SN74LVCH16244AGRDR |29bs1688031-ND) Tri-State 16-Bit Butter/Driver 2.25 1.80 1.35 SN74LVCHR16245AGR |296-9860-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .........48-TSSOP 732.00/2,000 
SN74LVGHI6244AGRDR SEG LBB e gz ug Tri-State 16-Bit Butfer/Driver....... 1170.00/1,000 SN74LVCHR16245AKR |296-14400-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 56-VFBGA 243 1.94 1.46 
STORER ae aa A EO Ee SS et a SN74LVCHR16245AKR |296-14400-2-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .56-VFBGA 1261.00/1,000 
-23282-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver NEW? 00/1, SN74LVCHR16245ALR |296-1248-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 114 95 76 
SN74LVCH16244AZRDR | 296-16888-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1.45 1.16.87 SN74LVCHR16245ALR |296-1248-2-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 505.00/1,000 
SN74LVCH16244AZRDR | 296-16888-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driv 754.00/1,000 SN74LVCHR16245AVR |296-15600-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. -48-TVSOP 1.26 1.05 84 
SN74LVCH16245ADGGR | 296-1244-1-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 92) i 62 SN74LVCHR16245AVR |296-15600-2-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .48-TVSOP 1118.00/2,000 
SN74LVCH16245ADGGR |296-1244-2-ND_|Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 820.00/2,000 SN74LVCHR32245AKR |296-18825-1-ND [Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 6-LFBGA 4.05 3.24 2.52 
SN74LVCH16245ADGVR | 296-8580-1-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver TAN 95 E76 SN74LVCHR32245AKR |296-18825-2-ND [Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 96-LFBGA 2295.00/1,000 
SN74LVCH16245ADGVR | 296-8580-2-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1010.00/2,000 SN74LVCHR162245ADL |296-8618-5-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 114 95 76 
SN74LVCH16245ADL |) 296-1245-5-ND Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1.14 95 = 76 LVCR Family 
Seen eee A ee ND Mice besy Bis Transco ia ssenLein SN74LVCR2245ADBOR |296-23287--ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver NEWF......20-0SOP 80 60 45 
SN74LVCHT6245AGQLR |296-8582-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 270 216 1.68 San aaede eee eNO itiet Coal Bus: Transcelver NeW ees a Ne tO 
etree cr ecin|tergie Patter sos QOH, | raves cast [sae sate mene weno 
SN74LVCH16245AGRDR | 296-16889-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 1170.00/1,000 SN7ALVCR2245ADGVR |296-8622-1-ND_|Tri-State Octal Bus Transceive -20-TVSOP _—-88__—=66_.50 
SN74LVCH16245AZRDR |296-16890-1-ND (Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 145 116° 87 SN74LVCR2245ADGVR |296-8622-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceiver -20-1VSOP 586.00/2,000 


SN74LVCR2245ADWR |296-8623-1-ND Tri-State Octal Bus Transceivel 
SN74LVCR2245ADWR |296-8623-2-ND_ |Tri-State Octal Bus Transceivel 
SN74LVCR2245AGQNR |296-12103-1-ND |Tri-State Octal Bus Transceivel 
SN74LVCR2245AGQNR |296-12103-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceivel 


20-SOIC 80 60 .45 
532.00/2,000 
105 288-70 


466.00/1,000 


SN74LVCH16245AZRDR | 296-16890-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 754.00/1,000 
SN74LVCH16373ADGGR | 296-8583-1-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ela 9576) 
SN74LVCH16373ADGGR | 296-8583-2-ND_|Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ....48-TSSOP 1010.00/2,000 
SN74LVCH16373ADGVR | 296-8584-1-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch....48-TVSOP 1.26 1.05 84 


SN74LVCH16373ADGVR |296-8584-2-ND [Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ....48-TVSOP 1118.00/2,000 SN74LVCR2245ANSR  |296-13288-1-ND [Tri-State Octal Bus Transceive 80 60 AS 
SN74LVCH16373ADL |296-8585-5-ND [Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch......48-SSOP 1.14. 95 76 Se E Re OANSR (Bee oe erent ovate Octal Bus Transcelva Rae eon eae 
SN74LVCH16373ADLR |296-8585-1-ND Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch....48-SSOP 1.14 95 76 SAPALVEROMacADWR | ESECOROMITML tI Steno Qo] Basten sani 
SN74LVCH16373ADLR |296-8585-2-ND  |Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch... 48-SSOP 505.00/1,000 Se aLVonondeAneyn SERCGERERI Tote, Ol Bacterei Precemaey 
SN74LVCH16373AGQLR |296-8586-1-ND [Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch... 56-VFBGA 2.70 216 | 1.68 i L iil 
SN74LVCH16373AGQLR |296-8586-2-ND [Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .... 56-VFBGA 1530.00/1,000 SN74LVCR2245ARGYR |296-13981-2-ND [Tri-State Octal Bus Transceive 333.00/1,000 
SHTALVCHIG374ADGGR 1D96-0587-1-ND T1iiState 16-BH D-Type Fip-Fop ~ S-TSS0> Eau SN74LVCR2245AZONR |296-23288-1-ND |Tri-St. Octal Bus Transceiver NEW!.....20-VFBGA 92 69 52 
SN74LVCH16374ADGGR |296-8587-2-ND |Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 8-TSSOP 1010.00/2,000 SN7ALVCR2245AZQNR |296-29288-2-ND) Tr-St. Octal Bus Transceiver MEWS... 20-VEBGA 306.00/1,000 
SNTALVCHY6374ADGVR (296-B888-1-ND._ [TriState 16.Bit D-Type Flip-Flop en SN7ALVCR16245ADGGR |296-15601-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver........48-TSSOP 2.20 1.76 1.32 
SN7ALVCHI6374ADGVR |296-85882-ND_ [TriState 16.Bit D-Tyoe Flip-Flop males ‘RAG RDELD SN74LVCR16245ADGGR |296-15601-2-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 48-TSSOP 2288.00/2,000 
SN74LVCHi6374ADLR |296-8589-1-ND [Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 25-580? HERERO maT SN74LVCR16245ADGVR |296-15602-1-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver..........48-1VSOP 220 1.76 1.32 
SN7ALVCHi63740 REGENTS Tri-State 16-Bit D-type Fito TeS50P aaoaetie SN74LVCR16245ADGVR |296-15602-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver.......... 48-TVSOP 2288.00/2,000 
BNTALVCHIESTAAGOLR (BORESEGOMTEEME TriState 16-Bit D-Type Flip-Flop SeVTRGA PRCROMMEH SIMatTes SN74LVCR16245ADLR |296-15603-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 2.20 176 1.32 
SN7ALVCHISS-4AGOLK [BER RCATEANGMM r-Siate 16-5it D-Trpe Eliction eg oe te ta SN74LVCR16245ADLR |296-15603-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 1144.00/1,000 
AN ALVGHICSADARCGR EREEATEINAM rece een boteper Pe resce Maia lesueates SN74LVCR16245AZQLR |296-23286-1-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver MEW!...56-VFBGA 243 1.94 | 1.46 
SN74LVCHI@S40ADGGR (BGBRREG TE NNDMM | TH-State 16-BIt ButfevDriver, aa-TS80P [amerOaonet ocd SN74LVCR16245AZOLR |296-23286-2-ND |Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver NEWT... 56-VFBGA 7261.00/1,000 
ehaL VCHSRAOADCATR[TaE-ESSDS-NO {Trl State 16-Alt Butler Driver oe SN74LVCR32245AGKER |296-15604-1-ND [Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. B-LFBGA 4.05 3.24 2.52 
SA PALVCHIEEaVAD CVE (SEES SR I cots teceh cute Drer: a veop MemiCneecetae SN74LVCR32245AGKER |296-15604-2-ND [Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 6-LFBGA 2295.00/1,000 
ONTALVGHTOSGDAGL (GRERERSIAT EM Toten lech puter paver: Beep [MOM MemTeeRiCied SN74LVCR32245AZKER |296-23289-1-ND |Tri-St. 32-Bit Bus Transceiver NEW!...96-LFBGA 2.97 2.38 1.85 
SN74LVCH16541ADGGR |296-8594-1-ND_ |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. B-TSSOP 1.35 113 90 SN7ALVCRS2245AZKER (2BPge see deeshon 11-St. 32. Bit Bus Transceiver MEWM....96-LEBGA HeLa) 
SN74LVCH16541ADGGR | 296-8594-2-ND [Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 8-TSSOP 1198.00/2,000 SNAG GEOASDGGR (PRGA BI ZnO Ir -State 16-Bit Bus Transcelver........4B- 13307 ala RR SRE 
7ALVCR162245DGGR |296-8619-2-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver ........48-TSSOP 1010.00/2,000 


SN74LVCH16541ADGVR | 296-8595-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 
SN74LVCH16541ADGVR | 296-8595-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 
SN74LVCH16541ADL | 296-8596-5-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 
SN74LVCH16543ADGGR | 296-1246-1-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver 


B-TVSOP 125 1.00 75 i i 
SN74LVCR162245DL |296-8620-5-ND_|Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 
B-TVSOF 1300.00/2,000 SN74LVCR162245KR |296-12707-1-ND {Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 


48-SSOP 1.35 1.13 .90 2. j-! Bi i 
TSSOP 125 100 75 SN74LVCR162245KR —|296-12707-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 


48-SSOP 114 95 76 
-56-VFBGA 243 1.94 1.46 
... 56-VFBGA 1261.00/1,000 


SN74LVCH16543ADGGR |296-1246-2-ND [Tri-State 16-Bit Registered Transceiver .. 56-TSSOP 1300.00/2,000 LVCU Family 

SN74LVCHTG543ADGVR |296-8597-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver..56-TVSOP 1.38 1.10 83 SN74LVCU04AD 296-9861-5-ND [Hex Inverter wn 14-S0I0 724A 
SN74LVCH16543ADGVR | 296-8597-2-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver .. 56-TVSOP 1430.00/2,000 SN74LVCU04ADR 296-9861-1-ND _|Hex Inverter . 14-S0IC 7254 AN 
SN74LVCH16543ADL |296-8598-5-ND [Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 1.65 1.32 99 SN74LVCU04ADR 296-9861-2-ND |Hex Inverter. 14-SOIC 585.00/2,500 
SN74LVCH16543ADLR |296-8598-1-ND Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 1.65 1.32 99 SN74LVCU04ADBR — | 296-9862-1-ND_|Hex Inverter . 4-SSOP 72 54 AL 
SN74LVCH16543ADLR |296-8598-2-ND [Tri-State 16-Bit Registered Transceiver....56-SSOP 858.00/1,000 SN74LVCUO4ADBR__|296-9862-2-ND_|Hex Inverter. 4-SSOP 478.00/2,000 
SN74LVCHT6543AGOLR |296-13287-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver..56-VFBGA 2.70 2.16 1.68 SN74LVCUO4ADGVR = |296-9863-1-ND [Hex Inverter. 14-TVSOP 724 AT 
SN74LVCH16543AGQLR | 296-13287-2-ND |Tri-State 16-Bit Registered Transceiver... 56-VFBGA 1530.00/1,000 SN74LVCUO4ADGVR | 296-9863-2-ND [Hex Inverter. .14-TVSOP 478.00/2,000 


56-TSSOP 2.00 1.60 1.20 SN74LVCU04APWR 296-9865-1-ND |Hex Inverter .. 
6-TSSOP 2080.00/2,000 SN74LVCU04APWR 296-9865-2-ND__|Hex Inverter .. 


.14-TSSOP 72 64 Al 


SN74LVCH16646ADGGR | 296-8599-1-ND Tri-State 16-Bit Transceiver/Register. 
.14-TSSOP 478.00/2,000 


SN74LVCH16646ADGGR | 296-8599-2-ND Tri-State 16-Bit Transceiver/Register 


SN74LVCH16646ADGVR | 296-9859-1-ND__|Tri-State 16-Bit Transceiver/Register 6-TVSOP 2.00 1.60 1.20 LVCZ Fa ly 
SN74LVCH16646ADGVR | 296-9859-2-ND Tri-State 16-Bit Transceiver/Register 6-TVSOP 2080.00/2,000 SN74LVCZ240ADBR 296-9870-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP = 1.05 88 70 
SN74LVCH16646ADL | 296-8600-5-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver/Register 2.00 1.60 1.20 SN74LVCZ240ADBR | 296-9870-2-ND_|Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 932.00/2,000 
SN74LVCH16652ADGGR | 296-8601-1-ND Tri-State 16-Bit Transceiver/Register 2.00 1.60 1.20 SN74LVCZ240ADGVR =| 296-9871-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TVSOP 1.05 Ads dd) 
SN74LVCH16652ADGGR | 296-8601-2-ND Tri-State 16-Bit Transceiver/Register. 2080.00/2,000 SN74LVCZ240ADGVR_ | 296-9871-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TVSOP 932.00/2,000 
SN74LVCH16652ADGVR | 296-8602-1-ND Tri-State 16-Bit Transceiver/Register 2.00 1.60 1.20 SN74LVCZ240ADWR | 296-9872-1-ND_ |Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC ~—- 1.05 88 70 
SN74LVCH16652ADGVR | 296-8602-2-ND Tri-State 16-Bit Transceiver/Register-... 2080.00/2,000 SN74LVCZ240ADWR_~ =| 296-9872-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 932.00/2,000 
SN74LVCH16652ADL | 296-8603-5-ND Tri-State 16-Bit Transceiver/Register 2.00 1.60 1.20 SN74LVCZ240ANSR =| 296-12993-1-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-SOP 1.05 88 = .70 
SN74LVCH16901DGGR | 296-8604-1-ND |18-Bit Universal Bus Transceiver SN74LVCZ240ANSR —-| 296-12993-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver. . 20-SOP 932.00/2,000 
with Parity Gen/Checker 7.50 6.00 5.07 SN74LVCZ240APW 296-9873-5-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 1.05 88 = .70 
SN74LVCH16901DGGR | 296-8604-2-ND |18-Bit Universal Bus Transceiver SN74LVCZ240APWR | 296-9873-1-ND_|Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 1.05 88 70 
with Parity Gen/Checker 4-TSSOP 9376.00/2,000 SN74LVCZ240APWR | 296-9873-2-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. -20-TSSOP 932.00/2,000 
SN74LVCH16952ADGGR | 296-8605-1-ND Tri-State 16-Bit Register Transceiver 6-TSSOP 3.60 2.88 2.24 SN74LVCZ244ADBR =| 296-9874-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 1.05 88 70 
SN74LVCH16952ADGGR |296-8605-2-ND Tri-State 16-Bit Register Transceiver 6-TSSOP 4080.00/2,000 SN74LVCZ244ADBR =| 296-9874-2-ND_|Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SSOP 932.00/2,000 
SN74LVCH16952ADGVR | 296-12916-1-ND |Tri-State 16-Bit Register Transceiver 6-TVSOP 3.60 2.88 2.24 SN74LVCZ244ADWR_ | 296-9875-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 1.05 88 70 
SN74LVCH16952ADGVR | 296-12916-2-ND |Tri-State 16-Bit Register Transceiver 6-TVSOP 4080.00/2,000 SN74LVCZ244ADWR ___|296-9875-2-ND_|Tri-State Octal Buffer/Driver. 20-SOIC 932.00/2,000 
SN74LVCH16952ADL | 296-8606-5-ND _| Tri-State 16-Bit Register Transceiver 56-SSOP 3.60 2.88 2.24 SN74LVCZ244APW 296-9876-5-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP ‘1.05 88 70 
SN74LVCH32244AGKER | 296-8614-1-ND [Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 96-LFBGA 5.20 4.16 3.51 SN74LVCZ244APWR | 296-9876-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP = 1.05 88 70 
SN74LVCH32244AGKER | 296-8614-2-ND Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74LVCZ244APWR_— | 296-9876-2-ND |Tri-State Octal Buffer/Driver. .20-TSSOP 932.00/2,000 
SN74LVCH32244AZKER | 296-22018-1-ND |Tri-State 32-Bit Buffer/Driver ......96-LFBGA 3.71. 2.97 2.31 SN74LVCZ245ADBR =| 296-9877-1-ND_|Tri-State Octal Bus Transcei 20-SSOP 1.05 88 70 
SN74LVCH32244AZKER | 296-22018-2-ND |Tri-State 32-Bit Buffer/Driver NEWE.......96-LFBGA 2104.00/1,000 SN74LVCZ245ADBR | 296-9877-2-ND [Tri-State Octal Bus Transceive: 20-SSOP 932.00/2,000 
SN74LVCH32245AGKER | 296-8615-1-ND__|Tri-State 32-Bit Bus Transceiver Q6-LFBGA 5.20 4.16 3.51 SN74LVCZ245ADWR_~ | 296-9878-1-ND Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOIC 1.05 88 70 
SN74LVCH32245AGKER | 296-8615-2-ND Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74LVCZ245ADWR | 296-9878-2-ND |Tri-State Octal Bus Transceive: 20-SOIC 932.00/2,000 
SN74LVCH32245AZKER | 296-23285-1-ND |Tri-St. 32-Bit Bus Transceiver NEW!....96-LFBGA 3.04 2.43 1.89 SN74LVCZ245APW 296-9879-5-ND Tri-State Octal Bus Transceive: .20-TSSOP = 1.05 88 = .70 
SN74LVCH32245AZKER | 296-23285-2-ND |Tri-St. 32-Bit Bus Transceiver NEW.....96-LFBGA 1721.00/1,000 SN74LVCZ245APWR | 296-9879-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. .20-TSSOP 1.05 88 70 
SN74LVCH32373AGKER | 296-8616-1-ND  |Tri-St. 32-Bit Transparent D-Type Latch...96-LFBGA 5.20 416 3.51 SN74LVCZ245APWR__|296-9879-2-ND [Tri-State Octal Bus Transceive: .20-TSSOP 932.00/2,000 
SN74LVCH32373AGKER | 296-8616-2-ND _|Tri-St. 32-Bit Transparent D-Type Latch ...96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74LVCZ16240ADGGR |296-9866-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel .48-TSSOP 2.59 2.07 1.61 
SN74LVCH32374AGKER | 296-8617-1-ND [Tri-State 32-Bit D-Type Flip-Flop ... 96-LFBGA 5.20 4.16 3.51 SN74LVCZ16240ADGGR | 296-9866-2-ND [Tri-State 16-Bit Buffer/Drive .48-TSSOP 2932.00/2,000 
SN74LVCH32374AGKER | 296-8617-2-ND Tri-State 32-Bit D-Type Flip-Flop 96-LFBGA 3250.00/1,000 SN74LVCZ16240ADGVR | 296-15605-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel -48-TVSOP 2.59 2.07 1.61 
SN74LVCH162244ADLR | 296-8568-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 48-SSOP 1.14 95 76 SN74LVCZ16240ADGVR | 296-15605-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver... -48-TVSOP 2932.00/2,000 
SN74LVCH162244ADLR | 296-8568-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 48-SSOP 505.00/1,000 SN74LVCZ16240ADLR | 296-9867-1-ND_|Tri-State 16-Bit Buffer/Driver... 48-SSOP 2.59 2.07 1.61 
SN74LVCH162244AGR | 296-8569-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 8-TSSOP -83 269) 255) SN74LVCZ16240ADLR |296-9867-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel 48-SSOP 1466.00/1,000 
SN74LVCH162244AGR | 296-8569-2-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 8-TSSOP 732.00/2,000 SN74LVCZ16244ADGGR |296-9868-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel .48-TSSOP 1.38 1.10 .83 
SN74LVCH162244AVR |296-8570-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 8-TVSOP 1.26 1.05 .84 SN74LVCZ16244ADGGR | 296-9868-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel .48-TSSOP 1430.00/2,000 
SN74LVCH162244AVR |296-8570-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 8-TVSOP 1118.00/2,000 SN74LVCZ16244ADGVR | 296-15606-1-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Drivel .48-TVSOP 1.53 1.22 .92 
SN74LVCH32373AZKER | 296-21515-1-ND |Tri-State 32-Bit Transparent SN74LVCZ16244ADGVR | 296-15606-2-ND |Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. .48-TVSOP 1586.00/2,000 
D-Type Latch 96-LFBGA 3.71. 2.97 2.31 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


More Product Available Online: www.digikey.com 
904 (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


EXAS igi 3 DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
isle Digi-Key Price Each Tells Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 Part No. Part No. Description i 25 100 
SN74LVCZ16244ADLR | 296-9869-1-ND Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 48-SSOP 2.00 1.60 1.20 SN74LVT16244BGQLR [296-8638-1-ND  |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drive 2.25 1.80 1.35 
SN74LVCZ16244ADLR | 296-9869-2-ND_ |Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. 48-SSOP 1040.00/1,000 SN74LVT16244BGQLR |296-8638-2-ND_|Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drive 1170.00/1,000 
SN74LVCZ16245ADGGR | 296-13289-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TSSOP 2.00 1.60 1.20 SN74LVT16244BGRDR |296-16893-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drive 2.25 1.80 1.35 
SN74LVCZ16245ADGGR | 296-13289-2-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-TSSOP 2080.00/2,000 SN74LVT16244BGRDR |296-16893-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drive 1170.00/1,000 
SN74LVCZ16245ADGVR_ | 296-13612-1-ND [Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TVSOP 2.00 1.60 1.20 SN74LVT16244BZRDR |296-16894-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drive 1.50 1.20 | .90 
SN74LVCZ16245ADGVR | 296-13612-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 8-TVSOP 2080.00/2,000 SN74LVT16244BZRDR |296-16894-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Drive 780.00/1,000 
SN74LVCZ16245ADLR | 296-13290-1-ND |Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 2.00 1.60 1.20 SN74LVT16245ADGGR |296-1251-1-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr.......48-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
SN74LVCZ16245ADLR | 296-13290-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSOP 1040.00/1,000 SN74LVT16245ADGGR |296-1251-2-ND [Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xevr........ 48-TSSOP 2550.00/2,000 
SN74LVCZ32240AGKER | 296-15607-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 96-LFBGA 3.89 3.12 2.43 SN74LVT16245ADL — |296-8639-5-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 48-SSOP 2.25 1.80 1.40 
SN74LVCZ32240AGKER | 296-15607-2-ND |Tri-State 32-Bit Butfer/Driver. 96-LFBGA 2206.00/1,000 SN74LVT16245BDGGR |296-8640-1-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr.......48-TSSOP_ 150 1.20 90 
SN74LVCZ32244AGKER | 296-15608-1-ND |Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 96-IFBGA 389 3.12 243 SN74LVT16245BDGGR |296-8640-2-ND |Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xovr........ 48-TSSOP 1560.00/2,000 
SN74LVCZ32244AGKER | 296-15608-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver. 96-LFBGA 2206.00/1,000 SN74LVT16245BDGVR |296-8641-1-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr.......48-TVSOP 1.65 132 99 
SN74LVCZ32245AGKER | 296-15609-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver Q6-LFBGA 3.89 3.12 2.43 SN74LVT16245BDGVR |296-8641-2-ND [Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xevr. ...... 48-TVSOP 1716.00/2,000 
SN74LVCZ32245AGKER | 296-15609-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 96-LFBGA 2206.00/1,000 SN74LVT16245BDLR |296-8642-1-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr.........48-SSOP 1.65 132 99 
SN74LVCZ161284AGR | 296-12025-1-ND |Tri-State 19-Bit Bus Interface. 48-TSSOP 1.75 1.40 1.05 SN74LVT16245BDLR _|296-8642-2-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xovr. .......48-SSOP 780.00/1,000 
SN74LVCZ161284AGR | 296-12025-2-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interface. 8-TSSOP 1820.00/2,000 SN74LVT16245BGQLR |296-8643-1-ND [Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. 248 1.98 1.54 
LVT Family SN74LVT16245BGQLR |296-8643-2-ND_ Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xovr. 4403.00/1,000 
SN74LVT125D 296-1249-5-ND [Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer........14-SOIC 1.20 1.00 80 SN74LVT16245BZRDR |296-22019-1-ND Te aL Ieee Bus (gee Vago ohGE 
SN74LVT125DBR 296-14919-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer.......14-SSOP 1.20 1.00 80 ! r. : : : 
SN74LVM125DBR ‘| 296-14919-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer ...... 14-SSOP 1064.00/2,000 SNTALVTIG24SBZRDR Ela SL 3.5V ABT 16°BIt Bus siooaid'000 
SN74LVT125DR 296-1249-1-ND Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer..........14-SOIC 1.20 1.00 .80 Transceiver NEW! 00/1, 
SN74LVT125DR 296-1249-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer........... 14-SOIC 1300.00/2,500 SN7ALVT16500DGGR  [296-14920-1-ND irestate.S SV ABT 156i Univ. se-tssop MOD 
SN74LVT125NSR 296-13291-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer. 4S0P 120 1.00 80 i i BB : : : 
SN74LVT125NSR 296-13291-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 4-SOP 1064.00/2,000 SN7ALVTI6500DGGR 296-14920-2-ND ions 3.3V ABT 18-Bit Univ. apraeo RaRTGOn 
SN74LVT125PWR 296-1250-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer......14-TSSOP 1.20 1.00.80 SN7ALVTIBSOODLR  BREROMRENGIM Tri-State 3 a7 ANT 183i Un ae eS 
SN74LVT125PWR 296-1250-2-ND_ | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer.......14-TSSOP 1064.00/2,000 B a oe ae DP BR SLD 
SN74LVT125QPWREP. | 296-19508-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer.......14-TSSOP 2.70 2.16 1.68 Bus Transcelver : : : 
SN74LVT125QPWREP |296-19508-2-ND |Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer-....... 14-TSSOP 3060.00/2,000 SN7ALVTI6S00DLR = /296-8644-2-ND in-state 3 Sve) ee Univ. sernaneried 
SN74LVT240ADBR | 296-14924-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Butfer/Dri 20-SSOP 8168S 3 is 00/1 
SN74LVT240ADBR | 296-14924-2-ND |Tri-State 3.3V ABT Octal Butfer/Driver......20-SSOP 748.00/2,000 SN7ALVTI6501DGGR /296-1252-1-ND eS ee Univ. e-Tssop ME OMen OME 
SN74LVT240ADW 296-1706-5-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver.......20-SOIC 81 «68.54 SN74LVTIB501DGGR [POET ERCEeITIT a ie SAU ABE -56- ul : 
SN74LVT240ADWR | 296-14925-1-ND |Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver.......20-SOIC_ 816854 Nese Bie acne: Setaene ceeaientt 
SN74LVT240ADWR | 296-14925-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver....... 20-SOIC 718.00/2,000 SITALVTIESOIDER — RECRCORRERPMI TE State 3 BV ABT ABR U, ~ a 
SN74LVT240APWR | 296-8647-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver....20-TSSOP 87 7358 res ads 56-ssop eV OMMe em D 
SN74LVT240APWR | 296-8647-2-ND |Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver.... 20-TSSOP 772.00/2,000 SN74LVTIBSOIDLR BERANE we ; : : 
SN74LVT244BDBR | 296-8648-1-ND_| Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 92 69 52 paeece ‘EeRaRR\a 
SN74LVT244BDBR__ | 296-8648-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT Octal Butfer/Drive 612.00/2,000 SN7ALVTIES4anGGR Ren MCSOeENT “geresop (ROTOUREH sae 
SN74LVT244BDW | 296-1707-5-ND_ | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 865A mee : 
SN74LVT244BDWR | 296-14926-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive oe & & SN74LVT16543DGGR__|296-14922-2-ND |3.3V, 16-Bit Registered Transceiver....... 56-TSSOP 3086.00/2,000 
SN74LVT244BDWR | 296-14926-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 612.00/2,000 SN74LVTI6543DLR — /296-B645-1-ND) [Registered Transcelver S6-SSOP Zao 
SN74LVT244BGQNR | 296-12104-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 147 123 | 98 SN74LVTI65430LR_  296-B645-2 NDI |Registered Transcelver 56-SSOP 1543.00/1,000 
ential veer ! : oe ean SN74LVT16646DGGR |296-14923-1-ND |3.3V, 16-Bit Bus Transceive “56-TSSOP 4.10 3.28 | 2.55 
SN74LVT244BGQNR | 296-12104-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 652.00/1,000 f i 
SHTaLYTOAdRPWR —-[SEECREAOT-ND (711 State 3. ART Octal Button Drive oa SN74LVT16646DGGR__|296-14923-2-ND |3.3V, 16-Bit Bus Transceiver... _56-TSSOP 4642.00/2,000 
SN74LVT244BPWR | 296-8649-2-ND_ | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver....20-TSSOP 572.00/2,000 SN7ALVT16952DGGR 206=1253-1-ND)9/3.3V, 16-Bit Bus Transceive -S6-TSSOP 2.90 2.33 1.81 
eee EAA ; : SN74LVT16952DGGR |296-1253-2-ND |3.3V, 16-Bit Bus Transceive -56-TSSOP 3290.00/2,000 
SN74LVT244BRGYR | 296-13982-1-ND |Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver........20-QFN 3.24 243 1.76 SNTALVTIEGSODLG BRC OEMEMNIMM soy 1ocbH Buc Tromcek Be Scop MTSTMESaaaeran 
SN74LVT244BRGYR | 296-13982-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Drive 20-QFN 729.00/1,000 ae he Leet ate Trarisoe ve 7 ! 2 : 
; d SN74LVT16952DLR —|296-1254-2-ND |3.3V, 16-Bit Bus Transceive 56-SSOP 1645.00/1,000 
SN74LVT245BDBR _| 296-8650-1-ND_|Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver....20-SSOP 92 —.69_—«52 SNT4LVTI8512DGGR |BaRaGREMMNIME 3 3 ABT Scan Test bevice with 18 
SN74LVT245BDBR | 296-8650-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 612.00/2,000 Uni i - 
: H Universal Bus Transceiver... .64-TSSOP 6.00 4.80 4.05 
SN74LVT245BDW 296-8651-5-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. pO2I 69 02 SN74LVT185120GGR 1296-8646-2-ND 13.3V ABT Scan Test Device with 18 
SN74LVT245BDWR | 296-8651-1-ND_ | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 92 69 52 Daversa Be Tenet FaOMMDCT 
SN74LVT245BDWR | 296-8651-2-ND_ | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 612.00/2,000 aren i ‘ aed 
SN74LVT245BGQNR | 296-12105-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 147 1.23 | 98 SN7ALVT322406KER (Zoo Oem gh ogg 3.3V ABT 32-Bit Butter/Driver. 0 OGY Ze 
: : SN74LVT32240GKER |296-9881-2-ND |3.3V ABT 32-Bit Butter/Driver. 2550.00/1,000 
SN74LVT245BGONR | 296-12105-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 652.00/1,000 SN74LVT32044GKER |296-8653-1.ND  |Tri-St, 3.3V, ABT 32-Bit Buffer/Driver 450 360 ‘220 
SN74LVT245BNSR | 296-13294-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. OOM mNECO NG?) SN74LVIRDD44CRKER DORE TION TESTS 3 ; nae : ; : 
is 9. i F | -2- ri-St., 3.3V, ABT 32-Bit Buffer/Driver 2550.00/1,000 
SN74LVT245BNSR | 296-13294-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 612.00/2,000 i } i 
SN74LVTDASBPWR  (SGHERGOMMNDMTH-St 38V ABT Octdl Bus Transceiver Poa: ime SN74LVT32244ZKER —|296-19880-1-ND |Tri-St,, 3.3V, ABT 32-Bit Buffer/Driver 2.93 234 | 1.82 
SN74LVTDASEPWR  [BOHSREOD IGM TricSt 3.3) ABT Octal Buc Tronscoiver 498,00/2,000 SN74LVT32244ZKER  |296-19880-2-ND |Tri-St,, 3.3V, ABT 32-Bit Buffer/Driver.... 1658.00/1,000 
ES ——__eEe ——_——*_ SN74LVT162240DGGR |296-8625-1-ND Tri-State, 3.3V, ABT Quad 
7 i pests giNby Tri-St. 3. ctal Bus Transceiver. : a ae Bus Buffer/Drive _48-TSSOP_ 1.50 1.20 90 
SN74LVT245BRGYR | 296-13983-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver. 359.00/1,000 SI7AINTIGDIADOGCR Gee ERR THP-Stata, 3.3 -ABT Gio 
SN74LVT543PWR 296-13295-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver... 2.00 1.60 1.20 B pith att me aeerecoe ScaMAMBARD 
SN74LVT543PWR 296-13295-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver 2080.00/2,000 SN74LVTte22400GVA EERE ENOMTHi State, 83. ABT Gucd ie eee 
SN74LVT573DBR 296-8654-1-ND | Octal Transparent Latch. 2.00 1.60 1.20 Palen 
Bus Buffer/Driver... ...48-TVSOP 1.50 1.20 .90 
SN74LVT573DBR 296-8654-2-ND | Octal Transparent Latch. 2080.00/2,000 naaa Re “ 
SN74LVT162240DGVR |296-8626-2-ND |Tri-State, 3.3V, ABT Quad 
SN74LVT573DWR —-| 296-1255-1-ND |3.3V Octal Transparent Latch. 2.00 160 1.20 Bus Butiev Driver 4560.00/2,000 
SN74LVT573DWR ‘| 296-1255-2-ND |3.3V Octal Transparent Latch. 2080.00/2,000 SU74LTISDDq00L R— DERN PERENMERITEStats, 3.3V ABT Goad ee 
SN74LVT574PWR ‘| 296-1257-1-ND_ | Tri-State 3.3V Octal D-Type Flip-Flop 2.00 1.60 1.20 Bae ter Diver ay neh Ba 
SN74LVT574PWR _| 296-1257-2-ND_|Tri-State 3.3V Octal D-Type Flip-Flop.... 2080.00/2,000 sN7aLvtiezo4o0LR |296-8627-2-ND Tri-State, 3.3V, ABT Guad 
SN74LVT8980ADW | 296-13498-5-ND |Embedded Test-Bus Controller A 
Bus Buffer/Driver..... ct 780.00/1,000 
Su7alvrecaoapwe  RReRoReeT jee SNe 8.92 7.14 6.03 SN74LVT162244ADGGR |296-8628-1-ND _|Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver....48-TSSOP_ 1.50 1.20 90 
(IEEE SID 1149.1) ee AD BAe ARE SN74LVTT62244ADGGR |296-8628-2-ND |Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver.... 48-TSSOP 1560.00/2,000 
ceaseacs ; ae SN74LVT162244ADGVR |296-8629-1-ND |Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver...48-TVSOP 1.50 120 90 
SN74LVT8980ADWR | 296-15986-2-ND | Embedded Test-Bus Controller St, 3.3V, H } 
(IEEE STD 1148.1). presale 11150.00/2,000 SN7ALVT162244ADGVR |296-8629-2-ND |Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver.... 48-TVSOP 1560.00/2,000 
SSE SN74LVT162244ADLR |296-8630-1-ND |Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver......48-SSOP 150 120 90 
a parE rE STD on Ror PT cs GaP ARR SN74LVT162244ADLR_|296-8630-2-ND_|Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver......48-SSOP 780.00/1,000 
SN74LVTBO80AIDWREP. DERDDEETORIM Parasol ne eantalia : Me: SNTALVTT62244AGOLR |296-13292-1-ND |Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver...56-VFBGA 150 120 90 
(IEEE STD 11491) NEW. 16080.00/2,000 SN74LVT162244AGQLR |296-13292-2-ND |Tri-St., 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver.... 56-VFBGA 780.00/1,000 
sn7alvigsasecy  (SecRMCoEeNM 4.3V Linking Addressable S A TVA AGH OMEE7O SN74LVT162244AGRDR |296-16891-1-ND [Tri-State 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver .....54-BGA 2.25 180 1.35 
ee SUL : : Sea SN74LVT162244AGRDR |296-16891-2-ND |Tri-State 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver ..... 54-BGA 1170.00/1,000 
SN74LVT8986PM 296-14928-5-ND [3.3V Linking Addressable Scan Port. 11.20 896 7.56 ciency en He ; d 
eNSALNTReOCBY PERN SeRERING cay tO aang epee SN74LVT162244AZRDR |296-16892-1-ND [Tri-State 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver.....54-BGA 1.50 1.20 90 
“Transoeiver (IEEE STD 1149.1) on Fan BeR SN74LVT162244AZRDR [296-16892-2-ND |Tri-State 3.3V, ABT 16-Bit Buffer/Driver ..... 54-BGA 780.00/1,000 
Su74lvTBOQGDWR  ECRERREREMIFIM 9.91, 10-Bit Addressable Sean Poa : an SN74LVT162245ADGGR |296-8631-1-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr.......48-TSSOP 150 120 90 
“Tansoeiver (IEEE STD 1149/1) ma Za aS SN74LVT162245ADGGR |296-8631-2-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xevr. ...... 48-TSSOP 1560.00/2,000 
d eta : na SN74LVT162245ADLR |296-8632-1-ND Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr.........48-SSOP 1.50 120 | 90 
SHALVTRUSGDWR (SSG araag =) 10 Sit Addrassable Scan Fort oasoic Mo SN74LVT162245ADLR_|296-8632-2-ND_[Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr........ 48-SSOP 780,00/1,000 
SN74LVTB9QGIPWREP (eceosaReeET Be raatan ame Scan De cae Bascal SNTALVTI62245AGOLR |296-13203-1-ND [Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xovr......56-VFBGA 2.70 216 1.68 
Transcvr (IEEE STD 1149.1) NEW!...24-TSSOP 1223 11.01. 9.77 SN7ALVTI62245AGOLR |296-13298-2-ND [Tri-State 3.9V ABT 16-Bit Bus Xovr....56-VFBGA 1530.00/1,000 
SN74LVT8996IPWREP | 296-22385-2-ND |3.3V, 10-Bit Addressable Scan Port LVTH Family 
Transcvr (IEEE STD 1149.1) NEWS....24-TSSOP 18130.00/2,000 BVI8502AIPMREP ]296-22076-1-ND [3.3V ABT Scan Test Device NEW! 64-LOFP 13.79 12.42 11.02 
SN74LVT8O96PW 296-8657-5-ND |3.3V 10-Bit Addressable Scan Port 8V18502AIPMREP |296-22076-2-ND |3.3V ABT Scan Test Device NEI 64-LOFP 10226.00/1,000 
Transceiver (IEEE STD 1149.1) «0.0... 24-TSSOP 9.00 7.20 6.08 8V182512IDGGREP — |296-22075-1-ND |3.3V ABT Scan Test Device NE “64-TSSOP 13.79 12.42 11.02 
SN74LVT8996PWR | 296-8657-1-ND |3.3V 10-Bit Addressable Scan Port 8V182512IDGGREP — |296-22075-2-ND |3.3V ABT Scan Test Device NEW! ....... 64-TSSOP 20452.00/2,000 
Transceiver (IEEE STD 1149.1) 9.00 7.20 6.08 8V18646AIPMREP _|296-22077-1-ND |3.3V ABT Scan Test Device NEW! 64-LOFP 30.86 28.80 26.75 
SN74LVT8996PWR | 296-8657-2-ND |3.3V 10-Bit Addressable Scan P 8V18646AIPMREP  _ |296-22077-2-ND |3.3V ABT Scan Test Device NEW! 64-LOFP 25404.00/1,000 
Transceiver (IEEE STD 1149.1) .. 11250.00/2,000 74LVTH162244ZRDR ~—|296-16876-1-ND |Tri-State 3.3V, 16-Bit Buffer/Driver..........54-BGA 132 110 88 
SN74LVT16240DGGR |296-8633-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 750 1.20 90 74LVTH162244ZRDR ~—|296-16876-2-ND {Tri-State 3.3V, 16-Bit Buffer/Driv _54-BGA 585.00/1,000 
SN74LVT16240DGGR | 296-8633-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 1560.00/2,000 7ALVTH162245GRDR ~ |296-16877-1-ND |Tri-State 3.3V, 16-Bit Bus Transceiver.......54-BGA 1.75 140 1.05 
SN74LVT162400LR | 296-8634-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 150 1.20. 90 7ALVTH162245GRDR _|296-16877-2-ND {Tri-State 3.3V, 16-Bit Bus Transceiver....... 54-BGA 910.00/1,000 
SN74LVT16240DLR | 296-8634-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 780.00/1 000 TALVTH162245ZRDR _|296-16878-1-ND [Tri-State 3.3V, 16-Bit Bus Transceiver.......54-BGA 1.28 1.02 77 
SN74LVT16244BDGGR | 296-8635-1-ND_|Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 99 8366 7ALVTH162245ZRDR ~|296-16878-2-ND {Tri-State 3.3V, 16-Bit Bus Transceiver........ 54-BGA 663.00/1,000 
SN74LVT16244BDGGR | 296-8635-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 878.00/2,000 74LVTH162374GRDR ~ |296-16879-1-ND |Tri-State 3.3V, 16-Bit Edge-Triggered 
SN74LVT16244BDGVR | 296-8636-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 150 1.20 90 D-Type Flip-Flop 1.75 140 1.05 
SN74LVT16244BDGVR | 296-8636-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 1560.00/2,000 74LVTH162374GRDR  |296-16879-2-ND Tri-State 3.3V, 16-Bit Edge-Triggered 
SN74LVT16244BDLR | 296-8637-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 150 1.20 90 D-Type Flip-Flop... 910.00/1,000 
SN74LVT16244BDLR | 296-8637-2-ND_|Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 780.00/1,000 
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EXAS igi ¥ DIGITAL LOGIC (Continued, 
INSTRUMENTS Digi2Reel g h 
qs Digi-Key Price Each Well Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74LVTH162374ZRDR |296-16880-1-ND Tri-State 3.3V, 16-Bit Edge-Triggered CLVTH16952IDGGREP | 296-22143-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Registered 
D-Type Flip-Flop... 1.28 1.02 77 Transceiver NEW! 56-TSSOP 4462.00/2,000 
74LVTH162374ZRDR | 296-16880-2-ND | Tri-State 3.3V, 16-Bit Edge-Triggered CLVTH322441GKEREP | 296-22144-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 32-Bit Buffer/ 
D-Type Flip-Flop ... 663.00/1,000 Driver NEW!.... 96-LFBGA 5.54 444 3.74 
CLVTH16240IDGGREP |296-22121-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bi CLVTH322441IGKEREP | 296-22144-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 32-Bit Buffer/ 
Driver NEW!.. 225 1.80 1.35 Driver NEWS... 96-LFBGA 3463.00/1,000 
CLVTH16240IDGGREP |296-22121-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16: CLVTH32373IGKEREP | 296-22145-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 32-Bit Transparent 
Driver NEW... csssccssescssseessenees 48-TSSOP 2340.00/2,000 D-Type Latch NEW/I............... 5.54 4.44 3.74 
CLVTH16244AIDGVREP | 296-221 22-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16: CLVTH32373IGKEREP | 296-22145-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 32-Bit Transparent 
Driver NEW!.. 48-TVSOP 2.48 1.98 1.49 D-Type Latch NEWI....... 3463.00/1,000 
CLVTH16244AIDGVREP | 296-221 22-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bi CLVTH32374IGKEREP | 296-22146-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 32-Bit Edge-Triggered 
Driver NEW!.. 48-TVSOP 2574.00/2,000 D-Type F/F NEWS... 5.54 4.44 3.74 
CLVTH16244AlGQLREP | 296-22123-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16. CLVTH32374IGKEREP | 296-22146-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 32-Bit Edge-Triggered 
Driver NEW! .0o.cccsscscccssseeeseseee 56-VFBGA 2.25 1.80 1.40 D-Type F/F NEWS... 3463.00/1,000 
CLVTH16244AIZQLREP | 296-22124-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16: CLVTH162240IDGGREP| 296-221 16-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/ 
Driver NEW!.. 56-VFBGA 3.04 2.43 1.89 Driver NEW... 2.25 1.80 1.35 
CLVTH16244AIZQLREP | 296-22124-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/ CLVTH162240IDGGREP] 296-22116-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/ 
Driver NEW!.. 56-VFBGA 1721.00/1,000 Driver NEW... 2340.00/2,000 
CLVTH16244AMDGGREP |296-22125-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16: CLVTH162244IDGGREP| 296-22117-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/ 
Driver NEW! een 48-TSSOP 2.70 2.16 1.68 Driver NEW... 48-TSSOP 2.25 1.80 1.35 
CLVTH16244AMDGGREP }296-22125-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16: CLVTH162244IDGGREP| 296-22117-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/ 
Driver NEW!...... ..48-TSSOP 3060.00/2,000 Driver NEW. .48-TSSOP 2340.00/2,000 
CLVTH16244AQDGGREP | 296-18097-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver .48-TSSOP 2.70 2.16 1.68 CLVTH162245IDGGREP| 296-22118-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 
CLVTH16244AQDGGREP |296-18097-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver .. 48-TSSOP 3060.00/2,000 Transceiver NEW! 48-TSSOP 2.25 1.80 _ 1.35 
CLVTH16244AQDLREP |296-22126-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/ CLVTH162245IDGGREP| 296-22118-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Bus 
270 216 1.68 Transceiver NEW! 2340.00/2,000 
CLVTH16244AQDLREP |296-22126-2-ND CLVTH162245MDLREP | 296-22119-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Bus 
Driver NEW!.. 4530.00/1,000 Transceiver NEW! 5.04 4.04 3.14 
7 CLVTH162245MDLREP | 296-22119-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 1 
CLVTH16245AIDGVREP | 296-22127-1-ND fe eet ere Transceiver NEW! 2856.00/1,000 
CLVTH16245AIDGVREP| 296-22127-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Bus CLVTH162373MDLREP | 296-22120-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Transparent 
Transceiver NEW!. 2574.00/2,000 D-Type Latch NEW!............... 5.04 4.04 3.14 
CLVTH16245AIGQLREP | 296-22128-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bi CLVTH162373MDLREP | 296-22120-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Transparent 
Transceiver NEW!. 2.25 1.80 1.40 D-Type Latch NEW....... 2856.00/1,000 
CLVTHIGD4SMGOLREP 1296-201 28-D-ND TTS 3.3V ABT 16 SN74LVTH125D 296-1708-5-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer pele dciaes 
Transceiver NEW!. 56-VFBGA 41275.00/1,000 SN74LVTH125DR 296-1708-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 4 Eee 
CLVTH16245AlZQLREP |296-22129-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Bus SN74LVTH125DR 296-1708-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 297.50/2,500 
Transceiver NEW!. 56-VEBGA 3.04 243 1.89 SN74LVTH125DBR | 296-8658-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. i OS 
CLVTH16245AIZQLREP |296-22129-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Bus SN74LVTH125DBR 296-8658-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 372.00/2,000 
Transceiver NEW!. 56-VEBGA 1721.00/1,000 SN74LVTH125DGVR__| 296-8659-1-ND_| Tri-State ABT Quad Bus Buffer. : (Wa BS 
CLVTH16245AMDLREP | 296-22130-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16. SN74LVTH125DGVR =| 296-8659-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. .14-TVSOP 410.00/2,000 
Transceiver NEW!. 5.04 4.04 3.14 SN74LVTH125IPWREP | 296-22386-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer NEW!...14-TSSOP 93 18 62 
CLVTH16245AMDLREP |296-22130-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Bus SN74LVTH125IPWREP | 296-22386-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer NEW!...14-TSSOP 824.00/2,000 
Transceiver NEW!. 2856.00/1,000 SN74LVTH125PWR 296-8660-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. .14-TSSOP A4 BOON eel 
CLVTH16245AQDGGREP | 296-18098-1-ND [Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus SN74LVTH125PWR 296-8660-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. -14-TSSOP 246.00/2,000 
Transceiver. 270 216 1.68 SN74LVTH125RGYR =| 296-13984-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 4-QFN 12 54° Al 
CLVTH16245AQDGGREP |296-18098-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus SN74LVTH125RGYR =| 296-13984-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 4-QFN 239.00/1,000 
Transceiver 3060.00/2,000 SN74LVTH126DBR 296-8661-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 14-SSOP 56 42.32 
CLVTH16245AQDLREP |296-22131-1-ND |Tri-St. 3.3V SN74LVTH126DBR 296-8661-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 14-SSOP 372.00/2,000 
Transceiver NEW!..... 270 216 1.68 SN74LVTH126DGVR_ | 296-8662-1-ND_| Tri-State ABT Quad Bus Buffer. -14-TVSOP 56 42 8: 
CLVTH16245AQDLREP |296-22131-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Bus SN74LVTH126DGVR =| 296-8662-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. -14-TVSOP 372.00/2,000 
Transceiver NEW!. 1530.00/1,000 SN74LVTH126DR 296-8663-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 14-SOIC 56 42 3: 
CLVTH16373IDGGREP |296-22132-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Transparent SN74LVTH126DR 296-8663-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 14-SOIC 455.00/2,500 
D-Type Latch NEW! 225 1.80 1.35 SN74LVTH126PWR 296-8664-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. -14-TSSOP 62 A? 35 
CLVTH16373IDGGREP }296-22132-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bi SN74LVTH126PWR 296-8664-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. -14-TSSOP 372.00/2,000 
D-Type Latch NEW!.. 2340.00/2,000 SN74LVTH240DBR 296-8706-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 88 66 50 
CLVTH16373IDLREP |296-22133-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Transparent SN74LVTH240DBR 296-8706-2-ND |Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 586.00/2,000 
D-Type Latch NEW!....... 2.25 180 1.35 SN74LVTH240DWR 296-8707-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 88 66 50 
CLVTHI637SIDLREP — }296-22133-2-ND [Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Transparent SN74LVTH240DWR | 296-8707-2-ND_ | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 586.00/2,000 
D-Type Latch NEW!.. 1170.00/1,000 SN74LVTH240GQNR | 296-12106-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 1471.23.98 
CLVTH16373IGQLREP |296-22134-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Transparent SN74LVTH240GQNR | 296-12106-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver..... 652.00/1,000 
D-Type Latch NEW!.. 56-VFBGA 2.25 1.80 1.40 SN74LVTH240IPWREP | 296-22387-1-ND | Tri-St. ABT Octal Buffer/Driver NEI é 1.35 1.08 81 
CLVTH16373IGQLREP |296-22134-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Transparent SN74LVTH240IPWREP | 296-22387-2-ND | Tri-St. ABT Octal Buffer/Driver NEW! ...20-TSSOP 1404.00/2,000 
D-Type Latch NEW!.. 56-VFBGA 1275.00/1,000 SN74LVTH240PWR 296-8708-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 96 pious ead 
CLVTHI6373IZOLREP }296-22135-1-ND [Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Transparent SN74LVTH240PWR | 296-8708-2-ND_| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 638.00/2,000 
D-Type Latch NEW!.. 3.04 2.43 1.89 SN74LVTH240RGYR 296-13985-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver (0-OQFN 18 65 152: 
CLVTH16373IZQLREP |296-22135-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Transparent SN74LVTH240RGYR | 296-13985-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver (0-QFN 346.00/1,000 
D-Type Latch NEW! 1721.00/1,000 SN74LVTH241 DBR 296-12742-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver -SSOP 88 66 -50 
CLVTH16374IDGGREP |296-22136-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74LVTH241 DBR 296-12742-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SSOP 586.00/2,000 
3.04 2.43 1.89 SN74LVTH241 DW 296-1715-5-ND_| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 20-SOIC 88 66.50 
CLVTH16374IDGGREP |296-22136-2-ND SN74LVTH241IPWREP | 296-22388-1-ND | Tri-St. ABT Octal Buffer/Driver NEW!...20-TSSOP 1.35 1.08 81 
D-Type F/F NEW! 3442.00/2,000 SN74LVTH241IPWREP | 296-22388-2-ND | Tri-St. ABT Octal Buffer/Driver NEW! ...20-TSSOP 1404.00/2,000 
CLVTH16374IDLREP  |296-19494-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74LVTH241 PWR 296-8709-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 96 72 54 
D-Type Flip-Flop... 225 1.80 1.35 SN74LVTH241 PWR 296-8709-2-ND |Tri-State ABT Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 638.00/2,000 
CLVTH16374IDLREP  |296-19494-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74LVTH244ADBR__| 296-1269-1-ND_| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 64 48.36 
D-Type Flip-Flop... 1170.00/1,000 SN74LVTH244ADBR =| 296-1269-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 426.00/2,000 
CLVTH16500IDGGREP |296-22137-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 18: SN74LVTH244ADW 296-1270-5-ND |Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 80 60 45 
Bus Transceiver NEW!.. 56-TSSOP 3.04 2.43 1.89 SN74LVTH244ADWR_= | 296-1270-1-ND_ | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 80 60 45 
CLVTH16500IDGGREP |296-22137-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 18-Bit Universal SN74LVTH244ADWR_ | 296-1270-2-ND_ | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 532.00/2,000 
Bus Transceiver NEW!.. 56-TSSOP 3442.00/2,000 SN74LVTH244AGQNR_ | 296-12107-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver .99 83 66 
CLVTH16501IDGGREP |296-22138-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 18-Bit Universal SN74LVTH244AGQNR | 296-12107-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 439.00/1,000 
Bus Transceiver NEWS... 56-TSSOP 3.29 2.63 2.05 SN74LVTH244APWR_= | 296-1271-1-ND_ | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver .20-TSSOP Ay/ 43.33 
CLVTH16501IDGGREP |296-22138-2-ND [Tri-St. 3.3V ABT 18-Bit Universal SN74LVTH244APWR | 296-1271-2-ND_ | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 380.00/2,000 
Bus Transceiver NEW!... 56-TSSOP 3724.00/2,000 SN74LVTH244AQDBREP | 296-22389-1-ND ) Tri-St. ABT Octal Buffer/Driver NI 20-SSOP 1.50 1.20 .90 
CLVTH16543IDGGREP |296-22139-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Registered SN74LVTH244AQDBREP | 296-22389-2-ND | Tri-St. ABT Octal Buffer/Driver NEW! .....20-SSOP 1560.00/2,000 
Transceiver NEW!. 56-TSSOP 2.77 2.22 1.73 SN74LVTH244AQPWREP | 296-18128-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 1.50 1.20 .90 
CLVTH16543IDGGREP |296-22139-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16: SN74LVTH244AQPWREP | 296-18128-2-ND J Tri-State ABT Octal Buffer/Driver .20-TSSOP 1560.00/2,000 
Transceiver NEW!. 56-TSSOP 3136.00/2,000 SN74LVTH244ARGYR_ | 296-13986-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver (0-QFN 92 AS) Aspe 
CLVTH16543MDLREP |296-20635-1-ND [Tri-State 3.3V ABT 16- SN74LVTH244ARGYR | 296-13986-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 306.00/1,000 
Transceiver. 618 495 4.18 SN74LVTH245ADBR | 296-8710-1-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Transcei 80 60 45 
CLVTH16543MDLREP |296-20635-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Registered SN74LVTH245ADBR =| 296-8710-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceive 532.00/2,000 
Transceiver. 3863.00/1,000 SN74LVTH245ADW 296-8711-5-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceivel 80 60 A5 
CLVTH16646IDGGREP |296-22140-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16: SN74LVTH245ADWR_- | 296-8711-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceive: 80 60 45 
Transceiver NEW! Ses) ace) eed) SN74LVTH245ADWR_ | 296-8711-2-ND_ Tri-State ABT Octal Bus Transceivel 532.00/2,000 
CLVTH16646IDGGREP |296-22140-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Bus SN74LVTH245AGQNR_ | 296-12108-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver 150 deta 290) 
Transceiver NEW!. 4004.00/2,000 SN74LVTH245AGQNR | 296-12108-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceive: : 599.00/1,000 
CLVTH16652IDGGREP |296-22141-1-ND SN74LVTH245AIPWREP | 296-22390-1-ND J Tri-St. ABT Octal Bus Transcvr NEW!... 135 113 .90 
6.31 4.25 3.31 SN74LVTH245AIPWREP | 296-22390-2-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Transcvr NEW... 1198.00/2,000 
CLVTH16652IDGGREP |296-22141-2-ND SN74LVTH245AMDBREP| 296-22391-1-ND J Tri-St. ABT Octal Bus Transcvr NEW: 2.52) 21025 ior: 
Register NEW! 6018.00/2,000 SN74LVTH245AMDBREP] 296-22391-2-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Transcvr NEW! 2856.00/2,000 
CLVTH16835IDGGREP |296-22142-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 18-Bit Universal Bus SN74LVTH245APWR | 296-1272-1-ND_ | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver........ 62 AT 35 
Driver NEW!.. 615 413 3.21 SN74LVTH245APWR > | 296-1272-2-ND_ | Tri-State ABT Octal Bus Transceive .20-TSSOP 410.00/2,000 
CLVTH16835IDGGREP |296-22142-2-ND |Tri-St. 3.3V ABT 18: SN74LVTH245ARGYR = | 296-13987-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceive: (0-QFN 92 69 52 
Driver NEW!.. 5840.00/2,000 SN74LVTH245ARGYR_ | 296-13987-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceivel (0-QFN 306.00/1,000 
CLVTH16952IDGGREP |296-22143-1-ND |Tri-St. 3.3V ABT 16: SN74LVTH273DBR 296-8712-1-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clear 80 60 45 
Transceiver NEW!..... 3.94 3.15 2.45 (Continued) 
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INSTRUMENTS Digi@Reel’” DIGITAL LOGIC (Continued) 
Holl Digi-Key Price Each BLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVTH273DBR __| 296-8712-2-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clear .. 532.00/2,000 SN74LVTH652DW | 296-1721-5-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xevr/Register.......24-SOIC 1.88 150 1.13 
SN74LVTH273DWR | 296-14934-1-ND| ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clea 80 60 45 SN74LVTH652IPWREP | 296-22400-1-ND| Tri-State ABT Octal Bus Transceiver/ 
SN74LVTH273DWR _ | 296-14934-2-ND| ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clea 532.00/2,000 Register NEW............ 3.78 3.03 2.36 
SN74LVTH273IPWREP | 296-22392-1-ND| ABT Octal D-Type F/F w/Clear NEW! 135° 113 90 SN74LVTH652IPWREP | 296-22400-2-ND| Tri-State ABT Octal Bus Transceiver/ 
SN74LVTH273IPWREP | 296-22392-2-ND| ABT Octal D-Type F/F w/Clear NEW! 1198.00/2,000 Register NEW! .24-TSSOP 4284.00/2,000 
SN74LVTH273MNSREP | 296-22393-1-ND| ABT Octal D-Type F/F w/Clear NEW! 20-SOP 2.52 2.02 1.57 SN74LVTH652PWR 296-8740-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register....24-TSSOP 1.88 1.50 1.13 
SN74LVTH273MNSREP | 296-22393-2-ND] ABT Octal D-Type F/F w/Clear NEW! 20-SOP 2856.00/2,000 SN74LVTH652PWR 296-8740-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register ....24-TSSOP 1950.00/2,000 
SN74LVTH273PWR 296-1273-1-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Cleat 80 60 3.45 SN74LVTH2245DBR 296-8704-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceive! 20-SSOP 80 60 45 
SN74LVTH273PWR 296-1273-2-ND | ABT Octal D-Type Flip-Flop with Clear... 532.00/2,000 SN74LVTH2245DBR 296-8704-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceive 20-SSOP 532.00/2,000 
SN74LVTH373DBR 296-8718-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Latch .. 80 60 3.45 SN74LVTH2245DGVR_ | 296-12921-1-ND| Tri-State ABT Octal Bus Transceiver.......20-TVSOP 88 66 50 
SN74LVTH373DBR | 296-8718-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Latch . 532.00/2,000 SN74LVTH2245DGVR_| 296-12921-2-ND| Tri-State ABT Octal Bus Transceiver........20-TVSOP 586.00/2,000 
SN74LVTH373DW 296-8719-5-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Latch . 80 60 .45 SN74LVTH2245DW 296-1714-5-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceive: 20-SOIC 80 60 45 
SN74LVTH373IPWREP | 296-22394-1-ND| Tri-St. ABT Octal D-Type Latch NET 1.35 143 90 SN74LVTH2245PWR | 296-8705-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver.......20-TSSOP 80 60 45 
SN74LVTH373IPWREP | 296-22394-2-ND| Tri-St ABT Octal D-Type Latch NEW! 4498 00/2.000 SN74LVTH2245PWR_ | 296-8705-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver........20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74LVTH373PWR | 296-8720-1-ND | TriState ABT Octal D-type Latch. Rasen ane SN74LVTH2952DBR _| 296-8714-1-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register..24-SSOP__ 1.20 1.00 80 
TAU 7 z SN74LVTH2952DBR | 296-8714-2-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register..... 24-SSOP 1064.00/2,000 
SNA THSTaEWR Becerra 1 State ABT Octal Oe apeen Roe os SN74LVTH2952DGVR_ | 296-12922-1-ND] Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register...24-TVSOP 1.20 1.00 80 
SN74LVTH374DBR | 296-8721-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. * §30.00/2,000 SN74LVTH2952DGVR_ | 296-12922-2-ND| Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register ....24-TVSOP 1064.00/2,000 
i aotet i: : ieeicg: Fea SN74LVTH2952DW | 296-1716-5-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register.......24-SOIC 1.20 1.00  .80 
SN74LVTH374DW _—_| 296-8722-5-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 80 60 45 ; } 
SN74LVTH374DWR | 296-8722-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 30 6048 SN74LVTH2952PWR _ | 296-8715-1-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register....24-TSSOP__ 1.20 1.00 _.80 
oe _ : — SN74LVTH2952PWR | 296-8715-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register .... 24-TSSOP 1064.00/2,000 
SN/ALVTHR74DWR BOB See eaNOm| TriState ABT Octal D-Type Flip-Flop. EOE SN74LVTH16240DGGR | 296-8674-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver.........48-TSSOP 1.20 1.00 .80 
SN74LVTH374IPWREP | 296-22395-1-ND| Tri-St. ABT Octal D-Type F/F NEW! 1.35 1.13.90 SN74LVTHIGD40DGGR (eese ee MEM 1: pt ; ett : i : 
: i-State ABT 16-Bit Buffer/Drive .48-TSSOP 1064.00/2,000 
SN7ALVTHS74IPWREP P2Gb ze coieqa) TrSt. ABT Octal D-Type FE NEW. iI198:00/2,000 SN74LVTH16240DL | 296-8675-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 1.20 1.00 .80 
SN7ALVTHS74PWR — |i29b872071,ND)) Tri-State ABT Octal D-Type Fllp-Flop. AD ae ae SN74LVTH16241DGGR | 296-8676-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive 48-TSSOP_ 1.20 1.00 80 
SNTALVIHS?APWR  [ESBSSR2S2NGR| Tri-State ABT Octal D-Type Hip-Flop. es200/2,000 SN74LVTH16241DGGR | 296-8676-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver.........48-TSSOP  _ 1064,00/2,000 
SN74LVTHS40DBR ESE Fgiyhog| Tri-State ABT Octal Buffer/Drive See Bao SN74LVTH16241DL__ | 296-12919-5-NDJ Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver.........48-SSOP 1.20 1.00 80 
SN7ALVTHB4ODBR ESE geghieg TriState ABT Octal Buffer/Drive wwe SN74LVTH16244ADGGR | 296-1260-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver........48-TSSOP 88-7359 
SN74LVTHS40DW | 296-8725-5-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 141 1.18.94 SN74LVTH16244ADGGR | 296-1260-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive .48-TSSOP 776.00/2,000 
SN74LVTHS40PWR | 296-8726-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 141 1.18.94 SN74LVTH16244ADGVR| 296-8677-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drivel -48-TVSOP 1.32 1.10 _ .88 
SN7ALVTHS40PWR_[EASGSS7ZDeRNDA| Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 1250,00/2,000) SN74LVTH16244ADGVR] 296-8677-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver........ 48-TVSOP 1170.0072,000 
SN74LVTHS41DBR | 296-8727-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 1411.18 94 SN74LVTH16244ADL_ | 296-1261-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 1.20 1.00 80 
SN74LVTH541DBR | 296-8727-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Drive 1250.00/2,000 SN74LVTH16244ADLR | 296-1261-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 1.20 1.00 .80 
SOEs OWA see i teagl ae Sai a tg a SN74LVTH16244ADLR | 296-1261-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 532.00/1,000 
-8729-1- ri-State ABT Octal Buffer/Drive : : : SN74LVTH16244AGQLR| 296-8678-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Drive 48-TVFBGA 2.25 1.80 1.35 
SN7ALVTHS41PWR__ [[20bs720:2:NDM) Tri-State ABT Octal Buffer/Driver.. 1250,00/2,000 SN74LVTH16244AGOLR| 296-8678-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver........ 48-TVFBGA 1170.00/7,000 
SN74LVTH543DBR 296-8730-1-ND | Tri-St. ABT Octal Transceiver/Registe! 135 1.13.90 SN74LVTH16244AGRDR| 296-16895-1-ND/ Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive .54-BGA 2.25 1.80 1.35 
SN74LVTHS43DBR | 296-8730-2-ND J Tri-St. ABT Octal Transceiver/Registe 1198.00/2,000 SN74LVTH16244AGRDR| 296-16895-2-ND| Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Drive 54-BGA 1170.00/1,000 
SN74LVTHS543DGVR | 296-8731-1-ND | Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register.. 1.35 143  .90 SN74LVTH16244AZRDR | 296-16896-1-ND| Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drivel 54-BGA 150 1.20  .90 
SN74LVTHS43DGVR | 296-8731-2-ND | Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register. 1198.00/2,000 SN74LVTH16244AZROR | 296-16896-2-ND| Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Drive 54-BGA 780.00/1,000 
SN74LVTH543DW 296-1717-5-ND | Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register........ 24-SOIC 1.35 113  .90 SN74LVTH16245ADGGR | 296-1262-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver......48-TSSOP 1.06 188) 471 
SN74LVTHS431IPWREP | 296-22396-1-ND| Tri-St. ABT Octal Transceiver/ SN74LVTH16245ADGGR | 296-1262-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver......48-TSSOP 936.00/2,000 
Register NEW!...... 24-TSSOP 2.27 1.82 1.42 SN74LVTH16245ADGVR| 296-8679-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver......48-TVSOP 132 1.10 88 
SN74LVTHS431IPWREP | 296-22396-2-ND| Tri-St. ABT Octal Transceiver/ SN74LVTH16245ADGVR| 296-8679-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver......48-TVSOP 1170.00/2,000 
Register NEW!...... ..24-TSSOP 2576.00/2,000 SN74LVTH16245ADL_| 296-8680-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver.......48-SSOP 1.20 1.00  .80 
SN74LVTH543PWR 296-8732-1-ND | Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register....24-TSSOP 1.35 1.13  .90 SN74LVTH16245ADLR | 296-8680-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver. 48-SSOP 1.20 1.00 .80 
SN74LVTH543PWR | 296-8732-2-ND | Tri-St. ABT Octal Transceiver/Register....24-TSSOP 1198.00/2,000 SN74LVTH16245ADLR | 296-8680-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver........48-SSOP 532.00/1,000 
SN74LVTHS573DBR __| 296-8733-1-ND | Tri-State, ABT Octal Transparent SN74LVTH16245AGQLR| 296-8681-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver......56-VFBGA 1.75 1.40 1.05 
D-Type Latch 80 60 45 SN74LVTH16245AGQLR| 296-8681-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver...... 56-VFBGA 910.00/1,000 
yp 
SN74LVTH573DBR 296-8733-2-ND | Tri-State, ABT Octal Transparen' SN74LVTH16245AGRDR | 296-16897-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver. .54-BGA 2.25 1.80 1.35 
D-Type Latch 532.00/2,000 SN74LVTH16245AGRDR| 296-16897-2-ND| Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver.......... 4-BGA 7170.00/7,000 
SN74LVTH573DW 296-1718-5-ND | Tri-State, ABT Octal Transparent SN74LVTH16245AZQLR | 296-23290-1-ND Neots OBL eae Bls os-Leeca ACORN 
D-Type Latch 80 60 .45 Transceiver ME oon - i 4 A 
SN74LVTH573DWR ‘| 296-14935-1-ND] Tri-State, ABT Octal Transparent SN74LVTH16245AZQLR | 296-23290-2-ND| Tri-State ABT 16-Bit Bus 
D-Type Latch 80 60 45 Transceiver NEW! }6-LFBGA 780.00/1,000 
SN74LVTH573DWR | 296-14935-2-ND| Tri-State, ABT Octal Transparent SN74LVTHT6245AZRDR | 296-16896-1-ND| Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver.........54-BGA 150 1.20 90 
D-Type Latch 532.00/2,000 SN74LVTH16245AZROR | 296-16898-2-ND| Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver........ 54-BGA 780.00/1,000 
SN7ALVTHS7SGONA | 296-12109-1-ND) Tri-State, ABT Octal Transparent SN74LVTH162541DGGR| 296-8682-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Drive .48-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
D-Type Latch 147 123 98 SN74LVTH162541DGGR| 296-8682-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive .48-TSSOP 1820.00/2,000 
SN74LvTH573GaNR | 296-12109-2-ND| Tri-State, ABT Ocial Transparent SN7ALVTH162541DL | 296-8683-5-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP__ 1.75 1.40 1.05 
D-Type Latch 652.00/1,000 SN74LVTH16373DGGR | 296-8684-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch........48-TSSOP 1.06.68 71 
SN74LVTH573IPWREP | 296-22397-1-ND aHishts ABT Octal Transparent SN74LVTH16373DGGR | 296-8684-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latc -48-TSSOP 936.00/2,000 
' SN74LVTH16373DL | 296-8685-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Lat 48-SSOP 1.20 1.00 80 
D-Type Latch NEW...... 1.35 143 90 -8685-5- ri-State -Bit D-Type Late! - : | : 
, SN74LVTH16373DLR | 296-8685-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Late 48-SSOP 1.20 1.00 80 
SN74LVTH573IPWREP | 296-22397-2-ND| Tri-State, ABT Octal Transparent H 
; SN74LVTH16373DLR_| 296-8685-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch.. 532.00/1,000 
D-Type Latch NEWS... 4198.00/2,000 
SN74LVTHS73NSR | 296-13300-1-ND| Tri-State, ABT Octal Transparent a SN74LVTH16373GOLR | 296-6686-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch.. 225 1.80 1.35 
D-Type Latch 30 60 45 SN74LVTH16373GQLR | 296-8686-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch........ 48-TVFBGA 1170.00/1,000 
-43300-2-ND] Tri: : : : SN74LVTH16373GRDR | 296-16899-1-ND| Tri-State ABT 16-Bit D-Type Late! 54-BGA 2.25 1.80 1.35 
SWANTON Ck SEaNMDIT SN74LVTH16373GROR | 296-16899-2-ND| Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latc 54-BGA 1170.00/1,000 
STATICS a Sa 2 ee me 
D-Type Latch 80 60 45 i a Hi Sainte seele 
ocean f SN74LVTH16374DGGR | 296-1263-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/F 150 120  .90 
SN7ALVTHS73P WR ative ae ‘aneparent Ee oatacd SN74LVTH16374DGGR| 296-1263-2-ND J Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/ 1560.00/2,000 
“eenaseinient came SN74LVTH16374DL | 296-1264-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/ 1.20 1.00  .80 
SHALVTHSSRGA i Ck of A ee SN74LVTH16374DLR_| 296-1264-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit D-Type Fi 120 1.00 80 
sas panl ah. : : : SN74LVTH16374DLR_ | 296-1264-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/I 532.00/1,000 
SN74LVTHS73RGYR | 296-13988-2-ND MD yan Transparent Hangond SN74LVTH16374GQLR | 296-8688-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/ “56-VEBGA 2.25 1.80 1.35 
SN74LvTH5740BR | 296-8795-1-ND | Tri-State ABT Ocial D-type Flip: lop, oneal eo mMees SN7ALVTH16374GQLR | 296-8688-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/ -56-VFBGA 1170.00/1,000 
: ; SN74LVTH16374GRDR | 296-16901-1-ND| Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/! 54BGA 2.25 1.80 1.35 
SN74LVTHS74DBR —_| 296-8735-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 SN74LVTH16374GRDR | 296-16901-2-ND| TriState ABT 16-Bit D-T f 
; t ype Fil .54-BGA 1170.00/1,000 
SNTALVTHS?4DW _[EESBaIAIESEANGR| Tri-State ABT Octal D-Type Hip-Flop. iy G88 SN74LVTH16374ZRDR | 296-16902-1-ND] Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/I $4-BGA 7.50 120 90 
SN74LVTHS74DWR | 296-1719-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop.......20-S0IC 80 60 45 SN74LVTH16374ZRDR | 296-16902-2-ND| Tri-State ABT 16-Bit D-Type F/ “BA-BGA -780.00/1.000 
SN74LVTHS74DWR ‘| 296-1719-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop.......... 20-SOIC 532.00/2,000 Peon i -BRUAR A eae 
} H SN74LVTH16500DGGR | 296-8689-1-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. -56-TSSOP 1.50 1.20 90 
SN74LVTHS74GQNR | 296-12110-1-ND] Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 147 123 98 Reaattot i cea al i 
: H SN74LVTH16500DGGR | 296-8689-2-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. .56-TSSOP 1560.00/2,000 
SN74LVTHS74GQNR__ | 296-12110-2-ND| Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 652.00/1,000 SN74LVTH16500DL __ | 296-8690-5-ND_| Tri-State ABT 18-Bit Univ. 56-SSOP 2.00 1.60 1.20 
SN74LVTHS74IPWREP [220220 08RIEND) TrSt. ABT Octal D-Type HF NEW tle) a) SN74LVTHT6500GQLR | 296-12476-1-ND} Tri-State ABT 18-Bit Univ. “56-VFBGA 3.38 2.70 2.10 
SN74LVTHS74IPWREP | 296-22398-2-ND| Tri-St. ABT Octal D-Type F/F NEW! 1198.00/2,000 SN74LVTH16500GQLR | 296-12476-2-ND| Tri-State ABT 18-Bit Univ. .56-VFBGA 1913.00/1,000 
SN74LVTHS74PWR | 296-8736-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 80 80 AS SN74LVTH16501DGGR | 296-8691-1-ND_ | Tri-State ABT 18-Bit Univ. “56-TSSOP 1.63 1.30 | .98 
SN74LVTHS74PWR | 296-8736-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 532.00/2,000 SN74LVTH16501DGGR | 296-8691-2-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. .56-TSSOP 1690.00/2,000 
SN74LVTHS74RGYR | 296-13989-1-ND| Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 276 2.07 1.50 SN74LVTH16501DLR_| 296-14930-1-ND| Tri-State ABT 18-Bit Univ. 56-SSOP_ 1.75 1.40 1.05 
SN74LVTHS74RGYR__| 296-13989-2-ND| Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop. 621.00/1,000 SN74LVTHT6501DLR | 296-14930-2-ND| Tri-State ABT 18-Bit Univ. 56-SSOP 910.00/1,000 
SN74LVTH646DBR | 296-8737-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Registe 1.058870 SN74LVTH16541DGGR | 296-8693-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drivel .48-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
SN74LVTH646DBR | 296-8737-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Registe 932.00/2,000 SN74LVTH16541DGGR | 296-8693-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive .48-TSSOP 1820.00/2,000 
SN74LVTH646DGVR | 296-12924-1-ND| Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Registe 1.05 88.70 SN74LVTH16541DL | 296-12920-5-ND| Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Drive 48-SSOP 1.75 1.40 1.05 
SN74LVTH646DGVR | 296-12924-2-ND| Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register.. 932.00/2,000 SN74LVTH16543DGGR | 296-1265-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Regist .56-TSSOP 1.38 110 83 
SN74LVTH646DW__| 296-1720-5-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Registe 1.05 88-70 SN74LVTHT6543DGGR | 296-1265-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Regist -56-TSSOP 1430.00/2,000 
SN74LVTH646IPWREP | 296-22399-1-ND] Tri-State ABT Octal Bus Transceiver/ SN74LVTH16543DL__| 296-1710-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Regist 56-SSOP 1.38 1.10 .83 
Register NEWI............ 24-TSSOP 1.98 158 1.19 SN74LVTH16543DLR | 296-1710-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Regist 56-SSOP 1.38 110 83 
SN74LVTH646IPWREP | 296-22399-2-ND| Tri-State ABT Octal Bus Transceiver/ SN74LVTH16543DLR_ | 296-1710-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Regist 56-SSOP 715.00/1,000 
Register NEW! 4-TSSOP 2054.00/2,000 SN74LVTH16646DGGR | 296-1266-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register.........56-TSSOP_ 1.75 1.40 1.05 
SN74LVTH646PWR | 296-8738-1-ND_| Tri-State ABT Oct 9 A-TSSOP 1.05 88-70 SN74LVTH16646DGGR | 296-1266-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register.........56-TSSOP 1820.00/2,000 
SN74LVTH646PWR | 296-8738-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register.... 24-TSSOP 932.00/2,000 SN74LVTH16646DL | 296-1711-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Regist 56-SSOP 1.75 140 1.05 
SN74LVTH652DBR —_| 296-8739-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register.....24-SSOP 1.88 1.50 1.13 SN74LVTH16652DGGR | 296-1267-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Regist -56-TSSOP 2.36 1.89 1.47 
SN74LVTH652DBR —_| 296-8739-2-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register......24-SSOP 1950.00/2,000 SN74LVTH16652DGGR | 296-1267-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Regist .56-TSSOP 2678.00/2,000 
SN74LVTH652DGVR | 296-12925-1-ND| Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register....24-TVSOP 1.88 1.50 1.13 SN74LVTH16652DL__| 296-1712-5-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Regist 56-SSOP 2.36 1.89 1.47 
SN74LVTH652DGVR _ | 296-12925-2-ND| Tri-State ABT Octal Bus Xcvr/Register.....24-TVSOP 1950.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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EXAS i rre'3) @ DIGITAL LOGIC (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
Tae Digi-Key Price Each ret Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74LVTH16835DGGR |296-8694-1-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver.....56-TSSOP 2.30 1.84 1.43 LVTZ Family 
SN74LVTH16835DGGR |296-8694-2-ND |Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver...... 56-TSSOP 2602.00/2,000 109274-ND | Tri- i z 
SN7ALVTH16835DL  |296-8695-5-ND |Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver....56-SSOP 2.30 184 1.43 SC aetna, OU A 
SN74LVTH16952DGGR |296-1268-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register.........56-TSSOP 195 156 1.17 SN74LVIzo44pw _|296-11806-5-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver.20-S0IC. 80. 60. 45 
SN74LVTHI69520GGR |Z2baIZBE2NDM Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register e028 0200 SN74LVTZ244PWR | 296-12928-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver...20-TSSOP 80-6045 
SN74LVTH16952DL_—|296-1713-5-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register. 195 156 1.17 SN74LVTZ244PWR __|296-12928-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver.... 20-TSSOP 532.00/2,000 
SN74LVTH16952DLR |296-14931-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Reaister. 1.95 1.56 1.17 LVU Famil 
SN74LVTH16952DLR |296-14931-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr/Register. 1014.00/1,000 y 
SN74LVTH18502APM |296-8699-ND | ABT Scan Test Device SN74LVU04AD 296-1722-5-ND | Unbuffered Hex Inverte: 14-SOIC 60 45 34 
ae Ce Ee Nee et 
SNZALVTHTGSOAPMIR PRCT SS aati) AST Scan Test Device with 18-bit men Gon Ace SN74LVUO4ADGVR —|296-12929-1-ND | Unbutfered Hex Inverter. “4-TVSOP 60453 
SN74LVTH18502APMR |296-14932-2-ND | ABT Scan Test Device with 18-Bit SN74LVUO4ADGVR __|296-12929-2-ND | Unbuffered Hex Inverte _14-TVSOP 400.00/2,000 
Transceiver 4125.00/1,000 SN74LVUO4APWR  |296-9885-1-ND | Unbuffered Hex Inverte 141SS0P 60. «45 = 
SN74LVTH18504APM |296-8700-ND —_| ABT Scan Te: SN74LVUO4APWR | 296-9885-2-ND_ | Unbuffered Hex Inverte .14-TSSOP 400.00/2,000 
Transceiver... 660 528 4.46 SN74LVUO4ARGYR | 296-13990-1-ND | Unbuffered Hex Inverte 14-0FN 483627 
SN74LVTHTS5S04APMA [296-A4033-1-ND TABT Scan Test Davice with D0-Bit SN74LVUO4ARGYR _|26-13990-2-ND | Unbuffered Hex Inverte 4-QFN 160.00/1,000 
Transceiver... 6.60 5.28 4.46 74S Family 
SN74LVTH18504APMR |296-14933-2-ND | ABT Scan Test Device with 20-Bit SN74SO00N 296-1723-5-ND |Quad 2-Input NAND Gate 93 78. 62 
Transceiver... ve 4125.00/1,000 SN74S04N 296-1724-5-ND_ | Hex Inverter... 193/78) en? 
SN74LVTH18511DGGR |296-17079-1-ND | 3.3V ABT 18-Bit Universal Bus SN74S08N 296-1725-5-ND | Quad 2-Input Positive AND Gate. 93 78 62 
Transceiver... ve 6.60 5.28 4.46 SN74S10N 296-14937-5-ND | Triple 3-Input Positive NAND Gat 1.02 85 68 
SN74LVTHT8STIDGGR |296-17079-2-ND |3.3V ABT 18-Bit Universal Bus SN74S32N 296-1731-5-ND | Quad 2-Input Positive OR Gate... 87 7358 
Transceiver........ 64-TSSOP 8250.00/2,000 SN74S37NSR 296-13301-1-ND | Quad 2-Input Positive NAND Buffer 145 116 87 
SN74LVTH18512DGGR |296-8701-1-ND_ | ABT Scan Test Device SN74S37NSR 296-13301-2-ND | Quad 2-Input Positive NAND Buffer 1508.00/2,000 
with 18-Bit Transceiver... 64-TSSOP 6.60 5.28 4.46 SN74S38D 296-1732-5-ND | Quad 2-Input NAND with OC 145 116 87 
SN74LVTH18512DGGR |296-8701-2-ND | ABT Scan Test Device SN74S38DR 296-14939-1-ND | Quad 2-Input NAND with OC 145 146 87 
SHTALVTHTSSTADGGR loner eaten Pa Le 84-TSSOP 8250.00/2,000 SN74S38DR 296-14939-2-ND | Quad 2-Input NAND with OC 1855,.00/2,500 
FeAl can Test Device SN74S38N 296-1733-5-ND | Quad 2-Input NAND with OC 145° 116 87 
with 20-Bit Transceiver 4-TSSOP 6.60 5.28 4.46 SN74S74N 296-1734-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop ...... 108 90 72 
SN74LVTH18514DGGR |296-8702-2-ND Aer Seal pet Das casveege Penance SN74S138AN 296-1728-5-ND 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 144 120 96 
+ ceiver... E 00/2, SN74S240N 296-1729-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 225 180 1.40 
SN74LVTHI8646APM CERCA Re ee PAP 65 en NG SN748244N 296-1730-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 2.25 1.80 1.40 
Lies : : : : SN74S280N 296-14938-5-ND | 9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker...... 2.25 1.80 1.40 
SN74LVTHI8652APM | |296-12994-5-ND SE EC an FeAe ee eines §N74S1051DR 296-14193-1-ND | 12-Bit, Schottky Termination Array. 234 188 1.46 
SN74LVTH32244GKER |296-8716-1-ND | Tri-State ABT 32-Bit Buffer/Driver. 3.83 3.06 238 Bape Perera (eo Seen eee plate 8275:00/2;500 
SN74LVTH32244GKER |296-8716-2-ND | Tri-State ABT 32-Bit Buffer/Driver. 2168.00/1,000 Bus-Termination Array De) 2 TL 
SN74LVTH32245GKER |296-9882-1-ND_ | Tri-State ABT 32-Bit Bus Transceiver 3.83 3.06 2.38 AIGA POEM GEE 16-HIL Schottky Bartle biais : : : 
SN74LVTH32245GKER |296-9882-2-ND_| Tri-State ABT 32-Bit Bus Transceiver 2168.00/1,000 Bieta ann Aira So seh aye 
SN74LVTH32245ZKER |296-23291-1-ND | Tri-State ABT 32-Bit Bus ae is Tay ; ! ; 
Transceiver NEW! Q6-LFBGA 259 2.07 161 SN74S1053DWR 296-14936-2-ND | 16-Bit, Schottky Barrier Diode 
“4 9. i -BiEBus é ; : Bus-Termination Array 2652.00/2,000 
SNTALVTHS2245ZKER (PEG ecaagy) 1 State ABT S2Sit Bus 6 FRA Paar nonin SN74S1053PWR | 296-13703-1-ND | 16-Bit, Schottky Barrier Diode 
SN74LVTH32373GKER |296-8717-1-ND [Tri-State ABT 32-Bit D-Type Latch.........96-LFBGA 3.83 3.05 2.38 SATTSTORIOWEE METIUREND us Termination Array F -20-TSSOP TSS 
SN74LVTH32373GKER |296-8717-2-ND | Tri-State ABT 32-Bit D-Type Latch 96-LFBGA 2168.00/1,000 B It, SChotky Barrier Vlogs 
i 4-4 i Ri "Tri us-Termination Array . .20-TSSOP 2652.00/2,000 
SN74LVTH32374GKER |296-9883-1-ND | Tri-State ABT 32-Bit Edge-Triggered Sirisigsen Pere enn 16-5 Tenivatinn ae ly Meargaciteaiaeae 
D-Type Flip-Flop 96-LFBGA 3.83 3.06 2.38 748105: SITES -Bit Termination Array. -20-Dip 2 : : 
SN74LVTH32374GKER |296-9883-2-ND | Tri-State ABT 32-Bit Edge-Triggered NEW! SSQE Family NEW! 
D-Type Flip-Flop .. 96-LFBGA 2168.00/1,000 SN74SSQE32882ZALR ]296-23350-1-ND | 28-Bit to 56-Bit Registered Buffer/ 
SN74LVTH32374ZKER |296-23292-1-ND | Tri-State ABT 32-Bit Edge-Triggered Clock Driver... 176-BGA 9.35 8.42 7.47 
D-Type Flip-Flop NEW! Q6-LFBGA 248 198 1.54 SN74SSQE32882ZALR |296-23350-2-ND | 28-Bit to 56-Bit Registered Buffer/ 
SN74LVTH32374ZKER |296-23292-2-ND | Tri-State ABT 32-Bit Edg Clock Driver. 176-BGA 6928.00/1,000 
D-Type Flip-Flop NEW? 96-LFBGA 1403.00/1,000 ‘SSTL Family 
SNTALVTHi622400GGR [ZSGsHCBSagNEM Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver......... 48-TSSOP MIRO MR UO ManED SN74SSTL16837ADGGR [296-9886-1-ND [Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver....641SSOP 7.50 6.00 5.07 
SN74LVTH16224006GR |296;8665-2 NDIG) Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 1064.00/2,000 SN74SSTL16837ADGGR | 296-9886-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver......64-TSSOP 9376.00/2,000 
SN74LVTH162240DL |296-8666-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 1.20 1.00 | .80 SN74SSTL16847DGGR |296-1274-1-ND |20-Bit SSTL_3 Butter 6ATSSOP 7.50 600 5.07 
SN74LVTH162241DGGR |296-8667-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver. 1.20 1.00 80 SN74SSTL16847DGGR |296-1274-2-ND |20-Bit SSTL3 Buffer. “BATSSOP -9376.00/2,000 
SN74LVTH162241DGGR |296-8667-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 1064.00/2,000 SN74SSTL16857DGGR |296-9887-1-ND | 14-Bit Registered Butfer “AgTSSOP 7.50 6.00 5.07 
SN74LVTH162241DL __[206aI23AeoxNDN Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver., ia) i) 2) SN74SSTL16857DGGR |296-9887-2-ND_| 14-Bit Registered Buffer -A8-TSSOP____9376.00/2,000 
SN74LVTH162244DGGR |296-1258-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 120 1.00.80 SSTU Family 
SN74LVTH162244DGGR |296-1258-2-ND |Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver .. 48-TSSOP 1064.00/2,000 ae ; 
SN74LVTH162244DL |296-1259-5-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver...48-SSOP 1.20 1.00  .80 TASSTUBS2BG4AZKER [206-21205;1eND)| 25-Bit Configurable Registered Buffer ...96-LFBGA | 96.880 5/117 ai3t 
SN74LVTH162244DLR |296-1259-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver...48-SSOP 1.20 1.00 80 TASSTUB32864AZKER | 296-21295-2-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer ....96-LFBGA 3988.00/1,000 
SN74LVTH162244DLR |296-1259-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 532.00/1,000 TASSTUB32866AZKER | 296-21296-1-ND rin MINT Pare eet Buffer oe-Lraca MCE 
SN74LVTH162244KR _|296-13296-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver 2.00 160 1.20 h Address-| ; Hl k 4. 
SN7ALVTH162244KR _ |296-13296-2-ND |Tr-St. 3.3V ABT 16-Bit Butfer/Driver 1040.00/1,000 re eee ER en ere rouerered Butter e-ieaca Mmceeanentit 
SN74LVTH162245DGGR |296-8669-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 109 «9173 , Patty unl 
SN74LVTH162245DGGR |296-8669-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcv 966.00/2,000 TASSTUB32868AZRHR | 296-22020-1-ND | 28-Bit to 56-Bit Registered Buffer 
SN74LVTH162245DL _|296-8670-5-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcv 1.20 1.00 80 with Address-Parity Test 176-BGA 8.61 7.76 6.88 
SN74LVTH16245DLR |296-8670-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcv 1.20 1.00 80 TASSTUBS2B68AZRHR aaa Bit to SE-Bit Registered Buffer ener eaaelonrond 
SN74LVTH162245DLR |296-8670-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xevr ... 532.00/1,000 with Address-Farity Tes ee 
"13297-4-ND |Tri- "Bi 74SSTUB32868ZRHR | 296-22074-1-ND | 28-Bit to 56-Bit Registered Buffer 
SN74LVTH162245KR |296-13297-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xevr . 2.00 160 | 1.20 th Greet ' 176-nea Wee 
SN74LVTH162245KR _ |296-13297-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xovr .. 1040.00/1 ,000 With: Address Fatlty Test MEW iss ibs Be 
SN74LVTH162373DGGR |296-8671-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Transparent 7ASSTUB328682RHR | 296-22074-2-ND Cit ge Poy ee EO 476cReK 6385.00/1,000 
D-Type Latch 1.20 1.00 .80 with Address-Parity Tes astsensse | 00/1, 
SN7ALVTH160373DGGR |296-8071-D-ND | Tri-State ABT 161 SN74SSTU32864CZKER | 296-17801-1-ND a ar Buffer with SSTL Po ae 
D-Type Latch..... 1064.00/2,000 -Input and Outy ; s ; ; 
SN74LVTH162373DL |296-12918-5-ND | Tri-State ABT 16- SN74SSTU32864CZKER | 296-17801-2-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
D-Type Latch..... 1.20 1.00 .80 18-Input and Output. 6385.00/1,000 
SN74LVTH162373KR |296-12665-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Transparent SN74SSTU32864DGKER | 296-17964-1-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
a yeah ee SN74SSTU32864DGKER | 296-17964-2-ND ees ae ae d Buffer with SSTL ee 
SN74LVTH162373KR _|296-12665-2-ND |Tri-State ABT 16-Bit Ti t 3286 -17964-2-ND | 25-Bit Config. Registered Butter wit 
D-type th 56-VFBGA 1040.00/1,000 18-Input and Output sn 96-LFBGA 6385.00/1,000 
SN74LVTH162374DGGR |296-8672-1-ND Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74SSTU32864DZKER | 296-17860-1-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
D-Type Flip-Flop 48-TSSOP 89 75 60 18-Input and Output 96-LFBGA 861 7.76 6.88 
SN74LVTH162374DGGR |296-8672-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74SSTU32864DZKER | 296-17860-2-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
D-Type Flip-Flop 48-TSSOP 790.00/2,000 18-Input and Output 6385.00/1,000 
SN74LVTH162374DLR |296-14929-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74SSTU32864EZKER | 296-18298-1-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
D-Type Flip-Flop ..48-SSOP 1.20 1.00 80 18-Input and Output 8.61 7.76 6.88 
SN74LVTH162374DLR |296-14929-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74SSTUS2864EZKER | 296-18298-2-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
D-Type Flip-Flop ....48-SSOP 532.00/1,000 18-Input and Output 96-LFBGA 6385.00/1,000 
SN74LVTH162374KR |296-13298-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74SSTU32864GKER | 296-15611-1-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
D-Type Flip-Flop 6-VFBGA 2.00 1.60 1.20 18-Input and Output. 8.61 7.76 6.88 
SN74LVTH162374KR _|296-13298-2-ND |Tri-State, 3.3V, ABT 16-Bit Edge-Triggered SN74SSTU32864GKER | 296-15611-2-ND | 25-Bit Config. Register 
D-Type Flip-Flop... 56-VFBGA 4040.00/1,000 18-Input and Output 96-LFBGA 6385.00/1,000 
SN74LVTH182502APM |296-8696-ND | ABT Scan Test Device with 18-Bit Xcvr......64-LOFP 6.60 5.28 4.46 SN74SSTU32864ZKER | 296-17793-1-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
SN74LVTH182504APM |296-8697-ND | ABT Scan Test Device with 20-Bit Xcvr......64-LOFP 6.60 5.28 4.46 18-Input and Output 8.61 7.76 6.88 
SN74LVTH182512DGGR |296-8698-1-ND | ABT Scan Test Device with 18-Bit Xcvr...64-TSSOP 6.60 5.28 4.46 SN74SSTU32864ZKER | 296-17793-2-ND | 25-Bit Config. Registered Buffer with SSTL 
SN74LVTH182512DGGR |296-8698-2-ND [ABT Scan Test Device with 18-Bit Xcvr... 64-TSSOP 8250.00/2,000 18-Input and Output... 96-LFBGA 6385.00/1,000 
SN74LVTH182652APM /296-14323-ND | 3.3V ABT Scan Test Device -64-LOFP 13.66 12.30 10.91 SN74SSTU32866AZKER | 296-18233-1-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer 
SN74LVTH322374KR |296-13299-1-ND | Tri-State, 3.3V, ABT, 32-Bit, Edge-Triggered with Address-Parity Test 993 894 7.93 
D-Type Flip-Flop... ..96-LFBGA 3.83 3.06 2.38 SN74SSTU32866AZKER | 296-18233-2-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer 
SN74LVTH322374KR |296-13299-2-ND | Tri-State, 3.3V, ABT, 32-Bit, Edge-Triggered with Address-Parity Test 7361.00/1,000 


D-Type Flip-Flop 96-LFBGA 


2168.00/1,000 
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e me Digi-Key Price Each 
L LOGIC (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
- SN7406DR 296-1017-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/HV Output 96 80 = 64 
TL. Digi-Key i? Price Each SN7406DR 296-1017-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/HV Output 1040.00/2,500 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 SN7406N 296-1435-5-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/HV Output. 96 80 64 
SN74SSTU32866GKER |296-18826-1-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer SN7407D 296-1018-5-ND | Hex Buffer/Driver with OC HV Output 96 80 64 
with Address-Parity Test 96-LFBGA 9.93 8.94 7.93 SN7407N 296-1436-5-ND_| Hex Buffer/Driver with OC HV Output 96 80.64 
SN74SSTU32866GKER | 296-18826-2-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer SN7414NSR 296-13127-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte 14S0P 1.30 1.04 78 
with Address-Parity Test 96-LFBGA 7361.00/1,000 SN7414NSR 296-13127-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverte . 14-SOP 1352.00/2,000 
SN74SSTU32866ZKER |296-18827-1-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer SN7416N 296-14646-5-ND | Hex Inverter with OC HV Output . 144 120 .96 
with Address-Parity Test 96-LFBGA 993 8.94 7.93 SN7417N 296-14647-5-ND | Hex Buffer with OC HV Output 138 115 92 
SN74SSTU32866ZKER |296-18827-2-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer SN7438N 296-14648-5-ND | Quad 2-Input NAND Buffer .. 1291.08 86 
with Address-Parity Test 96-LFBGA 7361.00/1,000 SN74128NSR 296-13126-1-ND | 2-Input NOR Line Driver . TES CONS: 
SN74SSTUB32864ZKER | 296-21315-1-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer.....96-LFBGA 6.38 5.11 4.31 SN74128NSR 296-13126-2-ND | 2-Input NOR Line Driver . 1690.00/2,000 
SN74SSTUB32864ZKER | 296-21315-2-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer .....96-LFBGA 3988.00/1,000 SN74154N 296-8757-5-ND_| 4-Line to 16-Line Decoder/Demu: 2.30 1.84 1.43 
SN74SSTUB32866ZKER | 296-21316-1-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer NEW! TVC Family NEW! 
with Address-Parity Test Q6-LFBGA 6.38 5.11 4.31 SN74TVCSOTODWR | 296-23293-1-ND | 10-Bit Voltage Clam 738 110 83 
SN74SSTUB32866ZKER | 296-21316-2-ND | 25-Bit Configurable Registered Buffer SN74TVC3010DWR | 296-23293-2-ND | 10-Bit Voltage Clam 1430.00/2,000 
with Address-Parity Test 96-LFBGA 3988.00/1,000 VMEH Family 
SN74SSTUB32866ZWLR | 296-22579-1-ND "AANA ek Mae ob-aca RCC CVMEH22501AIDGGREP | 296-22148-1-ND | Tri-State 8-Bit Universal Bus Transceiver/ 
: ee ‘ cama 7 : ; ; Two 1-Bit Bus Transceivers NEW!....48-TSSOP 5.16 413 3.49 
SN74SSTUB32866ZWLR | 296-22579-2-ND itt Sank Fassond ang CVMEH22501 AIDGGREP | 296-22148-2-ND | Tri-State 8-Bit Universal Bus Transceiver/ 
Parity LEST NEWS... i 5 b Two 1-Bit Bus Transceivers NEW!.....48-TSSOP 6450.00/2,000 
SSTV Family CVMEH22501 AIDGVREP | 296-21330-1-ND | Tri-State, 8-Bit, Universal Bus 
TASSTVFS2852ZKFR | 296-18355-1-ND | 24-Bit to 48-Bit Registered Buffer with Transceiver... 516 413 3.49 
SSTL_2 Inputs and Outputs... 114-LFBGA 4.95 3.96 3.08 CVMEH22501AIDGVREP | 296-21330-2-ND Tri-State, 8-Bi Universal Bus 
74SSTVF32852ZKFR | 296-18355-2-ND | 24-Bit to 48-Bit Registered Buffer with Transceiver... se 6450.00/2,000 
SSTL_2 Inputs and Outputs... 114-LFBGA 2805.00/1,000 SN74VMEH22501ADGGR | 296-17565-1-ND Ai Halvarsal Bus Tanecotvet aie Aas. 306308 
CSSTV32867SGKEREP | 296-22147-1-ND | 26-Bit Registered Buffer with SSTL_2 “Bit Bt : s s 
inputs and LVCMOS Output NEWE.....6-LFBGA 12.84 11.57 10.26 SNTAVMEH22501 ADGGR Ele gay| ©-BIt Universal Bus Transcelver and Two FERANOOON 
CSSTV32867SGKEREP | 296-22147-2-ND | 26-Bit Registered Buffer with SSTL_2 cn : a 
‘i SN74VMEH22501ADGVR | 296-17566-1-ND | 8-Bit Universal Bus Transceiver and Two 
Inputs and LVCMOS Output MEW......96-LFBGA 9522.00/1,000 *Bit Buc tahisceliere PEN as any cae 
SN74SSTV16857DGGR | 296-13302-1-ND | 14-Bit Registered Buffer with eee) 8.0% 11,1 : : ; ; ; 
SN74VMEH22501ADGVR | 296-17566-2-ND | 8-Bit Universal Bus Trans 0 
SSTL_2 Inputs and Outputs astecettnes 48-TSSOP 369 2.96 2.30 1-Bit Bus Transceivers 5508.00/2,000 
SN74SSTV16857DGGR | 296-13302-2-ND | 14-Bit Registered Buffer with SN74VMEH22501AGQLR | 296-17567-1-ND | 8-Bit Universal Bus Transceiver and Two 
SSTL_2 Inputs and Outputs «sce 48-TSSOP 4182.00/2,000 1-Bit Bus Transceivers 640 512 4.32 
SN74SSTV16857DGVR | 296-12039-1-ND | 14-Bit Registered Buffer with 7567-D-ND1S-Bit Uni i 
SSTL_2 Inputs and OUtpUtS 48-TVSOP 3.69 2.96 2.30 SHPANMEHZES01 GOLA Saal) 2 Uaiveraa Bus Transcelver and To aca Mineneti 
SN74SSTV16857DGVR | 296-12039-2-ND | 14-Bit Registered Buffer with SN74VMEH22501AZQLR_ | 296-23294-1-ND | Tri-State 8-Bit Universal Bus Transceiver and 
SN74SSTV168590GGR |296-13903-1-ND | 13-26-Bt Registered Butter w ssaas Aan ee Two 1-Bit Bus Transcelvers NIEFW!..... 56-VFBGA ilo SCS a oc 
9 SN74VMEH22501AZQLR_ | 296-23294-2-ND | Tri-State 8-Bit Universal Bus Transceiver and 
SSTL_2 Inputs and Outputs ..............-. 64-TSSOP 4.82 3.86 3.00 Fs i 
SN74SSTVIGBSODGGR | 296-13303-2-ND | 13-26-Bit Recistered Buffer with Two 1-Bit Bus Transceivers NEW!.....56-VFBGA 3060.00/1,000 
Set Slants and Outputs. picrsate MenanadnD SN74VMEH22501DGGR | 296-13309-1-ND | Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and 
A * Sareea? sah? Two 1-Bit Bus Transceivers . 464 371 2.89 
SNZASSTVIGBSORGOS (ea coeouaa) ‘cea cree Giere se-orn MEME Comet SN74VMEH22501DGGR | 296-13309-2-ND | Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and 
— ‘A Secrest Es ‘ = Two 1-Bit Bus Transceivers .. 5254.00/2,000 
SN74SSTV1G859RG08 (Sa CUS. hid) 13 26-bit Registered Buffer with SN74VMEH22501DGVR | 296-13310-1-ND | Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and 
SSTL_2 Inputs and Outputs ............-.cese 56-QFN 5458.00/2,000 Two 1-Bit Bus Transceivers 464 3.71 2.89 
SN7ASSTVIGBS9RGOR [206-1437721-ND) 13-26-Bit Registered Buffer with SN74VMEH22501DGVR | 296-13310-2-ND | Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and 
SSTL_2 Inputs and Outputs ...........s..cscces 56-QFN 4.82 3.86 3.00 Two 1-Bit Bus Transceivers . 48-TVSOP 5254.00/2,000 
SN74SSTV16859RGQR | 296-14377-2-ND oa Registered Burr with eG eecon ine SN74VMEH22501GQLR | 296-13311-1-ND | Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and 
2 INPUTS ANG OUTPUTS ......---- sere Fs -UUi2,| Two 1-Bit Bus Transceivers . 56-VFBGA 7.00 5.60 4.73 
SN74SSTV32852GKFR | 296-13304-1-ND eee Registered Bur wt va-Leag, [ono SN74VMEH22501GQLR | 296-13311-2-ND | Tri-State, 8-Bit, Univ. Bus Transceiver and 
_2 Inputs and Outputs ...............- -| i i \ Two 1-Bit Bus Transceivers 56-VFBGA 4375.00/1,000 
SN74SSTV32852GKFR | 296-13304-2-ND nae Realsieiss aut with adtHRER aannodiond SN74VMEH22501ZQLR | 296-23112-1-ND | Tri-St., 8-Bit Univ. Bus Transceiver and Two 
_2 Inputs and Outputs ...............- 114-1 5350.00/1, 1-Bit Bus Transceivers NEW!. 56-VFBGA 5.20 416 3.24 
SN74SSTV32852ZKFR | 296-18829-1-ND | 24-48-Bit Registered Butfer with SN74VMEH22501ZQLR | 296-23112-2-ND | Tri-St., 8-Bit Univ. Bus Transceiver and Two 
SSTL_2 Inputs and Outputs ................ 114-LFBGA 856 6.85 5.78 1-Bit Bus Transceivers NEWI.............56-VFBGA 2945.00/1,000 
SN74SSTV32852ZKFR | 296-18829-2-ND | 24-48-Bit Registered Butfer with 
SSTL_2 Inputs and Outputs «cece 114-LFBGA 2805.00/1,000 
SN74SSTV32867GKER | 296-13305-1-ND | 26-Bit Registered Buffer with Di RAI 
SSTL_2 Inputs and LVCMOS Output.....96-LFBGA 8.96 8.07 7.16 ITS 
SN74SSTV32867GKER | 296-13305-2-ND | 26-Bit Registered Buffer with Dig Key B e : Tae 
SSTL_2 Inputs and LVCMOS Output.....96-LFBGA 6644.00/1,000 art No. escription g. 
SN74SSTV32877GKER | 296-13306-1-ND | 26-Bit Registered Buffer with DIT4096IPW DIT4096IPW-ND | 5V, 96kHz Digital Audio Transmitter.......28-TSSOP 349 279 217 
SSTL_2 Inputs and Outputs «ccc! 96-LFBGA 8.96 8.07 7.16 DIT41921PW DIT4192IPW-ND | 5V, 192kHz Digital Audio Transmitter.....28-TSSOP 4.61 3.69 2.87 
SN74SSTV32877GKER |296-13306-2-ND | 26-Bit Registered Buffer with Go201 1B ae aes 15008 - = 
SSTL_2 Inputs and Outputs «0... 96-LFBGA 6644.00/1,000 -12260- z } SS 
SN74SSTVF16857GR__| 296-13636-1-ND | 14-Bit Retleterea Buffer ah GC4016-PB 296-12264-ND | Multi-Standard Quad DDC Chi -160-PBGA 60.00 = = 
SSTL_2 Inputs and Outputs ................. 48-TSSOP 3.69 2.96 2.30 GC4016-PBZ 296-18597-ND | Multi-Standard Quad DDC Chip .160-PBGA 60.00 56.00 52.00 
SN74SSTVF16857GR | 296-13636-2-ND | 14-Bit Registered Buffer with GC4116-PB 296-12266-ND Digital Quad Upconverter.... -160-PBGA 72.00 = = 
SSTL_2 Inputs and Outputs ............... 48-TSSOP 4182.00/2,000 GC4116-PBZ 296-20847-ND | Multi-Standard Quad DUC Chi ...160-BGA 72.00 67.20 62.40 
SN74SSTVF16857VR | 296-13637-1-ND | 14-Bit Registered Buffer with a Poca wideband, Quad Digital Down/Up es onca et 
SSTL_2 Inputs and Outputs... 48-TVSOP 3.69 2.96 2.30 EOIVereE hati ee! 2 a 
SN74SSTVF16857VR | 296-13637-2-ND | 14-Bit Registered Buffer with GC5016-PBZ 296-17306-ND wiceband Qual Digital Down/Up oso-prca Wnt 
SSTL_2 Inputs and Outputs «0... 48-TVSOP 4182.00/2,000 oo os 252. - Saige awe 
SN7ASSTVE16859G4R |296-18719-1-ND | 13.26-Bit Registered Butter with a GC5018IZDL 296-19311-ND _|8-Channel Wideband Receiver “""305-BGA 75.00 70.00. 65.00 
SSTL_2 Inputs and Outputs ..............cese 56-QFN 4.82 3.86 3.00 
SN74SSTVFI6859G4R | 296-18719-2-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with 
SSTL_2 Inputs and Outputs ..............e 56-QFN 6740.00/2,500 
SN74SSTVF16859GR | 296-18830-1-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with a ESTRUMENTS PHFSIEREH 
SSTL_2 Inputs and Outputs .............. 64-TSSOP 4.82 3.86 3.00 att) Petey Deserintion Pig ji ee ean 
SN74SSTVF16859GR | 296-18830-2-ND | 13-26-Bit Registered Butfer with : : : 
SSTL_2 Inputs and Outputs... parecer eeeiamaen PCABS50DR 296-9631-1-ND | Non-Volatile 5-Bit Reg. wil2C Interface... 16-SOIC 1.38 1.10 83 
Soe Real ; : PCA8550DR 296-9631-2-ND | Non-Volatile 5-Bit Reg. w/I2C Interfac 1760.00/2,500 
SN74SSTVF16859S8 | 296-18831-1-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with SN74ABT3B12-15PCB [BORSORMNIDIME| G4xa610 BI-DIr. S A SMR GHOECGs 
SSTL_2 Inputs and Outputs «sce 56-QFN 4.82 3.86 3.00 SNVAABTS61242P0, (BERSCESIDI| GaGa BI-DIt Sene eee ey vies 
SN74SSTVF16859S8 | 296-18831-2-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with SN74ABT3612-20PCB | 296-3986-ND | 64x36x2 Bi-Dir. Syne: FIFO Memory 14.96 13.47 11.95 
SSTL_2 Inputs and Outputs ........cccce! 56-QFN 5458.00/2,000 — : : : 


SN74SSTVF16859SR | 296-18832-1-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with SN74ABT3612-20PQ =| 296-3987-ND 64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory 14.96 13.47 11.95 


SN74ABT3612-30PCB | 296-3988-ND 64x36x2 Bi-Dir. Sync. 120-HLQFP 15.73 14.16 12.56 


SSTL_2 Inputs and Outputs ..................+ 56-QFN 4.82 3.86 3.00 SN74ABT3612-30PQ | 296-3989-ND 64x36x2 Bi-Dir. i" 
<npe : . Syne. 32-BOFP 15.73 1416 1256 
SN74SSTVFI6859SR | 296-18832-2-ND | 13-26-Bit Registered Buffer with SN74ABT3614-15PCB |296-3996-ND | 64x36x2 Bi-Dir. Sync. O-HLOFP 17.25 16.10 14.95 
SSTL_2 Inputs and Outputs 5458.00/2,000 SN74ABT3614-15PQ | 296-3997-ND _| 64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory 15.18 13.67 12.12 
SN74SSTVF32852KR | 296-15612-1-ND | 24-48-Bit Registered Buffer w SN74ABT3614-20PCB |296-3998-ND | 64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory 14.96 13.47 11.95 
SSTL_2 Inputs and Outputs . 856 6.85 5.78 SN74ABT3614-20PQ |296-3999-ND | 64x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory. 44.96 13.47 11.95 
SN74SSTVF32852KR | 296-15612-2-ND | 24-48-Bit Registered Buffer with SN74ABT3614-30PCB |296-4000-ND | 64x36x2 Bi-Dir. Sync. 15.73 14.16 12.56 
SSTL_2 Inputs and Outputs ............... 114-LFBGA 5350.00/1,000 SN74ABT3614-30PQ | 296-4001-ND | 64x36x2 Bi-Dir. Sync. 15.73 14.16 12.56 
Translating Bus Switches SN74ABT7820-20PH | 296-4082-ND | 512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Mem 17.82 16.64 15.45 
SESE a-ait Bidiraci: SN74ABT7820-20PN |296-4083-ND | 512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory 17.82 16.64 15.45 
eee pata ay| ©-6't Bidirectional Vottage Level 1 As GB SN74ABT7820-25PH | 296-4084-ND | 512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory 10.63 9.67 8.49 
=xB010aPWR 296-21527-2-ND | 8-Bit Bidirectional Voltage Leve SN74ABT7820-25PN |296-4085-ND | 512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory 10.56 951 8.44 


15.35 14.33 13.30 


SN74ABT7820-30PH —_| 296-4086-ND 512x18x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memot 


Translator 1950.00/2,000 SN74ACT2226DWR | 296-15971-1-ND | Dual 64x1 FIFO Memory . 540 432 3.36 
TTL Family SN74ACT2226DWR | 296-15971-2-ND | Dual 64x1 FIFO Memory. 6120.00/2,000 
SNTOKHTS641DW  |296-9688-5-ND | Tri-State ECL to TTL Translator. 7.20 5.76 4.86 SN74ACT2227DW ‘| 296-4371-5-ND_ | Dual 64x1 FIFO Memory. 5.40 4.32 3.36 
SN10KHTS541NT 296-9689-5-ND | Tri-State ECL to TTL Translat 7.20 5.76 4.86 SN74ACT2227DWR ‘| 296-15972-1-ND | Dual 64x1 FIFO Memory. 5.40 4.32 3.36 
SN7400N 296-14641-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate tei ee oSmuneTe SN74ACT2227DWR | 296-15972-2-ND | Dual 64x1 FIFO Memory. 3060.00/1,000 
SN7404N 296-14642-5-ND |Hex Inverter 130 1.04 78 SN74ACT2228DW _| 296-4372-5-ND | Dual 256x1 FIFO Memory 5.40 4.32 3.36 
SN7406D 296-1017-5-ND [Hex Inverter 96.80 64 (Continued) 
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FIFO MEMORY (Continued) 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN74ACT2228DWR 296-15973-1-ND | Dual 256x1 FIFO Memory .. -24-SOIC 5.40 4.32 3.36 
SN74ACT2228DWR 296-15973-2-ND | Dual 256x1 FIFO Memory .24-SOIC 6120.00/2,000 
SN74ACT2229DW 296-4373-5-ND | Dual 256x1 FIFO Memory .28-SOIC 6.00 4.80 4.05 
SN74ACT2229DWR 296-15974-1-ND | Dual 256x1 FIFO Memory .28-SOIC 6.00 4.80 4.05 
SN74ACT2229DWR 296-15974-2-ND | Dual 256x1 FIFO Memory .. .28-SOIC 3750.00/1,000 
SN74ACT2235-20PAG | 296-4374-ND 1024x9x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory......64-TQFP 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT2235-40FN | 296-4375-5-ND | 1024x9x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory......44-PLCC 11.55 10.40 9.22 
SN74ACT2235-60FN | 296-4376-5-ND | 1024x9x2 Bi-Dir. Async. FIFO Memory......44-PLCC 10.66 9.60 8.52 
SN74ACT3622-20PCB | 296-4392-ND 256x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory......120-TQFP 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT3622-20PQ __ | 296-4393-ND 256x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory......132-BQFP 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT3622-30PCB | 296-4394-ND 256x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory......120-TQFP 17.40 16.24 15.08 
SN74ACT3622-30PQ | 296-4395-ND 256x36x2 Bi-Dir. Sync. FIFO Memory......132-BQFP 15.35 14.33 13.30 
SN74ACT3631-20PCB | 296-4398-ND 512x36 Clocked FIFO Memory 120-TOFP 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT3631-20PQ =| 296-4399-ND 512x36 Clocked FIFO Memory 32-BQFP 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT3631-30PCB | 296-4400-ND 512x36 Clocked FIFO Memory 120-TOFP 15.35 14.33 13.30 
SN74ACT3631-30PQ =| 296-4401-ND 512x36 Clocked FIFO Memory ..132-BQFP 15.35 14.33 13.30 
SN74ACT3632-20PCB | 296-4404-ND 512x36x2 Bi-Directional FIFO Memory ....120-TQFP 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT3632-20PQ | 296-4405-ND 512x36x2 Bi-Directional FIFO Memory ....132-BQFP 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT3632-30PCB | 296-4406-ND 512x36x2 Bi-Directional FIFO Memory....120-TQFP 15.35 14.33 13.30 
SN74ACT3632-30PQ _ | 296-4407-ND 512x36x2 Bi-Directional FIFO Memory ....132-BQFP 15.35 14.33 13.30 
SN74ACT3641-20PCB | 296-4410-ND 1Kx36 Clocked FIFO Memory. 120-TQFP 21.78 20.33 18.88 
SN74ACT3641-20PQ =| 296-4411-ND 1Kx36 Clocked FIFO Memory. 32-BQFP 21.78 20.33 18.88 
SN74ACT3641-30PCB | 296-4412-ND 1Kx36 Clocked FIFO Memory. 120-TQFP 21.78 20.33 18.88 
SN74ACT3641-30PQ =| 296-4413-ND 1Kx36 Clocked FIFO Memory. 32-BQFP 21.78 20.33 18.88 
SN74ACT3651-15PQ | 296-4415-ND 2Kx36 Synchronous FIFO Memory 32-BQFP 30.69 28.65 26.60 
SN74ACT3651-20PCB | 296-4416-ND 2Kx36 Synchronous FIFO Memory 120-TQFP 24.75 23.10 21.45 
SN74ACT3651-20PQ | 296-4417-ND 2Kx36 Synchronous FIFO Memory 32-BQFP 24.75 23.10 21.45 
SN74ACT3651-30PCB | 296-4418-ND 2Kx36 Synchronous FIFO Memory 120-TQFP 22.28 20.79 19.31 
SN74ACT3651-30PQ =| 296-4419-ND 2Kx36 Synchronous FIFO Memory 32-BQFP 22.28 20.79 19.31 
SN74ACT7802-25FN | 296-4447-ND 1Kx18 Strobed FIFO Memory. .68-PLCC 12.33 11.10 9.85 
SN74ACT7802-25PN | 296-4448-ND | 1Kx18 Strobed FIFO Memory. 10.56 951 8.44 
SN74ACT7803-20DL | 296-4450-5-ND | 512x18 Clocked FIFO Memory 7.92 634 5.35 
SN74ACT7803-25DL | 296-4451-5-ND | 512x18 Clocked FIFO Memory 8.20 6.56 5.54 
SN74ACT7803-25DLR | 296-4451-1-ND | 512x18 Clocked FIFO Memory 792 634 5.35 
SN74ACT7803-25DLR_ | 296-4451-2-ND | 512x18 Clocked FIFO Memory 4950.00/1,000 
SN74ACT7803-40DL =| 296-4452-5-ND | 512x18 Clocked FIFO Memory 8.20 6.56 5.54 
SN74ACT7804-20DL =| 296-4453-5-ND | 512x18 Strobed FIFO Memory 8.40 672 5.67 
SN74ACT7804-20DLR_ | 296-15975-1-ND | 512x18 Strobed FIFO Memory 7.92 634 5.35 


SN74ACT7804-20DLR 
SN74ACT7804-40DLR 


296-15975-2-ND 
296-4454-1-ND 


512x18 Strobed FIFO Memory 
512x18 Strobed FIFO Memory 


5375.00/1,000 


6.60 


5.28 


4.46 


SN74ACT7804-40DLR 
SN74ACT7805-15DLR 
SN74ACT7805-15DLR 
SN74ACT7805-20DL 

SN74ACT7805-25DLR 


296-4454-2-ND 
296-15976-1-ND 
296-15976-2-ND 
296-4456-5-ND 
296-4457-1-ND 


512x18 Strobed FIFO Memory 
256x18 Clocked FIFO Memory 
256x18 Clocked FIFO Memory 
256x18 Clocked FIFO Memory 
256x18 Clocked FIFO Memory 


5250.00/1,000 


2 


6.34 


5.35 


4950.00/1,000 
14.96 13.47 11.95 


7.92 


6.34 


5.35 


SN74ACT7805-25DLR 


296-4457-2-ND 


256x18 Clocked FIFO Memory 


4950.00/1,000 


me Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74V215-10PAG 296-9894-ND 512x18 Sync. FIFO Memory. 16.70 13.36 11.28 
SN74V215-15PAG 296-9895-ND 512x18 Sync. FIFO Memory. 10.16 915 8.12 
SN74V225-7PAG 296-9901-ND 1024x18 Sync. FIFO Memon 950 855 7.59 
SN74V225-10PAG 296-9898-ND 1024x18 Sync. FIFO Memon 950 855 7.59 
SN74V225-15PAG 296-9899-ND 1024x18 Sync. FIFO Memon 10.00 9.00 7.98 
SN74V225-20PAG 296-9900-ND 1024x18 Sync. FIFO Memon 9.83 885 7.85 
SN74V235-7PAG 296-9905-ND 2048x18 Sync. FIFO Memo: 9150" 18:55) 7:59 
SN74V235-10PAG 296-9902-ND 2048x18 Sync. FIFO Memo: 950 855 7.59 
SN74V235-15PAG 296-9903-ND 2048x18 Sync. FIFO Memo: 966 870 7.72 
SN74V235-20PAG 296-9904-ND 2048x18 Sync. FIFO Memo: 966 870 7.72 
SN74V245-7PAG 296-9909-ND 4096x18 Sync. FIFO Memo: 965 869 7.71 
SN74V245-15PAG 296-9907-ND 4096x18 Sync. FIFO Memo 9.08 818 7.25 
SN74V245-20PAG 296-9908-ND 4096x18 Sync. FIFO Memon 9.33 840 7.45 
SN74V263-6PZA 296-12479-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 22.37 20.88 19.39 
SN74V263-7GGM 296-15723-5-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 32.91 30.72 28.53 
SN74V263-7PZA 296-12480-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 21.74 20.29 18.84 
SN74V263-10PZA 296-12477-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 21.11 19.70 18.30 
SN74V263-15PZA 296-12478-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 20.46 19.10 17.74 
SN74V263PZAEP 296-15318-ND | 8192x18, 3.3V Sync. FIFO 

Memory NEW!... ats 22.73 21.21 19.70 
SN74V273-6PZA 296-12483-ND | 16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 24.30 22.68 21.06 
SN74V273-7PZA 296-12484-ND | 16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 23.66 22.08 20.51 
SN74V273-10PZA 296-12481-ND | 16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 23.01 21.48 19.95 
SN74V273-15PZA 296-12482-ND | 16384x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 22.37 20.88 19.39 
SN74V273PZAEP 296-22401-ND | 16384x18, 3.3V Sync. FIFO 

Memory NEW!... te 24.84 23.19 21.53 
SN74V283-6PZA 296-12487-ND | 32768x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 26.22 24.48 22.73 
SN74V283PZAEP 296-22402-ND | 32768x18, 3.3V Sync. FIFO 

Memory NEW... ee 27.00 25.20 23.40 
SN74V293-6GGM 296-18205-ND | 65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 40.77 38.06 35.34 
SN74V293-6PZA 296-12491-ND__| 65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 28.13 26.25 24.38 
SN74V293-7PZA 296-12492-ND | 65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 27.50 25.67 23.83 
SN74V293-10PZA 296-12489-ND | 65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 26.85 25.06 23.27 
SN74V293-15PZA 296-12490-ND | 65536x18, 3.3V Sync. FIFO Memory . 26.22 24.48 22.73 
SN74V293PZAEP 296-22403-ND | 65536x18, 3.3V Sync. FIFO 

Memory NEW! 29.13 27.19 25.25 
SN74V3640-7PEU 296-14940-ND | 1024x36, 3.3V FIFO CMOS Memory 18.35 17.13 15.90 
SN74V3650-7PEU 296-14941-ND | 2048x36, 3.3V FIFO CMOS Memory 19.97 18.64 17.31 
SN74V3660-6PEU 296-21341-ND | 4096x36, 3.3V FIFO CMOS Memory 22.37 20.88 19.39 
SN74V3660-7PEU 296-14942-ND | 4096x36, 3.3V FIFO CMOS Memory........ 21.74 20.29 18.84 
SN74V3680-7PEU 296-14944-ND | 16384x36, 3.3V FIFO CMOS Memory......128-LQFP 25.58 23.87 22.17 
SN74V3690-6PEU 296-14945-ND | 32768x36, 3.3V FIFO CMOS Memory......128-LQFP 28.13 26.25 24.38 

XAS, 
INSTRUMENTS FEU 

Tat Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
TLCO4ID 296-10230-5-ND | Butterworth Switched-Capacitor Filter 2592 OfeLon 
TLC14CD 296-10239-5-ND | Butterworth Switched-Capacitor Filter 2.38) 91.90) 143 
TLC14ID 296-10240-5-ND | Butterworth Switched-Capacitor Filter 2125) 1:80) 1:40 
UAF42AP UAF42AP-ND Universal Active Filter, -108db THD 14-Dip 12.58 11.33 10.05 
UAF42AU UAF42AU-ND. Universal Active Filter .. 16-SOIC 12.58 11.33 10.05 


TEXAS 


INSTRUMENTS 


U6LE 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each 


1 


25 100 


SN75DP122RTQR 
SN75DP122RTQR 
SN75DP128RTQR 
SN75DP128RTQR 
SN75DP129RHHR 
SN75DP129RHHR 


296-23152-1-ND 
296-23152-2-ND 
296-23119-1-ND 
296-23119-2-ND 
296-23096-1-ND 
296-23096-2-ND 


DisplayPort 1:2 Switch 
DisplayPort 1:2 Switch 
DisplayPort 1:2 Switch 
DisplayPort 1:2 Switch 
DisplayPort to TMDS Translator .. 
DisplayPort to TMDS Translator .. 


4.28 


3.42 2.66 


4846.00/2,000 


3.71 


2978 2.3 


4208.00/2,000 


2.93 


2.34 1.82 


4095.00/2,500 


SN74ACT7805-40DL | 296-4458-5-ND | 256x18 Clocked FIFO Memory 840 6.72 5.67 
SN74ACT7806-20DL | 296-4459-5-ND | 256x18 Strobed FIFO Memory 14.96 13.47 11.95 
SN74ACT7807-20FN | 296-4462-5-ND_ | 2Kx9 Clocked FIFO Memory. Z 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT7807-20PAG_| 296-4463-ND 2Kx9 Clocked FIFO Memon -64-TQFP 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT7807-25FN | 296-4464-5-ND_| 2Kx9 Clocked FIFO Memon -44-PLCC 10.56 9.51 8.44 
SN74ACT7807-25PAG | 296-4465-ND 2Kx9 Clocked FIFO Memon -64-TQFP 10.56 9.51 8.44 
SN74ACT7807-40FN | 296-4466-5-ND_ | 2Kx9 Clocked FIFO Memon -44-PLCC 11.55 10.40 9.22 
SN74ACT7807-40PAG | 296-4467-ND 2Kx9 Clocked FIFO Memon -64-TOFP 11.55 10.40 9.22 
SN74ACT7808-20FN | 296-4468-5-ND_| 2Kx9 Strobed FIFO Memon -44-PLCC 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT7808-20PAG | 296-4469-ND 2Kx9 Strobed FIFO Memon -64-TQFP 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT7808-25FN | 296-4470-5-ND_ | 2Kx9 Strobed FIFO Memory. -44-PLCC 10.56 9.51 8.44 
SN74ACT7808-25PAG | 296-4471-ND 2Kx9 Strobed FIFO Memory -64-TQFP 10.56 9.51 8.44 
SN74ACT7808-30FN | 296-4472-5-ND_| 2Kx9 Strobed FIFO Memon -44-PLCC 15.35 14.33 13.30 
SN74ACT7808-30PAG_ | 296-4473-ND 2Kx9 Strobed FIFO Memon -64-TOFP 15.35 14.33 13.30 
SN74ACT7808-40FN | 296-4474-5-ND | 2Kx9 Strobed FIFO Memon -44-PLCC 11.55 10.40 9.22 
SN74ACT7808-40PAG | 296-4475-ND 2Kx9 Strobed FIFO Memon -64-TQFP 11.55 10.40 9.22 
SN74ACT7811-18FN | 296-4478-5-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory. .68-PLCC 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT7811-18PN | 296-4479-ND 1Kx18 Clocked FIFO Memory. -80-TQFP 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT7811-20FN | 296-4480-5-ND_| 1Kx18 Clocked FIFO Memory. -68-PLCC 13.74 12.38 10.98 
SN74ACT7811-20PN | 296-4481-ND 1Kx18 Clocked FIFO Memory. -80-TOFP 13.74 12.38 10.98 
SN74ACT7811-25FN | 296-4482-5-ND_| 1Kx18 Clocked FIFO Memory. .68-PLCC 10.62 960 8.52 
SN74ACT7811-25PN | 296-4483-ND 1Kx18 Clocked FIFO Memory. .80-TOFP 10.66 9.60 8.52 
SN74ACT7813-20DL | 296-4485-5-ND | 64x18 Clocked FIFO Memory. 7.92 6.34 5.35 
SN74ACT7813-25DL | 296-4486-5-ND_| 64x18 Clocked FIFO Memory. 7.26 5.81 4.91 
SN74ACT7813-40DL =| 296-4487-5-ND | 64x18 Clocked FIFO Memory. 6.60 5.28 4.46 
SN74ACT7814-20DL | 296-4488-5-ND | 64x18 Strobed FIFO Memory. 1250 11.25 9.98 
SN74ACT7814-40DLR_ | 296-4489-1-ND | 64x18 Strobed FIFO Memory. 660 5.28 4.46 


SN74ACT7814-40DLR 


296-4489-2-ND 


64x18 Strobed FIFO Memory. 


5375.00/1,000 


NTEGRATORS 
Price Each 


Description Pkg. 


1 


25 100 


ACF2101BU 
IVC102U 


ACF2101BU-ND 
IVC102U-ND 


24-SOIC 
14-SOIC 


Low Noise, Dual, Switched Integrator. 
Prec. Switched Integrator Trans. Amp 


23.33 
9.10 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each 


1 


25 100 


SN74ACT7881-15FN | 296-4490-5-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory. 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT7881-15PN | 296-4491-ND 1Kx18 Clocked FIFO Memory. 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT7881-20FN | 296-4492-5-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory. .68-PLCC 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT7881-20PN | 296-4493-ND 1Kx18 Clocked FIFO Memory. .80-TQFP 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT7881-30FN | 296-4494-5-ND | 1Kx18 Clocked FIFO Memory. .68-PLCC 15.35 14.33 13.30 
SN74ACT7881-30PN | 296-4495-ND 1Kx18 Clocked FIFO Memory. .80-TQFP 15.35 14.33 13.30 
SN74ACT7882-15FN | 296-4496-5-ND | 2Kx18 Clocked FIFO Memory. -68-PLCC 22.28 20.79 19.31 
SN74ACT7882-20FN — | 296-4498-5-ND | 2Kx18 Clocked FIFO Memory. 68-PLCC 22.28 20.79 19.31 
SN74ACT7882-20PN | 296-4499-ND 2Kx18 Clocked FIFO Memory. -80-LQFP 22.28 20.79 19.31 
SN74ACT7882-30FN | 296-4500-5-ND | 2Kx18 Clocked FIFO Memory. .68-PLCC 20.79 19.41 18.02 
SN74ACT7882-30PN _ | 296-4501-ND 2Kx18 Clocked FIFO Memory. -80-LQFP 20.79 19.41 18.02 
SN74ALS232BN 296-5039-5-ND | 16x4 Asynchronous FIFO Memory 16-Dip 9.00 7.20 6.08 
SN74ALVC7803-20DL | 296-5161-5-ND | 512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP 7.92 6.34 5.35 
SN74ALVC7803-20DLR | 296-15978-1-ND | 512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP 7.92 634 5.35 


SN74ALVC7803-20DLR 


296-15978-2-ND 


512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP 


4950.00/1,000 


SN74ALVC7803-25DL_| 296-5162-5-ND_ | 512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP 7.92 6.34 5.35 
SN74ALVC7803-40DL | 296-5163-5-ND | 512x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP 7.10 5.68 4.80 
SN74ALVC7804-25DL | 296-5164-5-ND_ | 512x18, 3.3V Async. FIFO Memory. 56-SSOP 7.92 6.34 5.35 


SN74ALVC7805-20DLR 
SN74ALVC7805-20DLR 


296-15979-1-ND 
296-15979-2-ND 


56-SSOP 
56-SSOP 


256x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 
256x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 


14.96 13.47 11.95 
11090.30/1,000 


SN74ALVC7805-25DL_ | 296-5166-5-ND | 256x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP_ 7.92 6.34 5.35 
SN74ALVC7805-40DL |296-5167-5-ND | 256x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SS0P 594 476 4.01 
SN74ALVC7806-25DL | 296-5168-5-ND | 256x18, 3.3V Async. FIFO Memory 56-SSOP 7.92 6.34 5.35 
SN74ALVC7813-20DL | 296-5169-5-ND | 64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP 7.92 6.34 5.35 
SN74ALVC7813-20DLR | 296-15980-1-ND | 64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP 7.92 6.34 5.35 
SN74ALVC7813-20DLR | 296-15980-2-ND | 64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP 4950.00/1 000 
SN74ALVC7813-25DL |296-5170-5-ND | 64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SS0P 7.26 5.61 4.91 
SN74ALVC7813-40DL | 296-5171-5-ND | 64x18, 3.3V Sync. FIFO Memory 56-SSOP 660 5.28 4.46 
SN74ALVC7814-25DL | 296-5172-5-ND | 64x18, 3.3V Async. FIFO Memory. 56-SSOP 7.26 5.81 4.91 
SN74ALVC7814-40DL | 296-5173-5-ND | 64x18, 3.3V Async. FIFO Memory. 56-SSOP 6.60 5.28 4.46 
SN74V215-7PAG 296-9897-ND | 512x18 Sync. FIFO Memory... .64-TOFP 990 891 7.91 


PCAG107DWR 296-21756-1-ND] 8-Bit, Remote |2C and SMBus Low Power 

\/O Expandet 2.43 1.94 1.46 
PCA6107DWR 296-21756-2-ND| 8-Bit, Remote 

\/0 Expander. 2522.00/2,000 
PCA9534ADBR 296-21757-1-ND] 8-Bit, Remote |2C and SMBus Low Power 

1/0 Expander. 1.78 1.42 1.07 
PCA9534ADBR 296-21757-2-ND| 8-Bit, Remote |2C and SMBus Low Power 

I/O Expander. 1846.00/2,000 
PCA9534ADGVR 296-21758-1-ND] 8-Bit, Remote |2C and SMBus Low Power 

1/0 Expander. 1.78 142 1.07 
PCA9534ADGVR 296-21758-2-ND| 8-Bit, Remote |2C and SMBus Low Power 

I/O Expander. 16-TVSOP 1846.00/2,000 
PCA9534ADWR 296-21759-1-ND] 8-Bit, Remote 12 and SMBus Low Power 

I/O Expander. e7Oe 42m OT, 
PCA9534ADWR 296-21759-2-ND) 8-Bit, Remote IC and SMBus Low Power 

I/O Expander. 1846.00/2,000 
PCA9S34APWR 296-21760-1-ND) 8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power 

1/0 Expander. 1.78 142 1.07 
PCA9534APWR 296-21760-2-ND) 8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power 

I/O Expander. 1846.00/2,000 
PCA9534ARGVR 296-22707-1-ND] 8-Bit, Remote |2C and SMBus Low Power 

\/0 Expander NEW........ 1.78 42s 107 
PCA9534ARGVR 296-22707-2-ND| 8-Bit, Remote |2C and SMBus Low Power 

\/0 Expander NEW!........ 2272.50/2,500 

(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


910 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


TES MENTS Digi@Reel” VO EXPANDERS (Continued) 
Tele Digi-Key Price Each Uslk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PCA9534DBR 296-21761-1-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power PCAQ554ARGVR 296-22709-2-ND | 8-Bit, Remote I2C and SMBus 1/0 
1/0 Expander. 1.78 1.42 1.07 Expander NEW.............. 2272.50/2,500 
PCA9534DBR 296-21761-2-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power PCAQ554DBR 296-21781-1-ND | 8-Bit, Remote I2C and SMBus 1/0 
V/O Expander. 1846.00/2,000 Expander 2.00 1.60 1.20 
PCA9534DGVR 296-21762-1-ND | 8-Bit, Remote |2C and SMBus Low Power PCA9554DBR 296-21781-2-ND | 8-Bit, Remote I2C and SMBus 1/0 
1/0 Expander. 1.78 142 1.07 Expander 2080.00/2,000 
PCA9534DGVR 296-21762-2-ND |8-Bit, Remote 2C and SMBus Low Power PCA9554DGVR 296-21782-1-ND | 8-Bit, Remote IC and SMBus 1/0 
V/O Expander. 1846.00/2,000 2.00 1.60 1.20 
PCA9534DWR 296-21763-1-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power PCA95S4DGVR 296-21782-2-ND 
V/O Expander. 1.78 142 1.07 Expander... 2080.00/2,000 
PCA9534DWR 296-21763-2-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power PCA9SS4DWR 296-21783-1-ND | 8-Bit, Remote I2C and SMBus 1/0 
v0 Expander. -16-SOIC 1846.00/2,000 Expander : 2.00 1.60 1.20 
PCA9534PWR 296-21764-1-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power PCAGSS4DWR 296-21783-2-ND | 8-Bit, Remote IC and SMBus 1/0 
U0 Expander EY SE ays PCAQS54PWR 096-21784-1-ND |B: Remote 126 and SAB eae 
PCA9534PWR 296-21764-2-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power OES ae Sat us 
/0 Expander. 1846.00/2,000 xpander 16-TSSOP | (200) 1:60) 1:20 
: " PCAS554PWR 296-21784-2-ND | 8-Bit, Remote I2C and SMBus 1/0 
PCAQ534RGVR 296-22708-1-ND |8-Bit, Remote | : 
V0 Expander NEW! ama: Ac “inp Expander 16-TSSOP 2080.00/2,000 
—_ : : c Stare at - 
PCAQS34RGVR 296-22708-2-ND |8-Bit, Remote I2c and SMBus Low Power PCAQSSSDBOR Goce) 2 Bit, Remote PPC and SMBus VO aaa tr oen aed 
VO Expander NEW!... 2272.50/2,500 PCA9555DBQR 296-20970-2-ND | 16-bit, Remoie 126 and SMBus 1/0 : ; ; 
PCA9535DBQR 296-20947-1-ND | 16-Bit, Remote |2C and SMBus, Low Power Expander 3465.00/2,500 
VO Expander Bey TE hit PCASS55DBR 296-20971-1-ND | 16-Bit, Remote I2C and SMBus I/O ee 
PCAQS35DB0R 296-20947-2-ND |16-Bit, Remote I2C and SMBus, Low Power Bienes ee ot) 400) 1B 
VO Expander. 2321502000 PCAQSS5DBR 296-20971-2-ND |16-Bit, Remote [2C and SMBus /0 
PCA9535DBR 296-20948-1-ND | 16-Bit, Remote |2C and SMBus, Low Power Expander 2806.00/2,000 
V/O Expander: 2.28 1.82 1.37 PCA9555DGVR 296-20972-1-ND | 16-Bit, Remote I2C and SMBus 1/0 
PCA9535DBR 296-20948-2-ND | 16-Bit, Remote I2C and SMBus, Low Power Expander 248 1.98 1.54 
V/O Expander. 2366.00/2,000 PCA95S55DGVR 296-20972-2-ND | 16-Bit, Remote I2C and SMBus I/O 
PCA9535DGVR 296-20949-1-ND | 16-Bit, Remote 2C and SMBus, Low Power Expander 2806.00/2,000 
V0 Expander. A-TVSOP 2.28 1.82 1.37 PCAQ555DWR 296-20973-1-ND | 16-Bit, Remote [2C and SMBus 
PCA9535DGVR 296-20949-2-ND | 16-Bit, Remote 12C and SMBus, Low Power 1/0 Expander. 248 1.98 1.54 
V/O Expander. 2366.00/2,000 PCAS555DWR 296-20973-2-ND | 16-Bit, Remote I2C and SMBus 
PCA9535DWR 296-20950-1-ND | 16-Bit, Remote 12C and SMBus, Low Power 1/0 Expander. 2806.00/2,000 
/0 Expander. .24-SOIC 2.28 1.82 1.37 PCAQ555PWR 296-20974-1-ND | 16-Bit, Remote I2C and SMBus 
PCAQ535DWR 296-20950-2-ND |16-Bit, Remote er V/0 Expander. 248 1.98 154 
I/O Expander. 2366.00/2,000 PCA9555PWR 296-20974-2-ND | 16-Bit, Remote l2C and SMBus 
PCAQ535PWR 296-20951-1-ND |16-Bit, Remote I2C and SMBus, Low Power 1/0 Expander. 24-TSSOP 2806.00/2,000 
\/O Expander. 998) 180) 4.87 PCA9557DBR 296-20975-1-ND | 8-Bit, Remote |2C and SMBus Low Power 
pi 
PCA9535PWR 296-20951-2-ND |16-Bit, Remote V0 Expander. 1 213 1.70 1.28 
W/O Expander. 2366.00/2,000 PCA9557DBR 296-20975-2-ND | 8-Bit, Remote |2C and SMBus Low Power 
PCAQ535RTWR 296-22768-1-ND |16-Bit, Remote I2C and SMBus, Low Power VO Expander. 2210.00/2,000 
\/O Expander NEWS....... 2.28 1.82 1.37 PCA9557DGVR 296-20976-1-ND | 8-Bit, Remote 12C and SMBus Low Power 
PCAQS35RTWR 296-22768-2-ND |16-Bit, Remote [2C and SMBus, Low P V/0 Expander. 213 1.70 1.28 
W/O Expander NEW! iad 3495.00/3,000 PCA9557DGVR 296-20976-2-ND | 8-Bit, Remote 12C and SMBus Low Power 
-00959-1-ND |4-Bi 2¢ and SMB pea /0 Expander. 16-TVSOP 2210.00/2,000 
PGAgSSeD EIR aaa peecaie Cand oMeueye i an PCA9557DR 296-20977-1-ND | 8-Bit, Remote 12C and SMBus Low Power 
PCA9536DGKR 296-20952-2-ND | 4-Bit, Remote I2C and SMBus 1/0 VO Expander. 213 1.70 1.28 
Expander...... 1760.00/2,500 PCA9557DR 296-20977-2-ND | 8-Bit, Remote 12 and SMBus Low Power 
PCA9S36DR 296-21765-1-ND |4-Bit, Remote [2C and SMBus vO Expander 2720 00/2509 
V0 E cd 438 140 83 PCA9557PWR 296-20978-1-ND | 8-Bit, Remote |2C and SMBus Low Power 
PCA9536DR 296-21765-2-ND |4-Bit, Remote IoC and ShiBus an Geb h en WO Expander. aa AA) Nee 
| 0B cl 4760.00/2.500 PCA9557PWR 296-20978-2-ND | 8-Bit, Remote |2C and SMBus Low Power 
PCAQS38DBR 296-21766-1-ND eat Remote | ee uO Expander 2210,00/2,000 
(0 Spano : ae) sete ase PCA9557RGVR 296-21785-1-ND | 8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power 
i s : V/0 Expande 213 1.70 1.28 
PCA9538DBR 296-21766-2-ND |8-Bit, Remote l2C and SMBus Low Power PCA9557RGVR 296-21785-2-ND | 8-Bit, Remote 
V/O Expander. 16-SSOP 2392.00/2,000 1/0 Expander 2720.00/2,500 
PCA9538DGVR 296-21767-1-ND oe ome ‘ e-tvsoP [eee PCF8574ADGVR 296-17437-1-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for |2C Bus. 1.75 1.40 1.05 
O Expander. 7 : , : PCF8574ADGVR 296-17437-2-ND |8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bus. 1820.00/2,000 
PCA9538DGVR 296-21767-2-ND ee and SMBus Low Power ornare PCF8574ADWR 296-13105-1-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bus 1.75 140 1.05 
00/2, PCF8574ADWR 296-13105-2-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bus. 1820.00/2,000 
PCA9538DWR 296-21768-1-ND | 8-Bit, Remote |2C and SMBus Low Power PCF8574AN 296-13106-5-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for I2C Bus. 1.75 1.40 1.05 
\/O Expander. 2.30 1.84 1.38 PCF8574APWR 296-13107-1-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for I2C Bus. 1.75 1.40 1.05 
PCA9538DWR 296-21768-2-ND rare l2¢ and SMBus Low Power 3809 OF O00 PCF8574APWR 296-13107-2-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for I2C Bus. 1820.00/2,000 
‘xpander. 00/2, PCF8574ARGYR 296-15150-1-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bus. 1.75 1.40 1.05 
PCA9538PWR 296-21769-1-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power PCF8574ARGYR 296-15150-2-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for |2C Bus. 910.00/1,000 
I/O Expander. 2.30 1.84 1.38 PCF8574DGVR 296-17364-1-ND | 8-Bit, Remote 1/0 Expander for I2C Bus. 1:75) 1:40) 1.05 
PCA9538PWR 296-21769-2-ND |8-Bit, Remote |2C and SMBus Low Power PCF8574DGVR 296-17364-2-ND | 8-Bit, Remote |/O Expander for I2C Bus. 1820.00/2,000 
V/0 Expander. 2392.00/2,000 PCF8574DWR 296-13108-1-ND |8-Bit, Remote 1/0 Expander for I2C Bus. 175 140 1.05 
PCA9539DBR 296-20953-1-ND | 16-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power PCF8574DWR 296-13108-2-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for |2C Bus. 1820.00/2,000 
1/0 Expander 2360 1890 147, PCF8574N 296-13109-5-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bus. ie keto) ahs) 
PCA9539DBR 296-20953-2-ND | 16-Bit, Remote 2C and SMBus Low Power PCF8574PWR 296-13110-1-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bus 151 121 91 
1/0 Expander. 2678.00/2,000 PCF8574PWR 296-13110-2-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bus 1574.00/2,000 
PCA9539DGVR 296-20954-1-ND | 16-Bit, Remote 12C and SMBus Low Power PCF8574RGTR 296-21238-1-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for !2C Bus. 1.75 1.40 1.05 
1/0 Expander. 236 1.89 1.47 PCF8574RGTR 296-21238-2-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for |2C Bus. 2688.00/3,000 
PCA9539DGVR 296-20954-2-ND |16-Bit, Remote PCF8574RGYR 296-15173-1-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bus. 1.75 1.40 1.05 
1/0 Expander. 2678.00/2,000 PCF8574RGYR 296-15173-2-ND | 8-Bit, Remote I/O Expander for I2C Bus. 910.00/1,000 
PCA9539DWR 296-20955-1-ND | 16-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power PCF8575CDBQR 296-17913-1-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for I2C 
V0 Expander 236 1.89 41.47 and SMBus... 2.03 1.62 1.26 
PCAQ539DWR 296-20955-2-ND | 16-Bit, Remote 2C and SMBus Low Power PCF8575CDBQR 296-17913-2-ND | 16-Bit, Remote I/O Expander for |2C 
V0 Expander EU PCF8575CDBR 296-20979-1-ND se BH Remots 10 E der for I2C nae 
PCA9539PWR 296-20956-1-ND | 16-Bit, Remote I2C and SMBus Low Power ree eet neMotg/OEXPanger: Tor 
UO Expander Babe BS 1a? PCF8575CDBR 296-20979-2-ND | 16, Remois 0 Expander for 5 ee 
PCAS539PWR 296-20956-2-ND |16-Bit, Remote !2C and SMBus Low Power Tee STEERS a penger IOs. 
UO Expander ee lset? 26 /8.00/2:000 PCF8575CDGVR 296-17914-1-ND ibn RenoieiiOE der for 2C ae 
PCAS554ADBR 296-21777-1-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus /0 Mie sis DW GD aE 
Expander....... 2.00 1.60 1.20 & Lend Ri rae E : s 
PCA9S54ADBR 296-21777-2-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus 1/0 PuRS/ SCDGVE peace OBL Remote seERANDARD 
en peace ait pane 2080.00/2,000 PCF8575CDWR 296-17915-1-ND | 16-Bit, Remote I/O Expander for I2C 
ene re a ae) 6-Bit, and SMBus.... 2.03 1.62 1.26 
Expander...... 2.00 1.60 1.20 PCF8575CDWR 296-17915-2-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for 2c 
PCAQ554ADGVR 296-21778-2-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus 1/0 and SMBUS... 2296.00/2,000 
POASEBAADWE Rae a FOC ee rnaneh 2080.00/2,000 PCF8575CPWR 296-17916-1-ND | 16-Bit, Remote I/O Expander for I2C 
-21779-1-ND |8-Bit, Remote and SMBus.... 24-TSSOP 2.03 1.62 1.26 
Expander....... 2.00 1.60 1.20 PCF8575CPWR 296-17916-2-ND | 16-Bit, Remote I/O Expander for I2C 
PCA9554ADWR 296-21779-2-ND |8-Bit, Remote 12C and SMBus 1/0 and SMBus... 24-TSSOP 2296.00/2,000 
Expander ...... 2080.00/2,000 PCF8575CRGER 296-20980-1-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for I2C 
PCAQS54APWR 296-21780-1-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus 1/0 and SMBus... 225 1.80 1.35 
Expander....... 16-TSSOP 2.00 160 1.20 PCF8575CRGER 296-20980-2-ND | 16-Bit, Remote I/O Expander for I2C 
PCAQ554APWR 296-21780-2-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus 1/0 and SMBus..... 3456.00/3,000 
Expander....... 16-TSSOP 2080.00/2,000 PCF8575DBOQR 296-17806-1-ND | 16-Bit, Remote I/O Expander for I2C 
PCAQ554ARGVR 296-22709-1-ND |8-Bit, Remote I2C and SMBus 1/0 and SMBus.... 2.03 1.62 1.26 
Expander NEW............. 1.78 1.42 1.07 (Continued) 
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Digi@Reel 1/0 EXPANDERS (Continued) 

Lol Digi-Key Price Each 
Part No Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PCF8575DBQR 296-17806-2-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for |2C 

and SMBus 24-QSOP 2835.00/2,500 
PCF8575DBR 296-17856-1-ND | 16-Bit, Remote I/O Expander for |2C 

and SMBu 24-SSOP 2.03 1.62 1.26 
PCF8575DBR 296-17856-2-ND | 16-Bit, Remote 

and SMBus 2296.00/2,000 
PCF8575DGVR 296-17792-1-ND | 16-Bit, Remote /O Expander for !2C 

and SMBu 21037 625) 71-26) 
PCF8575DGVR 296-17792-2-ND | 16-Bit, Remo’ 

and SMBus 2296.00/2,000 
PCF8575DWR 296-20981-1-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for 12C 

and SMBus 2:25 OO oo) 
PCF8575DWR 296-20981-2-ND | 16-Bit, Remote I/O Expander for |2C 

and SMBus 2340.00/2,000 
PCF8575PWR 296-17807-1-ND | 16-Bit, Remote I/O Expander for |2C 

and SMBus 2.03 1.62 1.26 
PCF8575PWR 296-17807-2-ND | 16-Bit, Remote 1/O Expander for 12C 

and SMBus 2296.00/2,000 
PCF8575RGER 296-20982-1-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for |2C 

and SMBus 2.25 1.80 1.35 
PCF8575RGER 296-20982-2-ND | 16-Bit, Remote 1/0 Expander for |2C 

and SMBu 3456.00/3,000 
PCA9535RGER 296-19548-1-ND | 16-Bit Remote 

\/O Expander. D8 aoe a esleor 
PCA9535RGER 296-19548-2-ND | 16-Bit Remote I2C and SMBus, Low Power 

1/0 Expander. 3495.00/3,000 
PCA9539DBQR 296-19266-1-ND | 16-Bit Remote 

\/O Expander 2.39 1.91 1.49 
PCA9539DBQR 296-19266-2-ND | 16-Bit Remote |2C and SMBus, Low Power 

\/O Expander. 3307.50/2,500 
PCA9539RGER 296-19549-1-ND | 16-Bit Remote 12C and SMBus, Low Power 

I/O Expander. 2.36 1.89 1.47 
PCA9539RGER 296-19549-2-ND | 16-Bit Remote I2C and SMBus, Low Power 

I/O Expander. 3969.00/3,000 
PCA9555RGER 296-19591-1-ND | 16-Bit Remote |2C and SMBus, 

\/O Expander. 2.48 1.98 1.54 
PCA9555RGER 296-19591-2-ND | 16-Bit Remote |2C and SMBus, 

1/0 Expander. 4158.00/3,000 
PCA95S7RGYR 296-19472-1-ND | 8-Bit Remote |2C and SMBus Low Power 

\/O Expander.. 2s 0) 28 
PCA9557RGYR 296-19472-2-ND | 8-Bit Remote | 

\/O Expander. 1105.00/1,000 
TCA6408PWR 296-21822-1-ND | Low Voltage 8-Bit 12C and SMBus 

1/0 Expander 22) 2218) 1220 
TCA6408PWR 296-21822-2-ND | Low Voltage 

\/O Expander. 3086.00/2,000 
TCA6408RGTR 296-21823-1-ND | Low Voltage 8-Bit 12C and SMBus 

I/O Expander.. 2.93 2.34 1.82 
TCA6408RGTR 296-21823-2-ND | Low Voltage 8-Bit 12C and SMBus 

\/O Expander. 4914.00/3,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description ul 25 100 

DS3680D 296-9484-5-ND | Quad Telephone Relay Driver. 84 70 «56 
DS3680N 296-9485-5-ND | Quad Telephone Relay Driver. 90 75 60 
SN75437ANE 296-14959-5-ND | Quad Peripheral Drive: 1.32 1.10 .88 
SN754410NE 296-9911-5-ND | Quad Half-H Driver. 1.65 1.32 .99 
$N75451BD 296-9912-5-ND_| Dual High Speed Peripheral Driver. 55 A433 
SN75451BDR 296-14960-1-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. bs) A433 
SN75451BDR 296-14960-2-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 372.50/2,500 
SN75451BP 296-1746-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. ee) 44 33 
SN75452BDR 296-14961-1-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. J) 44 33 
SN75452BDR 296-14961-2-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 372.50/2,500 
SN75452BP 296-1747-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 155) 44 33 
SN75453BD 296-9913-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. -80 60 45 
SN75453BDR 296-9913-1-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. fou) A433 
SN75453BDR 296-9913-2-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 372.50/2,50! 
SN75453BP 296-1748-5-ND_| Dual High Speed Peripheral Driver. 55 A433 
SN75454BP 296-9914-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. -80 60 45 
SN75462P 296-9915-5-ND | Dual Peripheral Driver. 1.14 95 .76 
SN75463P 296-9916-5-ND | Dual Peripheral Driver. sky cial 3) 
SN75468N 296-9917-5-ND | High Voltage Darlington Transistor Array .....16-Dip 62 AT 35 
SN75469N 296-9918-5-ND_| High Voltage Darlington Transistor Array .....16-Dip -80 60.45 
SN75471P 296-9919-5-ND | Dual Peripheral Driver. -Dip -80 60 45 
SN75477DR 296-14962-1-ND | Dual Peripheral Driver. 8-SOIC 80 60 8.45 
SN75477DR 296-14962-2-ND | Dual Peripheral Driver. 8-SOIC 650.00/2,500 
SN75477P 296-9920-5-ND | Dual Peripheral Driver. 8-Dip 66 50) 338 
SN75472P 296-1749-5-ND | Dual Peripheral Driver. -Dip 66 50 38 
TLC5904PZP 296-2378-ND Constant Current LED Drivel 100-HTQFP 7.40 5.92 5.00 
TLC5905PAP 296-2379-ND Constant Current LED Drive! 4-HTQFP 5.70 4.56 3.85 
TLC5911PZP 296-2381-ND Constant Current LED Drive! O0-HTQFP 9.00 7.20 6.08 
TLC5916IDR 296-22710-1-ND | 8-Bit Constant Current LED 

Sink Driver NEWI.......... 1.35 1.13  .90 
TLC5916IDR 296-22710-2-ND | 8-Bit Constant Current LED 

Sink Driver NEW.......... 1462.50/2,500 
TLC5916IPWR 296-22711-1-ND | 8-Bit Constant Current LED 

Sink Driver NEWI.......... 1.35 113 .90 
TLC5916IPWR 296-22711-2-ND | 8-Bit Constant Current LED 

Sink Driver NEW.......... 1198.00/2,000 
TLC5916QDRQ1 296-23321-1-ND | 8-Bit Constant Current LED 

Sink Driver NEW.......... 1.68 1.34 1.01 
TLC5916QDRQ1 296-23321-2-ND | 8-Bit Constant Current LED 

Sink Driver NEW... 2145.00/2,500 
TLC5917IDR 296-21995-1-ND | 8-Bit Constant Current LED Sink Driver.....16-SOIC 1.50 1.20  .90 
TLC5917IDR 296-21995-2-ND | 8-Bit Constant Current LED Sink Driver..... 16-SOIC 1920.00/2,500 
TLC5917IPWR 296-21996-1-ND | 8-Bit Constant Current LED Sink Driver..16-TSSOP 1.50 1.20  .90 
TLC5917IPWR 296-21996-2-ND | 8-Bit Constant Current LED Sink Driver .. 16-TSSOP 1560.00/2,000 


TLC5917QDRQ1 


296-23322-1-ND 


8-Bit Constant Current LED 
Sink Driver NEW!.. 


1.75 140 1.05 


me Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLC5917QDRQ1 296-23322-2-ND | 8-Bit Constant Current LED 

Sink Driver NEWE... 16-SOIC 2240.00/2,500 
TLC5920DL 296-10348-5-ND | LED Driver with Shift Register 248 1.98 1.54 
TLC5921DAP 296-10349-5-ND | LED Driver with Shift Register 268) 215) ier, 
TLC5922DAP 296-15843-5-ND | 16-Channel LED Driver 3.04 2.43 1.89 
TLC5923DAP 296-17731-5-ND | 16-Channel LED Driver Sil vase ETS 
TLC5923RHB 296-19333-ND | 16-Channel LED Driver 3.15 252 1.96 
TLC5923RHBT 296-19334-1-ND | 16-Channel LED Driver 349 279 217 
TLC5923RHBT 296-19334-2-ND | 16-Channel LED Driver 515.50/250 
TLC5924DAP 296-20736-ND | 16-Channel LED Driver 3.38 2.70 2.10 
TLC5924RHBT 296-20779-1-ND | 16-Channel LED Driver 3:71 2197 2:31 
TLC5924RHBT 296-20779-2-ND | 16-Channel LED Driver 548.75/250 
TLC5930PWP 296-15631-5-ND | 12-Channel LED Driver 8.30 664 5.61 
TLC5940PWP 296-17733-5-ND | 16-Channel LED Driver 4.28 342 2.66 
TLC5940RHB 296-18021-ND__ | 16-Channel LED Driver 4.28 342 2.66 
TLC5940RHBR 296-21251-1-ND | 16-Channel LED Driver 4.28 342 2.66 
TLC5940RHBR 296-21251-2-ND | 16-Channel LED Driver 7182.00/3,000 
TLC5941EVM-156 296-21104-ND | Evaluation Module for TLC594 .— 101.00 => = 
TLC5941PWP 296-18617-5-ND | 16-Channel LED Driver S71) 72:97) 92.31 
TLC5941RHB 296-18618-ND | 16-Channel LED Driver 3.71 2.97 2.31 
TLC5941RHBT 296-21105-1-ND | 16-Channel LED Driver 450 3.60 2.80 
TLC5941RHBT 296-21105-2-ND | 16-Channel LED Driver 665.00/250 
TLC5942PWP 296-22868-5-ND | 16-Ch., 12-Bit PWM LED 

Driver NEWE.....0000...... 28-HTSSOP 3.94 3.15 2.45 
TLC5942RHBT 296-22869-1-ND | 16-Ch., 12-Bit PWM LED Driver MEW!.....32-QFN 4.73 3.78 2.94 
TLC5942RHBT 296-22869-2-ND | 16-Ch., 12-Bit PWM LED Driver NEWI......32-QFN 698.25/250 
TLC5943PWPR 296-22974-1-ND | 16-Ch., 16-Bit PWM LED 

Driver NEWE....... 28-HTSSOP 4.50 3.60 2.80 
TLC5943PWPR 296-22974-2-ND | 16-Ch., 16-Bit PWM LED 

Driver NEW! 5100.00/2,000 
TLC5943RHBR 296-23091-1-ND | 16-Ch., 16-Bit PWM LED Driver NEW! 495 3.96 3.08 
TLC5943RHBR 296-23091-2-ND | 16-Ch., 16-Bit PWM LED Driver NEW! 8316.00/3,000 
TLC5945PWPR 296-21862-1-ND | 16-Channel LED Driver 3.94 315 2.45 
TLC5945PWPR 296-21862-2-ND | 16-Channel LED Driver 4462.00/2,000 
TLC5945RHBR 296-21863-1-ND | 16-Channel LED Driver 3.94 315 2.45 
TLC5945RHBR 296-21863-2-ND | 16-Channel LED Driver 6615.00/3,000 
TPIC2810D 296-13746-5-ND | 8-Bit LED Driver with I2C Interface . Paley gee 124} 
TPIC2810DG4 296-21426-5-ND | 8-Bit LED Driver with I2C Interface . Qin ties 29 
TPL9201PWPR 296-21442-1-ND | 8-Channel Relay Driver 144 1.20 .96 
TPL9201PWPR 296-21442-2-ND | 8-Channel Relay Driver 1276.00/2,000 
TPS61160DRVR 296-22942-1-ND | White LED Driver NEI 2.13 1.70 1.28 
TPS61160DRVR 296-22942-2-ND | White LED Driver NEI 3264.00/3,000 
TPS61161DRVR 296-22943-1-ND | White LED Driver NEI 2.25 1.80 1.40 
TPS61161DRVR 296-22943-2-ND | White LED Driver NEI 3780.00/3,000 
TPS61165DRVR 296-22944-1-ND | High Brightness White LED Driver NE! 3.15 2.52 1.96 
TPS61165DRVR 296-22944-2-ND | High Brightness White LED Driver NE! 5292.00/3,000 
ULN2003AD 296-1368-5-ND | Darlington Transistor Array. 53 a2, 232. 
ULN2003ADR 296-1368-1-ND | Darlington Transistor Array. 50 40.30 
ULN2003ADR 296-1368-2-ND | Darlington Transistor Array. 335.00/2,500 
ULN2003AIDR 296-15407-1-ND | Darlington Transistor Array. 64 48 36 
ULN2003AIDR 296-15407-2-ND | Darlington Transistor Array. §20.00/2,500 
ULN2003AIN 296-16971-5-ND | Darlington Transistor Array. 64 48 = 36 
ULN2003AIPWR 296-17785-1-ND | Darlington Transistor Array. 64 48 «36 
ULN2003AIPWR 296-17785-2-ND | Darlington Transistor Array. 426.00/2,000 
ULN2003AN 296-1979-5-ND_| Darlington Transistor Array. hs) 44.33 
ULN2004AD 296-12965-5-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array...... a] a2, 282) 
ULN2004ADR 296-15067-1-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array....... 53 42 = 32 
ULN2004ADR 296-15067-2-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array....... 355.00/2,500 
ULN2004AIDR 296-17022-1-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array....... 64 48 36 
ULN2004AIDR 296-17022-2-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array....... 520.00/2,500 
ULN2004AIN 296-17051-5-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array....... 64 48 36 
ULN2004AINSR 296-17023-1-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array....... 64 48 = 36 
ULN2004AINSR 296-17023-2-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Arra\ 426.00/2,000 
ULN2004AN 296-1980-5-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Arra\ ABE) A433 
ULN2803AN 296-19046-5-ND | Darlington Transistor Array. A503) 290 
ULN2803ADWR 296-15777-1-ND | Darlington Transistor Array. 88 66 50 
ULN2803ADWR 296-15777-2-ND | Darlington Transistor Array. 586.00/2,000 
ULQ2003AD 296-22622-5-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array NEW......... 16-SOIC 1.02 85 68 
ULQ2003ADR 296-11570-1-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array....... 1.08 90 72 
ULQ2003ADR 296-11570-2-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array....... 1170.00/2,500 
ULQ2003AN 296-22623-5-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array NEWE............ 16-Dip 14 56 42 
ULQ2003AQDRQ1 296-21568-1-ND | High-Voltage, High-Current, 

Darlington Transistor Array....... Wek Abey aN 
ULQ2003AQDRQ1 296-21568-2-ND | High-Voltage, High-Current, 

Darlington Transistor Array....... 3432.50/2,500 
ULQ2003ATDQ1 296-14394-5-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array....... Bey et) hee 
ULQ2003ATDRQ1 296-14395-1-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Arra\ 2.38 1.90 1.43 
ULQ2003ATDRQ1 296-14395-2-ND | High-Voltage, High-Current 

Darlington Transistor Array....... 3040.00/2,500 
ULQ2004ADR 296-13535-1-ND | High-Voltage High-Current 

Darlington Transistor Arra\ 1.08 90 72 
ULQ2004ADR 296-13535-2-ND | High-Voltage High-Current 

Darlington Transistor Array....... 1170.00/2,500 
ULQ2004AN 296-15700-5-ND | High-Voltage High-Current 

Darlington Transistor Array...... 14 196) 242) 
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Ti me Digi-Key Price Each 
Re ne TS MULTIPLEXERS Part No. Part No. Description 1 25 100 
ses : UC2914N 296-2502-5-ND | 5V to 35V Hot-Swap Power Manager 8.58 7.73 6.85 
Tl. Digi-Key ee Price Each UC3914DW 296-11347-5-ND| 5V to 35V Hot-Swap Power Manager 8.60 688 5.81 
Part No. Part No. Description Pkg. 125100 UC3914N 296-2327-5-ND | 5V to 35V Hot-Swap Power Manager 860 6.88 5.81 
Analog Multiplexers/Multipliers ucc2912DP 296-16715-5-ND| Prog. Hot-Swap Power Manager 5.40 4.32 3.65 
MPC50GAP MPC5OGAP-ND ] Single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS........28-Dip 903 — — UCC2912PWP 296-16716-ND_| Prog. Hot-Swap Power Manager 5.40 4.32 3.65 
rec |) Pere d I Paha dtr no 
= Ingle Ender -Ch./DIT. 8-Ch. " DI } an ina ie ete }- a > . a . S 
MPC507AU MPC507AU-ND single Ended 16-Ch./Diff. 8-Ch. CMOS. “be-solc 903 — — UCC2915DP 296-2329-5-ND | 15V Hot-Swap Prog. Power Manager 8.30 6.64 5.61 
MPC508AP MPC508AP-ND | 8-Ch./4-Ch. CMOS Analog Multiplexe 16-Dip 5.32 =e UCC2917D 296-2330-5-ND | Pos. Floating Hot-Swap Power Manager. §.06 4.05 3.15 
MPC508AU MPCS5O8AU-ND | Single Ended 16-Ch/Diff. 8-Ch. CMOS... 16-SOIC. 532. — — ween ae ros. a Sap Paver tae ea oe = 
Meee Ha Sie A OO TE ca Ghbe. lesan ucc2919PW 296-12251-5-ND| 3V to 8V Hot-Swap Power Manager... 16-TSSOP 5.60 4.48 3.78 
MPY634KP MPY634KP-ND | Wideband Precision Analog Muttiplie 14-Dip (is UCc2921D 296-2332-5-ND pre Regalia fa aso; MRO es 
MPY634KU MPY634KU-ND | Wideband Precision Analog Multiplier.......16-SOIG 19.73. = — = — jiceaeine peReRURET rag HOC Gan BOWE Manatee Ae Se aoa 
UCC3912PWP 296-12031-5-ND| Prog. Hot-SwapPower Manager .. .24-TSSOP 5.18 4.14 3.22 
UCC3913D 296-2335-5-ND | Negative Volt. Hot-Swap Power Manage 310851270) 92:10 
ee OPTICAL SENSORS UCC3913N 296-6770-5-ND | Negative Volt. Hot-Swap Power Manage 338 270 210 
Tl Digi- = UCC3915DP 296-2336-5-ND | 15V Programmable Hot-Swap 
aly igi-Key Price Each 
Part No Part No Description Pky. 91 25-100 Power Manager 21 ORS USES 2 
- - - - - UCC3915N 296-6771-5-ND | 7-15V Prog. Hot-Swap Power Manager. 5.10 4.08 3.45 
OPT101P-J OPT101P-J-ND | Mono Photodiode Transimpedance Amp.....8-SMD 5.50 => = UCC3915PWP 296-6772-5-ND | 7-15V Prog. Hot-Swap 
OPT301M OPT301M-ND Integrated Photodiode and Amplifier .........T0-99-8 58.53 _ - Power Manager. 510 4.08 3.45 
UCC3917D 296-2337-5-ND | Positive Floating H 
Power Manager 416 3.33 2.59 
UCC39T7EVM 296-13599-ND | Evaluation Module for UCC3917. << — — 
UCC3917N 296-6774-5-ND | Positive Floating Hot-Swap 
Price Each Power Manager .. 416 3.33 2.59 
Description Pkg. 1 25 100 UCC3918DP 296-2338-5-ND | Low On-Resistanci 
= Power Manager 5.29 423 3.29 
CCFE Drivers UCC39TSEVM 296-13600-ND | Evaluation Module for UCC3978. — 
UCC2972N 296-2256-5-ND_| CCFL Driver Controller 5.36 4.29 3.62 UCC3919D 296-2339-5-ND | 3V to 8V Hot-Swap Power Managel 16-SOIC 5.29 4.23 3.29 
UCC2973PW 296-13533-5-ND| BiCMOS CCFL Driver Controller. 6.00 4.80 4.05 UCC3919PW 296-6777-5-ND | Single Hot-Swap Power Controller.........16-TSSOP 5.29 4.23 3.29 
UCC3972N 296-6764-5-ND | BICMOS CCFL Driver Controller. vs 5.36 4.29 3.62 UCC3921D 296-2340-5-ND | Neg. Floating Hot-Swap Power Manager.....8-SOIC 3.60 2.88 2.24 
UCC3972PW 296-2257-5-ND 8-TSSOP 5.36 4.29 3.62 UCC3921N 296-6779-5-ND | Negative Latchable Floating Hot-Swap 
UCC3973PW 296-6765-5-ND 8-TSSOP 6.00 4.80 4.05 Power Manager... 3.60 288 2.24 
UCC3975PW 296-12613-5-ND| Multi-Topology Piezo Transformer Lighting and Display 
‘iecaavenW POPP acre en ay Piasa iianeh S°TSS0P Se moe TPS6555XEVM-097 | 296-21168-ND | Evaluation Module for TPSG555X............ = = = 
pology Fiezo Transformer TPS65552ADGOR 296-19363-1-ND| Integrated Photo Flash Charger and 
Controller 8-TSSOP 239 191 1.49 IGBT Driver... 225 180 140 
Hot Plug TPS65552ADGOR 296-19363-2-ND| Integrated Photo Flash Charger and 
HPC3130APBK 296-9510-ND | Hot Plug Controller 12.45 IGBT Driver... 3150.00/2,500 
HPC3130APEM 296-9511-ND | Hot Plug Controller .120-QFP 15.59 14.04 12.45 TPS65552ARGTR 296-19364-1-ND| Integrated Photo Flash Charger and 
HPC3130APGE 296-9512-ND | Hot Plug Controller 144-LQFP 15.59 14.04 12.45 \GBT Driver... 2.25 1.80 1.40 
HPC3130PBK 296-9513-ND | Hot Plug Controller 128-LOFP 15.59 14.04 12.45 TPS65552ARGTR 296-19364-2-ND) Integrated Photo Flash Charger and 
HPC3130PBM 296-9514-ND _| Hot Plug Controller .120-QFP 15.59 14.04 12.45 PSSS5EORGTR Ree OaraSND Ase ue rah ch ‘ 3780.00/3,000 
TPS2340APFP 296-15639-ND | Dual Slot PCI Hot Plug Power Rake cot bie 20 a ise 
Controller. 12.25 11.03 9.78 —— = = = 
TPS2342PEP 296-17347-ND | Dual Slot PCI-X 2.0 Hot Plug Power TPSGS560RGTR Pocaleaiceaty) Intagratad Photo Flash Charger and Paauaon 
Controller. 11.66 10.50 9.31 ae . ‘ 
TPS2343DDP 296-18062-5-ND| Dual Slot PCI-X 2.0 Hot Plug Power TPséss61RGTR poaeaeg) 'agratad Photo Flash Charger and Bag earan area 
Controller. 12.50 11.25 9.98 TPS65561RGTR 296-21618-2-ND] Integrated Photo Flash Charger and 
Hot-Swap IGBT Driver... 3648.00/3,000 
TPS2300IPW 296-2319-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controle 2.88 2.24 TPS65562RGTR 296-22478-1-ND Integrated Photo Fast Charger and Hey orenaere 
TPS2301EVM-153 296-10884-ND | Evaluation Module for TPS2301 — = river Fa sossn . : : 
TPS2301IPW 296-2320-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controle! 2.88 2.24 TPS65562RGTR 296-22478-2-ND| Integrated Photo Flash Charger and 
TPS2310IPW 296-2321-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controle! 2.88 2.24 \GBT Driver NEWS... 3648.00/3,000 
TPS2311IPW 296-2322-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controle! 2.88 2.24 Peripheral 
TPS2320ID 296-6766-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controllei 2.43 1.89 TPS2363PFB 296-19556-ND | PCIExpress Server Dual Slot Hot 
TPS2320IPW. 296-2323-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controllei 2.43 1.89 Plug Controller 4.73 3.78 2.94 
TPS23211D 296-6767-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controlle 2.43 1.89 TPS2370D 296-15039-5-ND | Power Interface Switch 3.83 3.06 2.38 
TPS2321|PW 296-2324-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controle 2.43 1.89 TPS2370PW 296-15040-5-ND| Power Interface Switch 3.83 3.06 2.38 
TPS2330EVM-184 296-12356-ND | Evaluation Module for TPS2330-184 = = 7PS2371D 296-15960-5-ND | Power Interface Switch 3.83 3.06 2.38 
TPS2330EVM-185 296-12357-ND | Evaluation Module for 1PS2330-185 = = TPS2371PW 296-15961-5-ND | Power Interface Switch for Pol 3.83 3.06 2.38 
TPS23301D 296-6768-5-ND | Single Hot-Swap Power Controller 2.25 1.75 TPS2375D 296-17061-ND Hee Seu tor Powered Gpmeireee 
TPS2330IPW 296-2325-5-ND | Hot-Swap Power Controller....... 220) ieo} iS : - 
PS23311D 296-6769-5-ND | Single Hot-Swap Power Controller 225 1.75 TPS2375EVM 296-17039-ND Fawr Oe test Powered Device a 
eee pe wan Foner Wenaee 1430 Ee aa ie TPS2375PW 296-17062-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller 225 4.80 1.40 
en 396-18941-5ND| Hot-Swap Power Manager. <A-TESOP (EHEC TPS2375PW-1 296-17903-5-ND/ IEEE 802.3af PoE Powered Controller 225 1.80 1.40 
TPeeaeoHEK PaeMERGNTA| Simcle Necatve 484 Hots : : : TPS2376D 296-17063-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller 225 1.80 1.40 
inpie Megatve erowap TPS2376DDA-H 296-20785-5-ND| IEEE 802.3af PoE Powered Controller. 281 225 175 
Seager Fete -B-MSOP 2.25 1.80 1.40 TPS2376PW 296-17064-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller. 225 180 1.40 
eeOoaieNDm Ev 2 wo FEBOOD TPS2377D 296-17065-ND _| IEEE 802.3af PoE Powered Controller 225 1.80 1.40 
TPS2391DGK 296-13512-5-ND| Simple Negative 48V Hot-Swap TPS2377D-1 296-17904-5-ND/ IEEE 802.3af PoE Powered Controller 225 1.80 1.40 
Controller 1.80 1.40 TPS2377PW 296-17066-ND | IEEE 802.3af PoE Powered Controller 225 1.80 1.40 
TPS2391EVM 296-20592-ND | Evaluation Module for TPS2391 =e TPS2384EVM 296-21149-ND | Evaluation Module for TPS2384 . — 15200 — — 
TPS2392EVM 296-18942-ND_| Evaluation Module for TPS2392 = = TPS2384EVM-152 296-21150-ND _| Evaluation Module for TPS2384 . — (2051000 
TPS2392PW 296-13668-5-ND| Full Featured Negative 48V Hot-Swap TPS2384PAP 296-17831-ND | Quad Integrated Power Sourcing 
Power Manager 4.05 3.24 2.52 Equipment Power Manager... 64-HTOFP 9.50 7.60 6.42 
TPS2393APW 296-17247-ND | Full Featured Negative 48V Hot-Swap TPS2384PJD 296-19557-ND | Quad Integrated Power Sourcing Equipment 
Power Manager 4.05 3.24 252 Power Manager 64-TOFP 9.50 7.60 6.42 
TPS2393DBT 296-17388-ND | Full Featured Negative 48V Hot-Swap TPS23750EVM-107 | 296-21146-ND _| Evaluation Module for TPS23750 .— B00 = 
Power Manager 3.24 2.52 TPS23750EVM-108 296-21147-ND | Evaluation Module for TPS23750 .............ccceeee — 50.00 = _ 
TPS2393EVM 296-18943-ND | Evaluation Module for = TPS23750PWPR 296-18669-1-ND| 100V, IEEE 802.3af PD and DC/DC 
TPS2393PW 296-13669-5-ND| Full Featured Negative 48V Hot-Swap Controller .. 20-HTSSOP 3.38 2.70 2.10 
Power Manager 405 3.24 252 TPS23750PWPR 296-18669-2-ND 
TPS2398DGK 296-15731-5-ND| Neg. 48V Hot-Swap Power Manager. 8-MSOP 268 2.15 1.67 20-HTSSOP 3826.00/2,000 
TPS2398EVM 296-18944-ND | Evaluation Module for TPS2398 .... au— (15000 — i — TPS23770PWPR 296-21148-1-ND 
TPS2399DGK 296-15732-5-ND| Neg. 48V Hot-Swap Power Manager. 8-MSOP 268 215 1.67 20-HTSSOP = 3.38 2.70 2.10 
TPS2399EVM 296-18945-ND | Evaluation Module for TPS2399 ... == TPS23770PWPR iad uh oarated EEE 8 pares 3808 COP 600 
TRSOATORW ocicicuekcauag| Fy) Featured N+ and ORing Power Ral she Rees Bea TPSBSIGOAPWPR | 296-18905-1ND| Bis Power SupolyforTV and Monitor 
a 5 ; anels - i 4 i 
TRSet EW ecaeliicauag| fy reaturod N+ an 44-tss0p MSRM e as TPS65160APWPR | 296-18305-2-ND Bias Power Supply for TV and Monitor 
- ponte : : : TFT LCD Panels 3698.00/2,000 
TPS2412PW 296-21614-5-ND| N+1 and ORing Power Rail TPS65160PWPR 296-17905-1-ND| Bias Power Supply for TV and Monitor 
Controller a 8-TSSOP 270 216 1.68 TET LCD Panels 315 252 1.96 
TPS2413PW 296-21615-5-ND| N+1 and ORing Power Rail TPS65160PWPR 296-17905-2-ND| Bias Power Supply for TV and Monitor 
Controller . sisi 2.70 216 1.68 TFT LCD Panels 3570.00/2,000 
TPS2490DGS 296-17085-ND_ | Positive High-Voltage Power-Limiting TPS65161APWPR | 206-22678-1-ND| Bias Power Supply fot TV and Monitor 
Hot-Swap Controller..... 3.83 3.06 2.38 TFT LCD Panels NEW! 28-TSSOP 3.60 2.88 2.24 
TPS2490EVM-001 296-18946-ND | Evaluation Module for TPS2490-001 5000 — — TPS65161APWPR 296-22678-2-ND| Bias Power Supply fot TV and Monitor 
TPS2491DGS 296-16906-ND | Positive High-Voltage Power-Limiting TFT LCD Panels NEW! 28-TSSOP 4080.00/2,000 
Hot-Swap Controller... 3.83 3.06 2.38 TPS65161PWPR 296-19673-1-ND| Bias Power Supply for TV and Monitor 
TPS2491EVM-002 296-18947-ND | Evaluation Module for TPS2491-002 5000 — —— TFT LCD Panels 3.15252 1.96 
uc2914DW 296-12245-5-ND| 5V to 35V Hot-Swap Power Manager.........18-SOIG 10.30 8.24 6.96 (Continued) 
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Ta Digi-Key Price Each 
POWER CONTROL/MGMT. PROD! Part No. Part No. Description Pkg. id 25 +100 
- TPIC6C596N 296-9015-5-ND_ | Power Logic 8-Bit Shift Register. -16-Dip 1.05 88 70 
TL Digi-Key re Price Each TPIC6C596PW 296-19605-5-ND| Power Logic 8-Bit Shift Register. 16-TSSOP 1.02 85 68 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 TPIC43TO1DA 296-10866-5-ND | Three-Phase Brushless Motor 
TPS65161PWPR 296-19673-2-ND | Bias Power Supply for TV and Monitor RPM Controller. ..88-TSSOP 5.06 4.05 3.15 
TFT LCD Panels.... 28-TSSOP 3570.00/2,000 TPIC44L01DB 296-10867-5-ND| 4-Channel Serial/Parallel Low-Side 
TPS65165RSBR 296-21429-1-ND | Compact LCD Bias IC. 4.05 3.24 2.52 Pre-FET Driver 2.00 1.60 1.20 
TPS65165RSBR 296-21429-2-ND| Compact LCD Bias IC. 6804.00/3,000 TPIC44L02DB 296-10868-5-ND | 4-Channel Serial/Parallel Low-Side 
TPS65167ARHAR 296-22946-1-ND | Compact LCD Bias Supply for TFT-LCD Pre-FET Driver 2.00 1.60 1.20 
TV Panels NEW!. 473 3.78 2.94 TPIC46L01DB 296-10869-5-ND | 6-Channel Serial 
TPS65167ARHAR 296-22946-2-ND | Compact LCD Bias Supply for TFT-LCD Pre-FET Driver 2.25 1.80 1.40 
TV Panels NEW!........ 6615.00/2,500 TPIC46L02DB 296-10870-5-ND | 6-Channel Serial/Parallel Low-Side 
TPS65520ZVDR 296-18342-1-ND| Power Management IC for Digital Still Pre-FET Driver 2.25 1.80 1.40 
Camera. 113-BGA 7.90 632 5.34 TPIC46L03DB 296-10871-5-ND| 6-Channel Serial/Parallel Low-Side 
TPS65520ZVDR 296-18342-2-ND | Power Manag Pre-FET Driver 2.25 1.80 1.40 
Camera 113-BGA 42245.00/2,500 TPIC1021AQDRQ1 296-22939-1-ND| LIN Physical Int " 138 110 83 
7PS75003EVM-092 1 206-21177-ND | Evaluation Module for TPS75003- a = = TPIC1021AQDRQ1 296-22939-2-ND | LIN Physical Interface NEW! 1760.00/2,500 
TPS75003MRHLREP | 296-22499-1-ND| Triple Supply Power Mgmt IC NEW! 760 6.08 5.13 TPIC10210R 296-17542-1-ND | LIN Physical Interfac 1.38110 _.83 
TPS75003MRHLREP | 296-22499-2-ND| Triple Supply Power Mgmt IC NEW! 14136.00/3,000 na aera Reese ee aoa 
TPS75003QRHLREP — | 296-22500-1-NDJ Triple Supply Power Mgmt IC NEWF........20-QFN 2.25 1.80 1.40 -10860-5-ND | Si -Side Pre- i . : : 
TPS750030QRHLREP | 296-22500-2-ND| Triple Supply Power Mgmt IC NEW!........20-QFN 3780.00/3,000 TPIC2101N 296-10861-5-ND | Single Phase Low-Side Pre-FET Driver 248 1.98 1.54 
7 TPIC2603DW 296-10863-5-ND | 6-Ch. Serial Interface Low-Side Driver. 5.29 4.23 3.29 
TPS75003RHLR 296-17835-1-ND | Triple Supply Power Management IC 20-QFN 4.28 3.42 2.66 2 na é . ai ; 
‘ TPIC2603NE 296-10864-5-ND | 6-Ch. Serial Interface Low-Side Driver. 6.29 4.23 3.29 
TPS75003RHLR 296-17835-2-ND | Triple Supply Power Management IC 20-QFN 7182.00/3,000 = 
tet : TPIC6259DW 296-9000-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch 270 216 1.68 
TPS75003RHLT 296-19438-1-ND| Triple Supply Power Mgmt IC 473 378 2.94 : 
Bey ee : TPIC6259N 296-9001-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch 270 216 1.68 
TPS75003RHLT 296-19438-2-ND | Triple Supply Power Mgmt IC 698.25/250 
iiceeotaP PORES TIERID| 4a ine © SF Terrainavar for TPIC6273DW 296-9002-5-ND | Power Octal D-Type Latch .. 270 216 1.68 
psi aaaItSCel ASS GG) REE TPIC6273N 296-1953-5-ND | Power Octal D-Type Latch 270 216 168 
TCSEOSDE SO CETECOERIT i av SET aa 2 : : TPIC6595DW 296-1349-5-ND_| Power 8-Bit Shift Registe 241 1.93 1.50 
a | -Line erminator for i rr i 
TPIC6595DWR 296-1349-1-ND | Power 8-Bit Shift Registe 50 2.00 156 
SCSI and Fast SCSI 5.24 420 3.27 TPIC6595DWR 296-1349-2-ND | Power 8-Bit Shift Registe 2830.00/2,000 
UCC3916DP 296-2255-5-ND | SCSI Termpower Manager 8-SOIC 3.83 3.06 2.38 TPIC6595N 296-1954-5-ND | Power 8-Bit Shift Registe 250 2.00 1.56 
UCC5510MWP 296-6730-5-ND_| 9-Line SCS! Multi Terminator 36-SOP 407 3.26 2.54 TPIC6596DW 296-9003-5-ND | Power 8-Bit Shift Register .. 241 1.93 1.50 
UCC5519PWP 296-15066-5-ND | 9-Line SCS! Multi Terminator 2.79 2.24 1.74 TPIC9201N 296-19606-5-ND | Microcontroller Power Supply 
UCC5606DP 296-6731-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI SE Terminator 16-S0IG 3.11 249 1.94 Low Side Driver 144 120 96 
UCC5606PWP 296-6732-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI SE Terminator 16-HTSSOP 3.11 249 1.94 TPIC9201PWPR 296-21144-1-ND | Microcontroller Power Supply and 
UCC5614DP 296-6735-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI SE Terminator 16-SOIG 3.11 2.49 1.94 Multiple Low Side Driver 144 1.20 96 
UCC5614PWP 296-6736-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI SE Terminator.......24-HTSSOP 3.11 2.49 1.94 TPIC9201PWPR 296-21144-2-ND| Microcontroller Power Supply and 
UCC5617DWP 296-6737-5-ND_| 18-Line 3V-5V SCSI SE Terminato .28-S0IC 4.70 3.77 2.93 Multiple Low Side Driver . 0-HTSSOP 1276.00/2,000 
UCC5618DWP 296-6738-5-ND | 18-Line 3V-5V SCSI SE Terminato 28-S0IC 470 3.77 2.93 TPIC9202PWPR 296-21145-1-ND | Microcontroller Power Supply 
UCC56180P 296-6739-5-ND | 18-Line 3V-5V SCSI SE Terminator...........28-PLCC 5.24 4.20 3.27 Multiple Low Side Driver 20-HTSSOP 1.44 1.20 96 
UCC5619MWP. 296-6740-5-ND | 27-Line 5V SE Terminator TPIC9202PWPR 296-21145-2-ND | Microcontroller Power Supply and 
for Fast/Ultra SCSI.......... 570 456 3.85 Multiple Low Side Driver 20-HTSSOP 1276.00/2,000 
UCC5620MWP 296-6743-5-ND_| 27-Line 5V SE Terminator... 570 456 3.85 
UCC5621MWP 296-6744-5-ND | 27-Line 5V SE Terminator. 570 456 3.85 
UCC5622MWP 296-6746-5-ND | 27-Line 5V SE Terminator 
for Fast/Ultra SCSI... 5.70 456 3.85 
UCC5628FOP 296-6747-ND _| 14-Line 3V-5V SCSI Multi Terminato 536 4.29 3.34 = Price Each x: 
UCC5629FOP 296-6748-ND _| 14-Line 3V-5V SCSI Multi Terminato 5.36 429 3.34 Part No. Description Pkg. 25 100 
UCC5630AFOP 296-6749-ND 9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 556 445. 346 PGA309AIPWT 296-16726-1-ND | Smart Programmable Sensor . .16-TSSOP 6.50 5.20 4.39 
7 oT i i 4 ‘ PGA309AIPWT 296-16726-2-ND | Smart Programmable Sensor .. .16-TSSOP 1056.25/250 
UCC5630AMWP 296-6750-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 428 3.42 2.66 PEAROBEVWLEU! BARRIER Evaiuation Module tor PGASUSEU A 
UCC5631AFQP 296-6751-ND | 9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 556 4.45 3.46 Lic eared esata as : ; 
aoeaes iri ti elias PGA309EVM-US 296-18516-ND _| Evaluation Module for PGA309-US.. — 20300 — — 
UCC5631AMWP 296-6752-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 428 3.42 2.66 : 
: TL851CDR 296-18895-1-ND| Sonar Ranging Control 16-SOIG 4.32 346 2.69 
UCC5638EVM 296-13603-ND _| Evaluation Module for UCC5638.... wa 49.38 TLESICOR Bares eee Sonar Ranaing Control TESOIC ETE NEDO 
UCC5638FOP 296-6753-ND | 15-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator......48-LOFP 5.24 4.20 3.27 TL851CN 296-19329-5-ND | Sonar Raneine Control 16-Dip 432 346 2.69 
UCC5639FOP 296-6754-ND | 15-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator.......48-LOFP 5.36 4.29 3.34 TL852CDR 296-17139-1-ND | Sonar Ranging Receive 6-S0IG 432 346 269 
UCC5640EVM 296-13604-ND | Evaluation Module for UCC5640..... = TL852CDR 296-17139-2-ND | Sonar Ranging Receive 16-SOIC 6047.50/2,500 
UCC5640PW24 296-6755-5-ND 9-Line 38V-5V LVD SCSI Terminato 2.40 1.87 TL852CN 296-19330-5-ND | Sonar Ranging Receive 16-Dip 432 3.46 2.69 
UCCS640PW28 296-6756-5-ND_| 9-Line 3V-SV LVD SCSI Terminato! 2.40 1.87 TPICBIO1DWR 296-15132-1-ND | Knock Sensor Interface 558 447 3.48 
UCC5670MWP 296-12964-5-ND | 9-Line Multimode SCSI Terminato 317 2.47 TPIC8101DWR 296-15132-2-ND| Knock Sensor Interface 6324.00/2,000 
UCC5672MWP 296-6760-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 428 3.42 2.66 UC2950T 296-13022-5-ND | Half-Bridge Bipolar Swi 5.60 448 3.78 
UCC5672PWP. 296-6761-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 4.28 3.42 2.66 UC3717AN 296-11258-5-ND | Stepper Motor Drive Circuit 16-Dip 660 5.28 4.46 
UCC5673MWP 296-6762-5-ND | 9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 4.28 3.42 2.66 UC3770AN 296-11259-5-ND | HP Stepper Motor Drive Circui 6-Dip 5.56 445 3.46 
UCC5673PWP 296-6763-5-ND_| 9-Line 3V-5V SCSI Multi Terminator 428 3.42 2.66 UC3770BN 296-11260-5-ND | HP Stepper Motor Drive Circul 6-Dip 5.04 4.04 3.41 
UCC5680PW24 296-11565-5-ND | 9-Line 3V-5V LVD Terminator for UC3871DW 296-11326-5-ND | Resonant Fluorescent Lamp Driver. 18-SOIC 8.00 640 5.40 
SCSI - Ultra3 SCSI 2.99 240 1.87 UC3871N 296-11327-5-ND | Resonant Fluorescent Lamp Driver. 8-Dip 8.00 640 5.40 
UCC5680PW28 296-11566-5-ND| 9-Line 3V-5V LVD Terminator for UC3872DW 296-11328-5-ND | Resonant Lamp Ballast Controller. “SOIC 6.00 480 4.05 
SCSI - Ultra3 SCSI... 2.99 240 1.87 UC3872M 296-11329-5-ND | Resonant Lamp Ballast Controlle: 6-HTSSOP 6.00 4.80 4.05 
UCC5686PM 296-11567-ND | 27-Line 3V-5V LVD Terminator for UC3872N 296-11330-5-ND | Resonant Lamp Ballast Controlle 6.00 480 4.05 
Wide Ultra2/Ultra SCSI. 6.66 5.33 4.50 UCC2305DW 296-13023-5-ND| HID Lamp Controller 9.83 8.85 7.85 
UCC5687PM 296-11568-ND | 27-Line 3V-5V LVD Terminator for ort pee ese SND Hb ain arma 1141 10.28 9.12 
Wide Ultra2/Ultra3 SCSI.. 6.66 5.33 4.50 -12405-5- 
UCC5696PN 296-14234-5-ND | 27-Line LVD SCSI Terminator. 11.08 9.98 8.85 iicaaadsew Rep Rann sj uorascent Lamp Controle eee oe at aoe 
Power + Array - : : 
TPIC44HO1DA 296-1952-5-ND_| 4-Channel High-Side Driver... 32-TSSOP 3.83 3.06 2.38 POWER SUPPLY 
Power + Logic PRODUCTS 
TPIC6A259DW 296-9004-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch... 331 265 2.06 a eee Price Encicas 
TPIC6A259NE 296-9005-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latc! 3.31 265 2.06 a ae 
TPICBAS95DW 296-9006-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 259 2.07 1.61 RartNos bartiNs ae |Description eae = Eh a 2S 
TPICBAS95NE 296-9007-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 270 2.16 1.68 Audio Differential Line Drivers 
TPIC6BAS96EDW 296-9008-5-ND | Power 8-Bit Shift Register . 259 2.07 1.61 DRV134PA DRV134PA-ND. Audio Balanced Line Driver ie 
TPICGAS96NE 296-9009-5-ND | Power 8-Bit Shift Register . 270 216 1.68 wilh Binrerential Output : =. = 
TPIC6B259DW 296-9010-5-ND | Power 8-Bit Addressable Late! 170 1.36 1.02 DRV134UA DRV134UA-ND uae Balanced Teena! 136 
TPIC6B259N 296-9011-5-ND | Power 8-Bit Addressable Late 1.70 1.36 1.02 DAVIGSUA ATEN Maalig Balsncad Wing.be : oe 
TPIC6B273DW 296-1350-5-ND | Power Octal D-Type Switch 170 1.36 1.02 uit Diftevertl rOntpuE i 
TPIC6B273DWR 296-1350-1-ND | Power Octal D-Type Latch . 1.70 1.36 1.02 WEE NM STeMt al UIpU i 
TPIC6B273DWR 296-1350-2-ND | Power Octal D-Type Latch. 1768.00/2,000 Battery Management 
TPIC6B273N 296-9012-5-ND | Power Octal D-Type Latch . 170 1.36 1.02 BQ20Z70PW 296-19864-5-ND om | Complant| Gas Guage for are 
TPIC6B595DW 296-1351-5-ND_| Power 8-Bit Shift Register . 1.26 105 84 : “ : s : 
TPIC6B595DWG4 296-19555-5-ND | Power 8-Bit Shift Register . 1.26 105 84 Ba20Z70PW-V150 | 296-22552-5-ND nee by Gas Gauge sai SRAM EOE 
TPIC6B59SDWR 296-1351-1-ND_| Power 8-Bit Shift Register . 1411.48.94 PCT Pee NTE Shs 1 -Comolia : : : 
TPIC6B595DWR 296-1351-2-ND | Power 8-Bit Shift Register . 7250.00/2,000 FAbIGAIC AEWOT Gi) AT AGT 
TPIC6B595N 296-1956-5-ND | Power 8-Bit Shift Register . 141 118 © 94 BODOTHOADET-V110— DEGEORSHERSTINMMNN SES 17: Complant Gas G a : : : 
TPIC6B596DW 296-9013-5-ND | Power 8-Bit Shift Register . 1.26 1.05 84 Frbied NEW! as Gauge ae-Tssop WOO G Ee, 
TPIC6C595D 296-2019-5-ND_| Power Logic 8-Bit Shift Registe Tit G34 HO DTaOOBT 296-17638-5-ND | Advanced Gas Gaug ae-TSc0P MODE RRETEEG DS 
TPICBCS9SDRG4 ricauamekag) © ower onic Bn Shit VaiL™ Sone BO2OZ80DBTR-V102 |296-19275-1-ND — |SBS-Compliant Gas Gauge. "38-TSSOP 9.20 7.36 6.21 
GISELE INE essen : d : BQ20Z80DBTR-V102 |296-19275-2-ND __|SBS-Compliant Gas Gauge. .38-TSSOP 11500.00/2,000 
TPIC6C595DRG4 296-22064-2-ND | Power Logic 8-Bit Shift BO20Z80DBTV101  |296-18681-1-ND  |Advanced Gas Gauge... “38-TSSOP 9.26 741. — 
Register NEW! 1267.50/2,500 BQ20Z80DBTV101 | 296-18681-2-ND | Advanced Gas Gauge... _38-TSSOP 312.55/50 
TPIC6C595N 296-2020-5-ND_| Power Logic 8-Bit Shift Register. V7 98.78 BQ20Z80EVM-001  |296-20821-ND Evaluation Module for BQ20Z80 —10100 — — 
TPIC6C595PW 296-21143-5-ND| Power Logic 8-Bit Shift Register. 141 93.74 BOMTESTER 296-19619-ND Multi-Channel Test and Program Board 305.00 — — 
TPIC6C596D 296-9014-5-ND_| Power Logic 8-Bit Shift Register 99 83.66 BQ20Z70PWR-V110 _[296-21216-1-ND__|SBS 1.1-Compliant Gas Gauge..........20-TSSOP_ 6.30 5.04 4.26 
TPIC6C596DR 296-19451-1-ND] Power Logic 8-Bit Shift Register 105 88 70 BO20Z70PWR-V110 |296-21216-2-ND —_ SBS 1.1-Compliant Gas Gaug -20-TSSOP 7876.00/2,000 
TPIC6C596DR 296-19451-2-ND Power Logic 8-Bit Shift Register. 1137.50/2,500 BQ20Z90DBT 296-19865-1-ND SBS 1.1-Compliant Gas Guage for 
TPIC6C596DRG4 296-22435-1-ND Power Logic 8-Bit Shift use with BQ29330 ....30-TSSOP 6.60 5.28 4 
Register NEW! oo 1.05 88 70 BQ20Z90DBT-V110 | 296-21371-5-ND — /SBS 1.1-Compliant Gas Gauge for 
TPIC6C596DRG4 296-22435-2-ND | Power Logic 8-Bit Shift use with BO29330 .30-TSSOP 6.60 5.28 4.46 
Register NEW! -16-SOIC 1137.50/2,500 (Continued) 
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tf jee ah Digi®Reel” POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
Welk Digi-Key Price Each eal Digi-Key Price Eacha 
Part No. Part No. Description Pkg. 4] 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
BQ20Z90DBT-V150 | 296-22555-5-ND | SBS 1.1-Compliant Gas Gauge for BQ2057DGKR 296-11992-1-ND —_|Li-lon LDO Linear Charge 
use with BQ29330 NEW............. 30-TSSOP 6.60 5.28 4.46 Management for 1 Cell 168 1.34 1.01 
BQ20Z90EVM-001  |296-22907-ND Eval. Module for BO20Z90/29330/ BQ2057DGKR 296-11992-2-ND —_|Li-lon LDO Linear Charge 
29412 NEW........ w= 10100 — — Management for 1 Cell. 8-MSOP 2145.00/2,500 
BQ20Z95DBT 296-22543-5-ND | SBS 1.1-Compliant Gas Gauge BQ2057PDGK 296-15351-5-ND _|Li-lon LDO Linear Charge Mgm 8-MSOP 2.57 2.06 1.60 
and Protection Enabled NEWE...... 9.20 7.36 6.21 BQ2057SN 296-9360-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmt SOIC 81.68 1.34 1.01 
BQ2000PN-B5 296-9313-5-ND Multichemistry Charge Management 3.38 2.70 2.10 BQ2057TS 296-9361-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmt 8-TSSOP 1.68 1.34 1.01 
Ba2000PW 296-12359-5-ND Multichemistry Switchmode BQ2057TSN 296-9362-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmt “SOIC «1.90 1.52 1.14 
Charge Management. 338 270 2:40 BQ2057TTS 296-9363-5-ND Li-lon DO Linear Charge Mgmt 8-TSSOP 1.90 152 1.14 
BQ2000SN-B5 296-9314-5-ND Multichemistry Charge Management 3.38 2.70 2.10 DV2057T 296-9502-ND Evaluation Module for BQ2057T — O00 a 
BQ2000TPN-BS 296-9315-5-ND Multichemistry Charge Management 3.38 2.70 2.10 BQ2057WSN 296-9364-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmt SOIC 81.90 1.52 1.14 
BQ2000TPW 296-12360-5-ND Multichemistry Switchmode BQ2057WTS 296-9365-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmt 8-TSSOP 1.90 1.52 1.14 
income eli 398 270 210 | DOSrW 2968503-ND [Evaluation Module for 802057W mi 
BQ2000TSN-BS 296-9316-5-ND Multichemistry Charge Management 3.38 2.70 2.10 87 pos valuation Module for BO205 > ee creat 
Dv200081 296-9486-ND Evaluation Module for B02000 eG  - = B02060A-E619DB0_| 296-18388-5-ND__|SBS 1.1 Compliant Gas Gauge | P 6.00 4.80 4.05 
Dv2000TS1 296-9487-ND Evaluation Module for BQ2000T — 10100 — — See a 2961 8388/ND Evaluation Module for Eee — 101 0 a 
F =a -( ~ - ‘valuation Module for -( — . _— — 
trae Breen Fast Charge Controller a 1a a BQ2060SS-£411 296-12268-5-ND | Multi-Chemistry SBS v1.1 Gas Gauge..28-SSOP 7.74 6.20 5.23 
: ‘ Fi BQ2063DBQ 296-12199-5-ND —_| Battery Gas Gauge .. 28-0SOP 7.80 6.24 5.27 
BQ2002DSN 296-9319-5-ND 213 1.70 1.28 7 
BQ2002EPN 296-9320-5-ND 213 170 128 BQ2083DBT 296-13030-5-ND — |SBS Compliant Gas Gaug 
: i i for use with BO29311 38-TSSOP 8.92 7.14 6.03 
BQ2002ESN 296-9321-5-ND Fast Charge Controlle 213 1.70 1.28 L 
BO2002FPN 996-9322-5-ND Fast Charge Controll 013 1.70 1.28 BQ2083DBT-V1P3 296-17237-ND SBS Compliant Gas Gauge 
Easel A : : : for use with BQ29311 38-TSSOP 9.00 7.20 6.08 
BQ2002FSN 296-9323-5-ND Fast Charge Controlle 213 1.70 1.28 : . ; ; : 
Ba2002GPN 296-9394-5-ND F BQ2083EVM-001 296-19924-ND Evaluation Module for BQ208: — 10100 — — 
~ 5 -| ‘ast Charge Controlle 2518) 170)) 1.28) e ice a 
BO2002GSN 096-932 BQ2084DBT 296-15343-5-ND SBS v1.1 Compliant Gas Gaug! 
-9325-5-ND | Fast Charge Controle 213 1.70 1.28 for use with BQ29312 38-TSSOP 9.36 7.49 6.32 
BQ2002PN 296-9326-5-ND Fast Charge Controlle 213 1.70 1.28 . : : : 
BO2002SN 296-9327-5-ND Fast Charge Controll 2131.70 41.28 BQ2084DBT-V150 296-22085-5-ND SBS v1.1 Compliant Gas Gauge 
‘ge Controlle! 5 : Ri 7 _ 
for use with BO29312 NEW!.........38-TSSOP 8.00 6.40 5.40 
BQ2002TPN 296-9328-5-ND Fast Charge Controlle 213 1.70 1.28 BO2084DBTR-V140 |296-19863-1-ND SBS vi1 Compliant Gas Gauge 
BQ2002TSN 296-9329-5-ND Fast Charge Controlle 213 1.70 1.28 for use with BQ29312 38-TSSOP 9.36 749 6.32 
DV2002L2 296-9488-ND Evaluation Module for BQ2002 101.00 — — BO2084DBTR-V140 |296-19863-2-ND  |SBS vi.1 Compliant Gas Gauge : : : 
DV2002TL2 296-9489-ND Evaluation Module for BQ2002T 101.00 — — for use with BO29312 38-TSSOP 44420.00/2,000 
sonnet cease ne ponte Fees ee BO2OB4DBTR-V143_|296-21297-1-ND SBS vi.1 Compliant Gas Gauge 
9331-5 : : 5 f ith BO29312 38-TSSOP 8.00 6.40 5.40 
DVv2003L1 296-9490-ND Evaluation Module for BO2003 i = = BO2OS4DBTR-V143 |96-01297-2-ND _|SBS v1.1 Compliant Gas Gauge 
DV2003S1 296-9491-ND Evaluation Module for BQ2003 101.00 — — for use with BQ29312 _38-TSSOP 40000.00/2,000 
eee peueanr euaution Mode iat Ba2003 me —= BQ2084EVM-001 296-18391-ND Evaluation Module for BQ2084-001 — 10100 — — 
-9332-5- ast Charge Controlle 50 3. / BO2084RTTR-V140 | 296-19398-1-ND [SBS v1.1 Compliant Gas Gauge 
BQ2004ESN 296-9333-5-ND Fast Charge Controllet 450 3.60 2.80 for use with BQ29312 936 7.49 6.32 
BQ2004HPN 296-9334-5-ND Fast Charge Controlle 450 3.60 2.80 BQ2084RTTR-V140 296-19398-2-ND SBS v1.1 Compliant Gas Gauge 
BQ2004HSN 296-9335-5-ND Fast Charge Controllet 450 3.60 2.80 for use with ees 9 2 17409.00/3,000 
BQ2004PN 296-9336-5-ND Fast Charge Controlle! 4.50 3.60 2.80 BQ2085DBT 296-14071-5-ND __|SBS Compliant Battery Gas Gauge.....38-TSSOP 9.36 7.49 6.32 
BQ2004SN 296-9337-5-ND Fast Charge Controlle 6-SOIC 4.50 3.60 2.80 BO2085DBT-V1P3 | 296-17238-ND SBS Compliant Battery Gas Gauge.....38-TSSOP 9.20 7.36 6.21 
DV2004ES1 296-9493-ND Evaluation Module for BQ2004E — 10100 — — BQ2085DBTR 296-15962-1-ND — |Gas Gauge for BQ29311 .38-TSSOP 9.36 7.49 6.32 
DV2004HS1 296-9494-ND Evaluation Module for BQ2004 — 10100 — — BQ2085DBTR 296-15962-2-ND — |Gas Gauge for BQ29311 .38-TSSOP 11700.00/2,000 
DV2004L1 296-9495-ND Evaluation Module for BQ2004 — 10100 — — BQ2201PN 296-9369-5-ND SRAM Nonvolatile Controller IC. 8-Dip 4.16 3.33 2.59 
Dv2004S1 296-9496-ND Evaluation Module for BQ2004 — 101.00 — — BQ2201SN 296-9370-5-ND SRAM Nonvolatile Controller IC. “SOIC 4.16 3.33 2.59 
BQ2005S 296-9338-5-ND Dual Fast Charge Controller . 495 3.96 3.08 EV2200 296-9509-ND Evaluation Module for BQ20X) 50.00 _ _ 
BQ2010SN-D107 296-2218-5-ND Battery Gas Gauge 770 616 5.20 BQ2204APN 296-9375-5-ND x4 SRAM Nonvolatile Controller. 518 4.14 3.22 
BQ2011SN-D118 296-9340-5-ND Battery Gas Gauge 750 6.00 5.07 BQ2204ASN 296-9376-5-ND x4 SRAM Nonvolatile Controller 518 4.14 3.22 
EV2011 296-9506-ND Evaluation Module for BQ2011 — 101.00 _ _ BQ2205LYPW 296-16973-5-ND Power Monitoring and Switching Controller 
BQ2012SN-D107 296-9341-5-ND Battery Gas Gauge .... 7.70 616 5.20 for 3.3V SRAM .16-TSSOP 3.94 3.15 2.45 
BOQ2013HEVM-001 | 296-9342-ND Evaluation Module for BQ2013 1010 —— BOQ2954PN 296-9387-5-ND Lithium-Ion Fast Charger af 450 360 280 
BQ2013HSN-A514 296-9343-5-ND Battery Gas Gauge... 7.40 5.92 5.00 BQ2954SN 296-9388-5-ND Lithium-lon Fast Charger... 450 3.60 2.80 
BQ2014HEVM-001 — |296-9344-ND Evaluation Module for BQ2014 101.00 — — DV2954S1H 296-9504-ND Evaluation Module for BO29 — (0) 
BQ2014HSN 296-9345-5-ND Battery Gas Gauge 7.40 5.92 5.00 DV2954S1L 296-9505-ND Evaluation Module for BQ295: — 101.00 — _— 
BQ2014SN-D120 296-2220-5-ND Battery Gas Gauge 7.70 6.16 5.20 BQ4010LYMA-70N 296-21698-5-ND 8kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 910 819 7.27 
EV2014 296-9507-ND Evaluation Module for BQ2014 101.00 a BQ4010MA-85 296-9389-5-ND 8kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, ip 10.83 9.75 8.65 
BQ2018EVM-001 296-9346-ND Evaluation Module for BQ2018 101.00 a BQ4010YMA-70 296-9390-5-ND 8kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 7OnS........ 28-Dip 9.10 819 7.27 
BQ2018SN-E1 296-2221-5-ND Battery Power Monito 4.28 3.42 2.66 BOAO1ILYMA-70N — /296:22088-5:ND) | 82kx8 Nonvolatile SRAM, , 
BQ2018TS-E1 296-2222-5-ND Battery Power Monito! 4.28 3.42 2.66 10%, 70nS NEWE!.. - 28-Dip 10.50 9.45 8.38 
BQ2019EVM-001 296-9347-ND Evaluation Module for B02019 101.00 — — ee wy ee ore a a 7: ue Ea ey be ae 
a 5 eT - -! -5 x8 Nonvolatile , 10%, 70nS.... -Dip ll i . 
BO201 SW. popes eam cvanced Battery Monitoring OP ee BQ4011YMA-100  |296-9392-5-ND _|32kx8 Nonvolatile SRAM, 10%. 100nS.....28-Dip 10.63 9.57 8.49 
BQ2022ADBZR 296-20742-1-ND | 1K-Bit Serial EPROM with SDQ SOT-23 2.81 2.25 1.75 ; 
BQ2022ADBZR 296-20742-2-ND | 1K-Bit Serial EPROM with SDQ SOT-23 4725.00/3,000 BQ4O1SLYMA-70N — /296722088-5:NDIS 5) 128kx8 Nonvolatile SRAM, ; 
B02022ALPR 296-21327-1-ND | 1K-Bit Serial EPROM with SDQ 0-92 281 225 1.75 aganavukeia COLA psa THC Su IG ae ab ise ee nee 
BQ2022ALPR 296-21327-3-ND __| 1K-Bit Serial EPROM with SDQ 0-92 3188.00/2,000 a a melrsH lonvolatile es 70nS....32-Dip_13. 97 10. 
BQ2022DBZR 996-16825-1-ND ~~ }1K-Bit Serial EPROM with $b0 SOT23 BT 225 1.75 BO4013YMA-70N 296-9395-5-ND 128kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 7OnS....32-Dip 13.29 17.97 10.62 
Hah BQ4013YMA-85 296-9396-5-ND 128kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS....32-Dip 13.29 11.97 10.62 
Sa poeglioeageg omg) 1*Bit Serial EPROM with SDd SOT 23 HPaauldeal BQ4014MB-85 296-9397-5-ND | 256kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS....32-Dip 30.03 28.03 26.03 
BQ2022LPR 296-19767-1-ND | 1K-Bit Serial EPROM with SDQ 0-92 281 2.25 1.75 4 oo re 0 : ; 
hen H BQ4014YMB-85 296-9398-5-ND 256kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS....32-Dip 30.03 28.03 26.03 
BQ2022LPR 296-19767-3-ND | 1K-Bit Serial EPROM with SDQ 3188.00/2,000 H 
: BOQ4O15LYMA-70N | 296-22090-5-ND —_/512kx8 Nonvolatile SRAM, 
BQ2023EVM-001 296-19923-ND Evaluation Module for BQ2023 — 10100 — — 10%, 70nS NEW! 32-Dip 27.72 25.88 24.03 
BQ2023EVM-002 | 296-13541-ND Evaluation Module for 02023 101.00 BO4015MA-70 296-9399-5-ND _|512kx8 Nonvolatile SRAM, 10% 70nS.....32-Dip 27.72 25.88 24.03 
BQ2023PW 296-11861-5-ND Battery Power Monitor....... 450 3.60 2.80 e 4 5 i 9 Di 
pote a BQ4015YMA-70 296-9400-5-ND 512kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS....32-Dip 27.72 25.88 24.03 
BQ2024DBZR 296-21948-1-ND | 1.5K-Bit Serial EPROM with SDQ. 281 2.25 1.75 : "0401-5. f H Di 
Hela F BQ4015YMA-85 296-9401-5-ND 512kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS....32-Dip 27.72 25.88 24.03 
SBE ea eat e ee with SDQ. Bale ee BQ4016MC-70 296-9402-5-ND | 1024kx8 Nonvolatile SRAM, 70nS.... ip 32.76 30.58 28.40 
PAS 10849752 ead Acid Fast Charge a : uf BQ4016YMC-70 296-9403-5-ND 1024kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS 39.02 36.42 33.82 
BQ2031SN-A5 296-9350-5-ND Lead Acid Fast Charg 5.60 4.48 3.78 Bod017MC-70 296-9404-5-ND 2048kx8 Nonvolatile SRAM, 7OnS. 63.00 58.80 54.60 
bv2031S2 296-19950-ND Evaluation Module for BQ2031 10,00 ae BQ20851DBT-V1P2 |296-17465-5-ND  |Gas Gauge for B029311 .... 8.66 7.80 6.92 
BQ2040EVM-001 296-9351-ND Evaluation Module for BQ2040 101.00 _ _ BQ24001EVM 296-9377-ND Evaluation Module for BQ24001 49.38 ms ae. 
BQ2040SN-C408 296-2223-5-ND Battery Gas Gauge .... 770 616 5.20 8024001 PWP 296-9378-5-ND Single Cell Li-lon Charge 
BQ2040SN-D111 296-13773-5-ND Gas Gauge IC with SMBus Interface 7.70 616 5.20 Management 20-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 
BQ2050HEVM-002 — | 296-9352-ND Evaluation Module for BQ2050 — i BO24001RGWEVM | 296-19925-ND Evaluation Module for BO24001RGW........... — 600 — — 
BQ2050HSN-A508 296-9353-5-ND Lithium-lon Gas Gauge .. 6-SOIC 740 592 5.00 BQ24001RGWR 296-12968-1-ND Single Cell Li-lon Charge 
BQ2050SN-D119 296-2225-5-ND Lithium-lon Power Gauge. 6-SOIC 7.70 6.16 5.20 Management. 3.60 2.88 2.24 
BQ2052EVM-001 296-9354-ND Evaluation Module for BQ2052 wc 101,00 - BQ24001RGWR 296-12968-2-ND Single Cell Li-lon Charge 
BQ2052SN-A515 296-9355-5-ND Primary Lithium Gas Gauge . 6-SOIC 8.00 6.40 5.40 Management. 6048.00/3,000 
BQ2054PN 296-9356-5-ND Lithium-lon Fast Charge. 16-Dip 5.18 414 3.22 BQ24002PWP 296-9379-5-ND Single Cell Li-lon Charge 
BQ2054SN 296-9357-5-ND Lithium-lon Fast Charge. SOIC 5.18 414 3.22 Management. _..20-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 
Dv2054S2 296-9499-ND Evaluation Module for B02054 a RE BQ24002RGWEVM | 296-19926-ND Evaluation Module for B024002RGW... 50.00 — — 
BQ2057CDGK 296-11991-5-ND —_| Li-lon LDO Linear Charge BQ24002RGWR 296-12969-1-ND | Single Cell Li-lon Charge 
Management for 1 Cell...........e 8-MSOP 1.68 1.34 1.01 Management. 3.60 2.88 2.24 
BQ2057CDGKR 296-11991-1-ND | Li-lon LDO Linear Charge BQ24002RGWR 296-12969-2-ND | Single Cell Li-lon Charge 
Management for 1 Cell............00::-+ 8-MSOP 1.68 1.34 1.01 Management. 6048.00/3,000 
BQ2057CDGKR 296-11991-2-ND | Li-lon LDO Linear Charge BQ24003PWP 296-9380-5-ND Single Cell Li-lon Charge 
Management for 1 Cell... 8-MSOP 2145.00/2,500 Management 20-HTSSOP 3.60 288 2.24 
BQ2057CSN 296-9358-5-ND Li-lon LDO Linear Charge BQ24003RGWEVM | 296-19927-ND Evaluation Module for B024003RGW... 50.00 — — 
Management for 1 Cell 8-SOIC 1.68 1.34 1.01 BO24003RGWR 296-12970-1-ND [Single Cell Li-Ion Charge 
BQ2057CTS 296-9359-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Management. 3.60 288 2.24 
Management for 1 Cell 1.68 1.34 1.01 BQ24003RGWR 296-12970-2-ND Single Cell Li-lon Charge 
DV2057C 296-9501-ND Evaluation Module for BQ2057C we 101.00 _ _ Management 6048.00/3,000 
BQ2057DGK 296-11992-5-ND —_|Li-lon LDO Linear Charge BQ24004EVM 296-19928-ND Evaluation Module for BO24004 60.00 — — 
Management for 1 Cell...............--sss 8-MSOP_ 1.68 1.34 1.01 (Continued) 
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INSTRUMENTS DigiReel° POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
Ups Digi-Key Price Each Vell Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
BQ24004PWP 296-9381-5-ND Lithium-lon Battery Charger. 3.60 2.88 2.24 BQ24081DRCR 296-21217-1-ND | 1A Single Chip Li-lon and Li-Pol 
BQ24005PWP 296-9382-5-ND Lithium-lon Battery Charg 3.60 2.88 2.24 Charger IC ... 2.25 1.80 1.35 
BQ24006PWP 296-9383-5-ND Lithium-lon Battery Charger... 3.60 2.88 2.24 BQ24081DRCR 296-21217-2-ND 1A Single Chip 
BQ24007PWP 296-9384-5-ND Single Cell Li-lon Charge Management Charger IC 3456.00/3,000 
Timer-Enable 20-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 BQ24085DRCR 296-22992-1-ND  |750mA Single Chip 
BO24007RGWEVM — | 296-19929-ND Evaluation Module for BO24007RGW...........— 50.00 — — Charge Management IC NEW4........... 2.38 1.90 1.43 
BQ24007RGWR 296-12971-1-ND —_| Single Cell Li-lon Charge Management BQ24085DRCR 296-22992-2-ND — |750mA Single Chip Li-lon/Li-Pol 
Timer-Enable 3.60 2.88 2.24 Charge Management IC NEW........... 3648.00/3,000 
BQ24007RGWR 296-12971-2-ND Single Cell Li-lon Charge Management BQ24086DRCR 296-22993-1-ND 750mA Single Chip Li-lon/Li-Pol 
Timer-Enable wn 6048.00/3,000 Charge Management Ic NEW: 2.38 1.90 1.43 
BQ24008PWP 296-9385-5-ND Lithium-lon Battery Charg 3.60 288 2.24 BQ24086DRCR 296-22993-2-ND | 750mA Single Chip Li-lon/Li-Pol 
BQ24010DRCR 296-13714-1-ND Single Chip, Li-lon Charge Charge Management IC NEW........... 3648.00/3,000 
Management 248 198 1.49 BQ24087DRCR 296-22994-1-ND _[750mA Single Chip Li-lon/Li-Pol 
BQ24010DRCR 296-13714-2-ND Single Chip, Li-lon Charge Charge Management IC NEW'........... 2.38 1.90 1.43 
Management 3801.00/3,000 BQ24087DRCR 296-22994-2-ND  |750mA Single Chip Li-lon/Li-Pol 
BQ24010EVM 296-19930-ND Evaluation Module for B02401 5000 — — Charge Management IC NEW, 3648.00/3,000 
BO40/ SDRCH 99613715-1-ND | Single Chip, Lion Charge B024100EVM 296-17258-ND __| Evaluation Module for 8024100 5000 mane 
248 1.98 1.49 BQ24100RHLR 296-17154-1-ND Li-lon/Li-Pol Charger . 450 3.60 2.80 
BQ24012DRCR 296-13715-2-ND —_| Single Chip, Li-lon Charge BQ24100RHLR 296-17154-2-ND _/Li-lon/Li-Pol Charger . 7560.00/3,000 
Management 3801.00/3,000 BQ24103ARHLR 296-22739-1-ND —_|Li-lon/Li-Pol Charger NEW: 0-QFN 4.50 3.60 2.80 
9931- == BQ24103ARHLR 296-22739-2-ND —_|Li-lon/Li-Pol Charger NEW!. 0-QFN 7560.00/3,000 
a EM. POR Gk ok Guin ieee rao BQ24103EVM 296-17259-ND___| Evaluation Module for B02410 50.00 =| — 
248 198 1.49 BO24103RHLR 296-17155-1-ND | Li-lon/Li-Pol Charger. 450 3.60 2.80 
BQ24013DRCR 296-13716-2-ND Single Chip, Li-lon Charge BQ24103RHLR 296-17155-2-ND | Li-lon/Li-Pol Charger . 7560.00/3,000 
Management 3801.00/3,000 BQ24105EVM 296-17260-ND Evaluation Module for BQ24105 50.00 — — 
sopra fa RREND— Eton ec S80 — [a | pee ae 
Suennes eat ae Pilg 248 198 149 BO24108RHLR 296-17398-1-ND __ |Lilon/L-Pol Charge Management. 450 3.60 2.80 
-49399-2- ‘ fo: Ld ; j ; BQ24108RHLR 296-17398-2-ND —_ | Li-lon/Li-Pol Charge Management. 7560.00/3,000 
poet HaDRER i ve sen aMORD BQ24109RHLR 296-22956-1-ND | Sync. Switchmode, Li-lon/Li-Pol 
a =a 7 7a OF —— Charge Management NEW! 450 3.60 2.80 
BO24018DRCR pciceoncaDam Single Chip, Lion Charge rerraaey B024109RHLR 296-22956-2-ND  |Sync. Switchmode, Li-lon/Li-Pol 
i gement cn " a F Charge Management NEW! 7560.00/3,000 
BOPP OIEDRGK: SEED ea Me com ane BQ24113ARHLT 296-22087--ND | Sync. Switchmode, Li-lon/Li-Pol 
B024020DRCR 296-14072-1-ND __[Li-lon/Li-Pol Charger 2.48 1.98 1.49 Charge Management NEW! 495 3.96 3.08 
BQ24113ARHLT 296-22087-2-ND Sync. Switchmode, Li-lon/Li-Pol 
BQ24020DRCR 296-14072-2-ND _|Li-lon/Li-Pol Charger 3801.00/3,000 
: Charge Management NEW! 731.50/250 
BQ24020EVM 296-19933-ND Evaluation Module for B02402 50.00 — — Penni Rad alew 
y i BO24113EVM 296-17261-ND Evaluation Module for BO24113 50.00 
BQ24022DRCR 296-14397-1-ND Single Cell Li-lon Charge - - - 
Management 2.48 198 1.49 BQ24113RHLR 296-17156-1-ND Sync. Switchmode, Li-lon/Li-Pol 
e 9. ‘ fy ‘ z Charge Management. 450 3.60 2.80 
Bo24022DRCR ARSED yeeeeine Charge ect anrevarn BQ24113RHLR 296-17156-2-ND — |Sync. Switchmode, Li-lon/Li-Pol 
Ba24022EVM 296-16303-ND [Evaluation Module for 802402 0 = = 172604 Perot OF Ee ey ouaiae 
value BQ24115EVM 296-17262-ND Evaluation Module for BO24115 50.00 
BQ24023DRCR 296-15182-1-ND —_|Li-lon/Li-Pol Charger 248 1.98 1.49 Se ere 
apa BO24115RHLR 296-17160-1-ND _|Li-lon/Li-Pol Charger. 700 560 4.73 
BQ24023DRCR 296-15182-2-ND —_|Li-lon/Li-Pol Charger 0-SON 3801.00/3,000 ean Hal 
7 BQ24115RHLR 296-17160-2-ND —_|Li-lon/Li-Pol Charger . 13020.00/8,000_ 
BQ24023EVM 296-18394-ND Evaluation Module for BO24023 50.00 — — : Bicoy at ; bad 
; Ahanecraen BQ24120EVM-001  |296-19719-ND Evaluation Module for BO24120 50.00 
BQ24024DRCR 296-17054-1-ND _|Single Chip, Li-lon/Li-Pol Charg 2.48 1.98 1.49 BQ24120RHLT 996-19572-1-ND | Single Chip Switchmode Li-lon/Li-Pol 
BQ24024DRCR 296-17054-2-ND [Single Chip, Li-lon/Li-Pol Charger 0-SON 3801.00/3,000 Charge Management IC 495 396 3.08 
BQ24025DRCR 296-15760-1-ND —_|Single Chip, Li-lon/Li-Pol Charger O-SON 248 1.98 1.49 BOO41D0RALT 996-19572-D:ND ~|Single Chip Switchmode Lilon/Li Pol 
BQ24025DRCR 296-15760-2-ND | Single Chip, Li-lon/Li-Pol Charger 3801.00/3,000 char ‘i Mare cient i 731.50/250 
BQ24026DRCR 296-17305-1-ND —_|Li-lon/Li-Pol Charger..... 248 1.98 1.49 BQ24123RHLT 296-19573-1-ND single Chip anchicde (clon Pol ‘ 
BQ24026DRCR 296-17305-2-ND _|Li-lon/Li-Pol Charger... 3801.00/3,000 Charge Management IC 495 3.96 3.08 
BQ24027DRCR 296-19866-1-ND Single Chip Li-lon and Li aie ace one BQ24123RHLT 296-19573-2-ND Single Chip Switchmode 
is ’ S Charge Management IC 731.50/250 
8024027DRCR 296-19866-2-ND _| Single Chip 4601 (00/8 000 BQ24125RHLR 296-22881-1-ND Single Chip onichiiods Li-lon/Li-Pol 
8024027EVM 296-20732-ND __| Evaluation Module for 8024027 oo apoh enue momo Rae eecrmemmmne OO EN Ae 
BO24030EVM 296-20822-ND Evaluation Module for BO24030 .. 50.00 — — Charge Management IC NEW... 43020.00/3,000 
Ba24030RHLR 296-17909-1-ND ee Power Management Hit pion cen BQ24200DGN 296-12409-5-ND | 4.2V, 500mA, Li-lon and Li-Pol , 
‘ oa 8 2 4 Charge Management. 280 e008 
BQ24030RHLR epee aca o1nd'e Chip Power Management aBROO O00 BO24200EVM 296-13542-ND Eval. Module for BQ24200-B024205. 0 
system puis BQ24201DGN 296-12410-5-ND | 4.1V, 500mA, Li-lon and Li-Pol 
BQ24031RHLR 296-21372-1-ND Single-Chip Charge and System Power-Path Charge Management... 913 1.70 1.28 
Management IC --20-QFN 4.05 3.24 2.52 BQ24202DGN 296-12411-5-ND | 4.2V, 500mA, Li-lon and 
BQ24031RHLR 296-21372-2-ND single: Ghlp enatae and System ee ee ABOU O00 Charge Management... 213 1.70 1.28 
snag emnien ‘ OUr) BO24203DGN 296-12412-5-ND __[4.1V, 500mA, Li-lon and Li-Pol 
BQ24032AEVM 296-20823-ND Evaluation Module for BO24032A 50.00 — — Charge Management... 213 170 1.28 
BQ24032ARHLR 296-18285-1-ND —_| Single-Chip Charge and System BQ24204DGN 296-12413-5-ND | 4.2V, 500mA, Li-lon and Li-Pol 
Power-Path Management IC... 20-0FN 4.05 3.24 2.52 Charge Management... ay bya) 412) 
BQ24032ARHLR 296-18285-2-ND Single Chip Charge and System earner BQ24205DGN 296-12414-5-ND | 4.1V, 500mA, Li-lon and Li-Pol 
ower-Path Management IC ... -00/3,| Charge Management 213 1.70 1.28 
BQ24035EVM 296-20824-ND Evaluation Module for BQ24035 BOC) SS BO24300DSGR 296-23075-1-ND Charger Front nd Protection qiSe yeas OMNES 
BQ24035RHLR 296-17803-1-ND Single-Chip Charge and System BQ24300DSGR 296-23075-2-ND Charger Front End Protection IC NE! 2112.00/3,000 
Power-Pa janagement IC..............+. | i H -23076-1-| jarger Front End Protection IC NE’ B ih 
Power-Path Mi tC 4.05 3.24 252 BQ24304DSGR 296-23076-1-ND | Charger Front End Protection IC 138 110 .83 
BQ24035RHLR 296-17803-2-ND Single: Phip eharos and Sysiert Renan BQ24304DSGR 296-23076-2-ND Charger Front End Protection IC NE! 2112.00/3,000 
Power-Path Managment IC... .00/3, BQ24314ADSGR 296-23340-1-ND _| Charger Front End Protection IC NE 138 110 83 
BQ24038RHLT 296-18286-1-ND | Single-Chip Charge and System BQ24314ADSGR 296-23340-2-ND | Charger Front End Protection IC NEW!..8-SON 2112.00/3,000 
Power-Path Management IC... 450 3.60 2.80 BQ24314DSGR 296-22998-1-ND | Charger Front End Protection IC NEW!..8-SON 1.38 110 83 
BQ24038RHLT 296-18286-2-ND _|Single-Chip Charge and System BQ24314DSGR 296-22998-2-ND | Charger Front End Protection IC NEW!..8-SON 2112.00/3,000 
ower-Path Management IC................. | i 5 | -1- jarger Front End Protection IC NE! - 5 r : 
Power-Path Mi t IC 20-OFN 665.00/250 BQ24315DSGR 296-23341-1-ND | Charger Front End Protection IC 8-SON 1.38 1.10 83 
BQ24060DRCT 296-19867-1-ND | 1A Single Chip Li-Ion and Li-Pol Charge BQ24315DSGR 296-23341-2-ND __| Charger Front End Protection IC NEW!..8-SON 2112.00/3,000 
Management IC ...........ssessesesessssseee 10-SON 2.48 1.98 1.54 BQ24316DSGR 296-22613-1-ND | Overvoltage and Overcurrent 
BQ24060DRCT 296-19867-2-ND 1A Single Chip Li-lon and Li-Pol Charge Protection IC NEW!. e 4138 110 83 
Management IC 365.75/250 BQ24316DSGR 296-22613-2-ND —_| Overvoltage and Overcurrent 
BQ24061DRCR 296-19868-1-ND 1A Single Chip Li-lon and Li Protection IC NEW!. - 2112.00/3,000 
Management IC ... 248 1.98 1.49 BQ24316DSJR 296-23342-1-ND Overvoltage and Overcurrent 
BQ24061DRCR 296-19868-2-ND 1A Single Chip Li-lon and Protection IC NEW’............ 1.63 1.30 98 
Management IC ... 3801.00/3,000 BQ24316DSJR 296-23342-2-ND Overvoltage and Overcurrent 
BQ24064DRCR 296-19869-1-ND 1A Single Chip Li-lon and Protection IC NEW! 2496.00/3,000 
Management IC 248 1.98 1.49 BQ24400D 296-12622-5-ND Programmable NiCd/NiMH Charge 
BQ24064DRCR 296-19869-2-ND 1A Single Chip Li-lon and Li Management. 3.49 2.79 217 
Management IC 3801.00/3,000 BQ24400PW 296-12623-5-ND Programmable NiCd/NiMH Charge 
BQ24070EVM 296-20733-ND Evaluation Module for BQ24070 50.00 _ _ Management. 3:49 12:79 2017. 
BQ24070RHLR 296-19652-1-ND Single Chip Charge and System Power BQ24401D 296-12624-5-ND Programmable NiCd/NiMH Charge 
Path Management IC 3.60 2.88 2.24 Management 3.49 2.79 2.17 
BQ24070RHLR 296-19652-2-ND Single Chip Charge and System Power Ba24401PW 296-12625-5-ND Programmable NiCd/NiMH Charge 
Path Management IC 6048.00/3,000 Management. ai 3.49 2.79 2.17 
BQ24071RHLT 296-20743-1-ND Li-lon Charge and System Power-Path Ba24700PW 296-12361-5-ND Battery Charger Controller/Selector 
Management IC oii 4.05 324 252 with DPM 6.20 4.96 4.19 
BQ24071RHLT 296-20743-2-ND Li-lon Charge and System Power-Path BQ24701PW 296-12362-5-ND Battery Charger Controller/Selector 
Management IC 598.50/250 with DPM 24-TSSOP 6.20 4.96 4.19 
BO24080DRCR 296-19653-1-ND Ba24702PW 296-15264-5-ND | Battery Charger Controller and 
2.25 1.80 1.35 System Power Selector. 24-TSSOP 4.73 3.78 2.94 
BQ24080DRCR 296-19653-2-ND BQ24702PWR 296-20825-1-ND Battery Charger Controller and 
3456.00/3,000 System Power Selector. 24-TSSOP 4.73 3.78 2.94 
BQ24080EVM 296-20734-ND 50.00 — — 
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Us Ls Digi-Key Price Each Tals Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
BQ24702PWR 296-20825-2-ND Battery Charger Controller and BQ29311PW 296-13067-5-ND 3 and 4-Cell Li-lon or Li-Pol 
System Power Selector. 5356.00/2,000 Battery Protection..... 24-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
BQ24703EVM 296-18396-ND Evaluation Module for BQ24703 50.00 — — BQ29312APW 296-18644-5-ND —/2, 3, and 4-Cell Li-lon or Li-Pol 
BQ24703PW 296-15113-5-ND | Battery Charger Controller/Selector Battery Protection ........-.s-sessssee 24-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
with DPM 473 3.78 2.94 BQ29312ARTHR 296-19870-1-ND 2, 3, and 4-Cell Li-lon or 
B024703RHDR 296-17828-1-ND | Battery Charger Controller/Selector Battery Protection... 2.25 1.80 _ 1.40 
with DPM 473 378 2.94 BQ29312ARTHR 296-19870-2-ND 2, 3, and 4-Cell Li-lon or Li 
BQ24703RHDR 296-17828-2-ND | Battery Charger Controller/Selector Battery Protection..... 3780.00/3,000 
with DPM. 7938.00/3,000 BQ29312PW 296-15247-5-ND 2, 3, and 4-Cell Li-lon or Li-Pol 
BQ24705RGER 296-22957-1-ND Host-Control Battery ProtectiOn..........-ssseeeess 24-TSSOP 2.39 1.91 1.49 
Battery Charger NEW!.. 495 3.96 3.08 BQ29330DBT 296-18607-5-ND 2, 3, and 4-Cell Li-lon or 
BO24705RGER 206-22957-2-ND _|Host-Controlled Multi-Chemistry Battery Protection 2.25 1.80 1.40 
Battery Charger NEW!.. 8316.00/3,000 BQ29400PW 296-15331-5-ND 2,3, and 4-Cell Li-lon Battery 
BQ24721CRHBR 296-21373-1-ND | Adv. Multi-Chemistry and Multi-Cell Sync. Protection. : 126 1.05 84 
Switch-Mode Charger 514 412 3.47 Ba29401PW 296-16673-5-ND | 2 to 4-Cell Li-lon Battery Protectio 1.20 1.00 80 
BQ24721CRHBR 296-21373-2-ND Adv. Multi-Chemistry and BQ29410DCT3R 296-20830-1-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
Switch-Mode Charger 9561.00/3,000 Li-lon Batteries 1.29 1.08 86 
BO24721EVM 296-19455-ND Evaluation Module for BQ24721 — 1200 — — BQ29410DCT3R 296-20830-2-ND vets Hroteciion for 2, 3, or 4-Cell Cannan 
BQ24730RGFR 296-19661-1-ND | Adv. Multi-Chemistry and Multi-Cell 5 00/3, 
Sync. SwiehiMeds Charger 5.52 442 3.73 BQ29410DCTR 296-21218-1-ND vole Hoteciion for 2, 3, or 4-Cell Aen, ee - 
BQ24730RGFR 296-19661-2-ND Adv. Multi-Chemistry and Multi-C. ‘ : : : 
Sync. Switch: Mode Charger. wheat 40-QFN 10266.00/3,000 BQ29410DCTR 296-21218-2-ND votie ftotpciion for 2, 3, or 4-Cell camara 
BQ24740RHDR 296-21374-1-ND _|Host-Controlled Multi-Chemistry Battery sr —— Volage et SE 77-0013} 
Charger... 518 4.14 3.22 gc kay , , 7a, OF an 
BQ24740RHDR 296-21374-2-ND —_|Host-Controlled Multi-Chemistry Battery ass ApWEd Pe sea tNA Nolen Balt reat ie 1.29 1.08 86 
Charger... 8694.00/3,000 atee- + i 4 +8, or 4" 
! ade « E is Li-lon Batteries sai 1.29 1.08 86 
ail cial So eS Controlled Eavel 2 Mult-chemisty 640 512 432 | BO20410PWRG4 — | 296-21298-2-ND _| Voltage Protection for 2, 8, or 4-Cell 
BO24745RHDT ae Sass Contrelcd Level 3 Wil =e Eilon Batteries za uifeess 002,000) 
Battery Ch NEW! 1040.00/250 BQ29411DCT3R 296-20831-1-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
BQ24750RHDR 296-213754-ND —|Host-Controled Mul-C i Li-lon Batteries 1129) 1:08) +86 
BQ29411DCT3R 296-20831-2-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
Charger... 5.00 4.00 3.38 4 
B024750RHDR 296-21375-2-ND —_|Host-Controlled Mult Eilon Batteries Meee 
Charger... 9300.00/3,000 BQ29411DCTR 296-21219-1-ND _| Voltage Protecti 
BO247S1ARHOR BSG 228 Sat NC mm tlost- Controlled Multi-Chemistry BO204T1DCTR 296-21219-2-ND aan eae for 2, 3, or 4-Cell INS 
Battery Charger NEW!.. 5.00 4.00 3.38 5 oe : : cts ied 
BQ24751ARHDR 296-22875-2-ND —_|Host-Controlled Multi-Chemistry aaosAia BW Pair Liclon Batteries 1677.00/3,000 
Battery Charger NEW! 9300.00/3,000 -19575-5-ND vote frotecilon for 2, 3, or 4-Cell a aed eS 
BQ24751RHDR 296-21376-1-ND ieee Multi-Chemistry Battery panova Gon aa B029411PWRG4 296-21220-1-ND Voltage Protection for 2, . i d d 
BO24751RHDR 296-21376-2-ND  |Host-Controlled Multi-Chemistry Battery ee ane Sones SS ue) ey 
Charger. .oeesceees 9300.00/3,000 : : ae 
: 2 Li-lon Batteries Sa 1144.00/2,000 
BQ24901PW 296-14073-5-ND ee Litton and Li Perera BQ29412DCT3R 296-19277-1-ND | Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
ary ; ‘ ‘i Li-lon Batteries 1357 13" :90 
BQ25010EVM 296-20826-ND Evaluation Module for BQ25010 — 50.00 — — ‘ 
BQ29412DCT3R 296-19277-2-ND | Voltage Protection f 
BO25010RHLR 296-17639-1-ND [Charger and DC/DC Converte 20-0FN 3.38 270 210 ililon Batierieg. 4755.00/3,000 
BQ25010RHLR 296-17639-2-ND —|Charger and DC/DC Converte! 20-OFN 5670.00/3,000 ERR ; : 
BQ25012RHLR 296-17804-1-ND —|Charge/Power Managemen 20-QFN 3.38 270 2.10 BO28412D6TR aaa mm vortage Protection for 2, 3, or 4 Call os a Gh 
BQ25012RHLR 296-17804-2-ND Charge/Power Management... 5670.00/3,000 BQ29412DCTR 296-21723-2-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4 Cell y . 8 
BQ25015RHLR 296-21510-1-ND Single Chip Charger and DC/DC Converter Li-lon Batteries ee 14755.00/3,000 
for Portable Applications .............-..1--++ 20-QFN 3.60 288 2.24 BQ29412PW 296-19456-5-ND Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell pies 
BQ25015RHLR 296-21510-2-ND Single Chip Charger and DC/DC Converter Li-lon Batteries : a 135 113 .90 
for Portable Applications ..................-+8 20-QFN 6048.00/3,000 = Ea 7 
BQ25017RHLR 296-21697-1-ND —_|Single Chip Charger and DC/DC BO2R4T2PWRGS aaa) Voltage Frotection for 2, 3, or 4 Call 1 ua ab 
Converter 3.60 288 2.24 2 9. i aa z r 3 
BQ25017RHLR 296-21697-2-ND Single Chip Gharger and OG/DG BQ29412PWRG4 296-21724-2-ND Vottage Protection for 2, 3, or 4 Cell 
Li-lon Batteries 1198.00/2,000 
Converter : 6048.00/3,000 £V2300 296-18432-ND Evaluation Module for Interface Boar 5000 
pace Q0DRER eco Cb dea mg SHA-1/HMAC Based Security and BO29413D0TR 296-21328-1-ND | 4.5V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
Authentication IC 2.93 234 1.82 Li-lon Batteries 4.29 1.08 86 
pee ca ceeaea Gam STA-1/HMAC Based Security and B029413DCTR 296-21328-2-ND | 4.5V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
Authentication IC... ae ....6-SON 4914.00/3,000 Li-Ion Batteries 4144,00/2,000 
BQ26150DCKR 296-18601-1-ND Battery Pack Security/Authentication IC..SC70-5 2.93 2.34 1.82 BQ29413PWR 296-21329-1-ND 4.5V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
BQ26150DCKR 296-18601-2-ND Battery Pack Security/Authentication IC..SC70-5 4914.00/3,000 Li-lon Batteries ..8-TSSOP 1.29 1.08 86 
BOQ26150EVM-001 | 296-20827-ND Evaluation Module for BO26150 — 10100 — — 94309-D i z 
BQ26200EVM-001 |296-19934-ND _| Evaluation Module for B026200 Sco +S = pales pai aae umm > Volage Protection for 2,8, or 4-Cell BOT atUCd 
BaQ26200PW 296-12626-5-ND High Performance Battery Monito 450 3.60 2.80 BQ29414DCTR 296-21377-1-ND 4.55V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
BQ26220EVM-001 | 296-18397-ND Evaluation Module for B026220-001 101.00 — — Li-lon Batteries ..... “SM8 1.29 1.08 86 
BQ26220PW 296-14004-5-ND High Performance Battery Monitor with BQ29414DCTR 296-21377-2-ND 4.55V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
Voltage and Temperature... 8-TSSOP 461 3.69 2.87 Li-lon Batteries...... .. SM8 1677.00/3,000 
BQ26221PWR 296-17161-1-ND High Performance Battery Monito! 461 369 2.87 BQ29414PWR 296-21378-1-ND 7.55V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
BQ26221PWR 296-17161-2-ND High Performance Battery Monito: 5228.00/2,000 Li-lon Batteries . 8-TSSOP 1.29 1.08 .86 
BQ26231EVM-001 296-19935-ND Evaluation Module for BQ26231 .. 101.00 Se = BQ29414PWR 296-21378-2-ND 4.55V, Voltage Pri Cell 
BQ26231PW 296-12269-5-ND [Battery Coulomb Counter 3.38 2.70 2.10 Li-lon Batteries ue ...8-TSSOP 1144.00/2,000 
BQ26500EVM-001 296-18398-ND Evaluation Module for BQ26500-001 101.00 = = BQ29415DCTR 296-21379-1-ND 4.6V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
BQ26500PW 296-15848-5-ND Single-Cell Li-lon and Li-Pol Battery Li-lon Batteries — 1.29 1.08 86 
Gas Gauge... 8-TSSOP 5.29 4.23 3.29 BQ20415DCTR 296-21379-2-ND | 4.6V, Voltage Protection for 2, 3, or 4- 
BQ26500PWR 296-16775-1-ND | Single-Cell Li-lon Batteries a 1677.00/3,000 
Gas Gauge 8-TSSOP 5.29 4.23 3.29 BQ29415PWR 296-21380-1-ND | 4.6V, Voltage Protection for 
BO26500PWR 296-16775-2-ND | Single-Cell Li-lon an Li-lon Batteries a ..8-TSSOP 1.29 1.08 .86 
Gas Gauge... 8-TSSOP 5992.00/2,000 BQ29415PWR 296-21380-2-ND 4.6V, Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
BQ26501PW 296-16925-5-ND | Single-Cell Li-lon Li-lon Batteries ...8-TSSOP 1144.00/2,000 
Gas Gauge 8-TSSOP 5.29 4.23 3.29 Ba20419PWR 296-22030-1-ND | Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
BQ27X00-TESTER | 296-20829-ND Test System for BO27X00 Based Li-lon Batteries NEW!. 2 429 1.08 .86 
Circuit Boards 152100 BQ29419PWR 296-22030-2-ND —_| Voltage Protection for 2, 3, or 4-Cell 
BQ27000DRKR 296-17428-1-ND. Single-Cell Li-lon and Li-Pol Battery Li-lon Batteries NEWE.... ei 1144.00/2,000 
Gas Gauge........... 3.38 2.70 2.10 TPS3600D20PW 296-10906-5-ND 2V Battery Backup Supervisor 
BQ27000DRKR 296-17428-2-ND. Single-Cell Li-lon and Li-Pol Battery for Low Power Processors.............. 14-TSSOP 450 3.60 2.80 
Gas Gauge.......... 5670.00/3,000 TPS3600D25PW 296-12017-5-ND 2.5V Battery Backup Supervisor 
BQ27000EVM 296-18399-ND Evaluation Module for BQ27000 C0 for Low Power Processors ............. 14-TSSOP 450 3.60 2.80 
BQ27010DRKR 296-20634-1-ND Li-lon/Li-Pol Battery Gas Gauge 439 351 2.73 TPS3600D33PW 296-12237-5-ND 3.3V Battery Backup Supervisor 
BQ27010DRKR 296-20634-2-ND Li-lon/Li-Pol Battery Gas Gauge 7371.00/3,000 for Low Power Processors .. 14-TSSOP 450 3.60 2.80 
BQ27200DRKR 296-17521-1-ND. Single-Cell Li-lon and Li-Pol Battery TPS3600D33PWR 296-10907-1-ND 3.3V Battery Backup Supervisor 
Gas Gauge... 3.38 2.70 2.10 for Low Power Processors ... 14-TSSOP 518 414 3.22 
BQ27200DRKR 296-17521-2-ND —_| Single-Cell Li-Ion and Li-Pol Battery TPS3600D33PWR  |296-10907-2-ND _[3.3V Battery Backup Supervisor 
Gas Gauge 5670.00/3,000 for Low Power Processors ........---- 14-TSSOP 5100.00/2,000 
BQ27200EVM 296-20828-ND Evaluation Module for BQ2720 101.00 = = TPS3600D50PW 296-12238-5-ND 5V Battery Backup Supervisor 
BQ27210DRKR 296-21511-1-ND Li-lon/Li-Pol Battery Gas Gauge 439 351 2.73 for Low Power Processors ... -14-TSSOP 450 3.60 2.80 
BQ27210DRKR 296-21511-2-ND __|Li-lon/Li-Pol Battery Gas Gauge 7371.00/3,000 TPS3600EVM-186 | 296-12381-ND Evaluation Module for TPS3600. 50.00 — — 
BQ27350PWR 296-21665-1-ND —_|Single Cell Li-lon Battery Manage 4.05 3.24 2.52 TPS3606-33DGS. 296-10909-5-ND _|3.3V Battery Backup Supervisor 
BQ27350PWR 296-21665-2-ND _| Single Cell Li-lon Battery Manager..... 20-TSSOP 4590.00/2,000 for Low Power Processors .......:...- 10-MSOP 3.26 261 2.03 
BQ27500DRZT 296-22633-1-ND. System Side Impedance Track™ TPS3610TSOPW 296-10910-5-ND 5V Battery Backup Supervisor 
Fuel Gauge NEWS..... 3.38 2.70 2.10 for RAM Retention " 14-TSSOP 3.71 2.97 2.31 
BQ27500DRZT 296-22633-2-ND | System Side Impedance Track™ TPS3610U18PW 296-12239-5-ND —_| 1.8V Battery Backup Supervisor 
Fuel Gauge NEW! 2-SON 498.75/250 for RAM Retention 14-TSSOP 3.71 2.97 2.31 
BQ27500EVM 296-23174-ND Evaluation Module we 10100 — — 
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Ip TEXAS igi ® POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued, 
INSTRUMENTS Digi@2Reel 4 y 
BIE Digi-Key Price Each Ubi Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS3613-01DGS 296-10912-5-ND Adj. Battery Backup Supervisor TPS65020RHAT 296-18582-1-ND Power Management IC for Li-lon Powered 
for RAM Retention 3.15 252 1.96 System ae 6.80 5.44 4.59 
TPS3617-50DGK 296-10913-5-ND 5V Battery Backup Supervisor TPS65020RHAT 296-18582-2-ND Power Management IC for 
for RAM Retentio! 2.70 216 1.68 System .. 1105.00/250 
TPS3618-50DGKT 296-17574-1-ND 5V Battery Backup Supervisor TPS65021EVM-110 | 296-21165-ND Evaluation 101.00 _— _ 
for RAM Retention... 3.26 2.61 2.03 TPS65021RHAT 296-19362-1-ND Power Management IC for Li-lon 
TPS3618-50DGKT 296-17574-2-ND 5V Battery Backup Supervisor Power System ...........++ 6.80 544 4.59 
for RAM Retention 482.25/250 TPS65021RHAT 296-19362-2-ND Power Management IC for 
TPS3619-33DGK 296-12141-5-ND 3.3V Battery Backup Supervisor Power System ... 1105.00/250 
for RAM Retention 248 1.98 1.54 TPS65022RHAR 296-20693-1-ND Power Mgmt IC for Li-lo 610 488 412 
TPS3619-33MDGKREP| 296-22436-1-ND 3.3V Battery Backup Supervisor TPS65022RHAR 296-20693-2-ND Power Mgmt IC for Li-lo 9455.00/2,500 
for RAM Retention NEW!................. 8-MSOP 660 5.28 4.46 TPS65023RSBT 296-21318-1-ND Power Management IC for 
TPS3619-33MDGKREP] 296-22436-2-ND 3.3V Battery Backup Supervisor Powered Systems........ 7.30 5.84 4.93 
for RAM Retention NEW................. 8-MSOP 10230.00/2,500 TPS65023RSBT 296-21318-2-ND Power Management IC for 
TPS3619-50DGK 296-12142-5-ND 5V Battery Backup Supervisor Powered Systems 1186.25/250 
for RAM Retention 248 1.98 1.54 TPS65030YZKT 296-19560-1-ND Power Management IC for 
TPS3620-33DGKR 296-17452-1-ND 3.3V Backup Battery Supervisor USB-OTG 6.10 488 412 
for RAM Retention 2.48 1.98 1.54 TPS65030YZKT 296-19560-2-ND Power Management IC for 
TPS3620-33DGKR 296-17452-2-ND 3.3V Backup Battery Supervisor USB-OTG 991.25/250 
for RAM Retention 3465.00/2,500 TPS65040ZQER 296-21349-1-ND Clock/Power Management IC 
TPS3620-33MDGKREP | 296-22437-1-ND 3.3V Battery Backup Supervisor for RF System 8:33) 7.50) 6165 
for RAM Retention NEW!.................8-MSOP 562 4.50 3.80 TPS65040ZQER 296-21349-2-ND Clock/Power Management IC 
TPS3620-33MDGKREP | 296-22437-2-ND 3.3V Battery Backup Supervisor for RF System 15187.50/2,500 
for RAM Retention NEW! 8710.00/2,500 TPS65050RSMT 296-21557-1-ND 6-Channel Power Management IC.. 461 369 287 
TPS3620-50DGKR 296-17575-1-ND 5V Battery Backup Supervisor TPS65050RSMT 296-21557-2-ND 6-Channel Power Management IC. 681.75/250 
for RAM Retention... 248 1.98 1.54 TPS65051RSMT 296-21558-1-ND 6-Channel Power Management I 4.84 3.87 3.01 
TPS3620-50DGKR 296-17575-2-ND 5V Battery Backup Supervisor TPS65051RSMT 296-21558-2-ND 6-Channel Power Management I 715.00/250 
for RAM Retention 3465.00/2,500 TPS65052RSMT 296-21559-1-ND 6-Channel Power Management IC.. 484 387 3.01 
TPS3805H33MDCKREP | 296-18152-1-ND Voltage Detector, Push/Pull Reset TPS65052RSMT 296-21559-2-ND 6-Channel Power Management IC... 715.00/250 
Output NEW!.... 2.20 1.76 1.32 TPS65053RGET 296-21686-1-ND 5-Channel Power Management IC. 461 369 287 
TPS3805H33MDCKREP | 296-18152-2-ND Voltage Detector, Push/Pull Reset TPS65053RGET 296-21686-2-ND 5-Channel Power Management | 681.75/250 
Output NEW!.... 3378.00/3,000 TPS65054RSMT 296-21560-1-ND 6-Channel Power Management | 484 3.87 3.01 
TPS3805H33QDCKREP | 296-22438-1-ND Voltage Detector, Push/Pull Reset TPS65054RSMT 296-21560-2-ND 6-Channel Power Management I 715.00/250 
Output NEW! 141° #118 94 TPS65056RSMT 296-21561-1-ND 6-Channel Power Management I 484 387 3.01 
TPS3805H33QDCKREP | 296-22438-2-ND Voltage Detector, TPS65056RSMT 296-21561-2-ND 6-Channel Power Management I 715.00/250 
Output NEW!.... 1833.00/3,000 TPS65140IPWPRQ1 ‘| 296-19612-1-ND Triple Output LCD Supply .. 4.28 342 2.66 
TPS3809K33MDBVREP | 296-22439-1-ND 3.3V Voltage Supervisor NEW! 1.60 1.28 96 TPS65140IPWPRQ1 = | 296-19612-2-ND Triple Output LCD Supply .. .24-TSSOP 4846.00/2,000 
TPS3809K33MDBVREP | 296-22439-2-ND 3.3V Voltage Supervisor NEW! 2457.00/3,000 TPS65145RGER 296-16904-1-ND Triple Output LCD Supply w/Regulator ...24-QFN 3.60 2.88 2.24 
TPS3809L30MDBVREP | 296-22440-1-ND 3V Voltage Supervisor NEW! 160; 1:28 (96 TPS65145RGER 296-16904-2-ND Triple Output LCD Supply w/Regulator ...24-QFN 4347.00/3,000 
TPS3809L30MDBVREP | 296-22440-2-ND 3V Voltage Supervisor NEW!. 2457.00/3,000 TPS65162RGZR 296-21974-1-ND Compact LCD Bias IC. 5.51 4.41 3.43 
TPS3813K33MDBVREP | 296-22441-1-ND 3.3V Processor Supervisory TPS65162RGZR 296-21974-2-ND Compact LCD Bias IC. 7717.50/2,500 
Circuit NEWS .... 5.18 4.14 3.22 TPS65167RGZR 296-21975-1-ND | Compact LCD Bias Supply . 473 3.78 2.94 
TPS3813K33MDBVREP | 296-22441-2-ND | 3.3V Processor Supervisory TPS65167RGZR 296-21975-2-ND | Compact LCD Bias Supply . 6615.00/2,500 
Circuit NEW'........ SOT-23-6 8694.00/3,000 TPS65800RTQR 296-19613-1-ND Integrated Single Cell Li-lon 
TPS3838E18MDBVREP | 296-22442-1-ND 1.8V Nanopower Supervisory Power Management IC 958 863 7.65 
Circuit NEW!........ SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 TPS65800RTQR 296-19613-2-ND Integrated Single Cell Li-lon Battery and 
TPS3838E18MDBVREP | 296-22442-2-ND 1.8V Nanopower Supervisory Power Management IC 14202.00/2,000 
Circuit NEWS......... SOT-23-5 3780.00/3,000 TPS65800RTOT 296-19365-1-ND _| Integrated Single Cell Li-Ion Battery 
TPS3838J25MDBVREP | 296-22443-1-ND 2.5V Nanopower Supervisory and Power Management IC 10.58 9.53 8.45 
Circuit NEW'........ SOT-23-5 225 1.80 1.40 TPS65800RTQT 296-19365-2-ND Integrated Single Cell Li-lon Battery 
TPS3838J25MDBVREP | 296-22443-2-ND 2.5V Nanopower Supervisory and Power Management IC... 2024.00/250 
Circuit NEW!........ SOT-23-5 3780.00/3,000 TPS65810EVM 296-19715-ND Evaluation Module for TPS6581 152.00 = = 
TPS3838K33MDBVREP | 296-22444-1-ND —_| 3.3 Nanopower Supervisory TPS65810RTOT 296-19645-1-ND | Single Cell Li-lon Battery and Power 
Circuit NEW! SOT-23-5 2.25 1.80 1.40 Management IC 11.91 10.73 9.51 
TPS3838K33MDBVREP | 296-22444-2-ND 3.3V Nanopower Supervisory TPS65810RTQT 296-19645-2-ND Single Cell Li-lon Battery and Power 
Circuit NEW'......... 3780.00/3,000 Management IC 2279.00/250 
TPS61100RGER 296-15141-1-ND Dual Output, Single Cell Boost TPS65811RTQT 296-21648-1-ND Single Cell Li-lon Battery and Power 
Converter. sa 3:8) 12270) 2:10 Management IC AOI 10735 29'S 
TPS61100RGER 296-15141-2-ND —_/ Dual Output, Single Cell Boost TPS65811RTOT 296-21648-2-ND | Single Cell Li-lon Battery and Power 
Converter... 5670.00/3,000 Management IC 2279.00/250 
TPS61103RGER 296-15142-1-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost TPS65820RSHR 296-19794-1-ND Single Cell Li-lon Battery and Power 
Converter... 3.38 2.70 2.10 Management IC 10.83 9.75 8.65 
TPS61103RGER 296-15142-2-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost TPS65820RSHR 296-19794-2-ND Single Cell Li-lon Battery and Power 
Converter... 5670.00/3,000 Management IC 16056.00/2,000 
TPS61106RGER 296-15143-1-ND | 3.3V, Dual Output, TPS68000DBTR 296-19561-1-ND | Highly Efficient Phase Shift Full Bridge 
Converter... 3.38 2.70 2.10 CCFL Controller 30-TSSOP 5.00 4.00 3.38 
TPS61106RGER 296-15143-2-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost TPS68000DBTR 296-19561-2-ND Highly Efficient Phase Shift Full Bridge 
Converter... 5670.00/3,000 CCFL Controller 30-TSSOP 6250.00/2,000 
TPS61107RGER 296-15144-1-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost TPS650240RHBT 296-22475-1-ND Power Management IC for 
Converter... 3:38) 2:70) 2:10 Powered Systems NEW! 6.50 5.20 4.39 
TPS61107RGER 296-15144-2-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Boost TPS650240RHBT 296-22475-2-ND Power Management IC for 
Converter... 5670.00/3,000 Powered Systems NEW! 1056.25/250 
TPS61130EVM-206 | 296-18974-ND Evaluation Module for TPS61130-206 . 50.00 =— = TPS650241RHBT 296-22476-1-ND Power Management IC for 
TPS61130PW 296-13521-5-ND Adj., Dual Output, Single Cell Li or Dual Powered Systems NEW! 7.20 5.76 4.86 
Cell Sepic Converter... 16-TSSOP 4.61 3.69 2.87 TPS650241RHBT 296-22476-2-ND Power Management IC for Li-lon 
TPS61130RSAR 296-16921-1-ND Adj., Dual Output, Single Cell Li or Dual Powered Systems NEW!... 1170.00250 
Cell Sepic Converter... 1 461 369 2.87 TPS650242RHBT 296-22477-1-ND | Power Management IC for 
TPS61130RSAR 296-16921-2-ND Adj., Dual Output, Single Cell Li or Dual Powered Systems NEI 6.50 5.20 4.39 
Cell Sepic Converter .... 7749.00/3,000 TPS650242RHBT 296-22477-2-ND Power Management IC for 
TPS61131PW 296-13522-5-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual Powered Systems NEWS... 1056.25/250 
Cell Sepic Converter .... 16-TSSOP 4.61 3.69 2.87 TPS650243RHBT 296-23066-1-ND Power Management IC for Li-lon 
TPS61132PW 296-13523-5-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual Powered Systems NEWS... 7.20 5.76 4.86 
Cell Sepic Converter... 16-TSSOP 4.61 3.69 2.87 TPS650243RHBT 296-23066-2-ND | Power Management IC for 
TPS61132RSAR 296-18975-1-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual Powered Systems NEW! 1170.00/250 
Cell Sepic Converter... 461 3.69 2.87 TPS650244RHBT 296-23067-1-ND Power Management IC for Li 
TPS61132RSAR 296-18975-2-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual Powered Systems NEW! 6.50 5.20 4.39 
Cell Sepic Converter... 7749.00/3,001 TPS650244RHBT 296-23067-2-ND Power Management IC for 
TPS65010EVM-230 | 296-18988-ND Evaluation Module for TPS65010-230 . — 101.00 => = Powered Systems NEW! 1056.25/250 
TPS65010RGZR 296-15241-1-ND Power and Battery Management IC for TPS650245RHBT 296-23068-1-ND Power Management IC for Li 
Li-lon Powered SystemS..............-.0++ 48-QFN 5.10 4.08 3.45 Powered Systems NEW! 6.50 5.20 4.39 
TPS65010RGZR 296-15241-2-ND Power and Battery Management IC for TPS650245RHBT 296-23068-2-ND Power Management IC for Li 
Li-lon Powered Systems. 7905.00/2,500 Powered Systems NEW! 1056.25/250 
TPS65011EVM-049 _| 296-18989-ND Evaluation Module for TPS65011-049 . 101.00 = = UC2906DW 296-2228-5-ND Lead-Acid Battery Charger . 6.50 4.40 3.72 
TPS65011RGZR 296-16813-1-ND Power/Battery Management.. 5.10 4.08 3.45 Uc2909DW 296-12527-5-ND Switchmode Lead-Acid 
TPS65011RGZR 296-16813-2-ND Power/Battery Management 7905.00/2,500 Battery Charger. 6.10 488 4.12 
TPS65012RGZR 296-16831-1-ND Power/Battery Managemen 5.10 4.08 3.45 UC2909N 296-2229-5-ND Lead-Acid Battery Charger . 6.10 488 412 
TPS65012RGZR 296-16831-2-ND Power/Battery Managemen 7905.00/2,500 UC3906DW 296-2230-5-ND Lead-Acid Battery Charger . 5.50 440 3.72 
TPS65013RGZT 296-17390-1-ND Linear Charger Mgmt for Single Li-lon or UC3906N 296-11621-ND Lead-Acid Battery Charger . 5.50 440 3.72 
5.70 4.56 3.85 UC39060 296-12193-5-ND Lead-Acid Battery Charger 5.50 440 3.72 
TPS65013RGZT 296-17390-2-ND Linear Charger Mgmt for Single Li UC3909DW 296-11345-5-ND Lead-Acid Switchmode 
Li-Pol Cells 926.25/250 Charge Management. 6.10 488 412 
TPS65014RGZT 296-17695-1-ND Power/Battery Managemen 48-QFN 5.70 4.56 3.85 UC3909N 296-2232-5-ND Lead-Acid Switchmode 
TPS65014RGZT 296-17695-2-ND Power/Battery Management. 48-QFN 926.25/250 Charge Management. 6.10 488 412 
TPS65020EVM-110 | 296-21164-ND Evaluation Module for TPS65| - = (Continued) 
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INSTRUMENTS Digi Reel f ! 
BIE Digi-Key Price Each Ub Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description a 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
UCC3911DP-1 296-11540-5-ND —_| 2-Cell Lithium-Ion Protector Circui 484 3.87 3.01 TPS40054PWP 296-18952-5-ND  |Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 3.71 2.97 2.31 
UCC3911DP-2 296-11541-5-ND 2-Cell Lithium-Ion Protector Circu 484 387 3.01 TPS40055EVM-001 | 296-18953-ND Evaluation Module for TPS40055-001 — | 60:00: - = 
UCC3911DP-3 296-11542-5-ND 2-Cell Lithium-lon Protector Circu 484 3.87 3.01 TPS40055EVM-002 | 296-18954-ND Evaluation Module for TPS40055-002.. 50.00 — — 
UCC3911DP-4 296-11543-5-ND 2-Cell Lithium-lon Protector Circuit .. 484 3.87 3.01 TPS40055MPWPREP. | 296-22445-1-ND Wide-Input Sync. Buck 
UCC3956DW 296-11560-5-ND Lithium-lon Battery Circuit 461 369 2.87 Controller NEW!................ 16-HTSSOP 5.18 4.14 3.22 
UCC3956N 296-2233-5-ND Lithium-Ion Battery Circuit... 461 369 2.87 TPS40055MPWPREP | 296-22445-2-ND Wide-Input Sync. Buck 
Ucoses7M-2 ——‘|2962295-54ND | Lthumclon Protector Circ 349279 DIT ata CHO ee 
‘i y nO" jthium-lon Protector Circul “ - = iy "i a 
UCC3957M-3 296-2236-5-NO _| Lithium-Ion Protector Circuit 349 279 217 | tpeareepwe Fey HM Widedieut Syne Tocking SHTSSOP aces 
UCC3957M-4 296-2237-5-ND Lithium-lon Protector Circuit 349 2.79 2.17 Buck Controller. 3.04 243 1.89 
Buck Regulators TPS40057PWP 296-17235-ND Wide-Input Syne. Buck Controle 371 297 231 
MC33063ADR 296-17763-1-ND pe Booed Bugh/nyering Switching ao Ge TPS40060EVM 296-18955-ND Evaluation Module for TPS40060... 50.00 — — 
egulator “ : : 4 TPS40060PWP 296-14389-ND Wide-Input Sync. Buck Controle 3.83 3.06 2.38 
MC33063ADR 296-17763-2-ND cori ing Switching {noe Ba ERO TPS40061PWP 296-14390-ND Wide-Input Sync. Buck Controle 3.83 3.06 2.38 
woxesuonn [scares Sth iii Pee | eee ee cmomaiias dese Oe 
WPTECTUINGTREGUIATOT ssssesi atte : : 2 TPS40071PWP 296-16774-ND Synchronous Buck Controller..... 3.04 2.43 1.89 
MC33063ADRJR 296-21744-2-ND TS TRIG RGRE oe Tecan ngna TPS40074EVM001 | 296-18726-ND Evaluation Module for TPS4007. oi) 2 — 
Fy. Bes pei TPS40074RHLR 296-18670-1-ND Midrange Input Sync. Buck Controlle 3.04 2.43 1.89 
MO33063AMDREP Coal 8 Peak Boost/Buck/invarting TPS40074RHLR 296-18670-2-ND __| Midrange Input Sync. Buck Controller ...20-QFN 5103.00/3,000 
witching Regulator NEWE.. 2.25 1.80 1.40 = 
MC33063AMDREP 296-22182-2-ND 1.5/ Peak Boost/Buck/Inverting TPS40075RHLT 296-19886-1-ND Midrange Input Sync. Buck Controller....20-QFN 4.05 3.24 2.52 
Switching Regulator NEW!.. 3150.00/2,500 TPS40075RHLT 296-19886-2-ND Midrange Input Sync. Buck Controller ....20-QFN 598.50/250 
MC33063AP 296-17764-5-ND 7.5A Peak Boost/Buck/Inverting TPS40090RHDR 296-19887-1-ND 2, 3, or 4-Phase Prog. Sync. Buck 
Switching Regulator ... = 93 78 62 Controller 4.28 3.42 2.66 
MC33063AQDRQ1 —*| 296-18690-1-ND ‘| 1.5A Peak Boost/Buck/Inverting TPS40090RHDR 296-19887-2-ND —_/2, 3, or 4-Phase Prog. Sync. Buck 
Switching Regulator .... og) ot) 73 Controller 7182.00/3,000 
MC33063AQDRQ1 | 296-18690-2-ND —_| 1.5A Peak Boost/Buck/Inverting TPS40091PW 296-17212-5-ND fn Sales 3, or 4-Phase Prog. Sync. Bue foe ean 
Switching Regulator 1182.50/2,500 ontroller. ~ i i . 
MC34063ADR 296-17765-1-ND 7.5A Peak BoosvBuc inverting TPS40091RHDR 296-19888-1-ND Tri-State 2, 3, or 4-Phase Prog. Sync. Buck 
Switching Regulator... 78 65 52 4.28 3.42 2.66 
MC34063ADR 296-17765-2-ND 1.5A Peak Boost/Buck/Inverting TPS40091RHDR 296-19888-2-ND SARORAGT 
Switching Regulator... 845.00/2,500 dl A 
MC34063ADRJR 296-21745-1-ND 1.5A Peak Boost/Buck/Inverting TPS40100RGET 296-18077-1-ND Mid-Range Input Sync. Buck Controller..24-QFN 4.84 3.87 3.01 
Switching Regulator... ae 877358 TPS40100RGET 296-18077-2-ND Mid-Range Input Sync. Buck Controller ..24-QFN 715.00/250 
MC34063ADRJR 296-21745-2-ND 1.5A Peak Boost/Buck/Inverting TPS40101RGER 296-21271-1-ND Mid-Range Input Sync. Buck Controller..24-QFN 4.39 3.51 2.73 
Switching Regulator... ser 386.00/1,000 TPS40101RGER 296-21271-2-ND Mid-Range Input Sync. Buck Controller..24-QFN 7371.00/3,000 
MC34063AP 296-17764-5-ND 1.58 Poak Boostivol/inverting on eh ee TPS40130DBT 296-17348-ND 2-Phase Sync. Buck Controller......... 30-TSSOP_ 4.60 3.68 3.11 
witching Regulator .... se ..8-Dip i é i a 5 q i = er 
TPIG741000PWPROT |296-21657-1-ND___|Buck/Boost Switch Mode Reg.......20-HTSSOP 3.83 3.06 2.38 Lee poe Fae an, ule tor Tsai 130 A a8 432 3.65 
TPIC74100QPWPRQ1 | 296-21657-2-ND Buck/Boost Switch Mode Reg... 20-HTSSOP 4336.00/2,000 TPS40130RHBR 296-19360-2-ND 2-Phase Sync. 8556.00/3,000 
TPPMO115D 296-11987-5-ND Switch Mode Sync. Buck Controller........8-SOIC 3.42 2.74 2.13 TPS40130RHBT 296-18727-1-ND 2-Phase Sync. 574 459 3.57 
TPPM0115DR 296-11987-2-ND Switch Mode Sync. Buck Controller......... 8-SOIC 4787.50/2,500 TPS40130RHBT 296-18727-2-ND 2-Phase Sync. 828.75/250 
TPSST10PW acca Sone. Buck FAM Controller with e oat Aaa: 388 TPS40131RHBR 296-21675-1-ND | 2-Phase Sync. 540 432 3.65 
a pSsT20DET POEET CoRR ual Out:2-Phasa Sue: ick : : : TPS40131RHBR 296-21675-2-ND  |2-Phase Syne. 10044.00/3,000 
Dene Cantrallek Fee UES BG) Ad ARB TPS40132RHBT 296-23328-1-ND | 2-Phase Sync. Buck Controller NEW! 650 5.20 4.39 
ressramoerace fesezterasaw fol £m i Bik wesc I aaa rhs bonkers 
DC/DC Controller NEW!.............. 30-TSSOP 8.86 7.98 7.08 ul : i : 
TPS5120MDBTREP _| 296-21272-2-ND Dual Out, 2-Phase Sync. Buck TPS40190DRCR 296-18340-2-ND Synchronous Buck Controller 3780.00/3,000 
DC/DC Controller NEW!. 30-TSSOP 43140.00/2,000 TPS40190EVM-001 | 296-19477-ND Evaluation Module for TPS40190-001 49.38 = = 
TPS5130PT 206-15673-ND Triple Sync. Buck Controller with TPS40192DRCR 296-21676-1-ND —_/4.5V to 18V Input Sync. Buck 
NMOS LDO Controller. 5.70 456 3.85 Controller v 236 1.89 1.47 
TPS5210DW 296-2021-5-ND Syne. Buck Controller 7.00 5.60 4.73 TPS40192DRCR 296-21676-2-ND | 4.5V to 18V Input Sync. Buc! 
TPS5210EVM-126 | 296-10928-ND Evaluation Module for TPS5210 — 9978 = — Controller. es 3969.00/3,000 
TPS5210PWP. 296-10929-5-ND Synchronous Buck Controller .. 7.10 5.68 4.80 TPS40193DRCR 296-21677-1-ND 4.5V to 18V Input Sync. Buc! 
TPS54073EVM-098 | 296-21155-ND Evaluation Module for TPS54073. ST S| = Controller. 7 2.36 1.89 1.47 
TPS54073PWP 296-17775-ND 2.2-4V, 14A Sync. Buck Converter...28-HTSSOP 8.83 7.95 7.05 TPS40193DRCR 296-21677-2-ND 4.5V to 18V Input Syne. Buc! 
TPS54286PWPR 296-23086-1-ND  |2A Dual Non-Sync. Controller. Je .10-SON 3969.00/3,000 
Converter NEW!... 14-HTSSOP 5.40 4.32 3.36 TPS40195PWR 296-21617-1-ND __[4.5V to 20V Sync. Buck Controller....16-TSSOP 3.38 2.70 2.10 
TPS54286PWPR 296-23086-2-ND 2A Dual Non-Sync. TPS40195PWR 296-21617-2-ND _|4.5V to 20V Sync. Buck Controller..... 16-TSSOP 3826.00/2,000 
Converter NEW... 14-HTSSOP 6120.00/2,000 TPS40195RGYR 296-22070-1-ND — |4.5V to 20V Sync. Buck 
TPS54383PWPR 296-23087-1-ND [3A Dual Non-Sync. Controller NEW!........... 3.38 270 2.10 
ie oe camer MEW?.. 14-HTSSOP 5.30 4.24 3.58 TPS40195RGYR 296-22070-2-ND — |4.5V to 20V Sync. Buck 
5: | 7 -2- ual Non-Sync. Controller NEW: 5670.00/3,000 
Converter NEW! 14-HTSSOP 6626.00/2,000 TPS40222DRPT 296-19361-1-ND | 1.6A, 1.25MHz Buck Converte 2.00 1.60 1.20 
TPS54872EVM-222 | 296-20601-ND Evaluation Module . [U2 Os TPS40222DRPT 296-19361-2-ND | 1.6A, 1.25MHz Buck Converte 280.00/250 
TESTE 499 206-1864 5-NU evnchronous EWM Swichet 3 8-TSSOP Ae 5.84 4.93 TPS40222EVM-001 | 296-21154-ND Evaluation Module for TPS4022 550 — — 
TPS54972PWP 296-15675-5-ND | Synchronous PWM Switcher aTssor 730 sa4 43 | 'se11000G0 a aie SET “BR 
Med ies Pee ee | ck pou tor Controle 26-HTSSOP Oe ome 0 TPS51100EVW-001 | 296-17268-ND Evaluation Module for TPS5110 0 ———— 
gulator Controller. 2e-HTSSOP BROS EESIOD TPS51116EVM-001 | 296-18959-ND _—_| Evaluation Module for TPS51116-001 — |0 co 
TPS5625PWP 296-2024-5-ND | Buck Regulator Controller. 28-HTSSOP 7.40 5.92 5.00 ia aoe ; 
é TPS51116PWP 296-17243-ND Sync. Buck Controller O-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 
TPS5633EVM-104 | 296-10943-ND Evaluation Module for TPS5633 a — 04018 TpSS1i16RGE Beene STI Complete DOR/DDR? 
TPSS633PWP 296-2025-5-ND Buck Regulator Controller 740 5.92 5.00 S ti Sync. Buck Cont i O4-OFN 270 2416 1.68 
TPS40000DGQ 296-13051-5-ND | Low-Input, Voltage Mode OIUHON oY NG: BUCK ONIONS aasitteax : : : : 
Synchronous Buck Controller. 248 1.98 1.49 TPS51116RGET 296-18638-1-ND Complete DDR/DDR2 Memory Power Solution 
TPS40001DGO 296-13052-5-ND | Low-Input, Voltage Mode Syne. Buck Controller... 4-QFN 4.50 3.60 2.80 
Synchronous Buck Controller.......... 10-MSOP 2.10 1.68 1.26 TPS51116RGET 296-18638-2-ND | Complete DDR/DDR2 Memory Power Solution 
TPS40002DGQ 296-13053-5-ND | Low-Input, Voltage Mode Sync. Buck Controller 665.00/250 
Synchronous Buck Controller............ 10-MSOP 248 1.98 1.49 TPS51117RGYR 296-19889-1-ND Single Sync. Buck Step-Down 
TPS40003DGQ 296-13054-5-ND Low-Input, Voltage Mode Controller ses 210m 2H OM OO 
Synchronous Buck Controller........... 10-MSOP 2.10 1.68 1.26 TPS51117RGYR 296-19889-2-ND Single Sync. Buck Step-Dow! 
TPS40004DGQ 296-15715-5-ND Low-Input, Voltage Mode Controller. 1530.00/1,000 
Synchronous Buck Controller........... 10-MSOP 2.30 1.84 1.43 TPS51125RGET 296-22712-1-ND Dual Sync. Buck Controller NEW! 540 432 3.36 
TPS40005DGQ 296-15716-5-ND —_| Low-Input, Voltage Mode TPS51125RGET 296-22712-2-ND | Dual Sync. Buck Controller NEW!. 798.00/250 
Synchronous Buck Controller.......... 1O-MSOP = 2.48 1.98 1.49 TPS51220RHBR 296-22940-1-ND__| Dual Sync. Buck Regulator NEW! 5.20 4.16 3.51 
TPS40007DGQ 296-17067-ND Low-Input, High-Efficiency, Sync. TPS51220RHBR 296-22940-2-ND | Dual Sync. Buck Regulator NEW! 9672.00/3,000 
Buck Controller... JO-MSOP 2.70 2.16 1.68 TPS51221RTVR 296-22888-1-ND | Dual Sync. Buck Reg. Controller with 
TPS40007EVM-001 | 296-18949-ND Evaluation Module for TPS40007-001........— 5000. —  — 2 LDOs NEW! 520 416 3.51 
TPS40009DGQ 296-17068-ND ae input, High eMcianey. Sync. iomsor WerTee ieee TPS51221RTVR 296-22888-2-ND | Dual Sync, Buck Reg. Controller with 
TPS40009EVM-001 | 296-18950-ND Evaluation Module for TPS40009-001 . 50.00 TTT GSE ITOSOTSINT ae aioe Pan S61200/5)000 
TPS40020PWP 296-16713-ND Low-Input, Voltage Mode, Sync. 5 7288-5 Output Sync. Buc 
Buck Controller .16-HTSSOP 3.26 2.61 2.08 Switcher 8.50 6.80 5.74 
TPS40021PWP 296-16714-ND Low-Input, Voltage Mode, Sync. TPSS4110PWP 296-17086-ND Sree Syne. Buck ion as ee 
Buck Controller. ..16-HTSSOP 2.59 2.07 1.61 P$54310EVM 296-13574-ND Evaluation Module for TPS5431 40.20 sac’ sisi 
TPS40021EVM-001 | 296-18951-ND Evaluation Module for TPS40021-001.........— 50.00 — — 5 pu valuation Module for TPS: E 
TPS40050PWP 296-15042-5-ND | Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 3.15 252 1.96 TPS54310PWP 296-12509-5-ND | 3V to 6V Input, 3A Output Syne. 
TPS400500PWPRQ1 |296-16963-1-ND _|Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP_ 3.71 2.97 2.31 Buck PWM Switcher .-20-HTSSOP 5.06 4.05 3.15 
TPS400500PWPRQ1 |296-16963-2-ND | Wide-Input, Sync. Buck Controller... 16-HTSSOP 4208.00/2,000 TPS54310QPWPRQ1 | 296-22941-1-ND —_/3V to GV Input, 3A Output Sync. Buck 
TPS40051PWP 296-15043-5-ND | Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 3.15 252 1.96 PWM Switcher NEW!.... .-20-HTSSOP 5.20 4.16 3.51 
TPS40051QPWPRQ1 | 296-16964-1-ND — |Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 3.71 297 2.31 TPS54310QPWPRQ1 | 296-22941-2-ND —_| 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck 
TPS400510QPWPRQ1 |296-16964-2-ND | Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 4208.00/2,000 PWM Switcher NEWS... .-20-HTSSOP 6500.00/2,000 
TPS40053PWP 296-15044-5-ND _|Wide-Input, Sync. Buck Controller...16-HTSSOP 3.15 2.52 1.96 (Continued) 
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EXAS igi e POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued, 
INSTRUMENTS Digiq2Reel f l 
pL Digi-Key Price Each USE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS54311MPWPREP | 296-22448-1-ND 3V to 6V Input, 3A Output Sync. TPS54616MPWPREP | 296-22460-2-ND 3V to 6V Input, 6A Output Sync. 
Buck PWM Switcher NEW......... 20-HTSSOP 9.40 7.52 6.35 Buck PWM Switcher NEWS... 2550.00/2,000 
TPS54311MPWPREP | 296-22448-2-ND 3V to 6V Input, 3A Output Sync. TPS54616QPWPRQ1 | 296-22461-1-ND 3V to 6V Input, 6A Output Sync. 
Buck PWM Switcher NEWI......... 20-HTSSOP 11750.00/2,000 Buck PWM Switcher NEW! 740 5.92 5.00 
TPS54311PWP. 296-12679-5-ND 3V to 6V Input, 3A Output Sync. TPS54616QPWPRQ1 | 296-22461-2-ND 3V to 6V Input, 6A Output Sync. 
Buck PWM Converter fas §.06 4.05 3.15 Buck PWM Switcher NEW! 9250.00/2,000 
TPS54312MPWPREP | 296-22449-1-ND 3V to 6V Input, 3A Output Sync. TPS54673EVM 296-20598-ND Evaluation Module for TPS54673 10.20 => = 
Buck PWM Switcher NEW! 940 7.52 6.35 TPS54673PWP 296-13828-5-ND 3V to 6V Input, 6A Sync. 
TPS54312MPWPREP | 296-22449-2-ND 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck Switcher. 640 512 4.32 
Buck PWM Switcher NEWf........ 11750.00/2,000 TPS54680EVM 296-20599-ND Evaluation Module for TPS546 50.00 => = 
TPS54312PWP. 296-12680-5-ND 3V to 6V Input, 3A Output Sync. TPS54680PWP 296-13829-5-ND 3V to 6V Input, 6A Sync. Buck 
Buck PWM Converter ae SOG 05 nad 5 PWM Switcher (Swift™) 0... 28-HTSSOP 6.40 5.12 4.32 
TPS543120QPWPREP |296-22450-1-ND | 3V to 6V Input, 3A Output Sync. TPS546800PWPREP /296-18153-1-ND | /3V to 6V Input, 6A Sync. Buck 
Buck PWM Switcher NEW!........ 2.25 1.80 1.40 PWM Switcher (Swift™) 0.00... 28-HTSSOP 8.48 7.64 6.77 
TPS54312QPWPREP | 296-22450-2-ND 3V to 6V Input, 3A Output Sync. TPS54680QPWPREP | 296-18153-2-ND 3V to 6V Input, 6A Sync. Buck 
Buck PWM Switcher NEWS........ 2550.00/2,000 PWM Switcher (Swift™) 12572.00/2,000 
TPS54313MPWPREP_ | 296-22451-1-ND 3V to 6V Input, 3A Output Sync. TPS54810EVM-213 _ | 296-20600-ND Evaluation Module for TPS5481 10.20 = = 
Buck PWM Switcher NEW! 940 7.52 6.35 TPS54810PWP. 296-12715-5-ND Sync. Buck PWM Converter 7.30 5.84 4.93 
TPS54313MPWPREP_ | 296-22451-2-ND 3V to 6V Input, 3A Output Sync. TPS54873EVM 296-20602-ND Evaluation Module for TPS5: 10.20 _ _ 
Buck PWM Switcher NEW!........ 11750.00/2,000 TPS54873PWP. 296-13830-5-ND 4V to 6V Input, 8A Sync. 
TPS54313PWP 296-12681-5-ND 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck Switcher a 7.30 5.84 4.93 
Buck PWM Converter . 5.06 4.05 3.15 TPS54880EVM 296-20603-ND Evaluation Module for TPS54881 50.00 = = 
TPS54314EVM 296-13575-ND Evaluation Module for T! . 10.20 - = TPS54880PWP. 296-13831-5-ND 4V to 6V Input, 8A Sync. Buck 
TPS54314MPWPREP | 296-22452-1-ND 3V to 6V Input, 3A Output Sync. PWM Switcher (Swift™) 28-HTSSO! 7.30 5.84 4.93 
Buck PWM Switcher NEW!........ 940 7.52 635 TPS54973EVM-017 | 296-18966-ND Evaluation Module for TPS54973-017 -— 10.20 = = 
TPS54314MPWPREP._ | 296-22452-2-ND 3V to 6V Input, 3A Output Sync. TPS54973PWP. 296-14414-5-ND 9A Sync. Buck Switcher 8-HTSSOP 7.30 5.84 4.93 
Buck PWM Switcher NEW! 11750.00/2,000 TPS54980EVM-022 296-18967-ND Evaluation Module for TPS54980-022 .— 10.20 — — 
TPS54314PWP. 296-12682-5-ND 3V to 6V Input, 3A Output Syi TPS54980PWP 296-14415-5-ND 9A Sync. Buck PWM Switcher-......... 28-HTSSOP 7.30 5.84 4.93 
Buck PWM Converter Ee 5.06 4.05 3.15 TPS60240DGKR 296-12510-1-ND 3.3V Zero-Ripple Switched Cap 
TPS54315MPWPREP | 296-22453-1-ND 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck-Boost Converter. 2.59 = = 
Buck PWM Switcher NEWS!........20-HTSSOP 9.40 7.52 6.35 TPS60240DGKR 296-12510-2-ND —_| 3.3V Zero-Ripple Switched Cap 
TPS54315MPWPREP |296-22453-2-ND — |3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck-Boost Converter, 3622.50/2,500 
Buck PWM Switcher NEWS........ 11750.00/2,000 TPS60241DGKT 296-12241-1-ND Zero-Ripple Switched Cap 
TPS54315PWP. 296-12683-5-ND. 3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck-Boost Converter. 2.81 _ _ 
Buck PWM Converter ee 5.06 4.05 3.15 TPS60241DGKT 296-12241-2-ND Zero-Ripple Switched Cap 
TPS54315QPWPREP |296-22454-1-ND  |3V to 6V Input, 3A Output Sync. Buck-Boost Converter. 415.75/250 
Buck PWM Switcher NEW! 225 180 140 TPS60241EVM-194 | 296-13579-ND Evaluation Module for TPS60241 500 
TPS54315QPWPREP | 296-22454-2-ND 3V to 6V Input, 3A Output Sync. TPS60242DGKT 296-12511-5-ND 2.7V Zero-Ripple Switched Cap 
Buck PWM Switcher NEWf........ 2550.00/2,000 Buck-Boost Converter. 2.81 _— _— 
TPS54315QPWPRQ1 | 296-23074-1-ND 3V to 6V Input, 3A Output Sync. TPS60243DGKT 296-12512-5-ND 3V Zero-Ripple Switched Cap 
Buck PWM Switcher NEW!......... 20-HTSSOP 5.20. 4.16 3.51 Buck-Boost Converter. 2.81 => = 
TPS54315QPWPRQ1 | 296-23074-2-ND 3V to 6V Input, 3A Output Sync. TPS62100D 296-10976-5-ND Adjustable Sync. Buck Converter 428 3.42 2.66 
Buck PWM Switcher NEWf........ 6500.00/2,000 TPS62101D 296-10977-5-ND Adjustable Sync. Buck Converter 4.28 3.42 2.66 
TPS54316MPWPREP | 296-22455-1-ND 3V to 6V Input, 3A Output Sync. TPS62102D 296-10978-5-ND Adjustable Sync. Buck Converter 4.28 342 2.66 
Buck PWM Switcher NEW!........ 940 7.52 6.35 TPS62102EVM 296-13589-ND Evaluation Module for TPS62102 50.00 — _— 
TPS54316MPWPREP_ | 296-22455-2-ND 3V to 6V Input, 3A Output Sync. TPS62103D 296-10979-5-ND Adjustable Sync. Buck Converter 4.28 342 2.66 
Buck PWM Switcher NEW!........ 11750.00/2,000 TPS63000DRCR 296-19641-1-ND Adj. Single Inductor Buck Boost 
TPS54316PWP 296-12684-5-ND _ [3V to 6V Input, 3A Output Sync. Converter 5.51 441 3.43 
Buck PWM Converter 5.06 4.05 3.15 TPS63000DRCR 296-19641-2-ND Adj. Single Inductor Buck Boost 
TPS54317EVM-159 | 296-21157-ND Evaluation Module for TPS54317. 10.20 - =— Converter 9261.00/3,000 
TPS54350MPWPREP. | 296-19527-1-ND 4.5V to 20V Input, 3A Output Sync. TPS63000EVM-148 296-19642-ND Evaluation Module for TPS6300! 50.00 _— _— 
PWM Switcher............ .16-HTSSOP 7.80 6.24 5.27 TPS63001DRCR 296-19643-1-ND 3.3V Single Inductor Buck Boost 
TPS54350MPWPREP |296-19527-2-ND _|4.5V to 20V Input, 3A Output Sync. Converter 5.51 4.41 3.43 
PWM Switcher............ _...16-HTSSOP 9750.00/2,000 TPS63001DRCR 296-19643-2-ND 3.3V Single Inductor Buck Boost 
TPS54352PWP 296-17069-ND 4.5 to 20V Input, 3A Output, Sync. Converter 9261.00/3,000 
PWM Converter .16-HTSSOP 4.16 3.33 2.59 TPS63002DRCR 296-19644-1-ND 5V Single Inductor Buck Boost 
TPS54353PWP 296-17070-ND 4.5V to 20V Input, 3A Output, Sync. Converter 551 4.41 3.43 
PWM Converter .A6-HTSSOP 4.16 3.33 2.59 TPS63002DRCR 296-19644-2-ND 5V Single Inductor Buck Boost 
TPS54354PWP 296-17071-ND 4.5V to 20V Input, 3A Output, Sync. Converter 9261.00/3,000 
PWM Converter .1A6-HTSSOP 4.16 3.33 2.59 UCC2541PWP 296-19371-ND High Efficiency Sync. Buck PWM 
TPS54355PWP 296-17072-ND 4.5V to 20V Input, 3A Output, Sync. Controller. 3.26 2.61 2.03 
PWM Converter .A6-HTSSOP 4.16 3.33 2.59 UCC2541RHBR 296-19372-1-ND High Efficiency Sync. 
TPS54356EVM-058 | 296-18963-ND Evaluation Module for TPS54356-058............— 10.20 — — Controller. 3.26 2.61 2.03 
TPS54356PWP 296-17073-ND 4.5V to 20V Input, 3A Output, Sync. UGC2541RHBR Cade 3 Zaha) High Efficiency Syne. Buck PWM 
PWM Converter ww IG-HTSSOP 4.16 3.33 2.59 Controllgr e300 
TPS54357PWP. 296-17074-ND 4.5V to 20V Input, 3A Output, Sync. UCC3585D 296-11448-5-ND Low Voltage Buck Controller. 2.93 234 1.82 
PWM Converter _...16-HTSSO 416 3.33 2.59 UCC3585EVM-014 296-11449-ND Evaluation Module for UCC358: — 49.38 = =— 
TPS54373EVM-237 _ | 296-18964-ND Evaluation Module for TPS54373-237...........— 10.20  — — eee Bea ea me vouage buck conor oes ae 1a 
= a i - =5- ow Voltage Buck Controle i : i 
Tee e SE oi (PARE ROR co june. Buck Switcher... eas 40 3-18 | Uccaz221Pwe 296-14216-5-ND __| Predictive Sync. Buck Drive 3.04 2.43 1.89 
TPS54380PWP. 296-14391-ND 3A Sync. Buck PWM Switcher .. 506 4.05 3.15 UCC27222PWP 296-14217-5-ND Predictive Sync. Buck Driver. 3.04 2.43 1.89 
TPS54610EVM-192 | 296-13576-ND Evaluation Module for TPS54610. 10205 — UCC27223PWP 296-19035-5-ND Predictive Sync. Buck Drivel 3.49 2.79 217 
TPS54610EVM-213 | 296-20596-ND Evaluation Module for TPS54610. 1020) — UCD7230PWPR 296-21688-1-ND —_| Digital Control Compatible Sync. 
TPS54610MPWPREP |296-19433-1-ND  |3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck Gate Driver....... 1.50 1.20.90 
Buck PWM Switcher NEW!........ 10.61 9.56 8.48 UCD7230PWPR 296-21688-2-ND Digital Control Compatible Sync. 
TPS54610MPWPREP |296-19433-2-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck Gate Drivel 1560.00/2,000 
Buck PWM Switcher NEW!........ 15734.00/2,000 UCD7230RGWR 296-21689-1-ND Digital Control Compatible Sync. 
TPS54612QPWPRQ1 | 296-21678-1-ND 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Buck Gate Driver... 1.50 1.20 90 
Buck PWM Switcher 740 5.92 5.00 UCD7230RGWR 296-21689-2-ND Digital Control Compatible Sync. 
a DH Buck Gate Driver... 2304.00/3,000 
TPSSAGIZOPWPRGT eau >. (0 GV Input @A Output Sync. 9250.00/2,000 UCD9112RHBT 296-22539-1-ND | Digital Dual Phase Sync. Buck 
TPS54613MPWPREP |296-19528-1-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Controller NEW!. 4.28 3.42 2.66 
Buck PWM Switcher a 10.61 956 8.48 UCD9112RHBT 296-22539-2-ND Digital Dual Phase Sync. Buck 
TPS54613MPWPREP |296-19528-2-ND | 3V to 6V Input, 6A Output Sync. Controller NEWS... 631.75/250 
Buck PWM Switcher i 15734.00/2,000 DC-to-DC Converters 
TPS54614MPWPREP | 296-22459-1-ND 3V to 6V Input, 6A Output Sync. 0722MG 0722MG-ND Dual-Isolated DC/DC Converter. 324.30 302.68 281.06 
Buck PWM Switcher NEW......... 2.25 1.80 1.40 DCP021212DU 296-9446-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter . AL 75 -—- -— 
TPSS4614MPWPREP | 296-22459-2-ND —_| 3V to 6V Input, 6A Output Sync. DCP021212U 296-9447-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter . W175 — = 
Buck PWM Switcher NEWS........ 2550.00/2,000 DCP021515U 296-9448-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter . AL 75 - -— 
TPS54614QPWPRQ1 | 296-21679-1-ND 3V to 6V Input, 6A Output Sync. DCP022405U 296-12367-5-ND 2W DC/DC Conv., 24V In, +5V Out. A275: = = 
Buck PWM Switcher 740 5.92 _ 5.00 DCP022412DP 296-19409-5-ND | 2W Unregulated DC/DC Converter . a 
TPSS4614QPWPRQ1 | 296-21679-2-ND —_| 3V to 6V Input, 6A Output Sync. DCP022415DU 296-9449-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter . W775  — = 
Buck PWM Switcher ae 9250.00/2,000 DCP022418DP 296-19410-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter . 11.58 = = 
TPS54615MPWPREP | 296-19529-1-ND 3V to 6V Input, 6A Output Sync. DCP010505BP DCPO10505BP-ND | Isolated DC/DC Conv., 5V In, 5V O1 8.91 Se 
Buck PWM Switcher a 10.61 9.56 8.48 DCP010505BP-U DCP010505BP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 
TPS54615MPWPREP | 296-19529-2-ND 3V to 6V Input, 6A Output Sync. 5V In, 5V Out... 8.91 => = 
Buck PWM Switcher “ 15734.00/2,000 DCPO10505DBP DCPO10505DBP-ND ||solated DC/DC Converter, 
TPS54615QPWPRQ1 | 296-21680-1-ND 3V to 6V Input, 6A Output Sync. 5V In, Dual +5V Out 9.83 _- = 
Buck PWM Switcher ae 740 5.92 5.00 DCP010505DBP-U DCP010505DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 
TPS54615QPWPRQ1_ | 296-21680-2-ND 3V to 6V Input, 6A Output Sync. 5V In, Dual +5V Out we 9.83 - - 
Buck PWM Switcher as 9250.00/2,000 DCP010507DBPUE4 | 296-18686-5-ND Miniature 1W Isolated Unregulated 
TPS54616MPWPREP | 296-22460-1-ND 38V to 6V Input, 6A Output Sync. DC/DC Converters. 9.83 _ _ 
Buck PWM Switcher NEW......... 28-HTSSOP 2.25. 1.80 1.40 
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INSTRUMENTS Digi Reel 
Halls Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DCPO10507DBPE4  |296-18687-5-ND Miniature 1W Isolated Unregulated DCV012405P-U/700 | DCVO12405P-UTR-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 
DC/DC Converters 9337 = — 24V In, 5V Out 6880.30/700 
DCPO10512BP DCP010512BP-ND _||solated DC-DC Converter, DCV012415DP DCV012415DP-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 
5V In, 12V Out 521) 24V In, Dual 15V Out 983 — — 
DCPO10512BP-U DCP010512BP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, DCV012415DP-U DCV012415DP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 
5V In, 12V Out eed 24V In, Dual 15V Out 9036 a 
DCP010512DBP DCPO10512DBP-ND Isolated DC/DC Converter, DCVO12415DP-U/700 | DCVO12415DP-UCT-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 
5V In, Dual 12V Out.... 933 24V In, Dual 15V Out ogo) a 
DEPOTOST2DBPU ORCS Sa aby (solated DC/DG Converter, ee ee DCV012415DP-U/700 | DCVO12415DP-UTR-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, 
DCPO10515BP DCPO10515BP-ND | Isolated DC/DC Converter ; 2WV In, Dual 15V Out AHMAD 
5V In. 15V Out ‘ 8.91 ee LT1054CDW 296-9590-5-ND Switched-Cap Voltage Converter 
z - with Regulator 2.00 1.60 1.20 
DEPOTOSISEP-U RRS cota BD Isolated DG/DG Converter, ah ee [T054cDWA 296-14618-1-ND | Switched-Cap Voltage Converter 
7 4 with Regulator 2.00 1.60 1.20 
DEPOTOSISDBP ES EOE ag (solated DG/DG Converter, ag LT1054cDWR 296-14618-2-ND | Switched-Cap Voltage Converter 
DCPO10515DBP-U | DCPO10515DBP-U-ND J Isolated DC/DC Converter, with Regulator 2080.00/2,000 
5V In, Dual 15V Out... 8.91 a LT1054¢P 296-9591-5-ND Switched-Cap Voltage Converter 
DCPO11512DBP DCPO11512DBP-ND Isolated DC/DC Converter, with Regulato 1.25 1.01.76 
15V In, Dual +12V Out... 9.83 — _ LT1054IDW 296-9592-5-ND Switched-Cap Voltage Converter 
DCPO11512DBP-U —_| DCP011512DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, with Regulator 293 234 1.82 
15V In, Dual +12V Out.... 9.83 — _ LT1054IDWR 296-17595-1-ND Switched-Cap Voltage Converter 
DCP011515DBP DCP011515DBP-ND ||solated DC/DC Converter, 293 2.34 1.82 
15V In, Dual +15V Out.... 983, LT1054IDWR 296-17595-2-ND 
DCPOTIS15DBP-U | DCPOT1515DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 3316.00/2,000 
15V In, Dual +15V Out... 9.83 = = LT10541P 296-17596-5-ND Switched-Cap Voltage Converter 
DCPO12405BP DCP012405BP-ND | solated DC/DC Converter, with Regulato 293 234 1.82 
24V In, SV Out 80 ie REG710EVM-5 296-13557-ND Evaluation Mod 5000 — — 
DCPO12405BP-U DCP012405BP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, REG710EVM-33 296-13556-ND Evaluation Module for REG710-XX 50.00 — — 
24V In, SV Out oo REG710NA-2.5/250 | 296-12133-1-ND __|2.5V, 30mA DC/DC Converter 1.78 1.42 1.07 
DCP012415DBP DCP012415DBP-ND isoleted pare onverter, aan REG710NA-2.5/250 | 296-12133-2-ND _|2.5V, 30mA DC/DC Converter (OT-23-6 248.50/250 
D bay : aetioe REG710NA-2.7/250 | 296-12134-1-ND —_|2.7V, 30mA DC/DC Converter 0T-23-6 178 142 1.07 
BEPOT2ETSDEP Yo a aay 'solated DC/DG Converter, ay = = REG710NA-2.7/250 |296-12134-2-ND —|2.7V, 30mA DC/DC Converter OT-23-6 248.50/250 
peeaansnae pcpo20s03P-ND ow Dc/DC Converter, 5 vey REG710NA-3.3/250 | 296-12135-1-ND —_|3.3V, 30mA DC/DC Converter 1.78 142 1.07 
REG710NA-3.3/250 | 296-12135-2-ND__|3.3V, 30mA DC/DC Converter 248.50/250 
Dorueuoney BERD EOS tet Noma 2W DC/DG Converter, SV In, SV Out TH REG7I0NA-3/250  |296-12136-1-ND  |3.0V, 30mA DC/DC Converter 78 142 1.07 
DCPO20505P DCP020505P-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, 5V Out 41680 REGTIONAG/260  (SSRRGTaSINRIME a ov’ a0mA DGD Conver 78 onan 
DCP020505U DCPO20505U-ND — |2W DC/DC Converter, 5V In, 5V Out 175— — RECTIONA.S P80 SRAM ou, alte Banta Conve ve AAMT OMO 
DCP020507P DCP020507P-ND — |2W DC/DC Converter, 5V In, 7V Out i = = 7 10NA-5/25 FAIA 5.0V, 30mA DC/DC Converter he te We 
DCP020507U DCP020507U-ND __|2W DC/DC Converter, 5V In, 7V Out ie See cok Bate in ate a ped Conetey 248.50/250 
DCPO20509P DCPO20509P-ND  |2W DC/DC Converter, 5V In, 9V Out i = = 71 TEA-2.5/2K5 ial cictorcke aoe 
DCP020509U DCP020509U-ND — |2W DC/DC Converter, 5V In, 9V Out..... 41.75 onvertér u a 
DCP020515DP DCP020515DP-ND | 2W DC/DC Converter, 5V In, #15V Out 1.58 — — REG711EA-2.5/2K5 | REG711EA2.52K5TR-ND | 2.5V, 50mA Switched-Cap 
DCP020515DU DCP020515DU-ND |2W DC/DC Conv., 5V In, #15V Out... 175 — DC/DC Converter 2880.00/2,500 
DCP021205P DCP021205P-ND __|2W DC/DC Converter, 12V In, 5V Ou! 4168 REG711EA-2.7/2K5 | REG711EA2.72KSCT-ND gat bona Suidier op ae 
DCPO21205U DCPO21205U-ND La — — onverte : sa 
DCP021212DP DCPO21212DP-ND | 2W DC/DC Converter, 12V In, 158 — — REG711EA-2.7/2K5 | REG711EA2.72KSTR-ND )2.7V, 50mA Switche 
DCP021212P DCP021212P-ND — |2W DC/DC Converter, 12V In, 1.58 — — DC/DC Converter 2880.00/2,500 
DCP021515P DCP021515P-ND | 2W DC/DC Converter, 15V In, 1168 = REG711EA-3/2K5 REG711EA-3/2K5CT-ND 
DCP022405DP DCP022405DP-ND _|2W DC/DC Converter, 24V In, 1168) 295 
DCP022405P DCP022405P-ND | 2W DC/DC Converter, 24V In, i REG711EA-3/2K5 REG711EA-3/2K5TR-ND 
DCP022415DP DCP022415DP-ND | 2W DC/DC Converter, 24V In, 1158 — 2880.00/2,500 
DCRO10503P DCRO10503P-ND —_| Isolated DC/DC Converter, 5V to 3V. If = = REG711EA-3.3/250 | REG711EA3.3250CT-ND |3.3V, 50mA Switched-Cap 
DCRO10503U 296-9450-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter... 10.50 = = DC/DC Converter 2.48 = = 
DCRO10505P DCRO10505P-ND lsolated DC/DC Converter, 5V to 5V. 9.91 = = REG711EA-3.3/250 REG711EA3.3250TR-ND |3.3V, 50mA Switched-Cap 
DCRO10505U 296-9451-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter. 10.50 = = DC/DC Converter 346.50/250 
DCRO11203P DCRO11203P-ND | DC/DC Converter, 12V to 3V.. i REG711EA-5/2K5 REG711EA-5/2KSCT-ND | 5V, 50mA Switched-Cap 
DCRO11203U 296-9452-5-ND 1W Regulated DC/DC Converte 10.50 = a DC/DC Converter ... 2.25 = = 
DCRO11205P DCRO11205P-ND DC/DC Converter, 12V to 5V. 9.91 — — REG711EA-5/2K5 REG711EA-5/2K5TR-ND |5V, 50mA Switched-Cap 
DCRO11205U 296-9453-5-ND 1W Regulated DC/DC Converte: 10.50 a DC/DC Converter 2880.00/2,500 
DCRO12403P 296-9454-5-ND iW Regulated DC/DC Converter. 20 REG711EVM-232 296-20536-ND Evaluation Module for REG711- .— 50.00 — — 
PERO eaOeE ea Wy Raed paee poner en 7 REG71050DDCT 296-17420-1-ND  |60mA Buck/Boost Converte TSOT-23-6 1.78 1.42 1.07 
-9456-5- . Salas REG71050DDCT 296-17420-2-ND | 60mA Buck/Boost Converter... 248.50/250 
DCRO12405U 296-9457-5-ND | 1W Regulated DC/DC Converte i 2 2 Reeviossppcr Bae EaToRTIRINIM| coma eee i 
ree.) —faetenrtm fy cone een ee oo ce 12a 
| = “2 eguiate converter. ‘| — — = )-9-| i | 
DCRO22405P 296-9459-5-ND | 2W Regulated DC/DC Convertel Ge oS = RES IOSAD OEY ERA pom owned Gap Buck/Boost anesNFIRD 
DCRO22405P-U 296-17138-ND 2W Regulated DC/DC Convertel 1216 = eran ; 
peviotso® —seatso |i, somes 0ODG conan - (ES eee Pte 
ae : TL7660CDR 296-21856-1-ND __|CMOS Voltage Converter 1.20 1.00 .80 
Dey aavee CO ocmaoam| Mil, Isolated DO/DC Converter, 983 — — | Tl76cocoR 296-21856-2-ND [CMOS Voltage Converter 1300.00/2,500 
. “iis aie ; TL7660CP 296-21857-5-ND | CMOS Voltage Converter 1.20 1.00  .80 
peste oe iaeaag| Ni. Isalated DC/DC Converter, WE ee TL766010GKR 296-21858-1-ND | CMOS Voltage Converter 135 113 90 
pevo10512DP DCv010512DP-ND | Mini, Isolated DC/DG Converter. TL7660IDGKR 296-21858-2-ND | CMOS Voltage Converter 1462.50/2,500 
5V In, Dual 12V Out... oe TL76601DR 296-21859-1-ND __ [CMOS Voltage Converter 135 1.13 90 
DCV010512DP-U DCV010512DP-U-ND Mini, Isolated DC/DC Converter, TL7660IDR 296-21859-2-ND CMOS Voltage Converter 1462.50/2,500 
5V In, Dual 12V Out... 0 TL7660IP 296-21860-5-ND | CMOS Voltage Converter .8-Dip 135 113 90 
DCV010512P DCV010512P-ND —_| Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS5102IDBT 296-2260-5-ND Dual DC/DC Controller ... .30-TSSOP 5.50 4.40 3.72 
5V In, 12V Out 933° TPS5103EVM-136 | 296-10924-ND Evaluation Module for TPS5103. .— 5000 
DCV010512P-U DCV010512P-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS51031DB 296-2261-5-ND Multimode DC/DC Controller... 3.83 3.06 2.38 
5V In, 12V Out 9:33 TPS5120MDBTREP | 296-21272-1-ND | Dual Output, 2-Phase Sync. Buck 
DCVO10515DP DCVO10515DP-ND _|Mini, Isolated DC/DC Converter, DC/DC Controller 30-TSSOP 886 7.98 7.08 
5V In, Dual 15V Out... 9.83 Sa TPS5120MDBTREP ‘| 296-21272-2-ND Dual Output, 2-Phase Sync. Buck 
DCV010515DP-U DCVO10515DP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, DC/DC Controller 30-TSSOP 13140.00/2,000 
5V In, Dual 15V Out... a TPS5120QDBTREP | 296-18639-1-ND —_| Dual Output, 2-Phase Sync. Buck 
DCV010515P DCV010515P-ND Ai ecto COG Converter, ane DC/DC Controller 30-TSSOP 852 682 5.76 
n, Jui . — — 
b TPS5T200DBTREP  |296-18639-2-ND [Dual Output, 2-Phase Sync. Buck 
DCV010515P-U DCV010515P-U-ND Ain scree Converter, are DC/DC Paieoller : 30-TSSOP 10650.00/2,000 
n, i . ere TPS51200DBTRQ1G4 | 296-22052-1-ND | Dual Output, 2-Phase S\ 
pcvo11s120P DCVO11512DP-ND |Mini, Isolated DG/DC Converter, BEING CaEtollee MCW ap-Tssop ARETE OES 
15V In, Dual 12V Out i . A 4 | 
i TPS51200DBTRQ1G4 | 296-22052-2-ND —_| Dual Output, 2-Phase Sync. 
DevOTIS 12D AC oiaaag Min, lsolated DO/DC Converter, aaa DC/DC Controller NEW!. 30-TSSOP 8126.00/2,000 
DCVO11512DP-U/700 | DCVO1TS12DP-UTR-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPSS124DBT perme eacaaeumm| 2 Channel, Sync. Step-Down ie geen 
15V In, Dual 12V Out 6880.30/700 i : E : 
DCVO11515DP DCVO11515DP-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TP85124EVM 200; 18900-ND Evaluation Module i SNS 
15V In, Dual 15V Out 9.83 es ae TPS5140PAG 296-12364-ND Quad-Out High Efficiency 
DCVO11515DP-U DCV011515DP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, DC/DC Controller 64-TOFP 8.83 7.95 7.05 
45V In, Dual 15V Out 9.83 = = TPS5300DAP 296-12508-5-ND CPU Power Supply Controller 6.90 552 4.66 
DCVO11515DP-U/700 | DCVO11515DP-UTR-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS5410D 296-20787-5-ND | 1A Wide Input Range, Step-Down 
45V In, Dual 15V Out 6880.30/700 Swift™ Converter... 3.60 2.88 2.24 
DCV012405P DCV012405P-ND Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS5410EVM-203 296-22913-ND Eval. Module for TPS5410 NEI 50.00 _ _ 
24V In, 5V Out 9.83 — — TPS5420D 296-19671-5-ND 2A Wide Input Range, Step-Down 
DCV012405P-U DCV012405P-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, Swift™ Converter... 3.83 3.06 2.38 
24V In, 5V Out 983, — (Continued) 
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INSTRUMENTS Digi/Reel u u 
Tt Digi-Key Price Each mele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
TPS5420EVM-175 296-21156-ND Evaluation Module for TPS5420 — 10.20 a aie XILINXPWR-083 296-17395-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA.... —= a 
TPS5420MDREP 296-22447-1-ND __|2A Wide Input Range Step-Down TPS54377RHFT 296-22632-1-ND | 1.6MHz, 3V to 6V Input, 3A Sync. Step- 
Swift™ Converter MEW!.........0..0... 8-SOIC 5.78 4.63 3.91 Down Swift™ Converter NEW!.. ; 550 440 3.72 
TPS5420MDREP 296-22447-2-ND _|2A Wide Input Range Step-Down TPS54377RHFT 296-22632-2-ND | 1.6MHz, 3V to 6V Input, 3A Sync. Step- 
Swift™ Converter MEW!.......0..0..0.0.. 8-SOIC 8960.00/2,500 Down Swift™ Converter NEW!.......... 24-QFN 893.75/250 
TPS54200DRQ1 296-23226-1-ND 2A Wide Input Range Step-Down TPS54386PWPR 296-23109-1-ND 3A Dual Non-Sync. 
Swift™ Converter MEW! 8-SOIC 4.50 3.60 2.80 Converter NEW!................ 14-HTSSOP 5.30 4.24 3.58 
TPS5420QDRQ1 296-23226-2-ND 2A Wide Input Range Step-Down TPS54386PWPR 296-23109-2-ND 3A Dual Non-Sync. 
Swift™ Converter MEW!....00. 8-SOIC 6300.00/2,500 Converter NEW!................ 4-HTSSOP 6626.00/2,000 
TPS5430DDA 296-19447-5-ND 5.5V to 36V, 3A Step-Down TPSS4550EVM-158 | 296-19743-ND Evaluation Module for TPS54551 = 20 = = 
Swift™ Converte BSOIG 4.16 3.33 2.59 TPS54550PWP 296-19672-5-ND _[4.5V to 20V Input, 6A Output Sync. 
TPS5430EVM-136 296-19432-ND Evaluation Module for TPS5430-136 — 10.08 a PWM Switcher... .-16-HTSSOP 5.30 4.24 3.58 
TPS5430EVM-173 296-19640-ND Evaluation Module for TPS5430.... 10.20 = = TPS54610PWP. 296-12123-5-ND Low Input Voltage, 6A ‘Continuous 
TPS5430QDDARQ1 296-23177-1-ND 5.5V to 36V, 3A Step-Down Buck Converter 3.3V Out 28-HTSSOP 6.40 512 4.32 
Swift™ Converter NEW! 8-SOIC 4.84 3.87 3.01 TPS54611PWP. 296-12124-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 
TPS5430QDDARQ1 296-23177-2-ND 5.5V to 36V, 3A Step-Down Buck Converter 0.9V Out 28-HTSSOP 6.40 5.12 4.32 
Swift™ Converter NEW!...............0.. 8-SOIC 6772.50/2,500 TPS54612PWP 296-12125-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 
TPS5431DDA 296-19662-5-ND 3A, Wide Input Range, Step-Down Buck Converter 1.2V Out 6.40 512 4.32 
Swift™ Converter... 3.94 3.15 2.45 TPS54613PWP 296-12126-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 
TPS5431EVM-173 296-19710-ND Evaluation Module for TPS5431-173 10.20 SS Buck Converter 1.5V Out. 640 5.12 4.32 
TPS5450DDA 296-21715-5-ND —_|5A, Wide Input Range, Step-Down TPS54614EVM-183 | 296-12240-ND Evaluation Module for TPS5 10200 — — 
Swift™ Converter... 9.06 4.05 3.15 TPS54614PWP 296-12127-5-ND | Low Input Voltage 6A Continuous 
TPS5602IDBT 296-2262-5-ND Dual DC/DC Controlle! 30-SSOP 6.80 5.44 4.59 Buck Converter 1.8V Out 640 512 4.32 
TPS6734EVM 296-10980-ND Evaluation Module for TPS6734 50.00 _ _ TPS54615PWP. 296-12128-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 
TPS6734ID 296-3225-5-ND 12V, 120mA Boost Converter. 2.50 2.00 1.56 Buck Converter 2.5V Out 6.40 512 432 
TPS6734IDR 296-3225-1-ND 12V, 120mA Boost Converter. 250 2.00 1.56 TPS54672EVM-222 | 296-20597-ND Evaluation Module for TPS54672..............0.+ — W020) = = 
TPS6734IDR 296-3225-2-ND 12V, 120mA Boost Converter. 3497.50/2,500 TPS54672PWP 296-12130-5-ND Track-Termination Sync. PWM 
TPS6734IP 296-3226-5-ND 12V, 120mA Boost Converter. 2.50 2.00 1.56 Switcher with Integrated FETs........ 28-HTSSOP 640 5.12 4.32 
TPS6735EVM 296-10981-ND Evaluation Module for TPS6735 50.00 So TPS54900PW 296-13408-5-ND Programmable 4-Channel Step-Down 
TPS6735|D 296-10982-5-ND Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter 2.50 2.00 1.56 DC/DC Converter -16-TSSOP 11.50 10.35 9.18 
TPS6735IDR 296-10982-1-ND Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter 250 2.00 1.56 TPS60100EVM-131 296-10945-ND Evaluation Module for TPS6010! — 150/00; = = 
TPS6735IDR 296-10982-2-ND Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter 3497.50/2,500 TPS60100PWP 296-2263-5-ND 3.3V, 0.2A, DC/DC Converter . 981 225 1.75 
TPS6735|P 296-10983-5-ND Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter 250 2.00 1.56 TPS60101PWP. 296-2264-5-ND 3.3V, 0.1A, DC/DC Converter .. 2.36 1.89 1.47 
TPS6755|ID 296-10984-5-ND Adj., 200mA DC/DC Converter .. 3.06 245 1.91 TPS60110EVM-132 | 296-10946-ND Evaluation Module for TPS6011 50.00 = — 
TPS6755|P 296-10985-5-ND Adj., 200mA DC/DC Converter .. 3.06 245 1.91 TPS60110PWP. 296-2265-5-ND 5V, 0.3A, DC/DC Converter 2.93 2.34 1.82 
TPS40040DRBT 296-19638-1-ND Sync. Buck DC/DC Controller 248 1.98 1.49 TPS60111PWP. 296-2266-5-ND 5V, 0.15A, DC/DC Converter ... 2.59 2.07 1.61 
TPS40040DRBT 296-19638-2-ND Sync. Buck DC/DC Controller 346.50/250 TPS60120EVM-142 | 296-10947-ND Evaluation Module for TPS6012 50.00 = = 
TPS40041DRBR 296-19639-1-ND Sync. Buck DC/DC Controller 2:25, 1/80) 135 TPS60120EVM-174 | 296-13577-ND Evaluation Module for TPS601 21 50.00 — = 
TPS40041DRBR 296-19639-2-ND Sync. Buck DC/DC Controller 3456.00/3,000 TPS60120PWP. 296-2267-5-ND 3.3V, 0.2A, DC/DC Converter .. 281) 2:25 1,75 
TPS40041EVM-001 296-21151-ND Evaluation Module for TPS40041 .. 50.00 a TPS60121PWP. 296-2268-5-ND 3.3V, 0.2A, DC/DC Converter .. 281) 2:25) 1.75) 
TPS40042DRCT 296-22978-1-ND 3V-5.5V Sync. Buck DC/DC TPS60122PWP. 296-2269-5-ND 3.3V, 0.1A, DC/DC Converter .. 2.36 1.89 1.47 
Controller NEW! 2.48 1.98 1.49 TPS60123PWP 296-2270-5-ND 3.3V, 0.1A, DC/DC Converter . 236 189 1.47 
TPS40042DRCT 296-22978-2-ND 8V-5.5V Sync. Buck DC/DC TPS60124PWP. 296-10948-5-ND 3.3V, 200mA, DC/DC Converter .. 281) 2:25" 1.75 
Controller NEW!.... 346.50/250 TPS60125PWP. 296-10949-5-ND 3.3V, 200mA, DC/DC Converter .. 2B 2:25) eer) 
TPS40052PWP. 296-15751-5-ND Wide Input Sync. Buck Controller 16-HTSSOP 3.71 297 2.31 TPS60130EVM-143 | 296-10950-ND Evaluation Module for TPS60131 50.00 => = 
TPS40077PWP. 296-21554-ND Midvoltage, Wide Input, Sync. TPS60130PWP. 296-2271-5-ND 5V, 0.3A, DC/DC Converter... 2.93 2.34 1.82 
Step-Down Controller. I6-HTSSOP 3.60 __2.88__2.24 TPS60131PWP 296-2272-5-ND 5V, 0.3A, DC/DC Converter 293° 2.34 1.82 
TPS40090EVM-001 296-20593-ND Evaluation Module for T! 50.00 =o = TPS60132PWP. 296-2273-5-ND 5V, 0.15A, DC/DC Converte 2.59 2.07 1.61 
TPS40090EVM-002 /296-18957-ND Evaluation Module for TPS40090-002 . 50.00 = = TPS60133PWP. 296-2274-5-ND 5V, 0.15A, DC/DC Converter .. 2.59 2.07 1.61 
TPS40090PW 296-15881-5-ND Multiphase Sync. Buck Controller 4.28 3.42 2.66 TPS60140EVM-144 296-10951-ND Evaluation Module for TPS60141 50.00 — — 
TPS40100EVM-001 296-21152-ND Evaluation Module for TPS40100. a (6000 = = TPS60140PWP. 296-2275-5-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter... 2.36 1.89 1.47 
TPS40120PW 296-17389-ND Programmable Feedback Divider .....14-HTSSOP 1.47 1.23.98 TPS60140PWPR 296-2275-1-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 236 1.89 1.47 
TPS40140EVM-002  /296-22909-ND Evaluation Module for TPS40140 NEW! 50.00 Fe hee: TPS60140PWPR 296-2275-2-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 2678.00/2,000 
TPS40140RHHR 296-20689-1-ND Dual or 2-Phase, Stackable Controller... ota POFP 610 488 4.12 TPS60141PWP 296-2276-5-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 2.36 1.89 1.47 
TPS40140RHHR 296-20689-2-ND Dual or 2-Phase, Stackable Controlle 11346.00/3,000 TPS60141PWPR 296-2276-1-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 2.36 1.89 1.47 
TPS40180RGER 296-21973-1-ND Single Phase Stackable Controller. 439 3.51 2.73 TPS60141PWPR 296-2276-2-ND 5V, 0.1A, DC/DC Converter 2678.00/2,000 
TPS40180RGER 296-21973-2-ND Single Phase Stackable Controller. 7371.00/3,000 TPS60200DGS 296-10954-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple 
TPS40200D 296-21153-5-ND Wide Input Range Non-Sync. Voltage Charge Pump.... 2.36 1.89 1.47 
Mode Controller. 1.88 1.50 1.13 TPS60200EVM-145 | 296-10955-ND Evaluation Module for TPS6020! 50.00 = = 
TPS40200EVM-001 296-19607-ND Evaluation Module for TPS40200. — 50.00 — TPS60201DGS 296-10956-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple 
TPS40200EVM-002  /296-22911-ND Evaluation Module for TPS40200 NE! 50.00 SS Charge Pump... 2.36 1.89 1.47 
TPS40200MDREP 296-22446-1-ND Wide Input Range Non-Sync. Voltage TPS60202DGS 296-10957-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple 
Mode Controller NEW! 3.53) 2.83) 2.20 Charge Pump... 938 1.90 1.43 
TPS40200MDREP 296-22446-2-ND Wide Input Range Non-Sync. Voltage TPS60203DGS 296-10958-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple 
Mode Controller NEW!. 4945.00/2,500 Charge Pump.... 2.38 1.90 1.43 
TPS40200QDRQ1 296-23024-1-ND Wide Input Range Non-Sync. Voltage TPS60204DGSR 296-12365-1-ND Regulated 3.3V Low Ripple ‘Charge 
Mode Controller NEW!. 2.25 1.80 1.35 Pump LP DC/DC Converter................ 10-MSOP 2.36 «1.89 1.47 
TPS40200QDRQ1 296-23024-2-ND Wide Input Range Non-Sync. Voltage TPS60204DGSR 296-12365-2-ND Regulated 3.3V Low Ripple Charge 
Mode Controller NEW!. : 2880.00/2,500 Pump LP DC/DC Converter..............- 10-MSOP 3307.50/2,500 
TPS51020DBT 296-15896-5-ND Sync. Dual DC/DC Controller. 540 432 3.36 TPS60205DGSR 296-12366-1-ND Regulated 3.3V Low Ripple Charge 
TPS51020EVM-001 296-18958-ND Evaluation Module for TPS51020-001 . 50.00 = Pump LP DC/DC Converter................ 10-MSOP 2.36 1.89 1.47 
TPS51117PW 296-19425-5-ND Singe Sync. Step-Down Converter 2.70 216 1.68 TPS60205DGSR 296-12366-2-ND Regulated 3.3V Low Ripple Charge 
TPS51120EVM-001 296-19608-ND Evaluation Module for TPS51120. — 101.00 = = Pump LP DC/DC Converter... 3307.50/2,500 
TPS51120RHBT 296-18341-1-ND Dual Current Mode, Sync. Step-Do TPS60210DGS 296-10959-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple 
Controller. 5.50 4.40 3.72 Charge Pump... 2.36 1.89 1.47 
TPS51120RHBT 296-18341-2-ND Dual Current Mode, Sync. Step-Down TPS60210EVM-167 | 296-10960-ND Evaluation Module for TPS6021 50.00 _ _ 
Controller. 893.75/250 TPS60211DGS 296-10961-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple 
TPS51124RGET 296-19295-1-ND Dual Sync. Step-Down Controller. 5.29 423 3.29 Charge Pump... 2.36 1.89 1.47 
TPS51124RGET 296-19295-2-ND Dual Sync. Step-Down Controller. 781 .50/250 TPS60212DGS 296-10962-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple 
TPS51511RHLT 296-21643-1-ND Sync. Switcher Controller with 2A Charge Pump... 10-TSSOP 2.38 1.90 1.43 
for GPU Power. 4.39 3.51 2.73 TPS60213DGS 296-10963-5-ND 3.3V, 50mA Low Ripple 
TPS51511RHLT 296-21643-2-ND Sync. Switcher Controller with 2A LDO Charge Pump... -10-TSSOP 2.38 1.90 1.43 
for GPU Power. 648.50/250 TPS60230EVM-047 | 296-18968-ND Evaluation Module for TPS60230-047 ...........- — 150/00; = = 
TPS51620RHAR 296-22979-1-ND Dual Phase, D-Cap: TPS60230RGTT 296-17136-1-ND White LED Charge Pump Current Source 
Controller NEWS... 450 3.60 2.80 with PWM Brightness Control.............. 16-QFN 3.71 297 2.31 
TPS51620RHAR 296-22979-2-ND Dual Phase, D-Cap+TM Step-Down TPS60230RGTT 296-17136-2-ND White LED Charge Pump Current Source 
Controller NEW!.... 6300.00/2,500 with PWM Brightness Control . 548.75/250 
TPS53124RGER 296-23171-1-ND Dual Sync. Step-Down TPS60231EVM-047 _| 296-17608-ND Evaluation Module for TPS60231 - _ 
Controller NEW! 6.06 4.05 3.15 TPS60231RGTR 296-17490-1-ND White LED Charge Pump Current Source 
TPS53124RGER 296-23171-2-ND Dual Sync. Step-Down with PWM Brightness Control.............. 16-QFN 315 252 1.96 
Controller NEWS... 8505.00/3,000 TPS60231RGTR 296-17490-2-ND White LED Charge Pump Current Source 
TPS54010EVM-067 | 296-17269-ND Evaluation Module for TPS54010. 50.00 SS with PWM Brightness Control . 5292.00/3,000 
TPS54110EVM-044 /296-18961-ND Evaluation Module for TPS54110-044 . 10.20 - = TPS60250RTER 296-21893-1-ND High Efficiency Charge Pump. 3.15 2.52 1.96 
TPS54283PWPR 296-22873-1-ND 2A Dual Non-Sync. Converter ... 14-HTSSOP 5.40 4.32 3.36 TPS60250RTER 296-21893-2-ND High Efficiency Charge Pump. 5292.00/3,000 
TPS54283PWPR 296-22873-2-ND 2A Dual Non-Sync. Converter 14-HTSSOP 6120.00/2,000 TPS60251RTWT 296-21894-1-ND High Efficiency Charge Pump. 3.49 2.79 217 
TPS54317RHFT 296-19742-1-ND 3V to 6V Input, 3A Sync. Step-Down TPS60251RTWT 296-21894-2-ND High Efficiency Charge Pump. 515.50/250 
Swift™ Converter... 6.50 440 3.72 TPS60255RTER 296-23329-1-ND High Efficiency Charge Pump NEW! 3.15 252 1.96 
TPS54317RHFT. 296-19742-2-ND 3V to 6V Input, 3A Sync. Step-Down TPS60255RTER 296-23329-2-ND High Efficiency Charge Pump NEW! 5292.00/3,000 
Swift™ Converter 893.75/250 TPS60300DGSR 296-13410-1-ND Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Output, 
TPS54350EVM-235 | 296-18962-ND Evaluation Module for TI = = High Effic. Charge Pump. 2.38 1.90 1.43 
TPS54350PWP 296-15882-5-ND Sync. Buck PWM Converter 3.33 2.59 TPS60300DGSR 296-13410-2-ND Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Output, 
XILINXPWR-079 296-19048-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA a High Effic. Charge Pump. . 3040.00/2,500 
XILINXPWR-080 296-19049-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA. = = TPS60301DGSR 296-13411-1-ND | Single Cell to 3V, 20mA Dual Output, 
XILINXPWR-081 296-17394-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA. =.= High Effic. Charge Pump. 2.38 1.90 1.43 
XILINXPWR-082 296-17304-ND Evaluation Module for Xilinx FPGA -_- (Continued) 
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I TEXAS Digi@Reel’ POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS gt ce 
uel Digi-Key Price Eacha UsLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS60301DGSR 296-13411-2-ND —_| Single Cell to 3V, 20mA Dual Output, TPS61029DRCT 296-19559-2-ND —_ Sync. Boost Converter 548.75/250 
High Effic. Charge Pump. ..10-MSOP 3040.00/2,500 TPS61030EVM-208 | 296-20606-ND Evaluation Module for TPS61031 50.00 = = 
4344 2-1- i : TPS61030PWPR 296-14416-1-ND | Single/Dual Cell Boost Converter 473 3.78 2.94 
eee ee ee STC etic: Charge Pump tosop 2.98 1.90 143 | TPSB1030PWPR — |296-14416-2-ND | Single/Dual Cll Boost Converter 5366,00/2,000 
TPS60302DGSR 296-13412-2-ND —_|Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Output : : d TPS61030RSAR 296-16660-1-ND _| Adj., Synchronous Boost Convertei 473 3.78 2.94 
High Effic. Charge Pump... "40-MSOP 3040.00/2,500 TPS61030RSAR 296-16660-2-ND Adj., Synchronous Boost Converter 7938.00/3,000 
: : TPS61031EVM-208 | 296-20607-ND Evaluation Module for TPS61031 .— 50.00 — — 
Le, Sorc oO TPS61031PWPR | 296-14417-1-ND _| Single/Dual Cell Boost Converter 473 378 294 
in f Se i : Hs ual Output, ao-usop Meee eTocs TPS61031PWPR 296-14417-2-ND | Single/Dual Cell Boost Converter 5356.00/2,000 
apeanausbGeh PANE Sina Celio 3V POA halo : see TPS61031RSAR 296-16661-1-ND__|3.3V, Synchronous Boost Converter. 4733.78 2.94 
iy Se ie : Hf Hal uiput, SSOP aR NOWDIT TPS61031RSAR 296-16661-2-ND | 3.3V, Synchronous Boost Converter. 7938.00/3,000 
EROIEIG, GTATO GE UMD iveesstrtion pues TPS61032EVM-208 | 296-20608-ND Evaluation Module for TPS61032.... 5000, f= — 
TPS60310DGSR 296-13414-1-ND | Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Output TPS61032PWPR 296-14418-1-ND | Single or Dual Cell Boost Converter.... 473 3.78 2.94 
pr Soe Gage Pump seu esas TPS61032PWPR 296-14418-2-ND | Single or Dual Cell Boost Converter... 16-TSSOP 5356.00/2,000 
with Snooze Mode : : ‘ TPS61032RSAR 296-16662-1-ND __|5V, Synchronous Boost Converter. 6-QFN 4.73 3.78 2.94 
TPS60310DGSR 296-13414-2-ND —_| Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Output TPS61032RSAR 296-16662-2-ND 5, Synchronous Boost Converter. 6-QFN 7938.00/3,000 
High Efficiency Charge Pump TPS61040DBVR 296-12685-1-ND | LP DC/DC Boost Converter 0T-23-5 2.25 1.80 1.35 
with Snooze Mode.. 3307.50/2,500 TPS61040DBVR 296-12685-2-ND — |LP DC/DC Boost Converter OT-23-5 3456.00/3,000 
TPS60311DGSR 296-13415-1-ND | Single Cell to 3V, 20mA Dual Output TPS61040DRVR 296-22980-1-ND  |LP DC/DC Boost Converter NEW! 6-SON 2.25 1.80 1.35 
High Efficiency Charge Pump TPS61040DRVR 296-22980-2-ND LP DC/DC Boost Converter NEW! 3456.00/3,000 
with Snooze Mode 2.36 1.89 1.47 TPS61040EVM-001 296-13585-ND Evaluation Module for TPS6104 50.00 - = 
TPS60311DGSR 296-13415-2-ND —_| Single Cell to 3V, 20mA Dual Output TPS61040EVM-002 | 296-20609-ND Evaluation Module for TPS6104' 50.00 — — 
High Efficiency Charge Pump TPS61041DBVR 296-12686-1-ND LP DC/DC Boost Converter 1.75 140 1.05 
with Snooze Mode 3307.50/2,500 TPS61041DBVR 296-12686-2-ND — |LP DC/DC Boost Converter 2688.00/3,000 
TPS60312DGSR 296-13416-1-ND Single Cell to 3.3V, 20mA Dual Output TPS61041DRVR 296-22981-1-ND LP DC/DC Boost Converter NEW! 1.75 1.40 1.05 
High Efficiency Charge Pum TPS61041DRVR 296-22981-2-ND LP DC/DC Boost Converter NEW! 6-SON 2688.00/3,000 
with Snooze meds i Y 236 1.89 1.47 TPS61041QDBVRQ1 = | 296-21895-1-ND LP DC/DC Boost Converter OT-23-5 2.00 1.60 1.20 
TPS60312DGSR 296-13416-2-ND Single Cell to 3.3V, 20m TPS61041QDBVRQ1 = | 296-21895-2-ND LP DC/DC Boost Converter OT-23-5 3072.00/3,000 
High Efficiency Charge Pum TPS61042DRBR 296-14449-1-ND | Constant Current LED Drivel 8-QFN 2.38 1.90 1.43 
wn on ie SL ac AEA a agg 
= aw i o = ix ‘Valuation Module for — B ae! com 
PRESS OGSE EE ton cttmy cence TPS61043DRBR | 296-16675-1-ND Constant Current LED Drive 8-SON 2.00 1.60 1.20 
with Snooze Mode 236 189 41.47 TPS61043DRBR 296-16675-2-ND | Constant Current LED Drivel 8-SON 3072.00/3,000 
eerininy : : : : TPS61045DRBR 296-14419-1-ND | Adjustable LCD Boost Conv 8-SON 248 1.98 1.49 
TPS60313DGSR ABD yrs eaie ath TPS61045DRBR 296-14419-2-ND __| Adjustable LCD Boost Converter 3801.00/3,000 
i TPS61045EVM-231 | 296-20611-ND Evaluation Module for TPS6104! 5000 — — 
with Shoaze Modes. Seer TPS61050DRCT 296-21681-1-ND | 1.2A High Power White LED Driver. 2MHz 
TPS60400DBVT 296-12013-1-ND  |60mA Charge Pump Volt. Inverter 102 8568. f 
Sync. Boost Converter 10-SON 349 279 217 
TPS60400DBVT 296-12013-2-ND — |60mA Charge Pump Volt. Inverter 127.50/250 91684 -2- ‘ i H 
7 TPS61050DRCT 296-21681-2-ND — |1.2A High Power White LED Driver, 2M1Hz 
TPS60400EVM-178 | 296-13580-ND Evaluation Module for TPS60400. 510 — — Sync. Boost Converter 515.50/250 
LE Fe NT Oren Oh poe YO neem TN eseaeage TPS61050YZGT 296-21682-1-ND _|1.2A High Power White LED Driver, 2MHz 
ma Charge F ump Volt Inverter : Sync. Boost Converter 12-DSBGA 3.60 288 2.24 
TPS60402DBVT 296-12015-1-ND 60mA Charge Pump Volt. Inverter 1.02 85 68 TPS61050YZGT 296-21682-2-ND 1.2A High Power White LED Driver, 2MHz 
TPS60402DBVT 296-12015-2-ND 60mA Charge Pump Volt. Inverter 127.50/250 Sync. Boost Converter. 12-DSBGA 532.00/250 
TPS60403DBVT 296-13418-1-ND | Unregulated 60mA Charge Pump TPS61052YZGR 296-21896-1-ND _|1.2A High Power White LI 12-DSBGA 3.26 2.61 2.03 
Voltage Inverter SOT-23-5 1.02 85 68 TPS61052YZGR 296-21896-2-ND | 1.2A High Power White LED Driver... 12-DSBGA 5481.00/3,000 
TPS60403DBVT 296-13418-2-ND | Unregulated 60mA Charge Pump TPS61052YZGT 296-21897-1-ND | 1.2A High Power White LED Driver....12-DSBGA 3.60 2.88 2.24 
Voltage Inverter SOT-23-5 127.50/250 TPS61052YZGT 296-21897-2-ND | 1.2A High Power White LED Driver....12-DSBGA 532.00/250 
TPS60403QDBVRQ1_ ‘| 296-18036-1-ND Unregulated 60mA Charge Pump TPS61058DRCR 296-18728-1-ND Synchronous Boost Converter ... ~10-QFN = 2.13 1.70 1.28 
Voltage Inverter SOT-23-5 1.11 93 74 TPS61058DRCR 296-18728-2-ND Synchronous Boost Converter 3264.00/3,000 
TPS60403QDBVRQ1 |296-18036-2-ND Unregulated 60mA Charge Pump TPS61059DRCT 296-19426-1-ND | Synchronous Boost Converter O-GFN 236 1.89 147 
Voltage Inverter Stes 1443.00/3,000 TPS61059DRCT 296-19426-2-ND Synchronous Boost Converter 0-QFN 349.25/250 
TPS60500DGSR 296-17015-1-ND __|250mA Step-Down Charge Pump 2.00 1.60 1.20 TPS61059EVM-141 | 296-19609-ND Evaluation Module for TPS6105' 50.00 — — 
TPS60500DGSR 296-17015-2-ND 250mA Step-Down Charge Pump 2560.00/2,500 TPS61060DRBR 296-17500-1-ND Constant Current LED Drive 203) 170) 1:28 
TPS60S00EVM-193 | 296-13581-ND Evaluation Module for TPS60500. a 6000 — — TPS61060DRBR 296-17500-2-ND__| Constant Current LED Drivel 3264.00/3,000 
TPS60501DGS 296-12514-5-ND | 3.3V, 250mA High Efficiency TPS61060YZFR 296-19296-1-ND | Constant Current LED Drive 238 1.90 143 
Step-Down Charge PUMP was... 10-MSOP 2.00 1.60 1.20 TPS61060YZFR 296-19296-2-ND | Constant Current LED Drive 3648.00/3,000 
TPS60502DGS 996-12515-5-ND 1.8V, 250mA High Efficiency TPS61060YZFT 296-17745-1-ND Constant Current LED Drive 2.36 1.89 1.47 
Step-Down Charge Pump .. 200 1.60 1.20 TPS61060YZFT 296-17745-2-ND Constant Current LED Drivel 349.25/250 
TPS60503DG5 296-12516-5-ND ]1.5V, 250mA High Efficiency TPS61061DRBR 296-17499-1-ND _| Constant Current LED Drivel 2.25 1.80 1.35 
Steo-Down Charge Purnb.. 200 160 1.20 TPS61061DRBR 296-17499-2-ND | Constant Current LED Driver. 3456.00/3,000 
apeeiOnOnes 296-8217-5-ND _|Adj. 100mA Boost Converter 528 180 135 | TPS61061EVIM-091 |296-17517-ND _| Evaluation Module for TPS61061-09 5000 — — 
TPS61000EVM-156 |296-10965-ND Evaluation Module for TPS61000. 50.00 — — TPS61061VZFT 296-17746-1-ND Constant Current LED Drive 248 1.98 1.54 
TPS61001DGS 296-3218-5-ND _|1.5V, 100mA Boost Converter. 2.25 1.80 1.36 TESOI0G ICEL og Eee tba Constant Current LED Drive Sealey 
2 TPS61062DRBR 296-17502-1-ND _| Constant Current LED Drivel 2.25 1.80 1.40 
TPS61002DGS 296-3219-5-ND T.8V, 100mA Boost Converte 225 1.80 1.35 - 
‘ TPS61062DRBR 296-17502-2-ND Constant Current LED Driver: 3780.00/3,000 
TPS61002EVM-156 | 296-10966-ND Evaluation Module for TPS61002. 50.00 — — TBSe10ROYZET POTENT C : 
~ -1- onstant Current LED Drivel 20h eG alos: 
TPS61003DGS 296-3220-5-ND 2.5V, 100mA Boost Converter. 2.25 1.80 1.35 gua ‘ 
‘ TPS61062YZFT 296-17747-2-ND Constant Current LED Drivel 399.00/250 
TPS61003EVM-156 | 296-10967-ND Evaluation Module for TPS61003. 50.00 — — TPS61070DDCR 096-17151-1-ND |S 
ynchronous Boost Converter with 
TPS61004DGS 296-3221-5-ND 2.8V, 100mA Boost Converter. 2.25 1.80 1.35 600mA Switch 200 1.60 1.20 
TPS61005DGS 296-3222-5-ND 3.0V, 100mA Boost Converte 225 1.80 1.35 A151 24 F 
TPS6100606S 296-3223-5-ND _|3.3V, 100mA Boost Converte 225 1.80 135 TPSETO7ODDGR  aeaiiaca bmg Synchronous Boost Converter with ARRTTGTD 
TPS61006EVM-156 | 296-10968-ND Evaluation Module for TPS61006. 50.00 — — TPS61070EVM-062 | 296-18971-ND Evaluation Module for TPS610 Sie ee 
TPS61007DGS 296-3224-5-ND Adj., 100mA Boost Converter. ..10-MSOP = 2.25 1.80 1.35 TPS61071DDCR 296-17227-1-ND Synchronous Boost Converter with 
TPS61010DGS 296-10969-5-ND Adj., Synchronous Boost Converter...10-TSSOP 248 1.98 1.54 600mA Switch 2.00 1.60 1.20 
TPS61010DRCR 296-21158-1-ND om eae 1-Cell and 2-Cell Boost Sua econo cist TPS61071DDCR 296-17227-2-ND Synchronous Boost Converter with 
jonverter..... : d : 600mA Swite 3072.00/3,000 
TPS61010DRCR 296-21158-2-ND | High Efficiency, 1-Cell and 2-Cell Boost TPS61072DDCR 296-21523-1-ND —_| Synchronous B 2.00 1.60 1.20 
Converter... a 4158.00/3,000 TPS61072DDCR 296-21523-2-ND Synchronous Boost Converter 3072.00/3,000 
TPS61010EVM-157 _|296-13582-ND Evaluation Module for TPS61010. — 500 — — TPS61073DDCR 296-21898-1-ND __| Synchronous Boost Converter 2.00 1.60 1.20 
TPS61011DGS 296-10970-5-ND 1.5V Synchronous Boost Converter. 2.48 1.98 1.54 TPS61073DDCR 296-21898-2-ND Synchronous Boost Converter 3072.00/3,000 
TPS61012DGS 296-10971-5-ND 1.8V Synchronous Boost Converter...10-TSSOP 2.48 1.98 1.54 TPS61080DRCT 296-21555-1-ND 0.5A, High Voltage, DC/DC Boost 
TPS61013DGS 296-10972-5-ND —_|2.5V Synchronous Boost Converter...10-TSSOP 2.48 1.98 1.54 Converte! 3.38 2.70 2.10 
TPS61013EVM-157 | 296-13583-ND Evaluation Module for TPS61013. wo 6000 —-— — TPS61080DRCT 296-21555-2-ND —_|0.5A, High 
TPS61014DGS 296-10973-5-ND | 2.8V Synchronous Boost Converter...10-TSSOP 248 1.98 1.54 Converter 498.75/250 
TPS61015EVM-157  |296-13584-ND Evaluation Module for TPS61015 — 5000 — — TPS61081DRCT 296-21556-1-ND TSA, High Vole, DC/DC Boost ery 
TPS61015DGS 296-10974-5-ND 3.0V Synchronous Boost Converter...10-TSSOP 2.48 1.98 1.54 ‘s i 2 
TPS61016DGS 296-10975-5-ND — |3.3V Synchronous Boost Converter...10-TSSOP 2.48 1.98 1.54 TPS61081DRCT 296-21556-2-ND 1A, High volage, DC/DC Boost Pore 
TPS61016EVM-157 | 296-12001-ND Evaluation Module for TPS61016. 50.00 — — 4 4 
TPS61020DRCR 296-15752-1-ND __| Synchronous Boost Converter . 315 252 1.96 TPS61090EVM-029__ | 296-18972-ND Evaluation Module for TP y 50.00  —  — 
TPS61020DRCR 296-15752-2-ND | Synchronous Boost Converter §292.00/3,000 TPSB1090RSAR 296-15259-1-ND | Sync. Boost Converter with 2A Swite 3.83 3.06 2.38 
e if y 5 a sath tae TPS61090RSAR 296-15259-2-ND Sync. Boost Converter with 2A Switc 6426.00/3,000 
TPS61020EVM-025 | 296-18969-ND Evaluation Module for TPS61020 50.00 : : 
TPS61091RSAR 296-15239-1-ND Sync. Boost Converter with 2A Switc 3.83 3.06 2.38 
TPS61024DRCR 296-15753-1-ND Synchronous Boost Converter . Sul 2.020 06) 4 fi 
TPS61091RSAR 296-15239-2-ND Sync. Boost Converter with 2A Switc 6426.00/3,000 
TPS61024DRCR 296-15753-2-ND Synchronous Boost Converter. 5292.00/3,000 ny i i 
TPS61092RSAR 296-15240-1-ND Sync. Boost Converter with 2A Switc 3.83 3.06 2.38 
TPS61025DRCR 296-15844-1-ND Synchronous Boost Converter . 3015) 2152) 1,96 = 7 
TPS61092RSAR 296-15240-2-ND Sync. Boost Converter with 2A Switc! 6426.00/3,000 
TPS61025DRCR 296-15844-2-ND Synchronous Boost Converter. 5292.00/3,000 TPS61100EVM-216 | 296-20612-ND Evaluation Module for TPS61100. 50.00 = a 
TPS61026DRCT 296-19558-1-ND Synchronous Boost Converter . Syl ey Psi TPS61100PW 996-13515-5-ND Adj., Dual Output, Single Cell - . 
TPS61026DRCT 296-19558-2-ND Synchronous Boost Converter. 548.75/250 Boost Converter... 3.38 2.70 2.10 
TPS61027DRCR 296-15754-1-ND Synchronous Boost Converter . S015) 2152) 1,96 TPS61103EVM-216 296-20613-ND Evaluation Module for TPS6110: 50.00 =e —s. 
TPS61027DRCR 296-15754-2-ND Synchronous Boost Converter . 5292.00/3,000 TPS61103PW 296-13516-5-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell 
TPS61028DRCR 296-18078-1-ND Sync. Boost Converter with 1.54 Boost Converter 3.38 2.70 2.10 
3.15 252 1.96 TPS61106EVM-216 | 296-20614-ND Evaluation Module for TPS61 10 50.00 — — 
TPS61028DRCR 296-18078-2-ND TPS61106PW 296-13517-5-ND —_|3.3V, Dual Output, Single Cell 
5292.00/3,000 Boost Converter.... 3.38 2.70 2.10 
TPS61029DRCT 296-19559-1-ND __| Sync. Boost Converter .....:scesneesneenee 10-QFN 3.71 2.97 2.31 (Continued) 
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INSTRUMENTS Digi@ Reel ‘ y 
oll Digi-Key Price Each UbLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS61107EVM-216 | 296-20615-ND Evaluation Module for TPS61107. — 560.00 = = TPS62042DGQR 296-15220-1-ND 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
TPS61107PWR 296-13750-1-ND Dual Output, Single Cell Step-Down Converter ... 3.71 297 2.31 
Boost Converter 20-TSSOP 3.38 2.70 2.10 TPS62042DGQR 296-15220-2-ND 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
TPS61107PWR 296-13750-2-ND Dual Output, Single Cell Step-Down Converter ... 5197.50/2,500 
Boost Converte: (0-TSSOP 3826.00/2,000 TPS62042DRCR 296-15899-1-ND 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
TPS61120EVM-205 | 296-20616-ND Evaluation Module for TPS61120. .— (SOTO - - Step-Down Converter 3.71 2.97 2.31 
TPS61120PW 296-13518-5-ND Adj., Dual Output, Single Cell Li or Dual TPS62042DRCR 296-15899-2-ND 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
Cell Boost Converter... 6-TSSOP 3.38 2.70 2.10 Step-Down Converter 6237.00/3,000 
TPS61121EVM-205 | 296-20617-ND Evaluation Module for TPS61121. 50.00 -> = TPS62043DGQR 296-15221-1-ND 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
TPS61121PW 296-13519-5-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual Step-Down Converter 3.71 297 2.31 
Cell Boost Converter... 16-TSSOP 3.38 2.70 2.10 TPS62043DGQR 296-15221-2-ND 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
TPS61121RSAR 296-18973-1-ND —_3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual Step-Down Converter 5197.50/2,500 
Cell Boost Converter... 3.38 2.70 2.10 TPS62043DRCR 296-15900-1-ND 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
TPS61121RSAR 296-18973-2-ND 3.3V, Dual Output, Single Cell Li or Dual Step-Down Converter 3.71 297 2.31 
Cell Boost Converter... 5670.00/3,000 TPS62043DRCR 296-15900-2-ND 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
TPS61122EVM-205 296-20618-ND Evaluation Module for TPS611 50.00 = = Step-Down Converter ... 6237.00/3,000 
TPS61122PW 296-13520-5-ND 3.6V, Dual Output, Single Cell Li or Dual TPS62044DGQR 296-15222-1-ND 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
Cell Boost Converter... 38) 2:70) 52.10 Step-Down Converter... AL AE ci) 
TPS61140DRCR 296-21159-1-ND Dual Output Boost Regulator 416 3.33 2.59 TPS62044DGQR 296-15222-2-ND 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
TPS61140DRCR 296-21159-2-ND Dual Output Boost Regulator 6993.00/3,000 Step-Down Converter 5197.50/2,500 
TPS61140EVM-157 | 296-19744-ND Evaluation Module for TPS61140.. 50.00 = = TPS62044DRCR 296-15901-1-ND 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
TPS61141DRCR 296-21160-1-ND Dual Output Boost Regulator 416 3.33 2.59 Step-Down Converter 87 (2:97) 2:31 
TPS61141DRCR 296-21160-2-ND Dual Output Boost Regulator 6993.00/3,000 TPS62044DRCR 296-15901-2-ND 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
TPS61150ADRCR 296-21273-1-ND Dual Out Boost WLED Driver eile Orman Step-Down Converter 6237.00/3,000 
TPS61150ADRCR 296-21273-2-ND Dual Out Boost WLED Driver 6237.00/3,000 TPS62046DGQR 296-15223-1-ND 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
TPS61150DRCR 296-21161-1-ND Dual Out Boost WLED Driver 3.71 2.97 2.31 Step-Down Converter yal Pay Beil 
TPS61150DRCR 296-21161-2-ND Dual Out Boost WLED Driver 6237.00/3,000 TPS62046DGQR 296-15223-2-ND 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
TPS61150EVM-150 296-19745-ND Evaluation Module for TPS61150.. 50.00 _ _ Step-Down Converte! 5197.50/2,500 
TPS61151DRCR 296-21162-1-ND Dual Out Boost WLED Driver Sd) eeOF 2:31 TPS62046DRCR 296-15902-1-ND 1.2A, 1.25MHz High Efi 
TPS61151DRCR 296-21162-2-ND Dual Out Boost WLED Driver 6237.00/3,000 Step-Down Converter 3.71 2.97 2.31 
TPS61170DRVR 296-22945-1-ND 1.2A High Volt. Boost Converter NEW: 815 2.52 1.96 TPS62046DRCR 296-15902-2-ND 1.2A, 1.25MHz High Efficiency 
TPS61170DRVR 296-22945-2-ND 1.2A High Volt. Boost Converter NEW!..6-SON 5292.00/3,000 Step-Down Converter... 6237.00/3,000 
TPS61200DRCT 296-21663-1-ND Low Input Voltage Sync. Boost TPS62046EVM-229 296-18978-ND Evaluation Module for TP a 50.00 _ = 
Converter 416 3.33 2.59 TPS62050DGSR 296-14392-1-ND 800mA Sync. Step-Down Converter....10-MSOP 4.16 3.33 2.59 
TPS61200DRCT 296-21663-2-ND Low Input Voltage Sync. Boost TPS62050DGSR 296-14392-2-ND 800mA Sync. Step-Down Converte: 5827.50/2,500 
Converter 615.25/250 TPS62050EVM-234 | 296-20620-ND Evaluation Module for TPS62050... — 5000 — — 
TPS61200EVM-179 | 296-23113-ND Evaluation Module for TPS61200 NE! 50.00 a TPS62051DGS 296-14209-5-ND 800mA Sync. Step-Down Converter....10-MSOP 4.16 3.33 2.59 
TPS61201DRCT 296-21684-1-ND Low Input Voltage Sync. Boost TPS62052DGS 296-14210-5-ND 800mA Sync. Step-Down Convertel 416 3.33 2.59 
Converter 416 3.33 2.59 TPS62052EVM-234 | 296-20621-ND Evaluation Module for TPS62082... -— 50.00 = = 
TPS61201DRCT 296-21684-2-ND Low Input Voltage Sync. Boost TPS62054DGS 296-14211-5-ND 800mA Sync. Step-Down Converte 416 3.33 259 
Converter 615.25/250 TPS62056DGS 296-14212-5-ND | 800mA Sync. Step-Down Converter. 416 3.33 2.59 
TPS61202DRCT 296-21685-1-ND Low Input Voltage Sync. Boost TPS6211XEVM-101 296-21163-ND Evaluation Module for TPS6211X ... 50.00 —— 
Converter 416 3.33 2.59 TPS62110MRSAREP_ | 296-22462-1-ND 17V, 1.5A, Sync. Step-Down 
TPS61202DRCT 296-21685-2-ND Low Input Voltage Sync. Boost Converter NEW!. Bat 8.50 6.80 5.74 
Converter 615.25/250 TPS62110MRSAREP_ | 296-22462-2-ND 17V, 1.5A, Sync. Step-Down 
TPS61202DSCT 296-23120-1-ND Low Input Voltage Sync. Boost Converter NEW!. aes 15810.00/3,000 
Converter NEW! 439 3.51 2.73 TPS621100RSAREP |296-22463-1-ND | 17V, 1.5A, Sync. Step-Down 
TPS61202DSCT 296-231 20-2-ND Low Input Voltage Sync. Boost Converter NEW!. ae 2.25 1.80 1.40 
Converter NEW!... 648.50/250 TPS62110QRSAREP | 296-22463-2-ND 17V, 1.5A, Sync. Step-Down 
TPS62000EVM-168 | 296-13586-ND Evaluation Module for TPS62000. 50.00 = = Converter NEW!. ae ia 3780.00/3,000 
TPS62000YEGT 296-15776-1-ND High Efficiency Step-Down, Low Power TPS62110RSAT 296-18580-1-ND 17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter ... 3.90 3.12 2.64 
DC/DC Converter .... 12-DSBGA 3.60 2.88 2.24 TPS62110RSAT 296-18580-2-ND | 17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter ...16-OFN 648.50/250 
TPS62005QDGSRQ1_ ‘| 296-19427-1-ND 1.8V High Eff. Step Down, Low Power, TPS62111MRSAREP_ | 296-22464-1-ND 17V, 1.5A, Sync. Step-Down 
DC/DC Converter ..... secoee 10-MSOP 3.49) 2.79 2.17 Converter NEW!. ase 8.33 7.50 6.65 
TPS62005QDGSRQ1_ ‘| 296-19427-2-ND 1.8V High Eff. Step Down, Low Power, TPS62111MRSAREP | 296-22464-2-ND 17V, 1.5A, Sync. Step-Down 
DC/DC Converter 4882.50/2,500 Converter NEW!.... 5 18225.00/3,000 
TPS62006DGSR 296-11617-1-ND ——_|High Efficiency Step TPS62111RSAT 296-20670-1-ND | 17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter . 3.90 312 264 
DC/DC Converter... 2.93 2.34 1.82 TPS62111RSAT 296-20670-2-ND | 17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter ... 633.75/250 
TPS62006DGSR 296-11617-2-ND High Efficiency Step-Down, TPS62112MRSAREP_ | 296-22465-1-ND 17V, 1.5A, Sync. Step-Down 
DC/DC Converter ..... 4095.00/2,500 Converter NEW: 11.25 9.00 7.00 
TPS62007DGS 296-12517-5-ND 3.3V High Efficiency Step-Down, TPS62112MRSAREP | 296-22465-2-ND 17V, 1.5A, Sync. Step: 
DC/DC Converter... 2.93 2.34 1.82 Converter NEW‘... a 18900.00/3,000 
TPS62007DGSR 296-11618-1-ND _|3.3V High Efficiency Step-Down, TPS62112RSAT 206-19717-1-ND __|17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter... 16-OFN 3.90 3.12 264 
DC/DC Converter .... 2.93 2.34 1.82 TPS62112RSAT 296-19717-2-ND | 17V, 1.5A Sync. Step-Down Converter ...16-QFN 633.75/250 
TPS62007DGSR 296-11618-2-ND 3.3V High Efficiency Step-Down, TPS62200DBVR 296-12716-1-ND Adj., High Efficiency Step-Down, 
DC/DC Converter ..... 4095.00/2,500 DC/DC Converter 2.00 1.60 1.20 
TPS62007EVM-168 | 296-20619-ND Evaluation Module for TPS62007. 50.00 ah at TPS62200DBVR 296-12716-2-ND Adj., High Efficiency Step-Down, 
TPS62008DGS 296-15676-5-ND 600mA High Efficiency, Step-Down, DC/DC Converter 3072.00/3,000 
DC/DC Converter .... 2.93 2.34 1.82 TPS62200EVM-211 296-20622-ND Evaluation Module for TPS6220 50.00 = = 
TPS62020DGQR 296-15250-1-ND 600mA High Efficiency Step-Down TPS62201DBVT 296-12717-1-ND 1.5V, High Efficiency Step-Down, 
Converter 3.60 288 2.24 DC/DC Converter 2.25 1.80 1.35 
TPS62020DGQR 296-15250-2-ND 600mA High Efficiency Step-Down TPS62201DBVT 296-12717-2-ND 1.5V, High Efficiency Step-Down, 
Converter 5040.00/2,500 DC/DC Converter 315.00/250 
TPS62020DRCR 296-15897-1-ND | 600mA High Efficiency Step-Down TPS62202DBVR 296-16730-1-ND _|1.8V, High Efficiency Step-Down, 
Converter 3.60 2.88 2.24 DC/DC Converter 2.00 1.60 1.20 
TPS62020DRCR 296-15897-2-ND 600mA High Efficiency Step-Down TPS62202DBVR 296-16730-2-ND 1.8V, High Efficiency Step-Down, 
Converter 6048.00/3,000 DC/DC Converter 3072.00/3,000 
TPS62020EVM-019 =| 296-18976-ND Evaluation Module for TPS62020-019 . 50.00 => = TPS62202DBVT 296-12718-1-ND 1.8V, High Efficiency Step-Down, 
TPS62021DGQR 296-17179-1-ND 600mA/1.25MHz High Efficiency DC/DC Converter 2.25) 80135 
Step-Down Converter .. 3.60 2.88 2.24 TPS62202DBVT 296-12718-2-ND | 1.8V, High Efficiency Step-Down, 
TPS62021DGQR 296-17179-2-ND 600mA/1.25MHz High Efficiency DC/DC Converter 315.00/250 
Step-Down Converter .. 5040.00/2,500 TPS62203DBVT 296-12719-1-ND 3.3V, High Efficiency Step-Down, 
TPS62021DRCR 296-17180-1-ND 600mA/1.25MHz High Efficiency DC/DC Converter 2:25) 1:80) 1:35) 
Step-Down Converter .. 3.60 2.88 2.24 TPS62203DBVT 296-12719-2-ND 3.3V, High Efficiency Step-Down, 
TPS62021DRCR 296-17180-2-ND 600mA/1.25MHz High Efficiency DC/DC Converter 315.00/250 
Step-Down Converter .. 6048.00/3,000 TPS62203EVM-211 296-20623-ND Evaluation Module for TPS6220: 50.00 =—_ = 
TPS62026DGQR 296-17693-1-ND 600mA/1.25MHz High Efficiency TPS62204DBVT 296-12720-1-ND 1.6V, High Efficiency Step-Down, 
Step-Down Converter .. 3.60 2.88 2.24 DC/DC Converter Pipe) NGI )66) 
TPS62026DGQR 296-17693-2-ND 600mA/1.25MHz High Et TPS62204DBVT 296-12720-2-ND 1.6V, High Efficiency Step-Down, 
Step-Down Converter .. 5040.00/2,500 DC/DC Converter 315.00/250 
TPS62026DRCR 296-17694-1-ND 600mA/1.25MHz High Efficiency TPS62205DBVT 296-12721-1-ND 2.5V, High Efficiency Step-Down, 
Step-Down Converter .. 3.60 2.88 2.24 DC/DC Converter 2.25 1.80 1.35 
TPS62026DRCR 296-17694-2-ND 600mA/1.25MHz High Efficiency TPS62205DBVT 296-12721-2-ND 2.5V, High Efficiency Step-Down, 
Step-Down Converter .. 6048.00/3,000 DC/DC Converter 3 315.00/250 
TPS62040DGQR 296-15219-1-ND 1.2A, 1.25MHz High Efficiency TPS62207DBVT 296-17197-1-ND 1.2V, High Efficiency Sync. Step-Dow 
Step-Down Converter .. 371 2:97 2.31 Converter... as enh abel ake 
TPS62040DGQR 296-15219-2-ND 1.2A, 1.25MHz High Efficiency TPS62207DBVT 296-17197-2-ND 1.2V, High Efficiency Sync. Step-Down 
Step-Down Converter .. 5197.50/2,500 Converter... SOT-23-5 315.00/250 
TPS62040DRCR 296-15898-1-ND 1.2A, 1.25MHz High Efficiency TPS62208DBVR 296-16966-1-ND 2.8V, High Efficiency 
Step-Down Converter .. B71 297 231 DC/DC Converter 2.00 1.60 1.20 
TPS62040DRCR 296-15898-2-ND 1.2A, 1.25MHz High Efficiency TPS62208DBVR 296-16966-2-ND 2.8V, High Efficiency Step-Down, 
Step-Down Converter .. 6237.00/3,000 DC/DC Converter 3072.00/3,000 
TPS62040EVM-229 _ | 296-18977-ND Evaluation Module for TPS62040-229 eu. 50.00  — — (Continued) 
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Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS62220DDCT 296-15793-1-ND Adj., 400mA, High Efficiency TPS62304DRCR 296-19297-1-ND 1.2V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 

Step-Down Converter .. TSOT-23-5 2.81 2.25 1.75 Converter 2.93 2.34 1.82 
TPS62220DDCT 296-15793-2-ND Adj., 400mA, High Efficiency TPS62304DRCR 296-19297-2-ND 1.2V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 

Step-Down Converter .. TSOT-23-5 415.75/250 Converter 4914.00/3,000 
TPS62220EVM-014 | 296-18979-ND Evaluation Module for TPS62220-014 ...........- — __ 50.00 a TPS62304YZDR 296-19298-1-ND 1.2V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 
TPS62221DDCT 296-15794-1-ND 1.5V, 400mA, High Efficiency Converter 3.04 2.43 1.89 

Step-Down Converter .. TSOT-23-5 2.81 225 1.75 TPS62304YZDR 296-19298-2-ND 1.2V, 500mA, 3MHz Sync. Step- Down 
TPS62221DDCT 296-15794-2-ND 1.5V, 400mA, High Efficiency Converte: 5103.00/3,000 

Step-Down Converter . TSOT-23-5 415.75/250 TPS62305DRCR 296-18984-1-ND 1.875V, Sync. Step: 2.93 2.34 1.82 
TPS62221EVM-014 —_| 296-18980-ND Evaluation Module for TPS62221-014 ...........- — __ 50.00 SS TPS62305DRCR 296-18984-2-ND 1.875V, Sync. Step-Down Converter. 4914.00/3,000 
TPS62222DDCT 996-15795-1-ND 1.8V, 400mA, High Efficiency TPS62305YZDR 296-18250-1-ND 1.875V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 

Step-Down Converter . .TSOT-23-5 2.81 2.25 1.75 Converter 8-DSBGA 3.04 2.43 1.89 
TPS62222DDCT 296-15795-2-ND 1.8V, 400mA, High Ef TPS62305YZDR 296-18250-2-ND 1.875V, 500mA, 3MHz ‘Sync. Step-Down 

Step-Down Converter .. 415.75/250 Converter ...8-DSBGA 5103.00/3,000 
TPS62223DDCR 296-17025-1-ND 400mA/1.25MHz, High Efficiency, TPS62311YZDR 296-18251-1-ND 1.5V, 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 

Step-Down Converter .. 2.48 1.98 1.54 Converter 3.04 2.43 1.89 
TPS62223DDCR 296-17025-2-ND 400mA/1.25Mkz, High Efficiency, TPS62311YZDR 296-18251-2-ND 1.5V, 500mA, 3MHz Sync. Step- Down 

Step-Down Converter . 4158.00/3,000 Converter 5103.00/3,000 
TPS62223DDCT 296-17104-1-ND 400mA/1.25Mkz, High Efficiency, TPS62313YZDR 296-18304-1-ND 1.8V, 500mA, 3MHz Sync. Step- Down 

Step-Down Converter ............ssseseeee TSOT-23 | 2.81 2.25 1.75 Converter. 3.04 2.43 1.89 
TPS62223DDCT 296-17104-2-ND 400mA/1.25Mkz, High Efficiency, TPS62313YZDR 296-18304-2-ND 1.8V, 500mA, 3MHz Sync. Step- Down 

Step-Down Converter .. 415.75/250 Converter 5103.00/3,000 
TPS62224DDCT 296-15796-1-ND 1.6V, 400mA, High Efficiency TPS62315YZR 296-22897-1-ND 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 

Step-Down Converter . TSOT-23-5 281 225 175 Converter NEW!. 2.93 2.34 1.82 
TPS62224DDCT 296-15796-2-ND 1.6V, 400mA, High Efficiency TPS62315YZR 296-22897-2-ND 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 

Step-Down Converter .. TSOT-23-5 415.75/250 Converter NEW!. 4914.00/3,000 
TPS62227YZGT 296-19611-1-ND 400mA, 1.25MHz High Eff. Step-Down TPS62320DRCR 296-18985-1-ND Adj., Sync. Step-Down Converte: 2.93 2.34 1.82 

Converter. TSOT-23-5 2.81 2.25 1.75 TPS62320DRCR 296-18985-2-ND Adj., Sync. Step-Down Convertet 4914.00/3,000 
TPS62227YZGT 296-19611-2-ND 400mA, 1.25MHz High Eff. Step-Down TPS62320YEDT 296-17293-1-ND Adj., Sync. Step-Down Converte 3.38 2.70 2.10 

Converter... TSOT-23-5 415.75/250 TPS62320YEDT 296-17293-2-ND Adj., Sync. Step-Down Convertet 498.75/250 
TPS62228DDCT 296-17453-1-ND 1.875V, 400mA, 1.25MHz Step-Down TPS62320YZDT 296-17294-1-ND Adj., Sync. Step-Down Converte: 3.38 2.70 2.10 

Converter... TSOT-23-5 2.81 225 1.75 TPS62320YZDT 296-17294-2-ND Adj., Sync. Step-Down Convertet 498.75/250 
TPS62228DDCT 296-17453-2-ND 1.875V, 400mA, 1.25MHz Step-Down TPS62321DRCR 296-18986-1-ND 1.5V, Sync. Step-Down Converte! 2.93 2.34 1.82 

Converter. - TSOT-23-5 415.75/250 TPS62321DRCR 296-18986-2-ND 1.5V, Sync. Step-Down Converter... 4914.00/3,000 
TPS62229DDCT 296-17454-1-ND 1.7V, 400mA, 1.25MHz Step-Down TPS62321YEDT 296-17295-1-ND 1.5V, Sync. Step-Down Converte! 3.38 2.70 2.10 

Converter. TSOT-23-5 281 2.25 1.76 TPS62321YEDT 296-17295-2-ND 1.5V, Sync. Step-Down Converte! 498.75/250 
TPS62229DDCT 296-17454-2-ND 1.7V, 400mA, 1. 25MHz Step-Down TPS62321YZDT 296-17296-1-ND 1.5V, Sync. Step-Down Converter... 3.38 270 2.10 

Converter. . TSOT-23-5 415.75/250 TPS62321YZDT 296-17296-2-ND 1.5V, Sync. Step-Down Converter. 498.75/250 
TPS62240DDCT 296-22466-1-ND Adj., 300mA, 2. TPS62350YZGR 296-20662-1-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

Converter NEW!... TSOT-23-5 2.36 1.89 1.47 Converter 3.26 2.61 2.03 
TPS62240DDCT 296-22466-2-ND Adj., 300mA, 2.25MHz, Step-Down TPS62350YZGR 296-20662-2-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

Converter NEW! . TSOT-23-5 349.25/250 Converter 5481.00/3,000 
TPS62240DRVT 296-22467-1-ND Adj., 300mA, 2.25MHz, TPS62351DRCR 296-22474-1-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

Converter NEW!.... vec 6-SON 2.48 1.98 1.54 Converter NEW!. 3.26 2.61 2.03 
TPS62240DRVT 296-22467-2-ND Adj., 300mA, 2.25MHz, Step- Down TPS62351DRCR 296-22474-2-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

Converter NEW!... esses 6-SON 365.75/250 Converter NEW! 5481.00/3,000 
TPS62242DRVT 296-22855-1-ND 1.2V, 300mA, 2.25MHz Step- Down TPS62351YZGR 296-21427-1-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

Converter NEW! .... vee 6-SON 2.48 1.98 1.54 Converter 3.26 2.61 2.03 
TPS62242DRVT 296-22855-2-ND 1.2V, 300mA, 2.25MHz Step- Down TPS62351YZGR 296-21427-2-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

Converter NEWS... ssveeee 6-SON 365.75/250 Converter... 5481.00/3,000 
TPS62243DRVT 296-22468-1-ND 1.8V, 300mA, 2.25MHz, Step-| -Down TPS62352YZGR 296-21428-1-ND 3MHz, 800m. 

Converter NEW!.... see 6-SON 2.48 1.98 1.54 Converter 3.26 2.61 2.03 
TPS62243DRVT 296-22468-2-ND 1.8V, 300mA, 2.25MHz, Step- Down TPS62352YZGR 296-21428-2-ND 

Converter NEWS... sees 6-SON 365.75/250 5481.00/3,000 
TPS62260DDCT 296-22469-1-ND Adj., 600mA, 2.25MHz, Step- Down. TPS62353YZGR 296-21644-1-ND 

Converter NEW'... TSOT-23-5 2.81 2.25 1.75 3.26 2.61 2.03 
TPS62260DDCT 296-22469-2-ND —_| Adj., 600mA, 2.25MHz, Step-Down TPS62353YZGR 296-21644-2-ND — |3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

Converter NEWS... TSOT-23-5 415.75/250 Converter. 5481.00/3,000 
TPS62260DRVT 296-22470-1-ND Adj., 600mA, 2.25MHz, Step-Down TPS62354YZGR 296-21645-1-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

Converter NEW!.... sec 6-SON 2.93 2.34 1.82 Converter 3.26 2.61 2.03 
TPS62260DRVT 296-22470-2-ND Adj., 600mA, 2.25MHz, Step- Down TPS62354YZGR 296-21645-2-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

Converter NEW!.... sesso 6-SON 432.25/250 Converter 5481.00/3,000 
TPS62261DRVT 296-22471-1-ND 1.8V, 600mA, 2.25MHz, Step- -Down TPS62355DRCR 296-22677-1-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

Converter NEW! ses 6-SON 2.93 2.34 1.82 Converter NEW!. 3.26 261 2.03 
TPS62261DRVT 296-22471-2-ND 1.8V, 600mA, 2.25MHz, Step- -Down TPS62355DRCR 296-22677-2-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

Converter NEWS... ssveese 6-SON 432.25/250 Converter NEW'!..... 5481.00/3,000 
TPS62262DRVT 296-22472-1-ND 1.2V, 600mA, 2.25MHz, Step- -Down TPS62356YZGR 296-22982-1-ND 3MHz, 800mA Sync. Step-Down 

Converter NEW! seeeB-SON 2.93 2.34 1.82 Converter NEW!. 3.26 2.61 2.03 
TPS62262DRVT 296-22472-2-ND | 1.2V, 600A, 2.25 TPS62356YZGR 296-22982-2-ND — |3MHz, 800mA Syne. Step-Down 

Converter NEW!.... sesso 6-SON 432.25/250 Converter NEW!.... 5481.00/3,000 
TPS62263DRVR 296-23303-1-ND | 2.5V, 600mA, 2.25MHz, Step- -Down TPS62400DRCT 296-20690-1-ND _| 2.25MHz, 400mA/600mA Dual Step-Down 

Converter NEW! . 2.59 2.07 1.61 550 440 3.72 
TPS62263DRVR 296-23303-2-ND | 2.5V, 600mA, 2.25 TPS62400DRCT 296-20690-2-ND | 2.25MHz, 400mA/600mA Dual Step-Down 

Converter NEW! ... 4347.00/3,000 893.75/250 
TPS62290DRVT 296-22473-1-ND Adj., 1A Step-Down Converter NEW! 4.05 3.24 2.52 TPS62401DRCT 296-20691-1-ND 2.25MHz, 400mA/600mA Dual Step-Down 
TPS62290DRVT 296-22473-2-ND Adj., 1A Step-Down Converter NEW! 598.50/250 5.00 4.00 3.38 
TPS62291DRVT 296-23330-1-ND 3.3V, 1A Step-Down Converter NEW! 405 3.24 2.52 TPS62401DRCT 296-20691-2-ND 2.25MHz, 400mA/600mA Dual Step-Down 
TPS62291DRVT 296-23330-2-ND 3.3V, 1A Step-Down Converter NEW! 598.50/250 893.75/250 
TPS62293DRVR 296-23104-1-ND 1.8V, 1A Step-Down Converter NEW!. 3.60 2.88 2.24 TPS62402DRCT 296-21646-1-ND 2.25MHz, 400mA/600mA Dual Step-Down 
TPS62293DRVR 296-23104-2-ND 1.8V, 1A Step-Down Converter NEW!. 6048.00/3,000 550 440 3.72 
TPS62300EVM-085 | 296-18981-ND Evaluation Module for TPS62300-085............. — 50.00 a TPS62402DRCT 296-21646-2-ND 
TPS62300YZDR 296-18280-1-ND 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 893.75/250 

Converter 3.04 2.43 1.89 TPS62403DRCT 296-21348-1-ND 
TPS62300YZDR 296-18280-2-ND 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 550 440 3.72 

Converter 5103.00/3,000 TPS62403DRCT 296-21348-2-ND 
TPS62301DRCR 296-17990-1-ND 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 893.75/250 

Converter. 2.93 2.34 1.82 TPS62410DRCT 296-21647-1-ND 2.25MHz, 2x800mA Dual Step-Down 
TPS62301DRCR 296-17990-2-ND 500mA, 3MHz Sync. Step-Down Converte: 5.80 4.64 3.92 

Converter 4914.00/3,000 TPS62410DRCT 296-21647-2-ND 2.25MHz, 2x800mA Dual Step-Down 
TPS62301YZDR 296-17290-1-ND 500mA, 3MHz Sync. Step-Down Converter. 942.50/250 

Converter 3.04 2.43 1.89 TPS62420DRCT 296-20692-1-ND 
TPS62301YZDR 296-17290-2-ND 500mA, 3MHz Sync. Step-Down 6.50 5.20 4.39 

Converter... 5103.00/3,000 TPS62420DRCT 296-20692-2-ND 
TPS62302DRCR 296-18982-1-ND 1.6V, Sync. Step-Down Converter. 2.93 2.34 1.82 1056.25/250 
TPS62302DRCR 296-18982-2-ND 1.6V, Sync. Step-Down Converter. 4914.00/3,000 TPS62560DRVT 296-23105-1-ND 2.25MHz, 600mA Step-| Down 
TPS62302YZDR 296-17292-1-ND 1.6V, Sync. Step-Down Converter. 3.04 2.43 1.89 Converter NEW: 2.93 2.34 1.82 
TPS62302YZDR 296-17292-2-ND 1.6V, Sync. Step-Down Converter. 5103.00/3,000 TPS62560DRVT 296-23105-2-ND 2.25MHz, 600mA Step-Down 
TPS62303DRCR 296-18983-1-ND 1.8V, Sync. Step-Down Converter. 2.93 2.34 1.82 Converter NEW! ..... 432.25/250 
TPS62303DRCR 296-18983-2-ND 1.8V, Sync. Step-Down Converter. 4914.00/3,000 TPS62510DRCR 296-19793-1-ND 1.5A High Efficiency Step-Down 
TPS62303YZDT 296-17291-1-ND 1.8V, Sync. Step-Down Converter. 3.38 2.70 2.10 Converter. 5.29 423 3.29 
TPS62303YZDT 296-17291-2-ND 1.8V, Sync. Step-Down Converter. 498.75/250 
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EXAS iol e POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued, 
INSTRUMENTS Digi Reel f l 
qo Digi-Key Price Each Ul Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TPS62510DRCR 296-19793-2-ND _|1.5A High Efficiency Step-Down TRF3761-DIRHAT  |296-21356-1-ND _|Integer-N PLL with Integrated VCO 1458 13.13 11.64 
Converter 6615.00/3,000 TRF3761-DIRHAT  |296-21356-2-ND | Integer-N PLL with Integrated VCO 2789.00/250 
TPS62700YZFR 296-22983-1-ND | 2MHz, 650mA Step-Down TRF3761-EIRHAT — |296-21357-1-ND —_ integer-N PLL with Integrated VCO 14.58 13.13 11.64 
Converter NEW... 416 3.33 2.59 TRF3761-EIRHAT  |296-21357-2-ND —_| Integer-N PLL with Integrated VCO 2789.00/250 
TPS62700YZFR 296-22983-2-ND | 2MHz, 650mA Step-Down TRF3761-FIRHAT _|296-21565-1-ND —_| Integer-N PLL with Integrated VCO 13.24 11.93 10.58 
Converter NEW! 6993.00/3,000 TRF3761-FIRHAT  |296-21565-2-ND | Integer-N PLL with Integrated VCO 2534.00/250 
TPS63700DRCT 296-18729-1-ND | DC/DC Invertel 416 3.33 259 TRF3761-GIRHAT  |296-21566-1-ND | integer-N PLL with Integrated VCO 13.24 11.93 10.58 
TPS63700DRCT 296-18729-2-ND | DC/DC Inverter... 615.25/250 TRF3761-GIRHAT  |296-21566-2-ND —_| Integer-N PLL with Integrated VCO 2534.00/250 
TPS63700EVM139 ‘| 296-18730-ND Evaluation Module For TPS63700 Vw =| = TRF3761-HIRHAT | 296-21358-1-ND —_| integer-N PLL with Integrated VCO 14.58 13.13 11.64 
TPS64200DBVT 296-15704-1-ND —_| Adj., Step-Down Controlle 1.50 1.20 90 TRF3761-HIRHAT __|296-21358-2-ND __|Integer-N PLL with Integrated VCO 2789.00/250 
TPS64200DBVT 296-15704-2-ND__| Adj., Step-Down Controlle 210.00/250 TRF3761-JIRHAT _|296-21359-1-ND | Integer-N PLL with Integrated VCO 1458 13.13 11.64 
TPS64201DBVT 296-15705-1-ND | Adj., Step-Down Controle 750 120 90 TRF3761-JIRHAT  |296-21359-2-ND —_| Integer-N PLL with Integrated VCO 2789.00/250 
TPS64201DBVT 296-15705-2-ND —_| Adj., Step-Down Controlle 210.00/250 UCC3941DTR-3 296-2280-1-ND 1V to 3V Sync. Boost Converter. 3.38 270 210 
TPS64202DBVT 296-15706-1-ND Adj., Step-Down Controlle! 150 120 90 UCC3941N-5 296-3229-5-ND 5V Synchronous Boost Converte! 3 4.05 3.24 252 
TPS64202DBVT 296-15706-2-ND | Adj., Step-Down Controller 210.00/250 UCC39411EVM 296-11544-ND Evaluation Module for UCC39414 oes So = = 
TPS64202EVM-023 | 296-18987-ND Evaluation Module for TPS6420 5000 Isolators 
TPS64203DBVT 296-15707-1-ND __| Adj., Step-Down Controlle 150 1.20 90 =aURAGE ; = 
TPS64203DBVT 296-15707-2-ND —_| Adj., Step-Down Controlle 210.00/250 ith eeeertetay aaron ea etre sons aa 
TPS65100EVM-030 | 296-18990-ND Evaluation Module for TPS65100-030 . 5000 ISO‘SOMDVBREP —_|296-22161-1-ND _| Dual’ Isolated! Bidirectional Digital : 
TPS65100PWPR 296-17082-1-ND | Triple Output LCD Supply . 270 216 1.68 Coupler NEW! 295 180 1.40 
TPS65100PWPR 296-17082-2-ND_| Triple Output LCD Supply . 3060.00/2,000 ISO150MDVBREP | 296-22161-2-ND | Dual, Isolated, Bidirectional Digital 
TPS65100RGER 296-18991-1-ND | Triple Output LCD Supply . 281 225 175 Coupler NEW... 1275.00/1,000 
TPS65100RGER 296-18991-2-ND —_| Triple Output LCD Supply .. 4725.00/3,000 1807210 296-19382-ND 3.3V/5V High Speed Digital Isolator... 315 252 1.96 
TPS65101PWPR 296-19711-1-ND | Triple Output LCD Supply . 2Q4-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 180721MD 996-19381-ND eve High Speed Digital Isolata 326 261 203 
TPS65101PWPR 296-19711-2-ND | Triple Output LCD Supply . 24-HTSSOP 3060.00/2,000 180722DR 296-19768-1-ND —_|3.3V/SV High Speed Digital Isolato 315 252 196 
TPS65101RGER 296-19712-1-ND__| Triple Output LCD Supply . 24-QFN 2.81 2.25 1.75 1S0722DR 296-19768-2-ND | 3.3V/5V High Speed Digital Isolato 4410.00/2,500 
ie aa aa Pear aa ue Sup elas Supply er 24-0FN 4725.00/3,000 1$0722MDR 296-19769-1-ND __|3.3V/5V High Speed Digital Isolator.. 3.26 2.61 2.03 
1892-1. tiple Out upply with Linear Reg. 180722MDR 296-19769-2-ND _|3.3V/5V High Speed Digital Isolato 4567.50/2,500 
and VCOM Buffer 24-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 1$07220ADR 296-21952-1-ND | 1Mbps, Dual Digital Isolato 238 190 1.43 
TPS65105PWPR 296-18992-2-ND —_| Triple Out LCD Supply with Linear Reg. 1S07220ADR 296-21952-2-ND | 1Mbps, Dual Digital Isolato 3040.00/2,500 
and VCOM Butter ..nwneroreene24-HTSSOP 3060.00/2,000 1$07220BD 296-23343-5-ND | 5Mbps, Dual Digital Isolator NEW! 270 216 1.68 
TPS65105RGER 296-18993-1-ND Tinie put Re auboly with Linear Reg. Senses 1$07220CDR 296-21953-1-ND _| 25Mbps, Dual Digital Isolator. 450 3.60 2.80 
: : : : 1807220CDR 296-21953-2-ND | 25Mbps, Dual Digital Isolator. 6300.00/2,500 
TPS65105RGER 296-18993-2-ND ears Supply with Linear Reg. PoE OOA Ub 1$07220MDR 296-21954-1-ND | 150Mbps, Dual Digital Isolato 5.00 4.00 3.38 
apne 108GE Se STREND +ank Ch i er. Reich nOUL Ss 1$07220MDR 296-21954-2-ND 150Mbps, Dual Digital Isolato 7750.00/2,500 
S sv riple Gharge Pump as 1$07221ADR 296-21955-1-ND 1Mbps, Dual Digital Isolato 238 190 1.43 
Power Supply . 2.93 2.34 1.82 1S07221ADR 296-21955-2-ND —_|1Mbps, Dual Digital Isolato 3040.00/2,500 
TPS65110RGER 296-15841-1-ND ae Gnatge cua LTPS-LCD Bias aan oan 1$07221BD 296-23344-5-ND | 5Mbps, Dual Digital Isolator NEI 270 216 1.68 
apaReTTORGER PERTH Trinle Charse Bunn : : : 1$07221CDR 296-21956-1-ND | 25Mbps, Dual Digital Isolator. 450 3.60 2.80 
ce OS oo eae con 
. yi : is =i ps, Dual Digital lsolato: iy A xe 
TPS65120EVM-076 | 296-18994-ND Evaluation Module for TPS65120-076 .. 50.003 a 1$07221MDR 296-21957-2-ND | 150Mbps, Dual Digital Isolator... : 7750.00/2,500 
TPS65120RGTR 296-17181-1-ND ingle Inductany Gu Quad a Output, TFT san pe ee 1S07230ADW 296-22624-5-ND | Triple 1Mbps Digital Isolator NEW!... 16-SOIC 3.38 2.70 2.10 
acReTaORCAR poe Onn Sings i siigiag : : 1$07230CDW 296-22625-5-ND | Triple 25Mbps Digital Isolator MEW!...16-SOIC 5.51 4.41 3.43 
oe Bra Tae 1$07230MDW 296-22626-5-ND | Triple 150Mbps Digital 
Tesestzincrr —_|296-17182-1-no | single inductor. Guad Output, TFT ene polatol Ne 16-SOIC OO oom 
olay 2 ana eas alas 1807231 ADW 296-22959-5-ND __|Triple 1Mbps Dig 16-SOIC 3.38 270 240 
. : : 1807231CDW 296-22960-5-ND | Triple 25Mbps Digital Isolator NEW!..16-S0IG 5.51 4.41 3.43 
TPS65121RGTR 296-17182-2-ND Sate NOU. Quad Output, TFT Hixon ano 1$07231MDW 96-22961-5-ND Triple 150Mbps Digi 
TPS65123RGTR 296-17183-1-ND | Single Inductor. Triple Guipul, TFT al iscleiOE NEWT 16-SOLC CORES Oat 
noplay stole Putout, AGA Bee <BR 1S07240ADW 296-22627-5-ND | Quad 1Mbps Digital Isolator NEW!..... 16-SOIC 4.28 3.42 2.66 
saps sanGTA 296-17183-2-ND | Single taducion Wiple Output TFi : ! | 1s07240CDW 296-22628-5-ND _| Quad 25Mbps Digital Isolator NEW!...16-SOIC__5.80 4.64 3.92 
Display... : 5103.00/3,000 1807240CFDWR 296-22617-1-ND [Quad 25Mbps Digital Isolator NEW!..16-SOIC_ 6.00 4.80 4.05 
TPS65124EVM-076 |296-18995-ND Evaluation Module for TPS65124-076 . 5000 == Cec Bese eaeee ream) cua’ 25tibps Digital lsolator NEWT. 16 S0lG 7500100/2,000 
TPS65124RGTR 296-17184-1-ND | Single Inductor, Triple Output, TET pecey uad 150Mbps Digital Isolator NEW!..16-SOIC 8.20 6.56 5.54 
oy cn ne tm | uy eee ements te 2 
i: oy ‘ ; ‘ : ; : -5- ua ps Digital Isolator : ! i if 
an =n 5102.00/3,000 1S07241 MDW 296-22964-5-ND | Quad 150Mbps Digital Isolator NEW!. 16-SOIC 8.20 656 5.54 
[PSUST30EVM-063 lace nae Evaluation Module or 1 PS66130-063. a oo" 1S07242ADW 296-22965-5-ND | Quad 1Mbps Digital Isolator NEW!....16-SOIC 4.28 3.42 2.66 
P8851 30RGER 296-17080-1-ND | Positive/Negative Output DC/DC 1s07242cDW 296-22966-5-ND | Quad 25Mbps Digital Isolator MEW!..16-SOIC 5.80 4.64 3.92 
Camere, RA AY) Gen 1so7242MDW 296-22967-5-ND | Quad 150Mbps Digital Isolator NEW! 16-SOIC_ 8.20 6.56 5.54 
TPS65130RGER 296-17080-2-ND Positive/Negative Output DC/DC Microprocessor Supervisory Circuit Drivers 
Converter. 24-QFN 8694.00/3,000 TL7700CPWR 296-13050-1-ND Adj., Supply Voltage Supervisor. ol a:25 era) 
TPS65131EVM-063 | 296-17872-ND Evaluation Module for TPS65131-63 0 = = TL7700CPWR 296-13050-2-ND —_| Adj., Supply Voltage Supervisor. 3188.00/2,000 
TPS65131RGET 296-17349-1-ND | Dual Output DC/DC Converte 6.60 5.28 4.46 TL7702ACcD 296-1295-5-ND ‘| 2.53V Supply Monitor 56 4232 
TPS65131RGET 296-17349-2-ND | Dual Output DC/DC Converte 1072.50/250 TL7702ACDR 296-1295-1-ND | 2.53V Supply Monitor OB BoB 
TPS65140EVM-031 | 296-18997-ND Evaluation Module for TPS65140-031 . 50100 TL7702ACDR 296-1295-2-ND __|2.53V Supply Monitor 392.50/2,500 
TPS65140PWPR 296-18998-1-ND | Triple Out LCD Supply with Linear Reg. TL7702ACP 296-3232-5-ND _|2.53V Supply Monitor a ny 
and Power Good .24-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 TL7702AID 296-3233-5-ND ‘| 2.53V Supply Monitor 64 48 «36 
TPS65140PWPR 296-18998-2-ND Triple Out LCD Supply with Linear Reg. TL7702AIDR 296-15017-1-ND Supply Voltage Supervisor. 64 48 36 
and Power Good ..24-HTSSOP. 2806.00/2,000 TL7702AIDR 296-15017-2-ND Supply Voltage Supervisor. §20.00/2,500 
TPS65140RGER 296-18999-1-ND | Triple Out LCD Supply with Linear Reg. TL7702AP 296-3234-5-ND __|2.53V Supply Monitor... 64. 4836 
and Power Good. 2.59 2.07 1.61 TL7702BCD 296-1296-5-ND 2.53V Supply Monitor 60 45 34 
TPS65140RGER 296-18999-2-ND | Triple Out LCD Supply wi TL7702BCDR 296-1296-1-ND | 2.53V Supply Monitor 60 45 34 
and Power Good 4347.00/3,000 TL7702BCDR 296-1296-2-ND 2.53V Supply Monitor 487.50/2,500 
TPS65141PWPR 296-19713-1-ND _| Triple Output LCD Supply . DU-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 TL7702BCP 296-3236-5-ND ‘| 2.53V Supply Monitor 60 45 34 
TPS65141PWPR 296-19713-2-ND | Triple Output LCD Supply . 24-HTSSOP 2806.00/2,000 TL7702B1DR 296-15018-1-ND __|2.53V Supply Monitor 66 50 38 
TPS65141RGER 296-19714-1-ND | Triple Output LCD Supply . 24-QFN 2.59 2.07 1.61 TL7702BIDR 296-15018-2-ND _|2.53V Supply Monitor 537.50/2,500 
TPS65141RGER 296-19714-2-ND | Triple Output LCD Supp) 24-QFN 4347.00/3,000 TL7702BIP 296-3238-5-ND ‘| 2.53V Supply Monitor 72 54 At 
TPS65145PWPR 296-19000-1-ND Triple Out LCD Supply with Linear Reg. TL7705ACD 296-1297-5-ND 4.55V Supply Monitor 53 40.30 
and Power Good ..24-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 TL7705ACDR 296-1297-1-ND ‘| 4.55V Supply Monitor 56 42.32 
TPS65145PWPR 296-19000-2-ND | Triple Out LCD Supply with Linear Reg. TL7705ACDR 296-1297-2-ND__|4.55V Supply Monitor 455.00/2,500 
and Power Good 24-HTSSOP 2806.00/2,000 TL7705ACP 296-1801-5-ND _|4.55V Supply Monitor 33 40 30 
TPS65150PWPR 296-21166-1-ND | Low Input Voltage, Compact LCD TL7705ACPSR 296-3239-1-ND | 4.55V Supply Monitor Somme 2am? 
Bias IC 248 1.98 1.54 TL7705ACPSR 296-3239-2-ND | 4.55V Supply Monitor 372.00/2,000 
TPS65150PWPR 296-21166-2-ND | Low Input Voltage, Compact LCD TL7705AID 296-3240-5-ND ‘| 4.55V Supply Monitor 64 48 36 
Bias IC 2806.00/2,000 TL7705AIDR 296-15019-1-ND __|4.55V Supply Monitor 64.48 36 
TPS65150RGER 296-21167-1-ND | Low Input Voltage, Compact LCD TL7705AIDR 296-15019-2-ND _|4.55V Supply Monitor 520.00/2,500 
Bias IC 259 2.07 1.61 TL7705AIP 296-3241-5-ND ‘| 4.55V Supply Monitor 64 4836 
TPS65150RGER 296-21167-2-ND Low Input Voltage, Compact LCD TL7705BCD 296-1298-5-ND 4.55V Supply Monitor .60 ky gh 
Bias IC 4347.00/3,000 TL77058CDR 296-1298-1-ND | 4.55V Supply Monitor 60 45 «34 
TPS65530RSLR 296-22947-1-ND | Fully Integrated 8-Channel DC/DC Converter TL77058CDR 296-1298-2-ND __|4.55V Supply Monitor 487.50/2,500 
for Digital Still Cameras NEWS........... 48-QFN 7.80 6.24 5.27 TL7705BCP 296-3242-5-ND 4.55V Supply Monitor 60 45 34 
TPS65530RSLR 296-22947-2-ND Fully Integrated 8-Channel DC/DC Converter TL7705BID 296-3243-5-ND 4.55V Supply Monitor 12 540 AL 
for Digital Still Cameras NEW! 42090.00/2,500 TL7705B1DR 296-15020-1-ND | 4.55V Supply Monitor 7254 At 
TRF1112IRGZT 296-19896-1-ND | Dual VCO/PLL Synthesizer 21.23 19.81 18.40 TL7705BIDR 296-15020-2-ND  |4.55V Supply Monitor 585.00/2,500 
TRF11121RGZT 296-19896-2-ND | Dual VCO/PLL Synthesizer 4510.25/250 TL7705BIP 296-3244-5-ND __|4.55V Supply Monitor 7254 At 
TRF11211RGZT 296-19897-1-ND __| Dual VCO/PLL Synthesizer 21.23 19.81 18.40 TL7705BQD 296-3245-5-ND _|4.55V Supply Monitor 788 1.50 1.13 
TRFI{211RGZT 296-19897-2-ND | Dual VCO/PLL Synthesizer 4510.25/250 TL7709ACD 296-3247-5-ND 141 1.18 94 
TRF3761-BIRHAT | 296-21354-1-ND —_ Integer-N PLL with Integrated VC 1458 13.13 11.64 TL7709ACP 296-3248-5-ND 141 118 94 
TRF3761-BIRHAT | 296-21354-2-ND —_| Integer-N PLL with Integrated VC 2789.00/250 TL7712ACcD 296-3249-5-ND 10.8V Supply Monitor 84 «70 56 
TRF3761-CIRHAT 296-21355-1-ND Integer-N PLL with Integrated VC 14.58 13.13 11.64 TL7712ACDR 296-15021-1-ND 10.8V Supply Monitor 84 70 56 
TRF3761-CIRHAT __|296-21355-2-ND _| Integer-N PLL with Integrated VCO... 2789.00/250 (Continued) 
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EXAS igi @ POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS DigiqReel 
Vol Digi-Key Price Each Mell Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TL7712ACDR 296-15021-2-ND 10.8V Supply Monitor 910.00/2,500 TLC77330D 296-3286-5-ND 2.93V Micropower Supply 
TL7712ACP 296-3250-5-ND 10.8V Supply Monito 84 70 56 Voltage Supervisor 1G. ete 29) 
TL7715ACD 296-3251-5-ND Supply Voltage Supervisor. 141 1.18 94 TLC7733QP 296-3287-5-ND 2.93V Micropower Supply 
TL7715ACP 296-3252-5-ND Supply Voltage puperyleot 141 1.18 94 Voltage Supervisor 216! A725 1:29) 
TL7726CD 296-3253-5-ND Hex Clamping Circuit ... 1.63 1.30 98 TLC7733QPWR 296-3288-1-ND 2.93V Micropower Supply 
TL7726CDR 296-15022-1-ND Hex Clamping Circuit 63 1.30 .98 Voltage Supervisor Pails ale ale) 
TL7726CDR 296-15022-2-ND Hex Clamping Circuit 2080.00/2,500 TLC7733QPWR 296-3288-2-ND 2.93V Micropower Supply 
TL7726CP 296-3254-5-ND Hex Clamping Circuit 1:63") 1:30) 298) Voltage Supervisor 2236.00/2,000 
TL772610 296-3255-5-ND Hex Clamping Circuit 1.75 1.40 1.05 TLC77330QPWREP | 296-18143-1-ND —_/2.93V Micropower Volt. Superviso 275 2.20 4.71 
TL77261P 296-3256-5-ND Hex Clamping Circuit... 1.75 1.40 1.05 TLC7733QPWREP —-|296-18143-2-ND —_|2.93V Micropower Volt. Supervisor.....8-TSSOP 3112.00/2,000 
TL7733BCDR 296-12952-1-ND Supply Voltage Supervisor. 60 45 34 TPS3103E12DBVR 296-13393-1-ND 1.14V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 
TTT SeeeoR Soe eee ND Supply Wee super so! sa Ee Supervisory Circuit ..SOT-23-6 2.25 1.80 1.35 
- -5- upply Voltage Supervisor. i é F ~ 2. 
TL7733BIDR 996-13356-1-ND Supply Voltage Supervisor 72 Saad TPS3103E12DBVR 296-13393-2-ND 1.14V, Ultralow Supply- Current/Supply- Voltage 
b Supervisory Circuil 3456.00/3,000 
TL7733BIDR 296-13356-2-ND Supply Voltage Supervisor. 585.00/2,500 TPS3103E15DBVR 296-13394-1-ND 1.43V, Ultralow Supply. 
TL7733BIP 296-13357-5-ND Supply Voltage Supervisor. Hi 54 0° Al Supervisory Circuit 925 1.80 1.35 
TL7757CD 296-3257-5-ND 4.55V Supply Monitor/Voltage Detecto! mR 54 Al TPS3103E15DBVR | 296-13394-2-ND —_|1.43V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 
TL7757CDR 296-15023-1-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 72 54 A Supervisory Circuit _. SOT-23-6 3456.00/3,000 
TL7757CDR 296-15023-2-ND —_| 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 585.00/2,500 TPSSOSHOODBVR  |296-13305-1-ND |1.84V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 
TL7757CLP 296-1992-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector aie 54 41 Supervisory Circuit —SOT-23-6 2.25 1.80 1.35 
T7TS7CTER pact gig imam 4.55V Supply Monitor/Vott. Detectar TE ee el TPS3103H20DBVR — |296-13395-2-ND _|1.84V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 
TL7757CLPR 296-1992-2-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 478.00/2,000 Supervisory Circuit SOT-23-6 3456.00/3,000 
TEETS7Geh rope ogi came +55V Supply Monitor/Volt. Detector Ue a ae TPS3103K33DBVR —|296-13396-1-ND —_|2.94V, Ultralow Supply-Current/Supply-Vottage mee 
TL7757CPK 296-3259-2-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 190.00/1,000 Supervisory Circuit 0T-23-6 2.25 1.80 1.35 
TL77571D 296-3260-5-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 80 60.45 7PS3103K33DBVR 706-13396-2-ND 2.94V. Ultralow Supply-C i/Supply-Volt = = = 
TL77571LP 296-3261-5-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 30 60 45 TalOW. SUPBIY-UrTery SUPPLY. | a aue 
TL77571PK 296-3262-1-ND ‘| 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 751) 63050 rpsatoscosonvr POOR enaRenT nage laclon sie: Feiantiacaon oe 2456:00/9,000 
TL7757|PK 296-3262-2-ND 4.55V Supply Monitor/Volt. Detector 333.00/1,000 Sunerlen erat y pp a a A ooo en ach 
TL7759CD 296-3263-5-ND 4.55V Supply Monito 147° 1.23 98 Dervisory, d J H 
7 BI . TPS3106EO9DBVT 296-13397-2-ND 0.86V, Ultralow Supply- Current/Supply- Voltage 
TL7759CP 296-3264-5-ND 4.55V Supply Monito! 147° 1.23.98 5 Circuit S0T-23-6 332.50/250 
TL7759CPWR 296-1299-1-ND 4.55V Supply Monito 147123 98 upervisary Circut = s 
TL7759CPWR 296-1299-2-ND 4.55V Supply Monitor... 1304.00/2,000 TPS3106E16DBVR 296-13398-1-ND 1.52V, Ultralow Supply- Current/Supply- Voltage 
TL7770-5CDW 296-3265-5-ND 4.55V Dual Supply Monito 16-SOIC 2.15 1.72 1.29 Supervisory Circuit -S0T-23-6 2.25 1.80 1.35 
TL7770-5CDWR 296-15024-1-ND 4.55V Dual Supply Monito 16-SOIC 2145 1.72 1.29 TPS3106E16DBVR 296-13398-2-ND 1.52V, Ultralow Supply- Current/Supply- Voltage 
TL7770-5CDWR 296-15024-2-ND _|4.55V Dual Supply Monito 16-SOIC 2236.00/2,000 Supervisory Circuit -SOT-23-6 3456.00/3,000 
TL7770-5CN 996-3266-5-ND 4.55V Dual Supply Monito T6-Dip 215 1.72 1.29 TPS3106K33DBVR 296-13399-1-ND 2.94V, Ultralow Supply- Current/Supply- Voltage 
TL7770-5IDW 296-3267-5-ND ‘| 4.55V Dual Supply Monito 16-SOIG 2.25 1.80 1.40 Supervisory Circult ~- S0T-23-6 F225 8085 
TL7770-12CDWR 296-12954-1-ND Dual Power Supply Supervisor 16-SOIC 270 216 1.68 TPS3106K33DBVR =| 296-13399-2-ND —_|2.94V, Ultralow Supply~ Current/Supply- Voltage 
TL7770-12CDWR 296-12954-2-ND | Dual Power Supply Supervisor 3060.00/2,000 Supervisory Circuit . SOT-23-6 3456.00/3,000 
TLC7701ID 296-3268-5-ND 1.1V MPU Supply Volt. Supervisot 155 124 93 TPS3106K33MDBVREP |296-21616-1-ND _|3.3V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 
TLC7701IP 296-2608-5-ND {.1V MPU Supply Volt. Superviso 155. 1.24 98 Supervisory Circuit. .SOT-23-6 5.18 414 3.22 
TLC7701IPW 296-2609-5-ND 1.1V MPU Supply Volt. Supervisor 155 1.24 93 TPS3106K33MDBVREP |296-21616-2-ND _|3.3V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 
TLC7701IPWR 296-2609-1-ND 1.1V MPU Supply Volt. Superviso 155 124 93 Supervisory Circuit. .. SOT-23-6 8694.00/3,000 
TLC7701IPWR 296-2609-2-ND 1.1V MPU Supply Volt. Supervisor .. 1612.00/2,000 TPS3110E09DBVR 296-13400-1-ND 0.86V, Ultralow Supply- Current/Supply- Voltage 
TLC7701MDREP. 296-22415-1-ND 1.1V Micropower Supply Voltage Supervisory Circuit ..SOT-23-6 2.25 1.80 1.40 
Supervisor NEWE...... 416 3.33 2.59 TPS3110EO9DBVR 296-13400-2-ND 0.86V, Ultralow Supply- Current/Supply- Voltage 
TLC7701MDREP 296-22415-2-ND 1.1V Micropower Supply Voltage Supervisory Circuit . SOT-23-6 3780.00/3,000 
Supervisor NEWE...... 5827.50/2,500 TPS3110E12DBVR 296-13401-1-ND 1.14V, Ultralow Supply- Current/Supply- Voltage 
TLC7701MPWREP | 296-19784-1-ND —_| 1.1V Micropower Supply Voltage Supervisory Circuit .S0T-23-6 2.25 1.80 1.40 
Supervisor NEWE...... 8-TSSOP 3.74 2.99 2.33 TPS3110E12DBVR 296-13401-2-ND 1.14V, Ultralow Supply- Current/Supply- Voltage 
TLC7701MPWREP 296-19784-2-ND 11V Micropower Supply Voltage Supervisory Circuit .. SOT-23-6 3780.00/3,000 
8-TSSOP 4234.00/2,000 TPS3110E15DBVR | 296-13402-1-ND 1.43V, Ultralow Supply-Current/Supply-Voltage 
TLC77010D 296-3270-5-ND 1.1V MPU Supply Volt. Supervisor .. 8-SOIC 1.68 1.34 1.01 Supervisory Circuit .SOT-23-6 2.25 1.80 1.40 
TLC77010P 296-3271-5-ND 1.1V MPU Supply Volt. Supervisor .. ..8-Dip 1.68 1.34 1.01 TPS3110E15DBVR 296-13402-2-ND 1.43V, Ultralow Supply- Current/Supply- Voltage 
TLC7701QPWREP 296-22416-1-ND 1.1V Micropower Supply Voltage Supervisory Circuit .. SOT-23-6 3780.00/3,000 
Supervisor NEW...... 8-TSSOP 2.38 1.90 1.43 TPS3110K33DBVT —_|296-13403-1-ND —_/2.94V, Ultralow Supply Curen/Sup- Voltage 
TLC7701QPWREP 296-22416-2-ND 1.1V Micropower Supply Voltage Supervisory Circuit 248 1.98 1.54 
Supervisor NEW: 8-TSSOP 2470.00/2,000 TPS3110K33DBVT  |296-13403-2-ND —_|2.94V, Ultralow Supply-Curren 
TLC77031D 296-3272-5-ND 2.63V MPU Supply Volt. Supervisor 2103) 41625 1:22) Supervisory Circuit 365.75/250 
TLC77031P 296-3273-5-ND 2.63V MPU Supply Volt. Supervisor 2.03 1.62 1.22 TPS3123G15DBVR  |296-10890-1-ND —_| 4 40V, Ultralow Voltage Processor 
TLC7703IPWR 296-3274-1-ND 2.63V MPU Supply Volt. Supervisor 2.03 1.62 1.22 Supervisory Circuit ae ier) ake} 
TLC77031PWR 296-3274-2-ND | 2.63V Micropower Supply TPS3123G15DBVR  |296-10890-2-ND | 1.40V, Ultralow Voltage Processor 
Voltage Supervisor - 2106.00/2,000 Supervisory Circuit SOT-23-5 3264.00/3,000 
TLC77030D 296-2610-5-ND 2.63V Micropower Supply TPS3123G15DBVT — |296-3289-1-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor 
Voltage Supervisor 215 1.72 1.29 Supervisory Circuit SOT-23-5 238 1.90 1.43 
TLC77030P 296-13359-5-ND | 2.63V Micropower Supply TPS3123G15DBVT | 296-3289-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor 
Voltage Supervisor Bily ye ae) Supervisory Circuit SOT-23-5 332.50/250 
TLC77051D 296-1872-5-ND VIM Siete © gee Ga) 063 TPS3123J/12DBVR  |296-10891-1-ND | 1.08V, Ultralow Voltage Processor 
z z Z Z Supervisory Circuit SOT-23-5 213 1.70 1.28 
TLC7705|P 296-3276-5-ND eee fee age TPS3123J12DBVR  |296-10891-2-ND | 1.08V,, Ultralow Voltage Processor 
a 3 3 Supervisory Circuit OT-23-5 3264.00/3,000 
TLC7705IPWR 296-3277-1-ND TVA Serre cre eye TPS3123J12DBVT —|296-3290-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor 
; 2 : i : Supervisory Circuit SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 
TLC?7OBIFWR ASSEN VIE Sree y panna TPS3123)12DBVT  |296-3290-2ND 11.08, Ultralow Voltage Processor 
7Lc77050p 296-3278-5-ND T5BV Mi Suppl == Supervisory Circuit }OT-23-5 332.50/250 
7705\ 3278-5" volsee Sosa ly ee areca TPS3123J18DBVR  |296-10892-1-ND —_|1.62V, Ultralow Voltag 
; ‘ s ‘ Supervisory Circuit SOT-23-5 213 1.70 1.28 
TLC7705QPWREP — | 296-22417-1-ND Ti WEE Voltage saa lage tas TPS3123J18DBVR  |296-10892-2-ND | 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
4 as S : : Supervisory Circuit SOT-23-5 3264.00/3,000 
TLC7705QPWREP 296-22417-2-ND 4.55V Mi Si 
ROME TPS3123/18DBVT  |296-3291-1-ND | 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
Supsnisor NEW! eiuiiee Supervisory Circuit SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 
TLG77251D 206;3280-o:ND IES Ae iene TPS3123J18DBVT  |296-3291-2-ND __|1.62V, Ultralow Voltage Processor 
z BI : f i ‘ > Supervisory Circuit SOT-23-5 332.50/250 
TLG77250D eile = \,Mueropower Supply Dee eT TPS3124G15DBVR |296-10893-1-ND —_|1.40V, Ultraiow Voltage Processor 
TLC77250P 296-13360-5-ND |2.25V Micronovier Supply ; Nee oe Supervisory Circui OT-23-5 2.13 1.70 1.28 
Voltage Supervisor 915 172 1.29 TPS3124G15DBVR 296-10893-2-ND hee sytralow Vatiags Processor ar 5084 O0O0 
3983-1. i upervisory Circui -23- 00/3, 
TEC aTESae Wh en OB SR sia TPS3124G15DBVT | 296-3292-1-ND _|1.40V, Ultralow Voltage Processor 
- -9- i i‘ Supervisory Circuit SOT-23-5 238 1.90 1.43 
IEC vn ite cne SaerRaMDIOND TPS3124G15DBVT | 296-3292-2-ND __|1.40V, Ultralow Voltage Processor 
TLC77251P 296-2611-5-ND —_|2.25V Micropower Supply ; Supervisory Circuit SOT-23-5 332.50/250 
Voltage Supervisor ZUSe 62a ee?) TPS3124J12DBVR 296-10894-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor 
ge Supt 
| aR; i Supervisory Circuit SOT-23-5 213 1.70 1.28 
TLC77331D 296-2612-5-ND 2.93V Micropower Supply 
Voltage Supervisor 2.03 1.62 1.22 TPS3124J12DBVR 296-10894-2-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor 
TLC77331P 296-3284-5-ND 2.93V Micropower Supply Supervisory Circuit SOT-23-5 3264.00/3,000 
Voltage Supervisor 203 1.62 1.22 TPS3124J12DBVT 296-3293-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor 
TLC7733IPWR 296-3285-1-ND 2.93V Micropower Supply Supervisory Circuit SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 
Voltage Supervisor 2.03 1.62 1.22 TPS3124J12DBVT 296-3293-2-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor 
TLC7733IPWR 296-3285-2-ND 2.93V Micropower Supply Supervisory Circuit SOT-23-5 332.50/250 
Voltage Supervisor 2106.00/2,000 TPS3124J18DBVR 296-10895-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
TLC7733MDREP 296-2241 8-1-ND 2.93V Micropower Supply Voltage Supervisory Circuit SOT-23-5 2.13 1.70 1.28 
2.25 1.80 1.40 TPS3124J18DBVR 296-10895-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor 
TLC7733MDREP 296-2241 8-2-ND 2.93V Micropower Supply Voltage Supervisory Circuit SOT-23-5 3264.00/3,000 
Supervisor NEWE...... 2550.00/2,000 (Continued) 
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If TEXAS ini ° POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS Digi@ Reel 
TL. Digi-Key Price Each blk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TPS3124J18DBVT 296-3294-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor TPS3510P 296-3318-5-ND 3.5V Power Supply Monitor ice nee) 
Supervisory Circuit SOT-23-5 238 1.90 1.43 TPS3511D 296-15041-5-ND PC Power Supply Supervisor .. 35) als 290. 
TPS3124J18DBVT 296-3294-2-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor TPS3513D 296-13404-5-ND PC Power Supply Supervisor .. 1.75 140 1.05 
Supervisory Circuit SOT-23-5 332.50/250 TPS3513N 296-17024-ND PC Power Supply Supervisor .. hone O end Oo) 
TPS3125G15DBVR 296-10896-1-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor TPS3514D 296-13513-5-ND PC Power Supply Supervisor .. 1.75 1.40 1.05 
Supervisory Circuit. $0T-23-5 1.90 1.52 1.14 TPS3705-30D 296-2622-5-ND 2.63V Supply Monitor 1.38 1.10 83 
TPS3125G15DBVR  |296-10896-2-ND _| 1.40V, Ultralow Voltage Processor TPS3705-30DGN 296-3316-5-ND 2.63V Supply Monitor 1.38 110 .83 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2918.40/3,000 TPS3705-33D 296-2623-5-ND 2.93V Supply Monitor 168 1.34 1.01 
TPS3125G15DBVT — | 296-2613-1-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor TPS3705-33DGNR | 296-3319-1-ND 2.93V Supply Monitor 168 1.34 1.01 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.03 1.62 1.22 TPS3705-33DGNR 296-3319-2-ND 2.93V Supply Monitor 2145.00/2,500 
TPS3125G15DBVT | 296-2613-2-ND 1.40V, Ultralow Voltage Processor TPS3705-50D 296-2624-5-ND Z.55V Supply Monitor 168 1.34 ‘1.01 
Supervisory Circuit SOT-23-5 283.50/250 TPS3705-50DGNR | 296-3320-1-ND 4.55V Supply Monitor 168 1.34 1.01 
TPS3125J12DBVR ‘| 296-10897-1-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3705-50DGNR =| 296-3320-2-ND 4.55V Supply Monitor 2145.00/2,500 
Supervisory Circuit SOT-23-5 1.90 1.52 1.14 TPS3707-25D 296-2625-5-ND 2.25V Supply Monitor 1:58) 1:26) 295 
TPS3125J12DBVR — |296-10897-2-ND —_| 1.08V,, Ultralow Voltage Processor TPS3707-25DGNR__| 296-3321-1-ND 2.25V Supply Monitor 158 (1.26 95 
Supervisory Circuit. SOT-23-5 2918.40/3,000 TPS3707-25DGNR  |296-3321-2-ND 2.25V Supply Monitor 2015.00/2,500 
TPS3125J12DBVT | 296-2614-1-ND 1.08V, Ultralow Voltag TPS3707-30D 296-2626-5-ND 2.63V Supply Monitor 158 126 95 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2.03 162 1.22 TPS3707-30DGN 296-3322-5-ND 2.63V Supply Monitor SO lnt 2G: 
TPS3125J12DBVT | 296-2614-2-ND 1.08V, Ultralow Voltage Processor TPS3707-33D 296-2627-5-ND 2.93V Supply Monitor 1.48 1.18 .89 
Supervisory Circuit SOT-23-5 283.50/250 TPS3707-33DGN 296-3323-5-ND 2.93V Supply Monitor 148 #118 89 
TPS3125J18DBVR  |296-10898-1-ND —_| 1.62V,, Ultralow Voltage Processor TPS3707-50D 296-2628-5-ND 4.55V Supply Monitor 148 118-89 
Supervisory Circuit SOT-23-5 190 152 1.14 TPS3707-50DGNR | 296-3324-1-ND 4.55V Supply Monitor 148 118 89 
TPS3125J18DBVR  |296-10898-2-ND —_| 1.62V,, Ultralow Voltage Processor TPS3707-50DGNR | 296-3324-2-ND 4.55V Supply Monitor 1887.50/2,500 
Supervisory Circuit SOT-23-5 2918.40/3,000 TPS3800G27DCKR 296-12382-1-ND Ultra-Small Supply Voltage 
TPS3125/18DBVT | 296-2615-1-ND 1.62V, Ultralow Voltage Processor Supervisor... 147123 98 
Supervisory Circuit. SOT-23-5 2.03 1.62 1.22 TPS3800G27DCKR 296-12382-2-ND Ultra-Small Supply Voltage 
TPS3125J18DBVT | 296-2615-2-ND 1.62V, Ultralow Voltag Supervisor... 1560.00/3,000 
Supervisory Circuit SOT-23-5 283.50/250 TPS3801-01DCKR 296-12383-1-ND Ultra-Small Supply Voltage 
TPS3125L30DBVR | 296-10899-1-ND —/2.64V, Ultralow Voltage Processor Supervisor... 147 1.23 98 
Supervisory Circuit SOT-23-5 190 1.52 1.14 TPS3801-01DCKR =| 296-12383-2-ND cosines AeRannGD 
TPS3125L30DBVR |296-10899-2-ND —_| 2.64V, Ultralow Voltage P ao euLED 
Supervisory Circuit... SOT-28-5 2919.00/3,000 TPS3B0TETSDCKR | 206-12384-1-ND Ul Sl Supply Vtape ea Tee 
TPS3125L30DBVT | 296-2616-1-ND 2.64V, Ultralow Volt on : : : 
Supervisory Circuit... ...SOT-28-5 208 1.62 1.22 TPS3B01E18DCKR | 296-12384-2-ND —_| Ultra-Small Suppiy Voitage 
TPS3125L30DBVT | 296-2616-2-ND ‘| 2.64V, Ultralow Voltage PI Supervisor... 1560.00/3,000 
Supervisory Circuit... SOT-23-6 SOGNEER TPS3801I5000KR _|296-3325-1-ND___|4.55V Supply Monitor 147 12398 
STUER TPS380TI50DCKR | 296-3325-2-ND Z55V Supply Monitor 1560.00/3,000 
TRSSI26E12DBVT eee any Teen elaine: Processor 03.5 MCR OMes TPS3801J25DCKR | 296-3326-1-ND | 2.25V Supply Monitor 147 123 | 98 
genio: : : : TPS3801J25DCKR — | 296-3326-2-ND 2.25V Supply Monitor 1560.00/3,000 
TPS3126E12DBVT 296-10900-2-ND 1.14V, Ultralow Voltage Processor ‘i 
Supervisory Circuit $0T-23-5 297.50/250 TPS3801K33DCKR | 296-3327-1-ND 2.93V Supply Monitor 147 123 98 
TPS3126E15DBVT  |296-10901-1-ND —_| 1.43V, Ultralow Voltage Processor TPS3801K33DCKR | 296-3327-2-ND__| 2.93V Supply Monitor 1560.00/3,000 
Supervisory Circuit $0T-235 213 1.70 1.28 TPS3801L30DCKR | 296-3328-1-ND 2.64V Supply Monitor T47 123 98 
STE TPS3801L30DCKR | 296-3328-2-ND 2.64V Supply Monitor 1560.00/3,000 
TPS3126E15DBVT 296-10901-2-ND 1.43V, Ultralow Voltage Processor TPS3801T50DCKR 96-12385-1-ND Ultra-Small Supply Voltage 
TPS3126E18DBVT —_|296-10902-1-ND {ey Ueno Vehios Processor eon ova Supervisor 147 1.23.98 
‘Supervisory Circuit S07-23-5 248 1.70 1.28 TPS3801TSODCKR | 296-12385-2-ND —_| Ultra-Small Supply 
TPS3126E18DBVT |296-10902-2-ND —_|1.71V, Ultralow Voltage Processor Supervisor... 1560,00/3,000 
Supervisory Circuit $0T-23-5 297.50/250 TPS3802K33DCKR | 296-12386-1-ND Ore spa Supaly Voltage Teanee 
TPS3128E12DBVT 296-10903-1-ND uM, salou Votiage Processor sor.23.5 Mee TPS3802K33DCKR 296-12386-2-ND Ultra-Small Supply Voltage ‘ P g 
Tps3i28e12pevT —|296-10903-2-ND | 1.14V, Ultralow Voltage B Ss SUnarvISOr ss HUMES 
‘Siseivisory Clit: TOcessor. Cee eenciniee TPS3802L30DCKR | 296-13514-1-ND —_| Ultra-Small Supply Voltage 
‘ Supervisor... 147 1.23.98 
TPSSTZBETSDBVT Cauca vc. (itralow Voltage Processors eee TPS3B02L30DCKR | 296-13514-2-ND | Ultra-Small Supply Voltage 
Pen /SOb! : : : SupervisOr ee... 1560.00/3,000 
TPS3128E15DBVT =] 296-10904-2-ND SE eeu etait Processor Panes TPS3803-01DCKR | 296-13405-1-ND —_| Adj/1.5V Voltage Detector. 80 60. 45 
: TPS3803-01DCKR | 296-13405-2-ND —_| Adj./1.5V Voltage Detector. 780.00/3,000 
TPS3128E18DBVT | 296-10905-1-ND peered Processor eaay igor TPS3803-01MDCKREP |296-18151-1-ND _| Adj,/1.5V Voltage Detector. 160 128 | 96 
; : 4 TPS3803-01MDCKREP |296-18151-2-ND | Adj./1.5V Voltage Detector. 2457.00/3,000 
TPS3128E18DBVT | 296-10905-2-ND aN USieatrelalt rocessor donee TPS3803-01QDCKREP | 296-21268-1-ND —_| Adj./1.5V Voltage Detector. 1.02 85 68 
z TPS3803-01QDCKREP | 296-21268-2-ND —_| Adj./1.5V Voltage Detector. 904.00/2,000 
TPS3305-18D 296-2617-5-ND | Dual 2.93/1.68 Voltage Monitor BSoIe 225 «1.80 140 TPSSEISOIUDCKRaT [BEER COeOE GIRL AGA BV Vole, Cetecter Bee oat oe 
ALS a aed ae are Ne sea eaten omer au Core yaa TPS3803-010DCKRQ1 | 296-16960-2-ND _| Adj./1.5V Voltage Detector. 936.00/3,000 
- - -2-| ual 3.3/1.8 Voltage Monitor a al A * ce A 
TPS3305-250 | |296-2618-5-ND [Dual 289/225 Voltage Monit Solo 225 180 140 | Tpsseosetsnckr  |206-134082ND | Adj /t SV Votage Detector. * 79010078000 
TPS3305-25DGNR _| 296-3300-1-ND Dual 3.3/2.6 Voltage Monitor 8-MSOP 2.25 1.80 1.40 TPS3803G15MDCKREP |296-19525-1-ND | Adj/1 BV Voltage Detector. ACOM OR imineaR 
TPS3305-25DGNR —/ 296-3300-2-ND Dual 3.3/2.5 Voltage Monitor 8-MSOP 3150.00/2,500 TPS3803G15MDCKREP | 296-19525-2-ND | Adj./1.5V Voltage Detector. 2457.00/3,000 
Llgeteeae ee peed ND Duet eee oe Nolaoe Monto a ies oe TPS3803G15QDCKREP | 296-19526-1-ND _| Adj./1.5V Voltage Detector. 102.85 68 
- - <1 jual .3 Voltage Monito! e M J a 9. H 
TPS3305-330GNR |296-3801-2-ND | Dual 58.3 Voltage Monto 3160.002,500 | TpsssosgisaDcKRat |266-16961-1.ND | Adj/1 SV Voltage Detector. ar 3 88 
TPS3306-15D ESC sa 220 1) Daa) Dual 9.3/1.5 Voltage Monitor wey AE) ile TPS3803G15QDCKRQ1 | 296-16961-2-ND _| Adj,/1.5V Voltage Detector. 936.00/3,000 
TPS3306-15DGK 296-3303-5-ND Dual 3.3/1.5 Voltage Monitor 2.36 1.89 1.47 TPS3805H33DCKR | 296-13407-1-ND —_| Dual, Adj./3.3V Voltage Detector C70-5 87 73 58 
Tee ee enna eo cate ND oe sale Volage Monto, NEW Siete He TPS3805H33DCKR _|296-13407-2-ND _| Dual, Adj./3.3V Voltage Detector 1131.00/3,000 
i -23065-2- ual 3.3/1.5 Voltage Monitor 50/2, TPS3805H330DCKRQ |296-16962-1-ND | Dual, Adj./3.3V Voltage Detect T0285 CB 
7PS3306-18D 296-3304-5-ND Dual 3.3/1.8 Voltage Monitor 236 1.89 1.47 TPS3605H3300CKRO1 296-16962-2-ND Dual, AG}I33V Voltage Detector 1326.00/3,000 
TPS3306-18DGK 296-3305-5-ND Dual 3.3/1.8 Voltage Monitor 236 1.89 1.47 TPS3806I33DBVR | 296-12011-1-ND _| Dual’ Voltage Detector with 
TPS3306-18QDRQ1 296-17848-1-ND Dual 3.3/1.8 Voltage Monitor Disa eeneS Adjustable Hysteresis 150 1.20 .90 
TPS3306-180DRQ1 | 296-17848-2-ND —_| Dual 3.3/1.8 Voltage Monitor 3937.50/2,500 TPS3806I33DBVR | 296-12011-2-ND —_| Dual Voltage Detector with 
TPS3306-20D 296-3306-5-ND Dual 3.3/2 Voltage Monito! 236 1.89 1.47 Adjustable Hysteresi 1755.00/3,000 
TPS3306-20DGK 296-3307-5-ND Dual 3.3/2 Voltage Monito! 236 1.89 1.47 TPS3806J20DBVR | 296-12012-1-ND | Dual Voltage Detector with 
TPS3306-25D 296-3308-5-ND Dual 3.3/2.5 Voltage Monit 236 1.89 1.47 Adjustable Hysteresis 150 120 90 
TPS3306-25DGK 296-3309-5-ND Dual 3.3/2.5 Voltage Monitor 236 1.89 147 TPS3806J20DBVR  |296-12012-2-ND —_| Dual Voltage Detector with 
TPS3306-33D 296-3310-5-ND Dual 5/3.3 Voltage Monito! 236 1.89 1.47 Adjustable Hysteresis .. 1755,.00/3,000 
TPS3306-33DGK 296-3311-5-ND Dual 5/3.3 Voltage Monitor........... 2.36 1.89 1.47 TPS3807A30DCKT 296-18602-1-ND 3V, Low Quiescent Current, Dual Channel 
TPS3306-330DRQ1 296-18948-1-ND Pua rupees! eunervisany Circuit Sai 20 : Supervisory Circuit C70-5 «862.36 61.89 1.47 
with Power Fai : 251.75 TPS3B07A30DCKT | 296-18602-2-ND | 3V, Low Quiescent Current, Dual Channel 
TPS3306-33QDRQ1 296-18948-2-ND Dual Processor Supervisory Circuit Supervisory Circuit... SI 349.25/250 
with Power Fail 3937.50/2,500 TPS3808G01DBVR 296-17188-1-ND Adj., Voltage Supervisor. 1.75 1.40 1.05 
TPS3307-18D 296-2620-5-ND Triple 2.93/1.68/1.25 Voltage Monitor . 236 1.89 1.47 TPS3808G01DBVR | 296-17188-2-ND _| Adj., Voltage Supervisor. 2688.00/3,000 
TPS3307-18DGNR ‘| 296-3312-1-ND Triple 3.3/1 .8/Adj. Voltage Monito 236 1.89 1.47 TPS3808G09DBVR _|296-17189-1-ND _|0.9V Voltage Supervisor 1.75 1.40 1.05 
TPS3307-18DGNR 296-3312-2-ND Triple 3.3/1.8/Adj. Voltage Monitot 3307.50/2,500 TPS3808G09DBVR 296-17189-2-ND 0.9V Voltage Supervisor 2688.00/3,000 
TPS3307-180DRQ1 [296-15641-1-ND __| Triple 3.3/1.8/Adj. Voltage Monito 281 2.25 1.75 TPS3808G12DBVR | 296-17190-1-ND | 1.2V Voltage Supervisor 1.75 1.40 1.05 
TPS3307-180DRQ1 | 296-15641-2-ND —_| Triple 3.3/1.8/Adj. Voltage Monito 3937.50/2,500 TPS3808G12DBVR | 296-17190-2-ND —_| 1.2V Voltage Supervisor 2688.00/3,000 
TPS3307-25D 296-2621-5-ND Triple 2.93/2.25/1.25 Voltage Monitor . 2.36 1.89 1.47 TPS3808G12DRVT | 296-19294-1-ND —_| 1.2V Voltage Supervisor 2.38 190 1.43 
TPS3307-25DGNR ‘| 296-3313-1-ND Triple 3.3/2.5/Adj. Voltage Monito 2.36 1.89 1.47 TPS3808G12DRVT _| 296-19294-2-ND _| 1.2V Voltage Supervisor 332.50/250 
TPS3307-25DGNR__| 296-3313-2-ND Triple 3.3/2.5/Adj. Voltage Monito 3307.50/2,500 TPS3808G120DBVRQ1 | 296-23326-1-ND | 1.2V Prog. Delay Supervisor NEW! 248. 170 128 
TPS3307-33D 296-3314-5-ND Triple 5/3.3/Ad). Voltage Monitor. 236 1.89 147 TPS3808G12QDBVRQ1 | 296-23326-2-ND | 1.2V Prog. Delay Supervisor NEW! 3264.00/3,000 
TPS3307-33DR 296-3314-1-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monitor . 2.36 1.89 1.47 TPS3808G15DBVR |296-17191-1-ND —_| 1.5V Voltage Supervisor 1.75 140 1.05 
TPS3307-33DR 296-3314-2-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monitor . 3307.50/2,500 TPS3808G15DBVR | 296-17191-2-ND —_| 1.5V Voltage Supervisor 2688.00/3,000 
TPS3307-33DGN 296-3315-5-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monitor . 236 1.89 1.47 TPS3808G15DRVR | 296-19708-1-ND _| 1.5V Voltage Supervisor 213 170 1.28 
TPS3307-33DGNR 296-3315-1-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monitor . 2.36 1.89 1.47 TPS3808G15DRVR 296-19708-2-ND 1.5V Voltage Supervisor 3264.00/3,000 
TPS3307-33DGNR __ | 296-3315-2-ND Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monitor . 3307.50/2,500 TPS3808G18DBVR |296-17192-1-ND —_| 1.8V Voltage Supervisor 1.75 140 1.05 
TPS3307-33MDGNREP | 296-21267-1-ND —_| Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monitor . 536 4.29 3.62 TPS3808G18DBVR | 296-17192-2-ND —_| 1.8V Voltage Supervisor 2688.00/3,000 
TPS3307-33MDGNREP | 296-21267-2-ND —_| Triple 5/3.3/Adj. Voltage Monitor. 7482.00/2,000 TPS3808G25DBVR | 296-17193-1-ND —_| 2.5V Voltage Supervisor 1.75 140 1.05 
TPS3510DR 296-3317-1-ND 3.5V Power Supply Monito 138 110 83 TPS3808G25DBVR | 296-17193-2-ND__|2.5V Voltage Supervisor 2688.00/3,000 
TPS3510DR 296-3317-2-ND 3.5V Power Supply Monito 1462.50/2,500 (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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INSTRUMENTS Digi@Reel’” POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
ol Digi-Key Price Each els Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description il 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TPS3808G25DRVR  |296-21642-1-ND | 2.5V Voltage Supervisor 243 1.70 1.28 TPS3824-500DBVRQ1 |296-15655-2-ND | 4.55V Supply Monitor 7920.00/3,000 
TPS3808G25DRVR | 296-21642-2-ND —_/ 2.5V Voltage Supervisor 3264.00/3,000 TPS3825-33DBVT | 296-2636-1-ND 2.93V Supply Monitor 1.65 138 1.10 
TPS3808G30DBVR | 296-17194-1-ND —_/3.0V Voltage Supervisor 1.75 140 1.05 TPS3825-33DBVT_ | 296-2636-2-ND 2.93V Supply Monitor 175.00/250 
TPS3808G30DBVR | 296-17194-2-ND —_/3.0V Voltage Supervisor 2688.00/3,000 TPS3825-33QDBVRQ1 |296-15656-1-ND | 2.93V Supply Monitor 1.38 140 83 
TPS3808G30DRVR _|296-23103-1-ND _|3.0V Voltage Supervisor NEW! 213 1.70 1.28 1PS3825-330DBVRQ1 |296-15656-2-ND__| 2.93V Supply Monitor 2145.00/3,000 
TPS3808G30DRVR  |296-23103-2-ND 3.0 Voltage Supervisor NEW: 3264.00/3,000 TPS3825-50DBVT 296-2637-1-ND 4.55V Supply Monitor 1.65 1.38 1.10 
TPS3808G30QDBVRQ1 | 296-23327-1-ND  |3.0V Prog. Delay Supervisor NEW!..SOT-23-6 213 1.70 1.28 TPS3825-50DBVT 296-2637-2-ND 4.55V Supply Monitor 157.50/250 
TPS3808G30QDBVRQ1 | 296-23327-2-ND | 3.0V Prog. Delay Supervisor NEW! .. SOT-23-6 3264.00/3,000 TPS3825-50QDBVRQ1 | 296-15657-1-ND —_/4.55V Supply Monitor 138) 1.15) 92 
TPS3808G33DBVR  |296-17195-1-ND —_|3.3V Voltage Supervisor ... 175 1.40 1.05 TPS3825-50QDBVRQ1 | 296-15657-2-ND —_/4.55V Supply Monitor 1794.00/3,000 
TPS3808G33DBVR | 296-17195-2-ND _|3.3V Voltage Supervisor a 2688.00/3,000 eee oa _ Supety Monitor 1.48 ee 
TPS3808G330DBVRQ1 |296-22676-1-ND  |3.3V Voltage Supervisor NEWT!.......SOT-23-6 213 170 1.28 f -2638-2- -93V Supply Monitor 5 
TPS3808G330DBVRQ1 |296-22676-2-ND — |3.3V Voltage Supervisor NEW: 3264.00/3,000 7PS3828-330DBVRQ1 |296-15658-1-ND | 2.93V Supply Monitor 1.25 1.00.75 
TPS3808G50DBVR  /296-17196-1-ND —_/5.0V Voltage Supervisor 1.75 140 1.05 Tessas sacbeyant oe eee NO eae Supaly Mont } me 920,00/8,000, 
TPS3808G50DBVR  |296-17196-2-ND —_|5.0V Voltage Supervisor 2688.00/3,000 Tea oReIDEVE Boo ecONTT ney Se Mecter Fe a 
TPS3808G50QDBVRQ1 | 296-23126-1-ND _/5.0V Voltage Supervisor 213 170 1.28 qeaiaTR. SODaVAGI Sai - 3 ; wo laaav eaoaie wan ult ea 
TPS3808C500DBVRO1 |296-23126-2-ND |5.0V Voltage Supervisor NEW: 3264.00/3,000 TOS aoe ORC RVR Gr RGRTEREe ORIN 4Cey eee Monte Geer aloa mtn 
TPS3808G125DBVR | 296-21347-1-ND —_| 1.25V Voltage Supervisor . 1.75 140 1.05 TPSSS36E1@DBVT  (aaeaaecenny 7a Cou Caen Maaiee PSMA TCCIMRIEAG 
TPS3808G125DBVR | 296-21347-2-ND —_| 1.25V Voltage Supervisor . 1820.00/2,000 ee : H : : : 
7 TPS3836E18DBVT | 296-3339-2-ND 4.71V Low Current Monitor 332.50/250 
TPS3809I50DBVR 296-10914-1-ND 4.55V Supply Voltage Supervisor. 96 e204 . ee i 
fj TPS3836E18QDBVRQ1 |296-15660-1-ND _|1.71V Low Current Monitor 2.25 1.80 1.40 
TPS3809I50DBVR __|296-10914-2-ND__|4.55V Supply Voltage Supervisor. 819.00/3,000 ! 
d TPS3836E18QDBVRQ1 |296-15660-2-ND | 1.71V Low Current Monitor 3900.00/3,000 
TPSQROSISODBVT =— BB ZZ gL Dams 4-55V Supply Voltage Supervisor. ES de th TPS3836H30DBVT | 296-13003-1-ND 2.79 Low Current Monitor 238 1.90 1.43 
TPS3809I50DBVT | 296-2629-2-ND 4.55V Supply Voltage Supervisor. 99.50/250 TPS3836H30DBVT | 296-13003-2-ND _|2.79V Low Current Monitor ~~ 992/50/250 
TPS3B09ISOMDBVREP | 296-21522-1-ND —_| 4.55V Supply Voltage Supervisor. 1.60, 1.28 .9%6 TPS3836H300DBVRQ1 |296-15661-1-ND | 2.79V Low Current Monitor 2.25 1.80 1.40 
TPS3809I50MDBVREP| 296-21522-2-ND —_/4.55V Supply Voltage Supervisor. 2457.00/3,000 TPS3836H300DBVRQ1 | 296-15661-2-ND __|2.79V Low Current Monitor 3900.00/3,000 
TPS3809I50QDBVRQ1 | 296-15642-1-ND 4.55V Supply Voltage Supervisor. 87 ai EI TPS3836J25DBVT 996-3340-1-ND 2.25V Low Current Monitor 238. 1.90 143 
TPS3809I50QDBVRQ1 | 296-15642-2-ND 4.55V Supply Voltage Supervisor. 936.00/3,000 TPS3836J25DBVT 296-3340-2-ND 2.25V Low Current Monitor 332.50/250 
TPS3809J25DBVR —/296-10915-1-ND —_/2.25V Supply Voltage Supervisor. 7 57 AB TPS3836J25QDBVRQ1 |296-15662-1-ND | 2.25V Low Current Monitor 2.25 1.80 1.40 
TPS3809J25DBVR =| 296-10915-2-ND | 2.25V Supply Voltage Supervisor. 741.00/3,000 TPS3836J250DBVRQ1 |296-15662-2-ND | 2.25V Low Current Monitor 3900.00/3,000 
TPS3809J25DBVT —_/ 296-2630-1-ND 2.25V Supply Voltage Supervisor. 84° 6348 TPS3836K33DBVT _|296-3341-1-ND 2.93V Low Current Monitor 2.38 1.90 1.43 
TPS3809J25DBVT 296-2630-2-ND 2.25V Supply Voltage Supervisor. 87.25/250 TPS3836K33DBVT 296-3341-2-ND 2.93V Low Current Monitor 332.50/250 
TPS3809J25QDBVRO1 /296-15643-1-ND —_/2.25V Supply Voltage Supervisor. 92, 69 52 TPS3836K330DBVRQ1 |296-15663-1-ND | 2.93V Low Current Monitor 2.25 1.80 1.40 
TPS3809J25QDBVRQ1 | 296-15643-2-ND 2.25V Supply Voltage Supervisor. 897.00/3,000 TPS3836K33QDBVRQ1 | 296-15663-2-ND 2.93V Low Current Monitor 3900.00/3,000 
TPS3809K33DBVR 296-10916-1-ND 2.93V Supply Voltage Supervisor. ae 54 At TPS3836L30DBVT 296-3342-1-ND 2.64V Low Current Monitor 2.38 1.90 1.43 
TPS3809K33DBVR | 296-10916-2-ND —_| 2.93V Supply Voltage Supervisor. 702.00/3,000 TPS3836L30DBVT _|296-3342-2-ND 2.64V Low Current Monitor 332.50/250 
TPS3809K33DBVT__| 296-2631-1-ND 2.93V Supply Voltage Supervisor. 967254 TPS3836L30MDBVREP | 296-21269-1-ND _ |2.64V Low Current Monitor 488 3.91 3.04 
TPS3B09KS3DBVT | 296-2631-2-ND 2.93V Supply Voltage Supervisor. 78.75/250 TPS3836L30MDBVREP | 296-21269-2-ND | 2.64V Low Current Monitor 8202.00/3,000 
TPS3809K33QDBVRQ1 |296-15644-1-ND | 2.93V Supply Voltage Supervisor. 84 «66348 TPS3836L30QDBVRQ1 |296-15664-1-ND | 2.64V Low Current Monitor 2.25 1.80 1.40 
TPS3809K33QDBVRQ1 |296-15644-2-ND — /2.93V Supply Voltage Supervisor. 819.00/3,000 TPS3836L30QDBVRQ1 |296-15664-2-ND | 2.64V Low Current Monitor 3900.00/3,000 
TPS3809L30DBVR | 296-10917-1-ND —_| 2.64V Supply Voltage Supervisor. 96 72 54 TPS3837E18DBVT _| 296-3343-1-ND 1.71V Low Current Monitor 2.38 1.90 1.43 
TPS3809L30DBVR | 296-10917-2-ND 2.64V Supply Voltage Supervisor. 819.00/3,000 TPS3837E18DBVT 296-3343-2-ND 1.71V Low Current Monitor 332.50/250 
TPS3B09L30DBVT | 296-2632-1-ND 2.64V Supply Voltage Supervisor. 96 «72 «A TPS3837E18QDBVRQ1 |296-15665-1-ND | 1.71V Low Current Monitor 2.25 1.80 1.40 
TPS3809L30DBVT | 296-2632-2-ND 2.64 Supply Voltage Supervisor. 99.50/250 TPS3837E18QDBVRQ1 |296-15665-2-ND | 1.71V Low Current Monitor 3900.00/3,000 
TPS3809L30QDBVRQ1 | 296-15645-1-ND 2.64V Supply Voltage Supervisor. 87 7358 TPS3837J25DBVT 296-3344-1-ND 2.25V Low Current Monitor 238 1.90 1.43 
TPS3809L30QDBVRQ1 |296-15645-2-ND — /2.64V Supply Voltage Supervisor. 936.00/3,000 TPS3837J25DBVT__ | 296-3344-2-ND 2.25V Low Current Monitor 332.50/250 
TPS3813I50DBVT 296-10918-1-ND 5V Supervisor with Programmable TPS3837J25QDBVRQ1 | 296-15666-1-ND 2.25V Low Current Monitor 2.25 1.80 1.40 
Watchdog Window 2.25 1.80 1.40 TPS3837J25QDBVRQ1 |296-15666-2-ND | 2.25V Low Current Monitor 3900.00/3,000 
TPS3813150DBVT 296-10918-2-ND BV Supervisor with Programmable TPS3837K33DBVT 296-3345-1-ND 2.93V Low Current Monitor 2.38 1.90 1.43 
Watchdog Windnt 332.50/250 TPS3837K33DBVT —_| 296-3345-2-ND 2.93V Low Current Monitor 332.50/250 
TPS3813U25DBVT 296-10919-1-ND 2.5V Supervisor with Programmable TPS3837K33MDBVREP| 296-21270-1-ND 2.93V Low Current Monitor 488 3.91 3.04 
Watchdog Window $0T-23-6 2.25 180 41.40 TPS3837K33MDBVREP | 296-21270-2-ND | 2.93V Low Current Monitor 8202.00/3,000 
TPS3813J25DBVT | 296-10919-2-ND —_| 2.5V Supervisor with Programmable TPS3837K33QDBVREP | 296-20786-1-ND | 2.93V Low Current Monitor 261 2.09 1.63 
Watchdog Window SOT-23-6 332.50/250 TPS3837K33QDBVREP 296-20786-2-ND | 2.93V Low Current Monitor 4386.00/3,000 
EA CGOTSIa =a TPS3837K33QDBVRQ1 |296-15667-1-ND | 2.93V Low Current Monitor 2.25 1.80 1.40 
i ED oo cy ac TPS3837K33QDBVRQ1 |296-15667-2-ND__|2.93V Low Current Monitor 3900.00/3,000 
TPS3813K33DBVT —|296-10920-2-ND _|3.3V Supervisor with Py bl TPS3837L30DBVT | 296-3346-1-ND 2.64V Low Current Monitor 238 1.90 1.49 
Watchdog WindoW nnn. SOT-23-6 Zepnae TPS3837L30DBVT | 296-3346-2-ND | 2.64V Low Current Monitor 332.50/250 
-40924-1- ‘sor wi TPS3837L30QDBVRQ1 |296-15668-1-ND | 2.64V Low Current Monitor 2.25 1.80 1.40 
TPS3B1SL30DE VT Ee item © c¥ Supervisor with ay TPS3837L300DBVRQ1 |296-15668-2-ND | 2.64V Low Current Monitor 3900.00/3,000 
Watchdog Window SOT-23-6 HZ METISO READ TPS3838E18DBVT —_|296-3347-1-ND _| 1.71V Low Current Monitor 238 1.90 | 1.43 
TPS3813L30DBVT 296-10921-2-ND 3.0V Supervisor with Programmable : ; = ; 7 
; oh TPS3B38E18DBVT | 296-3347-2-ND 171V Low Current Monitor 332,50/250 
Watchdog Window SOT-23-6 332.50/250 : 
A TPS3838E18QDBVRQ1 |296-15669-1-ND | 1.71V Low Current Monitor 2.25 1.80 1.40 
TPS3820-33DBVT | 296-2633-1-ND 2.93V Supply Monitor SOT-23-5 148 118 89 ! 
l TPS3838E18QDBVRQ1 |296-15669-2-ND | 1.71V Low Current Monitor 3900.00/3,000 
TPS3820-33DBVT_ (Bac cccis yam 2-23 Supply Monito S0T-28-5 WEI) TPS3838J25DBVT  |296-3348-1-ND | 2.25V Low Current Monitor 238 1.90 | 1.43 
TPS3820-33QDBVRQ1 |296-15646-1-ND __|2.93V Supply Monito! SOT-23-5 1.25 1.00.75 Tpsaaaai2spByT — |996/3348-2.ND 925 Low Current Monitor 932 50/250 
TPS3820-330DBVRQ1 |296-15646-2-ND | 2.93V Supply Monitol S0T-23-5 7920.00/3,000 SacAGEE 7 
TPS3820-50DBVRQ1G4 |296-19885-1-ND | 4.55V Supply Monito! $0T-23-5 1.25 1.00 | .75 TPSSB2BKSSDBVT ROE edo gi Dammam 2.93V Low Current Monttor Prey AED aes 
! TPS3838K33DBVT | 296-3349-2-ND 2.93V Low Current Monitor 332.50/250 
TPS3820-50DBVRQ1G4 )296-19885-2-ND | 4.55V Supply Monito! SOT-23-5 1920.00/3,000 99631 -1- i 
t TPS3838K33DRVR | 296-22631-1-ND —/2.93V Low Current Monitor NEW: 238 1.90 1.43 
TPS3820-S0DBVT | 296-2635-1-ND 4.55V Supply Monito SOT-23-5 1.38 1.15 92 TPS3838K33DRVR | 296-22631-2-ND | 2.93V Low Current Monitor NEW: 3648.00/3,000 
TPS3820-S0DBVT__[ 206263572: NDF | 4.55V Supply Monita! S0T-23-5 12502250 TPS3838K33QDBVRQ1 |296-15670-1-ND _| 2.93V Low Current Monitor 2.25 1.80 1.40 
TPS3820-50QDBVRQ1 | 296-15647-1-ND —_/4.55V Supply Monito SOT-23-5 1.25 1.00 75 TPS3838K330DBVRQ1 |296-15670-2-ND | 2.93V Low Current Monitor 3900.00/3,000 
TPS3820-50QDBVRQ1 | 296-15647-2-ND 4.55V Supply Monitor SOT-23-5 1920.00/3,000 TPS3838L30DBVT 296-3350-1-ND 2.64V Low Current Monitor 238 1.90 1.43 
TPS3823-25DBVR —_/ 296-3333-1-ND 2.25V Supply Monito SOT-23-5 1.25 1.00 75 TPS3838L30DBVT | 296-3350-2-ND 2.64V Low Current Monitor 332.50/250 
TPS3823-25DBVR 296-3333-2-ND 2.25V Supply Monito SOT-23-5 1920.00/3,000 TPS3838L30QDBVRQ1 | 296-15671-1-ND 2.64V Low Current Monitor 2.25 1.80 1.40 
TPS3823-25QDBVRQ1 |296-15648-1-ND___|2.25V Supply Monitor SOT-23-5 158 1.26 95 TPS3838L30QDBVRQ1 |296-15671-2-ND _|2.64V Low Current Monitor 3900.00/3,000 
TPS3823-250DBVRO1 |296-15648-2-ND | 2.25V Supply Monito SOT-23-5 2457.00/3,000 TXBO1O1DCKR 296-22861-1-ND | 1-Bit Bidirectional Voltage-Level 
TPS3823-30DBVR | 296-3334-1-ND 2.63V Supply Monito! S0T-23-5 1.23 1.03 82 Translator NEW!.... 80 60 45 
TPS3823-30DBVR | 296-3334-2-ND 2.63V Supply Monito! SOT-23-5 1599.00/3,000 TXBO101DCUR 296-22861-2-ND —_| 1-Bit Bidirectional Voltage-Level 
TPS3823-300DBVRQ1 | 296-15649-1-ND | 2.63V Supply Monito! SOT-23-5 1.25 1.00 75 Translator NEW!.... 780.00/3,000 
TPS3823-300DBVRQ1 |296-15649-2-ND __|2.63V Supply Monito! SOT-23-5 1920.00/3,000 TXBO101YZPR 296-21927-1-ND —_| 1-Bit Bidirectional Voltage Level 
TPS3823-33DBVR 296-1357-1-ND 2.93V Supply Monito SOT-23-5 114 95 76 Translator 88.6650 
TPS3823-33DBVR | 296-1357-2-ND 2.93V Supply Monito! SOT-23-5 1482.00/3,000 TXBOTOTYZPR 296-21927-2-ND | 1-Bit Bidirectional Voltage Level 
TPS3823-33QDBVRQ1 | 296-15650-1-ND | 2.93V Supply Monito! SOT-23-5 138 1.15 92 Translator... 858.00/3,000 
TPS3823-330DBVRQ1 | 296-15650-2-ND | 2.93V Supply Monito! SOT-23-5 1794.00/3,000 TXB0102DCKR 296-22862-1-ND _| 2-Bit Bidirectional Voltage-Level 
TPS3823-50DBVR _| 296-3335-1-ND 4.55V Supply Monito SOT-23-5 1.26 1.05 84 Translator NEWE.... 141.9374 
TPS3823-50DBVR _|296-3335-2-ND__|4.55V Supply Monitor SOT-23-5 1638.0073,000 To eoeks ee ocoe aula Pit Bidirectional Vottage-Level 
TPS3823-50DBVT  |296-10922-1-ND | 4.55V Supply Monito! §0T-23-5 138 1.15 92 Translator NEW... 1443.00/3,000 
TPS3823-50DBVT — |296-10922-2-ND | 4.55V Supply Monito SOT-23-5 172.50/250 TXB0102YZPR 296-21961-1-ND | 2-Bit Bidirectional Voltage Level 
TPS3823-50QDBVRQ1 | 296-15651-1-ND — /4.55V Supply Monito SOT-23-5 1.25 1.00 .75 Translator... 1.20 1.00 80 
TPS3823-50QDBVRQ1 | 296-15651-2-ND __| 4.55V Supply Monito SOT-23-5 1920.00/3,000 TABO102YZPR ic ac aga BI Bidirectional Voltage Level apenriaaT 
TPS3824-25DBVR | 296-3336-1-ND 2.25V Supply Monitor $0T-235 138 1.15 92 ipa apnean cae prach sai 
TPS3824-25DBVR | 296-3336-2-ND 2.25V Supply Monito! SOT-23-5 1794.00/3,000 TABOIOADA SPARE RB cleclona Voltage Level 1h GBB 
TPS3824-25QDBVRQ1 | 296-15652-1-ND | 2.25V Supply Monito! SOT-23-5 138 1.10 83 TKBOTOIOR PEPE EOE ITM AAI: Hidiractiodal Vollazs Level : : : 
TPS3824-25QDBVRQH | 296-15652-2-ND | 2.25V Supply Monito SOT-23-5 2112.00/3,000 r a f # sitet AS pal HeUAgE Ove 4760.00/2,500 
TPS3824-30DBVR _|296-3337-1-ND 2.63V Supply Monito! SOT-23-5 138 1.15 92 TXBOIOAPWA PO CONTMM 4-Bit Ridiroosonal Voltage Laval lees, 
TPS3824-30DBVR __]296-3337-2-ND___|2.63V Supply Monitor S0T-23-5 1794.00/3,000 Transat __1actssop PEE Ome! 
TPS3824-300DBVRQ1 | 296-15653-1-ND | 2.63V Supply Monito SOT-23-5 138 1.10 83 TXB0104PWR 296-21929-2-ND | 4-Bit Bidirectional Voltage Level 
TPS3824-30QDBVRQ1 | 296-15653-2-ND 2.63V Supply Monito SOT-23-5 2112.00/3,000 Translator 14-TSSOP 1430.00/2,000 
TPS3824-33DBVR | 296-3338-1-ND 2.93V Supply Monito! SOT-23-5 1.20 1.00 80 1990s “Bit Bidirecti 
1PS3824-330BVR _|296-3338-2-ND___|2.93V Supply Monito 1560.00/3,000 ne ic cealalaaamm| “Be Oroctional Voltage Level 138 440 83 
TPS3824-330DBVRQ1 | 296-15654-1-ND —_/2.93V Supply Monito! 125) 1100-75 TXBO104RGYR 296-21930-2-ND | 4-Bit Bidirectional Voltage Level 
TPS3824-330DBVRQ1 | 296-15654-2-ND | 2.93V Supply Monito! 1920.00/3,000 Translator 715.00/1,000 
TPS3824-50DBVR 296-1358-1-ND 4.55V Supply Monito! ies hike 2 TXB0104ZXUR 296-20795-1-ND 4-Bit Bidirectional Voltage Level 
TPS3824-50DBVR | 296-1358-2-ND 4.55V Supply Monito! 1794.00/3,000 Translator. {OG herist OMmeS 
TPS3824-500DBVRQ1 |296-15655-1-ND _|4.55V Supply Monitor... 1.25 1.00.75 (Continued) 
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Lele Digi-Key Price Each Tals Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TXB0104ZXUR 296-20795-2-ND | 4-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2811PW 296-15640-5-ND [Dual 2A High Speed Invert 
Translator 1760.00/2,500 MOSFET Driver Bails. “ge aek) 
TXBO108ZXYR 296-22000-1-ND —_| 8-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2812D 296-3364-5-ND Dual 2A High Speed Non-Invert 
Translator 1.88 1.50 1.13 FET Driver 1.38 1.10 .83 
TXBO108ZXYR 296-22000-2-ND —_| 8-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2812P 296-3365-5-ND Dual 2A High Speed Non-Invert 
Translator 2400.00/2,500 FET Driver. 138 1.10 83 
TXS0101DBVR 296-22863-1-ND | 1-Bit Bidirectional Voltage-Level TPS2812PWR 296-15139-1-ND Pua High Speed Non-Invert eens 
Translator NEWS... 80 60 45 : ? 3 
TXS0101DBVR 296-22863-2-ND __| 1-Bit Bidirectional Voltage-Level TPS2812PWR 296-15139-2-ND —_/ Dual 2A High Speed Non-Invert 
Mo bela de RES TPS2813D 296-1356-5-ND Dual 2A High Speed Complementary a 
TXS0101DCKR 296-22864-1-ND —_| 1-Bit Bidirectional Voltage-Level PUREE MOSFED DFE ‘omplementary an) ae) “aH 
Translator NEWS... 80 60 45 - - + 
TXSOT0TDCKR 206-22864-2-ND |1-Bit Bidirectional Voltage-Level 7P52813DR 296-1350-1-NDj | Dual 2A Complementary 
Translator NEW! 780.00/3,000 MOSEL DINE eu Ae “es 
Ties ay Perk TPS2813DR 296-1356-2-ND Dual 2A Complementary 
TXS0101DRLR 296-22865-1-ND 1-Bit Bidirectional Voltage-Level MOSFET Driver 2560.00/2,500 
<vepiotbalA aa sonee Nh Pa beietier ee 80 6045 TPS2813P 296-2386-5-ND Dual 2A Complementary MOSFET Driver...8-Dip 2.00 1.60 1.20 
meaner Gracin: MEWE. Soe Le oaocrarac TPS2813PWR 296-3367-1-ND Dual 2A Complementary 
= aes MOSFET Driver 2.00 160 1.20 
TXS0102DCTR 296-21978-1-ND. 2-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2813PWR 296-3367-2-ND Dual 2A Complementary 
Translator 93 78 62 MOSFET Driver ee 2080.00/2,000 
TXS0102DCTR 296-21978-2-ND rat idectiona Voltage Level rin TPS2814D 296-3368-5-ND Dual 2A High Speed MOSFET Driver 1.25 1.00 75 
ranslator .00/3, TPS2814P 296-2387-5-ND Dual 2A MOSFET Driver. 125 100 75 
TXS0102DCUR 296-21931-1-ND 5 selection Voltage Level Be tome TPS2814PWR 296-3369-1-ND Dual 2A MOSFET Driver. 125 100 75 
ranslator : . f TPS2814PWR 296-3369-2-ND Dual 2A MOSFET Driver. 1300.00/2,000 
TXS0102DCUR 296-21931-2-ND | 2-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2815D 296-2388-5-ND Dual 2A NAND MOSFET Driver 148 118 89 
Translator 1209.00/3,000 TPS2815P 296-3370-5-ND Dual 2A HS NAND MOSFET Driver. 8-Dip 1.48 118 89 
TXS0102VZPR 296-21932-1-ND | 2-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2816DBVR 296-3371-1-ND 2A HS inverting MOSFET Driver. 0T-23-5 «148 «118 ~=~89 
Translator 1.05 88 70 TPS2816DBVR 296-3371-2-ND 2A HS Inverting MOSFET Driv 0T-23-5 2265.00/3,000 
TXS0102YZPR 296-21932-2-ND | 2-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2817DBVR 296-3372-1-ND 2A HS Non-Invert MOSFET Drive 0T-23-5 148 1.18 89 
Translator 1365.00/3,000 TPS2817DBVR 296-3372-2-ND 2A HS Non-Invert MOSFET Drive 2265.00/3,000 
TXS0104EDR 296-20696-1-ND 4-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2818DBVR 296-3373-1-ND 2A HS Inverting MOSFET Driver.. 148 118 89 
Translator 148 148 89 TPS2818DBVR 296-3373-2-ND 2AHS Inverting MOSFET Driver. 2265.00/3,000 
TXS0104EDR 296-20696-2-ND | 4-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2818MDBVREP | 296-23101-1-ND a High Speed Inverting MOSFET Pg ere 
Translator 1887.50/2,500 river NEWS... bi y i 
TXS0104EPWR 296-20697-1-ND | 4-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2818MDBVREP | 296-23101-2-ND ‘| 2A High Speed Inverting MOSFET 
Translator 148 1.18 89 Driver NEW! OT-23-5 4686.00/3,000 
TXS0104EPWR 296-20697-2-ND 4-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2819DBVR 296-3374-1-ND 2A HS Non-Invert MOSFET Driv OT-23-5 148 #118 89 
Translator 1534.00/2,000 TPS2819DBVR 296-3374-2-ND 2A HS Non-Invert MOSFET Drive 0T-23-5 2265.00/3,000 
TXSO104ERGYR 296-20698-1-ND | 4-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2B19MDBVREP | 296-23102-1-ND al need inverting MOSFET sor.22-5 METER eee 
Translator 1.60 1.28 96 af ee TEN ‘ g fc 
TXSO104ERGYR ‘| 296-20698-2-ND __/4-Bit Bidirectional Voltage Level TPS2B19MDBVREP  [2CGS 102240 24 High Speed Inverting MOSFET 
Translator 832.00/1,000 Driver MEW............. SOT-23-5 4686.00/3,000 
Sania “aa Bidirani TPS2828DBVR 296-1986-1-ND 2A HS Inverting MOSFET Driver. 0T-23-5 «143 «1.14 ~—«B6 
- -2- nverting river.. -23-5 i i 
TXSOUOAEYET AER aaa noma Voltage Level iG) oR 3 TPS2828DBVR 296-1986-2-ND | 2AHS Inverting MOSFET Dri 0T-23 2190.00/3,000 
+XS0104EVAR FeO TOMM 4-Bit Bidirectional Voge Level ; : : TPS2829DBVR 296-1987-1-ND 2A HS Non-Invert MOSFET Drive 0T-23-5 143 1.14 86 
Trmclaten porter Notages eve arene TPS2829DBVR 296-1987-2-ND 2A HS Non-Invert MOSFET Drive 0T-23-5 2190.00/3,000 
Spice arin TPS2830D 296-2390-5-ND Non-Inverting Fast Sync. 
TXS0104EZXUR 296-20699-1-ND ABE aot Voltage Level (si) aa 46 BUCK MOSFET Driver 14-S0IC 236 1.89 1.47 
Sn er - - - TPS2830PWP 296-3376-5-ND Non-Inverting Fast Sync. 
TXS0104EZXUR 296-20699-2-ND 4-Bit Bidirectional Voltage Level BUCK MOSFET Driver 144-HTSSOP 2.36 1.89 1.47 
Translator... 2047.50/2,500 TPS2831D 296-2391-5-ND Invert Fast Sync. BUCK 
TXS0108EPWR 296-23011-1-ND 8-Bit Bidirectional Voltage-Level MOSFET Driver 14SOIC 2.36 1.89 1.47 
Translator NEW! 1.88 1.50 1.13 TPS2831PWP 296-3377-5-ND Invert Fast Sync. BUCK 
TXS0108EPWR 296-23011-2-ND 8-Bit Bidirectional Voltage-Level MOSFET Driver ..14-HTSSOP 2.36 1.89 1.47 
Translator NEW... 20-TSSOP 1950.00/2,000 TPS2832D 296-2392-5-ND Non-Invert Fast Sync. BUCK FET Driver..8-SOIC. 2.25 1.80 1.40 
1XS03121DRLR 296-22866-1-ND Comparator with Output Voltage-Level TPS2833D 296-2393-5-ND Invert Fast Sync. BUCK MOSFET Driver..8-SOIC 2.25 1.80 1.40 
Translation NEW!. -90 75.60) TPS2834D 296-2394-5-ND Non-Invert Fast Sync. 
TXS03121DRLR 296-22866-2-ND | Comparator with Outpu BUCK FET Driver... 14-SOIC 2.36 189 1.47 
Translation NEWS..... 1560.00/4,000 TPS2834PWP 296-3378-5-ND Non-Invert Fast Syn 
UC2543DW 296-3355-5-ND 2.5V Power Supply Monito 542 434 3.66 BUCK MOSFET Driver 14-HTSSOP 2.36 1.89 1.47 
UC2543N 296-3356-5-ND 2.5V Power Supply Monito 542 434 3.66 TPS2835D 296-2395-5-ND Invert Fast Sync. BUCK 
UC2903DW 296-2640-5-ND Quad Voltage Supply Monito 551 441 3.43 MOSFET Driver 236 1.89 1.47 
UC3543DW 296-3357-5-ND 2.5V Power Supply Monito 536 4.29 3.34 TPS2835PWP 296-10885-5-ND —_| Invert Fast Sync. BUCK 
UC3543N 296-3358-5-ND 2.5V Power Supply Monito 536 4.29 3.34 MOSFET Driver 4HTSSOP 2.36 1.89 1.47 
UC3544N 296-3359-5-ND 2.5V Power Supply Monito 3.53 283 2.20 TPS2836D 296-2396-5-ND Non-Invert Fast Sync. BUCK FET Driver..8-SOIC 2.81. 2.25 1.75 
UC3903DW 296-2642-5-ND Quad Voltage Supply Monitor 473 3.78 2.94 TPS2838PWP 296-10886-5-ND | Non-Inverting Fast Sync. 
UC3910D 296-2644-5-ND 4-Bit DAC and Voltage Monitor 16-SOIC 5.70 4.56 3.85 BUCK MOSFET Driver 16-HTSSOP 2.93 2.34 1.82 
UC3910N 296-11346-5-ND | 4-Bit DAC and Voltage Monitor 16-Dip 5.70 4.56 3.85 TPS2839PWP 296-10887-5-ND Bea Feet YT eurssop MOC 
UC39432D 296-11350-5-ND Precision Analog Controller .. 8-SOIC 5.51 4.41 3.43 x - i i x 2 
UC39432N 296-11351-5-ND __| Precision Analog Controlle Dip 551 441 3.43 EE Aa ee wey pie ui Result pales oe oe 2 
s -5-| i j “a i river wil egulato! os 0 i id 
Weceeten Aare) te with cer OR AT TPS2837D 296-2397-5-ND _ Invert Fast Sync. BUCK MOSFET Driver..8-SOIG 281 225 1.75 
OS rine : eee : i ; TPS28225D 296-19791-5-ND | High-Freq. 4A Sync. MOSFET Driver.......8-SOIC 143 1414 86 
UOGROASTPWROT bie uacalauamm) *cronrovessor Supervisor with ey TP§28225DRBT 296-19792-1-ND  |High-Freq, 4A Sync. MOSFET Drive 143 114 86 
‘ 9 : : ® : TPS28225DRBT 296-19792-2-ND __|High-Freq. 4A Sync. MOSFET Drive 199.50/250 
UCC2946TPWRQ1 296-23028-2-ND Microprocessor Supervi: 7 
Watchdog Timer NEW. 4080.00/2,000 TPS28226DR 296-22853-1-ND High Frequency Ag Syncionous eae es 
7 7 v7 river : See E E Fe 
UCC3946D 296-2646-5-ND eee with Fpoaa sea TPS28226DR 296-22853-2-ND | High-Frequency 4A Synchronous 
A 7! « ‘| i 
UCC3946N 296-11547-5-ND Nene Suen with etic TPS28226DRBT aURPER ELEM dapreaicne 3 ees oe 1825.00/2,500 
5 : : MOSFET Driver NEWE....... 143 114 86 
MOSFET / MOSFET Drivers TPS28226DRBT 296-22854-2-ND High-Frequency 4A Synchronous 
SN75372D 296-3360-5-ND Dual MOSFET Driver. 225 1.80 1.35 MOSFET Driver NEWE.... 199.50/250 
SN75372DR 296-14958-1-ND Dual MOSFET Driver. 2.25 1.80 1.35 UC2709DW 296-2398-5-ND Dual High Speed MOSFET Drive! 850 6.80 5.74 
SN75372DR 296-14958-2-ND Dual MOSFET Driver... 2880.00/2,500 UC2710N 296-2399-5-ND High Current MOSFET Driver... 7.20 5.76 4.86 
SN75372P 296-3361-5-ND Dual MOSFET Driver . 2.25 1.80 1.35 uce714D 296-12113-5-ND pomblementaly Switch FET Driver Sas) a eg ie 
SN75374D 296-3362-5-ND Quad MOSFET Driver : 248 1.98 154 : ‘ : 
TPS1100D 296-3379-5-ND _| P-Channel MOSFET, Rise Time 10nS....... 141 118 94 uc2714N 296-12171-5-ND Pomblementaly Switch FET Driver aud Ngan due 
TPS1100PWR 296-13383-1-ND | Single P-Channel Enhancement ie WE AU 5 : é 
Mode MOSFETs... 141 118 94 715D 296-12172-5-ND Gompteriematy Switch FET Driver 568) Gap das 
. wi ux Ou a ie 
TPS1100PWR 296-13383-2-ND | Single P-Channel Enhancement uc2715DP 296-12173-5-ND _|Complementary Switch FET Driver 
Mode MOSFETs 1250.00/2,000 
TPS1101D 296-3381-5-ND P-Channel MOSFET, Rise Time 5.5n 788 150 1.413 see bab 
TPS1101PWR 296-13384-1-ND | Single P-Channel Enhancement _ cera UseriON aan complementary Switch FET Driver ao5 ae) akan 
Mode MOSFETs 1.88 1.50 1.13 UC3706N 296-11242-5-ND —_| Dual High Speed MOSFET Drive 518 4.14 3.22 
TPS1101PWR 296-13384-2-ND —_| Single P-Channel Enhancement uc3709DW 296-2400-5-ND Dual High Speed MOSFET Drive 580 4.64 3.92 
Mode MOSFETs 1950.00/2,000 UC3709N 296-11245-5-ND —_| Dual High Speed MOSFET Drive 580 464 3.92 
TPS1120D 296-1352-5-ND Dual P-Channel MOSFET. 1.75 1.40 1.05 UC3710DW 296-2401-5-ND Complementary High Current 
TPS1120DR 296-1352-1-ND Dual P-Channel MOSFET. 1.75 140 1.05 MOSFET Driver 650 5.20 4.39 
TPS1120DR 296-1352-2-ND Dual P-Channel MOSFET. 2240.00/2,500 UC3710N 296-11246-5-ND | High-Current MOSFET Driver. 650 5.20 4.39 
TPS2811D 296-2385-5-ND Dual 2A Invert MOSFET Driver. 245 1.72 1.29 UC3710T 296-11247-5-ND | High-Current MOSFET Driver. 6.50 5.20 4.39 
TPS2811P 296-3363-5-ND Dual 2A High Speed Invert UC3714D 296-11253-5-ND __[High-Current MOSFET Driver. 2.38 190 1.43 
MOSFET Driver 215 1.72 1.29 (Continued) 
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Part N Part N Descripti 1 25 100 Part N Part N Descripti 1 25 100 
UC3714DP 296-11254-5-ND | High-Current MOSFET Driver 238 1.90 1.43 Power Distribution Switches 
UC3714N 296-11255-5-ND —_| High-Current MOSFET Driver 238 1.90 1.43 7PS2010AD 206-25555-ND 0.2A, 2.7V-5.5V High-Side 
UC3715D 296-11256-5-ND | High-Current MOSFET Driver 2.25 1.80 1.35 MOSFET Switch... 213 170 1.28 
UC3715DP 296-11668-5-ND Complementary Switch MOSFET Driver TPS2010APWP. 296-3384-5-ND 0.2A, 2.7V-5.5V High-Side 
with Aux Out 2.25 1.80 1.35 MOSFET Switch... 213 170 1.28 
UC3715N 296-11257-5-ND | High-Current MOSFET Driver 2.25 1.80 1.35 TPS2010PWR 296-3385-1-ND 0.2A, 2.7V-5.5V High-Side 
UCC2837D 296-2403-5-ND N-FET Linear Regulating Controlle 5.30 4.24 3.58 MOSFET Switch... 2.38 1.90 1.43 
UCC27200D 296-21432-5-ND 120V Boot, 3A Peak, High Frequency, TPS2010PWR 296-3385-2-ND 0.2A, 2.7V-5.5V High-Side 
High-Side/Low-Side Driver . 279 2.24 1.74 MOSFET Switch... 2470.00/2,000 
UCC27200DDA 296-21433-5-ND | 120V Boot, 3A Peak, High Frequency, TPS2011AD 296-2556-5-ND 0.6A, 2.7V-5.5V High-Side 
High-Side/Low-Side Driver . 279 2.24 1.74 MOSFET Switch... 213 170 1.28 
UCC27200DRMR 296-21434-1-ND | 120V Boot, 3A Peak, High Frequency, TPS2011APWP 296-13804-5-ND —_| 0.6A, 2.7V-5.5V High-Side 
High-Side/Low-Side Driver 279 224 1.74 MOSFET Switch... 2:13) 1-70 1:28 
UCC27200DRMR 296-21434-2-ND 120 Boot, 3A Peak, High Frequency, TPS2011D 296-3386-5-ND 0.6A, 2.7V-5.5V High-Side 
High-Side/Low-Side Driver . 4686.00/3,000 MOSFET Switch... 2.38 1.90 1.43 
UCC27201D 296-21435-5-ND | 120V Boot, 3A Peak, High Frequency, TPS2012AD 296-2557-5-ND 1.0A, 2.7V-5.5V High-Side 
High-Side/Low-Side Driver 7 2.79 2.24 1.74 MOSFET Switch... 213 170 1.28 
UCC27201DDA 296-21436-5-ND | 120V Boot, 3A Peak, High Frequency, TPS2012D 296-1957-5-ND 10h. eer oa rates Sea nate 
High-Side/Low-Side Driver - 279 224 1.74 witcn... z : 
UCC27201DRMR 296-21437-1-ND | 120V Boot, 3A Peak, High Frequency, TPS2013AD 296-2558-5-ND 1h, 2.7V-58V High-Side ea 
High-Side/Low-Side Driver 2.79 2.24 1.74 witch... . 10 1. 
UCC27201DRMR 296-21437-2-ND | 120V Boot, 3A Peak, High Frequency, TPS2013APWPR 296-17531-1-ND 22h 2.7V- 5.5) High-Side SHR ERT IGE 
High-Side/Low-Side Driver... 4686.00/3,000 witch... . : : 
& 5 a q ei -17531-2-| .2A, 2.7V-5.5V High-Side 
UCC27321D 296-13670-5-ND fee 9A High Speed Low-Side TRSADGAPWPR clam hoe Oy rah Sid Prin 
MOSFET Driver with Enable... 248 1.98 1.54 tee is 
UCC27321DGN 296-13671-5-ND —_| Single 9A High Speed Low-Side TPS2013D 296-1353-5-ND bee Fel iy et ee 
MOSFET Driver with Enable... 270 216 1.68 seers : : : 
ucc27321P 296-13672-5-ND _| Single 9A High Speed Low-Side TPS2013DR celles el eee eo ansias pa en hs 
MOSFET Drvar wih Enable iat 248198 154 | tpso0130R 296-1353-2-ND _‘|1.5A, 2.7V-5.5V High-Side 
UCC27322D 296-13673-5-ND Single 9A High Speed Low-Side MOSFET Switch 3040.00/2,500 
MOSFET Driver with Enable... 248 1.98 1.54 eee meee 
UCC27322D6N 296-13674-5-ND _| Single 9A High Speed Low-Side TPS2013PWR BO: 3268 TEND) 1.58, 2.7V-5.5V High-Side 
MOSFET Driver with Enable... 270 216 1.68 aesn ewe amenaon eae 28) WEN ee 
UCC27322P 296-13675-5-ND | Single 9A High Speed Low-Side MGSEET Seiithek, 2470.00/2,000 
MOSFET Driver with Enable... : 248 1.98 1.54 TPS2014D 996-1354-5-ND 0.66A, 4V-5.5V High-Side 
UCC27323D 296-12528-5-ND _|4A High Speed Dual MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 MOSFET Switch. 450 360 280 
UCC27323DGN 296-12529-5-ND — |4A High Speed Dual MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 een = 
UCC27323P 296-12530-5-ND | 4A High Speed Dual MOSFET Driver 200 1.60 1.20 TeSo0IADE EERE A) oO arian aide Ag ae BED 
UCC27324D 296-12531-5-ND | 4A High Speed Dual MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 TPS2014DR 296-1354-2-ND 066A, 4V-5.5V High-Side : ‘ i 
UCC27324DGN 296-12532-5-ND _|4A High Speed Dual MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 MOSFET Switch im 6300.00/2,500 
ace ee en is nae pert au Becter rahe Be ne te TPS2014P 296-3389-5-ND 0.66A, 4-5.5V High-Side MOSFET Switc 450 3.60 280 
-12534-5- igh Speed Dual river , : : TPS2015D 296-1355-5-ND 1.0A, 4V-5.5V High-Sid 
UCC27325DGN 296-12535-5-ND — |4A High Speed Dual MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 MOSFET oan ce 450 360 280 
UCC27325P 296-12536-5-ND | 4A High Speed Dual MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 TPS2015DR 096-1355-1-ND 1.0A, 4V-5.5V High-Side 
UCC27423D 296-15864-5-ND 4A Dual High Speed Low-Side MOSFET Switch... 450 3.60 2.80 
MOSFET Driver 213 1.70 1.28 TPS2015DR 296-1355-2-ND 1.0A, 4V-5.5V High-Side 
UCC27423DGN 296-15865-5-ND 4A Dual High Speed Low-Side MOSFET Switch 6300.00/2,500 
MOSFET Driver 2.13 1.70 1.28 TPS2015P 296-3390-5-ND 1.0A, 4V-5.5V High-Side MOSFET Switch..8-Dip 450 3.60 280 
UCC27423P 296-15866-5-ND 4A Dual High Speed Low-Side TPS2020D 296-2560-5-ND 0.22A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver 213 1.70 1.28 High-Side MOSFET Switch 215 172 1.29 
UCC27424D 296-15867-5-ND 4A Dual High Speed Low-Side TPS2021D 296-2561-5-ND 0.66A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 High-Side MOSFET Switch 215 172 1.29 
UCC27424DGN 296-15868-5-ND _|4A Dual High Speed Low-Side TPS2022D 296-2562-5-ND TAA, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 High-Side MOSFET Switch 215 172 1.29 
UCC27424MDGNREP | 296-22533-1-ND | 4A Dual High Speed Low-Side TPS2023D 296-2563-5-ND 1.65A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver NEWE... 5.40 4.32 3.36 High-Side MOSFET Switch 215 172 1.29 
UCC27424MDGNREP | 296-22533-2-ND | 4A Dual High Speed Low-Side TPS2023P 296-12233-5-ND | 1.65A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver NEWE... 7560.00/2,500 High-Side MOSFET Switch 215 172 1.29 
UCC27424P 296-15869-5-ND _|4A Dual High Speed Low-Side TPS2024D 296-2564-5-ND 2.2A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver 2.00 1.60 1.20 High-Side MOSFET Switch Oi Oana s29. 
UCC27425D 296-15870-5-ND 4A Dual High Speed Low-Side TPS2024DR 296-2564-1-ND 2.2A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver 200 1.60 1.20 High-Side MOSFET Switch PU Se alee 129: 
UCC27425DGN 296-15871-5-ND | 4A Dual High Speed Low-Side TPS2024DR 296-2564-2-ND 2.2A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver 200 1.60 1.20 High-Side MOSFET Switch 2752.50/2,500 
UCC27425P 296-15872-5-ND | 4A Dual High Speed Low-Side TPS2024P 296-12234-5-ND —_|2.2A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver . 200 1.60 1.20 High-Side MOSFET Switch 215 172 1.29 
UCC37321D 296-13684-5-ND —_| Single 9A High Speed Low-Side TPS2030D 296-2565-5-ND 0.22A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver with Enable... B-SOIG 248 1.98 1.49 = aeanannal cormncaan  \REee ep riiedtal 21S ei2 29 
UCC37321DGN 296-13685-5-ND | Single 9A High Speed Low-Side PREAH aie _ 
MOSFET Driver with Enable... 8-MSOP 248 1.98 1.54 High-Side MOSFET Switch 2.25 1.80 1.40 
UCC37321P 296-13686-5-ND | Single 9A High Speed Low-Side TESeoSOIB RAT RASS ere Sy ae Hot oeD een 
MOSFET Driver with Enable 248 1.98 1.49 : Hues 
ucc37322D 296-13687-5-ND __| Single 9A High Speed Low-Side TPS2030P 290;3222;5:N0 irr prchies neta see Cis ge 
MOSFET Driver with Enable ............ BSOIC 2.48 1.98 1.49 : “ : 3 
UCC37322DGN 296-13688-5-ND | Single 9A High Speed Low-Side TPS2031D 206-2560-o:ND) | 0.664, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver with Enable... 8-MSOP 248 1.98 1.54 SHED SERGE ee Seileh Zila Wy 112) 
UCC37322P 296-13689-5-ND __| Single 9A High Speed Low-Side soos High-Side MOSFERS ich ai AG G8 
MOSFET Driver with Enable 2 ASL So malad TPS2033D 296-2568-5-ND —_|1.65A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
UCC37323D 296-15691-5-ND Dual 4A High Speed Low-Side, Power pats 4 
MOSFET DIKE anh eG “(ER High-Side MOSFET Switch orisha t72m (20 
UCC37323DGN 296-15692-5-ND | Dual 4A High Speed Low-Side, Power (ESenSsE paca COA 2.7V-5.5V Hot Swap 
tOgrer aie Tea. HISD. 448 High-Side MOSFET Switch 215 1.72 1.29 
UGC37323P 296-15693-5-ND | Dual 4A High Speed Low-Side, Power trsedeiD cacao | 2, 2.7V-5.5V Hor Swap 
: High-Side MOSFET Switch 215 172 1.29 
MOSFET Driver vs 188 150 1.13 TPS2034P 296-12236-5-ND | 2.2A, 2.7V-5.5V Hot-Swap 
UCC37324D 296-15694-5-ND Dual 4A High Speed Low-Side, Power High-Side MOSFET Switch 215 1.72 1.29 
MOSFET Driver : 1.88 1.50 1.13 TPS2041AD 296-3393-5-ND 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side 
UCC37324DGN 296-15695-5-ND Dual 4A High Speed Low-Side, Power MOSFET Switch... 1.70 1.36 1.02 
MOSFET Driver TSS TSO EIS. TPS2041BD 296-22880-5-ND _|0.7A, 2.7V-5.5V,, High-Side 
UCC37324P 296-15696-5-ND Dual 4A High Speed Low-Side, Power MOSFET Switch 1.26 1.05 .84 
MOSFET Driver a 188 1.50 1.13 TPS2041BDBVR 296-21263-1-ND | 0.7A, 2.7V-5.5V, High-Side 
UCC37325D 296-15697-5-ND Dual 4A High Speed Low-Side, Power MOSFET Switch... SOT-23-5 61.26 = 1.05 84 
MOSFET Driver 1.88 1.50 1.13 TPS2041BDBVR 296-21263-2-ND | 0.7A, 2.7V-5.5V, High-Side 
UCC37325DGN 296-15698-5-ND | Dual 4A High Speed Low-Side, Power MOSFET Switch... SOT-23-5 1638,00/3,000 
MOSFET Driver 1881.50 1.13 TPS2041BDGN 296-18930-5-ND _|0.7A, 2.7V-5.5V, High-Side 
UCC37325P 296-15699-5-ND | Dual 4A High Speed Low-Side, Power MOSFET Switch... 1.25 1.00 75 
MOSFET Driver... ere 1.88 150 1.13 TPS2041D 296-3394-5-ND 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side 
UCD7100PWP 296-18042-5-ND Digital Control Compatible Single Low Side MOSFET Switch... 2.39 1.91 1.49 
+4A MOSFET Driver... 14-HTSSOP 2.48 1.98 1.49 TPS2041P 296-2570-5-ND 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side 
UCD7201PWP 296-17924-5-ND | MOSFET Driver with Single Common MOSFET Switch... 2.39 1.91 1.49 
Current Sense w14-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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INSTRUMENTS Digi@Reel” POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
El Digi-Key Price Each fel: Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS2042AD 296-3305-5-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2052DR 296-2577-1-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V 
High-Side MOSFET Switch .... 213 1.70 1.28 High-Side MOSFET Switch ... 77H e222 73 
TPS2042BDGN 296-17060-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2052DR 296-2577-2-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V 
High-Side MOSFET Switch .... 3.04 228 1.71 High-Side MOSFET Switch .. 3875.00/2,500 
TPS2042BDR 296-17002-1-ND | Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2052P 296-3414-5-ND Dual (tin/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V 
High-Side MOSFET Switch .... 1.68 1.34 1.01 High-Side MOSFET Switch ... Ovi 22 aelut3 
TPS2042BDR 296-17002-2-ND [Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2053AD 296-3415-5-ND Triple (2in/Sout), 0.7A, 2.7V-5.5V 
High-Side MOSFET Switch .... 2145.00/2,500 High-Side MOSFET Switch .. 245 1.96 1.47 
TPS2042D 296-3396-5-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2053BD 296-18932-5-ND Triple (2in/Sout), 0.7A, 2.7V-5.5V 
High-Side MOSFET Switch .... 2.88 231 1.80 High-Side MOSFET Switch 1.90 1.52 1.14 
TPS2042DR 296-3396-1-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2053D 296-2578-5-ND Triple (2in/Sout), 0.7A, 2.7V-5.5 
High-Side MOSFET Switch .... 2.88 2.31 1.80 High-Side MOSFET Switch .. 3.65 2.92 2.27 
TPS2042DR 296-3396-2-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2053DR 296-2578-1-ND Triple (2in/Sout), 0.7A, 2.7V-5.5V 
High-Side MOSFET Switch .... 4032.50/2,500 High-Side MOSFET Switch 3.65 2.92 2.27 
TPS2042P 296-2571-5-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2053DR 296-2578-2-ND ch eval. or ards . Pamenner 
High-Side MOSFET Switch . 288 231 1.80 “Si ~ SIE 
TPS2043AD 296-3397-5-ND | Triple (2in/Sout), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2054AD Cac mg wad (2in/Aout), 0.70, 2.7V-5.5V 
High-Side MOSFET Switch .... 2.30 1.84 1.43 High-Side MOSFET Switch ... 2082S ans) 
TPS2043BD 296-17211-5-ND | Triple (2in/Sout), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS20548DR Peal cocalahl oma wad (2in/Aout), 0.70, 2.7V-5.5V 
ior : High-Side MOSFET Switch ... 238 1.90 1.43 
High-Side MOSFET Switch . 1.90 152 1.14 } 
wareatet fs eee 4 TPS2054BDR 296-16988-2-ND | Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V 
TPS2043D 296-2572-5-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7V-5.5V ager ; 
ieee ; High-Side MOSFET Switch ... 3040.00/2,500 
High-Side MOSFET Switch .... 3.65 2.92 2.27 , 
peas Tal : TPS2054D 296-1960-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V 
TPS2043DR 296-2572-1-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7V-5.5V Thess MOSER CHICK Agee 80 REE 
High-Side MOSFET Switch . 3.65 292 2.27 GPSDOSEAD SORE aaa ; oa aa TS : ! : 
TPS2043DR 296-2572-2-ND | Triple (2in/Sout), 0.7A, 2.7V-5.5V 7 HES 345A, 2-7V-5.BV High-Side 
High-Side MOSFET Switch ... 5102.50/2,500 TPS2055D PM ostcn 2ves.av highs” ee 
TPS2044AD 296-3399-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V i tered 
ag tl : MOSFET Switch 230 1.84 1.43 
High-Side MOSFET Switch . at eee 7k) TPSOOSSDR 296-2579-1-ND 0.3454, 2.7V-5.8V Hig 
TPS2044BD 296-18931-5-ND | Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V TREE aia 
High-Side MOSFET Switch 210 1.68 1.26 MOSFET Switch 7 Bey) gs es 
cli “ : : : TPS2055DR 296-2579-2-ND 0.345A, 2.7V-5.5V High-Side 
TPS2044D 296-1959-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7V-5.5V MOSFET Switch... . 3212.50/2.500 
High-Side MOSFET Switch .... ee) SEE EE) TPS2055P 296-3420-5-ND _|0.345A, 2.7V-5.5V High-Side 
TPS2045AD 296-3400-5-ND 0.345A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch... 230 184 143 
MOSFET Switch... 1431.14.86 TPS2056AD 296-3421-5-ND Dual (1in/2out), 0.3454, 2.7V: 
TPS2045D 296-2573-5-ND 0.345A, 2.7V-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch 203 1.62 1.22 
MOSFET Switch... Gs) etl ee) TPS2056D 296-2580-5-ND | Dual (Tin/2out), 0.345A, 2.7V-5: 
TPS2045DR 296-2573-1-ND 0.345A, 2.7V-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch .. 277 2.22 1.73 
MOSFET Switch... 2.39 1.91 1.49 TPS2056DR 296-2580-1-ND Dual (tin/2out), 0.345A, 2.7V- 
TPS2045DR 296-2573-2-ND 0.345A, 2.7V-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch Die EEE Ae) 
MOSFET Switch...... 3340.00/2,500 TPS2056DR 296-2580-2-ND Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7V. 
TPS2045P 296-3402-5-ND 0.345A, 2.7V-5.5V High-Side High-Side MOSFET Switch ... 3875.00/2,500 
MOSFET Switch 2.39 1.91 1.49 TPS2057AD 206-3423-5-ND _| Triple (2in/Sout), 0.345A, 2.7V-5.5V 
TPS2046AD 296-3403-5-ND Dual (1in/2out), 0.345, 2.7V-6.5V High-Side MOSFET Switch .. = 2415 1.72 1.29 
High-Side MOSFET Switch . 2.03 1.62 1.22 TPS2057D 296-2581-5-ND Triple (2in/Zout), 0.345A, 2.7V-5.5V 
TPS2046BDR 296-17246-1-ND | Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch ... o 3.65 2.92 2.27 
High-Side MOSFET Switch . 1.38 1410 83 TPS2057DR 296-2581-1-ND Triple (2in/3out), 0.345A, 2.7V-5.5V 
TPS2046BDR 296-17246-2-ND —|Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7V-5. High-Side MOSFET Switch ... = 3.65 2.92 2.27 
High-Side MOSFET Switch . 1760.00/2,500 TPS2057DR 296-2581-2-ND Triple (2in/3out), 0.345A, 2.7V-5.5V 
TPS2046D 296-2574-5-ND Dual (1in/2out), 0.345, 2.7V-6.6V High-Side MOSFET Switch .. a: 5102.50/2,500 
High-Side MOSFET Switch . ii AE We TPS2058AD 296-3425-5-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7V-5.5V 
TPS2046DR 296-2574-1-ND Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7V-5. High-Side MOSFET Switch ... e 238 1.90 1.43 
High-Side MOSFET Switch . af Pe Nye) TPS2058D 296-2582-5-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7V-5.5V 
TPS2046DR 296-2574-2-ND Dual (1in/2out), 0.3454, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch ... te 459 3.68 2.86 
High-Side MOSFET Switch . 3875.00/2,500 TPS2058DR 296-2582-1-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7V-5.5V 
TPS2046P 296-3405-5-ND Dual (1in/2out), 0.345, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch .. ; 459 3.68 2.86 
High-Side MOSFET Switch . 277 222 1.73 TPS2058DR 296-2582-2-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7V-5. 
TPS2047AD 296-3406-5-ND Triple (2in/Sout), 0.3454, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch ... w+ 16-SOIC 6425.00/2,500 
High-Side MOSFET Switch . 245 196 1.47 TPS2060DGN 296-18023-5-ND 1.5A, 80m-Ohm, Dual Current-Limited, 
TPS2047BD 296-17403-5-ND —_| Triple (2in/3out), 0.345A, 2.7V-5.5V Power-Distribution Switch... 210 1.68 1.26 
High-Side MOSFET Switch . 1.90 152 1.14 TPS2060DGNR 296-23170-1-ND 1.58, 80m-Ohm, Dual Current-Limited, 
TPS2047D 296-2575-5-ND Triple (2in/3out), 0.345A, 2.7V-5.5V Power-Distribution Switch MEW!....8-MSOP 2.10 1.68 1.26 
High-Side MOSFET Switch . 3.83 3.06 2.38 TPS2060DGNR 296-23170-2-ND 1.5A, 80m-Ohm, Dual Current-Limited, 
TPS2047DR 296-2575-1-ND _| Triple (2in/Sout), 0.45A, 2.7V-5.5V Power-Distribution Switch NIEWS.....8-MSOP 2687.50/2,500 
High-Side MOSFET Switch . 3.83 3.06 2.38 TPS2061D 296-18024-5-ND 1A, 80m-Ohm, Single Current-Limited, 
TPS2047DR 296-2575-2-ND _| Triple (2in/Sout), 0.345A, 2.7V-5.5V Power Distribution Switch... p25 COE 
High-Side MOSFET Switch . 5355.00/2,500 TPS2061DGNR 296-17225-1-ND Current-Limited, Power-Distribution ‘eel ain #8 
TPS2048AD 296-3408-5-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7V-5.5V : ! : 
High-Side MOSFET Switch . 257 2.06 1.60 TPS2061DGNR 296-17225-2-ND {ERO EDO 
TPS2048DR 296-3409-1-ND Oued! 2 dout 0.345A, 2.7V-5.5V eee ccm Se : 
gh-Side MOSFET Switch . 488 3.91 3.04 Sahich MW sole MSH CSRs 
TPS2048DR 296-3409-2-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7V-5.5V Pos a : : : 
High-Side MOSFET Switch .... 6835.00/2,500 TPS2062ADR 296-23100-2-ND 2-Ch., Current-Limited, Power-Distribution 
TPS2049D 296-21264-5-ND [Single Channel 100mA Power Switc 726 1.05 84 ee Switeh NEW: SOIC Aves 
; TPS2062ADRBR 296-23325-1-ND — |2-Ch., Current 
TPS2051AD 296-3410-5-ND 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side eiieh NEWT B-SON [REIEEEEE TOC EEENGS 
MOSFET Switc! 1.50 120 .90 leepets: “ itis : as : : ; 
TPS2051BDBVR 096-21265-1-ND 0.7A, 2.7V-5.5V Hig TPS2062ADRBR 296-23325-2-ND Pott, Currant ae Power-Distribution arama 
MOSFET Switch... 144 120 96 eee a 
TPS2051BDBVR |296-21265-2-ND _|0.7A, 2.7V-5.5V High-Side lpsote:? aa goo Hiat-Side ain fey 6G 
MOSFET Swite 1872.00/3,000 TPS2062DGN 296-17536-5-ND — |1A, 2.7V-5.5V Dual High-Side i ean 
TPS2051BDGNR  |296-17313-1-ND _|0.7A, 2.7V-5.5V Hig MOSFET SWE oe ga (aR 8B 
MOSFET Switch. 1441.20 96 TPS2062DR-1 296-21658-1-ND —_|1A, 2.7V-5.5V Dual High-Side 
TPS2051BDGNR 296-17313-2-ND | 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch SOIC 158 126 95 
MOSFET Switch 1560.00/2,500 TPS2062DR-1 206-21658-2-ND _|1A, 2.7V-5.5V Dual High-Side 
TPS2051BDR 296-16987-1-ND 0.7A, 2.7V-5.5V High- MOSFET Switch... 2015.00/2,500 
MOSFET Switch... 144° 1.20.96 TPS2063DR 296-17386-1-ND —_| 1A, 2.7V-5.5V Triple High-Side 
TPS2051BDR 296-16987-2-ND 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch... 1.90 152 1.14 
MOSFET SWIG cosciscsccsecescocerncsastsscreste 8-SOIC 1560.00/2,500 TPS2063DR 296-17386-2-ND 1A, 2.7V-5.5V Triple High-Side 
TPS2051D 296-2576-5-ND 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side MOSFET Switch... a 2432.50/2,500 
MOSFET Switch . 2.30 1.84 1.43 TPS2064DGN 296-17871-5-ND | Current-Limited, Dual Power-Distribution 
TPS2051P 296-3411-5-ND 0.7A, 2.7V-5.5V High-Side Switch B-MSOP 2.27 182 1.42 
MOSFET Switch. 2.30 1.84 1.43 TPS2065DGN-1 296-21641-5-ND ‘1A, 2.7V-5.5V High-Side 
TPS2052AD 296-3412-5-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V MOSFET Switch 8-MSOP 1.58 1.26 95 
High-Side MOSFET Switch .... 2.03 1.62 1.22 TPS2065DGNR 296-17314-1-ND 1A, 2.7V-5.5V High-Side 
TPS2052BDR 296-17451-1-ND | Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V MOSFET Switch .8-MSOP 1.48 118 89 
High-Side MOSFET Switch .... 1.38 1.10 83 TPS2065DGNR 296-17314-2-ND | 1A, 2.7V-5.5V High-Side 
TPS2052BDR 296-17451-2-ND [Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V MOSFET Switch 8-MSOP 1887.50/2,500 
High-Side MOSFET Switch .... 1760.00/2,500 TPS2065DR 296-17315-1-ND es 
TPS2052BDGN 296-17459-5-ND | Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2065DR 296-17315-2-ND 1A, 2.7-5.5V High-Side MOSFET Switch .. 8-SOIC 1600.00/2,500 
High-Side MOSFET Switch . 158 126 95 TPS2066D 296-18934-5-ND 1A, 2.7V-5.5V Dual High-Side 
TPS2052D 296-2577-5-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V MOSFET Switch... ee 158 1.26 95 
High-Side MOSFET Switch .... Oi AE We 
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I} TEXAS Tt ® POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued| 
INSTRUMENTS Digi@ Reel : p 
ALE Digi-Key Price Each UIE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS2066DGN-1 296-21890-5-ND  [80m-Ohm, Dual, 1A Current Limited, Power TPS21471DGQ 296-13386-5-ND | LDO and Dual Switch with Controlled 
Distribution Switch . ui 1:58) 1:26" 295 Rise Times for DSP and Portable 
TPS2066DGNR 296-17316-1-ND | 1A, 2.7V-5.5V Dual High-Side Applications sai 248 198 1.54 
MOSFET Switch 178 142 1.07 TPS21481DGN 296-13387-5-ND | 3.3V, LDO and Dual Switch for USB 
TPS2066DGNR 296-17316-2-ND 1A, 2.7V-5.5V Dual High-Side Peripheral Power Managemert........... 8-MSOP 2.48 1.98 1.49 
MOSFET Switch 2272.50/2,500 TPS21491DGN 296-13388-5-ND |3.3V, LDO and Dual Switch for USB Bus 
TPS2067DR 296-17387-1-ND 1A, 2.7V-5.5V Triple High-Side Powered Hub Power Management......8-MSOP 2.38 1.90 1.43 
MOSFET Switch 1.90 152 1.14 TPS2155|PWP 296-13389-5-ND | LDO and Dual Switch with Controlled 
TPS2067DR 296-17387-2-ND | 1A, 2.7V-5.5V Triple High-Side Rise Times for DSP and Portable 
MOSFET Switch.. - 16-SOIC 2432.50/2,500 Applications .14-HTSSOP 2.59 2.07 1.61 
TPS2068D 296-22977-5-ND 80m-Ohm, Single, 1.5A Current-Limited, TPS2158IDGN 296-13391-5-ND 3.3V, LDO and Dual Switch for USB 
Power Distribution Switch NEWE........8-SOIC 1.58 1.26.95 Peripheral Power Management... 8-MSOP 2.48 1.98 1.49 
TPS2068DGN 296-21891-5-ND — |80m-Ohm, Single, 1.5A Current-Limited, TPS2159IDGN 296-13392-5-ND | 3.3V, LDO and Dual Switch for USB Bus 
Power Distribution Switch . 1.58 1.26 © 95 Powered Hub Power Management......8-MSOP 2.38 1.90 1.43 
TPS2069DGN 296-21892-5-ND Bom-Onmn: Single, 198 Curren , Wee ae ten TPS2201IDBR 296-3449-1-ND Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP_ 11.75 10.58 9.38 
Berar eH DUNO WGI eectaree : : : TPS2201IDBR 296-3449-2-ND Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP 17414.00/2,000 
TPS2070DAP 296-3427-5-ND —_ Power Controller for Bus/Self TPS2201IDFR 296-3450-1-ND Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP 11.75 1058 9.38 
Powered Hub SHO A 08 2!45 TPS2201IDFR 296-3450-2-ND —_| Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP 8707.00/1,000 
TPS2071DAP 296-3428-5-ND Power Controller for Bus/Self TPS2202AIDBR 296-3451-1-ND Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP 11.16 10.05 8.92 
Powered Hub 32-HTSSOP 5.10 4.08 3.45 TPS2202AIDBR 296-3451-2-ND Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP 16550.00/2,000 
Tee EY BERR C eee oaasor WEES TPS2204APWP 296-15133-5-ND | Dual PCMCIA Power Switch 4HTSSOP 416 3.93 2.59 
Tesaurens__—_[a6a8084)_|USeman Fone Com Aa Hh 2eSsoP 510 4ap Sap | TRSUOGDHPR RPS LAD Du FEMI PoverIE Suh SSOP 80, AH, Oe 
TPS2080D 296-3431-5-ND "Hosur ea High...2-9010 Rte Oe TPS2205IDBR 296-3455-1-ND Dual PCMCIA Power I/F Switc! 30-SSOP 5.80 4.64 3.92 
rs Act. i / : : TPS22051DBR 296-3455-2-ND Dual PCMCIA Power I/F Switc 30-SSOP 7250.00/2,000 
Ses Eee BAI Orean aah Pee ay oe TPS22051DFR 296-3456-1-ND | Dual PCMICIA Power /F Switch 30-SSOP 5.80 464 3.92 
High-Side MOSFET Switch, Act, Low...8-SOIG 1.63 130 98 TPS22051DFR 296-3456-2-ND Dual PCMCIA Power I/F Switc 30-SSOP 3625.00/1,000 
: He OE ae : : : TPS2206ADAP 296-15134-5-ND | Dual PCMCIA Power I/F Switc! .32-TSSOP 4.73 3.78 2.94 
TPS2082D 296-3433-5-ND Dual (2in/2out), 0.7A, 2.7V-5.5V TPS2206ADB 296-14058-5-ND | Dual PCMCIA Power I/F Switc 30-SSOP 473 3.78 294 
sssneeh Per ereetn ait anaon ad Pramas C8 VS) EE TPS2206IDAPR 296-3457-1-ND _| Dual PCMCIA Power Switch............32-TSSOP 5.90 4.72 3.99 
wa sees ‘Act High... meee 965 aga cel TPS2206IDAPR 296-3457-2-ND Dual PCMCIA Power Switch -32-TSSOP 7376.00/2,000 
Tps2086D 296-3435-5-ND Quad (4in/Aout), 0.78, 2.7V-8 6V High-Side : : : TPS22061DB 296-2246-5-ND Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP 5.90 472 3.99 
MOSFET Switch, Ack. Low... 16-8010 296 189 4147 TPS2206IDBR 296-2246-1-ND Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP 5.90 472 3.99 
+p820870 RERCARAE Quad (divaout), 0.74, 2.7V-GaN ih Side : : : TPS2206IDBR 296-2246-2-ND Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP 7376.00/2,000 
wa ah Ae Lowe 9 16-8010 MROGE COMET TPS2206|DFR 296-13510-1-ND __| Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP_ 5.90 4.72 3.99 
TPs2090D 296-3437-5-ND Dual (2in/2out), 0.3A, 2.7V-5.5V ? ; ‘ TPS2206IDFR 296-13510-2-ND | Dual PCMCIA Power Switch 30-SSOP 3688.00/1,000 
High-Side MOSFET Switch, Act. High...8-S0IC 1.63 130 98 TPS2210APWP 296-15135-5-ND | PCMCIA Power Interface Switch......24-HTSSOP 2.03 162 1.22 
TPS2091D 296-3438-5-ND Dual (Zin/2out), 3A, 2.7V-8.5V TPS2211AIDB 296-3460-5-ND PCMCIA Power Interface Switch 16-SSOP 178 1.42 1.07 
High-Side MOSFET Switch, Act. Low...8-S0IC 1.63 130 98 TPS2211AIDBR 296-13827-1-ND | PCMCIA Power Interface Switch 16-SSOP 1.78 1.42 1.07 
ae DeeEsasO ran Dual (in/out), 0.38, .7V-SBV TPS2211AIDBR 296-13827-2-ND __| PCMCIA Power Interface Switch 16-SSOP 1846.00/2,000 
High-Side MOSFET Switch, Act. Low... SOIC 1.63 130 98 TPS2211APW 296-18279-5-ND | PCMCIA Power Interface Switch.......20-TSSOP 1.78 142 1.07 
TPs2095D 296-3440-5-ND Quad (4in/4out), 0.3A, 2.7V-5.5V Hig TPS2211APWP 296-13872-5-ND | PCMCIA Power Interface Switch......20-HTSSOP 1.78 142 1.07 
MOSFET Switch, Act. High : 236 1.89 1.47 TPS2211IDBR 296-3461-2-ND PCMCIA Power Interface Switch 16-SSOP 3520.00/2,000 
TPs2096D 296-34441-5-ND Quad (4in/4out), 0.3A, 2.7V-5.5V High-Side TPS22121DB 296-2247-5-ND Single PCMCIA Power Switch 16-SSOP 3.26 2.61 2.03 
MOSFET Switch, Act. Low “46-SOIC 236 189 147 TPS2214ADB 296-2248-5-ND Dual PCMCIA Power Switch 24-SSOP_ 5.42 4.34 3.66 
7PS2097D 296-3442-5-ND Quad (4in/4out), 0.3A, 2.7V-5.5V High-Side TPS2214DB 296-2249-5-ND Dual PCMCIA Power Switch 560 448 378 
MOSFET Switch, Act. Low. 16-SO0IC 236 189 4147 TPS2216ADAP 296-2250-5-ND Dual PCMCIA Power Switch 552 442 3.73 
TPS2100D 296-2583-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 163 130 98 TPS2216ADB 296-2251-5-ND Dual PCMCIA Power Switch 5.52 442 3.73 
TPS2100DBVR 296-10878-1-ND | VAUX Power Distribution Switch . 163 130 98 TPS2216DB 296-2252-5-ND Dual PCMCIA Power Switch 6.36 5.09 4.30 
TPS2100DBVR 296-10878-2-ND _| VAUX Power Distribution Switch . 2496.00/3,000 TPS2216DAP 296-3462-5-ND PCMCIA Power Switch Serial 
TPS2100DBVT 296-2584-1-ND | VAUX Power Distribution Switch . 175 140 1.05 Interface wwvweB2HTSSOP 6.96 5.09 4.30 
TPS2100DBVT 296-2584-2-ND VAUX Power Distribution Switch . 245.00/250 TPS2220ADB 296-18938-5-ND | Cardbus Power Interface Switch for Serial 
TPS2101D 296-2585-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 163 130 .98 2.03 1.62 1.22 
TPS2101DBVR 296-10879-1-ND | VAUX Power Distribution Switch . 163 130 98 TPS2220BDB 296-17773-ND 
TPS2101DBVR 296-10879-2-ND __| VAUX Power Distribution Switch . 2496.00/3,000 re Gee See COCO a 1.78 1.42 1.07 
TPS2101DBVT 296-2586-1-ND VAUX Power Distribution Switch . 175 140 1.05 ; H Arcus OWar-INStace: a WiCN Or 2ene 
TPS2101DBVT 296-2586-2-ND | VAUX Power Distribution Switch . 245.00/250 PCMCIA Controller. -24HTSSOP 1.78 1.42 1.07 
TPS2102D 296-2587-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 188 150 1.13 TPS2220APWP 296-15136-5-ND | Cardbus Power Interface Switch for Serial 
TPS2102DBVR 296-10880-1-ND | VAUX Power Distribution Switch . 188 150 1.13 PCMCIA Controller. 24-HTSSOP 2.03 1.62 1.22 
TPS2102DBVR 296-10880-2-ND __| VAUX Power Distribution Switch . 2880.00/3,000 TPS2221PWP 296-13747-5-ND ange aad rou Interface Switch sae meas enee 
TPS2102DBVT 296-2588-1-ND VAUX Power Distribution Switch . 2.00 160 1.20 oh one 8 : é 
TPS2102DBVT 296-2588-2-ND VAUX Power Distribution Switch . 280.00/250 TPS2223ADB 296-13015-5-ND | Dual-Slot CardBus 
TPS2103D 296-2589-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 1.88 150 1.13 Interface Switches 3.85 3.08 2.40 
TPS2103DBVR 296-10881-1-ND | VAUX Power Distribution Switch . 188 150 113 TPS2223APWP 296-13016-5-ND —_ Dual-Slot CardBus 
TPS2103DBVR 296-10881-2-ND _| VAUX Power Distribution Switch . 2880.00/3,000 Interface Switches 3.85 3.08 2.40 
TPS2103DBVT 296-2590-1-ND | VAUX Power Distribution Switch . 200 1.60 1.20 TPS2223DB 296-12387-5-ND | 1A Dual-Slot PC Card Power 
TPS2103DBVT 296-2590-2-ND VAUX Power Distribution Switch . 280.00/250 Switch with Serial Interface ......... 416 3.33 2.59 
TPS2104DBVR 296-10882-1-ND | VAUX Power Distribution Switch . 225 1.80 1.35 TPS2223PWP 296-12366-5-ND! | 1A DualSlot PC Card Power 
TPS2104DBVR 296-10882-2-ND | VAUX Power Distribution Switch . 3456.00/3,000 Switch with Serial Interface 416 3.33 2.59 
TPS2104DBVT 296-3447-1-ND VAUX Power Distribution Switch . 2.25 180 1.40 TPS2224ADB 296-13017-5-ND | Dual-Slot CardBus Interface Switch 416 3.33 2.59 
TPS2104DBVT 296-3447-2-ND VAUX Power Distribution Switch . 332.50/250 TPS2224APWP 296-13018-5-ND | Dual-Slot CardBus 
TPS2105D 296-2592-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 2.25 1.80 1.35 Interface Switch 416 3.33 2.59 
TPS2105DBVR 296-10883-1-ND | VAUX Power Distribution Switch . 225 180 1.35 TPS2224DB 296-12389-5-ND | 1A Dual-Slot PC Card Power 
TPS2105DBVR 296-10883-2-ND | VAUX Power Distribution Switch . 3456.00/3,000 Switch with Serial Interface een 459 3.68 2.86 
TPS2105DBVT 296-3448-1-ND VAUX Power Distribution Switch . 2.25 180 1.40 TPS2224PWP 296-12390-5-ND 1A Dual-Slot PC Card Power 
TPS2105DBVT 296-3448-2-ND VAUX Power Distribution Switch . 332.50/250 Switch with Serial Interface ..... 459 3.68 2.86 
TPS2110APWR 296-16935-1-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. 1.88 150 1.13 TPS2226ADB 296-13019-5-ND Dual-Slot CardBus Interface Switc 450 3.60 2.80 
TPS2110APWR 296-16935-2-ND | 2-Input Autoswitching Power Mux. 1950.00/2,000 TPS2226DB 296-12391-5-ND | 1A Dual-Slot PC Card Power 
TPS2110PW 296-14202-5-ND  |2-Input Autoswitching Power Mux 188 150 1.13 Switch with Serial Interface . 5.02 4.02 3.13 
TPS2111AEVM-061 | 296-18935-ND Evaluation Module for TPS2111A-061 . (020) TPS2228DB 296-13748-5-ND | Dual PC Card Power Interface Switch 
TPS2111APWR 296-16936-1-ND  |2-Input Autoswitching Power Mux 188 150 1.13 for PCMCIA Controllers ; 640 542 4.32 
TPS2111APWR 296-16936-2-ND  |2-Input Autoswitching Power Mux 1950.00/2,000 TPS2228PWP 296-13749-5-ND | Dual PC Card Power Interface Switch 
TPS2111PW 296-14203-5-ND | 2-Input Autoswitching Power Mux. 188 150 113 for PCMCIA Controllers 620 4.96 4.19 
TPS2111EVM 296-20588-ND Evaluation Module for TPS2111 — 50.00 = — TPS2231EVM 296-17281-ND Evaluation Module for TPS2231.............-e+ — 50.00 = = 
TPS2112APWR 296-16937-1-ND __|2-Input Autoswitching Power Mu 188 150 113 TPS2231MRGPR 296-21266-1-ND 
TPS2112APWR 296-16937-2-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. 1950.00/2,000 210 1.68 1.26 
TPS2113AEVM-061 | 296-18936-ND Evaluation Module for TPS2113A-061 . 10.20 — — TPS2231MRGPR 296-21266-2-ND —_| ExpressCard™ Power Interface 
TPS2113APWR 296-16938-1-ND | 2-Input Autoswitching Power Mux. 188 150 113 Switch 3225.00/3,000 
TPS2113APWR 296-16938-2-ND | 2-Input Autoswitching Power Mux. 1950.00/2,000 TPS2231PW 296-20688-5-ND —_| ExpressCar 
TPS2113EVM 296-20589-ND Evaluation Module for TPS2113 — 50100) = = Switch 210 1.68 1.26 
TPS2113PW 296-14205-5-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. AlCSMNESO MIG TPS2231PWP 296-17239-ND ExpressCard™ Power Interface 
TPS2114APWR 296-16939-1-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. 1.88 1.50 1.13 Switch 2.30 1.84 1.38 
TPS2114APWR 296-16939-2-ND | 2-Input Autoswitching Power Mux. 1950.00/2,000 TPS2231RGPT 296-18035-1-ND | ExpressCar 230 184 1.38 
TPS2114PW 296-14206-5-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. 1.88 150 1.13 TPS2231RGPT 296-18035-2-ND ExpressCard™ Power Interface Switch ..20-QFN 322.00/250 
TPS2115AEVM-061 | 296-18937-ND Evaluation Module for TPS2115A-061 . 10.20 - = TPS2236DAP 296-17591-5-ND Dual ExpressCard™ Power Interface 
TPS2115APWR 296-16940-1-ND  |2-Input Autoswitching Power Mux 188 150 1.13 = 2.99 240 1.87 
TPS2115APWR 296-16940-2-ND | 2-Input Autoswitching Power Mux. 1950.00/2,000 TPS2350EVM 296-18940-ND Evaluation Module for TPS2350.........0c.00.0 — 50 — — 
TPS2115EVM 296-20590-ND Evaluation Module for TPS2115 — 50.00 _ —_ TPS2383BPM 296-18303-ND Octal Power Sourcing Equipment 
TPS2115PW 296-14207-5-ND 2-Input Autoswitching Power Mux. ieee TG) ale) Power Manager... 12.25 11.03 9.78 
TPS21451PWP 296-13385-5-ND LDO and Dual Switch with Controlled TPS2383PM 296-15138-ND Octal Power Sourcing Equipment 
Rise Times for DSP and Portable Power Manager .-64-LQFP 12.25 11.03 9.78 
Applications 14-HTSSOP 2.59 2.07 1.61 (Continued) 
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Ij TEXAS ini ° POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS Digi@ Reel 
Ul Digi-Key Price Each Uele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
TPS2400DBVR 296-17744-1-ND | Overvoltage Protection Controller 2.00 1.60 1.20 TL594CDR 296-15012-2-ND 16-SOIC 780.00/2,500 
TPS2400DBVR 296-17744-2-ND Overvoltage Protection Controller 3072.00/3,000 TL594CN 296-10221-5-ND 16-Dip 84 63 48 
TPS2400DBVT 296-17226-1-ND Overvoltage Protection Controller 2.00 1.60 1.20 TL594CPWR 296-18890-1-ND .16-TSSOP 84 63 48 
TPS2400DBVT 296-17226-2-ND Overvoltage Protection Controller 280.00/250 TL594CPWR 296-18890-2-ND .16-TSSOP 558.00/2,000 
TPS2550DBVT 296-23131-1-ND Adj. Current-Limited Power TL5941D 296-10222-5-ND 16-SOIC 1.08 90 72 
Distribution Switch NEW’............... SOT-23-6 1.90 1.52 1.14 TL594IN 296-10223-5-ND 16-Dip 1.08 90 72 
TPS2550DBVT 296-23131-2-ND Adj. Current-Limited Power TL594INSR 296-13355-1-ND -16-SOP 1.08 90 72 
Distribution Switch NEW............. SOT-23-6 266.00/250 TLS94INSR 96-13355-2-ND *46-SOP 958.00/2,000 
TRS2S500 RMT. eal) Ad), Current-Limited Power TL5941PWR 296-10224-1-ND “eTssoP 108 9072 
SIR UNG SHUEY MEINE sipeeaate eae Ue Ae hae TL5941PWR 296-10224-2-ND___ | PWM Control Circuit -16-TSSOP 958.00/2,000 
TPS2550DRVT 296-23132-2-ND Adj. Current-Limited Power 
fears Gini 7 TL598CD 296-10225-5-ND [PWM Controllei 135 143 90 
Distribution Switch NEWE!. 6-SON 266.00/250 
: a TL598CN 296-10226-5-ND | PWM Controlle! 135 143 90 
TPS2551DBVT 296-23133-1-ND Adj. Current-Limited Power TL712CDR 296-15013-1-ND | Differential Comparato 138 115 92 
Distribution Switch NEW............. SOT-23-6 190 152 1.14 Ti71200R Bae eT ISIE Differential Comparator. MRT DGUT 
aPeeoe DEVE ZnSe Dg) Ad) Current-Limited Power TL1451ACD 296-13350-5-ND [Dual Channel PWM Contralir 420 1.00” 80 
Distribution Switch NEW............. SOT-23-6 266.00/250 : : : 
TPS2551DRVT 296-23134-1-ND Adj. Current-Limited Power TL1451ACDBR 296-10133-1-ND Dual Channel PWM Controller. 1.20 1.00  .80 
Distribution Switch NIEWE.....cc.c0 6-SON 1.90 152 114 Teac seen ut soe Br ue italy ab : si esau 
TPS2551DRVT 296-23134-2-ND Adj. Current-Limited Power m oH ual Ghanne! ontrolier : : : 
Distribution Switch NEW!.. 266.00/250 TL1451ACNSR 296-10134-1-ND | Dual Channel PWM Controller. 1.20 1.00 80 
TPS54974PWP 296-15140-5-ND —_|Dual Input Bus 9A Output Sync. Buck PWM TL1451ACNSR 296-10134-2-ND __|Dual Channel PWM Controller. 16-SOIC 1064.00/2,000 
Switcher with Integrated FETS......28-HTSSOP 7.30 5.84 4.93 TLI451ACPWR 296-10135-1-ND Dual Channel PWM Controller. “16-TSSOP 120 1.00 80 
UC37131D 296-11248-5-ND _| Low Side Smart Power Switch 8-SOIC 484 3.87 3.01 TL1451ACPWR 296-10135-2-ND | Dual Channel PWM Controller. .16-TSSOP 1064.00/2,000 
UC37132D 296-11249-5-ND High/Low Side Smart Power Switch 540 4.32 3.36 TL1451AMDREP 296-19511-1-ND Dual Channel PWM Controller. 16-SOIC 545 436 3.39 
UC37132N 296-11250-5-ND —_| High/Low Side Smart Power Switch 540 432 3.36 TL1451 AMDREP 296-19511-2-ND | Dual Channel PWM Controller. 16-SOIC 7622.50/2,500 
UC37133D 296-11251-5-ND High Side Smart Power Switch 484 3.87 3.01 TL1451AQD 296-10137-5-ND Dual Channel PWM Controller. 16-SOIC 1.38 1.15  .92 
UC37133N 296-11252-5-ND__| High Side Smart Power Switch 4843.87 3.01 TL1451AQDREP 296-22405-1-ND Dual Channel PWM Controller NEW!..16-SOIC 225 1.80 1.40 
PWM Controllers TL1451AQDREP 296-22405-2-ND | Dual Channel PWM Controller NEW!.. 16-SOIC 3150.00/2,500 
DRVIOTFKIWT 296-159634-ND PWM Solenoid/Valve Drive 770 TLI451AQPWRO1 —- | 296-18659-1-ND —_| Dual Channel PWM Controller. 16-TSSOP 2.38 1.91 1.49 
DRV101FKTWT 996-15963-2-ND PWM Solenoid/Valve Drive 59.90/50 TLI451AQPWRQ1 =| 296-18659-2-ND —_| Dual Channel PWM Controller. .16-TSSOP 2698.00/2,000 
DRV101T DRV101T-ND PWM Solenoid/Valve Driver R70 see es TL14536D 296-10138-5-ND __|Dual Channel PWM Controller. 16-SOIGC 2.10 1.68 1.26 
DRV102FKTWT 296-15964-1-ND | PWM Solenoid/Valve Drive iv) TL1453CN 296-10139-5-ND Dual Channel PWM Controller. 210 168 1.26 
DRV102FKTWT 296-15964-2-ND _| PWM Solenoid/Valve Drive 259.90/50 TL1454ACD 296-13792-5-ND | Dual Channel PWM Control Circuit 243 194 1.46 
DRV102T DRV102T-ND PWM Solenoid/Valve Drivel 7.70 = = TL1454ACDBR 296-13793-1-ND Dual Channel PWM Control Circuit 2.43 1.94 1.46 
DRV103H DRV103H-ND Low Side DMOS Power Switch TL1454ACDBR 296-13793-2-ND | Dual Channel PWM Control Circuit 2522.00/2,000 
412 330 257 TL1454ACN 296-13794-5-ND _|Dual Channel PWM Control Circuit 243 194 1.46 
DRV103H/2K5 DRV103H/2K5CT-ND Pare TLI454ACNSR 296-13795-1-ND {Dual Channel PWM Control Circuit 243 194 1.46 
: : : TL1454ACNSR 296-13795-2-ND | Dual Channel PWM Control Circuit 2522.00/2,000 
DRV103H/2K5 DRV103H/2K5TR-ND TL1454ACPWR 296-13796-1-ND — |Dual Channel PWM Control Circuit....16-TSSOP 243 1.94 1.46 
5765.00/2,500 TL1454ACPWR 296-13796-2-ND | Dual Channel PWM Control Circuit .... 16-TSSOP 2522.00/2,000 
OR a ea Bae (et Low Side Dri bee a ae TL2842BDR 296-21844-1-ND _| Current-Mode PWM Controller 14-SOIC 99.8366 
-15746-1- 2A High Side i ; 5 : TL2842BDR 296-21844-2-ND | Current-Mode PWM Controllei 14-SOIC 1072.50/2,500 
DRV104PWPR 296-15746-2-ND _| 1.2A High Side PWM Drives 14-HTSSOP 4080.00/2,000 TL2842BDR-8 96-21845-1-ND | Current-Mode PWM Controlle: 99 83.C«G 
DRV401AIDWPR 296-21226-1-ND | Sensor Signal Conditioning IC . -20-S0IC 428 3.42 266 TL2842BDR-8 296-21845-2-ND | Current-Mode PWM Controlle! 1072.50/2,500 
DRV401AIDWPR 296-21226-2-ND Sensor Signal Conditioning IC . -20-SOIC 2423.00/1,000 TL2842DR-8 296-12998-1-ND Current-Mode PWM Controle! as RI) 
see es OBE ND eoreo! Signa ponnonng ee oo ore 473 Para TL2842DR-8 296-12998-2-ND __| Current-Mode PWM Controle 812.50/2,500 
i a Sensor S/gna SOnamOning i : TL2842P 296-16646-5-ND | Current-Mode PWM Controle 75 63 50 
DRVS9ODWP paiiecmecinoms| High Efficiency PWM Power cic (REPRO tes TL2843BDR 296-21846-1-ND | Current-Mode PWM Controlle 99 83 66 
le Eee : LAD iV TL2843BDR 296-21846-2-ND | Current-Mode PWM Controlle 1072.50/2,500 
DRVS90GACR 296-18430-1-ND pea eal Efficiency PWM Pow feaar ieues (404 TL2843BDR-8 296-21847-1-ND | Current-Mode PWM Controlle 99 83 66 
Ticssacisioin ns : : : TL2843BDR-8 296-21847-2-ND __| Current-Mode PWM Controlle! 1072.50/2,500 
DRvSBOGCR AAD panna Efficiency PWM Pow Se ARDEN TL2843D 296-1977-5-ND | Current-Mode PWM Controlle 7 63 50 
ogre te “ pees TL2843DR 296-17541-1-ND | Current-Mode PWM Controllei 75 63 50 
DRysenencr cociel cldmomm| (8 High Efficiency PWH Pow 1so3 1A) 1G TL2843DR 296-17541-2-ND | Current-Mode PWM Controller 812,50/2,500 
are TL2843DR-8 296-10164-1-ND | Current-Mode PWM Controllei 75 63 50 
DRVS9020GR cea) A HOO Eficiency PWM Power aca Meee TL2843DR-8 296-10164-2-ND __| Current-Mode PWM Controlle 812.50/2,500 
DRV591EVM 296-13550-ND — Otc een TL2844BDR 296-21848-1-ND Current-Mode PWM Controle! 99 83 66 
DRV591VFP 296-12430-ND High Efficiency PWM Power Drivel 15.83 14.25 12.64 TL2844BDR 296-21848-2-ND —_| Current-Mode PWM Controller 1072.50/2,500 
DRVS592VFP 296-12550-ND High Efficiency PWM Power Drivel 15.83 14.25 12.64 Leer Perea Peale a ae 2 Asap ae 
DRV593EVM 296-19948-ND Evaluation Module for DRV593..... 10100 — — 4 ee urrent-Mode controle 80/2: 
DRYEGaVEPR 296-13643-1-ND (3A High Efficiency PWM TL28440R 296-1367-1-ND __| Current-Mode PWM Controlle 75) 1.63) 50 
Power Driver. 32-HLQFP 14.83 13.35 11.84 TL2844DR-8 296-10165-1-ND Current-Mode PWM Controle 453 63°50 
DRV593VFPR 296-13643-2-ND | +3A High Efficiency P TL2844DR-8 296-10165-2-ND | Current-Mode PWM Controlle! 812.50/2,500 
Power Driver. 32-HLOFP 10992.00/1,000 TL2844P 296-16647-5-ND Current-Mode PWM Controlle: 15 63 50 
DRV594EVM 296-19949-ND Evaluation Module for DRV594 — 01.00 — — TL2845BDR 296-21850-1-ND —_| Current-Mode PWM Controlle! 99 83 66 
DRV594VFPR 296-13644-1-ND | +3A High Efficiency PWM TL2845BDR 296-21850-2-ND _| Current-Mode PWM Controlle! 1072.50/2,500 
Power Driver. 32-HLOFP 14.83 13.35 11.84 TL2845BDR-8 296-21851-1-ND | Current-Mode PWM Controller 99° «83 —SC«G 
DRV594VEPR 296-13644-2-ND | #3A High Efficiency P' TL2845BDR-8 296-21851-2-ND | Current-Mode PWM Controllei 1072.50/2,500 
Power Driver... 32-HLOFP 10992.00/1,000 TL2845DR-8 296-10166-1-ND | Current-Mode PWM Controllei 75 63 50 
$G2524DR 296-12552-1-ND [PWM Controller with Shutdown “16S0IC 84 70 56 TL2845DR-8 296-10166-2-ND | Current-Mode PWM Controllei 812.50/2,500 
$G2524DR 296-12552-2-ND | PWM Controller with Shutdown .16-SOIC 910.00/2,500 TL3842BD 296-23296-5-ND _| Current-Mode PWM Controller NEW! 90 75 60 
SG2524N 296-9685-5-ND PWM Controller with Shutdown 84 70 = 56 TL3842DR-8 296-10173-1-ND _| Current-Mode PWM Controle 88 666 50 
$G3524D 296-9686-5-ND Regulating PWM 84.7056 TL3842DR-8 296-10173-2-ND | Current-Mode PWM Controlle! 715.00/2,500 
SG3524N 296-9687-5-ND Regulating PWM 847058 TL3842P 296-10174-5-ND —_| Current-Mode PWM Controlle 88 66 50 
SN74TVC3010DBOR | 296-9891-1-ND 10-Bit Programmable Volt. 763 130 98 TL3843DR 296-15010-1-ND | Current-Mode PWM Controlle! '88 66 «50 
SN74TVC3010DBQR | 296-9891-2-ND 10-Bit Programmable Volt. 2080.00/2,500 TL3843DR 296-15010-2-ND Current-Mode PWM Controllei 715.00/2,500 
SN74TVC3010DGVR | 296-9892-1-ND 10-Bit Programmable Volt. 138 110 83 7 Tea z 
SN74TVC3010DGVR | 296-9892-2-ND 10-Bit Programmable Volt. 1430.00/2,000 Tse DRS pee Croat Ci Currarr: Mods PWM Controlla re Comme ou 
: TL3843DR-8 296-10175-2-ND | Current-Mode PWM Controlle! 715.00/2,500 
SN74TVC3010PWR _ | 296-9893-1-ND 10-Bit Programmable Volt, 138 110 83 T13843P 296-10176-5-ND | Current-Mode PWM Controlle iy Uae a 
Se gas Se eee NO Dai VOROe Cun Volt. : aa TL3844DR-8 296-10177-1-ND | Current-Mode PWM Controlle! 88 66 50 
-13307-1- : . : TL3844DR-8 296-10177-2-ND __| Current-Mode PWM Controll 715.00/2,500 
SN74TVC3306DCTR |296-13307-2-ND —_| Dual Voltage Clamp 2112.00/3,000 T3eqP SEAOTTEEAD Cun ont Mote PWM Controle eet 
SN74TVC3306DCUR | 296-13308-1-ND —_| Dual Voltage Clamp 138 110 83 : : : 
SN74TVC3306DCUR |296-13308-2-ND _| Dual Voltage Clamp 2112.00/3,000 TL38450R 20615011 SIND) | Currert-Mode PWM Controlia 288) 6b 7.00 
, seta TL3845DR 296-15011-2-ND | Current-Mode PWM Controllei 715.00/2,500 
SN74TVC16222ADGGR | 296-9888-1-ND 22-Bit Programmable Volt. 208 166 125 TL3e45DR-8 596-10179-1-ND _| Current-Mode PWM Controller a on ao 
SN74TVC16222ADGGR | 296-9888-2-ND 22-Bit Programmable Volt. 2158.00/2,000 : : : 
SN7ATYCIBQ2ADGVR PARtaRRGRTENTS 99: : TL3845DR-8 296-10179-2-ND __| Current-Mode PWM Controllei 715.00/2,500 
a -1 - -Bit Programmable Volt. 2.08 1.66 1.25 
SN74TVC16222ADGVR |296-9889-2-ND | 29-Bit Programmable Volt. 2158.00/2,000 TL3845P 296-10180-5-ND | Current-Mode PWM Controlle 88 6650 
SN74TVC16222ADLR_| 296-9890-1-ND 22-Bit Programmable Volt. 2.08 166 1.25 TL5001ACD 296-2472-5-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range 125° 1.00.75 
SN74TVC16222ADLR |296-9890-2-ND _|22-Bit Programmable Volt. 1079.00/1,000 TLS001ACDR 296-2472-1-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range .... 1.25 1.00 75 
TLag4cp 996-1293-5-ND PWM Controller Eh a By TL5001ACDR 296-2472-2-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range 1600.00/2,500 
TLA94cDR 996-1293-1-ND PWM Controller 35 OMA TLSOO1AIP 296-10203-5-ND __| PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range 125 1.00 75 
TL494CDR 296-1293-2-ND PWM Controller 372.50/2,500 TL5001AQDR 296-16812-1-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range 138 110 83 
TL494CN 296-1799-5-ND PWM Controller 52 39 30 TL5001AQDR 296-16812-2-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range..... 1760.00/2,500 
TLA94CNSR 996-10191-1-ND |PWM Controller 523930 TL5001AQDRG4Q1 | 296-22068-1-ND | PWM Controller with Wide Input 
TLA94CNSR 296-10191-2-ND | PWM Controller 346.00/2,000 Volt. Range NEW!.......... 148 118 89 
TL494CPWR 296-10192-1-ND PWM Controller 60 45 34 TL5001AQDRG4Q1 296-22068-2-ND PWM Controller with Wide Input 
TL494CPWR 296-10192-2-ND | PWM Controller 400.00/2,000 Volt. Range NEWI........... — 1887.50/2,500 
TL494ID 296-10193-5-ND _| PWM Control Circuit. 76 87 43 TL5001AQDRQ1 296-20655-1-ND [PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range .... 148 «#148 89 
TL494IN 296-10194-5-ND [PWM Controller... 76 «57 43 TL5001AQDRQ1 296-20655-2-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range .. 1887.50/2,500 
TL499ACPSR 296-17592-1-ND Wide Range Power Supply Controlle 1255 1:00) 275) TL5001CDR 296-1294-1-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range .. 1.29 1.08 .86 
TL499ACPSR 296-17592-2-ND Wide Range Power Supply Controlle! 1300.00/2,000 TL5001CDR 296-1294-2-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range 1397.50/2,500 
TL594CD 296-10220-5-ND | PWM Control Circuit. .16-SOIG 96 72 54 TL5001CP 296-10205-5-ND __| PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range... 129 1.08 86 
TL594CDR 296-15012-1-ND _ | PWM Control Circuit. .16-SOIG 96 7254 (Continued) 
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EXAS Digi® i @ POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
oll Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description al 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TL5001CPSR 296-10206-1-ND [PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range . 1.29 1.08 86 UC2843D8 296-11180-5-ND | Current-Mode PWM Controller .. 215 172 129 
TL5001CPSR 296-10206-2-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range . 1144.00/2,000 UC2843N 296-11181-5-ND | Current-Mode PWM Controlle 215 1.72 1.29 
TL5001EVM-097 296-10210-ND Evaluation Module for TL5001..... 50.00 — — UC2844AD 296-11182-5-ND | Current-Mode PWM Controle! 215 1.72 1.29 
TL50011D 296-10214-5-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range .. 1.29 1.08 86 UC2844AN 296-11183-5-ND Current-Mode PWM Controller .. 215 1.72 1.29 
TL50010D 296-10215-5-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt. Range....8-SOIC 1.44 1.20.96 UC2844AQD 296-15681-5-ND Current-Mode PWM Controller .. 2.30 1.84 1.38 
TL5001QDG4 296-22045-5-ND | PWM Controller with Wide Input UC2844A0D8 296-15682-5-ND | Current-Mode PWM Controllei 230 184 1.38 
Volt. Range NEW! 144 1.20 96 UC2844AQD8R 296-15683-1-ND | Current-Mode PWM Controlle 2.25 1.80 1.40 
TL5002CDR 296-10216-1-ND | PWM Controller 168 1.34 1.01 UC2844AQD8R 296-15683-2-ND | Current-Mode PWM Controle 3150.00/2,500 
TL5002CDR 296-10216-2-ND | PWM Controller 2145.00/2,500 UC2844AQDR 296-15684-1-ND | Current-Mode PWM Controlle 225 1.80 1.40 
a a Sey Lea ae = UC2844AQDR 296-15684-2-ND _| Current-Mode PWM Controlle! 3150.00/2,500 
ig baa igh Performance i R - - s -5-| | 
Tec2os2ipwWR ——_|296-10262-1-ND_—_ [righ Performance PLL 28 231 180 | Uczassad 296-11185-5-ND | Current-Mode PWM Gontral 225 180 10 
TLC2932IPWR 296-10262-2-ND | High Performance PL 3264.00/2,000 441 86-6-1 f 
H UC2845AD8 296-11186-5-ND | Current-Mode PWM Controller .. 225 1.80 1.40 
TLC2933AIPW 296-19332-5-ND —_| High Performance PL! 3.38 270 2.10 ans : 
4 UC2845AN 296-11187-5-ND | Current-Mode PWM Controller... 225 1.80 1.40 
TLC29331PW 296-11907-5-ND__| High Performance PLL... 2.88 2.31 1.80 UC2845AQDR 296-15205-1-ND _| Current-Mode PWM Controller 240 192 1.44 
ea TT a Bay ST TD UC2845A0DR 296-15205-2-ND | Current-Mode PWM Controlle 3072.50/2,500 
~ -2- igh Performance PL! 3264.00/2,000 
eed : : UC2845AQD8R 296-15204-1-ND | Current-Mode PWM Controlle 279 224 174 
TLC2934IPWR 296-10263-1-ND | High Performance Single PLI 277 289 4173 
anoea ae : ; UC2845AQD8R 296-15204-2-ND | Current-Mode PWM Controlle 3905.00/2,500 
TLC2934IPWR 296-10263-2-ND | High Performance Single PLI 3136.00/2,000 
TPS51001PW 296-2474-5-ND 3-Channel PNM Controller OR BRN Ea UC2845N 296-11188-5-ND | Current-Mode PWM Controlle 245 197 153 
TPSa3000EVNOOT beeen ; as : 2 : UC2846DW 296-11189-5-ND __| Current-Mode PWM Controlle 3.83 3.06 2.38 
- -20594-ND Evaluation Module for TPS43000.. 50.00 
Brn ‘a UC2846N 296-11190-5-ND | Current-Mode PWM Controller... 383 3.06 2.38 
TPS43000PW 296-12403-5-ND —_Hi-Freq. Sync. PWM Controller 473 3.78 2.94 , 
TPS54354MPWPREP |296-22456-1-ND | 4.5V/ to 20V Input, 3A Output Sync. Uc2849DW 296-2494-5-ND Secondary-Side Current-Mode 
PWM Switcher NEWS... “16-HTSSOP 7.80 6.24 5.27 710 5.68 4.80 
TPS54354MPWPREP | 296-22456-2-ND  |4.5V/ to 20V Input, 3A Output Sync. UC2849DWTR 296-14446-1-ND 
PWM Switcher NEW...............16-HTSSOP 9750.00/2,000 Controller... HALOS CSE 80 
TPS54356MPWPREP |296-22457-1-ND  |4.5V to 20V Input, 3A Output Sync. UC2849DWTR 296-14446-2-ND —_| Secondary-Side Current-Mode 
PWM Switcher NEW!... -1G-HTSSOP 7.80 6.24 5.27 Controller........... 4438.00/1,000 
TPS54356MPWPREP |296-22457-2-ND | 4.5V to 20V Input, 3A Output Sync. UC2849N 296-11191-5-ND | Secondary-Side Current-Mode 
PWM Switcher NEWS... 16-HTSSOP 9750.00/2,000 Controller. ip 7.10 5.68 4.80 
TPS54372EVM-215 | 296-20595-ND Evaluation Module for TPS54372. we 1020 — — UC2851N 296-11192-5-ND__| Prog. Off-Line PWM Controlle 18-Dip 10.33 9.30 8.25 
TPS54372PWP. 296-13055-5-ND 3A Output Sync. PWM Switcher ......20-HTSSOP 5.06 4.05 3.15 UC2853AD 296-19434-ND High Power Factor Pre-Regulator .. 2.48 1.98 1.49 
TPS54550MPWPREP | 296-22458-1-ND 4.5V to 20V Input, 6A Output Sync. UC2853AN 296-19435-ND High Power Factor Pre-Regulator .. 248 1.98 1.49 
PWM Switcher NEW... ...16-HTSSOP 2.25 1.80 1.40 UC2853N 296-11193-5-ND High Power Factor Pre-Regulator .. 2.70 216 1.68 
TPS54550MPWPREP | 296-22458-2-ND 4.5V to 20V Input, 6A Output Sync. UC2854ADW 296-2495-5-ND Power Factor Pre-Regulato 349 2.79 217 
PWM Switcher NEWS... 16-HTSSOP 2550.00/2,000 UC2854BDW 296-2496-5-ND Power Factor Pre-Regulato 349 279 2.17 
TPS54616PWPR 296-12288-1-ND | Sync.-Buck PWM Converte 640 5.12 4.32 UC2854BMDWREP | 296-21935-1-ND _| Power Factor Pre-Regulato 5.62 450 3.80 
TPS54616PWPR 296-12288-2-ND | Sync.-Buck PWM Converter... 8000.00/2,000 UC2854BMDWREP | 296-21935-2-ND _| Power Factor Pre-Regulator. 7026.00/2,000 
TPS54910EVM-213 | 296-20604-ND Evaluation Module for TPS54910. 1020 — — UC2854BN 296-11194-5-ND | Power Factor Pre-Regulato! 3.49 279 217 
TPS54910PWP. 296-13409-5-ND 3V-4V In, 9A Out, Sync. PWM Switcher UC2854DW 296-11195-5-ND Power Factor Pre-Regulato 3.15 252 1.96 
w/Integrated FETs (SWIFT™) 7.30 5.84 4.93 UC2855ADW 296-2497-5-ND Power Factor Pre-Regulato 11.41 10.28 9.12 
TPS56100PWP 296-2475-5-ND DSP Power Supply Controllei 740 5.92 5.00 UC2855BDW 296-2498-5-ND Power Factor Pre-Regulato 1141 10.28 9.12 
TPSS6300PWP 296-2476-5-ND DSP Supply Controller 870 6.96 5.88 UC2855BN 296-11196-5-ND | Power Factor Pre-Regulato! 11.41 10.28 9.12 
TPS56302EVM-163 | 296-10942-ND Evaluation Module for TPS56302. 50.00 = = UC2856DW 296-11197-5-ND Improved Current-Mode 
TPS56302PWP 296-2477-5-ND Dual DSP Supply Controller 870 6.96 5.88 PWM Controller... 405 3.24 252 
UC1842AMDREP 296-18181-1-ND _| Current Mode PWM Controller NEWS... 5.04 4.04 3.41 UC2856N 296-11198-5-ND | Improved Current-Mode 
UC1842AMDREP 296-18181-2-ND |Current Mode PWM Controller NEW! 7812.50/2,500 PWM Controller 4.05 3.24 2.52 
UC1843AMDREP 296-18182-1-ND | Current Mode PWM Controller. 567 4.54 3.53 SCRE 
UCI843AMDREP | 296-18182-2-ND —_| Current Mode PWM Controller. 7937.50/2,500 mueesenen peeaceaieiuame "proved Current Made PWM 450 360 280 
UC1845AMDREP 296-18184-1-ND | Current Mode PWM Controller NEWS... 5.86 4.69 3.96 eet : ; ‘ 
UC1845AMDREP __[296-18184-2-ND __| Current Mode PWM Controller NEW! 9082.50/2,500 a AED improved/Gucre Molen 5100.00/2,000 
UC1846MDWREP 296-21291-1-ND Current Mode PWM Controller. 5.78 4.63 3.91 UC2861DW 296-14061-5-ND Resonant-Mode Power Supply 
UC1846MDWREP — | 296-21291-2-ND —_| Current Mode PWM Controller. 3613.00/1,000 Controller 540 432 3.36 
UC2524ADW 296-11151-5-ND —_| Advanced Regulating PWM 428 3.42 2.66 UC2eeaDW 36-11199-5-ND | Power Supply Controller 5a0 439336 
UC2524AN 296-11152-5-ND ‘| Advanced Regulating PWM 428 342 266 UcoReeN Bore tae Rosorant-lade Power Sunph 
UC2525ADW 296-11153-5-ND | Regulating PWM 3.96 3.17 247 Cannaller ply Bi eo agE 
UC2525AN 296-11154-5-ND [Regulating PWM 470 3.77 2.93 woes : : ' 
Uezseebw —[agpzuranb” (aging Po oo TU 6B eae 
UC2526ADW 296-11155-5-ND | Regulating PWM 342 274 2.13 : : : : 
UC2526AN 296-11156-5-ND | Regulating PWM 342 274 2413 UC2875SDWREP 296-20800-1-ND —_| Phase Shift Resonant Controller 11.36 10.23 9.08 
UC2572D 296-2480-5-ND Negative Output Flyback PWM. 2.70 216 1.68 teaeeew Se eee Erase one esonant Gomonet Sle soon ae 
UC2572N 296-11157-5-ND | Negative Output Flyback PWM. 270 216 168 ess ’ : : : 
UC2573N 296-11158-5-ND | Buck PWM Voltage Supply Regulato 270 216 1.68 UC2879N 296-11203-5-ND _| Phase Shift PWM Controlle 810 6.48 5.47 
UC2625DW 296-11162-5-ND | Brushless DC Motor Controller... 916 825 7.32 Uc2901D 296-11204-5-ND_| Isolated Feedback Generato 5.60 4.48 3.78 
UC2637DW 296-2481-5-ND DC Motor Switch-Mode Controller 710 5.68 4.80 UC2901MDREP 296-22532-1-ND Isolated Feedback Generator NEW! 986 7.89 6.66 
UC2637N 296-11163-5-ND DC Motor Switch-Mode Controller 710 5.68 4.80 UC2901MDREP 296-22532-2-ND lsolated Feedback Generator NEW! 15282.50/2,500 
UC2638DW 296-2482-5-ND PWM Motor Controller. 750 6.00 5.07 UC2901N 296-11205-5-ND Isolated Feedback Generator 5.60 448 3.78 
UC2705D 296-2484-5-ND High Speed Power Drive 510 4.08 3.45 Uc29010 296-11206-5-ND Isolated Feedback Generator 5.60 448 3.78 
UC2705N 296-11164-5-ND High Speed Power Drivel 510 4.08 3.45 UC2903N 296-11207-5-ND Supply/Line Monitor ...... 5.51 4.41 3.43 
UC2706DW 296-2485-5-ND Dual Output Driver..... 6.20 4.96 4.19 UC2906N 296-11208-5-ND —_| Lead Acid Charge Manageme! 550 440 3.72 
uc2707DW 296-2486-5-ND Dual Channel Power Drive! 610 4.88 4.12 uc2907DW 296-2499-5-ND Load Share Controller... 5.00 4.00 3.38 
UC2707N 296-11165-5-ND Dual Channel Power Driver... 610 488 412 UC3524ADW 296-11211-5-ND Advanced Regulating PWM 3.65 2.92 2.27 
UC2708DW 296-2487-5-ND Dual Non-Inverting Power Driver. 7.50 6.00 5.07 UC3524AN 296-11212-5-ND Advanced Regulating PWM S165) 1210251 2.27 
UC2823ADW 296-2488-5-ND High Speed PWM Controller. 9.00 810 7.19 UC3524D 296-11213-5-ND _| Advanced Regulating PWM 2.03 1.62 1.22 
UC2823AN 296-11166-5-ND | High Speed PWM Controller .. 9.00 8.10 7.19 UC3524N 296-11214-5-ND _| Advanced Regulating PWM 203 162 1.22 
UC2823BDW 296-2489-5-ND High Speed PWM Controller . 10.25 9.23 8.18 UC3525ADW 296-11215-5-ND Regulating PWM............ 225 1.80 1.40 
UC2623N 296-11167-5-ND [High Speed PWM Controller . 365 202 207 UC3525AN 296-11216-5-ND | Regulating PWM 225 1.80 1.40 
UC2824DW 296-15145-5-ND ‘| High Speed PWM Controller . 9.91 8.93 7.92 UC3525AQ 296-11217-5-ND | Regulating PWM 225 1.80 1.40 
icesouner |Seetsoo [apie to 2 18 a8 | ise _acamsat romaine aoe 
¥ as igh opee Ont One: é : : UC3525BN 296-11218-5-ND | Regulating PWM 482 3.86 3.00 
UC2825AMDWREP | 296-21292-2-ND__|High Speed PWM Controller. 11700.00/2,000 UC3526ADW 296-11219-5-ND _| Regulating PWM 225 180 140 
UC2825AN 296-11168-5-ND High Speed PWM Controller . 5.60 4.48 3.78 UC3526AN 296-11220-5-ND Regulating PWM 225 1.80 1.40 
UC2825AQDWREP 296-19565-1-ND High Speed PWM Controller NEW. 7.88 6.31 5.32 UC3526DW 296-11221-5-ND Regulating PWM 225 1.80 41.40 
vcore? ev se censromcange em (eS eee) | eee _ Fn opc r 2 1m 1a 
- noel if * i i ie 7 
UC2825BN 296-11169-5-ND __|High Speed PWM Controller. 9.00 810 7.19 tose oe zee NO Recut eM eee 
UC2825DW 296-11170-5-ND [High Speed PWM Controller . 365 2.02 227 9506-5- 4 ; ; i 
a‘ UC3572D 296-2506-5-ND Negative Output Fly! 2.36 1.89 1.47 
UC2825N 296-11171-5-ND | High Speed PWM Controller . 3.65 2.92 297 ee ‘ 
UC3572N 296-11224-5-ND | Negative Output Flyback PWM 236 1.89 1.47 
UC2827DW-1 296-2492-5-ND Current Fed PWM Controller. 740 5.92 5.00 CBE NTe 
UC3573D 296-2507-5-ND Buck PWM Voltage Supply Regulator 2.36 1.89 1.47 
UC2827DW-2 296-2493-5-ND Voltage Fed PWM Controller. 740 5.92 5.00 
i 5 | ith -Effici UC3573N 296-11225-5-ND Buck PWM Voltage Supply Regulator... 2.36 1.89 1.47 
UC2834N 296-11172-5-ND High-Efficiency Regulator Controller 11.41 10.28 9.12 
ace - UC3578DP 296-11226-5-ND | Buck PWM Step Down Voltage Reg. . 5.90 4.72 3.99 
UC2842AD 296-11173-5-ND | Current-Mode PWM Controller 215 172 129 
ee a UC3578N 296-11227-5-ND | Buck PWM Step Down Voltage Re 5.90 4.72 3.99 
UC2842AD8 296-11174-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller 215 1.72 1.29 
1 — t UC3625DW 296-11235-5-ND Brushless DC Motor Controller .. 8.33 7.50 6.65 
UC2842AN 296-11175-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller 245 172 1.29 neta PERE OCIA Brushlacs DC Motor Contra Ae aia 
UC2842AQDR 296-15197-1-ND | Current-Mode PWM Controller 215 172 1.29 al suil 236707 rushless DC Motor Controle 837.50" 6185 
UC2842AQDR 296-15197-2-ND _| Current-Mode PWM Controller 2752.50/2,500 eee soe eNO Prusiese Be Motor Controle oa a 8 
5 ae | 0" lotor Drive Controller. .! 2 . 
Ucesd2A0DeR —_|2a6-18196-2-ND |Current’ Mode PWM Cortrar PT 7s0.s0re500, | UC3697N 296-11287-5-ND | DC Motor Drive Control 840 5.12 482 
UC2842N 296-11176-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller 225 1.80 1.35 UC3638DW 296-2509-5-ND PWM Motor Controlle 6.60 5.28 4.46 
UC2843AD 296-11177-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller 215 1.72 1.29 UC3638N 296-11238-5-ND__| PWM Motor Controle 6.60 5.28 4.46 
UC2843AD8 296-11178-5-ND Current-Mode PWM Controller Zale ge 9) UC3638Q 296-13056-5-ND Advanced PWM Motor Controller . 6.60 5.28 4.46 
UC2843AN 296-11179-5-ND | Current-Mode PWM Controller 22157229 UC3705D 296-2511-5-ND High Speed Power Driver 5.18 414 3.22 
UC2843AQDR 296-15201-1-ND —_| Current-Mode PWM Controller 215 172 1.29 UC3705N 296-11240-5-ND | High Speed Power Drive 5.18 4.14 3.22 
UC2843AQDR 296-15201-2-ND | Current-Mode PWM Controller 2752.50/2,500 UC3705T 296-11241-5-ND —_| High Speed Power Drive 5.18 4.14 3.22 
UC2843AQD8R 296-15200-1-ND Current-Mode PWM Controller Pay see ee) UC3706DW 296-2512-5-ND Dual Output Driver 5.18 4.14 3.22 
UC2843AQD8R 296-15200-2-ND __| Current-Mode PWM Controller 2752.50/2,500 (Continued) 
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Tt Digi-Key Price Each ULE Digi-Key Price Eacho 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
UC3707DW 296-2513-5-ND Dual Channel Power Drive: 5.10 4.08 3.45 UC3902N 296-11341-5-ND Load Share Controller..... i 416 3.33 2.59 
UC3707N 296-11243-5-ND Dual Channel Power Drive: 5.10 4.08 3.45 UC3903N 296-11342-5-ND Quad Supply/Line Monitor .. 18-Dip 4.73 3.78 2.94 
UC3708DW 296-2514-5-ND Dual Non-Inverting Power Driver. 6.20 496 4.19 UC3907DW 296-2530-5-ND Load Share Controller 16-SOIC 4.73 3.78 2.94 
UC3708N 296-12120-5-ND Dual Non-Inverting Power Driver. 6.20 4.96 4.19 UC3907N 296-11344-5-ND Load Share Controller 16-Dip 4.73 378 2.94 
UC3708NE 296-11244-5-ND Dual Non-Inverting Power Driver. 6.20 4.96 4.19 UC3910N 296-11346-5-ND 4-Bit DAC and Voltage Monito i 5.70 4.56 3.85 
UC3823ADW 296-2515-5-ND High Speed PWM Controller. 9.80 7.84 6.62 UC28023DW 296-15060-5-ND | High Speed PWM Controlle 288 231 7.80 
UC3823AN 296-11261-5-ND — |High Speed PWM Controller . 980 7.84 6.62 UC28023N 296-15061-5-ND —_| High Speed PWM Controlle' 288 231 1.80 
UC3823BN 296-11262-5-ND  /High Speed PWM Controller . 9.75 878 7.79 UC28025DW 296-15062-5-ND —_| High Speed PWM Controlle 288 2.31 1.80 
UC3823DW 296-11263-5-ND | High Speed PWM Controller . 3.42 274 2.13 UC28025N 296-15063-5-ND —_| High Speed PWM Controlle 288 2.31 1.80 
UC38230 296-11264-5-ND _| High Speed PWM Controller . 342. 274 2.13 UCC28C40D 296-13429-5-ND | UVLO 7.0V/6.6V, BICMOS Low Power 
UC3823BDW 996-2516-5-ND High Speed PWM Controller. 9.75. 8.78 7.79 Current-Mode PWM Controller............. 8-SOIC 1.88 1.50 1.13 
UC3824DW 296-11265-5-ND | High Speed PWM Controller. 910 7.28 6.15 UCC28C40DGK 296-12570-5-ND | UVLO 7.0V/6.6V, BiCMOS Low Power 
UC3824N 296-11266-5-ND | High Speed PWM Controller. 910 7.28 6.15 Current-Mode PWM Controller......... 8MSOP 1.88 1.50 1.13 
uCc3825ADW 296-2517-5-ND _| High Speed PWM Controller. 530 4.24 3.58 UCC28C40P poco Emme UVLO 7.0V/6.6V, BICMOS Low Power 
UC3825AN 296-11267-5-ND __|High Speed PWM Controller . 5.30 424 3.58 Current: Made F'WM Controller iss 8-Dip (RASS aa Oa 
UC3825AQ 296-11268-5-ND | High Speed PWM Controller . 20-PLCC 5.30 4.24 3.58 UGC28C41D eae tibia UVLO 7.0V/G.6V, BICMOS Low Power 
Current-Mode PWM Controller............. 8-SOIC 1.88 1.50 1.13 
UC3825BDW 296-2518-5-ND High Speed PWM Controller .. .16-SOIC 850 7.65 6.79 5 
UC3825BN 296-11269-5-ND | High Speed PWM Controller . 16-Dip 850 7.65 6.79 UoceseeiDek eal a aa bie UVLO 7.0V/6.6V, BICMOS Low Power 
UC3825DW 296-11270-5-ND | High Speed PWM Controller . -16-SOIC 342 274 213 Current-Mode PWM Contraller........8-MSOP (iA SS ial oO 
5: ‘i UCC28C041P 296-12573-5-ND UVLO 7.0V/6.6V, BICMOS Low Power 
UC3825N 296-11271-5-ND High Speed PWM Controller .. 16-Dip 3.42 274 213 Current-Mode PWM Controller 8-Dip 188 150 1.13 
UC3827DW-1 296-2519-5-ND | Buck, Current Fed PWM Controller......24-SOIC 7.00 5.60 4.73 uce2sc420 296-13431-5-ND | UVLO 14.5/9.0V. BICMOS Low Power 5 Saga 
UC3827DW-2 296-2520-5-ND ‘| Buck, Voltage Fed PWM Controller.......24-SOIC_ 7.00 5.60 4.73 Current: Mode PWM Controller... B-SOIC 1.88 150 143 
UC3827N-1 296-2521-5-ND Buck, Current Fed PWM Controlle 7.00 560 4.73 Ucc28C42DGK 796-12291-5-ND UVLO 14.5/9.0V, BICMOS Low Power 
UC3827N-2 296-2522-5-ND Buck, Voltage Fed PWM Controlle 7.00 560 4.73 Mado F 
ae Current-Mode PWM Controller........... 8-MSOP 1.88 1.50 1.13 
UC3834N 296-11275-5-ND High Efficiency Linear Regulator... 941 848 7.52 ucc28C42P 296-13432-5-ND UVLO 14.5/9.0V, BICMOS Low Power 
UC3835N 296-2523-5-ND High Efficiency Regulator Controller 610 4.88 4.12 Current-Mode PWM Controller ..s........ss... 8-Dip 1.88 150 1.13 
UC3836D 296-2524-5-ND High Efficiency Regulator Controller 680 5.44 4.59 UCC28C43D 296-13433-5-ND UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power 
UC3836N 296-11276-5-ND High Efficiency Regulator Controller 680 544 4.59 Current-Mode PWM Controller............. 8-SOIC 1.88 1.50 1.13 
UC3841N 296-11277-5-ND Prog., Off-Line, PWM Controlle! 8.60 688 5.81 e 5 Hi 
UC3842AD 296-11278-5-ND __| Current-Mode PWM Controller 1.90 1.52 1.14 poceenasnak ccieaeieomen) (VO 8.107 GV, BICMOS Low Power 4G) aa =e 
UC3842AD8 296-11279-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 152 1.14 UCC28C43MDREP 296-22538-1-ND UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Pi Current- 
UC3842ADW 296-13426-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 152 1.14 Mode PWM Controller NEW!.............. 8-SOIC 5.06 4.05 3.15 
UC3842AN 296-11280-5-ND Current-Mode PWM Controller 1:90) 4525114 UCC28C43MDREP 296-22538-2-ND UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power Current- 
UC3842D 296-13427-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 1.52 1.14 Mode PWM Controller NEW!.............. 8-SOIC 7087.50/2,500 
UC3842D8 296-11281-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 1.52 1.14 UCC28C43P 296-13434-5-ND UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power 
UC3842N 296-11282-5-ND Current-Mode PWM Controller 1:90) 1520 a4 Current-Mode PWM Controller................ 8-Dip 1.88 1.50 1.13 
UC3843AD 296-11283-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 1.52 1.14 UCC28C44D 296-13435-5-ND UVLO 14.5V/9.0V, BICMOS Low Power 
UC3843AD8 296-11284-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 1.52 1.14 Current-Mode PWM Controller.............. 8-SOIC 1.88 1.50 1.13 
UC3843AN 296-11285-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 1.52 1.14 UCC28C44DGK 296-12574-5-ND UVLO 14.5V/9.0V, BICMOS Low Power 
UC3843D 296-11286-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 1.62 1.14 Current-Mode PWM Controller............ 8-MSOP 1.88 1.50 1.13 
UC3843D8 296-11287-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 152 1.14 UCC28C44P 296-12575-5-ND UVLO 14.5V/9.0V, BICMOS Low Power 
UC3843N 296-11288-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 1.52 1.14 Current-Mode PWM Controller................. 8-Dip 1.88 1.50 1.13 
UC3844AD 296-11289-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 1.52 1.14 UCC28C45D 296-12576-5-ND UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power 
UC3844AD8 296-11290-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 1.52 1.14 Current-Mode PWM Controller.............. 8-SOIC 1.88 1.50 1.13 
UC3844AN 296-11291-5-ND Current-Mode PWM Controller 190) 525 a4 UCC28C45DGK 296-12293-5-ND UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power 
UC3844D 296-11292-5-ND _| Current-Mode PWM Controller 190 152 1.14 Current-Mode PWM Controller... 8-MSOP 1.88 1.50_1.13 
UC3844D8 296-11293-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 152 1.14 UCC28C45MDREP 296-21938-1-ND UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power Current- 
UC3844N 296-11294-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 152 1.14 Mode PWM Controller 5.06 4.05 3.15 
UC3845AD 296-11295-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 152 1.14 UCC28C45MDREP 296-21938-2-ND UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power Current- 
UC3845AD8 296-11296-5-ND Current-Mode PWM Controller 1.90 1.52 1.14 Mode PWM Controller 7087.50/2,500 
UC3845AN 296-11297-5-ND | Current-Mode PWM Controller 790 152 1.14 UGC28C45P 206-19830-5-ND))) UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power 
UC3845D 296-11298-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller 1.90 152 1.14 Current-Mode PWM Controller 1.88 1.50_1.13 
UC3845D8 296-11299-5-ND | Current-Mode PWM Controller 190 152 114 UCC38C40D 296-13832-5-ND —_| BICMOS Low-Power Current-Mode 
UC3846DW 296-11300-5-ND | Current-Mode PWM Controller 3.60 288 2.24 PWM Controller 175 1.40 1.05 
UC3846N 296-11301-5-ND __| Current-Mode PWM Controller 3.60 2.88 2.24 UCC38C40DGK 296-13833-5-ND Bees Loy avel Current-Mode weet Bong age 
UC3847DW 296-11302-5-ND Current-Mode PWM Controller 5.70 4.56 3.85 i zs : : 
uC3847N 296-11303-5-ND | Current-Mode PWM Controller 570 456 3.85 pee ean caiiecceaeiomm| © OS Low-F ower Current: Mode (a: Mage ne 
UC3848DW 296-11304-5-ND Avg. Current-Mode PWM Controller 5.00 4.00 3.38 £ 2 
UC3849DW 296-2525-5-ND Secondary-Side Current-Mode UCC38C41D 296-13835-5-ND eae mane 
Controller. 610 4.88 4.12 : $ : 
UCaa5iN 296-11305-5-ND | Prog, Off-Line PWM Controller 950 7.60 6.42 UGC38C41DGK 296519826;5:ND ea. Mens et 
UC3852D 296-11306-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 3.83 3.06 2.38 UCC38C41P 296-13837-5-ND i 5 ‘ 
UC3852N 296-11307-5-ND Power Factor Pre-Regulato! 3.83 3.06 2.38 175 1.40 1.05 
UC3853D 296-11308-5-ND Power Factor Pre-Regulato! 248 1.98 1.49 7 = = = 
UC3853N 296-11309-5-ND _| Power Factor Pre-Regulato 248 198 1.49 UCC38C42D 296-13838-5-ND BICMOS Low Tower Current-Mode 
‘ontroller 1.75 1.40 1.05 
UC3854ADW 296-2526-5-ND Power Factor Pre-Regulato| 3.04 243 1.89 UCC38C42DGK 296-13839-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode 
UC3854AN 296-11310-5-ND Power Factor Pre-Regulato! 3.04 2.43 1.89 PWM Controller 175 140 1.05 
UC3854BDW 296-2527-5-ND Power Factor Pre-Regulato: 3.04 243 1.89 UCC38C42P 296-13840-5-ND BICMOS Low-Power Current 
UC3854BN 296-11311-5-ND Power Factor Pre-Regulato: 3.04 243 1.89 PWM Controller 1.75 140 1.05 
UC3854DW 296-11312-5-ND Power Factor Pre-Regulato 2:59) 2:07 1.61 = = 7 
UC3B54N 296-11313-5-ND | Power Factor Pre-Regulato 259 2.07 1.61 Te eeD ecieccuceeiom) VCO 8.107-6V, BICMOS Low Power uc Motes 
UC3855ADW 296-2528-5-ND Power Factor Pre-Regulato: 950 855 7.59 UCC38C43DGK 296-13841-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode 
UC3855AN 296-11314-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 950 855 7.59 PWM Controller 1.75 140 1.05 
UC3855BDW 296-2529-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 9150) 8/55) 97.59) UCC38C43P 296-13441-5-ND UVLO 8.4V/7.6V, BICMOS Low Power 
UC3855BN 296-11315-5-ND__| Power Factor Pre-Regulator.. 9.50 8.55 7.59 Current-Mode PWM Controller.............- 8-Dip 1.75 1.40 1.05 
UC3856DW 296-11316-5-ND Current-Mode PWM Controller 3.83 3.06 2.38 UCC38C44D 296-13842-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode 
UC3856N 296-11317-5-ND Current-Mode PWM Controller 3.83 3.06 2.38 PWM Controller 175 140 1.05 
UC3861DW 296-14332-5-ND Resonant-Mode Power Supply UCC38C44DGK 296-13843-5-ND BiCMOS Low-Pow 
Controller. 461 369 2.87 PWM Controller... 1.75 1.40 1.05 
UC3861N 296-11318-5-ND Hasonant ow Power Supply np aga pen UCC38C44P 296-13442-5-ND UVLO 14.5V/9.0V, BICMOS Low Power 
ontroller. . i i Current-Mode PWM Controller..............-. 8-Dip 1.75 1.40 1.05 
UC3862N 296-11319-5-ND | Resonant-Mode Power Supply [Ra ae UCC2580D-1 296-11374-5-ND __| Single Ended Active 
. . . Clamp/Reset PWM. 4.73 3.78 2.94 
UC3863N 296-11320-5-ND AY GG ace UCC38C45D 296-13844-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode 
. 7 PWM Controller 1.75 1.40 1.05 
UC3864DW 296-11321-5-ND Resonant-Mode Power Supply UCC38C45DGK 296-13845-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode 
Controller. 461 369 2.87 PWM Controller 1.75 1.40 1.05 
UC3864N 296-11322-5-ND Resonant-Mode Power Supply UCC38C45P 296-13846-5-ND BiCMOS Low-Power Current-Mode 
Controller. 461 3.69 2.87 PWM Controller 1.40 1.05 
UC3865N 296-11323-5-ND Resonant-Mode Power Supply UCC2540EVM-054 296-17270-ND Evaluation Module for UCC2540 = = = 
Controller. 461 369 2.87 UCC2540PWP 296-17103-5-ND High-Eff. Secondary Side Sync. Buck 
UC3867N 296-11324-5-ND Resonant-Mode Power Supply PWM Controller .-20-HTSSOP 4.16 3.33 2.59 
Controller. 461 3.69 2.87 UCC2580D-2 296-11375-5-ND Single End Active Clamp/Reset PWM.....16-SOIC 4.73. 3.78 2.94 
UC3868N 296-11325-5-ND Resonant-Mode Power Supply UCC2580D-3 296-11376-5-ND Single End Active Clamp/Reset PWM....16-SOIC 4.73 3.78 2.94 
Controller.. i 461 369 2.87 UCC2580D-4 296-11377-5-ND Single End Active Clamp/Reset PWM....16-SOIC 4.73. 3.78 2.94 
UC3875DWP 296-11331-5-ND Phase Shift Resonant Controlle 28-SOIC 9.70 7.76 6.55 UCC2580N-1 296-11378-5-ND Single End Active Clamp/Reset PWM........16-Dip 4.73 3.78 2.94 
UC3875N 296-11332-5-ND Phase Shift Resonant Controlle 20-Dip 9.70 7.76 6.55 UCC2580N-2 296-11671-5-ND Single End Active Clamp/Reset PWM........16-Dip 4.73 3.78 2.94 
UC3876N 296-11333-5-ND Phase Shift Resonant Controlle 20-Dip 13.08 11.78 10.45 UCC2580N-3 296-11672-5-ND Single End Active Clamp/Reset PWM........16-Dip 4.73 3.78 2.94 
UC3879DW 296-11334-5-ND Phase Shift Resonant Controlle 20-SOIC 7.40 5.92 5.00 UCC2580N-4 296-11673-5-ND Single End Active Clamp/Reset PWM.......16-Dip 4.73 3.78 2.94 
UC3879N 296-11335-5-ND Phase Shift Resonant Controlle 20-Dip 7.40 5.92 5.00 UCC2581D 296-11379-5-ND Micropower Voltage Mode PWM... 259 2.07 1.61 
UC3886D 296-11336-5-ND Current-Mode PWM Controller 16-SOIC 510 4.08 3.45 UCC2583D 296-12392-5-ND Switch Mode Secondary 
UC3886N 296-11337-5-ND | Current-Mode PWM Controller 16-Dip 510 4.08 3.45 Side Post Regulator 461 3.69 2.87 
UC3902D 296-11340-5-ND__| Load Share Controller 8-SOIG 4.16 3.33 2.59 (Continued) 
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UCC2583N 296-12115-5-ND Switch Mode Secondary UCC2813PW-5 296-12065-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM.......... 8-TSSOP 2.93 2.34 1.82 
Side Post Regulator... 461 369 2.87 UCC2813QDR-001 296-22537-1-ND LP BiCMOS Current-Mode 
UCC2800D 296-11380-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PW! 4.05 3.24 252 PWM NEW‘... 349 2.79 217 
UCC2800N 296-11381-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PW! 4.05 3.24 252 UCC2813QDR-001 296-22537-2-ND LP BiCMOS Current-Mode 
UCC2800QDREP 296-18186-1-ND LP BiCMOS Current-Mode PW! 5.76 4.61 3.89 PWM NEWS... 4882.50/2,500 
UCC2800QDREP 296-18186-2-ND LP BiCMOS Current-Mode PW! 8927.50/2,500 UCC2813QDR-101 296-19428-1-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM SOIC 3.49 2.79 2.17 
UCC2801D 296-11382-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM... 405 3.24 2.52 UCC2813QDR-101 296-19428-2-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM -SOIC 4882.50/2,500 
UCC2801MDREP 296-22534-1-ND LP BiCMOS Current-Mode UCC2813QDR-301 296-17879-1-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM SOIC 349 2.79 2.17 
PWM NEW!.. 5.56 445 3.46 UCC2813QDR-301 296-17879-2-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM SOIC 4882.50/2,500 
UCC2801MDREP 296-22534-2-ND LP BiCMOS Current-Mode UCC2813QPWR-3Q1 | 296-22002-1-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM TSSOP 3.49 2.79 2.17 
PWM NEW!.. 7780.00/2,500 UCC2813QPWR-3Q1 | 296-22002-2-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 8-TSSOP 3952.00/2,000 
UCC2801N 296-11383-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWI 405 3.24 2.52 UCC2817AD 296-15954-5-ND Power Factor Pre-Regulato| 16-SOIC 2.81 2.25 1.75 
UCC2801QDREP 296-18187-1-ND LP BiCMOS Current-Mode UCC2817APW 296-15955-5-ND Power Factor Pre-Regulato| .16-TSSOP 281 2.25 1.75 
PWM NEW!.. 516 413 3.49 UCC2817D 296-11410-5-ND Power Factor Pre-Regulator -16-SOP 281 2.25 1.75 
UCC2801QDREP 296-18187-2-ND LP BiCMOS Current-Mode UCC2817DW 296-11411-5-ND Power Factor Pre-Regulato: -16-SOP 2.81 2.25 1.75 
PWM NEW!.. 7997.50/2,500 UCC2817PW 296-15161-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Ret .16-TSSOP 2.81 2.25 1.75 
UCC28010DRQ1 296-15685-1-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM... 349 279 217 UCC2818AD 296-15956-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Regulator....16-SOIC 2.81 2.25 1.75 
UCC28010QDRQ1 296-15685-2-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 4882.50/2,500 UCC2818APW 296-15957-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Reg..........16-TSSOP 2.81 225 1.75 
UCC2802D 296-11384-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM... 4.05 3.24 252 UCC2818D 296-13428-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Regu! 16-SOIC 281 2.25 1.75 
UCC2802MDREP 296-22535-1-ND LP BiCMOS Current-Mode UCC2818DW 296-11412-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Regulator....16-SOIC 2.81 2.25 1.75 
PWM NEW!.. 2.25 1.80 1.40 UCC2818PW 296-15162-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Reg..........16-TSSOP 2.81 2.25 1.75 
UCC2802MDREP 296-22535-2-ND LP BiCMOS Current-Mode UCC2819AD 296-15958-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Regulator....16-SOIC 2.81 2.25 1.75 
PWM NEW! 3150.00/2,500 UCC2819APW 296-15959-5-ND | BICMOS Power Factor Pre-Reg........16-TSSOP 2.81 2.25 1.75 
UCC2802N 296-11385-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PW! 4.05 3.24 2.52 UCC2819D 296-12537-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Regulator.... 16-SOIC | 2.81 2.25 1.75 
UCC2802QDREP 296-18188-1-ND LP BiCMOS Current-Mode PW! 516 413 3.49 UCC2819N 296-12538-5-ND BiCMOS Power Factor Pre-Regulator. 218i 2255 7a 
UCC2802QDREP 296-18188-2-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM... 7997.50/2,500 UCC2891D 296-15883-5-ND PWM Controller Clamp 3.38 2.70 2.10 
UCC28020DRQ1 296-15686-1-ND [LP BiCMOS Current-Mode PWM... 349° 279 217 UCC2891EVM 296-19042-ND Evaluation Module for UCC2891 SUG ee 
UCC28020DRQ1 296-15686-2-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 4882.50/2,500 UCC2891PW 296-17240-ND PWM Controller Clamp .. 248 1.98 1.54 
UCC2803D 296-11386-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM.. 4.05 3.24 2.52 Ucc2892D 296-15884-5-ND —_/ PWM Controller Clamp 16-SOIC 3.26 261 2.03 
UCC2803MDREP 296-22536-1-ND | LP BiCMOS Current-Mode pa eee mudi poner ean ababids a a is 
PWM NEW! 7.20 5.76 4.86 -15886-5-| ontroller Clam, B . : 5 
UCC2803MDREP 296-22536-2-ND __| LP BiCMOS Current-Mode tieeonaen Seen ry Pla aa et ae ee 1 
1 - -5- ‘ontroller Clam - y ; f 
ucc2803N 296-11387-5-ND if MEMS Reka Pw aut \ ann UCC2894PW 296-15888-5-ND | PWM Controller Clamp .. .16-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
UCC2803QDREP 296-18189-1-ND | LP BiCMOS Current-Mode ucc2s9sDW 296-2537-5-ND Be Avance Phase Shift aie aio. e68 
PWM NEW!.. 5.51 4.41 3.43 3 2 
DOC25030DREP 996-18180-2-ND LP BICMOS Currant: Mode UCC2895MDWREP | 296-19800-1-ND BiGHOS aavenced Phase Shift PWM a ee 
PWM NEW!.. 7717.50/2,500 > : : : 
ucc2803apRa1 296-15687-1-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWI 3.49 2.79 2.17 UCC2895MDWREP — /296-19800-2-NDj 1) BICMOS Advanced Phase Shift PWM 
UCC2803QDRQ1 —-| 296-15687-2-ND —_| LP BICMOS Current-Mode PW! 4882.50/2,500 ae ; Tee 
ucc2804D 296-11388-5-ND __|LP BiCMOS Current-Mode PW 4.05 3.24 2.52 UGC2B95N Seelam “otcy> ovanced Phase Shift Ree aBite ea 
UCC2804N 296-11389-5-ND __ [LP BICMOS Current-Mode PW! 405 3.24 252 EER —————————— ae 
Uccasndanaer — |agetete0-2No  |Lp ecMOs Curent Mode Pw “07596 002.500, PUM Controle 2oTSSOP 875 7.88 699 
~ -2- i urrent-Mode he 7595. 5 fi is : 
UCC28040DRQ1 —*| 296-15688-1-ND —_| LP BICMOS Current-Mode PWM. 3.49 2.79 2.17 eee Bae Coen om) AY. Curvent-Mode PWM Controlen..20-TSSOP ao 
UCC2804QDRQ1 296-15688-2-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 4882.50/2,500 PWM Controller P 281 225 4175 
UCC2805D 296-11390-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PW! 405 3.24 2.52 aOR PaTT = = = 
UCC2805N 296-11675-5-ND —_|LP BiCMOS Current-Mode PWM.. 405 324 252 Uccesor RTT peed iciaauamm| “oyan7e0 Currant Mode Active Gi etanen 
UCC2805QDREP 296-18191-1-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM.. 5.16 4.13 3.49 ucc2960D 296-11421-5-ND __| Primary Side Startup Controller . SOIC 236 189 1.47 
UCC2B05QDREP 296-18191-2-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 7997.50/2,500 UCC2960P 296-11422-5-ND _| Primary Side Startup Controller. 8-Dip 236 1.89 1.47 
proceed eee + ane ute ore ae aD aut UCC2961D 996-11423-5-ND _| Adv. Primary Side Startup Controller... 14-SOIC_ 270 216 1.68 
ucc2805PW 296-13532-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM. 416 3.33 2.59 emia pee ge Mull Topology Plezoslectric a-Tssop WBGEMeeoimmetes 
UCC2806DW 296-11391-5-ND Low Power, Dual Output, UCC2976PW 296-12539-5-ND 3V-13.5V Multi-Topology . i ° 
Current Made PWM... SE) Tie) (3G Transformer Controller... B-TSSOP 5.36 4.29 3.62 
UGC2806M 296-11676-5:-ND | Low Power, Dual-Output, UCC2977EVM 296-20627-ND Eval. Module for UCC2977/3977 
ae SOEGSE Ea SE) i 130 UCC2977PW 296-12540-5-ND | 3V-13.5V Multi-Topology 
fe poe A Transformer Controller 
Current-Mode PWM Controller... 9.80 7.84 6.62 e iy ool i 
vases baits? oueanan ns |e eee 
UGC28070-3 296-11678-5-ND __| Programmable Max-Duty PWM 461 369 287 ea aot wee fae fan Resa a 
UCC2807N-2 296-11394-5-ND Programmable Duty Cycle PWM.. 371 297 2.31 UCC3580EVM 296-13597-ND Evaluation Module for UCC3580 
UCC2808AD-1 296-11395-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 3.04 2.43 1.89 UCC3580N-1 296-11440-5-ND Active Clamp/Reset PWM 
UCC2808AD-2 296-11396-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 3.04 243 1.89 UCC3580N-2 296-11441-5-ND Active Clamp/Reset PWM 
UCC2808AN-1 296-11397-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM 3.04 243 1.89 UCC3580N-3 296-11442-5-ND Active Clamp/Reset PWM 
UCC2808AN-2 296-11398-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 2.43 1.89 UCC3580N-4 296-11443-5-ND Active Clamp/Reset PWM 
UCC2808APW-1 296-11679-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 243 1.89 UCC3581D 296-11444-5-ND Micropower Voltage Mode PWM 
UCC2808APW-2 296-11680-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 243 1.89 UCC3581N 296-11445-5-ND Micropower Voltage Mode PWM... 
UCC2808AQDR-101 | 296-17986-1-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.38 2.70 2.10 UCC3583D 296-11446-5-ND Switch Mode Secondary Side 
UCC2808AQDR-101 |296-17986-2-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM. 4725.00/2,500 Post Regulator 
UCC2808AQDR-2EP |296-21293-1-ND__| LP Current-Mode Push/Pull PWM 4.14 3.32 2.58 TOCs583N 396-11447-5-ND | Switch Mode Secondary Side 
UCC2808AQDR-2EP | 296-21293-2-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 5795.00/2,500 Post Regulator. 3.94 315 2.45 
UCC2808AQDR-2Q1 | 296-19037-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.38 2.70 2.10 UCC3626DW 296-11452-5-ND Brushless DC Motor Controllei 10.16 915 812 
UCC2808AQDR1IEP =| 296-18742-1-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.68 295 2.49 UCC3626PW 296-11453-5-ND Brushless DC Motor Controller... 10.25 9.23 8.18 
UCC2808AQDR1EP 296-18742-2-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 5705.00/2,500 UCC3800D 296-11457-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 3.04 2.43 1.89 
UCC2808D-1 296-2534-5-ND__| Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 2.43 1.89 UCe3s00N 396-11458-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 3.04. 2.43 1.89 
UCC2808D-2 296-2535-5-ND Current-Mode Push/Pull PWM... 3.04 2.43 1.89 UCC3800PW 296-11459-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 315 252 1.96 
UCC2808N-1 296-11399-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 243 1.89 UCC3801D 296-11460-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 3.04 2.43 1.89 
UCC2808N-2 296-11400-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.04 2.43 1.89 UCC3801N 296-11461-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 3.04 2.43 1.89 
UCC2809D-1 296-11401-5-ND Economy Primary Side Controller 2.38 1.90 1.43 UCC3801PW 296-11462-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM S150 2.525 1.96 
UCC2809D-2 296-11681-5-ND Primary Side Controller..... 2.38 1.90 1.43 UCC3802D 296-11463-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 3.04. 243 1.89 
UCC2809P-1 296-11402-5-ND Economy Primary Side Controller 2.38 1.90 1.43 UCC3802N 296-11464-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 3.04 243 1.89 
UCC2809P-2 296-11403-5-ND Economy Primary Side Controller 238 1.90 1.43 UCC3802PW 296-11465-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 3.15 252 1.96 
UCC2810DW 296-2536-5-ND Dual Ch. Sync. Current-Mode PWM. 680 544 4.59 UCC3803D 296-12195-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 3.04 2.43 1.89 
UCC2810N 296-11404-5-ND Dual Ch. Sync. Current-Mode PWM. 680 5.44 4.59 UCC3803N 296-11466-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 3.04 243 1.89 
UCC2813D-0 296-11682-5-ND___|LP BiCMOS Current-Mode PWM 2.93 2.34 1.82 UCC3803PW 296-11467-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 3.15 252 1.96 
UCC2813D-1 296-11405-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PW! 2.93 2.34 1.82 UCC3804D 296-11468-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 3.04 2.43 1.89 
UCC2813D-2 296-11406-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PW! 2.93 2.34 1.82 UCC3804N 296-11469-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 3.04 243 1.89 
UCC2813D-3 296-11407-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PW! 2.93 2.34 1.82 UCC3804PW 296-11470-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM OS) 12529 1196 
UCC2813D-4 296-11408-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PW! 2.93 2.34 1.82 UCC3805D 296-11471-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 3.04 2.43 1.89 
UCC2813D-5 296-11409-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM... 2.93 2.34 1.82 UCC3805N 296-11472-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 3.04 243 1.89 
UCC2813N-0 296-12055-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM... 2.93 2.34 1.82 UCC3805PW 296-11473-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 3.15 252 1.96 
UCC2813N-1 296-12056-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 2.93 2.34 1.82 UCC3806DW 296-11474-5-ND LP Dual Output Current-Mode PWM.. 8.20 6.56 5.54 
UCC2813N-2 296-12057-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PW! 2.93 2.34 1.82 UCC3806N 296-11475-5-ND LP Dual Output Current-Mode PWM. 8.20 6.56 5.54 
UCC2813N-4 296-12058-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PW! 293) 2:84) 1:82 UCC3806Q 296-11476-5-ND LP Dual Output Current-Mode PWM.....20-PLCC 8.20 6.56 5.54 
UCC2813N-5 296-12059-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM... 2.93 2.34 1.82 UCC3807D-1 296-2541-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controller. 3.38 2.70 2.10 
UCC2813PW-0 296-12060-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM... 2.93 2.34 1.82 UCC3807D-2 296-2542-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controller. 3.38 270 2.10 
UCC2813PW-1 296-12061-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 2.93 234 1.82 UCC3807D-3 296-2543-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controller. 3.38 2.70 2.10 
UCC2813PW-2 296-12062-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PW! 2.93 2.34 1.82 UCC3807N-1 296-11477-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controller. 3.38 2.70 2.10 
UCC2813PW-3 296-12063-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PW! 2.93 2.34 1.82 UCC3807N-2 296-11478-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controller. 3.38 2.70 2.10 
UCC2813PW-4 296-12064-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM... 2.93 2.34 1.82 
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IRS MENTS Digi@Reel° POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
Tal Digi-Key Price Each Welk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
UCC3807N-3 296-11479-5-ND Prog. Duty Cycle PWM Controller 2.70 2.10 UCC28083D 296-13676-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3808AD-1 296-11480-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 2.34 1.82 with Prog. Slope Compensation............ 8-SOIC 270 2.16 1.68 
UCC3808AD-2 296-11481-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM 2.34 1.82 UCC28083P 296-13677-5-ND —_| Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3808AN-1 296-13439-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 2.34 1.82 with Prog. Slope Compensation .............. 8-Dip 2.70 216 1.68 
UCC3808AN-2 296-11482-5-ND _|LP Current-Mode Push/Pull PWM 2.34 1.82 ucc28083PW 296-14333-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3808APW-1 296-11684-5-ND [LP Current-Mode Push/Pull PWM 2.34 1.82 with Prog. Slope Compensation........8-TSSOP 2.70 2.16 1.68 
UCC3808APW-2 296-11685-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 2.34 1.82 UCC28084D 296-13678-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3808D-1 296-2544-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 2.34 1.82 with Prog. Slope Compensation.......... 8-SOIC 2.70 216 1.68 
UCC3808D-2 296-2545-5-ND LP Current-Mode Push/Pull PWM. 2.34 1.82 ucc28084P 296-13679-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3808N-1 296-11483-5-ND __|LP Current-Mode Push/Pull PWM 2.34 1.82 with Prog. Slope Compensation............ 8-Dip 2.70 2.16 1.68 
UCC3808N-2 296-11484-5-ND [LP Current-Mode Push/Pull PWM 234 1.82 ucc2sos4Pw 200s 1833e-oSNIDg) Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3809D-1 296-11485-5-ND Economy Primary Side Controller 170 1.28 with Prog. Slope Compensation ......8-TSSOP__2.70 2.16 __1.68 
UCC3809D-2 296-11486-5-ND —_| Economy Primary Side Controller 1.70 1.28 UCC28085D 296-13680-5-ND Surrent Mode Fush-Ful PWM Controller en oe 
UCC3809EVM 296-12294-ND Evaluation Module for UCC3809 = = viceanaase ances | Eerie 1M) GS 
UCC3809N-1 296-11487-5-ND Economy Primary Side Controller 1.70 1.28 with Prog. Slope Compensation 270 216 168 
UCC3809N-2 296-11488-5-ND Economy Primary Side Controller 1.70 1.28 ucc28085PW 296-14335-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller ; : ; 
UCC3809P-1 296-11489-5-ND Economy Primary Side Controller 1.70 1.28 with Prog. Slope Compensation... 8-TSSOP 270 216 1.68 
UCC3809P-2 296-13440-5-ND Economy Primary Side Controller 1.70 1.28 5 BL 
UCC3809PW-1 296-11490-5-ND | Economy Primary Side Controller 1.70 1.28 ueereoeen ZT) a aan 299 ae 
UCC3809PW-2 296-12395-5-ND Economy Primary Side Controller 1.70 1.28 ucc28086P 296-13683-5-ND Current Mode Push-Pull PW! 
UCC3810DW 296-2546-5-ND 2-Channel Sync. Current-Mode PWM...16-SOIC 4.16 3.33 2.59 with Prog. Slope Comp..... 2.70 216 1.68 
UCC3810N 296-11491-5-ND 2-Channel Sync. Current-Mode PWM......16-Dip 4.16 3.33 2.59 UCC28086PW 296-15690-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3813D-0 296-11492-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM.. 8-SOIC 2.00 1.60 1.20 with Prog. Slope Comp.... 2.70 216 1.68 
UCC3813D-1 296-11493-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWI 8-SOIC 2.00 1.60 1.20 UCC28089D 296-17461-5-ND __| Primary-Side Push-Pull Oscillator. 163 130 98 
UCC3813D-2 296-11494-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PW 8-SOIC 2.00 1.60 1.20 UCC28220D 296-15755-5-ND Interleaved Dual PWM Controller 3.60 2.88 2.24 
UCC3813D-3 296-11495-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWI 8-SOIC 200 160 1.20 UCC28220PW 296-15756-5-ND | Interleaved Dual PWM Controller.......16-TSSOP 3.60 2.88 2.24 
UCC3813D-4 296-11496-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWI 8-SOIC 2.00 1.60 1.20 UCC28221D 296-15757-5-ND Interleaved Dual PWM Controlle: 16-SOIC 3.71 2.97 2.31 
UCC3813D-5 296-11497-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWI 8-SOIC 2.00 1.60 1.20 UCC28221PW 296-15758-5-ND Interleaved Dual PWM Controllet .20-TSSOP 3.71 2.97 2.31 
UCC3813N-0 296-11498-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWI Dip 2.00 1.60 1.20 UCC28510DW 296-14218-5-ND | PFC/PWM Combination Controller........20-SOIC 4.05 3.24 252 
UCC3813N-1 296-11499-5-ND _|LP BiCMOS Current-Mode PWI -Dip 2.00 1.60 1.20 VeczastON peal Beate pee ean at Gantry bt i Se eB a 
- 3 ay i a Di 5 is -5- ‘ombination Controller : : R 
Ucossian.s | 286-14501-5.ND LP SiCMOS Curren Mode PW Dp 200 te) 120 J UCC285r1N 296-14221-5-ND | PEOJPWM Combination Conta 405 324 282 
ucc3813N-4 996-11502-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWI -Dip 200 160 120 UCC28512DW 296-14222-5-ND_| PFC/PWM Combination Controller 4.05 3.24 2.52 
UCC3813N-5 296-11503-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWI -Dip 2.00 1.60 1.20 UCC28512N 296-14223-5-ND | PFC/PWM Combination Controller 
UCC3813PW-0 296-11504-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PW! 2.00 160 1.20 UCC28513DW 296-14224-5-ND | PFC/PWM Combination Controller 
UCC3813PW-1 296-11505-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PW B-TSSOP 2.00 1.60 1.20 Hecoe ani Pec aeN Cm cect combination Controliar 
UCC3813PW-2 296-11506-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWI 8-TSSOP 2.00 1.60 1.20 ucc28s14EVM 296-19040-ND Evaluation Module for UCC28514 
UCC3813PW-3 296-11507-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWI 8-TSSOP 2.00 1.60 1.20 — . 
UCC3813PW-4 296-11508-5-ND —_| LP BiCMOS Current-Mode PW! 8-TSSOP 2.00 1.60 1.20 UGC28514N 296-18227-o:ND) 1) PEC/PWM Combination Controller 
UCC3813PW-5 296-11509-5-ND _|LP BICMOS Current-Mode PW! B-TSSOP 2.00 1.60 1.20 Teco 200 18226 ONDE) PEC/EWM Combination Controller 
515N 296-14229-5-ND PFC/PWM Combination Controller 
UCC3817AD 296-16717-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 2502 0T Set UCC28516DW 296-14230-5-ND PFC/PWM Combination Controller 
UCC3817AN 296-16718-5-ND Power Factor Pre-Regulato: 259 2.07 1.61 UCC28516N 296-14231-5-ND PFC/PWM Combination Controller 
ees Bea Power fait Ere faut a8 Be ue UCC28517DW 296-14232-5-ND __| PFC/PWM Combination Controller 
us Bars ower Factor Pre-Regulato! amy UCC28517EVM 296-19041-ND Evaluation Module for UCC28517 . 
UCC3817DW 296-11510-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 2.59 2.07 1.61 UCC28517N 296-14233-5-ND PFC/PWM Combination Controller 
UCC3817EVM 296-11511-5-ND Evaluation Module for UCC3817 SoS UCC28521DW 296-18040-5-ND Advanced PFC/PWM Controller... 
UCC3817N 296-11512-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 259 2.07 1.61 UCC28521EVM 296-21209-ND Evaluation Module for UCC28521 . — _- 
UCC3817PW 296-15166-5-ND —_/ Power Factor Pre-Regulato! 259 2.07 1.61 UCC28528DW 296-18041-5-ND | Advanced PFC/PWM Controller... 3.24 2.52 
UCC3818AD 296-16720-5-ND Power Factor Pre-Regulato: 2:59 2:07 1.61 UCC28528EVM 296-21210-ND Evaluation Module for UCC28528 . Bolg ine, 
UCC3818AN 296-16721-5-ND Power Factor Pre-Regulator... 259 2.07 1.61 UCC28600D 296-19799-5-ND Quasi-Resonant Flyback Green Mo! 
UCC3818APW 296-16722-ND Power Factor Pre-Regulator.. 259 2.07 1.61 Controller. 1.23 98 
UCC3818D 296-11513-5-ND Power Factor Pre-Regulato! 2502 07 mlsal UCC28600EVM 296-23117-ND Evaluation Module for UCC28600 NEI — 
UCC3818DW 296-11514-5-ND Power Factor Pre-Regulato 259) 207 eG UCC29002D 296-13024-5-ND Advanced Load Share Controller 1.80 1.40 
UCC3818N 296-11515-5-ND Power Factor Pre-Regulator.. 259 2.07 1.61 UCC29002DGK 296-13025-5-ND Advanced Load Share Controller 1.80 1.40 
UCC3818PW 296-15167-5-ND Power Factor Pre-Regulator.............-. 2502 OV meno Ucc29002P 296-13026-5-ND Advanced Load Share Controller. 1.80 1.40 
UCC3819AD 296-16723-5-ND Programmable Output Power Factor UCC29421N 296-2538-5-ND Multimode High-Freq. PWM Controller. 4.05 3.15 
Pre-Regulator 259 207 1.61 UCC29421PW 296-12394-5-ND Multimode High-Freq. 
UCC3819AN 296-16724-5-ND —_| Programmable Output Power Factor Sync. Controller... 16-TSSOP 5.18 4.14 3.22 
Pre-Regulator 959 207 1.61 UCC29422N 296-2539-5-ND Multimode High-Freq. PWM Controller....16-Dip 4.84 3.87 3.01 
UCC3819APW 296-16725-ND Programmable Output Power Factor UCC35701D 296-11425-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM 14-SOIC 5.90 4.72 3.99 
ree oir | peace 
UGos8390 296-15165ND | Secondary Sid Average Gurrni ee ES ES | wecasraan 206-11428--ND__| Advanced Voage-Mode PWM 590_472_399 
Mode Controller 238 1.90 1.43 i ee vanced Gage-MoUs: ; ‘ ; 
uCC3884D 296-2551-5-ND | Current-Mode PWM Controller 3.60 288 2.24 Heese BoE Teen am pavanced Voltage Mode PWM Coa yee 
UCC3884N 296-11530-5-ND _| Current-Mode PWM Controller 3.60 2.88 2.24 uceas7osDek pace aa ehin High Speed Voltag sMndel PWM te ey oe 
UCC3888D 296-11531-5-ND Off-Line Power Supply Controller 1.50 1.20 90 UCC35705P 296-11432-5-ND High Speed Voltage-Mode PWM 4.88 1.50 1.13 
UCC3888N 296-11532-5-ND _| Off-Line Power Supply Controller 1.50 1.20.90 UCC35706D 206-11433-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM 7.88 1.50 1.13 
ete peers am) oF Line Power Supply Controller ia) 2) 8 UCC35706DGK 296-11434-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM 188 150 113 
pGeabeoe peepee mem valuation Moduls far UCC3889 — [550 00 areas UCC35706P 296-15320-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM 188 150 113 
UCC3889N 296-11534-5-ND_| Off-Line Power Supply Controller 1.50 1.20.90 UCC380500 296-13710-5-ND —_| Transition Mode PFC Controller. 1.50 1.20 90 
UCC3895DW 296-2552-5-ND Phase Shift PWM Controller .... 20-SOIC 8.70 6.96 5.88 UCC38050EVM 296-19044-ND Evaluation Module for UCC38050 . 50.00 — — 
UCC3895EVM-001 | 296-20628-ND Evaluation Module for UCC3895 — [10100 tae UCC38050P 296-13711-5-ND __| Transition Mode PFC Controller. 163 130 .98 
UCC3895N 296-11538-5-ND Phase Shift PWM Controller . 20-Dip 8.70 6.96 5.88 UCC38051D 296-15225-5-ND Transition Mode PFC Controller. 150 1.20 90 
UCC3895PW 296-11686-5-ND Phase Shift PWM Controller . 0-TSSOP 8.80 7.04 5.94 UCC38051P 296-15226-5-ND Transition Mode PFC Controller . 1.63 1.30 98 
UCC38950 296-11539-5-ND _| Phase Shift PWM Controller . .20-PLCC 8.70 6.96 5.88 UCC38083D 296-13690-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM Ci 
UCC3960D 296-11561-5-ND | Primary Side Startup Controller 8SOIC 238 1.90 1.43 with Prog. Slope Compensation 248 1.98 1.54 
UCC3960P 296-11562-5-ND Primary Side Startup Controller “Dip 238 190 1.43 UCC38083P 296-13691-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC3961D 296-11563-5-ND Adv. Primary Side Startup Controller....14-SOIC 2.36 1.89 1.47 with Prog. Slope Compensation .............. 8-Dip 2.48 1.98 1.54 
UCC3961N 296-11564-5-ND Adv. Primary Side Startup Controller i 2.36 1.89 1.47 UCC38083PW 296-14336-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC25701D 296-11363-5-ND Advanced Voltage-Mode PWM.. 6.20 4.96 4.19 with Slope Compensation... 248 1.98 1.54 
UCC25701N 296-11364-5-ND __| Advanced Voltage-Mode PWM. 620 4.96 419 UCC38084D 296-13692-5-ND —_| Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC25701PW 296-11365-5-ND —_| Advanced Voltage-Mode PWM. 630 5.04 4.26 with Prog. Slope Compensation .......-. 8SOIC 2.48 1.98 1.54 
UCC25702D 296-12194-5-ND | Advanced Voltage-Mode PWM. 620 496 4.19 UCC38084P 296-13693-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC25702N 296-11366-5-ND —_| Advanced Voltage-Mode PWM. 620 4.96 4.19 with Prog. Slope Compensation ............. 8Dip 248 1.98 1.54 
UCC25702PW 296-11367-5-ND __| Advanced Voltage-Mode PWM. 6.30 5.04 4.26 UCC3B084PW 296-14337-5-ND _| Current Mode Push-Pull PWM Controller 
7 with Prog. Slope Compensation ........ 8-TSSOP 248 1.98 1.54 
UCC25705D 296-11368-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM 225 180 1.35 ucc3808sD 296-13694-5-ND _| Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC25705DGK 296-12175-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM 2.25 1.80 1.35 with Prog. Slope Compensation ......... BSOIC 248 198 154 
UGC25705P 296-11869-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM 225) 1801-35 UCC38085P 206-13605-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC25706D 296-11370-5-ND | High Speed Voltage-Mode PWM 2.25 1.80 1.35 f d . 
UCC25706DGK 296-11371-5-ND __| High Speed Voltage-Mode PWM 225 180 1.35 with Prag. Slope Compensation ........ 8-Dip eee Oa: 
2 : g UCC38085PW 296-14338-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC25706P 296-12114-5-ND. High Speed Voltage-Mode PWM 2:25) 71:80) “135 with Prog. Slope Compensation......... 8-TSSOP 2.48 1.98 1.54 
UCC28019DR 296-21936-1-ND CCM PFC Controller. 1.88 1.50 1.13 UCC38086D 296-13696-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC28019DR 296-21936-2-ND  |CCM PFC Controller... 2400.00/2,500 with Prog. Slope Compensation........... 8-SOIC 248 1.98 1.54 
UCC28019EVM 296-23116-ND Evaluation Module for UCC28019 NEW!. 50.00 -_- - UCC38086P 296-13697-5-ND Current Mode Push-Pull PWM Controller 
UCC28019P 296-21937-5-ND. CCM PFC Controller W880 3: with Prog. Slope Compensation .. 248 1.98 1.54 
UCC28050D 296-13708-5-ND | Transition Mode PFC Controller 163 1.30 .98 ucc38086PW 296-14339-5-ND | Current Mode Push-Pull PWM Con 
UCC28050P 296-13709-5-ND. Transition Mode PFC Controller 1.75 140 1.05 with Prog. Slope Compensation ........ 248 1.98 1.54 
UCC28051D 296-15243-5-ND —_| Transition Mode PFC Controller 163 130 .98 UCC38500DW 296-11518-5-ND | BICMOS Combined PFC/PWM 
UCC28051EVM 296-19036-ND Evaluation Module for UCC28051 — 50.00 — — Controller. 5.29 4.23 3.29 
UCC28051P 296-15224-5-ND Transition Mode PFC Controller “Dip 1.75 1.40 1.05 (Continued) 
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EXAS ii e POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued, 
INSTRUMENTS DigiqReel f l 
Tal Digi-Key Price Each Male Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. if 25 100 
UCC38500EVM 296-11519-ND Evaluation Module for UCC38500 50.00 = = LM4040A50IDCKR 296-20866-2-ND 5V Precision Micropower Shunt 
UCC38500N 296-11520-5-ND BiCMOS Combined PFC/PWM Voltage Reference... 2958.00/3,000 
Controller. 5.29 4.23 3.29 LM4040A82IDBZR 296-20867-1-ND 8.192V Precision Micropower Shunt 
UCC38501DW 296-11521-5-ND BiCMOS Combined PFC/PWM Voltage Reference... 1.93 1.54 1.16 
Controller. 5.29 423 3.29 LM4040A82IDBZR 296-20867-2-ND 8.192V Precision Micropower 
UCC38501N 296-11522-5-ND Voltage Reference... 2958.00/3,000 
Controller. 5.29 4.23 3.29 LM4040A82IDCKR | 296-20868-1-ND _|8.192V Precision Micropower Shunt 
UCC38502DW 296-12404-5-ND BiCMOS Combined PFC/PWM Voltage Reference. 1.93 154 1.16 
Controller. 5.29 4.23 3.29 LM4040A82IDCKR 296-20868-2-ND 8.192V Precision Mi 
UCC38502N 296-11523-5-ND BiCMOS Cot Voltage Reference 2958.00/3,000 
Controller. 5.29 4.23 3.29 LI4040B10IDBZR = | 296-20869-1-ND —_| 10V Precision Micropower Shunt 
UCC38503DW 296-12046-5-ND BiCMOS Combined PFC/PWM Voltage Reference 1.48 1.18 89 
Controller....... 5.29 4.23 3.29 LM4040B10IDBZR | 296-20869-2-ND | 10V Precision Micropower Shunt 
UCC38503N 296-11524-5-ND | BiCMOS Combined PFC/PWM : Voltage Reference 2265.00/3,000 
Controller. 5.29 4.23 3.29 LM4040B10IDCKR | 296-19723-1-ND —_ 10V Precision Micropower Shunt 
ucc390020 296-13027-5-ND __| Advanced Load Share Controle 8-SOIG 2.38 1.90 1.43 Voltage Reference 448 148 89 
UCC39002EVM 296-19045-ND Evaluation Module for UCC39002 — (50100! => = LM4040B10IDCKR 296-19723-2-ND 10V Precision Micropower Shunt 
UCC39002P 296-13029-5-ND Advanced Load Share Controller... i 2:38) 190) 1:48 Voltage Reference. 2265.00/3,000 
UCC39421N 296-11545-5-ND Multimode Hi-Freq. PWM Controller §.06 4.05 3.15 a eae Fl H 
UCC39421PW 296-2553-5-ND | Multimode Hi-Freq. PWM Controller... 5.06 4.05 315 EMAO4OB2OIDEZR cay PVE Fone oe Pee eee 
UCC39422N 296-11546-5-ND Multimode Hi-Freq. PWM Controller 6.06 4.05 3.15 LI4040B201DBZR 296-20870-2-ND 2.048V Precision Micropower Shunt 
UCC39422PW 296-2554-5-ND Multimode Hi-Freq. PWM Controller... §.06 4.05 3.15 Voltage Reference. 2265.00/3,000 
UCD8220PWP 296-18592-5-ND —_| Digitally Managed Push-Pull Analog LM4040B20IDCKR =| 296-20871-1-ND —_| 2.048V Precision Micropower Shunt 
PWM Controller 3.60 2.88 2.24 Voltage Reference. 1481.18.89 
Schottky Diode Arrays LM4040B20IDCKR 296-20871-2-ND 2.048V Precision Micropower Shunt 
UC2610N 296-11161-5-ND Dual Schottky Diode Bridge .. ..8-Di 5.60 4.48 3.78 Voltage Reference... 2265.00/3,000 
UC3610DW 296-11230-5-ND Dual Schottky Diode Bridg 16-SOIC 5.29 4.23 3.29 LM4040B25|IDBZR 296-20872-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 
UC3610N 296-11231-5-ND Dual Schottky Diode Bridg .8-Dip 5.29 4.23 3.29 Voltage Reference. 148 #118 89 
UC3611DW 296-11233-5-ND Quad Schottky Diode Array A139) 3/51) 2073 LM4040B25IDBZR 296-20872-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 
UC3611N 296-11234-5-ND Quad Schottky Diode Array 439 3.51 2.73 Voltage Reference. 2265.00/3,000 
Voltage References LM4040B25IDCKR 296-20873-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 
LM285D-1-2 296-9521-5-ND 1.2V Micropower Voltage Reference 80 60 45 Voltage Reference 148 1.18 89 
LM285D-2-5 296-9522-5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference 80 60 45 LM4040B25IDCKR — | 296-20873-2-ND —_—_| 2.5V Precision Micropower Shun 
LM285DR-2-5 296-14592-1-ND —|2.5V Micropower Voltage Reference A837 ~— 28 Voltage Reference 2265.00/3,000 
LM285DR-2-5 296-14592-2-ND |2.5V Micropower Voltage Reference 392.50/2,500 LM4040B30IDBZR —-| 296-20874-1-ND —_| 3V Precision Micropower Shunt 
LM285LP-1-2 296-9523-5-ND 1.2V Micropower Voltage Reference 64 48 36 Voltage Reference 1.48 1.18.89 
LM285LP-2-5 296-9524-5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference 64 48 36 LM4040B30IDBZR =| 296-20874-2-ND —_| 3V Precision Micropower Shunt 
LM336BD-2-5 296-9547-5-ND 2.5V Precision Voltage Reference 88 66 50 Voltage Reference 2265.00/3,000 
LM336BLP-2-5 296-9548-5-ND 2.5V Precision Voltage Reference 88 66 50 LM4040B30IDCKR — | 296-20875-1-ND —_| 3V Precision Micropower Shunt 
LM336D-2-5 296-9549-5-ND 2.5V Precision Voltage Reference 88 66 50 Voltage Reference 148 118 89 
LM385BD-1-2 296-9556-5-ND 1.2V Micropower Voltage Reference 80 60.45 LM4040B30IDCKR 296-20875-2-ND 3V Precision Micropower Shunt 
LM385BD-2-5 296-9557-5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference 80. 60. 45 Voltage Reference... 2265.00/3,000 
LM385BDR-1-2 296-14603-1-ND 2.5V Micropower Voltage Reference .80 60 45 LM4040B41IDBZR 296-20876-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 
LM385BDR-1-2 296-14603-2-ND 2.5V Micropower Voltage Reference 650.00/2,500 Voltage Reference... 148 #118 89 
LM385BLP-1-2 296-9558-5-ND 1.2V Micropower Voltage Reference -80 60 45 LM4040B41IDBZR 296-20876-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 
LM385BLP-2-5 296-9559-5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference 80 60.45 Voltage Reference. 2265.00/3,000 
LM385BPWR-1-2 296-13073-1-ND 1.2V Micropower Voltage Reference 80 60 45 LM4040B41IDCKR ~—| 296-20877-1-ND 4.096V Precision Mi 
LM385BPWR-1-2 296-13073-2-ND | 1.2V Micropower Voltage Reference 532.00/2,000 Voltage Reference. 148118 89 
LM385BPWR-2-5 296-13074-1-ND 2.5V Micropower Voltage Reference -80 60 45 LM4040B41|IDCKR 296-20877-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 
LM385BPWR-2-5 296-13074-2-ND 2.5V Micropower Voltage Reference 532.00/2,000 Voltage Reference... 2265.00/3,000 
LM385D-1-2 296-9560-5-ND. 1.2V Micropower Voltage Reference 56 42 32 LM4040B50IDBZR 296-20878-1-ND 5V Precision Micropower Shunt 
LM385D-2-5 296-9561-5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference 56 42 32 Voltage Reference 148 1.18 .89 
LM385LP-1-2 296-9562-5-ND 1.2V Micropower Voltage Reference 56 42 32 LM4040B50IDBZR 296-20878-2-ND 5V Precision Micropower Shunt 
LM385LP-2-5 296-9563-5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference 56 42 32 Voltage Reference 2265.00/3,000 
LM385PWR-1-2 296-13075-1-ND 1.2V Micropower Voltage Reference 56 Le ey LM4040B50IDCKR 296-20879-1-ND 5V Precision Micropower Shunt 
LM385PWR-1-2 296-13075-2-ND 1.2V Micropower Voltage Reference 372.00/2,000 Voltage Reference 146) ds. 89) 
LM385PWR-2-5 296-13076-1-ND 2.5V Micropower Voltage Reference 56 Tee) LM4040B50IDCKR 296-20879-2-ND 5V Precision Micropower Shunt 
LM385PWR-2-5 296-13076-2-ND 2.5V Micropower Voltage Reference 372.00/2,000 Voltage Reference. 2265.00/3,000 
LM4040A10IDBZR 296-20855-1-ND 10V Precision Micropower Shunt LM4040B82IDBZR 296-20880-1-ND 8.192V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 1.93 154 1.16 Voltage Reference. 148 1.18 89 
LM4040A101DBZR | 296-20855-2-ND —_ 10V Precision Micropower Shunt L4040B82IDBZR _|296-20880-2-ND | 8.192V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference 2958.00/3,000 Voltage Reference. 2265.00/3,000 
LM4040A10IDCKR 296-20856-1-ND 10V Precision Micropower Shunt LM4040B82IDCKR 296-20881-1-ND 8.192V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference 1.93 1.54 1.16 Voltage Reference. 148 118 89 
LM4040A10IDCKR — | 296-20856-2-ND —_/10V Precision Micropower Shunt LM4040B82IDCKR | 296-20881-2-ND —_|8.192V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference 2958.00/3,000 Voltage Reference 2265.00/3,000 
LM4040A20IDBZR =| 296-20857-1-ND | 2.048V Precision M LM4040C10IDBZR  _|296-20882-1-ND | 10V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference... 1093) 154) Voltage Reference 92 69 «52 
LM4040A20IDBZR 296-20857-2-ND 2.048V Precision Micropower Shunt LM4040C10IDBZR 296-20882-2-ND 10V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference... 2958.00/3,000 Voltage Reference 897.00/3,000 
LM4040A20IDCKR —_| 296-20858-1-ND ened Micropower Shunt Hes ctei he LM4040C10IDCKR ‘| 296-20883-1-ND —_| 10V Precision Micropower Shun 
is a : : Voltage Reference. I8 63 50 
LM4040A20100KR eee RVolegs Hea oo hunt SHEA OUR O10 [M4040C10IDCKR  |296-20883-2-ND | 10V Precision Micropower Shunt 
TW4040A25IDBZR | 296-20859-1-ND _|2.5V Precision Micropower Shunt Luo4ocooDEZR «| EREMERMRMENMMN © 04st’ Precaion micropono: See 
Voltage Reference 1.93 1.54 1.16 Voltage Reference... 92 169) 52) 
LM4040A25IDB2R (ZAG OBS Name) -OV Precision Microp LM4040C201IDBZR | 296-20884-2-ND —_|2.048V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference 2958.00/3,000 Voltage Reference... 897.00/3,000 
LMAOAOA2SIDCKR ee OEO END VME HOME Shunt 46 A aR LMM4040C20IDCKR | 296-20885-1-ND asiiaason Micropower Shunt oe, 
LM4040A25IDCKR == /296-20860-2-ND —_|2.5V Precision Micropower Shunt LIM4040C20IDCKR | 296-20885-2-ND —_| 2.048V Precision Micropower Shunt 
iuaoaoagoine7n 4 eRe onaae Reference 2958.00/3,000 Voltage Reference... 975.00/3,000 
- -1- recision Micropower ikea : 
Voltage Reference 193 154 1.16 LM4040C20ILPR 296-21579-1-ND here eae on Merona Shunt eo ss s 
LM4040A30IDBZR 296-20861-2-ND 8V Precision Micropower Shunt 9 a zs Z = 
Voltage Reference 2958.00/3,000 LM4040C20ILPR 296-21579-3-ND Vales Reo eee Shunt CDOT 
EMADAQASOIDCKR, SD aaa y (recision Micropower Shunt LM4040C200DBZR | 296-20886-1-ND —_|2.048V Precision Micropower Shunt 
He Reference TE, MER TEI Voltage Reference. 1.05 88 70 
LM4040A30IDCKR 296-20862-2-ND Hy fredsion Micropower Shunt Lim4o4oc200pBzR | 296-20886-2-ND 2.048V Precision Mi 
ge Reference... 2958.00/3,000 
LIM4040A41IDBZR | 296-20863-1-ND | 4.096V Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1365.00/3,000 
Voltage Reference... 1.93 154 1.16 LM4040C25IDBZR 296-17937-1-ND pey Rrecisin Micropower Shunt ie e zg 
z 2. ision Mi oltage Reference : : : 
MAMOAMIDECR eM voi, cee 2958,00/3,000 Lw4040C251DBZR | 296-17937-2-ND —_|2.5V Precision Micropower Shunt 
LM4040A41IDCKR | 296-20864-1-ND | 4.096V Precision Micropower Shunt Voltage Reference 897.00/3,000 
Voltage Reference 1.93 154 116 LM4040C25IDCKR 296-17938-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 
LIM4040A41IDCKR | 296-20864-2-ND —_| 4.096V Precision Micropower Shunt Voltage Reference 75 63 50 
Voltage Reference. 2958.00/3,000 LM4040C25IDCKR 296-17938-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 
LM4040A50IDBZR | 296-20865-1-ND _ |5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference 975.00/3,000 
Voltage Reference 193 1.54 116 LM4040C25QDBZR -~—— | 296-17939-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 
LM4040A50IDBZR ‘| 296-20865-2-ND —_|5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1.05 88 70 
Voltage Reference. 2958.00/3,000 LM4040C25QDBZR 296-17939-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 
LM4040A50IDCKR 296-20866-1-ND 5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1365.00/3,000 
Voltage Reference. 1.93 1.54 1.16 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 939 


INSTRUMENTS Digi@Reel’” POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
Tall Digi-Key Price Each T.1. Digi-Key Price Eacho 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM4040C30IDBZR | 296-20887-1-ND | 3V Precision Micropower Shunt Lm4040D301LPR 296-21583-3-ND —_3V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference 92 69 52 Voltage Reference. 478.00/2,000 
LM4040C30IDBZR | 296-20887-2-ND _| 3V Precision Micropower Shunt LM4040D30QDBZR =| 296-20903-1-ND_—_—_| 3V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 897.00/3,000 Voltage Reference. 81 68 54 
LM4040C30IDCKR 296-20888-1-ND 3V Precision Micropower LM4040D30QDBZR =| 296-20903-2-ND 3V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. te. GR) Voltage Reference 1053.00/3,000 
LM4040C30IDCKR 296-20888-2-ND 3V Precision Micropower Shunt LM4040D41IDBZR 296-20904-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference 975.00/3,000 Voltage Reference... 72.04) A 
LM4040C30ILPR 296-21580-1-ND 3V Precision Micropower LM4040D41IDBZR 296-20904-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 
Lmaoaocgo1.PR 4 CER EREERRT oe  e pec Lwmosopauupr —_|ope-2oteac.nn | 4.098 Precision ‘Micropower Shunt oa 
-21580-3- recision Micropower Shunt IS ae 
Voltage Reference. 612.00/2,000 Voltage Reference NEWS... 72 54 A 
LM4040C300DBZR __| 296-20889-1-ND 3V Precision Micropower Shunt LIM4040D41ILPR 296-22169-3-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 
soliage Reference eee LIM4040D501DBZR _| 296-20905-1-ND 5y Breoclenitie cbemer Si Fe 
LM4040C30QDBZR 296-20889-2-ND 38V Precision Micropower Shunt id ria 
Voltage Reference... 1365.00/3,000 Voltage Reference Ra 54 A 
LM4040C41IDBZR | 296-20890-1-ND —_| 4.096V Precision Micropower Shunt LMA4040D50IDBZR = |:296:20905-2:ND) | 5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference... i ay Voltage Reference 702.00/3,000 
LM4040C41IDBZR _|296-20890-2-ND | 4.096V Precision Micropower Shunt LMADAODSOIDCKR (Bec aucaai amg © Frecision Micropower Shunt a ni. as 
Voltage Reference... SHAE LuaoaopsoincKr | 296-20906-2-ND |v Precision Mictonawar Shunt : cates 
LM4040C41IDCKR 296-20891-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 2 ee 
Voltage Reference... we SD LM4040D50ILPR (| 296-21584-1-ND ay Pecan iicrnoune Shunt EAL 
LM4040C41IDCKR 296-20891-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt Voltage Ref n 54 mn 
Voltage Reference... 975.00/3,000 Oltage neterence. : : af 
LM4040C41ILPR 206-22165-1-ND | 4.096V Precision Micropower Shunt LIM4040D501LPR 296-21584-3-ND ia Herlsior Mlcronower Shunt ianonaod 
Voltage Reference NEW!...........c...0.. 70-92 92 69 52 Lyoaonsoqnazn peetenco eine 5V Prev the iMicronawar ae nue 
LM4040C41ILPR 296-22165-3-ND 4.096V Precision Micropower Shunt i 74 
1 e Voltage Reference. 81 68 54 
LM4040C50IDBZR | 296-20892-1-ND ay Prakion ainrapower hint . nied ieee re LMA040D500082R Teo anD iota annie any 
Voltage Reference. E2 69) 52 ae ces 
LM4040C50IDBZR 296-20892-2-ND BV Prevkion Micropower Shunt LM4040D82IDBZR 296-20908-1-ND 8.192V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 897.00/3,000 Voltage Reference. HQ ep 
LM4040C50IDCKR 296-20893-1-ND 5V Precision Micropower Shunt LM4040D82IDBZR 296-20908-2-ND 8.192V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. wi 63 50 ' - Voltage Reference 702.00/3,000 
LM4040C50IDCKR 96-20893-2-ND 5V Precision Micropower Shunt LM4040D82IDCKR 296-20909-1-ND 8.192V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 975.00/3,000 Voltage Reference _S OE COIs 
[M4040C501LPR /296-21581-1-ND __|5V Precision Micropower Shunt EMADAQDB2IDCKR (OS aaa ©. (924 Precision Mlcropower Shunt Fan 40000 
Lmaococso.er  GoRRnERat bead las area ce 0) ge Laosone2iLpr | 296-22471-1-ND_|a.i92V Precision Micropower Shunt ae 
Voltage Reference NEW!... 712 54 AL 
LMaadocsoopazn Bee ReneEN Ps ac dit eae ae Sieaeen wl) Lu4o4oD82iLPR | 296-22171-3-ND —_|8.192V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference. 1.05 88 .70 Voltage Reference NEW! eisiealesteal) 
LMM4040C500DBZR | 206-20804-0-ND BV Precision Micropower Shunt LM4041A12IDBZR 296-20910-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference... 1365.00/3,000 Voltage Reference 150 1.20.90 
LIv4040C82IDBZR | 296-20895-1-ND —_|8.192V Precision Micropower Shunt TMMOTAI2IDBCR CEO /.2V Precision Micropower Shunt 
; Voltage Reference. 2304.00/3,000 
Voltage Reference... 92 69 52 LmaoataizincKr | 296-20911-1-ND _|4.2V Precision Micropower Shunt 
LM4040C82IDBZR 296-20895-2-ND 8.192V Precision Micropower Shunt Voltage Reference 155 1.24 93 
LM4040C82IDCKR | 296-20896-1-ND aga Prater Mo mal EMA041A12IDCKR BSG 1.2V Precision Micropower Shunt 
a ce 2 Voltage Reference. 2382.00/3,000 
Voltage Reference... 75 63 50 LIM4041BIDBZR 296-20914-1-ND | Adj Precision Micropower Shunt 
LM4040C82IDCKR 296-20896-2-ND 8.192V Precision Micropower Shunt Voltage Reference 4.23 1.03 82 
Voltage Reference... 975.00/3,000 LM4041BIDBZR 296-2091 4-2-ND ‘Adj igi i x b i 
ps ; j., Precision Micropower Shunt 
LM4040C82ILPR 296-22167-1-ND 8.192V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference NEW! 10-92 92 69 52 TNaOTBIDGKR FOREN ETC ia Penson Viena — 1599.00/3,000 
LM4040C82ILPR 296-22167-3-ND 8.192V Precision Micropower Shunt Volta 
ge Reference. 1.29 1.08 86 
Voltage Reference NEW! TO-92 612.00/2,000 LM4041BIDCKR 296-20915-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt 
LM4040D10IDBZR 296-20897-1-ND 10V Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1677.00/3,000 
Voltage Reference. w 54 AT L4041B12IDBZR | 296-20912-1-ND —_|1.2V Precision Mi Shunt sity 
Lw4o400101082R | 296-20897-2-ND —_| 10V Precision Micropower Shunt Voltage Rieleiénog. coca 18 40 
Voltage Reference. 702.00/3,000 aT 7 
— - LM4041B12IDBZR 296-20912-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt 
LM4040D10IDCKR 296-20898-1-ND 10V Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1599.00/3,000 
Voltage Reference. 80 6045 LM4041B12IDCKR | 296-20913-1-ND —_1.2V Precision Micropower Shunt Ei: 
LM4040D10IDCKR —_/ 296-20898-2-ND 10V Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1.29 1.08 86 
Voltage Reference... 780.00/3,000 LM4041B12IDCKR | 296-20913-2-ND —_| 1.2V Precision Micropower Shunt 
LM4040D20IDBZR 296-20899-1-ND 2.048V Precision Micropower Shunt Voltage Reference SC70-5 1677.00/3,000 
Voltage Reference. v2 54 Al [M4041C121DBZR | 296-20916-1-ND _11.2V Precision Micropower Shunt 
LM4040D20IDBZR 296-20899-2-ND 2.048V Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 92 69 52 
Voltage Reference... 702.00/3,000 LM4041C12IDBZR ‘| 296-20916-2-ND —_| 1.2V Precision Micropower Shunt 
LM4040D20IDCKR 296-20900-1-ND 2.048V Precision Micropower Shunt Voltage Reference SOT-23 897.00/3,000 
Voltage Reference. 80 60 «45 LM4041C12IDCKR ‘| 296-20917-1-ND _| 1.2V Precision Micropower Shun’ 
LM4040D20IDCKR | 296-20900-2-ND —_/2.048V Precision M Voltage Reference sc70-5 .75—Sti«3tC«C 
Voltage Reference... 780.00/3,000 LW4041C12IDCKR | 296-20917-2-ND _|1.2V Precision Micropower Shunt 
LM4040D20ILPR 296-21582-1-ND 2.048V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 975.00/3,000 
Voltage Reference... 12) 04 Al LM4041C12ILPR 296-20747-1-ND 1.2V Precision Microp' 
LM4040D20ILPR 296-21582-3-ND 2.048V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 92 69 «52 
Voltage Reference... 478.00/2,000 LM4041C12ILPR 296-20747-3-ND 1.2V Precision Micropower Shunt 
LM4040D20QDBZR 296-20901-1-ND 2.048V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 612.00/2,000 
Voltage Reference... 816854 LM4041C120DBZR | 296-20918-1-ND _|1.2V Precision Micropower Shunt 
LM4040D20QDBZR 296-20901-2-ND 2.048V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 1.05 88 70 
Voltage Reference. 1053.00/3,000 LM4041C120QDBZR | 296-20918-2-ND —_|1.2V Precision Micropower Shunt 
LM4040D25IDBZR 296-17940-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 1365.00/3,000 
Voltage Reference. noe 540741 LM4041CIDBZR 296-17943-1-ND | Adj., Precision Micropower Shunt 
LM4040D25IDBZR 296-17940-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 92 69 52 
Voltage Reference. 702.00/3,000 [M4041 CIDBZR 296-17943-2-ND | Adj., Precision Micropower Shunt 
LM4040D25IDCKR 296-17941-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 897.00/3,000 
Voltage Reference. 80 60 45 LM4041CIDCKR 296-17944-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt 
LM4040D25|DCKR 296-17941-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 715 63 -50 
Voltage Reference. 780.00/3,000 LM4041CIDCKR 296-17944-2-ND Adj., Precision Microp 
LM4040D25QDBZR 296-17942-1-ND 2.5V Precision Micropower Voltage Reference. 975.00/3,000 
Voltage Reference. 81 68 54 LM4041CILPR 296-22173-1-ND —_|Adj., Precision Micropower Shunt 
LM4040D25QDBZR =| 296-17942-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference NEW!... 92 69 52 
Voltage Reference. 1053.00/3,000 LM4041CILPR 296-22173-3-ND Adj., Precision Micropower Shunt 
LM4040D30IDBZR 296-19437-1-ND 38V Precision Micropt Voltage Reference NEW!... 612.00/2,000 
Voltage Reference. 2. 54 41 LM4041CQDBZR 296-17945-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt 
LM4040D30IDBZR 296-19437-2-ND 3V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 1.05 88.70 
Voltage Reference. 702.00/3,000 LM4041CQDBZR 296-17945-2-ND | Adj., Precision Micropower Shunt 
LM4040D30IDCKR 296-20902-1-ND 3V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. SOT-23 1365.00/3,000 
Voltage Reference. .80 60 45 LM4041D12IDBZR 296-20919-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt 
LM4040D30IDCKR 296-20902-2-ND 8V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. SOT-23 712 54 AL 
Voltage Reference. 780.00/3,000 LM4041D12IDBZR 296-20919-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt 
LM4040D30ILPR 296-21583-1-ND 3V Precision Micropower Shunt Voltage Reference. SOT-23 702.00/3,000 
Voltage Reference. 72 540 AN (Continued) 
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LM4041D12IDCKR 296-20920-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt REF2933AIDBZT 296-13484-1-ND 3.3V, Precision, Low Power, Low Voltage 
Voltage Reference. 80 60 45 Dropout Voltage Reference.. 1.38 1.10 83 
LM4041D12IDCKR 296-20920-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt REF2933AIDBZT 296-13484-2-ND 3.3V, Precision, Low Power, Low Voltage 
Voltage Reference. 780.00/3,000 Dropout Voltage Reference 192.50/250 
LM4041D12ILPR 296-20748-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt REF2940AIDBZT 296-13485-1-ND 4.096V, Precision, Low Power, Low Voltage 
Voltage Reference. 72 1540 All Dropout Voltage Reference... 1.38 1.10 .83 
LM4041D12ILPR 296-20748-4-ND 1.2V Precision Micropower Shunt REF2940AIDBZT 296-13485-2-ND 4.096V, Precision, Low Power, Low Voltage 
Voltage Reference. 478.00/2,000 Dropout Voltage Reference 192.50/250 
LM4041D12QDBZR | 296-20921-1-ND —_| 1.2 Precision Micropower Shunt REF3012AIDBZT REF3012AIDBZTCT-ND | 1.25V, Low Power CMOS Voltage Ref....SOT-23 163 — — 
Voltage Reference. 81 «68 «54 REF3012AIDBZT REF3012AIDBZTTR-ND | 1.25V, Low Power CMOS Voltage Ref.....SOT-23 227.50/250 
LM4041D12QDBZR | 296-20921-2-ND —_| 1.2 Precision Micropower Shunt REF3020AIDBZT REF3O20AIDBZTCT-ND | 2.0V, Low Power CMOS Voltage Ref......SOT-23 163 — — 
Voltage Reference. 1053.00/3,000 REF3020AIDBZT REF3020AIDBZTTR-ND | 2.0V, Low Power CMOS Voltage Ref.......SOT-23 227.50/250 
LM4041DIDBZR 296-17946-1-ND | Adj., Precision Micropower Shunt REF3025AIDBZT REF3O25AIDBZTCT-ND | 2.5V, Low Power CMOS Voltage Ref......S0T-23 163 — — 
Voltage Reference. 72 54 41 REF3025AIDBZT REF3025AIDBZTTR-ND | 2.5V, Low Power CMOS Voltage Ref. OT-23 227.50/250 
LM4041DIDBZR 296-17946-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt REF3030AIDBZT 296-18517-1-ND 3V, CMOS Voltage Reference. OT-23 168 — — 
Voltage Reference 702.00/3,000 REF3030AIDBZT 296-18517-2-ND __[3V, CMOS Voltage Reference. S0T-23 227.50/250 
LM4041 DIDCKR 296-17947-1-ND —_ Adj., Precision Micropower Shunt REFSO3SAIDBZT REFSO33AIDBZTCT-ND | 3.3V, Low Power CMOS Voltage Ref.....SOT-23. 163 — — 
Voltage Reference. 80.6045 REF3033AIDBZT REF3033AIDBZTTR-ND | 3.3V, Low Power CMOS Voltage Ref.......SOT-23 227.50/250 
LM4041DIDCKR 296-17947-2-ND J Adj., Precision Micropower Shunt REF3040AIDBZT REF3O40AIDBZTCT-ND | 4.0V, Low Power CMOS Voltage Ref......S0T-23. 163 — — 
Voltage Reference. 780.00/3,000 REF3040AIDBZT REFSO40AIDBZTTR-ND| 4.0V, Low Power CMOS Voltage Ref.......SOT-23 227.50/250 
LM4041DILPR 296-22176-1-ND Ad, Precision Mlcropowey Shunt yma ay REF3112AIDBZT 296-18518-1-ND __|1.25V, CMOS Voltage Reference 0T-23 (2B 
oltage Nererence : é : REF3112AIDBZT 296-18518-2-ND | 1.25V, CMOS Voltage Reference OT-23 415.75/250 
LM4041DILPR 296-22176-3-ND —_| Adj., Precision Micropower Shun REF3120AIDBZT 296-17927-1-ND | 2.048V, 100uA, Voltage Reference. 01-23 ee 
Voltage Reference NEWI.......... 478.00/2,000 REF3120AIDBZT 296-17927-2-ND | 2.048V, 100u/A, Voltage Reference. OT-23 415.75/250 
L4041DQDBZR 296-17948-1-ND Ad]. Precision Micropower Shunt Vaan REF3130AIDBZT 296-17098-1-ND | 3V, 100/A Voltage Reference. 0T-23 | 28 
/oltage Reference. : : : REF3130AIDBZT 296-17098-2-ND __[3V, 100A Voltage Reference OT-23 703.25/250 
LM4041DQDBZR 296-17948-2-ND ese Micropy Aeris REF3133AIDBZT 296-18519-1-ND _|3.3V, CMOS Voltage Referenc i =| = 
ee pence i OM Micignoaar ietscraiaa harks REF3133AIDBZT 296-18519-2-ND —_|3.3V, CMOS Voltage Referenc 415.75/250 
aleaclna 9 ay Ag RE REF3140AIDBZT 296-17234-1-ND | 4.096V, Low Power CMOS 
a age eler ence: : s Voltage Reference. 2.81 =- = 
LT1004CD-2-5 296-9581-5-ND Zev Mictonower Integrated uinuaaes REF3140AIDBZT 296-17234-2-ND | 4.096V, Low Power CMOS 
oltage Neterence. : : “ Voltage Reference. 415.75/250 
LT1004CDR-1-2 296-14610-1-ND pe laches ae AS REF3212A1DBVT 296-18225-1-ND | 1.25V LDO Voltage Reference 428 342 2.66 
oe aera ) ; : : REF321 2AIDBVT 296-18225-2-ND |1.25V LDO Voltage Reference 631.75/250 
vee — | Nota RE Sree | ee re i Dick enon nee ors 
e — - -2-| 25) olt. Reference NE! 52.00/3, 
LT1004CLP-2-5 296-9583-5-ND Set ie a alae oe eh ae REF3220AIDBVT 296-18226-1-ND | 2.048V LDO Voltage Reference... 428 342 2.66 
J : : : REFS220AIDBVT 296-18226-2-ND _|2.048V LDO Voltage Reference... 631.75/250 
LTIOO4CPWR-1-2 (ZS ISOZaIEND) petit ae aa emo fe REF3220AMDBVREP |296-22197-1-ND —_|2.048V LDO Volt. Reference NEW: 6.80 544 4.59 
} : : : REF3220AMDBVREP | 296-22197-2-ND | 2.048V LDO Volt. Reference NEW! 12648.00/3,000 
LTIOD4CPWR-1-2 | 296-1307-2-ND tie ea ag ois603 000 REF3225AIDBVT | 296-18227-1-ND —_|2.5V LDO Voltage Reference 428 3.42 2.66 
J es REF3225AIDBVT 296-18227-2-ND __|2.5V LDO Voltage Reference... 631.75/250 
LTIOOAGPWR2-5 Te ea Haale s-1ss0p [eee REF3225AMDBVREP |296-22198-1-ND  |2.5V LDO Volt. Reference NEW 578 463 3.91 
LTtooacpwr-25 |296-13078-2-ND | 2.5v Micropower Integrated : : ; REF3225AMDBVREP | 296-22198-2-ND | 2.5V LDO Volt. Reference NEW! 10752.00/3,000 
Voliage!Reterenite, aaeeop monnpars REF3230AIDBVT 296-18228-1-ND  /3V LDO Voltage Reference 4.28 3.42 2.66 
cranes faeastsno |e ero i “UEC ie 
Voltage Reference. 1.38 110 83 re2 199219 oltage Reference NEW? 5:18) 6373 
— “sansa a; = REFS230AMDBVREP | 296-22199-2-ND _ |3V LDO Voltage Reference NEW! 10752.00/3,000 
cruourins2 lasinosae |ritatammscesc;—-—etsswr it 10 a8 | Sezai lcsamann [tbo ae fos 8 a es 
sa . ay : : B : = +2 F oltage Reference . 75/25 
LTIOO4IPWR-1-2 | eeba Suze Un Gegeie 9.18808 EATORT REF3233AMDBVREP |296-22200-1-ND  |3.3V LDO Voltage Reference NEW! .SOT-23-6 6.80 5.44 4.59 
Lrtooapwr-2-5 | 296-18080-1-no | 25 Micropower Integrated REF3233AMDBVREP_ | 296-22200-2-ND __|3.3VLDO Voltage Reference NEW! .. SOT-23-6 12648.00/3,000 
Viupicor, tuo tae 10 | Reon ewueens [inmiowaetcone ras elias 
oN = ai 7 = -2-| : oltage Reference .. SOT-23- i 
LTIOO4IPWR-2-5 peso aD) Foie ‘venarpam REF3240AMDBVREP | 296-21591-1-ND  |4.096V LDO Voltage Referenc SOT-23-6 5.78 463 3.91 
LT1009CDR 296-14611-1-ND —_|2.5V Integrated Reference Circuit ee Oy REF3240AMDBVREP | 296-21591-2-ND | 4.096V LDO Voltage Referenc .. SOT-23-6 10752.00/3,000 
jer 5 7 7 REF3312AIDBZT 296-22635-1-ND 1.25V, Low Power, Precision LDO Voltage 
LT1009CDR 296-14611-2-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 895.00/2,500 Ref Z NEW! 238 190 1.43 
LT1009CLP 296-9585-5-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 83 69 55 eter ence Proves : : é 
LT{009CLPR 296-14612-1-ND | 2.5V Integrated Reference Circuit 96 80 64 REF3312AIDBZT 296-22635-2-ND yee io Lous), racism LDO Voltage Hannan 
LT1009CLPR 296-14612-2-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 852.00/2,000 ees zs 
LT1009CPWR 296-13081-1-ND | 2.5V Integrated Reference Circuit 96 80 64 REFSS12AIDCKR = 280:22686-1-NDJ| 1.25V, Low Power, Precision LDO Voltage 
LT1009CPWR 296-13081-2-ND | 2.5V Integrated Reference Circuit 852.00/2,000 Reference NET 5070 ee ace 
LT10091 296-9586-5-ND _|2.5\ Integrated Reference Circuit 1.05 88.70 REFSS12AIDCKR [SECC | 25, Low Power, | 
LTTO09IDR 296-14613-1-ND  |2.5V Integrated Reference Circuit 88.6650 Reference NEWT. 3264.00/8,000 
LT10091DR 296-14613-2-ND  |2.5V Integrated Reference Circuit 715.00/2,500 REF3318AIDBZT 296-22637-1-ND | 1.8V, Low Power, Precision LDO Voltag 
LT10091LP 296-9587-5-ND 2.5V Integrated Reference Circuit 1.05 88 70 Reference NEI 2.38 1.90 1.43 
LT10091LPR 296-14614-1-ND /2.5V Integrated Reference Circuit 105 88 70 REF3318AIDBZT 296-22637-2-ND —_| 1.8V, Low Power, Precision 
LT10091LPR 296-14614-2-ND __|2.5V Integrated Reference Circuit 932.00/2,000 Reference NEW!. 332.50/250 
LT1009IPWR 296-15734-1-ND | 2.5V Integrated Reference Circuit 7.05.88 70 REF3318AIDCKT pogo scam 1.2V, Low Power, Precision LDO Voltage 
LT1009IPWR 296-15734-2-ND | 2.5V Integrated Reference Circuit 932.00/2,000 Reference NEW!. 2.38 1.90 1.43 
REFO2AP 996-12732-5-ND +5V Precision Voltage Reference . 3.11 = a REF3318AIDCKT 296-22638-2-ND 1.8V, Low Power, Precision LDO Voltage 
REFO2AU REFO2AU-ND +5V Voltage Reference...... 341 Reference NEW!. 332.50/250 
REFO2BP REFO2BP-ND +5V Precision Voltage Reference . 504 REF3320AIDBZT 296-22639-1-ND 
REFO2BU REFO2BU-ND +5V Voltage Reference Lo = = 2.38 1.90 1.43 
REF102AP REF102AP-ND +10V Precision Voltage Reference 2) SS REF3320AIDBZT 296-22639-2-ND 
REF102AU REF102AU-ND +10V Precision Voltage Reference 30 332.50/250 
REF102BP REF102BP-ND +10V Precision Voltage Reference 650 — — REF3320AIDCKT 296-22640-1-ND 
REF102BU 296-17004-5-ND +10V Precision Voltage Reference 650 — — 238 1.90 1.43 
REF102CP 296-17005-5-ND | +10V Precision Voltage Reference i = = REF3320AIDCKT 296-22640-2-ND 
REF102CU 296-17006-5-ND | +10V Precision Voltage Reference WM =| — 332.50/250 
REF200AU REF200AU-ND Dual Current Source/Current Sink 520 — — REF3325AIDBZT 296-22641-1-ND 
REF1004C-1.2 REF1004C-1.2-ND | 1.2V Micropower Voltage Reference ae = = 2.38 1.90 1.43 
REF1004C-2.5 REF1004C-2.5-ND _ | 2.5V Micropower Voltage Reference 270 REFS325AIDBZT 296-22641-2-ND 
REF10041-1.2 REF1004I-1.2-ND | 1.2V Micropower Voltage Reference 4 =| = Reference NEWE..............ssesecssees SOT-23 332.50/250 
REF10041-2.5 REF1004I-2.5-ND | 2.5V Micropower Voltage Reference.......8-SOIC 545 — — REF3325AIDCKT 296-22642-1-ND | 2.5V, Low Power, Precision LDO Voltage 
REF2912AIDBZT 296-13480-1-ND 1.25V, Precision, Low Power, Low Voltage Reference NEW!. 2.38 1.90 1.43 
Dropout Voltage Reference..... 138 110 .83 REF3325AIDCKT 296-22642-2-ND 2.5V, Low Power, Precision LDO Voltage 
REF2912AIDBZT 296-13480-2-ND 1.25V, Precision, Low Power, Low Voltage Reference NEW!. ait 332.50/250 
Dropout Voltage Reference... 192.50/250 REF3330AIDBZT 296-22643-1-ND 3V, Low Power, Precision LDO Volta 
REF2920AIDBZT 296-13481-1-ND 2.048V, Precision, Low Power, Low Voltage Reference NEWS... ate 2.38 1.90 1.43 
Dropout Voltage Reference. SOT-23 1.388 1.10 83 REF3330AIDBZT 296-22643-2-ND a on Power, Precision LDO Volta Arsene 
REF2920AIDBZT 296-13481-2-ND | 2.048V, Precision, Low Power, eference NEW!. sin 50/25 
Dropout Voltage Reference... 192.50/250 REF3330AIDCKT 296-22644-1-ND 3V, Low Power, Precision LDO Volta 
REF2925AIDBZT 296-13482-1-ND 2.5V, Precision, Low Power, Low Voltage Reference NEW!..... ae 2.38 1.90 1.43 
Dropout Voltage Reference...............---+ SOT-23 1.38 110 83 REF3330AIDCKT 296-22644-2-ND 3V, Low Power, Precision LDO Voltage 
REF2925AIDBZT 296-13482-2-ND 2.5V, Precision, Low Power, Low Voltage Reference NEW!. 332.50/250 
Dropout Voltage Reference..................+ SOT-23 192.50/250 REF3333AIDBZR 296-22645-1-ND 3.3V, Low Power, Precision LDO Voltage 
REF2930AIDBZT 296-13483-1-ND 3.0V, Precision, Low Power, Low Voltage Reference NEW!. 218° 170) 1:28) 
Dropout Voltage Reference.................-+ SOT-23 1.38 1.10 83 REF3333AIDBZR 296-22645-2-ND 3.3V, Low Power, Precision LDO Voltage 
REF2930AIDBZT 296-13483-2-ND 3.0V, Precision, Low Power, Low Voltage Reference NEW!. SOT-23 3264.00/3,000 
Dropout Voltage Reference................... SOT-23 192.50/250 (Continued) 
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REF3333AIDCKT 296-22646-1-ND 3.3V, Low Power, Precision LDO Voltage TL4050A50QDBZR 296-22793-2-ND 5V Precision Micropower Shunt 
Reference NEW‘... 2.38 1.90 1.43 Voltage Reference NEW!... SOT-23 2688.00/3,000 
REF3333AIDCKT 296-22646-2-ND 3.3V, Low Power, Precision LDO Voltage TL4050A50QDCKR 296-22794-1-ND 5V Precision Micropower Shunt 
Reference NEW!. 332.50/250 Voltage Reference NEW! 80-70 1.938 1.54 1.16 
REF5020AID 296-22201-5-ND 2.048V, Low Noise, : TL4050A50QDCKR 296-22794-2-ND 5V Precision Micropower Shun 
Precision Volt. Reference NEW......... 8-SOIC 4.16 3.33 2.59 Voltage Reference NEWS... 2958.00/3,000 
REF50201D 296-22202-5-ND. 2.048V, Low Noise, Very Low Drift, TL4050B10IDBZR 296-22795-1-ND 10V Precision Micropower Shunt 
Precision Volt. Reference NEW! 7.00 560 4.73 Voltage Reference NEW! 23) 0s 282 
REF5025AID 296-22203-5-ND. 2.5V, Low Noise, Very Low Drift, TL4050B10IDBZR 296-22795-2-ND 10V Precision Micropower 
Precision Volt. Reference NEW......... 8-SOIC 416 333 2.59 Voltage Reference NEW!.... 1599.00/3,000 
REF50251D 296-22204-5-ND 2.5V, Low Noise, Very Low Drift, TL4050B10IDCKR 296-22796-1-ND 10V Precision Micropower Shunt 
Precision Volt. Reference NEW!......... 8-SOIC 7.00 560 4.73 Voltage Reference NEW! sky ae 10) 
REF5030AID 296-22205-5-ND. 3V, Low Noise, Very Low Drift, TL4050B10IDCKR 296-22796-2-ND 10V Precision Micropower Shunt 
Precision Volt. Reference NEW......... 8-SOIC 4.16 333 2.59 Voltage Reference NEW! 1755.00/3,000 
REF50301D 296-22206-5-ND 3V, Low Noise, Very Low Drift, TL4050B10QDBZR 296-22797-1-ND 10V Precision Micropower Shunt 
Precision Volt. Reference NEW!......... 8-SOIC 7.00 560 4.73 Voltage Reference NEW!.... 147° 1.23 98 
REF5040AID 296-22207-5-ND. 4.096V, Low Noise, Very Low Drift, TL4050B10QDBZR 296-22797-2-ND 10V Precision Micropower Shunt 
Precision Volt. Reference NEW! 416 3.33 2.59 Voltage Reference NEW! 1911.00/3,000 
REF50401D 296-22208-5-ND 4.096V, Low Noise, Very Low Drift, TL4050B10QDCKR 296-22798-1-ND 10V Precision Micropower Shunt 
Precision Volt. Reference NEW!......... 8-SOIC 7.00 560 4.73 Voltage Reference NEW!... 133 1.06 .80 
REF5045AID 296-22209-5-ND 4.5V, Low Noise, Very Low Drift, TL4050B10QDCKR 296-22798-2-ND 10V Precision Micropower Shunt 
Precision Volt. Reference NEW......... 8-SOIC 4.16 3.33 2.59 Voltage Reference NEWS... 2034.00/3,000 
REF50451D 296-22210-5-ND 4.5V, Low Noise, Very Low Drift, TL4050B25!IDBZR 296-22799-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 
Precision Volt. Reference NEW!......... 8-SOIC 7.00 560 4.73 Voltage Reference NEW!... 1230 OS meoe 
REF5050AID 296-22211-5-ND 5V, Low Noise, Very Low Drift, TL4050B25IDBZR 296-22799-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 
Precision Volt. Reference NEW......... 8-SOIC 4.16 333 2.59 Voltage Reference NEW!... 1599.003,000 
REF50501D 296-22212-5-ND. 5V, Low Noise, Very Low Drift, TL4050B25IDCKR 296-22800-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 
Precision Volt. Reference NEW!.. 7.00 560 4.73 Voltage Reference NEWS... 135° 1.413! 90 
TL1431CD 296-10129-5-ND Prec. Programmable Shunt Reference .. -80 60 45 TL4050B25IDCKR 296-22800-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 
TL1431CDR 296-10129-1-ND Prec. Programmable Shunt Reference. 80 60 45 Voltage Reference NEW... 1755.00/3,000 
TL1431CDR 296-10129-2-ND Prec. Programmable Shunt Reference... 650.00/2,500 TL4050B25QDBZR 296-22801-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 
TL1431CLPR 296-10130-1-ND Prec. Prog. Shunt Reference -80 60 45 Voltage Reference NEW! TAT e238) 
TL1431CLPR 296-10130-2-ND Prec. Prog. Shunt Reference. 532.00/2,000 TL4050B25QDBZR 296-22801-2-ND 2.5V Precision Micropower 
TL1431CPWR 296-12607-1-ND Prec. Prog. Shunt Reference. -80 60.45 Voltage Reference NEW... 1911.00/3,000 
TL1431CPWR 296-12607-2-ND Prec. Prog. Shunt Reference. 532.00/2,000 TL4050B25QDCKR —_| 296-22802-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 
TL1431MDREP 296-21550-1-ND Prec. Programmable Shunt Reference. 2.30 1.84 1.38 Voltage Reference NEW... 1.33 1.06.80 
TL1431MDREP 296-21550-2-ND Prec. Programmable Shunt Reference . 2945.00/2,500 TL4050B25QDCKR 296-22802-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 
TL14310D 296-10131-5-ND Prec. Programmable Shunt Referenc -90 75 60 Voltage Reference NEW! 2034.00/3,000 
TL14310DG4 296-22044-5-ND Prec. Prog. Shunt Reference NEW! -90 RY OmmNOU TL4050B41IDBZR 296-22803-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 
TL14310DR 296-17021-1-ND Prec. Programmable Shunt Reference. 1.20 90 68 Voltage Reference NEW... 1.23 1.03.82 
TL1431QDR 296-17021-2-ND Prec. Programmable Shunt Reference... 975.00/2,500 TL4050B41IDBZR 296-22803-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 
1L1431QDREP 296-18135-1-ND Prec. Programmable Shunt Reference. EAT 231 808: Voltage Reference NEW! 1599.00/3,000 
TL1431QDREP 296-18135-2-ND Prec. Programmable Shunt Reference . 1592.50/2,500 TL4050B41IDCKR 296-22804-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 
TL1431QDRQ1 296-21093-1-ND Prec. Programmable Shunt Reference . 99 83.66 Voltage Reference NEW!... 135 113 .90 
TL1431QDRQ1 296-21093-2-ND Prec. Programmable Shunt Reference... 1072.50/2,500 TL4050B41IDCKR 296-22804-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 
TL4050A101DBZR 296-22779-1-ND 10V Precision Micropower Shunt Voltage Reference NEW! 1755.003,000 
Voltage Reference NEW! SOT-23 158 1.26 95 TL4050B41QDBZR 296-22805-1-ND 4.096V Precision Micropowe 
TL4050A10IDBZR 296-22779-2-ND 10V Precision Micropower Shunt Voltage Reference NEW! 1471.23.98 
Voltage Reference NEW!..................4 SOT-23 2418.00/3,000 TL4050B41QDBZR 296-22805-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 
TL4050A101IDCKR 296-22780-1-ND 10V Precision Micropower Shunt Voltage Reference NEW... 1911.00/3,000 
Voltage Reference NEW!.........e sc-70 | 4:73 “438 104 TL4050B41QDCKR 296-22806-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 
TL4050A101IDCKR 296-22780-2-ND 10V Precision Micropower Shunt Voltage Reference NEW! 133 1.06 .80 
Voltage Reference NEW!...... SC-70 2649.00/3,000 TL4050B41QDCKR 296-22806-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 
TL4050A10QDBZR —| 296-22781-1-ND 10V Precision Micropower Shunt Voltage Reference NEW... 2034.00/3,000 
Voltage Reference NEW! SOT-23 1.75 1.40 1.05 TL4050B50IDBZR 296-22807-1-ND 5V Precision Micropower Shunt 
TL4050A10QDBZR —‘| 296-22781-2-ND 10V Precision Micropower Shunt Voltage Reference NEW! 1.23 1.03.82 
Voltage Reference NEWE!................... SOT-23 2688.00/3,000 TL4050B50IDBZR 296-22807-2-ND 5V Precision Micropower Shunt 
TL4050A10QDCKR ——| 296-22782-1-ND 10V Precision Micropower Shunt Voltage Reference NEW! 1599.00/3,000 
Voltage Reference NEW!..........se SC-70 1.93 1.54 1.16 TL4050B50IDCKR 296-22808-1-ND 5V Precision Micropower Shunt 
TL4050A10QDCKR —| 296-22782-2-ND 10V Precision Micropower Shunt Voltage Reference NEW... 1.35 1.13.90 
Voltage Reference NEW!.............. SC-70 2958.00/3,000 TL4050B50IDCKR 296-22808-2-ND 5V Precision Micropower Shunt 
TL4050A25IDBZR 296-22783-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference NEW! 1755.00/3,000 
Voltage Reference NEW!.................... SOT-23 1.58 1.26 95 TL4050B50QDBZR 296-22809-1-ND 5V Precision Micropower Shunt 
TL4050A251DBZR 296-22783-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference NEW... 47 1.23, 98 
Voltage Reference NEWE!................... SOT-23 2418.00/3,000 TL4050B50QDBZR 296-22809-2-ND 5V Precision Micropower Shunt 
TL4050A251DCKR 296-22784-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference NEW... 1911.00/3,000 
Voltage Reference NEW!...................- SC-70 1.73 1.38 1.04 TL4050B50QDCKR 296-22810-1-ND 5V Precision Micropower Shunt 
TL4050A25IDCKR 296-22784-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference NEWS... A335) 106 80 
Voltage Reference MEW! SC-70 2649.00/3,000 TL4050B50QDCKR —| 296-22810-2-ND 5V Precision Micropower Shunt 
TL4050A25QDBZR 296-22785-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference NEW! 2034.00/3,000 
Voltage Reference NEW! SOT-23 1.75 140 1.05 TL4050C10IDBZR 296-22811-1-ND 10V Precision Micropower 
TL4050A25QDBZR 296-22785-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference NEW! 99 83.66 
Voltage Reference NEW!..................- SOT-23 2688.00/3,000 TL4050C10IDBZR 296-22811-2-ND 10V Precision Micropower Shunt 
TL4050A25QDCKR 296-22786-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference NEW! 1287.00/3,000 
Voltage Reference NEW!..................... SC-70 1.93 1.54 1.16 TL4050€10IDCKR 296-22812-1-ND 10V Precision Micropower 
TL4050A25QDCKR —| 296-22786-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt Voltage Reference NEW! 1.08 90 .72 
Voltage Reference NEW!.........0......0. SC-70 2958.00/3,000 TL4050C10IDCKR 296-22812-2-ND 10V Precision Micropower Shunt 


TL4050A41IDBZR 


296-22787-1-ND 


4.096V Precision Micropower Shunt 


Voltage Reference NEW! SOT-23 


1.68 1.26.95 


TL4050A41IDBZR 
TL4050A41IDCKR 


296-22787-2-ND 
296-22788-1-ND 


4.096V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference NEW!...................4 SOT-23 
4.096V Precision Micropower Shunt 


2418.00/3,000 


Voltage Reference NEWS... 1404.00/3,000 
TL4050C010QDBZR 296-22813-1-ND 10V Precision Micropower Shunt 

Voltage Reference NEW!... 132 1:10 188 
TL4050010QDBZR 296-22813-2-ND 10V Precision Micropower Shunt 

Voltage Reference NEW! 1716.00/3,000 
TL4050C010QDCKR 296-22814-1-ND 10V Precision Micropower Shunt 

Voltage Reference NEW! 144 120 96 
TL4050C010QDCKR 296-22814-2-ND 10V Precision Micropower Shunt 

Voltage Reference NEW! 1872.00/3,000 
TL4050C251DBZR 296-22815-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 

Voltage Reference NEW!.... 99 83.66 


TL4050C25IDBZR 


296-22815-2-ND 


2.5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference NEW! 


1287.00/3,000 


TL4050C25IDCKR 
TL4050C25IDCKR 


296-22816-1-ND 
296-22816-2-ND 


2.5V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference NEWS... 
2.5V Precision Micropower Shunt 


1.08 i) te 


Voltage Reference NEW! C-70 =6- 1.73 «61.38 1.04 
TL4050A41IDCKR 296-22788-2-ND 4.096V Precision Micropo\ 

Voltage Reference NEW!.................0.- SC-70 2649.00/3,000 
TL4050A41QDBZR 296-22789-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 

Voltage Reference NEW!...................4 SOT-23 1.75 1.40 1.05 
TL4050A41QDBZR 296-22789-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 

Voltage Reference NEW!...................4 SOT-23 2688.00/3,000 
TL4050A410QDCKR 296-22790-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 

Voltage Reference NEW... SC-70 1.93 154 1.16 
TL4050A41QDCKR 296-22790-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt 

Voltage Reference NEW!..........0...... SC-70 2958.00/3,000 
TL4050A50IDBZR 296-22791-1-ND 5V Precision Micropower Shunt 

Voltage Reference NEW!...................4 SOT-23 1.58 1.26 .95 
TL4050A50IDBZR 296-22791-2-ND. 5V Precision Micropower Shunt 

Voltage Reference NEW!...................3 SOT-23 2418.00/3,000 
TL4050A50IDCKR 296-22792-1-ND 5V Precision Micropower Shunt 

Voltage Reference NEW!......... SC-70 1.73 1.38 1.04 
TL4050A50IDCKR 296-22792-2-ND. 5V Precision Micropower Shunt 

Voltage Reference NEW!........... SC-70 2649.00/3,000 
TL4050A50QDBZR 296-22793-1-ND 5V Precision Micropower Shunt 

Voltage Reference NEW!...................4 SOT-23 1.75 140 1.05 


Voltage Reference NEW!... 1404.00/3,000 
TL4050C25QDBZR 296-22817-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 

Voltage Reference NEW! a2 e038 
TL4050C25QDBZR 296-22817-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 

Voltage Reference NEW! 1716.00/3,000 
TL4050C25QDCKR 296-22818-1-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 

Voltage Reference NEW! 144 120 96 
TL4050C25QDCKR 296-22818-2-ND 2.5V Precision Micropower Shunt 

Voltage Reference NEW!... 1872.00/3,000 

(Continued) 
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INSTRUMENTS Digi@Reel’” POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
ae Digi-Key Price Each Wale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. fl 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 +100 
TL4050041IDBZR 296-22819-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt TL4051012IDCKR 296-22837-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference NEW!...................4 SOT-23 99 83 66 Voltage Reference NEW... 1560.00/3,000 
TL4050C411DBZR 296-22819-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt TL4051012QDBZR 296-22838-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference NEW!...................4 SOT-23 1287.00/3,000 Voltage Reference NEW! 1325 1:10) 268 
TL4050041IDCKR 296-22820-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt TL4051012QDBZR 296-22838-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference NEW!.................0 SC-70 1.08 90 ar. Voltage Reference NEW! 1716.00/3,000 
TL4050C41IDCKR 296-22820-2-ND 4.096V Precision Micropower Shunt TL4051012QDCKR 296-22839-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference NEW!.................. SC-70 1404.00/3,000 Voltage Reference NEW! 144 1.20 .96 
TL4050C41QDBZR —| 296-22821-1-ND 4.096V Precision Micropower Shunt TL4051C12QDCKR =| 296-22839-2-ND 1.2V Precision Micropower 
Voltage Reference NEW!................... SOT-23 1.32 110 .88 Voltage Reference NEW! 1872.00/3,000 
TL4050C4100BZR | 296-22821-2-ND —_| 4,096V Precision Micropower Shunt TL4051CIDBZR peices) *<)~Precision Micropower Shunt 1449374 
Voltage Reference NEW!..................4 SOT-23 1716.00/3,000 eference (Soreeeeeeeeeeees : : : 
TL4050C41QDCKR | 296-22822-1-ND —_| 4.096V Precision Micropower Shunt TL4051CIDBZR 296-22726-2-ND —_| Adj., Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference NEW! SC-70 144 120 .96 Reference NEWS............... 1443.00/3,000 
TL4050C41QDCKR | 296-22822-2-ND | 4.096V Precision Micropower Shunt TL4051CIDCKR, 296-22727-1-ND —_| Adj., Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference NEW! SC-70 1872.00/3,000 Reference NEWS............... 120 1.00 80 
TL4050C50IDBZR 296-22823-1-ND —_|5V Precision Micropower Shunt TL4051CIDCKR 296-22727-2-ND oe Erodision Micropower Shunt ‘ean anes ta6 
Voltage Reference NEWI!................0 SOT-23 99.8366 ererence: aUUiEA 
TL4050C50IDBZR | 296-22823-2-ND __| 5V Precision Micropower Shunt TL4051CQDBZR 296-22728-1-ND Ail ueceion Mienawer Shunt ae eat ee 
Voltage Reference NEW!.................. SOT-23 1287.00/3,000 ; bar eames ‘: z i 
TL4050C50IDCKR | 296-22824-1-ND —_|5V Precision Micropower Shunt TL4051CQDBZR 206-22726-2-ND))) Adj., Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference NEW! SC-70 1.08 90 72 OTRreN CG MIN seas TEATS 
TL4O50C5OIDCKR | 296-22824-2-ND —_|5V Precision Micropower Shunt TL4051GQDCKR 296;22729-1-ND)) Adj., Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference NEW! sc-70 1404.00/3,000 ase OES mies NEW! pase ses ies) Es 
= 45] +e 7 is Per) )., Precision Micropower shunt 
—— © Ane ERNE ee SOT-23 132 140 88 Reference NEW... 1872.00/3,000 
TL4050C50QDBZR —| 296-22825-2-ND 5V Precision Micropower Shunt Low Dropout Voltage Regulators 
Voltage Reference NEW!................... SOT-23 1716.00/3,000 DEM-SOT223LD0 296-20842-ND Demo Module for SOT-223 LDOs 5.10 -_-_ — 
TL4050C500DCKR | 296-22826-1-ND _|5V Precision Micropower Shunt DEM-SOT23LD0 296-20843-ND Demo Module for SOT23-5 and SOT23-6 
Voltage Reference NEW! C-70 144 1.20 96 LDOs. 5.10 = = 
TL4050C500DCKR | 296-22826-2-ND —_|5V Precision Micropower Shunt DEM-T0263LD0 296-20844-ND Dera Ms du le for a 
Voltage Reference NEW!................ SC-70 1872.00/3,000 Is : = aoe 
TL4051A12IDBZR | 296-22827-1-ND —_|1.2V Precision Micropower Shunt [M2940-50IKCSE3 | 296-20852-5-ND _[5V, 1A LDO Voltage Regulator TH 118 ~—94 
Voltage Reference NEW!...................4 SOT-23 1.58 1.26 .95 LP2950-50LPRE3 296-20933-1-ND 5V, Adjustable Micropower Volt. Reg. 60 45 (34 
TL4051A12IDBZR 296-22827-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt LP2950-50LPRE3 296-20933-3-ND 5V, Adjustable Micropower Volt. Reg. 400.00/2,000 
Voltage Reference NEW!...................3 SOT-23 2418.00/3,000 LP2951DR 296-22748-1-ND Adj. Micropower Voltage Reg. NEW! 60 45 34 
TL4051A12IDCKR 296-22828-1-ND | 1.2V Precision Micropower Shunt LP2951DR 296-22748-2-ND__| Adj. Micropower Voltage Reg. NEW: 487.50/2,500 
Voltage Reference NEWE....0.....c.0 SC-70 1.73 1.38 1.04 LP2981-28DBVR 296-18472-1-ND _| 2.8V, 100mA LDO Regulatoi 80 60 45 
TL4051A12IDCKR | 296-22828-2-ND —_| 1.2V Precision Micropower Shunt LP2981-28DBVR 296-18472-2-ND | 2.8V, 100mA LDO Regulator. 780.00/3,000 
Voltage Reference MEW! SC-70 2649.00/3,000 LP2981-29DBVR 296-22749-1-ND 2.9V, 100mA LDO Regulator 80 60 45 
TL4051M12QDBZR | 296-22829-1-ND _| 1.2V Precision Micropower Shunt LP2981-29DBVR 296-22749-2-ND | 2.9V, 100mA LDO Regulator NEW! 780.00/3,000 
Voltage Reference MEW! SOT-23 1.75 1.40 1.05 LP2981-30DBVR 296-17546-1-ND 3V, 100mA LDO Regulator. OT-23-5 80 60 45 
TL4051A120DBZR 996-22829-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt LP2981-30DBVR 296-17546-2-ND 3V, 100mA LDO Regulator. OT-23-5 780.00/3,000 
Voltage Reference NEW!.................. SOT-23 2688.00/3,000 LP2981-33DBVR 296-17360-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulato! }OT-23-5 80 60.45 
TL4051A12QDCKR 296-22830-1-ND 1.2V Precision Micropower Shunt LP2981-33DBVR 296-17360-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator... }OT-23-5 780.00/3,000 
Voltage Reference NEW! cc... SC-70 1.93 154 146 LP2981-33MDBVREP | 296-22177-1-ND | 3.3V, 100mA LDO Regulator NEI 0T-23-5 2.25 1.80 1.40 
TL4051A12QDCKR | 296-22830-2-ND _|1.2V Precision Micropower Shunt LP2981-33MDBVREP |296-22177-2-ND _|3.3V, 100mA LDO Regulator NEW! 3780.00/3,000 
ope els MEM ...8070__aesaosam_ | Pree |eedemban si fomaiog ens Me oct 
TL4051AIDBZR 296-22719-1-ND | Adj., Precision Mi Shunt 5 pest » 100m: egulator 00/3, 
Voltage Reference NEW!............SOT-23 158 126 95 LP29B1A-28DBVR | 296-18473-1-ND | 2.8V, 100mALDO Regulator. 88 66 50 
TL4051AIDBZR 296-22719-2-ND | Adi., Precision Micropower Shunt LP2981A-28DBVR | 296-18473-2-ND | 2.8V, 100mA LDO Regulator... 858.00/3,000 
Voltage Reference NEW! SOT-23 2418.00/3,000 LP2981A-29DBVR | 296-22751-1-ND _|2.9V, 100mA LDO Regulator NEI 88 66 ~—50 
TL4051AIDCKR 296-22720-1-ND Adj., Precision Micropowe LP2981A-29DBVR 296-22751-2-ND 2.9V, 100mA LDO Regulator NEW!..SOT-23-5 780.00/3,000 
Voltage Reference NEWT... Sc70-5 1.73 138 1.04 LP2981A-30DBVR | 296-17545-1-ND | 3V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 88 66 50 
TLAQS1AIDGKR 296-22720-2-NO Adi. Precision Micropower Shunt LP2981A-30DBVR | 296-17545-2-ND | 3V, 100mA LDO Regulator. (OT-23-5 858.00/3,000 
i z LP2981A-33DBVR | 296-17361-1-ND —_|3.3V, 100mA LDO Regulato 0T-23-5 88 66 50 
Voltage Rferenice EWE cin pti AS OMUEHONY LP2981A-33DBVR | 296-17361-2-ND _|3.3V, 100mALDO Regulator. OT-23-5 858,00/3,000 
TADS ASD BCR peerage Precision Micropower Shurt LP29B1A-SODBVR | 296-22752-1-ND | 5V, 100mA LDO eau NEI or2s5 80 COSC 
Voltage Ref NEW! SOT-23 1.75 140 1.05 ; -22752-1- , ~23- : : : 
99791 -9- fpr iaciidic; LP2981A-50DBVR | 296-22752-2-ND | 5V, 100mA LDO Regulator NEWS... SOT-23-5 780.00/3,000 
TL4051AQDBZR 296-22721-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt 
Voltage Reference NEW! SOT-23 2688.00/3,000 LP2985-18DBVR 296-18474-1-ND | 1.8V, 150mA LDO Regulator... 0T-23-5 72 
FLAOSTAQDCKR PORE SIME Adiustable Precision Mlcropawar Shunt LP2985-18DBVR 296-18474-2-ND | 1.8V, 150mA LDO Regulatoi (OT-23-5 702.00/3,000 
voltage Raterance EW! sc-7o [RIE LP2985-28DBVR 296-18475-1-ND _| 2.8V, 150mA LDO Regulatoi 0T-23-5 72 A 
TL4051AQDCKR 296-22831-2-ND _| Adjustable Precision Micropower Shunt [P2985-28DBVR 296-18475-2-ND _| 2.8V, 150mA LDO Regulatoi (OT-23-5 702.00/3,000 
: LP2985-33DBVR 296-18476-1-ND | 3.3V, 150mA LDO Regulatoi 0T-23-5 72a 
Voltage Reference NEW!......... SC-70 2958.00/3,000 
ral s Can LP2985-33DBVR 296-18476-2-ND | 3.3V, 150mA LDO Regulatoi (OT-23-5 702.00/3,000 
TL4051B12IDBZR 296-22832-1-ND. 1.2V Precision Micropower Shunt LP2985-50DBVR 96-20717-1-ND 5V. 150mA LDO Regu OT-23 9 4 ry 
Voltage Reference NEW! SOT-23 1.20 1.00 80 je rea » 150m egulator. 23-5 ee ee 
a LP2985-50DBVR 296-20717-2-ND _| 5V, 150mA LDO Regulator. (OT-23-5 702.00/3,000 
TL4051B12IDBZR 296-22832-2-ND 1.2V Precision Micropower Shunt 
LP2985A-18DBVR | 296-18477-1-ND _|1.8V, 150mALDO Regulato 0T-23-5. 74 = GCA 
TLANStR12INCKR (CECE REET para tere co EINE ene SOT 29 HSH (ol) LP2985A-18DBVR | 296-18477-2-ND —_| 1.8V, 150mA LDO Regulato OT-23-5 723.00/3,000 
va aaa cs MEW on Ei iam © LP2985A-28DBVR | 296-18478-1-ND —_| 2.8V, 150mA LDO Regulato 0T-23-5 = 7456 
TLA0SIBIOIDCKR PER DRACEMIDIMEL 1 OV Proctstom Migr : “ ‘ LP2985A-28DBVR | 296-18478-2-ND | 2.8V, 150mA LDO Regulato OT-23-5 723.00/3,000 
Waliuge Rattvonte MEW? ana FARRER LP2985A-33DBVR | 296-18479-1-ND _| 3.3V, 150mA LDO Regulato 0T-23-5 7456 AD 
ge Teterent a a [P2985A-33DBVR | 296-18479-2-ND _|3.3V, 150mALDO Regulator... (OT-23-5 723.00/3,000 
TL4051B12QDBZR | 296-22834-1-ND | 1.2V Precision Micropower Shunt REG101NA-A/250 | REG1O1NA-A/250CT-ND | Adj., DMOS 100mA LDO Regulator.....SOT-23-5 225 — — 
Voltage Reference NEW! SOT-23 147 1.23 98 REG101NA-A/250 | REG101NA-A/2507R-ND| Adj., DMOS 100mA LDO Regulator. 332.50/250 
TL4051B12QDBZR ==] 296-22834-2-ND —_—| 1.2V Precision Micropowe REG101NA-2.5/250 | REG101NA-2.5CT-ND | 2.5V DMOS 100mA LDO Regulator.....SOT-23-5 2.25 — — 
if 
TeasiBisanckn  feeRteeReeetun oan Heaven new sessed SOT-23 1911.00/3,000 REG101NA-2.5/250 _ | REG101NA-2.5TR-ND | 2.5V DMOS 100mA LDO Regulator 332.50/250 
5 PALE crf apart MEW unt sc-70 MEIC omen REGI01NA-2.8/250 | REG101NA-2.8CT-ND | 2.8V DMOS 100mA LDO Regulator. my = = 
oltage. neterence ete ir sees : : J REG101NA-2.8/250 | REG101NA-2.8TR-ND | 2.8V DMOS 100mA LDO Regulator. 332.50/250 
TL4051B12QDCKR =] 296-22835-2-ND —_| 1.2V Precision Micropower Shunt REG101NA-2.85/250 | REG101NA-2.85CT-ND| 2.85V DMOS 100mA LDO Regulat 5 — — 
“apsinionse elas Pesce oe acs aa SC-70 2034.00/3,000 REG101NA-2.85/250 | REG101NA-2.85TR-ND| 2.85V DMOS 100mA LDO Regulat 332.50/250 
-22722-1- j., Precision Micropower Shunt REG101NA-3/250 REG101NA-3CT-ND |3V DMOS 100mA LDO Regulator. 2955 — — 
Voltage Reference NEWE............. SOT-23 1.20 1.00 80 REG1O1NA-3/250 | REGIO1NA-STR-ND |3V DMOS 100mA LDO Regulator... 332,50/250 
TL4051BIDBZR 296-22722-2-ND _| Adj., Precision Micropower Shunt REG101NA-3.3/250 | REG101NA-3.3CT-ND| 3.3V DMOS 100mA LDO Regulator. 2250 — — 
Voltage Reference EWE... SOT-23 1560.00/3,000 REG101NA-3.3/250 | REG101NA-3.3TR-ND| 3.3V DMOS 100mA LDO Regulator 332.50/250 
TL4051BIDCKR 296-22723-1-ND Adj., Precision Micropower Shunt REG101NA-5/250 REG101NA-5CT-ND /5V DMOS 100mA LDO Regulato 25 - =— 
Voltage Reference NEWE................ $705 1.32 110 88 REG101NA-5/250 REG101NA-5TR-ND_|5V DMOS 100mA LDO Regulato' 332.50/250 
TL4051BIDCKR 296-22723-2-ND Adj., Precision Micropower Shunt REG101UA-A REG101UA-A-ND Adj., 100mA LDO Regulator 2.38 =.= 
Voltage Reference NEW! SC70-5 1716.00/3,000 REG101UA-2.5 REG101UA-2.5-ND | 2.5V DMOS 100mA LDO Regulato 238 — — 
TL4051BQDBZR 296-22724-1-ND —_| Adj., Precision Micropower Shun! REG101UA-2.5/2KS | REG101UA-2.5TR-ND | 2.5V DMOS 100mA LDO Regulator. 3040.00/2,500 
Voltage Reference NEWE...............-. SOT-23 147 (1.23 98 REG101UA-2.8 REG101UA-2.8-ND | 2.8V DMOS 100mA LDO Regulator. 238 — — 
TL4051BQDBZR 296-22724-2-ND | Adj., Precision Micropower Shunt REG101UA-2.8/2KS__| REG101UA-2.8TR-ND| 2.8V DMOS 100mA LDO Regulator. 3040.00/2,500 
Voltage Reference NEW! SOT-23 1911.00/3,000 REG101UA-2.85 REG101UA-2.85-ND |2.85V DMOS 100mA LDO Regulator. 233 — 
| 1 - jj., Precision Micropower Shun' \- -3- jm. egulato -8-51 : = = 
TL4051BQDCKR 296-22725-1-ND | Adj., P Mi REG101UA-3 REG101UA-3-ND — /3V DMOS 100mA LDO Regul §0-8-50 2.38 
Voltage Reference NEWI............... SC70-5 1.33 1.06 80 REG101UA-3/2KS | REG1O1UA-3TR-ND |3V DMOS 100mA LDO Regulato $0-8-50 3040.00/2,500 
TL4051BQDCKR 296-22725-2-ND —_ Adj., Precision Micropower Shunt REG101UA-3.3 REG101UA-3.3-ND | 3.3V DMOS 100mA LDO Regulator........ 8-SOIC - = 
Voltage Reference NEWE.................... $C70-5 2034.00/3,000 REG101UA-5 REG101UA-5-ND 5V DMOS 100mA LDO Regulator... 2.38 = = 
TL4051C12IDBZR _|296-22836-1-ND __| 1.2V Precision Micropower Shunt REGIO1UA-5/2KS | REGIO1UA-5TR-ND [5V DMOS 100mA LDO Regulator. $0-8-50 3040.00/2,500 
Voltage Reference EWE... SOT-23 1.41 93 74 REG102GA-A REG102GA-A-ND | Adj., 250mA DMOS LDO Reg. SOT-223-6 268 — — 
TL4051C12IDBZR | 296-22836-2-ND _|1.2V Precision Micropower Shunt REG102GA-2.5 REG102GA-2.5-ND | 2.5V, 250mA DMOS LDO Reg SOT-223-6 268 — — 
Voltage Reference NEWE........... SOT-23 1443.00/3,000 REG102GA-2.8 REG102GA-2.8-ND | 2.8V, 250mA DMOS LDO Reg SOT-223-6 268 — — 
TL4051C12IDCKR | 296-22837-1-ND _|1.2V Precision Micropower Shunt REG102GA-2.85 REG102GA-2.85-ND |2.85V, 250mA DMOS LDO Re SOT-223-6 268 — — 
Voltage Reference NEW!.. -SC-70 1.20 1.00 80 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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I} TEXAS igi © POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 

ae Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
REG1O2GA-3 REG1O2GA-3-ND _[3V, 250mA DMOS LDO Reg... -S0T-223-6 | 268 — — REGI13EA-5/2K5 _| REGI13EA-5/2KSTR-ND |5V, 400mA DMOS LDO Regulato 8-MSOP 3590.00/2,500 
REG102GA-3.3 REG102GA-3.3-ND |3.3V, 250mA DMOS LDO Re .S0T-223-6 268 — — REG113NA-2.5/3K | REG113NA-2.5/3KCT-ND | 2.5V, 400mA LDO Regulator... 0T-23-5 236 — — 
REG102GA-5 REG102GA-5-ND —_|5V, 250mA DMOS LDO Regulator.....SOT-223-6 268 — — REG113NA-2.5/3K | REG113NA-2.5/3KTR-ND| 2.5V, 400mA LDO Regulato OT-23-5 3969.00/3,000 
REG1O2NA-A/250 —_| REG102NA-A/250CT-ND | Adj., DMOS 250mA LDO Regulator... SOT-23-5 = - REG113NA-2.85/3K | REG113NA2.853KCT-ND| 2.85V, 400mA LDO Regulator 0T-23-5 236 — — 
REG102NA-A/250__| REG102NA-A/250TR-ND | Adj., DMOS 250mA LDO Regulator..... SOT-23-5 379.00/250 REG113NA-2.85/3K | REG113NA2.853KTR-ND| 2.85V, 400mA LDO Regulator. OT-23-5 3969.00/3,000 
REG102NA-2.5/250 REG102NA-2.5CT-ND | 2.5V DMOS 250mA LDO Regulator.....SOT-23-5 2.57 — = REG113NA-3/3K REG113NA-3/3KCT-ND | 3V, 400mA LDO Regulator. 0T-23-5 2.36 = = 
REG102NA-2.5/250 REG102NA-2.5TR-ND | 2.5V DMOS 250mA LDO Regulator..... SOT-23-5 379.00/250 REG113NA-3/3K REG113NA-3/3KTR-ND | 3V, 400mA LDO Regulator. OT-23-5 3969.00/3,000 
Renae) |e TA ONES OD STIS 257 a apsy | MMM Se SMES IG. aD Rr OTS aa 

2. -8250TR-ND | 2. “23 ; REG113NA-3.3/3K —_| REG113NA-3.3/3KTR-ND | 3.3V, 400mA LDO Regulato OT-23-5 3969.00/3,000 
REGTOONA-2 85250 | REGTOONN-2ASTRND 2 85V DMOS 2S0mALDO Reguaor. SOT-23-5 —a7gpuaso — | —CESTISNASGK__{REGHIONASIGKETND 400A LDO Replor....807 288 288 

re re I e im eguiator... -23- el x a | 99. 

REGIOQNA-2.85/3K  |296-20535-1-ND  |2.85V DMOS 250mALDO Regulator..SO7-23-5 2.25 —  — | Regi | Retitanp laa Do Positive Rayalat Te ee 
REG1O2NA-2.85/3K | 296-20535-2-ND | 2.85V DMOS 250mA LDO Regulator... SOT-23-5 3780.00/3,000 7 Soiaet a He : ; a 
REG1117-2.85 REG1117-2.85-ND | 2.85V LDO Positive Regulat SOT-223 1.90 
REG102NA-3/3K 296-17894-1-ND  |3V DMOS 250mA LDO Reguiator........SOT-23-5 225 — — REGiti7-83 RES Ae MTM 3.20 LDO Positive Resulator soT223 Htc 
REG102NA-3/3K 296-17894-2-ND __|3V DMOS 250mA LDO Regulator........ SOT-23-5 3780.00/3,000 ; : : sitive eg ; 
REG1117-3.3/2K5 | 296-21321-1-ND__|3.3V LDO Positive Regulato! 1900 
REGTO2NA-3/250 ]REEIOZN AGS CIRUD Ig SV DMOS 250m4 LDO Regulator. etl REGI117-3.3/2K5 _|296-21321-2-ND  |3.3V DO Positive Regulator. 2432.50/2,500 
REG102NA-3/250 | REG1O2NA-3TR-ND |3V DMOS 250mA LDO Regulator. 379.00/250 ‘ : 4 guatOr Bate) 

a i 5 cli s REG1117-5 REG1117-5-ND 5V LDO Positive Regulator. 1.90 _ _ 
REG102NA-3.3/250 | REG102NA-3.3CT-ND |3.3V DMOS 250mA LDO Regulato 2.57 Becta BESS TAC MIO Pestelpeail Soro03 Maen 
REG102NA-3.3/250 | REG102NA-3.3TR-ND | 3.3V DMOS 250mA LDO Regulato 379.00/250 i : Hy ositive Regulator. * j =e 
REG102NA-5/250 | REG1O2NA-SCT-ND_|5V DMOS 250mA LDO Regulator. 27 — Are enye SE eM sey Ve teg Se are 
REG102NA-5/250 | REG102NA-STR-ND |5V DMOS 250mA LDO Regulator. 379.00/250 mi25 aH SV, eguiatar. J a 
REG102UA-A REG102UA-A-ND Adj., 250A LDO Regulator. 2.36 na = REG1117F-3.3/500 296-15941-1-ND 3.3V, 1A LDO Regulator. 2.45 _ _ 
REG102UA-2.5 REG102UA-2.5-ND | 2.5V, 250mA LDO Regulator. 2.36 = = REG1117F-3.3/500 296-15941-2-ND 3.3V, 1A LDO Regulator. 708.50/500 
REG102UA-2.85 REG102UA-2.85-ND | 2.85V, 250mA LDO Regulato x REGI117F-3.3KTTT | 296-16005-1-ND ‘| 3.3V, 800mA LDO Regulato BB 
REG102UA-3 REG102UA-3-ND. 3V, 250mA LDO Regulator... 236 = = REG1117F-3.3KTTT — | 296-16005-2-ND 3.3V, 800mA LDO Regulato! -DDPAK 76.30/50 
REG102UA-3.3 REG102UA-3.3-ND /3.3V, 250mA LDO Regulator. 260 =n — REG1117FA/500 296-15942-1-ND __|Adj., 1A LDO Regulator 7100! 
REG102UA-5 REG102UA-5-ND | 5V, 250mA LDO Regulator 236 REG1117FA/500 296-15942-2-ND | Adj., 1A LDO Regulator... 773.50/500 
REGIO3FA-AKTTT | 296-15998-1-ND —_| Adj., 500mA LDO Regulator a = REG1117FAKTIT 296-16006-1-ND 2 
REGIO3FA-AKTTT | 296-15998-2-ND —_| Adj., 500mA LDO Regulator 189.00/50 REG1117FAKTIT 296-16006-2-ND 83.30/50 
REG103FA-A/500 296-15940-1-ND__| Adj., 500mA LDO Regulator... 560 — REG1117FA-1.8/500 | 296-15908-1-ND —_| 1.8V, 1A LDO Regulator. 26 — — 
REG103FA-A/500 296-15940-2-ND | Adj., 500mA LDO Regulator... 1778.00/500 REG1117FA-1.8/500 | 296-15908-2-ND _| 1.8V, 1A LDO Regulator. 773.50/500 
REG103FA-2.5 REG103FA-2.5-ND | 2.5V, 500mA LDO Regulator. 5.04 4.04 3.41 REGITI7FA-1.8KTTT |296-16007-1-ND | 1.8V, 1ALDO Regulator. 268 = — = — 
REG103FA-2.5/500 | 296-15935-1-ND | 2.5V, 500mA LDO Regulator. 560 — — REGI117FA-1.8KTTT | 296-16007-2-ND —_| 1.8V, 1A LDO Regulator. 83.30/50 
REG103FA-2.5/500 | 296-15935-2-ND | 2.5V, 500mA LDO Regulator. 1778.00/500 REG1117FA-2.5/500 |296-15909-1-ND | 2.5V, 1A LDO Regulator. ne 
REG1O3FA-2.5KTTT | 296-15993-1-ND__|2.5V, 500mA LDO Regulator. SG) REG1117FA-2.5/500 | 296-15909-2-ND | 2.5V, 1A LDO Regulator. 773.50/500 
REGIOSFA-2.5KTIT | 296-15993-2-ND | 2.5V, 500mA LDO Regulator. 189.00/50 REG1117FA-2.5KTTT |296-16008-1-ND __|2.5V, 1A LDO Regulator. 268 — — 
| bradatberes gm 486 Sap | orazgcrr Jem enmea4m [251 00 neni, sans 

2. -15936-1- 7, . ; : ; REG1117FA-5.0/500 | 296-15910-1-ND ‘| 5V, 1A LDO Regulator. Gt 
REGIO3FA-2.7/500 | 296-15936-2-ND | 2.7V, 500mALDO Regulator. 1784.50/500 REGi117F#.5.0/500 |996-15910-2ND | 5V 1ALDO Regulator, ena 
REG103FA-2.7KTTT | 296-15994-1-ND _|2.7V, 500mA LDO Regulator. 850 = — REGI117EA-5.0KTTT | 296-16009-1-ND | SV. 1A LDO Regulator. DEA anne 
Reece ee SaeND ae BORN DO Rear. by ce = REG1117FA-5.0KTTT | 296-16009-2-ND __| 5V, 1A LDO Regulator. 83.30/50 
REG1O3FA-3/500 | 296-15938-2-ND | 3V| 500mA LDO Regulator “"4784.50/500 Rear. cca LOO) Roguiator with sor.23 [a 
REG1O3FA-3KTTT | 296-15995-1-ND —_| 3V, 500mA LDO Regulator. 1 — — pability.. ; 

: Beanie SN105125DBVR 296-15347-1-ND | 150mA LDO Regulator wi 0T-23-5 87 73S5B 
REGIO3FA-3KTTT _| 296-15995-2-ND__|3V, 500mA LDO Regulator. 286.90/50 

SN105125DBVR 296-15347-2-ND | 150mA LDO Regulator with POK 1131.00/3,000 
REGTO3FA-3.3/500 | 296-15937-1-ND _|3.3V, 500mALDO Regulator. 0 = — Eaee niet 
REG103FA-3.3/500 |296-15937-2-ND — |3.3V, 500mA LDO Regulator. 1778.00/500 TL7S0L05¢D 2OCsS000=5:N OME SV, 160mA LDO Vottage Regulator sss 
REG1O3FA-3.3KTTT | 296-15996-1-ND _|3.3V, 500mA LDO Regulator. Tt snes ta ee TL750L05CDR 296-15014-1-ND _[5V, 150mA LDO Voltage Regulator 2 
REGI03FA-33KTIT | 296-15996-2-ND | 3.3V, 500mALDO Regulator. 489.00/50 TL750LOSCDR 296-15014-2-ND | 5V, 150mA LDO Voltage Regulator 465.00/2,500 
REG103FA-5/500 296-15939-1-ND___[5V, 500mA LDO Regulator. 560 — — TT eee ees ee ee a ua Ta tee Heaulaior 15 oe i 
REG103FA-5/500 296-15939-2-ND _[5V, 500mA LDO Regulat 1778.00/500 -21342-5- 150m oltage Regulator : / : 
Re eee} BReeRScEENT BV. 500mA LDO Regulator Se ole TL750LO5CKTTR | 296-22840-1-ND —_|5V, 150mA LDO Regulator NEW! 75 63 50 
REGIO3FA-SKTIT | 296-15997-2-ND —_| 5V, 500mA LDO Regulator. 189.00/50 TL750LO5CKTTR 296-22840-2-ND | 5V, 150mALDO Regulator NEW! 175.00/500 
REG103GA-A REG103GA-A-ND | Adj., CMOS 500mA LDO Regulator...SOT-223-5 5.02 — — TL750LOSCLP 296-8002-5-ND 5V, 150mA LDO Voltage Regulator 68 51 39 
REG103GA-2.5 REG103GA-2.5-ND _|2.5V CMOS 500mA LDO Regulator...SOT-223-5 5.02. — = — TL750L08CD 296-8004-5-ND 8V, 150mA LDO Voltage Regulator 68 51 39 
REG103GA-2.7 REG1O3GA-2.7-ND |2.7V CMOS 500mA LDO Regulator...SOT-223-5 850 — — TL750LO8CLP 296-8005-5-ND 8V, 150mA LDO Voltage Regulator 68 51 39 
REG103GA-3 REG103GA-3-ND  |3V.CMOS 500mA LDO Regulator......SOT-223-5 850 — — TL750L10CD 296-8006-5-ND 10V, 150mA LDO Voltage Regulatoi SOIC 68 5139 
REG103GA-3.3 REG103GA-3.3-ND ]3.3V CMOS 500mA LDO Regulator... SOT-223-5 5.02 — — TL750L10CLPR 296-8007-1-ND TOV, 150mA LDO Voltage Regulato 70-92 68 51 39 
REG103GA-5 REG103GA-5-ND —_|5V CMOS 500mA LDO Regulator......S0T-223-5 5.02, = — — TL750L10CLPR 296-8007-2-ND 40V, 150mA LDO Voltage Regulator......... T0-92 452.00/2,00 
REG103UA-A REG103UA-A-ND__| Adj., DMOS 500mA LDO Regulato! AGS TL750L12CD 296-8008-5-ND 12V, 150mA LDO Voltage Regulatoi SOIC 68 «51 39 
REGTO3UA-2.5 REGTOSUA-2.5-ND _|2.5V DMOS 500mA LDO Regulator.. 42 2 —~ TL750L12CLP 296-8009-5-ND 12V, 150mA LDO Voltage Regulatoi 68 51 39 
oT. Gi ei ES bien io Reavis on - - TL750MOSCKCSE3 | 296-21594-5-ND _|5V, LDO Voltage Regulator 114.95 76 

5 3 500m. egulator. ee ae TL750MOSCKTPR —_|296-17613-1-ND _/5V, LDO Voltage Regulat 1.08 90 72 

REG103UA-3.3 REG103UA-3.3-ND |3.3V DMOS 500mA LDO Regulator AON ayy ee Sayeed WAAC otek 

TL750MOSCKTTR | 296-20776-1-ND —_| 5V, LDO Voltage Regulator 117 98 78 
REG103UA-5 REG103UA-5-ND__|5V DMOS 500mA LDO Regulator. ABZ h SA TL750MOSCKTTR | 296-20776-2-ND —_| 5V, LDO Voltage Regulator 519.00/1,000 
Briel eee ae ous i a pee 5.52 en ed TL750MOSCKVURG3 | 296-21595-1-ND —|5V, LDO Voltage Regulator 108 90 72 

: -16004-2- a . : TL750MOSCKVURG3 | 296-21595-2-ND _[5V, LDO Voltage Regulat 1170.00/2,500 
REG1O4FA-A/500 | 296-15907-1-ND _| Adj... CMOS 1A LDO Regulator. 5.52 ee eee d 

z Rirenetsy ; TL750MO8CKCSE3 | 296-21596-5-ND _| 8V, LDO Voltage Regulator 114 +495 76 
REG104FA-A/500 296-15907-2-ND | Adj., CMOS 1A LDO Regulator. 1752.50/500 TLJeOMOSCKVURGS |ESEERE TEASER BV. LOO Vollnns Recut Hi a ae 
REG104FA-2.5/500 | REG104FA-2.5TR-ND |2.5V CMOS 1A LDO Regulator. 1752.50/500 15 -21597-1- i oltage Regulator : : zt 

- aeaRg 4} io TL750MO8CKVURG3 | 296-21597-2-ND | 8V, LDO Voltage Regulator 1170.00/2,500 
REGIO4FA-2.5KT1T | 296-15999-1-ND _|2.5V CMOS 1A LDO Regulator. 552 

: Geen TL750M10CKCSE3 | 296-21598-5-ND —_| 10V, LDO Voltage Regulato 114 95 76 
REG1O4FA-2.5KTTT | 296-15999-2-ND | 2.5V CMOS 1A LDO Regulator. 186.30/50 TLTEOMTOCKVURGS [ESSERE SETRIDERI 10V' LOD Voltnes Revi iim eye 
REG104FA-2.7/500 | 296-15906-1-ND | 2.7V CMOS 1ALDO Regulator. 552 442 3.73 15 -21599-1- : oltage Regulato : : Ti 
REG104FA-2.7/500 | 296-15906-2-ND | 2.7V CMOS 1ALDO Regulator. 1752.50/500 TL7S50M10CKVURG3 | 296-21599-2-ND | 10V, LDO Voltage Regulato! 1170.00/2,500 
REG104FA-2.7KTTT | 296-16000-1-ND 2.7V CMOS 1A LDO Regulator. 8.50 pes = TL750M10CKTER 296-18893-1-ND 10V, LDO Voltage Regulato vale pOSt ere: 
REGO4FA-2.7KTIT | 296-16000-2-ND  |2.7V CMOS 1ALDO Regulator. 286.90/50 TL750M10CKTER 296-18893-2-ND —_| 10V, LDO Voltage Regulator 1038.00/2,000 
REG104FA-3/500 REG104FA-3TR-ND |3V CMOS 1A LDO Regulator. 2699.00/500 TL750M12CKCSE3_— | 296-21600-5-ND |_| 12V, LDO Voltage Regulato! 114 95.76 
REG104FA-3KTTT 296-16001-1-ND 3V CMOS 1A LDO Regulator. 8.50 ae = TL750M12CKVURG3_ | 296-21601-1-ND 12V, LDO Voltage Regulator .. 1.08 90 72 
REGIO4EA-3KTTT — | 296-16001-2-ND —_ |3V CMOS 1A LDO Regulator. 286.90/50 TL750M12CKVURG3 |296-21601-2-ND | 12V, LDO Voltage Regulator 1170.00/2,500 
REG104FA-3.3/500 | REG104FA-3.3CT-ND | 3.3V CMOS 1A LDO Regulator. 552 442 3.73 TL751L05CD 296-8011-5-ND 5V, 150mA LDO Regulator. 87 «7358 
REGIO4FA-3.3/500 | REGIO4FA-3.31R-ND|3.3V CMOS 1A LDO Regulator. 1752.50/500 TL751LOSCDR 296-15015-1-ND | 5V, 150mA LDO Regulator. 87 «7358 
REGIO4FA-3.3KTTT | 296-16002-1-ND —_|3.3V CMOS 1A LDO Regulator. 55) TL751LOSCDR 296-15015-2-ND | 5V, 150mA LDO Regulator. 942.50/2,500 
REG1O4FA-3.3KTTT | 296-16002-2-ND | 3.3V CMOS 1A LDO Regulator. 186.30/50 TL751L10CD 296-8012-5-ND 10V, 150mA LDO Regulato 87 7358 
REG104FA-5/500 REG104FA-5CT-ND |5V CMOS 1A LDO Regulator. 5.52 _ _ TL751L10CP 296-8013-5-ND 10V, 150mA LDO Regulato 87 73. 58 
REG104FA-5/500 REG104FA-5STR-ND _|5V CMOS 1A LDO Regulator. 1752.50/500 TL751L12CDR 296-15016-1-ND 12V, 150mA LDO Regulato 87 73 58 
REGIO4FA-SKTIT ‘| 296-16003-1-ND —_|5V CMOS 1A LDO Regulator. 5200 TL751L12CDR 296-15016-2-ND | 12V, 150mA LDO Regulato 942.50/2,500 
REGIO4FA-SKTTT | 296-16003-2-ND —_|5V CMOS 1A LDO Regulator. 186.30/50 TL751MOSQKTTRO1 |296-23318-1-ND — /5V LDO Postive Voltage Reg. 144 120 96 
BERIOAGA | BES aD Ad, cos ‘ 1D0 Regulator. oe = = TL751MOSQKTTRO1 | 296-23318-2-ND _|5V LDO Postive Voltage Reg. 336.00/500 

2: -2.5- ql ‘egulator.. : . — _ 5 =a = 
REG104GA-2.5/2K5 _| REG104GA-2.5TR-ND | 2.5V CMOS 1A LDO Regulator... SOT-223-5 7025.00/2,500 Oe ee ala Sessa Ne a ina posts stor beg Le ae 
REGTO4GA-3 REGTO4GA-3-ND | 3V CMOS 1A LDO Regulator. -S0T-223-5 850 = — — — TL760M25QKTTRQ1 | 296-23320-1-ND —_| 2.5V LDO Fixed Voltage Reg. 135 113 90 
REG104GA-3.3 REG104GA-3.3-ND |3.3V CMOS 1ALDO Regulator..........SOT-223-5 502 — — tL7somosaktTRat | 296-23320-2-ND _|2'5V LDO Fixed Voltage Reg, 315.00/500 
REG104GA-3.3/2K5 | REG104GA-3.3TR-ND | 3.3V CMOS 1A LDO Regulator.......... SOT-223-5 7025.00/2,500 ieraegil : 

TL760M33QKTTRO1 | 296-21854-1-ND _[3.3V LDO Fixed Regulato 1.35 143 90 

REG104GA-5 REG104GA-5-ND  |5V CMOS 1A LDO Regulator. .S0T-223-5 5.02 - 
REG104GA-5/2K5 _| REG104GA-SCT-ND_|5V CMOS 1A LDO Regulator. “S0T-223-5 5.02 — — TTOOM SOE TRG Pe ay ee lee rianaes FA oe j 
REG104GA-5/2K5 | REGI04GA-5TR-ND _|5V CMOS 1A LDO Regulator. “SOT-223-5 7025.00/2,500 780-05) HAIG 5V, 1.5A Positive Voltage Regulator... d ; 2 
REG113EA2.5/2K5 REG113EA2.52K5CT-ND | 2.5V, 400mA DMOS LDO Re fi ey ons TL780-12KCSE3 296-21603-5-ND 12V, 1.5A Positive Voltage Regulator. 88 66 50 

; ; ae gulator.....8-MSOP a TL780-15KCSE3 296-21604-5-ND | 15V. 1.5A Positive Voltage Regul 88 66 50 
REG113EA2.5/2K5 —_| REG113EA2.52KSTR-ND | 2.5V, 400mA DMOS LDO Regulator...... 8-MSOP 3590.00/2,500 780-15} eIEU a 5V, 1.5A Positive Voltage Regulator. d / a 
REG113EA-2.85/2K5 | REG113EA2.852KSCT-ND | 2.85V, 400mA DMOS LDO Regulator....8-MSOP 2.57. — — TL7700GPSR 296-8015-1-ND Supply-Voltage Supervisor 281 2.25 1.75 
REG113EA-2.85/2K5 _ | REG113EA2.852KSTR-ND| 2.85V, 400mA DMOS LDO Regulator... 8-MSOP 3590.00/2,500 TL7700CPSR 296-8015-2-ND Supply-Voltage Supervisor 3188.00/2,000 
REG113EA-3/2K5 REG113EA-3/2K5CT-ND | 3V, 400mA DMOS LDO Regulator.........8-MSOP 2570 — — TLV1117CDCYR 296-17598-1-ND —_| Adj., LDO Voltage Regulato 64 48 36 
REG113EA-3/2K5 REG113EA-3/2K5TR-ND | 3V, 400mA DMOS LDO Regulator......... 8-MSOP 3590.00/2,500 TLV1117CDCYR 296-17598-2-ND —_| Adj., LDO Voltage Regulato 520.00/2,500 
REG113EA-3.3/250 | REG113EA3.3/250CT-ND | 3.3V, 400mA DMOS LDO Regulator...... 8-MSOP = TLV1117CDRJR 296-19515-1-ND | Adj., LDO Voltage Regulato 2 54 
REG113EA-3.3/250 | REG113EA3.3/250TR-ND | 3.3V, 400mA DMOS LDO Regulator...... 8-MSOP 425.50/250 TLV1117CDRJR 296-19515-2-ND___| Adj., LDO Voltage Regulator .. 239.00/1,000 
REG113EA-5/2K5 __| REG119EA-5/2KBCT-ND |5V, 400mA DMOS LDO Regulator.........8-MSOP_ 2.57. — = — (Continued) 
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EXAS Digi® i ® POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
Up Ls Digi-Key Price Each Uelé Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. a 25 100 
TLV1117CKCS 296-17599-5-ND —_| Adj., LDO Voltage Regulator . 88 6650 TPS767D318QPWPREP | 296-22514-2-ND | Dual 1.8V/3.3V LDO Reg. NEW! 2550.00/2,000 
TLV1117CKTPR 296-17735-1-ND —_| Adj., LDO Voltage Regulator . 80 60 45 TPS767D318QPWPRQ1 | 296-19003-1-ND | Dual 1.8V/3.3V LDO Regulato 518 4.14 3.22 
TLV1147CKTTR 296-20781-1-ND —_| Adj., LDO Voltage Regulator . 92 69 52 TPS767D318QPWPRQI | 296-19003-2-ND | Dual 1.8V/3.3V LDO Regualto 5866.00/2,000 
TLV1117CKTTR 296-20781-2-ND —_| Adj., LDO Voltage Regulator . 306.00/1,000 TPS767D318PWP | 296-2741-5-ND Dual 1.8V/3.3V LDO Regulato 450 3.60 2.80 
TLVI117CKVURG3 —_|296-19516-1-ND__| Adj., LDO Voltage Regulator . mR 54 A TPS767D325PWP __| 296-2742-5-ND Dual 2.5V/3.3V LDO Regulator... 450 3.60 2.80 
TLVIV17CKVURG3 =| 296-19516-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator . 585.00/2,500 TPS767D325QPWPREP | 296-22515-1-ND Dual 2.5V/3.3V LDO Reg. NEW! 2.25 1.80 1.40 
TLV1117IDCYR 296-17600-1-ND —_| Adj., LDO Voltage Regulator . 2 54 Al TPS767D325QPWPREP | 296-22515-2-ND —_| Dual 2.5V/3.3V LDO Reg. NEW! ....28-HTSSOP 2550.00/2,000 
TLV1117IDCYR 296-17600-2-ND —_| Adj., LDO Voltage Regulator . 585.00/2,500 TPS767D3250PWPRQt | 296-17532-1-ND —_| Dual 2.5V/3.3V LDO Regulato 518 4.14 3.22 
TLV1117IDRJR 296-19517-1-ND | Adj., LDO Voltage Regulator . 80 60S TPS767D3250PWPRQI | 296-17532-2-ND | Dual 2.5V/3.3V LDO Regulato 5866.00/2,000 
TLV1117IDRJR 296-19517-2-ND__|Adj., LDO Voltage Regulator . 266.00/1,000 TPS799XXEVM-105 | 296-21172-ND Evaluation Module for TPS799) 10.20 — — 
STS Soe S01 SING -_ me Weees Se a ip 4 TPS21401PWP 296-12564-5-ND | Adjustable LDO and 3.3V Switch with 
-20782-1- Is . : : : Dual Current Limit... .A4-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 
TLV1447IKTTR 296-20782-2-ND | Adj. LDO Voltage Regulator . 333.00/1,000 LmaTR Sa We cboan Renu 
| TPS2141IPWP 296-12565-5-ND —_| Adjustable LDO and 5V Switch with 
TLV1117IKVURG3 | 296-19518-1-ND —_| Adj., LDO Voltage Regulator . 80 60 45 Dual Current Limit 248 198 41.54 
TLV1117IKVURG3 _|296-19518-2-ND _| Adj., LDO Voltage Regulator . 650.00/2,500 TPS21501PWP 296-12566-5-ND —_| Adjustable LDO and 3. i : ‘ 
TLV1117-15CDCYR =| 296-21106-1-ND 1.5V, LDO Voltage Regulator . SOT-223-4 64 48 36 Dual Current Limit... WA4-HTSSOP 2.48 1.98 1.54 
TLV1117-15CDCYR | 296-21106-2-ND —_| 1.5V, LDO Voltage Regulator .S0T-223-4 520.00/2,500 Se ; ac 
TLVI117-1SCDRJR | 296-23023-1-ND _|1.5V' LDO Voltage Regulator NEW! 88 65 50 ARS21 SUEY Poaceae “dustable (DO and Sv Switch with sop MTree 
TLV1117-15CDRJR | 296-23023-2-ND —_—| 1.5V, LDO Voltage Regulator NEW! 293.00/1,000 eRe | SULATAE EAR . : ; : 
TPS7101QDR 296-1359-1-ND Adj. 1.2V-9.75V, 500mA LDO Reg. 281 225 1.75 
TLV1117-15IDCYR _|296-21107-1-ND _| 1.5V, LDO Voltage Regulator -S0T-223-4 7254 qpe7iDIODR Bea ean mal dV-b7eV EO0A UDO Hal 9037 50/2600 
TLVI117-15IDCYR _[296-21107-2-ND _|1.5V, LDO Voltage Regulator “SOT-223-4 585.00/2,500 ae Wa Su ae a: Di eee 
TPS71010P 296-8041-5-ND Adj. 1.2V-9.75V, 500mA LDO Reg. 8-Dip 2.81 2.25 1.75 
TLV1117-15IKVURG3 | 296-19669-1-ND —_| 1.5V, LDO Voltage Regulator 96 72 5A : 

ae TPS7101QPWR 296-8042-1-ND Adj. 1.2V-9.75V, 500mALDO Reg.....20-TSSOP. 2.81 2.25 1.75 
TLV1117-15IKVURG3 | 296-19669-2-ND —_| 1.5V, LDO Voltage Regulator 780.00/2,500 } 

: neal 00%. TPS7101QPWR 296-8042-2-ND Adj. 1.2V-9.75V, 500mA LDO Reg. ....20-TSSOP 3188.00/2,000 
TLV1117-18CDCYR | 296-21108-1-ND —_| 1.8V, LDO Voltage Regulator .S0T-223-4 64 48 36 

j apes rot TPS7133QD 296-2658-5-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator........8-SOIC 2.81 2.25 1.75 
TLV1117-18CDCYR _|296-21108-2-ND _| 1.8V, LDO Voltage Regulator -SOT-223-4 520.00/2,500 : 

TPS7133QP 296-8046-5-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulato 8-Dip 2.81 2.25 1.75 
TLV1117-18CKVURG3 | 296-23299-1-ND —_| 1.8V, LDO Voltage Regulator NEW! 80 60 45 

: ey TPS71330QPWR 296-8047-1-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator...20-TSSOP_ 2.81 2.25 1.75 
TLV1117-18CKVURG3 | 296-23299-2-ND —_| 1.8V, LDO Voltage Regulator NEI 650.00/2,500 
TLV1117-18IDCYR | 296-21109-1-ND _|1.8V, LDO Voltage Regulator “SOT.223-4 ««72,~=OA TPS71330PWR 296-8047-2-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator... 20-TSSOP 3188.00/2,000 
TLV1117-18IDCYR | 296-21109-2-ND ‘| 1.8V, LDO Voltage Regulator . SOT-223-4 585.00/2,500 TPS7148QD 296-1961-5-ND 4.8V, 500mA LDO Regulator. 281) 12:25) 1-75 
TLV1117-18IKVURG3 | 296-20657-1-ND _|1.8V, LDO Voltage Regulator 96 72 54 Se eee ane Be peat 28 oo ues 
TLVI117-18IKVURG3 |296-20657-2-ND | 1.8V, LDO Voltage Regulator 780.00/2,500 ANH UUM eguiator. 3 ; : 
TLV1117-25CDCYR |296-21110-1-ND —_| 2.5V, LDO Voltage Regulator “SOT-223-4 64 48 TPS71500P 296-8050-5-ND 5V, 500mA LDO Regulator. 281225 1.75 
TLV1117-25CDCYR | 296-21110-2-ND —_| 2.5V, LDO Voltage Regulator .S0T-223-4 520.00/2,500 TPS72010D 296-1360-5-ND Adjustable 250mA LDO Regulato 150 120 90 
TLV1117-25IDCYR =| 296-21111-1-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator .SOT-223-4 72,54 TPS7201QDR 296-1360-1-ND Adjustable 250mA LDO Regulato 1.50 1.20  .90 
TLV1117-25IDCYR _|296-21111-2-ND _|2.5V, LDO Voltage Regulator _SOT-223-4 585.00/2,500 TPS7201QDR 296-1360-2-ND Adjustable 250mA LDO Regulato 1920.00/2,500 
TLV1117-33CDCYR | 296-21112-1-ND —_/3.3V, LDO Voltage Regulator -$01-223-4 64 48 36 TPS7201QP 296-8052-5-ND Adjustable 250mA LDO Regulato 150 1.20 90 
TLV1117-33CDCYR | 296-21112-2-ND —_| 3.3V, LDO Voltage Regulator .S0T-223-4 520.00/2,500 TPS7201QPWR 296-8053-1-ND Adjustable 250mA LDO Regulatoi 150 1.20 90 
TLV1117-33CDRJR | 296-19749-1-ND —_|3.3V, LDO Voltage Regulator 88 66 50 TPS72010PWR 296-8053-2-ND Adjustable 250mA LDO Regulatoi 7560.00/2,000 
TLV1117-33CDRJR | 296-19749-2-ND —_|3.3V, LDO Voltage Regulator 293.00/1,000 TPS72250D 296-1962-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator... 150 120 90 
TLV1117-33IDCYR _|296-21113-1-ND _|3.3V, LDO Voltage Regulator -S0T-223-4 7254 TPS72250P 296-1963-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulato 150 120 90 
TLVI117-33IDCYR _[296-21113-2-ND __|3.3V, LDO Voltage Regulator “SOT-223-4 585.00/2,500 TPS72250PWR 296-8054-1-ND 2.5V, 250mA LDO Regulato 150 120 90 
TLV1117-33IKVURG3 | 296-20658-1-ND —_| 3.3V, LDO Voltage Regulator 96 72 54 TPS72250PWR 296-8054-2-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator... 1560.00/2,000 
TLV1117-33IKVURG3 296-20658-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator 780.00/2,500 TPS72300D 296-1964-5-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator. 150 1.20 .90 
TLV1117-50CDCYR =| 296-21114-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator . SOT-223-4 64 48 36 TPS72300P 296-1965-5-ND 3.0V, 250mA LDO Regulato 150 120 .90 
TLV1117-50CDCYR | 296-21114-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato .SOT-223-4 520.00/2,500 TPS7230QPWR 296-8055-1-ND 3.0V, 250mA LDO Regulato! 150 120 .90 
TLVIT17-S0IDCYR _[296-21715-1-ND _|5V, LDO Voltage Regulato “S01-223-4 «672A TPS72300PWR 296-8055-2-ND 3.0V, 250mA LDO Regulato 1560.00/2,000 
TLV1117-50IDCYR 296-21115-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato . SOT-223-4 585.00/2,500 TPS72330D 296-1966-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator. 1.50 1.20 .90 
TLV1117-50IDCYRG3_ | 296-19634-1-ND —_| 5V, LDO Voltage Regulato .S0T-223-4 725A 8056-5: 

TLVI117-50IDCYRG3 | 296-19634-2-ND —_ | 5V LDO Voltage Regulato “SOT-223-4 585.00/2,500 Use aes ee peoeca gt am °-3V, 250MA LDO Regulator. pot Oa 
TLV 17 SOIDRUR [296-211 164-ND._ |v. LDO Voltage Regulate Rouuenaaaed TPS72330QPWR 296-8057-1-ND 3.3V, 250mA LDO Regulato 150 120 90 

a ac ad , : ‘ z TPS72330QPWR 296-8057-2-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator. 1560.00/2,000 

eer poe TEND i oe vies re 2 SSS.00/1 000 TPS7248QD 296-8058-5-ND 4.85V, 250mA PMOS LDO Regulator. 150 120 90 
i -19670-1- , : . : TPS72480P 296-2659-5-ND 4.85V, 250mA PMOS LDO Regulator. 150 120 90 

TLVI117-50IKVURG3 |296-19670-2-ND | 5V' LDO Voltage Regulato 780.00/2,500 ee a a 

: TPS72500D 296-1361-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator... 750 120 90 
TLV2217-18KCS 296-18905-5-ND | 1.8V LDO PnP Fixed Voltage Regulator...T0-220 84 70 56 Seen 

: TPS7250QDR 296-1361-1-ND 5.0V, 250mA LDO Regulato 150 120 90 
TLV2217-18KVURG3__|296-19519-1-ND _| 1.8V LDO PnP Fixed Voltage Regulator. 84.70 56 

L TPS7250QDR 296-1361-2-ND 5.0V, 250mA LDO Regulato 1920.00/2,500 
TLV2217-18KVURG3 _|296-19519-2-ND | 1.8V LDO Pnp Fixed Voltage Regulator 910.00/2,500 eee 

: TPS72500P 296-8059-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulato 150 120 90 
TLV2217-25KCSE3 | 296-21609-5-ND —_| 2.5V LDO PnP Fixed Voltage Regulator. 84 70 «56 TPS72500PWR 96-8060-1-ND 3 0V, 250mA LDO Regulato 150 120 90 
TLV2217-25KVURG3 |296-21610-1-ND | 2.5V LDO PnP Fixed Voltage Regulator. 84 70 56 ahd) : : : 

i ice ; TPS72500PWR 296-8060-2-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator... 7560.00/2,000 
TLV2217-25KVURG3 |296-21610-2-ND | 2.5V LDO PnP Fixed Voltage Regulator. 910.00/2,500 j 

: 18907-1-| i : TPS73010D 296-1362-5-ND Adjustable 500mA LDO Regulatot 236 189 147 
TLV2217-25PWR 296-18907-1-ND _|2.5V LDO PnP Fixed Voltage Reg.......20-TSSOP_ 84.7056 ! 

- oe - TPS7301QDR 296-1362-1-ND Adjustable 500mA LDO Regulatot 236 189 1.47 
TLV2217-25PWR 296-18907-2-ND _|2.5V LDO PnP Fixed Voltage Reg. 744,00/2,000 ! 

. SARA : TPS7301QDR 296-1362-2-ND Adjustable 500mA LDO Regulatot 3307.50/2,500 
TLV2217-33KC 296-10502-5-ND —_| 3.3V LDO PnP Fixed Voltage Reg. 132 110 88 TeS7a010P Saree gt en ‘Aditctabla SOOrGALDO Rect Oa tanORTrA 
TLV2217-33KCSE3 |296-21611-5-ND —‘|3.3V LDO PnP Fixed Voltage Regulator...T0-220 84 70 56 73010 -2660-5- justable 500m egulator. : : AT 
TLV2217-33KTPR 296-10503-1-ND /3.3V LDO PnP Fixed Voltage Regulator 84 70 56 TPS7301QPW 296-8061-5-ND Adjustable 500mA LDO Regulato 2.36 1.89 1.47 
TLV2217-33KTPR 296-10503-2-ND —_|3.3V LDO PnP Fixed Voltage Regulator 1092.00/3,000 TPS73250D 296-2661-5-ND et edn fee Bannan ae 
TLV2217-33KVURGS _|296-19786-1-ND _|3.3V LDO PnP Fixed Voltage Regulator. 84 70~—(C«G with Delayed Reset . : : 
TLV2217-33KVURG3 | 296-19786-2-ND —_/3.3V LDO PnP Fixed Voltage Regulator. 910.00/2,500 TPS73250P 296-8062-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 
TLV2217-33PWR 296-12368-1-ND —_ | 3.3V LDO PnP Fixed Voltage Reg. 84 70 56 with Delayed Reset 2.48 1.98 1.49 
TLV2217-33PWR 296-12368-2-ND —_| 3.3V LDO PnP Fixed Voltage Reg. 744.00/2,000 TPS73250PWR 296-8063-1-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 
TPPMO110DWPR 296-10872-1-ND _|5V, 1mA Dual LDO Regulator. 3.60 2.88 2.24 with Delayed Reset 20-TSSOP 2.48 1.98 1.49 
TPPMO110DWPR 296-10872-2-ND __|5V, 1mA Dual LDO Regulator. 4080.00/2,000 TPS73250PWR 296-8063-2-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 
TPPMO111DWP 296-12507-5-ND —_| Dual LDO Linear Regulator ... 3.60 2.88 2.24 with Delayed Reset.. .20-TSSOP 2574.00/2,000 
TPPMO0301DR 296-10873-1-ND | 5V, 400mA LDO Voltage Regulato 3.65 2.92 227 TPS7330QD 296-2662-5-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator 
TPPMO301DR 296-10873-2-ND | 5V, 400mA LDO Voltage Regulato 5102.50/2,500 with Delayed Reset 248 198 1.49 
TPPMO302DGN 296-10874-5-ND _|5V, 400mA LDO Voltage Regulato 3.65 2.92 227 TPS73300DR 296-2662-1-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator 
TPPMO303DR 296-10875-1-ND _ | 5V, 250mA LDO Regulator. 245 197 153 with Delayed Reset.. 248 1.98 1.49 
TPPMO303DR 296-10875-2-ND | 5V, 250mA LDO Regulator. 3432.50/2,500 TPS73300DR 296-2662-2-ND 3.0V, 500mA LDO Reg 
TPS71HO1QPWPR ‘| 296-8051-1-ND Adjustable 500mA LDO Regulator. 495 3.96 3.08 with Delayed Reset 3167.50/2,500 
TPS71HO1QPWPR ‘| 296-8051-2-ND Adjustable 500mA LDO Regulator. 5610.00/2,000 TPS73300P 296-8064-5-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator 
TPS73HD301PWP _| 296-2666-5-ND Dual Adjustable LDO Regulator 473 3.78 2.94 with Delayed Reset 2.48 1.98 1.49 
TPS73HD318PWP 296-2667-5-ND Dual 1.8V/3.3V 750mA LDO Reg. 473 3.78 2.94 TPS7330QPWR 296-8065-1-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator 
TPS73HD318PWPR =| 296-2667-1-ND Dual 1.8V/3.3V 750mA LDO Reg. 473 3.78 2.94 with Delayed Reset 20-TSSOP 2.48 1.98 1.49 
TPS/SHDS25PWPR |296-8071-T-ND —[Dual25V/3.3V 750mA LDO Reg, ey | Svar eae 2, S00mALDO Regulater 
TPS73HDS25PWPR |296-8071-2-ND _| Dual 2.5V/3.3V 750mA LDO Reg. “5356.00/2,000 1PS73330D anamacan SIRE aTts an, Beate 
mrieemoo [asion lfamaice rac a = = a ao ia 

| y | ‘valuation Module for _ i - -— g =o 

TPS715AXXEVM-065 | 296-21170-ND Evaluation Module for TPS715AXX.. Si = = Ine7a33008 East) aay adda EDO Regulator RA ae lee 
TPS715A01DRBT 296-17614-1-ND —_| 1.2V-15V, 80mA LDO Linear Regulat 144-120 96 aren SRSURROATE 33V panel iO Raaulatar : : : 
TPS715A01DRBT 296-17614-2-ND _| 1.2V-15V, 80mA LDO Linear Regulator 180.00/250 with Delayed Reset 9 FERNDEIT 
TPS715A33DRBT 296-17615-1-ND —_|3.3V, 80mA LDO Linear Regulator 144-120 96 TPS73330P 296-2663-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator : 
TPS715A33DRBT 296-17615-2-ND —_| 3.3V, 80mA LDO Linear Regulator 180.00/250 with Delayed Reset 248 1.98 1.49 
TPS715A33DRVR | 296-22584-1-ND —‘|3.3V, 80mA LDO Linear Reg. NEW! 147 123 98 : : : 
TPS715A33DRVR | 296-22584-2-ND — _|3.3V. 80mALDO Linear Reg, NEW!. 1911.00/3,000 TPS7333QPWR 296-8067-1-ND ——_/3.3V, 500mA LDO Regulator 
TPS758A01KTTR 296-21900-1-ND __| Adjustable, 3A LDO Regulator. 540 4.32 3.65 with Delayed Reset 20-TSSOP 2.48 1.98 1.49 
TPS758A0TKTTR  |296-21900-2-ND | Adjustable, 3A LDO Regulato 1714.50/500 TPS7333QPWR 296-8067-2-ND Ser a Regulator 5es0R ant 
TPS767D301MPWPREP | 296-21351-1-ND | Dual Adj. 1.8V/3.3V LDO Reg 6.80 544 4.59 ape734800 ane re + conn ino 8 ees 
TPS767D301MPWPREP | 296-21351-2-ND —_| Dual Adj. 1.8V/3.3V LDO Reg 8500.00/2,000 73480) 8068-5: -85V, 500m egulator 
TPS767D301PWP | 296-2740-5-ND Dual Adj. 1.8V/3.3V LDO Reg. 450 3.60 2.80 with Delayed Reset 2.48 1.98 1.49 
TPS767D301QPWPREP | 296-22513-1-ND —_| Dual Adj. 1.8V/3.3V LDO TPS7348QDR 296-8068-1-ND 4.85V, 500mA LDO Regulator 

Reg. NEW! _ 9.25 1.80 1.40 with Delayed Reset 2.48 1.98 1.49 
TPS767D3010PWPREP | 296-22513-2-ND | Dual Adj. 1.8V/3.3V LD TPS7348QDR 296-8068-2-ND 4.85V, 500mA LDO Regulator 

Reg. NEW! ae 2550.00/2,000 with Delayed Reset 3167.50/2,500 
TPS767D3010PWPROT |296-19002-1-ND —_| Dual Adj. 1.8V/3.3V LDO Reg. 518 4.14 3.22 TPS7348QP 296-2664-5-ND 4.85V, 500mA LDO Regulator 
TPS767D3010PWPRO1 |296-19002-2-ND —_| Dual Adj. 1.8V/3.3V LDO Reg. 5866.00/2,000 with Delayed Reset 2.48 1.98 1.49 
TPS767D318QPWPREP | 296-22514-1-ND _| Dual 1.8V/3.3V LDO Reg. NE 2.25 1.80 1.40 (Continued) 
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EXAS igi @ POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
Uo Ls Digi-Key Price Each Tale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i] 25 100 
TPS73500D 296-8069-5-ND 5.0V, 500mA LDO Regulator TPS71518DCKR 296-18731-1-ND | 1.8V, 50mA LDO Regulator 8070-5 1.02 85 68 
with Delayed Reset 248 1.98 1.49 TPS71518DCKR 296-18731-2-ND | 1.8V, 50mA LDO Regulator 670-5 1326.00/3,000 
TPS73500P 296-2665-5-ND 5.0V, 500mA LDO Regulator TPS71519DCKR 296-19479-1-ND | 24V, 50mA, LDO Regulator 8070-5 1.02 85 68 
with Delayed Reset 248 1.98 1.49 TPS71519DCKR 296-19479-2-ND | 24V, 50mA, LDO Regulator. ..SC70-5 1326.00/3,000 
TPS73500QPWR 296-8070-1-ND 5.0V, 500mA LDO Regulator TPS71523DCKR 296-19480-1-ND | 24V, 50mA, LDO Regulator §C70-5 1.02 85 68 
with Delayed Reset 248 1.98 1.49 TPS71523DCKR 296-19480-2-ND | 24V, 50mA, LDO Regulator 070-5 7326.00/3,000 
TES /ae00F WE peice om © OV, 500mA LDO Regulator en TPS71525DCKR | 296-12007-1-ND | 2.5V, 50mA High Input LDO. C705 1.02 85 68 
Wit elayad ese TPS71525DCKR 296-12007-2-ND | 2.5V, 50mA High Input LDO. 670-5 1326.00/3,000 
TPS7415D 296-2668-5-ND 1.5V, 200mA LDO Regulator. 1.50 120 .90 sia 4 
TPS71525QDCKRQ1 |296-20694-1-ND —_| 2.5V, 50mA High Input LDO. 670-5 «1.20 1.00 80 
TPS7418D 296-2669-5-ND 1.8V, 200mA LDO Regulator. 1.50 120 90 ae ; 
TPS7495D 596-2670-S-ND 2'5V' 200mA LDO Regulator. 150 120 90 715250DCKRO1_|296-20694-2-ND__| 2.6V, 50mA High Input LDO 670-5 1560.00/3,000 
TPS7430D 296-2671-5ND 3.0V-200mA LDO Regulator. a ae TPS71530DCKR 296-15045-1-ND_—_[3V, 50mA High Input LD $0T-323-5 1.02 85 68 
7PS7433D 296-2672-5-ND 3.3V, 200mA LDO Regulator. 150 120 90 TPS71530DCKR 296-15045-2-ND —_] 3V, 50mA High Input LD SOT-323-5 1326.00/3,000 
TPS70102PWP 296-2652-5-ND Dual Adj., 500mA LDO Reg. 338 270 240 TPS71533DCKR 296-12008-1-ND | 3.3V, 50mA High Input L SC70-5 102 85 68 
TPS70145PWP 296-2653-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 500mA LDO Reg 3.38 2.70 2.10 TPS71533DCKR 296-12008-2-ND —_/3.3V, 50mA High Input LDO. 070-5 1326.00/3,000 
TPS70148PWP 296-2654-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 500mA LDO Reg. ..20-HTSSOP 3.38 2.70 2.10 TPS71533EVM 296-13590-ND Evaluation Module for TPS7153 .— 0 
TPS70151EVM-152 | 296-10986-ND Evaluation Module for TPS7015... — 0100 — — TPS71533QDCKRQ1 | 296-20667-1-ND 3.3V, 50mA High Input LDO C70-5 1.20 1.00 80 
TPS70151PWP 296-2655-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 500mA LDO Reg 338 270 210 TPS71533QDCKRQ1 | 296-20667-2-ND —_| 3.3V, 50mA High Input LDO. 670-5 1560.00/3,000 
TPS70158PWP 296-2656-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 500mA LDO Reg 3.38 270 210 TPS71550DCKR 296-15046-1-ND | 5V, 50mA High Input LDO. SOT-323-5 1.02 85 68 
TPS70202PWP 296-8016-5-ND Dual, Adj., 500mA LDO Reg.......... 3.38 270 2.10 TPS71550DCKR 296-15046-2-ND | 5V, 50mA High Input LDO.. 1326.00/3,000 
TPS70245PWP 296-8017-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 500mA/250mA TPS715500DCKRQ1 |296-18037-1-ND | 24V, 50mA, 3.2uA Supply Current 
LDO Regulator 20-HTSSOP 3.38 2.70 2.10 LDO Linear Regulator... 1.20 1.00 80 
TPS70248PWP 296-8018-5-ND pu 500mA/250mA so-uTssop coe TPS715500DCKRQ1 |296-18037-2-ND | 24V, 50mA, 3.2uA Supply Current 
egulator | 5 . . LDO Linear Regulator 1560.00/3,000 
TPS70251PWP 296-8019-5-ND Pipe Reales 500mA/250mA so-utssop Meee TPS717XXEVM-134 | 296-19614-ND Evaluation Module for TPS717X 10200 “—=— 
i : : . TPS71701DCKR 296-22896-1-ND | Adj., 150mA Low Noise High Bandwidth 
TPS70258PWP 296-8020-5-ND ala 500mA/250mA s-urssor [eee PSRR LDO Linear Reg, NEW!.. 195 143 90 
TPS70302PWP 296-8021-5-ND |Dual, Adj., 1A/2A LDO Regulator... 5.29 4.23 3.29 TPS71701DCKR gobse2eso 22ND Au AS re me High Bandwidth ines BR BD 
TPS70345MPWPREP |296-21274-1-ND | Dual, 3.3V/1.2V, 1A/2A LDO Reg. 8.00 640 540 inear Reg. NEW!. 758.00/3, 
TPS70345MPWPREP |296-21274-2-ND | Dual, 3.3V/1.2V, 1A/2A LDO Reg. 10000.00/2,000 TPS71709DSER 296-22053-1-ND | 0.9V, 150mA Low Noise, High ncaee 
TPS70345PWP 296-8022-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 1A/2A LDO Reg. 5.29 4.23 3.29 PSRR LDO Linear Reg. NEW!. 129° 1.08 86 
TPS70348PWP 296-8023-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 1A/2A LDO Reg. 5.29 4.23 3.29 TPS71709DSER 296-22053-2-ND —_/0.9V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
TPS70351EVM-165 | 296-10987-ND Evaluation Module for TPS70351. — (1000 PSRR LDO Linear Reg. NEW!.......... 1677.00/3,000 
TPS70351PWP 296-8024-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 14/2A LDO Reg. 5.29 4.23 3.29 TPS71710DCKR 796-27624-1-ND |TV, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
TPS70358PWP 296-8025-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 1A/2A LDO Reg. 529 4.23 3.29 PSRR LDO Linear Regulator... 135 143 90 
TPS70402PWP 296-8026-5-ND Dual, Adj., 1A/2A LDO Regulato 5.29 4.23 3.29 TPS71710DCKR 296-21524-2-ND —_|1V, 150A Low Noise, High Bandwidth 
TPS70445PWP 296-8027-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 1A/2A LDO Reg. 5.29 4.23 3.29 PSRR LDO Linear Regulator... 1755.00/3,000 
TPS70448PWP 296-8028-5-ND Dual, 3.3V/1.5V, 1A/2A LDO Reg. 529 423 3.29 TPS71710DRVR 296-22984-1-ND | 1V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
TPS70451PWP 296-8029-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 14/2A LDO Reg. 529 4.23 3.29 PSRR LDO Linear Reg. NEW........... 1.25 1.00.75 
Terme RSENS al EL RENO ESS $28 $82 Qh | TRTITOOR RE BEZHO 1, oy se Hy Bn 
-8031-5- } Adj., 1A/2A LDO Regulator...... . . . : PSRR LDO Linear Reg. NEW... 1920.00/3,000 
Ue ee eae aoan omg) Oval, 9.9V/1.2V, 260mA/125mA TPS71711DCKR | 296-23172-1-ND —_|1.1V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
LDO Regulator 24-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 ‘5 7 
PSRR LDO Linear Reg. NEW! SC70-5 135 113 90 
TPS70748PWP 296-8033-5-ND Dual SaWALBV, 2e0mA/T25mA oa-uTssop Meenietemeten TPS71711DCKR 296-23172-2-ND | 1.1V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
+PS707siMPWPREP. [BECEORTOEENDRMM Dual 3.201 BV J : : PSRR LDO Linear Reg. NEW! 1755.00/3,000 
-22479-1-| ual, 3.3V/1.8V, eo. ~ 
LDO Regulator NEW! AHTSSOP 6.12 4.90 4.14 TPS71712DCKR 296-22480-T-ND —|1.2V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
TPS70751MPWPREP |296-22479-2-ND | Dual, 3.3V/1.8V, 250mA/125mA PSRR LDO Linear Reg. NEW!.........SC70-5 1.35 1.13.90 
LDO Regulator NEW! 24-HTSSOP. 7650.00/2,000 TPS71712DCKR 296-22480-2-ND 1.2V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
TPS70751PWP 296-8034-5-ND Dual, 3.3V/1.8V, 250mA/125mA PSRR LDO Linear Reg. NEW!..........SC70-5 1755.00/3,000 
LDO Regulator 24-HTSSOP 2.70 2416 1.68 TPS71713DCKR 296-21350-1-ND 1.3V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
TPS70758PWP. 296-8035-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, PSRR LDO Linear Regulator C70-5 1.35 113 90 
LDO Regulator... 24-HTSSOP 2.70 216 1.68 TPS71713DCKR 296-21350-2-ND | 1.3V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
TPS70802PWP 296-8036-5-ND Dual, Adjustable, 250mA/125mA PSRR LDO Linear Regulator... $C70-5 4198.00/2,000 
LDO Regulator... 20-HTSSOP_ 2.70 2.16 1.68 TPS71715DCKR 296-21504-1-ND | 1.5V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
TPS70845PWP 296-8037-5-ND Dual, 3.3V/1.2V, 250mAN125mA PSRR LDO Linear Regulator 135 143 90 
LDO Regulator 20-HTSSOP 2.70 2.16 1.68 TPS71715DCKR 296-21504-2-ND 1.5V, 150mA Low Noise, High 
TPS70848PWP 296-8038-5-ND pe eee so-uTssop METRE PSRR LDO Linear Regulator..... 14755.00/3,000 
‘egulator | i i { - =a 
eataSeiDW aeReNPORITT Dials aur aY Se0AMOBGA TPS71718DCKR 796-19646-1-ND /1.8V, 150mA Low Noise, High Bandwidth ; 
LDO Regulat 20-HTSSOP 2.70 216 1.68 PSRR LDO Linear Regulator... .8C70-5 1.35 «1.13 90 
eguiator d : J TPS71718DCKR 296-19646-2-ND | 1.8V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
TPS70858PWP 296-8040-5-ND Dual, 3.3V/2.5V, 250mA/125mA PSRR LDO Linear Regulator 4756.00/3,000 
LDO Regulator 2.70 216 1.68 SO Os re 
+ps7i006D SEREMRRI 2.5V, 500mA LDO Reg am) Sos eS TPS71718DSER 296-22659-1-ND | 1.8V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
TPS71025DR 296-8043-1-ND |2.5V, 500mA LDO Regulator. 281 225 1.75 PSRR LDO Linear Reg. NEWS... 135 143 90 
TPS71025DR 296-8043-2-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator. 3937.50/2,500 TPS71718DSER 296-22659-2-ND 1.8V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
TPS71025P 296-2657-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator. 281 2.25 1.75 PSRR LDO Linear Reg. NEW.............6-SON 1755.00/3,000 
TPS71025PWR 296-8045-1-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator. 281 225 1.75 TPS71719DCKR 296-22679-1-ND —_] 1.9V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
TPS71025PWR 296-8045-2-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator. 3188.00/2,000 PSRR LDO Linear Reg. NEW!..........SC70-5 1.35 1.13.90 
TPS71202DRCT 296-17696-1-ND Dual 250mA Output, LDO Lin 2.25 1.80 1.35 TPS71719DCKR 296-22679-2-ND 1.9V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
TPS71202DRCT 296-17696-2-ND [Dual 250mA Output, LDO Linear Reg... 10-SON 315.00/250 PSRR LDO Linear Reg. NEW...........SC70-5 1755.00/3,000 
TPS71219DRCT 296-17697-1-ND | 1.8V/Adj., Dual 250mA Output, LDO TPS71725DCKR 296-21525-1-ND _|2.5V, 150mA LDO Regulato C705 «135 «113~=«0 
Linear Regulator 2.25 1.80 1.35 TPS71725DCKR 296-21525-2-ND | 2.5V, 150mA LDO Regulato 670-5 1755.00/3,000 
TPS71219DRCT 296-17697-2-ND | 1.8V/Adj., Dual 250mA Output, LDO TPS71726DCKR 296-19647-1-ND | 2.6V, 150mA LDO Regulato 670-5 135 113 90 
Linear Regulator 315.00/250 TPS71726DCKR 296-19647-2-ND 2.6V, 150mA LDO Regulato: (070-5 1755.00/3,000 
TPS71229DRCT 296-17698-1-ND 2BViAd}. Dual 250mA Outpul ean ore TPS71727DCKR 296-19648-1-ND _|2.7V, 150mA LDO Regulato 135 113 90 
inear Regulator z : : TPS71727DC0KR 296-19648-2-ND _|27V, 150mA LDO Regulato 1755.00/3,000 
TPS71229DRCT 296-17698-2-ND T LIGPRSRuIRIGD Output, LDO ereee TPS71728DCKR 296-19650-1-ND  |2.8V, 150mA LDO Regulato! 135 113 90 
; TPS71728DCKR 296-19650-2-ND | 2.8V, 150mA LDO Regulato 1755.00/3,000 
TPS71247DRCT 296-17699-1-ND Mineae RESUIRIGE oe Output, LDO pote fine tes TPS71728DSER 296-21976-1-ND — |2.8V, 150mA LDO Regulato 1.29 1.08  .86 
Seren : : : TPS71728DSER 296-21976-2-ND __|2.8V, 150mA LDO Regulato 1677.00/3,000 
WSADRCT | enue maces TPS717290CKR | 296-22481-1-ND __|2.9V, 150mA LDO Reg. NEW! 735 113 90 
TPS71256DRCT 296-18281-1-ND _|2.8V/2.8V, Dual 250mA Output, Ultra Low Noise, Ui Eee ei a loo F ae oe ois tO 
High PSRR, LDO Regulator ... 2.25 1.80 1.35 -19674-1- , . : : : 
TPS71256DRCT 296-18281-2-ND —|2.8V/2.8V, Dual 250mA Output, Ultra Low Noise, TPS71730DCKR 296-19674-2-ND —_| 3V, 150mA LDO Regulator. 1755.00/3,000 
High PSRR, LDO Regulator... 315.00/250 TPS71733DCKR 296-19675-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulato S50 els oO, 
TPS71257DRCT 296-17700-1-ND | 2.85V/2.85V, Dual 250mA Output, TPS71733DCKR 296-19675-2-ND _|3.3V, 150mA LDO Regulator... 1755.00/3,000 
Linear Regulator 2.25 1.80 1.35 TPS71733DRVT 296-20695-1-ND | 3.3V, 150mA LDO Regulato 138 1.10 83 
TPS71257DRCT 296-17700-2-ND _|2.85V/2.85V, Dual 250mA Output, LDO TPS71733DRVT 296-20695-2-ND | 3.3V, 150mA LDO Regulato 192.50/250 
Linear Regulator 4 315.00/250 TPS71733DSER 296-22054-1-ND 3.3V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
TPS71319DRCT 296-17739-1-ND —_|1.8V/Adj., Dual 250mA, Ultra Low Noise, PSRR LDO Linear Reg. NEW! 1.29 1.08 86 
= asa GORE SE TEND S eWAdi Dial oDpA Uiee Lew Nloees 2.48 1.98 1.49 TPS71733DSER 296-22054-2-ND | 3.3V, 150mA Low Noise, High Bandwidth 
-17739-2- BV/Ad)., mA, , PSRR LDO Linear Reg. NEW........... 1677.00/3,000 
High PSRR LDO Linear Regulator........ 10-SON 346.50/250 TPS71812-33DRVR | 296-22009-1-ND —_/3.3V, Dual, 200mA Output, Low Noise, 
TPS71334DRCT 296-17701-1-ND Ted 250A Output, LDO ire High PSRR LODO Linear Reg. NEW! 175 140 1.05 
| : : : TPS71812-33DRVR | 296-22009-2-ND —_| 3.3V, Dual, 200mA Output, Low Noise, 
TPS71334DRCT 296-17701-2-ND PREPARE Output, LDO eNRENPET High PSRR LDO Linear Reg. NEWS.....6-SON 2688.00/3,000 
TPS71501DCKR 296-12957-1-ND High Input Voltage, Micropower, TPS71818-27YZCR 296-22985-1-ND 2.7V, Dual 200mA Output, High Performance, 
LDO Linear Regulator 1.02 85 68 LDO Regulator NEW! 1.75 1.40 1.05 
TPS7ISOIDCKR | 206-12957-2-ND___|High Input Voltage, Micropower, TPS71818-27Y20R a Ee eo ~7V, Dual 200mA Output, 
LDO Linear Regulator : 1326.00/3,000 LDO Regulator NEWS... 2688.00/3,000 
TPS71501QDCKRQ1 |296-17748-1-ND | High Input Volt, MPU, LDO Linear Reg..SC70-5 1.20 1.00 80 TPS71828-28YZCR | 296-22986-1-ND —_| 2.8V, Dual 200mA Output, High Performance, 
TPS715010DCKRO1 |296-17748-2-ND | High Input Voltage, Micropower, LDO Regulator NEWS... 6-DSBGA 1.75 1.40 1.05 
LDO Linear Regulator $C70-5 1560.00/3,000 
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EXAS igi @ POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
ULE Digi-Key Price Each Usle Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS71828-28YZCR | 296-22986-2-ND | 2.8V, Dual 200mA Output, High Performance, TPS72618DCQR 296-12959-2-ND | 1.8V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
LDO Regulator NEW! 6-DSBGA 2688.00/3,000 Regulator with Supervisor.............. SOT-223-6 3465.00/2,500 
TPS71828-30DRVR | 296-22482-1-ND —_/ 3V, Dual, 200mA Output, High Performance, TPS72618KTTT 296-13753-1-ND —_| 1.8V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
LDO Regulator NEWS... ..6-SON 1.75 1.40 1.05 Regulator with Supervisor... ..DDPAK-5 2.93 2.34 = 
TPS71828-30DRVR =| 296-22482-2-ND 3V, Dual, 200mA Output, High Performance, TPS72618KTTT 296-13753-2-ND 1.8V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
LDO Regulator NEWS... ....6-SON 2688.00/3,000 Regulator with Supervisor... ...DDPAK-5 91.00/50 
TPS71913-28DRVR =| 296-22483-1-ND 2.8V, Dual, 200mA Output, High Performance, TPS72625DCQR 296-12960-1-ND 2.5V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
LDO Regulator NEWS... .-6-SON 1.75 1.40 1.05 Regulator with Supervisor...............SOT-223-6 2.48 1.98 1.54 
TPS71913-28DRVR =| 296-22483-2-ND 2.8V, Dual, 200mA Output, High Performance, TPS72625DCQR 296-12960-2-ND 2.5V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
LDO Regulator NEWS .... ..6-SON 2688.00/3,000 Regulator with Supervisor............... SOT-223-6 3465.00/2,500 
TPS71918-12DRVR | 296-22010-1-ND 1.2V, Dual, 200mA Output, High Performance, TPS72625KTTT 996-13754-1-ND 2.5V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
LDO Regulator NEW! ... .-6-SON 1.75 1.40 1.05 Regulator with Supervisor... 293 2.34 = 
TPS71918-12DRVR — | 296-22010-2-ND 1.2V, Dual, 200mA Output, High Performance, TPS72625KTIT 296-13754-2-ND 2.5V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear 
LDO Regulator NEW... - 6-SON 2688.00/3,000 Regulator with Superviso DDPAK-5 91.00/50 
TPS71926-15DRVR | 296-21659-1-ND | 1.5V, Dual, 200mA Output, High Performance, TPS73001DBVT 296-17576-1-ND | 1.22V to 5.5V LDO Regulator. 0T-23-5 76 57 43 
175 1.40 1.05 TPS73001DBVT 296-17576-2-ND | 1.22V to 5.5V LDO Regulator. OT-23-5 78.75/250 
TPS71926-15DRVR =| 296-21659-2-ND | 1 ina ead oe Saar TPS73018DBVT 296-17577-1-ND _ | 1.8V LDO Regulator 76 57 43 
ae TPS73018DBVT 296-17577-2-ND | 1.8V LDO Regulator 78.75/250 
TPS71928-28DRVR | 296-21660-1-ND TDD ReGlEter Output, High Performance, see. Gagne TPS73025DBVR 296-17578-1-ND | 2.5V LDO Regulator 68 51 39 
TPS71928-28DRVR | 296-21660-2-ND | 2.8V, Dual, 200mA Output, High Performance aes ahah TOSSCeDeye SEEGER Sey Dogme Lce Noise: eee 
LDO Regulator SON 2688.00/3,000 
TPS71933-28DRVR |296-21661-1-ND | 2.8V, Dual, 200m DO Linear Ragulato.. ak 
LDO Regulator 175 140 1.05 TPS73028DBVT 296-18063-2-ND | 2.8V, 200mA, Low Noise, High PSRR, 
~ - ~ LDO Linear Regulato: 78.75/250 
TPS71933-28DRVR | 296-21661-2-ND 2.8V, Dual, 200mA Output, High Performance, TPS73028YZ0R 96-21562-1-ND 2.8V, 200mA, Low Noise, 
LDO Regulator ... 6-SON 2688.00/3,000 LDO Linear Regulator. wl Ge 
TPS7T833-330RVR Cea bag © 8. Dual, O0mA Output, High Performance, hee ii ane TPS73028YZOR 296-21562-2-ND  |2.8V, 200mA, Low Noise, High PSRR, 
9 = 3 i ‘ LDO Linear Regulator .. 819.00/3,000 
TPS71933-33DRVR | 296-21662-2-ND 3.3V, Dual, 200mA Output, High Performance, TPS75008VZ0T 96187344 -ND 28V, 200mA, Low Noise, High PSRR, 
LDO Regulator... - 2688.00/3,000 -18734-1- 
TPS72101DBVT 296-13004-1-ND [Low Input Voltage, Cap Free 150mA aeerapeavear Sean grace Bay eonk no Nane gh PSH: 92 6952 
; me LDO Linear Regulator ..............-+ SOT-23-5 135 113 .90 LDO Linear Regulato 95.50/250 
TPS72101DBVT 296-13004-2-ND Low Input Voltage, Cap Free 150mA 1PS73030DBVT 296-17579-1-ND 3V LDO Regulator 6 57 43 
LDO Linear Regulator 168.75/250 = ali Ee: = 2 z 
TPS72115DBVT 296-12518-1-ND | 1.5V, 150mA LDO Regulator 135 113 90 Md pear ND Bea Ragulatoe a Ee aeee i 
TPS72115DBVT 296-12518-2-ND | 1.5V, 150mA LDO Regulator 168.75/250 -17580-1- ; egulal : : : 
TPS72116DBVT 296-12519-1-ND | 1.6V, 150mA LDO Regulator 135 143 90 TPS73033DBVR 296-17580-2-ND —_3.3V LDO Regulator 702.00/3,000 
TPS72116DBVT 296-12519-2-ND | 1.6V, 150mA LDO Regulator 168.75/250 TPS73047DBVR 296-20713-1-ND —_)200mA LDO Regulator 76 57 AB 
TPS72118DBVT 296-12520-1-ND | 1.8V, 150mA LDO Regulator 135 113 90 TPS73047DBVR 296-20713-2-ND__|200mA LDO Regulator 741.00/3,000 
TPS72118DBVT 296-12520-2-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator. 168.75/250 1PS73101DBVT 296-15800-1-ND Adj., 150mA LDO Regulato 144 1.20 96 
TPS72201DBVR 296-17874-1-ND | Adj., 50mA LDO Linear Regulator 123°, 103,82 TPS73101DBVT 296-15800-2-ND —_J Adj., 150mA LDO Regulato! 180.00/250 
TPS72201DBVR 296-17874-2-ND | Adj., 50mA LDO Linear Regulator 1599.00/3,000 TPS73101MDBVREP | 296-21275-1-ND —_| Adj., 150mA LDO Regulato! 2.48 1.98 1.54 
TPS72201DBVT 296-15677-1-ND | Adj., 50mA LDO Linear Regulator SO ee 90) TPS73101MDBVREP | 296-21275-2-ND —_| Adj., 150mA LDO Regulato! 4158.00/3,000 
TPS72201DBVT 296-15677-2-ND —_| Adj., 50mA LDO Linear Regulator 168.75/250 TPS73115DBVT 296-15801-1-ND__|1.5V, 150mA LDO Regulatot 1.44 120 96 
TPS72215DBVT 296-12521-1-ND _| 1.5V, 50mA Low Vin, LDO Reg. 135 143 90 TPS73115DBVT 296-15801-2-ND _|1.5V, 150mA LDO Regulator... 180.00/250 
TPS72215DBVT 296-12521-2-ND T.5V, 50mA Low Vin, LDO Reg. 168.75/250 TPS73115MDBVREP | 296-22484-1-ND 1.5V, 150mA LDO Reg. NEW! SOT-23-5 248 1.98 1.54 
TPS72216DBVT 296-12522-1-ND | 1.6V, 50mA Low Vin, LDO Reg. 135 143 90 TPS73115MDBVREP |296-22484-2-ND | 1.5V, 150mA LDO Reg. NEW: 4158.00/3,000 
TPS72216DBVT 296-12522-2-ND —_| 1.6V, 50mA Low Vin, LDO Reg. 168.75/250 TPS73118DBVT 296-15802-1-ND —_| 1.8V, 150mA LDO Regulatot 144° 120 96 
TPS72218DBVT 296-12523-1-ND 1.8V, 50mA Low Vin, LDO Reg. 135 113 90 TPS73118DBVT 296-15802-2-ND 1.8V, 150mA LDO Regulato 180.00/250 
TPS72218DBVT 296-12523-2-ND _| 1.8V, 50mA Low Vin, LDO Reg. 168.75/250 TPS73118MDBVREP |296-22485-1-ND | 1.8V, 150mA LDO Reg. NEW! 248 198 1.54 
TPS72301DBVT 296-15798-1-ND | Adj., 200mA LDO Regulator. 270 216 168 TPS73118MDBVREP |296-22485-2-ND ‘| 1.8V, 150mA LDO Reg. NEW: 4158.00/3,000 
TPS72301DBVT 296-15798-2-ND —_| Adj., 200mA LDO Regulator. 399.00/250 TPS73125DBVT 296-15803-1-ND —_|2.5V, 150mA LDO Regulato 144° 120 96 
TPS72325DBVT 296-15799-1-ND —_| 2.5V, 200mA LDO Regulator 270 216 1.68 TPS73125DBVT 296-15803-2-ND | 2.5V, 150mA LDO Regulatot 180.00/250 
TPS72325DBVT 296-15799-2-ND | 2.5V, 200mA LDO Regulator 399.00/250 TPS73125MDBVREP | 296-22486-1-ND _|2.5V, 150mA LDO Reg. NEW! 248 198 1.54 
TPS72501DCOR 296-13524-1-ND —_| Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear TPS73125MDBVREP |296-22486-2-ND  |2.5V, 150mA LDO Reg. NEW! 4158.00/3,000 
Regulator with Supervisor SOT-223-6 2.48 1.98 1.54 TPS73130DBVT 296-15804-1-ND | 3V, 150mA LDO Regulator. 144 120 96 
TPS72501DCOR 296-13524-2-ND | Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear TPS73130DBVT 296-15804-2-ND | 3V, 150mA LDO Regulator. 180.00/250 
Regulator with Supervisor 3465.00/2,500 TPS73130MDBVREP |296-22487-1-ND — |3V, 150mA LDO Reg. NEW! 248 1.98 1.54 
TPS72501DT 296-13805-1-ND | Adj. Low Input Voltage, 1A LDO Linear TPS73130MDBVREP | 296-22487-2-ND _|3V, 150mA LDO Reg. NEW! 4158.00/3,000 
Regulator with Supervisor . 461 369 287 TPS73131DBVR 296-20788-1-ND _[3.1V, 150mA LDO Regulator. 1.29 1.08 86 
TPS72501DT 296-13805-2-ND | Adj, Low Input Voltage, 1A LDO Linear TPS73131DBVR 296-20788-2-ND — |3.1V, 150mA LDO Regulato 1677.00/3,000 
Regulator with Supervisor 681.75/250 TPS73132DBVT 296-17422-1-ND |3.2V, 150mA LDO Regulato: 144 1.20 96 
TPS72501KTIR 296-22877-1-ND | Adj., Low input Voltage, 1A LDO Linear TPS73132DBVT 296-17422-2-ND — |3.2V, 150mA LDO Regulatot 180.00/250 
Reg. with Supervisor NEWE..... : 293 234 1.82 TPS73132MDBVREP | 296-22488-1-ND _|3.2V, 150mA LDO Reg. NEW! 248 198 1.54 
TPS72501KTTR 296-22877-2-ND | Adj, Low Input Voltage, 1A LDO Linear TPS73132MDBVREP |296-22488-2-ND |3.2V, 150mA LDO Reg. NEW! 4158.00/3,000 
Sseoneniicit Benereranin ey awh Superviso! ee 845.00/500 TPS73133DBVT 296-15805-1-ND |3.3V, 150mA LDO Regulato! 144 1.20 96 
-13525-1- j. Low Input Voltage, TPS73133DBVT 296-15805-2-ND | 3.3V, 150mA LDO Regulatoi 180.00/250 
Regulator with Supervisor 2.93 234 — TPS73133MDBVREP |296-22489-1-ND — |3.3V, 150mA LDO Reg. NEW: 248 1.98 1.54 
TPS72501KTIT 296-13525-2-ND Aa a Wipe Voliage, TALDO Ben TPS73133MDBVREP | 296-22489-2-ND _|3.3V, 150mA LDO Reg. NEW! 4158.00/3,000 
egulator with Supervisor. : TPS73150DBVT 296-15806-1-ND _[5V, 150mA LDO Regulator. 144 120 96 
TPS72515DCQR 296-12692-1-ND | 1.5V, 1A LDO Linear Regulator... SOT-223-6 2.48 1.98 1.54 See 7a EQDAVT 996-15806-2ND | SV. 150mA LDO Regulator, newest) 
TPS72515DCQR 296-12692-2-ND | 1.5, . SOT-223-6 3465.00/2,500_ Cees , 
TPS73150MDBVREP |296-22490-1-ND | 5V, 150mA LDO Regulator NEW! 248 198 1.54 
TPS72515KTTT 296-12693-1-ND__|1.5V, 1A LDO Linear Regulator 70-2635 2.93 2.34 TPS73150MDBVREP |296-22490-2-ND | 5V, 150mA LDO Regulator NEW! 4158.00/3,000 
Coe (ae TREND (Le A elena TERS yg TINT) gg | TSreancevt [pe S744 _[ DL Fa ma um 
TPS72516DCOR 296-14420-1-ND |1.6V, 1ALDO Linear Regulator... SOT-223-6 248 198 1.54 1P873201DBVT Eoog OO NCR Ad)., 250mA LOO Regulator 248.50/250 
TPS73201DCQR 296-16861-1-ND | Adj., 250mA LDO Regulato: ‘SOT-223-6 1.78 142 1.07 
TPS72516DCOR 296-14420-2-ND | 1.6V, 1A LDO Linear Regulator......... SOT-223-6 3465.00/2,500 EREALOL : AOA 
TPS73201DCQR 296-16861-2-ND | Adj., 250mA LDO Regulato! SOT-223-6 2272.50/2,500 
TPS72516KTIT 296-15951-1-ND _| 1.6V, 1A LDO Linear Regulator 5-DDPAK 2.93 234  — ook ; : 
TPS73201DRBT 296-18079-1-ND | Adj., 250mA LDO Regulato’ 8SON 1.78 1.42 1.07 
TPS72516KTIT 296-15951-2-ND | 7.6V, 1A LDO Linear Regulator DDPAK 97.00/50 -18079-2- 1 : 
TPS73201DRBT 296-18079-2-ND _| Adj., 250mA LDO Regulato! 8-SON 248.50/250 
TPS72518DCQR 296-12694-1-ND | 1.8V, 1A LDO Linear Regulator.........SOT-223-6 248 1.98 1.54 : 
ana a oot TPS73201MDBVREP |296-21277-1-ND | Adj., 250mA LDO Regulator S0T-235 356 285 2.22 
TPS72518DCOR 296-12694-2-ND | 1.8V, 1A LDO Linear Regulator......... SOT-223-6 3465.00/2,500 ! 
care ; ees TPS73201MDBVREP |296-21277-2-ND | Adj., 250mA LDO Regulato! SOT-23-5 5973.00/3,000 
TPS72518EVM-207 | 296-20624-ND Evaluation Module for TPS72518. 50.00 } 
TP87518KTIT 996-12695-1-ND__|1.8V. 1A LDO Linear Regulator On Ie TPS732010DBVRQ1 |296-19676-1-ND | Adj., 250mA LDO Regulato! OT-23-5 1.90 1.52 1.14 
TPS7oS1aKTIT 396-12695-2-ND —11.8V 1A LDO Linear Regulator SeeecIOda0 TPS732010DBVRQ1 |296-19676-2-ND | Adj., 250mA LDO Regulato! OT-23-5 1976.00/2,000 
- : ; TPS73213DBVR 296-20714-1-ND __|250mA LDO Regulator... .S0T-23-5 1.55 1.24 93 
TPS72525DCQR 296-12696-1-ND | 2.5V, 1A LDO Linear Regulator.........SOT-223-6 248 198 1.54 
-12696-2- i 993 TPS73213DBVR 296-20714-2-ND _[250mA LDO Regulator... 801-235 2382.00/3,000 
TPS72525DCOR 296-12696-2-ND | 2.5V, 1A LDO Linear Regulator.......... SOT-223-6 3465.00/2,600_ 
P87259SKTIT 296-12697-1-ND  |2.5V. 1ALDO Linear Regulator T0-263-5 293 234 TPS73215DBVT 296-15808-1-ND | 1.5V, 250mA LDO Regulatoi SOT-23-5 1.78 142 1.07 
TPS72525KTIT 296-12697-2-ND _| 2.5V, 1A LDO Linear Regulator T0-263-5 91.00/50 TPS73215DBVT 296-15808-2-ND —_| 1.5V, 250mA LDO Regulatoi OT-23-5 248.50/250 
TPS72615DC0R 396-12958-1-ND 1 5V-14 Low Input Voltage, LOO Linear TPS73215DCQR 296-16862-1-ND | 1.5V, 250mA LDO Regulatot SOT-223-6 1.78 1.42 1.07 
Regulator with Supervisor S0T-223-6 248 198 1.54 TPS73215DCQR 296-16862-2-ND _|1.5V, 250mA LDO Regulatoi SOT-223-6 2272.50/2,500 
TPS72615DCQR 296-12958-2-ND 1.5V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear : . ; TPS73215MDBVREP | 296-22491-1-ND 1.5V, 250mA LDO Bea: NEW! ..S0T-23-5 3.56 2.85 2.22 
Regulator with Supervisor SOT-223-6 3465.00/2,500 TPS73215MDBVREP | 296-22491-2-ND 1.5V, SOT-23-5 5973.00/3,000 
TPS72615KTIT 296-13751-1-ND | 1.5V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear er all NY } a ee 1.78 aneamay 
Regulator with Supervisor -DDPAK-5 2.93 2.34 _ fe re “e0" 5 
TPS7261SKTTT 296-13751-2ND [1 3 TA Low Tt Votan (D0 Linear TPS73216MDBVREP |20Ge2e0251SND EES 1.6V, ~- S0T-23-5 FESSOR BS mEz 22 
Regulator with Supervisor .DDPAK-5 91.00/50 TPS73216MDBVREP |296-22492-2-ND _|1.6V, .S0T-23-5 5973.00/3,000 
TPS72616DCOR 296-13705-1-ND | 1.6V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear TPS73218DBVT 296-15809-1-ND | 1.8V, SOT-23-5 1.78 142 1.07 
Regulator with Supervisor SOT-223-6 248 198 1.54 TPS73218DBVT 296-15809-2-ND | 1.8V, OT-23-5 248.50/250 
TPS72616DCOR 296-13705-2-ND | 1.6V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear TPS73218DCOR 296-16863-1-ND | 1.8V, SOT-223-6 1.78 1.42 1.07 
Regulator with Supervisor .S0T-223-6 3465.00/2,500 TPS73218DCQR 296-16863-2-ND _|1.8V, 250mA LDO Regulato! SOT-223-6 2272.50/2,500 
TPS72616KTTT 296-13752-1-ND _| 1.6V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear TPS73218MDBVREP |296-22493-1-ND | 1.8V, 250mALDO Reg. NEW!........SOT-23-5 356 285 222 
Regulator with Supervisor .DDPAK-5 2.93 234. — TPS73218MDBVREP |296-22493-2-ND | 1.8V, 250mA LDO Reg. NEW: SOT-23-5 5973.00/3,000 
TPS72616KTIT 296-13752-2-ND —_| 1.6V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear TPS73225DBVT 296-15810-1-ND | 2.5V, 250mA LDO Regulatot 0T-23-5 178 1.42 1.07 
Regulator with Supervisor ...DDPAK-5 91.00/50 TPS73225DBVT 296-15810-2-ND | 2.5V, 250mA LDO Regulatoi 248.50/250 
TPS72618DCQR 296-12959-1-ND | 1.8V, 1A Low Input Voltage, LDO Linear TPS73225DCOR 296-16864-1-ND _|2.5V, 250mA LDO Regulato: 178 142 1.07 
Regulator with Supervisor.............- SOT-223-6 248 1.98 1.54 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 947 


INSTRUMENTS DigiReel° POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
Te Digi-Key Price Each USL Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TPS73225DCQR 296-16864-2-ND _|2.5V, 250mA LDO Regulator. SOT-223-6 2272.50/2,500 TPS75105YFFR 296-20790-1-ND | LDO Two-Bank LED Driver. 763 1.30 98 
TPS73225MDBVREP |296-22494-1-ND | 2.5V, 250mALDO Reg. NEW!.......SOT-23-5 3.56 2.85 2.22 TPS75105YFFR 296-20790-2-ND | LDO Two-Bank LED Driver. 2496.00/3,000 
TPS73225MDBVREP |296-22494-2-ND  |2.5V, 250mA LDO Reg. NEW!........ SOT-23-5 5973.00/3,000 TPS75115QPWP 296-2674-5-ND 1.5V, 1.5A LDO Regulato O-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 
TPS73230DBVT 296-15811-1-ND —_|3V, 250mA LDO Regulator SOT-23-5 1.78 142 1.07 TPS75118QPWP 296-2675-5-ND 1.8V, 1.5A LDO Regulator... 0-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 
TPS73230DBVT 296-15811-2-ND _|3V, 250mA LDO Regulator SOT-23-5 248.50/250 TPS75125MPWPREP |296-22501-1-ND —_|2.5V, 1.5ALDO Regulator MEW!...20-HTSSOP 5.44 4.36 3.68 
TPS73230DCQR 296-16865-1-ND _|3V, 250mA LDO Regulator -S0T-223-6 178 142 1.07 TPS75125MPWPREP |296-22501-2-ND —|2.5V, 1.5A LDO Regulator NEW! 6800.00/2,000 
TPS73230DCQR 296-16865-2-ND |3V, 250mA LDO Regulator SOT-223-6 2272.50/2,500 TPS751250PWP 296-2676-5-ND 2.5V, 1.5A LDO Regulator... O-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 
TPS73230MDBVREP | 296-22495-1-ND 3V, 250mA LDO Regulator NEW! 3.56 2.85 2.22 TPS75133QPWP 296-2677-5-ND 3.3V, 1.5A LDO Regulator... O-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 
TPS73230MDBVREP_ | 296-22495-2-ND 3V, 250mA LDO Regulator NEW! 5973.00/3,000 TPS75201MPWPREP | 296-22502-1-ND Adj., 2A LDO Regulator NEW: O-HTSSOP 6.12 4.90 4.14 
TPS73233DBVT 296-15812-1-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator. 1.78 142 1.07 TPS75201MPWPREP | 296-22502-2-ND Adj., 2A LDO Regulator NEW! '0-HTSSOP 7650.00/2,000 
TPS73233DBVT 396-15812-2-ND 13.3V.250mA LDO Regulator. 348 50/250 TPS752010PWP 296-2678-5-ND Adj., 2A LDO Regulator... O-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 
TPS73233DCQR 296-16866-1-ND  |3.3V250mA LDO Regulator “S0T-203-6 1.78 Hie 1.07 TPS752010PWPREP |296-22503-1-ND | Adj., 2A LDO Regulator NI O-HTSSOP 5.51 441 3.43 
1P873233DCQR 296-16866-2-ND | 3.3V, 250mA LDO Regulator. *80T.223-6 0972'50/2.500 TPS752010PWPREP |296-22503-2-ND | Adj.. 2A LDO Regulator NEWS .....20-HTSSOP 6248.00/2,000 
TPS73233MDBVREP |296-22496-1-ND | 3.3V, 250mA LDO Reg. NEW! S0T-23-5 3.56 285 2.22 TPS75215QPWP 296-2679-5-ND 1.5V, 2A LDO Regulator. O-HTSSOP = 4.05 3.24 2.52 
TPS73233MDBVREP |296-22496-2-ND _|3.3V, 250mA LDO Reg. NE SOT-23-5 5973.00/3,000 TRS EOPLE Soaae = mn we ee alte 3S eas a 
TPS73250DBVT 296-15813-1-ND _|5V, 250mA LDO Regulator $0T-23-5. 1.78 142 1.07 -18154-2- 5v, egulator. i 00/2, 
TPS73250DBVT 996-15813-2-ND _|5V250mA LDO Flegulator 807.235 248.50/250 TPS752180PWP 296-2680-5-ND 1.8V, 2A LDO Regulator. O-HTSSOP 4.05 3.24 2.52 
TPS73250DCQR 296-16867-1-ND [SV 250mA LDO Regulator “s0T-223-6 178 142 1.07 TPS75218QPWPREP |296-20791-1-ND | 1.8V, 2A LDO Regulator O-HTSSOP 5.51 441 3.43 
TPS73250DCQR 296-16867-2-ND | 5V, 250mA LDO Regulator -SOT-223-6 2272.50/2,500 TPS75218QPWPREP | 296-20791-2-ND —_| 1.8V, 2A LDO Regulator NEI 6248.00/2,000 
TPS73250MDBVREP |296-22497-1-ND _|5V, 250mA LDO Regulator NEW!.....SOT-23-5 3.56 2.85 2.22 En eee “ a ai Resulator corn aot 
rr = 7 - -2- BV, egulator.. 00/2, 
OS ae yaaa ere Mew TES aps, | Teast eames [sa nipo tnt seta ae 
1P$73601DBVT 998-15814-2-ND | Adj. 400mA LDO Regulato S0T-23-5 315 00/250 TPS752250PWPREP |296-22504-1-ND | 2.5V, 2A LDO Regulator NEI O-HTSSOP 5.51 441 3.43 
1P873601DCQR 598-16909-1-ND | Adj. 400mA LDO Regulato! “$0T-203-6 225 180 135 TPS752250QPWPREP |296-22504-2-ND | 2.5V. 2A DO Regulator NEI (0-HTSSOP 6248.00/2,000 
TPS73601DCOR 296-16909-2-ND _|Adj., 400mA LDO Regulator... “ SOT-223-6 2880.00/2,500 TRO ADAG sues ae a me Regula za aa cae aa 
= = - - -1- .3V, ‘egulator | i ‘ ; 
Le Boe SOO ND ae foeee tag See. ae davenpen TPS752330PWPREP |296-18155-2-ND  |3.3V, 2A LDO Regulator NE! (0-HTSSOP 6248.00/2,000 
TPS73601MDBVREP |296-20789-1-ND | Adj. 400mA LDO Regulator NEW! 365 292 2.27 TPS752330PWPROI |296-15280-1-ND | 3.3V, 2A LDO Regulator. O-HTSSOP 4.73 3.78 2.94 
TPS73601MDBVREP. |296-20789-2-ND | Adj. 400mA LDO Regulator NEW! 6123.00/3,000 TPS752330PWPROI |296-15280-2-ND /3.3V, 2A LDO Regulator. (0-HTSSOP 5356.00/2,000 
TPS73615DBVT 296-15815-1-ND__| 1.5V, 400mA LDO Regulator.......... 2.25 1.80 1.35 TRAE RTT Ath a we ore — le a a a 
5 mi | -1- i, 1 ‘egulator | y 5 ff 
Tpevasteoan —|[29Rt8StOLND [tev 400A LDO Revulotee Sor-208% 225 180135 | TPS7S3010PWPREP |296-22605-2-ND [Ad 1.5A LDO Regulator NEW!...20-HTSSOP _5890.00/2,000 
TPS73615DCQR 296-16910-2-ND —_|1.5V, 400mA LDO Regulator........... SOT-223-6 2880.00/2,500 TPS7S3010PWPRQ1 | 296-15281-1-ND —_| Adj., 1.5A LDO Regulator Gis) OED ae 
TPS73615DRBT 296-18640-1-ND | 1.5V, 400mA LDO Regulator. 238 1.90 1.43 TPS7S53010PWPRO1 | 296-15281-2-ND | Adj., 1.5A LDO Regulator 5100.00/2,000 
f 0 
ToS7961S0R5T {ia elim 5¥ 400A LOO Repub. $32 80780 | —Tpers3tSOPWPREP |296-205064-ND [15,1 SA LDO Regustor NEW. 20-HTSSOP 520416 a24 
a =a | -1- AV, 1! egulator | if & i 
TTS EMDEVEE [BEGG LOBIRIE tev. Ana Loo Reever #66 soa 00/000, | TPS753i5PWPREP |296-20506-2-ND 1 5V, 1.5ALDO Regulator NEWY..20-HTSSOP _5890.00/2,000 
TPS73618DBVT 296-15816-1-ND —_| 1.8V, 400mA LDO Regulator. 225 180 1.35 TPS7SS180PWE [parece eam eV, 1-54 LOO Regulator.. Obs as Bat 
TPS73618DBVT 296-15816-2-ND _|1.8V' 400mA LDO Regulator. 315-00/250 TPS75318QPWPREP |296-22507-1-ND | 1.8V, 1.5 LDO Regulator NI 5.20 416 3.24 
TPS73618DCQR 296-16911-1-ND _|1.8V, 400mALDO Regulator... SOT-223-6 2.25 1.80 1.35 TPS75318QPWPREP |296-22507-2-ND_|1.8V, 1.54 LDO Regulator NEW! 5890.00/2,000 
TPS73618DCQR | 296-16911-2-ND | 1.8V, 400mA LDO Regulator........... SOT-223-6 2880.00/2,500 TRSPSS TSOP WERGT Peg eee eat ommm |-8V, 1-8 LDO Regulator. ete 
TPS73618MDBVREP |296-21279-1-ND | 1.8V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 466 373 2.90 TPeTeasbORWP, Soe eaereny Dey. eA TDO Reader RR AMACIOS MDE 
TPS73618MDBVREP |296-21279-2-ND | 1.8V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 7824.00/3,000 TPS7S322GPWPREP |BORSECEA NDE 2 SV" 1/SA LDO Recuster NEW! oD-HTSso PRSBOIMRREEEGDA 
dpe iseeaDBvE eet ae lah Ome) 2-5, 400mA LOO Regulator. SOT-23-5 (zo Omalcs TPS753250PWPREP |296-22508-2.ND _|2.5V.1.5A LDO Regulator NEW!..20-HTSSOP _5890.00/2,000 
TPS73625DBVT 296-15817-2-ND _|2.5V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 315.00/250 Sr oo = 383-306 238 
TPS73625DCQR 296-16912-1-ND _|2.5V, 400mA LDO Regulator. “SOT-223-6 225 1.80 1.35 TPS7EQR3QPWPREP [SGRODECOS IGM 3 3; 1.5 520 416 304 
TPS73625DCQR 296-16912-2-ND |2.5V, 400mA LDO Regulator. SOT-223-6 2880.00/2,500 TPS7s3330PWPREP |296-22509-2-ND _|33V. 1 5A LDO Regulator NEW! 5890,00/2,000 
TPS73625MDBVREP |296-21280-1-ND | 2.5V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 466 373 2.90 7PS753330PWPROI |296-15283-1-ND _|3.3V' 1.54 LDO Regulator OHTSSOP 450 360 2.80 
TPS73625MDBVREP |296-21280-2-ND — |2.5V. 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 7824.00/3,000 Tps753330PWPROI |296-15283-2-ND _|33V. 1 5A LDO Regulator. OHTSSoP -5100.00/2,000 
TPS73630DBVT 296-15818-1-ND__|3V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 2.25 1.80 1.35 i = ae 
TPS754010PWP 296-2688-5-ND Adjustable, 2A LDO Regulator 394 3.15 245 
TPS73630DBVT 296-15818-2-ND _|3V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 315.00/250 TP8754150PWP 996-2689-5-ND 1.5V, 2A LDO Regulator. 394 315 245 
TPS73630DCQR 296-16913-1-ND —_|3V, 400mA LDO Regulator “SOT-223-6 2.25 1.80 1.35 1P8754180PWP 296-2690-5.ND 1'8V. 2A LDO Regulator. 394 315 245 
TPS73630DCQR 296-16913-2-ND |3V, 400mA LDO Regulator SOT-223-6 2880.00/2,500 TPS754250PWP 96-2691-5-ND 2'5V, 2A LDO Regulator. 394 315 245 
TPS73630MDBVREP |296-21281-1-ND | 3V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 466 373 2.90 1P8754330PWP 296-2692-5-ND 3.3V, 2A LDO Regulator. 394 3145 245 
TPS73630MDBVREP | 296-21281-2-ND __|3V, 400mA LDO Regulator SOT-23-5 7824.00/3,000 +PS7550IKC SORE DOGRGHINIMET Ral SA LDO Recolator SE ae 
TPS73632DBVT 296-17424-1-ND _|3.2V, 400mA LDO Regulator. $0T-23-5 2.25 1.80 1.35 TPS7S501KTIT 396-15992-1.ND Al. 5A LDO Renulato ° am) ag) 
TPS73632DBVT 296-17424-2-ND _|3.2V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 315.00/250 TPS75501KTTT 296-15992-2-ND | Adj.. 5A LDO Regulato  902'50/50 
TPS73632MDBVREP |296-21282-1-ND — |3.2V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 466 3.73 2.90 TPS75515KC 296-10990-5-ND _|1.5V, 5ALDO Regulator. 6.00. 480 4.05 
TPS73632MDBVREP |296-21282-2-ND — |3.2V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 7824.00/3,000 TPS75515KTTT 296-15911-1-ND _|1.5V' 5A LDO Regulator. 600 430 — 
TPS73633DBVT 296-15819-1-ND__|3.3V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 2.25 1.80 1.35 aPSTESIEIUTT SORSIEC (EOIN 15V_5ALDO Reculator POEGEO 
TPS73633DBVT 296-15819-2-ND _|3.3V, 400mA LDO Regulator. SOT-23-5 315.00/250 TPS75518KC 296-10992-5-ND _|18V SALDO Regulator, 6.00. 480 4.05 
TPS73633DCQR 296-16914-1-ND _|3.3V, 400mA LDO Regulator. “SOT-223-6 2.25 1.80 1.35 TPS75518KTTT 296-15912-1-ND __|1.8V, 5A LDO Regulator. 600 430 — 
TPS73633DCQR 296-16914-2-ND —_|3.3V, 400mA LDO Regulator. SOT-223-6 2880.00/2,500 TPS75518KTTT 296-15912-2-ND _|1.8V 5A LDO Regulator. 9202/50/50 
TPS73633DRBR 296-17884-1-ND —_|3.3V, 400mA LDO Regulator. 2.25 1.80 1.35 TPS75525KC 296-10994-5-ND _|2.5V' 5A LDO Regulator. 600 430 4.05 
TPS73633DRBR 296-17884-2-ND __|3.3V, 400mA LDO Regulator. 3456.00/3,000 TPS7ES505EVIE PORIEEGenn SRT TRB sar 
TPS73633EVM-066 | 296-19001-ND Evaluation Module for TPS73633-066 . My = = TPS75525KTTT 296-15913-1-ND _|2.5V, 5A LDO Regulator sia aay 
TPS73633MDBVREP |296-21283-1-ND | 3.3V, 400mA LDO Regulator... 466 3.73 2.90 TPS75505KTT 296-18913-2-ND | 28V, 5A LDO Regulator.  902°50/50 
TPS73633MDBVREP |296-21283-2-ND — |3.3V, 400mA LDO Regulator. 7824.00/3,000 TPS75533KC 296-10996-5-ND  |3.3V 5ALDO Regulator. 600 430 4.05 
TPS73643DBVR 296-17498-1-ND | 4.3V, 400mA LDO Regulator. 2.03 162 1.22 TPS75533KTTT 296-15914-1-ND _|3.3V, 5A LDO Regulator. 600 430 — 
TPS73643DBVR 296-17498-2-ND___|4.3V, 400mA LDO Regulator. 3111.00/3,000 aT Pa7SRaaICTTE 796-15914-2-ND ~13.3V-5A LDO Regulator 308-50/50 
TPS73701DCQ 296-19481-5-ND _|Adj., 1A LDO Regulator... 750 1.20 90 TPS75601KC 296-11947-5-ND | Adj.,.5ALDO Regulator. 600 430 4.05 
TPS73701DRBR 296-22065-1-ND | Adj., 1A LDO Regulator NEW! 150 1.20 90 TPS75601KTTT 296-15915-1-ND | Adj. 5A LDO Regulator 600 430 — 
TPS73701DRBR 296-22065-2-ND | Adj., 1A LDO Regulator NEW! 2304.00/3,000 TPS75601KTTT 296-15915-2-ND | Adj. 5ALDO Regulato 9202/50/50 
TPS73718DCQR 296-22889-1-ND 1.8V, 1A LDO Regulator NEWS....... 150 1.20 .90 TPS75615KC 296-11949-5-ND 1.5V, 5A LDO Regulator. 6.00 4.80 4.05 
TPS73718DCQR 296-22889-2-ND _|1.8V, 1A LDO Regulator NEWS....... SOT-223-6 1920.00/2,500 TPS75615KTTT 396-15916-1-ND ~~ |1.5V-5ALDO Regulator am aay 
TPS73725DCQR 296-22680-1-ND 2.5V, 1ALDO Regulator MEWF.......SOT-223-6 1.50 1.20  .90 TPS75615KTTT 296-15916-2-ND 15V. 5ALDO Regulator. ~~ 902.50/50 
TPS73725DCQR 296-22680-2-ND 2.5V, 1A LDO Regulator NEWS .......SOT-223-6 1920.00/2,500 TPS75618KC 296-11951-5-ND 1.8V, 5A LDO Regulator. 6.00 4.80 4.05 
TPS73733DCQR 296-22681-1-ND 3.3V, 1A LDO Regulator NEW!.......SOT-223-6 1.50 1.20 .90 TPS75618KTTT 296-15917-1-ND 1.8V, 5A LDO Regulator. 600 480 — 
TPS73733DCQR 296-22681-2-ND 3.3V, 1A LDO Regulator NE . SOT-223-6 1920.00/2,500 TPS75618KTTT 296-15917-2-ND 1.8V, 5A LDO Regulator. 202.50/50 
TPS74201KTWT 296-21505-1-ND__| Adj., 1.5A LDO with Prog. 5.00 4.00 __— TPS75625KC 296-11953-5-ND __|2.5V, 5ALDO Regulator. 600 480 4.05 
TPS74201KTWT 296-21505-2-ND Adj., 1.54 LDO with Prog. 168.75/50 TPS75625KTTT 296-15918-1-ND —_/2.5V, 5ALDO Regulator. 6.00 480 — 
TPS74201RGWR 296-19890-1-ND Adj., 1.54 LDO with Prog. 5.06 4.05 3.15 TPS75625KTTT 296-15918-2-ND 2.5V, 5A LDO Regulator. 202.50/50 
TPS74201RGWR 296-19890-2-ND Adj., 1.5A LDO with Prog. 8505.00/3,000 TPS75633KC 296-11955-5-ND 3.3V, 5A LDO Regulator. 6.00 4.80 4.05 
TPS74201RGWT 296-19891-1-ND Adj, 1.5A LDO with Prog. 5.00 4.00 3.38 TPS75633KTTT 296-15919-1-ND 3.3V, 5A LDO Regulator. 6.00 4.80 eS 
TPS74201RGWT 296-19891-2-ND _| Adj, 1.54 LDO with Prog. 812.50/250 TPS75633K11T 296-15919-2-ND |3.3V. 5A LDO Regulator. 02.50/50 
TPS74301KTWT 296-21506-1-ND _|Adj., 1.5A LDO Regulato 5.00 400 — TPS75701KC 296-10998-5-ND —_| Adj., 3A LDO Regulato: 540 4.32 3.65 
TPS74301KTWT 296-21506-2-ND | Adj, 1.5A LDO Regulato 168.75/50 TPS75701KTTT 296-15920-1-ND —_| Adj., 3A LDO Regulato! 540 432 — 
TPS74301RGWT 296-19892-1-ND | Adj. 1.5A LDO Regulato 5.00 4.00 3.38 TPS75701KTTT 296-15920-2-ND —_| Adj., 34 LDO Regulato! 182.25/50 
TPS74301RGWT 296-19892-2-ND —_| Ad, 1.5 LDO Regulator 812.50/250 TPS75715KC 296-11000-5-ND__|1.5V, 3A LDO Regulator. 5.40 4.32 3.65 
TPS74401KTWT 296-21507-5-ND Adj., 3A LDO Regulator... 6.50 5.20 4.39 TPS75715KTTT 296-15921-1-ND T.5V, 3A LDO Regulator. SANE 
TPS74401RGWT 296-19893-1-ND | Adj., 3A LDO Regulator. 650 5.20 4.39 TPS75715KTTT 296-15921-2-ND —_|1.5V, 3A LDO Regulator. 182.25/50 
TPS74401RGWT 296-19893-2-ND | Adj., 3A LDO Regulator. 1056.25/250 TPS75718KC 296-11002-5-ND —_|1.8V, 3A LDO Regulator. 5.40 4.32 3.65 
TPS74701DRCR 296-22987-1-ND | Adj., 500mA LDO Regulator NEW! 248 1.98 1.54 TPS75718KTTT 296-15922-1-ND —_|1.8V, 3A LDO Regulator. 540 432 — 
TPS74701DRCR 296-22987-2-ND | Adj., 500mA LDO Regulator NEW! 4158.00/3,000 TPS75718KTTT 296-15922-2-ND __|1.8V, 3A LDO Regulator. 182.25/50 
TPS74801DRCR 296-21563-1-ND__| Adj. 1.5A LDO Regulator 2.81 2.25 1.75 TPS75725KC 296-11004-5-ND _|2.5V, 3A LDO Regulator. 540 432 3.65 
TPS74801DRCR 296-21563-2-ND | Adj., 1.5A LDO Regulato 4725.00/3,000 TPS75725KTTT 296-15923-1-ND  |2.5V, 3A LDO Regulator. 540 432 — 
TPS74801RGWR 296-21977-1-ND _|1.5ALDO Regulator... 3.38 2.70 2.10 TPS75725KTTT 296-15923-2-ND |2.5V, 3A LDO Regulator. 182.25/50 
TPS74801RGWR 296-21977-2-ND —_|1.5A LDO Regulato 5670.00/3,000 TPS75733KC 296-11006-5-ND —|3.3V, 3A LDO Regulator. 5.40 4.32 3.65 
TPS74901KTWR 296-21991-1-ND  |3A LDO Regulator. 551 4.41 3.43 TPS75733KTTT 296-15924-1-ND__|3.3V, 3A LDO Regulator. Ee 
TPS74901KTWR 296-21991-2-ND 3A LDO Regulator. 1592.50/500 TPS75733KTTT 296-15924-2-ND 3.3V, 3A LDO Regulator. 82.25/50 
TPS74901RGWR 296-22498-1-ND _|3A LDO Regulator NEI 551 441 3.43 TPS75801KC 296-11957-5-ND —_| Adj., 3A LDO Regulato: 5.40 4.32 3.65 
TPS74901RGWR 296-22498-2-ND  |3A LDO Regulator NE! 9261.00/3,000 TPS75801KTTT 296-15925-1-ND | Adj., 34 LDO Regulato! 540 432 — 
TPS751010PWP 296-2673-5-ND Adj., 1.54 LDO Reguiato 20-HTSSOP 3.60 2.88 2.24 TPS75801KTTT 296-15925-2-ND —_| Adj., 3A LDO Regulato! 182.25/50 
TPS75103YFFR 296-21284-1-ND | LDO Two-Bank LED Driver Q-DSBGA 163 130 98 TPS75815KC 296-11959-5-ND _|1.5V, 3A LDO Regulator. 5.40 4.32 3.65 
TPS75103YFFR 296-21284-2-ND __|LDO Two-Bank LED Driver 9-DSBGA 2496.00/3,000 (Continued) 
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INSTRUMENTS 

Uele Digi-Key Price Each Tl. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TPS75815KTTT 296-15926-1-ND | 1.5V, 3A LDO Regulator 540 4320 — TPS76427DBVT 296-2709-1-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator... 81 «68 54 
TPS75815KTTT 296-15926-2-ND —_| 1.5V, 3A LDO Regulator 12.25/50 TPS76427DBVT 296-2709-2-ND 2.7V, 150mA LDO Regulato 101.25/250 
TPS75818KC 296-11961-5-ND —_| 1.8V, 3A LDO Regulator 540 4.32 3.65 TPS76428DBVR 296-11026-1-ND | 2.8V, 150mA LDO Regulatoi 96 72 54 
TPS75818KTTT 296-15927-1-ND —_| 1.8V, 3A LDO Regulator 540 432 — TPS76428DBVR 296-11026-2-ND | 2.8V, 150mA LDO Regulatoi 936.00/3,000 
TPS75818KTTT 296-15927-2-ND _| 1.8V, 3A DO Regulator 12.25/50 TPS76428DBVT 296-2710-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator... 81 68 54 
TPS75825KC 296-11963-5-ND _|2.5V, 3A LDO Regulator 540 432 3.65 TPS76428DBVT 296-2710-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator. 101.25/250 
TPS75825KTTT 296-15928-1-ND | 2.5V, 3A LDO Regulator 540 432 — TPS76430DBVT 296-2711-1-ND 3V, 150mA LDO Regulator. 108 81 61 
TPS75825KTTT 296-15928-2-ND | 2.5V, 3A LDO Regulator 182.25/50 TPS76430DBVT 296-2711-2-ND 3V, 150mA LDO Regulator. 101.25/250 
TPS75833KC 296-11965-5-ND | 3.3V, 3A LDO Regulator 540 4.32 3.65 TPS76433DBVR 296-11028-1-ND | 3.3V, 150mA LDO Regulatoi 96 72 54 
TPS75833KTTT 296-15929-1-ND _|3.3V, 3A LDO Regulator 540 4320 — TPS76433DBVR 296-11028-2-ND __ | 3.3V, 150mA LDO Regulator... 936.00/3,000 
TPS75833KTTT 296-15929-2-ND _|3.3V, 3A LDO Regulator 782.25/50 TPS76433DBVT 296-2712-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator... 708 81ST 
TPS75901KC 296-12369-5-ND —_| Adj., 7.5 LDO Regulato 640 5.12 4.32 TPS76433DBVT 296-2712-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator... (0T-23-5 101.25/250 
TPS75901KTIT 296-15930-1-ND —_| Adj., 7.54 LDO Regulato ee 512 — TPS76501D 296-2713-5-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator.........8-SOIC 1.25 1.00  .75 
TPS75901KTTT 296-15930-2-ND —_| Adj., 7.5A LDO Regulato 216.00/50 TPS76515D 296-2714-5-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator... SOIC 1.25 1.00 .75 
TPS75915KC 296-12371-5-ND 1.5V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-220-5 6.40 5.12 4.32 TPS76518D 296-2715-5-ND 1.8V, 150mA LDO Regulato “SOIC 1.25 1.00.75 
TPS75915KTTT 296-15931-1-ND 1.5V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-263-5 6.40 512 — TPS76525D 296-2716-5-ND 2.5V, 150mA LDO Regulato “SOIC 1.25 1.00.75 
TPS75915KTTT 296-15931-2-ND | 1.5V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator ... T0-263-5 216.00/50 TPS76527D 296-2717-5-ND 2.7V, 150mA LDO Regulato SOIC 1.25 1.00.75 
TPS75918KC 296-12373-5-ND —_| 1.8V, Fixed Out 7.5ALDO Regulator...T0-220-5 640 512 4.32 TPS76528D 296-2718-5-ND 2.8V, 150mA LDO Regulato SOIC 1.25 1.00 75 
TPS75918KTTT 296-15932-1-ND —_| 1.8V, Fixed Out 7.5ALDO Regulator... T0-263-5 640 512 — TPS76530D 296-2719-5-ND 3V, 150mA LDO Regulator. SOIC 1.25 1.00 75 
TPS75918KTTT 296-15932-2-ND _| 1.8V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator ... TO-263-5 216.00/50 TPS76533D 296-2720-5-ND 3.3V, 150mA LDO Regulato SOIC 1.25 1.00.75 
TPS75925KC 296-12375-5-ND 2.5V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator... T0-220-5 640 512 4.32 TPS76550D 296-2721-5-ND 5V, 150mA LDO Regulator. “SOIC 1.25 1.00) 75 
TPS75925KTTT 296-15933-1-ND | 2.5V, Fixed Out 7.5ALDO Regulator...T0-263-5 640 512 — TPS76601D 296-2722-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulator. 1.20 1.00 80 
TPS75925KTTT 296-15933-2-ND | 2.5V, Fixed Out 7.5A LDO Regulator ... T0-263-5 216.00/50 TPS76615D 296-2723-5-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator... 120 1.00 80 
TPS75933KC 296-12377-5-ND —_|3.3V, Fixed Out 7.5ALDO Regulator...T0-220-5 640 512 4.32 TPS76615DR 296-2723-1-ND 1.5V, 250mA LDO Regulato 1.20 1.00 80 
TPS75933KTTT 296-15934-1-ND _| 3.3V, Fixed Out 7.5ALDO Regulator... T0-263-5 6.40 512 — TPS76615DR 296-2723-2-ND 1.5V, 250mA LDO Regulato 1300.00/2,500 
TPS75033KTTT 296-15934-2-ND | 3.3V, Fixed Out 7 5A LDO Regulator ... TO-263-5 26.00/50 TPS76618D 296-2724-5-ND 1.8V, 250mA LDO Regulato 120° 7.00.80 
TPS76XXXEVM-125 | 296-11042-ND Eval. Module for TPS76XXX-125 . — | 60.00 = — TPS76625D 296-2725-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator... 120 1.00 80 
TPS76030DBVR 296-1363-1-ND 3V LP 50mA LDO Regulator. SOT-235 1.08 90 72 TPS76627D 296-2726-5-ND 2.7V, 250mA LDO Regulator... 120 1.00 80 
TPS76030DBVR 296-1363-2-ND 3V LP 50mA LDO Regulat SOT-23-5 1404.00/3,000 TPS76628D 296-2727-5-ND 2.8V, 250mA LDO Regulator 1.20 1.00 80 
TPS76032DBVR 296-8072-1-ND 3.2V, 50mA LDO Regulato SOT-23-5 1.08 90 72 TPS76630D 296-2728-5-ND 3V, 250mA LDO Regulator. 1.20 1.00 80 
TPS76032DBVR 296-8072-2-ND 3.2V, 50mA LDO Regulato! SOT-23-5 7404.00/3,000 TPS76633D 296-2729-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulato 1.20 1.00.80 
TPS76033DBVR 296-8073-1-ND 3.3V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 108 90 72 TPS76650D 296-2730-5-ND 5V, 250mA LDO Regulator. 1.20 1.00  .80 
TPS76033DBVR 296-8073-2-ND 3.3V, 50mA LDO Regulato SOT-23-5 1404.00/3,000 TPS767010D 296-2731-5-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator . 2.48 1.98 1.54 
TPS76038DBVR 296-8074-1-ND 3.8V, 50mA LDO Regulato SOT-23-5 1.08 90 72 TPS76701QPWP 296-8076-5-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator . 2.48 1.98 1.54 
TPS76038DBVR 296-8074-2-ND 3.8V, 50mA LDO Regulato SOT-23-5 1404.00/3,000 TPS76701QPWPR__| 296-8076-1-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator . 2.48 1.98 1.54 
TPS76050DBVR 296-8075-1-ND 5V, 50mA LDO Regulator... SOT-235 1.08 90 72 TPS76701QPWPR_ | 296-8076-2-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator .. 2806.00/2,000 
TPS76050DBVR 296-8075-2-ND 5V, 50mA LDO Regulator... SOT-23-5 1404.00/3,000 ieee rae eee Sea ND na i toa vate Aree . eee ee 
TPS76130DBVR 296-11008-1-ND | 3V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 141 93 74 -18156-2- I, : 00/2, 
TPS76130DBVR 296-11008-2-ND | 3V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 1443.00/3,000 TPS767010PWPRG1 | 296-16967-1-ND —_| Adj., 1A LDO Voltage Regulator . 293 234 1.82 
TPS76130DBVT 296-2693-1-ND 3V, 100mA LDO Regulator 01-235 123 103 82 TPS767010QPWPRQ1 | 296-16967-2-ND _|Adj., 1A LDO Voltage Regulator. 3316.00/2,000 
TPS76130DBVT 296-2693-2-ND 3V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 153.75/250 usr ie Suere 7325 ND iy i Ta Ce : ae ta ae 
TPS76132DBVR 296-11009-1-ND —_/3.2V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 141 9374 st SV, . bes ee ae 
TPS76132DBVR 296-11009-2-ND | 3.2V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 1443.00/3,000 
TPS76132DBVT 296-2694-1-ND 3.2V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 123 1.03 82 TPS76715QPWPREP | 296-22510-2-ND 3826.00/2,000 
TPS76132DBVT 296-2694-2-ND 3.2V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 153.75/250 ua pues oe rae ee 
TPS76133DBVR 296-11010-1-ND _|3.3V, T00mA LDO Regulator. S0T-23-5 111 93 74 -8078-5- . : : 
TPS76133DBVR 296-11010-2-ND  |3.3V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 1443.00/3,000 TPS76718QPWPREP | 296-22511-1-ND 3.38 2.70 2.10 
TPS76133DBVT 296-2695-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 123 1.03 82 TPS76718QPWPREP | 296-22511-2-ND 3826.00/2,000 
TPS76133DBVT 296-2695-2-ND | 3.3V, 100mA LDO Regulator. SOT-28-5 153.75/250 TeSTSTIAOFW PRO! Berea ene See AE 
TPS76138DBVR 296-11011-1-ND _| 3.8V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 141 93 74 eae Sone Say UD Reat en 
TPS76138DBVR 296-11011-2-ND | 3.8V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 7443.00/3,000 pls SY, egulator.. : : : 
TPS76138DBVT 296-2696-1-ND 3.8V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 123 1.03 82 TPS76725QPWP 296-8079-5-ND 2.5V, 1A LDO Regulator. 2.48 1.98 1.54 
TPS76138DBVT 296-2696-2-ND 3.8V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 153.75/250 La ts rae ey iN md Heguiatar. eet , etd 
TPS76150DBVR 296-11012-1-ND | 5V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 (03, 78 Tied er = an Fay RB An Say nit ee nee aoe Mie 
TPS76150DBVR 296-11012-2-ND __|5V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 1443.00/3,000 76727 -2735-5- Ny egulator. : : 5 
TPS76150DBVT 296-2697-1-ND | 5V, 100mA LDO Regulator SOT-235 123 «(103 82 TRSTe727OF We Beene Da 2-2\, 1ALDO Regulator. eae 
TPS76150DBVT 296-2697-2-ND 5V, 100mA LDO Regulator SOT-23-5 153.75/250 +pe7e70R0PWE paRanniiaNnl pay 1A EDO Renilcion, a GR ee 
TPS76201DBVR 296-11013-1-ND | Adjustable, 100mA LDO Regulator......SOT-23-5 141 93 74 pee Rae av AelinoReaaeion Ae 4 lel 
TPS76201DBVR 296-11013-2-ND —_| Adjustable, 100mA LDO Regulator...... SOT-23-5 1443.00/3,000 TPe7e7a00PWP SASSO av 4a UDO Reculstor a) GA ae 
TPS76301DBVR 296-11014-1-ND _| Adjustable, 150mA LDO Regulator.....SOT-23-5 84.63 TeS7673700 SSbITSEEND aaV iA ip0 2 a S815 ad 
TPS76301DBVR 296-11014-2-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator...... SOT-23-5 819.00/3,000 eee pantaraatNn aay 1ALDO RailceE, aA eS de 
TPS76301DBVT 296-2698-1-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator......SOT-23-5 96 72 54 TPSTE7320PWPREP DOREREREENMMIL 3.3" 4A LDO Reculator 398 270 210 
TPS76301DBVT 296-2698-2-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator...... SOT-23-5 99.50/250 TPSTR7330PWPREP |GSBETRTESO NITEM 3 3" 18 LDO Reculctor 9826 00/2,000 
TPS763010DBVRQ1 | 296-18038-1-ND —_| Adj., 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 96 72 54 TPS7e7330PWPRGI (ZOReIEDRERENGIMMEL 3.3V' 1A LDO Reculstor 299 934 1.82 
TPS763010DBVRQ1_ | 296-18038-2-ND _| Adj., 150mA LDO Regulato! SOT-23-5 936.00/3,000 TPSTE7SSOPWEROI— RELEEE REET 3. 9/cTALOO —— oR ETISAG 
TPS76316DBVR 296-11015-1-ND | 1.6V, 150mA LDO Regulator. S0T-23-5 84 63 AB 1P$7675000 996-2739-5-ND BV. 4A LDO Regulator : 248 198 454 
TPS76316DBVR 296-11015-2-ND | 1.6V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 819.00/3,000 1P8767500PWP 996-8084-5-ND BV. 1A LDO Regulator 248 198 154 
TPS76316DBVT 296-2699-1-ND 1.6V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 96 72 54 er ; ; ; : 

TPS767500PWPREP | 296-22512-1-ND | 5V, 1A DO Regulator NEW! 3.38 270 2.10 
TPS76316DBVT 296-2699-2-ND 1.6V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 99.50/250 Sper is ot 

TPS767500PWPREP | 296-22512-2-ND _|5V, 1A LDO Regulator NEW! 3826.00/2,000 
TPS76318DBVT 296-2700-1-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 96 72 54 

TPS76/500PWPRQT |296-15286-1-ND | 5V, 1A LDO Regulator 293 234 1.82 
TPS76318DBVT 296-2700-2-ND 7.8V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 99.50/250 Boe po: 

TPS767500PWPRQ1 | 296-15286-2-ND  /5V, 1ALDO Regulator 3316.00/2,000 
TPS76325DBVR 296-11017-1-ND | 2.5V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 84 63 48 7P$768010D 996-2743-5-ND Adj., 1A LDO Regulato 228 180 1.35 
TPS76325DBVR 296-11017-2-ND | 2.5V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 819.00/3,000 es 2 : ' ‘ 

TPS76801QPWP 296-8085-5-ND Adj., 1A LDO Regulato 225 180 1.35 
TPS76325DBVT 296-2701-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 96 72 54 eseoas ; 

TPS768010PWPREP | 296-18159-1-ND _| Adj., 1A LDO Regulato 275 220 1.71 
TPS76325DBVT 296-2701-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 99.50/250 : 

TPS768010PWPREP 296-18159-2-ND | Adj., 1A LDO Regulato 3112.00/2,000 
TPS76327DBVR 296-11018-1-ND _|2.7V, 150mA LDO Regulator. S0T-235 84 63 AB "45987-1-1 1 

TPS768010PWPRQ1 | 296-15287-1-ND | Adj., 1A LDO Regulato 236 189 1.47 
TPS76327DBVR 296-11018-2-ND | 2.7V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 819.00/3,000 "45987-2- i 

TPS768010PWPRQ1 |296-15287-2-ND —_| Adj., 1A LDO Regulato 2678.00/2,000 
TPS76327DBVT 296-2702-1-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 96 72 54 9744-5 - 

TPS768150D 296-2744-5-ND 1.5V, 1A LDO Regulator. 225 180 1.35 
TPS76327DBVT 296-2702-2-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 99.50/250 TPS76815QPWP 296-8086-5-ND 1'5V, 1A LDO Regulator 295 180 135 
TPS76328DBVR__| 298sIT019e1:NDIEN/ 2.8V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5__.84__63_48_ | “Tps76sTSOPWPREP |296-22516-1-ND _|1.5V, TA LDO Regulator NEW! 2752.20 1.71 
TPS76328DBVR 296-11019-2-ND | 2.8V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 819.00/3,000 TPS76815QPWPREP | 296-22516-2-ND | 1.5V, 1ALDO Regulator NEW! 3112.00/2,000 
TPS76328DBVT 296-2703-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 196) 72) 54) TPS768180D 296-2745-5-ND 1.8V, 1A LDO Regulator. 225 180 1.35 
TPS76328DBVT 296-2703-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 99.50/250 TPS76818QPWP 296-8087-5-ND 1.8V, 1A LDO Regulator. 225 1.80 1.35 
TPS76330DBVR 296-11020-1-ND —_/3V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 84 63 48 TPS76818QPWPREP | 296-18160-1-ND _| 1.8V, 1A LDO Regulator. 2575 220i abr 
TPS76330DBVR 296-11020-2-ND _|3V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 819.00/3,000 TPS768180PWPREP | 296-18160-2-ND | 1. 8V. 1A LDO Regulator 3112.0072,000 
TPS76330DBVT 296-2704-1-ND 3V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 96 724 TPS76818QPWPRQ1 |296-15288-1-ND | 1.8V, 1A LDO Regulator 2.36 1.89 1.47 
TPS76330DBVT 296-2704-2-ND 3V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 99.50/250 TPS76818QPWPRQ1 | 296-15288-2-ND 1.8) 2678.00/2,000 
TPS76333DBVR 296-11021-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 84 63 48 TPS768250D 296-2746-5-ND 2.5V, 1A LDO Regulator. 2.25 1.80 1.35 
TPS76333DBVR 296-11021-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 819.00/3,000 TPS768250PWP 296-8088-5-ND 2.5V, 1A LDO Regulator. 2.25 1.80 1.35 
TPS76333DBVT 296-2705-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 96 72 54 TPS768250PWPREP |296-18161-1-ND  [2.5V. 1A LDO Regulator. 075220 171 
TPS76333DBVT 296-2705-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 99.50/250 TPS768250PWPREP | 296-18161-2-ND 2.5V, 1A LDO Regulator. 3112.00/2,000 
TPS76333QDBVRQ1 | 296-17749-1-ND —_|3.3V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 96 72 54 TPS768270D 296-2747-5-ND 2.7V, 1A LDO Regulator. 2.25 1.80 1.35 
TPS76333QDBVRQ1 | 296-17749-2-ND —_|3.3V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 936.00/3,000 TPS768270PWP 296-8089-5-ND 2.7V, 1A DO Regulator. 2.25 1.80 1.35 
TPS76338DBVT 296-2706-1-ND 3.8V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 96 72 54 TPS768280D 296-2748-5-ND 2.8V, 1A LDO Regulator. 2.25 1.80 1.35 
TPS76338DBVT 296-2706-2-ND 3.8V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 99.50/250 TPS768280PWP 296-8090-5-ND 2.8V, 1A LDO Regulator. 225 1.80 1.35 
TPS76350DBVR 296-11023-1-ND | 5V, 150mA LDO Regulator. S0T235 84 63 48 TPS768300D 296-2749-5-ND 3V, 1A LDO Regulator 225 180 1.35 
TPS76350DBVR 296-11023-2-ND | 5V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 819.00/3,000 TPS768300PWP 296-8091-5-ND 3V, 1A LDO Regulator 225 180 1.35 
TPS76350DBVT 296-2707-1-ND 5V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 84 63 48 TPS768330D 296-2750-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator. 225 180 1.35 
TPS76350DBVT 296-2707-2-ND 5V, 150mA LDO Regulator SOT-23-5 99.50/250 TPS76833QPWP 296-8092-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator. 2.25 180 1.35 
TPS76425DBVR 296-11024-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 96 12 54 TPS768330PWPREP | 296-21901-1-ND 3.3V, 1A LDO Regulator. Ti Pe ALTAl 
TPS76425DBVR 296-11024-2-ND | 2.5V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 936.00/3,000 TPS76833QPWPREP | 296-21901-2-ND  /3.3V, 1ALDO Regulator. 3112.00/2,000 
TPS76425DBVT 296-2708-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 108 81 61 TPS768330PWPRQ1 | 296-15289-1-ND | 3.3V, 1A LDO Regulator. 236 189 1.47 
TPS76425DBVT 296-2708-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 101.25/250 TPS768330QPWPRQ1 | 296-15289-2-ND  /3.3V, 1A LDO Regulator. 2678.00/2,000 
TPS76427DBVR 296-11025-1-ND | 2.7V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 96 72 54 TPS768500D 296-2751-5-ND 5V, 1A LDO Regulator e 2.25 180 1.35 
TPS76427DBVR 296-11025-2-ND _|2.7V, 150mA LDO Regulator. SOT-23-5 936.00/3,000 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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EXAS igi @ POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
Us Lis Digi-Key Price Each Veale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description i 25 100 
TPS76850QPWP 296-8093-5-ND 5V, 1A LDO Regulator 2.25 1.80 1.35 TPS77201DGK 296-8101-5-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator. 1.50 1.20 90 
TPS768500QPWPREP | 296-18162-1-ND | 5V, 1A LDO Regulato: 275 2.20 1.71 TPS77215DGK 296-8102-5-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator... 150 1.20 90 
alae Sapa oy i ia bees 5 so Paes TPS77218DGK 296-8103-5-ND 1.8V, 150mA LDO Regulato 150 120 .90 
-15290-1- : : : TPS77227DGK 296-8104-5-ND 2.7V, 150mA LDO Regulat 150 1.20 90 
TPS768500PWPRGI | 20615200-2:ND__| SV, 1A LDO Regulato 2678.00/2,000 TPS77228DGK 296-8105-5-ND | 2.8V; 150mA LDO Regulato 1.50 1.20.90 
TPS76901DBVR 296-11029-1-ND | Adj., 100mA LDO Regulator... 96. 72 «BA =B106:52 7 
TPS76901DBVR | 296-11029-2-ND | Adj., 100mA LDO Regulato 936.00/3,000 onc Pee ena oy seen too ae Tee ees 
! TPS77250DGK 296-8107-5-ND 5V, 150mA LDO Regulator. 150 1.20 .90 
TPS76901DBVT 296-2752-1-ND Adj., 100mA LDO Regulato 1.08 81 61 8108-5: H 
| TPS77301DGK 296-8108-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulator. 175 1.40 1.05 
TPS76901DBVT 296-2752-2-ND Adj., 100mA LDO Regulator... 101.25/250 1P877315DGK 296-8109-5-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator 175 140 105 
TPS76901EVM-127 | 296-11030-ND Evaluation Module for TPS76901 . 5000) | 1PS77316DGK 296-13419-5-ND__| 250mA LDO Reg, with Reset Outp 475 140 41.05 
TPS769010DBVRQ1 | 296-15291-1-ND | Adj., 100mA LDO Regulator. C7 TOUNESS ere 7 : : : 
! TPS77318DGK 296-8110-5-ND 7.8V, 250mA LDO Regulator... 175 140 1.05 
TPS76901QDBVRQ1 | 296-15291-2-ND —_| Adj., 100mA LDO Regulato 1131.00/3,000 TPS7790706K SSCL 57 Saba EDO Realilate Et ION TOn 
TPS76912DBVR 296-11031-1-ND | 1.2V, 100mA LDO Regulator. 96 72 54 ~ g : ; : 
athe TPS77328DGK 296-8112-5-ND 2.8V, 250mA LDO Regulato 1.75 140 1.05 
TPS76912DBVR 296-11031-2-ND | 1.2V, 100mA LDO Regulator. 936.00/3,000 
ene TPS77333DGK 296-8113-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulato 1.75 140 1.05 
TPS76912DBVT 296-2753-1-ND 1.2V, 100mA LDO Regulator. 1.08 8161 
ae TPS77350DGK 296-8114-5-ND 5V, 250mA LDO Regulator. 1.75 140 1.05 
TPS76912DBVT 296-2753-2-ND T.2V, 100mA LOO Regulator. 101.25/250 : 
annem TPS77401DGK 296-8115-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulator. 175 140 1.05 
TPS76915DBVR 296-11032-1-ND | 1.5V, 100mA LDO Regulator. 96 72 54 TPSTTADIMDGKREP [SEED ENGR Adi eooe's [DO Regu me fee bes 
TPS76915DBVR | 296-11032-2-ND | 1.5V, 100mA LDO Regulator. 936.00/3,000 tes eee eae He soom eauatoe NEW Ley Se 
TPS76915DBVT 996-2754-1-ND 1'5V. 100mA LDO Regulator BGs eA TPS77401MDGKREP | 296-22518-2-ND | Adj., 250mA LDO Regulator NEW! 5637.50/2,500 
TPS76915DBVT 096-2754-2-ND 1'5V; 100mA LDO Regulator, * 401'25/250 TPS77415DGK 296-8116-5-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator... 1.75 1.40 1.05 
TPS76915QDBVRO1 | 296-19677-1-ND | 1.5V, 100mA LDO Regulator. WW a GS TPS77418DGK 296-8117-5-ND 1.8V, 250mA LDO Regulato 1.75 1.40 1.05 
TPS76915QDBVRQ1 | 296-19677-2-ND | 1.5V, 100mA LDO Regulator. 1131.00/3,000 TPS77427DGK 296-8118-5-ND 2.7V, 250mA LDO Regulator... 175 1.40 1.05 
TPS76918DBVR 296-11033-1-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator. 96 72 54 TPS77428DGK 296-8119-5-ND 2.8V, 250mA LDO Regulator... 1.75 1.40 1.05 
TPS76918DBVR 296-11033-2-ND | 1.8V, 100mA LDO Regulator. 936.00/3,000 TPS77433DGK 296-8120-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulato 1.75 1.40 1.05 
TPS76918DBVT 296-2755-1-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator. 81 68 54 TPS77450DGK 296-8121-5-ND 5V, 250mA LDO Regulator. 1.75 1.40 1.05 
TPS76918DBVT 296-2755-2-ND T.8V, 100mA LDO Regulator. 101 .25/250 TPS77501D 296-2772-5-ND Adj., 500mA LDO Regulato 2.38 1.90 1.43 
TPS76918EVM-127 | 296-11034-ND Evaluation Module for TPS76' a0. — TPS77501MPWPREP | 296-18163-1-ND | Adj., 500mA LDO Reg. NEW! O-HTSSOP 5.45 436 3.39 
TPS76918QDBVRQ1 | 296-15292-1-ND —_| 1.8V, 100mA LDO Regulator. ‘78 58 TPS77501MPWPREP | 296-18163-2-ND | Adj., 500mA LDO Reg. NEW: (0-HTSSOP 6172.00/2,000 
TPS76918QDBVRQ1 | 296-15292-2-ND | 1.8V, 100mA LDO Regulator. 1131.00/3,000 TPS77501PWP 296-8122-5-ND Adj., 500mA LDO Regulator 238 1.90 1.43 
TPS76925DBVR 296-11035-1-ND _| 2.5V, 100mA LDO Regulator. 96 72 54 TPS775010PWPRO1 | 296-15296-1-ND | Adj., 500mA LDO Regulato 248 1.98 1.54 
TPS76925DBVR 296-11035-2-ND — | 2.5V, 100mA LDO Regulator. 936.00/3,000 TPS775010QPWPRQ1_ | 296-15296-2-ND__| Adj., 500mA LDO Regulato 2806.00/2,000 
TPS76925DBVT 296-2756-1-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator. 81 6854 TPS77515D 296-2773-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulator... z 238 1.90 143 
TPS76925DBVT 296-2756-2-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator. 101.25/250 TPS77515MPWPREP | 296-22519-1-ND | 1.5V, 500mALDO Reg. NEW!.......20-HTSSOP 5.45 4.36 3.39 
TPS76927DBVR 296-11036-1-ND —_| 2.7V, 100mA LDO Regulator. 96 72S TPS77515MPWPREP | 296-22519-2-ND | 1.5V, 500mA LDO Reg. NEW: 6172.00/2,000 
TPS76927DBVR 296-11036-2-ND _| 2.7V, 100mA LDO Regulator. 936.00/3,000 TPS77515PWP 296-8123-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulato 238 1.90 1.43 
TPS76927DBVT 296-2757-1-ND 2.7V, 100mA LDO Regulator. B68 TPS77516D 296-13420-5-ND _| 1.6V, 500mA LDO Regulator... 2.38 1.90 1.43 
Tpsreee7 DVL BENE 3, ano pO Regulator. 4g 101 Aa 5 TPS77516PWP 296-12401-5-ND | 1.6V, 500mA LDO Regulato 238 1.90 143 
-11037-1- BV, 100m, egulator. : : : TPS77518D 296-2774-5-ND 1.8V, 500mA LDO Regulato 238 1.90 1.43 
TPS76928DBVR 296-11037-2-ND | 2.8V, 100mA LDO Regulator. 936.00/3,000 TPS77518MPWPREP | 296-18164-1-ND | 1.8V, 500mA LDO Reg. NEW! 5.45 4.36 3.39 
TPS76928DBVT 296-2758-1-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator. 816854 TPS77518MPWPREP | 296-18164-2-ND | 1.8V, 500mA LDO Reg. NEW! 6172.00/2,000 
TesTesee0BVi Ze aRaTT 2av, lpoma DO. Regulator. ual ae K TPS77518PWP 296-8124-5-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator... 2.38 1.90 1.43 
-11038-2- 100m egulator 00/3; TPS77518QPWPROI | 296-15297-1-ND | 1.8V, 500mA LDO Regulat 248 1.98 1.54 
TPS76930DBVT 296-2759-1-ND 3V, 100mA LDO Regulator: 108 816 TPS77518QPWPROI | 296-15297-2-ND | 1.8V. 500mA LDO Repulato 2806.00/2,000 
TPS76930DBVT 296-2759-2-ND 3V, 100mA LDO Regulator 101.25/250 9775-5 na ‘on 
TPS769300DBVR01 | 296-15293-1-ND _| 3V, 100mA LDO Regulator 87738 TES aeeD peeg seam) ~2V, 500mA LDO Regulato GeO WY es 
HEAR i : : : TPS77525MPWPREP | 296-18165-1-ND | 2.5V, 500mA LDO Reg. NEW: 5.45 4.36 3.39 
TPS76930QDBVRQ1 | 296-15293-2-ND —_| 3V, 100mA LDO Regulator. 1131.00/3,000 TPS77525MPWPREP | 296-18165-2-ND | 2.5V, 500mA LDO Rea. NEW: 0-HTSSOP 6172.00/2,000 
Le preety) 2 <¥. 10omA too Pee Nee oy TPS77525PWP 296-8125-5-ND | 2.5V, 500mA LDO Regulato O-HTSSOP 2.38 1.90 1.43 
+ Pa7600 BVT TREAD 3.3V, 100mA LDO Regulator, 87/25/50 TPS77533D 296-2776-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulato .8-SOIG 238 190 1.43 
ata ; ea TPS77533MPWPREP | 296-18166-1-ND | 3.3V, 500MALDO Reg. NEW!.......20-HTSSOP 5.45 4.36 3.39 
TPS76933EVM-127 | 296-11040-ND Evaluation Module for TPS76933. 50.00 
TPS7E0370DBVRO  RECEEGS EERIE 3 5V_007mA LOO Reculat = TPS77533MPWPREP | 296-18166-2-ND | 3.3V, 500mA LDO Reg. NEWS .......20-HTSSOP 6172.00/2,000 
: ae ou, Tam eguiator. 2 ; s TPS77533PWP 296-8126-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulato! O-HTSSOP 2.38 190 143 
TPS76933QDBVRQ1 | 296-15294-2-ND —_| 3.3V, 100mA LDO Regulator. 897.00/3,000 
TPS76950DBVR 998-11041-1-ND | 5V, 100A LDO Regulator eh en TPS775330PWPROT | 296-15298-1-ND | 3.3V, 500mA LDO Regulato O-HTSSOP 248 1.98 1.54 
TPS76950DBVR 296-11041-2-ND | 5V, 100mALDO Regulator 936 :00/3,000 TPS775330PWPRQ1 | 296-15298-2-ND | 3.3V, 500mA LDO Regulator... 2806.00/2,000 
TPS76950DBVT 296-2761-1-ND 5V; 100mA LDO Regulator ay BA Gh TPS77601D 296-2777-5-ND Adj., 500A LDO Regulator 1.75 1.40 1.05 
Sa : TPS77601PWP 296-8127-5-ND Adj., 500A LDO Regulato 1.75 1.40 1.05 
TPS76950DBVT 296-2761-2-ND 5V, 100mA LDO Regulator 107.25/250 } 
TPS769500DBVRQ1 | 296-15295-1-ND | SV’ 100mA LDO Regulator a 73 5B TPS776010PWPREP | 296-18167-1-ND | Adj., 500mA LDO Regulato 2.38 1.90 1.43 
TPS76950QDBVRQ1 | 296-15295-2-ND | 5V, 100mA LDO Regulator... 1131.00/3,000 TPS77601QPWPREP | 296-18167-2-ND | Adj., 500mA LDO Regulato 2470.00/2,000 
TPS77001DBVR 296-11043-1-ND Adjustable, 50mA LDO Regulator. 87 73 58 TPS77601QPWPRQ1 | 296-15299-1-ND Adj., 500mA LDO Regulato 213) 1/028 
TPS77001DBVR 296-11043-2-ND —_| Adjustable, 50mA LDO Regulator. 1131.00/3,000 TPS77601QPWPRQ1 | 296-15299-2-ND | Adj., 500mA LDO Regulato 2210.00/2,000 
TPS77001DBVT 296-2762-1-ND Adjustable, 50mA LDO Regulator. 93. «8 ~«62 TPS77615D 296-2778-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulato 175 1.40 1.05 
TPS77001DBVT 296-2762-2-ND Adjustable, 50mA LDO Regulator. 120.00/250 TPS77615PWP 296-11053-5-ND___| 1.5V, 500mA LDO Regulato 175 1.40 1.05 
TPS77012DBVR 296-11044-1-ND | 1.2V, 50mA LDO Regulator & ie TPS776150PWPREP | 296-22520-1-ND | 1.5V, 500mA LDO Reg. NEW. 238 1.90 143 
TPS77012DBVR 296-11044-2-ND | 1.2V, 50mA LDO Regulato 1131.00/3,000 TPS77615QPWPREP | 296-22520-2-ND | 1.5V, 500mA LDO Reg. NEW! 2470.00/2,000 
TPS77012DBVT 296-2763-1-ND 1.2V, 50mA LDO Regulato 96 80 64 TPS77618D 296-2779-5-ND 1.8V, 500mA LDO Regulato 1.75 1.40 1.05 
TPS77012DBVT 296-2763-2-ND T.2V, 50mA LDO Regulato 720.00/250 TPS77618PWP 296-8128-5-ND 1.8V, 500mA LDO Regulato 1.75 140 1.05 
TPS77015DBVR 296-11045-1-ND | 1.5V, 50mA LDO Regulato a7 78 «(88 TPS77618QPWPREP | 296-18168-1-ND | 1.8V, 500mA LDO Regulator... 2.38 1.90 1.43 
TPS77015DBVR 296-11045-2-ND —_| 1.5V, 50mA LDO Regulato 1131.00/3,000 TPS776180PWPREP | 296-18168-2-ND | 1.8V, 500mA LDO Regulator. 2470.00/2,000 
TPS77015DBVT 296-2764-1-ND 1.5V, 50mA LDO Regulato 96 80 64 TPS776180PQPRQ1 | 296-15300-1-ND | 1.8V, 500mA LDO Regulato 2138 170 1.28 
TPS77015DBVT 296-2764-2-ND 1.5V, 50mA LDO Regulato 120.00/250 TPS776180POPRQ1 | 296-15300-2-ND | 1.8V, 500mA LDO Regulato! 2210.00/2,000 
TPS77018DBVR 296-11046-1-ND _| 1.8V, 50mA LDO Regulato 87. «73 TPS77625D 296-2780-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulato 1.75 140 1.05 
TPS77018DBVR 296-11046-2-ND | 1.8V, 50mA LDO Regulato 1131.00/3,000 TPS77625PWP 296-8129-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator... 1.75 1.40 1.05 
TPS77018DBVT 296-2765-1-ND 1.8V, 50mA LDO Regulato! 96 6804 TPS776250PWPREP | 296-22521-1-ND | 2.5V, 500mALDO Reg. NEW! 238 1.90 1.43 
TPS77018DBVT 296-2765-2-ND 1.8V, 50mA LDO Regulato 120.00/250 TPS77625QPWPREP | 296-22521-2-ND | 2.5V, 500mA LDO Reg. NEW! 0-HTSSOP 2470.00/2,000 
TPS77025DBVR 296-11047-1-ND__| 2.5V, 50mA LDO Regulato 87 __—73__—=S8 TPS77628D 296-2781-5-ND 2.8V, 500mA LDO Regulato .BSOIC 1.75 1.40 1.05 
TPS77025DBVR 296-11047-2-ND | 2.5V, 50mA LDO Regulato 1131.00/3,000 TPS77628PWP 296-8130-5-ND 2.8V, 500mA LDO Regulato O-HTSSOP 1.75 1.40 1.05 
TEST De=DEMT Bab 26 aL 26v, am oe Regulato 8 one TPS77633D 296-2782-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulato SOIC 1.75 1.40 1.05 
- -2- 5V, 50m, egulato: . a an 5 
Tes7702708VR | 296-11048-1-ND | 2.7V,S0mA LDO Regulato 8773 58 | Tpsvreasapwene? | 2a5zi261-No | 33V.SODmALDO Regulator... 20ATSSOP 238 190 143 
7PS77027DBVR 296-11048-2-ND__| 2.7V, 50mA LDO Regulato! 1131.00/3,000 TPS esa0PWEREP SABLE On 3.3, SONA LDO cre 0-HTSSOP _—_-2470.00/2,000 
TPS77027DBVT 296-2767-1-ND 2.7V, 50mA LDO Regulato! 96 8064 TPS776330PWPRQ1 | 296-15301-1-ND | 3.3V, 500mA_LDO Regulato! 20-TSSOP 213 1.70 1.28 
Meer OS eat aia re ue TPS776330PWPRO1_| 296-15301-2-ND__| 3.3V, 500mA LDO Regulator.......... 20-TSSOP 2210.00/2,000 
TPS77028DBVR 296-11049-2-ND w1191.00/3,000 TPS77701D 296-2783-5-ND Adjustable, 750mA LDO Regulator.........8-SOIC 2.36 1.89 1.47 
TPS77028DBVT 296.2768-1-ND 2.8V, 30mA LDO Regulato wy ye TPS77701PWP 296-8132-5-ND Adjustable, 750mA LDO Regulator...20-HTSSOP 2.36 1.89 1.47 
77715 -2784-5- BV, 750m. eg. with Reset Out... 8- ; i 7 
TPS77028DBVT 296-2768-2-ND 2.8V, 50mA LDO Regulato ~ 40.00/25 TESTS) eee reily 1.5V, 750mA LDO Reg. with Reset Out... 8-SO1C AE SOR oom 
bret tte SCR GEENREME 3, SomALDO Reaciato a TPS77715DR 296-17049-1-ND | 1.5V, 750mA LDO Reg. with Reset Out...8-SOIC 4.20 3.15 2.37 
+PS77030DBVR FRA ARON TD g "4131.00/3,000 TPS77715DR 296-17049-2-ND _| 1.5V, 750mA LDO Reg. with Reset Out... 8-SOIC 3307.50/2,500 
TPS77030DBVT 296-2769-1-ND 93 «78 62 TPS77715PWP 296-8133-5-ND T.5V, 750mA LDO Regulator 
TES /TOSDDEVL BO 2109-20 SY mB 720 Regulata 12000280 TPS77718D 296-2785-5-ND ev POnA LOG Reg. with Reset it, 8010 pea tee ie 
TPS77033DBVT 296-2770-1-ND 3.3V, 50MA LDO Regulato iy ie ree BY, : a8 : 3 : 
TPS77033DBVT 296-2770-2-ND 3.3V, 50mA LDO Regulato’ 120.00/250 TPS77718PWP 296-8134-5-ND 1.8V, 750mA LDO Regulator 
TPS77050DBVR 296-11052-1-ND | 5V, 50mA LDO Regulato Sy 7s 8 with Reset Out : 20-HTSSOP 2.36 1.89 1.47 
TPS77050DBVR 296-11052-2-ND 5V, 50mA LDO Regulato 1131.00/3,000 TPS77725D 296-2786-5-ND 2.5V, 750mA LDO Reg. with Reset Out...8-SOIC 2.36 1.89 1.47 
TPS77050DBVT 296-2771-1-ND 5V, 50mA LDO Regulato 96 80 64 TPS77725PWP 296-8135-5-ND 2.5V, 750mA LDO Regulator 
TPS77050DBVT 296-2771-2-ND 5V, 50mA LDO Regulato 120.00/250 with Reset Out 20-HTSSOP 2.36 1.89 1.47 
TPS77101DGK 296-8094-5-ND Adjustable, 150mA LDO Regulato 1.50 1.20 .90 TPS77733D 296-2787-5-ND 3.3V, 750mA LDO Reg. with Reset Out...8-SOIC 2.36 1.89 1.47 
TPS771010DGKRQ1 | 296-22517-1-ND | Adj., 150mA LDO Regulator NEW! 1.75 140 1.05 TPS77733PWP 296-8136-5-ND 3.3V, 750mA LDO Regulator 
TPS771010DGKRQ1 | 296-22517-2-ND | Adj., 150mA LDO Regulator NEW! 2240.00/2,500 with Reset Out 20-HTSSOP 2.36 1.89 1.47, 
TPS77115DGK 296-8095-5-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator. 1.50 120  .90 TPS77801D 296-2788-5-ND Adjustable, 750mA LDO Regulator........8-SOIG 225 1.80 1.40 
TPS77118DGK 296-8096-5-ND 7.8V, 150mA LDO Regulator. 750 120 90 TPS77801PWP 296-8137-5-ND Adjustable, 750mA LDO Regulator...20-HTSSOP 2.25 1.80 1.40 
TPS77127DGK 296-8097-5-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator. 150 120 90 TPS77815D 296-2789-5-ND 1.5V, 750mA LDO Regulator... .8-S0IG 2.25 180 1.40 
TPS77128DGK 296-8098-5-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator. 150 120 90 TPS77815PWP 296-8138-5-ND 1.5V, 750mA LDO Regulato O-HTSSOP 2.25 1.80 1.40 
TPS77133DGK 296-8099-5-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator. 1.50 120 .90 TPS77818D 296-2790-5-ND 1.8V, 750mA LDO Regulator... 8-SO0IG 2.25 180 1.40 
TPS77150DGK 296-8100-5-ND 5V, 150mA LDO Regulator. 1.50 120 90 
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INSTRUMENTS Digi® Reel’ POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
alls Digi-Key Price Each ale Digi-Key Price Eacha 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TPS77818PWP 296-8139-5-ND 1.8V, 750mA LDO Regulator. TSSOP 2.25 1.80 1.40 TPS79118DBVRQ1 | 296-15303-1-ND | 1.8V, 100mA LDO Regulator... 1Ai 14894 
TPS77825D 296-2791-5-ND 2.5V, 750mA LDO Regulator. 2.25 1.80 1.40 TPS79118DBVRQ1 | 296-15303-2-ND | 1.8V, 100mA LDO Regulato 1833.00/3,000 
TPS77825PWP 296-8140-5-ND 2.5V, 750mA LDO Regulator. 2.25 1.80 1.40 TPS79133DBVR 296-11866-1-ND | 3.3V, 100mA LDO Regulato! 1.20 1.00 80 
TPS77833D 296-2792-5-ND 3.3V, 750mA LDO Regulator. 2.25 1.80 1.40 TPS79133DBVR 296-11866-2-ND | 3.3V, 100mA LDO Regulato! 1560.00/3,000 
TPS77833PWP 296-8141-5-ND 3.3V, 750mA LDO Regulator. 2.25 1.80 1.40 TPS79133DBVREP | 296-22524-1-ND _| 3.3V, 100mA LDO Reg. NEW! 136 108 81 
TPS77901DGK 296-8142-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulator.......8-MSOP 1.75 1.40 1.05 TPS79133DBVREP | 206-22524-2-ND | 3.3V, 100mA LDO Reg. NEW! 2073.00/3,000 
TPS77918DGK 296-8143-5-ND 1.8V, 250mA LDO Regulator. 1.75 140 1.05 TPS79133DBVRQ1 | 296-15304-1-ND —_| 3.3V, 100mA LDO Regulato 141 118 94 
TPS77925DGK 296-8144-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator. 1.75 140 1.05 TPS79133DBVRQ1 | 296-15304-2-ND | 3.3V, 100mA LDO Regulato 1833.00/3,000 
TPS77930DGK 296-8145-5-ND 3V, 250mA LDO Regulator. 1.75 140 1.05 TPS79147DBVR 296-11867-1-ND | 4.7V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS78001DDCR 296-23331-1-ND _| Adj., 150mA, LDO Regulator NEW! 150 120 90 100mA LDO Linear Regulatoi 0T-23-5 120 1.00 80 
TPS78001DDCR 296-23331-2-ND | Adj., 150mA, LDO Regulator NEW! 2304.00/3,000 TPS79147DBVR 296-11867-2-ND | 4.7V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS78101DDCR 296-23333-1-ND —_ | Adj., 150mA, LDO Regulator NEW! 125 1.00 75 100mA LDO Linear Regulator.......... SOT-23-5 1560.00/3,000 
TPS78101DDCR 296-23333-2-ND Adj., 150mA, LDO Regulator NEW! 1920.00/3,000 TPS79147DBVREP | 296-18169-1-ND 4.7V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS78601DCQR 296-13755-1-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 100mA LDO Linear Regulator...........SOT-23-5 1.35 1.08.81 
Fast RF 1.5A LDO Regulator... SOT-223-6 3.04 2.43 1.89 TPS79147DBVREP 296-18169-2-ND 4.7V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS78601D0OR | 206-13755-2-ND | 7.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 100mAILDO Lined Regulator ...n0801-23°5: Layee 
Fast RF 1.5A LDO Regulator... SOT-223-6 4252.50/2,500 TPS79147DBVT 296-13707-1-ND 4.7V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS78601KTTT 296-14421-1-ND —_ | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 100mA LDO Linear Regulator...........S0T-23-5 1.32 1.10.88 
Fast RF 1.54 LDO Regulator... ..DDPAK-5 3.60 288 — TPS79147DBVT 296-13707-2-ND 4.7V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS78601KTTT 296-14421-2-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 100mA LDO Linear Regulato 165.00/250 
Fast RF 1.5A LDO Regulator ...DDPAK-5 412.00/50 TPS79201DBVR 296-11868-1-ND Adj., 100mA LDO Regulator 1.20. 1.00.80 
a resrazospava | 296-11869-1-ND | 29V, 1ODmALDO Regulta 120-100. 80 
Fast RF 1.5A LDO Regulator..........S0T-223-6 3.04 243 1.89 Puke OV, : : : 
sepia H Aaa a TPS79225DBVR | 296-11869-2-ND | 2.5V, 100mA LDO Regulato 1560.00/3,000 
TPS78618DCQR 296-13756-2-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
Fast RF 1.54 LDO Regulator... S0T-223-6 4252.50/2,500 TPS79228DBVR 296-11870-1-ND | 2.8V, 100mA LDO Regulator... 1.20 1.00 80 
TPS78618KTTT 296-14422-1-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRA, Fast TPS79228DBVR 296-11870-2-ND _| 2.8V, 100mA LDO Regulator 1560.00/3,000 
RF 1.5A LDO Regulator... “DDPAK-S 63.60 288 «| TPS79230DBVR 296-11871-1-ND | 3V, 100mA LDO Regulator. 720 1.00 80 
TPS78618KTTT 396-14490-2-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRA. Fast TPS79230DBVR 296-11871-2-ND | 3V, 100mA LDO Regulator. 1560.00/3,000 
RF 1.5A LOO Regulator DDPAK-5 412.00/50 TPS79230DBVT 296-19004-1-ND | 3V, 100mA LDO Regulator. 132 110 88 
aTESha : uk = : TPS79230DBVT 296-19004-2-ND | 3V, 100mA LDO Regulator. 165.00/250 
TPS78625DCQR 296-13757-1-ND | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, : : 
Dik TPS79301DBVR 296-12154-1-ND | Adj., 200mA High PSRR RF 
Fast RF 1.5A LDO Regulator.......... SOT-223-6 3.04 243 1.89 LBO Regulator 507-236 88 66 50 
TPS78625DCQR 296-13757-2-ND | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, hea i : : : 
iis TPS79301DBVR 296-12154-2-ND | Adj., 200mA High PSRR RF 
Fast RF 1.5A LDO Regulator........... SOT-223-6 4252.50/2,500 
oe LDO Regulator SOT-23-6 858.00/3,000 
TPS78625KTTT 296-14423-1-ND | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast TPS79301DBVREP | 296-18170-1-ND | Adj., 200mA High PSAR AE 
RF 1.54 LDO Regulator... .-DDPAK-5 3.60 288 — 4 i 
TPS78625KTTT 296-14423-2-ND | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fas rpsreanipevece [EECUREOONEM| Ady poccatign PSE ~ 801-236 
RF 1.54 LDO Regulator... ADBRAKGS MENA LDO Regulator NEWI....... SOT-23-6 1170.00/3,000 
TPS78628DCQR 296-13758-1-ND —_| 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, - : 
saiieg TPS79301DBVRQ1 | 296-15305-1-ND | Adj., 200mA High PSRR RF 
Fast RF 1.5A LDO Regulator......... SOT-223-6 3.04 2.43 1.89 LDO Regulator s0T-23-6' 78 65 2 
TPS78628DCQR 296-13758-2-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS79301DBVR01 | 296-15305-2-ND | Adj., 200mA High PSA RF 
Fast RF 1.5A LDO Regulator.......... SOT-223-6 4252.50/2,500 LDO Regulator 4014.00/3,000 
TPS78628KTTT 296-14424-1-ND gear PSRR, raat opaks (CMe TPS79301EVM 296-13593-ND Evaluation Module for TPS7930 on 
TPS78628KTTT 296-14424-2-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast / ‘ TPS7S301MDBVREP (GG 22am Adl., 200mA High PSRR RF oa 
BriEALDO Real a RTE LDO Regulator NEW........ SOT-23-5 148 118 89 
ia egulator. ge DD PAIS 2005 TPS79301MDBVREP | 296-22525-2-ND | Adj., 200mA High PSRR RF 
TPS78630DCQR 296-13759-1-ND 8V, Ultra Low Noise, High PSRR, LDO Regulator NEW!........ SOT-23-5 2265.00/3,000 
Fast RF 1.5A LDO Regulator........... SOT-223-6 3.04 2.43 1.89 TPS79318DBVR 996-12155-1-ND 1.8V, 200mA High PSRR RF 
TPS78630DCQR 296-13759-2-ND | 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, LDO Regulator SOT-23-5 88 66 50 
Fast RF 1.5A LDO Regulator........... SOT-223-6 4252.50/2,500 TPS79318DBVR 296-12155-2-ND T.BV, 200mA High PSRR RF 
TPS78630KTTT 296-14425-1-ND 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast LDO Regulator. SOT-23-5 858.00/3,000 
RF 1.5A LDO Regulator. so 3.60 288 — TPS79318DBVREP | 296-18171-1-ND | 1.8V, 200mA High PSRR RF 
TPS78630KTTT 296-14425-2-ND | 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fas LDO Regulator NEW......... SOT-235 90 75 .60 
RF 1.54 LDO Regulator... see 112.00/50 TPS79318DBVREP | 296-18171-2-ND | 1.8V, 200mA High PSRR RF 
TPS78633DCQ 296-13760-5-ND —_| 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, LDO Regulator NEW........ SOT-23-5 1170.00/3,000 
Fast RF 1.5A LDO Regulator.......... SOT-223-6 3.04 243 1.89 TPS79318DBVRQ1 | 296-15306-1-ND | 1.8V, 200mA High PSRR RF 
TPS78633DCQR 296-13760-1-ND —_| 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, LDO Regulato 78 65 52 
Fast RF 1.5A LDO Regulator........-. SOT-223-6 3.04 2.43 1.89 TPS79318DBVRQ1 | 296-15306-2-ND | 1.8V, 200mA Hig 
TPS78633DCQR 296-13760-2-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, LDO Regulator 1014.00/3,000 
Fast RF 1.5A LDO Regulator.......... SOT-223-6 4252.50/2,500 TPS79318YEQEVM | 296-19005-ND Evaluation Module for TPS79318YEQ — 1020 — — 
TPS78633EVM-207 | 296-20625-ND Evaluation Module for TPS78633. — 500 — — TPS79318YEQT 296-17026-1-ND | 1.8V, 200mA, High PSRR RF LDO Reg. Sr eS 
TPS78633KTTT 296-14426-1-ND —_| 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast TPS79318YEQT 296-17026-2-ND | 1.8V, 200mA, High PSRR RF 
RF 1.54 LDO Regulator... .-DDPAK-5 3.60 2.88 — LDO Regulator 108.75/250 
TPS78633KTTT 296-14426-2-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast TPS79318YZOR 296-18064-1-ND Saree High PSRR RF nh oe ee 
RF 1.54 LDO Regulator. .-DDPAK-5 112.00/50 egulator ‘ ‘ : 
TPS78825DBVR 296-12379-1-ND 150mA, 2.5V, Low-Noise LDO with TPS79318YZQR 296-18064-2-ND 1.8V, 200mA, High PSRR RF 
In-Rush Current Control SOT-23-5 114 95 76 LDO Regulator. 1053.00/3,000 
TPS78825DBVR 296-12379-2-ND 150mA, 2.5V, Low-Noise LDO with TPS79325DBVR 296-12156-1-ND 2.5V, 200mA High PSRR RF 
In-Rush Current Control SOT-23-5 1482.00/3,000 srseveaDEDAVA sai ED IND Ea * PaRnInE SOT-23-5 88 6650 
TPS78833DBVR 296-12380-1-ND | 150mA, 3.3V, Low-Noise LDO with bere 2 oy, ZOOMIA ENG 
In-Rush Current Control. SOT-23-5 114 95 76 LDO Regulator S0T-23-5 858.00/3,000 
TPS78833DBVR 296-12380-2-ND | 150mA, 3.3V, Low-Noise L TPS79325DBVREP | 206-22526-1-ND | 2.5V, 200mA High PSRR RF 
In-Rush Current Control SOT-23-5 1482.00/3,000 LDO Regulator NEW....... S0T-23-5 90.7560 
TPS78833EVM 296-13592-ND Evaluation Module for TPS78833. — 00 — — TPS79325DBVREP | 296-22526-2-ND | 2.5V, 200mA High PSRR RF 
need aa LDO Regulator NEW......... SOT-23-5 1170.00/3,000 
TPS78915DBVR 296-8146-1-ND T5V, 100mA LDO Regulator... $0T-235 90 75 60 rps7aaspevraci | 296-15307-1-ND | 2.5V. 200mA High PSRR RE 
TPS78915DBVR 296-8146-2-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 1170.00/3,000 DO Re Hebe 507-235! 78 65 2 
TPS78918DBVR 296-8147-1-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 90 75 60 TPSTOSUSDEVAGH — #EUGEISeOVESSN DSU sa AHIR SARE z Z : 
TPS78918DBVR 296-8147-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 1170.00/3,000 peta ipo Requiator mecaetcca 
TPS7B925DBVR __2SOsBISSAIEHU REN) 2.5V, 100mA LOO Regulator. SOT-23-5 EERO) TPS79325YEQEVM | 296-19006-ND _| Evaluation Module for TPS79325VEQ = = 
TPS78925DBVR 296-8148-2-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 1170.00/3,000 TPS79325YEQT 296-17233-1-ND | 2.5V, 200mA High PSRR RF 
TPS78928DBVR 296-8149-1-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 90 75 60 DO Regulator 87 73~—C«B 
TPS78928DBVR 296-8149-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 1170.00/3,000 SEDECEOn ; : : : 
TPS78930DBVR 296-8150-1-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator. SOT-235 90 75 60 TRSISS25¥EOT AAT Pee PSRR RE 108.75/250 
TPS78930DBVR 296-8150-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 1170.00/3,000 TPS79325YZ0R 296-21286-1-ND | 2.5V, 200mA High PSAR RE 
TPS79015DBVR 296-8151-1-ND 7.5V, 50mA LDO Regulator. S0T-23-5 108 90 72 LDO Regulator... 81 «68S 
TPS79015DBVR 296-8151-2-ND 1.5V, 50mA LDO Regulato SOT-23-5 1404.00/3,000 TPS79325YZ0R 296-21286-2-ND | 2.5V, 200mA High PSRR RF 
TPS79018DBVR 296-8152-1-ND 1.8V, 50mA LDO Regulato SOT-23-5 108 90 72 LDO Regulator... 4053.00/3,000 
TPS79018DBVR 296-8152-2-ND 1.8V, 50mA LDO Regulato SOT-23-5 1404.00/3,000 TPS7O328DBVA 3O6-12158--ND | 2.8V.200mA High PSAR RF 
TPS79025DBVR 296-8153-1-ND 2.5V, 50mA LDO Regulato! SOT-23-5 108 90 72 Lo Requlator 88 4.660 
TPS79025DBVR 296-8153-2-ND 2.5V, 50mA LDO Regulator SOT-23-5 1404.00/3,000 TPS79328DBVR 296-12158-2-ND | 2.8V, 200mA High PSRR RF 
TPS79028DBVR 296-8154-1-ND 2.8V, 50mA LDO Regulato! SOT-23-5 108 90 72 LDO Regulator 858.00/3,000 
TPS79028DBVR 296-8154-2-ND 2.8V, 50mA LDO Regulato! SOT-23-5 1404.00/3,000 TPS79328EVM 296-13594-ND Evaluation Module for TPS7932 — [Reg ee ee 
TPS79030DBVR 296-8155-1-ND 3V, 50mA LDO Regulato! SOT-23-5 1.08 90 72 TPS79328YEQEVM | 296-19008-ND Evaluation Module for TPS79328YEQ — 1020 — — 
TPS79030DBVR 296-8155-2-ND 3V, 50mA LDO Regulato SOT-23-5 1404.00/3,000 TPS79328YEQT 296-19009-ND 2.8V, 200mA High PSRR RF 
TPS79101DBVR 296-11864-1-ND | Adj., 100mA LDO Regulator... SOT-23-6 120 1.00 80 LDO Regulator 87 «7358 
TPS79101DBVR 296-11864-2-ND | Adj., 100mA LDO Regulato: SOT-23-6 1560.00/3,000 TPS79328YZ0T 296-18735-1-ND | 2.8V, 200mA High PSRR RF 
TPS79101DBVREP | 296-22522-1-ND —_| Adj., 100mA LDO Reg. NEW! SOT-23-6 135 1.08 81 LDO Regulator 87.7358 
TPS79101DBVREP | 296-22522-2-ND —_| Adj., 100mA LDO Reg. NEW: SOT-23-6 2073.00/3,000 TPS79328YZ0T 296-18735-2-ND | 2.8V, 200mA High PSRR RF 
TPS79101DBVRQ1 | 296-15302-1-ND _| Adj., 100mA LDO Regulatoi SOT-23-6 141 1.18 94 LDO Regulator 108.75/250 
TPS79101DBVRQ1 | 296-15302-2-ND | Adj., 100mA LDO Regulatoi SOT-23-6 1833.00/3,000 TPS79330DBVR 296-12159-1-ND | 3V, 200mA High PSRR RF 
TPS79118DBVR 296-11865-1-ND —_| 1.8V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 120 1.00 80 LDO Regulator 88 66 50 
TPS79118DBVR 296-11865-2-ND | 1.8V, 100mA LDO Regulator. SOT-23-5 1560.00/3,000 TPS79330DBVR 296-12159-2-ND | 3V, 200mA High PSRR RF 
TPS79118DBVREP | 296-22523-1-ND —_| 1.8V, 100mA LDO Reg. NE! SOT-23-5 135 1.08 81 LDO Regulator 858.00/3,000 
TPS79118DBVREP | 296-22523-2-ND _| 1.8V, 100mA LDO Reg. NEW/.......... SOT-23-5 2073.00/3,000 (Continued) 
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INSTRUMENTS 
all Digi-Key Price Each ULE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS79330YEQEVM 296-19010-ND Evaluation Module for TPS79330YEQ............. 10.20 = — TPS79518DCOR 296-13808-2-ND 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS79330YEQT 296-16968-1-ND SR High PSRR, RF LDO ie. ae ks Fast RF LDO Linear Regulator......... SOT-223-6 3307.50/2,500 
: : : : TPS79525DC0 296-14753-5-ND —_| 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF 
TPS79330YEQT 296-16968-2-ND | 3V, 200mA High PSRR, RF LDO LDO Linear Regulato S0T-223-6 236 1.89 1.47 
Regulator... TPS79530DCOR 296-13809-1-ND —_| 3V, Ultra Low Noise, Hig ; 
TPS79330YZQR 296-19894-1-ND nee High PSRR, RF LDO Fast RF LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 2.36 1.89 1.47 
TPS79330YZOR 296-19894-2-ND | 3V, 200mA High PSRR. RF LDO Reg ..5-DSBGA TPS79530DCQR 296-13809-2-ND te ae poe High SnD, sata san gas00 
TPS79333DBVR 296-12961-1-ND | 3.3V, 200mA, Ultra Low Noise, High PSRR, _ Br EOE ATOL sites ee 
Fast RF LDO Regulator... S0T.28-5 79533DCOR 296-13810-1-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSR, 
TPS79333DBVR 296-12961-2-ND | 3.3V, 200mA, Ultra Low Noise, High PSRR, 708 Fast RF LDO Linear Regulator........S0T-223-6 2.36 1.89. 1.47 
Fast RF LDO Regulator $0T.23-5 79533DCOR 296-13810-2-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS79333DBVREP 296-18172-1-ND 3.3V, 200mA, Ultra Low fl Fast RF LDO Linear Regulator......... SOT-223-6 3307.50/2,500 
PSRR, Fast RF LDO Regulator ee ® SOT-23-5 TPS79601DCQR 296-13761-1-ND 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS79333DBVREP | 296-18172-2-ND —_| 3.3V, 200mA, Ultra Low Noise, High Fast RF 1A DO Regulator.............SOT-223-6 248 198 1.54 
PSRR, Fast RF LDO Regulator.......... SOT-23-5 TPS79601DCOR 296-13761-2-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS79333DBVRQ1 | 296-15308-1-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator............ SOT-223-6 3465.00/2,500 
200mA LDO Regulator... .. SOT-23-5 TPS79601DRBR 296-23107-1-ND 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS79333DBVRQ1 | 296-15308-2-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Reg. NEW: 8-SON 2.70 2.16 1.68 
200mA LDO Regulator. ... SOT-23-5 TPS79601DRBR 296-23107-2-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS79401DCOR 296-14427-1-ND | Adj., Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 14 LDO Reg. NEW... 4536.00/3,000 
250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 TPS79601KTTT 296-14439-1-ND 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS79401DCOR 296-14427-2-ND | Adj., Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator pi93) (2134 
250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 TPS79601KTTT 296-14439-2-ND 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, 
TPS79401DGNR 296-13526-1-ND | Adj., Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... 91.00/50 
250mA, LDO Linear Regulator 8-MSOP TPS79613DRBR 296-22713-1-ND | 1.3V, Ultralow Noise, High PSRR 
TPS79401DGNR 296-13526-2-ND | Adj., Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Rea. NEWS 270 2416 168 
250mA, LDO Linear Regulator........... 8-MSOP TPS79613DRBR 296-22713-2-ND —_| 1.3V, Ultralow Noise, High PS! 
TPS79401DGNT 296-14428-1-ND MERA LOO Ligaen gn ESHA Fast RF ; Fast RF, 1A LDO Reg. NEW!.. 4536.00/3,000 
m inear Regulator TPS79618DCOR 296-13762-1-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS79401DGNT 296-14428-2-ND Adj., Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Redilltbts. . 248 1.98 1.54 
250mA, LDO Linear Regulator... 8-MSOP fs: ny 
TPS79418DCQR 296-14429-1-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF TPS79618DCQR pe accel) |e ira Cow Mateo, High P PSRR, SE 
250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 TPS79618KTIT 296-16664-1-ND 4.8V. Ultra Low Noi 9 High PSRR ‘ 3 
TPS79418DCOR 206-14429-2-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF a Poa ‘BV, Ultra Low Noise, Hig d 
: : - . Fast RF 1A LDO Regulator... 2.93 2.34 = 
250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 ; : 
TPS79418DGNR 296-14213-1-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF TPS79618KTTT 296-16664-2-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
250mA, LDO Linear Regulator Fast RF 1A LDO Regulator... 2 91.00/50 
TPS79418DGNR 296-14213-2-ND 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF TPS79625DCQR 296-13763-1-ND | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
EO OO Teel Ae aor MSOF TPS79625DCQR 996-1876-2-ND | 2.5 Uta Low Nelee High SAR es 
rz En ry 7 7 Pee OV, ra Low Noise, Hig) a 
TPS79418DGNT 296-14430-1-ND ay, Seen Fast ia ie Fast RF-1ALDO Regulator. eeaamnere 
TPS79418DGNT 296-14430-2-ND —_| 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF TPS79625KTTT 296-14441-1-ND | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
250mA, LDO Linear Regulator.... 8-MSOP Fast RF 1A LDO Regulator... ze 2.93 2.60 _— 
TPS79425DCQR 296-14431-1-ND | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF TPS79625KTTT 296-14441-2-ND | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 Fast RF 1A LDO Regulator... 117.00/50 
TPS79425DC0R 296-14431-2-ND | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF TPS79628DCOR 296-13764-1-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High P: 
250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 Fast RF 1A LDO Regulator... 248 1.98 1.54 
TPS79425DGNR 296-13527-1-ND | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF TPS79628DCOR 296-13764-2-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
250mA, LDO Linear Regulator 8-MSOP Fast RF 1A LDO Regulator... é 3465.00/2,500 
TPS79425DGNR 296-13527-2-ND 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF TPS79628DRBT 296-17875-1-ND 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
250mA, LDO Linear Regulator........... 8-MSOP Fast RF 1A LDO Regulator... 293 234 1.82 
TPS79425DGNT 296-14432-1-ND | 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF TPS79628DRBT 296-17875-2-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
250mA, LDO Linear Regulator... Fast RF 1A LDO Regulator... 432.25/250 
TPS79425DGNT 296-14432-2-ND 2.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF TPS79628KTT 296-14442-5-ND 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
250mA, LDO Linear Regulator .8-MSOP Fast RF 1A LDO Regulator... a 2.66 213 1.66 
TPS794280C0R Gocmacuanogem) -2¥. Vira Low Nolse, High PSAR, Fast RE TPS79628KTIT 296-16737-1-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
me AN BBT HOQUIRLON neta Fast RF 1A LDO Regulator... “i Die Mey 
TPS79428DCQR 296-14433-2-ND STA IDG Lee eon ee F TPS79628KTIT 296-16737-2-ND —_| 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
7 ‘ laa en eee Fast RF 1A LDO Regulator... 91.00/50 
TPS79428DGNR 296-13528-1-ND an ow se Oe PSRR, Fast RF TPS79630DCOR 296-13765-1-ND —_| 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
ms, inear Regulator... Fast RF 1A LDO Regulator.............. 248 198 1.54 
TPS79428DGNR 296-13528-2-ND | 2.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF air 
250mA, LDO Linear Regulator... &-MSOP TPS79630DC0R 296-13765-2-ND wy, Us Lo Ns High PSRR, ae 
= an 7 j ast egulator............. 00/2, 
TPS7942806NT ASEERE FR PERN DO eee FastRE TPS79630KTIT 296-14443-1-ND | 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
3 ee A = ap Fast RF 1A LDO Regulator... 2.93 2.34 _— 
TST ARM seen tbo Lies Rerukter TPS79630KTTT 296-14443-2-ND | 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS79430DCQR 296-14435-1-ND | 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... 91.00/50 
250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 TPS79633DCOR 296-13766-1-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS79430DCQR 206-14435-2-ND __| 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... 2.48 1.98 1.54 
250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 TPS79633DCQR 296-13766-2-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS79430DGNR 296-13529-1-ND | 3V, Ultra Low Noise, High PSR Fast RF 1A LDO Regulator.............. 3465.00/2,500 
250mA, LDO Linear Regulator... TPS79633KTIT 296-14444-1-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS79430DGNR 296-13529-2-ND | 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... 2.93 234 — 
250mA, LDO Linear Regulator........... -MSOP TPS79633KTTT 296-14444-2-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS79430DGNT 296-14436-1-ND | 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... 91.00/50 
250mA, LDO Linear Regulator........... -MSOP TPS79650DCOR 296-19746-1-ND | SV, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS79430DGNT 296-14436-2-ND | 3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator........... 248 1.98 1.54 
250mA, LDO Linear Regulator........... -MSOP TPS79650DCOR 296-19746-2-ND —_| SV, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS79433DCQR 296-14437-1-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... 3465.00/2,500 
250mA, LDO Linear Regulator... SOT-223-6 TPS79650DRBR 296-21352-1-ND | 5V, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS79433D00R 296-14437-2-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... 248 1.98 1.54 
250mA, LDO Linear Regulator........ SOT-223-6 TPS79650DRBR 296-21352-2-ND —_| SV, Ultra Low Noise, High PSRR, 
TPS79433DGNR 296-13530-1-ND 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Fast RF 1A LDO Regulator... 2806.00/2,000 
250mA, LDO Linear Regulator... TPS79718DCKR 296-11988-1-ND | 1.8V, 10mA Micropower LDO 
TPS79433DGNR 296-13530-2-ND | 3. BN, Hie lea Ha Fast BE sa Voltage Regulator. 402 85 ~««68 
TPS70433DGNT 206-14438-1-ND | 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF Tree ealccucaiome |EV, 10mA Micropower LDO 
250mA, LDO Linear Regulator 8-MSOP Voltage Regulator EEE Hel on) 
TPS79433DGNT 296-14438-2-ND —_| 3.3V, Ultra Low Noise, High PSRR, Fast RF TPS79718MDCKREP ROSES Scoala omem 1-8V, 10mA LOO Linear Voltage 
250mA, LOO Linear Regulator... 8 MSOP TPsroriemnckrer EERE 4.60" oma LOD Kueh wn 
TPS79501DCQR 296-13806-1-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, RecUatar NW o “ERRAMIACHD 
Fast RF LDO Linear Regulator......... SOT-223-5 9 ilies = ! 
7PS79501DCOR 206-13806-2-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS79730DCKR 296-11989-1-ND si ee LDO an ae 
Fast RF LDO Linear Regulator........ SOT-223-5 ottage Regulator. ! pd 
TPS79501DRBR 296-20792-1-ND —_| 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS79730DCKR 296-11989-2-ND | 3V, 10mA Micropow 
Fast RF LDO Linear Regulator.... Voltage Regulator 1326.00/3,000 
TPS79501DRBR 296-20792-2-ND | 1.2V to 5.5V, Ultra Low Noise, High PSAR,. TPS79730MDCKREP | 296-22527-1-ND | 3V, 10mALDO Linear Voltage 
Fast RF LDO Linear Regulator. SON Regulator NEW! cence) Cake leh le 
TPS79516DCQR 296-13807-1-ND | 1.6V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS79730MDCKREP | 296-22527-2-ND | 3V, 10mA LDO Linear Voltage 
Fast RF LDO Linear Regulator......... SOT-223-6 Regulator NEW............... 3342.00/3,000 
TPS79516DCQR 296-13807-2-ND | 1.6V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS79733DCKR 296-11990-1-ND —_| 3.3V, 10mA Micro LDO Voltage Reg. 1.02 85 68 
Fast RF LDO Linear Regulator... SOT-223-6 TPS79733DCKR 296-11990-2-ND | 3.3V, 10mA Micro LDO Voltage Reg. 1326.00/3,000 
TPS79518DCQR 296-13808-1-ND | 1.8V, Ultra Low Noise, High PSRR, TPS79733EVM 296-13595-ND Evaluation Module for TPS79733... 5000 
Fast RF LDO Linear Regulator......... SOT-223-6 (Continued) 
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Uelk Digi-Key Price Each Tle Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TPS79901DDCR 296-17776-1-ND Adj., 200mA LDO Linear Regulator... TSOT-23-5 87 13 58 TPS79918YZUT 296-19300-2-ND 1.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
TPS79901DDCR 296-17776-2-ND Adj., 200mA LDO Linear Regulator ... TSOT-23-5 1131.00/3,000 LDO Linear Regulator = 135.00/250 
TPS79901YZUT 296-18343-1-ND Adj., 200mA LDO Linear Regulato! 5-DSBGA 1.08 90 72 TPS79926YZUR 296-19562-1-ND 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
TPS79901YZUT 296-18343-2-ND Adj., 200mA LDO Linear Regulato! 5-DSBGA 135.00/250 LDO Linear Regulato! 99 83 66 
TPS79912DDCR 296-21939-1-ND 1.2V, 200mA LDO Linear Regulator... TSOT-23-5 87 Ze EE TPS79926YZUR 296-19562-2-ND 200mA Ultra Low Noise Hig 
TPS79912DDCR 296-21939-2-ND 1.2V, 200mA LDO Linear Regulator .. TSOT-23-5 1131.00/3,000 LDO Linear Regulator ...0-DSBGA 1287.00/3,000 
TPS79912DRVT 296-22870-1-ND 1.2V, 200mA LDO Linear Reg. NE! 1.20 1.00 80 TPS79927DRVT 296-19368-1-ND 2.7V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
TPS79912DRVT 296-22870-2-ND 1.2V, 200mA LDO Linear Reg. NE' 150.00/250 LDO Linear Regulator 120 1.00 .80 
TPS79912YZUT 296-18736-1-ND 1.2V, 200mA LDO Linear Regulator .. 1.08 90 12) TPS79927DRVT 296-19368-2-ND 2.7V, 200mA Ultra Low Noise Hig 
TPS79912YZUT 296-18736-2-ND 1.2V, 200mA LDO Linear Regulator... 135.00/250 LDO Linear Regulator 450.00/250 
TPS79913DDCR 296-21287-1-ND 1.3V, 200mA LDO Linear Regulator.. TSOT-23-5 87 13\ 58 TPS79928DRVT 296-19369-1-ND 2.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
TPS79913DDCR 296-21287-2-ND 1.3V, 200mA LDO Linear Regulator.. TSOT-23-5 1131.00/3,000 LDO Linear Regulator 1.20 1.00.80 
TPS79915DDCR 296-17777-1-ND 1.5V, 200mA LDO Linear Regulator .. TSOT-23-5 87 ea) 208. TPS79928DRVT 296-19369-2-ND 2.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
TPS79915DDCR 296-17777-2-ND 1.5V, 200mA LDO Linear Regulator.. TSOT-23-5 1131.00/3,000 LDO Linear Regulator 150.00/250 
TPS79915YZUR 296-20715-1-ND 1.5V, 200mA LDO Linear Regulator.....5-DSBGA 99 103) 66 TPS79928YZUR 296-19484-1-ND 2.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
TPS79915YZUR 296-20715-2-ND 1.5V, 200mA LDO Linear Regulator.....5-DSBGA 1287.00/3,000 LDO Linear Regulator ...5-DSBGA 99 83.66 
TPS79918DDCR 296-17778-1-ND 1.8V, 200mA LDO Linear Regulator.. TSOT-23-5 87 713 «58 TPS79928YZUR 296-19484-2-ND 2.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
TPS79918DDCR 296-17778-2-ND 1.8V, 200mA LDO Linear Regulator.. TSOT-23-5 1131.00/3,000 LDO Linear Regulator ad 1287.00/3,000 
TPS79919YZUT 296-18344-1-ND 1.9V, 200mA LDO Linear Regulator.....5-DSBGA 1.08 90 72 TPS79932YZUR 296-19563-1-ND 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
TPS79919YZUT 296-18344-2-ND _| 1.9V, 200mA LDO Linear Regulator.....5-DSBGA 135.00/250 LDO Linear Regulator z 99 ««83—=Ct« 
TPS79920YZUT 296-21564-1-ND 2V, 200mA LDO Linear Regulator 5-DSBGA 1.08 190) 72) TPS79932YZUR 296-19563-2-ND 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
TPS79920YZUT 296-21564-2-ND 2V, 200mA LDO Linear Regulator......... 5-DSBGA 135.00/250 LDO Linear Regulator 1287.00/3,000 
TPS79921YZUR 296-22988-1-ND 2.1V, 200mA LDO Linear TPS799195DRVR 296-19895-1-ND 1.95V, 200mA LDO Regulator. 1.11 93 74 
Regulator NEW... 5-DSBGA 1.05 88 .70 TPS799195DRVR 296-19895-2-ND | 1.95V, 200mA LDO Regulator 1443.00/3,000 
TPS79921YZUR 296-22988-2-ND ae ora as siGaGA RSA 000 TPS799275YZUR 296-21430-1-ND | 2.75V, 200mA LDO Regulator 99 83 66 
fase eI pee TPS799275YZUR 296-21430-2-ND 2.75V, 200mA LDO Regulator. 1287.00/3,000 
TPS79925DDCT 296-17779-1-ND 2.5V, 200mA LDO Linear Regulator .. TSOT-23-5 93 18) 262) TPS799285DDCR 296-17780-1-ND 2.85V, 200mA LDO Linear Re 87 73 58 
TPS79925DDCT 296-17779-2-ND 2.5V, 200mA LDO Linear Regulator .. TSOT-23-5 116.25/250 TPS799285DDCR 296-17780-2-ND 2.85V, 200mA LDO Linear Re 1131.00/3,000 
TPS79925YZUT 296-18345-1-ND 2.5V, 200mA LDO Linear Regulator.....5-DSBGA 1.08 90 72 TPS799285DRVR 296-19747-1-ND 2.85V, 200mA LDO Regulator T1 i92yunn74: 
TPS79925YZUT 296-18345-2-ND 2.5V, 200mA LDO Linear Regulator......5-DSBGA 135.00/250 TPS799285DRVR 296-19747-2-ND 2.85V, 200mA LDO Regulator... 1443.00/3,000 
TPS79927DDCR 296-20730-1-ND __| 2.7V, 200mA LDO Linear Regulator.. TSOT-23-5 87.7358 TpS799285v2UR | 296-19483-1-ND | 2.85V’ 200mA Ultra Low Noise High PSAR ; 
TPS79927DDCR 296-20730-2-ND 2.7V, 200mA LDO Linear Regulator .. TSOT-23-5 1131.00/3,000 LDO Linear Regulator ...5-DSBGA 99 83 66 
TPS79927YZUT 296-18346-1-ND 2.7V, 200mA LDO Linear Regulator.....5-DSBGA 1.08 1901 272) TPS799285YZUR 296-19483-2-ND 2.85V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR 
TPS79927YZUT 296-18346-2-ND 2.7V, 200mA LDO Linear Regulator.....5-DSBGA 135.00/250 LDO Linear Regulato -DSBGA 1287.00/3,000 
TPS7O028DDCR POG RIE GI ND 2-8V, 200mA LDO Linear Regulator...TS01-23-5 RES iia 3 mame TPS799285VZUT | 296-18737-1-ND | 2.85V, 200mALDO Linear Regulator..5-DSBGA 1.08 90 72 
TPS79928DDCR __(AZEBaIMGABISESNBIAM 2.8V, 200mA LDO Linear Regulator... TS07-23-5 site AOO/S;000) TPS799285YZUT _| 296-18737-2-ND | 2.85V, 200mA LDO Linear Regulator...5-DSBGA 135.00/250 
TPS79928YZUT 296-18738-1-ND 2.8V, 200mA LDO Linear Regulator.....5-DSBGA 1.08 90 72 TPS728185315DRVT | 296-22620-1-ND 0.9V to 3.6V, 200mA LDO 
TPS79928YZUT 296-18738-2-ND | 2.8V, 200mA LDO Linear Regulator.....5-DSBGA 135.00/250 Linear Regulator NEW! 129 1.08  .86 
TPS79930DDCT 296-17782-1-ND 3V, 200mA LDO Linear Regulator ..... TSOT-23-5 93 28) 62! TPS728185315DRVT | 296-22620-2-ND 0.9V to 3.6V, 200mA LDO 
TPS79930DDCT 296-17782-2-ND | 3V, 200mA LDO Linear Regulator... TSOT-23-5 116.25/250 Linear Regulator NEW... 161.25/250 
TPS79930YZUT 296-18739-1-ND 3V, 200mA LDO Linear Regulator 5-DSBGA 1.08 90.72 7PS728185315YZUR | 296-23106-1-ND 0.9V to 3.6V, 200mA LDO 
TPS79930YZUT 296-18739-2-ND | 3V, 200mA LDO Linear Regulator DSBGA 135.00/250 Linear Regulator NEW: 147-9878 
TPS79933DDCR 296-17783-1-ND | 3.3V,200mA LDO Linear Regulator.. TSOT-23-5 87.7358 PS728185315YZUR | 296-23106-2-ND | 0.9V to 3.6V. 200mA LDO 
occa |S |S a ea erie! 
-19748-1- 3V, . : 3 TPS780330220DDCR | 296-23332-1-ND | 3.3V or 2.2V Dual Level Output, 150mA, 
TPS79933DRVR | 296-19748-2-ND___| 3.3V; 200mA LDO Linear Regulator. 1443.00/3,000 UNO Requiitor EWE. fo ct ‘cy io 80 
TPS79933YZUT 296-18740-1-ND 3.3V, 200mA LDO Linear Regulator .. 1.08 90 72 zi = 
TPS79933YZUT | 296-18740-2-ND | 3.3V, 200mA LDO Linear Regulator. 135.00/250 i =Car 
TPS7ead2DDCR = Seeds om 4-2, 200mA LDO Regulator... 877358 | Tpszeiaa0220D00R | 296-23334-1-ND | 3.3V or 2.2V Dual Level Ouiput, 150mA, on 
TPS79942DDCR 296-21903-2-ND 4.2V, 200mA LDO Regulator. 1131.00/3,000 7 : : 
LDO Regulator NEW‘... sata 125 1.00 .75 
TPS79945YZUR 296-21904-1-ND__| 4.5V, 200mA LDO Regulator. 9983 _.66 TPS781330220DDCR | 296-23334-2-ND | 3.3V or 2.2V Dual Level Output, 150mA 
TPS79945YZUR 206-21904-2-ND | 4.5V, 200mA LDO Regulator. 1287.00/3,000 LDO Regulator NEW! 1920.00/3,000 
TPS715345DCKR 296-18732-1-ND 3.45V, 50mA LDO Regulator. 1.02 85 = 68 5 = Ba 
TPS715345DCKR | 296-18732-2-ND —_| 3.45V, 50mA LDO Regulator. 1326.00/3,000 vee pecg oy Oey Oi) |-SV, Fast LDO Regulato ee 
UC282T-2 296-15147-5-ND 2.1V, Fast LDO Regulato 620 4.96 4.19 
TPS717285DCKR 296-19649-1-ND 2.85V, 150mA LDO Regulato Goh (soy 290) % : F 
UC282T-3 296-15148-5-ND 2.5V, Fast LDO Regulator. 620 496 4.19 
TPS717285DCKR 296-19649-2-ND 2.85V, 150mA LDO Regulator... 1755.00/3,000 UC282T-ADJ 296-15149-5-ND Adj, Fast LDO Regulator 620 496 419 
TPS726126DCQ 296-18257-ND 1.26V, 1A, LDO Regulator .SOT-223-6 2.48 -> = UC282TD-3 296-2795-5-ND 2.5V. Fast LDO Regulator 560 448 378 
TPS730285DBVT 296-21899-1-ND 2.85V, 200mA LDO Regulato SOT-23-5 76 57 43 =n z 5 = 
UC282TDKTTT-1 296-16011-1-ND 1.5V, Fast LDO Regulato 6.20 4.96 _- 
TPS730285DBVT 296-21899-2-ND 2.85V, 200mA LDO Regulato 78.75/250 
TPS730285YZ0R | 296-18733-1-ND | 2. 85V 200mA LDO Regulato 84638 UC282TOKTIT-1 206s1B011-2-ND) | 1.5V, Fast LOO Regulator 209.2550 
TPS730285YZ0R _| 296-18733-2-ND__| 2.85V, 200mA LDO Regulator.. 819.00/3,000 CO eThe ts} (BEECHER oui et tpg be es Pe Gaseea oy 
TPS731125DBVR 296-21276-1-ND 1.25V, 150mA LDO Regulator. 1.29 1.08 86 i : -B ay. i 
UC282TDKTTT-3 296-16013-5-ND 2.5V, Fast LDO Regulato 6.20 496 4.19 
TPS731125DBVR 296-21276-2-ND 1.25V, 150mA LDO Regulato! 1677.00/3,000 - 
_ 4. UC282TDKTTT-ADJ | 296-16014-1-ND 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator 6.20 4.96 — 
TPS736125DRBT 296-18252-1-ND 1.25V, 400mA LDO Regulato! 238 1.90 1.43 is 
2 LOM UC282TDKTTT-ADJ =| 296-16014-2-ND 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator 209.25/50 
TPS736125DRBT 296-18252-2-ND 1.25V, 400mA LDO Regulator. 332.50/250 . 
TPS793285DBVR 996-12157-1-ND 2.85V, 200mA High PSRR RF UC282TDTR-ADJ 296-18067-1-ND 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator 620 496 4.19 
LDO Regulator 88 66 50 UC282TDTR-ADJ 296-18067-2-ND 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator 1968.50/500 
— = = UC282TDTR-1 296-19030-1-ND 1.5V, Fast LDO Regulato: 6.20 496 4.19 
TPS793285DBVR 296-12157-2-ND 2.85V, 200mA High PSRR RF : 
LDO Regulator SOT-23-5 858.00/3,000 UC282TDTR-1 296-19030-2-ND 1.5V, Fast LDO Regulato 1968.50/500 
TPS793285YEQEVM | 296-19007-ND Evaluation Module for TPS793285YEQ 1020) = 8 UC282TDTR-3 eg Oa NORE 2.5V, Fast LDO Regulato BAD OS tall) 
Tsriesreat | eran | 28 ng on Po vere ee to aig 
LDO Regulator... 87 ai EG e 5 wed hes J 4 . 
TPS793285VEQT 996-15725-0-ND 2.85V, 200mA High PSRR RF UC285T-2 296-15154-5-ND 2.1V, Fast LDO Regulato 7.30 5.84 4.93 
LDO Regulator 408.75/250 UC285T-3 296-15155-5-ND | 2.5V, Fast LDO Reguilato 730 5.84 4.93 
tps7oaeesyzar | 296-18065-1-ND | 2.85V, 200mA Hig UC285T-ADJ 296-15156-5-ND —_| Adj., Fast LDO Regulator 7.30 5.84 4.93 
LDO Regulator... 5-DSBGA 81—Sti«SBSC* UC285TDKTTT-1 296-16015-1-ND —_| 1.5V, Fast LDO Regulato 730 584 — 
TPS793285YZ0R | 296-18065-2-ND _| 2.85V, 200mA, High PSAR BF UC285TDKTTT-1 296-16015-2-ND —_| 1.5V, Fast LDO Regulato 246.40/50 
LDO Regulator... 5-DSBGA 1053.00/3,000 UC285TDKTTT-2 296-16016-1-ND 2.1V, Fast LDO Regulato 7.30) 5164) 
TPS793475DBVR 296-12160-1-ND 4.75V, 200mA High PSRR RF UC285TDKTTT-2 296-16016-2-ND 2.1V, Fast LDO Regulato 246.40/50 
LDO Regulator..... SOT-23-5 88 66 ©4««50 UC285TDKTTT-3 296-16017-1-ND 2.5V, Fast LDO Regulator. 730 5384 — 
TPS793475DBVR 296-12160-2-ND 4.75V, 200mA High PSRR RF UC285TDKTTT-3 296-16017-2-ND 2.5V, Fast LDO Regulato 246.40/50 
LDO Regulator... SOT-23-5 858.00/3,000 UC285TDKTTT-ADJ | 296-16018-1-ND 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator 730 584 — 
TPS793475DBVREP | 296-18173-1-ND 4.75V, 200mA High PSRR RF UC285TDKTTT-ADJ | 296-16018-2-ND 1.2V/Adj., Fast LDO Regulator 246.40/50 
LDO Regulator... SOT-23-5 -90 ee!) UC382T-1 296-2801-5-ND 1.5V, Fast Transient Response 
TPS793475DBVREP | 296-18173-2-ND | 4.75V, 200mA, High PSRR RF LDO Regulator. T0-220-5 540 4.32 3.65 
LDO Regulator: 1170.00/3,000 UC382T-2 296-2802-5-ND 2.1V, Fast Transient Response 
TPS79901DRVT 296-19299-1-ND Adj., 200mA LDO Regulatot 1.20. 1.00 .80 LDO Regulator... TO-220-5 540 432 3.65 
TPS79901DRVT 296-19299-2-ND Adj., 200mA LDO Regulatot 150.00/250 UC382T-3 296-2803-5-ND 2.5V, Fast Transient Response 
TPS79913YZUR 296-19615-1-ND 200mA Ultra Low Noise Hig LDO Regulator... TO-220-5 540 432 3.65 
LDO Linear Regulator 99 83.66 UC382T-ADJ 296-2804-5-ND Adjustable Fast Transient Response 
TPS79913YZUR 296-19615-2-ND 200mA Ultra Low Noise High PSRR UicasoToertT:4 Peerenaerin F Pea 7 5.40 4.32 3.65 
LDO Linear Regulator .. 1287.00/3,000 i i -1 - .5V Fast Transient Response 
TPS79918DRVT 296-19367-1-ND 1.8V, 200mA Ultra Low LDO Regulator... TO-263-5 549 4.40 = 
LDO Linear Regulator 1.20 1.00 80 UC382TDKTTT-1 296-16019-2-ND 1.5V Fast Transient Response 
TPS79918DRVT 296-19367-2-ND 1.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR LDO Regulator... TO-263-5 182.25/50 
LDO Linear Regulator 150.00/250 UC382TDKTTT-2 296-16020-1-ND 2.1V Fast Transient Response 
TPS79918YZUR 296-19482-1-ND 1.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR LDO Regulator... TO-263-5 540 4.32 — 
LDO Linear Regulator ...-DSBGA 99 83 66 UC382TDKTTT-2 296-16020-2-ND 2.1V Fast Transien 
TPS79918YZUR 296-19482-2-ND 1.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR LDO Regulator... TO-263-5 182.25/50 
LDO Linear Regulator ....-DSBGA 1287.00/3,000 UC382TDKTTT-3 296-16021-1-ND 2.5V Fast Transient Response 
TPS79918YZUT 296-19300-1-ND 1.8V, 200mA Ultra Low Noise High PSRR LDO Regulator... TO-263-5 5.40 4.32 = 
LDO Linear Regulator S-DSBGA 1.08 9072 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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tf Te ee Digi®Reel” POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
ek Digi-Key Price Each Tals Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 ~—-100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
UC382TDKTTT-3 296-16021-2-ND —_|2.5V Fast Transient Response LM317LIPWR 296-20680-1-ND | 3-Terminal Adjustable Regulator [ASCO MoT, 
LDO Regulator... 182.25/50 LM317LIPWR 296-20680-2-ND | 3-Terminal Adjustable Regulator 8-TSSOP 252.00/2,000 
UC382TDKTTT-ADJ —/ 296-16022-1-ND 1.2V/Adj., Fast Transient Response LM317MKTPR 296-9537-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 2-PFM 80 60 45 
LDO Regulator... 5.40 432 — LM317MKTPR 296-9537-2-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 2-PFM 780.00/3,000 
UC382TDKTTT-ADJ | 296-16022-2-ND —_‘|1.2V/Adj., Fast Transient Response LM317MKTPRG3 296-18689-1-ND __[3-Terminal Adjustable Regulator. 2-PFM 886650. 
LDO Regulator T0-263-5 182.25/50 LM317MKVURG3 296-19495-1-ND _|3-Terminal Adjustable Regulator. 3-PFM = 88—si«i«SC* 
UC382TDTR-2 296-19032-1-ND 2.1V Fast Transient Response LM317MKVURG3 296-19495-2-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 3-PFM 715.00/2,500 
LDO Regulator T0-263-5 5.40 4.32 3.65 LM317MQDCYR 296-15185-1-ND _|3-Terminal Adjustable Regulator SOT-223 1.04 78 59 
UC382TDTR-2 296-19032-2-ND 2.1V Fast Transient Response LM317MQDCYR 296-15185-2-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. SOT-223 845.00/2,500 
LDO Regulator TO-263-5 1714.50/500 LM317MQDCYRG4 —_|296-23127-1-ND__[3-Terminal Adj. Regulator NEW!....SOT-223-4 78 ~— 6552 
UC382TDTR-3 296-19033-1-ND  |2.5V Fast Transient Response [M3T7MQDCYRG4 | 296-23127-2-ND __[3-Terminal Adj. Regulator NEW! .... SOT-223-4 845.00/2,500 
LDO Regulator T0-263-5 5.40 4.32 3.65 LM337KC 296-9550-5-ND Adj., 1.5A Negative Voltage Reg........T0-220AB 93 78 62 
UC382TDTR-3 296-19033-2-ND 2.5V Fast Transient Response LM337KCSE3 296-21577-5-ND Adj., 1.5A Negative Voltage Reg. 0-220 96 72 54 
LDO Regulator T0-263-5 1714.50/500 LM337KTPR 296-17847-1-ND Adj., 1.5A Negative Voltage Regulator......2-PFM Ae GRY aye 
UC385EVM-207 296-20626-ND Evaluation Module for UC385 — 50.00 — — LM337KTTR 296-20746-1-ND__| Adj., 1.5A Negative Voltage Reg. 78 65 _—52 
UC385T-1 296-2809-5-ND 1.5V, 5A LDO Regulator 6.30 5.04 4.26 TM337KTTR 296-20746-2-ND Adj, 1.5A Negative Voltage Reg. 346.00/1,000 
UC385T-2 296-2810-5-ND 2.1V, 5A LDO Regulator 6.30 5.04 4.26 LM337KVURG3 296-21578-1-ND Adjustable, 1.5A Negative Volta: B 88 66  ©.50 
UC385T-3 996-2811-5-ND 2.5V, 5A LDO Regulator 6305.04 4.26 LM337KVURG3 296-21578-2-ND Adjustable, 1.5A Negative Voltage Reg. ...3-PFM 715.00/2,500 
UC385T-ADJ 296-2812-5-ND Adjustable, 5A LDO Regulato 6.30 5.04 4.26 LM25751N 296-20850-5-ND 1A Simple Step-Down Switching Voltage 
UC385TD-2 296-2814-5-ND 2.1V, 5A LDO Regulator... 5.70 456 3.85 Regulator 1.50 1.20.90 
UC385TDKTTT-1 296-16023-1-ND 1.5V, 5A LDO Regulator 6.30 5.04 — MC79LO05ACDR 296-1016-1-ND 5V Fixed Negative Voltage Regulator 36 129920) 
UC385TDKTTT-1 296-16023-2-ND _|1.5V, 5A LDO Regulator T0-263-5 212.65/50 Meret gnCOR patel ul BeND ey ied Regatve volags Regulator a eo oe co 
UC385TDKTTT-2 296-16024-1-ND |2.1V, 5ALDO Regulat 70-2635 630 504 — -9603-5-| Ixed Negative Voltage Reg....... . : : : 
ucaasTDKTTT-2 — |296-16024-2-ND —_|2.1V’ SALDO Regulator 10-263-5 212.65/50 MC7@L12ACD pega aes) Oi (2V Fixed Negative Voltage Regulato oe 
UC385TDKTTT-3 296-16025-1-ND 2.5V, 5A LDO Regulator T0-263-5 6.30 5.04 ans MC79L12ACLPR 296-9605-1-ND 12V Fixed Negative Voltage Regulato: 40 32.24 
UC385TDKTTT-3 296-16025-2-ND 2.5V, 5A LDO Regulator T0-263-5 212.65/50 MC79L12ACLPR 296-9605-2-ND 12V Fixed Negative Voltage Regulator .... 224.00/2,000 
UC385TDKTTT-ADJ | 296-16026-1-ND _[1.2V/Adj., 5A LDO Regulator. T0-263-5 6.30 504 — MC79L12CLP 296-9606-5-ND 12\ Fixed Negative Voltage Reg.........T0-226AA 554433. 
UC385TDKTIT-ADJ 296-16026-2-ND 7.2V/Adj., 5A LDO Regulator. 22.65/50 MC79L15ACLP 296-9607-5-ND 15V Fixed Negative Voltage Reg. . T0-226AA 50 40 30 
y Rranriten TL-SCSI285KCSE3 | 296-21608-5-ND —‘|2.85V Fixed Volt. Reg. for SCSI . ..10-220 150 1.20 .90 
peseo DIRS pe baeter gig amg -°V. 5A LDO Regulator CSO ano Osan co TL-SCSI285PWR __|296-10126-1-ND _|2.85V Fixed Volt. Reg. for SCSI... 20-TSSOP__ 1.50 120 90 
UC385TDTR-3 296-19034-2-ND  2.5V, 5A LDO Regulator 2000.50/500 5 -B5V Fixed Volt. Reg. for SCSI... Oa: : 
UC2573D 996-2793-5-ND Buck Pulse PWM Voltag 270 216 168 TL-SCSI285PWR 296-10126-2-ND _|2.85V Fixed Volt. Reg. for SCSV-.......20-TSSOP 1560.00/2,000 
UC2577TDKTTT-ADJ |296-16010-1-ND _| Step-Up Voltage Regulator 1083 975 — TL317CD 296-11823-5-ND | 3-Terminal Adj. Regulator... SOIC 40 «3224 
: : TL317CLP 296-10167-5-ND | 3-Terminal Adj. Regulato TO-92 40 32 24 
UC2577TDKTTT-ADJ | 296-16010-2-ND [Step-Up Voltage Regulator. 432.25/50 TL317CLPR 96-15008-1-NO _|3-Terminal Adj, Regulato 10-92 40 32 94 
UC2578DP 296-19029-5-ND Buck PWM Step-Down Voltage i Hf ‘ i } 
Regulator Rem Ged age TL317CLPR 296-15008-2-ND _|3-Terminal Adj. Regulato TO-92 224.00/2,000 
edactat ; : i : TL317CPWR 296-13351-1-ND _[3-Terminal Adj. Regulato S-1SSO0P 46 37 26 
UC2832TDWEP BAAISESSAD elidel esa. ROR ERE TL317CPWR 296-13351-2-ND  |3-Terminal Adj, Regulator. 252.00/2,000 
ai : : : TL430CLP 296-10181-5-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 96 80 64 
UC2832TDWREP 296-22531-1-ND —_/4.5V to 36V, Precision LDO Linear TL431ACD 296-1286-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 43 «35 «(24 
cipeasTnWAEe speReocER ALT ee ee 870 696 5.88 TL431ACDBVR 296-15236-1-ND __| Adj. Precision Shunt Regulato 45 3627 
-22531-2- i. te i NEWT near feeble HERR TBAT TL431ACDBVR 296-15236-2-ND _ |Adj. Precision Shunt Regulato! 366.00/3,000 
eosin DEER ii fut a ifeceReail PE ss cian ee TL431ACDBVT 296-15323-1-ND —_ Adj. Precision Shunt Regulato! 96 72 54 
2797-5" igh-Efficiency Linear Regulato - 16" : E : TL431ACDBVT 296-15323-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 99.50/250 
UC2835D 296-2798-5-ND High-Efficiency Regulator Controller 860 6.88 5.81 TL431ACDBZR 296-17328-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato AS 86 oF 
UC2836D 296-2799-5-ND High-Efficiency Regulator Controller 9.00 810 7.19 TL431ACDBZR 296-17328-2-ND _| Adj. Precision Shunt Regulator 366.00/3,000 
UG2B54BMOWREP ee ISe salem advanced High Power Factor TL431ACDCKR 296-17863-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato A 82 8 
Preregulator NEW... 5.62 4.50 3.80 TL431ACDCKR 296-17863-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 324.00/3,000 
UC2854BMDWREP =| 296-21935-2-ND —_| Advanced High oe Factor TL431ACDR 296-1286-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato 43° «3524 
Preregulator NEW!... 7026.00/2,000 TL431ACDR 296-1286-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 280.00/2,500 
UC3832N 296-11273-5-ND Adjustable, 100mA LDO Regulatoi 5.00 4.00 3.38 TL431ACLP 296-1287-ND. Adj. Precision Shunt Regulato: 40 roo Eee 
UC3833N 296-11274-5-ND —_| Adjustable, 100mA LDO Regulato 5.40 4.32 3.36 TL43TACLPR 296-1287-1-ND ‘Adj. Precision Shunt Regulato Li ee 
Hees pe coe ND pion Eficieney Hineer Regulator. oat ee er TL431ACLPR 296-1287-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 252.00/2,000 
- -2817-5- , egulator.... ! t TL431ACP 296-10182-5-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 36 6.29 = 20 
UCC281DP-ADJ 296-2818-5-ND Adjustable, 1A LDO Regulato 4.95 3.96 3.08 TL431ACPK 296-17037-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato 55, Ad) 133 
UCC283T-3 296-11413-5-ND _[3.3V, 3A LDO Regulator 620 496 4.19 TL431ACPK 296-17037-2-ND _| Adj. Precision Shunt Regulato 154.00/1,000 
UCC283T-5 296-11414-5-ND 5V, 3A LDO Regulato: 6.20 496 4.19 TL431ACPSR 296-13352-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 45 36.27 
UCC283T-ADJ 296-15163-5-ND | Adjustable, 3A LDO Reg 6.20 4.96 4.19 TL431ACPSR 296-13352-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 252.00/2,000 
UCC283TDKTTT-ADJ | 296-16027-1-ND Adjustable, 3A LDO Regulato! 620 4.96 — TL431ACPWR 296-13353-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato A5 3627 
UCC283TDKTTT-ADJ | 296-16027-2-ND __[Adjustable, 3A LDO Regulato 209.25/50 TL431ACPWR 296-13353-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 252.00/2,000 
UCC283TDKTTT-3 296-17787-1-ND 3.3V, 3A LDO Regulator... 6.20 496 — TL431AID 296-1288-5-ND Adj. Precision Shunt Regulato 36.2920 
UCC283TDKTTT-3 | 296-17787-2-ND —_|3.3V, 3A LDO Regulator 209.25/50 Eu ae eae ah ee ane Fagulat 75 ae ae 
UCC283TDKTTT-5 296-19039-1-ND 6.20 4.96 — -15324-2- jj. Precision Shunt Regulato 75/25 
UCC283TDKTTT-5 —-| 296-19039-2-ND 209.25/50 TL431AIDBZR 296-17329-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 50 40 30 
UCC284DP-12 296-11415-5-ND 12V, 500mA Negative LDO Regulato 5.60 4.48 3.78 TL431AIDBZR 296-17329-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato! 405.00/3,000 
UCC284DP-5 296-11416-5-ND _|5V, 500mA Negative LDO Regulator 560 448 3.78 TL431AIDCKR 296-17864-1-ND__| Adj. Precision Shunt Regulato AO 32.24 
UCC284DP-ADJ 296-11417-5-ND | Adj., 500mA Negative LDO Regulato! 5.60 4.48 3.78 TL431AIDCKR 296-17864-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 324.00/3,000 
UCC381DP-3 296-281 9-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 428 3.42 2.66 TL431AIDR 296-1288-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 36 29 ©=.20 
UCC381DP-5 296-2820-5-ND 5V, 1A LDO Regulator... 428 342 2.66 TL431AIDR 296-1288-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 235.00/2,500 
UCC381DP-ADJ 296-2821-5-ND Adjustable, 1A LDO Regulato 4.28 3.42 2.66 TL431AILP 296-10183-5-ND —_ Adj. Precision Shunt Regulato 35 «2820 
UGC383T-3 296-8156-5-ND 3.3V, 3A LDO Linear Regulator 540 4.32 3.65 TL431AILPME3 296-23297-1-ND Adj. Precision Shunt Reg. NEW! 50 40 30 
UCC383T-5 296-8157-5-ND 5V, 3A LDO Linear Regulator 540 432 3.65 TL43TAILPMES 296-23297-3-ND —_|Adj. Precision Shunt Reg. NEW! 280.00/2,000 
UCC383T-ADJ 296-8158-5-ND Adjustable, 3A LDO Linear Reg 5.40 4.32 3.65 TL431AILPR 296-10183-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato! . T0-226AA AB .28 .20 
UCC383TD-ADJ 296-8161-5-ND Adjustable, 3A LDO Linear Regulato 549 440 3.42 TL431AILPR 296-10183-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato! . TO-226AA 168.00/2,000 
UCC383TDKTTT-3 | 296-16028-1-ND _[3.3V, 3A LDO Linear Regulator 540 486 — TL431AIP 296-10184-5-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulato 8-Dip =.50 40.30 
UCC383TDKTTT-3 296-16028-2-ND 3.3V, 3A LDO Linear Regulator 82.25/50 TL431AIPK 296-17038-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato} AB 36 por 
UCC383TDKTTT-5 296-16029-1-ND 5V, 3A LDO Linear Regulator... 540 432 — TL431 AIPK 296-17038-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato! 160.00/1,000 
UCC383TDKTTT-5 | 296-16029-2-ND —_|5V, 3A LDO Linear Regulator... 182.25/50 TL431AQDBVR 296-17330-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 60 45 34 
UCC383TDKTIT-ADJ | 296-16030-1-ND Adj., 3A LDO Linear Regulator .. rAd Go TL431AQDBVR 296-17330-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 585.00/3,000 
UCC383TDKTTT-ADJ | 296-16030-2-ND __|Adj., 3A LDO Linear Regulator. 182.25/50 TL431AQDBZR 296-18864-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 60 45 34 
UCC384DP-12 296-8162-5-ND _|~12V, 0.5ALDO Linear Regulator 439 351 273 TL431AQDBZR 296-18864-2-ND__| Adj. Precision Shunt Regulato 585.00/3,000 
UCC384DP-5 296-8163-5-ND -5V, 0.5 LDO Linear Regulator... 439 3.51 2.73 TL431AQDBZRQ1 296-21853-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulato a2 54 Al 
UCC384DP-ADJ 296-8164-5-ND Neg. Adj. 0.5A LDO Linear Regulator 439 351 273 TL431AQDBZRQ1 296-21853-2-ND —_ Adj. Precision Shunt Regulato! 702.00/3,000 
UC3833DWTR 296-13767-1-ND —_| Precision LDO Linear Controller. 5.40 4.32 3.36 TL431AQDCKR 296-17865-1-ND —_ Adj. Precision Shunt Regulato! 68 Ot 89 
UC3833DWTR 296-13767-2-ND__|Precision LDO Linear Controlle 6120.00/2,000 TL431AQDCKR 296-17865-2-ND —_ Adj. Precision Shunt Regulato! 663.00/3,000 
Voltage Regulators TL431AQPK 296-18236-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato! 16 PON RAG! 
2 g TL431AQPK 296-18236-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 253.00/1,000 
LFC789D25CDR 296-17214-1-ND | Dual Linear FET Controller 9 7254 TL431BCDBVR 296-18865-1-ND —_ Adj. Precision Shunt Regulato! Bm 2) 8 
LFC789D25CDR 296-17214-2-ND Dual Linear FET Controller 780.00/2,500 TL431BCDBVR 296-18865-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 507.00/3,000 
LFC789D25CPWR =| 296-17215-1-ND —_‘ Dual Linear FET Controller 96 72 54 TL431BCDBZR 296-18866-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulato o2 39 «3 
LFC789D25CPWR 296-17215-2-ND Dual Linear FET Controller... 638.00/2,000 TL431BCDBZR 296-18866-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 507.00/3,000 
LM237KCSE3 296-21574-5-ND Adj., 1.5A 3-Terminal Regulato! 0-220 (250075) TL431BCDCKR 296-17866-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato 52 ‘20NNES0) 
LM317DCY 296-23224-5-ND 3-Terminal Adj. Regulator NEW! SOT-223 .80 60 9.45 TL431BCDCKR 296-17866-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 507.00/3,000 
LM317DCYR 296-12602-1-ND 3-Terminal Adjustable Regulato SOT-223 62 AT 35 TL431BCDR 296-18867-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: Asp. 39 30 
LM317DCYR 296-12602-2-ND |3-Terminal Adjustable Regulato SOT-223 500.00/2,500 TL431BCDR 296-18867-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 422.50/2,500 
LM317KCS 296-13869-5-ND 3-Terminal Adjustable Regulato 84 63 48 TL431BCLPR 296-17374-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 52 39.30 
LM317KCSE3 296-21576-5-ND__|3-Terminal Adjustable Regulato 84 638 TL431BCLPR 296-17374-2-ND __|Adj. Precision Shunt Regulato 346.00/2,000 
CMBT7KTTR 296-21390-1-ND _ [3-Terminal Adjustable Regulato DDPAK 80 60 45 TL431BCP 296-18868-5-ND Adj. Precision Shunt Regulato 52 39 30 
LM317KTTR 296-21390-2-ND  |3-Terminal Adjustable Regulato DDPAK 140.00/500 TL431BCPK 296-18058-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato 60 45 34 
LM317LCDR 296-17220-1-ND  |3-Terminal Adjustable Regulato 49 40 27 TL431BCPK 296-18058-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 200.00/1,000 
LM317LCDR 296-17220-2-ND |3-Terminal Adjustable Regulato 320.00/2,500 TL431BCPSR 296-18869-1-ND __| Adj. Precision Shunt Regulato ye 
LM317LIDR 296-20678-1-ND__|3-Terminal Adjustable Regulato A536 2 TL431BCPSR 296-18869-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato 346.00/2,000 
CM3T7LIDR 296-20678-2-ND _[3-Terminal Adjustable Regulato 305.00/2,500 TL431BCPWR 296-18870-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato ie ee gn 
LM317LILPR 296-20679-1-ND  |3-Terminal Adjustable Regulato TAS ne GInNe27, TL431BCPWR 296-18870-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 346.00/2,000 
LM317LILPR 296-20679-2-ND  |3-Terminal Adjustable Regulato 252.00/2,000 TL431BIDBVR 296-18871-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 60 45 34 
LM317LIPK 296-21742-1-ND —|3-Terminal Adjustable Regulator... 72 54 4 TL431BIDBVR 296-18871-2-ND _| Adj. Precision Shunt Regulato 585.00/3,000 
LM317LIPK 296-21742-2-ND __|3-Terminal Adjustable Regulator.........-- 239.00/1,000 
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EXAS igi @ POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS Digiq2Reel 
ele Digi-Key Price Each IBLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TL431BIDBZR 296-18872-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 60 A534 TL432IDBVR 296-17343-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator... 366.00/3,000 
TL431BIDBZR 296-18872-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 585.00/3,000 TL432IDBZR 296-17344-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 50 40 30 
TL431BIDR 296-18873-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator -60 45 84 TL432IDBZR 296-17344-2-ND Adj. Precision Shunt Regulato: 405.00/3,000 
TL431BIDR 296-18873-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 487.50/2,500 TL432IPK 296-18246-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato 55 da) 333 
TL431BIP 296-18874-5-ND _| Adj. Precision Shunt Regulator 60 45 34 TL4321PK 296-18246-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 154.00/1,000 
TL431BIPK 296-18060-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 68 51 39 TL4320QDBVR 296-17345-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato By {2 
TL431BIPK 296-18060-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 226.00/1,000 TL4320DBVR 296-17345-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulato 546.00/3,000 
TL431BQDR 296-17886-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 84° 63 AB TL432QDBZR 296-17346-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator... 60 45 34 
TL431BQDR 296-17886-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 682.50/2,500 TL432QDBZR 296-17346-2-ND — | Adj. Precision Shunt Regulator... 585.00/3,000 
TL431BQLPME3 296-19380-ND Ad). Precision Shunt Regulator 84 63 48 TL4320PK 296-18247-1-ND Adj. Precision Shunt Regulato! Gy ie 
Ree (aaa 3 Pain lea Betis, | TEBE MMTAAD [a Pane sharon mai 
al ee i : ” TL497ACD 296-10195-5-ND 1.2V Switching Voltage Regulator. 1.44 120 96 
TL431BIDCKR 296-17867-1-ND | Adj, Precision Shunt Regulator 60 45° 34 «| tiagvacor SSEHC1SHUNDINN| 1.2 Switching Vottaye Regulator VC OGE 
TL431BIDCKR 296-17867-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 585.00/3,000 = 9 ; itchit . i jl 
i Ha TL497ACDR 296-10195-2-ND 1.2V Switching Voltage Regulator. 1560.00/2,500 
aetee ee a recon stun Reauater £0 wae ar TL497ACN 296-10196-5-ND _| 1.2V Switching Voltage Regulator. 144 1.20 96 
= -2- jj. Precision Shunt Regulator .00/2, zy = itchi E 
TL431BODBVR 996-17311-1-ND Adj, Precision Shunt Regulator 84 oo TL497ACPWR ARYA 1.2V Switching Volt. Reg. NEW! aU TSS0E 144 1.20 .96 
7 aa TL497ACPWR 296-23298-2-ND 1.2V Switching Volt. Reg. NEWE......14-TSSOP 1276.00/2,000 
TL431BQDBVR 296-17311-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 819.00/3,000 TL497AID 296-10197-5-ND 1.2V Switchin: 
Preece : g Voltage Regulator. 133 1.06 80 
TL431BQDBZR 296-17623-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 84 63 48 TL497AIDR 296-10197-1-ND 1.2V Switchin 
erie : g Voltage Regulator. 1.33 1.06 80 
TL431BQDBZR 296-17623-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 819.00/3,000 TL497AIDR 296-10197-2-ND 42V Switchi 
—_— -10197-2- .2V Switching Voltage Regulator. 1695.00/2,500 
TL431BQDBZRQ1 296-20654-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator nS 63 = .50 eT 
7 eat H aa TL497AIN 296-10198-5-ND 1.2V Switching Voltage Regulator. 1.33 1.06 .80 
TL431BQDBZRQ1 296-20654-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 975.00/3,000 : a 
= ae H a TL780-05CKC 296-1803-5-ND 5.0V, 1.5A Fixed Positive Volt. Reg.... 81 68 54 
TL431BQDCKR 296-17868-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 84 63 48 ks aah 
: PH H ‘ci TL780-05CKTER 296-12396-1-ND 5.0V, 1.5A Fixed Positive Voltage Reg .90 Vb) 60 
TL431BQDCKR 296-17868-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 819.00/3,000 k be 
TL431BQLPR 296-17376-1-ND__| Adj. Precision Shunt Regulator 8463.48 TLIBODECKTTR  BERERMEIAMM @ v1.54 Feed Pootive Volos Ree GR eed 
TL431BQLPR 296-17376-2-ND _ | Adj. Precision Shunt Regulator 558.00/2,000 = ei ible med eosiive Vorsge Ted Z : 
TL431¢D 96-1289-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator ek oy TL780-05KCS 296-14324-5-ND | 5.0V, 1.5A Fixed Positive Voltage he x 886650 
TL431CDBZR 296-17331-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 40 32 «24 TL780-12CKC 296-10227-5-ND 12V, Fixed Positive Volt. Regulator 81 68 54 
TL431CDBZR 296-17331-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 324.00/3,000 TL780-12KCS 296-14325-5-ND | 12V, Fixed Positive Volt. Regulator 88 66 50 
TL431CDR 296-1289-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 40 32 «29. TL780-15CKC 296-10228-5-ND 15V, Fixed Positive Volt. Regulator 81 68 54 
TL431CDR 296-1289-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 225.00/2,500 TL780-15KCS 296-14326-5-ND 15V, Fixed Positive Volt. Regulator... 88 66 50 
TL431CDBVR 296-10185-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 36 6«.29~—S20 TL783CKCSE3 296-20687-5-ND | High Voltage Adj. Regulator 160 1.28 96 
TL431CDBVR 296-10185-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 282.00/3,000 TL783CKTTR 296-20778-1-ND | High Voltage Adj. Regulato 160 1.28 96 
TL431CLP 296-1290-ND Adj. Precision Shunt Regulator 40 32.22 TL783CKTTR 296-20778-2-ND High Voltage Adj. Regulato| 432.00/500 
TL431CLPR 296-1290-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 40 fo2) 22 TL2218-285PWR 296-10163-1-ND 2.85V, SCSI Fixed Regulato .20-TSSOP 3.31 2.65 2.06 
TL431CLPR 296-1290-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 190.00/2,000 TL2218-285PWR 296-10163-2-ND 2.85V, SCSI Fixed Regulato .20-TSSOP 3748.00/2,000 
TL431CP 296-1798-5-ND Adj. Precision Shunt Regulator 50 40.30 TL2575-ADJIKTTR 296-21830-1-ND Adj., 1A Simple Step Down Switching 
TL431CPK 296-1991-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 50 AL 28 Voltage Regulator .-S-DDPAK 1.50 1.20  .90 
TL431CPWR 296-12497-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 40 32 24 TL2575-ADJIKTTR 296-21830-2-ND Adj., 1A Simple Step Down Switching 
TL431CPWR 296-12497-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 224.00/2,000 Voltage Regulator 405.00/500 
TL431IDBVR 296-10187-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 42 34.24 TL2575-ADJIKV 296-21831-5-ND Adj., 1A Simple Step Down Switching | 
TL431IDBVR 296-10187-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 285.00/3,000 Voltage Regulator 1.75 1.40 1.05 
TL431IDBZR 296-17332-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 45 POD ee TL2575-ADJIN 296-21832-5-ND Adj., 1A Simple Step Down Switching 
TL431IDBZR 296-17332-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 366.00/3,000 Voltage Regulator 150 1.20 .90 
TL431IDR 296-1291-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator Sy TL2575-O5IKTTR 296-21824-1-ND 5V, 1A Simple Step Down Switching 
TL4311DR 296-1291-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 235.00/2,500 Voltage Regulator 183 146 1.10 
TL431ILP 296-1292-ND Adj. Precision Shunt Regulator ot .34 24 TL2575-O5IKTTR 296-21824-2-ND | 5V, 1A Simple Step Down Switching 
TL431ILPR 296-1292-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 42 3424 Voltage Regulator 493,00/500 
TL431ILPR 296-1292-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 202.00/2,000 5 a aa ; re 
TLA3tIP 296-10188-5-ND _| Adj, Precision Shunt Regulator 45 3627 TL2B75-05IKY RIAARE SU eaehape Down Switching fase dupes 
TL4311PK 296-10189-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator A2 et TL2575-05IN 296-21094-5-ND 5V, 1A Simple Step Down Switching 
TL431IPK 296-10189-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 116.00/1,000 Voltage Regulator 150 1.20 90 
TL431QDBVR 296-17333-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 152. ek) ci) % ey ‘ ieking. ‘ : 
TL4310DBVR 296-17333-2-ND _ | Adj. Precision Shunt Regulator 507.00/3,000 TESTEA2ITTR am V7 to Sunbee Step Down Switching ane fur ae 
TL431QDBZR 296-17334-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 52 39.30 TL2575-121KTTR 996-21405-2-ND Tv _ a Step D Switchi = = 
TL4310DBZR 296-17334-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 507.00/3,000 575° PORES Weleee ron rg own Switching Pennaron 
TL431QDCKR 296-17869-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 56 42 ~~ «32 Fs878c4 DIG) ROR say, aah iy en ST ! 
TL4310DCKR 296-17869-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 546.00/3,000 575° -21496-5- » 1A Simple Step Down Switching 
TL4310DR 296-21096-1-ND —_| Adj, Precision Shunt Regulator 52 39 30 Voltage Regulator son 1.75 1.40 1.05 
TL4310DR 296-21096-2-ND _| Adj. Precision Shunt Regulator 422.50/2,500 TL2575-12IN 296-21826-5-ND | 12V, 1A Simple Step Down Switching 
TL4310PK 296-18238-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator i 25 4 Voltage Regulator Zs 1.50 1.20.90 
TL4310PK 296-18238-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 200.00/1,000 TL2575-151KTTR 296-21497-1-ND 15V, 1A Simple Step Down Switching 
TL432ACDBVR 296-17335-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator AO 3224 Voltage Regulator a 1.83 1.46 1.10 
TL432ACDBVR 296-17335-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 324.00/3,000 TL2575-151KTTR 296-21497-2-ND | 15V, 1A Simple Step Down Switching 
TL432ACDBZR 296-17336-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator A5 36 coh Voltage Regulator 493.00/500 
TL432ACDBZR 296-17336-2-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 366.00/3,000 TL2575-151KV 296-21498-5-ND | 15V, 1A Simple Step Down Switching 
TL432ACPK 296-18239-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator i55 ad a3 Voltage Regulator 1.75 1.40 1.05 
TL432ACPK 296-18239-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 154.00/1,000 TL2575-151N 296-21827-5-ND 15V, 1A Simple Step Down Switching 
TL432AIDBVR 296-17337-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 50 40 3 Voltage Regulator 150 1.20 .90 
TL432AIDBVR 296-17337-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 405.00/3,000 TL2575-33IKTTR 296-21828-1-ND 3.3V, 1A Simple Step Down Switching 
TL432AIDBZR 296-17338-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 55 44 33 Voltage Regulator 1.83 1.46 1.10 
TL432AIDBZR 296-17338-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 447.00/3,000 TL2575-33IKTTR 296-21828-2-ND 3.3V, 1A Simple Step Down Switching 
TL432AIPK 296-18240-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 48 se) te Voltage Regulator 493.00/500 
TL432AIPK 296-18240-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 160.00/1,000 TL2575-331KV 296-21829-5-ND 3.3V, 1A Simple Step Down Switching 
TL432AQDBVR 296-17339-1-ND _| Adj. Precision Shunt Regulator 68 51 39 Voltage Regulator 175 140 1.05 
TL432AQDBVR 296-17339-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 663.00/3,000 TL2575-331N 296-21095-5-ND 3.3V, 1A Simple Step Down Switching 
TL432AQDBZR 296-17340-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator A) 54 Al Voltage Regulator a 150 1.20 .90 
TL432AQDBZR 296-17340-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 702.00/3,000 TL2575HV-ADJIKTTR | 296-21841-1-ND Adj., 1A Simple Step Down Switching 
TL432AQPK 296-18241-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 76 57 43 Voltage Regulator 248 1.98 1.54 
TL432AQPK 296-18241-2-ND. Ad). Precision Shunt Regulator 253.00/1,000 TL2575HV-ADJIKTIR| 296-21841-2-ND Adj., 1A Simple Step Down Switching 
TL432BCDBVR 296-18875-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator PGCRnE oid) Voltage Regulator 715.00/500 
TL432BCDBVR 296-18875-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 663.00/3,000 TL2575HV-ADJIKV | 296-21842-5-ND | Adj.. 1A Simple Step Down Switchi 
TL432BCDBZR 296-18876-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 2 54 At 1A Simple Step Down Switching 
7 bts Voltage Regulator 2.48 1.98 1.54 
TL432BCDBZR 296-18876-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 702.00/3,000 TL2575HV-ADJIN 296-21843-5-ND Adj., 1A Simple Step Down Switching 
TL432BCPK 296-18242-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator -60 45.34 Voltage Regulator 248 198 1.54 
TLAS2ECRK pocgieed ee oma) Ad]. Precision Shunt Regulator 200/00/;000 TL2575HV-OSIKTTR | 296-21833-1-ND | SV, 1A Simple Step Down Switching 
TL432BIDBVR 296-18877-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 76 ror 43) Voltage Regulator 5-DDPAK 248 1.98 1.54 
TL432BIDBVR 296-18877-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 741.00/3,000 ge eg ‘ ? 
e eae Hi et TL2575HV-OSIKTTR | 296-21833-2-ND 5V, 1A Simple Step Down Switching 
TL432BIDBZR 296-18878-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 80 60.45 Voltage Regulator 5-DDPAK 715.00/500 
TL432BIDBZR 296-18878-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 780.00/3,000 ge Neg F " 
TL432BIPK 996-18243-1-ND Aaj — TL2575HV-O5IKV 296-21834-5-ND 5V, 1A Simple Step Down Switching 
- Fis ij. Precision Shunt Regulator 68 51.39 Voltage Regulator 248 198 1.54 
TL432BIPK 296-18243-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 226.00/1,000 9 — 9 - - - 
TL432BQDBVR 296-18879-1-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 81 «6854 TL2575HV-O5IN 296-21835-5-ND —_| 5V, 1A Simple Step Down Switching 
TL432BQDBVR 296-18879-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 1053.00/3,000 Voltage Regulator gu 248 1.98 1.54 
TL432BQDBZR 296-18880-1-ND _| Adj. Precision Shunt Regulator 81.68 54 TL2575HV-12IKTTR | 296-21499-1-ND AVehie Rete Down Switching nea aan aeS es 
TL432BQDBZR 296-18880-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1053.00/3,000 : re is ; e - 
TL432BQPK 296-18244-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 92 69 52 TL2575HV-12IKTTR | 296-21499-2-ND | 12V, 1A Simple Step Down Switching 
TL432BQPK 296-18244-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 306.00/1,000 Voltage Regulator 715.00/500 
TL432CDBVR 296-17341-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator 40 rou 24) TL2575HV-12IKV 296-21500-5-ND 12V, 1A Simple Step Down Switching 
TL432CDBVR 296-17341-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 324.00/3,000 Voltage Regulator 248 1.98 1.54 
TL432CDBZR 296-17342-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 45.86 TL2575HV-12IN 296-21836-5-ND | 12V, 1A Simple Step Down Switching 
TL432CDBZR 296-17342-2-ND —_| Adj. Precision Shunt Regulator 366.00/3,000 Voltage Regulator 248 1.98 1.54 
TL432CPK 296-18245-1-ND | Adj. Precision Shunt Regulator 50 40 30 TL2575HV-15IKTTR | 296-21501-1-ND | 15V, 1A Simple Step Down Switching 
TL432CPK 296-18245-2-ND Adj. Precision Shunt Regulator 140.00/1,000 Voltage Regulator 2.48 1.98 1.54 
TL432IDBVR 296-17343-1-ND Adj. Precision Shunt Regulator A5 Pooch 
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EXAS Digi@Reel” POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS g 
Holl Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TL2575HV-15IKTTR | 296-21501-2-ND —_| 15V, 1A Simple Step Down Switching TLVH431AIPKG3 296-19343-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. .......SOT-89 279.00/1,000 
Voltage Regulator ... 10-263 715.00/500 TLVH431 AQDBVR 296-17971-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 78 Commo”) 
TL2575HV-151KV 296-21502-5-ND | 15V, 1A Simple Step Down Switching TLVH431AQDBVR | 296-17971-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 1014.00/3,000 
Voltage Regulator ma 248 1.98 1.54 TLVH431AQDBZR | 296-17972-1-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 78 65 52 
TL2575HV-151N 296-21837-5-ND | 15V, 1A Simple Step Down Switching TLVH431AQDBZR _| 296-17972-2-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. . 1014.00/3,000 
Voltage Regulator aa 2.48 1.98 1.54 TLVH431AQDCKR 296-18045-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. .. 84 70 = 56 
TL2575HV-33IKTTR | 296-21838-1-ND | 3.3V, 1A Simple Step Down Switching TLVH431AQDCKR — | 296-18045-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 1092.00/3,000 
Voltage Regulator .5-DDPAK 2.48 1.98 1.54 TLVH431AQLPR 296-21131-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 78 65 52 
TLO575HV-33IKTTR | 296-21838-2-ND | 3.3V, 1A Simple Step Down Switchin TLVH431AQLPR 296-21131-3-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 692.00/2,000 
Voltage Regulator 715.00/500 TLVH431AQPK 296-18621-1-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 84 70 56 
TL2575HV-331KV 296-21839-5-ND 3.3V, 1A Simple Step Down Switching TLVH431AQPK 296-18621-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 372.00/1,000 
Voltage Regulator ‘as 248 1.98 1.54 TLVH431AQPKG3 296-19344-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 84 0) 56) 
7 Ea aanint ; a TLVH431AQPKG3 296-19344-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 372.00/1,000 
TL2575HV-33IN ASAE BED tices nade Down Switchin - Age) <b TLVH431BCDBVR | 296-17684-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 92 69 52 
TL3577-ADJIKTTR | 296-21852-1-ND | 100kHz Current Mode Simpie Step Up/ TLVH431BCDBVR | 296-17684-2-ND__| Low Volt. Adi. Precision Shunt Reg 897.00/3,000 
Flyback Switching Regulator 5-DDPAK 5.98 479 4.04 TLVH431BCDBZR 296-17685-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 92 «69 ~=—52 
7 -941850-9- imple Steo Up! ; : : TLVH431BCDBZR 296-17685-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg: 897.00/3,000 
TL3577-ADJIKTTR 296-21852-2-ND 100kHz Current Mode Simple Step Up/ ree 
itchi Fr TLVH431BCDCKR | 296-17797-1-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 75 63 50 
Flyback Switching Regulator... 5-DDPAK 1898.50/500 fi 
- TLVH431BCDCKR | 296-17797-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 975.00/3,000 
TLV431ACDBVR 296-1348-1-ND Low Voltage Adj. AT 3829 TLVH431BCLPR 296-17812-1-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 92 69 52 
TEVASIACDEVE poole tag. mm) Low Voltage Ad|. SELON ONY TLVH431BCLPR 296-17812-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Re 612.00/2,000 
TLV431ACDBZR 296-18912-1-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator teu) 429) 32! TLVH431BCPK BeEHSEOOLINDINN| Low Volt. A ae Precision Shunt R ce a Ga Be 
TLV431ACDBZR 296-18912-2-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 546.00/3,000 conte BAP eee 9 : ; ; 
TLV4SiACkP. Been REEIANMI| Low Voltage Adi Shunt Requlst FERRO HABA TLVH431BCPK 296-18622-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 333.00/1,000 
x ae Ow voltage-Ad]; onunt Regulator : : : TLVH431BCPKG3 296-19345-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 7 63 50 
TAD 2o6) O24 SND Lows Voltage fa Shunt Regulator of os af TLVH431BCPKG3 296-19345-2-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 333.00/1,000 
sb coal piece | é : d TLVH431BIDBVR 296-17686-1-ND | Low Volt. Adj. Prec. Shunt Reg.» . 75 63 50 
TSE pot crea ame LOW Voltage Adj CSAIL TLVH431BIDBVR — | 296-17686-2-ND | Low Volt. Adj. Prec. Shunt Reg.» . 975.00/3,000 
TLVASTAIDBZR 296-18818-1-ND))) Low Voltage Adj. Shunt Regulator Gael a TLVH431BIDBZR | 296-17687-1-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* 75 63 50 
TLV431AIDBZR 296-18913-2-ND__| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 624.00/3,000 TLVH431BIDBZR 296-17687-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* 975.00/3,000 
TLV431AIDR 296-15032-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 64 48 36 TLVH431BIDCKR 296-17798-1-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* 81.68 54 
TLV431AIDR 296-15032-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 520.00/2,500 TLVH431BIDCKR 296-17798-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* 1053.00/3,000 
TLV431AILP 296-10725-5-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 64 48 36 TLVH431BILPR 296-17813-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 75 63 50 
TLV431AQPK 296-22933-5-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Reg. NEW! 75 63 50 TLVH431BILPR 296-17813-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 666.00/2,000 
TLV431AQPKG3 296-19337-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator ... 15 ty) TLVH431 BIPK 296-18623-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 81 68 54 
TLV431AQPKG3 296-19337-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 333.00/1,000 TLVH431BIPK 296-18623-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 359.00/1,000 
TLV431BCDBVR 296-17568-1-ND Low Voltage Adj. 84 6348 TLVH431BIPKG3 296-19346-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* 81 68 54 
TLV431BCDBVR 296-17568-2-ND —_| Low Voltage Adj. 819.00/3,000 TLVH431BIPKG3 296-19346-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* 359.00/1,000 
TLV431BCDBZR 296-17569-1-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 84 «6348 TLVH431BQDBVR | 296-17688-1-ND —_| Low Volt. Adj. Prec. Shunt Reg.* . 105 88 70 
TLV431BCDBZR 296-17569-2-ND _| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 819.00/3,000 TLVH431BQDBVR | 296-17688-2-ND —_| Low Volt. Adj. Prec. Shunt Reg.* . 1365.00/3,000 
TLV431BCDCKR 296-17794-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 88 66. 50 TLVH431BQDBZR__| 296-17689-1-ND__| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 1.05 88 70 
TLV431BCDCKR 296-17794-2-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 858.00/3,000 TLVH431BQDBZR | 296-17689-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* 1365.00/3,000 
TLV431BCLPR 296-17809-1-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 84 63 «48 TLVH431BQDCKR | 296-17799-1-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* 111 93 74 
TLV431BCLPR 296-17809-2-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 558.00/2,000 TLVH431BQDCKR | 296-17799-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* 1443.00/3,000 
TLV431BCPK 296-22934-5-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Reg. NEW!. 92 69 52 TLV431BQLP 296-23300-ND Low Volt. Adj. Prec. Shunt Reg. NEW! 99 83 66 
TLV431BCPKG3 296-19338-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator "92.69.52 TLVH431BQLPR 296-17814-1-ND__| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 1.05 88 70 
TLV431BCPKG3 296-19338-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 306.00/1,000 TLVH431BQLPR 296-17814-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 932.00/2,000 
ruvsracan | esro 140 | ov Yt a (Re eee 1 ell 
TLV431BIDBVR 296-17570-2-ND —_| Low Voltage Adj. 897.00/3,000 -18624-2-| w Volt. Adj. Precision Shut 00/1, 
TLV431BIDBZR 296-17571-1-ND _| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 92 «46952 TLVH431BOPKG3 296-19347-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 111 93 74 
TLV431BIDBZR SOCHT=ETACENDEM| Low Voltage Adi. Shunt Requiat 80700/31000 TLVH431BQPKG3 296-19347-2-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 492.00/1,000 
Se at SR HBES ICIEE pai TLVH431CDBVR 296-18046-1-ND | Low Volt. Adj. Prec. Shunt Reg.* 60.45 ad 
TLV431BIDCKR 296-17795-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 96 72 54 WE pe oe oreo penae : : 5 
TLV431BIDCKR 296-17795-2-ND | Low Voltage Adi TLVH431CDBVR 296-18046-2-ND | Low Volt. Adj. Prec. Shunt Reg.* . 585.00/3,000 
ge Adj. Shunt Regulator 936.00/3,000 Pee 
TLV431BILPR 296-17810-1-ND | Low Voltage Adj, Shunt Regulator 2. 69 52 TLVH431CDBZR 296-17973-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 60 45 34 
4 TLVH431CDBZR 296-17973-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 585.00/3,000 
TLV431BILPR 296-17810-2-ND _| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 612.00/2,000 TLVHABICDCKR 296-18047-1-ND | Low Volt. Adj, Precision Shunt Reg, a ae 
TLV431BIPK 296-22035-5-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Reg. NEW! 78 65 52 TLVHA31CDCKR 996-18047-2:ND | Low Volt. Adi, Precisi = ; ; ; 
; D -2- . Adj. Precision Shunt Reg. 663.00/3,000 
TLV431BIPKG3 296-19339-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 18 Aiey ey S a ae 
TLvasisirKes | 286-19339-2-ND | Low Votage Ad. Shunt Regulator s4s.oo/.000 | Tiynastcupn | 29621182-34ND | Low Vt Ad Precision Sunt Reg ® sooi00,060. 
TLV431BQDBVR 296-17572-1-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 99 83 66 TLVH431¢PK 296-18625-1-ND | Low Volt. Adj, Precision Shunt Reg la 
TLV431BQDBVR 296-17572-2-ND _| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 1287.00/3,000 TLVH431CPK 296-18625-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 226.00/1,000 
TLV431BQDBZR 296-17573-1-ND _| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 99° 836 TLVH431CPKG3 296-19348-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 68 5139 
TLV431BQDBZR 296-17573-2-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 1287.00/3,000 TLVH431CPKG3 296-19348-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 226.00/1,000 
TLV431BQDCKR 296-17796-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 105 88 70 TLVH431IDBVR 296-18048-1-ND | Low Volt. Adj. Prec. Shunt Reg.* . Gey aie 
TLV431BQDCKR 296-17796-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 1365.00/3,000 TLVH431IDBVR 296-18048-2-ND Low Volt. Adj. Prec. Shunt Reg.* . 663.00/3,000 
TLV431BQLPR 296-17811-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 99 83 66 TLVH431IDBZR 296-17974-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. GE Bal) 
or 206: 17812 ND ee Voltage fat aft peau i are Ole TLVH431IDBZR 296-17974-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 663.00/3,000 
| -5- ow Voltage Adj. Shunt Reg. NEW! 05 J a TLVH431IDCKR 296-18049-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 76 oF (AB 
TLV431BQPKG3 296-19340-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 1.05 88 = .70 TLVH431IDCKR 296-18049-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 741.00/3,000 
TLV431BQPKG3 296-19340-2-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 466.00/1,000 TLVH431ILPR 296-21133-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg: 68 51 39 
TLV431CDBVR 296-13616-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator noe. 39.30 TLVH431ILPR 296-21133-3-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 452.00/2,000 
TLV431CDBVR 296-13616-2-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 507.00/3,000 TLVH4311PK 296-18626-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 76 of 43 
TLV431CDBZR 296-18914-1-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 52 39 30 TLVH431IPK 296-18626-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. ....... 253.00/1,000 
TLV431CDBZR 296-1891 4-2-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 507.00/3,000 TLVH431IPKG3 296-19349-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.*..... 76 57 43 
TLV431CLP 296-10727-5-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 52 39 = .30 TLVH431|IPKG3 296-19349-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 253.00/1,000 
TLV431IDBVR 296-13617-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 53 40.30 TLVH431QDBVR 296-18050-1-ND Low Volt. Adj. Prec. Shunt Reg.* . p02 OOO 
TLV431IDBVR 296-13617-2-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 516.00/3,000 TLVH431QDBVR 296-18050-2-ND | Low Volt. Adj. Prec. Shunt Reg.* . 897.00/3,000 
TLV431IDBZR 296-18915-1-ND | Low Voltage Adj, Shunt Regulator 60. 45. 34 TLVH4310QDBZR 296-17975-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 92 69 52 
TLV431IDBZR 296-18915-2-ND | Low Voltage Adj, Shunt Regulator 585.00/3,000 TLVH4310QDBZR 296-17975-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 897.00/3,000 
TLV431ILP 296-10729-5-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 60 A5 34 TLVH431QDCKR 296-18051-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. {hs} 63 5 
TLV4310PK 296-22937-5-ND | Low Voltage Adj. Shunt Reg. NEW ‘92 «6 69~C2 TLVH431QDCKR 296-18051-2-ND__| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 975.00/3,000 
TLV4310PKG3 296-19341-1-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 92.69 ~52 Ue aaa ae ay ie volt Ad Ererision Shunt eg 92 = eee b roe 
TLV4310PKG3 296-19341-2-ND | Low Voltage Adj. Shunt Regulator 306.00/1,000 TLVHASIOPK pont aaa Mann jee vale ‘i ar Seecian Shit Bee BRA a 
TLVH431ACDBVR | 296-17967-1-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 68 51 39 TLveaatapk POM GCOPANTMM Low Volt Adi Procision Shunt Ren eee cantor 
TLVH431ACDBVR | 296-17967-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 663.00/3,000 TLVHAR1OPKG3 996-19350-1.ND ito Volt A aL Pratik Shit Rey BR ee 
TLVH431ACDBZR 296-17968-1-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 68 51 39 steel : 9. : : : 
— TLVH4310PKG3 296-19350-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 333.00/1,000 
TLVH431ACDBZR 296-17968-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 663.00/3,000 TLVH432ACDBZR 296-17976-1-ND | Low Volt. Adj, Precision Shunt Reg 68 51.39 
TLVHA31ACDCKR = 296-18043-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 76 57 AB TLVH432ACDBZR | 296-17976-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. ~~ 663.00/3,000 
TLVH431ACDCKR | 296-18043-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 741.00/3,000 TLVH432ACPK 296-18628-1-ND | Low Volt. Adj, Precision Shunt Reg 7% 57. «43 
TLVH431ACLPR 296-21129-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 68 td TLVH432ACPK 296-18628-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. ~__253.00/1,000 
TLVH431ACLPR 296-21129-3-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 452.00/2,000 TLVHAS2ACPKG3 396-19351-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 7687 3 
TLVH431ACPK 296-18619-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 76 57 = 48 TLVH432ACPKG3 | 296-19351-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. *~ 253.00/1,000 
TLVH431ACPK 296-18619-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 253.00/1,000 TLVH432AIDBZR 296-17977-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. i i £8 
TLVH431 ACPKG3 296-19342-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. TO nor 43 TLVH432AIDBZR 296-17977-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 741.00/3,000 
TLVH431ACPKG3 296-19342-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 253.00/1,000 TLVH432AIPK 296-18629-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. .. 84 63 4 
TLVH431 AIDBVR 296-17969-1-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg....SOT-23-5 76 .57_—«3 TLVH432AIPK 296-18629-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. . 279.00/1,000 
TLVH431AIDBVR 296-17969-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. ... SOT-23-5 741.00/3,000 TLVH432AIPKG3 296-19352-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 84 63 48 
TLVH431 AIDBZR 296-17970-1-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. ma si £8 TLVH432AIPKG3 296-19352-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 279.00/1,000 
TLVH431 AIDBZR 296-17970-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 741.00/3,000 TLVH432AQDBZR | 296-17978-1-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 78 65 52 
TLVH431 AIDCKR 296-18044-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 84 63 48 TLVH432AQDBZR 296-17978-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. *..... 1014.00/3,000 
TLVH431AIDCKR 296-18044-2-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 819.00/3,000 TLVH432A0PK 296-18630-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. . 84. ~«70~=CO 
TLVH431AILPR 296-21130-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. a se 8) TLVH432AQPK 296-18630-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg 372.00/1,000 
TLVH431 AILPR 296-21130-3-ND — | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 506.00/2,000 TLVH432AQPKG3 296-19353-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 84 70 56 
TLVH431AIPK 296-18620-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 84 63 48 TLVH432AQPKG3 296-19353-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.* 372.00/1,000 
TLVH431 AIPK 296-18620-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 279.00/1,000 TLVH432BCDBZR 296-17979-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.*.....SOT-23 92 69 52 
TLVH431 AIPKG3 296-19343-1-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. .....- 84 6348 * RoHS Compliant (Continued) 
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EXAS igi @ POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 
INSTRUMENTS Digi Reel 
ree Digi-Key Price Each Lele Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLVH432BCDBZR | 296-17979-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.*.....SOT-23 897.00/3,000 UA78M08CKCS 296-21629-5-ND | 8.0V, 500mA Regulator... 72 54 A 
TLVH432BCPK 296-18631-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.......S0T-89 75 63 50 UA78MO8CKCSE3 | 296-21630-5-ND | 8.0V, 500mA Regulator* 0-220 «72 «54 A 
TLVH432BCPK 296-18631-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. ......S0T-89 333.00/1,000 UA78MO8CKTPR 296-11137-1-ND | 8.0V, 500mA Regulato 2-PFM 80 60 45 
TLVH432BCPKG3 296-19354-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.*.....S0T-89 75 6350 UA78MO8CKTPR 296-11137-2-ND | 8.0V, 500mA Regulato! 2-PFM 780.00/3,000 
TLVH432BCPKG3 296-19354-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-89 333.00/1,000 UA78MO8CKVURG3 | 296-21207-1-ND 8.0V, 500mA Regulato! 3-PFM 64 48 36 
TLVH432BIDBZR 296-17980-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. SOT-23 a7 63 50 UA78MO8CKVURG3 | 296-21207-2-ND 8.0V, 500mA Regulator* 520.00/2,500 
TLVH432BIDBZR 296-17980-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.*.....SOT-23 975.00/3,000 UA78MO9CKTPR 296-11138-1-ND 9.0V, 500mA Fixed Positive 
TLVH432B1PK 296-18632-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.......SOT-89 81 68 54 Voltage Regulator 80 60 45 
TLVH432B1PK 296-18632-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. .......SOT-89 359.00/1,000 UA78MO9CKTPR 996-11138-2-ND | 9.0V. 500mA Fixed 
TLVH432BIPKG3 296-19355-1-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.*.....SOT-89 81-6854 Voltage Regulator ... 780.00/3,000 
TLVH432BIPKG3 296-19355-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.*.....SOT-89 359.00/1,000 eCEe EE ; a : 
TLVH432BQDBZR | 296-17981-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.*....SOT-23 1.05 88 70 UA7BMOSCKVURGS eee ees aND ener aeeal wm a mE 
TLVH432BQDBZR | 296-17981-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.*.....SOT-23 1365.00/3,000 ree seep Aaee : ; : 
TLVH432BQPK 296-18633-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.....SOT-89 141 93 7 UATBMIOSCKVURGS Sica cam) 9. 0¥- S00TA Fixed Positive pe agpiead 
TLVH432BQPK 296-18633-2-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. .......SOT-89 492.00/1,000 UATeMOCKTPR agecnane Tenn Mone Pied Boatie ee 
TLVH432B0PKG3 | 296-19356-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.*....SOT-89 1.11 93 74 Voltage Regulator 78 46552 
TLVH432BQPKG3 | 296-19356-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.*.....SOT-89 492.00/1,000 UATEMIOCKVURGS SER CESTRPATIENIN 70.0V; 500m Fixed F : : : 
TLVH432CDBZR 296-17982-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.*....SOT-23 60 45 34 7 -19534-1- Mote eee sitive Aer 
TLVH432CDBZR 296-17982-2-ND —_| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.*.....SOT-23 585.00/3,000 MOT an : : : 
TLVH432CPK 296-18634-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.......SOT-89 68 51 39 UA78MMOCKVURG3 | 296-19534-2-ND oleae edt nee Positive eanopeta 
TLVH432CPK 296-18634-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. .......SOT-89 226.00/1,000 OF oe mene 
TLVH432CPKG3 296-19357-1-ND | Low Volt. Adj, Precision Shunt Reg.*....SOT-89 68 51 39 UA78M12CKC 296-11141-5-ND ee ao ie Pos on A. eh 
TLVH432CPKG3 296-19357-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.*......SOT-89 226.00/1,000 oltage Regulator Z Hoe 5 
TLVH432IDBZR 296-17983-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.*....SOT-23 68 51 39 UA78M12CKCS 296-21631-5-ND 12.0V, 500mA Fixed Positive 
TLVH432IDBZR 296-17983-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.*.....SOT-23 663.00/3,000 Voltage Regulator* 7 54 A 
TLVH4321PK 296-18635-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.......S01-89 76 57 49 UA78M12CKCSE3 | 296-21632-5-ND | 12.0V, 500mA Fixed Pos! 
TLVH4321PK 296-18635-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. .......SOT-89 253.00/1,000 Voltage Regulator . 0-220) 72 54 Al 
TLVH432IPKG3 296-19358-1-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.*....SOT-89  .76 57 43 UA78M12CKTPR 296-11142-1-ND | 12.0V, 500mA Fixed P 
TLVH4321PKG3 296-19358-2-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. .....SOT-89 253.00/1,000 Voltage Regulator... 80-6045 
TLVH432QDBZR 296-17984-1-ND _| Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.*.....SOT-23 92.6952 UA78M12CKTPR 296-11142-2-ND | 12.0V, 500mA Fixed Pos 
TLVH432QDBZR 296-17984-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg.*.....SOT-23 897.00/3,000 Voltage Regulator... 2-PFM 780.00/3,000 
TLVH4320PK 296-18636-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 7% 63 50 UA78M12CKVURG3 | 296-19664-1-ND | 12.0V, 500mA Fixed Positive 
TLVH432QPK 296-18636-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 333.00/1,000 Voltage Regulator* 64 48 = 36 
TLVH4320PKG3 296-19359-1-ND | Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 75 88! 50 UA78M12CKVURG3 | 296-19664-2-ND | 12.0V, 500mA Fixed Positive 
TLVH432QPKG3 296-19359-2-ND Low Volt. Adj. Precision Shunt Reg. 333.00/1,000 Voltage Regulator* 520.00/2,500 
UA78LO2ACD 296-11116-5-ND —_| 2.0V, 100mA Regulator 40.3224 UA78M33CDCYR 296-13424-1-ND | 3.3V, 500mA Fixed Positive 
UA78LO2ACLP 296-11117-5-ND | 2.0V, 100mA Regulator. 40 32 24 Voltage Regulator... ..S0T-223-4 56.4282 
UA78LOSACD 296-1364-5-ND 5.0V, 100mA Regulator AQ 33.22 UA78M33CDCYR 296-13424-2-ND | 3.3V, 500mA Fixed Positive 
UA78LOSACDR 296-1364-1-ND 5.0V, 100mA Regulator 40. 83.22 Voltage Regulator... ... S0T-223-4 455.00/2,500 
UA78LO5ACDR 296-1364-2-ND 5.0V, 100mA Regulator 260.00/2,500 UA78M33CKCS 296-21633-5-ND 3.3V, 500mA Fixed Positive 
UA78LO5ACLP 296-1365-ND 5.0V, 100mA Regulator. 42 33.23 Voltage Regulator* . 76 57 AB 
UA78LOSACLPR 296-1365-1-ND 5.0V, 100mA Regulator. 42 33.23 UA78M33CKCSE3 296-21634-5-ND 3.3V, 500mA Fixed Positive 
UA78LOSACLPR 296-1365-2-ND 5.0V, 100mA Regulator. 198.00/2,000 Voltage Regulator 7 57 43 
UA7BLOSACPK 296-11118-1-ND | 5.0V, 100mA Regulator. 8s -91208-1- , ‘ti 
UA7BLOSACPK 296-11118-2-ND__| 5.0V, 100mA Regulator. 116.00/1,000 UATENGSCKVURGS Ma Voie Recaro Oo om 
UA78LOSAIDR 296-16903-1-ND 5.0V, 100mA Regulator 152) 39 30 UA78M33CKVURG3 | 296-21208-2-ND 3.3V, 500mA Fixed Po: 
UA78LOSAIDR 296-16903-2-ND —_| 5.0V, 100mA Regulator* 422.50/2,500 Voltage Regulator* 520.00/2,500 
UA7ALOSAILP ZOCsWIIIS SND) 5.0V, 100mA Regulator. 3230) 30 UATBNS30QDCVRG4Q1| 296-22049-1-ND | 3.3V, 500mA Fixed Positive 
UA78LOSAIPK 296-17759-1-ND —_| 5.0V, 100mA Regulator. 52 39 30 
UA78LOSAIPK 996-17759-2-ND 50V 100 Voltage Regulator NEI SOT-223-4 2 54 41 
~ -2- OV, mA Regulator. 173.00/1,000 ; 
UA78M33QDCYRG401) 296-22949-2-ND | 3.3V, 500mA Fixed Posit 
UA78LO5CD 296-11120-5-ND | 5.0V, 100mA Regulator 4637S Voltage Regulator NEW! S0T-223-4 585.00/2,500 
UA7BLOSCLP 296-11121-5-ND | 5.0V, 100mA Regulator. 46 826 ; ae ae 
UA UA79MO5CKCS 296-14001-5-ND 5V, 500mA Negative Volt. Regulator. 16 by ZBI 
78LO5CPK 296-13531-1-ND | 5.0V, 100mA Regulator. 40.32.24 TATSMOSCKGSES laa sereaa FAS CSET LPL es i a 
UA78LO5CPK 296-13531-2-ND —_| 5.0V 100mA Regulator. 112.00/1,000 7OM05 HEISE 5V, 500mA Negative Volt. Regulator* Oma va 
UA78LOGACLP 296-11122-5-ND 6.0V, 100mA Regulator 39 ‘32° 22 UA79MO5CKTPR 296-11145-1-ND 5V, 500mA Negative Volt. Regulator. 80 60 45 
TATSLDGACPK 396-18739-1-ND | 6.0V.100mA Regulator i om UA79MOSCKTPR 296-11145-2-ND | 5V, 500mA Negative Volt. Regulator. 780.00/3,000 
a : : ‘ ‘ UA79MOSCKVURG3 | 296-20735-1-ND | 5V, 500mA Negative Volt. Regulator* 64 ABO 
LET BEOSAGENS Baby one geaoma| 6.0V, 100mA Regulator. UPA ly UA79MOSCKVURG3. | 296-20735-2-ND | 5V;500mA Negative Volt, Regulator* 520.00/2,500 
UA78LO8ACD 296-11123-5-ND —_| 8.0V, 100mA Regulator 46 8728 soem eed ened es 
UA78LO8ACLP 296-11124-5-ND 8.0V, 100mA Regulator. 38 30 2 «21 UA79MO8CKTPR 296-11146-1-ND 8V Negative Voltage Regulator 80 60 45 
UA78LO8ACLPR 296-15052-1-ND —_| 8.0V, 100mA Regulator. AO 32 24 Toe necerces Eee ee ae haga ee Hees 64 Brie Ree 
UA7B8LO8ACLPR 296-15052-2-ND | 8.0V, 100mA Regulator. 224.00/2,000 ARIE Om/ Negalive Voltage Regulator’ BU 
UA78LO8ACPK 296-11125-1-ND 8.0V, 100mA Regulator. 52 39 30 UA723CD 296-11102-5-ND Adjustable, Prec. Voltage Regulator 16 2o7) 43 
UA78LO8ACPK 296-11125-2-ND 8.0V, 100mA Regulator. 173.00/1,000 UA723CDR 296-11102-1-ND Adjustable, Prec. Voltage Regulator* ... 14-SOIC 16 AsV 43 
UA78LO9ACD 296-11126-5-ND 9.0V, 100mA Regulator. 40 32 24 UA723CDR 296-11102-2-ND Adjustable, Prec. Voltage Regulator* ... 14-SOIC 617.50/2,500 
UA78LO9ACDR 296-15053-1-ND 9.0V, 100mA Regulator. 40 ee UA723CN 296-11104-5-ND Adjustable, Prec. Voltage Regulator* 88 66 50 
UA78LO9ACDR 296-15053-2-ND | 9.0V, 100mA Regulator. 270.00/2,500 UA7805CKC 296-1974-5-ND 5V, 1.5A Positive Voltage Regulato 81 6854 
UA78LO9ACLP 296-11127-5-ND 9.0V, 100mA Regulator. 40 32 24 UA7805CKCS 296-13996-5-ND 5V, 1.5A Positive Voltage Regulato 80 60 45 
UA78LO9ACPK 296-14331-1-ND 9.0V, 100mA Regulator. 45 36 0 «27 UA7805CKCSE3 296-21619-5-ND 5V, 1.5A Positive Voltage Regulator* 80 60.45 
UA7BLOSACPK 296-14331-2-ND —_| 9.0V, 100mA Regulator. 126.00/1,000 UA7805CKTER 296-11108-1-ND | 5V, 1.5A Positive Voltage Regulator... 81 6854 
UA78L10ACD 296-11129-5-ND _| 10.0V, 100mA Regulator a0 2 UA7805CKTER 296-11108-2-ND | 5V, 1.5A Positive Voltage Regulato 718.00/2,000 
UA7BL10ACLP 296-1996-ND 40 32 24 UA7805CKTTR 296-20796-1-ND | 5V, 1.5A Positive Voltage Regulator* 88 66 50 
UA78L10ACPK 296-15327-1-ND 45 86 UA7805CKTTR 296-20796-2-ND | 5V, 1.5A Positive Voltage Regulator* 293.00/1,000 
UA78L10ACPK 296-15327-2-ND 126.00/1,000 UA7808CKC 296-11109-5-ND _| 8V, 1.5A Positive Voltage Regulato 81 68 5A 
Teena poor i ea 1 ov lor Regulator® io se bs UA7808CKCS 296-13997-5-ND | 8V, 1.5A Positive Voltage Regulato 80 60 45 
-15054-1- OV, 100mA Regulator : ‘ : UA7808CKCSE3 296-21620-5-ND | 8V, 1.5A Positive Voltage Regulato 80 60 45 
UA78L12ACDR 296-15054-2-ND | 12.0V, 100mA Regulator* 260.00/2,500 UA7808CKTTR 296-21933-1-ND | 8V, 1.5A Positive Voltage Regulato 88 66 50 
UA78L12ACLP 296-11131-5-ND | 12.0V, 100mA Regulato 35 2820 UA7808CKTTR 296-21933-2-ND | 8V, 1.5A Positive Voltage Regulator... 154.00/500 
Tae ey ea @ ov Mee Regulato AS rat fa UA7810CKC 296-1975-5-ND 10V, 1.5A Positive Voltage Regulator......10-220 81 «6854 
-11132-2- mA Regulato 00/1, UA7810CKCS 296-21621-5-ND | 10V, 1.5A Positive Voltage Regulator. 84 63StC«C«B 
UA78L15ACLP 296-11133-ND 15.0V, 100mA Regulato! AO 32.24 UA7810CKCSE3 296-21622-5-ND | 10V, 1.5A Positive Voltage Regulator .. 84 «66348 
UA7BL1SACPK 296-12002-1-ND | 15.0V, 100mA Regulato AS 38 at UA7810CKTTR 296-20797-1-ND | 10V, 1.5A Positive Voltage Regulator* ... 92 69 52 
eee ee 20 aND pate to Roaulalp S01 89 ee eno ur UA7810CKTTR 296-20797-2-ND | 10V, 1.5A Positive Voltage Regulator* . 306.00/1,000 
-12290-1- .0V, 500mA Regulator. SOT- : : : UA7812CKC 296-11111-5-ND | 12V, 1.5A Positive Voltage Regulator. 81 68 54 
UA7B8MOSCDCYR | 296-12290-2-ND__| 5.0V, 500mA Regulator. SOT-223 455.00/2,500 UA7812CKCS 296-13998-5-ND | 12V, 1.5A Positive Valine Bear 23 EONS D 
aes aaa a ant Foor # 3 * UA7812CKCSE3 296-21623-5-ND | 12V. 1.5A Positive Voltage Regulator. coon COHNNSO 
-14000-5- OV, : : : : UA7812CKTER 296-11112-1-ND | 12V, 1.5A Positive Voltage Regulator. 81 68 54 
Tey See OND a aot Reon 2 Pe i UA7812CKTER 296-11112-2-ND | 12V, 1.5A Positive Voltage Regulator. 718.00/2,000 
UA CeMOSCkDH aoe A eat 7 eal ae sacceOGa UA7812CKTTR 296-20798-1-ND __| 12V, 1.5A Positive Voltage Regulator .. 88 66 50 
UATBMOSCKVURGS MEGEEOTEEEIIDIM] & OV; SOOMA Reculater ai eee UA7812CKTTR 296-20798-2-ND | 12V, 1.5A Positive Voltage Regulator* . 293.00/1,000 
= 9 = = = UA7815CKC. 296-11113-5-ND 15V, 1.5A Positive Voltage Regulator...... 81 68 54 
UA78MOSCKVURG3 | 296-19755-2-ND _| 5.0V, 500mA Regulator 920.00/2,500 UA7815CKCS 296-13999-5-ND | 15V. 1.5A Positive Voltage Regulator 84 6348 
UA78MOSIDCYR 296-17616-1-ND —_| 5.0V, 500mA Regulator. $OT-223 84 63 4 es ey ohare pi Meant : : : 
UA7815CKCSE3 296-21624-5-ND 15V, 1.5A Positive Voltage Regulator* . 84 63 48 
UA78MOSIDCYR 296-17616-2-ND —_ | 5.0V, 500mA Regulator. .SOT-223 682.50/2,500 Seyi a 
UA7815CKTER 296-11114-1-ND 15V, 1.5A Positive Voltage Regulator. 81 68 54 
UA78MOSIKCS 296-19025-5-ND —_| 5.0V, 500mA Regulator. 84° 6348 Hut 
UA78MO5IKCSE3 296-21628-5-ND 5.0V, 500mA Regulator 84 63 48 UA7815CKTER 296-11114-2-ND 15V, 1.5A Positive Voltage Regulator. 718.00/2,000 
UATBMOSIKVURGS 1 D96-212064-ND 1 5.0VS00mA Reculator ‘5A rca A UA7815CKTTR 296-21687-1-ND | 15V, 1.5A Positive Voltage Reg.* . 88 66 50 
UA7BMOSIKVURG3 | 296-21206-2.ND | 5.0V" 500mA Regulator oe 6g0.50/2,500 UA7815CKTTR 296-21687-2-ND | 15V, 1.5A Positive Voltage Reg.* . 154.00/500 
Soakoa: Ov, yn oe UA7824CKC 296-11115-5-ND | 24V, 1.5A Positive Voltage Regulator. 81 68 54 
UA78MOSQDCYRG4Q1 | 296-22950-1-ND —_| 5.0V, 500mA Regulator NEI .$0T-223-4 78 = 6552 a : 
UA78MOSQDCYRG4Q1 | 296-22950-2-ND | 5.0V, 500mA Regulator NE! -S0T-223-4 845.00/2,500 UA7824CKCS 296-21625-5-ND__| 24V, 1.5A Positive Voltage Reg.* . 84638 
UA78MO6CKTPR 296-1366-1-ND 6.0V, 500mA Regulator. 80 60 45 UA7824CKCSE3 296-21626-5-ND 24V, 1.5A Positive Voltage Reg.* .. 84 63 48 
UAT8MO6CKTPR 996-1366-2-ND 6.0V. 500mA Regulator. 780.00/3,000 UA7824CKTTR 296-21934-1-ND | 24V, 1.5A Positive Voltage Reg.* .. 88 66 50 
UATBMOBCKVURGS | 296-19532-1-ND | 6.0V. 500mA Regulator eee UA7824CKTTR 296-21934-2-ND | 24V, 1.5A Positive Voltage Reg... 154.00/500 
UA78MOBCKVURG3 | 296-19532-2-ND | 6.0V, 500mA Regulator 520.00/2,500 UA7905CKCS 296-17077-ND -V, 1.5A Negative Voltage Regulator 84 6348 
UA78MO8CDCYR 296-12612-1-ND 8.0V, 500mA Regulator “SOT-223 56 42 3 UA7905CKTER 296-17834-1-ND -5V, 1.5A Negative Voltage Regulator... 81 68 54 
UA78M08CDCYR 296-12612-2-ND _| 8.0V, 500mA Regulator® ......csseecee SOT-223 455.00/2,500 * RoHS Compliant (Continued) 
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me Digi-Key Price Each 
POWER SUPPLY PROD! ‘S$ (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
BQ4845S-A4 296-6537-5-ND RTC with NVSRAM Control/ 
Digi-Key re Price Each Watchdog Timer* 5.00 4.00 3.38 
Part No. Description Ue _l) BQ4845S-A4N 296-6538-5-ND | RTC with NVSRAM Contro 
UA7905CKTTR 296-20799-1-ND -5V, 1.5A Negative Voltage Reg.* 92 69 52 Watchdog Timer* 5.00 4.00 3.38 
UA7905CKTTR 296-20799-2-ND -5V, 1.5A Negative Voltage Reg.* 306.00/1,00 BQ4845YS-A4 296-6539-5-ND RTC with NVSRAM Control/ 
UA7908CKCS 296-19027-5-ND -8V Negative Voltage Regulator* .. 84 63 48 Watchdog Timer 6.00 4.00 3.38 
UC2577T-ADJ 296-11159-5-ND Adj., Simple Step Up Volt. Reg.*. 10.83 9.75 8.65 BO4845YS-A4N 296-6540-5-ND RTC with NVSRAM Control 
UC29431D 296-11209-5-ND. Precision Adjustable Shunt Regulato 7.60 6.08 5.13 Watchdog Timer 5.00 4.00 3.38 
UC39431D 296-11348-5-ND Precision Adjustable Shunt Regulato 5.51 4.41 3.43 BQ4847MT 296-6541-5-ND RTC with NVSRAM Control/ 
UC39431N 296-11349-5-ND Precision Adjustable Shunt Regulato: i 5.51 441 3.43 Watchdog Timer 832 666 5.62 
UCC561DP 296-12196-5-ND Low Volt. Diff SCSI 27-Line Reg. Set....16-SOIC 2.57 2.06 1.60 BQ4847YMT 296-6542-5-ND RTC with NVSRAM Control/ 
Watchdog Time! 8.32 6.66 5.62 
is TEXAS PRECISION BQ4850YMA-85 296-6543-5-ND | RTC Module with (512Kx8) NVSRAM....A-MOD 35.63 33.25 30.88 
STEEN GROBNDIRERERENGE nasogly gece FWVSRAM Watchdog Timer C-MOD 36.54 34.11. 31.67 
TL. Digi-K PriceEache )) ———————___.» —______|_NVSRAMMatchdog Timer nnn i é J 
Part No ba ae Description 1 We 100 ASNAPHAT requires the BQ48SH-28x6 to complete the two piece module. 
TLE2425CD 296-1344-5-ND 2.5V Precision Ground Reference*.. 143° 1.14 86 
TLE2425CDR 296-1344-1-ND 2.5V Precision Ground Reference 143 114 86 XAS SIGNAL 
TLE2425CDR 296-1344-2-ND 2.5V Precision Ground Reference 1825.00/2,50 INSTRUMENTS CONTROLLERS 
TLE2425CLP 296-1993-ND 2.5V Precision Ground Reference 143° 114 86 Tl Digi-K Price Each 
TLE24251D 296-6545-5-ND _| 2.5V Precision Ground Reference*.. 143 144 86 Barina eee areca a A Wee pn 
TLE24251LP 296-6546-5-ND 2.5V Precision Ground Reference 143 #114 86 - - 5 P g. 
TLE2426CD 296-6547-5-ND | 1/2 Rail Virtual Ground Reference* . 1.30 1.04 78 Audio Processors / CODECs 
TLE2426CLP 296-1994-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference* . 1.30 1.04 .78 AIC111EVM 296-18386-ND Evaluation Module for AIC111............ eee — 50.00 SS 
TLE2426CLPR 296-1994-1-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference* . 1.30 1.04  .78 AIC111RHB 296-15335-ND 1.3V MicroPower DSP Voice Band 
TLE2426CLPR 296-1994-2-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference* . 1352.00/2,000 Audio CODEC 6.64 5.61 
TLE2426CP 296-6548-5-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference* . 1.30 1.04 .78 AICDEVPLATEVM 296-18387-ND Development Platform for DSP-CODEC . i = = 
TLE24261D 296-1345-5-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference* . 1.30 1.04 .78 PCM2900E 296-13034-5-ND | Stereo Audio CODEC w/USB Interface... 28- 8.30 6.64 5.61 
TLE2426IDR 296-1345-1-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference . 1.30 1.04  .78 PCM2901E 296-12985-5-ND | Stereo Audio CODEC w/USB Interface, Single 
TLE24261DR 296-1345-2-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference* . 1665.00/2,500 Ended Analog I/O and S/PDIF ...28-SSOP 830 6.64 5.61 
TLE24261LP 296-6549-5-ND__| 1/2 Rail Virtual Ground Reference 1.30 1.04.78 PCM2902E 296-12986-5-ND | Stereo Audio CODEC w/USB Interface, Single 
TLE24261P 296-6550-5-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference* . 1.30 1.04 18 Ended Analog I/O and $/PDIF ..28-SSOP 9.00 7.20 6.08 
TLE2426MDREP 296-22422-1-ND | 1/2 Rail Virtual Ground PCM2903E 296-12987-5-ND _ | Stereo Audio CODEC w/USB Interface, Single 
=i aseNBREP Sees Te een NEWS 3.15 2.52 1.96 Ended Analog I/O and S/PDIF ...28-SSOP 9.00 7.20 6.08 
- -2- ail Virtual Groun! i 7 
PCM2904DB 296-13478-5-ND Stereo Audio Codec w/USB Interface, Single 
Reference NEWE....... 4410.00/2,500 , 
Ended Analog 1/0 and S/PDIF ..28-SSOP 830 6.64 5.61 
PCM2906DB 296-13479-5-ND Stereo Audio Codec w/USB Interface, Single 
j: PROGRAMMABLE Ended Analog 1/0 and S/PDIF.. 9.00 7.20 6.08 
: Tee ee GATE ARRAYS PCM2912PJT 296-23130-ND _| USB Stereo Audio CODEC NEW! 9.90 7.92 6.69 
Tar 5 PCM3000E PCM3000E-ND Stereo Audio CODEC 18-Bit, 
Pat No Pate. Description ela “eae a Wire interface GED Gee aes 
~ - — - PCM3001E PCM3001E-ND Stereo Audio CODEC 18-Bit, 
TIBPAL16L8-10CFN | 296-10082-5-ND | HP Impact-X PAL Circuits. 20-PLCC 394 3.15 2.45 Pin Programmable... 690 552 4.66 
TIBPAL16L8-10CN 296-10083-5-ND | HP Impact-x PAL Circuits. 20-Dip 3.94 315 2.45 PCM3002E PCM3002E-ND 20-Bit, Stereo CODEC, 
TIBPAL16L8-25CN | 296-10087-5-ND | Low Power, HP Impact PAL Circuits.......20-Dip 240 192 1.44 Software Contra! 690 5.52 466 
TIBPAL16R4-15CN 296-10090-5-ND HP Impact PAL Circuits. 20-Dip 2.32 1.86 1.45 5 Ri 
TIBPALI6R6-15CN | 296-10095-5-ND _| HP Impact PAL Circuits. 20-Dip 235 1.88 1.41 PCMSO03E pOuCOCSE NO 20-it, Stereo CODEC, 
TIBPAL6R8-25CN | 296-10098-5-ND | Low Power, HP Impact 20-Dip 240 1.92 1.44 Hardware Control BODE ee 
TIBPAL2OL8-5CFN | 296-10101-5-ND | HP Impact-X PAL Circuits. "98-PLCC 16.95 15.82 14.69 POMB006T/2K Rleeileeae ty Vee Se Fae aig In/Out Ge) SGD ARs 
TIBPAL20L8-5CNT 296-10102-5-ND HP Impact-X PAL Circuits . 24-Dip 16.95 15.82 14.69 PCM3006T/2K 296-21639-2-ND 16-Bit, Single Ended Analo In/Out ; é 
TIBPAL20L8-15CFN 296-10100-5-ND HP Impact PAL Circuits. .28-PLCC 3.74 2.99 2.33 Stereo Ain CODEC. 9 8626.00/2,000 
TIBPAL20R8-7CFN 296-10114-5-ND HP | t-X PAL Circuits. .28-PLCC 9.74 7.80 6.58 —— —— 
mpae wrens PCM3008T PCM3008T-ND | 16-Bit, Low Power/Voltage 
Stereo CODEC. iar -16-TSSOP 6.20 4.96 4.19 
dee PCM3010DB 296-14398-5-ND | 24-Bit, Stereo Audio CODE 24-SSOP 8.00 640 5.40 
Li K: PCM3052ARTF 296-21239-1-ND | 24-Bit, 96kHz Stereo Audio 32-QFN 540 4.32 3.36 
Tae Digi-Key Price Each PCM3052ARTF 296-21239-2-ND | 24-Bit, 96kKHz Stereo Audio CODEC. 2-QFN 798.00/250 
Part No. Part No. Description Pkg. 25 100 PCM3060PW 296-21668-5-ND eee eee Async Stereo oa-Tssor MEO 
- 5 ray = udio - rE ! ; 
BQ48SH-28X6NSH pou 0e9 é ND SNAPHAT™ w/Integrated Battery/Crystal* ee 740 5.92 5.00 PCM3500E PCM3500E-ND Voice/Modem CODEC 94-SSOP 530 424 358 
BQ3285EP 296-2595-5-ND RealTime Clock .. 24-Dip 4.73 3.78 2.94 
BQ3285ES 296-2596-5-ND RealTime Clock* “24-S0IC 4.73 3.78 2.94 PCM3501E PCM3501E-ND Voice/Modem CODEC 24-SSOP 5.30 4.24 3.58 
BQ3285ESS 296-2597-5-ND RealTime Clock* 24-SSOP 4.73 3.78 2.94 PCM3793ARHBR 296-21514-1-ND 16-Bit, Low Pwr Stereo Audio CODE! 2-OFN 9.00 7.20 6.08 
BQ3285LDSS 296-2599-5-ND ACPI Compliant RealTime Clock* 24-SSOP 4.73 3.78 2.94 PCM3793ARHBR 296-21514-2-ND 16-Bit, Low Pwr Stereo Audio CODEC ....32-QFN 16740.00/3,000 
BO3285LFSS-Al 296-6518-5-ND | ACPI Compliant RTC with (240x8) PCM3793RHBR 296-21240-1-ND | 16-Bit, Low Pwr Stereo Audio CODEC ...32-QFN 9.00 7.20 6.08 
NVSRAM*... 473 3.78 2.94 PCM3793RHBR 296-21240-2-ND | 16-Bit, Low Pwr Stereo Audio CODEC .....32-QFN 16740.00/3,000 
BQ3285P-SB2 296-2601-5-ND RealTime Clock .. 473 3.78 2.94 PCM3794ARHBR 296-21538-1-ND | 16-Bit, Low Pwr Stereo Audio CODEC ....32-QFN 8.50 6.80 5.74 
BQ3285S-SB2 296-6519-5-ND RTC with (114x8) NVSRAM* 473 3.78 2.94 PCM3794ARHBR 296-21538-2-ND | 16-Bit, Low Pwr Stereo Audio CODEC ....32-QFN 15810.00/3,000 
BQ3287AMT-SB2 296-6520-5-ND RTC Module with (114x8) NVSRAM 638 5.11 4.31 PCM3794ARHBT 296-21786-1-ND 16-Bit, Low Pwr Stereo Audio CODEC ....32-QFN 940 7.52 6.35 
BQ3287EAMT 296-6521-5-ND RTC Module with (242x8) PCM3794ARHBT 296-21786-2-ND 16-Bit, Low Pwr Stereo Audio CODEC ....32-QFN 1527.50/250 
NVSRAM/Alarm Wake-up 6.38 5.11 4.31 PCM3794RHBR 296-21241-1-ND 16-Bit, Low Pwr Stereo Audio CODEC ....32-QFN 850 6.80 5.74 
BQ3287EMT 296-6522-5-ND RTC Module with (242x8) PCM3794RHBR 296-21241-2-ND 16-Bit, Low Pwr Stereo Audio CODEC ....32-QFN 15810.00/3,000 
NVSRAM/Alarm Wake-up isch ould e4toi SRC4184IPAG 296-17309-ND 4-Channel Async. Sample Rate 
BQ3287MT-I 296-6523-5-ND RTC Module with (114x8) NVSRAM 6.38 5.11 4.31 Converter. 12.50 11.25 9.98 
BQ3287MT-SB2 296-6524-5-ND RTC Module with (114x8) NVSRAM 638 5.11 4.31 SRC4190IDB 296-15337-5-ND 192kHz Stereo Async. Sample Rate 
BQ4285EP 296-6525-5-ND a ne) NVSRAM A. eek Gen Converter. 8.56 685 5.78 
larm Wake-up 5. z E SRC4192EVM. 296-18834-ND Evaluation Module for SRC4192 — 203.00 = 
BQ4285P-SB2 296-6527-5-ND ne wth (114x8) NVSRAM/NVSRAM Bot) ea ea SRC4192IDB 296-15234-5-ND | 192kHz Stereo Async. Sample Rate 
‘ontrol.. i E E Converter. 11.88 10.70 9.49 
BQ4285S-SB2 296-6528-5-ND ms ne (114x8) NVSRAM/NVSRAM Rp eH aa SRC4193IDB 296-15235-5-ND | 192kHz Stereo Async. Sample Rate 
‘ontro . 5 5 Converter. 13.46 12.12 10.75 
BQ4287MT-SB2 296-6529-5-ND RTC Module with (114x8) SRC4194EVM 296-17284-ND Evaluation Module for SRC4194 .— 203.00 — — 
NVSRAM/NVSRAM Control ......--..---.-+ 7.22 5.78 4.88 SRC41941PAG 296-17310-ND 4-Channel Async. Sample Rate 
BQ4802LYDSH 296-15352-5-ND | Parallel 3.3V RTC with CPU Supervisor/ Ganverte 48.75 17.50 16.25 
External NVSRAM Control .. SNAPHATA 6.80 5.44 4.59 
SRC43821PFBR 296-19757-1-ND | 2-Channel, Async. Sample Rat 
BOdSODYDSH 296-15353-5-ND | Parallel 5V RTC with CPU Supervisor/ Ce ‘pH “F1GR O6P 
External NVSRAM Control............ SNAPHATA 6.80 5.44 4.59 - 2 y 
B04802LYDW 296-19936-ND | Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/ ciate pecmicciacaaaamm| © cna Asya. Sample Rate casareai aT 
External NVSRAM Control* 8-SOIC 5.00 4.00 3.38 s ey if nD| ee 
BQ4802LYDWR 296-6530-1-ND —_| Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/ snes re peicdccaiaame| —cnann’e. Aveo. Sample Rate apt) PG Ge 
SU Tle 5 03 BA SURES) SRCASSAIPFET 396-19783-2-ND | 2-Channel, Async. Sample Rate anneal 
BQ4802LYDWR 296-6530-2-ND Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/ Converter ” 2390.75/250 
External NVSRAM Control* -SOIC 3125.00/1,000 Sonen : ae : 
B04802LYPW 296-12757-5-ND | Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/ en Gielen pocaceraiacaam| — cnarnel, Ayn. Sample Rate Bree erieet ea 
External NVSRAM Control aa a) GM) ak! SRC43921PFBR 296-19740-2-ND | 2-Channel, Async. Sample Rate pu 
BQ4802YDW 296-6531-5-ND Parallel 5V RTC with CPU Supervisor/ C rt eye P 42288.00/1,000 
Sapa VSRAM Control: SOEs OOS a8 TAS1020BPFB 296-13041-5-ND Stereo USE Audio interface 48-TQFP 6.08 4.87 7 11 
Boney ieemcocatum) arate SY 0G wah GPU Supervisor! TAS3001CPW 296-2208-5-ND _| Stereo Digital Equalizer.. "28-TSSOP 4.12 330 257 
External NVSRAM Control*............. 5.00 4.00 3.38 Ht : 
BQ4822YMA-70 296-6532-5-ND RTC Module with (8Kx8) TAS3002PFB 296-9977-ND Digital Audio Processor wii 48-TOFP 7.10 568 4.80 
imer* TAS3004PFB 296-9978-ND Digital Audio Processor with CODEC ....48-TQFP 7.70 6.16 5.20 
NVSRAM/Watchdog Timer 13.29 11.97 10.62 facie ‘ 
BO4830YMA-85 296-6533-5-ND | RTC Module with (32kx8) NVSAAN 1469 1323 1174 TAS3103ADBT 296-19553-5-ND_| 48-Bit Digital Audio Processor........38-TSSOP__8.30_ 6.64 _5.61 
BOAS32VMA-B5 296-6534-5-ND | RTC Module with (32Kx8) TAS3108DCP 296-20652-5-ND | 8-Channel Prog. Audio DSP............3-TSSOP_ 850 7.65 6.79 
NVSRAMMWatchdog Timer ...c.0.0-- 45.75 14.70 13.65 TAS3108IADCP 296-20653-5-ND | 8-Channel Prog. Audio DSP .38-TSSOP 958 863 7.65 
BQ4842YMA-85 296-6535-5-ND RTC Module with (128Kx8) TAS3204PAG 296-21712-ND Audio DSP... 64-TOFP 10.25 9.23 8.18 
NVSRAMWatchdog Timer .............--- 18.27 17.06 15.84 TAS3208PZP 296-21713-ND Digital Audio Processor . 100-HTQFP 10.83 9.75 8.65 
BQ4845P-A4 296-6536-5-ND RTC with NVSRAM Control/ ; TAS50011PFB 296-12556-ND Digital Audio PWM Processor. .48-TOFP 5.30 4.24 3.58 
Watchdog Timer .. 28-Dip 5.00 4.00 3.38 * RoHS Compliant (Continued) 
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1Ale Digi-Key Price Each 
D Reel® SIGNAL CONTROLLERS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. =1 = 25-100 
DUK Price Each TLV320AIC1103PBSR | 296-12748-1-ND | 2.7V PCM CODEC... 32-TOFP 5.60 4.48 3.78 
ba ed Denied rE Pe on TLV320AIC1103PBSR | 296-12748-2-ND | 2.7V PCM CODEC 32-TOFP 3500.00/1,000 
: P u: TLV320AIC1103ZQER | 296-21257-1-ND | 2.7V PCM CODEC .80-BGA 5.60 4.48 3.78 
TAS5001 PFB 296-12212-ND Digital Audio PWM Processor. .48-TOFP 5.40 4.32 3.36 TLV320AIC1103ZQER | 296-21257-2-ND | 2.7V PCM CODEC .80-BGA 8680.00/2,500 
TAS50101PFB 296-12557-ND Digital Audio PWM Processo .48-TOFP 6.70 5.36 4.53 TLV320AIC1106PW | 296-15634-5-ND__| PCM CODEC... .20-TSSOP_ 5.40 4.32 3.65 
TASS010PFB 296-12213-ND Digital Audio PWM Processo -48-TOFP 6.00 4.80 4.05 TLV320AICT106EVM | 296-13564-ND Evaluation Module for TLV320AIC1106........— 6278 —  — 
TAS5012IPFB 296-12558-ND Digital Audio PWM Processor. .48-TOFP 10.33 9.30 8.25 TLV320AIC1107PWR | 296-12709-1-ND | Programmable PCM CODEC with Microphone 
TAS5012PFB 296-12214-ND Digital Audio PWM Processor. .48-TOFP 9.25 8.33 7.39 Amps and Speaker Driver... 20-TSSOP 5.40 4.32 3.65 
TAS5026APAG 296-14401-ND Digital Audio PWM Processor. -64-TOFP 9.63 8.67 7.69 TLV320AIC1107PWR | 296-12709-2-ND | Programmable PCM CODEC with Microphone 
TAS5028PAG 296-17116-ND 8-Ch. Digital Audio PWM Processor.....64-TOFP 9.80 7.84 6.62 Amps and Speaker Driver... 20-TSSOP 6750.00/2,000 
TAS5036APFC 296-13856-ND 6-Ch. Digital Audio PWM Processor.....80-TOFP 19.58 18.27 16.97 TLV320AICT109PBS | 296-13002-1-ND | Programmable PCM CODEC with Microphone 
TAS5036BPFC 296-14976-ND 6-Ch. Digital Audio PWM Processor.....80-TOFP 15.69 14.65 13.60 Amps and Speaker Driver 32-TOFP 5.60 4.48 3.78 
TAS5066PAG 296-16772-ND 24-Bit, 6-Channel Digital PWM .64-TOFP 9.63 8.67__7.69 TLVS20AIC1109PBS | 296-13002-2-ND _| Programmable PCM CODEC phone 
TAS5O76PFC 296-16643-ND 24-Bit, 6-Channel Digital PWM -80-TOFP 18.56 17.32 16.09 Amps and Speaker Driver... 32-TOFP 910.00/250 
TAS5086DBT 296-17808-5-ND Audio 6-Channel PWM Processor 8-TSSOP 3.60 2.88 2.24 TLV320AIC1110EVM | 296-13565-ND Evaluation Module for TLV320A1C1110 ~— 62.78 _— - 
TAS5504APAG 296-19509-ND 4-Ch. Digital Audio PWM Processor.....64-TQFP 7.00 5.60 4.73 TLV320AIC1110GQER | 296-12710-1-ND | Programmable PCM CODEC with Microphone 
TAS5504PAG 296-18034-ND 4-Ch. Digital Audio PWM Processor.....64-TOFP 7.00 5.60 4.73 Amps and Speaker Driver -80-BGA 5.70 4.56 3.85 
TAS5508APAG 296-17475-ND 8-Ch. Digital Audio PWM Processor.....64-TQFP 10.00 7.50 6.65 TLV320AIC1110GQER | 296-12710-2-ND PA a rahi eae Beer 
TAS5508BPAG 296-19417-ND 8-Ch. Digital Audio PWM Processor....64-TOFP 8.33 7.50 6.65 ae eee 
TAS5508PAG 296-17020-ND | 8-Ch. Digital Audio PWM Processor ...64-TOFP 1055 9.50 8.42 TLVS20AIC1110PBS | 296-13508-ND Programmes BoM core with Micropnen ia) aeR) ae 
TAS5518PAG 296-17249-ND 8-Ch. Digital Pulse Width Modulator.....64-TOFP 13.24 11.93 10.58 P: pi : : : 
poe yk Bi ‘ TLV320AIC1110ZOER | 296-21865-1-ND 80-BGA 660 528 446 
TLC320AC01CFN 296-10267-5-ND | 14-Bit AIC Audio CODEC .28-PLCC 8.60 6.88 5.81 TLVa20AIG111020ER eoeoreebtin en: BGA TOPANGA DEA 
TLC320ACO1CPMR _| 296-1982-1-ND _| 14-Bit AIC Audio CODEC -64-LOFP 7.02 5.62 4.74 TLVS20A C3101 IRHET (DERERTORCATENT 32-0FN PEECMG OMS OT 
TL¢320A077CDB ee nea) 24-Bit, Stereo CODEC... 28-SSOP 6.30 5.04 4.26 TLV320AIC3101IRHBT | 296-21969-2-ND | Low Power Stereo Audio CODEC 2-QFN 1218.75/250 
TLC320AD5451PT 296-10276-ND oa sa-.aorp ECOG TLV320AIC3104IRHBT | 296-22847-1-ND | LP Stereo Audio CODEC NEW! 2-OFN 7.20 5.76 4.86 
; ! : : : TLV320AIC3T04IRHBT | 206-22847-2-ND | LP Stereo Audio CODEC NEW! 2-OFN 1170.00/250 
TLC320AD545PT 296-10277-ND —_| Single Channel CODEC with TLV320AIC3105IRHBT | 296-22023-1-ND | Low Power Stereo Audio CODEC 2-OFN 7.20 5.76 4.86 
Hybrid Op Amps 48-LOFP 6.20 4.96 4.19 TLV320AIC3105IRHBT | 296-22023-2-ND | Low Power Stereo Audio CODEC 2-QFN _-1170.00/250 
TLV320AIC10CPFB | 296-2214-ND 3V to 5.5V, 16-Bit, 22Ksps DSP TLV320AIC3106IRGZR | 296-22705-1-ND | LP Stereo Audio CODEC NEW! 8-OFN 7.70 616 5.20 
CODEC. ze een 48-TOFP 5.40 4.32 3.36 TLV320AIC3106IRGZR | 296-22705-2-ND _| LP Stereo Audio CODEC NEI 8-OFN 11935.00/2,500 
TLV320AIC10EVM 296-10701-ND Evaluation Module for TLV320AIC10 we 101.00 = — — TLVS320AIC3TOGIZQER | 296-21655-1-ND | Low Power Stereo Audio CODEC 80-BGA 7.70 616 5.20 
TLVS20AIC101IGQER | 296-13374-1-ND | 3V to 5.5V, 16-Bit, 22Ksps DSP TLV320AIC3106IZQER | 296-21655-2-ND | Low Power Stereo Audio CODEC .80-BGA 11935.00/2,500 
CODEC. = 5.20 4.16 3.51 TLV320DAC23GQE ‘| 296-12027-5-ND | 8kHz to 96kHz Stereo Audio DAC.......80-VFBGA 4.84 3.87 3.01 
TLV320AICTOIGQER | 296-13374-2-ND | 3V to 5.5V, 16-Bit, 22Ksps DSI TLV320DAC23PW 296-11658-5-ND | 8kHz to 96kHz Stereo Audio DAC... 450 3.60 2.80 
CODEC. ms 80-VFBGA 8060.00/2,500 TLV320DAC23RHDR | 296-15636-1-ND _| 8kHz to 96kHz Stereo Audio DAC 450 3.60 2.80 
TLV320AIC101PFB 296-10702-ND 3V to 5.5V, 16-Bit, 22Ksps DS TLV320DAC23RHDR | 296-15636-2-ND | kHz to 96kHz Stereo Audio DAC... 7800.00/3,000 
CODEC. ae .48-TOFP 5.20 4.16 3.51 TLV320DAC26EVM ‘| 296-17267-ND Evaluation Module for TLV320DAC26 1100 — — 
TLV320AIC11CPFB | 296-2215-ND 16-Bit, 22Ksps DSP CODE .48-TOFP 5.40 4.32 3.36 TLV320DAC26IRHB_ ‘| 296-17402-ND Low Power Stereo Audio DAC 590 4.72 3.99 
TLV320AIC11IPFB 296-10703-ND 16-Bit, 22Ksps DSP CODEC 5.20 416 3.90 TLV320DAC32IRHBT | 296-21317-1-ND Low Power Stereo Audio DAC. 610 488 412 
TLV320AIC12EVM 296-13566-ND Evaluation Module for TLV320AIC12 — liegt ee TLV320DAC32IRHBT | 296-21317-2-ND_| Low Power Stereo Audio DAC 991.25/250 
TLV320AIC12IDBT 296-12398-5-ND | 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC........ 670 5.36 4.53 TSC2111IRGZT 296-20663-1-ND | Audio CODEC... 908 818 7.25 
TLV320AIC12KEVM | 296-21117-ND Evaluation Module for TLV320AIC12K. 50.00 — — TSC2111IRGZT 296-20663-2-ND | Audio CODEC... 1737.25/250 
TLV320AIC12KIDBT _| 296-19421-5-ND__| 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC 3.83 3.06 2.38 Tae aeoes 2b Oe tAD ee pan pula Braces sor rea Oe OR OND use 
TLV320AIC12KIRHBR | 296-21521-1-ND | 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC 3.83 3.06 2.38 z ree Die Sa AUCIO Ee (OGeSso aa Baus 
TLV320AIC12KIRHBR | 296-21521-2-ND 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC 6426.00/3,000 TWL1103TPBSOQ1 296-12962-1-ND Voice Band Audio Processor 32-TOFP 6.72 5.38 4.54 
TGANTSORT "| AB ESMAD eat te oro cto ca sm any | Tuc, [aeremetay |e Ae ce gg 
TLV320AIC14IDBT 296-12399-5-ND | 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC . 620 4.96 4.19 -16969-1- f i : ; 5 : 
TLva20aici4Kevm | 296-21118-ND Evaluation Module for TLV320AIC14K. O00 Thee TWL1103TPBSRQ1 —_| 296-16969-2-ND__| Voice Band Audio Processo 32-TOFP 4225.00/1,000 
TLV320AICT4KIDBT | 296-19635-5-ND | 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC 3.38 270 2.10 
TLV320AIC15IDBT 296-12505-5-ND | 16-Bit, 26Ksps Mono CODEC. 6.20 4.96 4.19 TEMPERATURE 
TLV320AIC20KEVM | 296-21119-ND Evalutaion Module for TLV320AIC20K. 50.00 — — SENSORS 
TLV320AIC20KIPFB | 296-17965-ND 16-Bit, 26Ksps, Low Power, Highly Tae cae 
Integrated, Prog., Dual-Ch. CODEC..... 5.40 4.32 3.65 Igi-Key We rice Eac 
TLV20AIC22CPT | 296-13661-ND | Dual Voice Over Internet Protocol partes Deseo Rion ky ee 2 
(VoIP) CODEC. 7.04 5.64 4.76 AMC6821SDBQ 296-22738-1-ND meget Jeb Monitor and PWM Aaa ee 
es 5 -| -Bit ‘an Controller NEW!... . 15) — 
eee aeeOE a po AMc6821SDBQ 296-22738-2-ND _|intelligent Temp. Monitor and PWN 
Portable Audio 6.30 5.04 4.26 
A i y Fan Controller NEW! 204.75/75 
TLV320AIC23BIGQE | 296-15030-ND 24-Bit Stereo CODEC for 
Portable Audio... 700 560 4.73 SENSOREMULATOREVM | 296-20990-ND Emulator Sensor 20300 — — 
TLVS20AIC23BIPWR | 296-15037-1-ND | Stereo Audio CODEC. 670 5.36 453 TMPTSAIDGKT peace aim Diotal Temperature Sensor with oe ae 
TLV320AIC23BIPWR | 296-15031-2-ND | Stereo Audio CODEC 8376.00/2,000 taeeeaiy m ? : : : 
TLV320AIC23BIZ0E | 296-15342-ND | 24-Bit Stereo CODEC for TMP7SAIDGKT cacao! Temperature Sensor with Pah DORE 
Portable Audio... 6.70 5.36 4.53 i A : 
TMP75AIDR 296-17838-1-ND Digital Temperature Sensor with 
TLV320AIC23BPW 296-15635-5-ND_| 8-96kH2, Stereo Audio CODEC. 6.00 4.80 4.05 Two-Wire interface 175 140 1.05 
TLV320AIC23BRHDR | 296-15121-1-ND Stereo Audio CODEC with Integrated TMP75AIDR 296-17838-2-ND Digital Temperature Sensor with 
Headphone Amp C1004 05S 05 Two-Wire Interface 2240.00/2,500 
TLV320AIC23BRHDR_ | 296-15121-2-ND Stereo Audio CODEC with Integrated TMP100EVM 296-21135-ND Evaluation Module for TMP10 50.00 — “ 
Headphone Amp 11160.00/3,000 TMP100MDBVREP —|296-19524-1-ND _| Digital Temperature Sensor... 488 3.91 3.04 
TLV320AIC23GQE 296-12026-5-ND | 24-Bit Stereo CODEC for TMP100MDBVREP 296-19524-2-ND _| Digital Temperature Sensor 8202.00/3,000 
Portable Audio 80-BGA 6.30 5.04 4.26 TMP100NA/250 296-12749-1-ND [Digital Temperature Sensor 213 1.70 1.28 
TLV320AIC24KEVM. 296-21120-ND Evaluation Module for TLV320AIC24K............— 50.00 — _ TMP100NA/250 996-12749-2-ND Digital Temperature Sensor 297.50/250 
TLV320AIC241PFB 296-12690-ND 16-Bit, 26Ksps, Low Power, Highly TMP101NA/250 296-12750-1-ND —_| Digital Temperature Sensor w/Alert 2.25 1.80 1.35 
Integrated, Prog., Dual-Ch. CODEC.....48-TQFP 8.00 640 5.40 TMP101NA/250 296-12750-2-ND | Digital Temperature Sensor w/Alert 315.00/250 
TLV320AIC24KIPFB | 296-17966-ND 16-Bit, 26Ksps, Low Power, Highly TMP102AIDRLT 296-22055-1-ND _|LP Digital Temp. Sensor NE! 225 1.80 1.35 
Integrated, Prog., Dual-Ch. CODEC.....48-TQFP 5.00 4.00 _ 3.38 TMP102AIDRLT 296-22055-2-ND LP Digital Temp. Sensor NE 315.00/250 
TLV320AIC25IPFB 296-12713-ND 16-Bit, 26Ksps Dual-Channel CODEC....48-TOFP 8.00 640 5.40 TMP105YZCT 296-19636-1-ND _|Digital Temperature Sensor, 2-Wire 
TLV320AIC26EVM 296-16986-ND Audio CODEC Evaluation Module . 10100 — — Interface 238 1.90 1.43 
TLV320AIC26IRHB 296-18911-ND Low Power Stereo Audio CODEC . 6.00 4.80 4.05 TMP105YZCT 296-19636-2-ND —_| Digital Temperature Sensor, 2-Wire 
TLV320AIC28EVM 296-16857-ND Audio CODEC Evaluation Module . 10100 — — Interface . 332.50/250 
TLV320AIC28IRGZ _| 296-16847-5-ND__| Stereo Audio CODEC...... 7.90 6.32 5.34 TMP106YZCT 296-19637-1-ND | Digital Temperature Sensor, 2-Wire 
TLV320AIC29EVM 296-19787-ND Evaluation Module for TLV320AIC29 —)5000  —— — Interface 238 190 1.43 
TLV320AIC29EVM-PDK | 296-19788-ND Evaluation Kit for TLV320AIC29... 101.00 — — TMP106YZCT 296-19637-2-ND Pigteytemperala Sensor, 2-Wire 435 FOE 
TLV320AIC29IRGZT | 296-19439-1-ND | Stereo Audio CODEC. 7.60 6.08 5.13 Int : 
TLV320AIC29IRGZT | 296-19439-2-ND _| Stereo Audio CODEC. 1235.00/250 TMP121AIDBVT 296-15177-1-ND_| Digital Temperature Sensor 2.48 1.98 1.49 
TLV320AIC31EVM 296-19475-ND Evaluation Module for TLV320AIC31 — | 5000 — — EEN ace pene TeeND Piottal Temperature Senet ee sess a 
E = q il — = = | =1- igital Temp. Sensor i z I 
1s en : | -2-| igital Temp. Sensor NEW! .00/3, 
ae |, Ree TO oe sig | iuprcianonmer [emronaecond [gal tone 4208 0 
TLV320AIC31IRHBT 996-19429-2-ND Li - : ; ‘ ; TMP122AIDBVT 296-15178-1-ND Prog. Digital Temperature Sensor. 2.48 1.98 1.54 
= -2- ow Power Stereo Audio CODEC .. 1235.00/250 ie 
‘ TMP122AIDBVT 296-15178-2-ND Prog. Digital Temperature Sensor. 365.75/250 
TLV320AIC32EVM 296-21121-ND Evaluation Module for TLV320AIC32 50.00 - 
-94499- ion Ki = ac TMP122EVM 296-21136-ND Evaluation Module for TMP122 50.00 — — 
TLV320AIC32EVM-PDK | 296-21122-ND Evaluation Kit for TLV320AIC32... 152.00 He : 
; TMP123AIDBVT 296-15832-1-ND Digital Temperature Sensor with SPI..SOT-23-6 248 1.98 1.49 
TLV320AIC32IRHBT | 296-21123-1-ND | Low Power Stereo Audio CODEC . 7.60 6.08 5.13 TMP123AlDBVT 296-15832-2-ND —_|Digital Temperature Sensor with SPI... SOT-23-6 346.50/250 
TLV320AIC32IRHBT | 296-21123-2-ND | Low Power Stereo Audio CODEC . 1235.00/250 TMP124A1D 296-16977-ND _|Digital Temperature Sensor with SPI.....8-SOIC 1.75 1.40 1.05 
TLVB20AIGQ3EVM eb auto) Evaluation Module for TLVS20A1G83 — 90 ee TMP125AIDBVT 296-17690-1-ND__|Digital Temperature Sensor w/SPI......SOT-23-6 2.25 1.80 1.35 
TLV320AIC33EVM-PDK | 296-21125-ND Evaluation Kit for TLV320AIC33... 152.00 TMP125AIDBVT 396-17690-2-ND [Digital Temperature Sensor wiSPI 315.007950 
TLV320AIC33IGQE | 296-19440-ND Low Power Stereo Audio CODEC. 7.90 6.32 5.34 TMP141AIDBVT 296-17922-1-ND _|Digital Out Temperature Sensor. 198° 150 1.13 
TLVS320AIC33IRGZR |) 296-19789-1-ND —_/ Low Power Stereo Audio CODEC. 7.90 6.32 5.34 TMP141AIDBVT 296-17922-2-ND | Digital Out Temperature Sensor. 262.50/250 
TLV320AIC33IRGZR 296-19789-2-ND | Low Power Stereo Audio CODEC. 12345.00/2,500 TMP1414AIDGKT 296-17923-1-ND —_| Digital Out Temperature Sensor. 1.88 150 1.13 
TLV320AIC33IZQER 296-19598-1-ND Low Power Stereo Audio CODEC .. 7.90 632 5.34 TMP141AIDGKT 996-17923-2-ND Digital Out Temperature Sensor. 262.50/250 
TLV320AIC33IZQER | 296-19598-2-ND | Low Power Stereo Audio CODEC . 12245.00/2,500 TMP175AIDGKT 296-19882-1-ND [Digital Temperature Sensor, 2-Wire 
TLV320AIC34IZASR | 296-22885-1-ND__| 4-Ch., LP Audio CODEC NEW! 9.91 8.93 7.92 Interface - 238 1.90 1.43 
TLV320AIC34IZASR | 206-22885-2-ND | 4-Ch., LP Audio CODEC NEW! 18072.50/2,500 TMP175AIDGKT 296-19882-2-ND | Digital Temperature Sensor, 2-Wire 
TLV320AIC1103GQER | 296-12708-1-ND | 2.7V PCM CODEC . 560 4.48 3.78 Interface 332.50/250 
TLV320AIC1103GQER | 296-12708-2-ND | 2.7V PCM CODEC . 8680.00/2,500 TMP175AIDR 296-17837-1-ND | Digital Temperature Sensor with 
TLV320AIC1103PBS | 296-13001-1-ND | 2.7V PCM CODEC . 560 4.48 3.78 Two-Wire Interface 213 1.70 1.28 
TLV320AIC1103PBS __| 296-13001-2-ND__| 2.7V PCM CODEC . 910.00/250 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 959 


me Digi-Key Price Each 
DOMAORG GHIA OL) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
9 ax Ores EaKe DEM-OPA-S0-2C 296-22745-ND | Demo Board for 8-SOIC Dual 
ot igi-Key aie rice Eac Op Amps NEW!.. 5.10 - = 
Part No. Part No. Description : Pkg. 1 25100 DEM-OPA-S0-2D 296-22746-ND —_| Demo Board for 14-SOIC Dual 
TMP175AIDR 296-17837-2-ND Plata femperalre Sensor with Perna Op Amps NEW!.. 510 a 

wo-Wire Interface oer A . bs i .! a s «94.1 
TMP275AID 296-21416-5-ND | 0.5°C Digital Out Temperature Sensor. 281 225 1.75 DEM-OPA-SOT-2A ee UATE NEST ea Dua Bay ee ee 
TMP275AIDGKT 296-19883-1-ND | 0.5°C Digital Out Temperature Sensor..8-MSOP 3.15 252 1.96 : vii a : 

TMP275AIDGKT 296-19883-2-ND _ | 0.5°C Digital Out Temperature Sensor .. 8-MSOP 465.50/250 ee Say ees eva Maa tet ee at = as 

* a 7 - 2 | niversal Eval. Module for Dip Package i - -— 
ME SOOMDEET poocecoog ayo SV, Resistor Programmable Temp. ae Meee OPAMPEVM-S0T23 | 296-9628-ND Universal Eval. Module for SOT23 Package .. Sy = = 
TMP300AIDCKT 296-22658-2-ND 1.8V, Resistor Programmable Temp. OPAMPEVM-SOT23SHDN | 296-9629-ND Universal Eval. Module for SOT23 Package ...— 5.10 — - 

Switch NEW... 315.00/250 
TMP400AIDBOT 296-22975-1-ND | +1°C Remote/Local Temp. 

Sensor NEW........ 3.71 2.97 2.31 
TMP400AIDBOT 296-22975-2-ND | 1°C Remote/Local Temp. 

Sensor NEW/........ ise 16-QSOP 548.75/250 Micrel Digi-Key Price Each 
nemweos [saris |r omar ioce “thie “pEioai? | faim ate__{ notin oaeaee 
TMBITAAD 396-22886-5ND |21°C Remote/Local Temp. beaks KSZ8001L 576-1508-5-ND | 3.3V, 10/100BASE-T/TX/FX PHY 

Sensor NEW....... 3.94 3.15 2.45 Transceivers 419 3.35 2.61 
TMP411ADGKR 296-21417-1-ND | +1°C Remote/Local Temp. Sensor.......8-MSOP 3.94 3.15 2.45 KSZ8041NL TR 576-1645-1-ND | 3.3V, 10/100BA tate 
TMP411ADGKR 296-21417-2-ND | #1°C Remote/Local Temp. Sensor........ 8-MSOP 5512.50/2,500 Physical Layer Transceiver®.....c..- S2MLFo 2.27 1.82 1.42 
TMP411BD 296-22887-5-ND | 31°C Remote/Local Temp. KSZB041NL TR 576-1645-2-ND | 3.3V, 10/100BASE-T/TX MIV/RMII 

Sensor NEW!........ 394 3.15 2.45 Physical Layer Transceiver* 1288.00/1,000 
TMP411BDGKR 296-21418-1-ND _| +1°C Remote/Local Temp. Senso 3.94 315 2.45 KSZ8041TL 576-1619-ND 3.3V, 10/100BASE-T/TX MIV/RMII/SMII 
TMP411BDGKR 296-21418-2-ND | +1°C Remote/Local Temp. Sensor........ 8-MSOP 5612.50/2,500 Physical Layer Transceiver*......-..- 48-TOFP 3.92 3.14 2.44 
TMP421AIDCNT 296-21990-1-ND | Remote Temperature Sensor Gab) 2252007196) KSZ8041TLI 576-2971-5-ND 10/100BASE-T/TX Physical Layer 
TMP421AIDCNT 296-21990-2-ND Remote Temperature Sensor 465.50/250 Transceiver NEW!. 48-TOFP 4.75 380 2.96 
TMP422AIDCNT 296-22675-1-ND Remote Temperature Sensor KS8695P 576-1001-ND Multi-Port PCI Gateway-on: .289-PBGA 16.09 14.49 12.85 

Monitor NEW!......... 416 3.33 2.59 KSZ8695P 576-1509-5-ND | Multi-Port PCI Gateway 
TMP422AIDCNT 296-22675-2-ND Remote Temperature Sensor Solution* .. .289-PBGA 17.31 16.16 15.01 

Monitor NEW: SOT-23-8 615.25/250 KSZ8695PX 576-1024-ND Integrated Multi 
TMP423AIDCNT 296-23323-1-ND “ C le 501.228 MTC Solution* 15.65 14.61 13.56 

ensor NEW‘......... Lor i . - m 5. 
TMP423AIDCNT 296-23323-2-ND | +1°C Remote/Local Temp. mane ia Ocala) oy OW Power 10/100 PHY AGi 8G) ae 
1 23 t t i 

SenS 01 EWE sores ssleneisy KSZ8721B TR 576-1026-1-ND | 2.5V Low Power 10/100 PHY 
TMP423BIDCNT 296-23324-1-ND | +1°C Remote/Local Temp. Taeeaiver® AGO Guy OEE 

Sensor NEW....... 349 279 217 sanecervel ; ; ; 
TMP423BIDCNT 296-23324-2-ND | +1°C Remote/Local Temp. kSZ8721B TR rao SNe) 25V Low Power 10/100 PHY 

Sensor NEW1....... 515.50/250 Transcelver 2448.00/1,000 

KSZ8721B1 576-1027-ND 2.5V Low Power 10/100 PHY 
Transceiver* oe 4.93 3.95 3.07 
KSZ8721BL 576-1028-5-ND | 3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 
Mil Physical Layer Transceiver- ......... 48-LQFP 461 3.69 2.87 
Digi-Key Price Each KSZ8721BL TR 576-1028-1-ND | 3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 
Part No. Description fi 1 25 100 MIl Physical Layer Transceiver-* ........ 48-LQFP 94.61 3.69 2.87 
NASSSDR 996-21752-1-ND | Precision Timer. 4 36. 27 KSZ8721BL TR 576-1028-2-ND | 3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 
NASS5DR 996-21752-2-ND _| Precision Timer. 390.00/2,500 Mil Physical Layer Transceiver* ........ 48-LOFP 2614.00/1,000 
NAS55P 296-21753-5-ND _ | Precision Timer. 48 3627, KSZ8721BLI 576-1029-ND 3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 
NA556DR 296-21754-1-ND Dual Precision Timer. 60 45 34 Mil Physical Layer Transceiver* ......... 48-LQFP 532 426 3.60 
NA556DR 296-21754-2-ND Dual Precision Timer.. 487.50/2,500 KSZ8721BT 576-1030-ND 2.5V, 10/100BASE-TX/FX MI! Physical 
NA556N 296-21755-5-ND Dual Precision Timer.. 60 45 (34 Layer Transceiver* .-48-TOFP = 3.62. 2.90 2.26 
NE555D 296-16792-ND Precision Timer. 42 34 24 KSZ8721SL 576-1031-5-ND 3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 
NESSSDR 296-6501-1-ND Precision Timer. A Oe Cou MIl Physical Layer Transceiver*.......48-SSOP_ 3.85 3.08 2.40 
NESSSDR 296-6501-2-ND _| Precision Timer. 272.50/2,500 KSZ8721SL TR 576-1031-1-ND | 3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 
NESSSP 296-1411-5-ND _| Precision Timer. M4 36.25 Mil Physical Layer Transceiver .......48-SSOP 3.85 3.08 2.40 
NESESESR pace eNO Mm Precision Timer. ae KSZ8721SLTR 576-1031-2-ND | 3.3 Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX 
NE555PSR 296-6502-2-ND Precision Timer.. 324.00/2,000 A “ 
NESS5PW 296-15086-5-ND Precision Tim 45 36 97 MIl Physical Layer Transceiver® ....... 48-SSOP 2180.00/1,000 
NEESED DEMO NONDMM Dual Precision winner @ Bh KSZ8841-32MVLI 576-2983-ND Single-Port Ethernet MAC 
NESS6N 296-6504-5-ND _| Dual Precision Timer. 443627 Controller* NEW! 12.51 11.27 9.99 


10.45 9.41 8.34 


NESSONSR 296-13104-1-ND _ | Dual Precision Timer. 50 40 30 kSz8842-PMOL Duct NOR 2-Port Ethernet Switch* .... 

NES556NSR 296-13104-2-ND | Dual Precision Timer. 280.00/2,000 KSZ8842-16MQL 576-1478-5-ND 16-Bit, 2-Port Ethernet Switch*. 9.75 878 7.79 
SA555D 996-9681-5-ND Precision Timer. 50 40 30 KSZ8842-32MQL 576-1479-5-ND 32-Bit, 2-Port Ethernet Switch*. 10.21 9.20 8.16 
SA555DR 296-14635-1-ND Precision Timer. 50 40.30 KSZ8862-16MQL 576-1564-ND 2-Port Ethernet Switch* ..... 25.59 23.89 22.18 
SA555DR 296-14635-2-ND Precision Timer.. 335.00/2,500 KSZ8893FQL 576-1565-ND 3-Port Switch with Fiber Support* 26.07 24.34 22.60 
SA555P. 296-9682-5-ND Precision Timer.. 50 40.30 KSZ8893MQL 576-1477-5-ND Integrated 3-Port 10/100 Managed 

SE555D 296-9683-5-ND Precision Timer.. 84 70; 56 Switch with PHYs* 9.31 839 7.44 


SESS5DG4 296-22062-5-ND | Precision Timer NEW! 84 70 56 KSZ8993 576-1032-ND 3-Port 10/100 Integrated Switch* 998 899 7.97 

SE555P 296-9684-5-ND Precision Timer. 84° 70.56 KSZ8993F 576-1033-ND Single Chip Fast Ethernet Media 

TLC551CD 296-11822-5-ND CMOS Timer... 1.11 93.74 Converter* 128-PQFP 843 7.59 6.73 

TLC5510P 296-10333-5-ND | CMOS Timer... i 93 74 70357 7 7 

TL¢s52CD 996-10334-5-ND CMOS Time 148 1418 89 KSZ8993FL 576-1035-ND Single Chip Fast Ethernet Media ’ 

TLC552CN 296-10335-5-ND | CMOS Time' 148 118 89 ponvetter 128-POFP Tome aed 
t : : : KSZ89931 576-1036-ND 3-Port 10/100 Integrated Switch* .....128-PQFP 14.69 13.23 11.74 

TLC555CD 296-1336-5-ND —_| LinCMOS™ Timer. 68 51 39 

TLCS555CDR 296-1336-1-ND LinCMOS™ Timer. 68 Bt 39 KSZ8993M 576-1037-ND Integrated 3-Port 10/100 Managed 

TLCS55CDR 296-1336-2-ND | LinCMOS™ Timer. 552,502,500 SWINE ss 126-POFP AS GRRRG Zaz 

TLC555CP 296-1857-5-ND LinCMOS™ Timer. 68 5 39 KSZ8995M 576-1038-ND Integrated 5-Port 10/100 Managed 

TLCS55CPWR 296-10339-1-ND | LinCMOS™ Timer. 68 51 39 Switch 128-POFP 8.43 7.59 6.73 

TLC555CPWR 296-10339-2-ND | LinCMOS™ Timer. 452.00/2,000 KSZ8995MA 576-1039-ND Integrated 5-Port 10/100 Managed 

TLC5551D 296-1337-5-ND _| LinCMOS™ Timer. 7G) 057) 43 Switch* 128-PQFP 9.46 7.57 6.39 

TLCS5551DR 296-1337-1-ND LinCMOS™ Timer. Wa of 26 KSZ8995MAL 576-1040-ND Integrated 5-Port 10/100 Managed 

TLCS551DR 296-1337-2-ND | LinCMOS™ Timer. 617.50/2,500 Switch* 128-PQFP 13.26 11.94 10.59 

TLC5S5IP 296-1858-5-ND | LinCMOS™ Timer. 7% 57 43 KSZ8995X 576-1041-ND Integrated 5-Port 10/100 QoS 

TLC555QDR 296-10341-1-ND LinCMOS™ Timer. 76 57 43 Switch* 128-PQFP 9.52 7.62 6.43 

TLC555QDR 296-10341-2-ND | LinCMOS™ Timer. 617.50/2,500 KSZ8995XA 576-1042-ND Integrated 5-Port 10/100 QoS 

TLC5550DRQ1 296-22999-1-ND | LinCM1OS™ Timer NEW! 80.60 5 Switch* .... .128-PQFP 8.78 7.03 5.93 

TLCS55Q0RQ1 296-22999-2-ND | LinCMOS™ Timer NE 650.00/2,500 KSZ8997 576-1043-ND Integrated 8-Port 10/100 Switch 28-POFP 18.24 17.03 15.81 

TLCSS6CD 296-1338-5-ND | Dual CMOS Timer. 1.02 85.68 KSZ8999 576-1044-ND Integrated 9-Port 10/100 Switch*......208-POFP 19.28 17.99 16.71 

TLESS6CDR Zeta reccgigh Omg) Oual CMOS Timer . He ee at MIC2981/82YN 576-1158-ND —_| High Voltage High Current Source 

TLC556CDR 296-1338-2-ND _| Dual CMOS Timer. 1105.00/2,500 Ole hae oe Fe ee 

TLCB5S6CN 296-1859-5-ND | Dual CMOS Timer. 702 85 68 ; j : ; 

TLC556ID 296-10343-5-ND | Dual CMOS Timer. 111 93.74 MIG2OBUVS2VWM caecum 12" Votege igh Current Source a aed 

TLCS56IN 296-10344-5-ND | Dual CMOS Timer. 141-9374 Iver attey s : 3 

TLC556MD 296-10345-5-ND _| Dual CMOS Timer. 1.38 1.15 92 


BATTERY CHARGERS 
RoHS Compliant 


Micrel Digi-Key Price Each 


Digi-Key Briceleachia: Part No. Part No. Description : Pkg. 1 25 100 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 MIC79110-4.2YMLTR | 576-2902-1-ND 1.2A, Linear Li-lon Battery 
Charger NEW!........... 10-MLF 3.96 3.17 2.47 
DEM-OPA-MSOP-2A | 296-22742-ND De Board for 8-MSOP Dual 
Op Amps NEW. slab _— ene MIC79110-4.2YML TR | 576-2902-2-ND | 1.2A, Linear Li-lon Battery 
DEM-OPA-SO-2A 296-22743-ND Demo Board for 8-SOIC Dual Charger NEW!........... . 10-MLF 11000.00/5,000 
Op Amps NEW‘......... ea) - = MIC79110YML TR 576-1320-1-ND 1.2A Linear Li-lon Battery Charger. -10-MLF 93.96 3.17 2.47 
DEM-OPA-SO-2B 296-22744-ND Demo Board for 8-SOIC Dual MIC79110YML TR 576-1320-2-ND 1.2A Linear Li-lon Battery Charger. .10-MLF 11000.00/5,000 
Op Amps NEW! a = * RoHS Compliant 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
960 tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


RICKER digi Reel’ COMPARATORS EMIEREL = nii@heel SYSTEM MANAGEMENT ICs 


Innovation Through Technolagy™ RoHS Compliant innovation Through Technology™ RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
MIC833YM5 TR 576-2921-1-ND Comparator and Reference with MIC502YM 576-1241-ND Fan Management IC G5) SG) WI 
Adj. Hystersis NEW!..... AeS5e 1:24 293; MICc502YN 576-1242-ND Fan Management IC 2.33 1.86 1.40 
MIC833YM5 TR 576-2921-2-ND Comparator and Reference with MIC280-0YM6 TR 576-2697-1-ND Precision IttyBitty™ Thermal 
Adj. Hystersis NEW!..... ied 2382.00/3,000 Supervisor NEWE........ SOT-23-6 252 2.02 1.57 
MIC834YM5 TR 576-2922-1-ND Comparator with Reference NEW: ie ee es MIC280-0YM6 TR 576-2697-2-ND Precision IttyBitty™ Thermal 
MIC834YM5 TR 576-2922-2-ND | Comparator with Reference NEW! 2382.00/3,000 Supervisor NEW! -- $07-23-6 4233.00/3,000 
MIC841HYC5 TR 576-2923-1-ND | Comparator with Reference NEW: 1.08 90 .72 MIC280-1YM6 TR 576-2698-1-ND —_| Precision IttyBitty™ Thermal 
MIC841HYC5 TR 576-2923-2-ND —_| Comparator with Reference NEW! 1404.00/3,000 Supervisor NEW....... SOT-23-6 2.52 2.02 1.57 
MIC841LYC5 TR 576-2924-1-ND | Comparator with Reference NEW: 1.08 90 .72 MIC280-1YM6 TR 576-2698-2-ND —_| Precision IttyBitty™™ Thermal 
MIC841LYC5 TR 576-2924-2-ND _| Comparator with Reference NEW! 1404.00/3,000 aiueean SCCM TNTM| Preceson ltyoniyns etna SOT-23-6 4233.00/3,000 
MIC841NYC5 TR 576-2925-1-ND | Comparator with Reference NEW! 1.08 90 72 Z PASE Fecision Ilys ermal 
MIC841NYC5 TR 576-2925-2-ND | Comparator with Reference NEW! 1404.00/3,000 Supervisor NEW... SOT-23-6 2.52 2.02 1.57 
MIC842HYCS5 TR 576-2926-1-ND — | Comparator with Reference NEW! 1.08 90 72 MIC280-2YM6 TR 576-2699-2-ND —_| Precision IttyBitty™ Thermal 
MIC842HYC5 TR 576-2926-2-ND | Comparator with Reference NEW! 1404.00/3,000 Supervisor NEW....... SOT-23-6 4233.00/3,000 
MIC842LYC5 TR 576-2927-1-ND | Comparator with Reference NEW! 1.08 90 72 MIC280-3YM6 TR 576-2700-1-ND —_| Precision IttyBitty™™ Thermal 507.23-6 WRSEeRe ome 
MIC842LYC5 TR 576-2927-2-ND Comparator with Reference NEW! 1404.00/3,000 is ‘ ee : i 3 
MIC842NYC5 TR 576-2928-1-ND | Comparator with Reference NEW: 108 90 72 MIC280-3YM6 TR ag) Precision Iiyeitty © Thermal rnek ean 
MIC842NYC5 TR 576-2928-2-ND Comparator with Reference NEW!...... SC-70-5 1404.00/3,000 p = = - 2 
MIC845HYC5 TR 576-2929-1-ND uP Comparator/Battery MIC280-4YM6 TR 576-2701-1-ND Precision IttyBitty™ Thermal 
F 1 Supervisor NEW!.... SOT-23-6 2.52 2.02 1.57 
Monitor NEW ie 0 mic2g0-4yM6 TR | 576-2701-2-ND_| Precision IttyBitty™ Thermal 
MICB45HYC5 TR 576-2929-2-ND | uP Comparator/Battery SincHISHe AEE ee s0i236 4998.00/3,000 
Monitor NEW.......... 1404.00/3,000 ie : . a 
mics4 : MIC280-5YM6 TR 576-2702-1-ND Precision IttyBitty™ 
SLYC5 TR 576-2930-1-ND uP Comparator/Battery i 7 99. 
Monitor NEW: 4.08 90 p Supervisor NEWE... SOT-23-6 | 2152 12:02) A577 
i : ‘ MIC280-5YM6 TR 576-2702-2-ND Precision IttyBitty™ Thermal 
MIC845LYC5 TR 576-2930-2-ND | uP Comparator/B , 
Monitor NEW!.. 4404.00/3,000 wncaagavniais Supervisor NEW!... SOT-23-6 4233.00/3,000 
- 576-2703-1-ND Precision IttyBitty™ Thermal 
MIC6270YM5 TR 576-1315-1-ND IttyBitty™ Comparato: -80 60 45 Supervisor NEW! SOT-23-6 252 2.02 1.57 
MIC6270YM5 TR 576-1315-2-ND _| IttyBitty™ Comparator... 780.00/3,000 MIc280-6YM6 TR 576-2703-2-ND __| Precision IttyBitty™ i : : 
MIC7211YM5 TR 576-1318-1-ND IttyBitty™ R/R Input Comparator 1 63 50 Supervisor NEWS... SOT-23-6 4233.00/3,000 
MIC7211YM5 TR 576-1318-2-ND IttyBitty™ R/R Input Comparator 975.00/3,000 MIC281-0YM6 TR 576-2709-1-ND Precision IttyBitty™ Thermal 
Supervisor NEW!.... SOT-23-6 1.78 1.42 1.07 
= MIC281-0YM6 TR 576-2709-2-ND Precision IttyBitty™ Thermal 
meEL shea rina Supervisor NEW!.... SOT-23-6 2727.00/3,000 
sci MIC281-1YM6 TR 576-2710-1-ND Precision IttyBitty™ Thermal 
Micrel Digi-Key a Price Each Supervisor NEWE........ SOT-23-6 1.78 =1.42 1.07 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 MIC281-1YM6 TR 576-2710-2-ND | Precision IttyBitty™ Thermal 
MIC2287CYD5 TR 576-2656-1-ND | 1.2MHz PWM White LED SOT-23-6 2727.00/3,000 
Driver NEW............ SOT-23-5 129 1.08 86 MIC281-4YM6 TR 576-2711-1-ND —_| Precision IttyBitty™ Thermal 
MIC2287CYD5 TR 576-2656-2-ND | 1.2MHz PWM White LED Supervisor NEW!....... SOT-23-6 178 142 1.07 
Driver NEW............ SOT-23-5 1677.00/3,000 MIC281-4YM6 TR 576-2711-2-ND _| Precision IttyBitty™ Thermal 
MIC2291YD5 TR 576-1077-1-ND 1.2A PWM Boost Regulator Photo Flash Supervisor NEWE........ SOT-23-6 2727.00/3,000 
LED Driver 1.73 138 1.04 
MIC2291YD5 TR 576-1077-2-ND 1.2A PWM Boost Regulator Photo Flash » 
LED Driver 2649.00/3,000 FANOUT ICs 
MIC2292-15YMLTR | 576-1078-1-ND | High-Frequency PWM White LED Innovation Through Technology RoHS Compliant 
Driver... 1.85 1.48 1.11 Micrel Digi-Key Price Each 
MIC2292-15YMLTR | 576-1078-2-ND | High-Frequency PWM White LED Part No. Part No. Description 125 100 
DIIVOE nrnteeveenee 4625.00/5,000 SYI0EL11VZG 576-1370-ND 3.3V, 5V 1:2 Diff. Fanout Buffer 243. 195 152 
MIC2293-34YMLTR | 576-2657-1-ND | 2MHz PWM White LED Driver SY10EP451LTG 576-1652-5-ND _| 3.3V ECL 6-Bit Diff. Register. 32-TOFP 11.33 10.20 9.05 
with OVP NEWS... 2.05 1.64 1.23 SY100EL11VZG TR 576-1349-1-ND —_| 3.3V, 5V, 1:2 Diff. Fanout Buffer “SOIC 243 1.95 1.52 
MIC2293-34YMLTR | 576-2657-2-ND | 2MHz PWM White LED Driver SY100EL11VZG TR 576-1349-2-ND —_| 3.3V, 5V, 1:2 Diff. Fanout Buffer 1377.00/1,000 
with OVP NEWS............ 5125.00/5,000 SY100EP11UKG 576-1365-ND 2.5V/3.3V/5V, 1:2 Diff. PECL/LVPECL/ECL 
MIC2293-15YML TR 576-1079-1-ND High-Frequency PWM White LED Fanout Buffer... 8-MSOP 3.33 2.67 2.08 
Driver... Hes) asi) I SYTO0EPTIUKG TR | 576-1559-1-ND | 2.5V/3.aV/BV, 
MIC2293-15YMLTR | 576-1079-2-ND | High-Frequency PWM White LED Fanout Buffer 333 267 2.08 
Driver... 4875.00/5,000 SY100EP11UKG TR | 576-1559-2-ND | 2.5V/3.3V/5V,, 1:2 Diff. PECL/LVPECL/ECL 
MIC2297-42YMLTR | 576-1440-1-ND | 40V PWM Boost Reg. White LED aus. oa Ml 7 8-MSOP 4887.00/1,000 
Driver... 1.98 158 1.19 it Di og 
: SY100EP451LTG 576-1653-5-ND _| 3.3V ECL 6-Bit Diff. Registe 32-TOFP 11.33 10.20 9.05 
MIC2297-42YMLTR | 576-1440-2-ND ay Ea Boost Reg. White LED dinning SYSS072UMG 576-1533-5-ND | SGHz, 1:2 LVPECL Fanout 
— ——— Buffer/Translator. 16-MLF 6.88 5.51 4.65 
MICE2OG-ISYMLTR SS aka, |MUZ Boost High Brightness daecoen ote SV58021UMG 576-1535-5-ND | 4GHz, 1:4 LVPECL Fanout 
wic2298-15YML TR | 576-1657-2-ND | 7W, {Miz Boost High Bight ce ee Suffer translator ee 7) se aise 
White fe Driers TGS eTRAOTIEOHD SY58031UMG 576-1388-ND Ultra Precision 1:8 CML Fanout 
MIG2200-15YML TR (RSI SCS Dag) Nz High Brightness White SY58032UMG 676-1380-ND wna ST SOME e = a 
LED Driver NEW... 3.38 270 2.10 -1389- : 82 . . : 
MIC2299-15YMLTR | 576-3052-2-ND | 2MHz High Brightness White Sac pia ae pad ck i oe 
LED Driver NEW! 9375.00/5,000 ° : : s 
MIc3287-24YMLTR | 576-1464-1-ND 165 1.32 99 SYSB036UMG SEND ao-mur (Cee ome 
MIC3287-24YMLTR | 576-1464-2-ND | 1.2MHz PWM White LED Drive 4125.00/5,000 : : : : 
MIC3289-16YD6TR | 576-3001-1-ND —_| 1.2MHz PWM White LED SY58606UMG 576-1597-ND ‘Sabps Frets oni 2 Bee CML Fanout dean ere 
Driver NEW! or 1.90 152 1.14 Kecyiet nee 3 i ; 
MIG3289-16YD6 TR 576-3001-2-ND 7.2MHz PWM White LED SY58607UMG 576-1598-ND Seabs sec iat cad LVPECL Fanout Boa aoa aes 
rae eleeerer rie 222 0013.00 sy89112UMG 676-1416-ND | 25/3.3V Low Jitter, Low Skow 1:13 LVPECL aie at 
MIC3289-16YMLTR | 576-2712-1-ND | 1.2MHz PWM White LED Driver NEW!..8-MLF 2.28 1.82 1.37 pote heal TST, LOW Skee 2) BG age 
MIC3289-16YMLTR | 576-2712-2-ND | 1.2MHz PWM White LED Driver NEW!.. 8-MLF 5690.00/5,000 anout Buffer E859: 2 
MIC3289-24YD6 TR 576-3041-1-ND 4.2MHz PWM White LED SY89200UMG 576-1417-ND Ultra Precision 1:8 LVDS Fanou 8.68 6.95 5.86 
Driver NEW!. = TSOT-23-6 1.90 1.52 1.14 SY89202UMG 576-1537-5-ND Precision 1:8 LVPECL Fanout Buffer. 8.68 6.95 5.86 
: aoe = SY89218UHY 576-1615-ND 2.5V, 1:15 LVDS Fanout Buffer 11.21 10.10 8.96 
MICS208-24YD6 TR Sse lacalaeg| | 2MHz FM White LED 2919.00/3,000 SY89221UHY 576-1616-ND 2.5V/3.3V, 1:15 LVPECL Fanout 
MIC3289-24YMLTR | 576-2713-1-ND 228 182 1.37 Buffer... se 12.05 10.85 _ 9.62 
MIC3289-24YMLTR | 576-2713-2-ND | 1.2MHz PWM White LED Driver NEW! 5690.00/5,000 SY89228UMG 576-1650-5-ND | 1GHz Precision, 3:5 LVPECL 
MIC4826YMM TR 576-1226-1-ND —_| Low Input Voltage, 160Vpp Output Clock Divider see 5.69 4.56 3.55 
Voltage, EL Drive 1.90 1.52 114 SY89229UMG 576-1651-5-ND 1GHz Precision, 3:5 LVDS 
MIC4826¥MM TR 576-1226-2-ND | Low Input Voltage, 160Vpp Output Clock Divider... 5.69" 456 3155 
Villages EL Diver cee enEnRET svs9465UMG TR _| 576-1476-1-ND__| Precision LVDS 1:10 Fanout Buffer... 44-MLF 7.38 591 4.99 
MIC4830YML TR 576-3016-1-ND Low Noise, 480Vpp Output, EL : SY89465UMG TR 576-1476-2-ND Precision LVDS 1:10 Fanout Buffer........44-MLF 4613.00/1,000 
Driver NEW!.......... 2.05 1.64 1.23 SY89645LK4G 576-1599-ND 4:4 LVCMOS/LVTTL to LVDS Fanout 
MIC4830YML TR 576-3016-2-ND Low Noise, 180Vpp Output, EL Buffer/Translator. 4.07 3.26 2.54 
Driver MEW!........... 5125.00/5,000 SY89823LHG 576-1429-ND 3.3V, 500MHz 1:22 Differential HSTL 
MIC4832YML TR 576-3032-1-ND Low Noise, 220Vpp Output, EL Fanout Buffer/Translator....... 14.41 12.71 11.27 
Driver NEW!............. 2.05 1.64 1.23 SY89831UMG 576-1431-ND Ultra Precision 1:4 LVPECL Fanout 
MIC4832YML TR 576-3032-2-ND Low Noise, 220Vpp Output, EL Buffer/Translator.. 473 3.78 2.94 
Driver NEW! 5125.00/5,000 SY89832UMG 576-1432-ND 2.5V Ultra Precision 
MIC5400YWM TR 576-1300-1-ND Dual 8-Output, Buffer/Translator.. 473 3.78 2.94 
Display Driver. 3.38 2.70 2.10 SY89833LMG 576-1433-ND 3.3V Ultra Precision 1: 
MIC5400YWM TR 576-1300-2-ND | Dual 8-Output, 14-Bit LED Video Buffer/Translator... 4.73 3.78 2.94 
Display Driver. 1913.00/1,000 SY89835UMG TR 576-1506-1-ND | 2.5V, 2GHz Ultra-Precision, 
MM5450YN 576-1341-ND LED Display Driver 3.98 3.19 2.48 Diff. 1:2 LVDS Fanout Buffer..........:..0 8-MLF 3.92 314 244 
MM5450YV TR 576-1342-1-ND | LED Display Driver ; 3.98 319 2.48 SY89835UMG TR 576-1506-2-ND | 2.5V, 2GHz Ultra-Precision, 
MM5450YV TR 576-1342-2-ND _| LED Display Driver A4-PLCC 1150.50/500 Diff. 1:2 LVDS Fanout Buffer... 8-MLF 2219.00/1,000 
MM5451YN 576-1343-ND LED Display Driver 40-Dip 387 310 241 SY89838UMG 576-1538-5-ND —_| Precision 
MM5451YV TR 576-1344-1-ND | LED Display Driver A4-PLCC 3.87 3.10 2.41 Buffer... 7.40 5.92 5.00 
MM5451YV TR 576-1344-2-ND _| LED Display Driver A4-PLCC 1118.00/500 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 961 


RoHS Compliant 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SY89846UMG 576-1617-ND 2.5V/3.3V, 1.5GHz 1:5 LVPECL Fanout 
Buffel 5.27 4.22 3.28 
SY89847UMG 576-1618-ND 2.5V, 1.5GHz 
- 5.27 4.22 3.28 
SY89871UMG 576-1435-ND 2.5GHz Any Di 
6.06 485 4.10 
SY89873LMG 576-1436-ND 3.3V, 2.0GHz Any Diff. In-to-LVDS Prog. 
Clock Divider/Fanout Buffer 6.50 5.20 4.39 
SY89874UMG 576-1437-ND 2.5GHz Any Diff. In-to-LVPECL Prog. 
Clock Divider/Fanout Buffer 5.29 4.23 3.29 
SY89876LMI TR 576-2958-1-ND 3.3V, 2GHz Any Diff. In-to-LVDS Prog. 
Clock Divider/Fanout Buffer 5.06 4.05 3.42 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC94071YMT TR 576-3046-1-ND Fast Turn On High-Side Power 

Switch NEW!. 84 10 56 
MIC94071YMT TR 576-3046-2-ND Fast Turn On High-Side Power 

Switch NEW!. 1785.00/5,000 
MIC94072YMT TR 576-2982-1-ND Soft Start On High Side Power 

Switch NEW!. 93 718 62 
MIC94072YMT TR 576-2982-2-ND Soft Start on High Side Power 

Switch NEW! Sor 1975.00/5,000 
MIC94073YC6 TR 576-3014-1-ND Soft Start High-Side Power 

Switch NEW! 57 87 13 (58 
MIC94073YC6 TR 576-3014-2-ND Soft Start High-Side Power 

Switch NEWI!............. 1131.00/3,000 


SY89876LMI TR 


576-2958-2-ND 


3.3V, 2GHz Any Diff. In-to-LVDS Prog. 
Clock Divider/Fanout Buffer 


3163.00/1,000 


Rel 


Through Technology™ 


Micrel 


SWITCHES 


Price Each 


Through Techn 


HOT-SWAP CONTROLLERS 
RoHS Compliant 


Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC2514YM5 TR 576-1085-1-ND IttyBitty™ Integrated High-Side 

Switel SOT-23-5 2.23 1.78 1.34 
MIC2514YM5 TR 576-1085-2-ND IttyBitty 

Switch... SOT-23-5 3417.00/3,000 
MIC94030YM4 TR 576-2936-1-ND 16V, 1A TinyFET™ P-Channel 

MOSFET NEW!. SOT-143 1.17 98 78 
MIC94030YM4 TR 576-2936-2-ND 16V, 1A TinyFET™ P-Channel 

MOSFET NEW!......... -SOT-143 1521.00/3,000 
MIC94031YM4 TR 576-1327-1-ND TinyFET™ P-Channel MOSFET -SOT-143 1.17 98 78 
MIC94031YM4 TR 576-1327-2-ND TinyFET™ P-Channel MOSFET -SOT-143 1521.00/3,000 


MIC94050YM4 TR 


576-2937-1-ND 


6V, 1.8A 4-Terminal SymFET™ P-Channel 


MOSFET NEW......... SOT-143 1568-50 
MIC94050YM4 TR 576-2937-2-ND 6V, 1.8A 4-Terminal SymFET™ P-Channel 

MOSFET NEW......... -SOT-143 975.00/3,000 
MIC94052YC6 TR 576-2938-1-ND 6V, 2A P-Channel MOSFET NEW!.......SC-70-6 877358 


MIC94052YC6 TR 


576-2938-2-ND 


6V, 2A P-Channel MOSFET NEW!.......SC-70-6 


1131.00/3,000 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC2341-2YTQ 576-2995-ND Dual-Slot PC! Express Hot-Plug 

Controller NEWS... 9.48 7.59 6.40 
MIC2341R-2YTQ 576-2987-ND Dual-Slot PCI Express Hot-Plug 

Controller NEWS... 9.48 7.59 6.40 
MIC2342-2YTQ 576-2993-ND Dual-Slot PC! Express Hot-Plug 

Controller NEWS... 948 7.59 6.40 
MIC2342R-2YTQ 576-2996-ND Dual-Slot PCI Express Hot-Plug 

Controller NEWS... 9.48 7.59 6.40 
MIC2580A-1.0YTS 576-1092-ND Hot-Swap PCI Power Controller. 6.52 5.22 4.41 
MIC2582-JYM TR 576-1093-1-ND Single-Channel Hot-Swap Contre 468 3.75 2.92 
MIC2584-JYTS TR 576-1494-1-ND Dual-Channel Hot-Swap Controller/ 

Sequencer. cad 7.96 6.37 5.38 
MIC2585-1JBTS TR 576-1496-1-ND Dual-Channel Hot-Swap Controller/ 

Sequencer. 24-TSSOP 832 6.66 5.62 
MIC2586-2YM. 576-1094-ND Single-Channel, Positive High Voltage 

Hot-Swap Controller/Sequencer......... 14-SOIC 7.32 586 4.95 
MIC2586R-1YM 576-1095-ND Single-Channel, Positive High Voltage 

Hot-Swap Controller/Sequencer .. 14-SOIC 7.32 5.86 4.95 
MIC2587-1YM 576-1096-ND Single-Channel, Positive High Voltage 

Hot-Swap Controller 5.56 445 3.76 
MIC2587R-1YM 576-1097-ND Single-Channel, Positive High Voltage 

Hot-Swap Controller... 556 445 3.76 
MIC2588-1YM TR 576-1481-1-ND Single-Channel, Negative High Voltage 

Hot-Swap Controller... 344 276 2.33 
MIC2588-1YM TR 576-1481-2-ND Single-Channel, Negative High Voltage 

Hot-Swap Controller 5332.50/2,500 
MIC2589R-1YM TR 576-1485-1-ND Single-Channel, Negati 

Hot-Swap Controller... 6.34 5.08 4.28 
MIC2591B-2YTQ 576-1098-ND Dual-Slot PCI Express Hot-Plug 

Controller. 17.52 16.36 15.19 
MIC2592B-2YTQ 576-1099-ND Dual-Slot PCI Express Hot-Plug 

Controller. the 48-TOFP 16.16 15.08 14.01 
MIC2593-2YTQ 576-1100-ND Dual-Slot PCI Hot-Plug Controller. 48-TQFP 13.28 11.96 10.61 
MIC2595-2YM TR 576-1490-1-ND Single-Channel, Negative High Voltage 

Hot-Swap Controller 14-SOIC 6.34 5.08 4.28 
MIC2595-2YM TR 576-1490-2-ND Single-Channel, Negative High Voltage 

Hot-Swap Controller... 9827.50/2,500 


GRIEREL 


lan Through Technalogy™ 


NEW! POWER MANAGEMENT ICs 
RoHS Compliant 


MIC94053YC6 TR 576-2939-1-ND 6V, 2A P-Channel MOSFET NEW!....... SC-70-6 90 s150 60) 
MIC94053YC6 TR 576-2939-2-ND 6V, 2A P-Channel MOSFET NEW!....... SC-70-6 1170.00/3,000 
MIC94060YC6 TR 576-2940-1-ND Soft Start High Side Power 

Switch NEWS............ 99 83.66 
MIC94060YC6 TR 576-2940-2-ND Soft Start High Side Power 

Switch NEWI!............ 1287.00/3,000 
MIC94060YMT TR 576-2941-1-ND Soft Start High Side Power 

Switch NEWI!............ 84 70 56 
MIC94060YMT TR 576-2941-2-ND Soft Start High Side Power 

Switch NEWI!............ 1785.00/5,000 
MIC94061YC6 TR 576-2942-1-ND Soft Start High Side Power 

Switch NEW!............ 1.05 88.70 
MIC94061YC6 TR 576-2942-2-ND Soft Start High Side Power 

Switch NEWI!............ 1365.00/3,000 
MIC94061YMT TR 576-2943-1-ND Soft Start High Side Power 

Switch NEWI!............ 84 70 56 
MIC94061YMT TR 576-2943-2-ND Soft Start High Side Power 

Switch NEWI!............ 1785.00/5,000 
MIC94062YC6 TR 576-1328-1-ND Soft Start High-Side Power Switc! 1.08 90 72 
MIC94062YC6 TR 576-1328-2-ND Soft Start High-Side Power Switch .. 1404.00/3,000 
MIC94062YMT TR 576-2944-1-ND Soft Start High Side Power 

Switch NEW! ai 84 70 56 
MIC94062YMT TR 576-2944-2-ND Soft Start High Side Power 

Switch NEW!............ 1785.00/5,000 
MIC94063YC6 TR 576-1329-1-ND Soft Start High-Side Power Switc! 1.14 95 76 
MIC94063YC6 TR 576-1329-2-ND Soft Start High-Side Power Switch .. 1482.00/3,000 
MIC94064YC6 TR 576-3036-1-ND Soft Start High-Side Power 

Switch NEW! i ifeilrs 98 78 
MIC94064YC6 TR 576-3036-2-ND Soft Start High-Side Power 

Switch NE! 1521.00/3,000 
MIC94064YMT TR 576-3071-1-ND Soft Start High-Side Power 

Switch NEW! a 117 98 78 
MIC94064YMT TR 576-3071-2-ND Soft Start High-Side Power 

Switch NEW! dat 2485.00/5,000 
MIC94065YC6 TR 576-3037-1-ND Soft Start High-Side Power 

Switch with Load Discharge NEW!.....SC70-6 1.17 98 78 


MIC94065YC6 TR 


MIC94065YMT TR 


576-3037-2-ND 


576-3035-1-ND 


Soft Start High-Side Power 
Switch with Load Discharge NEWE.....SC70-6 
Soft Start High-Side Power 


1521.00/3,000 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
MIC2800-D24MYML TR | 576-2695-1-ND Digital Power Management IC. -16-MLF 4.46 3.57 2.78 
MIC2800-D24MYML TR | 576-2695-2-ND Digital Power Management IC. . 16-MLF 12375.00/5,000 
MIC2800-G4SYML TR | 576-2696-1-ND Digital Power Management IC. -16-MLF 4.46 3.57 2.78 
MIC2800-G4SYML TR | 576-2696-2-ND Digital Power Management IC. . 16-MLF 12375.00/5,000 
MIC2807-NNYMLTR_ | 576-2704-1-ND RF PA Power Management IC -17-MLF 4.95 3.96 3.08 
MIC2807-NNYMLTR | 576-2704-2-ND RF PA Power Management IC .17-MLF 13750.00/5,000 
MIC2810-4GKYML TR | 576-2705-1-ND Digital Power Management IC. -16-MLF 4.21 3.37 2.62 
MIC2810-4GKYMLTR | 576-2705-2-ND Digital Power Management IC. . 16-MLF 11690.00/5,000 
MIC2810-4GMYML TR | 576-2706-1-ND Digital Power Management IC. -16-MLF 94.21. 3.37) 2.62 
MIC2810-4GMYML TR | 576-2706-2-ND Digital Power Management IC. .16-MLF 11690.00/5,000 
MIC2810-4GSYML TR | 576-2707-1-ND Digital Power Management IC. -16-MLF 94.21 3.37) 2.62 
MIC2810-4GSYMLTR | 576-2707-2-ND Digital Power Management IC. . 16-MLF 11690.00/5,000 
MIC2810-4LSYMLTR | 576-2708-1-ND Digital Power Management IC. -16-MLF 94.21 3.37 2.62 
MIC2810-4LSYMLTR | 576-2708-2-ND Digital Power Management IC. -16-MLF 11690.00/5,000 


MICREL 


lon Through Technology™ 


INTEGRATED CIRCUITS 
RoHS Compliant 


Switch with Load Discharge NEW!......4-MLF 1.17 98 78 
MIC94065YMT TR 576-3035-2-ND Soft Start High-Side Power 
Switch with Load Discharge NEWE......4-MLF 2485.00/5,000 
MIC94066YML TR 576-1578-1-ND 
25) 1.007 9275) 
MIC94066YML TR 576-1578-2-ND 
3125.00/5,000 
MIC94067YML TR 576-1579-1-ND 
A250 1007 E25. 
MIC94067YML TR 576-1579-2-ND 
3125.00/5,000 
MIC94068YML TR 576-1580-1-ND Soft Start Dual High-Side Power 
Switel 8-MLF 1.25 1.00 .75 
MIC94068YML TR 576-1580-2-ND 
3125.00/5,000 
MIC94069YML TR 576-1581-1-ND 
1250 OONeco 
MIC94069YML TR 576-1581-2-ND 
3125.00/5,000 
MIC94070YC6 TR 576-3006-1-ND 
84 63 48 
MIC94070YC6 TR 576-3006-2-ND Fast Turn On High-Side Power 
Switch NEWS... 819.00/3,000 
MIC94071YC6 TR 576-3042-1-ND Fast Turn On High-Side Power 
Switch NEW! 84 63 48 
MIC94071YC6 TR 576-3042-2-ND Fast Turn On High-Side Power 
Switch NEWE............ 819.00/3,000 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
MIC3002GML. 576-2975-5-ND FOM Management IC NEW’... .24-MLF 7.74 6.20 5.23 
MIC4830YMM 576-2976-5-ND Low Noise 180Vp-p EL Driver MEW!..8-MSOP 1.98 1.58 1.19 
MIC4832YMM 576-2977-5-ND Low Noise 220Vp-p EL Driver MEW!..8-MSOP 1.98 1.58 1.19 
MICRF610Z TR 576-1467-1-ND 868-870MHz ISM Band Transceiver 
Module 11.5x14.1mm_ 16.63 14.97 13.28 
MICRF610Z TR 576-1467-2-ND 868-870MHz ISM Band Transceiver 
Module .11.5x14.1mm, 6237.50/500 
MICRF620Z TR 576-1468-1-ND 430-440MHz ISM Band Transceiver 
Module .11.5x14.1mm 16.63 14.97 13.28 
MICRF620Z TR 576-1468-2-ND 
: 6237.50/500 
SY10EL15ZG 576-1371-ND 1:4 Clock Distribution 16-SOIC 3.33 2.67 2.08 
SY10EL16VZG 576-1372-ND 5V, 3.3V Differential Receiver 8SOIC 245 1.96 1.47 
SY10ELT222G 576-1373-ND Dual TTL-to-Diff. PECL Translator. SOIC 236 1.89 1.47 
SY10ELT23ZG 576-1374-ND Dual Diff. PECL-to-TTL Translator. “SOIC 236 1.89 1.47 
SY10E111LJZ 576-2962-5-ND 1:9 Differential Clock Driver NEW! 6.45 436 3.39 
SY10E111LEJZ 576-2963-5-ND 1:9 Differential Clock Driver NEW! 6.84 548 4.62 
SY100E104JY 576-1345-ND Quint 2-Input AND/NAND Gate. 5.38 431 3.64 
SY100EL14VZG TR 576-1555-1-ND 5V, 3.3V, 1:5 Clock Distribution. 3.33 2.67 2.08 
SY100EL14VZG TR 576-1555-2-ND 5V, 3.3V, 1:5 Clock Distribution. 1887.00/1,000 
SY100EL15ZG 576-1350-ND 1:4 Clock Distribution ..... 3.33 2.67 2.08 
(Continued) 
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dete Digi Reel INTEGRATED CIRCUITS (Continued) — RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SY100EL16VKG TR 576-1556-1-ND 5V, 3.3V Differential Receiver .. 245 1.96 1.47 SY58605UMG TR 576-1596-2-ND 3.2Gbps Precision 325mV LVDS Buffer 
SY100EL16VKG TR 576-1556-2-ND 5V, 3.3V Differential Receive! 1274.00/1,000 with Fail Safe Input 3213.00/1,000 
SY100EL16VZG 576-1351-ND 5V, 3.3V Differential Receive: 2.45 1.96 1.47 SY58627LMG 576-1470-1-ND DC to 6.4Gbps Backplane Receiver 
SY100EL16VZG TR 576-1557-1-ND 5V, 3.3V Differential Receive! 245 1.96 1.47 Buffer...... 1521 13:7012415' 
SY100EL16VZG TR 576-1557-2-ND 5V, 3.3V Differential Receive 1274.00/1,000 SY58627LMG 576-1470-2-ND DC to 6.4Gbps Backplane Receiver 
SY100EL17VZG TR 576-1352-1-ND 5V, 3.3V Quad Differential Receiver 5.60 448 3.78 Buffer.... 11276.00/1,000 
SY100EL17VZG TR 576-1352-2-ND 5V, 3.3V Quad Differential Receiver . 3500.00/1,000 SY69753ALHG 576-1582-ND 3.3V, 125Mbps Clock/Data Recovery....32-TQFP 15.63 14.59 13.55 
SY100EL32VZG 576-1353-ND 5V/3.3V, 2-Divider.. 315) 25251196 SY69753LHG 576-1403-ND 3.3V, 155Mbps Clock/Data Recovery....32-TQFP 15.29 13.77 12.21 
SY100EL33LZG 576-1354-ND 5V/3.3V, 4-Divider. OulOte 2.520196) SY69754ALHG 576-1583-ND 3.3V, 622Mbps Clock/Data Recovery....32-TQFP 15.00 14.00 13.00 
SY100EL57LZG 576-1355-ND 4:1 Differential Multiplexer 3.78 3.03 2.36 SY87700ALHG 576-1584-ND LP 3.3V, 208Mbps AnyRate® 
SY100EL57ZG 576-1356-ND 41 Differential Multiplexer 716-S0IC 3.78 3.03 2.36 Clock/Data Recovery.... 32-TOFP 20.76 19.38 18.00 
SY100EL92ZG 576-1357-ND Triple LVPECL-to-PECL or PECL-to-LVPECL SY87701ALHG 576-1585-ND 3.3V, 1.3Gbps AnyRate® Clock/ 
Translator... .20-SOIC 5.22 418 3.53 Data Recovery 32-TQFP 30.75 28.70 26.65 
SY100ELT20VZG 576-1358-ND 5V/3.3V TTL-to-Diff. PECL Translato: 2.36 1.89 1.47 SY87701VZH 576-2969-5-ND 5V/3.3V, 32-1250Mbps AnyRate® 
SY100ELT20VZG TR 576-1359-1-ND 5V/3.3V TTL-to-Diff. PECL Translato: 2.36 1.89 1.47 Clock/Data Recovery NEW! 28-SOIC 27.54 25.71 23.87 
SY100ELT20VZG TR 576-1359-2-ND 5V/3.3V TTL-to-Diff. PECL Translator ..... 8-SOIC 1339.00/1,000 SY87724LHEY 576-2985-ND 3.3V AnyRate® Mux/Demux 80-TOQFP 38.88 36.29 33.70 
SY100ELT22LZG TR 576-1360-1-ND 3.3V Dual TTL-to-Diff. PECL SY87813LHG 576-1586-ND 3.3V, 1.3Gbps AnyRate® Clock/ 
Translator... 2.36 1.89 1.47 Data Recovery 32-TOFP 30.89 28.83 26.77 
SY100ELT22LZG TR 576-1360-2-ND 3.3V Dual TTL-to-Diff. PECL SY88212LMG 576-3062-ND 3.3V, 2.5Gbps Laser Driver NEW! .24-MLF 5.64 452 3.81 
Translator 1339.00/1,000 SY88422LMG 576-2984-ND 3.3V, 4.25Gbps Laser Driver NEW!.....16-MLF 6.90 5.52 4.66 
SY100ELT22ZG 576-1361-ND Dual TTL-to-Diff. 236 1.89 1.47 SY88982LMG 576-1452-ND 3.3V, 2.7Gbps High Current Low Power 
SY100ELT23LZG TR 576-1362-1-ND 3.3V Dual Diff. LVPECL-to LVTTL Laser Driver -16-MLF 7.72 6.18 5.22 
Translator 2.36 1.89 1.47 SY88992LMG 576-1475-1-ND 3.3V, 4.25Gbps VCSEL Driver -16-MLF 7.20 5.76 4.86 
SY100ELT23LZG TR 576-1362-2-ND 3.3V Dual Diff. LVPECL-to LVTTL SY88992LMG 576-1475-2-ND 3.3V, 4.25Gbps VCSEL Driver . 16-MLF 2286.00/500 
Translator... 1339.00/1,000 SY88992LMG 576-2970-5-ND 3.3V, 4.25Gbps VCSEL Driver NEW!...16-MLF 7.20 5.76 4.86 
SY100ELT23ZG 576-1363-ND Dual Diff. PECL: -to- TTL “Translator 2.36 1.89 1.47 SY89206VMG TR 576-2945-1-ND 3.3V/SV, 1GHz Diff. PECL/ECL 
SY100ELT23ZG TR 576-1558-1-ND Dual Diff. PECL-to-TTL Translator. 2.36 1.89 1.47 Receiver/Buffer NEWS .... 3.04 2.43 1.89 
SY100ELT23ZG TR 576-1558-2-ND Dual Diff. PECL-to-TTL Translator. 1338.75/1,000 SY89206VMG TR 576-2945-2-ND 3.3V/5V, 1GHz Diff. PECL/ECL 
SY100EP14UK4G 576-1366-ND 2.5V/3.3V/5V, 1:5 LVPECL/PECL/ECL/HSTL Receiver/Buffer NEW! 1721.00/1,000 
2GHz Clock Driver. 20-TSSOP 3.78 3.03 2.36 SY89208VMG TR 576-2946-1-ND 3.3V/5V, 3GHz PECL/ECL 2: 
SY100EP56VK4G 576-1367-ND 3.3V/5V PECL/ECL 3GHz Dual Multiplexer NEW. 3.78 3.03 2.36 
Diff. 2:1 Mux... 484 3.87 3.01 SY89208VMG TR 576-2946-2-ND 3.3V/5V, 3GHz PECL/ECL 2 
SY100EP111UTG 576-1364-ND 2.5V/3.3V, 1:10 Diff. LVPECL/LVECL/HSTL Multiplexer NEWS... 2142.00/1,000 
-32-TOFP 5.66 94.53 3.83 SY89222LMG TR 576-2947-1-ND 3.3V, Dual TTL-Differential PECL 
SY100EPT23LZG 576-1369-ND i Translator NEWS... 3.26 2.61 2.03 
Translator... 2.57 2.06 1.60 SY89222LMG TR 576-2947-2-ND 3.3V, Dual TTL-Differential PECL 
SY54011RMG 576-2994-ND 1.2V/1.8V, CML Translator NEWS........ 1849.00/1,000 
Buffer NEW! 8.22 6.58 5.55 SY89223LMG TR 576-3008-1-ND 3.3V Dual Differential LVPECL-to-LVTTL 
SY54016ARMG TR 576-3068-1-ND 1.2V/1.8V, CML Differential Line Translator NEWI......... -MLF 3.26 2.61 2.03 
Driver/Receiver NEW!.. 514 412 3.47 SY89223LMG TR 576-3008-2-ND 3.3V Dual Differential LVPECL-to-LVTTL 
SY54016ARMG TR 576-3068-2-ND 1.2V/1.8V, CML Differential Line Translator NEWS........ 9065.00/5,000 
Driver/Receiver NEW!... 3213.00/1,000 SY89230UMG 576-2964-5-ND 3.2GHz Precision LVPECL Clock 
SY54016RMG TR 576-3069-1-ND 1.2V/1.8V, CML Differential Line Divider NEWI............. 5.06 4.05 3.42 
Driver/Receiver NEW! 514 412 3.47 SY89231UMG 576-2965-5-ND 3.2GHz Precision LVDS Clock 
SY54016RMG TR 576-3069-2-ND 1.2V/1.8V, CML Differen Divider NEW! 16-MLF 5.06 4.05 3.42 
Driver/Receiver NEWS...... 3213.00/1,000 SY89250VMG TR 576-2948-1-ND PECL/ECL Receiver/Buffer NEI 8-MLF 3.65 292 2.27 
SY54017ARMG 576-3057-ND 1.2V/1.8V, CML 2:1 MUX NEW! 5.48 4.39 3.70 SY89250VMG TR 576-2948-2-ND PECL/ECL Receiver/Buffer NEW! 2066.00/1,000 
SY54017RMG 576-3063-ND 1.2V/1.8V, CML 2:1 MUX NEW! 5.48 4.39 3.70 SY89297UMH 576-2991-ND 2.5V, 3.2Gbps CML 2-Channel 
SY54023RMG 576-3061-ND 1.2V/1.8V, CML 2x2 Crosspoint Programmable Delay NEWE... 24-MLF 16.09 14.49 12.85 
Switch NEW!............ 11.38 10.25 9.09 SY89306VMG TR 576-2949-1-ND 3.3V/5V, 2.5GHz PECL/ECL Differential 
SY55851AUKG 576-1375-ND 2.5V/3V, 3.0GHz CML AnyGate™ Receiver/Buffer NEW! ... 8-MLF22D 3.04. 2.43 1.89 
Any Logic. 7.24 5.80 4.89 SY89306VMG TR 576-2949-2-ND 3.3V/5V, 2.5GHz PECL/ECL Differential 
SY55855VKG 576-1376-ND Dual CML/PECL/LVPECL-to-LVDS Receiver/Buffer NEW! ... 1721.00/1,000 
Translator 5.38 4.31 3.64 SY89307VMG TR 576-2950-1-ND 5V/3.3V, 2.5Gbps PECL/ECL Differential 
SY55857LKG 576-1377-ND 3.3V, 2.5Gbps Any Input-to- Receiver NEW!.......... 3.04 243 1.89 
Dual Translator 5.38 4.31 3.64 SY89307VMG TR 576-2950-2-ND 5V/3.3V, 2.5Gbps P. LE 
SY55858UHG 576-1378-ND 2.5V/3.3V, 3.0GHz Dual 2x2 CML Receiver NEW!.. 1721.00/1,000 
Crosspoint Switch 10.25 9.23 8.18 SY89311UMG TR 576-2951-1-ND 2.5V/3.3V/5V 1:2 Differential PECL/LVPECL/ 
SY55859LMG 576-1379-ND 3.3V, 2.7Gbps Dual 2x2 Crosspoint ECL Fanout Buffer NEW! 3.04 2.43 1.89 
Switch... 11.21 10.10 8.96 SY89311UMG TR 576-2951-2-ND 2.5V/3.3V/5V 1:2 Differenti 
SY58017UMG 576-1534-5-ND Ultra Precision CML 2:1 Mux 7.82 6.26 5.28 ECL Fanout Buffer MEWS... 1721.00/1,000 
SY58018UMG 576-1562-5-ND Ultra Precision LVPECL 2:1 Mu 7.32 5.86 4.95 SY89313VMG TR 576-2952-1-ND 3.3V/5V, 4GHz PECL/ECL /4 Clock 
SY58023UMG 576-1380-ND Ultra-Low Jitter 2x2 Crosspoint Generator NEW!........ 3.04 2.43 1.89 
Switch... 10.25 9.23 8.18 SY89313VMG TR 576-2952-2-ND 3.3V/5V, 4GHz PECL/ECL /4 Clock 
SY58024UMG 576-1381-ND Ultra-Low Jitter Dual 2x2 Crosspoint Generator NEW........ 1721.00/1,000 
Switch... 14.46 13.02 11.55 SY89316VMG TR 576-2953-1-ND 3.3V/5V, 2.5GHz PECL/ECL Differential 
SY58025UMG 576-1382-ND Ultra Precision Dual 2:1 CML Mux 935 842 7.47 Receiver/Buffer NEWS... ive 3.04 243 1.89 
SY58026UMG 576-1383-ND Ultra Precision Dual 2:1 LVPECL Mu 9.35 842 7.47 SY89316VMG TR 576-2953-2-ND 3.3V/SV, 2.5GHz PECL/ECL Differential 
SY58027UMG 576-1384-ND Ultra Precision Dual 2:1 400mV Receiver/Buffer NEW! 8-MLF 1721.00/1,000 
LVPECL Mux... 9.35 842 7.47 SY89321LMG TR 576-2954-1-ND 3.3V Differential LVPECL-to-LVTTL 
SY58028UMG 576-1385-ND Ultra Precision Diff. CML 4:1 Mux. 965 869 7.71 Translator NEWS... 268" 215) 167 
SY58029UMG 576-1386-ND Ultra Precision Diff. LVPECL 4:1 Mux... 965 869 7.71 SY89321LMG TR 576-2954-2-ND 3.3V Differential LVPECI-to-LVTTL 
SY58030UMG 576-1387-ND Ultra Precision, 400mV Diff. LVPECL Translator NEWS... 1517.00/1,000 
965 869 7.71 SY89323LMG TR 576-2955-1-ND 3.3V, Dual Differential LVPECL-to-LVTTL 
SY58037UMG 576-1394-ND 11.56 10.41 9.24 Translator NEW!. 268 a 2A5e or, 
SY58038UMG 576-1395-ND Ultra Precision 8: 1 Mux 11.56 10.41 9.24 SY89323LMG TR 576-2955-2-ND 3.3V, Dual Differential LVPECL-to-LVTTL 
SY58039UMG 576-1396-ND Ultra Precision 8:1 Mux 11.56 10.41 9.24 Translator NEW!... 1517.00/1,000 
SY58051UMG 576-1398-ND Ultra Precision CML AnyGate™ 8.43 7.59 6.73 SY89325VMG TR 576-1418-1-ND 3.3V/5V 1.5Gbps Diff. “CML/PECL/LVPECL- 
SY58052UMG 576-1399-ND Ultra Precision CML Data and Clock to-LVDS Translator. 8 2.97 2.38 1.85 
Synchronizer. 8.43 7.59 6.73 SY89325VMG TR 576-1418-2-ND 3.3V/5V 1.5Gbps Diff. CML/PECL/LVPECL- 
SY58600UMI TR 576-1536-1-ND | Ultra Precision Differential CML Line to-LVDS Translator... 8 1683.00/1,000 
Driver/Receiver. §.02 4.02 3.13 SY89327LMG TR 576-1419-1-ND 
SY58600UMYG TR 576-1400-1-ND Ultra Precision Differential CML Line 3.47 2.78 2.16 
Driver/Receiver S102 4020.16) SY89327LMG TR 576-1419-2-ND 3.3V 2.5Gbps Any Input-to-LVPECL 
SY58600UMYG TR 576-1400-2-ND Ultra Precision Differential Diff. Translator 1964.00/1,000 
Driver/Receiver. 2843.00/1,000 SY89328LMG TR 576-2956-1-ND 3V, LVTTL-to-Differentia 
SY58601UMG TR 576-1401-1-ND | Ultra Precision Differential 800mV LVPECL LVPECL-to-LVITL Translator NEWS... 8-MLF 2.68 2.15 1.67 
Line Driver/Receiver ... §.02 4.02 313 SY89328LMG TR 576-2956-2-ND 3V, LVTTL-to-Differential LVPECL and Diff. 
SY58601UMG TR 576-1401-2-ND Ultra Precision Differential 800mV iVPECL LVPECL-to-LVTTL Translator NEW! 1517.00/1,000 
Line Driver/Receiver ... 8-MLF 2843.00/1,000 SY89329VMG TR 576-1420-1-ND 3.3V/5V 800MHz LVTTL/LVCMOS-to- 
SY58602UMG TR 576-1402-1-ND Ultra Precision Differential 400mV LVPECL LVPECL Translator. 2.68 215 1.67 
Line Driver/Receiver ... 8-MLF 5.02 4.02 3.13 SY89329VMG TR 576-1420-2-ND 3.3V/5V 800MHz LVTTL/LVCMOS-to-Diff. 
SY58602UMG TR 576-1402-2-ND | Ultra Precision Differential 400mV LVPECL LVPECL Translator....... 8-MLF 1517.00/1,000 
Line Driver/Receiver 2843.00/1,000 SY89421VZC 576-1421-ND 5V/3.3V High Performance PLL . 20-SOIC 10.33 9.30 8.25 
SY58603UMG TR 576-1594-1-ND 4.25Gbps Precision 400mV CML Buffer SY89421VZH 576-2119-5-ND 5V/3.3V High Performance 
with Fail Safe Input 5.14 412 3.47 PLL NEW!................. 20-SOIC 12.06 10.86 9.63 
SY58603UMG TR 576-1594-2-ND 4.25Gbps Precision 400mV CML Buffer SY89429VZH 576-1422-ND 5V/3.3V Programmable Frequency 
with Fail Safe Input 3213.00/1,000 Synthesizer. .-28-SOIC 8.43 7.59 6.73 
SY58604UMG TR 576-1595-1-ND 3.2Gbps Precision 800mV LVPECL Buffer SY89850UMG TR 576-2957-1-ND Precision Low-Power LVPECL Line 
with Fail Safe Input 8-MLF 5.14 412 3.47 Driver/Receiver NEW!... 2.93 2.34 1.82 
SY58604UMG TR 576-1595-2-ND 3.2Gbps Precision 800mV LVPECL Buffer SY89850UMG TR 576-2957-2-ND Precision Low-Power LVPECL Line 
with Fail Safe Input 3213.00/1,000 Driver/Receiver NEW! 845.00/500 
SY58605UMG TR 576-1596-1-ND 3.2Gbps Precision 325mV LVDS Buffer SY89473UMG 576-1453-ND Precision LVPECL 2:1 Mux 6.06 4.05 3.42 
with Fail Safe Input. Silas Ae) (S47. (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 963 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC2296YML TR 576-2660-2-ND 1.2A Boost Regulator NEW!.... 5750.00/5,000 
MIC2800-G4MYML TR | 568-1500-1-ND Digital Power Management IC 2MHz, 

600mA DC/DC aes 42 82 
MIC2800-G4MYML TR | 568-1500-2-ND Digital Power Management IC 2MHz, 

600mA DC/DC 682.50/5,000 
MIC38C43YM 576-1168-ND BiCMOS 1A Current Mode PWM 

Controller. 215) 1.72 1:29 
MIC38HC43YM TR 576-1169-1-ND BiCMOS 1A Current Mode 

Controller. 234 1.88 1.46 
MIC38HC43YM TR 576-1169-2-ND BiCMOS 1A Current Mode PWM 

Controller. 3275.00/2,500 
MIC38HC45YM 576-1519-5-ND BiCMOS 1A Current Mode PWM 

Controller. 234 1.88 1.46 
MIC2179YSM 576-1067-ND Adj., 1.5A Sync. Buck Regulator 6.52 5.22 4.41 
MIC2179YSM TR 576-1560-1-ND Adj., 1.5A Sync. Buck Regulator 652 5.22 4.41 
MIC2179YSM TR 576-1560-2-ND Adj., 1.5A Sync. Buck Regulator 4075.00/1,000 
MIC2182YM 576-1068-ND Adj., High-Efficiency Sync. Buck 

Controller. 468 3.75 2.92 
MIC2182YSM 576-1069-ND Adj., High- Efficiency ‘Syne. Buck 

Controller. 488 3.91 3.04 
MIC2182YSM TR 576-1544-1-ND Adj., High- Efficiency ‘Syne. Buck 

Controller. 488 3.91 3.04 


MIC2182YSM TR 


576-1544-2-ND 


Adj., High- Efficiency “Syne. Buck 
Controller. 


2767.00/1,000 


IE | | CreL Digi@Reel’ INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 
ion Through Technology™ RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SY89538LHY 576-2992-ND 3.3V, LVPECL/LVDS Programmable 
Synthesizer/Fanout Buffer NMEW!......64-TQFP 22.92 21.40 19.87 
SY89542UMG 576-1423-5-ND 2.5V, 3.2Gbps Dual, Differential 
2:1 LVDS Mux... 5.20 416 3.24 
SY89543LMG 576-1424-ND 3.3V, 3.2Gbps Dual, Differential 
2:1 LVDS Mux 5.20 416 3.24 
SY89544UMG 576-1425-ND 2.5V, 3.2Gbps Di 6.20 416 3.51 
SY89545LMG 576-1426-ND 3.3V, 3.2Gbps Di 5.20 416 3.51 
SY89546UMG 576-1427-ND 2.5V, 3.2Gbps Di 5.56 445 3.76 
SY89547LMG 576-1428-ND 3.3V, 3.2Gbps Diff. 4:1 LVDS Mux 5.56 445 3.76 
SY89830UK4G 576-1430-ND 2.5V/3.3/5V 2.5GHz 1:4 PECL/ECL 
Clock Driver... 5.22 418 3.25 
SY89840UMG 576-1434-ND 
4.07 3.26 2.54 
SY89844UMG 576-1454-ND 
488 3.91 3.04 
SY89845UMG 576-1455-ND 
488 3.91 3.04 
SY89859UMG 576-1456-ND 8.41 7.58 6.72 
an CreL LATCHED DRIVERS 
innovation Through Technology™ RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC59P50YWM 576-1312-ND 8-Bit Parallel-Input Protected Latched 
Driver... 5.11 4.09 3.18 
MIC59P60YN 576-1313-ND 8-Bit Parallel-Input Protected Latched 
Driver... 5.20 4.16 3.24 
MIC5800YM TR 576-1301-1-ND 4-Bit Parallel-Input Latched Driver 2.00 1.60 1.20 
MIC5800YM TR 576-1301-2-ND 4-Bit Parallel-Input Latched Driver 2560.00/2,500 
MIC5800YN 576-1302-ND 4-Bit Parallel-Input Latched Driver 240 1.92 1.44 
MIC5801YN 576-1303-ND 8-Bit Parallel-Input Latched Driver Geil VA) ale) 
MIC5801YV 576-1304-ND 8-Bit Parallel-Input Latched Driver Bl650 2192) 52.27, 
MIC5801YWM 576-1305-ND 8-Bit Parallel-Input Latched Driver Colne Olmeoe) 
MIC5821YN 576-1306-ND 8-Bit Serial-Input Latched Drive 290 2.33 1.81 
MIC5841YN 576-1307-ND 8-Bit Serial-Input Latched Drive 297 2388100) 
MIC5841YWM TR 576-1308-1-ND 8-Bit Serial-Input Latched Drive 2.97 2.38 1.85 
MIC5841YWM TR 576-1308-2-ND 8-Bit Serial-Input Latched Drive 1683.00/1,000 
MIC5842YN 576-1309-ND 8-Bit Serial-Input Latched Drive Grd) 2020 1206) 
MIC5891YN 576-1310-ND 8-Bit Serial-Input Latched Source 
Driver... 2.25 1.80 1.40 
MIC5891YWM TR 576-1311-1-ND 8-Bit Serial-Input Latche 
Driver... 2.25 1.80 1.40 


MIC5891YWM TR 


576-1311-2-ND 


8-Bit Serial-Input Latched Source 
Driver... 


1275.00/1,000 


MIC2193YM TR 576-1545-1-ND Adj., 400kHz, Sync. Buck Controle 3.87 310 241 
MIC2193YM TR 576-1545-2-ND Adj., 400kHz, Sync. Buck Controle: 5417.50/2,500 
MIC2204YML TR 576-1070-1-ND Adj., High-Efficiency 2MHz Sync. Bi 

Controller. 2.79 224 1.74 
MIC2204YML TR 576-1070-2-ND Adj., High-Efficiency 2MHz Sync. Buck 

Controlle 7750.00/5,000 
MIC2204YMM TR 576-1071-1-ND Adj., High-Efficiency 2MHz Sync. Buck 

Controller. 259 2.07 1.61 
MIC2205YML TR 576-1072-1-ND Adj., 2MHz PWM Sync. Buck Reg. 2.36 1.89 1.47 
MIC2205YML TR 576-1072-2-ND Adj., 2MHz PWM Sync. Buck Reg. 6565.00/5,000 
MIC2207YML TR 576-1441-1-ND 2MHz, 3A PWM Buck Regulator 3.26 2.61 2.03 
MIC2207YML TR 576-1441-2-ND 2MHz, 3A PWM Buck Regulator 9065.00/5,000 
MIC2230-AAYML TR 576-3027-1-ND Adj. Dual Synchronous Step-Down 

DC/DC Regulator NEWI.... bis YaGe 22k) 
MIC2230-AAYML TR 576-3027-2-ND Adj. Dual Synchronous Step-Down 

DC/DC Regulator NEW. 9940.00/5,000 
MIC2230-GFHYML TR 576-3030-1-ND 1.8V/1.575V Dual Synchronous Step-Down 

DC/DC Regulator NEW... . 12-MLF 3.68 92.87 2.23 
MIC2230-GFHYML TR 576-3030-2-ND 1.8V/1.575V Dual Synchronous Step ‘Down 

DC/DC Regulator NEW... nsnacinse 12*MLP 9940.00/5,000 
MIC2238-AAYML TR 576-1646-1-ND Dual Sync. 800mA Step- Down 

DC/DC Regulator .... 347 2.78 216 
MIC2238-AAYML TR 576-1646-2-ND Dual Sync. 800mA Step-Down 

DC/DC Regulator .... 9625.00/5,000 


MIC2285AYMT TR 


576-2973-1-ND 


8MHz PWM Synchronous Buck 


5 Regulator NEW! AS ASO a3) 

ithe. REGULATORS MIC22B5AVMIT TR §76-2973-2-ND | 8MHz PWM Synchronous Buck 

Tsnoyaion Though Techolagy RoHS Compliant Regulator NEW! con 4690.00/5,000 

Micrel Digi-Key Price Eachse MIC2288YML TR 576-1075-1-ND ‘| Adj., 1A, 1.2MHz PWM Boost Reg. 1.78 142 1.07 

Part No. Part No. Description 1 25 100 MIC2288YML TR 576-1075-2-ND Adj., 1A, 1.2MHz PWM Boost Reg. 4440.00/5,000 

LM2574-5.0YN 576-1514-5-ND | 52kHz Simple SA Buck Regulator 075 220 171 MIC2290YML TR 576-1076-1-ND__| Adj., 2x2mm PWM Boost Regulator . 2410 1.68 1.26 

LM2574YN 576-1515-5-ND | 52kHz Simple .5A Buck Regulator. 2:7 5u 2-20) er MIC2292-15YMLTR | 576-1078-1-ND 15V, 1.6MHz High Frequency PWM 185 1.48 1.11 

LM2575-5.0WT 576-1516-5-ND | 52kHz Simple 1A Buck Regulator. 297 238 1.85 MIC2292-15YMLTR | 576-1078-2-ND | 15V, 1.6MHz High Frequency PWM 4625.00/5,000 

LM2575-5.0WU 576-1517-5-ND | 52kHz Simple 1A Buck Regulator. 313° 251 1.95 MIC2295YD5 TR 576-1080-1-ND _| High Power Density 1.2 Boost Reg. 2.08 1.66 1.25 

LM2576WT 576-1045-ND 52kHz Simple 3A Buck Regulator. 3.06 2.45 1.91 MIC3172YM 576-1160-ND 100kHz, 1.25A, Switching Regulator. 2.99 2.40 1.87 

LM2576WU TR 576-1539-1-ND | 52kHz Simple 3A Buck Regulator. 22 258 2.01 MIC4043YM4 TR 576-2715-1-ND__| Low Voltage Shunt Regulator NE 90 75 __.60 

LM2576WU TR 576-1539-2-ND | 52kHz Simple 3A Buck Regulator. 1394.25/750 MIC4043YM4 TR 576-2715-2-ND | Low Voltage Shunt Regulator NEI 1170.00/3,000 

LM2576-5.0WT 576-1518-5-ND | 52kHz Simple 3A Buck Regulator. 3.06 245 1.91 MIC4574-5.0YN 576-1561-5-ND —_| 200kHz Simple .5A Buck Regulato 3.02 242 1.88 

MIC2141YM5 TR 576-2597-1-ND Adj., Micropower Boost MIC4575-5.0WT 576-1531-5-ND 5V, 200kHz Simple 1A Buck Reg. . 3.26 2.61 2.03 
Converter NEW!....... 1.85 148 1.11 MIC4575-5.0WU 576-1216-ND 5V, 200kHz Simple 1A Buck Reg. . 3.42 2.74 2.13 

MICO141VMS TR 576-0507-2-ND | Adj, Micropower Boost MIC4575-5.0WUTR | 576-1549-1-ND__| 5V, 200kHz Simple 1A Buck Reg 3.42 2.74 2.13 
Converter NEW’....... 2841.00/3,000 MIC4575-5.0WU TR 576-1549-2-ND 5V, 200kHz Simple 1A Buck Reg 1482.00/750 

MIC2142YM5 TR 576-1062-1-ND Adj., Micropower Boost Converter 1.68 1.34 1.01 MIC4575WU 576-1217-ND Adj., 200kHz Simple 1A Buck Reg. 3.42 274 2.13 

MIC2142YM5 TR 576-1062-2-ND | Adj., Micropower Boost Converter 2574.00/3,000 MIC4575WU TR 576-1550-1-ND —_| Adj., 200kHz Simple 1A Buck Reg. 342 274 213 

MIC2145YML TR 576-2598-1-ND High-Efficiency 2.5W Boost MIC4575WU TR 576-1550-2-ND Adj., 200kHz Simple 1A Buck Reg. 1482.00/750 
Converter NEW!....... 2.93 234 1.82 MIC4576WT 576-1218-ND Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg. 3.38 2.70 2.10 

MIC2145YML TR 576-2598-2-ND High-Efficiency 2.5W Boost MIC4576WU TR 576-1219-1-ND Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg. 3.53 2.83 2.20 
Converter NEW! 8125.00/5,000 MIC4576WU TR 576-1219-2-ND Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg. 1530.75/750 

MIC2145YMM TR 576-1540-1-ND High-Efficiency 2.5) MIC4576-3.3WU 576-1532-5-ND Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg. 3.53 2.83 2.20 
Converter 272) 2480170) MIC4576-3.3WU TR 576-1551-1-ND Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg. 3.53 2.83 2.20 

MIC2145YMM TR 576-1540-2-ND High-Efficiency 2.5W Boost MIC4576-3.3WU TR 576-1551-2-ND Adj., 200kHz Simple 3A Buck Reg. 1530.75/750 
Converter 3812.50/2,500 MIC4680-3.3YM 576-1220-ND 3.3V, 1A, 200kHz SuperSwitcher™ 

MIC2159YMME 576-1588-ND Adj., High Efficiency 400KHz, Syne. Buck Regulator Soy) j2iba) 1198 
Buck Controller... 3.98 319 248 MIC4680-3.3YM TR 576-1552-1-ND 3.3V, 1A, 200kHz 

MIC2171WU 576-1063-ND 100kHz, 2.5A, Switching Regulato 410 3.28 2.55 Buck Regulator wen) Beye eles] 

MIC2171WU TR 576-1541-1-ND 100kHz, 2.5A, Switching Regulato 410 328 255 MIC4680-3.3YM TR 576-1552-2-ND 3.3V, 1A, 200kHz SuperSwitcher™ 

MIC2171WU TR 576-1541-2-ND 100kHz, 2.5A, Switching Regulator... 1774.50/750 Buck Regulator 4442.50/2,500 

MIC2172YM TR 576-1064-1-ND 100kHz, 1.25A, Switching Regulator. 2.99 240 1.87 MIC4680-5.0YM TR 576-1221-1-ND 5V, 1A, 200kHz SuperSwitcher™ 

MIC2172YM TR 576-1064-2-ND 100kHz, 1.25A, Switching Regulator. 4190.00/2,500 Buck Regulator 3.17 2:54 1.98 

MIC2177YWM 576-1065-ND Adj., 2.5A Sync. Buck Regulator .. 7.16 5.73 4.84 MIC4680-5.0YM TR 576-1221-2-ND 5V, 1A, 200kHz SuperSwitcher’ 

MIC2177YWM TR 576-1543-1-ND Adj., 2.5A Sync. Buck Regulatot 7.16 5.73 4.84 Buck Regulator 4442.50/2,500 

MIC2177YWM TR 576-1543-2-ND Adj., 2.5A Sync. Buck Regulator .. 4475.00/1,000 MIC4680YM TR 576-1222-1-ND Adj., 1A, 200kHz SuperSwitcher™ 

MIC2177-3.3YWM TR | 576-1542-1-ND | Adj., 2.5A Sync. Buck Regulator .. 746 573 4.84 Buck Regulator 3.17 2.54 1.98 

MIC2177-3.3YWM TR | 576-1542-2-ND Adj., 2.5A Sync. Buck Regulator 4475.00/1,000 MIC4680YM TR 576-1222-2-ND Adj., 1A, 200kHz SuperSwitcher™ 

MIC2178YWM 576-1066-ND Adj., 2.5A Sync. Buck Regulator .. 7.16 5.73 4.84 Buck Regulator...... 4442.50/2,500 

MIC2198YML TR 576-2599-1-ND 500kHz Sync. Buck Controller NEW: 4.28 342 2.66 MIC4684YM 576-1223-ND Adj., 2A High-| Efficiency SuperSwitcher™ 

MIC2198YML TR 576-2599-2-ND 500kHz Sync. Buck Controller NEW!. 11875.00/5,000 Buck Regulator...... S51 281) 219 

MIC2202YML TR 576-2600-1-ND | 2MHz PWM Sync. Buck Reg. NEW! 236 189 147 MIC4684YM TR 576-1553-1-ND | Adj., 2A High-Efficiency SuperSwitcher™ 

MIC2202YML TR 576-2600-2-ND 2MHz PWM Sync. Buck Reg. NEW! 6565.00/5,000 Buck Regulator... 3.96 3.17 2.47 

MIC2206-1.2YMLTR | 576-2601-1-ND 2MHz PWM Sync. Buck Reg. NEW! 3.11 249 1.94 MIC4684YM TR 576-1553-2-ND Adj., 2A High-| Efficiency SuperSwitcher™ 

MIC2206-1.2YMLTR | 576-2601-2-ND 2MHz PWM Sync. Buck Reg. NEW! 8625.00/5,000 Buck Regulator... 4915.00/2,500 

MIC2224YML TR 576-2655-1-ND 2MHz PWM Buck Converter NEW! 3.87 3.10 2.41 MIC4685WR 576-1224-ND Adj., 3A SPAK SuperSwitcher™ 

MIC2224YML TR 576-2655-2-ND 2MHz PWM Buck Converter NEW! 10750.00/5,000 Buck Regulator... 4.07 3.26 2.54 

MIC2245YML TR 576-1499-1-ND 4MHz PWM Sync. Buck Regulator 2.36 1.89 1.47 MIC4685WR TR 576-1554-1-ND Adj., 3A SPAK SuperSwitcher’ 

MIC2245YML TR 576-1499-2-ND 4MHz PWM Sync. Buck Regulator 6565.00/5,000 Buck Regulator... 448 3.59 2.79 

MIC2285YML TR 576-1498-1-ND 8MHz PWM Sync. Buck Regulator 3.04 243 1.89 MIC4685WR TR 576-1554-2-ND Adj., 3A SPAK SuperSwitcher™ 

MIC2285YML TR 576-1498-2-ND 8MHz PWM Sync. Buck Regulator 8440.00/5,000 Buck Regulator 1764.75/750 

MIC2295YML TR 576-2658-1-ND 1.2A Boost Regulator NEW! 2.30 1.84 1.38 MIC4690YM 576-1225-ND Adj., 500kHz, 1A 

MIC2295YML TR 576-2658-2-ND 1.2A Boost Regulator NEW! 5750.00/5,000 Buck Regulator 3.44 2.76 2.15 

MIC2296YD5 TR 576-2659-1-ND 1.2A Boost Regulator NEW: 2.08 1.66 1.25 MIC4720YML TR 576-2720-1-ND 2A, 2MHz, Integrated Switch Buck 

MIC2296YD5 TR 576-2659-2-ND 1.2A Boost Regulator NEW! 3186.00/3,000 Regulator NEWS......... 2.84 2.27 1.77 

MIC2296YML TR 576-2660-1-ND 1.2A Boost Regulator NEW! 2.30 1.84 1.38 (Continued) 
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REL 


ion Through Technology 


REGULATORS (Continued) 
RoHS Compliant 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 
MIC4720YML TR 576-2720-2-ND 2A, 2MHz, Integrated Switch Buck 

Regulator NEW!... 7875.00/5,000 
MIC4720YMME 576-1654-5-ND 2A, 2MHz, Integrated Switch Buck 

Regulator 3.02 242 1.88 
MIC4721YMM 576-1655-5-ND 1.5A, 2MHz, Integrated Switch Buck 

Regulator 24A5e Ore L538 
MIC4722YML TR 576-1591-1-ND 3A, 2.7MHz, PWM Buck Regulato: 347 278 2.16 
MIC4722YML TR 576-1591-2-ND 3A, 2.7MHz, PWM Buck Regulator .. 9625.00/5,000 
MIC4723YML TR 576-1656-1-ND 3A, 2MHz Integrated Switch Buck 

Regulator 3.11 249 1.94 
MIC4723YML TR 576-1656-2-ND 3A, 2MHz Integrated Switc! 

Regulator 8625.00/5,000 
MIC5225-1.5YM5TR | 576-3013-1-ND 1.5V High Input Voltage, Low 1Q 

Regulator NEW! 88 66 50 
MIC5225-1.5YM5 TR | 576-3013-2-ND 1.5V High Input Voltag 

Regulator NEW'... SOT-23-5 858.00/3,000 
MIC5225-1.8YM5TR | 576-3017-1-ND 1.8V High Input Voltage, Low 1Q 

Regulator NEW!... SOT-23-5 88 66 50 
MIC5225-1.8YM5TR | 576-3017-2-ND 1.8V High Input Voltage, Low 1Q 

Regulator NEW! .... SOT-23-5 858.00/3,000 
MIC5225-2.5YM5 TR | 576-3005-1-ND 2.5V High Input Voltage, Low 10 

Regulator NEW!... SOT-23-5 88 66 50 
MIC5225-2.5YM5 TR | 576-3005-2-ND 2.5V High Input Voltage, Low IQ 

Regulator NEW!... SOT-23-5 858.00/3,000 
MIC5225-2.7YM5 TR | 576-2978-1-ND 2.7V High Input Voltage, Low 10 

Regulator NEW!... SOT-23-5 88 66 50 
MIC5225-2.7YM5TR | 576-2978-2-ND 2.7V High Input Voltage, Low 10 

Regulator NEW! ... SOT-23-5 858.00/3,000 
MIC5225-3.0YM5 TR | 576-2979-1-ND 3.0V High Input Voltage, Low 10 

Regulator NEW!... SOT-23-5 88 66 50 
MIC5225-3.0YM5 TR | 576-2979-2-ND 3.0V High Input Voltage, Low IQ 

Regulator NEW!... SOT-23-5 858.00/3,000 
MIC5225-3.3YM5 TR | 576-2980-1-ND 3.3V High Input Voltage, Low 10 

Regulator NEW!.... SOT-23-5 88 66 50 
MIC5225-3.3YM5 TR | 576-2980-2-ND 3.3V High Input Voltage, Low 10 

Regulator NEW!.... SOT-23-5 858.00/3,000 
MIC5225-5.0YM5TR | 576-2999-1-ND 5.0V High Input Voltage, Low 10 

Regulator NEW!... SOT-23-5 88 66 50 
MIC5225-5.0YM5TR | 576-2999-2-ND 5.0V High Input Voltage, Low 1Q 

Regulator NEW! SOT-23-5 858.00/3,000 
MIC5225YM5 TR 576-2998-1-ND Adj. High Input Voltag' 

Regulator NEW!... SOT-23-5 88 66 50 
MIC5225YM5 TR 576-2998-2-ND Adj. High Input Voltage, Low IQ 

Regulator NEW!... 858.00/3,000 
MIC22600YML TR 576-3003-1-ND 1MHz, 6A Integrated Switch Synchronous 

Buck Regulator NEW... 24-MLF 5.33 427 3.32 
MIC22600YML TR 576-3003-2-ND 1Mkz, 6A Integrated Switc 


Buck Regulator NEW... 


14815.00/5,000 


MIC23050-GYML TR 
MIC23050-GYML TR 
MIC23050-4YML TR 


576-2974-1-ND 
576-2974-2-ND 
576-1647-1-ND 


4MHz, PWM Buck Reg. with HYPER 
LIGHT LOAD™ NEW! 
4MHz, PWM Buck Reg. 
LIGHT LOAD™ NEW! 
4MHz, PWM Buck Reg. with HYPER 
LIGHT LOAD™ ... 


213 1.70 1.28 
5315.00/5,000 
213 1.70 1.28 


MIC23050-4YML TR 


576-1647-2-ND 


4MHz, PWM Buck Reg. with HYPER 


LIGHT LOAD™... 5315.00/5,000 
MIC23051-16YMLTR | 576-1648-1-ND 4MHz, PWM Buck Reg. with HYPER 

LIGHT LOAD™... 2.30 1.84 1.38 
MIC23051-16YMLTR | 576-1648-2-ND 4MHz, PWM Buck Reg. with HYPER 

LIGHT LOAD™ 5750.00/5,000 
MIC23051-945YML TR} 576-3022-1-ND 4MHz, PWM Buck Reg. with HYPER 

LIGHT LOAD™ NEW!.. 2.30 1.84 1.38 
MIC23051-945YML TR} 576-3022-2-ND 4MHz, PWM Buck Reg. with HYPER 

LIGHT LOAD™ NEW!.. 5750.00/5,000 
MIC23051-C4YML TR | 576-3011-1-ND 4MHz, PWM Buck Reg. with HYPER 

LIGHT LOAD™ NEW! 2.30 1.84 1.38 
MIC23051-C4YML TR | 576-3011-2-ND 4MHz, PWM Buck Reg. with HYPER 

LIGHT LOAD™ NEW!.. 5750.00/5,000 
MIC23051-CGYML TR | 576-3015-1-ND 4MHz, PWM Buck Reg. with HYPER 

LIGHT LOAD™ NEW!.. 2.30 1.84 1.38 
MIC23051-CGYML TR | 576-3015-2-ND 4MHz, PWM Buck Reg. with HYPER 

LIGHT LOAD™ NEW!.. 5750.00/5,000 


MIC23250-G4YMT TR 
MIC23250-G4YMT TR 
MIC23250-GFHYMT TR 


576-3034-1-ND 
576-3034-2-ND 
576-3025-1-ND 


4MHz, Dual 400mA Sync. Buck Reg. with 
HYPER LIGHT LOAD™ NEW!. .. 10-MLF 

4MHz, Dual 400mA Sync. Buck Reg. with 
HYPER LIGHT LOAD™ NEW! 

4MHz, Dual 400mA Sync. Buck Reg. 
HYPER LIGHT LOAD™ NEW!. 10-MLF 


0-MLF 


2.72 218 1.70 
7565.00/5,000 
27202,48) 1.00 


MIC23250-GFHYMT TR 
MIC33050-4YHL TR 
MIC33050-4YHL TR 


576-3025-2-ND 
576-3044-1-ND 
576-3044-2-ND 


4MHz, Dual 400mA Sync. Buck Reg. with 

HYPER LIGHT LOAD™ NEW! .. 10-MLF 
4MHz, PWM Buck Regulator with 

HYPER LIGHT LOAD™ NEW........... 12-MLF 
4MHz, PWM Buck Regulator with 

HYPER LIGHT LOAD™ NEW........... 12-MLF 


7565.00/5,000 
401 3.21 2.50 
11125.00/5,000 


MIC33050-GYHL TR 
MIC33050-GYHL TR 


576-3040-1-ND 
576-3040-2-ND 


4MHz, PWM Buck Regulator with 
HYPER LIGHT LOAD™ NEW! 
4MHz, PWM Buck Regulator wi 
HYPER LIGHT LOAD™ NEWF........... 12-MLF 


401 3.21 250 
11125.00/5,000 


RoHS Compliant 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description ul 25 100 
LP2950-03YZ TR 576-1050-1-ND 5V, 100mA Low Dropout Volt. Reg. . 1.20 1.00 .80 
LP2950-03YZ TR 576-1050-2-ND 5V, 100mA Low Dropout Volt. Ret 1064.00/2,000 


LP2951-02YM 
LP2951-03YM 


576-1051-ND 
576-1052-ND 


Adj., 100mA Low Dropout Volt. Reg. 
Adj., 100mA Low Dropout Volt. Reg. 


111 93 74 
1.02 85 68 


MIC2211-AAYML TR 576-2602-1-ND Adj. Dual LDO Regulator NEW! 1.33 1.06 80 
MIC2211-AAYML TR 576-2602-2-ND Adj. Dual LDO Regulator NEW! 3315.00/5,000 
MIC2211-DLYML TR 576-2603-1-ND 1.85V Dual LDO Regulator NEW! 1.33 1.06  .80 
MIC2211-DLYML TR 576-2603-2-ND 1.85V Dual LDO Regulator NEW! 3315.00/5,000 
MIC2211-FMYMLTR | 576-2604-1-ND 1.5V/2.8V Dual LDO Regulator NE 1.33 1.06 .80 
MIC2211-FMYMLTR | 576-2604-2-ND 1.5V/2.8V Dual LDO Regulator NEW!.. 3315.00/5,000 


Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC2211-GJYML TR 576-2605-1-ND 1.8V/2.5V Dual LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.33 1.06 .80 
MIC2211-GJYML TR 576-2605-2-ND 1.8V/2.5V Dual LDO Regulator NEW!.. 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-GKYML TR 576-2606-1-ND 1.8V/2.6V Dual LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.33 1.06  .80 
MIC2211-GKYML TR 576-2606-2-ND 1.8V/2.6V Dual LDO Regulator NEW!.. 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-GMYMLTR | 576-2607-1-ND 1.8V/2.8V Dual LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.33 1.06  .80 
MIC2211-GMYMLTR | 576-2607-2-ND 1.8V/2.8V Dual LDO Regulator NEW!.. 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-GOYMLTR | 576-2608-1-ND 1.8V/2.9V Dual LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.33 1.06 .80 
MIC2211-GOYMLTR | 576-2608-2-ND 1.8V/2.9V Dual LDO Regulator NEW!.. 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-GPYML TR 576-2609-1-ND 1.8V/3.0V Dual LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.33 1.06 .80 
MIC2211-GPYML TR 576-2609-2-ND 1.8V/3.0V Dual LDO Regulator NEW!.. 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-GSYML TR 576-2610-1-ND 1.8V/3.3V Dual LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.33 1.06 .80 
MIC2211-GSYML TR 576-2610-2-ND 1.8V/3.3V Dual LDO Regulator NEW!.. 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-JGYML TR 576-2611-1-ND 2.5V/1.8V Dual LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.33 1.06 .80 
MIC2211-JGYML TR 576-261 1-2-ND 2.5V/1.8V Dual LDO Regulator NEW!.. 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-JPYML TR 576-2612-1-ND 2.5V/3.0V Dual LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.33 1.06 80 
MIC2211-JPYML TR 576-2612-2-ND 2.5V/3.0V Dual LDO Regulator NEW!.. 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-JYYML TR 576-2613-1-ND 2.5V/1.9V Dual LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.33 1.06 .80 
MIC2211-JYYML TR 576-2613-2-ND 2.5V/1.9V Dual LDO Regulator NEW!.. 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-KNYML TR 576-2614-1-ND 2.6V/1.85V Dual LDO Reg. NEI -10-MLF 1.33. 1.06 ~—.80 
MIC2211-KNYML TR 576-2614-2-ND 2.6V/1.85V Dual LDO Reg. NEW! .10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-LGYML TR 576-2615-1-ND 2.7V/1.8V Dual LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.33 1.06 .80 
MIC2211-LGYML TR 576-2615-2-ND 2.7V/1.8V Dual LDO Regulator NEW!.. 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-MFYMLTR | 576-2616-1-ND 2.8V/1.5V Dual LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.33 1.06 .80 
MIC2211-MFYMLTR | 576-2616-2-ND 2.8V/1.5V Dual LDO Regulator NEW!.. 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-MGYMLTR | 576-2617-1-ND 2.8V/1.8V Dual LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.33 1.06 80 
MIC2211-MGYMLTR | 576-2617-2-ND 2.8V/1.8V Dual LDO Regulator NEW!.. 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-MMYMLTR | 576-2618-1-ND 2.8V/2.8V Dual LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.33 1.06 .80 
MIC2211-MMYMLTR | 576-2618-2-ND 2.8V/2.8V Dual LDO Regulator NEW!.. 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-MSYMLTR | 576-2619-1-ND 2.8V/3.3V Dual LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.33 1.06 .80 
MIC2211-MSYMLTR | 576-2619-2-ND 2.8V/3.3V Dual LDO Regulator NEW!.. 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-NNYMLTR | 576-2620-1-ND 2.85V/2.85V Dual LDO Reg. MEW!......10-MLF 1.33 1.06 .80 
MIC2211-NNYMLTR | 576-2620-2-ND 2.85V/2.85V Dual LDO Reg. NEWS...... 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-NSYML TR 576-2621-1-ND 2.85V/3.3V Dual LDO Reg. NEWI!........10-MLF 1.33 1.06 .80 
MIC2211-NSYML TR 576-2621-2-ND 2.85V/3.3V Dual LDO Reg. NEW'........ 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-OFYML TR 576-2622-1-ND 2.9V/1.5V Dual LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.33 1.06 80 
MIC2211-OFYML TR 576-2622-2-ND 2.9V/1.5V Dual LDO Regulator NEW!.. 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-OOYMLTR | 576-2623-1-ND 2.9V/2.9V Dual LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.33 1.06 .80 
MIC2211-OOYMLTR | 576-2623-2-ND 2.9V/2.9V Dual LDO Regulator NEW!.. 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-PMYMLTR | 576-2624-1-ND 3.0V/2.8V Dual LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.33 1.06 .80 
MIC2211-PMYMLTR | 576-2624-2-ND 3.0V/2.8V Dual LDO Regulator NEW!.. 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-PPYML TR 576-2625-1-ND 3.0V/3.0V Dual LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.33 1.06 .80 
MIC2211-PPYML TR 576-2625-2-ND 3.0V/3.0V Dual LDO Regulator NEW!.. 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-PSYML TR 576-2626-1-ND 3.0V/3.3V Dual LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.33 1.06 .80 
MIC2211-PSYML TR 576-2626-2-ND 3.0V/3.3V Dual LDO Regulator NEW!.. 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-SGYML TR 576-2627-1-ND 3.3V/1.8V Dual LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.33 1.06 80 
MIC2211-SGYML TR 576-2627-2-ND 3.3V/1.8V Dual LDO Regulator NEW!.. 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-SMYMLTR | 576-2628-1-ND 3.3V/2.8V Dual LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.33 1.06 .80 
MIC2211-SMYMLTR | 576-2628-2-ND 3.3V/2.8V Dual LDO Regulator NEW!.. 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-SSYML TR 576-2629-1-ND 3.3V/3.3V Dual LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.33 1.06 .80 
MIC2211-SSYML TR 576-2629-2-ND 3.3V/3.3V Dual LDO Regulator MEW!.. 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2211-WSYMLTR | 576-2630-1-ND 1.6V/3.3V Dual LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.33 1.06 .80 
MIC2211-WSYMLTR | 576-2630-2-ND 1.6V/3.3V Dual LDO Regulator NEW!.. 10-MLF 3315.00/5,000 
MIC2212-DNYMLTR | 576-2631-1-ND 1.85V/2.85V Dual LDO Regulator with 

Power-On Reset NEW!.. 1.63 1.30 .98 
MIC2212-DNYMLTR | 576-2631-2-ND 1.85V/2.85V Dual LDO Regulator with 

Power-On Reset NEW!.. 4065.00/5,000 
MIC2212-DOYMLTR | 576-2632-1-ND 1.85V/2.9V Dual LDO Regulator with 

Power-On Reset NEW!.. 163 1.30 .98 
MIC2212-DOYMLTR | 576-2632-2-ND 1.85V/2.9V Dual LDO Regulator with 

Power-On Reset NEW!... 4065.00/5,000 
MIC2212-GKYML TR 576-2633-1-ND 1.8V/2.6V Dual LDO Regulator with 

Power-On Reset NEW!.. 1.63 1.30  .98 
MIC2212-GKYML TR 576-2633-2-ND 1.8V/2.6V Dual LDO Regulator with 

Power-On Reset NEW!... 4065.00/5,000 
MIC2212-GMYMLTR | 576-2634-1-ND 1.8V/2.8V Dual LDO Regulator wi 

Power-On Reset NEW!.. 1.63 1.30 .98 
MIC2212-GMYML TR | 576-2634-2-ND 1.8V/2.8V Dual LDO Regulator with 

Power-On Reset NEW!.. 4065.00/5,000 
MIC2212-GPYML TR 576-2635-1-ND 3.0V Dual pCap LDO Regulator NEW!..10-MLF 1.63 1.30 98 
MIC2212-GPYML TR 576-2635-2-ND 3.0V Dual Cap LDO Regulator NEW! .. 10-MLF 4065.00/5,000 
MIC2212-JSYML TR 576-2636-1-ND 2.5V/3.3V Dual LDO Regulator with 

Power-On Reset NEW!.. 163 1.30 .98 
MIC2212-JSYML TR 576-2636-2-ND 2.5V/3.3V Dual LDO Regulator with 

Power-On Reset NEW!.. 4065.00/5,000 
MIC2212-KMYMLTR | 576-2637-1-ND 2.6V/2.8V Dual LDO Regulator with 

Power-On Reset NEW!.. 1.63 1.30 .98 
MIC2212-KMYMLTR | 576-2637-2-ND 2.6V/2.8V Dual LDO Regulator with 

Power-On Reset NEW!... 4065.00/5,000 
MIC2212-MKYMLTR | 576-2638-1-ND 2.8V/2.6V Dual LDO Regulator wi 

Power-On Reset NEW!.. 1.63 1.30  .98 
MIC2212-MKYMLTR | 576-2638-2-ND 2.8V/2.6V Dual LDO Regulator with 

Power-On Reset NEW! 4065.00/5,000 
MIC2212-MMYML TR | 576-2639-1-ND 2.8V/2.8V Dual LDO Regulator wi 

Power-On Reset NEW!.. 1.63 1.30 .98 
MIC2212-MMYML TR | 576-2639-2-ND 2.8V/2.8V Dual LDO Regulator with 

Power-On Reset NEW!.. 4065.00/5,000 
MIC2212-MPYMLTR | 576-2640-1-ND 2.8V/3.0V Dual LDO Regulator with 

Power-On Reset NEW!.. 63) 130) 298. 
MIC2212-MPYMLTR | 576-2640-2-ND 2.8V/3.0V Dual LDO Regulator with 

Power-On Reset NEW!.. 4065.00/5,000 
MIC2212-PMYMLTR | 576-2641-1-ND 3.0V/2.8V Dual LDO Regulator with 

Power-On Reset NEW!.. 163 1.30  .98 
MIC2212-PMYMLTR | 576-2641-2-ND 3.0V/2.8V Dual LDO Regulator with 

Power-On Reset NEW!... 4065.00/5,000 
MIC2212-SMYMLTR | 576-2642-1-ND 3.3V/2.8V Dual LDO Regulator with 

Power-On Reset NEW! 1.63 1.30 .98 
MIC2212-SMYMLTR | 576-2642-2-ND 3.3V/2.8V Dual LDO Reg! 

Power-On Reset NEW!... 4065.00/5,000 
MIC2214-AAYML TR 576-2643-1-ND Adj. Dual LDO Regulator with Open-Drain 

and Power-On Reset NEW: -16-MLF 1.68 1.34 1.01 
MIC2214-AAYML TR 576-2643-2-ND Adj. Dual LDO Regulator with Op 

and Power-On Reset NEWS... 4190.00/5,000 
MIC2214-DKYML TR 576-2644-1-ND 1.85V/2.6V Dual LDO Regulator with Open-Drain 

and Power-On Reset NEW!...............10-MLF 1.68 1.34 1.01 

(Continued) 
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Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC2214-DKYML TR 576-2644-2-ND 1.85V/2.6V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC5159-1.8YM6 TR 576-3029-1-ND 1.8V, Programmable Current Limit pCap 
and Power-On Reset NEW... 10-MLF 4190.00/5,000 LDO Regulator Controller NEWE.....SOT-23-6 1.48 1.18 89 
MIC2214-FMYMLTR | 576-2645-1-ND | 1.5V/2.8V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC5159-1.8YM6 TR | 576-3029-2-ND | 1.8V, Programmable Current Limit wCap 
and Power-On Reset NEW!...... 10-MLF 1.68 1.34 1.01 LDO Regulator Controller NEWE..... SOT-23-6 2265.00/3,000 
MIC2214-FMYMLTR | 576-2645-2-ND | 1.5V/2.8V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC5190YMM 576-1244-ND Adj., Ultra High-Speed High Current Active 
and Power-On Reset NEW!..... 10-MLF 4190.00/5,000 Filter/LOO Controller..... f 479 3.84 2.99 
MIC2214-GKYMLTR | 576-2646-1-ND | 1.8V/2.6V Dual LDO Regulator with Open-Drain MICSTSTYML TR 576-2722-1-ND | Adj., Ultra High-Speed High Current Active 
and Power-On Reset NEW..... 168 1.34 1.01 Se alah Se Ee 
MIC2214-GKYMLTR | 576-2646-2-ND | 1.8V/2.6V Dual LDO Regulator with Open-Drain MICSIS1YML TR pice NDE Ad). Ultra High-Speed High C 
‘and Power-On Reset NEW!.... 4190.00/5,000 Filter/LDO Controller NEW............ 10-MLF 13940.00/5,000 
MIC2214-GMYMLTR | 576-2647-1-ND | 1.8V/2.8V Dual LDO Regulator with Open-Drain Mics1g1yMM pial Caoay imag Ad), Ultra High-Speed High Current Active 
and Power-On Reset NEFWT........... 10-MLF HST CS maaisosamool MMIC5200-3.3YM 576-1246-ND aon oa ir = i a 
MIC2214-GMYMLTR | 576-2647-2-ND _ | 1.8V/2.8V Dual LDO Regulator with Open-Drain Mibs200-3.3Ys eA 3. V; (00mAll ow: Dreaalit Rea. on 4 4a 
d Power-On Reset NEW!. 10-MLF 4190.00/5,000 : rad poled: ; : : 
wicod4-cpvm TR ereeereeinin rete POV Dial DG Reaulster uth BnekeDiak , MIC5200-5.0YM 576-1248-ND 5V, 100mA Low Dropout Reg 168 134 1.01 
; ae iat Resst EW Muri pen: D ran ‘ony 1 Sh MIC5200-5.0YS TR 576-1249-1-ND —_| 5V, 100mA Low Dropout Reg 190 1.52 114 
MIC2214-GPYMLTR | 576-2648-2-ND —_ | 1.8V/3.0V Dual LDO Regulator with Open-Drain urea ee na charac an oo Dropout fed 5 eee ae 
and Power-On Reset NEWH............ 10-MLF 4190.00/5,000 MIGEDDL-S3YM TR | S7649e0.2.ND | Say’ 200mA Low Dione Reg. ~2560.00/2,500 
MIC2214-JGYMLTR | 576-2649-1-ND | 2.5V/1.8V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC5201-3.3YSTR | 576-1251-1-ND | 3.3V, 200mA Low Dropout Reg, 223. 178 134 
and Power-On Reset NEW/..... IF 1.68 1.34 1.01 MIC5201-3.3YS TR | 576-1251-2-ND _| 3.3V, 200mA Low Dropout Reg. 2847.50/2,500 
MIC2214-JGYML TR 576-2649-2-ND 2.5V/1.8V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC5201-4.8YS 576-1252-ND 4.85V, 200mA Low Dropout Reg 223 1.78 1.34 
and Power-On Reset NEW..... 10-MLF 4190.00/5,000 MIC5201-5.0YM 576-1253-ND BV, 200mA Low Dropout Reg 2.00 1.60 1.20 
MIC2214-KNYML TR 576-2650-1-ND 2.6V/2.85V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC5201-5.0YS 576-1254-ND 5V, 200mA Low Dropout Reg 293 178 1.34 
and Power-On Reset NEW! JO-MLF 1.68 1.34 1.01 MIC5203-2.6YM5 TR | 576-2723-1-ND | 2.6V, uCap 80mA LDO Reg. 84 «63 AB 
MIC2214-KNYMLTR | 576-2650-2-ND 2.6V/2.85V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC5203-2.6YM5 TR | 576-2723-2-ND 2.6V, Cap 80mA LDO Reg. 819.00/3,000 
and Power-On Reset NEW!..... 4190.00/5,000 MIC5203-2.8YM4 TR | 576-2724-1-ND 2.8V, Cap 80mA LDO Reg. 1.08 290) 72) 
MIC2214-PSYML TR 576-2651-1-ND 3.0V/3.3V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC5203-2.8YM4 TR 576-2724-2-ND 2.8V, 1Cap 80mA LDO Reg. 1404.00/3,000 
and Power-On Reset NEW/..... 10-MLF 1.68 «1.34 1.01 MIC5203-2.8YM5 TR | 576-2725-1-ND | 2.8V, Cap 80mA LDO Reg. 84 63 48 
MIC2214-PSYMLTR | 576-2651-2-ND | 3.0V/3.3V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC5203-2.8YM5 TR | 576-2725-2-ND | 2.8V, wCap 80mA LDO Reg. 819.00/3,000 
and Power-On Reset NEW!..... 10-MLF 4190.00/5,000 MIC5203-3.0YM4 TR | 576-2726-1-ND 3.0V, Cap 80mA LDO Reg. ALOBI 90h, 72) 
MIC2214-SGYMLTR | 576-2652-1-ND | 3.3V/1.8V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC5203-3.0YM4 TR_| 576-2726-2-ND _| 3.0V, Cap 80mA LDO Reg. onSOT-143 1404.00/3,000 
and Power-On Reset NEW... 10-MLF 1.68 1.34 1.01 MIC5203-3.0YM5 TR | 576-2727-1-ND | 3.0V, wCap 80mA LDO Reg. 507-235 84.63 AB 
MIC2214-SGYMLTR | 576-2652-2-ND | 3.3V/1.8V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC5203-3.0YM5 TR | 576-2727-2-ND | 3.0V, wCap 80mA LDO Reg. SOT-23-5 819.00/3,000 
and Power-On Reset NEWT... 4190.00/5,000 MIC5203-3.3YM47R | 576-1255-1-ND | 3.3V, uCap 80mA LDO Reg SOT-143 108 90 .72 
MIC2214-SWYMLTR | 576-2653-1-ND | 3.3V/1.6V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC5203-3.3YM47R | 576-1255-2-ND | 3.3V, wCap 80mA LDO Reg SOT-143 1404.00/3,000 
and Power-On Reset NEW..... 10-MLF 1.68 1.34 1.01 MIC5203-3.3YM5 TR_| 576-2728-1-ND _| 3.3V, wCap 80mA LDO Reg. ..S0T-23-5 84.6348 
MIC2214-SWYMLTR | 576-2653-2-ND | 3.3V/1.6V Dual LDO Regulator with Open-Drain MIC5203-3.3YM5 TR | 576-2728-2-ND | 3.3V, wCap 8OmA LDO Reg. S0T-23-5 819.00/3,000 
and Power-On Reset NEW..... 10-MLF 4190.00/5,000 MIC5203-3.6YM4 TR | 576-2729-1-ND | 3.6V, uCap 80mA LDO Reg. SOT-143 108 90 .72 
MIC2215-AAAYML TR | 576-2654-1-ND —_| Adj. Triple High PSRR, Low Noise MIC5203-3.6YM4 TR | 576-2729-2-ND | 3.6V, Cap 80mA LDO Reg. SOT-143 1404.00/3,000 
LDO Regulator NEW! 952 2.02 1.57 MIC5203-3.6YM5 TR 576-2730-1-ND 3.6V, uCap 80mA LDO Reg. NEW... SOT-23-5 84 63 48 
MIC2215-AAAYML TR | 576-2654-2-ND Adj. Triple High PSRR, Low Noise MIC5203-3.6YM5 TR 576-2730-2-ND 3.6V, Cap 80mA LDO Reg. NEW!... SOT-23-5 819.00/3,000 
LDO Regulator NEW!... 7000.00/5,000 MIC5203-3.8YM4 TR | 576-2731-1-ND | 3.8V, uCap 80mA LDO Reg. 108 90 72 
MIG2215-PPMYML TR | 5761073-1-ND | Triple High PSRR, Low Noise MIC5203-3.8YM4 TR | 576-2731-2-ND | 3.8V, wCap 80mA LDO Reg. 1404.00/3,000 
LDO Regulator... 252 202 157 MIC5203-3.8YM5 TR | 576-2732-1-ND | 3.8V, wCap 80mA LDO Reg. 84 6348 
MIC2215-PPMYML TR | 576-1073-2-ND | Triple High PSR, Low Noise MIC5203-3.8YM5 TR | 576-2732-2-ND | 3.8V, wCap 80mA LDO Reg. 819.00/3,000 
LDO Regulator... 7000.00/5,000 MIC5203-4.0YM4 TR_| 576-2733-1-ND _| 4.0V, wCap 80mA LDO Reg. 84 6348 
MIC2215-PPPYMLTR | 576-1074-1-ND Triple High PSRR, Low Noise MIC5203-4.0YM4 TR | 576-2733-2-ND 4.0V, uCap 80mA LDO Reg. 819.00/3,000 
LDO Regulator 952 202 157 MIC5203-5.0YM47R | 576-1256-1-ND | 5V, uCap 80mA LDO Reg. 108 90 72 
5 Sania Sa MIC5203-5.0YM47R | 576-1256-2-ND | 5V, Cap 80mA LDO Reg. 1404.00/3,000 
MIC2215-PPPYML TR |RotGal Oi ZNCy jel tle Low Noise Pint MIC5203-5.0YM5 TR | 576-2734-1-ND | 5.0V, wCap 80mALDO Reg. NEW!...SOT-23-5 84 .63 48 
wicz225-auiviT TR | $76-3024-1-ND | 2Mz 600mA Syne. Buck Regulator with MIC5203-5.0YM5TR_| 576-2734-2-ND__| 5.0V, Cap 80mA LDO Reg. NEWS... SOT-23-5 819.00/3,000 
300mA LDO NEW! _AOMLE 235 188 1.41 MIC5205-2.5YM5TR | 576-1257-1-ND | 2.5V, 150mA Low Noise LDO Reg.....SOT-23-5 88 66 50 
wice225-4mywit tr | 576-3024-2-ND —_| 2MHz 600mA Sync. Buck Regulator with MIC5205-2.5YM57R | 576-1257-2-ND | 2.5V, 150mA Low Noise LDO Reg....... SOT-23-5 858.00/3,000 
300mA LDO NEW!.... 5875,00/5,000 MIC5205-2.7YM5 TR | 576-2735-1-ND | 2.7V, 150mA Low Noise LDO 
: = Regulator NEWS... SOT-23-5 88 66 50 
MIC2225-4SYMT TR 576-3021-1-ND 2MHz 600mA Sync. Buck Regulator with MIC5205-2.7YM5 TR 576-2735-2-ND 2.7V, 150mA Low Noise LDO 
300MA LDO NEW! enneennnee 1O-MLF 2.35 1.88 1.41 Regulator NEW! S0T-23-5 858.00/3,000 
MIC2225-4SYMT TR 576-3021-2-ND 2MHz 600mA Sync. Buck Regulator with iC5205-D.8’M5 TR | 576-2736-4-ND 2 8V. 150mA Low Noise LDO 
300MA LDO NEW! ccccsescuee 10-MLF 5875.00/5,000 : Se 
Regulator NEW!.... SOT-23-5 88 66 50 
MIC2238-GFHYML TR | 576-2972-1-ND ‘| 2.5MHz Dual Phase PWM Buck MIc5205-2.8YM5 TR | 576-2736-2-ND | 2.8V. 150mA Low Noise 
Regulator NEW! Sey Bik) 29 Regulator NEW... SOT-28-5 858.00/3,000 
MIC2238-GFHYMLTR | 576-2972-2-ND 2.5MHz Dual Phase PWM Buck MIC5205-2.9YM5 TR | 576-2737-1-ND 2.9V, 150mA Low Noise LDO 
Regulator NEWS..... 9625.00/5,000 Regulator NEW! .... SOT-23-5 88 6650. 
MIC2920A-3.3WS TR 576-1116-1-ND 3.3V, 400mA LDO Voltage Reg. -SOT-223 243 1.94 1.46 MIC5205-2.9YM5 TR | 576-2737-2-ND 2.9V, 150mA Low Noise LDO 
MIC2920A-3.3WS TR | 576-1116-2-ND | 3.3V, 400mA LDO Voltage Reg. .SOT-223 3105.00/2,500 Regulator NEW! _S0T-23-5 858.00/3,000 
MIC2920A-5.0WS TR 576-1117-1-ND 5V, 400mA LDO Voltage Reg .SOT-223 243 1.94 1.46 MIC5205-3.0YM5 TR 576-1258-1-ND 3V, 150mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 88 66 50 
MIC2920A-5.0WSTR | 576-1117-2-ND | 5V, 400mA LDO Voltage Reg SOT-223 3105.00/2,500 MIC5205-3.0YM57R | 576-1258-2-ND | 3V, 150mA Low Noise LDO Reg.......... SOT-23-5 858.00/3,000 
MIC2937A-3.3WU 576-1131-ND 3.3V, 750mA LDO Voltage Reg. 10-263 2.25 1.80 1.40 MIC5205-3.1YM5 TR | 576-2738-1-ND | 3.1V, 150mA Low Noise LDO 
MIC2937A-5.0WT 576-1132-ND 5V, 750mA LDO Voltage Reg T0-220 225 1.80 1.40 Regulator NEW! S0T-23-5 88 6650 
MIC2937A-5.0WU 576-1133-ND 5V, 750mA LDO Voltage Reg T0-263 2.25 1.80 1.40 MIC5205-3.1YM5 TR | 576-2738-2-ND | 3.1V, 150mA Low Noise LDO 
MIC2940A-3.3WT 576-1134-ND 3.3V, 1.25A LDO Voltage Reg 238 1.90 1.43 Regulator NEW... SOT-23-5 858.00/3,000 
MIC2940A-3.3WU 576-1135-ND 3.3V, 1.25A LDO Voltage Reg. . 238 190 1.43 MIC5205-3.2YM5 TR | 576-2739-1-ND | 3.2V, 150mA Low Noise LDO 
MIC2940A-5.0WT 576-1136-ND 5V, 1.25A LDO Voltage Reg. . 238 190 1.43 Regulator NEW... SOT-23-5 886650 
MIC2940A-5.0WU 576-1137-ND 5V, 1.25A LDO Voltage Re 238 190 1.43 MIC5205-3.2YM5 TR | 576-2739-2-ND ee ue ee LDO Sie sek COAG 
MIC2941AWT 576-1138-ND Adj., 1.254 LDO Voltage Reg 254 2.04 159 egulator Bs  80T-23- 00/3, 
MIC2941AWU TR 576-1139-1-ND _| Adj., 1.254 LDO Voltage Reg 254 2.04 1.59 Nee aly Sia ay. eon a Nols a fed. pees 88 rene aot 
MIC2941AWU TR 576-1139-2-ND | Adj., 1.25A LDO Voltage Ri 1101.75/750 “8. ae -3V, 150mA Low Noise eg. “aS 00/8, 
3 a ie Pee ae ie MIC5205-3.6YM5 TR | 576-1260-1-ND | 3.6V. 150mA Low Noise LDO Reg. ...SOT-23-5 88 66 50 
MIC2950-05YZ 576-1140-ND 5V, 150mA LDO Voltage Reg 1.35 1.08 81 ; 
MIC2950-06YZ TR 576-1141-1-ND | 5V, 150mA LDO Voltage Reg 1.28 102 77 Te seine us ote Hy ee we ie a Reg, ..... SOT-23-5 858.00/3,000 
MIC2950-06YZ TR 576-1141-2-ND | 5V, 150mA LDO Voltage Reg 1326.00/2,000 5205-3.8YM5 S762 74051 rte i MET 01-23-65 WCCO 
MIC2951-02YM TR 576-1148-1-ND _| 5V, 250mA Low Dropout Reg 1.20 1.00 80 eguiator pao g : 3 
MIC5205-3.8YM5 TR | 576-2740-2-ND | 3.8V, 150mA Low Noise LDO 
MIC2951-02YMTR | 576-1148-2-ND | 5V, 150mA Low Dropout Reg 1300.00/2,500 
Regulator NEW! 858.00/3,000 
MIC2951-03YMTR — | 576-1149-1-ND | 5V, 250mA Low Dropout Reg 1144-9576 Mics20s-4.0vMs TR | 576-1569-1-ND | 4.0V. 150mA Low N ; AS UamCSTMED 
MIC2951-03YMTR | 576-1149-2-ND | 5V, 150mA Low Dropout Reg. . 1235.00/2,500 ie tae rf : . ‘ ; ; 
MIC5205-4.0YM5 TR | 576-1563-2-ND | 4.0V, 150mA Low Noise LDO Reg 858.00/3,000 
MIC2951-03YN 576-1150-ND 5V, 150mA Low Dropout Reg. . 135 143 90 OGG ; 
MIC5205-5.0YM5 TR_| 576-1261-1-ND _| 5V, 150mA Low Noise LDO Reg 88 66 50 
MiC2951-3.3YM STEAISIEND ET] 3.3V, 150mA Low Dropout Reg. dl) MIC5205-5.0YM5 TR | 576-1261-2-ND | 5V, 150mA Low Noise LDO Reg 858.00/3,000 
MIC2954-02WS 576-1152-ND 5V, 250mA Low Dropout Reg “$0T-223 1.80 1.44 1.08 MIC5205YM5 TR 576-1262-1-ND | Adj., 150mA Low Noise LDO Reg. 88 «66.50 
MIC2954-03WS TR 576-1154-1-ND 5V, 250mA Low Dropout Reg. .. -SOT-223 1.60 1.28 96 MIC5205YM5 TR 576-1262-2-ND Adj., 150mA Low Noise LDO Reg. 858.00/3,000 
MIC2954-03WS TR 576-1154-2-ND 5V, 250mA Low Dropout Reg. .. -SOT-223 2047.50/2,500 MIC5206-2.5YM5 TR | 576-2741-1-ND 2.5V, 150mA Low Noise LDO 
MIC2954-07YM 576-1155-ND 5V, 250mA Low Dropout Reg 1.78 142 1.07 Regulator NEW... 132 140 88 
MIC2954-08YMTR _| 576-1156-1-ND _| 5V, 250mA Low Dropout Reg 148 118 89 MIC5206-2.5YM5 TR | 576-2741-2-ND | 2.5V, 150mA Low Noise LDO 
MIC2954-08YMTR | 576-1156-2-ND | 5V, 250mA Low Dropout Reg. . 1887.50/2,500 Regulator NEW! 1716.00/3,000 
MIC3385YHL TR 576-2714-1-ND | 8MHz Inductorless LDO Buck MIC5206-3.0YM5 TR | 576-1263-1-ND | 3V, 150mA Low Noise eg 132 110 88 
Regulator NEW....... 3.44 276 2.15 MIC5206-3.0YM5 TR | 576-1263-2-ND | 3V, 150mA Low Noise LDO Reg 1716.00/3,000 
MIC3385YHL TR 576-2714-2-ND | 8MHz Inductorless LDO Buck MIC5206-3.2YM5 TR_| 576-1264-1-ND _| 3.2V, 150mA Low Noise LDO Reg. 132 110 88 
Regulator NEW....... 9565.00/5,000 MIC5206-3.2YM5 TR | 576-1264-2-ND | 3.2V, 150mA Low Noise LDO Reg. ..... SOT-23-5 1716.00/3,000 
MIC5158YM 576-1243-ND 5V/Adj., Super LDO™ Reg... 358 287 2123 MIC5206-3.3YM5 TR | 576-2742-1-ND | 3.3V, 150mA Low Noise LDO 
MIC5159YM6 TR 576-2721-1-ND Adj., Programmable Current Limit pCap Regulator NEWS... SOT-23-5 1.32 1.10 .88 
LDO Regulator Controller NEW!.....SOT-23-6 148 118 89 MIC5206-3.3YM5 TR |) 576-2742-2-ND | 3.3V, 150mA Low Noise LDO 
MIC5159YM6 TR 576-2721-2-ND Adj., Programmable Current Limit pCap Regulator NEW!........ SOT-23-5 1716.00/3,000 
LDO Regulator Controller NEW!.....SOT-23-6 2265.00/3,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


966 (tTos3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


PIEREL 


ian Through Technology™ 


LDO REGULATORS (Continued) — 


RoHS Compliant 


Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. if 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC5206-3.6YM5 TR | 576-2743-1-ND | 3.6V, 150mA Low Noise LDO MIC5219-2.85YMS TR | 576-2761-2-ND | 2.85V, 500mA-Peak Output LDO 
Regulator NEW!.... 1.32 110 .88 Regulator NEW! ... SOT-23-5 1794.00/3,000 
MIC5206-3.6YM5 TR | 576-2743-2-ND | 3.6V, 150mA Low Noise LDO MIC5219-2.8YM5 TR | 576-2762-1-ND | 2.8V, 500mA-Peak Output LDO 
Regulator NEW!.... 1716.00/3,000 Regulator NEW!......... SOT-23-5 1.38 115 92 
MIC5206-4.0YM5 TR | 576-1265-1-ND | 4.0V, 150mA Low Noise LDO Reg 1.32110 88 MIC5219-2.8YM5 TR | 576-2762-2-ND | 2.8V, 500mA-Peak Output LDO 
MIC5206-4.0YM5 TR | 576-1265-2-ND | 4.0V, 150mA Low Noise LDO Reg....... SOT-23-5 1716.00/3,000 Regulator NEW........ S0T-23-5 1794.00/3,000 
MIC5206-5.0YM5 TR | 576-2744-1-ND | 5.0V, 150mA Low Noise LDO MIC5219-2.8YMLTR | 576-2763-1-ND | 2.8V, 500mA-Peak Output LDO 
Regulator NEW! $OT-23-5 1.32 140 88 Regulator NEW!...... 173 1.38 1.04 
MIC5206-5.0YM5 TR | 576-2744-2-ND | 5.0V, 150mA Low N MIC5219-2.8YMLTR | 576-2763-2-ND | 2.8V, 500mA-Peak Outpu 
Regulator NEW!... SOT-23-5 1716.00/3,000 Regulator NEW!... 4315.00/5,000 
MIC5207-1.8YM5 TR | 576-2745-1-ND | 1.8V, 180mA Low Noise LDO MIC5219-2.9YM5 TR | 576-2764-1-ND | 2.9V, 500mA-Peak Output LDO 
Regulator NEW'... SOT-23-5 81 68 54 Regulator NEWS... Ue like 2 
MIC5207-1.8YM5 TR | 576-2745-2-ND | 1.8V, 180mA Low Noise LDO MIC5219-2.9YM5 TR | 576-2764-2-ND | 2.9V, 500mA-Peak Output LDO 
Regulator NEW!.... SOT-23-5 1053.00/3,000 Regulator NEW!... SOT-23-5 1794.00/3,000 
MIC5207-2.5YM5 TR | 576-1266-1-ND | 2.5V, 180mA Low Noise LDO Reg... SOT-23-5 81.68.54 MIC5219-3.0YM5 TR | 576-2765-1-ND | 3.0V, 500mA-Peak Output LDO 
MIC5207-2.5YM5 TR | 576-1266-2-ND | 2.5V, 180mA Low Noise LDO Reg....... SOT-23-5 1053.00/3,000 Regulator NEW!...... $0T-23-5 1.38 145 92 
MIC5207-2.8YM51R | 576-2746-1-ND | 2.8V, 180mA Low Noise LDO MIC5219-3.0YM5 TR | 576-2765-2-ND | 3.0V, 500mA-Peak Output LDO 
Regulator NEW! SOT-23-5 81 68 54 Regulator NEW!......... SOT-23-5 1794.00/3,000 
MIC5207-2.8YM5 TR | 576-2746-2-ND | 2.8V, 180mA Low N MIC5219-3.0YMLTR | 576-2766-1-ND | 3.0V, 500mA-Peak Output LDO 
Regulator NEW!... SOT-23-5 1053.00/3,000 Regulator NEW'........ Aan ese Alo4 
MIC5207-3.0YM5 TR | 576-2747-1-ND | 3.0V, 180mA Low Noise LDO MIC5219-3.0YMLTR | 576-2766-2-ND | 3.0V, 500mA-Peak Output LDO 
Regulator NEW!... SOT-23-5 81 68 54 Regulator NEW! 4315.00/5,000 
MIC5207-3.0YM51R | 576-2747-2-ND | 3.0V, 180mA Low Noise LDO MIC5219-3.0YMM TR | 576-1280-1-ND | 3.0V, 500mA-Peak Outpi 150 1.20 90 
Regulator NEW... SOT-23-5 1053.00/3,000 MIC5219-3.0YMMTR | 576-1280-2-ND | 3.0V, 500mA-Peak Output LDO Reg... 1920.00/2,500 
MIC5207-3.3YM5 TR 576-1267-1-ND 3.3V, 180mA Low Noise LDO Reg. SOT-23-5 81 68 54 MIC5219-3.1YM5 TR 576-2767-1-ND 3.1V, 500mA-Peak Output LDO 
MIC5207-3.3YM5 TR | 576-1267-2-ND | 3.3V, 180mA Low Noise LDO Reg 1053.0073,000 Regulator NEW!..... 138 1415 92 
MIC5207-5.0YM5 TR | 576-1268-1-ND | 5V, 180mA Low Noise LDO Reg 81 68 5A MIC5219-3.1YM51R | 576-2767-2-ND | 3.1V, 500mA-Peak Output LDO 
MIC5207-5.0YM5 TR | 576-1268-2-ND | 5V, 180mA Low Noise LDO Reg 1053.00/3,000 Regulator NEWI........ 1794.00/3,000 
MIC5207YM5 TR 576-1269-1-ND Adj., 180mA Low Noise LDO Reg. 81 68 54 MIC5219-3.3YMLTR | 576-2768-1-ND 3.3V, 500mA-Peak Output LDO 
MIC5207YM5 TR 576-1269-2-ND _ | Adj., 180mA Low Noise LDO Reg. 1053.00/3,000 Regulator NEW!..... 173 138 1.04 
MIC5209-1.8YM 576-1270-ND 1.8V, 500mA Low Noise LDO Reg: 8-SOIC 1.63 1.30 .98 MIC5219-3.3YML TR 576-2768-2-ND 3.3V, 500mA-Peak Output LDO 
MIC5209-2.5YMTR | 576-1271-1-ND | 2.5V, 500mA Low Noise LDO Reg........8-SOIC 163 1.30 98 Regulator NEW!..... 4315.00/5,000 
MIC5209-2.5YM TR 576-1271-2-ND 2.5V, 500mA Low Noise LDO Reg. 8-SOIC 2080.00/2,500 MIC5219-3.3YM5 TR | 576-1281-1-ND 3.3V, 500mA-Peak Outpu i 138 145 .92 
MICS200-2.5YSTR RS TCSIZ72S NOR 2.5V, S00mA Low Noise LDQ Reg. .....S0T-223 RAI GZ ial sO og MIC5219-3.3YM5 TR | 576-1281-2-ND | 3.3V, 500mA-Peak Output LDO Reg. .. SOT-23-5 1794.00/3,000 
MIC5209-2.5YS TR | 576-1272-2-ND__| 2.5V, 500mA Low Noise LDO Reg......S0T-223 2080.00/2,500 wics219-3.6vMs TR | 76-2769-1-ND | 36V. 500mA-Peak Output LDO 
MIC5209-3.3YM 576-1273-ND 3.3V, 500mA Low Noise LDO Reg.......8-S0IC. 163 1.30 98 Regulator NEW!..... 138 145 92 
MIC5209-3.3YS TR 576-1274-1-ND 3.3V, 500mA Low Noise LDO Reg. .......SOT-223 1.63 1.30 98 MIC5219-3.6YM5 TR | 576-2769-2-ND 3.6V, 500mA-Peak Output LDO 
MIC5209-3.3YSTR | 576-1274-2-ND | 3.3V, 500mA Low Noise LDO Reg. ...... SOT-223 2080.00/2,500 Regulator NEW!.... . 4794.00/3,000 
MIC5209-5.0YMTR | 576-1275-1-ND | 5V, 500mA Low Noise LDO Reg. . 163 130 98 MICSISYNETR S76-A282-1-ND | Adi, 500mA-Peak Output [DO Reg ae us @ 
MIC5S209-5.0YMTR_ | 576-1275-2-ND__| 5V, 500mA Low Noise LDO Reg 2080.00/2,500 MIC5219YM5 TR 576-1282-2-ND | Adj.. 500mA-Peak Output LDO Reg. ... SOT-23-5 1794.00/3,000 
MIC5209-5.0YS 576-1276-ND BV, 500mA Low Noise LDO Reg. 163 1.30 98 wies219-5.0VMs TR | 76-2770-1-ND | 5.0V, 500mA-Peak Output LDO : 
MIC5209-5.0YU 576-1277-ND 5V, 500mA Low Noise LDO Reg 208 166 1.25 ; fa : 
7 A gulator NEW!. iih qlaky 2H 
bea ee SLND ae a Le ioe re Reg. 1.63 1.30.98 MIC5219-5.0YM5 TR | 576-2770-2-ND | 5.0V, 500mA-Peak Output LDO 
os i i Regulator NEWS... 1794.00/3,000 
Regulator NEW!.... 1:90 aad Saeed 4 ~ = 
~ MIC5231-2.75YM5 TR | 576-2771-1-ND 2.75V, 10mA Micropower uCap LDO 
MIC5209YML TR 576-3026-2-ND _ | Adj., 500mA Low Noise LDO re 
gulator NEW!........ 1.43 #114 86 
MIC5209YU 576-1279-ND ‘Adie sO Law Neles LDO Reg 2 Peat CoMEOS MIG5231-2.75YM5 TR ea ra 2 aa een uCap LDO Pra norsto0d 
as * = é i eguiator | epee MI i 
MICS211-3.3YM6TR [Ono Zeca ae a oe ae iaae mage ete MIC5231-3.0YM5 TR | 576-1283-1-ND | 3V, 10mA Micropower Cap LDO 
pees 2 Z 2 Regulator. 1.43 #114 86 
MIGS211-3.3YM6 TR RSZGeoZ Nag) 3.3V, 20mA uCap Dual VLD ‘sau MIC5231-3.0YM5 TR | 576-1283-2-ND | 3V, 10mA Micropower uCap LDO 
Regulator NEWS... SOT-23-6 1482.00/3,000 Renulater soT-23-5 EMANBORA 
MIC5211-LXYM6TR | 576-2749-1-ND | 3.3V/5.0V 80mA uCap Dual VLDO wics231-3.3YMs7R | 576-2772-1-no | 3.3 10mA Micropower pGap LO 
Regulator NEW'.... SOT-23-6 1.14 95 8676 991 
MIC5211-LXYM6 TR | 576-2749-2-ND | 3.3V/5.0V 80mA yCap Dual Regulator NEW... SOT-23-5 eS mec 
i ‘i bap MIC5231-3.3YM5 TR 576-2772-2-ND 3.3V, 10mA Micropower uCap LDO 
Regulator NEWS... SOT-23-6 1482.00/3,000 agulator EWE ees RENTERS 
MIC5213-2.5YC5 TR | 576-2750-1-ND | 2.5V, Teeny™ 80mA yiCap LDO - — ~ — 
Ri MIC5231-5.0YM5 TR 576-2773-1-ND 5.0V, 10mA Micropower Cap LDO 
‘egulator NEW! $¢70-5 92 69 52 Regulator NEW!.... 143 1144 86 
MIC5213-2.5YC5 TR | 576-2750-2-ND | 2.5V, Teeny™ 80mA u t Hl abe 
MIC5231-5.0YM5 TR 576-2773-2-ND 5.0V, 10mA Micropower uCap LDO 
Regulator NEW'....... 897.00/3,000 Regulator NEW!... 2190.00/3,000 
MICS213-2.6YC57R eoree uaaD Caetlce! NEWT uCap LDO se ee es wics232-1.2vML TR | 576-1592-1-NO_| 1.2V- 10mA Ultra-Low uCap LOO Reg... 6MLF 102 85.68 
- Fe as : = MIC5232-1.2YMLTR | 576-1592-2-ND | 1.2V, 10mA Ultra-Low uCap LDO Reg...... 6-MLF 2170.00/5,000 
MICS213:2.87C5 TR SIG Saag 2S. Toany © 80mA uCap LOO MIC5232-3.3YD5 TR | 576-2774-1-ND | 3.3V, 10mA Ultra-Low Cap LDO 
guiator NEW!....... 897.00/3,000 Regulator NEW! 5 63 50 
MIC521S-3.0¥C5 TR [Ree To an yee: Wee sey fag? oe MIC5232-3.3YD5 TR | 576-2774-2-ND | 3.3V, 10mA Ultra-Low wap LOO 
MIC5213-3.0YC5 TR | 576-2752-2-ND | 3.0V, Teeny™ 80mA Cap LOO Regulator MEWT...... 275:00/8,000 
Regulator NEW!..... 897.00/3,000 MIC5233-1.8YM5 TR | 576-2775-1-ND | 1 BV, TOMA Low 10 u uCap LDO rae 
s SOT RAE egulator i i ‘ 
MIG5213-3.3¥C5 TR (RSIS Zogtbamg| 3.2V, Teany™ BOmA uCap LOO MIC5293-1.8YM5 TR | 576-2775-2-ND | 1.8V, 100mA Low IQ yap LDO 
Regulator NEW....... 92 69 52 Regulator NEW!.. 2382.00/3,000 
f 0753-2. ™ 00/3, 
MICS213-3.3YC5 TR STE aD oe NE ee EDO aimee MIC5233-2.5YM5 TR | 576-2776-1-ND | 2.5V, 100mA Low 10 Cap 
MIC5213-3.6YC5 TR | 576-2754-1-ND | 3.6V, Teeny™ 80mA uCap LDO Regulator NEW... 15512493 
Regulator NEW! 9 69 52 MIC5235-2.5YM5 TR} 576-2776-2-ND | 2.5V, 100mA Low 10 Cap LDO 
. Sos aM Regulator NEW! . SOT-23-5 2382.00/3,000 
MIGS2IS-2.6YC5 TR ED acter Ree eannO cepanEeD MIC5233-3.0YM5 TR | 576-2777-1-ND | 3.0V, 100mA Low | 
7 aed ™ 80mA uC Wie Regulator NEWS... SOT-23-5 1.55 1.24 .93 
METI OCS TR a ice NEWT oo Bp MIC5233-3.0YM5 TR | 576-2777-2-ND | 3.0V, 100mA Low 10 yCap LDO 
MIC5213-5.0YC5TR | 576-2755-2-ND | 5.0V, Teeny™ 80mA uiCap LDO Regulator NEW! ... S0T-23-5 2382.00/3,000 
Regulator NEW....... 897.00/3,000 MIC5233-3.3YM5 TR 576-2778-1-ND oe ee Me Cap LDO sot.23-5 Ween Ps 
MIC5216-3.3YM5 TR | 576-2756-1-ND | 3.3V, 500mA-Peak Output LDO egulator “23-5 1 24 
Ragalter NEWT... soT-29-5 WRNCCuMEICe mon MIC5233-3.3YM5 TR | 576-2778-2-ND | 3.3V, 100mA Low IQ uCap LDO 
MIC5216-3.3YM5 TR | 576-2756-2-ND | 3.3V, 500mA-Peak Output LDO Regulator NEW... S0T-23-5 2382.00/3,000 
Regulator NEW!.. S0T-23-5 2535.00/3,000 MIC5233-5.0YM5 TR | 576-2779-1-ND | 5.0V, 100mA Low IQ Cap LDO 
MIC5216-5.0YM5 TR | 576-2757-1-ND | 5.0V, 500mA-Peak Outpu Regulator NEW... S0T-23-5 1.55 1.24 93 
Regulator MEW!....... $0T-23-5 165 132 99 MMIC5233-5.0YM5 TR | 576-2770-2-ND | 5.0V, 100mA Low 10 Cap LDO 
MIC5216-5.0YM5 TR | 576-2757-2-ND | 5.0V, 500mA-Peak Output LDO Regulator NEW.......  S0T-23-5 2382.00/3,000 
Regulator NEW! 2535.00/3,000 MIC5233YM5 TR 576-1507-1-ND | Adj., 100mA Low IQ uCap LDO Reg....SOT-23-5 155 124 93 
MIC5216-5.0YMM 576-2990-ND 5.0V, 500mA-Peak Outp MIC5233YM5 TR 576-1507-2-ND | Adj., 100mA Low I yCap LDO Reg.... SOT-23-5 2382.00/3,000 
Regulator NEWS....... 228 1.82 1.37 MIC5235-1.5YM5 TR | 576-2780-1-ND 1.5V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 
MIC5219-2.5YM5TR | 576-2758-1-ND uCap LDO Regulator NEW!............SOT-23-5 20 (ee OnmenO8 


2.5V, 500mA-Peak Output LDO 


MIC5235-1.5YM5 TR 
MIC5235-1.8YM5 TR 
MIC5235-1.8YM5 TR 


576-2780-2-ND 
576-2781-1-ND 
576-2781-2-ND 


1.5V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 
yCap LDO Regulator NEW‘............ SOT-23-5 

1.8V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 
uCap LDO Regulator NEW! 

1.8V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 
yCap LDO Regulator NEW............ SOT-23-5 


1131.00/3,000 
877358 
1131.00/3,000 


Regulator NEW!....... ies! kiki e 
MIC5219-2.5YM5 TR | 576-2758-2-ND 2.5V, 500mA-Peak Output LDO 

Regulator NEW'....... SOT-23-5 1794.00/3,000 
MIC5219-2.6YM5TR | 576-2759-1-ND 2.6V, 500mA-Peak Output LDO 

Regulator NEW’....... SOT-23-5 1.38 1.15 1.38 
MIC5219-2.6YM5TR | 576-2759-2-ND 2.6V, 500mA-Peak Output LDO 

Regulator NEW!....... SOT-23-5 1794.00/3,000 
MIC5219-2.7YM5TR | 576-2760-1-ND 2.7V, 500mA-Peak Output LDO 

Regulator NEW!....... ist thiky £2 
MIC5219-2.7YM5 TR | 576-2760-2-ND 2.7V, 500mA-Peak Output LDO 

Regulator NEW’....... 1794.00/3,000 
MIC5219-2.85YM5 TR | 576-2761-1-ND 2.85V, 500mA-Peak Output LDO 

Regulator NEW! ets: hike 


MIC5235-2.5YM5 TR 
MIC5235-2.5YM5 TR 
MIC5235-3.0YM5 TR 


576-2782-1-ND 
576-2782-2-ND 
576-2783-1-ND 


2.5V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 

yCap LDO Regulator NEW! .. SOT-23-5 
2.5V, 150mA Ultra Low Qui rent, 

yCap LDO Regulator NEWS............ SOT-23-5 
3.0V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 

pCap LDO Regulator NEW/............ SOT-23-5 


87273858 
1131.00/3,000 
87273058 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ICEL 


lan Through Technology™ 


LDO REGULATORS (Continued) — 


RoHS Compliant 


Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
MIC5235-3.0YM5 TR 576-2783-2-ND 3.0V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, MIC5252-3.0YML TR 576-2804-2-ND 3.0V, 150mA Low Noise Cap LDO 
uCap LDO Regulator NEW............ SOT-23-5 1131.00/3,000 Regulator NEWS... 2230.00/5,000 
MIC5235-3.3YM5 TR | 576-2784-1-ND 3.3V,150mA Ultra Low Quiescent Current, MIC5252-4.75YM5 TR | 576-2805-1-ND 4.75V, 150mA Low Noise pCap LDO 
87 BG 58 Regulator NEW!..... 81 68 54 
MIC5235-3.3YM5 TR | 576-2784-2-ND MIC5252-4.75YM5 TR | 576-2805-2-ND 4.75V, 150mA Low Noise pCap LDO 
uCap LDO Regulator NEW!............ SOr- 23-5 1131.00/3,000 Regulator NEWS... 1053.00/3,000 
MIC5235-5.0YM5 TR | 576-2785-1-ND | 5.0V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, MIC5253-1.85YC5 TR | 576-2806-1-ND | 1.85V, 100mA Low Noise Cap 
is7, 73 58 Teeny™ LDO Regulator NEW........... $C70-5 87 13\ 58 


MIC5235-5.0YM5 TR 


MIC5235YM5 TR 


576-2785-2-ND 


576-1284-1-ND 


pCap LDO Regulator NEW! 
5.0V, 150mA Ultra Low Quiescen’ 

yCap LDO Regulator NEW‘............ SOT-23-5 
Adj., 150mA Ultra Low Quiescent Current, 

uCap LDO Regulator... SOT-23-5 


1131.00/3,000 
387) 73) 258: 


MIC5253-1.85YC5 TR 
MIC5253-1.8YC5 TR 


576-2806-2-ND 
576-2807-1-ND 


1.85V, 100mA Low Noise pCap 

Teeny™ LDO Regulator NEW........... SC70-5 
1.8V, 100mA Low Noise pCap 

Teeny™ LDO Regulator NEW!........... $C70-5 


1131.00/3,000 
187% 785258 


MIC5235YM5 TR 


576-1284-2-ND 


Adj., 150mA Ultra Low Quiescent Current, 
uCap LDO Regulator. SOT-23-5 


1131.00/3,000 


MIC5253-1.8YC5 TR 
MIC5253-2.6YC5 TR 
MIC5253-2.6YC5 TR 


576-2807-2-ND 
576-2808-1-ND 
576-2808-2-ND 


1.8V, 100mA Low Noise pCap 
Teeny™ LDO Regulator NEW!.. 
2.6V, 100mA Low Noise pCap 
Teeny™ LDO Regulator NEW!........... $C70-5 
2.6V, 100mA Low Noise pCap 
Teeny™ LDO Regulator NEW'........... SC70-5 


1131.00/3,000 
87 7a 58 
1131.00/3,000 


MIC5236YM 576-1285-ND Adj., Low Quiescent Current pCap 

LDO Regulator Ou 4 28a 
MIC5237-3.3YU 576-1286-ND 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator 1.85 1.48 1.11 
MIC5238-1.0YM5TR | 576-2786-1-ND 1.0V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 

pCap LDO Regulator NEW‘............ SOT-23-5 1.41 118 94 
MIC5238-1.0YM5TR | 576-2786-2-ND 1.0V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 

yCap LDO Regulator NEW! 1833.00/3,000 
MIC5238-1.3YM5 TR | 576-2787-1-ND 1.3V, 150mA Ultra Low Quiescen 

yCap LDO Regulator NEW‘............ SOT-23-5 1.41 118 94 
MIC5238-1.3YM5 TR 576-2787-2-ND 1.3V, 150mA Ultra Low Quiescent Current, 

yCap LDO Regulator NEW! 1833.00/3,000 


MIC5239YMM 


MIC5245-2.5YM5 TR 


576-1287-ND 


576-2788-1-ND 


Adj., Low Quiescent Current 500m. 
uCap LDO Regulator. 
2.5V, 150mA uCap CMOS LDO 


MIC5253-2.8YC5 TR 
MIC5253-2.8YC5 TR 
MIC5253-2.9YC5 TR 


576-2809-1-ND 
576-2809-2-ND 
576-2810-1-ND 


2.8V, 100mA Low Noise pCap 
Teeny™ LDO Regulator NEW.......... $C70-5 
2.8V, 100mA Low Noise pCap 
Teeny™ LDO Regulator NEW!........... $C70-5 
2.9V, 100mA Low Noise pCap 
Teeny™ LDO Regulator NEW!. 


ay aie ES} 
1131.00/3,000 
8773858 


MIC5253-2.9YC5 TR 
MIC5253-3.3YC5 
MIC5253-3.3YC5 


576-2810-2-ND 
576-1289-1-ND 
576-1289-2-ND 


2.9V, 100mA Low Noise pCap 

Teeny™ LDO Regulator NEW!........... SC70-5 
3.3V, 100mA Low Noise Cap 

Teeny™ LDO Regulato 
3.3V, 100mA Low Noise Cap 


1131.00/3,000 
87 0057388 


Regulator NEW!....... 78 65 52 Teeny™ LDO Regulator... 1131.00/3,000 
MIC5245-2.5YM5 TR |(5576:2788-2-NDI) 2.5V, 150mA uCap CMOS LOO MIC5255-2.5YD5 TR | 576-2811-1-ND | 2.5V, 150mA Low Noise Cap CMOS 
Regulator NEW... $OT-23-5 1014.00/3,000 (DO Regulator NEW... 96 72 54 
MIG5245-3.0YM5 TR: (RRSTG.Zeoi Digg) 3.0V, 150mA ywCap CMOS LDO MIC5255-2.5YD5 TR | 576-2811-2-ND | 2.5V, 150mA Low Noise Cap CMOS 
Regulator NEW'....... SOT-23-5 18 65 52 LDO Regulator NEW... 936.00/3,000 
MIG5245-3.0VM5 TR: (STS TGS Dam) 2.0V, 150mA uCap CMOS LDO MIC5255-2.5YM5 TR | 576-2812-1-ND | 2.5V, 150mA Low Noise uCap CMOS 
Regulator NEW!....... $0T-23-5 1014.00/3,000 LDO Regulator NEW!.. 96 «72~«(54 
MIC5245-3.3YM5 TR | 576-2790-1-ND | 3.3V, 150mA wCap CMOS LDO MHIC5255-2.5YM5 TR | 576-2812-2-ND | 2.5V, 150mA Low Noise uCap CMOS 
Regulator NEW’....... SOT-23-5 18 65 52 LDO Regulator NEWS... 936.00/3,000 
MIC5245-3.3YM5 TR | 576-2790-2-ND | 3.3V, 150mA uCap CMOS LDO MIC5255-2.6YM5 TR | 576-2813-1-ND | 2.6V, 150mA Low Noise Cap CMOS 
Regulator NEW!....... $OT-23-5 1014.00/3,000 LDO Regulator NEW!... 96 7254 
MIC5247-1.5YM5 TR | 576-2791-1-ND | 1.5V, 150mA Low Voltage Cap MIC5255-2.6YM5 TR | 576-2813-2-ND | 2.6V, 150mA Low Noise \1Cap CMOS 
Regulator NEW'....... SOT-23-5 96 72 54 LDO Regulator NEWS... 936.00/3,000 
MIC5247-1.5YM5 TR | 576-2791-2-ND | 1.5V, 150mA Low Voltage Cap MIC5255-2.75YM5 TR | 576-2814-1-ND | 2.75V, 150mA Low Noise uCap CMOS 
Regulator NEW’....... 936.00/3,000 LDO Regulator NEW! 96 ae 54 
MIC5247-1.5YMLTR | 576-2792-1-ND | 1.5V, 150mA Low Voltage Cap MIC5255-2.75YM5 TR | 576-2814-2-ND | 2.75V, 150mA Low Noise uCap CMOS 
Regulator NEW’....... 99 83 66 LDO Regulator NEWS... so 936.00/3,000 
MIC5247-1.5YMLTR | 576-2792-2-ND 1.5V, 150mA Low Voltage Cap MIC5255-2.7YM5 TR | 576-2815-1-ND 2.7V, 150mA Low Noise yCap CMOS 
Regulator NEW!.... 2105.00/5,000 LDO Regulator NEWS... 96 72 54 
MIC5247-1.8YD5 TR | 576-3007-1-ND | 1.8V, 150mA Low Voltage ysCap MIC5255-2.7YM5 TR | 576-2815-2-ND | 2.7V, 150mA Low Noise Cap CMOS 
Regulator NEW'....... TSOT-23-5 718 165° 52) LDO Regulator NEWS... 936.00/3,000 
MIC5247-1.8YD5 TR | 576-3007-2-ND | 1.8V, 150mA Low Voltage \sCap MIC5255-2.85YM5 TR | 576-2816-1-ND | 2.85V, 150mA Low Noise uCap CMOS 
Regulator NEW! .... TSOT-23-5 1014.00/3,000 LDO Regulator NEW! 96 72° (54 
MIC5247-1.8YM5 TR | 576-1288-1-ND | 1.8V, 150mA Low Voltage Cap MIC5255-2.85YM5 TR | 576-2816-2-ND | 2.85V, 150mA Low Noise uCap CMOS 
Regulator SOT-23-5 96 de 54 LDO Regulator NEW! 936.00/3,000 
MIC5247-1.8YM5 TR | 576-1288-2-ND | 1.8V, 150mA Low Voltage Cap MIC5255-2.85YMLTR| 576-2817-1-ND | 2.85V, 150mA Low Noise yCap CMOS 
Regulator $0OT-23-5 936.00/3,000 LDO Regulator NEW! 99 83 66 
MIC5247-1.85YM5 TR | 576-2793-1-ND | 1.85V, 150mA Low Voltage Cap MIC5255-2.85YML TR | 576-2817-2-ND 2.850, i soma Low Noise Cap Sarena 
Regulator NEW'....... SOT-23-5 96 72 54 egulator NEW... 5.00/5, 
MIC5247-1.85YM5 TR | 576-2793-2-ND | 1.85V, 150mA Low Voltage Cap MIC5255-2.8YD5 TR | 576-2818-1-ND 2av.1 Eee Noise uCap UMS ae 135 
Regulator NEW! 936.00/3,000 egulator ss  TSOT-23-5 : i 
MIC5247-1.85YML TR | 576-2794-1-ND | 1.85V, 150mA Low Voltage Cap MIC5255-2.8YD5TR | 576-2818-2-ND | 2. ee Eee Moise weap cmos Began 
Regulator NEW'....... 99 83 66 eguiator . 00/3, 
MIC5247-1.85YMLTR | 576-2794-2-ND | 1.85V, 150mA Low Voltage Cap MIC5255-2.8YM5 TR | 576-2819-1-ND oR eum oe poee le uCap CMOS oe 
Regulator NEW! 2105.00/5,000 leguiator c a 4 
icse47-1.8vMLTR | 576-2795-1-ND jay. 150mA Low Vi MIC5255-2.8YM57R | 576-2819-2-ND | 2.8, 150mA Low Noise uCap CMOS 
Regulator NEW....... 99 83 66 LDO Regulator NEW! 936.00/3,000 
MIC5247-1.8YMLTR | 576-2795-2-ND | 1.8V, 150mA Low Voltage Cap MIC5255-2.9YM5 TR | 576-2820-1-ND | 2. Niet cmos. ee a 
Regulator NEW! CMF PALI aHeN) icsess-2.9vMsR | 576-2820-2-No | 2.9V, 150mA Low Nolse uCap CMOS cian Peel 
MIC5247-2.0YD5TR | 576-2796-1-ND | 2.0V, 150mA Low Voltag Rey PAE ‘Re Radilitor At ies heap SENCNEIAN 
Regulator NEW’....... TSOT-23-5 18 65 = .52 Benkd 
MIC5247-2.0YD5 TR | 576-2796-2-ND | 2.0V, 150mA Low Voltage Cap MIC5255-3.0YD5 TR | 976-2821-1-ND eae Low Noise uCap Gey see es 
Regulator NEW... TSOT-23-5 1014,00/3,000 legulator NEW? d Ue 
MIC5247-2.0YM5 TR | 576-2797-1-ND | 2.0V, 150mA Low Voltage uCap MICS25S-3.0YD5 TR [Sie 232 2aNo) one oa ee HER ENOS SIVA 
Regulator NEW'....... SOT-23-5 96 Ei 2aeod reer 
MIC5247-2.0YM5 TR | 576-2797-2-ND | 2.0V, 150mA Low Voltage uCap MICS255-3.0YM5 TR [Motes co2 Ino S150 Low Nola op cMos a bg 
Regulator NEW!....... $OT-23-5 936.00/3,000 ' ee : y : : 
MIC5248-1.2YM5 TR | 576-2798-1-ND | 1.2V, 150mA Cap CMOS LDO MICS2SS-2.0YMS TR SIG gocaucgmg| © 0Y, T5OmA Low Noise uCap CMOS aaa 
Regulator NEW....... S0T-23-5 88 66 50 aL ss 
MIC5248-1.2YM5 TR | 576-2798-2-ND | 1.2V, 150mA uCap CMOS LDO MIG5255-3.0YMLTR [OST se aan One NE GMOs my fe ae 
Regulator NEW!....... 858.00/3,000 ¥ Ssronion main ; : : 
MIC5248-1.2YMLTR | 576-2799-1-ND | 1.2V, 150mA Cap CMOS LDO MESES YM TT eee drat Meer POsOueTton 
Regulator NEW'....... 81 68 54 x 9894-1 - ieanitt eae 
ics248-1.2YML TR | 576-2799-2-ND | 1.2V, 150mA Cap CMOS LDO MIGSESSSAYMS TR NE “poreuste Mawr pi 
Regulator NEWS... 1720.00/5,000 aaa = = : 
: : MIC5255-3.1YM5 TR | 576-2824-2-ND | 3.1V, 150mA Low Noise Cap CMOS 
MIC5252-1.8YM5 TR | 576-2800-1-ND | 1.8V, 150mA Low Noise Cap LDO LDO Regulator NEW!... 936.00/3,000 
Regulator NEW... 81 6854 MIC5255-3.3YD5 TR | 576-2825-1-ND | 3.3V, 150mA Low Noise Gap CMOS 
MIC5252-1.8YM5 TR | 576-2800-2-ND | 1.8V, 150mA Low Noise Cap LDO LDO Regulator NEW!.. 96 «724 
Regulator NEWS... 1053.00/3,000 MIC5255-3.3YD5TR | 576-2825-2-ND | 3.3V, 150mA Low Noise wCap CMOS 
MIC5252-2.85YM5 TR | 576-2801-1-ND 2.85V, 150mA Low Noise pCap LDO LDO Regulator NEW! ... _.. TSOT-23-5 936.00/3,000 
Regulator NEW... 816854 MHIC5255-3.37M5 TR | 576-1290-1-ND | 3.3V, 150mA Low Noise uCap CMOS 
MIC5252-2.85YM5 TR | 576-2801-2-ND 2.85V, 150mA Low Noise pCap LDO LDO Regulator 96 72 #54 
Regulator NEWS... 1053.00/3,000 MIC5255-3.3YM5 TR | 576-1290-2-ND | 3.3V, 150mA Low Noise Cap CMOS 
MIC5252-2.85YML TR | 576-2802-1-ND | 2.85V, 150mA Low Noise yCap LDO LDO Regulator 936.00/3,000 
Regulator NEWS... 1.05 88 = .70 MIC5255-3.3YMLTR | 576-2826-1-ND | 3.3V 150mA Low Noise 
MIC5252-2.85YML TR | 576-2802-2-ND | 2.85V, 150mA Low Noise yCap LDO LDO Regulator NEW .... 99 83 66 
Regulator NEW... 2230.00/5,000 MIC5255-3.3YMLTR | 576-2826-2-ND | 3.3V 150mA Low Noise Cap CMOS 
MIC5252-2.8YMLTR | 576-2803-1-ND | 2.8V, 150mA Low Noise Cap LDO LDO Regulator NEW! .... 2105.00/5,000 
Regulator NEW... 1.05 88 ~=—-70 MIC5256-2.5YM5 TR | 576-1291-1-ND | 2.5V, 150mA Cap LDO w/ErrorFlag..SOT-23-5 78 65 52 
MIC5252-2.8YMLTR | 576-2803-2-ND | 2.8V, 150mA Low Noise Cap LDO MIC5256-2.5YM5 TR | 576-1291-2-ND | 2.5V, 150mA Cap LDO w/Error Flag. SOT-23-5 1014.00/3,000 
Regulator NEW... 2230.00/5,000 MIC5256-2.8YM5 TR | 576-2827-1-ND | 2.8V, 150mA Cap LDO with 
MIC5252-3.0YMLTR | 576-2804-1-ND | 3.0V, 150mA Low Noise Cap LDO Error Flag NEW....... SOT-23-5 78 «65 52 
Regulator NEW! 1.05 88.70 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


968 (Tos3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


IEREL 


LDO REGULATORS (Continued) — 


RoHS Compliant 


ion Through Technology™ 


Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
MIC5256-2.8YM5 TR | 576-2827-2-ND | 2.8V, 150mA uCap LDO with MIC5305-2.85YD5 TR | 576-2850-1-ND | 2.85V, 150mA yap ULDO 

Error Flag NEW... ... S0T-23-5 1014.00/3,000 Regulator NEW! ccc TSOT-23-5 138 110 83 
MIC5256-3.0YM5 TR | 576-1292-1-ND | 3V, 150mA uCap LDO w/Error Flag.....SOT-23-5 78 65 52 MIC5305-2.85YD5 TR | 576-2850-2-ND | 2.85V, 150mA Cap ULDO 
MIC5256-3.0YM5 TR 576-1292-2-ND 38V, 150mA pCap LDO w/Error Flag..... SOT-23-5 1014.00/3,000 Regulator MEW! 0.0.0.0... TSOT-23-5 2112.00/3,000 
MIC5256-3.3YM5 TR | 576-1293-1-ND 3.3V, 150mA Cap LDO w/Error Flag.. SOT-23-5 718 265252) MIC5305-2.8YD5 TR 576-2851-1-ND 2.8V, 150mA uCap ULDO 
MIC5256-3.3YM5 TR | 576-1293-2-ND | 3.3V, 150mA uCap LDO w/Error Flag.. SOT-23-5 1014.00/3,000 Regulator NEW! 0... .cccccscssn TSOT-23-5 138 140 83 
MIC5258-1.2YM5TR_ | 576-2828-1-ND Te oa ee ee ue hagulator 73-5 WCE ETE? MIC5305-2.8YD5 TR | 576-2851-2-ND | 2.8V, 150mA uCap ULDO 

escsesersen “23. : : : Regulator MEW! cece. TSOT-23-5 2112.00/3,000 

MIC5258-1.2YM5TR | 576-2828-2-ND pera uCap oMos rd Regulator ase rERCTRAT MIC5305-3.0YD5 576-1297-1-ND | 3V, 150mA uCap ULDO Reg. . TSOT-23-5 220 1.65 1.24 

WALT OWEN 208 a _— MIC5305-3.0YD5 576-1297-2-ND | 3V, 150mA Cap ULDO Reg TSOT-23-5 2145.00/3,000 
MIC5259-1.8YMLTR | 576-2829-1-ND | 1 IDB REAL MEW Low Noise wean Hae epaery MIC5305-3.3YD5 576-1298-1-ND _| 3.3V, 150mA Cap ULDO Reg TSOT-23-5 2.20 1.65 1.24 
Mlc5259-1.8YMLTR | 576-2829-2-ND | 1.8V, 300mA High PSRR, Low Noise jap : . : MIC5305-3.3YD5 576-1298-2-ND | 3.3V, 150mA wCap ULDO Reg TS0T-25-5 2145.00/3,000 

LDO Regulator NEW! MLE 2995.00/5,000 MIC5305-3.3YMLTR | 576-2852-1-ND | 3.3V, 150mA wCap ULDO Reg. NEW!....6-MLF 1.50 1.20 90 
Mics259-2.5YD5 TR | 576-2830-1-ND | 2.5V, 300mA High PSR. Low Noise Cap MIC5305-3.3YMLTR | 576-2852-2-ND | 3.3V, 150mA uCap ULDO Reg. NEW!.... 6-MLF 3750.00/5,000 


LDO Regulator NEWS... TSOT-23-5 


1.26 1.05 84 


MIC5259-2.5YD5 TR 


576-2830-2-ND 


2.5V, 300mA High PSRR, Low Noise pCap 


MIC5306-1.8YD5 TR 


576-2853-1-ND 


1.8V, 150mA Micropower Cap Baseband 


LDO Regulator NEW... TSOT-23-5 1638.00/3,000 
MIC5259-2.5YMLTR | 576-2831-1-ND 2.5V, 300mA High PSRR, Low Noise Cap 

LDO Regulator NEW... --6-MLF 1.41 1.18 = .94 
MIC5259-2.5YMLTR | 576-2831-2-ND 2.5V, 300mA High PSRR, Low Noise Cap 

LDO Regulator NEW... --». 6-MLF 2995.00/5,000 
MIC5259-2.85YML TR | 576-2832-1-ND 2.85V, 300mA High PSRR, Low Noise Cap 

LDO Regulator NEW! .6-MLF 1.41 1.18 = 94 
MIC5259-2.85YML TR | 576-2832-2-ND 2.85V, 300mA High PSRR, Low Noise yCap 

LDO Regulator NEW! 6-MLF 2995.00/5,000 


MIC5259-3.3YD5 TR 


576-2833-1-ND 


3.3V, 300mA High PSRR, Low Noise uCap 
LDO Regulator NEW! . TSOT-23-5 


1.26 1.05.84 


MIC5259-3.3YD5 TR 


576-2833-2-ND 


3.3V, 300mA High PSRR, Low Noise pCap 


LDO Regulator NEW!......... TSOT-23-5 1.14 295) .76 
MIC5306-1.8YD5 TR 576-2853-2-ND 1.8V, 150mA Micropower Cap Baseband 

LDO Regulator NEW! 0... TSOT-23-5 1482.00/3,000 
MIC5306-2.5YD5 TR 576-2854-1-ND 2.5V, 150mA Micropower Cap Baseband 

LDO Regulator NEW!........... TSOT-23-5 1.14 295276) 
MIC5306-2.5YD5 TR 576-2854-2-ND 2.5V, 150mA Micropower Cap Baseband 

LDO Regulator NEW! TSOT-23-5 1482.00/3,000 
MIC5306-3.0YD5 TR 576-3012-1-ND 3.0V, 150mA Micropower Cap Baseband 

LDO Regulator NEW! ........... TSOT-23-5 1.14 2950/6) 
MIC5306-3.0YD5 TR 576-3012-2-ND 3.0V, 150mA Micropower Cap Baseband 

LDO Regulator NEW! ........... TSOT-23-5 1482.00/3,000 
MIC5306-3.1YD5 TR 576-3031-1-ND 3.1V, 150mA Micropower Cap Baseband 

LDO Regulator NEWE!..........00.... TSOT-23-5 1.14 195076) 
MIC5306-3.1YD5 TR 576-3031-2-ND 3.1V, 150mA Micropower pCap Baseband 

LDO Regulator NEW! 000... TSOT-23-5 1482.00/3,000 
MIC5307-2.8YD5 TR 576-1610-1-ND 2.8V, 300mA Micropower Cap Baseband 

LDO Regulator TSOT-23-5 96 80 64 
MIC5307-2.8YD5 TR 576-1610-2-ND 2.8V, 300mA Micropower Cap Basebad 

LDO Regulato TSOT-23-5 1248.00/3,000 
MIC5307-3.0YD5 TR 576-2855-1-ND 3.0V, 300mA Micropower Cap Baseband 

LDO Regulator NEW!........0.. TSOT-23-5 96 80 © .64 
MIC5307-3.0YD5 TR 576-2855-2-ND 3.0V, 300mA Micropower Cap Baseband 

LDO Regulator NEW... TSOT-23-5 1248.00/3,000 


MIC5308-1.2YD6 TR 


576-3043-1-ND 


4.2V, 150mA High PSRR Cap 


ULDO Regulator NEW!.. TSOT-23-6 


128) 1.02 277, 


MIC5308-1.2YD6 TR 
MIC5308-1.5YD6 TR 


MIC5308-1.5YD6 TR 


576-3043-2-ND 
576-3074-1-ND 


576-3074-2-ND 


1.2V, 150mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator NEW!... 
1.5V, 150mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator NEW!... 
1.5V, 150mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator NEW!................. TSOT-23-6 


TSOT-23-6 


TSOT-23-6 


1959.00/3,000 
28 i025 77, 


1959.00/3,000 


MIC5308-1.8YD6 TR 
MIC5308-1.8YD6 TR 


MIC5308YD6 TR 


576-3064-1-ND 
576-3064-2-ND 


576-3023-1-ND 


1.8V, 150mA High PSRR Cap 

ULDO Regulator NEW!.. 
1.8V, 150mA High PSRR Cap 

ULDO Regulator NEW!................. TSOT-23-6 
Adj., 150mA High PSRR Cap 

ULDO Regulator NEW!... 


TSOT-23-6 


TSOT-23-6 


1:23 55 1025.77, 
1959.00/3,000 


Zou 02 era, 


LDO Regulator NEWS... TSOT-23-5 1638.00/3,000 
MIC5259-3.3YMLTR | 576-2834-1-ND 3.3V, 300mA High PSRR, Low Noise Cap 

LDO Regulator NEW! . 6- 141. #118 94 
MIC5259-3.3YMLTR | 576-2834-2-ND 3.3V, 300mA High PSRR, Low Noise uCap 

LDO Regulator NEI 6- 2995.00/5,000 
MIC5264-MFYMLTR | 576-1438-1-ND 150mA Cap Dual LDO Regulator. O-MLF 1.20 1.00 .80 
MIC5264-MFYMLTR_ | 576-1438-2-ND 150mA Cap Dual LDO Regulator. 0-MLF 2550.00/5,000 
MIC5265-1.8YD5 TR 576-1439-1-ND 1.8V, 150mA pCap LDO Regulator ... TSOT-23-5 68 Atl 39 
MIC5265-1.8YD5 TR 576-1439-2-ND 1.8V, 150mA pCap LDO Regulator ... TSOT-23-5 663.00/3,000 
MIC5265-3.3YD5 TR 576-2835-1-ND 3.3V, 150mA pCap LDO 

Regulator NEW!... TSOT-23-5 68 bil 39 
MIC5265-3.3YD5 TR 576-2835-2-ND 3.3V, 150mA Cap LDO 

Regulator NEW'....... TSOT-23-5 663.00/3,000 
MIC5268-1.2YM5 TR | 576-2836-1-ND 1.2V, 150mA Cap CMOS LDO Regulator 

with Power Good NEWE.................. SOT-23-5 88 66 50 
MIC5268-1.2YM5TR | 576-2836-2-ND 1.2V, 150mA Cap CMOS LDO Regulator 

with Power Good NEWE.................. SOT-23-5 858.00/3,000 
MIC5270-3.0YM5 TR | 576-2837-1-ND -3.0V 100mA Cap Negative LDO 

Regulator NEW!.... SOT-23-5 2.00 1.60 1.20 
MIC5270-3.0YM5 TR | 576-2837-2-ND -3.0V 100mA Cap Negative LDO 

Regulator NEW! SOT-23-5 3072.00/3,000 
MIC5270-4.1YM5TR | 576-2838-1-ND -4.1V 100mA yCap 

Regulator NEW!... SOT-23-5 2.00 1.60 1.20 
MIC5270-4.1YM5TR | 576-2838-2-ND -4.1V 100mA Cap Negative LDO 

Regulator NEW!.... 3072.00/3,000 
MIC5270-5.0YM5TR | 576-1294-1-ND —5V, uCap Negative LDO Reg 2.00 1.60 1.20 
MIC5270-5.0YM5 TR | 576-1294-2-ND —5V, Cap Negative LDO Reg 3072.00/3,000 
MIC5270YM5 TR 576-1295-1-ND Adj., )Cap Negative LDO Reg. 2.00 1.60 1.20 
MIC5270YM5 TR 576-1295-2-ND Adj., »Cap Negative LDO Reg 3072.00/3,000 


MIC5271YM5 TR 


576-2839-1-ND 


Adj., 100mA yCap Negative LDO 


MIC5308YD6 TR 
MIC5308-1.2YMT TR 


MIC5308-1.2YMT TR 


576-3023-2-ND 
576-3051-1-ND 


576-3051-2-ND 


Adj., 150mA High PSRR uCap 
ULDO Regulator NEW! 

1.2V, 150mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator NEW‘.......... 

1.2V, 150mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator NEW!.......... 


TSOT-23-6 


1959.00/3,000 
(e2C i102 eeeerids 


3190.00/5,000 


MIC5308-1.5YMT TR 
MIC5308-1.5YMT TR 


MIC5308-1.8YMT TR 


576-3065-1-ND 
576-3065-2-ND 


576-3066-1-ND 


1.5V, 150mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator NEW‘.......... 

1.5V, 150mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator NEW‘.......... 

1.8V, 150mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator NEW!.. 


T2802 ir: 
3190.00/5,000 


20 a O02 eae, 


MIC5308-1.8YMT TR 
MIC5308YMT TR 


MIC5308YMT TR 


576-3066-2-ND 
576-3009-1-ND 


576-3009-2-ND 


1.8V, 150mA High PSRR cap 
ULDO Regulator NEW!.......... 

Adj.V, 150mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator NEW‘.......... 

Adj.V, 150mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator NEW!... 


3190.00/5,000 
1:28) 0.020 77 


3190.00/5,000 


MIC5309-1.2YD6 TR 
MIC5309-1.2YD6 TR 


MIC5309-1.5YD6 TR 


576-3002-1-ND 
576-3002-2-ND 


576-3004-1-ND 


1.2V, 300mA High PSRR cap 
ULDO Regulator NEW!... 

1.2V, 300mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator NEW!... 

1.5V, 300mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator NEW!... 


TSOT-23-6 


TSOT-23-6 


TSOT-23-6 


E53) 122 92 
2343.00/3,000 
5S 22 eo? 


MIC5309-1.5YD6 TR 
MIC5309-1.8YD6 TR 


MIC5309-1.8YD6 TR 


576-3004-2-ND 
576-3010-1-ND 


576-3010-2-ND 


1.5V, 300mA High PSRR yCap 
ULDO Regulator NEW!................. TSOT-23-6 
1.8V, 300mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator NEW!.. 
1.8V, 300mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator NEW!.. 


TSOT-23-6 


TSOT-23-6 


2343.00/3,000 
53)" 1:22) 192) 
2343.00/3,000 


MICS309YD6 TR 


MIC5309YD6 TR 


MIC5309-1.2YMT TR 


576-3039-1-ND 


576-3039-2-ND 


576-3050-1-ND 


Adj., 300mA High PSRR uCap 
ULDO Regulator NEW!... 
Adj., 300mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator NEW!... 
1.2V, 300mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator NEW! 


TSOT-23-6 


TSOT-23-6 


153° 1:22 92 
2343.00/3,000 
(eS oil22 ee. 


MIC5309-1.2YMT TR 
MIC5309-1.5YMT TR 


MIC5309-1.5YMT TR 


576-3050-2-ND 
576-3047-1-ND 


576-3047-2-ND 


7.2V, 300mA High PSRR yCap 
ULDO Regulator NEW‘.......... 

1.5V, 300mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator NEW! 

1.5V, 300mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator NEW!... 


3815.00/5,000 
L535) 1.2257 92) 


3815.00/5,000 


Regulator NEW!... 220 Gi sto 
MIC5271YM5 TR 576-2839-2-ND Adj., 100mA Cap Negative LDO 

Regulator NEW!... 3378.00/3,000 
MIC5301-2.85YD5 TR | 576-1593-1-ND 2.85V, 150mA Single uCap ULDO 

Regulator TSOT-23-5 99 83 = 66 
MIC5301-2.85YD5 TR | 576-1593-2-ND 2.85V, 150mA Single Cap ULDO 

Regulator TSOT-23-5 1287.00/3,000 
MIC5301-3.3YD5 TR 576-2840-1-ND 3.3V, 150mA Single uCap ULDO 

Regulator NEW’....... TSOT-23-5 99 83 66 
MIC5301-3.3YD5 TR 576-2840-2-ND 3.3V, 150mA Single pCap ULDO 

Regulator NEW'....... . TSOT-23-5 1287.00/3,000 
MIC5302-1.8YMTTR | 576-1608-1-ND 1.8V, 150mA CMOS ULDO Reg 84 70 56 
MIC5302-1.8YMTTR | 576-1608-2-ND 1.8V, 150mA CMOS ULDO Reg 1785.00/5,000 
MIC5302-2.1YMTTR | 576-2841-1-ND 2.1V, 150mA CMOS ULDO Reg. 84 On 25 
MIC5302-2.1YMTTR | 576-2841-2-ND 2.1V, 150mA CMOS ULDO Reg. NEW! 1785.00/5,000 
MIC5302-2.5YMT TR | 576-2842-1-ND 2.5V, 150mA CMOS ULDO Reg. NEW! 84 70 56 
MIC5302-2.5YMT TR | 576-2842-2-ND 2.5V, 150mA CMOS ULDO Reg. NEW!.. 4-MLF 1785.00/5,000 
MIC5302-2.85YMT TR | 576-2843-1-ND 2.85V, 150mA CMOS ULDO 

Regulator NEW! 4-MLF -84 Fhe) ai 
MIC5302-2.85YMT TR | 576-2843-2-ND 2.85V, 150mA CMOS ULDO 

Regulator NEW....... 1785.00/5,000 
MIC5302-2.8YMTTR | 576-2844-1-ND 2.8V, 150mA CMOS ULDO 

Regulator NEW'....... 84 p/Omeoo! 
MIC5302-2.8YMT TR | 576-2844-2-ND 2.8V, 150mA CMOS ULDO 

Regulator NEW! 1785.00/5,000 
MIC5302-3.0YMT TR | 576-2845-1-ND 3.0V, 150mA CMOS ULDO 

Regulator NEW'....... 84 70 «56 
MIC5302-3.0YMT TR | 576-2845-2-ND 3.0V, 150mA CMOS ULDO 

Regulator NEW'....... 1785.00/5,000 
MIC5303-1.8YMTTR | 576-1609-1-ND 1.8V, 300mA Single CMOS Ultra Small 

ULDO Regulator. 99 83 66 
MIC5303-1.8YMTTR | 576-1609-2-ND 1.8V, 300mA Single CMOS Ultra Small 

ULDO Regulator. 2105.00/5,000 
MIC5303-3.0YMT TR | 576-2846-1-ND 3.0V, 300mA Single CMOS Ultra Small 

ULDO Regulator MEW! 4-MLF 99 83 66 
MIC5303-3.0YMT TR | 576-2846-2-ND 3.0V, 300mA Single CMOS Ultra Small 

ULDO Regulator NEW!. 2105.00/5,000 
MIC5303-3.3YMT TR | 576-2847-1-ND 3.3V, 300mA Single CMOS Ultra Small 

ULDO Regulator MEW! 4-MLF 99 83 66 
MIC5303-3.3YMT TR | 576-2847-2-ND 3.3V, 300mA Single CMOS Ultra Small 

ULDO Regulator NEW! 2105.00/5,000 
MIC5305-1.5YMLTR | 576-2848-1-ND 1.5V, 150mA Cap ULD 9. frond. 200290 
MIC5305-1.5YMLTR | 576-2848-2-ND 1.5V, 150mA yCap ULDO Reg. NEW! 3750.00/5,000 
MIC5305-1.8YD5 576-1296-1-ND 1.8V, 150mA Cap ULDO Reg. -TSOT-23-5 2.20 1.65 1.24 
MIC5305-1.8YD5 576-1296-2-ND 1.8V, 150mA Cap ULDO Reg. . TSOT-23-5 2145.00/3,000 
MIC5305-2.0YMLTR | 576-2849-1-ND 2.0V, 150mA Cap ULDO Reg. NEW!....6-MLF 1.50 1.20 .90 
MIC5305-2.0YMLTR | 576-2849-2-ND 2.0V, 150mA Cap ULDO Reg. NEWS... 6-MLF 3750.00/5,000 


MIC5309-1.8YMT TR 
MIC5309-1.8YMT TR 


MICS309YMT TR 


576-3020-1-ND 
576-3020-2-ND 


576-3019-1-ND 


1.8V, 300mA High PSRR "icap 
ULDO Regulator NEW! 

1.8V, 300mA High PSRR Cap 
ULDO Regulator NEW‘.......... 

Adj., 300mA High PSRR Cap | 
ULDO Regulator NEW‘.......... 


L535 1.225 292) 
3815.00/5,000 


153 1.22 92 


(Continued) 
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(tos3) 969 


PIEREL 


ian Through Technology™ 


LDO REGULATORS (Continued) — 


RoHS Compliant 


Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC5309YMT TR 576-3019-2-ND | Adj., 300mA High PSRR uCap MIC5320-SGYD6TR | 576-1658-1-ND | 3.3V/1.8V Dual High Performance 150mA 
ULDO Regulator NEW!. 3815.00/5,000 uCap ULDO Reg... TSOT-23-6 1.26 1.05 84 
MIC5310-MFYMLTR | 576-2856-1-ND | 2.8V/1.5V, Dual 150mA Cap MIC5320-SGYD6 TR | 576-1658-2-ND | 3.3V/1.8V Dual High Performance 150mA 
ULDO Regulator NEW! 8-MLF 138 1.15 92 uCap ULDO Rez... TSOT-23-6 1638.00/3,000 
MIC5310-MFYML TR 576-2856-2-ND 2.8V/1.5V, Dual 150mA Cap MIC5320-SGYMT TR 576-2875-1-ND 3.3V/1.8V Dual High Performance 150mA 
ULDO Regulator MEW!......cccccccce 8-MLF 2935.00/5,000 uCap ULDO Regulator NEW!. 141 148.94 
MIC5310-MGYMLTR | 576-1566-1-ND 2.8V/1.8V, Dual, 150mA pCap MIC5320-SGYMT TR 576-2875-2-ND 3.3V/1.8V Dual High Performance 150mA 
ULDO Regulator. 138 115 92 uCap ULDO Regulator NEW... 2995.00/5,000 
MIC5310-MGYMLTR | 576-1566-2-ND | 2.8V/1.8V, Dual, 150mA Cap MIC5320-SPYMT TR | 576-2876-1-ND | 3.3V/3.0V Dual High Performance 150mA 
ULDO Regulator. 2935.00/5,000 uCap ULDO Regulator NEWS... 141 1.18 94 
MIC5310-PGYMLTR | 576-1567-1-ND | 3.0V/1.8V Dual, 150mA Cap MIC5320-SPYMT TR] 576-2876-2-ND ee UDO Rea erformance 150ma Gail ae 
ULDO Regulator. iets hike sez seis) 
MIC5310-PGYML TR | 576-1567-2-ND | 3.0V/1.8V Dual, 150mA uCap MICS321-MFYMLTR Be zeaiS70giSu SUDO Renee 70mA aie aeamead 
ULDO Regulator. 2935.00/5,000 “i se why 7 ‘7 e ; 
MICS310-PNYMLTR | 576-2857-1-ND | 3.0V/2.85V Dual, 10mA pap MIC5321-MFYMLTR | 576-1570-2-ND | 2.8V/1.5V Dual High Performance 150mA 
ULDO Regulator MEW! 438 145 92 uCap ULDO Regulator .. 2995.00/5,000 
Me 9 = : : : MIC5321-MMYMLTR | 576-1571-1-ND | 2.8V Dual High Performa 
5310-PNYMLTR | 576-2857-2-ND | 3.0V/2.85V, Dual, 150mA yCap 11Cap ULDO Regulator HAT ees entod 
UEDO: Regulator NEW Peso aT) MIC5321-MMYML TR | 576-1571-2-ND | 2.8V Dual High Performance 150mA 
MIC5318-1.3YD5TR | 576-2981-1-ND | 1.3V, 300mA High Performance uCap ULDO \1Cap ULDO Regulator 2995.00/5,000 
Regulator NEW1....... TSOT-23-5 96 8064 MIC5321-PKYMT TR | 576-2877-1-ND | 3.0V/2.6V Dual High Performance 150mA 
MIC5318-1.3YD5TR | 576-2981-2-ND —_| 1.3V, 300mA High Performance uCap ULDO Cap ULDO Regulator NEW!. 126 105 84 
Regulator NEW! -TSOT-23-5 1248.00/3,000 MIC5321-PKYMT TR | 576-2877-2-ND | 3.0V/2.6V Dual High Performance 
MIC5318-1.5YD5 TR 576-2858-1-ND 1.5V, 300mA High Cap ULDO uCap ULDO Regulator NEW!. 2680.00/5,000 
Regulator NEW!....... S0T-23-5 _96__—80__—64 MIC5321-PPYMLTR | 576-2878-1-ND | 3.0V/3.0V Dual High Performance 150mA 
MIC5318-1.5YD5 TR 576-2858-2-ND 1.5V, 300mA High Performance pCap ULDO uCap ULDO Regulator NEWS... 141 1.18 94 
Regulator NEW....... SOT-23-5 1248.00/3,000 MIC5321-PPYMLTR | 576-2878-2-ND | 3.0V/3.0V Dual High Performance 150mA 
MIC5318-2.5YD5 TR 576-2859-1-ND 2.5V, 300mA High Performance pCap ULDO uCap ULDO Regulator NEWS... 2995.00/5,000 
Regulator NEW'....... SOT-23-5 96 80 64 MIC5322-MFYMT TR 576-3048-1-ND 2.8V/1.5V Dual High Performance 150mA 
MIC5318-2.5YD5 TR | 576-2859-2-ND —_ | 2.5V, 300mA High Performance Cap ULDO uCap ULDO Reg. NEW... 141 148 94 
Regulator NEW!....... SOT-23-5 1248.00/3,000 MIC5322-MFYMT TR | 576-3048-2-ND | 2.8V/1.5V Dual High Performance 150mA 
MIC5318-3.3YD5TR | 576-2860-1-ND | 3.3V, 300mA High Performance uCap ULDO uCap ULDO Reg. NEW!. 2995.00/5,000 
Regulator NEW'....... SOT-23-5 96 80 8.64 MIC5322-MGYMT TR | 576-3033-1-ND 2.8V/1.8V Dual High Performance 
MIC5318-3.3YD5 TR | 576-2860-2-ND —_ | 3.3V, 300mA High Performance Cap ULDO uCap ULDO Reg. NEW......... 141 148 94 
Regulator NEW'....... SOT-23-5 1248.00/3,000 MIC5322-MGYMT TR | 576-3033-2-ND 2.8V/1.8V Dual High Performance 150mA 
MIC5318-3.3YMT TR | 576-2861-1-ND —_ | 3.3V, 300mA High Performance uCap ULDO Cap ULDO Reg. NEW......... 2995.00/5,000 
Regulator NEW!... 6-MLF 1.05 88 70 MIC5322-NNYMT TR 576-3038-1-ND 2.85V Dual High Performance 150mA 
MIC5318-3.3YMT TR | 576-2861-2-ND | 3.3V, 300mA High Performance yCap ULDO uCap ULDO Reg. NEW!. 141 1418 94 
Regulator NEW!.... 2230.00/5,000 MIC5322-NNYMT TR | 576-3038-2-ND | 2. Hae High pele 4150mA Peas 
MIC5318YMT TR 576-2862-1-ND | Adj., 300mA High Perf Ca UDO op im | ghOab ULDO Reg. NEW......... 00/5, 
ROUT NEWE EG MIC5322-PMYMT TR | 576-3028-1-ND — | 3.0V/2.8V Dual High Performance 150mA 
MIC5318YMT TR 576-2862-2-ND —_| Adj., 300mA High Performance Cap ULDO uCap ULDO Reg. NEW/........ 141148 94 
Regulator NEW....... 6-MLF 2230.00/5,000 MIC5322-PMYMT TR | 576-3028-2-ND 3. oe Ph pal High Periormanics 150mA omar 
: 863-14 i uCap eg .00/5, 
MICSSI9-1-3HYDS TR STE omes| °-275V, SOdmA High PSRR wap ULDO MIC5322-PNYMT TR | 576-3049-1-ND | 3.0V/2.85V Dual High Performance 150mA 
Regulator NEWS... TSOT-23-5 213 1.70 1.28 uiGap ULDO Reg. NEW! ah en 
MIC5319-1.SHYDS TR SiGeSo sa Ommm! 1.375V, 500mA High MIC5322-PNYMTTR | 576-3049-2-ND | 3.0V/2.85V Dual High Performance 150mA 
micssie-.avosta | a7e-28es4-np | 1.A\"S00mA High PSA uGap ULBG eae uCap ULDO Reg. NEW GME 2929.00/3.000 
; Ate ee psy MIC5322-PPYMT TR | 576-3016-1-ND | 3.0V/3.0V Dual High Performance 150mA 
Regulator NEW....... TSOT-23-5 213 1.70 1.28 Cap ULDO Rege MEW! wah eg) 
MIC5S19-1.8YD5 TR | RSGsECAutmms 1-8V, 500mA High PSRR yCap ULDO MIC5322-PPYMT TR | 576-3018-2-ND | 3.0V/3.0V Dual High Performance 150mA 
Regulator NEWE..... 3264.00/3,000 Cap ULDO Reg. NEW........ 2995.00/5,000 
MIC5319-2.6YMLTR | 576-2865-1-ND | 2.6V, 500mA High PSRR yCap ULDO MIC5330-NNYMLTR | 576-2879-1-ND | 2.85V/2.85V, Dual 300mA Gap : 
MIC5319-2.6YMLTR | 576-2865-2-ND Pay High PS Gap ULDO cena iG See a enUEOC EW 1) ie 
ge PENSE OY, UUM Tg utap MIC5330-NNYMLTR | 576-2879-2-ND | 2.85V/2.85V, Dual 300mA yap 
Regulator NEWT aise 5625.00/5,000 ULDO Regulator NEW....... 3190.00/5,000 
MIC5319-2.8YML TR 576-2866-1-ND 2.8V, 500mA High PSRR pCap ULDO MIC5330-PKYML TR 576-1572-1-ND 3.0V/2.6V Dual 300mA Cap 
Regulator NEW'....... 225d OU oo) ULDO Regulator. Zone 1:02 77, 
MIC5319-2.8YMLTR | 576-2866-2-ND — | 2.8V, 500mA High PSRR uCap ULDO MIC5330-PKYMLTR | 576-1572-2-ND | 3.0V/2.6V Dual 30 
Regulator NEW! Bocas 5625.00/5,000 ULDO Regulator... 3190.00/5,000 
MIC5319-3.3YML TR 576-2867-1-ND 3.3V, 500mA High PSRR pCap ULDO MIC5330-PMYMLTR | 576-2880-1-ND 3.0V/2.8V, Dual 300mA Cap 
Regulator NEW........ 2.25 1.80 1.35 ULDO Regulator NEW!.......... 129 sl OD Rmeeri7 
MIC5319-3.3YMLTR | 576-2867-2-ND | 3.3V, 500mA High PSRR uCap ULDO MIC5330-PMYMLTR | 576-2880-2-ND | 3.0V/2.8V, Dual 300mA Cap 
Regulator NEW'....... 5625.00/5,000 ULDO Regulator NEW!.......... 3190.00/5,000 
MIC5319-5.0YMLTR | 576-2868-1-ND | 5.0V, 500mA High PSRR uCap ULDO MIC5330-SFYMLTR | 576-2881-1-ND | 3.3V/1.5V, Dual 300mA Cap 
Regulator NEW!....... 2.25 1.80 1.35 ULDO Regulator NEW‘.......... 1.28 1.02 aie 
MIC5319-5.0YMLTR | 576-2868-2-ND | 5.0V, 500mA High PSRR uCap ULDO MIC5330-SFYMLTR | 576-2881-2-ND | 3.3V/1.5V, Dual 300mA uCap 
Regulator NEW'....... 5625.00/5,000 ULDO Regulator NEW! 3190.00/5,000 
MIC5319YML TR 576-1299-1-ND | Adj., 500mA High PSSR uCap ULDO MIC5330-SGYMLTR | 576-2882-1-ND | 3.3V/1.8V, Dual 300mA Cap 
Regulator 995 180 1.35 ULDO Regulator NEW‘.......... 128) 1025 err 
MIC5319YML TR 576-1299-2-ND | Adj., 500mA High PSSR wCap ULDO MIC5330-SGYMLTR | 576-2882-2-ND | 3.3V/1.8V, Dual 300mA Cap 
Regulator 5625.00/5,000 ULDO Regulator NEW/.......... 3190.00/5,000 
MIC5320-H4FYMT TR | 576-2869-1-ND | 2.4V/1.5V Dual High Performance 150mA MIC5330-SKYML TR | 576-1573-1-ND a Dual S00mA uCap ark ena 
Cap ULDO Regulator NEW!. 1.41. 118 94 egulator.... : 5 : 
MIC5320-H4FYMT TR | 576-2869-2-ND | 2.4V/1.5V Dual High Performance 150mA MIC5330-SKYMLTR =] 976-1573-2-ND aio Regulater ucap eennaean 
uCap ULDO Regulator NEW!............... 6-MLF 2995.00/5,000 . NORRATTT a0 eas 
MIC5320-JGYMLTR | 576-1568-1-ND | 2.5V/1.8V Dual High Performance 150mA MICS330-SNYML TR /§576;283321-N0) mI Renlaich NEW on. tino ae 
uCap ULDO Regulator .... 141. #118 94 aoe = : = 
MIC5320-JGYMLTR | 576-1568-2-ND | 2.5V/1.8V Dual High Performance 150mA MIC5330-SNYML TR | 576-2883-2-ND STIDO RIG NEB pena can 
uCap ULDO Regulator .... 2995.00/5,000 e . en ee hand 
MIC5320-KGYMT TR | 576-2870-1-ND | 2.6V/1.8V Dual High Performance 150mA MIC5335-2.0/1.5YMT TR [ez eat TIDE uCap anh ted AEE 
uCap ULDO Regulator NEW/............... 6-MLF 1.41 1.18 94 * ¥ ot i‘ . 
MIC5320-KGYMTTR | 576-2870-2-ND | 2.6V/1.8V Dual High Performance 150mA MICSRGE2 A SYMT TR Ma Coo ree 5190.00/5,000 
Cap ULDO Regulator NEWI............... 6-MLF 2995.00/5,000 7 ARAL =—— 
MIC5320-MFYMT TR | 576-2871-1-ND | 2.8V/1.5V Dual High Performance 150mA MICSS5-SMYMT TR [SGD 33vi2 BY Dua 30mA Fgh Performance Age aie BR 
Cap ULDO Regulator NEW... 141148 94 Wap g : : ; 
us MIC5335-SMYMT TR | 576-2884-2-ND | 3.3V/2.8V Dual 300mA High Performance 
MIC5320-MFYMT TR 576-2871-2-ND 2.8V/1.5V Dual High Performance 150mA Cap ULDO Regulator NEW! 3315.00/5,000 
uCap ULDO Regulator NEWI.............. 6-MLF 2995.00/5,000 MIC29150-3.3WT 576-1104-ND 3.3V, High-Current LDO Reg... 358 2.87 2.23 
MIC5320-MGYMT TR | 576-2872-1-ND — | 2.8V/1.8V Dual High Performance 150mA MIG29150-3.3WU 576-1105-ND 3.3V, High-Current LDO Rei 358 2872.23 
uCap ULDO Regulator NEW! 6-MLF 1.41 118  .94 MIC29150-5.0WT 576-1106-ND 5V, High-Current LDO Reg. 358 287 2.23 
MIC5320-MGYMT TR | 576-2872-2-ND 2.8V/1.8V Dual High Performance 150mA MIC29150-5.0WU 576-1107-ND 5V, High-Current LDO Reg. 358 287 2.23 
Cap ULDO Regulator NEW4............... 6-MLF 2995.00/5,000 MIC29151-3.3WU 576-1108-ND 3.3V, High-Current LDO Re 3.78 3.03 2.36 
MIC5320-PKYMT TR | 576-2873-1-ND | 3.0V/2.6V Dual High Performance 150mA MIC29151-5.0WT 576-1109-ND 5V, High-Current LDO Reg. 3.78 3.03 2.36 
uCap ULDO Regulator NEW! 6-MLF 1.41 1.18 94 MIC29151-5.0WU 576-1110-ND 5V, High-Current LDO Reg. 378 3.03 2.36 
MIC5320-PKYMT TR | 576-2873-2-ND 3.0V/2.6V Dual High Performance MIC29152WT 576-1111-ND Adj., High-Current LDO Reg. 3.78 3.03 2.36 
uCap ULDO Regulator NEW!. 2995.00/5,000 MIC29152WU TR 576-1112-1-ND Adj., High-Current LDO Reg. 3.78 3.03 2.36 
MIC5320-PMYMTTR | 576-2874-1-ND | 3.0V/2.8V Dual High Performance 150mA MIC29152WU TR 576-1112-2-ND | Adj., High-Current LDO Reg 1638.00/750 
uCap ULDO Regulator NEW...........- 6-MLF 141 118 94 MIC29201-5.0WU 576-1113-ND 5V, 400mA LDO Voltage Reg. 26 2.61 2.03 
MIC5320-PMYMT TR | 576-2874-2-ND | 3.0V/2.8V Dual High Performance 150mA MIC29202WU 576-1114-ND Adj., 400mA LDO Voltage Reg. .. 371 297 231 
uCap ULDO Regulator NEW/............. 6-MLF 2995.00/5,000 MIc29204YM 576-1115-ND 5V and Adj., 400mA LDO Volt. Reg.........8-SOIC 2.63 211 1.64 
MIC5320-PPYMLTR | 576-1569-1-ND | 3.0V Dual High Performance 150mA MIC29300-12WT 576-1118-ND 12V, High-Current LDO Reg 439 351 2.73 
uCap ULDO Regulator .... 141. 118 .94 MIC29300-3.3WT 576-1119-ND 3.3V, High-Current LDO Re Ai) bal 278} 
MIC5320-PPYMLTR | 576-1569-2-ND | 3.0V Dual High Performance 150mA MIC29300-3.3WU 576-1120-ND 3.3V, High-Current LDO Reg... 439 351 273 
uCap ULDO Regulator .... 2995.00/5,000 (Continued) 
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Digi 7 ® LDO REGULATORS (Continued) DiGi i ® MOSFET DRIVERS 
GICREL Digi Reel RoHS Compliant IEREL Digi Reel RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. a 25 100 
MIC29300-5.0WT 576-1121-ND 5V, High-Current LDO Reg 439 351 273 MIC44F18YML TR 576-2718-1-ND | GA Non-Inverting High Speed MOSFET 
MIC29300-5.0WU 576-1122-ND 5V, High-Current LDO Reg 439 3.51 2.73 Driver NEWS... 2.00 1.60 1.20 
MIC29301-3.3WU 576-1123-ND 3.3V, High-Current LDO Reg. 439 3.51 2.73 MIC44F18YML TR 576-2718-2-ND —_| GA Inverting High Speed MOSFET 
mic29302WT 576-1124-ND Adj., High-Current LDO Reg... 439 3.51 2.73 Driver NEW! 5000.00/5,000 
MIC29302WU TR 576-1125-1-ND _| Adj., High-Current LDO Rei 439 351 273 MIC44F18YMME 576-1501-ND 6A Inverting HS E 2.25 1.80 1.35 
MIC29302WU TR 576-1125-2-ND | Adj., High-Current LDO Reg... 4901.25/750 MIC44F19YML TR 576-2719-1-ND oAtnverdng Fh Speed MOSFE Bia tay on 
Micgarice one aes Adj., High-Current LDO Reg... ae Fa aa MIC44F19YML TR 576-2719-2-ND __ | 6A Inverting High Speed MOSFET : ; j 
; ; ; ; Driver NEW... 5000.00/5,000 
bese rae aes See nao Ware a sey es MIC44F1 9YMME 576-1502-ND __| 6A Inverting HS M river. 225 1.80 1.35 
! ge ee: : : : MIC44F20YMIME 576-1503-ND 6A Inverting HS MOSFET Driver. 225 1.80 1.35 
Mic29372WU TR STEASOS1-ND) 1) Adj., 750mA LDO Voltage Reg. SUG ee) ess MIC4100YM 576-1183-ND 100V Half-Bridge MOSFET Drivel 3.42 274 2.13 
MIC29372WU TR 576-1130-2-ND | Adj., 750mA LDO Voltage Reg. 1618.50/750 MIc4102¥M 576-1184-ND 400V Half-Bridge MOSFET Drive 3.42 2.74 2.13 
MIC29500-3.3WT 576-1142-ND 3.3V, High-Current LDO Reg. 7.08 5.67 4.78 MIC4103YM 576-1589-ND 100V Half-Bridge MOSFET Drive 3.83 3.06 2.38 
MIC29500-5.0WT 576-1143-ND 5V, High-Current LDO Reg 7.08 5.67 4.78 mic4104vM 576-1590-ND 100V Half-Bridge MOSFET Driver TT 3.83 3.06 2.38 
MIC29501-3.3WU 576-1144-ND 3.3V, High-Current LDO Reg. 814 652 5.50 MIC4120YME 576-1445-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver. 2.08 1.66 1.25 
Mic29502WT 576-1145-ND Adj., High-Current LDO Reg... 814 6.52 5.50 MIC4120YML TR 576-1480-1-ND | 6A Peak Low-Side MOSFET Driver. 236 1.89 1.47 
Mic29502WU TR 576-1146-1-ND | Adj., High-Current LDO Reg... 814 6.52 5.50 MIC4120YML TR 576-1480-2-ND | 6A Peak Low-Side MOSFET Driver. 1339.00/1,000 
MIC29502WU TR 576-1146-2-ND | Adj., High-Current LDO Re 3876.75/750 MIC4123YME 576-1447-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver 2.25 1.80 1.35 
MIC29503WU 576-1147-ND Adj., High-Current LDO Ret 792 634 5.35 MIC4124YME 576-1448-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver..8-SOIC 2.25 1.80 1.35 
MIC29752WWT 576-1157-ND Adj., High-Current LDO Reg... 13.16 11.85 10.51 MIC4125YME 576-1449-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver..8-SOIC 2.25 1.80 1.35 
MIC37100-1.5WS 576-1161-ND 7.5V, 1A Low Volt. Cap LDO Reg 760 128 .96 MIC4126YME 576-1185-ND rh Peak Low-Side MOSFET joe) (ag) ss 
MIC37100-2.5WS 576-1162-ND 2.5V, 1A Low Volt. Cap LDO Reg 1.60 128 .96 3 é é 
MIC37100-3.3WS 576-1163-ND 3.3V, 1A Low Volt. Cap LDO Reg 160 128 96 MIC4127YME 576-1186-ND ea Peak Low-Side MOSFE Son ainda 
MIC37151-1.5WR 576-1164-ND 1.5V, 1.5A Low Volt. wCap LDO Reg. 3.29 263 2.05 eae os : : : 
MIC37152WR 576-1165-ND _| Adj,, 1.54 Low Volt. wCap LDO Reg. 297 238 1.85 MCN 27YMETR Si CAI) OU! 1.58 Paak Low-Side MOSFET Pera 
MIC37301-1.5WR 576-1166-ND 1.5V, 3.0A Low Volt. uCap LDO Reg. 401 3.21 250 ica127YML TR 576-2716-2-ND _| Dual 1.5A Peak : ‘ : 
MIC37302WR TR 876-1167-1-ND | Adj., 3.0A Low Volt. uCap LDO Reg. 4.23 3.39 2.64 Driver NEW!... 6250.00/5,000 
MIC37302WR TR 576-1167-2-ND Adj., 3.0A Low Volt. Cap LDO Reg. 1833.00/750 MIC4128YME 576-1450-ND Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET 
MIC38300HYHL TR | 576-2960-1-ND —_| Adj., 3.0A Low Noise High Driver 2.25 1.80 1.35 
Efficiency Regulator NEWI.............. 28-MLF 5.56 4.45 3.76 MIC4128YML TR 576-2717-1-ND | Dual 1.5A MOSFET Driver NEW! 2.25 1.80 1.40 
MIC38300HYHLTR | 576-2960-2-ND | Adj., 3.0A Low Noise High MIC4128YML TR 576-2717-2-ND | Dual 1.54 MOSFET Driver NEW! 6250.00/5,000 
Efficiency Regulator NEW! 3475.00/1,000 MIC4129YME 576-1446-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driv 2.08 1.66 1.25 
MIC39100-1.8WS 576-1170-ND 1.8V, 1A Low Voltage LDO Reg i 1.78 142 1.07 MIC4416YM4 TR 576-1187-1-ND _| IttyBitty™ Low-Side MOSFET Driver . 1.29 1.08.86 
wlc39100-2.5WSTR | 576-1171-1-ND | 2.5V, 1A Low Voltage LDO Reg "SOT-223 178 142 4107 MIc4416YM4 TR 576-1187-2-ND _| IttyBitty™ Low-Side MOSFET Driver ....SOT-143 1677.00/3,000 
MIC39100-2.5WS TR 576-1171-2-ND _| 2.5V, 1A Low Voltage LDO Reg. -SOT-223 2272.50/2,500 MIC4417YM4 TR 576-1188-1-ND IttyBitty™ Low-Side MOSFET Driver....SOT-143 1.29 1.08.86 
MIC39100-3 3WS 676-1172-ND 3.3V, 1A Low Voltage LDO Reg “g0r-203 4.78 142 41.07 Mic4417YM4 TR 576-1188-2-ND | IttyBitty"™ Low-Side MOSFET Driver ...$07-143 1677.00/3,000 
MIC39100-5.0WS 576-1173-ND 5V, 1A Low Voltage LDO Reg ‘$OT-223 1.78 142 1.07 Mic4420YM TR 576-1189-1-ND OO UE CMGSDMOS ba Driver a-soic MARC es 
MIC39101-5.0YM 576-1174-ND 5V, 1A Low Voltage LDO Reg 8-SOIG 2.03 1.62 1.22 MicAoaVATR PT OTRCOTMM GA Peak Low-Side MOSFET DG : a 
MIc39102YM 576-1175-ND Adj., 1A Low Voltage LDO Reg. 8SOIC 2.03 162 1.22 alpalar/CMOS/DMOS Process Role ERIE 
MIC39150-1.8WU 576-1176-ND 1.8V, 1.5A Low Voltage LDO Reg. 2.97 2.38 1.85 MICMDOYIN STE aA peak ToWSMAMOSEETDNG? ae 
MIC39150-2.5WU 576-1177-ND 2.5V, 1.5A Low Voltage LDO Reg. 297 238 1.85 Bipolar/CMOS/DMOS Process 170 136 1.02 
MIC39300-1.8WU 576-1178-ND 1.8V, 3A Low Voltage LDO Reg 371 297 2.31 ica420zm 576-1191-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver : : : 
MIC39300-2.5WU TR 576-1179-1-ND 2.5V, 3A Low Voltage LDO Reg. O71 2:97 23 Bipolar/CMOS/DMOS Process. 135 1.08 81 
MIC39300-2.5WU TR 576-1179-2-ND 2.5V, 3A Low Voltage LDO Reg. 1608.75/750 MIc4420ZN 576-1192-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver 
MIC39301-1.8WU 576-1180-ND 1.8V, 3A Low Voltage LDO Reg. 4.07 3.26 2.54 Bipolar/CMOS/DMOS Process 163 130 .98 
MIC39301-2.5WU 576-1181-ND 2.5V, 3A Low Voltage LDO Reg 407 3.26 254 mlcaa21vM 576-1193-ND 9A Peak Low-Side MOSFET Driver 
MIC39500-2.5WU 576-1182-ND 2.5V, 5A Low Voltage LDO Reg 558 4.47 3.77 Bipolar/CMOS/DMOS Process... 8SOIC 155 124 93 
MIC49150WR 576-1227-ND Adj., 1.5A Low Voltage LDO Reg... 439 351 2.73 ic4421ZN 576-1520-5-ND | 9A Peak Low-Side MOSFET Driver 
MICc49150YMM 576-1228-ND Adj., 1.54 Low Voltage LDO Re 3.67 2.94 2.29 Bipolar/CMOS/DMOS Process 1.78 142 1.07 
MIC49200-1.2WR 576-1465-1-ND 2A Low Voltage LDO.. 3.20 256 1.99 MIC44212ZT 576-1521-5-ND 9A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 
MIC49200-1.2WR 576-1465-2-ND | 2A Low Voltage LDO. 1384.50/750 CMOS/DMOS Process... 10-2205 3.13 2.51 1.95 
MIC49300WR 576-1229-ND Adj., 3.0A Low Voltage 5.28 4.23 3.57 MIC4422YM TR 576-1194-1-ND | 9A Peak Low-Side MOSFET Driver 
MICS OWE hada ge one au eal Voltage igh 970 776 6 MIC4422YM TR 576-1194-2-ND 9h Peak Low-Side MOSFET Dyer ie — 00 
andwidt 7 77 155 7" Ba is 
Enact f Bipolar/CMOS/DMOS Process... 8-SOIC 1985.00/2,500 
MICE SOOW ee ae eae Voliage High Amaia MIC4422YN 576-1195-ND | 9A Peak Low-Side MOSFET Driver 
— = Bipolar/CMOS/DMOS Process 1.85 1.48 1.11 
MIC68200-1.8YMLTR | 576-1469-1-ND | 1.8V, 2A Sequencing LDO Regulator 3.22 258 201 MICA433YN S76A196-ND fiat 3A Peak Low-Side MOSFET Driver 
MIC68200-1.8YMLTR | 576-1469-2-ND | 1.8V, 2A Sequencing LDO Regulator 8940.00/5,000 Bipolar/CMOS/DMOS Process mim sey ave 
MIC68200-3.3YML TR | 576-2896-1-ND | 3.3V, 2A Sequencing LDO Mica423ZN 576-1197-ND _| Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver oe 
Regulator NEW....... 3.22 2.58 2.01 Bipolar/CMOS/DMOS Process 2.35 1.88 1.41 
MIC68200-3.3YML TR | 576-2896-2-ND —_| 3.3V, 2A Sequencing LDO MIC4424YM 576-1198-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver 
Regulator NEW! 8940.00/5,000 Bipolar/CMOS/DMOS Process 8-SOIG 158 1.26 95 
MIC68200YML TR 576-2897-1-ND | Adj., 2A Sequencing LDO mica424vM TR 576-1546-1-ND | Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 
Regulator NEW... 3.22 258 2.01 CMOS/DMOS Process 8SOIGC 158 126 95 
MIC68200YML TR 576-2897-2-ND —_| Adj., 2A Sequencing LDO Mica424yM TR 576-1546-2-ND | Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver Bipolar/ 
Regulator NEW!...... 8940.00/5,000 CMOS/DMOS Process 8-SOIC 2016.00/2,500 
MIC68220YML TR 576-1612-1-ND _| Aqj., 2A Dual LDO Regulator. 5.82 466 3.93 MIC4424YN 576-1199-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET Driver 
MIC68220YML TR 576-1612-2-ND | Adj., 2A Dual LDO Regulator. 17750.00/5,000 Bipolar/CMOS/DMOS Process....... 2.48 1.98 1.49 
MIC68400-1.8YML TR | 576-2898-1-ND ae . Sequencing LDO anaes Mic4424zN 576-1200-ND Peer eee Driver vious 
egulator NEWS... 973i i D - : ; : 
MIC68400-1.8YML TR | 576-2898-2-ND | 1.8V, 4A Sequencing LDO MIC4425YN 576-1201-ND Dual 3A Peak Low-Side MOSFET 
Bipolar/CMOS/DMOS Process 2.48 1.98 1.49 
at ae er eT Meta Sonueeng F Heiko Wva(ly Mica4z6ym 576-1523-5-ND _| Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET 
ae + Driver. 143 1.14 86 
Regulator NEW1....... 4.97 3.98 3.10 MIC4426YM TR 576-1202-1-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET 
MIC68400YML TR 576-2899-2-ND — | Adj. , 4A Sequencing LDO aC Ry ae 
Regulator NEW... 13815.00/5,000 MIC4426YM TR 576-1202-2-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET 
MIC69101-1.8YML TR | 576-3070-1-ND 1.8V, 1A, Single Low Voltage, i 1825.00/2,500 
ULDO Regulator NEW!. 2.66 2.13 1.66 ic4426ymM 576-1524-5-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET 
MIC69101-1.8YMLTR | 576-3070-2-ND | 1.8V, 1A, Single Low Voltage, Driver 163 1.30 98 
ULDO Regulator NEW!. 7375.00/5,000 MIc4426VN 576-1203-ND 
MIC69103YML TR 576-3067-1-ND —_| Adj., 1, Single Low Voltage, 1.70 1.36 1.02 
ULDO Regulator NEW!. 266 213 1.66 MIC4427YM 576-1525-5-ND Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET 
MIC69103YML TR 576-3067-2-ND | Adj., 1A, Single Low Voltage, Driver. 143 114 86 
ULDO Regulator NEW!. 7375.00/5,000 Mic4427YM TR 576-1204-1-ND Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET eo ee 
7 river. . Fe 
MIGG®151-1.2YM LTR Eee Norn ee pe) Ben ip MIC4427YM TR 576-1204-2-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET 
' rane , es : : : Driver. 1825.00/2,500 
MIC69151-1.8YML TR He ED pee ean minute Mic4427YMMTR | 576-1547-1-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET 
7 ; is aes Driver. 163 130 .98 
MICGQ153YMLTR — | S/6:3078-1-ND) | Adj., 1.5A, Single Low Voltage, MIC4427YMM TR 576-1547-2-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET 
ULDO Regulator NEW!. 2.99 240 1.87 Driver. 2080.00/2,500 
MIC69153YML TR 576-3073-2-ND Adj., 1.5A, Single Low Voltage, MIG4427YN 576-1205-ND 
ULDO Regulator NEW!. 8315.00/5,000 1.70 1.36 1.02 
MIC69301-1.2WR 576-3053-ND 1.2V, 3A, Single Low Voltage, MIC4427ZM TR 576-1548-1-ND 
ULDO Regulator NEW!. 455 3.64 2.83 135 1.08 81 
MIc69302WR 576-2986-ND Adj., 3A, Single Low Voltage, ic4427ZM TR 576-1548-2-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET 
ULDO Regulator NEW!. 455 364 2.83 Driver. 1728.00/2,500 
MIC69502WR 576-1613-ND Adj., 5A uCap LDO Regulator... 7-SPAK 6.26 5.01 4.23 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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2 5 Micrel Digi-Key Price Each 
L piel sabes (Continued) Part No. Part No. Description Pky. 1 25 100 
i es bd abt : SY88303BLMG 576-3060-ND 3.3V, 3.2Gbps CML Limiting Post 
Micrel Digi-Key ats Price Each Amp NEW!. 5.04 4.04 3.14 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 SY88305BLEY 576-3059-ND 3.3V, 3.2Gbps 
MIC4427ZN 576-1526-5-ND | Dual 1.5A Peak Low-Side MOSFET Amp NEW!..... 5.04 4.04 3.14 
Driver... i 163 130 .98 SY88305BLMG 576-3056-ND 3.3V, 3.2Gbps CML Limiting Post 
MIC4428YM TR 576-1206-1-ND Amp NEW..... 5.04 4.04 3.14 
148 144 86 SY88307BLEY 576-2067-5-ND __| 3.3V, 3.2Gbps PECL Limiting Post 
MIC4428YM TR 576-1206-2-ND 5.04 4.04 3.14 
1825.00/2,500 SY88307BLMG 576-3054-ND ena aade cae 
MIGA#2BYMM SRI D SY88309BLEY 576-2968-5-ND pare ok 
163 130 98 ai an aK 
MIc4429YM 576-1528-5-ND i : : 
CMOS/DMOS Process..... 143 144 86 SY88309BLMG 576-3055-ND ee ms 
MIC4429ZN 576-1207-ND 6A Peak Low-Side MOSFET Driver $y88315BI.MG Rs uRRS END) : : 2 
Bipolar/CMOS/DMOS Process..........---.-- i 1.63 1.30 98 576 461 3.89 
MIC4451YM 576-1208-ND 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 203) 1.62) 1.22 SY88315BLMG 576-1472-2-ND | 3.3V, 3.2Gbps CML Low Power Limiting : g ‘ 
MIC4451YN 576-1209-ND 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 243 1.94 1.46 Post Amp 3600.00/1,000 
MIC4451ZT 576-1529-5-ND | 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 3.96 3.17 247 ae avr 
micads2vM 576-1530-5-ND | 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 2.03 162 1.22 evedeieelie aaa g) 2.3, 3.2cbps CML Limiting Post Bey Ga Ses 
MIC4452YM TR 576-1210-1-ND _| 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 2.03 1.62 1.22 SY88343BLMG 576-1473-2-ND ; ’ s 
MIC4452YM TR 576-1210-2-ND 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 2592.50/2,500 p 1854.00/500 
MIC4452YN 576-1211-ND 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 243 1.94 1.46 SY88343HLMG 576-3058-ND 3.3V, 3.2Gbps CML Limiting Post 
MIC44522T 576-1212-ND 12A Peak Low-Side MOSFET Driver. 3.96 3.17 247 Amp NEW!..... 5.04 4.04 3.44 
Mic4468ZWM 576-1213-ND Quad 1.24 Peak Low-Side MOSFET SY88343DLMG 576-1587-ND 3.3V, 3.2Gbps CML Limiting Post 
Driver : 4.01 3.21 2.50 Amp 5.84 468 3.95 
MIC4469YN 576-1214-ND Quad 1.2A Peak Low-Side MOSFET SY88345BLEY 576-1602-ND 3.3V, 3.2Gbps CML Low Power 
Driver... i 4.21 337 2.62 Limiting Post Amp... 5.76 461 3.89 
MIc4469YWM 576-1215-ND Quad 1.2A Peak Low-Side MOSFET SY88347DLEY 576-1504-ND 3.3V, 3.2Gbps PECL Limiting Post Coe es 
Driver... 4.21 337 2.62 5. A i 
MIC5011YM 576-1230-ND Minimum Parts High/Low- SY88353BLMG 576-1505-ND 3.3V, 3.2Gbps Limiting Post Amp.......... T6MLF 7.46 5.97 5.04 
MOSFET Driver... 3.51 2.81 2.19 SY88403BLMG 576-1474-1-ND —_| 3.3V, 4.25Gbps CML Low Power Limiting 
MIC5013YM 576-1231-ND Protected High/Low-Side MOSFET Post Amp 9.92 7.94 6.70 
Driver... 9 351 281 219 SY88403BLMG 576-1474-2-ND —_| 3.3V, 4.25Gbps CML Low Power Limiting 
MIC5013YN 576-1232-ND Protected High/Low-Side MOSFET Post Amp 6200.00/1,000 
Driver... ‘ 494-3187 2162 SY88773VMG 576-1409-ND 3.3V/5V 3.2Gbps CML Low Power 
MIC5014YM TR 576-1233-1-ND | High/Low-Side MOSFET Driver 2.05 1.64 1.23 Limiting Post Amp 5.76 4.61 3.89 
MIC5014YM TR 576-1233-2-ND | High/Low-Side MOSFET Driver 2625.00/2,500 SY88843VMG 576-1411-ND a Scans CML Low Power ie-MLe ECoMTOoE on 
MIC5014YN 576-1234-ND High/Low-Side MOSFET Driver 2.48 1.98 1.49 SvasoaaAlke RVD aad OuGhpa PECL EIGK Gah d } : 
MIC5015YM 576-1235-ND High/Low-Side MOSFET Driver...............8-SOIC 2.05 1.64 1.23 ee fg Hes Ign sensitivity Gop Ze eee 
MIC5018YM4 TR 576-1238-1-ND | IttyBitty™ High-Side MOSFET Driver...SOT-143 1.55 1.24 93 9 P : : : 
MIC5018YM4 TR 576-1238-2-ND _| IttyBitty™ High-Side MOSFET Driver... SOT-143 2382.00/3,000 SY88933VKG TR 576-1412-1-ND Aiinind ey etaay Low Power son ARO Ge 
MIC5021YM TR 576-1239-1-ND | High Speed, High-Side MOSFET Driver... 8-SOIC 2.30 1.84 1.38 5Y88973VMG 576-1414-ND 3.3V/5V 3.2@bps CNL Low Power : : ; 
MIC5021YM TR 576-1239-2-ND __| High Speed, High-Side MOSFET Driver... 8-SOIC 2945.00/2,500 Limiting Post Amp... 5.48 4.39 3.70 
MIC5021YN 576-1240-ND High Speed, High-Side MOSFET Driver......8-Dip 2.50 2.00 1.56 SY88993AVKG TR 576-1415-1-ND 5V/3.3V 3.2 Gbps High Speed 
Limiting Post Amp... §.22 418 3.53 
OPERATIONAL AMPS SY88993AVKG TR 576-1415-2-ND | 5V/3.3V 3.2 Gbps High Speed 


Limiting Post Amp 3263.00/1,000 


ou RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each = 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Mitel © POWER SWITCHES 
LMC7101AYMS5 TR 576-2574-1-ND Low Power Op Amp NEW! 88 66 = 50 {nnevatoit Throushirechnolsou RoHS Compliant 
LMC7101AYMS5 TR 576-2574-2-ND | Low Power Op Amp NEW! SOT-23-5 858.00/3,000 Micrel Digi-Key Price Exon 


LMC7101BYM5 TR 576-2575-1-ND Low Power Op Amp NEW! SOT-23-5 68 51.39 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ica WEEN TR aoe Pe SS ead ea SOT-23-5 663.00/3,000 MIC2562A-0YM TR 576-1089-1-ND | PCMCIA/CardBus Socket Power 
-2931-1- eeny™ Ultra Low Power Controller 230 1.84 1.38 
Op Amp NEWI.......... 1.35 113.90 MIC2562A-0YM TR 576-1089-2-ND | PCMCIA/CardBus Socket Power 
MIC860YC5 TR 576-2931-2-ND Teeny™ Ultra Low Power Controller. 2945.00/2,500 
Op Amp NEW.......... 1755.00/3,000 MIC2562A-1YM 576-1090-ND PCMCIA/CardBus Socket Power 
MIC861YC5 TR 576-2932-1-ND | Teeny™ Ultra Low Power Controller... 2.30 1.84 1.38 
Op Amp NEW/.......... 150 A138 290 MIC2563A-1YSM 576-1091-ND Dual-Slot PCMCIA/CardBus Power 
MIC861YC5 TR 576-2932-2-ND Teeny™ Ultra Low Power Controller. - 3.42 2.74 213 
Op Amp NEW......... 4755.00/3,000 MIC2569Y0S 576-2989-ND CableCARD™ Power Switch NEW! 412 3.30 2.57 
MIC862YM8 TR 576-2933-1-ND —_ | Dual Ultra Low Power 
Op Amp NEWf......... 1.73 1.38 1.04 = . 
MIC862YM8 TR 576-2933-2-ND —_| Dual Ultra Low Power PICKEL Re eee 
Op Amp NEWS... 2649.00/3,000 Se eer en 
MIC863YM8 TR 576-2934-1-ND Dual Ultra Low Power Micrel Digi-Key Price Each 
Op Amp NEW‘.......... 1.58 1.26 95 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIC863YM8 TR 576-2934-2-ND Dual Ultra Low Power LM4040CYM3-2.5 TR 576-1046-1-ND 2.5V, Precision Micropower Shunt 
Op Amp NEW! SOT-23-8 2418.00/3,000 Voltage Reference 72-54) 41 
MIC910YM5 TR 576-2935-1-ND 135MHz, 2.4mA LM4040CYM3-2.5 TR 576-1046-2-ND aN rors Micropower Shunt eens ond 
Op Amp NEW!.......... SOT-23-5 158 1.26 95 oltage Reference. 00/3; 
MIC10YM5 TR 576-2935-2-ND | 135MHz, 2.4mA Low Power LM4040CYM3-4.1 TR | 576-2568-1-ND ables Fee NeW oho fa 
Op Amp NEWf.......... SOT-23-5 2418.00/3,000 i Lee : : i 
MICOTIYMS TR 576-3000-1-ND | 105MHz, 1.25mA LP Op Amp NEW!.SOT-235 158 126 95 LM4040CYM3-4.1 TR | 576-2568-2-ND te cen alctopawe Shunt ao aga aod 
MIC911YM5 TR 576-3000-2-ND | 105MHz, 1.25mA LP Op Amp NEW!..SOT-23-5 2418.00/3,000 Lw4o4ocyma-5.07R | 576-2569-1-ND | 5.0V Praclsion Micropower Shunt ean 
MIC6211YM5 TR 576-1314-1-ND _| IttyBitty™ Operational Amp... SOT-235 80 60 .45 : Voltage Reference NEW! 2 54 Mt 
MIC6211YM5 TR 576-1314-2-ND _| IttyBitty™ Operational Amp... SOT-23-5 780.00/3,000 Lwdodocym-5.07R | 576-2569-2-ND | 5.0V Precision Micropower Shun : i é 
MIC7111YM5 TR 576-2900-1-ND —_| 1.8V, IttyBitty™ R-R Input/Output , Voltage Reference NEW... 702,00/3,000 
a ee Ane aie SOT-23-5 75 6350 [M4040DYM3-2.5 TR | 576-1047-1-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt 
H re" BY, IttyBitty™ A-R Input/Qutpu' Voltage Reference. 60 A584 
Op Amp NEW/.......... SOT-23-5 975.00/3,000 LM4040DYM3-2.5TR | 576-1047-2-ND 2.5V, Precision Micropower Shunt 
MIC7122YMM TR 576-1317-1-ND _| Rail-to-Rail Dual Op Amp .8-MSOP 1.33 1.06 80 Voltage Reference... 585.00/3,000 
MIC7122YMM TR 576-1317-2-ND _| Rail-to-Rail Dual Op Amj .8-MSOP 1695.00/2,500 LM4040DYM3-4.1 TR | 576-1048-1-ND | 4.096V, Precision Micropower Shunt 
MIC7221YM5 TR 576-2901-1-ND IttyBitty™ R-R Input Voltage Reference... -60 45.34 
Comparator NEW‘... SOT-23-5 685139 LM4040DYM3-4.1TR | 576-1048-2-ND 4.096V, Precision Micropower Shunt 
MIC7221YM5 TR 576-2901-2-ND _| IttyBitty™ R-R Input Voltage Reference. 585.00/3,000 
Comparator NEWS... 663.00/3,000 LM4040DYM3-5.0TR | 576-2570-1-ND 5.0V Precision Microp 
MIC7300YM5 TR 576-1319-1-ND —_| High Output Driver R/R Op Amp a eG Voltage Reference NEW... 60 45 34 
MIC7300YM5 TR 576-1319-2-ND | High Output Driver R/R Op Amp... 702.00/3,000 LMA040DYM3-5.0 TR |RSZS 2570, aN Diam) ©.0V Precision Micropower Shunt 
SY88147DLKG 576-1614-ND _| 3.3V, 1.25Gbps PECL Limiting Post Voltage Reference NEWT... 585.00/3,000 
ae sso_aar_ae | TIGMGnecaI |Weiweie (Mfr Meshes sors resoaat 
% ei z ° -2- j., Prec. unt Volt. Ref.............4 .00/3, 
SY88149CLKG SO AEM) ee PECL Limiting Post Satan kan LM4041CYM3-1.2 TR | 576-2571-1-ND | 1.225 Precision Micropower Shunt 
: Se ee * ‘ Voltage Reference NEW!... 712 54 AL 
SY88149CLKG 576-1471-2-ND | 3.3V, 1.25Gbps PECL Limiting pannaniond LIM4041CYM3-1.2TR | 576-2571-2-ND | 1.225V Precision Micropower Shunt 
‘ a Voltage Reference NEW!... 702.00/3,000 
SY88289ALMG 576-1600-ND TER aaa Power Dre eh ane TM4041DYMS-1.2 TR | 576-2572-1-ND | 1.225V Precision Micropower Shunt 
st 2 z Voltage Reference NEW... 60 A584 
SY88289CLMG 576-1601-ND se 3.2Gbps CML Limiting Post ce LM4041DYM3-1.2TR | 576-2572-2-ND | 1.225V Precision Micropower 
mp... sess 5 . . Voltage Reference NEW!... §85.00/3,000 
SY88289HLMG 576-2966-5-ND | 3.3V, 3.2Gbps CML Limiting P LM4041DYM3-ADJ TR | 576-2573-1-ND —_| Adj. Precision Micropower Shunt 
Amp NEW....... 5.04 4.04 3.14 Voltage Reference NEW!... 60 A584 
SY88303BLEY 576-2988-ND 3.3V, 3.2Gbps CML Limiting Post LM4041DYM3-ADJTR | 576-2573-2-ND | Adj. Precision Micropower Shunt 
Amp NEW!............... 5.04 4.04 3.14 Voltage Reference NEWS... 585.00/3,000. 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
972 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


PICHEL 


Le ric este DigiReel’ SUPERVISORS — RoHS Compliant 
Micrel Digi-Key Price Each Micrel Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
MIC809-5SUY TR 576-2903-1-ND 2.93V, Microprocessor Supervisory MIC2774L-22YM5 TR_ | 576-2668-1-ND 2.25V, Dual Micro-Power Low Voltage 

Circuit NEW!............ 80 60 45 Supervisor NEW!................... 135) 113" 280 
MIC809-5SUY TR 576-2903-2-ND 2.93V, Microprocessor Supervisory MIC2774L-22YM5 TR | 576-2668-2-ND 2.25V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Circuit NEW’............ 780.00/3,000 Supervisor NEI 1755.00/3,000 
MIC809-5SYC3 TR 576-2904-1-ND 2.93V, Microprocessor Supervisory MIC2774L-25YM5 TR_ | 576-2669-1-ND 2.53V, Dual Micro: 
Circuit NEW!............ 96 72 54 Supervisor NEW!................... Soi 3 ee 290 
MIC809-5SYC3 TR 576-2904-2-ND 2.93V, Microprocessor Supervisory MIC2774L-25YM5 TR_ | 576-2669-2-ND 2.53V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Circuit NEW!............ 936.00/3,000 1755.00/3,000 
MIC809JUY TR 576-2905-1-ND 4.0V, Microprocessor Supervisory MIC2774L-29YM5 TR_ | 576-2670-1-ND 2.93V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Circuit NEW!............ 80 60 45 Supervisor NEW! 135 143 90 
MIC809JUY TR 576-2905-2-ND 4.0V, Microprocessor Supervisory MIC2774L-29YM5 TR_ | 576-2670-2-ND 2.93V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Circuit NEWI............ 780.00/3,000 Supervisor NEWE................... 1755.00/3,000 
MIC809LUY TR 576-2906-1-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory MIC2774L-31YM5 TR | 576-2671-1-ND —_[3.09V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Circuit NEW! 80 60 45 Supervisor NEW! 135) 413i 290 
MIC809LUY TR 576-2906-2-ND | 4.63V, Microproc MIC2774L-31YM5 TR | 576-2671-2-ND —_/3.09V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Circuit NEWS............. 780.00/3,000 Supervisor NEWI................... 1755.00/3,000 
MIC809MUY TR 576-2907-1-ND | 4.38V, Microprocessor Supervisory MIC2774L-44YM5 TR | 576-2672-1-ND —_4.43V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Circuit NEW! Zodisiceais - -80 60.45 Supervisor NEW! 135 113 90 
MIC809MUY TR 576-2907-2-ND —_/4.38V, Microprocessor Supervisory MIC2774L-44YM5 TR | 576-2672-2-ND —_|4.43V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Circuit NEW! saseaoetetas 780.00/3,000 Supervisor NEW! 1755.00/3,000 
MIC809RUY TR 576-1321-1-ND 2.63V Microprocessor Reset Circuit -80 60 45 MIC2774L-46YM5 TR__‘| 576-2673-1-ND 4.68V, Dual Micro-Power Low Voltage 
MIC809RUY TR 576-1321-2-ND 2.63V Microprocessor Reset Circuit 780.00/3,000 (ee Wake oh 
MIC809RYC3 TR 576-1442-1-ND 2.63V Microprocessor Reset Circuit 96 72 54 MIC2774L-46YM5 TR | 576-2673-2-ND 4.68V, Dual Micro-Power Low Voltage 
MIC809RYC3 TR 576-1442-2-ND 2.63V Microprocessor Reset Circuit 936.00/3,000 Supervisor NEW! 1755.00/3,000 
MIC809SUY TR 576-2908-1-ND —_/ 2.93V, Microprocessor Supervisory MIC2774N-17YM5 TR | 576-2674-1-ND | 1.69V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Circuit NEWF........... 80 6045 Supervisor NEW! 135 143 90 
MICB09SUY TR 576-2908-2-ND | 2.93V, Microprocessor Supervisory MIC2774N-17YM5 TR | 576-2674-2-ND —_|1.69V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Circuit NEW!........... “ 780.00/3,000 Supervisor NEW! 1755.00/3,000 
MIC809TUY TR 576-2909-1-ND —_| 3.08V, Microprocessor Supervisory MIC2774N-22YM5 TR_ | 576-2675-1-ND —|2.25V, Dual Micro-Power Low Voltage 
MIC8O9TUY TR 576-2909-2-ND 5 NEWT santas $ 80 6045 Supervisor NEWE...............-- ies alk) 
Ned -U6V, Microprocessor oupervisory MIC2774N-22YM5 TR | 576-2675-2-ND | 2.25V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Circuit NEW'............ 780.00/3,000 Supervisor NE 0T-23-5 4755.00/3,000 
MIC810LUY TR 576-2910-1-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory MICT74N-23YM5 TR [ETRECETERERDIMMM| 344" Dussl Micro me 
Circuit NEW!............ 80.60 45 ‘SiR ona 
a i Supervisor NEW!. SOT-23-5 1.385 1.13 90 
MIC810LUY TR 576-2910-2-ND sae fe ebiccaeear Supervisory San MIC2774N-23YM5 TR | 576-2676-2-ND —_/2.34V, Dual Micro-Power Low Voltage 
ircuit F oessesseen 00/3, Supervisor NEWE................... SOT-23-5 1755.00/3,000 
MICBIOMUY TR ore aaa 4-28V, Microprocessor Suparvisory MIC2774N-28YM5 TR | 576-2677-1-ND _|2.81V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Circuit NEWI.......... - 80 60 45 Supervisor NEWI............... SOT-23-5 135 113 90 
MICB1OMUY TR 576-2911-2-ND bre sMicroprocsssa Supervisory aeneTeaT MIC2774N-28YM5 TR | 576-2677-2-ND | 2.81V, Dual Micro-Power Low Voltage 
MCU IE PSE deceit BUS Supervisor NEWE.... 5 1755.00/3,000 
MIC810RUY TR 576-2912-1-ND 263V; Microptocessat Supervisory i sag ae MIC2774N-29YM5 TR | 576-1101-1-ND __|2.93V, Dual uP Low Volt. Supervisor..SOT-23-5 135 1.13 90 
senha i : ; : MIC2774N-29YM5 TR | 576-1101-2-ND —_|2.93V, Dual uP Low Volt. Supervisor. SOT-23-5 1755.00/3,000 
MIC810RUY TR 576-2912-2-ND | 2.63V, Microprocessor Supervisory MIC2774N-31YM5 TR | 576-1102-1-ND —_|3.09V' Dual uP Low Volt. Supervisor..SOT-23-5 135 113 90 
Circuit NEW! SOT-23 780.00/3,000 MIC2774N-31YM5 TR | 576-1102-2-ND —_|3.09V; Dual uP Low Volt. Supervisor... SOT-23-5 1755.00/3,000 
MIC810RYC3 TR 576-1443-1-ND__|2.63V Microproc sc70. 96 724 MICO774N-44YM5 TR | 876-2678-4-ND  |4.43V’ Dual Mi : * imate 
= ae ~ | -1- -43V, Dual Micro-Power Low Voltage 
MIC810RYC3 TR 576-1443-2-ND 2.63V Microprocessor Reset Circuit 936.00/3,000 Supervisor NEW! 1.35 113 90 
MICBIOTUY TR S76-2913-1-ND) | 3.08V, Microprocessor Supervisory MIC774N-44YM5 TR | 576-2678-2-ND  |4.43V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Circuit NEW!........... . -80 60 45 Supervisor NEW! 1755.00/3,000 
MICBIOTUY TR eam) CV, Microprocessor Supervisory Pana onn MIC2774N-46YMS TR. | 576-2679-1-ND | 4.68V, Dual Micro-Power Low Voltage : 
MICEIJUY TR piace 40V. Hicroprocessor Supervisory a MIC2774N-46YMS5 TR | 576-2679-2-ND | 4.68V, Dual Micro-Power Low Voltage ee: 
ee F _ : 3 Supervisor NEW!.... 1755.00/3,000 
MICB1TJUY TR EATEN Ay Mictoptacaese Supervisory eOTdad cERAMACTD \MIC2775-28YM5 TR | 576-2680-1-ND  |2.81V, uP Voltage Supervisor NEW!. Ti7 «98—~CB 
Micat4LUY TR 576-1924-1-ND _|4.63V Microproce '$0T-143. «96. 725A MIC2775-28YM5 TR | 576-2680-2-ND —_|2.81V, uP Voltage Supervisor NEW! SOT-23-5 1521.00/3,000 
MICaTILUY TR Tengo 4 63V Mi Reset Gi SOT sesame MIC2775-29YM5 TR | 576-2681-1-ND —/2.93V, uP Voltage Supervisor NEW!.SOT-23-5 117 .98  .78 
MICBTAMUTR Ee |e Micnreceeo iin CUTE sete MUMS MIC2775-29YM5 TR | 576-2681-2-ND —_|2.93V, uP Voltage Supervisor NEW!. SOT-23-5 1521.00/3,000 
Gat NEWT upervisory 507-143-4 [Cee MIC2775-31YM5 TR | 576-2682-1-ND _|3.09V, pP Voltage Supervisor NEW!.SOT-23-5 1.17 98 78 
Mica11Muy TR 576-2915-2-ND | 4.38V, Microprocessor Supervisory MIC2775-31YM5 TR | 576-2682-2-ND —_|3.09V, iP Voltage Supervisor NEWE. SOT-23-5 1521.00/3,000 
Circuit NEW!............. SOT-143-4 936.00/3,000 MIC2775-44YM5 TR 576-2683-1-ND 4.43V, yP Voltage Supervisor NE! ibale 98 78 
MICBTTRUY TR 576-2916-1-ND  |2.63V, Microprocessor Supervisory ee i chee He ue voting Supervisor NEI 1521 .00/3,000 
Circuit NEWT!.......... SOT-143-4 96 72 54 F -2684-1- -68V, uP Voltage Supervisor NEI 17 98.8 
Mics14RUY TR 576-2916-2-ND —_|2.63V, Microprocessor Supervisory MIC275~46YM5 TR | 576-2684-2-ND__|4.68V, uP Voltage Supervisor NEI 1521.00/3,000 
Circuit NEW'!............ -SOT-143-4 936.00/3,000 MIC2776H-YMS5 TR 576-2685-1-ND uP Low Voltage Supervisor NEW: 1.26 1.05 84 
MIC814SUY TR 576-1325-1-ND _|2.93V Microprocessor Reset Circuit......SOT-143 96 7254 Niecy a bro 2b eb eNO ue Lay Nolte Supervise! NEWI....OT-23-5 ? a Cae) 
MIC8T1SUY TR 576-1325-2-ND _|2.93V Microprocessor Reset Cirouit..... SOT-143 936.00/3,000 ee AMD SUSE HE Low Voltage Supervisor NEW : ore 
ory i j > 776L-YM5 TR 576-2686-2-ND uP Low Voltage Supervisor NEW! OT -23-5 1638.00/3,000 
MIC811TUY TR 576-1326-1-ND 3.08V Microprocessor Reset Circul -SOT-143 96 shes 0d! MIC2776N-YM5 TR 576-1103-1-ND P Low Voltage Si . 126 105 84 
MIC811TUY TR 576-1326-2-ND — /3.08V Microprocessor Reset Circuit......SOT-143 936.00/3,000 Hh SOW -VOMAD ES UDErVISO: : : : 
MIC812LUY TR 576-2917-1-ND 4.63V, Microprocessor Supervisory MIC2776N-YM5 TR 576-1103-2-ND uP Low Voltage Supervisor 1638.00/3,000 
Circuit NEW!............ SOT-143-4 NOG) e72u0 54 MIC2777-29YM5 TR 576-2687-1-ND 2.93V, Dual Micro-Power Low Voltage 
a iy 7 5 Supervisor NEW!. 147 1:23) 298: 
Micatereee aaa 65%, Microprocessor Supervisory aa cE InCAD MIC2777-29YM5 TR | 576-2687-2-ND —_|2.93V, Dual Micro-Power Low Voltage 
MIC812MUY TR 576-2918-1-ND | 4.38V, Microprocessor Supervisory Supervisor, NEWE ReMi Neues) 
Circuit NEW!............ SOT-143-4 [0G neous d MIC2777-31YM5 TR 576-2688-1-ND 3.09V, Dual Micro-Power Low Voltage 
MIC812MUY TR 576-2918-2-ND | 4.38V, Microprocessor Supervisory Supervisor NEW! 147 1.23.98 
Circuit NEW!............ SOT-143-4 936.00/3,000 MIC2777-31YM5 TR 576-2688-2-ND por Dual Micra Tae Low Voltage {aiOnA O00 
q ea y 7 upervisor aes Seccsiathn th i 
micaTesu vIn rea g 225V, Microprocessor Supervisory, ee MIC2777-46YM5 TR | 576-2689-1-ND _|4.68V, Dual Micro-Power Low Voltage 
MIC812SUY TR 576-2919-2-ND | 2.93V, Microproc 1471.23.98 
Circuit NEW!............ SOT-143-4 936.00/3,000 MIC2777-46YM5 TR 576-2689-2-ND 4.68V, Dual Micro-Power Low Voltage 
MIC812TUY TR 576-2920-1-ND 3.08V, Microprocessor Supervisory Supervisor NEW! 1911.00/3,000 
Circuit NEW!............ SOT-143-4 96 72 «54 MIC2778-1YM5 TR 576-2690-1-ND Voltage Monitor with Adjustable 
MIC812TUY TR 576-2020-2-ND _ |3.08V, Microprocessor Supervisory Hysteresis NEW!....... S0T-23-5 1.45 1.16 87 
Circuit NEW! SOT-143-4 936.00/3,000 MIC2778-1YM5 TR 576-2690-2-ND Voltage Monitor with Adjustable 
MIC1232MY TR 576-1053-1-ND | uP Supervisory Circui 145 1.16 87 Hysteresis NEW! S01-23-5 2226.00/3,000 
MIC1232MY TR 576-1053-2-ND —_| uP Supervisory Circui 1855.00/2,500 MIC2778-2YM5 TR 576-2691-1-ND —_| Voltage Monitor with Adjustable 
MIC1810-5UY TR 576-2578-1-ND Microprocessor Reset Circuit NEW! 93 18 62 Hysteresis NEW! : SOT-23-5 1.45 1.16 87 
MIC1810-5UY TR 576-2578-2-ND | Microprocessor Reset Circuit NEW! 1209.00/3,000 MIC2778-2YM5 TR 576-2691-2-ND —_| Voltage Monitor with Adjustable 
MIC1810-10UY TR 576-2577-1-ND _| Microprocessor Reset Circuit NEW: 19311 478. 162 Hysteresis NE! OT-23-5 2226.00/3,000 
MIC1810-10UY TR 576-2577-2-ND —_| Microprocessor Reset Circuit NEW: 1209.00/3,000 MIC2779H-1YM5 TR =| 576-2692-1-ND —_| Voltage Monitor wi 
MIC1815-10UY TR 576-1056-1-ND —_| Microprocessor Reset Circuit. 93 78 62 Hysteresis NEW! SOT-23-5 1.53 1.22 92 
MIC1815-10UY TR 576-1056-2-ND Microprocessor Reset Circuit. 1209.00/3,000 MIC2779H-1YM5 TR 576-2692-2-ND Voltage Monitor with Adjustable 
MIC1815-20UY TR 576-2579-1-ND Microprocessor Reset Circuit NEW! IEE, Hysteresis NEW....... SOT-23-5 2343.00/3,000 
MIC1815-20UY TR 576-2579-2-ND —_| Microprocessor Reset Circuit NEW! 1209.00/3,000 MIC2779L-1YM5 TR | 576-2693-1-ND —_|Voltage Monitor with Adjustable 
MIC2772-L3L3YML TR | 576-2665-1-ND 4.63V, Dual Voltage Supervisor NEW! 12s 10) 7 Hysteresis NEW! SOT-23-5 1.53 1.22 92 
MIC2772-L3L3YML TR | 576-2665-2-ND 4.63V, Dual Voltage Supervisor NEW! 3125.00/5,000 MIC2779L-1YM5 TR 576-2693-2-ND Voltage Monitor with Adjustable 


MIC2774H-29YM5 TR 


576-2666-1-ND 


2.93V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Si 


1.35 113 90 


Hysteresis NEW! SOT-23-5 


2343.00/3,000 


MIC2774H-29YM5 TR 
MIC2774L-17YM5 TR 
MIC2774L-17YM5 TR 


576-2666-2-ND 
576-2667-1-ND 
576-2667-2-ND 


2.93V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Supervisor NEW!... 
1.69V, Dual Micro-Power Low Voltage 


1.69V, Dual Micro-Power Low Voltage 
Supervisor NEW!...... Bie) 


1755.00/3,000 
1.35 1.13 .90 


1755.00/3,000 


MIC2779L-2YM5 TR 
MIC2779L-2YM5 TR 


576-2694-1-ND 
576-2694-2-ND 


Voltage Monitor with Adjustable 
Hysteresis NEW! 
Voltage Monitor with Adjustable 


SOT-23-5 


153) 12292. 


Hysteresis NEW! SOT-23-5 2343.00/3,000 
MIC6315-26D2UY TR | 576-2885-1-ND 2.63V Open-Drain uP Reset 
Generator MEW! esses SOT-143-4 78 65 52 
(Continued) 
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(tos3) 973 


Micrel Digi-Key Price Each 


SUPERVISORS (Continued) 


i Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
5 RoHS Compliant . ee ——— 
Micrel Digi-Key Price Eachsc MIC2005-0.5YM6 TR = | 576-2586-1-ND Fixed Current Limit Power Distribution 
Baroy RarliNos Deseninticny gs i) wic200s-o.syM6 TR | 576-2586-2-ND _|rnxed Curent Link Power Bstbuton Roe a 
MIC6315-26D2UY TR | 576-2885-2-ND 2.63V Open-Drain uP Reset Switch NEW! SOT-23-6 1998.00/3,000 
Generator NEW! SOT-143-4 1014.00/3,000 7 -587-1- ; imi istribution ay 
ice315-26D3UY TR_ | 576-2886-1-ND 2.63V Open-Drain uP Reset MIC2005-0.8YM6 TR | 576-2587-1-ND fae Carrer Ei Power DistoutlOn ag fendi ae 
wicesis-sepauv TR Werebeneontn jaeetalnt irate re SOT-143-4 (E78 Mie Soe 32 MIC2005-0.8YM61R | 576-2587-2-ND [Fixed Current Limit Power Distribution 
Generator NEW! SOT-143-4 1014.00/3,000 Switch NEW!.. S0T-23-6 1998.00/3,000 
MIC6315-29D3UY TR | 576-2887--ND 2.93V Open-Drain UP Reset ——— MIC2005-0.8YMLTR | 576-2588-1-ND Fixed Current Limit Power Distribution 
eae ; ; Switch NEW!.. a 155 1.24 93 
Generator NEW! SOT-143-4 78 “65.52 7 Fas oti iit 
: MIC2005-0.8YMLTR | 576-2588-2-ND Fixed Current Limit Power Distribution 
MIC6315-29D3UY TR | 576-2887-2-ND Bee Cher Drain Reset sande “DIL OOA O00 Switch NEW! 3875.00/5,000 
mic6315-29D4UY TR | 576-2888-1-ND | 2.93V Open-Drain uP Reset ns MICEOOS-T-2YM TR Samm F200 Currant Ui eee 
Nc SO1143-4 MRSS MIC2005-1.2YM6 TR | 576-2589-2-ND —_| Fixed Current Limit Power Distribution 
Generator NEW! SOT-143-4 1014.00/3,000 Swill NENT é TeSEMoaet nl) 
MIC6315-30D2UY TR | 576-2889-1-ND 3.0V Open-Drain uP Reset aa MIC2005-1.2YML TR 576-2590-1-ND Fixed Current Limit Power Distribution 
i Switch NEW!.. ne 155. 1.24) 293 
G itor NEW! SOT-143-4 78 16a 02) 
micesi5-so2uy TR | 576-2889-2-ND | 3.0V Open Drain uP Reset MIC2005-1.2YML TR | 676-2590-2-ND __|Fixed Current Limit Power Distribution 
Generator NEW!... SOT-143-4 1014.00/3,000 Switch NEW. sense 3875.00/5,000 
MIC6315-30D3UY TR | 576-2890-1-ND 3.0V Open-Drain uP Reset MIC2007YM6 TR 576-1460-1-ND Ageaent Limit Power Distribution sot.234 Wome ae 
Mices1s-aan3uv TR [ePeeecoeann 6 Oven baie et SOT-143-4 Co MIC2007YM6 TR 576-1460-2-ND | Adj. Current Limit Power Distribution 
Generator NEW....... SOT-143-4 1014.00/3,000 Switch S0T-23-6 2535.00/3,000 
MIC6315-31D2UY TR | 576-2891-1-ND 3.08V Open-Drain \P Reset MIC2008YML TR 576-2591-1-ND Adj. Current Limit Power Distribution 
Generator NEW! SOT-143-4 78 6552 Switch NEW!.. 188 1.50 1.13 
MIC6315-31D2UY TR | 576-2891-2-ND 3.08V Open-Drain uP Rese MIC2008YML TR 576-2591-2-ND Adj. Current Limit Power Distribution 
Generator NEW....... SOT-143-4 1014.00/3,000 Switch NEW!.. 4690.00/5,000 
MIC6315-31D3UY TR | 576-2892-1-ND 3.08V Open-Drain uP Reset MIC2008YM6 TR 576-1461-1-ND Ad matrent Limit Power Distribution Ae a os 
Generator NEW....... SOT-143-4 278) 265) 252) witch... a : ‘ E 
MIC6315-31D3UY TR | 576-2892-2-ND. 3.08V Open-Drain y)P Reset MIC2008YM6 TR 576-1461-2-ND Adj. Current Limit Power Distribution 
Generator NEW! .SOT-143-4 1014.00/3,000 Switch. es 2535.00/3,000 
MIC6315-31D4UY TR | 576-2893-1-ND 3.08V Open-Drain MIC2015-1.2YM6 TR | 576-2592-1-ND Fixed Current Limit Power Distributio! 
Generator NEW! SOT-143-4 78 «= 6552 Switch NEW!.. - 1.68 1.34 1.01 
MIC6315-31D4UY TR | 576-2893-2-ND 3.08V Open-Drain P Reset MIC2015-1.2YM6 TR | 576-2592-2-ND Fixed Current Limit Power Distribution 
Generator NEW....... SOT-143-4 1014.00/3,000 Switch NEWE.. 2574.00/3,000 
MIC6315-46D3UY TR | 576-2894-1-ND 4.63V Open-Drain pP Reset MIC2016-0.5YML TR 576-2593-1-ND Fixed Current Limit Power Distribution 
Generator NE! -SOT-143-4 78 65 52 Switch NEW! 25a di72e e293 
MIC6315-46D3UY TR | 576-2894-2-ND 4.63V Open-Drain MIC2016-0.5YMLTR | 576-2593-2-ND Fixed Current Li 
Generator NEW! SOT-143-4 1014.00/3,000 Switch NEW!.. 5375.00/5,000 
MIC6315-46D4UY TR | 576-2895-1-ND 4.63V Open-Drain uP Reset MIC2016-1.2YM6 TR | 576-2594-1-ND Fixed Current Limit Power Distribution 
Generator NEWS... SOT-143-4 78 POH 62) Switch NEW!.. 1.90 152 1.14 
MIC6315-46D4UY TR | 576-2895-2-ND 4.63V Open-Drain pP Reset MIC2016-1.2YM6 TR 576-2594-2-ND Fixed Current Limit Power Distribution 
Generator NE! -SOT-143-4 1014.00/3,000 Switch NEW!.. SOT-23-6 2919.00/3,000 


MIC8114TUY TR 576-1322-1-ND 3.08V Microprocessor Reset Circu' -SOT-143 -80 60 45 MIC2017YM6 TR 576-1462-1-ND Adj. Current Limit Power Distribution 
MIC8114TUY TR 576-1322-2-ND 3.08V Microprocessor Reset Circu -SOT-143 780.00/3,000 Switch... ..S0T-23-6 1.93 1.54 1.16 
MIC8115TUY TR 576-1323-1-ND 3.08V Microprocessor Reset Circu' -SOT-143 -80 60 45 MIC2017YM6 TR 576-1462-2-ND Adj. Current Limit Power Distribution 
MIC8115TUY TR 576-1323-2-ND 3.08V Microprocessor Reset Circu' -SOT-143 780.00/3,000 Switch... 32 2958.00/3,000 
MIC2018YM6 TR 576-1463-1-ND Adj. Current Limit Power Distribution 
=n ° 193 1.54 1.16 
rE | Crel 5 TIMERS MIC2018YM6TR 576-1463-2-ND 
Innovation Through Technology™ RoHS Compliant 2958.00/3,000 
Micrel Digi-Key Price Each MIC2019YM6 TR 576-2595-1-ND Adj. Current Limit Power Distribution 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Switch NEW!.. .. SOT-23-6 1.78 1.42 1.07 
MIC1555YM5 TR 576-2576-1-ND IttyBitty™ RC Timer/ MIC2019YM6 TR 576-2595-2-ND Adj. Current Limit Power Distribution 
Oscillator NEW!..... ... SOT-23-5 90 15 60 Switch NEW!.. 2727.00/3,000 
MIC1555YM5 TR 576-2576-2-ND IttyBitty™ RC Timer/ MIC2019YML TR 576-2596-1-ND Adj. Current Limit Power Distribution 
Oscillator NEW!..... SOT-23-5 1170.00/3,000 Switch NEW!.. 2103) 6271.22) 
MIC1557YM5 TR 576-1055-1-ND IttyBitty™ RC Timer/Oscillator. SOT-23-5 90 75 60 MIC2019YML TR 576-2596-2-ND Adj. Current Limit Power Distribution 
MIC1557YM5 TR 576-1055-2-ND IttyBitty™ RC Timer/Oscillator............ SOT-23-5 1170.00/3,000 Switch NEW!.. 5065.00/5,000 
MIC2025-1YM 576-1057-ND Single-Channel Power Distribution 
ns ° Switch MM82 1.08 86 © 65 
EniCReL ‘i USB TRANSCEIVERS MIC2025-2YM 576-1058-ND Single-Channel Power Distribution 
Innovation Though Technology™ RoHS Compliant Switch MMB°... 1.08 IGG: 
Micrel Digi-Key Price Each MIC2026-1YM TR 576-1059-1-ND Dual-Ch. Power Distribution Switc! 95 HClO 
Part No. Part No. Description 1 25 100 MIC2026-1YM TR 576-1059-2-ND Dual-Ch. Power Distribution Switc! -SOIC 1215.00/2,500 
MIC2550AYML TR 576-2661-1-ND USB Transceiver NEW! OR omn od MIC2026-2YM TR 576-1060-1-ND Dual-Ch. Power Distribution Switc! -SOIC 95 RYGheeor 
MIC2550AYML TR 576-2661-2-ND USB Transceiver NEW! 3500.00/5,000 MIC2026-2YM TR 576-1060-2-ND Dual-Ch. Power Distribution Switc! SOIC 1215.00/2,50 
MIC2550YML TR 576-2662-1-ND USB Transceiver NEW!. 1.50 1.20 .90 MIC2076-2YM 576-1061-ND Dual-Ch. Power Distribution Switc! 133 1.06 .80 
MIC2550YML TR 576-2662-2-ND —_| USB Transceiver NEW! 3750.00/5,000 MIC2505-1YM 576-1081-ND Single 2A High-Side Switch 270 2.16 1.68 
MIC2551AYML TR 576-2663-1-ND USB Transceiver NEW! 140 1.12 84 MIC2505-2YM 576-1082-ND Single 2A High-Side Switch aT) PTE UTS 
MIC2551AYML TR 576-2663-2-ND USB Transceiver NEW: 3500.00/5,000 MIC2505YM 576-1083-ND Single 2A High-Side Switch 270 2.16 1.68 
MIC2551AYML25 TR | 576-2664-1-ND USB Transceiver NEW! 140 112 84 MIC2506YM 576-1084-ND Single 1A High-Side Switch 3.11 2.49 1.94 


MIC2551AYML25 TR | 576-2664-2-ND USB Transceiver NEW! 
MIC2555-0YML TR 576-1087-1-ND USB - OTG Transceiver . 
MIC2555-0YML TR 576-1087-2-ND USB - OTG Transceiver . 
MIC2555-1YML TR 576-1088-1-ND USB - OTG Transceiver . 
MIC2555-1YML TR 576-1088-2-ND USB - OTG Transceiver . 


3500.00/5,000 MIC2545A-1YM 576-1086-ND Programmable Current Limit 
3.04 2.43 1.89 High-Side Switc 
1721.00/1,000 
3.53 2.83 2.20 
2002.00/1,000 


Aye) BA isi) 


N BOARDS 
RoHS Compliant 


| i Micrel Price Each 
En Cre. USB/GENERAL PURPOSE SWITCHES Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ne Rone Cone ant KSZ8001L-EVAL 576-1620-ND Board Eval for KSZ8001L 298.50 
a ‘a -| oard Eval for = y —_ man 
Micrel Digi-Key Price Each KSZ8041NL-EVAL 576-1621-ND Board Eval for KSZ8041N — 14250 — — 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25100 KSZ8695P-MDP-EVAL | 576-1622-ND Board Eval for KSZ8695P-MD' — 4950.00 — — 
MIC2003-0.5YM5 TR | 576-2580-1-ND |Current Limiting Circuit KSZ8695P-MMB-EVAL | 576-1623-ND Board Eval for KSZ8695P-MMB. — 330000 — — 
Mic200a-0.5YME TR ReveteaRoeatin at nae j S0T-23-5 1.44 1.20 .96 KSZ8695X-EVAL 576-1624-ND Board Eval for KSZ8695X. — 5500 — — 
PU: s rel urrent Limiting Circur ES) | = = = 
wcroasnTe | ESD Oe mal coo BR bea = fee 
1. 5767258171; urrent Limiting Circuit KSZ8721BMC-EVAL | 576-1627-ND Board Eval for KSZ8721BMC . Sang = = 
Protector NEW..... 1.45 1416.87 KSZ8721BT-EVAL 576-1628-ND Board Eval for KSZ8721BT. Sc = = 
MIC2003-1.2YMLTR | $76-2581-2-ND Surent Emitting ero re Pea KSZ8721CL-EVAL 576-1629-ND Board Eval for KSZ8721CL. 14850 — — 
| EE sie inetneansreee eis KSZ8721SL-EVAL 576-1630-ND Board Eval for KSZ8721SL 14850) —) — 
MIC2O04-0-SYM5 TR SEE elo ed Current Limit Power Distribution as Meee KSZ8841-16MQL-EVAL | 576-1631-ND Board Eval for KS78841-16MQ Sor 5 = 
MIC2004-0.5YM5 TR | 576-2582-2-ND _| Fixed Current Limit Power Distribution KS28841-16MVL-EVAL (Ro76q/632.N0) Board Eval for KS28841~16MVL — oe 0 aan 
cuit NEWT att 4872.00/3,000 KSZ8841-PMQL-EVAL | 576-1633-ND Board Eval for KSZ8841-PMQ — (63000) — 
: seis = ees KSZ8842-16MQL-EVAL | 576-1634-ND Board Eval for KSZ8842-16MQL 363,00) — 
MIC2004-0.8YM5 TR 576-2583-1-ND Fixed Current Limit Power Distribution 
; 4 KSZ8842-T6MVL-EVAL | 576-1635-ND Board Eval for KSZ8842-16MVL 363100) —— 
Switch NEW.......... 3 144 120 96 
MIC2004-0.8YM5 TR | 576-2583-2-ND _| Fixed Current Limit Power Distribution KSZ8842-PMOL-EVAL [a7Gs G2GiND) Board Eval for KS28842-PMOL — it a 
i 1 03. KSZ8862-100FX-EVAL | 576-1637-ND Board Eval for KSZ8862-100F — 49500) 
Switch NEW.......... ... $OT-23-5 1872.00/3,000 
MIC2004-1.2YM5 TR | 576-2584-1-ND —_/ Fixed Current Limit Power Distribution KSZ8862-10FL-EVAL | 576-1638-ND Board Eval for KSZ8862-10FL — 495.00 — — 
Switch NEW! _SOT-235 144 120 96 KSZ8893MQL-EVAL _| 576-1603-ND Board Eval Experiment KSZ8893MQL 52500  — = 
MIC2004-1.2YM5 TR | 576-2584-2-ND | Fixed Current Limit Power Distribution KSZ8993-EVAL 576-1639-ND Board Eval for KSZ8993. 20550 — — 
Switch NEW!. ae ... SOT-23-5 1872.00/3,000 KSZ8993F-EVAL 576-1640-ND Board Eval for KSZ8993F — (525100) -> = 
MIC2004-1.2YMLTR | 576-2585-1-ND Fixed Current Limit Power Distribution KSZ8993FL-EVAL 576-1641-ND Board Eval for KSZ8993FL. — 152500 - - 
Switch NEW! ued ...6-MLF 1.45 1.16 .87 KSZ8995MA-EVAL 576-1607-ND Board Eval Experiment KSZ8995M — 397.50 _ _ 
MIC2004-1.2YMLTR = | 576-2585-2-ND Fixed Current Limit Power Distribution KSZ8995XA-EVAL 576-1642-ND Board Eval for KSZ8995XA 397.50 = = 
Switch NEW.......... 3625.00/5,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
974 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


| & Fal © EVALUATION BOARDS (Continued) . ™ @ 7 ° DISCRETE ARRAYS 
GCREL Digi@Reel’ Pas cums ON Semiconductor joi Reel naHslcomshant 
Micrel Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
KSZ8995X-EVAL 576-1643-ND Board Eval for KSZ8995: 252 00 MDC3105LT1GOSCT-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver 60 48 .36 
KSZ8999-EVAL 576-1644-ND Board Eval for KSZ8999 S97:50) 5 oe MDC3105LT1GOSTR-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver. 540.00/3,000 
MIC38300HYHL EV | 576-2961-ND SO EO as ate NUD3105DMT1GOSCT-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver. 70 56 42 
ee i = = NUD3105DMT1GOSTR-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver. 630.00/3,000 
ST ILEVAL hee Board er i aes Sn. a NUD3105LT1GOSCT-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver. 60 48 36 
NUD3105LT1GOSTR-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver. 540.00/3,000 
NUD3112DMT1GOSCT-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver. 70 56.42 
NUD3112DMT1GOSTR-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver. 630.00/3,000 
NUD3112LT1GOSCT-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver. 60 48 36 
Digi-Key Pricelcache NUD3112LT1GOSTR-ND Integrated Relay, Inductive Load Driver. 540.00/3,000 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 NUD3124DMT1GOSCT-ND Automotive Inductive Load Driver 70 56.42 
M74VHCIGT66DTT1GOSCT-ND | Single Supply Analog Switch*.. 39°29 NUS 2AOMTIGOSTRSND Automotive Inductive Load Drive 630.00/8,000 
M74VHC1GT66DTTIGOSTR-ND | Single Supply Analog Switch 246.00/3,000 NUD3124LT1GOSCT-ND Automotive Inductive Load Drive 60) a8) 36 
MC74LVX4053DG0S-ND Analog Mux/Demux*..... 80 ‘6549 NUD3124LT1GOSTR-ND Automotive Inductive Load Drive: 540.00/3,000 
MC74VHC1G66DTT1GOSCT-ND | Single Supply Analog Switch 4430 21 NUD4001DR2GOSCT-ND High Current LED Driver . 113.9875 
MG74VHC1G66DTTIGOSTR-ND _| Single Supply Analog Switch SOT-23-5 240.00/3,000 NUD4001DR2GOSTR-ND High Current LED Driver . 997.50/2,500 
NLAS4051DTR2GOSCT-ND Analog Mux/Demux* .. 6-1SSOP 91 7355 
NLAS4501DTT1GOSCT-ND Single SPST Analog Switc SOT-23-5 50 40 .30 
NLAS4501DTT1GOSTR-ND Single SPST Analog Switch* 450.00/3,000 ON Semiconducto SDR TRAN SOn eae 
NLAS4599DFT2GOSCT-ND Low Volt. Single Supply SPDT Analog Switch*...SOT-363 50 40 30 
NLAS4599DFT2GOSTR-ND Low Volt. Single Supply SPDT Analog Switch* ....SOT-363 450.00/3,000 Digi-Key Mee Price Each 
NLAS4684MNR2GOSCT-ND Ultra-Low Resistance Dual SPDT Part No. Description 125 100 
Analog Switch* .... 1:00) .87) 767 ADM1034ARQ-ND Thermal Monitor/Fan Speed Controller .. 752 6.02 5.08 
NLAS4684MNR2GOSTR-ND Ultra-Low Resistance Dual SPDT ADM1034ARQZ-ND Thermal Monitor/Fan Speed Controller* 7.94 636 5.36 
Analog Switch*... 1059.00/3,000 ADM1021AARQZ-ND Digital Thermometer 2-Channel* 9.09 830 6.56 
NLAS4684MR20SCT-ND Aes Dual SPOT Heap aces ADM1023ARQZ-ND 2-Ch. Digital Thermometer/Under and 
— 2 2 s Overtemperature Alarm* 10.00 9.25 7.00 
NT SaOSsMBZ OSTEND ee an Dual SPDT aeunond O00 ADM1024ARUZ-ND Monitor System Temperature/Voltage*. 863 7.88 6.23 
NLAS44599DTR2GOSCT-ND Dual DPDT Analog Switch* .. 1.25 1.00 "75 ADM1027ARQZ-ND Thermal Controller Voltage/Monitor* 10.35 945 7.47 
NLAS44599DTR2GOSTR-ND Dual DPDT Analog Switch* 1600.00/2,500 ADM1031ARQZ-ND Sensor 2-Temp/Fan Control 10.12 9.24 7.31 
NLASB3157DFT20SCT-ND 2:1 Multiplexer... SOT-363 54. 42 30 ADM1032ARZ-ND Temp. Monitor Default Set at 85°C .. 5.08 4.07 3.43 
NLASB3157DFT2GOSCT-ND 2:1 Multiplexer* “S01-363 AG 36.26 ADM1032ARMZ-ND Temp. Monitor Default Set at 85°C * .. 5.37 4.68 3.49 
NLASB3157DFT2GOSTR-ND 2:1 Multiplexer* .SOT-363 363.00/3,000 ADM1033ARQZ-ND Thermal Monitor/Fan Speed Controller* 8.79 8.03 6.35 
NLAST4051DTR20SCT-ND Analog Mux/Demux. 6-TSSOP 81 68 54 ADT7460ARQZ-ND Remote Thermal/Fan Controller* 6.79 6.20 4.90 
NLAST4599DFT2GOSCT-ND Low Volt. Single Supply SPDT Analog Switch* ....SOT-363 58 45 33 ADT7466ARQZ-ND dBCool™ Remote Thermal Controller 
NLAST4599DFT2GOSTR-ND Low Volt. Single Supply SPDT Analog Switch* ...SOT-363 456.00/3,000 and Voltage Monitor* 6.33 5.78 4.57 
ADT7467ARQZ-ND dBCool™ Remote Thermal Monitor 
= -DC POWER and Fan Controller* 6.20 4.90 
ON Semiconduc MANAGEMEN EVAL-ADT7467EB-ND Evaluation Board for ADT7467 = = 
ADT7468ARQZ-ND dBCool™ Remote Thermal Controller 
Digi-Key a Price Each and Voltage Monitor* 8.05 7.35 5.81 
Part No. Description 125 (100 ADT7475ARQZ-ND dBCool™ Remote Thermal Monitor 
CS5124XDR8GOSCT-ND HP, IC Mode PWM Controller*. 316 2.75 2.05 and Fan Controller 575 5.25 415 
C$5124XDR8GOSTR-ND HP, IC Mode PWM Controller* . 3745.00/2,500 7 rT 
C85171EDREGOSCT-ND 1.5A, 280kH2 Positive Boost Regulator™ 216 1.80 1.52 Cena ae a Ray Gos eR 
CS5171EDR8GOSTR-ND 1.5, 280kHz Positive Boost Regulator* . 2340.00/2,500 
CS5171GDR8GOSCT-ND 1.5A, 280kHz Positive Boost Regulator . Pagki abd) alee 
CS5171GDR8GOSTR-ND 1.5A, 280kHz Positive Boost Regulator* . 2275.00/2,500 ; 
CS5172EDR8GOSCT-ND 1.5A, 280kHz Negative Boost Regulator* ZAG ed oONd52: ON Semiconduct 
CS5172EDR8GOSTR-ND 1.5A, 280kHz Negative Boost Regulator* 2340.00/2,500 Digi-Key Mee 
CS5172GDR8GOSCT-ND 1.5A, 280kHz Negative Boost Regulator* 20 aoe AAT: Part No. Description 1 25 © «100 
CS5172GDR8GOSTR-ND 1.5A, 280kHz Negative Boost Regulator* 2275.00/2,500 - ; ; 
CS5173EDREGOSCT-ND 1.5A, 560KHz Positive Boost Regulator* . 216 1.80 1.52 MC10EL16DR2GOSCT-ND 5V ECL Differential Receiver*. 5.75 5.25 4.15 
CS5173EDR8GOSTR-ND 1.5A, 560kHz Positive Boost Regulator* . 2340.00/2,500 MC10EL16DR2GOSTR-ND 5V ECL Differential Receiver*. 7875.00/2,500 
(S5173GDR8GOSCT-ND 1.5A, 560kHz Positive Boost Regulator* . 210 1.75 1.47 MC10ELT22D0S-ND 5V Dual TTL to Differential PECL Translato: 4.28 3.42 2.66 
CS5173GDR8GOSTR-ND 1.5A, 560kHz Positive Boost Regulator* . 2275.00/2,500 MC10ELT25DGOS-ND 5V Differential ECL to TTL Translator* - 5.27 4.59 3.42 
CS5174EDR8GOSCT-ND 1.5A, 560kHz Negative Boost Regulator* 246 1.80 1.52 MC10EP57DTGOS-ND 3.3V/5V ECL 4:1 Differential Mux’ .... .20-TSSOP_ 11.90 11.01 8.33 
CS5174EDR8GOSTR-ND 1.5A, 560kHz Negative Boost Regulator* 2340.00/2,500 MC10EP105FAR20SCT-ND 3.3V/5V ECL Quad 2-Input Diff. AND/NAND Gate..32-LOFP 16.03 14.43 12.80 
CS5174GDR8GOSCT-ND 1.5, 560kHz Negative Boost Regulator* 2410 1.75 1.47 MC100E142FNOS-ND 5V ECL 9-Bit Shift Register. 28-PLCG 9.16 825 7.32 
CS5174GDR8GOSTR-ND 1.5A, 560kHz Negative Boost Regulator* 2275.00/2,500 MC100EL16DG0S-ND 5V ECL Differential Receiver*. SOIC 5.75 5.25 4.15 
0S51414EDR8GOSCT-ND 1.5A, 520kHz Low Voltage Buck Regulator* 2.82 2.35 1.98 MC100ELT23DG0S-ND 5V Dual Diff. PECL to TTL Translator* “SOIC 5.27 4.59 3.42 
CS51414EDR8GOSTR-ND 1.5A, 520kHz Low Voltage Buck Regulator* 3055.00/2,500 MC100ELT24DGOS-ND 5V TTL to Differential ECL Translator* .. 5.27 459 3.42 
LM2574N-5GOS-ND 0.5A, 5V, Step-Down Switching Regulator* 1.55 1.30 1.09 MC100EPO8DTGOS-ND 3.3V/5V ECL 2-In. Diff. XOR/XNOR Gate* . 9.09 830 656 
LM2575T-5GOS-ND 1.0A, 5V, Step-Down Switching Regulator* 2.25 1.88 1.58 MC100EP11DGOS-ND 3.3V/5V ECL 1:2 Diff. Fanout Buffer’ .... 10.00 9.25 7.00 
LM2575T-ADJGOS-ND Ee ers an Step-Down Pantani MC100EP14DTGOS-ND 3.3V/5V, 1:5 Diff. ECL/PECL/HSTL 
4 : ees Clock Driver* .20-TSSOP 11.39 10.40 8.22 
Misr CenrasleMlefos tp poe Sain GRATE MC100EP57DTGOS-ND 3.3V/5V ECL 4:1 Differential Mux* \20-TSSOP_10.70 9.90 7.49 
MC33063ADR2GOSCT-ND 7.5A, DC-DC Inverting Switching Reg.* 7.00. 81 61 MC LOOERISSEMNGOS ND 8.3V ECL Programmable Delay Chip* IE OOR SURI 20 
MC33063ADR2GOSTR-ND 1.5A, DC-DC Inverting Switching Regulator* . 795.00/2,500 MC100ER1S98BMNGOS-ND 3-eV'ECL Programmable Delay. Chip iw/FTUNE® ee) Te he 
MC33063AP1GOS-ND 1'5A, DC-DC Inverting Switching Regulator* 408. 87 65 MC100EP445MNGOS-ND 3.3V/5V ECL 8-Bit Serial/Parallel Converter*. 22.14 18.98 16.83 
MC34063ADGOS-ND 1_5A, Step-Up/Down/Inverting Switching Reg. ‘966952 MC100EPT20DG0S-ND 3.3V TTL/CMOS to Diff. PECL Translator*. 851 7.77 6.15 
MC34063ADR2GOSCT-ND 1.5A, Step-Up/Down/Inverting Switching Reg.*.. 7868 AT MC100EPT21DG0S-ND 3.3V Diff. LVPECL to LVTTL Translator* 851 7.77 6.15 
MC34063ADR2GOSTR-ND 1.5A, Step-Up/Down/Inverting Switching Reg. 615.00/2,500 MC100EPT21DTGOS-ND 3.3V Diff. LVPECL to LVTTL Translator* Hei Ze alk) 
MC34063AP1GOS-ND 1.5A, Step-Up/Down/Inverting Switching Reg. 1900s e72y 254 MC100EPT22DG0S-ND 3.3V Dual LVTTL/LVCMOS to Diff. LVPECL 
MC34163P0S-ND 3.4A Step-Up/Down/Inverting Switching Reg 16-Dip 2.70 216 1.68 Translator*..... 8.51 7.77 6.15 
NCP3063BDR2GOSCT-ND 1.5A DC/DC Switching Regulator* 1.20 1.04 .80 MC100EPT23DG0S-ND 3.3V Dual Diff. LVPECL to LVTTL Translator* 851 7.77 6.15 
NCP3063BDR2GOSTR-ND 1.5A DC/DC Switching Regulator* 1065.00/2,500 MC100LVE222FAOS-ND 3.3V ECL 1:15 Differential Half Clock Driver. 10.00 9.00 7.98 
NCP3063DR2GOSCT-ND 1.5A DC/DC Switching Regulator* 1.018868 MC100LVEL14DWOSCT-ND 3.3V ECL 1:5 Clock Distribution Chip. 9.00 7.20 6.08 
NCP3063DR2GOSTR-ND 1.5A DC/DC Switching Regulator* 897.50/2,500 MC100LVEL16DGOS-ND 3.3V ECL Differential Receiver* Bye Ay La 
NCP3063PGOS-ND 1.5A DC/DC Switching Regulator* 120 1.04 80 MC100LVELT22DG0S-ND 3.3V Dual LVTTL/LVCMOS to Differential 
NCP3065DR2GOSCT-ND 1.5A Constant Current Switching Regulator* .. ie) aR) Be LVPECL Translator* 5413 447 3.33 
ars i as ee cae reo na ; aes MC100LVEP11DTGOS-ND 2.5V/3.3V ECL 1:2 Diff. Fanout Buffer* . 10.00 9.25 7.00 
bl i -5A Constant Current Switching Regulator : 4 Le MC100LVEP14DTGOS-ND 2.5V/3.3V 1:5 Differential ECL/Clock Driver*....20-TSSOP 11.39 10.40 8.22 
Heisler las ba eel gata ie a uty Weteee nase oee MC100LVEP111FAGOS-ND 2.5V/3.3V 1:10 Differential Clock Driver* 12.00 1110 8.40 
NCP3102BMNTXGOSCT-ND Wide Input Voltage Sync. Buck Converter® 5.40 470 3.50 Horeca. ae arith Bea aia aa aad a 
NCP3102BMNTXGOSTR-ND Wide Input Voltage Sync. Buck Converter* . 6400.00/2,500 ey Ulver 0 OC senate é é : 
NIGRSTOON NCCE GTN Wide Input Voltage Syne: Buck Converter™. EE SEATTEGES NBC12429FAR20SCT-ND 3.3V/5V Prog. PLL Sync. Clock Generator . 10.30 9.53 7.21 
NCP3102MNTXGOSTR-ND Wide Input Voltage Sync. Buck Converter* .. 6080.00/2,500 NBC12429FAR20STR-ND 3.3V/5V Prog. PLL Sync. Clock Generator . 12876.00/2,000 
NCP3163BPWGOS-ND 3.4A DC/DC Switching Regulator* ..... 332 290 216 NBC12429FNR20SCT-ND 3.3V/5V Prog. PLL Sync. Clock Generator . 10.30 9.53 7.21 
NCV3065DR2GOSCT-ND 1.5A Constant Current Switching Regulator* 1.80 1.56 1.20 NBC12429FNR20STR-ND 3.3V/5V Prog. PLL Sync. Clock Generator . 3270.50/500 
NCV3065DR2GOSTR-ND 1.5A Constant Current Switching Regulator* 1595.00/2,500 NBSG16VSBAR20SCT-ND 2.5V/3.3V SiGe Diff. Receiver/Driver 
NCV3065MNTXGOSCT-ND 1.5A Constant Current Switching Regulator* 1.50 1.25 1.05 with Variable Output Swing .. ~ 16-FCBGA 37.46 34.96 = — 
NCV3065MNTXGOSTR-ND. 1.5A Constant Current Switching Regulator* 2600.00/4,000 NBSG16VSBAR20STR-ND 2.5V/3.3V SiGe Diff. Receiver/Driver 
NCV3065PGOS-ND 1.5A Constant Current Switching Regulator* .. 1.44 1.20 1.01 with Variable Output Swing .. .. 16-FCBGA 3321.00/100 
SG3525ANGOS-ND PWM Control Circuit* 1.69 1.47 1.13 


* RoHS Compliant 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ON Semiconductor” () Digi@Reel° 


LDO REGULATORS 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description i 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM317BD2TR4GOSCT-ND 1.5A, Adj. Out, Positive Voltage Regulator*. THOT ANNES MC79LOSACPGOS-ND 100mA, 5V, Negative Voltage Regulator*.. BO sai) 23 
LM317BD2TR4GOSTR-ND 1.5A, Adj. Out, Positive Voltage Regulator*. 393.60/800 MG79L12ACDR20SCT-ND 100mA, 12V, Negative Voltage Regulator* 52 40 .29 
LM317BTGOS-ND 1.5A, Adj. Out, Positive Voltage Regulator*. 74 59 45 MC79L12ACPGOS-ND 100mA, 12V, Negative Voltage Regulator* 40 31.23 
LM317D2TR4GOSCT-ND 1.5, Adj. Out, Positive Voltage Regulator*. ih Gil MC79L15ACPGOS-ND 100mA, 15V, Negative Voltage Regulator 40 31.23 
LM317D2TR4GOSTR-ND 1.5A, Adj. Out, Positive Voltage Regulator™. 333.60/800 Pe ae a al ae oe Tae aT a & g 
5 7 ai $ z mA, 5V, Negative Voltage Regulator J 3 i 
PMS aE BDG OS NG 100mA, Adj. Out, Positive Voltage Regulator cee eo MC79MOSCDTRKGOSTR-ND 500mA, 5V; Negative Voltage Regulator 470.00/2,500 
LM317LBZGOS-ND 100mA, Adj. Out, Positive Voltage Regulator 65 53 40 ‘ 
4 i iti * MC79M12CDTRKGOSCT-ND 500mA, 12V, Negative Voltage Regulator* 69 56 42 
LM317LDGOS-ND 100mA, Adj. Out, Positive Voltage Regulator 54 42 30 
7 ; va * MC79M12CDTRKGOSTR-ND 500mA, 12V, Negative Voltage Regulator* 517.50/2,500 
LM317LDR2GOSCT-ND 100mA, Adj. Out, Positive Voltage Regulator 54 42 ~~ 30 im 
LM317LDR2GOSTR-ND 100mA, Adj. Out, Positive Voltage Regulator* 352.50/2,500 MC79M1SCOTRKGOSCT-ND S00mA, 15V, Negative Voltage Regulator 69 56 __—A2 
RATE DEAT ¥ 2 MC79M15CDTRKGOSTR-ND 500mA, 15V, Negative Voltage Regulator* 517.50/2,500 
LM317LZGOS-ND 100mA, Adj. Out, Positive Voltage Regulator AL 2 pe) a a Me 
i ae * MC7805ACD2TR4GOSCT-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator* .. 1.01 82 61 
LM317MBDTGOS-ND 500mA, Adj. Out, Positive Voltage Regulator 1.09 88 8 §©.66 q ty % 
7 as MC7805ACD2TR4GOSTR-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator 333.60/800 
LM317MDTRKGOSCT-ND 500mA, Adj. Out, Positive Voltage Regulator* 69 56 = 42 yf re 
7 be - MC7805ACTGOS-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator 63 25 38 
LM317MDTRKGOSTR-ND 500mA, Adj. Out, Positive Voltage Regulator 550.00/2,500 7 i * 
. ak MC7805BDTRKGOSCT-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator* .. 14 60 45 
LM317MTGOS-ND 500mA, Adj. Out, Positive Voltage Regulator* GA 60 45 — ¥ 
7 a MC7805BDTRKGOSTR-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator* .. §55.00/2,500. 
PUSTALGOE ND) 1.5A, Adj. Output, Positive Voltage Regulator* Gy eS tl MC7805BD2TR4GOSCT-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator* 107.86 65 
LM337BD2TR4GOSCT-ND 1.5A, Adj. Output, Neg. Voltage Regulator*. 1.56 1.35 1.04 MC7805BD2TR4GOSTR-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator 351.20/800 
LM337BD2TR4GOSTR-ND 1.5A, Adj. Output, Neg. Voltage Regulator*. 551.20/800 MC7805BTGOS-ND 4A, 5V, Positive Voltage Regulator 60 48 36 
LM337BTGOS-ND 1.5A, Adj. Output, Neg. Voltage Regulator®. 1.02 89 .69 MC7805CD2TGOS-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator fe Ge 
LM337TGOS-ND 1.5A, Adj. Output, Neg. Voltage Regulator™ 95 76 57 MC7805CD2TRAGOSCT-ND TA, 5V, Positive Voltage Regulator 83.6750 
LM350TGOS-ND 3.0A, Adj. Out, Positive Voltage Regulator*. 1.78 1.55 1.19 MC7805CD2TR4GOSTR-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator 272.00/800 
LM2931AD-5.0R2GOSCT-ND 100mA, 5V, LDO Voltage Regulator with 60V MG7805CTGOS-ND 1A, 5V, Positive Voltage Regulator’ 56 45 34 
Load Dump Protection* 77 62 47 MC7806CTOS-ND 1A, BV, Positive Voltage Regulator. 69 56 42 
LM2931AD-5.0R2GOSTR-ND 100mA, 5V, LDO Voltage Regulator with 60V MC7808CTGOS-ND 1A, 8V, Positive Voltage Regulator 56.45 34 
Load Dump Protection* 612.50/2,500 MC7809CTOS-ND TA, 9V, Positive Voltage Regulator. 69 #456. 42 
LM2931AT-5.0GOS-ND 100mA, 5V, LDO Voltage Regulator with 60V MC7809CTGOS-ND 1A, QV, Positive Voltage Regulator* .. 59 48 36 
Load Dump Protection* 143° 1.25 .96 MC7812BTGOS-ND 1A, 12V, Positive Voltage Regulator* 60 48 36 
LM2931AZ-5.0RAGOSCT-ND 100mA, 5V, LDO Voltage Regulator with 60V MC7812CD2TR4GOSCT-ND 1A, 12V, Positive Voltage Regulator* 91 48) 155) 
Load Dump Protection* Ae 58 44 MC7812CD2TR4GOSTR-ND 1A, 12V, Positive Voltage Regulator* 298.40/800 
LM2931AZ-5.0RAGOSTR-ND 100mA, 5V, LDO Voltage Regulator with 60V MC7812CTGOS-ND 1A, 12V, Positive Voltage Regulator* 56 A534 
Load Dump Protection* 496.00/2,000 MC7815ACTOS-ND 1A, 15V, Positive Voltage Regulato! afl Zon nad! 
LM2931CDR2GOSCT-ND 0.1A, Adj. Output, LDO Voltage Reg. with MC7815CD2TR4GOSCT-ND 1A, 15V, Positive Voltage Regulato! 91 AG) was 
60V Load Dump Protection* ... 72 58 = 44 MC7815CD2TR4GOSTR-ND. 1A, 15V, Positive Voltage Regulator* 298.40/800 
LM2931CDR2GOSTR-ND 0.1A, Adj. Output, LDO Voltage Reg. with MC7815BTGOS-ND 1A, 15V, Positive Voltage Regulator* 68 54 Al 
60V Load Dump Protection*.. 570.00/2,500 MC7815CTGOS-ND 1A, 15V, Positive Voltage Regulator* Be 45 (34 
LM2931CTGOS-ND 0.1A, Adj. Output, LDO Voltage Reg. with MC7818CTOS-ND 1A, 18V, Positive Voltage Regulato! 69 56 42 
60V Load Dump Protection* 1.09 £3) Se ee We BAV, Positive Voltage Regulatol a 46 3 
LM2931D-5.0R2GOSCT-ND 100mA, 5V, LDO Voltage Regulator with 7905: x , SV, Negative Voltage Regulator* . 5 5 : 
60V Load Dump Protection* 69 56 (42 MC7905.2CTOS-ND 1A, 5V, Negative Voltage Regulator 56 tad noe 
LM2931D-5.0R2GOSTR-ND 100mA, 5V, LDO Voltage Regulator with MC7905CTGOS-ND TA, 5V, Negative Voltage Regulator*. 64 5239 
60V Load Dump Protection*.. 550.00/2,500 MC7908CTOS-ND 1A, 8V, Negative Voltage Regulator 45 34° 26 
tsorsocosam | Sk 00 Eaters, oa oes eae Hae 
60V Load D: Protection* 118 1.03.79 A es e : a 
Tia jo0mh BV (DO Voltage aE oT MC7915CTGOS-ND 4A. 15V, Negative Voltage Regulator* 645239 
‘ 60V Load ‘Dump Protection* 76 61 46 MC33269DTRK-3.3GOSCT-ND 3.3V, 800mA, Adj. Output, LDO Voltage Reg.*. 1.04 84 63 
LP2950ACDT-5.00S-ND 100mA, 5V, Low Power LDO Voltage Regulator 150 403 We Mee eerie aos RAR oy eo a output Te votage Beg 4 See ou 
LP2950ACDT-5.0G0S-ND 100mA, 5V, LP LDO Voltage Regulator* . 101 8161 3 : 3V, 150m: ltage Reg. * oe : 
LP2950ACZ-5.0G0S-ND 100mA, 5V, LP LDO Voltage Regulator* . 99 80 60 NCP500SN33T1GOSTR-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO Voltage Reg. 534.00/3,000 
— NCP502SQ25T10SCT-ND 2.5V, 80mA CMOS Voltage Regulator 86 sh See 
LP2950CDT-5.0GOS-ND 100mA, 5V, LP LDO Voltage Regulator* .. 97 78 59 NCP502S025T10STR-ND -5V 80mA CMOS Voltage Regul $34.00/3.000 
LP2950CZ-5.0GOS-ND 100mA, 5V, LP LDO Voltate Regulator* 93 75 57 Hl agua oltage Regulator 00/3, 
eal NCP511SN15T1GOSCT-ND 1.5V, 150mA CMOS Low IQ, LDO Volt. Reg. 62 50 38 
LP2951ACDR2GOSCT-ND 100mA, Adj., LP LDO Voltage Regulato! 80 64 48 7 
, i * ‘ 
LP29 4 NCP511SN15T1GOSTR-ND 1.5V, 150mA CMOS Low IQ, LDO Volt. Reg. TSOP 561.00/3,000 
SI ACURZGE STRAND 100mA, Adj., LP LDO Voltage Regulator* SoU ee ie NCP511SN25T1GOSCT-ND 2.5V, 150mA CMOS Low IQ, LDO Volt. Reg.*......5-TSOP 62 50.38 
MC78LO5ABDR2GOSCT-ND 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator* .. 52 AL 30 va . eG . i 5 
MG TaIN SRE RUGH STRAND 700 A. ay. Positive Voltage Requlator® 349 502.500 NCP511SN25T1GOSTR-ND 2.5V, 150mA CMOS Low IQ, LDO Volt. Reg.* }-TSOP 561.00/3,000 
H mA, SV, Positive Voltage Regulator* .. 50/2, NCP511SN33T1GOSCT-ND 3.3V, 150mA CMOS Low 10, LDO Volt. Reg.* TSOP 62 50 .38 
Mes POSREDGOS NG) 100mA, SV, Positive Voltage Regulator®’. Oo mess NCP511SN33T1GOSTR-ND 3.3V, 150mA CMOS Low IQ, LDO Volt. Reg.* 561.00/3,000 
MC78LOSABPGOS-ND 100mA, SV, Positive Voltage Regulator* 584533 NCP553SQ28T1 OSCT-ND 2.8V, 80mA CMOS Voltage Regulator 80 65 49 
MC78LOSABPRAGOSCT-ND 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator*. 58.45 33 NCP553SQ30T10SCT-ND 3V, 80mA CMOS Voltage Regulator... 80 65 49 
MC78LOS5ABPRAGOSTR-ND 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator*. 320.00/2,000 NCP562SQ25T10SCT-ND 2.5V, 80mA CMOS LDO Voltage Regulator 80 65 .49 
MC78LO5ACDGOS-ND 100mA, SV, Positive Voltage Regulator* . Al 32.23 NCP580SQ15T1GOSCT-ND T5V, 120mA CMOS LDO Regulator* 70 56 A2 
MC78LO5ACDR2GOSCT-ND 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator* .. AL ae 23 NCP580SQ15T1GOSTR-ND. 4.5V, 120mA CMOS LDO Regulator* 630.00/3,000 
MC78LO5ACDR2GOSTR-ND 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator* .. 8-SOIC 267.50/2,500 NCP580SQ18T1GOSCT-ND 1.8V, 120mA CMOS LDO Regulator* 70 56 42 
MC78LO5ACPGOS-ND 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator* .. 0-92 4 Fou) .23 NCP580SQ18T1GOSTR-ND 1.8V, 120mA CMOS LDO Regulator* 630.00/3,000 
MC78LO5ACPRAGOSCT-ND 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator* .. 0-92 4 8 23 NCP580SQ25T1GOSCT-ND 2.5V, 120mA CMOS LDO Regulator* 70 56 42 
MC78LOS5ACPRAGOSTR-ND 100mA, 5V, Positive Voltage Regulator* .. 0-92 208.00/2,000 NCP580SQ25T1GOSTR-ND 2.5V, 120mA CMOS LDO Regulator* 630.00/3,000 
MC78LO8ACPGOS-ND 100mA, 8V, Positive Voltage Regulator* .. 0-92 40 31 23 NCP580SQ28T1GOSCT-ND 2.8V, 120mA CMOS LDO Regulator* 70 56 42 
MC78L12ABDR2GOSCT-ND 100mA, 12V, Positive Voltage Regulator* 8-SOIC 58 45 33 NCP580SQ28T1GOSTR-ND 2.8V, 120mA CMOS LDO Regulator* 630.00/3,000 
MC78L12ABDR2GOSTR-ND 100mA, 12V, Positive Voltage Regulator* 377.50/2,500 NCP580SQ30T1GOSCT-ND 3V, 120mA CMOS LDO Regulator* 70 56 42 
MC78L12ABPGOS-ND 100mA, 12V, Positive Voltage Regulator* 58 45.33 NCP580SQ30T1GOSTR-ND 3V, 120mA CMOS LDO Regulator* 630.00/3,000 
MC78L12ACDR2GOSCT-ND 100mA, 12V, Positive Voltage Regulator* 45 35.25 NCP580SQ33T1GOSCT-ND 3.3V, 120mA CMOS LDO Regulator* 10 56 42 
MC78L12ACDR2GOSTR-ND 100mA, 12V, Positive Voltage Regulator* 292.50/2,500 NCP580SQ33T1GOSTR-ND 3.3V, 120mA CMOS LDO Regulator* 630.00/3,000 
MC78L12ACPGOS-ND 100mA, 12V, Positive Voltage Regulator* 40) 31123 NCP582DSQ15T10SCT-ND 1.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* 269) 05) 42 
MC78L15ACPGOS-ND 100mA, 15V, Positive Voltage Regulator* 40 hl 23 NCP582DSQ15T10STR-ND 1.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* 660.00/3,000 
MC78LC33HT1GOSCT-ND 80mA, 3.3V, Micropower Voltage Regulator* . 85 69 52 NCP582DSQ18T10SCT-ND 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* 69) 286) 42 
MC78LC33HT1GOSTR-ND 80mA, 3.3V, Micropower Voltage Regulator* . 294.00/1,000 NCP582DSQ18T10STR-ND 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* 660.00/3,000 
MC78LC33NTRGOSCT-ND 80mA, 3.3V, Micropower Voltage Regulator* . ‘OS; a? 58 NCPS82DSQ25T10SCT-ND 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* 69 56 42 
MC78LC33NTRGOSTR-ND 80mA, 3.3V, Micropower Voltage Regulator* .... SOT-23-5 912.00/3,000 SE eaa eet aM ee oMGs pe ae 55 ey 
MC78LC50HT1GOSCT-ND 80mA, 5V, Micropower Voltage Regulator* SOT-89 85 A): oy 4 el eV a E s 
MC78LC50HT1GOSTR-ND 80mA, 5V, Micropower Voltage Regulator* SOT-89 294.00/1,000 Se SERS OS TIGA — a SE 
a H + , 150m egulator : : J 
MC78LC50NTROSCT- tp 80mA, 5V, Micropower Voltage Regulator... 1.03 90 69 NCP582DS030T10STR-ND 3V; 150mA CMOS LDO Regulator* 660.00/3,000 
MC78LC50NTRGOSCT-ND 80mA, 5V, Micropower Voltage Regulator’ 96 Mie aetsh 
Lf i ‘* NCP582DSQ33T10SCT-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator* 69 56 42 
MC78LCSONTRGOSTR-ND 80mA, 5V, Micropower Voltage Regulator 912.00/3,000 NCP582DS033T10STR-ND 3.3V. 150mA CMOS LDO Regulator* 660.00/3,000 
MC78MOSACDTRKGOSCT-ND | 500mA, SV, Positive Voltage Regulator* . 77 62 46 NGREEOISG SOSH TAD Ay ism CMOS DG Reaaiaton 9 a 
MC78MO5ACDTRKGOSTR-ND. 500mA, 5V, Positive Voltage Regulator*.. 605.00/2,500 V, 130m) egulator 2 : a 
ai rs NCP582LSQ15T10STR-ND 1.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* 660.00/3,000 
MC78MOSBDTRKGOSCT-ND 500mA, 5V, Positive Voltage Regulator* . ST AG 35 NCP582LS018T10SCT-ND 1/8V’ 150mA CMOS LDO Regulator* 69 56. 42 
MC78M05BDTRKGOSTR-ND. 500mA, 5V, Positive Voltage Regulator* . 427.50/2,500 Lt “ayy 9 * a i 1 
Hn e NCP582LSQ18T10STR-ND 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator 660.00/3,000 
MC78M05CDTGOS-ND 500mA, 5V, Positive Voltage Regulator* .. 54 43 33 NCP582LS025T10SCT-ND 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* 69 56 42 
MC78MO5CDTRKGOSCT-ND 500mA, 5V, Positive Voltage Regulator* . 54 AB 33 if rr * é i 71 
a NCP582LSQ25T10STR-ND 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator’ 660.00/3,000 
MC78MO5CDTRKGOSTR-ND. 500mA, 5V, Positive Voltage Regulator* . 402.50/2,500 NCP582LS028T10SCT-ND 2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator 69 56 m7) 
MC78MOSCTGOS-ND 500mA, SV, Positive Voltage Regulator® 850 A534 NCP582LS028T1 OSTR-ND 2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* ~_ 660.00/3,000 
MC78M12CDTRKGOSCT-ND 500mA, 12V, Positive Voltage Regulator* 57 46 84 NCP582LSQ30T10SCT-ND 3V, 150mA CMOS LDO Regulator* 69 56. 42 
MC78M12CDTRKGOSTR-ND 500mA, 12V, Positive Voltage Regulator* 425.00/2,500 NCP582LS030T1 OSTR-ND 3V. 150mA CMOS LDO Regulator* 660.00/3,000 
MC78M12CTGOS-ND 500MmA, 12V, Positive Voltage Regulator* 56 4534 NCP582LS033T1 OSCT-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator 69 5642 
MOZaNUISETOSND 500mA, 15V, Positive Voltage Regulator. :SO ES OSSD NCP582LS033T10STR-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator* 660.00/3,000 
MC78M15CDTRKGOSCT-ND 500mA, 15V, Positive Voltage Regulator* 69 56 42 NCP583SQ15T1GOSCT-ND 4.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* 69 56 42 
MC78M15CDTRKGOSTR-ND 500mA, 15V, Positive Voltage Regulator* §17.50/2,500 NCP583SQ15T1GOSTR-ND. 1.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* 660.00/3,000 
MC78M15CTGOS-ND 500mA, 15V, Positive Voltage Regulator* 64 52 39 NCP583SQ18T1GOSCT-ND 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* 69 56 42 
MC78PC33NTRGOSCT-ND 150mA, 3.3V, LDO Linear Voltage Regulator* .. 68 54 41 NCP583SQ18T1GOSTR-ND 1.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* 660.00/3,000 
MC78PC33NTRGOSTR-ND 150mA, 3.3V, LDO Linear Voltage Regulator*.... SOT-23-5 642.00/3,000 NCP583SQ25T1GOSCT-ND 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* 69 56. 42 
MC79L05ABPGOS-ND 100mA, 5V, Negative Voltage Regulator* 49 40 30 NCP583SQ25T1GOSTR-ND 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator* 660.00/3,000 
MC79LO5ACDGOS-ND 100mA, 5V, Negative Voltage Regulator* 45 235) 225) NCP583S028T1GOSCT-ND 2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* 69 56 42 
MC79LO5ACDR20SCT-ND 100mA, 5V, Negative Voltage Regulator* 152. 40.29 NCP583SQ28T1GOSTR-ND 2.8V, 150mA CMOS LDO Regulator* 660.00/3,000 
MC79LO5ACDR2GOSCT-ND 100mA, 5V, Negative Voltage Regulator* 45 200/020) NCP583SQ30T1GOSCT-ND 3V, 150mA CMOS LDO Regulator* ... 69 56 42 
MC79L0S5ACDR2GOSTR-ND 100mA, 5V, Negative Voltage Regulator* 292.50/2,500 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
NCP583SQ30T1GOSTR-ND 3V, 150mA CMOS LDO Regulator* .. 660.00/3,000 
NCP583SQ33T1GOSCT-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator* 69 56 42 
NCP583SQ33T1GOSTR-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO Regulator* 660.00/3,000 
NCP584HSNO9T1GOSCT-ND 0.9V, 200mA CMOS LDO Regulator* I 60 45 
NCP584HSNO9T1GOSTR-ND. 0.9V, 200mA CMOS LDO Regulator* 711.00/3,000 
NCP584HSN12T1GOSCT-ND 1.2V, 200mA CMOS LDO Regulator* 18 60 45 
NCP584HSN12T1GOSTR-ND. 1.2V, 200mA CMOS LDO Regulator* 711.00/3,000 
NCP584HSN18T1GOSCT-ND 1.8V, 200mA CMOS LDO Regulator* 15) 60 45 
NCP584HSN18T1GOSTR-ND. 1.8V, 200mA CMOS LDO Regulator* 711.00/3,000 
NCP584LSNO9T1GOSCT-ND 0.9V, 200mA CMOS LDO Regulator* 8) 60.45 
NCP584LSNO9T1GOSTR-ND 0.9V, 200mA CMOS LDO Regulator* 711.00/3,000 
NCP584LSN12T1GOSCT-ND 1.2V, 200mA CMOS LDO Regulator* I 60 45 
NCP584LSN12T1GOSTR-ND 1.2V, 200mA CMOS LDO Regulator* 711.00/3,000 
NCP584LSN18T1GOSCT-ND 1.8V, 200mA CMOS LDO Regulator* 75) 60 45 
NCP584LSN18T1GOSTR-ND 1.8V, 200mA CMOS LDO Regulator* 711.00/3,000 
NCP585DSNO9T1GOSCT-ND 0.9V, 300mA CMOS LDO Regulator* 85 69 52 
NCP585DSNO9T1GOSTR-ND. 0.9V, 300mA CMOS LDO Regulator* 810.00/3,000 
NCP585DSN12T1GOSCT-ND 1.2V, 300mA CMOS LDO Regulator* 85 269.52: 
NCP585DSN12T1GOSTR-ND 1.2V, 300mA CMOS LDO Regulator* 810.00/3,000 
NCP585DSN18T1GOSCT-ND 1.8V, 300mA CMOS LDO Regulator* 85 69 52 
NCP585DSN18T1GOSTR-ND. 1.8V, 300mA CMOS LDO Regulator* 810.00/3,000 
NCP585HSNO9T1GOSCT-ND 0.9V, 300mA CMOS LDO Regulator* 91 AUN ss) 
NCPS585HSNO9T1GOSTR-ND. 0.9V, 300mA CMOS LDO Regulator* 861.00/3,000 
NCP585HSN12T1GOSCT-ND 1.2V, 300mA CMOS LDO Regulator* 91 Eloi 00) 
NCP585HSN12T1GOSTR-ND. 1.2V, 300mA CMOS LDO Regulator* 861.00/3,000 
NCP585HSN18T1GOSCT-ND 1.8V, 300mA CMOS LDO Regulator* 91 Eig 05) 
NCP585HSN18T1GOSTR-ND. 1.8V, 300mA CMOS LDO Regulator* 861.00/3,000 
NCP585LSNO9T1GOSCT-ND 0.9V, 300mA CMOS LDO Regulator* 91 Lie aa 
NCP585LSNO9T1GOSTR-ND 0.9V, 300mA CMOS LDO Regulator* 861.00/3,000 
NCP585LSN12T1GOSCT-ND 1.2V, 300mA CMOS LDO Regulator* 91 piommeO5) 
NCP585LSN12T1GOSTR-ND 1.2V, 300mA CMOS LDO Regulator* 861.00/3,000 
NCP585LSN18T1GOSCT-ND 1.8V, 300mA CMOS LDO Regulator* 91 diy ta) 
NCP585LSN18T1GOSTR-ND 1.8V, 300mA CMOS LDO Regulator* 861.00/3,000 
NCP699SN15T1GOSCT-ND 1.5V, 150mA CMOS LDO with Enable* 5-TSOP AG 36.26 
NCP699SN15T1GOSTR-ND 1.5V, 150mA CMOS LDO with Enable* 5-TSOP 360.00/3,000 
NCP699SN18T1GOSCT-ND 1.8V, 150mA CMOS LDO with Enable* 5-TSOP 46 36.26 
NCP699SN18T1GOSTR-ND 1.8V, 150mA CMOS LDO with Enable* 5-TSOP 360.00/3,000 
NCP699SN25T1GOSCT-ND 2.5V, 150mA CMOS LDO with Enable* 5-TSOP A9 38 28 
NCP699SN25T1GOSTR-ND 2.5V, 150mA CMOS LDO with Enable* 5-TSOP 387.00/3,000 
NCP699SN28T1GOSCT-ND 2.8V, 150mA CMOS LDO with Enable* 5-TSOP AG 36.26 
NCP699SN28T1GOSTR-ND 2.8V, 150mA CMOS LDO with Enable* 5-TSOP 360.00/3,000 
NCP699SN30T1GOSCT-ND 3.0V, 150mA CMOS LDO with Enable* 5-TSOP AG POO eco) 
NCP699SN30T1GOSTR-ND 3.0V, 150mA CMOS LDO with Enable* 5-TSOP 360.00/3,000 
NCP699SN33T1GOSCT-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO with Enable* 5-TSOP AG 36.26 
NCP699SN33T1GOSTR-ND 3.3V, 150mA CMOS LDO with Enable* 5-TSOP 360.00/3,000 
NCP699SN50T1GOSCT-ND 5.0V, 150mA CMOS LDO with Enable* 5-TSOP 46 36 0.26 
NCP699SN50T1GOSTR-ND 5.0V, 150mA CMOS LDO with Enable* 5-TSOP 360.00/3,000 
NCP700MN180R2GOSCT-ND 1.8V, 200mA LDO Regulator* -DFN 1.09 295) sa! 
NCP700MN180R2GOSTR-ND 1.8V, 200mA LDO Regulator* -DFN 1158.00/3,000 
NCP700MN280R2GOSCT-ND 2.8V, 200mA LDO Regulator* -DFN 1.09 195) B73) 
NCP700MN280R2GOSTR-ND 2.8V, 200mA LDO Regulator* ... -DFN 1158.00/3,000 
NCP1117ST33T3GOSCT-ND 3.3V, 1A, LDO Positive Voltage Regulator* .. OT-223 53 A333 
NCP1117ST33T3GOSTR-ND. 3.3V, 1A, LDO Positive Voltage Regulator* .. OT-223 640.00/4,000 
NCP3520DMR2GOSCT-ND 1.2V LDO Regulator Controller* .... i 169 147 1.13 
NCP3520DMR2GOSTR-ND 1.2V LDO Regulator Controller* 2396.00/4,000 
NCP3521DMR2GOSCT-ND 1.5V LDO Regulator Controller* 169 1.47 1.13 
NCP3521DMR2GOSTR-ND 1.5V LDO Regulator Controller* 2396.00/4,000 
TDA1085CGOS-ND Universal Motor Speed Controller’ 2.01 1.68 1.41 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NUF2101MT1GOSCT-ND USB Filter with ESD Protection*.... 90 Hoaeor 
NUF2101MT1GOSTR-ND USB Filter with ESD Protection*.... 855.00/3,000 
NUP4201DR20SCT-ND Low Capacitance Surface Mount TV: MBS 490) 25) 
NUP4201DR20STR-ND Low Capacitance Surface Mount TVS 4800.00/2,500 
NUP4201MR6T1GOSCT-ND. Low Capacitance Diode TVS Array for High 

Speed Data Line Protection* ik 90 68 
NUP4201MR6T1GOSTR-ND Low Capacitance Diode TVS Array for High 

Speed Data Line Protection* 1065.00/3,000 


ON Semiconduct MOS LOGIC 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74HCOODR2GOSCT-ND Quad 2-Input NAND Gate* 42 31 22 
74HCOODR2GOSTR-ND Quad 2-Input NAND Gate* 222.50/2,500 
74HCOODTR2GOSCT-ND Quad 2-Input NAND Gate* 42 31 2. 
74HCOODTR2GOSTR-ND Quad 2-Input NAND Gate* 222.50/2,500 
74HCO2DR2GOSCT-ND Quad 2-Input NOR Gate 42 31 2 
74HCO2DR2GOSTR-ND Quad 2-Input NOR Gate 222.50/2,500 
74HCO2DTR2GOSCT-ND Quad 2-Input NOR Gate 42 31 22 
74HCO2DTR2GOSTR-ND Quad 2-Input NOR Gate 222.50/2,500 
74HCO4DR2GOSCT-ND Hex Inverter* 42 31 22 
74HCO4DR2GOSTR-ND Hex Inverter*. 222.50/2,500 
74HCO4DTR2GOSCT-ND Hex Inverter* . 42 31 22 
74HCO4DTR2GOSTR-ND Hex Inverter*. 222.50/2,500 
74HCO8DR2GOSCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 42 31 22 
74HCO8DR2GOSTR-ND Quad 2-Input AND Gate*.. 222.50/2,500 
74HCO8DTR2GOSCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 42 31 22 
74HCO8DTR2GOSTR-ND Quad 2-Input AND Gate* 222.50/2,500 
74HC14DR2GOSCT-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger* . 42 Sil 2 
74HC14DR2GOSTR-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger* .. 222.50/2,500 
74HC14DTR2GOSCT-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger* . AT ab 5) 
74HC14DTR2GOSTR-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger* . 247.50/2,500 
74HC32DR2GOSCT-ND Quad 2-Input OR Gate* 42 31 22 
74HC32DR2GOSTR-ND Quad 2-Input OR Gate* 222.50/2,500 
74HC32DTR2GOSCT-ND Quad 2-Input OR Gate* AT POO E20) 
74HC32DTR2GOSTR-ND Quad 2-Input OR Gate* 247.50/2,500 
74HC74DR2GOSCT-ND Dual D-Type Flip-Flop wi AT BOO 20) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74HC74DR2GOSTR-ND Dual D-Type F/F with Set/Reset* 14-SOIC 247.50/2,500 
74HC74DTR2GOSCT-ND Dual D-Type F/F with Set/Reset* .14-TSSOP 39 sil 
74HC74DTR2GOSTR-ND Dual D-Type F/F with Set/Reset* .14-TSSOP 257.50/2,500 
74HC86DR2GOSCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC AT si thy 
74HC86DR2GOSTR-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 247.50/2,500 
74HC86DTR2GOSCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate . 14-TSSOP AT 5025: 
74HC86DTR2GOSTR-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate*.. .14-TSSOP 247.50/2,500 
74HC125DR2GOSCT-ND Quad Tri-State Non-Inverting Buffer* 14-SOIC 39 Sill ee 
74HC125DR2GOSTR-ND Quad Tri-State Non-Inverting Buffer* 14-SOIC 257.50/2,500 
74HC125DTR2GOSCT-ND Quad Tri-State Non-Inverting Buffer* .14-TSSOP 239 soll 22) 
74HC125DTR2GOSTR-ND Quad Tri-State Non-Inverting Buffer* .14-TSSOP 257.50/2,500 
74HC132DR2GOSCT-ND Quad 2-Input NAND Gate, Schmitt Trigger 14-SOIC AT ECOMNECO} 
74HC132DR2GOSTR-ND Quad 2-Input NAND Gate, Schmitt Trigger 14-SOIC 247.50/2,500 
74HC132DTR2GOSCT-ND Quad 2-Input NAND Gate, Schmitt Trigger .14-TSSOP 43 rose? 
74HC132DTR2GOSTR-ND Quad 2-Input NAND Gate, Schmitt Trigger .14-TSSOP 280.00/2,500 
74HC138DR2GOSCT-ND {-of-8 Decoder/Demux*. TeSsoic 43 «33 24 
74HC138DR2GOSTR-ND 1-of-8 Decoder/Demux* . 16-SOIC 280.00/2,500 
74HC138DTR2GOSCT-ND 1-of-8 Decoder/Demux* . .16-TSSOP 43 33.24 
74HC138DTR2GOSTR-ND 1-of-8 Decoder/Demux* . .16-TSSOP 280.00/2,500 
74HC244DTR2GOSCT-ND Tri-State Non-Inverting Buffer/Line 

Driver/Receiver* 20-TSSOP 54 A230 
74HC244DTR2GOSTR-ND Tri-State Non-Inverting Buffer/Line 

Driver/Receiver* sock .20-TSSOP 350.00/2,500 
74HC245DTR2GOSCT-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Bus Transceiver* ....20-TSSOP rou a en) 
74HC245DTR2GOSTR-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Bus Transceiver ....20-TSSOP 375.00/2,500 
74HC373DTR2GOSCT-ND Tri-State Octal Non-Inverting Transparent 

Latch*... 20-TSSOP 54 42.30 
74HC373DTR2GOSTR-ND Tri-State Octal Non-Inverting Transparent 

Latch*... We .20-TSSOP 350.00/2,500 
74HC374DTR2GOSCT-ND Tri-State Octal Non-Inverting D-Type F/F*.........20-TSSOP 54 42.30 
74HC374DTR2GOSTR-ND Tri-State Octal Non-Inverting D-Type F/F*.........20-TSSOP 350.00/2,500 
74HC574DTR2GOSCT-ND Tri-State Octal Non-Inverting D-Type F/F*.........20-TSSOP 255) A4 8. 
74HC574DTR2GOSTR-ND Tri-State Octal Non-Inverting D-Type F/F*.........20-TSSOP 412.50/2,500 
74HC595DR2GOSCT-ND Tri-State 8-Bit Serial-In/Serial or 

Parallel-Out Shift Register* .. 16-SOIC il 40 29 
74HC595DR2GOSTR-ND Tri-State 8-Bit Serial-In/Serial or 

Parallel-Out Shift Register’ 16-SOIC 337.50/2,500 
74HC595DTR2GOSCT-ND Tri-State 8-Bit Serial-In/Serial or 

Parallel-Out Shift Register* 16-TSSOP 51 40 29 
74HC595DTR2GOSTR-ND Tri-State 8-Bit Serial-In/Serial or 

Parallel-Out Shift Register’ .16-TSSOP 337.50/2,500 
74HCTO4DR2GOSCT-ND Hex Inverter* 14-SOIC AT sono! 
74HCT04DR2GOSTR-ND Hex Inverter®™ T4-S0IC 247.50/2,500 
74HCTO4DTR2GOSCT-ND Hex Inverter* .14-TSSOP 39 roll 2 
74HCTO4DTR2GOSTR-ND Hex Inverter* .14-TSSOP 257.50/2,500 
74HCTO8DR2GOSCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-SOIC AT Si thy 
74HCTO8DR2GOSTR-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-SOIC 247.50/2,500 
74HCTO8DTR2GOSCT-ND Quad 2-Input AND Gate* . 14-TSSOP AT Res 
74HCTO8DTR2GOSTR-ND Quad 2-Input AND Gate* .14-TSSOP 247.50/2,500 
74HCT14DR2GOSCT-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger’ 14-SOIC 44 eel ech 
74HCT14DR2GOSTR-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger* 14-SOIC 232.50/2,500 
74HCT14DTR2GOSCT-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger* ... .14-TSSOP AT eee 283) 
74HCT14DTR2GOSTR-ND Hex Inverter, Schmitt Trigger™ {4-TSSOP 247.50/2,500 
74HCT32DR2GOSCT-ND Quad 2-Input OR Gate with LSTTL 

Compatible Inputs* . 14-SOIC AT roo) 20) 
74HCT32DR2GOSTR-ND Quad 2-Input OR Gate with LSTTL 

Compatible Inputs* 2 14-SOIC 247.50/2,500 
74HCT32DTR2GOSCT-ND Quad 2-Input OR Gate with LSTTL 

Compatible Inputs* 14-TSSOP AT Be BS) 
74HCT32DTR2GOSTR-ND. Quad 2-Input OR Gate wit 

Compatible Inputs* .14-TSSOP 247.50/2,500 
74HCT157DR2GOSCT-ND Quad 2-Input Data Selector/Multiplexer’ 16-SOIC AT 38.29 
74HCT157DR2GOSTR-ND. Quad 2-Input Data Selector/Multiplexer* 16-SOIC 350.00/2,500 
74HCT157DTR2GOSCT-ND. Quad 2-Input Data Selector/Multiplexer* .16-TSSOP 50 ity 
74HCT157DTR2GOSTR-ND Quad 2-Input Data Selector/Multiplexer* .16-TSSOP 372.50/2,500 
74HCU04DR2GOSCT-ND Hex Inverter, Unbuffered* 14-SOIC AT Sih ely 
74HCU04DR2GOSTR-ND Hex Inverter, Unbuffered 14-SOIC 247.50/2,500 
74HCU04DTR2GOSCT-ND Hex Inverter, Unbuffered .14-TSSOP AT ZoONn2D: 
74HCU04DTR2GOSTR-ND Hex Inverter, Unbuffered .14-TSSOP 247.50/2,500 
M74VHC1G125DFT2GOSCT-ND Tri-State Non-Inverting Buffer* . SOT-353 34 24 AT 
M74VHC1G125DFT2GOSTR-ND Tri-State Non-Inverting Buffer* . SOT-353 186.00/3,000 
M74VHC1GT125DT1GOSCT-ND Noninverting Buffer/CMOS Logic 

Level Shifter* SOT-23-5 40 28) 20) 
M74VHC1GT125DT1GOSTR-ND Noninverting Buffer/CMOS Logic 

Level Shifter* 219.00/3,000 
MC74ACO8DR20SCT-ND Quad 2-Input Al AG seh) 
MC74AC10DR20SCT-ND Triple 3-Input NAND Gate AG 3f 28 
MC74AC32NOS-ND Quad 2-Input OR Gate. 51 39.29 
MC74AC74DR20SCT-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered F/I 48 Sep Eh) 
MC74AC74NOS-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered 

Flip-Flop. my SH 
MC74AC541DWR20SCT-ND Tri-State O 88 Pile co) 
MC74AC541DWR20STR-ND Tri-State Octal Line Drive 310.00/1,000 
MC74ACT14DR2GOSCT-ND Hex Inverter Schmitt Trigger* 64 ese) 
MC74ACT14DR2GOSTR-ND Hex Inverter Schmitt Trigger* 480.00/2,500 
MC74ACT125DR2GOSCT-ND Tri-State Quad Buffer* 50 A131 
MC74ACT125DR2GOSTR-ND Tri-State Quad Buffer* 377.50/2,501 
MC74ACT157DR20SCT-ND Quad 2-Input Multiplex 60 48.36 
MC74ACT245DWROSCT-ND Tri-State Octal Bi-Directional Transceive aie 62 46 
MC74ACT245NOS-ND Tri-State Octal Bi-Directional Transceive 699) 80 60 
MC74ACT541DTGOS-ND Octal Line Driver*.... 80 65 49 
MC74HCOOADGOS-ND Quad 2-Input NAND Gate 205) 43° 31 
MC74HCOOADR2GOSCT-ND Quad 2-Input NAND Gate 255) 43.31 
MC74HCOOADR2GOSTR-ND. Quad 2-Input NAND Gate 360.00/2,500 
MC74HCOOANGOS-ND Quad 2-Input NAND Gate 62 50 38 
MC74HCO2ADR20SCT-ND Quad 2-Input NOR Gate .. 605) 43° (31 
MC74HCO2ADR2GOSCT-ND Quad 2-Input NOR Gate* 55 43.31 
MC74HCO2ADR2GOSTR-ND. Quad 2-Input NOR Gate* 360.00/2,500 
MC74HCO2ANOS-ND Quad 2-Input NOR Gate 61 AQ 87 
MC74HCO4ADR2GOSCT-ND Hex Inverter* 55 43.31 
MC74HCO4ADR2GOSTR-ND. Hex Inverter* 360.00/2,500 
MC74HCO4ANGOS-ND Hex Inverter* 62 50 38 
MC74HCO8ADR2GOSCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 205) A331 
MC74HCO8ADR2GOSTR-ND. Quad 2-Input AND Gate* 14-SOIC 360.00/2,500 
MC74HCO8ADTR2GOSCT-ND Quad 2-Input AND Gate* .14-TSSOP 50 39 28 
MC74HCO8ADTR2GOSTR-ND Quad 2-Input AND Gate* .14-TSSOP 327.50/2,500 
MC74HCO8ANGOS-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-Dip 62 50 © 38 
MC74HC14ADGOS-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter* 14-SOIC 50 40.30 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MC74HC14ADR2GOSCT-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter® ... 145016 50 40 30 MC74VHC1GO4DFT2GOSTR-ND | Single Inverter* .. 186.00/3,000 
MC74HC14ADR2GOSTR-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter .14-SOIC 375.00/2,500 MC74VHC1GO4DTTIGOSCT-ND | Single Inverter* OT-23-5 402820 
MC74HC14ADTR2GOSCT-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter: 4-TSSOP 473829 MC74VHC1GO4DTT1GOSTR-ND | Single Inverter*... : OT-23-5 219.00/3,000 
MC74HC14ADTR2GOSTR-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter 4-TSSOP 355.00/2,500 MC74VHC1GO7DFOSCT-ND Single Non-Inverting Buffer with Open Drai SOT-353 ey al cil 
recites Hex Shite Iver ‘4p _68 88 _41_ | TaVHCTGOEDFTOGOSTAND | Sige 2Imut AND Gat sors} Ta5.003,060- 
MC74HC32ADR2GOSCT-ND Quad 2-Input OR Gate* . 14-S0IC 55 43ST Hl ‘ ; 00/8, 
H fad Selaea bed 7 MC74VHC1GO8DTT1GOSCT-ND | Single 2-Input AND Gate* 0T-23-5 = 4028S 20 
MC74HC32ADR2GOSTR-ND Quad 2-Input OR Gate* . .14-SOIC 360.00/2,500 4 . 
MC74HC74ADR2GOSCT-ND Dual D-Type Flip-Flop “44-80I0 ~=50.—40.B MC74VHC1GO8DTT1GOSTR-ND | Single 2-Input AND Gate 0T-23-5 219.00/3,000 
‘ * 
| . niet fe MC74VHC1G14DFT1GOSCT-ND Single Schmitt-Trigger Inverter 34 .24 A7 
More MGte DRG OST RAND, Dual D-Type Flip-Flop 14-8016 975100/2,500 MC74VHC1G14DFT1GOSTR-ND _| Single Schmitt-Trigger Inverter* 186.00/3,000 
MGZANGZ#ADTRAGOSCL:ND Dual D-Type Flip-Flop 4-TSSOP eee SSNS MC74VHC1G14DTOSCT-ND Single Schmitt-Trigger Inverter 30~«229~C 
Ne EZ COS TeaND “Type Flips a ISS08 sealeswy MC74VHC1614DTOSTR-ND Single Schmitt-Trigger Inverte 229.00/3,000 
MC74HC74ANGOS-ND Dual D-Type Flip-Flop 14-Dip 68 9.55 ‘ bea 
| ‘ H A MC74VHC1G14DTT1GOSCT-ND Single Schmitt-Trigger Inverter* OT-23-5 40 28 2 
MC74HC86ADR20SCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-S0IC 46 8728 ! La 
i MC74VHC1G14DTT1GOSTR-ND Single Schmitt-Trigger Inverter* 219.00/3,000 
MC74HC86ADR20STR-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate .14-SOIC 345.00/2,500 f iasinn 
" MC74VHC1G32DFOSCT-ND Single 2-Input OR Gate AG 32.22 
MC74HC86ADR2GOSCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate*. 14-SOIC 4538627 : 
- MC74VHC1G32DFT2GOSCT-ND | Single 2-Input OR Gate*. wl a 
MC74HC86ADR2GOSTR-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate*. 337.50/2,500 i i a * 
: ; MC74VHC1G32DFT2GOSTR-ND | Single 2-Input OR Gate*. 186.00/3,000 
MC74HC125ADR20SCT-ND Tri-State Quad Non-Inverting Buffer . 56 45 34 4 H 
H : MC74VHC1G50DFOSCT-ND High Speed CMOS Buffer rod ened Saiz, 
MC74HC125ADR2GOSCT-ND Tri-State Quad Non-Inverting Buffer* 50 40.30 4 i * ef 
: ! MC74VHC1G50DFT2GOSCT-ND | High Speed CMOS Buffer* . SOT-353 34 24-17 
MC74HC125ADR2GOSTR-ND Tri-State Quad Non-Inverting Buffer* 375.00/2,500 MC74VHC1G50DFT2GOSTR-ND High Speed CMOS Buffer* . SOT-353 186.00/3,000 
MC74HC132ADR2GOSCT-ND Glad mpul Hine Gate with Schmitt ae ae MC74VHC1GT66DOSCT-ND Single Supply Analog Switcl 0123-5. ~«289*2~C«UtStSC«C 
Tigger input : : : : : MC74VHC4052DR2GOSCT-ND Analog Mux/Demux® .. 16-SOIC £7157. 
MC74HC132ADR2GOSTR-ND Quad 2-Input NAND Gate with Schmitt MG74VHC4052DR2GOSTR-ND | Analog Mux/Demux* 16-SOIC 535.00/2,500 
Trigger Input* 375.00/2,500 MC74VHC4053DTR2GOSCT-ND | Analog Mux/Demux .16-TSSOP) 7157. 
aoe. Senet St TEND ioe nae 50 oaena ein MC74VHC4053DTR2GOSTR-ND | Analog Mux/Demux*.. .16-TSSOP 535.00/2,500 
4 ~ol-8 Decoder/Demux ee MC14001BCPGOS-ND d 2-Input NOR Gate* 59 «4488 
MC74HC157ADR20SCT-ND Quad 2-Input Data Selector/Mux 52. 42 32 ECOOERERE TOON aad 2-input NOR Gate* B 3 a 
MC74HC157ADR20STR-ND Quad 2-Input Data Selector/Mux. 315.00/2,500 MC14001BDR2GOSTR-ND Quad 2-Input NOR Gate* 360.00/2,500 
MC74HC157ANOS-ND Quad 2-Input Data Selector/Mux. 57 43S. MC14001UBCPOS-ND Quad 2-Input NOR Gate .. 55 45 34 
MC74HC165ADR2GOSCT-ND 8-Bit Serial or Parallel-In/Serial Out MC14011BCPGOS-ND Quad 2-Input NAND Gate 59.48 36 
Shift Register* .... ass 65 52.39 MC14011BDGOS-ND Quad 2-Input NAND Gate 55. 43 
MC74HC165ADR2GOSTR-ND 8-Bit Serial or Parallel-In/Serial Out MC14011BDR2GOSCT-ND Quad Dinput NAND Gate 55 4a cil 
Shift Register* ..... 487.50/2,500 MC14011BDR2GOSTR-ND Quad 2-Input NAND Gate* 360.00/2,500 
MC74HC244ADWR2GOSCT-ND | Tri-State Octal Inverting Buffer/Line MC14013BCPGOS-ND Dual D-Type Flip-Flop* 14-Dip 7459 AB. 
Driver/Line Receiver* 95 76 57 MC14013BDR2GOSCT-ND Dual D-Type Flip-Flop* 45 eyes) 
MC74HC244ADWR2GOSTR-ND | Tri-State Octal Inverting Buffer/Line MC14013BDR2GOSTR-ND Dual D-Type Flip-Flop* 337.50/2,50 
Driver/Line Receiver* 326.00/1,000 MC14016BCPGOS-ND Quad Analog Switch/Mux* . 65 8) 40 
MC74HC244ANGOS-ND Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line MC14017BCPGOS-ND Decade Counter/Divider* 68 54° Al 
Driver/Line Receiver* 96 83.64 MC14020BCPGOS-ND 14-Bit Binary Counter* .... 85 CO nOe 
MC74HC245ADWR2GOSCT-ND | Tri-State Octal Non-Inverting Bus Transceiver 95 76 57 MC14023BCPGOS-ND Triple 3-Input NAND Gate* 65.5340 
MC74HC245ADWR2GOSTR-ND Tri-State Octal Non-Inverting Bus Transceivers ... 326.00/1,000 MC14025BCPGOS-ND Triple 3-Input NOR Gate* 65 53.40 
MC74HC374ADWROSCT-ND Tri-State Octal Non-Inverting D-Type F/F . 82 62 46 MC14027BCPGOS-ND Dual J-K Flip-Flop*..... 69 56 42 
MC74HC390ADR20SCT-ND Dual 4-Stage Binary Ripple Counte i258) 44 MC14028BCPGOS-ND BCD to Decimal Decoder 68 55 41 
MC74HC573ADWR2GOSCT-ND _| Tri-St. Octal Non-Inverting Transparent Late 95 76 57 MC14029BCPOS-ND Binary/Decade Up/Down Counter: 1.08 87 65 
MC74HC573ADWR2GOSTR-ND | Tri-St. Octal Non-Inverting Transparent Latch... 326.00/1,000 MC14040BCPGOS-ND Jeb Binary. Counters a7 62 46 
MC74HC573ANOS-ND Tri-St. Octal Non-Inverting Transparent Latch . 112 90 68 MC14040BDR2GOSCT-ND 12-Bit Binary Counter® 60 48 36 
MC74HC574ANOS-ND Tri-State Octal Non-Inverting D-Type F/F 1145 92 69 See Goto ee eet 
MC74HC574ANGOS-ND Tri-State Octal Non-Inverting D-Type F/F* 96 83 64 H i ae : : ’ 
MC74HC589ADR2GOSCT-ND B-Bit Shift Register. ered wy ae BS MC14046BCPGOS-ND Phase Locked Loop* 80 6549 
MC74HC589ADR2GOSTR-ND | 8-Bit Shift Register 440.00/2,500 MGI Os SBC RGOSsND) Hex Inverter/Butfer™ iN dys} 
i ‘. a Ranisiers ‘cous MC14049BDR2GOSCT-ND Hex Inverter/Buffer* 50. 41 af 
MC74HC595ADGOS-ND Tri-State Shift Register 72 58 = 44 
7 if Healt MC14049BDR2GOSTR-ND Hex Inverter/Buffer* 377.50/2,500 
MC74HC595ADR2GOSCT-ND Tri-State Shift Register 72. 58 44 
i : HRCA tata MC14049UBCPGOS-ND Hex Inverter/Buffer* 69 56 42 
MC74HC595ADR2GOSTR-ND Tri-State Shift Register 537.50/2,500 : 
Deal MC14049UBDR2GOSCT-ND Hex Inverter/Buffer SO 2 Si 
MC74HC595ADTR2GOSCT-ND _| Tri-State Shift Register* 65 53 40 “* 
- ae MC14049UBDR2GOSTR-ND Hex Inverter/Buffer 400.00/2,500 
MC74HC595ADTR2GOSTR-ND | Tri-State Shift Register 490.00/2,500 4 eee 
; i MC14050BCPGOS-ND Hex Noninverting Buffer’ Wal PO mAG: 
MC74HC595ANGOS-ND Tri-State Shift Register* -80 65 49 MC14050BDR2GOSCT-ND Hex Noninverting Buffer* 47 38 29 
MC74HC4040ANGOS-ND 12-Stage Binary Ripple Counter . af 58 43 5 ‘ : * e 7 
MC14050BDR2GOSTR-ND Hex Noninverting Buffer’ 355.00/2,500 
MC74HC4051ADTR2GOSCT-ND | Analog Mux/Demux*. 68 #55 Mc14051BCPG0S-ND 8-Channel, Analog Mux/Demux* 85 69.2 
MC74HC4051ADTR2GOSTR-ND | Analog Mux/Demux*. 512.50/2,500 ! ; ; ; 
: MC14051BDR2GOSCT-ND 8-Channel, Analog Mux/Demux* 60 48 36 
MC74HC4051ADWR2GOSCT-ND | Analog Mux/Demux* .. 900 72 54 MC14051BDR2GOSTR-ND 8-Channel, Analog Mux/Demux* 450.00/2,500 
MC74HC4051ADWR2GOSTR-ND | Analog Mux/Demux*. 310.00/1,000 MC14052BDR2GOSCT-ND Analog Mux/Demux*.. eB 64 
MC74HC4052ANOS-ND Dual Analog Mux/Dem 1 61 46 MC14052BDR2GOSTR-ND Analog Mux/Demux*.. 535.00/2,500 
MC74HC4060ADROSCT-ND beers Binary Ripple Counter with # 3 fi MC14053BCPGOS-ND Triple Analog Mux/Demux* 82 66) 50 
scillator so : : : MC14053BDR2GOSCT-ND Triple Analog Mux/Demux* 60 48 36 
MC74HC4060ADROSTR-ND 14-Stage Binary Ripple Counter with MC14053BDR2GOSTR-ND Triple Analog Mux/Demux*.... 450.00/2,500 
Oscillator . 16-SOIC 477.50/2,500 MC14060BCPGOS-ND 14-Bit Binary Counter/ Oscillator* . NUON MeSO In eae) 
MC74HC4066ADR2GOSCT-ND Quad Analog Switc 14-SOIC 48 389 MC14066BCPGOS-ND Quad Analog Switch/Quad Mux* 74 59 45 
MC74HC4066ADR2GOSTR-ND | Quad Analog Switch/Mux/Demux* 14-SOIC 357.50/2,500 MC14066BDGOS-ND Quad Analog Switch/Quad Mux* 48 38.29 
MC74HC4066ANGOS-ND Quad Analog Switch/Mux/Demux* 14-Dip ail 57 48 MC14066BDR20SCT-ND Quad Analog Switch/Quad Mux.. AQ 40.30 
MC74HC4538ADR2GOSCT-ND Dual Precision Monostable Multivibrator* . 16-SOIC we 58 44 MC14066BDR2GOSCT-ND Quad Analog Switch/Quad Mux* 48 38.29 
MC74HC4538ADR2GOSTR-ND | Dual Precision Monostable Multivibrator* .16-SOIC 537.50/2,500 MC14066BDR2GOSTR-ND Quad Analog Switch/Quad Mux* 357.50/2,500 
MC74HC4852ADR2GOSCT-ND —_| Analog Mux/Demux*. .16-SOIC 98 85 66 MC14069UBCPGOS-ND Hex Inverter* 59 «4836 
MC74HC4852ADR2GOSTR-ND | Analog Mux/Demux*. .16-SOIC 867.50/2,500 MC14069UBDR2GOSCT-ND Hex Inverter* 55 43ST 
MC74HC1G04DFT1GOSCT-ND Single Inverter* . SOT-353 34.24 MC14069UBDR2GOSTR-ND Hex Inverter* 360.00/2,500 
MC74HCiGO4DFTIGOSTR-ND | Single Inverter. SOT-353 186.00/3,000 MC14070BCPGOS-ND Quad Exclusive OR Gate* 68 55 AT 
MC74HC1G08DTT1GOSCT-ND —_| Single 2-Input AN SOT-23-5 40 28 .20 MC14070BDR2GOSCT-ND Quad Exclusive OR Gate* AB 36 7 
MC74HC1G08DTT1GOSTR-ND Single 2-Input AND Gate* SOT-23-5 219.00/3,000 MC14070BDR2GOSTR-ND Quad Exclusive OR Gate 337.50/2,500 
MC74HCT14ADR2GOSCT-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter: .14-S0IC 50 40 30 MC14071BCPGOS-ND Quad 2-Input OR Gate* 60 48 36 
MC74HCT14ADR2GOSTR-ND Hex Schmitt-Trigger Inverter* ... .14-SOIC 375.00/2,500 SES ERE ReTENG nae aed Gale AS z ae mn 
MC74HCT244ADTGOSCT-ND Tri-State Octal Non-Inverting Buff ij 2 uad 2-Input OR Gate 7.50/2,5 
iy alate ete eo ver ting| OMe: : MC14081BCPGOS-ND Quad 2-Input AND Gate* 59 48 36 
Line Driver/Receiver 20-TSSOP AAl 57 A3 
i i- Invert MC14081BDR2GOSCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 45 4.36 27 
MC74HCT244ADTGOSTR-ND Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/ 
ine Dri ijart MC14081BDR2GOSTR-ND Quad 2-Input AND Gate* 337.50/2,500 
Line Driver/Receiver 0-TSSOP 535.00/2,500 MC14082BCP0S-ND Dual 4-1 ‘AND G 5 4 34 
MC74HCT245ANOS-ND Tri-State Octal Non-Inverting Bus Transceiver.........20-Dip 1.12 90  .68 x ual 4-Input ate 2 pe 
MC74HCT374ADWOSCT-ND Tri-State Octal Non-Inverting D-Type Flip-Flop.....20-SQIC. 82 ~+~«62~—~«46 Ai OSSBCREOS NOS a nou MND schmitt {ringer ie a0 Ss 
MC74HCT573ANOS-ND Tri-State Octal Non-Inverting Transparent Latch......20-Dip 96 .83 64 P it rigger” d ; : 
' ‘ | MC14093BDR2GOSTR-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger’ 357.50/2,500 
MC74HCT574ADWOSCT-ND Tri-State Octal Non-Inverting D-Type Flip-Flop ..... 20-SOIC 82 62 46 i ay z ‘ 
. MC14094BCPOS-ND Tri-State 8-Stage Shift/Store Regulator... 99 80 60 
MC74LCX04DTR2GOSCT-ND Low Voltage CMOS Hex Inverter: 4-TSSOP 5041S ‘ if : H : 
MC14094BDR2GOSCT-ND Tri-State 8-Stage Shift/Store Regulator 53 #8) ge 
MC74LCX04DTR2GOSTR-ND Low Voltage CMOS Hex Inverter* 4-TSSOP 327.50/2,500 - : 
; MC14094BDR2GOSTR-ND Tri-State 8-Stage Shift/Store Regulator* 400.00/2,500 
MC74LCX125DTR2GOSCT-ND Quad Low Voltage Non-Inverting Buffer* 14-TSSOP 53 43.33 a itt Trt * 
5 MC14106BCPGOS-ND Hex Schmitt Trigger* . 68 2550 4 
MC74LCX125DTR2GOSTR-ND Quad Low Voltage Non-Inverting Buffer* 4-TSSOP 327.50/2,500 MC141406BDR2GOSCT-ND Hex Schmitt Trigger* 47 38 29 
MC74LCX244DTR2GOSCT-ND Low Voltage CMOS Octal Buffer . 0-TSSOP 86.48 8829 MC14106BDR2GOSTR-ND Hex Schmitt Trigger* 355 °00/2.500 
MC74LCX244DTR2GOSTR-ND —_| Low Voltage CMOS Octal Buffer*. 0-TSSOP 395.00/2,500 MC14490DWGOS-ND Hex Bounce Eliminator® . 625. 544 405 
MC74LCX244DWR2GOSCT-ND _| Low Voltage CMOS Octal Buffer*. 20-SOIC 917355 MIC14490PGOS-ND Hex Bounce Elininator™~ 605544405 
MC74LCX244DWR2GOSTR-ND Low Voltage CMOS Octal Buffer* . - 20-S0IC 313.00/1,000 MC14504BCPGOS-ND Hex Level Shifter for TTL’ 1.07 86 65 
MC74LCX245DTR2GOSCT-ND Low Voltage CMOS Octal Transceiver* 0-TSSOP #38) 43 32 MC14504BDR2GOSCT-ND Hex Level Shifter for TTL’ 134 116 .89 
MC74LCX245DTR2GOSTR-ND Low Voltage CMOS Octal Transceiver* '0-TSSOP 395.00/2,500 MC14504BDR2GOSTR-ND Hex Level Shifter for TTL 1182.50/2,500 
MC74LCX245DWOS-ND Low Voltage CMOS Octal Transceive 20-S0IC = 8669 «52 MC14511BCPGOS-ND BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver* fis) 
MC74LCX16244D0SCT-ND Low Voltage CMOS 16-Bit Buffer... 8-TSSOP 1.04 8363 MC14511BDGOS-ND BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver* 6553S 
MC74VHC1GTO4DOSCT-ND Inverting Buffer/CMOS Logic Level Shifte S0T-353. 332618 MC14518BCPGOS-ND Dual BCD Up Counter*... 16-Dip 1.08 87 65 
MC74VHC1GTO4DOSTR-ND Inverting Buffer/CMOS Logic Level Shifte .SOT-353 222.00/3,000 MC14521BCPGOS-ND 24-Stage Frequency Divider* . 16-Dip 1.07 86 65 
MC74VHC1GOODFT2GOSCT-ND | Single 2-Input NAND Gate* .. SOT-353 34.2417 MC14528BCPGOS-ND Dual Monostable Multivibrator* i 96 77 58 
MC74VHC1GOODFT2GOSTR-ND | Single 2-Input NAND Gate* .. .S0T-353 186.00/3,000 MC14536BCPGOS-ND Programmable Timer*.... 98 85 66 
MC74VHC1GO4DFT2GOSCT-ND__| Single Inverter* SOT-353 34.2417 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. ul 25 100 
MC14536BDWR20SCT-ND Programmable Timer . . 16-SOIC 76 64 51 
MC14536BDWR2GOSCT-ND Programmable Timer’ . 16-SOIC 98 200) 200) 
MC14536BDWR2GOSTR-ND Programmable Timer’ . 16-SOIC 378.00/1,000 


MC14538BCPGOS-ND 


Dual, Retriggerable, Resettable, 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. ul 25 100 
NLU1GT32MUTCGOSCT-ND 2-Input OR Gate, CMOS Logic Level Shifter* 66 53 40 


NLU1GT32MUTCGOSTR-ND 
NLU1GTSOMUTCGOSCT-ND 


NLU1GTSOMUTCGOSTR-ND 


2-Input OR Gate, CMOS Logic Level Shifter* 
Non-Inverting Buffer, CMOS Logic 
Level Shifter* .... 
Non-Inverting Buffer, CMOS Logic 
Level Shifter* 


591.00/3,000 
66 53 40 


591.00/3,000 


Monostable Multivibrator* 85 69 52 
MC14538BDR2GOSCT-ND Dual, Retriggerable, Resettable, 

Monostable Multivibrator* 69 56 42 
MC14538BDR2GOSTR-ND. Dual, Retriggerable, Resettable, 

Monostable Multivibrator* 550.00/2,500 
MC14538BDWR2GOSCT-ND Dual, Retriggerable, Resettable, 

Monostable Multivibrator* . 90 72 54 


NLU1GT86MUTCGOSCT-ND 
NLU1GT86MUTCGOSTR-ND 


NLU1GT125MUTCGOSCT-ND 


2-Input Exclusive OR Gate, CMOS Logic 
Level Shifter* 
2-Input Exclusive OR Gate, CMOS Logic 
Level Shifter* a 
Non-Inverting Buffer, CMOS Logic 
Level Shifter* 


66 53 40 
591.00/3,000 


66.5340 


MC14538BDWR2GOSTR-ND 


NLU1GT125MUTCGOSTR-ND 


Non-Inverting Buffer, CMOS Logic 
Level Shifter* 


591.00/3,000 


Dual, Retriggerable, Resettable, NLU1GUO4MUTCGPSCT-ND Single Inverter, Unbuffered 66 53 40 
saeiasstachcoesiih eeaaeenee i ro ary NLU1GUO4MUTCGPSTR-ND Single Inverter, Unbuffered* .. 591.00/3,000 
z ; : ‘ NLU2GO4MUTCGOSCT-ND Dual Inverter*.. 68 54 
MC14541BDR2GOSCT-ND Programmable Timer 504131 TTR AR DEMiavaner PERCE 
MC14541BDR2GOSTR-ND Programmable Timer’ 377.50/2,500 NLU2GO6MUTCGOSCT-ND Dual Inverter, Open Drain* 68 ‘54 us at 
MC14543BCPGOS-ND BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver NLU2GO6MUTCGOSTR-ND Dual Inverter, Open Drain* 642.00/3,000 
Mcidseancpcosat Rieter een ow is a NLU2GO7MUTCGOSCT-ND Dual Non-Inverting Buffer, OD*. m Gy) 25 
ERO SARTO HID Hex Schmitt Tigger* re NLU2GO7MUTCGOSTR-ND Dual Non-Inverting Buffer op. 675.00/3,000 
MC14584BDR2GOSTR-ND Hex Schmitt Trigger* 422.50/2,500 NLU2G14MUTCGOSCT-ND Dual Inverter, Schmitt-Trigger®’. iy eI 
NL7SZ57DFT2GOSCT-ND Configurable Multifunction Gate* NEW! a 33. «28 NPUAGIEMUTCGOSTESTD Dual Inverter, Schmitt-Trigger*. 642.00/3,000 
4 i i i * 7 NLU2G16MUTCGOSCT-ND Dual Non-Inverting Buffer*. 68 54° A 
NL7SZ57DFT2GOSTR-ND Configurable Multifunction Gate* NEW! 258.00/3,000 ; 
‘| , ‘functi * - NLU2G16MUTCGOSTR-ND Dual Non-Inverting Buffer*. 642.00/3,000 
NL7SZ58DFT2GOSCT-ND Configurable Multifunction Gate* NEW! AT coon 2d i peas 
NL7SZ58DFT2GOSTR-ND Configurable Multifunction Gate* NEW! 258.00/3,000 NEVES DIEGO SCTEND Dual Non-Inverting Buffer, Schmitt-Trigger*. fi) Ja) 
NL7SZ97DFT2GOSCT-ND Configurable Multifunction Gate* NEW! 40 0) 21 NLU2G17MUTCGOSTR-ND Dual Non-Inverting Buffer, Schmitt-Trigger*. 675.00/3,000 
NL7SZ97DFT2GOSTR-ND Configurable Multifunction Gate* NEW! 255.00/3,000 NLU2GUO04MUTCGOSCT-ND Dual Inverter, Upbuttered” . 7 60 45 
NL7SZ98DFT2GOSCT-ND Configurable Multifunction Gate* NEW! oy) ko) Bi NLU2GU04MUTCGOSTR-ND Dual Inverter, Unbuffered* . 675.00/3,000 
NL7SZ98DFT2GOSTR-ND Configurable Multifunction Gate* NEW! 255.00/3,000 
NL17SZOODFT20SCT-ND Single 2-Input NAND Gate. 29 fh AB : 
NL17SZOODFT20STR-ND Single 2-Input NAND Gate. .S0T-353 240.00/3,000 ON Semiconduct 
NL17SZOODFT2GOSCT-ND Single 2-Input NAND Gate* .. ‘$0T-353 39 27 19 
NL17SZOODFT2GOSTR-ND .SOT-353 213.00/3,000 Digi-Key Price Each 
NL17SZO4DFT20SCT-ND .SOT-353 38 «= .29S «20 Part No. Description 4 =25| 100 
NL17SZO4DFT20STR-ND -SOT-353 243.00/3,000 $5211EDR14GOSCT-ND Low Voltage Synch Buck Controller* .. 255 213 1.79 
NEVZSZOSDET2GOSCTEND) Single Inverter. SOT-353 EEE SSE a9 CS5211EDR14GOSTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Gontrollr® 2762.50/2,500 
NL17SZ04DFT2GOSTR-ND Single Inverter*... -SOT-353 213.00/3,000 CS5211GDR14GOSCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* .. 249 208 1.75 
NL17SZ07DFT2GOSCT-ND Single Non-Inverting Buffer with OD Output*.......S0T-353 392719 (S5211GDR14GOSTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* . 2697.50/2,500 
NL17SZ07DFT2GOSTR-ND Single Non-Inverting Buffer with OD Output -SOT-353 213.00/3,000 MC33152PGOS-ND High Speed Dual MOSFET Driver* 165 143 1.10 
AES 208 DET OS OTRND Single 2-Input AND Gate... -SOT-353 (ERE oie om U MC33039DG0S-ND Closed Loop Brushless Motor Adapter* en es) 
NEVESZ0G0 RI2GOSCTEND) Single 2-Input AND Gate SR) MC33039PG0S-ND Closed Loop Brushless Motor Adapter* 176 153 148 
LD sei to CAE Hi) Single 2-Input AND Gate* SOT 853) Patel MC33260DR20SCT-ND GreenLine™ Compact Power Factor Controller 188 150 143 
NL17SZ14DFT20SCT-ND Single Inverter with Schmitt Trigger . -SOT-353 38 29°20) * ° if { i 
9 i rea MC33262PGOS-ND Power Factor Controller iii] LF hs} 
NL17SZ14DFT2GOSCT-ND Single Inverter with Schmitt Trigger* -SOT-353 39 2 TAG i. i 
7 ‘ aa rt MC34151DGOS-ND 1.5A High Speed Dual Inverting 1.62 1.41 1.09 
NL17SZ14DFT2GOSTR-ND Single Inverter with Schmitt Trigger* -SOT-353 213.00/3,000 7 7 rs 
NL17SZ16DFT20SCT-ND Single Input Buffer. “SOT-353 AG 36. «(O7 MC34151PGOS-ND 1.5A High Speed Dual Inverting MOSFET Driver’ 1.62 1.41 1.09 
NE7SZ16DFTOGOSCT-ND Single Input Buffer 301-353 3987.19 MC34152DG0S-ND 1.5A HS Dual Non-Inverting MOSFET Driver* ... 158 137 1.05 
if ‘ “ent. i r 7 NCP360SNAET1GOSCT-ND. USB Positive Overvoltage Protection 
NL17SZ16DFT2GOSTR-ND Single Input Buffer .SOT-353 213.00/3,000 
NL17SZ17DFT2GOSCT-ND Single Schmitt Buffer ‘SOT-353 «392719 Controller* NEW1...... a 90072 54 
NL17SZ17DFT2GOSTR-ND Single Schmitt Buffer* .. ‘SOT-353 213.00/3,000 NCP360SNAET1GOSTR-ND USB Positive Overvoltage Protection 
NL17SZ32DFT2GOSCT-ND Single 2-Input OR Gate* ‘SOT-353 39S? 19 Controller* NEW... veces 855.00/3,000 
NL17SZ32DFT2GOSTR-ND Single 2-Input OR Gate* “S0T-353 213.00/3,000 NCP360SNT1GOSCT-ND USB Positive Overvoltage Protection 
NL17SZ74USOSCT-ND Single D-Type Flip-Flop... : AG 3626 Controller* NEW!...... ve 90.7254 
NL17SZ74USOSTR-ND Single D-Type Flip-Flop... 642.00/3,000 NCP360SNT1GOSTR-ND USB Positive Overvoltage Protection 
NL17SZ74USGOSCT-ND Single D-Type Flip-Flop* a 8 By Controller* NEW: 855.00/3,000 
NL17SZ74USGOSTR-ND Single D-Type Flip-Flop* . 321.00/3,000 NCP1015AP065GOS-ND Self-Supplied Mono Swi 161 140 1.07 
NL17SZ86DFT20SCT-ND Single 2-Input Exclusive OR Gat SOT-353. 220.1814 NCP1015AP100GOS-ND Self-Supplied Mono Switcher* 161 1.40 1.07 
NL17SZ125DFT2GOSCT-ND Tri-State Non-Inverting Buffer* SOT-353. 39.27) 19 NCP1027P065GOS-ND 800mA High Voltage Switcher*. 2.90 242 2.03 
NL17SZ125DFT2GOSTR-ND Tri-State Non-Inverting Buffer* .SOT-353 213.00/3,000 NCP1027P100GOS-ND 800mA High Voltage Switcher* 2.90 2.42 2.03 
NL17SZ126DFT20SCT-ND Tri-State Non-Inverting Buffe .SOT-353 AG 82) 22) NCP1051P1000S-ND 200mA Mono High Voltage Gated Oscillator 
NL17SZU04DFT20SCT-ND. Single Unbuffered Inverter .SOT-353 29 .24 16 Power Switching Regulator 35) a3) 90 
NL17SZU04DFT20STR-ND Single Unbuffered Inverter -SOT-353 240.00/3,000 NCP1053P1000S-ND 400mA Mono High Voltage Gated Oscillator 
NL27WZOOUSOSCT-ND Dual 2-Input NAND Gate US8-8 1.00 a) yA Power Switching Regulator 144 1.20 96 
NL27WZOOUSGOSCT-ND Dual 2-Input NAND Gate*. S88 54 42 30 NCP1396ADR2GOSCT-ND Resonant Mode Controller* 478 416 3.10 
NL27WZOOUSGOSTR-ND Dual 2-Input NAND Gate*. S8-8 423.00/3,000 NCP1396ADR2GOSTR-ND Resonant Mode Controller* 5665.00/2,500 
NL27WZO4DFT2GOSCT-ND Dual Inverter*... SOT-363 39.30.22 NCP1606ADR2GOSCT-ND Power Factor Controller* 126 109 84 
NL27WZ04DFT2GOSTR-ND Dual Inverter*..... -SOT-363 306.00/3,000 NCP1606ADR2GOSTR-ND Power Factor Controller* 1115.00/2,500 
NL27WZ07DFT2GOSCT-ND Dual Buffer with OD Output -SOT-363 39 30 22 NCP1606BDR2GOSCT-ND. Power Factor Controller* 1.26 1.09 84 
NL27WZO7DFT2GOSTR-ND Dual Buffer with OD Output* .SOT-363 306.00/3,000 NCP1606BDR2GOSTR-ND Power Factor Controller* 1115.00/2,500 
NL27WZO8USGOSCT-ND Dual 2-Input AND Gate* S88 54 42 30 NCP1653P0S-ND Compact Fixed Freq. Current Mode 
NL27WZO8USGOSTR-ND Dual 2-Input AND Gate* $8-8 423.00/3,000 PFC Controller a 237 198 1.66 
NL27WZ14DFT2GOSCT-ND Dual Schmitt-Trigger Inverter* .. -SOT-363 39 a) 2 NCP4302ADR2GOSCT-ND Synchronous Flyback Controller 950 240 477 
NL27W214DFT2GOSTR-ND Dual Schmitt-Trigger Inverter*. -SOT-363 306.00/3,000 NCP4302ADR2GOSTR-ND Synchronous Flyback Controller*.. 2730.00/2,500 
NL27WZ17DFT2GOSCT-ND Dual Non-Inverting Schmitt-Trigger Buffer* -SOT-363 39 30.22 NCP5104DR2GOSCT-ND High Voltage, Half Bridge Driver* NEW! 240 2.00 1.68 
NL27WZ17DFT2GOSTR-ND Dual Non-Inverting Schmitt-Trigger Buffer*.........SOT-363 306.00/3,000 NCP5104DR2GOSTR-ND High Voltage, Half Bridge Driver* NEW! 2600.00/2,500 
NET 2220S GOSCTEND Dual 2-Input OR Gate® .. US&-8 [OSes NCP5104PGOS-ND High Voltage, Half Bridge Driver* NEW: 2.88 240 2.02 
WieANeeatecoe in eee Gate* ee s ee ‘i NCP5106ADR2GOSCT-ND High Voltage, High and Low Side Driver 240 2.00 1.68 
NLS7WZOAUSOSTR-ND Tipe inverter se-8 _507.00.000 | NcpstogaPaos-ND. | High Voltage High and Low Side Driver nae 240.202 
Tee oea lee ele aaa pb Gia ae 72 anne ane NCP5106BDR2GOSCT-ND High Voltage, High and Low Side Driver 2.40 2.00 1.68 
z HInG: BUTTE WHE MUIDUE s wUUiSs NCP5106BDR2GOSTR-ND High Voltage, High and Low Side Driver 2600.00/2,500 
NL37WZ14USOSCT-ND Triple Schmitt-Trigger Inverte S88 56 AG C84 NCP5106BPGOS-ND High Voltage, High and Low Side Driver* 288 2.40 2.02 
aise eteyeoee Tee agen men ee TL431ACDR20SCT-ND 2.5V, Programmable Precision Referenc 584533 
i “iple Butter oe : : TL431ACDR2GOSCT-ND 2.5V, Programmable Precision Reference* ‘51 40.29 
erates CUS Triple Butter : ee 720100/8,000 TL431ACDR2GOSTR-ND 2.5V, Programmable Precision Reference* 335.00/2,500 
NL87WZ17USOSCT-ND Triple Non-Inverting Schmitt-Trigger Buffer S8-8 56 46.34 i 
= a , 5 TL431ACLPRAGOSCT-ND 2.5V, Programmable Precision Reference* 45 135 25 
NL87WZ17USOSTR-ND Triple Non-Inverting Schmitt-Trigger Buffer S8-8 507.00/3,000 = 
| ‘ . A ea Tee 7 TL431ACLPRAGOSTR-ND 2.5V, Programmable Precision Reference* 248.00/2,000 
NL87WZ17USGOSCT-ND Triple Non-Inverting Schmitt-Trigger Buffer’ S8-8 56 AG 34 sai 
NL37WZ17USGOSTR-ND Triple Non-Inverting Schmitt-Trigger Buffer 8-8 507.00/3,000 TL431AIDR20SCT-ND 2.5V, Programmable Precision Reference... el 
NLU1G14MUTCGOSCT-ND Single Inverter, Schmitt-Trigger* . 166 53. «40 TL431AIDR2GOSCT-ND 2.5V, Programmable Precision Reference* foo) ZS) sil 
NLU1G14MUTCGOSTR-ND Single Inverter, Schmitt-Trigger* . 591.00/3,000 TL431AIDR2GOSTR-ND 2.5V, Programmable Precision Reference* 362.50/2,500 
NLU1G32MUTCGOSCT-ND Single 2-Input OR Gate* 66 53 : 40 TL431BIDR20SCT-ND 2.5V, Programmable Precision Referenc! ral 57 8 
NLU1G32MUTCGOSTR-ND Single 2-Input OR Gate* ~~ 591 '00/3,000 TL431CDR20SCT-ND 2.5V, Programmable Precision Referenc AT 36.26 
= i f j TL431CDR20STR-ND 2.5V, Programmable Precision Referencs 247.50/2,500 
NLU1G86MUTCGOSCT-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate 66 53 40 
NLU1G86MUTCGOSTR-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate* 591.00/3,000 TL431CDR2GOSCT-ND 2.5V, Programmable Precision Reference’ A4 34 25 
NLU1GTO4MUTCGOSCT-ND Inverting Buffer, CMOS Logic Level Shifter* 66 53 40 TL431CDR2GOSTR-ND 2.5V, Programmable Precision Reference* 290.00/2,500 
NLU{GTO4MUTCGOSTR-ND Inverting Buffer, CMOS Logic Level Shifter* 591.00/3,000 TL431CLPGOS-ND 2.5V, Programmable Precision Reference* 403123 
NLU1GT14MUTCGOSCT-ND Inverter, Schmitt-Trigger, CMOS Logic TL431IDR20SCT-ND 2.5V, Programmable Precision Referenc! 32 24 18 
Level Shifter* .. 66 53 40 TL431IDR20STR-ND 2.5V, Programmable Precision Referencs 337.50/2,500 
NLU1GT14MUTCGOSTR-ND. Inverter, Schmitt-Trigger, CMOS Logic UC3843BVDR20SCT-ND High Performance Current Mode Controlle 1.29 1.08 86 


Level Shifter* 6-UDFN 


591.00/3,000 


* RoHS Compliant 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
CS8101YDR8GOSCT-ND Micropower 5V, 100mA LDO Regulator* pO Gueeal (Od ieealeoo) 
CS8101YDR8GOSTR-ND Micropower 5V, 100mA LDO Regulator* 2087.50/2,500 
CS8101YDWFR20GOSCT-ND Micropower 5V, 100mA LDO Regulator* 2.16 1.80 1.52 


CS8101YDWFR20GOSTR-ND 
CS8101YT5GOS-ND 


Micropower 5V, 100mA LDO Regulator* 
Micropower 5V, 100mA LDO Regulator* 


972.00/1,000 
5.64 492 3.66 


CS8101YTHASGOS-ND 
CS8101YTVASGOS-ND 
CS8151CGN8GOS-ND 
CS8151YDWFR16GOSCT-ND 
CS8151YDWFR16GOSTR-ND 


Micropower 5V, 100mA LDO Regulator* 
Micropower 5V, 100mA LDO Regulator* 
5V, 100mA LDO Linear Regulator 
5V, 100mA LDO Linear Regulator 
5V, 100mA LDO Linear Regulator 


5.43 4.73 3.52 
5.43 4.73 3.52 
3.24 2.82 2.10 
3.24 282 2.10 
1596.00/1,000 


CS8151YNF16GOS-ND 
CS8151YT7GOS-ND 

CS8151YTHA7GOS-ND 
CS8151YTVA7GOS-ND 
CS8190ENF16GOS-ND 


5V, 100mA LDO Linear Regulator 
5V, 100mA LDO Linear Regulator 
5V, 100mA LDO Linear Regulator 
5V, 100mA LDO Linear Regulator* 
Air-Core Tach/Speedo Driver*...... 


3.61 3.15 2.35 
5.35 466 3.47 
5.89 5.13 3.82 
§.89 5.13 3.82 
4.24 3.69 275 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MC33064P-5RAGOSTR-ND. Undervoltage Sensing Circuit* TO-92 552.00/2,000 
MC33161DR2GOSCT-ND Universal Voltage Monitor* “SOIC 1.50 1.30 1.00 
MC33161DR2GOSTR-ND Universal Voltage Monitor* “SOIC 1330.00/2,500 
MC33164D-5R20SCT-ND 5V MPU Undervoltage Sensing Circui -SOIC 83 67 ~=—.50 
MC33164D-5R2GOSCT-ND 5V MPU Undervoltage Sensing Circuit* “SOIC 85 69 52 
MC33164D-5R2GOSTR-ND. 5V MPU Undervoltage Sensing Circuit* 675.00/2,500 
MC34064D-005G0S-ND Undervoltage Sensing Circuit* 80 65 49 
MC34064D-5R2GOSCT-ND Undervoltage Sensing Circuit* 80 65 49 
MC34064D-5R2GOSTR-ND. Undervoltage Sensing Circuit* 635.00/2,500 
MC34064P-5RAGOSCT-ND Undervoltage Sensing Circuit* 80 65 49 
MC34064P-5GOS-ND Undervoltage Sensing Circuit* 80 iH 8 


MC34064P-5RAGOSTR-ND 
MC34161DR2GOSCT-ND 


Undervoltage Sensing Circuit* 
Universal Voltage Monitor* 


552.00/2,000 
1.50 1.30 1.00 


MC34161DR2GOSTR-ND Universal Voltage Monitor* “SOIC 1330.00/2,500 
MC34164D-5R2GOSCT-ND 5V MPU Undervoltage Sensing Circuit* -SOIC 85 i) 
MC34164D-5R2GOSTR-ND 5V MPU Undervoltage Sensing Circuit* “SOIC 675.00/2,500 
MC34164P-0050SCT-ND 5V MPU Undervoltage Sensing Circui . T0-226AA 90 72 54 
MC34164P-0050STR-ND 5V MPU Undervoltage Sensing Circui . T0-226AA 1044.00/2,000 
NCP303LSN30T1GOSCT-ND 3.0V, Voltage Detector*.. SOT-23-5 56 AB 3. 
NCP303LSN30T1GOSTR-ND 3.0V, Voltage Detector* 495.00/3,000 
NCP303LSN45T1GOSCT-ND Z5V, Voltage Detector 55645 


NCP303LSN45T1GOSTR-ND 
NCP1400ASN25TOSCT-ND 


4.5V, Voltage Detector’ 
2.5V, 100mA Fixed Freq. 


495.00/3,000 


MPU Switching Regulator. 93 c/o MO 
NCP1400ASN25TOSTR-ND 2.5V, 100mA Fixed Freq. PWM Step-Up 

MPU Switching Regulator. 1236.00/3,000 
NCP1403SNT10SCT-ND 15V, 50mA PFM Step-Up DC/DC Converte: 1.08 97 = 86 
NCP1403SNT10STR-ND 15V, 50mA PFM Step-Up DC/DC Converte: 1716.00/3,000 


NCP1421DMR2GOSCT-ND 
NCP1421DMR2GOSTR-ND 


600mA Sync-Rect PFM Step-Up 
DC/DC Converter* 
600mA Sync-Rect PFM Step-Up 


1.80 1.50 1.26 


DC/DC Converter*.... 3120.00/4,000 
NCP1521BSNT1GOSCT-ND 1.5MHz, 600mA Step-Down DC/DC Converter* ....5-TSOP 1.50 1.30 1.00 
NCP1521BSNT1GOSTR-ND 1.5MHz, 600mA Step-Down DC/DC Converter* 1596.00/3,000 
NCP1521BMUTBGOSCT-ND 1.5MHz, 600mA Step-Down DC/DC Converter* 1.50 1.30 1.00 
NCP1521BMUTBGOSTR-ND 1.5MHz, 600mA Step-Down DC/DC Converter* 1596.00/3,000 
NCPS008DMR20SCT-ND Backlight LED Boost Driver 1.63 1.30.98 
NCPSOSOMTTXGOSCT-ND 4.5W White LED Boost Driver* NEW! 1.80 1.50 1.26 
NCPS050MTTXGOSTR-ND 4.5W White LED Boost Driver* NEW! 2340.00/3,000 


CS8361YDWFR16GOSCT-ND 5V Dual Micropower LDO Regulator’ 02 2.64 1.96 
CS8361YDWFR16GOSTR-ND 5V Dual Micropower LDO Regulator 16-SOIC 1490.00/1,000 
CS9201YDFR80SCT-ND MPU 5V, 100mA LDO Linear Regulator 8-SOIC 1.60 1.34 1.13 
CS9201YDFR8GOSCT-ND MPU 5V, 100mA LDO Linear Regulator* . 8-SOIC 1.60 1.34 1.13 
CS9201YDFR8GOSTR-ND MPU 5V, 100mA LDO Linear Regulator*. 8-SOIC 1735.00/2,500 
NCP606MN15T2GOSCT-ND 1.5V, 500mA LDO Regulator* NEW! -DFN 1.35 1.17 .90 
NCP606MN15T2GOSTR-ND 1.5V, 500mA LDO Regulator* NEW! -DFN 1437.00/3,000 
NCP606MN33T2GOSCT-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator* NEW! -DFN 861.35 #117 .90 
NCP606MN33T2GOSTR-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator* NEW! 1437.00/3,000 
NCP606MN50T2GOSCT-ND 5V, 500mA LDO Regulator* NE! ieee hale) 
NCP606MN50T2GOSTR-ND 5V, 500mA LDO Regulator* NE! 1437.00/3,000 
NCP606MNADJT2GOSCT-ND ADJ, 500mA LDO Regulator* NEW! ies) bale A 
NCP606MNADJT2GOSTR-ND ADJ, 500mA LDO Regulator* NEW: -DFN 1437.00/3,000 
NCP698SQ15T1GOSCT-ND 1.5V, 150mA Ultra LDO Regulator* NEW! SC-82AB AQ 38.28 
NCP698SQ15T1GOSTR-ND 1.5V, 150mA Ultra LDO Regulator* NEW! SC-82AB 387.00/3,000 
NCP698SQ25T1GOSCT-ND 2.5V, 150mA Ultra LDO Regulator* NEW! SC-82AB AQ 38 28 
NCP698SQ25T1GOSTR-ND 2.5V, 150mA Ultra LDO Regulator* NEW! SC-82AB 387.00/3,000 
NCP698SQ33T1GOSCT-ND 3.3V, 150mA Ultra LDO Regulator* NEW! SC-82AB AQ 38 28 
NCP698S033T1GOSTR-ND 3.3V, 150mA Ultra LDO Regulator* NEW! SC-82AB 387.00/3,000 
NCP698SQ50T1GOSCT-ND 5V, 150mA Ultra LDO Regulator* NEW! SC-82AB AQ 38.28 
NCP698SQ50T1GOSTR-ND 5V, 150mA Ultra LDO Regulator* NEW! SC-82AB 387.00/3,000 
NCP3985SN18T1GOSCT-ND 1.8V, 150mA Ultra LDO Regulator* NEW! 1.04 83 63 
NCP3985SN18T1GOSTR-ND 1.8V, 150mA Ultra LDO Regulator* NEW! 984.00/3,000 
NCP3985SN28T1GOSCT-ND 2.8V, 150mA Ultra LDO Regulator* NEW! 1.04 83 63 
NCP3985SN28T1GOSTR-ND 2.8V, 150mA Ultra LDO Regulator* NEW! 984.00/3,000 
NCP3985SN30T1GOSCT-ND 3.0V, 150mA Ultra LDO Regulator* NEW! 1.04 83 63 
NCP3985SN30T1GOSTR-ND 3.0V, 150mA Ultra LDO Regulator* NEW! 984.00/3,000 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 
1 25 +100 


Temperature 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
ADP3120AJCPZ-RLCT-ND Dual Bootstrapped 12V MOSFET Driver* 1:50) 1:25 1:05 
ADP3120AJCPZ-RLTR-ND Dual Bootstrapped 12V MOSFET Driver* 3190.00/5,000 


ADM1022ARQ-ND 
ADT7461AARMZ-ND 


ADT7461ARZ-ND 
ADT7461ARMZ-ND 


Sensor Temp./Detector 3/5.5V 
Temp. Monitor with Series Resi 

Cancellation* ... 
Temperature Monitor +/-1C Dual* .. 
Temperature Monitor +/-1C Dual* .. 


710 5.68 4.80 


5.75 5.25 4.15 
5.75 5.25 4.15 
6.75 5.25 4.15 


ADP3120AJRZ-ND Dual Bootstrapped 12V MOSFET Driver* 1.50 1.25 1.05 
ADP3190AJRUZ-RLCT-ND 6-Bit Programmable Multiphase, 

Sync. Buck Controller* 2.88 2.40 2.02 
ADP3190AJRUZ-RLTR-ND. 6-Bit Programmable Multiphase, 

Sync. Buck Controller* 3120.00/2,500 


ADP3419JRMZ-REELCT-ND 


Dual Bootstrapped, High Voltage 


ADT7461AEBZEVB-ND 
EVAL-ADT7461EB-ND 
ADT7462ACPZ-5RL7CT-ND 


ADT7462ACPZ-5RL7TR-ND 


Evaluation Board for ADT7461AE* 
Evaluation Board for ADT7461E. 
Flexible Temp./Voltage Monitor/Sy: 
Fan Controller* 
Flexible Temp./Voltage Monitor/System 
Fan Controller* 2-LFCSP 


32-LFCSP 


— 100.00 — 
— 112.50 = = 


850 680 5.74 
2699.00/500 


ADT7481ARMZ-1-ND 
ADT7483AARQZ-ND 


2-Ch., Temp. Sensor and Over Temp. Alarm* 0-MSOP 
2-Ch., Temp. Sensor and Over Temp. Alarm* .....16-QSOP 


5.63 4.50 3.50 
6.33 5.78 4.57 


MOSFET Driver* . 216 1.80 1.52 
ADP3419JRMZ-REELTR-ND Dual Bootstrapped, 

MOSFET Driver* 2808.00/3,000 
LM285D-1.2R2GOSCT-ND 1.235V, Micropower Voltage Regulator Diode* 85 16QmeeS2! 
LM285D-1.2R2GOSTR-ND 1.235V, Micropower Voltage Regulator Diode* 675.00/2,500 
LM285D-2.5R20SCT-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode .. 8-SOIC TB) POGheeedd: 
LM285D-2.5R2GOSCT-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* 8-SOIC 85 1698 9.52) 
LM285D-2.5R2GOSTR-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* 8-SOIC 675.00/2,500 
LM2852Z-1.2GOS-ND 1.235V, Micropower Voltage Regulator Diode* 85 69 = 52 
LM285Z-2.5GOS-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* 85 69 52 
LM285Z-2.5RAGOSCT-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* 85 69 52 
LM285Z-2.5RAGOSTR-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* 588.00/2,000 
LM385BD-1.20S-ND 1.235V, Micropower Voltage Regulator Diode . 70 53.40 
LM385BD-1.2GOS-ND 1.235V, Micropower Voltage Regulator Diode* -80 65 49 
LM385BD-2.5R2GOSCT-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* 8-SOIC -80 65 49 
LM385BD-2.5R2GOSTR-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* 8-SOIC 635.00/2,500 
LM385BZ-1.2GOS-ND 1.235V, Micropower Voltage Regulator Diod TO-92 -80 65 49 
LM385BZ-2.5G0S-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* 0-92 -80 65 49 
LM385D-1.2R2GOSCT-ND 1.235V, Micropower Voltage Regulator Diode* -80 65 49 
LM385D-1.2R2GOSTR-ND 1.235V, Micropower Voltage Regulator Diode* 635.00/2,500 
LM385Z-1.20S-ND 1.235V, Micropower Voltage Regulator Diode . 0-92 98 85 = 65 
LM385Z-1.2GOS-ND 1.235V, Micropower Voltage Regulator Diode* 0-92 Je 60 45 
LM385Z-2.5GOS-ND 2.5V, Micropower Voltage Regulator Diode* 5) 60 45 
MAX809JTRGOSCT-ND 4V Microprocessor Reset Monitor £55; 445 34 
MAX809JTRGOSTR-ND AV Microprocessor Reset Monitor 495.00/3,000 
MAX809LTRGOSCT-ND 4.63V Microprocessor Reset Monitor* .. ib) pac eOd 
MAX809LTRGOSTR-ND 4.63V Microprocessor Reset Monitor*. 495.00/3,000 
MAX809MTRGOSCT-ND 4.38V Microprocessor Reset Monitor* 255) 45.34 
MAX809MTRGOSTR-ND 4.38V Microprocessor Reset Monitor* .. 495.00/3,000 
MAX809RTRGOSCT-ND 2.63V Microprocessor Reset Monitor*. #55) 45 (34 
MAX809RTRGOSTR-ND 2.63V Microprocessor Reset Monitor*. 495.00/3,000 
MAX809STRGOSCT-ND 2.93V Microprocessor Reset Monitor*. 54 44 33 
MAX809STRGOSTR-ND 2.93V Microprocessor Reset Monitor*. 486.00/3,000 
MAX809TTRGOSCT-ND 3.08V Microprocessor Reset Monitor*. 155) 45 34 
MAX809TTRGOSTR-ND 3.08V Microprocessor Reset Monitor*. 495.00/3,000 
MAX810MTRGOSCT-ND 4.38V Microprocessor Reset Monitor* .. 255) 45 (34 
MAX810MTRGOSTR-ND 4.38V Microprocessor Reset Monitor* .. 498.00/3,000 
MAX810TTRGOSCT-ND 3.08V Microprocessor Reset Monitor*. #55) 45.34 
MAX810TTRGOSTR-ND 3.08V Microprocessor Reset Monitor*. 498.00/3,000 
MC1403DR2GOSCT-ND Low Voltage Reference* ibalal 10%) 275) 
MC1403DR2GOSTR-ND Low Voltage Reference* 8-SOIC 985.00/2,500 


MC1403P1G0S-ND 
MC3423DGOS-ND 


Low Voltage Reference* 
Overvoltage Crowbar Se! 


AAG) T0178. 
ye RE 


MC3423P1G0S-ND 
MC33064D-5R2GOSCT-ND 
MC33064D-5R2GOSTR-ND 
MC33064P-5GOS-ND 
MC33064P-5RAGOSCT-ND 


9 : 
Overvoltage Crowbar Sensing Circuit* . 
Undervoltage Sensing Circuit* .. 
Undervoltage Sensing Circuit* .. 
Undervoltage Sensing Circuit* .. 
Undervoltage Sensing Circuit* .. 


ial O75 


80 65 .49 
635.00/2,500 

80 65 .49 

80.65 49 


ON Semiconductor™ @ DigiReel° SIGNAL/INTERFACE 
Digi-Key Price Each 

Part No. Description 1 25 100 
LM201ANGOS-ND Non-Compensated Single Op Amp* Ws 60 45 
LM211DR2GOSCT-ND Single Comparator* 65 53 40 
LM211DR2GOSTR-ND Single Comparator* 490.00/2,500 
LM224DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Op Amp* 50 rO9 28 
LM224DR2GOSTR-ND Single Supply Quad Op Amp* 325.00/2,500 
LM224NGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* ... 59 48 36 
LM239DR20SCT-ND Single Supply Quad Comparator 55 A331 
LM239DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Comparator* . 50 3928) 
LM239DR2GOSTR-ND Single Supply Quad Comparator* . 325.00/2,500 
LM239NOS-ND Single Supply Quad Comparator 63 J) 8ts 
LM239NGOS-ND Single Supply Quad Comparator* . 59 48 36 
LM258DR20SCT-ND Single Supply Dual Op Amp 55 A331 
LM258DR2GOSCT-ND Single Supply Dual Op Amp* .. AG 36.26 
LM258DR2GOSTR-ND Single Supply Dual Op Amp* . 302.50/2,500 
LM258NOS-ND Single Supply Dual Op Amp 50 AO .30 
LM258NGOS-ND Single Supply Dual Op Amp* i 50 AL 31 
LM293DR2GOSCT-ND Low Offset Voltage Dual Comparator’ -SOIC 46 36 0 26 
LM293DR2GOSTR-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* -SOIC 302.50/2,500 
LM301ANGOS-ND Non-Compensated Single Op Amp* i 15 60 45 
LM311DR2GOSCT-ND Single Comparator*.... 53 A333 
LM311DR2GOSTR-ND Single Comparator* 400.00/2,500 
LM311NGOS-ND Single Comparator* 56 A634 
LM324ADGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* 5 36 0.27 
LM324ADR2GOSCT-ND Single Supply Quad Op Amp* 45 SOO MoT 
LM324ADR2GOSTR-ND Single Supply Quad Op Amp* 337.50/2,500 
LM324ANGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* 62 50 38 
LM324DGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* AT eee) 
LM324DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Op Amp* AT 37.26 
LM324DR2GOSTR-ND Single Supply Quad Op Amp* 307.50/2,500 
LM324NGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* 56 46.34 
LM339DGOS-ND Single Supply Quad Comparator* . AT [Seo 
LM339DR20SCT-ND Single Supply Quad Comparator SE 40.29 
LM339DR20STR-ND Single Supply Quad Comparator 340.00/2,500 
LM339DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Comparator* . AT RO meee 
LM339DR2GOSTR-ND Single Supply Quad Comparator* . 307.50/2,500 
LM339NGOS-ND Single Supply Quad Comparator* .. 56 46 34 
LM358DGOS-ND Single Supply Dual Op Amp* . 43 zoe) .24! 
LM358DR2GOSCT-ND Single Supply Dual Op Amp* .. 43 el 
LM358DR2GOSTR-ND Single Supply Dual Op Amp* .. 280.00/2,500 
LM358NGOS-ND Single Supply Dual Op Amp* . 58 ASN ead) 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


980 tos3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ON Semiconduct 


TERFACE (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
NCP1410DMR20SCT-ND 250mA Sync-Rect PFM Step-Up DC/DC 

Converter 168 1.26 .95 
NCS2202SN1T10SCT-ND Low Voltage Comparator with O1 .90 a2 54) 
NCS2202SN2T10SCT-ND Low Voltage Comparator with 01 .90 i254 


TCA0372DP1GOS-ND 


Dual 1A Output Current Op Amp* . 


1.25 1.08 84 


TCA0372DWR2GOSCT-ND 


TCA0372DWR2GOSTR-ND 


Dual 1A Output Current Op Amp* . 
Dual 1A Output Current Op Amp* . 


ARB 0279) 
455.00/1,000 


ON Semiconduct 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description J 25 100 
MMBV109LT1GOSCT-ND 30V, Silicon Epicap Diode*. A4 33.24 
MMBV109LT1GOSTR-ND 30V, Silicon Epicap Diode*. 282.00/3,000 
MMBV432LT1GOSCT-ND 14V, Silicon Tuning Diode* A5 34.24 
MMBV432LT1GOSTR-ND 14V, Silicon Tuning Diode* 288.00/3,000 
MMBV609LT1GOSCT-ND 20V, Silicon Tuning Diode* 45 34.24 
MMBV609LT1GOSTR-ND 20V, Silicon Tuning Diode* 288.00/3,000 
MMBV2101LT10SCT-ND 30V, Silicon Tuning Diode A4 33.24 
MMBV2109LT10SCT-ND 30V, Silicon Tuning Diod A5 34.24 
MMBV2109LT10STR-ND 30V, Silicon Tuning Diod 285.00/3,000 
MMBV3401LT1GOSCT-ND 35V, Silicon Pin Diode*.. 45 34.24 
MMBV3401LT1GOSTR-ND 35V, Silicon Pin Diode* 288.00/3,000 
MV2090S-ND. Silicon Epicap Diode 40 31 23 
MV209G0S-ND Silicon Epicap Diode*. 50 38 27 


ON Semiconduct 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 4) 25 100 
ADM1026JSTZ-ND Control System Reference/EEPROM* 11.90 11.01 8.33 
ADM1026JSTZ-R7CT-ND Control System Reference/EEPROM* 9.91 893 7.92 
ADM1026JSTZ-R7TR-ND Control System Reference/EEPROM* 3719.00/500 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM393DG0S-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* . 43 Econecs. 
LM393DR2GOSCT-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* . 43 33.24 
LM393DR2GOSTR-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* . 280.00/2,500 
LM393NGOS-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* . 58 p45 ad! 
LM833DR2GOSCT-ND Low Noise, Audio Dual Op Amp* . -68 ee hl 
LM833DR2GOSTR-ND Low Noise, Audio Dual Op Amp* . 512.50/2,500 
LM2901DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Comparator* 48 pole eel 
LM2901DR2GOSTR-ND Single Supply Quad Comparator* 315.00/2,500 
LM2901NGOS-ND Single Supply Quad Comparator* 56 AB 34 
LM2902DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Op Amp* ... 48 [OMe 
[M2902DR2GOSTR-ND Single Supply Quad Op Amp* 315.00/2,500 
LM2902NOS-ND Single Supply Quad Op Amp.. 55 A433 
LM2902NGOS-ND Single Supply Quad Op Amp* 65 53.40 
LM2903DGOS-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* . AT pon eee 
LM2903DR2GOSCT-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* . AT oat 
LM2903DR2GOSTR-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* . 307.50/2,500 
LM2903NGOS-ND Low Offset Voltage Dual Comparator* . 58 45 333) 
LM2904DGOS-ND Single Supply Dual Op Amp* AT oye Li 
LM2904DR20SCT-ND Single Supply Dual Op Amp... 255) 43) 2311 
LM2904DR2GOSCT-ND Single Supply Dual Op Amp* AT RE 
[M2904DR2G0STR-ND Single Supply Dual Op Amp* 307.50/2,500 
LM2904NGOS-ND Single Supply Dual Op Amp* 58 p4gn cod! 
MC1413BDR2GOSCT-ND High Voltage, High Current Darlington 

Transistor Array® ...........-++ afl ey ee} 
MC1413BDR2GOSTR-ND High Voltage, High Current Darlington 

Transistor Array® .... east 532.50/2,500 
MC1413BPGOS-ND High Voltage, High Current Darlington 

Transistor Array® 0... ts) 60 45 
MC1413DG0S-ND High Voltage, High Current Darlington 

Transistor Array® ..........-++ 65 53 40 
MC1413DR2GOSCT-ND High Voltage, High Current Darlington 

Transistor Array® ..........--+5 65 53 40 
MC1413DR2GOSTR-ND High Voltage, High Current Darlington 

Transistor Array* 490.00/2,500 
MC1455BP1GO0S-ND Monolithic Timing Circui 69 56 42 
MC1455P1GOS-ND Monolithic Timing Circuit* Al 57 43 
MC1488DR20SCT-ND Quad Line EIA-232D Driver 67 54 41 
MC1488DR20STR-ND Quad Line EIA-232D Driver 855.00/2,500 
MC1488PGOS-ND Quad Line EIA-232D Driver ae) 60.45 
MC1489APGOS-ND Quad Line EIA-232D Receiver’ Atte 62 47 
MC1489PGOS-ND Quad Line ElA-232D Receiver* Js 60 45 
MC1496DR2GOSCT-ND Balanced Modulator/Demodulator 1.07 86.65 
MC1496DR2GOSTR-ND Balanced Modulator/Demodulator* 845.00/2,500 
MC1496PGOS-ND Balanced Modulator/Demodulator 14-Dip 1.07 86 © .65 
MC3403DR2GOSCT-ND Single Supply Quad Op Amp* .. 14-5010 71 5743 
MC3403DR2GOSTR-ND Single Supply Quad Op Amp* 532.50/2,500 
MC3479PGOS-ND Stepper Motor Driver* 416 362 2.70 
MC3488AP10S-ND Dual Line Driver 1.00 84 67 
MC14513BCPOS-ND BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver. 200230) lero) 
MC14553BCPGOS-ND 3-Digit BCD Counter*........... 231 1.93 1.62 


MC33035DWR2GOSCT-ND 
MC33035DWR2GOSTR-ND 


Brushless DC Motor Controller* 
Brushless DC Motor Controller* 


424 369 2.75 
2088.00/1,000 


ON Semiconduct SWITCHING 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NL7WB66USGOSCT-ND Ultra-Small SPST Analog Switch* . 59 A836 
NL7WB66USGOSTR-ND Ultra-Small SPST Analog Switch* . 534.00/3,000 
NLAS323USGOSCT-ND Dual SPST Analog Switch*. 94 82 63 
NLAS323USGOSTR-ND Dual SPST Analog Switch*. 999.00/3,000 
NLAS324USGOSCT-ND Dual SPST Analog Switch*. 94 82 63 
NLAS324USGOSTR-ND Dual SPST Analog Switch*. 999.00/3,000 
NLAS1053USOSCT-ND 2:1 Mux/Demux Analog Switc! US8-8 90 75 60 
NLAS1053USGOSCT-ND 2:1 Mux/Demux Analog Switch* US8-8 94 82 63 
NLAS1053USGOSTR-ND 2:1 Mux/Demux Analog Switch* US8-8 999.00/3,000 
NLAS2066USGOSCT-ND Dual SPST Analog Switch*. 99 80 60 
NLAS2066USGOSTR-ND Dual SPST Analog Switch*. 942.00/3,000 


MC33035PGOS-ND 


Brushless DC Motor Controller* 


424 3.69 2.75 


MC33072ADR2GOSCT-ND Dual Op Amp* 1.12 90 68 
MC33072ADR2GOSTR-ND Dual Op Amp* 887.50/2,500 
MC33072DR2GOSCT-ND Dual Op Amp* 1.07 86 = 65 
MC33072DR2GOSTR-ND Dual Op Amp* 845.00/2,500 
MC33074APGOS-ND Quad Op Amp 1.36 1.18 91 
MC33078DGOS-ND Low Noise Dual Op Amp*.. iis 62 47 
MC33078PGOS-ND Low Noise Dual Op Amp*.. 83 (67.50) 
MC33078DR2GOSCT-ND Low Noise Dual Op Amp*. 80 65 = 49 
MC33078DR2GOSTR-ND Low Noise Dual Op Amp*. 612.50/2,500 


ON Semiconductor” () Digi@Reel” 


MC33079DR20SCT-ND 
MC33079PGOS-ND 
MC33172DR2GOSCT-ND 
MC33172DR2GOSTR-ND 
MC33178DR2GOSCT-ND 


Low Noise Quad Op Am| 
Low Noise Quad Op Amp* 
Dual Supply, Low Power, Op Amp 
Dual Supply, Low Power, Op Amp*.. 
Dual Low Power, Low Noise Op Amp*. 


eS OOTY 
1.07 86 65 
1.07 86 65 
825.00/2,500 
98.8566 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 +100 
NUF2221W1T20SCT-ND USB Upstream Terminator with ESD Protection ...SOT-363 94 82 = 63 
NUF2221W1T20STR-ND USB Upstream Terminator with ESD Protection ...SOT-363 999.00/3,000 
NUF2221W1T2GOSCT-ND USB Upstream Terminator w/ESD Protection 85 Ass) by 
NUF2221W1T2GOSTR-ND USB Upstream Terminator w/ESD Protection 810.00/3,000 


NUF2441FCT1GOSCT-ND 


Integrated Passive Filter with ESD Protection 


1.06 85 64 


MC33178DR2GOSTR-ND 
MC33179DR2GOSCT-ND 
MC33179DR2GOSTR-ND 
MC33202DR2GOSCT-ND 
MC33202DR2GOSTR-ND 


Dual Low Power, Low Noise Op Amp*. 
Quad Low Power, Low Noise, Op Amp 
Quad Low Power, Low Noise, Op Amp*.. 
Dual Low Voltage Rail-to-Rail Op Amp* 
Dual Low Voltage Rail-to-Rail Op Amp* 


847.50/2,500 

111 Ae lh) 
987.50/2,500 

98 85 66 
867.50/2,500 


NUF2441FCT1GOSTR-ND 
NUF3101FCT1GOSCT-ND 


Integrated Passive Filter with ESD Protection* .. 
3-Line EMI Filter* .8-Flip Chip 


1005.00/3,000 
1.08 87 65 


MC33204DGOS-ND 
MC33204DR2GOSCT-ND 
MC33204DR2GOSTR-ND 
MC33204PGOS-ND 
MC33272ADR2GOSCT-ND 


Quad Low Voltage Rail-to-Rail Op Amp*.. 
Quad Low Voltage Rail-to-Rail Op Amp*.. 
Quad Low Voltage Rail-to-Rail Op Amp*. 
Quad Low Voltage Rail-to-Rail Op Amp*.. 
Dual Single Supply, High Slew Rate, Op Amp* 


1.56 1.35 1.04 
1.56 135 1.04 
1380.00/2,500 
1.56 1.35 1.04 
1.56 1.35 1.04 


MC33272ADR2GOSTR-ND 
MC33502DR20SCT-ND 
MC33560DTBR20SCT-ND 
MC34071APOS-ND 
MC34071APGOS-ND 


Dual Single Supply, High Slew Rate, Op Amp* .... 
1V, Rail-to-Rail, Dual Op Amp. 
Interface IC for Smartcard Reader/Writer. 
Single Supply Op Amp... 
Single Supply Op Amp*. 


MC34072APGOS-ND 
MC34072DR2GOSCT-ND 
MC34072DR2GOSTR-ND 
MC34072PGOS-ND 
MC34074ADR2GOSCT-ND 


Dual Supply Op Amp* 
Dual Supply Op Amp* 
Dual Supply Op Amp* 
Dual Supply Op Amp* 
Quad Supply Op Amp 


NUF3101FCT1GOSTR-ND 3-Line EMI Filter* 1026.00/3,000 
NUF4000MUT2GOSCT-ND 4-Line EMI Filter with ESD Protection* NEI 99 80 .60 
NUF4000MUT2GOSTR-ND 4-Line EMI Filter with ESD Protection* NEI 942.00/3,000 
NUF4010MUT2GOSCT-ND 4-Line EMI Filter with ESD Protection* NEW! 1.08 87 65 
NUF4010MUT2GOSTR-ND 4-Line EMI Filter with ESD Protection* NEI 1026.00/3,000 
NUF4107FCT1GOSCT-ND 4-Ch., EMI Pi-Filter Array with Full USB Filter*... Ae 30) 
NUF4107FCT1GOSTR-ND 4-Ch., EMI Pi-Filter Array with Full USB Filter* 1170.00/3,000 
NUF6005MUT2GOSCT-ND 6-Line EMI Filter with ESD Protection* NEI 96 83 .64 
NUF6005MUT2GOSTR-ND 6-Line EMI Filter with ESD Protection* NEI 1017.00/3,000 
NUF6010MUT2GOSCT-ND 6-Line EMI Filter with ESD Protection* NEW!. 83 67 ~~ 50 
NUF6010MUT2GOSTR-ND 6-Line EMI Filter with ESD Protection* NEI 792.00/3,000 
NUF6410MNT1GOSCT-ND 6-Line EMI Filter with ESD Protection* NEI 81 65 49 
NUF6410MNT1GOSTR-ND 6-Line EMI Filter with ESD Protection* NEI 771.00/3,000 
NUF8000MUT2GOSCT-ND 8-Line EMI Filter with ESD Protection* NEW!. 98 4.85 65 


NUF8000MUT2GOSTR-ND 
NUF8010MUT2GOSCT-ND 
NUF8010MUT2GOSTR-ND 
NUP8011MUTAGOSCT-ND 


8-Line EMI Filter with ESD Protection* NEW! 
8-Line EMI Filter with ESD Protection* NEI 
8-Line EMI Filter with ESD Protection* NEW! 
Low Capacitance TVS Array* NEW! 


1038.00/3,000 
1.05 {9120 
1116.00/3,000 
90) 72) 54 


MC34074ADR2GOSTR-ND 
MC34074DR2GOSCT-ND 
MC34074DR2GOSTR-ND 
NCN6000DTBR20SCT-ND 
NCN6000DTBR20STR-ND 


Quad Supply Op Amp*.. 
Quad Supply Op Amp* 
Quad Supply Op Amp*.. 
Compact Smart Card Interface | 
Compact Smart Card Interface IC.. 


NUP8011MUTAGOSTR-ND 
NUF9001FCT1GOSCT-ND 
NUF9001FCT1GOSTR-ND 
NUP2105LT1GOSCT-ND 
NUP2105LT1GOSTR-ND 


Low Capacitance TVS Array* NEW! -UDFN 
10-Line EMI Filter*. Flip Chip 
10-Line EMI Filter* . Flip Chip 


Dual Line CAN Bus Protector* 
Dual Line CAN Bus Protector* 


855.00/3,000 

126) 1.00) «75 
1920.00/3,000 

A5 36. 127 
405.00/3,000 


NCP100SNT1GOSCT-ND 
NCP100SNT1GOSTR-ND 
NCP1002POS-ND 
NCP1200D40R20SCT-ND 
NCP1200D60R2GOSCT-ND 


Sub 1V Precision Adj. Shunt Regulator* .. 
Sub 1V Precision Adj. Shunt Regulator* . 
1.5A Integrated Off-Line Switching Regulato 
40kHz PWM Current Mode Controller... 
60kHz PWM Current Mode Controller* 


NUP2201MR6T1GOSCT-ND 


NUP2201MR6T1GOSTR-ND 


NUP2301MW6T1GOSCT-ND 


Low Capacitance Diode TVS Array for High 
Speed Data Line Protection* 
Low Capacitance Diode TVS Array for High 
Speed Data Line Protection* 
Low Capacitance Diode Array for 
Protection in 2 Data Lines* 


85 Ay aby 
807.00/3,000 


A5 3627 


NCP1200D60R2GOSTR-ND 
NCP1200D100R20SCT-ND 
NCP1200P400S-ND 
NCP1200P600S-ND 
NCP1200P1000S-ND 


60kHz PWM Current Mode Controller* 
100kHz PWM Current Mode Controller. 
40kHz PWM Current Mode Controle! 
60kHz PWM Current Mode Controlle 
100kHz PWM Current Mode Control 


1380.00/2,501 
146 117 91 
420 3.36 284 
1.20 1.04 .80 
1.04.84 63 
1.07 86 65 
1.01 82 61 
802.50/2,500 
1.01 82 61 
1.25 1.08 84 
1105.00/2,500 
Wy Re 
947.50/2,500 
2.86 2.29 1.94 
4575.00/2,500 
1.01 88 68 
1077.00/3,000 
2.25 1.80 1.35 
1.36 114 91 
Gl eed OO rh 
1020.00/2,500 
1.36 1.14 91 
144 1.20 .96 
1.26 1.09 .84 
144 1.20.96 


NUP2301MW6T1GOSTR-ND 


STF202-22T10SCT-ND 
STF202-22T1GOSCT-ND 
STF202-22T1GOSTR-ND 


Low Capacitance Diode Array for ESD 

Protection in 2 Data Lines*.. 
USB Filter with ESD Protection 
USB Filter with ESD Protection* 
USB Filter with ESD Protection* 


405.00/3,000 
1.13 ‘OSieero 
ali 57 43 
642.00/3,000 


* RoHS Compliant 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 981 


HALL-EFFECT — RoHs Compliant 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 
ql 25 100 


AP130-18WLDITR-ND 
AP130-18YLDICT-ND 
AP130-18YLDITR-ND 
AP130-18YRLDICT-ND 
AP130-18YRLDITR-ND 


1.8V, 300mA LDO Linear Regulato: 
1.8V, 300mA LDO Linear Regulato: 
1.8V, 300mA LDO Linear Regulato: 
1.8V, 300mA LDO Linear Regulato: 
1.8V, 300mA LDO Linear Regulato: 


759.00/3,000 
TGS LO 78 
1030.00/2,500 
199) 280), 6! 
785.00/2,500 


AP130-20RGDICT-ND 
AP130-20RGDITR-ND 
AP130-20WLDICT-ND 
AP130-20WLDITR-ND 
AP130-20YLDICT-ND 


2V, 300mA LDO Linear Regulator 
2V, 300mA LDO Linear Regulatot 
2V, 300mA LDO Linear Regulatot 
2V, 300mA LDO Linear Regulatot 
2V, 300mA LDO Linear Regulatot 


POO SC 60. 
942.00/3,000 

186) 69) 52 
813.00/3,000 

116 1.01.78 


AP130-20YLDITR-ND 
AP130-20YRLDICT-ND 
AP130-20YRLDITR-ND 
AP130-25RGDICT-ND 
AP130-25RGDITR-ND 


2V, 300mA LDO Linear Regulator 
2V, 300mA LDO Linear Regulatot 
2V, 300mA LDO Linear Regulatot 
2.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 
2.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 


1030.00/2,500 
p99) 0) 00) 
785.00/2,500 
99 80 .60 
942.00/3,000 


AP130-25WLDICT-ND 
AP130-25WLDITR-ND 
AP130-25YLDICT-ND 
AP130-25YLDITR-ND 
AP130-25YRLDICT-ND 


2.5V, 300mA LDO Linear Regulator 
2.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 
2.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 
2.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 
2.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 


186), 69) 52 
813.00/3,000 

1AGe Ol 78 
1030.00/2,500 

99 80 60 


AP130-25YRLDITR-ND 
AP130-28RGDICT-ND 
AP130-28RGDITR-ND 
AP130-28WLDICT-ND 
AP130-28WLDITR-ND 


2.5V, 300mA LDO Linear Regulator 
2.8V, 300mA LDO Linear Regulato: 
2.8V, 300mA LDO Linear Regulato: 
2.8V, 300mA LDO Linear Regulato: 
2.8V, 300mA LDO Linear Regulato: 


785.00/2,500 
80 6 


942.00/3,000 
86 6952 
813.00/3,000 


AP130-28YLDICT-ND 
AP130-28YLDITR-ND 
AP130-28YRLDICT-ND 
AP130-28YRLDITR-ND 
AP130-30RGDICT-ND 


2.8V, 300mA LDO Linear Regulator 
2.8V, 300mA LDO Linear Regulato: 
2.8V, 300mA LDO Linear Regulato: 
2.8V, 300mA LDO Linear Regulato: 
3V, 300mA LDO Linear Regulatot 


(Ge Ol ers 
1030.00/2,500 

POO OO me O) 
785.00/2,500 

soot ee 60) 


AP130-30RGDITR-ND 
AP130-30WLDICT-ND 
AP130-30WLDITR-ND 
AP130-30YLDICT-ND 
AP130-30YLDITR-ND 


3V, 300mA LDO Linear Regulatot 
3V, 300mA LDO Linear Regulatot 
3V, 300mA LDO Linear Regulatot 
3V, 300mA LDO Linear Regulatot 
3V, 300mA LDO Linear Regulator 


942.00/3,000 

086" 69) 252 
813.00/3,000 

i ALO eet} 
1030.00/2,500 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description i 25 +100 
AH173-PL-A-ADICT-ND Internal Pull-Up Latch for High Temp 1.61 1.40 1.08 
AH173-PL-A-ADITB-ND Internal Pull-Up Latch for High Temp. 2288.00/4,000 
AH173-PL-A-BDICT-ND Internal Pull-Up Latch for High Temp ues alalé OE) 
AH173-PL-A-BDITB-ND Internal Pull-Up Latch for High Temp. 1916.00/4,000 
AH173-WL-ADICT-ND Internal Pull-Up Latch for High Temp 1.61 1.40 1.08 
AH173-WL-ADITR-ND Internal Pull-Up Latch for High Temp. 1716.00/3,000 
AH173-WL-BDICT-ND Internal Pull-Up Latch for High Temp A500 130) 00 
AH173-WL-BDITR-ND Internal Pull-Up Latch for High Temp. 1596.00/3,000 
AH175-PL-A-ADICT-ND Latch for High Temperature 1.61 1.40 1.08 
AH175-PL-A-ADITB-ND Latch for High Temperatur 2288.00/4,000 
AH175-PL-A-BDICT-ND Latch for High Temperature 1.50 1.30 1.00 
AH175-PL-A-BDITB-ND Latch for High Temperatur 2128.00/4,000 
AH175-WL-ADICT-ND Latch for High Temperature ... 1.61 1.40 1.08 
AH175-WL-ADITR-ND Latch for High Temperature .. 1716.00/3,000 
AH175-WL-BDICT-ND Latch for High Temperature 1:50) 130) 100 
AH175-WL-BDITR-ND Latch for High Temperature .. 1596.00/3,000 
AH180-PL-ADICT-ND Micropower Omnipolar Sensor Switch.. IP-3 1.58 1.87 1.05 
AH180-PL-ADITB-ND Micropower Omnipolar Sensor Switch.. IP-3 2236.00/4,000 
AH180-SNGDICT-ND Micropower Omnipolar Sensor Switch.. il 20-6 146 1.27 .98 
AH180-SNGDITR-ND Micropower Omnipolar Sensor Switch.. .DFN2020-6 1557.00/3,000 
AH180-WGDICT-ND Micropower Omnipolar Sensor Switch.. 146 1.27 98 
AH180-WGDITR-ND Micropower Omnipolar Sensor Switch.. 1557.00/3,000 
AH182-WLDICT-ND Low Power Switch 1.61 1.40 1.08 
AH182-WLDITR-ND Low Power Switch 1716.00/3,000 
AH183-WLDICT-ND Low Power Switch 148 1.29.99 
AH183-WLDITR-ND Low Power Switch 1575.00/3,000 
AH284-PL-BDI-ND Smart Fan Motor Controller. 169 1.47 1.13 
AH284-YLDICT-ND Smart Fan Motor Controlle 1.91 166 1.28 
AH284-YLDITR-ND Smart Fan Motor Controlle: 1695.00/2,500 
AH285-PL-BDI-ND Smart Fan Motor Controlle STG G28 
AH285-YLDICT-ND Smart Fan Motor Controle 1.91 166 1.28 
AH285-YLDITR-ND Smart Fan Motor Controlle! 1695.00/2,500 
AH286-PL-BDI-ND Smart Fan Motor Controlle V91 1.66 1.28 
AH286-YLDICT-ND Smart Fan Motor Controlle 191 166 1.28 
AH286-YLDITR-ND Smart Fan Motor Controlle: 1695.00/2,500 
AH287-PL-BDI-ND High Voltage Smart Fan Motor Controller 2.01 1.68 1.41 
AH287-YLDICT-ND High Voltage Smart Fan Motor Controller 2.01 1.68 1.41 
AH287-YLDITR-ND High Voltage Smart Fan Motor Controller 2177.50/2,500 


AH288-PL-BDI-ND 
AH288-YLDICT-ND 


High Voltage Smart Fan Motor Controller 
High Voltage Smart Fan Motor Controller 


219 1.83 1.54 
219 1.83 1.54 


AP130-30YRLDICT-ND 
AP130-30YRLDITR-ND 
AP130-33RGDICT-ND 
AP130-33RGDITR-ND 
AP130-33WLDICT-ND 


3V, 300mA LDO Linear Regulatot 
3V, 300mA LDO Linear Regulatot 
3.3V, 300mA LDO Linear Regulato: 
3.3V, 300mA LDO Linear Regulato: 
3.3V, 300mA LDO Linear Regulato: 


Re) 
785.00/2,500 

pO mee OO me OO). 
942.00/3,000 

68600369) 52) 


AH288-YLDITR-ND 
AH289-PL-BDI-ND 
AH289-YLDICT-ND 


High Voltage Smart Fan Motor Controller 
High Voltage Smart Fan Motor Controller 
High Voltage Smart Fan Motor Controller 


2372.50/2,500 
219 1.83 1.54 
219 1.83 1.54 


AP130-33WLDITR-ND 
AP130-33YLDICT-ND 
AP130-33YLDITR-ND 
AP130-33YRLDICT-ND 
AP130-33YRLDITR-ND 


3.3V, 300mA LDO Linear Regulato: 
3.3V, 300mA LDO Linear Regulato: 
3.3V, 300mA LDO Linear Regulato: 
3.3V, 300mA LDO Linear Regulato: 
3.3V, 300mA LDO Linear Regulato: 


813.00/3,000 
Ae) si) 

785.00/2,500 
poo neCOlneO0) 

785.00/2,500 


AP130-35RGDICT-ND 
AP130-35RGDITR-ND 
AP130-35WLDICT-ND 
AP130-35WLDITR-ND 
AP130-35YLDICT-ND 


3.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 
3.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 
3.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 
3.5V, 300mA LDO Linear Regulator 
3.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 


(86') 69) 252 
813.00/3,000 

eo eit) 
942.00/3,000 

IAG Ol 78. 


AP130-35YLDITR-ND 
AP130-35YRLDICT-ND 
AP130-35YRLDITR-ND 
AP131-15WLDICT-ND 
AP131-15WLDITR-ND 


3.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 
3.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 
3.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 
1.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 
1.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 


1030.00/2,500 
tales eet} 

1030.00/2,500 
104 83 6 
984.00/3,000 


AP131-18WLDICT-ND 
AP131-18WLDITR-ND 
AP131-20WLDICT-ND 
AP131-20WLDITR-ND 
AP131-25WLDICT-ND 


1.8V, 300mA LDO Linear Regulato: 
1.8V, 300mA LDO Linear Regulato: 
2V, 300mA LDO Linear Regulatot 
2V, 300mA LDO Linear Regulatot 
2.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 


1.04 83 63 
984.00/3,000 
1.04 83 63 
984.00/3,000 
29S) 


AP131-25WLDITR-ND 
AP131-28WLDICT-ND 
AP131-28WLDITR-ND 
AP131-30WLDICT-ND 
AP131-30WLDITR-ND 


2.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 
2.8V, 300mA LDO Linear Regulato: 
2.8V, 300mA LDO Linear Regulator 
3V, 300mA LDO Linear Regulatot 
3V, 300mA LDO Linear Regulatot 


918.00/3,000 
1.22 669873 
1155.00/3,000 
122 98/3 
1155.00/3,000 


AP131-33WLDICT-ND 
AP131-33WLDITR-ND 
AP131-35WLDICT-ND 
AP131-35WLDITR-ND 
AP139-15WLDICT-ND 


3.3V, 300mA LDO Linear Regulato: 
3.3V, 300mA LDO Linear Regulato: 
3.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 
3.5V, 300mA LDO Linear Regulato: 
1.5V, 300mA Low Noise CMOS LDt 


1.22, 9873 
1155.00/3,000 

1.04 83 63 
984.00/3,000 

94 82 63 


AH289-YLDITR-ND High Voltage Smart Fan Motor Controller 2372.50/2,500 
AH291-PL-BDI-ND Low Voltage Smart Fan Motor Controller .. 1.61 1.40 1.08 
AH291-YLDICT-ND Low Voltage Smart Fan Motor Controller . 1.61 1.40 1.08 
AH291-YLDITR-ND Low Voltage Smart Fan Motor Controller .. 1430.00/2,500 
AH292-YLDICT-ND Low Voltage Smart Fan Motor Controller .. 84 160) th23) 
AH292-YLDITR-ND Low Voltage Smart Fan Motor Controller .. 1630.00/2,500 
AH293-PL-BDI-ND Low Voltage Smart Fan Motor Controller .. 1.84 1.60 1.23 
AH293-YLDICT-ND Low Voltage Smart Fan Motor Controller .. 1.84 1.60 1.23 
AH293-YLDITR-ND Low Voltage Smart Fan Motor Controller .. 1630.00/2,500 
AH337-PL-ADICT-ND Single Phase Switch UA ey 
AH337-PL-ADITB-ND Single Phase Switch 2500.00/4,000 
AH337-PL-BDI-ND Single Phase Switcl 76) 153 118 
AH337-WLDICT-ND Single Phase Switcl 1.61 1.40 1.08 
AH337-WLDITR-ND Single Phase Switcl 1716.00/3,000 
AH342-PL-BDI-ND Active High/Low Complementary Output Latch 1.91 1.66 1.28 
AH373-PL-ADICT-ND Internal Pull-Up Latch 1.61 1.40 1.08 
AH373-PL-ADITB-ND Internal Pull-Up Latch 2288.00/4,000 
AH373-PL-BDI-ND Internal Pull-Up Latch 1.61 1.40 1.08 
AH373-WLDICT-ND Internal Pull-Up Latch 1.61 1.40 1.08 
AH373-WLDITR-ND Internal Pull-Up Latch 1716.00/3,000 
AH375-PL-ADICT-ND Single Phase Latch 1.76 153 1.18 
AH375-PL-ADITB-ND Single Phase Latch 2500.00/4,000 
AH375-WLDICT-ND Single Phase Latch 1.61 1.40 1.08 
AH375-WLDITR-ND Single Phase Latch 1716.00/3,000 
ATS137-PL-A-ADICT-ND Single 3.5V to 20V Switch.. 199 1.73 1.33 
ATS137-PL-A-ADITB-ND Single 3.5V to 20V Switch.. 2820.00/4,000 
ATS137-PL-A-BDICT-ND Single 3.5V to 20V Switch. 1.65 1.43 1.10 
ATS137-PL-A-BDITB-ND Single 3.5V to 20V Switch.. 2819.60/4,000 
ATS137-PL-B-ADI-ND Single 3.5V to 20V Switch.. 146 1.27 .98 
ATS137-PL-B-BDI-ND Single 3.5V to 20V Switch.. 146 1.27 98 


ATS137-WL-ADICT-ND 
ATS137-WL-ADITR-ND 


Single 3.5V to 20V Switch. 
Single 3.5V to 20V Switch. 


2.06 1.79 1.38 


AP139-15WLDITR-ND 
AP139-18WLDICT-ND 
AP139-18WLDITR-ND 
AP139-20WLDICT-ND 
AP139-20WLDITR-ND 


1.5V, 300mA Low Noise CMOS LDt 
1.8V, 300mA Low Noise CMOS LDI 
1.8V, 300mA Low Noise CMOS LDI 
2V, 300mA Low Noise CMOS LDO. 
2V, 300mA Low Noise CMOS LDO. 


999.00/3,000 
94 82 63 

999.00/3,000 
V3) 29875 

1197.00/3,000 


ATS177-PL-A-ADICT-ND 
ATS177-PL-A-ADITB-ND 
ATS177-PL-A-BDICT-ND 
ATS177-PL-A-BDITB-ND 
ATS177-PL-B-ADI-ND 
ATS177-PL-B-BDI-ND 


Single Output 3.5V to 20V Latch... 
Single Output 3.5V to 20V Latch 
Single Output 3.5V to 20V Late! 
Single Output 3.5V to 20V Late! 
Single Output 3.5V to 20V Late! 
Single Output 3.5V to 20V Late! 


2196.00/3,000 
1.24 1.08 83 

1756.00/4,000 
ys) BY 

1196.00/4,000 
1.24 1.08 .83 
9576) 157, 


AP139-25WLDICT-ND 
AP139-25WLDITR-ND 
AP139-28WLDICT-ND 
AP139-28WLDITR-ND 
AP139-30WLDICT-ND 


2.5V, 300mA Low Noise CMOS LD! 
2.5V, 300mA Low Noise CMOS LDO. 
2.8V, 300mA Low Noise CMOS LD! 
2.8V, 300mA Low Noise CMOS LDI 
3V, 300mA Low Noise CMOS LDO. 


ify BE 8) 
1197.00/3,000 

ibe es 
1197.00/3,000 

iy Ee 


Price Each 


AP139-30WLDITR-ND 
AP139-33WLDICT-ND 
AP139-33WLDITR-ND 
AP139-35WLDICT-ND 
AP139-35WLDITR-ND 


3V, 300mA Low Noise CMOS LDO. 
3.3V, 300mA Low Noise CMOS LD! 
3.3V, 300mA Low Noise CMOS LDI 
3.5V, 300mA Low Noise CMOS LDt 
3.5V, 300mA Low Noise CMOS LD! 


1197.00/3,000 
Ws) 298 675 

1197.00/3,000 
iby BE ee) 

1197.00/3,000 


AP1084D15LDICT-ND 
AP1084D15LDITR-ND 
AP1084D18LDICT-ND 
AP1084D18LDITR-ND 
AP1084D25LDICT-ND 


1.5V, 5A LDO Positive Regulator. 
1.5V, 5A LDO Positive Regulator. 
1.8V, 5A LDO Positive Regulator. 
1.8V, 5A LDO Positive Regulator. 
2.5V, 5A LDO Positive Regulator. 


1.80 1.56 1.20 
1595.00/2,500 

1.80 1.56 1.20 
1595.00/2,500 

1.80 1.56 1.20 


AP1084D25LDITR-ND 
AP1084D33LDICT-ND 
AP1084D33LDITR-ND 
AP1084DS50LDICT-ND 
AP1084D50LDITR-ND 


2.5V, 5A LDO Positive Regulator. 
3.3V, 5A LDO Positive Regulator. 
3.3V, 5A LDO Positive Regulator. 
5V, 5A LDO Positive Regulato 
5V, 5A LDO Positive Regulato 


1595.00/2,500 
1.80 1.56 1.20 
1595.00/2,500 
1.80 156 1.20 
1595.00/2,500 


Description 1 25 100 
AP78LO5SGDICT-ND 5V, 3-Terminal Positive Regulator NEW! we 58 A4 
AP78LO5SGDITR-ND 5V, 3-Terminal Positive Regulator NEW! 570.00/2,500 
AP78LO8SGDICT-ND 8V, 3-Terminal Positive Regulator NEW! we 58 = 44 
AP78LO8SGDITR-ND 8V, 3-Terminal Positive Regulator NEW! 570.00/2,500 
AP78L12SGDICT-ND 12V, 3-Terminal Positive Regulator NEW: we 58 44 
AP78L12SGDITR-ND 12V, 3-Terminal Positive Regulator NEW! 570.00/2,500 
AP130-15RGDICT-ND 1.5V, 300mA LDO Linear Regulator . noT, 48 Al 


AP130-15RGDITR-ND 
AP130-15YLDICT-ND 


1.5V, 300mA LDO Linear Regulator . 
1.5V, 300mA LDO Linear Regulator . 


741.00/3,000 
1.98 1.65 1.39 


AP1084DLDICT-ND 
AP1084DLDITR-ND 
AP1084K15LDICT-ND 
AP1084K15LDITR-ND 
AP1084K18LDICT-ND 


Adj., 5A LDO Positive Regulator. 
Adj., 5A LDO Positive Regulator. 
1.5V, 5A LDO Positive Regulator. 
1.5V, 5A LDO Positive Regulator. 
1.8V, 5A LDO Positive Regulator. 


1.80 1.56 1.20 
1595.00/2,500 
1.91 166 1.28 
677.60/800 
1.91 166 1.28 


AP130-15YLDITR-ND 1.5V, 300mA LDO Linear Regulator . 2145.00/2,500 
AP130-15YRLDICT-ND 1.5V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89R 99 80 60 
AP130-15YRLDITR-ND 1.5V, 300mA LDO Linear Regulator SOT-89R 785.00/2,500 
AP130-18RGDICT-ND 1.8V, 300mA LDO Linear Regulator . SC-59R Se) 0) Li) 
AP130-18RGDITR-ND 1.8V, 300mA LDO Linear Regulator . 942.00/3,000 
AP130-18WLDICT-ND 1.8V, 300mA LDO Linear Regulator . al 62 48 


AP1084K18LDITR-ND 
AP1084K25LDICT-ND 
AP1084K25LDITR-ND 
AP1084K33LDICT-ND 
AP1084K33LDITR-ND 


1.8V, 5A LDO Positive Regulator. 
2.5V, 5A LDO Positive Regulator. 
2.5V, 5A LDO Positive Regulator. 
3.3V, 5A LDO Positive Regulator. 
3.3V, 5A LDO Positive Regulator. 


677.60/800 
V91 1.66128 
677.60/800 
1.91 166 1.28 
677.60/800 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each 
Reel® LDO REGULATORS (Continued) — RoHS Compliant Part No. Description Pkg. 1 25 100 


= - AP1117K25LDITR-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulator. 372.00/800 
Digi-Key ae Price Each AP1117K33LDICT-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator 0-263 1.05 91 70 
Part No. Description Pkg. 1 25100 AP1117K33LDITR-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator 0-263 372.00/800 
AP1084K50LDICT-ND 5V, 5A LDO Positive Regulator... 70-263 1.91 166 1.28 AP1117K50LDICT-ND 5V, 1A LDO Positive Regulato 0-263 «1.05 = S70 
AP1084K50LDITR-ND 5V, 5A LDO Positive Regulato 0-263 677.60/800 AP1117KS50LDITR-ND 5V, 1A LDO Positive Regulato 0-263 372.00/800 
AP1084KLDICT-ND Adj., 5A LDO Positive Regulator TO-263 1.91 166 1.28 AP1117KLDICT-ND ‘Adj., 1A LDO Positive Regulator. 0-263 #105 91 70 
AP1084KLDITR-ND Adj., 5A LDO Positive Regulator: TO-263 677.60/800 AP1117KLDITR-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator. 0-263 372.00/800 
AP1084T15L-UDI-ND 1.5V, 5A LDO Positive Regulato TO-220 1.91 1.66 1.28 AP1117T15L-UDI-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulator. 0-220 =: 1.05 91 70 
AP1084718L-UDI-ND 1.8V, 5A LDO Positive Regulator... 70-220 1.91 166 1.28 AP1117T18L-UDI-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulator. 0-220 1.05 «=. = 70 
AP1084T25L-UDI-ND 2.5V, 5A LDO Positive Regulato 70-220 1.91 166 1.28 AP1117T25L-UDI-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulator. 0-220. 1.05 91.70 
AP1084T33L-UDI-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulato! TO-220 1.91 1.66 1.28 AP1117133L-UDI-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator. 0-220. 1.05 91 70 
AP1084T50L-UDI-ND 5V, 5A LDO Positive Regulator. TO-220 1.91 1.66 1.28 AP1117T50L-UDI-ND 5V, 1A LDO Positive Regulator... 1.05 91 70 
AP1084TL-UDI-ND Adj., 5A LDO Positive Regulator. TO-220 1.91 1.66 1.28 AP1117TL-UDI-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator. 1.05 91 70 
AP1086D15LDICT-ND T5V, 1.5A LDO Positive Regulator 70-252 1.91 166 1.28 AP1117Y15LDICT-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulator 113 90 68 
AP1086D15LDITR-ND 1.5V, 1.5A LDO Positive Regulato 0-252 1695.00/2,500 AP1117Y15LDITR-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulator. 890.00/2,500 
AP1086D18LDICT-ND 1.8V, 1.5A LDO Positive Regulato! 10-252 1.91 1.66 1.28 AP1117Y18LDICT-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulator. 1.13 90 68 
AP1086D18LDITR-ND 1.8V, 1.5A LDO Positive Regulato! TO-252 1695.00/2,500 AP1117Y18LDITR-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulator. 890.00/2,500 
AP1086D25LDICT-ND 2.5V, 1.5A LDO Positive Regulato 70-252 1.91 1.66 1.28 AP41117Y25LDICT-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulator. 113 «90° 6 
AP1086D25LDITR-ND 2.5V, 1.5A LDO Positive Regulator. 0-252 1695.00/2,500 AP1117Y25LDITR-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulator 890.00/2,500 
AP1086D33LDICT-ND 3.3V, 1.54 LDO Positive Regulato T0-252 191 1.66 1.28 AP1117Y33LDICT-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator. 113.90 68 
AP1086D33LDITR-ND 3.3V, 1.54 LDO Positive Regulato 0-252 1695.00/2,500 AP1117Y33LDITR-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator. 890.00/2,500 
AP1086D50LDICT-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulato: TO-252 1.91 166 1.28 AP1117Y50LDICT-ND 5V, 1A LDO Positive Regulato 13) 290) 368 
AP1086D50LDITR-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator... TO-252 1695.00/2,500 AP1117Y50LDITR-ND 5V, 1A LDO Positive Regulato! 890.00/2,500 
AP1086DLDICT-ND Adj., 1.54 LDO Positive Regulator 70-252 1.61 140 1.08 AP1117YLDICT-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator. 113 90 6 
AP1086DLDITR-ND Adj., 1.5A LDO Positive Regulator TO-252 1430.00/2,500 AP1117YLDITR-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator. 890.00/2,500 
AP1086K15LDICT-ND 1.5V, 1.54 LDO Positive Regulato 70-263 1.91 166 1.28 AP1120SBLDICT-ND 3.3V/1.8V, 1A LDO Positive Regulato 143 1:24 95 
AP1086K15LDITR-ND 1.5V, 1.5A LDO Positive Regulato 0-263 677.60/800 AP1120SBLDITR-ND 3.3V/1.8V, 1A LDO Positive Regulato 1262.50/2,500 
AP1086K18LDICT-ND 1.8V, 1.54 LDO Positive Regulato! 70-263 (1.91 1.66 1.28 AP1120SLDICT-ND 3.3V/2.5V, 1A LDO Positive Regulato 143 1.24 95 
AP1086K18LDITR-ND 1.8V, 1.5A LDO Positive Regulator 0-263 677.60/800 AP1120SLDITR-ND 3.3V/2.5V, 1A LDO Positive Regulator .. 1262.50/2,500 
AP1086K25LDICT-ND 2.5V, 1.54 LDO Positive Regulato 70-263 1.91 1.66 1.28 AP1121ASLDICT-ND 3.3V/2.5V, 1A LDO Positive Regulator .. 1431.24.95 
AP1086K25LDITR-ND 2.5V, 1.54 LDO Positive Regulato 0-263 677.60/800 APT121ASLDITR-ND 3.3V/2.5V, 1A LDO Positive Regulato 1262.50/2,500 
AP1086K33LDICT-ND 3.3V, 1.54 LDO Positive Regulato T0-263 191 1.66 1.28 AP1121BSLDICT-ND 3.3V/1.8V, 1A LDO Positive Regulato 158 1.37 1.05 
AP1086K33LDITR-ND 3.3V, 1.5 LDO Positive Regulato 0-263 677.60/800 AP1121BSLDITR-ND 3.3V/1.8V, 1A LDO Positive Regulato 1397.50/2,500 
AP1086K50LDICT-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator... 70-263 1.91 166 1.28 AP1122DLDICT-ND 1A LDO Positive Regulator. 120 1.04 80 
AP1086K50LDITR-ND 5V, 1.54 LDO Positive Regulator. T0-263 677.60/800 AP1122DLDITR-ND 1A LDO Positive Regulator. 1065.00/2,500 
AP1086KLDICT-ND Adj., 1.5A LDO Positive Regulator: TO-263 1.91 1.66 1.28 AP1122EGDICT-ND 1ALDO Positive Regulator. 1.05 91 710 
AP1086KLDITR-ND Adj., 1.5A LDO Positive Regulator: TO-263 677.60/800 AP1122EGDITR-ND 1A LDO Positive Regulator. 930.00/2,500 
AP1086T15L-UDI-ND 1.5V, 1.5A LDO Positive Regulato! TO-220 1.91 1.66 1.28 AP1184K515LDICT-ND 1.5V, 4A LDO. Positive Regulator. 1.24 1.08 83 
‘AP1086T18L-UDI-ND 7.8V, 1.5A LDO Positive Regulato 70-220 1.91 166 1.28 AP1184K515LDITR-ND 1.5V, 4A LDO Positive Regulator. 438.40/800 
AP1086T25L-UDI-ND 2.5V, 1.5A LDO Positive Regulato 70-220 1.91 1.66 1.28 AP1184K518LDICT-ND 1.8V, 4A LDO Positive Regulator. 2.48 2.15 1.65 
AP1086T33L-UDI-ND 3.3V, 1.5 LDO Positive Regulato 70-220 1.91 166 1.28 AP1184K518LDITR-ND 1.8V, 4A LDO Positive Regulator 876.80/800 
AP1086T50L-UDI-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulato 70-220 1.91 166 1.28 AP1184K525LDICT-ND 2.5V, 4A LDO Positive Regulator 2.37 1.98 1.66 
AP1086TL-UDI-ND Adj., 1.54 LDO Positive Regulator, 70-220 1.91 1.66 1.28 sid ashoes DUEND aa ie posite Regulator a ee oOeo Pe 
AP1115AY15LDICT-ND 1.5V, 0.6A LDO Positive Regulato soT-89 85 68 51 E oN Ositive heguiator. : : 
AP1115AY15LDITR-ND | 1.5V, 0.6A LDO Positive Regulato SOT-89 637.50/2,500 AP1184KS33LDITR-ND__| 3.3V, 4A LDO Positive Regulator. 948.00/800 
AP1115AY18LDICT-ND 1.8V, 0.6A LDO Positive Regulato SOT-89 70 56 42 AP1184KS50LDICT-ND 5V, 4A LDO Positive Regulator 237 1.98 1.66 
AP1115AY18LDITR-ND 1.8V, 0.64 LDO Positive Regulato SOT-89 525.00/2,500 AP1184KS50LDITR-ND 5V, 4A LDO Positive Regulato! 948.00/800 
AP1115AY25LDICT-ND 2.5V, 0.6A LDO Positive Regulato SOT-89 85 68 51 AP1184KSLDICT-ND Adj., 4A LDO Positive Regulator. 237 1.98 1.66 

SOT-89 637.50/2,500 AP1184K5LDITR-ND Adj., 4A LDO Positive Regulator. 948.00/800 


AP1115AY25LDITR-ND 2.5V, 0.6A LDO Positive Regulato 
AP1115AY28LDICT-ND 2.8V, 0.6A LDO Positive Regulato 
AP1115AY28LDITR-ND 2.8V, 0.6A LDO Positive Regulato 
AP1115AY30LDICT-ND 3V, 0.6A LDO Positive Regulato: 
AP1115AY30LDITR-ND 3V, 0.6A LDO Positive Regulato: 
AP1115AY33LDICT-ND 3.3V, 0.6A LDO Positive Regulato 
AP1115AY33LDITR-ND 3.3V, 0.6A LDO Positive Regulator 
AP1115AY35LDICT-ND 3.5V, 0.6A LDO Positive Regulato 


2.22 1.85 1.56 
2:22) 1.85) 1:56 
2.22 185 1.56 
278 241 1.85 
2.67 223 1.87 
2.67 2.23 1.87 
TO-263-5 1.53 1.28 = 1.08 


soT-89 485 +~68.—St AP1184T5-15L-UDI-ND _| 1.5V, 4A LDO Positive Regulator. 
SOT-89 637.50/2,500 AP11847516L-UDI-ND 7.8V, 4A LDO Positive Regulator 
SOT-89 85 68 St AP1184T525L-UDI-ND 2.5V, 4A LDO Positive Regulator 
SOT-89 637.50/2,500 AP1184T533L-UDI-ND 3.3V, 4A LDO Positive Regulator. 
SOTaa 706 AD AP1184T550L-UDI-ND —_| 5V, 4A LDO Positive Regulato 
807-89 --§25.00/2.500 AP1184T5L-UDI-ND Adj., 4A LDO Positive Regulator. 
SOT-89 & Gi Gi AP1186K515LDICT-ND 1.5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator 


API{1SAV35LDITR-ND | 35V0.6ALDO Positive Regulat S0T-89 637.50/2,500 APT186K515LDITR-ND | 1.5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator T0-263-5 612.00/800 
AP{I1SAYSOLDICT.ND | 5V, 0.6ALDO Positive Regulator, ae ay AP1186K518LDICT-ND —_| 1.8V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator 267 223 1.87 
; a AP1186K518LDITR-ND 1.8V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator 1068.00/800 
AP1115AYSOLDITR-ND 5V, 0.6A LDO Positive Regulator... SOT-89 637.50/2,500 fai 
, 4 AP1186K525LDICT-ND. 2.5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator 1.83 1.53 1.29 
AP1115AYLDICT-ND Adj., 0.6A LDO Positive Regulator. SOT-89 63 51.38 77 
i H iti = AP1186K525LDITR-ND 2.5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator 732.00/800 
AP1115AYLDITR-ND Adj., 0.6A LDO Positive Regulator. SOT-89 500.00/2,500 i 
i iti : AP1186K533LDICT-ND 3.3V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator 1.83 1.53 1.29 
AP1115BY15LDICT-ND 1.5V, 0.6A LDO Positive Regulato! SOT-89 85 68 51 Bn 
a iti a AP1186K533LDITR-ND 3.3V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator 732.00/800 
AP1115BY15LDITR-ND 1.5V, 0.6A LDO Positive Regulato! SOT-89 637.50/2,500 ae 
7 AP1186K550LDICT-ND 5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator 1.83 153 1.29 
AP1115BY18LDICT-ND 1.8V, 0.6A LDO Positive Regulato! SOT-89 70 56.42 | iti 
ie AP1186KS550LDITR-ND 5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulato 732.00/800 
AP1115BY18LDITR-ND 1.8V, 0.6A LDO Positive Regulato! SOT-89 525.00/2,500 ; a 
AP1115BY25LDICT-ND 2.5V; 0.6A LDO Positive Regulato SOT-89 85 68 51 AP1186K5LDICT-ND Adj., 1.5A Ultra LDO Positive Regulator HSS SS 29 
vale SOT-89 ~~ 637'50/2,500 AP1186KSLDITR-ND Adj., 1.5A Ultra LDO Positive Regulator 732.00/800 


AP1115BY25LDITR-ND 2.5V, 0.6A LDO Positive Regulato 
AP1115BY28LDICT-ND 2.8V, 0.6A LDO Positive Regulato 
AP1115BY28LDITR-ND 2.8V, 0.6A LDO Positive Regulato 
AP1115BY30LDICT-ND 3V, 0.6A LDO Positive Regulato: 


7 ; i: AP1186T515L-UDI-ND 1.5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator 
SOT-89 8D 2 AP1186T518L-UDI-ND 1.8V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator 


SOT-89 637.50/2,500 -UDI- iti 
SOT-89 85 68. St AP1186T525L-UDI-ND 2.5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulator 


1.83 1.53 1.29 
1.83 1.53 1.29 
1.83 1.53 1.29 


AP1115BY30LDITR-ND —_| 3V, 0.6A LDO Positive Regulato SOT-89 637.50/2,500 BeiiSoTsesEUOEND REE) 3.3V, 1.54 Ultra LO Positive Regulator 1.83 1.53 1.29 
ve AP1186TS50L-UDI-ND | 5V, 1.5A Ultra LDO Positive Regulato 183 153 129 

AP1115BY33LDICT-ND | 3.3V, 0.6A LDO Positive Regulato SOT-89 70 56 42 f iv 
AP1115BY33LDITR-ND _| 3.3V, 0.6A_LDO Positive Regulato SOT-89 525.00/2,500 Aah Ele Une ty) Adj., 1.5A Ultra LDO Positive Regulator Mess aN) lees 
BV, 0. 9 00/2, AP7165-ENGDICT-ND 600mA LDO Regulator with POK NEW! DFN-3030-10 1.01 81 61 


AP1115BY35LDICT-ND 3.5V, 0.6A LDO Positive Regulato: 
AP1115BY35LDITR-ND 3.5V, 0.6A LDO Positive Regulato 
AP1115BY50LDICT-ND 5V, 0.6A LDO Positive Regulator... 
AP1115BYS0LDITR-ND 5V, 0.6A LDO Positive Regulator. 
AP1115BYLDICT-ND Adj., 0.6A LDO Positive Regulator. 


SOT-89 85 68ST AP7165-FNGDITR-ND 600mA LDO Regulator with POK NEW! 
SOT-89 637.50/2,500 AP7167-FNGDICT-ND 7.2A, LDO Regulator with POK NEW! 


SOT-89 85 68S i 4 ! 
807.89 63750/2,560 AP7167-FNGDITR-ND 1.24, LDO Regulator with POK NEW!. 


SOT-89 70.56 42 


DFN-3030-10 963.00/3,000 
DFN-3030-10 1.05 91 70 
DFN-3030-10 1116.00/3,000 


AP1115BYLDITR-ND Adj., 0.6 LDO Positive Regulator SOT-89 525.00/2,500 © ‘ 
AP1117D15LDICT-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulator.. 98 85 65 } Keo OED AN AGEMEN Se open 
AP1117D15LDITR-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulator... 865.00/2,500 Digi-K Price Each 
AP1117D18LDICT-ND _| 1.8V/ 1A LDO Positive Regulator 98 8565 eartne Description Re a ee ee 
AP1117D18LDITR-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulato 865.00/2,500 APS5ENLUDEND Tow Power Dual Op Amp $5 68 St 
AP1117D25LDICT-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulato 70-252 98 85 65 AP358SGDICT-ND Low Power Dual Op Amp 655239 
AP1117D25LDITR-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulato T0-252 865.00/2,500 AP358SGDITR-ND Low Power Dual Op Amp 487.50/2,500 
AP1117D33LDICT-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulato TO-252 98 855 AP393NL-UDI-ND Low Power, Low Offset, Voltage Dual Comparato 85 68 51 
AP1117D33LDITR-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulato TO-252 865.00/2,500 AP393SLDICT-ND Low Power, Low Offset, Voltage Dual Comparato 80.64 48 
AalLMARSOEDICTEND a) SV, 1A LD0 Positive Regutato 10-252 EnaIG ATOZ AP393SLDITR-ND Low Power, Low Offset, Voltage Dual Comparato 600.0072,500 
AP1117DS50LDITR-ND 5V, 1A LDO Positive Regulato 10-252 1030.00/2,500 AP431ALDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 1.61 1.40 1.08 
AP1117DLDICT-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator 10-252 698 8585 AP431ALDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 1430.00/2,500 
AP1117DLDITR-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator 10-252 865.00/2,500 AP431AQLDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 1.08 87 65 
AP1117E15GDICT-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulato ; CTT O2en40 AP431AQLDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 1026.00/3,000 
AP1117E15GDITR-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulato .SOT-223 605.00/2,500 AP437ARGDICT-ND Adj, Precision Shunt Regulator 0.5% 7056 ad 
AP1117E18GDICT-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulato S0T-223° 77 626 AP431ARGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 630.00/3,000 
AP1117E18GDITR-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulato! -SOT-223 605.00/2,500 AP431ASAGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 70 On 42! 
AP1117E25GDICT-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulator... .SOT-223 dat 62 6 AP431ASAGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 630.00/3,000 
AP1117E25GDITR-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulator... .SOT-223 605.00/2,500 AP431AVL-ADICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 75 60 45 
AP1117E33GDICT-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator. SOT-223 7762 AB AP431AVL-ADITB-ND ‘Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 450.00/2,000 
AP1117E33GDITR-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulato SOT-223 605.00/2,500 AP431AWGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 70 56 42 
AP1117E50GDICT-ND 5V, 1A LDO Positive Regulato SOT-223 77 62 46 AP431AWGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 630.00/3,000 
AP1117E50GDITR-ND 5V, 1A LDO Positive Regulator. .SOT-223 605.00/2,500 AP431AYLDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 68 54 At 
AP1117EGDICT-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator SOT-223 77 62 46 AP431AYLDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 535.00/2,500 
AP1117EGDITR-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator. -SOT-223 605.00/2,500 AP431LDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% ie) eal 8 
APT117K15LDICT-ND T5V, 1A D0 Positive Regulato 70-263. 105 Of 70 AP431LDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 1230.00/2,500 
AP1117K15LDITR-ND 1.5V, 1A LDO Positive Regulato T0-263 372.00/800 AP431QLDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 108 87 65 
AP1117K18LDICT-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulato 70-263 105 91 70 AP431QLDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 1026.00/3,000 
AP1117K18LDITR-ND 1.8V, 1A LDO Positive Regulato T0-263 372.00/800 AP431RGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 75 60 45 
AP1117K25LDICT-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulator... T0-263 105 91 70 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 983 


Digi@Reel° 


POWER MANAGEMENT (Continued) - RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each par eey Pees j Price Each} 
Part No. Description 1 25 100 ‘art No. escription 
AP431RGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 675.00/3,000 AP1512-50KSLDITR-ND | 5V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter .. 2262.40/800 
AP431SAGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 70 56 42 AP1512-50TSL-UDI-ND 5V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter .. 7.66 7.00 5.53 
AP431SAGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 630.00/3,000 AP1512-K5LDICT-ND Adj., 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter 465 425 3.36 
AP431VL-ADICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 60 48 36 AP1512-K5LDITR-ND Adj., 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter 2100.80/800 
AP431VL-ADITB-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 384.00/2,000 AP1512-TSL-UDI-ND Adj., 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter 7.57 6.91 5.47 
AP431WGDICT-ND ‘Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 70 56 42 AP1512A-12K5LDICT-ND | 12V, 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 5.45 475 3.54 
AP431WGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 630.00/3,000 AP1512A-12K5LDITR-ND | 12V, 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 2262.40/800 
‘AP431YLDICT.ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% Sg AP1512A-33KSLDICT-ND | 3.3V, 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converte 545 475 3.54 
‘AP431YLDITR-ND Adj, Precision Shunt Regulator 1.0% 507.50/2,500 AP1512A-33KSLDITR-ND | 3.3V, 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converte 2262.40800 
AP432ALDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 1.28 141 85 ee oe SESE RAG erat aoe uit ae a 
AP432ALDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 1730.00/2,500 ; ; » SOKHZ, uc onverter . : : ; 
ABOROTIAIG ND Al Preclelon Shunt Regulator 0 Beh A on) area AP1512A-SOKSLDITR-ND | 5V. 5OkHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter . 2100.80/800 

7 Precisi 59 : : ’ AP1512A-50T5L-UDI-ND — | 5V, 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter .. 7.66 7.00 553 
AP432AQLDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 1038.00/3,000 : 7 
AP432ARGDICT-ND Adj, Precision Shunt Regulator 0.5% 408 87 65 AP1512A-K5LDICT-ND Adj., 50kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 545 4.75 3.54 
AP432ARGDITR-ND Adj, Precision Shunt Regulator 0.5% 1026.00/3,000 AP1512A-KSLDITR-ND___| Adj., SOkHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 2262.40/800 
AP432ASAGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 76 ST pale a ea mg) At). SoktHz, 3A FWA Buck DC/DG Converter Leb ie AO 3d 
AP432ASAGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 897.00/3,000 x ., = _ = 
ARGO OIE ‘AdllPrecieion’Shunt Reaulctor'0:5°% Ea COMMTED AP1513SLDITR-ND Adj., PWM Control 2A Buck Converte 2665.00/2,500 
AP439AVLADITB-ND AdiliPrscle| g oo : : : AP1520SLDICT-ND Adj., PWM Control 2A Buck Converte 336 280 2.36 

|. Precision Shunt Regulator 0.5% 590.00/2,000 AP1520SLDITR-ND Adj... PWM Control 2A Buck Convert 3640.00/2,500 
AP432AWGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 1.08 87 65 i Is OnITOTE HI BUCK CONVENE aes 

= APT603WLDICT-ND Step-Up DC/DC Converter. 297 248 2.08 
AP432AWGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 0.5% 1026.00/3,000 AP1603WLDITR-ND Step-Up DC/DC Converter 3861.00/3,000 
ARAS2AYCDICTEND. Ad]. Pracision Shunt Regulator 0.5% Wes el ee AP1604AWGDICT-ND PW/M/PFM Dual Mode Buck BC/DG Gonverte 258 215 1.81 
ig Sou HSL Ad]. Precision Shunt Regulator 0.5% 855.00/2,500 AP1604AWGDITR-ND PWM/PFM Dual Mode Buck DC/DC Convertei * 3354.00/3,000 
AP432LDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 1.28 1.11.8 AP1605SLDICT-ND PWM/PFM Dual Mode Buck Switching Regulator SOP-8 297 248 2.08 
Abo Ad). Precision Shunt Regulator 1.0% Aiton) APT605SLDITR-ND PWM/PFM Dual Mode Buck Switching Regulator. SOP-8 _ 3217.50/2,500 
Ae ScOT DICT ND a Precision shunt Hiegulator re Ts Aa ae eee AP1609SGDICT-ND PWM/PFM Dual Mode Step-Up DC/DC Converter. SOP-8 2.97 2.48 2.08 

Qi . Precision Shunt Regulator 1.0% 7.0/3, AP1609SGDITR-ND PWM/PFM Dual Mode Step-Up DC/DC Converter. SOP-8 3217.50/2,500 

AEAS2REDICTEND Ad]. Pracision Shunt Ragulator 1.0% El AP1701AWGDICT-ND 4.63V, Active-Low, MPU Reset Circui SC-59 99 80 60 
Big Sen OUEGND) Ad]. Precision Shunt Regulator 1.0% 765.00/3,000 AP1701AWGDITR-ND 4.63V, Active-Low, MPU Reset Circui 942.00/3,000 
AP432SAGDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 10S Cano APT701BWGDICT-ND T33V. AcivecLow, MPU Reset Circuit 980 = 60 
AP432SAGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 897.00/3,000 AP1701BWGDITR-ND 4.38V, Active-Low, MPU Reset Circui 942.00/3,000 
AP432VL-ADICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 99 80 6 AP1701CWGDICT-ND 4V, Active-Low, MPU Reset Circuit 99 80 60 
AP432VL-ADITB-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 682.00/2,000 AP1701CWGDITR-ND 4V, Active-Low, MPU Reset Circuit 942.00/3,000 
AP432WGDICT-ND Ad}. Precision Shunt Regulator 1.0% 85 (68 AP1701DWGDICT-ND 3.08V, Active-Low, MPU Reset Circui 99 80 60 
AP432WGDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 765.00/3,000 AP1701DWGDITR-ND 3.08V, Active-Low, MPU Reset Circuit 942.0073,000 
AP432YLDICT-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 108 87 65 AP1701EWGDICT-ND 2.93V, Active-Low, MPU Reset Circui 99 80 60 
AP432YLDITR-ND Adj. Precision Shunt Regulator 1.0% 855.00/2,500 AP1701EWGDITR-ND 2.93V, Active-Low, MPU Reset Circui 942.00/3,000 
AP1212HSLDICT-ND Dual USB High-Side Power Switch 168 1.40 1.18 AP1701FWGDICT-ND 2.63V, Active-Low, MPU Reset Circui 99 80 60 
AP1212HSLDITR-ND Dual USB High-Side Power Switch 1820.00/2,500 AP1701FWGDITR-ND 2.63V, Active-Low, MPU Reset Circui 942.00/3,000 
AP1212LSLDICT-ND Dual USB High-Side Power Switch: 1.68 _1.40_1.18 AP1/01GWGDICT-ND 2.25V, Active-Low, MPU Reset Circui 99 ~«80 SCO 
AP1212LSLDITR-ND Dual USB High-Side Power Switch 1820.00/2,500 AP1701GWGDITR-ND 2.25V, Active-Low, MPU Reset Circui 942.00/3,000 
AP1501-12K5LDICT-ND —_| 12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DG Converter 413 358 275 AP1702AWGDICT-ND 4.63V, Active-High, MPU Reset Circu 99 80 60 
AP1501-12K5LDITR-ND | 12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 1460.80/800 AP1702AWGDITR-ND 4.63V, Active-High, MPU Reset Circu 942.00/3,000 
AP1501-12T5L-UDI-ND — | 12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 3.54 3.08 2.30 AP1702BWGDICT-ND 4.38V, Active-High, MPU Reset Circu 99 80 60 
AP1501-33K5LDICT-ND 3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converte 3.54 3.08 2.30 AP1702BWGDITR-ND 4.38V, Active-High, MPU Reset Circu 942.00/3,000 
AP1501-33K5LDITR-ND | 3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converte 1467.20/800 AP1702CWGDICT-ND 4V, Active-High, MPU Reset Circui 99 80 .60 
AP1501-33T5L-UDI-ND | 3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converte 3.54 3.08 2.30 AP1702CWGDITR-ND 4V, Active-High, MPU Reset Circui 942.00/3,000 
AP1501-50KSLDICT-ND —_| 5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 3.54 3.08 2.30 AP1702DWGDICT-ND 3.08V, Active-High, MPU Reset Cir 99 80  .60 
AP1501-50KSLDITR-ND | 5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converte 1467.20/800 AP1702DWGDITR-ND 3.08V, Active-High, MPU Reset Circui 942.00/3,000 
AP1501-50T5L-UDI-ND 5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converte: 3.54 3.08 2.30 AP1702EWGDICT-ND 2.93V, Active-High, MPU Reset Circu 99 80.60 
AP1501A-12K5LDICT-ND | 12V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter 535 466 3.47 AP1702EWGDITR-ND 2.93V, Active-High, MPU Reset Circul 942.00/3,000 
AP1501A-12K5LDITR-ND | 12V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter 2217.60/800 AP1702FWGDICT-ND 2.63V, Active-High, MPU Reset Circui 99 80 60 
AP1501A-12TS5L-UDI-ND | 12V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter 637 5.55 4.13 AP1702FWGDITR-ND 2.63V, Active-High, MPU Reset Circul 942.00/3,000 
AP1501A-33K5LDICT-ND | 3.3V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converte 637 5.55 4.13 AP1702GWGDICT-ND 2.25V, Active-High, MPU Reset Circul 99 80 60 
AP1501A-33K5LDITR-ND_| 3.3V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converte 2643.20/800 AP1702GWGDITR-ND 2.25V, Active-High, MPU Reset Circuit . 942.00/3,000 
AP1501A-33T5L-UDI-ND — | 3.3V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converte 637 5.55 4.13 AP1703AWGDICT-ND 4.63V, Active-Low, MPU Reset Circui 99 =.80 60 
AP1501A-50KSLDICT-ND | 5V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter .. 5.35 466 3.47 AP1703AWGDITR-ND 4.63V, Active-Low, MPU Reset Circuii 942.00/3,000 
AP1501A-SOKSLDITR-ND | 5V, 150kHz, SA PWM Buck DC/DC Converter... 2217.60/800 AP1703BWGDICT-ND 4.38V, Active-Low, MPU Reset Circui 99° 8060 
AP1501A-50TS5L-UDI-ND | 5V, 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter 637 5.55 4.13 AP1703BWGDITR-ND 4.38V, Active-Low, MPU Reset Circui 942.00/3,000 
AP1501A-K5LDICT-ND Adj., 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter 6.37 5.55 4.13 AP1703CWGDICT-ND 4V, Active-Low, MPU Reset Circuit 99 ~.80 =O 
AP1501A-K5LDITR-ND Adj., 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter 2643.20/800 AP1703CWGDITR-ND 4V, Active-Low, MPU Reset Circuit 942.00/3,000 
AP1501A-TS5L-UDI-ND Adj., 150kHz, 5A PWM Buck DC/DC Converter 637 555 4.13 AP1703DWGDICT-ND 3.08V, Active-Low, MPU Reset Circui 99 8060 
AP1501K5LDICT-ND Adj., 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 6.37 555 4.13 AP1703DWGDITR-ND 3.08V, Active-Low, MPU Reset Circui 942.00/3,000 
AP1501K5LDITR-ND Adj., 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 2643.20/800 AP1703EWGDICT-ND 2.93V, Active-Low, MPU Reset Circui 99 __.80_.60 
AP1501T5L-UDI-ND Adj., 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 3.54 3.08 2.30 pia cose GOTTEN 2aRV, Aatve-Low, we Hose Gireut ze eam 
AP1506-12K5LDICT-ND | 12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 2.64 2.20 1.85 A BOON ALVES “OW; eset ru : é : 
AP1506-12K5LDITR-ND | 12V. 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 1056.00/800 AP1703FWGDITR-ND 2.63V, Active-Low, MPU Reset Circui 942.00/3,000 

= -UDI- AP1703GWGDICT-ND 2.25V, Active-Low, MPU Reset Circui 99 80 60 
AP1506-12T5L-UDI-ND | 12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 315 263 2.21 4 a 
AP1506-33K5LDIGT-ND | 3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converte 264 2.20 1.85 AP1703GWGDITR-ND 2.25V, Active-Low, MPU Reset Circui 942.00/3,000 
AP1506-33K5LDITR-ND _| 3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converte 1056.00/800 AP1704AWGDICT-ND 4.63V, Active-High, MPU Reset Circu SC-59 99-8060 
AP1506-33TSL-UDI-ND | 3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converte 3.29 287 2.14 Fae a oN poets eer cre. $050 [ecg 
AP1506-50KSLDICT-ND —_| 5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converte 2.64 2.20 1.85 ac peat : : ; : 
AP1506-50KSLDITR-ND | 5V. 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 1056.00/800 ARITOSBWEDITB:ND 4.38V, Active-High, MPU Reset Circult . 86-59 942.00/3,000 
AP1506-50K5L-UDI-ND | 5V. 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 264 220 1.85 BralTOSEWEDICTEND AV, Active-High, MPU Reset Circut a) 2) 
AP1506-50T5L-UDI-ND _| 5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 3.29 2.87 2.14 AERC GDITRSND wv nate: High Met Basel cite oe eens 000 i 
AP1506-KSLDICT-ND Adj., 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 238 207 154 AP1704DWGDITR-ND s08y pana MPU eset Cid Seg ~* 942'00/3,000 
AP1506-KSLDITR-ND Adj., 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 985.60/800 Terenas ; : aa 
ADS SALTED Adj” 180kHz” 3A PWM Buck DC/DC Converter of BOR eH AP1704EWGDICT-ND 2.93V, Active-High, MPU Reset Circui SC-59 99 80 60 

I 7 i ; ; AP1704EWGDITR-ND 2.93V, Active-High, MPU Reset Circui SC-59 942.00/3,000 
AP1507-12D5LDICT-ND | 12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 267 2.23 1.87 si : 

: : APT704FWGDICT-ND 2.63V, Active-High, MPU Reset Circui St5o—9Ss=«iS*C«i 
AP1507-12D5LDITR-ND _| 12V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 2892.50/2,500 See euCRTT aN OBA Acie Lioh: MUI Bec Clea Rae apenE 
AP1507-33D5LDICT-ND | 3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converte 267 223 187 AP1704GWGDICT.ND OV. Active Hoh, MPU Reset Circu 5C-59 MRCOMMMIGOIRMMTCD 
AP1507-33D5LDITR-ND —_ | 3.3V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converte 2892.50/2,500 AP1704GWGDITR-ND 2-98V Active-High, MPU Reset Circu 8C-59 --942.00/3,000 
AP1507-50DS5LDICT-ND ‘| 5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 267 2.23 1.87 AP2001SLDICT-ND Mono 2-Channel PWM Controller ....... 165 138 116 
AP1507-50D5LDITR-ND —_ | 5V, 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 2892.50/2,500 AGSOOTSI TIRING) Mana 2channal PWhiContrallen: > 4787502500 
AP1507-DS5LDICT-ND Adj., 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Convert 2.22 185 156 ASAT SERED WH Buck Contruller ; Bay ER ee) 
AP1507-D5LDITR-ND Adj., 150kHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter 2405.00/2,500 ‘AP2004SGDITR-ND PWM Buck Controller. ""4895.00/2,500 
AP1509-12SGDICT-ND 12V, 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter 2.22 1.85 1.56 AP2008SGDICT-ND PWM Buck Controller. 222 185 1.56 
AP1509-12SGDITR-ND 12V, 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter 2405.00/2,500 AP2008SGDITR-ND PWM Buck Controller. 2405.00/2,500 
AP1509-33SGDICT-ND 3.3V, 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter . SOP-8 222 1.85 1.56 i : 
AP1509-33SGDITR-ND__| 3.3V, 150kHz, 2A PWM Buck DC/DG Converter SOP-8 2405,00/2,500 A SoG Se eM Contaler ee en 
AP1509-50SGDICT-ND 5V, 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converte SOP-8 2.22 1.85 1.56 AP2014SLDICT-ND Sync. PWM Controller. 162 1.35 1.14 
AP1509-50SGDITR-ND 5V, 150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converte: SOP-8 2405.00/2,500 AP2014SLDITR-ND Sync. PWM Controller. 1755.00/2,500 
Ar o08 SSDICLND Ai ee a ai Bucs nae comely SOP-8 EUR Ca Ase AP2280-1FMGDICT-ND Single Channel Controlled Load Switch NEW! 77 62 46 

F i. 2, uc converter 00/2, AP2280-1FMGDITR-ND | Single Channel Controlled Load Switch NEW! 726.00/3,000 
AP1510SLDICT-ND Adj., PWM Control 3A Buck Converter. 4.00 3.48 2.59 AP2280-1WGDICT-ND Single haired Controlled Coad Suitoh NEW! 72 Cat "44 
AP1510SLDITR-ND Aqj., PWM Control 3A Buck Converter .. 4735.00/2,500 AP2280-1WGDITR-ND Single Channel Controlled Load Switch NEW! 684.00/3,000 
AP1511SLDICT-ND Adj., PWM Control 5A Buck Converter. 497 433 3.22 AP2280-2FMGDICT-ND Single Channel Controlled Load Switch NEW! 77 62 46 
AP1511SLDITR-ND Adj., PWM Control 5A Buck Converter . 5887.50/2,500 AP2280-2FMGDITR-ND Single Channel Controlled Load Switch NEW! 726.00/3,000 
AP1512-12KSLDICT-ND | 12V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converte 545 4.75 3.54 ‘AP2280-2WGDICT-ND Single Channel Controlled Load Switch NEW! 72. 58 Ad 
AP1512-12K5LDITR-ND 12V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converte! T0-263-5 2262.40/800 AP2280-2WGDITR-ND Single Channel Controlled Load Switch NEW! 684.00/3,000 
AP1512-12T5L-UD-ND | 12V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converte T0-220-5 7.66 7.00 5.53 AP34063N8L-UDI-ND Universal DC/DC Converter 99 80 60 
AP1512-33K5LDICT-ND —_| 3.3V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter . 0-263-5 545 4.75 3.54 AP34063S8LDICT-ND Universal DC/DC Converter 99 80 .60 
AP1512-33KSLDITR-ND —_| 3.3V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter . TO-263-5 2262.40/800 AP34063S8LDITR-ND Universal DC/DC Converter 785.00/2,500 
AP1512-33T5L-UDI-ND —_| 3.3V, 50kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter . T0-220-5 7.66 7.00 5.53 APX321WGDICT-ND Single R-R Low Voltage Op Amp NEW! m2 ey 
AP1512-50KSLDICT-ND _| 5V, 50kHz, 2A PWM Buck DG/DC Converter TO-263-5 5.45 4.75 3.54 APX321WGDITR-ND Single R-R Low Voltage Op Amp NEW! 474.00/3,000 
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HALL-EFFECT SENSORS — RoHS Compliant 


Allegro Digi-Key Price Each Allegro Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. if 25 +100 
A1101LLHLT-T 620-1000-1-ND Continuous-Time Switch 140 1.12 84 A3211EEHLT-T 620-1034-1-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
A1101LLHLT-T 620-1000-2-ND Continuous-Time Switch 2151.00/3,000 Effect Switch.... 2x2-MLPD 93 718| 62 
A1101LUA-T 620-1001-ND Continuous-Time Switch 140 112 .84 A3211EEHLT-T 620-1034-2-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
A1102LLHLT-T 620-1002-1-ND Continuous-Time Switch 140 112  .84 Effect Switch... 2x2-MLPD 4209.00/3,000 
A1102LLHLT-T 620-1002-2-ND Continuous-Time Switch 2151.00/3,000 A3211EELLT-T 620-1035-1-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
A1103LLHLT-T 620-1004-1-ND Continuous-Time Switch 140 1.12 84 Effect Switch... 2x2-MLPD 87 Le eet) 
A1103LLHLT-T 620-1004-2-ND Continuous-Time Switch 2151.00/3,000 2 - 75 i - 
AI103LUA-T 620-1005-ND Continuous-Time Switch 140 112° 84 Ret rerra = acca “conower, UltarSensitive Hay eMUPO reReNRA 
ALTTEEWLT-P co aeealaa ire Sensitive Hall Effect aay oe A321 ELHLT-T 620-1036-1-ND | Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
soe Z 2 z Effect Switch... SOT-23W 96 80 = 64 
A1171EEWLT-P 620-1232-2-ND Ultra-Sensitive Hall Effect - 294 i - 
Switch NEW! 6-DFN/MLP 4053.00/3,000 A3211ELHLT-T 620-1036-2-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
AI172ECGTR 620-1244-1-ND | Ultra-Sensitive Hall Effec Ra EMCH SWMCMseas sole LB 08 000 
Switch NEW!.......... 4-WLCSP 87 73 58 A3212EEHLT-T 620-1037-1-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
AI172ECGTR 620-1244-2-ND | Ultra-Sensitive Hall Effect Effect Switeh. 2x2-MLPD CS Coo 
Switch NEW!.... 4-WLCSP 4508.00/4,000 A3212EEHLT-T 620-1037-2-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
A202LLHLT-T 620-1009-1-ND | Continuous-Time Bipolar Switch soT-23. 140 112 84 tee canseasein | eamamelag Rae amar one ania UGH Us 
A1202LLHLT-T 620-1009-2-ND | Continuous-Time Bipolar Swit SOT-23 2151.00/3,000 Fae SIN ro hx, ee oO See 
A1203LLHLT-T 620-1011-1-ND | Continuous-Time Bipolar Switc! SOT-23 144 1.20 96 Effect Switch... ne nes 2 Ue 
A1203LLHLT-T 620-1011-2-ND | Continuous-Time Bipolar Switc! SOT-23 2151.00/3,000 AB212EELLT-T 620-1038-2-ND —_| Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
A1203LUA-T 620-1012-ND Continuous-Time Bipolar Swite! “SIP 1.44. 1.20.96 Effect Switch... se 2x2-MLPD 936.00/3,000 
A1205ELHLT-T 620-1181-1-ND | Continuous-Time Bipolar Switc! 147 1.2398 AS212ELHLT-T 620-1039-1-ND_—_| Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
A1205ELHLT-T 620-1181-2-ND Continuous-Time Bipolar Switc! 1911.00/3,000 Effect Switch... 7 SOT-23W 786552 
A121 0LLHLT-T 620-1013-1-ND | Continuous-Time Latch. 140 112 84 A3212ELHLT-T 620-1039-2-ND | Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
A1210LLHLT-T 620-1013-2-ND Continuous-Time Latch. 2151.00/3,000 Effect Switch.... SOT-23W 1014.00/3,000 
A1210LUA-T 620-1014-ND Continuous-Time Latch. 140 1.12 84 A3212EUA-T 620-1040-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
A1211LLHLT-T 620-1015-1-ND Continuous-Time Latch. ice Effect Switch... 93 718 62 
A1211LLHLT-T 620-1015-2-ND Continuous-Time Latch. 1755.00/3,000 A3213ELHLT-T 620-1041-1-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
A1211LUA-T 620-1016-ND Continuous-Time Latch. 1.35 113 .90 Effect Switch.... 1.05 88 = .70 
A1242LLHLT-T 620-1017-1-ND Continuous-Time Latch. 148 1.18 .89 A3213ELHLT-T 620-1041-2-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
A1212LLHLT-T 620-1017-2-ND Continuous-Time Latch. 2265.00/3,000 Effect Switch... 1365.00/3,000 
A1212LUA-T 620-1018-ND Continuous-Time Latch. 148 118 89 A3213LLHLT-T 620-1042-1-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
A1301KLHLT-T 620-1019-1-ND Continuous-Time Ratiometric Linear Effect Switch... 125 1.00 75 
Hall Effect Sensors .. 1.26 1.05 84 A3213LLHLT-T 620-1042-2-ND | Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
A1301KLHLT-T 620-1019-2-ND Continuous-Time Ratiometric Linear Effect Switch... 1920.00/3,000 
Hall Effect Sensors 1638.00/3,000 A3213LUA-T 620-1043-ND Micropower, Ultra-Sensitive Hall 
A1301KUA-T 620-1020-ND Continuous-Time Ratiometric Linear Effect Switch.... 125 1.00 75 
nisanults PEM Gost Sensors SIP Oe Coe cs AS230LLHLT-T 620-1044-1-ND | Chopper Stabilized Hall Effect Biploar 
Hall Effect Sensors SOT-23 (ae ce A3230LLHLT-T BTA chopper Sianitod Vial Enectbipioar aaawiie sk 
A1302KLHLT-T 620-1021-2-ND | Continuous-Time Ratiometric Linear eda P acmaT BATA 
Hall Effect Sensors SOT-23W 1638.00/3,000 Percent ca Pel aaah 
A1302KUA-T 620-1022-ND Continuous-Time Ratiometric Linear eee 123 1.03 82 
Hall Effect S i “SIP 1.26 «61.05 = 84 — - - ~ 
Maat LULTT ROOM OPSERNOMN Ratiometrie Liner Hs AS240LLHLT-T 620-1046--ND | Chopper Stabilized, Precision 
for High Temperature Operation.......SOT-23W 1.45 116 87 Hall Effect Switch. 1.26 1.05 84 
A1321LLHLT-T 620-1023-2-ND | Ratiometric Linear Hall Effect Sensor AS240LLHLT-T 620-1046-2-ND | Chopper Stabilized, 
for High Temperature Operation....... SOT-23W 2226.00/3,000 Hall Effect Switch 1638.00/3,000 
AI321LUA-T 620-1024-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor AS240LUA-T anne) Chopper Stabilized, Precision 
for High Temperature Operation.............. 3-SIP 145 116 .87 Hall Effect Switch 126 1.05 84 
A1322LLHLT-T 620-1025-1-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor A8241LLHLT-T 620-1048-1-ND Chopper Stabilized Unipolar 
for High Temperature Operation........ SOT-23W 145 116 87 Hall Effect Switch SOT-23W 1.20 1.00 .80 
A1322LLHLT-T 620-1025-2-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor A3241LLHLT-T 620-1048-2-ND Chopper Stabilized Unipolar 
for High Temperature Operation....... SOT-23W 2226.00/3,000 Hall Effect Switch. SOT-23W 1560.00/3,000 
(A1322LUA-T 620-1026-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor A3242LLHLT-T 620-1049-1-ND Chopper Stabilized Unipolar 
for High Temperature Operation.............. 3-SIP 1.45 1.16 87 Hall Effect Switch SOT-23W 1.20 1.00 .80 
A1323LLHLT-T 620-1027-1-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor A3242LLHLT-T 620-1049-2-ND Chopper Stabilized Unipolar 
for High Temperature Operation....... SOT-23W 145 116 .87 Hall Effect Switch. 1560.00/3,000 
A1323LLHLT-T 620-1027-2-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor A3242LUA-T 620-1050-ND Chopper Stabilized Unipolar 
for High Temperature Operation ....... SOT-23W 2226.00/3,000 Hall Effect Switch 1.20 1.00 .80 
A1323LUA-T 620-1028-ND Ratiometric Linear Hall Effect Sensor A3245LUA-T 620-1213-ND Chopper Stabilized, Omnipolar 
for High Temperature Operation.............. 3-SIP 145 1.16 .87 Hall Effect Switch .... 126 1.05 84 
ATSB ILKTTNGT eae ceaatoag gh Precision Linear Hall Effect Pre iny aee AS280LLHLT-T 620-1051-1-ND | Chopper Stabilized, Precision 
AM351LKTTN-T 620-1228-2-ND | High Precision Linear Hall Effect 3 err Hall Effect Latch... SOT-23W Ea Co ce 
Sensor NEW! 4-SIP 6199.20/4,000 A8280LLHLT-T 620-1051-2-ND Chopper Stabilized, 
ATS6OLKTINT 620-1233-1-ND | Low Noise Hall Effect Sensor NEW! 257 2.06 1.60 | psogtituut-t PTE Chacner Stbliend Brockion SOT-23W cs 
A1360LKTTN-T 620-1233-2-ND Low Noise Hall Effect Sensor NEW! 5745.60/4,000 Hall Effect Latch , SOT-23W 1.26 1.05 84 
A1361LKTTN-T 620-1234-1-ND Low Noise Hall Effect Sensor NEW! 2572060) 1,60) A308 LHLT-T 620-1053-2-ND th Stabili dP 7 = = = 
A1361LKTTN-T 620-1234-2-ND | Low Noise Hall Effect Sensor NEW! 5745.60/4,000 Z PULSE oper Stabilized, Precision 
A1362LKTIN-T 620-1235-1-ND __| Low Noise Hall Effect Sensor NEW! 257 2.06 1.60 Fereniyes sean GekND ns tet Bee 3 1638.00/3,000 
AT362LKTTN-T 620-1235-2-ND | Low Noise Hall Effect Sensor NEWT........4-SIP 5745.60/4,000 i AN eae ea are AEE ON O59 aN. 
A1374LKB-T 620-1030-ND High Precision, Output Pin Programmable Misa 7 és : 
Linear Hall Effect SenSOr........c.o. B-SIP 245 1.72 1.29 AB2B2LLALTAT 620-105521:NDE | Chopper Stabilized Hall Effect Latch... 120 1.00780 
A1381LLHLT-T 620-1196-1-ND Programmable Linear Hall Effect Sensor A3282LLHLT-T 620-1055-2-ND Chopper Stabilized Hall Effect Late 1560.00/3,000 
with Analog Output SOT-23W 2.48 1.98 1.49 A3282LUA-T 620-1056-ND Chopper Stabilized Hall Effect Latch... 1.20 1.00 .80 
A1381LLHLT-T 620-1196-2-ND Programmable Linear Hall Effect Sensor A3290KLHLT-T 620-1240-1-ND —_| Chopper Stabilized Hall Effect 
with Analog Output 3801.00/3,000 Latch NEW! 96 6.8064 
A1382LLHLT-T 620-1197-1-ND Programmable Linear Hall Effect Sensor A3290KLHLT-T 620-1240-2-ND Chopper Stabilize 
with Analog Output SOT-23W 2.48 «1.98 1.49 Latch NEWI............... 1248.00/3,000 
A1382LLHLT-T 620-1197-2-ND Magra nea Hall Effect Senet ani pernocnd A3291KLHLT-T 620-1241-1-ND Chopper Stabilized Hall Effect 
with Analog Output 7 -00/3, Latch NEW! 96 80 86.64 
A1383LLHLT-T 620-1198-1-ND Programmable Linear Hall Effect Sensor A3291KLHLT-T 620-1241-2-ND Chopper Stabilize 
with Analog Output SOT-23W 2.48 1.98 1.49 Latch NEW! 1248.00/3,000 
A1383LLHLT-T 620-1198-2-ND Sr Et Hall Effect Sena ai cea MeN A3340LLHLT-T 620-1211-1-ND Chopper Stabilized, Precision 
with Analog Outpu' - -00/3, Hall Effect Switch 1.26 1.05 84 
A1384LLHLT-T 620-1199-1-ND Programmable Linear Hall Effect Sensor A3340LLHLT-T 620-1211-2-ND Chopper Stabilized, Precision 
with Analog Output SOT-23W 2.48 1.98 1.49 Hall Effect Switch. 1638.00/3,000 
A1384LLHLT-T 620-1199-2-ND Programmable Linear Hall Effect Sensor z -- H ilized. Ceba 
with Analog Output SOT-23W 3801.00/3,000 A3340LUA-T 620-1212-ND Chopper Stabilized, Precision 
A1391SEHLT-T 620-1031-1-ND | Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor ae Aianicr canaenscny ERATE ire errr ice Coan 
with Tri-State Output 6-MLP 1.30 1.04 .78 Detection Sensor 235 188 1.41 
A1391SEHLT-T 620-1031-2-ND Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor S : = 
with Tri-State Output. 6-MLP 1998.00/3,000 AB423LK-T 620-1207-ND Pu Chee tal Ese Direction Sat an tan 
AegeSEHn a BED ta <1 402 az ACS712ELCTR-058-T | 620-1189-1-ND _| Hall Effect-Based Linear Current poe ee 
- y ou H i i : 5 Sensor ce 2190" 12:33) 1:81 
pe aa SAREE EAD) Abad aaa seen ACS712ELCTR-058-T | 620-1189-2-ND —_| Hall Effect-Based Linear Current 
A1393SEHLT-T 620-1172-1-ND —_| Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor Sensor. se 4875.00/3,000 
with Tri-State Output 1.30 1.04 .78 ACS712ELCTR-20A-T | 620-1190-1-ND Hall Effect-Based Linear Current 
AT393SEHLT-T 620-1172-2-ND | Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor Sensor a 2.90 233 1.81 
with Tri-State Output 1998.00/3,000 ACS712ELCTR-20A-T | 620-1190-2-ND Hall Effect-Based Linear Current 
(A1395SEHLT-T 620-1173-1-ND Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor Sensor.. os 4875.00/3,000 
with Tri-State Output 1.30 1.04 .78 ACS712ELCTR-30A-T | 620-1191-1-ND Hall Effect-Based Linear Current 
A1395SEHLT-T 620-1173-2-ND Micro Power 3V Linear Hall Effect Sensor Sensor... 2.90 2.33 1.81 
with Tri-State Output 1998.00/3,000 (Continued) 
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Reel ® HALL-EFFECT SENSORS (Continued) 


RoHS Compliant 


Allegro 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 
1 25 100 


A3959SLBTR-T 
A3959SLBTR-T 
A3959SLP-T 


620-1136-1-ND 
620-1136-2-ND 
620-1071-ND 


DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver .. 24-SOIC 
DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver .. 24-SOIC 
DMOS Full-Bridge PWM Motor 


475 380 2.96 
2690.00/1,000 


Allegro Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ACS712ELCTR-30A-T | 620-1191-2-ND Hall Effect-Based Linear Current 

Sensor. 4875.00/3,000 
ACS713ELCTR-20A-T | 620-1192-1-ND Hall Effect-Based Linear Current 

Sensor. 2.90 2.33 1.81 
ACS713ELCTR-20A-T | 620-1192-2-ND Hall Effect-Based Linear Current 

Sensor 4875.00/3,000 
ACS713ELCTR-30A-T | 620-1193-1-ND Hall Effect-Based Linear Current 

Sensor. 2.90 2.33 1.81 
ACS713ELCTR-30A-T | 620-1193-2-ND Hall Effect-Based Linear Current 

Sensor 4875.00/3,000 
ACS714LLCTR-05B-T | 620-1225-1-ND Hall Effect-Based Linear Current 

Sensor NEW!.... 3.38 2.70 2.03 
ACS714LLCTR-05B-T | 620-1225-2-ND Hall Effect-Based Linear Current 

Sensor NEW‘... 5184.00/3,000 
ACS714LLCTR-20A-T | 620-1226-1-ND Hall Effect-Based Linear Current 

Sensor NEW!.... 3.38 2.70 2.03 
ACS714LLCTR-20A-T | 620-1226-2-ND Hall Effect-Based Linear Current 

Sensor NEW‘... 5184.00/3,000 
ACS714LLCTR-30A-T | 620-1229-1-ND Hall Effect-Based Linear Current 

Sensor NEW!.... 3.04 2.43 1.89 
ACS714LLCTR-30A-T | 620-1229-2-ND Hall Effect-Based Linear Current 

Sensor NEW‘... 5103.00/3,000 
ACS715LLCTR-20A-T | 620-1230-1-ND Hall Effect-Based Linear Current 

Sensor NEW!.... 3.04 2.43 1.89 
ACS715LLCTR-20A-T | 620-1230-2-ND Hall Effect-Based Linear Current 

Sensor NEW‘... 5103.00/3,000 
ACS715LLCTR-30A-T | 620-1231-1-ND Hall Effect-Based Linear Current 

Sensor NEW! 3.04 243 1.89 
ACS715LLCTR-30A-T | 620-1231-2-ND Hall Effect-Based Linear Curren’ 

Sensor NEW‘... 5103.00/3,000 


Driver... 486 3.89 3.03 
A3959SLPTR-T 620-1137-1-ND DMOS Full-Bridge PWM Motor 

Driver... 486 3.89 3.03 
A3959SLPTR-T 620-1137-2-ND DMOS Full-Bridge PWM Motor 

Driver... 10888.00/4,000 
A3964SLBTR-T 620-1138-1-ND Dual Full-Bridge PWM Motor 

Driver... 446 3.57 2.78 
A3964SLBTR-T 620-1138-2-ND Dual Full-Bridge PWM Motor 

Driver... 2525.00/1,000 
A3966SLB-T 620-1072-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Drive! 2.36 1.89 1.47 
A3966SLBTR-T 620-1139-1-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Drive! 16-SOIC 236 1.89 1.47 
A3966SLBTR-T 620-1139-2-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Driver...... 16-SOIC 1339.00/1,000 
A3967SLB-T 620-1073-ND Microstepping Driver with Translator....24-SOIC 2.75 = 2.20 1.71 
A3967SLBTR-T 620-1140-1-ND Microstepping Driver with Translator....24-SOIC 2.75 = 2.20 1.71 
A3967SLBTR-T 620-1140-2-ND Microstepping Driver with Translator... 24-SOIC 1556.00/1,000 
A3968SLBTR-T 620-1141-1-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Drive! 16-SOIC 93.13 251 1.95 
A3968SLBTR-T 620-1141-2-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Drive! 16-SOIC 1772.00/1,000 
A3969SETTR-T 620-1175-1-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Drive! 28-QFN 2.33 1.86 1.40 
A3969SETTR-T 620-1175-2-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Drive! '8-QFN 1813.50/1,500 
A3973SB-T 620-1074-ND Dual DMOS Full-Bridge Microstepping 

PWM Motor Driver as 5.56 4.45 3.46 
A3973SLB-T 620-1075-ND Dual DMOS Full-Bridge Microstepping 


A3973SLBTR-T 


620-1142-1-ND 


PWM Motor Driver 
Dual DMOS Full-Bridge PWM Motor 
Driver... 


5.56 4.45 3.46 
5.56 4.45 3.46 


ACS756SCA-050B-PFF-T 
ACS756SCA-100B-PFF-T 
ACS756KCA-050B-PFF-T 


620-1237-ND 
620-1238-ND 
620-1239-ND 


Hall Effect-Based Linear Current 
Sensor NEW!.... 
Hall Effect-Based Linear Current 
Sensor NEW!.... 
Hall Effect-Based Linear Current 
Sensor NEW!.... 


518 414 3.22 
518 4.14 3.22 
5.08 4.07 3.43 


A3973SLBTR-T 
A3974SEDTR-T 
A3974SEDTR-T 


620-1142-2-ND 
620-1143-1-ND 
620-1143-2-ND 


Dual DMOS Full-Bridge PWM Mot 
Driver.... es 

Dual DMOS Full-Bridge PWM Mot 
Driver... a 

Dual DMOS Full-Bridge PWM Mot 
Driver... 


3149.00/1,000 
6.76 5.41 4.57 


1977.30/450 


ACS760ELFTR-20B-T 
ACS760ELFTR-20B-T 


620-1209-1-ND 
620-1209-2-ND 


12V High-Side Hot-Swap Hall Effect 
Current Monitor 
12\V High-Side Hot-Swap Hall Effect 
Current Monitor 


642 5.14 4.34 


9950.00/2,500 


A3977KED-T 
A3977KEDTR-T 
A3977KEDTR-T 


620-1076-ND 
620-1144-1-ND 
620-1144-2-ND 


Microstepping DMOS Driver 
with Translator. 
Microstepping DMOS Driver 
with Translator. 
Microstepping DMOS Driver 
with Translator. 


614 492 4.15 
614 492 415 


1795.95/450 


A3977KLP-T 
A3977KLPTR-T 
A3977KLPTR-T 


620-1077-ND 
620-1145-1-ND 
620-1145-2-ND 


Microstepping DMOS Driver 
with Translator. 
Microstepping DMOS Driver 
with Translator. 
Microstepping DMOS Driver 
with Translator. 


28-TSSOP 


28-TSSOP 


28-TSSOP 


614 492 4.15 
614 492 4.15 


15228.00/4,000 


A3977SED-T 


620-1078-ND 


Microstepping DMOS Driver 


Allegro Digi-Key Ey: Price Each with Translator. 554 4.44 3.74 

Part No. Part No. Description Pkg. 1 25100 A3977SEDTR-T 620-1146-1-ND | Microstepping DM 

A1441 EELLT-T 620-1167-1-ND Low Voltage Full-Bridge Brushless DC with Translator. 5.54 444 3.74 
Motor Driver... 141 #118 94 A3977SEDTR-T 620-1146-2-ND Microstepping DMOS Driver 

A1441EELLT-T 620-1167-2-ND Low Voltage Full-Bridge Brushless DC with Translator. 1620.45/450 
Motor Driver..... 1833.00/3,000 ‘(A3977SLP-T 620-1079-ND Microstepping DMOS Driver 

A1442EEWLT-P 620-1210-1-ND Low Voltage Full-Bridge Brushless DC with Translator. 28-TSSOP 5.54 4.44 3.74 
Motor Driver... 1.23 1.03.82 A3977SLPTR-T 620-1147-1-ND Microstepping DMOS Driver 

A1442EEWLT-P. 620-1210-2-ND Low Voltage Full-Bridge Brushless DC with Translator. 28-TSSOP 5.54 444 3.74 
Motor Driver... 1599.00/3,000 A3977SLPTR-T 620-1147-2-ND Microstepping DMOS Driver 

A1444EEWLT-P. 620-1242-1-ND Low Voltage Full-Bridge Brushless DC with Translator. .28-TSSOP 13740.00/4,000 
Motor Driver NEWI... 1.32 110 88 A3979SLP-T 620-1080-ND Microstepping DMOS Driver 

A1444EEWLT-P 620-1242-2-ND Low Voltage Full-Bridge Brushless DC with Translator. 28-TSSOP 5.54 4.44 3.74 
Motor Driver NEW!... 1716.00/3,000 A3979SLPTR-T 620-1148-1-ND —_| Microstepping DMOS Driver 

A1445EEWLT-P. 620-1243-1-ND Low Voltage Full-Bridge Brushless DC with Translator. 28-TSSOP 5.54 4.44 3.74 
Motor Driver NEW! 1.32 110 .88 A3979SLPTR-T 620-1148-2-ND Microstepping DMOS Driver 

A1445EEWLT-P. 620-1243-2-ND Low Voltage Full-Bridge Brushless with Translator. 28-TSSOP. 13740.00/4,000 
Motor Driver NEW... 1716.00/3,000 ‘A3980KLP-T 620-1081-ND Automotive DMOS Microstepping 

A2919SLBTR-T 620-1125-1-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Driver. 446 3.57 2.78 Driver with Translator 484 3.87 3.01 

A2919SLBTR-T 620-1125-2-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Driver...... 2525.00/1,000 A3982SLB-T 620-1082-ND DMOS Stepper Motor Driver 

A2982ELWTR-T 620-1126-1-ND 8-Channel Source Driver 2.03 1.62 1.22 with Translator. 3.74 2.99 2.33 

A2982ELWTR-T 620-1126-2-ND 8-Channel Source Drive 1053.00/1,000 A3983SLP-T 620-1083-ND DMOS Microstepping Driver 

A2982SLWTR-T 620-1127-1-ND 8-Channel Source Drivel We ei) ale) with Translator. 4.03 3.23 2.51 

A2982SLWTR-T 620-1127-2-ND 8-Channel Source Drive 1027.00/1,000 A3983SLPTR-T 620-1149-1-ND DMOS Microstepping Driver 

A3903EEETR-T 620-1205-1-ND Low Voltage DC Motor Drive! 1.02 85 68 with Translator. 24-TSSOP 4.03 3.23 2.51 

A8903EEETR-T 620-1205-2-ND Low Voltage DC Motor Drive! 1326.00/3,000 A3983SLPTR-T 620-1149-2-ND DMOS Microstepping Driver 

A3904EEWTR-P 620-1216-1-ND Low Voltage Voice Coil Motor Driver 96 80 64 with Translator. 24-TSSOP 9020.00/4,000 

A3904EEWTR-P 620-1216-2-ND Low Voltage Voice Coil Motor Driver 1248.00/3,000 A3984SLP-T 620-1084-ND DMOS Microstepping Driver 

A3932SLD-T 620-1220-5-ND 3-Phase Power MOSFET Controller....38-TSSOP 3.38 2.70 2.10 with Translator. 24-TSSOP 4.03 3.23 2.51 

A3936SED-T 620-1057-ND DMOS 3-Phase PWM Motor Driver.......44-PLCC 6.18 4.95 4.18 A3984SLPTR-T 620-1150-1-ND DMOS Microstepping Driver 

A3936SEDTR-T 620-1129-1-ND DMOS 3-Phase PWM Motor Driver.......44-PLCC 6.18 4.95 4.18 with Translator. 24-TSSOP 4.03 3.23 2.51 

A3936SEDTR-T 620-1129-2-ND DMOS 3-Phase PWM Motor Driver.......44-PLCC 1807.65/450 A3984SLPTR-T 620-1150-2-ND DMOS Microstepping Driver 

A38938SLDTR-T 620-1130-1-ND 3-Phase Power MOSFET Controlle! 8-TSSOP 5.94 4.76 4.01 with Translator. 24-TSSOP 9020.00/4,000 

A3938SLDTR-T 620-1130-2-ND 3-Phase Power MOSFET Controller....38-TSSOP 14732.00/4,000 A3985SLDTR-T 620-1180-1-ND Digitally Programmable Dual Full-Bridge 

A38941KLPTR-T 620-1236-1-ND Automotive Full-Bridge MOSFET MOSFET Driver -38-TSSOP_ 5.86 4.69 3.96 
Driver NEW!. 3.31 2.65 2.06 A3985SLDTR-T 620-1180-2-ND Digitally Programmable Dual Full-Bridge 

A3941KLPTR-T 620-1236-2-ND Automotive Full-Bridge MOSFET MOSFET Driver... 38-TSSOP 14532.00/4,000 
Driver NEW!............. 7408.80/4,000 A3987SLPTR-T 620-1171-1-ND DMOS Microstepping Driver 

A3949SLB-T 620-1062-ND DMOS Full-Bridge Motor Driver 16-SOIC 3.29 2.63 2.05 with Translator. .24-TSSOP 4.48 3.59 2.79 

A3949SLBTR-T 620-1131-1-ND DMOS Full-Bridge Motor Driver 16-SOIC 3.29 2.63 2.05 A3987SLPTR-T 620-1171-2-ND DMOS Microstepping 

A3949SLBTR-T 620-1131-2-ND | DMOS Full-Bridge Motor Driver 16-SOIC 1862.00/1,000 with Translator, 24-TSSOP 10028.00/4,000 

A3949SLP-T 620-1063-ND DMOS Full-Bridge Motor Driver 6-TSSOP 349 2.79 2.17 A3988SEVTR-T 620-1176-1-ND Quad DMOS Full-Bridge PWM Motor 

A3949SLPTR-T 620-1132-1-ND DMOS Full-Bridge Motor Driver 6-TSSOP 349 2.79 2.17 Driver... 3.80 3.05 2.37 

A3949SLPTR-T 620-1132-2-ND DMOS Full-Bridge Motor Driver 6-TSSOP 7812.00/4,000 A3988SEVTR-T 620-1176-2-ND Quad DMOS Full-Bridge PWM Motor 

A3950SLP-T 620-1064-ND DMOS Full-Bridge Motor Driver 6-TSSOP 2.90 2.33 1.81 Driver.... 3232.50/1,500 

A3953SB-T 620-1065-ND Full-Bridge PWM Motor Driver. 16-Dip 3.02 242 1.88 A3989SEVTR-T 620-1183-1-ND Bipolar Stepper and High Current DC 

A3953SLB-T 620-1066-ND Full-Bridge PWM Motor Driver. 16-SOIC 3.02 2.42 1.88 Motor Driver... 3.80 3.05 2.37 

A3953SLBTR-T 620-1133-1-ND Full-Bridge PWM Motor Driver. 16-SOIC 3.02 2.42 1.88 A3989SEVTR-T 620-1183-2-ND Bipolar Stepper and High Current DC 

A3953SLBTR-T 620-1133-2-ND Full-Bridge PWM Motor Driver............... 16-SOIC 1709.00/1,000 Motor Driver. 3232.50/1,500 

A3955SB-T 620-1067-ND Full-Bridge PWM Microstepping A3992SLPTR-T 620-1170-1-ND Dual DMOS Ful 
Motor Driver 2.88 231 1.80 24-TSSOP 4.48 3.59 2.79 

A3955SLB-T 620-1068-ND Full-Bridge PWM Microstepping A3992SLPTR-T 620-1170-2-ND Dual DMOS Full-Bridge Microstepping 
Motor Driver 16-SOIC 288 2.31 1.80 PWM Motor Driver 24-TSSOP 10028.00/4,000 

A3955SLBTR-T 620-1134-1-ND Full-Bridge PWI 16-SOIC 2.88 2.31 1.80 A3995SEVTR-T 620-1184-1-ND Dual DMOS Full-Bridge PWM 

A3955SLBTR-T 620-1134-2-ND Full-Bridge PWM Motor Driver. . 16-SOIC 1632.00/1,000 Motor Driver... sone 3.80 3.05 2.37 

A3958SLBTR-T 620-1135-1-ND DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver..24-SOIC 4.75 3.80 2.96 A3995SEVTR-T 620-1184-2-ND Dual DMOS Full-Bridge PWM 

A3958SLBTR-T 620-1135-2-ND DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver .. 24-SOIC 2690.00/1,000 Motor Driver..... 3232.50/1,500 


A3959SB-T 
A3959SLB-T 


620-1069-ND 
620-1070-ND 


DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver .....24-Dip 
DMOS Full-Bridge PWM Motor Driver .. 24-SOIC 


475 3.80 2.96 
475 3.80 2.96 


A4930METTR-T 


620-1227-1-ND 


Single Phase Fan Predriver NEW! 


147 (118 89 


(Continued) 
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MOTOR DRIVERS (Continued) 


RoHS Compliant 


Allegro 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each 
Pkg. 1 25 100 


Allegro Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
A4930METTR-T 620-1227-2-ND Single Phase Fan Predriver NEWE. 1150.50/1,500 
A4931METTR-T 620-1214-1-ND 3 Phase DC Motor Predriver .. 28-QFN 1.90 1.52 1.14 
A4931METTR-T 620-1214-2-ND 3 Phase DC Motor Predriver .. 28-QFN 1482.00/1,500 


A4983SETTR-T 
A4983SETTR-T 


620-1194-1-ND 
620-1194-2-ND 


DMOS Microstepping Driver. 
DMOS Microstepping Driver. 


3.20 256 1.99 
2716.50/1,500 


A8287SLBTR-T 
A8292SETTR-T 


620-1200-2-ND 
620-1187-1-ND 


LNB Supply/Control Voltage Reg. ......... 
trol Voltage 


Dual LNB Supply/Con' 
Regulator. 


24-SOIC 1670.00/1,000 


28-MLP 3.15 252 1.96 


A8S04EECTR-T 


620-1215-1-ND 


WLED/RGB Backlight Drive: 


248 1.98 1.54 


A8504EECTR-T 620-1215-2-ND WLED/RGB Backlight Driv 26-QFN 2104.50/1,500 
A8904SLB-T 620-1103-ND 3-Phase Brushless DC Motor Controller/Driver 

with Back-EMF Sensing.............0....0. 24-SOIC 846 7.62 6.76 
A8904SLPTR-T 620-1154-1-ND 3-Phase Brushless DC Motor Controller/Driver 

with Back-EMF Sensing................... 28-TSSOP 8.65 7.79 6.91 
A8904SLPTR-T 620-1154-2-ND 3-Phase Brushless DC Motor Controller/Driver 

with Back-EMF Sensing 8-TSSOP 25224.00/4,000 
L6219DSTR-T 620-1117-1-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Driver......24-SOIC 3.53 2.83 2.20 
L6219DSTR-T 620-1117-2-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Driver......24-SOIC 2002.00/1,000 


UDN2916EBTR-T 


620-1155-1-ND 


Dual Full-Bridge PWM Motor Driver......44-PLCC 


5.47 4.38 3.41 


UDN2916EBTR-T 


620-1155-2-ND 


Dual Full-Bridge PWM Motor Driver......44-PLCC 


1454.40/450 


A8292SETTR-T 620-1187-2-ND Dual LNB Supply/Control Voltage 

Regulato .28-MLP 2677.50/1,500 
A8430EEKTR-T 620-1097-1-ND White LED Driver Constant Current 

Step-Up Converter 68 Sil 39 
A8430EEKTR-T 620-1097-2-ND White LED Driver Constant Current 

Step-Up Converter 339.00/1,500 
A8431EEHTR-T 620-1195-1-ND White LED Driver Constant Current 

Step-Up Converter 80 60 45 
A8434EESTR-T 620-1188-1-ND 6 Channel, High Efficiency Charge Pump 

White LED Driver 1.20. 1.00 .80 
A8434EESTR-T 620-1188-2-ND 6 Channel, High Efficiency Charge Pump 

White LED Driver 798.00/1,500 
A8436EEJTR-T 620-1098-1-ND Photoflash Capacitor Charger 1.20 1.00 .80 
A8436EEJTR-T 620-1098-2-ND Photoflash Capacitor Charger .10-MLP 798.00/1,500 
A8438EEJTR-T 620-1099-1-ND Photoflash Capacitor Charger -10-MLP 1.29 1.08 = 86 


A8438EEJTR-T 
A8439EEJTR-T 


620-1099-2-ND 
620-1203-1-ND 


Photoflash Capacitor Charger 


-10-MLP 858.00/1,500 


Photoflash Capacitor Charger with 


IGBT Driver/Refresh 


10-MLP 1.23 1.03.82 


UDN2916LBTR-T 620-1156-1-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Driver......24-SOIC 3.53 2.83 2.20 
UDN2916LBTR-T 620-1156-2-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Driver......24-SOIC 2002.00/1,000 
UDN2916B-T 620-1118-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Driver. 24-Dip 3.53 2.83 2.20 
UDN2916LB-T 620-1119-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Driver......24-SOIC_ 3.53 2.83 2.20 
UDQ2916LBTR-T 620-1158-1-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Driver......24-SOIC 3.89 3.12 2.43 
UDQ2916LBTR-T 620-1158-2-ND Dual Full-Bridge PWM Motor Driver......24-SOIC 2206.00/1,000 


POWER MANAGEMEN 


RoHS Compliant 


A8439EEJTR-T 


A8450KLB-T 
A8447SLJTR-T 
A8447SLJTR-T 


620-1203-2-ND 


620-1100-ND 
620-1174-1-ND 
620-1174-2-ND 


Photoflash Capacitor Charger with 


IGBT Driver/Refresh 
Automotive Multioutp! 


High Voltage Step Down Regulator 
High Voltage Step Down Regulator 


10-MLP 817.50/1,500 

24-SOIC 4.14 3.32 2.58 

1239874 
1881.00/3,000 


ut Voltage Reg. 


Allegro Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 
A2550KLPTR-T 620-1182-1-ND Automotive Relay Driver with 

5V Regulator. 1.90 1.52 1.14 


A8480EEJTR-T 


A8480EEJTR-T 


A8483EEKTR-T 


620-1208-1-ND 


620-1208-2-ND 


620-1101-1-ND 


Boost Regulator for Display Bias or 


LED Driver 


1.08 86 .65 


Boost Regulator for Display Bias or 


LED Driver 


838.50/1,500 


1.2MHz Step-Up Converter for Display 


Bias Supply. 80 60 45 
A8498SLJTR-T 620-1160-1-ND High Voltage Step Down Regulator TSO 0478: 
A8498SLJTR-T 620-1160-2-ND High Voltage Step Down Regulator. 1998.00/3,000 


A8499SLJTR-T 
A8499SLJTR-T 
A8S00EECTR-T 


620-1102-1-ND 
620-1102-2-ND 
620-1204-1-ND 


High Voltage Step Down Regulator 
High Voltage Step Down Regulator 


Flexible WLED/RGB B 


147 1.23 98 
1911.00/3,000 
248 1.98 1.54 


‘acklight Driver. 


A8S00EECTR-T 
A8503EECTR-T 
A8S03EECTR-T 
A8530EESTR-T 


620-1204-2-ND 
620-1246-1-ND 
620-1246-2-ND 
620-1201-1-ND 


Flexible WLED/RGB B 


acklight Driver. 4158.00/3,000 


Ultra-Small WLED/RGB Driver NEWI!...26-MLP 2.48 1.98 1.54 


Ultra-Small WLED/RGB Driver NEW!...26-MLP 


2104.50/1,500 


Ultracompact 6-Channel Backlight and 


Flash/Torch White LI 


ED Driver.........ssu+« 16-QFN 1.28 1.02 77 


A2550KLPTR-T 620-1182-2-ND Automotive Relay Driver with 

5V Regulator. 3892.00/4,000 
A3940KLP-T 620-1058-ND Full-Bridge Power MOSFET 

Controller. 419 3.35 2.61 
A3946KLB-T 620-1060-ND Half Bridge Power MOSFET Controller..16-SOIC 2.75 2.20 1.71 
A3946KLP-T 620-1061-ND Half Bridge Power MOSFET 

Controller.. 16-TSSOP 286 2.29 1.78 
A3986SLDTR-T 620-1166-1-ND Dual Full-Bridge MOSFET Driver with 

Microstepping Translator... 3.20 2.56 1.99 
A38986SLDTR-T 620-1166-2-ND Dual Full-Bridge MOSFET Driver with 

Microstepping Translator. 7156.00/4,000 
A4401KLTR-T 620-1217-1-ND Automotive Vacuum Flourescent Display 

Power Supply 198s SSE sedate) 
A4401KLTR-T 620-1217-2-ND Automotive Vacuum Flourescent Display 

Power Supply .. 8-SOIC 3033.00/3,000 
A4490SESTR-T 620-1245-1-ND Triple Output Step-Down Switching 

Regulator NEW’....... 225) 1:80) 1235) 
A4490SESTR-T 620-1245-2-ND Triple Output Step-Down Switching 

Regulator NEW'....... 1755.00/1,500 
A6B595KLWTR-T 620-1153-1-ND 8-Bit Serial Input, DMOS Power 

Driver... (UGS O20 99) 


A8530EESTR-T 


A8697ELJTR-T 


A8697ELJTR-T 


620-1201-2-ND 


620-1178-1-ND 


620-1178-2-ND 


Ultracompact 6-Channel Backlight and 
ED Driver........s..++- 16-QFN 
0A Step Down 


Flash/Torch White LI 
Wide Input Voltage 4. 
Regulator. 
Wide Input Voltage 4. 
Regulator. 


994.50/1,500 


1.28 1.02 77 


0A Step Down 


1959.00/3,000 


AG6275SLW-T 
AG276ELW-T 
AG276ELWTR-T 


620-1085-ND 
620-1086-ND 
620-1151-1-ND 


8-Bit Serial Input, Constant Cur: 
Latched LED Driver. 
16-Bit Serial Input, Constant Current 
Latched LED Driver.. 
16-Bit Serial Input, Cot 
Latched LED Drive 


155 124 93 
245 1.96 1.47 
245 1.96 1.47 


A8698ELJTR-T 


A8698ELJTR-T 


A8837EEJTR-T 


620-1177-1-ND 


620-1177-2-ND 


620-1248-1-ND 


Wide Input Voltage 3. 
Regulatot 
Wide Inpu 
Regulator. 


0A Step Down 


138° 115) 292. 


1794.00/3,000 


Photoflash Capacitor Charger with 


IGBT Driver NEW! 


1.32. 1.10 .88 


AG6276ELWTR-T 
AG277ELW-T 
AG6277ELWTR-T 


620-1151-2-ND 
620-1087-ND 
620-1152-1-ND 


16-Bit Serial Input, Constant Current 
Latched LED Driver. 
8-Bit Serial Input, Constant Current 
Latched LED Driver. 
8-Bit Serial Input, Constani 
Latched LED Driver. 


1274.00/1,000 
245 1.96 1.47 
245 1.96 1.47 


A8837EEJTR-T 


620-1248-2 -ND 


Photoflash Capacitor Charger with 


AG277ELWTR-T 
AG278EA-T 
AG6279ELW-T 


620-1152-2-ND 
620-1165-5-ND 
620-1219-5-ND 


8-Bit Serial Input, Constant Current 
Latched LED Driver. 

8-Channel Serial-Input Constant Current 
Latached LED Driver 

16-Channel Serial-Input Constant Current 
Latched LED Driver. 24-SOIC 


1274.00/1,000 
155 1.24 93 
1.88 1.50 1.13 


AG280EESTR-T 


620-1179-1-ND 


3-Channel Constant Current LED 


IGBT Driver NEW! 877.50/1,500 
ACS754KCB-150-PFF |) 620-1105-ND 5.08 4.07 3.43 
ACS754LCB-050-PFF / 620-1106-ND 5.54 443 3.45 
ACS754LCB-100-PFF | 620-1107-ND 5.54 4.43 3.45 
ACS754LCB-130-PFF |) 620-1109-ND 5.26 4.21 3.56 
ACS755LCB-050-PFF 620-1110-ND 5.54 443 3.45 
ACS755LCB-100-PFF 620-1111-ND 5.54 443 3.45 
ACS755SCB-050-PFF  620-1112-ND 518 4.14 3.22 
ACS755SCB-100-PFF | 620-1113-ND 5.18 4.14 3.22 
ACS755SCB-200-PSF | 620-1115-ND 518 414 3.22 


ACS760ELF-20B-T 


ACS760ELF-20B-T 


620-1168-1-ND 


620-1168-2-ND 


12V High Side Hot-Swap Hal 
Based Current Monitor... 


5.29 4.23 3.29 


12V High Side Hot-Swap Hall Effect 


Based Current Monitor... 


7402.50/2,500 


ATS616LSGTN-T 


620-1116-1-ND 


Dynamic Self-Calibrat 


‘ing Peak Detecting 


Diff. Hall Effect Gear Tooth Sensor.......... 4-SIP 432 3.46 2.69 
ATS616LSGTN-T 620-1116-2-ND Dynamic Self-Calibrating Peak Detecting 

Diff. Hall Effect Gear Tooth Sensor .. 1996.80/800 
ATS665LSGTN-T 620-1161-1-ND True Zero Speed, High Accuracy, 

Gear Tooth Sensor. 491 3.93 3.06 
ATS665LSGTN-T 620-1161-2-ND True Zero Speed, High Accuracy, 

Gear Tooth Sensor. 2267.20/800 


ATS673LSETN-LT-T 


ATS673LSETN-LT-T 


620-1162-1-ND 


620-1162-2-ND 


Self-Calibrating TPOS 
Sensor Optimized 
Self-Calibrating TPOS 
Sensor Optimized 


Gear Tooth 


5.60 448 3.78 


Gear Tooth 


1638.00/450 


UDN2981A-T 
UDN2982A-T 


620-1120-ND 
620-1121-ND 


8-Channel Source Driver: 
8-Channel Source Driver: 


1.78 1.42 1.07 
1.78 1.42 1.07 


TMicroelectronics 


8 BIT MICROCONTROLLERS 
RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
DSM2150F5V-12T6 497-1320-ND 3.3V, Digital Signal Processor 


DSM2180F3-90K6 


DSM2180F3-90T6 


497-1335-5-ND 


497-1321-ND 


System Memory 


15.39 14.24 10.78 


5V, Digital Signal Processor 


System Memory 


10.77 9.83 7.78 


5V, Digital Signal Processor 


System Memory 


10.77 9.83 7.78 


Driver with PWM ContrOl............0+ 16-QFN 1.53 1.22 .92 
AG280EESTR-T 620-1179-2-ND 3-Channel Constant Current LED 

Driver with PWM Control.............-+ 16-QFN 1189.50/1,500 
AG6281EESTR-T 620-1218-1-ND 3-Channel Constant Current LED 

Driver with PWM Control...........0+ 16-QFN 1.53 1.22 92 
AG281EESTR-T 620-1218-2-ND 3-Channel Constant Current LED 

Driver with PWM Control............0.. 16-QFN 1189.50/1,500 
A6282EESTR-T 620-1221-1-ND 16-Channel Constant Current LED 

Driver NEWS............. 1.23 1.03 .82 
AG282EESTR-T 620-1221-2-ND 16-Channel Constant Current LED 

Driver NEW!............. 817.50/1,500 
AG282ELP-T 620-1222-5-ND 16-Channel Constant Current LED 

Driver NEW!. 1.35 113 .90 
AG282ELW-T 620-1223-5-ND 16-Channel Constant Current LED 

Driver NEW!............. oe 1.35 113 .90 
AG285EET-T 620-1224-5-ND 16-Channel Constant Current LED Driver 

with Open LED Detection NEWT!.........32-QFN 2.25 1.80 1.35 
A6800SL-T 620-1089-ND DABiC-5 Latched Sink Drivers.. -14-SOIC 158 1.26 95 
A6801SLW-T 620-1091-ND DABiC-5 Latched Sink Driver: .24-SOIC 210 1.68 1.26 
A6810SA-T 620-1092-ND DABIC-IV, 10-Bit Serial Input, 

Latched Source Driver..... 1.83 1.46 1.10 
A6812ELW-T 620-1093-ND DABIC-IV, 20-Bit Serial Input, 

Latched Source Driver... 416 3.33 2.59 
A6818SEP-T 620-1094-ND DABIC-IV, 32-Bit Serial Input, 

Latched Source Driver... 5.06 4.05 3.42 
AG821SA-T 620-1095-ND DABiC-5 8-Bit Serial Input Latched 

Sink Drivers. ee 2.25 1.80 1.35 
A6821SLW-T 620-1096-ND DABiC-5 8-Bit Serial Input Latched 

Sink Drivers... as 2.38 1.90 1.43 
AG6850KLTR-T 620-1185-1-ND Dual Channel Switch Interface .. Soul22 eos) 
A6850KLTR-T 620-1185-2-ND Dual Channel Switch Interface . 2343.00/3,000 
A8285SLBTR-T 620-1202-1-ND LNB Supply/Control Voltage Reg. 2.88 2.31 1.80 


A8285SLBTR-T 
A8287SLBTR-T 


620-1202-2-ND 
620-1200-1-ND 


LNB Supply/Control Voltage Reg. 
LNB Supply/Control Voltage Reg. 


1632.00/1,000 
2.95 2.36 1.84 


DSM2180F3V-15K6 


DSM2180F3V-15T6 


DSM2190F4V-15K6 


FL-101 


497-1336-5-ND 


497-1322-ND 


497-1337-5-ND 


497-2381-ND 


3.3V, Digital Signal Processor 


System Memory 


10.77 983 7.78 


3.3V, Digital Signal Processor 


System Memory 


10.77 983 7.78 


3.3V, Digital Signal Processor 


System Memory... 
Flash Link Cable Prog 


11.66 
61.36 = = 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 987 


ST STMicroclectronies Digi@Reel” ADVANCED LOGIC RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. if] 10 100 
74AC02B 497-1324-5-ND Quad 2-Input NOR Gate 14-Dip 51 999) 29) 74LCX162244TTR 497-1053-1-ND Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer.....48-TSSOP 1.35 1.47 90 
74ACO4MTR 497-1015-1-ND Hex Inverter .......... 14-SOIC 55 44. 33 74LCX162244TTR 497-1053-2-ND Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer.....48-TSSOP 1044.00/2,000 
74AC08B 497-1325-5-ND —_| Quad 2-Input AND Gate. 14-Dip 51 3929 7ALCXH16245TTR 497-1070-1-ND _j Low Voltage CMOS 16-Bit Bus 
74ACO8MTR 497-1016-1-ND Quad 2-Input AND Gate. .14-S0IC 55 4488 Transceiver* . 146 1.27 98 
74ACO8MTR 497-1016-2-ND Quad 2-Input AND Gate. .14-SOIC 412.50/2,500 74LCXH16245TTR 497-1070-2-ND Low Voltage cMos 16-Bit Bus 
74AC14MTR 497-1019-1-ND | Hex Schmitt Inverter. “4010 55 «44D Transceiver : 1132.00/2,000 
74AC14MTR 497-1019-2-ND —_| Hex Schmitt Inverter. .14-SOIC 412.50/2,500 TALCXHR162245TTR =| 497-1071-1-ND | Low Voltage CMOS 16-Bit Bus 
74AC32MTR 497-1026-1-ND —_| Quad 2-Input OR Gate 14-S0IC 48 38.29 Transceiver 146 1.27.98 
74AC32MTR 497-1026-2-ND | Quad 2-Input OR Gate .14-SOIC 357.50/2,500 TALCXHR162245TTR =) 497-1071-2-ND Low Voltage CMOS 16-Bit Bus 
74AC74B 497-1329-5-ND _| Dual D-Type F/F with Preset and Clear.....14-Dip 51 39.29 Transceiver 1131.00/2,000 
74AC74MTR 497-1030-1-ND | Dual D-Type F/F with Preset and Clear.14-SOIC_ 53. ~«42~=«S TALVCOAAMTR 497-5777-1-ND a pone CMOS Hex Inverter Ces 
74AC125MTR 497-1017-1-ND —_| Tri-State Quad Bus Butter. 14-S0IG 55 4438 HONK SHonmanee, : : : 
74AC125MTR 497-1017-2-ND —_| Tri-State Quad Bus Buffer. .14-SOIC 412.50/2,500 TALVCO4AMTR Go TeSTiCe PND eeay| Low Voltage CMOS Hex Inverter 
74AC240MTR 497-2911-1-ND —_| Tri-State Octal Bus Buffer . “20-S0I0 68 S54 High Performance 487.50/2,500 
74AC240TTR 497-2912-1-ND__| Tri-State Octal Bus Buffer . O-TSSOP 65 5236 7ALVCO4ATTR SoTST/eaiND rHGh Beneunce Hex Inverter Ag Re 
74AC240TTR 497-2912-2-ND _| Tri-State Octal Bus Buffer . 20-TSSOP 487.50/2,500 Jno orag : : ; 
74AC244MTR 497-1023-1-ND —_| Tri-State Octal Bus Butter. -20-S0I0 65 «5236 TALVCOAATIR AIRC)  HGh otateancet Ivete ARERDER 
74AC244MTR 497-1023-2-ND —_| Tri-State Octal Bus Buffer . .20-SOIC 208.00/1,000 TALVCOBANTR fae Cee TIPE iow Vollacs CMOS Gin cls a 
74AC244TTR 497-2913-1-ND _| Tri-State Octal Bus Buffer* 0-TSSOP 65 52 36 _ ca BAG eennBe a ah 
74AC244TTR 497-2913-2-ND__| Tri-State Octal Bus Buffer* 0-TSSOP 487.50/2,500 : : : 
74AC245B 497-1327-5-ND __| Tri-State Octal Bus Transceiver 2 58 44 pao creeiacatemm| “ow Voltage CMOS Quad 2-Input 920.00/2.500 
74AC245MTR 497-1024-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 70 56 38 74LVC14AMTR 497-1074-1-ND Low Voltage CMOS Hex Inverter 49 "30. 23 
74AC245MTR 497-1024-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 210.00/1,000 TALVC86GAMTR 7497-1078-1-ND Low Voltage CMOS Quad Exclusive = = = 
74AC245TTR 497-2914-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 85 68 46 OR CHisn 48 38 29 
74AC257MTR 497-1025-1-ND__| Tri-State Quad 2-Channel Mux. 65 5236 ons te : : é 
74AC257MITR 497-1025-2-ND | Tri-State Quad 2-Channel Mux. 487.50/2,500 PANEER Sesame 4 Voltage CMOS Quad Exclusive 320.00/2.500 
74AC374B 497-1328-5-ND —_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 72 58 44 7ALVO244ATTR 497-2919-1-ND __| Tri-State Low Voltage CMOS Quad ened 
PAACSTaMTR (497-1097. 2ND | TrSlate Octal D-Type Flap * ya.0r,000, eee ioemsas 
7 7 7-1027-2- ri-State Octal D-Type Flip-Flop 79.00/1, a Aa 7 
74AC541 MTR 497-2916-1-ND__| Tri-State Octal Bus Buffer 856846 TAINGOAAATI Gocoealomem State tow Voltage CMOS Quad ap 562.50/2,500 
74AC541MTR 497-2915-2-ND Tri-State Octal Bus Buffer . 272.00/1,000 74LVC373AMTR 497-1076-1-ND Octal D-Type Latch. 20-SOIC 65 52 39 
74AC573MTR 497-1028-1-ND _| Tri-State Octal D-Type Latch. 65 =52 36 74LVC373AMTR 497-1076-2-ND | Octal D-Type Latch. 20-SOIC 208.00/1,000 
74AC573MTR 497-1028-2-ND Tri-State Octal D-Type Latch. 208.00/1,000 74LVC161284TTR 497-1075-1-ND Low Voltage High Speed IEEE 1284 
74AC574MTR 497-1029-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 65 EOC MNEnEGG! Transceiver... 297 2.48 2.08 
74AC16244TTR 497-1020-1-ND__| Tri-State 16-Bit Bus Buffer* . 1.35 147 90 FALVCISIDBATIA 297-1075-2-ND | Low Voltage High Speed IEEE 1284 
74AC16244TTR 497-1020-2-ND _| Tri-State 16-Bit Bus Buffer* . 1044.00/2,000 Transceiver... 2674.00/2,000 
74ACT02B 497-1330-5-ND —_| Quad 2-Input NOR Gate 51 3929 74LVCZ161284ATTR | 497-1079-1-ND —_| Low Voltage High Speed IEEE 1284 
74ACTO2MTR 497-1031-1-ND —_| Quad 2-Input NOR Gate 49 30.23 Transceiver... 3.48 3.04 2.26 
74ACTO2MTR 497-1031-2-ND —_| Quad 2-Input NOR Gate 320.00/2,500 74LVCZ161284ATTR | 497-1079-2-ND —_| Low Voltage High Speed IEEE 1284 
74ACT14MTR 497-1034-1-ND__| Hex Schmitt Inverter . a ae Transceiver... 3431.40/2,000 
74ACT14MTR 497-1034-2-ND Hex Schmitt Inverter .. 320.00/2,500 74LVXOOMTR 497-1080-1-ND Low Voltage CMOS Quad 2-Input 
74ACT138MTR 497-1033-1-ND —_| 3-8 Inverting Line Dec 70 56 42 NAND Gate 52 40.29 
PAACTAOMTR eeAo END I Siale Octal Bus Butter 15, Patan Raat 74LVXOOMTR 497-1080-2-ND Low Voltage CMOS Quad 2-Input 
7 7- -2- ri-State Octal Bus Buffer . . { NAND Gate. 320.00/2,500 
74ACT244B 497-1331-5-ND__| Tri-State Octal Bus Buffer . 116 1.01.78 74LVX08MTR 497-1081-1-ND —_| Low Voltage CMOS Quad 2-Input 
74ACT244MTR 497-1041-1-ND | Tri-State Octal Bus Buffer . ‘ 65 52 36 AND Gate 52.40.29 
74ACT244MTR 497-1041-2-ND —_| Tri-State Octal Bus Buffer . .20-SOIC 208.00/1,000 74LVX08MITR 497-1081-2-ND __|Low Voltage CMOS Quad 2-Input 
74ACT257MTR 497-1042-1-ND —_| Tri-State Quad 2-Channel Mux. 16-SOIC 60 48 36 AND Gate 320.00/2,500 
74ACT257MTR 497-1042-2-ND —_| Tri-State Quad 2-Channel Mux. .16-SOIC 450.00/2,500 74LVX14MTR 497-1085-1-ND 
74ACT273MTR 497-1043-1-ND__| Octal D-Type Flip-Flop with Clear..........20-SOIC___ 80.58.44 Inverter 65 AO 30 
74ACT273MTR 497-1043-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear. 256.00/1,000 7ALVX14MTR 497-1085-2-ND —_| Low Voltage CMOS Hex Schmitt 
74ACT299TTR 497-4140-1-ND —_| 8-Bit PIPO Shift Register* 68 54 A Inverter 425.00/2,500 
74ACT299TTR 497-4140-2-ND 8-Bit PIPO Shift Register* 535.00/2,500 74LVX157MTR 497-4143-1-ND Low Voltage Quad 2-Channel Mux 68 54 Al 
74ACT374TTR 497-4141-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop*. 68 54 A 74LVX157MTR 497-4143-2-ND Low Voltage Quad 2-Channel Mux §35.00/2,500 
74ACT374TTR 497-4141-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop*.. 535.00/2,500 Rodan ee pele ae tee votage ous rae bus Butte 65 pa mane 
i. ae -! = re ow Voltage ictal Bus Buffer. " 
par eee ry cncee Geta Hus Butar. ED a TALVX244TTR 497-2920-1-NO__|Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer*..20-TSSOP_65 4736 
74ACT573B 497-1334-5-ND Tri-State Octal D-Type Latch. 72. 58 44 74LVX244TTR 497-2920-2-ND Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer*....20-TSSOP 487.50/2,500 
74ACT573MTR 497-1045-1-ND —_| Tri-State Octal D-Type Latch. ; 65 52 36 7ALVX245MTR 497-1088-1-ND —_| Low Voltage CMOS Octal Bus 
74ACT573MTR 497-1045-2-ND__| Tri-State Octal D-Type Latch. .20-SOIC 208.00/1,000 Transceiver mH 54 A 
74ACT16244TTR 497-1035-1-ND _| Tri-State 16-Bit Bus Buffer* . B-TSSOP 1.35 147 90 7ALVX245MTR 497-1088-2ND —_| Low Voltage CMOS Octal Bus 
74ACT16244TTR 497-1035-2-ND __| Tri-State 16-Bit Bus Butter* . 8-TSSOP 1044.00/2,000 Transceiver ze 240.00/1,000 
74ACT16245TTR 497-1036-1-ND —_| Tri-State 16-Bit Bus Transcei 8-TSSOP 1.35 1417 90 7ALVX374MTR 497-1090-1-ND Low Voltage CMOS Octal D-Type F/F....20-SOIC = 705138 
74ACT16245TTR 497-1036-2-ND —_ Tri-State 16-Bit Bus Transceiver*..... 48-TSSOP 1044.00/2,000 74LVX374MTR 497-1090-2-ND | Low Voltage CMOS Octal D-Type F/F.... 20-SOIC 224:00/1,000 
74ACT16374TTR 497-1038-1-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flo} 8-TSSOP 1.35 117  .90 74LVX3245MTR 497-1089-1-ND Octal Dual Supply Bus Transcelver® . 24-SOIC 1.78 1.50 1.15 
74ACT163741TR 497-1038-2-ND Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flo 3-1SSOP 7044.00/2,000 74LVX3245MTR 497-1089-2-ND Octal Dual Supply Bus Transcelver® . 24-SOIC 667.00/1,000 
74ALVCH16244TTR 497-1046-1-ND LV CMOS 16-Bit Bus Butfer* 8-TSSOP 2.07 1.73. 1.45 74LVX4245MTR 497-1091-1-ND Octal Dual Supply Bus Transceiver*.....24-SOIC 1.54 1.34 1.03 
74ALVCH16244TTR 497-1046-2-ND LV CMOS 16-Bit Bus Buffer* 8-TSSOP 1864.00/2,000 74LVX4245MTR 497-1091-2-ND Octal Dual Supply Bus Transceiver* ..... 24-SOIC 595.00/1,000 
7AALVCH16374TTR | 497-1047-1-ND | LV CMOS 16-Bit D-Type Flip-Flop* 48-TSSOP 207 173 145 74LVX16373TTR 497-1086-1-ND _|LV CMOS 16-Bit D-Type Latch.........48-TSSOP 1.31 1.14 88 
74ALVCH16374TTR | 497-1047-2-ND__| LV CMOS 16-Bit D-Type Flip-Flop* ... 48-TSSOP 1864.00/2,000 7ALVX16373TTR 497-1086-2-ND —_| LV CMOS 16-Bit D-Type Latch..........48-TSSOP 1016.00/2,000 
TAALVCH32245LBR | 497-3705-1-ND Tri-State Low Voltage, CMOS 32-Bit 74LVXC3245MTR 497-1092-1-ND Octal Dual Supply Bus Transceiver 24-SOIC 1.50 1.30 1.00 
Bus Transceiver 96-LFBGA 6.33 5.78 4.57 74LVXC3245MTR 497-1092-2-ND Octal Dual Supply Bus Transceiver 24-SOIC 580.00/1,000 
74ALVCH32245LBR  |497-3705-2-ND —_| Tri-State Low Voltage, GMOS 32-Bit 74LVXU04MITR 497-1093-1-ND [Low Voltage CMOS Hex Inverter.........14-SOIC. 39 +=. 
Bus Trankcelver.. 96-LFBGA 7012.00/2,000 74LVXUO4TTR 497-8880-1-ND__|Low Volt. CMOS Hex Inverter, 
74ALVCR162245TTR | 497-2382-1-ND _| 3.6V, 16-Bit Transceiver. 8-TSSOP 2.07 1.73 1.45 sAMUONTAR repeemeRET Re eran eine 14-TSSOP | 165) 52) 39 
7AH1G66STR 497-1245-1-ND | Single Bilateral Switch .. “SOT-23-5L«60-«4B~C ‘Single Stage” 14-T880P 487.50/2,500 
74LCXOOMTR 497-1048-1-ND | LV CMOS Quad 2-Input NAND Gate.....14-SOIC 48.38.29 TBE EITIN ECTATORRIRIFIM Low Voltane CINGS Bical a 
74LCXOOMTR 497-1048-2-ND —_| LV CMOS Quad 2-Input NAND Gate...... 14-SOIC 356.25/2,500 iavaraes ingle 501-293-51. [ ee 
74LCX125MTR 497-1051-1-ND —_| Low Volt. CMOS Quad Bus Buffer*.....14-SOIC 48 ~=—.38—.29 JALXAGOACTR eae eI Lom Vottaas GhIOS Single ‘ : : 
74LCX125MTR 497-1051-2-ND _| Low Volt. CMOS Quad Bus Buffer* ...... 14-SOIC 357.50/2,500 iver g oT aaa aL 270.00/3,000 
74LCX157MTR 497-1052-1-ND | LV CMOS Quad 2-Channel Mux 16S0IC 55 40 .30 74LX4G08CTR 497-4028-1-ND | Low Voltage CMOS Single 2-Input acer 
74LCX157MTR 497-1052-2-ND —_| LV CMOS Quad 2-Channel Mux .16-SOIC 412.50/2,500 AND Gate* S0T-323-5L 43.~=i«32 
7ALCX244TTR 497-2917-1-ND | Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer*....20-TSSOP 70 56 38 TALXTGUBCTR 7197-4008-5-ND [Low Voltage CMOS Single 2-Input 
7ALCX244TTR 497-2917-2-ND —_| Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer*....20-TSSOP 525.00/2,500 AND Gate* $07-323-5L 270.00/3,000 
74LCX245MTR 497-1062-1-ND__| LV CMOS Octal Bus Transceiver*.........20-SOIC__.75 60 74LX41G08STR 497-1252-1-ND__| Low Voltage CMOS Single 2-input seats! 
74LCX245MTR 497-1062-2-ND _| LV CMOS Octal Bus Transceiver™.........20-SOIC 240.00/1,000 ‘AND Gate* .80T-23-5L 43—~—«‘StCiD 
74LCX373MTR 497-1064-1-ND Octal D-Type Latch. .20-SOIC J) 60 «41 74LX1G08STR 497-1252-2-ND Low Voltage CMOS Single 2-Input 
TALOXS7AMTR | a97-1085-1ND | Octal D-Type Fp 3080070 88 38 Boe SOF 75-5 
-1- ictal D-Type Flip- . 20-1 ‘ d ‘ 5 Ba 
7ALCX541MTR 497-1066-1-ND | Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer.....20-SOIG_ 70.56.42 HAUNGMACTR Seieceoaat Damm (ow Voltage CMOS Single Schmitt ee 
74LCX541MTR 497-1066-2-ND | Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer........ 20-SOIC 224.00/1,000 74LX1614CTR 497-4030-2-ND —_|Low Voltage CMOS Single Schmitt 
74LCX541TTR 497-2918-1-ND —_| Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer*....20-TSSOP 70 56 —_.38 Inverter* S0T-323-5L 270.00/3,000 
74LCX541TTR 497-2918-2-ND —_| Low Volt. CMOS Octal Bus Buffer*....20-TSSOP 525.00/2,500 74LX1G32CTR 497-4545-1-ND _| Low Voltage CMOS Single 2-Input 
74LCX16240TTR 497-1054-1-ND —_| Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer.....48-TSSOP 1.39 1.21.93 OR Gate* SOT-323-5L 43 «32 ~—«22 
74LCX16240TTR 497-1054-2-ND Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer.....48-TSSOP 1073.00/2,000 T4LX1G32CTR 497-4545-2-ND Low Voltage CMOS Single 2-Input 
7ALCX16244TTR 497-1055-1-ND | Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer*..48-TSSOP 1.35 1.17  .90 OR Gate*.. ot 270.00/3,000 
74L.CX16244TTR 497-1055-2-ND —_| Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer* .. 48-TSSOP 1044.00/2,000 74LX1G70CTR 497-4519-1-ND Single Buffer*. a Be 8 
74LCX16245TTR 497-1056-1-ND —_| LV CMOS 16-Bit Bus Transceiver*....48-TSSOP 1.35 1.17.90 74LX1G70CTR 497-4519-2-ND | Single Buffer. 270.00/3,000 
74LCX16245TTR 497-1056-2-ND —_| LV CMOS 16-Bit Bus Transceiver* ....48-TSSOP 1044.00/2,000 74LX1G126CTR 497-4029-1-ND__[ Tri-State Single Bus Buffer* 77 62 46 
74LCX16373TTR 497-1058-1-ND LV CMOS 16-Bit D-Type Latch. 8-TSSOP 1.35 1.17 .90 74LX1G126CTR 497-4029-2-ND Tri-State Single Bus Buffer 726.00/3,000 
74LCX16373TTR 497-1058-2-ND | LV CMOS 16-Bit D-Type Latch. 8-TSSOP 1044.00/2,000 74LX1GUO4CTR 497-4638-1-ND | Low Voltage CMOS Single 
74LCX16374TTR 497-1059-1-ND —_| Low Volt. CMOS 16-Bit D-Type F/F....48-TSSOP 1.35 1.17.90 Inverter* SOT-323-5L 43 32 22 
74LCX16374TTR 497-1059-2-ND —_| Low Volt. CMOS 16-Bit D-Type F/F....48-TSSOP 1044.00/2,000 74LX1GUO4CTR 497-4638-2-ND | Low Voltage CMOS Single 
74LCX16541TTR 497-1060-1-ND —_| Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer*..48-TSSOP 2.94 2.45 2.06 Inverter .. S0T-323-5L 270.00/3,000 
74LCX16541TTR 497-1060-2-ND _| Low Volt. CMOS 16-Bit Bus Buffer* .. 48-TSSOP 2646.00/2,000 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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ST STMicroclectronies Digi@Reel? ADVANCED LOGIC (Continued) RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
74V1GO0CTR 497-4031-1-ND Single 2-Input NAND Gate* ... 43 ay yl 74VCXH1632245TBR | 497-4146-2-ND 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver 
74V1GO0CTR 497-4031-2-ND —_| Single 2-Input NAND Gate* SOT-323-5L 270.00/3,000 Level Translator 42-TFBGA 3315.00/3,000 
74V1G04CTR 497-4032-1-ND Single Inverter* SOT-323-5L 43 roou 22) 74VCXH1632245TTR | 497-4147-1-ND 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver 
74V1GO4CTR 497-4032-2-ND —_| Single Inverter* SOT-323-5L 270.00/3,000 Level Translator 48-TSSOP 255 213 1.79 
74V1G04STR 497-1264-1-ND__| Single Inverter* -SOT-23-5L 43-3222 74VCXH1632245TTR | 497-4147-2-ND | 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver 
7AVTGO4STR 497-1264-2-ND | Single Inverter* “SOT-23-5L 270.00/3,000 Level Translator... .48-TSSOP 2296.00/2,000 
74V1GO8CTR 497-4520-1-ND —_| Single 2-Input AND Gate SOT-323-5L 70 56 42 74VHCOSTTR 497-4148-1-ND | Hex Inverter, Open Drain® . “14-TSSOP 6552 
74V1G08CTR 497-4520-2-ND —_| Single 2-Input AND Gate* SOT-323-5L 630.00/3,000 74VHCOSTTR 497-4148-2-ND | Hex Inverter, Open Drain* . .14-TSSOP 487.50/2,500 
74V1G08STR 497-1267-1-ND —_| Single 2-Input AND Gate* .SOT-23-5L 43 32 22 74VHC14MTR 497-1104-1-ND | Hex Schmitt Inverter. 14-SOIC 4930.28 
74V1G08STR 497-1267-2-ND__| Single 2-Input AND Gate* -SOT-23-5L 270.00/3,000 74VHC14MTR 497-1104-2-ND | Hex Schmitt Inverte 14-SOIC 320.00/2,500 
7AVIGI4CTR 497-4521-1-ND __| Single Schmitt Inverter* ww 82 2 74VHC138MTR 497-1103-1-ND__| 3-8 Line Decoder ... 16-SOIC 55.4480 
7AVIGI4CTR 497-4521-2-ND Single Schmitt Inverter* 270.00/3,000 74VHC240MTR 497-2925-1-ND Tri-State Octal Bus Buffel 20-SOIC 65 A736 
74V1G14STR 497-1270-1-ND —_| Single Schmitt Inverter* -SOT-23-5L 4332 74VHC244MTR 497-2926-1-ND —_| Tri-State Octal Bus Buffer* 20-SOIG 65 SATS 
7AVIG14STR 497-1270-2-ND —_| Single Schmitt Inverter . .SOT-23-5L 270.00/3,000 74VHC244MTR 497-2926-2-ND _| Tri-State Octal Bus Buffer* 20-SOIC 208.00/1,000 
7AV1G32CTR 497-4522-1-ND__| Single 2-Input OR Gate* SOT-323-5L_ 4332 74VHC245MTR 497-1105-1-ND —_| Tri-State Octal Bus Transceiver. 20-S0I0 754A 
cot at ASiisee 2 ND Single anit oR baer Sor see a era.os.oog 74VHC245MTR 497-1105-2-ND Tri-State Octal Bus Transceive 20-SOIC 240.00/1,000 
i “1271-1- ingle 2-Input OR Gate . -SOT-23-5L : : 74VHC273MTR 497-1106-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Cl 20-S0IC «65S ATSCw8G 
7AV1G32STR 497-1271-2-ND _| Single 2-Input OR Gate . -SOT-23-5L 270.00/3,000 74VHC273MTR 497-1106-2ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clea 20-SOIC 195.00/1,000 
74V1G66CTR 497-4035-1-ND —_| Single Bilateral Switch* we 32 2 9994-4 ‘ Bi . i 
ngie' SY a 74VHC16240TTR 497-2924-1-ND _| Tri-State 16-Bit Bus Buffer. .48-TSSOP 1.35 117 90 
ZANIGGECTR: auras coac aN! Single Bilateral Switch Cif Mell) 7AVHC16240TTR | 497-2924-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer. -48-TSSOP 1044.00/2,000 
7AVIGGESTR 497-1273-1-ND _| Single Bilateral Switch .. -SOT-23-5L 433222 74VHCT244AMTR 497-2928-1-ND _| Tri-State Octal Bus Buffe 20-SOIC 6578. 
74V1G66STR 497-1273-2-ND _ Single Bilateral Switch -SOT-23-5L 270.00/3,000 74VHCT244AMTR 497-2928-2-ND _| Tri-State Octal Bus Buffe 20-SOIC 208.00/1,000 
74V1G70STR 497-1274-1-ND —_| Single Buffer -SOT-23-5L 43 32 2 ee is : , 
: 2 74VHCT541AMTR 497-2929-1-ND —_| Tri-State Octal Bus Buffer 20-SOIG 70188 
74V1G70STR 497-1274-2-ND —_| Single Buffer -SOT-23-5L 270.00/3,000 ene n. : . ‘ 
: , = 74VHCT541AMTR 497-2929-2-ND —_| Tri-State Octal Bus Buffer 20-SOIC 224.00/1,000 
74V1G125CTR 497-4033-1-ND__| Tri-State Single Bus Buffer* . SOT-323-5L 43-328 : - 
4 ; 7A4VHCT16373ATTR | 497-1107-1-ND —_| 16-Bit D-Type Latch .48-TSSOP 1.35 117 90 
TAVIGT25CTR 497-4033-2-ND | Tri-State Single Bus Butfer*. SOT-323-5L 270.00/3,000 74vHCT16373ATTR | 497-1107-2-ND | 46-Bit D-Type Latch* AB-TSSOP 1044.00/2.000 
74V1G125STR 497-1268-1-ND —_| Tri-State Single Bus Buffer* . .SOT-23-5L 43 82.22 TAVHCUOATTR eer etTMA Sincls Stare Hex invari ay Ss 2 
74V1G125STR 497-1268-2-ND _| Tri-State Single Bus Buffer* . .SOT-23-5L 270.00/3,000 ee ing: itage hex. inverter a Ke 3 : : 
Apsace ‘nate Ki i 398 74VHCU04TTR 497-5881-2-ND —_| Single Stage Hex Inverter* .14-TSSOP 487.50/2,500 
74V1G384CTR 497-4034-1-ND | Single High Speed Bus Switch* .....SOT-323-5L 43.32 
-4034-2- ingle Hi itch* 303- HCF4001 BEY 497-1340-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate* 554831 
74V1G384CTR 497-4034-2-ND__| Single High Speed Bus Switch* ..... SOT-323-5L 270.00/3,000 
———— - HCF4001M013TR 497-1110-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate . 55 A326 
74V1G384STR 497-1272-1-ND __| Single High Speed Bus Switch........SOT-23-5L 43 82 22 HCEADOINOLaTR He TOOAIAIME Quad D-Inout NOR Gate 962.50/2.560 
74V1TO4CTR 497-4144-1-ND | Single Inverter* SOT-323-5L 43 32 22 P : oe 
74V1T04CTR 497-4144-2-ND | Single Inverter* SOT-323-5L 270.00/3,000 HCF4011BEY 497-1345-5-ND —_/ Quad 2-Input NAND Gate A835 26 
74V1TO4STR 497-1283-1-ND _| Single Inverter... .SOT-23-5L 70 5642 HCF4011M013TR 497-1114-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 49 3028 
74V1T08CTR 497-4036-1-ND _| Single 2-Input AND Gate* SOT-323-5L 43 32.22 Aeeaat ay 3TR 1 erat Pe day Gate is Se 
74V1TOBCTR 497-4036-2-ND Single 2-Input AND Gate* SOT-323-5L 270.00/3,000 He ee ual type Eilp-rlop d ; ; 
7AVIT14CTR 497-4038-1-ND _| Single Schmitt Inverter* $OT-323-5L 43 32 22 HCF4013MO13TR 497-1115-1-ND_| Dual D-Type Flip-Flop... A536 27 
74V1T14CTR 497-4038-2-ND —_| Single Schmitt Inverter* SOT-323-5L 270.00/3,000 HCF4014BEY 497-1347-5-ND | Syne. Parallel or Serial In/Serial Out j 
74V1T14STR 497-1289-1-ND | Single Schmitt Inverter* .SOT-23-5L 43 32 22 8-Stage Static Shift Register* ............. 16-Dip 635138 
7AVITI4STR 497-1289-2-ND Single Schmitt Inverter* .SOT-23-5L 270.00/3,000 HCF4014M013TR 497-1116-1-ND Sync. Parallel or Serial In/Serial Out 
74VTTE6CTR 497-4039-1-ND __| Single Bilateral Switch* SOT-323-5L 43 32 22 8-Stage Static Shift Register*........... 16-SOIC 45 36.27 
74V1T66CTR 497-4039-2-ND —_| Single Bilateral Switch* SOT-323-5L 270.00/3,000 HCF4014M013TR 497-1116-2-ND | Sync. Parallel or Serial In/Serial Out 
74V1T66STR 497-1292-1-ND —_| Single Bilateral Switch .. SOT-23-5L 43 32.22 8-Stage Static Shift Register* . 337.50/2,500 
74V1T125CTR 497-4037-1-ND —_| Tri-State Single Bus Buffer* . SOT-323-5L 43 32 29 HCF4015BEY 497-1348-5-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register 48 (356 
74V17125CTR 497-4037-2-ND__| Tri-State Single Bus Buffer* . SOT-323-5L 270.00/3,000 HCF4015M013TR 497-1117-1-ND | Dual 4-Stage Static Shift Register. 72 58 44 
74V2GO0STR 497-1298-1-ND Dual 2-Input NAND Gate -S0T-23-8L Bt 65.49 HCF4015M013TR 497-1117-2-ND Dual 4-Stage Static Shift Register. 570.00/2,500 
74V2GO0STR 497-1298-2-ND —_| Dual 2-Input NAND Gate -S0T-23-8L 769.50/3,000 TOO OBEY ASIA ND Ou Bieter euiey e © a ae 
74V2G04STR 497-1300-1-ND | Triple Inverter .SOT-23-8L 53 42 32 -1118-1- uad Bilateral Switch . : : : 
74V2G04STR 497-1300-2-ND —_| Triple Inverter -SOT-23-8L 474.00/3,000 HCF40T6M013TR 497-1118-2-ND | Quad Bilateral Switch. 320.00/2,500 
74V2G08STR 497-1303-1-ND__| Dual 2-Input AND Gat -SOT-23-8L_ «534232 HCF4017BEY 497-1350-5-ND | Decade Counter w/10 Decoded Output....16-Dip 77 62 46 
74V2G08STR 497-1303-2-ND | Dual 2-Input AND Gate.. “SOT-23-8L 474.00/3,000 HCF4017M013TR 497-1119-1-ND | Decade Counter with 10 Decoded 
74V2G14STR 497-1306-1-ND | Triple Schmitt Inverter... -SOT-23-8L 53 42 32 Output* 50 40 30 
74V2G14STR 497-1306-2-ND —_| Triple Schmitt Inverter -SOT-23-8L 474.00/3,000 HCF4017M013TR 497-1119-2-ND | Decade Cor 
74V2G32STR 497-4523-1-ND —_| Dual 2-Input OR Gate* . .SOT-23-8L 81 65 49 Output*.... 375.00/2,500 
74V2G32STR 497-4523-2-ND __| Dual 2-Input OR Gate* . -SOT-23-8L 771.00/3,000 HCF4020BEY 497-1351-5-ND __| 14-Stage Ripple-Carry Binary 
74V2G66STR 497-1308-1-ND | Dual Bilateral Switch*... “SOT-23-8L 53 42 32 Counter/Divider* 60 44 33 
74V2G66STR 497-1308-2-ND —_| Dual Bilateral Switch* -SOT-23-8L 474.00/3,000 HCF4021 BEY 497-1352-5-ND | Async. Parallel In or Sync. Serial In/Serial 
74V2G70STR 497-1309-1-ND ‘| Triple Buffer*. .$0T-23-8L 53 42 3 Out 8-Stage Static Shift Register.......... 16-Dip 49 43 33 
74V2G70STR 497-1309-2-ND —_| Triple Buffer*. -SOT-23-8L 474.00/3,000 HCF4021M013TR 497-1120-1-ND | Async. Parallel In or Sync. Serial In/Serial 
74V2G126STR 497-1305-1-ND __| Tri-State Dual Bus Buffel -S0T-23-8L_ 53428 Out 8-Stage Static Shift Register*.....16-SOIC_ 55 ——40_—=30 
74V2G126STR 497-1305-2-ND Tri-State Dual Bus Buffe . SOT-23-8L 474.00/3,000 HCF4021M013TR 497-1120-2-ND Async. Parallel In or Sync. Serial In/Serial 
74V2T04STR 497-1311-1-ND | Triple Inverter .SOT-23-8L 53 42 32 Out 8-Stage Static Shift Register* ..... 16-SOIC 412.50/2,500 
74V2T04STR 497-1311-2-ND Triple Inverter . SOT-23-8L 474.00/3,000 HCF4024BEY 497-1353-5-ND 7-Stage Ripple-Carry Binary 
74V2T08STR 497-1314-1-ND | Dual 2-Input AND Gate .SOT-23-8L 53 42 32 Counter/Divider... 50 40 30 
74V2T08STR 497-1314-2-ND__| Dual 2-Input AND Gate* _SOT-23-8L 474.00/3,000 HCF4024M013TR 497-1121-1-ND | 7-Stage Ripple-Carry Binary 
74V2T125STR 497-1315-1-ND _| Tri-State Dual Bus Buffel “S0T-23-8L 53.2 Counter/Divider* 52 40.29 
74V2T125STR 497-1315-2-ND Tri-State Dual Bus Buffe . SOT-23-8L 474.00/3,000 HCF4024M013TR 497-1121-2-ND 7-Stage Ripple-Carry Binary 
74V2T126STR 497-1316-1-ND Tri-State Dual Bus Buffet . SOT-23-8L Ae 12 a2) Counter/Divider* 340.00/2,500 
74V2T126STR 497-1316-2-ND Tri-State Dual Bus Buffet .SOT-23-8L 474.00/3,000 HCF4028BEY 497-1354-5-ND BCD to Decimal Decoder. 16-Dip 65 A736 
7AVCX16244TTR 497-1095-1-ND | Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit HCF4028M013TR 497-1122-1-ND | BCD to Decimal Decoder* . 16-SOIC 50 40 .30 
Bus Buffer* “ 1801.50 1.26 HCF4030BEY 497-1355-5-ND__| Quad Exclusive OR Gate. i 60 48 36 
7AVCX16244TTR 497-1095-2-ND —_| Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit HCF4030M013TR 497-1123-1-ND | Quad Exclusive OR Gate* 52 AO 29 
Bus Buffer*... - 1620.00/2,000 HCF4030M013TR 497-1123-2-ND | Quad Exclusive OR Gat 340.00/2,500 
TAVCX16245LBR | 497-2921-1-ND —_| Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit LGhAO40BEY 497-13565.ND | 12-Stage Ripple-Carry Binary es 
Bus Transceiver a 255) edd 179) Counter/Divider* 63 51 38 
74VCX16245LBR 497-2921-2-ND Tastee Low Voltage CMOS 16-Bit Beaten HCF4040M013TR 497-1124-1-ND | 12-Stage Ripple-Carry Binary 
aus Transoelver, i aus Counter/Divider* 50.4030 
PAVOKTG2ASTTR SSCS State Low Voltage CMOS 16-BIt Firat ar HOFAO40MOTSTR | 497-1724-2-ND | 12-Stage Ripple-Carry Binary 
AVCX16245TTR 497-3706-2-ND | Tri-State Low Voltage GMOS 168i a‘ eis pounteg panel oro DO S00 
i 5 ge 0G te Ee ehaen putt sconaaiaan HCF4042BEY 497-1357-5-ND | Quad Clocked D-Latch 79 63 48 
; an ee HCF4042M013TR 497-1125-1-ND | Quad Clocked D-Latch 52 32 24 
TAVOXIG374TTR SEHD re Ancona CMOS 16-Bit soy iso: 1B HCF4042M013TR —_| 497-1125-2-ND | Quad Clocked D-Latch 340.00/2,500 
: — = - = HCF4047BEY 497-1358-5-ND Low Power Monostable/Astable 
74VCX16374TTR 497-1097-2-ND mes a onan CMOS 16-Bit conan Multivibrator Gm © 
74VCX1632245LBR | 497-2922-1-ND —_| 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr* 3.51 3.06 2.28 HORADATHOTSTR aaa) ov! wer Maostabla/Astable Bec Suerte 
74VCX1632245LBR | 497-2922-2-ND 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr* 4992.00/3,000 Héeaoa7Mo1aTR opsomest | 7 Poi MG Paiste : : 
74VCX1632245TBR | 497-4145-1-ND 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver. 255 243 1.79 Miieuibaiere e/ASHADIB sopense 
74VCX1632245TBR | 497-4145-2-ND | 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver....42-TFBGA 3315.00/3,000 ae 
74VCX1632245TTR | 497-2923-1-ND | 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr*....48-TSSOP 2.82 2.35 1.98 HCF4049UBEY 497-1359-5-ND | Hex Buffer/Converter* 55.40.30 
" : ; : HCF4049UMO13TR | 497-1127-1-ND —_| Hex Butfer/Converter* 55 3426 
74VCX1632245TTR | 497-2923-2-ND —_| 16-Bit Dual Supply Bus Transcvr*.....48-TSSOP 2538.00/2,000 
TAVOXHI6244T TR 497-1098-1-ND _| Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit HCF4049UMO13TR | 497-1127-2-ND —_| Hex Butfer/Converter 362.50/2,500 
Bus Butter _48-TSSOP 180 150 1.26 HCF4050BEY 497-1360-5-ND ‘| Hex Buffer/Converte 48 3526 
TAVCXHI6244TTR | 497-1098-2-ND | Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit HCFAQSOMOISTR _(RSBASIIZSSIENDE) Hex Buffer/Converter.. = fy 
Bus Buffer... 1620.00/2,000 HCF4051BEY 497-1361-5-ND 8-Channel Analog Mux/Demux 55 4433 
74VCXH16245TTR 497-1099-1-ND —_| Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit HCF4051M013TR 497-1129-1-ND —_| 8-Channel Analog Mux/Demux* 48 35 26 
Bus Transesiver. : 480 150 126 HCF4051M013TR 497-1129-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux* 357.50/2,500 
74VCXH16245TTR 497-1099-2-ND | Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit HCF4052BEY 497-1362-5-ND _| Diff. 4-Channel Analog Mux/Demu 65 47 36 
Bus Transceive 1620.00/2,000 HCF4052M013TR 497-1130-1-ND__| Diff. 4-Channel Analog Mux/Demux* ...16-SOIC__—48——38 29 
74VCXH16374TTR 497-1101-1-ND —_| Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit HCF4052M013TR 497-1130-2-ND Differential 4-Channel Analog 
D-Type Flip-Flop if 1.80 1.50 1.26 Mux/Demux* ... 16-SOIC 357.50/2,500 
74VCXH16374TTR 497-1101-2-ND Tri-State Low Voltage CMOS 16-Bit HCF4053BEY 497-1363-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux? ....16-Dip 48 35.26 
D-Type Flip-Flop 7 1620.00/2,000 HCF4053BTTR 497-2383-1-ND Triple 2-Channel Analog 
74VCXH1632245TBR | 497-4146-1-ND 16-Bit Dual Supply Bus Transceiver Mux/Demux 16-TSSOP 72 58 44 
Level Translator 2.55 2.13 1.79 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ST STMicroclectronies Digi@Reel’ ADVANCED LOGIC (Continued) RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 


HCF4053M013TR 497-1131-1-ND Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux* .16-SOIC 59 AT 36 M74HC51RM13TR 497-1871-1-ND Dual 2 Wide 2-In. AND/OR Invert Gate...14-SOIC 55 3426 
HCF4056BEY 497-1364-5-ND BCD-to-7 Segment Decoder/Drive 16-Dip 95 76157 M74HC73RM13TR 497-1884-1-ND Dual J-K F/F with Preset and Clear 14-SOIC 50 40 30 


HCF4056M013TR 497-1132-1-ND BCD-to-7 Segment Decoder/Driver*..... 16-SOIC Ji 62 46 M74HC73RM13TR 497-1884-2-ND Dual J-K F/F with Preset and Clear 14-SOIC 375.00/2,501 

HCF4056M013TR 497-1132-2-ND BCD-to-7 Segment Decoder/Driver*..... 16-SOIC 605.00/2,500 M74HC74B1R 497-1885-5-ND Dual D-Type F/F with Preset and Clear* ..14-Dip 48 38.29 

HCF4060BEY 497-1365-5-ND 14-Stage Ripple Carry Binary M74HC74RM13TR 497-1886-1-ND Dual D-Type F/F with Preset and Clear.. 14-SOIC BE 34 26 
Counter/Divider and Oscillator............... 16-Dip As) A736 M74HC85B1R 497-1887-5-ND 4-Bit Magnitude Comparator* 16-Dip 60 44 33 


HCF4060M013TR 497-1133-1-ND 14-Stage Ripple Carry Binary M74HC85RM13TR 497-1888-1-ND 4-Bit Magnitude Comparato: 16-SOIC 55 4433 


Counter/Divider and Oscillator............. 16-SOIC 60 44 33 M74HC86B1R 497-1889-5-ND Quad Exclusive OR Gate 65 AT 36 
HCF4060M013TR 497-1133-2-ND 14-Stage Ripple Carry Binary M74HC86M1R 497-1890-5-ND Quad Exclusive OR Gate. 90 72 54 

Counter/Divider and Oscillator... 450.00/2,500 M74HC123B1R 497-1763-5-ND Dual Retriggerable Mono 65 fd7 236 
HCF4066BEY 497-1366-5-ND Quad Bilateral Switch for Transmission M74HC123RM13TR 497-1764-1-ND Dual Retriggerable Mono 

or Multiplexing of Analog or Multivibrator* 60 A433 

Digital Signals. aa ..14-Dip 58) 34.26 M74HC123RM13TR 497-1764-2-ND Dual Retriggerable Mono 
HCF4066M013TR 497-1134-1-ND Quad Bilateral Switch for Transmission Multivibrator* 450.00/2,500 

or Multiplexing of Analog or M74HC125B1R 497-1765-5-ND Tri-State Quad Bus Buffel 14-Dip 50 40.3 

Digital Signals . 14-SOIC A9 38.23 M74HC125RM13TR 497-1766-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer* 14-SOIC AQ 30 © .23 
HCF4067M013TR 497-1135-1-ND Analog Single 16-Ch. Mux/Demux........24-SOIC 1.71 1.43 1.20 M74HC125RM13TR 497-1766-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer* 14-SOIC 320.00/2,500 
HCF4067M013TR 497-1135-2-ND Analog Single 16-Ch. Mux/Demwx........24-SOIC 770.00/1,000 M74HC132B1R 497-1767-5-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate* 55 40 30 
HCF4069UBEY 497-1367-5-ND Hex Inverter 14-Dip 48 38 29 M74HC132RM13TR 497-1768-1-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate. 58 AG 35 
HCF4069UM013TR 497-1136-1-ND Hex Inverte .14-SOIC AQ 38 23 M74HC132RM13TR 497-1768-2-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate. 432.50/2,500 
HCF4069UM013TR 497-1136-2-ND Hex Inverte .14-SOIC 320.00/2,500 M74HC133B1R 497-1769-5-ND 13-Input NAND Gate* 54 A433 
HCF4070BEY 497-1368-5-ND Quad Exclusive OR Gate. 14-Dip 48 730) 20) M74HC133RM13TR 497-1770-1-ND 13-Input NAND Gate* 59 Ha eeo: 
HCF4070M013TR 497-1137-1-ND Quad Exclusive OR Gate -14-SOIC 55 34 26 M74HC133RM13TR 497-1770-2-ND 13-Input NAND Gate* 462.50/2,500 
HCF4070M013TR 497-1137-2-ND Quad Exclusive OR Gate. .14-SOIC 362.50/2,500 M74HC138B1R 497-1771-5-ND 3-to-8 Line Decoder, Inverting 60 44 33 
HCF4071BEY 497-1369-5-ND Quad 2-Input OR Gate 14-Dip 48 38 © 29 M74HC138RM13TR 497-1772-1-ND 3-to-8 Line Decoder, Inverting 58 46.35 
HCF4071M013TR 497-1138-1-ND Quad 2-Input OR Gate - 14-S0IC 52. 40 .29 M74HC138RM13TR = | 497-1772-2-ND 3-to-8 Line Decoder, Inverting 432.50/2,500 
HCF4071M013TR 497-1138-2-ND Quad 2-Input OR Gate .14-SOIC 340.00/2,500 M74HC139B1R 497-1773-5-ND Dual 2-to-4 Decoder/Demux* 59 AT 36 
HCF4073BEY 497-1370-5-ND Triple 3-Input AND Gate 14-Dip 65 62.39 M74HC139RM13TR 497-1774-1-ND Dual 2-to-4 Decoder/Demux 50 40.30 
HCF4073M013TR 497-1139-1-ND Triple 3-Input AND Gate .14-SOIC AG POD IENCO| M74HC139RM13TR 497-1774-2-ND Dual 2-to-4 Decoder/Demu: 375.00/2,500 
HCF4073M013TR 497-1139-2-ND Triple 3-Input AND Gate .14-SOIC 297.50/2,500 M74HC148RM13TR 497-1776-1-ND 8-to-3 Line Priority Encode: 50 40 3 
HCF4081BEY 497-1371-5-ND Quad 2-Input AND Gate. 14-Dip 4838.29 M74HC148RM13TR =| 497-1776-2-ND 8-to-3 Line Priority Encode 375.00/2,500 
HCF4081M013TR 497-1140-1-ND Quad 2-Input AND Gate .14-SOIC 52 40.29 M74HC151B1R 497-1779-5-ND 8-Channel Multiplexer* . 54 44 33 
HCF4081M013TR 497-1140-2-ND Quad 2-Input AND Gate*.. -14-SOIC 340.00/2,500 M74HC151RM13TR 497-1780-1-ND 8-Channel Multiplexer* . 55 40.30 
HCF4093BEY 497-1372-5-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 14-Dip 48 38 © 29 M74HC151RM13TR 497-1780-2-ND 8-Channel Multiplexer* . 412.50/2,500 
HCF4094BEY 497-1373-5-ND 8-Stage Shift and Store Bus Registe 16-Dip 48 38 29 M74HC153B1R 497-1781-5-ND Dual 4-Channel Multiplexer -60 48.36 
HCF4094M013TR 497-1142-1-ND 8-Stage Shift and Store Bus Register* ..16-SOIC Ass) 34 26 M74HC153RM13TR 497-1782-1-ND Dual 4-Channel Multiplexer 255) 44 30 
HCF4094M013TR 497-1142-2-ND 8-Stage Shift and Store Bus Register* ..16-SOIC 362.50/2,500 M74HC153RM13TR | 497-1782-2-ND Dual 4-Channel Multiplexer..... .... 16-SOIC 412.50/2,500 
HCF4099BEY 497-1374-5-ND 8-Bit Addressable Latch 16-Dip 72 58.44 M74HC155RM13TR 497-1784-1-ND Dual 2-to-4 and 3-to-8 Line Decoder* .. 16-SOIC 60 AB 8 
HCF4099M013TR 497-1143-1-ND 8-Bit Addressable Latch . 16-SOIC 65 22036) M74HC155RM13TR 497-1784-2-ND Dual 2-to-4 and 3-to-8 Line Decoder* .. 16-SOIC 450.00/2,500 


HCF4099M013TR 497-1143-2-ND 8-Bit Addressable Latch* . .16-SOIC 487.50/2,500 M74HC157RM13TR 497-1786-1-ND Quad 2-Channel Multiplexe 16-SOIC 50 40 ~=.30 


HCF4511BEY 497-1375-5-ND BCD-to-7 Seg. Latch/Decoder/Driver* .....16-Dip 712 58 44 M74HC157RM13TR 497-1786-2-ND Quad 2-Channel Multiplexe 375.00/2,500 
HCF4511M013TR 497-1144-1-ND BCD-to-7 Seg. Latch/Decoder/Driver .... 16-SOIC 60 48 36 M74HC161B1R 497-1787-5-ND Sync. Presettable 4-Bit Counter . 65 AZ 36 
HCF4511M013TR 497-1144-2-ND _| BCD-to-7 Seg. Latch/Decoder/Driver .... 16-SOIC 450.00/2,500 M74HC161RM13TR | 497-1788-1-ND —_| Sync. Presettable 4-Bit Counter 50 40 30 
HCF4520BEY 497-1376-5-ND | Dual Binary Up Counter. 16-Dip 68 54 AT M74HC161RM13TR | 497-1788-2-ND —_| Sync. Presettable 4-Bit Counter 375.00/2,500 
HCF4520M013TR 497-1145-1-ND | Dual Binary Up Counter 16-SOIG 1.09 95 73 M74HC164B1R 497-1789-5-ND__| 8-Bit SIPO Shift Register . Gy M8 
HCF4520M013TR 497-1145-2-ND | Dual Binary Up Counter’ .16-SOIC 965.00/2,500 M74HC165B1R 497-1790-5-ND | 8-Bit PISO Shift Register. 60 44 33 
HCF4536BEY 497-1377-5-ND —_| Programmable Timer 16-Dip 72 58 44 M74HC166RM13TR | 497-1791-1-ND —_ 8-Bit PISO Shift Register 50 40 30 
HCF4538BEY 497-1378-5-ND__| Dual Monostable Mul : 16552 06) M74HC166RM13TR | 497-1791-2-ND —_ 8-Bit PISO Shift Register 375.00/2,500 
HCF4538M013TR 497-1146-1-ND Dual Monostable Multivibrator* 48 «43526 M74HC174B1R 497-1792-5-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear* .. 55 40.30 


HCF4538M013TR 497-1146-2-ND Dual Monostable Mul 357.50/2,500 M74HC174TTR 497-4274-1-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear* ......16-TSSOP 60 A836 
HCF4541BEY 497-1379-5-ND Programmable Timer 200) A433 M74HC174TTR 497-4274-2-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear* ......16-TSSOP 450.00/2,500 

HCF4541M013TR 497-1147-1-ND Programmable Timer D0) da de M74HC175B1R 497-1793-5-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clear* 16-Dip 68 54 41 
HCF4541M013TR 497-1147-2-ND Programmable Timer 412.50/2,500 M74HC175RM13TR 497-1794-1-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clea 16-SOIC 50 40 30 


HCF4555BEY 497-1380-5-ND Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demux id 62 46 M74HC221B1R 497-1797-5-ND Dual Mono Multivibrator 12 58 = 44 
HCF4556M013TR 497-4040-1-ND Dual Binary to 1-of-4 M74HC221RM13TR 497-1798-1-ND Dual Mono Multivibrator 68 54 41 
Decoder/Demux* - 16-SOIC 50 40 30 M74HC221RM13TR 497-1798-2-ND Dual Mono Multivibrator 535.00/2,500 
HCF4556M013TR 497-4040-2-ND Dual Binary to 1-of- M74HC238B1R 497-1799-5-ND 3-to-8 Line Decoder* atin 62 46 
Decoder/Demux* 375.00/2,500 M74HC238RM13TR 497-1800-1-ND 3-to-8 Line Decoder* 48 FOONNE2O: 
HCF40103BEY 497-1341-5-ND 8-Stage Presettable Sync. 8-Bit Binary M74HC238RM13TR 497-1800-2-ND 3-to-8 Line Decoder* 357.50/2,500 
Down Counter.. 16-Dip 98 85 = 65 M74HC240B1R 497-1801-5-ND Tri-State Octal Bus Buffer, Inverted * 60 44 3, 
HCF40106BEY 497-1342-5-ND Hex Schmitt Trigg 14-Dip 45 FOO et M74HC240RM13TR 497-1802-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer, Inverted 55 44.30 
HCF40106M013TR 497-1111-1-ND Hex Schmitt Trigger* .14-SOIC 48 35 26 M74HC240RM13TR 497-1802-2-ND Tri-State Octal Bus Buffer, Inverted 176.00/1,000 


HCF40106M013TR 497-1111-2-ND Hex Schmitt Trigger* -14-SOIC 357.50/2,500 M74HC240TTR 497-6041-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer, 

HCF40107BEY 497-1343-5-ND Dual 2-Input NAND Buffer/Driver* 50 40.30 68 54° AN 
HCF40107M013TR 497-1112-1-ND Dual 2-Input NAND Buffer/Driver .. 72 58 44 M74HC240TTR 497-6041-2-ND Tri-State Octal Bus Buffer, 

HCF40107M013TR 497-1112-2-ND Dual 2-Input NAND Buffer/Driver 570.00/2,500 535.00/2,500 
HCF40109BEY 497-1344-5-ND Quad Low-to-High Volt. Level Shifte 17 62 46 M74HC244B1R 497-1803-5-ND Tri-State Octal Bus Buffer, 

HCF40109M013TR 497-1113-1-ND Quad Low-to-High Volt. Level Shifter* 62 738) 29 Non-Inverted* 60 44 33 
HCF40109M013TR 497-1113-2-ND Quad Low-to-High Volt. Level Shifter* ..16-SOIC 405.00/2,500 M74HC244RM13TR 497-1804-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer, 

M74HCOOB1R 497-1745-5-ND Quad 2-Input NAND Gate* 14-Dip 48 38.29 Non-Inverted. 68 54 38 
M74HCOORM13TR 497-1746-1-ND Quad 2-Input NAND Gate .14-SOIC AQ 30 © .23 M74HC244RM13TR 497-1804-2-ND Tri-State Octal 

M74HCOORM13TR 497-1746-2-ND Quad 2-Input NAND Gate .14-SOIC 320.00/2,500 Non-Inverted. 233.00/1,000 
M74HC02B1R 497-1747-5-ND Quad 2-Input NOR Gate 14-Dip 48.38.29 M74HC245B1R 497-1805-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver, 

M74HCO2RM13TR 497-1748-1-ND Quad 2-Input NOR Gate .14-SOIC AQ 30.23 Non-Inverted* 70 2511 38 
M74HCO2RM13TR 497-1748-2-ND Quad 2-Input NOR Gate .14-SOIC 320.00/2,500 M74HC245RM13TR 497-1806-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver, 

M74HC03B1R 497-1749-5-ND Quad 2-Input Open Drain NAND Gate* ....14-Dip 48 Be Zl Non-Inverted BB) 44 30 
M74HCO3RM13TR 497-1750-1-ND Quad 2-Input Open Drain NAND Gate ... 14-SOIC 52 40.29 M74HC251B1R 497-1807-5-ND Tri-State 8-Channel Mux 55 A430 
M74HC04B1R 497-1751-5-ND Hex Inverter*. 14-Dip 48 38.29 M74HC251RM13TR 497-1808-1-ND Tri-State 8-Channel Mux 55 44.30 
M74HCO4RM13TR 497-1752-1-ND Hex Inverter*. .14-SOIC AQ ONEZe) M74HC253RM13TR 497-1809-1-ND Tri-State Dual 4-Channel Mux 50 40.30 
M74HCO4RM13TR 497-1752-2-ND Hex Inverter*. .14-SOIC 320.00/2,500 M74HC257B1R 497-1810-5-ND Tri-State Quad 2-Channel Mux* 68 54 AL 
M74HCO5B1R 497-1753-5-ND Hex Inverter, Open Drain 14-Dip 55 44 33 M74HC257RM13TR 497-1811-1-ND Tri-State Quad 2-Channel Mux 48 35.26 
M74HCO5RM13TR 497-1754-1-ND Hex Inverter, Open Drai .14-SOIC 152) 40 29 M74HC259B1R 497-1812-5-ND 8-Bit Addressable Latch..... 1.05 91 70 
M74HCO5RM13TR 497-1754-2-ND Hex Inverter, Open Drai -14-SOIC 340.00/2,500 M74HC273B1R 497-1813-5-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear* 20-Dip 2 58 44 
M74HCO08B1R 497-1755-5-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-Dip 48 38 © 29 M74HC273RM13TR 497-1814-1-ND Octal D-Type Flip-Flop with Cleai 155) A433 
M74HCO8RM13TR 497-1756-1-ND Quad 2-Input AND Gate. .14-SOIC AQ 30.23 M74HC280B1R 497-1815-5-ND 9-Bit Parity Generator 1.05 91 84 
M74HC10B1R 497-1759-5-ND Triple 3-Input NAND Gate . 14-Dip 48 35 © 26 M74HC280RM13TR 497-1816-1-ND 9-Bit Parity Generator 50 40.30 
M74HC10RM13TR 497-1760-1-ND Triple 3-Input NAND Gate . .14-SOIC 52 40.29 M74HC280RM13TR 497-1816-2-ND 9-Bit Parity Generator 375.00/2,500 
M74HC10RM13TR 497-1760-2-ND Triple 3-Input NAND Gate . .14-SOIC 340.00/2,500 M74HC299B1R 497-1817-5-ND 8-Bit PIPO Shift Register with 

M74HC11B1R 497-1761-5-ND Triple 3-Input AND Gate* . 14-Dip 54 44 33 Async. Clear. 68 54 41 
M74HC11RM13TR 497-1762-1-ND Triple 3-Input AND Gate .14-SOIC 52 40.29 M74HC299RM13TR 497-1818-1-ND 8-Bit PIPO Shift Register wi 

M74HC14B1R 497-1777-5-ND Hex Schmitt Inverter* 14-Dip 48 38 29 Async. Clear. 90 a2 64 
M74HC14RM13TR 497-1778-1-ND Hex Schmitt Inverter* .14-SOIC AQ 30.23 M74HC365B1R 497-1821-5-ND Tri-State Hex Bus Buffer 16-Dip 63 51.38 
M74HC14RM13TR 497-1778-2-ND Hex Schmitt Inverter* -14-SOIC 320.00/2,500 M74HC365RM13TR 497-1822-1-ND Tri-State Hex Bus Buffer 52 40.29 
M74HC20B1R 497-1795-5-ND Dual 4-Input NAND Gate*. 14-Dip 155) 44 33 M74HC365RM13TR 497-1822-2-ND Tri-State Hex Bus Buffer 340.00/2,500 
M74HC20RM13TR 497-1796-1-ND Dual 4-Input NAND Gate .14-SOIC AQ ei) ZR M74HC367M1R 497-1823-5-ND Tri-State Hex Bus Buffer 99 80 © .60 
M74HC20RM13TR 497-1796-2-ND Dual 4-Input NAND Gate .14-SOIC 320.00/2,500 M74HC367TTR 497-1824-1-ND Tri-State Hex Bus Buffer ah) AG 35 
M74HC32B1R 497-1819-5-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-Dip 48 38 29 M74HC368RM13TR 497-1826-1-ND Tri-State Hex Bus Buffer 52 40.29 
M74HC32RM13TR 497-1820-1-ND Quad 2-Input OR Gate* -14-SOIC 49 30.23 M74HC368RM13TR 497-1826-2-ND Tri-State Hex Bus Buffer 340.00/2,500 
M74HC32RM13TR 497-1820-2-ND Quad 2-Input OR Gate* .14-SOIC 320.00/2,500 M74HC373B1R 497-1827-5-ND Tri-State Octal D-Type Late! 68 54° AN 
M74HC42B1R 497-1858-5-ND BCD-to-Decimal Decoder* 16-Dip 86 69 52 M74HC373RM13TR 497-1828-1-ND Tri-State Octal D-Type Latch a) 40 30 
M74HC42RM13TR 497-1859-1-ND BCD-to-Decimal Decoder* . 16-SOIC 98 285) 65) M74HC373RM13TR 497-1828-2-ND Tri-State Octal D-Type Latch* 176.00/1,000 
M74HC42RM13TR 497-1859-2-ND | BCD-to-Decimal Decoder* .16-SOIC 865.00/2,500 M74HC374B1R 497-1829-5-ND__| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 60 443 
M74HC51B1R 497-1870-5-ND __| Dual 2 Wide 2-In. AND/OR Invert Gate....14-Dip 63.51.38 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
990 (toss) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ST STMicroelectronics DigiGReel® ADVANCED LoGic (Continued) RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 10 =100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
M74HC374RM13TR 497-1830-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop*. 68 54° Al M74HCT273B1R 497-1907-5-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear* 60 44 33 
M74HC374RM13TR 497-1830-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop*. 233.00/1,000 M74HCT273RM13TR-~— | 497-1908-1-ND Octal D-Type Flip-Flop with Cleat 105 44.30 
M74HC377RM13TR 497-1832-1-ND Octal D-Type Flip-Flop... 60 48 33 M74HCT273RM13TR =| 497-1908-2-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear... 176.00/1,000 
M74HC393B1R 497-1833-5-ND Dual Binary Counter* Ie 58 44 M74HCT367RM13TR =| 497-4278-1-ND Tri-State Hex Bus Buffer .... 50 40.30 
M74HC393RM13TR 497-1834-1-ND Dual Binary Counte! 50 40.30 M74HCT373TTR 497-4279-1-ND Tri-State Octal D-Type Late! .20-TSSOP 10 56 42 
M74HC393RM13TR 497-1834-2-ND Dual Binary Counter... 375.00/2,500 M74HCT373TTR 497-4279-2-ND Tri-State Octal D-Type Latch* .20-TSSOP §25.00/2,500 
M74HC541B1R 497-1873-5-ND Tri-State Octal Bus Buffer . 20-Dip le. 58 44 M74HCT374B1R 497-1911-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ..20-Dip 63 51.38 
M74HC541RM13TR 497-1874-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer . -20-SOIC 1.31 1.14 88 M74HCT374RM13TR == | 497-1912-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-SOIC 60 A433 
M74HC541RM13TR 497-1874-2-ND Tri-State Octal Bus Buffer .. .20-SOIC 508.00/1,000 M74HCT540RM13TR =| 497-1915-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer .. 20-SOIC 58 46 35 
M74HC573B1R 497-1875-5-ND Tri-State Octal D-Type Latch. 20-Dip 68 54 Al M74HCT540RM13TR | 497-1915-2-ND Tri-State Octal Bus Buffe 20-SOIC 184.00/1,000 
M74HC573RM13TR 497-1876-1-ND Tri-State Octal D-Type Latch* . -20-SOIC 95 40.30 M74HCT541B1R 497-1916-5-ND Tri-State Octal Bus Buffer* 20-Dip 60 A433 
M74HC573RM13TR 497-1876-2-ND Tri-State Octal D-Type Latch* . -20-SOIC 176.00/1,000 M74HCT573RM13TR = | 497-1918-1-ND Tri-State Octal D-Type Late! 20-SOIC 65 AT 36 
M74HC574B1R 497-1877-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 60 A433 M74HCT573RM13TR =~ | 497-1918-2-ND Tri-State Octal D-Type Late! 20-SOIC 195.00/1,000 
M74HC574RM13TR 497-1878-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop*. 20-SOIC 60 A433 M74HCT574B1R 497-1919-5-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-Dip 72 58 44 
M74HC574RM13TR 497-1878-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop*. 192.00/1,000 M74HCT574RM13TR | 497-1920-1-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 20-SOIC 65 52.36 
M74HC590B1R 497-1879-5-ND Tri-State 8-Binary Counter Register* 63 51 38 M74HCT574RM13TR == | 497-1920-2-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 20-SOIC 208.00/1,000 
M74HC595B1R 497-2986-5-ND Tri-State 8-Bit Shift Register* . 68 54 At M74HCT640RM13TR =| 497-1921-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver* 20-SOIC M5 54 At 
M74HC595RM13TR 497-1880-1-ND Tri-State 8-Bit Shift Register* . 55 44 30 M74HCT640RM13TR =| 497-1921-2-ND Tri-State Octal Bus Transceiver* 20-SOIC 240.00/1,000 
M74HC595RM13TR 497-1880-2-ND Tri-State 8-Bit Shift Register* . 412.50/2,500 M74HCU04B1R 497-1924-5-ND Hex Inverter* i 95 A433 
M74HC597RM13TR 497-1881-1-ND 8-Bit Latch/Shift Register* .... 95 40.30 M74HCU04RM13TR 497-1925-1-ND Hex Inverter AQ 30.23 
M74HC597RM13TR 497-1881-2-ND 8-Bit Latch/Shift Register* 412.50/2,500 $T2G3236QTR 497-5950-1-ND 2-Bit Dual Supply Bus Transceiver 
M74HC688RM13TR 497-1882-1-ND 8-Bit Equality Comparator’ aio 54° Al Level Translator* 2.07 1.73 1.45 
M74HC688RM13TR 497-1882-2-ND 8-Bit Equality Comparator 240.00/1,000 $T2G3236QTR 497-5950-2-ND 2-Bit Dual Supply Bus Transceiver 
M74HC688TTR 497-4275-1-ND 8-Bit Equality Comparator nie 58 43 Level Translator® ..... 2691.00/3,000 
M74HC688TTR 497-4275-2-ND 8-Bit Equality Comparator* ... 570.00/2,500 ST2L01K5 497-2069-5-ND Dual Voltage Regulato! 2.31 1.93 1.62 
M74HC4017B1R 497-1835-5-ND Decade Counter/Divider* 72 58 44 ST3L01K7R 497-4313-1-ND 2.6V, 3.3V, 8V, Triple Voltage Reg. 7-SPAK 3.24 2.82 2.10 
M74HC4017RM13TR =| 497-1836-1-ND Decade Counter/Divider 65 AT 36 ST3L01K7R 497-4313-2-ND 2.6V, 3.3V, 8V, Triple Voltage Reg. 7-SPAK 3192.00/2,000 
M74HC4017RM13TR =| 497-1836-2-ND Decade Counter/Divider 487.50/2,500 ST4G3234BUR 497-4622-1-ND 4-Bit Dual Supply Bus Buffer Level 
M74HC4020RM13TR =| 497-1837-1-ND 14-Stage Binary Counter* 50 40 3 Translator FlipChip 1.31 1.14 88 
M74HC4020RM13TR | 497-1837-2-ND 14-Stage Binary Counter* 375.00/2,500 ST4G3234BJR 497-4622-2-ND 4-Bit Dual Supply Bus Buffer Level 
M74HC4024B1R 497-1838-5-ND 7-Stage Binary Counter. 68 54 AL Translator Flip Chip 1864.00/4,000 
M74HC4024RM13TR =| 497-1839-1-ND 7-Stage Binary Counter. 68 54 Al ST4G3235BUR 497-4623-1-ND 4-Bit Dual Supply Bus Buffer Level 
M74HC4040B1R 497-1840-5-ND 12-Stage Binary Counter* 68 540 At Translator FlipChip 1.31 1.14 .88 
M74HC4049B1R 497-1841-5-ND Hex Buffer/Converter* .. 86 69 52 ST4G3235BJR 497-4623-2-ND 4-Bit Dual Supply Bus Buffer Level 
M74HC4049RM13TR | 497-1842-1-ND Hex Buffer/Converter. 202 40.29 Translator ue ne 1864.00/4,000 
M74HC4050B1R 497-1843-5-ND Hex Buffer/Converter idee) ela $T2042BDR 497-4306-1-ND Current Limited Power Distribution 
M74HC4050RM13TR_~= | 497-1844-1-ND Hex Buffer/Converter .16-SOIC 60 44 33 Switch... a 1.54 1.34 1.03 
M74HC4050RM13TR ‘| 497-1844-2-ND Hex Buffer/Converter* .. .16-SOIC 450.00/2,500 $T2042BDR 497-4306-2-ND Current Limited Power Distribution 
M74HC4051B1R 497-1845-5-ND Single 8-Channel Analog Mux/Demu: he 62 46 Switch... At 1362.50/2,500 
M74HC4051RM13TR-~—= ‘| 497-1846-1-ND Single 8-Ch. Analog Mux/Demux* _ 68 54° 41 ST2044BD 497-4308-5-ND Current Limited Power Distribution 
M74HC4051RM13TR =| 497-1846-2-ND Single 8-Ch. Analog Mux/Demux*........ 16-SOIC 535.00/2,500 Switch... ae 3 3.38 2.94 2.19 
M74HC4052B1R 497-1847-5-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 16-Dip 163) eo) 238) $T2044BDR 497-4308-1-ND Current Limited Power Distribution 
M74HC4052RM13TR =| 497-1848-1-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux*... 16-SOIC A8 “350 26) Switch... es 1.54 1.34 1.03 
M74HC4052RM13TR-~—= ‘| 497-1848-2-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux* ... 16-SOIC 357.50/2,500 ST2044BDR 497-4308-2-ND Current Limited Power Distribution 
M74HC4053B1R 497-1849-5-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux? ....16-Dip ee) 40.30 Switch... ~_ en 1362.50/2,500 
M74HC4053RM13TR =| 497-1850-1-ND Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux* -16-SOIC 60 44 33 $T2052BDR 497-4309-1-ND Current Limited Power Distribution 
M74HC4053RM13TR = | 497-1850-2-ND Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux* -16-SOIC 450.00/2,500 Switch... ied 1.54 1.34 1.03 
M74HC4060RM13TR = | 497-1852-1-ND 14-Stage Binary Counter/Oscillator........ 16-SOIC 105 40 30 $12052BDR 497-4309-2-ND Current Limited Power Distribution 
M74HC4066B1R 497-1853-5-ND Quad Bilateral Switch* . 14-Dip 48 38 © .29 Switch... eid 1362.50/2,500 
M74HC4066RM13TR | 497-1854-1-ND Quad Bilateral Switch .14-SOIC 48 38 29 ST2054BDR 497-4311-1-ND Current Limited Power Distribution 
M74HC4075B1R 497-1855-5-ND Triple 3-Input OR Gate* 14-Dip 114 1.00 77 Switch... fete i 154 1.34 1.03 
M74HC4075RM13TR =| 497-1856-1-ND Triple 3-Input OR Gat .14-SOIC 68 54° Al $T2054BDR 497-4311-2-ND Current Limited Power Distribution 
M74HC4094B1R 497-2985-5-ND Tri-St. 8-Bit SIPO Shif ..16-Dip 68 54 Al i 1362.50/2,500 
M74HC4094RM13TR = | 497-1857-1-ND Tri-St. 8-Bit SIPO Shift Latch $T2378ETTR 497-3730-1-ND 
Register* 16-SOIC 50 40.30 2.88 240 2.02 
M74HC4094RM13TR =| 497-1857-2-ND Tri-St. 8-Bit SIPO Shift Latch ST2378ETTR 497-3730-2-ND 8-Bit Dual Supply 1.71V-5.5V Level 
Register® ..... .16-SOIC 375.00/2,500 Translator, ESD Protection .. 3120.00/2,500 
M74HC4316B1R 497-1860-5-ND Quad Bilateral Switch 16-Dip 70 56 42 STG719STR 497-3738-1-ND Low Voltage 4-Ohm SPDT Switch. 1.01 88 = 68 
M74HC4316RM13TR =| 497-1861-1-ND Quad Bilateral Switch* . . 16-SOIC 68 54° Al STG719STR 497-3738-2-ND Low Voltage 4-Ohm SPDT Switch. 1077.00/3,000 
M74HC4316RM13TR _ | 497-1861-2-ND Quad Bilateral Switch* . -16-SOIC 535.00/2,500 STG3155DTR 497-6175-1-ND Low Volt. Single SPDT Switch*. 94 82.63 
M74HC4520B1R 497-1862-5-ND Dual 4-Bit Binary Counter . 16-Dip a2) 58 44 STG3155DTR 497-6175-2-ND Low Volt. Single SPDT Switch* .. 1595.00/5,000 
M74HC4520RM13TR =| 497-1863-1-ND Dual 4-Bit Binary Counter* 6-SOP 68 54 Al STG3157CTR 497-2144-1-ND LV, SPDT, Low On Resistance 1.01 88 = 68 
M74HC4520RM13TR =| 497-1863-2-ND Dual 4-Bit Binary Counter* 6-SOP 535.00/2,500 STG3157CTR 497-2144-2-ND LV, SPDT, Low On Resistance 1077.00/3,000 
M74HC4538B1R 497-1864-5-ND Dual Retriggerable Mono Multivibrator* ..16-Dip aes 58 44 STG3482QTR 497-5966-1-ND Low Voltage, Dual SP4T Switch* . 2.01 168 1.41 
M74HC4538RM13TR = | 497-1865-1-ND Dual Retriggerable Mono STG3482QTR 497-5966-2-ND Low Voltage, Dual SP4T Switch* . 2613.00/3,000 
Multivibrator* - 16-SOIC 65 A736 STG36800TR 497-4347-1-ND LV 0.5/0.8-Ohm Dual SPDT Switch. Aoi 1.414 288 
M74HC4538RM13TR = | 497-1865-2-ND Dual Retriggerable Mono STG3680QTR 497-4347-2-ND LV 0.5/0.8-Ohm Dual SPDT Switch. 1396.50/3,000 
Multivibrator* 487.50/2,500 STG36820TR 497-5967-1-ND Low Voltage, High Bandwidth 
M74HC4543B1R 497-1866-5-ND BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ Dual SPDT Switch* 2.94 257 1.91 
LCD Driver* 65 AT 36 STG3684QTR 497-3021-1-ND Low Voltage, Dual SPDT Switch 1.77 148 1.24 
M74HC4543RM13TR = | 497-1867-1-ND BCD-to-7 Seg STG3684QTR 497-3021-2-ND Low Voltage, Dual SPDT Switch .... 2301.00/3,000 
LCD Driver 1311.14 88 STG36900TR 497-4348-1-ND Low Volt. 5-Ohm Quad SPDT Switch 1.74 145 1.22 
M74HC4543RM13TR = | 497-1867-2-ND BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/ STG3690QTR 497-4348-2-ND Low Volt. 5-Ohm Quad SPDT Switch... 2262.00/3,000 
LCD Driver 16-SOIC 1163.75/2,500 STG3693QTR 497-5968-1-ND Low Voltage, High Bandwidth 
M74HCTOOB1R 497-1891-5-ND Quad 2-Input NAND Gate 14-Dip 48 35 26 Dual SPDT Switch* .. 2.01 1.68 1.41 
M74HCTO2RM13TR 497-1892-1-ND Quad 2-Input NOR Gate .14-SOIC Aspe 40.29 STG36930TR 497-5968-2-ND Low Voltage, High Bandwidth 
M74HCT04B1R 497-1893-5-ND Hex Inverter*. 14-Dip 60 48.36 Dual SPDT Switch* _ 2613.00/3,000 
M74HCTO4RM13TR 497-1894-1-ND Hex Inverte .14-SOIC Asya 40.29 STG3699AQTR 497-4524-1-ND Low Volt. 0.5-Ohm Quad SPDT Switch...16-QFN 297 2.59 1.93 
M74HCTO4RM13TR 497-1894-2-ND Hex Inverte .14-SOIC 340.00/2,500 STG3699AQTR 497-4524-2-ND Low Volt. 0.5-Ohm Quad SPDT Switch...16-QFN 4224.00/3,000 
M74HCTO8B1R 497-1895-5-ND Quad 2-Inpu ate 14-Dip 50 40.30 STG3699AUTR 497-4792-1-ND Low Voltage 0.5-Ohm Quad 
M74HCTO8RM13TR 497-1896-1-ND Quad 2-Input AND Gate. .14-SOIC AQ 30 © 23 SPDT Switch. 3.30 2.75 2.31 
M74HCTO8RM13TR 497-1896-2-ND Quad 2-Input AND Gate. -14-SOIC 300.00/2,500 STG3699AUTR 497-4792-2-ND Low Voltage 0.5-Ohm Quad 
M74HCT14B1R 497-1901-5-ND Hex Schmitt Inverter . 50 40 30 SPDT Switch. 6-QFN 4290.00/3,000 
M74HCT14RM13TR 497-1902-1-ND Hex Schmitt Inverter . 50 40.30 STG36990TR 497-3022-1-ND Low Voltage Qu 6-QFN 2.97 2.59 1.93 
M74HCT14RM13TR 497-1902-2-ND Hex Schmitt Inverter . 375.00/2,500 STG36990TR 497-3022-2-ND Low Voltage Quad SPDT Switch 6-QFN 4224.00/3,000 
M74HCT14TTR 497-4276-1-ND Hex Schmitt Inverter . 65 POCIEEECO STG3856QTR 497-6174-1-ND Low Volt. Dual SP3T Switch* A8OH W565 1.20 
M74HCT14TTR 497-4276-2-ND Hex Schmitt Inverter . 487.50/2,500 STG3856QTR 497-6174-2-ND Low Volt. Dual SP3T Switch* 1914.00/3,000 
M74HCT32B1R 497-1909-5-ND Quad 2-Input OR Gate* 65 52 = .39 STG5682QTR 497-6025-1-ND Low Voltage Dual SPDT Switch*... ECO st oOiIe26. 
M74HCT32RM13TR 497-1910-1-ND Quad 2-Input OR Gate... 162) 40.29 STG5682QTR 497-6025-2-ND Low Voltage Dual SPDT Switch*.. 2340.00/3,000 
M74HCT74B1R 497-1922-5-ND Dual D-Type F/F with Preset and Clear* ..14-Dip 50 40.30 STHDMIOO1ATTR 497-4948-1-ND 3.3V, High Bandwidth, 2-to-1 HDMI 
M74HCT74RM13TR 497-1923-1-ND Dual D-Type F/F with Preset and Clear.. 14-SOIC AQ 30 © 23 Switch... 3.38 2.94 2.19 
M74HCT125B1R 497-1897-5-ND Tri-State Quad Bus Buffer 14-Dip 95 A433 STHDMIOO1ATTR 497-4948-2-ND 3.3V, High Bandwidth, 2-to-1 HDMI 
M74HCT125RM13TR =| 497-1898-1-ND Tri-State Quad Bus Buffer* -14-SOIC 50 40 30 Switch... .48-TSSOP 3326.00/2,000 
M74HCT125RM13TR = | 497-1898-2-ND Tri-State Quad Bus Buffer* -14-SOIC 375.00/2,500 STM86312 497-4363-ND VFD Controller/Driver. 44-PQFP 340 2.97 2.21 
M74HCT138RM13TR = | 497-1900-1-ND 3-to-8 Line Decoder... . 16-SOIC 50 40 30 STMAV335TTR 497-6180-1-ND SP3T Video Switch* -16-TSSOP 1.50 1.25 1.05 
M74HCT174TTR 497-4277-1-ND Hex D-Type Flip-Flop 6-TSSOP 70 56 42 STMAV335TTR 497-6180-2-ND SPST Video Switch* .. .16-TSSOP 1625.00/2,500 
M74HCT174TTR 497-4277-2-ND__| Hex D-Type Flip-Flop 6-TSSOP 525.00/2,500 STMPE8010TR 497-6132-1-ND _|8-Bit Port Expander* . 750 1.25 1.05 
M74HCT244RM13TR =| 497-1904-1-ND Tri-State Octal Bus Buffer . .20-SOIC 65 52 39 STMPE801QTR 497-6132-2-ND 8-Bit Port Expander* . 1950.00/3,000 
M74HCT244RM13TR_~— | 497-1904-2-ND Tri-State Octal Bus Buffer . .20-SOIC 208.00/1,000 STMPE801MTR 497-6134-1-ND 8-Bit Port Expander* . 1:50) 1:25) 1.05 
M74HCT245B1R 497-1905-5-ND Tri-State Octal Bus Transceiver* . 20-Dip ott 62 46 STMPE801MTR 497-6134-2-ND 8-Bit Port Expander* . 1625.00/2,500 
M74HCT245RM13TR =| 497-1906-1-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. .20-SOIC AAS} 54° Al STMPE2401TBR 497-6133-1-ND 24-Bit Port Expander* 2.97 2.59 1.93 
M74HCT245RM13TR |497-1906-2-ND __| Tri-State Octal Bus Transceiver... 20-SOIC 240.00/1,000 * ROHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ADVANCED LOGIC (Continued) 


RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10100 
STPIC6C595TTR 497-3024-2-ND Power Logic 8-Bit Shift Register........ 16-TSSOP 1430.00/2,500 
STPIC6D595B1R 497-6328-5-ND Power Logic 8-Bit Shift Register* ...........16-Dip 2.04 1.70 1.43 
STPIC6D595MTR 497-6329-1-ND Power Logic 8-Bit Shift Register* . 16-SOIC 2.04 1.70 1.43 
STPIC6D595MTR 497-6329-2-ND Power Logic 8-Bit Shift Register* .. 16-SOIC 2210.00/2,500 
STPIC6D595TTR 497-6330-1-ND Power Logic 8-Bit Shift Register* .....16-TSSOP 2.04 1.70 1.43 
STPIC6D595TTR 497-6330-2-ND Power Logic 8-Bit Shift Register* ..... 16-TSSOP 2210.00/2,500 


-ST StMicroelectronics 


STMicroelectronics 
Part No. 


Digi 
Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


ANALOG and MIXED SIGNALS 
RoHS Compliant Parts Available 


Price Each 
1 10 100 


PM6670ASTR 497-6305-1-ND Complete DDR2/3 Memory Power Supply 

Controller* VFQFPN-24 464 4.05 3.01 
PM6670ASTR 497-6305-2-ND Complete DDR2/3 Memory Power Supply 

Controller* VFQFPN-24 8808.00/4,000 
PM6670STR 497-6306-1-ND Complete DDR2/3 Memory Power Supply 

Controller* VFQFPN-24 4.32 3.76 2.80 
PM6670STR 497-6306-2-ND Complete DDR2/3 Memory Power Supply 

Controller* ... ... VFQFPN-24 8192.00/4,000 
ST8ROOWPUR 497-6105-1-ND MPU 1A Adj. Volt. Sync. Step-Up DC/DC 

Converter, Continuous Mode’ ............... 8-DFN 1.89 1.58 1.33 
ST8ROOWPUR 497-6105-2-ND MPU 1A Adj. Volt. Sync. Step-Up DC/DC 

Converter, Continuous Mode® ............... 8-DFN 3685.50/4,500 
ST890BDR 497-6333-1-ND 1.2A Current Limited High-Side Power Switch 

with Thermal Shutdown*.... 2.70 2.25 1.89 
ST890BDR 497-6333-2-ND 1.2A Current Limited High-Side Power Switch 

with Thermal Shutdown* ..8-SOIC 2925.00/2,500 
STFPC311BTR 497-6107-1-ND Front Panel Controller/Driver* 52-PQFP 2.55 213 1.79 
STFPC311BTR 497-6107-2-ND Front Panel Controller/Driver® ..............52-PQFP 1262.80/1,100 
STW5093CYLT 497-3375-1-ND 2.7V, 14-Bit Linear Codec with Hig 

Performance Audio Front-End......... 30-TSSOP 4.86 4.23 3.15 
STW5093CYLT 497-3375-2-ND 2.7V, 14-Bit Linear Codec with High 


Performance Audio Front-End......... 30-TSSOP 


5760.00/2,500 


ASICS 


1 1 
ST STMictoelectronics ta RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each 

Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 =100 
EMIFO3-SIM01F2 497-3401-1-ND 3-Line EMI Filter and ESD Protection.....FlipChip 1.09 LOS MEG: 
EMIF10-LCD01F2 497-3402-1-ND 10-Line EMI Filter and ESD Protectio -FlipChip 3.00 240 1.80 


ETC5054N/H 497-1339-5-ND Serial Interface Codec/Filter 16-Dip 2.92 254 1.89 
ETC5054N-X/H 497-1338-5-ND Serial Interface Codec/Filter 16-Dip 2.92 254 1.89 
STE100P 497-2143-ND 3.3V, 10/100 Fast Ethernet Transcvr.....64-TQFP 8.05 7.35 5.81 
STLC3055 497-2145-ND WLL and ISDN-TA Subscriber Line 

Interface Circuit 7 10.97 10.02 7.92 
STLC30550TR 497-3664-1-ND WLL and ISDN-TA Subscriber Line 

Interface Circuit ae 10.97 10.02 7.92 
STLC3055QTR 497-3664-2-ND WLL and ISDN-TA Subscriber Line 


Interface Circuit 


6081.75/1,000 


AUDIO SYSTEMS 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 10 100 
STMPE2401TBR 497-6133-2-ND 24-Bit Port Expander* .. ...36-TFBGA 4224.00/3,000 
STMUX1000LQTR 497-4667-1-ND Gigabit LAN Analog Switch, 16-Bit to 8-Bit 
el .56-QFN = 4.05 3.53 2.63 
STMUX1000LQTR 497-4667-2-ND Gigabit LAN Analog Switch, 16-Bit to 8-Bit 
4800.00/2,500 
STPO8C596B1 497-3744-5-ND 8-Bit Constant Current LED Sink 
Driver* .... 168 1.40 1.18 
STPO8C596TTR 497-3870-1-ND 
1.68 1.40 1.18 
STPO8C596TTR 497-3870-2-ND 
Driver... 1820.00/2,500 
STPO8CDC596TTR 497-4756-1-ND 8-Bit Constant Current LED Sink 
Driver... 195 1.63 1.37 
STPO8CDC596TTR 497-4756-2-ND 8-Bit Constant Current LED Sink 
Driver... 2112.50/2,500 
STPO8CL596B1 497-3871-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current 
LED Sink Driver 1.68 1.40 1.18 
STPO8CL596MTR 497-3872-1-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current 
LED Sink Driver 168 1.40 1.18 
STPO8CL596MTR 497-3872-2-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current 
LED Sink Driver 1820.00/2,500 
STPO8CL596TTR 497-3873-1-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current 
LED Sink Driver 1.68 1.40 1.18 
STPO8CL596TTR 497-3873-2-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current 
LED Sink Driver... 6-TSSOP 1820.00/2,500 
STPO8CP05B1 497-6267-5-ND Low Voltage 8-Bit Shift Register* 16-Dip 2.22 1.85 1.56 
STPO8CPOSTTR 497-6269-1-ND Low Voltage 8-Bit Shift Register* 6-TSSOP 2.22 1.85 1.56 
STPO8CPOSTTR 497-6269-2-ND Low Voltage 8-Bit Shift Register*...... 16-TSSOP 4720.00/5,000 
STPO8CPO5XTTR 497-6270-1-ND Low Voltage 8-Bit Shift Register*......16-TSSOP 2.28 1.90 1.60 
STPO8DP05B1 497-6271-5-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current 
LED Sink Driver*.... 1.68 1.40 1.18 
STPO8DPOSMTR 497-6118-1-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current 
LED Sink Driver* 1.68 1.40 1.18 
STPO8DPO5MTR 497-6118-2-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current 
LED Sink Driver*..... 1820.00/2,500 
STPO8DPO5TTR 497-6029-1-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current 
LED Sink Driver* 168 1.40 1.18 
STPO8DPOSTTR 497-6029-2-ND Low Voltage 8-Bit C 
LED Sink Driver*..... 1820.00/2,500 
STPO8DPO5XTTR 497-6119-1-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current 
LED Sink Driver*..... 174 145 1.22 
STPO8DPO5XTTR 497-6119-2-ND Low Voltage 8-Bit Constant Current 
LED Sink Driver*..... 1885.00/2,500 
STP16C596B1R 497-3874-ND 16-Bit Constant Current LED Sink 
Driver... 252) 2.40) 77 
STP16C596XTTR 497-4371-1-ND 16-Bit Constant Current LED Sink 
Driver... 252) 2.40) 1277 
STP16CL596M 497-3878-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
LED Sink Driver 252 CAO MeaeaT, 
STP16CL596MTR 497-3878-1-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
LED Sink Driver 252 2.40) 1.77 
STP16CL596MTR 497-3878-2-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
LED Sink Driver 1134.00/1,000 
STP16CL596TTR 497-3879-1-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
LED Sink Driver 252) OO ar, 
STP16CL596XTTR 497-4529-1-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
LED Sink Driver 252) 2:40) 1277 
STP16CPO5MTR 497-5743-1-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
LED Sink Driver*..... 2.28 1.90 1.60 
STP16CPO5MTR 497-5743-2-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
LED Sink Driver*..... 1026.00/1,000 
STP16CPO5TTR 497-5744-1-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
LED Sink Driver*..... 2.28 1.90 1.60 
STP16CPO5TTR 497-5744-2-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
LED Sink Driver*..... 2470.00/2,500 
STP16CPO5XTTR 497-5745-1-ND Low Voltage 16-Bit Constant 
LED Sink Driver*..... 240 2.00 1.68 
STP16CPO5XTTR 497-5745-2-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
LED Sink Driver*..... 2600.00/2,500 
STP16CPSO5MTR 497-5746-1-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
LED Sink Driver*..... 264 2.20 1.85 
STP16CPSO5MTR 497-5746-2-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
LED Sink Driver*..... 1188.00/1,000 
STP16CPSO5TTR 497-6120-1-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
LED Sink Driver* 2.64 2.20 1.85 
STP16CPSO5TTR 497-6120-2-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
LED Sink Driver*..... 2860.00/2,500 
STP16CPSO5XTTR 497-5747-1-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
LED Sink Driver* 270 2.25 1.89 
STP16CPSO5XTTR 497-5747-2-ND Low Voltage 16-Bit 
LED Sink Driver*..... 2925.00/2,500 
STP16DPO5B1R 497-5974-5-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
LED Sink Driver*..... 2.94 245 2.06 
STP16DPO5MTR 497-5975-1-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
LED Sink Driver*..... 2.76 2.30 1.94 
STP16DPO5MTR 497-5975-2-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
LED Sink Driver*..... 1242.00/1,000 
STP16DPO5TTR 497-5976-1-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
LED Sink Driver*..... 2.76 2.30 1.94 
STP16DPO5TTR 497-5976-2-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
LED Sink Driver*..... 2990.00/2,500 
STP16DPO5XTTR 497-5977-1-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
LED Sink Driver*..... 24-HTSSOP 2.82 2.35 1.98 
STP16DPO5XTTR 497-5977-2-ND Low Voltage 16-Bit Constant Current 
LED Sink Driver*..... 24-HTSSOP 3055.00/2,500 
STPACO1F2 497-4388-1-ND RF Detector for Power Amp Control* ...Flip Chip 1.50 1.30 1.00 
STPACO1F2 497-4388-2-ND RF Detector for Power Amp Control ... Flip Chip 2550.00/5,000 
STPACO2F1 497-4389-1-ND RF Detector for Power Amp Control......FlipChip 1.69 1.47 1.13 
STPACO2F1 497-4389-2-ND RF Detector for Power Amp Control......Flip Chip 2870.00/5,000 
STPIC6A259MTR 497-2152-1-ND Power Logic 8-Bit Addressable Latch...24-SOIC 1.98 1.65 1.39 
STPIC6C595MTR 497-3023-1-ND Power Logic 8-Bit Shift Register... -16-SOIC «1.43 «1.24 95 
STPIC6C595MTR 497-3023-2-ND Power Logic 8-Bit Shift Register... .16-SOIC 1262.50/2,500 
STPIC6C595TTR 497-3024-1-ND Power Logic 8-Bit Shift Register......... 16-TSSOP 1.61 1.40 1.08 


1 1 
S7 SMMicroelectronics tia RoHS Compliant Parts Avalanie 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 10 = 100 
L165H 497-2932-5-ND 3A Power Op Am, 3.83 3.34 2.49 
L165V 497-2933-5-ND 3A Power Op Am, 3.67 3.20 2.38 
L272 497-2935-5-ND Dual Power Op Amp 2.88 2.40 2.02 
L272D 497-1386-5-ND Dual Power Op Amp 2.40 2.00 1.68 
L272M 497-1387-5-ND Dual Power Op Amp 2.34 1.95 1.64 
L2720 497-3909-5-ND LDO Dual Power Op Amp eye TE GaNES 
L2720D13TR 497-3909-1-ND LDO Dual Power Op Amp 16-SOIC 267 2.23 1.87 
L2720D13TR 497-3909-2-ND LDO Dual Power Op Amp 2892.50/2,500 
L2722 497-1384-5-ND LDO Dual Power Op Amp 2.64 2.20 1.85 
L2724 497-1385-5-ND Low Drop Dual Power Op Am, 2.85 2.38 2.00 
L2726013TR 497-3621-1-ND Low Drop Dual Power Op Am, 2.70 2.25 1.89 
L2726013TR 497-3621-2-ND Low Drop Dual Power Op Am 1215.00/1,000 
STA013$013TR 497-3939-1-ND MPEG 2.5 Layer III Audio Decoder. 17.14 15.86 12.00 
STAO15TS 497-2141-ND MPEG 2.5 Layer III Audio Decoder. 19.30 17.86 13.51 
STA020D 497-3941-5-ND 96kHz Digital Audio Interface 

Transmitter = 5.00 4.35 3.24 
STA120D 497-3943-5-ND Digital Audio Interface Receiver . §.00 4.35 3.24 
STA120D13TR 497-3943-1-ND Digital Audio Interface Receiver. 5.00 4.35 3.24 
STA120D13TR 497-3943-2-ND Digital Audio InterfaceReceiver 2461.00/1,000 
STA500 497-3947-5-ND 30V, 3.5A Quad Power Half Bridge 8.63 7.88 6.23 
STA502A 497-3950-5-ND 40V, 4A Double Power Half Bridge. 8.63 7.88 6.23 
STA505 497-2142-ND 40V, 3.5A Quad Power Half Bridge ... 9.43 8.61 6.81 
STA30613TR 497-3945-1-ND Multichannel Digital Audio Processor 
with DDX™ .. est a 9.20 840 6.64 
STA30813TR 497-3946-1-ND Multichannel Digital Audio Processor 
with DDX™ .. 88 ts 10.58 9.66 7.64 
STA30813TR 497-3946-2-ND Multichannel Digital Audio Processor 
with DDX™ .. a 5865.00/1,000 
STA501013TR 497-3949-1-ND 40V, 3.5A Double Power Half Bridge... 8.63 7.88 6.23 
STA501013TR 497-3949-2-ND 40V, 3.5A Double Power Half Bridge...36-PSOIC 2925.00/600 
STABPO1 497-3951-5-ND BASH® Digital Processor Hale. (65H) 75515) 
STABP01D 497-3952-5-ND BASH® Digital Processor Tesi Si S15i 
TBA820M 497-3025-5-ND 1.2W Audio Amp. isla are) 
TDA1905 497-2160-5-ND 5W, Audio Amplifier. Oh ero lA, 
TDA2007A 497-3953-5-ND Dual Stereo Amp. 2.73 2.28 1.92 
TDA2009A 497-2164-5-ND 10+ 10W, Stereo 3.65 3.18 2.37 
TDA2030AH 497-3667-ND 3.11 2.71 2.02 
TDA2030AV 497-2165-5-ND 2.97 259 1.93 
TDA2030H 497-3026-5-ND 2.97 259 1.93 
TDA2030V 497-3954-5-ND 2.86 2.50 1.86 
TDA2040V 497-3027-5-ND 3.65 3.18 2.37 
TDA2050V 497-3028-5-ND 32W, Hi-Fi Audio Amp 3.78 3.29 2.45 
TDA2052V 497-3955-5-ND 60W Hi-Fi Audio Power Amp . 7.82 7.14 5.65 
TDA2822 497-3956-5-ND Dual Low Voltage Power Amp 1.56 1.30 1.10 
TDA2822D 497-2166-5-ND Dual Low Voltage Power Amp ier aleke alts) 
TDA2822D013TR 497-3376-1-ND Dual Low Voltage Power Amp. 1.69 147 1.13 
TDA2822D013TR 497-3376-2-ND Dual Low Voltage Power Amp. 1496.25/2,500 
TDA7233D013TR 497-3668-1-ND 1W, Audio Amp with Mute. 1.92 1.60 1.35 
TDA7233D013TR 497-3668-2-ND 1W, Audio Amp with Mute . 2080.00/2,500 
TDA7263 497-3958-5-ND AB Dual Audio Power Amp. 3.78 3.29 2.45 
TDA7264 497-3959-5-ND AB Dual Audio Power Amp. 6.00 4.35 3.24 
* RoHS Compliant (Continued) 
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AUDIO SYSTEMS (Continued) | Pato | PattNos Descrgton ig 00 
- - = EVALST7538DUAL 497-5484-ND Eval. Board for Power Line Transceiver* .. 156.00 — _— 
STMicroelectronics | Digi-Key Price Each EVALST7540-1 497-5485-ND Eval. Board for Power Line Transceiver 15600 — — 
Part No. Part No. Description Pkg. = 1 10_—*100 EVALSTSR30-60W | 497-6389-ND Eval. Board using L6668/STSR30* NET 17500 
TDA7265 497-3960-5-ND AB Dual Audio Power Amp. 11-Multiwatt 648 564 4.20 EVALTSM1052 497-6242-ND Evaluation Board for TSM1052* 70.00 = = 
TDA7266 497-3669-ND 14W, Dual Bridge Am 5-Multiwatt 690 630 4.98 ST1SO6DEMOBO12 _| 497-5849-ND Demo Board for ST1SO6PM12R 21.28 — 
TDA7266D 497-4024-5-ND | 14W, Dual Bridge Am O-Power SOIC 4.00 3.48 2.59 STISOBDEMOBO33 | 497-5850-ND Demo Board for STISO6PM33R*.. i 
TDA7266S 497-3670-ND 10W, Dual Bridge Am 15-Multiwatt 6.79 620 4.90 ats : ee 
oe ST1SO9DEMOB012 —_| 497-6244-ND Demo Board for ST1S09* . 26.00 
TDA7267 BU iaSbil END) 2W, Mono Amp. 8-MiniDip TR2:G0Rie2 O08 ST1SO9DEMOBO33 | 497-6243-ND Demo Board for ST1S09* Say oo S 
TDA7267A 497-3962-5-ND _[3W, Mono Amp. 16-PowerDip 285 238 2.00 STISOSIDEMOBO12 | 497-6251-ND Demo Board for ST1S09* — Weeteg ew ee 
TDA7268 497-3963-5-ND | 2x2W Stereo Aud .16-Power Dip 4.05 3.53 2.63 STISOSIDEMOBO33 | 497-6254-ND Demo Board for ST1SO9IPUR* — ging) 
TDA7269A 497-3964-5-ND —_| AB Dual Audio Power Amp 11-Multiwatt 554 482 3.59 
Sone. ; ee ST5R33DEMOBOARD | 497-5852-ND Demo Board for ST5R33MTR —- 33 — — 
TDA7293V 497-2170-5-ND | 120V, 100W DMOS Audio Amp... 15V-Multiwatt 6.65 6.07 4.80 STBROOWDEMOBOa (MARDER Deine Boarder eT aRonWell pata 
TDA7294V 497-2171-5-ND —_| 100V, 100W DMOS Audio Amp... 15V-Multiwatt 10.12 9.24 7.31 emo Boao — ue 
- - STCS1DEMO1 497-5960-ND Demo Board for STCS1P*...... — 926 — — 
TDA7295 497-3965-5-ND _|80V, 80W DMOS Audio Amp 5-Multiwatt 897 819 6.48 STEVAL-CBPO02V1 | 497-6393-ND Evaluation Board for STFPG320* NEI — iio 
TDA7296 497-3966-5-ND | 70V, 60W DMOS Audio Amp 5-Multiwatt 863 7.88 6.23 : 
: : STEVAL-CCA001V1 _| 497-6265-ND Demo Board based on TS4962MEIJT*. 2 — — 
TDA7297 497-3967-5-ND Dual Bridge Amp 5-Multiwatt 690 6.30 4.98 
TDA7297D 497-3968-5-ND __| Dual Bridge Amp O-Power SOIC. «752 687 543 STEVAL-CCA002V1 —_‘| 497-6395-ND Evaluation Board for TS4994* NEW! 075 — — 
-3969-1- igi STEVAL-CCA003V1 | 497-6396-ND Evaluation Board for TS4984* NEW! — 6250 — — 
TDA7309D013TR 497-3969-1-ND Digital Controlled Stereo Audio i 
Processor 610 557 4.40 STEVAL-CLPOO1V1 ‘| 497-6397-ND Evaluation Board for STOD2540* NEW! 2 — — 
¥ mu an 7 STEVAL-IACO01V1 497-6261-ND Evaluation Board Alarm Platform*..... 299.00 _ _ 
TDATZ09D013TR Recetas uO ioital Controlled Stereo Audio STEVAL-IASOO1V1 | 497-6398-ND_ —_ Evaluation Board for ST7Flite39/ 
Processor... 3378.75/1,000 STM1403* 7. 43.7 
TDA7438D 497-3982-5-ND —_| Three Bands Digitally Controlled 403% NEWI.. : == 
Audio Processor 6.90 630 4.98 STEVAL-ICVO01V1 497-5858-ND Evaluation Board Playback ST7Flite* 166.25 — _ 
TDA7439DS13TR 497-3983-1-ND _| Three Bands Digitally Controlled STEVAL-IFNOO1V1 497-5068-ND Board for Motor Contrdl......... — 20800 — — 
Audio Processor 8.97 8.19 6.48 STEVAL-IFNO01V2 497-6399-ND Dev. Kit Starter for ST10F276Z5* NEW! 280.00 - -— 
TDA7439DS13TR 497-3983-2-ND Three Bands Digitally Controlled STEVAL-IFNO02V1 497-5509-ND Evaluation Board for ARMIC30* 91.00 _ _ 
Audio Processor 4972.50/1,000 STEVAL-IFP001V1 497-5510-ND Board for High Side Driver, 
TDA7449 497-3672-ND Tone Control, Digitally Controlled 8-Channel Based on VN808% ............--0ese7 — 52.00 _— - 
Audio Processor 3.38 2.94 219 STEVAL-IFPO002V1 497-4929-ND Board for High Side Driver, 
TDA7482 497-3984-5-ND___| 25W Mono Class-D Ami 8.28 7.56 5.98 8-Channel Based on VN808 550 — — 
TDA7490 497-3985-5-ND Dual Stereo Class-D Amp... 748 6.83 5.40 STEVAL-IFPO03V1 497-5511-ND Board for High Side Driver, 
TDA7490L 497-3986-5-ND —_| Dual Stereo Class-D Am 681 622 4.92 4-Channel Based on VN80B* «o.oo — 450 — — 
TDA7494S 497-2180-5-ND 10W, Amp... ee ZOh ee ieroy 145 STEVAL-IFP004V1 497-6231-ND Evaluation Board based on Digital Input 
TDA7511 497-3988-ND AM/FM Tuner for Car Radio and Termination PCLT2* 80.60 _ _ 
Hi-Fi Applications. 11.80 10.92 8.26 STEVAL-IFPO05V1 497-6400-ND Evaluation Board for VN751PT* NEW! — 6775 — — 
TEA2025B 497-3991-5-ND | Stereo Audio Amp. 177 148 «1.24 STEVAL-IFPOO8V1 497-6401-ND Evaluation Board for CLT3-4* NEW! — 4725 — — 
TEA2025D013TR 497-3675-1-ND —_| Stereo Audio Amp. 2.04 170 1.43 STEVAL-IFSO01V1 497-5069-ND 3 Axis MEMS Accelerometer Demo .. 33830 — — 
TEA2025D013TR 497-3675-2-ND Stereo Audio Amp. 918.00/1,000 STEVAL-IFSO03V1 497-6238-ND Demo Board based on Temp. Sensor STLM75) 
STDS75 and ST72F651AR6* 91.00 — — 
T l ' 1 EMONSTRATION STEVAL-IFSOO6V1 497-6403-ND Evaluation Board for TDE1708* NEW! 12 — — 
STEVAL-IFSO10V1 497-6404-ND Evaluation Board for STR9* NEW! 47 — — 
NGroclectronics EVALUATION BOARDS STEVAL-IFSO11V1 | 497-6405-ND Evaluation Board for STR9* NEW!. Boe = & 
Seiiornalecirontes Plt ney r Pr ‘ pce eae STEVAL-IHM001V1 497-4731-ND Control Board for BLDC/AC Motor Control 45.50 - = 
art No. art No. escription g. STEVAL-IHM002V1 497-4928-ND Control Board for BLDC/AC Motor Control 91.00 = _- 
DEMOTD350 497-6359-ND Demo Board for TD350* NEW! 70.00 = = STEVAL-IHM003V1 497-4732-ND Control Board for BLDC/AC Motor Control, 
DEMOTS4720 497-6361-ND Demo Board for TS472* NEW! — 7000 — — 300W Power Driver onic 
DEMOTS488S 497-6362-ND Demo Board for TS488* NEW: — 35.00 S = STEVAL-IHMO04V1 497-4733-ND Control Board for BLDC/AC Motor Control, 
DEMOTS489S 497-6363-ND Demo Board for TS489* NEW! — $00 — — 1KW Power Driver = 
DEMOTS20070 497-6360-ND Demo Board for 1S2007* NEW! — 210.00 = = STEVAL-IHMO05V1 ‘| 497-4734-ND Control Board for BLDC/AC Motor Control, 
DEMOTS49090 497-6380-ND Demo Board for TS49090* NEW: — 700 #— — 3KW Power Driver 96.25 — — 
DEMOTS4956J 497-6381-ND Demo Board for TS4956* NEI — 21000 — — STEVAL-IHMO06v1 1 497-5080-ND Eval. Board for AC/AC Ch Dri ar 
DEMOTS4974Q 497-6382-ND Demo Board for TS4974* NEW! — [0250 ae STEVAL-IHMO07V1 | 497-5085-ND Universal Motor Contral Starter Kit. — 11180 — — 
DEMOTS49900 puincsse ND Demo Board for TS4990° NEWE — STEVAL-IHMO08V1 | 497-5512-ND Evaluation Board for Semitop®2* — 15925 — — 
DEMOTS4995) 497-6364:ND Demo Board for T84995* NEW! mee) STEVAL-IHMOO9V1 | 497-5513-ND Evaluation Board for Semitop@3*. — 13650 — — 
DEMOTS49970 497-6045-ND Evaluation Demo Board for TS4997 — Sa STEVAL-IHMO12V1 —_‘| 497-5861-ND Evaluation Board for Power Mosfet/8 
EVALCOMMBOARD | 497-5483-ND Evaluation GP Board for 12Mbps PC*. 10400 — — Microcontroller* og = = 
EVAL4971 497-4744-ND Board for L4971 Step-Down Switching Reg 10:40 STEVAL-IHMO73V1 | 497-6407-ND Eval. Board for Vacuum Cleaner* NE 13 
EVAL4973 SESE eee Step-Down Switching | ah ae STEVAL-IHMO17V1 | 497-6408-ND Eval. Board BLDC Sensorless Motor* NEW!.— 201.25 — — 
’ : 55414. i * =e 
EVALADBIA FO7-55O5-ND Evaluation Board for L4OB1A*- ——70.00 = = STEVAL-INTOOIV pulp oueaNe Evaluation Board for Thermo Control 117.00 
: STEVAL-IHTO02V1 497-5862-ND Evaluation Board for Thermo Control 
EVAL5970D 497-4132-ND Evaluation Board for L5970.. — 13.00 _ _— ST7Ultralite MCU* 33.25 = _ 
EVAL5972D 497-4741-ND Board for L5972D DC/DC Converter. 13.00 : : 
EVAL5973AD 497-4133-ND _| Evaluation Board for L5973.. — cO0mmmeemmeees | STEVALIKAOOTVT = ICIS Cin Di Evaluation Board for STM32° NEWT... [G6 0 aa 
EVAL5973D 497-4134-ND Evaluation Board for L5973.. — 413.00 = — STEVAL-ILBO01V2 497-6409-ND Eval. Board Bipolar Solution for PFC* NEW!.— 70.00 — _ 
; STEVAL-ILBOO4V1 497-6232-ND Evaluation Board for ST7LITE1B 
EVAL5980 497-6384-ND Evaluation Board for L5980* NEW! — 105.00 = = STPSNK602* J 93.60 
EVAL5S981 497-6385-ND Evaluation Board for L5981* NEW! — 105.00 = = STEVAL-ILCOO1V1 497-5576-ND Evaluation Board f Ba 46.80 tae 
EVAL5983 497-6386-ND Evaluation Board for L5983* NEW! — 105.00 WaNUAMON/ SOale On nih NE Pa laos : aaa 
EVAL5985 497-6387-ND Evaluation Board for L5985* NEW! — 105.00 = eS STEVAL-ILLOO1V1 497-5071-ND Evaluation Board for Dimmable Drive 45.50 a 
EVAL6205N 497-5486-ND Evaluation Board for L6205N*. — 926.00 a STEVAL-ILLO02V3 497-6337-ND Eval. Board for 40 LED STPO8DP05* NEW! 63.70 -—- = 
EVALG206N 7497-5487-ND Evaluation Board for LD06N*- — $9600 eee STEVAL-ILLOO2V4 497-6338-ND Eval. Board for 40 LED STPO8DP05* NEW! 63.70 — — 
EVAL6206PD 487-4125.ND | Evaluation Board for L6206. — 3250 — — | STEVALILLO3vi —[497-5070-ND Evaluation Board 32 LED Array... ad = = 
EVAL6207N 497-4934-ND Board for DC Motors or Stepper Motor: — 26.00 = =F STEVAL-ILLOO3V2 497-6410-ND Eval. Board based on STP16CP05* NEI 61.25 _- _ 
EVAL6208N 497-5488-ND Evaluation Board for L6208N*. — 39900 — — STEVAL-ILLOO4V1 497-5081-ND Phase Control Dimmer Board — 33 — — 
EVAL6225PD 497-5489-ND Evaluation Board for L6225PD* 3900 — — STEVAL-ILLOO4V2 497-5515-ND Phase Control Dimmer Board — 38 — — 
EVAL6227PD 497-5490-ND Evaluation Board for L6227PD® .. 45.50 = = STEVAL-ILLOO5V1 497-5072-ND Evaluation Board for VIPer12A Off-Line — | 53.30 — _ 
EVAL6229PD 497-5491-ND Evaluation Board for L6229PD* — 52.00 = — STEVAL-ILLOO6V1 497-5073-ND Evaluation Board for VIPer22A Off-Line — 53.30 _— — 
EVAL6235N 497-4935-ND Board for Brushless DC Motor. — 26.00 _ =— STEVAL-ILLOO7V1 497-5074-ND Eval. Board for High Intensity LED Driver . 40.30 _— - 
EVAL6563-80W 497-5493-ND Evaluation Board for L6563* — 32.50 — = STEVAL-ILLO08V1 497-5516-ND Evaluation Board for Cree LED Flashlight* 31.20 = = 
EVAL6563-400W 497-5854-ND Evaluation Board for L6563* 2510 STEVAL-ILLOO9V1 497-6250-ND RGB Control Board based on STPO4CM596 
EVAL6565-25W 497-6388-ND Evaluation Board for L6565* NEW! 5750 — — 4410 — — 
EVAL6569 497-4738-ND Board for L6569 Lighting Applicatio — 2300 —-— — STEVAL-ILLOO9V3 497-6256-ND RGB Control Load Board with OSTAR 
EVAL6574B 497-3823-ND Evaluation Board for HF TL Ballast. — 26.00 = = Projection Module* 46.80 — = 
EVAL6585D-230V 497-5855-ND Evaluation Board for L6585D*. - B= = STEVAL-ILLOO9V4 ‘| 497-6257-ND RGB Control Load Board with OSRAM Golden 
EVAL6598-100W 497-5495-ND Evaluation Board for L6598* — 1400 — — Eagle LEDs*. — Petes 
EVAL6599-90W 497-5497-ND Evaluation Board for L6599* — 130.00 _ —_ STEVAL-ILLO10V1 497-6411-ND Eval. Board based on — 45.50 = i 
EVAL6599-200W 497-5496-ND Evaluation Board for L6599* — 6 = STEVAL-ILLO11V14 497-6225-ND RGB Control Board for LCD Backlighting Based 
EVAL6599-400W-S | 497-5856-ND Evaluation Board for L6599* — 26600 — — on $172264G2 and STPOSC596A* i 
Ar aa ESSE ND cavern Boal ny ren zi a6 00 =a STEVAL-IPAQOTV1 | 497-5677-ND Anti-Tamper/Security Kit* i) = = 
! : STEVAL-IPBOO1V1 497-5863-ND Evaluation Board, 2W SMPS/3-Phase 
EVAL6668-75W 497-6365-ND Evaluation Board for L6668-75W* NEW!...— 525.00 — — ESBT Breaker* ro 
EVAL6668-STB 497-5499-ND Evaluation Board for L668 * S50 = = STEVAL-IPEOO2V1 497-5076-ND Evaluation Board Energy Metel — 50 
EVAL6725 497-5500-ND Evaluation Board for L6725* — 19.50 = = 3 u 4 i = = = 
STEVAL-IPEO03V1 497-5077-ND Evaluation Board Energy Metet 45.50 
EVAL6730 497-5501-ND Evaluation Board for L6730XX 26.00 7 P 
ia a H gy as aes, = STEVAL-IPEOO6V2 497-5079-ND Evaluation Board High End Energy Mete: — 169.00 — — 
EVAL6732 497-5502-ND Evaluation Board for L6732*... 19.50 : 
STEVAL-IPEO07V1 497-5517-ND Evaluation Board 1-Phase Energy Meter*. 58.50 _— _ 
EVAL6902D patie tore ND) Board for L6902D Battery Charge RS = STEVAL-IPEQO8V1 | 497-6412-ND Evaluation Board for STPMO1/ 
EVAL6920D 497-4742-ND Board for L6920D Sync. Step-Up Converter..— 13.00 - _— STR715FRO* NEW! 469.00 = == 
Aceon ea TO ee 1S Oia aa STEVAL-IPROOIV1 | 497-5518-ND Evaluation RFid Reader* 12090 —  — 
EVAL6926D 497-4737-ND Board for L6926 Step-Down Regulator.........— 13.00 —  — STEVAL-ISAQOIV1 | 497-4931-ND ee ew net Output Supply ob 
ae po TATAa ND Board for L6928 Step-Down Regulator... |i) 10 aaa STEVAL-ISAQO4V1 ‘| 497-5864-ND Eval. Board, Dual Output, using ViPer22A as = — 
EVAL692801 497-5505-ND Evaluation Board for L6928Q1*... 13.00 
EVAL6932D1.2 497-5506-ND Evaluation Board for L6932DXXX Sn = = STEVAL-ISAQOSV1 | 497-4932-ND Board for 1.8W Buck Topology 
EVAL6932D1.8 497-5507-ND Evaluation Board for L6932D1.8* So = = Power Supply with VIPert2AS. 42:00)8 Stes SS 
EVAL6932D2.5 497-5508-ND Evaluation Board for L6932D2.5* — 13200 — — STEVAL-ISAO06V1 497-5082-ND Eval. Board for 6W Non-Isolated Fly-Back 
EVALPM6680 497-6241-ND Evaluation Board for PMI6680* —3000 — — Topology Power Supply. 2625 
EVALPM6680A 497-6263-ND Evaluation Board for PM6680A* . — 130.00 — STEVAL-ISAQ07V1 497-5083-ND Evaluation Board for 3-Phase Power Supply 
EVALPM8800A-HP —_| 497-6366-ND Evaluation Board for PM8800A* NEI 700.00 — — with ESBT........ 10 
EVALPRACTISPIN 497-4138-ND Evaluation Board PractiSpin. 3900 — — STEVAL-ISAQ09V1 497-6262-ND Design Board using VIPers3-E* 1.00 — — 
EVALST7538-2 497-5482-ND Evaluation Board for ST7538*. 260.00 — — * RoHS Compliant (Continued) 
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1 1 STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Microelectronics FORGE GR canoe (Continued) Part No. Part No. Description 1 10 100 
: é : . 16203 497-1421-5-ND _ |DMOS Full Bridge Driver* . 11.27 10.29 814 
STMicroelectronics | Digi-Key ze Price Each L6205D013TR 497-3998-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver 10.88 9.94 7.86 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10__—*100 L6205D013TR 497-3998-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver 6031.00/1,000 
STEVAL-ISAO11V1 497-6413-ND Evaluation Board for VIPer12A* NEWI........- 70.00 —- L6205N 497-4209-5-ND DMOS Dual Full Bridge Driver 10.88 9.94 7.86 
STEVAL-ISA012V1 497-5678-ND Evaluation Board for 3-Phase Power Supply L6206D 497-3999-5-ND DMOS Dual Full Bridge Driver. 966 882 6.98 
with VIPer/MOSFETs * we 8840 [6206D013TR 497-3999-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver 11.04 10.08 7.97 
STEVAL-ISA013V1_—— | 497-4933-ND Board for VIPers3 Dual Output Off-Line L6206D013TR 497-3999-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver... 6120.00/1,000 
Wide Range Power Supply... 10:30 Sees L6206PD 497-5341-5-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver* . 11.30 10.46 7.91 
STEVAL-ISA014V1 497-5084-ND Board for ViPer12A Travel Adaptor 3.6W L6206PD013TR 497-3643-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver....36-Power SOIC 10.94 10.12 7.66 
—- i — L6206PD013TR 497-3643-2-ND__| DMOS Dual Full Bridge Driver* ..36-Power SOIC 4168.20/600 
STEVAL-ISA015V2 | 497-5679-ND Evaluation Board for 3-Phase Power Supply. [6207D013TR 497-3644-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver 24S0IC 10.60 9.81 742 
with ESBT (100W)* .... 100s Se L6207D013TR 497-3644-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver 24-SOIC 6625.00/1,000 
STEVAL-ISAO16V1__ | 497-6414-ND Evaluation Board for L6S65* NEW! GSS E-L6207D013TR 497-4572-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver . 24-SOIC 10.60 9.81 7.42 
STEVAL-ISA017V1 497-5680-ND Evaluation Board Power Supply for STB E-L6207N 497-4573-ND DMOS Dual Full Bridge Driver* ....24-Power Dip 10.90 10.09 7.63 
stevav-isanieve | (ne Pare on Ppa Ue 4 oy oe 15150 L6207PD 497-4000-5-ND__|DMOS Dual Full Bridge Driver*.............36-SOIC 11.40 10.55 7.98 
- 7-6339- valuation Boar uas 16207PD013TR 497-4000-1-ND | DMOS Dual Full Bridge 
Wide-Range SMPS* NEW..... 80 SS Driver* 36-Power SOIC 11.40 10.55 7.98 
STEVAL-ISA020V1 497-5519-ND. Evaluation Board for 3.5W Battery Charger*.— 16.90 = = L6207PD013TR 497-4000-2-ND DMOS Dual Full Bridge 
STEVAL-ISA021V1 497-5219-ND VIPer22A Single Output Evaluation Board, Driver* 36-Power SOIC 4343.40/600 
90 to 264 VAC Input, 10W Output 2080 E-L6208D 497-4576-5-ND | DMOS Driver for Bipolar 
STEVAL-ISA022V1 497-5520-ND Evaluation Board for 6W Power Supply*. 20.80 = = Stepper Motor* 24-SOIC 13.30 12.31 9.31 
STEVAL-ISA023V1 497-5865-ND Evaluation Board, 24W Positive Output, L6208D073TR 497-4001-1-ND DMOS Driver for Bipolar 
using VIPer53E* ... 21S Stepper Motor ... 24-S0IC 13.30 12.31 9.31 
STEVAL-ISA023V2 497-5866-ND Evaluation Board, 24W Negative Output, L6208D013TR 497-4001-2-ND DMOS Driver for Bipolar 
using VIPerS3E* .. Gag Stepper Motor .. .. 24-SOIC 8313.00/1,000 
STEVAL-ISA024V1 497-5867-ND Eval. Board, 20A, 250kHz using L6725 61.18 = = L6208N 497-5342-5-ND DMOS Driver for Bipolar 
STEVAL-ISA025V1 497-5868-ND Eval. Board, 30A, 400kHz using L6730 87.78 = — Stepper MOtor® .........cccccccecee 24-PowerSOIC 14.00 12.95 9.80 
STEVAL-ISA026V1 497-5869-ND Eval. Board, 20A, 250kHz using L6732 6384 — — [e208PD 497-4214-5-ND |DMOS Driver for Bipolar 
STEVAL-ISA027V1 497-6259-ND Eval. Board, Single Phase, 20A, Step-Down, Stepper Motor... 36-PowerSOIC 14.22 13.16 9.96 
300kHz using L6726A*.. 50 ae! L6208PD013TR 497-4214-1-ND | DMOS Driver for Bipolar 
STEVAL-ISA028V1 497-6258-ND Eval. Board, Single Phase, 20A, Step: -Down, Stepper MOO? .....csccccesceeee 36-Power SOIC 14.22 13.16 9.96 
300kHz using L6727* .. 65:00) L6208PD013TR 497-4214-2-ND DMOS Driver for Bipolar 
STEVAL-ISA031V1 497-6415-ND Evaluation Board based on Stepper Motor .. 36-Power SOIC 5418.00/600 
STW4N150* NEW!.. 20125 16219 497-1426-5-ND __| Stepper Motor Driver. 24-Power Dip 3.41 271 2.02 
STEVAL-ISA032V1 497-6416-ND Evaluation Board based on L5991/ L6219DS 497-3647-5-ND Stepper Motor Driver . 3.38 2.94 2.19 
STP1ONK60Z* NEW: 16625 L6219DSA13TR 497-4002-1-ND Stepper Motor Driver. 3.65 3.18 2.37 
STEVAL-ISA036V1 497-6417-ND Eval. Board based on ST 138257) SF L6219DSA13TR 497-4002-2-ND | Stepper Motor Driver. 1796.00/1,000 
STEVAL-ISA037V1 497-6418-ND Eval. Board based on L6728* NEW! 105.00 = aS L6219R013TR 497-4003-1-ND Stepper Motor Driver. 432 3.76 2.80 
STEVAL-ISA042V1 497-6368-ND Eval. Board based on ST1S03* NEW: 6300 — — [6219RO13TR 497-4003-2-ND | Stepper Motor Driver. 2128.00/1,000 
STEVAL-ISA042V2 497-6369-ND Eval. Board based on ST1S03* NEW! 63.00 — = 16220 497-1428-5-ND Quad Darlington Switch . 276 230 1.94 
STEVAL-ISA043V1 497-6419-ND Eval. Board based on ST1S06* NEW: 63.00 = L6221AD013TR 497-4004-1-ND Quad Darlington Switch . Ayae 412.310 
STEVAL-ISA043V2 497-6420-ND Eval. Board based on ST1S06* NEW: 6300 L6221AD013TR 497-4004-2-ND Quad Darlington Switch . 2328.00/1,000 
STEVAL-ISA045V1 497-6370-ND Eval. Board based on ST1S09* NEW! S125 =) L6221AS 497-1429-5-ND __| Quad Darlington Switch. 16-Power Dip 255 213 1.79 
STEVAL-ISAQ45V2__[O7A0S 712010 Eval. Board based on ST1500* NEW: G25 162250 497-1430-5-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver 20-8010 667 6.09 4.82 
STEVAL-ISA046V1 497-6372-ND Eval. Board based on ST1S09* NEW! 6125 — — L6225DTR 497-5343-1-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver* . 20-SOIC 667 6.09 4.82 
STEVAL-ISA046V2 497-6373-ND Eval. Board based on ST1S09* NEW! 6125.) SS L6225DTR 497-5343-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver* . 20-SOIC 3698.00/1,000 
STEVAL-ISA047V1 497-6374-ND Eval. Board based on ST1SO3A* NEI — [StS L6225N 497-5344-5-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver* ....20-Power Dip 6.79 6.20 4.90 
STEVAL-ISA047V2 | 497-6375-ND Eval. Board based on ST1SO3A* NEI — 642 — — L6225PD 497-1431-5-ND | DMOS Dual Full Bridge 
STEVAL-ISA048V1 497-6376-ND Eval. Board based on ST8RO00* NEW! — | 61.25 _ = Driver* 20-PowerSOIC 7.94 7.25 5.73 
STEVAL-ISA048V2 | 497-6377-ND Eval. Board based on ST8ROOW* NEW!....— 6125 — — [6225PDTR 797-5345-1-ND | DMOS Dual Full Bridge 
STEVAL-ISA053V1 497-6378-ND Evaluation Board for PM6680* NEW! — 12250 — — Driver* 20-PowerSOIC 7.94 7.25 5.73 
STEVAL-ISA053V2 | 497-6379-ND Evaluation Board for PM6680A* NET 12250 — — L6225PDTR 497-5345-2-ND _| DMOS Dual Full Bridge 
STEVAL-ISB001V1 497-5682-ND Eval. Board for Cell Phone Battery Charger 46.80 _ _— Driver* 20-Power SOIC 2691.00/600 
STEVAL-ISB002V1 497-6421-ND Evaluation Board Digital Battery Charger L6226DTR 497-3362-1-ND__| DMOS Dual Full Bridge Driver 24-SOIG 7.36 6.72 5.32 
Design* NEW!. — Be) L6226DTR 497-3362-2-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver 24-S0IC 4080.00/1,000 
STEVAL-ISCOO1V1 497-6422-ND Evaluation Board based on L65G5* NEW!..— 10325. —  — L6226N 497-5346-5-ND | DMOS Dual Full Bridge Driver* ....24-Power Dip 7.48 6.83 5.40 
STEVAL-ISQ002V1 497-6423-ND Eval. Board based on ST72264G1* NEI 275 — — L6226PDTR 497-5347-1-ND | DMOS Dual Full Bridge 
STEVAL-PCCO01V1 497-5683-ND Evaluation Board for Full Speed Driver* 36-PowerSOIC 8.63 7.88 6.23 
USB-Serial Bridge* .... S000 8 L6226PDTR 497-5347-2-ND | DMOS Dual Full Bridge 
STEVAL-PCC002V1 497-5521-ND Evaluation Board for Low Speed USB* 26.00 = = Driver* 36-Power SOIC 2925.00/600 
STEVAL-PCNO01V1 497-5577-ND Evaluation Board for USB Power Switch* 62.40 SS L6227DTR 497-3363-1-ND DMOS Dual Full Bridge Driver with 
STEVAL-PSQ001V1 497-6425-ND Eval. Board based on PM6680A* NEW!. 136.50 SS PWM Controller... .24-S0IC 8.05 7.35 5.81 
STEVAL-SCMOO1V1 | 497-5684-ND Demo Board for RTC M41T62 with ST7 L6227DTR 497-3363-2-ND  |DMOS Dual Full Bridge Driver with 
29:00) = iS PWM Controller... .- 24-SOIC 4463.00/1,000 
STEVAL-TCSOO1V1 | 497-6426-ND Eval. Board based on STMPE2401* NEW!.— 20125 — — L6227N 497-3648-ND DMOS Dual Full Bridge Driver with 
STEVAL-TDEO01V1 497-5522-ND Evaluation Board for 100 Bast T* ..... 71.50 = = PWM Current Controller 8:05) f.35. 5.811 
STEVAL-TLLOO1V1 497-6260-ND Evaluation Board LED Controller based on 16227PD 497-5348-5-ND DMOS Dual Full Bridge Driver with PWM 
STLD40D* ; Sra Current Controller* ....36-Power SOIC 8.97 8.19 6.48 
STEVAL-TLLOO2V1 497-6239-ND Evaluation Board Flash Driver based on L6227PDTR 497-4006-1-ND DMOS Dual Full Bridge Driver with 
STCFO1* — 3510 = PWM Current Controller.........36-Power SOIC 8.97 819 6.48 
STEVAL-TLLOO3V1 497-6235-ND Evaluation Board Power Flash Driver based L6227PDTR 497-4006-2-ND DMOS Dual Full Bridge Driver with 
on STCFO2* i PWM Current Controller.......... 36-Power SOIC 3042.00/600 
STEVAL-TSPOO1V1 | 497-6427-ND Evaluation Board for STHS4257A/ [62280 497-5349-5-ND | DMOS Driver for Bipolar Stepper 
L6565D* NEW!. ata Motor* .24-S0IC 9.32 851 6.73 
STUSBOSEDEMOBO _| 497-5853-ND Demo Board for ST = L6228DTR 497-3364-1-ND —_| DMOS Driver for Bipolar Stepper 
Motor... .24-S0IC 9.32 851 6.73 
H ! L6228DTR 497-3364-2-ND DMOS Driver for Bipolar Stepper 
TMicroelectronies D Motor... .-.24-S0IC 5164.00/1,000 
‘STMicroelectronics Digi-Key = Price Each L6228N 497-5350-5-ND DMOS river for Bipolar Stepper o4-Power Dip ARE OetOTamee! 
Part No. Part No. Description a) L6228PD 497-5351-5-ND —_| DMOS Driver for Bipolar Stepper 
E-AVS1ACP08 497-4551-ND Auto Voltage Switch* 3.38 294 2.19 Motor* . 36-Power SOIC 10.86 9.92 7.84 
L292 497-1388-5-ND —_| Switch-Mode Driver f L6228PDTR 497-4007-1-ND | DMOS Dri per 
Motors 595 544 4.30 36-Power SOIC 10.86 9.92 7.84 
L293B 497-1389-5-ND Push-Pull 4- Channel Drive: 3.24 2.82 2.10 L6228PDTR 497-4007-2-ND DMOS Driver for Bipolar Stepper 
L293D 497-2936-5-ND__| Push-Pull 4-Channel Drive 432 3.76 2.80 Motor... 36-Power SOIC 3681.60/600 
L293DD 497-1390-5-ND Push-Pull 4-Ch. Driver with Diodes* 5.37 4.68 3.49 L6229D 497-5839-5-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
E-L293DD013TR 497-4553-1-ND —_| Push-Pull 4-Ch. Driver with Diodes* 5.37 468 3.49 DC Motor* ... -24-S0IC 10.35 9.45 7.47 
E-L293DD013TR 497-4553-2-ND | Push-Pull 4-Ch. Driver with Diodes* 2647.00/1,000 L6229DTR 497-4008-1-ND | DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
L293E 497-3622-ND Push-Pull 4 Channel Driver... 581 5.06 3.77 DC Motor -24-SOIC 10.35 9.45 7.47 
L294 497-2938-5-ND Switch-Mode Solenoid Drive: 497 4.33 3.22 L6229DTR 497-4008-2-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
[295 497-1391-5-ND | Dual Switch-Mode Solenoid DC Motor . 24-SOIC 5738.00/1,000 
Driver. 748 683 5.40 L6229N 497-5840-5-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
L297D 497-3623-5-ND Stepper Motor Controlle! 943 861 6.81 DC Motor* ... 24-Power Dip 10.47 9.56 7.56 
L297D013TR 497-3623-1-ND Stepper Motor Controle! 943 861 6.81 L6229PD 497-5841-5-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
L297D013TR 497-3623-2-ND__| Stepper Motor Controller... 5228.00/1,000 DC Motor* ... 36-Power SOIC 11.22 10.25 8.11 
L297/1 497-1394-5-ND Stepper Motor Controller 989 9.03 7.14 L6229PDTR 497-4215-1-ND 
L298HN 497-2940-5-ND —_| Dual Full-Bridge Drive 459 4.00 2.98 14.22 10.25 8.11 
L298N 497-1395-5-ND Dual Full-Bridge Driver* 5-Multiwatt 3.57 3.26 2.58 L6229PDTR 497-4215-2-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
L298P013TR 497-3624-1-ND —_| Dual Full-Bridge Drive O-Power SOIC 6.26 5.72 4.52 DC Motor 36-Power SOIC 3806.40/600 
L298P013TR 497-3624-2-ND___| Dual Full-Bridge Drive 0-Power SOIC 2121.60/600 L6234PD 497-2944-5-ND__|3-Phase Motor Driver. 20-SOIC 11.04 10.08 7.97 
16201 497-1418-5-ND | DMOS Full Bridge Driver... 897 819 648 [6234PD013TR 497-5352-1-ND | 3-Phase Motor Driver* 20-Power SOIC 11.04 10.08 7.97 
E-L6201PS 497-4567-5-ND —_| DMOS Full Bridge Driver* 8.79 8.03 6.35 L6234PD013TR 497-5352-2-ND | 3-Phase Motor Driver* .. 20-Power SOIC 3744.00/600 
E-L6201PSTR 497-4568-1-ND —_| DMOS Full Bridge Driver* 8.79 8.03 6.35 L6235D 497-4009-5-ND | DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
E-L6201PSTR 497-4568-2-ND | DMOS Full Bridge Driver* 2979.60/600 DC Motor 24-SOIC 13.34 12.34 9.34 
16202 497-1420-5-ND__| DMOS Full Bridge Driver* 863 7.88 6.23 * RoHS Compliant (Continued) 
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RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 
1 10 100 


- - — ; TDE1897RFPT 497-5194-2-ND | 0.5A, High-Side IPS Driver* .. 20-SOIC 3187.50/1,000 
STMicroelectronics | Digi-Key Price Each TDE1898CDP 497-5425-5-ND _| 0.5A, High-Side IPS Driver 8-Dip 7.13 651 5.15 
Part No. Part No. Description Pkg 110100 TDE1898CFPT 497-4984-1-ND _| 0.5A, High-Side IPS Driver. } 748 6.83 5.40 
L6235D013TR 497-4009-1-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless TDE1898CFPT 497-4984-2-ND 0.5A, High-Side IPS Driver. 4144.00/1,000 

24-SOIC 13.34 12.34 9.34 TDE1898RDP 497-5426-5-ND 0.5A, High-Side IPS Driver 6.21 541 4.03 
L6235D013TR 497-4009-2-ND Si Spie saerennon TDE1898RFPT 797-5233-1-ND _| 0.5A, High-Side IPS Driver*.. 621 5.41 4.03 
rece iperess Rt a eae ‘ 7.50/1, TDE1898RFPT 497-5233-2-ND ‘| 0.5A, High-Side IPS Driver* 3059.00/1,000 

5 7-5353-5- MOS Driver for's-Phase Brushless, er bio MCE cee TDE3247FPT 497-5323-1-ND | Relay and Lamp Driver* 454 3.95 2.94 

Lis ower Dip ales : : TDE3247FPT 497-5323-2-ND Relay and Lamp Driver* 5375.00/2,500 
L6235PD 497-5354-5-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless E-TEA3717DP 497-5056-5-ND —_| Stepper Motor Driver* 16-PowerDip 255 213 1.79 
DC Motor* 36-Power SOIC 15.10 13.97 10.57 TEA3718DP 497-2188-5-ND__| Stepper Motor Driver. 16-PowerDip 3.19 2.78 2.07 
L6235PD013TR 497-4010-1-ND DMOS Driver for 3-Phase Brushless 
DC Motor 36-Power SOIC 15.10 13.97 10.57 
L6235PD013TR 497-4010-2-ND | DMOS Driver for 3-Phase Brushless ST SiMicroelectronics INERTIAL HIGH PERFORMANCES 
DC Motor. }6-Power SOIC 5753.10/600 RoHS Compliant Parts Available 
L6258E 497-1433-5-ND PWM Controlled, High Current DMOS i A ini i 
Universial Motor Driver... 36-Power SOIC 1035 9.45 7.47 SlMictoelectonics mas (Dig hey pe BOLE 
- Part No. Part No. Description 1 10-100 
L6258EX 497-3702-5-ND PWM Controlled, High Current DMOS Tia iF 
Universial Motor Driver............ 36-Power SOIC 10.35 9.45 7.47 LIS2L02AQ 497-4025-ND Dual Axis Linear Accelerometer 9.20 840 6.64 
L6370D013TR 497-4011-1-ND 2.5A High Side Driver Industrial Intelligent LIS3LVO2DL 497-5531-ND LP Three Axis Linear Accelerometer* 12.30 11.38 8.61 
Power Switch 8 20-Power SOIC 10.35 9.45 7.47 
L6370D013TR 497-4011-2-ND 2.5A High Side Driver Industrial Intelligent i \ P 
Power Switch 0-Power SOIC 3510.00/600 ST STMicroelectronics Digi@Reel° RoHS Compliant Jana Gite 
L6374FP013TR 497-4012-1-ND —_| Industrial Quad Line Drive 989 9.03 7.14 : : sy : 
L6374FP013TR 497-4012-2-ND —_| Industrial Quad Line Drive 5483.00/1,000 STMicroelectronics —_| Digi-Key a Price Each 
L6375D013TR 497-4013-1-ND —_|0.5A Industrial Intelligent Power Part No. Part No. Description 110-100 
Switch. 4.05 3.53 2.63 Le603C 497-3639-ND 5V, Darlington Array 234 195 1.64 
L6375D013TR 497-4013-2-ND 0.5A Industrial Intelligent Power $T26C31BDR 497-2063-1-ND Tri-State CMOS Quad Diff. Line Drive! 1.08 20/200! 
Switch.. 1995.00/1,000 $T26C31BDR 497-2063-2-ND —_| Tri-State CMOS Quad Diff. Line Driver.. 16-SOIC 855.00/2,500 
L6376D013TR 497-3365-1-ND —_/0.5A High-Side Driver, Quad Intelligent ST26C31BN 497-2064-5-ND —_|Tri-State CMOS Quad Diff. Line Driver.....16-Dip 1.08 87 65 
Power Switch...... 20-Power SOIC 10.30 9.53 7.21 $T26C31BTR 497-2065-1-ND _| Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Driver....16-TSSOP 1.01 88 68 
L6376D013TR 497-3369-2-ND) 0.54 High-Side Driver, Quad Intelligent ST26C31BTR 497-2065-2-ND __|Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Driver... 16-TSSOP 897.50/2,500 
Fower Switch abFowel SOIC eozaeUiE00 $T26C32ABDR 497-2066-1-ND _|Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Receiver..16-SOIC 1.08 87 65 
L6377D alee) © 54 High Side Driver Intelligent aananan ST26C32ABDR 497-2066-2-ND —_| Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Receiver .. 16-SOIC 855.00/2,500 
ieaaraniane lopseseann (ReaD rae Ear etree : AD ST26C32ABTR 497-2068-1-ND _| Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Recvr...16-TSSOP 1.13 98 75 
Rowerewieh® eee AGh AGS AG ST26C32ABTR 497-2068-2-ND __|Tri-St. CMOS Quad Diff. Line Recv: 997.50/2,500 
L6377D013TR 497-5355-2-ND _|0.5A High-Side D : : : ST75C176BDR 497-2125-1-ND __|LP, RS-485/RS-422 Transceiver 284 247 1.84 
Power Switch * 5505.00/2,500 ST75C176BDR 497-2125-2-ND | LP, RS-485/RS-422 Transceiver 3360.00/2,500 
[6364D073TR 497-4014-1-ND [High Voitage Half Bridge Driver 405 353 2.63 elaveeie coe calel Dg OV. RS-232 Multi-Channel Driver 
L6384D013TR 497-4014-2-ND | High Voltage Half Bridge Driver 4800.00/2,500 and Receiver. orn 1.24 1.08 83 
L6384E 497-6211-5-ND High Voltage Half Bridge Driver* . 4.05 353 2.63 $T202BTR 497-2049-2-ND —_|5V, RS-232 Multi-Channel Driver 
L6384ED013TR 497-6212-1-ND High Voltage Half Bridge Driver* . 405 353 2.63 and Receiver. 1097.50/2,500 
L6384ED013TR 497-6212-2-ND___|High Voltage Half Bridge Driver* 4800.00/2,500 ST202EBN 497-2051-5-ND —_|5V, RS-232 Transceiver. 195 163 1.37 
16385 497-3649-ND High Voltage High/Low Side Drive 405 353 263 ST202EBWR 497-5844-1-ND —_|5V, RS-232 Transceiver* 1.65 143 1.10 
L6385D013TR 497-3650-1-ND —_/ High Voltage High/Low Side Drive 291 243 2.04 ST202EBWR 497-5844-2-ND —_|5V, RS-232 Transceiver* 638.00/1,000 
E-L6385D013TR 497-4577-1-ND —_| High Voltage High/Low Side Driver* 291 243 2.04 ST202ECN 497-3009-5-ND —_|5V, RS-232 Transceiver. 195 163 1.37 
L6385E 497-6213-5-ND High Voltage High/Low Side Driver* 405 353 263 ST202ECWR 497-2052-1-ND 5V, RS-232 Transceiver .. 1.61 1.40 1.08 
L6385ED013TR 497-6214-1-ND High Voltage High/Low Side Driver* 4.05 3.53 2.63 ST207EBPR 497-6179-1-ND 5V, RS-232 Transceiver* 234 1.95 1.64 
L6385ED013TR 497-6214-2-ND High Voltage High/Low Side Driver* 4800.00/2,500 ST207EBPR 497-6179-2-ND 5V, RS-232 Transceiver* 1421.55/1,350 
E-LeSsODOTSTR —|a97-4870-1ND | High VolageHighvLow Side rivers 25s 21s et | SigszAB0R Bee ee cy C222 Dever Recah ee aie 
i ~4579-1- . . . : ST232ABDR 497-2054-2-ND | 5V, RS-232 Driver/Recei 1197.50/2,500 
E-L6386D013TR 497-4579-2-ND _|High Voltage High/Low Side Driver* ... 2795.00/2,500 apace coe pilvel Rete Ver # 
i l lae:Dri ST232ACDR 497-3728-1-ND__|5V, RS-232 Driver/Receiver 1.73 150 1.15 
L6387 497-5782-ND High Voltage High/Low Side Driver* 405 353 2.63 7 7 
: : a ST232ACDR 497-3728-2-ND _|5V, RS-232 Driver/Receiver 1530.00/2,500 
L6387D 497-5357-5-ND High Voltage High/Low Side Driver* ......8-SOIC 4.05 3.53 2.63 t oa . i 4 
! ! eat ST232ACN 497-3011-5-ND —_‘|5V, RS-232 Driver/Receiver 165 138 1.16 
L6387DTR 497-4015-1-ND —_/ High Voltage High/Low Side Drive 4.05 353 2.63 : ; 
es ; ; en ST232ACW 497-3012-5-ND —_|5V, RS-232 Driver/Receiver.... 165 138 1.16 
L6387DTR 497-4015-2-ND High Voltage High/Low Side Driver 4800.00/2,500 : i 
6017-5 h h ‘de Driver® ST232BN 497-3014-5-ND —_|5V, RS-232 Multi-Ch. Driver/Receivel 195 163 1.37 
L6387E 497-6217-5-ND High Voltage High/Low Side Driver 405 353 263 ST232BTR 497-2057-1-ND \" RS-232 Multi-Ch. Driver/R JeTSSOP 210 175 14: 
L6387ED013TR 497-6218-1-ND __|High Voltage High/Low Side Driver* 405 353 263 7-2057-1- SV, RS-232 Multi-Ch. Driver/Recvr.... 16- 3 151.47 
L6387ED013TR 497-6218-2-ND [High Voltage High/Low Side Driver* 7800.00/2,500 $T232BTR 497-2057-2-ND |, RS-232 Multi-Ch. Driver/Recvr.... 16-TSSOP 2275.00/2,500 
16388 497-5358-5-ND _| High Voltage High/Low Side Driver* 341 271 2.02 $T232BW 497-3729-5-ND __|5V, RS-232 Multi-Ch. Driver/Receiver...16-SOIG 210 1.75 1.47 
L6506 497-2945-5-ND Current Controller for Stepping Motor.....18-Dip 4.86 4.23 3.15 ST232BWR 497-3729-1-ND 5V, RS-232 Multi-Ch. Driver/Receiver...16-SOIC 210 1.75 1.47 
L6506D 497-3652-5-ND |Current Controller for Steppin ST232BWR 497-3729-2-ND —_|5V, RS-232 Multi-Ch. Driver/Receiver... 16-SOIC 945.00/1,000 
pping 
Motor... 518 452 336 ST232CN 497-3017-5-ND _|5V, RS-232 Multi-Ch. Driver/Receiver......16-Dip 1.95 1.63 1.37 
[6506D0T3TR 497-3652-1-ND |Current Controller for Stepping Motor..20-SOIC 5.18 452 3.36 ST232EBDR 497-2058-1-ND —_|5V, RS-232 Transceiver. 16-SOIC 159 1.33 1.12 
L6506D013TR 497-3652-2-ND |Current Controller for Stepping Motor .. 20-SOIC 2554.00/1,000 ST232EBDR 497-2058-2-ND —_|5V, RS-232 Transceiver. 16-SOIC 1722.50/2,500 
L6560AD 497-1438-5-ND | Power Factor Corrector. 8SOIC 156 1.30 1.10 ST232EBTR 497-2060-1-ND —_|5V, RS-232 Transceiver. 16-TSSOP 1.59 1.33 1.12 
L6201013TR 497-3640-1-ND | DMOS Full Bridge Drive .20-SOIC 8.56 7.82 6.18 ST232EBTR 497-2060-2-ND —_|5V, RS-232 Transceiver. .16-TSSOP 1722.50/2,500 
L6201013TR 497-3640-2-ND DMOS Full Bridge Drive: .20-SOIC 4743.00/1,000 ST232ECN 497-3019-5-ND 5V, RS-232 Transceiver . 1.95 163 1.37 
L6451013TR 497-4016-1-ND 28-Channel Ink Jet Driver . 44-PLCC 8.72 7.96 6.30 ST232ECWR 497-2062-1-ND 5V, RS-232 Transceiver .. el, Sleeve 
L6451013TR 497-4016-2-ND 28-Channel Ink Jet Driver . -44-PLCC 2463.50/500 ST232ECWR 497-2062-2-ND 5V, RS-232 Transceiver .. 878.00/1,000 
aes Hose ealoe {nterrace poumrot see pa a ST485ABDR 497-2082-1-ND —_|HS, LP, RS-485/RS-422 Transceiver 3.38 2.94 2.19 
SERCBIOITR 497-3374-2-ND_|Sercos Interface Control “16250600 | SraaseoR 497-373-1ND__ [SV LP,RS-8S/RS-422 Tansowe. tet 34103 
TD2201D 497-2156-5-ND | Gate Driver. 769 147 «1.13 Tapen ae : ; 
Toz2001 497-5416-1-ND reg, 147 33 | Srasscon 4arS7S4-1ND | LP. RS-8/R5-422 Transcaver 135 1780 
Coane, : pee ST485CDR 497-3734-2-ND —_|5V, LP, RS-485/RS-422 Transceiver. 1197.50/2,500 
TD2211D 497-2157-5-ND —_| Gate Driver. 169 147 113 : 
ORDEAL d ST485EBDR 497-2083-1-ND —_|LP, RS-485/RS-422 Transceiver 158 137 1.05 
TD3101DT 497-4052-1-ND___|Triple IGBT/MOS Driver 234 1.95 1.64 ; 
- : ST485EBDR 497-2083-2-ND _|LP, RS-485/RS-422 Transceiver 1397.50/2,500 
TD310IDT 497-4052-2-ND _| Triple IGBT/MOS Driver 2535.00/2,500 
TD3501D 497-5848-5-ND | Advanced IGBT/MOSFET : 297 259 1.93 ST485ECDR 497-3735-1-ND —_|5V, Low Power, RS-485/RS-422 
TD3501DT 497-4053-1-ND | Advanced IGBT/MOSFET Driver 297 259 1.93 Transceiver, ESD Protection 3.51 3.06 2.28 
TD3501DT 497-4053-2-ND | Advanced IGBT/MOSFET Driver 3520.00/2,500 ST485ECDR 497-3735-2-ND _| 5V, Low Power, RS-485/RS-4 
TD351IDT 497-4439-1-ND Advanced IGBT/MOSFET Driver 1.80 1.50 1.26 Transceiver, ESD Protection 4160.00/2,500 
TD35TIN 497-4440-5-ND ‘Advanced IGBT/MOSFET Driver 1.80 1.50 1.26 ST485ERBDR 497-2085-1-ND LP, RS-485/RS-422 Transceiver 473 412 3.07 
TD352IDT 497-4676-1-ND | Advanced IGBT/MOSFET Driver 154 134 1.03 ST485ERBDR 497-2085-2-ND __|Low Power, RS-485/RS-422 
TD352IDT 497-4676-2-ND | Advanced IGBT/MOSFET Driver 1362.50/2,500 Transceiver... ae 5600.00/2,500 
TDAO161DP 497-2158-5-ND —_| Proximity Detector 3.51 3.06 2.28 ST485ERXDR 497-2087-1-ND —_|LP, RS-485/RS-422 Transceiver 432 376 280 
TDA0161FP 497-2159-5-ND __|Proximity Detector 3.51 3.06 2.28 ST485ERXN 497-2088-5-ND —_|LP, RS-485/RS-422 Transceiver 432 376 280 
TDEO160FPT 497-5417-1-ND __ [Proximity Detectors* 440 3.84 2.86 ST485EXDR 497-2089-1-ND__|LP, RS-485/RS-422 Transceiver 432 376 280 
TDEO160FPT 497-5417-2-ND _| Proximity Detectors* 5215.00/2,500 ST485EXDR 497-2089-2-ND __|LP, RS-485/RS-422 Transceiver... 5120.00/2,500 
TDE1707BFPT 497-3674-1-ND Intelligent Power Swit 5.81 5.06 3.77 ST490ABDR 497-2091-1-ND LP, HS, RS-485/RS-422 Transceiver 2101 hrs (47. 
TDE1707BFPT 497-3674-2-ND _| Intelligent Power Switch 6880.00/2,500 ST490ABDR 497-2091-2-ND | LP, HS, RS-485/RS-422 Transceiver 2275.00/2,500 
TOE1707DFT 497-5169-1-ND_| Intelligent Power Switch*. 432 3.76 __ 2.80 STA91ACN 497-4652-5-ND —_| LP, HS, RS-485/RS-422 Transceiver 2.79 2.33 1.96 
ADEM UDET eal BSIND imellgent Bower Switch SDN Bi 216.00 500K ST1480ABDR 497-2046-1-ND _|3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver. 3.24 282 2.10 
s pl te intelligent Power switch” . 4X4- i ~ 2 x 9. a # A 
TDE1708DFT 497-5769-2-ND _| Intelligent Power Switch*. “4x4-DEN 6624.00/4,500 an Teac yeaa cove Pees TansceNet: ap noes ae 
TDE1737DP 497-5322-5-ND Relay and Lamp Driver* 545 475 3.54 Ay “ay RO., 7 ieee i ‘ i 
oes eae ST1480ACDR 497-3726-1-ND —_|3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver. 297 259 1.93 
IDENESIFE OTeSS18-O:ND EEE Relay and Lamp Driver Gs _a_ OE ST1480ACDR 497-3726-2-ND _|3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver 3520.00/2,500 
TDE1737FPT 497-5419-1-ND | Relay and Lamp Driver* 545 475 3.54 ST3222BTR 497-5845-1-ND  3V 0.3 6V, Low Power, RS-232 age 
TDE1737FPT 497-5419-2-ND | Relay and Lamp Driver* 6465.00/2,500 Diived/Recalver® ..... 1p GA ae 
TDE1747DP 497-5420-5-ND Relay and Lamp Driver* 545 475 3.54 Z : 2 
TDE1747FP 497-5421-5-ND Relay and Lamp Driver* 545 4.75 3.54 $13222BTR 497-5845-2-ND 3V to 3.6V, Low Power, RS-232 
TDE1787ADP 497-5422-5-ND__ [Relay and Lamp Driver* 886 8.09 6.40 Driver/Receiver* 2047.50/2,500 
TDE1787DP 497-5423-5-ND [Relay and Lamp Driver* 644 5.88 4.65 $13232BWR 497-5242-1-ND _/3V to 5.5V, Low Power, 
TDE1798DP 497-2184-5-ND —_/0.5A, Intelligent Power Switch . 639 5.84 4.62 Driver/Receiver* 2.70 235 1.75 
TDE1897CDP 497-5424-5-ND —_/0.5A, High-Side IPS Driver* . 644 5.88 4.65 $13232BWR 497-5242-2-ND —_|3V to 5.5V, Low Power, RS-232 
TDE1897RDP 497-2185-5-ND 0.5, High-Side IPS Driver. 513 447 3.33 Driver/Receiver* ...16-SOIC 1330.00/1,000 
TDE1897RFPT 497-5194-1-ND__[0.5A, High-Side IPS Driver* . 575 5.25 4.15 * RoHS Compliant (Continued) 
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5 STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
INTERFACE (Continued) ror 
RoHS Compliant Parts Available Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 = 100 
. ° , : ULN2004D1013TR | 497-2347-1-ND 16S0IC 95 76ST, 
STelcraelectrontcs pial Key peer ah F Price Each Xe ULN2004D1013TR ~—| 497-2347-2-ND ... 16-SOIC 747.50/2,500 
SHINO: ern O eScUN LON g- ULN2064B 497-2348-5-ND ‘| 50V, 1.5A Quad Darlington 
$13232CDR 497-3731-1-ND —_[3V-5.5V, LP, RS-232 Driver/Receiver...16-SOIC 2.07 1.73 1.45 i 16-Power Dip 285 2.38 2.00 
$T3232CDR 497-3731-2-ND 3V-5.5V, LP, RS-232 Driver/Receiver ... 16-SOIC 2242.50/2,500 ULN2065B 497-2349-5-ND 80V, 1.5A Quad Darlington 
ST3232CWR 497-5243-1-ND area Power, RS-232 1esoc Meron Switch. 16-Power Dip 285 238 2.00 
river/Receiver* ..... - i i i 7 a 
$T3232CWR 497-5243-2-ND _|3V-5.5V, Low Power, RS-232 at CISD 1e-Power Dip eee 
Driver/Receiver* .... 16-SOIC 1148.00/1,000 9964 6. i 5 ‘ 
ST3232EBPR 407-4510-T-ND _ [3V-5.5V, LP, RS-282 Driver/Receiver..16-SSOP 351 305 2.28 | ULN20688 ic __1e-Pover Dip Serene 
S13232EBPR 497-4312-2-ND __)3V-5.5V, LP, RS-232 Driver/Receiver .. 16-SSOP 2334.15/1,350 ULN2069B 497-2352-5-ND | 80V.15 : : i 
$13232EBWR 497-2072-1-ND _/3V-5.5V, LP, RS-232 Driver/Receiver...16-SOIC 3.51 3.06 2.28 Switch 16-PowerDin 285 238 200 
$T3232ECWR 497-2073-1-ND —_‘|3V-5.5V, LP, RS-232 Driver/Receiver...16-SOIC 3.24 2.82 2.10 : pe 2 : 
§$13232ECWR 497-2073-2-ND _|3V-5.5V, LP, RS-232 Driver/Receiver ... 16-SOIC 1596.00/1,000 ULN2074B 497-2353-5-ND —_/ 50V, 1.5A Quad Darlington , 
$13237EBDR 497-2074-1-ND _[3V to 5.5V, 250Kbps, RS-232 winseree cameo |e 16-Power Dip (eZ SS Cam 0 
Transceiver 432 376 2.80 ree 5 
$13237EBDR 497-2074-2-ND —_|3V to 5.5V, 250Kbps, RS-232 Switch.... 16-Power Dip 2.85 2.38 2.00 
rae roscoe | geese —_ taser ae eae to 
ST3241ECDR 497-4779-1-ND 3V to 5.5V, 400Kbps, * sO"! ight Darlington Array q i a 
Transceiver, ESD Protected................ 28-SOIC 2.97 259 1.93 ULN2803A 497-2356-5-ND Eight Darlington Array 1.05 91 70 
ST3241ECPR 497-4947-1-ND 3V to 5.5V, 400Kbps, RS-232 ULN2804A 497-2357-5-ND Eight Darlington Array 1.05 91 .70 
Transceiver, ESD Protected............... 28-SSOP 2.97 248 2.08 E-ULQ2003A 497-4609-5-ND Seven Darlington Array* 1.01 88 68 
ST3241ECPR 497-4947-2-ND 3V to 5.5V, 400Kbps, RS-232 ULQ2003D1013TR 497-2359-1-ND Seven Darlington Array .. 1.01 88 68 
Transceiver, ESD Protected............... 28-SSOP 1804.95/1,350 ULQ2003D1013TR 497-2359-2-ND Seven Darlington Array .. 897.50/2,500 
$T3243BTR 497-4768-1-ND _|3V to 5.5V, 400Kbps, RS-232 E-ULQ2003D1 497-4610-5-ND —_| Seven Darlington Array* 16-SOIC 1.01 88 68 
Transceiver 3.24 2.82 2.10 ULQ2004A 497-2360-5-ND —_| Seven Darlington Arra 1.01 88 68 
$T3243CPR 497-3732-1-ND [3 to 5.5V, 400Kbps, RS-232 ULQ2004D1013TR | 497-2361-1-ND —_| Seven Darlington Arra 101 88 68 
STap/aGpR jaayae a ance eT 2H) Bs 76) ULQ2004D1013TR 497-2361-2-ND Seven Darlington Arra\ 897.50/2,500 
7-3732-2- to 5.5V, ps, 
Transceiver 1795.50/1,350 i i 
$T3243EBDR 497-2076-1-ND —_|3V to 5.5V, 400Kbps, RS-232 TH | t 
Transceiver : lakh re) Ali icroe eC Tonics RoHS Compliant Parts Available 
ST3243EBDR 497-2076-2-ND 3V to 5.5V, 400Kbps, RS-232 STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Transceiver 1543.00/1,000 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10-100 
ST3243EBUR 497-2077-1-ND pee at ent ese RS-232 28-Fip-chip [ete EMIFO1-10005W5 | 497-3708-1-ND _|1 Line EMI Filter* S0T-323-5 1.09 95 73 
; : : EMIFO1-10005W5 497-3708-2-ND ‘1 Line EMI Filter* SOT-323-5 1158.00/3,000 
STS243EBJR AS7-2077-2-ND)|3V to 6.5V, 400Kbps, RS-232 lait ans EMIFO2-MICO2F2 497-3782-1-ND  |2 Lines EMI Filter, ESD Protection .....Flip Chip 113 98 | .75 
Transceive! 28-Flip-Chip 3840.00/2,500 
STaOBEBTR TCE TAR ERT SV 10 55V. 400KGoa: RS-D3 — EMIFO2-MICO2F2 497-3782-2-ND 2 Lines EMI Filter, ESD Protection.........Flip Chip 1915.00/5,000 
uals erent Be es EMIFO2-MICO3C2 497-5902-1-ND 2 Lines EMI Filter, ESD 


Transceiver 28-TSSOP 240 2.00 1.68 


Protection* .. 5-Flip Chip 1.13 es) 
$T3243EBTR 497-2078-2-ND | 3V to 5.5V, 400Kbps, RS-232 
Tatcehoh 2600.00/2,600 EMIFO2-MICO3C2 | 497-6902-2-ND 2 Lines EMI Filter, ESD a 
$13243ECDR 497-4767-1-ND —_|3V' to 5.5V, 400Kbps, RS-232 Protection® .. ; Flip Chip 1915.00/5,000 
ua 270 225 189 | FinrooUSBOIF2  |4978338-2ND |? Lines EM Fite ESD Protcton*.8-Fip Cup 1918(00/5,000, 
Bi 9. z= . E ed ines ilter, rotection* ...8-Flip Chip 00/5, 
e1seiSECDe Se een fo oie SOOKE nia 4215.00/1,000 EMIFO2-USBO5C2 497-4613-1-ND __|2 Lines EMI Filter, ESD Protection*......Flip Chip, 1.13 98.75 
ST3384EBDR 497-2079-1-ND 3V to 5.5V, Low Power, Up to 250Kbps, : EMIFO2-USB05C2 497-4613-2-ND 2 Lines EMI Filter, ESD Protection Flip Chip 1915.00/5,000 
RS-232 Transceiver... 270 2.25 1.89 EMIFO3-SIMO1 497-3709-1-ND 3 Lines EMI Filter FlipChip 1.09 95 73 
ST3485EBDR 497-2080-1-ND —_|3.3V, Up to 12Mbps, RS: EMIFO3-SIMO1 497-3709-2-ND 3 Lines EMI Filter ...-Flip Chip 1850.00/5,000 
Transceiver ehh) zal ey) EMIFO4-VIDO1F2 497-4614-1-ND 4 Lines Low Capacitance EM 
$T7538P013TR 497-4316-1-ND | Power Line FSK Transceiver . 10.80 9.99 7.56 ESD Protection* Flip Chip 94.8263 
ST7538P013TR 497-4316-2-ND Power Line FSK Transceiver . 6750.00/1,000 EMIFO4-VIDO1F2 497-4614-2-ND 4 Lines Low Capacitance EMI Filter, 
$17538Q 497-5525-ND Power Line FSK Transceiver* .. 10.80 9.99 7.56 ESD Protection* Flip Chip 1595.00/5,000 
$17538QTR 497-5526-1-ND —_| Power Line FSK Transceiver* 10.80 9.99 7.56 EMIFO6-MSD01F2 497-5903-1-ND —_| 6 Lines EMI Filter, ESD 
$T7538QTR 497-5526-2-ND __|Power Line FSK Transceiver* 6750.00/1,000 Protection* .. 16-Flip Chip 1.50 1.30 1.00 
ST7540TR 497-5528-1-ND {Power Line FSK Transceiver* 10.30 9.53 7.21 EMIFO6-MSD01F2 497-5903-2-ND —_|6 Lines EMI Filter, ESD 
ST7540TR 497-5528-2-ND Power Line FSK Transceiver* 15965.00/2,500 Protection* .. 6-Flip Chip 2550.00/5,000 
ST8004CDR 497-4318-1-ND ——_/SmartCard Interface... 3.24 2.82 2.10 EMIFO6-VIDOTF2 497-4543-1-ND [6 Lines Low Capacitance EMI Filter 131 114 88 
ST8004CDR 497-4318-2-ND SmartCard Interfac 1596.00/1,000 EMIFO6-VIDO1F2 497-4543-2-ND 6 Lines Low Capacitance EMI Filter* 2230.00/5,000 
$T8024CDR 497-4763-1-ND SmartCard Interfac 2.43 2.03 1.71 $T1284-01A8 497-2565-5-ND Single Termination Network* .... 285 238 2.00 
ST8024CDR 497-4763-2-ND SmartCard Interfac 1094.00/1,000 $T1394-01SC6 497-3725-1-ND IEEE1394 One Port Cable Termination Network 
$1T75185CDR 497-2121-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receive: alin 62 43 with ESD Protection* Wake 98 75 
$175185CDR 497-2121-2-ND _|Multiple RS-232 Driver/Receive .20-SOIC 264.00/1,000 a 3795-2. 
$175185CPR 497-2122-1-ND __| Multiple RS-232 Driver/Receive 20-SSOP 1.738 1.50 1.15 Shissaoisce Bosra ND 4197.00/3,000 
ST75185CTR 497-5846-1-ND__| Multiple RS-232 Driver/Receiver 8165 _—49 STOD2540PMR 497-6131-1-ND _| Passive Matrix OLED Power Supply* 273° 2.38 1.77 
crams faseveine WAROGAseunenete. ater aio Gunn | goustne  |ireere4s Fear row Se ae 
STOTGO4EQTR 497-5128-1-ND | USB-OTG Full-Speed Transceive 24-OFN 3.24 2.82 2.10 cs evln eOfec0Se aN Da EMI Filter and Line Termination . PCT CARE AS, 
STOTGO4EQTR 497-5128-2-ND USB-OTG Fi ; USBDFO1W5 497-3086-2-ND EMI Filter and Line Termination . 753.00/3,000 
ices -OTG Full:Speed Transcelver ikeeieatenfal) USBDFO2W5 497-3742-1-ND__| EMI Filter and Line Termination for USB 
STLVD111BFR 497-2146-1-ND Programmable Low Voltage 1:10 Diff. 
LVDS Clock Driver 32-TOFP 22.31 19.13 16.96 Downstream Ports..... .... SOT-323-5 "185; Ti7 90 
= ST ik 5 7 = ; USBDFO2W5 497-3742-2-ND EMI Filter and Line Termination for USB 
STLVDSO50BDR 497-2147-1-ND HS Differential Line Driver/Receiver......16-SOIC 2.70 2.25 1.89 AN8 
STLVDS32BDR 497-2148-1-ND HS Di eae ; Downstream Ports..... SOT-323-5 1436.40/3,000 
= 1 ifferential Line Receiver. .16-SOIC 255 213 1.79 = - rn 
STLVDS32BTR 497-4748-1-ND _| HS Differential Line Receiver. 6-TSSOP 338 294 219 USBUFO1P6 497-3282-1-ND | EMI Filter/Line Termination SOT-666 9072 
STLVDS32BTR 497-4748-2-ND _|HS Differential Line Receiv 6-TSSOP 4000.00/2,500 USBUFO1P6 497-3282-2-ND —_| EMI Filter/Line Termination* . ..-SOT-666 855.00/3,000 
STLVDS385BTR 497-2150-1-ND _|+3.3V, Prog. LVDS TX 24-Bit FPD i USBUFO1W6 497-3087-1-ND | EMI Filter and Line Termination....... SOT-323-6L 1.35 1.17.90 
Link-85MHz 736 672 5.32 USBUFO1W6 497-3087-2-ND | EMI Filter and Line Termination ...... SOT-323-6L 1436.40/3,000 
7 USBUFO2W6 497-3743-1-ND EMI Filter and Line Termination for USB 
STLVDS385BTR 497-2150-2-ND —_|+3.3V, Prog. LVDS TX 24-Bit FPD 
Takes Upstream Ports: SOT-323-6 1.08 87 65 
Link-85Mkz..... 56-TSSOP 8160.00/2,000 
STLVDS3486BDR 497-2149-1-ND _| High Speed, Differential Line Receiver..16-SOIC 3.38 294 2.19 USBUFO2W6 497-3743-2-ND —_ EMI Filter and Line Termination for USB 
STPMO1FTR 497-4762-1-ND Prog. Single Phase Energy Upstream Ports* - SOT-323-6 1026.00/3,000 
Metering IC 20-TSSOP 10.00 9.25 7.00 
STPMO1FTR 497-4762-2-ND Prog. Single Phase Energy 
Metering IC ..20-TSSOP 15500.00/2,500 Per Beating MEMORY 
STPM11ATR 497-5984-1-ND —_| Single Phase Energy Metering IC* ....20-TSSOP 4.32 3.76 2.80 i bik baad abril hari tatihed 
STPM11ATR 497-5984-2-ND Single Phase Energy Metering IC* ....20-TSSOP 5120.00/2,500 STMicroelectronics Te Price Each 
STPM12ATR 497-5985-1-ND Single Phase Energy Metering IC* ....20-TSSOP 4.32 3.76 2.80 Part No. 5 Description Pkg. 1 10-100 
STPM12ATR 497-5985-2-ND [Single Phase Energy Metering IC* ....20-TSSOP 5120.00/2,500 EPROM 
STPM13ATR 497-5986-1-ND | Single Phase Energy Metering IC* ....20-TSSOP 4.32 3.76 2.80 M27C64A-10F1 707-1684-5-ND  |64K-Bit (@Kb x8), 100nS. DV EPROM..28-FDin. 6.90630 4.98 
STPM13ATR 497-5986-2-ND | Single Phase Energy Metering IC* ....20-TSSOP 5120.00/2,500 5 aeeen, RILBRDIA 8) .00nS, tit eas 
: : M27C64A-15F1 497-1685-5-ND ‘| 64K-Bit (8Kb x 8), 150nS, UVEPROM...28-FDip 5.75 5.25 4.15 
STPM14ATR 497-5987-1-ND Single Phase Energy Metering IC* ....20-TSSOP 4.32 3.76 2.80 7 Y; ae Bi En; 
: : M27C64A-20F1 497-1686-5-ND | 64K-Bit (8Kb x 8), 200nS, UV EPROM...28-FDip 6.90 6.30 4.98 
-5987-2- #50. 
STPM14ATR 497-5987-2-ND Single Phase Energy Metering IC* ....20-TSSOP 5120.00/2,500 7 
a M27C256B-10F1 497-1642-5-ND | 256K-Bit (32Kb x 8), 100nS, 
STSMIA832TBR 497-5147-1-ND —_|1.8V/2.8V HS Dual Diff. Line UV EPROM 405 353 263 
Receiver* 3.78 3.29 2.45 ° = = : 
STSMIA832TBR 497-5147-2-ND _|1.8V/2.8V HS Dual Diff. Line M27C256B-12F1 AST=IGAG-SND) | 256K-Bit (32Kb x 8), 120n8, 
Receiver*... 6272.00/3,500 UV EPROM 4.05 3.53 2.63 
STUSBO2EQR 497-4983-1-ND__|USB Transceiver 16-QFN 948263 M27C256B-12F6 497-1647-5-ND ore x8), 1208, eee 
STUSBO2EQR 497-4983-2-ND [USB Transceiver 16-OFN 999.00/3,000 t : : ; 
E-ULN2001A 497-4606-5-ND | Seven Darlington Array 16-Dip 9578 ST Me7G2s08:15F peal CoO NEI 256K-Bit (82Kb x8), 150nS, 


4.05 353 2.63 


- 16-SOIC cS vee Our UV EPROM 


ULN2001D1013TR 497-2341-1-ND Seven Darlington Array . 
.16-SOIC 747.50/2,500 M27C256B-90F6 497-1656-5-ND 256K-Bit (32Kb x 8), 90nS, 


ULN2001D1013TR 497-2341-2-ND Seven Darlington Array . 


ULN2002A 497-4549-ND Seven Darlington Array* 95 7657 OTP EPROM. 4.05 3.53 2.63 
ULN2002D1013TR = /497-2343-1-ND [Seven Darlington Array. 95 76ST M270512-10F1 497-1667-5-ND —)512K-Bit (64Kb 

ULN2002D1013TR | 497-2343-2-ND —_| Seven Darlington Array. 747.50/2,500 i 419 3.65 2.72 
ULN2003A 497-2344-5-ND Seven Darlington Array . 68 54 41 M270512-12F1 497-1671-5-ND 512K-Bit (64Kb x 8), 120nS, 

ULN2003D1013TR | 497-2345-1-ND —_—_| Seven Darlington Array . 60 48 36 419 3.65 2.72 


ULN2003D1013TR 497-2345-2-ND Seven Darlington Array 450.00/2,500 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
996 tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


H H iol © MEMORY (Continued) RoHS Compliant Parts Available 
icoelectonics Biot Reer 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Eacho 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 ~—100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10100 
M27C512-15F6 497-1676-5-ND | 512K-Bit (64Kb x 8), 150nS, M24256-BRMNGTP  |497-6348-2-ND _|5.5V, 256K-Bit Serial 
UV EPROM 419 365 2.72 EEPROM* NEWM.......... 2112.50/2,500 
M270512-70C6 497-1678-5-ND | 512K-Bit (64Kb x 8), 70nS, M24256-BWMN6T —|497-1601-1-ND —_|5.5V, 256K-Bit Serial EEPROM 3.92 3.41 2.54 
OTP EPROM 2.07 173 1.45 M24256-BWMN6T  |497-1601-2-ND —_|5.5V, 256K-Bit Serial EEPROM 4640.00/2,500 
M27C512-70XF1 497-1679-5-ND | 512K-Bit (64Kb x 8), 70nS, M24512-RDWeTP —*|497-6349-1-ND —_‘|5.5V/, 512K-Bit Serial 
UV EPROM 419 3.65 2.72 EEPROM* NEW............. 255 213 1.79 
M27C512-90B6 497-1682-5-ND pe em x8), 90nS, ame ein M24512-RDW6TP 497-6349-2-ND —_[5.5V, 512K-Bit Serial 
: : ! EEPROM* NEW............. 4420.00/4,000 
M27C801-100B1 497-1687-5-ND 8M-Bit (1Mb x 8), 100nS, OTP EPROM ..32-PDip 5.75 5.25 4.15 M24512-RMN6TP 497-6350-1-ND 5.5V, 512K-Bit Serial 
M27C801-100F1 497-1688-5-ND | 8M-Bit (1Mb x 8), 100nS, UVEPROM...32-FDip 7.80 7.12 5.63 * NEW! 255 243 1.79 
i EEPROM 
M27C801-100N1 497-1689-5-ND oes 8), 100nS, aga acs AG M24512-RMN6TP 497-6350-2-ND 5.5V, 512K-Bit Serial 
E : E EEPROM* NEW............ 2762.50/2,500 
M27C801-120B1 497-1690-5-ND___ | 8N-Bit (Mb x8), 120nS, OTPEPROM...32-PDip 5.75 6.25 415 Mi95040-WMNGT 497-1945-4-ND 15 5V. 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM 150-130 1.00 
M27C61001-10B1 497-1625-5-ND UN Bie Cok 6). 100n8. De arene M95040-WMN6TP —|497-5286-1-ND —_|5.5V, 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM*...8-SOIC 88S 7153 
sarcinntaon iencepanm — ON eRe ae NETTES : MO od M95040-WMN6TP | 497-5286-2-ND —_‘/5.5V, 4K-Bit Serial SPI Bus EEPROM* . 695.00/2,500 
- AES I EAOM x8), 100n8, ney Ae OD M95080-WMN6T 497-1946-1-ND —_|5.5V, 8K-Bit Serial SPI Bus EEPROM 1.69 147 1.13 
; ! 3 z M95080-WMIN6T 497-1946-2-ND _|5.5V, 8K-Bit Serial SP! Bus EEPROM... 1497.50/2,500 
M2701001-1206 Oe b 0c oAN ma) 1M-Bit (128Kb x 8), 120n8, M95256-RDWGTP _|497-6352-1-ND __[5.5V, 256K-Bit Serial SPI Bus 
M27C1001-12F1 497-4691-5-ND—_|AMeBit (128K0 x8), 15008 sieges EEPROM NEWT BE eae Aue) 
. ee Bit ( x8), 120n8, M95256-RDWeTP —-| 497-6352-2-ND —_|5.5V, 256K-Bit Serial SPI Bus 
M27C1001-12F6 497-1632-5-ND “MSIL DBK a) 420nS EA EEPROM* NEW+............. 4420.00/4,000 
UV EPROM 497 433 3.22 M95256-RMNGTP 497-6354-1-ND B, Z50kcait Sarl SPI Bus epee 
M27C1001-15F1 797-1635-5-ND | TM-Bit (128Kb x 8), 150nS, a y : : 
UV EPROM 32-FDip 497 433 3.22 M95256-RMNGTP 497-6354-2-ND _[5.5V, 256K-Bit Serial SPI Bus 
M27C1001-70F1 497-1637-5-ND | 1M-Bit (128Kb x 8), 70nS, UVEPROM..32-FDip 4.97 4.33 3.22 EEPROM* NEW! 2762.50/2,500 
M27¢2001-10B1 497-1638-5-ND _| 2M-Bit (256Kb x 8), 100nS, M95256-RMNGP 497-6353-5-ND__|5.5V, 256K-Bit Serial SPI Bus 
OTE EFROM een 2) ke ie M95256-WDW6TP ‘| 497-6355-1-ND BV, Soak an sea SPI Bus een ate 
M27C2001-10F1 497-1639-5-ND | 2M-Bit (256KD x8), 100nS, UVEPROM...32-FDip 6.59 5.69 4.24 B pocboaT OV, 2568-1 
M2704001-10B1 497-1657-5-ND | 4M-Bit (512Kb x 8), 100nS, EEPROM* NEW... 255 213 1.79 
OTP EPROM Ry ON ep) M95256-WDW6TP 497-6355-2-ND 5.5V, 256K-Bit Serial SP! Bus 
M27C4001-10F1 497-1658-5-ND | 4M-Bit (512Kb x 8), 100nS, EEPROM* NEWI............. 4420.00/4,000 
UV EPROM... 674 6.16 4.87 M95256-WMN6P 497-6357-5-ND —_|5.5V, 256K-Bit Serial SPI Bus 
M27C4001-12F1 497-1661-5-ND | 4M-Bit (512Kb x 8), 120nS, EEPROM* NEW! 218 1.82 1.53 
UV EPROM 6.74 6.16 4.87 M95512-RDW6TP 497-6358-1-ND 5.5V, 512K-Bit Serial 
M27C4001-15F1 497-1663-5-ND | 4M-Bit (512Kb x 8), 150nS, EEPROM* NEW! 270 225 1.89 
UV EPROM 32-FDip 7.80 7.12 5.63 M95512-RDW6TP _|497-6358-2-ND _/5.5V, 512K-Bit Serial SPI Bus 
M27C4001-80XF1 497-1664-5-ND__| 4M-Bit (512Kb x 8), 80nS, UV EPROM..32-FDip 6.74 6.16 4.87 EEPROM* NEI 4680.00/4,000 
M27C4002-10B1 97-1665-5-ND __|4M-Bit (256Kb x 16), 100nS, M95512-RMNG6TP 497-6356-1-ND —_|5.5V, 512K-Bit Se 
OTP EPROM 637 5.55 413 EEPROM* NEW(........... 2.70 2.25 1.89 
M27C4002-10C1 497-5674-5-ND | 4M-Bit (256Kb x 16), 120nS, M95512-RMN6TP 497-6356-2-ND —_|5.5V, 512K-Bit Serial SPI Bus 
OTP EPROM* 6.05 5.27 3.92 EEPROM* NEW............. 2925.00/2,500 
M27W101-80K6 497-1691-5-ND —_| 1M-Bit (128Kb x 8), Low Voltage, Mi95640-WMINET 497-1947-1-ND _[5.5V, 64K-Bit Serial SPI Bus EEPROM....8-SOIC. 2.97 259 1.93 
80nS, OTP EPROM 2.85 2.38 2.00 M95640-WMIN6T 497-1947-2-ND___|5.5V, 64K-Bit Serial SPI Bus EEPROM... 8-SOIC 3520.00/2,500 
M27W201-80K6 497-1692-5-ND | 2M-Bit (256Kb x 8), Low Voltage, Flash 
80nS, OTP EPROM 294 245 2.06 —— 
, M25PO5-AVMINGT  |497-1621-1-ND 1 9.6V, 512K-Bit Serial Flash 284 247 1.84 
M27W401-80K6 497-1693-5-ND ‘| 4M-Bit (512Kb x 8), Low Voltage, y meee le teereen 
B0nS, OTP EPROM. ap oe O28 M25PO5-AVMN6T | 497-1621-2-ND —_|3.6V, 512K-Bit Serial Flash 3360.00/2,500 
arn M25P10-AVMP6T 497-3592-1-ND —_|3.6V, 1M-Bit Serial Flash 3.38 2.94 2.19 
M25P10-AVMP6T 497-3592-2-ND —_|3.6V, 1M-Bit Serial Flash 6400.00/4,000 
M24C01-WMNGT 497-1602-1-ND _|2.5V, 1K-Bit Serial EEPROM T3t 114 88 M25P20-VMP6 497-3595-ND 3.6V,, 2M-Bit Serial Flash 4.05 3.53 2.63 
M24C01-WMN6T 497-1602-2-ND 2.5V, 1K-Bit Serial EEPROM . 1165.00/2,500 M25P40-VMN6P. 497-3598-ND 3.6V, 4M-Bit Serial Flash DIGANE2OT 2100) 
M24C02-RDW6T 497-1605-1-ND 5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM . 143° #124 95 M28W320CB90N6 497-1694-ND 32M-Bit (2Mb x 16), Bottom Boot, 
M24C02-RDW6T 497-1605-2-ND —_|5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM . 2020.00/4,000 3V Flash Memory 1750 15.00 13.30 
M24C02-WDWeTP __|497-4926-1-ND__|2.5V, 2K-Bit Serial EEPROM . 59 48 36 M28W320ECB70ZB6T | 497-1696-1-ND | 32M-Bit (2Mb x 16). Bottom Boot, 
M24C02-WDWeTP | 497-4926-2-ND | 2.5V, 2K-Bit Serial EEPROM . 708.00/4,000 3V Flash Memo 14.00 12.95 9.80 
M24C04-MNGT 497-1610-1-ND —_|5.5V, 4K-Bit Serial EEPROM . 1.50 130 1.00 M28W320ECB70ZB6T |497-1606-2-ND ~~ 132M-Bit (2Mb x 16). Bottom Boot 
w24co4-woWerP ‘| 497-5088-1-ND _|2.5V, 4K-Bit Serial EEPROM 65 5239, HET andes aRRNCTER 
M24C04-WDWeTP ‘| 497-5088-2-ND —_‘|2.5V, 4K-Bit Serial EEPROM . 780.00/4,000 w2swa20ect7ozeeT |497-1697-1-ND  |32M-Bit (2Mb x 16), Top Boot ina 
M24C08-BNG 497-1613-5-ND _|5.5V, 8K-Bit Serial EEPROM . 1.56 130 1.10 : ‘ 
: 3V Flash Memo i 14.00 1295 9.80 
M24C32-WMN6TP 497-5027-1-ND 2.5V, 32K-Bit Serial EEPROM 90 12° 54 M28W320ECT70ZB6T_ | 497-1697-2-ND 32M-Bit (2Mb x 18), Top Boot, 
M24C32-WMNG6TP | 497-5027-2-ND —_—‘|2.5V, 32K-Bit Serial EEPROM... 712.50/2,500 3V Flash Memory... 21700.00/2,500 
M24M01-RMNGTP | 497-6351-1-ND —_‘|5.5V, 1M-Bit Serial EEPROM INI 297 259 1.93 aa Bh 
M24M01-RMN6TP ‘| 497-6351-2-ND _—_—‘|5.5V. 1M-Bit Serial EEPROM NEW! 3520.00/2,500 MeSDWS23DB70N6 ESD S2M:Bit (Mb x8 OF 2Mib.x 16), Boom 
M34C02-LDW6T 497-1722-1-ND _|5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM 1.80 144 1.08 Boot, dv kesh Memory. oe soeac oe 
a SUZ :0V, ERB era) : A : : M29F200BB70N6T 497-1707-1-ND | 2M-Bit (256Kb x 8 or 128Kb x 16), 70nS, 
weeps (aremrstg (ea) atena tet sae ee 
i -5087-2- SV, 2K: . 00/4, M29F200BB70N6T | 497-1707-2-ND —_| 2M-Bit (256Kb x 8 or 128Kb x 16), 70S, 
M34C02-WDWeT 497-1723-1-ND —_|5.5V, 2K-Bit Serial EEPROM . 113 98 75 ma ace 10) 100 
4 Single Flash Memory ..48-TSOP 2295.00/1,500 
M41T56C64MY6F 497-5294-1-ND |512-Bit, Serial EEPROM . 3.89 339 2.52 WSSFAO0BBTONGT | 407-1708-1-ND —AM-Bit (612Kb x 8 or 286K x 16); 7OnS 
M41T56C64MY6F 497-5294-2-ND __|512-Bit, Serial EEPROM* 1915.00/1,000 Single Flash Memnoty Daler pe Aca GEA 
M93C46-WMNGT 497-1929-1-ND __|5.5V, 1K-Bit Microwire MO9F400BT70NG 497-1709-ND AM-Bit (512Kb x 8 or 2 ‘ : : 
Serial AcCesS EEPROM ....sccssecscsnen BSOIC 143 98 75 Single Flash Memory : 920 840 664 
MSSG46-WMINGTE (RSC mg 2¥: CBI Microwire aso; [Ce M29W1G0EB9ONG —/497-1712-ND _—_‘|16M-Bit (2b x 8 or 1Mb x 16), Botton Lea 
erial Access ROM sssesssesssrstes ~ 25) 1Ne 88) Boot, 3V Flash Memory 48-TSOP 5.40 4.70 3.50 
M93C46-WMNG6TP | 497-5090-2-ND —_—‘|5.5V, 1K-Bit Microwire ;DOWADUREGONG—— ea 
Serial Access EEPROM® cscs 8-SOIC 435.00/2,500 eSNG 4M-Bit (512Kb x 8 or 256Kb x 16), Bottom Boot 
MO3056-WMNGT 797-1931-1-ND 5 5V.2K-Bit Microw = Low Voltage Single Flash Memory.....48-TSOP 3.38 2.94 2.19 
pee Acces EEPROM a-soic MEME ates PSD813F1A-12Jl 497-1973-5-ND —_|5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
BASS EI NM iteoiiehderasis : i : for 8-Bit MCU's 15.62 14.45 10.94 
M93C56-WMN6T 497-1931-2-ND oe 2k-Bit Microwire PSD813F1VA-15J 497-1981-5-ND _|3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
erial Access EEPROM.............00sseee 8-SOIC 1165.00/2,500 for 8-Bit MCU 52-PLCC 15.18 14.05 10.63 
M93C66-MNGT 497-1933-1-ND —_|5.5V, 4K-Bit Microwire : E : : : 
Serial Access EEPROM .......-ccscceocen 8-SOIG 158 137 1.05 PSDB13FIVA-15M =| 497-1982-ND 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
Mo3C66-WMNGT 797-1935-1-ND __|5.5V, 4K-Bit Microwire esnsiseiie’ for 8-Bit MCU's -B2-POFP ee ee Cos 
4 - -15U 497-1983-ND 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
Serial Access EEPROM.............-.ceesee 8-SOIC 1.58 1.37 1.05 for 8-Bit MCU' 80-TOFP 16.38 15.15 11.47 
M93C66-WMN6T 497-1935-2-ND | 5.5V, 4K-Bit Microwire Benes vesall 16 hides ; oe : : : 
Serial Access EEPROM... cece 8-SOIC 1397.50/2,500 2 Wa1DBS- SND Se) SV, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M93C86-MNG6T 497-1936-1-ND —_|5.5V, 16K-Bit Microwire for 8-Bit MCU's wn 52-PLOC 16.54 15.30_11.58 
Serial Access EEPROM.......-vceoresee 8-SOIC 1.03 83 62 PSD813F2VA-15U 497-1996-ND ae ire rast ISP Peripheral ao-torp MerReetenerten 
i Ss =u Bi i j or 8-BI Ss Pees = ip i . 
ee FD ria Accees EEPROM eeceeneeen 8-SOIC 812.25/2,500 PSDBISF2VA-201 STG hia °V. 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
MgsCa6-WMINGP | 497-4927-5-ND_—_|5.5V, 16K-Bit Microwire Hore -BMCL 82 PLOC CS ace 
Serial Access EEPROM ....cucsensesenes 8-SOIG 1.03 83 62 PSD813F2VA-20U1 | 497-1999-ND 3V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 
M93S46-WMN6T 497-1940-1-ND | 5.5V, 1K-Bit Microwire for 8-Bit MCU's - -BOTOFP 16.35 15.13 11.45 
Serial Access EEPROM.........--ssssssssse00= 8-SOIC 1.31 1.14 88 PSD833F2-90M 497-2002-ND Boy, IM Si ash ISP Peripheral »-pore [EMG eenritee 
M93S56-WMNG6 497-1942-5-ND —_[5.5V, 2K-Bit Microwi or 8-Bit . 52: 67 13.58 10. 
Serial ‘Access ECPROM tenth 8-SOIC 1.76 153 1.18 PSD833F2-90Ml 497-2003-ND 5.5V, 1M-Bit Flas 
M93S56-WMN6T 497-1943-1-ND ‘| 5.5V, 2K-Bit Microwire for 8-Bit MCU's. -D2-PQFP 13.90 12.86 9.73 
Serial Access EEPROM ...sovnteccssseen 8SOIC 1.84 1.60 1.23 PSD834F2-90J 497-2006-5-ND —_|5.5V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
M93S56-WMN6T 497-1943-2-ND | 5.5V, 2K-Bit Microwire for 8-Bit MCU's -52-PLOC 17.27 15.98 12.10 
Serial Access EEPROM ....socssscsosnsn 8-SOIC 1630.00/2,500 PSD834F2-90J1 797-2007-5-ND __[5.5V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
M24256-BRDW6TP | 497-6347-1-ND _|5.5V, 250K-Bit Serial for 8-Bit MCU's 52-PLOC 18.81 17.41 13.17 
EEPROM* NEW!.. 195) 4163) e377. PSD834F2V-15J 497-2010-5-ND 3.6V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
M24256-BRDW6TP | 497-6347-2-ND _—‘|5.5V,, 256K-Bit Serial for 8-Bit MCU's : 52-PLOC 18.31 16.94 12.82 
EEPROM* NEW...... 3380.00/4,000 PSD834F2V-15M 497-2011-ND 3.6V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral 
M24256-BRMN6TP | 497-6348-1-ND —_‘|5.5V, 256K-Bit Serial for 8-Bit MCU's -52-POFP 18.31 16.94 12.82 
EEPROM* NEW...... 1.95 1.63 1.37 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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1 1 — 4 STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
ST STMicroclectronics  GiotReet” Fe Eoniptiant Parte Avaitable Pat. Pato. Deseription 110 “100 
: ; mae : M48Z02-200PC1 497-2867-5-ND —_|5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM. 10.35 9.45 7.47 
S [Microelectronics /0\gi-Key Re, Price Each M48Z08-100PC1 497-2869-5-ND | 5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM. 14.08 13.03 9.86 
Part No. Part No. Description EK ss ee O00 M48212-70PC1 497-2872-5-ND —_| 5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM. 10.00 9.25 7.00 
PSD834F2V-20JI 497-2012-5-ND —_/3.6V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral M48Z12-150PC1 497-2870-5-ND —_/5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM. 11.06 1011 7.99 
for 8-Bit MCU’s 19.94 18.45 13.96 M48Z12-200PC1 497-2871-5-ND__[5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM. 10.49 9.58 7.57 
PSD835G2-90UI 497-2016-ND 5V, 4M-Bit Config. Memory System ona M48Z18-100PC1 497-2877-5-ND _|5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM. 14.08 13.03 9.86 
Chip for 8-Bit MCU’ .80-TOFP 20.00 17.15 15.21 M48Z32V-35MT1 497-2878-5-ND —_/3.3V, 256K-Bit ZEROPOWER® 
PSD835G2V-12UI 497-2017-ND 3V, 4M-Bit Config. Memory System ona 10.05 918 7.26 
Chip for 8-Bit MCU's... 21.86 18.74 16.62 M48Z32V-35MT1F | 497-4726-1-ND 
PSD853F2-70M 497-2020-ND 5.5V, 1M-Bit Flash ISP Peripheral 10.05 9.18 7.26 
for 8-Bit MCU’s. 19.69 18.22 13.79 M48Z32V-35MT1F 497-4726-2-ND 3.3V, 256K-Bit ZEROPOWER® 
PSD854F2-90MI 497-2030-ND 5.5V, 2M-Bit Flas! NVRAM..... a I 5314.61/936 
for 8-Bit MCU's 19.58 16.79 14.89 M48Z35-70PC1 497-2879-5-ND | 5V, 256K-Bit ZEROPOWER® NVRAM......28-Dip 17.38 16.08 12.17 
PSD854F2V-12JI 497-2031-5-ND _|3.6V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral M48Z35AV-10MH1 | 497-2880-5-ND —_|3.3V, 256K-Bit ZEROPOWER® PMN in 
for 8-Bit MCU's 20.75 17.79 15.77 : : Z 
PSD854F2V-90M 497-2034-ND 3.6V, 2M-Bit Flash ISP Peripheral MA48Z35AV-10MH6F | 497-4727-1-ND WEAR Ei 
pe “ nea Oem M48Z35AV-10MH6F | 497-4727-2-ND ; ees 
lemory Cards 8487.65/936 
eet pene Sa one cena Be ae ee a WASZ35V-70MTF eae BV, 256K-Bit ZEROPOWER® NVRAM ... 28-SOIC as a = 
SMC512AFB6E 497-5045-ND 512Mb C t Flash C 78.75 67.50 59.85 5 -4728-1- , 256K-Bi 28. . E ; 
compact rash tat M48Z35Y-70MH1F | 497-4728-2-ND —_|5V/ 256K-Bit ZEROPOWER® NVRAM .... 28-SOIC 6981.62/936 
: : M48Z35Y-70PC1 497-2885-5-ND | 5V, 256K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 17.38 16.08 12.17 
ST STMicroelectronies —— NVRAM M48Z58-70PC1 497-2888-5-ND ‘| 5V/, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 11.56 10.70 8.10 
Digi RoHS Compliant Parts Available M48Z58Y-70MH1E _| 497-5374-5-ND __[5V/, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM* 9.09 830 6.56 
ce ® 
; ; a ; M48Z58Y-70MHIF  _|497-4730-1-ND _|5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM. 909 830 656 
eTelecuslactronice Diol ey Deserintion Pkg Fl Price Each M48Z58Y-70MHiF | 497-4730-2-ND —_|5V,, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 4806.36/936 
: : ; ; M48Z58Y-70PC1 497-3685-5-ND —_/5.5V, 64K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 11.56 10.70 8.10 
M40SZ100WMQ6F 497-4688-1-ND 3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM.... 16-SOIC 6.21 5.41 4.03 M48Z128-70PM1 497-2873-5-ND 5V, 1M-Bit ZEROPOWER® NVRAM... 22.75 19.50 17.29 
M40SZ100WMQ6F 497-4688-2-ND 3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM.... 16-SOIC 7360.00/2,500 M48Z128Y-85PM1 497-2875-5-ND 5V, 1M-Bit ZEROPOWER® NVRAM .. 26.25 22.50 19.95 
M40Z111MH6 497-2799-5-ND 5V, NVRAM Supervisor for LPSRAM.... 28-SOIC 8.93 8.16 6.45 M48Z129V-85PM1 497-2876-5-ND 3.3V, 1M-Bit ZEROPOWER® NVRAM 25.03 21.45 19.02 
M40Z111MH6F 497-4689-1-ND 5V, NVRAM Supervisor for LPSRAM.... 28-SOIC 8.93 816 6.45 M48Z512A-70PM1 497-2886-5-ND 5V, 4M-Bit ZEROPOWER® NVRAM 61.25 52.50 46.55 
M40Z111MH6F 497-4689-2-ND 5V, NVRAM Supervisor for LPSRAM.... 28-SOIC 4724.93/936 M48Z512AY-70PM1 497-2887-5-ND 5V, 4M-Bit ZEROPOWER® NVRAM .. 61.25 52.50 46.55 
M40Z300WMH6 497-2800-5-ND —_[3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM....28-SOIC_ 971 8.98 6.80 
M40Z300WMH6F 497-4691-1-ND | 3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM....28-SOIC 11.16 10.20 8.06 1 1 
M40Z300WMH6F 497-4691-2-ND | 3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM.... 28-SOIC 5905.22/936 TMicroelectronies : POWER 
M40Z300WMQ6F 497-4692-1-ND —_|3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM....16-SOIC 7.73 7.06 5.58 RoHS Compliant Parts Available 
M40Z300WMQ6F 497-4692-2-ND 3V, NVRAM Supervisor for LPSRAM.... 16-SOIC 10584.00/2,500 STMicroelectronics Digi-Key a Price Each 
M48T02-70PC1 497-2827-5-ND | 5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM........24-Dip 15.86 14.67 11.11 Part No. Part No. Description 1 10 ~=100 
M48T02-150PC1 497-2825-5-ND ‘| 5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM........24-Dip 16.00 14.80 11.20 TDA2003H 497-2161-5-ND | 10W, Car Radio Audio Amp 210 175 147 
M48T02-200PC1 497-2826-5-ND ‘| 5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM........24-Dip 16.00 14.80 11.20 TDA2003V 497-2162-5-ND | 10W, Car Radio Audio Amp 210 175 147 
M48T08-100PC1 497-2828-5-ND ‘| 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM........28-Dip 17.50 15.00 13.30 TDA7240AH 497-2167-5-ND | 20W, Bridge Amp S41 27 202 
M48T08-150PC1 497-2829-5-ND__| 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM........28-Dip 17.50 15.00 13.30 TDA7240AV 497-2168-5-ND | 20W, Bridge Amp...... 284 247 1.84 
M48T08Y-10MH1 497-2830-5-ND _|5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM.....28-SOIC 13.86 12.83 9.71 TDA7256 497:2169:5:ND){30W, Bridge Car Radio Am 1-Muttiwatt FRS.67 54947 13'68 
M48TO8Y-10MHiF | 497-4710-1-ND —_| 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM.....28-SOIC 13.86 12.83 9.71 TDA7350A 497-3972-5-ND —_| 22W Bridge Stereo Amp .... 1-Multiwatt 540 4.70 3.50 
M48TO8Y-10MH1F | 497-4710-2-ND —_/ 5V,, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAI .... 28-SOIC 8237.74/936 Te a Feoeeaein Raat ee aoe Am| 1 eulvatt oer a3 ae 
M48T12-70PC1 497-2833-5-ND —_/5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM.........24-Dip 16.00 14.80 11.20 -3974-5-ND | Dual/Quad Power Amp....... ~Mutti . ; . 
M48T12-150PC1 497-2831-5-ND__|5V, 16K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM.......24-Dip 16.00 14.80 11.20 TAS pear am oc, Dual/Quad Power Amp... 15V-Multiwatt is i Sac 
M48118-100PC1 497-2837-5-ND | 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM........28-Dip 17.50 15.00 13.30 Reale An Mea 25-Flexiwatt MCORETICARMETEN 
M48T18-150PC1 497-2838-5-ND —_/5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM.........28-Dip 17.50 15.00 13.30 TDATaS Fazio TAESNNMM d<GOW Quad Bilas G : - - 
M48T35-70PC1 497-2845-5-ND ‘| 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM......28-Dip 17.50 15.00 13.30 nodW ailad Bridge:var : 
: Radio Amp... 25-Flexiwatt 11.00 10.18 7.70 
M48T35AV-10MH1F | 497-4714-1-ND —_/3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® ee ; 
TDA7386 497-2175-5-ND 4x40W Quad Bridge Car 
NVRAM 14.46 13.38 10.13 Radio Amp... 5-Flexiwatt 15.40 14.25 10.78 
M48T35AV-10MHIF — | 497-4714-2-ND 3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® TDA7391 497-2176-5-ND 35W, Bridge Car Radio Am 1-Multiwatt 6.21 5.67 4.49 
NVRAM 8595.29/936 TDA7391PD 497-3975-5-ND _|35W, Bridge Car Radio Amp......20-Power SOIC 9.66 8.62 6.98 
M48T35AV-10MH6F — | 497-4715-1-ND 3.3V, 256K-Bi TDA7393 497-3976-5-ND Dual Bridge Car Radio Amp 5-Multiwatt 633 5.78 4.57 
17.36 16.06 12.15 TDA7396 497-2177-5-ND | 45W, Bridge Car Radio Am 1-Multiwatt 6.62 5.76 4.29 
M48T35AV-10MH6F | 497-4715-2-ND TDA7454 497-2179-5-ND —_/ 4x35W High Eff. Quad Bridge Car 
10315.66/936 Radio Amp 15.50 14.34 10.85 
M48T35AV-10PC1 497-2848-5-ND —_|3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM ...28-Dip 17.30 16.01 12.11 TDA7462D013TR 497-3673-1-ND | Dual Audio Processor with 
M48T35Y-70MH1F | 497-4716-1-ND —_/5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM ...28-SOIC 14.46 13.38 10.13 Compander... St 748 6.83 5.40 
M48T35Y-70MHiF | 497-4716-2-ND | 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM ... 28-SOIC 8595.29/936 TDA7560 497-2181-5-ND —/4x45W Quad Bridge Car Radio 
M48T35Y-70MH6F | 497-4717-1-ND —_/5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM ...28-SOIC 17.36 16.06 12.15 AMP... si 21.44 18.38 16.30 
M48T35Y-70MH6F | 497-4717-2-ND _[5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM.... 28-SOIC 10315.66/936 TDA7561 497-2182-5-ND__| Multifunction Quad Power Amp. 10.80 9.99 7.56 
M48T35Y-70PC1 497-2851-5-ND —_| 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM......28-Dip 17.50 15.00 13.30 TDA7563 497-2183-5-ND —_| Multifunction Quad Power Amp...... 27-Flexiwatt 13.30 12.31 9.31 
M48T37V-10MH1 497-2852-5-ND 3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® 1DA7401013TR 497-3978-1-ND Digitally Controlled Audio Processor.....28-SOIC 5.40 4.70 3.50 
1610 14.90 11.27 TDA7401013TR 497-3978-2-ND Digitally Controlled Audio Processor.....28-SOIC 2660.00/1,000 
M48T37V-10MHF  |497-4718-1-ND E-TDA7401013TR 497-5051-1-ND —_| Digitally Controlled Audio Processor*..28-SOIC 5.40 4.70 3.50 
16.10 1490 11.27 E-TDA7401013TR 497-051-2-ND__| Digitally Controlled Audio Processor* ..28-SOIC 2660.00/1,000 
M48737V-10MHIE 797-4718-2-ND TDA7535013TR 497-3989-1-ND Delta/Sigma Cascade 20-Bit Stereo ‘soc MOC 
9569.66/936 2 : : : 
TDA7535013TR 497-3989-2-ND 
M48T37V-10MH6 497-2853-5-ND _14-801¢ 6400.00/2,500 


M48T37V-10MH6F 


497-4719-1-ND 


3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® 
NVRAM 


18.35 16.98 12.85 


18.35 16.98 12.85 


M48T37V-10MH6F 


497-4719-2-ND 


3.3V, 256K-Bit TIMEKEEPER® 
NVRAM ain a 
it TIMEKEEPER® NVRAM ... 


10905.34/936 


POWER MANAGEMEN 
RoHS Compliant Parts Availabi 


M48T37Y-70MH1 497-2854-5-ND 5V, 256K: 15.44 14.28 10.81 
M48T37Y-70MH1F 497-4720-1-ND 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM ...44-SOIC 15.44 14.28 10.81 
M48T37Y-70MH1F 497-4720-2-ND 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM. ,. 44-SOIC 9174.67/936 
M48T37Y-70MH6F 497-4721-1-ND 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM ...44-SOIC 18.35 16.98 12.85 
M48T37Y-70MH6F 497-4721-2-ND 5V, 256K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM ... 44-SOIC 10905.34/936 
M48T58-70PC1 497-2857-5-ND 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 18.00 16.65 12.60 
M48T58Y-70MH1E 497-2858-5-ND 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 9.90 9.16 6.93 
M48T58Y-70MH1F 497-4722-1-ND 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 11.39 10.40 8.22 
M48T58Y-70MH1F 497-4722-2-ND 5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 6024.10/936 


M48T58Y-70PC1 
M48T59Y-70MH1 
M48T59Y-70MH1F 


497-2859-5-ND 
497-2860-5-ND 
497-4723-1-ND 


5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 
5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 
5V, 64K-Bit TIMEKEEPER® NVRAM 


18.00 16.65 12.60 
11.55 10.69 8.09 
11.55 10.69 8.09 


M48T86MH1F 497-4725-1-ND 5V PC Real-Time Clock. 5.40 4.70 3.50 
M48T86MH1F 497-4725-2-ND 5V PC Real-Time Clock. 2620.80/936 

M48T86PC1 497-2864-5-ND 5V PC Real-Time Clock 7.57 6.91 5.47 
M48T128Y-70PM1 497-2834-5-ND 5V, 1M-Bit TIMEKEEPER® 31.50 27.00 23.94 
M48T129V-85PM1 497-2835-5-ND 3.3V, 1M-Bit TIMEKEEPER® NVRAI 35.00 30.00 26.60 
M48T129Y-70PM1 497-2836-5-ND 5V, 1M-Bit TIMEKEEPER® NVRAM.. 31.50 27.00 23.94 
M48T201V-85MH1 497-2839-5-ND 3.3V, NVRAM Supervisor 11.65 10.78 8.16 
M48T201V-85MH1F =| 497-4711-1-ND 3.3V, NVRAM Superviso 11.65 10.78 8.16 
M48T201V-85MH1F =| 497-4711-2-ND 3.3V, NVRAM Superviso 6924.53/936 


M48T201Y-70MH1 
M48T201Y-70MH1F 


497-2840-5-ND 
497-4712-1-ND 


5V, NVRAM Supervisor.. 
5V, NVRAM Supervisor.. 


11.65 10.78 8.16 
11.65 10.78 8.16 


M48T201Y-70MH1F 
M48T212V-85MH1 
M48T512Y-70PM1 
M48Z02-70PC1 
M48Z02-150PC1 


497-4712-2-ND 
497-2841-5-ND 
497-2856-5-ND 
497-2868-5-ND 
497-2865-5-ND 


5V, NVRAM Supervisor.. 
3.3V, NVRAM Superviso: 
5V, 4M-Bit TIMEKEEPER® NVRA 
5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 
5V, 16K-Bit ZEROPOWER® NVRAM 


6924.53/936 
9.94 9.08 7.18 
70.00 60.00 53.20 
10.35 9.45 7.47 
10.35 9.45 7.47 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
CLT3-4BT6-TR 497-2455-1-ND Quad Digital Termination .20-TSSOP 3.21 2.80 2.09 
CLT3-4BT6-TR 497-2455-2-ND Quad Digital Termination .20-TSSOP 3808.00/2,500 
SMLVT3V3 497-2496-1-ND Low Voltage TRANSIL™ ene. 58 44 
SMLVT3V3 497-2496-2-ND Low Voltage TRANSIL™ . 570.00/2,500 
STBCO8PMR 497-5808-1-ND 800mA Standalone Li-lon Battery Charger 

with Thermal Regulation* -DFNG 1.69 1.47 1.13 
STBCO8PMR 497-5808-2-ND 800mA Standalone Li-lon Battery Charger 

with Thermal Regulation* 1797.00/3,000 
STC4054GR 497-5809-1-ND 800mA Standalone Li-lon Battery Charger 

with Thermal Regulation® .............. TSOT-23-5 = 1.71 «1.43 1.20 
STC4054GR 497-5809-2-ND 800mA Standalone Li-lon Battery Charger 

with Thermal Regulation® ... TSOT-23-5 2223.00/3,000 
STM7E1AR 497-5971-1-ND 7 E14 Channels Switch Array* 9.20 840 6.64 
STM7E1AR 497-5971-2-ND 7 E14 Channels Switch Array* 5100.00/1,000 
VBO25MSP13TR 497-3563-1-ND High Voltage Ignition Coil Driver: §.94 517 3.85 
VBO25MSP13TR 497-3563-2-ND High Voltage Ignition Coil Driver. 1848.00/600 
VIPER12ADIP 497-3377-5-ND LP Off Line SMPS Primary Switcher. 22 1.85 1.56 
VIPER12ADIP-E 497-5575-5-ND LP Off Line SMPS Primary Switcher* 2.22 1.85 1.56 
VIPER12-LED-EV VIPER12-LED-EV-ND | VIPER 12 Evaluation Board 39.19 _ _— 
VIPER20ASPTR-E 497-6164-1-ND SMPS Primary IC* . 2.82 2.35 1.98 
VIPERSOA-E 497-6162-5-ND SMPS Primary IC* . 3.51 3.06 2.28 
VIPER50ASPTR-E 497-6165-1-ND SMPS Primary IC* . 3.78 3.29 2.45 
VIPER50ASPTR-E 497-6165-2-ND SMPS Primary IC* .... 1176.00/600 
VIPER53DIP-E 497-6171-5-ND Off Line Primary Switch 2.97 259 1.93 
VIPER53EDIP-E 497-6172-5-ND Off Line Primary Switch* 2.97 2.59 1.93 
VIPER53SPTR-E 497-6173-1-ND Off Line Primary Switch* 3.43 2.99 2.23 
VIPER53SPTR-E 497-6173-2-ND Off Line Primary Switch* 1066.80/600 
* RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


998 (tos3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ST STMicroelectronics Digi@>Reel’ POWER MANAGEMENT (Continued) RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
VIPER22-LED-EV VIPER22-LED-EV-ND | VIPER 22 Evaluation Board wee 41220 VND92013TR 497-3307-2-ND | 36V, 35A, Double Ch. High Side SSR..... 28-SOIC 3308.00/1,000 
VIPER50A(022Y) 497-2677-5-ND | 700V, 1.5A, Driver..... .PentawattHV 3.65 3.18 2.37 VND5NO713TR 497-2481-1-ND | 70V, 5A, Fully Auto Protected 
VIPERS3ESPTR-E 497-5772-1-ND _| Off Line Primary Switch PowerSO-10 343 2.99 2.23 Power Mosfet 159 133 142 
VIPER53ESPTR-E 497-5772-2-ND Off Line Primary Switch PowerSO-10 1066.80/600 VND5NO713TR 497-2481-2-ND 70V, 5A, Fully Auto Protected 
VIPER100 497-2714-5-ND _|620V, 3A, Driver. .PentawattHV 4.32 3.76 2.80 Power Mosfet.... 1722.50/2,500 
VIPER100-E 497-6161-5-ND _|SMPS Primary IC _Pentawatt 432 3.76 2.80 VNH2SP30 497-4500-5-ND | H-Bridge Motor Driver 1051 9.60 7.59 
VIPER100(022Y) 497-3285-5-ND 620V, 3A, Driver. .PentawattHV 446 3.88 2.89 VNH2SP30TR-E 497-4501-1-ND H-Bridge Motor Driver 10.51 960 7.59 
VIPER100A-E 497-4687-5-ND 700V, 3A, Driver. -PentawattHV 4.46 3.88 2.89 VNH2SP30TR-E 497-4501-2-ND H-Bridge Motor Driver 5825.00/1,000 
VIPER100A-22-E 497-4686-5-ND 700V, 3A, Driver. -PentawattHV 446 3.88 2.89 VNNINVO413TR 497-2517-1-ND 40V, 1.7A, Fully Auto Protected 
VIPER100ASPTR-E _|497-6163-1-ND__|SMPS Primary IC* PowerSO-10 4.59 4.00 2.98 Power Mosfet 118 103 79 
VIPER100ASPTR-E 497-6163-2-ND SMPS Primary IC* PowerS0-10 1428.00/600 VNNINVO413TR 497-2517-2-ND 40V, 1.7A, Fully Auto Protected 
VNOSN 497-3088-5-ND High Side, Smart Power SSR 5-Pentawatt 282 246 1.83 Power Mosfet 457.00/1,000 
VN21(012Y) 497-3290-5-ND 7A, ISO High Side Smart VNN3NVO413TR 497-3309-1-ND | 40V, 3.5A, Fully Auto Protected 
Power SSR... Pentawatt 4.86 4.23 3.15 
VN330SP 497-2705-5-ND _|0.7A, Quad High Side S ower Masiet a 
“2705-51 7A, Quad High Side Smart VNN3NVO413TR 497-3309-2-ND | 40V,, 3.5A, Fully Auto Protected 
Power SSR. 6.62 6.05 4.79 Power Mosfet 552.00/1,000 
VNS30SP-E pemeccaanummg O74. Quad High SideSmart 10 Meee VNN7NVOATSTR 497-2519-1-ND _|40V, 6A, Fully Auto Protected 
Tes : f o Power Mosfet 74 151) 116) 
MINSAOSRE cea oe uae High Side Smart oo Eee VNN7NVO413TR 497-2519-2-ND | 40V, 6A, Fully Auto Protected 
VN340SPTR-33-E _|497-6166-1-ND [Quad High Side SSR* PowerS0-10 6.90 6.30 4.98 ante ceparensain | AACA Ree Gretiualigaty 
VN340SPTR-33-E 497-6166-2-ND | Quad High Side SSR*¥ 2340.00/600 Polar Mastet 159 1393 1.12 
VN450P13TR 497-4493-1-ND —_|3-Channel High Side SSR . 644 5.88 4.65 VIIPIONDG EU aeaai etna GOV" 104, Fully Auto Protected : : : 
VN450P13TR 497-4493-2-ND —_|3-Channel High Side SSR . 2184.00/600 Pa a Mca MEO ORE E I 3162 NBR 
VN540-E 497-6168-5-ND —_|Single High Side SSR Vertical Lead*..Pentawatt 6.90 6.30 4.98 ‘ : ‘ 
VN540-12-E 497-6167-5-ND | Single High Side SSR VNP10NO7 497-2795-5-ND —_|70V, 10A, Fully Auto Protected 
Straight Lead*.... 446 3.88 2.89 Power Mosfet 2.09 174 1.46 
VNS40SPTR-E 797-5773-1-ND [Single High Side SSR*. 4513.93 2.93 VNP3SNO7 Ceyereresitl) Eee aera oe Promee Aen Cea RS 
VN540SPTR-E 497-5773-2-ND | Single High Side SSR*. 1402.80/600 WEE MOSIE : Z : 
VN610SP 497-2660-5-ND 45A, Single Ch. High Side SSR 547 477 3.55 VNP3SNV04 497-3311-5-ND 40V, 30A, Fully Auto Protected 
VN610SP13TR 497-3291-1-ND | 45A, Single Ch. High Side SSR 547 4.77 3.55 Power MOsf@t .......o--so-- 647 5.63 4.20 
VN610SP13TR 497-3291-2-ND 45A, Single Ch. High Side SSR 1702.80/600 Mneevee peeled SOY eR nnoe tin eieaen 3 oe Le oe aa 
VN750 497-2707-5-ND _|6A, High Side Dri 256 213 1.79 -2700-5- 6A, Quad Ch. High Side SSR...PowerSO- ; ; : 
VAN7e0c TSE OAD Serer Diva aa) an a VNOS6OSP13TR 497-3315-1-ND __|36V; 6A, Quad Ch. High Side SSR..PowerSO-10 6.36 5.81 4.59 
VN750PT 497-3292-5-ND 218 182 153 VNQ660SP13TR 497-3315-2-ND _|36V, 6A, Quad Ch. High Side SSR...PowerSO-10 2155.80/600 
VN750S 497-3293-5-ND 174 145 1.22 VNQ810 497-2703-5-ND | 36V, 3.5A, Quad Ch. High Side Driver...28-SOIC 4.46 3.88 2.89 
VN751PT13TR 497-6114-1-ND 297 259 1.93 VNQ81013TR 497-3316-1-ND /36V, 3.5A, Quad Ch. High Side Driver...28-SOIC 4.46 3.88 2.89 
VN751PTI3TR 497-6114-2-ND 3520.00/2,500 VNQ81013TR 497-3316-2-ND | 36V, 3.5A, Quad Ch. High Side Driver... 28-SOIC 2196.00/1,000 
VN8O0PT 497-3294-5-ND 1.79 149 (1.26 VNQ830 497-2702-5-ND___[36V, 6A, Quad Ch. High Side Driver......28-SOIC 6.22 5.42 4.04 
VN800S13TR 497-3295-1-ND 1.86 1.62 1.25 VNQ860 497-2704-5-ND |36V, .25A, Quad Ch. High Side Driver..20-SOIC 556 4.85 3.61 
VN800S13TR 497-3295-2-ND 1652.50/2,500 VNQ860SP 497-4502-5-ND 36, .25A, Quad Ch. High Side 
VN808CM-E 497-4925-5-ND___|Octal Ch. High Side Driver. 9.09 830 6.56 Driver... PowerSO-10 610 5.32 3.96 
VN808SRT3TR 497-4747-1-ND __ | Octal Ch. High Side Driver. 874 7.98 6.31 VNQ860SPTR-E 497-5774-1-ND | Quad Ch. High Side Driver 610 532 3.96 
VN808SR13TR 497-4747-2-ND —_| Octal Ch. High Side Driver. 2964.00/600 VNQ860SPTR-E 497-5774-2-ND__| Quad Ch. High Side Driver* 1898.40/600 
VN820 497-3296-5-ND —_|9A, High Side Drive 2.97 2.48 2.09 VNQ860TR-E 497-6113-1-ND | Quad Ch. High Side Driver* 556 485 3.61 
VN820-B513TR 497-3297-1-ND 9A, High Side Drive 2.87 2.39 2.01 VNQ860TR-E 497-6113-2-ND Quad Ch. High Side Driver* 2740.00/1,000 
VN820-B513TR 497-3297-2-ND 9A, High Side Drivel 1291.00/1,000 VNSINVO4 497-2672-5-ND 40V, 1.7A, Fully Auto Protected 


VNS1NVO4D-E 


497-5787-5-ND 


Power Mosfet, Dual N-Channel.............8-SOIC 
AOV, 1.7A, Fully Auto Protected Power 
Mosfet, Dual N-Channel ..... wee B-SOIC 


118 1.03 .79 
1.86 1.62 1.25 


VN820SP13TR 497-3298-1-ND 9A, High Side Drive 296 2.58 1.92 
VN820SP13TR 497-3298-2-ND 9A, High Side Drive 919.80/600 
VN920 497-2679-5-ND 30A, Single Channel High Side SSR....Pentawatt 3.38 294 2.19 
VN920-B5 497-2678-5-ND 30A, Single Channel High Side SSR....... P2-PAK 3.38 2.94 2.19 
VN920SP13TR 497-2506-1-ND 30A, Single Channel 

High Side SSR 3.76 3.27 2.44 
VN920SP13TR 497-2506-2-ND 30A, Single Channel 

High Side SSR 1168.20/600 
VNB20NO7 497-2794-5-ND 70V, 20A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet . 2.91 254 1.89 
VNB20N0713TR 497-2794-1-ND 70V, 20A, Fully At 

Power Mosfet 2.91 254 1.89 
VNB20N0713TR 497-2794-2-ND 70V, 20A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet on a 1433.74/1 000 
VNB35NV04 497-2671-5-ND 40V, 30A, Fully Protected Pwr Mosfet.... 637 555 413 
VNDO5B(012Y) 497-3300-5-ND 2-Ch., High Side Smart Power SSR....Heptawatt 2.96 258 1.92 
VNDOSBSP 497-3089-5-ND ISO High Side Smart Power SSR....PowerSO-10 3.19 2.78 2.07 
VNDOSBSP13TR 497-3299-1-ND ISO High Side Smart Power SSR....PowerSO-10 3.19 2.78 2.07 
VNDOSBSP13TR 497-3299-2-ND ISO High Side Smart Power SSR.....PowerSO-10 993.00/600 
VND3NV0413TR 497-3301-1-ND 40V, 3.5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 1.74 1.51 1.16 
VND3NV0413TR 497-3301-2-ND 40V, 3.5A, Fully Auto Protecte 

Power Mosfet 1542.50/2,500 
VND5NO7 497-2481-5-ND 70V, 5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 59! d83" 112 
VND7N0413TR 497-3304-1-ND 42\, 7A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 169) 1.83. 112 
VND7N0413TR 497-3304-2-ND 42\, 7A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 1722.50/2,500 
VND7NVO04 497-2669-5-ND 40V, 6A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 1.59 1.33 1.12 
VND10NO06 497-2767-5-ND 60V, 10A, Fully Auto Protecte 

Power Mosfet 1.86 1.62 1.25 
VND14NV04 497-2674-5-ND 40V, 12A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 2.24 1.87 1.57 
VND600 497-4497-5-ND 2-Channel High Side SSR . 4.22 3.68 2.74 
VND60013TR 497-4498-1-ND 2-Channel High Side SSR . 5.94 517 3.85 
VND60013TR 497-4498-2-ND 2-Channel High Side SSR . 2926.00/1,000 
VND600SP 497-2711-5-ND 36V, 25A, Double Channel 

High Side SSR 469 4.09 3.05 
VND600SP13TR 497-3303-1-ND 36V, 25A, Double Channel 

High Side SSR PowerSO-10 4.69 4.09 3.05 
VND600SP13TR 497-3303-2-ND 36V, 25A, Double Channel 

High Side SSR PowerSO-10 1459.80/600 
VND810SP 497-3305-5-ND 36V, 3.5A, Double Channel 

High Side Driver PowerSO-10 3.19 2.78 2.07 
VND830ASP13TR 497-4499-1-ND 2-Channel High Side SSR . PowerSO-10 446 3.88 2.89 
VND830ASP13TR 497-4499-2-ND 2-Channel High Side SSR . PowerSO-10 1386.60/600 
VND830SP 497-2709-5-ND 36V, 6A, Double Channel 

High Side Driver PowerSO-10 4.51 3.93 2.93 
VND830SP13TR 497-3306-1-ND 36V, 6A, Double Channel 

High Side Driver .. PowerSO-10 4.51 3.93 2.93 
VND830SP13TR 497-3306-2-ND 36V, 6A, Double Channel 

High Side Driver 1402.20/600 
VND920 497-2708-5-ND 36V, 35A, Double Channel, 

High Side SSR 6.71 585 4.36 
VND92013TR 497-3307-1-ND 36V, 35A, Double Channel, 

High Side SSR 6.71 5.85 4.36 


VNS3NV04D 497-3318-5-ND 40V, 3.5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet, Dual N-Channel............. 1.79 1.49 1.26 
VNS3NV04D13TR 497-3318-1-ND 40V, 3.5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet, Dual N-Channel............. 1.79 1.49 1.26 
VNS3NV04D13TR 497-3318-2-ND 40V, 3.5A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet, Dual N-Channel............. 1937.50/2,500 
VNS14NV04 497-3317-5-ND 40V, 12A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 1.89 1.58 1.33 
VNS14NV0413TR 497-3317-1-ND 40V, 12A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 1189) 1.58 1.83 
VNS14NV0413TR 497-3317-2-ND 40V, 12A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 2044.25/2,500 
VNV35N07 497-3319-5-ND 70V, 35A, Fully Auto Protected 

Power Mosfet 474 413 3.08 
VNWS50N04 497-3320-5-ND 42V, 50A, Fully Auto Protecte 

Power Mosfet ore 818 7.47 5.91 

Microprocessor Supervisors 

STM690AM6F 497-3824-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.10 1.75 1.47 
STM690AM6F 497-3824-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2275.00/2,500 
STM690RM6F 497-3825-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.10 1.75 1.47 
STM690RM6F 497-3825-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2275.00/2,500 
STM690SDS6F 497-4980-1-ND 3V Supervisor w/Battery Switchover... 3.24 2.82 2.10 
STM690SDS6F 497-4980-2-ND 3V Supervisor w/Battery Switchover... 6144.00/4,000 
STM690SM6F 497-3826-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.10 1.75 1.47 
STM690SM6F 497-3826-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2275.00/2,500 
STM690TM6F 497-3827-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.10 1.75 1.47 
STM690TM6F 497-3827-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2275.00/2,500 
STM692AM6F 497-3828-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.07 1.73 1.45 
STM692AM6F 497-3828-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2242.50/2,500 
STM703M6F 497-3829-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.04 1.70 1.43 
STM703M6F 497-3829-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2210.00/2,500 
STM704M6F 497-3830-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.04 1.70 1.43 
STM704M6F 497-3830-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2210.00/2,500 
STM704RDS6E 497-5390-5-ND 3V Supervisor with Battery 

Switchover* ..8-TSSOP 2.97 2.59 1.93 
STM704RM6F 497-3831-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.04 1.70 1.43 
STM704RM6F 497-3831-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2210.00/2,500 
STM704SD6F 497-5317-1-ND 3V Supervisor with Battery 

Switchover* ..8-TSSOP 2.97 259 1.93 
STM704SD6F 497-5317-2-ND 3V Supervisor wit! 

...8-TSSOP 5632.00/4,000 

STM704SM6F 497-3832-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.04 1.70 1.43 
STM704SM6F 497-3832-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2210.00/2,500 
STM704TDS6F 497-5318-1-ND 3V Supervisor with Battery 

Switchover* ..8-TSSOP 2.97 2.59 1.93 
STM704TDS6F 497-5318-2-ND 3V Supervisor with Battery 

Switchover* ...8-TSSOP 5632.00/4,000 
STM704TM6F 497-3833-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover...8-SOIC 2.04 1.70 1.43 
STM704TM6F 497-3833-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 8-SOIC 2210.00/2,500 
STM705M6F 497-3834-1-ND 5V Supervisor with Watchdog. 1.74 152 117 
STM705M6F 497-3834-2-ND 5V Supervisor with Watchdog. 1545.00/2,500 
STM706M6F 497-3835-1-ND 5V Supervisor with Watchdog. 1.74 1.52 1.17 


* RoHS Compliant 
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ST STMicroelectronics DigiReel” POWER MANAGEMENT (Continued) RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ql 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 10 +100 
STM706M6F 497-3835-2-ND 5V Supervisor with Watchdog... 1545.00/2,500 STM6821MWY6F 497-4801-1-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer 
STM706PM6F 497-3836-1-ND 3V Supervisor with Watchdo 1.74 152 1.17 and Pushbutton Reset ..S0T-23-5 1.80 1.50 1.26 
STM706PM6F 497-3836-2-ND 3V Supervisor with Watchdo: 1545.00/2,500 STM6821MWY6F 497-4801-2-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer 
STM706RMGF 497-3837-1-ND | 3V Supervisor with Watchdo 1.74 152 1.47 and Pushbutton Reset .. $OT-23-5 2340.00/3,000 
STM706RM6F 497-3837-2-ND 38V Supervisor with Watchdog... 1545.00/2,500 STM6821SWY6F 497-4800-1-ND 2.93V Supervisor with Watchdog Timer 
STM706SDS6F 497-4981-1-ND 38V Supervisor with Watchdog... DOS eB ass: and Pushbutton Reset ..SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 
STM706SDS6F 497-4981-2-ND ——_/3V Supervisor with Watchdo 3900.00/4,000 STM6821SWY6F 497-4800-2-ND —_[2.93V Supervisor with Watchdog Timer 
STM706SM6F 497-3838-1-ND 3V Supervisor with Watchdo 1.74 1.52 1.17 and Pushbutton Reset .. SOT-23-5 2340.00/3,000 
STM706SM6F 497-3838-2-ND —_|3V Supervisor with Watchdo 1545.00/2,500 STM6822LWY6F 497-4664-1-ND —_|4.63V Supervisor with Watchdog Timer 
STM706TM6F 497-3839-1-ND 3V Supervisor with Watchdog.. 1.74 162 1.17 and Pushbutton Reset .SOT-23-5 177 148 1.24 
STM706TMGF 497-3839-2-ND | 3V Supervisor with Watchdog 1545.00/2,500 STM6822LWY6F 497-4664-2-ND _|4.63V Supervisor with Watchdog Timer 
SIMTOTMEE jase aD a Supercar Lia a anu and Pushbutton Reset .. SOT-23-5 2301.00/3,000 
- -2- jupervisor .| i 5 = 7 5 7 
STM708M6F 497-3841-1-ND_—_/5V Supervisor 174 152 147 STMBG22RWVGF edamame “ony Supervisor with Watchdog Timers ee 
STM708M6F 497-3841-2-ND__|5V Supervisor 1545.00/2,500 STM6822RWY6F 497-4665-2-ND _|2.63V Supervisor with Watchdog Timer i al 
STM708RM6F 497-3842-1-ND _|3V Supervisor 174 152 117 ‘and Pushbutton Reset SOT-23-5 2301.00/3,000 
STM708RMEF polgee ee oa SV Supervisor 585 /00/2;500 STM6B22SWY6F |497-4799-1-ND__|2.93V Supervisor with Watchdog Timer oi 
STM708SDS6F 497-4982-1-ND —_|3V Supervisor 2.25 188 158 ‘and Pushbutton Reset S0T-23-5 177 148 1.24 
STM708SDS6F 497-4982-2-ND —_|3V Supervisor 3900.00/4,000 a a : : : 
STM708SM6F 497-3843-1-ND__[3V Supervisor 1.74 152 (1.47 ST MeeceS inner: eee) -<°Y cupervisor with Watchdog Timer Paes 
STM708SMGF 497-3843-2- ND) 9))3V Supervisor 1545,00/2,500 STM6822TWY6E 497-4666-1-ND _|3.08V Supervisor with Watchdog Timer nies 
STM708TM6F 497-3844-1-ND —_|3V Supervisor 1.74 152 1417 aril BushBUtiGRRSSCt 5023-5 (RET On 
STM708TM6F 497-3844-2-ND —_|3V Supervisor 1545.00/2,500 STigasniwiver Pe OeTMM 4 30V Supervisor with Waichdlag tine : 3 : 
STM795RMGF 497-3845-1-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover 2.67 223 1.87 nay vcoUDSLVisOn Win Warengag: timer 
STM795RMGF 497-3845-2-ND __[3V Supervisor with Battery Switchover... 2892.50/2,500 and Pushbutton Reset 807-235 1.80 1.50 _ 1.26 
STM795SM6E 497-3846-1-ND _|3V Supervisor with Battery Switchover... 267 225 187 STM6823MWY6F 497-4794-2-ND_—_|4.39V Supervisor with Watchdog Timer 
STM795SM6F 497-3846-2-ND — |3V Supervisor with Battery Switchover... 2892.50/2,500 and Pushbutton Reset  SOT-23-5 2340.00/3,000 
STM795TMGF 497-3847-1-ND —_|3V Supervisor with Battery Switchover... 267 223 1.87 STM6823SWY6F 497-4790-1-ND | 2.93V Supervisor with Watchdog Timer 
STM795TMGF 497-3847-2-ND | 3V Supervisor with Battery Switchover... 2892.50/2,500 and Pushbutton Reset ~S0T-23-5 1.80 1.50 1.26 
STM802LM6F 497-3848-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 284 247 1.84 STM6823SWY6F 497-4790-2-ND 2.93V Supervisor with Watchdog Timer 
STMBO2LMGF 497-3848-2-ND __|5V Supervisor with Battery Switchover... 3360.00/2,500 and Pushbutton Reset ~~ BOT-23-5 2840,00/3,000 
STM802MM6F 497-3849-1-ND —_|5V Supervisor with Battery Switchover... 284 247 1.84 STM6824LWY6F 497-4789-1-ND —_|4.63V Supervisor with Watchdog Timer 
STM802MM6F 497-3849-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 3360.00/2,500 and Pushbutton Reset .S0T-23-5 1.80 1.50 1.26 
STM802RM6F 497-3850-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.84 247 1.84 STM6824LWY6F 497-4789-2-ND 4.63V Supervisor with Watchdog Timer 
STM802RM6F 497-3850-2-ND 38V Supervisor with Battery Switchover... 3360.00/2,500 and Pushbutton Reset soos SOT-23-5 2340.00/3,000 
STM802SM6F 497-3851-1-ND _[3V Supervisor with Battery Switchover... 284 247 1.84 STMG6824RWY6F 497-4784-1-ND —_|2.63V Supervisor with Watchdog Timer 
STM802SM6F 497-3851-2-ND —_|3V Supervisor with Battery Switchover... 3360.00/2,500 and Pushbutton Reset. OT-23-5 1.80 1.50 1.26 
STM802TM6F 497-3852-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.84 247 1.84 STM6824TWY6F 497-4787-1-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer 
STM802TM6F 497-3852-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3360.00/2,500 and Pushbutton Reset .S0T-23-5 1.80 1.50 1.26 
STM804RM6F 497-3853-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.84 247 1.84 STM6824TWY6F 497-4787-2-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer 
STM804RM6F 497-3853-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3412.50/2,500 and Pushbutton Reset .. 2340.00/3,000 
STM804SM6F 497-3854-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.84 247 1.84 STM6825MWY6F 497-4786-1-ND 4.39V Supervisor with W: 
STM804SM6F 497-3854-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3360.00/2,500 and Pushbutton Reset : 1.80 1.50 1.26 
STM804TM6F 497-3855-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.84 247 1.84 STM6825MWY6F 497-4786-2-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Tim 
STM804TM6F 497-3855-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3360.00/2,500 and Pushbutton Reset _. SOT-23-5 2340.00/3,000 
STM805LM6F 497-3856-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2.43 2.03 1.71 STM6825TWY6F 497-4785-1-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer 
STM805LM6F 497-3856-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2632.50/2,500 and Pushbutton Reset SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 
STM805RM6F 497-3857-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 243 2.03 1.71 STM6825TWY6F 497-4785-2-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer 
Susser ura veel ey Schon S96 ot an a Fn e025 
- ola jupervisor Wi jattery switchover... - 5 F mi =p 7 ry = 
STMBO5SMGF 497-3858-2-ND ___]3V Supervisor with Battery Switchover... 2372.50/2,500 STMBGATTWYGF  daeaicam ame upordeor win Watchdog Timerand as MOmenmeee 
STM805TM6F 497-3859-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.43 2.03) 1.71 STM6821TWY6E 497-4976-2-ND Supervisor with Watchdog Timer and 
STM805TM6F 497-3859-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2632.50/2,500 Pushbutton Reset SOT-23-5 2340.00/3,000 
STM806RM6F 497-3860-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.54 2.21 1.65 STM6823LWY6E 497-5192-1-ND Supervisor with Watchdog Timer and aoe 
STM806RM6F 497-3860-2-ND 38V Supervisor with Battery Switchover... 3055.00/2,500 Pushbutton Reset* S0T23-5 1.80 1.50 1.26 
STM806SM6F 497-3861-1-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 2.54 2.21 1.65 STM6823LWYGF 797-5192-2-ND Supervisor with Watchdog Timer and S : : 
STM806SM6F 497-3861-2-ND 3V Supervisor with Battery Switchover... 3055.00/2,500 » hbutton Reset* 9 2340.00/3,000 
STM806TM6F 497-3862-1-ND _/3V Supervisor with Battery Switchover... 2.82 235 1.98 USN DUTTON ness ; ae ed 
STM806TMGF 497-3862-2-ND —_|3V Supervisor with Battery Switchover 3007.50/2,500 STM6823TWY6F 497-4977-1-ND —_|Supervisor with Watchdog Timer and 
STM813LM6F 497-3863-1-ND _|5V Supervisor with Watchdog... 1.74152 1.47 eaidgaoai wee beeeeronn af usnbutton ‘eset 1.80 1.50 1.26 
STM813LM6F 497-3863-2-ND __|5V Supervisor with Watchdo 1545.00/2,500 ae la Fae bard at mectnnnACt 
STM817LM6F 497-3864-1-ND —_|5V Supervisor with Battery Switchover 243 2.03 1.71 ushbutton Reset : 00/3, 
STM817LMGF 497-3864-2-ND | 5V Supervisor with Battery Switchover... 2632.50/2,500 STM6824SWY6F 497-4978-1-ND | Supervisor with Watchdog Timer and 
STM817MM6E 497-3865-1-ND —_|5V Supervisor with Battery Switchover... 243 2.03 1.71 Pushbutton Reset : SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 
STM817MM6F 497-3865-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2632.50/2,500 STM6824SWY6F 497-4978-2-ND Supervisor with Watchdog Timer and 
STM818LMGF 497-3866-1-ND _|5V Supervisor with Battery Switchover... 252 210 1.77 Pushbutton Reset SOT-23-5 2340.00/3,000 
STM818LM6F 497-3866-2-ND | 5V Supervisor with Battery Switchover... 2730.00/2,500 STM6825LWY6F 497-5193-1-ND | Supervisor with Watchdog Timer and 
STM818MM6F 497-3867-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... D500 NOON AL77 Pushbutton Reset* -.S0T23-5 1.80 1.50 1.26 
STM818MM6F 497-3867-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2730.00/2,500 STM6825SWY6F 497-4979-1-ND Supervisor with Watchdog Timer and 
STM819LM6F 497-3868-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... Vale ee et Pushbutton Reset SOT-23-5 1.80 1.50 1.26 
STMBT9LMGF 497-3868-2-ND __|5V Supervisor with Battery Switchover... 2275.00/2,500 STM6825SWY6F 497-4979-2-ND _| Supervisor with Watchdog Timer and 
STM819MM6F 497-3869-1-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 210 1.75 1.47 Pushbutton Reset SOT-23-5 2340.00/3,000 
STM819MM6F 497-3869-2-ND 5V Supervisor with Battery Switchover... 2275.00/2,500 Multi-Voltage Resets 
STM6321LWY6F 497-4659-1-ND 4.63V Supervisor with Watchdog Timer STMO717SEWV6F 797-5010-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 
and Pushbutton Reset... .SOT-23-5 1.77 1.48 1.24 Hi 
- / Supervisor... 1.69 1.47 1.13 
STM6S21LWYGF econo °2°¥ Supervisor with Watchdog Timer seapreiann STM6717SFWYGF | 497-5010-2-ND —_| Dual/Triple Ultra Low Voltage 
; nee Sige aes Bods Supervisor... 1797.00/3,000 
STMGSZIMAWYGE AU Calatmmg | 20V Supervisor with Watchdog Timer ss er STMG6717SVWY6F | 497-5181-1-ND —_|Dual/Triple Supervisor with Push- 
STM6321MAWY6F — |497-6170-2-ND —_|4.39V Supervisor with Watchdog Timer Button Reset sine ile UGE) ke 
and Pushbutton Reset* SOT-23-5 2301.00/3,000 STM6717SVWY6F 497-5181-2-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 
- 7 ~ = Button Reset* 2535.00/3,000 
STM6321MWY6F 497-4788-1-ND 4.39V Supervisor with Watchdog Timer STM6717SYWY6F 497-5182-1-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 
and Pushbutton Reset SOT-23-5 1.77 148 1.24 Button Reset* 195 163 1.37 
STMGSZIMWYGE ace ae ag + 29V Supervisor with W ee panaetand STM6717SYWY6E ‘| 497-5182-2-ND —_| Dual/Triple Supervisor with Push- 
. Wa (Alen ; axa Button Reset* ... 2535.00/3,000 
STM6321RWY6F 497-4660-1-ND 2.63V Supervisor with Watchdog Timer = m 2 s 
and Pushbutton Reset... SOT-23-5 1.77 1.48 1.24 STM6717TGWY6F 497-5183-1-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 
STM6321RWY6F 497-4660-2-ND __|2.63V Supervisor with Watchdog Timer Button Reset* .. 1.95 1.63 1.37 
‘and Pushbutton Reset SOT-23-5 2301.00/3,000 STM6717TGWY6F 497-5183-2-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 
fearsith Went i Gee Button Reset* 2535.00/3,000 
STMESETW Yr cua 0) Supa visor with Watchdog Time! oa.5 Me STM6717TWwYeF —|.497-50111-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage 
STM6321TWY6F 497-4661-2-ND _|3.08V Supervisor with Watchdog Timer Supervisor... S0T-23-5 BLESS 
and Pushbutton Reset.... ... SOT-23-5 2301.00/3,000 STM6717TWWY6F 497-5011-2-ND Pual tiple Ultra Low Voltage SEARATTAGHTE 
gi ie i i i upervisor..... A 4 
STMG32MW YG meee os) scparisor with Watchdog Time -oa-s eee amen STMB7I7TZWY6F | 497-6184-4-ND | Dual/Triple Supervisor with Push- 
STM6322MWY6F 497-4662-2-ND —_|4.39V Supervisor with Watchdog Timer Button Reset*.... 1.95 1.63 1.37 
and Pushbutton Reset... SOT-23-5 2301.00/3,000 STM6717TZWY6F 497-5184-2-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 
STM6322SWY6F 497-4663-1-ND _|2.93V Supervisor with Watchdog Timer Button Reset* 2535.00/3,000 
and Pushbutton Reset SOT-23-5 1.77 1.48 1.24 STM6718SFWY6F 497-5012-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 
STM6322SWY6F 497-4663-2-ND  |2.93V Supervisor with Watchdog Timer Supervisor... 169 1.47 1.13 
and Pushbutton Reset.... ... SOT-23-5 2301.00/3,000 STM6718SFWY6F 497-5012-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage 
STM6322TWY6F 497-4798-1-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer Supervisor... 1797.00/3,000 
and Pushbutton Reset.... ...SOT-23-5 1.77 148 1.24 STM6718SVWY6F 497-5185-1-ND Dual/Triple Supervisor with Push- 
STM6322TWY6F 497-4798-2-ND 3.08V Supervisor with Watchdog Timer Button Reset* 1.95 1.63 1.37 


and Pushbutton Reset..... SOT-23-5 


2301.00/3,000 


* RoHS Compliant 
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4 STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
BEF SIGEGIGHPaTTeh seemed Part No. Part No. Description Pky. 1 10 100 
: : : : STM812TW16F 497-3354-1-ND _[3.08V Reset Circuit . S0T-143-4 78 63 AT 
STMicroelectronics | Digi-Key ae Price Each STM812TW16F 497-3354-2-ND —_|3.08V Reset Circul SOT-143-4 744.00/3,000 
Part No. Part No. Description Pkg. 110 100 STM1001LWX6F 497-4797-1-ND | 4.63V Reset Circui ~SOT-23 «52 42 
STM6718SVWY6F | 497-5185-2-ND —_[Dual/Triple Supervisor with Push- STM1001LWXGF 497-4797-2-ND | 4.63V Reset Circul SOT-23 465.00/3,000 
Button Reset™ .... S0T23-5 2535.00/3,000 STM1001MWXGF 497-4658-1-ND __|4.63V Reset Circuit . 07-23. 7762 
STMB718TGWYGF = 497-5186-1-ND) | Dual/Triple Supervisor with Push- STMTOOTMWX6F _|[497-4658-2-ND | 4.63V Reset Circuit. 0-23 726.00/3,000 
Button Reset® ...... 1.95 1.63 1.37 STM1810LWX7F 497-4959-1-ND —_|4.62V Low Power Reset Gircu 07-23 7460S 
STMG7IBTEWYGR aan agg Oa Triple Supervisor with Push- Peete STM1810LWX7F 497-4959-2-ND _|4.62V Low Power Reset Circu OT-23 705.00/3,000 
i ee 00/S; STM1810MWX7F 497-4960-1-ND | 4.37V Low Power Reset Circu 0T-23 «7460S 
STM6718TWWY6F | 497-5013-1-ND ford role Ura Cow Voltage 501-23-5 (eee STM1810MWX7F 497-4960-2-ND __|4.37V Low Power Reset Gircu OT-23 705.00/3,000 
> “255 : : STM1811LWX7F 497-4961-1-ND _[4.62V Low Power Reset Circu 01-23. 74 ~«60. AB 
STMG?USTWYGE Saat U2 Trip Ultra Low Vattage nies AON O00 STMM1811LWX7F 497-4961-2-ND _|4.62V Low Power Reset Circu OT-23 705.00/3,000 
ST MGHOSEWEGE Fee TCENTM Dvolrtrple Uiits Ugur Vonage HOUR STM1811MWX7F 497-4962-1-ND | 4.37V Low Power Reset Circu 0-23 7460S 
Subawisar 9 so7-23-6 METCOMe eT STM1811MWX7F 497-4962-2-ND | 4.37V Low Power Reset Gircu OT-23 705.00/3,000 
SinneTaREWaRE FEST EEN Daal iio Uiics Leas Val E : : STM1812LWX7F 497-4963-1-ND___|4.62V Low Power Reset Circu 07-23 7460S 
Sper ior Tao Vonage enema STM1812LWX7F 497-4963-2-ND _|4.62V Low Power Reset Circu OT-23 705.00/3,000 
\ Bek STM1812MWX7F 497-4964-1-ND 4.37 Low Power Reset Gircu 0-23 7460S 
STMG719SHWBGF = AS 7ro0 1a a1-ND) pane pe dita Low volage Vegeta ads STM1812MWX7F ‘| 497-4964-2-ND —_|4.37V Low Power Reset Circu OT-23 705.00/3,000 
sworiesnieor  |asrsnis2no jute it ii Et ees 
UPErVvisol ih H, ~ = : : 
: STM1813MWX7F 497-4966-1-ND _[4.37V Low Power Reset Circu 07-23. «8871S 
srucrscwece  lenrateraen (orn seas ooo ee) meme 
i i - iat ks * ow Power Reset Circul “a i ri u e 
STMB719SVWBEF eS aN Pual (ipie Super sor ae areNeNAMTD STM1815RWX7F 497-4967-2-ND _|2.55V Low Power Reset Circu SOT-23 705.00/3,000 
stwe7igtewesr ‘| 497-5188-1-ND __| DualTriple Supervisor with Push: Pou STM1815SWX7F 497-4968-1-ND___|2.88V Low Power Reset Gircu 07-23. 7460 
Button Reset* 240 175 4147 STM1815SWX7F 497-4968-2-ND _|2.88V Low Power Reset Circu OT-23 705.00/3,000 
FIRED 7 - 5 STM1815TWX7F 497-4969-1-ND —_|3.06V Low Power Reset Gircu .SOT-23. 74605 
STM6719TGWB6F 497-5188-2-ND Pual Tinie SUpav/sor with Push: en sro STW 497-4868-2-ND 3 06V Low Power Reset Great “$0723 : 705 073,00 
i ae ‘ ‘ ~ }-1-| -55V Low Power Reset Circul + . J A5 
STMEETWWEsF Seton ee ie) ae 286 STMI816RWX7F __|497-4970-2-ND__|2.55V Low Power Reset Circu OT-23 705,00/3,000 
STM6719TWWB6F 497-5016-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage STM1816SWX7F 497-4791-1-ND 2.88V Low Power Reset Circul OT-23 14 60 45 
Supervisor 1797.00/3,000 STM1816SWX7F 497-4791-2-ND _|2.88V Low Power Reset Circu _SOT-23 705.00/3,000 
STMO7TOTZWBOF 497-5389--ND | Dual/Triple Ulira Low Voltage STM1816TWX7F 497-4793-1-ND _|3.06V Low Power Reset Circuit .SOT-23. 74605 
Supervisor* S0T-23-6 156 130 4140 STM1816TWX7F 497-4793-2-ND _|3.06V Low Power Reset Circu SOT-23 705.00/3,000 
STM6719TZWBGF 497-5389-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage STM1817RWX7F 497-4971-1-ND___|2.55V Low Power Reset Gircu 0T-23. 74605 
Supervisor* SOT-23-6 2076.00/3,000 STM1817RWX7F 497-4971-2-ND __|2.55V Low Power Reset Circu OT-23 705.00/3,000 
STM6720SFWB6F 497-5017-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage STM1817SWX7F 497-4972-1-ND 2.88V Low Power Reset Circui OT-23 14 60 A5 
Supervisor S0T-23-6 169 147 143 STM1817SWX7F 497-4972-2-ND | 2.88V Low Power Reset Circu OT-23 705.00/3,000 
STM6720SFWB6F 497-5017-2-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage STM1817TWX7F 497-4973-1-ND 3.06V Low Power Reset Circui OT-23 74 60 45 
Supervisor 4 4797.00/3,000 STM1817TWX7F 497-4973-2-ND __|3.06V Low Power Reset Gircu OT-23 705.00/3,000 
STM6720SVWB6F 497-5189-1-ND Dual/Triple Supervisor with Push- STM1818RWX7F 497-4974-1-ND 2.55V Low Power Reset Circul OT-23 88 Ali ek 
Button Reset .... 20) ey 5ie ay STM1818RWX7F 497-4974-2-ND 2.55V Low Power Reset Circui OT-23 834.00/3,000 
STM6720SVWB6F 497-5189-2-ND Dual/Triple Supervisor with Push- STM1818SWX7F 497-4795-1-ND 2.88V Low Power Reset Circul OT-23 88 val da 
Button Reset* .... 2730.00/3,000 STM1818SWX7F 497-4795-2-ND | 2.88V Low Power Reset Gircu OT-23 834.00/3,000 
STM67201GWB6F 497-5190-1-ND Dual/Triple Supervisor with Push- STM1818TWX7F 497-4796-1-ND 3.06V Low Power Reset Circui OT-23 88 wal Rog 
Button Reset .... 240 1.75 1.47 STM18181WX7F 497-4796-2-ND __|3.06V Low Power Reset Circu OT-23 834.00/3,000 
STM6720TGWB6F | 497-5190-2-ND —_|Dual/Triple Supervisor with Push- STM6315LBW13F 497-5316-1-ND —_|2.93V Open Drain MPU Reset* ........S0T-143-4 113 98 75 
Button Reset* 2730.00/3,000 STM6315LBW13F 497-5316-2-ND _|2.93V Open Drain MPU Reset ........ SOT-143-4 1197.00/3,000 
STM6720TWWB6F | 497-5018-1-ND —/Dual/Triple Ultra STM6315MDW13F | 497-6028-1-ND /4.38V Open Drain MPU Reset*........SOT-143-4 113 98 75 
Supervisor 1.69 147 1.13 STM6315MDW13F __|497-6028-2-ND __|4.38V Open Drain MPU Reset’ ....... SOT-143-4 1197.00/3,000 
STM6/201WWBOF  |497-5018-2-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage STMG31SRAWI3F  |497-6122-1-ND  |2.63V Open Drain MPU Reset*......SOT-143-4. 98 85 65 
Supervisor ... SOT-23-6 1797.00/3,000 STM6315RAW13F | 497-6122-2-ND  |2.63V Open Drain MPU Reset’ ........ SOT-143-4 1038.00/3,000 
STM6720TZWB6F 497-5191-1-ND Dual/Triple Supervisor with Push- STM6315RBW13F 497-5126-1-ND 2.63V Microprocessor Reset Circuit* ...SOT-143 98 85 65 
Button Reset* S$0T23-6 2.10 1.75 1.47 STM6315RBW13F 497-5126-2-ND 2.63V Microprocessor Reset Circuit* ..SOT-143 1038.00/3,000 
STM6720TZWB6F 497-5191-2-ND Dual/Triple Supe| STM6315RDW13F 497-5127-1-ND 2.63V Microprocessor Reset Circuit* ...SOT-143 98 85 65 
Button Reset* SOT23-6 2730.00/3,000 STM6315RDW13F 497-5127-2-ND _ |2.63V Microprocessor Reset Circuit® ... SOT-143 1038.00/3,000 
STM6777SVWB6F 497-5247-1-ND Dual/Triple Ultra Low Voltage STM6315RGW13F 497-6123-1-ND 2.63V Open Drain MPU Reset* ........ SOT-143-4 98 85 65 
Supervisor* SOT-23-6 1.95 1.63 1.37 STM6315RGW13F — |497-6123-2-ND |2.63V Open Drain MPU Reset’ ........ SOT-143-4 1038.00/3,000 
STM6777SVWB6F —-| 497-5247-2-ND ~—_—_ Dual/Triple Ultra Low Voltage STM6315SDW13F | 497-4975-1-ND —_|2.93V Open Drain MPU Reset SOT-143-4 99 80 6 
stmevasywscr MEN Rae ' SOT-23-6 2535.00/3,000 STM6315SDW13F __|497-4975-2-ND __|2.93V Open Drain MPU Reset SOT-143-4 942.00/3,000 
-5248-1- ual/Triple Ultra Low Voltage 
Supervisor : SOT-25°6 BBLSS I Aaa STMTO61NT6WX6F _|497-4949-1-ND te ents et ti $0123. «65. 5289 
5 Sa 7 ~ -1- .6V Low Power Voltage Detector. ..SOT-! i q i 
ST ES Wee aan Sree cy ene soT-23:6 (eeooatan STNMOGINIGWX6F | 497-4949-2-ND —_|1.6V Low Power Voltage Detecto 07-23 585.00/3,000 
STM6779SWB6F 497-5249-1-ND | Dual/Triple Ultra Low Voltage f SAREE eee be ee ee volage se a 65 ‘i 38 a ae 
icor® 93. 7) - -2- .7V Low Power Voltage Detecto: - 585.00/3, 
stwsrreswecr «= ReEPRMIDMMM Dears una Low’ Woitage 801-256 oa STM061N22WX6F _|497-4951-1-ND__|2.2V Low Power Voltage Detector......SOT-23 65 52.39 
Supervisor* SOT-23-6 2535.00/3,000 STM1061N22WX6F 497-4951-2-ND 2.2V Low Power Voltage Detector. .SOT-23 585.00/3,000 
STM6780SWBOF 497-5250-1-ND Dual ripk Ultra Low Voltage ple Nee ae cre aM a rower enue pete ore 65 ‘ 22 _ ag 
Supervisor* SOT-23-6 195 1.63 1.37 -4952-2- -3V Low Power Voltage Detecto 585.00/3, 
STM6780SWBGF 497-5250-2-ND —_| Dual/Triple Ultra Low Voltage STM1061N25WX6F | 497-6181-1-ND  |2.5V Low Power Voltage Detector* 0T-23 «655239 
Supervisor* SOT-23-6 2535.00/3,000 STM1061N25WX6F 497-6181-2-ND 2.5V Low Power Voltage Detector* ........SOT-23 585.00/3,000 
Reset IC’s STMTO61N26WX6F  |497-4953-1-ND  |2.6VLow Power Voltage Detector........SOT-23. 65 52 39 
—~ STM1061N26WX6F | 497-4953-2-ND  |2.6V Low Power Voltage Detectoi SOT-23 585.00/3,000 
Sees Poe een om 4-32 Reset Grout SOT 2s ee eae eS STM1061N27WX6F  |497-4954-1-ND —_|2.7V Low Power Voltage Detecto! 07-23 «65 5239 
STMBOSRWXEE ye ro eR 9.63 Hie Clhcult 301-23 [maa Mae STM1061N27WX6F — |497-4954-2-ND —_|2.7V Low Power Voltage Detecto OT-23 585.00/3,000 
STMB09RWX6F 497-3327-2-ND | 2.63V Reset Circuit SOT-23 465.00/3,000 met Se eats oy mu power vate a ee ue 4 2 5 ae 
STM809SWX6F 497-3338-1-ND __|2.93V Reset Circuit SOT-23 52 42 31 =v LowlRower Voltage: Detector ras 585100/81 
Simone irae) Pa et sore wsoneme | Sitnenne |isereg ESvitvome Vane econ asta 
Se: peepee bam) 2 OC Reset Circult pi A eran STMM061N31WX6F | 497-4957-1-ND _|3.1V Low Power Voltage Detectoi 07-23 «655239 
STMaIOIWXBE Fa RnCHIIDM 4.63 Reset Cireuit Ey STM1061N31WX6F —_|497-4957-2-ND _|3.1V Low Power Voltage Detector...........S0T-23 585.00/3,000 
STM@10LWXGE 497-3340-2-ND  |4.63V Reset Circuit 807-23 _465.00/3,000 STMI061NS4WX6F  |497-4958-1-ND  |3.4V Low Power Voltage Detector........SOT-23. 65 52 39 
STMB1OMWXGE FO PSOTEIINME 2 38V Reset Croat en a STM1061N34WX6F | 497-4958-2-ND —|3.4V Low Power Voltage Detectoi SOT-23 585.00/3,000 
STM810MWX6E 497-3341-2-ND | 4.38V Reset Circuit S0T-23 _465.00/3,000 SOU TTOTACeWxer ACHE STI oy Lo Doe eee ee oes meee aaa 
; bce pie -5315-2-| .6V Low Power Voltage Detector .SOT-! 00/3, 
STM810RWX6F 497-3342-1-ND _| 2.63V Reset Circuit SOT-23 52 42 31 
STM810SWX6F 497-3343-1-ND —_| 2.93V Reset Circuit SOT-23 52 42 31 
STM810SWX6F 497-3343-2-ND __| 2.93V Reset Circuit SOT-23 465.00/3,000 ! fl POWER SUPPLY 
STM810TWX6F 497-3344-1-ND 3.08V Reset Circuit SOT-23 £52) A231 tronics Reel RoHS Compliant Parts Available 
SIMBITLWisr —(4973945-1.ND | 463 Reset Circt ridsd 7863.47 | STMicroelectronics [Dig-Key Prige Each 
STM811LW16F 497-3345-2-ND | 4.63V Reset Circuit “SOT-143-4 —-744.00/3,000 Lettie. EartiNo: Description Ekg ee ee Oe 00) 
STM811MW16F 497-3346-1-ND _|4.38V Reset Circuit .S0T-143-4 78 6347 roe Peere frie Voage/Current agulato eal ee 160 8s 
x aa ircui a i S -2-| 19! urrent Switching Regulatot -Multiwa' i \! iy 
See er pene cn img 1 38 Reset Circult ee Pe L296HT 497-3994-5-ND High Current Switching Regulator..15-Multivatt 851 7.77 6.15 
STM811RW16F 497-3347-2-ND 2.63V Reset Circuit “SOT-143-4 744.00/3,000 L296P 497-1392-5-ND High Current Switching Regulator...15-Multiwatt 8.63 7.88 6.23 
STM811SW16F 497-3348-1-ND 2.93V Reset Circuit “SOT-143-4 Sty Gee L296PHT 497-3995-5-ND High Current Switching Regulator...15-Multiwatt 8.86 8.09 6.40 
STM811SW16F 497-3348-2-ND __| 2.93V Reset Circuit .SOT-143-4 744.00/3,000 E-L4957AD1.5 497-5327-5-ND [5A ULDO Linear Regulator* 252° 210 1.77 
STM811TWiGF 497-3349-4-ND 13.08V Reset Circuit “SsoT4e4 BGS L4957AD1.8 497-5290-5-ND —_|1.8V, 5A ULDO Linear Regulator* 252 240 1.77 
STM811TW16F 497-3349-2-ND _/3.08V Reset Circuit .SOT-143-4 744.00/3,000 14960 497-1406-5-ND [2.5 Power Switching Regulator* . 4.37 3.81 2.84 
STM812LW16F 497-3350-1-ND | 4.63V Reset Circuit .S0T-143-4 78 = 637 E-14960 497-4555-5-ND —_|2.5A Power Switching Regulator* . 437 3.81 2.84 
STM812LW16F 497-3350-2-ND | 4.63V Reset Circuit .SOT-143-4 744.00/3,000 L4960H 497-2942-5-ND__|2.5A Power Switching Regulator ... 486 4.23 3.15 
STM812MW16F 497-3351-1-ND 4.38V Reset Circuit _SOT-143-4 78 63 AT L4962/A 497-1407-5-ND 1.5A Power Switching Regulator ..16-Power Dip 2.91 2.43 2.04 
STM812MW16F 497-3351-2-ND | 4.38V Reset Circuit .S0T-143-4 743.85/3,000 LA962E/A 497-2943-5-ND —_|1.5A Power Switching Regulator 513 4.47 3.33 
STM812 RW16F 497-3352-1-ND 2.63V Reset Circuit -SOT-143-4 78 (63) 47 L4963D 497-1408-5-ND 1.5A Switching Regulator ....... 20-SOIC 459 4.00 2.98 
STM812RW16F 497-3352-2-ND 2.63V Reset Circuit -SOT-143-4 744.00/3,000 L4964 497-1409-5-ND High Current Switching Regulator...15-Multiwatt 8.05 7.35 5.81 
STM812SW16F 497-3353-1-ND 9.93V Reset Circuit -SOT-143-4 78 63 «47 L4970A 497-1410-5-ND 10A Switching Regulator 5-Multiwatt 13.40 12.40 9.38 
STM812SW16F 497-3353-2-ND___|2.93V Reset Circuit .S0T-143-4 743.85/3,000 * ROHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1001 


ST STMicroclectronies Digi@Reel” POWER SUPPLY (Continued) RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description 1 10 100 
E-L4971D 497-4556-5-ND 1.5A Step-Down Switching Reg.* ........ 16-SOIGC 4.70 4.09 3.05 L6599N 497-5723-ND High Voltage Resonant Controller* ... 405 3.53 2.63 
L4971D013TR 497-3357-1-ND 1.5A Step-Down Switching Regulator...16-SOIC 4.05 3.53 2.63 L6615D013TR 497-4023-1-ND High/Low Side Load Share Controller 243 2.03 1.71 
L4971D013TR 497-3357-2-ND 1.5A Step-Down Switching Regulator... 16-SOIC 1995.00/1,000 L6615D013TR 497-4023-2-ND High/Low Side Load Share Controller 2632.50/2,500 
L4972AD 497-4207-5-ND 2A Step-Down Switching Regulator......20-SOIC 5.93 5.42 4.29 L6668TR 497-5094-1-ND Smart Primary Controller* 210 1.75 1.47 
L4972AD013TR 497-4207-1-ND 2A Step-Down Switching Regulator.....20-SOIC_ 6.79 6.20 4.90 L6711TR 497-5363-1-ND 3-Phase Controller* 470 4.09 3.05 


L4972AD013TR 497-4207-2-ND 2A Step-Down Switching Regulator......20-SOIC 3761.25/1,000 L6711TR 497-5363-2-ND 3-Phase Controller* 5553.60/2,400 


L4973D3.3-013TR 497-3358-1-ND 3.5A Step-Down Switching Regulator...20-SOIC 6.44 5.88 4.65 L6712ADTR 497-4218-1-ND 2-Phase Interleaved DC/DC Contro er 5.80 5.30 4.19 

L4973D3.3-013TR 497-3358-2-ND 3.5A Step-Down Switching Regulator... 20-SOIC 3570.00/1,000 L6712ADTR 497-4218-2-ND 2-Phase Interleaved DC/DC Controller .. 28-SOIC 3213.00/1,000 

L4973D5.1 497-1412-5-ND 3.5A Step-Down Switching Regulator...20-SOIC 6.62 6.05 4.79 L6712AQTR 497-5179-1-ND 2-Phase Interleaved DC/DC 

L4973D5.1-013TR 497-3359-1-ND 3.5A Step-Down Switching Regulator...20-SOIC 6.21 5.67 4.49 Controller* 36-VFOFPN 6.48 5.64 4.20 

L4973D5.1-013TR 497-3359-2-ND 3.5A Step-Down Switching Regulator... 20-SOIC 3443.00/1,000 L6712AQTR 497-5179-2-ND 2-Phase Interleaved DC/DC 

E-L4973V3.3 497-4558-5-ND 3.5A Step-Down Switching Controller* 36-VFQFPN 7680.00/2,500 
Regulator* -18-Power Dip 6.44 5.88 4.65 L6712D 497-5364-5-ND 2-Phase Interleaved DC/DC 

L4975A 497-5335-5-ND 5A Switching Regulator 15-Multiwatt 10.80 9.99 7.56 Controller* ...28-SOIC 6.48 5.64 4.20 

L4976D013TR 497-3360-1-ND 1A Step-Down Switching Regulator......16-SOIC_ 4.13 3.60 _2.68 L6712DTR 497-4936-1-ND 2-Phase Interleaved DC/DC Controller..28-SOIC_ 6.48 5.64 4.20 

L4976D013TR 497-3360-2-ND 1A Step-Down Switching Regulator...... 16-SOIC 2034.90/1,000 L6712DTR 497-4936-2-ND —_[2-Phase Interleaved DC/DC Controller .. 28-SOIC 3192.00/1,000 

L4977A 497-5336-5-ND 7A Switching Regulator®................ 15-Multiwatt 11.40 10.55 7.98 167120 497-5365-5-ND 2-Phase Interleaved DC/DC 

L4978D 497-5794-5-ND 2A Step-Down Switching Regulator* ....16-SOIC 4.89 4.26 3.17 Controller* 36-VFOFPN 6.48 5.64 4.20 

L4978D013TR 497-4559-1-ND 2A Step-Down Switching Regulator* ...16-SOIC 4.89 4.26 3.17 L67120TR 497-4219-1-ND 2-Phase Interleaved DC/DC 


L4978D013TR 497-4559-2-ND 2A Step-Down Switching Regulator* 
L4981A 497-3634-ND Power Factor Corrector. 
E-L4981A 497-4560-ND Power Factor Corrector 
E-L4981AD013TR 497-4562-1-ND Power Factor Corrector 


-16-SOIC 2407.30/1,000 Controller. 


20-Dip 5.40 4.70 3.50 L6714TR 497-5095-1-ND —_|4-Phase Controller with Embedded 
5.40 470 3.50 Drivers* 


540 4.70 3.50 L6714TR 497-5095-2-ND 


36-VFOFPN 6.48 5.64 4.20 


..64-TOFP 3.65 3.18 2.37 


E-L4981AD013TR 497-4562-2-ND Power Factor Corrector 2660.00/1,000 Drivers* w...64-TOFP 1796.00/1,000 
L4981B 497-5337-5-ND Power Factor Corrector 6.08 5.29 3.94 L6722TR 497-5904-1-ND 3-Phase Controller for DC/DC 
L4981BD 497-5338-5-ND Power Factor Corrector 6.08 5.29 3.94 Converters* 36-VFOFPN 3.51 3.06 2.28 
L4981BD013TR 497-5339-1-ND Power Factor Corrector 6.08 5.29 3.94 L6722TR 497-5904-2-ND 3-Phase Controller for DC/DC 
L4981BD013TR 497-5339-2-ND Power Factor Corrector* S 2993.00/1,000 Converters* _36-VFOFPN 4160.00/2,500 
L5970ADTR 497-6140-1-ND _| 1.5A Step-Down Switching Reg. 3.51 3.06 2.28 L6725ATR 497-5905-1-ND | Voltage Mode PWM Controller with Bootstrap 
L5970ADTR 497-6140-2-ND 1.5A Step-Down Switching Reg.* 4160.00/2,500 Anti-discharging System* .16-SOIC 1.80 1.50 1.26 
L5970D013TR 497-3636-1-ND Up to 1A Step-Down Switching L6725ATR 497-5905-2-ND Voltage Mode PWM Controller with Bootstrap 

Regulator .. 3.36 2.80 2.36 Anti-discharging System* 16-SOIC 1950.00/2,500 
L5970D013TR 497-3636-2-ND Up to 1A Step Down Switching L6725TR 497-5096-1-ND Voltage Mode PWM Controller with Bootstrap 

Regulator 3584.00/2,500 Anti-discharging System*... w16-SOIG 1.56 1.30 1.10 
L5971D 497-1416-5-ND__|1.5A Step-Down Switching Regulato 470 4.09 3.05 L6725TR 497-5096-2-ND —_| Voltage Mode PWM Controller with Bootstrap 
E-L5972D013TR 497-4564-1-ND 2A Step-Down Switching Regulator* DSi) 330642128) Anti-discharging System*... 16-SOIC 1690.00/2,500 
L5973AD poe es oN BEN Beane euianing Regs a sue ae L6726ATR 497-5906-1-ND Single Phase PWM Controller* . 1.50 1.30 1.00 
L5973ADTR 7-5328-1- 5A Step-Down Switching Reg. 65 3. 37 L6726ATR 497-5906-2-ND | Single Phase PWM Controller* . 1330.00/2,500 
LS973ADTR 497-5328-2-ND _| 2.5A Step-Down Switching Reg.* 4320.00/2,500 L6727TR 497-5907-1-ND single Phase PWM Controller* . 168 140 1.18 
L5973D013TR 497-4566-1-ND__|2.5A Step-Down Switching Reg.* 3.38 2.94 2.19 L6727TR 497-5907-2-ND __| Single Phase PWM Controller* 1820.00/2,500 
L5973D013TR 497-4566-2-ND —_|2.5A Step-Down Switching Reg.* 4000.00/2,500 L6730 497-5291-5-ND —_| Adjustable Step-Down Controller* 240 2.00 1.68 
See eee pomaly rat wat Rete ae ee ie L6730BTR 497-5097-1-ND _| Adjustable Step-Down Controller* ..20-HTSSOP 2.40 2.00 ‘1.68 

-9288-5- Himaty Controller with Standby ; : ; [6730BTR 497-5097-2-ND _| Adjustable Step-Down Controller* ..20-HTSSOP 2600.00/2,500 
L5991A 497-5722-ND Primary Controller with stand" ae Hee i L6730TR 497-5098-1-ND | Adjustable Step-Down Controller* .20-HTSSOP 2.40 2.00 1.68 
L5991AD13TR 497-3996-1-ND_| Primary Controller with Standby : : 5 L6730TR 497-5098-2-ND —_| Adjustable Step-Down Controller* ..20-HTSSOP 2600.00/2,500 
L5Q91AD13TR 497-3996-2-ND | Primary Controller with Standb: 2340.00/2,500 L6731BTR 497-5099-1-ND | Adjustable Step-Down Controller* .16-HTSSOP 1.68 1.40 1.18 
ieee poy an preety ue Enmaty contort a eae Soy Bh L6731BTR 497-5099-2-ND__| Adjustable Step-Down Controller* ..16-HTSSOP 2437.50/2,500 
o mee rimary Controller wi ani . * a GE j ™ i 

59930 497-2387-5-ND —_| Constant Power Controller 378 3.29 2.45 Persie cuca) *lustable Step-Down Controller with 


Sync. Rectification* -16-HTSSOP) =.2.25 «1.88 1.58 


163820 SS7=460225: NDE High Voltage Half Bridge Dri 288240202 L6731DTR 497-6112-2-ND _| Adjustable Step-Down Controller with 
L6382D5 497-5356-5-ND High Voltage Half Bridge Driver* . 3.21 280 2.09 Sync. Rectification® .............. : 2437.50/2,500 
L6382D5TR poles ot ogi) High Voltage Half Bridge Driver OA) CAM ult L6732TR 497-5240-1-ND___| Adjustable Step-Down Controller* .. 2.25 1.88 1.58 
Peseepark pig yee High Voltage Half Bridge Driver Seo) L6732TR 497-5240-2-ND | Adjustable Step-Down Controller* ..16-HTSSOP 2437.50/2,500 
E-L6561 497-4580-ND Power Factor Corrector 1.56 130 1.10 ores hao |e D. M y pa 
E-L6561D 497-4581-5-ND __| Power Factor Corrector 156 130 110 peeoo ybrid Controller for AMD 48-HTOF? ec lmne Sige o 
L6740LTR 497-6298-2-ND | Hybrid Controller for AMD* -48-HTOFP 5745.60/2,400 
LaserDotsTR | 497-4582.24ND | Powe Factor Corecor "ea0.00500, | LOrAtTR ay it Current MOSFET Drivers Mee 
LG562ADTR 497-6294-1-ND _| Transition-Mode PFC Controller* 169 147 (1.13 ead pie oS 2h! High Current MOSFET Driver 20/00/2500 
L6562ADTR 497-6294-2-ND __| Transition-Mode PFC Controller* 1497.50/2,500 teen peo oe oem 0" Current MOSFET Driver TOL Any 
L6562AN 497-6295-5-ND__| Transition-Mode PFC Controller* 1.50 1.25 1.05 cevdare PoE Lich Curront MOSFET Drivor* aye is 
E-L6562DTR 497-4583-1-ND __ | Transition-Mode PFC Controller* 169 147 1.13 LeraaTR / NDAD High Current MOSEL Diver® 9932 50/2,500 
E-L6562DTR 497-4583-2-ND —_| Transition-Mode PFC Controller* 1497.50/2,500 F6G001) hoacsatin siiching Reauletge with Adlieiable ig 
L6562N 497-5329-5-ND —_| Transition-Mode PFC Controller* 169 147 1.13 Cinerelich® ! amy) oo Ory 
L6563ATR 497-6129-1-ND _| Transition-Mode PFC Controller* 131 1.14 88 — : : : 
L6563ATR 497-6129-2-ND _| Transition-Mode PFC Controller* 1165.00/2,500 E-L6902D013TR 497-5330-1-ND Stitching Regulator wii Adjustable a7as 40. ne 
L6563TR 497-6130-1-ND Transition-Mode PFC Controller* Gem SOM o feb ry i ‘A ss : 
L6563TR 497-6130-2-ND —_| Transition-Mode PEC Controller* 1530.00/2,500 E-L6902D0137R peice Oo nIng Ragulator with Adjustable eOuRNDET 
L6565DTR 497-4584-1-ND Quasi-Resonant SMPS Controller 1.65 1.38 1.16 fe ‘ acest 
LGS65DTR 497-4584-2-ND | Quasi-Resonant SMPS Controller 1787.50/2,500 E-LG910 Gece “ustable Step-Down Controter with Fe 
L6565N 497-5795-5-ND Quasi-Resonant SMPS Controller*.. ids test) al) I 2 es B Z z 
T6566ATR 497-6296-1-ND | Multi-Mode SMPS Controller* 780150 1.26 ile Bose coaa Noma Adjustable Step-Down Controller with 
L6566ATR 497-6296-2-ND Multi-Mode SMPS Controller* 4950.00/2,500 Syne. Rectification sevseetensereneeeees 16-HTSSOP 2.94 2.45 2.06 
L6566BTR 497-6297-1-ND | Multi-Mode SMPS Controller* 180 150 1.26 L6S10ATR 497-5203-2-ND' | Adjustable Step-Down Controller with 
L6566BTR 497-6297-2-ND Multi-Mode SMPS Controller* 1950.00/2,500 Syne. Rectification sevsestenseceneeeees 16-HTSSOP 3185.00/2,500 
E-L6569 497-4585-5-ND __| HV Half Bridge Driver with Oscillator* . 285 2.38 2.00 E-L6910ATR 497-5331-1-ND Adjustable Step ow Controller WS ueens Are ey ee 
L6569A 497-3654-ND HV Half Bridge Driver with Oscillator..8-MiniDip 2.55 2.13 1.79 dabehecuiicauen z : ee 
L6569AD 497-1439-5-ND | HV Half Bridge Driver with Oscillator......8-SOIC 2.85 238 2.00 E-L6910ATR umes aNO am Adjustable Step-Down Controller with 
L6569AD013TR 497-5359-1-ND _| HV Half Bridge Driver with Oscillator*...8-SOIC 285 2.38 2.00 Sync. Rectification .. 16-HTSSOP 3520.00/2,500 
L6569AD013TR 497-5359-2-ND —_| HV Half Bridge Driver with Oscillator® .... 8-SOIC 3087.50/2,500 E-L6910TR 497-4591-1-ND) | Adjustable Step-Down Controller with 
L6569D 497-5796-5-ND _| HV Half Bridge Driver with Oscillator®....8-SOIC 2.85 2.38 2.00 Sync. Rectification -16-SOIG 297 259 1.93 
L6571A 497-5360-5-ND | HV Half Bridge Driver w/Oscillator®....8-MiniDip 2.25. 1.88 1.58 E-L6910TR 497-4591-2-ND Adustae step oe Controller with (6.3016 seanTone 600 
L6571AD 497-5361-5-ND HV Half Bridge Driver with Oscillator*....8-SOIC 1.80 1.50 1.26 vine: Nectincalon ia wes 
L6571AD013TR 497-3367-1-ND HV Half Bridge Driver with Oscillator 1.65 1.38 1.16 L6910GTR 497-6111-1-ND Adjustable Step-Down Controller with 
16571AD013TR 497-3367-2-ND —_| HV Half Bridge Driver with Oscillator 1787.50/2,500 Syne. Rectification * . 16-SOIG 2.94 245 2.06 
L6571BD013TR 497-3655-1-ND HV Half Bridge Driver with Oscillator 255 213 1.79 L6910GTR 497-6111-2-ND OSG Rete ontroller wi veahia ena 
E-L6571BD013TR 497-4586-1-ND | HV Half Bridge Driver with Oscillator®.... SOIC 270 225 1.89 16 00/2, 
E-L6571BD013TR 497-4586-2-ND | HV Half Bridge Driver with Oscillator* .... 8-SOIC 2925.00/2,500 L6911CTR pO 7CI03S1GND a 5-Bit Prog. Stap-Down Controller with 
L6574D013TR 497-4018-1-ND | CFL/TL Ballast Driver Preheat Sync. Rectification -20°S0IC 2.84 2.47 _ 1.84 
and Dimming 281 245 1.82 L6911CTR 497-6109-2-ND 5-Bit Prog. Step-Down Controller with 
L6574D013TR 497-4018-2-ND —_| CFL/TL Ballast Driver Preheat Syne. Rectification * .-20-SOIC 1397.00/1,000 
and Dimming 3327.50/2,500 L6911DTR 497-6110-1-ND ae oe ae Down Controller with oo-soc Ween a 
a & =e Nc. ‘ectification . 20-4 a AT F 
ELSS/ADNISTR geretSeT Ne Se DIeRhee Preheat 281 2.45 1.82 L6911DTR 497-6110-2-ND 5-Bit Prog. Step-Down Controller with 
E-L6574D013TR 497-4587-2-ND | CFL/TL Ballast D Syne. Rectification* 20-S0IC 1397.00/1,000 
and Dimming* 3328.00/2,500 [6917BDTR 497-5883-1-ND | 5-Bit Prog. Dual-Phase Controlier*......28-SOIC 5.59 487 3.63 
L6585DTR 497-6102-1-ND __| Combo IC for PFC/Ballast Control 4.32 3.76 2.80 L6917BDTR 497-5883-2-ND | 5-Bit Prog. Dual-Phase Controller** ...... 28-SOIC 2753.00/1 000 
L6585DTR 497-6102-2-ND Combo IC for PFC/Ballast Control 2128.00/1,000 E-L6919ETR 497-4592-1-ND 5-Bit Prog. Dual-Phase Controller* ......28-SOIC 3.68 93.36 2.66 
L6590D013TR 497-4019-1-ND Fully Integrated Power Supply . 419 3.65 2.72 E-L6919ETR 497-4592-2-ND 5-Bit Prog. Dual-Phase Controller* 28-SOIC 2128.00/1,000 
L6590D013TR 497-4019-2-ND Fully Integrated Power Supply . 2062.00/1,000 L6920DB 497-4812-5-ND 1V High Eff. Sync. Step-Up Converter...8-MSOP 2.25 1.88 1.58 
L6590N 497-5362-5-ND Fully Integrated Power Supply* 419 3.65 2.72 L6920DBTR 497-5241-1-ND 1V High Eff. Sync. Step-Up 
L6598D013TR 497-4020-1-ND High Voltage Resonant Controller 432 3.76 2.80 Converter ... ..8-MSOP 2.25 1.88 1.58 
L6598D013TR 497-4020-2-ND | High Voltage Resonant Controller 3167.50/2,500 L6920DBTR 497-5241-2-ND | 1V High Eff. Sync. Step-Up 
E-L6598D013TR 497-4588-1-ND High Voltage Resonant Controller* . 2.97 248 2.08 Converter* ... ..8-MSOP 3900.00/4,000 
E-L6598D013TR 497-4588-2-ND —_| High Voltage Resonant Controller* 3217.50/2,500 L6920DCTR 497-6106-1-ND 1 High Eff. Sync. Step-Up 
L6599DTR 497-6156-1-ND | High Voltage Resonant Controller* 4.05 353 2.63 Converter* 8-MSOP 2.25 1.88 1.58 
L6599DTR 497-6156-2-ND High Voltage Resonant Controller* 4800.00/2,500 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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POWER SUPPLY (Continued) 


RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
L6920DCTR 497-6106-2-ND 1V High Eff. Sync. Step-Up 

Converter* 3900.00/4,000 
L6920DTR 497-3368-1-ND 1V High Eff. Sync. Step-Up 

Converter 297259193 
L6920DTR 497-3368-2-ND 1V High Eff. Sync. Step-Up 

Converter. 8-TSSOP 5632.00/4,000 
L6924D013TR 497-5100-1-ND Battery Charger System* 16-VFQFPN 2.97 259 1.93 
L6924D013TR 497-5100-2-ND Battery Charger System 16-VFQFPN 5632.00/4,000 
L6925D013TR 497-3369-1-ND High Eff. Mono Sync. Step-Down 

Regulator. rey age) he) 
E-L6925D013TR 497-4594-1-ND High Eff. Mono Sync. Step-Down 

Regulator® ... Bey aay ile) 
E-L6925D013TR 497-4594-2-ND High Eff. Mono Sync. Step-Down 

Regulator* 4420.00/4,000 
L692601TR 497-5101-1-ND High Efficiency Mono Sync. 

Step-Down Regulator*... 2.76 2.30 1.94 
L692601TR 497-5101-2-ND High Efficiency Mono Sync. 

Step-Down Regulator*... 4784.00/4,000 
L6928D013TR 497-4222-1-ND High Efficiency Mono Sync. 

Step-Down Regulator .. 2.73 2.28 1.92 
L6928D013TR 497-4222-2-ND High Efficiency Mono Sync. 

Step-Down Regulator .. 4732.00/4,000 
L692801TR 497-5180-1-ND High Efficiency Mono Sync. 

Step-Down Regulator*... V2 San BS )') 
L692801TR 497-5180-2-ND High Efficiency Mono Sync. 

Step-Down Regulator*... 8-VFQFPN 3848.00/4,000 
E-L6932D1.2 497-5057-ND High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*...8-SOIC 285 2.38 2.00 


E-L6932D1.2TR 
L6932D1.2TR 


497-4596-1-ND 
497-5724-1-ND 


High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*... 8-SOIC 
High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*... 8-SOIC 


2.85 2.38 2.00 
2522 AON TT, 


L6932D1.2TR 497-5724-2-ND High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*... 8-SOIC 2730.00/2,500 
L6932D1.5TR 497-5102-1-ND High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*...8-SOIC 1.89 1.58 1.33 
L6932D1.5TR 497-5102-2-ND High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*... 8-SOIC 2730.00/2,500 
L6932D1.8TR 497-5882-1-ND High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*...8-SOIC 252 2.10 1.77 
L6932D1.8TR 497-5882-2-ND High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*... 8-SOIC 2730.00/2,500 
L6932D2.5TR 497-5909-1-ND High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*...8-SOIC 252 2.10 1.77 
L6932D2.5TR 497-5909-2-ND High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*... 8-SOIC 2730.00/2,500 
L6933H1.2TR 497-6145-1-ND High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*..8-HSOP 2.52 2.10 1.77 
L6933H1.2TR 497-6145-2-ND High Perf. 2A ULDO Linear Regulator*..8-HSOP 2730.00/2,500 
L6997STR 497-4225-1-ND Step-Down Controller 3:78) (3:29) 92145 
L6997STR 497-4225-2-ND Step-Down Controller 4480.00/2,500 
L6926013TR 497-4595-1-ND Regulator Sync. Step-Down* 2.64 2.20 1.85 
L6926013TR 497-4595-2-ND Regulator Sync. Step-Down* .. 4576.00/4,000 
E-SG2525AN 497-4644-5-ND Regulator Pulse Width Modulator .. 1.77 148 1.24 
$G2525AP013TR 497-2039-1-ND Regulator Pulse Width Modulator 1.77. 1.48 1.24 
SG2525AP013TR 497-2039-2-ND Regulator Pulse Width Modulator 1625.00/2,500 
E-SG2525AP013TR 497-4683-1-ND Regulator Pulse Width Modulator* .. 1.77 1.48 1.24 
E-SG2525AP013TR 497-4683-2-ND Regulator Pulse Width Modulator .. 1917.50/2,500 


$G3524N 
$G3524P 


497-2992-5-ND 
497-5377-5-ND 


Regulator Pulse Width Modulator 
Regulator Pulse Width Modulator* .. 


165 143 1.10 
1.77, 148 1.24 


$G3524P013TR 
$G3524P013TR 
$G3525AN 
STSR2PCD 
STSR2PCD-TR 


497-2040-1-ND 
497-2040-2-ND 
497-2041-5-ND 
497-5404-5-ND 
497-2154-1-ND 


Regulator Pulse Width Modulator 
Regulator Pulse Width Modulator 
Regulator Pulse Width Modulator 
Forward Sync. Rectifier Smart Driver* ... 8-SOIC 
Forward Sync. Rectifier Smart Driver. 


1.58 1.37 1.05 
1396.50/2,500 
58° 137 1105 
3.78 3.29 2.45 
3.78 3.29 2.45 


STSR2PCD-TR 
STSR2PMCD-TR 
STSR2PMCD-TR 


497-2154-2-ND 
497-5405-1-ND 
497-5405-2-ND 


Forward Sync. Rectifier Smart Drive 
Forward Sync. Rectifier Smart Driver* 
Forward Sync. Rectifier Smart Driver® ... 


4480.00/2,500 
3.78 3.29 2.45 
4480.00/2,500 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
TSM108IDT 497-2333-2-ND Automotive Switch Mode Voltage 

and Current Controller 1330.00/2,500 
TSM109AIDT 497-4082-1-ND Dual Comparator/Voltage Referenci 8-SOIC 1.58 1.37 1.05 
TSM109AIDT 497-4082-2-ND Dual Comparator/Voltage Referenci SOIC 1396.50/2,500 
TSM1091D 497-3074-5-ND Dual Comparator/Voltage Referenci 1.50 1.30 1.00 
TSM111CDT 497-5451-1-ND Triple Volt./Current Supervisor* HES SSaI EG 
TSM111CDT 497-5451-2-ND Triple Volt./Current Supervisor* 743.00/1,000 
TSM111CN 497-2334-5-ND Triple Voltage and Current Supervi 2H16) 1:80) 1:52 
TSM112CN 497-5452-5-ND 3.3V/5V/12V Housekeeping IC* 1.80 1.56 1.20 
TSM1011AID 497-5436-5-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller* es iE) 
TSM1011AIDT 497-4470-1-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller.. TESST ast 790) 
TSM1011AIDT 497-4470-2-ND Constant Voltag 

Controller. 1197.50/2,500 
TSM1011AIST 497-4471-1-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller. 1.35 147 90 
TSM1011AIST 497-4471-2-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller. 1916.00/4,000 
TSM10111D 497-5437-5-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller* 1.13 98 75 
TSM10111DT 497-5438-1-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller* 1.13 98 75 
TSM10111IDT 497-5438-2-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller* 997.50/2,500 
TSM10111ST 497-5439-1-ND Constant Voltage/Constant Curren! 

Controller* 1.13 193) 75 
TSM10111ST 497-5439-2-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller ... 1596.00/4,000 
TSM1012AIDT 497-4472-1-ND Low Consumption Voltage/Current 

Controller. 195 1.63 1137 
TSM1012AIDT 497-4472-2-ND 

Controller. 2112.50/2,500 
TSM1012AIST 497-4473-1-ND Low Consumption Voltage/Current 

Controller. 1.95 163 1.37 
TSM1012AIST 497-4473-2-ND Low Consumption Voltage/Current 

Controller. 3380.00/4,000 
TSM1013AIDT 497-4474-1-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller. 1.95 1.63 1.37 
TSM1013AIDT 497-4474-2-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller. 2112.50/2,500 
TSM1013AIST 497-4475-1-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller. 1.95 163 1.37 
TSM10131DT 497-5440-1-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller* 1.80 1.50 1.26 
TSM10131DT 497-5440-2-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller* 1950.00/2,500 
TSM10131ST 497-5441-1-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller* 1.80 1.50 1.26 
TSM10131ST 497-5441-2-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller ... 3120.00/4,000 
TSM1014AIDT 497-4476-1-ND Low Consumption Voltage/Current 

Controller. 1.95 163 1.37 
TSM1014AIDT 497-4476-2-ND Low Consumption Voltage/Current 

Controller. 2112.50/2,500 
TSM1014AIST 497-4477-1-ND Low Consumption Voltage/Current 

Controller. 1.95 1.63 1.37 
TSM1014AIST 497-4477-2-ND Low Consumption Voltage/Current 

Controller. 3380.00/4,000 
TSM1051CD 497-4478-5-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller. 1.01 88 68 
TSM1051CLT 497-5450-1-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller* 1.01 88 68 
TSM1051CLT 497-5450-2-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller* 1077.00/3,000 
TSM1052 497-6034-1-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller* 1.08 87 65 
TSM1052 497-6034-2-ND Constant Voltage/Constant Current 

Controller* 1026.00/3,000 
E-UC2845BN 497-4601-5-ND Current Mode PWM Controller* 1.20. 1.04 80 
UC2843BN 497-3678-ND Current Mode PWM Controlle: i 1.20 1.04 80 
E-UC2843BN 497-4599-5-ND Current Mode PWM Controller i 1.20 1.04 .80 
UC2844AN 497-3077-5-ND Current Mode PWM Controle -Dip = 1.13 98 75 
UC2844BD1013TR 497-6138-1-ND Current Mode PWM Controller “SOIC = 1.09 EOD ea) 
UC2844BD1013TR 497-6138-2-ND Current Mode PWM Controller* SOIC 964.25/2,500 
UC2844BN 497-6135-5-ND Current Mode PWM Controller* i 1.09 95° 73 
UC2845BD1013TR 497-3679-1-ND Current Mode PWM Controller. 1.09 95 73 
UC2845BD1013TR 497-3679-2-ND Current Mode PWM Controlle: SOIC 965.00/2,500 
E-UC2845BD1013TR =| 497-4600-1-ND Current Mode PWM Controller “SOIC = 1.09 2058 ia! 
E-UC2845BD1013TR | 497-4600-2-ND Current Mode PWM Controller* 964.25/2,500 


UC2845BN 
E-UC3842BN 
UC3842BD1013TR 
UC3842BD1013TR 
UC3843BD1013TR 


497-3680-5-ND 
497-4602-5-ND 
497-6139-1-ND 
497-6139-2-ND 
497-3681-1-ND 


Current Mode PWM Controlle 
Current Mode PWM Controller* 
Current Mode PWM Controller* 
Current Mode PWM Controller* 
Current Mode PWM Controlle 


OSES SETS 
116 1.01 .78 


UC3843BD1013TR 
UC3844BD1013TR 
UC3844BD1013TR 
UC3844BN 
E-UC3845BD1013TR 


497-3681-2-ND 
497-3682-1-ND 
497-3682-2-ND 
497-6136-5-ND 
497-4605-1-ND 


Current Mode PWM Controlle 
Current Mode PWM Controller* 
Current Mode PWM Controller* 
Current Mode PWM Controller* 
Current Mode PWM Controller* 


E-UC3845BD1013TR 
UC3845BNST 


497-4605-2-ND 
497-6137-5-ND 


Current Mode PWM Controller* 
Current Mode PWM Controller* 


98°85 165 
865.00/2,500 

298) 28565 
864.50/2,500 

TAG) 01 ) e78 
1030.00/2,500 

98 85 65 

LACT ON ZS, 
1030.75/2,500 

20885 65. 


STMicroelectronics 


STSR3CD 497-4400-5-ND Sync. Rectifier Smart Driver for 
Flyback ..... 3.73 3.25 2.42 
STSR3CD-TR 497-4401-1-ND Sync. Rectifier Smart Driver for 
Flyback ..... 3.73 3.25 2.42 
STSR3CD-TR 497-4401-2-ND Sync. Rectifier Smart Driver for 
4415.00/2,500 
STSR30D-TR 497-2155-1-ND 
3.73 3.25 2.42 
STSR30D-TR 497-2155-2-ND Sync. Rectifier Smart Driver for 
FIYBAGK cs sssss casas 4416.00/2,500 
TL7702ACD1013TRA =| 497-5427-1-ND Supply Voltage Supervisor* . 1.13) 98 75 
TL7702ACD1013TRA | 497-5427-2-ND Supply Voltage Supervisor* . 8-SOIC 997.50/2,500 
TL7702ACP/A 497-5208-5-ND Supply Voltage Supervisor* . -Mini Dip 1.13 FOSImaeCo 
TL7702AID1/A 497-2229-5-ND Supply Voltage Supervisor. 8-SOIC = 1.13 98 75 
TL7702AID1013TRA =| 497-5428-1-ND Supply Voltage Supervisor* . 8-SOIC = 1.13 FOSierol 
TL7702AID1013TRA | 497-5428-2-ND Supply Voltage Supervisor* . 8-SOIC 997.50/2,500 
TL7702AIP/A 497-5209-5-ND Supply Voltage Supervisor* Mini Dip == 1.13 98 75 
TL7705ACD1013TRA | 497-2230-1-ND. 5V, Supply Voltage Supervisor. 8-SOIC 1.13 LOSmueZo) 
TL7705ACD1013TRA | 497-2230-2-ND 5V, Supply Voltage Supervisor. 8-SOIC 997.50/2,500 
TL7705ACP/A 497-3676-ND 5V, Supply Voltage Supervisor. -MiniDip = 1.13 1986) 275) 
TL7705AID1013TRA =| 497-3677-1-ND 5V, Supply Voltage Supervisor.. 8-SOIC = 1.13 98 75 
TL7705AID1013TRA =| 497-3677-2-ND 5V, Supply Voltage Supervisor. 8-SOIC 997.50/2,500 
TL7705AIP/A 497-5210-5-ND 5V, Supply Voltage Supervisor* i Di Teak 98  .75 
TSM101ACD 497-5442-5-ND Voltage/Current Controller 116 = 1.01 18 
TSM101AIDT 497-2331-1-ND Voltage/Current Controller 116 1.01 18 
TSM101AIDT 497-2331-2-ND Voltage/Current Controller 1030.75/2,500 
TSM101CN 497-5443-5-ND Voltage/Current Controller* 1.16 1.01 18 
TSM102AIDT 497-4081-1-ND Voltage/Current Controller 1.31. 01.14 88 
TSM102AIDT 497-4081-2-ND Voltage/Current Controller 1165.00/2,500 
TSM102ID 497-2332-5-ND Voltage/Current Controller ua lah 85 
TSM102IDT 497-5444-1-ND Voltage/Current Controller 28 eed 85 
TSM102IDT 497-5444-2-ND Voltage/Current Controller* 1130.00/2,500 
TSM103AID 497-3104-ND Dual Op Amp/Voltage Referenc 8-SOIC 1.16 1.01 18 
TSM1031D 497-5445-5-ND Dual Op Amp/Voltage Reference* 8-SOIC = 1.05 91 70 
TSM103IDT 497-5786-1-ND Dual Op Amp/Voltage Reference* 1.05 91 70 
TSM103IDT 497-5786-2-ND Dual Op Amp/Voltage Reference* 930.00/2,500 
TSM104AIDT 497-5446-1-ND Quad Op Amp/Voltage Reference* .......16-SOIC = 1.28 1.11 85 
TSM104AIDT 497-5446-2-ND Quad Op Amp/Voltage Reference* 16-SOIC 1130.00/2,500 
TSM104IDT 497-5447-1-ND Quad Op Amp/Voltage Reference* 16-SOIC «1.24 «1.08 83 
TSM104IDT 497-5447-2-ND Quad Op Amp/Voltage Reference* 16-SOIC 1097.50/2,500 
TSM104WAIDT 497-5448-1-ND Quad Op Amp/Voltage Reference* 16-SOIC 1.24 1.08 83 
TSM104WAIDT 497-5448-2-ND Quad Op Amp/Voltage Reference* 16-SOIC 1097.50/2,500 
TSM104WIDT 497-5449-1-ND Quad Op Amp/Voltage Reference* 16-SOIC 1.24 1.08 83 
TSM104WIDT 497-5449-2-ND Quad Op Amp/Voltage Reference® ....... 16-SOIC 1097.50/2,500 
TSM1081D 497-3073-5-ND Automotive Switch Mode Voltage 
and Current Controller... 1.50 1.30 1.00 
TSM108IDT 497-2333-1-ND Automotive Switch Mode Voltage 


and Current Controller... 


1.50 1.30 1.00 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 10 100 
DA108S1 497-2696-5-ND Diode Array* .. 143 1.24 95 
DA108S1RL 497-3399-1-ND 8 Diode Array* 1438 #124 95 
DA108S1RL 497-3399-2-ND 8 Diode Array* 1262.50/2,500 
DALC112S1 497-2695-5-ND 12 Diode Low Capacitance Array for ESD 

Protection® ... 1.24 1.08 83 
DALC112S1RL 497-3400-1-ND 12 Diode Low Capacitance Array for ESD 

Protection* 8-SOIC 1.24 1.08 83 
DALC112S1RL 497-3400-2-ND 12 Diode Low Capacitance Array for ESD 

Protection* bcc 1097.50/2,500 
DALC208SC6 497-2525-1-ND Low Capacitance Diode Array*.. 2408 283) 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! *« 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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A STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
RG HSTCAL Aad Pata Cato Part No. Part No. Description Pky. 1 10 100 
: - : : M41 T94MH6F 497-5372-1-ND | 2V-5.5V, 512K-Bit Serial RTC 28-SOIC 5.80 5.30 419 
STMicroelectronics | Digi-Key Es Price Each M41 T94MH6F 497-5372-2-ND —_| 2V-5.5V, 512K-Bit Serial RTC 28-SOIC 3070.08/936 
Part No. Part No. Description Pkg. 110-100 M41T94MQ6E 497-5373-1-ND —_| 2V-5.5V, 512K-Bit Serial RTC* 16-SOIC 4.13 3.60 2.68 
DALC208SC6 497-2525-2-ND | Low Capacitance Diode Array’......... SOT-23-6 1317.00/3,000 M41T94MQ6F 497-5373-2-ND —_| 2V-5.5V, 512K-Bit Serial RTC 16-SOIC 4895.00/2,500 
SSRP105B1 497-4303-5-ND —_| Dual Asymmetrical Overvoltage Protection M41T256YMH7F 497-4701-1-ND__| 5V, 256K-Bit Serial RTC. 44-SOIG 11.04 10.08 7.97 
for Telecom Line* 8SOIC 1.50 1.25 1.05 M41T256YMH7F 497-4701-2-ND | 5V, 256K-Bit Serial RTC. 44-SOIC 5840.64/936 
TPN3021RL 497-3741-1-ND _| Tripolar Overvoltage Protection for M41T256YMT7F 497-4702-1-ND —_| 5V, 256K-Bit Serial RTC. 44-SOIC 10.35 9.45 7.47 
Network Interfaces* 1.65 1.38 1.16 M41T315V-85MH6F | 497-4703-1-ND ‘| 3.3V, 85nS Phantom RTC Supervisor...28-SOIC 10.68 9.88 7.48 
TPN3021RL 497-3741-2-ND Tripolar Overvoltage Protection for M41T315V-85MH6F 497-4703-2-ND 3.3V, 85nS Phantom RTC Supervisor... 28-SOIC 6345.14/936 
Network Interfaces® 1787.50/2,500 Battery and Crystal Options 
ee eter en oem Sata Line Protaction= Leases MaT28-BRI2SH1 497-3686-5-ND | SNAPHAT for 28 and 44-Pin SOIC. 581506 377 
i ; sea : : : M4732-BR12SH1 497-3687-5-ND —_| SNAPHAT for 28 and 44-Pin SOIC. 725 662 5.23 
wSbes ine digs 28 lzesN mmm Data Line Protection ene sel) M4T32-BR12SH6 __| 497-3688-5-ND__| SNAPHAT for 28 and 44-Pin SOIC 840 767 6.08 
USBLC6-2P6 497-5026-1-ND Very Low Capacitance, ESD Prot.. 94 2s : . : 
USBLC6-2P6 497-5026-2-ND Very Low Capacitance, ESD Prot 999.00/3,000 ; - 
USBLC6-4SC6 497-4492-1-ND | Very Low Cap. ESD Protection* .......SOT-23-6L 128 1.11 85 STH = = SIGNAL 
USBLC6-4SC6 497-4492-2-ND __| Very Low Cap. ESD Protection* ...... SOT-23-6L 1356.00/3,000 ST Sinictee ectronics Digi Reel RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
STM { ' Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
Icroelectronics TDA7338D013TR 497-3971-1-ND _| Stereo Decoder 20-SOIC 5.75 5.25 4.15 
r ; = , TDA7338D013TR 497-3971-2-ND —_| Stereo Decoder 20-SOIC 3187.50/1,000 
STMicroelectronics | Digi-Key ae Price Each TDA7400DTR 497-3977-1-ND _| Advance Car Signal Processoi 28-SOIC 10.07 9.20 7.28 
RariiNa? EartiNo! Deserta ae Oe 00 E-TDA7400DTR 497-5050-1-ND | Advance Car Signal Processor*.......28-SOIG 10.07 9.20 7.28 
een aH Ge eae ND ere ree 7 emo 1a “ ore i te ay E-TDA7400DTR 497-5050-2-ND Advance Car Signal Processor*. 28-SOIC 5585.00/1,000 
g ee PBI nique I) Memory lag .. 00/3, TDA7407 497-3979-ND Advance Car Signal Processor 44-TOFP 932 851 6.73 
LRI2K-A1S/1GE 497-5533-1-ND | 64-Bit Unique ID Memory Tag . 150 130 1.00 -3981-1- , f 
LRIQK-A1S/1GE 497-5533-2-ND 64-Bit Unique ID Memory Tag. 1596.00/3,000 TDA7411TR 497-3981-1-ND Advance Car Signal Processor 44-TOFP 10.80 9.99 7.56 
LRIS2K-A1S/1GE 497-5534-1-ND___|64-Bit Unique ID Memory Tag . 180 156 1.20 ; - 
LRIS2K-A1S/1GE 497-5534-2-ND __|64-Bit Unique ID Memory Tag . 1914.00/3,000 ST STMicroelectronies STANDARD LINEAR 
SRIX4K-A3S/1GE 497-5536-1-ND 13.56MHz Short Range Contactless RoHS Compliant Parts Available 
Memory Chip as Aare abc kel i ; anit A 
SRIXAK-A3S/1GE | 497-8536-2-ND _|13.56MIHz Short Range Contactless STeleruster tronics. | Dial key Description ea 
Memory Chip za 2823.00/3,000 LF3470T 497-2963-1-ND | Wide Bandwidth Quad J-FET Op Amp...14-SOIC.1.09~.95~73 
SRIX4K-A4S/1GE 497-5537-1-ND | 13.56MHz Short Range Contactless LF347DT 497-2963-2-ND | Wide Bandwidth Quad J-FET Op Amp... 14-SOIC 855.00/2,500 
Memory Chip oe 217 1.81 1.53 LF347N 497-2964-5-ND | Wide Bandwidth Quad J-FET Op Amp......14-Dip 1.08 87.65 
SRIX4K-A4S/1GE 497-5537-2-ND | 13.56MHz Short Range Contactless LF351D 497-4041-5-ND | Wide Bandwidth Single J-FET Op Amp...8-SOIC 1.04 83.63 
Memory Chip oe 2823.00/3,000 LF351DT 497-4041-1-ND__| Wide Bandwidth Single J-FET Op Amp... a7 2 46 
[F351DT 797-4041-2-ND | Wide Bandwidth Single J-FET Op Amp . 605.00/2,500 
LF351N 497-2966-5-ND —_| Wide Bandwidth Single J-FET Op Amp . 99 80 60 
ME | ti |atrote temanoistrgpan aoe“ otosin 
= 2 ide Bandwi ual J- jp Amp. 63/2, 
STMicroelectronics | Digi-Key 7 Price Each LF353N 497-2968-5-ND___| Wide Bandwidth Dual J-FET Op Amp. Tt 62 4 
Part No. Part No. Description 1 10 100 LM124D 497-2969-5-ND | Low Power Quad Op Am 219 183 1.54 
M41T11M6E 497-2813-5-ND | 2V-5.5V, 512-Bit Serial RTC.. 356 3.11 2.31 LM201AD 497-4042-5-ND —_| Single Op Amp 1.58 137 1.05 
M41T11M6F 497-4699-1-ND | 2V-5.5V, 512-Bit Serial RT 356 3.11 2.31 LM201AN 497-2970-5-ND —_| Single Op Amp 154 134 1.03 
M41T11M6F 497-4699-2-ND 2V-5.5V, 512-Bit Serial RT 4225.00/2,500 LM211DT 497-1542-1-ND Voltage Comparator Ay A st) 
M41T11MH6 497-2814-5-ND 2V-5.5V, 512-Bit Serial RT 6.08 5.29 3.94 LM211DT 497-1542-2-ND Voltage Comparator .. 487.50/2,500 
M41T11MH6F 497-4700-1-ND__| 2V-5.5V, 512-Bit Serial RT 6.08 5.29 3.94 [M2190 497-2971-5-ND [High Speed Dual Comparator. 244 212 163 
MA1T11MH6F 497-4700-2-ND | 2V-5.5V, 512-Bit Serial RT| 2948.40/936 LM219DT 497-1544-1-ND | High Speed Dual Comparator. 1.20. 1.04 80 
M41T56M6F 497-4706-1-ND 5V, 512-Bit Serial RT 970 235 1.75 LM219DT 497-1544-2-ND High Speed Dual Comparator. 14-SOIC 1065.00/2,500 
M41T56M6F 497-4706-2-ND 5V, 512-Bit Serial RTI 3200.00/2,500 LM224ADT 497-1545-1-ND Low Power Quad Op Am 14-SOIC 95 shel eye 
M41781SM6F 497-4684-1-ND ‘| 2.7V-5.5V, Serial RTC 291 2.43 2.04 LM224ADT 497-1545-2-ND__| Low Power Quad Op Am 14-SOIC 534.38/2,500 
M41781SM6F 497-4684-2-ND__| 2.7V-5.5V, Serial RTC with Alarm 3152.50/2,500 LM224AN 497-1546-5-ND | Low Power Quad Op Am 14-Dip = 81Si5CtC«C 
M41T81SMY6F 497-6157-1-ND | 2.7V-5.5V, Serial RTC with Alarm BSOIC 459 4.00 2.98 LM224APT 497-4043-1-ND —_| Low Power Quad Op Am 14-TSSOP 86692 
M41T81SMY6F 497-6157-2-ND | 2.7V-5.5V, Serial RTC with Alarm*.. 2261.00/1,000 ne Mar apeser NG ee rower aad o Am aetheats 6 BL aa 
MATTO2RMGE iteciacamm) 2-0. 5¥, Serial RTC with Battary ag) Bb GEE LM224DT 497-2972-2-ND __| Low Power Quad Op Amp.. 412.50/2,500 
M41T93RMY6F 497-6020-1-ND ‘| 2.7V-5.5V Serial SPI Bus RTC with LM224Nn 497-1547-5-ND | Low Power Quad Op Amp... 14-Dip 554438 
aa andi sms a | A RD eer ee ee ae 
7 Dy z 7 F ~ -1-| -Terminal Adj. Current Source .. | i i 
M41T93RMY6F 497-6020-2-ND ane Sate SPYBue RTC with err N23 aor a. 3 “0240 2am a ‘i cure sare ‘eso ; 0.0 reso 
M41 T93RQAGF 497-6302-1-ND | 2.7V-5.5V Serial SPI Bus RTC wi : yall Ob0als ow Power Quad Voltage Comparator. 14 en ie: 
Battery Switchover* ... 5.00 435 3.24 LM239ADT 497-1550-2-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC 605.00/2,500 
M41T93ROA6F 497-6302-2-ND 2.7\V-5.5V Serial SPI Bus RTC with LM239AN 497-1551-5-ND Low Power Quad Voltage Comparator-.....14-Dip 90 72 54 
i * LM239DT 497-2973-1-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC 95 eTOMe le 
oe =e Bc aS eaS DON 000 LM2390T 497-2973-2-ND | Low Power Quad Voltage Comparator. 14-SOIC 375.00/2,500 
Battery Switchover* 5.00 435 3.24 LM239N 497-1552-5-ND Low Power Quad Voltage Comparator .....14-Dip 55 44 33 
M41T93SQA6F 497-6303-2-ND 3.0V-5.5V Serial SPI Bus RTC with ; y . LM239PT 497-4044-1-ND Low Power Quad Volt. Comparator... 14-TSSOP (655 2) 
1 fs i * LM239PT 497-4044-2-ND Low Power Quad Volt. Comparator... 1 412.50/2,500 
M41T93Z0A6F 4o7-sa04-t-no — |238\-55V Sera SPI Bus A wit i era LM258AST 497-4778-1-ND _| Low Power Dual Op Amp 60 4838 
Battery Switchover* 500 435 3.24 LM258AST 497-4778-2-ND | Low Power Dual Op Amp 720.00/4,000 
M41 T93ZQA6F 497-6304-2-ND __|2.38V-5.5V Serial SPI Bus RTC with ee edelbndsleN Damme) Low Power Dual Op Amp boas swe 20) 
Battery Switchover*... af 2460.50/1,000 58DT 497-1553-2-ND Low Power Dual Op Amp 362.50/2,500 
M41T94MH6 497-2823-5-ND | 2.7V-5.5V 512-Bit Serial RTC SRAM 580 530 4.19 Te asin Te power pu Go Amp at oo al 
M41T94MQ6E 497-3684-ND 2.7V-5.5V 512-Bit Serial RTC SRAM 413 3.60 2.68 TMsosADT Fe SHINS Lows Power Dual Vottere Comocrater  785.00/2.500 
M41ST84WMQ6E 497-2802-5-ND__|3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC... 459 4.00 2.98 iMzosnT BORG I ge 2omp ie 
7 7 = ale ow Power Dual Voltage Comparator 55 44 33 
MA1ST84WMOGF 497-4693-1-ND _ [3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 459 400 2.98 TMD9aDT EERE Low Power Dual Vollage Comparator 72 507500 
M41ST84WMQ6F 497-4693-2-ND | 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 5440.00/2,500 i Moo3N Soeenp I ge eomp lee 
M4iST8SWMH6 497-2804-5-ND | 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 782 7.14 565 Ae aw Power Dual Voltage Comparator fo 20 ai 
: i ‘ LM293ST 497-4265-1-ND Low Power Dual Volt. Comparator.. 8 72 58 A4 
MAISTBSWMHGF =O igrocopig Om OV, NVRAM 512-Bit Serial RTC HSE bs a LM293ST 497-4265-2-ND | Low Power Dual Volt. Comparator... 8-Mini SOIC 912.00/4,000 
M41ST85WMH6F 497-4695-2-ND___|3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 4137.12/936 ; elompatatels ‘ a 
: awed LM301AN 497-1568-5-ND__| Single Op Amp... 8-Dip 948263 
M41ST85WMX6 497-2805-5-ND _[3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 644 5.88 4.65 TRS 
M41 ST87YMX6 497-2808-5-ND _|5V, NVRAM 1280-Bit Serial RT 782 7.14 5.65 EMatiDT Le ces commaator Shee e 
M41ST95WMX6 497-2809-5-ND | 3V, NVRAM 512-Bit Serial RTC 6.90 6.30 4.98 LM3tiN 497-1870-5-ND | Voltage Comparator 55. 4326 
M41TOOM6F 497-4697-1-ND __| Serial Access RTC. 270 2.25 1.89 (M319DT 497-1876-1-ND | High Speed Dual Comparator. 002728 
te eee sea Actes ae 5 mae LM319DT 497-1576-2-ND___| High Speed Dual Comparator. 712.50/2,500 
“i 9 erlal ACCESS. o - e = Cel i 
M41TOOSCB4MY6F | 497-5913-1-ND |2.7V-5.5V RTC + 64K 6.08 529 3.94 Tae nL or ee oto anes 
M41TOOSC64MY6F 497-5913-2-ND 2.7V-5.5V RTC + 64K: 2993.00/1,000 LM324ADT 497-1578-2-ND Low Power Quad Op Amp.. 362.50/2,500 
M41TOOSMGE 497-5371-5-ND Serial Access RTC* 270 2.25 1.89 LM324AN 497-1579-5-ND Low Power Quad Op Amp.. Be iS 
M41TOMGE 497-2812-5-ND 2V-5.5V, Serial RTC... 222) 1.85) 1.56 LM324DT 497-1580-1-ND Low Power Quad Op Amp uy 8 
M41TOM6F 497-4698-1-ND 2V-5.5V, Serial RTC... 2.22 1.85 1.56 LM324DT 497-1580-2-ND Low Power Quad Op Am 305.00/2,500 
M41T60Q6F 497-3906-1-ND 1.3V-3.6V, Serial RTC 1.77 148 1.24 LM324N 497-1581-5-ND Low Power Quad Op Amp.. 55 43° «226 
M41T60Q6F 497-3906-2-ND 1.3V-3.6V, Serial RTC 2301.00/3,000 LM334Z 497-1582-ND 3-Terminal Adjustable Current Sourc 124 1.08 .83 
M41T62Q6F 497-3907-1-ND 1.3V-3.6V, Serial RTC with Alarm 2.05 1.71 1.44 LM339ADT 497-1586-1-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 50 40 30 
M41T62Q6F 497-3907-2-ND 1.3V-3.6V, Serial RTC with Alarm 2661.00/3,000 LM339ADT 497-1586-2-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 375.00/2,500 
M41T65Q6F 497-3908-1-ND 1.3V-3.6V, Serial RTC with Alarm 2.05 1.71 1.44 LM339AN 497-1587-5-ND Low Power Quad Voltage Comparator 56 44 33 
M41T65Q6F 497-3908-2-ND 1.3V-3.6V, Serial RTC with Alarm 2661.00/3,000 LM339DT 497-1588-1-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. AL 32.23 
M41T80M6E 497-2820-5-ND 2V-5.5V, Serial RTC with Alarm 2.25 1.88 1.58 LM339DT 497-1588-2-ND Low Power Quad Voltage Comparator .. 267.50/2,500 
M41T80M6F 497-4708-1-ND ‘| 2V-5.5V, Serial RTC with Alarm 2.25 1.88 1.58 LM339N 497-1589-5-ND | Low Power Quad Voltage Comparator.....14-Dip 55 43 .26 
M41T81M6E 497-2821-5-ND___| 2V-5.5V, Serial RTC with Alarm 297 2.48 2.08 LM339PT 497-4048-1-ND__| Low Power Quad Volt. Comparator....14-TSSOP__50—=.40_——«30 
MATTSTM6F 497-4709-1-ND | 2V-5.5V, Serial RTC with Alarm 297 248 2.08 LM339PT 497-4048-2-ND | Low Power Quad Volt. Comparator... 14-TSSOP 375.00/2,500 
M41T81M6F 497-4709-2-ND | 2V-5.5V, Serial RTC with Alarm 3217.50/2,500 LM346N 497-2980-5-ND | Programmable Quad Bipolar Op Amp.......16-Dip 1.58 1.37 1.05 
M41T83RQA6F 497-5914-1-ND ‘| 2V-5.5V, Serial RTC with LM348DT 497-4049-1-ND ‘| Four UA741 Quad Bipolar Op Amp........14-SOIC 90.7254 
Battery Switchover* ... 421 3.67 273 LM348DT 497-4049-2-ND Four UA741 Quad Bipolar Op Amp. 14-SOIC 712.50/2,500 
M41T83RQA6E 497-5914-2-ND | 2V-5.5V, Serial RTC with LM348N 497-2981-5-ND___| Four UA741 Quad Bipolar Op Amp. 14-Dip 1.08 87.65 
Battery Switchover* .... 16-VFQFPN 2075.00/1,000 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1004 (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ST STMicroelectronies Digi@Reel’ STANDARD LINEAR (Continued) RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10-100 Part No. Part No. Description 1 10 100 
LM358ADT 497-1590-1-ND Low Power Dual Op Amp 48 moon) 629) TLO64CN 497-2197-5-ND Low Power, J-Fet Quad Op Amp J7 62 46 
LM358ADT 497-1590-2-ND Low Power Dual Op Am 357.50/2,500 TLOG64IDT 497-3030-1-ND Low Power, J-Fet Quad Op Amp Tb ele 90, 
LM358APT 497-5367-1-ND Low Power Dual Op Amp why sly | eee TLOG4IDT 497-3030-2-ND Low Power, J-Fet Quad Op Amp 1197.00/2,500 
LM358APT 497-5367-2-ND Low Power Dual Op Amp* 540.00/4,000 TLOG4IN 497-2198-5-ND Low Power, J-Fet Quad Op Amp i 1.00 80 ©=.60 
LM358AN 497-2983-5-ND Low Power Dual Op Amp.. AB 38 29 TLO71CDT 497-4055-1-ND Low Noise, J-Fet Single Op Amp. -SOIC 65 52 39 
LM358DT 497-1591-1-ND Low Power Dual Op Am 44 34.25 TLO71CDT 497-4055-2-ND Low Noise, J-Fet Single Op Amp. “SOIC 487.50/2,500 
LM358DT 497-1591-2-ND Low Power Dual Op Am 290.00/2,500 TLO71CN 497-3031-5-ND Low Noise, J-Fet Single Op Amp -Dip 90 72 54 
LM358N 497-1592-5-ND Low Power Dual Op Am| 55 43 26 TLO71IDT 497-2199-1-ND Low Noise, J-Fet Single Op Amp “SOIC 1.09 88 66 
LM393ADT 497-4267-1-ND Low Power Dual Voltage Comparato! 48 38 29 TLO71IDT 497-2199-2-ND Low Noise, J-Fet Single Op Amp 862.13/2,500 
LM393ADT 497-4267-2-ND Low Power Dual Voltage Comparator .. 357.50/2,500 TLO72CDT 497-2200-1-ND Low Noise, J-Fet Dual Op Am, 65 .52_—39 
LM393DT 497-1593-1-ND Low Power Dual Voltage Comparator.....8-SOIC 44 34 25 TLO72CDT 497-2200-2-ND Low Noise, J-Fet Dual Op Am, 487.50/2,500 
LM393DT 497-1593-2-ND Low Power Dual Voltage Comparato 290.00/2,500 TLO72CN 497-2201-5-ND —_| Low Noise, J-Fet Dual Op Am 65 52 39 
LM393N 497-1594-5-ND Low Power Dual Voltage Comparator . 55 43 26 TLO72IDT 497-2202-1-ND —_| Low Noise, J-Fet Dual Op Am 1 56 42 
LM833DT 497-1597-1-ND Low Noise Dual Op Amp 68 54 At TLO72IDT 497-2202-2-ND Low Noise, J-Fet Dual Op Am, 525.00/2,500 
LM833DT 497-1597-2-ND Low Noise Dual Op Amp 535.00/2,500 TLO74ACDT 497-2203-1-ND Low Noise, J-Fet Quad Op Amp .. 1.20 1.04 80 
TM833N 497-1598-5-ND | Low Noise Dual Op Amp z 3367 50 TLO74ACDT 497-2203-2-ND | Low Noise, J-Fet Quad Op Amp. 7065.00/2,500 
LM2901DT 497-1555-1-ND | Low Power Quad Voltage Comparator..14-SOIC 55-43 TLO?4CDT 497-2204-1-ND _| Low Noise, J-Fet Quad Op Amp . 7 62 63 
LM2901 DT 497-1555-2-ND | Low Power Quad Voltage Comparator .. 14-SOIC 362.50/2,500 TLO74CDT 497-2204-2-ND) | Low Noise, J-Fet Quad Op Amp . 605.00/2,500 
LM2901N 497-1556-5-ND | Low Power Quad Voltage Comparator . 55 438 TLO?74CN 497-2205-5-ND | Low Noise, J-Fet Quad Op Amp . TT 62 St 
uM2902DT 497-1557-1-ND___|Low Power Quad Op Amp... Be il ee eed oe wai ma ua 7 _ 90 was a 
Teel poco aim OW Power Quad Op Amp. eo | To7IN 497-2206-5-ND | Low Noise, J-Fet Quad Op Amp . 14-Dip 99 80 55 
OY Bue: Oia Os Aan fore ome TLOB1ACDT 497-2207-1-ND __| J-Fet Single Op Am 113 8263 
LM2902PT 497-4045-1-ND | Low Power Quad Op Amp. 60 48 36 TLostacoT Fe aSon AL I-Let Sinclo Os AnD.” AS GA DGGD 
LM2902PT 497-4045-2-ND Low Power Quad Op Amp. 450.00/2,500 eee -Fet Single Op Amp 00/2,5' 
Coed : TLO81CDT 497-2208-1-ND _| J-Fet Single Op Amp 90 72 54 
LM2903DT 497-1559-1-ND Low Power Dual Voltage Comparator ..... 8-SOIC 44 rodeo ; 
TM2903DT 497-1559-2-ND | Low Power Dual Voltage Comparator. 285.0072,500 mee Posen ie ¢- fet Single Op Amp Tat Se ON 
LM2903HDT 497-4260-1-ND —_| Low Power Dual Voltage Comparato ak) LE ge Toa ID Fa aCO PINAL I-cet Sinclo Os AND” ee OS 
LM2903HDT 497-4260-2-ND —_| Low Power Dual Voltage Comparato 997.50/2,500 TLORIIDT Re asot NSE Vict Sinclo Oo Ao” 605 00/2.500 
LM2903N 497-1560-5-ND —_| Low Power Dual Voltage Comparato 55 4326 TLORDACOT Fe SSe RANA J-cet Duel Op Ama Ee nanic ois? 
LM2904DT 497-1561-1-ND Low Power Dual Op Amp............. fou 4331 p = = : 
LM2904DT 497-1561-2-ND | Low Power Dual Op Am 362.5072,500 TCD pea eat img st Dual Op Amp Reena 
LM2904N pogo oe omg Low Power Dual Op Am i ge TLOB2AIPT 497.51952ND | -Fet Dual Op Amp* *2128.00/4,000 
LM2904PT 497-4046-1-ND Low Power Dual Op Am 43 34 26 TLO82CDT 497-2212-1-ND J-Fet Dual Op Am 65 59 39 
LM2904PT 497-4046-2-ND Low Power Dual Op Am 580.00/4,000 TLO82CDT 497-2212-2-ND J-Fet Dual Op Am ~~ 487.50/2,500 
LM2904WHDT 497-4261-1-ND Low Power Dual Op Am Hoon daz 290) = 
TLO82CN 497-2213-5-ND J-Fet Dual Op Am| 65 52) 39 
LM2904WHDT 497-4261-2-ND Low Power Dual Op Am 1197.50/2,500 TLO82CPT 497-4057-1-ND J-Fet Dual Op Am 31 65 49 
LMV3211LT 497-4941-1-ND Low Power In/Out R/R Op Amp 81 65 49 TLOB2CPT 497-4057-2-ND J-Fet Dual Op Am ~ 4028.00/4,000 
LMV3211LT 497-4941-2-ND Low Power In/Out R/R Op Amp 771.00/3,000 TLO82IN 497-3032-5-ND J-Fet Dual Op Am| 86 ‘70 52 
LMV321RILT 497-4942-1-ND Low Power In/Out R/R Op Amp 81 65 = 49 TLOS2IDT 497-2214-1-ND J-Fet Dual Op Am| ‘95 ‘62 48 
LMV321RILT 497-4942-2-ND Low Power In/Out R/R Op Amp 771.00/3,000 TLOS2IDT 497-2214-2-ND ‘Fet Dual Op Am = 712.50/2 500 
LMV3241DT 497-4943-1-ND LP Quad In/Out R/R Op Amp. 99 80 © .60 y -4- e “0 | 
Cicer [lars |b nn oo a eee ne, 
i pla E g 3 5 TLO84ACN 497-2216-5-ND J-Fet Quad Op Amp. 1.01 88 68 
LMV324I1PT 497-4944-2-ND LP Quad In/Out R/R Op Amp. 785.00/2,500 TLOS4AIDT 497-4752-1-ND J-Fet Quad Op Am. 116 1.01 78 
LMV358IDT 497-4945-1-ND LP Dual In/Out R/R Op Amp.. LONE TLOS4AIDT 497-4752-2-ND J-Fet Quad Op Amp. 1030.00/2,500 
LMV358IDT 497-4945-2-ND LP Dual In/Out R/R Op Am, 712.50/2,500 TLOS4cD 497-3033-5-ND J-Fet Quad Op Amp. 81 65 49 
LMV3581PT 497-4946-1-ND LP Dual In/Out R/R Op Am, 98 85 65 TLO84CDT 497-2217-1-ND J-Fet Quad Op Amp. yap 62 43 
LMV358IPT 497-4946-2-ND LP Dual In/Out R/R Op Amp... 1140.00/4,000 TLO84CDT 497-2217-2-ND J-Fet Quad Op Amp. 573.75/2,500 
MC1458DT 497-1948-1-ND High Performance Dual Op Am| 10 56 42 TLO84CN 497-2218-5-ND J-Fet Quad Op Amp.. Af 62 AA 
MC1458DT 497-1948-2-ND High Performance Dual Op Amp... §25.00/2,500 TLO84CPT 497-2219-1-ND J-Fet Quad Op Amp.. 99 80 60 
MC14581N 497-1949-5-ND High Performance Dual Op Am| 72 58 44 TLO84CPT 497-2219-2-ND J-Fet Quad Op Amp.. 785.00/2,500 
MC1488D1013TR 497-1950-1-ND RS-232C Quad Line Driver. 70 56 42 TLO84IDT 497-2220-1-ND J-Fet Quad Op Amp. 1.05 169) .53 
MC1489D1013TR 497-1951-1-ND Quad Line Receiver -14-SOIC 70 56 42 TLO84IDT 497-2220-2-ND J-Fet Quad Op Amp. 787.50/2,500 
MC1489D1013TR 497-1951-2-ND Quad Line Receiver -14-SOIC 525.00/2,500 TLO84IN 497-2221-5-ND J-Fet Quad Op Amp. 99 80.60 
MC3303DT 497-4050-1-ND Low Power Quad Bipolar Op Amp .14-SOIC 1.01 88 68 TL431ACDT 497-3034-1-ND Programmable Voltage Referenc 68 54 At 
MC3303DT 497-4050-2-ND Low Power Quad Bipolar Op Amp .14-SOIC 897.50/2,500 TL431ACZ 497-3035-5-ND Programmable Voltage Referenc 10 56 42 
MC3403D 497-1959-5-ND Low Power Quad Bipolar Op Amp . 14-SOIC 98 Eb) (5) TL431AIDT 497-2225-1-ND Programmable Voltage Referenc 48 38 = 29 
MC3403DT 497-1959-1-ND Low Power Quad Bipolar Op Amp 86 69 52 TL431AIDT 497-2225-2-ND Programmable Voltage Referenc 357.50/2,500 
MC3403DT 497-1959-2-ND Low Power Quad Bipolar Op Amp 677.50/2,500 TL431AIZT 497-2226-1-ND Programmable Voltage Referenc 48 382 
MC4558CDT 497-4051-1-ND Wide Bandwidth Dual Bipolar Op Amp.... 60 48 36 TL431AIZT 497-2226-2-ND Programmable Voltage Reference 304.00/2,000 
MC4558CDT 497-4051-2-ND Wide Bandwidth Dual Bipolar Op Amp. 450.00/2,500 TL431CDT 497-3036-1-ND Programmable Voltage Referenc 10 56 42 
MC4558CN 497-1960-5-ND Wide Bandwidth Dual Bipolar Op Amp. BODO 2umeeeod TL431IDT 497-2227-1-ND Programmable Voltage Referenct 55 34 26 
MC45581DT 497-1961-1-ND Wide Bandwidth Dual Bipolar Op Amp. 99 80 60 TL431IDT 497-2227-2-ND Programmable Voltage Referenct 362.50/2,500 
MC45581DT 497-1961-2-ND Wide Bandwidth Dual Bipolar Op Amp.... 783.75/2,500 TL4311ZT 497-2228-1-ND Programmable Voltage Referenct 60 48 3 
MC33078DT 497-1952-1-ND Low Noise Dual Op Amp 99 80. 60 TL4311ZT 497-2228-2-ND Programmable Voltage Referenc 384.00/2,000 
MC33078DT 497-1952-2-ND Low Noise Dual Op Amp 783.75/2,500 TL1431ACDT 497-2222-1-ND Programmable Voltage Referenc 86 E69) 52) 
MC33078N 497-1953-5-ND Low Noise Dual Op Am 1.04 83058 TL1431ACDT 497-2222-2-ND Programmable Voltage Referenc 677.50/2,500 
MC33079DT 497-1954-1-ND Low Noise Quad Op _ 1.01 te} TL1431ACZT 497-2223-1-ND Programmable Voltage Referenc 86 69) 52 
MC33079DT 497-1954-2-ND Low Noise Quad Op Am 897.50/2,500 TL1431ACZT 497-2223-2-ND Programmable Voltage Referenc 542.00/2,000 
MC33171D 497-1956-5-ND Low Power Single Bipolar Op Amp .. 109 «695 S73 see ADT eee Programmable Vohage Referenc 90 oe 54 
ea pea eee og] Low Power Single Bipolar Cp Am 1 De SaaS TL1431IDT Pa ariceeiND Proganinacle vollene Refsierice 86 i a 2 52 
Ness tony Fe S| Lov Pont bal eeoee Sane Gh ae oe TL143110T 497-4058-2-ND _| Programmable Voltage Referenc 677.50/2,500 
MC33172DT 497-1957-2-ND __|Low Power Dual Bipolar Op Amp. 865.00/2,500 our ee = rows il a re al ie ie Ls 
1958-1- i -2251-1- ow Power, ual Op Amp i { j 
Mess ane EM cover Parcs Stone Boia pater a) 82712107 497-2251-2-ND | Low Power, CMOS Dual Op Amp 1064.00/2,500 
NESS5DT 497-1962-1-ND _| General Purpose Single Bipolar Timer . 49 38.23 LSAT eae cea meme cow Power, CMOS Quad Op Am Teeter 
NESS5DT 497-1962-2-ND | General Purpose Single Bipolar Timer . 320.00/2,500 Teo Lach Poco eeiogmme cow Fower, CMOS Quad Gp Am Tee vase uae 
NE555N 497-1963-5-ND _| General Purpose Single Bipolar Timer . 55 43.26 OWT OWEL, ua Up.An : : : 
NESS6DT 497-1964-1-ND | General Purpose Dual Bipolar Timer 554438 ee a po aseee eam) row Power, CMOS Guad Op Arm ToT Dae 
NESS6DT 497-1964-2-ND General Purpose Dual Bipolar Timer 412.50/2,500 TS27L4IN 497-2256-5-ND Low Power. CMOS Quad on Am 143 124 95 
NESS6N 497-1965-5-ND General Purpose Dual Bipolar Timer 155) A433 TS27M2AIDT 497-2257-1-ND Low Power. CMOS Dual Op Ann 135 117 90 
OPO7CN 497-2991-5-ND —_| Bipolar Op Amp..... 143° 1.24 95 TS27M2ADT 497-2257-2-ND __| Low Power, CMOS Dual Op Amp "4197.00/2,500 
SAS55DT 497-2035-1-ND General Purpose Single Bipolar Timer . 86.6952 TSO7MDAIN 797-2958-5-ND Low Power CMOS Dual Op Am 76) 147 443 
SA555DT 497-2035-2-ND General Purpose Single Bipolar Timer . 677.50/2,500 1S27M2BIDT 497-4445-1-ND Low Power, CMOS Dual OF fant 255 213 1.79 
SA555N 497-2036-5-ND General Purpose Single Bipolar Timer . ae 62 46 TS27M2BIDT 497-4445-2-ND Low Power. CMOS Dual Op Amp G 2762.50/2 500 
SA556DT 497-2037-1-ND General Purpose Dual Bipolar Timer..... 14-SOIC 86 69 52 TS27M2IDT 497-2259-1-ND Low Power. CMOS Dual Op Amp 131 114 3 38 
SA556DT 497-2037-2-ND General Purpose Dual Bipolar Timer..... 14-SOIC 677.50/2,500 TS27M2IDT 497-2259-2-ND Low Power, CMOS Dual Op Amp ”4463.75/2,500 
SES55DT 497-6022-1-ND General Purpose Single Bipolar Timer*..8-SOIC_ 1.09 295) ie) TS27MOIN 797-2260-5-ND Low Power, CMOS Dual Op Amp 735. 147 7 90 
SE555DT 497-6022-2-ND General Purpose Single Bipolar Timer* .. 8-SOIC 965.00/2,500 TS27M4AID 497-2261-5-ND Low Power, CMOS Quad Op Am 156 130 110 
TLO61ACDT 497-2191-1-ND | Low Power, J-Fet Single Op Amp. 8SOIG 131 114 88 TS27MAIDT 497-2262-1-ND | Low Power. CMOS Quad Op Am 450 125 105 
TLOG1ACDT 497-2191-2-ND Low Power, J-Fet Single Op Amp. 8-SOIC 1163.75/2,500 TS27M4IDT 497-2262-2-ND Low Power, CMOS Quad Op Am 1625.00/2,500 
TLO61CDT 497-2192-1-ND | Low Power, J-Fet Single Op Amp. 8solc 68 54 TS27M4IN 497-2263-5-ND___| Low Power, CMOS Quad Op Am 173 150 1.15 
TLO61CDT 497-2192-2-ND___| Low Power, J-Fet Single Op Amp. 8-SOIC 535,00/2,500 TSO71ACDT 497-2042-1-ND | CMOS Prog. LP Single Op Amp. 1041.08 83 
TLOBTIDT 497-4054-1-ND —_| Low Power, J-Fet Single Op Amp. 8SOIC 7258 TS271ACDT 497-2242-2-ND | CMOS Prog. LP Single Op Amp. 1097.25/2,500 
TLOG1IDT 497-4054-2-ND Low Power, J-Fet Single Op Amp. 570.00/2,500 TS271ACN 497-2243-5-ND CMOS Prog. LP Single Op Amp .. 1.24 1.08 83 
TLOG2ACDT 497-2193-1-ND Low Power, J-Fet Dual Op Amp 99 80 6 TS2711DT 497-2244-1-ND CMOS Prog. LP Single Op Amp .. 94 82 63 
TLO62ACDT 497-2193-2-ND Low Power, J-Fet Dual Op Amp 785.00/2,500 TS2711DT 497-2244-2-ND CMOS Prog. LP Single Op Amp .. 831.25/2,500 
TLO62CDT 497-2194-1-ND Low Power, J-Fet Dual Op Amp 65 62.39 TS2741N 497-5196-ND CMOS Quad Op Amp* 165 1.38 1.16 
TLO62CDT 497-2194-2-ND Low Power, J-Fet Dual Op Amp 455.00/2,500 TS272AID 497-2245-5-ND CMOS Dual Op Amp. 135 117 90 
TLO62CN 497-2195-5-ND Low Power, J-Fet Dual Op Amp 70 56 42 TS272AIN 497-2246-5-ND CMOS Dual Op Amp. 1.50 1.30 1.00 
TLO62ID 497-3029-5-ND Low Power, J-Fet Dual Op Amp 70 57 43 1S272CD 497-3037-5-ND CMOS Dual Op Amp. Sore lelvae 90) 
TLO64CDT 497-2196-1-ND Low Power, J-Fet Quad Op Am, .14-SOIC alti 62 43 TS272IDT 497-2247-1-ND CMOS Dual Op Amp 7 SeleoONealat 
TLO64CDT 497-2196-2-ND Low Power, J-Fet Quad Op Amp... .14-SOIC 605.00/2,500 
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STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Eacho 
Part No. Part No. Description Pkg. ‘il 10 (100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
TS272IDT 497-2247-2-ND [CMOS Dual Op Amp.. 1529.50/2,500 TS555IPT 497-4069-2-ND —_|Low Power, Single CMOS Timer 1140.00/4,000 
TS274AID 497-2248-5-ND — /CMOS Quad Op Amp. 14-SOIC 2.24 1.87 1.58 TS556IDT 497-2300-1-ND | Low Power, Dual CMOS Time! 14-SOIC 1.24 1.08 83 
TS274CDT 497-4060-1-ND | CMOS Quad Op Amp. 14-S0IC 1.05 91 70 TS556IDT 497-2300-2-ND | Low Power, Dual CMOS Time! 14-SOIC 1097.50/2,500 
TS274CDT 497-4060-2-ND  /CMOS Quad Op Amp. .14-SOIC 930.00/2,500 TS556IN 497-2301-5-ND | Low Power, Dual CMOS Time! 14-Dip 108 87 65 
TS2741DT 497-2249-1-ND___|CMOS Quad Op Amp. 14-SOIGC 1.73 1.50 1.15 TS6131D 497-5434-5-ND __|Dual Wide Band Op Amp*. SOIC 4.86 4.23 3.15 
TS274IDT 497-2249-2-ND | CMOS Quad Op Amp. -14-SOIC 1530.00/2,500 TS613IDT 497-2302-1-ND | Dual Wide Band Op Amp 513 447 3.33 
TS321ILT 497-4061-1-ND | Low Power Single Op Amp SOT-23-5 70 56 42 TS613IDT 497-2302-2-ND | Dual Wide Band Op Amp 6080.00/2,500 
TS321ILT 497-4061-2-ND | Low Power Single Op Amp SOT-23-5 630.00/3,000 TS616IDW 497-4454-5-ND | Dual Wide Band Op Amp 510 4.45 3.31 
TS339CPT 497-4062-1-ND | Micropower Quad CMOS Voltage TS616IDWT 497-4455-1-ND | Dual Wide Band Op Amp 510 445 3.31 
Comparator 14-TSSOP .72,—s«sSBSC«AA TS616IDWT 497-4455-2-ND __|Dual Wide Band Op Amp 6047.50/2,500 
TS339CPT 497-4062-2-ND Micropower Quad CMOS Voltage TS822|LT 497-2303-1-ND 2.5V, Micropower Shunt Voltage Ref. 1.04 83 63 
Comparator. 570.00/2,500 TS822ILT 497-2303-2-ND 2.5V, Micropower Shunt Voltage Ref. 984.00/3,000 
TS339IDT 497-2264-1-ND Micropower Quad CMOS Voltage TS824|LT-1.2 497-2305-1-ND Micropower Shunt Voltage Reference Wet} alsi) alall 
Comparator. 98 85 65 TS824ILT-1.2 497-2305-2-ND Micropower Shunt Voltage Reference 2028.00/3,000 
TS339IDT 497-2264-2-ND Micropower Qua TS831-31ZT 497-2306-1-ND Micropower Voltage Supervisor. 86 69 52 
Comparator. 865.00/2,500 TS831-5IDT 497-4070-1-ND Micropower Voltage Supervisor Reset 
TS3391N 497-2265-5-ND Micropower Quad CMOS Voltage Active Low... 95 76 57 
Comparator... 1.09 fob 373) TS831-5IDT 497-4070-2-ND Micropower Voltage Supervisor Reset 
TS3391PT 497-2266-1-ND Micropower Q Active Low... 747.50/2,500 
Comparator Wain ale 0) TS831-5IZT 497-2307-1-ND Micropower Voltage Supervisor. 95 69 53 
TS3391PT 497-2266-2-ND Micropower Quad CMOS Voltage TS831-5IZT 497-2307-2-ND Micropower Voltage Supervisor. 651.00/2,000 
Comparator. 1197.50/2,500 TS834-5IDT 497-4071-1-ND Micropower Volt. Supervisor Reset Active 
TS372IDT 497-2071-1-ND |LP, Dual CMOS Voltage Comparator 131 114 88 Low or High Integrated Timer........... 8-S0IC 1.05 91-70 
TS372IDT 497-2271-2-ND | LP, Dual CMOS Voltage Comparator 1163.75/2,500 TS834-5SIDT 497-4071-2-ND —_| Micropower Volt. Supervisor Reset Active 
TS372IN 497-2272-5-ND | LP, Dual CMOS Voltage Comparator 1.21 1.05 81 Low or High Integrated Timer.. a 930.00/2,500 
TS3741DT 497-2273-1-ND LP, Quad CMOS Voltage Comparato 298) 2850 265) TS861AILT 497-2308-1-ND R/R, Micropower BiCMOS Comp. W315 a1 388 
TS3741DT 497-2273-2-ND LP, Quad CMOS Voltage Comparator... “14-SOIC 865.00/2,500 TS861AILT 497-2308-2-ND R/R, Micropower BiCMOS Comp 1398.00/3,000 
TS374IN 497-2274-5-ND _|LP, Quad CMOS Voltage Comparator.......14-Dip 1.91 1.66 1.28 JetetaN FeeesOe SND ae Mee eee ren: 13! ay ae 
TS391ILT 497-2275-1-ND LP, Single Voltage Comparator . SOT-23-5L 86 69 52 e gue es i E : a 
TS391ILT 497-2275-2-ND LP, Single Voltage Comparator.......... SOT-23-5L 813.00/3,000 TS861IDT 497-4072-2-ND R/R, Micropower BiCMOS Comparator... 8-SOIC 1163.75/2,500 
TS393IDT 497-2276-1-ND Micropower Dual CMOS Voltage TS864AIDT 497-4073-1-ND R/R, Micropower BiCMOS Comparator..14-SOIC 216 1.80 1.52 
Comparator 99 80 60 TS864AIDT 497-4073-2-ND —_|R/R, Micropower BiCMOS Comparatoi 2340.00/2,500 
09762 7 TS912AIDT 497-2310-1-ND | R/R, CMOS Dual Op Amp. 173 150 1.15 
tesesinr ae oe ABGMGaT TS912A1DT 497-2310-2-ND | R/R, CMOS Dual Op Amp 1530.00/2,500 
TS393iN 497-2277-5-ND__| Micropower Dual CMOS Voltage TS914AIDT 497-2311-1-ND _|R/R, CMOS Quad Op Amp.. 233 2.02 155 
Comparator 139 121 93 TSO14AIDT 497-2311-2-ND __[R/R, CMOS Quad Op Am 2015.00/2,500 
TS4191DT 497-4065-1-ND __|360mW Mono Amp. 146 1.27 98 eee patent a aus quad op mn rs a al 16 
iS 9. 4 iol Nes i uad Op Amp x ¥ - 
Se Peon ea em Sco Mano Amp eae TS914IDT 497-6042-2-ND —_|R/R, CMOS Quad Op Amp* 14-SOIC 2210.00/2,500 
i fu IMGG: Acs ree TS921IDT 497-4074-1-ND —_|R/R, High Output Current Si 
TS4191ST 497-4448-2-ND |360mW Mono Amp. 2076.00/4,000 Op AmB Pi 9 “Gh sien 408 
TS421IDT 497-4066-1-ND  /360mW Mono Amp 1.46 127 98 : : : 
TS424IDT 497-4066-2-ND __|360mW Mono Amp. 1297.50/2,500 TS9211DT 497-4074-2-ND pee Output Current Single MeNEABENG 
TS4211ST 497-4449-1-ND _ |360mW Mono Amp BMini SOIC 1.46 1.27 98 ae 
TS421IST 497-4449-2-ND _|360mW Mono Amp 8-Mini SOIC 2076.00/4,000 TS921IN poreosos ND) oo Ae Output Current Single Tea Ge 
TS431AILT 497-2279-1-ND Low Voltage, Adj. Shunt Reference.....SOT-23-5 70 56 42 eee ‘ : : ; 
TS431AILT 497-2279-2-ND | Low Voltage, Adj. Shunt Reference... SOT-23-5 630.00/3,000 TS922A1IDT po7ee 1a 1END ne, High Output Current Dual ie iy A 
TS432AILT 497-2280-1-ND__|1.24V, Adj. Shunt Voltage Reference ......SOT-23 1.05 91.70 TSOODAI0T EEE Ee ie 7 ' Saat CananEDaal : : g 
TS432AILT 497-2280-2-ND | 1.24V, Adj. Shunt Voltage Reference 1116.00/3,000 Po uur ener ua 
TS461CD 497-3039-5-ND | Output Rai-to-Rail Op Am 2 58 4A OD AMES Taare 
TedGiCbT Pe SBE CLD P i pen Run Ts92210 497-3048-5-ND —_|R/R, High Outp 1.77 148 1.24 
: ‘ E TS922IDT 497-6035-1-ND R/R, High Output Current Dual 
TS461CDT 497-2281-2-ND 570.00/2,500 
, Op Amp* 177 148 124 
TS461CLT 497-2282-1-ND___| Output Rail-to-Rail Op Am 1.08 87 65 
TS46i1CLT 497-2282-2-ND | Output Rail-to-Rail Op Am 7026.00/3,000 deneeion SPSS) mt nh Output Current Dual JexRETIAAT 
TS462CD 497-5431-5-ND | Output Rail-to-Rail Op Amp* Se BT TS922IN 497-3049-5-NO_—_|R/R, High utp 177 148 1.24 
TS462CDT 497-2283-1-ND | Output Rail-to-Rail Op Amp .. 95 76 57 TS924AID 497-2314-5-NO _|R/R. High Output Current Quad : ; : 
TS462CDT 497-2283-2-ND | Output Rail-to-Rail Op Amp .. 748.13/2,500 Op Amp 279 233 196 
TS462CPT 497-4067-1-ND___| Output Rail-to-Rail Op Am Sen RT. ae - - - 
TS4620PT 497-4067-2-ND | Output Rail-to-Rail Op Am 7332.00/4,000 TegeeMeD peo VR, High Output Current Quad : 
.16-TSSOP 2.97 2.48 2.08 
TS464cD 497-3040-5-ND i 1.05 91 70 TS925AIPT 497-4076-2-ND 
TS464CDT 497-2285-1-ND 1.05 91 70 pAMp.. 46-TSSOP 3217.50/2,500 
TS464CDT 497-2285-2-ND i i 931.00/2,500 TS925ID 497-3050-5-ND —_|R/R, High Output Current Quad 
a Bedae Gt _ sane Ea 
if ~4985-1-1 icrophone Preamp 5 ‘ : TS931ID 497-3051-5-ND ‘| Output RR ‘Micropower Op Amp 95 76 57 
TS472ElJT 497-4985-2-ND LN Microphone Preamp a 2615.00/5,000 TS931ILT 497-4077-1-ND Output R/R Micropower Op Amp 95 760) 57 
T847210T 497-5826-1-ND _| Very Low Noise Microphone Preamplifier TSO3tILT 497-4077-2-ND —_| Output R/R Micropower Op Amp 897.00/3,000 
with 2.0V Bias Output ~24-QFN 1.74 1.45 1.22 TS9321D 497-3052-5-ND Dual Out R/R Micropower Op Amp 143° 1.24.95 
1847210T 497-5826-2-ND Nery tow Noise Micropfions Preamplifier erBaNAMT TS934ID 497-3053-5-ND __| Quad Out R/R Micropower Op Amp 195 163 1.37 
wi as utp pubs TSO411D 497-3054-5-ND | Output R/R Micropower Op Amp 161 1.40 1.08 
TS482IDT 497-2287-1-ND 100mW, Stereo Headphone Amp. 1.08 87 65 TSO4IILT 497-4078-1-ND Output R/R Micropower Op Amp 1.61 1.40 1.08 
TS482IDT 497-2287-2-ND 100mW, Stereo Headphone Amp. 855.00/2,500 TSO41ILT 497-4078-2-ND Output R/R Micropower Op Amp 1716.00/3,000 
TS48210T 497-2288-1-ND 100mW, Stereo Headphone Amp. 105 91 70 TS942AID 497-4456-5-ND Output R/R Micropower Op Amp 177 148 1.24 
TS4821QT 497-2288-2-ND 100mW, Stereo Headphone Amp. 1117.20/3,000 TS942AIDT 497-4457-1-ND Output R/R Micropower Op Amp qwal aces Gey) 
aia na alia eae aon Headphone Amp. er ie TS942AIDT 497-4457-2-ND | Output R/R Micropower Op Amp 1852.50/2,500 
18486- -4450-2- mW, Stereo Headphone Amp. .00/4, TS951ID 497-3055-5-ND —_| In/Out, R/R, Low Power Op Amp 135 147 90 
TS4861D 497-3041-5-ND 100mW, Stereo Headphone Amp. 8-SOIC 143 1.24 95 TSO51ILT 497-4079-1-ND In/Out, R/R Low Power Op Amp 1.09 95 73 
TS4861DT 497-2289-1-ND | 100mW, Stereo Headphone Amp. 143 1.24 95 TSO5tILT 497-4079-2-ND —_| In/Out, R/R Low Power Op Amp 1158.00/3,000 
TS486IDT 497-2289-2-ND 100mW, Stereo Headphone Amp. 1262.50/2,500 TS952ID 497-3056-5-ND In/Out, R/R, Low Power Op Amp 116 1.01 78 
TS4871D 497-2291-5-ND 100mW, Stereo Headphone Amp. 1.69 1.47) 1.13 TS952IDT 497-2315-1-ND In/Out, R/R, Low Power Op Amp 116 1.01 78 
TS4891QT 497-5991-1-ND —_/120mW, Stereo Headphone Amp* .. 109 95 73 TS952IDT 497-2315-2-ND —_| In/Out, R/R, Low Power Op Amp 1030.00/2,500 
TS4891QT 497-5991-2-ND 120mW, Stereo Headphone Amp* 1158.00/3,000 TS9521YDT 497-4777-1-ND In/Out, R/R, LP Op Amp. 143 124 95 
TS489IST 497-6032-1-ND | 120mW, Stereo Headphone Amp* 109 95 73 TSQ521YDT 497-4777-2-ND —_|In/Out, R/R, LP Op Amp. 1262.50/2,500 
TS4891ST 497-6032-2-ND 120mW, Stereo Headphone Amp* 1544.00/4,000 TS9541D 497-2316-5-ND In/Out, R/R, Low Power Op Amp 210 1.75 1.47 
TS507IDT 497-5997-1-ND High Precision R/R Op Amp* 1.98 1.65 1.39 TS97TID 497-3057-5-ND Output R/R Low Noise Op Amp 90. 72 54 
TS507IDT 497-5997-2-ND [High Precision R/R Op Amp* .. 2145.00/2,500 TS972ID 497-3058-5-ND —_| Output R/R Low Noise Op Am 124 1.08 83 
TS507CDT 497-5996-1-ND | High Precision R/R Op Amp* 1.80 150 1.26 TS972IDT 497-2317-1-ND —_| Output R/R Low Noise Op Am 124 108 83 
TS507CDT 497-5996-2-ND | High Precision R/R Op Amp* 1950.00/2,500 TS972IDT 497-2317-2-ND —_| Output R/R Low Noise Op Am 1097.25/2,500 
TS512AIDT 497-2295-1-ND | Dual Op Amp.. 1.50 1.30 1.00 TS974ID 497-3059-5-ND __| Output R/R Low Noise Op Am 143124 95 
TS512AIDT 497-2295-2-ND__| Dual Op Amp.. 1330.00/2,500 TS9741DT 497-2318-1-ND [Output R/R Low Noise Op Am 143° 1.24 95 
TS5121DT 497-2296-1-ND | Dual Op Amp.. 116 101 78 TS974IDT 497-2318-2-ND —_| Output R/R Low Noise Op Am 1262.50/2,500 
TS512IDT 497-2296-2-ND | Dual Op Amp. 1030.00/2,500 TS974IPT 497-2319-1-ND —_| Output R/R Low Noise Op Am 14-TSSOP 113 98 75 
TS514AIDT 497-4453-1-ND | Precision Quad Op Amp 1.77 1.48 1.24 TS974IPT 497-2319-2-ND —_| Output R/R Low Noise Op Am .14-TSSOP 997.50/2,500 
TS514AIDT 497-4453-2-ND | Precision Quad Op Amp 1917.50/2,500 TS1851AIDT 497-4530-1-ND __|1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 168 140 1.18 
TS5221D 497-3042-5-ND___| Low Noise, Dual Op Am 1.28 1.11 85 TS1851AIDT 497-4530-2-ND __|1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 1820.00/2,500 
TS5221DT 497-2297-1-ND | Low Noise, Dual Op Am 1.28 111 ~—~85 TS1851AILT 497-4531-1-ND —_/1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 168 140 1.18 
TS5221IDT 497-2297-2-ND | Low Noise, Dual Op Am 1130.00/2,500 TS1851AILT 497-4531-2-ND —_|1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 2184.00/3,000 
TS555CDT 497-3043-1-ND | Low Power, Single CMOS Time 90 72 54 TS18511D 497-2231-5-ND —_‘/1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 165 138 116 
TS555CDT 497-3043-2-ND | Low Power, Single CMOS Timer... 712.50/2,500 TS18511DT 497-2231-1-ND __|1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 165 138 1.16 
TS555CN 497-3044-5-ND Low Power, Single CMOS Timer.. (Ober Olle 46) TS1851|DT 497-2231-2-ND 1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp 1787.50/2,500 
TS5551D 497-3045-5-ND {Low Power, Single CMOS Time mor 4 TS1851ILT 497-5429-1-ND —_|1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp*. 165 138 116 
TS555IDT 497-2298-1-ND | Low Power, Single CMOS Time 65 52 39 TS1851ILT 497-5429-2-ND —_|1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp*. 2145.00/3,000 
TS555|DT 497-2298-2-ND | Low Power, Single CMOS Time 487.50/2,500 TS1852AIDT 497-4533-1-ND —_|1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp . 228 1.90 1.60 
TS555IN 497-2299-5-ND | Low Power, Single CMOS Time w2 58 44 TS1852AIDT 497-4533-2-ND _|1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp ..... 8-MSOP 2470.00/2,500 
TS555IPT 497-4069-1-ND__|Low Power, Single CMOS Timer... OO 2 * RoHS Compliant (Continued) 
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ST STMicroclectronies Digi@Reel’ STANDARD LINEAR (Continued) RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 10 100 
TS1852AIST 497-4443-1-ND —_|1.8V, Dual, In/Out, R/R, LPOp Amp....8-MSOP 2.28 1.90 1.60 TS4g0910T 497-5992-2-ND | 150mW, Dual Stereo Headphone 
TS1852AIST 497-4443-2-ND —_|1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp..... 8-MSOP 3952.00/4,000 Amp* ... oe 1197.00/3,000 
TS18521D 497-2232-5-ND 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp.....8-MSOP 1.92 1.60 1.35 TS4956EIJT 497-5268-1-ND Stereo Audio Amp System 246 2.05 1.73 
TS1852IDT 497-2232-1-ND 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp.....8-MSOP 1.92 1.60 1.35 TS4956EIJT 497-5268-2-ND Stereo Audio Amp System* . 5230.00/5,000 
TS1852IDT 497-2232-2-ND__|1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp ..... 8-MSOP 2080.00/2,500 TS496210T 497-5993-1-ND re ble Mono Glass D Audio dm) 48 AGH 
TS1854AIDT 497-4535-1-ND 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp....14-SOIC 2.70 2.25 1.89 ower AMP : 5 : 
TS1854AIDT 497-4535-2-ND ‘| 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp .... 14-SOIC 2925.00/2,500 184962107 497-5993-2-ND —_|2.8W Filter Free Mono Class 
TS18541D 497-2234-5-ND —_|1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp....14-SOIC 2.70 2.25 1.89 as1asucult Poet cae Ame cer ert 2223.00/3,000 
TS18541DT 497-2234-1-ND 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp....14-SOIC 2.70 2.25 1.89 EMITS An Bt feat /na8s DAUaD. rower VB a OR 
TS1854IDT 497-2234-2-ND __|1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp..... 14-SOIC 2925.00/2,500 aN p , : : : 
TS18541PT 497-5430-4-ND 7.8V. Quad. In/Out, Rail-to-Rail, TS4962MEIJT 497-4986-2-ND are Free Class D Audio Power Hae OOS O00 
Low Power Op Amp® ....... 2.70 2.25 1.89 TS497410T 497-5994-1-ND | 1W Diff. Audio Power Amp T0-DFN 4.95 1.63 1.37 
TS18541PT 497-5430-2-ND —_|1.8V, Quad, In/Out, Rail-to-Rail, suse Neen TS497410T 497-5994-2-ND | 1W Diff. Audio Power Amp 0-DFN 2535.00/3,000 
es TS4975ElJT 497-5199-1-ND Stereo Headphone Drive Amp* ........12-FlipChip 2.34 1.95 1.64 
TS1871AIDT 497-4537-1-ND | 1.8V, In/Out, R/R, 270 2.25 1.89 TS4975ElJT 497-5199-2-ND | Stereo Headphone Drive Amp* . i 4975.00/5,000 
TS1871AIDT 497-4537-2-ND _|1.8V, In/Out, R/R, 2925.00/2,500 TS4984E\JT 497-4677-1-ND__|2x1W Stereo Audio Power Amp. 378 3.29 2.45 
TS1871AILT 497-4538-1-ND —_/1.8V, In/Out, R/R, 270 225 1.89 TS4984EJT 797-4677-2-ND | 2x1W Stereo Audio Power Amp. 8750.00/5,000 
TS1871AILT 497-4538-2-ND | 1.8V, In/Out, R/R, 3510.00/3,000 TS498410T 497-6036-1-ND | 2x1W Stereo Audio Power Amp 1.74 145 1.22 
TS18711D 497-2236-5-ND | 1.8V,, In/Out, R/R, 202 185 1.58 TS498410T 497-6036-2-ND | 2x1W Stereo Audio Power Amp 2262.00/3,000 
TS18711DT 497-4539-1-ND__|1.8V, In/Out, R/R, 2.22 1.85 156 TS4985ElJT 497-4678-1-ND | 2x1.2W Stereo Audio Power Amp.....15-FlipChip 2.94 2.45 2.06 
TS1871IDT 497-4539-2-ND 1.8V, In/Out, R/R, 2405.00/2,500 TS4985ElJT 497-4678-2-ND 2x1.2W Stereo Audio Power Am 15-FlipChip 6250.00/5,000 
TS1871ILT 497-2237-1-ND —_|1.8V, In/Out, R/R, 992 185 156 TSa99010T 497-5200-1-ND | 1.2W Audio Power Amp*.. S-DFN 162 135 1.14 
TS1871ILT 497-2237-2-ND —_|1.8V, In/Out, R/R, LP Op Amp... 2886.00/3,000 TS499010T 497-5200-2-ND —_/1.2W Audio Power Amp* 8-DFN 2106.00/3,000 
TS1872AIDT 497-4540-1-ND 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 2.40 2.00 1.68 TS49901ST 497-4451-1-ND | 1.2W Audio Power Amp. Mini SOIC 1.62 1.35 1.14 
TS1872AIDT 497-4540-2-ND _|4.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 2600.00/2,500 TS4990IST 497-4451-2-ND _|1.2W Audio Power Amp. -Mini SOIC 2808.00/4,000 
TS1872AIST 497-4444-1-ND __|1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 240 2.00 1.68 TS4994IST CEYon seit) eee Diff. Input Audio Power e-Mini Sic (EERO ea 
TS1872AIST 497-4444-2-ND —_|1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 4160.00/4,000 +S490718T 497-4 WG: mee : : : 
TS1872ID 497-2238-5-ND 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 2.22 185 1.56 Afb HM NPULAUGIG, acMlini SOIC 4264.00/4,000 
TS1872IDT 497-2238-1-ND | 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 237 1.98 1.66 TS4996E Li pam Metin Pig cia ii 
a ot | -1- i jput Audio Power Amp* ..9-FlipChip 1.20 1.04 .80 
181872I0T 497-2238-2-ND__|1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp 2567.50/2,500 TSA995ENNT 497-6101-2-ND —_|1.2W Diff. Input Audio Power Amp* ..9-FlipChip 2040.00/5,000 
TS1872IN 497-2239-5-ND 1.8V, Dual, In/Out, R/R, LP Op Amp... 237 1.98 1.66 TS499710T 497-5995-1-ND —_| 2x1W Diff. Audio Power Amp 6-OFN 282 2.35 1.98 
TS1874AIDT 497-4542-1-ND 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp 3.51 3.06 2.28 TS499710T 497-5995-2-ND 2x1W Diff. Audio Power Amp 6-OFN 5499.00/4,500 
TS1874AIDT 497-4542-2-ND 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp... 4160.00/2,500 TS7271AILT 497-3046-1-ND BiCMOS Rail-to-Rail Micropower 
TS18741D 497-2240-5-ND —_|1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp..... 294 245 2.06 Comparator... aN S0T-23-5 135 4147 90 
TS18741DT 497-2240-1-ND 1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp... 2.94 245 2.06 TS7211AILT 497-3046-2-ND BiCMOS Rail-to-Rail Micropower 
TS1874IDT 497-2240-2-ND _|1.8V, Quad, In/Out, R/R, LP Op Amp... 3185.00/2,500 Comparator... - SOT-23-5 1436.40/3,000 
TS200710T 497-6031-1-ND —_|3W Filter-Free Class-D Audio TS7221 AILT 497-3047-1-ND | BICMOS Rail-to-Rail Micropower 
Power Amp* 500 i265) 1205) Comparator... SOT-23-5 «1.35 «1.17 90 
TS200710T 497-6031-2-ND _/3W Filter-Free Class-D Audio TS722TAILT 497-3047-2-ND | BICMOS Rail-to-Rail Micropower 
Power Amp* 1950.00/3,000 Comparator. 1436.40/3,000 
TS2431BILT 497-4059-1-ND Prog. Shunt Voltage Reference 90 72 54 a ote eae ae 38.08 2895 as, 
TS2431BILT 497-4059-2-ND Prog. Shunt Voltage Reference 855.00/3,000 : Fld H * J u 3 
TS3024ICT 497-5324-1-ND _|1.8V, R/R HS Comparator* .. 495 163 1.37 TSA12041FT 497-5435-2-ND___|Dual-Ch., 12-Bit, 20MSPS ADC 25500.00/2,400 
TS30241CT 497-5324-2-ND 1.8V, R/R HS Comparator* ... 2535.00/3,000 Le eae Dit BipolatOn ary UN, Op Am Noe ol Gs 
TS3022IDT 497-5770-1-ND__|1.8V, R/R HS Ci tor* 270 225 1.89 -2320-1- : : : 
RR HS Comparator TSH22IDT 497-2320-2-ND | Dual Bipolar Op Ami 4097.50/2,500 
TS30221DT 497-5770-2-ND —_|1.8V, R/R HS Comparator 2925.00/2,500 al p 
TSH24IDT 497-2321-1-ND | Quad Bipolar Op Amp 135 147 90 
TS3022IST 497-6103-1-ND —_|1.8V, R/R HS Comparator* .. 270 235 1.75 TSHOAIDT 497.2321-2-ND _ |Quad Binolar Ob Am 1197°50/2,500 
TS3022IST 497-6103-2-ND —_|1.8V, R/R HS Comparator* 5120.00/4,000 tenia I Ba = ate 
TSH60CDT 497-5174-1-ND Wideband, Low Power Op Amp 131° #114 ~~ «88 
TS3431BILT 497-4446-1-ND 1.24V Prog. Shunt Voltage Referencs 60 48 36 TSH6OCDT 497-5174-2-ND Wideband, Low Power Op Amp* 1165.00/2,500 
$3431 BILT 497-4446-2-ND__|1.24V Prog. Shunt Voltage Referenc 540.00/3,000 ; : pap nae 
z TSH61CDT 497-5175-1-ND Wideband, Low Power Op Amp* A3d) eta) 288 
TS3431BIZT 497-4447-1-ND 1.24V Prog. Shunt Voltage Reference... Tot) Aa 588) TSH61CDT 497-5175-2-ND Wideband, Low Power Op Amp* 4165.00/2,500 
TS3431BIZT 497-4447-2-ND 1.24V Prog. Shunt Voltage Reference... 1015.00/2,000 TSH62CDT 497-6124-1-ND Wideband, LP Dual Op Amp* 1.58 1.37 1.05 
TS3431CILT 497-4637-1-ND 1.24V Prog. Shunt Voltage Reference 70 56 A TSH62CDT 497-6124-2-ND Wideband, LP Dual Op Amp* 1397.50/2,500 
$3431 CILT 497-4637-2-ND __|1.24V Prog. Shunt Voltage Reference.....SOT-23 630.00/3,000 TSH63CDT 497-5176-1-ND | Wideband. Low Power Op Amp* 285 238 2.00 
T83702ID 497-3038-5-ND __/ Micropower Dual CMOS Voltage TSH63CDT 497-5176-2-ND | Wideband, Low Power Op Amp* 3087.50/2,500 
Comparator. 1.39121 93 TSH64CDT 497-5177-1-ND Wideband, Low Power Op Amp* 285 2.38 2.00 
TS3702IDT 497-2267-1-ND Micropower Dual CMOS Voltage TSH64CDT 497-5177-2-ND Wideband, Low Power Op Amp* 3087.50/2,500 
Comparator. 1.05 91 716 TSH70CD 497-3070-5-ND Wideband, Low Power Op Amp . ieee 
TS3702IDT 497-2267-2-ND Micropower Dual CMOS Voltage TSH72CD 497-2324-5-ND Wideband, Low Power Dual Op Amp. Tk ae ale 
Comparator. 930.00/2,500 TSH72CPT 497-4080-1-ND Wideband, Low Power Dual Op Amp. di74. 1245) 1:22 
ip 
TS3702IN 497-2268-5-ND | Micropower Dual CMOS Voltage TSH72CFT jy SfeA080 2 ND Wideband : Low owe Dual-Dp Amp. ; eet Reet, 
Comparator. 1.05 91 10 - 70" ideband, Low Power Op Amp .. 5 . : 
TSTICOT TRG HO oro On COS Vote | leedebertopas Seed 
Comparator. -90 72 54 : pa i Nao se) Beles 
-4063-2- i TSH80ID 497-2326-5-ND | Wideband, Rail-to-Rail Op Amp . 150 130 1.00 
Teen OS” pen eam resIRET TSH8OIDT 497-6043-1-ND | Wideband, Ral-to-Rail Op Amp* 150 130 1.00 
183704IDT 497-2269-1-ND —_| Micropower Guad GMOS Voltage TSH80IDT 497-6043-2-ND__| Wideband, Rail-to-Rail Op Amp* 1330.00/2,500 
Comparator 98 485 «(6S TSH81ID 497-2327-5-ND | Wideband, Rail-to-Rail Op Amp . 750 130 1.00 
aSa704DE 7 = 60 aM Guai GMOS Val TSH821D 497-2328-5-ND | Wideband, Rail-to-Rail Op Amp . 1.62 135 1.14 
CaRmEEe ual oltage aesanREa TSH94ID 497-3072-5-ND | High Speed, LP Quad Op Amp 3.43 2.99 2.23 
vompal aor, eure) TSH95ID 497-2329-5-ND High Speed, LP Quad Op Amp 292 254 1.89 
TS3704IN 497-2270-5-ND —_| Micropower Quad CMOS Voltage TSH1101LT 497-4459-1-ND _| Wideband, Low Noise Op Am 462 135 194 
Comparator. 1.13 98 6) 
: : : : TSHTT0ILT 497-4459-2-ND | Wideband, Low Noise Op Am 2106.00/3,000 
TS37041PT 497-4064-1-ND__| Micropower Quad CMOS Voltage TSH1111D 497-3061-5-ND —_| Current Feedback Op Amp . 162 135 1.14 
Comparator, 109 95 73 TSH111IPT 497-4460-1-ND | Current Feedback Op Amp . 162 135 114 
TS37041PT 497-4064-2-ND Micropower Quad CMOS Voltage TSH111 IPT 497-4460-2-ND Current Feedback Op Amp . 2808.00/4,000 
Comparator. 14-TSSOP 965.00/2,500 TSH1121D 497-3062-5-ND Dual, Current Feedback Op Amp 189 1.58 1.33 
TS4431 AILT 497-5197-1-ND Open Collector Shunt Voltage sotsas eee TSHT121PT 497-4461-1-ND _ |Dual, Current Feedback Op Amp 739 +158 1.33 
eference 5 : : : TSH1121PT 497-4461-2-ND | Dual, Current Feedback Op Amp 3276.00/4,000 
TS4431AILT 497-5197-2-ND Open Collector Shunt Voltage TSH1131D 497-3063-5-ND Triple, Current Feedback Op Am, Bull lure 2.02) 
Reference* S0T23-5 771.00/3,000 TSH1141D 497-3064-5-ND Quad, Current Feedback Op Amp 3.19 2.78 2.07 
TS4431ILT 497-5198-1-ND | Open Collector Shunt Voltage TSH173IDT 497-6033-1-ND__|Triple Video Butfer* 173 150 1.15 
Reference* SOT23-5 ah 62 46 TSH173IDT 497-6033-2-ND Triple Video Buffer* 1530.00/2,500 
TS4431ILT 497-5198-2-ND | Open Collector Shunt Voltage TSH300IDT 497-4776-1-ND | Ultra Low Noise HS Op Am 432 3.76 2.80 
Reference* $0T23-5 726.00/3,000 TSH300IDT 497-4776-2-ND | Ultra Low Noise HS Op Am 5120.00/2,500 
TS4436AICT 497-5172-1-ND ——_|0.6V, Adjustable Shunt Voltage TSH3101DT 497-4462-1-ND 400A High Speed Op Amp 1.74 145 1.22 
Reference* 116 1.01 78 TSH310IDT 497-4462-2-ND __| 400A High Speed Op Amp 1885.00/2,500 
5172.2. i TSH3T0ILT 497-4463-1-ND [400A High Speed Op Amp 783 153 = «1.29 
TOHEONIET eat | OV, Adjustable Shunt Vottage TSH3101LT 497-4463-2-ND 400A High Speed Op Amp 2379.00/3,000 
Reference EB eaTe (oe) TSH330IDT 497-4464-1-ND —_|1.1GHz Low Noise Op Amp 284 247 1.84 
Teseeey poieeicalah emma) 0.6V, Adjustable Shunt Voltage TSH330IDT 497-4464-2-ND —_|1.1GHz Low Noise Op Amp “°3360.00/2,500 
Reference 98 85 65 
eee: : : : : TSH3401DT 497-4679-1-ND___|320MHz Single Supply Vide 690 6.30 4.98 
Teel adele D oo eee tu Yaad 1038.00/3,000 TSH340IDT 497-4679-2-ND __|320MHz Single Supply Video Buffe 9450.00/2,500 
TS48711D 497-2290-5-ND |W, R/R Output Audio Power Amp... 184 1.60 1.23 TSS AUIDT Fie Cg yt imma SOOMH2 Single Supply Video Amp. Sey ey eS 
: TSH341IDT 497-4680-2-ND | 300MHz Single Supply Video Amp. 9450.00/2,500 
TS4871IDT 497-5433-1-ND —_|4W, R/R Output Audio Power Amp* 184 160 1.23 TSH3431DT 497-4987-1-ND _|280MHz Single Supply Triple Video 
T$4871IDT 497-5433-2-ND —_|1W, R/R Output Audio Power Amp* 1630.00/2,500 Butter 231 193 1.62 
TS48711ST 497-4068-1-ND —_|1W, R/R Output Audio Power Am| 184 160 1.23 Se : : : 
TS48711ST 497-4068-2-ND__|1W, B/R Output Audio Power Am 2608.00/4,000 ee) i re be Meo 9509.50/2.500 
TS48901D 497-2292-5-ND _|1W, R/R Output Audio Power Amp... 195 163 1.37 TSH344IDT 497-4988-1-ND | 340MHz Single Supply Triple Video 
T$49021D 497-2294-5-ND —_|300mW, 3.3V Supply Audio Buffer... 231 193 1.62 
Power Amp 1.05 91 70 TSH3441DT 497-4988-2-ND 340MHz Single Supply Triple Video 
TS490910T 497-5992-1-ND 150mW, Dual Stereo Headphone Buffer. 2502.50/2,500 
Amp® .. 113.9875 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1007 


Reel” STANDARD LINEAR (Continued) 
RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 10 100 
TSH350IDT 497-4465-1-ND 550MHz Low Noise Current Feedback 
Amp 1.83 1.53 1.29 
TSH350IDT 497-4465-2-ND 550MHz Low Noise Cu 
1982.50/2,500 
TSH350ILT 497-4466-1-ND 550MHz Low Noise Cut 
oe 1.83 1.53 1.29 
TSH350ILT 497-4466-2-ND 550MHz Low Noise Current Feedback 
Amp 2379.00/3,000 
TSH511CF 497-2322-ND Hi-Fi Stereo/Mono Infrared Receiver Stereo 
Sub-Carrier Demodulator. -44-TOFP 4.59 4.00 2.98 
TSH512CF 497-2323-ND Hi-Fi Stereo/Mono Infrared r 
Stereo Sub-Carrier Generator.............. 44-TOFP 4.59 4.00 2.98 
TSL10141FT 497-4774-1-ND 
3.78 3.29 2.45 
TSL10141FT 497-4774-2-ND 
4468.80/2,400 
TSMOO7IDT 497-4468-1-ND Primary PWM Controlle 3.19 2.78 2.07 
TSMOO7IDT 497-4468-2-ND Primary PWM Controlle 3775.00/2,500 
TSM100IDT 497-2330-1-ND Single Op Amp and Single Comparator. 94 82 = .63 
TSV321IDT 497-4773-1-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Amp. ies, iba 2) 
TSV321IDT 497-4773-2-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Amp. 1197.50/2,500 
TSV324IPT 497-5201-1-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Amp 1.50 1.30 1.00 
TSV324|PT 497-5201-2-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Amp 1330.00/2,500 
TSV358AIDT 497-5827-1-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Amp 1.54 1.34 1.03 
TSV358AIDT 497-5827-2-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Amp 1362.50/2,500 
TSV358IDT 497-4772-1-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Amp. 99 80 60 
TSV358IDT 497-4772-2-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Amp. 785.00/2,500 
TSV358IPT 497-4771-1-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Amp. 99 80.60 
TSV358IPT 497-4771-2-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Amp... 1256.00/4,000 
TSV358IST 497-4769-1-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Amp... 99 80 60 
TSV358IST 497-4769-2-ND GP, In/Out, R/R, LP Op Amp. 1256.00/4,000 
TSV911AIDT 497-5828-1-ND Single, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp*. 1.65 1.38 1.16 
TSV911AIDT 497-5828-2-ND Single, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp*. 1787.50/2,500 
TSV911AILT 497-5998-1-ND Single, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp*. 76) 1:58" 1.18 
TSV911IDT 497-5999-1-ND Single, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp*. 1.50 1.30 1.00 
TSV911IDT 497-5999-2-ND Single, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp*. 1330.00/2,500 
TSV914ILT 497-6000-1-ND Single, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* 1.50 1.30 1.00 
TSV911ILT 497-6000-2-ND Single, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* 1596.00/3,000 
TSV912AIDT 497-5829-1-ND Dual, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* 189 158 1.33 
TSV912AIDT 497-5829-2-ND Dual, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* 2047.50/2,500 
TSV912AIST 497-5830-1-ND Dual, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* 1.89 1.58 1.33 
TSV912AIST 497-5830-2-ND Dual, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* 3276.00/4,000 
TSV912IST 497-5771-1-ND Dual, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* HORS an ear 
TSV912IST 497-5771-2-ND Dual, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* 3640.00/4,000 
TSV914AIDT 497-6127-1-ND Quad, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* 1.74 145 1.22 
TSV914AIDT 497-6127-2-ND Quad, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* 1885.00/2,500 
TSV914AIPT 497-5831-1-ND Quad, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* 2.25 1.88 1.58 
TSV914AIPT 497-5831-2-ND Quad, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* .. 2437.50/2,500 
TSV914IDT 497-6128-1-ND Quad, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* .. 1.74 145 1.22 
TSV914IDT 497-6128-2-ND Quad, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* 1885.00/2,500 
TSV914IPT 497-5832-1-ND Quad, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* 2.07 1.73 1.45 
TSV914IPT 497-5832-2-ND Quad, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp* 2242.50/2,500 
TSV991AILT 497-5833-1-ND Single, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* 1.65 1.38 1.16 
TSV991ILT 497-6001-1-ND Single, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp*. 1:50! 1.30) 1.00 
TSV99TILT 497-6001-2-ND Single, 1/0, R/R, 8MHz Op Amp*. 1596.00/3,000 
TSV992IDT 497-6002-1-ND Dual, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* . 1.86 1.55 1.31 
TSV992IDT 497-6002-2-ND Dual, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* . 2015.00/2,500 
TSV994IPT 497-6003-1-ND Quad, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* 2.25 1.88 1.58 
TSV994IPT 497-6003-2-ND Quad, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* 2437.50/2,500 
TSV991AILT 497-5833-2-ND Single, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* 2145.00/3,000 
TSV992AIDT 497-5834-1-ND Dual, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* . 189 158 1.33 
TSV992AIDT 497-5834-2-ND Dual, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* . 2047.50/2,500 
TSV992AIST 497-5835-1-ND Dual, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* . 189 158 1.33 
TSV992AIST 497-5835-2-ND Dual, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* . 3276.00/4,000 
TSV992IST 497-5836-1-ND Dual, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* . 1.74 145 1.22 
TSV992IST 497-5836-2-ND Dual, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* . 3016.00/4,000 
TSV994AIDT 497-6125-1-ND Quad, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* 2.04 1.70 1.43 
TSV994AIDT 497-6125-2-ND Quad, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* 2210.00/2,500 
TSV994AIPT 497-5837-1-ND Quad, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* 249 2.08 1.75 
TSV994AIPT 497-5837-2-ND Quad, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* 2697.50/2,500 
TSV994IDT 497-6126-1-ND Quad, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* -14-SOIC 1.89 1.58 1.33 
TSV994IDT 497-6126-2-ND Quad, 1/0, R/R, 20MHz Op Amp* 2047.50/2,500 
UA741CDT 497-3075-1-ND 68 54 Al 
UA741IDT 497-2337-1-ND 81 65 49 
UA741IDT 497-2337-2-ND Single Op Amp... 642.50/2,500 
UA748CN 497-4083-5-ND Precision Single Op Am| 99 80 © .60 
UA7481D 497-4084-5-ND Precision Single Op Am| 1.09 pO5eto} 


SMART POWER 
RoHS Compliant Parts Av. ible 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
L4949EDMITTR 497-3919-1-ND Multifunction Very Low Drop 

Voltage Regulator 1.70 148 1.14 
L4949EDMITTR 497-3919-2-ND Multifunction Very Low Drop 

Voltage Regulator 1509.55/2,500 
L4949EP013TR 497-3633-1-ND Multifunction Very Low Drop 

Voltage Regulator 1.61 1.40 1.08 
L4949EP013TR 497-3633-2-ND Multifunction Very Low Drop 

Voltage Regulator 624.00/1,000 
L9333MD-TR 497-3923-1-ND Quad Low Side Driver 313 2.73 2.03 
L9333MD-TR 497-3923-2-ND Quad Low Side Driver 1543.00/1,000 
L9337MD/TR 497-3924-1-ND Triple Low Side Driver. 3.13 2.73 2.03 
L9337MD/TR 497-3924-2-ND Triple Low Side Driver. 1543.00/1,000 
L9338MD 497-3657-5-ND Quad Low Side Driver 3.13 2.73 2.03 
L9338MD/TR 497-3657-1-ND Quad Low Side Driver 3.13 2.73 2.03 
L9338MD/TR 497-3657-2-ND Quad Low Side Driver 1543.00/1,000 
L9339-TR 497-3925-1-ND Quad Low Side Driver 3.13 2.73 2.03 
L9339-TR 497-3925-2-ND Quad Low Side Driver 1542.80/1,000 
L9339MD-TR 497-3926-1-ND Quad Low Side Driver 3.13 2.73 2.03 
L9339MD-TR 497-3926-2-ND Quad Low Side Driver 1543.00/1,000 
L9386MD 497-3928-5-ND Dual Intelligent Power Low 

6.27 4.59 3.42 

L9613B013TR 497-3929-1-ND Data Interfac “SOIC 279 2.33 1.96 
L9613B013TR 497-3929-2-ND Data Interfac -SOIC 3022.50/2,500 
L9615D013TR 497-3658-1-ND CAN Bus Transceiver . “SOIC 285 2.38 2.00 
L9615D013TR 497-3658-2-ND CAN Bus Transceiver . “SOIC 3087.50/2,500 
L9616-TR 497-3930-1-ND High Speed CAN Bus Transceive “SOIC 3.24 2.82 2.10 
L9616-TR 497-3930-2-ND High Speed CAN Bus Transceive 3840.00/2,500 
L9637D013TR 497-3659-1-ND ISO 9141 Interface 2:65) 213 1:79 
L9637D013TR 497-3659-2-ND ISO 9141 Interfac 2762.50/2,500 
L9638D013TR 497-3931-1-ND LIN Bus Transceiver. 1.70 147 1.13 
L9638D013TR 497-3931-2-ND LIN Bus Transceiver. 1502.50/2,500 
L9651 497-3932-5-ND Smart Quad Switch. 6.35 5.80 4.59 
L9700D013TR 497-3372-1-ND Hex Precision Limiter. 8-SOIC 293 256 1.91 
L9700D013TR 497-3372-2-ND Hex Precision Limiter. “SOIC 3475.20/2,500 
L9820D013TR 497-3934-1-ND High Side Driver SOIC «61.81 «1.51 1.27 
L9820D013TR 497-3934-2-ND High Side Driver SOIC 1962.50/2,500 
L9822EPD013TR 497-3660-1-ND Octal Serial Solenoid Driver 20-Power SOIC 644 5.88 4.65 
L9822EPD013TR 497-3660-2-ND Octal Serial Solenoid Driver 20-Power SOIC 2352.00/600 
L9825TR 497-3936-1-ND Octal Low Side Driver Circuit for 

Automotive Applications.......... 20-Power SOIC 3.38 2.94 2.19 
L9825TR 497-3936-2-ND Octal Low Side Driver Circuit for 

Automotive Application 20-Power SOIC 1050.00/600 
L9903TR 497-3937-1-ND Motor Bridge Controller .. 20-SOIC 6.67 6.09 4.82 
L9903TR 497-3937-2-ND Motor Bridge Controller .. 20-SOIC 3698.00/1,000 
L9925 497-3938-5-ND DMOS Dual Full Bridge Driver: 28-SOIC 7.59 6.93 5.48 
L9997NDO13TR 497-3661-1-ND Dual Half Bridge Driver ... 20-SOIC 254 212 1.78 
L9997NDO13TR 497-3661-2-ND Dual Half Bridge Driver ... 20-SOIC 1140.75/1,000 
L9669013TR 497-3933-1-ND _| Fault Tolerant CAN Transceivel 14-S0IC 3.94 3.44 2.56 
L9669013TR 497-3933-2-ND Fault Tolerant CAN Transceive! 14-SOIC 4672.50/2,500 


THlicroelectronies 


TEMPERATURE SENSORS 


STMicroelectronics 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


RoHS Compliant Parts Available 


Description Pkg. 


Price Each 
1 10 100 


M4Z28-BROOSH1 


M4Z32-BRO0SH1 


497-3689-5-ND 


497-3690-5-ND 


ZEROPOWER® SNAPHAT Battery for 
28-Pin SOIC...... 
ZEROPOWER® SNAPHAT Battery for 
28-Pin SOIC...... 


6.21 5.41 4.03 


817 7.46 5.90 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 10 100 
L482D1013TR 497-3627-1-ND Hall-Effect Pickup Ignition Controller....16-SOIC 4.20 3.66 2.73 
L482D1013TR 497-3627-2-ND Hall-Effect Pickup Ignition Controller .... 16-SOIC 4982.50/2,500 
L484D1013TR 497-3628-1-ND Magnetic Pickup Ignition Controller......16-SOIC 4.22 3.68 2.74 
L484D1013TR 497-3628-2-ND Magnetic Pickup Ignition Controller...... 16-SOIC 5005.00/2,500 
L4936E 497-3913-5-ND Dual Adv. Voltage Regulator 1-Multiwatt 6.13 5.34 3.98 
L4938E 497-3355-5-ND Advanced Voltage Regulator .. 16-Dip 4.86 4.23 3.15 
L4938ED013TR 497-3355-1-ND Advanced Voltage Regulator. .20-SOIC 3.56 3.11 2.31 
L4938ED013TR 497-3355-2-ND Advanced Voltage Regulator. .20-SOIC 1756.00/1,000 
L4938EPD13TR 497-3915-1-ND Advanced Voltage Regulator .. 0-Power SOIC 4.58 3.99 2.97 
L4938EPD13TR 497-3915-2-ND Advanced Voltage Regulator. '0-Power SOIC 1423.80/600 
L4938ND013TR 497-3916-1-ND Dual Multifunction Volt. Regulator........20-SOIC 3.06 2.67 1.99 
L4938ND013TR 497-3916-2-ND Dual Multifunction Volt. Regulator........20-SOIC 1509.55/1,000 
L4938NPD013TR 497-3917-1-ND Dual Multifunction Voltage Reg..20-Power SOIC 4.63 4.04 3.01 
L4938NPD013TR 497-3917-2-ND Dual Multifunction Voltage Reg.. 20-Power SOIC 1441.20/600 
L4947PD 497-1405-5-ND 5V, 0.5A LDO Reg. w/Reset....... 20-Power SOIC 4.13 3.60 2.68 
L4949E 497-3631-ND Multifunction Very Low Drop 

Voltage Regulator ole Ament Sita a6) 
L4949ED013TR 497-3632-1-ND Multifunction Very Low Drop 

Voltage Regulator qe” t02) 78 
L4949ED013TR 497-3632-2-ND Multifunction Very Low Drop 


Voltage Regulator 


1037.50/2,500 


STCN75DS2F 497-6317-1-ND Digital Temperature Sensor and 

Thermal Watchdog * es aketse hale} 
STCN75DS2F 497-6317-2-ND Digital Temperature Sensor and 

Thermal Watchdog * 743.00/1,000 
STCN75M2F 497-6176-1-ND Digital Temperature Sensor and 

Thermal Watchdog * ee alee lal! 
STCN75M2F 497-6176-2-ND Digital Temperature Sensor and 

Thermal Watchdog * 1755.00/2,500 
STDS75DS2F 497-6318-1-ND Digital Temperature Sensor and 

Thermal Watchdog * 1.77 148 1.24 
STDS75DS2F 497-6318-2-ND Digital Temperature Sensor and 

Thermal Watchdog * 797.00/1,000 
STDS75M2F 497-6177-1-ND Digital Temperature Sensor and 

Thermal Watchdog * Tal alee 0) 
STDS75M2F 497-6177-2-ND Digital Temperature Sensor and 

Thermal Watchdog*..... 1852.50/2,500 
STLM20DD9F 497-5814-1-ND Ultra Low Current 2.4V Precision Analog 

Temperature Sensor* 1.09 ERY Fish 
STLM20DD9F 497-5814-2-ND Ultra Low Current 2.4V Precision Analog 

Temperature Sensor* 1158.00/3,000 
STLM20W87F 497-5970-1-ND Ultra Low Current 2.4V Precision Analog 

Temperature Sensor* SOT-23-5 116 1.01 78 
STLM20W87F 497-5970-2-ND Ultra Low Current 2.4V Precision Analog 

Temperature Sensor* SOT-23-5 1236.00/3,000 
STLM75DS2F 497-6326-1-ND Digital Temperature Sensor and 

Thermal Watchdog * ..8-MSOP 1.73. 1.50 1.15 
STLM75DS2F 497-6326-2-ND Digital Temperature Sensor and 

Thermal Watchdog* ... 8-MSOP 667.00/1,000 
STTS75DS2F 497-6331-1-ND Digital Temperature Sensor and 

Thermal Watchdog * ..8-MSOP 1.89 1.58 1.33 
STTS75DS2F 497-6331-2-ND Digital Temperature Sensor and 

Thermal Watchdog* ... 8-MSOP. 851.00/1,000 
STTS75M2F 497-6178-1-ND Digital Temperature Sensor and 

Thermal Watchdog * 2.04 1.70 1.43 
STTS75M2F 497-6178-2-ND Digital Temperature Sensor and 

Thermal Watchdog * 2210.00/2,500 
LM335ADT 497-4047-1-ND Precision Temperature Senso! 1.61. 1.40 1.08 
LM335AZ 497-2977-5-ND Precision Temperature Senso! 143° 1.24 95 
LM335D 497-1583-5-ND Precision Temperature Sensor. 1:46) 1:27" 298 
LM335DT 497-1583-1-ND Precision Temperature Sensot 134 116 90 
LM335DT 497-1583-2-ND Precision Temperature Senso 1187.50/2,500 
LM335Z 497-1584-ND Precision Temperature Senso 1.20 1.04  .80 


* RoHS Compliant 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


1008 (toss) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


THYRISTOR TRIAC 


RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 10-100 
ACS102-6TA-TR 497-5566-1-ND AC Line Switch* 1.09 950 ie) 
ACS102-6TA-TR 497-5566-2-ND AC Line Switch* 842.00/2,000 
ACS102-6T1-TR 497-5565-1-ND AC Line Switch* 1.09 95 73 
ACS102-6T1-TR 497-5565-2-ND AC Line Switch* 965.00/2,500 
ACS108-5SA 497-2401-ND AC Line Switch* 1.68 1.40 1.18 
ACS108-6SA-TR 497-5567-1-ND AC Line Switch* ink i 
ACS108-6SA-TR 497-5567-2-ND AC Line Switch* 900.00/2,000 
ACS108-6SN-TR 497-5568-1-ND AC Line Switch* 1.54 1.34 1.03 
ACS108-6SN-TR 497-5568-2-ND AC Line Switch* 2180.00/4,000 
ACS110-7SB2 497-4149-5-ND AC Line Switch* ine) hale RU 
ACS120-7SB-TR 497-6099-1-ND AC Line Switch* 1.61 1.40 1.08 
ACS120-7SB-TR 497-6099-2-ND AC Line Switch* 1430.00/2,500 


ACS120-7SFP 
ACS302-5T3 
ACS302-5T3-TR 


497-3815-5-ND 
497-3114-5-ND 
497-5326-1-ND 


AC Line Switch* 
AC Switch Array, 3 Lines 
AC Switch Array, 3 Lines* 


1.69 147 1.13 
213) 1:78) 1.50 
213 1:78, 1.50 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. W 10 100 
L78LO9ACZ 497-1012-ND QV, Positive Voltage Regulator* £55) ZB Shi 
L78LO09CD13TR 497-1193-1-ND QV, Positive Voltage Regulato 60 48 36 
L78LO09CD13TR 497-1193-2-ND QV, Positive Voltage Regulato 450.00/2,500 
L78L12ACD13TR 497-1194-1-ND 12V, Positive Voltage Regulator 50 40 3 
L78L12ACD13TR 497-1194-2-ND 12V, Positive Voltage Regulator 375.00/2,500 
L78L12ACUTR 497-1195-1-ND 12V, Positive Voltage Regulator 53 2732: 
L78L12ACUTR 497-1195-2-ND 12V, Positive Voltage Regulator* 395.00/2,500 
L78L12ACZ 497-2955-5-ND 12V, Positive Voltage Regulator. TO-92 ‘52 40 29 
L78L12ACZ-TR 497-1196-1-ND 12V, Positive Voltage Regulator’ TO-92 80 64 48 
L78L15ACZ-TR 497-1197-1-ND 15V, Positive Voltage Regulator. TO-92 50 40 30 
L78L15ACZ-TR 497-1197-2-ND 15V, Positive Voltage Regulator. TO-92 320.00/2,000 
L78L15CD-TR 497-1198-1-ND 15V, Positive Voltage Regulator. -SOIC 50 40 3 


L78L15CD-TR 


497-1198-2-ND 


15V, Positive Voltage Regulator. 


375.00/2,500 


ACS302-5T3-TR 


497-5326-2-ND 


AC Switch Array, 3 Lines* 


959.00/1,000 


ACST2-8SB-TR 497-6006-1-ND AC Switch, 800V, 2A, 10mA* 1.20 1.04 80 
ACST2-8SB-TR 497-6006-2-ND AC Switch, 800V, 2A, 10mA* 1065.00/2,500 

ACST4-7CB 497-4639-5-ND AC Power Switch* 1.68 1.40 1.18 
ACST4-7CFP 497-3820-5-ND AC Power Switch 1.69 1.47 1.13 
ACST4-7CH 497-4640-5-ND AC Power Switch* 1.65 1.43 1.10 
ACST4-7SB 497-2555-5-ND AC Power Switch 1.62 1.35 1.14 


ACST4-7SB-TR 
ACST4-7SB-TR 
ACST4-7SFP 


497-2555-1-ND 
497-2555-2-ND 
497-2568-5-ND 


AC Power Switch* 
AC Power Switch* 
AC Power Switch* 


1.50 1.25 1.05 
1820.00/2,500 
1.80 1.50 1.26 


ACST6-7SFP 


ACST6-7SG 
ACST6-7SG-TR 


497-3789-5-ND 


497-3115-5-ND 
497-6100-1-ND 


Over Voltage Protected AC 

Power Switch* T0-220-FPAB 
Over Volt. Protected AC Pwr Switch* ....D2-PAK 
Over Voltage Protected AC 


213 1.78 1.50 
213 1.78 1.50 


Power Switch* 1.86 1.55 1.31 
ACST6-7SG-TR 497-6100-2-ND Over Voltage Protected AC 

Power Switch* 837.00/1,000 
ACST6-7ST 497-2547-5-ND Over Volt. Protected AC 

Power Switch* 1.98 1.65 1.39 
ACST8-8CFP 497-2566-5-ND Over Voltage Protected AC 

Power Switch* TO-220-FPAB 2.67 2.23 1.87 


ACST8-8CG-TR 
ACST8-8CG-TR 
ACST8-8CT 


AVSO08CB 


497-4151-1-ND 
497-4151-2-ND 
497-3380-ND 


497-2567-5-ND 


Over Volt. Protected AC Power Switch... D2-PAK 

Over Volt. Protected AC Power Switch... D2-PAK 

Over Voltage Protected AC Power 
Switel 


2.67 2.23 1.87 
1201.50/1,000 


240 2.00 1.68 
2.22 1.85 1.56 


L78L33ACD13TR 497-1199-1-ND 3.3V, Positive Voltage Regulator* . “SOIC 10 56 42 
L78L33ACD13TR 497-1199-2-ND 3.3V, Positive Voltage Regulator* . “SOIC 525.00/2,500 
L78L33ACUTR 497-1200-1-ND 3.3V, Positive Voltage Regulator* . 60 48 36 
L78L33ACUTR 497-1200-2-ND 3.3V, Positive Voltage Regulator. 450.00/2,500 
L78MO5ABDT-TR 497-1201-1-ND 5V, Precision 500mA Regulator 99 80 60 
L78MO5ABDT-TR 497-1201-2-ND 5V, Precision 500mA Regulator 785.00/2,500 
L78MO5ABV 497-1461-5-ND 5V, Precision 500mA Regulator .. 86 69 52 
L78MO5ACDT-TR 497-1202-1-ND 5V, Precision 500mA Regulator* 90 72 54 
L78MO5ACDT-TR 497-1202-2-ND 5V, Precision 500mA Regulator 712.50/2,500 
L78MO5CDT-TR 497-1203-1-ND 5V, Positive Voltage Regulator* 70 oO m nae 
L78MO5CDT-TR 497-1203-2-ND 5V, Positive Voltage Regulator* 525.00/2,500 
L78MO05CV 497-2957-5-ND 5V, Positive Voltage Regulator... eli 62 46 
L78MO6CV 497-1462-5-ND 6V, Positive Voltage Regulator... 12 58 (A4 
L78MO8ABDT-TR 497-1205-1-ND 8V, Precision 500mA Regulator 99 80 ©.60 
L78MO8ABDT-TR 497-1205-2-ND 8V, Precision 500mA Regulator 785.00/2,500 
L78MO08CDT-TR 497-1206-1-ND 8V, Positive Voltage Regulator* .90 ai2u 254 
L78MO8CDT-TR 497-1206-2-ND 8V, Positive Voltage Regulator* 712.50/2,500 
L78MO08CV 497-1463-5-ND 8V, Positive Voltage Regulator... 60 48 36 
L78MO9ABV 497-4616-5-ND QV, Precision 500mA Regulator 1.05 91 70 
L78MO9ACDT-TR 497-1207-1-ND QV, Precision 500mA Regulator .. ATG 1.01 78) 
L78MO9CDT-TR 497-1208-1-ND QV, Positive Voltage Regulator* 81 65 49 
L78MO9CDT-TR 497-1208-2-ND QV, Positive Voltage Regulator* 642.50/2,500 
L78M12ABDT-TR 497-1209-1-ND 12V, Precision 500mA Regulator* 81 65 49 
L78M12ABDT-TR 497-1209-2-ND 12V, Precision 500mA Regulator* 642.50/2,500 
L78M12ACDT-TR 497-1210-1-ND 12V, Precision 500mA Regulator* 19 63 4 
L78M12ACDT-TR 497-1210-2-ND 12V, Precision 500mA Regulator* 622.50/2,500 


L78M12CDT-1 


497-4228-5-ND 


12V, Precision 500mA Regulator* 


1.08 87 65 


AVS12CB 
STCC05-BD4 
STILO2-P5 
STILO4-P5 
STILO6-T5 


497-2564-5-ND 
497-4328-5-ND 
497-3174-5-ND 
497-3175-5-ND 
497-5388-5-ND 


9 
Auto Voltage Switch* 
Home Appliance Control Circuit 
AC Inrush Current Limiter. 
AC Inrush Current Limiter 
AC Inrush Current Limiter 


Pentawatt HV2 
Pentawatt HV2 
Pentawatt HV2 


ZEW TERI 
255) 2,43) 1:79 
1.77 1.48 1.24 
1.77) 148 1.24 
ce A ee) 


STILO8-T5 
TN22-1500B-TR 
TN22-1500B-TR 


497-4360-5-ND 
497-3772-1-ND 
497-3772-2-ND 


AC Inrush Current Limiter 
400V, 2A Startlight. 
400V, 2A Startlight 


3.92 3.41 2.54 
1.58 1.37 1.05 
1396.50/2,500 


TN22-1500T 497-6169-ND 400V, 2A Startlight* . -T0-220-AB_ 1.65 1.43 1.10 
STHicroelectronics ler 
RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 10 100 
VNH3SP30TR-E 497-3565-1-ND Fully Integrated H-Bridge Motor 
Driver... 826 755 5.97 


VNH3SP30TR-E 


497-3565-2-ND 


Fully Integrated H-Bridge Motor 
Driver... me 


4581.00/1,000 


VOLTAGE REGULATORS 
RoHS Compliant Parts Available 


L78M12CDT-TR 497-1211-1-ND 12V, Positive 500mA Regulator* D-PAK 19 63 48 
L78M12CDT-TR 497-1211-2-ND 12V, Positive 500mA Regulator* D-PAK 622.50/2,500 
L78M12CV 497-1464-5-ND 12V, Positive 500mA Regulator .. 0-220 54 A433 
L78M15ABV 497-1465-5-ND 15V, Precision 500mA Regulato: 86 ey by 
L78M15CDT-TR 497-1212-1-ND 15V, Precision 500mA Regulator* 68 54 Al 
L78M15CDT-TR 497-1212-2-ND 15V, Precision 500mA Regulator* 535.00/2,500 
L78M15CV 497-2958-5-ND 15V, Precision 500mA Regulato: 68 54 AL 
L78M24CDT-TR 497-1213-1-ND 24V, Precision 500mA Regulator* 90 12) 54 
L78M24CDT-TR 497-1213-2-ND 24V, Precision 500mA Regulator* 712.50/2,501 
L78M24CV 497-1467-5-ND 24V, Precision 500mA Regulator* ele. 58 A4 
L78S05CV 497-1468-5-ND 5V, Positive 2A Regulator* 0-220 81 65 49 
L78S09CV 497-6038-5-ND QV, Positive 2A Regulator* 0-220 1.04 83 63 
L78S10CV 497-6039-5-ND 10V, Positive 2A Regulator’ 0-220 68 54 AL 
L78S12CV 497-1469-5-ND 12V, Positive 2A Regulator’ 0-220 68 54 41 
L78S15CV 497-6040-5-ND 15V, Positive 2A Regulator’ 0-220 68 54. Al 
L78S18CV 497-6009-5-ND 18V, Positive 2A Regulator’ 0-220 1.04 83 63 
L78S24CV 497-1470-5-ND 24V, Positive 2A Regulator*.. 68 540° Al 
L79LO5ABUTR 497-1217-1-ND -5V, Negative Voltage Regulator’ 63 i) Sh8 
L79LOSABUTR 497-1217-2-ND -5V, Negative Voltage Regulator* 470.00/2,500 
L79LO5ACD13TR 497-1218-1-ND -5V, Negative Voltage Regulator -SOIC 55 44 33 
L79LO5ACD13TR 497-1218-2-ND -5V, Negative Voltage Regulator “SOIC 412.50/2,500 
L79LO5ACUTR 497-1219-1-ND -5V, Negative Voltage Regulator’ OT-89 J7 62 46 
L79LOSACUTR 497-1219-2-ND -5V, Negative Voltage Regulator’ OT-89 605.00/2,500 
L79LO5ACZ 497-2960-5-ND -5V, Negative Voltage Regulator’ TO-92 45 36 27 
L79LO5ACZ-TR 497-1220-1-ND -5V, Negative Voltage Regulator’ TO-92 48 38 29 
L79L12ACZ 497-1013-ND -12V, Negative Voltage Regulator* TO-92 53 42 32 
L4892CV 497-3910-ND 9.2V, LDO Voltage Regulator 1.92 1.60 1.35 
L4925 497-3911-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator ..Pentawatt 2.82 235 1.98 
L4925PD 497-391 2-5-ND 5V, Very LDO Voltage Reg. ..... PowerSOIC 3.33 290 2.16 
L4925PD013TR 497-1152-1-ND 5V, Very LDO Voltage 

Regulator. 20-Power SOIC 3.33 2.90 2.16 
L4925PD013TR 497-1152-2-ND 5V, Very LDO Voltage 

Regulator. 1036.80/600 
L4931ABD15-TR 497-4203-1-ND 1.5V,Very LDO Voltage Regulato! 1.50 1.30 1.00 
L4931ABD15-TR 497-4203-2-ND 1.5V, Very LDO Voltage Regulator . “SOIC 1330.00/2,500 


L4931ABD25-TR 


497-1154-1-ND 


2.5V, Very LDO Voltage Regulator .. 


1.50 1.30 1.00 


L4931ABD33-TR 
L4931ABD33-TR 
L4931ABD50-TR 
L4931ABD50-TR 
L4931ABD120TR 


497-1155-1-ND 
497-1155-2-ND 
497-1156-1-ND 
497-1156-2-ND 
497-1153-1-ND 


3.3V, Very LDO Voltage Regulator .. 
3.3V, Very LDO Voltage Regulator .. 
5V, Very LDO Voltage Regulator 
5V, Very LDO Voltage Regulator 
12V, Very LDO Voltage Regulato! 


1.13 198) 75 
997.50/2,500 

1.20 1.04  .80 
1065.00/2,500 

OS ae oie Z0. 


L4931ABD120TR 
L4931ABDT25TR 
L4931ABDT33-TR 
L4931ABDT33-TR 
L4931ABDT50-TR 


497-1153-2-ND 
497-1158-1-ND 
497-1159-1-ND 
497-1159-2-ND 
497-1160-1-ND 


12V, Very LDO Voltage Regulator 
2.5V, Very LDO Voltage Regulator .. 
3.3V, Very LDO Voltage Regulator .. 
3.3V, Very LDO Voltage Regulator .. 
5V, Very LDO Voltage Regulator 


L4931ABDT50-TR 
L4931ABDT80-TR 
L4931ABDT80-TR 
L4931ABPT25TR 
L4931ABPT25TR 


497-1160-2-ND 
497-1161-1-ND 
497-1161-2-ND 
497-1163-1-ND 
497-1163-2-ND 


5V, Very LDO Voltage Regulator 
8V, Very LDO Voltage Regulator 
8V, Very LDO Voltage Regulator 
2.5V, Very LDO Voltage Regulator .. 
2.5V, Very LDO Voltage Regulator .. 


L4931ABPT120R 
L4931ABPT120R 
L4931ABV33 
L4931ABZ25 
L4931CD80-TR 


497-1162-1-ND 
497-1162-2-ND 
497-1399-5-ND 
497-1001-ND 

497-4770-1-ND 


12V, Very LDO Voltage Regulator 
12V, Very LDO Voltage Regulato! 
3.3V, Very LDO Voltage Regulator .. 
2.5V, Very LDO Voltage Regulator .. 
8V, Very LDO Voltage Regulator 


L4931CD80-TR 
L4931CDT50-TR 
L4931CDT50-TR 
L4931C0V33 
L4931CZ50-AP 


497-4770-2-ND 
497-4204-1-ND 
497-4204-2-ND 
497-1401-5-ND 
497-5838-1-ND 


8V, Very LDO Voltage Regulator 
5V, Very LDO Voltage Regulator 
5V, Very LDO Voltage Regulator 
3.3V, Very LDO Voltage Regulator .. 
5V, Very LDO Voltage Regulator 


930.00/2,500 
4.61 1.40 1.08 
1.61 140 1.08 
4097.50/2,500 
1.39 1.21 93 
4230.00/2,500 
1.61 140 1.08 
1429.75/2,500 
1.84 1.60 1.23 
1630.00/2,500 
761 140 1.08 
1430.00/2,500 
1.31 114 88 
1.24 108 83 
its ioe 
7030.00/2,500 
4.28 141 85 
1130.00/2,500 
1.20 1.04 80 


ACH a0 E78 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 10 100 
KF25BDT-TR 497-4202-1-ND 2.5V, Very LDO Voltage Regulator 116 1.01 78 
KF25BDT-TR 497-4202-2-ND 2.5V, Very LDO Voltage Regulator 1030.00/2,500 
KF33BDT-TR 497-1148-1-ND 3.3V, Very LDO Voltage Regulator 150 1.30 1.00 
KF33BDT-TR 497-1148-2-ND 3.3V, Very LDO Voltage Regulator 1330.00/2,500 
KF50BDT-TR 497-1149-1-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator .. 1.80 1.44 1.08 
KF50BDT-TR 497-1149-2-ND 5V, Very LDO Voltage Regulator .. 1330.00/2,500 
KF80BD-TR 497-1150-1-ND 8V, Very LDO Voltage Regulato! 1.50 1.30 1.00 
KF80BD-TR 497-1150-2-ND 8V, Very LDO Voltage Regulato! 1330.00/2,500 
KF80BDT-TR 497-1151-1-ND 8V, Very LDO Voltage Regulato! 1.50 1.30 1.00 
KF80BDT-TR 497-1151-2-ND 8V, Very LDO Voltage Regulato! 1330.00/2,500 
L78LO5ABD13TRI 497-1180-1-ND 5V, Positive Voltage Regulator* 48 38.29) 
L78LO5ABD13TRI 497-1180-2-ND 5V, Positive Voltage Regulator* 357.50/2,500 
L78LO5ABUTR 497-1181-1-ND 5V, Positive Voltage Regulator* 70 56 42 
L78LOSABUTR 497-1181-2-ND 5V, Positive Voltage Regulator* 525.00/2,500 
L78LO5ABZ 497-1009-ND 5V, Positive Voltage Regulator* -50 40.30 
L78LO5ACD 497-2951-5-ND 5V, Positive Voltage Regulator® ... wl 62 46 
L78LO5ACD13TR 497-1182-1-ND 5V, Positive Voltage Regulator* ... AT 36 0.26 
L78LO5ACD13TR 497-1182-2-ND 5V, Positive Voltage Regulator* 305.00/2,500 
L78LO5ACUTR 497-1183-1-ND 5V, Positive Voltage Regulator* 58 F460 eco) 
L78LO5ACUTR 497-1183-2-ND 5V, Positive Voltage Regulator* 432.50/2,500 
L78LO5ACZ 497-2952-5-ND 5V, Positive Voltage Regulator. -50 40.30 
L78LO5ACZTR 497-1184-1-ND 5V, Positive Voltage Regulator* -80 64 48 
L78LO6ABZ 497-1010-ND 6V, Positive Voltage Regulator. -50 40.30 
L78LO6ACD13TR 497-1185-1-ND 6V, Positive Voltage Regulator* 81 65 49 
L78LO6ACD13TR 497-1185-2-ND 6V, Positive Voltage Regulator* 432.50/2,500 
L78LO6ACZ 497-2953-5-ND 6V, Positive Voltage Regulator* -50 cl) 
L78LO6ACZ-TR 497-1186-1-ND 6V, Positive Voltage Regulator. ae. 58 = 44 
L78LO8ABD13TR 497-1187-1-ND 8V, Positive Voltage Regulator. 50 40.30 
L78LO8ABD13TR 497-1187-2-ND 8V, Positive Voltage Regulator. 375.00/2,500 
L78LO8ABUTR 497-1188-1-ND 8V, Positive Voltage Regulator* 10 ee 
L78LO8ABUTR 497-1188-2-ND 8V, Positive Voltage Regulator* §25.00/2,500 
L78LO8ABZ 497-1011-ND 8V, Positive Voltage Regulator. 68 54 (41 
L78LO8ACD13TR 497-1189-1-ND 8V, Positive Voltage Regulator. ab) 44 33 
L78LO8ACD13TR 497-1189-2-ND 8V, Positive Voltage Regulator. 412.50/2,500 
L78LO8ACZ 497-2954-5-ND 8V, Positive Voltage Regulator. 70 56.42 
L78LO8ACZTR 497-1190-1-ND 8V, Positive Voltage Regulator. [55 A433 
L78LO8ACZTR 497-1190-2-ND 8V, Positive Voltage Regulator. 320.00/2,000 
L78LO9ACD13TR 497-1191-1-ND QV, Positive Voltage Regulator. 60 48 36 
L78LO9ACUTR 497-1192-1-ND 9V, Positive Voltage Regulator. 158 LAC eoe, 
L78LO9ACUTR 497-1192-2-ND QV, Positive Voltage Regulator. 395.00/2,500 


L4931CZ50-AP 
L4940D2T5-TR 
L4940D2T5-TR 
L4940D2T85-TR 


497-5838-3-ND 
497-1166-1-ND 
497-1166-2-ND 
497-1167-1-ND 


5V, Very LDO Voltage Regulator 
5V, Very LDO 1.5A Regulator. 
5V, Very LDO 1.5A Regulator. 
8.5V, Very LDO 1.5A Regulato: 


841.00/2,000 
2.07 1.73 1.45 
932.00/1,000 
210 1.75 1.47 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ST Stllictoelectronics 


VOLTAGE REGULATORS (Continued) 


RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
(4940D2T85-TR 497-1167-2-ND _|8.5V, Very LDO 1.5A Regulator 945.00/1,000 LD1086D2M18TR 497-3437-2-ND __|1.8V, 1.5A LDO Positive Volt. Reg. .....D2-PAK/A 696.00/1,000 
L4940V5 497-1404-5-ND —_‘/5V, Very LDO 1.5A Regulator. T0-220 186 155 131 LD1086D2M33TR 497-1223-1-ND _|3.3V, 1.5A LDO Positive Volt. Reg.....D2-PAK/A 1.80 1.56 1.20 
(4941BDT-TR 497-1168-1-ND _|1A Very LDO Regulator... PAK 210 175 1.47 LD1086D2MTR 497-3439-1-ND —_|Adj., 1.5A LDO Positive Volt. Re 2-PAKIA 1.80 1.56 1.20 
L7805ABD2T-TR 497-1170-1-ND SV, Precision 1A Regulator. a) 7p BA LD1086D2MTR 497-3439-2-ND —_|Adj., 1.5A LDO Positive Volt. Re 2-PAK/A 508.00/1,000 
L7805ABD2T-TR 497-1170-2-ND __|5V, Precision 1A Regulator*. 310.00/1,000 LD1086D2T12TR 497-3440-1-ND __|12V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg.....D2-PAK 1.65 1.43 1.10 
L7805ABP 497-4226-5-ND __|SV, Precision 1A Regulator*. 99° «80S LD1086D2T12TR 497-3440-2-ND __|12V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg...... D2-PAK 638.00/1,000 
L7805ABV 497-2947-5-ND SV, Precision 1A Regulator*. ‘816549 LD1086D2T15R 497-3441-1-ND —_|1.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg....D2-PAK 1.80 1.56 1.20 
L7805ACV 497-1441-5-ND —_|5V, Precision 1A Regulator*. 72 58 44 LD1086D2T15R 497-3441-2-ND —_|1.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg..... D2-PAK 638.00/1,000 
L7805CD2T-TR 497-1171-1-ND _5V, Positive Voltage Regulator* ‘90 72 54 LD1086D2T18TR 497-3442-1-ND _|1.8V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg....D2-PAK 1.80 1.56 1.20 
L7805CD2T-TR 497-1171-2-ND _|5V, Positive Voltage Regulator* 310.00/1,000 LD1086D2T18TR 497-3442-2-ND _|1.8V,, 1.5A LDO Positive Voltage Reg..... D2-PAK 638.00/1,000 
L7805CP 497-1442-5-ND 5V, Positive Voltage Regulator* .. BI 65. C49 LD1086D2T25TR 497-3443-1-ND 2.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg.....D2-PAK 1.80 1.56 1.20 
L7805CT 497-1005-ND 5V, Positive Voltage Regulator* Se yal On LD1086D2T25TR 497-3443-2-ND 2.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg..... 638.00/1,000 
L7805CV 497-1443-5-ND 5V, Positive Voltage Regulator* 60 48 36 LD1086D2T33TR 497-1224-1-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg..... 146 127 98 
L7806ABD2T-TR 497-1172-1-ND 6V, Precision 1A Regulator*. 113 90 63 LD1086D2T33TR 497-1224-2-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg 566.00/1,000 
L7806ABD2T-TR 497-1172-2-ND __|6V, Precision 1A Regulator*. 388.00/1,000 LD1086D2TTR 497-3566-1-ND__|Adj., 1.5A LDO Positive Voltage Reg. 1.80 1.56 1.20 
L7806ABV 497-1444-5-ND 6V, Precision 1A Regulator... 74 60. 45 LD1086D2TTR 497-3566-2-ND Adj., 1.5A LDO Positive Voltage Reg....... 638.00/1,000 
L7806CV 497-1445-5-ND 6V, Positive Voltage Regulator. 65 52 39 LD1086DT18TR 497-3444-1-ND 1.8V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. 1:68) 1:37 1.05 
L7808ABD2T-TR 497-1173-1-ND 8V. Precision 1A Regulato 4438 -90)”«G8 LD1086DT25TR 497-3445-1-ND 2.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. 158 1.37 1.05 
L7808ABD2T-TR 497-1173-2-ND__|V’ Precision 1A Regulato 388.00/1,000 LD1086DT25TR 497-3445-2-ND —_|2.5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. 1397.50/2,500 
L7808ABV 497-1446-5-ND 8V: Precision 1A Regulator*. 7 62 AG LD1086DT33TR 497-3446-1-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. 158 1.37 1.05 
L7B08ACV 497-5884-5-ND | BV. Precision 1A Regulator... 7 LD1086DT33TR 497-3446-2-ND _|3.3V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg. 1397.50/2,500 
L7808CD2T-TR 497-1174-1-ND _|8V’ Positive Voltage Regulator ‘0 0725 LD1086DT50TR 497-4239-1-ND _|5V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg 1.58 1.37 1.05 
L7a0RCDe TR 407-11742-ND _|V; Positive Voltage Regulator* aoeanaita LD1086DTSOTR 497-4239-2-ND __|5V, 1.5 LDO Positive Voltage Reg 1397.50/2,500 
L7g08cv 497-2949-5-ND _|8V. Positive Voltage Regulator* 7 56 42 LD1086DTTR 497-6222-1-ND —_|Adj., 1.5A LDO Positive Voltage Reg.* . 177 1.48 1.24 
L7B09ABV 497-1447-5-ND _|9V. Precision 1A Regulator... ™ fe GA LD1086DTTR 497-6222-2-ND __|Adj., 1.5A LDO Positive Voltage Reg.” . 1529.50/2,500 
L7a09CD2T-IR 797-1176-1-ND 19V Positive Voltage Requlatar®— To 88 68 TD1086V 497-3447-5-ND _ |Adj., 1.5A LDO Positive Voltage Reg. 14 1.24 ~«95 
L7R09CDOT-TR 497-11762-ND _|9V/ Positive Voltage Regulator* 999 (00/1,060 LO1086v12 497-3448-5-ND _|12V, 1.5A LDO Positive Voltage Reg, 180 156 1.20 
L7g0ocy 497-1448-5-ND _|9V’ Positive Voltage Regulator* 65529 LD1086V18 497-3449-5-ND —_|1.8V,, 1.54 LDO Positive Voltage Reg. 143 1.24 95 
L7812ABD2T-TR 497-6037-1-ND _|12V, Precision 1A Regulator* 98 85 65 LD1086V33 pee ee mm 22%, 1.54 LODO Positive Voltage Reg. eS Ue ee 
L7812ABD2T-TR 497-6037-2-ND __| 12V, Precision 1A Regulator*.. 377.00/1,000 COE TE ee ms eT ae ie at 
-1449-5- isi * -5797-1- i. ositive Voltage Reg. 4 i i 
Tepaepied To | ae S165 49 | coitzapzmTR —‘|497-5797-2-ND _|Adj.” 1A LDO Positive Vottage Reg... D2-PAK 580.00/1,000 
L7812ACD2T-TR 497-1177-1-ND —_|12V, Precision 1A Regulator 1.04 8363 | it 
L7812ACD2T-TR 497-1177-2-ND _|12V, Precision 1A Regulator 357.00/1,000 ED ADIT ply ore at gm acl. 1A LDO Positive Vottage Reg. Wes eee 
abe : LD1117ADT-TR 497-3452-2-ND _|Adj., 1A LDO Positive Voltage Reg. 820.00/2,500 
L7812ACV 497-1450-5-ND 12V, Precision 1A Regulator*.. agi 62 46 ; 4 # 
L7aiOCDOT TR 497-1178-1.ND _|12V. Positive Voltage Regulator* i} tp oa LD1117ADT12TR 497-6011-1-ND__|1.2V, 1A LDO Positive Voltage Reg. 1.048363 
17812CD2T-TR 497-1178-2-ND _|12V, Positive Voltage Regulator* 372.00/1,000 LDIT17ADTIZTR 497-6011-2-ND —_|1.2V, 1A LDO Positive Voltage Reg. * 820.00/2,500 
L7atacP 497-1451-5ND _|12V/ Positive Voltage Regulator* na Bs eS LD1117ADT18TR 497-3453-1-ND —_|1.8V, 1A LDO Positive Voltage Reg 1.04 8363 
aoa ae ‘ a ee arr LD1117ADT18TR 497-3453-2-ND —_|1.8V, 1A LDO Positive Voltage Reg 820.00/2,500 
L7812CT 497-1006-ND 12V, Positive Voltage Regulator 10-3 Snir 2102) Lott be 
eats He K 4 7ADT25TR 497-3454-1-ND —_|2.5V, 1A LDO Positive Voltage Reg 1.04 8363 
L7812CV 497-1452-5-ND 12V, Positive Voltage Regulator TO-220 60 48 ~~ 36 rH 
PoalBACY re ee 15)’ Precision 1A ha . f LD1117ADT25TR 497-3454-2-ND __|2.5V, 1A LDO Positive Voltage Reg 820.00/2,500 
; gulator*... TO-220 ait 62.46 3 == — 
[7eISCHTTTR raat Hea 15V: Positl - LD1117ADT33TR 497-3455-1-ND __|3.3V, 1ALDO Positive Voltage Reg 704 «83 ~=—«63 
- 5 “1 - , Positive Voltage Regulator D2-PAK 99 80 §©.60 ai 
ue : LD1117ADT33TR 497-3455-2-ND —_|3.3V, 1A LDO Positive Voltage Reg 820.00/2,500 
L7B1SCD21-1R pig lie-D a 15V, Positive Voltage Regulator wens Sea lg LD1117AS18TR 497-1226-1-ND —_|1.8V LDO Positive Voltage Regulator..SOT-223 95 76 57 
P75 13GT cesta 15V, Positive Voltage Regulator TO-3 RS ra aoe LD1117AS18TR 4971226.2-ND _|1.8VLDO Positive Voltage Regulator.,SOT-223 -747'50/2,600 
L78150V ATE NASA OND) SV, Positive Vottage Regulator® ........10-220 (ARRESTS 52.38 LD1147AS25TR 497-1297-1-ND _|2.5V'LDO Positive Voltage Regulator.S0T-223 1.65 1381.16 
Ca gfe aEGse. NEES) 18V, Positive Voltage Regulator™ .......10-220 FARES SZ LD1117AS25TR 497-1227-2-ND |2.5V, LDO Positive Voltage Regulator..S0T-223  _1787.50/2,500 
L7824ACV 497-1458-5-ND _|24V, Precision 1A Regulator..... 7 62 46 ova He a ae 
He LD1117AS33TR 497-1228-1-ND —_|3.3V, LDO Positive Voltage Regulator..SOT-223 95 76 57 
eo ea say ook va aes 10 al ae LD1117AS33TR 497-1228-2ND — [3.3V. LOO Positive voltage Regulator. SOT-223 747-50/2,500 
vison [ras Fn on nt SN ee eee 
L7824CT 497-1008-ND 24V, Positive Voltage Regulator* Soli. (lle 2202 - 7 a a 
L — LD1117AV 497-3456-5-ND Adj., 1A LDO Positive Voltage Reg. 1.05 91 70 
18240V 497=1460-5-ND 99) 24V, Positive Voltage Regulator* ay a LD1117AV18 497-1483-5-ND —_|1.8V, LDO Positive Voltage Re 165 138 1.16 
L7905ACV 497-1471-5-ND -5V, Negative 2% Regulator .. 68 54 AL ay oe ge eg: | : i 
i voeensi a AQTADIAAND _|-EV. Necatve Vottage Regulator a ee LD1117AV25 497-1484-5-ND ——_|2.5V, LDO Positive Voltage Reg. 1.65 1.38 1.16 
» Negatt é ; d LD1117AV33 497-1485-5-ND —_|3.3V, LDO Positive Voltage Reg. 90 72 54 
L7905¢D2T-TR 497-1214-2-ND__|-SV, Negative Voltage Regulator* 341.00/1,000 LD1117D33CTR 497-1230-1-ND _|3.3V, LDO Positive Voltage Reg. Wi 56. 143 
L7a05CV. eo lalla 2evaNOmmme| “OV, Negative Vottage Regulator* ee ey [D111 7D33CTR 497-1230-2-ND ]3.3V, LDO Positive Voltage Reg 525.00/2,500 
L7906CD2T-TR 497-4230-1-ND __|-6V, Negative Voltage Regulato 116 1.01 78 LDI17DT1OTR 497-1231-1-ND __|1.2V' LDO Positive Voltage Reg, 7 anigoaAe 
L7906CV poll fe “OV, Negative Voltage Regulato die esa LD1117DT12TR 497-1231-2-ND _|1.2V, LDO Positive Voltage Reg. _ 605.00/2,500 
read ple aa mmm 0¥, Negative Voltage Regulato ie a LD1117DT18TR 497-1232-1-ND__|1.8V, LDO Positive Voltage Reg. 17 56) 43 
Prone 5 ig cageg meg -8V, Negative Voltage Regulator oe LD1117DT18TR 497-1232-2-ND__|1.8V, LDO Positive Voltage Reg. 605.00/2,500 
L7912ACV 497-1475-5-ND _|-12V, Negative 2% Regulator* 7258 44 : oe : 
UENO neg : aes LD1117DT25CTR 497-1233-1-ND _|2.5V, LDO Positive Voltage Reg. TORSO NNN? 
L7912cb2T-TR 497-1215-1-ND | -12V, Negative Voltage Regulator 9 8060 LD1117DT25CTR 497-1233-2-ND _|2.5V, LDO Positive Voltage Reg. 525.00/2,500 
L7912CD2T-TR 497-1215-2-ND —_|-12V,, Negative Voltage Regulator*... 341.00/1,000 LD1117DT28TR 497-1234-1-ND —_|2.85V, LDO Positive Voltage Reg D-PAK 234 1.69 1.30 
L79t2cv 497-1476-5-ND | -12V, Negative Voltage Regulator* 65 52 39 LD1117DT28TR 497-1234-2-ND —_|2.85V, LDO Positive Voltage Reg 1820.00/2,500 
L7915CD2T-TR 497-1216-1-ND -15V, Negative Voltage Regulator iil altuil 718 LD1117DT30 497-1490-5-ND 3V. LDO Positive Voltage Reg Ti 56 43 
L7915CV 497-1478-5-ND__|-15V, Negative Voltage Regulator 65 52 39 LD1117DT337R 497-1236-1-ND |3.3V. LDO Positive Voltage Reg. 7S Oma? 
L7918CV 497-1479-5-ND —_|-18V, Negative Voltage Regulator 90 7254 LD1117DT33TR 497-1236-2-ND —_|3.3V, LDO Positive Voltage Reg. 525.00/2,500 
L7924cv 497-1480-5-ND —_—_|-24V/, Negative Voltage Regulator 68 5445 LD1117DT50CTR 497-1237-1-ND _|5V, LDO Positive Voltage Reg 70 56 .42 
LD1084D2M33 497-4235-5-ND —_|3.3V, 5A LDO Positive Voltage Re 1.73 1.50 1.15 LD1447DTS0CTR 497-1237-2-ND SV. LDO Positive Voltage Reg 525.00/2,500 
.D1084D2T-R 497-3411-1-ND | Adj., 5A LDO Positive Voltage Reg 264 2.20 1.85 LD1147DTSOTR 497-1238-1-ND __|5V. LDO Positive Voltage Reg 70. 56 42 
LD1084D2T-R 497-3411-2-ND __|Adj., 5A LDO Positive Voltage Reg 1188.00/1,000 GEESE 797-1038-2-ND[5V-LDO Positive Voltage Reg 55 00Ta500 
LD1084V 497-3413-5-ND —_|Adj., 5A LDO Positive Voltage Reg, 264 2.20 1.85 LD1117DTTR 497-1239-1-ND —_‘|1.25V to 15V, LDO Positive Volt. 68 54 AY 
LD1084V18 497-3414-5-ND —_|1.8V, 5A_LDO Positive Voltage Re 264 220 1.85 LD1117DTTR 497-1239-2-ND —_‘|1.25V to 15V, LDO Positive Volt. 535.00/2,500 
LD1084V25 497-3415-5-ND —_—_|2.5V, 5A_LDO Positive Voltage Re 264 2.20 1.85 LD1117S12TR 497-4240-1-ND —_‘|1.2V, LDO Positive Voltage Reg. 77 62 46 
LD1084V33 497-3416-5-ND —_—_|3.3V, 5A LDO Positive Voltage Re 264 2.20 1.85 LD1117S12TR 497-4240-2-ND __|1.2V. LDO Positive Voltage Reg. 605.00/2,500 
EDI08Ava0 eUiasellia2-NDMEE| SV, 5A LOO Positive Voltage Reg. ede CORI) LD117S25CTR 497-1240-1-ND __|2.5V, LDO Positive Voltage Reg.........S0T-223 63 51 38 
LD1085CDT-R 497-3418-1-ND Adj, 3A LDO Positive Voltage Reg 195 1.63 1.37 LD1117S25CTR 497-1240-2-ND —_|2.5V, LDO Positive Voltage Reg. $OT-223 500.00/2,500 
LD1085CDT-R 497-3418-2-ND _|Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 2112.50/2,500 LD1117S33CTR 497-1241-1-ND _|3.3V, LDO Positive Voltage Reg. $OT-223 60 48 3 
LD1085D2M-R 497-3419-1-ND _|Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 1.95 1.63 1.37 LD1117S33CTR 497-1241-2-ND —_|3.3V, LDO Positive Voltage Reg. $OT-223 450.00/2,500 
LD1085D2M-R 497-3419-2-ND __|Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 696.00/1,000 LD1117S33TR 497-1242-1-ND __|3.3V, LDO Positive Voltage Reg. $OT-223 70 56 42 
LD1085D2M18R 497-3421-1-ND__|1.8V, 3A LDO Positive Voltage Re 1.95 1.63 _1.37 LD1117S33TR 497-1242-2-ND __|3.3V, LDO Positive Voltage Reg. SOT-223 525.00/2,500 
LD1085D2M18R 497-3421-2-ND 1.8V, 3A LDO Positive Voltage Re 696.00/1,000 LD1117S50CTR 497-1243-1-ND 5V, LDO Positive Voltage Reg SOT-223 70 56 42 
LD1085D2M25R 497-3422-1-ND _|2.5V, 3A LDO Positive Voltage Re 1.95 1.63 1.37 LD1117S50CTR 497-1243-2-ND —_|5V, LDO Positive Voltage Reg 525.00/2,500 
LD1085D2M33R 497-3423-1-ND _|3.3V, 3A LDO Positive Voltage Re 1.80 1.56 1.20 LD1117SC-R 497-4241-1-ND —_|Adj., LDO Positive Voltage Reg. . 99 80 60 
LD1085D2M33R 497-3423-2-ND _|3.3V, 3A LDO Positive Voltage Re 696.00/1,000 LD1147STR 497-1244-1-ND __|1.25V to 15V, LDO Pos. Volt. Re 70 56 42 
LD1085D2T-R 497-3424-1-ND Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 1.69 1.47 1.13 LD1117STR 497-1244-2-ND 1.25V to 15V, LDO Positive 
LD1085D2T-R 497-3424-2-ND _|Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 653.00/1,000 Voltage Regulator 525.00/2,50 
LD1085D2T18R 497-3427-1-ND —_|1.8V, 3A DO Positive Voltage Re 1.95 1.63 1.37 LD1117V18 497-3457-5-ND —_|1.8V, LDO Positive Voltage Reg. 70 56 42 
LD1085D2T18R 497-3427-2-ND —_|1.8V, 3A LDO Positive Voltage Reg... 878.00/1,000 LD1117V25 497-3458-5-ND —_|2.5V, LDO Positive Voltage Reg. 1.65 143 1.10 
LD1085D2T25R 497-1221-1-ND —_|2.5V, 3A LDO Positive Voltage Reg... 1.95 163 1.37 LD1117V25C 497-3459-5-ND __|2.5V, LDO Positive Voltage Reg. 1.50 1.30 1.00 
LD1085D2T33R 497-1222-1-ND 3.3V, 3A LDO Positive Voltage Re: ik alk) Eb LD1117V33 497-1491-5-ND 3.3V, LDO Positive Voltage Reg. 70 56. 42 
LD1085D2T33R 497-1222-2-ND _|3.3V, 3A LDO Positive Voltage Re 653.00/1,000 LD1117V33C 497-1492-5-ND —_|3.3V, LDO Positive Voltage Reg. 77 56 43 
LD1085DT-R 497-3428-1-ND —_|Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 1.95 163 1.37 LD1580P2T-R 497-5842-1-ND —_|Adj., Very LDO Positive Volt. Reg.*......P2-PAK 1.95 1.63 1.37 
LD1085DT-R 497-3428-2-ND —_|Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 2112.50/2,500 LD1580P2T-R 497-5842-2-ND —_|Adj., Very LDO Positive Volt. Reg.*...... P2-PAK 878.00/1,000 
LD1085DT15R 497-3429-1-ND —_|1.5V, 3A LDO Positive Voltage Reg. . 1.95 163 1.37 LD1585CD2M-R 497-3460-1-ND __|Adj., 5A LDO Positive Voltage Reg. 1.95 1.63 1.37 
LD1085DT15R 497-3429-2-ND 1.5V, 3A LDO Positive Voltage Re 2112.50/2,500 CD1585CD2T18R 497-3465-1-ND ——_|1.8V, 5A LDO Positive Voltage Reg i Pe IY 
LD1085DT18R 497-3430-1-ND __|1.8V, 3A LDO Positive Voltage Re T7148 1.24 LD1585CV 497-3466-5-ND _|Adj., 5A LDO Positive Voltage Reg. 1.80 1.50 1.26 
LD1085DT18R 497-3430-2-ND —_|1.8V, 3A LDO Positive Voltage Re 1917.50/2,500 LD1585CV33 497-3467-5-ND —_|3.3V, 5A LDO Positive Voltage Reg 1.80 1.50 1.26 
LD1085DT25R 497-3431-1-ND —_|2.5V, 3A LDO Positive Voltage Re 177 148 1.24 LD1585CV50 497-4809-5-ND _|5V, 5A LDO Positive Voltage Regulator. 1.65 1.38 1.16 
LD1085DT25R 497-3431-2-ND _|2.5V, 3A LDO Positive Voltage Re 1917.50/2,500 LD2979M33TR 497-1512-1-ND _|3.3V, LDO Voltage Regulator . SOT-23-5L_ 1.08 87 65 
LD1085V 497-1482-5-ND __|Adj., 3A LDO Positive Voltage Reg 1.50 1.25 1.05 [D2979M33TR 497-1512-2-ND _|3.3V, LDO Voltage Regulator . SOT-23-5L 897.75/3,000 
LD1085V18 497-3433-5-ND 1.8V, 3A LDO Positive Voltage Re: 1.95 1.63 1.37 LD2979M50TR 497-1513-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator S0T-23-5L 957657 
LD1085V25 497-3434-5-ND —_|2.5V 3A LDO Positive Voltage Re 195 163 137 LD2979M50TR 497-1513-2-ND —_|5V, LDO Voltage Regulator SOT-23-5L 897.00/3,000 
LD1085V50 497-3436-5-ND —_|5V, 3A LDO Positive Voltage Reg. 150 125 1.05 LD2980ABM25TR 497-1515-1-ND —_|2.5V, LDO Voltage Regulator . SOT-23-5L 150 1.25 1.05 
LD1086D2M18TR 497-3437-1-ND —_|1.8V, 1.54 LDO Positive LD2980ABM25TR 497-1515-2-ND __|2.5V, LDO Voltage Regulator . SOT-23-5L 1950.00/3,000 
Voltage Regulator 1.80 1.56 1.20 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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ST STMicroelectronics Digi@Reel® VOLTAGE REGULATORS (Continued) RoHS Compliant Parts Available 
STMicroelectronics Digi-Key Price Each STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. fl 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
LD2980ABM30TR 497-1516-1-ND __|3V, LDO Voltage Regulator “S0T-23-5L 143 1.24 95 LD29150PT33R 497-3469-2-ND _[3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator. 1163.75/2,500 
LD2980ABM30TR 497-1516-2-ND /3V, LDO Voltage Regulato! -S0T-23-5L 1516.20/3,000 LD29150PT50R 497-4249-1-ND | 5V, 1.5A LDO Voltage Regulator 150 130 1.00 
LD2980ABM33TR 497-1517-1-ND —/3.3V, LDO Voltage Regulato -SOT-23-5L 143 1.24 95 LD29150PT50R 497-4249-2-ND | 5V, 1.5A LDO Voltage Regulator 1330.00/2,500 
LD2980ABM33TR 497-1517-2-ND —_/3.3V, LDO Voltage Regulator -SOT-23-5L 942.00/3,000 LD29150PTR 497-4250-1-ND ‘| Adj., 1.54 LDO Voltage Regulato 158 137 1.05 
LD2980ABM50TR 497-1518-1-ND__[5V, LDO Voltage Regulator... -SOT-23-5L 156 1.30 1.10 LD29150PTR 497-4250-2-ND __|Adj., 1.54 LDO Voltage Regulator... 1397.50/2,500 
[D2980ABM50TR 497-1518-2-ND _|5V, DO Voltage Regulator... “SOT-23-5L 942.00/3,000 [D29750V25 497-3470-5-ND __|2.5V, 15A LDO Voltage Regulator. 165 138 1.16 
LD2980CM18TR 497-3477-1-ND —_/1.8V, 50mALDO Volt. Regulator.......SOT-23-5L 1.46 1.27 98 LD29300D2M15R 497-1499-1-ND —_/1.5V, 3A LDO Voltage Regulator 279 2.33 1.96 
LD2980CM18TR 497-3477-2-ND | 1.8V, 50mA LDO Volt. Regulator....... SOT-23-5L 1557.00/3,000 LD29300D2M18R 497-1500-1-ND | 1.8V, 3A LDO Voltage Regulator 2.79 2.33 1.96 
LD2980CM25TR 497-3478-1-ND /2.5V, 50mALDO Voltage Regulator..SOT-23-5L 1.31 1.14 88 LD29300D2M25R 497-1501-1-ND —_/2.5V, 3A LDO Voltage Regulator 255 2.13 1.79 
LD2980CM25TR 497-3478-2-ND__|2.5V, 50mA LDO Voltage Regulator. SOT-23-5L 1398.00/3,000 L29300D2T15R 497-1503-1-ND__|1.5V, 3A LDO Voltage Regulator 2.79 2.33 1.96 
LD2980CM33TR 497-3479-1-ND 3.3V, 50mA LDO Volt. Regulator.......SOT-23-5L 1.28 1.11 85 LD29300D2T18R 497-1504-1-ND 7.8V, 3A LDO Voltage Regulator 1.53 7.28 1.08 
LD2980CM33TR 497-3479-2-ND —_|3.3V, 50mALDO Volt. Regulator....... SOT-23-5L 726.00/3,000 LD29300D2T18R 497-1504-2-ND 1.8V, 3A LDO Voltage Regulator 688.50/1,000 
LD2980CU18TR 497-3480-1-ND 1.8V, 50mA LDO Voltage Regulator.......SOT-89 1.28 141 85 LD29300D2T25R 497-1505-1-ND 2.5V, 3A LDO Voltage Regulator 255 213 1.79 
LD2980CU18TR 497-3480-2-ND 1.8V, 50mA LDO Voltage Regulator........SOT-89 1130.50/2,500 LD29300D2T80 497-4251-5-ND —_| 8V, 3A LDO Voltage Regulator 2.28 1.90 1.60 
LD2980CUS0TR 497-3481-1-ND___|5V, 50mA LDO Voltage Regulator SOT-89 1.73 1.50 1.15 TOE RCeeRe eee ae 7 rhe a aus ae oe a uit 
z 9. zi c -2- ; oltage Regulato! 00/7, 
tection [isecamine (2s oWmanina sted st | leew [arotat [isi lung. tO gegen 1 
(D2981ABM25TR 497-1520-2-ND__|2.5V. LDO Voltage Regulator *80T-23-5L 1950.00/3,000 LD29300V50 497-4252-5-ND | 5V, 3A LDO Voltage Regulator... 255 213 1.79 
LD2981ABM33TR 497-1521-1-ND —/3.3V, LDO Voltage Regulator “SOT-23-5L 1.58 1.37 1.05 LD39080DT12-R 497-6012-1-ND Watice fa alee BiCMOS eee AEE 
LD2981ABM33TR 497-1521-2-ND _|3.3V, LDO Voltage Regulator -SOT-23-5L 997.50/3,000 : E : 
[D2981ABM50TR 797-1522-1-ND _|5V, LDO Voltage Regulator “SOT-23-5L 1.68 «+140 1.18 UD39080DT12-R 497-6012-2-ND Watton fa lino BiCMOS Seen 
LD2981ABM50TR 497-1522-2-ND | 5V, LDO Voltage Regulato! -S0T-23-5L 999.00/3,000 fice 
LD2981ABU33TR 497-1524-1-ND —_/3.3V, LDO Voltage Regulator SOT-89 150 125 1.05 LD39080DT18-R 497-6013-1-ND alu neauictar® BicMos ar 
LD2981ABU33TR 497-1524-2-ND _/3.3V, LDO Voltage Regulator SOT-89 897.75/2,500 : : : 
LD2981ABU50TR 497-1525-1-ND _|5V, LDO Voltage Regulator... SOT-89 1.01 88 68 LD390800T18-R 497-6013-2-ND Erie ee BiGMOS Pantenn 
[D298TABUSOTR 497-1525-2-ND __|5V, LDO Voltage Regulator ~S0T-89 897.50/2,500 (Dag080D TIER 497-60-ND TEV, aan hic LDO BiCMOS oe 
LD2981CM18TR 497-3482-1-ND —_/1.8V, 100mA LDO Volt. Regulator.....SOT-23-5L 1.43 1.24 95 Voltage Regulator* 173 150 415 
LD2981CM18TR 497-3482-2-ND | 1.8V, 100mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 1515.00/3,000 Lpg9qsopT25-R 497-6014-2-ND _|2.5V, 08A Ultra LDO BiCMOS ; : : 
LD2981CU33TR 497-3483-1-ND /3.3V, 100mALDO Voltage Regulator......SOT-89 1.01 88 .68 Voltage Regulator* 4330.00/2.500 
LD2981CU33TR 497-3483-2-ND __[3.3V, 100mA LDO Voltage Regulator....... SOT-89 897.50/2,500 LD39080DT33-R 497-6015-1-ND_|3.3V, 0.8A Ultra LDO BiCMOS ae 
[D2981CU50TR 497-3484-1-ND __|5V, 100mA LDO Voltage Regulato Sor-89 101 88 68 Voltage Regulator* 173 150 145 
LD2981CU50TR 497-3484-2-ND /5V, 100mA LDO Voltage Regulato SOT-89 897.50/2,500 [DS9080D TIER 497-8015-2NND ~~ 13.3V, 0.8A Ultra LDO BICMOS 
LD2982AM15R 497-3485-1-ND | 1.5V, 50mA LDO Voltage Reg............SOT-23-5L 1.61 1.40 1.08 Voltage Regulator* 4330.00/2,500 
LD2982AM15R 497-3485-2-ND | 1.5V, 50mA LDO Voltage Reg -S0T-23-5L 1715.70/3,000 LD39080PT18-R 497-6016-1-ND __|1.8V, 0.8A Ultra LDO BicMOS : 
LD2982AM18R 497-4253-1-ND__|1.8V, LDO Voltage Regulator -SOT-23-5L_ 98 8565 Voltage Regulator* 473 150 1.45 
LD2982AM18R 497-4253-2-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator .SOT-23-5L 1038.00/3,000 LD39080PT18-R 497-6016-2-ND 1.8V, 0.8A Ultra LDO BiC 0S 
ewe — [larditeoa Gay amtpovamene rasa" nditaa Satine tsa 
~ -2- .5V, 50m, ‘oltage Reg. .. . SOT-23- .70/3,| zi a Tal 
LD2982AMS50R 497-3488-1-ND —/5V, 50mA LDO Voltage Regulator.....SOT-23-5L 1.58 1.37 1.05 epee eee Sore0 ra Ny evolone Heguietar® BiCMOS 173 150 1.45 
LD2982AMS50R 497-3488-2-ND _[5V, 50mA LDO Voltage Regulator..... SOT-23-5L 1675.80/3,000 LD39080PT25-R 497-6017-2-ND | 2.5V, 0.8A Ultra LDO BiCMOS 
[D2982BM50R 497-3490-1-ND _|5V, 50mA LDO Voltage Regulator... SOT-23-5L 158 1.37 1.05 Voltage Regulator* 4330.00/2,500 
LD2982BMS50R 497-3490-2-ND /5V, 50mA LDO Voltage Regulator..... SOT-23-5L 1677.00/3,000 LD39080PT33-R 497-6018-1-ND ‘| 3.3V, 0.8A Ultra LDO BiCMOS 
LD2985AM15R 497-3491-1-ND —_/1.5V, 150mA LDO Volt. .SOT-23-5L 169 147 1.13 Voltage Regulator* 1.73150 115 
LD2985AM15R 497-3491-2-ND 1.5V, 150mA LDO Volt. . SOT-23-5L 1797.00/3,000 LD39080PT33-R 497-6018-2-ND 3.3V, 0.8A Ultra LDO BICMOS 
LD2985AM18R 497-3492-1-ND__|1.8V, 150mA LDO Volt. -SOT-23-5L_ 1.69 147 1.13 Voltage Regulator* 4330.00/2,500 
(D2985AM18R 497-3492-2-ND _|1.8V, 150mA LDO Volt. SOT-23-5L 1795.50/3,000 LD39150DT12-R 497-6141-1-ND | 1.22V, 1.5A Ultra LDO BiCMOS 
LD2985AM25R 497-3493-1-ND —/2.5V, 150mA LDO Volt. SOT-23-5L 1.69 1.47 1.13 Voltage Regulator* 169 147 113 
LD2985AM25R 497-3493-2-ND |2.5V, 150mA LDO Volt. -S0T-23-5L 1797.00/3,000 LD39150DT12-R 497-6141-2-ND —_/1.22V, 1.5A Ultra LDO Bi 
LD2985AM33R 497-3494-1-ND —/3.3V, 150mA LDO Volt. .SOT-23-5L 169 147 1.13 Voltage Regulator* 1497.50/2,500 
LD2985AM33R 497-3494-2-ND __|3.3V, 150mA LDO Volt. -SOT-23-5L 1797.00/3,000 [D39150DT25-R 497-6143-T-ND | 25V, 1.5A Ultra LDO BICMOS 
[D2985AM50R 497-3495-1-ND _[5V, 150mALDO Voltage Regulator...SOT-23-5L 1.69 147 1.13 Voltage Regulator* 169 147 113 
LD2985AMS50R 497-3495-2-ND —/5V, 150mA LDO Voltage Regulator... SOT-23-5L 1797.00/3,000 LD39150DT25-R 497-6143-2-ND | 2.5V, 1.5A Ultra LDO BiCMOS 
LD2985BM15R 497-3496-1-ND —_/1.5V, 150mA LDO Volt. Regulator.....SOT-23-5L 1.69 1.47 1.13 Voltage Regulator* 1497.50/2,500 
LD2985BM15R 497-3496-2-ND —_|1.5V, 150mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 1795.50/3,000 LD39150PT12-R 497-6142-1-ND | 1.8V, 1.5A Ultra LDO BiCMOS 
LD2985BM18R 497-3497-1-ND __[1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator.....SOT-23-5L 1.69 1.47 1.13 Voltage Regulator* 1.69147 1.13 
TD2085BM18R 497-3497-2-ND __|1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 1797.00/3,000 (D39150PT12-R 497-6142-2-ND__|.8V, 1.5A Ultra LDO BICMOS 
LD2985BM25R 497-3498-1-ND 2.5V, 150mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 94 82 63 Voltage Regulator* 1497.50/2,500 
LD2985BM25R 497-3498-2-ND  |2.5V, 150mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 999.00/3,000 LD39150PT33-R 497-6144-1-ND _|3.3V, 1.5A Ultra LDO BICMOS 
LD2985BM27R 497-4940-1-ND —/2.7V, 150mA LDO Voltage Reg.........SOT-23-5L 1.01 88-68 Voltage Regulator* 169° 147 1.13 
LD2985BM27R 497-4940-2-ND __|2.7V, 150mA LDO Voltage Reg......... SOT-23-5L 1077.00/3,000 LD39150PT33-R 497-6144-2-ND _|3.3V, 1.5 Ultra LDO BiCMOS 
LD2985BM33R 497-3499-1-ND _|3.3V, 150mA LDO Volt. Regulator.....SOT-23-5L 1.69 147 1.19 Voltage Regulator* 1497.50/2,500 
LD2985BM33R 497-3499-2-ND 3.3V, 150mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 999.00/3,000 LD39300DT12-R 497-6148-1-ND 1.22V, 3A Ultra LDO BICMOS 
LD2985BMS50R 497-3500-1-ND —/5V, 150mALDO Voltage Regulator...SOT-23-5L 1.69 1.47 1.13 Voltage Regulator* 1.73 1.50 1.15 
LD2985BM50R 497-3500-2-ND —|5V, 150mA LDO Voltage Regulator... SOT-23-5L 1795.50/3,000 LD39300DT12-R 497-6148-2-ND 1.22V, 3A Ultra LDO BicMOs 
LD3985G18R 497-3501-1-ND___[1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator... TSOT-23-5L 1.46 1.27.98 Voltage Regulator® | 1330.00/2,500 
[D3985G18R 97-3501-2-ND | 1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator... TSOT-23-5L 1557.00/3,000 LD39300DT25-R 497-6150-1-ND | 2.5V, 3A Ultra LDO BICMOS 
LD3985G25R 497-3502-1-ND /2.5V,150mALDO Volt. Regulator... TSOT-23-5L 1.46 1.27 98 Voltage Regulator™ 1.73 1.50_ 1.15 
LD3985G25R 497-3502-2-ND —_| 2.5V, 150mA LDO Volt. Regulator... TSOT-23-5L 1557.00/3,000 LD39300DT25-R 497-6150-2-ND Palins ROH eeMARTDET 
LD3985J18R 497-1526-1-ND | 1.8V, LDO BiCMOS Voltage Reg Flip-Chip 1.46 1.27 98 f - 00/2, 
LD3985J33R 497-1527-1-ND _|3.3V, LDO BiCMOS Voltage Reg ‘Flip-Chip 1.46 1.27.98 LD39300PT-R 497-5798-1-ND adhustanle. 3A OO BiCMOS sai ouiagh 94'S 
[D3985M18R 497-3503-1-ND | 1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator..... SOT-28-5L 146 1.27 98 Lb30300PTR REMAND halentie ee ie AAC : oth 
LD3985M18R 497-3503-2-ND —_|1.8V, 150mA LDO Volt. Regulator..... SOT-23-5L 1556.10/3,000 Voltas Hoaiiatee 4722.50/2,500 
LD3985M25R 497-4254-1-ND /2.5V, LDO BiCMOS Voltage Reg........SOT-23-5L 95 76 57 a8 Neg E ae 
LD3985M25R 497-4254-2-ND —_ | 2.5V, LDO BiCMOS Voltage Reg. ...... SOT-23-5L 771.00/3,000 LD39300PT18-R 497-6149-1-ND es Raat Ag ign fe 
LD3985M30R 497-6154-1-ND __[3.0V, 150mA LDO Voltage Reg.*......SOT-23-5L 68 5945 : : : : 
LD3985M30R 497-6154-2-ND _|3.0V, 150mA LDO Voltage Reg.*...... SOT-23-5L 771.00/3,000 EDSOSOOF TIER: ASHE eA oleae REDE 1722.50/2,500 
LD3985M33R 497-3504-1-ND —/3.3V, 150mA LDO Voltage Reg.........SOT-23-5L 81 «6549 LD39300PT33-R 497-6151-1-ND _|3.3V. 3A Ultra LDO BICMOS ere 
LD3985M33R 497-3504-2-ND —/3.3V, 150mA LDO Voltage Reg......... SOT-23-5L 771.00/3,000 Voltage Regulator* 189 158 1.33 
LD29080DT25R 497-4242-1-ND | 2.5V, 800mA LDO Regulator. 1.28 111 85 TERE aReES FETE SV. 3A Ulta LOOEIGHOS : : : 
LD29080DT25R 497-4242-2-ND__|2.5V, 800mA LDO Regulator. 1130.00/2,500 Voltage Regulator* 4722.50/2,500 
[D29080DT33R 497-4243-1-ND _|3.3V, 800mA LDO Regulator. 728 111 85 LD49300PT08-R 497-6155-1-ND __| Adjustable, 3A Very LOO ae 
LD29080DT33R 497-4243-2-ND —_/3.3V, 800mA LDO Regulator. 1130.00/2,500 Voltage Regulator* 207 173 145 
LD29080DT90R 497-4244-1-ND | 9V, 800mA LDO Regulator. 184 160 1.23 LD49300PT08-R 497-6155-2-ND _| Adjustable, 3A Very LDO 
LD29080DT90R 497-4244-2-ND | 9V, 800mA LDO Regulator. 1629.25/2,500 Voltage Regulator* 1787.50/2,500 
LD29080PT15R 497-4245-1-ND__|1.5V, 800mA LDO Regulator. 1.84 1.60 1.23 [DR25338PT-R 797-35054-ND 12.5V to 3.3V LOO Dual 
[D29080PTI5R 497-4245-2-ND _|1.5V, 800mA LDO Regulator. 1130.00/2,500 Voltage Regulator 162 135 4144 
LD29080PT25R 497-4648-1-ND 2.5V, 800mA LDO Volt. Regulator. 143° 1.24 95 LDS3985M18R 497-6146-1-ND 1.8V, 300mA LDO Voltage Reg. 90, 7a) 5 4 
LD29080PT25R 497-4648-2-ND —_/2.5V, 800mA LDO Volt. Regulator. 1130.00/2,500 LDS3985M18R 497-6146-2-ND | 1.8V, 300mA LDO Voltage Reg. OT-23-5 855.00/3,000 
LD29080PT33R 497-4246-1-ND | 3.3V, 800mA LDO Regulator. 143 1.24 95 LDS3985M25R 497-6147-1-ND___|2.5V, 300mA LDO Voltage Reg. OT-23-5 90 72 —B4 
LD29080PT33R BOTICEC 2 NOE 3.3V, 800mA LOO Regulator. 1130.00/2,500 LDS3985™MI25R 497-6147-2-ND _|2.5V, 300mA LDO Voltage Reg. OT-23-5 855.00/3,000 
LD29080PTR 497-4247-1-ND Adj., 800mA LDO Regulato 1.69 1.47 1.13 LDS3985M33R 497-4257-1-ND 3.3V, 300mA LDO Volt. Regulato! OT-23-5 90 72 54 
LD29080PTR 497-4247-2-ND Adj., 800mA LDO Regulator... 1362.50/2,500 LDS3985M33R 497-4257-2-ND 3.3V, 300mA LDO Volt. Regulato! 855.00/3,000 
LD29150DT15R 497-1493-1-ND 1.5V, 1.5A LDO Voltage Regulator 2AQ ays) C47, LE30CZ 497-1528-ND 3V, LDO Voltage Regulator 1.05 91 70 
LD29150DT15R 497-1493-2-ND —_/1.5V, 1.54 LDO Voltage Regulator 2275.00/2,500 LE30CZ-TR 497-5366-1-ND _| 3V, LDO Voltage Regulator ‘99 80 60 
LD29150DT18R 497-1494-1-ND__[1.8V, 1.5A LDO Voltage Regulator 1.08 87 65 LE30CZ-TR 497-5366-2-ND | 3V.LDO Voltage Regulator 682.00/2,000 
[D29T50DTT8R 497-1494-2-ND __|1.8V, 1 5A LDO Voltage Regulator 855.00/2,500 LE33CZ-TR 497-4258-1-ND —_| 3.3V, LDO Voltage Regulator. 86 69 52 
LD29150DT25R 497-1495-1-ND 2.5V, 1.5A LDO Voltage Regulator 1.50 1.30 1.00 LE40CZ 497-1529-ND 4V, LDO Voltage Regulator 1.05 91 .70 
LD29150DT25R 497-1495-2-ND 2.5V, 1.54 LDO Voltage Regulator 1330.00/2,500 LE45ABD-TR 497-1530-1-ND 4.5V, LDO Voltage Regulator . 1.31. 114 88 
LD29150DT33R 497-1496-1-ND —_/3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator 240 1.75 147 LESOABZ-AP 497-1531-1-ND___|5V, LDO Voltage Regulator 1.35 147.90 
LD29150DT33R 497-1496-2-ND 3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator 855.00/2,500 LE50ABZ-AP 497-1531-3-ND 5V, LDO Voltage Regulator 1044.00/2,000 
LD29150DT50R 497-3468-1-ND _[5V, 1.5ALDO Voltage Regulato -PAK 1.08 87 65 LE80CD-TR 497-5220-1-ND —_/8V, LDO Voltage Regulator 90 72 54 
LD29150DT50R 497-3468-2-ND —/5V, 1.5A LDO Voltage Regulato -PAK 855.00/2,500 LE80CD-TR 497-5220-2-ND —_/8V, LDO Voltage Regulator 712.50/2,500 
LD29150PT25R 497-1497-1-ND —_/2.5V, 1.54 LDO Voltage Regulator -PAK 2.31 1.93 1.62 LFISABDT-TR 497-5221-1-ND —_/1.5V, LDO Voltage Regulator* D-PAK 1.62 1.35 1.14 
LD29150PT25R 497-1497-2-ND | 2.5V, 1.5A LDO Voltage Regulator 2502.50/2,500 LF18ABDT-TR 497-5843-1-ND__[1.8V, Very LDO Voltage Regulator*.........D-PAK 1.58 1.37 _ 1.05 
LD29150PT33R 497-3469-1-ND__[3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator 131144 88 


* RoHS Compliant 
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VOLTAGE REGULATORS (Continued) 


RoHS Compliant Parts Available 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
ST5R50MTR 497-5378-1-ND VFM Step-Up DC/DC Converter* SOT-23-5L 1.65 1.38 1.16 
ST5R50MTR 497-5378-2-ND VFM Step-Up DC/DC Converter* SOT-23-5L 2145.00/3,000 
ST619LBDR 497-3881-1-ND 5V, DC-DC Converter Regulated 

Charge Pump... Bey bets Gs 
ST619LBDR 497-3881 -2-ND 5V, DC-DC Converter Regulated 

Charge Pump.... 2437.50/2,500 
ST619LBN 497-3882-ND 5V, DC-DC Converter Regulated 

Charge Pump... 2.25 1.88 1.58 
ST730ACDTR 497-4315-1-ND 5V Step Down Current Mode PWM 

DC/DC Converter 1.50 1.30 1.00 
ST730ACDTR 497-4315-2-ND 5V Step Down Current Mode PWM 

DC/DC Converter 1330.00/2,500 
ST750ACD 497-2120-5-ND Adj. Step-Down, Current Mode PWM 

DC/DC Converter 1.50 1.30 1.00 
ST750ACDTR 497-5803-1-ND Adj. Step-Down, Current Mode PWM 

DC/DC Converter* 150 1.30 1.00 
ST750ACDTR 497-5803-2-ND Adj. Step-Down, Current Mode PWM 

DC/DC Converter* 1330.00/2,500 
ST755CD-TR 497-5847-1-ND Adj. Inverting Negative Output Current 

Mode PWM Regulator* SOIC =61.74 «145 1.22 
ST755CD-TR 497-5847-2-ND Adj. Inverting Negative Output Current 

Mode PWM Regulator*.... 1885.00/2,500 
STCFO2PNR 497-5245-1-ND High Power White LED Driver 3.24 2.82 2.10 
STCFO2PNR 497-5245-2-ND High Power White LED Driver 6912.00/4,500 
STCFO3TBR 497-6316-1-ND High Power White LED Driver 297 2.59 1.93 
STCFO3TBR 497-6316-2-ND High Power White LED Driver*.. 4928.00/3,500 
STCS1PHR 497-5961-1-ND 1.5A Constant Current LED 

Driver* sssesseneeeeee 8-POwer SOIC 3.78 3.29 2.45 
STCS1PUR 497-5962-1-ND 1.5A Constant Current LED Driver* 8-DFN 3.78 3.29 2.45 
STCS1PUR 497-5962-2-ND 1.5A Constant Current LED Driver* 8-DFN 5376.00/3,000 
STLD20D-C8 497-4361-1-ND White LED Power Supply*. SOT-23-8L 2.25 1.88 1.58 
STLD20D-C8 497-4361-2-ND White LED Power Supply*. SOT-23-8L 2925.00/3,000 
STLD20D-DEF 497-4362-1-ND White LED Power Supply*. 240 2.00 1.68 
STLD20D-DEF 497-4362-2-ND White LED Power Supply*. 3120.00/3,000 
STLD40DPMR 497-5125-1-ND White LED Power Supply*. 3.65 318 2.37 
STLD40DPMR 497-5125-2-ND White LED Power Supply* 5184.00/3,000 
STLQ50C18R 497-5815-1-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator* 90 fe 204 
STLQ50C618R 497-5815-2-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator* 855.00/3,000 
STLQ50C-R 497-5819-1-ND Adj., LDO Voltage Regulator* SOT-323-5 75) 1650S) 
STLQ50C-R 497-5819-2-ND Adj., LDO Voltage Regulator* SOT-323-5 798.00/3,000 


S 
SII @ Instruments In 


Seiko 
Part No. 


POWER MANAGEME 


Description Pkg. 


RoHS Compliant 


Price Each 
1 25 100 


$-80821CNMC-B8GT2G 
$-80821CNMC-B8GT2G 
$-80825CLUA-B6KT2G 


728-1008-1-ND 
728-1008-2-ND 
728-1009-1-ND 


2.1V, High-Precision Voltage Detector 
N-Ch. Open-Drain Output 
2.1V, High-Precision Voltage Detector 
N-Ch. Open-Drain Output . 
2.5V, High-Precision Voltage 
N-Ch. CMOS Output 


SOT-23-5 


OT-23-5 


SOT-89-3 


15 63 50 
975.00/3,000 
75 263-50 


S$-80825CLUA-B6KT2G 
S-80825CNUA-B8KT2G 
S-80825CNUA-B8KT2G 


728-1009-2-ND 
728-1010-1-ND 
728-1010-2-ND 


2.5V, High-Precision Voltage Detector 
N-Ch. CMOS Output 
2.5V, High-Precision Voltage Detector 
N-Ch. Open-Drain Output 
2.5V, High-Precision Voltage Detector 
N-Ch. Open-Drain Output 


SOT-89-3 


SOT-89-3 


SOT-89-3 


333.00/1,000 
15) 68-50 
333.00/1,000 


S-80830CNMC-B8PT2G 
$-80830CNMC-B8PT2G 
$-80840CNUA-B8ZT2G 


728-1011-1-ND 
728-1011-2-ND 
728-1012-1-ND 


3.0V, High-Precision Voltage Detector 
N-Ch. Open-Drain Output . 
3.0V, High-Precision Voltage 
N-Ch. Open-Drain Output 
4.0V, High-Precision Voltage Detector 
N-Ch. Open-Drain Output 


OT-23-5 


SOT-23-5 


SOT-89-3 


75 63 50 
975.00/3,000 
=f) 463,50) 


STMicroelectronics Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
LF18ABDT-TR 497-5843-2-ND 1.8V, Very LDO Voltage Regulator*. 1197.50/2,500 
LFI8CDT-TR 497-5222-1-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator*. 146 1.27 .98 
LFI8CDT-TR 497-5222-2-ND 1.8V, LDO Voltage Regulator*. 1297.50/2,500 
LF25ABDT-TR 497-5223-1-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator* .. 500 25. 105 
LF25CPT-TR 497-5224-1-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator* .. 1.65 1.38 1.16 
LF25CPT-TR 497-5224-2-ND 2.5V, LDO Voltage Regulator* .. 1230.00/2,500 
LF33ABDT-TR 497-5225-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator* .. 139 #121 .93 
LF33ABDT-TR 497-5225-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator* .. 1230.00/2,500 
LF33CDT-TR 497-1532-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator oe i 9290) 
LF33CDT-TR 497-1532-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator 1197.50/2,500 
LF33CPT-TR 497-5226-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator* .. 1.50 1.30 1.00 
LF33CPT-TR 497-5226-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator* .. 1330.00/2,500 
LF50ABPT-TR 497-5227-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator* . 183 1.53 1.29 
LF50ABPT-TR 497-5227-2-ND 5V, LDO Voltage Regulator* . 1625.00/2,500 
LFS50CDT-TR 497-1534-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator... 80) 1560120 
LF50CDT-TR 497-1534-2-ND 5V, LDO Voltage Regulator ... 1595.00/2,500 
LF50CPT-TR 497-5228-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator* . 1.65 1.38 1.16 
LF60ABDT-TR 497-1535-1-ND 6V, LDO Voltage Regulato 158) 187) 105 
LF60ABDT-TR 497-1535-2-ND 6V, LDO Voltage Regulato 855.00/2,500 
LF80ABDT 497-1536-5-ND 8V, LDO Voltage Regulato 50.2605 
LF80ABDT-TR 497-5229-1-ND 8V, LDO Voltage Regulator* . 1.31 1.14 88 
LF80CDT-TR 497-1537-1-ND 8V, LDO Voltage Regulato 1.80 1.56 1.20 
LF80CDT-TR 497-1537-2-ND 8V, LDO Voltage Regulato 1595.00/2,500 
LF85CDT-TR 497-5673-1-ND 8.5V, LDO Voltage Regulator* .. 1.80 1.56 1.20 
LF85CDT-TR 497-5673-2-ND 8.5V, LDO Voltage Regulator* .. 1595.00/2,500 
LF9OABDT-TR 497-1539-1-ND 9V, LDO Voltage Regulato 62 1e6 4 
LFQOABDT-TR 497-1539-2-ND 9V, LDO Voltage Regulato 1755.00/2,500 
LK112SM50TR 497-4259-1-ND 5V, LDO Voltage Regulato . SOT-23-5L 86 169) 252) 
LK112SM50TR 497-4259-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato . SOT-23-5L 813.00/3,000 
LK115D33-TR 497-1540-1-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator 8-SOIC 1.22 98 73 
LK115D33-TR 497-1540-2-ND 3.3V, LDO Voltage Regulator 8-SOIC 962.50/2,500 
LK115D50-TR 497-1541-1-ND 5V, LDO Voltage Regulato 8-SOIC 1.09 95 73 
LK115D50-TR 497-1541-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato 8-SOIC 897.75/2,500 
LM217T 497-1543-5-ND 1.2V to 37V Regulator... 70-220 1.39 1.21 93 
LM317D2T 497-1571-5-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator D2-PAK 1.35 1.17  .90 
LM317D2T-TR 497-1571-1-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator 99 80 60 
LM317D2T-TR 497-1571-2-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator 341.00/1,000 
LM317LD13TR 497-1572-1-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator 45 SOONEeH 
LM317LD13TR 497-1572-2-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator 337.50/2,500 
LM317LZ 497-1573-5-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator 70 56.42 
LM317LZ-AP 497-4266-1-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator 712 58 44 
LM317LZ-AP 497-4266-2-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator 456.00/2,000 
LM317LZ-TR 497-1573-1-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator 65 62 39 
LM317MDT-TR 497-1574-1-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator alll 62 46 
LM317MDT-TR 497-1574-2-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator 605.00/2,500 
LM317T 497-1575-5-ND 1.2V to 37V Adjustable Regulator Hie 62 46 
LM323K 497-2976-5-ND 5V, 3A Positive Voltage Regulator. 470 4.09 3.05 
LM337SP 497-1585-5-ND 3-Terminal Adjustable Neg. Volt. Ret 1.13 98 75 
LM338K 497-2979-5-ND 3-Terminal 5A Adj. Voltage Regulato: 8.37 7.65 6.05 
LM723CD013TR 497-1595-1-ND High Precision Voltage Regulator 86 69 52 
LM723CN 497-1596-5-ND High Precision Voltage Regulator 72 58 44 
LM723N 497-4268-5-ND High Precision Voltage Regulator 99 .80 60 
LM2931AD50R 497-1563-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator 95 Ash AYE 
LM2931ADT50R 497-1564-1-ND 5V, LDO Voltage Regulato 94 82 63 
LM2931ADT50R 497-1564-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato 832.50/2,500 
LM2931AZ50R 497-4262-1-ND 5V, LDO Voltage Regulator lit 62 46 
LM2931AZ50R 497-4262-2-ND 5V, LDO Voltage Regulato §28.00/2,000 
LM2931D 497-4263-5-ND 2.5V to 26V, LDO Voltage Regulator 1.05 91 70 
LNBH21PD-TR 497-4270-1-ND LNB Supply/Control | 5.13 447 3.33 
LNBH21PD-TR 497-4270-2-ND LNB Supply/Control | 1596.00/600 
LNBH221PD-TR 497-4271-1-ND | Dual LNB Supply/Control IC. 612 559 442 
LNBH221PD-TR 497-4271-2-ND Dual LNB Supply/Control I 2074.80/600 


S$-80840CNUA-B8ZT2G 
S-80840CNY-B-G 


728-1012-2-ND 
728-1013-ND 


4.0V, High-Precision Voltage Detector 
N-Ch. Open-Drain Output 
4.0V, High-Precision Voltage Detector 


SOT-89-3 


333.00/1,000 


N-Ch. Open-Drain Output .-10-92 1.00 Thy Me 
S-80845CNMC-B86T2G | 728-1014-1-ND | 4.5V, High-Precision Voltage Detector 

N-Ch. Open-Drain Output SOT-23-5 ft) 63 50 
S-80845CNMC-B86T2G | 728-1014-2-ND | 4.5V, High-Precision Voltage Detector 

N-Ch. Open-Drain Output 975.00/3,000 


S-80845CNY-B-G 
$-80846CNUA-B87T2G 


728-1015-ND 
728-1016-1-ND 


4.5V, High-Precision Voltage Detector 
N-Ch. Open-Drain Output 
4.6V, High-Precision Voltage Detector 
N-Ch. Open-Drain Output 


1.00 45 ST 
1.00 45) of 


$-80846CNUA-B87T2G 


$-812C25AUA-C2FT2G 
$-812C25AUA-C2FT2G 
$-812C30AMC-C2KT2G 


728-1016-2-ND 


728-1017-1-ND 
728-1017-2-ND 
728-1018-1-ND 


4.6V, High-Precision Voltage Detector 
N-Ch. Open-Drain Output 

2.5V, High-Voltage CMOS LDO Reg 

2.5V, High-Voltage CMOS LDO Reg 

3.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg. 


333.00/1,000 
nO2I ee Colo2. 

306.00/1,000 
202 eee COZ. 


$-812C30AMC-C2KT2G 
S-812C30AUA-C2KT2G 
$-812C30AUA-C2KT2G 
S-812C30AY-B-G 

$-812C33AMC-C2NT2G 


728-1018-2-ND 
728-1019-1-ND 
728-1019-2-ND 
728-1020-ND 

728-1021-1-ND 


3.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg 
3.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg 
3.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg 
3.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg 
3.3V, High-Voltage CMOS LDO Reg, 


897.00/3,000 
po OO O2. 

306.00/1,000 
22 eC On O2, 
292) 69752. 


$-812C33AMC-C2NT2G 
$-812C33AUA-C2NT2G 
$-812C33AUA-C2NT2G 
$-812C40AMC-C2UT2G 
$-812C40AMC-C2UT2G 


728-1021-2-ND 
728-1022-1-ND 
728-1022-2-ND 
728-1023-1-ND 
728-1023-2-ND 


3.3V, High-Voltage CMOS LDO Reg 
3.3V, High-Voltage CMOS LDO Reg 
3.3V, High-Voltage CMOS LDO Reg 
4.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg 
4.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg 


897.00/3,000 
eo CU eo2. 

306.00/1,000 
292 nr CO O2, 

897.00/3,000 


$-812C50AUA-C3ET2G 
S-812C50AUA-C3ET2G 
$-812C50AMC-C3ET2G 
$-812C50AMC-C3ET2G 
$-812C50AY-B-G 


728-1024-1-ND 
728-1024-2-ND 
728-1025-1-ND 
728-1025-2-ND 
728-1026-ND 


5.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg 
5.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg 
5.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg 
5.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg 
5.0V, High-Voltage CMOS LDO Reg 


pO2T a Comme 
306.00/1,000 

p92) 69h 02) 
897.00/3,000 

pO2 ie COmmnO? 


S-817A30ANB-CUTT2G 
S-817A30ANB-CUTT2G 
S$-817A33ANB-CUWT2G 
S-817A33ANB-CUWT2G 
$-817B15AMC-CWET2G 


728-1027-1-ND 
728-1027-2-ND 
728-1028-1-ND 
728-1028-2-ND 
728-1029-1-ND 


3.0V, Super-Small CMOS LDO Reg. 
3.0V, Super-Small CMOS LDO Reg. 
3.3V, Super-Small CMOS LDO Reg. 
3.3V, Super-Small CMOS LDO Reg. 
1.5V, Super-Small CMOS LDO Reg. 


£2 Ee 
897.00/3,000 

p92 Co aoe) 
897.00/3,000 

pO2 te COMO? 


LNBP21D2-TR 497-4272-1-ND LNBP Supply/Control IC 3.92 3.41 2.54 
LNBP21D2-TR 497-4272-2-ND LNBP Supply/Control IC 1929.00/1,000 
LNBP21PD-TR 497-4273-1-ND LNBP Supply/Control IC 419 365 2.72 
LNBP21PD-TR 497-4273-2-ND LNBP Supply/Control IC 1302.00/600 
LNBS21PD-TR 497-5369-1-ND LNB Supply/Control IC* 464 405 3.01 
LNBS21PD-TR 497-5369-2-ND LNB Supply/Control IC* 1444.80/600 
MC34063ECN 497-4280-5-ND DC/DC Converter Control Circui ai 62 46 
PB137ACV 497-5376-5-ND Positive Voltage Regulator for 

Battery Charger* ..... is ihe et) 
ST1SO03PUR 497-6046-1-ND 1.5A, 1.5MHz Adjustable, Step-Down 

Switching Regulator* .. 2.40 2.08 1.60 
ST1S03PUR 497-6046-2-ND 1.5A, 1.5MHz Adjustable, Step-Down 

Switching Regulator* .. 2736.00/3,000 
ST1SO6APUR 497-6309-1-ND 1.5A, 1.5MHz Adjustable, Step-Down 

Switching Regulator* . 2.01 1.68 1.41 
ST1SO6APUR 497-6309-2-ND 1.5A, 1.5MHz Adjustable, Step-Down 

Switching Regulator* .. 2613.00/3,000 
ST1SO6PU12R 497-6310-1-ND 1.5A, 1.5MHz, 1.2V, Step-Down 

Switching Regulator* 2.01 1.68 1.41 
ST1SO6PU12R 497-6310-2-ND 1.5A, 1.5MHz, 1.2V, Step-Down 

Switching Regulator* .. 2613.00/3,000 
ST1SO6PU33R 497-6311-1-ND 1.5A, 1.5MHz, 3.3V, Step-Down 

Switching Regulator* 2.01 1.68 1.41 
ST1S06PU33R 497-6311-2-ND 1.5A, 1.5MHz, 3.3V, Step-Down 

Switching Regulator* 2613.00/3,000 
ST1SO6PUR 497-5802-1-ND 1.5A, 1.5MHz, Adjustable, Step-Down 

Switching Regulator* .. 2.01 1.68 1.41 
ST1SO6PUR 497-5802-2-ND 1.5A, 1.5MHz, Adjustable, Step-Down 

Switching Regulator* .. 2613.00/3,000 
ST1SO9PUR 497-6312-1-ND 2A, 1.5MHz, PWM Step: 

Regulator* .6D-DFN 216 1.80 1.52 
ST1SO9PUR 497-6312-2-ND 2A, 1.5MHz, PWM, Step-Down Switching 

Regulator* 6D-DFN 2808.00/3,000 
ST1S10PUR 497-6313-1-ND 3A, 900kHz, Step-Down Regulator® ......... 8-DFN 240 2.00 1.68 
ST5R25MTR 497-4314-1-ND 2.5V, Micropower VFM Step Up 

DC/DC Converter... 1.01 88 68 
ST5R25MTR 497-4314-2-ND 2.5V, Micropower VFM Step Up 

DC/DC Converter... 1077.00/3,000 


S$-817B15AMC-CWET2G 
$-817B33AMC-CWWT2G 
S$-817B33AMC-CWWT2G 
S-8232ABFT-T2-G 
$-8232ABFT-T2-G 


728-1029-2-ND 
728-1030-1-ND 
728-1030-2-ND 
728-1031-1-ND 
728-1031-2-ND 


1.5V, Super-Small CMOS LDO Reg. 
3.3V, Super-Small CMOS LDO Reg. 
3.3V, Super-Small CMOS LDO Reg. 
Battery Protection for 2-Serial-Cell Pack... 8-TSSOP 
Battery Protection for 2-Serial-Cell Pack... 8-TSSOP 


897.00/3,000 
292/69) 52) 
897.00/3,000 
1.30 1.04.78 
2028.00/3,000 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


1012 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Mfg. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LNK304DN-TL 596-1129-2-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

Off-Line Switcher 1365.00/2,500 
LNK305DN-TL 596-1130-1-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

Off-Line Switcher 1.47 1.23.98 
LNK305DN-TL 596-1130-2-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

Off-Line Switcher. 1592.50/2,500 
LNK306DN-TL 596-1131-1-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

Off-Line Switcher 143° 1.14 86 
LNK306DN-TL 596-1131-2-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 

Off-Line Switcher 1825.00/2,500 


LNK302GN-TL 


596-1020-1-ND 


Lowest Component Count, Energy Efficient 
Off-Line Switcher 


1.11 93.74 


Il ® Seiko POWER MANAGEMENT (Continued) 
Instruments Inc. RoHS Compliant 
Seiko Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
S-8241 ABKMC-GBKT2G] 728-1032-1-ND | Battery Protection for Single-Cell Pack....SOT-23-5 1.48 1.11 84 
§-8241 ABKMC-GBKT2G) 728-1032-2-ND | Battery Protection for Single-Cell Pack... SOT-23-5 1443.00/3,000 
§-8241ABPMC-GBPT2G] 728-1033-1-ND | Battery Protection for Single-Cell Pack....SOT-23-5 88 66 .50 
§-8241ABPMC-GBPT2G) 728-1033-2-ND | Battery Protection for Single-Cell Pack... SOT-23-5 858.00/3,000 
S-8261 AAJMD-G2JT2G | 728-1034-1-ND_| Battery Protection for Single-Cell Pack....SOT-23-6 75 63.50 
$-8261 AAJMD-G2JT2G | 728-1034-2-ND | Battery Protection for Single-Cell Pack..... SOT-23-6 975.00/3,000 
$-8354A33MC-JOST2G | 728-1035-1-ND |3.3V, PWM/PFM Switching Regulator.....SOT-23-5 90 75 60 
$-8354A33MC-JOST2G | 728-1035-2-ND |3.3V, PWM/PFM Switching Regulator ..... SOT-23-5 1170.00/3,000 
S-8354A50MC-JRJT2G | 728-1036-1-ND |5.0V, PWM/PFM Switching Regulator.....SOT-23-5 90 75 60 
$-8354A50MC-JRJT2G_|728-1036-2-ND_|5.0V, PWM/PFM Switching Regulator ..... SOT-23-5 1170.00/3,000 
Real-Time Clocks 
§-35390A-J8T1G 728-1006-1-ND | 2 Wire Real-Time Clock . 132 110 88 
§-35390A-J8T1G 728-1006-2-ND | 2 Wire Real-Time Clock. 1170.00/2,000 
§-35390A-T8T1G 728-1007-1-ND | 2 Wire Real-Time Clock . 141° 118 94 
S-35390A-T8T1G 728-1007-2-ND_| 2 Wire Real-Time Clock . 1833.00/3,000 


LNK302GN-TL 
LNK302PN 
LNK304GN-TL 


596-1020-2-ND 
596-1021-5-ND 


596-1022-1-ND 


Lowest Component Count, Energy Efficient 
Off-Line Switcher 
Lowest Component Count, Energy Efficient 
Off-Line Switcher 
Lowest Component Count, Energy Efficient 
Off-Line Switcher 


492.00/1,000 
1.02 85 68 


1.23 1.03.82 


Mfg. 


Part No. 


ee 
9 


Description 


TTEGRATED POWER SWITCHING 
CONTROLLERS 


Price Each 
Pkg. 0 25 (100 


LNK304GN-TL 
LNK304PN 


LNK305GN-TL 


596-1022-2-ND 
596-1023-5-ND 


596-1024-1-ND 


Lowest Component Count, Energy Efficient 
Off-Line Switcher 
Lowest Component Count, Energy Efficient 
Off-Line Switcher 
Lowest Component Count, Energy Efficient 
Off-Line Switcher 


545.00/1,000 
le 4) 205/76) 


1.44 1.20.96 


Design Kits 


LNK305GN-TL 


596-1024-2-ND 


Lowest Component Count, Energy Efficient 
Off-Line Switcher 


638.00/1,000 


DAK-16A 596-1001-ND AC/DC Power Supply Design Kit... LE LNK305PN 596-1025-5-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 
DAK-18 596-1002-ND. Multi Output AC/DC Power Supply Design Kit. 29.93 _ — Off-Line Switcher 1.35 1.13 90 
DAK-32 596-1003-ND | Universal Input, DVD Supply, No Heatsink LNK306GN-TL | 596-1026-1-ND | Lowest Component Count, Eneray Efficient 
Design Kit... esses ses 199 Off-Line Switcher 140 1.12 84 
DAK-34 596-1004-ND __| AC/DC Power Supply Design Kit STAG See LNK306GN-TL | 596-1026-2-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 
DAK-54 596-1006-ND AC/DC Adapter Design Kit.... 19.43 a Off-Line Switcher 728.00/1,000 
DAK-68A 596-1007-ND —_| DC/DC Flyback Converter with PoE Powered LNK306PN 596-1027-5-ND | Lowest Component Count, Energy Efficient 
Device Interface Design Kit... 29.95 = = Off-Line Switcher 133 1.06 .80 

DAK-71A 596-1009-ND DC/DC Flyback Converter Design Kit... 34.43 — _— = 7, 
DAK-85 596-1104-ND _| LinkSwitch®-LP Design Accelerator Kit 19.43 LinkSwitch®-XT — RoHS Compliant 
DAK-86 596-1195-ND | DPA-Switch® 6 6W DC/DC Converter Design Kit... 87.50 — LNK3620N-TL — pseGaTtS2SeN) Pieigy Eifel Low Power Off-Line (sp anc 
DAK-89 596-1105-ND LinkSwitch®-XT Design Accelerator Kit*..... 19.43 = = . aon : : 
DAK-93 596-1126-ND PeakSwitch® Design Accelerator Kit* 99.91 = im, LNK362DN-TL 596-1132-2-ND Energy Efficient, Low Power Off-Line AN OET 
RDK-83 596-1128-ND LinkSwitch®-LP Reference Design Kit — 99.75 = = LNK363DN-TL 596-1133-1-ND eg 
RDK-91 596-1194-ND. TinySwitch®-IIl Design Accelerator Kit*. — 112.50 _ _ 1.29 1.08 86 
RDK-115 596-1145-ND TinySwitch®-PK Reference Design Kit 99.75 E =TLOE = : = 
RDK-128 596-1198-NO —_| PeakSwitch® Motor Drive Design Kit — Ker LNKS62DNTL aD say spied 
RDK-131 596-1127-ND LinkSwitch®-TN LED Reference Design Kit. — /97:50 = = LNK364DN-TL 596-1134-1-ND aa 
RDK-138 596-1197-ND LinkSwitch®-TN 1.2W Non-Isolated Design Ki — 9875: = = 135 1.13 90 
RDK-142 596-1193-ND TOPSwitch®-HX Reference Design Kit* . 99.75 a LNK364DN-TL 596-1134-2-ND 

DPA-Switch® — RoHS Compliant 1462.50/2,500 
DPA422GN-TL 596-1139-1-ND | Highly Integrated DC/DC Converter. 233 1.86 1.40 LNK362GN-TL 596-1085-1-ND 
DPA422GN-TL 596-1139-2-ND | Highly Integrated DC/DC Converter. 1209.00/1,000 Switcher... ale 98 78 
DPA422PN 596-1138-5-ND | Highly Integrated DC/DC Converter. 2.25 1.80 1.35 LNK362GN-TL 596-1085-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off 
DPA423GN-TL 596-1010-1-ND | Highly Integrated DC/DC Converter 240 192 1.44 Switcher... 519.00/1,000 
DPA423GN-TL 596-1010-2-ND | Highly Integrated DC/DC Converte| 1248.00/1,000 LNK362PN 596-1084-5-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line 
DPA423PN 596-1011-5-ND | Highly Integrated DC/DC Converte| 2.33 1.86 1.40 Switcher... 1.08 Ce 
DPA424GN-TL 596-1013-1-ND | Highly Integrated DC/DC Converte| 2.66 213 1.66 LNK363GN-TL 596-1087-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off 
DPA424GN-TL 596-1013-2-ND | Highly Integrated DC/DC Converte| 1505.00/1,000 Switcher... 1.26 1.05 .84 
DPA424PN 596-1014-5-ND | Highly Integrated DC/DC Converte| 2:59) 2207 1/61 LNK363GN-TL 596-1087-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line 
DPA425GN-TL 596-1016-1-ND | Highly Integrated DC/DC Converte| 3.67 2.94 2.29 Switcher... 559.00/1,000 
DPA425GN-TL | 596-1016-2-ND | Highly Integrated DC/DC Converte 2078.00/1,000 LNK363PN 596-1086-5-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line 
DPA425PN 596-1017-5-ND | Highly Integrated DC/DC Converte 3.60 288 2.24 Switcher... 1479878 
DPA425SN-TL 596-1018-1-ND | Highly Integrated DC/DC Converter. 441 3.53 2.75 LNK364GN-TL 596-1089-1-ND Energy Efficient, Low Power Off-Line 

LinkSwitch® — RoHS Comp Switcher... 1325 A108 = 288 
LNK5OOGN-TL | 596-1028-1-ND | Energy Efficient, OV or CV/CC Switcher recmemogeemsy | ‘NOGN Tere oe ct Low Power Of 


LNK500GN-TL 
LNK500PN 


596-1028-2-ND 
596-1029-5-ND 


Energy Efficient, CV or CV/CC Switche! 
Energy Efficient, CV or CV/CC Switche! 


545.00/1,000 
114 95 76 


585.00/1,000 


LNK501GN-TL 596-1030-1-ND | Energy Efficient, CV/CC Switcher .. 144 120 96 
LNK501GN-TL 596-1030-2-ND_| Energy Efficient, CV/CC Switcher .. 638.00/1,000 
LNK501PN 596-1031-5-ND | Energy Efficient, CV/CC Switcher .. 1.35 1.13 .90 


LNK520GN-TL 
LNK520GN-TL 


596-1032-1-ND 
596-1032-2-ND 


Energy Efficient, CV or CV/CC Switche! 
Energy Efficient, CV or CV/CC Switche! 


102 85 68 
452.00/1,000 


LNK520PN 596-1033-5-ND | Energy Efficient, CV or CV/CC Switche 93 18 62 
LinkSwitch®-HF — RoHS Comp! nt 
LNK353GN 596-1172-ND Enhanced, Energy Efficient, Low Power 


Off-Line Switcher 


IC .. 8-SMD 


LinkSwitch®-LP — RoHS Compliant 


LNK562DN-TL 
LNK562DN-TL 


LNK563DN-TL 


596-1135-1-ND 
596-1135-2-ND 


596-1136-1-ND 


Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 

Linear Transformer Replacement...................+. 8-SOIC 
Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 

Linear Transformer Replacement 
Energy Efficient Off-Line Switcher 

Linear Transformer Replacement.................-++ 8-SOIC 


tall 93 74 


1202.50/2,500 


114.95 76 


LNK563DN-TL 


LNKS564DN-TL 


596-1136-2-ND 


596-1137-1-ND 


Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
Linear Transformer Replacement 
Energy Efficient Off-Line Switcher 


1235.00/2,500 


Linear Transformer Replacement..................-+. 8-SOIC 1.17 98 78 
LNK564DN-TL 596-1137-2-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 

Linear Transformer Replacement.................-+. 8-SOIC 1267.50/2,500 
LNK562PN 596-1035-5-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 

Linear Transformer Replacement.................:+++ 8-Dip .99 83 © .66 
LNK563PN 596-1037-5-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 

Linear Transformer Replacement................0:++ 8-Dip 1.02 85 §©.68 
LNK564GN-TL 596-1038-1-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 

Linear Transformer Replacement..................-+. 8-SMD 1.14 95.76 
LNK564GN-TL 596-1038-2-ND | Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 

Linear Transformer Replacement...................+. 8-SMD 505.00/1,000 


LNK564PN 


596-1039-5-ND 


Energy Efficient Off-Line Switcher IC for 
Linear Transformer Replacement. 


105.8870 


LinkSwitch®-TN — RoHS Compliant 


LNK302DN-TL 
LNK302DN-TL 
LNK304DN-TL 


596-1128-1-ND 
596-1128-2-ND 


596-1129-1-ND 


Off-Line Switcher 
Off-Line Switcher 


Off-Line Switcher 


Lowest Component Count, Energy Efficient 


1144 95 .76 


Lowest Component Count, Energy Efficient 


1235.00/2,500 


Lowest Component Count, Energy Efficient 


1.26 1.05 84 


LNK364PN 596-1088-5-ND | Energy Efficient, Low Power Off. 

Switcher... 1.23 1.03.82 

PeakSwitch® RoHS Compliant 

PKS603PN 596-1116-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 

with Super Peak Power Performance.................. 8-Dip 140 112 84 
PKS604FN 596-1123-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 

with Super Peak Power Performance........... TO-262-7 2.00 1.60 1.20 
PKS604PN 596-1117-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 

with Super Peak Power Performance................-- 8-Dip 1.60 1.28 96 
PKS604YN 596-1120-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 

with Super Peak Power Performance........... TO-220-7 2.00 1.60 1.20 
PKS605FN 596-1124-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 

with Super Peak Power Performance........... TO-262-7 2.13 1.70 1.28 
PKS605PN 596-1118-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 

with Super Peak Power Performance................-- 8-Dip 1.75 1.40 1.05 
PKS605YN 596-1121-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 

with Super Peak Power Performanc 243° «1.70 «1.28 
PKS606FN 596-1125-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 

with Super Peak Power Performance........... TO-262-7 240 1.92 1.44 
PKS606PN 596-1119-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 

with Super Peak Power Performance................-- 8-Dip 2.08 1.66 1.25 
PKS606YN 596-1122-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 

with Super Peak Power Performance........... TO-220-7 240 1.92 1.44 
PKS607FN 596-1140-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 

with Super Peak Power Performance........... TO-262-7 2.41 1.93 1.50 
PKS607YN 596-1141-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Off-Line Switcher 

with Super Peak Power Performance........... TO-220-7 2.41 1.93 1.50 

TinySwitch® — RoHS Compliant 
TNY253GN-TL 596-1040-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher..8-SMD 1.63 1.30 .98 
TNY253GN-TL 596-1040-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher .. 8-SMD 845.00/1,000 
TNY254GN-TL 596-1041-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher..8-SMD 1.63 1.30 .98 
TNY254GN-TL 596-1041-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher .. 8-SMD 845.00/1,000 
TNY255GN-TL 596-1042-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher..8-SMD 1.70 1.36 1.02 
TNY255GN-TL 596-1042-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher .. 8-SMD 884.00/1,000 
TNY255PN 596-1170-5-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher.....8-Dip 1.58 1.26 95 
TinySwitch® Plus — RoHS Compliant 

TNY256GN-TL 596-1043-1-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher..8-SMD 2.03 1.62 1.22 
TNY256GN-TL 596-1043-2-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher .. 8-SMD 1053.00/1,000 
TNY256PN §96-1171-5-ND | Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher “Dip 190 1.52 1.14 
TNY256YN 596-1218-5-ND | Energy Efficient, LP Off-Line Switcher NEW!.TO-220-7 2.33 1.86 1.40 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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INTEGRATED POWER SWITCHING CONTROLLERS (Continued) 


BE POWER tisi@rea 


Mfg. Digi-Key Price Each Mfg. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. if 25 100 
TinySwitch®-Il — RoHS Compliant TOPSwitch®-GX — RoHS Compliant 
TNY263GN-TL 596-1044-1-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power TOP242GN-TL 596-1065-1-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Off-Line Switcher A250 00 275) Integrated Off-Line Switcher. 2.38 1.90 1.43 


TNY263PN 


596-1045-5-ND 


Enhanced, Energy 
Off-Line Switcher... 


1.35 113 .90 


TOP242GN-TL 


596-1065-2-ND 


Extended Power, Design Flexible, 
Integrated Off-Line Switcher... 


1235.00/1,000 


TNY264GN-TL 596-1046-1-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power TOP242PN 596-1066-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Off-Line Switcher... 1.35) 1.082811 Integrated Off-Line Switcher... 2.25 1.80 1.35 
TNY264GN-TL 596-1046-2-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power TOP242YN 596-1067-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 


TNY264PN 
TNY265GN-TL 


596-1047-5-ND 
596-1048-1-ND 


Off-Line Switcher... 
Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher... 
Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher 


702.00/1,000 
147° 1.23.98 
140 1.12 84 


TOP243GN-TL 
TOP243GN-TL 


596-1068-1-ND 
596-1068-2-ND 


Integrated Off-Line Switcher... 
Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher... 
Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher. 


2.34 1.88 1.46 
245 1.97 1.53 
1390.00/1,000 


TNY265GN-TL 
TNY265PN 
TNY266GN-TL 


596-1048-2-ND 
596-1049-5-ND 


596-1050-1-ND 


Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher... 
Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher... 
Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher... 


728.00/1,000 
1:28) 1.02777 
150° 12090 


TOP243PN 
TOP243YN 
TOP244FN 


596-1069-5-ND 
596-1070-5-ND 
596-1166-ND 


Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher... 
Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher... 
Extended Power Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher... 


2.34 1.88 1.46 
2.66 213 1.66 
2.95 2.36 1.84 


TNY266GN-TL 
TNY266PN 


596-1050-2-ND 


596-1051-5-ND 


Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher... 
Enhanced, Energy Efficient, Low Power 
Off-Line Switcher... 


780.00/1,000 
1.38 1.10 .83 


TOP244GN-TL 
TOP244GN-TL 


596-1071-1-ND 
596-1071-2-ND 


Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher... 
Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher... 


Qe 222) 1573 


1568.00/1,000 


TNY267GN-TL 596-1052-1-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power TOP244PN 596-1072-5-ND | Extended Power, Design Flexible, 

Off-Line Switcher... 1.70 1.36 1.02 Integrated Off-Line Switcher... 2.66 213 1.66 
TNY267GN-TL 596-1052-2-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power TOP244YN 596-1073-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 

Off-Line Switcher 1768.00/2,000 Integrated Off-Line Switcher. 2.95 2.36 1.84 
TNY267PN 596-1053-5-ND | Enhanced, Energy TOP245GN 596-1167-5-ND | Extended Power Design Flexi! 

Off-Line Switcher... 1.58 1.26 95 Integrated Off-Line Switcher... 2.99 2.40 1.87 
TNY268GN-TL 596-1054-1-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power TOP245PN 596-1074-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 

Off-Line Switcher... 1.85 1.48 1.11 Integrated Off-Line Switcher... 2.93 234 1.82 
TNY268GN-TL 596-1054-2-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power TOP245YN 596-1075-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 

Off-Line Switcher... 962.00/1,000 Integrated Off-Line Switcher... ns 3.24 260 2.02 
TNY268PN 596-1055-5-ND | Enhanced, Energy Efficient, Low Power TOP246FN 596-1168-ND Extended Power Design Flexible, EcoSmart®, 


Off-Line Switcher 


1.73 1.38 1.04 


TinySwitch®-iIl — RoHS Comp jant 


TNY274GN-TL 
TNY274GN-TL 
TNY274PN 


596-1109-1-ND 
596-1109-2-ND 
596-1090-5-ND 


Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 


Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 
Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 


Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
Flexibility and Extended Power Range. 


144° 1.20 96 
612.00/1,000 
1.35 1.13.90 


TOP246GN-TL 


596-1196-1-ND 


Integrated Off-Line Switcher... 
Extended Power Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher NEW!... 


3.51 281 219 
3.33 2.67 2.08 


TNY275GN-TL 


596-1110-1-ND 


Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 


TOP246GN-TL 


596-1196-2-ND 


Extended Power Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher NEW!... 


1887.00/1,000 


Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 1.25 1.00 .75 
TNY275GN-TL 596-1110-2-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 665.00/1,000 
TNY275PN 596-1091-5-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Flexibility and Extended Power Range 1.41. #118 94 
TNY276GN-TL 596-1111-1-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 1.33 1.06 .80 
TNY276GN-TL 596-1111-2-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 689.00/1,000 


TNY276PN 


596-1092-5-ND 


Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
Flexibility and Extended Power Range. 


125 1.00.75 


TNY277GN-TL 
TNY277GN-TL 
TNY277PN 


596-1112-1-ND 
596-1112-2-ND 
596-1093-5-ND 


Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 

Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

8-SMD 


Flexibility and Extended Power Range. 
Energy Efficient, Off-Line Switcher with 
Flexibility and Extended Power Range. 


145 1.16 .87 
754.00/1,000 
1.38 1.10 83 


TOP246PN 596-1076-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 

Integrated Off-Line Switcher... O22, 2:58) 2101 
TOP246R-TL 596-1099-1-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 

Integrated Off-Line Switcher... 3.58 287 2.23 
TOP246YN 596-1077-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 

Integrated Off-Line Switcher... 3.51 2.81 2.19 
TOP247YN 596-1078-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 

Integrated Off-Line Switcher. 3.80 3.05 2.37 
TOP248YN 596-1079-5-ND | Extended Power, Design Flexible, 

Integrated Off-Line Switcher... 4.07 3.26 254 
TOP249YN 596-1080-5-ND | Extended Power, Design Flexible, EcoSmant®, 

Integrated Off-Line Switcher. TO-220-7 437 350 2.72 
TOP250FN 596-1169-ND Extended Power Design Flexible, EcoSmart®, 

Integrated Off-Line Switcher... 493 3.95 3.07 
TOP250YN 596-1081-5-ND 


Extended Power, Design Flexible, EcoSmart®, 
Integrated Off-Line Switcher. Tl 


4.93 3.95 3.07 


TOPSwitch®-FX — RoHS Compliant 


TNY278GN-TL 
TNY278GN-TL 
TNY278PN 


596-1113-1-ND 
596-1113-2-ND 
596-1094-5-ND 


Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 


Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 
Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 


Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
Flexibility and Extended Power Range 


165) 132 299 
858.00/1,000 
158" 126295 


TOP232GN-TL 
TOP232GN-TL 
TOP233GN-TL 


596-1062-1-ND 
596-1062-2-ND 
596-1063-1-ND 


Design Flexible, EcoSmart®, Integrated 
Off-Line Switcher 
Design Flexible, EcoSmart®, Integrated 
Off-Line Switcher 
Design Flexible, EcoSmai 
Off-Line Switcher 


2.45 1.96 1.47 
1274.00/1,000 
2.54 2.04 1.59 


TNY279GN-TL 
TNY279GN-TL 


TNY279PN 


596-1114-1-ND 
596-1114-2-ND 


596-1095-5-ND 


Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 


Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 
Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 


Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 
Flexibility and Extended Power Range. 


1.88 1.50 1.13 
975.00/1,000 
1.80 1.44 1.08 


TOP233GN-TL 


596-1063-2-ND 


Design Flexible, EcoSmart®, Integrated 
Off-Line Switcher. 


1441.00/1,000 


TNY280GN-TL 


596-1115-1-ND 


Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 


TOP233PN 596-1164-5-ND | Design Flexible, Eco: 

Off-Line Switcher 2.43 1.95 1.52 
TOP233YN 596-1165-5-ND | Design Flexible, EcoSmart®, Integrated 

Off-Line Switcher 2.79 2.24 1.74 
TOP234GN-TL 596-1064-1-ND | Design Flexible, EcoSmart®, Integrated 

Off-Line Switcher 2.90 2.33 1.81 


TOP234GN-TL 


596-1064-2-ND 


Design Flexible, EcoSmart®, Integrated 
Off-Line Switcher 


1645.00/1,000 


TOP234PN 596-1107-5-ND | Design Flexible, EcoSmart®, Integrated 
Off-Line Switcher. 2.79 2.24 1.74 
TOP234YN 596-1108-5-ND | Design Flexible, EcoSmart®, Integrated 


Off-Line Switcher T0-220-7 


3.13 2.51 1.95 


TOPSwitch®-II — RoHS Compliant 


TOP221GN-TL 
TOP221GN-TL 
TOP221PN 

TOP222GN-TL 
TOP222GN-TL 


596-1058-1-ND 
596-1058-2-ND 
596-1155-5-ND 
596-1059-1-ND 
596-1059-2-ND 


3-Terminal Off-Line PWM Switc 
3-Terminal Off-Line PWM Switc 
3-Terminal Off-Line PWM Switc 
3-Terminal Off-Line PWM Switc 
3-Terminal Off-Line PWM Switc 


240 1.92 1.44 
1248.00/1,000 

2.35 1.88 1.41 

2.54 2.04 1.59 
1441.00/1,000 


TOP222YN 
TOP223GN-TL 
TOP223GN-TL 
TOP223PN 
TOP223YN 


596-1156-5-ND 
596-1060-1-ND 
596-1060-2-ND 
596-1157-5-ND 
596-1158-5-ND 


3-Terminal Off-Line PWM Switc 
3-Terminal Off-Line PWM Switc 
3-Terminal Off-Line PWM Switc 
3-Terminal Off-Line PWM Switch 
3-Terminal Off-Line PWM Switc 


2.90 2.33 1.81 
2.95 236 1.84 
1670.00/1,000 
2.90 2.33 1.81 
3.29 2.63 2.05 


TOP224GN-TL 
TOP224GN-TL 


596-1061-1-ND 
596-1061-2-ND 


3-Terminal Off-Line PWM Switc 
3-Terminal Off-Line PWM Switc 


3.33 267 2.08 
1887.00/1,000 


Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 215 1.72 1.29 
TNY280GN-TL 596-1115-2-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Flexibility and Extended Power Range.............. 8-SMD 1118.00/1,000 
TNY280PN 596-1096-5-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced 

Flexibility and Extended Power Range... 208s A660 25) 

TinySwitch®-PK — RoHS Compli nt 

TNY375PN 596-1142-5-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with 

Enhanced Peak Power Performance 1.20 6,72 
TNY376PN 596-1143-5-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with 

Enhanced Peak Power Performance 1.15 292072 
TNY377PN 596-1144-5-ND | Energy Efficient, Off-Line Switcher with 

Enhanced Peak Power Performance . 26 ROS 

TOPSwitch® — RoHS Compliant 

TOP101YN 596-1146-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 3.26 2.61 2.03 
TOP103YN 596-1147-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 414 3.32 2.58 
TOP104YN 596-1148-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 434 348 271 
TOP200YN 596-1149-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 2.95 2.36 1.84 
TOP201YN 596-1150-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 3.60 2.88 2.24 
TOP202YN 596-1151-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 441 3.53 2.75 
TOP203YN 596-1152-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 4.75 3.80 2.96 
TOP204YN 596-1153-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 5.38 4.31 3.64 
TOP209GN-TL 596-1056-1-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 218 1.74 1.31 
TOP210GN-TL 596-1057-1-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 2.32 1.86 1.45 
TOP210GN-TL 596-1057-2-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 1313.00/1,000 
TOP210PN 596-1154-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switch. 2.27 1.82 1.42 


TOP412GN-TL 
TOP412GN-TL 
TOP414GN-TL 
TOP414GN-TL 


596-1082-1-ND 
596-1082-2-ND 
596-1083-1-ND 
596-1083-2-ND 


3-Terminal DC/DC PWM Switch 
3-Terminal DC/DC PWM Switch 
3-Terminal DC/DC PWM Switch 
3-Terminal DC/DC PWM Switch 


2.90 2.33 1.81 
1645.00/1,000 
3.26 2.61 2.03 
1849.00/1,000 


TOP224PN 596-1159-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switc! 3.29 2.63 2.05 

TOP224YN 596-1160-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switcl 3.69 2.96 2.30 

TOP225YN 596-1161-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switcl 4.05 3.24 252 

TOP226YN 596-1162-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switcl 446 357 278 

TOP227YN 596-1163-5-ND | 3-Terminal Off-Line PWM Switc! 484 3.87 3.01 
TOPSwitch®-HX — RoHS Compliant 

TOP252EN 596-1202-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 


TOP252GN-TL 
TOP252GN-TL 


596-1200-1-ND 
596-1200-2-ND 


Switcher NEW!.. 
Enhanced EcoSmart®, 
Switcher NEW!...... 
Enhanced EcoSmart®, Integrated Off. 
Switcher NEW!...... 


148 118 .89 
140 112 .84 


728.00/1,000 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


EE POWER 


INTEGRATED POWER SWITCHING 
CONTROLLERS (Continued) 


mcc Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg 1 10 100 
MC78L12BP-AP |MC78L12BP-APMSTB-ND | 12V, 100mA Positive Voltage Reg. . TO-92 325.00/2,000 
MC78L12F-TP MC78L12F-TPMSCT-ND | 12V, 100mA Positive Voltage Reg. OT-89 AB 42 
MC78L12F-TP MC78L12F-TPMSTR-ND | 12V, 100mA Positive Voltage Reg. 390.00/1,000 
MC79LO5BP-AP |MC79LO5BP-APMSCT-ND | 5V, 100mA Negative Voltage Reg .20 ae i) 
MC79LO5BP-AP |MC79LO5BP-APMSTB-ND | 5V, 100mA Negative Voltage Reg 325.00/2,000 
MC79LO5F-TP MC79LO5F-TPMSCT-ND | 5V, 100mA Negative Voltage Reg. AB A236 
MC79LO5F-TP MC79LO5F-TPMSTR-ND | 5V, 100mA Negative Voltage Reg. 390.00/1,000 
MC79LO6BP-AP |MC79LO6BP-APMSCT-ND | 6V, 100mA Negative Voltage Reg .20 ae i) 
MC79LO6BP-AP |MC79LO6BP-APMSTB-ND | 6V, 100mA Negative Voltage Reg 325.00/2,000 
MC79LO6F-TP MC79LO6F-TPMSCT-ND | 6V, 100mA Negative Voltage Reg. AB 42 3 
MC79LO6F-TP MC79LO6F-TPMSTR-ND | 6V, 100mA Negative Voltage Reg. 300.00/1,000 
MC79LO8BP-AP |MC79LO8BP-APMSCT-ND | 8V, 100mA Negative Voltage Reg .20 ao: 
MC79LO8BP-AP |MC79LO8BP-APMSTB-ND | 8V, 100mA Negative Voltage Reg 325.00/2,000 
MC79LO08F-TP MC79LO8F-TPMSCT-ND | 8V, 100mA Negative Voltage Reg AB 42 3 


MC79L08F-TP MC79LO8F-TPMSTR-ND 


8V, 100mA Negative Voltage Reg 


390.00/1,000 


Mfg. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TOP252PN 596-1199-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher NEWS... 1.33 1.06 .80 
TOP252MN 596-1201-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher NEWS... 1.38 1.10 .83 
TOP253GN-TL 596-1204-1-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher NEWS... 153) 122 92. 
TOP253GN-TL 596-1204-2-ND | Enhanced EcoSmart®, integrated Off-Line 

Switcher NEWS... 793.00/1 000 
TOP253PN 596-1203-5-ND | Enhanced EcoSmart®, integrated Off-Line 

Switcher NEWS... 145° 1.16 .87 
TOP253MN 596-1205-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher NEWS... 1:50) 1207-90 
TOP253EN 596-1206-5-ND | Enhanced EcoSmart®, integrated Off-Line 

Switcher NEWS... 1.63 1.30 .98 
TOP254EN 596-1207-5-ND | Enhanced EcoSmart®, integrated Off-Line 

Switcher NEWS... 1.78 1.42 1.07 
TOP254GN-TL 596-1174-1-ND | Enhanced EcoSmart®, integrated Off-Line 

Switcher. 1.83 1.46 1.10 
TOP254GN-TL 596-1174-2-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 949.00/1,000 
TOP254MN 596-1175-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 1.80 1.44 1.08 
TOP254PN 596-1173-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 1.75 1.40 1.05 
TOP254YN 596-1176-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 2.30 1.84 1.43 
TOP255EN 596-1208-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher NEWS... 1.93 1.54 1.16 
TOP255GN-TL 596-1178-1-ND | Enhanced EcoSmart®, integrated Off-Line 

Switcher.. 1.98 1.58 1.19 


TOP255GN-TL 


596-1178-2-ND 


Enhanced EcoSmai 
Switcher. 


1027.00/1,000 


MC79LO9F-TP MC79LO9F-TPMSCT-ND | 9V, 100mA Negative Voltage Reg 48 42 36 
MC79LO9F-TP MC79LO9F-TPMSTR-ND | 9V, 100mA Negative Voltage Reg 390.00/1,000 

MC79L12BP-AP |MC79L12BP-APMSCT-ND | 12V, 100mA Negative Voltage Reg. 20) 18) 5) 
MC79L12BP-AP |MC79L12BP-APMSTB-ND | 12V, 100mA Negative Voltage Reg. 325.00/2,000 

MG79L12F-TP MC79L12F-TPMSCT-ND | 12V, 100mA Negative Voltage Reg. 48 A236 
MC79L12F-TP MC79L12F-TPMSTR-ND | 12V, 100mA Negative Voltage Reg. 390.00/1,000 

MC7805CT-BP MC7805CT-BPMS-ND 5V, 1500mA Positive Voltage Reg 40 35 30 
MC7806CT-BP MC7806CT-BPMS-ND 6V, 1500mA Positive Voltage Reg 40 35 30 
MC7808CT-BP MC7808CT-BPMS-ND 8V, 1500mA Positive Voltage Reg 40 35 30 
MC7809CT-BP MC7809CT-BPMS-ND 9V, 1500mA Positive Voltage Reg 40 35 30 
MC7810CT-BP MC7810CT-BPMS-ND 10V, 1500mA Positive Voltage Reg. 40 35 30 
MC7812CT-BP MC7812CT-BPMS-ND 12V, 1500mA Positive Voltage Reg. 40 35 30 
MC7905CT-BP MC7905CT-BPMS-ND 5V, 1500mA Negative Voltage Reg. 40 35 30 
MC7906CT-BP MC7906CT-BPMS-ND 6V, 1500mA Negative Voltage Reg. 40 35 30 
MC7908CT-BP MC7908CT-BPMS-ND 8V, 1500mA Negative Voltage Reg. 40 35 30 
MC7909CT-BP MC7909CT-BPMS-ND 9V, 1500mA Negative Voltage Reg. 40 35 30 
MC7910CT-BP MC7910CT-BPMS-ND 10V, 1500mA Negative Voltage Reg 40 35 30 
MC7912CT-BP MC7912CT-BPMS-ND 12V, 1500mA Negative Voltage Reg. .... 40 35 30 


TOP255MN 596-1179-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 195) 156° 117 
TOP255PN §96-1177-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher... 1.90 152 1.14 
TOP255YN 596-1180-5-ND | Enhanced EcoSmart®, 

Switcher. 243° 1.95 1.52 
TOP256EN 596-1209-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher NEWS... 2.23 1.78 1.34 
TOP256GN-TL 596-1182-1-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher.. 2.28 1.82 1.37 


[Es 
EAIRCHILD 
as 


Description 


Tri-State Quad Buffer 


TOP256GN-TL 


596-1182-2-ND 


Enhanced EcoSmart®, 
Switcher. 


1183.00/1,000 


Description 


74ABT125CSC-ND 
74ABT244CMSA-ND 
74ABT244CSC-ND 
74ABT245CSC-ND 
74ABT541CSC-ND 


Tri-State Quad Buffer .. 
Tri-State Octal Buffer/Line Driver 
Tri-State Octal Buffer/Line Driver 
Tri-State Octal Bus Transceiver* 
Tri-State Octal Buffer/Line Driver* . 


Price Each 
1 25 100 
3.05 240 1.94 
ABT SERIES 
Price Each 
1 25 100 
50 40 30 
15 63 50 
2. 540° Al 
712 54° Al 
xis 63 50 


74ABT16244CSSC-ND 
74ABT16245CSSC-ND 
74ABT16373CSSC-ND 


16-Bit, Tri-State Buffer/Line Driver’ 
16-Bit, Tri-State Bidirectional Transceiver’ 
16-Bit, D-Type Latch with Tri-State Outputs.. 


1.05 88 70 
1.05 88 70 
4.05 2.52 


=a 
EAIRCHILD 
=e 


SEMICONDUCTOR? 


These are high speed CMOS devices with CMOS input switching levels and buffered CMOS outputs. 


FAST™ ADVANCED 
CMOS TECHNOLOGY 74AC 


TOP256MN 596-1183-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 2.25 1.80 1.35 
TOP256PN 596-1181-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 2.20 1.76 1.32 
TOP256YN 596-1184-5-ND | Enhanced EcoSmart 

Switcher. 2.70 216 1.68 
TOP257EN 596-1210-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher NEWS... 2.27 1.82 1.42 
TOP257GN-TL 596-1186-1-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 2.32 1.86 1.45 
TOP257GN-TL 596-1186-2-ND | Enhanced EcoSmart®, 

Switcher. 1313.00/1,000 
TOP257MN 596-1187-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 2.30 1.84 1.43 
TOP257PN 596-1185-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 2.25 1.80 1.40 
TOP257YN 596-1188-5-ND | Enhanced EcoSmart®, 

Switcher. 2.97 2.38 1.85 
TOP258EN 596-1211-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher NEWS... 254 2.04 1.59 
TOP258GN-TL 596-1190-1-ND | Enhanced EcoSmart®, integrated Off-Line 

Switcher. 2.59 2.07 1.61 


TOP258GN-TL 


596-1190-2-ND 


Enhanced EcoSmart®, 
Switcher. 


1466.00/1,000 


TOP258MN 596-1191-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 2.57 2.06 1.60 
TOP258PN 596-1189-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher. 2:52) 2.02) 157, 
TOP258YN 596-1192-5-ND | Enhanced EcoSmart®, 

Switcher. 3.24 2.60 2.02 
TOP259EN §96-1213-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher NEWS... 271 2:22" 12738 
TOP259YN 596-1212-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher NEWS... 297 2.38) 1:85 
TOP260EN 596-1215-5-ND | Enhanced EcoSmart®, integrated Off-Line 

Switcher NEWS... 311 249 1.94 
TOP260YN 596-1214-5-ND | Enhanced EcoSmart®, integrated Off-Line 

Switcher NEWS... 28 2.97 2.38 1.85 
TOP261EN 596-1217-5-ND | Enhanced EcoSmart®, Integrated Off-Line 

Switcher NEW!..... 7-eSip 3.47 2.78 2.16 
TOP261YN 596-1216-5-ND | Enhanced EcoSmart®, ®neraed Off-Line 

Switcher NEW!........... 2.97 2.38 1.85 


Micro Commercial 


Components 

Mcc Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description i 10 +100 
MC78LO5BP-AP |MC78LO5BP-APMSCT-ND | 5V, 100mA Positive Voltage Reg. .20 LOMO 
MC78LO5BP-AP |MC78LO5BP-APMSTB-ND | 5V, 100mA Positive Voltage Reg. 325.00/2,000 
MC78LO5F-TP MC78LO5F-TPMSCT-ND | 5V, 100mA Positive Voltage Reg. 48 42 36 
MC78LO05F-TP MC78LO5F-TPMSTR-ND | 5V, 100mA Positive Voltage Reg. 390.00/1,000 
MC78LO6BP-AP__|MC78LO6BP-APMSCT-ND | 6V, 100mA Positive Voltage Reg. 20 18) 5 
MC78LO6BP-AP |MC78LO6BP-APMSTB-ND | 6V, 100mA Positive Voltage Reg. 325.00/2,000 
MC78LO6F-TP MC78LOGF-TPMSCT-ND | 6V, 100mA Positive Voltage Reg. 8 42 3 
MC78LO6F-TP MC78LOGF-TPMSTR-ND | 6V, 100mA Positive Voltage Reg. 390.00/1,000 
MC78LO8BP-AP |MC78LO8BP-APMSCT-ND | 8V, 100mA Positive Voltage Reg. .20 13) 15 
MC78LO8F-TP MC78LO8F-TPMSCT-ND__| 8V, 100mA Positive Voltage Reg. 48 42.36 
MC78LO9BP-AP |MC78LO9BP-APMSCT-ND | 9V, 100mA Positive Voltage Reg. .20 a 5 
MC78LO9BP-AP |MC78LO9BP-APMSTB-ND | 9V, 100mA Positive Voltage Reg. 325.00/2,000 
MC78LO9F-TP MC78LO9F-TPMSCT-ND | 9V, 100mA Positive Voltage Reg. 8 A238 
MC78LO9F-TP MC78LO9F-TPMSTR-ND | 9V, 100mA Positive Voltage Reg. .. 390.00/1,000 
MC78L12BP-AP__|MC78L12BP-APMSCT-ND | 12V, 100mA Positive Voltage Reg. 20 18) 15 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
74ACOOPC-ND Quad 2-Input NAND Gate 55 A231 
74ACO0SC-ND Quad 2-Input NAND Gate 38 31 22 
74ACOOSCXCT-ND Quad 2-Input NAND Gate*. 37 30.21 
74ACOOSCXTR-ND Quad 2-Input NAND Gate*. 14-SOIC 242.50/2,500 
74ACO2MTCXCT-ND Quad 2-Input NOR Gate* -14-TSSOP 42 352 
74ACO2MTCXTR-ND Quad 2-Input NOR Gate* .14-TSSOP 277.50/2,500 
74AC02PC-ND Quad 2-Input NOR Gate i A4 36 0.27 
74AC02SC-ND Quad 2-Input NOR Gat 42 385 0.24 
74AC04PC-ND Hex Inverter. 42 35.24 
74AC04SC-ND Hex Inverter. 37 el 
74ACO4SCXCT-ND Hex Inverter 37 230) 0221 
74ACO4SCXTR-ND Hex Inverter* ... 242.50/2,500 
74ACO8PC-ND Quad 2-Input Al 40 33) 22. 
74AC08SC-ND Quad 2-Input AND Gat 37 ON el 
74AC11SC-ND Triple 3-Input AND Gat 42 35.24 
74AC14PC-ND Hex Inverter with Schmitt Trigger Input .. 55 44 33 
74AC14SC-ND Hex Inverter with Schmitt Trigger Input .. 39 3222) 
74AC14SCXCT-ND Hex Inverter with Schmitt Trigger Input*... 39 roa eee: 
74AC14SCXTR-ND Hex Inverter with Schmitt Trigger Input*. 255.00/2,500 
74AC20PC-ND Dual 4-Input NAND Gate . 45 36.27 
74AC20SCXCT-ND Dual 4-Input NAND Gate* 42 2350 24 
74AC20SCXTR-ND Dual 4-Input NAND Gate* 276.25/2,500 
74AC32PC-ND Quad 2-Input OR Gate. 20D A231 
74AC32SC-ND Quad 2-Input OR Gate. 37 30 21 
74AC32SCXCT-ND Quad 2-Input OR Gate .3f 80) -21 
74AC32SCXTR-ND Quad 2-Input OR Gate 242.50/2,500 
74AC74PC-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset .. Boo) 44 33 
74AC74SC-ND Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset .. 43 00) 24 
74AC86SC-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 14-SOIC 43 35 24 
74AC109SC-ND Dual JK Positive-Edge-Triggered Flip- 16-SOIC 48 38.29 
74AC125SC-ND Tri-State Quad Buffer .. 14-SOIC AT 38.26 
74AC138PC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer 16-Dip 52 39 © 30 
74AC138SC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer 16-SOIC A5 300) 227i 
74AC138SCXCT-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer* . 16-SOIC 45 36.27 
74AC138SCXTR-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer* . 16-SOIC 305.00/2,500 
74AC139PC-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer* . 16-Dip 52 39 = 30 
74AC139SCXCT-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer* . 16-SOIC A5 36.27 
74AC139SCXTR-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer* . 16-SOIC 303.75/2,500 
74AC151PC-ND 8-Input Fact Multiplexer... 16-Dip Ge 39° = .30 
74AC151SC-ND 8-Input Fact Multiplexe 16-SOIC 45 36.27 
74AC157SC-ND Quad 2-Input Multiplexer* .. 16-SOIC 45 23627, 
74AC161PC-ND Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counter . 16-Dip 56 gy sy 
74AC161SC-ND Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counter .. 16-SOIC 40 20) 220) 
74AC163SC-ND Synchronous Presettable Binary Counter* 50 40 30 
74AC174SC-ND Hex D-Type Flip-Flop... ‘50 40 30 
* RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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FAIRCHILD FAST™ ADVANCED Digi-Key Price Each 
SSS 


CMOS TECHNOLOGY 74AC (Continued) Part No. Description i ee 
Prraacne. 74ACT573SCXCT-ND Tri-State Octal D-Type Latch* 20-SOIC 56 A2 32 
Description Pk 1 25 100 74ACT573SCXTR-ND Tri-State Octal D-Type Latch* 20-SOIC 186.00/1,000 

escrip wo: 74ACT574SC-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 20-SOIC 56 ©4232 

74AC175SC-ND Quad D-Type Flip-Flop ee . 16-SOIC 50 40 30 74ACT899QC-ND 9-Bit Bidirectional Late! 28-PLCC 6.32 5.06 4.27 

74AC191SCXCT-ND Up/Down Counter with Preset and Ripple Clock . 16-SOIC 215) 63 50 74ACT1284MSA-ND IEEE 1284 Transceiver 20-SSOP_ 1.20 1.00 80 

74AC191SCXTR-ND Up/Down Counter with Preset and Ripple Clock* . 16-SOIC 812.50/2,500 

74AC244PC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 20-Dip 58 «4433 ——J 

74AC244SC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. -20-SOIC 50 40.30 74ACTQ SERIES 


74AC244SCXCT-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 
74AC244SCXTR-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 
74AC245PC-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver 
74AC245SCXCT-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* 
74AC245SCXTR-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* 
74AC251SCXCT-ND Tri-State Output 8-Input Multiplexer? ... 
74AC251SCXTR-ND Tri-State Output 8-Input Multiplexer* 
74AC257SC-ND Quad 2-Input Multiplexer 
74AC273PC-ND Octal D-Type Flip-Flop* 


20-S0ic «50 «40 —~«30 
- 20-S0IC 140.00/1,000 Digi-Key Price Each 

20-Dip = 61.4685 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
oneal 56 ean th anh 74ACTQO0SC-ND Quad 2-Input NAND Gate, Quiet Series™* 4. ~«70.~«OB6 
= = : 74ACTQ10PC-ND Triple 3-Input NAND Gate, Quiet Series™. 14-Dip 1.14 sOOEEEZO} 
-16-SOIG 463728 74ACTQ14SC-ND Hex Schmitt Trigger Inverting, Quiet Series 14-SOIC = 84.706 
-16-SOIC 310.50/2,500 74ACTQ244SC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver, Quiet Series™* 20-SOIC 1.58 1.26 95 
-16-SOIG 46387 28 74ACTO245MTC-ND Tri-St. Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series™™*....20-TSSOP 1.58 1.26 95 
20-Dip (Rcd ole oe T4ACTO245MTCXCT-ND | Tri-St. Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series™*... 20-TSSOP 1.58 1.26.95 


HERCZISSEND Octal D-Type Flip-Flop. -20-S0IC PERSE SOME 7AACTO245MTCXTR-ND | Tri-St. Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series™* ... 20-TSSOP 2016,00/2,500 
74AC273SCXCT-ND Octal D-Type Flip-Flop * -20-S0IC 483867 74ACTOQ245SC-ND Tri-St. Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series™*.......20-SOIC 1.58 1.26 95 
74AC273SCXTR-ND Octal D-Type Flip-Flop -20-S0IC 159.60/1,000 74ACTO245SCXCT-ND | Tri-St. Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series™*......20-SOIC 158 126 95 
74AC299SC-ND Octal Shift/Storage..... -20-S0IG 7254 74ACTO245SCXTR-ND _|Tri-St. Octal Bidirectional Transceiver, Quiet Series™™*...... 20-SOIC 819.00/1,000 
74AC373PC-ND Tri-State Octal Transparent Latch 20-Dip 58 44033 TAACTO273SC-ND Octal D-Type Flip-Flop* 20-S0I0. 158 126 95 
74AC373SC-ND Tri-State Octal Transparent Latc .20-S0IG 534282 ta De LYpe EUs Ope 3 : é 
TaACS21SC-ND BBit i 30-SOIC 5D 39 30 74ACTQ541MTCXCT-ND | Tri-St. Output Quiet Series™ Octal Buffer/Line Driver*....20-TSSOP 1.58 1.26 .95 
TENOR PA ALON: ossaentsecesessie : : ; ; 74ACTQ541MTCXTR-ND | Tri-St. Output Quiet Series™ Octal Buffer/Line Driver*....20-TSSOP 2016.00/2,500 
TAACS40SC-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Outpu -20-S01C | 252) 39) 30 7AACTOS41SCXCT-ND | Tri-St. Output Quiet Series™ Octal Buffer/Line Driver*.....20-SOIC 158 1.26  .95 
74AC541PC-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Outpu' 20-Dip 64 48 36 eee i ‘ i i : i 7 
i ' f . 74ACTQ541SCXTR-ND _|Tri-St. Output Quiet Series™ Octal Buffer/Line Driver* 20-SOIC 819.00/1,000 
74AC541SC-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Outpu . 20-SOIC fo2 39 = 30 - 7 aT x 
74AC541SCXCT-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output “20-S0IC 523930 TAACTOS7SSCXCT-ND | Tri-State Output Quiet Series™ Octal Latch 20-SOIC 115859126 ss 95 
- - - ¥ 74ACTQ573SCXTR-ND | Tri-State Output Quiet Series™ Octal Latch* 20-SOIC 819.00/1,000 
74AC541SCXTR-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output .20-SOIC 173.00/1,000 74ACTO574SC-ND Tri-State Output Quiet Series™ Octal D-Type El 20-S0IG 158 126 95 
74AC574SC-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* 20-S0IG «523930 it enh ctehte oad er a ; ; : 


74ACTQ574SCXCT-ND 
74ACTQ574SCXTR-ND 
74ACTQ16244SSC-ND Tri-State Output 16-Bit Buffer/Line Driver* 
74ACQ SERIES 74ACTQ16244SSCXCT-ND | Tri-State Output 16-Bit Buffer/Line Driver* 
74ACTQ16244SSCXTR-ND | Tri-State Output 16-Bit Buffer/Line Driver* 
74ACTQ16245SSC-ND Tri-State Output 16-Bit Transceiver* . 
74ACTQ16245SSCXCT-ND | Tri-State Output 16-Bit Transceiver* .. 
74ACTQ16245SSCXTR-ND | Tri-State Output 16-Bit Transceiver* . 
74ACTQ16373SSCXCT-ND | Tri-State Output 16-Bit Transparent L: 
74ACTQ16373SSCXTR-ND | Tri-State Output 16-Bit Transparent Latch 
74ACTQ16374SSC-ND 16-Bit D-Type Flip-Flop *..... 
74ACTQ16541SSCXCT-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver* 


20-SOIC «1.58 1.26 .95 
20-SOIC 837.90/1,000 
48-SSOP 338 2.70 2.10 
48-SSOP 3.38 2.70 2.10 

48-SSOP 1913.00/1,000 
48-SSOP 338 2.70 2.10 
48-SSOP 3.38 2.70 2.10 
48-SSOP 1913.00/1,000 
48-SSOP 3.38 2.70 2.10 
48-SSOP 1913.00/1,000 
48-SSOP 3.38 2.70 2.10 
48-SSOP 3.38 2.70 2.10 


Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 100 
74ACQ544SC-ND Tri-State Octal Inverting Registered Transceiver................-- 20-SOIC 5.49 444 3.59 


Digi-Key 


Digi-Key os Price Each 74ACTO16541SSCXTR-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Line Driver* 48-SSOP 1912.50/1,000 
Part No. Description Pkg. il 25 100 
74ACTOOSC-ND Quad 2-Input NAND Gate ... .14-SOIC oul 300.21 


T4ACTOOSCXCT-ND Quad 2-Input NAND Gate 
74ACTOOSCXTR-ND Quad 2-Input NAND Gate* 
74ACTO2SC-ND Quad 2-Input NOR Gate. 


LSS 
.14-SOIC 37 a) Zl EAIRCHILD 
“44-SOIC 242:50/2,500 ———— 74ALS SERIES 
40° 27 


-14-SOIC 49 


74ACTO4PC-ND 14-Dip 55423 neeerinton PO ean 
74ACTOASC-ND -14-S0IG 37302 DIM74ALSOOAN-ND Quad 2-Input NAND Gate*. 35 Ad 38 
T4ACTOBPC-ND 14-Dip 45 3725 DM74ALS04BM-ND Hex Inverter. 45° 3627 
74ACTO8SC-ND Quad 2-Input AND Gate. ‘37° 3021 DM74ASO4BN-ND Hex Inverter 554433 
74ACTO8SCXCT-ND Quad 2-Input AND Gate* ‘cone AY VSER ND Quad 2-Input OR Gate a 
74ACTOBSCXTR-ND Quad 2-Input AND Gate* ..... 242.50/2,500 DM74ALS74AN-ND DL D-Type Pos.-Edge-Triggered F/F with Preset and Clear*..14-Dip 56 42 32 
74ACT14SC-ND Hex Inverter with Schmitt Trigger Input*.. 39 FOC umee2 DM74ALS138M-ND Expandable 3/8 Decoder*... 56 A232 
bp aa ala 2 pt oF oe at at a DM74ALS244AN-ND | Tri-State Octal Line Drive 84. «638 
74NCT32SCXTR-ND Quad 2-I Pp t OR Gate* 242.50/2 500 DM74ALS244AWM-ND _ | Tri-State Octal Line Driver* A 540° Al 
ee Poh aoa ado tone : eae: DM74ALS245AN-ND Tri-State Octal Bus Transceiver* 84 6348 
74ACT74MTCXCT-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop* . 4-TSSOP 43 2300 124) DM74ALS245AWM-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver* 72 54 a 
74ACT74MTCXTR-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop* . 280.00/2,500 DM74ALS373N-ND Octal D-Type Latch* 84 63 2B 
74ACT74PC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop 55 4438 DM74ALS540AN-ND | Octal Inverting Buffer and Line Driver ‘81.6854 
i ACIEASENDD Dual D-Type Positive-Edge- Triggered Flip-Flop aba oa DM74ALS541N-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output* ‘8106854 
74ACT74SCXCT-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop* . - 14-SOIC 43 ee 2s DM74ALS541WM-ND Octal Butfer/Line Driver with Tri-State Output* 96 79 5d 
74ACT74SCXTR-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop* . .14-SOIC 280.00/2,500 DM74ALS574AN-ND Octal D-Type Flip-Flop* 81 6854 
74ACT109SC-ND Dual JK Flip-Flop... “Tesoic 50 40 30 DM74ALS874AWM-ND | Octal D-Type Flip-Flop. 672A 
74ACT125MTCXCT-ND | Tri-State Output Quad Buffer 4-TSSOP 473826 
74ACT125MTCXTR-ND | Tri-State Output Quad Buffer 4-TSSOP 306.00/2,500 
74ACT125SC-ND Tri-State Quad Buffer... 14-8010 47.3826 AEST 3 
74ACT138PC-ND 1-of-8 Decoder/Demultipiexer Ge: oo — 74ALVC SERIES — foHs Compliant 
74ACT138SC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexe! . 16-SOIC 45 36 0.27 init i 
7AACT138SCXCT-ND | 1-of-8 Decoder/Demuttiplexer* 16-S0IG 45 3627 a eserintion sy 


74ACT138SCXTR-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer* . 16-SOIC 305.00/2,50 


ae : T4ALVC16244GXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 54-FBGA 2.25 1.80 1.40 
TACT SSe ND STH MURS ee eae 74ALVC16244GXTR-ND_|Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 54-FBGA 3150.00/2,600 
74ACT157PC-ND Quad 2-Input Multiplexer 152. 39.30 

74ACT157SC-ND Quad 2-Input Multiplexe AD 36 27 emo, 

74ACT161SC-ND Synchronous Presettable Binary Counter .. 50 40 =.30 a 74AS SERIES 
74ACT163PC-ND 4-Bit Binary Counter Synchronous Receiver 16-Dip 56 42 702) = = 
74ACT174SC-ND Hex D-Type Flip-Flop with Master Rese! 48 «38 «29 Digi-Key aes Price Each 
74ACT175SC-ND Quad D-Type Flip-Flop....... 50 4030 Part No. Description Pkg. 1 25 ——*100 
74ACT240PC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 58 4433 DM74ASO2N-ND Quad 2-Input NOR Gate... 92.7664 
74ACT240SC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 51 At 31 DM74AS10N-ND Triple 3-Input NAND Gate 80 6045 
T4ACT244MTCXCT-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 48 39 29 DM74AS20N-ND Dual 4-Input NAND Gate . ip 927664 
74ACT244MTCXTR-ND _ | Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 324.00/2,500 DM74AS258N-ND TriState Quad 2/1 Multiplexer 16-Dip 1.30 1.04 78 
74ACT244PC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drive 58 44.~~33 DM74AS286N-ND 9-Bit Parity Generator/Checke 14-Dip 1.40 117 94 
74ACT244SC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Drive S51 oA (8 DM74AS648NT-ND Octal Bus Transceiver. 540 4.32 3.36 
74ACT244SCXCT-ND —_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver* ‘Sele ot DM74AS1034AM-ND [Hex Non-Inverting Driver*. 1.20 1.00 80 
74ACT244SCXTR-ND —_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 143.00/1,000 

T4ACT245MTCXCT-ND _| Tri-State Octal Bidirectional Transceiver 0-TSSOP 53 42, 32 ———a 74C00 


74ACT245MTCXTR-ND | Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* 
74ACT245PC-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* 
74ACT245SC-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceive 


(0-TSSOP 354.38/2,500 
20-Dip 60 46 34 
.20-SOIC 58 46 35 


SERIES CMOS 
Price Each 


74ACT245SCXCT-ND _| Tri-State Octal Bidirectional Transceive .20-S0IC 584635 Description 1 25 100 
74ACT245SCXTR-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* 161.00/1,000 MM74COON-ND Quad 2-Input NAND Gate 135 1.08 .81 
74ACT251PC-ND 8-Bit Multiplexer. 52 39 ~=—.30 MM74CO4N-ND Hex Inverter (4069)..... 1.35 1.08 .81 
74ACT251SC-ND 8-Bit Multiplexer. A5 360.27 MM74C14M-ND Hex Schmitt Trigger Inverte! ALO) ioc mmo! 
74ACT257SC-ND Tri-State Quad 2-Input Multiplexer* 45 POON 20) MM74C14N-ND Hex Schmitt Trigger Inverter (40106B 14-Dip 75 63 50 
74ACT257SCXCT-ND Tri-State Quad 2-Input Multiplexer* 45 EOOMmEeT MM74C74M-ND Dual D-Type Flip Flo} 14-SOIC 1.90 1.52 1.14 
74ACT257SCXTR-ND Tri-State Quad 2-Input Multiplexer* 305.00/2,500 MM74C74N-ND Dual D-Type Flip Flo 14-Dip 190 152 1.14 
74ACT273MTC-ND Octal D-Type Flip-Flop* ..... 50 38.29 MM74C221N-ND Dual Monostable with Schmitt Trigge! 16-Dip 434 3.48 2.71 
74ACT373SC-ND Tri-State Octal Transparent Late! sot A 31 MM74C240N-ND Tri-State Inverting Octal Buffer/Line Driver* . 3.98 319 2.48 
74ACT373SCXCT-ND Tri-State Octal Transparent Latch* Aayl Ad 231 MM74C244N-ND Tri-State Octal Buffer........ 3.98 319 248 
74ACT373SCXTR-ND Tri-State Octal Transparent Latch* 143.00/1,000 MM74C373N-ND Tri-State Octal D-Type Latch* 3.89 3.12 2.43 
74ACT374SC-ND Octal D-Type Flip-Flop... so eedey eee MM74C906M-ND Hex Open Drain N-Channel Buffer. 215 1.72 1.29 
74ACT521SC-ND 8-Bit Identity Comparator* 52 39 = .30 MM74C906MXCT-ND Hex Open Drain N-Channel Buffer* 2150 ter2e 20) 
74ACT541MTCXCT-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver* p52) 39 30 MM74C906MXTR-ND Hex Open Drain N-Channel Buffer*. 2752.50/2,500 
74ACT541MTCXTR-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 422.50/2,500 MM74C906N-ND Open Drain Buffer (Active Pull Down) 14-Dip 215 1.72 1.29 
74ACT541SC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver* 56 42, (82) MM74C914M-ND Hex Schmitt Trigger with Extended Input Voltage* 14-SOIC 3.15 2.52 1.96 
74ACTS73PC-ND Tri-State Octal D-Type Latch 64 48 36 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1016 (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Price Each 


Description 1 25 100 
MM74C914N-ND Hex Schmitt Trigger with Extended Input Voltage 515) 921521:96 
MM74C922N-ND 16-Key Encoder... 620 496 4.19 
MM74C922WM-ND 16-Key Encoder* 6.20 496 4.19 
MM74C923N-ND 38V to 15V, 20-Key Encoder 6.20 496 4.19 
MM74C923WM-ND 8V to 15V, 20-Key Encoder 6.20 496 4.19 
MM74C926N-ND 4-Digit Counter with 7-Segment Output Driver 8.83 7.95 7.05 
MM74C928N-ND. 4-Digit Counter with 7-Segment Output Driver 9.02 7.22 6.09 
MM88C30N-ND CMOS Dual Line Driver 5.00 4.00 3.38 


74F - FAST™ ADVANCED 


SCHOTTKY TTL LOGIC 


Price Each 
Part No Description Pkg. al 25 100 
74FOOPC-ND Quad 2-Input NAND Gate ... 105! 44 33 
74FO0SC-ND Quad 2-Input NAND Gat AB 34 26 
74F02PC-ND Quad 2-Input NOR Gate 50 40.30 
74F02SC-ND Quad 2-Input NOR Gate* ... 50 40.30 
74F04PC-ND Hex Inverter. 55 A433 
74F04SC-ND Hex Inverter. 43 34 (26 
74F08PC-ND Quad 2-Input AND Gate. 305 44 33 
74F08SC-ND Quad 2-Input AND Gate. 43 34 26 
74F14SC-ND Hex Inverter Schmitt Trigger. 48 38 (29 
74F32SC-ND Quad 2-Input OR Gate... 3 34.26 
74F38PC-ND Quad 2-Input NAND Buffer* . A8 36 0.27 
74F38SC-ND Quad 2-Input NAND Buffer. AB 38 = 29 
74F74PC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop 48 06,27 
74F74SC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop 48 38 (29 
74F86SC-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate ... 105) 44 33 
74F109PC-ND Dual JK Positive-Edge-Triggered Flip-Flop 56 42 32 
74F112PC-ND Dual JK Negative-Edge-Triggered Flip-Flo, 56 Lye Ry 
74F125PC-ND Tri-State Quad Buffer 58 A433 
74F125SC-ND Tri-State Quad Buffer 50 si) 
74F138PC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexe! 58 44.33 
74F138SC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer* 152! 39 © 30 
74F139SC-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer* Aspe 39 © 30 
74F157ASC-ND Quad 2-Input Multiplexer ... Aspe 39 © 30 
74F161APC-ND Synchronous Presettable 4-1 76 Ole As) 
74F175SC-ND Quad D-Type Flip-Flop....... 68 51 39 
74F189SC-ND 64-Bit Random Access Memory. 4.00 3.24 2.62 
74F244PC-ND Tri-State Octal Line Driver. 80 60 45 
74F244SC-ND Tri-State Octal Line Driver. 68 51.39 
74F245PC-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 76 57 43 
74F245SC-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. -20-SOIC 68 Sues) 
74F258APC-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexe: ARE 43.33 
74F269SPC-ND 8-Bit Up/Down Counter .. elt 98 78 
74F273PC-ND Octal D-Type Flip-Flop ‘80. 60 45 
74F373PC-ND Octal Transparent Latch 76 of «(AS 
74F373SC-ND Octal Transparent Latch 64 48.36 
74F374SC-ND Octal D-Type Flip-Flop 68. 51.39 
74F521SC-ND 8-Bit Identity Comparat 92 69 62 
74F541SC-ND Octal Buffer/Line Driver. 82 69°55 
74F552QC-ND Octal Bidirectional Transceive .28-PLCC 945 7.57 6.31 


74F573SC-ND 


Octal D-Type Latch. 


-20-SOIC 29256952) 


74F574SC-ND 
74F579PC-ND 
74F675APC-ND 


Octal D-Type Flip-Flop 
8-Bit Bidirectional Counter 


16-Bit Serial-In, Serial/Parallel-Out Shift Register 


-20-SOIC 87 73 «58 
20-Dip 156° 1.17 
24-Dip 7.84 6.62 


74HCOO 
SERIES CMOS 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. al 25 100 
MM74HCOOM-ND Quad 2-Input NAND Gate ... .14-SOIC 40 32 22 
MM74HCOOMXCT-ND Quad 2-Input NAND Gate .14-SOIC 40 Se we 


MM74HCOOMXTR-ND 
MM74HCOON-ND 
MM74HC02M-ND 


Quad 2-Input NAND Gate* 
Quad 2-Input NAND Gat 
Quad 2-Input NOR Gate. 


225.00/2,500 
14-Dip A536 7 
-14-SOIC AO 32.22 


MM74HCO2MXCT-ND 
MM74HCO2MXTR-ND 
MM74HCO2N-ND 
MM74HCO4M-ND 
MM74HCO4MXCT-ND 


Quad 2-Input NOR Gate 
Quad 2-Input NOR Gate 
Quad 2-Input NOR Gate. 
Hex Inverter. 
Hex Inverter* . 


-14-SOIC AQ 32.22 
225.00/2,500 

14-Dip A536 27 
-14-SOIC AQ 32.22 
38.30.22 


MM74HCO4MXTR-ND 
MM74HCO4N-ND 
MM74HCO8M-ND 


Hex Inverter* . 
Hex Inverter. 
Quad 2-Input AND Gate. 


215.00/2,500 
14-Dip 45 36.27 
-14-SOIC AQ 32.22 


MM74HCO8MXCT-ND Quad 2-Input AND Gate* 38.30) .22) 
MM74HCO8MXTR-ND Quad 2-Input AND Gate* ... 215.00/2,500 
MM74HCO8N-ND Quad 2-Input AND Gate 45 36.27 


MM74HC14M-ND 
MM74HC14MXCT-ND 


Hex Schmitt Trigger Inverter. 


Hex Inverting Schmitt Trigger* . 


-14-SOIC 42° 33.23 
-14-SOIC A2 33.28 


MM74HC14MXTR-ND. Hex Inverting Schmitt Trigger*. 14-SOIC 235.00/2,500 

MM74HC14N-ND. Hex Schmitt Trigger Inverter. i 45 On eet 
MM74HC32M-ND Quad 2-Input OR Gate... 40 Se Pe 
MM74HC32MXCT-ND Quad 2-Input OR Gate* 40 POcMee 
MM74HC32MXTR-ND Quad 2-Input OR Gate* 225.00/2,500 

MM74HC32N-ND Quad 2-Input OR Gate... 45 36 0.27 
MM74HC74AM-ND Dual D-Type Flip Flop with Preset and Clear. 2 33.23 
MM74HC74AMXCT-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 42 focmeees 
MM74HC74AMXTR-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 235.00/2,500 

MM74HC74AN-ND Dual D-Type Flip Flop with Preset and Clear. A5 el) 
MM74HC86MFS-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate* .. 42 t30) 229) 
MM74HC86MXCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate*. 38 022 
MM74HC86MXTR-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate* .. 216.00/2,500 

MM74HC86N-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate A5 oon eee 
MM74HC123AM-ND Dual Monostable Multivibrato 58 AG 35 
MM74HC123AN-ND Dual Monostable Multivibrato 56 A232 
MM74HC125M-ND Tri-State Quad Buffer 42 33.23 
MM74HC125MTCXCT-ND J Tri-State Quad Buffer 36 29.20 
MM74HC125MTCXTR-ND J Tri-State Quad Buffer 233.75/2,500 

MM74HC125N-ND Tri-State Quad Buffer 50 40 30 
MM74HC126M-ND Tri-State Quad Buffer 42 33 23 
MM74HC126N-ND Tri-State Quad Buffer 48 38.29 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. u 25 100 
MM74HC132M-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigge! 42 33 0.23 
MM74HC132N-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigge! 8 38 = 29 
MM74HC138M-ND 3-to-8 Line Decoder 40 32 0.24 
MM74HC138MXCT-ND | 3-to-8 Line Decoder’ 50 AL 28 
MM74HC138MXTR-ND | 3-to-8 Line Decoder’ 327.50/2,500 
MM74HC138N-ND 3-to-8 Line Decoder Ui 46 34 
MM74HC151N-ND 8-Channel Multiplexer . 50 38 = .29 
MM74HC154N-ND 4-to-16 Line Decoder (.3" Lead Spacing 96 80 36.64 
MM74HC154WM-ND 4-to-16 Line Decoder ie 54 41 
MM74HC157MXCT-ND __| Quad 2-Input Multiplexer . I 142) 32 
MM74HC157MXTR-ND — | Quad 2-Input Multiplexer* . 354.38/2,500 
MM74HC157N-ND Quad 2-Input Multiplexer 50 138) 29 
MM74HC164MXCT-ND __ | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register* A6 romeo) 
MM74HC164MXTR-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register* 297.50/2,501 
MM74HC164N-ND 8-Bit Serial-In Parallel-Out Shift Register... 54 AL 31 
MM74HC165M-ND 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Registe: 155) 44 33 
MM74HC165N-ND 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Registe! 54 AL 31 
MM74HC174N-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear .. 52 ay 0) 
MM74HC175N-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clea 52 39 = 30 
MM74HC240MTCXCT-ND | Tri-State Octal Inverter Bus/Line Driver* .20-TSSOP 43 34.26 
MM/74HC240MTCXTR-ND| Tri-State Octal Inverter Bus/Line Driver* .20-TSSOP. 287.50/2,500 
MM74HC240N-ND Tri-State Octal Inverter Bus/Line Drive: 20-Dip 58 AB) 35! 
MM74HC240WMXCT-ND | Tri-State Octal Inverter Bus/Line Driver 20-SOIC Al COO MEE eo 
MM74HC240WMXTR-ND | Tri-State Octal Inverter Bus/Line Driver* 20-SOIC 114.80/1,000 
MM74HC244N-ND Tri-State Octal Buffer. 20-Dip 58 46.35 
MM74HC244WM-ND Tri-State Octal Buffer... 20-SOIC Al 133) 125) 
MM74HC244WMXCT-ND | Tri-State Octal Buffer* 20-SOIC AL 20) 220! 
MM74HC244WMXTR-ND | Tri-State Octal Buffer* 20-SOIC 115.00/1,000 
MM74HC245AMTCXCT-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver* .20-TSSOP At 33.25 
MM74HC245AMTCXTR-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver* .20-TSSOP. 277.50/2,500 
MM74HC245AN-ND Tri-State Octal Bus Transceive 58 AT 35 
MM74HC245AWM-ND __ | Tri-State Octal Bus Transceive: A4 1355 227, 
MM74HC251MXCT-ND | 8-Channel Tri-State Multiplexer’ 16-SOIC 43 34 26 
MM74HC251MXTR-ND | 8-Channel Tri-State Multiplexer* 16-SOIC 286.88/2,500 
MM74HC251N-ND 8-Channel Tri-State Multiplexer. 16-Dip 50 |: 4) 
MM74HC259M-ND 8-Bit Addressable Latch/3-to-8 Line Decoder. 16-SOIC 50 40.30 
MM74HC259MXCT-ND | 8-Bit Addressable Latch/3-to-8 Line Decoder* . 16-SOIC 50 40 30 
MM74HC259MXTR-ND | 8-Bit Addressable Latch/3-to-8 Line Decoder* .. 16-SOIC 337.50/2,500 
MM74HC259N-ND 8-Bit Addressable Latch/3-to-8 Line Decoder. 16-Dip 50 FOOMeS. 
MM74HC273N-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-Dip 57 46.34 
MM74HC273WM-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear 20-SOIC AL 33.25 
MM74HC273WMXCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear* . 20-SOIC 43 POONEE2O) 
MM74HC273WMXTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear*. 120.00/1,000 
MM74HC373N-ND Tri-State Octal D-Type Latch .. 58 46 35 
MM74HC373WM-ND Tri-State Octal D-Type Latch 3 35.26 
MM74HC373WMXCT-ND | Tri-State Octal D-Type Latch* 43 35.26 
MM74HC373WMXTR-ND | Tri-State Octal D-Type Latch* 120.00/1,000 
MM74HC374N-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .. 58 46 335 
MM74HC374WM-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .. 43 Poon 20) 
MM74HC374WMXCT-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* 20-SOIC 43 35.26 


MM74HC374WMXTR-ND 
MM74HC393M-ND 


Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* 
Dual 4-Bit Binary Counter. 


120.00/1,000 
53° 42 32 


MM74HC393N-ND Dual 4-Bit Binary Counter. 14-Dip 56 1425 32 
MM74HC540N-ND Octal Inverting Buffer and Line Driver i 50 13829 
MM74HC541N-ND Tri-State Octal Buffer. 50 38.29 
MM74HC541WM-ND Tri-State Octal Buffe A5 mi ea 
MM74HC573N-ND Tri-State Octal D-Type Late! 50 ts 28) 
MM74HC573WM-ND Tri-State Octal D-Type Late! 45 eee pie 
MM74HC573WMXCT-ND | Tri-State Octal D-Type Latch* 43 35 26 
MM74HC573WMXTR-ND | Tri-State Octal D-Type Latch* 20-SOIC 120.00/1,000 
MM74HC574N-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .. 20-Dip 50 38 (29 
MM74HC574WM-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .. 20-SOIC A5 rOUl 220) 
MM74HC594MXCT-ND | 8-Bit Shift Register with Output Registers 16-SOIC 74 16) 42 
MM74HC594MXTR-ND | 8-Bit Shift Register with Output Registers 602.50/2,500 
MM74HC595M-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches ... 51 Al v4 
MM74HC595MTCXCT-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latches*. . 16-TSSOP 51 AL .29 
MM74HCS595MTCXTR-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latches*. .16-TSSOP 332.50/2,500 
MM74HC595MXCT-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latches*. 16-SOIC AG 37.26 
MM74HCS595MXTR-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latches*. 16-SOIC 297.50/2,500 
MM74HC595N-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches... 16-Dip 48 ON et 
MM74HC688N-ND 8-Bit Magnitude Comparator (Equality Detector’ 20-Dip .60 145° 34) 
MM74HC4040M-ND 12-Stage Binary Counter 6-SOIC 58 460 co! 
MM74HC4040N-ND 12-Stage Binary Counter 16-Dip 60 45 34 
MM74HC4046M-ND CMOS Phase-Lock-Loop 16-SOIC 58 A635 
MM74HC4046N-ND CMOS Phase-Lock-Loop 16-Dip 60 45.34 
MM74HC4049N-ND Hex Inverting Logic Level Down Converter i 60 45 (34 
MM74HC4051M-ND 8-Channel Analog Multiplexer op 39.30 
MM74HC4051MXCT-ND_ | 8-Channel Analog Multiplexer’ 52) 239!) 00 
MM74HC4051MXTR-ND | 8-Channel Analog Multiplexer’ 422.50/2,500 
MM74HC4051N-ND 8-Channel Analog Multiplexer 68 dail 39 
MM74HC4051WM-ND. 8-Channel Analog Multiplexer 18 ee 
MM74HC4052M-ND Dual 4-Channel Analog Multiplexer Ay yh) 
MM74HC4052MXCT-ND_ | Dual 4-Channel Analog Multiplexer’ 52 39.30 
MM74HC4052MXTR-ND | Dual 4-Channel Analog Multiplexer 422.50/2,501 
MM74HC4052N-ND Dual 4-Channel Analog Multiplexer 68 al 39 
MM74HC4053M-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexe 52 39 430 
MM74HC4053N-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexe 68 {bil 39 
MM74HC4053WM-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexe 18 Yes Se 
MM74HC4060M-ND 14-Stage Binary Counter* 52 ay I) 
MM74HC4060N-ND 14-Stage Binary Counter 68 DOGO 
MM74HC4066N-ND Quad Analog Switch 68 51 39 
MM74HC4316N-ND Quad Analog Switch 60 45 34 
MM74HC4316WM-ND Quad Analog Switch 87 gey Gh 
MM74HC4514N-ND 4-to-16 Line Decoder with Latch (.3” Lead Spacing) 1.14 195026) 
MM74HC4538MXCT-ND_ | Dual Retriggerable Monostable Multivibrator* .. 48 ale eae 
MM74HC4538MXTR-ND | Dual Retriggerable Monostable Multivibrator* . 390.00/2,500 
MM74HC4538N-ND Dual Retriggerable Monostable Multivibrator: 60 45 34 


SSS 
FAIRCHIL 74HCTOO 
SERIES CMOS 
Digi-Key Price Each 
Part No Description Pkg. 1 25 100 
MM74HCT04M-ND Hex Inverter* ... 42 34 24 
MM74HCTO4MXCT-ND | Hex Inverter* 38 30.22 
MM74HCTO4MXTR-ND | Hex Inverter 216.00/2,500 
MM74HCTO4N-ND Hex Inverter. 45 EON ne 
MM74HCT08M-ND Quad 2-Input AND Gate* 40 pOCME ee. 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1017 


———————— 
EAIRCHILD 


SEMIGONDUCTOR® 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. ul 25 100 
MM74HCT14M-ND Hex Inverting Schmitt Trigger* .. 42 omnes) 
MM74HCT138N-ND 3-to-8 Line Decoder* 50 38 = 29 
MM74HCT244WMXCT-ND | Tri-State Octal Buffer* AL ses) 
MM74HCT244WMXTR-ND | Tri-State Octal Buffer* 115.00/1,00 
MM74HCT244N-ND Tri-State Octal Buffer. 58 A635 
MM74HCT244WM-ND | Tri-State Octal Buffer. AL 33.25 
MM74HCT245N-ND Tri-State Octal Bus Transceiver .. 58 AT 35 
MM74HCT245WM-ND __| Tri-State Octal Bus Transceiver. 43 35.26 
MM74HCT273N-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear* 58 46.35 
MM74HCT373N-ND Tri-State Octal D-Type Latch 58 46.35 
MM74HCT373WMXCT-ND | Tri-State Octal D-Type Latch* 3 35.26 
MM74HCT373WMXTR-ND | Tri-State Octal D-Type Latch* 120.00/1,000 
MM74HCT374N-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 58 46 «35 
MM74HCT541N-ND Tri-State Octal Buffer. 50 38.29. 


—<——=———— 
FAIRCHILD 


SEMICONDUCTOR" 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
74LCX540BQXCT-ND Low Voltage Octal Buffer/Line Driver .. 76 Sf 43 
74LCX540BQXTR-ND Low Voltage Octal Buffer/Line Driver . 741.00/3,000 
74LCX541MTC-ND Low Voltage Octal Buffer/Line Driver .. 50 38 © 29 
74LCX541MTCXCT-ND | Low Voltage Octal Buffer/Line Driver .. .20-TSSOP 50 i 7d) 
74LCX541MTCXTR-ND _ | Low Voltage Octal Buffer/Line Driver . .20-TSSOP 406.25/2,500 


74LCX541WM-ND 
74LCX573MTC-ND 
74LCX574MTCXCT-ND 


20-SOIC 48 3627 
.20-TSSOP 55 A433 
.20-TSSOP 48 3627 


Low Voltage Octal Buffer/Line Driver .. 
Octal D-Type Latch....... 
Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop 


74LCX574MTCXTR-ND | Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop .20-TSSOP 390.00/2,500 
74LCX16244GXCT-ND _| Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 54-FBGA 1.75 140 1.05 
74LCX16244GXTR-ND —_| Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 54-FBGA 2240.00/2,500 


74LCX16244MEA-ND 
74LCX16244MTD-ND 
74LCX16244MTDXCT-ND 
74LCX16244MTDXTR-ND 


48-SSOP 1.08 90 72 
-48-TSSOP 90 68 51 
-48-TSSOP 82 62 A7 
-48-TSSOP 273.00/1,000 


Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 
Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 
Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 
Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 


74LCX16245MEA-ND 
74LCX16245MTD-ND 
74LCX16245MTDXCT-ND 
74LCX16245MTDXTR-ND 
74LCX16373MEA-ND 


48-SSOP 1.08 90 72 
-48-TSSOP 90 8668 «Sl 
-48-TSSOP 90! 68S 
-48-TSSOP 299.00/1,000 

48-SSOP 1.05 88 70 


Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver 
Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver 
Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver 
Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver 
Low Voltage 16-Bit Transparent Latch 


Digi-Key Price Each 74LCX16373MTD-ND Low Voltage 16-Bit Transparent Latch .48-TSSOP -90 68 51 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 74LCX16373MTDXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Transparent Latch -48-TSSOP 90 68 5 
ri q 74LCX16373MTDXTR-ND | Low Voltage 16-Bit Transparent Latch .48-TSSOP 299.00/1,000 
RONEN ene act Nolece en ae a ee oases 7ALCX16374NTD-ND | Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop.. “48-TSSOP 90 6851 
74LCXOOMTCXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate. 255,00/2,500 74LCX16374MTDXCT-ND | Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flop -48-TSSOP. 84 63 48 
74LCXOOMXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate. 42 Ba 74LCX16374MTDXTR-ND | Low Voltage 16-Bit D-Type Flip-Flo -48-TSSOP 279.00/1,000 
74LCXOOMXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate. 234.00/2,500 ET ete re vod jeu Hegisiared pare ab TSE 1.35 Posen a! 
4 w 74LCX165 - ow Voltage 16-Bit Registered Transceiver .56- 00/1, 
STE SR oe oes ed area NCE Gan Be nae 74LCX16846MTDXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Registered Transceiver '56-TSSOP 1.35 1.08 | 81 
74LCX04M-ND Low Voltage Hex Inverter. LORRY 74LCX16646MTDXTR-ND_| Low Voltage 16-Bit Registered Transceiver. .56-TSSOP 702.00/1,000 
74LCX04MTC-ND Low Voltage Hex Inverte! 36 86.29.20 74LCX32245GXCT-ND _| Low Voltage 32-Bit Bidirectional Transceiver 96-FBGA 2.93 2.34 1.82 
74LCXO04MTCXCT-ND Low Voltage Hex Inverter... -36 29 ~=.20 74LCX32245GXTR-ND Low Voltage 32-Bit Bidirectional Transceiver 96-FBGA 4095.00/2,500 
74LCX04MTCXTR-ND Low Voltage Hex Inverter... 233.75/2,500 74LCXR2245WMXCT-ND | Low Voltage Bidirectional Transceiver 5V In/Ou 20-SOIC 55 A433 
74LCXO4MXCT-ND Low Voltage Hex Inverte! 42 Be 74LCXR2245WMXTR-ND | Low Voltage Bidirectional Transceiver 5V In/Out 20-SOIC 146.00/1,000 
74LCX04MXTR-ND Low Voltage Hex Inverte! 234.00/2,500 74LCXR162245MEA-ND | Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver -48-TSSOP 1.05 88 70 
74LCX07M-ND Low Voltage Hex Buffer, Open Drain Output 42 BE) BR 74LCXR162245MTXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver .48-TSSOP 84 63 = .48 
74LCX07MTC-ND Low Voltage Hex Buffer, Open Drain Output 36 29.20 74LCXR162245MTXTR-ND | Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver -48-TSSOP. 279.30/1,000 
74LCXO7MTCXCT-ND Low Voltage Hex Buffer, Open Drain Output 36 ae) 
74LCXO7MTCXTR-ND Low Voltage Hex Buffer, Open Drain Output 233.75/2,500 —————————— 
74LCX08M-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate LOY eR) Sate 74LVQ SERIES — RoHS Compliant 
74LCX08MTC-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate 36 29 = 20 SEMIGONDUCTOR® 
74LCXO8MTCXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate 36 29 .20 Digi-Key Price Each> 
74LCXO8MTCXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate 235.00/2,500 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
7ALCXO8MXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate AQ 3a) 74LVQ14SC-ND Low Voltage Hex Schmitt Trigger 88 66 50 
74LCX08MXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input AND Gate 234.00/2,500 
74LCX11MTCXCT-ND | Low Voltage Triple 3-Input AND Gate 4-TSSOP 3932 —————— 
74LCX11MTCXTR-ND Low Voltage Triple 3-Input AND Gate. 4-TSSOP 255.00/2,500 FAIRCHILD wae 5 
74LCX14M-ND Low Voltage Hex Inverter 36.«480~=~C«w ae T4LVT SERIES — RoHs Compliant 
74LCX14MTC-ND Low Voltage Hex Inverte! 36 30.21 a i 
74LCX14MTCXCT-ND | Low Voltage Hex Inverte 36302 biol Key Deseinion Pe tees a 
74LCX14MTCXTR-ND Low Voltage Hex Inverte! 238.00/2,500 : 7 5 
74LCX14MXCT-ND Low Voltage Hex Inverte 36 30 aA 74LVT244MTCXCT-ND Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver .20-TSSOP 59 AT 36 
7ALCX14MXTR-ND Low Voltage Hex Inverte 738.00/2,500 7ALVT244MTCXTR-ND | Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Drive: .20-TSSOP 394.88/2,500 
74LCX32BQXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input | 72 Gl Lh 74LVT244WMXCT-ND Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Drive! 20-SOIC 50 38 = .29 
74LCX32BOXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input OR Gat : 702,00/3 000 74LVT244WMXTR-ND. Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Drive 20-SOIC 166.25/1,000 
74LCX32M-ND Low Voltage Quad 2-Input OR Gat 42 33 ‘ 93 74LVT245MTC-ND Tri-St. In/Out Low Volt. Octal Bidirectional Transceiver ....20-TSSOP -50 38 .29 
74LCX32MTC-ND Low Voltage Quad 2-Input OR Gat 39 Soy Gy) T4LVT245MTCXCT-ND | Tri-St. In/Out Low Volt. Octal Bidirectional Transceiver ....20-TSSOP 50 38 = 29 
zm | 7A4LVT245MTCXTR-ND | Tri-St. In/Out Low Volt. Octal Bidirectional Transceiver ....20-TSSOP 407.50/2,500 
BT ae Eo ae et athe Ok Gore BY apa 74LVTS74MTCXCT-ND | Tri-State Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop "20-TSSOP 564232 
74LCX32MXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input OR Gate 14-SOIC 42 33 2: 74LVT574MTCXTR-ND _ | Tri-State Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop .20-TSSOP 455.00/2,500 
74LCX32MXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input OR Gat 14-SOIC 234.00/2,500 74LVT16244MTDXCT-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver -48-TSSOP 15 63 50 
74LCX38MTCXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate. 4-TSSOP 155) 448. 74LVT16244MTDXTR-ND | Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver .48-TSSOP 332.50/1,000 


74LCX38MTCXTR-ND 


Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate... 


371.25/2,500 


74LCX74M-ND Low Voltage Dual D-Type Positive Edge-Triggered F/F. 38 31 21 
74LCX74MTC-ND Low Voltage Dual D-Type Positive Edge-Triggered F/F. 39 pOcueee. 
74LCX74MXCT-ND Low Voltage Dual D-Type Positive Edge-Triggered F/F. 36 30.21 
74LCX74MXTR-ND Low Voltage Dual D-Type Positive Edge-Triggered F/F. 238.00/2,500 
74LCX86MTCXCT-ND Low Voltage Quad 2-Input Exclusive OR Gat fou 0m eat 
74LCX86MTCXTR-ND Low Voltage Quad 2-Input Exclusive OR Gat 242.25/2,500 
74LCX112MXCT-ND Low Voltage Dual J-K Negative Edge-Trigger 46 bole 
74LCX112MXTR-ND Low Voltage Dual J-K Negative Edge-Triggered F/F 297.50/2,500 
74LCX125M-ND Low Voltage Quad Buffe: 39 EOan eee. 
74LCX125MTC-ND Low Voltage Quad Buffe: 39 BP wa 
74LCX125MTCXCT-ND | Low Voltage Quad Buffe! 36 22020) 
74LCX125MTCXTR-ND | Low Voltage Quad Buffe! 235.00/2,500 
74LCX125MXCT-ND Low Voltage Quad Buffe: 42 34.24 
74LCX125MXTR-ND Low Voltage Quad Buffet 238.50/2,500 
74LCX126BQXCT-ND Low Voltage Quad Buffet 60 45.34 
74LCX126BQXTR-ND Low Voltage Quad Buffet 585.00/3,000 
74LCX138M-ND Low Voltage 1-of-8 Decoder/Demultiplexer.. 49 40 27 
74LCX138MTC-ND Low Voltage 1-of-8 Decoder/Demultiplexer. AQ 40 27 
74LCX138MTCXCT-ND | Low Voltage 1-of-8 Decoder/Demultiplexe! AQ 40 27 
74LCX138MTCXTR-ND | Low Voltage 1-of-8 Decoder/Demultiplexe 6-TSSOP 318.75/2,500 
74LCX157MTC-ND Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer. 6-TSSOP 49 40 27 
74LCX157MTCXCT-ND | Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer .. 6-TSSOP AQ A0Eet 
74LCX157MTCXTR-ND | Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer .. 6-TSSOP 318.75/2,500 
TALCX240MTCXCT-ND | Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 0-TSSOP 40 FOZ Naan. 
74LCX240MTCXTR-ND | Low Voltage Octal Buffer/Line Driver '0-TSSOP 270.00/2,500 
74LCX244MSAXCT-ND | Low Voltage Buffer/Line Driver . 82 62 Al 
74LCX244MSAXTR-ND | Low Voltage Buffer/Line Driver .. 542.64/2,000 
74LCX244MTC-ND Low Voltage Buffer/Line Driver .. 40 32 0.24 
74LCX244MTCXCT-ND | Low Voltage Buffer/Line Driver . AQ 40.27 
74LCX244MTCXTR-ND | Low Voltage Buffer/Line Driver .. 320.00/2,500 
74LCX244WM-ND Low Voltage Buffer/Line Driver .. 50 40.30 
74LCX244WMXCT-ND Low Voltage Buffer/Line Driver .. 50 40.30 
74LCX244WMXTR-ND Low Voltage Buffer/Line Driver 140.00/1,000 
74LCX245MTC-ND Low Voltage Bidirectional Transceiv 0-TSSOP 44 oGmeet 
74LCX245MTCXCT-ND | Low Voltage Bidirectional Transceivei '0-TSSOP 40 Booed 
74LCX245MTCXTR-ND | Low Voltage Bidirectional Transceivei 0-TSSOP 270.00/2,500 
74LCX245WM-ND Low Voltage Bidirectional Transceive 20-SOIC #58 42° 32 
74LCX245WMXCT-ND Low Voltage Bidirectional Transceive 20-SOIC 8) 42 32 
74LCX245WMXTR-ND Low Voltage Bidirectional Transceive 20-SOIC 294.00/2,000 
74LCX257MTCXCT-ND | Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer .. 6-TSSOP 49 40 27 
74LCX257MTCXTR-ND | Low Voltage Quad 2-Input Multiplexer. 6-TSSOP 318.75/2,500 
74LCX373MTC-ND Low Voltage Octal Transparent Latch '0-TSSOP 43 34 26 
74LCX373MTCXCT-ND | Low Voltage Octal Transparent Latch '0-TSSOP 43 34.26 
74LCX373MTCXTR-ND | Low Voltage Octal Transparent Latch 286.88/2,500 


74LVT16245MTD-ND 
74LVT16245MTDXCT-ND 
74LVT16245MTDXTR-ND 


-48-TSSOP pion 6a, 250) 
48-SSOP 15 63 50 
48-SSOP 332.50/1,000 


Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceive: 
Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceive: 
Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceive: 


EE 
FAIRCHILD 
ae! 
SEMICONDUCTOR 
Digi-Key 
Part No. 


74LVTH SERIES — RoHS Compliant 
Price Each 


74LVTH125MTCXCT-ND 
74LVTH125MTCXTR-ND 
74LVTH125MXCT-ND 
74LVTH125MXTR-ND 
74LVTH244MTC-ND 


Description Pkg. il] 25 +100 
Tri-State Low Voltage Quad Buffer .. .14-TSSOP AL ae 5) 
Tri-State Low Voltage Quad Buffer .. .14-TSSOP 276.75/2,500 
Tri-State Low Voltage Quad Buffer .. 14-SOIC 43 34 = 26 
Tri-State Low Voltage Quad Buffer. 14-SOIC 286.88/2,500 


Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Drive .20-TSSOP 48 36.27 


7ALVTH16244MTDXCT-ND 
TALVTH16244MTDXTR-ND 
74LVTH162244MTXCT-ND 
74LVTH162244MTXTR-ND 
74LVTH162245MTXCT-ND 


-48-TSSOP 15 63° 50 
-48-TSSOP 332.50/1,000 
-48-TSSOP 96 72 54 
-48-TSSOP 319.20/1,000 
-48-TSSOP =o) 263750 


Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 
Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 
Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 
Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 
Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceive: 


7ALVTH162245MTXTR-ND 
7ALVTH16373MTDXCT-ND 
74LVTH16373MTDXTR-ND 
74LVTH16244MTD-ND 
74LVTH16245MEA-ND 


Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceive: 
Tri-State Low Voltage 16-Bit Transparent Latch 
Tri-State Low Voltage 16-Bit Transparent Latch 
Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver 
Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceive: 


-48-TSSOP 332.50/1,000 
-48-TSSOP 215) 60) 250) 
-48-TSSOP 332.50/1,000 
-48-TSSOP 15 63 50 
48-SSOP 1.02 85 68 


74LVTH16245MTD-ND 
74LVTH32245GXCT-ND 
74LVTH32245GXTR-ND 


-48-TSSOP nfo. 6a.) 50) 
96-FBGA 3.38 270 2.10 
96-FBGA 4725.00/2,500 


Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceive: 
Tri-State Low Voltage 32-Bit Transceive: 
Tri-State Low Voltage 32-Bit Transceive: 


Eee 
FAIRCHILD 


SEMICONDUCTOR® 


74LVX SERIES 


Digi-Key 
Part No. 


Price Each 


Description Pkg. 1 25 +100 


74LVX04M-ND 
74LVX14M-ND 
74LVX14MTC-ND 
74LVX14MTCXCT-ND 
74LVX14MTCXTR-ND 


14-SOIC 109) 82" 222) 
14-SOIC 46 37 26 
.14-TSSOP 46 «37 26 
.14-TSSOP 46 8726 
-14-TSSOP 297.50/2,500 


Low Voltage Hex Inverter*.. 
Low Voltage Hex Inverter* 
Low Voltage Hex Inverter 
Low Voltage Hex Inverter 
Low Voltage Hex Inverter 


74LVX74M-ND. 
74LVX74MTCXCT-ND 
74LVX74MTCXTR-ND 
74LVX125M-ND 
74LVX125MTCXCT-ND 


14-SOIC 49 40 27 
.14-TSSOP 49 AO 27 
.14-TSSOP 318.75/2,500 

14-SOIC 46 37 26 
-14-TSSOP 46.3726 


Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop. 
Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop* 
Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop* 
Tri-State Low Voltage Quad Buffer* 
Tri-State Low Voltage Quad Buffer* 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


1018 (tos3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each 
—a 74LVX SERIES (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Digi-Key Price Each 74VHC123AMTCXCT-ND | Dual Retriggerable Monostable Multivibrator* . -16-TSSOP 44 £060 225) 
anti 74VHC123AMTCXTR-ND | Dual Retriggerable Monostable Multivibrator* . .16-TSSOP 289.00/2,500 
Part No Description Pkg. il 25 100 
= . ; = 74VHC125M-ND Tri-State Quad Buffer* 14-SOIC AG of 26) 
74LVX125MTCXTR-ND Tri-State Low Voltage Quad Buffer 297.50/2,500 74VHC125MTC-ND Tri-State Quad Buffer* -14-TSSOP AG Be OR 
ie recoup cinoma Ti-State Low Voltage Quad Buffer® AO 32 24 7AVHC125MTCXCT-ND | Tri-State Quad Buffer* .14-TSSOP_ 443625 
TALVXI25SJXTR-ND Tri-State Low Voltage Quad Buffer* ........ 224.00/2,000 TAVHCT25MTCXTR-ND | Tri-State Quad Buffer* “14-TSSOP 289.00/2,50 
74LVX244M-ND Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver® 155) 4 aoa 74VHC138M-ND 3-to-8 Decoder/Demultiplexer* . 16-SOIC 50 ‘AO 30 
74LVX244MTC-ND Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver* ... #55) 44 33 74VHC138MTC-ND 3-to-8 Decoder/Demultiplexer* . -16-TSSOP 50 40 30 
74LVX244MTCXCT-ND | Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver* +05 44 33 74VHC139M-ND Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer 16-SOIC 48 30) 22% 
T4LVX244MTCXTR-ND | Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 371.25/2,500 74VHC139MTC-ND Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer* . -16-TSSOP 48 ON eel 
74LVX245M-ND Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver. 155) 44 33 74VHC157MTC-ND Quad 2-Input Multiplexer .... .16-TSSOP 55 44° 33 
74LVX245MTCXCT-ND | Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver* 55 4433 74VHC244M-ND Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver. 20-SOIC 43 3426 
74LVX245MTCXTR-ND | Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver 371.25/2,500 74VHC244MTC-ND Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver* . .20-TSSOP 49 40.27 
74LVX374MTCXCT-ND | Tri-State Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop* 55 44 33 TAVHC244MTCXCT-ND | Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver* . .20-TSSOP AQ 40.27 
74LVX374MTCXTR-ND | Tri-State Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop* 715.00/5,000 7AVHC244MTCXTR-ND | Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver* .. .20-TSSOP 318.75/2,500 
74LVX541MTC-ND Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver 48 3600.27 74VHC245M-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* .. 20-SOIC 45 coon nel 
74LVX3245MTC-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver* .. 1.44 95 76 74VHC245MTC-ND Tri-State Octal Bidirectional Transceiver* .. .20-TSSOP A3 34 26 
74LVX3245MTCXCT-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver* . 96 80 64 TANTICEASMIEKC TEND iets oh Bebe Tansee soy Les AT aetee ree 
74LVX3245MTCXTR-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver* .. 1040.00/2,500 5 F ri-State Octal Bidirectional Transceiver* . -20- .00/2,5 
7ALVX3245QSCXCT-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver* .. 11a 95 «76 TAVHC273MTCXCT-ND__| Octal D-Type Flip-Flop* -20-TSSOP_ 4738826 
74LVX3245QSCXTR-ND_ | Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver* . 1235.00/2,500 7AVHC273MTCXTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop* .. -20-TSSOP 306.00/2,50 
74LVX3245WM-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver* .. 114 95 76 7AVHC373M-ND Tri-State Octal D-Type Late 20-SOIG 433586 
74LVX4245MTC-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver* . 114 95 76 7AVHC374MTC-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . A334 26 
TALVX4245MTCXCT-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver* . 114.9576 SS Shea pu vt ay coun ee an oe 
74LVX4245MTCXTR-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver* .. 1235.00/2,500 - ry - - - - 
if i Ri A Tiare 74VHC541M-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver*. 50 40.30 
74LVX4245WM-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver* . 1.14 95 76 7AVHC544MTC-ND Tri-State Octal Butfer/Line Dri 40 30 24 
74LVX4245WMXCT-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver* . 114 95 76 Pattae ah qk ne ad int oe ob 
74LVX4245WMXTR-ND_ {Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver* . 505.00/1,000 OE EAHERD) Tete cal D-Type atch ip 
74LVX161284MEA-ND | Low Voltage IEEE 161284 Translating Transceiver* ... 1.35 113 .90 74VHC573MTCXCT-ND _| Tri-State Octal D-Type Latch* “90-TSSOP ‘40 32 24 
TALVXC3245MTC-ND Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage TAVHC573MTCXTR-ND _ | Tri-State Octal D-Type Latch’... 20-TSSOP 270.00/2,500 
* : 
Interface Transceiver*.... 4 58 74VHC574MTC-ND Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* “20-TSSOP = 40.—Ss«w32Ss««D 
74LVXC3245MTCXCT-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage 7A4VHC574MTCXCT-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* _20-TSSOP 40 32 © «24 
Interface Transceiver .... 4 (58 74VHC574MTCXTR-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop* .20-TSSOP 270.00/2,500 
74LVXC3245MTCXTR-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage 7A4VHC595M-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches 16-SOIC 45 36.27 
Interface Transceiver" .... 765.00/2,500 74VHC595MTCXCT-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latches*. “16-1SSOP 45 ~~«36.~«27 
TALVXC32450SC-ND —_| Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage 7AVHC595MTCXTR-ND | 8-Bit Shift Register with Output Latches*. .16-TSSOP 303.75/2,500 
Interface Transceiver* ..... Ah itil ae) 74VHC595MXCT-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches*. 16-SOIC A5 36 27 
7ALVXC4245MTCXCT-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage 74VHC595MXTR-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches*.. 16-SOIC 305.00/2,500 
Interface Transceiver*.... 94 7158 74VHC4040M-ND 12-Stage Binary Counter*... 16-SOIC 64 48 36 
74LVXC4245MTCXTR-ND | Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage 7AVHC4040MTC-ND 12-Stage Binary Counter -16-TSSOP 64 48 36 
Interface Transceiver*..... 765.00/2,500 74VHC4316M-ND Quad Analog Switch with 16-SOIC 52 39 30 
74VHC4316MXCT-ND Quad Analog Switch with Level Translator’ 16-SOIC 52 209) a0) 
—_————_—- 74500 SERIES 74VHC4316MXTR-ND Quad Analog Switch with Level Translator*.. 16-SOIC 422.50/2,500 
FAIRCHILD 
ICONDUCTO! SCHOTTKY T 
Digi-Key Prceleache: 74VHCT SERIES RoHS Compliant 
Part No. Description = EH i 25 100 Digi-Key Price Eachse 
psig [asemwaonn Oe) | ceo 
BRSSTIA TSE OHI ple 20Dip aay Heh. Ben 74VHCTOBAM-ND Quad 2-Input AND Gate 148010 42 33 23 
: : : 7AVHCTOSAMTCXCT-ND | Quad 2-Input AND Gat .14-TSSOP 36 29 20 
7AVHCTOSAMTCXTR-ND | Quad 2-Input AND Gat .14-TSSOP 233.75/2,500 
iS 74VHCT14AMXCT-ND Hex Schmitt Inverter 14-SOIC 45 so 25 
SERESRSEE ‘S — RoHS Compliant 74VHCTI4AMXTR-ND | Hex Schmitt Inverter 14-SOIC 292.50/2,500 
Digi-Key Price Each 7AVHCT244AMTC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-TSSOP 49 40 27 
Part No. Desenntttn Pky. 125100 7AVHCT244AMTCXCT-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-TSSOP 494027 
- - 74VHCT244AMTCXTR-ND) Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-TSSOP 318.75/2,500 
TAVCX16244MTD-ND | Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver... 117 98.78 74VHCT245AMTCXCT-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-TSSOP 49.40.27 
7AVCX16244MTDXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Drivel 117 9878 7AVHCT245AMTCXTR-ND| Tri-State Octal Buffer/Line Driver .20-TSSOP 318.75/2,500 
74VCX16244MTDXTR-ND | Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Drive: 518.70/1,000 
74VCX16245MTDXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceive ibaa 98 78 
74VCX16245MTDXTR-ND | Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceive 519.00/1,000 4000 SERIES 
74VCX162244MTD-ND | Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Drivel 1.20 1.00 80 CMOS 
74VCX162244MTDXCT-ND | Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Drive 1.20 1.00 .80 Price Each 
7AVCX162244MTDXTR-ND | Low Voltage 16-Bit Butfer/Line Drive . 532.00/1,000 Description Pkg. 1 2% 100 
74VCX163245MTDXCT-ND Tip Siaterow Voltage 16-Bit Dual Supply Translating San iiae hat D4001BCM-ND Quad 2-Input NOR Gate... 38 31 ry 
i : fc Fs 
AVOXAGSOASMTOXTR-ND | Tri-State Low Vol 16-Bit Dual Supply Transl CD4001BCMXCT-ND Quad 2-Input NOR Gate 38 31 21 
- 5 ri-State Low Voltage 16-Bit Dual Supply Translating CD4001BCMXTR-ND —_| Quad 2-Input NOR Gate* 247.50/2,500 
Transceiver 1248.00/1,000 CD4001BCN-ND Quad 2-Input NOR Gate wa Be aT 
€D4011BCM-ND Quad 2-Input NAND Gate 38 31 21 
—— CD4011BCN-ND Quad 2-Input NAND Gate 50 40.30 
FAIRCHILD 74VHC , 
CD4013BCM-ND Dual D-Type Flip-Flop... 42 35 24 
SEMICONDUCTOR SERIES CMOS CD4013BCMXCT-ND _| Dual D-Type Flip-Flop * 42 35 24 
Digi-Key Price Each CD4013BCMXTR-ND Dual D-Type Flip-Flop * 277.50/2,501 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 CD4013BCN-ND Dual D-Type Flip-Flo; 50 40.30 
7AVHCOOM-ND Quad 2-Input NAND Gate 14-S0IG 40.3222 COAOTBBCVEND) Quad! Bilateral Swite as gy 
7 i) CD4016BCN-ND Quad Bilateral Switc! .50 40 -30 
eet an [oat ise Te 8 2 | cians Shes he ar 23 
+ ; * : ‘ , CD4021BCN-ND 8-Stage Static Shift Register*.... a 58 44 33 
74VHCOOMTCXTR-ND Quad 2-Input NAND Gate 233.75/2,500 
74VHCO4M-ND Hex Inverter 40 39 «299 CD4047BCM-ND Low Power Monostable/Astable Multivibrator 51 Al 29 
7AVHCOAMTC-ND Hex inverter. 36 39 30 CD4047BCN-ND Low Power Monostable/Astable Multivibrato: 55 4433 
7 + x i i CD4049UBCM-ND Hex Inverting Buffer 51 41.29 
74VHCO4MTCXCT-ND Hex Inverter* . 36 29 20 ; 
* : 
CD4049UBCN-ND Hex Inverting Buffer 48 36 27 
74VHCO4MTCXTR-ND Hex Inverter* .. 233.75/2,500 jj * . * 
CD4050BCM-ND Hex Non-Inverting Buffer* . 40 32 24 
74VHCO8M-ND Quad 2-Input AND Gate. 40 32.22 CD4050BCN-ND Hex Non-Inverting Butter 483627 
74VHCO8MTC-ND Quad 2-Input AND Gate 36 29.20 — : 
CD4051BCM-ND 8-Channel Analog Mux/Demux. 48 38 29 
74VHCO8MTCXCT-ND Quad 2-Input AND Gate* ... 36 29.20 4) a * 
CD4051BCMXCT-ND 8-Channel Analog Mux/Demux 48 38.29 
74VHCO8MTCXTR-ND Quad 2-Input AND Gate* 233.75/2,500 iz a * 

CD4051BCMXTR-ND 8-Channel Analog Mux/Demux 320.00/2,500 
74VHC14M-ND Hex Schmitt Inverter . 14-S0IG 42 3328 CD4051BCN-ND 8-Channel Analog Mux/Demux.... 54 0¢«ATSH 
oh a fe ee pa Heeateaa as 3 a CD4052BCM-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux... 48 38 29 

2 2 : Z CD4052BCMXCT-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux* 16-SOIC 48 38 .29 
7AVHCT4MTCXTR-ND | Hex Schmitt Inverter* 233.75/2,500 CD4052BCMXTR-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demux* 16-SOIC 320.00/2,500 
7AVHC14MXCT-ND Hex Schmitt Inverter* 14-SOIC 423328 CD4052BCN-ND Dual 4-Channel Analog Mux/Demu 16-Dip 5441S 
74VHC14MXTR-ND Hex Schmitt Inverter* 14-SOIC 235.00/2,500 CD4053BCM-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 16-SOIC 860.48 = 38S 29 


74VHC32M-ND 
74VHC32MTCXCT-ND 


Quad 2-Input OR Gate 
Quad 2-Input OR Gate* 


-14-SOIC 40 32 = 22 
4-TSSOP Sl eee) 


CD4053BCMXCT-ND 
CD4053BCMXTR-ND 


16-SOIC 48.38.29 
320.00/2,500 


Triple 2-Channel Analog Mux/Demux’ 
Triple 2-Channel Analog Mux/Demux’ 


74VHC32MTCXTR-ND Quad 2-Input OR Gate* 4-TSSOP 233.75/2,500 CD4053BCN-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 16-Dip 54) At 131 
74VHC74M-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 14-S0I0 4508725 CD4060BCM-ND 14-Bit Binary Counter/Oscillator. 16-SOIC 48 38 29 
74VHC74MTC-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 36 4.29 «20 CD4060BCN-ND 14-Bit Binary Counter/Oscillator. 16-Dip 54 4131 
74VHC74MTCXCT-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 36 29) 720 CD4066BCM-ND Quad Bilateral Swite! 14-SOIC 39 eee 
74VHC74MTCXTR-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 233.75/2,500 CD4066BCMXCT-ND Quad Bilateral Switch 14-SOIC 39 B00 22: 
74VHC86M-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate... 42 33.23 CD4066BCMXTR-ND Quad Bilateral Switch* 14-SOIC 255.00/2,500 
74VHC86MTCXCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate*. 36 29 == .20 CD4066BCN-ND Quad Bilateral Switc! i A5 200) 2h 
74VHC86MTCXTR-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate*. 233.75/2,500 CD4069UBCM-ND Inverter Circuit 38 31 21 
74VHC123AM-ND Dual Retriggerable Monostable Multivibrato .16-SOIC 44 ee 25) CD4069UBCMXCT-ND Inverter Circuit 38 31 21 
7AVHC123AMTC-ND Dual Retriggerable Monostable Multivibrator® ...............-- 16-TSSOP A738 26 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1019 


——S=s 
EAIRCHILD 

SONDUGTOR 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. al 25 100 
CD4069UBCMXTR-ND | Inverter Circuit* . 247.50/2,500 
CD4069UBCN-ND Inverter Circuit* . 14-Dip 45 36 0.27 
CD4093BCM-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. 14-SOIC 39 Be 22 
CD4093BCMXCT-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger* .. 14-SOIC 39 2) eed! 
CD4093BCMXTR-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger* .. 14-SOIC 255.00/2,500 
CD4093BCN-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger: i AT 38 (29 
CD4538BCM-ND Dual Precision Monostable Multivibr: 58 46 35 
CD4538BCN-ND Dual Precision Monostable Multivibrator . 16-Dip 60 45 34 
CD4541BCM-ND Programmable Timer* 14-SOIC 50 40 30 
CD4541BCN-ND Programmable Timer 14-Dip 58 LYe EI 
CD4724BCN-ND 8-Bit Addressable Latch i 60 A534 
CD40106BCM-ND Hex Schmitt Trigger* 40 33.23 
CD40106BCMXCT-ND Hex Schmitt Trigger* 40 33.2 
CD40106BCMXTR-ND Hex Schmitt Trigger* 263.50/2,500 
CD40106BCN-ND Hex Schmitt Trigger .. 50 40.30 


Es 
eae Te letle ts) FMS SERIES — RoHS Compliant 
SEMICONDUCTOR* 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 
FMS3818KRC-ND 3x8-Bit, 180Ms/s, Triple Video DAC 48-LQFP 11.25 10.13 8.98 
FMS6141CSXCT-ND Single Channel, 4th Order Standard Definition Video 

Filter Driver 54 Al 3t 
FMS6141CSXTR-ND Single Channel, 4th Order Standard Defini 

Filter Drivel 438.75/2,500 
FMS6141S5XCT-ND Single Channel, 4th Order Standard Definition Video 

Filter Driver 54 Al 3t 
FMS6141S5XTR-ND Single Channel, 4th Order Standard Defini 

Filter Driver 526.50/3,000 
FMS6143CSXCT-ND 3-Channel, 4th Order Standard Definition Video 

Filter Driver 88 66 50 
FMS6143CSXTR-ND 3-Channel, 4th Order Standard Definition Video 

Filter Driver 715.00/2,500 
FMS6145MTC14XCT-ND 5-Channel, 4th Order Standard Definition Video 

Filter Driver 1.35 1.13 .90 
FMS6145MTC14XTR-ND 5-Channel, 4th Order Standard Definition Video 

Filter Driver 1462.50/2,500 
FMS6146MTC14XCT-ND 6-Channel, 4th Order Standard Definition Video 

Filter Drivel 4-TSSOP 1.35 1.13 .90 
FMS6146MTC14XTR-ND 6-Channel, 41 

Filter Driver... 4-TSSOP 1462.50/2,500 
FMS6203MTC1400-ND —_|3-Channel, Vi 4-TSSOP 1.50 1.20  .90 
FMS6203MTC1400XCT-ND 3-Channel, Video Filter Driver... 4-TSSOP 150 1.20 .90 
FMS6203MTC1400XTR-ND |3-Channel, Video Filter Driver. 14-TSSOP 1920.00/2,500 
FMS6203MTC1406XCT-ND |3-Channel, Video Filter Driver. 4-TSSOP 150 1.20 .90 
FMS6203MTC1406XTR-ND |3-Channel, Video Filter Driver. 4-TSSOP 1920.00/2,500 
FMS6243MTC14XCT-ND_ |3-Channel, SD Video Filter Drive: 4-TSSOP 1.29 1.08  .86 
FMS6243MTC14XTR-ND |3-Channel, SD Video Filter Drive: 4-TSSOP 1397.50/2,500 
FMS6246MTC20XCT-ND |6-Channel, 6th Order SD/PS Vid 0-TSSOP 1.80 1.44 1.08 
FMS6246MTC20XTR-ND |6-Channel, 6th Order SD/PS Video Filter Drive 0-TSSOP 2304.00/2,500 
FMS6346MTC20XCT-ND |6-Channel, 6th Order SD/HD Video Filter Drive 1.80 1.44 1.08 
FMS6346MTC20XTR-ND |6-Channel, 6th Order SD/HD Video Filter Drive 2304.00/2,500 
FMS6363CSXCT-ND 3-Channel, 6th Order High Definition Video Filter Driver. 1.14 1OGmeero! 
FMS6363CSXTR-ND 3-Channel, 6th Order High Definition Video Filter Driver . 1235.00/2,500 
FMS6366MSA28XCT-ND | Selectable YPbPR HD/SD 4:2:2 Video Filter Driver with 

Y, C and Composite Output: 3.60 288 2.24 
FMS6366MSA28XTR-ND | Selectable YPbPr HD/SD 4:2:2 Video Filter Driver with 

Y, C and Composite Output: 4032.00/2,500 
FMS6400CS1XCT-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filters 145 116 87 
FMS6400CS1XTR-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filters 1856.00/2,500 
FMS6400CSXCT-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filters 1:45 ak16! 287 
FMS6400CSXTR-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filters 1885.00/2,500 
FMS6403MTC20XCT-ND_ Triple Video Driver with Selectable HD/PS/SD/Bypass 

Filters for RGB and YPbPr Signals 2.70 216 1.68 
FMS6403MTC20XTR-ND | Triple Video Driver with Selectable HD/PS/SD/Bypass 

Filters for RGB and YPbPr Signals 3780.00/2,500 
FMS6406CSXCT-ND Precision S-Video Filter with Summed Composite Output, 

Sound Trap, and Group Delay Compensation 2.66 213 1.66 
FMS6406CSXTR-ND Precision S-Video Filter with Summed Composi 

Sound Trap, and Group Delay Compensation 3717.00/2,500 
FMS6407MTC20XCT-ND | Triple Video Driver with Selectable HD/Progressive/ 

SD/Bypass Filter... 2.66 213 1.66 
FMS6407MTC20XTR-ND | Triple Video Driver with Selectable HD/Progressive/ 

SD/Bypass Filter. 3717.00/2,500 
FMS6408MTC141XCT-ND | Triple Video Filter Driver for RGB/YUV Signals. 208) 66) 1-25 
FMS6408MTC141XTR-ND| Triple Video Filter Driver for RGB/YUV Signals. 2656.00/2,500 
FMS6408MTC143XCT-ND | Triple Video Filter Driver for RGB/YUV Signals. 2.08 1.66 1.25 
FMS6408MTC143XTR-ND| Triple Video Filter Driver for RGB/YUV Signals. 2656.00/2,500 
FMS6414CSXCT-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filters 1.93 154 1.16 
FMS6414CSXTR-ND 2-Channel, Video Driver with Integrated Filters 2464.00/2,500 
FMS6418AM16XCT-ND | Triple Video Driver with Selectable HD/SD Video Filters for 

RGB or YUV Signals AHO) 1:36) 1202 


FMS6418AM16XTR-ND 
FMS6418AMTC14XCT-ND 


Triple Video Driver wit! 
RGB or YUV Signals 
Triple Video Driver with Selectable HD/SD Video Filters for 


884.00/1,000 


RGB or YUV Signals 14-TSSOP 2.30 1.84 1.38 
FMS6418AMTC14XTR-ND/ Triple Video Driver with Selectable HD/SD Video Filters for 

RGB or YUV Signals 14-TSSOP 2944.00/2,500 
FMS6419MSA28XCT-ND | Selectable RGB (YUV) HD/SD Video Filter Driver with Y, C, 

Composite Outputs 297 2:38) 41:85 
FMS6419MSA28XTR-ND | Selectable RGB (YUV) HD/SD Video Filter Driver with Y, C. 

Composite Outputs 3366.00/2,000 
FMS6501MSA28XCT-ND |12-Input, 9-Output Video Switch Matrix. 416 3.33 2.59 
FMS6501MSA28XTR-ND | 12-Input, 9-Output Video Switch Matrix. 28-SSOP 4717.50/2,000 
FMS6502MTC24-ND 8-Input, 6-Output Video Switch Matri 4-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
FMS6502MTC24XCT-ND | 8-Input, 6-Output Video Switch Matri 4-TSSOP 2.25 1.80 1.40 
FMS6502MTC24XTR-ND |8-Input, 6-Output Video Switch Matrix. 4-TSSOP 3150.00/2,500 
FMS6690MTC20XCT-ND |6-Channel, 6th Order SD/PS/HD Video Filter Driver 0-TSSOP 1.90 1.52 1.14 
FMS6690MTC20XTR-ND /6-Channel, 6th Order SD/PS/HD Video Filter Driver 2432.00/2,500 
FMS7401LEN14-ND Digital Power Controller 416 3.33 2.59 
FMS7401LEN-ND Digital Power Controller 488 3.90 2.93 
FMS7401LVN14-ND Digital Power Controller 416 333 259 
FMS7401LVN-ND Digital Power Controller OSGie come-20 


ee) 
FAIRCHILD 
—E 


LINEAR ICs — RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each 
Part No Description Pkg. 1 25 100 
FANSOFC3MPXCT-ND 8-Bit Programmable, 2-to-3 Phase FastvCore™ 

Buck Controller 2.36 1.89 1.47 
FAN50FC3MPXTR-ND 8-Bit Programmable, 

Buck Controller. 3969.00/3,000 
FAN2001MPXCT-ND Adj., 1A High-Eff. Step-Down DC/DC Converter 1.33 1.06.80 
FAN2001MPXTR-ND Adj., 1A High-Eff. Step-Down DC/DC Converter 2035.20/3,000 
FAN2002MPXCT-ND Adj., 1A High-Eff. Step-Down DC/DC Converter 133 1.06 .80 
FAN2002MPXTR-ND Adj., 1A High-Eff. Step-Down DC/DC Converter...... 2035.20/3,000 
FAN2103EMPXCT-ND 3A, 24V Input Integrated Sync. TinyBuck™ Reg. NI 2.38 1.90 1.43 
FAN2103EMPXTR-ND 3A, 24V Input Integrated Sync. TinyBuck™ Reg. NE! 3648.00/3,000 
FAN2103MPXCT-ND 3A, 24V Input Integrated Sync. TinyBuck™ Reg. NE! 2.00 1.60 1.20 
FAN2103MPXTR-ND 3A, 24V Input Integrated Sync. TinyBuck™ Reg. NEW! 3072.00/3,000 
FAN2106MPXCT-ND 6A, 24V Input Integrated Sync. TinyBuck™ Regulat 25-MLP 2.36 «1.89 1.47 
FAN2106MPXTR-ND 6A, 24V Input Integrated Sync. TinyBuck™ Regulate 25-MLP 3969.00/3,000 
FAN3100CMPXCT-ND Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver 6-MLP 1.02 85 68 
FAN3100CMPXTR-ND Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver 6-MLP 1326.00/3,000 
FAN3100CSXCT-ND Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver OT-23-5 87 aS Bh 
FAN3100CSXTR-ND Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver OT -23-5 1131.00/3,000 
FAN3100TMPXCT-ND Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver 6-MLP 1.02 POON Oo: 


FAN3100TMPXTR-ND 


Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver 1326.00/3,000 


FAN3100TSXCT-ND 
FAN3100TSXTR-ND 


Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver 
Single 2A High Speed, Low Side Gate Driver 


OT-23-5 187 eroee: 
1131.00/3,000 


FAN3223CMPXCT-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-MLP) 138 110 83 
FAN3223CMPXTR-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-MLP 2112.00/3,000 
FAN3223CMXCT-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! “SOIC 1.47 1.23 98 
FAN3223CMXTR-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! “SOIC 1568.00/2,500 
FAN3223TMPXCT-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-MLP 138 110 83 
FAN3223TMPXTR-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-MLP 2112.00/3,000 
FAN3223TMXCT-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! “SOIC 81.47 1.23 98 
FAN3223TMXTR-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 1592.50/2,500 
FAN3224CMPXCT-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver NEW!. 1.65 1.38 1.10 
FAN3224CMPXTR-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-MLP 2145.00/3,000 
FAN3224CMXCT-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! “SOIC 1.47 1.23 98 
FAN3224CMXTR-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! “SOIC 1592.50/2,500 
FAN3224TMPXCT-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-MLP 1.38 1.10 83 
FAN3224TMPXTR-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-MLP 2112.00/3,000 
FAN3225CMXCT-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! “SOIC 1.47 1.23 98 
FAN3225CMXTR-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! “SOIC 1592.50/2,500 
FAN3225TMPXCT-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-MLP) 1.38 110 83 
FAN3225TMPXTR-ND Dual 4A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-MLP 2112.00/3,000 
FAN3226CMPXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! ASSIS SO 
FAN3226CMPXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW!. 1755.00/3,000 
FAN3226CMXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! “SOIC = 1.17 98 78 
FAN3226CMXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! “SOIC 1267.50/2,500 
FAN3226TMXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! “SOIC 1.17 98.78 
FAN3226TMXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! “SOIC 1267.50/2,500 
FAN3227CMPXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! Some elie 90) 
FAN3227CMXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW!. ial REN wih 
FAN3227CMXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! “SOIC 1267.50/2,500 
FAN3227TMXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! “SOIC 1.17 98.78 
FAN3227TMXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! “SOIC 1267.50/2,500 
FAN3228CMPXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-MLP 135 1.13 90 
FAN3228CMPXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-MLP 1755.00/3,000 
FAN3228CMXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! “SOIC 1.17 98 78 
FAN3228CMXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! SOIC 1267.50/2,500 
FAN3229CMPXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-MLP 1.35 61.13 90 
FAN3229CMPXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-MLP 1755.00/3,000 
FAN3229CMXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! “SOIC 1.17 98 78 
FAN3229CMXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! “SOIC 1267.50/2,500 
FAN3229TMPXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-MLP 1.35 #113 90 
FAN3229TMPXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 8-MLP 1755.00/3,000 
FAN3229TMXCT-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! “SOIC 1.17 98 7 
FAN3229TMXTR-ND Dual 2A High Speed, Low Side Gate Driver NEW! 1267.50/2,500 
FAN3800MLP24XCT-ND | Mono/Stereo Audio Amp 165 1.32 .99 
FAN3800MLP24XTR-ND_| Mono/Stereo Audio Amp 2534.40/3,000 
FAN4010IL6X_F113CT-ND] High Side Current Sensor 80 60 45 
FAN4010IL6X_F113TR-ND| High Side Current Sensor NEW! 1275.00/5,000 
FAN5031MPXCT-ND 8-Bit Prog. 2 to 4 Phase Sync. Buck Controller. 2.70 216 1.68 
FAN5031MPXTR-ND 8-Bit Prog. 2 to 4 Phase Sync. Buck Controller. 4536.00/3,000 
FAN5032MPXCT-ND 8-Bit Prog. 2 to 4 Phase Sync. Buck Controller. 2.70 216 1.68 
FAN5032MPXTR-ND 8-Bit Prog. 2 to 4 Phase Sync. Buck Controller. 4536.00/3,000 
FAN5032MXCT-ND 8-Bit Prog. 2 to 4 Phase Sync. Buck Controller. 2.70 216 1.68 
FAN5032MXTR-ND 8-Bit Prog. 2 to 4 Phase Sync. Buck Controller. 4536.00/3,000 
FAN5033MPXCT-ND 8-Bit Prog. 2 to 3 Phase Sync. Buck Controller. 130 1.04 78 
FAN5033MPXTR-ND 8-Bit Prog. 2 to 3 Phase Sync. Buck Controller. 1996.80/3,000 
FAN5059MXCT-ND High Perf. Programmable Sync. DC/DC Controller for 

Multi-Voltage Platforms 2.32 1.86 1.45 


FANSO59MXTR-ND 


Controller for 


High Perf. Programmable Sync. 
Multi-Voltage Platforms 


1311.98/1,000 


FAN5066MXCT-ND Ultra Low Voltage Sync. DC/DC Controller eee) aL alse! 
FAN5066MXTR-ND Ultra Low Voltage Sync. DC/DC Controller 1160.90/1,000 
FANS5068MPXCT-ND DDR-1/DDR-2 Plus ACPI Regulator 155 1.24 98 
FANS068MPXTR-ND DDR-1/DDR-2 Plus ACPI Regulator 2380.80/3,000 
FAN5078D3MPXCT-ND | Complete ACPI Compliant Power Solution for 

DDR3 Memory System NEW... 1.68 1.34 1.01 
FAN5078D3MPXTR-ND | Complete ACPI Compliant Power Solution for 

DDR3 Memory System NEW!. 2572.80/3,000 
FAN5078MPXCT-ND DDR/ACPI Regulator Combo.. 1.68 1.34 1.01 
FAN5078MPXTR-ND DDR/ACPI Regulator Combo. 2572.80/3,000 
FANSO94MTCXCT-ND Multi-Phase Interleaved Buck Converter 450 3.60 2.80 
FANS094MTCXTR-ND Multi-Phase Interleaved Buck Converter 6300.00/2,500 
FAN5109BMXCT-ND Dual Bootstrapped 12V MOSFET Driver 64 48 SI 
FAN5109BMXTR-ND Dual Bootstrapped 12V MOSFET Driver §20.00/2,500 


FANS110MXCT-ND 


2-Phase, Bootstrapped, 12V MOSFET 
Half Bridge Driver NEW‘......... 


105) 88) 70 


FANS110MXTR-ND 


2-Phase, Bootstrapped, 12V MOSFET 


Half Bridge Driver NEWS... 16-SOIC 1137.50/2,500 
FAN5240MTCXCT-ND Single Output 2-Phase Sync. Buck Controller .28-TSSOP 3.04 243 1.89 
FAN5240MTCXTR-ND Single Output 2-Phase Sync. Buck Controller .28-TSSOP 4252.50/2,500 
FAN5240QSCXCT-ND Single Output 2-Phase Sync. Buck Controller 28-QSOP 351 2.81 2.19 
FAN5307S18XCT-ND High Efficiency Step-Down DC/DC Converter .. SOT-23-5 99 183 a oG! 
FAN5307S18XTR-ND High Efficiency Step-Down DC/DC Converter .. SOT-23-5 1287.00/3,000 


FAN5331SXCT-ND 
FANS331SXTR-ND 


High Efficiency Serial LED Driver and OLED Supply with 
20V Integrated Switch 
High Efficiency Serial LED Driver and OLED Supply with 
20V Integrated Switch 


SOT-23-5 81 68 = 54 


SOT-23-5 1053.00/3,000 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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SEMICONDUCTOR" 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
FAN5336MPXCT-ND 1.5MHz Boost Reg. with 33V Integrated FET Switch 150 1.20 90 FDMF8704TR-ND Driver plus FET Multi-Chip Module NEW!. 7182.00/3,000 
FAN5336MPXTR-ND 1.5MHz Boost Reg. with 33V Integrated FET Switch 2304.00/3,000 FDMF8704VCT-ND Driver plus FET Multi-Chip Module NEW! 4.28 342 2.66 
FAN5601MP13XCT-ND 1.3V, Regulated Step-Down Charge Pump DC/DC Converte 2.00 1.60 1.20 FDMF8704VTR-ND Driver plus FET Multi-Chip Module NEW! 7182.00/3,000 
FANS601MP13XTR-ND 1.3V, Regulated Step-Down Charge Pump DC/DC Converter. 3072.00/3,000 FDMF8705CT-ND Driver plus FET Multi-Chip Module SAD) 278) 2:12) 
FAN5601MP18XCT-ND 1.8V, Regulated Step-Down Charge Pump DC/DC Converter... 2.00 1.60 1.20 FDMF8705TR-ND Driver plus FET Multi-Chip Module. 5719.14/3,000 
FAN5601MP18XTR-ND. 1.8V, Regulated Step-Down Charge Pump DC/DC Converte 3072.00/3,000 FDMS2380CT-ND Dual Integrated Solenoid Driver . 11.45 10.32 9.15 
FANS602MP45XCT-ND 4.5V, Universal Charge Pump Regulated DC/DC Converter. 130 1.04 .78 FDMS2380TR-ND Dual Integrated Solenoid Driver . 16981.25/2,000 
FANS602MP45XTR-ND 4.5V, Universal Charge Pump Regulated DC/DC Converter. 1996.80/3,000 FHP3130IM8XCT-ND Single, High Speed Rail-to-Rail Am 1.02 85 68 
FANS602MP5XCT-ND 5V, Universal Charge Pump Regulated DC/DC Converter 130 1.04 .78 FHP3130IM8XTR-ND Single, High Speed Rail-to-Rail Am 1105.00/2,500 
FAN5602MP5XTR-ND 5V, Universal Charge Pump Regulated DC/DC Converter 1996.80/3,000 FHP3130IS5XCT-ND Single, High Speed Rail-to-Rail Am| 1.02 85 68 
FAN5607HMPXCT-ND LED Driver with Adaptive Charge Pump DC/DC Convertei t25 el OO NETS FHP31301S5XTR-ND Single, High Speed Rail-to-Rail Am 1326.00/3,000 
FAN5607HMPXTR-ND LED Driver with Adaptive Charge Pump DC/DC Converter .. 1920.00/3,000 FHP3131IL6XCT-ND 0.4mA, 2.5V to 12V, 70MHz Rail-to-Rail Amp. 87 13 58 
FAN5609MPXCT-ND LED Driver with Adaptive Charge Pump DC/DC Converter .. 2.33 1.86 1.40 FHP3131IL6XTR-ND 0.4mA, 2.5V to 12V, 70MHz Rail-to-Rail Amp. 1848.75/5,000 
FAN5609MPXTR-ND LED Driver with Adaptive Charge Pump DC/DC Converter .... 3571.20/3,000 FHP3131IS6XCT-ND 0.4mA, 2.5V to 12V, 70MHz Rail-to-Rail Amp 81 68 54 
FAN5610MPXCT-ND LED Driver for 4-Parallel Connected LEDs. 135 1.13.90 FHP31311S6XTR-ND 0.4mA, 2.5V to 12V, 70MHz Rail-to-Rail Amp. 1053.00/3,000 
FAN5610MPXTR-ND LED Driver for 4-Parallel Connected LEDs 1755.00/3,000 FHP3132IS5XCT-ND Single, High Speed Rail-to-Rail Am OT-23-5 1.14 95 76 
FANS611MPXCT-ND LDO LED Driver for White, Blue, or any Color LE 135 1.13 90 FHP3132IS5XTR-ND Single, High Speed Rail-to-Rail Am| OT-23-5 1482.00/3,000 
FAN5611MPXTR-ND LDO LED Driver for White, Blue, or any Color LE! 1755.00/3,000 FHP3194IM14XCT-ND | 4:1 High Speed Mux 14-SOIC 2.05 1.64 1.23 
FANS611S7XCT-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs 84 70 56 FHP3194IM14XTR-ND — |4:1 High Speed Mux. 14-SOIC 2624.00/2,500 
FAN5611S7XTR-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs 1092.00/3,000 FHP3194IMTC14XCT-ND [4:1 High Speed Mux. “{4-TSSOP 2.81 225 1.75 
FAN5612S7XCT-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs 84 TONS zi Hi 5 
FAN5612S7XTR-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs 1092.00/3,000 SE AE at 4-1 High Speed Mux. “Rai nf 1S80F Sea esa 
. FHP3232IM8XCT-ND Dual, High Speed Rail-to-Rail Amp 1.30 1.04 78 
FAN5613MPXCT-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs 84 70 «56 FHP3232IM8XTR-ND Dual, High Speed Rail-to-Rail Amp 1664.00/2,500 
FAN5613MPXTR-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs 1092.00/3,000 FHP3350IM14XCT-ND Triple. Voltage Feedback Amp 4.25 1.00 ‘i 75 
FAN5614S7XCT-ND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs 84 70.56 FHP3350IM14XTR-ND Triple, Voltage Feedback Amp 14-SOIC i 4600.00/2,500 
HAN SEAS 7ATEEND LDO LED Driver for Parallel Connected LEDs 1092.00/3,000 FHP3392IMTC24XCT-ND [Fixed Gain, Triple 2:1, High Speed Video Mux “24-TSSOP 3.15 252 1.96 
5617MPXCT-ND High Efficiency, Constant Current LED Drive 1.17 98 78 i 7 in Tri “4 Hi i i 
FAN5617MPXTR-ND Hi Hd: 4 FHP3392IMTC24XTR-ND | Fixed Gain, Triple 2:1, High Speed Video Mux .24-TSSOP 4410.00/2,500 
a igh Efficiency, Constant Current LED Drive ee auld) FHP3430IM14XCT-ND | Quad, High Speed Rail-to-Rail Am 14-S0IC 1.60 128 96 
FAN5631MPXCT-ND Regulated Step Down Charge Pump DC/DC Converter. 125 1.00 75 i ie besa AL i : : : 
FAN5631MPXTR-ND Ri FHP34301M14XTR-ND Quad, High Speed Rail-to-Rail Amp 14-SOIC 2048.00/2,500 
-| ‘egulated Step Down Charge Pump DC/DC Converter. 1920.00/3,000 FHP3430IMTC14XCT-ND | Qi ; i i‘ 
- — - e juad, High Speed Rail-to-Rail Amp -14-TSSOP 1.60 1.28 .96 
FAN5665UCXCT-ND High Efficiency, Adaptive Charge Pump 5V Boost 2S O2e TT 7 7 7 
FAN5665UCXTR-ND High Efficiency, Adaptive Charge Pump 5V Boost 1958.40/3,000 FHP3430IMTC14XTR-ND | Quad, High Speed Rail-to-Rail Amp .14-TSSOP 2048.00/2,500 
FAN7040MXCT-ND 3W Mono BTL ‘Amp with DC Volume Control 129 1.08 86 FHP34501M14XCT-ND Quad, Voltage Feedback Amp.. 14-SOIC 145 116 87 
FAN7040MXTR-ND 3W Mono BTL Amp with DC Volume Control 571.90/1,000 FHPS450IM14XTR-ND | Quad, Voltage Feedback Am 14-S0IC 1856.00/2,500 
FAN7311BMXCT-ND LCD Backlight Inverter Drive 175 140 1.05 FIN12ACGFXCT-ND Low Voltage 12-Bit Bidirectional Serializer/Deserializer -42-BGA 2.34 1.88 1.46 
FAN7311BMXTR-ND LCD Backlight Inverter Drive. 910.00/1,000 FIN12ACGFXTR-ND Low Voltage 12-Bit Bidirectional Serializer/Deserializer .42-BGA 3931.20/3,000 
FAN7311N-ND LCD Backlight Inverter Drive . 246 197 1.53 FIN12ACMLXCT-ND Low Voltage 12-Bit Bidirectional Serializer/Deserializer.......32-MLP 2.28 1.82 1.37 
FAN7313M-ND LCD Backlight Inverter Drive . 1426 1.05 84 FIN12ACMLXTR-ND Low Voltage 12-Bit Bidirectional Serializer/Deserializer ........32-MLP 3494.40/3,000 
FAN7314M-ND LCD Backlight Inverter Drive . 245 1.97 1.53 FIN24CGFXCT-ND Low Voltage 24-Bit Bidirectional Serializer/Deserializer ........42-BGA 2.79 2.24 1.74 
FAN7316MXCT-ND LCD Backlight Inverter Drive NEW!. 125 100 75 FIN212ACMLXCT-ND 12-Bit, Serializer/Deserializer .. -32-MLP 2.48 1.98 1.54 
FAN7316MXTR-ND LCD Backlight Inverter Drive NEW!. 650.00/1,000 FIN212ACMLXTR-ND 12-Bit, Serializer/Deserializer . .32-MLP 4158.00/3,000 
FAN7317M-ND LCD Backlight Inverter Drive NEW!. 163 130 .98 FIN224ACGFXCT-ND 22-Bit, Bidirectional Serializer/Deserializer ids 2e20) all 
FAN7361MXCT-ND High Side Gate Driver 1.26 1.05 84 FIN224ACGFXTR-ND 22-Bit, Bidirectional Serializer/Deserializer 4611.60/3,000 
FAN7361MXTR-ND High Side Gate Driver 1638.00/3,000 FIN224ACMLXCT-ND 22-Bit, Bidirectional Serializer/Deserializer 2.61 2.09 1.63 
FAN7371MXCT-ND High Current High Side Gate Drive! 1.08 90 72 FIN224ACMLXTR-ND 22-Bit, Bidirectional Serializer/Deserializer ; 4384.80/3,000 
FAN7371MXTR-ND High Current High Side Gate Drive 1404.00/3,000 FIN1001M5XCT-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Driver EP) 
FAN7380MXCT-ND Half Bridge Gate Driver. 1.44 95 76 FIN1001MSXTR-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Driver 897.00/3,000 
FAN7380MXTR-ND Half Bridge Gate Drive: 1482.00/3,000 FIN1002M5XCT-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Driver 92 69 = 52 
FAN7382M1XCT-ND High and Low Side Gate Driver .. ikesy eh) FIN1002M5XTR-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Driver 897.00/3,000 
FAN7382M1XTR-ND High and Low Side Gate Driver . 2073.60/3,000 FIN1017K8XCT-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Driver abihl 93.74 
FAN7382MXCT-ND High and Low Side Gate Driver .. 135 #113 .90 FIN1017K8XTR-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Driver 1443.00/3,000 
FAN7382MXTR-ND High and Low Side Gate Driver . 1755.00/3,000 FIN1018K8XCT-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Receiver aia 93.74 
FAN7383M-ND Half Bridge Gate Driver. 1.26 1.05 .84 FIN1018K8XTR-ND 3.3V LVDS 1-Bit High Speed Differential Receiver 1443.00/3,000 
FAN7383MXCT-ND Half Bridge Gate Drive! 1.26 1.05 .84 FIN1019MXCT-ND 3.3V LVDS High Speed Differential Driver/Receive: 130 104 78 
FAN7383MXTR-ND Half Bridge Gate Drivel 1638.00/3,000 FIN1019MXTR-ND 3.3V LVDS High Speed Differential Driver/Receive: 1664.00/2,500 
FAN7384MXCT-ND Half Bridge Gate Drive! 1.26 1.05 .84 FIN1022MXCT-ND 2x2 LVDS High Speed Crosspoint Switch 5.00 4.00 3.38 
FAN7384MXTR-ND Half Bridge Gate Drivel 1638.00/3,000 FIN1022MXTR-ND 2x2 LVDS High Speed Crosspoint Switch 7875.00/2,500 
FAN7385M-ND Dual Channel High Sid iver. 1.26 1.05.84 FIN1027AMXCT-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Driver 133 1.06 80 
FAN7385MXCT-ND Dual Channel High Side Gate Driver . 126 1.05 84 FIN1027AMXTR-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Driver 1696.00/2,500 
FAN7385MXTR-ND Dual Channel High Side Gate Driver. 1638.00/3,000 FIN1027K8XCT-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Driver 1.35 113 90 
EAN ESSEC TAD balaet pantral i = Eph aM FIN1027K8XTR-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Driver 1755.00/3,000 
4 fete AO 0/3; FIN1028MXCT-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Receiver 735 113 90 
FAN7544MXCT-ND Simple Ballast Controller 1.29 1.08.86 FIN1028MXTR-ND 3.3V LVDS 2-Bit High Speed Differential Receiver 1462.50/2,500 
FAN7S44MXTR-ND Simple Ballast Controlle 1677.00/3,000 FIN1031MXCT-ND 3.3V LVDS 4-Bit High Speed Differential Driver 1.70 136 | 1.02 
FAN7544N-ND Simple Ballast Controller... 1.29 1.08.86 FIN1031MXTR-ND 3.3V LVDS 4-Bit High Speed Differential Driver 2176.00/2,500 
ET Ze7 AMG Digg) PC Power Supply Output Monitoring IG Oe FIN1032MXCT-ND 3.3V LVDS 4-Bit High Speed Differential Receiver 1.70 1.36 1.02 
z Ower oupply Output Monitoring ios FIN1032MXTR-ND 3.3V LVDS 4-Bit High Speed Differential Receiver 16-SOIC 2176.00/2,500 
EAN TE OND a eae ponttot 0 so ena Hgtesten Lamp ee va ie FIN1047MTC-ND 3.3V LVDS 4-Bit Flow-Through High Speed Diff. Driver...16-TSSOP 1.70 1.36 1.02 
: east VON: TOF a Uorescent -Amp d : $ FIN1047MXCT-ND 3.3V LVDS 4-Bit Flow-Through High Speed Diff. Driver.......16-SOIC 1.70 1.36 1.02 
FAN7711MXTR-ND Ballast Control for a Fl tL 2419.20/3,000 
ailast VOntro’ tora r'uorescent! am). HAUS FIN1047MXTR-ND 3.3V LVDS 4-Bit Flow-Through High Speed Diff. Driver....... 16-SOIC 2176.00/2,500 
FAN7711N-ND Ballast Control for a Fluorescent Lamp 1.58 1.26.95 FIN1048MXCT-ND 3.3V LVDS 4-Bit Flow-Through High Speed Diff. Receiver... 16-SOIC 1.98 158 1.19 
FAN7842MXCT-ND High and Low Side Gate Driver .. 84 70 «56 7 7 = > 
i f i A FIN1048MXTR-ND 3.3V LVDS 4-Bit Flow-Through High Speed Diff. Receiver... 16-SOIC 2528.00/2,500 
FAN7842MXTR-ND High and Low Side Gate Driver .. 1092.00/3,000 P : Fi 4 ; 
| Per HP A FIN1049MTCXCT-ND LVDS Dual Line Driver with Dual Line Receiver. -16-TSSOP 1.98 1.58 1.19 
FAN8082DTFCT-ND Bidirectional DC Motor Driver 84 63 48 : 4 7 * 
FAN8741GXCT-ND Spi % FIN1O49MTCXTR-ND LVDS Dual Line Driver with Dual Line Receiver. .16-TSSOP 2528.00/2,500 
pindle Motor and 6-Channel Driver 2.00 1.60 1.20 : 
_ - FIN1101K8XCT-ND. LVDS Single Port High Speed Repeater .. US8 143 114 86 
FAN8741GXTR-ND Spindle Motor and 6-Channel Driver 1040.00/1,000 df i i 
; ; FIN1101K8XTR-ND LVDS Single Port High Speed Repeater US8 2188.80/3,000 
FAN8741MTFXCT-ND Spindle Motor and 6-Channel Driver .56-TSSOP-EP 1.88 §=1.50 1.13 7 
| f " i z a FIN1102MTCXCT-ND LVDS Dual Port High Speed Repeater -14-TSSOP 2.30 1.84 1.43 
FAN8741MTFXTR-ND Spindle Motor and 6-Channel Driver .56-TSSOP-EP 975.00/1,000 . 
FAN73832M-ND Half Bridge Gate Driver. 3-SOP 1.08 ‘90 72 FIN1104MTC-ND LVDS 4 Port High Speed Repeater. -24-TSSOP 4.21 3.37 2.62 
i FIN1104MTCXCT-ND LVDS 4 Port High Speed Repeater. .24-TSSOP 4.21 3.37 2.62 


FAN73832N-ND 


Half Bridge Gate Driver 


1.28 1.02 77 


FDC6301NCT-ND 
FDC6301NTR-ND 
FDC6303NCT-ND 


Dual N-Channel, Digital FE 
Dual N-Channel, Digital FE 
Digital FET, Dual N-Channel 


42 3425 
336.15/3,000 
AS 36) 2 


FIN1104MTCXTR-ND 
FIN1108MTD-ND 


LVDS 4 Port High Speed Repeater .. 
LVDS 8 Port High Speed Repeater .. 


.24-TSSOP 
-48-TSSOP 


5890.50/2,500 
439 3.51 2.73 


FIN1108MTDXCT-ND 
FIN1108MTDXTR-ND 


-48-TSSOP 
-48-TSSOP 


LVDS 8 Port High Speed Repeater .. 
LVDS 8 Port High Speed Repeater .. 


3.38 2.70 2.10 
1912.50/1,000 


FIN1215MTDXCT-ND LVDS 21-Bit Serializer/Deserializer. -48-TSSOP 4.21 3.37 2.62 
FIN1216MTDXCT-ND LVDS 21-Bit Serializer/Deserializer. -48-TSSOP 4.21 3.37 2.62 
FIN1531MXCT-ND 5V LVDS 4-Bit High Speed Differential Driver 16-SOIC 1.88 1.50 1.13 
FIN1531MXTR-ND 5V LVDS 4-Bit High Speed Differential Driver 16-SOIC 2400.00/2,500 
FIN1532MXCT-ND 5V LVDS 4-Bit High Speed Differential Receiver 16-SOIC 206 1.65 1.24 
FIN1532MXTR-ND 5V LVDS 4-Bit High Speed Differential Receiver 16-SOIC 2640.00/2,500 
FIN3383MTDXCT-ND Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serial 

Deserializer.... 56-TSSOP 2.70 2.16 1.68 


FIN3383MTDXTR-ND 
FIN3384MTDXCT-ND 
FIN3384MTDXTR-ND 


Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/ 
Deserializer.... 
Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/ 
Deserializer.... 
Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/ 
Deserializer... 


56-TSSOP 


56-TSSOP 


56-TSSOP 


1530.00/1,000 
2.70 2.16 1.68 


1530.00/1,000 


FDC6303NTR-ND Digital FET, Dual N-Channel 360.45/3,000 
FDC6330LCT-ND Integrated Load Switch . 67 Sil 38 
FDC6330LTR-ND Integrated Load Switch . 651.00/3,000 
FDC6331LCT-ND Integrated Load Switch . 18 59 44 
FDC6331LTR-ND Integrated Load Switch . 756.00/3,000 
FDG901DCT-ND Slew Rate Control Driver IC for P-Channel MOSFET Aye gal 5 
FDG901DTR-ND Slew Rate Control Driver IC for P-Channel MOSFET SC70-5 1257.00/3,000 
FDG6303NCT-ND Dual N-Channel, Digital FET SC70-6 38 30.22 
FDG6303NTR-ND Dual N-Channel, Digital FE SC70-6 259.20/3,000 
FDG6304PCT-ND Dual P-Channel, Digital FET. SC70-6 45 36.27 
FDG6304PTR-ND Dual P-Channel, Digital FET. SC70-6 364.50/3,000 
FDG6322CCT-ND Dual N and P-Channel, Dig SC70-6 AB 2300226) 
FDG6322CTR-ND Dual N and P-Channel, Digital FET SC70-6 348.30/3,000 
FDG6323LCT-ND Integrated Load Switch . SC70-6 45 FOORMEEe 
FDG6323LTR-ND Integrated Load Switch . SC70-6 364.50/3,000 
FDG6342LCT-ND Integrated Load Switch . SC70-6 48 FOO ee. 
FDG6342LTR-ND Integrated Load Switch . $C70-6 388.80/3,000 
FDMF6700CT-ND Driver plus FET Multi-Chip Module. Power66-40 4.33 3.47 2.70 
FDMF6700TR-ND Driver plus FET Multi-Chip Module. Power66-40 7276.50/3,000 
FDMF8700CT-ND Driver plus FET Multi-Chip Module. Power88-56 449 3.59 2.80 
FDMF8700TR-ND Driver plus FET Multi-Chip Module. Power88-56 7537.32/3,000 
FDMF8704CT-ND Driver plus FET Multi-Chip Module Power88-56 428 3.42 2.66 


FIN3385MTDXCT-ND 
FIN3385MTDXTR-ND 
FIN3386MTDXCT-ND 


Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/ 
Deserializer.... 
Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/ 
Deserializer.... 
Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/ 
Deserializer.... 


56-TSSOP 


56-TSSOP 


56-TSSOP 


2.48 1.98 1.54 
1402.50/1,000 
3.65 292 2.27 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1021 


_———— 
EAIRCHILD 
[reereneeee ener) 


Reel® _LINEAR ICs (Continued) — RoHS Compliant 
SEMICONDUCTOR? 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. dl 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
FIN3386MTDXTR-ND Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializer/ FPF2187TR-ND Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking.. 6-WLCSP 2282.25/5,000 
Deserializer 2065.50/1,000 FPF2193CT-ND Full Function Load Switch with Adjustable Current Limi 1.16 97 ahi 
FPF1003CT-ND IntelliMAX™ Advanced Load Management Product: 1.10 92 74 FPF2193TR-ND Full Function Load Switch with Adjustable Current Limi 2454.38/5,000 
FPF1003TR-ND IntelliMAX™ Advanced Load Management Products... 2379.00/5,000 FPF2194CT-ND Full Function Load Switch with Adjustable Current Limi 1.16 LO Kemal 
FPF1004CT-ND IntelliMAX™ Advanced Load Management Products... 1.16 Of etit FPF2194TR-ND Full Function Load Switch with Adjustable Current Limi 2454.38/5,000 
FPF1004TR-ND. IntelliMAX™ Advanced Load Management Product: 2454.38/5,000 FPF2195CT-ND Full Function Load Switch with Adjustable Current Lim 1.16 ‘O7ieeaie 
FPF1005CT-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch 88 66 © ©««.50 FPF2195TR-ND Full Function Load Switch with Adjustable Current Lim 2454.38/5,000 
FPF1005TR-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch 858.00/3,000 FPF2500CT-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1.02 85 68 
FPF1007CT-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch NEW! 88 66 2050 FPF2500TR-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1326.00/3,000 
FPF1007TR-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch NEW! 858.00/3,000 ee rae Ailvstobe Ce at with a —— ie “aE at 
FPF1008CT-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch NEW: 88 «660 SO1TR: justable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 00/3, 
‘ S STTAMANGN B-Bhomea sap tited FPF2502CT-ND Adjustable. IntelliMAX"™ Load Switch, Full Protectio 1.05 88 70 
FPF1008TR-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch NEW! 858.00/3,000 i ; I 1 
“I i ™ Pp. i FPF2502TR-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1326.00/3,000 
FPF1009CT-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch NEW! 88 66 50 - i f f 
| fi T™ De i 7 FPF2503CT-ND Fixed, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectiot 1.02 85 68 
FPF1009TR-ND IntelliMAX™ P-Channel MOSFET Load Switch NEW: 858.00/3,000 I Wee H ; 
FPF2000CT-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection. 83.6955 RREZEOSTBEND Fixed, IntellMAXT? Load Switch, Full Protestlo UEZSOSI000 
FPF2000TR-ND 50mA intelli AX™ Load Switch, Full Protection. 1072.50/3,000 EEE SOsC TAD SE TT Se cul Protection OE oS eos 
FPF2001CT-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection. 83 69 155) ietaaies) i aH i ‘ ‘ 
i . j FPF2505CT-ND Fixed, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectiot 1.02 85 68 
FPF2001TR-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection. 1072.50/3,000 4 7 iM ANTM. F 5 
4 a ts FPF2505TR-ND Fixed, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectiot 1326.00/3,000 
FPF2002CT-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection. 83 69 55 sy i FRAN GRA ; : 
‘ . FPF2506CT-ND Fixed, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectiot ati 93 Lis) 
FPF2002TR-ND. 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection. 1072.50/3,000 - 7 7 
7 7 7 FPF2506TR-ND Fixed, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1448.85/3,000 
FPF2003CT-ND 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection. 83 69 55 FPPO6ROO1-ND 75V, 60A Synchronous Rectifier Module NEW: 7.00 560 4.73 
FPF2003TR-ND. 50mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection. 1072.50/3,000 FS6X0420RJXCT-ND FPS™ for Off-Line DC/DC Converters 125 1.00 B 
FPF2004CT-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 83 469) 55 FS6X0420RUXTR-ND FPS™ for Off-Line DC/DC Converters 540.00/800 
FPF2004TR-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1072.50/3,000 FS6X0720RJXCT-ND | FPS™ for Off-Line DC/DC Converters 438 110 83 
FPF2005CT-ND 100mA IntelliMMAx Load Switch, Full Protectio 83 16M Go! FS6X0720RJXTR-ND FPS™ for Off-Line DC/DC Converters 594,00/800 
FPF2005TR-ND 100MmA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1072.50/3,000 FS6X1220RJXCT-ND FPS™ for Off-Line DC/DC Converters 236 1.89 1.47 
EREPOECT ND tea eee ea Se fu promt Sere open FS6X1220RJXTR-ND FPS™ for Off-Line DC/DC Converters 1092.00/800 
F - mA Intell oad switch, Full Protectio! 90/3, FS6X1220RTYDTU-ND —_/FPS™ for Off-Line DC/DC Converters 2.25 1.80 1.40 
FPF2007CT-ND 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 83 69 55 FS7MO880TU-ND 800V, 8A Power Switch 993 2.34 1.82 
FPF2007TR-ND. 100mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1072.50/3,000 FS7MO880YDTU-ND 800V, 8A Power Switc! 293 234 1.82 
FPF2100CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 91 16 61 FS8S0765RCBYDTU-ND |650V, 7A Power Switc! 2.88 2.30 1.73 
FPF2100TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1181.70/3,000 FS8SO0965RCBYDTU-ND /650V, 9A Power Switc! T0-220-5L 2.81 2.25 1.75 
FPF2101CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 91 HGm eel FSA110K8XCT-ND USB2.0 Audio and Wire pi legative 
FPF2101TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1181.70/3,000 Signal Capability and Built-in Termination NEWE.. .8-VSOP 1.11 93.74 
FPF2102CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio! SG _ Gl FSA110K8XTR-ND. USB2.0 Audio and Wired-OR Hi Speed Switch with Negative 
FPF2102TR-ND. 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1181.70/3,000 Signal Capability and Built-in Termination NEW!.. ? .8-VSOP. 1443.00/3,000 
FPF2103CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio lk Gl FSA110UMXCT-ND USB2.0 Audio and Wired-OR Hi Speed Switch with Negative 
FPF2103TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1181.70/3,000 Signal Capability and Built-in Termination NEWE..........10-UMLP 1.41 93.74 
FPF2104CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 99 83 66 FSA110UMXTR-ND USB2.0 Audio and Wired-OR Hi Speed Switch with Negative 
FPF2104TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio! 1287.00/3,000 Signal Capability and Built-in Termination NEW.......... 10-UMLP 2358.75/5,000 
FPF2105CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 99 «83 FSA201L10XCT-ND USB2.0 Full Speed and Audio Switch with Negative ; 
FPF2105TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1287.00/3,000 Signal Capability -10-MicroPak 1.41 1.18.94 
FPF2106CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 99 83 66 FSA201L10XTR-ND USB2.0 Full Speed and Audio Switch with Negative , 
FPF2106TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1287.00/3,000 Signal Capability w+ 10+MicroPak 2996:25/5,000 
FPF2107CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 99 83 ESA201MUXCTEND, Psat fapulith and Audio Switch with Negative Aeeartiia at 
FPF2107TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1287.00/3,000 = = = 
FPF2109CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio $9 83 66 SOTA) HSB2.0 Ful Speed and Audio Switch with Negative ee 
FPF2109TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1287.00/3,000 FSA203BOXCT-ND Maitnasdis Ula Boas 
FPF2110CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 99 83 66 Ne Senet 
u MAY TM F Ff Audio Switch with Video Amp/Filter tts 2.00 1.60 1.20 
FPF2110TR-ND. 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectioi 1287.00/3,000 FSA203BQXTR-ND Multimedia High Speed USB, Video, and Negative Swing 
FPF2116CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 99 «83 Audio Switch with Video Amp/Filter ; 3072.00/3,000 
FPF2116TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1287.00/3,000 5 = 
i H - FSA203MTCXCT-ND Multimedia High Speed USB, Video, and Negative Swing 
FPF2123CT-ND 150mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1.05 88 10 
ii i : Audio Switch with Video Amp/Filter. 2.00 1.60 1.20 
FPF2123TR-ND. 150mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protectio 1365.00/3,000 FSA203MTCXTR-ND Multimedia High Speed USB, Video. and Negative Swin 
FPF2124CT-ND IntelliMAX™ Advanced Load Management Product 1.05.88 70 ree ug Spee le aa eo 9 9 
Audio Switch with Video Amp/Filter. .20-TSSOP 2560.00/2,500 
FPF2124TR-ND IntelliMAX™ Advanced Load Management Products aestate SOT-23-5 1365.00/3,000 FSA221L10XCT-ND USB2.0 High Speed (480Mbps) and Audio Switches with 
FPF2140CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection Negative Signal Capability. ...10-MicroPak 1.14 95 76 
Reverse Current Blocking ..... : 99 8366 FSA221L10XTR-ND USB2.0 High Speed (480Mbps) and Audio Switches with 
FPF2140TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection Negative Signal Capability ... 10-MicroPak 2422.50/5,000 
Reverse Current Blocking 1287.00/3,000 FSA221MUXCT-ND USB2.0 High Speed (480Mbps) and Audio Switches with 
FPF2142CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection Negative Signal Capability. @ 1.14 ‘O5teco) 
Reverse Current Blocking .... 99 83.66 FSA221MUXTR-ND USB2.0 High Speed (480Mbps) and Audio Switches with 
FPF2142TR-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection Negative Signal Capability. 1976.00/4,000 
Reverse Current Blocking .... 1287.00/3,000 FSA221UMXCT-ND USB2.0 High Speed (480Mbps) and Audio Switches with 
FPF2143CT-ND 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection Negative Signal Capability. 1.93 1.54 1.16 
Reverse Current Blocking ... 99 -.83_—66 FSA221UMXTR-ND USB2.0 High Speed (480Mbps) and Audio Switches with 
FPF2143TR-ND. 200mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection Negative Signal Capability. 1 4812.50/5,000 
Reverse Current Blocking .... 1287.00/3,000 FSA1156L6XCT-ND Low Ron Low Voltage SPST Analog Switch 6-MicroPak 68 51 39 
FPF2144CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection FSA1156L6XTR-ND Low Ron Low Voltage SPST Analog Switch 6-MicroPak 1083.75/5,000 
Reverse Current Blocking .... 99 FOS mameOG! FSA1156P6XCT-ND Low Row Low Voltage SPST Analog Switch SC70-6 68 51 sal 
FPF2144TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection FSA1156P6XTR-ND Low Ron Low Voltage SPST Analog Switch 070-6 663.00/3,000 
Reverse Current Blocking ... 1287.00/3,000 FSA1157L6XCT-ND Low Ron Low Voltage SPST Analog Switch }-MicroPak 68 il 39 
FPF2146CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection FSA1157L6XTR-ND Low Row Low Voltage SPST Analog Switch 6-MicroPak 1083.75/5,000 
Reverse Current Blocking 99 83 66 FSA1157P6XCT-ND Low Ron Low Voltage SPST Analog Switch .-8C70-6 68 Sed) 
FPF2146TR-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switc ESA S7 FOE ND me is re yee eer uaeg own ae 663.00/3,000 
Reverse Current Blocking .... 1287.00/3,000 : OW Ron Low Voltage Dual inalog switch wi - 
FPF2147CT-ND 400mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection Low Icer “A” Option ..8-MicroPak 90.75.60 
Reverse Current Blocking ... 99 83 © .66 FSA1256L8XTR-ND Low Ron Low Voltage Dual SPST Analog Switch with ; 
FPF2147TR-ND 4O0mA IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection Low lecr “A” Option seveveeseeeees B-MiCrOPAK 1593.75/5,000 
Reverse Current Blocking 1287.00/3,000 FSA1257L8XCT-ND Low Ron Low Voltage Dual SPST Analog Switch with ; 
FPF2148CT-ND Full Function Load Switch . MicroFET-6 99-8366 Low leer “A” Option --B-MicroPak = 967254 
FPF2148TR-ND Full Function Load Switch . MicroFET-6 1287.00/3,000 FSA1257L8XTR-ND Low Rox Low Voltage Dual SPST Analog Switch wi ; 
FPF2163CT-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection...........6-MLP 1.07 90  .72 Low lccr “A” Option . 8-MicroPak 1530.00/5,000 
FPF2163TR-ND Adj . P 7 FSA1258L8XCT-ND Low Row Low Voltage Dual SPST Analog Switch with 
- justable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1396.20/3,000 “A” Opti Mi 
‘ 4 i 7 Low Icer “A” Option ... 8-MicroPak 96 cod 
FPF2164CT-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1.07 90 12 FSAI258LOXTRAND Low Rox Low Voltage Dual SPST Analog Switch with 
FPF2164TR-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1396.20/3,000 H ie ie HE oO; a al nalag Switch wi saieiepe RURWRTA 
FPF2165CT-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 107) 0) 90) 72 Sa ERRAND ligt Vollane OnE Daal SPS TiAnalen GuiER Git ierore me 
FPF2165TR-ND Adjustable, IntelliMAX™ Load Switch, Full Protection 1396.20/3,000 Pa ® _ iat are Mgtoy Seo es eA RR Ga 
- iMAX™ Advanced Load Management Products.......Power33-6 1.20 1.00 .80 Oy igaa cone i i “ ‘ ‘ 
dele ID) Intelli MAX’ 9 oe : My ad FSA1259K8XTR-ND Low Voltage, 1-Ohm Dual SPST Analog Switch with 
FPF2172TR-ND IntelliMAX™ Advanced Load Management Products........ Power33-6 1556.10/3,000 Power Off Isolation 858.00/3,000 
FPF2174CT-ND IntelliMAX™ Advanced Load Management Product: 1.32 1.10 .88 FSA2156LOXCT-ND Low Voltage SPST Analog Switch 6-MicroPak 9 69 52 
FPF2174TR-ND. IntelliMAX™ Advanced Load Management Product: 1716.00/3,000 FSA2156L6XTR-ND Low Voltage SPST Analog Swit 6-MicroPak 4466.25/5,000 
FPF2180CT-ND Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking..6-WLCSP 1.07 O0Nere 9 peal ‘Ie 
- . FSA2156P6XCT-ND Low Voltage SPST Analog Switc! 070-6 .90 2190, 60) 
FPF2180TR-ND Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking..6-WLCSP 2282.25/5,000 FSA2156P6XTR-ND Low Voltage SPST Analog Switc! .SC70-6 4170.00/3,000 
FPF2182CT-ND Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking..6-WLCSP 1.07 90 er) FSA2257L10XCT-ND Low Ron Low Voltage Dual SPDT Bi-Directional 
FPF2182TR-ND. Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking.. 6-WLCSP 2282.25/5,000 Analog Switch ... 10-MicroPak 81 68 54 
FPF2183CT-ND Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking..6-WLCSP 1.07 90.72 FSA2257L10XTR-ND Low Ron Low Voltage Dual SPDT Bi 
FPF2183TR-ND Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking. 6-WLCSP 2282.25/5,000 Analog Switch veseeee... 10-MicroPak 1721.25/5,000 
FPF2184CT-ND Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking..6-WLCSP 1.07 My ye FSA2257MUXCT-ND Low Row Low Voltage Dual SPDT Bi-Directional 
FPF2184TR-ND Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking. 6-WLCSP 2282.25/5,000 Analog Switch roe 86 FZ 
FPF2186CT-ND Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking..6-WLCSP 1.07 90) 72 FSA2257MUXTR-ND Low Row Low Voltage Dual SPDT Bi-Directional 
FPF2186TR-ND Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking.. 6-WLCSP 2282.25/5,000 Analog Switch .. 0-MSOP 1482.00/4,000 
FPF2187CT-ND Full Function Load Switch with Reverse Current Blocking..6-WLCSP 1.07 —.90_——.72 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


: Digi-Key Price Each 
Reel LINEAR ICs (Continued) — RoHS Compliant Part No. Description Pkg. 1 25 = 100 
SEES FSUSB30UMXTR-ND | Low Power 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch 10-MLP 2996.25/5,000 
Deserintion a ae ton FSUSB31K8XCT-ND LP 1-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch 8-US 141 148 94 
B : o FSUSB31K8XTR-ND LP 1-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch -US 1833.00/3,000 
FSA2267AMUXCT-ND | 0.35-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-MSOP 114 95 76 FSUSB31L8XCT-ND LP Dual SPST HS USB 2.0 (480Mbps) Switc! ‘é:MicroPak WHAT ET Samet 
Sl pee on Te uae er ae aod Rit A ca oa See FSUSB31L8XTR-ND LP Dual SPST HS USB 2.0 (480Mbps) Switc 8-MicroPak 2996.25/5,000 
.39-Ohm Low Voltage Dual nalog switc! }-MicroPal F: 4 FE Al 5 7 Mi 
FSA2267L10XTR-ND | 0.35-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switc! 0-MicroPak 1657.50/5,000 SUSE AO IOS IAN Dag LP 2 Port HS USB 2.0 (£80Mbps) Switch. ~10-MicroPak ae 
; FSUSB40L10XTR-ND LP 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch. 10-MicroPak 2996.25/5,000 
FSA2268TUMXCT-ND __| 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-UMLP 84.63.48 FSUSB4OUMXCT-ND | LP 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch, ice AG EBS 
FSA2268TUMXTR-ND | 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-UMLP 1338.75/5,000 FSUSB40UMXTR-ND | LP 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch. 4812.50/5,000 
FSA2268UMXCT-ND ——_| 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-UMLP 84.638 FSUSB42UMXCT-ND [LP 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch. ia aa 
FSA2268UMXTR-ND | 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-UMLP 1338.75/5,000 FSUSB42UMXTR-ND|LP2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch MP 7906-2575 000 
Sey eee Ta votnae Pua oe ato aul oer ae 84 : pet i Ao FXL2TD245L10XCT-ND | Low Voltage Dual Supply 2-Bit Signal Translator.........10-MicroPak 1.23 1.03  .82 
u ee UTM LOW OragesUa nafog So Wite peuieroke ewe FXL2TD245L10XTR-ND Low Voltage Dual Supply 2-Bit Signal Translato! .10-MicroPak 2613.75/5,000 
FSA2269TSL1OXCT-ND | 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 0-MicroPak 81 68 54 FXL4TD245BQXCT-ND Low Voltage Dual Supply 4-Bit Signal Translato 132 110 88 
S SReTeULRE TTD Foe Von ec CopU Ree ine O-Microf ak RRO cL FXL4TD245BQXTR-ND | Low Voltage Dual Supply 4-Bit Signal Translator... 1716.00/3,000 
- .4-Ohm Low Voltage Dual nalog Swit | i { i 7 Bi ci, 
FSA2269TSUMXTR-ND |0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 40-UMLP 4724.25/5,000 EO Unc END agg Low vee ual at pol Se Transtar HE IRA 
FSA2269UMXCT-ND _| 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-UMLP 84.7056 ET ZETGYG ENGI Low Voit, 1-3it Bl-Ditectional Lovel Translatc ee 
Sheol May Digg) 0.4-Ohim Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-UMLP 1785.00/5,000 FXLH{T45L6XTR-ND | Low Volt. 1-Bit Bi-Directional Level Translator... 1530.00/5,000 
Spee cer MSGi Egg) 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-UMLP (gE o0 Ren oe 00 FXLH42245MPXCT-ND__ |Low Voltage Dual Supply 8-Bit Signal Translator... 1381.15 92 
FSA2270TUMXTR-ND —_| 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-UMLP 1950.00/5,000 FXLH42245MPXTR-ND | Low Voltage Dual Supply 8-Bit Signal Translato FTOsTOO/STOOO 
FSA2271TUMXCT-ND | 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-UMLP 1.25 1.00 75 EE Gclk Sinalo Bk UseDeibsa Tineke Aa ames 
FSA2271TUMXTR-ND | 0.4-Ohm Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 10-UMLP 3125.00/5,000 Ea icey eye) i Ht FBR Une Dircetionel Tranctal 2 ea 
FSA2357BQXCT-ND Low Row 3:1 Analog Switch NEW! 14-DOFN 1.35 1.13.90 GTLP16617MTDXCT-ND |17-Bit TTL/GTLP Sync. Bus Transceiver “56-TSSOP 4.95 3.96 3.08 
FSA2357BQXTR-ND_ | Low Ron 3:1 Analog Switch NEW! 14-DOFN 1755.00/3,000 GTLP16617MTDXTR-ND_|17-Bit TTL/GTLP Sync. Bus Transceiver 56-TSSOP 2805.00/1,000 
FSA2357MTCXCT-ND —_| Low Row3:1 Analog Switch NEW! 4-TSSOP 1.35 113 90 eon Provision Voltage Regulator TEI a 
FSA2357MTCXTR-ND | Low Row 3:1 Analog Switch MEW!.. 14-TSSOP 1440.00/2,500 ae eriin A eTaC Aina A oaltive Vohage Regulator 0.20) NEES 
focaccia ummg) © 70” Ohim Low Ros Triple SPDT, Negative Swing Audio KSC5305DTU-ND High Voltage High Speed Power Switch... ‘685239 
Source Switch... enneiesenennennee 14-DQFN MERIAL Mi LM78LOSACZFS-ND _|5V, 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator. 32 «2618 
FSA2367BQXTR-ND oe On tow Rov Triple SPDT, Negative Swing Audio Rai ara LM78L12ACZFS-ND _|12V, 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulato T0-92 40 32 22 
PACT OCCT 0.75-Oht Low ug tach LM78MO5CTFS-ND _|5V, 3-Terminal 0.5A Positive Voltage Regulator 5040 30 
‘Source Switch 14-TSSOP 1.50 120 .90 LM79LO5ACZFS-ND 5V, 3-Terminal 0.1A Negative Voltage Regulato! 40 rO2eree 
FSA2367MTCXTR-ND —_|0.75-Ohm Low Rov Triple SPDT, Negative Swing Audio (eee SD Oe Se Cote op 4 8 re 
SOUR SWHCN ci : : qN1SSOF 220.00 1ze 00 LM317LMES-ND 0.1A, 3-Terminal Positive Adjustable Regulator 40. 3224 
FSA2380BQXCT-ND Low Row 3:1 Negative Swing Audio Source Switch 14-DOFN 1.50 1.20 .90 TM317LZ-ND 0.4. 3-Terminal Positive Adjustable Reaulat B 34 7A 
SOT oe ce ee oan Aucto Source Swit Wega iooeas [MBi7MDTXESCT-ND — |0.5A\ 3-Terminal Positive Adjustable Regulator 48 36.27 
i OW Ron 3: legative Swing Audio source switc! Fe Fy ei Paty " iat 4 a te =: 
FSA2380MTCXTR-ND | Low Row 3:1 Negative Swing Audio Source Switc 1920.00/2,500 EMS 17 MDTXESTR-ND) > )) 0.54, 3-Terminal Positive Adjustable Regulator 320.00/2,000 
FSA2567MPXCT-ND __| Low Power, Dual SIM Card Analog Switch 1.25 1.00 75 (rea Oe Lon Fenminal Fosiive.Adlustab ai Hagulstor ee ee 
FSA2567MPXTR-ND Low Power, Dual SIM Card Analog Switch 1920.00/3,000 - Pi - - ~ 
FSA3157P6XCT-ND Low Voltage SPDT Analog Switch 39 «32 «22 ars END ey Dual Comparatn Poe eT O03 O00 
FSA3157P6XTR-ND Low Voltage SPDT Analog Switch 306.00/3,000 ese in A PS coemieble Sates saul caer 
FSA3357K8XCT-ND Low Voltage SP3T Analog Switch 75 63 50 H : : : : 
FSA3357K8XTR-ND jew Voltage SP3T Anal Swith 975.00/3,000 LM337TFS-ND 1.5A, 3-Terminal Negative Adjustable Regulator 0-220 60 1450 134! 
FSA4157AL6XCT-ND | 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch 6-MicroPak 685139 EMSS 2A NESSND) 0°C- 70°C Quad Comparator psa Owe 
FSA4157AL6XTR-ND ‘| 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch 6-MicroPak 1083.75/5,000 PC SoMESEND) 0°C-70°C Quad Comparator 44 3625 
FSA4157AP6XCT-ND —_| 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch SC70-6 50 38 29 PuSeeMATSOT ae 0°C-70°C Quad Comparator ae 
FSA4157AP6XTR-ND | 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch SC70-6 487.50/3,000 Se Prone nae rlleatet i Se OOS ONT 
FSA4157L6XCT-ND 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch 6-MicroPak «685139 H f : : : 
FSAETS7LEXTR-ND[1-Ohm Low Votage SPOT Analog Switch 6-MicroPak _1083.75/6,000 EMEEOUESEND 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulato SCRE Ooms 
FSA4157P6XCT-ND 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch $C70-6 50 38 29 eee oes aa baa Pena ” BB a 2 
FSA4157P6XTR-ND 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch SC70-6 487.50/3,000 Hl "C-70" ifferenti ‘ ; ; 
FSA4159P6XCT-ND 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch Sc70-6 een cr 3 LM393MXFSCT-ND 0°C-70°C Dual Differential Comparato A334 DA 
FSA4159P6XTR-ND 1-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch S$C70-6 741.00/3,000 LM393MXFSTR-ND 0°C-70°C Dual Differential Comparato 291 .00/3,00 
FSA5157L6XCT-ND __|0.4-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch. G-MicroPak 78 59 Ad EMSS NESaND 0G 7 °C Dual Differential Comparator. sees 
FSA5157L6XTR-ND 0.4-Ohm Low Voltage SPDT Analog Switch. 6-MicroPak 1243.13/5,000 LM431ACZFS-ND Programmable Shunt Regulator. 27 24 AS 
FSAL200QSCXCT-ND | WB Quad 2:1 Analog Mux/Demux Switch 16-QSOP 1.20 1.00 .80 LMSSSCMFS-ND Single Timer Ab 36025 
FSAL200QSCXTR-ND —_| WB Quad 2:1 Analog Mux/Demux Switch 16-QSOP 1300.00/2,500 LMS5SCNFS-ND Single Timer 44, 360.25 
FSAV331QSCXCT-ND __| Dual Channel 4:1 Video Switch . 16-QSOP 937862 LMS56CNFS-ND Dual Timer... 55 4433 
FSAV3310SCXTR-ND | Dual Channel 4:1 Video Switc! 16-0SOP 1007.50/2,500 LM2901NFS-ND Quad Comparator 45 3627 
FSAV332QSCXCT-ND —_| Quad Video Switch with Individual Enable 16-0SOP 93.7862 LM2903MFS-ND Dual Differential Comparato 40 33.22 
FSAV332QSCXTR-ND —_| Quad Video Switch with Individual Enable 16-QSOP 1007.50/2,500 LM2903NFS-ND Dual Differential Comparato Al 34.28 
FSAV430BQXCT-ND Low Voltage 1.1GHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch . 16-DOFN 1.26 1.05 84 LM7805ACT-ND 0°C-125°C, 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulato 0-220 47 38 = .28 
FSAV430BQXTR-ND Low Voltage 1.1GHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch . 16-DQFN 1638.00/3,000 LM7805CT-ND ~40°C-125°C, 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulato 0-220 «47388 
FSAV4300SCXCT-ND _|Low Voltage 1.1GHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch..........1@SOP 1.26 1.05 64 EMZO0SGTRSsND “SV, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulato Sis 
FSAV430QSCXTR-ND —_| Low Voltage 1.1GHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch . 16-QSOP 1365.00/2,500 MB2SCT-ND Bridge Rectifier 44 365 
FSAV450QSCXCT-ND | 800MHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch 16-QSOP 1.44 1.20 96 MB2STR-ND Bridge Rectifier 341.70/3,000 
FSAV450QSCXTR-ND | 800MHz, 4-Channel, 2:1 Video Switch 1560.00/2,500 MB4SCT-ND Bridge Rectifier A? 3927 
FSCQO765RTYDTU-ND | Green Mode Power Switch for Quasi-Resonan Mess ange Recaiey i crea Mo 
Switching Converter ieee ate Gl) a ridge Rectifier E 5B : 
FSCQ1265RTYDTU-ND | Green Mode Power Switch for Quasi-Resonant MB6STR-ND Bridge Rectifier 372.30/3,000 
Switching Converter 240 1.92 1.44 MC78LO5ACD-ND 5V, 5% 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator . AO 33.23 
FSCQ1565RTYDTU-ND | Green Mode Power Swi MC78LO5ACPFS-ND 5V, 5% 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator . so) ay ales 
Switching Converter 288 2:90 473 MC78LO8ACP-ND 8V, 4% 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator . 40 poco: 
FSFR2100-ND FPS™ for Half Bridge Resonant Converte 560 448 3.78 MC78L15ACPFS-ND 15V, 5% 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulato: 40 Bee 2 
FSQ0165RL-ND Green Mode Power Switch for Valley Switching Converter. 120 1.00 80 MC78MOSCDTXCT-ND SV, 0.5A 3-Terminal Positive Voltage Regulator. 50 40 30 
FSQ0165RN-ND Green Mode Power Switch for Valley Switching Converter . 90 75 60 MC78MOSCDTXTR-ND | SV, 0.5 3-Terminal Positive Voltage Regulator. D-PAK 280.00/2,00! 
FSQ0265RL-ND Green Mode Power Switch for Valley Switching Converter . 1.25 100 .75 MC78MOSCTFS-ND 5V, 0.5A 3-Terminal Positive Voltage Regulator. 48, 336-27, 
FSQ0265RN-ND Green Mode Power Switch for Valley Switching Converter . 1.02 85 68 MC78TOSCTFS-ND 5V, 3A 3-Terminal Positive Voltage Regulator. 90 75 60 
FSQ0365RL-ND Green Mode Power Switch for Valley Switching Converter . 130 1.04 78 MC78T12CTFS-ND 12V, 3A 3-Terminal Positive Voltage Regulator. 90.75 —60 
FSQ0565RWDTU-ND Green Mode Power Switch for Quasi-Resonant MC78T15CTFS-ND 15V, 3A 3-Terminal Positive Voltage Regulator. 90 LEO EY 
Operation TO-220F-6 213 1.70 1.28 MC7812ECT-ND 12V, 1A 3-Terminal Positive Voltage Regulator. AT 38 = 28 
FSQ110-ND Green Mode Power Switch NEW! 8-Dip 1.14 95 76 MC7905CTFS-ND -5V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator. AB Onnen 
FSQ211-ND Green Mode Power Switch... i 75 63 50 MC7912CTFS-ND -12V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator 52 39 = .30 
FSQ311L-ND Green Mode Power Switch for Valley Switching Converter . 96 80 .64 MC7915CTFS-ND -15V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator 52.3930 
FSQ321-ND Green Mode Power Switch for Valley Switching Converter. 96 80 64 MM74HCU04MXCT-ND | Hex Inverter. 14-S0IC 42844 
FSQ321L-ND Green Mode Power Switch for Valley Switching Converter . 96 80 64 MM74HCU04MXTR-ND | Hex Inverter. 14-SOIC 238.50/2,500 
FSQ510-ND Green Mode Power Switch for Valley Switching Converter . 96 80 64 MMBFJ112CT-ND N-Channel Swite SOT-23 39 31.22 
FSQ510H-ND Green Mode Power Switch for Valley Switching Converter . 96 80 64 MMBFJ112TR-ND N-Channel Switch (0T-23 260.82/3,000 
FSSDO6BQXCT-ND SD/SDIO and MMC Two-Port Mux 2.38 1.90 1.43 QRE1113GRCT-ND Reflective Object Sensor MD 6952.39 
FSSDO6BOXTR-ND SD/SDIO and MMC Two-Port Mux... 3648.00/3,000 QRE1113GRTR-ND Reflective Object Sensor “ 230.09/1,000 
FST16233MTD-ND 16-to-32-Bit Mux/Demux Bus Switch 133 1.06 .80 SCAN18245TSSC-ND Tri-State Non-Inverting Transceiver .. 8.10 648 5.47 
FSUSB11L10XCT-ND —_| Low Power Full Speed USB (12Mbps) Swite 1.23 1.03 82 $G6518DZ-ND LCD Power Supply Supervisor NEW! 84 6348 
FSUSB11L10XTR-ND | Low Power Full Speed USB (12Mbps) Swite 2613.75/5,000 


FSUSB20MUXCT-ND LP 1-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch . 1430114 86 

FSUSB20MUXTR-ND LP 1-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch . 2918.40/4,000 W DROPOUT Ley behrp eta 

FSUSB22BQXCT-ND LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch . ids CN) cds} ~ 

FSUSB22BQXTR-ND LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch . 1920.00/3,000 Digi-Key Ar Price Each 

FSUSB220SCXCT-ND | LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch . 125 1.00 .75 Part No. Description Pkg. = 125100 
1600.00/2,500 FAN1086M-ND. Adjustable, 1.54 LDO Linear Regulator. 1.02 85 68 


102/185 .68 


FSUSB30L10XCT-ND Low Power 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch . 
1.02 85 68 


FSUSB30L10XTR-ND Low Power 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch . 


O-MicroPak 1.41 1.18 .94 FAN1086M33-ND 3.3V, 1.5A Fixed LDO Linear Regulato! 
0-MicroPak 2996.25/5,000 FAN1086M285-ND 2.85V, 1.5A Fixed LDO Linear Regulator 


) 
) 
FSUSB220SCXTR-ND___[LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch . 
) 
) 
) 
) 
) 


FSUSB30MUXCT-ND LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch . 10-MSOP 1.41 118 94 FAN1540BMPXCT-ND 3.3V, 1.3A, LDO with Low Quiescent Current 1.02 85 68 
FSUSB30MUXTR-ND LP 2-Port High Speed USB 2.0 (480Mbps) Switch . 10-MSOP 2444.00/4,000 FAN1540BMPXTR-ND 3.3V, 1.3A, LDO with Low Quiescent Current 1326.00/3,000 
FSUSB30UMXCT-ND Low Power 2-Port HS USB 2.0 (480Mbps) Switch ............... 10-MLP 1.41, «1.18 94 (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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SEMICONDUCTO! 


LOW DROPOUT REGUL: 
RoHS Compliant 


‘ORS (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 
FAN2500SXCT-ND Adjustable, 100mA, CMOS LDO Regulator. 84 63 48 
FAN2500SXTR-ND Adjustable, 100mA, CMOS LDO Regulato! SOT-23-5 819.00/3,000 
FAN2500S25XCT-ND 2.5V, 100mA, CMOS LDO Regulator 74 56 42 
FAN2500S25XTR-ND 2.5V, 100mA, CMOS LDO Regulator 721.50/3,000 
FAN2500S28XCT-ND 2.8V, 100mA, CMOS LDO Regulator 84 63 48 
FAN2500S28XTR-ND 2.8V, 100mA, CMOS LDO Regulator 819.00/3,000 
FAN2500S30XCT-ND 3.0V, 100mA, CMOS LDO Regulator 84 63 48 
FAN2500S30XTR-ND 3.0V, 100mA, CMOS LDO Regulator 819.00/3,000 
FAN2500S33XCT-ND 3.3V, 100mA, CMOS LDO Regulator 84 63 48 
FAN2500S33XTR-ND 3.3V, 100mA, CMOS LDO Regulator 819.00/3,000 


FAN2560UC13XCT-ND 
FAN2560UC13XTR-ND 
FAN2560UC15XCT-ND 


1.3V, 350mA, Fast Transient Response 
LDO Regulator NEW... 
1.3V, 350mA, Fast Transient Response 
LDO Regulator NEW... 
1.5V, 350mA Fast Transient Response 
LDO Regulator NEW... 


5-WLCSP 1.11 93 74 


5-WLCSP 1443.00/3,000 


5-WLCSP_ 1.11 93.74 


FAN2560UC15XTR-ND 


1.5V, 350mA Fast Transient Response 


LDO Regulator NEWS... 1443.00/3,000 
KA278R51CTU-ND 2A, Output LDO Voltage Regulator A) IOS mmO0 
LP2951CMXFSCT-ND Adj., Micro Power Voltage Regulator 48 pcOmEeet 
LP2951CMXFSTR-ND Adj., Micro Power Voltage Regulator 468.00/3,000 
RC1117DXCT-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator 117 98 78 
RC1117DXTR-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator 1267.50/2,500 
RC1117M-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator 80 167) 254 
RCO1117M285-ND 2.85V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator 96 80 64 
RC1117S285TCT-ND 2.85V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator 62 AT 36 
RC1117S285TTR-ND 2.85V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator SOT: 223 507.00/2,500 
RC1585M15-ND 1.5V, 5A, Fixed LDO Linear Regulator... ...T0-263 1.08 90 72 


SCANPSC110FSC-ND 


SCAN Bridge Hierarchical and Multidrop Addressable 


JT AG Port -28-SOIC 


24.75 23.10 21.45 


——— 
FAIRCHILD 
See 


SEMICONDUCTOR? 


NM95HS HIGH SECURITY SERIES 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description 1 25 100 
NM95HSO1EM-ND Rolling Code Generator High Temp (RC OSC’ 3.12 2.52 2.04 
NM95HSO1EM8-ND Rolling Code Generator High Temp (RC OSC’ 429 347 2.81 
NM95HSO1N-ND Rolling Code Generator (RC OSC). 3190) 3115) 2155 
NM95HS01N14-ND Rolling Code Generator (RC OSC). 3.90 3.15 2.55 
NM95HSO2EN-ND Rolling Code Generator High Temp (XTAL OS 4.29 3.47 2.81 
NM95HS02N-ND Rolling Code Generator (XTAL OSC) SSOP SNE 2155) 
NM95HS02N14-ND Rolling Code Generator (XTAL OSC) 390) 3/16 2/55 


————— 
FAIRCHILD 


OP AMPS 
SEMICONDUCTORS 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LF347NFS-ND 4Mkz, High Speed Quad JFet Op Amp. 68 51 39 
LF351NFS-ND Single JFet Op Amp* 45 36 0.27 
LF353NFS-ND 4MHz Dual JFet Op Amp 155) A433 
LM324AMFS-ND 0°C-70°C Quad Op Amp 44 36 0.25 
LM324ANFS-ND 0°C-70°C Quad Op Amp AG FO /meeeO) 
LM324MFS-ND 0°C-70°C Quad Op Amp AL 340.23 
LM324NFS-ND 0°C-70°C Quad Op Amp 42 35 24 
LM358AMFS-ND 0°C-70°C Dual Op Amp . 38 31 Al 
LM358ANFS-ND 0°C-70°C Dual Op Amp . 39 32.22 
LM358MFS-ND 0°C-70°C Dual Op Amp . 43 34.24 


LM358MXFSCT-ND 
LM358MXFSTR-ND 


0°C-70°C Dual Op Amp* 
0°C-70°C Dual Op Amp* 


34 


3 24 
291.00/3,000 


LM358NFS-ND 0°C-70°C Dual Op Amp . i 43 3424 
LM741CNFS-ND 0°C-70°C Single Op Amp -Dip 49 40.27 
LM1458NFS-ND Dual Op Amp............. -Dip 55 4433 
LM2902NFS-ND -40°C-85°C Quad Op Amp. 48 39.27 
LM2904MFS-ND Dual Op Amp 40 33.22 
LM2904NFS-ND Dual Op Amp... Al 34.23 


PFC/PWM CONTROLLERS 


RoHS Compliant 


Price Each 

Description ul 25 100 
FAN2011MPXCT-ND Adj., 1.5A Low Volt. Current Mode Sync. PWM Buck Reg. ..... 1250 L008) 275) 
FAN2011MPXTR-ND Adj., 1.5A Low Volt. Current Mode Sync. PWM Buck Reg. . 1920.00/3,000 
FAN2012MPXCT-ND Adj., 1.5A Low Volt. Current Mode Sync. PWM Buck Reg 1:32) AETO: 88; 
FAN2012MPXTR-ND Adj., 1.5A Low Volt. Current Mode Sync. PWM Buck Reg 1716.00/3,000 
FAN2013MPXCT-ND 2A Low Volt. Current Mode Sync. PWM Buck Reg... 25 OOM 75) 
FAN2013MPXTR-ND 2A Low Volt. Current Mode Sync. PWM Buck Re 1920.00/3,000 
FAN4800IMXCT-ND Low Start Up Current PFC/PWM Controller. 3.78 3.03 2.36 


FAN4800IMXTR-ND 


Low Start Up Current PFC/PWM Controlle! 


2142.00/1,000 


FAN4803CP1-ND PFC/PWM Controller, 67kHz Frequency ... Ze le225 075) 
FAN4803CP2-ND PFC/PWM Controller, 67/134kHz Frequency V2) ee) 
FAN4803CS1XCT-ND PFC/PWM Controller, 67kHz Frequency 3.94 315 2.45 
FAN4803CS1XTR-ND PFC/PWM Controller, 67kHz Frequency 5512.50/2,500 
FAN4803CS2XCT-ND PFC/PWM Controller, 67/134kHz Frequency 3.71 2.97 2.31 
FAN4803CS2XTR-ND PFC/PWM Controller, 67/134kHz Frequency 5197.50/2,500 
FAN4810MXCT-ND PFC Controller... 2.25 1.80 1.35 
FAN4810MXTR-ND PFC Controller 2880.00/2,500 
FAN4810N-ND. PFC Controller 2.25 1.80 1.35 
FAN4822IN-ND ZVS Average Current PFC Controller 5.60 4.48 3.78 
FAN5026MTCXCT-ND Dual DDR/Dual Output PWM Controller 1:95) 1:56) aly 
FANS5026MTCXTR-ND Dual DDR/Dual Output PWM Controller 2496.00/2,500 
FAN5099MTCXCT-ND Wide Frequency Sync. Buck PWM and LDO Controller... 213 1.70 1.28 
FAN5099MTCXTR-ND Wide Frequency Sync. Buck PWM and LDO Controller 2720.00/2,500 
FAN5234QSCXCT-ND Mobile Friendly PWM/PFM Controller... 140 1.12 .84 
FAN5234QSCXTR-ND Mobile Friendly PWM/PFM Controller... 1792.00/2,500 
FAN5236MTC-ND Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controller...28-TSSOP 2.59 2.07 ‘1.61 
FANS5236MTCXCT-ND Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controller...28-TSSOP 2.59 2.07 1.61 
FAN5236MTCXTR-ND Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controller ...28-TSSOP 3622.50/2,500 
FAN5236QSCXCT-ND Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controller.....28-QSOP 2.28 1.82 1.37 
FAN5236QSCXTR-ND Dual Mobile Friendly DDR/Dual Output PWM Controller .....28-QSOP 2912.00/2,500 
FAN6520AMXCT-ND Single Sync. Buck PWM Controller ..8-SOIC -83 69 55 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
FAN6520AMXTR-ND Single Sync. Buck PWM Controller “SOIC 893.75/2,500 
FAN7527BMXCT-ND PFC Controller. 8-SOP 718 165iy 52 
FAN7527BMXTR-ND PFC Controller. 8-SOP 845.00/2,500 
FAN7527BN-ND PFC Controller. -Dip 718 165 52: 
FAN7528M-ND Dual Out, Critical Conduction Mode PFC Controlle 8-SOP 1.33 1.06 80 
FAN7528MXCT-ND Dual Out, Critical Conduction Mode PFC Controlle 18 65 52 
FAN7528MXTR-ND Dual Out, Critical Conduction Mode PFC Controller. 845.00/2,500 
FAN7529N-ND Critical Conduction Mode PFC Controller ... 8-Dip 145 116 87 
FAN7530MXCT-ND Critical Conduction Mode PFC Controle! 8-SOP 1.33 1.06 .80 
FAN7530MXTR-ND. Critical Conduction Mode PFC Controlle 8-SOP 2035.20/3,000 
FAN7530N-ND Critical Conduction Mode PFC Controle! i 1.33 1.06 .80 
FAN7554-ND Versatile PWM Controller 96 80 64 
FAN7554D-ND Versatile PWM Controller 18 Gai by 
FAN7554DTFCT-ND Versatile PWM Controller 78 165) 02 


FAN7554DTFTR-ND 


Versatile PWM Controller 


845.00/2,500 


FAN7601GXCT-ND Green Current Mode PWM Controller. 144° 108 81 
FAN7601GXTR-ND Green Current Mode PWM Controller. 1404.00/3,000 
FAN7601MXCT-ND Green Current Mode PWM Controller. 1.44 1.08 81 
FAN7601MXTR-ND Green Current Mode PWM Controller. 1404.00/3,000 
FAN7601N-ND Green Current Mode PWM Controller. 1.44 1.08 81 
FAN7602BMXCT-ND Green Current Mode PWM Controller. 1.26 1.05 84 
FAN7602BMXTR-ND Green Current Mode PWM Controller. 1365.00/2,500 
FAN7602BN-ND Green Current Mode PWM Controller. 1.26 1.05 .84 
FAN7602MXCT-ND Green Current Mode PWM Controller. 1.26 1.05 .84 
FAN7602MXTR-ND Green Current Mode PWM Controller. 1365.00/2,500 
FAN7602N-ND Green Current Mode PWM Controller. 1.26 1.05 84 
FSDMO465REWDTU-ND |Green Mode Power Switch, Integrated PWM and 

SenseFET.. .T0-220F-6 2.00 1.60 1.20 
FSDMO565RBWDTU-ND |Green Mode 

SenseFET TO-220F- 6 1.88 1.50 1.13 


FSQ0170RNA-ND 
FSQ0270RNA-ND 


Green Mode Power Switch, Integrated PWM and SenseFET 
Green Mode Power Switch, Integrated PWM and SenseFET 


1.02 85 68 
dO 2 comme Ob. 


FSQ311-ND Green Mode Power Switch, for Quasi-Resonant Operation... 96 te Be 
FSQ0365RN-ND Green Mode Power Switch, for Quasi-Resonant Operation... 1.20 1.00 80 
FSQ0370RNA-ND Green Mode Power Switch, Integrated PWM and SenseFET 1.26 1.05 84 
ML4800CP-ND PFC/PWM Controller Combo... 3.38 2.70 210 
ML48001P-ND PFC/PWM Controller Comb 3.38 2.70 210 
ML4821CP-ND Power Factor Controller .. 5.63 450 3.50 
ML4824CP1-ND PFC/PWM Controller Comb 4.28 342 266 
ML4824CP2-ND PFC/PWM Controller Comb 7.31 5.85 4.55 
ML48241P1-ND PFC/PWM Controller Combo... 3.94 315 2.45 
ML4826CP2-ND PFC and Dual Output PWM Controller Combo 6.75 540 4.20 
ML4841CP-ND Variable Feedforward PFC/PWM Controller Combo. 6.64 5.31 4.13 


RF POWER AMP MODULES — Rois Compliant 


Price Each 
Description Pkg. 1 25 100 


RMPA1959CT-ND 
RMPA1959TR-ND 


PCS 3.4V CDMA and CDMA2000-1X PowerEdge™ 


Power Amp Module ............-sceessesseessseeseeeseees 4.0x4.0x1.5mm LCC 2.45 1.96 1.47 
PCS 3.4V CDMA and CDMA2000-1X PowerEdge™ 
Power Amp Modul 4.0x4.0x1.5mm LCC 3136.00/2,500 


Ee 
EAIRCHILD SMART POWER MODULES 
Sm ETSEETSS RoHS Compliant 
Price Each 
Description Pkg. al 25 100 
FCAS20DN60BB-ND SPM™ for SRM, 600V-20A, 2-Phase Asymmetric 
Bridge NEW!... ...SPM20-BC 14.69 13.23 11.74 
FCAS30DN60BB-ND SPM™ for SRM, 600V-30A, 2-Phase ‘Asymmetric 
Bridge NEW!... ...SPM20-BC 16.09 14.49 12.85 
FCASSOSN60-ND SPM™ for SRM, 600V-50A, 1-Phase 
Asymmetric Bridge... SPM27-DA 15.39 13.86 12.29 
FPAB30BH60-ND SPM™, 600V-30A, 1-Phase IGBT Inverter Bridge -SPM27-IA 15.47 14.44 13.41 
FPAB30PH60-ND SPM™, 600V-30A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-GA 15.18 14.17 13.16 
FPABSOPH60-ND SPM™, 600V-50A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-HA 19.19 17.91 16.63 
FPDB20PH60-ND SPM™, 600V-20A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-GA 15.96 14.37 12.75 
FPDB30PH60-ND SPM™, 600V-30A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-GA 16.50 15.40 14.30 
FPDB50PH60-ND SPM™, 600V-50A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-HA 21.23 19.81 18.40 
FSAB20PH60-ND SPM™, 600V-20A, 1-Phase Rectifier Bridge Diod -SPM27-FA 10.29 9.27 8.22 
FSAM10SH60A-ND SPM™, 600V-10A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 18.20 16.99 15.78 
FSAM15SH60A-ND SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 19.26 17.98 16.70 
FSAM30SH60A-ND SPM™ (Smart Power Module) ....... SPM32-AA 24.62 22.98 21.34 
FSAM15SM60A-ND SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 17.76 16.58 15.40 
FSAM20SH60A-ND SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 21.40 19.98 18.55 
FSAM20SL60-ND SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 23.54 21.98 20.41 
FSAM20SM60A-ND SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 19.90 18.58 17.25 
FSAM30SH60A-ND SPM™, 600V-30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 24.62 22.98 21.34 
FSAM30SM60A-ND SPM™, 600V-30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-AA 23.12 21.58 20.04 
FSAM50SM60A-ND SPM™, 600V-50A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-CA 46.20 43.12 40.04 
FSAM75SM60A-ND SPM™, 600V-75A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM32-CA 64.50 60.20 55.90 
FSB50250SCT-ND SPM™, 500V-2.0A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM23-BA 6.60 5.28 4.46 
FSB50250STR-ND SPM™, 500V-2.0A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM23-BA 1930.50/450 
FSB50325SCT-ND SPM™, 250V-1.5A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM23-BA 6.05 4.84 4.09 
FSB50325STR-ND SPM™, 250V-1.5A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM23-BA 1769.85/450 
FSB50450SCT-ND SPM™, 500V-3.0A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM23-BA 7.15 5.72 4.83 
FSB50450STR-ND SPM™, 500V-3.0A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM23-BA 2091.38/450 
FSB50450T-ND SPM™, 500V-3.0A, 3-Phase FRFET Inverter... SPM23-AC 8.25 6.60 5.57 
FSB50550T-ND SPM™, 500V-3.5A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM23-AC 7.70 6.16 5.20 
FSBB15CH60-ND SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-CA 15.39 13.86 12.29 
FSBB15CH60BT-ND Motion-SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT 
Inverter Bridge... SPM27-EC 17.53 16.37 15.20 
FSBB20CH60-ND SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-CA 16.17 15.10 14.02 
FSBB20CH60C-ND SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter 
Bridge NEW!... SPM27-CC 17.43 16.27 15.11 
FSBB20CH60F-ND SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-CA 17.12 15.98 14.84 
FSBB30CH60-ND SPM™, 600V-30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge SPM27-EA 21.95 20.49 19.02 
FSBB30CH60C-ND SPM™, 600V-30A, 3-Phase IGBT Inverter 
Bridge NEW!.... z SPM27-EC 22.05 20.58 19.11 
FSBB30CH60F-ND SPM™, 600V-30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge........... SPM27-EA 22.70 21.19 19.67 
FSBF10CH60B-ND Motion-SPM™, 600V-10A, 3-Phase IGBT 
Inverter Bridge... SPM27-JA 13.59 12.24 10.86 
FSBF10CH60BT-ND Motion-SPM™, 600V-10A, 3- Phase IGBT 
Inverter Bridge SPM27-JA 12.83 11.55 10.25 
* RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


1024 (tos3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


SMART POWER MODULES (Continued) 
RoHS Compliant 


Description Pkg. 


Price Each 
il 25 100 


FSBF15CH60BT-ND 


FSBF3CH60B-ND 


Motion-SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT 
Inverter Bridge. 
Motion-SPM™, 600V-3A, 3-Phase IGBT 


SPM27-JA 


15.26 14.25 13.23 


Inverter Bridge. SPM27-JA 11.03 9.93 8.81 
FSBF5CH60B-ND Motion-SPM™, 600V-5A, 3-Phase IGBT 

Inverter Bridge. -SPM27-JA 11.80 10.62 9.42 
FSBS3CH60-ND SPM™, 600V-3A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge . .SPM27-BA 10.26 9.24 8.20 
FSBS5CH60-ND SPM™, 600V-5A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge . -SPM27-BA 11.03 9.93 8.81 
FSBS10CH60-ND SPM™, 600V-10A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge -SPM27-BA 12.77 11.51 10.20 
FSBS15CH60-ND SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge ~SPM27-BA 15.33 13.80 12.24 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
100324QC-ND Low Power Hex TTL-to-ECL Translator 5.70 4.56 3.85 
100325QC-ND Low Power Hex ECL-to-TTL Translator 5.70 456 3.85 
FSHDMIO4MTDX-ND Wide Bandwidth Differential Signaling HDMI Switc! 2.23 1.78 1.34 
FSHDMIO8MTDXCT-ND | Wide Bandwidth HDMI Switch DDC/CEC.. 252202 enor 
FSHDMIO8MTDXTR-ND | Wide Bandwidth HDMI Switch DDC/CEC.. 1568.00/1,000 
FSTD3306L8XCT-ND 2-Bit Low Power Bus Switch. 8-MicroPak 1.20 1.00 .80 
FSTD3306L8XTR-ND 2-Bit Low Power Bus Switch. 8-MicroPak 2550.00/5,000 


FXL2T245L10XCT-ND 
FXL2T245L10XTR-ND 


Low Voltage Dual Supply 2-Bit Signal Translator .. 0-MicroPak 


Low Voltage Dual Supply 2-Bit Signal Translator .. 


114 95 76 
2422.50/5,000 


FXL4T245BQXCT-ND Low Voltage Dual Supply 4-Bit Signal Translator. 1.23 1.03.82 
FXL4T245BQXTR-ND Low Voltage Dual Supply 4-Bit Signal Translator. 1599.00/3,000 
FXL5T244BQXCT-ND Low Voltage Dual Supply 5-Bit Signal Translator. 1:23) 03) 282: 
FXL5T244BQXTR-ND Low Voltage Dual Supply 5-Bit Signal Translator... 1599.00/3,000 
FXLP34L6XCT-ND Single Bit Unidirectional Translatot 84 63 48 
FXLP34L6XTR-ND Single Bit Unidirectional Translatot 6-MicroPak 1338.75/5,000 
FXLP34P5XCT-ND Single Bit Unidirectional Translatot $C70-5 84 63 48 
FXLP34P5XTR-ND Single Bit Unidirectional Translatot $C70-5 819.00/3,000 
ML4425CSXCT-ND Sensorless BLDC Motor Controlle 28-SOIC 8.75 7.88 6.99 


ML4425CSXTR-ND 
ML6428CS2XCT-ND 


Sensorless BLDC Motor Controller .. 
S-Video Filter and 75-Ohm Line Drive 


6483.75/1,000 


Composite Output. se 4.01 3.21 2.50 
ML6428CS2XTR-ND S-Video Filter and 75-Ohm Line Drivers with Summed 

Composite Output. ost 5607.00/2,500 
USBIT11AMTCXCT-ND | Universal Serial Bus Transceiver 15 63 50 
USBIT11AMTCXTR-ND | Universal Serial Bus Transceiver 812.50/2,500 
USB1T11AMXCT-ND Universal Serial Bus Transceive! #6) 63.50 


USB1T11AMXTR-ND 
USB1T1103MHXCT-ND 
USB1T1103MHXTR-ND. 


Universal Serial Bus Transceive! 
USB Peripheral Transceiver with Voltage Regulator 
USB Peripheral Transceiver with Voltage Regulator 


812.50/2,500 
LOB eo Caer: 
1404.00/3,000 


Description Pkg 


Surface Mount Product 


Price Each 
1 25 100 


NC7SOOMS5XCT-ND Single 2-Input NAND Gate. 28 r21 15) 
NC7SOOMS5XTR-ND Single 2-Input NAND Gate. 168.00/3,000 
NC7SOOP5XCT-ND 2-Input NAND Gate. 26 2000 14 
NC7SOOP5XTR-ND 2-Input NAND Gate. 156.00/3,000 
NC7S02M5XCT-ND Single 2-Input NOR Gate 28 221 15) 
NC7S02M5XTR-ND Single 2-Input NOR Gate 168.00/3,000 
NC7S04M5XCT-ND 7) 20. «14 
NC7S04M5XTR-ND 159.00/3,000 
NC7S04P5XCT-ND TinyLogic® HS Inverter .. .26 at! 
NC7S04P5XTR-ND TinyLogic® HS Inverter* .. 156.00/3,000 
NC7SO8P5XCT-ND TinyLogic® HS 2-Input AND Gate* . SC70-5 26 20. «14 
NC7S08P5XTR-ND TinyLogic® HS 2-Input AND Gate* . 156.00/3,000 
NC7SO8M5XCT-ND Single 2-Input AND Gate 28 wal aks} 
NC7S08M5XTR-ND Single 2-Input AND Gate 168.00/3,000 
NC7S14M5XCT-ND Schmitt Trigger Input Inverte 28 Zl ak) 
NC7S14M5XTR-ND Schmitt Trigger Input Inverte! 168.00/3,000 
NC7S14P5XCT-ND TinyLogic® HS Inverter .. .26 E20) 14 
NC7S14P5XTR-ND TinyLogic® HS Inverter* 156.00/3,000 
NC7S32M5XCT-ND Single 2-Input OR Gate . 28 wal aks} 
NC7S32M5XTR-ND Single 2-Input OR Gate . 168.00/3,000 
NC7S86M5XCT-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate... .28 21 ab 
NC7S86M5XTR-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate... 168.00/3,000 
NC7SB3157P6XCT-ND —_| SPDT Analog Switch or 2:1 Mux/Demux Bus Switch* 37 xy Al 
NC7SB3157P6XTR-ND | SPDT Analog Switch or 2:1 Mux/Demux Bus Switch* $C70-6 290.70/3,000 
NC7STO8M5XCT-ND TinyLogic® HST 2-Input AND Gate* 28 val ak 
NC7STO8M5XTR-ND TinyLogic® HST 2-Input AND Gate* 168.00/3,000 
NC7STO8P5XCT-ND TinyLogic® HST 2-Input AND Gate* 26 220) 314 
NC7STO8P5XTR-ND TinyLogic® HST 2-Input AND Gate* 156.00/3,000 
NC7SU04M5XCT-ND TinyLogic® HS Unbuffered Inverter* .28 24 aki 
NC7SU04M5XTR-ND TinyLogic® HS Unbuffered Inverter* .. 168.00/3,000 


Surface Mount Product 


NC7NZ14K8XCT-ND TinyLogic® UHS Inverter* AQ 40.27 
NC7NZ14K8XTR-ND TinyLogic® UHS Inverter* 382.50/3,000 
NC7NZ17K8XCT-ND TinyLogic® UHS Triple Buffer AQ 40.27 
NC7NZ17K8XTR-ND TinyLogic® UHS Triple Buffer* 382.50/3,000 
NC7NZ34K8XCT-ND TinyLogic® UHS Triple Buffer* AQ 40.27 
NC7NZ34K8XTR-ND TinyLogic® UHS Triple Buffer* J 382.50/3,000 
NC7SB3257P6XCT-ND —_|2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch* . C70-6 43 34 26 
NC7SB3257P6XTR-ND 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch* . SC70-6 344.25/3,000 
NC7SP17P5XCT-ND TinyLogic® ULP Single Buffer* SC70-5 40 oes 
NC7SP17P5XTR-ND TinyLogic® ULP Single Buffer* SC70-5 270.00/3,000 
NC7SV04P5XCT-ND TinyLogic® ULP-A Inverter* SC70-5 32 I Ale 
NC7SV04P5XTR-ND TinyLogic® ULP-A Inverter* SC70-5 192.00/3,000 
NC7SZOOM5XCT-ND Single 2-Input NAND Gate. SOT-23-5 28 i) as 
NC7SZOOM5XTR-ND Single 2-Input NAND Gate. 168.00/3,000 
NC7SZOOP5XCT-ND 2-Input NAND Gate. 26 Ome s 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
NC7SZOOP5XTR-ND 2-Input NAND Gat 156.00/3,000 
NC7SZ02M5XCT-ND Single 2-Input NOR Gate 28 24) Ald) 
NC7SZ02M5XTR-ND Single 2-Input NOR Gate 168.00/3,000 
NC7SZ02P5XCT-ND TinyLogic® UHS 2-Input NOR Gate*. 26 20 14 
NC7SZ02P5XTR-ND TinyLogic® UHS 2-Input NOR Gate*. 156.00/3,000 
NC7SZ04M5XCT-ND Single Inverter. 27 2004 
NC7SZ04M5XTR-ND Single Inverter. 159.00/3,000 
NC7SZ04P5XCT-ND TinyLogic® UHS Inverter*. 26 2 al 
NC7SZ04P5XTR-ND TinyLogic® UHS Inverter*. 156.00/3,000 
NC7SZOS5MS5XCT-ND Single Inverter Open Drain. 28 ZAl als 
NC7SZO5M5XTR-ND Single Inverter Open Drain. 168.00/3,000 
NC7SZO8M5XCT-ND Single 2-Input AND Gate 28 2) als 
NC7SZO8M5XTR-ND Single 2-Input AND Gate 168.00/3,000 
NC7SZO08P5XCT-ND 2-Input AND Gate 225 A alk} 
NC7SZO8P5XTR-ND 2-Input AND Gate 150.00/3,000 
NC7SZ11P6XCT-ND TinyLogic® UHS 3-Input AND Gate* . 38 29.20 
NC7SZ11P6XTR-ND TinyLogic® UHS 3-Input AND Gate* . 228.00/3,000 
NC7SZ14M5XCT-ND Schmitt Trigger Input Inverter .28 il al 
NC7SZ14M5XTR-ND Schmitt Trigger Input Inverter. 168.00/3,000 
NC7SZ14P5XCT-ND TinyLogic® UHS Inverter*. 26 20.14 
NC7SZ14P5XTR-ND TinyLogic® UHS Inverter*. 156.00/3,000 
NC7SZ32M5XCT-ND Single 2-Input OR Gate 28 2 Als 
NC7SZ32M5XTR-ND Single 2-Input OR Gate .. 168.00/3,000 
NC7SZ32P5XCT-ND TinyLogic® UHS 2-Input OR Gate* 26 20 0.14 
NC7SZ32P5XTR-ND TinyLogic® UHS 2-Input OR Gate* 156.00/3,000 
NC7SZ38M5XCT-ND Single 2-Input NAND Gate (Open Drain Output) OT-23-5 Bil al 
NC7SZ57P6XCT-ND TinyLogic® UHS Univ. Config. 2-Input Logic Gates 070-6 38 29 8=.20 
NC7SZ57P6XTR-ND TinyLogic® UHS Univ. Config. 2-Input Logic Gates* 070-6 228.00/3,000 
NC7SZ66M5XCT-ND Low Voltage Single SPST Bus Switch OT-23-5 40 2) 22! 
NC7SZ66M5XTR-ND Low Voltage Single SPST Bus Switch OT -23-5 270.00/3,000 
NC7SZ66P5XCT-ND Low Voltage Single SPST Normally Open Bus Switch $C70-5 40 Be ee 
NC7SZ66P5XTR-ND Low Voltage Single SPST Normally Open Bus Switch* 070-5 270.00/3,000 
NC7SZ74K8XCT-ND TinyLogic® UHS D-Type Flip-Flop with Preset Clear US8 46 mele aa} 
NC7SZ74K8XTR-ND TinyLogic® UHS D-Type Flip-Flop with Preset Clear US8 357.00/3,000 
NC7SZ86M5XCT-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate 28 Al als 
NC7SZ86M5XTR-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate 168.00/3,000 
NC7SZ86P5XCT-ND TinyLogic® UHS 2-Input Exclusive OR Gate* 070-5 .26 20 «14 
NC7SZ86P5XTR-ND TinyLogic® UHS 2-Input Exclusive OR Gate* 070-5 156.00/3,000 
NC7SZ125M5XCT-ND Single Tri-State Buffer OE=Low 28 2) als 
NC7SZ125M5XTR-ND Single Tri-State Buffer OE=Low 168.00/3,000 
NC7SZ125P5XCT-ND Tri-State Buffer. .26 20 0.14 
NC7SZ125P5XTR-ND Tri-State Buffer. 156.00/3,000 
NC7SZ126M5XCT-ND Single Tri-State Buffer OE=High . .28 vA) als 
NC7SZ126M5XTR-ND Single Tri-State Buffer OE=High . 168.00/3,000 
NC7SZ126P5XCT-ND Tri-State Buffer. -26 ed ale 
NC7SZ126P5XTR-ND Tri-State Buffer. 156.00/3,000 
NC7SZ157P6XCT-ND TinyLogic® UHS 2-Input Non-Inverting Mux* .. 38 29 (I 
NC7SZ157P6XTR-ND TinyLogic® UHS 2-Input Non-Inverting Mux’ 070-6 228.00/3,000 
NC7SZ175P6XCT-ND D-Type Flip-Flop with Async. Clear. 070-6 38 29 ~=.20 
NC7SZ175P6XTR-ND D-Type Flip-Flop with Async. Clear. 070-6 228.00/3,000 
NC7SZ374P6XCT-ND Tri-State TinyLogic® UHS D-Type Flip-Flop* 070-6 38 29.20 
NC7SZ374P6XTR-ND Tri-State TinyLogic® UHS D-Type Flip-Flop* 070-6 228.00/3,000 
NC7SZ384M5XCT-ND 1-Bit Low Power Bus Switc OT-23-5 40 32.24 
NC7SZ384M5XTR-ND 1-Bit Low Power Bus Switc OT -23-5 324.00/3,000 
NC7SZU04M5XCT-ND TinyLogic® UHS Unbuffere }OT-23-5 28 val aks 
NC7SZU04M5XTR-ND TinyLogic® UHS Unbuffered Inverter* ... 168.00/3,000 
NC7WB66K8XCT-ND Low Voltage Dual SPST Normally Open Analog Switch* .. .60 48 36 
NC7WB66K8XTR-ND Low Voltage Dual SPST Normally Open Analog Switch* . 468.00/3,000 
NC7WZ02K8XCT-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input NOR Gate* mt) 40.27 
NC7WZ02K8XTR-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input NOR Gate* 382.50/3,000 
NC7WZ04P6XCT-ND TinyLogic® UHS Dual Inverter* 38 22020! 
NC7WZ04P6XTR-ND TinyLogic® UHS Dual Inverter* 228.00/3,000 
NC7WZ07P6XCT-ND TinyLogic® UHS Dual Buffer, OD Outputs 38 One 20) 
NC7WZ07P6XTR-ND TinyLogic® UHS Dual Buffer, OD Outputs* 228.00/3,000 
NC7WZ08K8XCT-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input AND Gate* US8 AT A eal 
NC7WZ08K8XTR-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input AND Gate* US8 372.30/3,000 
NC7WZ14P6XCT-ND TinyLogic® UHS Dual Inverter* 070-6 38 220) 220) 
NC7WZ14P6XTR-ND TinyLogic® UHS Dual Inverter* 070-6 228.00/3,000 
NC7WZ16P6XCT-ND Dual Buffer 070-6 38 29.20 
NC7WZ16P6XTR-ND Dual Buffe 070-6 228.00/3,000 
NC7WZ17P6XCT-ND TinyLogic® UHS Dual Buffer* 070-6 38 29.20 
NC7WZ17P6XTR-ND TinyLogic® UHS Dual Buffer* 070-6 228.00/3,000 
NC7WZ32K8XCT-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input OR Gate* US8 AQ 40.27 
NC7WZ32K8XTR-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input OR Gate* US8 382.50/3,000 
NC7WZ125K8XCT-ND Tri-State TinyLogic® UHS Dual Buffer*. US8 49 AO .27 
NC7WZ125K8XTR-ND Tri-State TinyLogic® UHS Dual Buffer*. US8 382.50/3,000 
NC7WZ132K8XCT-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input NAND Gate* .. US8 AQ A027 
NC7WZ132K8XTR-ND TinyLogic® UHS Dual 2-Input NAND Gate* .. US8 382.50/3,000 
NC7WZ241K8XCT-ND Tri-State TinyLogic® UHS Dual Buffer. US8 AQ 40.27 
NC7WZ241K8XTR-ND Tri-State TinyLogic® UHS Dual Buffer*. US8 382.50/3,000 
NC7WZU04P6XCT-ND TinyLogic® UHS Dual Unbuffered Inverter® .. 070-6 36 AR 
NC7WZU04P6XTR-ND | TinyLogic® UHS Dual Unbuffered Inverter* . 070-6 216.00/3,000 
ULP Series — RoHS Compliant 

NC7NP14L8XCT-ND TinyLogic® ULP Triple Inverter... i -50 40 30 
NC7NP14L8XTR-ND TinyLogic® ULP Triple Inverter... 650.00/5,000 
NC7SPU04P5XCT-ND TinyLogic® ULP Unbuffered Inverter. 34 27 (AQ 
NC7SPU04P5XTR-ND TinyLogic® ULP Unbuffered Inverter. 228.00/3,000 


Surface Mount Product 


Digi-Key Price Eacha 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PI3A3160CZGEXCT-ND /3V, SOTiny™ 0.8-Ohm Dual SPDT Analog Switch* . 12-TDFN 1.06 94 85 
PI3A3160CZGEXTR-ND /3V, SOTiny™ 0.8-Ohm Dual SPDT Analog Switch* . 12-TDFN 2513.00/3,500 
PI5A3157CEXCT-ND SOTiny™ Low Voltage Dual SPDT Analog Switch* SC70-6 67 209) 254) 
PI5A3157CEXTR-ND SOTiny™ Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 070-6 1356.00/3,000 
PI5A3157ZAEXCT-ND SOTiny™ Low Voltage SPDT Analog Switch*...... - TDFN AL 37.33 
PI5A3157ZAEXTR-ND SOTiny™ Low Voltage SPDT Analog Switch* ... 976.50/3,500 
PI5A3158ZAEXCT-ND SOTiny™ Low Voltage Dual SPDT Analog Switc 12-TDFN 74 66 6 
PI5A3158ZAEXTR-ND SOTiny™ Low Voltage Dual SPDT Analog Switch 12-TDFN 1767.50/3,500 
PI5C3301TEXCT-ND SOTiny™ Single Bit Bus Switch* 78 10.63 
PI5C3301TEXTR-ND SOTiny™ Single Bit Bus Switch 1596.00/3,000 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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74FCT - STANDARD 5 VOLT FCT WITH 


25 OHM SERIES OUTPUT RESISTOR 


Digi-Key Price Each Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PI5C3303TEXCT-ND SOTiny™ 2:1 Mux/Demux Bus Switch* .. 9 87 679 PI74FCT2241ATQ-ND | Inverting Octal Buffer/Line Drive 20-QS0P 7468S 2 
PI5C3303TEXTR-ND SOTiny™ 2:1 Mux/Demux Bus Switch* 1995.00/3,000 PI74FCT2374ATQ-ND Octal D-Type Register 20-QSOP 74 68 62 
PI74STX1GO8CXCT-ND | Single 2-Input AND Gate... soy A384 

fl ii bal * 
PIZASTRIGOBEXTRAND | Single 2cnput AND Gat *” ys9.006,000. 74LPT - STANDARD 3.3 VOLT LOGIC 
PI74STX1G79CXCT-ND __|Single Positive-Edge-Triggered D-Type Fli 38 .29 23 WITH 5 VOLT TOLERANT I/O 
PI74STX1G86CXCT-ND {Single 2-Input XOR Gate k) ee: eX) Digi-Key a Price Each 
PI74STX1G125CXCT-ND Buffer with Tri-State Output 54 AT 82 Part No. Description Pkg. 1 2 ~~ 100 
PI74STX1G126CXCT-ND | Buffer with Tri-State Outpu 54 AL 32 PI74LPT244AQE-ND Octal Buffer/Line Driver* 92 85 83 
PI74STX1G126CEXCT-ND | Buffer with Tri-State Output* 54 AL 32 
PISOLVO1TEXCT-ND SOTiny™ LVDS High Speed Differential Line Driver*.. et alss at202) 74LPT - DOUBLE DENSITY 3.3 VOLT LOGIC 
PI9OLVO1TEXTR-ND SOTiny™ LVDS High Speed Differential Line Driver*. 2595.00/3,000 


WITH 5 VOLT TOLERANT I/O — Rohs Compliant 


Digi-Key Price Each 
) PERICOM DOUBLE DENSITY 2.5 VOLT ALVTC Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Semicandclor Corporation LOGIC WITH TOLERANT I/O AND BUS HOLD PIT4LPT16244AAE-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver... “48-TSSOP 1.75 1.55 1.40 
Digi-Key a Price Each PI74LPT16245AAE-ND | 16-Bit Bidirectional Transceiver .. .48-TSSOP 1.75 1.55 1.40 
Part No. Description Pkg. 125 100 PI74LPT16374AAE-ND | 16-Bit Octal Register .48-TSSOP_ 1.75 1.55 1.40 
PIT4ALVTC16241A-ND__| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver..... 48-TSSOP 2.90 2.28 1.82 


DOUBLE DENSITY VCX LOGIC 
WITH TOLERANT I/O AND BUS HOLD 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 
PI74VCX16245A-ND 16-Bit Bidirectional Transceiver 48-TSSOP 3.34 2.63 2.09 


LAN / ANALOG 
SWITCH PRODUCTS 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
PI2LVD412ZHE-ND 1.8V, LVDS, 4-Channel Diff., 2:1 Mux/Demux Switch* 489 432 3.92 
PI2PCIE412-CZHE-ND 4-Channel Diff. 2:1 Mux/Demux PCI-Express Switch* 431 3.81 3.45 
Pl2PCIE412-CZHEXCT-ND | 4-Channel Diff. 2:1 Mux/Demux PCI-Express Switch* 439 3.87 3.51 
PI2PCIE412-CZHEXTR-ND | 4-Channel Diff. 2:1 Mux/Demux PCI-Express Switch* 10426.50/3,500 
PI3A212SZLEXCT-ND Dual SPDT Audio Clickless Analog Switch*. 94 84 76 
PI3A212SZLEXTR-ND Dual SPDT Audio Clickless Analog Switch*. 2233.00/3,500 
PI3A212ZLEXCT-ND Dual SPDT Analog Switch* 78 70 63 
PI3A212ZLEXTR-ND Dual SPDT Analog Switch* 1862.00/3,500 
PI3HDMI412-BAE-ND 4-Channel Diff., 2:1 Mux/Demux, DVI/HDMI Switch* .. 3.92 346 3.14 
PI3HDMI412FTBE-ND 4-Channel Diff., 2:1 Mux/Demux, DVI/HDMI Switch * .. 3.92 346 3.14 
PI3L110QE-ND 3.3V Quad, 2:1 Mux/Demux Fast Ethernet 

LAN Switch with Single Enable*. 2.87 2.54 2.30 
PI3L301DAE-ND 3.3V, 16-Bit to 8-Bit Mux/Demux* 319 282 2.56 
PI3L500ZFE-ND 3.3V, 8-Channel, 2:1 Mux/Demux Gigabit Etherne' 

LAN Switch with Single Enable*..... ae 3.28 2.90 2.63 
PI3USB1OMZKEXCT-ND | 3.3V, Wide Bandwidth, 2-Channel, 2:1 Mux/Demux 

USB 2.0 Switch with Single Enable* 88 Fie fal 
PI3USB1O0MZKEXTR-ND | 3.3V, Wide Bandwidth, 2-Channel, 2:1 Mux/Demux 

USB 2.0 Switch with Single Enable* . 12-TOFN 2096.50/3,500 
PI5A100WE-ND Quad SPDT Analog Switch*....... 16-SOIC 2.75 2.43 2.20 
PI5A4213GAEXCT-ND Low Voltage Dual SP3T Analog Switch 118 1.04 95 
PI5A4213GAEXTR-ND Low Voltage Dual SP3T Analog Switch 2394.00/3,000 
PI5A4684GAEXCT-ND Dual SPDT Analog Switch* 1.06 94 85 
PI5A4684GAEXTR-ND Dual SPDT Analog Switch* 2154.00/3,000 
PI5A4764GAEXCT-ND Dual SPDT Audio Clickless Analog Switch* . 1.16 1.03.98 
PI5A4764GAEXTR-ND Dual SPDT Audio Clickless Analog Switch* . 2355.00/3,000 
PI5L200QE-ND Quad SPDT LAN Switch*...... 2.75 243 1.98 
PI5V330W-ND. Quad 2:1 Multiplexer/Demultiplexer .. 2.24 1.92 1.76 
PI5V330WE-ND Quad 2:1 Multiplexer/Demultiplexer* 250221) 52.00 
PS301CSA-ND SPST, 17V Analog Switch 119 1.02.92 
PS302CSA-ND SPST, 17V Analog Switch 1.01 87.79 
PS323ESAE-ND Dual SPST, 17V N.O. Analog Switch 117 1.03.94 
PS391ESE-ND Quad SPST, 17V N.C. Analog Switch 243 215 1.95 
PS391ESEE-ND Quad SPST, 17V N.C. Analog Switch* .. 243 2.15 1.95 
PS392ESEE-ND Quad SPST, 17V N.O. Analog Switch*.. 16-SOIC 248 213 1.91 
PS393ESEE-ND Quad SPST, 17V (2)N.0., (2)N.C. Analog Switch 16-SOIC 248 2.13 1.91 


LVDS DATA 
TRANSMISSION 
i Price Each 

Part No Description ul 25 100 
PI9OLVO27AWE-ND Dual LVDS Line Driver*..... 2.63 2.25 2.01 
PISOLVO28AWE-ND Dual LVDS Line Receiver* 215091271) 2100) 
PI9OLV031AW-ND Quad LVDS Line Driver . 3.73 3.20 2.86 
PI9OLVO31AWE-ND Quad LVDS Line Driver* 417 3.68 3.34 
PI9OLVO32AWE-ND Quad LVDS Line Receiver* 417 3.68 3.34 
PI9OLV047AL-ND 3V, Quad LVDS Differential Line Driver 2.74 250 2.28 
PI9OLVO47ALE-ND 3V, Quad LVDS Differential Line Driver 3.33 2.95 2.67 
PISOLVO48AL-ND 3V, Quad LVDS Differential Line Receiver 6-TSSOP 2.74 2.50 2.28 
PISOLVO48ALE-ND 3V, Quad LVDS Differential Line Receiver 3.33 2.95 2.67 
PI9OLV179WE-ND Single LVDS Transceiver* ..... 2.92 2.58 2.34 


74AVC 2.5VOLT BUS 
DRIVERS AND FLIP-FLOPS 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description u 25 100 
PI74AVC+16244AE-ND | Tri-State, 16-Bit Buffer/Driver* 3.33 2.95 267 
PI74AVC+16836A-ND Tri-State, 20-Bit Universal Bus Drive: 238 2.18 1.99 
PI74AVC+16836AE-ND | Tri-State, 20-Bit Universal Bus Driver* 2:80)" 2:56) (2/33) 
PI74AVC164245AE-ND | Tri-State, 3.3V to 1.8V, 16-Bit Level Shifter* 4.00 3.53 3.20 
PI74AVC164245LAAE-ND | Tri-State, 3.3V to 1.5V, 16-Bit Level Shifter* 4.75 420 3.80 
PI74AVC16834A-ND Tri-State, 18-Bit Universal Bus Driver 2.98 2.39 1.99 
PI74AVC16835A-ND Tri-State, 18-Bit Universal Bus Driver 2.98 2.39 1.99 


3.3 VOLT BUS 


SWITCH PRODUCTS 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
P13B32X245BE-ND Hot Insertion 16-Bit, 2-Port Bus Switch* . .40-BQSOP 2.99 2.64 2.39 
P13B32X384BE-ND 20-Bit, 2-Port NanoSwitch™ * .48-BQSOP 2.78 246 2.23 
PI3B33X257BE-ND 12-24 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch* 3.45 3.05 2.76 
P13B3245QE-ND Hot Insertion 8-Bit, 2-Port, NanoSwitch™ * .. SS este lea! 
P1I3B32510E-ND 8-1 Mux/Demux Hot Insertion Bus Switch ie ae a 
PI3B3253QE-ND Dual 4:1 Mux/Demux NanoSwitch™ * ... 1.65 146 1.32 
P13B32570-ND Quad 2:1 Mux/Demux Hot Insertion Bus Switc 16-QSOP 140 1.24 1.12 
PI3B3257QE-ND Quad 2:1 Mux/Demux Hot Insertion Bus Switch* .. 16-QSOP 140 1.24 1.12 
P13B16211A-ND 24-Bit Bus Switch... .56-TSSOP 240 2.19 2.01 
P13B16233A-ND 16-Bit to 32-Bit FET Mux/Demux Bus Switch .56-TSSOP 2.92 2.58 2.34 
P13B16245AE-ND Hot Insertion, 16-Bit, 2-Port Bus Switch* .... .48-BQSOP 2.92 2.58 2.34 
PI3C3125LE-ND Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch 

with Individual Enables .14-TSSOP 1.29 1.14 1.04 
P1303125QE-ND Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, 

with Individual Enables* 122, 1108-98 
P13C3125WE-ND Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch 

with Individual Enables* 1.22 1.08 .98 
PI3C3126LE-ND Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch 

with Individual Enables* 1.29 1.14 1.04 
P13C3126QE-ND Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch 

with Individual Enables* 1.03 92.83 
P13C3126WE-ND Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch 

with Individual Enables* 1.08 98 
P13C3245QE-ND Hot Insertion, 8-Bit, 2-Port Bus Switch* .. 98 88 
P13C3384QE-ND 3.3V High Bandwidth, Hot Insertion, 10-Bit, 

2-Port Bus Switch* 1.10 98 88 


P13C38610-ND 


PI3CH281QE-ND 


3.3V High Bandwidth, Hot Insertion, 10-Bit, 
2-Port Bus Switch... 
Low Voltage, High Bandwidth, 2-Channel, 


WG ee! 


NanoSwitch™, with Single Enable* .... 22 eate08) 98 
PI3CH400QE-ND Low Voltage, 5-Ohm, 4-Channel, 2-Port 

NanoSwitch™ * ..... 1.33. 1.18 1.07 
PI3CH800QE-ND Low Voltage, 5-Ohm, 8-Channel, 2-Port 

NanoSwitch™* ..... 1.22 1.08 98 
PI3CH1000QE-ND Low Voltage, 5-Ohm, 10-Channel, 2-Port 

NanoSwitch™ * ..... 149 1.32 1.20 


Part No. 


LOW VOLTAGE 
TRANSLATOR BUS SWITCH 


Price Each 


PI3VT34X245B-ND 
PI3VT34X245BE-ND 
PI3VT3245L-ND 
PI3VT3245LE-ND 
PI3VT3306LE-ND 
PI3VT3861L-ND 


Description 1 25 100 
32-Bit, Low Voltage Level Shifting Switch.. 3.43 3.14 2.86 
32-Bit, Low Voltage Level Shifting Switch 417 3.68 3.34 
8-Bit, Low Voltage Level Shifting Switch 1.07 98 90 
8-Bit, Low Voltage Level Shifting Switch* 1.30 1.15 1.04 
2-Bit, 2-Port, Low Voltage Translator Bus Switc! 1.10 98 88 
10-Bit, 2-Port, Low Voltage Translator Bus Switch ia alee als) 


5 VOLT BUS 
SWITCH PRODUCTS 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PI5C32X245B-ND 16-Bit Bus Switch .40-BQSOP 2.02 1.58 1.30 
PI5C32X245BE-ND 16-Bit Bus Switch*. .40-BQSOP 1.92 1.70 1.54 
PI5C34X245BE-ND 32-Bit Bus Switch*. .80-BQSOP 3.08 2.73 2.47 
PI5C34X2245BE-ND 32-Bit, 2-Port Bus Switch* .80-BQSOP 3.63 3.21 2.91 
PI5C3125QE-ND Quad Bus Switch with Individual Enable* .. 1.02 290) 62 
PI5C3126QE-ND Quad Bus Switch with Individual Enable* .. 1.02 90 82 
PI5C3244SE-ND 8-Bit, 2-Port Bus Switch (FCT244 Pinout) 20-SOIC 84 74 68 
PI5C3245QE-ND 8-Bit, 2-Port Bus Switch (FCT245 Pinout) 84 74 68 
PI5C32510E-ND 8:1 Mux/Demux Bus Switch* 84 74 68 
P1I5C32530-ND Dual 4:1 Mux/Demux Bus Switch 85 Teo. 
PI5C32530E-ND Dual 4:1 Mux/Demux Bus Switch* 84 14° 68 


PI5C3257QE-ND 
PI5C3305LE-ND 


Quad 2:1 Mux/Demux Bus Switch* 
2-Bit Bus Switch with Individual Enables 


16-QSOP 84 74 68 
8-TSSOP AN tear) 


PIS5C3306LE-ND 2-Bit Bus Switch with Active Low Enables 98 LY afd 
PI5C33830E-ND 5-Bit, 4-Port Bus Exchange Switch* 1.02 90.82 
PI5C3384QE-ND 10-Bit, 2-Port Bus Switch* 84 74 68 
PI5C38610E-ND 10-Bit, 2-Port Bus Switch* 84 74 68 
PI5C16211A-ND 24-Bit, Bus Switch .56-TSSOP 1.98 1.79 1.62 
PI5C16211AE-ND 24-Bit, Bus Switch* .56-TSSOP 2.00 1.77 1.60 
PI5C16862CA-ND 5V, 20-Bit Bus Switch -48-TSSOP 215 1.85 1.65 
PI5C162861BE-ND 20-Bit, 2-Port Bus Switch* .48-BQSOP 2.26 1.99 1.81 


* RoHS Compliant 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


VIDEO Biol key pee Fy : Pies Ea 
SWITCH PRODUCTS arth! escription eb 
Digi-Key Price Eache TCP4ACISBP-ND. | Sto8 Line Decoder sy ag 
Part No. Description Pkg. 1 25 «100 TC74AC157FN-ND Quad 2-Channel Multiplexe ‘84638 
PI3V3120E-ND Say High bandwith 4-Port, 2:1 Mux/Demux 1c-osor ee TC74AC244P-ND Octal Bus Buffer, Tri-State.. 73 55) (1 
i ven 16 : / : TC74AC244PF-ND Octal Bus Buffer, Tri-State* 7355 At 
P13V5120E-ND 3.3V Wideband/Video Switch ; 24-0S0P 1.06 94 85 ; oe ee 
* TC74AC245FWTR-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State. 227.43/1,000 
PI5V330QE-ND Quad 2-1 Multiplexer Video Switch’... 16-QSOP 250 221 2.00 a Sled 
‘ ; TC74AC245PF-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State aie) 200) A1 
PI5V330SWE-ND Wideband/Video Quad 2-Channel Mux/Demux -16-SOIC 1.08 96.87 TC74AC573EW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 77 58 44 
P1I5V331QE-ND Dual 4-Channel Video Multiplexer/Demux* . 16-QSOP 250 221 2.00 = - - - 
PI5V332QE-ND Quad Video Switch* - 16-QSOP 250 2.21 2.00 
OSHIBA 74ACT SERIES 
Digi-Key Price Each 
_ 7 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 2 100 TC74ACTOOFN-ND Quad 2-Input NAND Gate ... ee ne 
P16C557-03LE-ND PCI-Express Clock* 1.08 06. 87 TC74ACTOOFNF-ND Quad 2-Input NAND Gate*. 4-SOL 51 Al 31 
P16C2405A-1HWE-ND Zero-Delay Clock Buffer 947 219 1.98 TC74ACTOOFNTR-ND Quad 2-Input NAND Gate 4-SOL 357.50/2,500 
PI6C3421ATEXCT-ND | 27MHz Spread Spectrum Clock Synthesizer 118 1.04 95 TC74ACTOOFNFCT-ND | Quad 2-Input NAND Gate*. 4-SOL 55 44 33 
PIGC3421ATEXTR-ND | 27MHz Spread Spectrum Clock Synthesizer 2394.00/3,00! TC74ACTOOFNFTR-ND | Quad 2-Input NAND Gate*. 4-SOL 371.25/2,500 
PI6C4511WE-ND PLL Clock Multiplier* 137 122 1.10 TC74ACTO4FNTR-ND | Hex Inverter. 4-SOL 347.63/2,500 
PI6C4512WE-ND PLL Clock Multiplier* {47 130 1.18 TC74ACT14FNF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* 4-SOL 538 43 32 
PI6C10804WE-ND 1.8V/2.5V, 250MHz, 1:4 Networking Clock Buffer* 157 139 1.26 TC74ACT32FN-ND Quad 2-Input OR Gate 4-SOL 52 42 31 
PI6C10806LE-ND 1.8V/2.5V, 250MHz, Low Skew 1:6 Crystal to TC74ACT32FNTR-ND —_| Quad 2-Input OR Gate 4-SOL 347.63/2,500 
LVCMOS Clock Buffer* 1.76 156 1.42 TC74ACT138FNTR-ND _ | 3-to-8 Line Decoder... 6-SOL 461.50/2,500 
PI6C10807LE-ND 1.8V/2.5V, 250MHz, 1:10 Networking Clock Buffer 1.96 1.74 1.57 TC74ACT139FN-ND Dual 2-to-4 Line Decoder 6-SOL 64 49 #37 
PI6C20400HE-ND 1:4 Clock Driver for Intel PCI-Express Chipsets* . 245 216 1.96 TC74ACT157FN-ND Quad 2-Channel Multiplexer 6-SOL 84 63 48 
PI6C20400LE-ND 1:4 Clock Driver for Intel PCI-Express Chipsets* . Caley sks yd TC74ACT244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State... He) 55 AW 
PI6C18551WE-ND 3.3V/5V, 160MHz, 4-Output CMOS Clock Buffer* 1.96 1.74 1.57 TC74ACT244FWTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State. 242.06/1,000 
PI6C48533-01LE-ND | 3.3V Low Skew 1-to-4 Diff./LVCMOS to LVPECL TC74ACT244P-ND Octal Bus Buffer. Tri-Stat 3. 55M 
Fanout Buffer*.... 3.72 3.29 2.98 TC74ACT244PF-ND Octal Bus Buffer, Tri-State* "73 0ESSiuEAT 
a ag 3-2V Low Skew 1-to-4 LVI TL/LVCMOS to LVPECL Seen TC74ACT257FN-ND Quad 2-Channel Multiplexer 88 «66 50 
oe e i; ‘ TC74ACT257FNF-ND Quad 2-Channel Multiplexer* 88 266) E00) 
Bee ee toes pure ane ie a TC74ACT257FNTR-ND | Quad 2-Channel Multiplexer... 6-SOL 715.00/2,50 
ErecvosoaTenN ; aOMEE cise Bitfek en gh ae TC74ACT273FW-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clea 0-SOL 83 69 56 
: : . TC74ACT373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. 73 55 Al 
PI6CV2304WE-ND T60MHz Clock Buffer* 196 174 157 ; 
PIGCX100-27WE-ND | 27MHz, 3.3V VCXO for Set-Top Applications *. 7% 68 62 Le a oo ee ue Hop... Sa ae 
PI49FCT805ATQE-ND Non-Inverting Clock Driver* . 3.51 3.20 2.80 it 2 : $ 
PI49FCT8O5ATS-ND —_| Non-Inverting Clock Driver 299 273 239 GIS ACTOS TREND Octal Bus Buffer, Tri-State ia SEES 
PI49FCT805ATSE-ND Non-Inverting Clock Driver* .. oa 3.50 3.09 2.80 
PI49FCT3803LE-ND 156MHz, 7-Output Non-Inverting Clock Driver 6-TSSOP 1.82 1.61 1.46 
PI49FCT38030-ND 156MHz, 7-Output Non-Inverting Clock Driver. 16-QSOP 1.49 1.36 1.25 OSHIBA 74HC SERIES 
PI49FCT38030E-ND 156MHz, 7-Output Non-Inverting Clock Driver 1.82 1.61 1.46 Digi-K Price Each 
PI49FCT3805DQE-ND ‘| 3.3V, 2 x 1:5 CMOS Clock Driver* 7.45 6.58 5.97 Paid neal PE A ear au me mn 
PI49FCT3807AQE-ND _| 3.3V Fast CMOS Clock Driver* . 3.51 3.20 2.80 ST m7 peseneton “Rai ; a \. 5 ra 
PI49FCT3807ASE-ND | 3.3V Fast CMOS Clock Driver* .. 350 3.09 2.80 i: ad 2-Inpu ate : : : : 
PI49FCT3807CQE-ND ‘| 3.3V Fast CMOS Clock Driver* .. 5.28 467 4.23 TC74HCOOAFNE-ND Quad 2-Input NAND Gate*. 4SOL 49° 40 27 
PI49FCT3807DSE-ND —_| 3.3V Fast CMOS Clock Driver* . 6.36 5.81 5.30 TC74HCOOAFNTR-ND | Quad 2-Input NAND Gate 4-SOL 243.00/2,500 
PI49FCT3807QE-ND 3.3V Fast CMOS Clock Driver* .. 3.82 3.37 3.06 TC74HCOOAFNFCT-ND — | Quad 2-Input NAND Gate*. 4SOL 47 38 
PI49FCT32805QE-ND | 3.3V, 2x 1:5 CMOS Clock Driver* 745 6.58 5.97 TC74HCOOAFNFTR-ND___| Quad 2-Input NAND Gate*. 4-SOL 306.00/2,500 
PI49FCT32807HE-ND | 3.3V, 1:10 CMOS Clock Driver* 7.74 6.83 6.20 TC74HCOOAPF-ND Quad 2-Input NAND Gate*. 14Dip—47—i«BC(Ct« 
TC74HCO2AFN-ND Quad 2-Input NOR Gate.. 4S0L 49 40 27 
TC74HCO2AFNF-ND Quad 2-Input NOR Gate* 4-SOL 52 42 29 
PCI BRIDGE — RoHs Compliant TC74HCO2AP-ND Quad 2-Input NOR Gate.. 14-Dip 49 40 27 
TC74HCO2APF-ND Quad 2-Input NOR Gate* 14-Dip 494087 
Digi-Key Price Each TC74HCO3AP-ND Quad 2-Input NAND Gate with Open Drain 14-Dip 56 45 34 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 TC74HCO4AFNF-ND Hex Inverter* 4-SOL 49 40 .27 
5 Sd ‘hale 7 TC74HCO4AFNTR-ND | Hex Inverter. 4-SOL 318.75/2,500 
BIZCONIOENEE ND PCI Express to FC Reversible Bridge -160: LFBGA 19.50 18.16 16.57 TC74HCO4AFNECT-ND Hex inverter 4-S0L 49 40 27 
PI7C8150BMAE-ND Asyne. 2-Port PCI-to-PCI Bridge 208-FOFP 13.90 12.95 11.81 i 
P17C8150BNDE-ND Asyne. 2-Port PCI-to-PCI Bridge 56-PBGA 13.90 12.95 11.81 TC74HCO4AFNFTR-ND | Hex Inverter* .. 4-SOL 318.75/2,500 
PI7C8150BMAE-ND 2-Port PCl-to-PCI Bridge .160-MQFP 13.90 12.95 11.81 TC74HCO4APF-ND Hex Inverter* 14-Dip 4738.26 
TC74HCO8AFNF-ND Quad 2-Input AND Gate 4-SO0L 49 40 27 
TC74HCO8AFNFCT-ND — | Quad 2-Input AND Gate* 4-SOL 52 42 29 
. TC74HCO8AFNFTR-ND | Quad 2-Input AND Gate* 4-SOL 340.00/2,500 
SPECIALTY INTERFACE — RoHs Compliant : g 
TC74HCO8APF-ND Quad 2-Input AND Gate* 14-Dip 494028 
or may, | tence |fgesronap cs 8 So 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 a riple 3-input N ate : “Dip : / 4 
PIAULS3VO8MZLE-ND | 8-Bit, Non-Inverting Bus Transceiver B2-TOFN 284 251 227 COCO ECT Cee ee eee io 
PI4ULS3V16AE-ND 16-Bit, Non-Inverting Bus Transceiver . 6-TSSOP 3.08 2.73 2.22 i ee - 3 5 fj "1 
PI74HSTL1212AE-ND | 24-Bit’ 4.8V to 3.3V Bi-Directional Level Shifting TIG74HCIBAENETREND! | Hex Schmitt Trigger Inverter 4-SOL 314'50/2;500 
Transceiver....... 4-TSSOP 6.85 6.05 5.48 TC74HC14APF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* 14-Dip Bil Al 29 
PI74STX2G4245ZEEXCT-ND | 2-Bit, Level Shifting Buffer/Transceiver 12-TOFN 827366 TC74HC32AFN-ND Quad 2-Input OR Gate... 4SOL 49 40.27 
PITASTX2G4245ZEEXTR-ND | 2-Bit, Level Shifting Buffer/Transceiver 12-TDFN 1956.50/3,500 ee ea aia ai ee en : tek aa a ae - ft 
PI74STX4G4245ZJEXCT-ND | 2-Bit, Level Shifting Butfer/Transceiver 16-TDFN 147 1.30 1.18 7 4 uad 2-Input OR Gate . .75/2,5 
PI74STX4G4245ZJEXTR-ND | 2-Bit, Level Shifting Buffer/Transceiver 16-TDFN 3493.00/3,500 TC74HC32AFNFCT-ND | Quad 2-Input OR Gate* . 4SOL_ 494087 
TC74HC32AP-ND Quad 2-Input OR Gate 14-Dip 49 40 27 
TC74HC32APF-ND Quad 2-Input OR Gate* . 14-Dip 49 4028 
TC74HC74APF-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 14-Dip fol AL .29 
TOSHIBA 74AC SERIES i 
TC74HC86APF-ND Quad Exclusive OR Gate* ...... 14-Dip 59 A736 
rn 7 TC74HC123APF-ND Dual Monostable Multivibrator 16-Dip foe. ook) 28th 
Digi-K Price Each 
pea Description 5 HS TC74HC125AFNF-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 430L 524232 
TC74HC125AFNTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State . 4-SOL 347.63/2,500 
TEAC GOrN ND = Gud 2-inpot Mab Gate a a a TC74HC125AFNFCT-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State* 14-S0OL 50 40 30 
Tenegoaeanm (ene 2 Input NAND Gale °™ 487.50/2,500 TC74HC125AFNFTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State* 4-SOL 334.13/2,500 
: ¢ eee TC74HC125APF-ND Quad Bus Buffer, Tri-State* 14-Dip 534382 
To7d ACOOENTR uy lat Shai aa aa 5 46 es eae TC74HC132AFN-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gat 450. 53 40 30 
TC74ACOOPFND Quad D-Input NAND Gate* 468728 TC74HC132AFNF-ND | Quad 2-Input Schmitt NAND Gate* 4-SOL 53 40 30 
TC74ACODENTR-ND Glad DIRpOR Gata *” 920°63/2,500 TC74HC132AP-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate... 14-Dip 57 4332 
TC74ACOFNFCT-ND | Quad 2 Input NOR Gate’ ay ey 6S) TC74HC132APF-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate* 14-Dip 57 4332 
: : ; TC74HC138AFNF-ND __| 3-to-8 Line Decoder*. 6-SOL 473828 
TC74ACO2FNFTR-ND | Quad 2-Input NOR Gate 320.63/2,500 
TC74AC02P-ND Quad 2 Input NOR Gate. 48 BA ee) TC74HC138AFNFCT-ND | 3-to-8 Line Decoder* .. Al ee ge 
TC74ACO2PF-ND Quad 2-Input NOR Gate 483839 TC74HC138AFNFTR-ND | 3-to-8 Line Decoder*. 313.88/2,500 
TC74ACO4ENE-ND Hex Inverter* .... 4G 4 37.~=CO8 TC74HC138APF-ND 3+to-8 Line Decoder*. So eal 
TAG Quad 2-Input AND Gate, "ap an TC74HC139AFN-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder 52 4231 
TC74ACO8FNTR-ND Quad 2-Input AND Gate. 307.13/2,500 TC74HC139AFNF-ND Dual 2-to-4 Line Decoder*. 152. 42.31 
TC74AC14FN-ND. Hex Schmitt Trigger Inverter. a5 A433 TC74HC139AFNTR-ND — | Dual 2-to-4 Line Decoder 347.63/2,50( 
TC74AC14FNF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 14S0L 55 44 33 TC74HC139AP-ND Dual 2-to-4 Line Decoder 520 42 31 
TC74AC32FNF-ND Quad 2-Input OR Gate* 44-SOL 50 40 .30 TC74HC139APF-ND Dual 2-to-4 Line Decoder*. 52 42 31 
TC74AC32FNFCT-ND Quad 2-Input OR Gate* 14-SOL 48 38 .29 1C74HC157AP-ND Quad 2-Channel Multiplexer So) 42) 7232 
TC74AC32FNFTR-ND | Quad 2-Input OR Gate* 14-SOL 320.63/2,500 TC74HC173AP-ND Quad D-Type Register, Tri-State. 60.46.34 
TC74AC74FN-ND Dual D-Type Flip-Flop wi 14-SOL_ 48 3929 TC74HC173APF-ND Quad D-Type Register, Tri-State* . 60 46 34 
TC74AC74P-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 14-Dip 48 «39.29 TC74HC175AFNF-ND Quad D-Type Flip Flop with Clear* .. 60 48 36 
TC74AC86FNF-ND Quad Exclusive OR Gate* .. 14-SOL 50 40 30 TC74HC244APF-ND Octal Bus Buffer, Tri-State* ... 60 45 84 
TC74AC125FN-ND Quad Bus Buffer, Tri-State 60 45 34 TC74HC245AFWTR-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State .. 161.00/1,000 
TC74AC125FNTR-ND Quad Bus Buffer, Tri-State 484.25/2,500 TC74HC245APF-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State 60 5 34 
TC74AC138FN-ND 3-to-8 Line Decoder A) 42 31 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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OSH IB A 74HC SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC74HC259AP-ND 8-Bit Addressable Latch...... 74 56 42 
TC74HC273AFW-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clea 20-SOL 63 48 36 
TC74HC273APF-ND Octal D-Type Flip Flop with Clear* i 65 49.387 
TC74HC367APF-ND Hex Bus Buffer, Tri-State* Hie 54° AI 
TC74HC373AFW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State #99) A433 
TC74HC373AFWTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State 199.50/1,000 
TC74HC373APF-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 60 45 84 
TC74HC374AFW-ND Octal D-Type Flip-Flop 58 4433 


TC74HC374AFWTR-ND 


Octal D-Type Flip-Flop 


156.80/1,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC74LCX16245AFTTR-ND | 16-Bit Bus Transceiver, Tri-State .48-TSSOP 619.78/1,000 
TC74LCX16245AFTFCT-ND | 16-Bit Bus Transceiver, Tri-State* . .48-TSSOP 1.40 1.17 .94 
TC74LCX16245AFTFTR-ND | 16-Bit Bus Transceiver, Tri-State* . .48-TSSOP 619.78/1,000 
TC74LCX16373AFTTR-ND | 16-Bit D-Type Latch, Tri-State. .48-TSSOP 619.78/1,000 
TC74LCX16373AFTFCT-ND | 16-Bit D-Type Latch, Tri-State* .. .48-TSSOP 1.40 1.17 .94 
TC74LCX16373AFTFTR-ND | 16-Bit D-Type Latch, Tri-State* . -48-TSSOP 619.78/1,000 
TC74LCX16374AFTTR-ND | 16-Bit D-Type Flip-Flop, Tri-State... .48-TSSOP 619.78/1,000 
TC74LCX16374AFTFCT-ND | 16-Bit D-Type Flip-Flop, Tri-State* .48-TSSOP 1.40 1.17 .94 
TC74LCX16374AFTFTR-ND | 16-Bit D-Type Flip-Flop, Tri-State* .48-TSSOP 619.78/1,000 


OSHIBA 


74LVX SERIES 


TC74HC374AP-ND Octal D-Type Flip-Flop 60 A534 
TC74HC374APF-ND Octal D-Type Flip-Flop 60 45 34 
TC74HC541APF-ND Octal Bus Buffer, Tri-State 60 A534 
TC74HC573AFW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 58 44 33 
TC74HC573AFWTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State 199.50/1,00 
TC74HC573APF-ND Octal D-Type Latch, Tri-State*... 60 A534 
TC74HC574AP-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State 20-Dip 60 45 34 
TC74HC574APF-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State*. 20-Dip 60 A584 
TC74HC592APF-ND 8-Bit Register/Binary Counter* .. 16-Dip 91 76 «61 
TC74HC595AFNF-ND 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State* 16-SOL 56 42 32 
TC74HC595APF-ND 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State* Le 43.32 
TC74HC4040AFN-ND 12-Stage Binary Counter i53 40.30 
TC74HC4040AFNF-ND 12-Stage Binary Counter*. a) 42° 32 
TC74HC4040APF-ND 12-Stage Binary Counter*. ial 43 32 
TC74HC4051APF-ND 8-Channel Analog Multiplexer* 14 56 42 
TC74HC4052APF-ND Dual 4-Channel Analog Multiplexer 16-Dip 14 56 42 
TC74HC4053AFNF-ND. Triple 2-Channel Analog Multiplexer’ 16-SOL 54 AL zai 
TC74HC4053AFNFCT-ND | Triple 2-Channel Analog Multiplexer 16-SOL 54 AL 231 
TC74HC4053AFNFTR-ND | Triple 2-Channel Analog Multiplexer 16-SOL 435.50/2,500 
TC74HC4053AP-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer 16-Dip 60 45 34 
TC74HC4053APF-ND Triple 2-Channel Analog Mulitplexer’ -60 45.34 
TC74HC4066AFNF-ND Quad Bilateral Switch*.. 60 48 36 
TC74HC4066APF-ND Quad Bilateral Switch*.. 56 A332 


OSHIBA 


74LCX SERIES 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC74LVXOOFN-ND Quad 2-Input NAND Gate 43 35 26 
TC74LVX02FN-ND Quad 2-Input NOR Gate AG 3f 28 
TC74LVX02FTTR-ND Quad 2-Input NOR Gate .14-TSSOP 240.80/2,000 
TC74LVXO2FTFCT-ND Quad 2-Input NOR Gate* .14-TSSOP 43 35.26 
TC74LVXO2FTFTR-ND Quad 2-Input NOR Gate* -14-TSSOP 240.80/2,000 
TC74LVX04FN-ND Hex Inverter. 4-SOL 43 35.26 
TC74LVX04FNF-ND 4-SOL 43 35 26 
TC74LVXO4FTFCT-ND .14-TSSOP 43 35.26 
TC74LVXO4FTFTR-ND Hex Inverter* ... .14-TSSOP 240.80/2,000 
TC74LVXO8FNF-ND Quad 2-Input AND Gate* .14-SOL 43 200) 26) 
TC74LVXO8FTFCT-ND Quad 2-Input AND Gate* .14-TSSOP 43 352s 
TC74LVXO8FTFTR-ND Quad 2-Input AND Gate* .14-TSSOP 240.80/2,000 
TC74LVX14FNF-ND Hex Schmitt Trigger Invei .14-SOL 46 37.28 
TC74LVX14FTFCT-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* .14-TSSOP 53 42 32 
TC74LVX14FTFTR-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* .14-TSSOP. 294.00/2,000 
TC74LVX32FN-ND Quad 2-Input OR Gate 4-SOL 43 SMO: 
TC74LVX32FNF-ND Quad 2-Input OR Gate* . 4-SOL 43 35 26 
TC74LVX32FTFCT-ND Quad 2-Input OR Gate* . .14-TSSOP 43 35.26 
TC74LVX32FTFTR-ND Quad 2-Input OR Gate* . .14-TSSOP 240.80/2,000 
TC74LVX74FN-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear .. -14- SOL foe 42) 282. 
TC74LVX74FNF-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 4-SOL 158 42° 32 
TC74LVX74FTMCT-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* .14-TSSOP 8) 42 32 
TC74LVX74FTMTR-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* .14-TSSOP 294.00/2,000 
TC74LVX86FNF-ND Quad Exclusive OR Gate* .14-SOL 53 43 82 
TC74LVX86FTTR-ND Quad Exclusive OR Gate. .14-TSSOP. 294.00/2,000 
TC74LVX86FTMCT-ND ‘| Quad Exclusive OR Gate* .14-TSSOP 53 42 32 
TC74LVX86FTMTR-ND ‘| Quad Exclusive OR Gate* .14-TSSOP 294.00/2,000 
TC74LVX125FN-ND Quad Bus Buffer, Tri-State . 68 abil 39 
TC74LVX125FNF-ND Quad Bus Buffer, Tri-State* 68 Ail .39 
TC74LVX125FTFCT-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State* : 255) 42 31 
TC74LVX125FTFTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State* . 14-TSSOP 364.42/2,000 
TC74LVX138FN-ND 3-to-8 Line Decoder 6-SOL 2 39 30 
TC74LVX138FNF-ND 3-to-8 Line Decoder* .. 6-SOL 52 39 © 30 
TC74LVX138FTFCT-ND | 3-to-8 Line Decoder*. .16-TSSOP nD2 39 30 
TC74LVX138FTFTR-ND | 3-to-8 Line Decoder*. .16-TSSOP. 345.80/2,000 
TC74LVX157FN-ND Quad 2-Channel Multiplexei .-16-SOL 56 42 32 
TC74LVX157FTTR-ND Quad 2-Channel Multiplexer .16-TSSOP 330.40/2,000 
TC74LVX174FNF-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear 6-SOL 84 63 48 
TC74LVX240FW-ND Octal Inverting Bus Buffer, Tri-Stat '0-SOL 68 62.39 
TC74LVX244FTFCT-ND _ | Octal Bus Buffer, Tri-State* ... .20-TSSOP 68 62.39 
TC74LVX244FTFTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State* .... .20-TSSOP 454.86/2,000 
TC74LVX245FTFCT-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State .20-TSSOP 68 2 39 
TC74LVX245FTFTR-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State .20-TSSOP 454.86/2,000 
TC74LVX245FW-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State. ..20-SOL 68 62 39 
TC74LVX373FTMCT-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State* .20-TSSOP 68 52.39 
TC74LVX373FTMTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State* .20-TSSOP 454.86/2,000 
TC74LVX373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State . 20-SOL 68 62 89 
TC74LVX374FW-ND Octal D-Type Flip-Flop... 0-SOL 68 62 39 
TC74LVX573FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State . '0-SOL anil 54° AN 
TC74LVX4245FSFCT-ND Dual Supply Octal Bus Transceiver* . .24-TSSOP 1.43 1.15 .86 
TC74LVX4245FSFTR-ND Dual Supply Octal Bus Transceiver* . .24-TSSOP 1487.20/2,000 


OSHIBA 


74VHC SERIES 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 
TC74LCXOOFNF-ND Quad 2-Input NAND Gate*.... pil 39 £29. 
TC74LCXOOFTFCT-ND Quad 2-Input NAND Gate* Ha) AL 31 
TC74LCXOOFTFTR-ND Quad 2-Input NAND Gate* 285.60/2,000 
TC74LCX02FN-ND Quad 2-Input NOR Gate. A8 360.27 
TC74LCX02FNF-ND Quad 2-Input NOR Gate 48 36.27 
TC74LCX02FTCT-ND Quad 2-Input NOR Gate. AS AL 31 
TC74LCXO2FTFCT-ND Quad 2-Input NOR Gate Ash| AL 31 
TC74LCX02FTFTR-ND Quad 2-Input NOR Gate 285.60/2,000 
TC74LCX04FNF-ND Hex Inverter* . coil 39 29 
TC74LCXO4FTCT-ND Hex Inverter. 51 AL 31 
TC74LCXO4FTFCT-ND Hex Inverter* .. aS AL 31 
TC74LCXO4FTFTR-ND Hex Inverter* .. 285.60/2,000 
TC74LCXO8FNF-ND Quad 2-Input AND Gate Ash] 39.29 
TC74LCXO8FTFTR-ND Quad 2-Input AND Gate* 285.60/2,000 
TC74LCX14FN-ND Hex Schmitt Trigger Inverter. Fai eel of 
TC74LCX14FNF-ND Hex Schmitt Trigger Inverter* ail 39.29 
TC74LCX14FTFCT-ND Hex Schmitt Trigger Inverter’ ai AL 31 
TC74LCX14FTFTR-ND Hex Schmitt Trigger Inverter’ 285.60/2,000 
TC74LCX32FNF-ND Quad 2-Input OR Gate* Ay] 39 0.29 
TC74LCX32FTFCT-ND Quad 2-Input OR Gate* Ai] AL 31 
TC74LCX32FTFTR-ND Quad 2-Input OR Gate* ..... 285.60/2,000 
TC74LCX74FTCT-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear foe 43° 232 
TC74LCX74FTFCT-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear #08) 42 32 
TC74LCX74FTFTR-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear 294.00/2,000 
TC74LCX86FN-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate ro 39.29 
TC74LCX86FNF-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate* . poi 39.29 
TC74LCX86FTCT-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 54 44 = 33 
TC74LCX125FNF-ND Quad Bus Buffer, Tri-State* 56 42 32 
TC74LCX125FTFCT-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State sil AL 31 
TC74LCX125FTFTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 285.60/2,000 
TC74LCX138FNF-ND 3-to-8 Line Decoder* 61 46 35 
TC74LCX138FTFCT-ND | 3-to-8 Line Decoder* AQ 37.28 
TC74LCX138FTFTR-ND | 3-to-8 Line Decoder* 324.52/2,000 
TC74LCX157FTFCT-ND | Quad 2-Channel Multiplexer* 59 LMG ta 
TC74LCX157FTFTR-ND | Quad 2-Channel Multiplexer* 327.60/2,000 
TC74LCX240FTFCT-ND | Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State* .. 52 40.30 
TC74LCX240FTFTR-ND | Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State* 348.46/2,000 
TC74LCX240FW-ND Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State. 84 70 56 
TC74LCX244FTFCT-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State Asya 40 30 
TC74LCX244FTFTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State 348.46/2,000 
TC74LCX244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. 96 73) 55 
TC74LCX245FTFCT-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State* . 58 44 8) 
TC74LCX245FTFTR-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State* . 385.70/2,000 
TC74LCX245FW-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State 96 73 155) 
TC74LCX373FTCT-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 53 40.30 
TC74LCX373FTFCT-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State 152) Ce) 
TC74LCX373FTFTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State 345.80/2,000 
TC74LCX373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 60 49.387 
TC74LCX374FTFCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop* 54 AL 31 
TC74LCX374FTFTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop* 359.10/2,000 
TC74LCX374FW-ND Octal D-Type Flip-Flop... 96 «73 55 
TC74LCX540FTFCT-ND | Octal Inverting Bus Buffer 54 AL il 
TC74LCX540FTFTR-ND | Octal Inverting Bus Buffer* 359.10/2,000 
TC74LCX541FTFCT-ND | Octal Bus Buffer* 54 Al 31 
TC74LCX541FTFTR-ND | Octal Bus Buffer* 359.10/2,000 
TC74LCX541FW-ND Octal Bus Buffer. 76 63° 51 
TC74LCX573FTFCT-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State 54 AL zail 
TC74LCX573FTFTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State 359.10/2,000 
TC74LCX574FTFCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State*. 54 AL 31 
TC74LCX574FTFTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State*. 359.10/2,000 
TC74LCX574FW-ND Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State 16 63 51 
TC74LCX16240AFTTR-ND | Inverting 16-Bit Bus Buffer, Tri-State 650.00/1,000 
TC74LCX16244AFTFCT-ND | 16-Bit Bus Buffer, Tri-State*. 140 117 94 
TC74LCX16244ELFCT-ND| 16-Bit Bus Buffer, Tri-State*. 140 117 .94 


TC74LCX16244ELFTR-ND| 


16-Bit Bus Buffer, Tri-State* 


619.78/1,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC74VHCOOFN-ND Quad 2-Input NAND Gate... 4-SOL 43 35.26 
TC74VHCOOFNM-ND Quad 2-Input NAND Gate*. 4-SOL 43 35 26 
TC74VHCOOFTMCT-ND | Quad 2-Input NAND Gate*. .14-TSSOP AQ 40.28 
TC74VHCOOFTMTR-ND | Quad 2-Input NAND Gate*. .14-TSSOP 273.60/2,000 
TC74VHCO2FN-ND Quad 2-Input NOR Gate.. 43 35.26 
TC74VHCO2FNF-ND Quad 2-Input NOR Gate* 43 39.26 
TC74VHCO2FNMCT-ND | Quad 2-Input NOR Gate* 43 POD NO) 
TC74VHCO2FNMTR-ND | Quad 2-Input NOR Gate* 290.25/2,500 
TC74VHCO2FTMCT-ND | Quad 2-Input NOR Gate* ‘ cSt AL vA 
TC74VHCO2FTMTR-ND | Quad 2-Input NOR Gate* .14-TSSOP 280.80/2,000 
TC74VHCO4FN-ND Hex Inverter. 4-SOL 43 35 26 
TC74VHCO4FNF-ND Hex Inverter: 4-SOL 43 35.26 
TC74VHCO4FNTR-ND Hex Inverter. 4-SOL 290.25/2,500 
TC74VHCO4FTELMTR-ND J Hex Inverter. .14-TSSOP 218.40/2,000 
TC74VHCO8FTMCT-ND ate .14-TSSOP 49 40.28 
TC74VHCO8FTMTR-ND | Quad 2-Input AND Gate* .14-TSSOP 273.60/2,000 
TC74VHC10FNF-ND Triple 3-Input NAND Gate* 214-SOL 50 40.30 
TC74VHC11FTMCT-ND | Triple 3-Input AND Gate* .14-TSSOP sot AL 31 
TC74VHC11FTMTR-ND | Triple 3-Input AND Gate* .14-TSSOP 282.80/2,000 
TC74VHC14FTMCT-ND | Hex Schmitt Trigger Inve: .14-TSSOP AT FOO meee 
TC74VHC14FTMTR-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter* .14-TSSOP 262.80/2,000 
TC74VHC20FN-ND Dual 4-Input NAND Gate 4-SOL AT 38 = .29 
TC74VHC20FNF-ND Dual 4-Input NAND Gate 4-SOL AT 38 0.29 
TC74VHC21FN-ND Dual 4-Input AND Gate 4-SOL AT 38 = .29 
TC74VHC21FNMF-ND Dual 4-Input AND Gate* 4-SOL 38 29.22 
TC74VHC21FTMCT-ND | Dual 4-Input AND Gate* . 14-TSSOP a5 Al 31 
TC74VHC21FTMTR-ND | Dual 4-Input AND Gate* .14-TSSOP 282.80/2,000 
TC74VHC32FNF-ND Quad 2-Input OR Gate* . -14-SOL 43 700) 26) 
TC74VHC32FTMCT-ND | Quad 2-Input OR Gate* . .14-TSSOP AQ 40.28 
TC74VHC32FTMTR-ND | Quad 2-Input OR Gate* . .14-TSSOP 273.60/2,000 
TC74VHC74FNF-ND Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* .14-SOL 53 42° 32 
TC74VHC74FTMCT-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* .14-TSSOP AQ A028 
TC74VHC74FTMTR-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* .14-TSSOP 273.60/2,000 
TC74VHC86FN-ND Quad Exclusive OR Gate. 4-SOL 53 42° 32 
TC74VHC86FNF-ND Quad Exclusive OR Gate* 4-SOL 53 42.32 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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TC7SETOOFCT-ND 


Digi-Key Price Each 
OSHIBA 74VHC SERIES (Continued) Part No. Description Pky. 125100 
-_ 7 TC7SETOOFTR-ND Single TTL NAND Gate .5-SSOP 243,00/3,000 
Digi-Key a. Eriecizach x: TC7SETOOFUTCT-ND —_| Single TTL NAND Gate “5-SSOP 36.2920 
BarliNs Description Ae TC7SETOOFUTFCT-ND | 2-Input NAND Gate* 5-SS0P 36 29 20 
TC74VHC86FTMCT-ND | Quad Exclusive OR Gate* . AT 38 «8 TC7SETOOFUTETR.ND ar : ~ : ; : 
: y put NAND Gate .5-SSOP 243,00/3,000 
TC74VHC86FTMTR-ND | Quad Exclusive OR Gate* . 260.40/2,000 ASETTERCTAU Sinaia TT NOR Gate, 7ssop Maco RORRME 
TC74VHC125FNF-ND Quad Bus Buffer, Tri-State 56 45 34 - 9 _ - = = 2 
TC74VHC125FNTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 422.50/2,500 TC7SETO2FTR-ND Single TTL NOR Gate .5-SSOP 243.00/3,000 
TC74VHC125FNMCT-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State (Soe coInr a0 TC7SETO4FFCT-ND Single TTL Inverter Gate* -5SSOP 362920 
TC74VHCT25FNMTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 422.50/2,500 TC7SETO4FFTR-ND Single TTL Inverter Gate* -5-SS0P 243.00/3,000 
TC74VHC125FTMCT-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 155 edge 53) TC7SETO4FUTFCT-ND Single TTL Inverter Gate* .5-SSOP 206°) 29) 220 
TC74VHC125FTMTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 305.20/2,000 TC7SETO4FUTFTR-ND Single TTL Inverter Gate .5-SSOP 243.00/3,000 
TC74VHC138FN-ND 3+to-8 Line Decoder. 52 39 30 TC7SETO8FCT-ND Single TTL AND Gate... .5-SSOP 36.2920 
TC74VHC138FNF-ND __| 3-to-8 Line Decoder* BY 0 TC7SETO8FTR-ND Single TTL AND Gat .5-SSOP 243,00/3,000 
TC74VHCTS8FNTR-ND | 3-to-8 Line Decode 722.50/2,500 TC7SETO8FFCT-ND 2-Input AND Gate* . 5-SSOP 36 © ©.29 20 
TC74VHC138FTMCT-ND | 3-to-8 Line Decoder* 55 a8 TC7SETO8FFTR-ND 2-Input AND Gate* . .5-SSOP 243,00/3,000 
TC74VHC138FTMTR-ND | 3-to-8 Line Decoder* 308.00/2,000 TC7SETO8FUTCT-ND _| Single TTL AND Gat 5-SSOP_ 36.2920 
TC74VHC139FTMCT-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder 64 A838 TC7SETOBFUTFCT-ND | 2-Input AND Gate* . “5SSOP 36.29.20 
TC74VHC139FTMTR-ND_| Dual 2-to-4 Line Decoder* 6-TSSOP 299.60/2,000 TC7SETOBFUTFTR-ND | 2-Input AND Gate* . “5-SSOP 243.00/3,000 
TC74VHC153FTMCT-ND | Dual 4-Channel Multiplexer*. 6-TSSOP 48 LO TC7SET32FCT-ND Single TTL OR Gate. _5-SSOP 36 29 ~=—20 
eS a CREE at race bs SE eee TC7SET32FTR-ND Single TTL OR Gate. .5-SSOP 243.00/3,000 
: uad 2-Channel Multiplexer. : : : TC7SET32FFCT-ND 2-Input OR Gate* SSOP 36.29 ——«20 
TC74VHC157FNF-ND Quad 2-Channel Multiplexer* 55 42 31 a x ¥ zi 
TC74VHC157FTTR-NO | Quad 2-Channel Multiplexe 351,00/2,000 Ee ane Hae pee 
TC74VHC164FTMCT-ND | 8-Bit SIPO Shift Register* 7 | a : * Be ; i ‘ 
f int Regt TC7SET32FUTFTR-ND | 2-Input OR Gate*.... .5-SSOP 243,00/3,000 
TC74VHC164FTMTR-ND | 8-Bit SIPO Shift Register* 359.10/2,000 TC7SHOOFFCT-ND 2-Input NAND Gate* 5-SSOP 36 29-20 
TC74VHC165FNF-ND | 8-Bit PISO Shift Register* 58 A483 i i * Be : i ‘ 
TC74VHC165FTMCT-ND | 8-Bit PISO Shift Register* 544131 ELGASHOOERTAND) 2:lnput NAND Gate wo-SS0R eas O00 
TC74VHC165FTMTR-ND_| 8-Bit PISO Shift Register* 356.44/2,000 TC7SHOZFFCT-ND 2-Input NOR Gate® . -5-SS0P 362920 
TC74VHC174FN-ND Hex D-Type Flip-Flop with Clear 5 42~~—COT TC7SHOZFFTR-ND 2-Input NOR Gate* . -5-SSOP 243.00/3,000 
TC74VHC174ETMCT-ND_ | Hex D-Type Flip-Flop with Clear 52.39 30 PSiSHO SIND Single Inverter* 5-SSOP eae oa 
TC74VHC174FTMTR-ND | Hex D-Type Flip-Flop with Clear*.. 343.14/2,000 LC7SHOSCGTRSND) Single Inverter® . -5-SS0P 2g3'00/3,000) 
TC74VHC175—N-ND Quad D-Type Flip-Flop with Clear.. Some 2erot TC7SHS2FFCT-ND 2-Input OR Gate -5SSOP_36__—229__—20 
TC74VHC175FNF-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear* 55 A231 TC7SH32FFTR-ND 2-Input OR Gate* .5-SSOP 243.00/3,000 
TC74VHC238FNF-ND 3-to-8 Line Decoder*™ 58 44. 33 TC7SH86FCT-ND Single VHS Exclusive OR Gate .5-SSOP 36 29.20 
TC74VHC238FTMCT-ND_ | 3-to-8 Line Decoder* 88 67 ~=«50 TC7SH86FFCT-ND Exclusive OR Gate*. .5-SSOP. 36 29 ~=.20 
TC74VHC238FTMTR-ND | 3-to-8 Line Decoder* 587.86/2,000 TC7SH86FFTR-ND Exclusive OR Gate*. .5-SSOP 243,00/3,000 
TC74VHC240FTMCT-ND | Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State* 49 587, 228) TC7SH86FUTCT-ND Single VHS Exclusive OR Gate .5-SSOP 36 29 ~=—.20 
TC74VHC240FTMTR-ND | Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State* 324.52/2,000 TC7SH86FUTFCT-ND Exclusive OR Gate*. .5-SSOP 36 2920 
TC74VHC240FW-ND Octal Inverting Bus Buffer, Tri-State. 60 45 34 TC7SH86FUTFTR-ND —_| Exclusive OR Gate*. .5-SSOP 243,00/3,000 
TC74VHC244FTMCT-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State AQ 878 TC7SLOOFUTCT-ND Single 1 Volt NAND Gate SSOP 29 2417 
TC74VHC244FTMTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State 324.52/2,000 TC7SLOOFUTFCT-ND 2-Input NAND Gate* ... .5-SSOP 36 ©=.29—.20 
TC74VHC244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. 60 45 34 TC7SLOOFUTFTR-ND _| 2-Input NAND Gate* .5-SSOP 243,00/3,000 
TC74VHC245FTMCT-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State* 7 54 AL 2311 TC7SLO4FUTFCT-ND Single 1 Volt Inverter ~5-SSOP 36 "29 20 
TC74VHC245FTMTR-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State* . 356.44/2,000 TC7SLO4FUTFTR-ND Single 1 Volt Inverter* “5-SSOP 243.00/3,000 
TC74VHC245FW-ND Octal Bus Transceiver, Tri-State Ag aes et) TC7SLO8FUTFCT-ND Single 1 Volt AND Gate* “5SSOP .36~=—29s«20 
TC74VHC245FWTR-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State 226.10/1,000 4 eee : a a 
4 f TC7SLO8FUTFTR-ND —_| Single 1 Volt AND Gate .5-SSOP 243,00/3,000 
TC74VHC273FTMCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Clear* 49 pote ees, TC7SL32FUTCT-ND Single 1 Volt OR Gate 5-SSOP 36 29 20 
TC74VHC273FTMTR-ND_| Octal D-Type Flip-Flop with Clear* 324.52/2,000 - : : : : : 
- - TC7SLUO4FUTCT-ND Single 1 Volt Unbuffered Inverte: .5-SSOP. .29 Amen 
TC74VHC273FW-ND Octal D-Type Flip-Flop with Clear* 68 52 39 if Sj : 
it : ier TC7SLUO4FUTTR-ND —_| Single 1 Volt Unbuffered Invertel .5-SSOP 229.50/3,000 
74 HC299FW-ND 8-Bit PIPO Shift Registe 128 103 77 : ; ; i 
TC74VHC367FN-ND Hi ; TC7SLUO4FUTFCT-ND Single 1 Volt Unbuffered Inverter .5-SSOP 36 29 20 
| ex Bus Buffer, Tri-State. 56 42 32 f 
re TC7SLUO4FUTFTR-ND | Single 1 Volt Unbuffered Inverter* .5-SSOP 243,00/3,000 
TC74VHC367FNMCT-ND | Hex Bus Buffer, Tri-State 76 57 AB TC7SUO4FFCT-ND Single Inverter (74HCUO4) * 5-SSOP 36 99 20 
TC74VHC367FNMTR-ND | Hex Bus Buffer, Tri-State* 617.50/2,500 TURRET Sime Ter CaACUDI* e FESO? USSR 
TC74VHC373FTMCT-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State* S| A Bt z Ingle Inverter a Buu 
TC74VHC373FTMTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State 285.60/2,000 TC7SZOOFCT-ND 2-Input NAND Gate. -S-SSOP 362920 
TC74VHC373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 60 45 34 TC7SZOOFFCT-ND 2-Input NAND Gate* -SSSOP 36.2920 
TC74VHC374FTMCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State*. ay Ry TC7SZOOFFTR-ND 2-Input NAND Gate .5-SSOP 243.00/3,000 
TC74VHC374FTMTR-ND_| Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State*. 324.52/2,000 TC7SZOOFUTCT-ND 2-Input NAND Gate.. .5-SSOP [312517 
TC74VHC374FW-ND Octal D-Type Flip-Flop 60 45. 34 TC7SZOOFUTFCT-ND 2-Input NAND Gate* .5-SSOP 38 so) 4) 
TC74VHC374FWTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop 198.17/1,000 TC7SZOOFUTFTR-ND ‘| 2-Input NAND Gate* .5-SSOP 253.80/3,000 
TC74VHC393FTMCT-ND | Dual Binary Counter* 86 65 49 TC7SZ02FCT-ND 2-Input NOR Gate .5-SSOP 38 Bo) i) 
TC74VHC393FTMTR-ND | Dual Binary Counter* 569.24/2,000 TC7SZ02FTR-ND 2-Input NOR Gate .5-SSOP 253.80/3,000 
TC74VHC540FTMCT-ND | Inverting Octal Bus Buffer, Tri-State* 54 AL 3) TC7SZO4FFCT-ND Single Inverter Gate* .. .5-SSOP 36 29 ~=—«.20 
TC74VHC540FTMTR-ND | Inverting Octal Bus Buffer, Tri-State* 359.10/2,000 TC7SZO4FFTR-ND Single Inverter Gate* . .5-SSOP 243.00/3,000 
TC74VHC540FW-ND Inverting Octal Bus Buffer, Tri-State. 60 45 34 TC7SZO4FUTFCT-ND Single Inverter Gate* . .5-SSOP -OOueecUlmeat 
TC74VHC541FTMCT-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State* 54 AL TC7SZO4FUTFTR-ND —_| Single Inverter Gate* . .5-SSOP 253.80/3,000 
TC74VHC541FTMTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State 359.10/2,000 TC7SZO5FCT-ND Inverter (Open Drain) . .5-SSOP 38 30 «21 
eae ee peta as pune Te Sie: 60 ager wie TC7SZOSFUTCT-ND Inverter (Open Drain) . .5-SSOP 38380 
: ctal Bus Buffer, Tri-State. 17/1, TC7SZO5FUTFCT-ND Inverter (Open Drain)* 5-SSOP 38.802 
TC74VHC573FTMCT-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State 4 Si i hverter (Open Drain 3 
t TC7SZO5FUTFTR-ND Inverter (Open Drain) .5-SSOP 253.80/3,000 
TC74VHC573FTMTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State 359.10/2,000 i 
: TC7SZ08FCT-ND 2-Input AND Gate 5-SSOP 36 ©2920 
TC74VHC573FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State 60 45 34 TC7SZO8FFCT-ND 2-Input AND Gate* 5-SSOP 36 29 20 
TC74VHC573FWTR-ND _| Octal D-Type Latch, Tri-State 191.52/1,000 TC7SZ08FFTRAND >-input AND Gate* _ “BSSOP --243.00/8,000 
TC74VHC574FTMCT-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State*. 4 Att 7 - eo 
TC7AVHCS74FTMTR-ND. | Octal D-Trne Flin. ont TC7SZ08FUTFCT-ND 2-Input AND Gate* . 5-SSOP 32.258 
ype Flip-Flop, Tri-State*. 359.10/2,000 
TC74VHC574FW-ND Octal D-Type Flip. TC7SZO8FUTFTR-ND ‘| 2-Input AND Gate* . .5-SSOP 216.00/3,000 
Yee Elip-Flop, Tri-State EGO re ast TC7SZ32FCT-ND 2-Input OR G SSOP 32 25 18 
TC74VHC574FWTR-ND | Octal D-Type Flip-Flop, Tri-State 198.17/1,000 ti 4 “Input OR Gate .. o : 2 
TC74VHC595FNF-ND __| 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State 63 48 36 TC7SZ32FFCT-ND 2-Input OR Gate* -5-SSOP 32258 
TC74VHC595FTMCT-ND | 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State* 700.75 57 TC7SZ32FFTR-ND 2-Input OR Gate -5-SSOP 216.00/3,000 
TC74VHC595FTMTR-ND | 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State* 662.34/2,000 TC7SZ32FUTCT-ND 2-Input OR Gat -5-SSOP 362920 
TC74VHC4040FNF-ND | 12-Stage Binary Counter*. 64 48 36 TC7SZ32FUTFCT-ND 2-Input OR Gate* 5-SSOP 32.2518 
TC74VHC4040FTMCT-ND | 12-Stage Binary Counter*. 57 A333 TC7SZ32FUTFTR-ND —_‘| 2-Input OR Gate* .5-SSOP 216.00/3,000 
TC74VHC4040FTMTR-ND_ | 12-Stage Binary Counter. 380.38/2,000 TC7SZ125FCT-ND Bus Buffer Tri-State Outpu SSOP 38302 
TC7SZ125FFCT-ND Bus Buffer Tri-State Output* . 5-SSOP_ 36.29.20 
TC7SZ125FFTR-ND Bus Buffer Tri-State Output® . -5-SSOP 259.20/3,000 
OSH IBA MOS SERIES TC7SZ125FUTFCT-ND | Bus Buffer Tri-State Output . ‘5-SSOP 32—'s«iw25—«wB 
TC7SZ125FUTFTR-ND | Bus Buffer Tri-State Output* . .5-SSOP 216.00/3,000 
i Price Each TC7SZ126FUTCT-ND Bus Buffer Tri-State Output .5-SSOP 36.2920 
Description 1 25 100 TC7SZ126FUTFCT-ND Bus Buffer Tri-State Output* . .5-SSOP. 36 29 ~©.20 
TC4SOTFFCT-ND 2-Input NOR Gate* 463726 TC7SZ126FUTFTR-ND | Bus Buffer Tri-State Output . -5-SSOP 243,00/3,000 
TC4SO1FFTR-ND 2-Input NOR Gate* 357.00/3,000 TC7SZUO4FCT-ND Inverter (Unbuffered) . 36 2920 
TC4S66FFCT-ND Single Analog Swite AS tab TC7SZUO4FFCT-ND Inverter (Unbuffered) * 36 2920 
TC4S66FFTR-ND Single Analog Switch (4066B)* SMV-5 357.00/3,000 TC7SZUO4FFTR-ND Inverter (Unbuffered) * 243,00/3,000 
Se ae me ase Sea, ands 50 acti an TC7SZUO4FUTFCT-ND _| Inverter (Unbuffered) * ED OG) 
- ingle Schmitt Trigger | 00/3, A ¥ 
ea Single NAND Gate ('4HC00) ecoP LRT aoa TC7SZUOAFUTFTR-ND | Inverter (Unbuffered) 216.00/3,000 
} TC7WOOFFCT-ND Dual 2-Input NAND Gate (74HC00) 3 2 2 
TC7SOOFFTR-ND Single NAND Gate (74HC00) -SSOP 243.00/3,000 TC7WOOFFTR-ND Dual 2-Input NAND Gate (74HC00) 41970/1,000 
TC7SO2FFCT-ND Single NOR Gate (74HC02)*. SSOP 36 29.20 P a, 
: . TC7WOOFFCT-ND Dual 2-Input NAND Gate (74HC00)*. 36 OT 
TC7SO2FFTR-ND Single NOR Gate (74HC02)*. -SSOP 243,00/3,000 Kk 
- TC7WOOFFTR-ND Dual 2-Input NAND Gate (74HC00)*. 119.70/1,000 
TC7SO4FTFCT-ND Single Inverter (74HC04)* SSOP. 362020 
: : : : TC7WOOFKFCT-ND Dual 2-Input NAND Gate* .. AT 3829 
TC7SO4FTFTR-ND Single Inverter (74HC04) SSOP 243.00/3,000 
: 2 : : TC7WOOFKFTR-ND Dual 2-Input NAND Gate* 380.70/3,000 
TC7SO8FFCT-ND 2-Input AND Gate (74HC08) ssop 36 = 2920 
TC7SO8FFTR-ND 2-Input AND Gate (74HC08)* -SSOP 243.00/3,000 TC7WOOFUTCT-ND Dual 2-Input NAND Gate A536 27 
TC7S14FTSFCT-ND Schmitt Inverter* . SSOP 236.S—C—«i20 TC7WOOFUTTR-ND Dual 2-Input NAND Gate 364.50/3,000 
TC7ST4FTSFTR-ND | Schmitt Inverter™. “SSOP 243.0073,000 ILC TECORCUEC TSN Dual 2-Input NAND Gate®.. Bia 
TC7S32FCT-ND Single OR Gate (74HC32 “SSOP 36 29 20 TC7WOOFUTFTR-ND Dual 2-Input NAND Gate* 364.50/3,000 
TC7S32FFCT-ND 2-Input OR Gate (74HC32)* .. SSOP 36 = .29—.20 TC7WO2FUTFCT-ND Dual 2-Input NOR Gate* A 36 
TC7S32FFTR-ND 9-Input OR Gate (74HC32)* .. -SSOP TC7WO2FUTFTR-ND Dual 2-Input NOR Gate* 364.50/3,000 


243.00/3,000 
Single TTL NAND Gate 36) 29°20 


* RoHS Compliant 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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OSHIBA 


'W SERIES 


TOSHIBA 


4-CHANNEL DARLINGTON 
SINK DRIVERS — RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
TC7WO4FFCT-ND Triple Inverter (74HC04)*. AD 3627 TD62064AFG-ND —_| TTL, 5V, CMOS Input - 1.5A @ 5OV, Vce Output. 155 1.24 93 
aa Mat Heated tie - 126 00s Da TD62064APG-ND —_| TTL, 5V, CMOS Input - 1.54 @ 50V, Vce Output. ot en ee 
TC7WOAFKFCT-ND Triple Inverter (74HC04)*. W 3809 TD62064BPG-1-ND | TTL, 5V, CMOS Input - 1.5A @ 80V, Vce Output . 1.20. 1.00 .80 
TC7WO4FKFTR-ND Triple Inverter (74HC04)*. 380.70/3,000 
TC7WO4FUTFTR-ND Triple Inverter (74HC04)* 364.50/3,000 TOSH IB A 7-CHANNEL 
TC7WO8FFCT-ND Dual 2-Input AND Gate (74HC08) 45 POON eer DARLINGTON SINK DRIVERS 
TC7WO8FFTR-ND Dual 2-Input AND Gate (74HC08)* 126.00/1,000 Digi-Key Price Each 
TC7WO8FKCT-ND Dual 2-Input AND Gate (74HC08).. 38.29.22 ParilNae Descrintion Pky. 1 28 100 
L CANOBFREG TEND Dual 2-Input AND Gate (74HC08) * . au TD62001AFELCT-ND | General Purpose Input - 0.5A @ 50V, Vce Output 16-SOP 84 63 .48 
TOTNES TR ae ae a eae Cae A5 Cpe TD62001AFELTR-ND | General Purpose Input - 0.5A @ 50V, Vce Output 16-SOP 546.00/2,000 
TC7WO8FUTFTR-ND Dual 2-Input AND Gate (74HC08)* 364.50/3,000 TD62001AFGELCT-ND | General Purpose Input - 0.5A @ 50V, Vce Output*. 16-SOP 92 69 52 
TC7W14FKFCT-ND Schmitt Inverter* AT 38 «29 TD62001AFGELTR-ND| General Purpose Input - 0.5A @ 50V, Vce Output*. 16-SOP 611.80/2,000 
TC7W14FKFTR-ND Schmitt Inverter*.. 380.70/3,000 TD62001APG-ND General Purpose Input - 0.5A @ 50V, Vce Output*. i 68 5139 
TC7W32FCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32) ug sy TD62002AFGELCT-ND | 14V to 25V, PMOS Input - 0.5A @ SOV, Vce Output* . 84 63 48 
TC7W32FTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32) 126.00/1,000 TD62002AFGELTR-ND| 14V to 25V, PMOS Input - 0.5A @ 50V, Vee Output . 16-SOP 558.60/2,000 
TC7W32FFCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32)* . 45 M6 227 TD62002APG-ND 14V to 25V, PMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Output* .. 16-Dip He. ode All 
TC7W32FFTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32)* . 126.00/1,000 TD62003AFGCT-ND | TTL, 5V, CMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Output* 16-SOP 88 66 © .50 
TC7W32FKCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F) AT 38 29 TD62003AFGTR-ND | TTL, 5V, CMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Output* 16-SOP 585.20/2,000 
TC7W32FKFCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F)* .. AT 38 29 TD62003APG-ND TTL, 5V, CMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Output* 16-Dip 64 48 36 
TC7W32FKFTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F)* .. 380.70/3,000 TD62004AFG5S-ND | 6V to 15V, PMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Output* 88 66 50 
TC7W32FUTFCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F)* .. 45 POON eet TD62004APG-ND 6V to 15V, PMOS Input - 0.5A @ 50V, Vce Output* 64 48 36 
TC7W32FUTFTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F)* .. 364.50/3,000 ULN2003AFWG-ND | TTL, 5V CMOS 0.5A @ SOV, Vce Output* 64 48 36 
TC7W34FKCT-ND Triple Non-Inverting Buffer (TC7W34FU) .. 47 38.29 ULN2003APG-ND. TTL, 5V CMOS 0.5A @ 50V, Vce Output* 55 4 33 
TC7W34FKFCT-ND Triple Non-Inverting Buffer (TC7W34FU)* AT 38.29 ULN2004AFWG-ND | 6V to 15V PMOS, CMOS 0.5A @ 50V, Vce Output* 55 (AAC88 
TC7W34FKFTR-ND Triple Non-Inverting Buffer (TC7W34FU)* 380.70/3,000 ULN2004APG-ND | 6V to 15V PMOS, CMOS 0.5A @ 5OV, Vce Output* 55 4433 
TC7W53FKCT-ND 2-Channel Multiplexer/Demultiplexer .... AT 38 = 29 
TC7W53FKFCT-ND 2-Channel Multiplexer/Demultiplexer* . AT 38 © .29 
TC7W53FKFTR-ND 2-Channel Multiplexer/Demultiplexer® . 380.70/3,000 TOSH IBA 8-CHANNEL 
TC7W66FUTFCT-ND Dual Bilateral Switch* 45 36 027 DARLINGTON SINK DRIVERS 
TC7W74FKCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear AT 3829 Digi-Key Price Each 
TC7W74FKFCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear AT 38 = 29 Part No. Description 1 25 100 
LA ae ae ee ith Preset and Clear Paes 7D62081AF-ND General Purpose Input, 0.5A @ SOV, Vce Output. aa )nLGGNnSO 
TC7W74FUTFTR-ND D-Type Flip-Flop* = 364.508 000 TD62081AFGCT-ND | General Purpose Input, 0.5A @ 5OV, Vce Output nC me COMMNLOS 
TC7W125FUTFCT-ND Dual Bus Butte 45 36 7 TD62081AFGTR-ND | General Purpose Input, 0.5A @ 50V, Vce Output 691.60/2,000 
TC7W125FUTFTR-ND Dual Bus Butte i 364.50/3 000 TD62082AFGCT-ND | 14V to 25V, PMOS Input, 0.5A @ SOV, Vce Output* 18-SOP fo) 63 50 
TC7WI25FUTECTND | Dual Bus Buffer® Yo eee TD62082AFGTR-ND_| 14V to 25V, PMOS Input, 0.5A @ SOV, Vce Output* 18-SOP 332.50/1,000 
TC7W125FUTFTR-ND Dual Bus Buffer* 364.50/3,000 TD62082APG-ND 14V to 25V, PMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output* i 84 63 48 
q TD62083AFG5S-ND | TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output... 1) 63 50 
CEE Em Deol bes pares te 30 ay | TD62083AFNGCT-ND | TTL” SV; CMOS input, 05A @ SOV, Vee Output™ 6 80 64 
TC7W126FUTFTR-ND | Dual Bus Buffer* 364.50/3,000 TD62083AFNGTR-ND | TTL, 5V, CMOS Input, 0.54 @ SOV, Vce Output* 851.20/2,000 
TC7WHOOFUTCT-ND | Dual 2-Input NAND Gate 45. ~«36~«O7 TD62083AP-ND TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Outpu' 7254 At 
TC7WHOOFUTFCT-ND Dual 2-Input NAND Gate* .. 45 3020 TD62083APG-ND TTL, 5V, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output* 80 60 45 
TC7WHOOFUTFTR-ND Dual 2-Input NAND Gate*. 364.50/3,000 TD62084AFG-ND 6V to 15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Outpu 96 2 164 
TC7WHO4FKCT-ND Triple Inverter. AT 38 0.29 TD62084AFGCT-ND | 6V to 15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output*. 96 | 
TC7WHO4FKFCT-ND Triple Inverter’ AT 38 = 29 TD62084AFGTR-ND | 6V to 15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output*. 319.20/1,000 
TC7WHO4FKFTR-ND Triple Inverter* 380.70/3,000 TD62084AFNGCT-ND | 6V to 15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output*. 1.11 93.74 
TC7WHO4FUTCT-ND Triple Inverter. 36 Li Bil TD62084AFNGTR-ND | 6V to 15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output*. 984.20/2,00( 
TC7WHO4FUTFCT-ND 45 Si ey TD62084APG-ND 6V to 15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output*.. 88 66 50 
TC7WHO4FUTFTR-ND 364.50/3,000 ULN2803AFWG-ND | TTL, 5V CMOS Input, 0.5A @ SOV, Vce Output* . 84 63 48 
TC7WH14FUTCT-ND Triple Schmitt Inverte! AS 3600.27 ULN2803APG-ND TTL, 5V CMOS Input, 0.5A @ SOV, Vce Output* . 72 54 Al 
TC7WH14FUTFCT-ND Triple Schmitt Inverter’ A5 36.27 ULN2804AFWG-ND | 6V to 15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output* . 84 63 48 
TC7WHI4FUTFTR-ND _| Triple Schmitt Inverter* 364.50/3,000 ULN2804APG-ND. 6V to 15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @ 50V, Vce Output*. 16 57 8 
TC7WH32FKFCT-ND Dual 2-Input OR Gate AT 38.29 
TC7WH32FKFTR-ND Dual 2-Input OR Gate 380.70/3,000 
TC7WH32FUTCT-ND —_| Dual 2-Input OR Gate 4°36 «7 TOSH IB A 8-CHANNEL DARLINGTON 
TC7WH74FKCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear Ae 88 28 SOURCE DRIVERS — RoHs Compliant 
TC7WH74FKFCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear AT 38.29 Digi-Key Price Each 
TC7WH74FKFTR-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear*.. 380.70/3,000 Part No. Description 1 25 100 
TC7WH74FUTFCT-ND D-Type Flip-Flop with Preset and Clear... 45 ECOmmeet | 
TC7WH74FUTFTR-ND | D-Type Flip-Flop with Preset and Clear* 364.50/3,000 Ce am 1 ey Choe eee pen@euy vee NW eteaue utes 
TC7WH123FKFCT-ND | Monostable Multivibrator* 47 3829 aN put ' pu : i : 
TC7WH123FKFTR-ND | Monostable Multivibrator* 380.70/3,000 LE ME Oy ike Coe tie no vgn eo Tee ios 
TCTWHT23FUTFCT-ND | Monostable Multivibrator* 36 27 orm“. nut eon a 
TC7WH123FUTFTR-ND | Monostable Multivibrator* 364.50/3,000 
TC7WH125FKCT-ND Dual Bus Buffer... AT 38 © 29 LED DRIVERS/DC-to-DC 
TC7WHI125FKFCT-ND | Dual Bus Buffer* 47 3829 TOSH IBA oask Compliant 
TC7WH125FKFTR-ND Dual Bus Buffer* 380.70/3,000 Digi-Key Price Each 
TC7WH126FKCT-ND Dual Bus Buffer AT 38 29 inti 
TC7WHI57FKCT-ND | 2-Channel Multiplexer ‘473829 baltiNos Besoristion = ip i) 
TC7WH157FKTR-ND 2-Channel Multiplexer 380.70/3,000 TB62736FUGCT-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 70 53 40 
TC7WH157FKFCT-ND 2-Channel Multiplexer*. AT 38 2 TB62736FUGTR-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 682.50/3,000 
TC7WH157FKFTR-ND 2-Channel Multiplexer*. 380.70/3,000 TB62737FPGCT-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 70 53 40 
TC7WH157FUTCT-ND 2-Channel Multiplexer ... 45 36. 27 TB62737FPGTR-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 1115.63/5,000 
TC7WH157FUTFCT-ND | 2-Channel Multiplexer*. 45 “Gee TB62737FUGCT-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 60 45.34 
TC7WH157FUTFTR-ND | 2-Channel Multiplexer* .. 364.50/3,000 TB62737FUGTR-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 585.00/3,000 
TC7WH240FKCT-ND Dual Bus Buffer Inverted, Tri-State Outpu AT 38.29 TB62752AFUGCT-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 76 57 43 
TC7WH241FKCT-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output 473829 TB62752AFUGTR-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 741.00/3,000 
TC7WH241FKTR-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Outpu 380.70/3,000 TB62752BFUGCT-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 76 57 AB 
TC7WH241FKFCT-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output*. S8-8 AT 38.29. TB62752BFUGTR-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 741.00/3,000 
TC7WH241 FKFTR-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output*. S8-8 380.70/3,000 TB62754AFNGCT-ND Step-Up Type DC/DC Controller, Built-In 6-Channel Sink 
TC7WH241FUTCT-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Outpu SM8-8 A536 7 Driver for White LEDs . 1.48 118 .89 
TC7WH241FUTFCT-ND | Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output*. SM8-8 A5 36 oo 1B62754AFNGTR-ND Step-Up Type DC/DC Controller, Built-In 6-Channel Sink 
TC7WH241FUTFTR-ND | Dual Bus Buffer Non-Inverted, Tri-State Output*. 364.50/3,000 Driver for White LEDs 1534.00/2,000 
TC7WHUO4FKCT-ND Triple Inverter. AT 3829 TB62755FPGCT-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs FIG STmee Aa 
Uh ee Ue ieatines ee TB62755FPGIR-ND | Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 1211.25/5,000 
TC7WHUO4FUTFTR-ND | Triple Inverter* 7 364.50/3 000 TB62756FUGCT-ND Constant-Current Step-Up DC/DC Converter .. 12 54 41 
TC7WT125FUTCT-ND Dual Bus Butte 55 Ad = 39 TB62756FUGTR-ND Constant-Current Step-Up DC/DC Converter. 702.00/3,000 
TC7WT125FUTFCT-ND | Dual Bus Buffer* 55 aa 33 TB62757FUGCT-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 2. 54 41 
TC7WT125FUTFTR-ND | Dual Bus Buffer* : 445.50/3 000 TB62757FUGTR-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 702.00/3,000 
TC7WUO4FCT-ND Triple Inverter (74HCU04). 45° «236 ~=«27 1B62757FPGCT-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 16 57 AB 
TC7WUO4FFCT-ND Triple Inverter (74HCU04) 450 3627 1B62757FPGTR-ND Step-Up Type DC/DC Converter for White LEDs 1211.25/5,000 
TC7WUO4FFTR-ND Triple Inverter (74HCU04) 126.00/1,000 TCA62723FMGCT-ND 3-Channel Constant-Current LED Driver. 96 80 = 64 
TC7WUO4FKCT-ND Triple Inverter. 47) 38~—~C«OD TCA62723FMGTR-ND 3-Channel Constant-Current LED Driver 1248.00/3,000 
TC7WUO4FKFCT-ND Triple Inverter 47 «38 «= o29 TCA62724FMGCT-ND 3-Channel Constant-Current LED Driver. 96 80 64 
TC7WUO04FKFTR-ND Triple Inverter 380.70/3,000 TCA62724FMGTR-ND 3-Channel Constant-Current LED Driver..... .10-SON 1248.00/3,000 
TC7WU04FUTCT-ND Triple Inverter. 45 36.27 TCA62753FUGCT-ND Charge Pump Type DC/DC Converter for White LED Driver ..6-SSOP 72 54 AN 
TC7WUO4FUTFCT-ND Triple Inverter 45 ga TCA62753FUGTR-ND Charge Pump Type DC/DC Converter for White LED Driver ..6-SSOP 702.00/3,000 
TC7WUO4FUTFTR-ND Triple Inverter* 364.50/3,000 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each 
M OR siakubatas big hchgrvhhep semareie Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Price Each TB6596FLGCT-ND DC Motor Driver, Stepping Motor Driver .36-Q0N 2.03 1.62 1.22 
neeninal Fi Me Son TB6596FLGTR-ND DC Motor Driver, Stepping Motor Driver 36-QON 2106.00/2,000 
EAL TB6598FNGCT-ND Dual Full-Bridge Driver for Stepping Motors . 16-SSOP 1.38 110 .83 
TA7267BP5-ND Full-Bridge Driver, H-Switch, for DC Motor.. 1.80 1.44 1.08 TB6598FNGTR-ND Dual Full-Bridge Driver for Stepping Motors .. 16-SSOP 1430.00/2,000 
TA7288P5-ND Sequential Dual-Bridge Driver for DC Motor 1.53 1.22 .92 TB6607FLGCT-ND DC Motor Drive: 36-Q0N 1.98 1.58 1.19 
TA7291FGCT-ND 4-Mode Bridge Driver with Output Voltage Control .. TAF 1.23 98 TB6607FLGTR-ND DC Motor Drivel 2054.00/2,000 
TA7291FGTR-ND 4-Mode Bridge Driver with Output Voltage Control. 977.55/1,500 TB6G608FNGCT-ND Stepping Motor Driver. Asis 54) 6 
TA7291P5-ND 4-Mode Bridge Driver with Output Voltage Control. 1.47 1.23 98 TB6608FNGTR-ND Stepping Motor Driver. 2002.00/2,000 
TA7291SG5J-ND 4-Mode Bridge Driver with Output Voltage Control . 90 75 ~~ 60 TB6612FNGCT-ND Driver IC for Dual DC Moto 148 118 .89 
TA7774FGCT-ND. 2-Phase Bipolar Stepping Motor Driver. 143 #1414 86 TB6612FNGTR-ND Driver IC for Dual DC Motor 24-SSOP 1534.00/2,000 
TA7774FGTR-ND 2-Phase Bipolar Stepping Motor Driver. 1111.50/1,500 TB6613FTGCT-ND DC Motor Driver, Stepping Motor Driver. 44-VQON 2.70 2.16 1.68 
TA7774PG5J-ND 2-Phase Bipolar Stepping Motor Driver. 1.41 118 94 TB6613FTGTR-ND DC Motor Driver, Stepping Motor Driver 44-VQON 3060.00/2,000 
TA8409FGCT-ND 4-Mode Bridge Driver with Output Voltage Control. 1.05 88 70 TB62206FGCT-ND BicD PWM 2-Phase Bipolar Stepping M i 20-HSOP 248 1.98 1.49 
TA8409FGTR-ND 4-Mode Bridge Driver with Output Voltage Control . 10-SSOP 931.00/2,000 eee LSND Seppiba Malet br aigaehe ewe Chae yee 20-HSOP F a ee ON ee 
TA8409SG5J-ND 4-Mode Bridge Driver with Output Voltage Control. ..9-SIP 81 68 54 a i h : ; z 
TA8428FGCT-ND Full-Bridge Driver for Brush Motor Rotation Control 20-HSOP 2.36 1.89 147 TB62209FGTR-ND Stepping Motor Driver IC using PWM Chopper Type 1938.00/1,000 
TA8428FGTR-ND Full-Bridge Driver for Brush Motor Rotation Control 20-HSOP 1338.75/1,000 
TA8428K5S-ND Full-Bridge Driver for Brush Motor Rotation Control 7-HSIP 2.33 1.86 1.40 
TA8429HQ5-ND Full-Bridge Driver, H-Switch, for DC Motor...... “12-HZIP 3.80 3.05 2.37 OSH IBA EAR SERIES 
TA8435HQ5-ND PWM Chopper Type Bipolar Stepping Motor Driver 5.50 440 3.72 
TA8440HQ5-ND Full-Bridge Driver, H-Switch, for DC Motor 405 3.24 252 Digi-Key Price Each 
TA84002FGCT-ND PWM Chopper Type 2-Phase Bipolar Stepping Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Motor Driver aan 248 1.98 1.49 Amplifiers 
TA84002FGTR-ND PWM Chopper Type 2-Phase Bipolar Stepping TC75S54FCT-ND Single Op Amp Pp 72 55 A 
Motor Driver 1287.00/1,000 TC75S54FTR-ND Single Op Ai ~~ 705.90/3,000 
TA84006FGCT-ND 3-Phase Wave Motor Drive 1.80 144 ‘1.08 TC7SWS1FUTCT-ND | Dual Op Amp” Serco tee 
TA84006FGTR-ND 3-Phase Wave Motor Drive 936.00/1,000 TC75W51FUTTR-ND Dual Op Amp 1173.90/3,000 
TA84007PQ-ND DC Motor Full Bridge Drive: 1.38 110 83 TC75W54FUTCT-ND Dual Op Amp 36 oN) 24 
TA84007FGCT-ND DC Motor Full Bridge Driver 140 1.12 .84 TC75W54FUTFCT-ND Dual Op Amp* 2.34 1.89 1.30 
TA84007FGTR-ND DC Motor Full Bridge Drive 1092.00/1,500 TC75W54FUTFTR-ND Dual Op Amp* 1836.00/3,000 
TA84007SG-ND DC Motor Full Bridge Drive: 1.08 90 72 TC75W55FUTCT-ND Dual Op Amp .90 76 61 
TB6537FGCT-ND 3-Phase Full-Wave Sensorless Controller 1.75 140 1.05 TC75W55FUTTR-ND Dual Op Amp 1173.90/3,000 
TB6537FGTR-ND 3-Phase Full-Wave Sensorless Controller 1820.00/2,000 Audio Power Amps — RoHS Compliant 
TB6537PGJ-ND 3-Phase Full-Wave Sensorless Controller .... 1.68 1.34 1.01 TAS216HO5-ND 73W, 2-Channel Audio Power Amp 248 1.98 1.54 
TB6539FGCT-ND 3-Phase Full-Wave, Sine-Wave PWM Brushless TA8246AHQ5-ND 6W, 2-Channel Audio Power Am 225 1.80 1.35 
Motor Controller..... 3.94 3.15 2.45 TA8256BHO5-ND 6W, 3-Channel Audio Power Amp... 248 1.98 1.54 
TB6539FGTR-ND See Sine-Wave PWM Brushless 448050 600 TA8258HQ5-ND 20W, 2-Channel Audio Power Amp - 2.93 234 1.82 
~ —— Shock Sensor — RoHS Compliant 
TET) aE ee Aik ts te TAGOOSENGCT-ND 1-Channel Version Shock Senso TO-SSOP 1119374 
TB6548FG-ND 3-Phase Full-Wave PWM Sensorless Controlle 233 186 1.40 REDON CURSO i Ghagne! Version Shek Senso 10 SS0F ee tee 
: i TA6038FMGCT-ND 1-Channel Version Shock Senso -10-SON 1.41 1.18 94 
TESS EeCLNy SE EE ere for Oe Mors oT CEC TA6038FMGTR-ND 4-Channel Version Shock Senso! -10-SON 1833.00/3,000 
aoa Ful Brides Dive ic ‘orb Vole: esas TA6O38FNGCT-ND 1-Channel Version Shock Senso 10-SSOP__ 1.23 1.03.82 
y ull-Bridge Driver IC for jotors . i : ; 5 4 7 a 
TR6549P6-ND Ful- Bridge Driver I¢ fr DC Mots. 418 333 259 | TasnageNGorND | 1 channel Version Shock Sensor 1OSS0P 123. 103.82 
TB6S51FGCT-ND 3-Phase Full-Wave, Sine-Wave PWM Brushless TAGO39FNGTR-ND 1-Channel Version Shock Senso 10-SSOP 1090.60/2,000 
Motor Controller . 2.43 1.94 1.46 TA6042FNGCT-ND Shock Sensor... 10-SSOP 1.23 1.03 82 
TB6551FGTR-ND 3-Phase Full-Wave, TA6042FNGTR-ND Shock Senso 10-SSOP 1090.60/2,000 
Motor Controller 2522,00/2,000 TB6O66FNGCT-ND Shock Senso! 16-SSOP 88 66 50 
TB6552FLGCT-ND Dual Bridge Driver IC for DC Motors 1.63 1.30 98 TB6066FNGTR-ND Shock Sensor... 16-SSOP 585.20/2,000 
TB6552FLGTR-ND Dual Bridge Driver IC for DC Motors 1690.00/2,000 TB6073AFNGCT-ND 2-Channel, Low 4 16-VSOP 1.35 113 .90 
TB6552FNGCT-ND Dual Bridge Driver IC for DC Motors (e250 1:00)) 75) TB6073AFNGTR-ND 2-Channel, Low Noise, Shock Sensor 16-VSOP 1197.00/2,000 
TB6552FNGTR-ND Dual Bridge Driver IC for DC Motors 1300.00/2,000 TB6078FUGCT-ND Shock Senso OT -23-6 76 57 43 
TB6555FLGCT-ND Dual Bridge Driver IC for DC Motors 2.36 1.89 1.47 TB6078FUGTR-ND Shock Sensor... 741.00/3,000 
TB6555FLGTR-ND Dual Bridge Driver IC for DC Motors 2677.50/2,000 
TB6556FGCT-ND 3-Phase Full-Wave, Sine-Wave PWM Brushless 
Motor Controller 2.32 186 1.45 AMPLIFIERS 
TB6556FGTR-ND 3-Phase Full-Wave, Sine-Wave PWM Brushless 
Motor Controller 1313.25/1,000 ae Price Each 
TB6557FLGCT-ND DC Motor Driver. 2.32 186 1.45 Description 1 25 100 
TB6557FLGTR-ND DC Motor Driver. 2626.50/2,000 CA3140AEZ-ND 4.5MHz BIMOS Op Amp*. ey Conse 
TB6558FLGCT-ND Constant Current Driver, PWM Chopper Contr 2.00 1.60 1.20 CA3140AMZ-ND 4.5MHz BIMOS Op Amp*. 1.25; 68-44 
TB6558FLGTR-ND Constant Current Driver, PWM Chopper Contr 2080.00/2,000 CA3140MZ-ND 4.5MHz BIMOS Op Amp*. (D2 82 oo) 
TB6559FGCT-ND Full-Bridge DC Motor Driver...... 153 122 92 CA3240EZ-ND 4.5MHz Dual BiMOS Op Amp* . 155 84 56 
TB6559FGTR-ND Full-Bridge DC Motor Driver 77189.50/1,500 EL2045CSZ-ND Low Power 100MHz Gain-of-2 Stable Op Amp 412 2.56 1.89 
TB6560FG-ND Stepping Motor Driver 430 3.44 2.68 EL2125CSZ-ND Low Noise, Low Power, Wideband Amp* 487 3.05 2.32 
TB6560HQ-ND Stepping Motor Drive 3.84 3.08 2.60 EL2126CSZ-ND Low Noise, Low Power, Wideband Amp* 3.36 2.08 1.49 
TB6561FGCT-ND Dual Full-Bridge Drive 236 1.89 1.47 EL22270SZ-ND Dual Low Noise Amp* 462 289 2.20 
TB6561FGTR-ND Dual Full-Bridge Dri 2677.50/2,000 EL2227CYZ-ND Dual Low Noise Amp 468 2.93 2.23 
wae Dual FuIFBu ae Dive we a aS £L2228CSZ-ND Dual Low Noise Amp*.. 462 2.89 220 
TB6562AFGCT-ND Dual Full-Bridge Driver IC for Stepping Motors 230 1.84 1.43 Ee Dual Low Noise Amp * os ST a 
4 Bri ‘i i EL2250CS-ND 125MHz Single Supply Dual Op Am, 431 2.78 2.05 
TB6562AFGTR-ND Dual Full-Bridge Driver IC for Stepping Motors 1300.50/1,000 
m Bri ‘ ; EL2276CSZ-ND 70MHz/1mA Current Mode Feedback Amp 429 267 1.97 
TB6562ANG-ND Dual Full-Bridge Driver IC for Stepping Motors 317 «62.54 1.98 
| ‘ EL2480CS-ND 250MHz Quad Current Feedback Amp. AS28225 
TB6571FGCT-ND 30V Brushless DC Motor Controller/Driver. 215 2129 
7 EL2480CSZ-ND 250MHz Quad Current Feedback Amp* ASImacea215 
7B6571FGTR-ND 30V Brushless DC Motor Controller/Drivet 928.80/800 Tin Oe ; = 
TB6575FNGCT-ND PWM Sensorless Controller for 3-Phase Full-Wave ale ees Triple 2:1, 300MHz Multiplexer Amp*. Gi Bhi) as 
BLDC Motor 190 152 1.44 EL4332CSZ-T7CT-ND Triple 2:1, 300MHz Multiplexer Amp*. 842 597 533 
7B6575FNGTR-ND PWM Sensorless Controller for 3-Phase Full-Wave cee TRAD AONRAHE Tble MUnIGIaRee AR ; Ry Een 
BLDC Motor 1976.00/2,000 ‘ : i ‘i : 
- EL4342ILZA-ND 500MHz Triple Multiplexer Amp* 9.84 6.98 5.14 
TB6581HG-ND 3-Phase Full-Wave, Sine-Wave PWM Brushless EL45011U-ND 400MHz vyze rant End ° 8.57 6.07 4.29 
Motor Controller 7.00 560 4.73 ij i * ‘ ‘i i 
T6582F6-ND PUM Type, Sine-Wave Gurtent, and Sensors 3 Phase ELASCSILZ-ND Tile Dierental Twisted Biv 803 a2 279 
Se eaters sale Wave Brustiless Moto) Control a Foe cae EL4583AISZ-T7CT-ND Synchronous Separator® . 9.89 7.01 6.09 
Peete + Phase FalkWave FrEhss weit fener SS TET EL4583AISZ-T7TR-ND Synchronous Separator* . 5160.00/1,000 
HP hase Full-Wave brushiess Motor Gontroller. aria EL51001S-ND 200MHz Slew Enhanced VFA... 2.62 1.56 1.09 
TB6586FGCT-ND 3-Phase Full-Wave Brushless Motor Controller 138 1.10 | 83 ELSTOOISZ-ND SOOMHG SlowiEnhoneed. VEA® 262 156 1.00 
TB6586FGTR-ND 3-Phase Full-Wave Brushless Motor Controller 1430.00/2,000 EL5100IW-T7CT-ND 200MHz Slew Enhanced VFA 242 1.80 1.33 
TB6588FGOELJUCT-ND ee ae EWMDriver for Sensorless Jape Gass SH £L5101IW-T7CT-ND 200MHz Slew Enhanced VFA 273 1.68 1.43 
sseene Bs z st EL51011W-T7TR-ND 200MHz Slew Enhanced VFA 3510.00/3,000 
TB6588FGOELJUTR-ND | 3-Phase Full-Wave PWM Driver for Sensorless EL51021S-ND 400MHz Slew Enhanced VFA... 285 1.75 1.23 
DC Motors NEW/.......... 2014.50/1,000 EL51021SZ-ND 400MHz Slew Enhanced VFA* 285 1.75 1.23 
TB6590FTGCT-ND Direct PWM Brushed DC Motor Driver. 96 80 64 EL5102IWZ-T7CT-ND 400MHz Slew Enhanced VFA* 3.04 1.87 1.59 
TB6590FTGTR-ND Direct PWM Brushed DC Motor Driver. 851.20/2,000 EL5102IWZ-T7TR-ND 400MHz Slew Enhanced VFA* 3930.00/3,000 
TB6591FLGCT-ND Direct PWM/Constant Current PWM Brushed DC EL51041S-ND 700MHz Slew Enhanced VFA... 3.00 1.85 1.33 
Motor Driver 2.57 2.06 1.60 EL51041SZ-ND 700MHz Slew Enhanced VFA* 3.00 185 1.33 
TB6591FLGTR-ND Direct PWM/Constant Current PWM Brushed DC EL5104IW-T7CT-ND 700MHz Slew Enhanced VFA 3.24 2.00 1.72 
Motor Driver 2907.00/2,000 EL5104IW-T7TR-ND 700MHz Slew Enhanced VFA 4320.00/3,000 
TB6592FLGCT-ND Dual-Bridge Driver IC for DC Motors. 4-QON 1.75 1.40 1.05 EL51041WZ-T7CT-ND 700MHz Slew Enhanced VFA* 3.24 2.00 1.72 
TB6592FLGTR-ND Dual-Bridge Driver IC for DC Motors. 4-QON 1820.00/2,000 EL51041WZ-T7TR-ND 700MHz Slew Enhanced VFA* 4320.00/3,000 
TB6593FNGCT-ND Driver IC for DC Motor 20-SSOP 1.63 1.30 98 EL5105IW-T7CT-ND 700MHz Slew Enhanced VFA 3.24 2.00 1.72 
TB6593FNGTR-ND Driver IC for DC Moto 20-SSOP 1690.00/2,000 EL51051W-T7TR-ND 700MHz Slew Enhanced VFA 4320.00/3,000 
TB6594FLGCT-ND Dual DC Motor Driver with Built-In DC/DC Converte! 4-QON 2.08 1.66 1.25 EL51051WZ-T7ACT-ND 700MHz Slew Enhanced VFA* 3.24 2.00 1.72 
TB6594FLGTR-ND Dual DC Motor Driver with Built-In DC/DC Converte! 4-QON 2158.00/2,000 EL51051WZ-T7ATR-ND 700MHz Slew Enhanced VFA* 360.00/250 
TB6595FLGCT-ND Dual-Bridge Driver IC for DC Motors. 2.40 1.92 1.44 EL51061S-ND 350MHz Fixed Gain Amp with Enabl 2.50 1.51 1.04 
TB6595FLGTR-ND Dual-Bridge Driver IC for DC Motors 2496.00/2,000 * RoHS Compliant (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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DigiReel” AMPLIFIERS (Continued) 


Digi-Key ee, Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description _ _ 1 25 ~—*100 Part No. Description 12100 
EL5106IW-T7CT-ND 350MHz Fixed Gain Amp with Enable . 2.64 1.62 1.38 EL5211AlYEZ-ND 60MHz R/R Input/Output Op Amp*. 481 3.07 2.33 
EL5106IW-T7TR-ND 350MHz Fixed Gain Amp with Enable . 3390.00/3,000 EL52111YE-ND 60MHz R/R Input/Output Op Amp 481 3.07 2.33 
EL51081S-ND 450MHz Fixed Gain Amp with Enable . 2.64 1.62 1.13 EL52141YEZ-ND 60MHz R/R Input/Output Op Amp*. 481 3.07 2.33 
EL51081SZ-ND 450MHz Fixed Gain Amp with Enable* 8-SOIC 264 1.62 1.13 EL5220CYZ-ND 12MHz R/R Input/Output Op Amp*. 3.36 2.08 1.49 
EL5111IWTZ-T7ACT-ND 60MHz Rail-to-Rail In/Out Op Amp 5-TSOT 3.74 2.33 2.03 £L5221CYZ-ND Dual 12MHz Rail-to-Rail 1/0 Buffer* 3.18 1.97 1.41 
EL5111IWTZ-T7ATR-ND 60MHz Rail-to-Rail In/Out Op Amp 5-TSOT 430.00/250 EL5223CRZ-ND T2MHz Rail-to-Rail 0 Buffer* “20-TSSOP 4.82 3.01 229 
EL51141YEZ-ND 6OMHz Rail-to-Rail In/Out Op Amp 8-HMSOP 4.09 254 1.88 EL52241LZ-ND 42MHz Rail-to-Rail Buffer* .. . 520 346 267 
EL5120|WTZ-T7ACT-ND 12MHz Rail-to-Rail In/Out Op Amp 5-TSOT 3.57 2.22 1.93 EL5224/REZ-ND 42MHz Rail-to-Rail Buffer 520 346 267 
EL5120|WTZ-T7ATR-ND 12MHz Rail-to-Rail In/Out Op Amp 5-TSOT 410.00/250 £L5227CLZ-ND 2.5MHz Rail-to-Rail Buffer* . 406 252 1.88 
EL5123CYZ-ND 12MHz Input/Output Buffer* 10-MSOP 2.68 1.72 1.43 EL5227CRZ-ND 2.5MHz Rail-to-Rail Buffer* .. 4.06 2.52 1.88 
EL5127CYZ-ND 2.5MHz 4-Channel Rail-to-Rail Buffer 10-MSOP 3.30 2.04 1.47 EL5226IL-T7CT-ND VCOM with Dual Gamma Buffel 260 194 143 
EL5128CYZ-ND Dual Amp Reference Buffer* 10-MSOP 4.03 251 1.86 EL5244CN-ND 100MHz Single Supply, Rail-to-Rail Amp 3.04 1.87 1.31 
EL51291REZ-ND Multi-Channel Buffer* . 20-HTSSOP 3.71 2.31 1.72 £L5244CS-ND 100MHz Single Supply, Rail-to-Rail Amp 3.04 1.87 1.31 
EL5132ISZ-T7CT-ND 670MHz Low Noise Amp 8SOIC 279 171 1.46 EL52501Y-ND 200MHz Voltage Mode Feedback Amp 454 284 2.16 
EL51321SZ-T7TR-ND 670MHz Low Noise Amp 8-SOIC 1200.00/4,000 EL52511S-ND 200MHz Voltage Mode Feedback Amp 454 284 2.16 
EL5144CW-T7CT-ND TOOMHz Single Supply Rai S0T-23-5 247 149 125 ELS25T1Y-ND 200MHz Voltage Mode Feedback Amp 454 284 2.16 
EL5144CW-T7TR-ND 100MHz Single Supply Rail- 3030.00/3,000 EL52521Y-ND 300MHz Voltage Mode Feedback Amp 5.03 3.21 244 
EL5146CN-ND 100MHz Single Supply Rail- “Dip 267 1.64 1.15 EL52571S-ND 600MHz Voltage Mode Feedback Amp 5:80 359) 2:76 
EL5146CS-ND 100MHz Single Supply Rail- if 8-SOIC 2.67 1.64 1.15 EL52571Y-ND 600MHz Voltage Mode Feedback Amp 5.38 3.59 2.76 
EL5146CSZ-T7CT-ND 100MHz Single Supply Rail- if 8-SOIC 282 1.73 1.47 EL52601YZ-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp* . Spal eo ie 
EL5146CSZ-T7TR-ND {00MHz Single Supply Rail-t 8-SOIC 1210.00/1,000 EL52611SZ-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp* . S722 172 
EL51501S-ND 200MHz ampli _ 8-SOIC 3.45 2413 1.53 EL5262IYZ-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* . 448 280 2.13 
EL51501SZ-T7CT-ND 200MHz Amplifier* . 8-SOIC 3.54 2.20 1.92 EL52631SZ-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* . 448 280 2.13 
EL51501SZ-T7TR-ND 200MHz Amplifier* . 8-SOIC 1630.00/1,000 EL53001U-ND 200MHz Slew Enhanced VFA... 5.09 3.24 2.47 
EL51501W-T7CT-ND 200MHz Amplifier SOT-23-6 3.05 2.32 177 ee ee a seu Enhanced _ 2a ae aa 
ELS1501WZ-T7CT-ND 200MHz Amplifier* . SOT-23-6 3.54 220 1.92 5 “TTR: iz Slew Enhance 971.00/1, 
EL5150|W2-T7TR-ND 200MHz Amplifier . SOT-23-6 4889.76/3,000 ELS3041U-ND 700MHz Slew Enhanced VEA 695 481 3.71 
EL5154IW-T7CT-ND 200MHz Amplifier S0T-23-5 3.05 232 4177 EL5304IUZ-T7CT-ND 700MHz Slew Enhanced VFA 715 487 4.34 
£L5151IWZ-T7CT-ND 200MHz Amplifier* . SOT-23-5 3.54 2.20 1.92 ELS3041UZ-T7TR-ND 700MHz Slew Enhanced VFA* 3810.00/1,000 
£L5151IWZ-T7TR-ND 200MHz Amplifier* . SOT-23-5 4890.00/3,000 Sac 7 seo a ca aul 2g on ae 
EL51521S-ND 300MHz Voltage Mode Feedback Am| BSOIC 357 2.22 164 er z Fixed Gain Amp : : : 
EL51521SZ-ND 27OMH2 Vollage Mode Feedback Amp* B-SOIC 3.57 222 1.64 EfS20e Saige) S50Mbz Fixed Gain-Amp® inh les 
EL5153iW-T7CT-ND 300MHz Voltage Mode Feedback Amp SOT-23-5 3.25 247 1.89 alee yates 450MHz Fixed Gain Amp* 220 OmeS 
EL5153IWZ-T7CT-ND 270MHz Voltage Mode Feedback Amp*. S0T-23-5 3.77 234 204 ELS308IUZ-T/TR-ND 450MHz Fixed Gain Amp* 2670.00/1,000 
9 r EL5323CLZ-ND 12MHz 10-Channel R/R 1/0 Buffer* 20 346 2.67 
EL5153IWZ-T7TR-ND 270MHz Voltage Mode Feedback Amp*. 5190.00/3,000 FRaCREND jou TocChannal FIR U0 Butfer® SS 
Se een GONE Vatage Mode Feedback Aap Git Cees Aa EL53241LZ-ND 42MHz Rail-to-Rail Buffer*....... “B2-OFN 5.67 3.78 2.92 
ge Mode Feedback Amp*. 3.97 2.47 2.15 EL5324IREZ-ND 598 398 308 
Spee oe Nate Mode Eoetnact pe : eye ets aa EL5327CLZ-ND 2.5MHz, 10-Channel Rail-to- .24-0FN 431 2.78 2.05 
EL51571WZ-T7CT-ND GOOMHz Voltage Mode Feedback Amp* 397 247 245 EL5327CRZ-ND 2.5MHz, 10-Channel Rail-to-Rail Buffer* .24-TSSOP_ 4.31 2.78 2.05 
FLEIS7INZ-T7TRND GO0MH2 Volta = - : - EL53201REZ-ND Muti-Channel Butfer* 2B-HTSSOP 495 315 240 
ge Mode Feedback Amp 5490.00/3,000 5 it * i 
EL51601S-ND 200MHz Low Power Current Feedback Am 190 112° 75 Ereeea END Muti-Channel Buffer -26- TSSOP a oe eee 
EL5160ISZ-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp* BSOIC 190 112 75 EL53601S-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp. 16-SOIC 420 2.70 2.00 
EL5160IW-T7CT-ND 200MHz Low Power Current Feedback Am 173 127 92 crosen eet DOOM Low Power Current Feedback Amp* 16 SO1C i a mo 
ig 7 * e = % of iZ Low Power Gurrent Feedback Amp. | = - aI 
ae HLAGIEND) 200MH2 LP Current Feedback Amp Ws __£8 _itd ELS3601UZ-T7CT-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp*.........160SOP 4.42 2.85 2.48 
SU SOW ZI REND 200MHz LP Current Feedback Amp* 1830.00/3,000 EL5360IUZ-T7TR-ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp* 16-QSOP 2109.30/1,000 
EL51611C-T7CT-ND 200MHz Low Power Current Feedback Am OH 127) 5 192. EL5362ISZ-T7CT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp*. Y 99 
p*. 16-SOIC 5.06 3.22 2.84 
EPS CU SCT END) 200MHz Low Power Current Feedback Am tas) Sey £L53621SZ-T7TR-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* 16-SOIC 2451.00/1,000 
EDSIS i W2 TZ ACT.ND 200MHz Low Power Current Feedback Amp* WES ae tl EL53621U-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp.........16-QSOP 4.87 310 2.36 
EESIGUWZaIZATREND 20OMHiz Cow Powel Current Eeeababk Amp ieee) ELS3621UZ-T7CT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp*.........160SOP 5.06 3.22 2.84 
ELS16218-ND SOOMHz Low Power Current Feedback Amp.. 285 1.75 1.23 EL5362IUZ-T7TR-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp*...........16-QSOP 2451.00/1,000 
EL5162ISZ-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* Oot omenleee EL53641S-ND 600MHz Current Feedback Amp .. 46-SOIC 533 355 274 
EL5162IWZ-T7ACT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* 2:85 1.75 1.49) EL53641SZ-ND 600MHz Current Feedback Amp* 16-SOIC 5.33 3.55 274 
EL5162IWZ-T7ATR-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* 307.50/250 EL53641U-ND 600MHz Current Feedback Amp 16-QSOP 533 3.55 274 
EL5163IC-T7CT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp... 2850 eee soy: EL53641UZ-ND 600MHz Current Feedback Amp 76-0S0P 5.33. 3.55. 2.74 
ELST63ICZ-T7CT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp * 2.85 1.75 1.49 EL5364IUZA-T7CT-ND 600MHz Current Feedback Amp* 16-QSOP 5.54 369 3.27 
EL5163ICZ-T7TR-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* 3690.12/3,000 EL5364|UZA-T7TR-ND 600MHz Current Feedback Amp* 46-QSOP 2839.29/1,000 
EL5163IW-T7CT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Am| 2.85 1.75 1.49 EL53701U-ND 100MHz Differential Twisted-Pair Drive 24-QS0P 5.17 329 251 
EL5163IW-T7TR-ND 500MHz Low Power Current Feedback Am, 3690.00/3,000 EL537/IU-ND 250MHz Differential Twisted-Pair Drive 517 3.29 251 
EL5163IWZ-T7ACT-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* 285 1.76 1.49) EL53721U-ND 250MHz Differential Line Receiver. 5473.29 251 
EL5163IWZ-T7ATR-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp* 307.50/250 EL5373IU-ND 450MHz Differential Twisted-Pair Driv 6.01 4.00 3.08 
EL51641S-ND 600MHz Current Feedback Amp . 3.00 1.85 1.33 EL53741U-ND 550Mkz Differential Twisted-Pair Drive 28-QS0P 6.01 4.00 3.08 
EL5164ISZ-ND 600MHz Current Feedback Amp* 3.00 185 1.33 EL53751U-ND 550MLz Triple Differential Line Receiver. 24-QS0P 6.01 4.00 3.08 
EL5164IW-T7CT-ND 600MHz Current Feedback Amp. 2.50 1.90 1.45 EL5410CR-ND 30MHz R/R Input/Output Op Amp... .14-TSSOP 468 2.93 2.23 
EL5164IWZ-T7CT-ND S00MHz Current Feedback Amp* 3.00__1.85 _1.59 EL5410CRZ-ND 30MHz R/R Input/Output Op Amp*. “14-1SSOP 4.68 2.93 2.23 
EL51641WZ-T7TR-ND 600MHz Current Feedback Amp* 3990.00/3,000 EL5410CS-ND 30MHz P/R Input/Output Op Amp 14-SOIC 4.68 2.93 2.23 
EL5165IW-T7CT-ND 600MHz Current Feedback Amp . 250 1.90 1.45 EL5411IRE-ND 60MHz R/R Input/Output Op Amp 4-HTSSOP 4.12 2.56 1.89 
ea SOW ZSTACEND SOs Gurrant Feedback Amp 3.00 Pad EL5411IREZ-ND 60MHz R/R Input/Output Op Amp*. 4-HTSSOP 4.12 2.56 1.89 
: z Current Feedback Amp ; EL54141RZ-ND 60MHz R/R Input/Output Op Amp*. .14-TSSOP 3.83 2.38 1.76 
EL51661S-ND 1.4GHz Current Feedback Amp 3.24 2.00 1.44 EL5420CLZ-ND 72MHz R/R Input/Output Op Amp*. 440 2.83 2.09 
EL51661SZ-ND 1.4GHz Current Feedback Amp* 3.24 2.00 1.44 EL5420CRZ-ND 42MHz R/R Input/Output Op Amp*. 432 269 2.00 
EL5166IWZ-T7ACT-ND 1.4GHz Current Feedback Amp* 423 263 2.29 EL5420CSZ-ND 42MHz R/R Input/Output Op Amp*. 432 269 2.00 
EL5166IWZ-T7ATR-ND 1.4GHz Current Feedback Amp* 487.75/250 EL5421CYZ-ND Quad 12MHz R/R Input/Output Buffer 418 260 1.92 
EL51671C-T7CT-ND 1.4GHz Current Feedback Amp 2.70 2.06 1.57 EL5423CLZ-ND 12MHz, 12-Channel R/R 1/0 Buffer* 5.67 3.78 2.92 
ELS1671CZ-T7ACT-ND 1.4GHz Current Feedback Amp 3.24 2.00 _1.72 EL54230RZ-ND {2MHz, 12-Channel R/R 1/0 Buffer* -28-TSSOP 5.67 3.78 2.92 
See Ee AIR ND tat puree Feedback ami oe se0 00250 2 EL54241LZ-ND 12MHz Rail-to-Rail Buffer 2-QFN 6.11 4.07 3.14 
-T7CT- AGHz Current Feedback Amp... . ‘ : £L5427CLZ-ND 2.5MHz, 12-Channel Rail-t 2-OFN 4.37 281 2.08 
EL51671WZ-T7ACT-ND 1.4GHz Current Feedback Amp* 3.24 2.00 1.72 EL5427CRZ-ND 2.5MHz, 12-Channel Rail-to-Rail Buffer* .28-TSSOP 4.37 2.81 2.08 
EL5167IWZ-T7ATR-ND 1.4GHz Current Feedback Amp* 360.00/250 EL5444CS-ND 100MHz Single Supply, Rail-to-Rail Amp 14-SOIC 4.87 3.05 2.32 
EL5193ACSZ-T7CT-ND Quad 600MHz Current Feedback Amp* . 267 1.64 1.40 EL5444CU-ND TOOMH7 Single Supply, Rail-to-Rail Amp 4873.05 2.32 
EL5193ACSZ-T7TR-ND Quad 600MHz Current Feedback Amp* . 1150.00/1,000 EL54511S-ND 200MHz Amp 6.60 4.57 3.52 
EL5193ACWZ-T7CT-ND Quad 600MHz Current Feedback Amp* . 254 1.53 1.29 EL54551S-ND 270MHz Voltage Mode Feedback Amp 7.33 4.99 3.91 
EL5193ACWZ-T7TR-ND Quad 600MHz Current Feedback Amp* . 3120.00/3,000 EL54551SZ-T7CT-ND 270MHz Voltage Mode Feedback Amp 758 542 4157 
EL5202IY-ND 400MHz Slew Enhanced VFA.. 3.15 1.95 1.40 EL54551SZ-T7TR-ND 270MHz Voltage Mode Feedback Amp 4009.00/1,000 
ELS202IYZ-T7CT-ND 400MHz Slew Enhanced VFA* 3.39 210 1.81 ELS4621SZ-ND 500MHz Low Power Current Feedback Amp*. 357 221 159 
ELS2021VZ-T7TR-ND ZOOMHz Slew Enhanced VFA* 2264.52/7,500 EL5524/REZ-ND Integrated Buffer* 426 274 2.04 
EL52031S-ND 400MHz Slew Enhanced VFA.. 3.15 1.95 1.40 EL5611IREZ-ND 60MH7z Rail-to-Rail Input/Output Amp* 448 280 213 
EL52031SZ-T7CT-ND 400MHz Slew Enhanced VFA* 3.39 2.10 1.81 EL56231RZ-ND Muti-Channel Butfer* 462 2.89 2.20 
EL52031SZ-T7TR-ND 400MHz Slew Enhanced VFA* 1509.68/1,000 EL5624AIREZ-ND 6-Channel Buffer* 523. $85 274 
EL52031Y-ND 400MHz Slew Enhanced VFA... 3.15 1.95 1.40 EL5624IREZ-ND Integrated Buffer* 465 291 221 
EL52031YZ-T7CT-ND 400MHz Slew Enhanced VFA* 3.39 2.10 1.81 EL5724IREZ-ND Integrated Buffer with VCOM* 5.62 3.74 2.88 
EL5203IYZ-T7TR-ND 400MHz Slew Enhanced VFA* 2265.00/1,500 EL5811IREZ-ND 60MHz Rail-to-Rail Input/Output Amp 448 280 2.13 
EL52041Y-ND 700MHz Slew Enhanced VFA.. 440 283 2.09 EL5824IREZ-ND Integrated Buffer* 5.62 3.74 2.88 
EL52041YZ-T7CT-ND 700MHz Slew Enhanced VFA* 459 287 254 EL76401LTZ-T7CT-ND TFT-LCD DC/DC with Integ p 336 2.08 1.79 
ELS2041YZ-T7TR-ND 700MHz Slew Enhanced VFA* 3284.10/1,500 EL76401LTZ-T7TR-ND TFT-LCD DC/DC with Integrated Amp* 1500.00/1,000 
EL52051S-ND 700MHz Slew Enhanced VFA... 440 283 2.09 EL81001S-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp . 262 1.56 1.09 
EL52051SZ-T7CT-ND 700MHz Slew Enhanced VFA* 459 287 254 EL81001SZ-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 262 1.56 1.09 
EL52051SZ-T7TR-ND 700MHz Slew Enhanced VFA* 2189.40/1,000 EL81001SZ-T7CT-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 279 171 1.46 
EL52051Y-ND 700MHz Slew Enhanced VF 440 2.83 2.09 EL81001SZ-T7TR-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 1200.00/1,000 
EL52051YZ-T7CT-ND 700MHz Slew Enhanced VFA 459 287 2.54 EL8100IW-T7CT-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp. 279 207 1.53 
EL52051YZ-T7TR-ND 70OMHz Slew Enhanced VFA * 3284.10/7,500 EL8100IWZ-T7ACT-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 279 171 1.46 
£L5210CS-ND 30MHz R/R Input/Output Op Am 406 252 1.88 EL8100IWZ-T7ATR-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 300.00/250 
EL5210CSZ-ND 30MHz R/R Input/Output Op Amp* 4.06 252 1.88 EL8101IWZ-T7ACT-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 279 171 1.46 
£L5210CY-ND 30MHz R/R Input/Output Op Am| 4.06 252 1.88 EL8101IWZ-T7ATR-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp* ... ‘ 300.00/250 
EL5210CYZ-ND 30MHz R/R Input/Output Op Amp 4.06 2.52 1.88 * RoHS Compliant (Continued) 
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AMPLIFIERS (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description al 25 100 
EL8102IS-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 3.63 2.25 1.66 


EL81021SZ-ND 


500MHz Rail-to-Rail Amp* .. 


3.63 2.25 1.67 


EL8102IWZ-T7CT-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp* . 3.86 240 2.09 
EL8102IWZ-T7TR-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp* . SOT-23-6 5310.00/3,000 
EL8103IW-T7CT-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp SOT-23-5 3.86 240 2.09 
EL8103IWZ-T7ACT-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp* . SOT-23-5 3.86 240 2.09 
EL8103IWZ-T7ATR-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp* . 442.50/250 
EL8170FSZ-ND Micropower, Single Supply, R/R 1/0 

Instrumentation Amp* NEW........ 3.24 2.00 1.30 


EL81701SZ-T7CT-ND 


Micropower, Single Supply, R/R 1/0 Instr. Amp*......... 8-SOIC 


3.24 2.00 1.77 


EL8171FSZ-ND 
EL8172FSZ-ND 


EL81721SZ-T7CT-ND 


Micropower, Single Supply, R/R 1/0 
Instrumentation Amp* NEW ........ 

Micropower, Single Supply, R/R 1/0 
Instrumentation Amp* NEW........ 

Micropower, Single Supply, R/R 1/0 Instr. 


EL8173FSZ-ND 


EL8176AIWZ-T7ACT-ND 


Micropower, Single Supply, R/R 1/0 
Instrumentation Amp* NEWS... 
Micropower Single Supply Rail-to-Rail In/Out 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
1$L28195FHZ-T7CT-ND Ultra-Small, 1A Single Supply R 

Op Amp* NEW! SOT-23-6 2.18 1.29 1.04 
1SL28195FHZ-T7TR-ND Ultra-Small, 1A Single Supply Rail-to-Rai 

Op Amp* NEW!........ 2376.00/3,000 
ISL28196FHZ-T7CT-ND Ultra-Small, 2.5yA Sing| 

Comparator* NEW!...... 2.18 1.29 1.04 
ISL28196FHZ-T7TR-ND Ultra-Small, 2.5yA Single Supply Rail-to-Rail 1/0 

Comparator* NEW!...... SOT-23-6 2376.00/3,000 
1SL28197FHZ-T7CT-ND Ultra-Small, 800nA Single Supply Rail-to-Rail 1/0 

Comparator*® NEW! 00... ccccccesecseesseeseeenes SOT-23-6 231 1.39 1.12 
1SL28197FHZ-T7TR-ND Ultra-Small, 800nA Single Supply R 

Comparator* NEW!..... SOT-23-6 2556.00/3,000 
|SL28276FBZ-ND Dual Micropower Single Supply Rail-to-Rail 1/0 

Op Amp* NEW.......... 342 211 137 
ISL28278FAZ-ND Dual Micropower Single Supply Rail-to-Rail 1/0 

Op Amp* NEWS... ~ a 371 231 1.54 
ISL28290FUZ-ND Dual Supply Ultra Low Noise, Ultra Low Distortion, 

Rail-to-Rail Output, Op Amp*.... i 6.11 4.07 2.82 
1SL28291FUZ-ND Dual, Single Supply, Ultra-Low Noise, Rail-to-Rail 

Output Op Amp* NEW!. BiG eal salt! 
ISL28470FAZ-ND Quad Channel, Single Supply, 

Rail-to-Rail Amp* 5.46 3.64 2.52 
ISL550011BZ-T7CT-ND 220MHz Unity-Gain Op Amp 454 284 2.50 
1SL550011BZ-T7TR-ND 220MHz Unity-Gain Op Amp 2159.00/1,000 
ISL550021BZ-T7CT-ND 200MHz Unity-Gain Op Amp $12 3.26 2.88 
ISL55002IBZ-T7TR-ND 200MHz Unity-Gain Op Amp 2491.00/1,000 
ISL550041BZ-T7CT-ND 200MHz Unity-Gain Op Amp 7.95 541 4.83 
ISL550041BZ-T7TR-ND 200MHz Unity-Gain Op Amp 4239.00/1,000 
ISL59112IEZ-T7CT-ND 40MHz Rail-to-Rail Video Buffer* 4.73 2.96 2.50 
ISL59112IEZ-T7TR-ND 40MHz Rail-to-Rail Video Buffer* 6084.00/3,000 
ISL594241RZ-ND 1GHz Triple Mux Amp*..... 7.70 5.24 411 
ISL594401AZ-T7CT-ND 400MHz Multiplexing Amp* .. 5.32 3.45 3.04 


ISL594401AZ-T7TR-ND 


400MHz Multiplexing Amp*. 


2630.00/1,000 


Precision Op Amp* SOT-23-6 3.71 231 2.09 
EL8176AIWZ-T7ATR-ND Micropower Single Supply Rail 

Precision Op Amp*... SOT-23-6 435.00/250 
EL8176BIWZ-T7CT-ND Micropower, Single Supply, Rai 

Precision Op Amp*... SOT-23-6 2.73 168 1.50 
EL8176FWZ-T7ACT-ND Micropower, Single Supply, Rail-to-Rail 1/0 

Precision Op Amp* NEW! ccseeeeees SOT-23-6 2.24 1.33 1.08 
EL8176FWZ-T7ATR-ND Micropower, Single Supply, Rail-to-Rail 1/0 

Precision Op Amp* NEW! SOT-23-6 204.00/250 
EL8178AIWZ-T7ACT-ND Micropower Single Supply Rail 

Precision Op Amp* SOT-23-6 4.00 249 2.25 
EL8178AIWZ-T7ATR-ND Micropower Single Supply Rail-to-Rail In/Out 

Precision Op Amp* SOT-23-6 414.00/250 
EL8178BIWZ-T7CT-ND Micropower, Single Supply, 

Precision Op AMP® ..........:sse:esssesseesseeereeeeeeeeseeeeneess SOT-23-6 2.79 1.71 1.49 
EL8178BIWZ-T7TR-ND Micropower, Single Supply, Rail-to-Rail 1/0 

Precision Op Amp*... SOT-23-6 3240.00/3,000 
EL8186IWZ-T7ACT-ND Micropower Single Supply R/R In/Out Op Amp® .....SOT-23-6 2.01. 1.18 1.03 
EL8186IWZ-T7ATR-ND Micropower Single Supply R/R In/Out Op Amp* 199.13/250 
EL82001Y-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 3.54 2.19 1.58 


EL82001Y2Z-T7CT-ND 
EL82001YZ-T7TR-ND 
EL82011S-ND 
EL82011SZ-ND 
EL8202IY-ND 


200MHz Rail-to-Rail Amp* . 


3.63 2.25 1.96 
2505.00/1,500 
3.54 2.19 1.58 
3.54 2.19 1.58 
611 4.07 3.14 


EL82021YZ-T7CT-ND 
EL82021YZ-T7TR-ND 
EL82031S-ND 

EL82031SZ-T7CT-ND 
EL82031SZ-T7TR-ND 


500MHz Rail-to-Rail Amp* .. 
500MHz Rail-to-Rail Amp* .. 
500MHz Rail-to-Rail Amp 
500MHz Rail-to-Rail Amp* .. 
500MHz Rail-to-Rail Amp* . 


632 4.21 3.73 
4858.79/1,500 

611 4.07 3.14 

632 421 3.73 
3239.19/1,000 


EL8300IS-ND 
EL83001SZ-T7CT-ND 
EL83001SZ-T7TR-ND 
EL83001U-ND 
EL83001UZ-T7CT-ND 


200MHz Rail-to-Rail Amp 
200MHz Rail-to-Rail Amp* .. 
200MHz Rail-to-Rail Amp* .. 
200MHz Rail-to-Rail Amp 
200MHz Rail-to-Rail Amp* . 


437 281 2.08 
459 287 2.54 
2189.00/1,000 
437 2.81 2.08 
459 2.87 2.54 


EL83001UZ-T7TR-ND 
EL8302IS-ND 

EL83021SZ-T7CT-ND 
EL83021SZ-T7TR-ND 


200MHz Rail-to-Rail Amp* .. 
500MHz Rail-to-Rail Amp 
500MHz Rail-to-Rail Amp* .. 
500MHz Rail-to-Rail Amp* .. 


2189.40/1,000 
7.85 5.34 4.18 
8.03 5.46 4.87 
4279.00/1,000 


EL8302IU-ND 500MHz Rail-to-Rail Amp 7.85 5.34 4.18 
EL84011S-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 840 5.95 4.67 
EL84011U-ND 200MHz Rail-to-Rail Amp 840 5.95 4.67 


EL84011UZ-T7CT-ND 
EL84011UZ-T7TR-ND 
EL84031S-ND 


200MHz Rail-to-Rail Amp* . 
200MHz Rail-to-Rail Amp* . 
500MHz Rail-to-Rail Amp 


859 6.09 5.43 
4769.00/1,000 
9.41 6.47 5.23 


EL84031U-ND 
EL92111YEZ-ND 
EL9212IYEZ-ND 
EL92141REZ-T7CT-ND 
EL92141REZ-T7TR-ND 


500MHz Rail-to-Rail Amp 
100MHz, 100mA Amp* 
100MHz, 100mA Amp* 
100MHz, 100mA Amp* 
100MHz, 100mA Amp* 


9.41 647 5.23 
420 2.70 1.80 
495 3.15 2.16 
5.72 3.81 3.23 
2640.00/1,000 


HA4600CBZ-ND 
HA9P5020-5Z-ND 
HFA11001BZ-ND 
HFA11301BZ-ND 


480Mtz, Video Buffer* 
100MHz Current Feedback Video Amp*.. 
850MHz Low Distortion Current Feedbac 
850MHz Output Limiting, Low Distortion 

Current Feedback Op Amp* 


2A 2a) 84 
3.00 1.85 1.33 
406 252 1.88 


481 3.07 2.33 


ey Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
1SL887051B846Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer*.. 2.67 1.64 1.40 
1SL887051B846Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer*.. 1150.00/1,000 
ISL887051P846Z-ND Supervisor with Watchdog Timer*.. 267 1.64 1.15 
|SL887061B826Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer* 2.67 1.64 1.40 
|SL887061B826Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer 1150.00/1,000 
1SL887061B829Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer*.. 2.67 1.64 1.40 
1SL887061B829Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer*.. 1149.82/1,000 
1SL887061B831Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer* 2.67 1.64 1.40 
1SL887061B831Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer 1150.00/1,000 
ISL887061B844Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer*.. 2.67 1.64 1.40 
1SL887061B844Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer*.. 1149.82/1,000 
ISL887061P826Z-ND Supervisor with Watchdog Timer* 2.67 1.64 1.15 
ISL887061P829Z-ND Supervisor with Watchdog Timer 2.67 1.64 1.15 
ISL887061P831Z-ND Supervisor with Watchdog Timer Ply, ANG!) 
ISL887061P844Z-ND Supervisor with Watchdog Timer*.. Pe aes! hal 
ISL887071B846Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer*.. 2.67 1.64 1.40 
|SL887071B846Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer* 1149.82/1,000 
ISL887071P846Z-ND Supervisor with Watchdog Timer 267 1.64 1.15 
ISL887081B826Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer*.. 2.67 1.64 1.40 
|SL887081B826Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer*.. 1150.00/1,000 
ISL887081B829Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer* 2.67 1.64 1.40 
1SL887081B829Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer 1149.82/1,000 
1SL887081B831Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer*.. 2.67 1.64 1.40 
1SL887081B831Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer*.. 1150.00/1,000 
|SL887081B844Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer* 2.67 1.64 1.40 
ISL887081B844Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer 1150.00/1,000 
ISL887081P826Z-ND Supervisor with Watchdog Timer*.. 267 1.64 1.15 
ISL887081P829Z-ND Supervisor with Watchdog Timer*.. 2.67 1.64 1.15 
ISL887081P831Z-ND Supervisor with Watchdog Timer* PTO ae! ial) 
ISL887081P844Z-ND Supervisor with Watchdog Timer Pe alee! bali 
1SL887161B826Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer*.. 2.67 1.64 1.40 
1SL887161B826Z-TKTR-ND Supervisor with Watchdog Timer*.. 1149.82/1,000 
ISL887161P826Z-ND Supervisor with Watchdog Timer* 2.67 1.64 1.15 
1SL888131B846Z-TKCT-ND Supervisor with Watchdog Timer 2.67 1.64 1.40 


1SL888131B846Z-TKTR-ND 


Supervisor with Watchdog Timer*.. 


1149.82/1,000 


1CL7611DCPAZ-ND 
1SL28136FHZ-T7ACT-ND 


1SL28136FHZ-T7ATR-ND 


1.4MHz Low Power CMOS Op Amp* .. 
5MHz Single Precision Rail-to-Rail 1/0 
Op Amp* NEW!.. 
5MHz Single Precision Rail 
Op Amp* NEW!.. 


‘to-Rail 1/0 


1.37 76 48 
279) Aria) 31.40 


270.00/250 


1SL28138FHZ-T7ACT-ND 


4.5MHz Single Precision Rail-to-Rail 1/0 


Op Amp* NEW!.. SOT-23-6 2.56 1.52 1.24 
1SL28138FHZ-T7ATR-ND 4.5MHz Single Precision Rail-to-Rail 1/0 

Op Amp* NEW...... SOT-23-6 240.00/250 
1SL28156FHZ-T7CT-ND 39u/A Micropower Single Precision Rail-to-Rail 1/0 

Op Amp* NEW!.. SOT-23-6 2.24 1.33 1.08 
1SL28156FHZ-T7TR-ND 39yA Micropower Single Precision Rail 

Op Amp* NEW...... 2448.00/3,000 
1SL28158FHZ-T7ACT-ND 34uA Micropower Single Precision Rail-to-Rail 1/0 

Op Amp* NEW! 214 123 1.00 
1SL28158FHZ-T7ATR-ND 34u/A Micropower Single Precision Rail-to-Rail 1/0 

Op Amp* NEWS... 189,00/250 


1SL28190FHZ-T7CT-ND 
1SL28190FHZ-T7TR-ND 


1SL28191FHZ-T7CT-ND 


Op Amp* NEW! SOT-23-6 
Single Supply, Ultra-Low Noise, 

Op Amp* NEW‘... SOT-23-6 
Single Supply, Ultra-Low Noise, Rail-to-Rail Output 

Op Amp* NEW!.. SOT-23-6 


412 256 2.13 
5112.00/3,000 


BOM eeu 62 


1SL28191FHZ-T7TR-ND 
1SL28194FHZ-T7CT-ND 


1SL28194FHZ-T7TR-ND 


Single Supply, Ultra-Low Noise, Rail-to-Rail Output 
Op Amp* NEWS...... 
Ultra-Small, 330nA Single Supply Rail-to-Rail 1/0 


Ultra-Small, 330nA Single Supply Rail-to-Rail I/O 
Op Amp* NEW!...... 


4284.00/3,000 
23) 1:39) 12 


2556.00/3,000 


1SL888131P846Z-ND Supervisor with Watchdog Timer* 2.67 1.64 1.15 
X4043P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K |2C EE, Reset Low 6.08 4.05 2.81 
X4043PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K |2C EE, Reset Low. 6.29 419 2.91 
X4043S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K |2C EE, Reset Low §.20 3.31 2.27 
X4043S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K |2C EE, Reset Low. 5.29 3.43 2.36 
X4043M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor wit 

4K |2C EE, Reset Low 6.08 4.05 2.81 
X4043M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K |2C EE, Reset Low. 6.29 419 2.91 
X4043S8-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor wit 

4K |2C EE, Reset Low §.20 3.31 2.27 
X4043S81-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 

4K l2C EE, Reset Low 6.29 3.43 2.36 
X4043M8-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, 

4K |2C EE, Reset Low 6.08 4.05 2.81 
X4043M8I-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 

4K I2C EE, Reset Low 6.29 419 291 
X4043S8-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 

4K l2C EE, Reset Low 6.20 3.31 2.27 
X4043S81-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 

4K |2C EE, Reset Low. 5.29 3.43 2.36 
X4043M8-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervis 

4K |2C EE, Reset Low 6.08 4.05 2.81 
X4043M81-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WOT, 

4K |2C EE, Reset Low 6.29 419 2.91 
* RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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CPU SUPERVISORS (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 100 
X4043P-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 

4K |2C EE, Reset Low... 6.08 4.05 2.81 
X4043PI-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K |2C EE, Reset Low... 6.29 419 2.91 
X4043S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K |2C EE, Reset Low... H.200 esi 2:27, 
X4043S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 

4K I2C EE, Reset Low..... §.29 3.43 2.36 
X4045P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K |2C EE, Reset High 6.08 4.05 2.81 
X4045PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K |2C EE, Reset High 6.29 419 2.91 
X4045S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 

4K 12C EE, Reset High 5.20 3.31 2.27 
X4045M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K |2C EE, Reset High ... 6.08 4.05 2.81 
X4045M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 

4K I2C EE, Reset High .... 6.29 419 2.91 
X4045S81-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, 

4K |2C EE, Reset High ... 6.29 3.43 2.36 
X4045M81-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, 

4K |2C EE, Reset High ... 6.29 419 2.91 
X4045S8-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WOT, 

4K |2C EE, Reset High ... 6.20 3.31 2.27 
X4045S81-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WOT, 

4K |2C EE, Reset High ... 6.29 3.43 2.36 
X4045M81-2.7A-ND 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 

4K I2C EE, Reset High 6.29 419 2.91 
X4045P-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K |2C EE, Reset High 6.08 4.05 2.81 
X4045P1-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K |2C EE, Reset High 6.29 419 2.91 
X4045S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K |2C EE, Reset High S20 Noses 2:27, 
X4045S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K |2C EE, Reset High 6.29 3.43 2.36 
X4045M8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K |2C EE, Reset High 6.08 4.05 2.81 
X4045M81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K |2C EE, Reset High 629 419 2.91 
X4323S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervi 

32K |2C EE, Reset Low 454 3417 2.75 
X4323S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 

32K I2C EE, Reset Lo 4.92 344 2.98 
X4323S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervi 

32K |2C EE, Reset Low 492 344 2.98 
X5001S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

Reset Low 4.29 267 1.78 
X5001S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 

Reset Low 448 280 1.92 
X5001S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

Reset Low 429 267 1.78 
X5043P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low 6.20 3.31 2.27 
X5043PI-ND. 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low 5.29 343 2.36 
X5043S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low S20 iors me 2e27, 
X5043S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low 6.29 3.43 2.36 
X5043M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 

4K SPI EE, Reset Low 6.08 4.05 2.81 
X5043M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor wi 

4K SPI EE, Reset Low... 6.29 419 2.91 
X5043S8-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, 

4K SPI EE, Reset Low... 5:20) 331) 227 
X5043S81-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, 

4K SPI EE, Reset Low... 6.29 3.43 2.36 
X5043M8-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, 

4K SPI EE, Reset Low ... 6.08 4.05 2.81 
X5043M81-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WOT, 

4K SPI EE, Reset Low.............. 6.29 419 2.91 
X5043S8-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low.............. SOlerosiiee 2:20, 
X5043S81-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low aes 5.29 343 2.36 
X5043M8-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low on 6.08 4.05 2.81 
X5043M8I-2.7A-ND 2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low 6.29 419 2.91 
X5043P-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low §.20 3.31 2.27 
X5043P1-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low 6.29 3.43 2.36 
X5043S8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low 5:20) 331 2:27 
X5043S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low 6.29 3.43 2.36 
X5043M8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervi 

4K SPI EE, Reset Low 6.08 4.05 2.81 
X5043M81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low ... 6.29 419 2.91 
X5043V141-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset Low 6.29 419 2.91 
X5045P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High S20 mol 227, 
X5045PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High 5.29 343 2.36 
X5045S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High 5.20 3.31 2.27 
X5045S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 

4K SPI EE, Reset High 6.29 3.43 2.36 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
X5045M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

4K SPI EE, Reset High 6.08 4.05 2.81 
X5045M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervis 


X5045P1-4.5A-ND 


4K SPI EE, Reset High... 
4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 
4K SPI EE, Reset High..... 


6.29 419 2.91 
5.29 3.43 2.36 


X5045S8-4.5A-ND 
X5045P1-2.7A-ND 
X5045S8-2.7A-ND 


4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 
4K SPI EE, Reset High... 
2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 
4K SPI EE, Reset High... 
2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 
4K SPI EE, Reset High..... 


6.20 3.31 2.27 
5.29 3.43 2.36 
6.20 3.31 2.27 


X5045S81-2.7A-ND 
X5045P-2.7-ND 
X5045P1-2.7-ND 


2.7-5.5V CPU Supervisor with WDT, 
4K SPI EE, Reset High..... 
2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
4K SPI EE, Reset High... 
2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
4K SPI EE, Reset High 


5.29 343 2.36 
6.20 3.31 2.27 
5.29 3.43 2.36 


X5045S8-2.7-ND 
X5045S81-2.7-ND 
X5045M8-2.7-ND 


2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
4K SPI EE, Reset High..... 
2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
4K SPI EE, Reset High... 
2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
4K SPI EE, Reset High..... 


5.20 3.31 227 
5.29 3.43 2.36 
6.08 4.05 2.81 


X5045M8I-2.7-ND 


2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
4K SPI EE, Reset High..... 


6.29 419 2.91 


X5083P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

8K SPI EE, Reset Low...... §.32 345 2.37 
X5083S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor wit 

8K SPI EE, Reset Low...... 6.32 3.45 2.37 
X5083S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 


X5083S8-2.7-ND 
X5083S81-2.7-ND 


8K SPI EE, Reset Low... 
2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
8K SPI EE, Reset Low... 
2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
8K SPI EE, Reset Low... 


5.28 352 244 
5.32 3.45 2.37 
6.28 3.52 2.44 


X5163P-ND 
X5163S8-ND 
X5163S8I-ND 


4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
16K SPI EE, Reset Low 
4.25-4.5V CPU Supervisor wit 
16K SPI EE, Reset Low 
4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
16K SPI EE, Reset Low 


5.30 353 2.45 
5.30 353 245 
5.54 3.69 2.56 


X5163S8-2.7-ND 
X5163S81-2.7-ND 


2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
16K SPI EE, Reset Low 
2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
16K SPI EE, Reset Low 


5.30 353 2.45 
§.93 3.95 2.74 


X5165P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

16K SPI EE, Reset Hig §.30 3.53 2.45 
X5165S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor wit 

16K SPI EE, Reset High... §.30 3.63 2.45 
X5165S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 


X5165S8-2.7-ND 


16K SPI EE, Reset High... 
2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
16K SPI EE, Reset High 


5.54 3.69 2.56 
5.30 3.53 2.45 


X5165S81-2.7-ND 


2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
16K SPI EE, Reset High 


§.93 3.95 2.74 


X5325P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

32K SPI EE, Reset High... 5.72 3.81 2.64 
X5325PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 

32K SPI EE, Reset High 6.35 440 3.05 
X5325S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 


X5325S81-2.7-ND 
X5643P-ND 


32K SPI EE, Reset High 
2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
32K SPI EE, Reset High 
4.25-4.5V CPU Supervisor wit 
64K SPI EE, Reset Low... 


5.72 3.81 264 
8.21 5.82 4.11 
6.27 3.68 3.19 


X5643$14-2.7-ND 
X56438141-2.7-ND 
X5645P-ND 


2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
64K SPI EE, Reset Low... 
2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 
64K SPI EE, Reset Low 
4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
64K SPI EE, Reset High 


5.27 3.68 3.19 
9.80 684 5.93 
5.27 3.68 3.19 


X5645S14-ND 


4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 
64K SPI EE, Reset Hig 


5.27 3.68 3.19 


CLOCKS, 


Description 


ERS 


Price Each 
1 25 100 


CDP68HC68T1E-ND 
CDP68HC68T1EZ-ND 
CDP68HC68T1M-ND 
CDP68HC68T1M2-ND 
CP82C54-ND 


CMOS Serial Real-Time Clock... 
CMOS Serial Real-Time Clock* 
CMOS Serial Real-Time Clock... 
CMOS Serial Real-Time Clock. 

8MHz, CMOS Programmable Interval Timer 


8.57 6.07 4.76 
8.57 6.07 4.76 
6.98 483 3.72 
857 6.07 4.76 
5.98 3.98 3.08 


CP82C54Z-ND 
CP82C54-10-ND 
CP82C54-10Z-ND 
CP82C54-12Z-ND 
CP82C55A-ND 


8MHz, CMOS Programmable Interval Timer* . 
10MHz, CMOS Programmable Interval Time: 
10MHz, CMOS Programmable Interval Timer* 
12MHz, CMOS Programmable Interval Timer* 
8MHz, CMOS Programmable Peripheral Interfact 


5.98 3.98 3.08 
7.00 4.76 3.73 
7.00 4.76 3.73 
9.84 698 5.71 
5.54 3.69 2.84 


CP82C55AZ-ND 
CS82C52Z-ND 
CS82C54-ND 
CS82C54Z-ND 
CS82C54-10-ND 


8MHz, CMOS Programmable Peripheral Interface* 
CMOS Serial Controller Interface* .. 
8MHz, CMOS Programmable Interval 
8MHz, CMOS Programmable Interval Timer* . 
10MHz, CMOS Programmable Interval Time: 


5.54 369 2.84 
45.09 34.41 28.48 
650 450 3.48 
6.50 450 3.48 
7.75 5.27 4.13 


CS82C54-10Z96CT-ND 
CS82C54-10Z96TR-ND 
CS82C54Z96CT-ND 
CS82C54Z96TR-ND 
CS82C55A-ND 


10MHz, CMOS Programmable Interval Timer* 
10MHz, CMOS Programmable Interval Timer* 
8MHz, CMOS Programmable Interval Timer* . 
8MHz, CMOS Programmable Interval Timer* . 
8MHz, CMOS Programmable Peripheral Interfact 


788 5.36 4.78 
3149.25/750 

6.63 459 4.06 
2647.50/750 

640 443 3.41 


CQ82C55AZ-ND 
CS82C59A-ND 
CS82C59AZ-ND 
ICM7555CBAZ-ND 
ICM75551PAZ-ND 
ICM7556IPDZ-ND 


8MHz, CMOS Programmable Peripheral Interface* ..44-MQFP 
8MHz, CMOS Priority Interrupt Controller 
8MHz, CMOS Priority Interrupt Controller*. 
General Purpose Timer* ... 
General Purpose Timer* 
General Purpose Timer* ... 


6.88 476 3.68 
6.65 461 3.56 
6.65 461 3.56 


o76) 23915) 22. 
83 42 24 
1.33.74 48 


* RoHS Compliant 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


CONVERSION 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 

Analog-Digital 

HI3-574AJN-5Z-ND Complete 12-Bit ADC* 8-PDip 24.36 18.27 16.24 
HI3-574AKN-5Z-ND Complete 12-Bit ADC* 8-PDip 19.95 14.73 12.68 
HI5714/4CB-ND 8-Bit, 40msps ADC... .24-SOIC 10.35 7.34 6.00 
HI5714/4CBZ-ND 8-Bit, 40msps ADC* .24-SOIC 10.35 7.34 6.00 
HI5714/7CBZ-TCT-ND 8-Bit, 75msps ADC* -24-SOIC 14.15 10.29 9.43 
HI5714/7CBZ-TTR-ND 8-Bit, 7amsps ADC* .24-SOIC 8571.00/1,000 
HI5746KCAZ-ND 10-Bit, 40msps ADC* .. 28-SSOP 20.14 15.41 12.09 
HI5746KCBZ-TCT-ND 10-Bit, 40msps ADC* .. -28-SOIC 20.14 15.41 13.75 
HI5746KCBZ-TTR-ND 10-Bit, 40msps ADC* .. . 28-SOIC 12084.00/1,000 
HI5766KCA-ND 10-Bit, 60msps ADC 28-SSOP 27.50 20.63 16.50 
HI5766KCAZ-ND 10-Bit, 6Omsps ADC* .. 28-SSOP 27.50 20.63 16.50 
HI5766KCBZ-ND 10-Bit, 60msps ADC* .28-SOIC 27.50 20.63 16.50 
HI5767/2CA-ND 10-Bit, 20msps ADC with Internal Voltage Re 28-SSOP 9.12 6.27 5.07 
HI5767/2CAZ-ND 10-Bit, 20msps ADC with Internal Voltage Ref.* 28-SSOP 912 6.27 5.07 
HI5767/2CBZ-ND 10-Bit, 20msps ADC with Internal Voltage Ref.*........28-SOIC_ 9.12 6.27 5.07 
HI5767/21AZ-ND 10-Bit, 20msps ADC with Internal Voltage Ref.* 28-SSOP 912 6.27 5.07 
HI5767/4CA-ND 10-Bit, 40msps ADC with Internal Voltage Re 28-SSOP 16.70 12.15 10.12 
HI5767/4CAZ-ND 10-Bit, 40msps ADC with Internal Voltage Ref.* 28-SSOP 16.70 12.15 10.12 
HI5767/4CBZ-TCT-ND 10-Bit, 40msps ADC with Internal Voltage Ref.*........28-SOIC 16.70 12.15 11.14 
HI5767/4CBZ-TTR-ND 10-Bit, 40msps ADC with Internal Voltage Ref.*........28-SOIC 10117.47/1,000 
HI5767/6CAZ-ND 10-Bit, 6O0msps ADC with Internal Voltage Ref.* 28-SSOP 20.54 15.16 13.04 
HI5767/6CBZ-TCT-ND 10-Bit, 60msps ADC with Internal Voltage Ref.*........28-SOIC 20.54 15.16 14.11 
HI5767/6CBZ-TTR-ND 10-Bit, 6O0msps ADC with Internal Voltage Ref.*........28-SOIC 13036.74/1,000 
HI5767/61BZ-ND 10-Bit, 6Omsps ADC with Internal Voltage Ref.*........28-SOIC 20.54 15.16 13.04 


H15812JIPZ-ND 


12-Bit, CMOS 20 Microsecond, Sampling ADC* 24-Dip 


10.99 


7.80 


6.38 


H171911BZ-TCT-ND 


24-Bit, High Precision, Sigma Delta ADC* . .20-SOIC 


23.48 17.97 16.03 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
ICL7660CBA-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter. 1.33 74 48 
ICL7660CBAZA-TCT-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* 1.43 80 66 
ICL7660CBAZA-TTR-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* 1275.00/2,500 
ICL7660CBAZ-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* 1.33 14 A 
ICL7660CPA-ND 5V-10V CMOS Voltage Converter . 1.37 76 48 
ICL7660CPAZ-ND V-10V CMOS Voltage Converter* 1.37 16 48 
ICL7660SCBA-ND V-12V CMOS Voltage Converter . 186 1.06 72 
ICL7660SCBAZ-TCT-ND V-12V CMOS Voltage Converter* 1.90 1.12 .94 


ICL7660SCBAZ-TTR-ND 


1875.00/2,500 


Ay 

15 

15 

15 

1.5V-12V CMOS Voltage Converter* 
15 

15 

15 

ws 


ICL7660SCPA-ND V-12V CMOS Voltage Converter. 2.04 117 80 
ICL7660SCPAZ-ND V-12V CMOS Voltage Converter* 2.04 117 80 
ICL7660SIBA-ND V-12V CMOS Voltage Converter .. 186 114 80 
ICL7660SIBAZ-ND 5V-12V CMOS Voltage Converter* 2.04 117 80 
ICL7660SIBAZTCT-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter* at) web oe 
ICL7660SIBAZTTR-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter* 2075.00/2,500 

ICL7660S|IPAZ-ND 1.5V-12V CMOS Voltage Converter* hate) aelre ley 
ICL7663SACBAZA-ND CMOS Prog. Micropower Positive Voltage Reg.* 3.92 243 1.80 


ISL5216KIZ-ND 


Four-Channel Prog. Digital Down Converter* . 


43.10 40.23 37.35 


DCPs FOR LASER DIODE CONTROL 
OF FIBER OPTIC MODULES 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. ‘l 25 100 
X9520V20I-B-ND Triple DCP for Laser Diode Control, 

2K |2C EE, POR, 5V System .20-TSSOP 9.66 6.85 5.60 
X9521V20I-ND Dual DCP for Laser Diode Control, .20-TSSOP 832 6.33 4.84 
X9522V20I-B-ND Triple DCP for Laser Diode Control, 

l2C, 5V System 20-TSSOP 8.71 5.99 4.84 
X9523V201-A-ND Dual DCP for Laser Diode Control, I2C, 

POR, 3.3V System. 20-TSSOP 8.14 5.77 4.51 
X9523V20I-B-ND Dual DCP for Laser Diode Control, I2C, 

POR, 5V System 20-TSSOP 8.14 5.77 4.51 


DIGITALLY CONTROLLED 
POTENTIOMETERS (XDCP™) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ISL23710UIU10Z-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, Up/Down Interface*....10-MSOP 2.79 1.71 1.08 
1SL23710UIU10Z-TCT-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, Up/Down Interface*....10-MSOP 2.79 1.71 1.40 
ISL23710UIU10Z-TTR-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, Up/Down Interface* .... 10-MSOP 2700.00/2,500 
ISL23710WIU10Z-TCT-ND Single DCP, 10KQ, 128 Tap, Up/Down Interface*....10-MSOP 2.79 1.71 1.40 
ISL23710WIU10Z-TTR-ND Single DCP, 10KO, 128 Tap, Up/Down Interface* .... 10-MSOP 2700.00/2,500 
1SL23711UIU10Z-ND Single DCP, 50KO, 128 Tap, |20* 10-MSOP) 2.91 1.79 1.13 
1$L23711UIU10Z-TCT-ND Single DCP, 50KO, 128 Tap, |20* 291 1.79 1.46 
1SL23711UIU10Z-TTR-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, |20* 2820.00/2,500 
1SL23711WIU10Z-TCT-ND Single DCP, 10KO, 128 Tap, |20* 2.91 1.79 1.46 


ISL23711WIU10Z-TTR-ND 


Single DCP, 10KQ, 128 Tap, l2C* 


2820.00/2,500 


HI71911BZ-TTR-ND 24-Bit, High Precision, Sigma Delta ADC* .. . 20-SOIC 14088.00/1,000 

1CL7106CM44Z-ND 3.5 Digit LCD Display ADC* 44-MQFP 655 4.54 3.49 
ICL7106CPLIS-ND 3.5 Digit LCD Display ADC... 40-Dip 347 2.21 1.68 
ICL7106CPLZ-ND 3.5 Digit LCD Display ADC* 40-Dip 3.65 2.27 1.68 
1CL7107CM44-ND 3.5 Digit LED Display ADC 44-MQFP 4.76 2.98 2.27 
1CL7107CM44Z-ND 3.5 Digit LED Display ADC* 44-MQFP 4.76 2.98 2.27 
ICL7107CPLIS-ND 3.5 Digit LED Display ADC... 40-Dip 359 233 1.77 
ICL7107CPLZ-ND 3.5 Digit LED Display ADC* i 3.86 240 1.78 
ICL7107RCPLZ-ND 3.5 Digit LED Display ADC* 6.70 464 3.57 
ICL7107SCPL-ND 3.5 Digit LED Display ADC 6.90 4.78 3.68 
ICL7107SCPLZ-ND 3.5 Digit LED Display ADC* 6.90 4.78 3.68 
ICL7126CPLZ-ND 3.5 Digit, Low Power, Single 5.72 3.81 2.94 
ICL7135CPIZ-ND 4.5 Digit BCD Output ADC*............. 434 279 2.07 
1CL7136CM44-ND 3.5 Digit LCD Low Power Display ADC SSG mmrs Vilmme 2.00) 
ICL7136CPLIS-ND 3.5 Digit LCD Low Power Display ADC 5.85 3.90 3.00 
ICL7136CPLZ-ND 3.5 Digit LCD Low Power Display ADC 5.85 3.90 3.00 

Digital-Analog 

HI1171JCB-ND 8-Bit, 40msps High Speed DAC 753 5.12 4.01 
HI3338KIBZ-ND 8-Bit CMOS Rail-to-Rail DAC* 960 652 5.34 
HI5660/61A-ND 8-Bit, 60msps High Speed DA 785 534 419 
HI56601B-ND 8-Bit, 125msps High Speed DAC 845 5.99 4.69 
H15731BIB-ND 12-Bit, 100msps High Speed DA\ 29.33 22.56 18.05 
H15731BIBZ-TCT-ND 12-Bit, 100msps High Speed DAC* 29.33 22.56 20.31 


H15731BIBZ-TTR-ND 
H15731BIPZ-ND 
HI5735KCB-ND 


12-Bit, 100msps High Speed DAC* 
12-Bit, 100msps High Speed DAC® ... 
12-Bit, 80msps High Speed Video DA\ 


18048.00/1,000 
29.33 22.56 18.05 
21.70 16.61 13.02 


ISL90726UIE627Z-TKCT-ND 
ISL90726UIE627Z-TKTR-ND 
ISL90726WIE627Z-TKCT-ND 
ISL90726WIE627Z-TKTR-ND 
ISL90727UIE627Z-TKCT-ND 


Single DCP, SOKO, 128 Tap* 
Single DCP, 50KQ, 128 Tap* 
Single DCP, 10KQ, 128 Tap* 
Single DCP, 10KQ, 128 Tap* 
Single DCP, SOKO, 128 Tap* 


1.37.76 == 62 
480.00/1,000 

137.76 = 62 
480.00/1,000 

co feee Omer ee 


ISL90727U1E627Z-TKTR-ND 
ISL90727WIE627Z-TKCT-ND 
ISL90727WIE627Z-TKTR-ND 


Single DCP, SOKO, 128 Tap* 
Single DCP, 10KQ, 128 Tap* 
Single DCP, 10KQ, 128 Tap* 


480.00/1,000 
137.76 = 62 
480.00/1,000 


! } ISL90810UIU8Z-ND Single DCP, 50KQ, 256 Tap, I2C Bus* 2.64 1.62 1.13 
HI5741B1B-ND BIL Omsps Highspeed DAG: 49.56 38.85 32.15 ISL9O810WIU8Z-TKCT-ND _| Single DCP, 10KQ,, 256 Tap, I2C Bus* 8-MSOP 2.64 1.62 1.38 
HISTATS BZ-LGTND 14 Bit, 100msps High Speed DAGE “OSS GHEE Sy ISL9O810WIU8Z-TKTR-ND | Single DCP, 10KO, 256 Tap, 2C Bus* 8-MSOP _1130.00/1,000 
HIST B IBZ AIR END 1-Bit, 100msps High Speed DAG Sener eA) ISL90840UIV20272-ND Quad DCP, 50KO, 256 Tap, I2C Bus* "20-TSSOP 4.29 2.87 | 1.99 
HISiPOBIBZ IC TEND) 10-Bit, 125msps High Speed DAGE so el (ale 1SL90840WIV20272-ND Quad DCP, 10KO, 256 Tap, I2C Bus* .20-TSSOP 4.29 2.87 1.99 
elisoteeliaze seis 10-Bit, 125msps High Speed DAGE 5972.00/1,000 1SL90841UIV1427Z-TKCT-ND | Quad DCP, 50KO, 256 Tap, I2C Bus* .14-TSSOP 4.08 2.52 2.20 
HIS760IAZ-TCT-ND 10-Bit, 125msps High Speed DAC 10.30 __7.31 6.64 ISL90841UIV1427Z-TKTR-ND | Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, I2C Bus* .14-TSSOP 1870.00/1,000 
HIS760IAZ-TTR-ND 10-Bit, 125msps High Speed DAC* 14930.00/2,500 ISL90841WIV14272-TKCT-ND | Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, [2C Bus* 14-TSSOP 4.06 2.52 2.20 
HI5760/61B-ND 10-Bit, 60msps High Speed DAC 845 5.99 4.69 ISL90841WIV1427Z-TKTR-ND | Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, I2C Bus* .14-TSSOP 1870.00/1,000 
HI5760/61BZ-ND 10-Bit, 60msps High Speed DAC 845 5.99 4.69 1SL90842UIV14272-TKCT-ND | Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, I2C Bus* .14-TSSOP 3.83 2.38 2.08 
HI5760B1B-ND 10-Bit, 60msps High Speed DAC 10.30 7.31 5.98 ISL90842UIV1427Z-TKTR-ND | Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, I2C Bus* .. .14-TSSOP 1770.00/1,000 
HI58601BZ-TCT-ND 12-Bit, 130msps High Speed DAC* 12.85 9.31 8.46 ISL90842WIV1427Z-TKCT-ND | Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, |2C Bus*.. .14-TSSOP 3.83 2.38 2.08 
HI58601BZ-TTR-ND 12-Bit, 130msps High Speed DAC* 7611.43/1,000 ISL90842WIV1427Z-TKTR-ND | Quad DCP, 10KO, 256 Tap, I2C Bus* .. .14-TSSOP 1770.00/1,000 
HIS960IAZ-TCT-ND 14-Bit, 130msps High Speed DAC* 14.67 10.68 9.78 ISL95311WIU10Z-TKCT-ND | Single DCP, 10KQ, 128 Tap,I2C Interface O-MSOP 3.68 2.29 1.99 
HIS96OIAZ-TTR-ND 14-Bit, 130msps High Speed DAC* 22227.78/2,500 ISL95311WIU10Z-TKTR-ND | Single DCP, 10KO, 128 Tap, I2C Interface*. 0-MSOP 1690.00/1,000 
HI59601B-ND 14-Bit, 130msps High Speed DAC... 14.67 10.68 8.90 1SL95710UIU10Z-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, Up/Down Interface*....10-MSOP 2.41 1.45 1.00 
HI59601BZ-ND 14-Bit, 130msps High Speed DAC* 14.67 10.68 8.90 1SL95710UIU10Z-TCT-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, Up/Down Interface*....10-MSOP 2.41 1.45 1.22 
1SL5727IN-ND Dual 10-Bit, +3.3V, 260+msps, High Speed, DA\ 29.94 22.46 17.97 1SL95710UIU10Z-TTR-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, Up/Down Interface* .... 10-MSOP 2475.00/2,500 
ISL57571AZ-ND 10-Bit DAC*. 12.24 887 7.26 ISL95710WIU10Z-TCT-ND —_| Single DCP, 10KQ, 128 Tap, Up/Down Interface*....10-MSOP 2.41 1.45 1.22 
1SL57571BZ-ND 10-Bit DAC*. 12.24 887 7.26 ISL95710WIU10Z-TTR-ND | Single DCP, 10K, 128 Tap, Up/Down Interface*.... 10-MSOP 2475.00/2,500 
ISL57611AZ-ND 10-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC* 10.40 7.37 6.03 1SL95711UIU10Z-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, I2C Interface*. 10-MSOP 2.41 1.45 1.00 
1SL57611BZ-ND 10-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC* 10.40 7.37 6.03 1SL95711UIU10Z-TCT-ND Single DCP, 50KO, 128 Tap, I2C Interface*. O-MSOP 2.41 1.45 1.22 
1SL5761/21AZ-ND 10-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC* 10.74 7.62 6.23 1SL95711UIU10Z-TTR-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap, I2C Interface*. 0-MSOP 2475.00/2,500 
1SL5761/21B-ND 10-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC. 10.74 7.62 6.23 ISL95711WIU10Z-TCT-ND —_| Single DCP, 10KO, 128 Tap, I2C Interface*. O-MSOP 2.91 1.79 1.46 
1SL5761/21BZ-ND 10-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC* 10.74 7.62 6.23 ISL95711WIU10Z-TTR-ND | Single DCP, 10KO, 128 Tap, I2C Interface*. 2820.00/2,500 
ISL58571AZ-ND 12-Bit High Speed DAC*. 23.28 17.81 13.97 ISL95810UIU8Z-TCT-ND Single DCP, 50KQ, 256 Tap, I2C Bus* 291 1.79 1.52 
1SL58571BZ-ND 12-Bit High Speed DAC*. 23.28 17.81 13.97 1SL95810UIU8Z-TTR-ND Single DCP, 50KQ, 256 Tap, I2C Bus* 3125.00/2,500 
1SL5861IAZ-ND 12-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC* 1467 1068 8.90 ISL95810WIU8Z-ND Single DCP, 10KQ, 256 Tap, 2C Bus* 276 170 1.19 
ISL5861IBZ-ND 42-Bit, +3.3V; 2104msps, HS DAC* 14.67 10.68 8.90 ISL96017UIRT8Z-ND Single DCP, 50KQ, 128 Tap I2C Interface 267 1.64 1.15 
1SL5861/2IA-ND 42-Bit, +3.3V, 2104msps, HS DAC. 17.07 12.42 10.36 ISL96017WIRT8Z-ND Single DCP, 10KQ, 128 Tap IC Interface*... 2.67 1.64 1.15 
1SL5861/21AZ-ND 12-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC* 17.07 12.42 10.36 X9015US8Z-2.7-ND Single DCP, SOKO, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 1.37.76 48 
1SL5861/21BZ-ND 12-Bit, +3.3V, 210+msps, HS DAC* 17.07 12.42 10.36 X9110TV141Z-2.7-ND Single DCP, SV, 100KO, 1024 Tap, 
1SL58611A-ND 12-Bit, +3.3V, 130+msps, HS DAC 14.67 10.68 8.90 SPI, Dual Supply 8.95 6.16 4.97 
ISL5927IN-ND Dual 14-Bit, +3.3V, 260+msps, HS, DAC 38.92 29.94 23.96 X9144TV141Z-2.7T1CT-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, 
ISL59571A-ND 14-Bit, +3.3V, 260+msps, HS DAC .. 26.60 19.95 15.96 SPI, Single Supply*.... 8.95 616 5.57 
ISL59571AZ-ND 14-Bit, +3.3V, 260+msps, HS DAC* 26.60 19.95 15.96 X9114TV141Z-2.7T1TR-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, 
IST S57]B2ND I SrB 4. 3V, 20 smeps; HS DALE CELSO SORI5.96 X9116WM8IZ-2.7T1CT-ND Pah Ar eee 3-Wire Up/Down* 8-MSOP a sleep 
Rca saree naive art 1e78 1200 to1¢ |  XOTIOWMBIZ-2.7TITR-ND | Single DCP, 10KO, 16 Tap, 3-Wire Up/Down*.......6-MSOP  — 3504.50/2,500 
1SL5961IBZ-ND 14-Bit, +3.3V, 130+msps, HS DAC* 16.76 12.20 10.16 pectic) Sin0l8 DCP, TO0KD, 1024 Tap, gaa kee Re 
1SL5961/21AZ-ND 14-Bit, +3.3V, 130+msps, HS DAC* 20.00 15.30 12.00 SOGTTVERTTTTNEME Sincle DCP. OOK) 10247 Hes Owe 
1SL5961/21BZ-ND 14-Bit, +3.3V, 130+msps, HS DAC* 20.00 15.30 12.00 : oWits Single Supply ap. Sirssee peencnmEtA 
Voltage Inverters X9221AUSIZT1CT-ND Dual DCP, 50KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 20-SOIC 7.58 5.16 4.60 
ICL7660ACBAZA-TCT-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter*.. 152 82 69 X9221 AUSIZT1TR-ND Dual DCP, 50KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 20-SOIC 4039.00/1,000 
ICL7660ACBAZA-TTR-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* 1375.00/2,500 X9221 AWSIZT1CT-ND Dual DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 20-SOIC 7.58 5.16 4.60 
ICL7660ACPAZ-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter 1.86 1.06 72 X9221 AWSIZTITR-ND Dual DCP, 10KO, 64 Tap, 2-Wire Bus* 20-SOIC 4039.00/1,000 
ICL7660AIBAZA-TCT-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter*.. PO ge) ig X9224AYSIZT1CT-ND Dual DCP, 2KO, 64 Tap, 2-Wire Bus* . 20-SOIC 7.58 5.16 4.60 
ICL7660AIBAZA-TTR-ND 1.5V-10V CMOS Voltage Converter* 2275.00/2,500 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DIGITALLY CONTROLLED POTENTIOMETERS (XDCP™) (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
X9221AYSIZTITR-ND Dual DCP, 2KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* . 20-SOIC 4039.00/1,000 X9C102SI-ND Single DCP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down... 5.03 3.21 2.44 
X9241AMVIZ-ND Quad DCP, 2KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 0-TSSOP 11.68 846 6.23 X9C102SIZT2CT-ND Single DCP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down* 5.03 3.21 2.83 
X9241 AYVIZ-ND Quad DCP, 50KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* . 0-TSSOP 11.68 846 6.23 X9C102SIZT2TR-ND Single DCP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down* 6097.50/2,500 
X9251US241Z-2.7T1CT-ND Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, SPI Single Supply* -24-SOIC 14.96 10.88 9.52 X9C103P-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 448 2.80 1.92 
X9251US241Z-2.7T1TR-ND Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, SPI Single Supply* .24-SOIC 8160.00/1,000 X9C103PZ-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 448 2.80 1.92 
X9252WV241Z-2.7-ND Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, 2-Wire X9C103PI-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 5.20 346 2.40 
Up/Down Interface*.. 24-TSSOP 635 4.40 3.39 X9C103S-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 448 280 1.92 
X9252YV241Z-2.7-ND Quad DCP, 2.8KQ, 256 Tap, 2-Wire X9C103SI-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 5.20 346 2.40 
Up/Down Interface*.. 24-TSSOP 6.35 440 3.39 X9C103SIZT1CT-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 5.20 346 2.93 
X9259UV241ZT1CT-ND Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, 2-Wire X9C103SIZT1TR-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 6000.00/2,500 
Single Supply* 24-TSSOP 14.28 10.39 9.09 X9C104P-ND Single DCP, 100KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Dow 448 280 1.92 
X9259UV24IZT1TR-ND. Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, 2-Wire X9C104PI-ND Single DCP, 100KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Dow! 5.20 346 2.40 
Single Supply* 4-TSSOP 19470.00/2,500 X9C0104S-ND Single DCP, 100KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Dow 448 280 1.92 
X9261TS24Z-ND Dual DCP, 100KQ, 256 Tap, SPI Single Supply* -24-SOIC 8.16 5.78 4.53 X9C104SI-ND Single DCP, 100KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Dow 5.20 346 2.40 
X9271TV141Z-2.7T1CT-ND Single DCP, 100KQ, 256 Tap, SPI Single Supply*..14-TSSOP 8.64 5.94 5.37 X9C104SIZT1CT-ND Single DCP, 100KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down* 5.20. 3.46 2.93 
X9271TV141Z-2.7T1TR-ND Single DCP, 100KQ, 256 Tap, SPI Single Supply* .. 14-TSSOP 11980.00/2,500 X9C104SIZTITR-ND Single DCP, 100KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down* 6000.00/2,500 
X9271UV141Z-2.7T1CT-ND Single DCP, 50KO, 256 Tap, SPI Single Supply*....14-TSSOP 864 5.94 5.37 X9C303P-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 
X9271UV141Z-2.7T1TR-ND Single DCP, 50KQ, 256 Tap, SPI Single Supply .... 14-TSSOP 11980.00/2,500 3-Wire Up/Down, Log Taper. 4.26 2.65 1.96 
X9279TV141Z-2.7T1CT-ND Single DCP, 100KQ, 256 Tap, 2-Wire, X9C303PI-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 
4-TSSOP 864 594 5.37 3-Wire Up/Down, Log Taper. 5.03 3.21 2.44 
X9279TV141Z-2.7T1TR-ND X9C303S8-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 
14-TSSOP 11980.00/2,500 3-Wire Up/Down, Log Taper. 426 265 1.96 
X9279UV14Z-2.7T1CT-ND Single DCP, 50KQ, 256 Tap, 2-Wire, X9C303S8I-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 
Single Supply* 14-TSSOP 7.50 5.10 4.55 3-Wire Up/Down, Log Taper... $03 3.21 2.44 
X9279UV14Z-2.7T1TR-ND Single DCP, 50KQ, 256 Tap, 2-Wire, X9C303S8IZT1CT-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 3-Wire 
Single Supply* 9975.00/2,500 Up/Down, Log Taper*.... 6.03 3.21 2.83 
X9313WSZT1CT-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire 3.04 1.87 1.59 X9C303S8IZTITR-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 3-Wire 
X9313WSZTITR-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire* 3275.00/2,500 Up/Down, Log Taper*..... 6097.50/2,500 
X9313ZSZT1CT-ND Single DCP, 1KQ, 32 Tap, 3-Wire*.. 3.04 1.87 1.59 X9C303V8-ND. Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 
X9313ZSZTITR-ND Single DCP, 1KQ, 32 Tap, 3-Wire* 3250.00/2,500 3-Wire Up/Down, Log Taper. 482 3.01 2.30 
X9314WSZT1CT-ND Single DCP, 10KO, 32 Tap, Log Taper* .. 3.04 1.87 1.59 X9C303V8I-ND Single DCP, 32KQ, 100 Tap, 
X9314WSZT1TR-ND Single DCP, 10KO, 32 Tap, Log Taper* .. 8-SOIC 3250.00/2,500 3-Wire Up/Down, Log Taper... §.59 3.72 2.88 
X9315WMIZ-2.7T1CT-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* 8-MSOP 445 2.87 2.50 X9C503P-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 4.26 2.65 1.96 
X9315WMIZ-2.7T1TR-ND Single DCP, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* §297.50/2,500 X9C503PI-ND. Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 5.03 3.21 2.44 
X9315WSZ-ND Single DCP, 10KO, 32 Tap, 3-Wire Interface* .............. 8-SOIC 3.04 1.87 1.31 X9C503S-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 5.03 3.21 244 
X9317UM8IZ-2.7-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire X9C503SI-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. $03 3.21 2.44 
Up/Down Interface*.. 6.19 412 3.18 X9C503SIZT1CT-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 6.03 3.21 2.83 
X9317US81Z-2.7T1CT-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire X9C503SIZT1TR-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down*.. 6097.50/2,500 
Up/Down Interface 5.23 3.48 3.08 X9015US8-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 
X9317US8IZ-2.7T1TR-ND Single DCP, 50KQ, 1 3-Wire Up/Down, Volatile... 1.29 10 A4 
Up/Down Interface* .. 6697.50/2,500 X9015US8I-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 
X9317UV8ZT1CT-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down, Volatile... 62) LOUD! 
Up/Down Interface*.. 4823.01 2.66 X9015UM8-ND Single DCP, 5V, 50KOQ, 32 Tap, 
X9317UV8ZT1ITR-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down, Volatile... 1.43 80 51 
Up/Down Interface*.. 5749.10/2,500 X9015UMB8I-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 
X9317WS8IZ-2.7T1CT-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down, Volatile... 1.73 96 64 
Up/Down Interface* .. 6.23 3.48 3.08 X9015US8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 32 Tap, 
X9317WS8IZ-2.7T1TR-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down, Volatile... 1.37 16 48 
Up/Down Interface* 6698.33/2,500 X9110TV14-ND Single DOP, 5V, 100KO, 1024 Tap, 
X9317WV8IZ-2.7-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire SPI, Dual Supply .... 14-TSSOP 6.78 4.69 3.61 
Up/Down Interface*.. 6.19 412 3.18 X9110TV141-ND Single DCP, 5V, 100KO, 1024 Tap, 
X9317ZS81Z-2.7-ND Single DCP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire SPI, Dual Supply .... 14-TSSOP 8.14 5.77 4.51 
Up/Down Interface* .. 5.23 3.48 2.68 X9111TV14-ND Single DCP, 5V, 100K0, 4024 Tap, 
X9318WS8Z-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Interface* .. 3.30 2.04 1.47 SPI, Single Supply. 14-TSSOP 6.78 4.69 3.61 
X9319US8IZ-ND Single DCP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Interface* .. 351 218 1.62 X9111TV141-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, 
X9319WS8IZT1CT-ND Single DCP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Interface* .. 3.51 2.18 1.90 SPI, Single Supply. -14-TSSOP 8.14 5.77 4.51 
X9319WS8IZT1TR-ND Single DCP, 10KO, 100 Tap, 3-Wire Interface* .. 4027.50/2,500 X9116WS8-ND Single DOP, 5V, 10K, 16 Tap, 3-Wire Up/Down 2:18) 1-297) 87) 
X93154UM8IZ-3T1CT-ND Single DCP, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* 1:52) 82 = 69 X9116WS8I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 16 Tap, 3-Wire Up/Down 2.62 1.56 1.09 
X93154UM8IZ-3T1TR-ND Single DCP, 50KOQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* 1375.00/2,500 X9116WM8-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 16 Tap, 3-Wire Up/Down 2.50 1.51 1.04 
X93154UU8IZ-3T1CT-ND Single DCP, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* 1.52 82 69 X9116WMB8I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 16 Tap, 3-Wire Up/Down 3.01 1.85 1.30 
X93154UU8IZ-3T1TR-ND Single DCP, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* 1924.34/3,500 X9116WS8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 16 Tap, 3-Wire Up/Down 234 1.41 96 
X93155UM8IZT1CT-ND Single DCP, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* 1.63 88 73 X9116WS8I-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 16 Tap, 3-Wire Up/Down 2.79) efi y l:20 
X93155UM8IZT1TR-ND Single DCP, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Interface* 1449.80/2,500 X9118TV14-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, 
X93156UM8IZ-2.7T1CT-ND Single DCP, 50KO, 32 Tap, Up/Down Interface* 1.63 88 71 I2C, Dual Supply .14-TSSOP 6.78 4.69 3.61 
X93156UM8IZ-2.7T1TR-ND Single DCP, 50KQ, 32 Tap, Up/Down Interface*... 1320.00/2,500 X9118TV141-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, 
X93156WM8IZ-2.7T1CT-ND. Single DCP, 12.5KQ, 32 Tap, Up/Down Interface* 1.63 88 73 12C, Dual Supply 14-TSSOP 8.14 5.77 4.51 
X93156WMBIZ-2.7T1TR-ND Single DCP, 12.5KQ, 32 Tap, Up/Down Interface* 1450.00/2,500 X9119TV14-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 4024 Tap, 
X9400WV241Z-2.7T1CT-ND Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI* . 13.29 9.67 8.46 12C, Single Supply 14-TSSOP 6.78 4.69 3.61 
X9400WV241Z-2.7T1TR-ND Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI* . 18120.00/2,500 X9119TV14I-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, 
X9401WS241Z-2.7T1CT-ND Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI* . 11.11 7.88 6.84 [2C, Single Supply 14-TSSOP 8.14 5.77 4.51 
X9401WS241Z-2.7T1TR-ND Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI* 5796.00/1,000 X9119TV14-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 100KQ, 1024 Tap, 
X9408WV241Z-2.7T1CT-ND Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* . 13.29 9.67 846 I2C, Single Supply 14-TSSOP 7.45 5.07 3.97 
X9408WV241Z-2.7T1TR-ND Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* . 18120.00/2,500 X9119TV141-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 100KQ, 1024 Tap, 
X9408YV241Z-2.7T1CT-ND Quad DCP, 2.5KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 13.29. 9.67 8.46 12C, Single Supply .14-TSSOP 8.95 6.16 4.97 
X9408YV24IZ-2.7T1TR-ND | Quad DCP, 2.5K, 64 Tap, 2-Wire Bus* 18120.00/2,500 X9221UPI-ND Dual DCP, 5V, 50KQ, 64 Tap, 20-Dip 5.98 4.55 3.48 
X9409WS241Z-2.7T1CT-ND Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* . 10.05 7.13 6.19 X9241AUP-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 64 Tap, l2C 20-Dip 845 5.99 4.23 
X9409WS241Z-2.7T1TR-ND Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* . 5244.00/1,000 X9241AWS-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C 20-SOIC 8.45 5.99 4.23 
X9409WV241Z-2.7-ND Quad DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* . 13.29 9.67 7.25 X9241AWVI-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, 126 .20-TSSOP 11.68 846 6.23 
X9410WV241ZT1CT-ND Dual DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI Bus* 9.07 6.24 5.64 X9241UVI-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 64 Tap, l2C .20-TSSOP 11.16 7.79 6.75 
X9410WV24IZT1TR-ND Dual DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI Bus* 12596.85/2,500 X9250TS24-ND Quad DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, SPI, Dual Supply.....24-SOIC_ 11.36 8.06 5.93 
X9421WS161Z-2.7T1CT-ND Single DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI Bus* .. 5.77 3.85 3.41 X9250TS24I-ND Quad DCP, 5V, 100KOQ, 256 Tap, SPI, Dual Supply.....24-SOIC 13.60 9.89 7.42 


X9421WS161Z-2.7T1TR-ND 
X9421WV141Z-2.7T1CT-ND 
X9421WV141Z-2.7T1TR-ND 


Single DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI Bus*. 
Single DCP, 10KQ, 64 Tap, SPI Bus*. 
Single DCP, 10KO, 64 Tap, SPI Bus*. 


2959.26/1,000 
653 452 4.00 
8697.83/2,500 


X9429WS161Z-2.7T1CT-ND 
X9429WS161Z-2.7T1TR-ND 
X9429WV14IZ-2.7T1CT-ND 
X9429WV14IZ-2.7T1TR-ND 
X9455UV241Z-2.7-ND 


Single DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus 
Single DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 
Single DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 
Single DCP, 10KQ, 64 Tap, 2-Wire Bus* 
Dual DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap 2-Wire* 


5.77 3.85 3.41 
2959.00/1,000 

6.53 452 4.00 
8697.50/2,500 

6.85 4.75 3.65 


X92507S24-2.7-ND 


Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 


X9455WV241Z-2.7-ND 
X9460KV141Z-2.7T1CT-ND 
X9460KV141Z-2.7T1TR-ND 
X9511WSIZ-ND 
X9511WSZ-ND 


Dual DCP, 2.7V, 10KQ, 256 Tap 2-Wire* 
Dual DCP, 33KQ, 32 Tap* .. 

Dual DCP, 33KQ, 32 Tap* 

Single DCP, 10KQ, 32 Tap, Pushpot* 
Single DCP, 10KQ, 32 Tap, Pushpot* 


6.85 475 3.65 
5.06 3.22 284 
6127.50/2,500 
3.54 2.20 1.63 
3.04 1.87 1.31 


X9511WSZT1CT-ND Single DCP, 10KO, 32 Tap, Pushpot* 3.06 1.89 1.63 
X9511WSZTITR-ND Single DCP, 10KO, 32 Tap, Pushpot* 3400.00/2,500 
X95820WV141Z-2.7T1CT-ND | Dual DCP, 10KO, 256 Tap, 2-Wire Bus* 3.48 216 1.89 
X95820WV141Z-2.7T1TR-ND | Dual DCP, 10KQ, 256 Tap, 2-Wire Bus* 4000.00/2,500 
X95840UV201Z-2.7T1CT-ND Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, 2-Wire Bus* §.59 3.72 3.29 
X95840UV201Z-2.7T1TR-ND | Quad DCP, 50KQ, 256 Tap, 2-Wire Bus* 7150.00/2,500 
X95840WV20IZ-2.7T1CT-ND | Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, 2-Wire Bus* §.59 3.72 3.29 
X95840WV20IZ-2.7T1TR-ND | Quad DCP, 10KQ, 256 Tap, 2-Wire Bus* 7150.00/2,500 


X9C102P-ND 
X9C102S-ND 


Single DCP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 
Single DCP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 


426 265 1.96 
426 265 1.96 


SPI, Dual Supply... 8.87 6.53 
X9250TS241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 

SPI, Dual Supply... 10.88 8.16 
X9250US241-ND Quad DCP, 5V, 50KO, 256 Tap, 

SPI, Dual Supply... 9.89 7.42 
X9250US241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, 

SPI, Dual Supply... 10.88 8.16 
X9251TS24-ND Quad DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, 

SPI, Single Supply. 8.06 5.93 
X9251TS241-ND Quad DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, 

SPI, Single Suppl 9.89 7.42 
X9251TS24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 101 

SPI, Single Supply. 8.86 6.52 
X9251TS241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, 

SPI, Single Supply. .24-S0IC 14.96 10.88 8.16 
X9251US24-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, SPI, Single ‘Supply... 24-SOIG 11.36 8.06 5.93 
X9251US241-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, SPI, Single Supply....24-SOIC 13.60 9.89 7.42 
X9251US24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, 

SPI, Single Supply. .24-S0IC 12.22 8.86 6.52 
X9251US241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, 

SPI, Single Supply 2 ..24-S0IC 14.96 10.88 8.16 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


DIGITALLY CONTROLLED POTENTIOMETERS (XDCP™) (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description i 25 100 
X9252TV241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, X9319WS8I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 351 248 1.62 
2-Wire Up/Down ... 24-TSSOP 5.46 3.81 3.31 X9400WP24-ND Quad DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply... 9.38 6.46 4.70 
X9252WV241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 256 Tap, X9400WS24-ND Quad DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply... 845 5.99 4.23 
2-Wire Up/Down 4-TSSOP 6.35 4.40 3.39 X9400WS24I-ND Quad DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Suppl 1010 716 5.27 
X9252YV241-2.7-ND art or ihe 2. o4-tssop WEEMS X9400WV24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Suppl 1010 7.16 5.27 
WOSTSEND Gad ee see i : i X9400WV24I-ND Quad DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply......24-TSSOP 12.35 8.95 6.59 
PE Dieu P, aim PER Gi X9400WS24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply......24-SOIC 9.29 6.39 4.65 
SCORGERENN Aid bee a ge as : : ! X9400WS241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply......24-SOIC 11.11 7.88 5.80 
120, Dual Supply...” P, Wis O08 TE X9400WV24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply...24-TSSOP 11.11 7.88 5.80 
Xoo58TS04l-2.7-ND Quad DCP, 27, 100K0 286 Tap ; E : X9400WV241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply...24-TSSOP_ 13.29 9.67 7.25 
12C, Dual Supply... i ; 13.73 9.99 8.32 X9401WS24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Suppl 24-SOIC 845 5.99 4.23 
X9258US24-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, 12C, Dual Suppl 10.42 739 6.04 X9401WS241-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Suppl 24-SOIC 10.10 7.16 5.27 
X9258US241-ND Quad DCP, 5V, 50K, 256 Tap, I2C, Dual Suppl 12.76 9.25 7.56 X9401WV24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply...24-TSSOP 10.10 7.16 5.27 
X9258US24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, |2C, Dual Supply 11.48 8.14 6.67 X9401WV24I-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply...24-TSSOP 12.35 8.95 6.59 
X9258US241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 50KO, 256 Tap, I2C, Dual Supply....24-SOIC 13.73 9.99 8.32 X9401WS24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Single Supply...24-SOIG__ 9.29 6.39 4.65 
X9259TS24-ND Quad DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, l2C, Single Supply...24-SOIC 11.36 8.06 5.93 X9401WV24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, 
X9259TS241-ND Quad DCP, 5V, 100KO, 256 Tap, °C, Single Supply...24-SOIC 13.60 9.89 742 SPI, Single Supply. .24-TSSOP 11.11 7.88 5.80 
X9259TS24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, X9408WS24-ND Quad DCP, 5V, 10KA, 64 Tap, I2C, Dual Suppl 24-SOIG 8.45 5.99 4.23 
2G, Single Supply vvrseeneee 24-S0IC 12.22 8.86 6.52 X9408WS24I-ND Quad DCP, 5V, 10KO, 64 Tap,I2C, Dual Supply 24-SOIC 10.10 7.16 5.27 
X9259US24-ND Quad DCP, 5V, 50KO, 256 Tap, PC, Single Supply.....24-SOIG 11.36 8.06 5.93 X9408WV24-ND Quad DCP, 5V, 10KA, 64 Tap, I2C, Dual Supply......24-TSSOP_ 10.10 7.16 5.27 
X9259US241-ND Quad DCP, 5V, 50KO, 256 Tap, |: o, Single Supply.....24-SOIG 13.60 9.89 7.42 SCLNGNEATD Quad DCP. BV 10K0 64 Tap, I2C. Dual Supply... 24-TSSOP 1235 8.95 6.59 
X9259US24-2.7-ND eet 50KO, 256 Tap, IC, oasoic Aco X9408W$24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply......24-SOIC 9.29 6.39 4.65 
X9260TS24-ND Dual DGP, 5V, 100K0, 256 Tap, SPI. Dual Supply....24-SOIG 816 578 453 rae ane pest a ee + dee rena Stoop He oes aa 
X9260US24-ND Dual DCP, 5V, 50KO, 256 Tap, SPI, Dual Supply........24-SOIC 8.16 5.78 4.53 SiH OEINT GibGe Day 10K G4 P, be biels Mh SSOP ‘aus. Ga? 7B 
X9261TS24-ND Dual DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, SPI, Single Supply...24-SOIC_ 8.16 5.78 4.53 : ua oN, OE TAR DUAL SUB : : 
X9261US24-ND Dual DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, SPI, Single Supply.....24-SOIC 816 5.78 4.53 X9409WS24-ND Quad DCP, SV, 10K, 64 Tap, |2C, Single Supply.......24-SOIC_ 7.95 5.41 3.82 
X9268TS24-ND Dual DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, I2C, Dual Supply.......24-SOIC 8.16 5.78 4.53 X9409WS241-ND Quad DCP, 5V, 10K, 64 Tap, |2C, Single Supply.......24-SOIC 9.55 6.57 4.78 
X9269TS24-ND Dual DCP, 5V, 100KQ, 256 Tap, |2C, Single Supply....24-SOIC 8.16 5.78 4.53 x9409WV24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, IC, Single Supply....24-TSSOP 10.10 7.16 5.27 
X9269US24-ND Dual DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, I2C, Single Supply......24-SOIC 816 578 4.53 X9409WV24I-ND Quad DCP, SV, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply....24-TSSOP 12.35 8.95 6.59 
X9271TV14-ND Single DCP, 5V, 100KO, 256 Tap, SPI.... 4-TSSOP 6.80 4.71 3.64 X9409WS24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, I2C, Single Supply....24-SOIC 8.40 5.95 4.20 
X9271TV14-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 100KO, 256 Tap, SPI. 14-TSSOP 7.50 510 3.99 X9409WS241-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, I2C, Single Supply....24-SOIC 10.05 7.13 5.25 
X9271UV14-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, SP 680 4.71 3.64 X9409WV24-2.7-ND Quad DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tp, 126, 
X9271UV14-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KO, 256 Tap, SP 750 5.10 3.99 Single Supply. 24-TSSOP 11.11 7.88 5.80 
foraviesra | Soca 2a i ee | ee Se ee 
ary ingle ap, : : : Single Supply. .24-TSSOP_ 13.29 9.67 7.25 
x9279UV14-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, I2C... 680 4.71 3.64 X9410WS24-ND Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supph 632 421 3.23 
X9312WS-ND Single DCP, BV, 10KA, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 2.88 2.20 1.68 X9410WS24I-ND Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply 758 516 4.04 
X9313US-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Dow 3.04 1.87 1.31 3 
X9313USI-ND Single DCP. 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Dowi 3.54 2.20 1.63 OI AND Dual DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply teats GN Ct 
X9313UMI-ND Single DCP, 5V, 50KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Dowi 418 260 1.92 ZOSLOWN2AEND Dual DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Suppl S07 825208 
SCENE Single DEP-EV10KO-32 Tap, 3-Wire Up/Dow aa a X9410WS24-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply 6.65 4.61 3.56 
X9313WSI-ND Single DCP, 5V. 10K0, 32 Tap, 3-Wire Up/Dow 354 220 163 X9410WS241-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply 797 5.65 4.43 
X9313ZS-ND Single DCP, 5V, 1K, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.04 1.87 1.18 X9410WV24-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply.... 7.97 565 4.43 
X9313ZSI-ND Single DCP, 5V, 1KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 354 220 1.63 X9410WV241-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply... 9.98 6.79 5.55 
X9314WS-ND Single DCP, 5V, 10KO, 32 Tap, X9418WS24-ND Dual DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, !2C, Dual Supply... 660 4.57 3.17 
Log Taper, 3-Wire Up/Down 3.04 1.87 1.31 X9418WS241-ND Dual DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, 12C, Dual Supply. 7.92 561 3.96 
X9315TS-ND Single DCP, BV, 100KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.04. 1.87 1.31 X9418WV24-ND Dual DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, I2C, Dual Supply........24-TSSOP 7.92 5.61 3.96 
X9315TSI-ND Single DCP, 5V, 100KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.54 2.20 1.63 X9418WV24I-ND Dual DCP, 5V, 10KO, 64 Tap, !2C, Dual Supply........24-TSSOP 9.89 6.72 4.95 
X9315TS-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 100KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down . 357 221 1.59 X9418WV24-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply.....24-TSSOP 8.69 5.98 4.35 
X9315TSI-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 100KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down . 3.97 247 1.84 X9418WS241-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply. 8.69 5.98 4.35 
et Sinale ma ee 7 -_ awe a oo a ae X9420WS16-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply 451 2.82 215 
a ingle - i. ,. ap, 3-Wire Up/Dow! * yr ul wy ni 
X9315UMI-ND Single DCP, 5V, SOKO, 32 Tap, 3-Wire Up/Dow eaomecommica) | leransnins SEES aE ache ae eae 
X9315US-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.57 2.21 1.59 X9420WS16-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, SPI, Dual Supply....16-SOIC 4.87 310 236 
X9315USI-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 397 247 1.84 SEYBRS DID Single DCP, 2.7V, 10K 64 Tap, SPI. Dual Supply 16S0IC 577 385 296 
X9315UM-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.65 2.27 1.67 é Hie ap Mah SUBD = : : : 
X9315UMI-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 418 2.60 1.92 COA ETN) pee ae 10KO, 64 Tap, SPI, sactsgop WEEE MRE eOMED aD 
X9315WP-ND Single DCP, 5V, 10KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Down .. 3.04 1.87 1.31 - : : : : 
X9315WPI-ND Single DCP, 5V, 10KO, 32 Tap, 3-Wire Up/Down... 3.54 220 1.63 X9420WV141-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, 
X9315WS-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.04 187 1.31 Dual Supply. -14-TSSOP 6.53 4.52 3.48 
X9315WSI-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Dow 3.54 2.20 1.63 X9421WS16-ND Single DCP, 5V, ap, SPI, Single Supply.....16-SOIC 4.51 2.82 2.15 
X9315WM-ND Single DCP, 5V, 10K, 32 Tap, 3-Wire Up/Dow! 418 260 1.92 X9421WS16I-ND Single DCP, 5V, 10K0, 64 Tap, SPI, Single Supply.....16-SOIC 5.25 3.50 2.70 
X9315WMI-ND Single DP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down .. 418 260 1.92 X9421WV14-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply..14-TSSOP__ 5.13 3.33_2.55 
X9315WS-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down... 3.24 2.00 1.44 X9421WS16-2.7-ND Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply..16-SOIC 4.87 3.10 2.36 
X9315WSI-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.89 242 1.80 X9421WS161-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply..16-SOIC 5.77 3.85 2.96 
X9315WM-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 3.65 2.27 1.68 X9421WV14-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, 
X9315WMI-2.7-ND Single DP, 2.7V, 10KN, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 445 287 2.12 Single Supply... 14-TSSOP 5.43 3.62 2.80 
X9317US8-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 4.26 2.65 1.96 X9421WV141-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, 
a eee oye oe sien poeta Sag — 
SGGHINGEE single DCP’ BV’ S0KQ’ 100 Tan, 3 Wire Up/Down Bey AID GER X9428WS16-ND Single DCP, 5V, “f0K0, 64 Tap, I2C, Dual Supply. 16-SOIC 4.51 2.82 2.15 
- 3 a X9428WS16I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply........16-SOIC 5.25 3.50 2.70 
X9317UV8-ND Single DCP, 5V, 50KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down... 4823.01 2.30 a } 4 : 
X9317UV8I-ND Single DCP. 5V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down..8-TSSOP 5.59 3.72 288 Meni tl Single DCP, SV, 10K0, 64 Tap, FC, Dual Supply..... 14-TSSOP TASS ao 
X9317US8-2.7-ND Single DCP. 2.7V, 50K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down....8-SOIG 451 282 215 Cae einai meet Sateen Cen Sw: me me a Bae 
X9317US8I-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down....8-SOIC 5.23 3.48 2.68 : SE et I Ee et : L : 
X9317UM8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down..8-MSOP 5.13 3.33 2.55 X9428WS161-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, I@C, Dual Supply.....16-SOIC 5.77 3.85 2.96 
X9317UMBI-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down..8-MSOP 6.19 412 3.18 ELAN AD) Single DCP, 2.7V, 10K0, 64 Tap, FC, 
X9317UV8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap, Dual Supply. 543 3.62 2.80 
3-Wire Up/Down ... 8-TSSOP 5.13 3.33 2.55 X9428WV141-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, 
X9317UV8I-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap, Dual Supply. 14-TSSOP_ 6.53 4.52 3.48 
3-Wire Up/Down... 8-TSSOP 6.19 4.12 3.18 X9429WS16-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply. 16-SOIC 451 282 2.15 
X9317WP-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 426 265 1.96 X9429WS16I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply.....16-SOIC 5.25 3.50 2.70 
X9317WS8-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 4.26 265 1.96 X9429WV14-ND Single DP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, 
X9317WS8I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 5.03 3.21 244 Single Supply... 513 3.33 2.55 
X9317WM8-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 482 3.01 2.30 X9429WV14I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, °C, 
X9317WM8I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 6.59 3.72 2.88 Single Suppl -14-TSSOP 6.19 412 3.18 
Se END sae Doe 1 ee Wis IRDOA et S808 ae aoT oa X9429WS16-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KO, 64 Tap, |2C, Single Supply..16-SOIC 4.87 3.10 2.36 
X9317WS8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10K0, 100 Tap, 3-Wire Up/Down ...8-SOIC 451 282 215 | ~*29WVI427-ND Har ee eneecae -sactssop etommcleomean 
X9317WS8I-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down....8-SOIC 5.23 348 2.68 XO429WV141-2.7-ND single DCP, 2 
X9317WM8-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down..8-MSOP_ 5.13 3.33 2.55 ; sige SURDTY WENN Bo au aR 
eo er Single DCF, 2-7V, OKO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down SOP: a X9455TV24I-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 100KO, 256 Tap, Two-Wiper........24-TSSOP 6.85 4.75 3.65 
} gle DCP, 2.7V, 10KO, 100 Tap, ; 
3-Wire Up/Down... B-TSSOP 5.13 3.93 2.55 X9455UV24I-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 50KN, 256 Tap, Two-Wiper 685 4.75 3.65 
X9317WV8I-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10K0, 100 Tap, X9455WV241-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 10K, 256 Tap, Two-Wipe 685 4.75 3.65 
3-Wire Up/Down 619 412 3.18 X9455YV241-2.7-ND Dual DCP, 2.7V, 2.8KQ, 256 Tap, Two-Wipe 685 4.75 3.65 
X9317ZS8-ND Single DP, 5V, 1KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Dow 426 265 1.96 X9511WP-ND Single DCP, 5V, 10KO, 32 Tap, Pushpot.. 3.04 1.87 _ 1.31 
X9317ZS8I-ND Single DCP, 5V, 1KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Dow 5.03 3.21 2.44 X9511WPI-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, Pushpot.. 3.54 2.20 1.63 
X9319UP8I-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 351 218 1.62 X9511WS-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, Pushpo 3.04 1.87 1.31 
X9319WP8I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 351 218 1.62 X9511WSI-ND Single DP, 5V, 10KQ, 32 Tap, Pushpot.. 3.54 2.20 1.63 
X9319US8I-ND Single DCP, 5V, 50KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 351 2.18 1.62 * RoHS Compliant 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Digi-Key 
Part No. 


LLY CONTROLLED 


DIG 
POTENTIOMETERS WITH OP AMP 


Description 


Price Each 
1 25 100 


X9430WS24-ND 
X9430WS241-ND 
X9430WV24-ND 
X9430WS24-2.7-ND 
X9430WS241-2.7-ND 


Dual DCP, Dual Op Amp, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI 
Dual DCP, Dual Op Amp, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI 
Dual DCP, Dual Op Amp, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI 
Dual DCP, Dual Op Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI 
Dual DCP, Dual Op Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI 


497 347 3.01 
5.22 3.65 3.16 
497 347 3.01 
914 638 5.53 
5.22 3.65 3.16 


X9430WV24-2.7-ND 
X9438WV24-ND 
X9438WV24I-ND 
X9438WV24-2.7-ND 


Dual DCP, Dual Op Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI..24-TSSOP 
Dual DCP, Dual Op Amp, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C......24-TSSOP 
Dual DCP, Dual Op Amp, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C. '4-TSSOP 
Dual DCP, Dual Op Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C...24-TSSOP 


497 347 3.01 
497 347 3.01 
5.22 3.65 3.16 
497 3.47 3.01 


Digi-Key Price Eacho 

Part No. Description 1 25 100 
HIN202IBN-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver . OOF 275, 
HIN206CB-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver . 24-SOIC 3.57 2.21 1.59 
HIN208EIA-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, rotecte 24-SSOP 4.21 2.61 1.93 
HIN211ECA-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected 2.28 1.37 94 
HIN211EIA-ND. 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected Wee alls ei) 
HIN211EIAZ-ND 5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected* 2.01 1.18 19 


HIN232ACBN-ND 
HIN232ACBNZ-TCT-ND 


5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS .. 
5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS* 


1.33 72 46 
1.37 76 62 


HIN232ACBNZ-TTR-ND 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS* 1200.00/2,500 

HIN232ACP-ND 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS .. 1.48 80.53 
HIN232CBZ-ND 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS* 1.16 64 40 
HIN232CPZ-ND 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS* 1.33 72 AG 
HIN232ECBNZ-ND 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS, ESD Prot.* .. 2.14 123 84 
HIN232ECPZ-ND 5V RS-232 Transmitter/Receiver, HS, ESD Prot.* .. 2.01 1.18 19 


HIP2100EIBZ-ND 


100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver* .. 


4.03 251 1.86 


HIP2100EIBZTCT-ND 


100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver* ... 


403 251 2.18 


DRIVERS/RECEIVERS 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description i 25 100 
CS82C84AZ-ND CMOS Clock Generator Driver*.. 8.05 548 4.29 
EL2141CSZ-ND 150MHz Differential Twisted Pair Driver 8-SOIC 5.33 3.55 2.74 
EL2141CSZ-T7CT-ND 150MHz Differential Twisted Pair Driver 8-SOIC 559 3.72 3.30 
EL2141CSZ-T7TR-ND 150MHz Differential Twisted Pair Driver 8-SOIC 2870.00/1,000 
EL2142CSZ-ND Differential Line Receiver* . 8-SOIC 5.33 3.55 2.74 
EL2142CSZ-T7CT-ND Differential Line Receiver* . 8-SOIC 559 3.72 3.30 
EL2142CSZ-T7TR-ND Differential Line Receiver* . 8-SOIC 2870.00/1,000 
EL45431UZ-ND Triple Differential Twisted Pair Driver 24-QSOP 5.20 3.31 2.27 


EL51701S-ND 
EL51701SZ-T7CT-ND 


100MHz Differential Twisted Pair Driver. 
100MHz Differential Twisted Pair Driver: 


189, 1.0872 
Zod) ded 02, 


HIP2100EIBZTTR-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver* 4625.23/2,500 
HIP21001B-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver. 3.86 240 1.78 
HIP21001BZ-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver 3.86 240 1.78 
HIP2100IBZTCT-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver 3.86 240 2.09 
HIP2100IBZTTR-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver 4425.00/2,500 
HIP2100IR-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver. 4.21 261 1.93 


HIP2101EIBZ-ND 


HIP2101EIBZTCT-ND 


100V/2A Peak, Low Cost, High Frequency 
Half Bridge Driver* 

100V/2A Peak, Low Cost, 
Half Bridge Driver .... 


4.03 251 1.86 
4.03 251 2.18 


EL51701SZ-T7TR-ND 
EL51701Y-ND 


100MHz Differential Twisted Pair Driver 
100MHz Differential Twisted Pair Driver. 


830.00/1,000 
1.89 1.08 .72 


HIP2101EIBZTTR-ND 


100V/2A Peak, Low Cost, High Frequency 


EL51701YZ-T7CT-ND 100MHz Differential Twisted Pair Driver 2oldealeedie 02 
EL51701YZ-T7TR-ND 100MHz Differential Twisted Pair Driver 1245.00/1,501 

EL51711S-ND 250Mtz Differential Twisted Pair Driver. 28 san 92) 
EL51711SZ-ND 250MHz Differential Twisted Pair Driver* 2.28 1.35 92 
EL5172IS-ND 250Mtz Differential Line Receiver... 1.89 1.08 .72 
EL5172ISZ-ND 250MHz Differential Line Receiver* 1.89 1.08 .72 
EL5172IY-ND 250M Differential Line Receive 1.89 1.08 72 


EL5172IYZ-T7CT-ND 


250MHz Differential Line Receiver* 


207 119 1.00 


Half Bridge Driver* .... 4625.00/2,500 
HIP21011B-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver. 3.86 240 1.78 
HIP21011BZ-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver 3.86 240 1.78 
HIP21011BZTCT-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver 3.86 240 2.09 
HIP21011BZTTR-ND 100V, 2A Peak, High Freq., Half Bridge Driver’ 4425.00/2,500 


HIP4080AIBZTCT-ND 
HIP4080AIBZTTR-ND 
HIP4080AIBZ-ND 
HIP4080AIP-ND 


80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* .. 20-SOIC 
80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* .. 20-SOIC 
80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* .. 20-SOIC 
80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver........20-Dip 


5.80 386 3.42 
2970.00/1,000 

5.72 3.81 2.94 

5.77 3.85 2.96 


EL5172IYZ-T7TR-ND 
EL51731S-ND 
EL51731SZ-T7CT-ND 
EL51731SZ-T7TR-ND 
EL51731Y-ND 


250Mkz Differential Line Receiver* ... 
450MHz Differential Twisted Pair Driver. 
450Mkz Differential Twisted Pair Driver 
450MHz Differential Twisted Pair Driver 
450MHz Differential Twisted Pair Driver. 


1215.00/1,500 
3.63 2.25 1.66 
3.86 2.40 2.09 

1770.00/1,000 
3.63 2.25 1.66 


HIP4080AIPZ-ND 
HIP4081AIB-ND 
HIP4081AIBZ-ND 
HIP4081AIBZTCT-ND 
HIP4081AIBZTTR-ND 


80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* 
80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver..... 
80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* .. 20-SOIC 
80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* .. 20-SOIC 
80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* .. 20-SOIC 


5.77 3.85 2.96 
5.72 3.81 2.94 
5.72 3.81 2.94 
5.80 3.86 3.42 
2970.00/1,000 


EL51731YZ-T7CT-ND 
EL51731YZ-T7TR-ND 
EL51741S-ND 

EL51741SZ-T7CT-ND 
EL51741SZ-T7TR-ND 


450MHz Differential Twisted Pair Driver .. 
450Mtz Differential Twisted Pair Driver* 
550MHz Differential Twisted Pair Driver. 
550MHz Differential Twisted Pair Driver 
550MHz Differential Twisted Pair Driver .. 


3.86 240 2.09 
2655.00/1,500 

3.45 2.13 1.54 

3.57 2.22 1.93 
1640.00/1,000 


EL51751S-ND 
EL51751SZ-ND 
EL5175!Y-ND 
EL51751YZ-T7CT-ND 
EL51751YZ-T7TR-ND 


550MHz Differential Line Receiver... 
550MHz Differential Line Receiver* 
550MHz Differential Line Receive 
550MHz Differential Line Receiver* 
550MHz Differential Line Receiver* 


3.45 2.13 1.54 
3.45 2.13 1.53 
3.45 2.13 1.54 
3.57 2.22 1.93 
2460.00/1,500 


HIP4081AIP-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver. 6.24 416 3.20 
HIP4081AIPZ-ND 80V, 2.5A Peak, High Freq., Full Bridge FET Driver* 6.24 416 3.20 
HIP40821B-ND 80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver. 4.62 289 2.20 
HIP40821BZ-ND 80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver 462 289 2.20 
HIP4082IBZTCT-ND 80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver ... 470 294 260 
HIP4082IBZTTR-ND 80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver* 5597.50/2,500 

HIP40821P-ND 80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver. 476 298 2.27 


HIP40821PZ-ND 
HIP4083APZ-ND 
HIP4086AB-ND 


80V, 1.25A Peak Current H-Bridge FET Driver 
80V, 300mA Three Phase High Side Driver*... 
80V, 0.5A Three Phase Driver... 


476 298 2.27 
434 279 2.07 
7.50 5.10 4.00 


EL51761Y-ND 
EL51761YZ-T7CT-ND 
EL51761YZ-T7TR-ND 
EL51771Y-ND 
EL51771YZ-ND 


250MHz Differential Twisted Pair Driver. 
250MHz Differential Twisted Pair Driver 
250MHz Differential Twisted Pair Driver 
550MHz Differential Twisted Pair Driver. 
550MHz Differential Twisted Pair Driver 


1.89 1.08 .72 
2a lsedie dO? 
1245.00/1,500 
266 1.58 1.10 
2.66 1.58 1.11 


HIP4086ABZ-ND 
HIP4086ABZTCT-ND 
HIP4086ABZTTR-ND 
HIP4086APZ-ND 
HIP6601BCB-ND 


80V, 0.5A Three Phase Driver* 
80V, 0.5A Three Phase Driver* 
80V, 0.5A Three Phase Driver* 
80V, 0.5A Three Phase Driver* 
Sync. Rectified Buck Dual MOS! rivel 


7.50 5.10 4.00 
7.63 5.19 4.63 
4069.00/1,000 
8.00 5.44 4.27 
3.54 2.19 1.42 


EL51781SZ-T7CT-ND 700Mtz Differential Twisted Pair Driver 8-SOIC 468 2.93 2.58 
EL51781SZ-T7TR-ND 700MHz Differential Twisted Pair Driver 8-SOIC 2229.00/1 ,000 

EL53701UZ-ND 100MHz Differential Twisted Pair Driver’ 24-QSOP 517 3.29 2.51 
EL5372IUZ-T7CT-ND 250M Differential Line Receiver* 24-QSOP 527 342 3.01 
EL5372IUZ-T7TR-ND 250M Differential Line Receiver* 24-QSOP 2599.00/1,000 

EL53731UZ-ND 450MHz Differential Twisted Pair Driver 24-QSOP 6.01 4.00 3.08 
EL53741UZ-ND 550MHz Differential Twisted Pair Driver 28-QSOP 6.01 4.00 3.08 
EL53751UZ-ND 550MHz Differential Line Receiver* ... 24-QSOP 6.01 4.00 3.08 
EL53781UZ-T7CT-ND 700Mkz Differential Twisted Pair Driver 28-QSOP 665 4.61 4.08 


EL5378IUZ-T7TR-ND 


700MHz Differential Twisted Pair Driver* .. 


3551.00/1,000 


HIP6601BCBZA-ND 
ICL232CBEZ-ND 
1CL3217ECB-ND 


1CL3217EIB-ND 


Sync. Rectified Buck Dual MOSFET Driver* 
5V Powered, Dual RS-232 Transmitter/Receiver 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected 


3.54 219 1.42 
3.45 2.13 1.53 


6.06 4.04 3.12 
6.68 462 3.56 


EL7104CSZ-ND 
EL7104CSZ-T7CT-ND 
EL7104CSZ-T7TR-ND 


High Speed, Single Channel, Power MOSFET Driver* .. 8-SOIC 
High Speed, Single Channel, Power MOSFET Driver* .. 8-SOIC 
High Speed, Single Channel, Power MOSFET Driver* .. 8-SOIC 


440 2.83 2.09 
468 2.93 2.58 
2229.00/1,000 


1CL3221CAZ-ND 
1CL3221CVZ-ND 
1CL3221ECA-ND 


1CL3221ECAZ-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver* . 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 


194 114 76 
194 114 76 


1.94 114 76 


1.94 114 76 


1CL3221EIA-ND 
1CL3221E1AZ-ND 


1CL3221EIVZ-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 


234 1.41 96 
2.34 1.41 96 
2.41 145 1.00 


1CL32211AZ-ND 
ICL3222CAZ-ND 
ICL3222CVZ-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 


1.94 114 76 
2.56 1.52 1.08 


2.28 1.35 92 


EL7154CSZ-ND High Speed Mono Pin Driver* 8-SOIC 512 3.26 2.48 
EL7155CSZ-ND High Performance Pin Driver* 8-SOIC 5.21 3.38 2.58 
EL7156CSZ-ND High Performance Pin Driver* 8-SOIC 5.21 3.38 2.58 
EL7156CSZ-T7CT-ND High Performance Pin Driver* 8-SOIC 5.20 346 3.07 
EL7156CSZ-T7TR-ND High Performance Pin Driver* 8-SOIC 2670.00/1,000 

EL71581SZ-ND Ultra-High Current Pin Driver* 8-SOIC 6.63 4.59 3.53 
EL7202CSZ-ND HS, Dual Channel Power MOSFET Driver* . 8-SOIC 440 2.83 2.09 
EL7202CSZ-T7CT-ND HS, Dual Channel Power MOSFET Driver* . 8-SOIC 440 2.83 2.46 
EL7202CSZ-T7TR-ND HS, Dual Channel Power MOSFET Driver* . 8-SOIC 2090.00/1,000 

EL7212CSZ-ND HS, Dual Channel Power MOSFET Driver* . 8-SOIC 440 2.83 2.09 
EL7212CSZ-T7CT-ND HS, Dual Channel Power MOSFET Driver*. 8-SOIC 440 283 2.46 
EL7212CSZ-T7TR-ND HS, Dual Channel Power MOSFET Driver* . 8-SOIC 2090.00/1,000 

EL7222CSZ-ND High Speed, Dual Channel Power MOSFET Driver*......8-SOIC 4.40 2.83 2.09 
EL7242CSZ-ND Dual Input, HS, Dual Ch. Power MOSFET Driver* . 8-SOIC 495 3.15 2.40 
EL7242CSZ-T7CT-ND Dual Input, HS Dual Channel Power MOSFET Driver*..8-SOIC 4.92 314 2.77 


EL7242CSZ-T7TR-ND 
EL7457CLZ-ND 


Dual Input, HS Dual Channel Power MOSFET Driver* 
40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver* 


8-SOIC 
16-QFN 


2390.00/1,000 
437 2.81 2.08 


EL7457CSZ-ND 
EL7457CSZ-T7CT-ND 
EL7457CSZ-T7TR-ND 
EL7457CUZ-ND 
EL7457CUZ-T7CT-ND 


40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver* 
40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver* 
40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver* 
40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver* 
40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver* 


459° 2:87 2:19 
482 3.01 2.66 
2289.00/1,000 
437 2.81 2.08 
456 2.86 2.52 


1CL3222CBZ-ND 
ICL3222ECAZ-ND 


1CL3222E1B-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected 


256 1.52 1.08 
3.01 1.85 1.30 


3.01 1.85 1.30 


EL7457CUZ-T7TR-ND 
EL9110IU-ND 
EL9110IUZ-ND 
EL91111LZ-ND 
£L9112ILZ-ND 


40MHz Non-Inverting Quad CMOS Driver* 
Differential Receiver/Equalizer 
Differential Receiver/Equalizer’ 
Triple Differential Receiver/Equalizer* 
Triple Differential Receiver/Equalizer* 


2170.00/1,000 
12.94 9.38 6.90 
1294 938 6.90 
28.30 21.23 16.98 
28.30 21.23 16.98 


ICL3222E1AZ-ND 
ICL32221AZ-TCT-ND 
ICL32221AZ-TTR-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 


3.42 2.11 1.52 
241 145 1.22 
990.00/1,000 


HIN202CBN-ND 
HIN202CBNZ-ND 
HIN202CBZ-ND 
HIN202CP-ND 
HIN202ECBN-ND 


5V, RS-232 Transmitter/Receiver.... 
5V, RS-232 Transmitter/Receiver* 
5V, RS-232 Transmitter/Receiver* 
5V, RS-232 Transmitter/Receiver 
5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 


143° 80) 51 
143° 80 51 
143 80.51 
143° 80 51 
143.80 51 


ICL3223ECAZ-TCT-ND 
ICL3223ECAZ-TTR-ND 
ICL3224E1A-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected 


204° 7.99 
800.00/1,000 
445 2.87 212 


HIN202ECBNZ-TCT-ND 
HIN202ECBNZ-TTR-ND 
HIN202ECBZ-ND 
HIN202ECP-ND 
HIN202EIBN-ND 


5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected* 
5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected* 
5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected* 
5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected .. 
5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ESD Protected .. 


143 80 66 
1275.00/2,500 
143° 80 51 
173 96 64 
1.33.72 46 


ICL3225ECA-ND 
ICL3225ECAZ-TCT-ND 


ICL3225ECAZ-TTR-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 


2.56 1.52 1.08 
2.56 1.52 1.30 
1070.00/1,000 


* RoHS Compliant 
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DRIVERS/RECEIVERS (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eacho 
Part No. Description Pkg. il] 25 +100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ICL3225EIA-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, ISL4489EIB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected. 2.28 1.37 95 
ESD Protected 448 280 2.13 ISL4489EIBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* . 2.28 137 94 
ICL3225EIAZ-TCT-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 1SL4491EIB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected. 2.28 137 95 
ESD Protected* 448 280 2.47 1SL6207CBZ-ND High Volt. Sync. Rectified Buck MOSFET Driver* 2.24 133 91 


ICL3225EIAZ-TTR-ND 


3V-5.5V, RS-232 TI 
ESD Protected* .... 


2130.00/1,000 


ISL6605CBZ-ND 


Sync. Rectified MOSFET Driver*.. 


3.03 1.87 1.22 


ICL3226ECA-ND 
ICL3227ECA-ND 


ICL3227ECAZA-TCT-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected 
3V-5.5V, RS-23; 
ESD Protected 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected+ .... 


3.03 1.87 1.36 


ISL6605CRZ-ND 
ISL66051B-ND 
ISL66051BZ-ND 
ISL66081B-ND 
1SL6612ACBZ-ND 


Sync. Rectified MOSFET Driver* 
Sync. Rectified MOSFET Driver. 
Sync. Rectified MOSFET Driver 
Sync. Rectified MOSFET Driver. 
Advanced Sync. Rectified Buck 


3.27 2.02 1.31 
2.67 1.64 1.04 
2.67 1.64 1.04 
4.26 274 1.83 
3.54 2.20 1.47 


ICL3227ECAZA-TTR-ND 
ICL3227EIA-ND 


ICL3227EIAZA-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... 


1270.00/1,000 
3.48 2.15 1.55 


3.48 2.15 1.55 


ISL6612BCBZ-ND 
ISL6612CBZ-ND 
ISL6612CRZ-TCT-ND 
ISL6612CRZ-TTR-ND 
1SL66121B-ND 


Advanced Sync. Rectified Buck MOSFET Driver* 
Advanced Sync. Rectified Buck MOSFET Driver* 
Advanced Sync. Rectified Buck MOSFET Driver* 
Advanced Sync. Rectified Buck MOSFET Driver* 
Advanced Sync. Rectified Buck MOSFET Driver .. 


452° 2:56 71 
3.54 2.20 1.47 
3.68 2.29 1.91 
9144.00/6,000 
3.83 2.38 1.59 


ICL3232CBN-ND 
ICL3232CBNZ-ND 
ICL3232CP-ND 
ICL3232CVZ-ND 
ICL3232ECBN-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receivet 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receivet 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 


1.75 1.00 67 
1.75 1.00 67 
1.75 1.00 67 
143° 80 51 


ISL6614ACB-ND 
ISL6614ACBZ-ND 


ISL6614CB-ND 


Dual Advanced Sync. Rectifi 
MOSFET Driver... 

Dual Advanced Sync. Rect 
MOSFET Driver*.... 

Dual Advanced Sync. Rectified Buck 
MOSFET Driver... 


6.03 4.02 2.79 
6.03 4.02 2.79 
6.03 4.02 2.79 


ESD Protected 2.64 1.62 1.13 
ICL3232ECBZ-ND 3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... 2.64 1.62 1.13 


ICL3232ECV-16Z-ND 


ICL3232IBN-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receive! 


3.42 2.11 1.52 
148 80.53 


ISL6614CBZ-ND 
ISL6614CR-ND 
ISL6614CRZ-ND 


Dual Advanced Sync. 
MOSFET Driver*.... 
Dual Advanced Sync. 
MOSFET Driver... 
Dual Advanced Sync. 
MOSFET Driver*..... 


6.03 4.02 2.79 
616 4.10 2.85 
616 4.10 285 


ICL3232IBNZ-ND 
ICL3232IVZ-ND 
ICL3238EIAZ-ND 


ICL3241CAZ-TCT-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver* 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... 


148 80 .53 
1.41 78 49 


4.20 2.70 2.00 


3.15 1.95 1.68 


ICL3241CAZ-TTR-ND 
ICL3241ECAZ-TCT-ND 


ICL3241ECAZ-TTR-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected+ .... 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected+ .... 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... 


1400.00/1,000 
3.63 2.25 1.96 


1670.00/1,000 


ISL6614CRZA-TCT-ND Dual Advanced Sync. 

MOSFET Driver*.... 6.16 410 3.48 
ISL6614CRZA-TTR-ND Dual Advanced Sync. Rectified Buck 

MOSFET Driver*.... 17064.00/6,000 
1SL66141B-ND Dual Advanced Sync. Rect 

MOSFET Driver... 6.29 419 2.91 
ISL6700IB-ND 80V, 1.25A Peak, Medium Frequency, 

Half Bridge Driver. Sad Cake algal 10220) 
ISL67001BZ-ND 80V Peak, Medium Frequency, Low Cost 

Half Bridge Driver* Cie algal 1020) 


1SL67001BZ-TCT-ND 


80V Peak, Medium Freq 
Half Bridge Driver* 


2.79 1.71 1.46 


ICL3241EIVZ-ND 
ICL3243ECA-ND 


ICL3243ECAZ-TCT-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... 


434 279 2.07 
1.89 1.08 .72 
1.89 1.08 91 


ISL67001BZ-TTR-ND 


ISL6700IR-ND 
ISL6801AB-ND 
1SL813341AZ-TCT-ND 


80V Peak, Medium Frequency, Low Cost 
Half Bridge Driver* .... 
80V, 1.25A Peak, Medium Freq., Half Bridge Driver 
High Voltage Bootstrap High Side Driver. 
ESD Protected, Two Port, Dual Protocol 
Transceiver® .... 


3000.00/2,500 
2025 eho) ted 
470 294 2.24 


9.48 6.52 5.90 


ICL3243ECAZ-TTR-ND 
ICL3243ECVZA-ND 


ICL3243EIA-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected 


720.00/1,000 
250 1.51 1.04 


2.88 1.77 1.24 


1SL813341AZ-TTR-ND 
1SL813341BZ-TCT-ND 
1SL813341BZ-TTR-ND 


ESD Protected, Two Port, Dual Protocol 
Transceiver* .... 
ESD Protected, Two Port, Dual Protocol 
Transceiver* .... 
ESD Protected, Two Port, Dual Protocol 
Transceiver* .... 


5269.00/1,000 
9.48 652 5.90 


5269.00/1,000 


ICL3243EIAZ-ND 
ICL3244ECAZ-TCT-ND 


ICL3244ECAZ-TTR-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 


2.88 1.77 1.24 
412 256 2.23 


1890.00/1,000 


1SL813871AZ-TCT-ND 
1SL813871AZ-TTR-ND 
1SL813871BZ-TCT-ND 
1SL813871BZ-TTR-ND 
1SL814851BZ-ND 


ESD Protected, Dual Port Transceiver* 
ESD Protected, Dual Port Transceiver* 
ESD Protected, Dual Port Transceiver* 
ESD Protected, Dual Port Transceiver* 
5V RS-485/RS-422 Transceiver* 


8.28 5.87 5.24 
4599.00/1,000 

8.28 5.87 5.24 
4599.00/1,000 

SOR e275, 


ICL3244EIAZ-TCT-ND 
ICL3244EIAZ-TTR-ND 


ICL7667CBAZA-TCT-ND 


3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... 
3V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* 
Dual Power MOSFI 


459 2.87 2.54 


2189.00/1,000 
2.34 1.41 1.19 


ISL814861B-ND 


1SL81487EIB-ND 
1SL81487EIP-ND 
1SL81487LIB-ND 


5V, Ultra High Speed, PROFIBUS® 

RS-485/RS-422 Transceiver .. 
5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected. 
5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected. 
5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected. 


228 1.387 95 
276) 110 dao 
276 1.70 1.19 
2:28 1.87.95 


ICL7667CBAZA-TTR-ND 
ICL7667CPAZ-ND 
ICM7228AIBIZ-ND 


ISL240031RZ-ND 


Dual Power MOSFET Driver* . 
Dual Power MOSFET Driver* . 
8-Digit, Microprocessor-Compatible, LED 

Display Decoder Driver* 
Multi-Channel Buffer Plus Driver 


2400.00/2,500 
244 147 1.00 


8.52 6.04 4.73 
448 280 1.92 


1SL81487LIP-ND 
1SL81487EIBZ-TCT-ND 


1SL81487EIBZ-TTR-ND 


5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected. 

ESD Protected, Low Power, RS-485/RS-422 
Transceiver® ............. 

ESD Protected, Low Power, RS-485/RS-422 
Transceiver* .... 


2.28 1.37 95 
2.76 1.70 1.45 


2975.00/2,500 


ISL413341RZ-TCT-ND 
ISL413341RZ-TTR-ND 
ISL41387IRZ-TCT-ND 
ISL413871RZ-TTR-ND 
ISL4221EIR-ND 


Dual Protocol Transceiver* 
Dual Protocol Transceiver* 
Dual Protocol Transceiver* 
Dual Protocol Transceiver* 
2.7V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 

ESD Protected 


912 6.27 5.67 
20276.00/4,000 
792) 5.61, 5:01 
17596.00/4,000 


3.94 245 1.64 


1SL81487L1BZ-ND 
1SL83070EIBZA-TCT-ND 
1SL83070EIBZA-TTR-ND 


ESD Protected, Low Power, RS-485/RS-422 
Transceiver* .... 

ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
Transceiver* .... a 

ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
Transceiver* .... : 


2.28 1.37 94 
3.65 2.27 1.98 


4200.00/2,500 


ISL4221EIRZ-TCT-ND 
ISL4221EIRZ-TTR-ND 


ISL4223EIR-ND 


2.7V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... es 

2.7V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... ad 

2.7V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected 


409 254 212 
10152.00/6,000 


5.23 3.48 2.42 


1SL83071EIBZA-TCT-ND 
1SL83071EIBZA-TTR-ND 
1SL83072EIBZA-TCT-ND 


ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
Transceiver* .... 

ESD Protected, 3. 
Transceiver* .... aha 

ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
Transceiver* .... 


3.65 2.27 1.98 
4200.00/2,500 
3.65 2:27 1.98 


ISL4223EIRZ-TCT-ND 


ISL4223EIRZ-TTR-ND 


2.7V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 
ESD Protected* .... asi 
2.7V-5.5V, RS-232 Transmitter/Receiver, 


5.36 3.57 3.02 


1SL83072EIBZA-TTR-ND 
1SL83072EIUZA-TCT-ND 
1SL83072EIUZA-TTR-ND 


ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
Transceiver* .... ei 

ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
Transceiver* .... aise 

ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
Transceiver* 


4200.00/2,500 
3.65 2.27 1.98 


4200.00/2,500 


1SL83073EIBZA-TCT-ND 
1SL83073EIBZA-TTR-ND 
1SL83075EIUZA-TCT-ND 


ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
Transceiver* .... a 

ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
Transceiver* 

ESD Protected, 3. 
Transceiver* .... 


3165) 92:27, 1:98 
4200.00/2,500 
3.65 2.27 1.98 


ESD Protected* .... 14832.00/6,000 
ISL4238EIRZ-TCT-ND RS-232 Transceiver 6.32 4.21 3.56 
ISL4238EIRZ-TTR-ND RS-232 Transceiver 17496.00/6,000 
ISL4241EIRZ-TCT-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transceiver, ESD Protected*.. 6.32 4.21 3.56 
ISL4241EIRZ-TTR-ND 2.7\-5.5V, RS-232 Transceiver, ESD Protected* 17496.00/6,000 
ISL4243EIR-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transceiver, ESD Protected 619 412 2.86 
ISL4243EIRZ-TCT-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transceiver, ESD Protected 6.32 4.21 3.56 
ISL4243EIRZ-TTR-ND 2.7\-5.5V, RS-232 Transceiver, ESD Protected*.. 17496.00/6,000 
ISL4244EIRZ-ND 2.7V-5.5V, RS-232 Transceiver, ESD Protected* 6.55 454 3.15 


ISL4245EIRZ-TCT-ND 


RS-232 Transmitter/Receiver* 


5.98 3.98 3.37 


ISL83075EIUZA-TTR-ND 
1SL83076EIBZA-TCT-ND 
1SL83076EIBZA-TTR-ND 


ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
Transceiver* .... sais 

ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
Transceiver* .... See 

ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
Transceiver* .... 


4198.95/2,500 
B65) 2:27) 1198 


4200.00/2,500 


ISL4245EIRZ-TTR-ND RS-232 Transmitter/Receiver* 16560.00/6,000 
ISL4260EIRZ-TCT-ND RS-232 Transmitter/Receiver* 6.38 442 3.74 
ISL4260EIRZ-TTR-ND RS-232 Transmitter/Receiver* 18360.00/6,000 
ISL4270EIRZ-TCT-ND RS-232 Transmitter/Receiver* 5.98 3.98 3.83 
ISL4270EIRZ-TTR-ND RS-232 Transmitter/Receiver* 16560.00/6,000 


ISL4485EIB-ND 
ISL4485EIBZ-ND 


5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 
5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected * 


256 1.52 1.06 
256 1.52 1.08 


1SL83077EIBZA-TCT-ND 
1SL83077EIBZA-TTR-ND 
1SL83078EIBZA-TCT-ND 


ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
Transceiver* .... aia 

ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
Transceiver* .... a 

ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 
Transceiver* .... 


3.65 2.27 1.98 
4200.00/2,500 
3.65 2.27 1.98 


* RoHS Compliant 


(Continued) 
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ERS/RECEIVERS (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
EL75301YZ-ND Mono 600mA Step-Down Regulator* . 3.21 1.98 1.29 
EL75311YZ-ND Mono 1A Step-Down Regulator* . 4.28 276 1.84 
EL7532IYZ-ND Mono 2A Step-Down Regulator* . 5.24 340 2.33 
EL75341YZ-ND Mono 600mA Step-Down Regulator* . 276) 10) OY 
EL75361YZ-ND Mono 1A Step-Down Regulator* ..... 4.00 249 1.66 
EL75541REZ-ND Mono 4A DC/DC Step-Down Regulator* . 6.78 469 3.26 
EL7564CMZ-ND Mono 4A DC/DC Step-Down Regulator* . 919 632 5.11 
EL7566AIREZ-ND Mono 6A DC/DC Step-Down Regulator* . 12.67 918 7.52 
EL7566DREZ-ND Mono 6A DC/DC Step-Down Regulator* . 8.26 5.85 4.13 
EL75841RZ-ND 4-Channel DC/DC Converter* 429 2.67 1.97 
EL76301CZ-T7ACT-ND White LED Boost Regulator* 3.36 2.08 1.79 
EL76301CZ-T7ATR-ND White LED Boost Regulator*.... 372.50/250 
HA9P5002-5Z-ND 110MHz, High Slew Rate, High Out Current Buffer’ 423 263 1.96 
HI3-0507-5-ND 8-Channel Diff. CMOS Analog Mux... 13.16 9.54 7.80 
HI3-0508-5-ND. Single 8-Channel CMOS Analog Mux. 3.54 2.20 1.63 
HI3-0508A-5Z-ND Single 8-Channel CMOS Analog Mux* 448 2.80 2.13 
HI3-0509-5-ND 4-Channel Differential CMOS Analog Mux 6.29 419 3.24 
HI3-0516-5Z-ND 16-Ch./Diff. 8-Ch., CMOS High Speed Analog 37.42 28.79 25.60 
HIP6O04BCBZA-ND Buck/Sync. Rectifier (PWM) Controller and 

Output Volt. Monitor*..... 4.23 263 1.76 
HIP6004ECBZ-ND Buck/Sync. Rectifier (PWM) Controller and 

Output Volt. Monitor* 20-SOIC 524 340 2.42 
HIP6006CB-CT-ND PWM Buck/Sync.-Rectifi 14-SOIC 3.04 2.26 1.67 
HIP6006CBZ-ND PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller 14-SOIC 279 1.71 1.20 
HIP6006CBZ-TCT-ND PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller* 14-SOIC 3.04 1.87 ‘1.59 
HIP6006CBZ-TTR-ND PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller* 14-SOIC 3275.65/2,500 
HIP6012CBZ-ND PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller* 14-SOIC 2.70 1.66 1.16 
HIP6012CBZ-TCT-ND PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller* 14-SOIC 298 1.83 1.56 
HIP6012CBZ-TTR-ND PWM Buck/Sync.-Rectifier Controller* 3200.00/2,500 
HIP6013CB-ND PWM Buck Controller 2.67 1.64 1.15 
HIP6301CB-CT-ND Microprocessor CORE Voltage Regulator, 

Multi-Phase Buck PWM Controller... 52) 3:26 2.75 


HIP6301CB-TR-ND 
HIP6302CB-CT-ND 


Microprocessor CORE Voltage Regulator, 
Multi-Phase Buck PWM Controller... 
Microprocessor CORE Voltage Regulator, 


2232.00/1,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. fl 25 100 
ISL83078EIBZA-TTR-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 

Transceiver . 8-SOIC 4200.00/2,500 
ISL83078EIUZA-TCT-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 

Transceiver* . 3.65 227 1.98 
ISL83078EIUZA-TTR-ND ESD Protected, 3.3V, LP RS-485/RS-422 

Transceiver* 4200.00/2,500 
ISL83080EIB-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver... 3.65 2.27 1.68 
ISL83080EIBZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 3.65 2.27 1.98 
ISL83080EIBZ-TTR-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 4200.00/2,500 
ISL83082EIB-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceive 3.65 2.27 1.68 
ISL83082EIUZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 3.65 2.27 1.98 
ISL83082EIUZ-TTR-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 4198.95/2,500 
ISL83083EIB-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver. 3.65 2.27 1.68 
ISL83085EIB-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceive 3.65 2.27 1.68 
ISL83085EIBZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 3.65 2.27 1.98 
ISL83085EIBZ-TTR-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 4200.00/2,500 
ISL83085EIUZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 3.65 2.27 1.98 
ISL83085EIUZ-TTR-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 4200.00/2,500 
ISL83086EIB-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver. 3.65 2.27 1.68 
ISL83086EIBZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 3.65 227 1.98 
ISL83086EIBZ-TTR-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 4200.00/2,500 
ISL83086EIUZ-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 3.65 2.27 1.68 
ISL83088EIB-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver. 3.65 2.27 1.68 
ISL83088EIBZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver’ 3.65 227 1.98 
ISL83088EIBZ-TTR-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 4200.00/2,500 
ISL83088EIUZ-TCT-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 3.65 2.27 1.98 
ISL83088EIUZ-TTR-ND ESD Protected, 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 4200.00/2,500 
ISL83387EIV-ND ESD Protected, 3V-5.5V, RS-232 Transceiver-......... 4.70 2.94 2.24 
ISL834831B-ND 3.3V, Low Power, Slew Rate Limited, 

RS-485/RS-422 Transceiver .... 285 1.75 1.23 
1SL834831BZ-TCT-ND 3.3V, Low Power, Slew Rate Limited, 

RS-485/RS-422 Transceiver* .. 285 1.75 1.49 
ISL834831BZ-TTR-ND 3.3V, Low Power, Slew Rate Limited, 

RS-485/RS-422 Transceiver* .. 3075.00/2,500 
ISL834851B-ND 3.3V, Low Power, HS, RS-485/R 269 160 1.12 
ISL83488IB-ND 3.3V, Low Power, Slew Rate Limited, 

RS-485/RS-422 Transceiver .... 2.69 1.60 1.12 
ISL83488IBZ-ND 3.3V, Low Power, Slew Rate Limited, 

RS-485/RS-422 Transceiver* 2.69 1.60 1.12 
ISL834901BZ-ND 3.3V, Low Power, RS-485/RS-422 Transceiver 8-SOIC 269 1.60 1.12 
ISL834911B-ND 3.3V, Low Power, HS, RS-485/RS-422 Transceiver...14-SOIC 2.44 1.47 1.00 
ISL834911BZ-ND 3.3V, LP, HS, RS-485/RS-422 Transceiver* 244 147 1.00 
ISL8483ECPZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 256 1.52 1.08 
ISL8483EIB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 264 162 1.13 
ISL8483EIBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 264 162 1.13 
ISL8483EIP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 264 1.62 1.13 
ISL8483EIPZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 2.64 1.62 1.13 
ISL8485ECBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 244 147 1.00 
ISL8485ECPZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 256 1.52 1.08 
ISL8485EIB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 2.56) 52) 1108 
ISL8485EIBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 2.56 1.52 1.08 
ISL8485EIP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 2.56 1.52 1.08 
ISL84851BZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 187) 110 ea) 
ISL8487EIB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected 2.95 1.81 1.28 
ISL8487EIBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 295 1.81 1.28 
ISL8487EIP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected ly ee} 
ISL8488EIBZA-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver* 2.64 1.62 1.13 
ISL8488IB-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver. 25 De Tar. 
ISL84881IP-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver. 2ul5n d2 fear, 
ISL8489EIBZ-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver 2.64 162 1.13 
ISL84891B-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceiver. Zuo ete On 
ISL84891P-ND 5V, RS-485/RS-422 Transceive: 2HOm Ae Tol. 
ISL84901BZ-ND 5V, LP RS-485/RS-422 Transceiver* . nS 27 oT, 
ISL8491EIBZ-ND 5V, LP RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Prot.* 264 162 1.13 
ISL84911BZ-ND 5V, LP RS-485/RS-422 Transceiver* 3.03 1.87 1.36 
ISL434851BZ-ND 3.3V, Low Power, RS-485/RS-422 Transceiver* 256 1:52 1.08 
ISL598301AZ-ND Single Supply Video Driver* ... 3.89 242 1.61 
ISL814861BZ-ND 5V, Ultra High Speed, PROFIBUS®, RS-485/ 

RS-422 Transceiver*.... 2.28 1.37 94 
ISL83070EIBZA-ND 3.3V, Full Fail-Safe, Low Power, HS or Slew Rate 

Limited, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Prot.*...14-SOIC 3.65 2.27 1.68 
ISL83072EIBZA-ND 3.3V, Full Fail-Safe, Low Power, HS or Slew Rate 

Limited, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Prot.*.....8-SOIC 3.65 2.27 1.68 
ISL83075EIBZA-ND 3.3V, Full Fail-Safe, Low Power, HS or Slew Rate 

Limited, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Prot.*.....8-SOIC 3.65 2.27 1.68 
ISL83082EIBZ-ND 5V, Full Fail-Safe, Fractional 1/8 Unit Load, RS-485/ 

RS-422 Transceiver, ESD Protected 8-SOIC 3.65 2.27 1.68 
ISL83083EIBZ-ND 5V, Full Fail-Safe, Fractional 1/8 Unit Li 

RS-422 Transceiver, ESD Protected* -14-SOIGC 3.65 2.27 1.68 
ISL834851BZ-ND 3.3V, Low Power, HS, RS-485/RS-422 Transceiver*...8-SOIC 2.69 1.60 1.12 
ISL83387EIVZ-ND 3V-5.5V, 1Microamp, 250kbps, RS-232 

Transceiver, ESD Protected? ... 24-TSSOP 4.70 2.94 2.24 
ISL886941H5ZCT-ND SMBus Accelerator* SOT-23-5 415 258 215 


ISL886941H5ZTR-ND 


SMBus Accelerator* SOT-23-5 


1716.00/1,000 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


INTERFACE 
Price Each 


1 


25 


100 


CS82C50A-5Z-ND 


CMOS Async. Communication Element* .44-PLCC 


24.26 18.20 14.56 


Multi-Phase Buck PWM Controller... 420 3.20 244 
HIP6311ACBZA-ND Microprocessor CORE Volt. Reg. Multi-Phase 

Buck PWM Controller* .. 6.24 416 2.88 
HIP6521CBZ-ND PWM and Triple Linear Po 6.01 4.00 3.08 
HIP6521CBZA-TCT-ND PWM and Triple Linear Power Controller 6.01 4.00 3.59 
HIP6521CBZA-TTR-ND PWM and Triple Linear Power Controller 7700.00/2,500 
1$82C522Z-ND CMOS Serial Controller Interface® ...... 57.64 45.63 38.43 
IS82C55AZ-ND CMOS Programmable Peripheral Interface* 12.71 9.21 7.54 
IS82C55AZ96CT-ND CMOS Programmable Peripheral Interface* 12.87 9.33 8.48 
IS82C55AZ96TR-ND CMOS Programmable Peripheral Interface* 3815.00/500 
ISL43681IR-ND Low-Voltage, Single Supply, 8-to-1 Mux. 2.95 1.81 i 
ISL6119HIBZA-ND USB Dual Port Power Supply Controller* 2182) ae Ae0 
ISL6124IRZA-ND Power Sequencing Controller* 5.90 3.93 2.73 
ISL6125IRZA-ND. Power Sequencing Controller*.. 5.90 3.93 2.73 
ISL6127IRZA-ND Power Sequencing Controller*.. EA] ys) 
ISL6142CBZA-ND Negative Voltage Hot Plug Controller 8.21 582 411 
ISL61441RZA-ND High Voltage O-Ring MOSFET Controller 6.88 4.76 3.30 
ISL61441VZA-ND High Voltage O-Ring MOSFET Controller 6.88 476 3.30 
ISL6152CBZA-ND Negative Voltage Hot Plug Controller* 8.21 5.82 4.11 
ISL6224CA-ND Single Output Mobile-Friendly PWM Co: 465 291 2.21 
ISL6224CAZ-ND Single Output Mobile-Friendly PWM Controller 465 291 2.21 
ISL6227CAZ-ND Dual Mobile-Friendly PWM Controller 

with DDR Option* 495 315 2.40 
ISL6271ACRZ-ND Integrated XScale Regulator* 495 315 2.16 
ISL6401CB-ND Adj. Freq., Low Power, PWM 

Mode Controller 6.01 4.00 3.08 
ISL6401CBZ-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current 

Mode Controller* 6.01 4.00 3.08 
ISL64021R-ND 300kHz Dual Step-Down PWM/Single 

Linear Controller 5.70 4.34 3.31 
ISL6402IVZ-TCT-ND 300kHz Dual Step-Down P' 

Linear Controller* 6.01 4.00 3.39 
ISL6402IVZ-TTR-ND 300kHz Dual Step-Down PWM/Single 

Linear Controller* 6930.00/2,500 
ISL64061BZ-TCT-ND Single Sync. Buck PWM Controller* 3.27 2.02 1.67 
ISL64061BZ-TTR-ND Single Sync. Buck PWM Controller* 3270.00/2,500 
ISL6410AIU-ND 5V Single Sync. Buck Reg. with Integrated FE 2.60) 2:02) Al54 
ISL6410IR-ND 3.3V Single Sync. Buck Reg. with Integrated FET 6-QFN 2.98 2.21 1.64 
ISL64101U-ND 3.3V Single Sync. Buck Reg. with Integrated FET 2.65) 2:02)" 1.54 
ISL6420AIAZ-TKCT-ND Advanced Single Sync. Buck PWM Controller* 3.89 242 2.01 
ISL6420AIAZ-TKTR-ND Advanced Single Sync. Buck PWM Controller* 1608.00/1,000 
ISL6420AIRZ-TKCT-ND Advanced Single Sync. Buck PWM Controller* 3.89 242 2.19 
ISL6420AIRZ-TKTR-ND Advanced Single Sync. Buck PWM Controller* 1608.00/1,000 
ISL6420IRZ-ND Advanced Single Sync. Buck PWM Controller* 3.83 2.38 1.59 
ISL6421AERZ-ND Single Output LNB Supply and Control Voltage 

Reg. with l2C Interface* 426 274 1.83 
ISL6431CB-ND High Eff., Fixed Freq., Sync. Buc! sy alae ial 
ISL6439CB-ND Single Sync. Buck PWM Controller. 3.33 2.06 1.34 
ISL64401AZ-TCT-ND 300kHz Dual, Step-Down PWM Controller* 6.11 4.07 3.45 
ISL64401AZ-TTR-ND 300kHz Dual, Step-Down PWM Controller* 7050.00/2,500 
ISL64411RZ-ND 1.4MHz Dual, 180° Out-of-Phase, Step-Dow! 

PWM/Single Linear Controller® ..... 6.83 4.73 3.68 
ISL64411RZ-TKCT-ND 1.4MHz Dual, 180° Out-of-Phase, Step-Down 

PWM/Single Linear Controller ..... 6.93 480 4.30 
ISL64411RZ-TKTR-ND 1.4MHz Dual, 180° Out-of-Phase, Step-Down 

PWM/Single Linear Controller* . 3690.00/1,000 
ISL64421AZ-ND Dual PWM and Linear Controller* 637 4.24 3.28 
ISL64421AZ-TKCT-ND Dual PWM and Linear Controller* 642 428 3.79 
ISL64421AZ-TKTR-ND Dual PWM and Linear Controller* 3290.00/1,000 
ISL64431RZ-ND 300kHz Dual, 180° Out-of-Phase, Step-Down 

PWM/Single Linear Controller* . 6.45 430 2.98 
ISL64451AZ-TKCT-ND 1.4MHz Dual, Step-Down PWM Ci 6.11 4.07 3.45 


ISL64451AZ-TKTR-ND 
ISL6506BCBZ-ND 


1.4MHz Dual, Step-Down PWM Controller* 
Multiple Linear Power Controller with 


2820.00/1,000 


CS82C55AZ96CT-ND CMOS Programmable Peripheral Interface* .. 44-PLCC 6.65 4.61 4.08 
CS82C55AZ96TR-ND CMOS Programmable Peripheral Interface* .. -44-PLCC 1775.50/500 

CS82C59AZ96CT-ND CMOS Priority Interrupt Controller* .28-PLCC §=6.90 4.78 4.23 
CS82C59AZ96TR-ND CMOS Priority Interrupt Controller* .28-PLCC 2759.25/750 

DG406DJZ-ND Single 16-Channel, CMOS Analog Mux* 28-Dip 4.76 2.98 2.27 
DG406DY-ND Single 16-Channel, CMOS Analog Mux -28-SOIC 5.72 3.81 2.94 
DG407DY-ND Diff. 8-Channel, CMOS Analog Mux. -28-SOIC 6.63 4.59 3.53 
DG408DJZ-ND Single 8-Channel, CMOS Analog Mux 16-Dip 231 139 .95 
DG408DY-ND Single 8-Channel, CMOS Analog Mux. -16-SOIC 2.18 1.29 88 
DG409DJZ-ND Diff. 4-Channel, CMOS Analog Mux* . 16-Dip 231 139 95 
DG409DYIS-ND Diff. 4-Channel, CMOS Analog Mux. -16-SOIC = 2.21 1.31 89 
DG409DYZ-ND Diff. 4-Channel, CMOS Analog Mux* . -16-SOIC 92.21 1.31 89 
EL75151YZ-ND High Freq. PWM Step-Up Regulator* 10-MSOP 487 3.05 2.32 
EL75161YZ-ND 600kHz/1.2MHz PWM Step-Up Regulator*.... 484 3.08 2.35 


ACPI Control Interface* a -EPSOIC 267 1.64 1.04 
ISL6520ACB-CT-ND Single Synchronous Buck PWM Controlle: SOIC 32.44 147 1.24 
ISL6520ACB-TR-ND Single Synchronous Buck PWM Controle SOIC 2500.00/2,500 
ISL6520ACBZ-ND Single Synchronous Buck PWM Controller SOIC 244 1.47 1.00 
ISL6520ACBZ-TCT-ND. Single Synchronous Buck PWM Controller* 244 147 1.24 
ISL6520ACBZ-TTR-ND Single Synchronous Buck PWM Controller* 2500.00/2,500 
ISL6520BCBZ-ND Single Synchronous Buck PWM Controller* S4oP 2gh 1:38 
ISL6520CB-CT-ND Single Synchronous Buck PWM Controller... 2.54 1.89 1.40 

* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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TERFACE (Continued) 


Description Pkg. 


Price Each 
1 25 100 


ISL6521CB-ND 
ISL6521CBZ-ND 


ISL6522BCBZ-ND 


PWM Buck DC/DC and Triple Linear 
Power Controller ee 

PWM Buck DC/DC and Triple Linear 
Power Controller* Mas 

Buck/Sync. Rectifier PWM Controller* 


7.05 480 3.39 


7.05 480 3.39 
3.97 247 1.84 


ISL6525CBZ-TCT-ND 
ISL6525CBZ-TTR-ND 
ISL6526CB-CT-ND 
ISL6527ACBZA-TCT-ND 
ISL6527ACBZA-TTR-ND 


Buck/Sync. Rectifier PWM Controller* 
Buck/Sync. Rectifier PWM Controller* 
Single Synchronous PWM Controller . 
Single Sync. Buck PWM Controller* .. 
Single Sync. Buck PWM Controller .. 


57s dO) 
3974.60/2,500 

2.83 215 1.64 

S51 2-180 1200 
4026.28/2,500 


ISL6528CBZ-TCT-ND 
ISL6528CBZ-TTR-ND 


ISL6529CBZ-ND 


Dual Reg. Standard Buck PWM/ 
Linear Power Controller* 
Dual Reg. Standard Buck PWM/ 
Linear Power Controller* 
Dual Reg. Sync. Rectified Buck PWM/ 
Linear Power Controller* 


5.20 3.46 3.10 
6675.00/2,500 


5.20 3.46 2.67 


ISL6529CBZ-TCT-ND 
ISL6529CBZ-TTR-ND 


ISL6530CB-CT-ND 


Dual Reg. Sync. Rectified Buck PWM/ 
Linear Power Controller* 
Dual Reg. Sync. Rectified Buck PWM/ 
Linear Power Controller* 
Dual 5V Sync. Buck PWM Controlle: 


5.20 3.46 3.07 


6675.00/2,500 
437 2.81 2.45 


ISL6530CB-TR-ND 
ISL6530CBZ-TCT-ND 
ISL6530CBZ-TTR-ND 


Dual 5V Sync. Buck PWM Controlle: 
Dual 5V Sync. Buck PWM Controller 
Dual 5V Sync. Buck PWM Controller* 


2079.00/1,000 
437 281 245 
2079.00/1,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
1SL68441B-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current 

Mode Controller sate 2.64 1.62 1.13 
ISL68441BZ-ND Adj. Freq., Low Power, PWM Current 

Mode Controller* ate 2.64 1.62 1.13 
ISL8102CRZ-TCT-ND Two-Phase Buck PWM Controller* . 481 3.07 2.59 
ISL8102CRZ-TTR-ND Two-Phase Buck PWM Controller* . 12600.00/6,000 
ISL8103IRZ-TCT-ND Three-Phase Buck PWM Controller* 5.88 3.91 3.47 
ISL8103IRZ-TTR-ND Three-Phase Buck PWM Controller* 12040.00/4,000 
1SL81041BZ-ND Synchronous Buck PWM Controller eral 72h) a lesy,' 
ISL8843ABZ-ND Single-Ended PWM Controller* 2.64 1.62 1.13 


ISL8843AUZ-ND 
ISL8843MBZ-ND 
ISL65426HRZ-ND 
X9530V141ZT1CT-ND 


Single-Ended PWM Controller* 
Single-Ended PWM Controller* 
6A Dual Synchronous Buck Regulator* 
Temperature Compensated Laser 
Diode Controller* 


2.95 1.81 1.28 
445 2.87 2.12 
950 654 4.76 


6.25 4.33 3.83 


X9530V141ZT1TR-ND 


Temperature Compensated Laser 
Diode Controller* 


8325.00/2,500 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each 
1 25 +100 


X28HC64D-90-ND 
X28HC64JI-90-ND 
X28HC64D-12-ND 


64K (8Kx8) CMOS EEPROM 90nS 

64K (8Kx8) CMOS EEPROM 90nS... 

64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120nS. 
(8Kx8) 


26.88 14.68 13.89 
960 652 4.80 
23.50 17.98 14.10 


ISL6530CRZ-TCT-ND Dual 5V Sync. Buck PWM Controller* 470 294 2.60 X28HC64DI-12-ND 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120nS. 24.50 18.38 14.70 
ISL6530CRZ-TTR-ND Dual 5V Sync. Buck PWM Controller* 13436.64/6,000 X28HC64J-12-ND 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 120nS. 835 5.92 4.18 
ISL6531CB-ND Dual 5V Sync. Buck PWM Controller... 490 312 237 X28HC256P-12-ND 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 120nS. 13.20 9.60 7.20 


ISL6531CBZ-TCT-ND 
ISL6531CBZ-TTR-ND 
ISL6532CRZ-ND 


Dual 5V Sync. Buck PWM Controller* 
Dual 5V Sync. Buck PWM Controller* 
ACPI Regulator/Controller for Dual Channel 

DDR Memory Systems* 


490 312 275 
2369.18/1,000 


5.46 3.64 2.80 


ISL6534CRZR5229-ND 
ISL6534CRZ-TCT-ND 
ISL6534CRZ-TTR-ND 
ISL6534CVZR5299-ND 
ISL6534CVZ-TCT-ND 


Dual PWM with Linear Controller* .. 
Dual PWM with Linear Controller* .. 
Dual PWM with Linear Controller* .. 
Dual PWM with Linear Controller* . 
Dual PWM with Linear Controller* . 


3.54 2.20 1.47 
2.82 1.73 1.47 
7260.00/6,000 
456 361 289 
5.64 3.76 3.33 


ISL6534CVZ-TTR-ND 
ISL6535CBZ-TCT-ND 
ISL6535CB2Z-TTR-ND 
ISL65351BZ-TCT-ND 
ISL65351BZ-TTR-ND 


Dual PWM with Linear Controller* .. 
Synchronous Buck PWM Controller. 
Synchronous Buck PWM Controller*. 
Synchronous Buck PWM Controller*. 
Synchronous Buck PWM Controller*. 


7225.00/2,500 
3.24 2.00 1.72 
3600.00/2,500 
3.60 2.24 1.95 
4150.00/2,500 


ISL6536AIBZ-ND 
ISL6536AIBZ-TCT-ND 
ISL65361BZ-TCT-ND 
ISL65361BZ-TTR-ND 
ISL6539CAZ-ND 


4-Channel Supervisory IC* . 
4-Channel Supervisory IC* . 
4-Channel Supervisory IC* . 
4-Channel Supervisory IC* . 
Wide Input, Dual PWM Controller 


1.41 718 49 
1.41 78 64 
214 1.23 1.04 
2100.00/2,500 
5.27 3.42 2.34 


ISL65391A-ND 
ISL65391AZ-ND 
ISL6549CAZA-TCT-ND 


ISL6549CAZA-TTR-ND 


Wide Input, Dual PWM Controlle’ 
Wide Input, Dual PWM Controller* 
Single 12V Input Supply Dual Reg. Sync. 
Rectified Buck PWM* 
Single 12V Input Supply Dual Reg. Sync. 
Rectified Buck PWM* 


643 445 3.09 
643 445 3.09 


490 312 263 


5340.00/2,500 


1SL65511B-ND 
1SL65511BZ-ND 
ISL6558CB-ND 


ZVS Full Bridge PWM Controller. 
ZVS Full Bridge PWM Controller* 
Multi-Purpose Precision Multi-Phase 


811 6.75 451 
811 5.75 4.51 


PWM Controller. oe 432 269 2.00 
ISL6558CBZA-ND Multi-Purpose Precision Multi-Phase 

PWM Controller* .. = 432 269 2.00 
ISL6558CRZ-ND Multi-Purpose Precision Multi-Phase 

PWM Controller* .. ie ae 432 269 2.00 
ISL6558IRZ-ND Multi-Purpose Prec. Multi-Phase PWM Controller 440 283 2.09 
ISL65631R-ND. 2-Phase Buck PWM Controller 6.19 412 2.86 
1SL6721ABZ-ND Flexible Single Ended Current Mode 

Controller* 6.21 414 3.20 
ISL6721AVZ-ND Flexible Single Ended Current Mode PWM 

Controller* 621 414 3.20 


ISL6722AABZ-ND 


ISL6722AAVZ-ND 


Flexible Single Ended Current Mode PWM 
Controller* 
Flexible Single Ended Current Mode PWM 
Controller* 


717° 4.19 3.83 
614 4.09 3.20 


ISL6723AABZ-ND 


ISL67291BZ-ND 
ISL6740IVZ-ND 


Flexible Single Ended Current Mode PWM 
Controller* 
Low Cost Single Ended Current Mode PWM* 
Flexible Double Ended Voltage and Current Mode 
PWM Controller* 


953 6.56 5.29 
234 1.41 96 


5.80 3.86 2.98 


ISL67411VZ-ND 


ISL6742AAZA-ND 
ISL6742AAZA-TCT-ND 
ISL6742AAZA-TTR-ND 


Flexible Double Ended Voltage and Current Mode 

PWM Controller* 
Advanced Double Ended PWM Controller* 
Advanced Double Ended PWM Controller* 
Advanced Double Ended PWM Controller* 


5.80 3.86 2.98 

7.78 5.29 4.15 

7.78 5.29 4.72 
10371.85/2,500 


ISL6744AB-ND 
ISL6744ABZ-ND 
ISL6744AUZ-ND 
ISL6744AUZ-TCT-ND 


Intermediate Bus PWM Controller... 
Intermediate Bus PWM Controller* 
Intermediate Bus PWM Controller* 
Intermediate Bus PWM Controller* 


3.48 216 1.60 
3.48 2.16 1.60 
3.77 234 1.74 
3.77 234 2.04 


ISL6744AUZ-TTR-ND Intermediate Bus PWM Controller* 4325.75/2,500 
ISL6752AAZA-ND ZVS Full-Bridge Current Mode PWM Controller 6.21 414 3.20 
ISL6753AAZA-ND ZVS Full-Bridge PWM Controller 6.21 414 3.20 


ISL6745AUZ-ND 
ISL6745AUZ-TCT-ND 
ISL6745AUZ-TTR-ND 


Bridge Controller* 
Bridge Controller* 
Bridge Controller* 


406 252 1.88 
406 252 2.20 
4676.00/2,500 


ISL68401B-ND 
ISL68411B-ND 


ISL68431B-ND 


Adj. Freq., Low Power, PWM Current 
Mode Controller... 
Adj. Freq., Low Power, PWM Current 
Mode Controller... 
Adj. Freq., Low Power, PWM Current 
Mode Controller..... 


2S 9526 
291 1:79) 1126 
2.64 1.62 1.13 


X28HC256P-15-ND 
X28HC256PI-15-ND 


256K (32Kx8) CMOS EEPROM 150nS. 
256K (32Kx8) CMOS EEPROM 150nS. 


11.25 8.15 6.00 
12.38 8.97 6.60 


intersil. POWER MANAGEMENT 
SEE 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description i 25 100 
HIP1011ACBZA-ND PCI Hot Plug Controller*.. 645 430 2.98 
HIP1011BCBZA-ND PCI Hot Plug Controller* .. 614 409 2.84 


ICL7660AIBAZA-ND 
ICL7665SACBAZ-TCT-ND 
ICL7665SACBAZ-TTR-ND 


1.5V-12V CMOS Voltage Converter* 
CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. 
CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. 


215 127 87 
345 2.13 1.83 
3825.00/2,500 


ICL7665SACPA-ND 
ICL7665SACPAZ-ND 
ICL7665SAIBAZA-ND 
ICL7665SAIBAZA-TCT-ND 


CMOS MPU Over/Under Voltage Detector 
CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. 
CMOS MPU Over/Under Voltage Detector. 
CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. 


3.12 1.93 1.40 
3.12 1.93 1.40 
3.45 2.13 1.53 
3.54 2.19 1.88 


ICL7665SAIBAZA-TTR-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector. 3927.50/2,500 

ICL7665SAIPAZ-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. 377 «2.34 1,74 
ICL7665SCBAZA-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. 2.44 147 1.00 
ICL7665SCBAZA-TCT-ND CMOS MPU Over/Under Voltage Detector* .. 2.64 1.62 1.38 


ICL7665SCBAZA-TTR-ND 
ICL7665SCPA-ND 


CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. 
CMOS MPU Over/Under Voltage Detector... 


2825.00/2,500 
20 nile fllel20, 


ICL7665SCPAZ-ND 
ICL7665SIBAZA-ND 
ICL7665SIBAZA-TCT-ND 
ICL7665SIBAZA-TTR-ND 
1SL240101VZ-TCT-ND 


CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. 
CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. 
CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. 
CMOS MPU Over/Under Voltage Detector*. 
Octal Voltage Level Shifter* . 


-20-TSSOP 


2790 a alk20 
3.30 2.04 1.47 
3.45 2.13 1.83 
3823.75/2,500 
6.88 4.76 4.22 


ISL24010IVZ-TTR-ND 
ISL6115CB-ND 
ISL6116CB-ND 


Octal Voltage Level Shifter* . .20-TSSOP 
Hot Swap Power Controlle 


Hot Swap Power Controlle 


9177.50/2,500 
442 2.85 1.90 
456 286 1.96 


ISL61231R-ND 4-Channel Power Sequencing Controller. 4-QFN 5.90 3.93 2.73 
ISL6123IRZA-ND 4-Channel Power Sequencing Controller* 4-QFN 5.90 3.93 2.73 
ISL6125IR-ND 4-Channel Power Sequencing Controller. 4-QFN 5.90 3.93 2.73 
1SL6127IR-ND 4-Channel Power Sequencing Controller. 4-QFN 5.90 3.93 2.73 
ISL6131IR-ND 4-Supply Multiple Voltage Supervisor . 4-QFN 5.67 3.78 2.62 
ISL6131IRZA-ND 4-Supply Multiple Voltage Supervisor* 4-QFN 5.67 3.78 2.62 
ISL6132IR-ND 2V Supervisor Monitoring UV/OV Condition 4-QFN 5.67 3.78 2.62 


ISL6132IRZA-ND 
ISL6140CB-ND 
ISL6140CBZ-ND 
ISL6141CB-ND 


2V Supervisor Monitoring UV/OV Conditions* 
Negative Voltage Hot Plug Controlle 
Negative Voltage Hot Plug Controller’ 
Negative Voltage Hot Plug Controller. 


5.67 3.78 2.62 
448 280 1.92 
448 280 1.92 
5.20 346 2.40 


1SL6141CBZA-ND Negative Voltage Hot Plug Controller* “SOIC 5.20 3.46 2.40 
ISL6151CBZA-ND Negative Voltage Hot Plug Controller* “SOIC 5.20 346 2.40 
ISL6173DRZA-ND Dual Low Voltage Hot Swap Controller* .. 8-OFN 88.11 5.75 4.06 


ISL6251HRZ-ND 
ISL6253HAZ-ND 


Multi-Chemistry Battery Charger Controller’ 
Highly Integrated Battery Charger for 
Notebook Computers* 


713° 4.85 3.42 


5.59 3.72 2.58 


ISL6253HRZ-ND 


ISL6255HRZ-ND 


Highly Integrated Battery Charger for 
Notebook Computers* 
Highly Integrated Battery Charger with Auto Power 


5.82 3.88 2.69 


Source Selector for Notebook Computers 6.20 490 3.93 
ISL6291-1CRZ-ND Li-lon/Li-Pol Linear Battery Charger* . 2.44 147 1.00 
ISL6291-2CR-ND Li-lon/Li-Pol Linear Battery Charger 244 147 1.00 
ISL6291-2CRZ-ND Li-lon/Li-Pol Linear Battery Charger* . 2.44 147 1.00 
ISL6292-2CR3Z-ND 2.AV, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 2.28 1.37 94 
ISL6292-2CR3Z-TCT-ND 2.AV, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 228 ior sulla) 
ISL6292-2CR3Z-TTR-ND 2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 5580.00/6,000 
ISL6292-2CR4Z-ND 2.AV, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 2.28 1.37 94 
ISL6292-2CR4Z-TCT-ND 2.AV, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 226 cota ledo) 
ISL6292-2CR4Z-TTR-ND 2.AV, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 5580.00/6,000 
ISL6292-2CR5Z-ND 2.4V, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 228) list) 294! 
ISL6292-2CR5Z-TCT-ND 2.AV, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 220i tammiledo) 
ISL6292-2CR5Z-TTR-ND 2.AV, Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 5580.00/6,000 


ISL6292BCRZ-ND 
ISL6292BCRZ-TCT-ND 
ISL6292BCRZ-TTR-ND 
ISL6292CCR3Z-ND 


Li-lon/Li-Pol Battery Charger* . 
Li-lon/Li-Pol Battery Charger* . 
Li-lon/Li-Pol Battery Charger* . 
Li-lon/Li-Pol Battery Charger* . 


2.28 1.37 94 

2.28 1.87 1.45 
5580.00/6,000 

2.28) 187.95 


ISL68431UZ-ND 
ISL68431UZ-TCT-ND 
ISL68431UZ-TTR-ND 


Adj. Freq., Low Power, PWM Current 
Mode Controller*.. 
Adj. Freq., Low Power, PWM Current 
Mode Controller*.. 
Adj. Freq., Low Power, PWM Current 
Mode Controller* 


3175.38/2,500 


ISL6292CCR3Z-TCT-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* . 2.28 1.37 1.16 
ISL6292CCR3Z-TTR-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* . 5640.60/6,000 
ISL6292DCRZ-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* . 2:85) 1-75) 11:23) 
ISL6292DCRZ-TCT-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* . 2.85 1.75 1.49 
ISL6292DCRZ-TTR-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* . 7380.24/6,000 

* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Digi-Key Price Each 
POWER MANAGEMENT (Continued) Part No. Description 1 25 100 
Price Eachse ISL120261BZ-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* .. 3990.00/2,500 
Desctintion Pk 1 25 «(100 ISL120261VZ-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 4.00 249 2.07 
Ls g. ISL120261VZ-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 4140.00/2,500 
ISL6293-2CRZ-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger Accepting 1SL120271B27Z-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 440 283 2.36 
Two Power Sources*.............+. 3.00 1.85 1.33 1SL120271B27Z-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 4710.00/2,500 
1SL6293-2CRZ-TCT-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger Accepting 1SL120271BZ-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* .. 440 2.83 2.36 
Two Power SOUrCES*...........000 3.00 1.85 1.59 1SL120271BZ-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM+ .. 4710.00/2,500 
ISL6293-2CRZ-TTR-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger Accepting 1SL120271V27Z-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 454 284 2.39 
Two Power Sources*..... 7980.00/6,000 1SL120271V27Z-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 4860.00/2,500 
ISL62941RZ-CT-ND High Input Voltage Charger D7 OMS 1SL120281B27Z-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 479 3.00 2.53 
ISL62941RZ-TR-ND High Input Voltage Charger*.. 7200.00/6,000 1SL120281B27Z-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 5130.00/2,500 
ISL6295CVZ-ND Low Voltage Fuel Gauge* 5.20 346 2.67 ISL120281BZ-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 4.79 3.00 2.53 
ISL6295CVZ-TCT-ND Low Voltage Fuel Gauge* 5.20 346 3.07 1SL120281BZ-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 5130.00/2,500 
ISL6295CVZ-TTR-ND Low Voltage Fuel Gauge* 6675.00/2,500 ISL120281V27Z-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEEROM? -14-TSSOP 4.84 3.08 2.60 
ISL6296DHZ-TCT-ND ‘Authentication Device* ... 315 1.95 1.68 1SL120281V27Z-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM .14-TSSOP 5280.00/2,500 
ISL6296DHZ-TTR-ND Authentication Device* 4200.00/3,000 ISL120291B27Z-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 14-SOIC 4.79 3.00 2.53 
ISL6297CRZ-TCT.ND Liclon/Li-Pol Battery Charger 228 137. 1.15 1SL120291B272-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 14-SOIC 5130.00/2,500 
_TTR- i. 7 > ‘ i ) ISL120291BZ-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 14-SOIC 4.79 3.00 2.53 
ISL6297CRZ-TTR-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger 5580.00/6,000 . . 
if 7 “a sf ‘* ISL120291BZ-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 14-SOIC 5130.00/2,500 
ISEG208 2CRS2ND OT ERot Battery Lnalger 219 eT 20 |SL120291V272-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* 14-TSSOP_ 4.84 3.08 2.60 
ISL6298-2CR3Z-TCT-ND Lislon/Li-Pol Battery Charger* 279 471 1.46 eae Soe ea — Se 
; H . ISL120291V27Z-TTR-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM* .. .14-TSSOP 5280.00/2,500 
ISL6298-2CR3Z-TTR-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 7200.00/6,000 7 ‘ A 
4 X1227S81Z-ND RTC, 4.25-4.51V CPU Supervisor with 
ISL6298-2CR4Z-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 219A nid ieeateed) * 
4 WOT EE, Reset Low*. TOY (5.65 3:99 
ISL6298-2CR4Z-TCT-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 279) Ald) 146) X122788-2.7-ND RTC, 2.57-2.73V CPU Sup 
-20R4Z-TTR- iton/Li+ * 7198.20/6,000 : DT EE, Ri 
ISL6298-2CR4Z-TTR-ND Li lon/Li Pol Battery Charger : 4 WOT EE, Reset Low 795 5.41 3.82 
ISL6299AIRZ-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger Accepting X1227S81Z-2.7-ND RTC, 2.57-2.73V CPU Supervisor with 
Two Power SOUTCES*.......sssessee 3.00 1.85 1.33 WOT EE, Reset Low* 7.97 5.65 3.99 
ISL6299AIRZ-TCT-ND pee eae Charger Accepting any 68 GS X122788-2.7A-ND RTC, 2.76-2.94V CPU Supervisor with 
wo Power Sources®........... : } : WOT EE, Reset Low 684 477 4.14 
ISL6299AIRZ-TTR-ND aati ay Charger Accepting SANDOR OH X1228S14-ND RTC, 4.25-4.51V CPU Sup 
‘wo Power Sources®............-++ 7980.00/6, WOT 4K EE, Reset Low... 797 565 3.99 
ISL6299IRZ-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger Accepting X1228S141Z-ND RTC, 4.25-4.51V CPU Supervisor with 
Two Power Sources*..... 2.50 1.90 1.45 WOT 4K EE, Reset Low*..... 833 5.90 4.17 
ISL8700AIBZ-ND Adjustable Quad Sequencer* .. 3.15 195 1.26 X1228814-2.7A-ND RTC, 2.76-2.94V CPU Supervisor with 
ISL8701AIBZ-ND Adjustable Quad Sequencer* .. Gul Sind 05am 26) WOT 4K EE, Reset Low 7.97 5.65 3.99 
ISL8702AIBZ-ND Adjustable Quad Sequencer* . nl 5ud Ob meal 26 X1228814-4.5A-ND RTC, 4.49-4.77V CPU Supervisor wi 
1SL8703AIBZ-ND Adjustable Quad Sequencer* . 3.15 1.95 1.26 WDT 4K EE, Reset Low 14-5010 7.97 5.65 3.99 
ISL8704AIBZ-ND Adjustable Quad Sequencer* .. Giky tk ZG) 


ISL8705AIBZ-ND Adjustable Quad Sequencer* .. Giky ee ZG 

1SL88011IH5227-TKCT-ND | Dual Voltage Monitor 218 1.29 1.09 

1$L880111H523Z-TKCT-ND __| Dual Voltage Monitor* 218 1.29 1.09 : 
ISL880111H523Z-TKTR-ND | Dual Voltage Monitor* 880.00/1,000 Dio eey ene : Price Each ns 
1$L88011IH529Z-TKCT-ND | Dual Voltage Monitor* 218 1.29 1.09 2 pripLOny 

1$L88011IH531Z-TKCT-ND | Dual Voltage Monitor* 218 1.29 1.09 ISL290001ROZ-ND Ambient Light Photo Detect* 1.86 1.06 71 
1SL880111H531Z-TKTR-ND Dual Voltage Monitor* 880.00/1,000 1SL450411RZ-ND !2¢ LCD Module Calibrator* . 3.15 1.95 1.40 
1SL880111H546Z-TKCT-ND Dual Voltage Monitor* 218 129 1.09 STS OAEIRE ND ie See aoe ce 2.95 181 1.28 
ISL880111H546Z-TKTR-ND | Dual Voltage Monitor* 880.00/1,000 Window Comiparatot# BBG SOK ARR 


1SL880121H529Z-TKCT-ND Dual Voltage Monitor* 241 145 1.22 


1 7 F ISL55100AIRZ-TTR-ND Quad 18V Pin Electronics Driver/ 
ISLEBDI2IHSSIZTKTRND | Dual Votage Montar« 7 eo0.0071,000. Window Comparator... <720FN _46044.00,000 
: 4 F oa X80200V20I-ND 0.9V Power Supply Sequencer . .20-TSSOP 5.93 3.95 3.54 
1$L88012IH546Z-TKCT-ND | Dual Voltage Monitor* 241 1.45 1.22 Saray VontNG 0.0V Power Stony Seuvancst SETScOP PETE Ta 
1S ea SAG ZIT YOR) Dual Voltage Monitor 990.00/1,000 X80202V20I-ND 1.7V Power Supply Sequencer . .20-TSSOP 4.90 3.42 2.97 
ISEBB0131N5222-TKCT-ND)) Dual Voltage Monitor 23139 Ne X80203V201-ND 0.9V Power Supply Sequencer. “20-TSSOP 4.90 3.42 2.97 
pe eed aeezgl eyo) Dual Vottage Monitor Senta ald X80204V201-ND 0.9V Power Supply Sequencer 20-TSSOP 4.90 3.42 2.97 
1$L880131H523Z-TKCT-ND | Dual Voltage Monitor* 231 139 1.17 X96010V14IZ-ND Sansor Conditioner with DuallLeck : ; : ; 
1SL880131H523Z-TKTR-ND Dual Voltage Monitor* 950.00/1,000 Up Table Memory and DAC* 14-TSSOP 5.67 3.78 2.92 
TSL88013IH529Z-TKCT-ND | Dual Voltage Monitor* 231 139 117 X96011V14IZ-ND Temperature Sensor with Look Up 
1$L880131H529Z-TKTR-ND | Dual Voltage Monitor* 950.00/1,000 Table Memory and DAC*... 14-TSSOP 5.17 3.29 2.51 
1SL88013IH531Z-TKCT-ND | Dual Voltage Monitor* 231 1.39 1.17 X96012V14I-ND Sensor Conditioner with DAC .14-TSSOP 5.95 3.97 3.06 
1SL880131H531Z-TKTR-ND —_| Dual Voltage Monitor* 950.00/1,000 X96012V14IZ-ND Sensor Conditioner with DAC*. .14-TSSOP_ 5.95 3.97 3.06 
1SL880131H546Z-TKCT-ND __| Dual Voltage Monitor* 231 1.39 1.47 
ISL880141H5Z-TKCT-ND Dual Adjustable Voltage Monitor: 218 1.29 1.09 
1$L880141H5Z-TKTR-ND Dual Adjustable Voltage Monitor 880.00/1,000 
1$L880151H52-TKCT-ND Dual Adjustable Voltage Monitor 231 isa) G7 
ISL880151H5Z-TKTR-ND Dual Adjustable Voltage Monitor: 950.00/1,000 Digi-Key Price Each 
ISL880211U8FAZ-TKCT-ND Triple Undervoltage Monitor* 3.04. 1.87 1.59 Part No. Description 1 25 100 
ISL88021IU8FAZ-TKTR-ND | Triple Undervoltage Monitor* 1310.00/7,000 C022M3494M0Z-ND 76x8x1 BIMOS-E Crosspoint Switch*. 922 634 5.12 
ISL88021IU8FCZ-TKCT-ND —_| Triple Undervoltage Monitor* 3.04 1.87 1.59 DG401DYZ-TCT-ND Mono CMOS Analog Switch* 244 1.47 1.24 
ISL88021IUSHEZ-TKCT-ND | Triple Undervoltage Monitor* 3.04 1.87 1.59 DG401DYZ-TTR-ND Mono CMOS Analog Switch* 2499.38/2,50 
1SL880221U8FCZ-TKCT-ND Triple Overvoltage Monitor* 3.04 1.87 1.59 DG403DYZ-ND Mono CMOS Analog Switch* 1.62 90 60 
1SL88031IU8EAZ-TKCT-ND __| Quintuple Voltage Monitor* 3.36 2.08 1.79 DG406DYZ-ND Single 16-Channel CMOS Analog Mux IC 5.72 3.81 2.94 
1SL88031IU8EAZ-TKTR-ND Quintuple Voltage Monitor* 1490.00/1,000 DG411DJZ-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch 16-PDip 2.04 1.17 80 
1SL88031IU8ECZ-TKCT-ND Quintuple Voltage Monitor* 3.36 2.08 1.79 CeO YeND Sa per ones hte uty re Hg a 
1SL88031IU8ECZ-TKTR-ND | Quintuple Voltage Monitor* 1490.00/1,000 ; , “ : . : 
Nite See WEI enue ity DG413DJZ-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch* 16-Dip 207 1.19 82 
ISL880311U8HAZ-TKCT-ND. Quintuple Voltage Monitor: S136) 208) 1-79 
ISL88031IUSHEZ-TKCT-ND | Quintuple Voltage Monitor® 336 208 179 DG441DYIS-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch. 16-SOIGC 1.79 1.02 68 
ISL8803IUSHFZ-TKCT-ND | Quintuple Voltage Monitoré ... 3.36 2.08 1.79 DG442DYIS-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch. W6-SOIG 2.14 1.23 84 
ISL9203CRZ-TR5220CT-ND | Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 10-DFN 215 127 1.07 Wee aM Mono Quad SPST, GMOS Analog Switch. 16-SOIG TRIS 2 a Ol amaon 
: ‘ : DG445DYIS-ND Mono Quad SPST, CMOS Analog Switch. 16-SOIGC 1.79 1.02 68 


ISL9203CRZ-TR5220TR-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 10-DFN 5218.20/6,000 


ISL9203CRZR5220-ND Li-lon/Li-Pol Battery Charger* 10-DFN 245 127 87 alse (eed Triple 16x Differential to Single-Ended 
Crosspoint Switch 62.73 41.33 34.20 
ISL92041RZ-TCT-ND High Input Voltage Charger: -DFN 2.79 1.71 1.46 HAAS6CM-ND TD0MHz, Low Power. 8x8 Video 
ISL92041RZ-TTR-ND High Input Voltage Charger -DFN 7200.00/6,000 Crosspoint Switch 98.50 21.38 19.00 
HFA3046B-ND NPN Ultra High Freq. Transistor Array. Bik Sisk) v2aky:| 


HFA3046BZ-ND NPN Ultra High Freq. Transistor Array* 
HFA3096BZ-ND Ultra High Freq. Transistor Array* .. 


5.13 3.33 2.54 
3.68 2.29 1.70 


- - - HFA3101B-ND Gilbert Cell Multiplier, Ultra High Freq. 479 3.00 2.28 
RealTime Clock/Calendars with dual alarms (programmable frequency output X1227 and X1228 only), and on chip HFA3101BZ-ND Gilbert Cell Multiplier Ultra High Freq. * 479 3.00 2.28 
oscillator compensation. The X1227 and X1228 are also CPU Supervisor circuits with two polled alarms. The clock and HFA3127B-ND NPN Ultra High Freq. Transistor Array. 479 3.00 2.28 
alarm registers allow the clock to operate without loss of accuracy, even during read and write operations. The clock/ HFA3127BZ-ND NPN Ultra High Freq. Transistor Array* 479 3.00 2.28 
calendar provides functionality that is controllable and readable through a set of registers. The clock, using a low-cost HFA3128B-ND PNP Ultra High Freq. Transistor Array . 479 3.00 2.28 
32.768kHz crystal input, accurately tracks the time in seconds, minutes, hours, date, day, month and years. 2-wire HI1-5047-5-ND 4PST CMOS Analog Switch 16-Dip 10.37 7.36 6.02 
interface interoperable with 512 x 8 bits of 2¢ EEprom. The Supervisor circuits come in 4 reset voltages. HI3-0201HS-5IS-ND Quad SPST, High Speed CMOS Analog Switch : 660 457 352 
Digi-Key Price Each HI3-5043-5-ND Dual SPDT CMOS Analog Switch.. 5.95 3.97 3.06 
Part No. Description 1 25 100 HI3-5043-5Z-ND Dual SPDT CMOS Analog Switch* §.95 3.97 3.06 
ISL12081B87-ND Low Power RTC with Battery Backed SRAM* eommommo) | peatolenty pal SEDLEMOS Analog. svat) LESS IRIEL 
ISL12081B8Z-TKCT-ND Low Power ATC with Battery Backed SRAM* 282 173 1.42 LT SISCR AZAD flute Battery Back: Hp Suitch®’ LEO eS 
ISL12081B8Z-TKTR-ND Low Power RTC with Battery Backed SRAM* 1092.00/1,000 ICL7673CBAZA-TTR-ND Auto Battery Back-Up Switch*, ~”°2500.00/2,500 
H i. : .00/2, 
SUAVE Low Power RTC with Battery Backed SRAM Che BSH) Ua ISL43L11 01HZ-TCT-ND Ultra Low On-Resistance, SPST Analog Switch* 159 86 72 
1SL12091U102-ND Low FoweniA TG, with Battery: Backed ISL43L11 01HZ-TTR-ND Ultra Low On-Resistance, SPST Analog Switch* 670-5 1710.00/3,000 
SRAM/Event Detaction S72 228 ISLA3L1111HZ-TCT-ND Ulira Low On-Resistance, SPST Analog Switch* C705 +150 ~«86 SCD 
1SL12091U102-TKCT-ND Low Power RTC with Battery Backed 1SL43L111IHZ-TTR-ND Ultra Low On-Resistance, SPST Analog Switch* (070-5 1710.00/3,000 
SRAM/Event Detection* 3.57 2.22 1.85 1SL43L1201R-ND Single Supply, Dual SPST Analog Switch, N/O 8-DFN 295 181 1.28 
ISL12091U10Z-TKTR-ND Low Power RTC with Battery Backed ISL43L1201U-ND Single Supply, Dual SPST Analog Switch, N/O 8-MSOP 2.79 1.71 1.20 
SRAM/Event Detection* 1476.00/1,000 ISL43L121IR-ND Single Supply, Dual SPST Analog Switch, N/C 8-DFN 2.95 1.81 1.28 
1SL120261BZ-TCT-ND Real Time Clock/Calendar with EEPROM ......-scscon 8SOIC 3.86 2.40 2.00 * RoHS Compliant (Continued) 


% CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1042 (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Digi-Key 
Part No. 


SWITCHES, ARRAYS (Continued) 


Description 


Price Each 
1 25 100 


ISL43L1211U-ND 
ISL43L1221U-ND 
ISL43L210IHZ-TCT-ND 
ISL43L210IHZ-TTR-ND 
ISL43L220IR-ND 


Single Supply, Dual SPST Analog Switch, N/C ... 
Single Supply, Dual SPST Analog Switch, N/O, N/C.... 
1.1V-4.5V Single Supply SPDT Analog Switch* 
1.1V-4.5V Single Supply SPDT Analog Switch* 
Low Voltage, Single Supply, Dual 

SPDT Analog Switch .. 


279) A-71l 1-20 

279) 1.71) 1:20 

159) 286) 272. 
1710.54/3,000 


357 2:21) 71:59 


ISL43L220IRZCT-ND 
ISL43L220IRZTR-ND 
ISL43L220IRZ-TCT-ND 


Low Voltage, Single Supply, Dual 
SPDT Analog Switch*.... 
Low Voltage, Single Supply, Dual 
SPDT Analog Switch*.... 
Low Voltage, Single Supply, Dual 
SPDT Analog Switch*.... 


3.57 2.21 = 
159.00/100 


3572.22) 1:93 


ISL43L220IRZ-TTR-ND 


ISL43L410IRZ-ND 
ISL43L410IRZ-TCT-ND 
ISL43L410IRZ-TTR-ND 


Low Voltage, Single Supply, Dual 

SPDT Analog Switch*.... 
Ultra Low On-Resistance, DPDT Analog Switch 
Ultra Low On-Resistance, DPDT Analog Switch 
Ultra Low On-Resistance, DPDT Analog Switch*... 


9837.54/6,000 
295 1.81 1.28 
3.07 1.89 1.61 
7918.02/6,000 


ISL43L420IRZ-ND 


ISL43L4201RZ-TCT-ND 
ISL43L4201RZ-TTR-ND 


Ultra Low On-Resistance, Quad 
SPDT Analog Switch*.... 
Ultra Low On-Resistance, Quad 
SPDT Analog Switch*.... 
Ultra Low On-Resistance, Quad 
SPDT Analog Switch*... 


3.94 245 1.82 
406 252 2.20 
11222.40/6,000 


ISL43L710IR-ND 
ISL43L710IU-ND 
ISL43L712IR-ND 
ISL43L8411RZ-ND 


Single Supply, Diff. SPST ‘Analog Switch, N/O 
Single Supply, Diff. SPST Analog Switch, N/O. 
Single Supply, Diff. SPST Analog Switch, N/O, N/C........ 8-DFN 
Ultra Low On-Resistance, Differential 


2:95) 1/81) 1:28 
279) il fille 220 
2.95 1.81 1.28 


4-to-1 Analog Multiplexer* 3.60 2.24 1.66 
ISL83699IRZ-ND Ultra Low On-Resistance, Low Voltage Single Supply, 

Quad SPDT Analog Switch* ail 3.60 2.24 1.66 
ISL83699IRZ-TCT-ND Ultra Low On-Resistance, Low Voltage Single Supp! y, 

Quad SPDT Analog Switch* 3.68 2.29 1.99 
ISL83699IRZ-TTR-ND Ultra Low On-Resistance, Low Voltage Single Supply, 

Quad SPDT Analog Switch* 16-QFN 10140.00/6,000 
ISL83911BZ-ND Low Volt., Single and Dual Supply, Quad 

SPST, Analog Switch* 468 2.93 2.23 
ISL84582IVZ-ND Low Voltage, Single and Dual Supply Diff. 

4-to-1 Multiplexer* .... 3.21 1.98 1.43 
ISL846841IZ-TCT-ND Ultra Low On-Resistance, Low Voltage, Dual 

SPDT Analog Switch*... 2.69 1.60 1.36 


ISL846841IZ-TTR-ND 


ISL846841RZ-ND 
ISL846841RZ-TCT-ND 
ISL846841RZ-TTR-ND 


Ultra Low On-Resistance, Low Voltage, Single 

SPDT Analog Switch* 
Dual SPDT Analog Switch* . 
Dual SPDT Analog Switch* . 
Dual SPDT Analog Switch* . 


3359.16/3,000 
2.56 1.52 1.08 
2.69 1.60 1.36 
6718.32/6,000 


ISL846841UZ-ND 


Dual SPDT Analog Switch* . 


247 149 1.01 


ISL84684IUZ-TCT-ND Dual SPDT Analog Switch* . 2660 1:52 130 
ISL846841UZ-TTR-ND Dual SPDT Analog Switch* . 2675.00/2,500 
ISL84780IRZ-TCT-ND Low Voltage, Quad 2:1 Multiplexer’ 3.68 2.29 1.99 
ISL84780IRZ-TTR-ND Low Voltage, Quad 2:1 Multiplexer* 10140.00/6,000 
ISL84780IVZ-TCT-ND Low Voltage, Quad 2:1 Multiplexer* 3.57 2.22 1.93 
ISL84780IVZ-TTR-ND Low Voltage, Quad 2:1 Multiplexer* 4098.98/2,500 
ISL847811RZ-TCT-ND Low Voltage, 8-to-1 Multiplexer* 3.68 2.29 1.99 
ISL84781IRZ-TTR-ND Low Voltage, 8-to-1 Multiplexer* 10142.22/6,000 
ISL84782IRZ-ND Low Voltage, Diff. 4-to-1 Multiplexer* 3.60 2.24 1.66 
ISL84782IRZ-TCT-ND Low Voltage, Diff. 4-to-1 Multiplexer* 3.68 2.29 1.99 
ISL84782IRZ-TTR-ND Low Voltage, Diff. 4-to-1 eee 10140.00/6,000 
ISL84841RZ-ND Dual SPDT Analog Switch* .. 25609 45271108 
ISL84841RZ-TCT-ND Dual SPDT Analog Switch*... 269 1.60 1.36 
ISL84841RZ-TTR-ND Dual SPDT Analog Switch* . 6718.32/6,000 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each 
1 25 100 


ISL431401B-ND 
ISL431431R-ND 
ISL431441R-ND 
ISL43210IH-CT-ND 


Low Voltage Quad SPST Analog Switch 
Low Voltage Quad SPST High Perf. Analog Switch.. 
Low Voltage Quad SPST High Perf. Analog Switch 
Low Voltage Single Supply, Dual SPST, 

SPDT Analog Switch 


1.87 1.10 .73 
Pay aes Aye 
215) 27 EBT. 


169 94 79 


ISL43210IH-TR-ND 
ISL43210IHZ-CT-ND 
ISL43210IHZ-TR-ND 


Low Voltage Single Supply, Dual SPST, 
SPDT Analog Switch 
Low Voltage Single Supply, Dual SPST, 
SPDT Analog Switch*..... 
Low Voltage Single Supply, 
SPDT Analog Switch*..... 


SOT-23-6 


SOT-23-6 


SOT-23-6 


1890.00/3,000 
16ORe oS a ee79) 
1890.00/3,000 


ISL432311R-ND 
ISL432401AZ-ND 
ISL43240IR-ND 


Low Voltage Single and Dual Supply, Triple 
SPDT Analog Switch 
Low Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPDT 
High Perf., Analog Switch... 
Low Voltage Single and Dual Supply, Quad 
SPDT, High Perf. Analog Switch... E 


295) 18) 1:28 
3.89 242 1.80 
4.06 252 1.88 


ISL43410IR-ND 
ISL43640IR-ND 
ISL836991V-ND 


Low Voltage Single Supply, DPDT High 
Perf. Analog Switch 
Low Voltage, Single Supply, 
High Perf. Analog Switch .. 
Low Voltage, Single Supply, ‘Quad SPDT 
Analog Switch 


241 1.45 1.00 
241 1.45 1.00 
3.57 2/211 159 


ISL840531AZ-ND 
ISL840531BZ-ND 
ISL845151H-CT-ND 


Low Voltage, Single and Dual Supply, Triple 
SPDT, Analog Switch* 
Low Voltage, Single and Dual Supply, 
SPDT, Analog Switch*.... 
Low Voltage Single Supply, SPST Analog Switch 


207 Sh 62 


Weal aia 
194 1.14 96 


ISL84516IH-CT-ND 
ISL84522IVZ-ND 


ISL84544CPZ-ND 


Low Voltage Dual Supply, SPST Analog Switch 

Low Voltage, Single and Dual Supply, Quad 
SPST, Analog Switch*.... 

Low Voltage Single Supply, Dual SPST, 
SPDT Analog Switch*..... 


a WBE Eye 
231 1.39 95 
169 94 63 


ISL845441H-CT-ND 
ISL845441H-TR-ND 
ISL846841R-ND 


Low Voltage Single Supply, Dual SPST, 
SPDT Analog Switch ... 
Low Voltage Single Supply, 
SPDT Analog Switch ... 
Ultra Low ON-Resistance, Single Supply, 
Dual SPDT Analog Switch...... 


120 /aeeal eee oe! 
2190.00/3,000 
2.56 1.52 1.08 


ISL847141H-CT-ND 
ISL847141HZ-CT-ND 
ISL847141HZ-TR-ND 


Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
Single Supply, SPDT Analog Switch 

Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
Single Supply, SPDT Analog Switch*... 

Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
Single Supply, SPDT Analog Switch*... 


16T 119) 86 
Weel eb) 2 
1710.00/3,000 


ISL847151H-CT-ND 
ISL847151HZ-CT-ND 
ISL847151HZ-TR-ND 


Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
Single Supply, SPST Analog Switch 

Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
Single Supply, SPST Analog Switch* .... 

Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
Single Supply, SPST Analog Switch* 


LG st S 86 
(1:69) 386572 
1710.00/3,000 


ISL84716IH-CT-ND 
ISL84716IH-TR-ND 
ISL84716IHZ-CT-ND 


Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
Single Supply, SPST Analog Switch 
Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
Single Supply, SPST Analog Switch 
Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
Single Supply, SPST Analog Switch* 


(59) 386) 72 
1710.00/3,000 
1:5 ORNmenS Clmns2. 


ISL84716IHZ-TR-ND 
ISL84780IRZ-ND 
ISL84780IVZ-ND 


Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
Single Supply, SPST Analog Switch* 
Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
Single Supply, Quad 2:1 Analog Mux* 
Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, 
Single Supply, Quad 2:1 Analog Mux*. 


1710.00/3,000 
3.60 224 1.66 
3.57 2.21 1.59 


ISL847811RZ-ND 


Ultra Low ON-Resistance, Low Voltage, Single 
Supply, 8:1 Analog Mux*.... 


3.60 2.24 1.66 


ISL84841UZ-ND 
ISL84841UZ-TCT-ND 


Dual SPDT Analog Switch* . 
Dual SPDT Analog Switch* . 


247 149 1.01 
256 1.52 1.30 


ISL84841UZ-TTR-ND Dual SPDT Analog Switch* .. 2676.00/2,500 

ISL8499IRZ-ND Ultra Low On-Resistance, Single Supply, Digi-Key Price Eacha 
Quad SPDT Analog Switch* 3.60 2.24 1.66 Part No. Description 1 25 100 

ISL84991RZ-TCT-ND Ultra Low On-Resistance, Single Supply, EL1881CN-ND Low Power Video Sync. Separator. 264 162 1.13 
Quad SPDT Analog Switch* 3.68 2.29 1.99 EL1881CS-ND Low Power Video Sync. Separato 264 162 1.13 

ISL84991RZ-TTR-ND Ultra Low On-Resistance, Single Supply, EL1881CSZ-ND Low Power Video Sync. Separator* 264 162 1.43 
Quad SPDT Analog Switch* 10142.22/6,000 EL18831S-ND Video Sync. Separator. 3.01 1.85 1.30 

ISL84991VZ-ND Ultra Low On-Resistance, Single Supply, EL18831SZ-ND Video Sync. Separator* 3.01 185 1.30 


Quad SPDT Analog Switch*. 


ISL8499IVZ-TCT-ND 
ISL84991VZ-TTR-ND 
ISL431101B-ND 


Ultra Low On-Resistance, Single Supply, 
Quad SPDT Analog Switch* 
Ultra Low On-Resistance, Single Supply, 
Quad SPDT Analog Switch*. 
Low Voltage Single Supply, SP: 
Analog Switch 


3.57 2.22) 1:93 
4098.98/2,500 
1.82 1.04 69 


EL4511CU-ND 
EL4511CUZ-ND 
EL4581CN-ND 
EL4581CS-ND 
EL4581CSZ-T7CT-ND 


Super Sync. Separato 
Super Sync. Separator* 
Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter 
Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter 
Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter*. 


8.57 6.07 4.29 
8.57 6.07 4.29 
637 4.24 2.94 
637 4.24 2.94 
638 442 3.74 


ISL43110IH-CT-ND 
ISL43110IH-TR-ND 
1SL431111B-ND 


Low Voltage Single Supply, SPST, High Perf. 
Analog Switch 
Low Voltage Single Supply, 
Analog Switch 
Low Voltage Single Supply, SPST, High Perf. 
Analog Switch 


L76) 298 82 
1950.00/3,000 
1.82 1.04 69 


EL4581CSZ-T7TR-ND 
EL4583AISZ-ND 
EL4583CN-ND. 
EL4583CS-ND 
EL4583CSZ-ND 


Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter*. 
Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter*. 
Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter ... 
Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter ... 
Sync. Separator, 50% Slice, S-H, Filter*. 


3060.00/1,000 
9.66 685 5.04 
948 652 4.74 
9.66 685 5.04 
9.66 6.85 5.04 


1SL431111H-CT-ND 
1SL431121B-ND 
1SL431131B-ND 


Low Voltage Single Supply, SPST, High Perf. 
Analog Switch 
Low Voltage Dual Supply, SPST, High Perf. 
Analog Switch 
Low Voltage Dual Supply, SPST, High Perf. 
Analog Switch 


1.84 135 .98 
T97 116.78 


UOT Gr 28. 


EL4584CN-ND. 
EL4584CS-ND 
EL4584CSZ-ND 
EL4585CS-ND 
EL4585CSZ-ND 


36MHz General Purpose PLL. 
36MHz General Purpose PLL. 
36MHz General Purpose PLL* .. 
36MHz General Purpose PLL. 
36MHz General Purpose PLL* .. 


11.39 8.07 5.94 
11.70 848 6.24 
11.70 848 6.24 
11.70 848 6.24 
11.70 8.48 6.24 


EL91151LZ-ND 
HA4314BCB-ND 
HA4344BCB-ND 
ISL591101EZ-T7CT-ND 


Triple Analog Video Delay Line 
400Mkz, 4x1 Video Crosspoint Switch. 
350MHz, 4x1 Video Crosspoint Switch 
8MHz Rail-to-Rail Video Driver* .. 


41.91 31.99 26.48 
5.09 3.24 2.47 
6.01 4.00 2.78 
473 296 2.50 


1SL43120IH-CT-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, ISL591101EZ-T7TR-ND 8MHz Rail-to-Rail Video Driver 6084.00/3,000 
SPDT Analog Switch .. 1.69 94 79 ISL598301AZ-T13CT-ND True Single Supply Video Driver* 3.89 242 2.01 

ISL43120IH-TR-ND Low Voltage Single Supply, ISL598301AZ-T13TR-ND True Single Supply Video Driver* 4020.00/2,500 
SPDT Analog Switch .. SOT-23-8 1890.00/3,000 ISL598851SZ-ND Auto-Adj. Sync. Separator* 470 2.94 2.02 

ISL43120IHZ-CT-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, ISL598851SZ-T7CT-ND Auto-Adj. Sync. Separator 490 312 263 
SPDT Analog Switch*... SOT-23-8 1.69 94 79 ISL598851SZ-T7TR-ND Auto-Adj. Sync. Separator 2136.00/1,000 

ISL43120IHZ-TR-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, ISL98001CQZ-140-ND Triple Video Digitizer* .. 128-MQFP 20.08 14.82 11.48 
SPDT Analog Switch*... SOT-23-8 1890.00/3,000 ISL98001CQZ-170-ND Triple Video Digitizer* 128-MQFP 29.74 22.31 17.85 

ISL431211HZ-CT-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, ISL98001CQ2Z-210-ND Triple Video Digitizer 128-MQFP 40.34 30.79 25.48 
SPDT Analog Switch*... SOT-23-8 1.69 94 79 ISL98001CQZ-240-ND Triple Video Digitizer .128-MQFP 49.10 38.49 31.85 

1SL431211HZ-TR-ND Low Voltage Single Supply, Dual SPST, ISL98001CQZ-275-ND Triple Video Digitizer* .. 128-MQFP 83.62 66.90 57.34 
SPDT Analog Switch’... SOT-23-8 1890.00/3,000 * RoHS Compliant 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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AGE REGULATORS 
RoHS Compliant 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description ul 25 100 
ISL6271ACRZ-TCT-ND Integrated XScale Regulator 495 315 2.66 
ISL6271ACRZ-TTR-ND Integrated XScale Regulator 12960.00/6,000 
ISL6405ERZ-TCT-ND Dual Output LNB Supply and Control Voltage Reg.. 619 412 3.49 
ISL6405ERZ-TTR-ND Dual Output LNB Supply and Control Voltage Reg. 17136.00/6,000 
ISL6410AIRZ-TKCT-ND Single Synchronous Buck Regulator 2.98 1.83 1.49 


ISL6410AIRZ-TKTR-ND 
ISL6410AIUZ-TKCT-ND 
ISL6410AIUZ-TKTR-ND 
ISL6410IRZ-TKCT-ND 
ISL6410IRZ-TKTR-ND 


Single Synchronous Buck Regulator .. 
Single Synchronous Buck Regulator 
Single Synchronous Buck Regulato! 
Single Synchronous Buck Regulato! 
Single Synchronous Buck Regulator .. 


1152.00/1,000 
3.27 2.02 1.67 
1308.00/1,000 
2.98 1.83 1.49 
1152.00/1,000 


ISL64101UZ-T5KCT-ND 
ISL64101UZ-TSKTR-ND 
ISL6455AIRZ-TKCT-ND 
ISL6455AIRZ-TKTR-ND 
ISL64551RZ-TKCT-ND 


Single Synchronous Buck Regulator .. 
Single Synchronous Buck Regulator 


Triple Output Regulator 
Triple Output Regulator 
Triple Output Regulator 


3.24 2.00 1.65 
6480.00/5,000 

482 3.01 254 
2064.00/1,000 

482 3.01 254 


ISL64551RZ-TKTR-ND 
ISL80101UZ-T7CT-ND 
ISL80101UZ-T7TR-ND 
ISL80131RZ-TCT-ND 
ISL8013IRZ-TTR-ND 


Triple Output Regulator 
600mA Step-Down Regu 
600mA Step-Down Regul 


3A, 1MHz Synchronous Buck Regulator NE! 
3A, 1MHz Synchronous Buck Regulator NE! 


2064.00/1,000 
3.18) 197" 1162 
1908.00/1,500 
7.20 450 3.80 
9252.00/3,000 


ator. 
ator. 


ISL80141RZ-TCT-ND 
ISL80141RZ-TTR-ND 
ISL9O00IRFJZ-TCT-ND 
ISL9Q00IRFJZ-TTR-ND 
ISL9000IRGCZ-TCT-ND 


4A, 1MHz Synchronous Buck Regulator NE! 
4A, 1MHz Synchronous Buck Regulator NEI 


Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 


778 487 411 
20016.00/6,000 

2.95 1.81 1.54 
7558.20/6,000 

2.95 1.81 1.54 


ISL9000IRGCZ-TTR-ND 
ISL9000IRJBZ-TCT-ND 
ISL9000IRJBZ-TTR-ND 
ISL9000IRJCZ-TCT-ND 
ISL9000IRJCZ-TTR-ND 


Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 


7558.20/6,000 
2.95 1.81 1.54 
7558.20/6,000 
2.95 1.81 1.54 
7558.20/6,000 


ISL9000IRJMZ-TCT-ND 
ISL9000IRJMZ-TTR-ND 
ISL9000IRJRZ-TCT-ND 
ISL9000IRJRZ-TTR-ND 
ISL9000IRKCZ-TCT-ND 


Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 


2.95 1.81 1.54 
7558.20/6,000 

295 1.81 1.54 
7558.20/6,000 

295 1.81 1.54 


ISL9O00IRKCZ-TTR-ND 
ISL9000IRKFZ-TCT-ND 
ISL9O00IRKFZ-TTR-ND 
ISL9000IRKJZ-TCT-ND 
ISL9O00IRKJZ-TTR-ND 


Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 


7560.00/6,000 
2.95 1.81 1.54 
7558.20/6,000 
295 1.81 1.54 
7558.20/6,000 


ISL9O00IRKKZ-TCT-ND 
ISL9O00IRKKZ-TTR-ND 
ISL9O00IRLLZ-TCT-ND 
ISL9000IRLLZ-TTR-ND 
ISL9000IRMMZ-TCT-ND 


Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 


2.95 1.81 1.54 
7558.20/6,000 

2.95 1.81 1.54 
7558.20/6,000 

2.95 1.81 1.54 


ISL9000IRMMZ-TTR-ND 
ISL9O00IRNFZ-TCT-ND 
ISL9OO0IRNFZ-TTR-ND 
ISL9000IRNJZ-TCT-ND 
ISL9O00IRNJZ-TTR-ND 


Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 


7560.00/6,000 
2.95 1.81 1.54 
7560.00/6,000 
2.95 1.81 1.54 
7560.00/6,000 


ISL9000IRPLZ-TCT-ND 
ISL9000IRPLZ-TTR-ND 
ISL9007IUFZ-TCT-ND 
ISL9007IUFZ-TTR-ND 
ISL90071UJZ-TCT-ND 


Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
High Current LDO 
High Current LDO 
High Current LDO 


2:95 1181! 1.54 
7558.20/6,000 

1.75 1.00 .84 
1675.00/2,500 

1.75 1.00.84 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
ISL9012IRJRZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise 6598.50/6,000 
ISL9012IRKCZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise.. 266 1.58 1.34 
ISL9012IRKCZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 6598.50/6,000 
ISL9012IRKFZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise.. 266 1.58 1.34 
ISL9012IRKFZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 6598.50/6,000 
ISL9012IRKJZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise.. 266 1.58 1.34 
ISL9012IRKJZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 6598.50/6,000 
ISL9012IRKKZ-TCT-ND. Dual LDO with Low Noise. 266 1.58 1.34 
ISL9012IRKKZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 6598.50/6,000 
ISL9012IRLLZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 2.66 1.58 1.34 
ISL9012IRLLZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 6598.50/6,000 
ISL9012IRMMZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 266 1.58 1.34 
ISL9012IRMMZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 6598.50/6,000 
ISL9012IRNFZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 266 1.58 1.34 
ISL9012IRNFZ-TTR-ND. Dual LDO with Low Noise. 6600.00/6,000 
ISL9012IRNJZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 2.66 1.58 1.34 
ISL9012IRNJZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 6598.50/6,000 
ISL9012IRPLZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 266 1.58 1.34 
ISL9012IRPLZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 6598.50/6,000 
ISL9014IRBJZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 3.04 1.87 1.59 
ISL90141RBJZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 7861.56/6,000 
ISL90141RFJZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 3.04 1.87 1.59 
ISL90141RFJZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 7861.56/6,000 
ISL9014IRGCZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 3.04 1.87 1.59 
ISL9014IRGCZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 7861.56/6,000 
ISL9014IRJBZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 3.04 1.87 1.59 
ISL90141RJBZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 7861.56/6,000 
ISL90141RJCZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise.. 3.04 1.87 1.59 
ISL90141RJCZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 7861.56/6,000 
ISL9014IRJMZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 3.04. 1.87 1.59 
ISL9014IRJMZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 7861.56/6,000 
ISL9014IRJRZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 3.04 1.87 1.59 
ISL9014IRJRZ-TTR-ND. Dual LDO with Low Noise. 7861.56/6,000 
ISL9014IRKCZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 3.04 1.87 1.59 
ISL9014IRKCZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise.. 7861.56/6,000 
ISL9014IRKFZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 3.04 1.87 1.59 
ISL9014IRKFZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 7861.56/6,000 
ISL9014IRKJZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 3.04 1.87 1.59 
ISL9014IRKJZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 7861.56/6,000 
ISL9014IRKKZ-TCT-ND. Dual LDO with Low Noise. 3.04 1.87 1.59 
ISL9014IRKKZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 7861.56/6,000 
ISL9014IRLLZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 3.04 1.87 1.59 
ISL90141RLLZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 7861.56/6,000 
ISL9014IRMMZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 3.04 1.87 1.59 
ISL9014IRMMZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 7861.56/6,000 
ISL9014IRNFZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 3.04 1.87 1.59 
ISL90141RNFZ-TTR-ND Dual LDO with Low Noise. 7860.00/6,000 
ISL9014IRNJZ-TCT-ND Dual LDO with Low Noise. 3.04 1.87 1.59 


ISL9014IRNJZ-TTR-ND 
ISL9014IRPLZ-TCT-ND 
ISL9014IRPLZ-TTR-ND 


Dual LDO with Low Noise. 
Dual LDO with Low Noise. 
Dual LDO with Low Noise. 


7861.56/6,000 


3.04 


1.87 


1.59 


7861.56/6,000 


ISL90071UJZ-TTR-ND 
ISL9007IUKZ-TCT-ND 
ISL9007IUKZ-TTR-ND 
ISL9007IUNZ-TCT-ND 
ISL9007IUNZ-TTR-ND 


High Current LDO 
High Current LDO 
High Current LDO 
High Current LDO 
High Current LDO 


1675.00/2,500 
1.75 1.00 .84 

1675.00/2,500 
1.75 1.00  .84 

1675.00/2,500 


‘AGE REFERENCE — RoHs Compliant 


ISL9011IRBJZ-TCT-ND 
ISL9011IRBJZ-TTR-ND 
ISL9011IRFJZ-TCT-ND 
ISL9011IRFJZ-TTR-ND 
ISL9011IRGCZ-TCT-ND 


Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 


2.56 152 1.30 
6360.00/6,000 

256 1.52 1.30 
6360.00/6,000 

256 1.52 1.30 


ISL9011IRGCZ-TTR-ND 
ISL90111RJBZ-TCT-ND 
ISL9011IRJBZ-TTR-ND 
ISL9011IRJCZ-TCT-ND 
ISL9011IRJCZ-TTR-ND 


Dual LDO with Low Noise’ 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 


6360.00/6,000 
2.56 1.52 1.30 
6360.00/6,000 
256 1.52 1.30 
6360.00/6,000 


ISL90111RUMZ-TCT-ND 
ISL9011IRJMZ-TTR-ND 
ISL9011IRURZ-TCT-ND 
ISL9011IRJRZ-TTR-ND 
ISL9011IRKCZ-TCT-ND 


Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 


2.56 1.52 1.30 
6360.00/6,000 

256 152 1.30 
6360.00/6,000 

2.56 152 1.30 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 
EL52251RZ-ND 10-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator.........24-TSSOP 678 4.69 3.63 
EL52261RZ-ND 10-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator.........28-TSSOP 854 6.06 4.75 
EL5325AIREZ-ND 12-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator.........28-TSSOP 8.00 544 4.27 
EL5325!1REZ-ND 12-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator.........28-TSSOP 8.00 544 4.27 
EL53251RZ-ND 12-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator.........28-TSSOP 7.75 5.27 4.13 
EL53261RZ-ND 12-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator.........28-TSSOP 7.75 5.27 4.13 
EL5525!1REZ-ND 18-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generator. 7.10 4.83 3.80 
EL58251LZ-ND 8-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generato! 24-QFN 6.95 4.81 3.34 
EL58251RZ-ND 8-Ch. TFT-LCD Reference Voltage Generato .24-TSSOP 6.95 4.81 3.34 
EL92001LZ-ND Programmable Vcom.... .12-DFN 5.72 3.81 2.64 
EL9201ILZ-ND Programmable Vcom 6.25 4.33 3.00 
EL9202ILZ-ND Programmable Vcom 7.00 4.76 3.36 
ISL21009DFB825Z-ND Precision 2.5V, 3ppm FGA™ Voltage Reference 6.30 4.36 3.03 
ISL97702IRZ-ND Boost with Dual Reference Output....... 3.33 2.06 1.48 
|SL60002BIH312Z-TKCT-ND. Precision 1.25V, 20ppm FGA™ Voltage Reference 5.06) oul sal 


ISL9011IRKCZ-TTR-ND 
ISL9011IRKFZ-TCT-ND 
ISL9011IRKFZ-TTR-ND 
ISL9011IRKJZ-TCT-ND 
ISL9011IRKJZ-TTR-ND 


Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 


6360.00/6,000 
2:56) 1521-30 
6360.00/6,000 
2.56 152 1.30 
6360.00/6,000 


ISL60002BIH312Z-TKTR-ND 
ISL60002BIH325Z-TKCT-ND 
ISL60002BIH325Z-TKTR-ND 


Precision 1.25V, 20ppm FGA™ Voltage Reference 
Precision 2.5V, 20ppm FGA™ Voltage Referenc 
Precision 2.5V, 20ppm FGA™ Voltage Referenc 


2568.00/1,000 


5.56 


3.71 


3.14 


2568.00/1,000 


ISL9011IRKKZ-TCT-ND 
ISL9011IRKKZ-TTR-ND 
ISL9011IRLLZ-TCT-ND 
ISL9011IRLLZ-TTR-ND 
ISL9011IRMMZ-TCT-ND 


Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 


2565291230 
6360.00/6,000 

2.56 152 1.30 
6360.00/6,000 

2:56) 152130 


X60003C1G3Z-41T1CT-ND Precision 4.096V, 20ppm FGA™ Volt. Reference. 4.00 249 2.07 
X60003C1G3Z-41T1TR-ND Precision 4.096V, 20ppm FGA™ Volt. Reference. 4968.00/3,000 
X60003CIG3Z-50T1CT-ND Precision 5V, 20ppm FGA™ Voltage Reference .. 4.00 2.49 2.07 
X60003CIG3Z-50T1TR-ND Precision 5V, 20ppm FGA™ Voltage Reference .. 4968.00/3,000 
X60250V8IZ-ND Micro Power Programmable Voltage Reference .. 440 2.83 1.89 


ISL9011IRMMZ-TTR-ND 
ISL9011IRNFZ-TCT-ND 
ISL9011IRNFZ-TTR-ND 
ISL9011IRNJZ-TCT-ND 
ISL9011IRNJZ-TTR-ND 


Dual LDO with Low Noise’ 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 


6360.00/6,000 
2.56 152 1.30 
6360.00/6,000 
2.56 152 1.30 
6360.00/6,000 


ISL9011IRPLZ-TCT-ND 
ISL9011IRPLZ-TTR-ND 
ISL9012IRBJZ-TCT-ND 
ISL9012IRBJZ-TTR-ND 
ISL9012IRFJZ-TCT-ND 


Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 


2.56 1.52 1.30 
6360.00/6,000 

2.66 158 1.34 
6598.50/6,000 

2.66 1.58 1.34 


ISL9012IRFJZ-TTR-ND 
ISL9012IRGCZ-TCT-ND 
ISL9012IRGCZ-TTR-ND 
ISL9012IRJBZ-TCT-ND 
ISL9012IRJBZ-TTR-ND 


Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 


6598.50/6,000 
2.66 158 1.34 
6598.50/6,000 
2.66 158 1.34 
6598.50/6,000 


ISL9012IRJCZ-TCT-ND 

ISL9012IRJCZ-TTR-ND 
ISL9012IRJMZ-TCT-ND 
ISL9012IRJMZ-TTR-ND 
ISL9012IRJRZ-TCT-ND 


Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 
Dual LDO with Low Noise 


2.66 1.58 1.34 
6598.50/6,000 

2.66 158 1.34 
6598.50/6,000 

2.66 158 1.34 


CONTROLLERS 
pe —i ites Digi@Reel” (ETHERNET / I/O / USB / 
x : a CircLink™ etc.) — RoHS Compliant 
SMSC Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
COM200191-DZD 638-1000-5-ND Low Cost ARCNET Controller................. 28-PLCC 13.28 11.95 9.30 
coM200201-DZD 638-1001-5-ND Universal Local Area Network 
Controllet 26.53 22.41 18.87 
COM2002013V-DZD 638-1002-5-ND Universal Local 
Controller. 26.53 22.41 18.87 
COM20022I-HT 638-1003-ND 10Mbps ARCNET Controlle 30.13 25.45 21.43 
COM2002213V-HT 638-1004-ND 10Mbps ARCNET Controller... 30.40 25.67 21.62 
EMC1002-2-ACZL-TR | 638-1045-1-ND Dual SMBus Temp. Sensor NI 260 1.99 1.74 
EMC1002-2-ACZL-TR | 638-1045-2-ND Dual SMBus Temp. Sensor NEW! 3224.00/4,000 
EMC1043-2-ACZL-TR | 638-1069-1-ND Triple SMBus Temp. Sensor NEW! 2.94 2.24 1.96 
EMC1043-2-ACZL-TR | 638-1069-2-ND Triple SMBus Temp. Sensor NEW! 3640.00/4,000 
EMC1043-5-ACZL-TR | 638-1070-1-ND Triple SMBus Temp. Sensor NEW! 2.94 2.24 1.96 
EMC1043-5-ACZL-TR | 638-1070-2-ND Triple SMBus Temp. Sensor NEW!. 3640.00/4,000 
EMC1402-1-ACZL-TR | 638-1067-1-ND 3.3V Dual SMBus Temperature 
Sensor NEWI............. 1.94 149 1.31 
(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Dial in Your Power Supply 


New SIMPLE SWITCHER® Family Delivers Customized Performance and Flexibility to Fit Your Design 


, 
| 
| 
/ 


Efficiency vs Size 


— 36 Vin/ 
5Vour Vin 


i 
i «4 ————— 
/ fe 
; , at 300 kHz v 
79% 4 _—_ ad Vour 
S m+ — 36 Viy/ Switch 
: 5, 4 5Vour T 
Ste at 800 kHz = 
73% 


Efficiency 


LM25576 


nm + Isense 


| Switching — Voyy 
| Frequency ADJ 


T 7 T i T T 
O5A 1A 15A 2A 25A 3A 
Output Current 


Product ID Digi-Key No. Vin Range (V) Vout (V) Min lout (A) fgswitcu Range Packaging 
LM5576 LM5576MH-ND 6 to 75 1.225 3 50 kHz to 500 kHz TSSOP20-EP 
LM25576 LM25576MH-ND 6 to 42 1.225 3 50 kHz to 1 MHz TSSOP20-EP 
LM5575 LM5575MH-ND 6 to 75 1.225 1.5 50 kHz to 500 kHz TSSOP16-EP 
LM25575 LM25575MH-ND 6 to 42 1.225 1.5 50 kHz to 1 MHz TSSOP16-EP 
LM5574 LM5574MT-ND 6 to 75 1.225 0.5 50 kHz to 500 kHz TSSOP-16 
LM25574 LM25574MT-ND 6 to 42 R225) 0.5 50 kHz to 1 MHz TSSOP-16 


New Emulated Current Mode (ECM) SIMPLE SWITCHER Family 


¢ High Vix to low Vout step-down ratios 
¢ Superior transient response 
e Fast design, guaranteed performance and flexibility 


Ideal for when you need to quickly design a power supply optimized for your design that’s guaranteed to work 


q ay, For eval boards, samples, datasheets, WEBENCH® online design 
Ruy. tools and more information on the SIMPLE SWITCHER 


TWssaez, _ family, contact us today at: FIG EE 7 
[TOOL Sie National 


Semiconductor 
The Sight & Sound of Information 


Or call: 1-800-272-9959 


© National Semiconductor Corporation, 2007. National Semiconductor, “, SIMPLE SWITCHER, and WEBENCH are registered trademarks of 
National Semiconductor Corporation. All rights reserved. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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os CONTROLLERS (ETHERNET / SMSC Digi-Key ie Price Each 
<q sss c_ — . Ree Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PPO Siccess syocsen ‘ DII@Reel’ V0 / USB / CircLink” etc.) USB3319-GJ-TR 638-1066-2-ND | Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface 
ORS ic Orr uara (COmInued) 13MHz Reference Clock NEW......25-VFBGA 4940.00/4,000 
inj i EVB9118-MINI 638-1036-ND Evaluation Board for LAN9118 M 156.00 _- = 
Paley Digi Ney Deserintion am ee ae EVB-2502 638-1037-ND _| Evaluation Board for USB2502 So SS 
EMC1402-1-ACZL-TR | 638-1067-2-ND 3.3V Dual SMBus Tem EVB-EMC1043 638-1039-ND Evaluation Board for EMC104. — Miiz00) = = 
: perature : 
Sensor NEW!....... 8-MSOP 2430.00/4,000 EVB8700C 638-1040-ND Evaluation Board for LAN8700 NEW! — 292.50 = = 
Emc1403-1-AlzL-TR | 638-1068-1-ND _| 3.3V Triple SMBus Temperature : EVB-USB2512036-BAS | 638-1041-ND Eval. Board for USB2512/USB2512i NEW!..— 58.50 — — 
ae vm ra ie | SEGA eee eaenarieueegew — Bap = 
f | | -1043- val. Board for i — 58! - - 
EMG40Q-1-AIZL-TR (Sea ara) &2Y Triple SMBus Temperature 9640.00/4,000 EVB-USB2524 638-1044-ND Evaluation Board for USB2524 NEW!. ioe = = 
FDC37B727-NS 638-1005-ND 128-Pin Enhanced Super 1/0 
Controller. 14.73 13.26 10.31 National A/D AND D/A 
FDC37B787-NS 638-1006-ND Super 1/0 Controller with ACPI jemiconductor CONVERTERS 
Support... 19.45 17.51 13.62 = 7 
FDC37C665GT-MS 638-1007-ND Multi-Mode™ Parallel Port Super Digi-Key aye Price Each 
/0 Floppy Disk Controller... 100-QFP 22.25 20.03 15.58 Part No. Description Pkg. 125100 
FDC37C669-MT 638-1008-ND PC 98/99 Compliant Super 1/0 Floppy Disk A/D Converters 
Controller with Infrared Support.......100-TQFP 15.55 14.00 10.89 ADCO8B200CIVS-ND 8-Bit, 200MSPS, ADC with Capture Buffer*.. 48-TQFP 23.40 21.84 20.28 
LAN83C185-JT 638-1009-ND High Performance Single Chip LP 10/100 ADC08D1020CIYB-ND 8-Bit, Dual 1.0GSPS or Single 2.0GSPS ADC* . 28-LQFP 493.50 460.60 427.70 
Ethernet Physical Layer Transceiver...64-TQFP 6.15 5.13 4.31 ADCO8LO60CIMT-ND 8-Bit, GOMSPS, A/D Converter™................ .24-TSSOP 5.99 4.74 3.80 
LAN91C1111-NS 638-1014-ND 10/100 Non-PCI Ethernet Single Chip...128-QFP 34.54 29.17 24.56 ADC081C021CIMKCT-ND | |2C Compatible, 8-Bit A/D Converter* NEW! 6-TSOT 2.50 1.86 1.38 
LAN91C1141-NU 638-1015-ND 10/100 Non-PCI Ethernet Single ADC081C021CIMKTR-ND | |2C Compatible, 8-Bit A/D Converter* NEW! 1034.24/1,000 
Chip ...128-TQFP 34.29 28.96 24.39 ADC081C027CIMKCT-ND | |2C Compatible, 8-Bit A/D Converter* NEW! -TSOT 2.50 1.86 1.38 
LAN91C111-NS 638-1016-ND 10/100 Non-PCI Ethernet Single Chip...128-QFP 31.57 26.66 22.45 ADC081C027CIMKTR-ND | |2C Compatible, 8-Bit A/D Converter* NEW! -TSOT 1034.24/1,000 
LAN91C111-NU 638-1017-ND 10/100 Non-PCI Ethernet Single ADC081S021CIMFCT-ND | 1-Channel, 200ksps, 8-Bit A/D Converter* 2.28 1.70 1.26 
Chip .. 128-TQFP 32.18 27.17 22.88 ADC081S021CIMFTR-ND | 1-Channel, 200ksps, 8-Bit A/D Converter* 943.36/1,000 
LAN91C96-MU 638-1018-ND Non-PCI Single Chip Full Duplex Ethernet ADC081S021CISDCT-ND | 1-Channel, 200ksps, 8-Bit A/D Converter* 229 a 26 
Controller with Magic Packet............ 100-TOFP 22.98 20.68 16.09 ADC081S021CISDTR-ND | 1-Channel, 200ksps, 8-Bit A/D Converter* 947.20/1,000 
LAN8700C-AEZG 638-1046-ND ESD Protected 10/100 Ethernet ADC081S051CIMFCT-ND | 1-Channel, 500ksps, 8-Bit A/D Converte! 2182) 210) 1155) 
Transceiver NEW! ..... 256 2.24 1.92 ADC081S051CIMFTR-ND | 1-Channel, 500ksps, 8-Bit A/D Converte| 1164.80/1,000 
LAN8700iC-AEZG 638-1047-ND ESD Protected 10/100 Ethernet ADC081S051CISDCT-ND | 1-Channel, 500ksps, 8-Bit A/D Converter* 282) 20) 155) 
Transceiver, Ind. Temp NEW! 3.00 2.50 2.10 ADC081S051CISDTR-ND | 1-Channel, 500ksps, 8-Bit A/D Converter* 1164.80/1,000 
LAN9115-MT 638-1010-ND Highly Efficient Single Chip 10/100 Non- ADC081S101CIMFCT-ND | 8-Bit, 1MSPS A/D Converter ... 2.75 2.09 1.60 
PCI Ethernet Controller... 13.75 12.38 9.63 ADC081S101CIMFTR-ND | 8-Bit, 1MSPS A/D Convertei 1386.00/1,000 
LAN9116-MT 638-1011-ND Highly Efficient Single Chip 10/100 Non- ADC081S101CISDCT-ND | 8-Bit, 1MSPS A/D Converte 2750209 160 
PCI Ethernet Controller... 18.38 16.54 12.87 ADC081S101CISDTR-ND | 8-Bit, 1MSPS A/D Convertei 1386.00/1,000 
LAN9117-MT 638-1012-ND Highly Performance Single Chip 10/100 ADC082S021CIMMCT-ND | 2-Channel, 200ksps, 8-Bit A/D Converter* 257 1.91 1.42 
Non-PCl Ethernet Controller.............. 100-TOFP 18.75 16.88 13.13 ADC082S021CIMMTR-ND | 2-Channel, 200ksps, 8-Bit A/D Converter* 1062.40/1,000 
LAN9118-MT 638-1013-ND Highly Performance Single Chip 10/100 ADC082S051CIMMCT-ND | 2-Channel, 500ksps, 8-Bit A/D Converter* 2:18) sredly 1.611 
Non-PCl Ethernet Controller.............. 100-TOFP 27.00 22.80 19.20 ADC082S051CIMMTR-ND | 2-Channel, 500ksps, 8-Bit A/D Converter* 1398.60/1,000 
LAN9210-ABZJ 638-1048-ND Single-Chip Ethernet Controller NEW!..56-QFN 12.50 11.12 8.80 ADC082S101CIMMCT-ND | 2-Channel, 1MSPS, 8-Bit A/D Converter*. 3.45 263 2.01 
LAN9211-ABZJ 638-1049-ND Single-Chip Ethernet Controller MEW!..56-QFN 23.75 21.38 16.63 ADCO82S101CIMMTR-ND | 2-Channel, 1MSPS, 8-Bit A/D Converter*. 1738.80/1,000 
LPC47B272-MS 638-1019-ND 100-Pin Enhanced Super I/O Controller ADC084S021CIMMCT-ND | 4-Channel, 200ksps, 8-Bit A/D Converter* 295 219 1.62 
with LPC Interface .. 100-QFP 17.50 15.75 12.25 ADC084S021CIMMTR-ND | 4-Channel, 200ksps, 8-Bit A/D Converter* 1216.00/1,000 
SCH3112-NU 638-1020-ND LPC 1/0 with 8042 KBC, Reset Generation, ADC084S051CIMMCT-ND | 4-Channel, 500ksps, 8-Bit A/D Converter* S150 2.400 isa) 
HWM and Multiple Serial Ports.......128-VTQFP 13.37 11.88 9.41 ADC084S051CIMMTR-ND | 4-Channel, 500ksps, 8-Bit A/D Converter* 1587.60/1,000 
SCH3114-NU 638-1021-ND LPC 1/0 with 8042 KBC, Reset Generation, ADC084S101CIMMCT-ND | 4-Channel, 1MSPS, 8-Bit A/D Converter* . S05) 01 2:30 
HWM and Multiple Serial Ports.......128-VTQFP 18.38 16.54 12.87 ADC084S101CIMMTR-ND | 4-Channel, 1MSPS, 8-Bit A/D Converter* . 1990.80/1,000 
SCH3116-NU 638-1022-ND LPC 1/0 with 8042 KBC, Reset Generation, ADCO88S022CIMT-ND | 8-Channel, 50ksps to 200ksps, 8-Bit ADC 4 3.13 2.38 1.82 
HWM and Multiple Serial Ports.......128-VTQFP 24.50 22.05 17.15 ADCO88S052CIMT-ND | 8-Channel, 200ksps to 500ksps, 8-Bit ADC .16-TSSOP 3.85 2.93 2.24 
TMC2074-NU 638-1024-ND Dual Mode CircLink™ Controller.......128-VTQFP 24.75 20.90 17.60 ADCO88S102CIMT-ND | 8-Channel, 500ksps to 1MSPS, 8-Bit ADC*... -16-TSSOP 4.75 3.61 2.76 
TMC2084-HT 638-1025-ND Stand-Alone Mode CircLink™ ADC10D020CIVS-ND Dual 10-Bit, 20MSPS, 150mW A/D Converter* 48-TQFP 9.47 7.49 6.00 
Controller.. 15.00 13.50 10.50 ADC10D040CIVS-ND Dual 10-Bit, 40MSPS, 267mW A/D Converter* 48-TQFP 10.82 9.27 8.22 
USB2502-AEZG 638-1029-ND 2-Port USB 2. 5.85 488 4.10 ADC11DLO66CIVS-ND Dual 11-Bit, 66MSPS, 450MHz Bandwidth ADC* .. 64-TQFP 17.10 15.96 14.82 
USB2503A-HZH 638-1030-ND Integrated USB 2.0 Compatible ADC11LO66CIVY-ND Dual 11-Bit, 66MSPS, 450MHz Bandwidth ADC* .. 32-LQFP 24.30 22.68 21.06 
3-Port Hub... 7.02 6.24 4.94 ADC12CO80CISQECT-ND | 12-Bit, 80MSPS, A/D Converter* 32-LLP 27.15 25.34 23.53 
USB2504A-JT 638-1031-ND Integrated USB 2.0 Compatible ADC12CO80CISQETR-ND | 12-Bit, 8S0MSPS, A/D Converter* ;2-LLP 5746.75/250 
4-Port Hub 8.10 7.20 5.70 ADC12C105CISQECT-ND | 12-Bit, 105MSPS, A/D Converter*. 2-LLP 34.20 31.92 29.64 
USB2507-ADT 638-1032-ND Integrated USB 2.0 Compatible ADC12C105CISQETR-ND | 12-Bit, 105MSPS, A/D Converter*. ;2-LLP 7239.00/250 
7-Port Hub. Ate -80-TQFP 10.40 9.24 7.32 ADC12C170CISQCT-ND | 12-Bit, 170MSPS, 1.1GHz Bandwidi 7 63.00 58.80 54.60 
USB2512-AEZG 638-1050-ND USB 2.0 Hub Controller, 2-Port MEW!..36-QFN 4.35 3.63 3.05 ADC12C170CISQTR-ND | 12-Bit, 170MSPS, 1.1GHz Bandwidth ADC* .. 13335.00/250 
USB2512I-AEZG 638-1051-ND USB 2.0 Hub Controller, 2-Port NEW!..36-OFN 6.69 558 4.69 ADC12D040CIVS-ND__| Dual 12-Bit, 4OMSPS, A/D Converter*.. 18.60 17.36 16.12 
USB2513-AEZG 638-1052-ND USB 2.0 Hub Controller, 3-Port NEW!..36-OFN 4.74 3.95 3.32 ADCT2DL040CIVS-ND it, 4OMSPS, 3V A/D Converter* 21.45 20.02 18.59 
USB2513I-AEZG 638-1053-ND USB 2.0 Hub Controller, 3-Port NEW!..36-QFN 7.11 5.93 4.98 ADC12DLO65CIVS-ND it, GSMSPS, 3.3V 360mW ADC* 24.30 22.68 21.06 
USB2514-AEZG 638-1054-ND USB 2.0 Hub Controller, 4-Port NEW!..36-QFN 5.01 4.18 3.51 ADC12DLO66CIVS-ND it, BGMSPS, 450MHz Input Bandwidth ADC* 27.15 25.34 23.53 
USB25141-AEZG 638-1055-ND USB 2.0 Hub Controller, 4-Port NEW!..36-QFN 6.75 6.00 4.75 ADC12DS105CISQCT-ND it, 1O5MSPS A/D Converter* NEW! 49.95 46.62 43.29 
USB2524-ABZJ 628-1056-ND USB 2.0 MultiSwiteh™ Hub ADC12DS105CISQTR-ND | Dual 12-Bit, 105MSPS A/D Converter* NEI 10572.75/250 
Controller NEW! 8.53 7.59 6.01 ADC12L063CIVY-ND 12-Bit, 62MSPS, 354mW A/D Converter 
USB3300-EZK 638-1034-ND Hi-Speed USB Host, Device or OTG PHY with Internal Sample and Hold 22.95 21.42 19.89 
with ULPI Low Pin Interface 2.56 2.24 1.92 ADC12L066CIVY-ND 12-Bit, 66MSPS, 450MHz Bandwidth A/D Converter 
USB3311-CP-TR 638-1057-1-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface with Internal Sample and Hold 24.45 22.82 21.19 
26MHz Reference Clock NEW........... 24-QFN 3.36 2.56 2.24 ADC12L080CIVY-ND 12-Bit, 80MSPS, 450MHz Bandwidth A/D Converter. 32-LQFP 24.90 23.24 21.58 
USB3311-CP-TR 638-1057-2-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface ADC14C080CISQECT-ND | 14-Bit, 80MSPS, A/D Converter* 2-LLP 47.10 43.96 40.82 
26MHz Reference Clock NEW!. 24-QFN 4160.00/4,000 ADC14C080CISQETR-ND | 14-Bit, 8S0MSPS, A/D Converter* ;2-LLP 9969.50/250 
USB3311-GJ-TR 638-1058-1-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI | e ADC14C105CISQECT-ND | 14-Bit, 105MSPS, A/D Converter*. 2-LLP 58.50 54.60 50.70 
26MHz Reference Clock NEW!......25-VFBGA 3.99 3.04 2.66 ADC14C105CISQETR-ND | 14-Bit, 105MSPS, A/D Converter*. ;2-LLP 12382.50/250 
USB3311-GJ-TR 638-1058-2-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface ADC14DS080CISQCT-ND | Dual 14-Bit, 80MSPS, A/D Converter 0-LLP 51.30 47.88 44.46 
26MHz Reference Clock NEWE......25-VFBGA 4940.00/4,000 ADC14DSO80CISQTR-ND | Dual 14-Bit, 80MSPS, A/D Converter* NEW! 10858.50/250 
USB3315-CP-TR 638-1059-1-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface ADC14L020CIVY-ND 14-Bit, 2OMSPS, 150mW A/D Converter* 17.10 15.96 14.82 
24MHz Reference Clock MEW!............ 24-QFN 3.36 2.56 2.24 ADC14L040CIVY-ND 14-Bit, 4OMSPS, 235mW A/D Converter* 21.75 20.30 18.85 
USB3315-CP-TR 638-1059-2-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface ADC14V155CISQCT-ND | 14-Bit, 1S5MSPS, 1.1GHz Bandwidth ADC* .. 122.25 114.10 105.95 
24MHz Reference Clock NEW............ 24-QFN 4160.00/4,000 ADC14V155CISQTR-ND | 14-Bit, 1SS5MSPS, 1.1GHz Bandwidth ADC* . 25876.25/250 
USB3316B-CP-TR 638-1060-1-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface ADC78H89CIMT-ND 12-Bit, 7-Channel, 500ksps, A/D Converter* .16-TSSOP 4.53 3.44 2.63 
19.2MHz Reference Clock MEWI!........24-QFN 3.36 2.56 2.24 ADC78H90CIMT-ND 12-Bit, 8-Channel, 500ksps, A/D Converter* -16-TSSOP 5.40 4.27 3.42 
USB3316B-CP-TR 638-1060-2-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface ADC101C021CIMKCT-ND | 12C Compatible, 10-Bit A/D Converter* NEW! -TSOT 2.95 2.19 1.62 
19.2MHz Reference Clock NEW‘........24-QFN 4160.00/4,000 ADC101C021CIMKTR-ND | |2C Compatible, 10-Bit A/D Converter* NEW! -TSOT 1216.00/1,000 
USB3316B-GJ-TR 638-1061-1-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface ADC101C027CIMKCT-ND | 12C Compatible, 10-Bit A/D Converter* NEW! -TSOT 2.95 219 1.62 
19.2MHz Reference Clock NEW!...25-VFBGA 3.99 3.04 2.66 ADC101C027CIMKTR-ND | |2C Compatible, 10-Bit A/D Converter* NEW! -TSOT 1216.00/1,000 
USB3316B-GJ-TR 638-1061-2-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface ADC101S021CIMFCT-ND | 1-Channel, 200ksps, 10-Bit A/D Converter* . 276s 05 oe) 
19.2MHz Reference Clock NEW!...25-VFBGA 4940.00/4,000 ADC101S021CIMFTR-ND | 1-Channel, 200ksps, 10-Bit A/D Converter* .. 1139.20/1,000 
USB3317-CP-TR 638-1062-1-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface ADC101S021CISDCT-ND | 1-Channel, 200ksps, 10-Bit A/D Converter* .. 2716) 205) 1,52. 
26MHz Reference Clock NEW!............ 24-QFN 3.36 2.56 2.24 ADC101S021CISDTR-ND | 1-Channel, 200ksps, 10-Bit A/D Converter* . 1139.20/1,000 
USB3317-CP-TR 638-1062-2-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface ADC101S051CIMFCT-ND | 1-Channel, 500ksps, 10-Bit A/D Converter* .. 2.80 213 1.63 
26MHz Reference Clock NEW........... 24-QFN 4160.00/4,000 ADC101S051CIMFTR-ND | 1-Channel, 500ksps, 10-Bit A/D Converter* .. 1411.20/1,000 
USB3317-GJ-TR 638-1063-1-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface ADC101S051CISDCT-ND | 1-Channel, 500ksps, 10-Bit A/D Converter* .. 2.80 213 1.63 
26MHz Reference Clock NEW!......25-VFBGA 3.99 3.04 2.66 ADC101S051CISDTR-ND | 1-Channel, 500ksps, 10-Bit A/D Converter* .. 1411.20/1,000 
USB3317-GJ-TR 638-1063-2-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface ADC101S101CIMFCT-ND | 10-Bit, 1MSPS, A/D Converter 3.38 2.57 1.96 
26MHz Reference Clock NEWE......25-VFBGA 4940.00/4,000 ADC101S101CIMFTR-ND | 10-Bit, 1MSPS, A/D Converter 1701.00/1,000 
USB3318-CP-TR 638-1064-1-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface ADC101S101CISDCT-ND | 10-Bit, 1MSPS, A/D Converter* . 3.38 2.57 1.96 
13MHz Reference Clock NEWS........... 24-QFN 3.36 2.56 2.24 ADC101S101CISDTR-ND | 10-Bit, 1MSPS, A/D Converter*. 1701.00/1,000 
USB3318-CP-TR 638-1064-2-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface ADC104S021CIMMCT-ND | 10-Bit, 200ksps, 4-Channel A/D Converter* .. seh bi TEE 
13MHz Reference Clock NEW! 24-QFN 4160.00/4,000 ADC104S021CIMMTR-ND | 10-Bit, 200ksps, 4-Channel A/D Converter* .. 1688.40/1,000 
USB3319-CP-TR 638-1065-1-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface ADC104S051CIMMCT-ND | 10-Bit, 500ksps, 4-Channel A/D Converter 430 3.27 2.50 
13MHz Reference Clock NEW........... 24-QFN 3.36 2.56 2.24 ADC104S051CIMMTR-ND | 10-Bit, 500ksps, 4-Channel A/D Converter 2167.20/1,000 
USB3319-CP-TR 638-1065-2-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface ADC104S101CIMMCT-ND | 10-Bit, 1MSPS, 4-Channel A/D Converter . §43 413 3.15 
13MHz Reference Clock NEW........... 24-QFN 4160.00/4,000 ADC104S101CIMMTR-ND | 10-Bit, 1MSPS, 4-Channel A/D Converter . 2734.20/1,000 
USB3319-GJ-TR 638-1066-1-ND Hi-Speed USB Transceiver, ULPI Interface ADC108S022CIMT-ND | 8-Channel, 50ksps to 200ksps, 10-Bit ADC* 418 318 2.43 
13MHz Reference Clock NEW!......25-VFBGA 3.99 3.04 2.66 * RoHS Compliant (Continued) 
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Jational A/D AND D/A 
miconductor CONVERTERS (Continued) 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
ADC108S052CIMT-ND | 8-Channel, 200ksps to S00ksps, 10-Bit ADC*. 5.18 3.94 3.01 
ADC108S102CIMT-ND | 8-Channel, 500ksps to 1MSPS, 10-Bit ADC* 5.38 425 3.41 
ADC121S021CIMFCT-ND | 1-Channel, 200ksps, 12-Bit A/D Converter* ark ahi EG 


ADC121S021CIMFTR-ND 
ADC121S021CISDCT-ND 


1-Channel, 200ksps, 12-Bit A/D Converter* 
1-Channel, 200ksps, 12-Bit A/D Converter* 


1398.60/1,000 


2.78 


2.11 


1.61 


ADC121S021CISDTR-ND 
ADC121S051CIMFCT-ND 
ADC121S051CIMFTR-ND 
ADC121S051CISDCT-ND 
ADC121S051CISDTR-ND 


1-Channel, 200ksps, 12-Bit A/D Converter* 
1-Channel, 500ksps, 12-Bit A/D Converter* 
1-Channel, 500ksps, 12-Bit A/D Converter* 
1-Channel, 500ksps, 12-Bit A/D Converter* 
1-Channel, 500ksps, 12-Bit A/D Converter* 


1398.60/1,000 


3.60 


2.74 


2.09 


1814.40/1,000 


3.60 


2.74 


2.09 


1814.40/1,000 


ADC121S101CIMFCT-ND 
ADC121S101CIMFTR-ND 
ADC121S101CISDCT-ND 
ADC121S101CISDTR-ND 
ADC121S625CIMMCT-ND 


1-Channel, 1MSPS, 12-Bit A/D Converter 
1-Channel, 1MSPS, 12-Bit A/D Converter 
1-Channel, 1MSPS, 12-Bit A/D Converter 
1-Channel, 1MSPS, 12-Bit A/D Converter 
12-Bit, 50ksps to 200ksps A/D Converter 


4.40 


3.35 


2.56 


2217.60/1,000 


4.40 


3.35 


2.56 


2217.60/1,000 


4.03 


3.06 


2.34 


ADC121S625CIMMTR-ND 
ADC121S655CIMMCT-ND 
ADC121S655CIMMTR-ND 


12-Bit, 50ksps to 200ksps A/D Converter 
12-Bit, 200ksps to 500ksps, Diff. In, MPU ADC*. 
12-Bit, 200ksps to 500ksps, Diff. In, MPU ADC*. 


2028.60/1,000 


4.85 


3.69 


2.82 


2444.40/1,000 


ADC122S021CIMMCT-ND | 12-Bit, 200ksps, 2-Channel A/D Converte 370) 2.822515 
ADC122S021CIMMTR-ND | 12-Bit, 200ksps, 2-Channel A/D Converte 1864.80/1,000 
ADC122S101CIMMCT-ND | 12-Bit, 1MSPS, 2-Channel A/D Converter 5.80 441 3.37 


ADC122S101CIMMTR-ND 
ADC122S625CIMMCT-ND 


ADC122S625CIMMTR-ND 


12-Bit, 1MSPS, 2-Channel A/D Converter... 
Dual 12-Bit, 50ksps to 200ksps, Simultaneous 
Sampling A/D Converter* NEWS......... 
Dual 12-Bit, 50ksps to 200ksps, Simultaneous 
Sampling A/D Converter* NEWS......... 


2923.20/1,000 


5.40 


4.27 


3.42 


3186.80/1,000 


ADC122S655CIMMCT-ND 
ADC122S655CIMMTR-ND 
ADC122S706CIMT-ND 


Dual 12-Bit, 200ksps to 500ksps, Simultaneous 
Sampling A/D Converter* NEWS......... 
Dual 12-Bit, 200ksps to 500ksps, Simultaneous 
Sampling A/D Converter* NEWS......... 
Dual 12-Bit, 500ksps to 1MSPS, Simultaneous 


5.86 


4.64 


3.72 


3459.60/1,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
ADC12020CIVY-ND 12-Bit, 20MSPS, A/D Converter .. 32-LQFP 14.25 12.21 10.83 
ADC12034CIN-ND 12-Bit, A/D Converter* 24-Dip 9.83 7.77 6.23 
ADC12038CIWM-ND 12-Bit, A/D Converter* 28-SOIC 6.51 5.15 4.13 
ADC12040CIVY-ND 12-Bit, 40MSPS, A/D Converter 32-LQFP 14.96 12.83 11.38 
ADC12081CIVT-ND 12-Bit, 5MHz Self-Calibrating A/D Converter’ 9.98 855 7.59 
ADC12130CIN-ND 12-Bit, Self-Calibrating A/D Converter Plus Sign Serial 1/0 6.78 5.37 4.30 
ADC12138CIN-ND 12-Bit, Self-Calibrating A/D Converter Plus Sign Serial I/O 6.62 5.23 4.19 
ADC12138CIWM-ND 12-Bit, Self-Calibrating A/D Converter Plus Sign Serial I/O* 6.62 5.23 4.19 
ADC14155CISQCT-ND 14-Bit, ISSMSPS, 1.1GHz Bandwidth ADC* . 122.25 114.10 105.95 
ADC14155CISQTR-ND 14-Bit, 1S5MSPS, 1.1GHz Bandwidth ADC* .. 25876.25/250 
ADCS7476AIMFCT-ND 12-Bit, IMSPS, A/D Converter* .. 463 3.52 2.69 
ADCS7476AIMFTR-ND | 12-Bit, 1MSPS, A/D Converter* .. 2312.50/1,000 
ADCS7477AIMFCT-ND 10-Bit, 1MSPS, A/D Converter* .. 3.63 2.76 2.11 
ADCS7477AIMFTR-ND | 10-Bit, MSPS, A/D Converter* .. 1827.00/1,000 
ADCS7478AIMFCT-ND _| 8-Bit, 1MSPS, A/D Converter .. 3.00 2.28 1.74 
ADCS7478AIMFTR-ND | 8-Bit, 1MSPS, A/D Converter .. 1512.00/1,000 
ADCS9888CVH-140-ND | 140MSPS Video Analog Front End. 14.14 1212 10.75 
ADCS9888CVH-170-ND | 170MSPS Video Analog Front End* . 16.20 15.12 14.04 
ADCS9888CVH-205-ND | 205MSPS Video Analog Front End. 22.65 21.14 19.63 
ADCV08832CIM-ND Low Voltage, 8-Bit Serial In/Out A/D Converter’ ..8-SOIC 3.05 232 1.77 
CLC5957MTD-ND 12-Bit, 70MSPS Broadband Mono AD Converter* -48-TSSOP 27.30 25.48 23.66 
D/A Converters 
DAC081S101CIMKCT-ND | 8-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output* 2.36 1.75 1.30 
DAC081S101CIMKTR-ND | 8-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output* 972.80/1,000 
DAC081S101CIMMCT-ND | 8-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output* 2.36 1.75 1.30 
DAC081S101CIMMTR-ND | 8-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output* 972.80/1,000 
DAC082S085CIMMCT-ND | 8-Bit Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Output*. 2802s 66 
DAC082S085CIMMTR-ND | 8-Bit Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Output*. 1436.40/1,000 
DAC084S085CIMMCT-ND | 8-Bit Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output* 3.58 2.72 2.08 
DAC084S085CIMMTR-ND | 8-Bit Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output* 0-MSOP 1801.80/1,000 
DACO88S085CIMT-ND —_| 8-Bit Micropower Octal DAC with R/R Output*.. 6.25 415 3.33 
DAC101S101CIMKCT-ND | 10-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output* 3.03 2.30 1.76 
DAC101S101CIMKTR-ND | 10-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output* 1524.60/1,000 
DAC101S101CIMMCT-ND | 10-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output* 3.03 2.30 1.76 
DAC101S101CIMMTR-ND | 10-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output* 1524.60/1,000 
DAC102S085CIMMCT-ND | 10-Bit Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Output 4.28 3.25 2.48 
DAC102S085CIMMTR-ND | 10-Bit Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Output* 2154.60/1,000 
DAC104S085CIMMCT-ND | 10-Bit Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output 5.59 442 3.54 
DAC104S085CIMMTR-ND | 10-Bit Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output*.. 3298.40/1,000 
DAC108S085CIMT-ND 10-Bit Micropower Octal DAC with R/R Output*. 7.60 6.01 4.82 
DAC121S101CIMKCT-ND | 12-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output* 3.45 263 2.01 
DAC121S101CIMKTR-ND | 12-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output* 1738.80/1,000 
DAC121S101CIMMCT-ND | 12-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output* 3.45 2.63 2.01 
DAC121S101CIMMTR-ND | 12-Bit D/A Converter with Rail-to-Rail Output* 1738.80/1,000 
DAC122S085CIMMCT-ND | 12-Bit Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Outp\ 6.10 3.88 2.96 
DAC122S085CIMMTR-ND | 12-Bit Micropower Dual DAC with Rail-to-Rail Output* 2570.40/1,000 
DAC124S085CIMMCT-ND | 12-Bit Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output 7.18 5.68 4.55 
DAC124S085CIMMTR-ND | 12-Bit Micropower Quad DAC with Rail-to-Rail Output 4240.80/1,000 
DACO800LCM-ND 8-Bit, D/A Converter*. iia leah 88 
DACO800LCMXTR-ND 8-Bit, D/A Converter 1402.50/2,501 
DACO800LCN-ND 8-Bit, D/A Converter 0.19% 1638 1.22 90 
DAC0802LCM-ND 8-Bit, D/A Converter 1.76 1.30  .94 
DAC0802LCN-ND 8-Bit, D/A Converter*. eS OMS 
DACO808LCM-ND 8-Bit, D/A Converter*. 164 1.22 91 
DACO808LCN-ND 8-Bit, D/A Converter 0.19% ly i 174 1.30 .96 
DACO830LCN-ND 8-Bit, LP Compatible Double Buffered D/A Converter i 5.90 467 3.74 
DAC0832LCN-ND 8-Bit, )P Compatible D/A Converter 0.20% Linearity*. 20-Dip 3.20 2.44 1.86 
DAC0832LCWM-ND 8-Bit, JP Compatible D/A Converter* 20-SOIC 3.13 2.38 1.82 
DAC14135MT-ND. 14-Bit, 135MSPS D/A Converter*.. -48-TSSOP 9.11 7.21 5.78 


National 


Semiconductor 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


Price Each 
1 25 100 


CP3BT10K38-ND 
CP3BT13K38-ND 
CP3UB17K38CT-ND 


CP3UB17K38TR-ND 


24MHz, RISC with 256K Flash, Bluetooth (LLC), USB1 
24MHz, RISC with 256K Flash, Bluetooth (LLC), CAN.. 
Reprogrammable Connectivity Processor with 
USB Interface... Seas 
Reprogrammable Connectivity Processor with 
USB Interface... 


16.47 14.12 12.52 
16.80 15.68 14.56 


17.40 16.24 15.08 


3683.00/250 


National 
emiconductor 


INTERFACE CHIPS 


Sampling A/D Converter*... ss 687 5.43 4.35 
ADC124S021CIMMCT-ND | 12-Bit, 200ksps, 4-Channel A/D Converte| 4.28 3.25 2.48 
ADC124S021CIMMTR-ND | 12-Bit, 200ksps, 4-Channel A/D Converte| 2154.60/1,000 
ADC124S051CIMMCT-ND | 12-Bit, 500ksps, 4-Channel A/D Converte| 540 411 3.14 
ADC124S051CIMMTR-ND | 12-Bit, 500ksps, 4-Channel A/D Converte| 2721.60/1,000 
ADC124S101CIMMCT-ND | 12-Bit, 1MSPS, 4-Channel A/D Converter 6.50 4.35 3.49 
ADC124S101CIMMTR-ND | 12-Bit, 1MSPS, 4-Channel A/D Converter 3248.80/1,000 
ADC128S022CIMT-ND | 8-Channel, 50ksps to 200ksps, 12-Bit ADC* 498 3.79 2.89 
ADC128S052CIMT-ND | 8-Channel, 200ksps to 500ksps, 12-Bit ADC*. 6.18 470 3.59 
ADC128S102CIMT-ND | 8-Channel, 500ksps to 1MSPS, 12-Bit ADC* 6.34 5.02 4.02 
ADCO0801LCN-ND 8-Bit, P Compatible A/D Converters, 1/4 LSB 9.61 824 7.31 
ADCO0802LCN-ND 8-Bit, P Compatible A/D Converters, 1/2 LSB* .. 6.24 494 3.96 
ADCO802LCWM-ND 8-Bit, Compatible A/D Converter, 1/2 LSB* .. 6.09 482 3.86 
ADCO803LCN-ND 8-Bit, A/D Converter, 1/2 LSB* . 435 3.31 2.53 
ADCO804LCN-ND 8-Bit, A/D Converter, 1 LSB* 3.05 2.32 1.77 
ADCO804LCWM-ND 8-Bit, A/D Converter, 1 LSB* 2.50 1.90 1.45 
ADCO805LCN-ND 8-Bit, A/D Converter, 1 LSB. 490 3.73 2.85 
ADCO808CCN-ND 8-Bit, pP Compatible ADC wii annel Mu: q 540 427 3.42 
ADCO808CCV-ND 8-Bit, A/D Converter with 8-Channel Multiplexer, 1/2 LSB* 5.93 4.51 3.44 
ADCO809CCN-ND 8-Bit, A/D Converter with 8-Channel Multiplexer, 1 LSB* 420 3.20 2.44 
ADCO809CCV-ND 8-Bit, A/D Converter with 8-Channel Multiplexer, 1 LSB*....28-PLCC 6.05 4.60 3.51 
ADC0816CCN-ND 8-Bit, A/D Converter with 16-Channel Multiplexer, 1/2 LSB*..40-Dip 13.00 11.15 9.89 
ADC0817CCN-ND 8-Bit, A/D Converter with 16-Channel Multiplexer, 1/2 LSB*..40-Dip 9.11 7.21 5.78 
ADC0820BCWM-ND 8-Bit, A/D Converter, 1/2 LSB* se 20-SOIC 5.85 4.45 3.40 
ADC0820CCN-ND 8-Bit, High Speed MPU Compatible A/D Converter, 1 LSB* ...20-Dip 4.00 3.04 2.32 
ADC0820CCWM-ND 8-Bit, High Speed A/D Converter, 1 LSB*..... 20-SOIC 3.78 2.87 2.19 
ADC0831CCN-ND 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter with Multiplex Options*... 8-Dip 2.78 2.11 1.61 
ADC0831CCWM-ND 8-Bit, Serial 1/0 A/D Converter with Multiplex Options*.......14-SOIC 2.73. 2.08 1.59 
ADC0832CCWM-ND 8-Bit, Serial I/O ADC with Multiplex Options, 2-Channel*....14-SOIC = 2.75 2.09 1.60 
ADC0832CIWM-ND 8-Bit, Serial I/O ADC with Multiplex Options, 2-Channel ...... 14-SOIC 2.78 2.11 1.61 
ADC0834BCN-ND 8-Bit, Serial I/O ADC with Multiplex Options, 4-Channel* ... 3.40 2.59 1.98 
ADC0834CCWM-ND 8-Bit, Serial I/O ADC with Multiplex Options, 4-Channel* 2.98 2.27 1.73 
ADC0838CCN-ND 8-Bit, Serial I/O ADC with Multiplex Options, 8-Channel* 210 20Gie or 
ADCO0838CCWM-ND 8-Bit, Serial I/O ADC with Multiplex Options, 8-Channel* VA: 1) 
ADC0844CCN-ND 8-Bit, A/D Converter, MPU Compatible 4-Channel* 5.23 3.98 3.04 
ADC0848BCV-ND 8-Bit, ||P Compatible ADC with Mux. Options, 1/2 L! 9.05 7.16 5.74 
ADC0848BCN-ND 8-Bit, !P Compatible ADC with Mux. Options, 1/2 LSB* 6.05 4.79 3.84 
ADC0848CCN-ND 8-Bit, P Compatible ADC with Mux. Options, 1 LSB* 6.78 439 3.35 
ADC0848CCV-ND 8-Bit, P Compatible ADC with Mux. Options, 1 LSB* .28-PLCC §=5.40 4.27 3.42 
ADC1173CIMTC-ND 8-Bit, 3V, 1SMSPS, A/D Converter*. 24-TSSOP 2.98 2.27 1.73 
ADC1175-50CIMT-ND 8-Bit, 50MSPS, A/D Converter...... 24-SSOP 4.68 3.56 2.72 
ADCO8060CIMT-ND 8-Bit, 20-60MSPS, 1.3mW/MSPS A/D Converter* .. 405 3.08 2.35 
ADCO8060CIMTXCT-ND | 8-Bit, 20-60MSPS, 1.3mW/MSPS A/D Converter* . 4.05 3.08 2.35 
ADCO8060CIMTXTR-ND | 8-Bit, 20-60MSPS, 1.3mW/MSPS A/D Converter* . 5103.00/2,500 
ADC08100CIMTC-ND 8-Bit, A/D Converter, 100MSPS, 1.3mW* .... 8.63 683 5.47 
ADC08200CIMT-ND 8-Bit, 20-200MSPS, 1.05mW/MSPS A/D Converter* . 12.76 10.94 9.70 
ADC08351CILQCT-ND 8-Bit, A/D Convertel 478 363 277 
ADC08351CILQTR-ND 8-Bit, A/D Convertel 2406.60/1,000 
ADC08351CIMTC-ND 8-Bit, A/D Converter. 455 346 2.64 
ADC08831IM-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 1-Input 251 1.87 1.38 
ADC08831IMMCT-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 1-Input 251 1.87 1.38 
ADC08831IMMTR-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 1-Input 1036.80/1,000 
ADC08831IN-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 1-Input. V2) a BY A beste) 
ADC08831IWM-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 1-Input 251 1:87 1.38 
ADC08832IM-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 2-Input* 25S wales 
ADC08832IMMCT-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 2-Input.... 25 87a eos 


ADC08832IMMTR-ND 


8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 2-Input: 


1036.80/1,000 


ADC08832IN-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter, 2-Input 251 1:87" 1:38 
ADC08832IWM-ND 8-Bit, Serial In/Out A/D Converter ..... 251 1.87 1.38 
ADC083000CIYB-ND 8 Bit, 3 GSPS, High Performance, LP A/D Converter* 978.00 = = 
ADC10030CIVT-ND 10-Bit, A/D Converter 7.64 6.05 4.85 
ADC10040CIMT-ND 10-Bit, A/D Converter 748 5.91 4.74 
ADC10065CIMT-ND 10-Bit, A/D Converter 832 658 5.27 
ADC10080CIMT-ND 10-Bit, A/D Converter*... ENS yeah) 74) 
ADC10158CIN-ND 10-Bit, Plus Sign 4S ADC w/4 or 8-Channel Mux, Track*.....28-Dip 5.54 4.39 3.52 
ADC10158CIWM-ND 10-Bit, Plus Sign 4S ADC w/4 or 8-Channel Mux, Track....28-SOIC 5.82 4.60 3.69 
ADC10321CIVT-ND 10-Bit, A/D Converter* .32-LQFP 5.90 4.67 3.74 
ADC10464CIWM-ND 10-Bit, 600nS A/D Converter with Input Mux*. -28-SOIC 6.36 5.03 4.03 
ADC10664CIWM-ND 10-Bit, 360nS A/D Converter with Input Mux*. -28-SOIC 618 4.70 3.59 
ADC10738CIWM-ND 10-Bit, Serial In/Out A/D Converter* .24-SOIC 510 388 2.96 
ADC12010CIVY-ND 12-Bit, 10MSPS, A/D Converter* 9.73 8.34 7.40 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DP83815DUJB-ND Integrated PCI Ethernet Media Access Controller® ........... 160-LBGA 16.36 14.03 12.44 
DP83815DVNG-ND 10/100Mb, Integrated PC! Ethernet Media Access 

Controller and Physical Layer* 144-LOFP 1229 10.53 9.34 
DP83816AVNG-ND 10/100Mb/s PCI Ethernet Media Access Controller 

(MacPHYTER-II™) * .144-LQFP 10.40 8.91 7.91 
DP83843BVJE-ND PHYTER® with Integrated PMD Sublayers* . 80-PQFP 16.05 14.98 13.91 
DP83846AVHG-ND DsPHYTER® Single 10/100 Ethernet Transceiver 80-LQFP 10.04 7.94 6.36 
DP83847ALQA56A-ND | DsPHYTER II® Single 10/100 Ethernet Transceiver* 5.48 4.34 3.48 
DP83848CVV-ND PHYTER® Single Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical 

Layer Transceiver* 51 (415253162) 
DP83848IVV-ND PHYTER® Single Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical 

Layer Transceiver* ....... 6.57 5.20 4.17 
DP83848JSQCT-ND PHYTER® Mini LS Commercial Temperature 

Single Port 10/100 Ethernet Transceiver* ... 3.60 2.74 2.09 
DP83848JSQTR-ND PHYTER® Mini LS Commercial Temperature 

Single Port 10/100 Ethernet Transceiver* 478.80/250 
DP83848KSQCT-ND PHYTER® Mini LS Industrial Temperature 

Single Port 10/100 Ethernet Transceiver* 480 3.65 2.79 
DP83848KSQTR-ND PHYTER® Mini LS Industrial Temperature 

Single Port 10/100 Ethernet Transceiver* 638.40/250 
DP83848VYB-ND PHYTER® Extended Temp. Single Port 10/100 Mb/s Ethernet 

Physical Layer Transceiver*..... 48-LQFP 22.20 20.72 19.24 
DP83849CVS-ND PHYTER® Dual Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical 

Layer Transceiver* 6.99 5.53 4.43 
DP83849IDVS-ND PHYTER® Dual Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical 

Layer Transceiver* 8.38 6.63 5.31 
DP83849IFVS-ND PHYTER® Dual Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical 

Layer Transceiver* 998 7.89 6.32 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1047 


National 
Semiconductor 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. if 25 100 
DP83865DVH-ND 10/100/1000 Ethernet Physical Layer (Gig PHYTER®V)*..128-PQFP 18.60 17.36 16.12 DS90C031TMXTR-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Driver 16-SOIC 3406.25/2,500 
DP83902AV-ND Serial Network Interface Controller for Twisted Pair* . -84-PLCC 16.66 14.28 12.67 DS90C032BTM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver 16-SOIC 273 2.08 1.59 
DSO8MB200TSQCT-ND | Dual 800mbps 1:2/2:1 LVDS Mux/Buffer* 48-LLP 7.18 568 4.55 DS90C032TM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver 16-SOIC 2.73 2.08 1.59 
DSO8MB200TSQTR-ND | Dual 800mbps 1:2/2:1 LVDS Mux/Buffer* 48-LLP 1085.85/250 DS90C032TMXTR-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver* ... 16-SOIC 3406.25/2,500 
DS10BR150TSDCT-ND _| 1.0Gbps LVDS Buffer/Repeater* -LLP 2.98 2.27 (1.738 DS90C1241VS-ND 5-35MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS 
DSTOBR150TSDTR-ND | 1.0Gbps LVDS Buffer/Repeater* .. -LLP 1499.40/1 000 Serializer/Deserializer™ nn AB-TOFP 9.98 8.55 _7.59 
DS10BR254TSQCT-ND | 1.5Gbps 1:4 LVDS Repeater* NEW! 40-LLP 7.88 623 4.99 DS906241IVS-ND 5-35MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS 
DS10BR254TSQTR-ND | 1.5Gbps 1:4 LVDS Repeater* NEW! 40-LLP 1190.63/250 Serializer/Deserializer* . 48-TOFP 9.98 8.55 7.59 
DS10CP152TMA-ND 1.5Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch* NEW! 16-SOIC 7.29 577 4.62 DS90C383MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 24-Bit, Transmitter* . -56-TSSOP 6.26 4.95 3.97 
DS10CP154TSQCT-ND | 1.5Gbps LVDS Crosspoint Switch* . 40-LLP 6.77 6.32 5.87 DS90C385AMT-ND +3.3V Prog. LVDS Transmitter 24-Bit Flat Panel Display 
DST0CP154TSQTR-ND | 1.5Gbps LVDS Crosspoint Switch* . 40-LLP 1431.93/250 Link, 85MHz -56-TSSOP 4.75 3.61 2.76 
DS14C88M-ND Quad CMOS Line Driver 14-SOIC 1.71 1.28 .95 DS90C387AVJD-ND Dual Pixel LVDS Display Interface* QO-TQFP 9.83 7.77 6.23 
DS14C88MXTR-ND Quad CMOS Line Driver 14-SOIC 4728.13/2,500 DS90C387RVJD-ND 85MHz Dual 12-Bit LD! Transmitter (VGA/UXGA)* Q0-TQFP 9.83 7.77 6.23 
DS14C88N-ND Quad CMOS Line Driver 14-Dip 244 181 1.34 DS90C387VJD-ND LVDS Dual Pixel Display Interface (LD!)-SVGA-OXGA*.....100-TOFP 9.83 7.77 6.23 
DS14C89AM-ND Quad CMOS Line Receiver 14-SOIC 1.71 1.28 .95 DS90C401M-ND LVDS Dual Low Volt Differential Signaling Driver* .... 250 1.90 1.45 
5 = . DS90C402M-ND. LVDS Dual Low Volt Differential Signaling Receiver* 2.50 1.90 1.45 
Be eee ND an oe Ae pec 2 Pree DS90C2501SLBCT-ND | Transmitter for LVDS Display Interface... LaminateCSP 16.20 15.12 14.04 
i ¥ oR r i r DS90C2501SLBTR-ND | Transmitter for LVDS Display Interfac Laminate CSP 6750.00/500 
DS14C232CM-ND LP +5V, Power TIA/EIA-232 Dual Driver/Receiver . 2.80 2.13 1.63 ‘ a é 
7 w A e DS90CF364MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 18-Bit, Receiver -48-TSSOP 5.85 4.45 3.40 
DS14C232CMXTR-ND Low Power +5V, Power TIA/EIA-232 Dual Driver/Receiver .. 16-SOIC 3500.00/2,500 i 
by A A + Di DS90CF364AMTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-65MHz, 18-Bit, i -48-TSSOP 5.48 4.34 3.48 
DS14C232CN-ND EIA232 Dual Driver/Receiver Low Power: aia 16-Dip 3.05 2.32 1.77 7 i ‘i 
= = DS90CF366MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-85MHz, 18-Bit, Receiver. -48-TSSOP 6.26 4.95 3.97 
DS14C232TM-ND E1A232 Dual Driver/Receiver Low Power*... -16-SOIC 3.00 2.28 1.74 = - = 
if 4 Gi ; A if DS90CF383MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 24-Bit, Receiver ...... -56-TSSOP 6.26 4.95 3.97 
DS14C238WM-ND Single Supply TIA/EIA-232 4x4 Driver/Receiver .24-SOIC 6.78 537 4.30 ; i aoe 
; A DS90CF384AMTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-65MHz, 24-Bit, Receiver .56-TSSOP 5.99 4.74 3.80 
DS14C238WMXTR-ND | Single Supply TIA/EIA-232 4x4 Driver/Receive .24-SOIC 4005.20/1,000 f H rents 
" : dba DS90CF384MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 24-Bit, Receiver*.... .56-TSSOP 5.36 4.24 3.40 
DS14C241WM-ND Single Supply TIA/EIA-232 4x5 Driver/Receiver .28-SOIC 6.24 4.94 3.96 DS9OCF386MTD-ND LVDS 3.3V. FPD Link-85MHz, 24-Bit, Receiver 56-TSSOP 626 495 397 
DS14C335MSA-ND 3.3V, Supply TIA/EIA-232 3x5 Driver/Receiver* 28-SSOP_ 8.11 6.41 5.14 DS90CF386SLC-ND 3.3V LVDS Receiver, 24-Bit Flat Panel Display* “64-FBGA 714 565 4.53 
DS14C535MSA-ND 5V, Supply EIA/TIA-232 3x5 Driver/Receiver* 28-SSOP 6.66 5.27 4.22 DSQOCF388AVJD-ND | LVDS Dual Pixel Display Interface/EPD-Link*... OO-TOFP 983 7.77 6.23 
DS15BR400TVS-ND 4-Channel LVDS Buffer/Repeater with Pre-Emphasis -48-TOFP 7.77 =6.15 4.93 r Sj A i * % 
R ; DS90CF388VJD-ND LVDS Dual Pixel Display Interface (LDI)-SVGA/QXGA’ Q0-TQFP 9.83 7.77 6.23 
DS15BR401TVS-ND 4-Channel LVDS Buffer/Repeater with Pre-Emphasis* -48-TOFP 7.77 6.15 4.93 | Bi ink® i 
: ‘ 5 DS90CF561MTD-ND LVDS 18-Bit, Color, FPD Link* .. -48-TSSOP 9.83 7.77 6.23 
DSISEATD1SQGT-ND) | 0.15 to 1.5Gbps Adaptive Cable Equalizer with DS9OCF562MTD-ND —_| LVDS 18-Bit, Color, FPD Link* -48-TSSOP 8.93 7.08 5.66 
LOS Detection* 9.15 7.85 6.96 DS9OCF563MTD-ND —_| LVDS SV, FPD Link 18-Bit, Transmitte -48-TSSOP_ 9.83 7.77 6.23 
DS15EA101SQTR-ND oe ia Gbps Adaptive Cable Equalizer with are oaiae DS90CF564MTD-ND LVDS 5V, FPD Link 18-Bit, Receiver* “AB-TSSOP 8.93 7.06 5.66 
etection™ .............. ee Bevin! DS90CF584MTD-ND LVDS 5V, FPD Link 24-Bit, Receiver* .56-TSSOP 8.93 7.06 5.66 
DS15MB200TSQCT-ND | Dual 1.5Gbps 2:1/1:2 LVDS Mux/Buffer* 9.87 7.81 6.26 DS9OCPO4TLQCT-ND —_| 4x4 Low Power 2.5Gb/s LVDS Digital Cross-Point Switch.....32-LLP 10.37 8.21 6.58 
DS15MB200TSQTR-ND | Dual 1.5Gbps 2:1/1:2 LVDS Mux/Buffer* .... 1492.25/250 DS9OCPO4TLQTR-ND —_| 4x4 Low Power 2.5Gb/s LVDS Digital Cross-Point Switch.....32-LLP 1568.45/250 
DS16EV5110SQCT-ND | Video Equalizer for DVI, HDMI, and Cat5 Cables OSoue OMEOlOy DS90CP22M-8-ND 2x2 800mbps LVDS Crosspoint Switch . 16-SOIC 5.83 4.43 3.38 
DS16EV5110SQTR-ND | Video Equalizer for DVI, HDMI, and Cat5 Cables* 1447.80/250 DS90CP22MT-ND 2x2 800mbps LVDS Crosspoint Switch* -16-TSSOP 6.05 460 3.51 
DS25BRISOTSDCT-ND | 3.125Gbps LVDS Repeater with Pre-Emphasis* . 5.10 3.88 2.96 DS90CR213MTD-ND 21-Bit, Channel Link-66MHz, Transmitter* -48-TSSOP 9.00 7.71 6.84 
DS25BR150TSDTR-ND | 3.125Gbps LVDS Repeater with Pre-Emphasis* . 2570.40/1,000 DS90CR214MTD-ND 21-Bit, Channel Link-66MHz, Receiver* ... .48-TSSOP 9.00 7.71 6.84 
DS25BR204TSQCT-ND | 3.125Gbps 1:4 LVDS Repeater* NEW!. 40-LLP 12.06 10.34 9.17 DS90CR215MTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 
DS25BR204TSQTR-ND | 3.125Gbps 1:4 LVDS Repeater* NEW! 40-LLP 2187.58/250 21-Bit, Channel Link-66MHz, Transmitter* 48-TSSOP 7.39 5.85 4.69 
DS25BR400TSQCT-ND | Quad 2.5Gbps Transceiver*. 10.73 9.20 8.16 DS90CR216AMTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 
DS25BR400TSQTR-ND | Quad 2.5Gbps Transceiver*... 1946.28/250 21-Bit, Channel Link-66MHz, Receiver* 48-TSSOP 5.99 4.74 3.80 
DS25CP102TSQCT-ND | 3.125Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch with Transmit DS90CR216MTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 
Pre-Emphasis and Receive Equalization* 9.07 7.77 6.89 21-Bit, Channel Link-66MHz, Receiver* 48-TSSOP 5.99 4.74 3.80 
DS25CP102TSQTR-ND | 3.125Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch with Transmit DS90CR217MTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 
Pre-Emphasis and Receive Equalization 6423.20/1,000 21-Bit, Channel Link-85MHz* .48-TSSOP 7.98 6.31 5.06 
DS25CP104TSQCT-ND | 3.125Gbps 4x4 LVDS Crosspoint Switch with Transmit DS90CR218AMTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 
Pre-Emphasis and Receive Equalization* 14.54 12.47 11.06 21-Bit, Channel Link-85MHz* ...48-TSSOP 6.99 5.53 4.43 
DS25CP104TSQTR-ND | 3.125Gbps 4x4 LVDS Crosspoint Switch with Transmit DS90CR218MTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 
Pre-Emphasis and Receive Equalization* .. 40-LLP 2638.43/250 21-Bit, Channel Link-75MHz* .48-TSSOP 8.93 7.06 5.66 
DS25CP152TSQCT-ND | 3.125Gbps LVDS 2x2 Crosspoint Switch* NI 16-LLP 9.07 7.18 5.75 DS90CR283MTD-ND 28-Bit, Channel Link-66MHz, Transmitter* -56-TSSOP 9.98 8.55 7.59 
DS25CP152TSQTR-ND | 3.125Gbps LVDS 2x2 Crosspoint Switch* NEW! 46-LLP 5356.80/1,000 DS90CR284MTD-ND 28-Bit, Channel Link-66MHz, Receiver* ... -56-TSSOP 9.98 8.55 7.59 
DS25MB200TSQCT-ND | Dual 2.5Gbps 1:2 Mux/Bufter* . 11.22 962 8.53 DSSOCR285MTD-ND —_| LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 
DS25MB200TSQTR-ND | Dual 2.5Gbps 1:2 Mux/Buffer* . 2035.18/250 28-Bit, Channel Link-66MHz, Transmitter* 56-TSSOP 662 5.23 4.19 
DS26C31TM-ND CMOS Quad Tri-State Differen' 1.80 1.32 .96 DS90CR286AMTD-ND 3.3V, Data Strobe LVDS Receiver 28-Bit 
DS26C31TMXTR-ND __| CMOS Quad Tri-State Differential Line Driver* 1530.00/2,500 REE nan coe i ats ae = aa 
DS26C31TN-ND CMOS Quad RS-422 Line Driver*. 16-Dip 217 161 1.19 H -3V, Data Strobe 28-Bit, Channel Link-B6MH2* .... 56- t 1953 
DS26C32ATM-ND CMOS Quad RS-422 Reoeiver™. iesole 177 132 97 DS9OCR287MTD-ND —_| LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 28-Bi 
DS26C32ATMXTR-ND | CMOS Quad RS-422 Receiver* 16-SOIC 1781.25/2,500 Channel Link-75MH2* S6-TSSOP AC ORES mao 
DS26L$31CM-ND Quad High Speed Differential Line Driver 16-SOIC 172 127 92 DS90CR287SLC-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 28 
DS26LS31CMXTR-ND __| Quad High Speed Differential Line Driver. 16-SOIC 1463.06/2,500 SSaAGRSRRAATOCAD Te ea 64-FBGA 11.22 9.62 8.53 
= - ; 7 oni F .3V, Rising Edge Data Strobe 28-Bi 
0. ee oo tal Ln serss0p amt 7m 70 
DS26LS32ACMXTR-ND | Quad Differential Line Receiver i 1517.25/2. 500 DS90CR481VJD-ND 48-Bit LVDS Channel Link SER/DES, 65-112MHz.. QO-TQFP 15.30 14.28 13.26 
DS26LS32ACN-ND Quad Differential Line Receiver* 16-Di eis DS90CR482VS-ND 48-Bit LVDS Channel Link SER/DES, 65-112MHz* 100-TQFP 15.75 14.70 13.65 
1p i OO oma DSGOCR483VJD-ND _| 48-Bi * 
DS26LS32CM-ND Quad Differential Line Receiver 154 113 82 | -Bit LVDS Channel Link SER/DES, 33-112MHz Q0-TQFP 17.47 14.97 13.28 
DS26LS32CN-ND Quad Differential Line Receiver* 192143 1.06 DS90CR484VJD-ND 48-Bit LVDS Channel Link SER/DES, 33-112MHz* Q0-TQFP 15.75 14.70 13.65 
DS26LV31TM-ND 3V. Enhanced Quad CMOS Differential Line Driver 46-Solc 190 141 105 DS90CR485VS-ND 133MHz, 48-Bit Channel Link Serializer (6.384Gbps) QO-TQFP 18.45 17.22 15.99 
: sai (ik fines . ‘ ‘ DS90CR486VS-ND 133MHz, 48-Bit Channel Link Deserializer (6.384Gbps)* ..100-TQFP 18.45 17.22 15.99 
DS26LV32ATM-ND 3V, Enhanced Quad CMOS Differential Line Receiver 16-SOIC 190 1.41 1.05 54 i rs it 
DS32EV400SOCT-ND Programmable Quad Equalizer* 4082 927 822 DS90LVOO1TLDCT-ND | 3.3V LVDS-LVDS Buffer’ B-LLP | 2:36) 175) 1:30) 
DS32EV400SOTR-ND Programmable Quad Equalizer* : 4962.15/250 DS90LVOOITLDTR-ND | 3.3V LVDS-LVDS Buffer. 8-LLP 972.80/1,000 
DS34C86TM-ND Quad CMOS Differential Line R 177 132 7 DS90LVO01TM-ND 3.3V LVDS-LVDS Buffer* “SOIC 2.36 1.75 1.30 
Mas Mstential =e necelver zl ; 2 DS9OLVOO4TVS-ND 4-Channel LVDS Buffer/Repeater with Pre-Emphasis*........48-TOFP 7.18 5.68 4.55 
DS34C86TMXTR-ND Quad CMOS Differential Line Receiver .. 1781.25/2,500 4 ‘ A fi i iiaee: 
i Scat 7 DS90LVO11ATMFCT-ND | 3V LVDS Single High Speed Differential Driver ACH) eS 186: 
DS34C86TN-ND Quad CMOS Differential Line Receiver* 3.40 2.59 1.98 e ‘ : fi i Hae 
4 7 Riis H DS90LVO11ATMFTR-ND | 3V LVDS Single High Speed Differential Driver 556.40/1,000 
DS34C87TM-ND CMOS Quad Tri-State Differential Line Driver* 1:56 116 {86 DS90LV017ATM-ND LVDS Single High Speed Differential Driver* 4.86 1.38 1.02 
DS34C87TMXTR-ND CMOS Quad Tri-State Differential Line Driver* 1568.75/2,500 DSOOLVO17M-ND LVDS Single High Speed Differential Driver*® 1.83 1.36 Toi 
DS34LV86TM-ND 3V, Enhanced Quad CMOS Differential Line Receiver* Boy ary ae DS90LV018ATM-ND LVDS 3V, Single CMOS Differential Line Receiver 211 157 116 
DS34LV87TM-ND Enhanced Quad CMOS Differential Line Driver* .. 257 1.91 1.42 DS9OLVO19TM-ND LVDS 3.3V or 5V Driver/Receiver* 265 202 154 
DS36C200M-ND Dual High Speed Bi-Directional Differential Transceive 298 221 1.64 DS9OLVO19TMTC-ND | LVDS 3.3V or 5V Driver/Receiver* 265 202 1.54 
DS36C278M-ND Low Power Multipoint EIA-RS-485 Transceiver*. 276 2.05 1.52 DS90LV027ATM-ND LVDS Dual High Speed Differential Driver* 221 164 1.22 
DS36C278TM-ND Multipoint EIA Low Power Transceiver* ...... 2.82 210 1.55 DS9OLVO27M-ND LVDS Dual High Speed Differential Driver® 245. 1.82 1.35 
DS36C279M-ND Low Power EIA-RS-485 Transceiver with Sleep Mode* . 258 1.96 1.50 DS9OLVO28ATLDCT-ND | LVDS 3V Dual CMOS Differential Line Receiver 2.95 2.19 1.62 
DS36C280M-ND Slew Rate Controlled CMOS EIA-RS-485 Transceiver. 258 1.96 1.50 DS9OLVO28ATLDTR-ND | LVDS 3V Dual CMOS Differential Line Receiver 1216.00/1,000 
DS36F95M-ND High Speed Multipoint RS485/422 Transceiver*.... 3.68 280 2.14 DS9OLVO28ATM-ND LVDS 3V Dual CMOS Differential Line Receiver 2.95 219 1.62 
DS38EP100SDCT-ND 1 to SGbps, Power Saver Equalizer for Backplanes/Cables 310 236 1.80 DS90LV031ATM-ND LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver*. ty Pah altil 
DSeCERIOOSOTR:NEEES| 1 to 5Gbps, Power Saver Equalizer for Backplanes/Cables* 156240015000 DS9OLVOS1ATMTC-ND | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver™. -16-TSSOP 2.78 211 1.61 
DS40MB200SQCT-ND Dual 4Gb/s 1:2 Mux/Buffer* . 12.88 11.04 9.79 DS90LVO31ATMXCT-ND | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver 16-SOIC 2.78 2.11 1.61 
DS40MB200SQTR-ND Dual 4Gb/s 1:2 Mux/Buffer* . 2336.80/250 DS90LVO31ATMXTR-ND | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver 16-SOIC 3468.75/2,500 
DS42MB100TSQCT-ND | 4.25Gb/s 1:2 Mux/Buffer* 989 848 7.52 DS90LV031BTM-ND LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver*. 16-SOIC 2.78 2.11 1.61 
DS42MB100TSQTR-ND | 4.25Gb/s 1:2 Mux/Buffer* . 1793.88/250 DS90LV032ATM-ND LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Receiver*. 16-SOIC 278 211 1.61 
DS64EV400SQCT-ND__| Programmable Quad Equalizer* 22.80 21.28 19.76 DS9OLVO32ATMTC-ND | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Receiver*. -16-TSSOP 2.78 2.11 1.61 
DS64EV400SQTR-ND Programmable Quad Equalizer* 4826.00/250 DS90LV047ATM/DRSN-ND | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver*. 16-SOIC 2.73 2.08 1.59 
DS80EP100SDCT-ND 5 to 12.5Gbps, Power Saver Equalizer for DS90LVO47ATMTC/DRSN-ND| LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Driver*. -16-TSSOP 2.73 2.08 1.59 
Backplanes/Cables* 298 227 1.73 DS90LVO48ATM/DRSN-ND | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Receiver*. 16-SOIC 2.73 2.08 1.59 
DS80EP100SDTR-ND 5 to 12.5Gbps, Power Saver Equalizer for DS9OLVO48ATMTC/DRSN-ND | LVDS 3V Quad CMOS Differential Line Receiver*. -16-TSSOP 2.73 2.08 1.59 
Backplanes/Cables* -LLP 1499.40/1,000 DS90LVO49HMTXCT-ND | High Temp. 3V LVDS Dual Line Driver/Receiver Pair*......16-TSSOP 2.67 1.98 1.47 
DS89C21TM-ND Differential CMOS Line Driver/Receiver Pair’ 8-SOIC 1.61 1.20 89 DS90LVO49HMTXTR-ND | High Temp. 3V LVDS Dual Line Driver/Receiver Pair .16-TSSOP 2687.50/2,500 
DS89C386TMEA-ND 12-Channel CMOS Differential Line Receiver*. 48-SSOP 876 6.93 5.55 DS90LVO49TMT-ND 3V LVDS Dual Line Driver with Dual Line Receiver*.........16-TSSOP 2.51 1.87 1.38 
DS89C387TMEA-ND 12-Channel CMOS Differential Line Driver* . 676) 6.93" 5165 DS90LV110ATMT-ND 1-to-10 LVDS Data/Clock Distributor with Failsafe* .........28-TSSOP 6.99 553 4.43 
DS90C031BTM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Driver*. 2.73 2.08 1.59 DS90LV110TMTC-ND 1-to-10 LVDS Data/Clock Distributor*... .28-TSSOP 6.99 5.53 4.43 
DS90C031TM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Driver*. 273 2.08 1.59 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
DS90LV804TSQCT-ND | 4-Channel, 800mbps LVDS Buffer/Repeater* .. 5.38 4.25 3.41 CLCO01AJE-ND Serial Digital Cable Driver* 475 3.61 2.76 
DS90LV804TSQTR-ND | 4-Channel, 800mbps LVDS Buffer/Repeater* .. 3174.40/1,000 CLC001AJECT-ND Serial Digital Cable Driver* 4.98 3.79 2.89 
DS90UR241IVSCT-ND 5-43MHz DC Balanced 24-Bit LVDS CLC001AJETR-ND Serial Digital Cable Driver* 6218.75/2,500 
Serializer/Deserializer*...... 10.97 9.41 8.34 CLCOOSAJE-ND ITU-T G.703 Cable Driver*. 10.61 9.09 8.06 
DSQOUR241IVSTR-ND | 5-43MHz DC Balanced 24-Bit LVDS CLCOOGAJE-ND Serial Digital Cable Driver with Adjustable Outputs*. 9.87 7.81 6.26 
Serializer/Deserializer* .. 7774.80/1,000 CLCOO7AJE-ND Serial Digital Cable Driver* .... 878 6.94 556 
DS91C176TMA-ND Multipoint-LVDS Transceiver* 3.68 280 2.14 CLCO07BM-ND Serial Digital Cable Driver with Dual Complementary 
DS91C180TMA-ND Multipoint-LVDS Line Driver/Receiver 3.80 289 2.21 Outputs* ae 8.78 6.94 5.56 
DS91D176TMA-ND Multipoint-LVDS Transceiver*..... 3.68 2.80 2.14 CLC011BCQ-ND Serial Digital Video Decoder* 12.34 10.58 9.38 
DS91D180TMA-ND Multipoint-LVDS Line Driver/Receiver* 3.93 2.99 2.28 CLCO12AJE-ND Adaptive Cable Equalizer for ITU-T G.703 Data R * 14-SOIC 15.60 14.56 13.52 
DS92CKI6TMTC-ND___| BLVDS 3V, 1-to-6 Clock Buffer/Bus Transceiver* 5.29 4.19 3.36 CLCOT4AJE-ND Adagine = Eaualier for High-Speed Aecuven™ T4S0IC 17.29 14.82 13.15 
DS92LV16TVHG-ND 16-Bit Bus LVDS Serializer/Deserializer* .. 13.28 11.39 10.10 -| a i i ion*® if [ ; i 
H ai Sie CLCO16ACQ-ND Data Retiming PLL with Automatic Rate Selection* . 28-PLCC 24.75 23.10 21.45 
DS92LV18TVV-ND 18-Bit Bus LVDS Serializer/Deserializer* . 14.14 12.12 10.75 + imi i j ion® yi 
- ‘ CLCO16AJQ-ND Data Retiming PLL with Automatic Rate Selection* . 28-PLCC 27.60 25.76 23.92 
DS92LV010ATM-ND Bus LVDS 3.3/5.0V Single Transceiver* 3.20 244 1.86 i as i A ae : 
: CLCO16MTC-ND Data Retiming PLL with Automatic Rate Selection® .........28-TSSOP 24.75 23.10 21.45 
DS92LVO40ATLQACT-ND | LVDS 4-Channel Bus Transceiver .. 6.97 5.52 4.42 CLCO1SAJVJQ-ND 8 x 8 Digital Cross Point Switch* 96.70 2492 2314 
DS92LVO40ATLQATR-ND | LVDS 4-Channel Bus Transceiver* .. 1054.10/250 CLCO20BCO-ND SMPTE a Digital Video Seri iz 78.50 76.60 7470 
DS92LVOSOATVEH-ND | LVDS 9-Channel Transceiver* 9.47 7.49 6.00 raat cata ae eae : Sai 
7 CLC021AVGZ-3.3-ND SMPTE 259M Digital Video Serializer with 
DS92LV1021AMSA-ND | 16MHz-40MHz 10-Bit Bus LVDS Serializer 6.38 5.05 4.05 : 
ql " Bi alone EDH Generation/Insertion 44-PQFP 37.05 34.58 32.11 
DS92LV1021TMSA-ND | 16MHz-40MHz 10-Bit Bus LVDS Serializer 19.20 17.92 16.64 alee 
ij * _Bit Carializer* CLC021AVGZ-5.0-ND SMPTE 259M Digital Video 44-PQFP 37.05 34.58 32.11 
DS92LV1023TMSA-ND | 40MHz-66MHz 10-Bit Serializer 7.94 6.28 5.03 CLC5S26MSA-ND Digital Variable Gain Amp* 330 656 26 
DS92LV1212AMSA-ND | Bus LVDS 16MHz-40MHz 10-Bit Random Lock 59 i igital Variable Gain Amp E 968 _ 5. 
Deserializer with Embedded Clock Recovery*.. 28-SSOP_ 6.38 5.05 4.05 ene nee ate Tenens pate Be ou 
DS92LV1224TMSA-ND | 40MHz-66MHz 10-Bit Deserializer* . 8.04 6.36 5.10 - ual Digital Tuner 5 fy © f : 
DS92LV1260TUJB-ND 6-Channel 10-Bit BLVDS Deserializer* 28.50 26.60 24.70 CLC730031-ND Eval Board for Quad Op Amps in SOIC Packages* Be eeisntca tee — 630 498 3.99 
DS92LV222ATM-ND Bus LVDS Two Channel Multiplexer Repeater* 6-SOIC 4.80 3.65 2.79 CLC730116-ND Eval Board Designad to Ald in the Characterization of 
DS92LV8028TUF-ND 8-Channel 10:1 Serializer*.... 32.10 29.96 27.82 aE (eho Mopetine anes oor et Fackages "1 a s pce 
DS99R101VS-ND 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS 1 | ua igh Speed Buffer Evaluation Boar I if a 
Serializer/Deserializer* ... 10.46 8.27 6.63 CLC730136-ND Single SOT-23 High Speed Buffer Evaluation Board* 6.30 498 3.99 
DS99R102VS-ND 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS CLC730145-ND Quad SOIC High Speed Buffer Evaluation Board*. 6.30 480 3.99 
Serializer/Deserializer* ... 10.46 8.27 6.63 CLC730216-ND Single SOT High Speed Op Amp Evaluation Board* . 6.30 4.98 3.99 
DS99R104TSQCT-ND 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS CLC730231-ND Quad SOIC High Speed Op Amp Evaluation Board 6.30 4.80 3.99 
Serializer/Deserializer* ... 949 813 7.21 COP8AMESEMW8-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, Temperature 
DS99R104TSQTR-ND 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS Sensor 10-Bit A/D* 28-SOIC 10.82 9.27 8.22 
Serializer/Deserializer® ... 1720.85/250 COP8CBE9IMT9-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/D .48-TSSOP 13.44 11.52 10.22 
DS99R105SQCT-ND 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS COP8CBR9HVA8-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D* 44-PLCC 15.61 13.38 11.87 
Serializer/Deserializer* ... . 915 7.85 6.96 COP8CBR9IMT8-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D* .48-TSSOP 14.74 12.63 11.20 
DS99R105SQTR-ND 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS COPSCCEQIMT9-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/D*.. .48-TSSOP 16.05 13.76 12.20 
Serializer/Deserializer* ... 1660.53/250 COP8CCR9IMT7-ND 8-Bit Microcontroller with 32K Flash, 10-Bit A/D* .48-TSSOP 15.30 14.28 13.26 
DS99R106SQCT-ND 3MHz-40MHz DC-Balanced COP8CDE9IMT9-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/D* .48-TSSOP 5.73 4.54 3.64 
Serializer/Deserializer® ......... 9.15 7.85 6.96 COP8CFESHVA9-ND ‘| 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/D 44-PLCC 5.29 419 3.36 
DS99R106SQTR-ND alee Ply 24-Bit LVDS “Sansa COP8CFE9IMT9-ND 8-Bit Microcontroller with 8K Flash, 10-Bit A/D* .. -48-TSSOP 5.48 4.34 3.48 
erializer/Deserializer® ... : a z 
DS99R106VS-ND 3MHz-40MHz DC-Balanced 24-Bit LVDS CoE SOE Me ND 48-1350? a 
DS485M-ND Low Power Mutpoit RSABSIASAD® 7 245 182135 le aed oD Biel 
DS485N: ND Tow Sar Mutipoint RS485/RS422 Transoelver® 2.64 1.96 1.45 eueeeaee aT SBT OLE Mecrocontralet 3 
H i ; 96 1, USART* 28-S0IC 9.14 7.23 _-5.79 
DS485TM-ND Low Power Multipoint RS485/RS422 Transceiver* 2.45 1.82 1.35 COP8SGE728NB-ND 8-Bit OTP Microcontroller. 8K 
DS485TN-ND Low Power Multipoint RS485/RS422 Transceiver* i 258 1.92 1.42 USART* ‘ 987 7.81 626 
DS1487N-ND Low Power Multipoint RS485, 1/4 Unit Load Transc “Dip 2.90 216 1.59 COP8SGE744V8-ND 8-Bit OTP Mit ih 8K Me oC ‘ a 
DS2003CM-ND High Current/High Voltage Darlington Driver OPBSGE744V8- Bit icrocantroller, 8K Memory, 2 Comparators 
with Internal ResistOr™ «nnn 129 95 69 cameaarean (Boas DEE) ORES ise: 
DS2003CMXCT-ND High Current/High Voltage Darlington Driver gant 8.04 636 5.10 
Pee ETOMM Hngh Guncon Ht Vouage Detling Lime Le COPSSGR728N8-ND | 6-Bit OTP Microcontroller, 32K Memory, 2 C 
with Internal Resistor* si 1099.69/2,500 USART* 9.87 7.81 6.26 
DS2003CN-ND High Current/High Voltage Darlington Driver COP8SGR744V8-ND 8-Bit OTP : 
with Internal Resistor* ... 143 1.05 77 USART* ae : 917 7.86 6.97 
DS3486M-ND RS422/423 Quad Line Receiver* .. SOIC. 1.44. 1.06 a CRI6MAS9VJE9-ND. 16-Bit, CAN CompactRISC™ Flash Microcontroller 18.45 17.22 15.99 
DS3486N-ND RS422/423 Quad Line Receiver*. 16-Dip 1.71 127 94 CRI6MCS9VJE9-ND 16-Bit, CAN CompactRISC™ Flash Microcontroller* 18.45 17.22 15.99 
DS3487M-ND Quad Differential Line Driver* 6SOIG 1.72 1.27 92 LF1SGH-ND Mono JFET In Op Amp*. 5.67 4.49 3.60 
DS3487N-ND Quad Differential Line Driver* 16-Dip 2.05 152 13 LF256H-ND Wideband JFET Op Amp* 5.67 449 3.60 
DS3658N-ND Quad High Low Current Peripheral Driver’ 16-Dip 3.80 2.89 _ LF298M-ND Monolithic Sample and Hold Circuit* 3.10 236 1.80 
DS3668N-ND Quad Fault Protect Peripheral Driver ip) 413 344 — LF347BN-ND Quad Bi-FET Op Amp* 2.21 1.65 1.22 
DS3691M-ND RS422/423 Line Driver* 1.84 1.37 1.02 LF347M-ND Quad Bi-FET Op Amp* 2.24 1.67 1.23 
DS3691N-ND RS422/423 Line Driver* 2.238 1.66 1.23 LF347MXTR-ND Quad Bi-FET Op Amp* 2259.38/2,500 
DS3695AM-ND Multipoint RS485/RS422 Transceiver/Repeater 1.63 1.22 90 LF347NNS-ND. Quad Bi-FET Op Amp* ale Ichi) ial 
DS3695AMXTR-ND Multipoint RS485/RS422 Transceiver/Repeater* 1646.88/2,500 LF353M-ND Wideband Dual JFET Op Amp 1.21 89 65 
DS3695ATM-ND. Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater* . 276) 2105) 1152 LF353MXCT-ND Wideband Dual JFET Op Amp*... 1.08 ash dave 
DS3695N-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater* .. Sle 2 90.96. LF353MXTR-ND. Wideband Dual JFET Op Amp* 1029.56/2,500 
DS3695TN-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater* . 174" 1:29" .96 LF353NNS-ND Wideband Dual JFET Input Op Amp*. 1.34 99 72 
DS3696N-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater® .. Psst) eye ath LF356H-ND Monolithic JFET Input Op Amp* 567 449 3.60 
DS36950V-ND RS485 Quad Differential Receiver*.. 9.00 7.71 _ LF356M-ND Monolithic JFET Input Op Amp* 95 70 51 
DS8921AM-ND Differential Line Driver/Receiver Pair* . Le sil 8S LF356N-ND Monolithic JFET Input Op Amp* 112.82 _—.60 
DS8921ATM-ND Differential Line Driver/Receiver Palr®. 179! 1:31.96 LF398AN-ND Monolithic Sample and Hold Circuit S105 Da ueT 
nn oer |e one 
H ial Lit : ‘ 200 LF398M-ND Monolithic Sample and Hold Circuit* 2.06 153 1.13 
DS8922AM-ND S422 Dual Driver/Receiver Pair* POOMEMSItION | fesse Monolithic Sample and Hold Circuit* ati a? UE 
AND aioe et TS ae ce orn une ee LF411ACH-ND Low Offset Low Drift JFET Input Op Amp’ 8.82 6.98 5.59 
- ual Driver/Receiver Pair* ... 4 : A q i * 
DS8923AM-ND R422 Dual Differential Line Driver/Receiver 200 149 1.10 ESNet) Low Offset Low'Diit JFET Input Op Amp ey GO ie 
sei i LF411CN-ND Low Offset Low Drift JFET Input Op Amp MEE ae eye 
DS8923AMXTR-ND RS422 Dual Differential Line Driver/Receivet 2018.75/2,500 ny ‘ A 
H aan : : LF412ACN-ND Low Offset Low Drift JFET Dual Op Amp 498 3.79 2.89 
DS8923AN-ND RS422 Dual Differential Line Driver/Receiver* muy Abe alekh LF412CN-ND Low Offset Low Drift JFET Dual Op Amp* 166 124 92 
DS9637ACM-ND RS423 Dual Receiver* 158 116 84 | i * i ; : 
‘ = apr : LF412MH-ND Low Offset Low Drift JFET Dual Op Amp CUO als 7 
DS9638CM-ND RS422 Dual High Speed Differential Line Driver* 1.58 116 .84 * 
a ; ace LF442ACN-ND Dual Low Power JFET Op Amp 5.63 4.28 3.27 
DS14185WM-ND EIA/TIA-232 3 Driver x 5 Receiver* . LT k2 E07, 

i , iad apa LF442AMH-ND Dual Low Power JFET Op Amp* 17.40 16.24 15.08 
DS36276M-ND Failsafe Multipoint Transceiver* .. 3.01 2.24 1.65 LF442CN-ND Dual Low P ‘IFET Op Amp* 176 129 94 
DS36277TM-ND Dominant Mode Multipoint Transceiver. 2.82 210 1.55 ; De ee pame Oe) 

: — 7 LF444ACN-ND Quad Low Power JFET Op Amp* 3.30 2.51 1.92 
DS36277TMXTR-ND Dominant Mode Multipoint Transceiver* . 2843.75/2,500 LF444CM-ND Quad Low Power JFET Op Amp* 193 143 106 
DS36277TN-ND Dominant Mode Multipoint Transceiver* . 3.04 2.26 1.67 ~ - - 
DS36954M-ND Quad Differential Bus Transceiver*.. 9.68 8.30 7.36 PEsaChaND Quad Low Power JFET Op Amp Wee) lea 
DS75176BM-ND Multipoint RS485/422 Transceiver* 166 122 89 LM10CH-ND Op Amp and Voltage Reference® 672 5.32 4.26 
DS75176BMXCT-ND Multipoint RS485/422 Transceiver 166 1.22 89 Hee 7 pul an Vo etereces ae Boe et 
DS75176BMXTR-ND Multipoint RS485/422 Transceiver 1408.88/2,500 3 F : - 
DS75176BN-ND Multipoint RS485/422 Transceiver* 169 1.24 90 LM10CWM-ND Op Amp and Voltage Reference* 2.83 215 1.64 
DS75176BTM-ND Multipoint RS485/422 Transceiver* 169 124 90 LM12CLK-ND 80W Power Op Amp 4-Pin* 55.20 51.52 47.84 
DS75176BTN-ND Multipoint RS485/422 Transceiver* 169 124 90 LIM12H458ClV-ND 12-Bit + Sign DAS with Self-Calibrati 20.55 19.18 17.81 
DS92001TLDCT-ND 3.3V B/LVDS-BLVDS Buffer* 2.64 1.96 1.45 LM12H458CIVF-ND 12-Bit + Sign DAS with Self-Calibration 20.55 19.18 17.81 
DS92001TLDTR-ND 3.3V B/LVDS-BLVDS Butfer® 7088.00/1,000 LM12L458ClV-ND 12-Bit + Sign DAS with Self-Calbration*...... 44-POFP 20.55 19.18 17.81 
DS92001TMA-ND 3.3V B/LVDS-BLVDS Buffer* 295 219 1.62 LM19CIZ-ND 2.4V, 10HA Temperature Sensor, -55° to 130°C* . 1.11 181,59 
DS96173CN-ND E1A422/485 Quad Receiver* 4.20 3.20 2.44 LM20BIM7CT-ND Micro SMD Temperature Sensor, +2.5°C .. ie 82 60 
DS96174CN-ND RS485/422 Quad Differential Driver 3.68 280 2.14 LM20BIM7TR-ND Micro SMD Temperature Sensor, +2.5°C 387.40/1,000 
DS96175CN-ND. RS485/422 Quad Differential Receiver’ 4.38 3.33 2.54 LM20CIM7CT-ND Micro SMD Temperature Sensor, +5°C* 96 Jl a5 
DS96176CN-ND RS485 Transceiver? ......... 268 2.04 1.56 LM20CIM7TR-ND- Micro SMD Temperature Sensor, +5°C* 331.50/1,000 
EQ50F100LRCT-ND 1Gbps to 6.25Gbps Backplane Equalizer* 10.40 891 7.91 LM20SIBPCT-ND Micro SMD Temperature Sensor..... 96 eTileeoil 
EQ50F100LRTR-ND 1Gbps to 6.25Gbps Backplane Equalizer* 7365.60/1,000 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description al 25 100 
LM20SIBPTR-ND Micro SMD Temperature Sensor. 95.63/250 LM71CISDCT-ND SPI/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temperature Sensor 2.06 153 1.14 


LM26CIMS5-HHDCT-ND 
LM26CIM5-HHDTR-ND 
LM26CIM5-NPACT-ND 
LM26CIM5-NPATR-ND 


+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* 


1.43 1.05 .76 
494.00/1,000 

1.43 1.05 .76 
494.00/1,000 


LM71CISDTR-ND 

LM73CIMK-OCT-ND 
LM73CIMK-OTR-ND 
LM73CIMK-1CT-ND 


SPI/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temperature Sensor 
2.7V, 11-to-14 Bit Digital Temperature Sensor* 
2.7V, 11-to-14 Bit Digital Temperature Sensor* 
2.7V, 11-to-14 Bit Digital Temp. Sensor* 


851.20/1,000 
1:56) 116) 286) 
645.12/1,000 
1.56 1.16  .86 


LM26CIM5-PHACT-ND 
LM26CIM5-PHATR-ND 
LM26CIM5-RPACT-ND 
LM26CIM5-RPATR-ND 
LM26CIM5-SHACT-ND 


+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat... 


1.43 1.05 76 
494.00/1,000 

1.43 1.05 .76 
494.00/1,000 

1.43 1.05  .76 


LM26CIM5-SHATR-ND 
LM26CIM5-SPACT-ND 
LM26CIM5-SPATR-ND 
LM26CIMS-TPACT-ND 
LM26CIM5-TPATR-ND 


+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat... 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* 


494.00/1,000 
1.43 1.05 .76 

494.00/1,000 
1.43 1.05 .76 

494.00/1,000 


LM73CIMK-1TR-ND 
LM74CIBP-5CT-ND 
LM74CIM-3-ND 
LM74CIM-5-ND 
LM75CIM-3-ND 


2.7V, 11-to-14 Bit Digital Temp. Sensor’ 
5V, 12-Bit Digital Temperature Senso: 
3V, 12-Bit Digital Temperature Sensor* 
5V, 12-Bit Digital Temperature Sensor* 
3V, Digital Temperature Sensor* 


645.12/1,000 
2.24 167 1.23 
e728) 9.95) 
ial bee RK 
2A oS 


LM26CIM5-VHACT-ND 
LM26CIM5-VHATR-ND 
LM26CIM5-VPACT-ND 
LM26CIM5-VPATR-ND 
LM26CIM5-XHACT-ND 


+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* 


1.43 1.05 .76 
494.00/1,000 

1.43 1.05 .76 
494.00/1,000 

1.43 1.05 76 


LM75CIM-5-ND 
LM75CIMX-5TR-ND 
LM75CIMM-3CT-ND 


5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog 
with Two-Wire Interface* 
5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog 
with Two-Wire Interface. 
3.3V, Digital Temperature Sensor and Thermal 
Watchdog with Two-Wire Interface* 


Cx) sé eS 
2125.00/2,500 


Ze alee) 


LM26CIM5-XHATR-ND 
LM26CIM5-XPACT-ND 
LM26CIM5-XPATR-ND 
LM26CIM5-YHACT-ND 
LM26CIMS5-YHATR-ND 


+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 


494.00/1,000 
1.43 1.05 .76 

494.00/1,000 
1.43 1.05 .76 

494.00/1,000 


LM75CIMM-3TR-ND 
LM75CIMM-5CT-ND 
LM75CIMM-5TR-ND 


3.3V, Digital Temperature Sensor and Thermal 
Watchdog with Two-Wire Interface* 
5V, Digital Temperature Sensor and Thermal 
Watchdog with Two-Wire Interface* 
5V, Digital Temperature Sensor and Thermal 
Watchdog with Two-Wire Interface* 


896.00/1,000 
Pa GT ek) 
896.00/1,000 


LM26CIMS-YPACT-ND 
LM26CIM5-YPATR-ND 
LM26CIM5-ZHACT-ND 
LM26CIM5-ZHATR-ND 
LM26LVCISDCT-ND 


+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 
+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat 

+3°C Accurate, Factory Preset Thermostat* 
1.6V Preset Temperature Switch and Temperature Sensor* ...6-LLP 


1.43 1.05.76 
494.00/1,000 

1.43 1.05 76 
494.00/1,000 

Ug BS) 


LM76CHM-5-ND 
LM77CIM-3-ND 
LM77CIM-5-ND 


5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window 
Comparator with Two-Wire Interface* 
3V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window 
Comparator with Two-Wire Interface* 
5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window 
Comparator with Two-Wire Interface* 


2.90 2.16 1.59 
ea) tse ae 
2d 1570 146 


LM26LVCISDTR-ND 

LM27CIM5-1HJCT-ND 
LM27CIMS-1HJTR-ND 
LM27CIM5-2HJCT-ND 
LM27CIM5-2HJTR-ND 


1.6V Preset Temperature Switch and Temperature Sensor* ...6-LLP 
+3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset Thermostat ... SOT-23-5 
+3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset Thermostat ... SOT-23-5 
+3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset Thermostat ... SOT-23-5 
+3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset Thermostat ... SOT-23-5 


617.50/1,000 
2.33 1.73 1.28 
961.28/1,000 
2.33 1.73 1.28 
961.28/1,000 


LM77CIMM-3CT-ND 
LM77CIMM-3TR-ND 
LM77CIMM-SCT-ND 


3V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window 
Comparator with Two-Wire Interface 
3V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window 
Comparator with Two-Wire Interface 
5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window 
Comparator with Two-Wire Interface 


2i 4:57" 146 
870.40/1,000 
2M 157 116 


LM27CIM5-ZHJCT-ND 


+3°C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset 


LM77CIMM-5TR-ND 


5V, Digital Temperature Sensor and Thermal Window 
Comparator with Two-Wire Interface 


870.40/1,000 


jnemnost a ee LM78LO5ACM-ND 5V, 100mA Positive Regulator* SOIC 735839 
ad #2,C Accurate, 120°C-150°C Factory Preset aeLoE Ue LM78LO5ACMXCT-ND | 5V, 100mA Positive Regulator* SOIC 68 4936 
LM32CIMT-ND Dual Thermal Diode Temperature Sensor 3.40 2.36 1.80 eee # wae postive Regulator S016 a eee 
LM34AH-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, -50°F to 300°F* 13.86 11.88 10.54 a 1 TOMA Positive heguiator® .. : : 3 
LM34CAH-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, -40°F to 230°F* 11.55 9.90 8.78 LM78LOSIBPCT-ND 3-Terminal Positive Regulator 110 8189 
LM34CAZ-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, -40°F to 230°F* 714 565 4.53 LM78LOSIBPTR-ND 3-Terminal Positive Regulator 110.25/250 
LIM34CH-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, -40°F to 230°F* 952 816 7.24 LM78LOSITPCT-ND 3-Terminal Positive Regulator* . 110 8159 
LM34CZ-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, -40°F to 230°F* 5.54 439 3.52 LM78LOSITPTR-ND 3-Terminal Positive Regulator* . 110.25/250 
LM34DM-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, +32°F to 212°F*.. 2.23 166 1.23 LM78L12ACM-ND 12V, 100mA Positive Regulator* 73 53 39 
LM34DZ-ND Precision Fahrenheit Temperature Sensor, +32°F to 212°F* 251 1.87 1.38 LM78L12ACMXTR-ND | 12V, 100mA Positive Regulator* 538.65/2,500 
LM35AH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -55°C to 150°C* 0-46 16.80 15.68 14.56 LM78L12ACZ-ND 12V, 100mA Voltage Regulator* 73 53.39 
LM35CAH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to 110°C* 0-46 11.55 9.90 8.78 LM78L15ACM-ND 15V, 100mA Positive Regulator* 73 53.39 
LM35CAZ-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to 110°C* 0-92 540 4.27 3.42 LM78L1SACMXCT-ND | 15V, 100mA Positive Regulator* 68.49.36 
LM35CH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to 110°C* 0-46 «$9.03 7.74 6.87 LM78L1S5ACMXTR-ND | 15V, 100mA Positive Regulator* 538.65/2,500 
LM35CZ-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to 110°C * 0-92 5.28 4.01 3.06 LM78L15ACZ-ND 15V, 100mA Positive Regulator* kel fod 39 
LM35DH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C to 100°C* 0-46 «48.19 648 5.19 LM78L62ACZ-ND 6.2V, 100mA Positive Regulator 1.22 .90 65 
LM35DM-ND Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C to 100°C* 8-SOIC 1.82 1.35 1.00 LM78MOSCDT-ND 3-Terminal Positive Regulator® .. Soe aly) 85 
LM35DMXCT-ND Precision Celsius Temp. Sensor, 0°C to 100°C*.. 8-SOIC 1.80 1.34 99 LM78M12CH-ND 12V, 500mA Positive Regulator* 6.30 4.98 3.99 
LM35DMXTR-ND. Precision Celsius Temp. Sensor, 0°C to 100°C 8-SOIC 1834.38/2,500 LM78M12CT-ND 12V, 500mA Positive Regulator* 1.67 1.23 89 
LM35DT-ND Precision Celsius Temperature Sensor* .. 2:82) 210" 1.55. LM78M15CH-ND 15V, 500mA Positive Regulator* 630 4.98 3.99 
LM35DZ-ND Precision Celsius Temperature Sensor, 1.74 130 .96 LM78S40CN-ND Universal Switching Regulator Subsystem* . 1.79 1.33 99 
LM40CIMT-ND Hardware Monitor with Dual Thermal Diodes and LM78S40N-ND Universal Switching Regulator Subsystem, Ind. Temp 2.67 1.98 1.47 

SensorPath™ Bus* 3.68 280 2.14 LM79L05ACM-ND 5V, 100mA Negative Regulator* 1.04 s1ONn E00} 
[M41 CIMT-ND Hardware Monitor with Thermal Diode Inputs and LM79LOSACMXTR-ND — | 5V, 100mA Negative Regulator* 764.75/2,500 

SensorPath™ Bus* 4-TSSOP 3.58 2.72 2.08 LM79L12ACM-ND 12V, 100mA Negative Regulator i! B&B 
LM45BIM3CT-ND Precision Celsius Temp 1.58 (1.18 87 LM79L12ACMXTR-ND | 12V, 100mA Negative Regulator 764.75/2,500 


LM45BIM3TR-ND 
LM45CIM3CT-ND 


Precision Celsius Temperature Sensor* 
Precision Celsius Temperature Sensor* 


652.80/1,000 
1.01 75 54 


LM45CIM3TR-ND 
LMSOBIM3CT-ND 
LMSOBIM3TR-ND 
LMSOCIM3CT-ND 
LMSOCIM3TR-ND 


Precision Celsius Temperature Sensor* .. 
Single Supply Centigrade Temperature Sensor’ 
Single Supply Centigrade Temperature Sensor*... 
Single Supply Centigrade Temperature Sensor* 
Single Supply Centigrade Temperature Sensor’ 


351.00/1,000 


lat 20 094: 
608.40/1,000 
fGen email 


331.50/1,000 


LM79MOSCT-ND 
LM79M12CT-ND 


5V, 500mA Negative Voltage Regulator 
12V, 500mA Negative Voltage Regulator* .. 


hG5 ESC. 99) 
1.85 1.36 .99 


LMS6BIM-ND 
LMS6BIMMCT-ND 
LMS6BIMMTR-ND 
LMS6CIM-ND 
LMS6CIMMCT-ND 


Dual Output Low Power Thermostat* ... 
Dual Output Low Power Thermostat 
Dual Output Low Power Thermostat 
Dual Output Low Power Thermostat 
Dual Output Low Power Thermostat 


251 187 1.38 
2:95 219) 162 
1216.00/1,000 
1.89 1.41 1.04 
2.23 166 1.23 


LM79M15CT-ND 
LM80CIMT-3-ND 


15V, 500mA Negative Voltage Regulator* 
Serial Interface ACP|-Compatible Microprocessor 


I UES EL) 


LMS6CIMMTR-ND 
LM60BIM3CT-ND 
LM60BIM3TR-ND 
LM60BIZ-ND 
LM60CIM3CT-ND 


Dual Output Low Power Thermostat 
2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C* 
2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C* 
2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C* 
2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C* 


921.60/1,000 
1.28 94 68 
442.00/1,000 
6: 386)" 62. 
HOS 8 5e, 


LM60CIM3TR-ND 
LM60CIZ-ND 

LM61BIM3CT-ND 
LM61BIM3TR-ND 
LM61CIM3CT-ND 


2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C* 
2.7V, Temperature Sensor, -40°C to 125°C* 
2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100°C* 
2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100°C* 
2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100°C* 


336.00/1,000 
90 65 47 
1.28 94 =.68 
442.00/1,000 
1.08 187 


System Hardware Monitor, 2.8V-5.75V* .-24-TSSOP 5.80 4.59 3.68 
LM80CIMT-5-ND. Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor 

System Hardware Monitor, 2.8V-5.75V* .-24-TSSOP 5.80 4.59 3.68 
LM81BIMT-3-ND. Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor 

System Hardware Monitor, 2.8V-3.8V* -24-TSSOP 3.93 2.99 2.28 
LM81CIMT-3-ND. Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor 

System Hardware Monitor, 2.8V-3.8V* .-24-TSSOP 3.93 2.99 2.28 
LM82CIMQA-ND Triple-Diode Input and Local Digital Temperature Sensor 

with Two-Wire Interface* . 6-SSOP 3.83 2.91 2.22 
LM83CIMQA-ND Triple-Diode Input and Local Digital Temperature Sensor 

with Two-Wire Interface* .... 6-SSOP 5.95 4.53 3.46 
LM84BIMQA-ND Diode Input Temp. Sensor with Two-Wire Interface* 6-SSOP 358 2.72 2.08 


LM86CIMMCT-ND 


Remote Diode and Digital Temperature Sensor 


LM61CIM3TR-ND 
LM61CIZ-ND 

LM62BIM3CT-ND 
LM62BIM3TR-ND 
LM62CIM3CT-ND 


2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100°C* 
2.7V, Temperature Sensor, -30°C to 100°C* 
2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100°C*.... 
2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100°C* 
2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100°C* 


336.00/1,000 
90 65 47 
1.28 94 68 
442.00/1,000 
107.78) .56 


with Two-Wire Interface* .-8-MSOP 1.77 1.32 97 
LM86CIMMTR-ND Remote Diode and Digital Temperature Sensor 

with Two-Wire Interface* .... 8-MSOP 729.60/1,000 
LM87CIMT-ND Serial Interface System Hardware Monitor 

with Remote Diode Temperature Sensing* ..24-TSSOP 5.53 4.20 3.21 
LM90CIMMCT-ND Remote Diode and Digital Temperature Sensor 

with Two-Wire Interface. .-.8-MSOP 1.97 1.47 ‘1.09 


LM62CIM3TR-ND 
LM63CIMA-ND. 
LM63DIMA-ND 


2.7V, Temperature Sensor, 0°C to 100°C* 
Digital Temperature Sensor with Integrated Fan Control* 
Digital Temperature Sensor with Integrated Fan Control* 


333.20/1,000 
3.09 230 1.70 
2950 219 62 


LM90CIMMTR-ND 


Remote Diode and Digital Temperature Sensor 


with Two-Wire Interface. 8-MSOP 


815.36/1,000 


LM92CIM-ND Temperature Sensor and 

with Two-Wire Interface* 4.05 3.08 2.35 
LM93CIMT-ND Hardware Monitor with Integrated Fan Control for 

Server Management* .-56-TSSOP 9.98 7.89 6.32 
LM94CIMT-ND Hardware Monitor with PI Loop Fan Control* .-56-TSSOP 10.31 8.84 7.84 


LM99-1CIMMCT-ND 
LM99-1CIMMTR-ND 


Accurate, High Temperature, Remote Diode Temperature 


Sensor with Two-Wire Interface. .... 8-MSOP 
Accurate, High Temperature, Remote Diode Temperature 
Sensor with Two-Wire Interface. ....8-MSOP 


2.63 2.00 1.53 
1323.00/1,000 


LM70CILD-3CT-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Senso 2.00 149 1.10 
LM70CILD-3TR-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Senso: 826.88/1,000 
LM70CILD-5CT-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Senso 2.00 149 1.10 
LM70CILD-5TR-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Senso: 826.88/1,000 
LM70CIMM-3CT-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Sensor*. 186 138 1.02 
LM70CIMM-3TR-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Sensor*. 766.72/1,000 
LM70CIMM-5CT-ND SPI/Microwire™ 10-Bit plus Digital Temp. Sen: 1.86 138 1.02 
LM70CIMM-5TR-ND SPI/Microwire™ 10-Bit plus Digital Temp. Sensor* 766.72/1,000 
LM70CIMMX-3CT-ND 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor* . ASG toes 102) 
LM70CIMMX-3TR-ND 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor*. 2620.63/3,500 


LM71CIMFCT-ND 
LM71CIMFTR-ND 


SPI/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temperature Senso 
SPI/Microwire™ 13-Bit plus Sign Temperature Sensor..... SOT-23-5 


2.06 1.53 1.14 
851.20/1,000 


LM99CIMMCT-ND 
LM99CIMMTR-ND 
LM108AH-ND 


Accurate, High Temperature, Remote Diode Temperature 

Sensor with Two-Wire Interface. .... 8-MSOP 
Accurate, High Temperature, Remote Diode Temperature 

Sensor with Two-Wire Interface. 
Precision Op Amp* 


2.63 2.00 1.53 


1323.00/1,000 
672 5.32 4.26 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! *« 


1050 (tos3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


National 


SamICORACIOF Digi Reel” LINEAR SERIES (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description u 25 100 Part No. Description Pkg. fl 25 100 
LM111H-ND Voltage Comparator* 5.67 449 3.60 LM320LZ-12-ND 12V, 0.1A Negative Voltage Regulator* .. 99 He Sy 
LM111J-8-ND Voltage Comparato! 10.15 870 7.72 LM320LZ-15-ND 15V, 0.1A Negative Voltage Regulator* . 99 ap Bye 
LM113H-ND Reference Diode* . 945 810 7.19 LM320T-12-ND 12V, 1.5A 3-Terminal Negative Voltage Regulator Ale coo Non, 
LM117H-ND 500mA Positive Adjustable Voltage Regulator* 8.06 638 5.11 LM320T-15-ND 15V, 1.5A 3-Terminal Negative Voltage Regulator ike eee AYE 
LM117K STEEL-ND Positive Adjustable Voltage Regulator* 19.50 18.20 16.90 LM321MFCT-ND Low Power Single Op Amp*.. dite 56.40 
LIM120H-5.0-ND 1.5A, 3-Terminal Negative Voltage Regulator* 0-39 «9.98 8.55 7.59 LM321MFTR-ND Low Power Single Op Amp*.. 238.00/1,000 
LM124AJ-ND Low Power Quad Op Amp... 4-CDip 693 548 4.39 LM323AK STEEL-ND 5V, 3A Positive Voltage Regulator* 19.50 18.20 16.90 
LM124J-ND Low Power Quad Op Amp. 4-CDip 693 548 4.39 LM323K STEELNS-ND 5V, 3A Positive Voltage Regulator* 19.50 18.20 16.90 
LIM135AH-ND Precision Temperature Sens TO-46 16.59 14.22 12.61 LM324AMNS-ND Low Power Quad Op Amp* 1.05 78 57 
LIM135H-ND Precision Temperature Sensor 0-46 10.08 7.97 6.39 LM324AMXCT-ND. Low Power Quad Op Amp* 1.05 9.78.57 
LM136AH-2.5-ND 2.5V, Reference Diode* ..... 10.12 867 7.69 LM324AMXTR-ND Low Power Quad Op Amp* 895.69/2,500 
LM136H-2.5-ND 2.5V, Reference Diode* 9.87 7.81 6.26 LM324ANNS-ND Low Power Quad Op Amp* 1.21 89.65 
LM136H-5.0-ND 5V, Reference Diode* .... 9.87 7.81 6.26 LM324MNS-ND Low Power Quad Op Amp* 1.02 1S 55 
LM137H-ND 5A, 3-Terminal Negative Voltage Regulator 945 810 7.19 LM324MT-ND Low Power Quad Op Amp* 1.85 1.36 .99 
LM139J-ND Low Power Low Offset Quad Comp......... 8.40 6.64 5.32 LM324MXCT-ND Low Power Quad Op Amp* 101 75 54 
LM140K-5.0-ND 5V, Series 3-Terminal Positive Regulator* 19.50 18.20 16.90 LM324MXTR-ND Low Power Quad Op Amp* 860.63/2,500 
LIM140K-12-ND 12V, 1.5A Positive Voltage Regulator*.... 19.50 18.20 16.90 LM324NNS-ND Low Power Quad Op Amp 1.18.87 63 
LIV 40LAH-5.0-ND 5V, Series 3-Terminal Positive Regulator* 6.72 5.32 4.26 Paz E00) 6.9V Precision Zener 100ppmv"C*.. U0 tee 
LIM140LAH-12-ND 12V, 100mA Positive Voltage Regulator* 6.72 5.32 4.26 LM330T-5.0-ND 3-Terminal Positive Regulator* . ; 173 1.27 92 
LIM148J-ND Quad 741 Op Amp. 7.98 6.31 5.06 ea Fedsion potaoen to rea eney comet : ees 30 abl 
7 iti ; E recision Voltage-to-Frequency Converter* . ; ; f 
Nae ND oo Regulator 135 pen ¥e99 LM333K STEEL-ND 3A Negative Adjustable Voltage Regulator* 30.90 28.84 26.78 
LM158H-ND Low Power Dual Op Amp* 525 415 3.33 LM334H-ND 3-Terminal Adjustable Current Source*. 6.00 456 3.48 
LM185BH-ND Adjustable Micropower Voltage Reference* 12.08 10.35 9.18 LM334M-ND 3-Terminal Adjustable Current Source™. 1.21 89.65 
. ; ! ; 4 . 
LM185H-2.5-ND Micropower Voltage Reference Diode...... 9.66 7.64 6.12 EMSSAM ATEN S-Tefmminal Adjustable Current Source™: 1029156/2,600 
LM193H-ND Low Power Offset Voltage Dual Comparator 5.25 415 3.33 ee termina news purrent Source qaoe ee tee 
LM219J-ND High Speed Dual Comparator... 17.33 14.85 13.17 LM335AH-ND Precision Tatnpersture Sensor™ . 10-46 735 581 466 
ee AD Low Power Quad Op Amp BES Ge Ase) LM335AM-ND Precision Temperature Sensor* Sol 156 116 86 
LM231AN-ND Precision Voltage-to-Frequency Converter 8-Dip 8.04 636 5.10 LM335AZNS-ND Precision Tones Sensor* T0-92 156 116 86 
LM231N-ND Precision Voltage-to-Frequency Converter* “Dip 5.96 4.72 3.78 — Pp x - - - 
LM234Z-3-ND Adjustable Current Source/Temperature Sensor* 0-92 zon 22imenea) | |tMsseHeND Etecdsion Temperate Senso 10-16 eS ms 
7 LM335M-ND. Precision Temperature Sensor* “SOIC = 1.21 89 65 
LM234Z-6-ND Adjustable Current Source/Temperature Sensor* 0-92 169 1.26 93 
ban LM335ZNS-ND Voltage Mode Temperature Sensor* . TO-92 = 1.21 89 65 
LM235AH-ND Precision Temperature Sensor* 0-46 10.50 9.00 7.98 LM336BM-2.5-ND 2.5V Reference Diode* -SOIC 1.59 1.17 85 
LM235H-ND Precision Temperature Sensor* 8.19 648 5.19 LM336BM-5.0-ND 5V Reference Diode* -SOIC 159 117 85 
LM236AH-2.5-ND 2.5V, (1%) Voltage Reference* 7.35 5.81 4.66 [M336BZ-2 BND 2.5V Reference Diode 70-92 759 147 85 
THOSE eee See tee Ss ea ve LM336BZ-5.0-ND 5V Reference Diode 10-92 159 147 85 
BeiSe) mabe: ‘ 2 i LM336M-2.5-ND 2.5V Reference Diode* 96 a Oil 
EM2390-ND High Performance Quad Comparator 840) 8.65132 LM336MX-2.5TR-ND | 2.5V Reference Diode... 812.81/2,500 
LM285BxXZ-ND Adjustable Micropower Voltage Reference 2.65 2.02 1.54 Lint iode* ‘ 
LM285BYM-ND Adjustable Micropower Voltage Reference... 279 2.08 1.54 een an ference pote a af a 
LM285BYZ-ND Micropower Adjustable Voltage Reference* 2.64 1.96 1.45 LIM336Z-5.0-ND 5.0V Reference Diode* 96 wal 51 
LM285BYZ-1.2-ND 1.2V, Micropower Voltage Reference*. 2.64 1.96 1.45 LM337HVH-ND 500mA Negative Adjustable Regulator High Voltage* 875 7.50 6.65 
LM285BYZ-2.5-ND 2.5V, Reference Diode 2.64 1.96 1.45 LM337HVK STEEL-ND _ 1.5A Negative Adjustable Regulator High Voltage* TO-3 19.80 18.48 17.16 
Thee 7 praia cee vee Hclaas are aoe LM337IMPCT-ND 1A Negative Adjustable Voltage Regulator® .. SOT-223 169 1.26 .93 
wz ! EASES LM337IMPTR-ND 1A Negative Adjustable Voltage Regulator* .. 697.60/1,000 
LM285M-1.2-ND 1.2V, Reference Diode* .... 110.8159 LM337K STEEL-ND 1.5A Negative Adjustable Voltage Regulator**... 26.55 24.78 23.01 
LM285M-2.5-ND Micropower Voltage Reference Diode* 140 8159 LM337LM-ND 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator* 96 71 54 
LM285MX-2.5CT-ND | Micropower Voltage Reference Diode* 116 86 62 LM337LMXCT-ND 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator* 96 71 St 
LM285MX-2.5TR-ND Micropower Voltage Reference Diode* 937.13/2,500 LM337LMXTR-ND. 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator* 812.81/2,500 
LM285Z-ND Adjustable Micropower Voltage Reference* 116.8562 [M337LZ-ND {00mA Negative Adjustable Voltage Regulator* ng 
LM2852-1.2NS-ND Micropower Voltage Reference Diode* inl ER LM337TNS-ND 1.5A Negative Adjustable Voltage Regulator* 0-220 2.06 153 1.13 
LM2852-2.5-ND 2.5V, Reference Diode’... il) kl) LM338K STEEL-ND 5A Adjustable Positive Regulator*. 30.00 28.00 26.00 
eee Me ae pes - nue ner a o LM338T-ND 5A Adjustable Positive Regulator*. 250 1.86 1.38 
Hl eneral Purpose Up Amp : 5 5 LM339AMXCT-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator 1.08 LOL eo 
LM308AH-ND General Purpose Op Amp* 6.30 4.98 3.99 LM339AMXTR-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator* 791.35/2,500 
LM308H-ND Super Gain Op Amp* 6.30 4.98 3.99 LM339ANNS-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator 75 54 
LM309H-ND 5V Voltage Regulator 714 5.65 4.53 LM339AM-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator 78 56 
LIM309K STEEL-ND +5V, 1.5A Voltage Regulator* 19.35 18.06 16.77 LM339MNS-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator 75 55 
LM311H-ND Voltage Comparator* 5.67 449 3.60 LM339MXCT-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator* JB 
ae i a poe pomparetor” a a LM339MXTR-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator 764.75/2,500 
5 ‘oltage Comparator’ : d E LM339NNS-ND High Performance Quad Comparator* 81 59 
LM311MXTR-ND Voltage Comparator* 621.78/2,500 LM340AT-5.0-ND 5V, 1.0A Positive Voltage Regulator* 130 96 
LM311NNS-ND High Performance Voltage Comparator* . 9 70 «(51 LM340K-5.0-ND 5V, 1.0 Positive Voltage Regulator* 18.20 16.90 
LM317AEMPCT-ND 3-Terminal Adjustable Regulator* : 1.89 1.41 1.04 LM340K-12-ND 12V, 1.0A Positive Voltage Regulator 18.20 16.90 
LM317AEMPTR-ND 3-Terminal Adjustable Regulator* -SOT-223 779.52/1,000 LM340K-15-ND 15V, 1.0A Positive Voltage Regulator 18.20 16.90 
LM317AEMPXCT-ND 3-Terminal Adjustable Regulator* -SOT-223 1.89 1.41 1.04 LM340LAH-5.0-ND 5V, 100mA Positive Voltage Regulator* 5.32 4.26 
LM317AEMPXTR-ND 3-Terminal Adjustable Regulator* -SOT-223 1559.04/2,000 LM340LAH-12-ND 12V, 100mA Positive Voltage Regulator* . §.32 4.26 
LM317AH-ND 500mA Positive Adjustable Voltage Regulator . 7.56 5.98 4.79 LM340LAZ-5.0-ND 5V, 100mA Positive Voltage Regulator* 80 58 
LM317AMDT-ND 500mA Positive Adjustable Voltage Regulator* 1.60 1.19 88 LM340LAZ-12-ND 12V, 100mA Positive Voltage Regulator* . cCO}O0: 
LM317AT-ND 1.5A Positive Adjustable Voltage Regulator* 1.79 1.33  .99 LM340MP-5.0CT-ND 5V, 1A Voltage Regulator* cy val 
LM317EMPCT-ND 1A Positive Adjustable Voltage Regulator 153 113 82 LM340MP-5.0TR-ND 5V, 1A Voltage Regulator*. as 460.20/1,000 
LM317EMPTR-ND 1A Positive Adjustable Voltage Regulator’ 530.40/1,000 LM340S-5.0-ND 5V, Series 3-Terminal Positive Regulator 166 1.24 92 
LM317H-ND 500mA Positive Adjustable Voltage Regulator . 7.56 5.98 4.79 LM340SX-5.0TR-ND 5V, Series 3-Terminal Positive Regulator* 348.40/500 
LM317HVH-ND High Voltage 500mA, Adjustable Voltage Regulator. 8.40 6.64 5.32 LM340S-12-ND. 12V, Series 3-Terminal Positive Regulator* . 1.66 1.24 92 
LM317HVK STEEL-ND High Voltage 1.5A, Adjustable Voltage Regulator* .. 18.45 17.22 15.99 LM340T-5.0-ND 5V, 1.0A Positive Voltage Regulator (7805)* 166 1.24 92 
LM317HVT-ND High Voltage 1.5A, Adjustable Voltage Regulator® .. 275° 205 1.51 LM340T-12-ND 12V, 1.0A Positive Voltage Regulator (7812) 166 1.24 92 
LM317K STEEL-ND 1.5A Positive Adjustable Voltage Regulator* 19.50 18.20 16.90 LM340T-15-ND 15V, 1.0A Positive Voltage Regulator (7815) 166 1.24 92 
LM317LIBPCT-ND 3-Terminal Adjustable Regulato! 1.06 eTaee ob! LM341T-5.0-ND 5V, 500mA Voltage Regulator*.. 76) e297) 294: 
LM317LIBPTR-ND 3-Terminal Adjustable Regulato! 100.30/250 LM341T-15-ND 15V, 500mA Voltage Regulator* 1.82 1.34 97 
LM317LICT-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 1.10 80 58 LM348M-ND Quad 741 Operational Amp*.. ae 82 60 
LM317LITR-ND 3-Terminal Adjustable Regulato! 104.13/250 LM348NNS-ND Quad 741 Operational Amp* 1.31 96 70 
LM317LM-ND 100mA Positive Adjustable Voltage Regulator* 96 ECO seo LM350AT-ND. 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulator* 81390 (2.550) 1195) 
LM317LMXCT-ND 100mA Positive Adjustable Voltage Regulator* 96 E/O Meo LM350K STEELNS-ND 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulator* 0-3 19.65 18.34 17.03 
LM317LMXTR-ND 100mA Positive Adjustable Voltage Regulator* 708.23/2,500 LM350TNS-ND 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulator* 220 229) 7A 26) 
LM317LZNS-ND 100mA Positive Adjustable Voltage Regulator* 84 61 44 LM358AMNS-ND Low Power Dual Op Amp*.. -SOIC 1.07 78 56 
LM317MDTNS-ND 3-Terminal Adjustable Regulator* 1.63 1.20 .87 LM358AMXCT-ND Low Power Dual Op Amp*. “SOIC 1.08 aor 
LM317S-ND 3-Terminal Adjustable Regulator* 198 1.47 1.09 LM358AMXTR-ND Low Power Dual Op Amp*. “SOIC 791.35/2,500 
LM317SXCT-ND 3-Terminal Adjustable Regulator* 1.98 1.47 1.09 LM358ANNS-ND Low Power Dual Op Amp (Elect. Improv.) i 1.01 75 54 
LM317SXTR-ND 3-Terminal Adjustable Regulator* 414.70/500 LM358BPCT-ND Low Power Dual Op Amp 1.07 78.56 
LM317TNS-ND 1.5A Positive Adjustable Voltage Regulator* 1.79 133 99 LM358BPTR-ND. Low Power Dual Op Amp 401.15/250 
LM318H-ND High Slew Rate Op Amp* .. 5.88 465 3.73 LM358MNS-ND Low Power Dual Op Amp*.. “SOIC 1.04 ify 3 
LM318M-ND High Slew Rate Op Amp* .. 1.39 102 74 LM358MXCT-ND Low Power Dual Op Amp*.. “SOIC 1.04 Pome Oo: 
LM318N-ND High Slew Rate Op Amp* .. 140 1.03 .75 LM358MXTR-ND Low Power Dual Op Amp*.. “SOIC 764.75/2,500 
LM319AM-ND High Speed Dual Comparator* . 185 136 99 LM358NNS-ND Low Power Dual Op Amp*.. “Dip 1.14 81 59 
LM319H-ND High Speed Dual Comparator* . 5.88 4.65 3.73 LM359M-ND Dual, High Speed Prog. Current Mode (Norton) Amp*.. 280 213 1.63 
LM319M-ND High Speed Dual Comparator* . 1.25 92 67 LM359N-ND High Speed Norton Op Amp* .... 2.98 2.27 1.73 
LM319MXTR-ND. High Speed Dual Comparator 1058.25/2,500 LM360H-ND High Speed Differential Comparato yey elle) BSR) 
LM319NNS-ND High Speed Dual Comparator* . 2.23 164 1.19 LM360M-ND High Speed Differential Comparator* 4.38 3.33 2.54 
LM320H-5.0-ND .5A, 3-Terminal Negative Voltage Regulator 6.93 5.48 4.39 LM360N-ND. High Speed Differential Comparator* 438 3.33 2.54 
LM320LZ-5.0-ND 5V, 0.1A Negative Voltage Regulator* 99.7252 * RoHS Compliant (Continued) 
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Part No. Description 1 25 100 Part No. Description il 25 100 
LM361M-ND. High Speed Differential Comparator* ... 3.01 2.24 1.65 LM723CNNS-ND Precision Voltage Regulator* 1.12 82 60 
LM361N-ND High Speed Differential Comparator* 3.01 2.24 1.65 LM723H-ND 2V-37V, Adjustable Voltage Regulator* . 5.67 449 3.60 
LM380N-ND 2.5W Audio Power Amplifier* tS TRUE) ee LM725CH-ND Instrumentation Op Amp* . 5.67 449 3.60 
LM380N-8-ND 2.5W Audio Amplifier* 166 122 .89 LM725CN-ND Instrumentation Op Amp* . 2.63 2.00 1.53 
LM384N-ND 5W Audio Amplifier* Tesh alae ei LM741CH-ND 18V, High Performance Op Amp*.. 6.25 415 3.33 
LM385BM-ND Adj. Micropower Voltage Reference* 1.06 They LY LM741CNNS-ND 18V, High Performance Op Amp*.. 84 61 Ad 
LM385BM-1.2-ND 1.2V Reference Diode 150ppm/°C* . 1.28 94 68 LM741H-ND High Performance Op Amp High Temp* 525 a Siecid 
LM385BMX-1.2TR-ND. 1.2V Reference Diode 150ppm/°C. 1083.75/2,500 LM809M3-2.63CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V* 84 61 Ad 
LM385BM-2.5-ND 2.5V Reference Diode 150ppm/°C* .. 1.28 94 68 LM809M3-2.63TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V* 261.80/1,000 
LM385BMX-2.5TR-ND | 2.5V Reference Diode 150ppm/°C* . 1083.75/2,500 LM809M3-2.93CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V* 84 61 A4 
LM385BXM-2.5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference Diode* 2.83 215 1.64 LM809M3-2.93TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V* 261.80/1,000 
LM385BXZ-ND Adjustable Micropower Voltage Reference Diode* .. 2.98 2.22 1.64 LM809M3-3.08CT-ND —_| 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V* 84 614 
LM385BXZ-2.5-ND 2.5V Reference Diode 30ppm/°C* ........ 2.97 2.21 1.63 LM809M3-3.08TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V* 261.80/1,000 
LM385BYM-1.2-ND 1.2V Micropower Voltage Reference Diode* 2.42 1.80 1.33 LM809M3-4.00CT-ND | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.00V* 64 661 AA 
LM385BYZ-1.2-ND 1.2V Precision Voltage Reference 50ppm/°C. mays aki seal LM809M3-4.00TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.00V* 261.80/1,000 
LM385BYZ-2.5-ND 2.5V Precision Voltage Reference 50ppm/°C* . Py a LM809M3-4.38CT-ND —_| 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V* oa Gilly at 
LM385BYZ-ND Adjustable Reference Diode*.... 938 1.77 1.31 LM809M3-4.38TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V* 261.80/1,000 
LM385BZ-ND Adjustable Micropower Voltage Reference Diode. 105 77 56 EMS09MS-4.63CT-ND) "| 3-Pin Microprocessor Reset Circults, 4.63V* Otel ca4 
LM385BZ-1.2NS-ND Micropower Voltage Reference Diode* 1.29 95 69 LM809M3-4.63TR-ND | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4g3v" 261.80/1,000 
LM385BZ-2.5NS-ND 2.5V, Voltage Reference Diode* 1.29 95 69 LM810M3-2.63CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V 84 6144 
LM385M-ND Adjustable Voltage Reference Diode 1.02 740154 LM810M3-2.63TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V* 261.80/1,000 
LM385MXTR-ND Adjustable Voltage Reference Diode* 754.78/2,500 LM810M3-2.93CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V . 84 61 Ad 
Wa | iota Rabe De eo aus 
LM385MX-1.2CT-ND 1.2V, Voltage Reference Diode* 81 59 43 ies y ern enisea tea A : eS 
LIM385MX-1.2TR-ND 1.2V, Voltage Reference Diode* 754.78/2,500 LM810M3-3.08TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V* 261.80/1,000 
LM385M-2.5-ND 2.5V, Voltage Reference Diode 150ppm/°C* 1.02 74 54 LM810M3-4.00CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.00V . 84 61 A4 
LM385MX-2.5TR-ND 2.5V, Voltage Reference Diode 150ppm/°C*. 754.78/2,500 LM810M3-4.00TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.00V . 261.80/1,000 
LM385M3-2.5CT-ND 25V. Micropower Voltage Reference Diode* 1.33 98 : nh LM810M3-4.38CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V* 84 61 Ad 
! q wi iode* LM810M3-4.38TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V* 261.80/1,000 
LM385M3-2.5TR-ND 2.5V, Micropower Voltage Reference Diode 460.20/1,000 babi hbdal = 
LM385M3X-1.2CT-ND | 1.2V, Micropower Voltage Reference Diode* ie 8A PUG TONES UESCIaND a 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V* 84 —«61_—AA 
[M385M3xX-1.2TR-ND | 1.2V, Micropower Voltage Reference Diode* 1354.05/3,000 PUSIOM SeescotaauEia| 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V 267 0/000 
a 4 i iode* LM828M5CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter*. OT-23-5 = 1.24 91 66 
LM385M3X-2.5CT-ND 2.5V, Micropower Voltage Reference Diode ike Ey yal i " 2 
LM385M3X-2.5TR-ND | 2.5V. Micropower Voltage Reference Diode* 1354.05/3,000 eels ahaa papa nee ead : ee er aOt 
LM385Z-ND Adjustable Voltage Reference Diode* 99 72 52 These H at i arta Voltage Gonvarter: a = ee 
LM385Z-1.2NS-ND 1.2V, Voltage Reference Diode* ... ie ® a Mal Audio 2p-AMP : : é 
LM385Z-2.5NS-ND 2.5V, Voltage Reference Diode* 99 «72 52 Tee ea i Eee 
LM386M-1-ND Low Voltage Audio Power Amp 94 69 50 . # i : 5 
ee fi * LM833MMTR-ND Dual Audio Op Amp* 325.00/1,000 
LM386N-1-ND Low Voltage Audio Power Amp, Vs=6V* . 94 69 50 + 
LM386N-3-ND Low Voltage Audi _O\* LM833NNS-ND Dual Audio Op Amp 94 69 50 
g@ Audio Power Amp, Vs=9V* . ey LM837M-ND Low Noise Quad Op Amp* 184 1.35 98 
LM386N-4-ND. Low Voltage Audio Power Amp, Vs=16V* 94 69 50 a P ak g 2 2 
TM392M-ND Single Op Amp and Comparator™ . 755 1.15 85 LM837MXCT-ND Low Nolse Quad Op Amp®.. 1.84 135.98 
ic i * LM837MXTR-ND Low Noise Quad Op Amp*. 1561.88/2,500 
LM392MXTR-ND Single Op Amp and Comparator* . 1562.50/2,500 LM837N-ND Low Noise Quad Op Amp* 155 115 85 
LM392N-ND Op Amp and Comparator .... Al67) wtlo5in G2 Meiecetetin Te Noli 1B P it Fa any Den ico 
LM393MNS-ND Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator* .. 1.04 S/O 200) ONG POMS ESanice EE Seat , i 3 
* LM1036N-ND Dual DC Operational Tone/Volume/Balance Circuit. 2.55 194 1.48 
LM393MXCT-ND Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator* .. 1.04 HOO) - — 
¥ LM10841S-ADJ-ND Adjustable Voltage 5A Low Dropout Positive Regulator* 3.15 240 1.83 
LM393MXTR-ND Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator* . 764.75/2,500 LM10841S-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulator* 315 240 183 
LM393NNS-ND Dual Comparator* .... hese 1.11 81 59 ‘ a fe . e p ; 
LM394CH-ND Super Matched NPN Pairs* 910 780 692 LM10841S-5.0-ND 5V, 5A LDO Positive Regulator* 3.15 240 1.83 
fi A : LM10841S-12-ND 12V, 5A LDO Positive Regulator 05) 240) 183 
LM395T-ND Ultra Reliable High Gain Power Transistor* . 3.48 2.65 2.02 i ‘al 7. 
i 1 LM10841T-ADJ-ND Adjustable Voltage 5A LDO Positive Regulator’ 3.13 2.38 1.82 
LM431ACM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator ole ee 8h) LM10841T-3.3-ND 3.3V. 5A LDO Positive Regulator® 313038 182 
L431 ACMXTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 538.65/2,500 eHnetntetotNn AYCEALDO Pettis Renalater™ i Gee ED 
LM431ACM3XCT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* 13 53 89 454 \ ened . i : 
L431 ACM3XTR-ND Adjustable Precision Z Shunt Regulat 646 38/3,000 LM10841T-12-ND 12V, 5A LDO Positive Regulator 3.13 2.38 1.82 
alpaca obsess wie eh Sec eras eres LM10851S-ADJ-ND Adjustable Voltage 3A Low Dropout Positive Regulator* 3.00 2.23 1.65 
LM431ACZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator ar) rod ecg) Ary ay * 
; Hee LM10851S-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Positive Regulator* . 3.00 2.23 1.65 
LM431AIM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator’ JT 56.40 TIM10851S-5.0-ND BV. 3A LDO Positive Regulator* 3.00 2.23 1.65 
LM431AIM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* 238.00/1,000 ns \ eee ' fi ; 
7 ies LM10851S-12-ND 12V, 3A LDO Positive Regulator 3.00 2.23 1.65 
LM431AIMXCT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator it 56 40 is x iti * 
! ist LIVA085ISX-12CT-ND | 12V, 3A LDO Positive Regulator* .. 3.00 2.23 1.65 
LM431AIMXTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 565.25/2,500 i | iti * 
F He LM10851SX-12TR-ND 12V, 3A LDO Positive Regulator we 629.85/500 
LM431AIZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator, Ind. Temp. wit 56 40 LM1085IT-ADJ-ND Adjustable Voltage 3A LDO Positive Regulator 298 222 1.64 
LM431BCM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 79 58 42 LM10851T-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Positive Regulator* 3982.92 164 
LM431BCM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 7a) LM10851T-5 0-ND 5V, 3A LDO Positive Regulator* . 298 222 164 
LM431BCM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator’ 246.40/1,000 LM1085IT-12-ND 12V, 3A LDO Positive Regulator* .. 298 222 164 
ser aleze tp Adjustable Precision Zener Shunt Regulator er LM1086CS-ADJ-ND | Adjustable Voltage 1.5A LDO Positive Regulator 2.42 1.80 1.33 
LM431BIM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator* 83 60 44 LIM1086CS-2.5-ND 2.5V, 1.5 LDO Positive Regulator* .. 242 180 1.33 
LM431BIM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 83 60 44 LM1086CS-2.85-ND 2 35V 7.5A LDO Positive Regulator* 242 180 1.33 
LM431BIM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 257.60/1,000 LIM1086CS-3.3-ND 33V, 4.54 LDO Positive Regulator 242 180 1.33 
LM431BIZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator . 83 60 44 LIM1086CS-5.0-ND 5V, 1.54 LDO Positive Regulator* . 242 180 1.33 
Li431CCM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 1.10 8159 LIV1086CT-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.5 LDO Positive Regulator 2.42 180 1.33 
LM431CCM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 382.20/1,000 LIM1086CT-2.85-ND 2.85V, 1.5A LDO Positive Regulator* 242 180 1.33 
LM431CCZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 1.10 81 59 LM1086CT-3.3-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator 242 180 1.33 
LM431CIM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator’ 1.22 90 65 LM1086CT-5.0-ND 5V, 1.54 LDO Positive Regulator* . 242 180 1.33 
LM431CIM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 122 90 65 LM1086IS-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.5A LDO Positive Regulator 242 180 1.33 
LM431CIM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 421.20/1,000 LM10861S-3.3-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator A son dks) 
LM431CIZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 1.22 90 65 LM10861S-5.0-ND 5V, 1.54 LDO Positive Regulator* . 942 180 1.33 
EMSSS0MiND) Timer® Uae) LMT086IT-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.5A LDO Positive Regulator* 242 1.80 1.33 
LMS55CMXCT-ND 113 83.60 LM1086IT-2.85-ND 2.85V, 1.5A LDO Positive Regulator 242 180 1.33 
SENS TENG He aecas LM1086IT-3.3-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator 242 180 1.33 
5951 a : 5 5! LM1086IT-5.0-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator..... 242 1.80 1.33 
LM555CMMTR-ND 345.80/1,000 LIM1117DT-ADJ-ND Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator* 169 125 
ee ut a 66 LM1117DT-2.5-ND 2.5V, 800mA LDO Linear Regulator*. 169 #125 «91 
S56CM- 5 5 Af LM1117DT-2.85-ND 2.85V, 800mA LDO Linear Regulator . CO 25e ee oil 
LM556CMXCT-ND 144 106 77 LM1117DT-3.3-ND 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator*. 1°69) 1:25) 911 
LM556CMXTR-ND 1220.81/2,500 LM1117DT-5.0-ND 5V, 800mA LDO Linear Regulator* 169) 1:25) 91 
LM556CN-ND i 1.53 1.13 82 LM1117DTX-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator*. 1437.56/2,500 
LMS65CN-ND Phase Lock Loop* . 14-Dip 2.06 1.53 1.13 LM1117IDT-3.3-ND 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator*. 169 125 91 
LM567CM-ND Tone Decoder Phase Lock Loop* . 8-SOIC 1.80 1.32 .96 LM1117IDT-5.0-ND 5.0V, 800mA LDO Linear Regulator*. 1.69 1.25 91 
LM567CMXTR-ND Tone Decoder Phase Lock Loop* . 8-SOIC 1530.00/2,500 LM1117IMP-ADJCT-ND | Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator* 1.31 Sh rds) 
LM567CN-ND Tone Decoder Phase Lock Loop* . 8-Dip 1.80 132 .96 LM1117IMP-ADJTR-ND | Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator* 453.70/1,000 
LM611CM-ND Op Amp and Adjustable Reference 14-SOIC 2.23 1.66 1.23 LM1117IMP-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator*. 1.31 96.70 
LM6111M-ND Op Amp and Adjustable Reference* 14-SOIG 2.51 1.87 1.38 [M1117IMP-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator®. 453.70/1,000 
LM613IWM-ND Dual Op Amp, Dual Comparator and Adj. Reference 16-SOIC 288 219 1.67 LM1117IMP-5.0CT-ND | 5.0V, 800mA LDO Linear Regulator*. iro 96 .70 
LM614CWM-ND Quad Op Amp with Adjustable Reference. 2.50 1.90 1.45 LM1117IMP-5.0TR-ND | 5.0V, 800mA LDO Linear Regulator*. 453.70/1,000 
LM628N-6-ND Precision Motion Controller, 6MHz* 24.75 23.10 21.45 LM1117MP-ADJCT-ND | Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator’ 1.31 96 70 
LM628N-8-ND. Precision Motion Controller, 8MHz* 42.90 40.04 37.18 LM1117MP-ADJTR-ND | Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator* 453.70/1,000 
LM629M-6-ND Precision Motion Controller, 6MHz* 24.75 23.10 21.45 LM1117MP-1.8CT-ND 1.8V, 800mA LDO Linear Regulator*. 1.31 96 70 
LM629M-8-ND Precision Motion Controller, 8MHz* 42.90 40.04 37.18 LM1117MP-1.8TR-ND 1.8V, 800mA LDO Linear Regulator*. 453.70/1,000 
LM629N-6-ND. Precision Motion Controller, 6MHz* 24.75 23.10 21.45 LM1117MP-2.85CT-ND | 2.85V, 800mA LDO Linear Regulator. 1.31 196) ec) 
LM629N-8-ND. 8-Bit PWM Motion Controller* . 42.90 40.04 37.18 LM1117MP-2.85TR-ND | 2.85V, 800mA LDO Linear Regulator. 453.70/1,000 
LM675T-ND Power Operational Amplifier* 5.85 445 3.40 LM1117MP-3.3CT-ND 3.3V, 800mA LDO Regulator* 1.31 96.70 
LM723CH-ND 150mA Positive Adjustable Voltage Regulator® ................+ TO-5 5.67 (4.49 3.60 * RoHS Compliant (Continued) 
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LM1117MP-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA LDO Regulator* .. “SOT-223 453.70/1,000 LM2576HVS-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Reg.* 585 445 3.40 
LM1117MP-5.0CT-ND | 5V, 800mA LDO Linear Regulator .SOT-223 131 96 70 LM2576HVS-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Regulator’ 585 4.45 3.40 
LM1117MP-5.0TR-ND | 5V, 800mA LDO Linear Regulator .SOT-223 453.70/1,000 LM2576HVT-ADJ-ND | Adjustable 3A Buck Switch Regulator* ... 585 4.45 3.40 
LIM1117MPX-2.5CT-ND | 2.5V, 800mA LDO Linear Regulator* SOT-223 1.57 114 83 LM2576HVT-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Reg. * 5.85 4.45 3.40 
LM1147MPX-2.5TR-ND | 2.5V, 800mA LDO Linear Regulator* .SOT-223 907.40/2,000 LM2576HVT-5.0-ND 5V, 3A Buck Regulator High Voltage* 5.85 4.45 3.40 
LM1117MPX-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator* ‘SOT-223 131 96 70 LM2576HVT-12-ND 12V, 3A Buck Regulator High Voltage 5.85 4.45 3.40 
LIM1117MPX-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator* .SOT-223 907.40/2,000 LM2576HVT-15-ND 15V, 3A Buck Regulator High Voltage 5.85 4.45 3.40 
LM1117MPX-5.0CT-ND | 5V, 800mA LDO Linear Regulator* ‘SOT-223 1.31 96 .70 et ae SOE SWI aa Seta. . oe ae ia 
LM1117MPX-5.0TR-ND | 5V, 800mA LDO Linear Regulator .SOT-223 907.40/2,000 3.3 3V, . ; . : 
LM1117S-ADJ-ND Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator*. 0-263 168 1.25 92 LM2576S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Regulato 3.23246 1.88 
CMI117T-ADJ-ND Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator®. 70-220 1.66 1.24 92 Tiss et 12V, SIMPLE SWITCHER@ 3A Buck Voltage Regulator. SHS Bey Tee 
LM1117T-2.85-ND 2.85V, 800mA LDO Linear Regulator 10-220 166 124 92 LM2576S-15-ND 15V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Regulator* . 3.23 246 1.88 
: * 
LM1117T-3.3-ND 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator* 70-220 166 124 92 LM2576T-ADJNS-ND Adjustable 3A Buck Voltage Regulator*. 3.20 244 1.86 
soe ; . LM2576T-3.3NS-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Reg.* 3.20 244 1.86 
LM1117T-5.0-ND 5V, 800mA LDO Linear Regulator*.. 1.66 124 92 Beeman BV, 3A Buck Switch Regulator® Beh Bulk Ge 
LIM1246AAC/NA-ND 150MHz, |2C Compatible RGB Preamp 3.20 244 1.86 : d UOT a : : : 
7 ; LM2576T-12-ND 12V, 3A Buck Simple Switch Regulator 3.20 244 1.86 
LIV1269DNA-ND TOME: SGompatlble RGB Video Zip Systom™ 251 1.87 1.38 LM2576T-15-ND 15V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Regulator . 3.20 244 1.86 
LM1269NA-ND. 110Mbz, |2C Compatible RGB Video Amp System 239) ea/Beenlest LM2577M-ADJ-ND Adjustable 3A Step-Up Switch Regulator* 557 440 353 
per FR a . pas ee o 3 LM2577N-ADJ-ND Adjustable 3A Step-Up Switch Regulator*. 557 4.40 3.53 
a ‘ LM2577N-12-ND. 12V, 3A Step-Up Switch Regulator* .. 5197 74:40) 43:53 
EMIS SEMATESND) Dual Op Amp® 764.75/2,500 [M2577N-15-ND T5V, 3A Step-Up Switch Regulator*.. 557 440 3.53 
LM1458NNS-ND Dual Op Amp* 99 7353 LM2577S-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Step-Up Voltage Regulator 557 4.40 3.53 
LM1572MTC-3.3-ND 3.3V, 1.5A, 500kHz Buck Voltage Regulator 3.53 2.68 2.05 LM2577S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Step-Up Voltage Regulator* .. T0-263-5 5.57 4.40 3.53 
LM1572MTC-5.0-ND | 5V, 1.5A, S0OkHz Buck Voltage Regulator* . 3.53 2.68 2.05 LM2577S-15-ND 15V, SIMPLE SWITCHER® Step-Up Voltage Regulator* .. T0-263-5 5.57 4.40 3.53 
LM1572MTC-ADJ-ND | Adj., 1.54, 500kHz Buck Voltage Regulator.. 2.93 2.23 1.70 LM2577T-ADJ-ND Adjustable 3A Step Up Switch Voltage Regulator* 5.57 4.40 3.53 
LM1770SMFCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controle 2.36 1.75 1.30 LM25771-12-ND 72V, 3A Step-Up Switch Regulator*.. 55741400 g153 
LM1770SMFTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* 972.80/1,000 LM2577T-15-ND 15V, 3A Step-Up Switch Regulator’ 5.57 440 3.53 
LM1770TMFCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* 2.36 1.75 1.30 LM2578AM-ND 750mA Switching Regulator* 3.03 2.30 1.76 
LM1770TMFTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* 972.80/1,000 LM2578AN-ND 750mA Switching Regulator* 3.03 2.30 1.76 
LM1770UMFCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* 236 1.75 1.30 LM2585S-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Regulator 6.32 5.00 4.01 
LM1770UMFTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* 972.80/1,000 LM2585S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Regulator. 6.32 5.00 4.01 
LM1771SMMCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* 2.92 217 1.60 LM2585S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Regulator* 6.32 5.00 4.01 
LM1771SMMTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* 1036.80/1,000 LM2585S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Regulator*.. 6.32 5.00 4.01 
LIM1771TMMCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* 292 2417 1.60 LM2585T-ADJ-ND. Adj. SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Voltage Reg.* 6.32 5.00 4.01 
LIM1771TMMTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* 1036.80/1,000 LM2585T-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Regulator. 6.32 5.00 4.01 
LM1771UMMCT-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* 2.92 217 1.60 LM2585T-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Regulator* 6.32 5.00 4.01 
UM1771UMMTR-ND Low Voltage Synchronous Buck Controller* 1036.80/1,000 LM2585T-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Regulator 6.32 5.00 4.01 
Fe ae 220 Schronous Soparatore 369628/2500, | Thyo586S-3.3-ND | ac SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Red wth Sb b88 87 ld 
Teen ripen A a ie pes aan tay | _EM25868-5.0-ND BV, SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Reg. with SD* 653 517 414 
LM1949N-ND 476Kbytes, Injector Drive Controller* 435 3.31 2.53 LM2586S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 3A Flyback Reg. with SD*. 653 5.17 4.14 
LM1971M-ND Digitally Controlled 62dB Audio Attenuator with Mute 3.04 2.26 1.67 Rees a SEE CHNTERE REE peace Bed. ate os at fae 
LM1971N-ND Digitally Controlled 62dB Audio Attenuator with Mute 2.65 2.02 1.54 ioeee eit BV SIMPLE SWITCHER® 34/8 Barts ah SD ac) Ga aa 
LM1972M-ND 2-Channel 78dB Audio Attenuator with Mute*. 425 3.23 2.47 LM2586T-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 3A flyback Reg with SD* 653 517 414 
LM1973M-ND MicroPot™ 3-Ch. 76dB Audio Attenuator wi: 2255.40/1,000 - - - ~ ~ 
LM2422TE-ND Mono 220V, 3-Channel, 30MHz CRT DTV Driver* 8.04 6.36 5.10 See ae YANO ALLS SWInCHENGS eA Peceacoiars gee aA tee 
LiMi2445TA-ND Monolithic Triple 7.5ns CRT Driver. 2.64 1.96 1.45 LM2587S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulator 832 658 5.27 
LM2463TA-ND Monolithic Triple 4nS CRT Driver* .. 5.63 4.45 3.57 LM2587S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulator* 832 658 5.27 
LM2469TA-ND Monolithic Triple 9n$ High Gain CRT Driver 2.48 1.84 1.36 LM2587T-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulator* 832 658 5.27 
hones re een atl Senn Nee 10 ml [M25877-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulator. 832 658 5.27 
SOOM » 2.5A Buck Switching Regulator* .. o ! 4 LM2587T-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulator* 832 658 5.27 
LM25007MMCT-ND 42V, 0.5A Buck Switching Regulator* . 3.09 230 1.70 LM2587T-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulator 832 658 5.27 
LM25007MMTR-ND 42V, 0.5A Buck Switching Regulator* . 1277.44/1,000 LM2588S-ADJ-ND Adj. Volt. 5A SIMPLE SWITCHER®, Flyback Regulator 8.99 7.11 5.70 
LM2524DN-ND Regulator Pulse Width Module*...... 1.67 1.25 92 LIM2588S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulator* . 8.99 7.11 5.70 
LM2574HVM-ADJ-ND | SIMPLE SWITCHER® 0.5A Buck Voltage Regulator* 363 276 2.11 TM25885-5 OND SV, SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulator* B99 741 570 
LM2574HVM-3.3-ND __| 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 0.5A Buck Volt. Regulator* 3.63 2.76 2.11 LM2588S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulator 399 741 570 
LM2574HVM-5.0-ND | 5V, 500mA Buck Switch Regulator* .... 3.63 276 2.11 LM2588T-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulator* 899 7.11 5.70 
LM2574HVM-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 0.5A Buck Volt. Regulator. 3.63 2.76 2.11 LM2588T-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulator* 899 7.11 5.70 
LM2574HVN-ADJ-ND Adjustable Voltage 500mA Buck Switch Regulator* .... 485 369 2.82 LM2588T-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulator’ 8.99 7.11 5.70 
LM2574HVN-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 0.5A Buck Voltage Regulator* 485 369 2.82 LM2590HVS-ADJ-ND Adj., SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2574HVN-5.0-ND 5V, 500mA Buck Switch Regulator* 485 3.69 2.82 Buck Voltage Regulator* 538 4.09 3.12 
LM2574HVN-12-ND 12V, 500mA Buck Switch Regulator 485 3.69 2.82 LM2590HVS-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2574M-3.3-ND 3.3V, 500mA Buck Switch Regulator* .. 247 1.84 1.36 Buck Voltage Regulator. ell 5.38 4.09 3.12 
LM2574M-5.0-ND 5V, 500mA Buck Switch Regulator* 247 184 1.36 LM2590HVS-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2574MX-5.0TR-ND | 5V, 500mA Buck Switch Regulator* 1018.88/1,000 Buck Voltage Regulator* .. 5.38 4.09 3.12 
LM2574M-12-ND 12V, 500mA Buck Switch Regulator 247 1.84 1.36 LM2590HVT-ADJ-ND | Adj., SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2574MX-ADJTR-ND | Adjustable 500mA Buck Switch Regulator 1018.88/1,000 Buck Voltage Regulator* 5.38 4.09 3.12 
LM2574N-ADJ-ND Adjustable 500mA Buck Switch Regulator*. 247 1.84 1.36 LM2590HVT-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2574N-5.0-ND 5V, 500mA Buck Switch Regulator* 247 1.84 1.36 Buck Voltage Regulator. 5.38 4.09 3.12 
LM2574N-12-ND. 12V, 500mA Buck Switch Regulator 2.47 184 1.36 LM2590HVT-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 
LM2574N-15-ND 15V, 500mA Buck Switch Regulator 247 1.84 1.36 Buck Voltage Regulator. 5.38 4.09 3.12 
LM2575HVM-ADJ-ND | Adjustable 1A Buck Switch Regulator* 448 341 260 LM2591HVS-ADJ-ND | Adj., SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, iA, 
LM2575HVM-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Regulato 448 3.41 2.60 Buck Voltage Regulator* 510 3.88 2.96 
LM2575HVN-5.0-ND 5V, 1A Buck Switch Regulator® ..........:.... 448 3.41 2.60 LM2591HVS-3.3-ND 33. Paes ee Power Converter, 150kHz, TA 263-5 MET eaaes 
LM2575HVS-ADJ-ND | Adj., SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Regulator* 448 3.41 2.60 uck Voltage Regulator -10-263-5 5. 5 5 
LM2575HVS-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Reg.*.........T0-263-5 4.48 3.41 2.60 LM2591HVS-5.0-ND oe Suis ee Converter, 150kHz, 1A, 1563 diy alice Nis 
[M2575HVS-5.0-ND | 5V, SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Regulator* ... 10-263-5 4.48 3.41 2.60 luck Voltage Regulator’ ~- 10-263-5: BRS SCH 
LM2575HVS-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Regulator* ..10-263-5 4.48 3.41 2.60 EM2531HVIGADJ:ND) ©) Ad]. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2575HVS-15-ND 15V, SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Regulator* .. 10-263-5 4.48 3.41 2.60 Buck Voltage Regulator -10-220-5 5.10 3.88 2.96 
LM2575HVT-ADJ-ND | Adjustable 1A Buck Switch Regulator* 10-220 5.20 3.96 3.02 LM2591HVT-3.3-ND oe OE Power Converter, 150kHz, ene 555 on ee: es 
LM2575HVT-3.3-ND __| 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Regulator... 10-220-5 520 3.96 3.02 rae uck Voltage Regulator -- 10-220-5 Bs H 4 
591HVT-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2575HVT-5.0-ND 5V, 1A Buck Switch Regulator, High Voltage* . TO-220 5.20 3.96 3.02 Buck Voltage Regulator* .. 0-220-5 510 3.88 2.96 
eae te hee ete 520) 3:96" 3102 [M2592HVS-ADE-ND | Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 2A, 
ee » 1A Buck Switch Regulator® 5120) 3:96" 3102 Buck Voltage Regulator* T0-263-5 610 464 3.54 
LM2575M-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Regulator* ...24-SOIC 2.58 1.96 1.50 LpEeANRAERD aU, SIMIPIE- SWITCHER@ Poet Coniera En ok : : ‘ 
LM2575M-5.0-ND 5V, 1A Buck Switch Regulator* 2.58 1.96 1.50 . Buck Voltage Regulator. "10-2635 610 4.64 3.54 
[M2575M-12-ND 72V, SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Regulator* 258 1.96 1.50 LM2592HVS-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 1S0kiiz, 2A. ‘ ; : 
LM2575M-15-ND 15V, SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Regulator... 258 1.96 1.50 Buck Voltage Regulator* 70-2635 610 464 3.54 
LM2575N-ADJ-ND Adjustable 14 Buck Switch Regulator 3.43 2.61 1.99 TM2592HVT-ADI-ND | Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 2A, 
LM2575N-5.0-ND 5V, 1A Buck Switch Regulator* 3.43 2.61 1.99 Buck Voltage Regulator* "T0-220-5 610 4.64 3.54 
E25 Te Nst2ND) 12V, 1A Buck Switch Regulator’ Dip Besse 261 28 LM2592HVT-3.3-ND | 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 2A, 
LM2575S-ADJ-ND Adj., SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Regulator* .. T0-263-5 290 221 1.69 Buck Voltage Regulator* 70-2205 610 4.64 3.54 
LM2575S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Reg. * ... T0-263-5 290 2.21 1.69 LM2592HVT-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 2A, 
LM2575S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Regulator* .... T0-263-5 2.90 2.21 1.69 Buck Voltage Regulator* 70-2205 610 464 354 
LM2575S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 1A Buck Voltage Beaupre T0-263-5 2.90 221 1.69 TMO593HVS-ADJ-ND | Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz 2A, 
LM2575T-ADJNS-ND Adjustable 1A Buck Switch Regulator* 258 1.96 1.50 Buck Voltage Regulator* ..70-263-7. 5.38 4.25 3.41 
LM2575T-3.3-ND 3.3V, 1A Buck Switch Regulator* . 2.58 1.96 1.50 LM2593HVS-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 2A, 
LM2575T-5.0-ND 5V, 1A Buck Switch Regulator* 258 1.96 1.50 Buck Voltage Regulator. .10-263-7 5.38 4.25 3.41 
LM2575T-12-ND 12V, 1A Buck Switch Regulator 258 1.96 1.50 LM2593HVS-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 2A, 
LM2575T-15-ND 15V, 1A Buck Switch Regulator* .. 258 1.96 1.50 Buck Voltage Regulator* ..10-263-7. 5.38 4.25 3.41 
LM2576HVS-ADJ-ND Adjustable 3A Buck Switch Regulator*..... 5.85 445 3.40 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2593HVT-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 2A, LM2597N-5.0-ND. 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, 

Buck Voltage Regulator* ... $138) 4:25) 13411 Buck Voltage Regulator. 3.78 82.87 2.19 
LM2593HVT-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 2A, LM2597N-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, 

Buck Voltage Regulato! 5.38 425 3.41 Buck Voltage Regulator. 3:78 2.87 2:19 
LM2593HVT-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER LM2598S-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® 

Buck Voltage Regulator. 6.38 4.25 3.41 Buck Voltage Regulator* 445 3.39 2.59 
LM2594HVM-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0. 5A, LM2598S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150KHz, 1A, 

Buck Voltage Regulator* 4.63 3.52 2.69 Buck Voltage Regulator .. 445 339 259 
LM2594HVM-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® LM2598S-5.0-ND 5V, Power Converter, 150kHz, 

Buck Voltage Regulator*... 23 4.63 3.52 2.69 Voltage Regulator*... sa 445 339 259 
LM2594HVM-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0. 5A, LM2598S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 

Buck Voltage Regulator* ... 463 352 2.69 Buck Voltage Regulator. 445 339 2.59 
LM2594HVM-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0: 5A, LM2598T-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, TA, 

Buck Voltage Regulator* ... . 463 3.52 2.69 Buck Voltage Regulator. 445 339 259 
LM2594HVN-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0. 5A. LM2598T-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 

Buck Voltage Regulator* ... 2 463 3.52 2.69 Buck Voltage Regulator. ..T0-220-7 4.45 3.39 2.59 
LM2594HVN-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2598T-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 

Buck Voltage Regulator. 463 3.52 2.69 Buck Voltage Regulator. ..T0-220-7 4.45 3.39 2.59 
LM2594HVN-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2598T-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, 

Buck Voltage Regulator* ... 463 3.52 2.69 Buck Voltage Regulator. ..T0-220-7 4.45 3.39 2.59 
LM2594HVN-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2599S-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, 

Buck Voltage Regulator. 463 3.52 2.69 Buck Voltage Regulator* ..T0-263-7 6.138 390 2.98 
LM2594M-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2599S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, 

Buck Voltage Regulator* ... 3.05 2.32 1.77 Buck Voltage Regulator* ..T0-263-7 5.13 3.90 2.98 
LM2594M-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0. 5A, LM2599S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, 

Buck Voltage Regulator*... ia 3.05 2.32 1.77 Buck Voltage Regulator* ..T0-263-7 6.13 3.90 2.98 
LM2594M-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0. 5A, LM2599S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, 

Buck Voltage Regulator*... 3.05 2.32 1.77 Buck Voltage Regulator* ..T0-263-7. 5.13 3.90 2.98 
LM2594M-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, LM2599T-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, 

Buck Voltage Regulator* ... ad Bue eee led? Buck Voltage Regulator* ..10-220-7 5.13 3.90 2.98 
LM2594MX-5.0TR-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0. 5A, LM2599T-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz 3A, 

Buck Voltage Regulator. é 3812.50/2,500 Buck Voltage Regulator* ..T0-220-7. 5.13 3.90 2.98 
LM2594N-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0. 5A. LM2599T-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, 

Buck Voltage Regulator* ... as 3.05 232 1.77 Buck Voltage Regulator* 6.13 3.90 2.98 
LM2594N-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2599T-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, 

Buck Voltage Regulator* ... 3.05 2.32 1.77 Buck Voltage Regulator® .. 613 3.90 2.98 
LM2594N-5.0-ND. 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2611AMFCT-ND 1.4MHz Cuk Converter’ 273 2.08 1.59 

Buck Voltage Regulator’... Pe S30) SP alia LM2611AMFTR-ND 1373.40/1,000 
LM2594N-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2611BMFCT-ND 2.90 216 1.59 

Buck Voltage Regulator’... Pe 3.05 2.32 1.77 LM2611BMFTR-ND 1196.80/1,000 
LM2595S-ADJ-ND Adj., SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2612ABPCT-ND 400mA Sub-Miniature, Programmable, Buck 

Buck Voltage Regulator* TO-263-5 3.85 2.93 2.24 DC-DC Converte: O-microSMD 3.33 2.53 1.93 
LM2595S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, LM2612ABPTR-ND 400mA Sub-Miniature, Programmable, Buck 

Buck Voltage Regulator*... 3.85 2.93 2.24 DC-DC Converter .. 10-microSMD 442.23/250 
LM2595S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, iA, LM2612ATLCT-ND 400mA Sub-Miniature, Programmable, Buck 

Buck Voltage Regulator* 3.85 2.93 2.24 DC-DC Converte: O-microSMD 3.33 253 1.93 
LM2595S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, LM2612ATLTR-ND 400mA Sub-Miniature, 

Buck Voltage Regulator* ... 3.85 2.93 2.24 DC-DC Converter 10-microSMD 442.23/250 
LM2595T-ADJ-ND Adj., SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, LM2619ATLCT-ND 500mA Buck DC-DC Converte: O-microSMD 2.67 1.98 1.47 

Buck Voltage Regulator* 3.85 2.93 2.24 LM2619ATLTR-ND 500mA Buck DC-DC Converter* 10-microSMD 290.25/250 
LM2595T-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, LM2619MTC-ND 500mA Buck DC-DC Converter*. -14-TSSOP 2.85 2.17 1.66 

Buck Voltage Regulator* ... ei 3.85 293 2.24 LM2621MMCT-ND Low Input Step-Up DC-DC Converter 1.98 1.47 1.09 
LM2595T-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, LM2621MMTR-ND Low Input Step-Up DC-DC Converter 816.64/1,000 

Buck Voltage Regulator*... 3.85 2.93 2.24 LM2622MM-ADJCT-ND | 600kHz/1.3MHz Step-Up PWM DC-DC Converter* 265 1.97 1.46 
LM2595T-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 1A, LM2622MM-ADJTR-ND | 600kHz/1.3IMHz Step-Up PWM DC-DC Converter* 1094.40/1,000 

Buck Voltage Regulator* ... 2 3.85 2.93 2.24 LM2623ALDCT-ND Ratio Adaptive DC-DC Boost Converte! 2.60 1.98 1.51 
LM2596S-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, LM2623ALDTR-ND Ratio Adaptive DC-DC Boost Converter... 1310.40/1,000 

Buck Voltage Regulator* ... 4.30 3.27 2.50 LM2623AMMCT-ND General Purpose Low Vin, Low Ripple 
LM2596S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, DC-DC Boost Converter* 2.60 1.98 1.51 

Buck Voltage Regulator*... o 4.30 3.27 2.50 LM2623AMMTR-ND. General Purpose Low Vin, Low Ripple 
LM2596S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz 3A, DC-DC Boost Converter* 1310.40/1,000 

Buck Voltage Regulator* ... 4.30 3.27 2.50 LM2623LDCT-ND General Purpose Low Vin, Low Ripple 
LM2596S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, DC-DC Boost Converter 256 1.91 1.41 

Buck Voltage Regulator* ... 4.30 3.27 2.50 LM2623LDTR-ND General Purpose Low Vin, Low Ripple 
LM2596SX-5.0TR-ND 5V, Power Converter 150kHz 3A Buck Voltage Regulator* ....TO-263 1096.50/500 DC-DC Boost Converter* 1058.56/1,000 
LM2596T-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, LM2623MMCT-ND General Purpose Low Vin, Low Ripple 

Buck Voltage Regulator* .... .. 10-220-5 4.30 327 2.50 DC-DC Boost Converter* 256 1.91 1.41 
LM2596T-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, LM2623MMTR-ND GP Low Vin, Low Ripple DC-DC Boost Converter 1058.56/1,000 

Buck Voltage Regulator* ... ... 10-220-5 4.30 327 250 LM2633MTD-ND 2-Phase Sync. Triple Regulator Controller........ 6.18 470 3.59 
LM2596T-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, LM2635M-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Regulator Controlle 3.40 2.59 1.98 

Buck Voltage Regulator* ... -10-220-5 4.30 3.27 2.50 LM2636M-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Regulator Controller*.......20-SOIC_ 340 259 1.98 
LM2596T-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 3A, LM2636MTC-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Regulator Controller*....20-TSSOP 3.40 2.59 1.98 

Buck Voltage Regulator... .. 10-220-5 430 3.27 2.50 LM2637M-ND Motherboard Power Supply Solution* 24-SOIC 448 3.41 2.60 
LM2597HVM-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2638M-ND Motherboard Power Supply Solution . 24-SOIC 448 3.41 2.60 

Buck Voltage Regulator* 475 3.61 2.76 LM2639M-ND 5-Bit Program, Hi Freq. Multiphase PWM Controller. 24-SOIC 6.05 4.60 3.51 
LM2597HVM-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® LM2640MTC-ADJ-ND Dual Adj. Buck Switching Power Supply 

Buck Voltage Regulator* ... 8 4.75 3.61 2.76 Controller, Switching Freq. 200kHz* 28-TSSOP 6.78 5.37 4.30 
LM2597HVM-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0: 5A, LM2641MTC-ADJ-ND Dual Adj. Buck Switching Power Supply 

Buck Voltage Regulator* 475 3.61 2.76 Controller, Switching Freq. 300kHz. 28-TSSOP 7.14 5.65 4.53 
LM2597HVM-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® LM2642MTC-ND 2-Phase Sync. Buck Switching Controller*... .28-TSSOP 4.05 3.08 2.35 

Buck Voltage Regulator. . 475 3.61 2.76 LM2645MTD-ND Dual Output 2-Phase Switching Controller* . -48-TSSOP 6.18 4.70 3.59 
LM2597HVN-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0. 5A, LM2647LQCT-ND Dual Sync. Buck Regulator. 8-LLP 4.53 3.44 2.63 

Buck Voltage Regulator. 475 3.61 2.76 LM2647LQTR-ND Dual Sync. Buck Regulator* '8-LLP 2280.60/1,000 
LM2597HVN-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2647MTC-ND Dual Sync. Buck Regulator* ... -28-TSSOP 4.53 3.44 2.63 

Buck Voltage Regulator. 475 361 2.76 LM2650EVAL-ND Evaluation Board for LM2650X — 53.55 _— — 
LM2597HVN-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2650M-ADJ-ND Synchronous Buck DC-DC Converter 24-SOIC 7.27 5.75 4.61 

Buck Voltage Regulator. “ 475 361 2.76 LM2651MTC-ADJ-ND Adj. 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator*.....16-TSSOP 4.00 3.04 2.32 
LM2597HVN-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2651MTC-1.8-ND 1.8V, 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator*...16-TSSOP 4.00 3.04 2.32 

Buck Voltage Regulator. 475 361 2.76 LM2651MTC-2.5-ND 2.5V, 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator*...16-TSSOP 4.00 3.04 2.32 
LM2597M-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2651MTC-3.3-ND 3.3V, 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator*...16-TSSOP 4.00 3.04 2.32 

Buck Voltage Regulator* ... S80 28r a2a19 LM2653MTC-ADJ-ND Adj. 1.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator*.....16-TSSOP 4.63 3.52 2.69 
LM2597M-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0. 5A, LM2655MTC-ADJ-ND Adj. 2.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator*.....16-TSSOP 4.00 3.04 2.32 

Buck Voltage Regulator* ... i S80 287) 219 LM2655MTC-3.3-ND 3.3V, 2.5A, High Efficiency Sync. Switching Regulator*...16-TSSOP 4.00 3.04 2.32 
LM2597M-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0: 5A, LM2657MTC-ND Dual Sync. Buck Regulator Controller... .28-TSSOP 4.15 316 2.41 

Buck Voltage Regulator* ... 3.78 2.87 2.19 LM2660M-ND 100mA, Switched Capacitor Converter* “SOIC 82.05 1.52 1.13 
LM2597M-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0. 5A, LM2661M-ND 100mA, Switched Capacitor Converter with Shutdown “SOIC «205 152 1.13 

Buck Voltage Regulator* ... . S78 28%) G2s19) LM2662M-ND Switched Capacitor Voltage Converter*. “SOIC 264 1.96 1.45 
LM2597N-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0. 5A LM2663M-ND Switched Capacitor Voltage Converter*. “SOIC 8264 1.96 1.45 

Buck Voltage Regulator*... a S78) e2Ote aesl9) LM2664M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 91% Eff.* OT-23-6 1.20 88 = 64 
LM2597N-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2664M6TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 91% Eff.* 416.00/1,000 

Buck Voltage Regulator* .... 3.78 2.87 2.19 


* RoHS Compliant 
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National 
Semiconductor 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 25 100 
LM2665M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Eff.* SOT-23-6 1.24 91 66 LM2673S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage 
LM2665M6TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Eff.* SOT-23-6 429.00/1,000 Regulator with Adj. Current Limit* A470) 358) (2:73 
LM2670S-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM2673S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage 

Regulator with Sync.*.... TO-263-7 4.70 3.58 2.73 Regulator with Adj. Current Limit .... ATO) sou 2-10 
LM2670S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM2673SD-3.3CT-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Regulator 

Voltage Regulator with Sync.* ...... TO-263-7. 4.70 358 2.73 with Adj. Current Limit. 470 3.58 2.73 
LM2670S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM2673SD-3.3TR-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Regulator 

Voltage Regulator with Sync.*...... 470 358 2.73 with Adj. Current Limit. 625.10/250 
LM2670S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM2673SD-5.0CT-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Regulator 

Voltage Regulator with Sync.* ...... 470 358 2.73 with Adj. Current Limit. 470) 33:58 2:73! 
LM2670SD-3.3CT-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM2673SD-5.0TR-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Regulator 

Voltage Regulator with Sync....... 470 3.58 2.73 with Adj. Current Limit: 625.10/250 
LM2670SD-3.3TR-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM2673SD-12CT-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Regulator 

Voltage Regulator with Sync....... 625.10/250 with Adj. Current Lim! A70\ 3158) 2:73 
LM2670SD-5.0CT-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM2673SD-12TR-ND 12V, SIMPLE SWITCH 

Voltage Regulator with Sync... 470 358 2.73 with Adj. Current Limit 625.10/250 
LM2670SD-5.0TR-ND | 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM2673SD-ADJCT-ND | Adj., SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Regulator 

Voltage Regulator with Sync... 625.10/250 with Adj. Current Limit 4.70 3.58 2.73 
LM2670SD-12CT-ND | 12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM2673SD-ADJTR-ND | Adj., SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage Regulator 

Voltage Regulator with Sync... 470 358 2.73 with Adj. Current Limit 625.10/250 
LM2670SD-12TR-ND | 12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM2673T-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage 

Voltage Regulator with Sync... 625.10/250 Regulator with Adj. Current Limit* 470) 3:58 2:73 
LM2670SD-ADJCT-ND | Adj., SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM2673T-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage 

Voltage Regulator with Sync.* ... 470 3.58 2.73 Regulator with Adj. Current Limit 470 3.58 2.73 
[M2670SD-ADJTR-ND | Adj., SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM2673T-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage 

Voltage Regulator with Sync.* ... 625.10/250 Regulator with Adj. Current Limit* 470 358 2.73 
LM2670T-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM2673T-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage 

Regulator with Sync.*.... 470 3.58 2.73 Regulator with Adj. Current Limit ATO 30800273 
LM2670T-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM2674LD-ADJCT-ND | Adj. SIMPLE SWITCHER® Power C 

Regulator with Sync. *.... 470 3.58 2.73 500mA Buck Voltage Regulator* 3.10 2.36 1.80 
LM2670T-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM2674LD-ADJTR-ND | Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

Regulator with Sync.*.... 470 3.58 2.73 500mA Buck Voltage Regulator* 1562.40/1,000 
LM2670T-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM2674LD-3.3CT-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

Regulator with Sync... 470 3.58 2.73 500mA Buck Voltage Regulator 3.10 2.36 1.80 
LM2671LD-ADJCT-ND | Adj. SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 500mA Buck LM2674LD-3.3TR-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

Voltage Regulator 3.28 2.49 1.90 500mA Buck Voltage Regulator 1562.40/1,000 


LM2671LD-ADJTR-ND 
LM2671LD-3.3CT-ND 
LM2671LD-3.3TR-ND 


Adj. SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 500mA Buck 


Voltage Regulator 
3.3V, SIMPLE SWIT 
Voltage Regulator 


1650.60/1,000 


3.28 2.49 


1.90 


1650.60/1,000 


LM2674LD-5.0CT-ND 
LM2674LD-5.0TR-ND 
LM2674LD-12CT-ND 


5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 
500mA Buck Voltage Regulator 
5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 
500mA Buck Voltage Regulator 
12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 
500mA Buck Voltage Regulator 


3.10 


2.36 


1.80 


1562.40/1,000 


3.10 


2.36 


1.80 


LM2671LD-5.0CT-ND 
LM2671LD-5.0TR-ND 


LM2671LD-12CT-ND 


5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 500mA Buck 
Voltage Regulator 
5V, SIMPLE SWITC 
Voltage Regulator 
12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 500mA Buck 
Voltage Regulator 


3.28 2.49 


1.90 


1650.60/1,000 


3.28 2.49 


1.90 


LM2674LD-12TR-ND 
LM2674M-ADJ-ND 


12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 
500mA Buck Voltage Regulator 
Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 


1562.40/1,000 


LM2671LD-12TR-ND 
LM2671M-ADJ-ND 


12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 500mA Buck 
Voltage Regulator 
Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 


1650.60/1,000 


500mA Buck Voltage Regulator* 3.10 2.36 1.80 
LM2674M-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator* 3.10 2.36 1.80 
LM2674M-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator* 3.10 2.36 1.80 
LM2674M-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator* 8-SOIC 3.10 236 1.80 
LM2674N-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator* S00 2.360 180 
LM2674N-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator* 3.10 2.36 1.80 
LM2674N-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter Hig! 

500mA Buck Voltage Regulator* 3.10 236 1.80 
LM2674N-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator* 3.10 2.36 1.80 
LM2675LD-ADJCT-ND | Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator 4.00 3.04 2.32 


LM2675LD-ADJTR-ND 
LM2675LD-3.3CT-ND 


Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator 1 

3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator 


2016.00/1,000 


4.00 


3.04 


2.32 


500mA Buck Voltage Regulator* 3.28 249 1.90 
LM2671M-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Effi ency 

500mA Buck Voltage Regulator .-8-SOIC 3.28 249 1.90 
LM2671M-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator* 3.28 2.49 1.90 
LM2671M-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Effi ency 

500mA Buck Voltage Regulator* .-8-SOIC 3.28 2.49 1.90 
LM2671N-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Effieciency 

500mA Buck Voltage Regulator* 3.28 2.49 1.90 
LM2671N-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Effi ancy. 

500mA Buck Voltage Regulator 3.28 249 1.90 
LM2671N-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter Hig! 

500mA Buck Voltage Regulator* 3.28 249 1.90 
LM2671N-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

500mA Buck Voltage Regulator* 3.28 249 1.90 
LM2672LD-ADJCT-ND | Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator* 418 318 243 


LM2672LD-ADJTR-ND 


LM2672LD-3.3CT-ND 


Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency | 
1A Buck Voltage Regulator* 
3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Effi ency 
1A Buck Voltage Regulator 


2104.20/1,000 


418 3.18 


2.43 


LM2675LD-3.3TR-ND 
LM2675LD-5.0CT-ND 
LM2675LD-5.0TR-ND 


3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 


1A Buck Voltage Regulator ... 
5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter Hig! 
1A Buck Voltage Regulator 


2016.00/1,000 


4.00 


3.04 


2.32 


2016.00/1,000 


LM2672LD-3.3TR-ND 
LM2672LD-5.0CT-ND 


LM2672LD-5.0TR-ND 


3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Effi ency 
1A Buck Voltage Regulator 
5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency. 
1A Buck Voltage Regulator 
5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator 


2104.20/1,000 


418 3.18 


2.43 


2104.20/1,000 


LM2675LD-12CT-ND 
LM2675LD-12TR-ND 
LM2675M-ADJ-ND 


12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator ... 
12V, SIMPLE SWITCHER® Po’ 
1A Buck Voltage Regulator 
Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 


4.00 


3.04 


2.32 


2016.00/1,000 


LM2672LD-12CT-ND 
LM2672LD-12TR-ND 


LM2672M-ADJ-ND 


12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Effi ancy 
1A Buck Voltage Regulator 
12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 
1A Buck Voltage Regulator 
Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency | 


418 3.18 


2.43 


2104.20/1,000 


1A Buck Voltage Regulator* 8-SOIC 4.18 3.18 2.43 
LM2672M-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High EMiclency 

1A Buck Voltage Regulator* 418 3.18 2.43 
LM2672M-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency. 

1A Buck Voltage Regulator* 418 318 2.43 
LM2672M-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Pi 

1A Buck Voltage Regulator* 418 3.18 2.43 
LM2672N-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator .. 418 318 2.43 
LM2672N-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Pr 

1A Buck Voltage Regulator 418 318 243 
LM2672N-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator* 418 318 2.43 
LM2672N-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator 418 318 2.43 
LM2673S-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit* 470 358 2.73 
LM2673S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® 3A Buck Voltage 

Regulator with Adj. Current Limit* 470) 3.58) 2173 


1A Buck Voltage Regulator 4.00 3.04 2.32 
LM2675M-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator 400 3.04 2.32 
LM2675M-5.0-ND 5V, High-Efficiency Switcher, 

1A, Buck Voltage Regulator 400 3.04 2.32 
LM2675M-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator ... 4.00 3.04 2.32 
LM2675N-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator* 4.00 3.04 2.32 
LM2675N-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator* 400 3.04 2.32 
LM2675N-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator* 4.00 3.04 2.32 
LM2675N-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 

1A Buck Voltage Regulator*.... 400 3.04 2.32 
LM2676S-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck 

Voltage Regulator* 448 3.41 2.60 
LM2676S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A 

Buck Voltage Regulator* 448 3.41 2.60 
LM2676S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A 

Buck Voltage Regulator* 448 341 2.60 
LM2676S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A 

Buck Voltage Regulator* 448 3.41 2.60 
LM2676SD-3.3CT-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck 

Voltage Regulator 448 3.41 2.60 
* RoHS Compliant (Continued) 
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National 


Semiconductor 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each* 
Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM2676SD-3.3TR-ND | 3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM2679SD-12CT-ND | 12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
Voltage Regulator 595.18/250 Regulator with Adj. Current Limit .... 6.59 5.22 418 
LM2676SD-5.0CT-ND | 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM2679SD-12TR-ND —_| 12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
Voltage Regulator*. 448 3.41 2.60 Regulator with Adj. Current Limit 996.95/250 
LM2676SD-5.0TR-ND | 5V, SIMPLE SWITCHE! LM2679SD-ADJCT-ND | Adj., SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
Voltage Regulator* 595.18/250 Regulator with Adj. Current Limit 6.59 5.22 4.18 
LM2676SD-12CT-ND | 12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM2679SD-ADJTR-ND | Adj., SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
Voltage Regulator 448 3.41 2.60 Regulator with Adj. Current Limit 996.95/250 
LM2676SD-12TR-ND ‘| 12V, SIMPLE SWIT LM2679T-ADJ-ND Adj., SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
Voltage Regulator 595.18/250 Regulator with Adj. Current Limit* .. 659 5.22 4.18 
LM2676SD-ADJCT-ND | Adj., SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM267ST-3.3-ND Soe aad Cietteh ee A) So age 
Voltage Regulator* 448 3.41 2.60 egulator with Adj. Current Limit* .. : f : 
LM2676SD-ADJTR-ND | Adj., SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM2679T-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
Voltage Regulator* 595.18/250 Regulator with Adj. Current Limit* .. 6.59 522 418 
LM2676T-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM2679T-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buc 
Voltage Regulator* 448 3.41 2.60 Regulator with Adj. Current Limit* .. 659 5.22 418 
LM2676T-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM2681M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter* .. OT-23-6 1.13 83 60 
Voltage Regulator 448 341 2.60 LM2681M6TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter*. OT-23-6 390.00/1,000 
LM26761-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3A Buck LM2682M-ND Switched Capacitor Voltage Doubling In 8-SOIC 1.67 1.25 92 
Voltage Regulator* 7 7 T0-220-7 448 3.41 2.60 LM2682MMCT-ND Switched Capacitor Voltage Doubling Inverter* 8-MSOP 1.67 1.25 92 
LM2676T-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® High Effici 3A Buck LM2682MMTR-ND Switched Capacitor Voltage Doubling Inverter* 8-MSOP 691.20/1,000 
Voltage REQUUaIOT occ. TO-200-7 4.48 3.41 260 | _EM2685MTC-ND Dual Out Reg. Switched Capacitor Voltage Converter... 14-TSSOP__ 2.53 1.92 1.47 
LM2677S-ADJ-ND Adj. SIMPLE SWITCHER® Hig! LM2686MTC-ND Regulated Switched Capacitor Voltage Converter*...........14-TSSOP 2.53 1.92 1.47 
Voltage Regulator with Sync.” ...... T0-263-7. 7.50 5.93 4.75 LM2687LDCT- ND Low Noise Regulated Switched Capacitor Volt. Inverte! 8-LLP) 1.71 1.27 94 
3 3 i LM2687LDTR-ND Low Noise Regulated Switched Capacitor Volt. Inverter. 8-LLP 704.00/1,000 
peesi esa ND ar ay Seat ioe Emicleney 54 Buck T0-263-7 7.50 5.93 4.75 LM2687MMCT-ND Low Noise Regulated Switched Capacitor Volt. Inverter*....8-MSOP 1.71 1.27 .94 
En ah Effi < . LM2687MMTR-ND Low Noise Regulated Switched Capacitor Volt. Inverter* .....8-MSOP 704.00/1,000 
LM2677S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficienc 
Voltage Regulator with Syig ® a : T0-263-7. 7.50 5.93 4.75 LM2694MT-ND 30V, 600mA Buck Switching Regulator* ... -14-TSSOP 2.95 2.19 1.62 
LM2677S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck LM2694SDCT-ND 30V, 600mA Buck Switching Regulator* O-LLP | 2:95) 2519) 1.62 
Voltate Regulator with Syne.*... T0-263-7 750 593 475 LM2694SDTR-ND 30V, 600mA Buck Switching Regulator* O-LLP 1216.00/1,000 
[M26775D-3.50T-ND 13.3V SIMPLE SWITCHERS High Efficiency 5A Buck LIM2695MH-ND 30V, 1.25A Buck Switching Regulator* . .14-TSSOP 3.33 2.53 1.93 
: Voltage Regulator with Sync 750 593 475 LIM2695SDCT-ND 30V, 1.25A Buck Switching Regulator* . 10-LLP 3.33 2.53 1.93 
LM2677SD-3.3TR-ND | 3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Effi 5A Buck : : LM2695SDTR-ND 30V, 1.25A Buck Switching Regulator* . 10-LLP 1675.80/1,000 
Volage Requlatotwith Syne. css neEZRIpET LM2696MXA-ND 3A Constant On Time Buck Regulator*.. “é-TSSOP 4.05 3.08 | 2.35 
LM2677SD-5.0CT-ND | 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck ‘ LM2698MM-ADJCT-ND | Adj., 1.354 SIMPLE SWITCHER® Boost Regulator* 435 3.31 253 
: ‘ cj LM2698MM-ADJTR-ND_ | Adj., 1.354 SIMPLE SWITCHER® Boost Regulator* 2192.40/1,000 
ITECTISIENTTSVT Rr a ere eee Sh mak Hg) GE) LM2700LD-ADJCT-ND _ | 600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-Up PWM DC-DC Converter 4.08 310 237 
: Voltage Regulator with Syme. ¥ 4133.48/250 LM2700LD-ADJTR-ND | GOOkHz/1.25MHz, 2.5A, Step-Up PWM DC-DC Converter 2053.80/1,000 
LM2677SD-12CT-ND | 12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck cea ceiam| COO 2 2EMHz, 2.58, Step-Up PWM DC-DG sa-tssoP MRA 
LM2677SD-12TR-ND in He SWPOHETE Hoh Efficiency 5A Buck asi te LM2702MT-ADJ-ND | TFT Panel Module. -IG-TSSOP 2.98 2.27 1.73 
Voltage Regulator with Syne... 1133.48/250 LM2703MF-ADJCT-ND _ | Adj. Micropower Step-Up DC-DC Converter* ..SOT-23-5 2.23 1.66 1.23 
[M2677SD-ADJCT-ND | Ad, SIMPLE SWITCHER® High Eficiency 5A Buck eee ti oe clone Pt ae a S018 saan CALEY 
ancaerRemeernaeey ERA PE Hoel dae cer TES ERS Ht LM2704MF-ADJCT-ND | Adj. Micropower Step-Up DC-DG Converter* 0723-5 265 197 146 
Ve, e Regulator with $\ Hee y 1133.48/250 LM2704MF-ADJTR-ND | Adj. Micropower Step-Up DC-DC Converter* OT-23-5 1094.40/1,000 
LN EGRU Adi SPIE SWITCHERS High Efficiency BA Buck : LM2704EV-ND Evaluation Board for LM2704......... _— oe 
Voltage Regulator with Sync.* 750 593 4.75 LM2705MF-ADJCT-ND | Step-Up DC-DC Converter with 150mA Peak Current* .. 5 241 180 1.33 
a = = = LM2705MF-ADJTR-ND | Step-Up DC-DC Converter with 150mA Peak Current* .. 997.12/1,000 
Sears AUD 3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck LM2715MT-ADJ-ND | TET Panel Module... “{e-TSSOP 2.78 211 1.61 
Voltage Regulator with Sync... 70-220-7 (77.50) 15.98) 14175 LM2716MT-ND Dual PWM DC-DC Converter* 24-TSSOP 5.70 434 3.31 
LM2677T-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck LM2717MT-ND Dual Buck DC-DC Converter* “DATSSOP 583 443 338 
eT LO SIPLE SWITCHERS High Eicon SABI | lone High Speed Sync./Async. MOSFET Driver. SOIC 2.78 2.11 1.61 
Voltage Regulator with Sync. * T0-220-7 7.50 593 475 LM2724ALDCT-ND High Speed 3A Synchronous MOSFET Driver 2.78 211 1.61 
: —_— : : : LM2724ALDTR-ND High Speed 3A Synchronous MOSFET Driver 1398.60/1,000 
LM2678S-ADJ-ND ‘Adj. SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck 
ge iS LM2724AM-ND High Speed 3A Synchronous MOSFET Driver*. 278) 2Hld) et 
i MDETaSaGD ee da oer cae ae T0-263-7 6.24 4.94 3.96 LM2724ASDCT-ND High Speed 3A Synchronous MOSFET Driver 278 241 1.61 
: voltage Régilator® 9 ney oes BUS) 70-263-7 WRC OTMEatos LM2724ASDTR-ND High Speed 3A Synchronous MOSFET Driver 1398.60/1,000 
ss x i LM2725M-ND High Speed Synchronous MOSFET Driver* 285 2:17 1.66 
LM2678S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck ; H 
LM2726M-ND High Speed Synchronous MOSFET Driver® ... 3.23 2.46 1.88 
Voltage Regulator* TO-263-7 6.24 494 3.96 
~ — LM2727MTC-ND N-Channel FET Sync. Buck Regulator Controller*. . 2.98 227173 
LM2678S-12-ND piel High Efficiency 5A Buck Bog age Ses LM2731XMFCT-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter w/22V Internal FET Switch* .SOT-23-5 2.58 1.96 1.50 
: : : LM2731XMFTR-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter w/22V Internal FET Switch* . SOT-23-5 1297.80/1,000 
EM2678SD-3:367-ND i eae alae High Efficiency 5A Buck oh Rane ties LM2731YMECT-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter w/22V Internal FET Switch* SOT-23-5 258 1.96 1.50 
- : : : LM2731YMFTR-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter w/22V Internal FET Switch* .SOT-23-5 1297.80/1,000 
LM2678SD-3.3TR-ND Nioheae Haalie High Efficiency SA Buck meneen LM2733XMFCT-ND 0.6/1 .6MHz Boost Converter w/40V Internal FET Switch* .SOT-23-5 2.58 1.96 1.50 
: LM2733XMFTR-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter w/40V Internal FET Switch* . SOT-23-5 1297.80/1,000 
UES HD aaa fie OREN Have Mieney SA Buck eA recen UM2733YMFCT-ND 0.6/1.6MHz Boost Converter w/40V Internal FET Switch* .SOT-23-6 2.58 1.96 1.50 
LM2678SD-5.0TR-ND | 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck eee ae aera arta ey a a ace La Secon ae 
Voltage Regulator*. 942.98/250 LM2734XMKTR-ND 1A Load Buck DC-DC Regulator* 1801.80/1,000 
LM2678SD-12CT-ND mt cen eee eon aaa: eS LM2734YMKCT-ND 1A Load Buck DC-DC Regulator* 08 207 1.76 
oltage Regulator eachaieees b : y LM2734YMKTR-ND TA Load Buck DC-DC Regulator* .. 7499.40/1,000 
LM2678SD-12TR-ND | 12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck LM2734ZMKCT-ND 1A Load Buck DC-DC Regulator. 415 316 2.41 
Voltage Regulator sosssnnenne 942.98/250 LM2734ZMKTR-ND 1A Load Buck DC-DC Regulator. 2091.60/1,000 
LM2678SD-ADJCT-ND | Adj., SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck LM27347SDCT-ND 1A Load Buck DC-DC Regulator* 415 316 2.41 
Voltage Regulator 6.24 4.94 3.96 LM2734ZSDTR-ND 1A Load Buck DC-DC Regulator* .. 2091.60/1,000 
LM2678SD-ADJTR-ND A sli peel aiea High Efficiency 5A Buck aiseased LM2735XMFCT-ND 520/1.6MHz Boost DC-DC Regulator* 298 2.27 1.73 
oltage Regulator 98/25 LM2735XMFTR-ND 520/1.6MHz Boost DC-DC Regulator* 1499.40/1,000 
LM2678T-ADJ-ND Adj., SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck LM2735XMYCT-ND 520/1.6MHz Boost DC-DC Regulator* 298 2.27 1.73 
Voltage Regulator* T0-220-7 6.24 4.94 3.96 LM2735XMYTR-ND 520/1.6MHz Boost DC-DC Regulator* 1499.40/1,000 
LM2678T-3.3-ND See ee een High Efficiency 5A Buck 70-200-7 WEeMimeretetc: LM2736XMKCT-ND 750mA Load Buck DC-DC Regulator* 3.33 253 1.93 
oltage Reguiator’ : ve eaeue E p P LM2736XMKTR-ND 750mA Load Buck DC-DC Regulator* 1675.80/1,000 
LM2678T-5.0-ND SY, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck LM2736YMKCT-ND 750mA Load Buck DC-DC Regulator* 273 2.08 1.59 
Voltage Regulator T0-220-7 6.24 4.94 3.96 LM2736YMKTR-ND 750mA Load Buck DC-DC Regulator* 1373.40/1,000 
LM2678T-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck LM2737MTC-ND N-Channel FET Sync. Buck Regulator Controller 14-TSSOP 2.98 2.27 1.7. 
Voltage Regulator . os T0-220-7 6.24 4.94 3.96 LM2742MTC-ND N-Channel FET Sync. Buck Regulator Controller*. .14-TSSOP 298 2.27 1.73 
LM2679S-ADJ-ND Adj., SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck LM2743MTC-ND N-Channel FET Sync. Buck Regulator Controller. 14-TSSOP 2.73 2.08 1.59 
Regulator with Adj. Current Limit* T0-263-7 6.59 5.22 4.18 LM2744MTC-ND Low Volt. N-Ch. MOSFET Sync. Buck Reg. Controller.......14-TSSOP 3.09 230 1.70 
LM2679S-3.3-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency LM2745MTC-ND Sync. Buck Controller with Pre-Bias Startup*....... .14-TSSOP 3.33 2.53 1.93 
Regulator with Adj. Current Limit* .... T0-263-7 6.59 5.22 4.18 LM2746MXA-ND Low Volt. N-Ch. MOSFET Sync. Buck Reg. Controller.....14-ETSSOP 3.10 2.36 1.80 
LM2679S-5.0-ND 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck LM2747MTC-ND Syne. Buck Controller with Pre-Bias Startup* .14-TSSOP_ 3.45 2.63 2.01 
Regulator with Adj. Current Limit* T0-263-7 6.59 5.22 4.18 LM2747MTCXCT-ND Sync. Buck Controller with Pre-Bias Startup* 14-TSSOP 3.45. (2.63 2.01 
LM2679S-12-ND 12V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency LM2747MTCXTR-ND | Sync. Buck Controller with Pre-Bias Startup* .14-TSSOP 4312.50/2,500 
Regulator with Adj. Current Limit*..... 659 5.22 418 LM2748MTC-ND Sync. Buck Controller with Pre-Bias Startup* -14-TSSOP 3.13 2.38 1.82 
LM2679SD-3.3CT-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck LM2750LD-5.0CT-ND LN, 5.0V Regulator Switched Capacitor Voltage Converter....10-LLP 2.63 2.00 1.53 
Regulator with Adj. Current Limit 6.59 5.22 418 LM2750LD-5.0TR-ND LN, 5.0V Regulator Switched Capacitor Voltage Converter .... 10-LLP 1323.00/1,000 
LM2679SD-3.3TR-ND 3.3V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck LM2750LD-ADJCT-ND LN, Adj. Regulator Switched Capacitor Voltage Converter .....10-LLP 2.63 2.00 1.53 
Regulator with Adj. Current Limit 996.95/250 LM2750LD-ADJTR-ND | LN, Adj. Regulator Switched Capacitor Voltage Converter 0-LLP 1323.00/1,000 
LM2679SD-5.0CT-ND | 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck LM2750LD-ADJEV-ND | Evaluation Board for LM2750LD-ADJ® «00. — hee 
Regulator with Adj. Current Limit 659 522 418 LM2750SD-5.0CT-ND 5V Low Noise Switched Capacitor Boost Regulator* O-LLP 2.63 2.00 1.53 
LM2679SD-5.0TR-ND | 5V, SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 5A Buck LM2750SD-5.0TR-ND _| 5V Low Noise Switched Capacitor Boost Regulator* O-LLP 1323.00/1,000 
Regulator with Adj. Current Limit 996.95/250 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LM2751SD-ACT-ND Regulated 2X, 1.5X White LED Driver* 2.63 2.00 1.53 LM2831YMFCT-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator* 3.20 244 1.86 
LM2751SD-ATR-ND Regulated 2X, 1.5X White LED Driver* 1323.00/1,000 LM2831YMFTR-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator* 1612.80/1,000 
LM2751SD-BCT-ND Regulated 2X, 1.5X White LED Driver* 2.63 2.00 1.53 LM2831YSDCT-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator* 3.20 244 1.86 
LM2751SD-BTR-ND Regulated 2X, 1.5X White LED Driver* 1323.00/1,000 LM2831YSDTR-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator* 1612.80/1,000 
LM2753SDCT-ND High Power Switched Capacitor Voltage Converter/ LM2831ZMFCT-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator* 4.25 3.23 2.47 
Flash LED Driver* 3.10 2.36 1.80 LM2831ZMFTR-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator* 2142.00/1,000 
LM2753SDTR-ND High Power Switched Capacitor Voltage Converter/ LM2831ZSDCT-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator* 425 3.23 247 
LM2754SQCT-ND adds Switched Capachor Fash LED Brver® 340. 298 180 LMOBSOKMNCTND | High Fretuency 2A Load, Buck DC-DC Regulator” 473.38) 275 
z mA Switched Capacitor Flas river ; } : - igh Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator : ! 3 
LM2754SQTR-ND 800mA Switched Capacitor Flash LED Driver* 1562.40/1,000 LM2832XMYTR-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* 2381.40/1,000 
LM2754SQEV-ND Evaluation Board for LM2754SQ* . 123.30 — = LM2832XSDCT-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* 473. 360 275 
LM2755TMCT-ND Charge Pump LED Controller with 12¢ Compatible LM2832XSDTR-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* 2381.40/1,000 
Interface*.... a 3.58 2.72 2.08 LM2832YMYCT-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* We} Bie) ALT) 

LM2755TMTR-ND Charge Pump LM2832YMYTR-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* 2142.00/1,000 
Interface* .... . . 475.48/250 LM2832YSDCT-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* 425 3.23 2.47 

LM2756TMCT-ND 180mA Switched Capacitor Multi-Dsiplay LM2832YSDTR-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* 2142.00/1,000 
Inductorless LED Driver* ... 4.28 3.25 2.48 LM2832ZMYCT-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* 5.20 3.96 3.02 

LM2756TMTR-ND 180mA Switched Capacitor Multi-Dsiplay LM2832ZMYTR-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* 2620.80/1,000 
Inductorless LED Driver* ... 568.58/250 LM2832ZSDCT-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* 5.20 3.96 3.02 

LM2757TMCT-ND le Cepacitor Boost fegultor with High Fe ore LM2832Z7SDTR-ND High Frequency 2A Load, Buck DC-DC Regulator* 2620.80/1,000 
Mpedance Output in ohutdown 5 gE z LM2852XMXA-0.8-ND 0.8V, 2A, 500/1500kHz Synchronous SIMPLE 

LM2757TMTR-ND Switched Capacitor Boost Regulator with High SWITCHER® Buck Regulator 14-TSSOP 5.00 3.80 2.90 
Impedance Output in Shutdown* 12-microSMD 475.48/250 LM2852XMXA-1.0-ND | 1V, 2A, 500/1500kHz Synchronous SIMPLE 

LM2760M5CT-ND 3.3V, Regulator Switched Capacitor Voltage Converter* ...SOT-23-5 2.89 215 1.59 SWITCHER® Buck Regulator. 14-TSSOP 5.00 3.80 2.90 

LM2760M5TR-ND 3.3V, Regulator Switched Capacitor Voltage Converte! SOT-23-5 1191.68/1,000 LM2852XMXA-1.2-ND 1.2V, 2A, 500/1500kHz Synchronous SIMPLE 

LM2765M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter* SOT-23-6 1.02 ag) Aah) SWITCHER® Buck Regulator’... 14-TSSOP 5.00 3.80 2.90 

LM2765M6TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter* SOT-23-6 353.60/1,000 LM2852XMXA-1.5-ND 7.5V, 2A, 500/1500kHz Synchi SIMPLE 

LM2766M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter* SOT-23-6 1.02 .75 55 : Pied Buck Reglaten. s.. 14-TSSOP 5.00 3.80 2.90 

LM2766M6TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter* SOT-23-6 353.60/1,000 LM2852XMXA-1.8-ND 1.8V, 2A, 500/1500kHz Synchronous SIMPLE 

LM2767M5CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter* SOT-23-6 1.11 81 59 SWITCHER® Buck Regulator’... 14-TSSOP 5.00 3.80 2.90 

LM2767M5TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter*... SOT-23-6 345.80/1,000 LM2852XMXA-2.5-ND 2.5V, 2A, 500/1500kHz Synchronous SIMPLE 

LM2770SD-1215CT-ND | 1 eles ee Switched Capacitor Buck basi aes SWITCHER® Buck Regulator... 14-TSSOP 5.00 3.80 2.90 

egulator z s 2 LM2852XMXA-3.0-ND 3V, 2A, 500/1500kHz Synchronous SIMPLE 
LM2770SD-1215TR-ND | 1 eae Hight Eictency Switched Capacitor Buck Pre OartGon SWITCHER® Buck Regulator‘ ..... 14-TSSOP 5.00 3.80 2.90 
egulator -UU/T, LM2852XMXA-3.3-ND 3.3V, 2A, 500/1500kHz Synchronous SIMPLE 

LM2770SD-12157CT-ND | 1.2V/1.575V, High Efficiency Switched Capacitor Buck SWITCHER® Buck Rogulator® -14-TSSOP 5.00 3.80 2.90 
DC-DC Regulator..... . ; 2.95 219 1.62 LM2852YMXA-0.8-ND | 0.8V, 2A SIMPLE SWITCHER® Buck Regulator. .14-TSSOP_ 4.53 3.44 2.63 

EM2770SDAZIS7TR-ND)) 1.2V/1.575V, High Efficiency Switched Capacitor Buck LM2852YMXA-1.0-ND | 1.0V, 2A SIMPLE SWITCHER®@ Buck Regulator 4TSSOP 453 3.44 2.63 
DC-DC Regulator... 1216.00/1,000 LM2852YMXA-1.2-ND | 1.2V. 2A SIMPLE SWITCHER® Buck Regulator*........14-TSSOP 4.53 3.44 2.63 

LM2772SDCT-ND Low Ripple Switched Capacitor Step-Down Reg.* . 285 217 1.66 LM2852YMXA-1.3-ND | 1.3V, 2A SIMPLE SWITCHER® Buck Regulator* . .14-TSSOP 4.53 3.44 2.63 

LM2772SDTR-ND Low Ripple Switched Capacitor Step-Down Reg.* . 10-LLP 1436.40/1,000 LIM2852YMXA-1.5-ND | 1.5V, 2A SIMPLE SWITCHER® Buck Regulator. 14-TSSOP 4.53 3.44 2.63 

LMZ7BOTROTAND Ura: fou Ripple Switched Gapactar Not Hie 1.56 AN oR LM2852YMXA-1.8-ND | 1.8V, 2A SIMPLE SWITCHER® Buck Regulator* . .14-TSSOP_ 4.53 3.44 2.63 

dagen ted ticle cH : LM2852YMXA-2.5-ND | 2.5V, 2A SIMPLE SWITCHER® Buck Regulator*..........14-TSSOP 4.53 3.44 2.63 
EM27 SAN EOTEND) Ultra: Low Ripple Switched: Capacitor Vale Inverter® ilsd) _iiG __89 LM2852YMXA-3.3-ND | 3.3V, 2A SIMPLE SWITCHER® Buck Regulator™...........14-TSSOP 4.53 3.44 2.63 
LM2781TPTR-ND Ultra-Low Ripple Switched Capacitor Volt. Inverter 170.10/250 LM2853MH-0.8-ND 0.8V, 3A Synchronous SIMPLE SWITCHER® 
LM2787BPCT-ND LN Regulated Switched Cap. Voltage Inverte: 2.80 2.08 1.54 Buck Regulator*... 14-TSSOP 5.23 3.98 3.04 
LM2787BPTR-ND LN Regulated Switched Cap. Voltage Inverte: 304.76/250 LM2853MH-1.0-ND 1.0V, 3A Synchronous SIMPLE SWITCHER® 
LM2787TP-ND LN Regulated Switched Cap. Voltage Inverter* 2.65 1.97 1.46 Buck Regulator*... 14-TSSOP 5.23 3.98 3.04 
MURRELL sear) peers atthe eae Switched Se Bete TM2853MH-1.2-ND T.2V, 3A Synchronous SIMPLE SWITCHER® 

sls = = = : Buck Regulator*.... 14-TSSOP 5.23 3.98 3.04 
LM2788MM-1.5TR-ND ee eat aa Switched A eorlen) LM2853MH-1.5-ND 1.5V, 3A Synchronous SIMPLE SWITCHER® 
se pei Buck Regulator*.... 14-TSSOP 5.23 3.98 3.04 
LM2788MM-1.8CT-ND Bae elise i Switched jaa. Bude LM2853MH-1.8-ND 1.8V, 3A syiichiotats SIMPLE SWITCHER® 
‘ alt : u 3 Buck Regulator*... 14-TSSOP 5.23 3.98 3.04 
LM2788MM-1.8TR-ND | 1 a yeaah oe in Buck Switched AaTeDAOR) LM2853MH-2.5-ND 2.5V, 3A Synchronous SIMPLE SWITCHER® 
apacitor Voltage Lonverter. ails Buck Regulator®... 14-TSSOP 5.23 3.98 3.04 
LM2791LD-HCT-ND Current Regulated Switched Capacitor LED Driver LM2853MH-3.0-ND 3.0V, 3A Synchronous SIMPLE SWITCHER® 
with Analog Brightness Control 2.36 1.75 1.30 Buck Regulator®... 14-TSSOP 5.23 3.98 3.04 
LM2791LD-HTR-ND CT eeaunine Gnd LED Driver poecrtcan LM2853MH-3.3-ND 3.3V, 3A Synchronous SIMPLE SWITCHER® 
se Buck Regulator*... 14-TSSOP 5.23 3.98 3.04 
LM2791LD-LCT-ND Current Regulated Switched Capacitor LED Driver LM2854MH-500-ND 4A, 500kHz PowerWise® Sync. SIMPLE SWITCHER® 
with Analog Brightness Control 2338) lero leo, ee 
Buck Regulator* NEW!. 16-ETSSOP 618 4.70 3.59 
LM2791LD-LTR-ND Current Regulated Switched Capacitor LED Driver LIM2854MH-1000-ND 4A, 1MHz PowerWise® Sync. SIMPLE SWITCHER® 
with Analog Brightness Control*. P 27220/1,000 Buck Regulator* NIEW!. .AG-ETSSOP 6.18 4.70 3.59 
LM2792LD-HCT-ND Current Regulated Switched Capacitor LED Drive 10-LLP (NAZI S2Ree oi 7 i 
7 LM2876T-ND High Performance 40W Audio Power Amp wi ute*...TO-220-11 5.10 3.88 2.96 
LM2792LD-HTR-ND Current Regulated Switched Capacitor LED Drivei 10-LLP 729.60/1,000 LM2876TF-ND High Perf OW Audio P Ai ith Mute*...10-220-11 5.85 445 3.40 
LM2792LD-LCT-ND Current Regulated Switched Capacitor LED Drive 10-LLP 4.77 (132 97 i ee pot ewer amp ie : i : 
r 5 7 LM2901M-ND Quad Voltage Comparator*..... 1.04 ats sts) 
LM2792LD-LTR-ND Current Regulated Switched Capacitor LED Drive 10-LLP 729.60/1,000 a ‘* 
é LM2901MXCT-ND Quad Voltage Comparator 1.04 19) 309) 
LM2793LDEV-ND Evaluation Board for LM2793LD* — 108.45 — _— " i 
p LM2901MXTR-ND Quad Voltage Comparator 764.75/2,500 
LM2794EVAL-ND Evaluation Board for LM2794* . — 103.35 — _ ‘* 
LM2795BLCT-ND Current Regulated Switched Cap LM2901NNS-ND Quad Voltage Comparator 1.11 81 59 
Supply with Analog Brightness Control 14-microSMD 2.65 1.97 1.46 LM2902M-ND Low Power Quad Op Amp* 1.02 75.55 
= 7 LM2902MXCT-ND Low Power Quad Op Amp* 1.01 SLOmmeeoe 
LM2795BLTR-ND Current Regulated Switched Capacitor LED * 
; i 7 LM2902MXTR-ND Low Power Quad Op Amp 867.00/2,500 
Supply with Analog Brightness Control 14-microSMD 288.56/250 *. 

4 Hi 2 LM2902NNS-ND Low Power Quad Op Amp 1.18 Aye AGE) 
LM2795EVAL-ND Evaluation Board for LM2795* . wo 103.35 = = LIM2903MNS-ND Dual C tor* 104 75 55 
LM2796TLCT-ND Dual Display White LED Drive -microSMD 3.63 276 2.14 iam : : z 
LM2796TLTR-ND Dual Display White LED Drive 18-microSMD 482.13/250 LM2903MXCT-ND Dual Gomparator® 90° 65 A? 
[M2796TLEV-ND Evaluation Board for LM2796TL* 00 eee Pa aa Hh er ioorn 
LM2797MM-1.8CT-ND | 1.8V, 120mA, High Efficiency Buck Switched Capacitor ioanaraner in iaciPawerD IOGAGa™ iw ce 

Voltage Converter with Voltage Monitoring 3.06 228 1.68 OW ower Buarey Are : Fi ; 


LM2797MM-1.8TR-ND 


1.8V, 120mA, High Efficiency Buck Switched Capacitor 
Voltage Converter with Voltage Monitoring*.... 


1264.64/1,000 


LM2904NNS-ND 


Dual Op Amp* ..... 


1.11 181) 59 


LM2798MM-2.0CT-ND 
LM2798MM-2.0TR-ND 


2.0V, 120mA, High Efficiency Buck Switched Capacitor 
Voltage Converter with Voltage Monitoring 
2.0V, 120mA, High Efficiency Buck Switched Capacitor 
Voltage Converter with Voltage Monitoring.................+++ 10-MSOP. 


3.06 2.28 1.68 


1264.64/1,000 


LM2907M-8-ND Frequency-to-Voltage Converter* 1.86 1.38 1.02 
LM2907N-ND Frequency-to-Voltage Converter 1.86 1.38 1.02 
LM2907N-8-ND Frequency-to-Voltage Converter 1.86 1.38 1.02 
LM2917M-ND Frequency-to-Voltage Converter 2102) SOne dealt 
LM2917M-8-ND Frequency-to-Voltage Converter 2:02 OOMeal aly 
LM2917MX-8CT-ND Frequency-to-Voltage Converter. 21020 SON dealt 
LM2917MX-8TR-ND Frequency-to-Voltage Converter. 2031.25/2,500 

LM2917N-ND Frequency-to-Voltage Converter Pah okey deal 
LM2917N-8-ND Frequency-to-Voltage Converter -8-Di 2a aS Aa6 
LM2930S-5.0-ND 5V, 3-Terminal Positive Regulator 0-263 1.56 1.16 .86 
LM2930S-8.0-ND 8V, 3-Terminal Positive Regulator* 0-263 #4156 1.16 .86 
LM2930T-5.0-ND 5V, 150mA Positive Regulator*. 0-220 | dev25 27 292! 
LM2930T-8.0-ND 8V, 150mA Positive Regulator* . 0-220 kr2 27 92! 


LM2931AM-5.0-ND 
LM2931AMX-5.0CT-ND 


5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 
5V, Low Dropout (0.6V) Regulator’ 


M07) 578. 56 
108) 578) 57 


LM2825HN-ADJ-ND Adjustable Integrated Power Supply 1A DC-DC Converter*....24-Dip 30.00 28.00 26.00 
LM2825N-ADJ-ND Adjustable DC-DC Converter™*...... ip 30.00 28.00 26.00 
LM2825N-3.3-ND 3.3V, Integrated Power Supply 1A DC-DC Converte: 24-Dip 30.00 28.00 26.00 
LM2825N-5.0-ND 5V, Integrated Power Supply 1A DC-DC Converter* 24-Dip 30.00 28.00 26.00 
LM2825N-12-ND 12V, Integrated Power Supply 1A DC-DC Converter* .. 24-Dip 30.00 28.00 26.00 
LM2830XMFCT-ND High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator* . VAS ee 4 a 
LM2830XMFTR-ND High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator*. 1499.40/1,000 

LM2830ZMFCT-ND High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator* .. 3:58) (2:72) 2:08 
LM2830ZMFTR-ND High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator*. 1801.80/1,000 

LM2830ZSDCT-ND High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator* .. 3.58) 2:72) 2:08 
LM2830ZSDTR-ND High Frequency 1A Load, Buck DC-DC Regulator*. 1801.80/1,000 

LM2831XMFCT-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 3.93 2.99 2.28 
LM2831XMFTR-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 1978.20/1,000 

LM2831XMF EVAL-ND | Evaluation Board for LM2831XMF.... — )738125) => = 
LM2831XSDCT-ND High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator rLLP 3.98 299 2.28 


LM2831XSDTR-ND 


High Frequency 1.5A Load, Buck DC-DC Regulator 


1978.20/1,000 


LM2931AMX-5.0TR-ND 


5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 


791.35/2,500 


LM2931AS-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 2.50 1.86 1.38 
LM2931AT-5.0NS-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator WEE) ae eS) 
LM2931AZ-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 96 ail 51 
LM2931CM-ND Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulator* . edit 81 59 
* RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eacho 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LM2931CMXTR-ND Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulator* 821.28/2,500 LM2941S-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator* 2d (lel Oa eG) 
LM2931CS-ND Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulato T0-263-5 2.387 «1.76 = 1.31 LM2941SXCT-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator* hl ee als 
LM2931CTNS-ND Adjustable, Low Dropout (0.6V) Regulator* T0-220-5 | 159 1417 (85 LM2941SXTR-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator* 442.00/500 
LM2931IBP-3.3CT-ND —_| 3.3V, Low Dropout (0.6V) Regulator. -microSMD = 1.33 fl LM2941T-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator* 1:82) 135) 1:00 
LM2931IBP-3.3TR-ND _| 3.3V, Low Dropout (0.6V) Regulator. 132.75/250 LM2990S-5.0-ND 5V, Negative Low Dropout Regulator 288 2.19 1.67 
LM2931IBP-5.0CT-ND ‘| 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. 1.33 COSTA LM2990S-12-ND 12V, Negative Low Dropout Regulator*. 2.88 219 1.67 
LM2931IBP-5.0TR-ND | 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator. 132.75/250 LM2990S-15-ND 15V, Negative Low Dropout Regulator*. 2.88 219 1.67 
LM2931M-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator* 96 71ST LM2990T-5.0-ND 5V, Negative Low Dropout Voltage Regulator*. 2.88 219 1.67 
LM2931MX-5.0CT-ND | 5V, Low Dropout (0.6V) E00 Ulummcoll LIM2990T-5.2-ND 5.2V, Negative Low Dropout Voltage Regulator’ 288 219 1.67 
LM2931MX-5.0TR-ND__ | 5V, Low Dropout (0.6V) 812.81/2,500 LIM2990T-12-ND 12V, Negative Low Dropout Voltage Regulator* 288 219 1.67 
LM2931S-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator* 2 ST a LM2991S-ND Neg. Adjustable Low Dropout Voltage Regulator 0-263-5 2.88 219 1.67 
LM2931T-5.0NS-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator* 1.59 1.17 85 LM2991T-ND Neg. Adjustable Low Dropout Voltage Regulator* 0-220 288 219 1.67 
LM2931Z-5.0NS-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator* 296) 71 5 LM3075MTC-ND High Efficiency, Sync. Current Mode Buck Controller*.....20-TSSOP 4.28 3.25 2.48 
LM2936BM-3.3-ND 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 2.39 1.78 1.31 LM3100MH-ND SIMPLE SWITCHER® Sync. 1MHz, 1.5A Buck 
LM2936BM-5.0-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* ... 2.39 1.78 1.31 Voltage Regulator* 20-TSSOP 5.95 4.53 3.46 
{Mose6DT-3SND | SV Utra Low Quiescent Gurren Regultor® Be) | et i SCE SWITCHER Sync. Miz, 2.54 Sep-Dowm 
-3.3-1 .3V, i u d Fl * _ 

LM2936DT-5.0-ND | SV, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 265 197 146 teacenrinn Soe aN one Sync. iMbiz, 0.75A Step-Down 207880? eae 
LM2936HVBMA-3.0-ND | 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 265 1.97 1.46 Voltage Regulator* : 16-TSSOP 4.75 361 2.76 
LM2936HVBMA-3.3-ND | 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 2.65 1.97 1.46 LM3211MT-ADJ-ND Step Up PWM DC-DC Converter. -20-TSSOP 3.55 2.70 206 
LM2936HVBMA-5.0-ND | 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 2.65 1.97 1.46 5 7 H i * A 
LMSGBHVMA-S0-ND | 5V, Ura Low Quiescent Curent Regultor* 265 187 148 | [MgoodMMADITA-ND | Ad} 5hi2t 25MHe Step Up PWM DC-DG Comerter® BMSOP 1328007000, 
LM2936M-3.0-ND 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 238) 1.73) 1h28! LM3302N-ND Quad Comparator* 1.05 chy xt 
LM2936M-3.3-ND 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 2330 eae kes LM3310SQCT-ND Step-Up PWM DC-DC Converter 298 227 1.73 
LM2936M-5.0-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator... Ose aye) ie LM3310SQTR-ND Step-Up PWM DC-DC Converter ; 4499.40/1 000 
LM2936MM-3.0CT-ND | 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 233 1.73 1.28 = si 7 : 
LM2936MM-3.0TR-ND | 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 961.28/1,000 Teco See IS PuRA bebe eo Bao aaanGay 
LM2936MM-3.3CT-ND | 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator Zooumlecenalkes LM3350MMCT-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Eff 2.02 150 g 141 
EM2SS6MM-3:STR:ND/ | 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator * 961:28/1,000 LM3350MMTR-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Eff. 8-MSOP _832.00/1,000 
LM2936MM-5.0CT-ND | 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator® ... 2.33 1.73 1.28 LM3351MMCT-ND Switched Canaci de eap i “en 

; pacitor Voltage Converter, 95% Eff. 8-MSOP 2.02 1.50 1.11 
LM2936MM-5.0TR-ND | 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 961.28/1,000 TM3351MMTR-ND Switched Capacitor Voltage Converter. 95% Eff * 832.00/1,000 
LM2936MP-3.0CT-ND 3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 2.65 1.97 1.46 p 9 atl erit i a 


LM2936MP-3.0TR-ND 


3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* "SOT- 223-4 


1094.40/1,000 


LM3352MTC-2.5-ND 


2.5V, Regulated 200mA Buck-Boost Switched 


LM2936MP-3.3CT-ND | 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulato “SOT-223-4 2.65 1.97 |1.46 TTT eer oe Convert TE-TSSOP ee coco 
LM2936MP-3.3TR-ND 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulato! . SOT-223-4 1094.40/1,000 ‘ » Regt 
; Capacitor DC-DC Converter* ... 16-TSSOP 3.53 268 2.05 
LM2936MP-5.0CT-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 2.65 1.97 1.46 LV3352MTC-3.3-ND 33V Regulated 200mA Buck-B Switched 
LM2936MP-5.0TR-ND | 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 1094.40/1,000 S2MTC-3.3- ‘SV, Regulated 200mA Buck Boost Switche 
LM2936MX-5.0CT-ND — | 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 220 164 1.21 Capacitor DC-DC Converter -16-TSSOP 3.53 2.68 2.05 
LM2936MX-5.0TR-ND | 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 2346.88/2,500 LM3354MIM-1.8CT-ND | 1.8V, Regulated 90mA Buck-B 
LM2936Z-3.0-ND 3V,, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 265 197 1.46 eee Peete ne ae ee 10-MSOP 3.00 2.28 1.74 
LM2936Z-3.3-ND 3.3V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 265 1.97 1.46 ea CARDO DC Lehi tat Re Toonlocd 
LM2936Z-5.0-ND 5V, Ultra Low Quiescent Current Regulator* 2:65 1.97 1.46) p mT z= Z 
LM2937ES-2.5-ND 2.5V, 500mA Low Dropout Regulator* 232 173 1.28 LM3354-1.8EVAL-ND Evaluation Board for LM3354-1.8*.... 85.50 = = 
LM2937ES-3.3-ND 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator* 9180) 1.73) 128 LM3354MM-3.3CT-ND | 3.3V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 
LM2937ES-5.0-ND 5V, 500mA Low Dropout Regulator* 232 1.73 1.28 Reena Ps ITA ea Paar 3.00 2.28 1.74 
LM2937ES-8.0-ND 8V, 500mA Low Dropout Regulator* 232 1.73 1.28 pose la hy Ve eQUIBIED SUM BUCK BOOSH OWILCNG 
LM2937ES-10-ND 10V, 500mA Low Dropout Regulator*. 232 173 128 Capacitor DC-DC Converter : 10-MSOP 1512.00/1,000 
LM2937ES-12-ND 12V, 500mA Low Dropout Regulator*. 2132) 73) 1,28 LM3354MM-3.7CT-ND | 3.7V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 
LM2937ES-15-ND 15V, 500mA Low Dropout Regulator*. Deel ae) ale) Capacitor DC-DC Converter. 10-MSOP 3.00 2.28 1.74 
LM2937ESX-5.0TR-ND | 5V, 500mA Low Dropout Regulator* 486.20/500 LM3354MM-3.7TR-ND | 3.7V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 
LM2937ET-2.5-ND 2.5V, 500mA Low Dropout Regulator* 2.06 153 1.13 Capacitor DC-DC Converter. ; 10-MSOP 1512.00/1,000 
LM2937ET-3.3-ND 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator* 2.06 153 1.13 LM3354MM-4.1CT-ND | 4.1V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 
LM2937ET-5.0-ND 5V, 500mA High Temp Regulator* .. 2.06 153 1.13 Capacitor DC-DC Converter. 10-MSOP_ 3.00 2.28 1.74 
LM2937ET-8.0-ND 8V, 500mA High Temp Voltage Regulator* .. 2.06 1.53 1.13 LM3354MM-4.1TR-ND | 4.1V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 
LM2937ET-10-ND 10V, 500mA High Temp Voltage Regulator* PAN GEE ala) Capacitor DC-DC Converter. 10-MSOP 1512.00/1,000 
LM2937ET-12-ND 12V, 500mA High Temp Voltage Regulator* 2.06 1.53 1.13 LM3354MM-5.0CT-ND | 5V, Regulated 90mA Buck-Boost Switched 
LM2937IMP-2.5CT-ND | 2.5V, 500mA Low Dropout Regulator* 1.83 1.36 1.01 Capacitor DC-DC Converte: 3.00 228 1.74 
LM2937IMP-2.5TR-ND | 2.5V, 500mA Low Dropout Regulator* 753.92/1,000 LM3354MM-5.0TR-ND | 5V, Regulated 90mA Buck-Boos! 
LM2937IMP-3.3CT-ND | 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator* 1.83 1.36 1.01 Capacitor DC-DC Converter. 1512.00/1,000 
LM2937IMP-3.3TR-ND__| 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator* 753.92/1,000 LM3370TL-3006CT-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter with Dynamic 
LM2937IMP-5.0CT-ND — | 5V, 400mA Low Dropout Regulator® ... LES aon Voltage Scaling Function* 20-microSMD 3.73 2.84 2.17 
LM2937IMP-5.0TR-ND | 5V, 400mA Low Dropout Regulator* 753.92/1,000 LM3370TL-3006TR-ND | Dual Sync. Step-Down DC-D! 
LM2937IMP-8.0CT-ND | 8V, 500mA Low Dropout Regulator* 1.83 1.36 1.01 Voltage Scaling Function* 20-microSMD 495.43/250 
LM2937IMP-8.0TR-ND | 8V, 500mA Low Dropout Regulator* 753.92/1,000 LM3370TL-3008CT-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter with Dynamic 
LM2937IMP-10CT-ND. 10V, 500mA Low Dropout Regulator* . ils) esta ahhh Voltage Scaling Function* 20-microSMD 3.73 2.84 217 
LM2937IMP-10TR-ND | 10V, 500mA Low Dropout Regulator* . 753.92/1,000 LM3370TL-3008TR-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter with Dynamic 
LM2937IMP-12CT-ND 12V, 500mA Low Dropout Regulator* . 183) 1286) AiO Voltage Scaling Function* 20-microSMD 495.43/250 
LM2937IMP-12TR-ND — | 12V, 500mA Low Dropout Regulator*. 753.92/1,000 LM3370TL-3022CT-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter with Dynamic 
LM2937IMP-15CT-ND 15V, 500mA Low Dropout Regulator* . 1.83 1.36 1.01 Voltage Scaling Function* NEWS. 20-microSMD 3.73 2.84 2.17 
LM2937IMP-15TR-ND__| 15V, 500mA Low Dropout Regulator*. 753.92/1,000 LM3370TL-3022TR-ND | Dual Sync. Step-Down DG-DC Converter with Dynamic 
See eS oa oe uA ro pono Regulator? a 1 ae Voltage Scaling Function* NEW! 20-microSMD 495.43/250 
9.0" » 1A Low Dropout Regulator . 7. LM3370TL-3206CT-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter with D 
LM2940CS-12-ND 12V, 1A Low Dropout Regulator 211 157 116 Voltaye Scaling Function®.. ncn. 20-microSMD 373 2.84 247 
LM2940CS-15-ND 15V, 1A Low Dropout Regulator* Zui) Ste 16) - HI 
LM2940CSX-5.0TR-ND | 5V, 1A Low Dropout Regulator . 442.00/500 BS EAUUESPaU TEND) ee ee icles Sale Laoreenree Fosters 
LM2940CT-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Regulator* 1.82 1.35 1.00 LM3370TL-3607CT-ND | Dual Sync. Step-Down DG-DC Converter with Dynamic 
LM2940CT-9.0-ND 9V, 1A Low Dropout Regulator* i825) 1:35) 1100 Voltage Scaling Function* vee 20-microSMD 3.73 2.84 2.17 
LM2940CT-12-ND 12V, 14 Low Dropout Regulatar® 1.82 1.35 1.00 TM3370TL-3607TR-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter with Dynamic 
LM2940CT-15-ND 15V, 1A Low Dropout Regulator 1.82 1.35 1.00 Voltage Scaling Function* 20-microSMD 495.43/250 
EM2940IMPsSOCTENDS | SV, 1A Low Dropout Regulator . ity MS) Lily LmgazoTL-a806cT-ND | Dual Sync, Step-Down DC-DG Gonverer with Dynamic : 
LM2940IMP-5.0TR-ND | 5V, 1A Low Dropout Regulator .. 885.76/1,000 Voltage Scaling Function* 20-microSMD 3.73 2.84 2.417 
LM2940IMP-8.0CT-ND | 8V, 1A Low Dropout Regulator . aby aR) ales - 7 ef J i 4 7 : 
LM3370TL-3806TR-ND | Dual Sync. Step-Down DC-DC Converter with Dynamic 
LM2940IMP-8.0TR-ND | 8V, 1A Low Dropout Regulator .. 885.76/1,000 V ion® “ni 
Voltage Scaling Function 20-microSMD 495.43/250 
LM2940IMP-9.0CT-ND | 9V, 1A Low Dropout Regulator* 2150 1:60) ats 7 7 = 
LM3401MMCT-ND Hysteretic PFET Controller for High Power LED Drive* 8-MSOP 2.73 2.08 1.59 
LM2940IMP-9.0TR-ND | 9V, 1A Low Dropout Regulator’ 885.76/1,000 : i 
LM3401MMTR-ND Hysteretic PFET Controller for High Power LED Drive* 8-MSOP 1373.40/1,000 
LM2940IMP-10CT-ND 10V, 1A Low Dropout Regulator* Zi ale i . 
. a i LM3402EVAL-ND Evaluation Board for LM3402* .. — 47.85 - = 
LM2940IMP-10TR-ND 10V, 1A Low Dropout Regulator 885.76/1,000 LM3402HVEVAL-ND Evaluation Board for LM3402HV* — 4785 wort ae 
1 2CT- * + : 
TSO Oe eS waxy 1A Low Drea Aula 8 se eeaane LM3402HVMMCT-ND | 0.5A Constant Current Buck Regulator* B-MSOP 3.20 244 1.86 
LM2940IMP-15CT-ND | 15V. 1A Low Dropout Regulator* 215 160 1.18 LM3402HVMMTR-ND 0.5A Constant Current Buck Regulator* 8-MSOP 1612.80/1,000 
5 a 7 ¥ LM3402MMCT-ND 0.5A Constant Current Buck Regulator* 8-MSOP 263 2.00 1.53 
LM2940IMP-15TR-ND 15V, 1A Low Dropout Regulator’ 885.76/1,000 7. 
LM2940S-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Regulator* 211 157 1.16 LM3402MMTR-ND 0.5A Constant Current Buck Regulator 8-MSOP 1323.00/1,000 
-8.0- * LM3404EVAL-ND Evaluation Board for LM3404. — 42.43 _- 
LM2940S-8.0-ND 8V, 1A Low Dropout Regulator’ 228) 1270) i.26) 
LM2940S-9.0-ND 9V, 1A Low Dropout Regulator* 228 170 126 LM3404HVEVAL-ND Evaluation Board for LM3404HV 42.43 _ _- 
LM2940S-10-ND 10V, 1A Low Dropout Regulator 211 157 1.16 LARSEN _ Constant Current Buck Regulator” ag aE Be 
LM2940S-12-ND 12V, 1A Low Dropout Regulator* 2S iz -OA, Constant Gurrent Buck heguiator E : 
LM2940SX-5.0TR-ND 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator* . 442.00/500 LM3404MA-ND 1.0A Constant Current Buck Regulator®. 3.20 244 1.86 
LM2940T-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator™ . 1.82 1.35 1.00 LM3404MR-ND 1.0A, Constant Current Buck Regulator 3.45 2.63 2.01 
LM2940T-8.0-ND 8V, 1A Low Dropout Voltage Regulator* . 182 1.35 1.00 LM3404MREVAL-ND Evaluation Board for LM3404MR_ ALS 
LM2940T-9.0-ND 9V, 1A Low Dropout Voltage Regulator* . 820 e350) LM3405XMKCT-ND 1.6MHz, 1.0A Constant Current Buck Regulator* . 2.63 2.00 1.53 
LM2940T-10.0-ND {0V, 1A Low Dropout Voltage Regulator* 782 1.35 1.00 LM3405XMKTR-ND 1.6MHz, 1.0A Constant Current Buck Regulator* . 1323.00/1,000 
LM2940T-12.0-ND 12V, 1A Low Dropout Voltage Regulator* 182 1.35 1.00 LM3405XEVAL-ND Evaluation Board for LM3405X*... 1-60) 
LM2941CS-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator® . 2.28 1.70 1.26 LM3410XMFCT-ND 1.6MHz, Constant Current Boost and SEPIC 
LIM2941CSXTR-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator* . 479.05/500 LED Driver* NEWS... 2.98 2.27 1.73 
LM2941CT-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator* . 1.82. 1.35 1.00 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM3410XMFTR-ND 1.6MHz, Constant Current Boost and SEPIC LM3503ITL-16CT-ND 16V Dual Display Constant Current LED Driver* 10-microSMD 5.00 3.80 2.90 
LED Driver* NEWS....... SOT-23-5 1499.40/1,000 LM3503ITL-16TR-ND 16V Dual Display Constant Current LED Driver* 10-microSMD 665.00/250 
LM3410XSDCT-ND 1.6MHz, Constant Current Boost ant LM3503ITL-25CT-ND 25V Dual Display Constant Current LED Driver* 10-microSMD 5.08 3.86 2.95 
LED Driver* NEW‘........ Zone 27ers LM3503ITL-25TR-ND 25V Dual Display Constant Current LED Driver* 10-microSMD 674.98/250 
LM3410XSDTR-ND 1.6MHz, Constant Current Boost and SEPIC LM3503ITL-25EV-ND Evaluation Board for LM3503ITL-25*..... — 121.20 = a 
LED Driver* NEW! 1499.40/1,000 LM3503ITL-35CT-ND 35V Dual Display Constant Current LED Driver. 10-microSMD 5.60 4.26 3.25 
LM3410YMFCT-ND 525kHz, Constant Current Boost and SEPIC LM3503ITL-35TR-ND 35V Dual Display Constant Current LED Driver . 10-microSMD 744.80/250 
LED Driver* NEW!....... SOT-23-5 2.98 2.27 1.73 LM3503ITL-44CT-ND 44V Dual Display Constant Current LED Driver . 10-microSMD 6.10 4.64 3.54 
LM3410YMFTR-ND 525kHz, Constant Current Boost and LM3503ITL-44TR-ND 44V Dual Display Constant Current LED Driver . 10-microSMD 811.30/250 
LED Driver* NEW!....... SOT-23-5 1499.40/1,000 LM3503SQ-16CT-ND 16V Dual Display Constant Current LED Driver. 6-LLP 4.58 3.48 2.66 
LM3410YSDCT-ND 525kHz, Constant Current Boost and SEPIC LM3503SQ-16TR-ND 16V Dual Display Constant Current LED Driver. 6-LLP 2305.80/1,000 
LED Driver* NEW....... 2.98 2.27 1.73 LM3503SQ-25CT-ND 25V Dual Display Constant Current LED Driver. 6-LLP 485 369 2.82 
LM3410YSDTR-ND 525kHz, Constant Current Boost and SEPIC LM3503SQ-25TR-ND 25V Dual Display Constant Current LED Driver. 6-LLP 2444.40/1,000 
LED Driver* NEWS....... 4499.40/1,000 LM3503SQ-35CT-ND 35V Dual Display Constant Current LED Driver. 6-LLP 5.33 4.05 3.09 
LM3411AM5-3.3CT-ND | 3.3V, Precision Secondary Regulator/Driver, A Grade. 1.86 1.38 1.02 LM3503S0-35TR-ND | 35V Dual Display Constant Current LED Driver. 6-LLP 2683.80/1,000 
LIM3411AM5-3.3TR-ND | 3.3V, Precision Secondary Regulator/Driver, A Grade. 768.00/1,000 LM3503SQ-44CT-ND 44V Dual Display Constant Current LED Driver* 6-LLP 5.83 4.43 3.38 
LM3411AM5-5.0CT-ND | 5V, Precision Secondary Regulator/Driver, A Grade* . 1.86 1.38 1.02 LM3503SQ-44TR-ND 44V Dual Display Constant Current LED Driver*... 2935.80/1,000 
LM3411AM5-5.0TR-ND | 5V, Precision Secondary Regulator/Driver, A Grade* . 768.00/1,000 Tee SEND Se ree ponent pura wate ep Hd ve : oe 2.63 Sean 
LM3411M5-3.3CT-ND 3.3V, Precision Secondary Regulator/Driver 169 1.24 -90 g ent : a r 
LM3411M5-3.3TR-ND | 3.3V, Precision Secondary Regulator/Driver 585.00/1,000 LM3509SDCT-ND High Efficiency Boost White LED/OLED* .. 4.75 3.61 __2.76 
LM3411M5-5.0CT-ND —_/ 5V, Precision Secondary Regulator/Driver 169 1.24 90 LM3509SDTR-ND High Efficiency Boost White LED/OLED* . 2394.00/1,000 
LM3411M5-5.0TR-ND | 5V, Precision Secondary Regulator/Driver 585.00/1,000 (ee eM 20C END a He Erequency Boost vine te ae area ee 
LM3420AM5-8.2CT-ND | 8.2V, Lithium-Ion Battery Charge Controller, A Grade. 245 1.82 1.35 Salis. igh Frequency Boost White ner: pedis 
LM3420AM5-8.2TR-ND | 8.2V’ Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade. 1011.20/,000 Li3620SDCT-ND Integrated White LED Driver 6.18 4.70 3.59 
LM3420AM5-8.4CT-ND | 8.4V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade. 2.45 1.82 1.35 LMi3520SDTR-ND Integrated White LED Drive 3112.20/1,000 
LM3420AM5-8.4TR-ND | 8.4V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade. 1011.20/1,000 LM3524DM-ND Regulating Pulse Width Modulator 1.58 1.18 87 
LIM3420AM5-16.8CT-ND | 16.8V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade 245 182 1.35 ene SIaie pon Use nove: La eee 128 1 ros 
cece eae aN Dy 16.8¥, [ithium-ton Battery Charge Controller, A Grade at HOH 000 LM3525M-L-ND Single Port USB Power Switch/Over-Current Protection* 198 148 1.09 
LM3420M5-8.2CT-ND 8.2V, Lithium-lon Battery Charge Controller SOT-23-5 2.14 159 1.18 Hy : 
LM3420M5-8.2TR-ND | 8.2V, Lithium-lon Battery Charge Controller SOT-23-5 883.20/1,000 LM3526M-H-ND DualPott USB Rower:switety/ Over=-burrent Rrotecuon 2.26 1.68 1.25 
LM3420M5-16.8CT-ND | 16.8V, Lithium-Ion Battery Charge Controlle §0T-23-5 214 1.59 1.18 UM3526M-L-ND Dual Port USB Power Switch/Over-Current Protection® 2.26 1.68 1.25 
LM3420M5-16.8TR-ND__ | 16.8V, Lithium-Ion Battery Charge Controle SOT-23-5 883.20/1,000 Ice eee Para Switch/Over-Current Protection* . as ae pe 
LM3430EVAL-ND Evaluation Board for LM3430* = So5 =| = pol snes ite LED Driver”. os : 00 5 
i iy * LM3551SDTR-ND 1A White LED Driver*. 1323.00/1,000 
LM3431AMH-ND. 3-Channel Constant Current LED Driver* NEW! A838) 371) (2:83 i aes 
4 f nae LM3552SDCT-ND 1A White LED Driver*. 2.63 2.00 1.53 
LM3431MH-ND 3-Channel Constant Current LED Driver* NEW!. 463 3.52 2.69 5 : 
7 = LM3552SDTR-ND 1A White LED Driver*. 1323.00/1,000 
LM3432SQCT-ND 6-Channel LED Current Regulator 3.80 289 2.21 ‘ 
i 3 LM3552SDEV-ND Evaluation Board for LM3552SD* . w— 144.15 — — 
LM3432SQTR-ND 6-Channel LED Current Regulator*.. 1915.20/1,000 : tes 
LM3557SD-2CT-ND Step-Up Converter for White LED Applications* 8-LLP 283 210 1.56 
LM3460M5-1.5CT-ND 1.5V, Prec. Controller for GTLp/GTL Bus Termination. 2.20 1.64 1.21 OTR. ' i iacrlanex ' 
ables LM3557SD-2TR-ND Step-Up Converter for White LED Applications 8-LLP 1167.36/1,000 
LM3460M5-1.5TR-ND 1.5V, Prec. Controller for GTLp/GTL Bus Termination. 908.80/1,000 LM3570SDCT-ND Low Noise White LED Driver System 4-LLP 3.33 253 1.93 
: ; 2 : : f d 
ee aM TAND) rhysteretie cet Buck hontrall HY SL LW3570SDTR-ND Low Noise White LED Driver System. 4P 1675.80/7,000 
LM3475MFTR-ND Hysteretic PFET Buck Controller* . 617.50/1,000 LM3578AM-ND Switching Regulator* SOIC 241 157 116 
LM3477AMMCT-ND High Eff. High Side N-Ch. Controller for Switching Reg.......8-MSOP 2.65 197 1.46 witching Reguiator’ . P : 3 
; arcl aor LM3578AMXTR-ND Switching Regulator* . 2125.00/2,500 
LM3477AMMTR-ND High Eff. High Side N-Ch. Controller for Switching Re: 1094.40/1,000 1 ftchi * 
4 4d toate LM3578AN-ND Switching Regulator* . Pahl eye ails 
LM3477MMCT-ND High Eff. High Side N-Ch. Controller for Switching Re: 2.65 1.97 1.46 y ‘ i ivar® 
; Se ee cae LM3590MFCT-ND Triple White LED Driver 143 1.05 76 
LM3477MMTR-ND High Eff. High Side N-Ch. Controller for Switching Re: 1094.40/1,000 - —— 
4 ; Gide A : re LM3590MFTR-ND Triple White LED Driver OT-23-5 494.00/1,000 
LM3478MMCT-ND High Eff. Low-Side N-Ch. Controller for Switching Reg.*....8-MSOP 2.62 1.95 1.44 i 
: i ; a LM3590MFEV-ND Evaluation Board for LM3590MF* . — (93:15 = = 
LM3478MMTR-ND High Eff. Low-Side N-Ch. Controller for Switching Reg.* .... 8-MSOP 1081.60/1,000 i P ie 
LM3595LDCT-ND Quad Parallel White LED Driver 2.65 1.97 1.46 
LM3480IM3X-12CT-ND | 12V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator* SOT-23 = 1.13 83 60 a i iver*® | 
LM3595LDTR-ND Quad Parallel White LED Driver’ 0-LLP 1094.40/1,000 
LM3480IM3X-12TR-ND | 12V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator* SOT-23 1147.50/3,000 LIM3595LDEV-ND Evaluation Board for LM3595LD ee ee 
LM3480IM3-3.3CT-ND | 3.3V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator* SOT-23 1.13 83 60 PAGE Fae = 
LM3622AM-4.1-ND 4.1V, Lithium-lon Battery Charger Controller Zr ah areal 
LM3480IM3-3.3TR-ND | 3.3V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator* SOT-23 390.00/1,000 wriGy Hiiimel 
LM3622AM-4.2-ND 4.2V, Lithium-lon Battery Charger Controller* . 2.78 211 1.61 
LM3480IM3-5.0CT-ND | 5.0V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator* SOT-23 1.13 83 60 LM3622AM-8.2-ND 8.2V’ Lithium-lon Battery Charger Controller 278 211 161 
LM3480IM3-5.0TR-ND | 5.0V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator* SOT-23 390.00/1,000 LM3622AM-8.4-ND 8.4V. Lithium-lon Battery Charger Controller* . 278 211 161 
LM3485MMCT-ND Hysteric PFET Buck Controller* 8-MSOP 1.56 1.16 86 LM3622M-4.1-ND 4,1V, Lithium-Ion Battery Charger Controller 264 196 1.45 
LM3485MMTR-ND Hysteric PFET Buck Controller* 8-MSOP 645.12/1,000 LM3622M-4.2-ND 4.2V. Lithium-ion Battery Charger Controller® 2.64. 1.96 1.45 
LM3485EVAL-ND Evaluation Board for LM3485* . — 38.25 - - . OV Lith) ry g i i i x 
LM3488MMCT-ND High Eft. Low Side N-Ch. C lier for Switching Reg. * 2 206 152 LM3622M-8.2-ND 8.2V, Lithium-lon Battery Charger Controller 2.64 1.96 1.45 
zon Et Pow side’ NeGn: Controller tor Switching Hed: ele OME LM3622M-8.4-ND 8.4V, Lithium-Ion Battery Charger Controller 2.64 196 1.45 
LM3488MMTR-ND High Eff. Low Side N-Ch. Controller for Switching Reg. 1143.04/1,000 LM3658SD-ACT-ND Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger* 1.92 143 1.06 
TM ESSMMGT ND istetene viel Buck ponies a aaa Be 177 ae see LM3658SD-ATR-ND Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger* 793.60/1,000 
ysteretic luck Controver with Enabler in /OUIT LM3658SD-BCT-ND Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger w/LDO Mode*....10-LLP 1.92 1.43 1.06 
LM34901M5-3.3CT-ND | 3.3V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM3658SD-BTR-ND Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger w/LDO Mode*.... 10-LLP 793.60/1,000 
with Logic-Controlled ON/OFF 116 .86__—.62 LM3658SDCT-ND Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger IC* 192 143 1.06 
LM34901M5-3.3TR-ND 3.3¥, 100mA Ques] LDO Tinga Volage Regulator Sree Ron LM3658SDTR-ND Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger IC* 793.60/1,000 
with Logic-Controlle ~ eo" -UU/T LM3668SD-3.3CT-ND 1A Dual High Efficiency DC/DC Converter* 5.48 4.34 3.48 
EM3490IMS-5.0CT-ND| | 5V, 100mA Quasi LDO Linear Vottage Regulator [M3668SD-3.3TR-ND | 1A Dual High Ffiiency DC/DC Converter* 3236.40/7,000 
with Logic-Controlled ON/OFE* SOT-23-5 1.16 86.62 LM3670MF-ADJCT-ND | Adj., Mini Buck DC-DG Converter 279 2.07 1.53 
LM3490IM5-5.0TR-ND | 5V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM3670MF-ADJTR-ND | Adj., Mini Buck DC-DC Converte ”“4152.00/1,000 
with Logic-Controlled ON/OFF* S0T-23-5 403.00/1,000 LM3670MF-1.2CT-ND | 1.2V, Mini Buck DC-DC Converter 2.79 2.07 1.53 
CM3490IM5-12CT-ND | 12V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM3670MF-1.2TR-ND | 1.2V, Mini Buck DC-DC Converter* 1152.00/1,000 
with Logic-Controlled ON/OFF* SOT-23-5 116 86 62 LM3670MF-1.5CT-ND | 1.5V, Mini Buck DC-DC Converter* 279 2.07 1.53 
LM3490IM5-12TR-ND vel oma Cues TONE Regulator rae ‘aeirarinta LM3670MF-1.5TR-ND | 1.5V, Mini Buck DC-DC Converter* 1152.00/1,000 
with Logic-Controlle 23+ 00/1 LM3670MF-1.6CT-ND | 1.6V, Mini Buck DC-DG Converter* 2.79 2.07 1.53 
LM3490IM5-15CT-ND | 15V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM3670MF-1.6TR-ND | 1.6V, Mini Buck DC-DC Converter* 1152.00/1,000 
with Logic-Controlled ON/OFF. SOT-23-5 1.16 —86_—62 LM3670MF-1.8CT-ND _| 1.8V, Mini Buck DC-DC Converter* 2.79 2.07 1.53 
LM3490IM5-15TR-ND | 15V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM3670MF-1.8TR-ND _ | 1.8V, Mini Buck DC-DC Converter* 1752.00/7,000 
with Logic-Controlled ON/OFF. SOT-23-5 403.00/1,000 LM3670MF-1.875CT-ND | 1.875V, Mini Buck DC-DC Converter* 279 2.07 1.53 
LM3495MTC-ND Broulated Beak Curent Mode Buck Controller for 5-1scop [enone LM3670MF-1.875TR-ND | 1.875V, Mini Buck DC-DC Converter* 1152.00/1,000 
ow Output Voltage”... - - 4 . LM3670MF-2.5CT-ND 2.5V, Mini Buck DC-DC Converter* 279 207 1.53 
LM3495MTCXCT-ND Emulated Peak Current M LM3670MF-2.5TR-ND 2.5V, Mini Buck DC-DC Converter* 1152.00/1,000 
Low Output Voltage* W6-TSSOP 5.75 4.37 __ 3.34 [M3670MF-3.3CT-ND | 3.3V, Mini Buck DC-DC Converter* 270 207 1.53 
LM3495MTCXTR-ND Emulated Peak Current Mode Buck Controller for LM3670MF-3.3TR-ND 3.3V, Mini Buck DC-DC Converter* 1152.00/1,000 
Low Output Voltage* 7187.50/2,500 LM3670MFX-ADJCT-ND | Adj., Mini Buck DC-DC Converter* 279) 2.07 1.53) 
LM3500TL-16-ND Sync. Step-Up DC-DC Converte 3.33 2.53 1.93 LM3670MFX-ADJTR-ND | Adj., Mini Buck DC-DC Converter* 3375.00/3,000 
1 ssoo TT Stee ND evaluation a ary etl 20.80 Fi a 2 ia LM3671MF-ADJCT-ND | Adj., 6(00mA Buck DC-DC Converter 2.55 1.94 1.48 
500TL-21CT- ync. Step-Up DC-DC Converte 502. ! [M3671MF-ADJTR-ND | Adj., 600mA Buck DC-DC Converter* 7285.20/7,000 
LM3500TL-21TR-ND Sync. Step-Up DC-DC Converte 465.50/250 LM3671MF-1.2CT-ND 1.2V, 600mA Buck DC-DC Converter* 2.55 1.94 1.48 
LM3501TL-16CT-ND Sync. Step-Up DC-DC Converter for White LED - 3.58 2.72 2.08 LM3671MF-1.2TR-ND 1.2V, 600mA Buck DC-DC Converter* 1285.20/1,000 
LM3501TL-21CT-ND Sync. Step-Up DC-DC Converter for White LED*. -microSMD 3.58 2.72 2.08 LM3671MF-1.25CT-ND | 1.25V, 600mA Buck DC-DC Converter 2.55 1.94 1.48 
LM3501TL-21TR-ND Sync. Step-Up DC-DC Converter for White LED*. -microSMD 475.48/250 LM3671MF-1.25TR-ND | 1.25V, 600mA Buck DC-DC Converter 1285.20/1,000 
LM3501TL-16EV-ND Evaluation Board for LM3501TL-16*... 100.80 fa =e LM3671MF-1.375CT-ND | 1.375V, 600mA Buck DC-DC Converter’ 2.55 1.94 1.48 
LM3502ITL-16CT-ND 16V Step-Up Converter for White LED .. 5.00 3.80 2.90 LM3671MF-1.375TR-ND | 1.375V, 600mA Buck DC-DC Converter* 1285.20/1,000 
LM3502ITL-16TR-ND 16V Step-Up Converter for White LED* 10-microSMD 665.00/250 LM3671MF-1.5CT-ND 1.5V, 600mA Buck DC-DC Converter . 2.55 1.94 1.48 
LM3502ITL-25CT-ND 25V Step-Up Converter for White LED . 10-microSMD 5.08 3.86 2.95 LM3671MF-1.5TR-ND 1.5V, 600mA Buck DC-DC Converter . 1285.20/1,000 
LM3502ITL-25TR-ND 25V Step-Up Converter for White LED .. 10-microSMD 674.98/250 LM3671MF-1.6CT-ND 1.6V, 600mA Buck DC-DC Converter . 2.55 1.94 1.48 
LM3502ITL-44CT-ND 44V Step-Up Converter for White LED . 10-microSMD 6.10 464 3.54 LM3671MF-1.6TR-ND 1.6V, 600mA Buck DC-DC Converter . 4285.20/1,000 
LM3502ITL-44TR-ND 44V Step-Up Converter for White LED .. 10-microSMD 811.30/250 LM3671MF-1.8CT-ND 1.8V, 600mA Buck DC-DC Converter . 2.55 1.94 1.48 
LM3502ITL-44EV-ND Evaluation Board for LM3502ITL-44 wa 121.20 — _ LM3671MF-1.8TR-ND 1.8V, 600mA Buck DC-DC Converter . 1285.20/1,000 
LM3502SQ-16CT-ND 16V Step-Up Converter for White LED* 16-LLP 458 348 2.66 LM3671MF-1.875CT-ND | 1.875V, 600mA Buck DC-DC Converter* 2.55 1.94 1.48 
LM3502SQ-16TR-ND 16V Step-Up Converter for White LED* 16-LLP 2305.80/1,000 LM3671MF-1.875TR-ND | 1.875V, 600mA Buck DC-DC Converter* 1285.20/1,000 
LM3502SQ-25CT-ND 25V Step-Up Converter for White LED .. 16-LLP 4.85 3.69 2.82 LM3671TL-1.2CT-ND 1.2V, 600mA Buck DC-DC Converter* 2.68 2.04 1.56 
LM3502SQ-25TR-ND 25V Step-Up Converter for White LED .. 16-LLP 2444.40/1,000 LM3671TL-1.2TR-ND 1.2V, 600mA Buck DC-DC Converter* 355.78/250 
LM3502SQ-35CT-ND 35V Step-Up Converter for White LED* 16-LLP 5.33 4.05 3.09 LM3671TL-1.5CT-ND 1.5V, 600mA Buck DC-DC Converter* 2.68 2.04 1.56 
LM3502SQ-35TR-ND 35V Step-Up Converter for White LED* 2683.80/1,000 LM3671TL-1.5TR-ND 1.5V, 600mA Buck DC-DC Converter* 355.78/250 
LM3502SQ-44CT-ND 4AV Step-Up Converter for White LED* 5.83 443 3.38 LM3671TL-1.8CT-ND 1.8V, 600mA Buck DC-DC Converter* 2.68 2.04 1.56 
LM3502SQ-44TR-ND | 44V Step-Up Converter for White LED* 2935.80/4,000 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM3671TL-1.8TR-ND 1.8V, 600mA Buck DC-DC Converter* .. 355.78/250 LM3710XQBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3671TL-1.875CT-ND | 1.875V, 600mA Buck DC-DC Converter .. 2.68 2.04 1.56 with Power Fail Input ..Q@microSMD 2.85 2.17 1.66 
LM3671TL-1.875TR-ND | 1.875V, 600mA Buck DC-DC Converter .. 355.78/250 LM3710XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3676SD-1.5CT-ND 1.5V, 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter* 2.90 2.21 1.69 with Power Fail Input 379.05/250 
LM3676SD-1.5TR-ND 1.5V, 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter* 1461.60/1,000 LM3710XQMM-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor 
LM3676SD-1.8CT-ND | 1.8V, 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter* 2.90 221 1.69 with Power Fail Input 2.63 2.00 1.53 
LM3676SD-1.8TR-ND | 1.8V, 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter* 1461.60/1,000 LM3710XQMM-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3676SD-3.3CT-ND | 3.3V, 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter* 2.90 2.21 1.69 with Power Fail Input 1323.00/1,000 
LM3676SD-3.3TR-ND | 3.3V, 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter* 1461.60/1,000 LM3710YQMM-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3676SD-ADJCT-ND _| Adj., 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter* 2.90 221 1.69 with Power Fail Input 263 2.00 1.53 
LM3676SD-ADJTR-ND | Adj., 2MHz, 600mA Step-Down DC-DC Converter* 1461.60/1,000 LM3710YQMM-232TR-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3677TL-1.3CT-ND | 1.3V, Mini Buck DC-DC Converter* . 3.58 272 2.08 with Power Fail Input 1323.00/1,000 
LM3677TL-1.3TR-ND | 1.3V, Mini Buck DC-DC Converter* . 475.48/250 LM3711XQBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3677TL-1.5CT-ND 1.5V, Mini Buck DC-DC Converter* . 3.58 2.72 2.08 with Power Fail Input ..9-microSMD 2.85 2.17 1.66 
LM3677TL-1.5TR-ND 1.5V, Mini Buck DC-DC Converter* . 475.48/250 LM3711XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3677TL-1.8CT-ND | 1.8V, Mini Buck DC-DC Converter . 358 272 2.08 with Power Fail Input ’ ... -microSMD 379.05/250 
LM3677TL-1.8TR-ND | 1.8V, Mini Buck DC-DC Converter* . 475.48/250 LM3711XQMM-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LM3677TL-2.5CT-ND | 2.5V, Mini Buck DC-DC Converter* . 3.58 272 2.08 with Power Fail Input 2.63 2.00 1.53 
LM3677TL-2.5TR-ND 2.5V, Mini Buck DC-DC Converter* . 475.48/250 LM3711XQMM-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit 
LIM3700XCBP-290CT-ND | 2.9V, Microprocessor Supervisory Circuit. 143° 105 76 with Power Fail Input . seve 1323.00/1,000 
LM3700XCBP-290TR-ND | 2.9V, Microprocessor Supervisory Circuit.... 742.50/250 LM3712XQBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit , 
LM3702XCBP-308CT-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Manual Rese! 161 118 86 with Power Fail Input . sess .Q-microSMD 2.85 2.17 1.66 
LM3702XCBP-308TR-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Manual Reset 160.50/250 LM3712XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit : 
LM3702YABP-290CT-ND | 2.9V, MPU Supervisory Circuit with Manual Rese 1.61 118 86 with Power Fail Input .-- 9-microSMD 379.05/250 
LM3702YABP-290TR-ND | 2.9V, MPU Supervisory Circuit with Manual Reset... 160.50/250 LM3713XQBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit ; 
LM3702VABP-308CT-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Manual Reset... 161 118 86 with Power Fail Input . ses .9-microSMD 2.85 2.17 1.66 
LM3702YABP-308TR-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Manual Reset. 160.50/250 LM3713XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit ; 
LM3703XCBP-308CT-ND | 3.08V, MPU Supervisory Circuit with Manual Reset.... 161 118 86 with Power Fail Input 9-microSMD 379.05/250 
LM3703XCBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3722EM5-2.32CT-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circu OT-23-5 2.80 2.08 1.54 
with Manual Reset... 160.50/250 LM3722EM5-2.32TR-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circu' OT-23-5 1155.84/1,000 
LM3704XBMM-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3722EM5-3.08CT-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circu OT-23-5 280 2.08 1.54 
with Power Fail Input 250 1.86 1.38 LM3722EM5-3.08TR-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circu' 1155.84/1,000 
LM3704XBMM-232TR-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3722EMS5-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circu 2.80 2.08 1.54 
with Power Fail Input. 1034.24/1,000 LM3722EM5-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circu' 1155.84/1,000 
LM3704XBMM-463CT-ND | 4.63V, Microprocessor Sup LM3722IM5-2.32CT-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circu 2.36 1.75 1.30 
with Power Fail Input 250 1.86 1.38 LM3722IM5-2.32TR-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circu 972.80/1,000 
LM3704XBMM-463TR-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3722IM5-3.08CT-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit 2.36 1.75 1.30 
with Power Fail Input 1034.24/1,000 LM3722IM5-3.08TR-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit* 972.80/1,000 
LM3704XCMM-263CT-ND | 2.63V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3722IM5-4.63CT-ND_| 4.63V, Microprocessor Reset Circuit* 2.36 1.75 1.30 
with Power Fail Input 250 1.86 1.38 LM3722IM5-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit* 972.80/1,000 
LM3704XCMM-263TR-ND | 2.63V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3723EM5-2.32CT-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circui 2.80 2.08 1.54 
with Power Fail Input 1034.24/1,000 LM3723EM5-2.32TR-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circu 1155.84/1,000 
LM3704XCMM-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3723EM5-3.08CT-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit* 2.80 2.08 1.54 
with Power Fail Input 250 1.86 1.38 LM3723EM5-3.08TR-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit* 1155.84/1,000 
LM3704XCMM-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3723EM5-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit 2.80 2.08 1.54 
with Power Fail Input 1034.24/1,000 LM3723EM5-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circu 1155.84/1,000 
LM3704XDMM-220CT-ND | 2.2V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3723IM5-2.32CT-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circu' 2.36 1.75 1.30 
with Power Fail Input 250 1.86 1.38 LM3723|IM5-2.32TR-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circu 972.80/1,000 
LM3704XDMM-220TR-ND | 2.2V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3723IM5-3.08CT-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit. 2.36 1.75 1.30 
with Power Fail Input 1034.24/1,000 LM3723IM5-3.08TR-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circu' 972.80/1,000 
LM3704XDMM-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3723IM5-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit* 2:36) 1275) d.30) 
with Power Fail Input. 250 1.86 1.38 LM3723IM5-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit* 972.80/1,000 
LM3704XDMM-232TR-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circui LM3724EMS5-2.32CT-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circul 280 2.08 1.54 
with Power Fail Input 1034.24/1,000 LM3724EM5-2.32TR-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circu 1155.84/1,000 
LM3704XDMM-463CT-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3724EM5-3.08CT-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circu' 2.80 2.08 1.54 
with Power Fail Input... 250 1.86 1.38 LM3724EM5-3.08TR-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circu' 1155.84/1,000 
LM3704XDMM-463TR-ND | 4.63V, Microprocessor Sup LM3724EM5-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circu 2.80 2.08 1.54 
with Power Fail Input 1034.24/1,000 LM3724EM5-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circu 1155.84/1,000 
LM3704YAMM-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3724IM5-2.32CT-ND_| 2.32V, Microprocessor Reset Circuit 2.36 1.75 1.30 
with Power Fail Input 2.50 1.86 1.38 LM3724IM5-2.32TR-ND | 2.32V, Microprocessor Reset Circuit* 972.80/1,000 
LM3704YAMM-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3724IM5-3.08CT-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circu 2.36 1.75 1.30 
with Power Fail Input 1034.24/1,000 LM3724IM5-3.08TR-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circu' 972.80/1,000 
LM3704YBMM-360CT-ND | 3.60V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3724IM5-4.63CT-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit 2.36 1.75 1.30 
with Power Fail Input 250 1.86 1.38 LM3724IM5-4.63TR-ND_ | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit* 972.80/1,000 
LM3704YBMM-360TR-ND | 3.60V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3743MM-1000CT-ND | N-Channel FET Synchronous Buck Controller* .. 2.63 2.00 1.53 
with Power Fail Input 1034.24/1,000 LM3743MM-1000TR-ND | N-Channel FET Synchronous Buck Controller* . 1323.00/1,000 
LM3704YCMM-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3743MM-300CT-ND | N-Channel FET Synchronous Buck Controller* .. 2.38 1.81 1.38 
with Power Fail Input 2:50) SGN dese! LM3743MM-300TR-ND | N-Channel FET Synchronous Buck Controller* .. 1197.00/1,000 
LM3704YCMM-232TR-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3812M-1.0-ND Precision Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 
with Power Fail Input... 1034.24/1,000 Element and PWM Output, High Side 3.20 2.44 1.86 
LM3704YCMM-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circui LM3812M-7.0-ND Precision Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 
with Power Fail Input 2.50 1.86 1.38 Element and PWM Output, High Side* 3.20 244 1.86 
LM3704YCMM-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3813M-1.0-ND Precision Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 
with Power Fail Input... 1034.24/1,000 Element and PWM Output, Low Side* 3.20 244 1.86 
LM3705XCMM-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Sup LM3813M-7.0-ND Precision Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 
with Power Fail Input 250 1.86 1.38 Element and PWM Output, Low Side 3.20 2.44 1.86 
LM3705XCMM-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3814M-1.0-ND Fast Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 
with Power Fail Input 1034.24/1,000 Element and PWM Output, High Side 3.20 244 1.86 
LM3706XQBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3814M-7.0-ND Fast Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 
with Low Line Output 9-microSMD 2.80 2.08 1.54 Element and PWM Output, High Side 3.20 2.44 1.86 
LM3706XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3815M-1.0-ND Fast Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 
with Low Line Output 9-microSMD 304.76/250 Element and PWM Output, Low Side 3.20 2.44 1.86 
LM3708XQBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3815M-7.0-ND Fast Current Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 
with Low Line Output. Q-microSMD 2.95 219 1.62 Element and PWM Output, Low Side* 3.20 244 1.86 
LM3708XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3875TF-ND High Performance 56W Audio Power Amp 5.90 4.67 3.74 
with Low Line Output. 9-microSMD 320.63/250 LM3876T-ND High Performance 56W Audio Power Amp with Mute 5.36 4.24 3.40 
LM3708XQTP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3876TF-ND High Performance 56W Audio Power Amp with Mute* Bifl 4t52ies62! 
with Low Line Output* -microSMD 2.95 2.19 1.62 LM3880MF-1AACT-ND | 2.7V to 5.5V Power Sequencer* 1.78 «1.31 95 
LM3708XQTP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circui LM3880MF-1AATR-ND | 2.7V to 5.5V Power Sequencer* 617.50/1,000 
with Low Line Output* ... 9-microSMD 320.63/250 LM3880MF-1ABCT-ND | 2.7V to 5.5V Power Sequencer* 78) 3H 95 
LM3709XQBP-308CT-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3880MF-1ABTR-ND _| 2.7V to 5.5V Power Sequencer* 617.50/1,000 
with Low Line Output... -microSMD 2.95 2.19 1.62 LM3880MF-1ACCT-ND | 2.7V to 5.5V Power Sequencer* ity veh 95 
LM3709XQBP-308TR-ND | 3.08V, Microprocessor Supervisory Circui LM3880MF-1ACTR-ND | 2.7V to 5.5V Power Sequencer* 617.50/1,000 
with Low Line Output. 9-microSMD 320.63/250 LM3880MF-1ADCT-ND | 2.7V to 5.5V Power Sequencer* 1.78 = 1.31 95 
LM3710XKMM-232CT-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3880MF-1ADTR-ND | 2.7V to 5.5V Power Sequencer* 617.50/1,000 
with Power Fail Input 2.63 2.00 1.53 LM3881MMCT-ND 2.7V to 5.5V Power Sequencer* NEW! 1.78 1.31 95 
LM3710XKMM-232TR-ND | 2.32V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3881MMTR-ND 2.7V to 5.5V Power Sequencer* NEW!.. 8-MSOP 617.50/1,000 
with Power Fail Input 1323.00/1,000 LM3886T-ND. High Performance 68W Audio Power Amp with Mute* ... TO-220-11 6.62 5.23 4.19 
LM3710XKMM-463CT-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3886TF-ND High Performance 68W Audio Power Amp with Mute* ... TO-220-11 6.62 5.23 4.19 
with Power Fail Input 263 2.00 1.53 LM3914N-1-ND Dot/Bar Display Driver* 287) 20140 1.58: 
LM3710XKMM-463TR-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit LM3914V-ND Dot/Bar Graph Display Driver* 3.48 2.65 2.02 
with Power Fail Input 1323.00/1,000 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description fl 25 100 Part No. Description i 25 100 
LM3914VXCT-ND Dot/Bar Graph Display Driver 3.48 2.65 2.02 LM4041CIM7-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%*. 397.80/1,000 
LM3914VXTR-ND Dot/Bar Graph Display Driver 1751.40/1,000 LM4041CIZ-1.2-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* . ato) #05) 62 
LM3915N-1-ND Dot/Bar Display Driver* 2.64 1.96 1.45 LM4041CIZ-ADJ-ND Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 1.16 Gy i 
LM3916N-1-ND Dot/Bar Display Driver* 2.64 1.96 1.45 LM4041DEM3-ADJCT-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0% 1.05 Lee als) 
LM3940IMP-3.3CT-ND | 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion* . 1.92 1.43 1.06 LIM4041DEM3-ADJTR-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0% ........ 362.70/1,000 
LM3940IMP-3.3TR-ND | 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion* . 793.60/1,000 LM4041DEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0%*....SOT-23 1.05 Tif nea 
LM39401S-3.3-ND 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion® .. yal adie aly LM4041DEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0%*....SOT-23 362.70/1,000 
LM3940ISX-3.3TR-ND | 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion* .. 464.10/500 LM4041DIM3-1.2NSCT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0% *....SOT-23 99 780.58 
LM39401T-3.3-ND 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion* . 2.06 153 1.13 LM4041DIM3-1.2NSTR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0%* 343.20/1,000 
LM4040AIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%* 2.15 1.60 1.18 LM4041DIM3-ADJNSCT-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0%* gy e(oienos 
LM4040AIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%* 885.76/1,000 LM4041DIM3-ADJNSTR-ND] Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0%* 338.00/1,000 
LM4040AIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%* 215 1.60 1.18 LM4041DIZ-ADJ-ND Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0%* 99 wk) 3 
LM4040AIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage LM4041DIZ-1.2-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1.0% ESO Meron sos 
Reference +.1%* 885.76/1,000 LM4041EEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2%* 97 afi 52 
LM4040AIM3-5.0CT-ND_ | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage LM4041EEMS3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2% 335.40/1,000 
Reference +.1%* 2b) 1260) 118 LM4041EIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2% *....... 97 Al il 
LM4040AIM3-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage LM4041EIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2%*.. 302.40/1,000 
Reference +.1%* 885.76/1,000 LM4041ElZ-1.2-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2%* TO-92 97 Al 51 
LM4040AIMS3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage LM4050AEM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 2082-27 lerS 
Reference +.1% 215 1.60 1.18 LM4050AEM3-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 1499.40/1,000 
LM4040AIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% .. 885.76/1,000 LM4050AEM3-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenct 2.98 2.27 1.73 
LM4040AIM3-10.0CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%* 215 160 1.18 LM4050AEM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 1499.40/1,000 
LM4040AIM3-10.0TR-ND| 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%* 885.76/1,000 LM4050AEM3-5.0CT-ND | SV, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 2.98 2.27 1.73 
LIM4040AIM3X-10CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 2S GOeIG, LM4050AEM3-5.0TR-ND | SV, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 1499.40/1,000 
LM4040AIM3X-10TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 2595.00/3,000 LM4050AEM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 2.98 2.27 1.73 
LM4040AIZ-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%* Omen OOM aed: LM4050AEM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenct 1499.40/1,000 
LM4040A1Z-4.1-ND 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%* 0-92 215 1.60 1.18 LM4050AEM3-10CT-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 2.98 227 1.73 
LM4040AIZ-5.0-ND 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%* 0-92 215 1.60 1.18 LM4050AEM3-10TR-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1499.40/1,000 
LM4040AIZ-10.0-ND 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1% 0-92 215 160 1.18 LM4050AIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 2.65 2.02 1.54 
LM4040BIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2%*......SOT-23 1.63 1.22 .90 LM4050AIM3-2.5TR-ND_| 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 1335.60/1,000 
LM4040BIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% * 674.56/1,000 LM4050AIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 2.65 2.02 1.54 
LM4040BIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% * ne 90 LM4050AIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 1335.60/1,000 
LM4040BIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2%* 674.56/1,000 LM4050AIM3-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 265) 52102) 1154: 
LM4040BIM3-5.0CT-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2%* Ak ee Be) LM4050AIM3-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 1335.60/1,000 
LM4040BIM3-5.0TR-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 674.56/1,000 LM4050AIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 2.65 2.02 1.54 
LM4040BIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% .. WG iE) LM4050AIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 1335.60/1,000 
LM4040BIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% . 674.56/1,000 LM4050AIM3-10CT-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference * .. 2.65 2.02 1.54 
LM4040BIM3-10.0CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2%* 163) 1228 290 LM4050AIM3-10TR-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference*.. 1335.60/1,000 
LM4040BIM3-10.0TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2%* 674.56/1,000 LM4050BEM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenct 257 1.91 1.42 
LM4040BIM7-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2%* 1.63 1.22 90 LM4050BEM3-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenct 1062.40/1,000 
LM4040BIM7-2.5TR-ND_| 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2%* 674.56/1,000 LIM4050BEM3-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 257 1.91 1.42 
LM4040BIM7-4.1CT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% * 1.63 1.22 90 LM4050BEM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenct 1062.40/1,000 
LM4040BIM7-4.1TR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2%* 674.56/1,000 LM4050BEM3-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference .. 257 191 1.42 
LM4040BIZ-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% * 1.63 1.22 .90 LM4050BEM3-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference .. 1062.40/1,000 
LM4040BIZ-4.1-ND 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% . 1.63 1.22 90 LM4050BEM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 2.57 1.91 1.42 
LM4040BIZ-5.0-ND 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% 163 (1.22 90 LM4050BEM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenct 1062.40/1,000 
LM4040CIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% * is 85 = 62 LM4050BEM3-10CT-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 257 1.91 1.42 
LM4040CIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* 397.80/1,000 LM4050BEM3-10TR-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1062.40/1,000 
LM4040CIM3-4.1NSCT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* asi5} 85 62 LM4050BIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* eae Wail ake) 
LM4040CIM3-4.1NSTR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% * 397.80/1,000 LM4050BIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 896.00/1,000 
LM4040CIM3-5.0NSCT-ND_| 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* 145.85 62 LM4050BIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 217 161 7.19 
LM4040CIM3-5.0NSTR-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 397.80/1,000 LM4050BIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 896.00/1,000 
LM4040CIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% * asi5i 85 62 LM4050BIM3-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 217 161 1.19 
LM4040CIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% * 397.80/1,000 LM4050BIM3-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 896.00/1,000 
LM4040CIM3-10.0CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* a5) 205) 62. LM4050BIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc Sale sai Gla) 
LM4040CIM3-10.0TR-ND| 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* 397.80/1,000 CM4050BIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenci 896.00/1,000 
LM4040CIM3X-10CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 1.15 85 = 62 LM4050BIM3-10CT-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference Pare Aa ala) 
LM4040CIM3X-10TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% 1170.45/3,000 LM4050BIM3-10TR-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 896.00/1,000 
LM4040CIM7-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% * d15i 85 62 LM4050CEM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenct Pseh qe) ylets! 
LM4040CIM7-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%*.... 397.80/1,001 LM4050CEM3-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenct 960.00/1,000 
LM4040C1Z-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% * e150 eon 62 LM4050CEM3-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 2.33 1.73 1.28 
LM4040C1IZ-4.1-ND 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% * ia 85 = .62 LM4050CEM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenct 960.00/1,000 
LM4040C1Z-5.0-ND 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* W15 85 62 LM4050CEM3-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference .. 2:33) even G28 
LM4040C1Z-8.2-ND 8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% . 15) 85 62 LM4050CEM3-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference .. 960.00/1,000 
LM4040C1Z-10.0-ND 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* ast) 85 62 LM4050CEM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenct 233ml omlees 
LM4040DEMS3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% * 1.05) e756 LM4050CEM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 960.00/1,000 
LM4040DEM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%* 362.70/1,000 LM4050CEM3-10CT-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference PSR) ie) let 
LM4040DEM3-5.0CT-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% . 1.05 Eft 06) LM4050CEM3-10TR-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 960.00/1,000 
LM4040DEM3-5.0TR-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% . 362.70/1,000 LM4050CIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenct ike ale Bi alta! 
LM4040DIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%* .99 JE _ER LM4050CIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenct 806.40/1,000 
LM4040DIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%* 343.20/1,000 LM4050CIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 1.95 1.45 1.08 
LM4040DIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%* 99 TED Rs] LM4050CIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 806.40/1,000 
LM4040DIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%* 343.20/1,000 LM4050CIM3-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 1.95 145 1.08 
LM4040DIM3-5.0NSCT-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%* 99 ey |B LM4050CIM3-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 806.40/1,000 
LM4040DIM3-5.0NSTR-ND | 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%* 343.20/1,000 LM4050CIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenct 1.95 1.45 1.08 
LM4040DIM3-10.0CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%* . 99 13 53 LM4050CIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 806.40/1,000 
LM4040DIM3-10.0TR-ND| 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%*. 343.20/1,000 LM4050CIM3-10CT-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1.95 1.45 1.08 
LM4040DIM3X-10CT-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% .99 Je, ER LM4050CIM3-10TR-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 806.40/1,000 
LM4040DIM3X-10TR-ND | 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 1009.80/3,000 LM4051AEM3-ADJCT-ND} Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Reference LOS ener aleial 
LM4040DIZ-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%* 99 1) ER LM4051AEM3-ADJTR-ND} Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1499.40/1,000 
LM4040DIZ-4.1-ND 4.1V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%* 99 13 53 LM4051AEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc Dee alee 
LM4040DIZ-5.0-ND 5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%* 99 TER ake LM4051AEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenct 1499.40/1,000 
LM4040DIZ-8.2-ND 8.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1% 99 73 583 LIM4051AIM3-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference*. 2.65 2.02 1.54 
LM4040D1Z-10.0-ND 10V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +1%* .. 99 J} 53 LM4051AIM3-ADJTR-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference*. 1335.60/1,000 
LM4040EEM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2% 97 wal 52 LM4051AIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc DGG 2020s 54) 
LM4040EEM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2% 335.40/1,000 LM4051AIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenci 1335.60/1,000 
LM4040EIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2%* 99 72 52 LM4051BEM3-ADJCT-ND} Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Reference 257 1.91 1.42 
LM4040EIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2%* 309.40/1,000 LM4051BEM3-ADJTR-ND| Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Reference 1062.40/1,000 
LM4040EIZ-2.5-ND 2.5V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +2%* 99 2 52 LM4051BEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* eye) Abi ake 
LM4041AIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%* 215) eleGO le! LM4051BEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 1062.40/1,000 
LM4041AIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%* 885.76/1,000 LM4051BIM3-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference*. ZUG lia eg, 
LM4041AIZ-1.2-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.1%* iy eo) AS LM4051BIM3-ADJTR-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference*. 896.00/1,000 
LM4041BIZ-1.2-ND 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% . 163 1.22 90 LM4051BIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* Pai ARGH alae) 
LM4041BIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2%* 63h e220 90) LM4051BIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 896.00/1,000 
LM4041BIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.2% * 674.56/1,000 LM4051CEM3-ADJCT-ND} Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Reference peel Aven wel! 
LM4041CEM3-ADJCT-ND| Adj. Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% * .. 1.19 88 64 LM4051CEM3-ADJTR-ND| Adj. Precision Micropower Shunt Voltage Reference 960.00/1,000 
LM4041CEM3-ADJTR-ND| Adj. Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%*. 412.10/1,000 LM4051CEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenci 2.33 1.73 1.28 
LIM4041CEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* 119 88 64 LM4051CEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Referenc 960.00/1,000 
LM4041CEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* 412.10/1,000 LM4051CIM3-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference*. 1.95 1.45 1.08 
LM4041CIM3-1.2NSCT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* is 65 LM4051CIM3-ADJTR-ND | Adqj., Precision Micropower Shunt Voltage Reference*. 806.40/1,000 
LM4041CIM3-1.2NSTR-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* 397.80/1,000 LM4051CIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 1.95 1.45 1.08 
LM4041CIM3-ADJCT-ND | Adj. Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% * . 115 8562 LM4051CIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference* 806.40/1,000 
LM4041CIM3-ADJTR-ND | Adj. Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% * . 397.80/1,000 LM4120AIM5-1.8CT-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Reference* 2.95 219 1.62 
LM4041CIM7-ADJCT-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5% * a5 85 62 LM4120AIM5-1.8TR-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Reference* 1216.00/1,000 
LM4041CIM7-ADJTR-ND | Adj., Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* 397.80/1,000 LM4120AIM5-2.0CT-ND | 2V, Precision Micropower LDO Reference*.. my ale) ale 
LM4041CIM7-1.2CT-ND | 1.2V, Prec. Micropower Shunt Voltage Reference +.5%* AIS econ 62 * RoHS Compliant (Continued) 
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SOMIZORARCIOF DigiDReel ® LINEAR SERIES (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. dl 25 100 Part No. Description dl 25 100 
LM4120AIMS5-2.0TR-ND | 2V, Precision Micropower LDO Reference*. 1216.00/1,000 LM4132CMF-3.0CT-ND | 3V, Precision LDO Voltage Reference* 3.08 2.34 1.79 
LM4120AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Reference 295 219 1.62 LM4132CMF-3.0TR-ND | 3V, Precision LDO Voltage Reference 1549.80/1,000 
LM4120AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Reference 1216.00/1,000 LM4132CMF-3.3CT-ND | 3.3V, Precision LDO Voltage Reference* 3.08 2.34 1.79 
LM4120AIM5-3.0CT-ND | 3V, Precision Micropower LDO Reference* .. 2.95) 9 29m 162) LM4132CMF-3.3TR-ND | 3.3V, Precision LDO Voltage Reference* 1549.80/1,000 
LM4120AIM5-3.0TR-ND | 3V, Precision Micropower LDO Reference*. 1216.00/1,000 LM4132DMF-1.8CT-ND | 1.8V, Precision LDO Voltage Reference* 3.03 2.26 1.67 
LM4120AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Reference* 295 2.19 1.62 LM4132DMF-1.8TR-ND | 1.8V, Precision LDO Voltage Reference* 1253.12/1,000 
LM4120AIM5-3.3TR-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Reference 1216.00/1,000 LM4132DMF-3.0CT-ND | 3V, Precision LDO Voltage Reference 3.03 226 1.67 
LM4120AIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Reference 2.95) 2,19) 1.62 LM4132DMF-3.0TR-ND | 3V, Precision LDO Voltage Reference 4253.12/1,000 
LM4120AIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Reference 1216.00/1,000 LM4132DMF-3.3CT-ND | 3.3V. Precision LDO Voltage Reference* 3.03 226 1.67 
eRe rector PEt OpOw To ere Ee —— ate LM4132DMF-3.3TR-ND_| 3.3V, Precision LDO Voltage Reference* 1253.12/1,000 
-5.07R- , Precision Micropower ference ... 00/1, 5 a isl ¥ 
LM4120IM5-1.8CT-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Reference 250 186 | 1.38 PISCE Mt SCI NEM) 1.8V, Precision LDO Voltage Referance® EE) Ey Alt 
a i LM4132EMF-1.8TR-ND | 1.8V, Precision LDO Voltage Reference 1167.36/1,000 
LM4120IM5-1.8TR-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Reference 1034.24/1,000 LM4132EMEF-3.0CT-ND | 3V, Precision LDO Voltage Reference 283 210 156 
LM4120IM5-2.0CT-ND | 2V, Precision Micropower LDO Reference 250 1.86 1.38 LM4132EME-3.0TR-ND | 3V. Precision LDO Veitiee Reference 2 1167.36/1 000 
LM4120IM5-2.0TR-ND | 2V, Precision Micropower LDO Reference 1034.24/1,000 LM4132EME-33CT-ND | 3.3V, Precisi 9 ay 
— -3.3CT- -3V, Precision LDO Voltage Reference 2183 2510) 56: 
LM4120IM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Reference* 250 1.86 1.38 TM4132EMF-3.3TR-ND 1 3.3V. Precision LDO Volta rs 
bee . i .3V, ge Reference 1167.36/1,000 
LM4120IM5-2.5TR-ND ‘| 2.5V, Precision Micropower LDO Reference 1034.24/1 000 at r + 
* 7 ai i ty LM4140ACM-1.0-ND 1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* . 7.90 6.25 5.01 
LM4120IM5-3.0CT-ND 3V, Precision Micropower LDO Reference* .. 250 1.86 1.38 ee 
a uf oe i * LM4140ACM-1.2-ND 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 7.90 6.25 5.01 
LM4120IM5-3.0TR-ND | 3V, Precision Micropower LDO Reference*.. 1034.24/1,000 ih 
2 7 i : LM4140ACM-2.0-ND 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* . 7.90 6.25 5.01 
LM4120IM5-3.3CT-ND 3.3V, Precision Micropower LDO Reference 2.50 1.86 1.38 ote : 
— - LM4140ACM-2.5-ND 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference’ 7.90 6.25 5.01 
LM4120IM5-3.3TR-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Reference 1034.24/1 000 — - z 
LM4120IM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Reference 250 1.86 1.38 EM41408CM=1\0:NDS 9) 1V, Precision Mlcropower LDO Voltage Reference® 5.60) 4/50) 3161 
LM4120IM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Reference 1034.24/1,000 EMATA0BCM1:2:ND) | 1.2V, Precision Micropower LOO Voltage Reference 5.69 4.50 3.61 
LM4120IM5-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower LDO Reference*. 250 1.86 1.38 LM4140BCM-2.0-ND 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* . 5.69 450 3.61 
LM4120IM5-5.0TR-ND__ | 5V, Precision Micropower LDO Reference* .. 1034.24/1,000 LM4140BCM-2.5-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 5.69 4.50 3.61 
LMM412AIMB-ADJCT-ND | Adj., Precision Micropower LDO Voltage Reference* . 264 1.96 1.45 EM SISOR GN SMENDIE 4:1V, Precision Micropower LOO Voltage Reference ps2 SORESIG) 
LM4121AIM5-ADJTR-ND | Adj., Precision Micropower LDO Voltage Reference* .. 1088.00/1,000 LM4140CCM-1.0-ND 1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* . 3.58 2.72 2.08 
LM4121AIM5-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 264 196 1.45 LM4140CCM-1.2-ND | 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 3.58 272 2.08 
LIM4121AIM5-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 1088.00/1,000 LM4140CCM-2.0-ND | 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*. 358 2.72 2.08 
LM4121IM5-ADJCT-ND _ | Adj., Precision Micropower LDO Voltage Reference DAG 7undi2a) LM4140CCM-2.5-ND | 2.5, Precision Micropower LDO Voltage Reference 3.58 272 2.08 
LM4121IM5-ADJTR-ND | Adj., Precision Micropower LDO Voltage Reference 925.44/1,000 LM4140CCM-4.1-ND 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 3.58 2.72 2.08 
LM4121IM5-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 224 1.67 1.23 LM4250CM-ND Programmable Op Amp* 1.34 99 72 
LM4121IM5-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 925.44/1,000 LM4250CMXTR-ND Programmable Op Amp* 1137.94/2,500 
LM4125AIM5-2.0CT-ND | 2V, Precision Micropower LDO Voltage Referenc 2.95 219 1.62 LM4250CN-ND Programmable Op Am 140 1.03 75 
LM4125AIM5-2.0TR-ND_| 2V, Precision Micropower LDO Voltage Referenc 1216.00/1,000 LM4431M3-2.5CT-ND Precision Voltage Micropower Shunt Voltage Reference* 1.16 86 62 
LM4125AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 295 219 1.62 LM4431M3-2.5TR-ND. Precision Voltage Micropower Shunt Voltage Reference .....SOT-23 403.00/1,000 
LM4125AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference. 1216.00/1,000 LM4510SDCT-ND Sync. Step-Up DC/DC Converter with True Shutdown 
LM4125AIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 295 219 1.62 Isolation* 4.28 3.25 2.48 
LM4125AIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 1216.00/1,000 LM4510SDTR-ND Sync. Step-Up DC/DC Converter with True Shutdown 
LM4125IM5-2.0CT-ND _| 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference.. 2.50 1.86 1.38 lsolation* 2154.60/1,000 
LM41251M5-2.0TR-ND | 2V, Precision Micropower LDO Voltage Referenc 1034.24/1,000 LM4550BVH-ND AC '97 Rev 2.1 Multi-Ch. Audio Codec w/Stereo Headphone 
LM4125IM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Referen 250 1.86 1.38 Amp, Sample Rate Conversion/National 3D Sound* 48-LQFP 5.88 4.65 3.73 
Peet as mens ay Proce pet at va Reerence A sat Maa ae LM4562HA-ND Dual High Performance, High Fidelity Audio Op Amp*. T0-99 15.96 13.68 12.13 
Foe Sia e . a LM4562NA-ND Dual High Perf , High Fidelity Audio Op Amp* . i 453 344 2.63 
LM41251M5-41TR-ND | 4/1V/ Precision Micropower LDO Voltage Reference 1034.24/1,000 LM4562MA-ND Dual High Performance. High Fidelity Audio Op Amp* 2 @-SOIG. 4158 «3.44 (2.68 
LM4128AMF-1.8CT-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 3.09 2.30 1.70 LM4570LQCT-ND. Single-Ended Input Motor Driver* . 192 143 1.06 
twat 2AM} SIR ND ‘ aye Precision Micrepower a voltage eres 5 a Bee ae LM4570LQTR-ND Single-Ended Input Motor Driver* . 791.04/1,000 
-2.0CT- .OV, Precision Micropower oltage Reference . ; : zi H F 
LM4128AMF-2.0TR-ND | 2.0V’ Precision Micropower LDO Voltage Reference* 1277.44/1,000 Re) pier hese Power Amp wit Stereo - Qo Ou) se 
LM4128AMF-2.5CT-ND__ | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 3.09 __2.30_1.70 LM4665ITLCT-ND Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp* ...9-microSMD 3.01 2.24 1.65 
LM4128AMF-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 1277.44/1,000 i i i ici itchi i * 
Ra LM4665ITLTR-ND Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp 327.38/250 
LM4128AMF-3.0CT-ND | 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 3.09 2.30 1.70 | i fi ii itehi i * 
ra f LM4665LDCT-ND Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp 2.60 1.98 1.51 
LM4128AMF-3.0TR-ND | 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 1277.44/1,000 TM4665LDTR-ND Filterless High Effici JW Switching Audio Amo* 1310.40/1,000 
LM4128AMF-3.3CT-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 3.09 230 1.70 TSN GSS fil Me tIclenicy iy Switching AuciO Amp eli 
a iu fas : * LM4665MMCT-ND Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp* 2.63 2.00 1.53 
LM4128AMF-3.3TR-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 1277.44/1,000 i . eh itn : 
—— 7 =; LM4665MMTR-ND Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp* 1323.00/1,000 
LM4128AMF-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 3.09 230 1.70 LM4666SDCT-ND 1.2W Switching Audio Am 265 197 1.46 
LM4128AMF-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 1277.44/1,000 LM4666SDTR-ND 12W SAHEKInE Audio rey = 1094.40/1 000 
LM4128BMF-1.8CT-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 1.88 1.40 1.04 “ itching Auch p oe 
LM4128BMF-1.8TR-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 778.24/1,000 RSs evdiiea AD 1.3W Switching Audio Amp TAY WS 
LM4128BMF-2.0CT-ND | 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 1.88 1.40 1.04 La) Seeds 1.3W Switching Audio Amp WAMU 
LM4128BMF-2.0TR-ND | 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 778.2471, 000 LM4667MMCT-ND 1.3W Switching Audio Amp® . 1.64 121 88 
LM4128BMF-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 188 140 1.04 Eur seedy eA) 1.3W Switching Audio Amp* SALA 
p 9 LM4668LDCT-ND 10W High Effici Mono BTL Audio P Amp* 3 436 3.33 
LM4128BMF-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 778.24/1,000 gh etticlency Mono MOTO OWSI-AMD a as ak : z 
LM4128BMF-3.0CT-ND | 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 188 1.40 1.04 LM4668LDTR-ND 10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp*. .14-LLP 761.43/250 
LM4128BMF-3.0TR-ND _| 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 778.24/1 000 LM4668MH-ND 10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp*.........20-TSSOP 5.73 4.36 3.33 
LM4128BMF-3.3CT-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 788 140 1.04 LM4673SDCT-ND 2.65W Class D Audio Power Amp* BLIP 1.77 1.32 97 
LM4128BMF-3.3TR-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 778.24/1,000 LM4673SDTR-ND 2.65W Class D Audio Power Amp* 729.60/1,000 
LIM4128BMF-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 188 1.40 1.04 LIM4673TMCT-ND 2.65W Class D Audio Power Amp 1771.32.97 
LM4128BMF-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 778.24/1 000 LM4673TMTR-ND 2.65W Class D Audio Power Amp* 08 9-microSMD 192.38/250 
LM4128CMF-2.0CT-ND _| 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 1.64 1.21 88 LM4674ATLCT-ND Filterless 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp 6-microSMD 2.36 1.75 1.30 
LM4128CMF-2.0TR-ND | 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 568.10/1,000 LM4674ATLTR-ND Filterless 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp* 6-microSMD 256.50/250 
LM4128CMF-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 164 1.21 88 LM4674SQCT-ND 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp*.. 6-LLP 295 2.19 1.62 
LM4128CMF-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 568.10/1,000 LM4674SQTR-ND 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp 6-LLP 1216.00/1,000 
LM4128CMF-3.0CT-ND | 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* ES ileal 88 LM4674TLCT-ND 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp 6-microSMD 2.36 1.75 1.30 
LM4128CMF-3.0TR-ND | 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 568.10/1,000 LM4674TLTR-ND 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp 6-microSMD 256.50/250 
LM4128CMF-3.3CT-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 1.64 1.21 88 LM4675SDCT-ND 2.65W Class D Audio Power Amp* 2.50 1.86 1.38 
LM4128CMF-3.3TR-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 568.10/1,000 LM4675SDTR-ND 2.65W Class D Audio Power Amp* 1034.24/1,000 
LM4128CMF-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 1.64 1.21 88 LM4675TLCT-ND 2.65W Class D Audio Power Amp* eal A ie 
LM4128CMF-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 569.40/1,000 LM4675TLTR-ND 2.65W Class D Audio Power Amp* 240.64/250 
LM4128DMF-1.8CT-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 146 1.08 .78 LM4680SDCT-ND 10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp*. 558 424 3.24 
LM4128DMF-1.8TR-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 507.00/1,000 LM4680SDTR-ND 40W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp*. 741.48/250 
LM4128DMF-2.0CT-ND | 2.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 146 108 78 LM4681SQCT-ND 140W Stereo Audio Power Amp* 6.89 545 437 
ee eee Nn aot rece rcronoe a Mae Ha ala ve Sie ue LM4681SQTR-ND 10W Stereo Audio Power Amp* 1041.40/250 
72008 OV, Frecision Micrapower Oltage Reterence 5 3 : LIM4682SQCT-ND 10W Stereo Audio Power Amp* 668 5.28 423 
HM STAG 28s ren re aeetaniam,. | Urea |S: is one nok 
Rees pad i A = LM4700TF-ND Overture® 30W Audio Pr Al ith Mute/Standby* 6.75 437 3.34 
LM4128DMF-3.0TR-ND | 3.0V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 507.00/1,000 maroon 30W Audio Power Amp with Mute/Standby Modes* Se) Sah Da 
LM4128DMF-3.3CT-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 146 1.08 78 if i-Fi Audi ifier Dri 
fan 7 LM4702BTA-ND Hi-Fi Audio Power Amplifier Driver 12.18 10.44 9.26 
LM4128DMF-3.3TR-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 507.00/1,000 7 ae 
ai 7 - LM4702CTA-ND Overture® Audio Power Amp* ... TO-220-15 899 7.11 5.70 
LM4128DMF-4.1CT-ND__| 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference 146 1.08 .78 i - 
—— 7 LM4730TA-ND Stereo 14W Audio Power Amp: TO-220-15 693 548 4.39 
LM4128DMF-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference* 507.00/1,000 3 i -990-- 
rh LM4731TA-ND Stereo 25W Audio Power Amp wi TO-220-15 6.07 4.80 3.85 
LM4132AMF-1.8CT-ND | 1.8V, Precision LDO Voltage Reference® . Sibsy 445) (3.57 of i 4 
a in LM4752T-ND. 11W Stereo Audio Amp 2.64 1.96 1.45 
LM4132AMF-1.8TR-ND | 1.8V, Precision LDO Voltage Reference® .. 3323.20/1,000 = 
LM4132AMEF-3.0CT-ND | 3V, Precision LDO Voltage Reference* 563 445 3.57 EMSZ521S ND) A1W Stereo Audio Amp* E 2S HIND 
LM4132AMF-3.0TR-ND__ | 3V, Precision LDO Voltage Reference* 3323.20/1,000 ea Ww uae pale ion wit Me zee ep ie 
LM41 BIN aCTEND 3.3V, Precision LDO Voltage Raterence®.. SiGsmera 45 or LM4765T.ND 30W Audio Power Amp with Mute/Standby Mode: 599 474 380 
LM4132AMF-3.3TR-ND | 3.3V, Precision LDO Voltage Reference® .. 3323.20/1,000 i ; 
LM4132BMF-1.8CT-ND | 1.8V, Precision LDO Voltage Reference* 343 2.61 1.99 LM4766T-ND Dual 40W Audio Power Amp with Mute . 5.95 4.53 3.46 
LM4132BMF-1.8TR-ND | 1.8V, Precision LDO Voltage Reference* .. 1726.20/1,000 LM4766TF-ND Dual 30W Audio Power Amp with Mute T0-220-15 5.36 4.24 3.40 
LM4132BMF-3.0CT-ND _| 3V, Precision LDO Voltage Reference* 343 261 1.99 LM4780TA-ND Stereo 60W Audio Power Amp with Mute*... 10-220 9.49 813 7.21 
LM4132BMF-3.0TR-ND | 3V, Precision LDO Voltage Reference* 1726.20/1,000 LM4781TA-ND 3-Channel 35W Audio Power Amp with Mute*. 0-20-27 9.28 7.34 5.88 
LM4132BMF-3.3CT-ND | 3.3V, Precision LDO Voltage Reference*.. 3.43 261 1.99 LM4782TA-ND 3-Channel 25W Audio Power Amp with Mute*. 0-220 945 810 7.19 
LM4132BMF-3.3TR-ND | 3.3V, Precision LDO Voltage Reference* . 1726.20/1 000 LM4802BLQCT-ND Audio Power Amp with Boost Converter 4.28 325 2.48 
LM4132CMF-1.8CT-ND | 1.8V, Precision LDO Voltage Reference*. 3.08 234 1.79 LiM4802BLQTR-ND Audio Power Amp with Boost Converter 2154.60/1,000 
LM4132CMF-1.8TR-ND | 1.8V, Precision LDO Voltage Reference* .. 1549.80/1,000 * RoHS Compliant (Continued) 
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National 


SOMICDHARCIOF Digi Reel” LINEAR SERIES (Continued) 

Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. it 25 100 
LM4804LQCT-ND Low Voltage High Power Audio Amp* .. 475) 3161 2.76 LM4856LQTR-ND 1.1W Integrated Audio Amp... 1562.40/1,000 
LM4804LQTR-ND Low Voltage High Power Audio Amp* .. 2394.00/1,000 LM4857ITL-ND 1.2W Stereo Audio Subsystem. 5.23 3.98 3.04 
LM4805LQCT-ND 3V, 1W, Boosted Boomer®*. 450 342 2.61 LM4857SPCT-ND 1.2W Stereo Audio Subsystem. 5.10 3.88 2.96 
LM4805LQTR-ND 3V, 1W, Boosted Boomer®*. 2268.00/1,000 LM4857SPTR-ND 1.2W Stereo Audio Subsystem. 2570.40/1,000 
LM4808LDCT-ND Dual 105mW Headphone Am| 95 69 50 LM4860M-ND Series 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode* Tey ial) 
LM4808LDTR-ND Dual 105mW Headphone Amp.. 294.00/1,000 LM4861M-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode* TEE Ee 
LM4808M-ND Dual 105mW Headphone Amp* 81 59 = 43 LM4861MXCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 1.88 1.38 1.00 
LM4808MMCT-ND Dual 105mW Headphone Ami 81 59 43 LM4861MXTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 1562.50/2,500 
LM4808MMTR-ND Dual 105mW Headphone Am 252.00/1,000 LM4862M-ND 675mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 1.80 1.32 96 
LM4809LDCT-ND Dual 105mW Headphone Am| 1.24 91 6 LM4863LQCT-ND Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Functio O.COM 2 Como 
LM4809LDTR-ND Dual 105mW Headphone Am 429.00/1,000 LM4863LQTR-ND Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Functio 1688.40/1,000 
LM4809LQCT-ND Dual 105mW Headphone Amp’ 1.07 ay Ye LM4863M-ND Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Functio 3.20 244 1.86 
LM4809LQTR-ND Dual 105mW Headphone Amp* 370.50/1,000 LM4863MT-ND Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Functio .20-TSSOP 2.80 2.08 1.54 


LM4809MA-ND 
LM4809MMCT-ND 


Dual 105mW Headphone Amp* 
Dual 105mW Headphone Am| 


90 65 47 
90 65 47 


LM4863MTE-ND 
LM4864LDCT-ND 


Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Function .20-TSSOP 


725mW Audio Power Amp with Shutdown Mode .. 


2.95) 2519) 1.62 
1.58 1.16 84 


LM4809MMTR-ND 
LM4810LDCT-ND 
LM4810LDTR-ND 
LM4810MA-ND 
LM4810MMCT-ND 


Dual 105mW Headphone Am| 
Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown 
Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown 
Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown 
Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown 


280.00/1,000 
1.09 80 58 
377.00/1,000 
90 65 47 
90 65 47 


LM4864LDTR-ND 
LM4864M-ND 
LM4864MMCT-ND 
LM4864MMTR-ND 
LM4864MMXTR-ND 


725mW Audio Power Amp with Shutdown Mode .. 
300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode* 
300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode* 
300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode* 
300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode .. 


546.00/1,000 
1.43 1.05 .76 
150 1.10 .80 
518.70/1,000 
1780.54/3,500 


LM4810MMTR-ND 
LM4811LDCT-ND 


LM4811LDTR-ND 


Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown 
Dual 105mW Headphone Amp 

with Digital Volume Control and Shutdown Mode 
Dual 105mW Headphone Amp 

with Digital Volume Control and Shutdown Mode 


280.00/1,000 
1.71 1.26 92 
592.80/1,000 


LM4811MMCT-ND 
LM4811MMTR-ND 
LM4820ITP-6CT-ND 


Dual 105mW Headphone Amp 

with Digital Volume Control and Shutdown Mode’......... 10-MSOP 
Dual 105mW Headphone Amp 

with Digital Volume Control and Shutdown Mode* 
1W Audio Power Amp 


ET 26092) 


592.80/1,000 
iia se Ly 


LM4820ITP-6TR-ND 
LM4832M-ND 


LM4832MT-ND 


1W Audio Power Amp 
Digital Controlled Tone and Volume Circuit 
with Stereo Audio Power Amp? .... 
Digitally Controlled Tone and Volume Circuit 
with Stereo Audio Power Amp* . 


192.38/250 
5.63 4.28 3.27 
4.23 3.22 2.46 


LM4832MTXCT-ND 
LM4832MTXTR-ND 
LM4832N-ND 


Digitally Controlled Tone and Volume Circuii 
with Stereo Audio Power Amp 
Digitally Controlled Tone and Volume Circuit 
with Stereo Audio Power Amp.... 
Digital Controlled Tone and Volume Circuit 
with Stereo Audio Power Amp 


4.23 3.22 246 
5281.25/2,500 
5.33 4.22 3.38 


LM4834MS-ND 
LM4835LQCT-ND 
LM4835LQTR-ND 


1.75W Audio Power Amp with D 
and Microphone Preamp. 

Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Selectable Gain 

Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Selectable Gain. 


4.25 3.23 247 
3.05 232 1.77 
1537.20/1,000 


LM4835MT-ND 
LM4835MTE-ND 
LM4836LQCT-ND 


Stereo 2W Audio Power Amp wi 
and Selectable Gain* 
Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Selectable Gain 
Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 


3.83 291 2.22 


3.63 276 2.11 
3.05 2.32 1.77 


LM4836LQTR-ND 
LM4836MT-ND 
LM4836MTE-ND 
LM4838ITLCT-ND 
LM4838ITLTR-ND 


Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 
Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 
Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 
Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain. 
Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain. 


36-microSMD 
36-microSMD 


1537.20/1,000 
3.83) 2:91) (2:22 
3.63 2.76 2.11 
428 3.25 248 
568.58/250 


LM4838LQCT-ND 
LM4838LQTR-ND 
LM4838MT-ND 
LM4838MTE-ND 
LM4839LQCT-ND 


Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain. 
Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain. 
Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain. 
Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain* 
Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 


3.43 261 1.99 
1726.20/1,000 
3.33 2.53 1.93 
2.63 2.00 1.53 
3.43 2.61 1.99 


LM4839LQTR-ND 
LM4839MT-ND 
LM4839MTE-ND 
LM4840LQCT-ND 
LM4840LQTR-ND 


Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 
Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost 
Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost*.. 

Stereo 2W Audio Power Amp with Digital Volume Control*.. 
Stereo 2W Audio Power Amp with Digital Volume Control* ..28-LLP 


1726.20/1,000 
428 3.25 248 
4.05 3.08 2.35 
405 3.08 2.35 

2041.20/1,000 


LM4840MH-ND 
LM4840MT-ND 
LM4841LQCT-ND 
LM4841LQTR-ND 
LM4841MH-ND 


Stereo 2W Audio Power Amp* . 
Stereo 2W Audio Power Amp* . 
Stereo 2W Amp with DC Volume Control* 
Stereo 2W Amp with DC Volume Control* 
Stereo 2W Amp with DC Volume Control* 


405 3.08 2.35 
405 3.08 2.35 
3.10 236 1.80 
1562.40/1,000 
4.05 3.08 2.35 


LM4841MT-ND 
LM4842LQCT-ND 
LM4842LQTR-ND 
LM4842MH-ND 
LM4842MT-ND 


Stereo 2W Amp with DC Volume Control* 
Stereo 2W Amp with DC Volume Control* 
Stereo 2W Amp with DC Volume Control* 
Stereo 2W Amp with DC Volume Control* 
Stereo 2W Amp with DC Volume Control* 


453 3.44 2.63 
3.10 236 1.80 
1562.40/1,000 
405 3.08 2.35 
453 3.44 263 


LM4865M-ND 
LM4865MMCT-ND 
LM4865MMTR-ND 


750mW Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Headphone Switch 
750mW Audio Power Amp 
and Headphone Switch... 
750mW Audio Power Amp with DC Volume Control 
and Headphone Switch 


1.86 1.38 1.02 
1.86 1.38 1.02 
768.00/1,000 


LM4866LQCT-ND 
LM4866LQTR-ND 


2.2W Stereo Audio Amp* 
2.2W Stereo Audio Amp* .. 


DOME 207 Ss 
1152.00/1,000 


LM4866MT-ND 2.2W Stereo Audio Amp* .20-TSSOP 2.79 2.07 1.53 
LM4866MTE-ND 2.2W Stereo Audio Amp* .20-TSSOP 2.79 2.07 1.53 
LM4866MTEXCT-ND 2.2W Stereo Audio Amp* -20-TSSOP 2.79 2.07 1.53 
LM4866MTEXTR-ND 2.2W Stereo Audio Amp* .20-TSSOP 2812.50/2,500 
LM4867MT-ND Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Amp .20-TSSOP 3.28 249 1.90 
LM4867MTE-ND Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Amp .20-TSSOP 3.40 259 1.98 
LM4868MT-ND Boomer® Output-Transient-Free Dual 

2.1W Audio Amp*..... 20-TSSOP 3.43 2.61 1.99 


LM4868MTE-ND 


LM4869MH-ND 
LM4871LDCT-ND 
LM4871LDTR-ND 


Boomer® Output-Transient-Free Dual 

2.1W Audio Amp*..... 
1.9W Diff. Input BTL Output Stereo Audio Amp 
3W Audio Power Amp with Shutdown Mode* 
3W Audio Power Amp with Shutdown Mode 


.20-TSSOP 
-20-TSSOP 


3.85 2.93 2.24 

285 217 1.66 

1.84 1.35 98 
637.00/1,000 


LM4871M-ND 
LM4871MMCT-ND 
LM4871MMTR-ND 
LM4872ITPCT-ND 
LM4872ITPTR-ND 


3W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
3W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
3W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
1W Audio Power Amp. 
1W Audio Power Amp. 


1.39 1.02 74 

1.39 1.02 .74 
481.00/1,000 

Al ake ehh 
185.63/250 


LM4873MT-ND 
LM4873MTE-ND 
LM4874MH-ND 
LM4876M-ND 
LM4876MMCT-ND 


Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function*.....20-TSSOP 
Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function .......20-TSSOP 
2.1W Differential Input, BTL Output Stereo Audio Amp.....20-TSSOP 
1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown® ... 
1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown 


255 1.94 1.48 
2:98) 2127 173 
2.36 1.75 1.30 
1.39 1.02 74 
1.61 (1.19 86 


LM4876MMTR-ND 
LM4877ITPCT-ND 


1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdow! 
1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown. 


559.00/1,000 
(OCs Clee 


LM4877ITPTR-ND 1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown. 172.13/250 
LM4879|BPCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 192) 14301106. 
LM4879IBPTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 208.58/250 
LM4879ITLCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode* TSS eee: 
LM4879ITLTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode* 172.13/250 
LM4879ITPCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 58) lee or 
LM4879ITPTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 172.13/250 


LM4879MMCT-ND 


1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 


1.78 1.31 95 


LM4879MMTR-ND 


1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 


617.50/1,000 


LM4879SDCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . WG2Eeaor 89 
LM4879SDTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode . 669.44/1,000 
LM4880M-ND Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode: We) eye 
LM4881M-ND Dual 200mW Headphone Amp with Shutdown Mode* . 58 isle or 
LM4881MMTR-ND Dual 200mW Headphone Amp with Shutdown Mode* . 652.80/1,000 
LM4881N-ND Dual 200mW Headphone Amp with Shutdown Mode* . tae ee 
LM4882M-ND Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode: 1.28 94 68 
LM4882MMCT-ND Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode . 1.28 94 68 
LM4882MMTR-ND Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode . 442.00/1,000 
LM4888SQCT-ND Dual 2.1W Audio Amp, Stereo Headphone/3D 


LM4888SQTR-ND 
LM4889ITLCT-ND 


Enhancement*.. 
Dual 2.1W Audio Amp, 
Enhancement*.. 
1W Audio Power Amp. 


250 1.90 1.45 


1260.00/1,000 
1.43 1.05 .76 


LM4845!TLCT-ND 
LM4845!TLTR-ND 
LM4846TLCT-ND 
LM4846TLTR-ND 
LM4851ITLCT-ND 


Output Capacitorless Audio Subsystem 
Output Capacitorless Audio Subsystem 
Output Capacitorless Audio Subsystem ® .. 
Output Capacitorless Audio Subsystem ® .. 
Integrated Audio Amp System 


25-microSMD 
25-microSMD 
18-microSMD 


5.95 453 3.46 
791.35/250 

5.95 453 3.46 
791.35/250 

3.10 2.36 1.80 


LM4889ITLTR-ND 
LM4889LDCT-ND 
LM4889LDTR-ND 
LM4889MA-ND 
LM4889MMCT-ND 


1W Audio Power Amp. 
1W Audio Power Amp. 
1W Audio Power Amp. 
1W Audio Power Amp* . 
1W Audio Power Amp* . 


142.50/250 
65h e288 

572.00/1,000 
143° 1.05 .76 
1.24 91.66 


LM4851ITLTR-ND 
LM4851LQCT-ND 
LM4851LQTR-ND 
LM4852ITL-ND 

LM4852LQCT-ND 


Integrated Audio Amp System 18-microSMD 


Integrated Audio Amp System 24-LLP 
Integrated Audio Amp System* 24-LLP 
1.1W Integrated Audio Am 18-microSMD 
1.1W Integrated Audio Am - 24-LLP 


412.30/250 
310 236 1.80 
1562.40/1,000 
3.10 2.36 1.80 
3.10 236 1.80 


LM4889MMTR-ND 
LM48901BPCT-ND 


1W Audio Power Amp* . 
1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 


429.00/1,000 
1.76 1.30 94 


LM4852LQTR-ND 
LM4853LDCT-ND 
LM4853LDTR-ND 
LM4853MMCT-ND 
LM4853MMTR-ND 


1.1W Integrated Audio Amp ae 
Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Amp 
Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Amp* 
Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Am| 
Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Amp.. 


1562.40/1,000 
279 207 1.53 
1152.00/1,000 
2.50 1.86 1.38 
1034.24/1,000 


LM4854/BLCT-ND 


1.9W Monaural, 85mW Stereo Headphone 


LM4890IBPTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 176.25/250 
LM4890ITLCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 1.61 #119 86 
LM4890ITLTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 161.25/250 
LM4890ITPCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 1.76 #6130 © ©.94 
LM4890ITPTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 176.25/250 
LM4890LDCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 1.76 130 94 
LM4890LDTR-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 611.00/1,000 
LM4890M-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 1.76 130 94 
LM4890MMCT-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 1.76 #130 94 


LM4890MMTR-ND 
LM4890MXTR-ND 
LM4891ITPCT-ND 


1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 
1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 


611.00/1,000 
1498.13/2,500 
2.06 1.53 1.14 


Audio Amp* ...12-microSMD 2.63 2.00 1.53 
LM4854|BLTR-ND 1.9W Monaural, 85mW Stereo Headphone 

Audio Amp* .. 12-microSMD 349.13/250 
LM4854LDCT-ND 1.9W Monaural, 85mW Stereo Headphone Audio Amp* 14-LLP 2.65 2.02 1.54 
LM4854LDTR-ND 1.9W Monaural, 85mW Stereo Headphone Audio Amp* 14-LLP 1335.60/1,000 


LM4854MT-ND 
LM4855|BLCT-ND 


1.9W Monaural, 85mW Stereo Headphone Audio Amp. 
Integrated Audio Amp System* 


2.53 1.92 1.47 
3.58 2.72 2.08 


LM4891ITPTR-ND 


1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 


224.44/250 


LM4855|IBLTR-ND Integrated Audio Amp System* 18-microSMD 475.48/250 
LM4855|ITLCT-ND Integrated Audio Amp System 18-microSMD 3.10 2.36 1.80 
LM4855|ITLTR-ND Integrated Audio Amp System. 18-microSMD 412.30/250 


LM4855LQCT-ND 
LM4855LQTR-ND 
LM4856ITL-ND 

LM4856LQCT-ND 


Integrated Audio Amp System 
Integrated Audio Amp System 
1.1W Integrated Audio Amp 
1.1W Integrated Audio Am 


3.58 2.72 2.08 
1801.80/1,000 

310 236 1.80 

3.10 2.36 1.80 


LM4891M-ND 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode $ era alee he 
LM4892ITPCT-ND 1W Audio Power Amp with Headphone Sense* -microSMD 2.06 1.53 1.14 
LM4892ITPTR-ND 1W Audio Power Amp with Headphone Sense* -microSMD 224.44/250 
LM4892M-ND 1W Audio Power Amp with Headphone Sensi “SOIC ERI SomOd 
LM4892MMCT-ND 1W Audio Power Amp with Headphone Sensi 8-MSOP 1.77 1.32 97 
LM4892MMTR-ND 1W Audio Power Amp with Headphone Sens‘ 729.60/1,000 
LM4893ITLCT-ND 1.1W Audio Power Amp* .. 1.80 1.32 96 
LM4893ITLTR-ND 1.1W Audio Power Amp* 180.00/250 
LM4893MA-ND 1.1W Audio Power Amp* .. MSO N e320 96) 
* RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! « 
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National —— 4 
lc errs Digi@pReel° LINEAR SERIES (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM4893MMCT-ND 1.1W Audio Power Amp* .. 180 132 .96 LM4930LQTR-ND Audio Subsystem, Stereo Headphone/Mono Speaker Amp....44-LLP 1190.63/250 


LM4893MMTR-ND 
LM4894ITPCT-ND 
LM4894ITPTR-ND 


1.1W Audio Power Amp* .. 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown . 
1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown . 


624.00/1,000 
2a aS 6 
229.50/250 


LM4931ITLCT-ND 
LM4931ITLTR-ND 


Audio Subsystem, Mono High Efficiency Loudspeaker 
Stereo Headphone Amplifier*... 
Audio Subsystem, Mono High Efficiency Loudspeaker 


42-microSMD 


7.90 625 5.01 


LM4894LDCT-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown . 10-LLP [2c Sta Stereo Headphone Amplifier* 42-microSMD 1193.80/250 
LM4894LDTR-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown . 10-LLP 870.40/1,000 LM4934RLCT-ND Audio Subsystem, Stereo Headphone and Mono 

LM4894MMCT-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown . 10-MSOP) =2.141 1.57 1.16 Speaker Amp*.. 42-microSMD 7.58 6.00 4.81 
LM4894MMTR-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown . 10-MSOP 870.40/1,000 LM4934RLTR-ND Audio Subsystem, Stereo Headphone and Mono 

LM4895|BP-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gai 245 1.82 1.35 Speaker Amp*.. 42-microSMD 1146.18/250 


LM4895ITPCT-ND 


1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gait 


245 1.82 1.35 


LM4895!TPTR-ND 


1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gait 


266.29/250 


LM4935RLCT-ND 


Audio Subsystem, Dual Mode Stereo Headphone 


Mono Speaker Amplifier* 49-microSMD 


7.88 6.23 4.99 


LM4935RLTR-ND 
LM4936MH-ND 
LM4937TLCT-ND 


Audio Subsystem, Dual Mode Stereo Headphone 


Mono Speaker Amplifier* 49-microSMD 


Boomer® Stereo 2W Audio Power Amp with Volume Control 
28-TSSOP 


and Selectable Control Interface*.... 
Audio Subsystem, OCL Stereo Headphone Output 
RF Suppression*.. 


1190.63/250 
440 3.35 2.56 
5.88 4.65 3.73 


LM4895MMCT-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gai 10-MSOP 245 1.82 1.35 
LM4895MMTR-ND 1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gai 10-MSOP 1009.92/1,000 
LM4897MMCT-ND 1.1W Audio Power Amp 10-MSOP 1.80 1.32 96 
LM4897MMTR-ND 1.1W Audio Power Amp. 10-MSOP 624.00/1,000 
LM4898ITL-ND 1W Fully Differential Audio Power Amp. -microSMD 1.61 1.18 86 
LM4898LDCT-ND 1W Fully Differential Audio Power Amp. 10-LLP | 161) 118; 286 
LM4898LDTR-ND 1W Fully Differential Audio Power Amp. 10-LLP 556.40/1,000 
LM4898MMCT-ND 1W Fully Differential Audio Power Amp. 10-MSOP 1.61 1.18 86 
LM4898MMTR-ND 1W Fully Differential Audio Power Amp. 10-MSOP 556.40/1,000 
LM4899ITL-ND 1W Fully Differential Audio Power Amp. -microSMD 1.78 1.31 95 
LM4899MMCT-ND 1W Fully Differential Audio Power Amp. 10-MSOP 1.78 1.31 95 
LM4899MMTR-ND 1W Fully Differential Audio Power Amp. 10-MSOP 617.50/1,000 


LM4900LDCT-ND 
LM4900LDTR-ND 


3.3V Audio Amp with Shutdown*.... 
3.3V Audio Amp with Shutdown* . 


143° 1.05 .76 
494.00/1,000 


LM4937TLTR-ND 


LM4938MH-ND 
LM4940TS-ND 
LM4941SDCT-ND 


Audio Subsystem, OCL Stereo Headphone Output 


RF Suppression 36-microSMD 
Stereo 2W Audio p.. . 28-TSSOP 
Stereo 6W Audio Power Amp* .. T0-263-9 


1.25W Fully Differential Audio Power Amp with RF 
Suppression/Shutdown* 


889.00/250 
2.50 1.86 1.38 
2.50 1.90 1.45 


1.94 1.45 1.07 


LM4900M-ND 
LM4900MMCT-ND 
LM4900MMTR-ND 
LM4901LDCT-ND 
LM4901LDTR-ND 


3.3V Audio Amp with Shutdown ... 
265mW at 3.3V Supply Audio Power Amp w/Shutdown*.... 8-MSOP 
265mW at 3.3V Supply Audio Power Amp w/Shutdown’*.... 
1.6W Audio Power Amp with Selectable SD Logic Level........ 
1.6W Audio Power Amp with Selectable SD Logic Level........ 


143° 1.05.76 

143° 1.05  .76 
494.00/1,000 

ig se ye 
729.60/1,000 


LM4941SDTR-ND 
LM4941TMCT-ND 
LM4941TMTR-ND 


1.25W Fully Differential Audio Power Amp with RF 
Suppression/Shutdown* 

1.25W Fully Differential Audio Power Amplifier, with RF 
Suppression/Shutdown* . 

1.25W Fully Differential Audio Power Amplifier, with RF 
Suppression/Shutdown* .-. $-microSMD 


9-microSMD 


802.56/1,000 
1.83 1.36 1.01 


198.79/250 


LM4901MMCT-ND 
LM4901MMTR-ND 
LM4902LDCT-ND 
LM4902LDTR-ND 


1.6W Audio Power Amp with Selectable SD Logic Level. 
1.6W Audio Power Amp with Selectable SD Logic Level. 
3.3V Supply Audio Power Amp with Shutdown. 
3.3V Supply Audio Power Amp with Shutdown. 


iar as eye 
729.60/1,000 

143° 1.05 = .76 
494.00/1,000 


LM4946SQCT-ND 
LM4946SQTR-ND 
LM4946TMCT-ND 
LM4946TMTR-ND 
LM4947TLCT-ND 


Output Capacitor Less Audio Subsystem* 
Output Capacitor Less Audio Subsystem* 
Output Capacitor Less Audio Subsystem* 
Output Capacitor Less Audio Subsystem* 
Mono Class D/Stereo Audio Subsystem 


5.88 465 3.73 
3472.00/1,000 
5.88 465 3.73 
889.00/250 


LM4902MMCT-ND 3.3V Supply Audio Power Amp with Shutdown. 1.14 84 61 OCL Headphone Amp/National 3D*..............-.:se 25-microSMD 5.35 4.07 3.11 
LM4902MMTR-ND 3.3V Supply Audio Power Amp with Shutdown. 395.20/1,000 LM4947TLTR-ND Mono Class D/Stereo Audio Subsystem 

LM4903MMCT-ND 1W Audio Power Amp* iL ee Si OCL Headphone Amp/National 3D*................eeee 25-microSMD 711.55/250 
LM4903MMTR-ND 1W Audio Power Amp* 729.60/1,000 LM4949TLCT-ND Stereo Class D Audio Subystem with OCL 

LM4904ITLCT-ND 1W Audio Power Amp* weal” aes Re Headphone*. 5.70 4.34 3.31 
LM4904ITLTR-ND 1W Audio Power Amp* 192.38/250 LM4949TLTR-ND Stereo Class D 

LM4905LDCT-ND 1W Audio Power Amp We lel 89 Headphone* 758.10/250 
LM4905LDTR-ND 1W Audio Power Amp 669.44/1,000 LM4950TA-ND 7.5W Mono BTL or 3.1W Stereo Audio Power Amp* 263 2.00 1.53 
LM4905LQCT-ND 1W Audio Power Amp G2 ee 89 LM4950TS-ND 7.5W Mono BTL or 3.1W Stereo Audio Power Amp* 263 2.00 1.53 
LM4905LQTR-ND 1W Audio Power Amp 669.44/1,000 LM4951SDCT-ND Wide Voltage Range 1.8W Audio Amp 2.73 2.08 1.59 
LM4905MMCT-ND 1W Audio Power Amp 1.62 1.21 89 LM4951SDTR-ND Wide Voltage Range 1.8W Audio Amp 1373.40/1,000 
LM4905MMTR-ND 1W Audio Power Amp 669.44/1,000 LM4954TLCT-ND High Voltage 3W Audio Power Amp* 2.63, 2:00) 4:58 
LM4906LDCT-ND. 1W Audio Amp with Selectable Gain 180 1.32 .96 LM4954TLTR-ND High Voltage 3W Audio Power Amp* 349.13/250 
LM4906LDTR-ND 1W Audio Amp with Selectable Gain 624.00/1,000 LM4960SQCT-ND Piezoelectric Speaker Driver. 5.95 453 3.46 
LM4906MMCT-ND 1W Audio Amp with Selectable Gain 1.80 1.32 .96 LM4960SQTR-ND Piezoelectric Speaker Driver. 2998.80/1,000 


LM4906MMTR-ND 


1W Audio Amp with Selectable Gain 


624.00/1,000 


LM4907LQCT-ND 
LM4907LQTR-ND 
LM4910LQCT-ND 
LM4910LQTR-ND 
LM4910MA-ND 


1W Audio Amp Power Amp* 
1W Audio Amp Power Amp* 
Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp 
Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp 
Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp 


ier esi 8s) 
617.50/1,000 

143° 1.05.76 
494.00/1,000 

143 1.05.76 


LM4961LQCT-ND 
LM4961LQTR-ND 


Ceramic Speaker Driver. 
Ceramic Speaker Drive: 


5.00 3.80 2.90 
2520.00/1,000 


LM4910MMCT-ND 
LM4910MMTR-ND 
LM4911MMCT-ND 


LM4911MMTR-ND 


Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp 
Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp 
Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp with Selectable 
Capacitive Coupled Output 
Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp wi 
Capacitive Coupled Output e 


143° 1.05 = .76 
494.00/1,000 


27 Cisco eee95) 


617.50/1,000 


LM4970SDCT-ND 
LM4970SDTR-ND 
LM4980SDCT-ND 


LM4980SDTR-ND 


Audio Sync. Color LED Driver 
Audio Sync. Color LED Driver 
2 Cell Battery, 1mA, 42mW Per Channel High Fidelity Stereo 
Headphone Audio Amp* 
2 Cell Battery, 1mA, 42mW Per Channel High Fidelity Stereo 
Headphone Audio Amp* 


2.65 1.97 1.46 
1094.40/1,000 


5.95 453 3.46 
2998.80/1,000 


LM4911LDCT-ND 
LM4911LDTR-ND 
LM4912MMCT-ND 


Stereo 40mW Low Noise Headphone Amplifier with 
Selectable Capacitive Coupled or OCL Output* . 
Stereo 40mW Low Noise Headphone Amplifier wi 
Selectable Capacitive Coupled or OCL Output* . 
Stereo 40mW Low Noise Headphone Am 


Toe ssh) Bs) 


617.50/1,000 
ies ye 


LM4981SQCT-ND 
LM4981SQTR-ND 
LM4982TLCT-ND 
LM4982TLTR-ND 
LM4985TMCT-ND 


80mW Stereo Headphone Amp* 
80mW Stereo Headphone Amp* 
80mW Stereo Headphone Amp* 
80mW Stereo Headphone Amp* 
Low Noise Stereo Headphone Amp, with OCL 

Output and 12C Volume Control*.. 


16-microSMD 
12-microSMD 


QIN 208159 
1373.40/1,000 
295) 219162 
320.63/250 


3.48 2.65 2.02 


LM4912MMTR-ND 
LM4913MHCT-ND 
LM4913MHTR-ND 
LM4916LDCT-ND 


Stereo 40mW Low Noise Headphone Am 
2W Monaural, 90mW Stereo Headphone Audio Amp* 
2W Monaural, 90mW Stereo Headphone Audio Amp* 
1.5V, Mono 85mW BTL Output, 14mW Stereo 


729.60/1,000 
236 1.75 1.30 
972.80/1,000 


LM4985TMTR-ND 


LM4990ITLCT-ND 
LM4990ITLTR-ND 
LM4990LDCT-ND 


Low Noise Stereo Headphone Amp, with OCL 

Output and 12C Volume Control*. 
2W Audio Power Amp* . 
2W Audio Power Amp* . 
2W Audio Power Amp* . 


12-microSMD 


462.18/250 
easy ee Gye 

124.88/250 
We ee EP 


Headphone Audio Amp*.... 1.80 1.32  .96 
LM4916LDTR-ND 1.5V, Mono 85mW BTL Output, 14mW Stereo 

Headphone Audio Amp*. 624.00/1,000 
LM4916MMCT-ND 1.5V, Mono 85mW BTL Outp 

Headphone Audio Amp* 180 132 96 
LM4916MMTR-ND 1.5V, Mono 85mW BTL Output, 14mW Stereo 

Headphone Audio Amp* 624.00/1,000 


LM4990LDTR-ND 

LM4990MHCT-ND 
LM4990MHTR-ND 
LM4990MMCT-ND 
LM4990MMTR-ND 


2W Audio Power Amp* . 
2W Audio Power Amp* . 
2W Audio Power Amp* . 
2W Audio Power Amp* . 
2W Audio Power Amp* . 


“10-TSSOP 
10-TSSOP 


598.00/1,000 
195 1.45 1.08 

806.40/1,000 
sy ey ye 

432.90/1,000 


LM4920TLCT-ND 


Ground Referenced, Ultra Low Noise, Fixed Gai 


LM4992SDCT-ND 
LM4992SDTR-ND 
LM4995SDCT-ND 
LM4995SDTR-ND 
LM5000-3MTC-ND 


420mW Stereo Cell Phone Audio Amp 
420mW Stereo Cell Phone Audio Am, 
1.3W Audio Power Amp* .. 
1.3W Audio Power Amp* .. 
High Voltage Switch Mode Regulator’ 


2.06 1.53 1.14 
224.44/250 

i se Bye 
729.60/1,000 

475 3.61 2.76 


80mW Stereo Headphone Amp*... ...14-microSMD 2.59 1.93 1.43 
LM4920TLTR-ND Ground Referenced, Ultra Low Noise, Fixed Gain, 

80mW Stereo Headphone Amp*... 14-microSMD 282.15/250 
LM4921ITLCT-ND Low Voltage I?S 16-Bit Stereo DAC* 20-microSMD 2.80 2.08 1.54 
LM4921ITLTR-ND Low Voltage I2S 16-Bit Stereo DAC* ... 20-microSMD 304.76/250 
LM4923LQCT-ND 1.1W Fully Differential Audio Power Amp.. 1.14 84 = 61 


LM4923LQTR-ND 
LM4924MMCT-ND 
LM4924MMTR-ND 


1.1W Fully Differential Audio Power Amp.. 
Output Capacitor-Less Stereo Headphone Amp 
Output Capacitor-Less Stereo Headphone Amp 


395.20/1,000 
2.89 2:15 1.59 
1191.68/1,000 


LMS000EVAL-ND 

LM5000SD-3CT-ND 
LMS5000SD-3TR-ND 
LMS5000SD-6CT-ND 
LM5000SD-6TR-ND 


Evaluation Board for LM5000. 
High Voltage Switch Mode Regulator. 
High Voltage Switch Mode Regulator. 
High Voltage Switch Mode Regulator. 
High Voltage Switch Mode Regulator. 


57.45 = = 

475 361 2.76 
2394.00/1,000 

475 361 2.76 
2394.00/1,000 


LM4924SDCT-ND 
LM4924SDTR-ND 
LM4925MMCT-ND 


LM4925MMTR-ND 


Output Capacitor-Less Stereo Headphone Amp 
Output Capacitor-Less Stereo Headphone Amp 
2 Cell, Single Ended Output, 40mW Stereo Headphone 
Audio Amp 
2 Cell, Single Ended Output, 40mW Stereo Headphone 
Audio Amp 


289 2.45 1.59 
1191.68/1,000 


289 2.15 1.59 
1191.68/1,000 


LM5001MA-ND 
LMS5001SDCT-ND 
LM5001SDTR-ND 


High Voltage Switch Mode Regulator* .. 
High Voltage Switch Mode Regulator* 
High Voltage Switch Mode Regulator: 


3.58 2.72 2.08 
3.58 2.72 2.08 
1801.80/1,000 


LM4927SDTR-ND 
LM4928SDCT-ND 
LM4928SDTR-ND 
LM4929MMCT-ND 
LM4929MMTR-ND 


Boomer® 2.5W Fully Differential Audio Power Amp 
Boomer® 1.2W Stereo Fully Differential Audio Amp 
Boomer® 1.2W Stereo Fully Differential Audio Amp 
Stereo 40mW Low Noise Headphone Am 
Stereo 40mW Low Noise Headphone Am 


802.56/1,000 
2.73 2.08 1.59 
1373.40/1,000 
2.06 1.53 1.14 
851.20/1,000 


LM5002MA-ND High Voltage Switch Mode Regulator: 3.10 236 1.80 
LM5005MH-ND High Voltage 2.5A Buck Regulator*... 559 442 3.54 
LM5007EVAL-ND Evaluation Board for LM5007. 38.25 = = 
LM5007MMCT-ND 80V Buck Switching Regulator 3.80 289 2.21 
LM5007MMTR-ND 80V Buck Switching Regulator* 1915.20/1,000 

LM5007SDCT-ND 80V Buck Switching Regulator* 3.80 2.89 2.21 
LM5007SDTR-ND 80V Buck Switching Regulator* 1915.20/1,000 

LM5007SDEVAL-ND Evaluation Board for LM5007SD 43.20 => = 
LMS5008EVAL-ND Evaluation Board for LM5008. 38.25 = = 


LM5008MMCT-ND 
LM5008MMTR-ND 
LM5008SDCCT-ND 


100V Buck Switching Regulator 
100V Buck Switching Regulator’ 
100V Buck Switching Regulator’ 


4.05 3.08 2.35 
2041.20/1,000 
4.05 3.08 2.35 


LM4930ITLCT-ND 
LM4930ITLTR-ND 
LM4930LQCT-ND 


Audio Subsystem with Stereo Headphone and Mono 


Speaker Amp... nee .... 86-microSMD 
Audio Subsystem with Stereo Headp! 

Speaker Amp... vee .... 86-microSMD 
Audio Subsystem, Stereo Headphont 

Speaker Amp 


788 6.23 4.99 
1190.63/250 
7.88 6.23 4.99 


LM5008SDCTR-ND 
LM5009MMCT-ND 
LMS009MMTR-ND 
LMS5010AMH-ND 

LM5010ASDCT-ND 


100V Buck Switching Regulator* 
100V, 150mA Buck Switching Regulator’ 
100V, 150mA Buck Switching Regulator* 
75V, 1A Buck Switching Regulator’ 
75V, 1A Buck Switching Regulator’ 


.14-TSSOP 
.-10-LLP 


2041.20/1,000 
3.09 2.30 1.70 

1277.44/1,000 
5.00 3.80 2.90 
5.00 3.80 2.90 


* RoHS Compliant 
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2.73 2.08 1.59 
273 2.08 1:59 


LM5010ASDTR-ND 75V, 1A Buck Switching Regulator* 
LM5010MH-ND 75V, 1A Buck Switching Regulator* 


2520.00/1,000 LM5100CMA-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver* . 
453 344 2.63 LM5100CSDCT-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 


LM5010SDCT-ND 75V, 1A Buck Switching Regulator* 10-LLP 453 344 2.63 LM5100CSDTR-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver* . 1373.40/1,000 
LM5010SDTR-ND 75V, 1A Buck Switching Regulator* 10-LLP 2280.60/1,000 LM5100M-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver* . 2:05) 2.17 166 
LM5020EVAL-ND Evaluation Board for LM5020. — | 76.50 _ — LM5100SDCT-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 2185) ee 2alife a6, 
LM5020MM-1CT-ND 100V Current Mode PWM Controller* .. 10-MSOP 2.91 217 1.60 LM5100SDTR-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 1436.40/1,000 
LM5020MM-1TR-ND 100V Current Mode PWM Controller* . 10-MSOP 1203.20/1,000 LM5101AM-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*.. 3.20 244 1.86 
LM5020MM-2CT-ND 100V Current Mode PWM Controller* . 10-MSOP 2.91 217 1.60 LM5101ASDCT-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 3.20 244 1.86 
LM5020MM-2TR-ND 100V Current Mode PWM Controller* . 10-MSOP 1203.20/1,000 LM5101ASDTR-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver* . 1612.80/1,000 
LM5020SD-1C0T-ND 100V Current Mode PWM Controller. 10-LLP 2.91 217 (1.60 LM5101BMA-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver®. 2.88 2.19 1.67 
[M5020SD-1TR-ND | 100V Current Mode PWM Controller T0-LLP 1203.20/1,000 LM5101BSDCT-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver® 288 219 1.67 
LM5020SD-2CT-ND 100V Current Mode PWM Controller. 10-LLP 291 217 1.60 LM5101BSDTR-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 1449.00/1,000 
LM5020SD-2TR-ND 100V Current Mode PWM Controller. 10-LLP 1203.20/1,000 LM5101CMA-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. 2.73 2.08 1.59 
LM5021MM-1CT-ND | AC/DC Current Mode PWM Controller* .8-MSOP 1.89 1.41 1.04 LM5101CSDCT-ND High Vottage, High Side and Low Side Gate Driver®.. 2.73 2.08 1.59 
LM5021MM-1TR-ND___| AC/DC Current Mode PWM Controller* .8-MSOP 780.80/1,000 ae ee Hah ee anh ate au a -_ oe — 5 ae ay 
LM5021MM-2CT-ND | AC/DC Current Mode PWM Controller* -8MSOP 1.89 141 1.04 H igh Voltage, High Side and Low Side Gate Driver*. ; : : 
LM5021MM-2TR-ND | AC/DC Current Mode PWM Controller* . 8-MSOP 780.80/1,000 LMS101SDCT-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 2.55 1.94 1.48 
-1- * MDI LM5101SDTR-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver 1285.20/1,000 
LM5021NA-1-ND AC/DC Current Mode PWM Controller 8-MDip 2.51 1.87 1.38 : 4 : 
-2- * -MDii LM5102MMCT-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver . 3.20 244 1.86 
LM5021NA-2-ND AC/DC Current Mode PWM Controller 8-MDip 2.51 1.87 1.38 : y 5 
LMS025AMTC-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller. 6-TSSOP 3.10 2.36 1.80 ee nee rh a ee — pve 4 ae ee 
7 j * 3 | igh Voltage Half-Bridge Gate Driver. f r i 
LM5025BMTC: Me Active Clamp Voltage Mode PWM Gontroller*. 6 TSSOP 3.10 2.36 1.80 LMS102SDTR-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver. 1612.80/1,000 
LM5025BSDCT-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller* . 16-LLP 310 2.36 1.80 LIMS104M-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver* 3.20. 244 | 1.86 
LM5025BSDTR-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller. 16-LLP 1562.40/1,000 ity) i resi erteg-par to tiett iy bob agt : : : 
LM5025EVAL-ND Evaluation Board for LM5025.... io — = SIO SOCAN High Voltage Hatf-Bridge Gate Driver Be ee Ms 
i LM5104SDTR-ND High Voltage Half-Bridge Gate Driver* 1612.80/1,000 
LM5025MTC-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller*. 310 2.36 1.80 SSE = : = aa = aa qo 
[M5025SDCT-ND Active Clamp Voltage Mode PWM Controller T6-LLP 310 236 1.80 TRAeC CEN TROVE Rie: Cae eee? Ey aaa 
LM5025SDTR-ND. Active Clamp Voltage Mode PWM Controller 16-LLP 1562.40/1,000 leg wees ft s 
; = LM5106MMCT-ND 100V Half-Bridge Gate Driver 2.08) 155) 114! 
LM5026MT-ND Active Clamp Current Mode PWM Controller* . 6-TSSOP 2.63 2.00 1.53 LM5106MMTR-ND 400V Half-Bridge Gate Driver* 857.60/1,000 
LMS026SDCT-ND Active Clamp Current Mode PWM Controller*. 16-LLP 298 227 1.73 LM5106SDCT-ND 400V Half Bride Gate Driver* 208 155 1414 
LM5026SDTR-ND Active Clamp Current Mode PWM Controller* . 16-LLP 1499.40/1,000 > a - ~ - = 
7 LM5106SDTR-ND 100V Half Bridge Gate Driver* 857.60/1,000 
Use ane Nit) Evaluation Board for’ LM5030.... Pee ae LM5107MA-ND 100V, 1.4A Peak Half-Bridge Gate Driver* 280 208 1.54 
SOO AICO st) 100V Push-Pull PWM Controller® Zoos OF LM5107SDCT-ND 100V, 1.4A Peak Half-Bridge Gate Drive 265 1.97 1.46 
LM5030MMTR-ND 100V Push-Pull PWM Controller* 1436.40/1,000 ui I Bri jt 
LM5107SDTR-ND 100V, 1.4A Peak Half-Bridge Gate Drive: 1094.40/1,000 
LM5030SDCT-ND 100V Push-Pull PWM Controller... 278 2.08) 1.59) 4 Bri iver® 
LMS030SDTR-ND 400V Push-Pull PWM Controll 1373.40/1,000 LM5109AMA-ND 100V, 1A Peak Half-Bridge Gate Driver e124) 89 
: oe ontrorer seas LMS109ASDCT-ND TOOV, 1A Peak Half-Bridge Gate Driver* 161 1.20 89 
LMS032MTC-ND High Voltage Dual Interleaved Current Mode Controle 3.68 280 2.14 LM5109ASDTR-ND 100V, 1A Peak Half-Bridge Gate Driver* 665.60/1,000 
LM5033MMCT-ND 100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller*. 2.95 219 1.62 LM5109BSDCT-ND High Voltage, 1A Peak Half-Bridge Gate Driver 177 132° 97 
LM5033MMTR-ND 100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller*. 1216.00/1,000 LM5109BSDTR-ND High Voltage, 1A Peak Half-Bridge Gate Driver* 729.60/1,000 
LMS033SDCT-ND 100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controlle 2952-19) 162 LM5109SDCT-ND 100V, 1A Peak Half-Bridge Gate Driver 176 129 94 
LM5033SDTR-ND 100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controlle 1216.00/1,000 TM5109SDTR-ND T00V. 1A Peak Half-Bridge Gate Drive 608.40/1,000 
LM5034MTC-ND High Volt. Dual Interleaved Current Mode Controller* 453 344 2.63 LM5110-1M-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 1.92 1.43 1.06 
LMS5035ASQCT-ND iM contolet wath negated Half-Bridge and reMmrererr LM5110-1SDCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 1.92 1.43 1.06 
yncl rivers f.. - ! . LM5110-1SDTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 791.04/1,000 
LM5035ASQTR-ND PWM Controller with Integrated Half-Bridge and LM5110-2M-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 1.92 1.43 1.06 
SyncFET Drivers* NEW!.. 2280.60/1,000 LM5110-2SDCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 192 1.43 1.06 
LM5035MH-ND PWM Controller with Integrated Half-Bridge and LM5110-2SDTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 791.04/1,000 
SyncFET Drivers* “at 20-TSSOP 4.53 3.44 2.63 LM5110-3M-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 1.92 143 1.06 
LM5035SQCT-ND PWM Controller w/Integrated Half-Bridge/SyncFET Driver* ..24-LLP 453 344 2.63 LM5110-3SDCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 1.92 143 1.06 
LM5035SQTR-ND PWM Controller w/Integrated Half-Bridge/SyncFET Driver* ..24-LLP 2316.80/1,000 LM5110-3SDTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver with Neg. 791.04/1,000 
LM5041AMTC-ND Cascaded PWM Controller* 5.10 3.88 2.96 LM5111-1M-ND Dual 5A Compound Gate Driver . 1.92 143 1.06 
LM5041ASDCT-ND Cascaded PWM Controller 5.10 3.88 2.96 LM5111-1MYCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 22 | 1645 1:22 
LM5041ASDTR-ND Cascaded PWM Controller 2570.40/1,000 LM5111-1MYTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 912.64/1,000 
LM5041MTC-ND Cascaded PWM Controller 5.10 3.88 2.96 LM5111-2M-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 1.92 1.43 1.06 
LM5041SDCT-ND Cascaded PWM Controller 510 3.88 2.96 LM5111-2MYCT-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 2.21 1.64 1.22 
LM5041SDTR-ND Cascaded PWM Controller’ 2570.40/1,000 LM5111-2MYTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 912.64/1,000 
LMS5067MM-1CT-ND Negative Hot Swap/Inrush Current Controller with Power LM5111-3M-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 1.92 1.43 1.06 
Limiting, Latch Off* 3.20 244 1.86 LM5111-3MYCT-ND Dual SA Compound Gate Driver* 2.21 1.64 1.22 
LM5067MM-1TR-ND —_| Negative Hot Swap/Inrush Current Controller with Power UM5111-3MYTR-ND Dual 5A Compound Gate Driver* 912.64/1,000 
Limiting, Latch Off* 1612.80/1,000 LM5112MYCT-ND Tiny 7A MOSFET Gate Driver = eh ake Bs 
LM5067MM-2CT-ND Negative Hot Swap/Inrush Curren’ LM5112MYTR-ND Tiny 7A MOSFET Gate Driver* 617.50/1,000 
Limiting, Auto Restart* 3.20 2.44 1.86 LM5112SDCT-ND Tiny 7A MOSFET Gate Driver* 1.78 1.31 95 
LM5067MM-2TR-ND Negative Hot Swap/Inrush Current Controller with Power LM5112SDTR-ND Tiny 7A MOSFET Gate Driver 617.50/1,000 


4.28 3.25 248 


seen - 
Limiting, Auto Restart* ... 4.28 3.25 2.48 


10-MSOP 1612.80/1,000 LM5115MTC-ND Secondary Side Post Regulator Controller’ 
LMS068EVAL-ND Evaluation Board for LM50! = 


— 153.00 = LM5115SDCT-ND Secondary Side Post Regulator Controller’ 


LM5068MM-1CT-ND Negative Voltage Hot Swap Controle 3.20 2.44 1.86 LM5115SDTR-ND Secondary Side Post Regulator Controller 2154.60/1,00! 

-1TR-I i LM5116MH-ND Wide Range Synchronous Buck Controller .. 5.88 465 3.73 
LM5068MM-1TR-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle: 1612.80/1,000 LIMS574EVAL-ND Evaluation Board for LM5574.... 39.88 oa fa 
LM5068MM-2CT-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle 3.20 244 1.86 ET 

7 LM5574MT-ND 75V, 0.5A Buck Switching Regulator .16-TSSOP 3.93 2.99 2.28 
LM5068MM-2TR-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle 1612.80/1,000 a A aa ys hoses 

z LM5575EVAL-ND Evaluation Board for LM5575..... i 39.88 
LM5068MM-3CT-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle: 3.20 244 1.86 —— 

ATP | i LM5575MH-ND 75V, 1.5A Buck Switching Regulator* .16-TSSOP 5.10 3.88 2.96 
LM5068MM-3TR-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle 1612.80/1,000 LMS5576EVAL-ND Evaluation Board for LMS576 30.88 
LM5068MM-4CT-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle 3.20 244 1.86 A Valuation Board 10)! é — ee Fem ior 

5 LM5576MH-ND 75V, 3A Buck Switching Regu P 5.80 459 3.68 
LM5068MM-4TR-ND Negative Voltage Hot Swap Controlle 1612.80/1,000 ig 5 i 
ns LM5642MH-ND High Voltage, Dual Sync. Buck Converter O-ETSSOP 4.28 3.25 2.48 
LM5069MM-1CT-ND Positive Voltage Hot Swap Controller* 10-MSOP 3.20 244 1.86 LIM5642MTC-ND High Voltage, Dual Sync. Buck Converter* 28-TSSOP 4.28 3.25 2.48 
LM5069MM-1TR-ND Positive Voltage Hot Swap Controller* 10-MSOP 1612.80/1,000 . ; : = ; 5 


LM5642XMT-ND High Voltage, Dual Sync. Buck Converter* .28-TSSOP 4.53 3.44 2.63 


LM5069MM-2CT-ND Positive Voltage Hot Swap Controller* 10-MSOP 320 2.44 1.86 


LORRY Fe 4 LM6132AIM-ND Dual High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp*....8-SOIC 3.40 2.59 1.98 
LMSO69MM-2TR-ND___| Positive Voltage Hot Swap Controller 1612.80/1,000 LM6132BIM-ND Dual High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp*...8-SOIC 2.65 202 1.54 
LMS070MTC-50-ND Integrated Power Over Ethernet PD Interface and LM6132BIN-ND Dual High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp*.......8-Dip 2.65 2.02 1.54 

PWM Controller, Slope*. 3.45 2.63 2.01 LM6134AIM-ND. Quad High Speed/LP 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp*... 3.90 297 2.27 
EMSOZOM IC COLD ia) !ntegrated Power Over Etherne CM6134BIM-ND Quad Low Power TOMH2z, Rail-to-Rail, /0, Op Amp* 3.35 2.55 1.95 

PWM Controller, Slope 3.45 2.63 2.01 LM6134BIMXTR-ND | Quad Low Power 10MHz, Rail-to-Rail, 1/0, Op Amp.. 4187.50/2,500 
LMS070SD-SOCT-ND | Integrated Power Over Ethernet PD Interface and LM6134BIN-ND Quad High Speed/Low Power, 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp* ..14-Dip 3.35 2.55 1.95 

PWM Controller, No Slope 3.45 263 2.01 LM6142AIM-ND Dual High Speed/Low Power Rail-to-Rail Op Amp* IC 525 399 3.05 


LM5070SD-50TR-ND | Integrated Power Over Ethernet PD Interface and LM6142BIM-ND Dual High Speed/L ow Power Rail-to-Rail Op Amp 470 358 273 


PWM Controller, No Slope 1738.80/1,000 [M6144BIM-ND Quad High Speed/Low Power 17MHz R-R Op Amp* 525 415 333 
LM5070SD-80CT-ND Integrated Power Over Ethernet PD Interface and LM6152ACM-ND Dual High Speed 75MHz, R-R, 1/0, Op Amp, Vos = 4mV* 3.93 2.99 2.28 
PWM Controller, Slope 3.45 2.63 2.01 LM6152BCM-ND Dual High Speed 75MHz, R-R, 1/0, Op Amp, Vos = 4mV*... 318 242 1.85 
LMS5070SD-80TR-ND —_| Integrated Power Over Ethernet PD Interface and LM6154BCM-ND. Quad High Speed 75MHz, R-R, 1/0, Op Amp, Vos=7mV*..14-SOIC 5.71 4.52 3.62 
PWM Controller, Slope 1738.80/1,000 LM6171AIM-ND. Voltage Feedback Low Distortion, Low Power Op Amp* . 3.08 2.34 1.79 
LM5071MT-50-ND Power Over Ethernet PD Controller* 3.45 263 2.01 [M6171BIM-ND Voltage Feedback Low Distortion, Low Power Op Amp*. 253 1.92 147 
LM5071MT-80-ND Power Over Ethernet PD Controller* 3.45 263 2.01 LM6171BIN-ND Voltage Feedback Low Distortion, Low Power Op Amp* .. 253 192 1.47 
LM5072MH-50-ND Power Over Ethernet PD Controller*. 440 3.35 2.56 LM6172IM-ND Dual HS LP, Low Distortion, Voltage Feedback Op Amp* 31630) 2:76) 2a 
LM5072MH-80-ND Power Over Ethernet PD Controller* 440 3.35 2.56 LM6172IMXCT-ND Dual HS LP, Low Distortion, Voltage Feedback Op Amp*.... 3.63 2.76 211 
LM5073MH-ND 100V Power Over Ethernet PD Interface with LM6172IMXTR-ND Dual HS LP, Low Distortion, Voltage Feedback Op Amp* 4531.25/2,500 
Aux Support* 3410236 1.80 LM6172IN-ND Dual HS LP, Low Distortion, Voltage Feedback Op Amp* 3.63 276 2.11 
LM5080MMCT-ND Modular Current Sharing Controller .8-MSOP 1.77 132 97 LM6181IM-8-ND 100mA, 100MHz Current Feedback Amp* 2.65) 2.02" 1.54) 
LM5080MMTR-ND Modular Current Sharing Controller* . 8-MSOP 729.60/1,000 LM6181IN-ND Current Feedback Amp, 100MHz* . 2.65 2.02 1.54 


LM5009SDCCT-ND 150mA, 100V Buck Switching Regulator* -LLP =—3.09 230 1.70 LM6211MFCT-ND Low Noise, Rail-to-Rail Out Op Amp* 2.68 1.96 1.50 
LMS009SDCTR-ND 150mA, 100V Buck Switching Regulator* -LLP 1277.44/1,000 LM6211MFTR-ND Low Noise, Rail-to-Rail Out Op Amp* 1297.80/1,000 
LM5100AM-ND High Voltage, High Side and Low Side Gat SOIC 3.20 244 1.86 LM6517IM-ND 180nS, 3V, Comparator* ... 265 202 1.54 
LM5100ASDCT-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver .. 10-LLP 3.20 2.44 1.86 LM6588MA-ND TFT-LCD Quad, 16V RRIO High Output Current Op Amp* 2.73 2.08 1.59 
LM5100ASDTR-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver .. 10-LLP 1612.80/1,000 LM6588MT-ND TFT-LCD Quad, 16V RRIO High Output Current Op Amp*..14-TSSOP 2.73 2.08 1.59 
LM5100BMA-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver* 8-SOIC 2.88 219 1.67 LM71211M-ND 235MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amp* .8-SOIC 3.01 2.24 1.65 
LM5100BSDCT-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver* 2.88 219 1.67 LM7121IM5CT-ND 235MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amp* OT-23-5 3.01 2.24 1.65 
LMS5100BSDTR-ND High Voltage, High Side and Low Side Gate Driver* 1449.00/1,000 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1065 


National 


Semiconductor Digi@>Reel” LINEAR SERIES (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. al 25 100 Part No. Description Pkg it 25 100 
LM7121IM5TR-ND 235MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amp*............ SOT-23-5 1241.60/1,000 LM26400YSDTR-ND Dual 2A, 500kHz Buck Regulator* 2696.40/1,000 
LM7171AIM-ND Very High Speed High Out Volt. Feedback Amp, AGrade* ....8-SOIC_ 2.88 2.19 1.67 LM26480SQ-AACT-ND | Programmable Dual High Current Step-Down DC/DC 
PAZERA, very High Speed High - val Fendack au A Grade* pat a3 Nee and Dual Linear Regulators* NEW! 453 3.44 2.63 
oO ae SP OEE Eger Hts Chagos eeu een Np : : : LM26480SQ-AATR-ND | Programmable Dual High Current Step: 
TSE 7 FEE Sli a nat aes rome al : ee and Dual Linear Regulators* NEWE 0.00. 2280.60/1,000 
| ery High Speed High Out Voltage Feedback Amp z i E 5 = 7 * 
LM730%IM-ND Low Power, 4M GBW,Rai-o-Ral, In/Out Op Amp 211 157 118 | [MprotasornNo | Two-Phase Curent Mode Hyteretic Buck Controler™. 778 64615250. 
LM7301IMS5CT-ND Low Power, 4MHz GBW, Rail-to-Rail, In/Out Op Amp 2a kot 16 7 < i * f 
7 7 LM27212SQXCT-ND Two-Phase Current Mode Hysteretic Buck Controller* .. 6.26 495 3.97 
LM7301IMSTR-ND Low Power, 4MHz GBW, Rail-to-Rail, In/Out Op Amp 870.40/1,000 LM27212SQXTR-ND Two-Phase Current Mode H A * 
i 7 7 A lysteretic Buck Controller* .. 9089.00/2,500 
LM7372IMA-ND Dual High Speed, High Output Current Op Amp 4.70 3.58 2.73 
- . LM27241MTC-ND Sync. Buck Regulator Controller for Mobile Systems........20-TSSOP 4.15 3.16 2.41 
LM7372MR-ND Dual High Speed, High Output Current Op Amp* ATOMS S8mn273 7 eT 

is rai * LM27951SDCT-ND White LED Driver .14-LLP | 2:36 1.75 1.30 
LM7808CT-ND 8V, 1.0A Positive Voltage Regulator* .. 1.63 1.20 87 LM27951SDTR-ND White LED Driver* 44-LLP 972.80/1,000 
LM7905CTNS-ND 5V, 1.5 Negative Voltage Regulator* . 1.82 1.34 97 LYEPCRESeR AD White LED DHuee LLLP eRe EmRTISG 
LM7912CT-ND 12V, 1.5A Negative Voltage Regulator* 182 134 97 Hes ier v : : 

7 i * LM27952SDTR-ND White LED Driver 4-LLP 972.80/1,000 
LM7915CT-ND 15V, 1.5A Negative Voltage Regulator 1.82 1.34 97 LIM27953TLCT-ND White LED Dri 18, SMD 255 194 148 
LM8207MT-ND TFT 18 Gamma Buffer + Voom Driver + Volt. Reference*..48-TSSOP 4.25 3.23 2.47 eee Wve a =e ae 
LIM8261M5CT-ND RRIO, High Op Current, Unlimited Cap Load Op Amp* 267 1.98 41.47 Lm27953TLTR-ND White LED Driver. 18-microSMD 339.15/250 
LM8261MS5TR-ND RRIO, High Op Current, Unlimited Cap Load Op Amp* 1100.80/1,000 Tea cern nae fee Te enloriner ae 3.20 aEEN TT 
LM8262MMCT-ND RRIO, High Op Current, Unlimited Cap Load Op Amp*. 2.92 217 1.60 = 7 7 y 
LM8262MMTR-ND RRIO, High Op Current, Unlimited Cap Load Op Amp* 1204.48/1,000 LM27961TLEV-ND Evaluation Board for [M2761 1. * ; — ee 
LI8272MMCT-ND RRIO, High Output, Unlimited Cap Load Op Amp*. 340 236 1.80 LM27964SQ-ACT-ND White LED Driver System with l2¢ Compatible* 4-LLP 3.10 236 1.80 
LM8272MMTR-ND RRIO, High Output, Unlimited Cap Load Op Amp* . 1562.40/1,000 LM27964SQ-ATR-ND White LED Driver System with 12¢ Compatible. 24-LLP 1562.40/1,000 
LM8322JGR8CT-ND Mobile 1/0 Companion* 36-microArray 5.29 419 3.36 LM27964S0-ICT-ND White LED Driver System with 12¢ Compatib! 4-LLP 310 236 1.80 
LM8322JGR8TR-ND Mobile I/O Companion* 36-microArray 3124.80/1,000 LM27964SQ-ITR-ND White LED Driver System with 12C Compatibl 4-LLP 1562.40/1,000 
LM8333FLQ8YCT-ND Mobile 1/0 Companion* ...32-LLP 3.89 3.08 2.47 LM27965SQEV-ND Evaluation Board for LM27965S0* ....... .— 154.50 - -— 
LM8333FLO8YTR-ND Mobile 1/0 Companion*.... ~.32-LLP 587.38/250 LM27966SQCT-ND White LED Driver with ae Compatible Interface* . 273 2.08 1.59 
LM8333GGR8CT-ND Keypad Controller with 1/0 Expansion 49-microArray 4.88 3.71 2.83 LM27966SQTR-ND White LED Driver with 120 Compatible Interface* . 1373.40/1,000 
LM8333GGR8TR-ND Keypad Controller with I/O Expansion* 49-microArray 2457.00/1,000 LM34910SDCT-ND 40V, 1.25A, High Voltage Buck Switching Regulator. 3.20 2.44 1.86 
LM8342SDCT-ND Programmable TFT Vcom Calibrator 10-LLP (tsAvee SZ Sy, LM34910SDTR-ND 40V, 1.25A, High Voltage Buck Switching Regulator. 1612.80/1,000 
LM8342SDTR-ND Programmable TFT Vcom Calibrator 10-LLP 729.60/1,000 LM48310SDCT-ND Ultra-Low EMI, Filterless, 2.6W, Mono, Class D Audio 
LM8364BALMF20CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit SOT-23-5 95 69 50 Power Amp with E2S* NEW! 2.65 1.97 1.46 
LM8364BALMF20TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit SOT-23-5 296.80/1,000 LM48310SDTR-ND Ultra-Low EMI, Filterless, 2.6W, Mono, Class D Audio 
LM8364BALMF30CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit*. SOT-23-5 95 69 50 Power Amp with E2S* NEW!.... 1094.40/1,000 
LM8364BALMF30TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit* .. SOT-23-5 296.80/1,000 LM48410SQCT-ND 2.3W Stereo Class D Audio Power Amplifier* 3.80 289 2.21 
LM8364BALMF32CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit* .. SOT-23-5 96 EiOleo LM48410SQTR-ND 2.3W Stereo Class D Audio Power Amplifier* ... 1915.20/1,000 
LM8364BALMF32TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit*. SOT-23-5 298.20/1,000 LM48411TLCT-ND Ultra-Low EMI, Filterless, 2.5W, Stereo, Class D Audio 
LM8364BALMF45CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit*. SOT-23-5 95 69 50 Power Amp with E2S*.. 2.85 217 1.66 
LM8364BALMF45TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit*.. SOT-23-5 296.80/1,000 LM48411TLTR-ND Ultra-Low EMI, Filterless, 2.5W, Stereo, Class D ‘Audio 
LM8365BALMF22CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit SOT-23-5 1.06 af 296 Power Amp with E2S*.. 16-microSMD 379.05/250 
LM8365BALMF22TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit SOT-23-5 330.40/1,000 LM48510SDCT-ND Boosted 1.2W Class D Audio Power Amplifier* 6-LLP 320 244 1.86 
LM8365BALMF27CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit*. TOG E7756 LM48510SDTR-ND Boosted 1.2W Class D Audio Power Amplifier* 6-LLP 1612.80/1,000 
LM8365BALMF27TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit*.. 330.40/1,000 LM48511SQCT-ND Boosted 3W Class D Audio Power Amplifier* 4145 316 241 
LM8365BALMF45CT-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit*.. 1.06 ar 206 LM48511SQTR-ND Boosted 3W Glass D Audio P ‘Amolifier* 2091.60/1,000 
LM8365BALMF45TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit*. 330.40/1,000 ; sade! Soe italian Neat cad Ga cor 

i 7 WCU LM48820TMCT-ND Ground Referenced, Ultra Low Noise, Fixed Gain, 95mW 
LM8365BCLMF30CT-ND Micropower Undervoltage Sensing Circuit 1.06 Eliane O0! Stereo Headphone Amp* .... 14-microSMD 2.80 2.08 1.54 
LM8365BCLMF30TR-ND | Micropower Undervoltage Sensing Circuit 330.40/1,000 LM48820TMTR-ND Ground Referenced, Ultra Low Noise, Fixed Gain, 95mW 
Ce eee ise ee Ss pe cris _sro0 
ine el Hi 5 z ; 7 ; LM49100GRCT-ND Mono Class AB Audio Sub-System with a True-Ground 
See ae ror oon 528 42s 
TM9061M-ND MOSFET Driver with Loss Protection 792143 1.06 Mra Mono Class AB Audio Sub-System wi 
LM9070T-ND LDO Voltage Reg. with Keep-Alive ON 279 2.07 1.53 Avesvontc tin ies 7 reat f en 
LM9071T-ND LDO Voltage Regulator with Delayed Reset* ....... 248 1.84 1.36 7 = 5 i 
LM9076BMA-3.3-ND | 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator 262 1.95 1.44 Lvi49370RLTR-ND Audio Sub-System* 1190.63/250 
LM9076BMA-5.0-ND —_| 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator* 262 1.95 1.44 LM94021BIMGCT-ND | 1.5V, Multi-Gain Analog Temperature Sensor*. Sc70-5 143 1.05 76 
i = ; 5 5 LM94021BIMGTR-ND 1.5V, Multi-Gain Analog Temperature Sensor*. 494.00/1,000 
LM9076S-3.3-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator* 2.80 2.08 1.54 ae 4 
LIM9076S-5.0-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Re * LM94022BIMGCT-ND 1.5V, Multi-Gain Analog Temperature Sensor*. 1.25 ee ley 
: gulator Bey eS ee LM94022BIMGTR-ND | 1.5V, Multi-Gain Analog Temperature Sensor* 432.90/1,000 
LM9076SX-3.3CT-ND | 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator* 2.80 2.08 1.54 20¥ MU Gain Analag|Lemperatiire sensor. ell, 
LM9076SX-3.3TR-ND 150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator* 586.95/500 LM95071CIMFCT-ND SPI/Microwire 13-Bit Plus Sign Temperature Sensor* ...... 2.06 153 1.14 
LM9822CCWM-ND 3-Channel, 42-Bit, Color Scanner Analog Front End* . 8.93 7.06 5.66 Tee ea Satake ih es oie Yemuperelvee Senor: a eee arn 
q Bi | Diode Input and Local Digital Temp. Sensor: x : : 
SOOO a poor * enon lish ane Scanner ie Hoe a0 LM95213CISDTR-ND 2-Diode Input and Local Digital Temp. Sensor* 1107.20/1,000 
LM13700N-ND Dual Operational Transconductance Amp 184 1.37 1.02 LIM95214CISDCT-ND Quad Remote Diode and Local Temp. Sensor* 2.95 2.19 1.62 
LM20123MH-ND 3A, 1.5MHz Synchronous Buck Regulator* .. 5.48 417 3.18 Meee HER ea ee Remote plod aud Ocal Tem Saneol® ass 5 eee ae 
LM20123EVAL-ND Evaluation Board for LM20123............. 51.00 - — 5: aCe recision Dual Remote Diode Temperature Sensor We p . 
LM20124MH-ND 4A, 1MHz Synchronous Buck Regulator* 548 434 3.48 LM95231BIMM-1TR-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 1398.60/1,000 
LM20124EVAL-ND Evaluation Board for LM20124 . 51.00 — a LM95231BIMM-2CT-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 278) 2th Wet 
LM20125MH-ND 5A, 500kHz Synchronous Buck Reg 5.99 4.74 3.80 LM95231BIMM-2TR-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 1398.60/1,000 
LM20125EVAL-ND Evaluation Board for LM20125..... omen 810010) = = LM95231BIMMCT-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 227 Oey enti eno 
LM20133MH-ND 3A, Synchronous Buck Regulator with Input Sync. * 16-eTSSOP 5.48 4.17 3.18 LM95231BIMMTR-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 4856.25/3,500 
LM20133EVAL-ND Evaluation Board for LM20133 ww 51.00 —- = LM95231CIMM-1CT-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Senso: 2.95 219 1.62 
LM20134MH-ND 4A, Synchronous Buck Regulator with Input Sync.* 16-eTSSOP 548 434 3.48 LM95231CIMM-1TR-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Senso: 1216.00/1,000 
LM20134EVAL-ND Evaluation Board for LM20134 ................ — 51.00 _ _— LM95231CIMM-2CT-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 2.95 219 1.62 
LM20143MH-ND 3A, Adj. Freq. Synchronous Buck Regulator 5.48 417 3.18 LM95231CIMM-2TR-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 1216.00/1,000 
LM20143EVAL-ND Evaluation Board for LM20143..............- ..— ES ROO LIM95231CIMMCT-ND _| Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 295 219 1.62 
LM20144MH-ND 4A, Adj. Freq. Synchronous Buck Regulator 16-eTSSOP 548 434 3.48 LM95231CIMMTR-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 1216.00/1,000 
LM20144EVAL-ND Evaluation Board for LM20144 + — [ESO Ota LIM95233CISDCT-ND Dual Remote Diode Temperature Sensor* 295 219 1.62 
reo eM NDE ah Ad Fred syneivonnus suck Regulator* 16-eTSSOP Pee 474 3.80 LM95233CISDTR-ND Dual Remote Diode Temperature Sensor* 1216.00/1,000 
4 Vallation Oar ator PD: diaessnd casas Ee Sema LM95234CISDCT-ND Quad Remote Diode Temperature Sensor* 258 1.96 1.50 
LM20154MH-ND 4A, IMHz Sync. Buck Reg. with SYNCOUT* 16-eTSSOP 5.48 4.34 3.48 LM95234CISDTR-ND —_| Quad Remote Diode Temperature Sensor* 1297.80/1,000 
LM20154EVAL-ND Evaluation Board for LM20154......... ..— [SLO LM95235CIMMCT-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 230 1.71 1.26 
LM20242MH-ND 36V, 2A, Synchronous Buck Regulator 20-eTSSOP 6.18 4.70 3.59 LM95235CIMMTR-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 948.48/1,000 
Taree rere op Hee oee ee Gan LM95235DIMMCT-ND _ | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 3.58 2.72 2.08 
nee Mis igh Voltage, 2.64 Buck Switching Reg 5. : Hl LM95235DIMMTR-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 1801.80/1,000 
5007MMCT-ND High Voltage, 0.5A Buck Switching Regulator* 3.09 2.30 1.70 af “ei i 7 
- — LM95235EIMMCT-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor 2.58 1.96 1.50 
LM25007MMTR-ND High Voltage, 0.5A Buck Switching Regulator* 1277.44/1,000 4 ici i * 
; cis LM95235EIMMTR-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor 1297.80/1,000 
LM25007SDCT-ND High Voltage, 0.5A Buck Switching Regulator* -LLP 3=3.09 230 1.70 eT. ici i * 
LiMo . ais LM95241CIMM-1CT-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor 2.30 1.71 1.26 
S007SDTR-ND High Voltage, 0.5A Buck Switching Regulator 1277.44/1 000 LM95241CIMM-1TR-ND_ | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 948.48/1,000 
LM25010MH-ND 42\V, 1.0A Buck Switching Regulator* . 3.58 2.72 2.08 =n 5 Pi a 
LM25010SDCT-ND 42V. 1.0A Buck Switching Regulator 358 272 208 LM95241CIMM-2CT-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* sity Weal aes 
[M25070SDTR-ND TN. TOA Buck Switching Re Ulator®. = 1801 BO 000 LM95241CIMM-2TR-ND | Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 948.48/1,000 
LM25115AMT-ND Secondary Side Post Regulate Controller* 333 253 1.93 LM95241CIMMCT-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 2.30 1.71 1.26 
LM25145MT-ND Secondary Si ‘ i LM95241CIMMTR-ND Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor* 948.48/1,000 
y Side Post Regulator Controller*. 3.20 244 1.86 LIM96000CIMT-ND Hard Monitor with Integrated Fan Control* 463 352 269 
LM25145SDCT-ND Secondary Side Post Regulator Controller* 3.20 244 1.86 5 arware onto wih negratec van Con : E J 
LM25115SDTR-ND Secondary Side Post Regulator Controller* 1612.80/1,000 Tse acer aruthera tardware Morro ma a Sonate a a 
[M25116MH-ND Wide Range Synch Buck Controller* 595 453 3.46 H ruTherm™ Hardwara Monitor wPl Fan Contro! H 
LM25574EVAL-ND Evaluation Board for LM25574....-..... 3088 — — LM98555CCMH-ND CCD Driver*.... -64-TSSOP 6.99 5.53 4.43 
LM25574MT-ND 42V, 0.5A Buck Switching Regulators . 3.20 2.44 1.86 LM98714CCMT-ND 3-Channel, 16- Bit, 45 MSPS Digital coun AFE -48-TSSOP 9.31 7.98 7.08 
LM25575EVAL-ND Evaluation Board for LM25575 3088 — — LIMCSSSCBPCT-ND CMOS Timer... : smicroSMD 1.25 —.92_.67 
LM25575MH-ND 42V, 1.5A Buck Switching Regulator* . 4.05 3.08 2.35 LMC555CBPTR-ND . 8-microSMD 124.50/250 
[M25576EVAL-ND Evaluation Board for LM25576..... — 98 — — LMC5S5CM-ND 1.28 94 68 
LM25576MH-ND 42V, 3A Buck Switching Regulator* 548 417 3.18 LMC555CMXCT-ND CMOS Timer* 1.28 94 68 
LM26001MXA-ND 1.5A Switching Regluator*....... 6-TSSOP 5.99 4.74 3.80 LMC555CMXTR-ND CMOS Timer* . 1083.75/2,500 
LM26400YMH-ND Dual 2A, 500kHz Wide Input Range Buck Regulator*.....16-ETSSOP 5.35 4.07 3.11 LMC555CMMCT-ND CMOS Timer, In Small Package* 137 ON Ea: 
LM26400YSDCT-ND _| Dual 2A, 500kHz Buck Regulator* wA6-LLP 5.35 4.07 3.11 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LMC555CMMTR-ND CMOS Timer, In Small Package* .. 475.80/1,000 LMC7101BIMSNSTR-ND | Tiny Low Power Op Amp with R/R Input/Output ..... 343.20/1,000 
LMC555CN-ND CMOS Timer*............... 1.37 1.01 13 LMC7111BIMSXCT-ND | Tiny CMOS Op Amp with Rail-to-Rail, Input/Output* SOT-23-5 1.35 ee 
LMC567CM-ND CMOS Tone Decoder Phase-Lock-Loop*. 1.89 1.41 1.04 LMC7111BIMS5XTR-ND | Tiny CMOS Op Amp with Rail-to-Rail, Input/Output* OT-23-5 1377.00/3,000 
LMC567CMXTR-ND CMOS Tone Decoder Phase-Lock-Loop*. 1906.25/2,500 LMC7211AIM-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input* .. “SOIC 81.58 1.18 87 
LMC567CN-ND CMOS Tone Decoder Phase-Lock-Loop*. 1.89 1.41 1.04 LMC7211AIM5CT-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input OT-23-5 | 1:58) 118) 87 
LMC660AIM-ND Quad CMOS Op Amp, Industrial Temperature* 2.26 168 1.25 LMC7211AIM5TR-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input OT -23-5 652.80/1,000 
LMC660AIMXTR-ND Quad CMOS Op Amp, Industrial Temperature... 2281.25/2,500 LMC7211BIM-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input “SOIC 150 110 .80 
LMC660AIN-ND Quad CMOS Op Amp, Industrial Temperature* 2.36 1.75 1.30 LMC7211BIM5CT-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input OT-23-5 1.50 110 .80 
LMC660CM-ND Quad CMOS Op Amp*.. 1.86 1.38 1.02 LMC7211BIMS5TR-ND Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input* .. §20.00/1,000 
LMC660CMXCT-ND Quad CMOS Op Amp*.. 1.86 1.38 1.02 LMC72151M-ND Micropower Rail-to-Rail CMOS Comparator 
LMC660CMXTR-ND Quad CMOS Op Amp*.. 1875.00/2,500 with Open-Drain/Push-Pull Output* Ws, W27 92. 
LMC660CN-ND Quad CMOS Op Amp* 1.98 1.48 1.09 LMC7215IMXTR-ND Micropower Rail-to-Rail CMOS Comparator 
LMC662AIM-ND Dual CMOS Op Amp, Industrial Temperature* Pain) | kaye alge} with Open-Drain/Push-Pull Output 1466.25/2,500 
ToT ie Dual eM ob mu Industrial Temperature* ; ae eer LMC7215IMS5CT-ND Micropower Rail-to Rail CMOS Comparator 
Hl ual p Amp* - : E with Push-Pull/Open-Drain Outputs * We 1.27.92 
LMC662CM-ND. Dual CMOS Op Amp* 1.95 1.45 1.08 LMC7215IM5TR-ND Micropower Rail-to Rail CMOS Comparator 
LMC662CMXTR-ND Dual CMOS Op Amp* 1968.75/2,500 with Push-Pull/Open-Drain Outputs* 598.00/1,000 
LMC662CN-ND Dual CMOS Op Amp* 2.08 1.55 1.14 LMC7221AIM-ND Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Drain* 186 1.38 1.02 
LMC6001AIN-ND Ultra Ultra-Low Input Current Amp* 14.07 12.06 10.70 LMC7221AIMSCT-ND | Tiny CMOS Comparator with B/R Input/Open Drain* 186 1.38 1.02 
LMC6001BIN-ND Ultra Ultra-Low Input Current Amp* 10.29 8.14 6.52 LMC7221AIM5STR-ND —_| Tiny GMOS Comparator with R/R Input/Open Drain* 768.00/1,000 
LMC60241M-ND Micropower Quad CMOS Op Amp* 1.63 1.22 90 LMC7221BIM-ND Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Drain* 1.76 130 .94 
cose MN Dual — oo Amp, Indust Temperatures } il a sg LMC7221BIMSCT-ND _| Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Drain* 1.76 130 94 
H ual p Amp, Industrial Temperature “ : : LMC7221BIMSTR-ND Tiny CMOS Comparator with R/R Input/Open Drain* 611.00/1,000 
LMC6034IM-ND Quad CMOS Op Amp* 1.82 1.34 97 LMC7225IM5CT-ND Micropower CMOS Comparator with Rail-to-Rail, 
LMC6035IBPCT-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp . 1.61 #119 86 Open-Drain/Push-Pull Output... 1.73 127 92 
LMC6035IBPTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp . 161.25/250 LMC7225IM5TR-ND Micropower CMOS Comparator wit 
LMC6035IBPXCT-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp . ET Shs 186: Open-Drain/Push-Pull Output... 598.00/1,000 
LMC6035IBPXTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp . 1644.75/3,000 7 i r 
LMICEO35IN-ND | Low Power 2.7, Single Suply CMOS Op Amp 16111988 | LMovSG0NNCT-NO | Sutched Capacitor Vatage Oonvertars i377 
LMC6035IMXTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp . 1370.63/2,500 LMC7660IMXTR-ND | Switched Capacitor Voltage Converter*. 1112.44/2,500 
PCSO3S MMC TEND Te Hower an ony Supply outs oP uy ead nani a6 LMC7660IN-ND Switched Capacitor Voltage Converter*. il a 7) 
" ow Power 2./V, single supply p Amp . 00/1, LMC8101BPCT-ND Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V, Op Am, 1.371.011. .74 
LMC6035IMMXCT-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp. Pahl sre ale tsi LMC8101BPTR-ND Rail-to-Rail, TrpuvOutout 27, Oh Am 737.25/250 
LMC6035IMMXTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp .. 2975.00/3,500 LMC8101MMCT-ND Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V, Op Amp* 137 1.01 74 
LMC6035ITLCT-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp 1.76 130 94 LMC8101MMTR-ND Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V, Op Amp* 475.80/1,000 
LMC6035ITLTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp* 176.25/250 LMC8101TPCT-ND Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V Op Amp 137 1.01.74 
LMC6036IM-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp* 2.20 164 1.21 LMC8101TPTR-ND Rail-to-Rail, Input/Output, 2.7V Op Amp 137.25/250 
LMC6036IMXTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp 2218.75/2,500 LMD18200T-ND 0-220 1414 1212 10.75 
LMC6041AIM-ND Single CMOS Micropower Op Amp* Pen eee alt! | ie 
LMe6041IM-ND Single CMOS Mi Op Amp* 171 128 95 LMD18201T-ND 0-220 15.47 13.26 11.76 
Ble cerepower sp 8mp : : : LMD18245T-ND 55V, 3A DMOS H Bridge Motor Driver*. 0-220 13.04 11.18 9.91 
ea STN eee ve ie a LMD18400N-ND 60V, 3A DMOS Quad High Side Driver. ip 9.75 836 7.41 
A f 4 ; 3 LME49600TS-ND High Performance, High Fidelity, High Current 
LMC6042AIN-ND Dual CMOS Micropower Op Amp* Vk ee a Audio Buffer* NEW!... 899 7.11 5.70 
LCase MND Dual Guide Mictonower-Oa Amp * ees TME49770HA-ND High Performance, High Fidelity Audio Op Amp* . 0.15 7.85 6.96 
CMCEOTIAIRC AD tad CMOS aa P o 1 ae ie 8S LME49710MA-ND High Performance, High Fidelity Audio Op Amp* . 265 1.97 1.46 
TNGCRPAIE Ole CMOS Mlerasaviek ne Te oe a 1 LME49710NA-ND High Performance, High Fidelity Audio Op Amp* . 265 1.97 1.46 
TCEOCAINAG oa a CMOS MICRA bawEe OS pale : Ba ane ie LME49720HA-ND Dual High Performance High Fidelity Audio Op Amp 15.96 13.68 12.13 
Bl ad vee Micropower-tp Amp * ; ° : LME49720MA-ND Dual High Performance High Fidelity Audio Op Amp* .. 453 3.44 2.63 
LMC6061AIM-ND Precision Single CMOS Micropower Op Amp* 1.90 1.41 1.05 - —_—. - 
i fs 5 A - LME49720NA-ND Dual High Performance High Fidelity Audio Op Amp* 453 3.44 2.63 
LMC6061IM-ND Precision Single CMOS Micropower Op Amp GRE eG) i ' renee 
= 7 LME49740MA-ND Quad High Performance High Fidelity Op Amp* 7.98 6.31 5.06 
LMC6062AIM-ND Precision Dual CMOS Micropower Op Amp*... 3.43 2.61 1.99 a : fare * 
fea LME49740NA-ND Quad High Performance High Fidelity Op Amp 7.98 6.31 5.06 
LMC6062IM-ND Precision Dual CMOS Micropower Op Amp* 3.01 (2:24) 65 i : re Sisk 
ia ' LME49810TB-ND 200V Audio Power Amplifier Driver* . 7.33 5.80 4.65 
LMC6062IN-ND Precision Dual CMOS Micropower Op Amp* 258 1.96 1.50 Fah Eid alt ‘ 
ici ; , i 5% LME49811TB-ND High Fidelity 200V Driver* NEW! 6.64 5.25 4.21 
LMC6064AIM-ND Precision Quad CMOS Micropower Op Amp 5.43 413 3.15 [ME49860MA-ND 4AV Dual High Pert High Fidelity Audio Op Amo* 003.80 2.90 
LMIC6064IM-ND Precision Quad CMOS Micropower Op Amp 4-SOIC 4.00 3.04 2.32 : ual High Performance High Fidelity Audio Op Amp .-@-S0IC: aay ay 
LMC6064IN-ND Precision Quad CMOS Micropower Op Amp - 7183418 2.43 LME49860NA-ND 44V Dual High Performance High Fidelity Audio Op Amp* 8-Dip 5.00 380 2.90 
LMc6081AIM-ND Precision Single CMOS Op Amp* 393 299 228 LMF1 OCEN-ND Dual Switched Capacitor Filter* ..... 6.09 4.82 3.86 
ish ; LMF100CIWM-ND High Performance Dual Switched Capacitor Filter 648 417 3.18 
ACE ED Precision Single CMOS Micropow Zu ales ba) LMH0002MA-ND SMPTE 292M/259M Serial Digital Cable Driver* 9.87 7.81 6.26 
LMC6081IN-ND Precision Single CMOS Op Amp* 2.73 2.08 1.59 — - — - - - 
| ici * LMH0002SQCT-ND SMPTE 292M/259M Serial Digital Cable Driver* .. 9:87 7.81 6.26 
LMIGGOEZAINEND FTeeision Dual CMDS'Op Amp oi20 BES Somes 02 LMHO002SQTR-ND SMPTE 292M/259M Serial Digital Cable Driver* 1492.25/250 
CMIC6082AIN-ND Precision Dual CMOS Op Amp* 5.20 396 3.02 : Bat IOI Gable Difvee : ; 
He LMH0002TMA-ND SMPTE 292M/259M Serial Digital Cable Driver’ SOIC 12.48 10.70 9.49 
LMC6082IM-ND Precision Dual CMOS Op Amp* 2.93) (2:23) 1-70 Bs 
LMC6082IN-ND Precision Dual CMOS Op Amp* 293 223 170 LMH0024MA-ND 3.3V SMPTE 259M/344M Adaptive Cable Equalizer 16.63 14.25 12.64 
LMC6084AIM-ND Precision Quad CMOS Micropower Op Amp 580 459 368 LMH0030VS-ND SMPTE 292M/259M Digital Video Serializer* 34.05 31.78 29.51 
LMC6442AIM-ND Dual Micropower R/R, Output Single Supply Op Amp 270 201 1.48 LMHO031VS-ND Salads Digital Video Deserializer/ ae ae a 
LMIC6442IM-ND Dual Micropower R/R, Output Single Supply Op Amp ZA PAT TEE LMHO034MA-ND SMPTE 292M/259M Adaptive Cable Equalizer 24.30 22.68 21.06 
LMC6442IN-ND Dual Micropower R/R, Output Single Supply Op Amp*... 2.70 2.01 1.48 LMHoo44s 7 
‘i : if QCT-ND SMPTE 292M/259M Adaptive Cable Equalizer* 24.30 22.68 21.06 
LMC6462AIM-ND Dual CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp 2:70 2106) 1.57 : ; 
LMC6462AIN-ND Dual CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp* 278 211 161 LMH0044SQTR-ND SMPTE 292M/259M Adaptive Cable Equalizer* 5143.50/250 
LIMIC6462BIM-ND Dual CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp* 2.66 1.98 1.47 LMHOO46MH-ND HD/SD SDI Reclocker, Dual Diff. Outputs* 32.85 30.66 28.47 
LIMC6462BIN-ND Dual CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp* 285. 242 157 LMHO056SQCT-ND HD/SD SDI Reclocker with 44 Input Multiplexer 48-LLP 34.20 31.92 29.64 
| i * LMHO056SQTR-ND HD/SD SDI Reclocker with 4:1 Input Multiplexer* 8-LLP 7239.00/250 
LMC6464AIM-ND Quad CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp 430 3.27 2.50 ral anes . 
| i * LMH0202MT-ND Dual SMPTE 292M/259M Serial Digital Cable Driver .16-TSSOP 14.54 12.47 11.06 
LMC6464BIM-ND. Quad CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp* ... 3.68 280 214 UMH1251MT-ND YPaPr to RGBHV C 2-4 Video Switch* 24-TSSOP 6.9 0 4.49 
LMC6464BIN-ND Quad CMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Amp* 3.83 291 2.22 SIMT- BPR to RGBHV Converter/2:1 Video Switch*.... ot .97 5.52 4. 
LMC6482AIM-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp*. 219 163 1.21 Pe eM Oe Mut Format Video Syn Separator 14-TSSOP 8.78 6.94 5.56 
LMC6482AIN-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp*. 221 1.65 1.22 : ez: ogamtnmic Fower . 
LMC6482IM-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp*. 182 1.35 1.00 Detector NEW..... --B-microSMD 2.85 2.17 1.66 
LMC6482IMMCT-ND | Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp*. 182 135 1.00 LMH2100TMTR-ND SOMEHz to 46H; 408 Logatithimic Power : 
LMC6482IMMTR-ND —_| Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp*. 751.36/1,000 Detector* NEW..... .--- B-microSMD 379.05/250 
LMC6482IN-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp*. 1.82 1.35 1.00 ee MAND stomi Hoe Spee ute 28 aoe at 
LMC6484AIM-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, | ‘Output Op Amp* 3.28 249 1.90 as mA High speed Butter : : . 
LMC6484AIMXCT-ND Quad cmos Railto-Rail ere Op Ann 3.28 249 1.90 LMH6502MA-ND Wideband, Low Power, Linear-in-dB Variable Gain Amp* 6.95 5.50 4.41 
LMC6484AIMXTR-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 4093.75/2,500 LMH6502MT-ND Wideband, Low Power, Linear-in-dB Variable Gain Amp...14-TSSOP 6.95 5.50 4.41 
LMC6484AIN-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 3.28 249 1.90 LMH6503MA-ND Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amp*.. 14-SOIC 695 5.50 4.41 
LMC6484IM-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* 255 194 1.48 LMH6503MT-ND Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amp* .14-TSSOP 6.95 5.50 4.41 
LMC6484IMXTR-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* 3187.50/2,500 LMH6504MA-ND Wideband, Low Power, Variable Gain Amp 5.35 4.07 3.11 
LMC6484IN-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* 2.68 2.04 1.56 LMH6504MMCT-ND Wideband, Low Power, Variable Gain Amp 5.35 4.07 3.11 
LMC6492AEM-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp*. 2.65 2.02 1.54 LMH6504MMTR-ND Wideband, Low Power, Variable Gain Amp 2696.40/1,000 
LMC6492BEM-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp*. 264 1.96 1.45 LMH6505MA-ND Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amp 5.98 455 3.47 
LMC6492BEMXCT-ND Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 2.64 1.96 1.45 LMH6505MMCT-ND Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amp* 5.98 455 3.47 
LMC6492BEMXTR-ND | Dual CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 2826.25/2,500 LMH6505MMTR-ND Wideband, Low Power, Linear Variable Gain Amp 3011.40/1,000 
LMC6494AEM-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* 6.13 466 3.56 LMH6515SQCT-ND 600MHz, Digital Controlled, Variable Gain Amp* 899 7.11 5.70 
LMC6494BEM-ND Quad CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp* 3.80 2.89 2.21 LMH6515SQTR-ND 600Mkz, Digital Controlled, Variable Gain Amp 5307.20/1,000 
LMC6762AIM-ND CMOS Micropower Rail-to-Rail Comparator* .. 255 1.94 1.48 LMH6525SPCT-ND 4-Channel Laser Diode Driver, Dual Output ..... 448 341 2.60 
LMC6762BIM-ND CMOS Micropower Rail-to-Rail Comparator* 2.61 1.94 1.44 LMH6525SPTR-ND 4-Channel Laser Diode Driver, Dual Output* 2255.40/1,000 
LMC6762BIMXTR-ND | CMOS Micropower Rail-to-Rail Comparator 2631.25/2,500 LMH6526SPCT-ND 4-Channel Laser Diode Driver, Dual Output* 448 341 2.60 
LMC6772AIM-ND Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drain* .. 255 1.94 1.48 LMH6526SPTR-ND 4-Channel Laser Diode Driver, Dual Output* 2255.40/1,000 
LMC6772AIMMCT-ND | Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drain* . 2.55 1.94 1.48 LMH6550MA-ND Differential, High Speed Op Amp 5.45 4.15 3.17 
LMC6772AIMMTR-ND | Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drain* . 1285.20/1,000 LMH6550MMCT-ND Differential, High Speed Op Amp* .. 5.45 4.15 3.17 
LMC6772BIM-ND Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drain* . 2.61 1.94 1.44 LMH6550MMTR-ND Differential, High Speed Op Amp* . 2746.80/1,000 
LMC6772BIN-ND Dual Micropower R/R Input CMOS Comp. w/Open Drain* .. 260 1.94 1.43 LMH6551MA-ND Differential, High Speed Op Amp* .. 3.80 289 2.21 
LMC6953CM-ND PCI Local Bus Power Supervisor. 3.15 240 1.83 LMH6551MMCT-ND Differential, High Speed Op Amp 3.80 289 2.21 
LMC7101AIM5XCT-ND | Tiny Low Power Op Amp with R/R Input/Output* 1.66 1.22 89 LMH6551MMTR-ND Differential, High Speed Op Amp 1915.20/1,000 
LMC7101AIM5XTR-ND | Tiny Low Power Op Amp with R/R Input/Output* 1690.65/3,000 LMH6552MA-ND 1 GHz Fully Differential Amplifier .. 7.88 6.23 4.99 
LMC7101BIMSNSCT-ND | Tiny Low Power Op Amp with R/R Input/Output 99.7353 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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National 
Semiconductor 


LINEAR SERIES (Continued) 


Digi Reel” 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LMH6555SQCT-ND Differential Driver, 1.2GHz High Speed*.. 989 848 7.52 LMH730151-ND Triple 2:1 Multiplexer Evaluation Board 6.30 — _ 
LMH6555SQTR-ND Differential Driver, 1.2GHz High Speed* 7006.00/1,000 LMH730154-ND High Speed Differential Amp Evaluation Boarc — | 620 _- _ 
LMH6559MA-ND. High Speed, Closed Loop Buffer* .. 29) 20h 1:53 LMH730275-ND Triple High Speed SSOP Op Amp Evaluation Board* — 6.30 _— _ 
LMH6559MFCT-ND High Speed, Closed Loop Buffer* .. ZO) 20r :53 LMH730276-ND 4:1 Multiplexer Evaluation Board — 620 — _ 
LMH6559MFTR-ND High Speed, Closed Loop Buffer*. 1152.00/1,000 LMH730277-ND 2:1 Multiplexer Evaluation Board 6.30 = = 
LMH6560MA-ND Quad, High Speed, Closed Loop Buffer* 5.95 453 3.46 LMK020001SQCT-ND Precision Clock Conditioner with Integrated PLL* 16.63 14.25 12.64 
LMH6560MT-ND Quad, High Speed, Closed Loop Buffer 5.95 453 3.46 LMK02000ISQTR-ND Precision Clock Conditioner with Integrated PLL* 3016.25/250 
LMH6570MA-ND 2:1 High Speed Video Mux? ..... 5.10 3.88 2.96 LMK02002ISQCT-ND Precision Clock Conditioner with Integrated PLL* 11.64 9.98 8.85 
LMH6572MQ-ND Triple 2:1 High Speed Video Mux* 6.99 553 4.43 LMK02002ISQTR-ND Precision Clock Conditioner with Integrated PLL* 2111.38/250 
LMH6574MA-ND 4:1 High Speed Video Mux* 475) 3/61) 52:76 LMK03000CISQCT-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* 17.85 16.66 15.47 
LMH6582YA-ND 16x8, 550MHz Analog Crosspoint Switch, Gain of 1* .64-TQFP 57.00 53.20 49.40 LMKO3000CISQTR-ND | Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* 3778.25/250 
LMH6583YA-ND 16x8, 550MHz Analog Crosspoint Switch, Gain of 2* .64-TQFP 57.00 53.20 49.40 LMK03000ISQCT-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* 15.75 14.70 13.65 
LMH6601MGCT-ND 250MHz, 2.4V CMOS Op Amp with Shutdown* .. $C70-6 2.03 151 1.12 LMK03000ISQTR-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* 3333.75/250 
LMH6601MGTR-ND 250MHz, 2.4V CMOS Op Amp with Shutdown 839.68/1,000 LMKO03001CISQCT-ND | Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* 17.85 16.66 15.47 
LMH6609MA-ND. 900MHz Voltage Feedback Op Amp* 3.09 230 1.70 LMK03001CISQTR-ND | Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* 3778.25/250 
LMH6609MFCT-ND 900MHz Voltage Feedback Op Amp* 915 7.85 6.96 LMK03001ISQCT-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* 15.75 14.70 13.65 
LMH6609MFTR-ND 900MHz Voltage Feedback Op Amp* 1277.44/1,000 LMK030011SQTR-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* 3333.75/250 
LMH6622MA-ND. Dual Wideband, Low Noise, 160MHz Op Amp 415 316 241 LMK03002CISQCT-ND Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* 15.80 13.55 12.01 
LMH6622MMCT-ND Dual Wideband, Low Noise, 160MHz Op Amp . .8-MSOP 4.15 3.16 2.41 LMKO3002CISQTR-ND | Precision Clock Conditioner with Integrated VCO* 2867.03/250 
LMH6622MMTR-ND Dual Wideband, Low Noise, 160MHz Op Amp . 2091.60/1,000 LMP2011MA-ND Single High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* 2.50 1.90 1.45 
LMH6624MA-ND. Single Wideband, Ultra Low Noise Op Amp* 3.98 3.03 2.31 LMP2011MFCT-ND Single High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* 2.50 1.90 1.45 
LMH6624MFCT-ND Single Wideband, Ultra Low Noise Op Amp* 3.98 3.03 2.31 LMP2011MFTR-ND Single High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* 1260.00/1,000 
LMH6624MFTR-ND Single Wideband, Ultra Low Noise Op Amp* 2003.40/1,000 LMP2012MA-ND Dual, High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* 3.68 280 214 
LMH6626MA-ND Dual Wideband, Ultra Low Noise Op Amp* . 488 371 2.83 LMP2012MMCT-ND Dual, High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp 3.68 2.80 2.14 
LMH6626MMCT-ND Dual Wideband, Ultra Low Noise Op Amp 488 3.71 2.83 LMP2012MMTR-ND Dual, High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp 8-MSOP 1852.20/1,000 
LMH6626MMTR-ND Dual Wideband, Ultra Low Noise Op Amp.... 2457.00/1,000 LMP2014MT-ND Quad, High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp*......... 14-TSSOP 548 417 3.18 
LMH6628MA-ND. Dual Wideband, Low Noise, Voltage Feedback Op 3.55 2.70 2.06 LMP7300MA-ND Micropower Precision Comparator and Precision Reference 

LMH6639MA-ND 190MHz Rail-to-Rail Output Amp with Disable* .. 8-SOIC 2.08 155 1.14 with Adjustable Hysteresis* ..... 2.50 1.90 1.45 
LMH6639MFCT-ND 190MHz Rail-to-Rail Output Amp with Disable SOT-23-6 2.08 1.55 1.14 LMP7701MFCT-ND Precision, CMOS Input, Rail-to-Rail 1/0 Wide Supply 

LMH6639MFTR-ND 190MHz Rail-to-Rail Output Amp with Disable* ... SOT-23-6 857.60/1,000 Range Amp* .... 2.50 1.90 1.45 
LMH6640MFCT-ND TFT-LCD Single, 16V Rail-to-Rail Out High Op Amp. 275 2.09 1.60 LMP7701MFTR-ND Precision, CMOS Input, Rail-to-Rail I/O Wide Supply 

LMH6640MFTR-ND TFT-LCD Single, 16V Rail-to-Rail Out High Op Amp. 1386.00/1,000 Range Amp¢ .... SOT-23-5 1260.00/1,000 
LMH6642MA-ND 38V, LP, 130MHz, 75mA Single Supply, R/R Op Amp 1.95 1.45 1.08 LMP7702MMCT-ND Precision, CMOS Input, Rail 

LMH6642MFCT-ND 3V, LP, 130MHz, 75mA Single Supply, R/R Op Amp* 1.95 145 1.08 Range Amp? .... ...8-MSOP 3.10 2.36 1.80 
LMH6642MFTR-ND 3V, LP, 130IMHz, 75mA Single Supply, R/R Op Amp* 806.40/1,000 LMP7702MMTR-ND Precision, CMOS Input, Rail-to-Rail I/O Wide Supply 

LMH6643MA-ND 3V, Low Power, 130MHz, Rail-to-Rail Output Amp* 233 1.73 1.28 Range Amp* .... ... 8-MSOP 1562.40/1,000 
LMH6643MMCT-ND 3V, Low Power, 130MHz, Rail-to-Rail Output Amp* Das eeis we le2s LMP7704MT-ND Precision, CMOS Input, Rail-to-Rail 1/0 Wide Supply 

LMH6643MMTR-ND 3V, Low Power, 130MHz, Rail-to-Rail Output Amp* 961.28/1,000 Range Amp? .... eas -14-TSSOP 4.53 3.44 2.63 
LMH6644MA-ND 3V, Low Power, 130MHz, 75mA R/R Output Amp* 3.10 2.36 1.80 LMP7711MKCT-ND Single Precision, 17MHz, LN CMOS Input Amp: TSOT-23-6 2.36 1.75 1.30 
LMH6644MT-ND 3V, Low Power, 130MHz, 75mA R/R Output Amp* 3.10 2.36 1.80 LMP7714MKTR-ND Single Precision, 17MHz, LN CMOS Input Amp*.. TSOT-23-6 972.80/1,000 
LMH6645MA-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown. 209 S6RatAS LMP7712MMCT-ND Dual Precision, 17MHz, Low Noise CMOS Input Amp*.....10-MSOP 2.63 2.00 1.53 
LMH6645MFCT-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown 2.09 1.56 1.15 LMP7712MMTR-ND Dual Precision, 17MHz, Low Noise CMOS Input Amp*..... 1323.00/1,000 
LMH6645MFTR-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown 864.00/1,000 LMP7715MFCT-ND Single Precision, 17MHz, Low Noise, CMOS Input Amp* 236 1.75 1.30 
LMH6646MA-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown 250 1.90 1.45 LMP7715MFTR-ND Single Precision, 17MHz, Low Noise, CMOS Input Amp* 972.80/1,000 
LMH6646MMCT-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown 2.50 1.90 1.45 LMP7716MMCT-ND Dual Precision, 17MHz, Low Noise, CMOS Input Amp* 2.63 2.00 1.53 
LMH6646MMTR-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown* .. 1260.00/1,000 LMP7716MMTR-ND Dual Precision, 17MHz, Low Noise, CMOS Input Amp* ... 1323.00/1,000 
LMH6647MA-ND. 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown .. Patt) | ales(a Te LMP7717MA-ND 88MHz, Precision, Low Noise, 1.8V CMOS Input, 

LMH6647MFCT-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown* ry aks lak Decompensated Op Amp*... et 2.73 2.08 1.59 
LMH6647MFTR-ND 2.7V, Rail-to-Rail, In/Out Amp with Shutdown 864.00/1,000 LMP7717MFCT-ND 88MHz, Precision, Low Noise, 1.8V CMOS Input, 

LMH6654MA-ND Single, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp* 2.67 1.98 1.47 Decompensated Op Amp*.... a 273 2.08 1.59 
LMH6654MFCT-ND Single, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp . 2.67 1.98 1.47 LMP7717MFTR-ND 88MHz, Precision, Low Noise, 1.8V CMOS Input, 

LMH6654MFTR-ND Single, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp . 1100.80/1,000 Decompensated Op Amp* . SOT-23-5 1373.40/1,000 
LMH6655MA-ND Dual, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp* . 3.05 232 1.77 LMP8100AMA-ND. 1 to 16V/V Programmable Gain, Precision, 33MHz, CMOS 

LMH6655MMCT-ND Dual, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp* . Gs see ire Input, Rail-to-Rail In/Out Amplifier* 14SO0IC 11.64 9.98 8.85 
LMH6655MMTR-ND Dual, Low Power, 250MHz, Low Noise Amp* . 1537.20/1,000 LMP8100MA-ND 1 to 16V/V Programmable Gain, Precision, 33MHz, CMOS 

LMH6657MFCT-ND 270Mkz, Single Supply Amp 223 1.66 1.23 Input, Rail-to-Rail In/Out Amplifier* 14-S0IC 5.95 4.53 3.46 
LMH6657MFTR-ND 270Mkz, Single Supply Amp 921.60/1,000 LMP8270MA-ND High Common Mode, Gain of 20, Precision Voltage 

LMH6657MGCT-ND 270Mtz, Single Supply Amp.. 2.23 166 1.23 Diff. Amp* as re 3.45 2.63 2.01 
LMH6657MGTR-ND 270Mkz, Single Supply Amp. 921.60/1,000 LMP8271MA-ND High Common Mode, Gain of 20, Bidirectional Precision 

LMH6658MA-ND 270Mkz, Dual, High Speed, Low Noise Op Amp*. 2.80 2.08 1.54 Voltage Diff. Amp* .... an Rye OE Oat 
LMH6658MMCT-ND 270MHz, Dual, High Speed, Low Noise Op Am 2.80 2.08 1.54 LMP8272MA-ND High Common Mode, Gain of 14, Precision 

LMH6658MMTR-ND 270Mtz, Dual, High Speed, Low Noise Op Amp.. 1155.84/1,000 Diff. Amp* _ 3.45 263 2.01 
LMH6672MA-ND Dual, High Output Current, High Speed Op Amp? ... 3.80 289 2.21 LMP8275MA-ND High Common Mode, Gain of 20, Precision 

LMH6672MR-ND Dual, High Output Current, High Speed Op Amp* 3.80 289 2.21 Diff. Amp* ces 3.09 230 1.70 
LMH6682MA-ND. Dual, 190MHz Single Supply Op Amp... 2.64 1.96 1.45 LMP8276MA-ND High Common Mode, Gain of 20, Precision 

LMH6682MMCT-ND Dual, 190MHz Single Supply Op Amp* 2.64 1.96 1.45 Diff. Amp* a 2.73 2.08 1.59 
LMH6682MMTR-ND Dual, 190MHz Single Supply Op Amp* 1088.00/1,000 LMP8277MA-ND High Common Mode, Gain of 14, Precision Voltage 

LMH6683MA-ND Triple, 190MHz Single Supply Op Amp* 2:95) 2.25 1.72) Diff. Amp* “SOIC 3.09 230 1.70 
LMH6683MT-ND Triple, 190MHz Single Supply Op Amp 2:95 2:28 1.72) LMS1585ACS-ADJ-ND__| Adj. 5A LDO p 9! ‘ 0-263 2.55 1.94 1.48 
LIMH6702MA-ND 720MHz, Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp 3.55 2.70 2.06 LMS1585ACS-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator 0-263. «255 «41.94 1.48 
LMH6702MFCT-ND 720Mkz, Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp* 3.55 270 2.06 LMS1585ACT-ADJ-ND | Adj. 5A LDO Fast Response Regulator. 0-220 255 1.94 1.48 
LMH6702MFTR-ND 720Mtz, Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp* 1789.20/1,000 LMS1585ACT-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator: 0-220 255 1.94 1.48 
LMH6703MA-ND 1.2GHz, Low Distortion Op Amp*.. 298 227) eis LMS1585AIS-ADJ-ND Adj. 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 0-263 «4255 1.94 1.48 
LMH6703MFCT-ND 1.2GHz, Low Distortion Op Amp*.. 298) 22% Te LMS1585AIS-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 0-263 255 1.94 1.48 
LMH6703MFTR-ND 1.2GHz, Low Distortion Op Amp*.. 1499.40/1,000 LMS1585AIT-ADJ-ND Adj. 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 0-220 2.55 194 1.48 
LMH6704MA-ND 650MHz Programmable Gain Buffer with Disable* . 208? Tales LMS1585AlT-1.5-ND 1.5V, 5A, LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 0-220 255 1.94 1.48 
LMH6704MFCT-ND 650MHz Programmable Gain Buffer with Disable 298) 2:27) 3 LMS1585AIT-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 0-220 255 1.94 1.48 
LMH6704MFTR-ND 650MHz Programmable Gain Buffer with Disable 1499.40/1,000 LMS1587CS-ADJ-ND Adj. 3A LDO Fast Response Regulator ... 255 1.94 1.48 
LMH6714MA-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shut 2.50 1.86 1.38 LMS1587CS-1.5-ND 1.5V, 3A LDO Fast Response Regulator* 2.55 1.94 1.48 
LMH6714MFCT-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdown* ..SOT-23-5 2.50 1.86 1.38 LMS1587CT-ADJ-ND Adj. 3A LDO Fast Response Regulatoi 2.55 1.94 1.48 
LMH6714MFTR-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdown* ..SOT-23-5 1034.24/1,000 LMS1587CT-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Fast Response Regulator. 2.55 1.94 1.48 
LMH6715MA-ND Dual, Wideband Video Op Amp* sibs 3.09 230 1.70 LMS15871S-ADJ-ND Adj. 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 0-263 «4255 1.94 1.48 
LMH6718MA-ND Dual, High Output Programmable Gain Buffer* 3.28 249 1.90 LMS15871S-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Tem 0-263 «42.55 1.94 1.48 
LMH6720MA-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdown*.....8-SOIC 2.50 1.86 1.38 LMS1587IT-ADJ-ND Adj. 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 0-220 255 1.94 1.48 
LMH6720MFCT-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdown* ..SOT-23-6 2.50 1.86 1.38 LMS15871T-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 0-220 «2.55 1.94 1.48 
LMH6720MFTR-ND Single, 400MHz, Wideband Video Op Amp w/Shutdown* ..SOT-23-6 1034.24/1,000 LMS5213IM7-3.3CT-ND | 80mA, LDO Voltage Regulator*. 070-5 «1.39 #102 74 
LMH6722MA-ND Quad, Wideband Video Op Amp+.. 3.55 2.70 2.06 LMS5213IM7-3.3TR-ND | 80mA, LDO Voltage Regulator. 070-5 481.00/1,000 
LMH6722MT-ND Quad, Wideband Video Op Amp*.. 3.55 2.70 2.06 LMS8117ADT-1.8-ND 1.8V, 1A LDO Linear Regulator* 0-252 «1.72 1.27 92 
LMH6723MA-ND 370MHz, 1mA Current Feedback Op Amp* 2360) i750 ec0 LMV112SDCT-ND 40MHz Dual Clock Buffer* . 8-LLP 1.50 1.10 .80 
LMH6723MFCT-ND 370MHz, 1mA Current Feedback Op Amp 236 1.75 1.30 LMV112SDTR-ND 40MHz Dual Clock Buffer* .. 8-LLP §20.00/1,000 


LMH6723MFTR-ND 


370MHz, 1mA Current Feedback Op Amp 


972.80/1,000 


LMV115MGCT-ND 
LMV115MGTR-ND 


GSM Baseband 30Mtz, 2.8V Oscillator Buffe 
GSM Baseband 30Mkz, 2.8V Oscillator Buffe 


118 87 63 
408.20/1,000 


LMH6724MA-ND. Dual, 370MHz, 1mA Current Feedback Op Amp* 8-SOIC 3.09 230 1.70 
LMH6725MA-ND. Quad, 370MHz, 1mA Current Feedback Op Amp* 14-SOIC 3.55 2.70 2.06 
LMH6725MT-ND Quad, 370MHz, 1mA Current Feedback Op Amp* 4-TSSOP 3.55 2.70 2.06 
LMH6732MA-ND High Speed Op Amp with Adj. Bandwidth* 8-SOIC 5.73 454 3.64 
LMH6732MFCT-ND High Speed Op Amp with Adj. Bandwidth SOT-23-6 5.73 454 3.64 


LMH6732MFTR-ND 


High Speed Op Amp with Adj. Bandwidth 


3385.20/1,000 


LMV116MFCT-ND Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Amp* OT-23-5 1.64 1.22 91 
LMV116MFTR-ND Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Amp* 7 678.40/1,000 
LMV118MFCT-ND Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Amp with Shutdown* ... CAT ee 
LMV118MFTR-ND Low Volt, 45MHz, R/R Output Op Amp with Shutdown® . 704.00/1,000 
LMV221SDCT-ND RF Logarithmic Power Detector for CDMA/WCDMA* 2631) 2:00) 153 


LMV221SDTR-ND 
LMV225TLCT-ND 


RF Logarithmic Power Detector for CDMA/WCDMA* 
RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 


1323.00/1,000 
1s ER 4 


LMH6733MQ-ND Single Supply, 1.0GHz, Triple Op Amp* .. 6-TSSOP 6.18 4.70 3.59 
LMH6734MQ-ND Single Supply, Ultra HS Triple Gain Video Buffer* 16-SSOP 618 4.70 3.59 
LMH6738MQ-ND Very Wideband, Low Distortion Triple Op Amp* .. 16-SSOP 548 417 3.18 
LMH6739MQ-ND Very Wideband, Low Distortion Triple Video Buffer 16-SSOP 548 417 3.18 
LMH7220MKCT-ND High Speed Comparator with LVDS Output* 6-TSOT 415 3.16 2.41 


LMH7220MKTR-ND 
LMH7322SQCT-ND 
LMH7322SQTR-ND 


High Speed Comparator with LVDS Output* 
Dual 700 ps High Speed Comparator* 
Dual 700 ps High Speed Comparator* 


2091.60/1,000 


6.99 


5.53 


4.43 


4129.20/1,000 


LMV225TLTR-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 135.00/250 
LMV225URCT-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 1.35 Beye 
LMV225URTR-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 135.00/250 
LMV226TLCT-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA. 1.56 1.16 .86 
LMV226TLTR-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA. 170.10/250 

* RoHS Compliant (Continued) 
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National 


SOMIZORANCIOF Digi Reel” LINEAR SERIES (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LMV227SDCT-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 171 1.27 = 94 LMV721M5TR-ND Low Noise, Low Voltage, 10MHz, Low Power Op Amp*... 559.00/1,000 
LMV227SDTR-ND RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 705.28/1,000 LMV721M7CT-ND Low Noise, Low Voltage, 10MHz, Low Power Op Amp* C70-5 «1.61 1.19 86 


LMV228SDCT-ND 
LMV228SDTR-ND 
LMV228TLCT-ND 


RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 
RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 
RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 


1.71 1.27.94 
705.28/1,000 
WGA i eS 


LMV721M7TR-ND 
LMV722LDCT-ND 
LMV722LDTR-ND 


Low Noise, Low Voltage, 10MHz, Low Power Op Amp 
10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp* 
10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp* 


559.00/1,000 
Gri 25002) 
691.20/1,000 


LMV228TLTR-ND 
LMV228URCT-ND 
LMV228URTR-ND 
LMV232TLCT-ND 


RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 
RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 
RF Power Detector for CDMA and WCDMA* 
Dual Mean Square RF Power Detector 

for CDMA and WCDMA+..... 


8-microSMD 


161.25/250 
1126/1 eed OG) 
161.25/250 


2.51 1.87 1.38 


LMV232TLTR-ND 
LMV242LDCT-ND 
LMV242LDTR-ND 


Dual Mean Square RF Power Detector 
for CDMA and WCDMA‘... 
Dual Output, Quad-Band GSM/GPRS Power 
Amp Controller 
Dual Output, Quad-Band GSM/GPRS Power 
Amp Controller 


8-microSMD 


273.38/250 
sl B7 (lied: 2 794, 
704.00/1,000 


LMV722M-ND 
LMV722MMCT-ND 
LMV722MMTR-ND 
LMV751M5CT-ND 
LMV751M5TR-ND 


10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp* 
10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp* 
10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp* 
Low Noise, Low Voltage, Single Op Amp* 
Low Noise, Low Voltage, Single Op Amp* 


MEH 12559292 

167 A255 292 
691.20/1,000 

210257160) add 
832.00/1,000 


LMV761MA-ND 
LMV761MFCT-ND 
LMV761MFTR-ND 
LMV762MA-ND. 
LMV762MMCT-ND 


Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Output* 
Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Output* 
Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Output* 
Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Output* 
Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Output* 


1.56 1.16 .86 
156 1.16 .86 
645.12/1,000 
Alte Sil alte) 
ae AGH ee) 


LMV243BLCT-ND 
LMV243BLTR-ND 
LMV301MGCT-ND 
LMV301MGTR-ND 
LMV321M5CT-ND 


Single-Channel, Quad Band GSM Power Controller .... 
Single-Channel, Quad Band GSM Power Controller 
Op Amp 1.8V, Low Input Bias, Rail-to-Rail Output* 
Op Amp 1.8V, Low Input Bias, Rail-to-Rail Output* 
Op Amp Low Voltage* 


257 1.91 1.42 
280.13/250 
BS fl ee 
334.10/1,000 
88 64 47 


LMV762MMTR-ND 
LMV771MGCT-ND 
LMV771MGTR-ND 
LMV772MA-ND 

LMV772MMCT-ND 


Low Voltage Prec. Comparator with Push-Pull Output* 
Low Offset, Low Noise, Rail-to-Rail Output Op Amp 
Low Offset, Low Noise, Rail-to-Rail Output Op Amp 
Dual Low Offset, Low Noise Op Amp* 
Dual Low Offset, Low Noise Op Amp* 


896.00/1,000 
1.84 1.35 98 

637.00/1,000 
1.74 1.30 96 
1.74 1.30 96 


LMV321M5TR-ND 
LMV321M7CT-ND 
LMV321M7TR-ND 
LMV324M-ND 

LMV324MXCT-ND 


Op Amp Low Voltage* 
Op Amp Low Voltage (2/3 the size of FS 
Op Amp Low Voltage (2/3 the size of SOT-: es 
Low Power Quad Op Amp Low Voltage* .. 
Low Power Quad Op Amp Low Voltage* .. 


274.40/1,000 
67 AI 


285.60/1,000 
1027555 
10275 55 


LMV772MMTR-ND 
LMV774MT-ND 

LMV791MKCT-ND 
LMV791MKTR-ND 
LMV792MMCT-ND 


8-MSOP 
.14-TSSOP 
TSOT-23-6 


Dual Low Offset, Low Noise Op Amp* 
Quad Low Offset, Low Noise Op Amp 
17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* . 
17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* . 
17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* . 


718.08/1,000 
2.0% 161) ad 
d-78i decile 95 

617.50/1,000 
ie alias) 


LMV324MXTR-ND Low Power Quad Op Amp Low Voltage* .. 867.00/2,500 LMV792MMTR-ND 17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* . 0-MSOP 815.36/1,000 
LMV324MT-ND Low Power Quad Op Amp Low Voltage* Tae?) ee Ry LMV793MA-ND 88MbHz, Low Noise, 1.8V CMOS Input, 

LMV331M5CT-ND Single General Purpose, Low Voltage, TinyPack Comp. 92 67 48 Decompensated Op Amp* 2.33 1.73 1.28 
LMV331M5TR-ND. Single General Purpose, Low Voltage, TinyPack Comp.* .. SOT-23-5 285.60/1,000 LMV793MFCT-ND 88MHz, Low Noise, 1.8V CMOS Input 

LMV331M5XCT-ND General Purpose Low Voltage TinyPack Comparato 92 67 48 Decompensated Op Amp* 2.09 1.56 1.15 
LMV331M5XTR-ND General Purpose Low Voltage TinyPack Comparato 813.96/3,000 LMV793MFTR-ND 88MHz, Low Noise, 1.8V CMOS Input 

LMV331M7TR-ND General Purpose Low Voltage TinyPack Comparator* 298.20/1,000 Decompensated Op Amp* OT-23-5 864.00/1,000 
LMV331M7XCT-ND General Purpose Low Voltage TinyPack Comparator* 96 Th) nl LMV796MFCT-ND 17MHz, Low Noise, CMOS Inpi p Amp*. OT-23-5 1.61 119 86 
LMV331M7XTR-ND General Purpose Low Voltage TinyPack Comparator* 849.87/3,000 LMV796MFTR-ND 17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1 '8V Op Amp* .. OT-23-5 559.00/1,000 
LMV339M-ND Quad General Purpose, Low Voltage, TinyPack Comp. 397.80/1,000 LMV797MMCT-ND 17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* . 8-MSOP 1.86 1.38 1.02 
LMV339MT-ND Quad General Purpose, Low Voltage, TinyPack Comp.*. 1.28 94 68 LMV797MMTR-ND 17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amp* . 8-MSOP 766.72/1,000 
LMV341MGCT-ND Single, 2.7V, Rail-to-Rail Op Amp 98 ole coe) LMV821M5CT-ND Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp*....SOT-23-5 1.35 99 72 
LMV341MGTR-ND Single, 2.7V, Rail-to-Rail Op Amp 338.00/1,000 LMV821M5TR-ND Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp* 468.00/1,000 
LMV342MA-ND Dual, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp* 1.14 84 61 LMV821M7CT-ND 070-5 «61.39 «1.02 «74 


LMV342MMCT-ND 


Dual, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp 


118 87-63 


LMV342MMTR-ND 
LMV344MA-ND 
LMV344MT-ND 
LMV358M-ND 
LMV358MXCT-ND 


Dual, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp 
Quad, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp* 
Quad, 2.7V, Rail-to-Rail, Op Amp* ... 
Low Power Dual Op Amp, Low Voltage* .. 
Low Power Dual Op Amp, Low Voltage 


408.20/1,000 
92 67 
1.39 1.03.75 


107 78) 56 
1.07.78 56 


LMV821M7TR-ND 


Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp. 
Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp .. 


481.00/1,000 


LMV358MXTR-ND 
LMV358MMCT-ND 
LMV358MMTR-ND 
LMV393M-ND 

LMV393MMCT-ND 


Low Power Dual Op Amp, Low Voltage 
Low Power Dual Op Amp, Low Voltage* .. 
Low Power Dual Op Amp, Low Voltage* .. 
Dual General Purpose Low Voltage, TinyPack Comp.* 
Dual General Purpose Low Voltage, TinyPack Comp.* 


791.35/2,500 
AO7 278) 56 

333.20/1,000 
1.01 15 = 64 
1.01 15.54 


LMV822M-ND 

LMV822MMCT-ND 
LMV822MMTR-ND 
LMV822MXCT-ND 
LMV822MXTR-ND 


Low Voltage, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp 
Dual Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp 
Dual Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp* 
Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp* 
Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp* 


146 1.08 .78 

146 1.08 .78 
507.00/1,000 

146 1.08 .78 
1243.13/2,500 


LMV393MMTR-ND 
LMV393MMXCT-ND 


Dual General Purpose Low Voltage, TinyPack Comp.* 
Dual General Purpose Low Voltage, TinyPack Comp. 


351.00/1,000 
1.01 15 64 


LMV822MMXTR-ND Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output Op Amp* 1740.38/3,500 

LMV824M-ND Quad Low Volt, 5MHz, Low Power, R/R, Output OpAmp*..14-SOIC 1.71 1.26 92 
LMV824MT-ND Quad Low Volt, 5MHz, LP, R/R, Output Op Amp* 4-TSSOP 1.75 1.29 94 
LMV844MT-ND CMOS In, RRIO, Wide Supply Range Op Amp* 3.10 2.36 1.80 
LMV931MFCT-ND Single 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp*.... 139 1.02.74 
LMV931MFTR-ND Single 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* 481.00/1,000 

LMV931MGCT-ND Single 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* 139 1.02 74 


LMV931MGTR-ND 
LMV932MA-ND 
LMV932MMCT-ND 


Single 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* 
Dual 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* 
Dual 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* 


481.00/1,000 
1.75 1.29.94 
UE 290 94) 


LMV932MMTR-ND 
LMV934MA-ND 
LMV934MT-ND 
LMV951MKCT-ND 
LMV951MKTR-ND 


Dual 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp*... 
Quad 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* . 
Quad 1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp* . 
1V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown* . 
1V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown*. 


605.80/1,000 
174 1.30 96 
174 1.30 .96 
is as ee) 

642.20/1,000 


LMV393MMXTR-ND General Purpose Low Voltage, TinyPack Comparator . 1204.88/3,500 
LMV422MMCT-ND Dual Rail-to-Rail Output Op Amp 192 143 1.06 
LMV422MMTR-ND Dual Rail-to-Rail Output Op Amp 791.04/1,000 
LMV431ACM5CT-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator* 10 Sil ay 
LMV431ACM5TR-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator* 218.40/1,000 
LMV431ACZ-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator... 70 ‘Sil ay 
LMV431AIM5CT-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator* 88 64 47 
LMV431AIM5TR-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator* 274.40/1,000 
LMV431AIZ-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator* 88 64 47 
LMV431CM5CT-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator* 66 48 = 35 
LMV431CM5TR-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator* 205.80/1,000 
LMV431CZ-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulato 66 48 = 35 
LMV431IM5CT-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulato: 10 51 ase 
LMV431IM5TR-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulato: 218.40/1,000 
LMV4311Z-ND Low-Voltage (1.24V) Adj. Precision Shunt Regulator* 70 iil 37 


LMV552MMCT-ND 
LMV552MMTR-ND 


3MHz, Micropower RRO Amp*. 
3MHz, Micropower RRO Amp*. 


1.74 130 .96 
718.08/1,000 


LMV981BLCT-ND 
LMV981BLTR-ND 
LMV981MFCT-ND 
LMV981MFTR-ND 
LMV981MGCT-ND 


1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown. 
1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown. 
1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown 
1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown. 
1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown 


153° 1.13 82 
153.38/250 

1.53) 113.82 
531.70/1,000 

153 1.13 82 


LMV651MGCT-ND 12MHz, Low Voltage, Low Power Op Amp* 1.61 118 86 
LMV651MGTR-ND 12MHz, Low Voltage, Low Power Op Amp* 556.40/1,000 
LMV652MMCT-ND 12MHz, Low Voltage, Low Power Amplifier* ALVAl iSO)» 96) 


LMV652MMTR-ND 
LMV654MT-ND 
LMV710MSCT-ND 


12MHz, Low Voltage, Low Power Amplifier* 
12MHz, Low Voltage, Low Power Amplifier* 
Low Power, R/R, I/O Op Amp with High Output Current 


718.08/1,000 
250 1.86 1.38 


LMV981MGTR-ND 
LMV981TLCT-ND 
LMV981TLTR-ND 
LMV982MMCT-ND 
LMV982MMTR-ND 


1.8V Rail-to-Rail, In/Out, Op Amp with Shutdown 
Single 1.8V R/R, In/Out, Op Amp with Shutdown* 
Single 1.8V R/R, In/Out, Op Amp with Shutdown* 
Dual, 1.8V, Rail-to-Rail In/Out Op Amp with Shutdown 
Dual, 1.8V, Rail-to-Rail In/Out Op Amp with Shutdown 


531.70/1,000 
153 1.13 82 

153.38/250 
78S Wel 295: 

617.50/1,000 


LMV1012TP-07CT-ND 


Analog Pre-Amp for High Gain Microphone... 


143° 1.05 .76 


Drive and Shutdown Option* SOT-23-5 1.50 110 .80 
LMV710M5TR-ND Low Power, R/R, I/O Op Amp with High Output Current 

Drive and Shutdown Option* SOT-23-5 518.70/1,000 
LMV711M6CT-ND Low Power, R/R, I/O Op Amp with High Output Current 

Drive and Shutdown Option* SOT-23-6 1.61 118 86 
LMV711M6TR-ND Low Power, R/R, I/O Op Amp with High Output Current 

Drive and Shutdown Option* . SOT-23-6 556.40/1,000. 
LMV712BLCT-ND Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 

Dual Op Amp with Independent Shutdown...............10-microSMD 2.06 1.53 1.14 
LMV712BLTR-ND Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 

Dual Op Amp with Independent Shutdown... ... 10-microSMD 224.44/250 


LMV712LDCT-ND 


Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out : 
Dual Op Amp with Independent Shutdown... 


2.06 1.53 1.14 


LMV712LDTR-ND 
LMV712MMCT-ND 
LMV712MMTR-ND 


Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 

Dual Op Amp with Independent Shutdown... 
Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 

Dual Op Amp with Independent Shutdown®...............+ 10-MSOP 
Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out 

Dual Op Amp with Independent Shutdown* 


851.20/1,000 
1.83 1.36 1.01 
755.20/1,000 


LMV712TLCT-ND 
LMV712TLTR-ND 
LMV715MFCT-ND 


Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out, Dual 

Op Amp with Independent Shutdown* ... 10-microSMD 
Low Power, Low Noise, High Output, R/R, In/Out, Dual 

Op Amp with Independent Shutdown* .... 10-microSMD 
Low Power, R/R, In/Out Op Amp with High Output 


2.06 1.53 1.14 
224.44/250 


LMV1012TP-07TR-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphoni 142.50/250 
LMV1012TP-15CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphon 146 1.08 78 
LMV1012TP-15TR-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphon 146.25/250 
LMV1012TP-25CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone: 1.46 1.08 78 
LMV1012TP-25TR-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone* 146.25/250 
LMV1012UP-07CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphon AAS OSI 76: 
LMV1012UP-07TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone.. 142.50/250 
LMV1012UP-15CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone* 1:43" 105) 76: 
LMV1012UP-15TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone 142.50/250 
LMV1012UP-20CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphon AS Osi 76 
LMV1012UP-20TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphoni 142.50/250 
LMV1012UP-25CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone* 1435 1056-76 
LMV1012UP-25TR-ND | Analog Pre-Amp for High Gain Microphone... 142.50/250 
LMV1012UPX-07CT-ND | 7.8dB, High Gain 2-Wire Microphone Pre-Amp AAS OSI 76: 
LMV1012UPX-07TR-ND | 7.8dB, High Gain 2-Wire Microphone Pre-Amp 1453.50/3,000 
LMV1012XP-15CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone*..... 1.76 130 94 
LMV1012XP-15TR-ND. Analog Pre-Amp for High Gain Microphone... 176.25/250 
LMV1012XP-25CT-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone* 1.84 135 98 
LMV1012XP-25TR-ND Analog Pre-Amp for High Gain Microphone* 183.75/250 
LMV1015UR-15CT-ND | Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone 1.28 94 68 
LMV1015UR-15TR-ND | Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone 127.50/250 
LMV1015UR-25CT-ND | Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone 1.39 102 74 
LMV1015UR-25TR-ND | Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone 138.75/250 


LMV1015XR-15CT-ND 


Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire 


Microphone*.... .. 4-microSMD 


1.54 1.13.82 


Current Drive and Shutdown Option...... SOT-23-6 143 1.05 76 
LMV715MFTR-ND Low Power, R/R, In/Out Op Amp with High Output 

Current Drive and Shutdown Optio SOT-23-6 494.00/1,000 
LMV716MMCT-ND 5MHz, Low Noise, R/R Dual Op Amp*. .8-MSOP 161 118 .86 
LMV716MMTR-ND 5MbHz, Low Noise, R/R Dual Op Amp*. . 8-MSOP 556.40/1,000 
LMV721M5CT-ND Low Noise, Low Voltage, 10MHz, Low SOT-23-5 161 119 86 


LMV1015XR-15TR-ND 


LMV1015XR-25CT-ND 
LMV1015XR-25TR-ND 
LMV1024URCT-ND 


Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire 


Microphone*.... .4-microSMD 


Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone ......4-USMD 
Built-in Gain IC for High Sensitivity 2-Wire Microphone ......4-USMD 
PDM Output, Pre-Amp for Electret 

Microphone®.... ... 6-microSMD 


153.75/250 
158 1.16 84 
157.50/250 


2.39 1.78 1.31 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(toss) 1069 


National 


Semiconductor 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description ul 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LMV1024URTR-ND PDM Output, Pre-Amp for Electret Microphone*. 259.88/250 LP2951CN-ND Adjustable Micropower Voltage Regulator* HSCS Ss 
LMV1026URCT-ND PDM Output, Pre-Amp for Electret Microphone*. 239 1.78 1.31 LP2951CN-3.0-ND 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulato: 1.56 115 .84 
LMV1026URTR-ND PDM Output, Pre-Amp for Electret Microphone*. 259.88/250 LP2951CN-3.3-ND 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* .. 1:56 115) 84 
LMV1031UR-20CT-ND | Amplifier for Internal 3-Wire Analog Microphone, LP2952AIM-3.3-ND 3.3V, Adjustable LDO Voltage Regulator 3.80 289 2.21 
External Pre-Amp* . 1.69 1.24 90 LP2952AIM-ND Adjustable LDO Voltage Regulator* ... 3.80 2.89 2.21 
LMV1031UR-20TR-ND | Amplifier for Internal 3-Wire Analog Microphone, LP2952AIN-3.3-ND 3.3V, Adjustable LDO Voltage Regulator i 3.80 289 2.21 
External Pre-Amp* a 168.75/250 LP2952IM-ND 250mA Low Power Adjustable Voltage Regulator . 16-SOIC 248 1.84 1.36 
LMV1032UP-O6CT-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone 1.76 130 .94 LP2952IM-3.3-ND 3.3V, Adjustable LDO Voltage Regulator*. 16-SOIC 248 1.84 1.36 
LMV1032UP-06TR-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone 176.25/250 LP2952IN-3.3-ND 3.3V, Adjustable LDO Voltage Regulator 14-Dip 2.48 1.84 1.36 
LMV1032UP-15CT-ND Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone 76 9:30) 94 LP2953AIM-ND 250mA Low Power Adj. Voltage Reg. (Elect. Improved)*....16-SOIC 4.58 3.48 2.66 
LMV1032UP-15TR-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone 176.25/250 PeCSSSIBEND Som Low rower Hdlustable yon Hegulaior® 288 ee val 
LMV1032UP-25CT-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone 1.76 130 94 }53IN- 50MA Low Power Adjustable Voltage Regulator . 5: : AT 
LMV1032UP-25TR-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone 176.25/250 LP2954AIS-ND Adj. Micropower Low Dropout Voltage Regulator*.. 458 348 2.66 
LMV1032UPX-O6CT-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone . 1.76 130 94 LP2954AIT-ND 5.0V, Micropower Low Dropout Voltage Regulator 0-220 458 3.48 2.66 
LMV1032UPX-O6TR-ND_ | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone* . 1797.75/3,000 LP29541S-ND 5.0V, Micropower Low Dropout Voltage Regulator* 0-263 268 2.04 1.56 
s q Wil i * LP2954IT-ND 5.0V, Micropower Low Dropout Voltage Regulator* 2.68 2.04 1.56 
LMVI0S2UR-ISTR-ND | Amp for Wire Arloy Electret Microphone. "S sesaunso | LR2056AIN-ND | Dual MeropowerLDO Vag Repuator* 498 358 272 
LMV1032UR-25CT-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone* . 171126 92 Sess Dual Micropower LDO Voltage Regulato! ack) Ses ie 
LMV1032UR-25TR-ND | Amp for 3-Wire Analog Electret Microphone. ~— 171.00/250 Heese Dual Micropower LDO Voltage Regulator SED a 20 
7 . : ° ° LP2957AIS-ND. 5.0V, LDO Regulator for Micropower Application* 4.25 3.23 2.47 
LMV1088RLCT-ND Dual Input, Far Field Noise Suppression 
Microphone Amp* NEWS..... 16.54 14.18 12.57 LP2957AlT-ND 5.0V, LDO Regulator for Micropower Application* 425 3.23 2.47 
a = = LP29571S-ND 5.0V, LDO Regulator for Micropower Application* 3.28 249 1.90 
LMV1088RLTR-ND Dual Input, Far Field Noise Suppression LP2960IM-3.3-ND 33V. 5A Mi LDO Regulator* 250 190 145 
Microphone Amp* NEW!..... 3000.38/250 pee ie Yaar MGT On Owe! eQUIRIOF sasise : é if 
i iy q LP2960IM-5.0-ND 5.0V, .5A Micropower LDO Regulator, 160ppm 2.60 1.90 1.45 
FUN2O TI MESND High Precision, Rall-to-Rall Output Op Amp 287 1-38 LP2966IMM-1818CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/1.8V 233 173 1.28 
LMV2011MFCT-ND High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp* 251) 187" 1:38 — - a - 2 = = 
i A ae 1 ta-Rail LP2966IMM-1818TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/1.8V 961.28/1,000 
LMV2011MFTR-ND High Precision, Rail-to-Rail Output Op Amp 1036.80/1,000 
7 . LP2966IMM-1828CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/2.8V 2.33 1.73 1.28 
LMV7219M5CT-ND 7nS, 2.7V to 5V Comparator with Rail-to-Rail, Output 2790 2.0 7h 5a) _ ul 
: ; ‘ LP2966IMM-1828TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/2.8V 961.28/1,000 
LMV7219M5TR-ND 7nS, 2.7V to 5V Comparator with Rail-to-Rail, Output 1152.00/1,000 LP2966IMM-1830CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3V 233 1.73 1.28 
LMV7219M7CT-ND 7nS, 2.7V to 5V Comparator with Rail-to-Rail, Output 2179) 2107 1:53 LP2966IMM-1830TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 18Vv/3V ~~ 961 28/1 000 
LMV7219M7TR-ND 7nS, 2.7V to 5V Comparator with Rail-to-Rail, Output... 1152.00/1,000 : ¥ : 
LP2966IMM-1833CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3.3V* . PERG Ee) 
LMV7235MSCT-ND pia ow Powel aoeataiey A nput Comparator Ae anon iece LP2966IMM-1833TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3.3V* . 961.28/1,000 
P id = = = LP2966IMM-2518CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/1.8V 2 SomeuTomnes. 
reat TUHILOhen SErvPenruepIES eee 716.80/1,000 LP2966IMM-2518TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/1.8V 961.28/1,000 
ei Boe) LP2966IMM-2525CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/2.5V 2.33 1.73 1.28 
LMV7235M7CT-ND aoe Powel : pow Valage: BIR np aa age Ge LP2966IMM-2525TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Reguitor 2.5V/2.5V 961.28/1,000 
YER fe i ae eat us y i Bad ircae H : ? LP2966IMM-2828CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/2.8V 233 173 1.28 
TERE LYASE Ira Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator LP2966IMM-2828TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/2.8V 961.28/1,000 
with Open Drain/Push-Pull Ouput* 716.80/1,000 LP2966IMM-2830CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/3V 233 173 128 
LMV7239M5CT-ND Ura tow Power, ow Vola, BVA innit Comparator 507.035 eS aa LP2966IMM-2830TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/3V 961.28/1,000 
with Open Drain/Push-Pull Outpu -23- B : 4 x a 
uss a oe Ly i isc ra | ay he ea 7S a hoi 
with Open Drain/Push-Pull Output* SOT-23-5 716.80/1,000 LP2966IMM-3325CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/2.5V* . 233 173 1.28 
LMV7239M7CT-ND Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator LP2966IMM-3325TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/2.5V* . 961.28/1,000 
with Open Drain/Push-Pull Quput* 1.74 1.29.96 LP2966IMM-3333CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.3V* . 233 1.73 1.28 
LMV7239M7TR-ND Ultra Low Power, Low Voltage, R/R Input Comparator LP2966IMM-3333TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.3V* . 961.28/1,000 
with Open Drain/Push-Pull Quput- ... 716.80/1,000 LP2966IMM-3336CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.6V 233 173 128 
LMV7271MFCT-ND Single, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input* 143 1.05 76 LP2966IMM-3336TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.6V 961.28/1,000 
LMV7271MFTR-ND Single, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input* 494.00/1,000 LP2966IMM-3636CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.6V/3.6V 2BSe eau 28 
LMV7271MGCT-ND Single, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input* 1431.05.76 LP2966IMM-3636TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.6V/3.6V 961.28/1,000 
LMV7271MGTR-ND Single, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input* 494.00/1,000 LP2966IMM-5050CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 5V/5V Been sey (ees 
LMV7272TLCT-ND Dual, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input* 165 1.23 91 LP2966IMM-5050TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 5V/5V 961.28/1,000 
LMV7272TLTR-ND Dual, 1.8V Low Power Comparator with R/R Input* 179.55/250 LP2967IBP-1825CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato 3.10 2.36 1.80 
LMV7275MFCT-ND 1.8V Low Power Comparator with Rail-to-Rail Input* 143° 1.05  .76 LP2967|IBP-1825TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato 412.30/250 
LMV7275MFTR-ND 1.8V Low Power Comparator with Rail: if 494.00/1,000 LP2967IBP-1833CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato 3.10 2.36 1.80 
LMV7275MGCT-ND 1.8V Low Power Comparator with Rail- 143° 1.05 .76 LP2967IBP-1833TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato 412.30/250 
LMV7275MGTR-ND 1.8V Low Power Comparator with Rail- 494.00/1,000 LP2967IBP-2833CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato 3.10 236 1.80 
LMV7291MGCT-ND 1.8V Low Power Comparator with Rail- ee) ey 6) LP2967|IBP-2833TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato 412.30/250 
LMV7291MGTR-ND 1.8V Low Power Comparator with R 482.30/1,000 LP2967IMM-2828CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato 2.98 2.21 1.64 
LP324M-ND Micropower Quad Op Amp* .. 1.10 81 59 LP2967IMM-2828TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator... 1228.80/1,000 
LP324MT-ND Micropower Quad Op Amp* . 142 1.04 76 LP2967IMM-2833CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator... 2.98 2.21 1.64 
LP324MXCT-ND Micropower Quad Op Amp* .. -14-SOIC 94 69 50 LP2967IMM-2833TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato 1228.80/1,000 
LP324MXTR-ND Micropower Quad Op Amp* . -14-SOIC 937.13/2,500 LP2967ITP-1825CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato 3:10) 2136) 1:80 
LP324N-ND Micropower Quad Op Amp* . 14-Dip 1.28 94 69 LP2967ITP-1825TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulato! 412.30/250 
LP339M-ND Ultra-Low Power Quad Comparator* -14-SOIC 99 73 53 LP2967ITP-1833CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator* 3.10 236 1.80 
LP339MXCT-ND Ultra-Low Power Quad Comparator . 4148010 99 73 53 LP2967ITP-1833TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator* 412.30/250 
LP339MXTR-ND Ultra-Low Power Quad Comparator . .14-SOIC 841.50/2,500 LP2967ITP-2830CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator* 3.10 236 1.80 
LP339NNS-ND Ultra-Low Power Quad Comparator* 14-Dip 1.15 85 © .62 LP2967ITP-2830TR-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator 412.30/250 
LP395Z-ND Ultra Reliable Power Transistor* .. eye ies iia oo LP2967ITP-2833CT-ND | Dual Micropower 150mA LDO Regulator 310 2.36 1.80 
LP2902M-ND Micropower Quad Operational Amplifier* 14-SOIC 1.66 1.22 89 LP2967ITP-2833TR-ND_| Dual Micropower 150mA LDO Regulator* 412.30/250 
LP2902MXCT-ND Micropower Quad Operational Amplifier* “14-S0IC 166 122 89 LP2975AIMM-3.3CT-ND | 3.3V, MOSFET LDO Driver/Controller* 2.20 1.64 1.21 
LP2902MXTR-ND Micropower Quad Operational Amplifier* .14-SOIC 1408.88/2,500 Toee eA Mer aT NG Be instr tog rR eee 500 ee eo oe 
LP2902N-ND Micropower Quad Operational Amplifier .. 14-Dip 1.84 1.35 .98 eS : i : 2 
LP2950ACZ-3.0-ND 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 0-92 1.05 78 57 LP2975AIMM-5.0TR-ND | 5V, MOSFET LDO Driver/Controller 908.80/1,000 
LP2950ACZ-3.3-ND 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 105 78 57 LP2975IMM-3.3CT-ND_| 3.3V, MOSFET LDO Driver/Controller. 198 1.48 1.09 
LP2950ACZ-5.0NS-ND | 5V, Micropower Voltage Regulator 105.78 57 Tee RS GAM oa Maere too oaeeontroter eae OnOE 


LP2950CDT-3.3-ND 
LP2950CDT-5.0NS-ND 
LP2950CZ-3.0-ND 
LP2950CZ-3.3-ND 


3.3V, Micropower Voltage Regulator* .. 
5V, Micropower Voltage Regulator* 

3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 
3.3V, Adjustable Micropower Voltage Regulator*. 


1.34 99 72 
1.34 99 .72 
1.04 75 .55 
1.04.75 55 


LP2950CZ-5.0NS-ND 
LP2951ACM-ND 
LP2951ACMXCT-ND 
LP2951ACMXTR-ND 
LP2951ACM-3.0-ND 


5V, Micropower Voltage Regulator* ..... 

1.24-29V, Adjustable Voltage Regulator* 
1.24-29V, Adjustable Voltage Regulator* 
1.24-29V, Adjustable Voltage Regulator* 
3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 


1.04 75 55 
02) 275) 55 
1020275) 255 
867.00/2,500 
10275) 355, 


LP2951ACM-3.3-ND 


3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator 


1.02 es) 


LP2951ACMM-3.0CT-ND | 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 1:13 84 = 61 
LP2951ACMM-3.0TR-ND | 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 392.60/1,000 
LP2951ACMM-3.3CT-ND | 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 1.13 84 61 
LP2951ACMM-3.3TR-ND | 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 392.60/1,000 
LP2951ACMMCT-ND Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* .. 1:13 84 61 
LP2951ACMMTR-ND Series Adjustable Micropower Voltage Regulator .. 392.60/1,000 
LP2951ACN-ND. 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulator* 156 115 84 
LP2951ACN-3.3-ND 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 50m on o4 


LP2951CM-ND 


1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulator* 


1.04 15.55 


LP2951CMXCT-ND 
LP2951CMXTR-ND 
LP2951CM-3.0-ND 
LP2951CM-3.3-ND 


1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulator* 
1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulator* 
3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 
3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 


104775 :55 
764.75/2,500 

1.04 75 .55 

1.04 75 .55 


LP2951CMM-3.0CT-ND | 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator . 197, 1282 
LP2951CMM-3.0TR-ND | 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator . 336.70/1,000 
LP2951CMM-3.3CT-ND | 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 97 Te ty 
LP2951CMM-3.3TR-ND | 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* 336.70/1,000 
LP2951CMMCT-ND Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* .. 97 aie ey 


LP2951CMMTR-ND 


Series Adjustable Micropower Voltage Regulator* . 


336.70/1,000 


LP2975IMM-5.0TR-ND 
LP2980AIM5-2.5CT-ND 
LP2980AIM5-2.5TR-ND 


5V, MOSFET LDO Driver/Controller* . 
2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* .. SOT-23-5 
2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* .. SOT-23-5 


819.20/1,000 
84 61 44 
261.80/1,000 


LP2980AIM5-3.0CT-ND 
LP2980AIM5-3.0TR-ND 
LP2980AIM5-3.3CT-ND 
LP2980AIM5-3.3TR-ND 
LP2980AIM5-5.0CT-ND 


3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* ..... 
3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* ..... 
3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* .. SOT-23-5 
3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* .. SOT-23-5 
5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade® ..... SOT-23-5 


84 6144 
261.80/1,000 

84 61 44 
261.80/1,000 

84 6144 


LP2980AIM5-5.0TR-ND 


5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* (OT-23-5 


261.80/1,000 


LP2980IM5-ADJCT-ND | Adj., Micropower 50mA Ultra LDO Regulator* .. (OT-23-5 84 61 44 
LP2980IM5-ADJTR-ND | Adj., Micropower 50mA Ultra LDO Regulator . OT -23-5 261.80/1,000 
LP2980IM5-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. OT-23-5 84 61 44 
LP2980IM5-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato: }OT-23-5 261.80/1,000 
LP2980IM5-3.0CT-ND 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator* OT-23-5 84 61 44 
LP2980IM5-3.0TR-ND 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator* }OT-23-5 261.80/1,000 
LP2980IM5-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator* OT-23-5 84 61 44 


LP2980IM5-3.3TR-ND 
LP2980IM5-5.0CT-ND 


3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator* 
5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator* 


OT-23-5 
OT-23-5 


261.80/1,000 
84 6144 


LP2980IM5-5.0TR-ND 

LP2981AIM5-2.5CT-ND 
LP2981AIM5-2.5TR-ND 
LP2981AIM5-2.7CT-ND 
LP2981AIM5-2.7TR-ND 


OT-23-5 
OT-23-5 
OT-23-5 
OT-23-5 
OT-23-5 


5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator* 
2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grad 
2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grad 
2.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grad 
2.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Gradi 


261.80/1,000 
113.83 60 

390.00/1,000 
113.83 60 

390.00/1,000 


LP2981AIM5-2.8CT-ND 
LP2981AIM5-2.8TR-ND 
LP2981AIM5-3.0CT-ND 
LP2981AIM5-3.0TR-ND 
LP2981AIM5-3.2CT-ND 


2.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade. 
2.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grad 
3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade* 
3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade* 
3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grad 


OT-23-5 
OT-23-5 
OT-23-5 
OT-23-5 
 SOT-23-5 


GET EN aa 
390.00/1,000 

Wey eR sein) 
390.00/1,000 

113.8360 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


1070 (tos) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


National 


Semiconductor Digi®Reel i aR SILAS (emt) 

Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LP2981AIM5-3.2TR-ND | 3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 390.00/1,000 LP2985IM5-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator*. EOC T7205! 
LP2981AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 1.13 83 60 LP29851M5-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator*. 308.00/1,000 
LP2981AIMS-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 390.00/1,000 LP29851M5-2.0CT-ND 2.0V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato 199R a7 20 nb? 
LP2981AIM5-3.6CT-ND | 3.6V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 113.83 60 LP2985IM5-2.0TR-ND | 2.0V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 308.00/1,000 
LP2981AIM5-3.6TR-ND _| 3.6V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 390.00/1,000 LP29851M5-2.5CT-ND _| 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator*. 99 72 52 
LP2981AIM5-3.8CT-ND | 3.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 113.8360 LP2985IM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator*. 308.00/1,000 
LP2981AIM5-3.8TR-ND | 3.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade 390.00/1,000 LP29851M5-2.6CT-ND 2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: 99 72 52 
LP2981AIMS5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade*. 113 83.60 LP2985IM5-2.6TR-ND | 2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 308.00/1,000 
LP2981AIM5-5.0TR-ND | SV, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade*. 390.00/1,000 LP29851M5-2.7CT-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato 99 72 52 
eee eee oo Micropower nom ura po Regulator 1.09 aaa nae LP2985IM5-2.7TR-ND _| 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato 308.00/1,000 

-2.5TR-| BV, Micropower 100mA Ultra egulator* . 00/1, z z i * 

LP2061IMB-2.7CT-ND _|2.7V, Micropower 100mA Uva LDO Regulator 1109-8058 | poaesis2eTn-ND |28V Micropower 150mA LN Uta LDO Regultor™ ® sos.rt.000. 
LP29811M5-2.7TR-ND 2.7V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 377.00/1,000 LP29851M5-2.9CT-ND 29V. Micro : “Jy 

ef sf # 4 OV, power 150mA LN Ultra LDO Regulator "99 2302 
LP2981IMS-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 1.09 80-58 LP2985IM5-2.9TR-ND | 2.9V. Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato 308.00/1,000 
LP2981IM5-2.8TR-ND _| 2.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 377.00/1,000 LP2985IM5-3.0CT-ND | 3V Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* 99 72° 52 
LP2981IM5-3.0CT-ND 3V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator* 1.09 80 58 ; RAT 7 = 7 5 

, q ; ‘ie LP2985IM5-3.0TR-ND 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 308.00/1,000 
LP29811M5-3.0TR-ND 3V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator 377.00/1,000 7 

e 4 i LP2985IM5-3.1CT-ND 3.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 99 Jeo &e 
LP29811M5-3.6CT-ND 3.6V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 1.09 80 = 58 7 

Y iy A LP2985IM5-3.1TR-ND 3.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: 308.00/1,000 
LP29811M5-3.6TR-ND 3.6V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 377.00/1,000 . 

. af q LP2985IM5-3.2CT-ND. 3.2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: 99 12 252) 
LP29811M5-3.8CT-ND 3.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 1.09 80 58 LPoggsiMs-3 2TR-ND 3 OV Mi 450mA LN Ultra LDO Regulat 308.00/1,000 
[P2981IM5-3.8TR-ND | 3.8V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. 377.00/1,000 peel oe oe is eve sans 
LP2981IM5-5.0CT-ND 5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator* 1.09 80 3658 LP2985IM5-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator*. 99 EID 2) 
LP29811M5-5.0TR-ND 5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator* 377.00/1,000 LP2985IM5-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator*.. 308.00/1,000 
LP2982AIM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* inkl EG LP29851M5-3.5CT-ND | 3.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 99 72 52 
LP2982AIM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* ..... SOT-23-5 390.00/1,000 LP2985IM5-3.5TR-ND | 3.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 308.00/1,000 
[P2982AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, AGrade*..SOT-23-5 1.13 83 60 LP298SIM5-3.6CT-ND _| 3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator*. 9972 _52 
LP2982AIM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* .. SOT-23-5 390.00/1,000 LP2985IMS-3.6TR-ND | 3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator*. 308.00/1,000 
LP2982AIM5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade* .....SOT-23-5 113 83 60 LP2985IM5-3.8CT-ND | 3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 99 72 52 
LP2982AIM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade® ..... SOT-23-5 390.00/1,000 LP29851M5-3.8TR-ND 3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: 308.00/1,000 
LP2982IM5-3.0CT-ND 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. ... SOT-23-5 1.09 80 58 LP29851M5-4.0CT-ND AV, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* 99 ye Be 
[P2982IM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator. SOT-23-5 377.00/1,000 LP2985IM5-4.0TR-ND___| 4V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. 308.00/1,000 
LP2982IM5-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator SOT-23-5 1.09 80 58 LP2985IM5-4.5CT-ND 4.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* .. .99 o/2l 52) 
LP2982IM5-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator* SOT-23-5 377.00/1,000 LP2985IM5-4.5TR-ND 4.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: 308.00/1,000 
LP2982IM5-5.0CT-ND 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator SOT-23-5 1.09 80 58 LP2985IM5-5.0CT-ND 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* 99 eI E02) 
LP2982IM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator SOT-23-5 377.00/1,000 LP2985IM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator... 308.00/1,000 
LP2983AIM5-1.0CT-ND | 1.0V, Micropower 150mA Voltage Regulator*. SOT-23-5 1.61 1.19 .86 LP2985IM5-6.1CT-ND 6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator 99 a BYE 
LP2983AIM5-1.0TR-ND | 1.0V, Micropower 150mA Voltage Regulator*. SOT-23-5 559.00/1,000 LP29851M5-6.1TR-ND 6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato: 308.00/1,000 
LP2983AIMS-1.2CT-ND | 1.2V, Micropower 150mA Voltage Regulator*. SOT-23-5 1.61 1.19 86 LP2985ITP-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato -microSMD = 99-7252 
LP2983AIM5-1.2TR-ND | 1.2V, Micropower 150mA Voltage Regulator*. SOT-23-5 559.00/1,000 LP2985|TP-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato! -microSMD 93.50/250 
LP2983IM5-1.0CT-ND | 1V, Micropower 150mA Voltage Regulato SOT-23-5 1.58 1.16 84 LP2985ITP-2.7CT-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato! -microSMD 997252 
Heopee Mag TEND 1, Micropower 1e0mA Wattage Regulato Sores ae B00 OF LP2985ITP-2.7TR-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulato’ -microSMD 93.50/250 

-1.20T- .2V, Micropower 150mA Voltage Regulator*. -23- ; ‘ i x a i i j a 
LP2983IM5-1.2TR-ND | 1.2V, Micropower 150mA Voltage Regulator. S0T-23-5 546.00/1,000 Tee ns eee ll soy lea Se Ue ote ia v HL a iip eae once 
LP2985AIBP-2.8CT-ND | 2.8V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade . i 1.04 ES LP2986AIM-3.0-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adjustable ue 
LP2985AIBP-2.8TR-ND | 2.8V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade . 97.75/250 s Voltage Regulator 5% ) 211 157 116 
LP2985AIBP-3.0CT-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade....5-microSMD —-1.04 75 55 LP2986AIM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Fixed or Adjustable ‘i A E 
LP2985AIBP-3.0TR-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade... 5-microSMD 97.75/250 Voltage Regulator .5%* 8S0IC 241 157 1.16 
PP2O80AIBR-S 3 TEND 9) 3.3V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade .. THE ll) [P2986AIM-5.0-ND | 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg 5%*...8-SOIC. 2.11 1.57 1.16 
LP2985AIBP-3.3TR-ND | 3.3V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade . 97.75/250 LP2986AIMM-3.0CT-ND | 3V. Mi 200mA Ultra LDO Fixed or Adi. V. Req .5%*.8-MSOP 233 173 128 
LP2985AIBP-4.0CT-ND | 4V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 1.04.75 55 3 3 MICTOD WT eter re POOF Ce Ve EU's : ; é 

; LP2986AIMM-3.0TR-ND | 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5%*.. 8-MSOP 960.00/1,000 
LP2985AIBP-4.0TR-ND | 4V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade .... 97.75/250 - | ; 4 oy e 
; ; LP2986AIMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg .5%....8-MSOP 2.33 1.73 1.28 
LP2985AIBP-5.0CT-ND | 5V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade ......5-microSMD —-1.04 ELOME eo) LP2986AIMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg 5% 960.00/1,000 
LP2985AIBP-5.0TR-ND | 5V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade ...... 5-microSMD 97.75/250 - —— = — - — - ~ 
LP2985AIM5-1.5CT-ND | 1.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., AGrade*...SOT-23-5 1.04 75 55 ER2S86AIMM-5,0GT-ND! | SV, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5%- 2.33 1.73 1.28 
LP2985AIM5-1.5TR-ND_ | 1.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* ... SOT-23-5 322.00/1,000 LP2986AIMM-5.0TR-ND | 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5% . 960.00/1,000 
LP2985AIM5-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., AGrade*...SOT-23-5 1.04 75 55 Tee ee a nope ae ies roe ied or At v Rea: 2.23 soyies Hi ane 
LP2985AIM5-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* ... SOT-23-5 322.00/1,000 sesellis -3V, Micropower 200mA Ultra Lenco ene aouNy 
LP2985AIM5-2.0CT-ND | 2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., AGrade*......SOT-23-5 1.04 75 55 LP2986IM-3.0-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator, 1%*... 198 1.48 1.09 
LP2985AIM5-2.0TR-ND | 2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade** ...... SOT-23-5 322.00/1,000 LP2986IM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator, 1% * 198 1.48 1.09 
LP2985AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., AGrade*...SOT-23-5 1.04.75 55 LP2986IM-5.0-ND 5V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator, 1% 1.98 1.48 1.09 
LP2985AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* ... SOT-23-5 322.00/1,000 LP2986IMM-3.0CT-ND | 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1%. 2.20 1.64 1.21 
LP2985AIM5-2.6CT-ND | 2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., AGrade......SOT-23-5 1.04 75 55 LP2986IMM-3.0TR-ND | 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1%... -MSOP 908.80/1,000 
LP2985AIM5-2.6TR-ND | 2.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 322.00/1,000 LP2986IMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg, 1%*..8-MSOP 2.20 1.64 1.21 
LP2985AIM5-2.7CT-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade......SOT-23-5 1.04 Iss) LP2986IMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg, 1%* .. 908.80/1,000 
LP2985AIM5-2.7TR-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 322.00/1,000 LP2986IMM-5.0CT-ND | 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1%*.. 2.20 1.64 1.21 
LP2985AIM5-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., AGrade.....S01-23-5 1.04. 75 55 LP2986IMM-5.0TR-ND | SV, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1%*... 908.80/1,000 
LP2985AIM5-2.8TR-ND | 2.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 322.00/1,000 LP2987AIM-2.8-ND 2.8V, Micropower 200mA, Ultra LDO Voltage Regulator 
LP2985AIM5-2.9CT-ND | 2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade......SOT-23-5 1.04 nS 155 with Program Power-On Reset Delay, .5% . i ee ala 
LP2985AIM5-2.9TR-ND | 2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 322.00/1,000 LP2987AIM-3.0-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Voltage Regulator 
LP2985AIM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade*......SOT-23-5 1.04 Houma oo! with Program Power-On Reset Delay, .5% akeh  ilsye allah 
LP2985AIM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* SOT-23-5 322.00/1,000 LP2987AIM-3.2-ND 3.2V, Micropower 200mA, Ultra LDO Voltage Regulator 
LP2985AIM5-3.1CT-ND | 3.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade......SOT-23-5 1.04 115200) with Program Power-On Reset Delay, .5% . Cael lds ale tah 
LP2985AIM5-3.1TR-ND | 3.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 322.00/1,000 LP2987AIM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% 2d) S76. 
LP2985AIM5-3.2CT-ND | 3.2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., AGrade......SOT-23-5 1.04 75 55 LP2987AIM-3.8-ND 3.8V, Micropower 200mA, Ultra LDO Voltage Regulator 
LP2985AIM5-3.2TR-ND_| 3.2V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade...... SOT-23-5 322.00/1,000 with Program Power-On Reset Delay, .5% 211 187 1.46 
LP2985AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade*...SOT-23-5 = 1.04 15 55 LP2987AIM-5.0-ND 5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy eld eeecOmenlalo) 
LP2985AIM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade.* .. SOT-23-5 322.00/1,000 LP2987ILD-3.0CT-ND 3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator 228) (L668 1-23) 
Pee MSS SCTND eM MicronouaE som it ne ms Reds in pate poo Se 1.04 eas tie LP2987ILD-3.0TR-ND 3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator 921.60/1,000 
ee ro Vi MICCOPOWEE om ra eg. A larade “2d -00N, LP2987ILD-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator 223 1.66 1.23 
LP2985AIM5-3.6CT-ND | 3.6V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade .. SOT-23-5 1.04 aky LP29871LD-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 200mA LDO Voltage Regulator 921.60/1,000 
Cee ee ee ee a Re as SORE gy SZUQTOM, | teem nO [5 tcp 200 Vt ent 2 1s 1 
pA reve z sie wane s e z LP2987ILD-5.0TR-ND 5V, Mi 200mA LDO Voltage Regulat 921.60/1,000 
LP2985AIM5-3.8TR-ND | 3.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg. A Grade* ... SOT-23-5 322.00/1,000 Cae ERG aT Fa St DORAL LOO Voee Bon ati Accuracy sole METCeMMEIE MET OS 
LP2985AIMS5-4.0CT-ND | 4.0V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* ...SOT-23-5 = 1.04 ais) Asis) LP2987IM-3.0-ND 3V Micro ower 200mA Ultra [DO Regulator 
LP2985AIM5-4.0TR-ND | 4.0V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* ... SOT-23-5 322.00/1,000 : 1% Aasitad . 9 : 498 148 1.09 
[P2985AIM5-4.5CT-ND |4.5V, Micropower 150mALN Ultra DO Reg.,AGrade*...SOT-23-5 1.04 75 55 LP29871M-3.2-ND 3.0V, Micropower j 498 148 1.09 
LP2985AIM5-4.5TR-ND | 4.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* ... SOT-23-5 322.00/1,000 39.) ay Mi " "49 i ‘ i 
LP2987|IM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accurac\ 1.98 1.48 1.09 
LP2985AIM5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* 1.04 00) 205) 29. i 9 
. LP29871M-3.8-ND 3.8V, Micropower 200mA, Ultra LDO Reg., 1% Accuracy. 1.98 1.48 1.09 
LP2985AIM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* 322.00/1,000 . 
4 7 q LP2987IM-5.0-ND 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy* .. 1.98 1.48 1.09 
LP2985AIM5-6.1CT-ND | 6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 1.04 15 a) 4 
7 LP2987IMM-3.0CT-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy .. 2.20 1.64 1.21 
LP2985AIM5-6.1TR-ND | 6.1V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade. 322.00/1,000 . e 
LP2985AITP-2.7CT-ND |27V’ Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg. A Grade 1.04 5 55 LP2987IMM-3.0TR-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy. 908.80/1,000 
9 7 TR. ee etOD 9., 5 x ; LP2987IMM-5.0CT-ND | 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accurac\ 2.20 1.64 1.21 
LP2985AITP-2.7TR-ND | 2.7V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade 97.75/250 LP2987IMM-5.OTR-ND | 5.0V. Mi 200mA Ultra LDO Reg. 1% At 908.80/1,000 
LP2985AITP-3.0CT-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* .. 104.7555 ! LEY: MIGTOPO Wer eZ Ie. eg., Ti” Accurac BUA 
LP2985AITP-3.0TR-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg., A Grade* ..5-microSMD 97.75/250 LP2988AILD-3.0CT-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Voltage Regulato 245 1.82 1.35 
LP2985|BP-1.8CT-ND 7.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. 99. 72.~«D LP2988AILD-3.0TR-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Voltage Regulato 1011.20/1,000 
LP2985IBP-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator .. 93.50/250 LP2988AIM-2.8-ND 2.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy. 2.20 1.64 1.21 
LP29851BP-3.0CT-ND 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 99 72 52 LP2988AIM-3.0-ND 38V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 2.20 1.64 1.21 
LP2985|BP-3.0TR-ND 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. 93.50/250 LP2988AIM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy* ...8-SOIC 2.20 1.64 1.21 
LP2985|BP-4.0CT-ND 4V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. 99 PCa O2) LP2988AIM-3.8-ND 3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy. 2.20 1.64 1.21 
LP29851BP-4.0TR-ND | 4V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. 93.50/250 LP2988AIM-5.0-ND 5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy* . 2.20 164 1.21 
LP2985|BP-5.0CT-ND 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator. 99 ap 52 LP2988AIMM-3.0CT-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 236 1075) a0! 
LP2985|BP-5.0TR-ND 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator . 93.50/250 LP2988AIMM-3.0TR-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 972.80/1,000 
LP2985IM5-1.5CT-ND 1.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* 99 Ble) 252) LP2988IM-2.8-ND 2.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accurac\ 214 159 1.18 
LP2985IM5-1.5TR-ND__| 1.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Regulator* 308.00/1,000 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LP2988IM-3.0-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy... HAE Sa So ee LP3852EMP-5.0CT-ND | 5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5 415 3.16 2.41 
LP2988IM-3.2-ND 3.2V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 214 1.59 1.18 LP3852EMP-5.0TR-ND | 5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator 2091.60/1,000 
LP2988IM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 214 1.59 1.18 LP3852ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator . 448 3.41 2.60 
LP2988IM-3.8-ND 3.8V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 214 159 1.18 LP3852ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 448 3.41 2.60 
LP2988IM-5.0-ND 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 2 Abn OOem eo LP3852ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 448 3.41 2.60 
LP2988IMM-3.0CT-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 2:29 eele7ns26 LP3852ES-5.0-ND 5V, 1.54 Fast Ultra LDO Linear Regulator* 448 3.41 2.60 
LP2988IMM-3.0TR-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 947.20/1,000 LP3852ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LOO Linear Regulato 448 3.41 2.60 
LP2989AILD-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3852ET-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 448 3.41 2.60 
for Applications with Output Volts 2.79 2.07 1.53 LP3852ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 448 3.41 2.60 
LP2989AILD-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3852ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 448 341 2.60 
for Applications with Output Volts 1152.00/1,000 RSaSSES | ee i iN a fast Te oe aed hagulator oes aa 38 
x a i 53ES-2.5- -5V, 3A Fast Ultra inear Regulator 5.65 4: 5 
Re printer wth pave Pramormeresy | jtesescescenp) 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 565 447 358 
LP2989AILD-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 500mA LN Ultra L LP3853ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator*.. 5.65 447 3.58 
: for Applications with Output Volts 1152.00/1,000 LP3853ET-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 6.65 447 3.58 
LP2989AILD-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3853ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 5.65 447 3.58 
for Applications with Output Volts 279 207 1.53 LP3853ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 5.65 447 3.58 
LP2089AILD-2.8TR-ND | 2.8V. Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator LP3853ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator*.. 6.65 447 3.58 
i pean P 9 LP3855EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* 415 316 2.41 


LP2989AILD-3.3CT-ND 
LP2989AILD-3.3TR-ND 


for Applications with Output Volts 
3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts . 


1152.00/1,000 


279) 


2.07 


1.53 


1152.00/1,000 


LP3855EMP-1.8TR-ND 


1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 


2091.60/1,000 


LP2989AILD-3.6CT-ND 
LP2989AILD-5.0CT-ND 
LP2989AILD-5.0TR-ND 


3.6V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts* 
5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts* 


2.79 
279) 


2.07 
2.07 


1.53 
1.53 


1152.00/1,000 


LP2989AIM-1.8-ND 


1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 


LP3855EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 4.15 3.16 2.41 
LP3855EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 2091.60/1,000 
LP3855EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 415 3.16 2.41 
LP3855EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 2091.60/1,000 
LP3855EMP-5.0CT-ND _| 5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 4.15 3.16 2.41 
LP3855EMP-5.0TR-ND | 5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator*... SOT-223-5 2091.60/1,000 


LP3855EMP-ADJCT-ND 
LP385S5EMP-ADJTR-ND 


Adj., 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
Adj., 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* 


SOT-223-5 
SOT-223-5 


4.15 


3.16 


2.41 


2091.60/1,000 


for Applications with Output Volts* 254 1.89 1.40 
LP2989AIM-2.5-ND 2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 

for Applications with Output Volts* 2.54 1.89 1.40 
LP2989AIM-3.0-ND 3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 

for Applications with Output Volts* 2.54 1.89 1.40 
LP2989AIM-3.3-ND 3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 

for Applications with Output Volts* 2.54 1.9 1.40 
LP2989AIM-5.0-ND 5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 

for Applications with Output Volts* 2.54 1.89 1.40 
LP2989AIMM-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 

for Applications with Output Volts 2.79 2.07 1.53 


LP2989AIMM-1.8TR-ND 
LP2989AIMM-2.5CT-ND 
LP2989AIMM-2.5TR-ND 


1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


1152.00/1,000 


2.79 


2.07 


1.53 


1152.00/1,000 


LP3855ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 448 341 2.60 
LP3855ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 448 3.41 2.60 
LP3855ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 448 3.41 2.60 
LP3855ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 448 3.41 2.60 
LP3855ES-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* . 448 341 2.60 
LP3855ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 448 3.41 2.60 
LP3855ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 448 3.41 2.60 
LP3855ET-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* . 448 341 2.60 
LP3856ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 5.65 4.47 3.58 
LP3856ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 6.65 447 3.58 
LP3856ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* Bi6S) 447 93150) 
LP3856ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 5.65 4.47 3.58 
LP3856ES-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 5.65 447 3.58 
LP3856ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* IGS) 4047 9 d150) 
LP3856ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator*.. 5.65 4.47 3.58 
LP3871EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 2.98 2.21 1.64 


LP3871EMP-1.8TR-ND 


1.8V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 


1228.80/1,000 


LP2989AIMM-2.8CT-ND 
LP2989AIMM-2.8TR-ND 
LP2989AIMM-3.0CT-ND 


2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts . 
3V, Micropower 500mA LN Ultra LD! 
for Applications with Output Volts 


279) 


2.07 


1.53 


1152.00/1,000 


2.79 


2.07 


1.53 


LP3871EMP-2.5CT-ND 
LP3871EMP-2.5TR-ND 
LP3871EMP-3.3CT-ND 
LP3871EMP-3.3TR-ND 
LP3871EMP-5.0CT-ND 


2.5V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
2.5V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
3.3V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
3.3V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
5V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* .. 


SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 


2.98 


2.21 


1.64 


1228.80/1,000 


2.98 


2.21 


1.64 


1228.80/1,000 


2.98 


2.21 


1.64 


LP2989AIMM-3.0TR-ND 
LP2989AIMM-3.3CT-ND 
LP2989AIMM-3.3TR-ND 


3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts . 
3.3V, Micropower 500mA LN Ultra L 
for Applications with Output Volts 
3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


1152.00/1,000 


2.79 


2.07 


1.53 


1152.00/1,000 


LP3871EMP-5.0TR-ND 


5V, 0.8A, Fast Ultra LDO Linear Regulator* 


1228.80/1,000 


LP3871ES-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 2.73 2.08 1.59 
LP3871ES-2.5-ND 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* Qe) 208) 159) 
LP3871ES-3.3-ND 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 2.73 2.08 1.59 
LP3871ES-5.0-ND 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 2.73 2.08 1.59 
LP3871ET-2.5-ND 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator 2.73 2.08 1.59 
LP3871ET-3.3-ND 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 2.73 2.08 1.59 
LP3871ET-5.0-ND 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 2.73 2.08 1.59 
LP3872EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 2.88 219 1.67 


LP3872EMP-1.8TR-ND 


SOT-223-5 


1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 


1449.00/1,000 


LP2989AIMM-5.0CT-ND 
LP2989AIMM-5.0TR-ND 
LP2989ILD-1.8CT-ND 


5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts* 
5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts* 
1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts . 


2.79 


2.07 


1.53 


1152.00/1,000 


2.64 


1.96 


1.45 


LP3872EMP-2.5CT-ND 
LP3872EMP-2.5TR-ND 
LP3872EMP-3.3CT-ND 
LP3872EMP-3.3TR-ND 
LP3872EMP-5.0CT-ND 


2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 


SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 


2.88 


2.19 


1.67 


1449.00/1,000 


2.88 


2.19 


1.67 


1449.00/1,000 


2.88 


2.19 


1.67 


LP2989ILD-1.8TR-ND 
LP2989ILD-2.5CT-ND 
LP2989ILD-2.5TR-ND 


1.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


1088.00/1,000 


2.64 


1.96 


1.45 


1088.00/1,000 


LP3872EMP-5.0TR-ND 


5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 


1449.00/1,000 


LP2989ILD-2.8CT-ND 
LP2989ILD-2.8TR-ND 
LP2989ILD-3.0CT-ND 


2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.8V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


2.64 


1.96 


1.45 


1088.00/1,000 


2.64 


1.96 


1.45 


LP2989ILD-3.0TR-ND 
LP2989ILD-3.3CT-ND 
LP2989ILD-3.3TR-ND 


3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
3.3V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 


1088.00/1,000 


2.64 


1.96 


1.45 


1088.00/1,000 


LP3872ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator’ 3.25 247 1.89 
LP3872ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.25 2.47 1.89 
LP3872ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.25 247 1.89 
LP3872ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.25 2.47 1.89 
LP3872ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.25 2.47 1.89 
LP3872ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.25 2.47 1.89 
LP3873ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 413 314 2.40 
LP3873ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 413 314 2.40 
LP3873ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 413 3.14 2.40 
LP3873ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator*.. 413 3.14 2.40 
LP3873ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 413 314 2.40 
LP3873ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 413 3.14 2.40 
LP3873ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator*.. 413 3.14 2.40 
LP3874EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator 2.98 2.21 1.64 


LP3874EMP-1.8TR-ND 
LP3874EMP-2.5CT-ND 
LP3874EMP-2.5TR-ND 
LP3874EMP-3.3CT-ND 
LP3874EMP-3.3TR-ND 


1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 


SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 


1228.80/1,000 


2.98 


2.21 


1.64 


1228.80/1,000 


2.98 


2.21 


1.64 


1228.80/1,000 


LP2989ILD-5.0CT-ND 
LP2989ILD-5.0TR-ND 
LP3470M5-2.93CT-ND 


5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
5V, Micropower 500mA LN Ultra LDO Regulator 
for Applications with Output Volts 
2.93V, Tiny Power-On Reset Circuit* 


2.64 


1.96 


1.45 


1088.00/1,000 


1.73 


1.27 


92 


LP3874EMP-5.0CT-ND 
LP3874EMP-5.0TR-ND 
LP3874EMP-ADJCT-ND 
LP3874EMP-ADJTR-ND 
LP3874ES-1.8-ND 


SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 


5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
Adj., 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* . 
Adj., 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* . 
1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 


2.98 


2.21 


1.64 


1228.80/1,000 


2.98 


1228.80/1,000 
73 


2.21 
2.08 


1.64 
1.59 


LP3470M5-2.93TR-ND 
LP3470M5-3.08CT-ND 


2.93V, Tiny Power-On Reset Circuit* 
3.08V, Tiny Power-On Reset Circuit 


1.73 


1.27 


598.00/1,000 


92 


LP3470M5-3.08TR-ND | 3.08V, Tiny Power-On Reset Circu' SOT-23-5 598.00/1,000 
LP3470M5-4.00CT-ND | 5V, Voltage Monitor with Reset. $0T-23-5 1.73 1.27 92 
LP3470M5-4.00TR-ND _ | 5V, Voltage Monitor with Reset SOT-23-5 598.00/1,000 
LP3470M5-4.38CT-ND | 4.38V, Tiny Power-On Reset Circu SOT-23-5 [RRETSR27, 92 
LP3470M5-4.38TR-ND | 4.38V, Tiny Power-On Reset Circu' SOT-23-5 598.00/1,000 
LP3470M5-4.63CT-ND | 4.63V, Tiny Power-On Reset Circuit* SOT-23-5 GEN. 27 92) 


LP3470M5-4.63TR-ND 
LP3852EMP-1.8CT-ND 


4.63V, Tiny Power-On Reset Circuit* 
1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator 


-SOT-223-5 


415 


3.16 


598.00/1,000 


2.41 


LP3874ES-2.5-ND 2.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 2.73 2.08 1.59 
LP3874ES-3.3-ND 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 2.73 2.08 1.59 
LP3874ES-5.0-ND 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 2.73 2.08 1.59 
LP3874ES-ADJ-ND Adj., 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* . 2.73 2.08 1.59 
LP3874ET-3.3-ND 3.3V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 2.73 2.08 1.59 
LP3874ET-ADJ-ND Adj., 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* . 2.73 2.08 1.59 
LP3875EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 2.88 219 1.67 


LP3875EMP-1.8TR-ND 
LP3875EMP-2.5CT-ND 
LP3875EMP-2.5TR-ND 


1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 


SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 


1449.00/1,000 


2.88 


219 


1.67 


1449.00/1,000 


LP3852EMP-1.8TR-ND 
LP3852EMP-2.5CT-ND 
LP3852EMP-2.5TR-ND 
LP3852EMP-3.3CT-ND 
LP3852EMP-3.3TR-ND 


1.8V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator 
2.5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator 
2.5V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator 
3.3V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator 
3.3V, 1.5A, Fast Ultra LDO Linear Regulator 


.S0T-223-5 
.S0T-223-5 


.S0T-223-5 
.SOT-223-5 
-SOT-223-5 


2091.60/1,000 


415 


3.16 


2.41 


2091.60/1,000 


4.15 


3.16 


2.41 


2091.60/1,000 


LP3875EMP-3.3CT-ND 
LP3875EMP-3.3TR-ND 
LP3875EMP-5.0CT-ND 
LP3875EMP-5.0TR-ND 
LP3875EMP-ADJCT-ND 


3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 
Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* . 


SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 
SOT-223-5 


2.88 


2.19 


1.67 


1449.00/1,000 


2.88 


2.19 


1.67 


1449.00/1,000 


2.88 


2.19 


1.67 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


1072 (tos3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


National — : 5 
| pare Digi@Reel” LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LP3875EMP-ADJTR-ND | Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* . SOT-223-5 1449.00/1,000 LP3947ISD-51CT-ND USB/AC Adaptor, Single Cell Li-lon Battery Charger* 3.09 230 1.70 
LP3875ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 3.25 247 1.89 LP3947ISD-51TR-ND USB/AC Adaptor, Single Cell Li-lon Battery Charger* 1277.44/1,000 
LP3875ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-263-5 3.25 247 1.89 LP3950SLCT-ND Color LED Driver with Audio Synchronizer* . 3.80 289 2.21 
LP3875ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-263-5 3.25 247 1.89 LP3950SLTR-ND. Color LED Driver with Audio Synchronizer* . 1915.20/1,000 
LP3875ES-5.0-ND 5V, 1.54 Fast Ultra LDO Linear Regulator*.. T0-263-5 3.25 2.47 1.89 LP3961EMP-1.8CT-ND__| 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* 2.67 1.98 1.47 
Or 1k, {Shree Ulta 100 Linear Regulators 102605 325 Fa 18 | CpsceteMe-2scr-ND |2.5V'soOmA-ast Uta LOO LinarReguator®.. SOT-2088 267 198. 147 
LP3875ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . T0-220-5 3.25 247 1.89 -2.5CT- SV, “223-5 2 : : 
eae NG 2.5V. 4/58 Fast Ultra LDO Linear Regulator® 70.2005 (emer alas LP3961EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 _1100.80/1,000 
LP3875ET-3.3-ND 33V. 15A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 3.05 247 1.89 LP3961EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 267 1.98 1.47 
‘ V 15, F \ i LP3961EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1100.80/1,000 
LP3875ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* TO-220-5 3.25 247 1.89 3 $ o 
LP3875ET-ADJ-ND Adj, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 70-220-5. 325. 247 1.89 LP3961EMP-5.0CT-ND | 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 2.67 1.98 1.47 
LP3876ES-1.8-ND 18V. 3A F: i LP3961EMP-5.0TR-ND | 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5 1100.80/1,000 

-1.8- BV, ‘ast Ultra LDO Linear Regulator TO-263-5 9413 314 240 Sean ‘i RA 
LP3876ES-2.5-ND 2 BV BAF Hi LP3961ES-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-263-5 3.04 2.26 1.67 

-2.5- SV, ‘ast Ultra LDO Linear Regulator TO-263-5 413 3.14 2.40 ry i * Ra | 
LP38 LP3961ES-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-263-5 3.04 2.26 1.67 

}76ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator TO-263-5 413 314 2.40 LP3961ES-3.3-ND 3.3V. 800mA Fast Ultra LDO Linear Re * 983. 
; 5. -3V, gulator SOT-263-5 3.04 2.26 1.67 
LP3876ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* .. TO-263-5 413 3.14 2.40 [P3061ES-5.0-ND BV. 800mA Fast Ultra LDO Li Regulat SOT2635 3.04 3.96 1.67 
ae : - : 70-063-5 448 3140.40 x , 800mA Fast Ultra inear Regulator . x E ; 

LP3876ES-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator ; ; ; LP3961ET-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato T0-220-5 3.04 226 1.67 
LP3876ET-2.5-ND 2,5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Reguiator® 413 3.14 2.40 LP3961ET-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 0-220-5 3.04 2.26 1.67 
LP3876ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 413 3.14 240 LP3961ET-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato 0-220-5 3.04 2.26 1.67 
LP3876ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator*. 413 3.14 2.40 LP3961ET-5.0-ND 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* 0-220-5 3.04 2.26 1.67 
LP3876ET-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator ..... 413 3.14 2.40 [P3962EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* $01-223-5 258 1.96 1.50 

LP3878MR-ADJ-ND Adj., 800mA Micropower, Low Noise, Ceramic Stable LP3962EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1297.80/1,000 
Voltage Regulator* 250 1.86 1.38 LP3962EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 2.58 1.96 1.50 

LP3878SD-ADJCT-ND Adj., 800mA Micropower, LP3962EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1297.80/1,000 
Voltage Regulator* 2198) 2:27" 1:73 LP3962EMP-3.3CT-ND _ | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 2.58 1.96 1.50 

LP3878SD-ADJTR-ND Adj., 800mA Micropower, Low Noise, Ceramic Stable LP3962EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1297.80/1,000 
Voltage Regulator* 1499.40/1,000 LP3962EMP-5.0CT-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 2.58 1.96 1.50 

LP3879MR-1.0-ND 1V, Micropower 800mA Low Noise Voltage Regulator* ....... 8-PSOP 250 1.86 1.38 LP3962EMP-5.0TR-ND | SV, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 1297.80/1,000 

LP3879MR-1.2-ND 1.2V, Micropower 800mA Low Noise Voltage Regulator* 250 186 1.38 LP3962ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-263-5 290 2.21 1.6 
LP3879SD-1.0CT-ND 1V, Micropower 800mA Low Noise Voltage Regulator* .. -LLP 250 1.86 1.38 LP3962ES-2.5-ND 2.5V, 1.5 Fast Ultra LDO Linear Regulator* 0-263-5 2.90 2.21 1.69 
LP3879SD-1.0TR-ND 1V, Micropower 800mA Low Noise Voltage Regulator* .. -LLP 1034.24/1,000 LP3962ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 0-263-5 2.90 2.21 1.69 
LP3879SD-1.2CT-ND 1.2V, Micropower 800mA Low Noise Voltage Regulator -LLP 2.50 1.86 1.38 reese cee Snes nih erent Regulator ~ noe. a oa 10 

z a i i -3.3- .3V, 1.5A Fast Ultra inear Regulator -220- f i f 
LP3879SD- Tea ND 1.2V, Micropower 800mA Low Noise Voltage ssauletot 1034.24/1,000 (P3962ET-5 O-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 0-220-5 290 221 169 
LP3881EMR-1.2-ND 1.2V, 0.8A Fast Response LDO Linear Regulator’ 445 339 2.59 (P3963ES-18-ND + BV. 3A Fast Ultra LDO Li Regulator* 0-263-5 370 282 215 
LP3881EMR-1.5-ND 1.5V, 0.8A Fast Response LDO Linear Regulator 445 339 2.59 alts ON oe rash Sa near ear wake : d : 
LP3881EMR-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Response LDO Linear Regulator . 445 3.39 2.59 LP3963ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 0-263-5 §=63.70 2.82 2.15 

i * 
LP3881ES-1.2-ND 1.2V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 445 3.39 2.59 LP3963ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 0-263-5 3.70 282 215 
LP3881ES41.5-ND 1 5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 4453.30 2.59 LP3963ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 0-263-5 3.70 2.82 2.15 
LP3882EMR-4 °-ND 1 OT ‘A Fast R LDO Li Regul 465 3. 4 2 0 LP3963ET-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 0-220-5 3.70 282 2.15 
“1.24 » 1.5A Fast Response inear Regulator’ : 204 2.71 LP3963ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 0-220-5 370 282 215 
LP3882EMR-1.5-ND 1.5V, 1.5A Fast Response LDO Linear Regulator* .. 465 3.54 2.70 aaa 7 ans 
* ey LP3963ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 0-220-5 3.70 2.82 2.15 
Wise eesal Zale 1.2V, 1.5A Fast Uitra LOO Linear Regulator ali) aes ery LP3963ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 0-220-5 370 282 215 
LP3882ES-1.5-ND 1.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 465 3.54 2.70 " ‘eg ‘ i ; ‘ 
a LP3964EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato SOT-223-5 2.67 1.98 1.47 
LP3882ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 465 3.54 2.70 LP3964EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator ... SOT-223-5 1100.80/1,000 
LP3882ET-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 465 3.54 2.70 LP3964EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 267 1.98 1.47 
LP3883ES-1.2-ND 1.2V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 5.73 4.36 3.33 [P3964EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 7700.80/1,000 
LP3883ES-1.5-ND 1.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 5.73 4.36 3.33 LP3964EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 2.67 1.98 1.47 
LP3883ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 5.73 4.36 3.33 LP3964EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1100.80/1,000 
LP3883ET-1.2-ND 1.2V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 5.73 4.36 3.33 LP3964EMP-5.0CT-ND | 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator .. SOT-223-5 267 1.98 1.47 
LP3883ET-1.5-ND 1.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 5.73 436 3.33 LP3964EMP-5.0TR-ND _| 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator .. SOT-223-5 1100.80/1,000 
LP3891EMR-1.2-ND 1.2V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulato 285 217 1.66 LP3964EMP-ADJCT-ND | Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* .. SOT-223-5 267 1.98 1.47 
LP3891EMR-1.5-ND 1.5V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 285 217 1.66 LP3964EMP-ADJTR-ND | Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* .. SOT-223-5 1100.80/1,000 
LP3891EMR-1.8-ND 1.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 2.85 217 1.66 LP3964ES-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* T0-263-5 3.04 2.26 1.67 
LP3891ES-1.2-ND 1.2V, 285 217 1.66 LP3964ES-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* 0-263-5 3.04 226 1.67 
LP3891ES-1.5-ND 1.5V, 285 217 1.66 LP3964ES-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* 0-263-5 3.04 2.26 1.67 
LP3891ES-1.8-ND 1.8V, 285 217 1.66 LP3964ES-5.0-ND SV, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator .. TO-263-5 3.04 2.26 1.67 
LP3891ET-1.2-ND 4.2V, 285 217 1.66 LP3964ES-ADJ-ND Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator* . 0-263-5 3.04 2.26 1.67 
LP3891ET-1.5-ND 1: 5V, 285 217 1.66 LP3964ET-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato! 0-220-5 3.04 226 1.67 
LP389TET-1.8-ND 7.8V, 0.8A Fast Ultra LDO Linear Regulator® 285 217 1.66 eed ee Fe iar eit re aoe Pr heey oy cee ee 
LP3892EMR-1.2-ND 1.2V,, 1.5 Fast Ultra LDO Linear Regulator* 3.33 253 1.93 Hs SOOM a EP eat NegU BOE ! ! i 
ef 05I * LP3965EMP-ADJCT-ND | Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* . S0T-223-5 2.58 1.96 1.50 
LP3892EMR-1.5-ND 1.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator G0! 253 1.93 
4 8] * LP3965EMP-ADJTR-ND | Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* . SOT-223-5 1297.80/1,000 
LP3892EMR-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator Ge) 2.53) 1193 ; 

4 D4 * LP3965EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 258 1.96 1.50 
LP3892ES-1.2-ND 1.2V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.33 2.53 1.93 LP3065EMP-1.8TR-ND | 1.8V' 145A Fast Ultra LDO Li Regulator* S0T-223 4297 80/1,000 
LP3892ES-1.5-ND 1.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 333 253 1.93 Petia ls Pearle Loe eect ee neo 
LP3892Es. 18 ND 1) BV 4 ‘5A Fast Ultra LDO Li Regulator* 333 253 193 LP3965EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 2.58 1.96 1.50 
Tansee 12¥, 154 Peli EDO Wieser Roaalstee® Sen Bay Aiea LP3965EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 1297.80/1,000 

: ast ira Ingar Regulator 3 3 4 LP3965EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* SOT-223-5 258 1.96 1.50 
LP3893ES-1.2-ND 1.2V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 415) 3:16) 2:41 E a * 999. 
LP3965EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator SOT-223-5 1297.80/1,000 
LP3893ES-1.5-ND 1.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 4153.16 2.41 LP3965EMP-5.0CT-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . S0T-223-5 2.58 1.96 1.50 
LP3893ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 415° 3.16 2.47 LP3965EMP-5.0TR-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . SOT-223-5 1297.80/1,000 
LPaesEL ZNO ae ah tas He {pO ine Hegulator ne ae an [P3965ES-1.8-ND T.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 0-263-5. «2.90 2.21 1.69 

“1.5+ -5V, 3A Fast Ultra inear Regulator ' i . LP3965ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 0-263-5 2.90 221 1.69 
LP3905SD-A3CT-ND Dual High Current DC/DC and Dual Linear Regulator* 380 289 2.21 LP3965ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 0-263-5 «2.90 2.21 1.69 
LP3905SD-A3TR-ND Dual High Current DC/DC and Dual Linear Regulator* 1915.20/1,000 LP3965ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 0-263-5 2.90 2.21 1.69 
LP3905SD-00CT-ND Power Management Unit for Low Power Handheld LP3965ES-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* .. 0-263-5 2.90 2.21 1.69 

Application* 3.80 289 2.21 LP3965ET-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* .. 0-220-5 2.90 2.21 1.69 
LP3905SD-00TR-ND Power Management Unit for Low Power Handheld LP3965ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulato 0-220-5 2.90 2.21 1.69 
Application * 1915.20/1,000 LP3965ET-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 0-220-5 2.90 2.21 1.69 
LP3905SD-30CT-ND Power Managemen LP3965ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 0-220-5 2.90 221 1.69 
Application* 3.80 2.89 2.21 LP3965ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 0-220-5 2.90 2.21 1.69 
LP3905SD-30TR-ND Power Management Unit for Low Power Handheld LP3966ES-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 0-263-5 3.70 «2:82-2:15 
Application* 14-LLP 1915.20/1,000 LP3966ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator* 0-263-5 3.70 2.82 2.15 
LP3906SQ-DJXICT-ND | Dual High Curren’ 24-LLP 5.23 3.98 3.04 LP3966ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator® 0-263-5 3.70 282 215 
LP3906SQ-DJXITR-ND | Dual High Current Buck DC/DC and Dual Linear Reg. * 24-LLP 2633.40/1,000 LP3966ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator T0-263-5 3.70 2.82 2.15 
LP3906SQ-JXXICT-ND__| Dual High Current Buck DC/DC and Dual Linear Reg.*........24-LLP__ 5.23 3.98 3.04 ee a ae ee ee E oe af ae ee 

G a i Fi * 5 -ADJ- j., 3A Fast Ultra inear Regulator -220- i E y 
TesO05S0: ibe deety Dual High Current Buck DG/DC and Dual Linear Reg. 24-LLP 2633.40/1,000 LP3966ET-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 0-290-5 370 282 245 
LP3928TL-1828CT-ND | 2.85V, High Speed Bi-Directional Level Shifter* ... 345 263 2.01 H 

= 4 : 5 _Diracti Fear LP3966ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 0-220-5 3.70 282 2.15 
LP3928TL-1828TR-ND | 2.85V, High Speed Bi-Directional Level Shifter 458.85/250 LP3966ET-3.3-ND 33V. 3A F: F i 
LP3931ISQCT-ND Dual RGB LED Driver with High Current Boost DC-DC ase -3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator Qua Ae 2 

a LP3966ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 370) 2.82) 2015 
Converter 3.80 289 2.21 - , 
[P3031/SQTR-ND Dual RGB LED Dri ith High C B De-DC LP3970SQ-31CT-ND Power Management Unit for Adv. Application Processor® .... 7.29 5.77 462 
- a ED Driver with High Current Boost DC LP3970SQ-31TR-ND Power Management Unit for Adv. Application Processor® ... 4302.80/1,000 
Converter a 1915.20/1,000 LP3970SQ-35CT-ND Power Management Unit for Adv. Application Processor® ... 729 5.77 4.62 
LP3933SLCT-ND Complete Lighting Management System™ 428 3.25 2.48 LP3970SQ-35TR-ND Power Management Unit for Adv. Application Processor* ... 1101.73/250 
LP3933SLTR-ND Complete Lighting Management System* 2154.60/1,000 LP3970SQ-44CT-ND Power Management Unit for Adv. Application Processor* .. 7.29 577 4.62 
LP3936SLCT-ND Complete Lighting Management System 4.28 3.25 2.48 [P3970S0-44TR-ND Power Management Unit for Adv. Application Processor* ... T101.73/250 
LP3936SLTR-ND Complete Lighting Management System* .... 2154.60/1,000 LP3970SQ-45CT-ND Power Management Unit for Adv. Application Processor* .. 7.29 5.77 4.62 
LP3943ISQEV-ND Evaluation Board for LP3943 Funlight Driver — [ISRO ne LP3970SQ-45TR-ND Power Management Unit for Adv. Application Processor* .. 1101.73/250 
LP3943ISQCT-ND 16-LED Fun Light Driver* .. 24-LLP 310 2.36 1.80 LP3971SQ-B510CT-ND | Power Management Unit for Adv. Application Processor® ... 649 513 4.11 
LP3943ISQTR-ND 16-LED Fun Light Driver* .. 24-LLP 1562.40/1,000 LP3971SQ-B510TR-ND | Power Management Unit for Adv. Application Processor* .... 3831.60/1,000 
LP39441SQCT-ND 8-LED Fun Light Driver* 24-LLP_ 2.85 2.17 1.66 LP3971SQ-N510CT-ND | Power Management Unit for Adv. Application Processor® .... 649 543° 4.11 
LP39441SQTR-ND 8-LED Fun Light Driver* 24-LLP 1436.40/1,000 LP3971SQ-N510TR-ND | Power Management Unit for Adv. Application Processor® ... 3831.60/1,000 
LP3946LDCT-ND Battery Charge Management System* .. 14-LLP 273 2.08 1.59 LP3971SQ-P55ACT-ND | Power Management Unit for Adv. Application Processor* ... 649 513 4.11 
LP3946LDTR-ND Battery Charge Management System * .. 14-LLP 1373.40/1,000 LP3971SQ-P55ATR-ND | Power Management Unit for Adv. Application Processor* 3831.60/1,000 
LP39471ISD-09CT-ND USB/AC Adaptor, Single Cell Li-lon Battery Charger*. 14-LLP 3.09 2.30 1.70 LP3981ILD-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg.* .....6-LLP 1.21 89 65 
LP3947ISD-09TR-ND USB/AC Adaptor, Single Cell Li-lon Battery Charger* . 1277.44/1,000 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 1073 


National 


Semiconductor 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 
il 25 100 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 
1 25 100 


LP3981ILD-2.5TR-ND 
LP3981ILD-2.83CT-ND 
LP3981ILD-2.83TR-ND 
LP3981ILD-3.0CT-ND 
LP3981ILD-3.0TR-ND 


2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg.* 
2.83V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Re: 
2.83V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Re: 
3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg... 
3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg... 


419.90/1,000 
1.21 289) 65 

419.90/1,000 
1.21 289) 65 

419.90/1,000 


LP3981ILD-3.3CT-ND 
LP3981ILD-3.3TR-ND 


3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg. 
3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg.* 


1.21 OES 
419.90/1,000 


LP3985IM5-2.7CT-ND 
LP3985IM5-2.7TR-ND 
LP3985IM5-2.8CT-ND 


2.7V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.7V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.8V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


1.04 75.55 
322.00/1,000 
040.75) .55. 


LP3985IM5-2.8TR-ND 
LP3985IM5-285CT-ND 
LP3985IM5-285TR-ND 


2.8V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* 
2.85V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
2.85V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


322.00/1,000 
1.04 675.55 
322.00/1,000 


LP3981IMM-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.*......8-MSOP 1.14 84 61 
LP3981IMM-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. *......8-MSOP 395.20/1,000 
LP3981IMM-2.7CT-ND _| 2.7V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.*......8-MSOP 1.14 8461 
LP3981IMM-2.7TR-ND | 2.7V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. *......8-MSOP 395.20/1,000 
LP3981IMM-2.83CT-ND | 2.83V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg...8-MSOP 1.14 84 61 
LP3981IMM-2.83TR-ND | 2.83V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg... 8-MSOP 395.20/1,000 
LP3981IMM-3.0CT-ND | 3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg........8-MSOP 1.14 84 61 
LP3981IMM-3.0TR-ND__| 3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg........ 8-MSOP 395.20/1,000 
LP3981IMM-3.03CT-ND | 3.03V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg...8-MSOP 1.14 84 61 
LP3981IMM-3.03TR-ND | 3.03V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Voltage Reg... 8-MSOP 395.20/1,000 
LP3981IMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.*. 1.14 8461 


LP3981IMM-3.3TR-ND 
LP3982ILD-ADJCT-ND 


3.3V, Micropower 300mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.*. 
Adj., Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. 


395.20/1,000 
1:08 80.58 


LP3985IM5-2.9CT-ND 
LP3985IM5-2.9TR-ND 


LP3985IM5-3.0CT-ND 


2.9V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* 

2.9V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* 

3V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* 


SOT-23-5 
SOT-23-5 


SOT-23-5 


1.04 75 55 
322.00/1,000 
1.047555 


LP3982ILD-ADJTR-ND 
LP3982ILD-1.8CT-ND 
LP3982ILD-1.8TR-ND 
LP3982ILD-2.5CT-ND 
LP3982ILD-2.5TR-ND 


Adj., Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. .... 
1.8V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 
1.8V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 
2.5V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg 
2.5V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg... 


375.70/1,000 
1.08 80 .58 

375.70/1,000 
1.08 80 .58 

375.70/1,000 


LP3985IM5-3.0TR-ND 
LP3985IM5-3.1CT-ND 
LP3985IM5-3.1TR-ND 


3V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* 
3.1V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
3.1V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


SOT-23-5 
SOT-23-5 


SOT-23-5 


322.00/1,000 
1.04 75  .55 


322.00/1,000 


LP3982ILD-2.77CT-ND 
LP3982ILD-2.77TR-ND 
LP3982ILD-3.0CT-ND 
LP3982ILD-3.0TR-ND 
LP3982ILD-3.3CT-ND 


2.77V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. 
2.77V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. 
3V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Re: 
3V, Micropower 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg. .. 
3.3V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg.* ....8-LLP 


108" :80) 58 
375.70/1,000 

1.08 80 .58 
375.70/1,000 

1.08 80  .58 


LP3985IM5-3.2CT-ND 
LP3985IM5-3.2TR-ND 
LP3985IM5-3.3CT-ND 


3.2V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
3.2V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 
3.3V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


1:04.75) .55: 
322.00/1,000 
104475) -55 


LP3982ILD-3.3TR-ND 
LP3982IMM-ADJCT-ND 
LP3982IMM-ADJTR-ND 
LP3982IMM-1.8CT-ND 
LP3982IMM-1.8TR-ND 


3.3V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg.* 
Adj., Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg.* 
Adj., Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg.* 
1.8V, Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg.* 
1.8V, Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg.* .. 


375.70/1,000 
1:05) 278) 57 

365.30/1,000 
05s 78) 87 

365.30/1,000 


LP3982IMM-2.5CT-ND 
LP3982IMM-2.5TR-ND 
LP3982IMM-2.77CT-ND 
LP3982IMM-2.77TR-ND 
LP3982IMM-2.82CT-ND 


2.5V, Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg.* . 
2.5V, Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg.* 
2.77V, Micropower 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg. ... 8-MSOP 
2.77V, Micropower 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg. .... 8-MSOP 
2.82V, Micropower 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg. .... 8-MSOP 


Is ay 
365.30/1,000 

055.78) 57, 
365.30/1,000 

1:05) 27857 


LP3985IM5-3.3TR-ND 
LP3985IM5-4.7CT-ND 
LP3985IM5-4.7TR-ND 


3.3V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 

4.7V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* 

4.7V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


SOT-23-5 


322.00/1,000 
1204) 275) 55) 
322.00/1,000 


LP3982IMM-2.82TR-ND 
LP3982IMM-3.0CT-ND 
LP3982IMM-3.0TR-ND 
LP3982IMM-3.3CT-ND 
LP3982IMM-3.3TR-ND 


2.82V, Micropower 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg. ... 8-MSOP 
3V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg.* ... 8-MSOP 
3V, Micropwr 300mA Ultra LDO Low Noise CMOS Reg.* ... 
3.3V, Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg.* . 
3.3V, Micropwr 300mA ULDO Low Noise CMOS Reg.* . 


365.30/1,000 
1055) 5278) 57; 

365.30/1,000 
A055 278) 57; 

365.30/1,000 


LP3985IM5-5.0CT-ND 
LP3985IM5-5.0TR-ND 


LP3985ITL-2.5CT-ND 


5V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* .. 

5V, Micropower 150mA Low Noise 
Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* 

2.5V, Micropower 150mA Low Noise 


.. SOT-23-5 


SOT-23-5 


1.04 75.55 
322.00/1,000 


LP3983ITL-1.8CT-ND 


1.8V, Micropower 5mA CMOS Voltage Regulator 


1.18 87 ~—.63 


LP3983ITL-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 5mA CMOS Voltage Regulator 117.75/250 
LP3983ITL-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 5mA CMOS Voltage Regulator 1.18 done eH 
LP3983ITL-2.5TR-ND 2.5V, Micropower S5mA CMOS Voltage Regulator 117.75/250 
LP3984IBP-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 150mA ULDO CMOS Volt. Reg.* 1.14 84 61 
LP3984|BP-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 150mA ULDO CMOS Volt. Reg.* 114.00/250 
LP3984IBP-3.1CT-ND 3.1V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg 1.14 84 61 
LP3984IBP-3.1TR-ND 3.1V, Micropwr 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg 114.00/250 


LP3984IMF-1.5CT-ND 1.5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.*....SOT-23-5 1.07 eiOue eo 
LP3984IMF-1.5TR-ND 1.5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.*.... SOT-23-5 370.50/1,000 
LP3984IMF-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.*....SOT-23-5 1.07 TOES? 
LP3984IMF-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.*.... SOT-23-5 370.50/1,000 
LP3984IMF-2.0CT-ND 2V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. SOT-23-5 1.07 eiOy cor 
LP3984IMF-2.0TR-ND 2V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg. SOT-23-5 370.50/1,000 
LP3984IMF-3.1CT-ND 3.1V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.*....SOT-23-5 1.07 Ou eon 
LP3984IMF-3.1TR-ND 3.1V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS Volt. Reg.*.... SOT-23-5 370.50/1,000 
LP3984ITP-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator 4-microSMD 1.14 84 61 
LP3984ITP-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator 4-microSMD 114.00/250 
LP3984ITP-2.9CT-ND 2.9V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator 4-microSMD 1.14 84 61 
LP3984ITP-2.9TR-ND 2.9V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator 4-microSMD 114.00/250 
LP39851BL-2.8CT-ND 2.8V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. -microSMD 96 iil sill 
LP3985|BL-2.8TR-ND 2.8V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 95.63/250 
LP3985|BL-2.9CT-ND 2.9V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. -microSMD 96 ail Sail 
LP3985|BL-2.9TR-ND 2.9V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 95.63/250 
LP39851BL-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. -microSMD 96 ail 51 
LP3985|BL-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 95.63/250 
LP3985|BP-2.8CT-ND 2.8V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* 5-microSMD 96 yal 51 
LP3985|BP-2.8TR-ND 2.8V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* 5-microSMD 95.63/250 
LP3985|BP-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 96 Al Sal 
LP3985|BP-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 95.63/250 
LP3985|IBP-5.0CT-ND 5V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 96 fil 51 
LP3985|IBP-5.0TR-ND 5V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. 5-microSMD 95.63/250 
LP3985IM5-2.5CT-ND. 2.5V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* SOT-23-5 1.04 TBE 
LP3985IM5-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* SOT-23-5 322.00/1,000 
LP3985IM5-2.6CT-ND. 2.6V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. SOT-23-5 1.04 Tye) 
LP3985IM5-2.6TR-ND 2.6V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. SOT-23-5 322.00/1,000 


Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. ... 5-microSMD 96 fil Jail 
LP3985ITL-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. ... 5-microSMD 95.63/250 
LP3985ITL-2.7CT-ND 2.7V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. ... 5-microSMD 96 wal 51 
LP3985ITL-2.7TR-ND 2.7V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. .5-microSMD 95.63/250 
LP3985ITL-2.8CT-ND 2.8V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. ... 5-microSMD 96 afl oil 
LP3985ITL-2.8TR-ND 2.8V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. -microSMD 95.63/250 
LP3985ITL-285CT-ND 2.85V, Micropower 150mA Low Noi 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. ... 5-microSMD 96 wal il 
LP3985ITL-285TR-ND 2.85V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. ... 5-microSMD 95.63/250 
LP3985ITL-3.0CT-ND 3V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* ... 5-microSMD 96 al Gil 
LP3985ITL-3.0TR-ND 3V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator* ... 5-microSMD 95.63/250 
LP3985ITL-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. ... 5-microSMD 96 fil 5H 
LP3985ITL-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. ... 5-microSMD 95.63/250 
LP3985ITL-5.0CT-ND 5V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. ... 5-microSMD 96 al 51 
LP3985ITL-5.0TR-ND 5V, Micropower 150mA Low Noise 

Ultra LDO CMOS Voltage Regulator. ... 5-microSMD 95.63/250 
LP3986BL-2525CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator ..8-microSMD 1.73. 1.27.92 
LP3986BL-2525TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator ... 8-microSMD 172.50/250 
LP3986BL-285285CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator ..8-microSMD 1.738 1.27.92 
LP3986BL-285285TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator ... 8-microSMD 172.50/250 
LP3986BL-3028CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator ...8-microSMD 1.73 1.27.92 
LP3986BL-3028TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator ... 8-microSMD 172.50/250 
LP3986BL-3030CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator ..8-microSMD 1.73 1.27.92 
LP3986BL-3030TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator ... 8-microSMD 172.50/250 
LP3986BL-3131CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator ..8-microSMD 1.73. 1.27.92 
LP3986BL-3131TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator ... 8-microSMD 172.50/250 
LP3986BL-3333CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator ..8-microSMD 1.73. 1.27.92 
LP3986BL-3333TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator ... 8-microSMD 172.50/250 
LP3986TL-2525CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator ..8-microSMD 1.738 «1.27.92 
LP3986TL-2525TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator ... 8-microSMD 172.50/250 
LP3986TL-2528CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator ..8-microSMD 1.73. «1.27.92 
LP3986TL-2528TR-ND | Dual Micropower 150m. 

Voltage Regulator ... 8-microSMD 172.50/250 
LP3986TL-2818CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator* ..8-microSMD 1.73 1.27.92 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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LINEAR SERIES (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 

LP3986TL-2818TR-ND Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS LP3995ITL-2.8CT-ND 2.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown.....microSMD 1.07 19 Jaye 
Voltage Regulator* 8-microSMD 172.50/250 LP3995ITL-2.8TR-ND 2.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown.....microSMD 106.88/250 


LP3986TL-3028CT-ND 


LP3986TL-3028TR-ND 


Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator 
Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 


8-microSMD 


Wey rye LY 


LP3995ITL-2.85CT-ND 


LP3995ITL-2.85TR-ND 


2.85V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. 
with Shutdown... 
2.85V, Micropowe! 


g. 


1.07 fe) EY 


with Shutdown...... es a 106.88/250 
LP3995ITL-3.0CT-ND 38V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown 1.07 (Ome al 
LP3995ITL-3.0TR-ND 38V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown.... 106.88/250 


LP3997MM-3.3CT-ND 
LP3997MM-3.3TR-ND 
LP3999ITL-1.8CT-ND 


3.3V, Micropwr 250mA CMOS LDO Regulator* 
3.3V, Micropwr 250mA CMOS LDO Regulator* 
1.8V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 


1.39 1.03  .75 
482.30/1,000 
a:O7iee eco 


Voltage Regulator 8-microSMD 172.50/250 
LP3986TL-3030CT-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator* ive) ey ep 
LP3986TL-3030TR-ND | Dual Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator* 172.50/250 
LP3987ITL-2.5CT-ND 2.5V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep . 1.14 84 61 
LP3987ITL-2.5TR-ND 2.5V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep . 114.00/250 
LP3987ITL-2.6CT-ND 2.6V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep . 1.14 84 61 
LP3987ITL-2.6TR-ND 2.6V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep . 114.00/250 
LP3987ITL-2.8CT-ND 2.8V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep . 1.14 84 61 
LP3987ITL-2.8TR-ND 2.8V, 150mA Ultra LDO Voltage Reg. with Sleep 114.00/250 
LP3988IMF-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator with Power Good SOT-23-5 96 eal 52 
LP3988IMF-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator with Power Good SOT-23-5 334.10/1,000 
LP3988IMF-2.85CT-ND | 2.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator with Power Good SOT-23-5 96 yal 52 
LP3988IMF-2.85TR-ND | 2.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator with Power Good SOT-23-5 334.10/1,000 
LP3988IMF-3.0CT-ND 3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator with Power Good SOT-23-5 96 vn Ep 
LP3988IMF-3.0TR-ND 3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 

Voltage Regulator with Power Good SOT-23-5 334.10/1,000 


LP3999ITL-1.8TR-ND 1.8V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 106.88/250 
LP3999ITL-1875CT-ND | 1.875V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 1.07 A) Sit 
LP3999ITL-1875TR-ND | 1.875V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 106.88/250 
LP3999ITL-2.4CT-ND 2.4V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 1.07 I) SH 
LP3999ITL-2.4TR-ND 2.4V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 106.88/250 
LP3999ITL-2.5CT-ND 2.5V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 1.07 aye 
LP3999ITL-2.5TR-ND 2.5V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 106.88/250 
LP3999ITL-2.8CT-ND 2.8V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 1.07 ey eye 
LP3999ITL-2.8TR-ND 2.8V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 106.88/250 
LP3999ITL-3.3CT-ND 3.3V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown 1.07 rhO mn 
LP3999ITL-3.3TR-ND 3.3V, 150mA Voltage Regulator with Shutdown........... 106.88/250 


LP5526TLCT-ND 


LP5526TLTR-ND 


Lighting Management Unit, High Voltage 
Boost Converter* = 
Lighting Management Unit, High Voltage 


475 3.61 2.76 


LP3988IMF-3.3CT-ND 
LP3988IMF-3.3TR-ND 


LP3988ITL-1.85CT-ND 


3.3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator with Power Good* 
3.3V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator with Power Good* 
1.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator with Power Good 


ey afi) by 
334.10/1,000 
We RY RYE 


Boost Converter* ae 25-microSMD 631.75/250 
LP5526TLEV-ND Evaluation Board for LM5526* ih .— 198.00 = = 
LP5527TLCT-ND Tiny LED Driver for Camera Flash, 4 LEDs with 

[2C Programmability* 30-microSMD 4.53 3.44 2.63 
LP5527TLTR-ND Tiny LED Driver for Camera Flash, 4 LEDs with 

[2 Programmability* 601.83/250 


LP3988ITL-1.85TR-ND 


LP3988ITL-2.6CT-ND 


LP3988ITL-2.6TR-ND 


1.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator with Power Good 
2.6V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator with Power Good 
2.6V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS 
Voltage Regulator with Power Good... 


5-microSMD 


5-microSMD 


-microSMD 


106.88/250 
Wie cre) eye 


106.88/250 


LP5550SQCT-ND 
LP5550SQTR-ND 


LP5551SQCT-ND 


PowerWise™ Technology Compliant Energy 
Management Unit* 
PowerWise™ Technology Compliant Energy 
Management Unit* 
Energy Management 


eR) yet] eral) 


5307.20/1,000 
8276.55 5.25 


LP3988ITL-2.85CT-ND 
LP3988ITL-2.85TR-ND 


LP3990MF-1.2CT-ND 


2.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS. 
Voltage Regulator with Power Good 
2.85V, Micropower 150mA Ultra LDO CMOS. 
Voltage Regulator with Power Good.. 
1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator 


i079 ao) 


106.88/250 
OVO nor 


LP3990MF-1.2TR-ND 
LP3990MF-1.5CT-ND 
LP3990MF-1.5TR-ND 
LP3990MF-1.8CT-ND 
LP3990MF-1.8TR-ND 


1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator 
1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator* .. 
1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator .. 
1.8V, 150mA Linear Voltage Regulator* 
1.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 


370.50/1,000 
TOK elon acon 

370.50/1,000 
Wie ie) ve 

370.50/1,000 


LP3990MF-2.5CT-ND 
LP3990MF-2.5TR-ND 
LP3990MF-2.8CT-ND 
LP3990MF-2.8TR-ND 
LP3990MF-3.3CT-ND 


2.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 
2.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 
2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 
2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 
3.3V, 150mA Linear Voltage Regulator* .. 


tO eso en On 
370.50/1,000 

cl O 7 (Oem, 
370.50/1,000 

We RYE 


LP5551SQTR-ND Energy Management Unit* 1250.95/250 
LP5900TL-1.5CT-ND 1.5V, 150mA Linear Regulator*. 1.61 1.20 89 
LP5900TL-1.5TR-ND 1.5V, 150mA Linear Regulator*. 175.50/250 
LP5900TL-1.8CT-ND 1.8V, 150mA Linear Regulator*. 161 #120 89 
LP5900TL-1.8TR-ND 1.8V, 150mA Linear Regulator*. 175.50/250 
LP5900TL-1.9CT-ND 1.9V, 150mA Linear Regulator*. 1.61 #120 89 
LP5900TL-1.9TR-ND 1.9V, 150mA Linear Regulator*. 175.50/250 
LP5900TL-2.0CT-ND 2.0V, 150mA Linear Regulator*. 161 120 89 
LP5900TL-2.0TR-ND 2.0V, 150mA Linear Regulator*. 175.50/250 
LP5900TL-2.2CT-ND 2.2V, 150mA Linear Regulator*. 1.61 1.20.89 
LP5900TL-2.2TR-ND 2.2V, 150mA Linear Regulator*. 175.50/250 
LP5900TL-2.5CT-ND 2.5V, 150mA Linear Regulator. 1.61 1.20 89 
LP5900TL-2.5TR-ND 2.5V, 150mA Linear Regulator*. 175.50/250 
LP5900TL-2.8CT-ND 2.8V, 150mA Linear Regulator*. 1.61 1.20 89 
LP5900TL-2.8TR-ND 2.8V, 150mA Linear Regulator*. 175.50/250 
LP5900TL-3.0CT-ND 3V, 150mA Linear Regulator* TET 20 89) 
LP5900TL-3.0TR-ND 3V, 150mA Linear Regulator* 175.50/250 
LP5900TL-3.3CT-ND 3.3V, 150mA Linear Regulator*. 161 #120 89 
LP5900TL-3.3TR-ND 3.3V, 150mA Linear Regulator*. 175.50/250 
LP5951MF-1.3CT-ND 1.3V, 150mA LDO CMOS Voltage Regulator* 99 ees 


LP3990MF-3.3TR-ND 


3.3V, 150mA Linear Voltage Regulator* 


370.50/1,000 


LP5951MF-1.3TR-ND 
LP5951MG-1.3CT-ND 
LP5951MG-1.3TR-ND 
LP5951MG-1.5CT-ND 
LP5951MG-1.5TR-ND 


1.3V, 150mA LDO CMOS Voltage Regulator* 
1.3V, 150mA LDO CMOS Voltage Regulator* 
1.3V, 150mA LDO CMOS Voltage Regulator* 
1.5V, 150mA LDO CMOS Voltage Regulator* 
1.5V, 150mA LDO CMOS Voltage Regulator* 


306.60/1,000 
ALO7 eon 56 

666.40/2,000 
107 78°56 

333.20/1,000 


LP5990TM-2.8CT-ND 
LP5990TM-2.8TR-ND 
LP8340CDT-1.8-ND 
LP8340CDT-2.5-ND 
LP8340CDT-3.3-ND 


2.8V, 200mA CMOS LDO Voltage Regulator* 
2.8V, 200mA CMOS LDO Voltage Regulator* 
1.8V, LDO, Low !Q, 1.0A CMOS Linear Regulator. 
2.5V, LDO, Low 10, 1.0A CMOS Linear Regulator* 
3.3V, LDO, Low 10, 1.0A CMOS Linear Regulator* 


1.39 1.03.75 
139.13/250 
70) 1-25) 2911 
dV7Opey te25pe 91 
i702 ope 91 


LP3990SD-0.8CT-ND 0.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 1.12 83 60 
LP3990SD-0.8TR-ND 0.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 388.70/1,000 
LP3990SD-1.2CT-ND 1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator 1.12 83 60 
LP3990SD-1.2TR-ND 1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator 388.70/1,000 
LP3990SD-1.35CT-ND. 1.35V, 150mA Linear Voltage Regulator* ihe 83 60 
LP3990SD-1.35TR-ND 1.35V, 150mA Linear Voltage Regulator* 388.70/1,000 
LP3990SD-1.5CT-ND 1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 1.12 83 60 
LP3990SD-1.5TR-ND 1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 388.70/1,000 
LP3990SD-1.8CT-ND 1.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 1.12 83 60 
LP3990SD-1.8TR-ND 1.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 388.70/1,000 
LP3990SD-2.5CT-ND 2.5V, 150mA Linear Voltage Regulator ie 83 60 
LP3990SD-2.5TR-ND 2.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 388.70/1,000 
LP3990SD-2.8CT-ND 2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator ie 83 60 


LP3990SD-2.8TR-ND 


2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 


388.70/1,000 


LP8340CDT-5.0-ND 

LP8340CLD-1.8CT-ND 
LP8340CLD-1.8TR-ND 
LP8340CLD-2.5CT-ND 
LP8340CLD-2.5TR-ND 


5V, LDO, Low 1Q, 1.0A CMOS Linear Regulator*.. 
1.8V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator. 
1.8V, LDO, Low IQ, 1.0A CMOS Linear Regulator. 
2.5V, LDO, Low 10, 1.0A CMOS Linear Regulator* 
2.5V, LDO, Low 10, 1.0A CMOS Linear Regulator* 


LOG 

A) es) 
588.90/1,000 

A) ies ah 
588.90/1,000 


LP3990TL-0.8CT-ND 


0.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 


O07 om on 


LP8340CLD-3.3CT-ND 
LP8340CLD-3.3TR-ND 
LP8340CLD-5.0CT-ND 
LP8340CLD-5.0TR-ND 
LP8340CLD-ADJCT-ND 


3.3V, LDO, Low 10, 1.0A CMOS Linear Regulator .. 
3.3V, LDO, Low 10, 1.0A CMOS Linear Regulator .. 
5V, LDO, Low 10, 1.0A CMOS Linear Regulator 
5V, LDO, Low 1Q, 1.0A CMOS Linear Regulator 
Adjustable, LDO, Low 1Q, 1.0A CMOS Linear Regulator’ 


170) 1/25) 291 
588.90/1,000 

170) 1-25) 291 
588.90/1,000 

A700 1250291 


LP8340CLD-ADJTR-ND 
LP8345CDT-1.8-ND 
LP8345CDT-2.5-ND 
LP8345CDT-3.3-ND 
LP8345CDT-5.0-ND 


Adjustable, LDO, Low 1Q, 1.0A CMOS Linear Regulator* 
1.8V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator* .. 
2.5V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator* ... 
3.3V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator* 
5V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator* .. 


DPAK 
DPAK 
DPAK 
DPAK 


588.90/1,000 
72 pele 26 ee 92. 
72) eile 26.92. 
725 le 26 ee 92: 
72 eel 26 ee 92. 


LP3990TL-0.8TR-ND 0.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 106.88/250 
LP3990TL-1.2CT-ND 1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator 1.07 TR) Lys 
LP3990TL-1.2TR-ND 1.2V, 150mA Linear Voltage Regulator 106.88/250 
LP3990TL-1.35CT-ND 1.35V, 150mA Linear Voltage Regulato! 1.07 te ET 
LP3990TL-1.35TR-ND 1.35V, 150mA Linear Voltage Regulato! 106.88/250 
LP3990TL-1.5CT-ND 1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 1.07 TR) AY 
LP3990TL-1.5TR-ND 1.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 106.88/250 
LP3990TL-1.8CT-ND 1.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 1.07 95 250) 
LP3990TL-1.8TR-ND 1.8V, 150mA Linear Voltage Regulator* .. 106.88/250 
LP3990TL-2.5CT-ND 2.5V, 150mA Linear Voltage Regulator* 1.07 ah) i 
LP3990TL-2.5TR-ND 2.5V, 150mA Linear Voltage Regulator 106.88/250 
LP3990TL-2.8CT-ND 2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 1.07 EY ET 
LP3990TL-2.8TR-ND 2.8V, 150mA Linear Voltage Regulator 106.88/250 


LP3992IMF-1.5CT-ND 


1.5V, Voltage Regulator with Shutdown 


lk2O) Poeun OF, 


LP8345CLD-1.8CT-ND 
LP8345CLD-1.8TR-ND 
LP8345CLD-2.5CT-ND 
LP8345CLD-2.5TR-ND 
LP8345CLD-3.3CT-ND 


1.8V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator. 
1.8V, LDO, Low IQ, 500mA CMOS Linear Regulator. 
2.5V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator. 
2.5V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator. 
3.3V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator 


GE ZI Ee 
595.40/1,000 

T7225 1:26) 92 
595.40/1,000 

A226 92. 


LP3992IMF-1.5TR-ND 


1.5V, Voltage Regulator with Shutdown 


432.90/1,000 


LP8345CLD-3.3TR-ND 
LP8345CLD-5.0CT-ND 
LP8345CLD-5.0TR-ND 
LP8345CLD-ADJCT-ND 
LP8345CLD-ADJTR-ND 


3.3V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator 
5V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator 
5V, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator 
Adjustable, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator’ 
Adjustable, LDO, Low 10, 500mA CMOS Linear Regulator* 


595.40/1,000 
a2 ile26 92: 

595.40/1,000 
A725 i265 9292: 

595.40/1,000 


LP3995|LD-1.8CT-ND 1.8V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. with SI 1.16 86 62 
LP3995|LD-1.8TR-ND 1.8V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. with S }-LLP 403.00/1,000 
LP3995|LD-2.8CT-ND 2.8V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. with S| LLP dG) 86 © 62 
LP3995|LD-2.8TR-ND 2.8V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. with S| }-LLP 403.00/1,000 
LP3995!LD-3.0CT-ND 3V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. with SD. “LLP 1.16 86 62 


LP3995ILD-3.0TR-ND 
LP3995ITL-1.5CT-ND 


3V, Micropower 150mA CMOS Voltage Reg. with SD. 
1.5V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. with SD. 


403.00/1,000 
OTe oO, 


LP8358MF-1.2CT-ND 
LP8358MF-1.2TR-ND 
LP38690DT-1.8-ND 
LP38690DT-2.5-ND 
LP38690DT-3.3-ND 


1.2V, 150mA LDO Voltage Regulator with Power Good..... SOT-23-5 
1.2V, 150mA LDO Voltage Regulator with Power Good..... SOT-23-5 
1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* .. TO-252 
2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator*. 0-252 
3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator*. 0-252 


RY ey EP 
308.00/1,000 

Asi Wea) 297 

Asi 83) 297. 

UH ee eye 


LP3995ITL-1.5TR-ND 1.5V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. with SD. 106.88/250 
LP3995ITL-1.8CT-ND 1.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown.....microSMD 1.07 TR) eye 
LP3995ITL-1.8TR-ND 1.8V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown.....microSMD 106.88/250 
LP3995ITL-2.1CT-ND 2.1V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. with SD 1.07 enor 
LP3995ITL-2.1TR-ND 2.1V, Micropower 150mA CMOS Volt. Reg. with SD 106.88/250 
LP3995ITL-2.5CT-ND 2.5V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown.....microSMD ‘1.07 JR) Lys 
LP3995ITL-2.5TR-ND 2.5V, Micropwr 150mA CMOS Volt. Reg. w/Shutdown.....microSMD 106.88/250 


LP38690DT-5.0-ND 

LP38690SD-1.8CT-ND 
LP38690SD-1.8TR-ND 
LP38690SD-2.5CT-ND 
LP38690SD-2.5TR-ND 


5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* TO-252 


1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulato! 6-LLP 
1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulato! 6-LLP 
2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulato: 6-LLP 
2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulato: 6-LLP 


1.81 1.33 97 

HU USeh eye 
627.90/1,000 

1.81 1.33 97 
627.90/1,000 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1075 


Jational ; Digi-Key Price Each 
miconductor LINEAR SERIES (Continued) Part No. Description Pig. 1 25 100 
7H LPV358M-ND Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp* 1.20 88 = 64 
pial Key Description Aaa Soae ra LPV358MMCT-ND Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Am 120 88 64 
5 LPV358MMTR-ND Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Am| 416.00/1,000 
Tees SCN So tRtpH eee re Seay 1.81 Ba sane LPV511MGCT-ND 880nA, R/R Input and Output Op Amp*. 70-5 161 118 86 
MeseGSMACCREIMN| Gy, 1A LDO CMOS Linew Regaater™, Hateer aul ues LPV511MGTR-ND 880nA, R/R Input and Output Op Amp*. 670-5 556.40/1,000 
LP38690SD-5.0TR-ND | 5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator*.. 627.90/1,000 Des UND ered ied CMOS Input, F/R 1807-23-6 (ETe Rees 
LP38690SD-ADJCT-ND | Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator 181 133 97 ImEEOTaRAD Bis FRM CMOSIRGEL AIA : : 4 
7 7 grammable Micropower input, 
LP38690SD-ADJTR-ND | Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator 627.90/1,000 Output Op Amp* TSOT-23-6 556.40/1,000 
LP38691DT-1.8-ND 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* 1.76 129 94 LPV7215MFCT-ND 1.8V Micropower, CMOS Input, Rail-to-Rail : 
LP38691DT-2.5-ND 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator .. 1.76 129 94 Push Pull Output Comparator , $0T-235 175 129 94 
LP38691DT-3.3-ND 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* 1.76 129 94 SOT SARTRE a BY MiciapcwarCMOS Ingitsnalteral 
LP38691DT-5.0-ND 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* 1.76 129 94 nd Pull Output Comparator , arseniana 
LP38691SD-1.8CT-ND | 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator .. 176 129 94 “ ‘ : ea 
LP38691SD-1.8TR-ND | 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator... 608.40/1,000 MAvreASL Teta) yee Input, F/R'Push-Pull Qutout aaa at 
LP38691SD-3.3CT-ND | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* 1.76 129 94 t ; eer : : : 
LP38691SD-3.3TR-ND | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* 608.40/1,000 teens enn Hy Baas ee Input, F/R Push-Pull Output ade 80/1 O08 
LP38691SD-5.0CT-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* 1.76 129 94 emperor eels 
LP38691SD-5.0TR-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator*..... 608.40/1,000 MAXSCONEND Switch Capacitor Volt Converter*..... SOIC Sc a eee 
LP38691SD-ADJCT-ND | Adjustable, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. -LLP 1.76 1.29 94 MGRODSMeg ccclog) 4.63V, Microprocessor Reset Circuit 1-23 ae Oe 
1 5 MCP809M3-4.63TR-ND | 4.63V, Microprocessor Reset Circuit* OT-23 261.80/1,000 
LP38691SD-ADJTR-ND | Adjustable, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. “LLP 608.40/1,000 HSGaaieD GaracliPareeDialiacw erin iS : 
| ; 909 pose Dual Active Filter*... 20-Dip 4.45 3.39 2.59 
LP38692MP-1.8CT-ND | 1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator .. .S0T-223-5 159 118 88 MCTOGC ARENT iatvarsal Monolithic bial Satehed Cauachac ik soSol: MONSMEeeSTn 
LP38692MP-1.8TR-ND | 1.8V, 1A LDO CMOS Linear Regulator .. _SOT-223-5 656.64/1,000 PINS ESAL O FOTN MA OM NCTED apacn one ett: : : : 
LP38692MP-2.5CT-ND | 2.5V, 1ALDO CMOS Linear Regulator . “S0T-2235 159 118 88 MMSAS2V;ND) Liquid Grystal Display Driver, 32 Segments’... 5.95 4:53" 3.46 
LP38692MP-2.5TR-ND | 2.5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator . . S0T-223-5 656.64/1,000 Rite eet Liquid Crystal Display Driver, 32 Segments * ae SES Be 
LP38692MP-3.3CT-ND | 3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator -SOT-223-5 159 148 88 MM SACS NEN Liquid Crystal Display Driver, 31 Segments SA Geld ep 
LP38692MP-3.3TR-ND | 3.3V, 1A LDO CMOS Linear Regulator* .SOT-223-5 656.64/1,000 MI145453V-ND Liquid Grystal Display Driver, 33 Segments* 5.33 4.05 3.09 
LP38692MP-5.0CT-ND | 5V, 1ALDO CMOS Linear Regulator* "807-2235 159 118 88 SCAN15MB200TSQCT-ND | Dual, 1.5Gbps 2:1/1:2 LVDS Mux/Buffer* . 10.48 8.29 6.64 
LP38692MP-5.0TR-ND | 5V, 1ALDO CMOS Linear Regulator*.. -S0T-223-5 656.64/1,000 SCAN15MB200TSQTR-ND ) Dual, 1.5Gbps 2:1/1:2 LVDS Mux/Buffer* . 1584.33/250 
LP38692MP-ADJCT-ND | Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator .S0T-223-5 1.59 118 88 SCANGOCPO2VY-ND 1.5Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch*. 5.86 4.64 3.72 
LP38692MP-ADJTR-ND | Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator . S0T-223-5 656.64/1,000 SCANSOCPO2SPCT-ND | 1.5Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch*. 5.86 4.64 3.72 
LP38692SD-5.0CT-ND | 5V, 1ALDO CMOS Linear Regulator*.. 6-LLP 159 118 .88 SCANSOCPO2SPTR-ND | 1.5Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch*. 3459.60/1,000 
LP38692SD-5.0TR-ND | 5V, 1A LDO CMOS Linear Regulator*.. LLP 656.64/1,000 SCAN92LVO90SLC-ND_| 9 Ch. LVDS Transceiver with Boundary S 9.68 7.66 6.14 
LP38692SD-ADJCT-ND | Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator -LLP 1.59 «#1418 #88 SCAN92LVO90VEH-ND | 9Ch. LVDS Transceiver with Boundary SCAN* 64-LQFP 9.58 7.57 6.07 
LP38692SD-ADJTR-ND | Adjustable, 1A LDO CMOS Linear Regulator “LLP 656.64/1,000 SCAN12100TYA-ND 1228.8 and 614.4Mbps CPRI SerDes* 00-TOFP 16.71 14.33 12.71 
LP38693MP-1.8CT-ND | 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator “SOT-223 1.87. 1.37 1.00 SCAN16512ASM-ND Tri-St. Low Volt. Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transcvr...64-FBGA 7.22 5.72 4.58 
LP38693MP-1.8TR-ND | 1.8V, 500mA LDO CMOS Linear Regulato .SOT-223 647.40/1,000 SCAN16602SM-ND LV Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver*...........64-FBGA 5.36 4.24 3.40 
LP38693MP-2.5CT-ND | 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulato! .SOT-223 1.87 1.37 1.00 SCAN25100TYA-ND 2457.6, 1228.8, and 614.4 Mbps CPRI 
LP38693MP-2.5TR-ND | 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulato SOT-223 647.40/1,000 Serializer/Deserializer* 100-TOFP 19.20 17.92 16.64 
LP38693MP-3.3CT-ND | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator .SOT-223 1.87 1.37 1.00 SCAN90004TVS-ND 4-Channel LVDS Buffer/Repeater* 48-TOFP 7.48 5.91 4.74 
LP38693MP-3.3TR-ND | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* .SOT-223 647.40/1,000 SCAN162512ASM-ND | Tri-State Low Voltage Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus 
LP38693MP-5.0CT-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulato! .$OT-223 1.87 1.37 1.00 Transceiver 7.22 5.72 458 
LP38693MP-5.0TR-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator... .SOT-223 647.40/1,000 SCAN162602SM-ND Low Volt. Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver 536 4.24 3.40 
LP38693MP-ADJCT-ND | Adjustable, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* .. 187 137 «1.00 SCAN921023SLC-ND | 20-66MHz, 10-Bit Serializer with IEEE 1149.1 
LP38693MP-ADJTR-ND | Adjustable, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* .. 647.40/1,000 JTAG and BIST. 958 7.57 6.07 
LP38693SD-2.5CT-ND | 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator .. 1.87 1.37 1.00 SCAN921025HSM-ND High Temperature 20-80MHz 10: 9.98 7.89 6.32 
LP38693SD-2.5TR-ND | 2.5V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator .. 647.40/1,000 SCAN921025SLC-ND | 30-80MHz 10-Bit Serializer with IEEE 1149.1 
LP38693SD-3.3CT-ND | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* 1.87 137 1.00 JTAG and BIST 958 7.57 607 
LP38693SD-3.3TR-ND | 3.3V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator* 647.40/1,000 SCAN921224SLC-ND | 20-66MHz, 10-Bit Deserializer with IEEE 1149.1 
LP38693SD-5.0CT-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulato! 1.87 137 1.00 JTAG and BIST* - 958 7.57 6.07 
LP38693SD-5.0TR-ND | 5.0V, 500mA LDO CMOS Linear Regulator .. 647.40/1,000 SCAN921226HSM-ND | High Temp. 20-80MHz 10-Bit Bus LVDS SerDes*.... 998 7.89 6.32 
LP38693SD-ADJCT-ND | Adjustable, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 1:87 137, 1.00 SCAN921226SLC-ND 30-80MHz 10-Bit Deserializer with IEEE 1149.1 
LP38693SD-ADJTR-ND | Adjustable, 500mA LDO CMOS Linear Regulator. 647.40/1,000 JTAG and BIST . 958 7.57 6.07 
LP38841MR-ADJ-ND | Adjustable, 0.8A, LDO Linear Regulator*. -PSOP 4.95 3.77 2.88 SCAN921260UJB-ND | X6 1:10 Deserializer with IEEE 1149.1 JTAG and BIST......196-LBGA 25.65 23.94 22.23 
Tee a nh iv one ine teenie. eet He os ae Pease ends PHde.t TAB) et ine as 100-FBGA 13.30 11.40 10.11 
a I .2V, 0.8A, inear Regulator . i =" 2 B al le , ani ~opect a “i E e 5 
LP38842MR-ADJ-ND | Adjustable, 1.5A, LDO Linear Regulator*. 5.18 3.94 3.01 SCAN926260TUF-ND | X6 1:10 Bus LVDS Deserializer w/IEEE 1149.1 and BIST..196-LBGA 25.65 23.94 22.23 
LP38842S-0.8-ND 0.8V, 1.5A, LDO Linear Regulator . 5.18 3.94 3.01 SCAN928028TUF-ND | 8-Channel, 10:1 Serializer. .196-LBGA 25.65 23.94 22.23 
LP38842S-1.2-ND 1.2V, 1.5A, LDO Linear Regulator 518 3.94 3.01 SCANH16602SM-ND | LV Universal 16-Bit IEEE 1149. : 64-FBGA 5.36 4.24 3.40 
LP38842S-1.5-ND 1.5V, 1.5A, LDO Linear Regulator 518 3.94 3.01 SCANH162602SM-ND | LV Universal 16-Bit IEEE 1149.1 Bus Transceiver. 64-FBGA 5.36 4.24 3.40 
LP38842T-0.8-ND 0.8V, 1.5, LDO Linear Regulator . 518 3.94 3.01 SCANSTA101SM-ND | Low Voltage IEEE 1149.1 STA Master* 49-FBGA 14.14 12.12 10.75 
ree trene iy bay ib Fite re an au aot SCANSTA111MT-ND Enhanced SCAN Bridge, Multidrop Addressable 
“15+ SV, 1.5A, : E B 5 IEEE 1149.1 JTAG Port* -48-TSSOP 8.59 6.79 5.44 
reee eae te a a Tee egulatoy o38 aa an SCANSTA111SM-ND Enhanced SCAN Bridge, Multidrop Addressable 
12+ 2V, 3A, inear Regulator : : : IEEE 1149.1 JTAG Port* 9.07 7.18 5.75 
LP38843S-1.5-ND 1.5V, 3A, LDO Linear Regulator 536 4.24 3.40 SCANSTA112SM-ND | 7-Port Multidrop IEEE 1149.1 JTAG Mux* 949 813 7.21 
LP38843T-0.8-ND 0.8V, 3A, LDO Linear Regulator 5.36 4.24 3.40 SCANSTA112VS-ND 7-Port Multidrop IEEE 1149.1 JTAG Mux* .... 949 813 7.21 
LP38843T-1.2-ND 1.2V, 3A, LDO Linear Regulator 5.36 4.24 3.40 SCANSTA476TSDCT-ND | 8-Input IEEE 1149.1 Analog Voltage Monitor* . 6-LLP 535 4.07 3.11 
Hees HEE NY i SV, 3A, DO Linea Regulate. a ae ae ae SCANSTA476TSDTR-ND | 8-Input IEEE 1149.1 Analog Voltage Monitor* . 6-LLP 2696.40/1,000 
“ADJ- justable, 800mA, inear Regulator i : : TLO82CM-ND Wide Bandwidth Dual JFET Input Op Amp* SOIC 1.21 89 © 65 
LP38852S-ADJ-ND Adjustable, 1.5A, LDO Linear Regulator .. T0-263-7. 2.98 2.27 1.73 TLO82CMXTR-ND Wide Bandwidth Dual JFET int Op Amp* 1029.56/2,500 
LP38852T-ADJ-ND Adjustable, 1.5A, LDO Linear Regulator*. 298 227) ere TLOS2CPNS-ND Bi-FET Dual Op Amp* 1.61. 119 286 
SE a sae ate | tee | i sr i pie ate 
S a Toned i ss I wr nhances uppo 4 a 
earn Tyee ian mine esau Ba eG Hee USBN9603SLBXCT-ND | Universal Serial Bus Full Speed Node Controller 
ie 2N,1.5A, inear Regulator : : : with Enhanced DMA Support 563 4.45 3.57 
reece ete et an ree oe aM ane ae USBNO6O3SLBXTR-ND | Universal Serial Bus ealeiael Node Controller 
ale soe as 2 a s with Enhanced DMA Support 8174.00/2,500 
rea oe - nt thee ee om ae a8 USBN9604SLBXCT-ND | Universal Serial Bus Full Speed Node Controller 
2 2V, 3A, inear Regulator : ; ; with Enhanced DMA Support 536 4.24 3.40 
(Eaes8T 0 88D ee iT Tae Poaultor aa pus ie USBN9604SLBXTR-ND | Universal Serial Bus Full Speed Node Controller 
-1.2- .2V, 1.5A, inear Regulator ui i i 
LP38859S-0.8-ND 0.8V, 3A, LDO Linear Regulator 5.00 3.80 2.90 sath Enmancedl SMA Supports TEES SS 
LP38859S-1.2-ND 1.2V, 3A, LDO Linear Regulator 5.00 3.80 2.90 eng 
LP38859T-0.8-ND 0.8V, 3A, LDO Linear Regulator 5.00 3.80 2.90 Secor 
LP38859T-1.2-ND 1.2V, 3A, LDO Linear Regulator 5.00 3.80 2.90 
LP39542TLCT-ND Advanced Lighting Management Unit* 36-microSMD 5.00 3.80 2.90 Price Each 
LP39542TLTR-ND Advanced Lighting Management Unit* 36-microSMD 665.00/250 Description fl 25 100 
LP55271TLCT-ND Tiny LED Driver for Camera Flash, 4 LEDs with TP3054N-ND Enhanced Serial Interface CODEC Filter* §.53 4.20 3.21 
12C Programmability* ...30-microSMD 4.53 3.44 2.63 TP3054WM-ND Enhanced Serial Interface CODEC Filter* 455 346 2.64 
LP55271TLTR-ND i sess ecto Camera Flash, 4 LEDs with 30 ane aacevern TP3410J304-ND ISDN Basic Access Echo-Cancelling 2B1 31.05 28.98 26.91 
rogrammability -micro 83/251 TP3420AV308-ND ISDN S/T Interface Device 11.53 989 8.77 
LPC660AIM-ND Low Power Quad CMOS Op Amp, A Grade* A4-SOIC 3.05 2.32 1.77 
LPC660IM-ND Low Power Quad CMOS Op Am| 14-SOIC 2.98 2.21 1.64 FRGEn 
LPC661IM-ND Low Power CMOS Op Amp*. 8SOIG 2.08 155 114 
LPC662AIM-ND Low Power Dual CMOS Op Amp, A Grade* . 8SOIG 255 1.94 1.48 
LPC662IM-ND Low Power Quad CMOS Op Amp... 8-SOIC 248 1.84 1.36 Digi-Key Price Each 
LPV321M5CT-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp* 1418159 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LPV321M5TR-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp* 345.80/1,000 PC16550DN-ND UART*. 7.20 5.70 4.57 
LPV321M7CT-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp* 111 81 0 59 PC16550DV-ND UART*. 666 5.27 4.22 
LPV321M7TR-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp* 345.80/1,000 PC16552DV-ND Dual UART* 44-PLCC 851 673 5.39 
LPV324M-ND Quad General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp*.....14-SOIC 1.43 1.05 76 PC16552DVXTR-ND Dual UART... 2531.25/500 
LPV324MT-ND Quad General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp*..14-TSSOP_ 1.47, 1.08 79 


* RoHS Compliant 
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Microsem 


INTEGRATED PRODU 


APPLICATION SPE 
INTEGRATED CIRCUITS 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 50 100 
LX1554CM-ND 16V, Ultra-Low Start-Up Current, Current-Mode PWM*. 2.07 1.89 1.76 
LX1562IM-ND 13.1V, Second Generation Power Factor Controller 2107 1-89 1676 
LX1563IDM-ND 9.8V, Second Generation Power Factor Controller* 219 2.00 1.86 
LX1671CLQ-ND Multiple Output LoadSHARE™ PWM* 5.68 5.19 4.82 
LX1672-03CPW-ND Multiple Output LoadSHARE™ PWM* 449 410 3.81 
LX1672-05CPW-ND Multiple Output LoadSHARE™ PWM... 449 410 3.81 
LX1676CPW-ND Mobile AMD Athlon™ VRM Controller* 6.34 569 4.88 
LX1688CPW-ND Multiple Lamp CCFL Controller* 3.86 3.47 2.97 
LX1688IPW-ND Multiple Lamp CCFL Controller* Tish) (Sey ENE 
LX1722CDB-ND Class-D Stereo Power Amp Controller* 8.99 8.07 6.92 
LX17251LQ-ND 15W Stereo Class-D Amp* NEW.............. 8.39 7.53 6.45 
LX1741CDU-ND High Efficiency High Voltage Boost Controller iets TAG) h20) 
LX1742CDU-ND High Efficiency High Voltage Boost Controller* 1.91 1.72 1.47 
LX2201CLQ-ND USB Li-lon Battery Charger* .... 3.61 3.24 2.78 
LX2202 EVAL-ND Evaluation Board for USB Li-lon Battery Charger. 75.00 _— - 
LX2206CT-ND Dual Level Li-lon Battery Charger* .. STIS OT 
LX2206TR-ND Dual Level Li-lon Battery Charger* 2613.00/3,000 
LX5250CDBCT-ND 9-Line Multimode SCSI Terminato! 3.90 3.50 3.00 
LX5250CPW-ND 9-Line Multimode SCS! Terminato! 3.90 3.50 3.00 
LX5251CPW-ND 9-Line Multimode SCSI Terminator* 3.90 3.50 3.00 
LX5255CPW-ND 9-Line LVD SCSI Terminator 3.90 3.50 3.00 
LX5261CDP-ND 27-Line LVD SCSI Source/: g! 460 420 3.90 
LX6431ACDM-ND Precision Programmable Reference* -90 RO2eTa 
LX9501G-ND Input-Connector Cable Assembly* 488 438 3.75 
MC33064DMCT-ND Undervoltage Sensing Circuit* .. 1.07 GER 
MC33064DMTR-ND Undervoltage Sensing Circuit* .. 1787.50/2,500 
SG2524BDW-ND Regulating Pulse Width Modula\ 518 473 4.39 
SG2543DW-ND Power Supply Output Supervisory Circuii 12.08 11.03 10.24 
$G2842DM-ND Current Mode PWM Controller* ... 3.80 347 3.22 
SG3524BDW-ND. Regulating Pulse Width Modulator. 460 420 3.90 
S$G3543DW-ND Power Supply Output Supervisory Circuit 5.64 5.15 4.78 
$G3842DM-ND Current Mode PWM Controller* 1.61 147 1.37 
UC2842AD-ND Current Mode PWM Controller* 403 3.68 3.42 


Microsem LIGHT 

INTEGRATED PR APPLICATIONS 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. if 50 100 
LX1970IDU-ND Visible Light Sensor* 8-MSOP 2.34 2.10 1.80 
LX1970MINI EVAL-ND Mini Control Board* . — PSSrs75 ers) 
LX1971IDU-ND Wide Range Visible Light Sensor 419) 39h 33:28 
LX1972IBCCT-ND Ambient Light Detector* 144 130 1.11 
LX1972IBCTR-ND Ambient Light Detector* 2886.00/3,000 
LX1973AIDU-ND Automotive Light Sensor* .... 5.04 460 4.28 
LX1990-02 EVAL-ND Dual Programmable LED Driver Evaluation Board — 39.00 _ _ 
LX1990-03EVAL-ND Dual Programmable LED Driver Evaluation Board 39.00 _ _- 
LX1990ILM-ND Dual Programmable LED Current Sink*.... dey 1205) 90 
LX1991 EVAL KIT-ND Six Output LED Driver Evaluation Board* 48.75 _- - 
LX1991ILQ-ND Six Output Programmable LED Current Sink* . 244 219 1.88 
LX1992CLM-ND High Efficiency LED Driver* 1:38 1.26 1.07 
LX1993CDU-ND High Efficiency LED Driver 1.91 1.72 1.47 
LX1995-1-CSG-ND Miniature LED Driver* ... 1.62 146 1.25 


(INTEGRATED PR 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. ul 50 100 
LX7001CLP-ND Transient Immune Undervoltage Sensing Circuit* 1.04 95 88 
LX7001ILP-ND Transient Immune Undervoltage Sensing Circuit .. ils’) 
LX7201-151SF-ND EMI Filter/ESD Protection for Down Stream USB Ports 292. 830.71 
LX7202-151SF-ND EMI Filter/ESD Protection for Up Stream USB Ports... 92 2830 cil 
LX7203-15ISM-ND EMI Filter/ESD Protection for Up Stream USB Ports*.. SC70-6L 119 1.07 .92 
LX7203-22ISM-ND EMI Filter/ESD Protection for Up Stream USB Ports*. $¢70-6L 119 1.07 92 
MC33164-3LP-ND 3V, Undervoltage Sensing Circu 0-92 1.07 97 = 83 
MC33164LP-ND 5V, Undervoltage Sensing Circu 0-92 117 105 90 
MC34064DM-ND Undervoltage Sensing Circuit* .. SOIC 98 88 75 
MC34064LP-ND Undervoltage Sensing Circuit* .. 0-92 88 79 68 
MC34164-3DM-ND 3V, Undervoltage Sensing Circuit* 98 88 75 
MC34164-3LP-ND 3V, Undervoltage Sensing Circu 88 79 ~~ «68 
MC34164DM-ND. Undervoltage Sensing Circuit* .. 117 1.05 90 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description il 50 100 
LX8117B-00CST-ND Adj., 1.2A LDO Positive Regulator. 2.19 2.00 1.86 
LX8211-00ISECT-ND Adj., 150mA CMOS LDO Regulator*.. 60 20D eA 
LX8211-O00ISETR-ND Adj., 150mA CMOS LDO Regulator* 1092.00/3,000 
LX8211-251SE-ND 2.5V, 150mA CMOS LDO Regulator 165) AQ 42 
LX8211-30ISE-ND 3V, 150mA CMOS LDO Regulator* ... 155) A942 
LX8221-DIDU-ND 2.7V/Adj., Dual 150mA CMOS LDO Regulator* O-MSOP 2.54 2.28 1.95 
LX8221-GIDU-ND 3V/Adj., Dual 150mA CMOS LDO Regulator* O-MSOP 2.54 2.28 1.95 
LX8384-00CDD-ND Adj., 5A LDO Positive Regulator* .. 5.18 473 4.39 
LX8580A-00CDD-ND Adj., 7.5 LDO Positive Regulato: 150 1.37 1.27 
LX8585-15CDD-ND 1.5V, 4.6A LDO Positive Regulator 6.75 5.25 4.88 


Microsem 
INTEGRATED PR 

Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 50 100 
LX432CSC-ND Low Voltage Adj. Precision Shunt Regulator® ...............++ SOT-23 -60 Aste) Ail 
LX432ISC-ND Low Voltage Adj. Precision Shunt Regulator* 1.04 95 88 
LX6431ACLP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulato! 85 aie) ae} 
LX6431AIDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator ile Obed Oa) 94 
LX6431AILP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator* 1.05 96 89 
LX6431BCDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator* 1.04 95 88 
LX6431BIDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator* 27 SBE 108: 
LX6431BILP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator... W225 T1204 
LX6431CDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator* 14 68 63 
LX6431CLP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator* 69 [GSeEeOS 
LX6431IDM-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulator* -90 2 err 
LX6431ILP-ND Precision Adj. Three Terminal Shunt Voltage Regulato 85 718 «72 
LX8117-00CST-ND Adj., 0.8A LDO Positive Regulator. 1.96 1.79 1.66 
LX8117-25CST-ND 2.5V, 0.8A LDO Positive Regulator. -SOT-223 1.96 1.79 1.66 
LX8117-28CST-ND 2.85V, 0.8A LDO Positive Regulator* -SOT-223. 1.96 1.79 1.66 
LX8117-33CDD-ND 3.3V, 0.8A LDO Positive Regulator* 2.88 263 2.44 
LX8117-33CDT-ND 3.3V, 0.8A LDO Positive Regulator* 196 1.79 1.66 
LX8117-33CST-ND 3.3V, 0.8A LDO Positive Regulator* 1.96 1.79 1.66 
LX8117A-00CDD-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator* . ...10-263 2.88 2.63 2.44 
LX8117A-O0CST-ND Adj., 1A LDO Positive Regulator* . -SOT-223 1.96 1.79 1.66 
LX8117A-25CST-ND 2.5V, 1A LDO Positive Regulatot SOT-223 1.96 1.79 1.66 
LX8117A-28CDT-ND 2.85V, 1A LDO Positive Regulator* . -D-Pak 1.96 1.79 1.66 
LX8117A-28CST-ND 2.85V, 1A LDO Positive Regulator. -SOT-223 1.96 1.79 1.66 
LX8117A-33CST-ND 3.3V, 1A LDO Positive Regulator* -SOT-223 1.96 1.79 1.66 
LX8117B-00CDD-ND Adj., 1.2A LDO Positive Regulator* . ..10-263 3.11 2.84 2.64 


LX8817-25CDF-ND 2.5V/Adj., Dual Channel 2.5A LDO Regulator 2.10 1.80 
S$G117AK-ND 1.5A, Three Terminal Adj. Voltage Regulator. 26.64 22.20 
SG117AT-ND 1.5A, Three Terminal Adj. Voltage Regulator. 23.94 19.95 
$G117K-ND 1.5A, Three Terminal Adj. Voltage Regulator. 21.60 18.00 
$G117T-ND 1.5A, Three Terminal Adj. Voltage Regulator. 18.00 15.00 
$G137AT-ND 1.5A Negative Adjustable Regulator 33.30 27.75 
$G137T-ND 1.5A Negative Adjustable Regulator 16.38 13.65 
$G1524BJ-ND Regulating Pulse Width Modulator. 16.20 13.50 
$G1524J-ND Regulating Pulse Width Modulator. 16.20 13.50 
$G1525AJ-ND Regulating Pulse Width Modulator. 18.00 15.00 
SG1526BJ-ND Regulating Pulse Width Modulator. 26.28 21.90 
$G1526J-ND Regulating Pulse Width Modulator. 21.96 18.30 
$G1825CJ-ND High Speed Current Mode PWM 36.00 30.00 
$G1842Y-ND Current Mode PWM Controller. 14.40 12.00 
$G1843Y-ND Current Mode PWM Controller. 14.40 12.00 
$G1844Y-ND Current Mode PWM Controller. 14.40 12.00 
$G1845Y-ND Current Mode PWM Controller. 14.40 12.00 
$G1846J-ND Current Mode PWM Controller. 19.80 16.50 
S$G2524BN-ND Regulating Pulse Width Modulator 3.78) 3151 
$G2524D-ND Regulating Pulse Width Modulator* .. 336) ould 
$G2524N-ND. Regulating Pulse Width Modulator* .. 3.57 3.32 
SG2525ADW-ND Regulating Pulse Width Modulator* 6.30 5.85 
SG2525AN-ND Regulating Pulse Width Modulator 6.83 6.34 
SG2526BDW-ND Regulating Pulse Width Modulator 9.24 8.58 
SG2526BN-ND Regulating Pulse Width Modulator. 8.93 8.29 
SG2526DW-ND Regulating Pulse Width Modulator. 13.13 12.19 
SG2526N-ND Regulating Pulse Width Modulator. 8.40 7.80 
$G2543N-ND. Power Supply Output Supervisory Circui reek) Ockh 
$G2842M-ND Current Mode PWM Controller. 3.47 3.22 
$G2843DM-ND Current Mode PWM Controller. 3.47 3.22 
$G2843M-ND Current Mode PWM Controller. 3.47 3.22 
$G2844DM-ND Current Mode PWM Controller. 3.47 3.22 
$G2844M-ND Current Mode PWM Controller. 3.47 3.22 
$G2845DM-ND Current Mode PWM Controller. 3.47 3.22 
$G2845M-ND Current Mode PWM Controller. 3.47 3.22 
SG2846DW-ND Current Mode PWM Controller. 6.72 6.24 
SG2846N-ND Current Mode PWM Controller. 6.51 6.05 
$G3524D-ND Regulating Pulse Width Modulator. 1.68 1.56 
S$G3524N-ND Regulating Pulse Width Modulator. 1.05 98 
SG3525ADW-ND Regulating Pulse Width Modulator. 1.89 1.76 
SG3525AN-ND Regulating Pulse Width Modulator. 1.68 1.56 
SG3526BDW-ND Regulating Pulse Width Modulator. 410 3.81 
SG3526BN-ND Regulating Pulse Width Modulator. 3.89 3.61 
SG3526DW-ND Regulating Pulse Width Modulator. 3.78 3.51 
SG3526BN-ND Regulating Pulse Width Modulator. 3.89 3.61 
SG3526N-ND Regulating Pulse Width Modulator. 3.57 3132 
SG3543N-ND. Power Supply Output Supervisory Circui 4.73 4.39 
$G3842M-ND Current Mode PWM Controller. 26) az, 
$G3843DM-ND Current Mode PWM Controller. 147° 1.37 
$G3843M-ND Current Mode PWM Controller. ey kale 
$G3844DM-ND Current Mode PWM Controller. 1.47 1.37 
$G3844M-ND Current Mode PWM Controller. 1.26 1.17 
$G3845DM-ND Current Mode PWM Controller. 1.47 1.37 
$G3845M-ND Current Mode PWM Controller. dea) lave 
SG3846DW-ND Current Mode PWM Controller. 3.78 3.51 
SG7805AK-ND 5V Positive Fixed Voltage Regulato 21.60 18.00 
SG7805AT-ND 5V Positive Fixed Voltage Regulato 18.00 15.00 
SG7805K-ND 5V Positive Fixed Voltage Regulator 21.60 18.00 
SG7805T-ND 5V Positive Fixed Voltage Regulato 18.00 15.00 
$G7812AK-ND 12V Positive Fixed Voltage Regulator. 21.60 18.00 
$G7812AT-ND 12\V Positive Fixed Voltage Regulator. 18.00 15.00 
$G7812K-ND 12\V Positive Fixed Voltage Regulator. 21.60 18.00 
$G7812T-ND 12\V Positive Fixed Voltage Regulator. 18.00 15.00 
SG7815AK-ND 15V Positive Fixed Voltage Regulator. 21.60 18.00 
SG7815AT-ND. 15V Positive Fixed Voltage Regulator. 18.00 15.00 
SG7815K-ND 15V Positive Fixed Voltage Regulator. 21.60 18.00 
$G7815T-ND 15V Positive Fixed Voltage Regulator. 18.00 15.00 
SG7905AK-ND 5V Negative Fixed Voltage Regulator. 21.60 18.00 
SG7905AT-ND. 5V Negative Fixed Voltage Regulato! 18.00 15.00 
SG7905K-ND 5V Negative Fixed Voltage Regulato} 21.60 18.00 
SG7905T-ND 5V Negative Fixed Voltage Regulator... 18.00 15.00 
S$G7912AK-ND 12V Negative Fixed Voltage Regulator 21.60 18.00 
$G7912AT-ND 12V Negative Fixed Voltage Regulator 18.00 15.00 
$G7912K-ND 12V Negative Fixed Voltage Regulator 21.60 18.00 
$G7912T-ND 12V Negative Fixed Voltage Regulator. 18.00 15.00 
SG7915AK-ND 15V Negative Fixed Voltage Regulator 21.60 18.00 
SG7915AT-ND. 15V Negative Fixed Voltage Regulator 18.00 15.00 
SG7915K-ND 15V Negative Fixed Voltage Regulator 21.60 18.00 
TL431ACDM-ND Precision Programmable Reference Aky EK) 
TL431AIDM-ND Precision Programmable Reference pista 
TL431AILP-ND Precision Programmable Reference HOGS 
TL431BCDM-ND Precision Programmable Reference iski 128) 
TL431BIDM-ND Precision Programmable Reference q625 5 1:51 
TL431CDM-ND Precision Programmable Reference 53.49 
TL431IDM-ND Precision Programmable Reference 66 61 
UC2842ADM-ND 16V, Current Mode PWM Controller. 3.68 3.42 
UC2842AM-ND 16V, Current Mode PWM Controlle: On acre2 
UC2843ADM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controlle 3.68 3.42 
UC2843AM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controlle elay/ sep 
UC2844AD-ND 16V, Current Mode PWM Controlle: 3.68 3.42 
UC2844ADM-ND 16V, Current Mode PWM Controller. 3.68 3.42 
UC2844AM-ND 16V, Current Mode PWM Controlle 3.57 3.32 
UC2845AD-ND 8.4V, Current Mode PWM Controlle 3.68 3.42 
UC2845ADM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controlle 3.68 3.42 
UC2845AM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller. 3.57 3.32 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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7 t4 ; Digi-Key Price Each 
Microsemi. VOLTAGE REGULATORS (Continued) Part No. Description 1 25 100 
WE = LT1078CN8-ND Micropower Precision Dual Op Amp . 5.00 333 2.80 
Diol key mernaite a irice Eachyes LT1078CN8#PBF-ND Micropower Precision Dual Op Amp* 5.00 333 280 
UC3842AD-ND 16V, Current Mode PWM Controller 161 147 1.37 BNA) Micropower Precision Dual Op Amp . Ge eS Oe 
UC3842ADM-ND 46V" Current Mode PWM Controller. 473 158 147 LT1078IN8#PBF-ND Micropower Precision Dual Op Amp* 6.50 4.33 3.75 
UC3842AM-ND 16V, Current Mode PWM Controller. 138 126 117 eto Micropower Precision Dual Op Amp Geos) ae 
UC3843ADCT-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 137 1.23 1.05 Oe SRE D Mlcropower-BrecisioniDuall Op Amp BEE) GN aes 
UC3843ADM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 173 158 1.47 Eins) Micropower Precision Dual Op Amp . Ge Geb Oe5 
UC3843AM-ND 8.4V Current Mode PWM Controller 1384.26 1.17 LT1078S8#PBF-ND Micropower Precision Dual Op Amp* 6.50 435 3.65 
UC3844AD-ND 16V, Current Mode PWM Controller. 161 1.47 137 Peer ND Micropower Precision Quad Op Amp Wa) GY 
UC3844ADM-ND 16V. Current Mode PWM Controller. 173 158 147 LT1079ACN#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp’ 1125) 7:50) 16:50) 
UC3844AM-ND 46V, Current Mode PWM Controller. 438 1.26 1.17 LT1079CN-ND Micropower Precision Quad Op Amp 6.25 417 3.50 
UC3845AD-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller. 161 147 1.37 LT1079CN#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp’ 6.25 417 3.50 
UC3845ADM-ND 8.4V, Current Mode PWM Controller 173.158 147 Ln vel atest Micropower Precision Quad Op Amp, Ind. Temp. tei) SN ae) 
UC3845AM-ND 8.4V. Current Mode PWM Controller. 438 126 1417 LT10791SW#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp, Ind. Temp. MOMS 6:75 5120) 
; LT1079SW-ND Micropower Precision Quad Op Amp... 813 5.42 4.55 
LINEAR LT1079SW#PBF-ND Micropower Precision Quad Op Amp*.. 8.13 5.42 4.55 
y a ® LT1097CN8-ND Low Cost, Low Power Precision Op Am 3.13 2.08 1.80 
L TECHNOLOGY, DigiReel (Al eL HHA SES LT1097CN8#PBF-ND Low Cost, Low Power Precision Op Amp* “Dip 3.13 2.08 1.80 
Digi-Key Price Each LT1097S8-ND Low Cost, Low Power Precision Op Amp.. “SOIC 3.38 «2.25 1.95 
Part No. Description Pkg. il 25 100 LT1097S8#PBF-ND Low Cost, Low Power Precision Op Amp* 3.38) 2.25) 71,95 
Op Amps LT1112ACN8#PBF-ND Dual Low Power Precision Op Amp* 6.25 417 3.50 
1F39858-ND Precision Sample and Hold Amp 305.035 174 LT1112CN8#PBF-ND Dual Low Power Precision Op Amp* 438 2.92 2.45 
LF398S8#PBF-ND Precision Sample and Hold Amp* 325 235 1.74 EU 2ISe-ND Dual Low Power Precision Op Amp... 5138) 3:57 3:00 
LT318AN8-ND 15MHz High-Speed Op Amp 338 225 1.95 LT11121S8#PBF-ND Dual Low Power Precision Op Amp* 5.38 3.57 3.00 
LT318AN8#PBF-ND 15MHz High-Speed Op Amp 338 225 1.95 LT1112S8-ND Dual Low Power Precision Op Amp. 488 3.25 2.65 
LT1001 ACN8#PBF-ND Single Precision Op Amp* 5.88 3.92 3.40 PE eS aeneE NS pa raw Fue! Elecioe oD Amp* nr af a3 288 
a 7 ra | ual Low Noise nput Precision Op Amp* i i 125) 
aaa aie pecs . hn Fee ean ie L714130S8-ND Dual Low Noise JFET Input Precision Op Amp... 6.50 433 355 
LT1001CS8-ND Single Precision Op Amp.. 3.63 2.49 2415 LT1113CS8#PBF-ND Dual Low Noise JFET Input Precision Op Amp* 6.50 433 3.55 
L71001CS8#PBF-ND Single Precision Op Amp* 3.63 2.42 215 LT1114ACN-ND Quad Low Power Precision Op Amp 12.13 8.08 6.50 
LT1002CN#PBF-ND. Dual Matched Precision Op Amp* 525 3.50 2.95 eee eee nue ae poe Bee oe a ah Wee 
LT1006CN8-ND BV Single Precision Op Am l i i z ad Low: F ower Ereeision Op'Amp* } ; ; 
fenocee one BV Single Precision Op Amp Bee eisah aes LT1115CN8#PBF-ND Ultra Low Noise Audio Op Amp>.. 5.63 3.74 2.95 
L71006S8-ND 5V Single Precision Op Amp 350 233 1.95 LT1122CS8#PBF-ND Fast Settling JFET Input Op Amp* So) 3:83) 6d.25) 
L71006S8#PBF-ND 5V Single Precision Op Amp 350 233 1.95 LT1122DCN8#PBF-ND Fast Settling JFET Input Op Amp* 4.50 3.00 2.50 
LT1007ACN8#PBF-ND Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp* 8.75 5.83 5.00 LT1122DS8-ND Fast Settling JFET Input Op Amp 4.88 3.25 2.70 
LT1007CN8-ND Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp.. 363. 242 1.95 Ll bse aA Fast Settling JFET Input Op Amp® ... wa as ald 
LT1007CN8#PBF-ND Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp* 3.63 2.42 1.95 LT1124CN8#PBF-ND Dual, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp* 6.38 4.25 3.65 
LT1007CS8-ND Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp.. 413° 2.75 2.15 LT1124088-ND Dual, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp . 8.75 4.50 3.85 
LT1007CS8#PBF-ND Single Low Noise, High-Speed, Precision Op Amp*..8-SOIG 4.13 2.75 2.15 LT1124CS8#PBF-ND Dual, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp* 6.75 4.50 _ 3.85 
LT10071S8#PBF-ND Single Low Noise, HS, Op Amp, Ind. Temp.* . 5.63 3.75 3.10 Pea ae a ee Hos, Hatt Speed cn op Amn 140 1050 7.00 5.95 
ry Fal 7 5 | uad, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp*.. 16- A1SON S767 16:50) 
eae preion ow horse . aa See LT1126CN84PBF-ND Dual, Decompensated, Low Noise, HS Op Amp*........8-Dip 6.38 425 3.65 
LT1010CN8-ND High-Speed 150mA Power Buffer 438 292 250 LT1126CS8-ND Dual, Decompensated, Low Noise, HS Op Amp 450 3.85 
LT1010CN8#PBF-ND High-Speed 150mA Power Buffer 438 292 2.50 LT1126CS8#PBF-ND Dual, Decompensated, Low Noise, HS Op Amp*. 450 3.85 
LT1010CT#PBF-ND High-Speed 150mA Power Buffer 525 3.49 2.85 LT1127CSW-ND Quad, Decompensated, Low Noise, HS Op Amp...... 7.67 6.50 
LT1012ACN8#PBF-ND Universal Single Precision Low Noise Op Amp*. 7.43 4.75 3.95 FIZ CSWARBINE Quad, Decampensated, Low Noise, HS Op Amps ESTERS 5 
LT1012ACS8-ND Universal Single Precision Low Noise Op Amp 743 5.09 4.19 EDP 8 Single, Low Noise, High-Speed Op Amp HS 155 
LT1012ACS8#PBF-ND Universal Single Precision Low Noise Op Amp*. 743 5.09 4.19 LT1128CN8-ND Single, Low Noise, High-Speed Op Amp 5.75 4.95 
LT1012CN8-ND Universal Single Precision Low Noise Op Amp 5.00 3.33 2.75 BUI ZBGNGERB END) Single, Low Noise, High-Speed Op Amp*. SURES) 
L71012S8-ND Universal Single Precision Low Noise Op Amp 6.00 4.00 3.45 LT1128CS8#PBF-ND Single, Low Noise, High-Speed Op Amp*. 5.75 4.95 
L11012S8#PBF-ND Universal Single Precision Low Noise Op Amp*.. 6.00 4.00 3.45 LT1169CN8#PBF-ND Dual Low Noise JFET Op Amp* 483 3.95 
LT1013ACN8#PBF-ND Dual Precision Op Amp*... 743 4.75 3.95 LT1169CS8#PBF-ND Dual Low Noise JFET Op Amp* 515 4.25 
LT1013CN8#PBF-ND Dual Precision Op Amp, Vos=300uV* . 425 2.83 2.40 LT1178ACN8-ND Dual Micropower Precision Dual Op Amp . 6.67 5.60 
LT1013DN8-ND Dual Precision Op Amp, Vos=800\V 3.50 2.33 1.95 LT1178CN8-ND Dual Micropower Precision Dual Op Amp .. 3.67 3.00 
LT1013DN8#PBF-ND Dual Precision Op Amp, Vos=800)V* . 3.50 2.33 1.95 LT1178CN8#PBF-ND Dual Micropower Precision Dual Op Amp* 3.67 3.00 
L71013DS8-ND Dual Precision Op Amp, Vos=800uV 400 267 2.30 LT1178IN8-ND Dual Micropower Precision Dual Op Amp, Ind. 458 3.95 
LT1013DS8#PBF-ND Dual Precision Op Amp, Vos=800uV* . 4.00 2.67 2.30 LT1178IN8#PBF-ND Dual Micropower Prec. Dual Op Amp, Ind. Temp.* . 458 3.95 
LT1014ACN-ND Quad Precision Op Amp..... 12.75 8.50 710 LT1178S8#PBF-ND Dual Micropower Precision Dual Op Amp* 465 3.85 
LT1014CNLT-ND Quad Precision Op Amp, Vos: 14-Dip 9.38 6.25 5.35 LTW179ACN-ND Quad Micropower Precision Op Amp 8.25 6.90 
LT1014CN#PBF-ND Quad Precision Op Amp*.. 14-Dip 9.38 6.25 5.35 LT1179CN#PBF-ND Quad Micropower Precision Op Amp 458 3.90 
LT1014DNLT-ND Quad Precision Op Amp, Vos: ip 6.25 4.17 3.60 LT1179SW-ND Quad Micropower Precision Op Amp 5.83 5.00 
LT1014DN#PBF-ND Quad Precision Op Amp* 625 417 3.60 LT1179SW#PBF-ND Quad Micropower Precision Op Amp 5.83 5.00 
LT1014DSW-ND Quad Precision Op Amp 7.38 4.92 4.15 LT1191CN8-ND Single, Ultra High-Speed Video Op Amp 217 1.73 
LT1014DSW#PBF-ND Quad Precision Op Amp 738 492 415 LT1191CS8-ND Single, Ultra High-Speed Video Op Amp 2.50) 1.95 
LT10141SW#PBF-ND Quad Precision Op Amp*.. 963 6.42 5.40 LT1191CS8#PBF-ND Single, Ultra High-Speed Video Op Amp*. 2.50 1.95 
LT1022CN8-ND High-Speed Precision JFET Op Amp 5.00 3.33 2.95 LT1195CN8-ND Low Power, High-Speed Op Amp... 217 1.73 
LT1022CN8#PBF-ND High-Speed Precision JFET Op Amp 5.00 3.33 2.95 LT1206CN8#PBF-ND 250mA Out, 6OMHz Current Feedback Amp 417 3.45 
LT1028ACN8-ND Single, Ultra Low Noise Op Amp... -Dip 1313 8.75 7.55 LT1206CR#PBF-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp* 5.57 4.45 
LT1028ACN8#PBF-ND Single, Ultra Low Noise Op Amp* ip 13.13 8.75 7.55 LT1206CS8-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp... 4.83 3.95 
LT1028CN8#PBF-ND Single, Ultra Low Noise Op Amp* 8.63 5.75 4.95 LT1206CS8#PBF-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp* 483 3.95 
L71028CS8-ND Single, Ultra Low Noise Op Am 863 5.75 4.95 LT1206CT7-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Am| 5.57 4.45 
LT1028CS8#PBF-ND Single, Ultra Low Noise Op Amp* 8.63 5.75 4.95 LT1206CT7#PBF-ND 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp* f 5.57 4.45 
LT1037ACN8-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp.. 8.75 5.83 5.00 LT1207CS-ND Dual 250mA Out, 60MHz Current Feedback Amp.....16-SOIC 12.88 8.60 7.15 
LT1037ACN8#PBF-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp* 8.75 5.83 5.00 LT1207CS#PBF-ND Dual 250mA Out, 6OMHz Current Feedback Amp*..16-SOIC 12.88 8.60 7.15 
LT1037CN8-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp.. 163i 12:42) 771.95 LT1208CN8-ND Dual, High-Speed Op Amp . 517 4.45 
L71037CN8#PBF-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp* 3.63 2.42 1.95 LT1208CS8#PBF-ND Dual, High-Speed Op Amp* 5.83 5.00 
LT1037CS8-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp.. 413 275 215 LT1210CT7#PBF-ND 1.1A, 35MHz Current Feedback Amp* 8.72 7.10 
LT1037CS8#PBF-ND Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp*..8-SOIC 4.13 2.75 2.15 L11211CN8#PBF-ND 14MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp*. 4.07 3.07 
LT1055CN8-ND Precision High-Speed JFET Op Amp 3.38 2.25 1.95 LT1211C0S8#PBF-ND 14MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp*. 440 3.32 
LT1055CN8#PBF-ND Precision High-Speed JFET Op Amp 3.38 2.25 1.95 LT12111S8#PBF-ND 14MHz, Single, Dual Prec. Op Amp, Ind. Temp.* 498 3.75 
LT1056CN8#PBF-ND Precision High-Speed JFET Op Amp* 3.38 2.25 1.95 L11212CN#PBF-ND 14MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp* 7.31 5.50 
LT1056S8-ND Precision High-Speed JFET Op Amp 4.00 267 2.50 LT1212CS-ND 14MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp 7.89 5.94 
LT1056S8#PBF-ND Precision High-Speed JFET Op Amp 4.00 2.67 2.50 L11212CS#PBF-ND 14MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp* 7.89 5.94 
LT1057ACN8-ND Dual Precision JFET Op Amp, 450uV 8.75 5.83 4.95 LT12121S-ND 14MHz, Single, Quad Prec. Op Amp, Ind. Temp....... 8.80 6.63 
LT1057ACN8#PBF-ND Dual Precision JFET Op Amp, 450yV*. 8.75 5.83 4.95 LT12121S#PBF-ND 14MHz, Single, Quad Precision Op Amp, 
LT1057CN8-ND Dual Precision JFET Op Amp, 600uV 450 3.00 2.55 Industrial Temp.* ........ 8.80 6.63 
LT1057CN8#PBF-ND Dual Precision JFET Op Amp, 600yV*. 450 3.00 2.55 L11213CN8#PBF-ND 28MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp*. 4.07 3.07 
LT1058ACN#PBF-ND Quad Precision JFET Op Amp* 16.50 11.00 9.55 L11213CS8-ND 28Mkz, Single Supply, Dual Precision Op Amp 4.40 3.32 
LT1058CN#PBF-ND Quad Precision JFET Op Amp* 7.63 5.08 4.35 LT1213CS8#PBF-ND 28MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp*. 440 3.32 
LT10581SW-ND. Quad Precision JFET Op Amp. 17.88 11.92 10.30 LT1214CN#PBF-ND 28MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp* 7.31 5.50 
LT10581SW#PBF-ND Quad Precision JFET Op Amp* 17.88 11.92 10.30 LT1214CS#PBF-ND 28MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp*.... 7.89 5.94 
LT1058SW#PBF-ND Quad Precision JFET Op Amp* -16-SOIGC 888 5.92 5.00 LT1215CN8-ND 23MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp... 4.07 3.07 
LT1077ACN8-ND Micropower Precision Single Op Am| BiGshers oe s:20 LT1215CN8#PBF-ND 23MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp*. 4.07 3.07 
LT1077ACN8#PBF-ND Micropower Precision Single Op Amp* 5ibshes:7ono:20 LT1215CS8#PBF-ND 23MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp*. 440 3.32 
L11077CN8-ND Micropower Precision Single Op Amp... 3.13 2.08 1.65 LT1216CS-ND 23MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp 7.89 5.94 
LT1077CN8#PBF-ND Micropower Precision Single Op Amp* 3.13 2.08 1.65 LT1216CS#PBF-ND 23MHz, Single Supply, Quad Precision Op Amp 7.89 5.94 
LT10771S8#PBF-ND Micropower Precision Single Op Amp* 438 2.91 2.40 LT1218CS8#PBF-ND Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* . 6.64 5.15 
LT1077S8-ND Micropower Precision Single Op Am, 3.63 2.42 2.05 LT1218LCS8#PBF-ND Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* .. iF 4.07 3.30 
LT1077S8#PBF-ND Micropower Precision Single Op Amp* 3163) 2142" )2105 LT1220CN8#PBF-ND 45MHz, High-Speed Op Amp* 6.25 417 3.50 
LT1078ACN8#PBF-ND Micropower Precision Dual Op Amp*.. 9.00 6.00 5.15 * RoHS Compliant (Continued) 
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LD LINEAR Digi@Reel® AMPLIFIERS (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LT1220CS8-ND 45MHz, High-Speed Op Amp ... 688 4.58 3.75 LT1395CS5#TRMPBFCT-ND Single 400MHz Current Feedback Amp* 249 223 2.01 
LT1220CS8#PBF-ND 45MHz, High-Speed Op Amp*. 688 4.58 3.75 LT1395CS5#TRMPBFTR-ND Single 400MHz Current Feedback Amp* 585.00/500 
LT1221CN8-ND 150MHz, High-Speed Op Amp .. 625 4.17 3.35 LT1395CS64TRMCT-ND Single 400MHz Current Feedback Amp. 260 233 210 
LT1221CN8#PBF-ND 150MHz, High-Speed Op Amp* 625 447 3:35 LT1395CS6#TRMPBFCT-ND Single 400MHz Current Feedback Amp* 2.60 2.33 2.10 
L11221CS8-ND 150MHz, High-Speed Op Amp .. 6.88 4.57 3.50 LT1395CS6#TRMPBFTR-ND Single 400MHz Current Feedback Amp* 615.00/500 
L11221CS8#PBF-ND 150MHz, High-Speed Op Amp* 6.88 4.57 3.50 LT1395CS8#PBF-ND Single 400MHz Current Feedback Amp* 243° 162 1.23 
L11222CN8-ND 500MHz, High-Speed Op Amp . 625 4.17 3.50 LT1396CDD-ND 400MHz, Dual Current Feedback Amp... 318 241 1.61 
L11222CN8#PBF-ND 500MHz, High-Speed Op Amp* 625 4.17 3.50 LT1399CS#PBF-ND 300MHz, Triple Current Feedback Amp* 5.00 332 250 
L11222CS8-ND 500MHz, High-Speed Op Amp . 6.88 4.58 3.75 LT1399HVCS#PBF-ND 300MHz, Triple Current Feedback Amp* ... 6.25 415 3.25 
LT1222CS8#PBF-ND 500MHz, High-Speed Op Amp* 6.88 4.58 3.75 LT1413CN8#PBF-ND 5V Single Supply, Dual Precision Op Amp 8-Dip 3.75 250 2.05 
LT1223CN8-ND JOOMHz, Current Feedback Op Amp 5.38 3.58 2.85 L11413S8-ND 5V Single Supply, Dual Precision Op Amp SOIC 4.00 267 2.30 
LT1223CN8#PBF-ND 100MHz, Current Feedback Op Amp 5.38 3.58 2.85 LT1413S84PBF-ND 5V Single Supply, Dual Precision Op Amp SOIC 4.00 267 2.30 
LT1223CS8#PBF-ND 400MHz, Current Feedback Op Amp 613 4.08 3.40 Z sion Ae : : i : : 
; LT1457S8#PBF-ND Dual Precision JFET Input Op Amp*. SOIC 4.75 3.17 2.55 
L112240S8-ND 45MHz, High-Speed Op Amp 613 4.07 3.30 LT1464ACS84PBF-ND Dual Micropower JFET Input Op Amp* 9.00 5.98 4.95 
LT1224CS84PBF-ND 45MHz, High-Speed Op Amp*. 613 4.07 3.30 pubes Leal i : eet ae 
; 7 LT1464CS8-ND Dual Micropower JFET Input Op Amp... SOOM o2meerto) 
LT1226CN8#PBF-ND High-Speed, Low Noise Op Amp* §.38 3.58 2.85 [11464CS8#PBE-ND Dual Mi TFET Ii Op Amp* 003.322 
LT1226CS8#PBF-ND High-Speed, Low Noise Op Amp* 613 4.08 3.40 4 ual Micropawer JFET Input Op Amp™. 3 ome 
L71227CN8-ND 140MHz, Video Current Feedback Amp 463 3.08 2.45 LT1465CS-ND Quad Micropower JFET Input Op Am 8.50 5.65 4.75 
11227CN8#PBF-ND 140MHz, Video Current Feedback Amp* 4.63 3.08 2.45 Si tee ele Quad'Micropower JFET Input Op Amp® GED GES duis 
L71227¢S8-ND 140MHz, Video Current Feedback Amp 538 3.58 3.25 LT1466LCS8#PBF-ND Dual Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp* . 8.25 5.50 4.40 
[11227¢S8#PBE-ND TA0MHz, Video Current Feedback Amp* . 538358 3.25 EIS COCREEND) SOMHz, High-Speed, 16-Bit Accurate Op Am Gey tail Shy 
LT1228CN8-ND 100MHz, Current Feedback Amp with DC Gain 6.88 458 3.95 LT1468CN8#PBF-ND 90MHz, High-Speed, 16-Bit Accurate Op Amp* 6.25 415 3.13 
LT1228CS8-ND 100MHz, Current Feedback Amp with DC Gain 7.75 517 4.30 LT1468CS8-ND 90MHz, High-Speed, 16-Bit Accurate Op Am| 6.25 415 3.13 
LT1228CS8#PBF-ND 100MHz, Current Feedback Amp with DC Gain*. 775 547 4.30 LT1468CS8#PBF-ND S0MHz, High-Speed, 16-Bit Accurate Op Amp 625 4.15 3.13 
LT1229CN8-ND 4100MHz, Dual Current Feedback Op Amp..... 6.88 4.58 3.95 LT14681S8#PBF-ND 90MHz, High-Speed, 16-Bit Accurate Op Amp* 750 4.98 3.75 
LT1229CN8#PBF-ND 700MHz, Dual Current Feedback Op Amp*. 6.88 458 3.95 LT1469CS8#PBF-ND 90MHz, Dual HS, 16-Bit Accurate Op Amp* .. 10.50 6.98 5.25 
LT1229CS8#PBF-ND 100MHz, Dual Current Feedback Op Amp*.. 7.75 517 4.30 LT1490ACDD-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp ... 475 3.39 2.79 
LT1230CS-ND 100MHz, Quad Current Feedback Op Amp 14-SOIC 13.75 9.13 7.50 LT1490ACDD#PBF-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp*. 475 3.39 2.79 
LT1230CS#PBF-ND 100MHz, Quad Current Feedback Op Amp* 14-SOIC 13.75 9.13 7.50 LT1490ACS8#PBF-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp*. 3.88 2.58 1.95 
LT1252CN8-ND Low Cost Single Video Amplifier....... i eda Bailie We LT1490CN8#PBF-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp*. 3700 2500205 
LT1252CN8#PBF-ND Low Cost Single Video Amplifier* O25 eH Tez LT1490CS8-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 3.88 2.60 2.15 
L11252CS8-ND Low Cost Single Video Amplifie 3.50 2.33 1.85 LT14901N8-ND Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 4.50 2.99 2.45 
L11252CS8#PBF-ND Low Cost Single Video Amplifier 3.50 2.33 1.85 LT1491 ACS#PBF-ND Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 638 4.24 3.25 
LT1253CN8-ND Low Cost Dual Video Amplifier. 4.50 3.00 2.49 LT1491AIS-ND Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp... 7.75 515 3.95 
LT1253CN8#PBF-ND Low Cost Dual Video Amplifier 450 3.00 2.49 LT1491AIS#PBF-ND Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 7.75 515 3.95 
L11253CS8#PBF-ND Low Cost Dual Video Amplifier 488 3.25 2.60 LT14911S-ND Quad Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp... 7.75 5.15 4.25 
Eii25iCN4BBEND Low Cost Quad Video Amplifier i ae ee) LT1492CN8-ND Dual Low Power Single Supply Precision Op Amp... 7.38 4.90 3.69 
ee ND ise eee uae Vaconuiee woe a8 hs aoe LT1492CN8#PBF-ND Dual Low Power Single Supply Precision Op Amp* 738 4.90 3.69 
L11256CS-ND 40MHz Video Fader/DC Gain Controlled Am -14-SOIC 11.63 7.75 6.30 ieee ae ae roe he chet Bite Pas oe bet ce 
~ Seecri ae SRE One oe a3 LG G30 LT1493CS-ND Quad Low Power Single Supply Precision Op Amp..16-SOIC 13.50 8.97 6.75 
LT1259CS#PBF-ND Dual Current Feedback Amp with Shutdown*. 475 3.16 2.65 LT1493CS#PBF-ND ca Precision 16-s010 MOE 
LT1260CN-ND Triple Current Feedback Amp with Shutdown .. 4.88 3.24 2.70 . Hie ates se ai sae i es ig 
LT1260CN#PBF-ND Triple Current Feedback Amp with Shutdown* 488 3.24 2.70 Lape aare yes - a can et oe kes se oa Hey 
[11260CS-ND Triple Current Feedback Amp with Shutdown . 513 3.41 2.85 peas Hi z Soa Se eal a mahal See ey 
LT1260CS#PBF-ND Triple Current Feedback Amp with Shutdown* 513 3.41 2.85 ne ea PND: : : : 
L11351CMS8#PBF-ND Low Power, High-Speed, 3MHz Op Amp* 513 341 2.80 L11494¢S8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 3.38 2.25 1.80 
LT1351CS8-ND Low Power, High-Speed, 3MHz Op Amp. 475 3.16 2.60 LT1494CS8#PBF-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 3.38 2.25 1.80 
L71351CS8#PBF-ND Low Power, High-Speed, 3MHz Op Amp* 475) 3.16) 2160 LT1494HS8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 413 274 2.20 
L11352CS8#PBF-ND Dual, Very Low Power, HS, 3MHz Op Amp* 7.63 5.10 4.25 LT1494IMS8-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Tem 413° 274 2.20 
L713521S8-ND Dual, Very Low Power, HS, 3MHz Op Amp . 913 652 5.37 LT1494IMS8#PBF-ND. Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp.* 413 2.74 2.20 
LT13521S8#PBF-ND Dual, Very Low Power, HS, 3MHz Op Amp* 913 652 5.37 LT14941N8#PBF-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp.* 3.88 2.58 2.10 
LT1353CS#PBF-ND Quad, Very Low Power, HS, 3MHz Op Amp’ 12.63 840 6.95 LT14941S8#PBF-ND Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp.* 3.88 2.58 2.10 
LT1354CN8#PBF-ND Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp* 4.25 2.83 2.35 LT1495CS8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. SiS 57 sa10 
LT1354CS8#PBF-ND Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp* 475 317 2.60 LT1495CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* . §.38 3.57 3.10 
LT1355CN8#PBF-ND Dual, Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp* 7.00 467 3.95 LT14951S8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. G25 Aulonaoog 
LT1355CS8-ND Dual, Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp... 763 5.10 4.25 L114951S8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* .. Gea Ae ea 
LT1355CS8#PBF-ND Dual, Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp* 6a) 5:10) 14:25 LT1496CS-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Ami 700 465 4.10 
EMISeGGNeND Quad, Low Power, HighSpeed, 12MHz Op Amp. bie) as) (Oa) LT1496CS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 7.00 4.65 4.10 
LT1356CN#PBF-ND Quad, Low Power, High-Speed, 12MHz Op Amp 11.75 7.83 6.70 LT1496HS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 8.75 5.81 4.90 
ae ‘rn pie, oe poe Hoe Eo ela oe ae oe LT1496IN#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 8.00 5.32 4.60 
a iad OWE Wer glee PeeOs EAP ADs oe : : ; LT14961S-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amj 825 548 470 
LT1357CN8-ND Single, High-Speed, 25MHz Op Amp. 8-Dip 4.63 3.08 2.55 7 7 ae 
L71357CN8#PBF-ND Single, High-Speed, 25MHz Op Amp* -Dip 4.63 3.08 2.55 LT14961S#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 8.25 548 4.70 
L11357CS8-ND Sin Te. High-S eed. 5MHz Op Am : 513 342 780 LT1497CS-ND Dual Current Feedback Amp..... 7.88 5.23 4.20 
ERECHGeE PPAR) single High Speed pate Op Am my Beer Ge L71497CS8#PBF-ND Dual Current Feedback Amp* 6.25 415 3.45 
LT1358CN8-ND Dual, High-Speed, 25MHz Op Amp 795 483 4410 LT1498CN8#PBF-ND 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 650 4.32 3.25 
LT1358CN8#PBF-ND Dual, High-Speed, 25MHz Op Amp* 7.25 483 4.10 LT1498CS8#PBF-ND 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 6.75 449 3.38 
LT1358CS8-ND Dual, High-Speed, 25MHz Op Amp... 8.25 5.50 4.40 LT14981S8-ND 1OMHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Am 7.00 4.65 3.65 
[11358CS8#PBF-ND Dual, High-Speed, 25MHz Op Amp* 825 5.50 440 LT14981S8#PBF-ND 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 7.00 4.65 3.65 
LT1359CN#PBF-ND Quad, High-Speed, 25MHz Op Amp* 4200 800 680 LT1499CS-ND 10MHz, Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 12.25 814 6.13 
L71359CS-ND Quad, High Speed, 25MHz Op Am| 412.88 855 7.05 LT1499CS#PBF-ND 10MHz, Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 12.25 814 6.13 
LT1359CS#PBF-ND Quad, High Speed, 25MHz Op Amp* 12.88 855 7.05 LT1567CMS8-ND Op Amp and Inverter/Filter Building Block. 3.75 249 2.00 
LT1360CN8#PBF-ND Single, High-Speed, 50MHz Op Amp*. 4132.75 225 LT1620CS8#PBF-ND Rail-to-Rail Current Sense Amp 3.38 257 2.12 
LT1360CS8#PBF-ND Single, High-Speed, 50MHz Op Amp* . 463 3.08 2.50 LT16201S8-ND Rail-to-Rail Current Sense Amp, Ind. 3.88 258 1.94 
LT1361CN8-ND Dual, High-Speed, 50MHz Op Amp... 6.38 4.25 3.50 LT16201S8#PBF-ND Rail-to-Rail Current Sense Amp, Ind. Temp* 3.88 2.58 1.94 
LT1361CN8#PBF-ND Dual, High-Speed, SOMHz Op Amp* 6.38 4.25 3.50 LT1630CN8#PBF-ND 30MHz, Dual R/R In/Out Precision Op Amp* 650 4.32 3.25 
L11361CS8-ND Dual, High-Speed, 50MHz Op Am 675 4.50 3.65 LT1630CS8-ND 30MHz, Dual R/R In/Out Precision Op Amp .. 675 4.49 3.38 
LT1361CS8#PBF-ND Dual, High-Speed, 50MHz Op Amp 675 4.50 3.65 LT1630CS8#PBF-ND 30MHz, Dual R/R In/Out Precision Op Amp* 675 4.49 3.38 
LT1362CN#PBF-ND Quad, High-Speed, SOMHz Op Amp* 11.25 7.50 6.15 LT1631CS-ND 30MHz, Quad R/R In/Out Precision Op Amp .. 12.25 814 6.13 
LT1362CS#PBF-ND Quad, High-Speed, 50MHz Op Amp* 11.75 7.83 6.45 L11631CS#PBF-ND 30MHz, Quad R/R In/Out Precision Op Amp* 12.25 814 6.13 
LT1363CN8-ND Single, High-Speed, 70MHz Op Amp. 450 3.00 2.45 LT1632CN8#PBF-ND 45MHz, Dual R/R In/Out Precision Op Amp* 6.63 4.40 3.32 
PLISo3CNGFRBEEND Single, High-Speed, 70MHz Op Amp* . 450) 3.00) 2:45 LT1632CS8#PBF-ND 45MHz, Dual R/R In/Out Precision Op Amp* 688 457 3.44 
LT1363CS8-ND Single, High-Speed, 70MHz Op Amp. 5.00) 333) 2070 iat 
7 7 LT1633CS-ND 45MHz, Quad R/R In/Out Precision Op Amp .. 12.38 8.22 6.19 
LT1363CS8#PBF-ND Single, High-Speed, 70MHz Op Amp*. 5.00 3.33 270 7 - 
4 LT1633CS#PBF-ND 45MHz, Quad R/R In/Out Precision Op Amp 12.38 8.22 6.19 
RU SCICNGEEBENG) Dual, High-Speed, 70MHz Op Amp™ Gi) 8) Oo LT1635CN8-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp and Referenc 350 2.33 1.85 
LT1364CS8#PBF-ND Dual, High-Speed, 70MHz Op Amp* 7.25 4.82 3.95 ere ! Taam 5 : : 
LT1365CN4PBF-ND Quad High-Speed 7OMHz Op Amp* 4213 808 665 LT1635CN8#PBF-ND Micropower Rail-to-Rail Op Amp and Reference* 3150) 2.33) 185) 
LT1365CS#PBF-ND Quad, High-Speed, 70MHz Op Amp* 1263 8.42 6.95 Pa ae EMicronower Hal tof Cpr ant eteanes Se Pec 
LT1366CN8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 650 433 3.60 a Icropower Hall-to-Rall Op Amp and Relerence : i 3 
LT1366CS8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp... 6.75 450 3.75 LT1636CMS8#PBF-ND 220kHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp* ... 3.50 2.33 1.90 
LT1366CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 675 450 3.75 LT1636CN8#PBF-ND 220kHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp*... 2.88 1.91 1.50 
L11367CS-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp. 11.50 7.65 6.35 LT1636CS8#PBF-ND 220kHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp* ... 3.00 2.00 1.55 
LT1367CS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* A500 7,655 16185" LT16361S8-ND 220kHz, Single Micropower R/R I/O Op Amp, 
LT1368CN8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp... 650 4.32 3.60 Industrial Temperature. 3.50 2.33 1.80 
LT1368CN8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 6.50 432 3.60 LT16361S8#PBF-ND 220kHz, Single Micropower R/R 1/0 Op Amp, 
LT1368CS8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp... 6.75 4.50 3.75 Industrial Temperature* 3.50 233 1.80 
LT1368CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp* 6.75 450 3.75 LT1637CDD-ND 1.1MHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp . He) vals) pale) 
LT1369CS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Op Amp*............ 14-SOIC 11.50 7.65 6.35 * RoHS Compliant (Continued) 
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f J LINEAR Digi®Reel AMPLIFIERS (Continued) 
Digi-Key Price Each* Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. ll 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LT1637CS8-ND 1.1MHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp... StO0}2 OOM oo) LT1813CDD-ND Dual, High-Speed, Low Power Op Amp. 2.30 1.64 1.35 
LT1637CS8#PBF-ND 1.1MHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp*... 3.00 2.00 1.55 LT1813CS8-ND Dual, High-Speed, Low Power Op Amp. 230 1.64 1.35 
LT1637HS8-ND 1.1Mbz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp ..... 3.50 2.33 1.85 LT1813CS8#PBF-ND Dual, High-Speed, Low Power Op Amp 230 1.64 1.35 
LT1637HS8#PBF-ND 1.1MHz, Single Micropower R/R In/Out Op Amp* 3.50 2.33 1.85 LT1813HVCS8-ND Dual, High-Speed, Low Power Op Amp. 2.75 1.96 1.61 
LT1638CMS8-ND 1.2MHz, Dual Micropower R/R In/Out Op Amp 4.50 3.00 2.40 L71814CGN-ND Quad, High-Speed, Low Power Op Amp 3.90 2.78 2.29 
LT1638CMS8#PBF-ND 1.2MHz, Dual Micropower R/R In/Out Op Amp*. 4.50 3.00 2.40 L71814CS#PBF-ND Quad, High-Speed, Low Power Op Amp*. 3.90 278 229 
LT1638CS8-ND 1.2MHz, Dual Micropower R/R In/Out Op Amp... 3.88 260 2.15 L71815CS5#4TRMCT-ND Single, High-Speed Op Amp 2.21 198 1.78 
LT1638CS8#PBF-ND 1.2MHz, Dual Micropower R/R In/Out Op Amp*. 3.88 260 2.15 L71815CS64TRMCT-ND Single, High-Speed Op Amp 260 233 210 
LT1638HS8#PBF-ND 1.2MHz, Dual Micropower R/R In/Out Op Amp*. 4.88 3.24 270 LT18151S5#TRMCT-ND Single, High-Speed Op Amp, Ind. Temperature...... 260 2.33 2140 
LT16381S8#PBF-ND 1.2MbHz, Dual MPU R/R VO Op Amp, Ind. Temp. 4.63 3.08 2.60 LT18151S6#TRMCT-ND Single, High-Speed Op Amp, Ind. Temperature. 3.08 275 2.48 
LT1639HS#PBF-ND 1.2MHz, Quad Micropower R/R In/Out Op Amp*.....8-SOIC 8.00 5.32 4.35 L71816ACMS-ND Dual, High-Speed Op Amp . 3.60 257 211 
LT16391S#PBF-ND 1.2MHz, Quad MPU R/R 1/0 Op Amp, Ind. Temp.* 7.75 5.15 4.25 LT1816CDD-ND Dual, High-Speed Op Amp 300 2414 176 
eet ame Seed, ort a ame 338 eee ie LT1816CMS8-ND Dual, High-Speed Op Amp . 3.00 214 1.76 
Wes ingle Rail-to-Rail n/Out Op Amp ; 25 1. LT1816CS8-ND Dual, High-Speed Op Amp . 3.00 214 1.76 
Rulioosete aati ORO A eae 38225 180 | crrereimss-np Dual High-Speed Op Amp. 360 257 211 
| ingle Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. i i K 5 Fano 
LT1673CN8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Op Am 5.13 341 3.00 aerate noe reese cae a 5 ae 
LT1673CS8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Op Am 5.38 3.57 3.10 LT1818CS54TRMPBFCT-ND | 400MHz, 9mA, Single Op Amp 238 213 1.92 
LT1673CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 538 357 3.10 LT1818CSS4TRMPBFTR-ND | 400MHz, 9mA’ Single Op Amp* 618. 00/500 
LT16731N8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. 6.00 3.99 3.45 LT1819¢88-ND 400MHz, 9mA, Dual Op Amp 320 998 1.88 
LT16731S8-ND Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. 625d Saco 5 : : * 7 : = 
Lisa Cod Rol uO mp oo. i oo, Bae para tas 
Dae ea Sued Ball to-all n/Out Opp US Gla CA LT1880CS54TRMPBFTR-ND | Picoamp-In Rail-to-Rail Op Amp* ~ 1110.00/500 
nse Quad Ral-to-Rall In/Qut Op-Amp, Ind. Tem Be) ase Gy LT18801$5#TRMCT-ND Picoamp-In Rail-to-Rail Op Amp, Ind. Tem 515 460 414 
BULBTalSshD) Quad Ral:to-Rall In/Out Op Amp, Ind. Temp. ged SEES ay L71880185#TRMTR-NO PtcoampelniRalltorRallOp Amps id Temp. "1285.00/500 
LT1677CS8-ND Single, Low Noise Rail-to-Rail Precision Op Amp......8-SOIC 4.50 2.99 2.30 . = = ae > = 
L11677CS84PBF-ND Single, Low Noise Rail-to-Rail Precision Op Amp*..8-SOIG 450 299 2.30 ET(880/SS¢TRMPBECT-ND) | Pleoamp-In Rail-to-Rail Op Amp, Ind. Temp.* . SIS es CON a4 
7 1 taal i * LT18801S5#TRMPBFTR-ND Picoamp-In Rail-to-Rail Op Amp, Ind. Temp.® ...... 1285.00/500 
LT1678CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail Precision Op Amp 5.00 357 2.94 (71881AIS84PBF-ND Dual. Pi -in Rail-to-Rail Op Amp* SOIC 913 606 457 
LT16781S8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail Precision Op Amp* 538 3.84 3.16 lly oi aad tg lg te a * ; : ; 
LT1722CS54TRMCT-ND Single 200MHz Low Noise Precision Op Amp. 218 195 1.76 LT1970CFE#PBF-ND 500mA Op Amp with Adj. Prec. Current Limit .20-TSSOP 9.88 6.56 5.65 
LT1722CS54TRMPBFCT-ND | Single 200MHz Low Noise Precision Op Amp* ..... 218 195 1.76 a neeeR Tteoreeao a Toa ~-20-TSSOP (BnInaE = a 
LT1722CS5#TRMPBFTR-ND Single 200MHz Low Noise Precision Op Amp* 545.00/500 z , Ind. : : 
LT1722CS8-ND single 200MHz Low Noise Precision Op Ainn: 1.80 ie 1.06 LT2078AIS8#PBF-ND Dual Micropower Op Amp, Ind. Temperature* . 772 6.40 
LT17230S8-ND Dual 200MHz Low Noise Precision Op Amp 238 170 1.40 L12078CS8-ND Dual Micropower Op Amp... 4.35 3.65 
LT17231S8#PBF-ND Dual 200MHz LN Precision Op Amp, Ind. Temp. 2.88 2.05 1.68 LT2078CS8#PBF-ND Dual Micropower Op Amp* 4.35 3.65 
L71724CS-ND Quad 200MHz Low Noise Precision Op Amp .. 438 3.13 2.57 L120781S8#PBF-ND Dual Micropower Op Amp, Ind. Temperature® . 5.60 _ 4.85 
LT1739CFE-ND Dual 500mA, 200MHz xDSL Line Driver Amp. 7.38 490 4.25 LT2079AIS#PBF-ND Quad Micropower Op Amp, Ind. Temperature* 10.95 
LT1739CUE-ND Dual 500mA, 200MHz xDSL Line Driver Amp . 7.50 498 4.46 LT2079CS#PBF-ND Quad Micropower Op Amp* .. 7.39 6.15 
LT17391UE-ND Dual 500mA, 200MHz xDSL Line Driver Amp . 913 6.06 4.38 LT20791S#PBF-ND Quad Micropower Op Amp, Ind. Temperature* 9.47 7.90 
LT1782HS5#TRMCT-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp... 3.75 3.35 3.02 LT2178AIS8-ND Dual Micropower Op Amp, Ind. Temperature 6.48 5.10 
LT1782HS5#TRMPBECT-ND | Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 375 3.35 3.02 L12178CS8-ND Dual Micropower Op Amp... 4.65 3.85 
LT1782HS5#TRMPBFTR-ND ——_| Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 885.00/500 LT2178CS8#PBF-ND Dual Micropower Op Amp* 465 3.85 
LT1782HS64TRMCT-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp... 417 373 3.36 L121781S8#PBF-ND Dual Micropower Op Amp, Ind. Temperature* . 5.15 4.05 
LT17821S54TRMPBFCT-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 342 05m 275 LT6011ACS8-ND Dual Rail-to-Rail Output Precision Op Amp 3.13 2.57 
LT17821S5#TRMPBFTR-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 805.00/500 LT6011CS8-ND Dual Rail-to-Rail Output Precision Op Amp 2.36 1.94 
LT17821S64TRMCT-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amj 3.86 3.45 3.11 LT6011CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail Output Precision Op Amp* 2.36 1.94 
LT1782IS6#TRMPBFCT-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp 3.86 345 3.11 LT6012ACS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail Output Precision Op Amp* 473 3.90 
LT1782IS6#TRMPBFTR-ND Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 855.00/500 LT6012CS-ND Quad Rail-to-Rail Output Precision Op Am 4.20 3.46 
LT1783HS5#TRMPBFCT-ND. Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 3.75 3.35 3.02 LT6012CS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail Output Precision Op Amp* 420 3.46 
LT1783HS5#TRMPBFTR-ND __| Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 885.00/500 LT6106CS5#TRMPBFCT-ND 36V High Side Current Sense Amp* 1.75 1.58 
LT1783IS5#TRMPBFCT-ND 1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp* 3.42 3.05 2.75 LT6106CS5#TRMPBFTR-ND 36V High Side Current Sense Amp* . 510.00/500 
LT17831S5#TRMPBFTR-ND 1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp* 780.00/500 LT6106HS5#TRMPBFCT-ND 36V High Side Current Sense Amp* .. TSOT-23-5 224 2.00 1.80 
LT17831S6¢TRMCT-ND 1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp . 3.86 3.45 3.11 LT6106HS5#TRMPBFTR-ND | 36V High Side Current Sense Amp*.. TSOT-23-5 580.00/500 
LT17831S6¢TRMPBFCT-ND 1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp* 3.86 3.45 3.11 LT6200CS6#TRMPBFCT-ND 165MHz, R/R, In/Out Low Noise Op Amp* 0T-23-6 515 460 4.14 
LT17831S6#TRMPBFTR-ND 1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp* 855.00/500 LT6200CS6#TRMPBFTR-ND 165MHz, R/R, In/Out Low Noise Op Amp* 1260.00/500 
LT1784CS5#TRMCT-ND 2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp 2.58 2.30 2.07 LT6200CS6-54TRMCT-ND 800Mkz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp...SOT-23-6 3.70 3.30 2.97 
LT1784CS5#TRMPBFCT-ND 2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp*. 258 230 2.07 LT6200CS6-54TRMTR-ND 800MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp... SOT-23-6 885.00/500 
LT1784CS6#TRMCT-ND 2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp... 277 248 2.23 LT6200CS6-5#TRMPBFCT-ND | 800MHz, Rail-to-Rail, I/O Low Noise Op Amp*.....SOT-23-6 3.70 3.30 2.97 
LT1784CS6#TRMPBFCT-ND 2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Op Amp*. 277 248 2.23 LT6200CS6-5#TRMPBFTR-ND | 800MHz, R/R, In/Out Low Noise Op Amp*.... 885.00/500 
LT1787HS8#PBF-ND Precision High Side Current Sense Amp* 5.63 3.74 2.90 LT6200CS6-10#TRMCT-ND 1.6GHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp 3.70 3.30 2.97 
LT1787HVCS8#PBF-ND Precision High Side Current Sense Amp* 6.13 4.07 3.07 LT6200CS8#PBF-ND 165MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp*....8-SOIC 4.38 2.91 2.40 
LT1787HVIS8#PBF-ND Precision High Side Current Sense Amp* 7.25 482 3.63 L76200CS8-5-ND 800MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp. 3.08 2.05 1.65 
LT1792CS8#PBF-ND Low Noise, JFET Input Precision Op Amp* 475 316 2.45 LT6200CS8-10-ND 1.6GHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp 3.08 2.05 1.65 
eee ‘i ree eee eer iine Bace Hes ie ane ee LT6200CS8-10#PBF-ND 1.6GHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp* 3.08 2.05 1.65 
: H : 3 : LT62001S6#TRMCT-ND 165MHz, Rail-to-Rail, In/Out Low Noise Op Amp...SOT-23-6 6.13 5.48 4.93 
Te a ay yore etna preusion op a sooo ae ais Pe LT62001S64TRMPBFCT-ND 165Mbz, R/R, In/Out Low Noise Op Amp. : 613 548 4.93 
-| ual mA, z, Current Feedback Amp . . 20-1 i i f 5 7-to-Ral 7 * 
LT1795CSW#PBF-ND Dual 500mA, 50MHz, Current Feedback Amp*......20-SOIC 10.25 681 5.30 eens ere uD Fee aon le ae ae a 
LT1800CS54TRMPBFCT-ND 80MHz Low Power, R/R 1/0 Precision Op Amp*...SOT-23-5 3.33 2.98 2.68 76201¢S84PBF-ND Dual” Rail-to-Rail’ In/Out Low Noise Op Amp*. 738 490 4.00 
LT1800CS54TRMPBFTR-ND 80MHz Low Power, R/R 1/0 Precision Op Amp* ... SOT-23-5 785.00/500 T6203CDD#PBF-ND Dual, R/R, In/Out Ultralow Noise, LP Op Amp* 550 376 317 
LT1800CS8-ND 80MHz Low Power, R/R I/O Precision Op Amp... 8-SOIC 2.75 1.83 1.45 L76203CMS8-ND Dual R/R, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp 513 3.50 2.95 
Teeter ae an eee Gee peg oe LT6203CMS8#PBF-ND Dual R/R, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp* 5.13 350 2.95 
REG REE Dual 80MHy’ 26V/us’ LP” BYR’ | : es ; : : LT6203CS8-ND Dual R/R, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp 488 340 285 
" us, LP, R/R, 1/0 Prec. Op Amp*....8-SOIC 3.88 2.58 2.15 : 
LT1801IMS8-ND Quad 8OMH2, 25V/us, LP, P/R, VO Prec. Op Amp ..8MSOP 488 324 270 LT6203CS8#PBF-ND Dual R/R, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp 488 340 285 
anaes iia GOMES 96V/ue- [Ps AAU IW/OUEPIctieIon : s : LT6204CS-ND Quad R/R, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp.. 9.00 6.35 5.90 
On Ania US, Lest, ARR AR Ba LT6204CS#PBF-ND Quad R/R, In/Out, Ultralow Noise, LP Op Amp* 9.00 6.35 5.90 
i ia a : : : LT6206CMS8-ND Dual Single Supply 3V, 100MHz Video Op Amp... 240 150 1.25 
See: ee Ferny DOES 700 465 3.85 LT6206CMS8#PBF-ND Dual Single Supply 3V, 100MHz Video Op Amp*....8-MSOP 2.10 1.50 1.25 
L71803CS54TRMCT-ND Single 85Miz 319 285 257 LT6207CGN#PBF-ND Quad Single Supply 3V, 100MHz Video Op Amp*..16-SSOP 3.13 2.08 1.65 
LT1803CS54TRMPBFCT-ND | Single 85MHz, 100V/us, R/R In/Out Op Amp* 3.19 285 257 LEAMA Prog. Supply Current, R/R Out, Current 
SO eee TAR he Bin ene ee : ees Feedback Am $0T-23-6 2.91 260 234 
LT1803CS5#TRMPBFTR-ND Single 85MHz, 100V/uis, R/R In/Out Op Amp* 785.00/500 bs p : : Z 
LT1804CS8-ND Dual 85MHz, 100V/us, Rail-to-Rail In/Out Op Amp....8-SOIC 3.88 2.58 2.15 LT6220CS5#TRMPBFCT-ND Single 60MHz, 20V/us LP R/R In/Out 
LT1806CS64TRMCT-ND 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 515 4.60 4.14 Precision Op Amp* . ..S0T-23-5 2.91 260 2.34 
LT1806CS64TRMPBFCT-ND 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 515 460 4.14 LT6220CS5#TRMPBFTR-ND aaa van paisa 
LT1806CS64TRMPBFTR-ND 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp*... 1155.00/500 Precision Op Amp : 
LT1806CS8-ND 325MLHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 438 2.91 2.20 LT6220CS8#PBF-ND Single 6OMHz, 20V/us LP R/R In/Out 
LT1806CS8#PBF-ND 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 438 2.91 2.20 Precision Op Amp 2381.75 1.45 
LT18061S6¢TRMPBFCT-ND 325MLHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 557 498 4.48 LT6221CS8-ND Dual 60MHz, 20V/uis LP R/R In/Out 
LT18061S6¢TRMPBFTR-ND 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp*.. 1255.00/500 Precision Op Amp 370 246 2.13 
LT18061S8-ND 325MHz Single R/R In/Out Op Amp, Ind. Temp. . 475 3.16 2.40 L16221CS8#PBF-ND Dual 60MHz, 20V/y1s LP R/R In/Out 
LT18061S8#PBF-ND 325MHz Single R/R In/Out Op Amp, Ind. Temp* 475 316 240 Precision Op Amp* 3.70 246 2.13 
LT1807CS8-ND 325MHz Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp 6.88 457 3.60 LT6222CGN-ND Quad 60MHz, 20V/j1s LP 
LT1807CS8#PBF-ND 325MHz Dual Rail-to-Rail In/Out Op Amp*. 688 457 3.60 Precision Op Amp 5.88 3.91 3.40 
LT1809CS64TRMPBFCT-ND 180MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 445 3.98 3.58 LT6222CGN#PBF-ND Quad 60MHz, 20V/is LP R/R In/Out 
LT1809CS6#TRMPBFTR-ND 180MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp* 1005.00/500 Precision Op Amp* 588 3.91 3.40 
LT18091S6#TRMPBFCT-ND 180MHz Single R/R In/Out Op Amp, Ind. Temp. * 487 435 3.92 LT6230CS6¢TRMCT-ND Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp 3.05 273 246 
LT18091S6¢TRMPBFTR-ND 180MHz Single R/R 1/0 Op Amp, Ind. Temp.* 1105.00/500 LT6230CS6#TRMPBFCT-ND Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp 3.05 273 2.46 
LT1812CS54TRMCT-ND 100MHz Low Power Op Amp with Shutdow 221 198 1.78 LT6230CS6#TRMPBFTR-ND Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp*....... 760.00/500 
LT1812CS64TRMCT-ND 100MHz Low Power Op Amp with Shutdown... 2.32 208 1.87 * RoHS Compliant (Continued) 
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A J LINEAR Digi@Reel® AMPLIFIERS (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eacho 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT6230CS6-10#TRMPBFCT-ND | Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp* 3.61 3.23 2.91 LTC2052HVCSTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp 14-SOIC 12125.00/2,500 
LT6230CS6-10#TRMPBFTR-ND | Single 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp* 885.00/500 LTC2052HVHS#PBF-ND Quad Zero-Drift Op Amp 14-SOIC 10.50 6.98 5.75 
LT6231CDD-ND Dual 215MHz, Rail-to-Rail Output, 3.4mA Op Amp. 413 2.95 2.43 LTC2052HVIGNTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. 16-SSOP 13999.95/2,500 
LT6231CS8-ND Dual 215MHz, Rail-to-Rail Output, 3.4mA Op Amp. 3.88 2.77 2.28 LTC2052HVISTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. 14-SOIC 13250.01/2,500 
L16231CS8#PBF-ND Dual 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp* 3.88 2.77 2.28 LTC2052IGNTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. 11375.04/2,500 
LT6232CGN-ND Quad 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp: 6.63 4.73 3.90 LTC2054CS5#TRMPBFCT-ND — | Single Zero-Drift Op Amp* 249 2.23 2.01 
L16232CGN#PBF-ND Quad 215MHz, R/R Output, 3.4mA Op Amp*. 663 473 3.90 LTC2054CS54TRMPBFTR-ND | Single Zero-Drift Op Amp* 610.00/500 
LT6233CSG#TRMPBFCT-ND | Single 6OMHz, R/R Output, 1.15mA Op Amp* 347 3410 279 LTC2054HSS#TRMPBFCT-ND | Single Zero-Drift Op Amp* 294 263 237 
L16233CS64TRMPBFTR-ND | Single GOMHz, R/R Output, 1.15mA Op Amp 905.00/500 LTC2054HSS#TRMPBFTR-ND | Single Zero-Drift Op Amp* 710.00/500 
LT6233CS6-104TRMCT-ND _| Single 375MHz, R/R Output, 1.15mA Op Amp 4453.98 3.58 LT¢205S¢MS8#PBF-ND Dual Zero-Drift Op Amp* 3.20 2.29 1.88 
LT6233CS6-10#TRMPBFCT-ND | Single 375MHz, R/R Output, 1.15mA Op Amp 445 3.98 3.58 7 Dri * 
LT6233CS6-10#TRMPBFTR-ND | Single 375MHz, R/R Output, 1.15mA Op Amp*..... SOT-23-6 4165.00/500 ELGZOSSHMSEERBE ND Dual Zero: Dri Oo Amp eee 
A ‘ LTC2055HVCMS8#PBF-ND Dual Zero-Drift Op Amp 4.00 286 235 
LT6234CS8-ND Dual 60MHz, Rail-to-Rail Output, 1.15mMA Op Amp....8-SOIC 4.88 3.48 2.87 LTC6078ACMS8#PBF-ND MPU Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp 450 321 264 
LT6234CS8#PBF-ND Dual 60MHz, R/R Output, 1.15mA Op Amp* 488 348 287 sy jeian, 5 i ' 
LT6300CGN-ND 500mA, 200MHz xDSL Line Driver. 588 391 335 LTC6078AIMS8#PBF-ND MPU Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp 5.18 3.69 3.04 
: - - - - LTC6078CDD#PBF-ND MPU Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp Ce Pe ale) 
LT6300IGN#PBF-ND 500mA, 200MHz xDSL Line Driver* .... 7.00 465 4.00 LTC6078CMS8#PBF-ND MPU Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* 298 242 4175 
LT6301CFE-ND Dual 500mA Differential xDSL Line Drive 8-TSSOP 12.38 8.25 7.05 Rae ROR MbUlProcisish Dua CMOS, mR 7 DitAnae. a) Be Onn 
LT6301IFE-ND Dual 500mA Differential xDSL Line Driver. 8-TSSOP 15.63 10.38 8.90 z ae atta ny OULD ; : ; 
LT6550CMS#PBF-ND 3.3V, Triple Video Amplifier* 10-MSOP 368 250 210 LTC6078IMS8#PBF-ND MPU Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp 3.40 2.42 2.00 
LTBSS0IMS-ND 3.3V, Triple Video Ampli 10-MSOP 438 320 265 LTC6079CDHC#PBF-ND MPU Precision, Quad CMOS P/R In/Out Amp* 5.05 3.60 297 
LT6550IMS#PBF-ND 3.3V, Triple Video Amplifier 10-MSOP 4.38. 3.20. 2.65 LTC6079CGN#PBF-ND MPU Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* 6.05 3.60 2.97 
LT6551CMS-ND 3.3V, Quad Video Amplifie 10-MSOP 3.98 280 2.35 LTC6079IDHC#PBF-ND MPU Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* 5.80 4.14 3.42 
LT6551CMS#PBF-ND 3.3V, Quad Video Amplifier* 10-MSOP 3.98 280 2.35 LTC60791GN#PBF-ND MPU Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* 5.80 4.14 3.42 
LT6552CDD-ND 3.3V Single Supply Video Difference Amp 8-DFN 2.63 185 1.55 LTC6081CDD#PBF-ND Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* ... 348 2.63 2.18 
LTC1047CSW4PBF-ND Dual Chopper-Stabilized Op Amp* .16-SOIC 10.25 6.85 5.45 LTC6081CMS8#PBF-ND Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* .. 348 2.63 2.18 
LTC1049CN8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps 400 2.70 2.25 LTC6081HMS8#PBF-ND Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* .. 4.20 318 2.63 
LTC1049CN8#PBF-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* 400 2.70 2.25 LTC6081IDD#PBF-ND Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* 4.20 318 263 
LTC1049CS8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps... 5.00 335 2.80 LTC6081IMS8#PBF-ND Precision, Dual CMOS R/R In/Out Amp* 420 318 2.63 
LTC1049CS8#PBF-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* $100! 3:35) (2:80 LTC6082CDHC#PBF-ND Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* . 595 449 3.71 
LTC1050ACN8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps 6.88 460 3.95 LTC6082CGN#PBF-ND Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* . §.95 449 3.71 
LTC1050ACN8#PBF-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* 688 4.60 3.95 LTC6082HGN#PBF-ND Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* . 7.20 5.45 4.50 
LTC1050CN8#PBF-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* 400 270 2.25 LTC6082IDHC#PBF-ND. Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* . 7.20 545 4.50 
LTC1050CS8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps 5.00 3.35 2.80 LTC6082IGN#PBF-ND Precision, Quad CMOS R/R In/Out Amp* . 720 5.45 450 
LTC1050CS8#PBF-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps 5100) 3/35) (2/80) LTC6087CDD#PBF-ND Dual 14MHz CMOS R/R In/Out Amp* 1.83 1.38 1.14 
LTC1051CN8-ND Dual Chopper-Stabilized Op Amp .. 750 5.00 4.25 LTC6087CMS8#PBF-ND Dual 14MHz CMOS R/R In/Out Amp* 183 138 1.14 
LTC1051CN8#PBF-ND Dual Chopper-Stabilized Op Amp* 750 5.00 4.25 LTC6087HDD#PBF-ND Dual 14MHz CMOS R/R In/Out Amp* 2.23 1.68 1.39 
LTC1051CSW#PBF-ND Dual Chopper-Stabilized Op Amp* 9.00 6.00 4.95 LTC6087HMS8#PBF-ND Dual 14MHz CMOS R/R In/Out Amp* 2.23 1.68 1.39 
LTC1052CN-ND Low Noise Chopper-Stabilized Op Amp 813 5.42 4.65 LTC6088CDHC#PBF-ND Dual 14MHz CMOS R/R In/Out Amp* 280 211 1.74 
LTC1052CN#PBF-ND Low Noise Chopper-Stabilized Op Amp* . 8.13 542 4.65 LTC6088CGN#PBF-ND Dual 14MHz CMOS R/R In/Out Amp* 280 211 1.74 
LTC1052CN8#PBF-ND Low Noise Chopper-Stabilized Op Amp is 7.50 5.00 4.30 LTC6088HDHC#PBF-ND Dual 14MHz CMOS R/R In/Out Amp* 340 256 2.12 
EIGIOSSEN REED “ Chopper-Stabilized op amp ; ae aan 80 LTC6088HGN#PBF-ND Dual 14MHz CMOS R/R In/Out Amp* 3.40 256 2.12 
E juad Chopper-Stabilized Op Amp A } 5 i igh Si 
isesenorbexo |Soup SenspAm Po a 
CH ROCNSeDEEIND Cheser-Stubliicg 4 ob age ah Weel ie Ae AGO. Ons LTC6101HVAHS5#TRMPBFCT-ND | High Voltage, High Side Current Sense Amp*..... TSOT-23-5 5.40 4.83 4.35 
DEES DEA ny Blerha eaye : ! : LTC6101HVAHSS#TRMPBFTR-ND | High Voltage, High Side Current Sense Amp* 1420.00/500 
LTC1150CS8-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps... 813 5.40 4.55 LTC6101HVAISS#TRMPBFCT-ND | High Voltage, High Side Current Sense Amp 482 430 3.87 
LTC1150CS8#PBF-ND Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps* 813 5.40 4.55 LTC6101HVAIS 7 aT 
“Dri Ni 5#TRMPBFTR-ND | High Voltage, High Side Current Sense Amp 1265.00/500 
LTC1151CN8-ND Dual, Zero-Drift Op Amp 8-Dip 10.75 7.15 5.95 LTC6102CDD#PBF-ND Precision Zero Drift C tS Arab* 345 244 2.02 
LTC1151CN8#PBF-ND Dual, Zero-Drift Op Amp*. -Dip 10.75 7.15 5.95 A ree On ee OS Te 2 uiren oetlee p< : : : 
4 “Dri LTC6102CMS8#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp*. 3.45 244 2.02 
LTC1151CSW-ND Dual, Zero-Drift Op Amp. 12.50 835 6.95 a ‘ = 
LIC1151CSW#PBEND Dual, Zero-Drift Op Amp* 7250 8.35 6.95 LTC6102HDD#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp*. 455 3.24 268 
rh i ay , ¥ ‘i LTC6102HMS8#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp*. 455 3.24 2.68 
LTC1152CN8#PBF-ND Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op Amp 6.00 400 3.25 — * 
LTC1152CS8-ND Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op Amp 650 4.35 3.50 re Se eae BrecsioN zet0 an caren Seine Ae ae ae ae 
LTC1152CS8#PBF-ND Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op Am| 6.50 4.35 3.50 4 recision Zero Drift Current Sense Amp*. ' ‘ : 
LTC11521S8-ND Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op fai, LTC6102HVHDD#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp*. 545 3.89 3.21 
Industrial Temperature..... 7.25 482 3.95 LTC6102HVHMS8#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp* . §45 3.89 3.21 
L1011521S8#PBF-ND Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Op Amp. LTC6102HVIDD#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp*. 478 341 281 
Industrial Temperature*. a 7.25 482 3.95 LTC6102HVIMS8#PBF-ND. Precision Zero Drift Current Sense Amp*. 4.78 3.41 2.81 
LTC1250CN8#PBF-ND Very Low Noise, Zero-Drift Bridge Amp*.. 5.50 3.70 2.90 LTC6102IDD#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp* . 3.98 283 2.34 
LTC1250CS8#PBF-ND Very Low Noise, Zero-Drift Bridge Amp*. 6.25 420 3.30 LTC6102IMS8#PBF-ND Precision Zero Drift Current Sense Amp* 3.98 283 2.34 
LTC2050CS5#TRMPBFCT-ND 6V, Zero-Drift Op Amp* 288 258 2.32 LTC6240CS8#PBF-ND Single 18MHz, Low Noise, R/R Out Op Amp 1.65 1.21 1.00 
LTG2050CS5#4TRMPBFTR-ND 6V, Zero-Drift Op Amp* 675.00/500 LTC6240HS8#PBF-ND Single 18MHz, Low Noise, R/R Out Op Amp 1.85 1.35 1.12 
LTC2050HS5#TRMCT-ND 6V, Zero-Drift Op Amp .. 3.19 2.85 2.57 LTC6240HVCS8#PBF-ND Single 18MHz, Low Noise, R/R Out Op Amp 3.08 219 1.81 
LTC2050HS5#TRMPBFCT-ND 6V, Zero-Drift Op Amp* 3.19 2.85 2.57 LTC6240HVHS8#PBF-ND Single 18MHz, Low Noise, R/R Out Op Amp 3.38 2.41 1.99 
LTC2050HS5#TRMPBFTR-ND 6V, Zero-Drift Op Amp* 730.00/500 LTC6240HVIS8#PBF-ND Single 18MHz, Low Noise, R/R Out Op Amp, 
LTC2050HS64TRMCT-ND 6V, Zero-Drift Op Amp .. 3.47 3.10 2.79 Ind. Temp.*...... 3.38 2.41 1.99 
LTC2050HS64TRMPBFCT-ND 6V, Zero-Drift Op Amp* - 3.47 310 2.79 LTC62401S8#PBF-ND Single 18MHz, Low Noise, R/R Out Op Amp, 
LTC2050HVCS5#TRMCT-ND. 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp . 3.58 3.20 2.88 Ind. Temp.*.. MOO Soe ada 
LTC2050HVCS5#TRMTR-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp . 825.00/500 LTC6400CUD-204PBF-ND High Speed Diff. Amp, Processes Signals from 
LTC2050HVCS5#TRMPBFCT-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp* 3.58 3.20 2.88 ae i 640 457 3.76 
LTC2050HVCS5#TRMPBFTR-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp* 825.00/500 LTC6400IUD-20#PBF-ND High Speed Diff. Amp, Processes Signals from 
LTC2050HVCS64TRMCT-ND. 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp . 3.86 345 3.11 DC to 300MH2*.... ie sas 735 5.26 4.33 
LTC2050HVCS6#TRMPBFCT-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp* 3.86 345 3.11 LTC6401CUD-20#PBF-ND High Speed Diff. Amp, Processes Signals from 
LTC2050HVCS6#TRMPBFTR-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp* 875.00/500 DC to 140MHz* i as 5.90 4.21 3.47 
LTC20S0HVCS8-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp . 3.00 2.00 1.55 LTC6401I1UD-20#PBF-ND High Speed Diff. Amp, Processes Signals from 
LTC2050HVCS8#PBF-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp* 3.00 2.00 1.55 DC to 140MHz* 678 485 3.99 
LTC2050HVCS8TR-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp . 4000.00/2,500 LTC6910-1CTS8#TRMPBFCT-ND) Digitally Controlled PGA 277 248 223 
LTC20S0HVHS6#TRMCT-ND | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp . 428 3.83 3.45 LTC6910-1CTS8#TRMPBFTR-ND) Digitally Controlled PGA® .. 790.00/500 
LTC2050HVIS8-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp.....8-SOIC 3.25 2.16 1.70 LTC6910-2CTS84TRMCT-ND Digitally Controlled PGA. 277 248 2.93 
LTC20S0HVIS8#PBF-ND pace aaa. zoe Op Amp, me i en LTC6910-2CTS8#TRMPBFCT-ND| Digitally Controlled PGA* 277 248 2.23 
NGUStHaT LOM perature ass : : : LTC6910-2CTS84TRMPBFTR-ND| Digitally Controlled PGA* 790.00/500 
LTC2050HVIS8TR-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Tem 4375.01/2,500 iff = fi 
LTC20501$8-ND 42V) High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Tem 263 1.75 1.35 ___Differential Amplifier 
LTC20501S8#PBF-ND 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp* 263 1.75 1.35 LT1187CN8-ND Adjustable Low Power Video Difference Amp ............... 5.50 3.67 2.95 
LTC2051HMS8#PBF-ND Dual Zero-Drift Op Amp* ‘ 475 3.16 2.45 LT1187CS8-ND Adjustable Low Power Video Difference Amp ... 613 4.08 3.45 
LTC2051HVCDD-ND Dual Zero-Drift Op Amp. Sie ests LT1187CS8#PBF-ND Adjustable Low Power Video Difference Amp* . 613 4.08 3.45 
LTC2051HVCDD#PBF-ND Dual Zero-Drift Op Amp 575) 441 3.38 LT1193CN8-ND Adjustable Gain Video Difference Amp.. 5.50 3.67 2.95 
LTC2051HVHMS8-ND Dual Zero Drift Op Amp. 6.00 3.99 3.10 LT1193CN8#PBF-ND Adjustable Gain Video Difference Amp §.50 3.67 2.95 
LTC2051HVHMS8#PBF-ND Dual Zero Drift Op Amp 6.00 3.99 3.10 LT1193CS8-ND Adjustable Gain Video Difference Amp.. 6.13 4.08 3.45 
LTC2051HVHS8#PBF-ND Dual Zero-Drift Op Amp 5.75 3.82 2.95 LT1193CS8#PBF-ND Adjustable Gain Video Difference Amp* 6.13 4.08 3.45 
LTC2051HVIMS8-ND Dual Zero-Drift Op Amp. 6.00 3.99 3.10 LT11931S8-ND Adjustable Gain Video Difference Amp.. 6.75 449 3.90 
LTC2051HVIMS8#PBF-ND Dual Zero-Drift Op Amp*... 6.00 3.99 3.10 LT1568CGN#PBF-ND Low Noise High Frequency Filter Building Block* 8.50 565 4.70 
LTC2052CGN#PBF-ND Quad Zero-Drift Op Amp*. 8.38 5.57 4.20 LT1993CUD-2#PBF-ND re Distortion, Low Noise Differential my nen Se 
LTC2052CGNTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp 10625.00/2,500 mp/ river™.... 5. ! 45 
LTC2052CS#PBF-ND Quad Zero-Drift Op Amp* .. TS oo) 53:90) LT1993CUD-4#PBF-ND 900MHz Low Distortion, Low Noise Differential 
LTC2052CSTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp .... 9875.01/2,500 Amp/ADC Driver* 5.88 4.20 3.45 
LTC2052HS-ND Quad Zero-Drift Op Amp .... 8.38 5.57 4.45 LT1993CUD-10#PBF-ND 700MHz Low Distorti 
LTC2052HS#PBF-ND Quad Zero-Drift Op Amp*. 8.38 5.57 4.45 Amp/ADC Driver... 5.88 4.20 3.45 
LTC20521S#PBF-ND Quad Zero-Drift Op Amp*. 8.38 5.57 4.20 LT1993IUD-2#PBF-ND 800MHz Low Distortion, Low Noise Differential 
LTC2052HVCGNTR-ND Quad Zero-Drift Op Amp .... 13250.01/2,500 Amp/ADC Driver*.... 6.75 465 3.97 
LTC2052HVCS#PBF-ND Quad Zero-Drift Op Amp* 9.63 6.40 4.82 * RoHS Compliant (Continued) 
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LINEAR Digi-Key Price Each 
art No. escription 
TECHNOLOGY Part Ni Descripti 1 25 100 
Digi-Key Price Each LT1716CS5#TRMTR-ND 44\/, Micropower Precision R/R Comparator 665.00/500 
Part No Description Pkg 1 25 ~=«-100 LT1716CS5#TRMPBFCT-ND 44V/, Micropower Precision R/R Comparator 249 2.23 2.01 
= . ‘ ae . ~ LT1716CS5#TRMPBFTR-ND 44\/, Micropower Precision R/R Comparator 665.00/500 
LT1993IUD-4#PBF-ND 900MHz Low Distortion, Low Noise Differential LT1716HS5#TRMPBFCT-ND 44V, Micropower Precision R/R Comparator 291 260 2.34 
Amp/ADC Driver*... sete - 675 465 3.97 LT1716HS5S#TRMPBFTR-ND _| 44V, Micropower Precision R/R Comparator*........ 790.00/500 
LT1993IUD-10#PBF-ND 7O0MHz Low Distortion, Low Nolse Differential LT1716IS5#TRMCT-ND 44V, Micropower Precision R/R Comparator 291 260 234 
Amp/ADC Driver” 875 4.65 3.97 LT17161S54TRMTR-ND 44V, Micropower Precision R/R Comparator 790.00/500 
LT1994CDD#PBF-ND Low Noise, Low Distortion Fully Dif. LT17161S54TRMPBFCT-ND 44V, Micropower Precision R/R Comparator 291 260 2.34 
AMID nnn sence Se0 ey LTI716ISS#TRMPBFTR-ND —_| 44V, Micropower Precision R/R Comparator*..... 790.00/500 
LT1994IDD#PBF-ND Low Noise, Low Distortion Fully Diff. LT1719CS64TRMPBFCT-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator* 3.47 3.10 2.79 
Amp/Driver*... 3.80 270 2.25 LTI719CS6#TRMPBFTR-ND | Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator* 835.00/500 
LT6552CDD#PBF-ND 3.3V Single Supply Video Difference Amp® 263 1.85 1.55 LT1719CS8-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator... 4.00 2.66 2.10 
LT6552CS8#PBF-ND 3.3V Single Supply Video Difference Amp* 220 1.55 1.30 LT1719CS8#PBF-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator* 4.00 266 2.10 
LT65521DD#PBF-ND 3.3V Single Supply Video Difference Amp 3.13 2.20 1.85 L117191S6#TRMPBFCT-ND Single R/R, In/Out Comparator, Ind. Temp.* 3.89 348 3.13 
LT65521S8#PBF-ND 3.3V Single Supply Video Difference Amp* 2.70 1.90 1.60 LT17191S6#TRMPBFTR-ND Single R/R, In/Out Comparator, Ind. Temp.* 910.00/500 
LT6600CS8-20#PBF-ND Very Low Noise, Diff. Amp and 20MMiz LT1720CMS8-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator 650 4.32 3.45 
Lowpass Filter* .. 5.88 3.91 3.40 LT1720CMS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator 6.50 4.32 3.45 
LT66001S8-20#PBF-ND Very Low Noise, Diff. Amp and 20MHz L11720CS8-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator 6.00 3.99 3.00 
Lowpass Filter 8-SOIC 6.75 449 3.90 LT1720CS8#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator 6.00 3.99 3.00 
LTC1992-1CMS8-ND Gain of 1 Fully Differential In/Out Amp/Driver . .8-MSOP 7.88 5.23 4.35 LT17201S8-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. Temp. 7.00 4.65 3.50 
LTC1992-1CMS8#PBF-ND Gain of 1 Fully Differential In/Out Amp/Driver* .8-MSOP 7.88 5.23 4.35 L717201S84PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. Temp. 7.00 465 3.50 
LTC1992-2CMS8-ND Gain of 2 Fully Differential In/Out Amp/Driver . 8-MSOP 7.88 5.23 4.35 L71721CGN-ND Quad Rail-to-Rail, In/Out Comparator 938 6.23 5.00 
LTC1992-2CMS8#PBF-ND Gain of 2 Fully Differential In/Out Amp/Driver*........8-MSOP 7.88 5.23 4.35 L11721CGN#PBF-ND Quad Rail-to-Rail, In/Out Comparator* . 9.38 6.23 5.00 
LTC1992CMS8#PBF-ND Fully Differential In/Out Amp/Driver* .... 3.30 2.80 2.15 L71721CS#PBF-ND Quad Rail-to-Rail, In/Out Comparator*. 9.00 5.98 4.80 
LTC6400CUD-26#PBF-ND 1.8GHz, Low Noise, Diff. ADC Amp/Driver* 640 457 3.76 LT6700CS6-1#TRMCT-ND Micropower, Low Voltage, Dual Comparator. 3.05 2.73 2.46 
LTC6400IUD-26#PBF-ND 1.8GHz, Low Noise, Diff. ADC Amp/Driver* 7.35 5.26 4.33 LT6700CS6-1#TRMPBFCT-ND Micropower, Low Voltage, Dual Comparator: 3.05 2.73 246 
LTC6401CUD-26#PBF-ND 1.3GHz, Low Noise, Diff. ADC Amp/Driver* §.90 4.21 3.47 LT6700CS6-1#TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage, Dual Comparator 865.00/500 
LTC64011UD-26#PBF-ND 1.3GHz, Low Noise, Diff. ADC Amp/Driver* 6.78 485 3.99 LT6700CS6-2#TRMCT-ND Micropower, Low Voltage, Dual Comparator. 3.05 2.73 246 
LTC6406CUD#PBF-ND 3GHz, Low Noise, R/R In Diff. Amp/Driver* 688 4.91 4.05 LT6700CS6-2#TRMPBFCT-ND | Micropower, Low Voltage, Dual Comparator 3.05 2.73 246 
LTC6406IUD#PBF-ND 3GHz, Low Noise, R/R In Diff. Amp/Driver* 758 5.41 4.47 LT6700CS6-2#TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage, Dual Comparator* ..... TSOT-23-6 865.00/500 
Instrumentation Amplifier LT6700CS6-3#TRMPBFCT-ND | Micropower, Low Voltage, Dual Comparator* ..... TSOT-23-6 3.05 2.73 2.46 
LT1101ACN8-ND Precision Mi Single Inst tation Amp...... BDin 12.25. 8417 6.95 LT6700CS6-3#TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage, Dual Comparator TSOT-23-6 865.00/500 
z Toe dite crinte cineic InettoenctiGn Race ni LT6703CDC-24TRMPBECT-ND | Micropower, Low Voltage Comparator* 3-DFN 1.79 1.60 1.44 
LT1101ACN8#PBF-ND Precision Micropower Single Instrumentation Amp* ...8-Dip 12.25 817 6.95 
LT1101AIN8#PBF-ND ip 15.25 1017 8.70 LT6703CDC-2#TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage Comparator* 3-DFN 465.00/500 
LT1101CN8-ND Precision Micropower Single Instrumentation Amp 875 5.83 4.95 LT6703CDC-3#TRMPBFCT-ND Micropower, Low Voltage Comparator* 3-DFN 1.79 1.60 1.44 
LT1101CN8#PBF-ND. Precision Micropower Single Instrumentation Amp* . 8.75 5.83 4.95 PO ICOG Se TEMERETE NS eee oe Wen eal aun ae A poet y 
Ra Roe Prec. MPU Singla Instrumentation Amp, Ind. Temp.....8-Dip AU) gaiiee mace LT6703HDC-24TRMPBFTR-ND | Micropower, Low Voltage Comparator* 3-DFN 565.00/500 
LT1101IN8#PBF-ND Prec. MPU Single Instrumentation Amp, Ind. Temp.*..8-Dip 10.88 7.25 6.25 LT6703HDC-34TRMPBECT-ND | Mi 
y fel 4 ‘ “ fi | - icropower, Low Voltage Comparator* 3-DFN 2.16 1.93 1.74 
LT1101SW#PBF-ND Precision MPU Single Instrumentation Amp*. -16-SOIC 10.50 7.00 5.95 LT6703HDC-34TRMPBFTR-ND | Micropower. Low Voltage Comparator* 565.00/500 
LT1102ACN8-ND Precision MPU Instrumentation Amp, JFET Input 12.25 817 6.95 IGrOpOWEr: ge Some _ : 
LT1102CN8-ND Precision MPU Instrumentation Amp, JFET Input 8.75 5.83 4.95 feeds OC eI RERCL Y) Micropower, Low Vottage Comparator® 1.99 1.78 1.60 
LT1102CN8#PBF-ND Precision MPU Instrumentation Amp, JFET Input*. 875 5.83 4.95 Ce eae Ta] uicrceoner pow Vottage Comparator® Pag ree eran 
LT1167ACS8-ND Programmable Precision Instrumentation Amp .. 11.13 7.39 5.75 L16703IDC-3éTRMPBETR-ND Micronsirer Low Volins Consists ~~ 590.00/500 
LT1167ACS84PBF-ND Programmable Precision Instrumentation Amp* 11.13 7.39 5.75 COG Neca Del bileec tains Goreeacskere Ben DEA omy 
LT1167AIS8-ND Programmable Precision Instrumentation Amp .. 12.75 847 6.65 L1¢1042CN8#PBF-ND CMOS Wi : C Pi tor® 338 2.95 790 
LT1167AIS84PBF-ND Programmable Precision Instrumentation Amp* 1275 847 6.65 icmincicatin ia iu Paar STIG Con et a BB a 
LT1167CN8#PBF-ND Programmable Precision Instrumentation Amp* 6.38 424 3.30 L7C1440CMS8#PBF-ND Ultra Low Power single Cainipaatore 313 2415 170 
LT1167CS8#PBF-ND Programmable Precision Instrumentation Amp* 6.38 424 3.30 L7¢1440CN8-ND Ultra Low Power Single Comparator 275 185 150 
LT11671S8#PBF-ND Programmable Precision Instrumentation Amp* 7.38 4.90 3.85 7 ‘i e i i i 
i 2 : LTC1440CN8#PBF-ND Ultra Low Power Single Comparator: Brey NG al) 
LT1789CS8-1#PBF-ND Micropower Single R/R Out Instrumentation Amp* 6.38 4.24 3.30 - 
ji ‘ LTC1440CS8-ND Ultra Low Power Single Comparator .. 2:75 SOMnILOO. 
LT1789CS8-10#PBF-ND Micropower Single R/R Out Instrumentation Amp*... 6id8) 455 a6 L701440CS8#PBF-ND Ultra Low Power Single Comparator 275 185 1.50 
LT17891S8-1#PBF-ND Micropower Single R/R Out Instrumentation Amp*... 7.38 4.90 3.85 LTC14401N8-ND Ultra Low Power Single Comparator, Ind. Tem 3.25 220 1.75 
LT1920CN8-ND Precision Instrumentation Amplifier. 6.25 415 3.25 LTC14401S8-ND Ultra Low Power Single Comparator, Ind. Temp. 3.25 220 1.75 
ee eee Teak pte ae ree ae LTC14401S84PBF-ND Ultra Low Power Single Comparator, Ind. Temp* 3.25 2.20 1.75 
me oe . i 4 LTC1441CS8-ND Ultra Low Power Dual Comparator. Ce EE 
LTC1100CN8#PBF-ND Precision, Chopper-Stabilized Instrument Amp* 11.25 7.50 6.45 L7C1441¢S84PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator®* .. 338 225 1.85 
LTC1100CSW-ND Precision, Chopper-Stabilized Instrument Amp........16-SOIG 13.13 8.75 7.40 LTC14411S8-ND Ultra Low Power Dual Comparator, Ind. Tem 4.00 2.66 2.20 
LTC1100CSW#PBF-ND Precision, Chopper-Stabilized Instrument Amp*.....16-SOIC 13.13 8.75 7.40 L7014411S84PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator, Ind. Temp* 4.00 2.66 2.20 
LTC2053CMS8#PBF-ND Prec. R-R 1/0 Zero-Drift Instrumentation Amp* ......8-MSOP 6.38 4.24 3.30 LTC1442CS8#PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator* . 413 2.74 2.25 
LTC2053IMS8#PBF-ND Prec. R-R 1/0 Zero-Drift Instrumentation Amp+ ...... 8-MSOP 7.38 4.90 3.85 L1014421S8#PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator, Ind. Temp 488 3.24 270 
LTC6800HMS8#PBF-ND Rail-to-Rail In/Out Instrumentation Amp* ...........-.. 8-MSOP 3.10 2.25 1.85 L1C1443CS-ND Ultra Low Power Quad Comparator... 475 3.16 2.50 
Comparator LTC1443CN#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator, Ind. Temp* .. 475. 3:16) 2/50 
LT319AN#PBF-ND Dual Comparator® .... an 3.38 2.25 1.95 LTC14431N-ND Ultra Low Power Quad Comparator, Ind. Temp. 5.50 3.66 3.05 
LT1014ACN84PBF-ND 5V Precision Voltage Comparator 5.25 3.50 2.85 LTC14431S#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator, Ind. Temp* .. 5.50 3.66 3.05 
LT1011AIS8-ND 5V Precision Voltage Comparator 5.75 3.82 3.15 LTC1444CN-ND Ultra Low Power Quad Comparator... 475 316 2.50 
LT1011AlS8#PBF-ND 5V Precision Voltage Comparator 575 3.82 3.15 LTC1444CS#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator* 475 3.16 2.50 
LT1011CN8-ND 5V Precision Voltage Comparator 238 158 1.40 LTC14441N-ND Ultra Low Power Quad Comparator, Ind. Temp. §.50 3.66 3.05 
LT1011CN8#PBF-ND 5V Precision Voltage Ci te 2.38 158 140 LTC14441S#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator, Ind. Temp* .. 5.50 3.66 3.05 
GHOKGSEAR V Precision Voltige Comparator 300 200 170 | _LTC1445IN-ND Ultra Low Power Quad Comparator, Ind. Temp. 5.50 3.66 3.05 
L71011CS8#PBF-ND 5V Precision Voltage Comparator 3.00 2.00 1.70 LTC14451S#PBF-ND Ultra Low Power Quad Comparator, Ind. Temp*. 5.50 3.66 3.05 
LT1016CN8-ND High-Speed, 10nS Comparator 5.50 3.67 2.95 LTC1540CDD-ND Nanopower Comparator with Reference... 3.63 259 2.13 
LT1016CN8#PBF-ND High-Speed, 10nS Comparator 5.50 3.67 2.95 LTC1540CMS8-ND Nanopower Comparator with Reference. 3:08) 2.25) 1:85 
rT HOF Se os Compr iio ESS aoe 
LT1016CS8#PBF-ND High-Speed, 10nS Comparator .. 6.13 4.08 3.20 P pi : = = = 
LT1017CN8#PBF-ND MPU Dual Comparator, 30UA Supply Curren! 3.63 242 2.10 ey rnene Comparator wit aerenes au pu ves 
7 - janopower Comparator with References . ! \ i 
ee ae He ae Caen suk iy ciated Woe pe ee LTC1542CS8-ND Micropower Op Amp, Comparator and Reference 2.40 1.70 1.50 
; = 7 ; LTC1542CS8#PBF-ND Micropower Op Amp, Comparator and Reference* .. 240 1.70 1.50 
LT10171S8#PBF-ND MPU Dual Comparator, 30yA Supply Current* 488 3.25 2.75 i ‘i 
LT1018CN8-ND MPU D , LTC1842CS8#PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference*..8-SOIC 2.88 1.91 1.50 
-| ual Comparator, 110A Supply Current asthe) S).Cb) = 7 = 
7 ie LTC1843CS8-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference ....8-SOIC 2.88 1.91 1.50 
LT1018CN8#PBF-ND MPU Dual Comparator, 110A Supply Current*. 3.38 2.25 1.95 LTC1843¢S8#PBF-ND Ultra Low Pt Dual C tor with Ref * 8-SOIC 288 191 150 
LT1018CS8-ND MPU Dual Comparator, 110uA Supply Current 3.75 2.50 2.20 Pee OW 1 ower D Ua OM Paralor Wit celeeNCe = 2 : : : 
7 LTC18431S8#PBF-ND Ultra Low Power Dual Comparator with Reference*..8-SOIC 3.38 2.25 1.75 
LT1018CS8#PBF-ND MPU Dual Comparator, 110A Supply Current*. Sf) 250220 
TT 16CN-ND Single Supply 12nS Ground-Sensing Comparato 6.00400 3.50 LTC1998CS6#TRMPBFCT-ND Programmable Low Battery Voltage Detector*. OT-23-6 249 2.23 2.01 
L74446CN@#PBF-ND Single Supply 12n8 Ground-Sensing Comparator 600 400 350 LTC1998CS6#TRMPBFTR-ND Programmable Low Battery Voltage Detector* ...... SOT-23-6 610.00/500 
LT1116CS8-ND Single Supply 12nS Ground-Sensing Comparator ... 6.63 442 3.75 
LT1116CS8#PBF-ND Single Supply 12nS Ground-Sensing Comparator* 6.63 442 3.75 f y FILTERS 
LT1394CS8#PBF-ND 7nS, Low Power Comparator* 5.13 3.41 2.65 
LT13941S8#PBF-ND 7nS, Low Power Comparator, Ind. Temp.*. 5.75 3.82 2.90 Digi-Key Price Each 
LT1671CS8-ND 60nS Low Power Ground-Sensing Comparato 3.50 2.33 1.80 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT1671CS8#PBF-ND 60nS Low Power Ground-Sensing Comparator* Sell) eeey att) LT6600CS8-2.5-ND Very Low Noise, Diff. At ith 2.5MHz L 
LT1711MS8-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator. 438 291 250 Pati oo BER AG) aa 
LT1711CMS8#PBF-ND Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator’ 4.38 2.91 2.50 LT6600CS8-10#PBF-ND Very Low Noise, Diff. Amp with 10MHz Low 
LT17111MS8-ND Single R/R, In/Out Comparator, Ind. Tem 8-MSOP 475 3.16 2.65 Pass Filter* .. 5.88 3.91 3.40 
LT17111MS8#PBF-ND Single R/R, In/Out Comparator, Ind. Temp. 8-MSOP 4.75 3.16 2.65 LT6600CS8-20-ND Very Low Noise, Diff. Amp with 20MHz Low 
LT1713IMS8-ND Single, Low Power, R/R In/Out Comparator 8-MSOP 438 2.91 2.35 Pass Filter .. 5.88 3.91 3.40 
LT1713IMS8#PBF-ND Single, Low Power, R/R In/Out Comparator . .8-MSOP 4.38 2.91 2.35 LT66001S8-10#PBF-ND Very Low Noise, Diff. Amp with 10MHz Low 
LT1714CGN#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator* 6.63 440 3.32 Pass Filter* .. 6.75 449 3.90 
LT17141GN#PBF-ND Dual R/R, In/Out Comparator, Ind. Temp.*. 713 4.74 3.57 LTC1059CN-ND Switched-Capacitor Universal 1g $63 3.75 3.25 
LT1715CMS-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator 6.88 457 3.65 LTC1059CN#PBF-ND Switched-Capacitor Universal Filter Building Block*...14-Dip 5.63 3.75 3.25 
LT1715CMS#PBF-ND Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator .. 6.88 457 3.65 LTC1059CS#PBF-ND Switched-Capacitor Universal Filter 
LT1716CS5#TRMCT-ND 44V, Micropower Precision Rail-to-Rail Building Block* -14-SOIC 6.25 4.20 3.40 
Comparator: 2.49 2.23 2.01 * RoHS Compliant (Continued) 
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Jun 5 Digi-Key Price Each 
FEGHI FILTERS (Continued) Part No. Description 1 25 100 
ar ; LT1073CN8-ND Adjustable DC/DC Converte 550 3.67 3.15 
rane ererienion pe hansen LT1073CN8#PBF-ND Adjustable DC/DG Converter 5.50 3.67 3.15 
5 = - ast : 7 -12- ixe onverter. 5.5 IZ) S315) 
LT1073CN8-12-ND 12V Fixed DC/DC Ci 0 3.67 3.4 
LTC1060ACN#PBF-ND Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block* -20-Dip 13.75 9.20 8.00 LT1073CS$8-ND Adjustable DC/DC Converte 638 4.25 3.60 
LTC1060CN-ND Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block.. 20-Dip 6.88 460 3.90 LT1073CS8-5-ND 5V Fixed DC/DC Converter... 638 4.25 3.60 
LTC1060CN#PBF-ND Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block* ...20-Dip 688 4.60 3.90 111073CS8-5#PBF-ND BV Fixed DC/DC Converter* 6.38 4.25. 3.60 
LTC1060CSW-ND Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block...20-SOIC 7.50 5.00 4.25 LT1074¢T-ND 5A Step-Down Switching Regulato 950 6.31 5.25 
LTC1060CSW#PBF-ND Dual Switched-Cap Universal Filter LT1074CT#PBF-ND 5A Step-Down Switching Regulator* 950 6.31 5.25 
Building Block* 7505.00 4.25 LT1074CT7#PBF-ND 5A Step-Down Switching Regulator* 11.00 7.31 6.10 
LTC1062CN8-ND 5th Order Lowpass Filter... 6.13 410 3.30 LT1074HVCT#PBF-ND 5A Step-Down Switching Regulator* 14.13 9.38 7.90 
LTC1062CN8#PBF-ND 5th Order Lowpass Filter 6.13 410 3.30 LT1074HVCT7#PBF-ND 5A Step-Down Switching Regulator* 15.63 10.38 8.75 
LTC1062CSW#PBF-ND Sth Order Lowpass Filter* 6.25 4.20 3.55 LT1074HVIT-ND 5A Step-Down Switching Regulator, Ind. Temp. 19.00 12.62 10.65 
LTC1063CN8#PBF-ND Clock-Tunable Sth Order, Lowpass LT1074HVIT#PBF-ND 5A Step-Down Switching Regulator, 
Butterworth Filter* 10.00 6.70 5.75 Industrial Temperature* ™ 19.00 12.62 10.65 
| ock-Tunable 5th Order, Lowpass 7; - 5A Step-Down Switching Regulator, Ind. Temp.* 131 K 5 
LTC1063CSW-ND Clock-Tunable 5th Order, Li LT1074HVIT7#PBF-ND ‘A Step-Down Switching Regulator, Ind. T 20.50 13.62 11.20 
Butterworth Filter... 10.75 7.20 6.15 LT1074IT-ND 5A Step-Down Switching Regulator, Ind. Temp.....T0-220-5 12.75 847 7.10 
LTC1063CSW#PBF-ND Clock-Tunable 5th Order, Lowpass LT10741T#PBF-ND 5A Step-Down Switching Regulator, Ind. Temp.*.. T0-220-5 12.75 847 7.10 
Butterworth Filter* 10:75) 7220) 16:15 LT10741T7#PBF-ND 5A Step-Down Switching Regulator, Ind. Temp.*.. TO-220-7 14.00 9.30 7.65 
LTC1064-1CN-ND 8th Order, Clock Sweepable Elliptic Lowpass Filter.....14-Dip 22.50 15.00 12.90 LT1076CQ-ND 2A Step-Down Switching Regulator... .5-DD 7.75 515 4.00 
LTC1064-1CN#PBF-ND 8th Order, Clock Sweepable Elliptic Lowpass Filter* ..14-Dip 22.50 15.00 12.90 LT1076CQ#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator 5-DD 7.75 5.15 4.00 
y | th Order, High Freq. Butterworth Lowpass Filter*..... |-Dip . rey ies) }76CQ-5- tep-Down Switching Regulator... igh Babe 4 
LTC1064-2CN#PBF-ND 8th Order, High Freq. B ime Fil 14-Dip 20.00 13.35 11.2 LT1076CQ-5-ND 2A Step-Down Switching Regul 7 15 4.00 
LTC1064-2CSW#PBF-ND 8th Order, High Freq. Butterworth Lowpass Filter*..16-SOIC 27.50 18.35 15.50 LT1076CQ-5#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* Demon opelO0 
LTC1064-3CSW-ND 8th Order, High Freq. Linear Phase Lowpass Filter..16-SOIC 20.00 13.35 11.30 LT1076CR-ND 2A Step-Down Switching Regulato: 8.38 5.57 4.35 
LTC1064-3CSW#PBF-ND 8th Order, High Freq. Linear Phase LT1076CR#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* S:o8)) Ion 4:35! 
Lowpass Filter* 20.00 13.35 11.30 LT1076CR-5#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* 8.38 5.57 4.35 
LTC1064-4CSW#PBF-ND 8th Order, Clock Sweepable Cauer LT1076CT-ND 2A Step-Down Switching Regulato 6.75 449 3.50 
Lowpass Filter 16-SOIC 31.25 20.85 17.65 LT1076CT#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* 6.75 4.49 3.50 
LTC1064CN-ND Quad, Universal Filter Building Bloc ip 15.00 10.00 8.40 LT1076CT-5-ND 2A Step-Down Switching Regulator. 675 4.49 3.50 
LTC1064CN#PBF-ND Quad, Universal Filter Building Block* . 15.00 10.00 8.40 LT1076CT-S#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator 675 4.49 3.50 
LTC1064CSW#PBF-ND Quad, Universal Filter Building Block* . 18.00 12.00 9.55 LT1076CT7-ND 2A Step-Down Switching Regulato! 7.75 5.15 4.00 
LTC1065CN8#PBF-ND 5th Order, Clock-Tunable Bessel Lowpass Filter*... 10.00 6.70 5.75 LT1076CT7#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* 775 5.15 4.00 
LTC1065CSW#PBF-ND 5th Order, Clock-Tunable Bessel Lowpass Filter* 10.75 7.15 6.15 LT1076HVCR#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulators 14.38 9.55 7.65 
LTC1066-1CSW#PBF-ND 8th Order, Clock-Tunable Lowpass Filter* 32.50 21.65 17.50 LT1076HVCT-ND 2A Step-Down Switching Regulato 11.63 7.72 6.05 
LTC1068-25CG-ND Quad Universal Filter Building Block os 12.38 8.22 6.60 LT1076HVCT#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator* 11.63 7.72 6.05 
LTC1068-501G4PBF-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp.* 13.50 8.97 7.15 LT1076HVCT-5#PBF-ND 2A Step-Down SV Switching Regulators 11.63 7.72 6.05 
LTC1068-200CG#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block* .. 12.38 8.22 6.60 LT1076HVIT-ND 2A Step-Down Switching Regulator. 13.63 9.05 7.65 
LTC1068-2001G-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Tem 1350 897 7.15 LT1076HVIT#PBF-ND 2A Step-Down Switching Regulator 13.63 9.05 7.65 
LTC1068-2001G#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp. 13.50 8.97 7.15 LT1076IT-ND 2A Step-Down Switching Regulator. 913 6.06 5.05 
LTC1068CG-ND Quad Universal Filter Building Block. 12.38 8.22 6.60 ea ee aA peu Sie peau! aes ais O08 ae 
LTC1068CG#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block’ 12.38 8.22 6.60 ds ep O18 e Nee mien : : : 
LTC1068CNPBF-ND Quad Universal Filter Building Block*........ 12.00 7.97 640 ET 0s20NG2RBEND 14 High Vottage, High Efficiency Switching Reg. * 8113) 542) 460 
LTC10681G#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp* 13.50 8.97 7.15 LUE Heil 1 High Vott,, High Efficiency Switching Reg. * Ek Ge Miss 
Lf A ‘ aa LT108210-ND 1A High Volage, High Efficiency Switching Reg. 11.88 7.89 6.65 
LTC1068IN-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp.. ASS eee 16.95) ; + aie 
7 . i ad = LT10821Q#PBF-ND 1A High Volage, High Efficiency Switching Reg.* 11.88 7.89 6.65 
LTC1068IN#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp 1313 872 695 LT4082IT-ND 4A High Vol High Etfici Switching Ri 4143 39 6.20 
L1C1069-11S8-ND 8th Order Progressive Elliptic, Lowpass Filter. 10.25 6.81 5.45 i igh Voltage, High Efficiency Switching Reg. . ai) 7s) 
LT1069-11S8#PBF-ND 8th Order Progressive Elliptic, Lowpass Filter* 10.25 681 5.45 LT1082IT#PBF-ND 1A High Volt., High Efficiency Switching Reg.* 11.13 7.39 6.20 
LTC1069-6CS8-ND 8th Order Single S inti 7 LT1083CP-ND Adjustable 7.5A LDO Voltage Regulator 13.50 897 7.70 
gle Supply, Elliptic Lowpass Filte 9.38 6.25 5.00 3 
LTC1069-6CS8#PBF-ND 8th Order Single S inti , LT1083CP#PBF-ND Adjustable 7.5A LDO Voltage Regulator 13.50 8.97 7.70 
gle Supply, Elliptic Lowpass Filter 9.38 6.25 5.00 : ‘i . 
: : LT1083CP-5#PBF-ND Fixed 5V, 7.5A LDO Voltage Regulator 13.50 8.97 7.70 
LTC1069-7CS8#PBF-ND 8th Order Linear Phase Lowpass Filter’ 9.38 623 5.00 LT1083CP-124PBF-ND Fixed 12V, 7.5A LDO Voltage Regulator* 4350 897 770 
LTC1164-5CN-ND 8th Order, Low Power, Lowpass Filter .. 20.00 13.35 11.25 — - - - 
LTC1164-7CSW#PBF-ND 8th Order, LP, Lowpass Filter, Linear Phase*........16-SOIC 27.50 18.35 15.50 Racer Tene eR EDO Redes Sicue see eas 
LTC1164CN#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block 24-Dip 15.00 10.00 8.40 a) gene : : : : 
: ; ie LT1084CP-5#PBF-ND Fixed 5V, 5A LDO Voltage Regulator* 913 6.06 5.00 
LTC1164CSW-ND Quad Universal Filter Building Block. 24-SOIC 18.00 12.00 9.55 LT1084CP-12-ND Fixed 12V, 5A LDO Voltage Regulator 913 606 5.00 
LTC1164CSW#PBF-ND Quad Universal Filter Building Block 24-SOIC 18.00 12.00 9.55 LT1084CT-ND Adjustable 5A LDO Voltage Regulator 300 532 445 
LTC1560-1CS8#PBF-ND 5th Order, Cont. Time, Low Pass Elliptic Filter: 8-SOIC 9.13 6.06 4.85 7 = = = 
- 7 F 7 7 LT1084CT#PBF-ND Adjustable 5A LDO Voltage Regulator*. 8.00 5.32 4.45 
LTC1562CG#PBF-ND Low Distortion Active RC Quad Universal Filter* ....20-SSOP 19.13 12.70 9.57 LT1084CT-3.3-ND Fixed 3.3V, 5A LDO Voltage Regulator 800 532 445 
LTC1562CG-2#PBF-ND 2V, Low Distortion Active RC Quad : cedar : : : 
, LT1084CT-3.34PBF-ND Fixed 3.3V, 5A LDO Voltage Regulator* 8.00 5.32 4.45 
eee aa He Be oe LT1084CT-54PBF-ND Fixed 5V, 5A LDO Voltage Regulator* 8.00 532 4.45 
pls : ; : LT1084CT-12-ND Fixed 12V, 5A LDO Voltage Regulat 8.00 5.32 4.45 
LTC1563-2CGN4PBF-ND Active RC, 4th Order Lowpass Filter Family* 413 274 240 pee tet eee 
-— ee LT1084CT-12#PBF-ND Fixed 12V, 5A LDO Voltage Regulator* Ee 8.00 5.32 4.45 
EAE ly 10°150kHz Digitally Controlled Antialiasing Filter LT1084\T#PBF-ND Adjustable 5A LDO Voltage Regulator, Ind. Temp.*. 1025 681 5.70 
and 4-Bit Programmable Gain AMP* ..--..--- 19100) 12:62" 9150 LT1085CM-ND Adjustable 3A LDO Voltage Regulator 7.38 4.90 4.00 
LTC15641G#PBF-ND 10-150kHz Digitally Controlled Antialiasing Filter LT1085CM#PBF-ND Adjustable 3A LDO Voltage Regulator. 7.38 4.90 4.00 
and 4-Bit Programmable Gain Amp*.. 21.88 14.53 10.94 LT1085CM-3.3-ND Fixed 3.3V, 3A LDO Voltage Regulatoi 7.38 4.90 4.00 
LTC1565-31CS8-ND 650kHz, 7th Order, Cont. Time Low Pass Filter... 8.00 5.32 4.00 LT1085CM-3.3#PBF-ND Fixed 3.3V, 3A LDO Voltage Regulator* 7.38 4.90 4.00 
LTC1565-31CS8#PBF-ND 650kHz, 7th Order, Cont. Time Low Pass Filter* 8.00 5.32 4.00 LT1085CT-ND Adjustable 3A LDO Voltage Regulator... 675 449 3.70 
LTC1565-311S8-ND 650kHz, 7th Order, Cont. Time Low Pass Filte 9.25 615 4.63 LT1085CT#PBF-ND Adjustable 3A LDO Voltage Regulator*. 6.75 449 3.70 
LTC1565-311S8#PBF-ND 650kHz, 7th Order, Cont. Time Low Pass Filter 9.25 615 4.63 LT1085CT-3.34PBF-ND Fixed 3.3V, 3A LDO Voltage Regulator* 6.75 449 3.70 
LTC1569CS8-6-ND 10th Order Linear Phase Low Pass Filter . 11.50 7.64 5.90 LT1085CT-3.6-ND Fixed 3.6V, 3A LDO Voltage Regulator .. 6.50 435 3.70 
LTC1569CS8-6#PBF-ND 10th Order Linear Phase Low Pass Filter* 11.50 7.64 5.90 LT1085CT-54PBF-ND Fixed 5V, 3A LDO Voltage Regulator* 675 449 3.70 
LTC1569CS8-7-ND 10th Order Linear Phase Low Pass Filter . 12.25 8.14 6.30 LT1085CT-12-ND Fixed 12V, 3A LDO Voltage Regulator 6.75 449 3.70 
LTC1569CS8-7#PBF-ND 10th Order Linear Phase Low Pass Filter* 12.25 8.14 6.30 LT1085CT-12#PBF-ND Fixed 12V, 3A LDO Voltage Regulator*. 675 4.49 3.70 
LT1085|M-3.6-ND Fixed 3.6V, 3A LDO Voltage Regulato 10.25 6.81 5.13 
LT1086CM#PBF-ND Adjustable 1.58 LDO Voltage Regulator 425 283 2.30 
D Re POWER MANAGEME LT1086CM-3.3-ND Fixed 3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator 425 283 2.30 
: LT1086CM-3.3#PBF-ND Fixed 3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator*. 425 283 2.30 
ae oF 4 Peles Each: an LT1086CT-ND Adjustable 1.54 LDO Voltage Regulator 4.00 266 2.15 
escription g. LT1086CT#PBF-ND Adjustable 1.54 LDO Voltage Regulator* 4.00 266 2.15 
Regulators LT1086CT-3.3-ND Fixed 3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator 4.00 2.66 2.15 
LT317AT#PBF-ND Adjustable Positive Voltage Regulator* ... 4.00 266 2.15 LT1086CT-3.3#PBF-ND Fixed 3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator*. 4.00 266 2.15 
LT1020CN-ND Micropower Volt. Regulator/Comparator, 2.5V Ref. 688 4.58 3.90 LT1086CT-3.6-ND Fixed 3.6V, 1.5A LDO Voltage Regulator 4.00 2.66 2.15 
LT1020CN#PBF-ND Micropower Volt. Reg./Comparator, 2.5V Ref* 688 4.58 3.90 ee pete ae ae oa re avare pee : ag ae oae 
LT1020CSW-ND Micropower Volt. Reg./Comparator, 2.5V Ref* 750 5.00 4.25 : i KG ii oltage Regulator. ; ; u 
LT1020CSW#PBF-ND Micropower Volt. Reg./Comparator, 2.5V Ref. 7.50 5.00 4.25 LT1086IM#PBF-ND Adjustable 1.54 LDO Voltage Regulatore... 4.88 3.24 2.55 
L71033CT-ND Adj. Negative Voltage Reg., 3A, 1% Tolerance 550 366 2.95 Ee Tea oe eae ee bie Regulator*. ais a ree 
LT1033CT#PBF-ND Adj. Negative Voltage Reg., 3A, 1% Tolerance 5.50 3.66 2.95 i He TINO NE DUIaS i ‘ : 
- ie LT1105CN#PBF-ND Offline Switching Regulator* . 7.63 5.08 4.05 
LT1070CT-ND 5A High Power Switching Regulator 10.88 7.23 5.65 ; pate 
; neste) LT1105CN8-ND Offline Switching Regulator Talo 475) O75) 
LT1070CT#PBF-ND 5A High Power Switching Regulator: 10.88 7.23 5.65 LT1105CN8#PBF-ND Offline Switching Regulator* 713 475 3.75 
LT1070HVCT#PBF-ND 5A High Power Switching Regulator 14.00 9.30 7.35 ; = - = 
7 ——— LT1107CS8-ND Adjustable Output DC/DC Converte: 438 2.91 2.40 
LEAGUES) 2.5A High Power Switching Regulator. See Oe LT1107CS8#PBF-ND Adjustable Output DC/DC Converter* 438 2.91 240 
: ne j put DC/ 
LT1071CT#PBF-ND 2.5A High Power Switching Regulator 888 5.90 4.75 LT1107CS8-5#PBF-ND Fixed 5V Output DC/DC Converter .. 513 3.42 2.90 
LT1071HVCT-ND 2.5A High Power Switching Regulator . 11.50 7.64 6.20 LT1107CS8-12#PBF-ND Fixed 12V Output DC/DC Converter* 513 342 2.90 
LT1071HVCT#PBF-ND 2.5A High Power Switching Regulator*... 11.50 7.64 6.20 LT11071S84PBF-ND Adjustable Output DC/DC Converter, Ind. Temp.* 5.38 3.60 3.10 
LT1072CN8-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator . 4.38 2.92 2.45 LT1108CS8-ND Micropower Adjustable Output DC/DC Converter. 5.13 3.42 2.90 
LT1072CN8#PBF-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator* 438 2.92 2.45 LT1108CS8#PBF-ND Micropower Adjustable Output DC/DC Converter* 513 3.42 2.90 
L110720S8#PBF-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator* 5.38 3.58 3.00 LT1108CS8-5-ND Micropower Fixed 5V Output DC/DC Converter. 513 3.42 2.90 
L11072CT#PBF-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator* 5.88 3.91 2.95 LT1108CS8-5#PBF-ND Micropower Fixed 5V Output DC/DC Converter* . 513 3.42 2.90 
LT1072HVCT#PBF-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator* 763 5.07 3.85 LT1109ACN8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter... 438 2.92 2.45 
LT1072IN8-ND 1.25A High Efficiency Switching Regulator ................- 613 4.08 3.45 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT1109ACN8-12#PBF-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter* 438 2.92 2.45 LT117010-ND 5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator . 5-DD 14.50 9.63 8.50 
LT1109CS8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter .. 438 292 2.45 LT11701Q#PBF-ND 5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator* 5-DD 14.50 9.63 8.50 
Ly Omesée! BetREND ted ey Puta Meionowat nae Converters a Bee ad LT1171CQ#PBF-ND 3A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator*.......5-DD 9.63 640 5.20 
L Bis ixe utput Micropower ‘onverter . 5.50 3.67 3.15 LT1171CT#PBF-ND 3A, 100kHz High Efficiency Switching Reg.*.... 8.88 5.90 4.75 
LT1110CN8-12#PBF-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter* 6.50 3.67 3.15 LT1171HVCQ-ND 2.5A, 100kHz, High Voltage, High Efficiency 
LTH HOCS8#PBF-ND Aajstable Output Meropaver DO/DG Converter 838 425 360 aera ee 
- justable Output Micropower onverter* . r r25) ol 7 7 
LT1110CS8-5-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter... 638 425 3.60 EnneAlehle: ea 2.5A, 100kH2, High Voltage, High Efficiency 
i : Switching Regulator 12.00 7.97 6.70 
LT1111CN8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter . 4.25 2.83 2.40 LT1171HVCT-ND 2.5A. 100kHz, High Voltage. High Efficienci 
LT1111CN8-54PBF-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter* 425 2.83 2.40 Switching ReauletGr 98, Fg y HID Ge Rea 
LT1114CN8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter. 4.25 2.83 2.40 LT1171HVCT4PBF-ND 2.5A, 100kHz, High Voltage. High Efficiency i . , 
LT1111CS8-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter 488 3.25 2.80 Giatinain, : Sanne 
7 ‘ Switching Regulator* sea TO-220-5 11.50 7.64 6.20 
LT11110S8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* . 4.88 3.25 2.80 : = ——— % 
L71111CS8-5-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter.... 488 3.25 2.80 LT11711Q#PBF-ND 2.5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator*..... 5-DD 10.50 6.98 5.45 
LT1111CS8-5#PBF-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter* 4.88 3.25 2.80 Seas ioe aoentee ees ee eo ant ae ao aoe 
LT11711S8-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter... 638 425 3.60 A COR, Z righ efticiency switching Reguiator™ ... o- ! : : 
LT11141S8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* . 638 4.25 3.60 LT1172CS8#PBF-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching 
LT1117CM-5-ND Fixed 5V, 800mA LDO Regulator... 413 2.74 2.20 Regulator® ... 5.38 3.58 3.00 
LT1117CM-5#PBF-ND Fixed 5V, 800mA LDO Regulator* 413 274 220 LT1172CT-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Re 588 3.91 2.95 
LT1417CST-ND Adjustable, 800mA LDO Regulator... 3.88 2.58 1.95 LT1172CT#PBF-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Reg.*....T0-220-5 5.88 3.91 2.95 
LT1117CST#PBF-ND Adjustable, 800mA LDO Regulator* SOT-223. 3.88 258 1.95 LT1172HVCO-ND 1.25A, 100kHz, High Volt, High Efficiency 
LT1117CST-2.85-ND Fixed 2.85V, 800mA LDO Regulator. SOT-223 3.88 2.58 1.95 Switching Regulator .... = 938 652 537 
LT1117CST-2.85#PBF-ND Fixed 2.85V, 800mA LDO Regulator SOT-223 3.88 2.58 1.95 LT1172HVCQ#PBF-ND 1.25A, 100kHz, High Volt, High Efficienc 
LT1117CST-3.3#PBF-ND Fixed 3.3V, 800mA LDO Regulator* .SOT-223 3.88 2.58 1.95 Switching Regulator* is 9.38 652 5.37 
LT1117CST-5-ND Fixed 5V, 800mA LDO Regulator... SOT-223 3.88 2.58 1.95 LT1172HVCT#PBF-ND 7.25A, 100kHz, High Volt, High Efficienc 
LT1117CST-5#PBF-ND Fixed 5V, 800A LDO Regulator ovenSOT-223 3.88 2.58 1.95 Switching Regulator®.. 7.63 5.07 3.85 
LT1118CS8#PBF-ND Adjustable, 800mA LDO Reg. with 400mA Isink* 5.00 3.45 2.95 LT1172IN8#PBF-ND 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator*...8-Dip 6.13 4.08 3.45 
LT1118CS8-2.5#PBF-ND Fixed 2.5V, 800mA LDO Reg. with 400mA Isink* 5.00 345 2.95 LT1173CN8-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter. i 425 283 2.40 
ee et Soe ae aa Lae i ae an ote LT1173CN8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* 4.25 2.83 2.40 
pe bed 28, -200m eo nin OOS a : ‘ge LT1173CN8-5#PBF-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converters . 4.25 2.83 240 
LT1118CST-2.5#PBF-ND Fixed 2.5V, 800mA LDO Reg. with 400mA Isink*...SOT-223 5.00 3.32 2.65 apt : A 
: i 7 LT1173CN8-12-ND Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converte 4.25 2.83 2.40 
LT1118CST-5#PBF-ND Fixed 5V, 800mA LDO Reg. with 400mA Isink*......SOT-223 5.00 3.32 2.65 : : : 
7 LT1173CS8#PBF-ND Adjustable Output Micropower DC/DC Converter* 488 3.25 2.80 
LE ERO at AM) Micropower Reg. with Comparator and Shutdows “ue Gil Stab LT1173CS8-5#PBF-ND Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter 4.88 3.25 2.80 
LT1120ACN8#PBF-ND Micropower Reg. with Comparator and Shutdown* ATS: 3:17, (2:60 LT1175CN8-ND Adjustable. 500mA Negative LDO Regulat 463 3.10 055 
LT1120ACS8-ND Micropower Reg. with Comparator and Shutdown.. 5.50 3.67 3.15 een Ra Sart a -_ So UEBee aie 
L11120ACS8#PBF-ND Micropower Reg. with Comparator and Shutdown* .. 5.50 3.67 3.15 “ Justable, JUUMA Negative eguiator’ : b : 
LT1120CN8#PBF-ND Micropower Reg. with Comparator and Shutdown*... 438 2.92 2.40 LT1175CN8-5#PBF-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator 463 3.10 2.55 
LT1120CS8#PBF-ND Micropower Reg. with Comparator and Shutdown* 513 3.42 2.80 L11175CQ-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator . 613 4.07 3.25 
LT1121ACS8#PBF-ND Adj. Micropower LDO Regulator with Shutdown* 3.75 250 2.00 LT1175CQ#PBF-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator* 6.13 4.07 3.25 
LT1121ACS8-5-ND 5V Micropower LDO Regulator with Shutdown... 3.75 250 2.00 LT1175CQ-5#PBF-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator* 6.13 4.07 3.25 
LT1121ACS8-5#PBF-ND 5V Micropower LDO Regulator with Shutdown* 3.75 250 2.00 LT1175CS8#PBF-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator* 5.38 3.60 3.00 
LT1121AHVCS8-ND Adj. Micropower LDO Regulator with Shutdown. 450 2.99 2.40 LT1175CS8-5#PBF-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator* 5.38 3.60 3.00 
LT1121AHVCS8#PBF-ND Adj. Micropower LDO Regulator with Shutdown* 450 2.99 2.40 LT1175CST-5#PBF-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator* 5.13 341 2.80 
LT1121AHVIS8#PBF-ND Adj. Micropower LDO Regulator with Shutdown, LT1175CT-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator .. 6.88 3.91 3.15 
Industrial Temperature* 6.25 3.49 2.81 LT1175CT#PBF-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator* 6.88 3.91 3.15 
LT1121AIS8#PBF-ND Adj. Micropower LDO Regulator with Shutdown, LT1175CT-5-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator . 5.88 3.91 315 
Industrial Temperature* .... 438 2.92 2.35 LT1175CT-54PBF-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator* 5.88 3.91 3.15 
LT1121A1S8-5#PBF-ND 5V Micropower LDO Regulator with Shutdown, LT11751N8-ND Adjustable, 50omA Negative 100 Regulator .. 6.00 4.00 3.35 
Industrial Temperature*.... IC 438 2.92 2.35 LT11751Q#PBF-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator* 7.75 515 4.30 
LT1121CN8#PBF-ND Adj. Micropower LDO Regulat or wit ul own 8-Dip Zifoue-comeleoo LT11751ST-5-ND 5V, 500mA Negative Low Dropout Regulator 563 3.74 3.10 
LT1121€N8-3.3#PBF-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator with Shutdown Dip 2.75 1.83 1.55 LT11751ST-54PBF-ND 5V, 500mA Negative Low Dropout Regulator* . 5.63 3.74 3.10 
LT1121CN8-5#PBF-ND 5V, 150mA LDO Regulator with Shutdown* “Dip 2.75 183 1.55 i i 
4 H LT11751S8-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator .. 7.00 465 3.90 
LT1121CS8-ND Adjustable LDO Regulator with Shutdown 8-SOIC 3.00 2.00 1.70 ; : 
x 7 # 7 LT11751S8#PBF-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator* 7.00 465 3.90 
LT1121CS8#PBF-ND Adjustable LDO Regulator with Shutdown 8-SOIC 3.00 2.00 1.70 ; 
LT1121CS8-3.3#PBF-ND 3.3V LDO Regulator with Shutdown* 3.00 2.00 1.70 Teese nr af a nse ih Llane i fe ee 
TT112188-5-ND SV LDO Regulator with Shutdown 3.00 2.00 1.70 elScieeubls SV, 500mA Negative LDO Regulator pOORES COMES: 
L71121CS8-54PBF-ND 5V LDO Regulator with Shutdown* . 3.00 2.00 1.70 LT1176CN8-ND Adjustable, 1A Step-Down Switching Regulator. 5.63 3.75 3.20 
LT1121CST-3.3-ND 3.3V LDO Regulator with Shutdown. E 350 233 1.75 LT1176CN8#PBF-ND Adjustable, 1A Step-Down Switching Regulator* 6.63 3.75 3.20 
LT1121CST-3.3#PBF-ND 3.3V LDO Regulator with Shutdown . SOT-223 3.50 2.33 1.75 LT1176CN8-5#PBF-ND 5V, 1A Step-Down Switching Regulator* 5.63 3.75 3.20 
LT1121CST-5#PBF-ND 5V LDO Regulator with Shutdown* . SOT-223 3.50 2.33 1.75 LT1176CSW#PBF-ND Adjustable, 1A Step-Down Switching Regulator* 813 5.42 4.35 
LT1121CZ-5#PBF-ND 5V, 150mA LDO Regulator with Shutdown* 238 158 1.35 LT1176CSW-5#PBF-ND 5V, 14 Step-Down Switching Regulator* 813 5.42 4.35 
LT11211S8#PBF-ND Adjustable LDO Regulator with Shutdown* 3.63 242 2.05 LT1185CT#PBF-ND Adjustable, 3A, LDO Voltage Regulator* 6.75 449 3.70 
LT11211S8-3.3#PBF-ND 3.3V LDO Regulator with Shutdown* 3.63. 242 2.05 LT11851T#PBF-ND Adjustable, 3A, LDO Voltage Regulator* 9.00 5.98 4.90 
L111211S8-5-ND 5V LDO Regulator with Shutdown 3.63 2.42 2.05 LT1268BCQ-ND 7.5A, 150kHz Switching Regulator 13.00 8.64 7.25 
L111211S8-5#PBF-ND 5V LDO Regulator with Shutdown* . 3.63 2.42 2.05 LT1268CT#PBF-ND 7.5A, 150kHz Switching Regulator* . 11.63 7.72 6.50 
LTT1211ST-3.3#PBF-ND 3.3V LDO Regulator with Shutdown* S0T-223 443 «274 210 LT1269CT-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Regulato 913 6.06 4.90 
Ii nBal isi tee 5V LDO Regulator with Shutdown* . S0T-223 4.13 2.74 2.10 LT1269CT#PBF-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator* 9.13 6.06 4.90 
LT11211Z-5-ND 5V LDO Regulator with Shutdown 0-92 288 1.92 1.60 LT1270ACT-ND 40A, High Efficiency, Power Switching Re 16.00 10.63 8.90 
LT11241Z-5#PBF-ND 5V LDO Regulator with Shutdown® . 0-92 288 1.92 1.60 ‘  iowenitcaee bee : ; ; 
7 3 LT1270ACT#PBF-ND 10A, High Efficiency, Power Switching Reg. 16.00 10.63 8.90 
LT1129CQ-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown.......5-DD 4.88 3.24 2.55 LT1270CT#PBF-ND BA, High Efficiency, Power Switching Reg.* 1088 723 565 
LT1129CQ#PBF-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown* 488 3.24 2.55 LT1271C0-ND 4A, High Efficiency ” Power Switching Re ulato 963 640 5.20 
LT1129C0-3.3#PBF-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* 488 3.24 255 cee ei : ie 
L11129C0-5#PBF-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown*... 488 3.24 2.55 L11271CQ#PBF-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator 9.63 640 5.20 
LT1129CS8-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown . 475 3.17 2.55 LT1271CT-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Regulato 888 5.90 4.75 
LT1129CS8#PBF-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown*..8-SOIC 4.75 3.47 2.55 LT1271CT#PBF-ND 4A, High Efficiency, Power Switching Reg.*. 5 888 5.90 4.75 
111129CS8-3.3-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown ... 475. 347 255 LT1300CN8#PBF-ND 3.3V/5V, High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter*...8-Dip 5.00 3.33 2.60 
LT1129CS8-3.3#PBF-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* AV Siamrosl 72.55) LT1300CS8#PBF-ND 3.3V/5V, High Efficiency, Step-Up DC/DC 
LT1129CS8-5#PBF-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* 475 347 255 Converter* ... 5.00 3.33 2.60 
LT1129CST-3.3#PBF-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown*.........S0T-223 4.50 2.99 2.35 LT1301CS8#PBF-ND 5V/12V, High Efficiency, Step-Up DC/DC 
LT1129CST-5#PBF-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* .SOT-223 4.50 2.99 2.35, Converter* ... 475 347 2.50 
LT1129CT#PBF-ND Adj., 700mA LDO Regulator with Shutdown*.......T0-220-5 4.25 283 2.25 LT1302CS8#PBF-ND Adj., High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter* 6.38 4.25 3.50 
LT1129CT-54PBF-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown®.........T0-220-5 4.25 2.83 2.25 LT1302CS8-5#PBF-ND 5V, High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter* 638 4.25 3.50 
LT11291Q-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown . 6.75 3.82 3.05 LT1303CN8-ND Adjustable, Step-Up DC/DC Converter 4.75 316 2.50 
LT11291Q#PBF-ND Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown* 5.75 3.82 3.05 LT1303CN8#PBF-ND ‘Adjustable, Step-Up DC/DC Converter* 475 3416 2.50 
LT112910-54PBF-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdowns... SVGMECEOMECO | fiiranscna enn BY, Step-Up DU/DC Converter... Ags Sus Bon 
LT11291S8#PBF-ND Adjustable, 700mA LDO Reg. with Shutdown * §.63 3.75 3.05 LT1303CN8-5#PBF-ND 5V, Step-Up DC/DC Converter* . 475 316 2.50 
wu betes Pee Ga tae coeminiu Saute aA a7 a LT1303CS8#PBF-ND Adjustable, Step-Up DC/DC Converter 4.75 3.16 2.50 
L71129188-54PBF-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown* 5.63 375 3.05 eens aD x seer OUD convert. 72 28 ae 
L111291ST-3.3-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown 5.00 3.32 2.70 eee aaiee nse Us Rone Gah Roy i ee 
LT11291ST-3.3#PBF-ND 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown*......... 501-223 5.00 3.32 270 TA naa aye ii Benes 7 SmeRE fey Age Ben 
LT11291ST-5#PBF-ND 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown*............S0T-223 5.00 3.32 2.70 ish »otep Up bande b : : 
LT1170CQ#PBF-ND 5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator*........5-DD 11.63 7.72 6.05 LT1304CS8-5#PBF-ND 5V, Step-Up DC/DC Converter* . 475 316 2.50 
LT1170CT#4PBF-ND 5A, 100kHz High Efficiency Switching LT1305CS8#PBF-ND Micropower High Power Step-Up 
Regulator* TO-220-5 10.88 7.23 5.65 DC/DC Converter* 6.38 4.25 3.65 
LT1170HVCQ#PBF-ND 5A, 100kHz, High Voltage, High Efficiency, LT1307BCS8#PBF-ND Single MPU 600kHz PWM DC/DC Converter 413 2.75 2.20 
Switching Regulator* .. 14.63 9.72 8.25 LT1307CS8-ND Single MPU 600kHz PWM DC/DC Converter. 413 2.75 2.20 
LT1170HVCQTR-ND 5A, 100kHz, High Voltage, High Efficiency, LT1307CS8#PBF-ND Single MPU 600kHz PWM DC/DC Converter 413 2.75 2.20 
Switching Regulator .... 6225.01/750 LT1308ACS8#PBF-ND Single High Current, Micropower 600kHz 
LT1170HVCT#PBF-ND 5A, 100kHz, High Voltage, High Efficiency, DC/DC Converter* 6.50 4.32 3.50 
Switching Regulator* 14.00 9.30 7.35 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Description i 25 100 
LT1308BCS8#PBF-ND Single High Current, Micropower 600kHz LT1424CN8-9-ND Isolated Flyback Switch Regulator. 5.88 3.91 310 
DC/DC Converter* ... 6.50 4.32 3.50 LT14241N8-9-ND Isolated Flyback Switch Regulator, Ind. Tem, 7.38 4.90 4.30 
LT1308CS8-ND High Current, Low Power Single Cell 600kHz LT14241S8-5-ND Isolated Flyback Switch Regulator, Ind. Tem| 7.63 5.07 4.45 
DC/DC Converter. 6.88 4.57 3.65 LT14241S8-5#PBF-ND Isolated Flyback Switch Regulator, Ind. Temp. 7.63 5.07 4.45 


LT1308CS8#PBF-ND 


High Current, Low Power Single Cell 600kHz 


LT1425CS-ND 


Isolated Flyback Switch Regulator. 


5.88 3.91 3.10 


DC/DC Converter* 4.57 3.65 LT1425CS#PBF-ND Isolated Flyback Switch Regulator* 5.88 3.91 3.10 
LT1310EMSE#PBF-ND 1.5A Boost DC/DC Converter with PLL* 3.79 2.91 LT14251S#PBF-ND Isolated Flyback Switch Regulator, Ind. Temp.* 7.38 4.90 4.20 
LT1316CMS8-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter 3.57 2.95 LT1506CR-SYNC-ND 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator 10.00 664 5.00 
LT1316CMS8#PBF-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter: 3.57 2.95 LT1506CR-3.3#PBF-ND 500kHz, 4.5A, 3.3V Step-Down Switching Reg.*. 10.25 681 513 
LT1316CS8#PBF-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter*.. 3.16 2.50 LT1506CS8-ND 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator 938 6.23 4.70 
LT1317BCMS8#PBF-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter* 3.24 2.55 LT1506CS8#PBF-ND 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator*. 938 6.23 4.70 
LT1317BCS8-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter... 2.91 2.30 LT1506CS8-3.3#PBF-ND 500kHz, 4.5A, 3.3V Step-Down Switching Reg.*. 938 6.23 4.70 
LT1317BCS8#PBF-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter* 2.91 2.30 LT1506IR#PBF-ND 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator*. ibs zen ES) 
LT1317BIS8-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter... 3.74 3.00 LT15061S8-ND 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator 10.75 7.14 5.40 
LT1317BIS8#PBF-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter* 3.74 3.00 LT15061S8#PBF-ND 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator*. 10.75 7.14 5.40 
LT1317CMS8#PBF-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter* 3.24 2.55 LT15061S8-3.3#PBF-ND 500kHz, 4.5A, 3.3V Step-Down Switching Reg.*. 10.75 7.14 5.40 
LT1317CS8#PBF-ND Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter* 2.91 2.30 LT1507CS8-ND 500kHz, Monolithic Buck Mode Switching Reg. 6.75 450 3.85 
LT1339CN#PBF-ND High Power Synchronous DC/DC Controller* . 6.10 5.20 LT1507CS8#PBF-ND 500kHz, Monolithic Buck Mode Switching Reg.* 675 450 3.85 
LT1339CSW-ND High Power Synchronous DC/DC Controller. 6125) 5135, LT1507CS8-3.3#PBF-ND 500kHz, 3.3V Mono Buck Mode Switching Reg.* 675 450 3.85 
LT1339CSW#PBF-ND High Power Synchronous DC/DC Controller* . 6.25 5.35 LT1521CMS8#PBF-ND Adj., 300mA, LDO Voltage Regulator*.. 4.63 3.08 2.35 
LT13391SW#PBF-ND High Power Synchronous DC/DC Controller* . 7.50 6.45 LT1521CMS8-3.3#PBF-ND. 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator. 463 3.08 2.35 
LT1370CR#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Reg.* .. 8.06 6.40 LT1521CS8-ND Adj., 300mA, LDO Voltage Regulator 413) 2:75) 12/50) 
LT1370CT7-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Reg. 7.89 6.25 LT1521CS8#PBF-ND Adj., 300mA, LDO Voltage Regulator 413 2.75 2.50 
LT1370CT7#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Reg.* . H 7.89 6.25 LT1521CS8-3-ND 3V, 300mA, LDO Voltage Regulator .. 4G e275 200. 
LT1370HVCR#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator* .. 1O50 9M) 7.25) L11521CS8-3#PBF-ND 3V, 300mA, LDO Voltage Regulator* 4132.75 2.50 
LT1370HVCT7#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Reg. * .. 13.50 mmo Ofemarea0, LT1521CS8-3.3-ND 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator... 413 275 250 
LT1370HVIR#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator* .. 16.38 10.88 8.65 LT1521CS8-3.3#PBF-ND 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator*. 413 2.75 2.50 
LT13701R-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator, LT1521CS8-5-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator ... 413 275 250 
Induatrial Temperature. 14.50 9.63 7.65 LT1521CS8-5#PBF-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator* 4:13; 2:75) 2:50 
LT1370IR#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator, L11521CST-3.3-ND 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator 4132.74 2.07 
Industiral Temperature * .... 4 9.63 7.65 LT1521CST-3.3#PBF-ND 3.3V, 300mA, LDO Voltage Regulator*. 413 274 2.07 
LT1371CR-ND 500kHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator 9.88 6.56 5.50 LT1521CST-5#PBF-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator* 413 274 2.07 
LT1371CR#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator* .. 988 656 5.50 LT15211S8-3.3-ND 3.3V, 300mA LDO Voltage Regulator 5.00 3.35 2.85 
LT1371HVCR#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator* .. 10.50 6.98 5.85 L115211S8-3.3#PBF-ND 3.3V, 300mA LDO Voltage Regulator* 5.00 3.35 2.85 
L113711R#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator, LT15211S8-5-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator... 5.00 3.35 2.85 
Industrial Temperature* .... 8 AAS ZeSN G05) LT15211S8-5#PBF-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator* §.00 335 2.85 
LT1372CN8-ND 500kHz, High Efficiency, 1 5A Switching Regulator. eS 650 4.32 3.70 LT15211ST-5#PBF-ND 5V, 300mA, LDO Voltage Regulator* 5.00 3.32 2.70 
LT1372CN8#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator* 650 432 3.70 L11528CQ-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator ... 7.38 4.90 4.10 
LT1372CS8#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Reg. 675 4.50 3.85 LT1528CQ#PBF-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator* 7.38 4.90 4.10 
LT1372HVCS8#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Reg. 7.38 4.90 4.20 LT1528CT-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator .. 6.75 4.49 3.75 
LT1372IS8#PBF-ND 500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator, LT1528CT#PBF-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator* 675 449 3.75 
Industrial Temperature *..... 8.13 5.40 4.65 LT1529CQ-ND Adj., 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdow! 7.38 4.90 3.69 
LT1373CN8-ND 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator 650 432 3.70 LT1529CQ#PBF-ND Adj., 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown* 5-DD 7.38 4.90 3.69 
LT1373CN8#PBF-ND 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator* .. 650 432 3.70 LT1529CQ-3.3-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown. 7.38 4.90 3.69 
LT1373CS8#PBF-ND 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching LT1529CQ-3.3#PBF-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown* 5-DD 7.38 4.90 3.69 
Regulator* 6.75 4.50 3.85 LT1529CQ-5#PBF-ND 5V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown . 7.38 4.90 3.69 
LT1373HVCS8-ND 250kHz, High Efficiency, 1. 7.38 4.90 4.20 LT1529CT#PBF-ND Adj., 3A, LDO Voltage Reg. with Shutdown® .... 6.75 449 3.38 
LT1373HVCS8#PBF-ND 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching LT1529CT-3.3-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown. 6.75 449 3.38 
Regulator* 7 7.38 4.90 4.20 LT1529CT-3.3#PBF-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Reg. with Shutdown* 6.75 449 3.38 
LT13731S8#PBF-ND 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator, LT1529CT-5-ND 5V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown.. 6.75 449 3.38 
Industrial Temperature *.... 8.13 5.40 4.65 LT1529CT-5#PBF-ND 5V, 3A, LDO Voltage Regulator with Shutdown . 6.75 449 3.38 
LT1374CFE#PBF-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step-Down Switch. Reg.* 9.10 6.05 4.64 LT1533CS#PBF-ND 1A, Ultra Low Noise Switching Regulator* .... .16-SOIC 9.25 6.15 4.85 
LT1374CR-ND Adj., 50OKHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator... 7-DD 10.25 6.81 5.13 L115331S#PBF-ND 1A, Ultra Low Noise Switching Regulator* 11.50 7.65 6.55 
LT1374CR#PBF-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator*..7-DD 10.25 6.81 5.13 L11573CS8-ND Adjustable LDO Regulator Driver... 3.75 2.49 1.88 
LT1374CR-5-ND 5V, 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator 10.25 6.81 5.13 LT1573CS8#PBF-ND Adjustable LDO Regulator Driver* 3.75 2.49 1.88 
LT1374CR-5#PBF-ND 5V, 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator’ 1O25 6:81) 5:1d) LT1573CS8-2.5-ND 2.5V, LDO Regulator Driver. 3.75 2.49 1.88 
LT1374CS8#PBF-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg.* 9.38 6.23 4.70 LT1573CS8-2.5#PBF-ND 2.5V, LDO Regulator Driver 3.75 249 1.88 
LT13740S8-5-ND 5V, 500KHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator 938 6.23 4.70 LT1573CS8-2.8-ND 2.8V, LDO Regulator Driver. 3.75 2.49 1.88 
L11374CS8-5#PBF-ND 5V, 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg.*........8-SOIC 9.38 623 4.70 L11573CS8-3.3-ND 3.3V, LDO Regulator Driver. 3.75 2.49 1.88 
LT13740S8-5SYNC-ND 5V, 500kHz, 4.5A, Sync. Step-Down Switching Reg..8-SOIC 9.38 6.23 4.70 LT1575CN8-3.3-ND 3.3V, Precision Linear Regulator Controlle 475 3.16 2.70 
LT1374CT7#PBF-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg.*... T0-220-7 10.00 6.64 5.00 LT1575CS8-ND Ultrafast Transient Response Low Dropout Reg. . 475 316 2.70 
LT1374CT7-5-ND 5V, 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg. 6.64 5.00 LT1575CS8#PBF-ND Ultrafast Transient Response Low Dropout Reg.* 475 316 2.70 
LT1374CT7-5#4PBF-ND 5V, 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg. 6.64 5.00 LT1575CS8-2.8-ND 2.8V, Precision Linear Regulator Controller .. 475 3.16 2.70 
LT1374HVCFE-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg 6.64 5.10 LT1576CS8-ND 1.5A, 200kHz, Step-Down Switching Regulator 5.75 3.82 2.95 
LT1374HVCFE#PBF-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg.* 6.64 5.10 LT1576CS8#PBF-ND 1.5A, 200kHz, Step-Down Switching Regulator*. bd SIG GG) 
LT1374HVCS8#PBF-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg.* 6.89 5.20 LT15761S8-SYNC-ND 1.5A, 200kHz, Step-Down Switching Regulator 
LT13741R#PBF-ND Adj., 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Reg.* hi 7.81 5.88 Sync. Input... 6.63 440 3.35 
LT13741R-5#PBF-ND BV, 500kHz, 4.5A, Step-Down Switching Regulator®.... 11.75 7.81 5.88 LT1579CGN-ND Ad 300mA, Dual input, Smart LOO Regulator 8.25 5.48 4.70 
LT1375CS8#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.54, Step-Down Switching Reg.* 650 432 3.40 LT1579CGN-3-ND 3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator. 8.25 5.48 4.70 
LT1375CS8-5#PBF-ND 5V, 500kHz, 1.5A Step-Down Switching Reg.* 6.75 4.50 3.85 LT1579CGN-3.3-ND 3.3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulato 8.25 5.48 4.70 
LT13751S8-ND Adj., 500kHz, 1.5A Step-Down, Switching Reg., LT1579CGN-3.3#PBF-ND 3.3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator*...16-SSOP 8.25 5.48 4.70 
Industrial Temperature... eo AS. AsO LT1579CGN-5-ND 5V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator... 8.25 5.48 4.70 
LT13751S8#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A Step-Down, Switching Reg LT1579CS-ND Adj., 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 7.50 4.98 4.30 
Industrial Temperature*..... 7.75 515 4.10 LT1579CS-3-ND 3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulato 7.50 4.98 4.30 
LT1376CN8-ND Adj., 500kHz, 1.5A Step-Down Switching Regulato 6.50 4.35 3.70 LT1579CS-5-ND 5V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulato: 7.50 498 4.30 
LT1376CN8#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A Step-Down Switching Regulator*. 6.50 4.35 3.70 LT1579CS-5#PBF-ND 5V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator: 7.50 4.98 4.30 
LT1376CN8-5-ND 5V, 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Regulator 6.50 4.35 3.70 LT1579CS8-3-ND 3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulato: 6.75 4.49 3.85 
LT1376CN8-5#PBF-ND 5V, 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Regulator 650 4.35 3.70 L11579CS8-5-ND 5V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator. 6.75 4.49 3.85 
LT1376CS#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Reg.* 7.38 4.90 3.90 LT15791GN-ND Adj., 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 10.00 6.64 5.70 
LT1376CS8-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg. 6.50 432 3.40 LT1580CQ-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator 11.75 7.81 5.88 
LT1376CS8#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg.* 6.50 432 3.40 LT1580CQ#PBF-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator* . M5 7.8il 75:88 
LT1376CS8-5-ND 5V, 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Regulator 6.75 449 3.85 LT1580CR-2.5#PBF-ND 2.5V, 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator* 1213 8.06 6.07 
LT1376CS8-5#PBF-ND 5V, 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg.* 675 449 3.85 LT1580CT-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator 11.50 7.64 5.75 
LT1376HVCS8-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg. 7.13 4.74 3.75 LT1580CT#PBF-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator* . 1150)" 7.64" 15:75) 
LT1376HVCS8#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg.* 7.13 4.74 3.75 LT1580CT7-2.5-ND 2.5V, 7A, High-Speed LDO Voltage Regulato: 11.88 7.89 5.94 
LT1376HVIS-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg. .. 950 631 5.00 LT1580CT7-2.5#PBF-ND 2.5V, 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator* 11.63 7.72 5.82 
LT1376HVIS8#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A Step-Down Swithcing Reg., LT158010-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator 14.00 9.30 7.00 
Industrial Temperature* BGS he os7an 74:55 LT158010#PBF-ND Adj., 7A, High-Speed LDO Voltage Regulator* . 14.00 9.30 7.00 
LT13761S#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg. LT15801R-2.5-ND 2.5V, 7A, High-Speed LDO Voltage Reg. Ind. Temp. 14.25 947 713 
Industrial Temperature* 6-SOIC 863 5.73 4.55 LT15801R-2.5#PBF-ND 2.5V, 7A, High-Speed LDO Volt. Reg. Ind. Temp.* 14255 9:47 7-13: 
LT13761S8-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching LT1581CT7#PBF-ND Adj., 10A, LDO Voltage Regulator* 13.38 889 7.50 
Regulator... fo) 5:15) 64:10 LT1584CT#PBF-ND Adj., 7A, LDO Voltage Regulator* . 10.88 7.23 6.05 
LT13761S8#PBF-ND Adj., 500kHz, 1.5A, Step-| -Down Switching LT1584CT-3.3-ND 3.3V, 7A, LDO Voltage Regulato: 10.88 7.23 6.05 
Regulator* 7.75 5.15 4.10 LT1584CT-3.3#PBF-ND 3.3V, 7A, LDO Voltage Regulator* 10.88 7.23 6.05 
LT13761S8-5#PBF-ND 5V, 500kHz, 1.5A, Step-Down Switching Reg.*... 8.13 5.40 4.65 LT1584CT-3.38-ND 3.38V, 7A, LDO Voltage Regulator 10.63 7.08 6.05 
LT1377CS8-ND 1Mkz, 1.5A, High Efficiency Switching Regulator 7.88 5.25 4.50 LT15841T-3.3-ND 3.3V, 7A, LDO Voltage Regulator ... 12.75 847 6.38 
LT1377CS8#PBF-ND 1Mkz, 1.5A, High Efficiency Switching Regulator*.. 7.88 5.25 4.50 LT1585ACM-1.5#PBF-ND 1.5V, 4.6A, LDO Voltage Regulator* .. 8.38 5.57 4.65 
LT13771S8#PBF-ND 1MHz, 1.5A, High Efficiency Switching Pegilal, LT1585ACT-1.5-ND 1.5V, 4.6A, LDO Voltage Regulator .... (ie SSG) eek 
Industrial Temperature* i 9.50 635 5.40 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description il 25 100 
LT1585ACT-1.5#PBF-ND 1.5V, 4.6A, LDO Voltage Regulator* 775 5.15 4.25 LT1762EMS8-5#PBF-ND 5V, 150mA, Low Noise LDO MPU Regulator 238 158 1.19 
LT1585CM#PBF-ND Adj., 4A, LDO Voltage Regulator* 8.00 532 4.30 LT1763CS8-ND Adj., 500mA, Low Noise LDO MPU Regulato: SOIC 413 2.74 2.07 
LT1585CM-3.3-ND 3.3V, 4A, LDO Voltage Regulator .. 8.00 532 4.30 LT1763CS8#PBF-ND Adj., 500mA, Low Noise LDO MPU Regulator* “SOIC 389413 2.74 2.07 
LT1585CM-3.34PBF-ND 3.3V, 4A, LDO Voltage Regulator* 8.00 5.32 4.30 LT1763CS8-1.8-ND 1.8V, 500mA, Low Noise, LDO MPU Regulator. SOIC 4.13 2.74 207 
LT1585CT-ND Adj., 4A, LDO Voltage Regulator .. 7.38 4.90 4.00 LT1763CS8-2.5-ND 2.5V, 500mA, Low Noise, LDO MPU Regulator. “SOIC 3894.13 2.74 2.07 
L71585CT#PBF-ND Adj., 4A, LDO Voltage Regulator* 738 490 4.00 LT1763CS8-2.5#PBF-ND 2.5V, 500mA, Low Noise, LDO MPU Regulator* . 413 274 207 
LT1585CT-3.3-ND 3.3V, 4A, LDO Voltage Regulator .. 738 4.90 4.00 LT1763CS8-3.3#PBF-ND 3.3V, 500mA, Low Noise, LDO MPU Regulator= . 413 2.74 2.07 
L71585CT-3.3#PBF-ND 3.3V, 4A, LDO Voltage Regulator* 738 4.90 4.00 LT1763CS8-5#PBF-ND 5V, 500mA, Low Noise, LDO MPU Regulator* . 413 274 2.07 
LT1585CT-3.38-ND 3.38V, 4A, LDO Voltage Regulator 7.38 4.90 4.00 LT1764AEQ-ND Adj., 3A, Fast Transient Response, 
LT1587CM-ND Adj., 3A, LDO Voltage Regulato 675 449 3.70 Low Nolsa LDQ Regulator... 7.38 5.09 4.19 
L11587CM#PBF-ND Adj., 3A, LDO Voltage Regulator* 675 449 3.70 LT1764AEQ#PBF-ND he tT ee ae bie ean aR 
LT1587CM-1.5-ND 1.5V, 3A, LDO Voltage Regulator .. 675 449 3.70 { : : : 
LT1587CM-1.5#PBF-ND 4.5V, 3A, LDO Voltage Regulator 675 449 3.70 LT1764AEQ-1.5-ND 1.5V, 3A, Fast Transient Response, 
LT1587CM-3.3-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator . 675 449 3.70 Low Nolse LODO Regulator... 9) BM) sak) 
LT1587CM-3.34PBF-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator 675 4.49 3.70 PTZ OSAE OSI S4 EEND, 1.5V, 3A, Fast Transient Response, 
Low Noise LDO Regulator* 7.38 5.09 4.19 
LT1587CT-ND Adj. 3A, LDO Voltage Regulator .... 613 407 3.35 [T1764AEQ-1 8-ND 1 8V, 3A, Fast Transient Response 
LT1587CT#PBF-ND Adj. 3A, LDO Voltage Regulator* . 613 4.07 3.35 : ‘Low Noise LDO Regulator : 753 San AMG 
LT1587CT-3.34PBF-ND 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator* 613 4.07 3.35 LT1764AE0-1.8#PBF-ND 41.8V, 3A, Fast Transient Response, 
LT1610CMS8#PBF-ND 1.7MHz, Single Cell DC/DC Converter* 413 274 210 Low Noise LDO Regulator* 798 509 419 
- gulator ; if M 
LT1610CS8#PBF-ND 1.7MHz, Single Cell DC/DC Converter* 350 233 1.75 LT1764AE0-2.5-ND 2.5V, 3A, Fast Transient Response. 
LT16101S6¢PBF-ND {TM Single Cll DC/DC Conerter= jas 283225 Low Noise LOO Regus. fee 
| i z, Single Ce! onverter* ie \f H Y iH 7 7 
LTIGt1CS54TRMPBFCT-ND | 1 4NHz,Inverting Switching Regulator® S0T-23-5 470 420 378 | ‘7 '76#AEQ-25#PBEND ee oan Bra) Zia 
LT1611CSS#TRMPBFTR-ND 1.4MHz, Inverting Switching Regulator . SOT-23-5 1125.00/500 LT1764AEQ-3.3#PBF-ND 3.3V, 3A, Fast Transient Response, 
LT1613CS5#TRMCT-ND 1.4MHz, Single Cell DC/DC Controlle SOT-23-5 414 370 3.33 Low Noise LDO Regulator* 738 5.09 419 
LT1613CS5#TRMPBFCT-ND 1.4MHz, Single Cell DC/DC Controller* SOT-23-5 4.14 3.70 3.33 LT1764AET#PBF-ND Adj., 3A, Fast Transient Response, 
LT1613CS5#TRMPBFTR-ND 1.4MHz, Single Cell DC/DC Controller* 925.00/500 Low Noise LDO Regulator* 7.38 5.09 4.19 
LT1614CMS8-ND 600kHz, Inverting Switching Regulator 5.50 3.66 2.80 LT1764AET-1.5-ND 1.5V, 3A, Fast Transient Response, 
LT1614CMS8#PBF-ND 600kHz, Inverting Switching Regulator 5.50 3.66 2.80 Low Noise LDO Regulator... TO-220-5 7.38 5.09 4.19 
LT1614CS8#PBF-ND 600kHz, Inverting Switching Regulator*.. S00 e320 2155) LT1764AET-1.8-ND 1.8V, 3A, Fast Transient Response, 
LT1615ES5#TRMPBFCT-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter*... 414 3.70 333 Low Noise LDO Regulator. 0-220-5 7.38 5.09 4.19 
LT1615ES5#TRMPBFTR-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter: 925.00/500 LT1764AET-3.3#PBF-ND 3.3V, 3A, Fast Transient Response, 
LT1615ES5-14TR-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter 4624.99/2,500 Low Noise LDO Regulator* T0-220-5 7.38 5.09 4.19 
LT1615ES5-1#TRMPBFCT-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter: 414 3.70 3.33 LT1764EQ-ND Adj., 3A, Fast Transient Response, 
LT1615ES5-1#TRMPBFTR-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter*.. 925.00/500 Low Noise LDO Regulator... 7.38 5.09 419 
LT16151S5#TRMPBFCT-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter’ 470 420 3.78 LT1764EQ#PBF-ND Adj., 3A, Fast Transient Response, 
LT16151S5#TRMPBFTR-ND Micropower Step-Up DC/DC Converter 1020.00/500 Low Noise LDO Regulator* 7.38 5.09 4.19 
LT1616ES6#TRMCT-ND 1.4MHz, Step-Down Switching Regulator 470 420 3.78 L11764EQ-2.5-ND 2.5V, 3A, Fast Transient Response, 
LT1616ES6#TRMTR-ND 1.4MHz, Step-Down Switching Regulator 1045.00/500 Low Nolse LDQ Regulator... 7.38 5.09 4.19 
LT1616ES6#TRMPBFCT-ND 1.4MHz, Step-Down Switching Regulator*. 470 4.20 378 LT1764EQ-2.5#PBF-ND 2.5V, 3A, Fast Transient Response, 
LT1616ES6#TRMPBFTR-ND 1.4MHz, Step-Down Switching Regulator*. 1045.00/500 Low Noise LDO Regulator* 7.38 5.09 4.19 
LT1617ES5¢TRMPBFCT-ND Micropower Inverting DC/DC Converter®. 414 3.70 3.33 LT1764EQ-3.3#PBF-ND 3.3V, 3A, Fast Transient Response, 
LT1617ES54TRMPBFTR-ND —_| Micropower Inverting DC/DC Converter. 925.00/500 Low Noise LDO Regulator 7.38 5.09 4.19 
LT1618EMS-ND 4.4MHz, Step-Up DC/DC Converter... 350 233 1.86 LT1765EFE-ND 3A Step-Down Switching Regulato: 16-TSSOP 9.65 6.89 5.68 
LT1618EMS#PBF-ND 1.4MHz, Step-Up DC/DC Converter* 3.50 2.33 1.86 LT1765EFE#PBF-ND 3A Step-Down Switching Regulator* -16-TSSOP 9.65 6.89 5.68 
LT1619EMS8#PBF-ND 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller . 450 299 2.25 Liotesiee EAN 1.8V, 2A Step-Down Switching Regulator........... 16-TSSOP a GSRaAS Eelam oce 
LT1619EMS8TR-ND 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller 5749.99/2,500 LT1765EFE-1.8#PBF-ND 1.8V, 3A Step-Down Switching Regulator: .16-TSSOP 9.65 689 5.68 
LT1765EFE-2.5-ND 2.5V, 3A Step-Down Switching Regulator. -16-TSSOP 9.65 689 5.68 
Einkeitelast tly) S00kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller as LT1765EFE-2.5#PBF-ND 2.5V, 3A Step-Down Switching Regulator: 16-TSSOP 9.65 6.89 5.68 
LT1619ES8#PBF-ND 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller* . 425 283 213 : a “a - : s : 
LT1619ES8TR-ND 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller 5449.98/2,500 LT1765EFE-3.3-ND 3.3V, 3A Step-Down Switching Regulator. -16-TSSOP 9.65 6.89 5.68 
LT1676CS8#PBF-ND High Efficiency, Step-Down Switching Regulator*...8-SOIG 538 357 285 IGSERESS SAGE LD 3.V, 3A Step-Down Switching Regulator -16-TSSOP Sco Re Oma oce 
a : bias LT1765EFE-5-ND 5V, 3A Step-Down Switching Regulator... -16-TSSOP 9.65 6.89 5.68 
ET1676158-ND High Efficiency, Step-Down Switching LT1765EFE-5#PBF-ND 5V. 3A Step-Down Switching Regulator*.......16-TSSOP 9.65 689 5.68 
Regulator, Industrial Temperature . 6.25 4.15 3.35 LT1765ES8-ND 3A-Step-Down Switching Regulator.. 958 6.36 479 
LT16761S8#PBF-ND High Efficiency, Step-Down Switching LT1765ES84PBF-ND 3A-Step-D Switching Regulator* 058 636479 
Regulator, Industrial Temperature*... 625) 415 3.35 Pee OWE SW GIIRG Regulator 4 ‘4 
- LT1766EFE#PBF-ND 1.5A, 200kHz Step-Down Switching Regulator*...16-TSSOP 7.50 5.36 4.41 
LT1680CN#PBF-ND High Power DC/DC Step-Up Controller 8.00 5.32 4.25 LT1766EGN-ND 1.5A, 200kHz High Volt. Step-Down 
LT1680CSW#PBF-ND High Power DC/DC Step-Up Controller* .. 8.38 5.57 4.45 Switching Regulator .... 738 490 3.72 
LT16801SW#PBF-ND High Power DC/DC Step-Up Controller 10.00 664 5.35 LT1766EGN#PBF-ND 1.5A, 200kHz High Volt. Step-Down 
LT1681ESW#PBF-ND Dual Transistor Sync. Forward Controller* .. 10.63 7.06 5.32 Switching Regulator 738 490 3.72 
LT1683EG#PBF-ND Ultra Low Noise Push-Pull DC/DC Controller* 963 640 4.85 LT1766EGN-54PBF-ND 7.5A, 200kHz High Volt. Step-Down 
LT17251GN-ND General Purpose Isolated Flyback Controller. 7.25 482 3.63 Switching Regulator® .. 738 490 3.72 
LT17251GN#PBF-ND General Purpose Isolated Flyback Controller* 7.25 482 3.63 LT1766IGN4PBF-ND 1.5A, 200kHz High Volt. Step-Down 
LT17251S-ND General Purpose Isolated Flyback Controller 7.00 4.65 3.50 Switching Regulator* 9.00 5.98 4.50 
LT17251S#PBF-ND General Purpose Isolated Flyback Controller: 7.00 465 3.50 LT1767EMS8#PBF-ND Adj., Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Down 
LT1737IGN#PBF-ND High Power Isolated Flyback Controller* . 7.25 4.82 3.63 Switching Regulator* 6.00 3.99 3.10 
LT1738EG-ND Ultra Low Noise DC/DC Controller. 8.63 5.73 4.32 LT1767EMS8-1.8-ND. 1.8V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Down 
LT1738EG#PBF-ND Ultra Low Noise DC/DC Controller* .. 8.63 573 4.32 Switching Re 6.00 3.99 3.10 
LTI761ES5-BYP#TRMCT-ND | Adj., 100mA, Low Noise LDO Micropower Reg 238 2.13 1.92 LT1767EMS8-2.5-ND 2.5V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Down 
LT1761ES5-BYP#TRMTR-ND | Adj., 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator ...... SOT-23-5 530.00/500 Switching Regulator. ....... 6.00 3.99 3.10 
LT1761ES5-BYP#TRMPBFCT-ND| Adj., 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator®.....SOT-23-5 2.38 213 1.92 LT1767EMS8-2.5#PBF-ND 2.5V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Down 
LT1761ES5-BYP#TRMPBFTR-ND| Adj., 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* 530.00/500 Switching Regulator* 6.00 3.99 3.10 
LT1761ES5-1.5#TRMPBFCT-ND | 1.5V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator*....SOT-23-5 2.38 213 1.92 LT1767EMS8-3.3#PBF-ND 3.3V, Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Down 
LT1761ES5-1.54TRMPBFTR-ND | 1.5V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator® .... SOT-23-5 530.00/500 Switching Regulator*.. 6.00 3.99 3.10 
LT1761ES5-1.84TRMCT-ND 1.8V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator. 238 243 192 LT1767EMS8-5-ND 5V, Mono 1.5, 1.25MHz 
LT1761ES5-1.8#TRMTR-ND 1.8V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator. 530.00/500 Switching Regulator 6.00 3.99 3.10 
LT1761ES5-1.84TRMPBFCT-ND | 1.8V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator*....SOT-23-5 238 213 1.92 L11767EMS8-5#PBF-ND 5V, Mono 1.58, 1.25MHz Step-Down 
LT1761ES5-1.84TRMPBFTR-ND | 1.8V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator® .... SOT-23-5 530.00/500 Switching Regulator. 6.00 3.99 3.10 
LT1761ES5-2.54TRMPBFCT-ND | 2.5V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator*.....SOT-23-5 238 213 1.92 LT1767EMS8E#PBF-ND Mono 1.5A, 1.25MHz Step-Down 
LT1761ES5-2.5#TRMPBFTR-ND | 2.5V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator® .... SOT-23-5 530.00/500 Switching Regulator* 610 4.36 3.59 
LT1761ES5-2.8#TRMPBFCT-ND | 2.8V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* ....SOT-23-5 238 213 1.92 LT1767EMS8E-1.8#PBF-ND bea eee ped Step-Down adhe aad eS 
a 761ES5-2.8¢TRMPBFTR-ND | 2.8V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator® ... SOT-23-5 530.00/500 LEER av Mone TSA, COSMI Step-Down j near 
761ES5-34TRMPBFCT-ND | 3V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator*.......SOT-23-5 238 213 1.92 Switching Regulator 6410 436 359 
LT1761ES5-34TRMPBFTR-ND | 3V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator*....... SOT-23-5 530.00/500 ITATOTENISSE=S@3READ TV, Mono 1.5A, 1.25MiFz Step-Down - - : 
LT1761ES5-3.34TRMPBFCT-ND | 3.3V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* ....SOT-23-5 2.38 213 1.92 : Switching Regulator® Bi fea S85 
LTI761ES5-3.3¢TRMPBFTR-ND | 3.3V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* ... SOT-23-5 530.00/500 TEN RES SEN BV, Mono 1.58, 1.25MHz Step-Down 
LT1761ES5-54TRMCT-ND 5V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator 238 243 1192 Switching Regulator* 610 436 359 
LT1761ES5-54TRMTR-ND 5V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulato 530.00/500 LT1776CN8#PBF-ND High Eff., Step-Down Switching Regulator. 
LT1761ES5-5#TRMPBFCT-ND | 5V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* 238 213 1.92 Wide Input Range* 5.00 332 2.65 
LT1761ES5-5#TRMPBFTR-ND | 5V, 100mA, Low Noise LDO MPU Regulator* 530.00/500 TT1776CS8-ND High Eff, Step-Down Switching Regulator, 
LT1761ES5-SD#TRMCT-ND Adj.,100mA, Low Noise, LDO MPU Regulator. 238 213 1.92 Wide Input Range... 525 3.49 275 
LT1761ES5-SD#TRMTR-ND Adj.,100mA, Low Noise, LDO MPU Regulator. 530.00/500 LT1776CS8#PBF-ND High Eff., Step-Down Switching Regulator, 
LT1761ES5-SD#TRMPBFCT-ND | Adj.,100mA, Low Noise, LDO MPU Regulator* 238 213 1.92 Wide Input Range* 5.25 3.49 2.75 
LT1761ES5-SD#TRMPBFTR-ND | Adj.,100mA, Low Noise, LDO MPU Regulator* 530.00/500 LT17761S8-ND High Eff., Step-Down Switching Regulator, 
LT1762EMS8-ND Adj., 150mA, Low Noise LDO MPU Regulator..........8-MSOP 2.38 1.58 1.19 Wide Input Range... 4.00 2.66 2.10 
LT1762EMS8#PBF-ND Adj., 150mA, Low Noise LOO MPU Regulator*.......8-MSOP 2.38 1.58 1.19 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. dl 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT17761S8#PBF-ND High Eff., Step-Down Switching Regulator, LT1963AET#PBF-ND Adj., 1.54, Low Noise, Fast Transient Response 
Wide Input Range* 6.00 3.99 315 LDO Regulator*.... TO-220-5 550 3.66 2.94 
L117771S-ND Low Noise Step-Down Switching Regulator 625 415 3.35 LT1963AET-1.5-ND 1.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
L11777|S#PBF-ND Low Noise Step-Down Switching Regulator* .. 625 415 3.35 LDO Regulator... . T0-220-5 5.50 3.66 2.94 
LT1930AESS¢TRMPBFCT-ND | 2.2MHz, Step-Up DC/DC Converter* 470 420 3.78 LT1963AET-1.5#PBF-ND 1.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1930AES5#TRMPBFTR-ND | 2.2MHz, Step-Up DC/DC Converter* 1050.00/500 LDO Regulator*.... : 70-2205 5.25 3.57 2.94 
LT1930ES5#TRMCT-ND 4.2MHz, Step-Up DC/DC Converter 4.70 4.20 3.78 LT1963AET-1.8-ND 1.8V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1930ES5¢TRMTR-ND 1050.00/500 LDO Regulato 0-220-5 5.50 3.66 2.94 
LT1930ES5#TRMPBFCT-ND 470 4.20 3.78 te DeSP eves ciel) 1 BY, Loe Lown 
LT1930ES5#TRMPBFTR-ND_| 1.2MHz, Step-Up DC/DC Converter* 1050.00/500 EDO Regulators aces Oo) SED Ct 
7 LT1963AET-2.5-ND 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1931AES5#TRMPBFCT-ND. 2.2Mkz, Inverting DC/DC Converter* -TSOT-23-5 4.98 4.45 4.01 LDO Regulator T0-220-5 550 3.66 2.94 
LT1931AES5#TRMPBFTR-ND 2.2MHz, Inverting DC/DC Converter . TSOT-23-5 1125.00/500 LT1963AET-2.5#PBEND Sy 115A, Low Noise Fast Transient Response : : = 
LT1931ES5#TRMCT-ND 1.2MHz, Inverting DC/DC Converter. -TSOT-23-5 4.98 4.45 4.01 ‘ tbo Regulator , p 550 3.66 2.94 
LT1931ES5#TRMTR-ND 1.2MHz, Inverting DC/DC Converter. . TSOT-23-5 1125.00/500 24 2) At é 3 ? 
LT1931ES5#TRMPBFCT-ND | 1.2MHz, Inverting DC/DC Converter -TSOT-23-5 4.98 4.45 4.01 ETIGBSAEI-S.3¢PBE-ND ae Fast Transient Response BE aGa BRN 
LT1931ES5#TRMPBFTR-ND 1.2MHz, Inverting DC/DC Converter . TSOT-23-5 1125.00/500 LT1963EQ-ND Adj., 1.54, Low Noise, Fast Transient Response ; i ; 
LT1932ES6#TRMCT-ND Constant-Current DC/DC LED Driver SOT-23-6 417 3.73 3.36 LDO Regulator... 550 3.66 2.94 
LT1932ES6#TRMPBFCT-ND Constant-Current DC/DC LED Driver SOT-23-6 4.17 3.73 3.36 LT1963EQ#PBF-ND Adj, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1932ES6#TRMPBFTR-ND Constant-Current DC/DC LED Driver’ SOT-23-6 950.00/500 LDO Regulator»... 5.50 3.66 2.94 
LT1933ES6#TRMPBFCT-ND 600mA, 500kHz Step-Down Switching Reg.*...... TSOT-23-6 448 4.00 3.60 LT1963EST-2.5-ND 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1933ES6#TRMPBFTR-ND 600mA, 500kHz Step-Down Switching Reg.*...... TSOT-23-6 1170.00/500 LDO Regulator i 4.75 316 2.38 
LT1934ES6#TRMPBFCT-ND Micropower Step-Down Switching Reg.* -TSOT-23-6 5.12 458 4.12 LT1963EST-2.5#PBF-ND 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1934ES6#TRMPBFTR-ND Micropower Step-Down Switching Reg.* . TSOT-23-6 1220.00/500 LDO Regulator*... ATOM oslOu2-c0. 
LT1935ES5#TRMPBFCT-ND 1.2MHz Boost DC/DC Converter* -TSOT-23-5 5.68 5.08 4.57 LT1963EST-3.3#PBF-ND 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response 
LT1935ES5#TRMPBFTR-ND 1.2MHz Boost DC/DC Converter* . TSOT-23-5 1350.00/500 LDO Regulator* 475 316 2.38 
L11937ES5#TRMPBFCT-ND White LED Step-Up Converter* .TSOT-23-5 3.02 2.70 2.43 LT1964ES5-BYP#TRMPBFCT-ND | 200mA, Low Noise LDO Neg. MPU Regulator* 3.25 2.90 2.61 
L71937ES5#TRMPBFTR-ND White LED Step-Up Converter* TSOT-23-5 790.00/500 LT1964ES5-BYP#TRMPBFTR-ND | 200mA, Low Noise LDO Neg. MPU Regulator* 740.00/500 
LT1940EFE-ND Dual Mono 1.4A, 1.1MHz Step-Down LT1964ES5-SD#TRMPBFCT-ND | 200mA, Low Noise LDO Neg. MPU Regulator* 3.25 2.90 2.61 
Switching Regulator .... 740 5.29 4.35 LT1964ES5-SD#TRMPBFTR-ND | 200mA, Low Noise D0 Neg. MPU Regulator* 740.00/500 
LT1944-1EMS#PBF-ND Dual Micropower Step-Up DC/DC Converter*. 4.25 2.83 2.13 ie eet ia sone By me seas ina ne ret ae 3.25 Sanaa 
] j = -! - mA, 5V Low Noise eg. eg.* 
Be ey aise re rcne ene, (2 58 3 | teoomarno. |e onan uma tour a7 Men a 
LT1945EMS#PBF-ND Dual Micropower DC/DC Converter* ... 425 283 2.13 aa oe ioe nese a nt Raion E 3 ea ae 
LT1946AEMS8E#PBF-ND 2.7MHz Boost DC/DC Ci rter, 1.5A Switch* 8-MSOP 3.50 2.33 1.86 = eae 1 : : é 
i ; Beoe plied He * i LT1965IMS8E#PBF-ND 1.1A, Low Noise LDO Linear Regulator* 445 319 2.62 
LT1946EMS8#PBF-ND 1.2MHz Boost DC/DC Converter, 1.5A Switch 8-MSOP 3.50 2.33 1.86 as 
7 7 Tart LT1976IFE-ND HV 1.5A, 200kHz Step-Down Switching Reg.........16-TSSOP 9.20 6.57 5.41 
LT1947EMS-ND Adj. Output TFT-LCD Triple Switching Reg.. Sage 341) 2/65 7 if it ahi : _ 
‘ ior LT19761FE#PBF-ND HV 1.5A, 200kHz Step-Down Switching Reg.* .....16-TSSOP 9.20 6.57 5.41 
Pala Mea SENG Adj. Output TFT-LCD Triple Switching Reg.* oi Oeil 2G LT3009EDCATRMPBFCT-ND _| 3yA lo, 20mA LDO Linear Regulators .. 6-DFN 2.24 2.00 1.80 
LT1949-1EMS8-ND 1.1MHz, 1A Switch PWM DC/DC Converter 450 2.66 2.30 ; 7 
LT1949EMS8-ND 60OkH fi LT3009EDC#TRMPBFTR-ND 3A lo, 20mA LDO Linear Regulator* 6-DFN 585.00/500 
4 z, 1A Switch PWM DC/DC Converter. 450 299 2.30 zl A ; " 
. LT3010EMS8E#PBF-ND 50mA, 3V to 80V LDO Micropower Linear Reg.*.....8-MSOP 3.13 2.23 1.84 
LT1949EMS8#PBF-ND 600kHz, 1A Switch PWM DC/DC Converter* 8-MSOP 4.50 2.99 2.30 LT3010EMS8E-5#PBE-ND 50mA, 3V to 80V LOO MPU Linear Regulator*. 313 223 1.84 
LT19501GN#PBF-ND Single Switch PWM Controller* 6.63 4.73 3.90 LT3010HMS8E-5#PBF-ND 50mA, 3V to 80V LDO MPU Linear Regulator. 410 293 2.41 
LT1956EGN#PBF-ND 1.5A, High Voltage Step-Down Switching 7.38 4.90 3.72 LT3023EDD-ND Dual 100mA, LDO Low Noise Micropower Reg. 3.40 2.43 2.00 
LT1956EGN-5-ND 1.5, 5V Step-Down Switching Regulator... 738 4.90 3.72 [13023EDD#PBF-ND Dual 100mA, LDO Low Noise Micropower Reg. 340 243 2.00 
LT1956EGN-5#PBF-ND 1.5A, SV Step-Down Switching Regulator* 738 4.90 3.72 LT3023EMSE#PBF-ND Dual 100mA, LDO LN Micropower Regulator . 3.20 2.29 1.88 
LT1961EMS8E-ND 1.5A, Step-Up Switching Regulator... a8 225180 LT3080EDD#PBF-ND Single 1.1A LDO Regulator* 3.75 269 2.21 
LT1961EMS8E#PBF-ND 1.5A, Step-Up Switching Regulator* 3.38 2.25 1.80 LT3080EMS8E#PBF-ND Single 1.1A LDO Regulator’ 3.88 2.77 2.28 
LT1962EMS8-ND Adj., 300mA, Low Noise MPU LDO Regulator. 350 2.33 1.80 LT3080EST#PBF-ND Single 1.1A LDO Regulator’ 3.63 2.59 2.13 
LT1962EMS8#PBF-ND Adj., 300mA, Low Noise MPU LDO Regulator* 3.50 2.33 1.80 LT3080ET#PBF-ND Single 1.1A LDO Regulator* .. 438 314 2.59 
LT1962EMS8-1.5#PBF-ND 1.5V, 300mA, Low Noise MPU LDO Regulator . 3.50 2.33 1.80 LT3430EFE#PBF-ND High Voltage, 3A, 200kHz Step-Down 
LT1962EMS8-2.5#PBF-ND 2.5V, 300mA, Low Noise MPU LDO Regulator* . 3.50 2.33 1.80 Switching Regulator* 16-TSSOP 9.90 7.07 5.82 
L71962EMS8-3#PBF-ND 3V, 300mA, Low Noise MPU LDO Regulator* 350 233 1.80 LT3430EFE-1#PBF-ND High Voltage, 3A 100kHz Step-Down 
LT1962EMS8-3.3#PBF-ND 3.3V, 300mA, Low Noise MPU LDO Regulator® . 350 233 1.80 Switching Regulators 16-TSSOP_ 9.90 7.07 5.82 
LT1962EMS8-5#PBF-ND 5V, 300mA, Low Noise MPU LDO Regulator* 350 233 1.80 LT34301FE#PBF-ND High Voltage, 3A 200kHz Step-Down 
LT1963AEQ-ND Adj., 1.54, Low Noise, Fast Transient Response Switching Regulator* 16-TSSOP 11.38 8.13 6.69 
LDO Regulator 550 3.66 2.94 LT34301FE-1#PBF-ND oat ae ee Step-Down 16-1307 MRCS 
q 7 witching Regulator* ~ ' ) x 
Bre esis ar ie Beeson fast Transient/Response Re) Ge aah 73431 EFE-ND High Voltage, 3A, Step-Down Switching Reg......16-TSSOP 9.90 7.07 5.82 
LT1963AEQ-1.5-ND 1.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response , ; ; LT3431 EFE#PBF-ND High Voltage, 3A, Step-Down Switching 
LDO Regulator... 550 3.66 2.94 Regulator® ... 16-TSSOP 9.90 7.07 5.82 
LT1963AEQ-1.5#PBF-ND 1.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LT3437HFE#PBF-ND High Voltage, 500mA, 200kHz, Step- Down 
LDO Regulator®.. 550 3.66 2.94 Switching Regulator 16-TSSOP 6.00 429 3.53 
LT3439EFE#PBF-ND Ultralow Noise 1A Isolated DC/DC 
LT1963AEQ-1.8#PBF-ND 1.8V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response Transformer Driver* -16-TSSOP 7.00 5.00 4.12 
LDO Regulator*.. 5.50 3.66 2.94 
LT3460ES5#TRMPBFCT-ND 1.3MHz Step-Up DC/DC Converter* . TSOT-23-5 3.70 330 2.97 
LT1963AEQ-2.5-ND 2. ‘et 0 Regulator. Fast Transient Response Pen eeROlGn LT3460ES54TRMPBFTR-ND —_| 1.3MHz Step-Up DC/DC Converter . TSOT-23-5 965.00/500 
‘ 2 LT3461AES6#TRMCT-ND 3MHz Step-Up DC/DC Converter... TSOT-23-6 3.92 350 3.15 
LT1963AEQ-2.5#PBF-ND ceeres Fast Transient R Sennen 4 z Step-Up DC/DC Converter* TSOT-23-6 3.92 3.50 3.15 
z z zs LT3461AES6#TRMPBFTR-ND. 3MHz Step-Up DC/DC Converter* TSOT-23-6 1025.00/500 
LT1963AEQ-3.3-ND 3.V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LT3461ES6#TRMCT-ND 1.3MHz Step-Up DC/DC Converter 392 350 315 
LDO Regulator... 550 3.66 2.94 LT3461ES64TRMPBFCT-ND 1.3MHz Step-Up DC/DC Converter* . 3.92 350 315 
LT1963AEQ-3.3#PBF-ND 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LT3461ES64TRMPBFTR-ND 1.3MHz Step-Up DC/DC Converter . 1025.00/500 
LDO Regulator*... 5.50 3.66 2.94 LT3464ETS8#TRMCT-ND Micropower Boost Converter . 3.70 3.30 2.97 
LT1963AES8#PBF-ND Adj., 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LT3464ETS8#4TRMTR-ND Micropower Boost Converter . 965.00/500 
LDO Regulator*... 450 2.99 2.30 LT3464ETS8#TRMPBFCT-ND Micropower Boost Converter* 3.70 3.30 2.97 
LT1963AES8-1.5#PBF-ND 1.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LT3464ETS8#TRMPBFTR-ND | Micropower Boost Converter* 965.00/500 
LDO Regulator*... 450 2.99 2.30 LT3467AES6#TRMPBFCT-ND 1.1A Step-Up DC/DC Converter* 414 3.70 3.33 
LT1963AES8-1.84PBF-ND 1.8V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LT3467AES6#TRMPBFTR-ND — | 1.1A Step-Up DC/DC Converter* .. 1085.00/500 
LDO Regulator. 450 299 2.30 LT3467ES64TRMPBFCT-ND __| 1.1A Step-Up DC/DC Converter® .. 444 3.70 3.33 
LT1963AES8-2.5#PBF-ND 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LT3467ES64TRMPBFTR-ND 1.1A Step-Up DC/DC Converter* 1085.00/500 
a sso am oso | Rae (ices aa le 
s 5] - icropower Buck Regulator* H 
ARISES Sete 337,184 Low Noe Fast Transient Response AG) OER Bey LT3470ITS84TRMPBFCT-ND | Micropower Buck Regulator* 641) 5:73) 546 
LT1963AEST-1.5-ND 15V.1. Hf Low Noise, Fast Transient Response : ; : LT34701TS8#TRMPBFTR-ND Micropower Buck Regulator* 1520.00/500 
% LDO Regulator... P S0T-223 475 316 238 LT3480EDD#PBF-ND 38V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching 
= 4 i i i Regulator* an 6.90 493 4.06 
LT1963AEST-1.5#PBF-ND VAN Lou le, Fast Transient Response sor-223 MEER LT3480EMSE#PBF-ND 38V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching 
= = = Regulator* 7.10 5.07 4.18 
LT1963AEST-1.8#PBF-ND 1.8V, 1.5, Low Noise, Fast Transient Response LT3483EDC#TRMPBFCT-ND. inverting Micropower DC/DC Converter 4.82 430 3.87 
LDO Regulator*... SOT-223 4.75 3.16 2.38 LT3483EDC#TRMPBFTR-ND | Inverting Micropower DC/DC Converter 77140.00/500 
LT1963AEST-2.5-ND 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LT3500EDD#PBF-ND 2A Step-Down Regulator/Controller* 650 4.64 3.82 
LDO Regulator... SOT-223 475 316 2.38 LT3500HDD#PBF-ND 2A Step-Down Regulator/Controller* 8.30 593 488 
LT1963AEST-2.5#PBF-ND 2.5V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LT3500IDD#PBF-ND 2A Step-Down Regulator/Controller* 7.80 5.57 4.59 
LDO Regulator*.. SOT-223 4.75 316 2.38 LT3502AIDCATRMPBFCT-ND —_| 2.2MHz, 500mA Step-Down Regulator* 535 478 4.30 
LT1963AEST-3.3-ND 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LT3502AIDC#TRMPBFTR-ND. 2.2MHz, 500mA Step-Down Regulator* 1400.00/500 
LDO Regulator... 475 316 2.38 LT3502IDC#TRMPBFCT-ND 2.2MHz, 500mA Step-Down Regulator* 6.35 4.78 4.30 
LT1963AEST-3.3#PBF-ND 3.3V, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LT3502IDC#TRMPBFTR-ND. 2.2MHz, 500mA Step-Down Regulator* 1400.00/500 
LDO Regulator*.. 475 316 2.38 LT3506AIDHD#PBF-ND Dual Mono 1.6A Step-Down Switching Reg. 7.08 5.06 4.17 
LT1963AET-ND Adj., 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LT3506IDHD#PBF-ND Dual Mono 1.6A Step-Down Switching Reg. 7.08 5.06 4.17 
LDO Regulator... 5.50 3.66 2.94 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 +100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT3508EUF#PBF-ND Dual Mono 1.4A Step-Down Switching Reg.* 6.70 4.79 3.94 LTC14741S8-3.3#PBF-ND 3.3V, High Efficiency, Step-Down 
LT3508HFE#PBF-ND Dual Mono 1.4A Step-Down Switching Reg.* 8.90 636 5.24 DC/DC Converter* .... 8.25 548 4.40 
LT3508HUF#PBF-ND Dual Mono 1.4A Step-Down Switching Reg.* 855) 6:10) 5102: LTC1475CS8-5-ND 5V, High Efficiency, Step-Down DC/DC Converter. 7.13 474 3.80 
LT3508IFE#PBF-ND Dual Mono 1.4A Step-Down Switching Reg.* 8.40 6.00 4.94 LTC1475CS8-5#PBF-ND 5V, High Efficiency, Step-Down DC/DC Converter* . 7.13 4.74 3.80 
LT35081UF#PBF-ND Dual Mono 1.4A Step-Down Switching Reg.* 8.05 5.74 4.73 LTC14751S8-ND Adj. High Efficiency, Step-Down DC/DC Converter... 8.50 5.65 4.85 
LT3580EDD#PBF-ND Boost/Inverting DC/DC Converter* 400 286 2.35 LTC1504ACS8-ND Adj. Step-Down Synchronous Switching Regulator...8-SOIC 5.13 3.41 2.57 
LT3580EMS8E#PBF-ND Boost/Inverting DC/DC Converter 4.20 3.00 2.47 LTC1504ACS8-3.3-ND 3.3V Step-Down Synchronous Switching Regulator §13 341 257 
LT3580IDD#PBF-ND Boost/Inverting DC/DC Converter 480 343 2.82 LTC1504CS8#PBF-ND Adj. Step-Down Sync. Switching Regulator* 513 3.41 2.57 
LT3580IMS8E#PBF-ND Boost/Inverting DC/DC Converter ... 5.05 3.60 2.97 LTC1530CS8-ND Adj. Synchronous Switching Regulator Controller 3 {hi 216 
LT3680EDD#PBF-ND 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg. 8.30 5.93 4.88 LTC1530CS8#PBF-ND Adj. Synchronous Switching Regulator Controller*. Bey Uh ea) 
LT3680EMSE#PBF-ND 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg. 8.50 6.07 5.00 LTC1530CS8-3.3-ND 3.3V Synchronous Switching Regulator Controller... 6.25 415 3.15 
LT3680IDD#PBF-ND 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg. 9.95 7.11 5.86 LTC1574CS#PBF-ND Adjustable CMOS Step-Down, DC/DC Converter* 8.50 5.65 4.85 
LT3680IMSE#PBF-ND 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg. 10.20 7.29 6.00 LTC1622CMS8-ND Low Voltage, Step-Down DC/DC Controller... 438 2.91 219 
LT3681EDE#PBF-ND 36V, 2A, 2.8MHz Step-Down Switching Reg.* 730 5.21 4.29 LTC1622CMS8#PBF-ND Low Voltage, Step-Down DC/DC Controller* 438 2.91 219 
LT3684EMSE#PBF-ND 36V, 2A, 2.8MHz Step-Down Switching Reg.* 615 4.36 3.59 LTC1622CS8-ND Low Voltage, Step-Down DC/DC Controller... 3.88 2.58 1.94 
LT3684IDD#PBF-ND 36V, 2A, 2.8MHz Step-Down Switching Reg.* 7.08 5.06 4.17 L1016220S8#PBF-ND Low Voltage, Step-Down DC/DC Controller* 3.88. 258 1.94 
LT3684IMSE#PBF-ND 36V, 2A, 2.8MHz Step-Down Switching Reg.* 733 5.20 4.28 LTC1624CS8-ND High Eff. N-Channel Switching Reg. Controller . “SOIC 7.13 4.74 3.75 
LT3685EDD#PBF-ND 38V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* 610 4.36 3.59 LTC1624CS8#PBF-ND High Eff. N-Channel Switching Reg. Controller* “SOIC 7.13 474 3.75 
LT3685EMSE#PBF-ND 38V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* 630 450 3.71 LTC16241S8-ND High Eff. N-Channel Switching Reg. Controller . “SOIC 8.88 5.90 4.80 
LT3685IDD#PBF-ND 38V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* 7335.23 4.31 LTC16241S8#PBF-ND High Eff. N-Channel Switching Reg. Controller* SOIC 8.88 5.90 4.80 
LT3685IMSE#PBF-ND 38V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* 755 5.40 4.45 LTC1625CS-ND No RsENsE™ Sync. Step-Down Switching Reg... 913 6.06 4.85 
LT3693EDD#PBF-ND 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg. 7.70 5.50 4.53 LTC1625CS#PBF-ND No RseNnse™ Sync. Step-Down Switching Reg.* . 913 6.06 4.85 
LT3693EMSE#PBF-ND 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* 7.90 5.64 4.65 LTC16251GN#PBF-ND No RseNse™ Sync. Step-Down Switching Reg.* . 11.75 7.81 6.28 
LT3693IDD#PBF-ND 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Reg.* 9.25 660 5.44 LTC16251S-ND No RsENse™ Sync. Step-Down Switching Re 11.00 7.31 5.85 
ae ee. ae eM =o on Sein et. * ae ae out ae LTC16251S#PBF-ND No RSENse™ Sync. Step-Down Switching Reg.* . 11.00 7.31 5.85 
- Ign Eniciency otep-Down owiiching Heguiator... 10- i ¥ LTC1627CS8-ND Mono Synch Step-D. Switching Reg. 438 291 219 
LT3710EFE#PBF-ND High Efficiency Step-Down Switching Reg.* ... 788 563 4.63 LTC1627CS8#PBF-ND Mone Synchronous Sa Dowh Switching fe * 438 2.91 219 
LT3781IG-ND Dual Transistor Synchronous Forward Controller 11.00 7.86 6.47 3) i Ftchi e ‘| f 7 
7 LTC16271S8#PBF-ND Mono Synchronous Step-Down Switching Reg. 6.50 432 3.25 
LT3800IFE#PBF-ND High Voltage Sync. Step-Down Controller* ..... 8.08 5.64 4.65 LTC1628CG#PBF-ND Mono Step-Down Switching Regulator*... 913 606 475 
aerate ns sep poe seeing Resulator ue LS a LTC1628CG-SYNC#PBF-ND Mono Synchronous Step-Down Switching Reg.* 950 631 4.90 
- ual Step-Down Switching Regulato ; : i Ftchil 
LTC1143LCS#PBF-ND Dual Step-Down Switching Regulator# aosmesacpeatea) | feerescpna ius cui en OS 
LTC1147CN8-5-ND 5V, High Efficiency Step-Down Regulator 513 3.41 2.65 Switching Regulator . 14.25 947 7.30 
LTC1147CS8-3.3-ND 3.3V, High Efficiency Step-Down Regulator Beh aby EL) 4 3 : ai 7 i 3 
je ant LTC16291G#PBF-ND Poly-Phase High Efficiency Sync. Step-Down 
LTC1147CS8-3.3#PBF-ND 3.3V, High Efficiency Step-Down Regulator: Bison owt, 2.80 Switching Regulator* 14.25 947 730 
LTC1147CS8-5#PBF-ND 5V, High Efficiency Step-Down Regulator*. 5.38 3.57 2.80 L1¢1649C5-ND 3.3V, Step-Down Switching Regulator Controller. 3.38 557 4.20 
LTC1147LCS8-ND High Efficiency Step-Down Regulator .. 6.00 3.99 3.15 35 ies a ssber . ‘ ‘i fi 
7 or LTC1649CS#PBF-ND 3.3V, Step-Down Switching Reg. Controller* 8.38 5.57 4.20 
LTC1147LCS8#PBF-ND High Efficiency Step-Down Regulator* 6.00 3.99 3.15 is 65 
: ans LTC1698EGN-ND Secondary Synchronous Rectifier Controller. Aloe red 15:63, 
LTC1148CN-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulator. 7.88 5.25 4.50 7 ve 
: aa LTC1698EGN#PBF-ND Secondary Synchronous Rectifier Controller Abe erAy 15:63, 
LTC1148CN#PBF-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulators. 7.88 5.25 4.50 LTC1698ES-ND Secondary Synchronous Rectifier Controller. 11.38 756 569 
Boles i) High Efficiency Sync. Step-Down Regulator. eS sO myicd [T1701 BESS#TRMCT-ND {MHz Step-Down DC/DC Converter... 442 395 3.56 
LTC1148CS#PBF-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulator* . 8.13 5.40 4.60 LTG1701BES5¢TRMPBFCT-ND | iMHz Step-Down DC/DC Converter 442 395 356 
LTC1148CS-3.3-ND 3.3V, High Efficiency Sync. Step-Down Regula 8.13 5.40 4.60 LTC1702CGN#PBF-ND Dual. 550kHz, $\ Switch Reg. Controller* 9.88 656 495 
LTC1148CS-5#PBF-ND 5V, High Efficiency Sync. Step-Down Regulator* 813 5.40 4.60 orient nie eaOKE: ene a Hee ia #4 i : : H ‘ 
LTC1148HVCS-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulator 850 5.65 4.80 Bie Tinear Renuicise Genirolee Oh VOTH ONGT: Aes. rice Ata 
LTC1148HVCS#PBF-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulator* .. -14-SOIC 8.50 5.65 4.80 LiC1704EGN#PBF-ND Dual. 550kH 7 Switch Regulator Control = i = 
LTC1148HVCS-5-ND 5V, High Efficiency Sync. Step-Down Regulator......14-SOIC 8.50 5.65 4.80 Pi ff 7 cite ‘ Be ’ st een AOR GED ARR 
LTC1148LCS-3.34PBF-ND 3.3V, High Efficiency Sync. Step-Down Reg.*.........14-SOIC_ 8.75 5.85 4.90 pas EINGAr eg uialor enrol: u H i 
| ; na 4 - Di LTC1735CF-ND High Eff. Sync. Step-Down Switching Reg .20-TSSOP 7.00 4.65 3.50 
LTC1149CN#PBF-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulator* .. 16-Dip 9.63 6.40 5.50 ¢ Tae 
ic , re ie Di LTC1735CF#PBF-ND High Eff. Sync. Step-Down Switching Reg .20-TSSOP 7.00 4.65 3.50 
LTC1149CN-5-ND. 5V, High Efficiency Sync. Step-Down Regulator . 16-Dip 9.63 6.40 5.50 ‘ eet 
7 7 — = a LTC1735CGN#PBF-ND High Eff. Sync. Step-Down Switching Regulator* ..16-SSOP 6.88 4.57 3.44 
LTC1149CS-ND High Efficiency Sync. Step-Down Regulator. -16-SOIC 10.00 6.64 5.00 7 — = 
LTC1149CS#PBF-ND High Efficiency Syne. Step-Down Regulator*..... 16-SOIC 10.00 664 5.00 LTC1735CGN-1#PBF-ND High Eff. Sync. Step-Down Switching Regulator* ..16-SSOP 6.88 4.57 3.44 
LTC1159CS-ND High Efficiency Sync. Step-Down Switching Reg.....16-SOIC 9.00 6.00 4.90 LTC1735CS-ND High Eff. Sync. Step-Down Switching Regulator......16-SOIC 663 4.40 3.32 
4 i il i itchi * % LTC1735CS#PBF-ND High Eff. Sync. Step-Down Switching Regulator* ...16-SOIC 663 440 3.32 
LTC1159CS#PBF-ND High Efficiency Sync. Step-Down Switching Reg*...16-SOIC 9.00 6.00 4.90 ; nates 
LTC1159CS-3.3-ND 3.3V, High Effic. Sync. Step-Down Switching Reg...16-SOIG 9.00 6.00 4.90 LTC17351GN#PBF-ND High Eff. Sync. Step-Down Switching Regulators ..16-SSOP | 9100) 5188) 4°50 
LTC1174CN8#PBF-ND Adj, Step-Down and Inverting DC/DC Converter 650435 3.60 LTC17351S#PBF-ND High Eff. Sync. Step-Down Switching Regulator* ...16-SOIC 8.63 5.73 4.35 
LTC1174CS8-ND Adj., Step-Down and Inverting DC/DC Converter. 688 4.60 3.80 LTC1772BES6#TRMCT-ND Constant Frequency, Current Mode 
LTC1174CS8#PBF-ND Adj., Step-Down and Inverting DC/DC Converter 688 4.60 3.80 Step-Down DC/DC Controller SOT-23-6 4.56 4.08 3.67 
LTC1174CS8-3.3#PBF-ND 3.3V, Step-Down and Inverting DC/DC Converter*....8-SOIC 6.88 4.60 3.80 LTC1772BES6#TRMPBFCT-ND | Constant Frequency, Current Mode 
LTC1174CS8-5#PBF-ND 5V, Step-Down and Inverting DC/DC Converter* 6.88 460 3.80 IIR SAE SCFTEMBRCTNG ee DC/DC Pita i . SOT-23-6 4.56 4.08 3.67 
L1C1174HVCN8-ND Adj., Step-Down and Inverting DC/DC Converter. 7.50 5.00 4.10 ; OnstantErequency , \Ucrant: Mode 
LTC1174HVCS8-ND Adj, Step-Down and Inverting DC/DC Converter. 7.88 5.25 4.25 Step-Down DC/DC Controller SOT-23-6 995.00/500 
LTC1174HVCS8#PBF-ND Adj., Step-Down and Inverting DC/DC Converter 7.88 5.25 4.25 LTC1772ES6#TRMCT-ND Constant Frequency, Current Mode 
LTC1174HVCS8-3.3#PBF-ND | 3.3V, Step-Down and Inverting DC/DC Converter*....8-SOIC 7.88 5.25 4.25 Step-Down DC/DC Controller: 4.56 4.08 3.67 
LTC1174HVCS8-5#PBF-ND 5V, Step-Down and Inverting DC/DC Converter* 788 5.25 4.25 LTC1772ES6#TRMPBFCT-ND | Constant Frequency, Current Mode 
[1C1263CS8#PBF-ND {2V, 60mA Flash Memory DC/DC Converter*. 700 465 350 Step-Down DC/DC Controller* 4.56 4.08 3.67 
LTC1265CS#PBF-ND Adj., 1.24 High Efficiency, Step-Down LTC1772ES6#TRMPBFTR-ND Constant Frequency, Current Mode 
DC/DC Converter*... 6.88 460 3.95 Step-Down DC/DC Controller* 995.00/500 
LTC1430ACGN#PBF-ND Step-Down Switching Regulator Controller 7.75 5.15 3.98 LTC1773EMS#PBF-ND Sync. Step-Down DC/DC Controller* 7 5.38 3.57 2.69 
LTC1430ACS-ND Step-Down Switching Regulator Controller. 713 4.74 3.59 LTC1778EGN-ND Sync. Step-Down Switching Regulator Controller 5.75 382 2.88 
LTC1430ACS8-ND Step-Down Switching Regulator Controller. 625 415 3.13 LTC1778EGN#PBF-ND Sync. Step-Down Switching Reg. Controller*... 5.75 3.82 2.88 
LTC14301S-ND Step-Down Switching Regulator Controller. 888 679 5.59 LTC1778EGN-1-ND Sync. Step-Down Switching Regulator Controller 5.75 3.82 2.88 
LTC14301S#PBF-ND Step-Down Switching Regulator Controller* 8.88 6.79 5.59 LTC1778EGN-1#PBF-ND Sync. Step-Down Switching Reg. Controller* 5.75 3.82 2.88 
LTC1435ACS#PBF-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Reg.* 8.38 5.57 4.80 LTC1779ES6#TRMCT-ND 250mA Step-Down DC/DC Converter 445 3.98 3.58 
LTC1435AIG#PBF-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Reg.* 125) 747645 LTC1779ES6#TRMPBFCT-ND 250mA Step-Down DC/DC Converter 445 3.98 3.58 
LTC1435AlS-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Regulator...16-SOIC 10.50 6.98 6.00 LTC1779ES6#TRMPBFTR-ND |) 250mA Step-Down DC/DC Converter. “ 1025.00/500 
LTC1435AIS#PBF-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Reg.* -16-SOIC 10.50 6.98 6.00 LTC1844ES5-1.5#TRMCT-ND. 150mA, Low Noise, VvLDO™ Linear Regulator.......SOT-23-5 2.88 258 2.32 
LTC1435CG-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Regulator..16-SSOP 9.00 5.98 5.15 LTC1844ES5-1.5#TRMPBFCT-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator* ....SOT-23-5 2.88 2.58 = 2.32 
LTC1435CG#PBF-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Reg.* 16-SSOP 9.00 5.98 5.15 LTC1844ES5-1.54TRMPBFTR-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator* .... SOT-23-5 750.00/500 
LTC1435CS-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Regulator...16-SOIC 8.38 5.57 4.23 LTC1844ES5-1.8#TRMPBFCT-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator* ....SOT-23-5 2.88 2.58 2.32 
L7C14351S-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Regulator...16-SOIC 1050 6.98 6.00 LTC1844ES5-1.8#TRMPBFTR-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator* .... SOT-23-5 750.00/500 
LTC1436ACGN-PLL-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Regulator..24-SSOP 10.00 6.64 5.70 LTC1844ES5-2.5#TRMCT-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator.......SOT-23-5 2.88 2.58 2.32 
LTC1436ACGN-PLL#PBF-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Reg.* 24-SSOP 10.00 6.64 5.70 LTC1844ES5-2.5#TRMPBFCT-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator* OT-23-5 2.88 2.58 2.32 
LTC1436AIGN-PLL#PBF-ND Low Noise Sync. Step-Down Switching Reg.*........24-SSOP 12.50 8.30 6.65 LTC1844ES5-2.54TRMPBFTR-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator* .... SOT-23-5 750.00/500 
LTC1438CG-ADJ-ND Dual, Sync. Step-Down Switching Regulator 28-SSOP 14.00 9.30 7.50 LTC1844ES5-3.3#TRMPBFCT-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator* ....SOT-23-5 2.88 2.58 2.32 
LTC1438CG-ADJ#PBF-ND Dual, Sync. Step-Down Switching Regulator*........28-SSOP 14.00 9.30 7.50 LTC1844ES5-3.3#TRMPBFTR-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator* .... SOT-23-5 750.00/500 
L7C1439CG-ND Dual, Sync. Step-Down Switching Regulator ... 36-SSOP 15.38 10.21 8.75 LTC1844ES5-BYP#TRMCT-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator... OT-23-5 2.88 258 2.32 
LTC1474CMS8#PBF-ND Adj. High Efficiency, Step-Down LTC1844ES5-BYP#TRMPBFCT-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator* ....SOT-23-5 2.88 2.58 2.32 
DC/DC Converter* .. si 7.50 4.98 4.00 LTC1844ES5-BYP#TRMPBFTR-ND | 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator* .... SOT-23-5 750.00/500 
LTC1474CMS8-3.3-ND 3.3, High Efficiency, Step-Down LTC1844ES5-SD#TRMPBFCT-ND| 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator* ....SOT-23-5 2.88 2.58 2.32 
DC/DC Converter. si 7.50 4.98 4.00 LTC1844ES5-SD#TRMPBFTR-ND| 150mA, Low Noise, VLDO™ Linear Regulator* ....SOT-23-5 750.00/500 
L101474CMS8-3.3#PBF-ND 3.3V, High Efficiency, Step-Dow LTC1871EMS#PBF-ND Current Mode Boost, Flyback, SEPIC Controller* ..10-MSOP 5.38 3.57 2.70 
DC/DC Converter* .. 7.50 4.98 4.00 LTC1872BES6#TRMCT-ND Constant Frequency, Current Mode Step-Up 
LTC1474CMS8-5#PBF-ND 5V, High Efficiency, Step-Down DC/DC Controller eds Sas SOT-23-6 442 3.95 3.56 
DC/DC Converter* .. 7.50 4.98 4.00 LTC1872BES6#TRMTR-ND Constant Frequency, Current Mode Step-Up 
LTC1474CS8#PBF-ND Adj. High Efficiency, Step-Down DC/DC Converter* ..8-SOIC_ 6.88 4.57 3.65 DC/DC Controller .. .. SOT-23-6 1025.00/500 
LTC1474CS8-3.3#PBF-ND 3.3V, High Efficiency, Step-Down LTC1872BES6#TRMPBFCT-ND | Constant Frequency, 
DC/DC Converter* .. i 688 4.57 3.65 DC/DC Controller*........... SOT-23-6 4.42 3.95 3.56 
LTC1474CS8-5#PBF-ND 5V, High Efficiency, Step-Down LTC1872BES6#TRMPBFTR-ND | Constant Frequency, Current Mod: 
DC/DC Converter* ... 688 4.57 3.65 DC/DC Controller* 1025.00/500 
L1014741S8-ND Adj. High Efficiency, Step-Down DC/DC Converter.....8-SOIC_ 8.25 5.48 4.40 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
LTC1872ES6#TRMCT-ND Constant Frequency, Current Mode Step-Up LTC3522EUD#PBF-ND Sync. 400mA Buck Boost and 200mA 
DC/DC Controller .... SOT-23-6 442 3.95 3.56 Buck Converter* §.00 3.57 2.94 
LTC1872ES6#TRMPBFCT-ND Constant Frequency, Current Mode Step-Up LTC3523EUD#PBF-ND Sync. 600mA Step-Up and 400mA Step Down 
DC/DC Controller... SOT-23-6 442 3.95 3.56 DC/DC Converter* NEWS... 628 4.22 3.58 
LTC1872ES6#TRMPBFTR-ND Constant Frequency, Current Mode Step-Up LTC3525ESC6-3.3#TRMPBFCT-ND} 400mA MPU Sync. Step-Up DC/DC Converter 4.14 3.70 3.33 
DC/DC Controller*... SOT-23-6 1025.00/500 LTC3525ESC6-3.34TRMPBFTR-ND| 400mA MPU Sync. Step-Up DC/DC Converter* 1085.00/500 
LTC1872ES6TR-ND Constant Frequency, Current Mode Step-Up LTC3525ESC6-5#TRMPBFCT-ND} 400mA MPU Sync. Step-Up DC/DC Converter* AAA 3:10) 2333 
DC/DC Controller... ... SOT-23-6 5125.00/2,500 LTC3525ESC6-5#TRMPBFTR-ND| 400mA MPU Sync. Step-Up DC/DC Converter 1085.00/500 
LTC1874EGN¢PBF-ND Dual Constant Frequency, Current Mode Step-Down LTC3533EDE#PBF-ND A Wie tut Votiage Syne. Buk Bags! Sap ase 
DC/DC Controller. 16-SSOP 6.75 449 3.38 onverter* Tis. Gi : 
LTC1875EGN#PBF-ND 1.5A Monolithic Sync. Step-Down Regulator* 7.00 4.65 3.57 LTC3538EDCB#TRMPBFCT-ND | 800mA Sync. Buck Boost DC/DC Converter* 6.82 5.20 4.68 
LTC1877EMS8-ND High Efficiency Mono. Sync. Step-Down LTC3538EDCB#TRMPBFTR-ND | 800mA Sync. Buck Boost DC/DC Converter* 1525.00/500 
Regulator... 6.13 4.07 3.07 LTC3544BEUD#PBF-ND Quad Sync. Step-Down Regulator* .. 5.90 421 3.47 
LTC1877EMS8#PBF-ND High Eff. Mono. Sync. Step-Down Regulator* 613 4.07 3.07 LTC3544EUD#PBF-ND Quad Sync. Step-Down Regulator* .. 5.90 4.21 3.47 
LTC1878EMS8-ND High Eff. Mono. Sync. Step-Down Regulator ... 5.50 3.66 2.80 LTC3562EUD#PBF-ND Quad Sync. Step-Down DC/DC Regulator* 6.50 4.64 3.82 
LTC1878EMS8#PBF-ND High Eff. Mono. Sync. Step-Down Regulator* 5.50 3.66 2.80 LTC3568EDD#PBF-ND 1.8A, 4MHz, Sync. Step-Down DC/DC Converter*..... §.90 4.21 3.47 
LTC1879EGN#PBF-ND 1.2A Synchronous Step-Down Regulator* .. 7.20 479 3.67 LTC3610EWP#PBF-ND 12A, 24V, Mono Sync. Step-Down DC/DC 
LTC3400BES6#TRMCT-ND 600mA, 1.2MHz MPU Sync. Boost Converter . 456 4.08 3.67 Converter* 17.00 12.14 10.00 
LTC3400BES6#TRMPBFCT-ND_ | 600mA, 1.2MHz MPU Sync. Boost Converter* 456 4.08 3.67 LTC3672BEDC-1#TRMPBFCT-ND} Mono Fixed Out 400mA Buck Regulator* . 445 3.98 3.58 
LTC3400BESG4TRMPBFTR-ND | 600mA, 1.2MHz MPU Sync. Boost Converter* 1195.00/500 LTC3672BEDC-1#TRMPBFTR-ND} Mono Fixed Out 400mA Buck Regulator* .. 1170.00/500 
LTC3400ES6#TRMCT-ND 600mA, 1.2MHz MPU Sync. Boost Converter . 456 408 3.67 LTC3700EMS-ND Constant Frequency Step-Down DC/DC 
LTC3400ES6#TRMPBFCT-ND | 600mA, 1.2MHz MPU Sync. Boost Converter* 456 4.08 367 Controller with LDO Reg. . 463 3.30 2.72 
LTC3400ES6#TRMPBFTR-ND | 600mA, 1.2MHz MPU Sync. Boost Converter*...... SOT-23-6 1045.00/500 LTC3701EGN-ND elas Loe inna Voltage Baers 
LTC3401EMS-ND 1A, 3MHz, Sync. Boost Step-Up ontroller : ( ! 
DC/DC Converter. oe 550 3.66 2.75 LTC3701EGN#PBF-ND 2-Phase, Low Input Voltage Dual Step-Down 
LTC3401EMS#PBF-ND 1A, 3MHz, Sync. Boost Step-Up DC/DC Controller* ... 7.00 4.65 3.50 
DC/DC Converter* .. be 5150) 3166) 2075 LTC3704EMS#PBF-ND. Wide Input Range, Positive to Negative 
LTC3404EMS8#PBF-ND 1.4MHz, Monolithic Sync. Step-Down Regulator 5.75 382 2.88 DC/DC Controller* . 3.75 2.68 2.21 
LTC3405AES6#TRMCT-ND 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Regulator. 3.84 3.43 3.09 LTC3708EUH#PBF-ND Fast 2-Phase, No Rsense™ Buck Controller with 
LTC3405AES6#TRMTR-ND 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Regulator. 1005.00/500 Output Tracking*.. 9.63 640 5.11 
LTC3405AESG#TRMPBFCT-ND | 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Regulator 3.84 3.43 3.09 LTC3713EG-ND Low Input Voltage, Hig 
LTC3405AESG4TRMPBFTR-ND | 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Regulator*..... 1005.00/500 DC/DC Controller 838 5.57 4.19 
LTC3405AES6-1.54TRMCT-ND | 1.5V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Reg........ 3.84 3.43 3.09 LTC3713EG#PBF-ND Low Input Voltage, HP, Sync. DC/DC Cont.* 838 5.57 4.19 
LTC3405AES6-1.54TRMPBFCT-ND| 1.5V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Reg.*. 3.84 343 3.09 LTC3717EGN#PBF-ND Wide Operating Range, Synchronous Step-Down 
LTC3405AES6-1.5#TRMPBFTR-ND] 1.5V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Reg.*. 1005.00/500 Controller for DDR Memory Termination ........... 613 4.07 3.07 
LTC3405AES6-1.84TRMCT-ND | 1.8V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Rez........ 3.84 343 3.09 LTC3717EUH-1-ND Wide Operating Range, Synchronous Step-Down 
LTC3405AES6-1.8¢TRMPBFCT-ND| 1.8V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Reg.*.... 3.84 3.43 3.09 Controller for DDR Memory Termination... 6.63 4.73 3.90 
LTC3405AES6-1.84TRMPBFTR-ND] 1.8V, 1.5MHz, 300mA, Sync. Step-Down Reg.* .... SOT-23-6 1005.00/500 LTC3717EUH-1#PBF-ND Wide Operating Range, Synchronous Step-Down 
LTC3405ES6#TRMCT-ND 1.5MHz, 300mA, High Efficiency Sync. Controller for DDR Memory Termination* . 473 3.90 
Step-Down Regulator . SOT-23-6 3.84 3.43 3.09 LTC3718EG-ND Low Input Voltage, DC/DC Controller...... 4.91 4.04 
LTC3405ES64TRMPBFCT-ND | 1.5MHz, 300mA, High Efficiency Sync. LTC3722EGN-2-ND ean Oa aa Modulated Be Lae 
Step-Down Regulator* ... SOT-23-6 3.84 3.43 3.09 ull Bridge Controller i : 
LTC3405ESG#TRMPBFTR-ND — | 1.5MHz, 300mA, High Efficiency “Sync. LTC3727EG-ND aes aa erent Sync. Step- Down es oe 
Step-Down Regulator*... ... SOT-23-6 870.00/500 witching Regulator : ‘ 
LTC3406ABES5#TRMPBFCT-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator*.. TSOT-23-5 4.20 3.75 3.38 LTC3727EG#PBF-ND 2-Phase, High Efficiency Sync. Step-Down 
LTC3406ABES54TRMPBFTR-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator ... TSOT-23-5 1100.00/500 Switching Regulator* 6.93 5.71 
LTC3406AES54TRMPBFCT-ND_ | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator*...TSOT-23-5 4.20 3.75 3.38 LTC3727EUH-1#PBF-ND 2-Phase, High Efficiency Sync. Step-Down 
LTC3406AESS#TRMPBFIR-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator® ... TSOT-23-5 1100.00/500 Switching Regulator 10.88 7.23 5.94 
LTC3406BES54TRMPBFCT-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator*...TSOT-23-5 4.59 4.10 3.69 LTC3728EG#PBF-ND Dual, 550kHz, 2-Phase Sync. Step- Down 
LTC3406BES5S#TRMPBFTR-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator ... TSOT-23-5 1200.00/500 Switching Regulator* 6.81 5.13 
LTC3406BES5-1.5#TRMPBFCT-ND| 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator*... TSOT-23-5 4.59 4.10 3.69 LTC3728EUH-ND Dual, 550kHz, 2-Phase Sync. Step-Down 
LTC3406BES5-1.5#TRMPBFTR-ND| 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator ... TSOT-23-5 1200.00/500 Switching Regulator ... 7.50 6.18 
LTC3406BES5-1.8#TRMCT-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator....TSOT-23-5 459 410 3.69 EiGs728E U4 BEND) eat rate 2 Phase Syne Step-Down +h eas 
LTC3406BES5-1.84TRMTR-ND | 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator....... TSOT-23-5 1200.00/500 een eget” : : 
LTC3406BES5-1.8¢TRMPBFCT-ND| 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator*... TSOT-23-5 4.59 4.10 3.69 LTC3729EG-ND 550kHz, PolyPhase, High Eff, Sync.Step-Down 
LTC3406BES5-1.8¢TRMPBFTR-ND] 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Regulator* ... TSOT-23-5 1200.00/500 Switching Regulator ........-. 7.89 5.94 
LTC3406ES5#TRMCT-ND Adj., 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg....... TSOT-23-5 4.59 4.10 3.69 LTC3729EG#PBF-ND er honn uiipaiee Syne. weer ae 
Me SS aL Adj., 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg....... TSOT-23-5 4200.00/500 rca 7parttnn 550kz, PolyPhase, High Efficiency, Sync. 

S#TRMPBFCT-ND | Adj, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg.*...TSOT-23-5 4.59 4.10 3.69 Step-Down Switching Regulator 1219 866 7.13 
LTC3406ES5#TRMPBFTR-ND | Adj, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg.* ... TSOT-23-5 1200.00/500 a - - : 
LTC3406ES5-1.54TRMCT-ND | 1.5V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg......TSOT-23-5 4.59 410 3.69 LTC3729EUH#PBF-ND 550kHz, PolyPhase, High Efficiency, Sync. 

LTC3406ES5-1.54TRMPBFCT-ND | 1.5V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg.*..TSOT-23-5 4.59 4.10 3.69 Pent See ee ea : 1213 8.66 7.13 
LTC3406ES5-1.54TRMPBFTR-ND| 1.5V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg. *.. TSOT-23-5 1200.00/500 switching RRequldtor peal Asis RK Zig 
LTC3406ES5-1.84TRMCT-ND | 1.8V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg......TSOT-23-5 4.59 4.10 3.69 L103732CG#PBF-ND 3-Phase, 5-Bit VID, 600kHz, Syn } ; : 
LTC3406ES5-1.84TRMTR-ND | 1.8V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg...... TSOT-23-5 1200.00/500 Switching Regulator Controller* 875 581 469 
LTC3406ES5-1.8¢TRMPBFCT-ND | 1.8V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg.*..TSOT-23-5 4.59 410 3.69 MGaTaE Nn Wide Operating Range, S : - : 
LTC3406ES5-1.84TRMPBFTR-ND| 1.8V, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down Reg.* .. TSOT-23-5 1200.00/500 Wee Uperaung Mange, 2yne, 
Step-Down Controller... 20-TSSOP 7.13 4.74 3.57 
LTC3407AEDD#PBF-ND Dual, 1.5MHz, 600mA, Sync. Step-Down LT1C3778EF4PBF-ND Wide Operating Range, Sync. 
DC/DG Raguiatar* . ae) aa) aes Step-Down Controller*.... .20-TSSOP 7.13 4.74 3.57 
ETCS407AEMSESEBFND Dae nae ve Cua sae aaa ta LTC3780EG#PBF-ND High Eff., Sync. 4-Switch Buck Boost Controllers ..24-SSOP 9.50 6.64 _5.47 
Feaagrin SARA Pr ar Sa) Sail el LTC3780EUH#PBF-ND High Eff., Sync. 4-Switch Buck Boost Controller* 6.64 5.47 
Maly geet, 200mit Syn. LTC37801G#PBF-ND High Eff., Sync. 4-Switch Buck Boost Controller* 7.64 6.29 
Step-Down DC/DC Regulator* 678 4.84 3.99 DOIN, SME eM EY SUER BOOST COTTA TET : ; 
LTC3780IUH#PBF-ND High Eff., Sync. 4-Switch Buck Boost Controller* 7.64 6.29 
LTC3407IMSE-2#PBF-ND Dual, 2.25MHz, 800mA, Sync. LTC3785EUF#PBF-ND High Eff., Sync., No RSENSE™ Buck Boost 
LTC3411EDD-ND re ris st aa DC/DC Converter . oF e ae Controller® a eae 
LT3411EDD#PBF-ND 1.25A, 4MHz, Sync. Step-Down DC/DC Converte 640 4.25 3.26 GSE Ose oe IL Mao ig) Constant Freq. Current Mode Flyback 
L T0341 2AEUF#PBF-ND 3A, 4MHz, Mono Syne. Step-Down Regulator* 6.88 4.93 4.06 ese sa Te ais ey ie 
y J HIG, te OWE EQUI” i : LTC3809EDD#PBF-ND No RSeNse™, Low EMI, Sync. DC/DC Controller*. 5.00 3.57 2.94 
LTC3412EFE#PBF-ND 3A, 4MHz, Mono Sync. Step-Down Regulator* .. 7.90 5.64 4.65 LTC3809EDD-1#PBF-ND No RseNse™, Low Input Voltage, Sync. 
LTC3413EFE#PBF-ND 3A, 2MHz, Mono Sync. Step-Down Regulator* .... 7.90 5.72 4.67 DC/DC Controller* i 5.00 3.57 2.94 
L103414EFE-ND 4A, 4MHz, Mono. Sync. Step-Down Regulator. 9.00 6.07 5.00 LTC3809EMSE#PBF-ND No Rsense™, Low EMI, Sync, DC/DC Controller*. 5.00 357 2.94 
LTC3419EDD#PBF-ND. Dual Mono 600mA Sync. Step-Down Regulator* 3.90 2.79 2.29 LTC3809EMSE-14PBF-ND No Rsense™, Low Input Volt., Syne. 
LTC3419EMS#PBF-ND Dual Mono 600mA Sync. Step-Down Regulator* .. 3.90 279 2.29 DC/DC Controller* 500 3.57 2.94 
LTC3423EMS-ND 1A, Low Output Voltage, 3MHz Micropower LTC3810EG#PBF-ND 100V Current Mode Sync. Switching 
Sync. Boost DC/DC Converter..... 5.50 3.66 2.75 Regulator Controller* 7.00 5.00 4.12 
LTC3424EMS-ND 2A, Low Output Voltage, 3MHz Micropower [7C3810EUH-5#PBF-ND 60V Current Mode Sync. Switching 
Sync. Boost DC/DC Converter. TAs: 4.74 3/57! Regulator Controller* 6.75 4.83 3.98 
pitsa2beSvallMREEGIENUEE) 1.2MHz Step-Up DC/DC Converter - au i 9.88) LTC3811EG#PBF-ND Dual Sync, Step-Down DC/DC Controller* 750 5.36 4.41 
LTC3426ES6#TRMPBFTR-ND. 1.2MHz Step-Up DC/DC Converter* . TSOT-23-6 980.00/500 LT03811EUHF#PBF-ND Dual Sync. Step-Down DC/DC Controller* 750 536 4.41 
LTC3429ES6#TRMPBFCT-ND 600mA MPU Sync. Boost Converter .TSOT-23-6 4.56 4.08 3.67 LTC3812EFE-5#PBF-ND 60V Current Mode Sync. Switching 
LTC3429ES6#TRMPBFTR-ND. 600mA MPU Sync. Boost Converter* . TSOT-23-6 1090.00/500 Regulator Controller* .16-TSSOP 6.50 4.64 3.82 
LTC3440EMS#PBF-ND MPU Sync. Buck-Boost DC/DC Converter*. 5.83 3.87 2.92 LTC3813EG#PBF-ND TO0V Current Mode Sync. Step-Up Controller*......28-SSOP 7.50 5.36 4.41 
LTC3442EDE#PBF-ND MPU Sync. Buck-Boost DC/DC Converter. 8.00 5.32_4.21 LTC3814EFE-5#PBF-ND 6OV Current Mode Sync. Step-Up Controller*......16-TSSOP 7.00 5.00 4.12 
LTC3443EDE#PBF-ND MPU Sync. Buck-Boost DC/DC Converter* 710 4.72 3.78 LTC3826EG-1#PBF-ND 30pA Ia, Dual, 2-Phase Sync. Step-Down 
LTC3448EDD-ND 1.5MHz/2.25MHz, 600mA Sync. Step-Down Reg........8-DFN 4.10 293 2.41 Controller* .. 769 6.33 
LTC3458EDE-ND 1.4A, 1.5MHz Sync. Step-Up DC/DC Converter 2-DFN 6.60 4.39 3.52 LTC3826EUH#PBF-ND 30pA |o, Dual, 2-Phase Sync. Step-l -Down 
LTC3458LEDE-ND 1.7A, 1.5MHz Sync. Step-Up DC/DC Converter 6.60 4.39 3.52 Controller* .. 7.86 6.47 
LTC3520EUF#PBF-ND Sync.1A Buck Boost and 600mA Buck Converter*....24-QFN 7.00 5.00 4.12 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LTC38271G-1#PBF-ND Low la, Dual, 2-Phase Sync. Step-Down LTC2918CMS-B1#PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable Thresholds 
Controller* 11.75 864 7.12 and Adj. Watchdog Timer* 2.60 2.32 1.91 
LTC3830-1ES8-ND HP Sync. Step-Down DC/DC Controller. 6.25 415 3.13 LTC2918HMS-A1#PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable Thresholds 
LTC3830-1ES8#PBF-ND HP Sync. Step-Down DC/DC Controller* . 6.25 415 3.13 and Adj. Watchdog Timer 2.935) 2.61) 215 
LTC3830EGN-ND HP Sync. Step-Down DC/DC Controller 7.75 5.15 3.88 LTC2918HMS-B1#PBF-ND Single Supply Supervisor wi 
LT03830ES-ND HP Sync. Step-Down DC/DC Controller 7.13. 474 357 and Adj. Watchdog Timer* 2.93 2.61 2.15 
LTC3830ES#PBF-ND HP Sync. Step-Down DC/DC Controller* . 713 «64.74 3.57 LTC2918IMS-A1#PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable Thresholds 
LTC3830ES8-ND HP Sync. Step-Down DC/DC Controller. es) COG ikl and Adj. Watchdog Timer 280 2.50 2.06 
LTC3831EGN-ND HP Sync. Switching Regulator Controller. 16-SSOP 6.00 3.99 3.00 LTC2918IMS-B1#PBF-ND Single Supply Supervisor wil 
LTC3832-1ES8-ND HP Step-Down Sync. DC/DC Controller. 8-SOIC 5.88 4.20 3.46 and Adj. Watchdog Timer*.. ce 2.80 2.50 2.06 
LT03832-1ES8#PBF-ND HP Step-Down Sync. DC/DC Controller* . 5.88 4.20 3.46 LTC2919CMS-2.5#PBF-ND Precision Triple/Dual Input UV, OV and Negative 
LTC3832EGN-ND HP Step-Down Sync. DC/DC Controller. 6.25 4.46 3.68 Voltage Monitor* NEW... aa 3.73 3.13 2.57 
LTC3832EGN#PBF-ND HP Step-Down Sync. DC/DC Controller* . 6.25 446 3.68 LTC2919HMS-2.5#PBF-ND Precision Triple/Dual Input UV, OV and Negative 
LTC38351GN-1#PBF-ND Low la Syne. Step-Down Controller*... 8.25 6.00 4.94 Voltage Monitor* NEW!.... esse 470 3.95 3.25 
LTC3850EGN#PBF-ND Dual, 2-Phase Sync. Step-Down Switching LTC2919CMS-3.3#PBF-ND Precision Triple/Dual Input UV, OV and Negative 
488 3.43 2.82 Voltage Monitor* NEWS... 2 S73) 813) 22.57, 
a LTC2919HMS-3.3#PBF-ND Precision Triple/Dual Input UV, OV and Negative 
Cites eet) 488 343 282 Voltage Monitor* NEW!.... a 470 3.95 3.25 
LTC3873EDDB4TRMPBFCT-ND | No RSENSE™ Constant Freq. Current Mode Boost/Flyback/ LTC2919CMS-S#PBF-ND Precision Triple/Dual Input UV, OV and Negative 
291 260 2.34 Voltage Monitor* NEW‘... see 3.73) 3113 2.57 
LTC3873EDDB#TRMPBFTR-ND | No RseNse™ Constant Freq. Current Mode Boost/Flyback/ FIC291 9 MS-5aPBEND Pracision Triple/Dual Input UV, OV and Negative 
SEPIC DC/DC Controller* .. 760.00/500 Voltage Monitor* NEWS... 470 3.95 3.25 
Supervisors Power Controllers 
7 aT LT1248CN-ND Power Factor Correction Controller... 6.88 4.58 3.65 
LTC690CN8#PBF-ND MPUS Reset Circuit and WDT* 6.25 417 3.50 
Mreceonesata MPU Supervisor Reset Circuit and WD bas 458 375 | LT1248CNAPBF-ND Power Factor Correction Controller* 688 458 3.65 
LTC690CS8#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WD 688 458 375 LT1248CS#PBF-ND Power Factor Correction Controller* 738 492 3.90 
j Fail i i ( | i f Rade 8.63 5.75 4.65 
LTC691CN#PBE-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* 688 458 3.80 BUI ZeeISEaBEND Powel Factor, Correetion!Controlier, Ind. Temp 
LTC891CSW#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* 7.50 5.00 4.15 Eee tes allp Rowan Factor Gorreetion Controller aa) fail “Selb 
Lez WP sip es ev a OT. ee | ee ree oie, Pee 
LTC692CN8#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT* 6125) “417 73:50 : i i fe 
‘ feral LT12491N8#PBF-ND Power Factor Correction Controller* 713° 4.75 3.75 
LTC692CS8-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT.. 6.88 4.58 3.75 ; 
LTC692CS8#PBF-ND MPU Supervi re = LT12491S8#PBF-ND Power Factor Correction Controller, Ind. Temp. 7.75 5.56 4.76 
pervisor Reset Circuit and WOT 6.88 4.58 3.75 
LTC693CSW-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WD 750 500 415 LT1508CSW-ND Power Factor and PWM Controller...... 7.88 5.25 4.50 
LTC694CN8#PBE-ND MPU Supervisor Reset Circult and WOT 625. 4173.50 LT1508ISW-ND Power Factor and PWM Controller, Ind. Tem, 875) 15185915100 
perv aaa F f LT3420EMS-ND Photoflash Capacitor Charger with Auto Refres! 5.00 3.57 2.94 
LTC694CS8#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT* 6.88 4.58 3.75 7 ‘ * 
b aes LT3420EMS#PBF-ND Photoflash Capacitor Charger w/Auto Refresh 6.00 3.57 2.94 
LTC694CS8-3.3-ND 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WDT. 7.50 5.00 4.20 7 f 
i rane LT3468ES5#TRMCT-ND Photoflash Capacitance Charger. 459 410 3.69 
LTC694CS8-3.3#PBF-ND 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WDT* 7.50 5.00 4.20 L73468ES5¢TRMTR-ND Photoflash Capacitance Charger. 4200.00/500 
- : feibae . ; ! 
ELGESSCNZ BENE ME SUipetvisot Reset Cireuitana WDE Sea ee LTS468ESS#TRMPBFCT-ND | Photoflash Capacitance Charger*... 459 410 3.069 
ETCB9SCSW-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOT. 50) 51004115 LT3468ES5#TRMPBFTR-ND —_| Photoflash Capacitance Charger* 1200.00/500 
LTC695CSW#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WDT* P50 500 4.15 i | A * 
LT¢695cSW-3.3-ND 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and W 813 542 455 LT3484EDCB-O#TRMPBFCT-ND | Photoflash Capacitor Charger 5.04 4.50 4.05 
LTOB95CSW-3.34PBF-ND 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WOT* Bm ed protctash Coomte Chrcer ae aee ane 
ETCBOSCN8-ND MEU supervisor Reset Chreult and WDI:, AGS 308247 LTC1473CGN#PBF-ND Dual PowerPath™ Switch Driver*. 713474 3.80 
LTC699CN8#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circuit and WOIe 463 3.08 2.47 L1C1473LCGN-ND Dual PowerPath™ Switch Drive! 713 474 3.80 
LTC699CS8#PBF-ND MPU Supervisor Reset Circult and WOT*....... 5.00 3.33 2.67 LTC1473LCGN#PBF-ND Dual PowerPath™ Switch Driver*. 713° 4.74 3.80 
PIC Iea20Se4 PBT ND Microprocessor Supervisory cucu with WDT*. 3.63 241 1.95 LTC1479CG-ND PowerPath™ Controller for Dual Battery Systems..36-SSOP 15.00 9.96 7.75 
z MDE rVISOL VICUIL WIE} Haltery LTC1479CG#PBF-ND PowerPath™ Controller for Dual 
Backup and WOT..... 688 460 3.80 Battery Systems * .36-SSOP 15.00 9.96 7.75 
LTC1235CN#PBF-ND MPU Supervisor Circuit with Battery LTC14791G-ND PowerPath™ Controller for Dual Battery Systems..36-SSOP 17.25 11.46 8.63 
LTC1235CSW#PBF-ND MPU Supersor Circa with Ba eon CHET ALD PowerPath™ Controller for Dual 
‘i Uupervisor Circuit with Battery Battery Systems* . 17.25 11.46 8.63 
Backup and WOT*.. 7.50 5.00 4.15 LTC1696ES64TRMCT-ND Overvoltage Protection Controlle! OT-23-6 4.00 3.58 3.22 
LTC1326CMS8-ND Micropower Precision Triple Supply Monito 463 3.08 2.45 LTC169GESG4TRMPBFCT-ND _| Overvoltage Protection Controller* 0T-23-6 4.00 358 3.22 
LTC1326CMS8-2.5#PBF-ND 2.5V, MPU Precision Triple Supply Monitor*..........8-MSOP 4.63 3.08 2.45 LTC1696ES6#TRMPBFTR-ND | Overvoltage Protection Controller* OT-23-6 915.00/500 
LTC1326CS8-ND Micropower Precision Triple Supply Monito 4.38 2.91 2.35 LTC1921CMS8-ND Dual -48V Supply and Fuse Monito 8-MSOP 5.00 340 2.90 
LTC1326CS8#PBF-ND Micropower Precision Triple Supply Monitor 438 291 235 LTC1921CMS8#PBF-ND Dual -48V Supply and Fuse Monitor 5.00 340 2.90 
LTC1326CS8-2.5-ND 2.5V, Micropower Precision Triple Supply Monitor. 438 291 2.35 LTC1921CS8-ND Dual -48V Supply and Fuse Monito 525 3.75 3.15 
LTC1326CS8-2.5#PBF-ND 2.5V, MPU Precision Triple Supply Monitor* . 4.38 2.91 2.35 LTC19211S8-ND Dual -48V Supply and Fuse Monito! 6.63 4.40 3.80 
LTC1536CMS8-ND Triple Supply Monitor for PCI Applications . 5.88 3.91 3.35 LTC19211S84PBF-ND Dual -48V Supply and Fuse Monitor®... 663 440 3.80 
LTC1536CS8-ND Triple Supply Monitor for PCI Applications . 5.00 3.35 2.85 LTC1966CMS8#PBF-ND Precision Micropower RMS/DC Converter 8-MSOP 5.88 3.91 3.60 
Dead rf peri er be Pol Applications * aa oe Bee LTC1968CMS8#PBF-ND Precision Wide Bandwidth, RMS/DC Converter*.....8-MSOP 7.90 5.25 4.80 
2. a : riple oupply Monitor™......... . - . LTC2920-1CS5#TRMCT-ND Power Supply Margining Controller 3.02 2.70 2.43 
LTC1727EMS8-2.5#PBF-ND 2.5V Precision Triple Supply Monitor* 3.88 2.58 2.00 LTC2920-1CS5#TRMPBFCT-ND_| Power Supply Margining Controller®.... 3.02 270 2.43 
LTC1728ES5-3.3#TRMPBFCT-ND | 3.3V Precision Triple Supply Monitor* 3.44 3.08 2.77 L1C2920-2CMS8#PBF-ND Dual, Power Supply Margining Controller* 3.50 233 1.90 
LTC1728ES5-3.3#TRMPBFTR-ND | 3.3V Precision Triple Supply Monitor* 775.00/500 LTC2927CDDB4TRMPBFCT-ND | Single Power Supply Tracking Controller* 3.72 3.33 3.00 
LTC2900-1CDD-ND Programmable Quad Supply Monito 413 274 220 LTC2927CTS8#TRMPBFCT-ND | Single Power Supply Tracking Controller* 372 3.33 3.00 
LTC2900-1CDD#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* @13) 2:74) 1220 LTC2927IDDB#TRMPBFCT-ND | Single Power Supply Tracking Controller* 440 393 3.54 
LTC2900-1CMS-ND Programmable Quad Supply Monitor 3.63 2.41 2.00 LTC2927ITS84TRMPBFCT-ND _| Single Power Supply Tracking Controller* 440 3.93 3.54 
LTC2900-1CMS#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* 3.63 241 2.00 LTC2927ITS84TRMPBFTR-ND | Single Power Supply Tracking Controller* 1150.00/500 
LTC2900-2CDD-ND Programmable Quad Supply Monito! 413 274 2.20 LTC3731CUH#PBF-ND 3-Phase, 600kHz, Sync. Buck Switching 
LTC2900-2CMS#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* 3.63 241 2.00 Regulator Controller* 913 6.52 5.37 
L1¢2900-21DD#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* 475 3.16 2.55 L1¢4257CS8-ND IEEE 802.3af PD PoE Interface Controlle 3.25 2.32 1.91 
LTC2902-1CGN-ND Programmable Quad Supply Monito! 4.63 3.30 2.72 LTC4257CS8#PBF-ND IEEE 802.3af PD PoE Interface Controller* 3.25 2.32 1.91 
LTC2902-1CGN#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor* 463 3.30 2.72 L1C42571S84PBF-ND Power Over Ethernet Interface Controller* 3.75 268 2.21 
LTC2902-2CGN-ND Programmable Quad Supply Monitor 463 3.30 2.72 L1C42571DD-1#PBF-ND Power Over Ethernet Interface Controller* 413 295 2.43 
LTC2902-2CGN#PBF-ND Programmable Quad Supply Monitor 4.63 3.30 2.72 LTC4259ACGW#PBF-ND Quad IEEE 802.3af PoE Controller* ...... 6-SSOP 14.25 950 8.15 
LTC2903CS6-A1#TRMPBFCT-ND| Adjustable Precision Quad Supply Monitor* 4.00 358 3.22 LTC4263CDE#PBF-ND Single IEEE 803.2af Compliant PSE Controller* 590 4.21 3.47 
LTC2903CS6-A1#TRMPBFTR-ND| Adjustable Precision Quad Supply Monitor* 1050.00/500 LTC4263IDE#PBF-ND Single IEEE 803.2af Compliant PSE Controller* 7.08 5.05 4.16 
LTC2903CS6-B1#TRMCT-ND Positive Precision Quad Supply Monitor... 4.00 3.58 3.22 LTC4263CS#PBF-ND Single IEEE 803.2af Compliant PSE Controller* 5.90 4.21 3.47 
LTC2903CS6-B1#TRMPBFCT-ND) Positive Precision Quad Supply Monitor* 4.00 3.58 3.22 LTC42631S#PBF-ND Single IEEE 803.2af Compliant PSE Controller* 7.08 5.05 4.16 
LTC2903CS6-B1#TRMPBFTR-ND| Positive Precision Quad Supply Monitor*. 1050.00/500 LTC4264CDE#PBF-ND High Power PD Interface Controller with 750mA 
LTC2903CS6-C1#TRMCT-ND Negative Precision Quad Supply Monitor. 4.28 3.83 3.45 Current Limit 3.60 2.57 2.12 
LTC2903CS6-D1#TRMPBFCT-ND) Adj. Precision Quad Supply Monitor* 4.00 3.58 3.22 LTC4267CDHC-3#PBF-ND IEEE 802.3af P| 2 438 2.92 2.50 
LTC2903CS6-D1#TRMPBFTR-ND) Adj. Precision Quad Supply Monitor’ 1050.00/500 LTC4267CGN-3#PBF-ND IEEE 802.3af PD PoE Interface*. 413 2.75 2.36 
LTC2908IDDB-B1#TRMPBFCT-ND | Precision Six Input Supply Monitor* 655 6.85 5.27 LTC4267IDHC-3#PBF-ND IEEE 802.3af PD PoE Interface*. 5.25 3.50 3.00 
LTC2917CMS-A1#PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable Thresholds LTC4267IGN-1#PBF-ND IEEE 802.3af PD PoE Interface*. §.00 3.33 2.86 
and Adj. Watchdog Timer* 10-MSOP 2.60 2.32 1.91 LTC4267IGN-3#PBF-ND IEEE 802.3af PD PoE Interface*. 5.00 3.33 2.86 
LTC2917CMS-B1#PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable Thresholds LTC4267IGN#PBF-ND IEEE 802.3af PD PoE Interface*. 5.00 3.33 2.86 
and Adj. Watchdog Timer* 10-MSOP 260 2.32 1.91 LTC4268CDKD-1#PBF-ND High Power PD Controller/Switching Reg. 480 343 2.82 
LTC2917HMS-A1#PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable Thresholds LTC4268IDKD-1#PBF-ND High Power PD Controller/Switching Reg. §.75 411 3.39 
and Adj. Watchdog Timer* 2:93) 2:61) 2115 LTC43551DE#PBF-ND Positive High Voltage Ideal Diode-OR Controller’ 6.00 430 3.50 
LTC2917HMS-B1#PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable Thresholds LTC43551S#PBF-ND Positive High Voltage Ideal Diode-OR Controller* 6.00 430 3.50 
and Adj. Watchdog Timer* 10-MSOP 2.93 2.61 2.15 LTC4357CDCB#TRMPBFCT-ND | Positive High Voltage Ideal Diode-OR Cont.* 3.50 2.43 2.00 
LTC2917IMS-A1#PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable Thresholds LTC4357CDCB#TRMPBFTR-ND | Positive High Voltage Ideal Diode-OR Cont.* 1025.00/500 
and Adj. Watchdog Timer* 10-MSOP 280 250 2.06 LTC4357CMS8#PBF-ND Positive High Volt. Ideal Diode-OR Cont.* 3.40 2.43 2.00 
LTC2917IMS-B1#PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable Thresholds LTC4357IDCB#TRMPBFCT-ND | Positive High Voltage Ideal Diode-OR Cont. 468 418 3.76 
and Adj. Watchdog Timer* 2.80 2.50 2.06 LTC4357IDCB4TRMPBFTR-ND | Positive High Voltage Ideal Diode-OR Cont.* 1225.00/500 
LTC2918CMS-A1#PBF-ND Single Supply Supervisor with Selectable Thresholds LTC4357IMS8#PBF-ND Positive High Volt. Ideal Diode-OR Cont.* 4.08 2.91 2.40 
and Adj. Watchdog Timer* 10-MSOP 2.60 2.92 1.91 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. i 25 100 
LTC4411ESS¥TRMPBFCT-ND | 2.6A Low Loss Ideal Diode* -TSOT-23-5 3.86 3.45 3.11 LTC1751EMS8-5#PBF-ND MPU Regulated Charge Pump DC/DC Converter* ...8-MSOP 4.63 3.08 2.32 
cence ean guommm) 26A Low Loss Ideal Diode® -TSOT-23-5 995.00/500 LTC1754ES6-5#TRMPBFCT-ND | MPU Regulated Charge Pump with Shutdown* 3.44 3.08 277 
fo etree Mo ed 
LTCA412ES6#TRMPBFCT-ND__ | Low Loss PowerPath™ Controller "TS0T-23-6 SHOMCSNZGGH | fecomenedantnn 1/BV Low Noise Step-Down DC/DG Corverter icy Ak Bee 
LTC4412ES6#TRMPBFTR-ND Low Loss PowerPath™ Controller* . TSOT-23-6 820.00/500 7 
LTC4412IS64TRMPBFCT-ND | Low Loss PowerPath™ Controller* “TSOT-23-6 3.42 3.05 2.75 aE See L bet Dmg BV Low Nolse Step-Down DC/DG Converter®* pee ieee 
L1044121S6¢TRMPBFTR-ND Low Loss PowerPath™ Controller* TS0T-23-6 885.00/500 LTC1983ES6-3#TRMPBFCT-ND | 3V, 100mA Regulated Charge Pump Inverter* .. 4.26 3.80 3.42 
- = LTC1983ES6-3#TRMPBFTR-ND | 3V, 100mA Regulated Charge Pump Inverter* . 945.00/500 
Charge Pump LTC1983ES6-5#TRMPBFCT-ND | 5V, 100mA, Regulated Charge Pump Inverter* 4.26 380 3.42 
LT1026CN8-ND Switched Capacitor Voltage Converter . 3575) 2:50) 12:10) LTC1983ES6-5#TRMPBFIR-ND | 5V, 100mA, Regulated Charge Pump Inverter* ..... SOT-23-6 945.00/500 
LT1026CN8#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Converter* 3.75 250 2.10 LTC3200ES6-54TRMPBFCT-ND | Low Noise, Regulated Charge Pump DC/DC 
LT1026CS8#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Converter* 4.25 2.83 2.30 Converter* y e 375 3.35 3.02 
LT10261S8-ND Switched Capacitor Voltage Converter .. 5:38) 73/57) 92.90 7 i ‘ 
LT1054CN8-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Reg. 488 3.25 2.80 PSHM ABEL nn lose, Feguictod ChargelFump;DeDG TSOT-23-6 935.00/500 
LT1054CN8#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Reg. 488 3.25 2.80 LTC3202EDD-ND Low Noise, Hig! 40-DFN 4.10 2.93 2.41 
LT1054CSW#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Reg.*...16-SOIC 6.00 4.00 3.25 1103202EDD#PBF-ND Low Noise, High Efficiency Charge Pump* 4410.2.93. 241 
LT1054CS8-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Reg. 6.00 399 3.00 ‘ "i Ft 
H LTC3202EMS-ND Low Noise, High Efficiency Charge Pump .. 3.75 249 1.94 
LT1054CS8#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Converter with Reg. 6.00 3.99 3.00 LTC3204BEDC-3.34TRMPBFCT-ND | 3.3V. Low Noi > 
LT1054IN84PBF-ND Switched Capacitor Voltage Converter with 3 ND) 3.3V, Low Noise Regulated Charge Pump® .. 370" 330 7 297 
Regulator, Ind. Temp.* 713 4.75 3.95 LTC3204BEDC-3.3#TRMPBFTR-ND | 3.3V, Low Noise Regulated Charge Pump* 880.00/500 
LTHO541SW#PBEND Switched Capacitor Voltage Converter with LTC3204BEDC-5#TRMPBFCT-ND | 5V, Low Noise Regulated Charge Pump* F 2:70) (3:20) 2.97 
Regulator, Ind. Temp.* 8.63 5.75 4.85 LTC3204BEDC-5#TRMPBFTR-ND | 5V, Low Noise Regulated Charge Pump* .. 880.00/500 
LT10541$8-ND Switched Capacitor Voltage Converter with LTC3214EDD#PBF-ND 500mA Camera LED Charge Pump™.... 3.30 2.36 1.94 
Regulator, Ind. Temp 863 5.75 4.65 LTC3215EDD#PBF-ND 700mA LN High Current LED Charge Pump* 3.50 250 2.06 
LT10541S8#PBF-ND Switched Capacitor Voltage Converter with LTC3250ES6-1.54TRMCT-ND 1.5V, High Efficiency, Low Noise, Inductorless, 
Regulator, Ind. Temp.* 8.63 5.75 4.65 Step-Down DC/DC Converte: 3.44 3.08 2.77 
LT1054LCS8-ND Suited Cotaetar Voltage Converter with ienueree an LTC3250ES6-1.54TRMPBFCT-ND | 1.5V, High Efficiency, Low Noise, Inductorless, 
egulator, Ind. Temp 25 5 15 Step-Down DC/DC Converter* 3.44 3.08 2.77 
LT1054LCS8#PBF-ND ata ete Voltage Converter with 2-soic Woe L103251EMSE-ND High Efficiency, Low Noise, Inductorless, 
egulator, Ind. Temp. i - Step-Down DC/DC Converter 3.90) 2.79) 2:29 
LT3465AES6#TRMCT-ND 2.4MHz White LED Step-Up Converter. 3.36 3.00 2.70 L7C3251EMSE#PBF-ND High Eticlency, Low Noise, Inductorless, 
LT3465AES6#TRMTR-ND 2.4MHz White LED Step-Up Converter. 875.00/500 Step-Down DC/DC Converter* 3.90 2.79 2.29 
LT3465AES6#TRMPBFCT-ND 2.4MHz White LED Step-Up Converter’ 3.36 3.00 2.70 
LT3465AESG#TRMPBFTR-ND | 2.4MHz White LED Step-Up Converter 875.00/500 __CPU Core Power 
LT3465ES64TRMPBFCT-ND White LED Step-Up Converter* 3.36 3.00 2.70 LTC1705EGN-ND Dual 5-Bit, Sync. Switching Regulator Controller... 28-SSOP 11.25 7.47 5.63 
LT3465ES64TRMPBFTR-ND White LED Step-Up Converter* 875.00/500 LTC1705EGN#PBF-ND Dual 5-Bit, Sync. Switching Reg. Controller* 28-SSOP 11.25 7.47 5.63 
LTC660CS8#PBF-ND 700mA, CMOS Switched Capacitor Converter 5.50 3.67 3.44 LTC1706EMS-85-ND VID Voltage Programmer for Intel VRM 85. O-MSOP 4.25 283 2.15 
LTC1044CN8#PBF-ND CMOS Switched-Capacitor Voltage Converter* .. 313° 2.08 1.75 LTC1709EG-7-ND 5-Bit, 2-Phase, Sync., Step-Down Switching Reg...36-SSOP 9.75 6.48 5.00 
LTC1044CS8-ND CMOS Switched-Capacitor Voltage Converter. 413 2.75 2.35 LTC1709EG-85-ND 5-Bit, 2-Phase, Sync., Step-Down Switching Reg...36-SSOP_ 9.75 6.48 5.00 
LTC1044CS8#PBF-ND CMOS Switched-Capacitor Voltage Converter* 8-SOIC 413 2.75 2.35 LTC1753CG-ND 5-Bit, Programmable Synchronous Switching 
LTC1046CN8-ND 50mA, CMOS Switched-Capacitor Volt. Converte 8-Dip 4.00 270 2.25 Regulator Controller for Pentium II Processor......20-SSOP 6.50 4.32 3.25 
LTC1046CN8#PBF-ND 50mA, CMOS Switched-Capacitor Volt. Converter* “Dip 4.00 2.70 2.25 LTC1753CG#PBF-ND 5-Bit, Programmable Synchronous Switching 
LTC1046CS8-ND 50mA, CMOS Switched-Capacitor Volt. Converte 9125) 93/50) 33:00 Regulator Controller for Pentium || Processor* ...20-SSOP 6.50 4.32 3.25 
LTC1046CS8#PBF-ND 50mA, CMOS Switched-Capacitor Volt. Converte: 5.25 3.50 3.00 LTC1753CSW-ND 5-Bit, Programmable Synchronous Switching 
LTC10461S8#PBF-ND 50mA, CMOS Switched-Capacitor Volt. Converter*...8-SOIC 6.50 4.33 3.70 Regulator Controller for Pentium II Processor. 6.00 3.99 3.00 
LTC1144CN8-ND Switched-Capacitor Volt. Converter with Shutdown 450 3.00 2.50 LTC1909-8EG-ND Step-Down DC/DC Regulator Controller. 10.38 6.89 5.19 
LTC1144CN8#PBF-ND Switched-Capacitor Volt. Converter with Shutdown* . 450 3.00 2.50 LTC3703EG#PBF-ND Step-Down DC/DC Regulator Controller* . 7.00 465 3.62 
Lrotiadlse-D Swiched-ap. Volt Comer wih Shutdown. see oe) | eee fice Lee chilies tarers ee 
i eval voll : 3 7 | ntel Compatible, Wide Operating Range, Step-Down 
LTC11441S8#PBF-ND Switched-Cap. Volt. Converter with Shutdown* . §.38 3.57 2.95 Catiralier with ternal OF ANPP p ..28-SSOP 6.50 4.32 3.25 
LTC1261CS-ND Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter... 450 3.00 2.60 L1C3720EGN#PBF-ND 1-Phase VRM8.5 C t Mod 
LTC1261CS#PBF-ND Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter* 450 3.00 2.60 sn Doin eae oe 28-SSOP 6.50 4.64 3.82 
LTC1261CS8-4-ND 4V, Switched-Capacitor Voltage Inverter... 3.75 249 1.90 L7¢3733CG-ND 3-Phase, Buck Controller for AMD CPU’ 36-SSOP 875 6.25 515 
re ae eeaee Fer ea ea aa bara a8 ass L103733CG#PBF-ND 3-Phase, Buck Controller for AMD CPU's* 36-SSOP__8.75 6.25 5.15 
-| j., Switched-Capacitor Voltage Inverter : { : - - - : 
LTC1261LCMS8#PBF-ND Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter* 4.00 2.66 2.00 LED Drivers 
LTC1261LCS8-ND Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter... 3.63 241 1.82 LT3478IFE#PBF-ND 4.5A Mono LED Driver with 
LTC1261LCS8#PBF-ND Adj., Switched-Capacitor Voltage Inverter* 3.63 241 1.82 True Color PWM Dimming® .... .16-TSSOP 865 6.17 5.08 
LTC1262CN8#PBF-ND 12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converter*. 450 3.00 2.45 LT3478IFE-1#PBF-ND 4.5A Mono LED Driver with 
LTC1262CS8#PBF-ND 12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converter*. 8-SOIC 463 3.08 2.32 True Color PWM Dimming* .... ..16-TSSOP 8.65 6.17 5.08 
LC12621S8-ND 12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converter. 5.75 3.82 2.88 LT3496IUFD#PBF-ND Triple Output LED Driver*.. 98-OFN 840 600 494 
LTC12621S8#PBF-ND 12V, 30mA, Flash Memory DC/DC Converter* 5.75 3.82 2.88 LT3498EDDB#TRMPBFCT-ND | 20mA LED Driver and OLED Driver*. 448 4.00 3.60 
LTC1502CMS8-3.3-ND re Ee Reg. Charge Pump Pgeisee cone LT3498EDDB#TRMPBFTR-ND | 20mA LED Driver and OLED Driver*. 1170.00/500 
: ; ! 4 iver* 
LTC1503CS8-1.8-ND 1.8V Inductorless Step-Down DC/DC Convertei 3.63 241 1.82 ee ny sae ms ae a ae oa 
Fetes aereene ia nevctoress ep Down tent Converter™ a ea i LT3591EDDB#TRMPBFCT-ND _| White LED Driver with Integrated Schottky. 3.25 290 2.61 
ae seats a aa errant ee ; aye LT3591EDDB#TRMPBFTR-ND | White LED Driver with Integrated Schottky*. 8-DFN 850.00/500 
j Ph ty P LT3595EUHH#PBF-ND 16-Channel Buck Mode LED Driver*. 6-QFN 14.25 9.93 8.17 
DC/DC Converter. 6.50 435 3.70 ‘ ‘ : 
LTC1514¢S8-5-ND 5V,, Step-Up/Down Switch-Capacitor LTC3230EUD#PBF-ND 5-LED Display Driver with Dual LDO* O-OFN 3.10 2.21 1.82 
DC/DC Converter. 6.50 4.35 3.70 Battery Chargers 
LTC1514CS8-5#PBF-ND Se oteb avon Senen-Capaetor 2-soic Men eo mene L11505CG-1#PBF-ND Constant-Current/Volt., High Efficiency 
onverter™ .. a 2 Om 5 - Battery Charger* . 9.38 6.23 4.90 
LTC15151S8#PBF-ND Step-Up/Down Switch-Capacitor DC/DC Converter*..8-SOIC 7.88 5.25 4.50 L71510-5CGN#PBF-ND sOGKHEd BA ade 
LTC15151S8-3.3/5-ND se cee hown Switch-Capacitor Se nea Battery Charger* 813 5.40 4.35 
g Z 2 LT1510CGN-ND 200kHz, 1.5A Constant Voltage/Current 
LTC15151S8-3/5-ND avSu step noe Switch-Capacitor Ser naps Battery Charger 813 5.40 4.35 
LT¢1516CS8-ND Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter. 625 415 3.55 PUB Ae grace tia Voltage/Current Re Be es 
LTC1516CS8#PBF-ND Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter’ 6.25 415 3.55 LT1510CN-ND 200kHz, 1.5A Constant Voltage/Current ‘ : ; 
LTC1517CS5-5#TRMCT-ND Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter. 442 3.95 3.56 Battery Charger 9g 750 498 4.00 
LTC1517CS5-5#TRMPBFCT-ND | Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter’ 442 3.95 3.56 LT1510CN#PBF-ND 200kHz, 1.54 Cons! an 0 3 : 
LTC1517CS5-5#TRMPBFTR-ND | Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter’ 1130.00/500 Battery Charger* 7.50 498 4.00 
LTC1517ES5-3.3#TRMCT-ND Regulated 3.3V Charge Pump DC/DC Converte: 470 4.20 3.78 1715100S-ND D00KHz, 15A Constant Voltage/C t = = = 
LTC1517ES5-3.34TRMPBFCT-ND | Regulated 3.3V Charge Pump DC/DC Converter* 470 420 378 z 2) POR MOnStant y Ollage/ GUTTER 
LTC1517ES5-5#TRMCT-ND Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter. 470 4.20 3.78 Battery Charger 788 5.23 4.20 
[1C1517ES5-5#1RMPBFCT-ND | Regulated 5V Charge Pump DG/DC Converter... 470420 378 E15 106 Se CBEND see ne Constant Voltage/Current Sh rie 
LTC1517ES5-54TRMPBFTR-ND | Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter* 4100.00/500 ately nal gst 4 E : 
LTC1522CMS8-ND Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter. 3.75 250 2.15 LT1510CS8#PBF-ND 200kt2, 1.04 Constant Vottage/Current 
LTC1522CMS8#PBF-ND Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter 3.75 250 215 Battery Charger 6.00 3.99 3.20 
LTC1550CGN-ND Switched Capacitor-Regulated Voltage Invertel 5.25 349 2.80 LT15101S#PBF-ND 200kHz, 1.54 Constant Voltage/Current 
LTC1550LCGN-ND Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverte 4.00 2.66 2.00 Battery Charger* 9.00 5.98 4.80 
LTC1550LCS8-ND Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverter .. 3.63 241 1.82 L115101S8-ND 200kHz, 1.5A Constant Voltage/Current 
LTC1682CS8-5-ND 5V, Doubler Charge Pump with Low Noise Battery Charger 6.88 457 3.65 
Linear Regulator 3.50 2.33 1.80 LT1511CSW#PBF-ND 3A Constant Current/Voltage Battery Charger*. 13.00 8.64 6.95 
LTC1682CS8-5#PBF-ND 5V, Doubler Charge Pump with Low Noise LT15111SW-ND 3A Constant Current/Voltage 
Linear Regulator* 3.50 2.33 1.80 Battery Charger, Ind. Tem 15.00 10.00 8.60 
LTC16821S8-5#PBF-ND 5V, Doubler Charge Pump with Low Noise LT1512CGN-ND 1.5A, SEPIC Constant Curren’ 
Linear Regulator* ss a: Adore) Aue 5) Battery Charger. 8.00 5.32 4.60 
LTC1751EMS8#PBF-ND MPU Regulated Charge Pump DC/DC Converter* ...8-MSOP 4.63 3.08 2.32 LT1512CN8#PBF-ND 1.5A, SEPIC Constant Current/Voltage 
LTC1751EMS8-3.3-ND MPU Regulated Charge Pump DC/DC Converter......8-MSOP 4.63 3.08 2.32 Battery Charger® .. 6.75 4.50 3.85 
LTC1751EMS8-3.3#PBF-ND MPU Regulated Charge Pump DC/DC Converter* ...8-MSOP 4.63 3.08 2.32 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. ul 25 100 
LT1512CS8#PBF-ND 1.5A, SEPIC Constant Current/Voltage LTC4095EDC#TRMPBFTR-ND Standalone USB Li-lon/Polymer Battery Charger*.......8-DFN 695.00/500 
Battery Charger* ..... 7.00 465 4.00 LTC4097EDDB#TRMPBFCT-ND | USB/Wall Adapter Standalone Li-lon/Polymer 
LT1513-2CR-ND SEPIC Constant or Programmable Current/ Battery Charger* 3161) 3:23" (2:91 
Constant Voltage Battery Charger 938 6.23 4.70 LTC4097EDDB#TRMPBFTR-ND | USB/Wall Adapter Standalone Li- 
LT1513-2CR#PBF-ND SEPIC Constant or Programmable Current/ Battery Charger* 945.00/500 
Constant Voltage Battery Charger® ..........-ssesessecsee 7-DD 9.38 6.23 4.70 LTC4098EPDC#PBF-ND. USB Compatible Switching Power Manager/ 
LT1513-2CT7#PBF-ND SEPIC Constant or Programmable Current/ Li-lon/Polymer Battery Charger*. 5.33 3.57 3.04 
Constant Voltage Battery Charger® .............0++ TO-220-7 9.00 5.98 4.55 LTC4100EG-ND Smart Battery Charger Controle! 24-SSOP 10.63 7.06 5.32 
LT1513CR#PBF-ND SEPIC Constant or Programmable Current/ LTC4100EG#PBF-ND Smart Battery Charger Controller*. 24-SSOP 10.63 7.06 5.32 
Constant Voltage Battery Charger® ............cs:seeseee 7-DD 9.38 6.23 4.70 LTC4150CMS#PBF-ND Coulomb Counter/Battery Gas Gauge* . O-MSOP 3.00 2.00 1.70 
LT1513IR#PBF-ND SEPIC Constant or Programmable Current/ Hot Swap 
* x 
=a ar Temp? 7p —— — — LT1640AHCN8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller... 3.88 258 2.05 
Onstant-VUrrent.V Oltage Ballsly. onargelr y : ’ LT1640ALCS8#PBF-ND Negative Voltage Hot Swap Controller* 4.00 2.66 2.10 
LT1769CGN-ND Constant-Current/Voltage 2A Battery Charger. 1013 673 5.10 L71640L¢S8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller... 400 266 2.10 
LT1769CGN#PBF-ND Constant-Current/Voltage 2A Battery Charger* 10.13 6.73 5.10 LT1640LCS8#PBF-ND Negati * 
gative Voltage Hot Swap Controller* .... 4.00 266 2.10 
ae. pled re et actas Battery Charger. yee He a LT1640LIS8-ND Negative Voltage Hot Swap Controller, Ind. Temp. 450 2.99 2.35 
2 a ~ - - LT1640LIS8#PBF-ND Negative Voltage Hot Swap Controller, 
LTC1325CSW#PBF-ND Battery Management System* .. 1e750 NOM ba eieo! ricial Tempersture® 450 2.99 235 
LTC1558CGN-3.3-ND 3.3V, Backup Battery Controller L11641-1CS8#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller® . 5.00 3.32 2.50 
with Programmable Output 5.25 3.49 2.80 LT1641-11S8#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller*. 550 3.66 2.75 
LTC1558CGN-5-ND 5V, Backup Battery Controller LT1641-2CS8-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller ... 5.00 3.32 2.50 
with Programmable Output 5.25 3.49 2.80 L11641-2CS8#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller*. 5.00 3.32 2.50 
LTC1558CS-3.3-ND 3.3V, Backup Battery Controller LT4220CGN#PBF-ND Dual Supply Hot Swap Controller* 7.00 5.00 4.12 
with Programmable Output 5.00 3.32 2.65 LT4250HCN8-ND Negative 48V Hot Swap Controller . 475 3.16 2.50 
LTC1558CS-5-ND 5V, Backup Battery Controller LT4250HCS8-ND Negative 48V Hot Swap Controller . 488 3.24 2.55 
with Programmable Output 5.00 3.32 2.65 LT4250HCS8#PBF-ND Negative 48V Hot Swap Controller* 488 3.24 2.55 
LTC1558CS8-3.3-ND 3.3V, Backup Battery Controller LT4250LCN8-ND Negative 48V Hot Swap Controller. 475 3.16 250 
with Programmable Output 475 3.16 2.55 LT4250LCN8#PBF-ND Negative 48V Hot Swap Controller 475 316 250 
LTC1558CS8-5-ND 5V, Backup Battery Controller LT4250LCS8-ND Negative 48V Hot Swap Controller .. 488 3.24 2.55 
with Programmable Output... 475 316 2.55 LT4250LCS8#PBF-ND Negative 48V Hot Swap Controller 488 3.24 2.55 
LTC1559CGN-3.3-ND 3.3V, Backup Battery Controller with LT4254CGN-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller 3.88 2.58 2.10 
Fixed Output 5.25 3.49 2.80 LT4254CGN#PBF-ND Positive High Voltage Hot Swap Controller*.. 3.88 258 2.10 
LTC1559CGN-5-ND 5V, Backup Battery Controller with Fixed Output. 5.25 3.49 2.80 LT4356CDE-1#PBF-ND Overvoltage Protection Regulator* 3.95 2.83 2.33 
LTC1559CS8-5-ND 5V, Backup Battery Controller with Fixed Output. Ay See ebm 2.55) LT4356CMS-1#PBF-ND Overvoltage Protection Regulator* 0950 2.03 2c) 
LTC1730ES8-4.2-ND 4.2V Li-lon Battery Pulse Charger 3.88 2.58 1.94 LT4356HDE-1#PBF-ND Overvoltage Protection Regulator* 58) 93:70) <3!05) 
LTC1730ES8-4.2#PBF-ND 4.2V Li-lon Battery Pulse Charger* . 3.88 2.58 1.94 LT4356HMS-1#PBF-ND Overvoltage Protection Regulator* 518 3.70 3.05 
LTC1731EMS8-8.2-ND 8.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller . 3.63 241 1.90 LT43561DE-1#PBF-ND Overvoltage Protection Regulator* 475 3.39 2.80 
LTC1731EMS8-8.2#PBF-ND. 8.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller* 3.63 2.41 1.90 LT4356IMS-1#PBF-ND Overvoltage Protection Regulator* 475 3.39 2.80 
LTC1731EMS8-8.4-ND 8.4V Li-lon Linear Battery Charger Controller .. 3.63 241 1.90 LTC1421CG-2.5#PBF-ND 2.5V Hot Swap Controller* .... 10.38 6.90 5.90 
LTC1731EMS8-8.4#PBF-ND 8.4V Li-lon Linear Battery Charger Controller* 3.63 241 1.90 LTC1421CSW-ND Hot Swap Controller... 9.63 6.40 5.50 
LTC1731ES8-8.2-ND 8.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller .. 3.25 216 1.65 LTC1421CSW-2.5-ND 2.5V Hot Swap Controlle 9.63 6.40 5.50 
LTC1731ES8-8.4-ND 8.4V Li-lon Linear Battery Charger Controller .. Ces, PI GE LTC1421CSW-2.5#PBF-ND 2.5V Hot Swap Controller* 963 6.40 5.50 
LTC1731ES8-8.4#PBF-ND 8.4V Li-lon Linear Battery Charger Controller* OO PS is LTC1422CN8-ND 8-Pin Hot Swap Controlle 5.13 3.41 2.65 
LTC1732EMS-8.4-ND Li-lon Linear Battery Charger Controller... 463 3.08 2.32 L101422CS8#PBF-ND 8-Pin Hot Swap Controller 5.25 3.50 2.95 
LTC1732EMS-8.4#PBF-ND Li-lon Linear Battery Charger Controller* 463 3.08 2.32 L101422IN8-ND 8-Pin Hot Swap Controlle 5.88 3.91 3.05 
LTC1733EMSE#PBF-ND Mono Linear Lithium-lon Battery Charger* 3.63 2.41 1.89 L1614221S8-ND 8-Pin Hot Swap Controller... 6.00 4.00 3.40 
LTC1734ES6-4.24TRMCT-ND | 4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller . 3.33 298 2.68 LTC14221S8#PBF-ND 8-Pin Hot Swap Controller*... 6.00 4.00 3.40 
LTC1734ES6-4.2#TRMPBFCT-ND | 4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller* 3.33 298 2.68 LTC1642CGN#PBF-ND Adjustable Hot Swap Controller 7.25 4.82 3.70 
LTC1734ES6-4.24TRMPBFTR-ND| 4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller* 745.00/500 LTC1643ALCGN#PBF-ND PCI-Bus Hot Swap Controller*... 8.75 5.81 4.55 
LTC1734LES6-4.24TRMCT-ND | 4.2V Li-lon Linear Battery Ch LTC1644CGN#PBF-ND CompactPCl-Bus Hot Swap Controller* 7.38 4.90 3.95 
: ; y Charger Controller gen ate ates LTC1646CGN-ND C PCI Dual Hot Swap Controll 7.00 465 3 
LTC1734LES6-4.2#TRMPBFCT-ND| 4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller* 3.30 2.95 2.66 Hl oiripac Gt Dati sol’swab onvolets : 653.75 
LTC1734LES6-4.2#TRMPBFTR-ND| 4.2V Li-lon Linear Battery Charger Controller* 865.00/500 ee Ce ual a ain ponte te a8 ais 
LTC1759CG-ND Smart Battery Charger... AMES 64 75:75 i * 2 Ss 2 e 
LTC1759CG#PBF-ND Smart Battery Charger* 1150 764 575 Cue cate LR Hot Swap Comraller® 3.86 345 3.11 
LTC4210-1CS6#TRMPBFTR-ND | Hot Swap Controller 925.00/500 
ELC Z60CEW-ND) Dual Smart Battery System Manager Tee Wedd RIES LTC4210-1IS6#TRMPBECT-ND | Hot Swap Controller* 442 3.95 3.56 
LTC1760CFW#PBF-ND Dual Smart Battery System Manager*.................. 15.90 11.36 9.35 LTC4210-1SG#TRMPBFTR-ND | Hot S C Tler* - 1160.00 00 
LTC1960CG#PBF-ND Dual Battery Charger/Selector with SPI Interface*..36-SSOP 14.75 9.80 7.38 em OSes tae ny a baie para ane Oe re ae 
LTC3555EUFD#PBF-ND Highly Integrated Power Management and i i Hilde ealltarne E : : 
Battery Charger for Li-lon/Polymer* . 988 7.09 5.284 LTC4210-2CS6#TRMPBFCT-ND | Hot Swap Controller 3.86 345 3.11 
- — LTC4210-2CS6#TRMPBFTR-ND | Hot Swap Controller* 1010.00/500 
Cites AID PME Gane ei vatghee alae Us Gs L1C4210-2IS6#TRMPBFCT-ND_| Hot Swap Controller* 4423.95 3.56 
wee Pee ee geass ; i ; LTC4210-2IS6#TRMPBFTR-ND | Hot Swap Controller* 1160.00/500 
}559EUD#PBF-ND. Linear USB Battery Charger* 430 3.07 253 * 
; 4 LTC4211CMS8#PBF-ND Hot Swap Controller 4.25 2.83 2.25 
PL CADOZEG NLD) 4A, High Eff., Standalone Li Battery Charge HSS) ES RE L764252-20MS$8-ND Negative Voltage Hot Swap Controle 413 274 220 
LTC4007EGN#PBF-ND 4A, High Eff., Standalone Li Battery Charger* 7.63 545 4.49 i A . ; 7 
H - = LTC4253CGN#PBF-ND Negative 48V Hot Swap Controller 
LTC4008EGN-ND 4A, High Eff., Multi-Chemistry Battery Charger 7.38 5.27 4.34 with Sequencer* 5.88 3.91 3.15 
LTC4008EGN#PBF-ND 4A, High Eff., Multi-Chemistry Battery Charger*. 7.38 5.27 4.34 zi 5 7 
LTC4008EGN-1-ND 4A. High Eff, Multi-Chemistry Battery Charger 738 527 4.34 MCB GHe AAD eat ies Canto er wAEADS “ies, aa Rte 
LTC4008EGN-1#PBF-ND 4A, High Eff., Multi-Chemistry Battery Charger*. 7.38 5.27 4.34 704261 CUFD#PBF-ND Negative Voltage Hot Swap Controller wi 
LTC4011CFE#PBF-ND High Eff. Standalone Nickel Battery Charger* .. 10.00 6.64 5.41 and |2C Monitoring* 11.90 8.50 7.00 
LTC4050EMS-4.1-ND 41V Li-lon Battery Charger Controller. 475 316 2.38 L7C4261IGN#PBF-ND Negative Voltage Hot Swap Controller with ADC 
eS ee neh ine ay Ghar oet vonONeT: 475 316 2.38 and |2C Monitoring* 14.30 10.21 8.41 
5: -4.2- ithium-lon Battery Pulse Charger PCMCIA Switches 
with Over-Current.... OOmete OoMmee-oll —— - 
LTC4052EMS8E-4.2#PBF-ND | Lithium-lon Battery Pulse Charger ETCIS1SCG-ND PCMCIA Switching Matrix 625) 415" 3185 
ae 375 _268 221 | | TorarogsaPar-No SinglePOMGIA tected 33V6V Vos Such SIG 450 800 240 
aT: f i fe = x A 
MeSH Bevel USB Lithium-lon Battery Charger LTC1470ES8-ND Single PCMCIA Protected 3.3V/5V Vcc Swite 538 3.84 3.16 
with Thermal Regulation BU) NES LTC1470ES8#PBF-ND Single PCMCIA Protected 3.3V/5V Vcc Switch* 5.38 3.84 3.16 
LTC4053EMSE-4.2#PBF-ND. USB Lithium-lon Battery Charger = . = = 2 
with Thermal Regulation* . 375 268 221 LTC1471CS-ND Dual PCMICIA Protected 3.3V/5V Vee Switch 750 5.00 4.29 
LTC4060EFE#PBF-ND Standalone Linear NiMH/NiCd LTC1471CS#PBF-ND Dual PCMCIA Protected 3.3V/5V Vee Switch 7.50 5.00 4.29 
Battery Charger*.... 7.38 4.90 3.94 LTC1472CS-ND Protected PCMCIA Vcc/VPP Switching Matrix i250 74715) 43:55 
CTCA065AEDCATRMPBFCT-ND | Standalone 750mA Li-lon Battery Charger* 277 248 2.23 ETGLAT20SPRBEND Efolected FEMGIA.Vee/VEE Switeiig Maing es 
LTC4065AEDC#TRMPBFTR-ND | Standalone 750mA Li-Ion Battery Charger* 680.00/500 PWM Controllers 
LTC4065EDC4TRMPBFCT-ND | Standalone 750mAé Li-lon Battery Charger* 277 248 2.23 LT1242CS8-ND High Speed Current Mode PWM 3.88 2.58 2.30 
LTC4065EDC#TRMPBFTR-ND | Standalone 750mAé Li-lon Battery Charger* 680.00/500 LT1242CS8#PBF-ND High Speed Current Mode PWM 3.88 258 2.30 
LTC4068EDD-4.2#PBF-ND 4.2V, Standalone Linear Li-lon Battery Charger* 3.38 241 1.99 LT1243CN8#PBF-ND High Speed Current Mode PWM* 3.50 2.33 2.10 
LTC4068XEDD-4.2#PBF-ND 4.2V, Standalone Linear Li-lon Battery Charger* 3.38 241 1.99 LT1243CS8-ND High Speed Current Mode PWM 3.88 2.58 2.30 
LTC4075EDD#PBF-ND Dual In USB/AC Adapter Standalone LT1243CS8#PBF-ND High Speed Current Mode PWM 3.88 2.58 2.30 
Li-lon Battery Charger* S75) 267) {221 LT1243IN8#PBF-ND High Speed Current Mode PWM, Ind. Temp.* 3.88 258 2.30 
LTC4076EDD#PBF-ND Dual Input Standalone Li-lon Battery Charger Chik AGT 22221) LT1244CN8-ND High Speed Current Mode PWM 3.50 2.33 2.10 
LTC4077EDD#PBF-ND. Dual Input Standalone Li-lon Battery Charger* Cie Boy 22l LT1244CN8#PBF-ND High Speed Current Mode PWM 350! 233° 2:10 
LTC4080EMSE#PBF-ND 500mA Standalone Li-lon Battery Charger* CeO Meine 24 LT1244CS8-ND High Speed Current Mode PWM 3.88 258 2.30 
LTC4088EDE#PBF-ND High Eff. Battery Charger/USB Power Manager 440 3.14 2.59 LT1244CS8#PBF-ND High Speed Current Mode PWM* 3.88 2.58 2.30 
LTC4090EDJC#PBF-ND USB Power Manager Plus High Voltage LT1245CS8-ND High Speed Current Mode PWM 3.88 2.58 2.30 
Li-lon/Polymer Battery Charger* 6.50 464 3.82 LT1245CS8#PBF-ND High Speed Current Mode PWM 3.88 2.58 2.30 
LTC4095EDC#TRMPBFCT-ND__| Standalone USB Li-lon/Polymer Battery Charger*.......8-DFN 2.91 2.60 2.34 * RoHS Compliant (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each 
7 @, LINCAR Digi@Reel® POWER MANAGEMENT (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 ~~ 100 
es , LTC2912CTS8-1#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 336 3.00 270 
nl aey pee bi Pros Ear LTC2912CTS8-14TRMPBETR-ND] Single UV/OV Voltage Monitor* 880.00/500 
: B ub LTC2912CTS8-24TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 3.36 3.00 270 
CCFL/LCD LTC2912CTS8-24TRMPBFTR-ND] Single UV/OV Voltage Monitor* 880.00/500 
L11182CS#PBF-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator* ... . 16-SOIC 6.25 5.35 LTC2912CTS8-3#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 3.36 3.00 2.70 
LT1183CS-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator. - 16-SOIC 6:25) 5:85 LTC2912CTS8-3#TRMPBFTR-ND| Single UV/OV Voltage Monitor* 880.00/500 
LT1183CS#PBF-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator* . 16-SOIC 6.25 5.35 LTC2912IDDB-1#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 400 358 3.22 
LT1184CS#PBF-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator* .16-SOIC 4.40 3.80 LTC2912IDDB-2#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 4.00 3.58 3.22 
LT1184FCS-ND CCFL/LCD Contrast Switching Regulator, Floating... 16-SOIC 5.25 4.50 ETC2912IDDE-2¢TRMPBETR:ND) Single UV/OV Voltage Monitor® 1045.00/500 
LT1184FCS#PBF-ND CCFL/LCD Contrast Switching Reg., Floating*......... 16-SOIC 5.25 4.50 L1C2912IDDB-3#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor 4.00 3.58 3.22 
; LTC2912|DDB-3#TRMPBFTR-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 1045.00/500 
__MOSFET Drivers _ - LTC2912ITS8-1#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 4.00 358 3.22 
LT1158CN#PBF-ND Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver* .. 16-Dip 3.92 3.50 LTC2912ITS8-1#TRMPBFTR-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 1045.00/500 
LT1158CSW#PBF-ND Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver*....... 16-SOIC 417 3.75 L7C2912ITS8-2#TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 400 358 3.22 
eee ns fea ae AOE Oeet aie ee opt ee LTC2912ITS8-2#TRMPBFTR-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 1045.00/500 
5 : lalf Bridge N-Channel Power river® 16. : : LTC2912ITS8-34TRMPBFCT-ND | Single UV/OV Voltage Monitor* 400 358 3.22 
LT4160CS#PBF-ND Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver* .... 14-SOIC 375 3.20 Ii cee ot eee eT MEEETEANGH Sina UV/OV Voltage Monitor= 1045 00/500 
LT1161CN#PBF-ND Quad High Side N-Channel MOSFET Driver* 20-Dip 4.00 3.30 LTC2913CDD-1#PBF-ND Dual UV/OV Voltage Monitor* 460 3.29 271 


LT1161CSW#PBF-ND 
LT11641N-ND 
LT1161IN#PBF-ND 
LT11611SW#PBF-ND 


Quad High Side N-Channel MOSFET Driver* 
Quad High Side N-Channel MOSFET Driver. 
Quad High Side N-Channel MOSFET Driver* .. 
Quad High Side N-Channel MOSFET Driver* 


LTC2913CDD-2#PBF-ND 
LTC2913CMS-1#PBF-ND 
LTC2913CMS-2#PBF-ND 
LTC2913IDD-1#PBF-ND 


Dual UV/OV Voltage Monitor* 
Dual UV/OV Voltage Monitor* ... 
Dual UV/OV Voltage Monitor* .. 
Dual UV/OV Voltage Monitor* 


460 329 271 
460 3.29 271 
460 3.29 271 
5.50 3.93 3.24 


.20-SOIC 6.50 4.32 3.60 
20-Dip 675 450 3.70 
6.75 450 3.70 
7.25 4.82 4.05 


LTC2913IDD-2#PBF-ND 
LTC2913IMS-1#PBF-ND 


5.50 3.93 3.24 
5.50 3.93 3.24 


LT1336CN-ND 
LT1336CS#PBF-ND 


Half Bridge N-Channel MOSFET Driver. 
Half Bridge N-Channel MOSFET Driver 


5.63 3.75 3.20 
6.00 4.00 3.40 


Dual UV/OV Voltage Monitor* 
Dual UV/OV Voltage Monitor* 


LT1910ES8-ND. High Side MOSFET Driver . 413 2.95 2.43 LTC2913IMS-2#PBF-ND Dual UV/OV Voltage Monitor* 5.50 3.93 3.24 
LT1910ES8#PBF-ND High Side MOSFET Driver* 413 295 243 LTC2914CDHC-1#PBF-ND Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* . 7.50 5.36 4.41 
LTC1153CN8-ND Auto-Reset Electronic Circuit Breake: 3.75) (2.50) 2:10) LTC2914CDHC-2#PBF-ND Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* . 750 536 4.41 
LTC1153CN84PBF-ND Auto-Reset Electronic Circuit Breaker* 375 250 2.10 LTC2914CGN-1#PBF-ND Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* .. 750 5.36 4.41 
L7C1153CS8-ND huts Recst Fcctanie meat Brecker 400 2.66 2.25 LTC2914CGN-2#PBF-ND Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* .. 750 5.36 4.41 


LTC2914IDHC-1#PBF-ND 
LTC2914IDHC-2#PBF-ND 
LTC29141GN-1#PBF-ND 


9.00 643 5.29 
9.00 643 5.29 
9.00 643 5.29 


Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* . 
Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* . 
Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor* . 


LTC1153CS8#PBF-ND 
LTC11531S8-ND 
LTC11531S8#PBF-ND 


400 266 2.25 
488 3.24 275 
488 3.24 2.75 


Auto-Reset Electronic Circuit Breaker* 
Auto-Reset Electronic Circuit Breake: 
Auto-Reset Electronic Circuit Breaker* 


LTC2921CGN-ND 
LTC2921CGN#PBF-ND 
LTC2921CGN-2.5-ND 
LTC2921CGN-3.3-ND 
LTC2922CF-ND 
LTC2922CF-2.5-ND 


6.25 4.20 3.60 
6.25 420 3.60 
6.25 4.20 3.60 
6.25 420 3.60 
.20-TSSOP 6.75 4.50 3.85 
.20-TSSOP 6.75 4.50 3.85 


Power Supply Tracker with Monitor... 
Power Supply Tracker with Monitor* 
Power Supply Tracker with Monitor. 
Power Supply Tracker with Monitoi 
Power Supply Tracker with Monitoi 


LTC1154CS8#PBF-ND 
LTC1155CN8#PBF-ND 
LTC1155CS8#PBF-ND 
LTC1157CS8#PBF-ND 
LTC1163CS8#PBF-ND 


Single High Side MOSFET Driver* 
Dual High Side MOSFET Driver 
Dual High Side MOSFET Driver 
Dual, 3.3V, High Side MOSFET Driver* 
Triple High Side MOSFET Driver* 


3.50 2.35 2.00 
5.25 3.50 3.00 
5.63 3.75 3.20 
475 316 2.65 
5.25 3.50 2.90 


Power Supply Tracker with Monitoi 
Power Supply Tracker with Monitoi 
Power Supply Tracker with Monitot 
Power Supply Tracker with Monitor* 
Pushbutton On/Off Controller* . 


LTC1165CS8-ND 
LTC1165CS8#PBF-ND 
LTC1255CN8-ND 
LTC1255CS8-ND 
LTC1255CS8#PBF-ND 


Triple High Side MOSFET Drive: 
Triple High Side MOSFET Driver* 
Dual 24V High Side MOSFET Driver. 
Dual 24V High Side MOSFET Driver. 


6.25 3.50 2.90 
5.25 3.50 2.90 
5.25 3.50 3.00 
5.63 3.75 3.20 
5.63 3.75 3.20 


LTC2922CF-3.3-ND 
LTC29281G#PBF-ND 
LTC2928IUHF#PBF-ND 
LTC2950CDDB-1#TRMPBFCT-ND 


.20-TSSOP 6.75 4.50 3.85 
36-SSOP 9.73 6.94 5.72 
8-QFN 869.73 6.94 5.72 
8-DFN 417 3.73 3.36 


Dual 24V High Side MOSFET Driver* LTC2950CDDB-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* . 8-DFN 1090.00/500 
LTC1266CS#PBF-ND Sync. Reg. Controller for N/P Ch. MOSFETS* 750 4.98 4.05 LTC2950|DDB-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* . 8-DFN 4.87 4.35 3.92 
LTC1266CS-3.3-ND 3.3V Sync. Reg. Controller for N/P Channel LTC2950IDDB-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* . 8-DFN 1275.00/500 


MOSFETS.... 
Sync. Reg. Controller for N/P Ch. MOSFETS 


7.50 498 4.05 
8.50 5.65 4.45 


LTC2952CF#PBF-ND 
LTC2952CUF#PBF-ND 


Pushbutton PowerPath™ Controller* 
Pushbutton PowerPath™ Controller* 


.20-TSSOP 5.90 4.21 3.47 


LTC12661S-ND 20-OFN 5.90 4.21 3.47 


LTC12661S#PBF-ND Sync. Reg. Controller for N/P Ch. MOSFETS* 8.50 5.65 4.45 LTC2952IF#PBF-ND Pushbutton PowerPath™ Controller* .20-TSSOP 7.08 5.05 4.16 
LTC12661S-3.3-ND 3.3V Sync. Reg. Controller for N/P Channel LTC2952IUF#PBF-ND Pushbutton PowerPath™ Controller* 20-QFN 7.08 5.05 4.16 
MOSFETS.... 5.65 4.45 LTC2953CDD-1#PBF-ND Pushbutton On/Off Controller* .. 460 3.29 271 
LTC12661S-3.3#PBF-ND 3.3V Sync. Reg. Controller for N/P Channel LTC2953CDD-2#PBF-ND Pushbutton On/Off Controller* . 460 3.29 2.71 
MOSFETS* . 5.65 4.45 LTC29531DD-1#PBF-ND Pushbutton On/Off Controller* . 5153) 96:04) isi25) 
LTC12661S-5-ND 5V Sync. Reg. LTC29531DD-2#PBF-ND Pushbutton On/Off Controller* . 553 3.94 3.25 
MOSFETS.... 5.65 4.45 LTC2954CDDB-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* . 417 373 3.36 
Lic1477058-ND Single Protected High Side Switch SOIC 4153.13 LTC2954CDDB-1#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* . 1090.00/500 
LTC1477CS8#PBF-ND Single Protected High Side Switch* 8-SOIC 415 3.50 LTC2954CDDB-2#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller’ . 417 3.73 3.36 
LTC1478CS#PBF-ND Dual Protected High Side Switch’ ... 6.65 5.55 LTC2954CDDB-2#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* . 1090.00/500 
LTC1693-1CS8#PBF-ND High-Speed Dual N-Channel MOSFET Driver 2.33 1.75 Te eaeeae con RMEBEGT SND Pushbutton oe a ar SESS ae 
LTC1693-11S84PBF-ND High-Speed Dual N-Channel MOSFET Driver, 5 i -ND) Pushbutton On/Off Controller* . .00/5 
fad Temp* 266 2.00 LTC2954CTS8-2#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* . 4AT_ 373 2136 
“D188. igh: E i LTC2954CTS8-24TRMPBFTR-ND| Pushbutton On/Off Controller* . 1090.00/500 
eee sh ae aici oiD AGS Bw L7C29541DD8-24TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller. 487 435 3.92 
e 4 Fsncehann Darah fle ; i ; LTC2954IDDB-2#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* . 1275.00/500 
BUSS AD) nt coda N-Gnannell MOSEEL Diver BY Or LTC2954|TS8-1#TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* . 487 435 3.92 
i i : é ; 
L7¢1699-5CMS8-ND High-Speed Single N. Channel MOSFET Driver Bly ep LTC2954ITS8-14TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller* . 1275.00/500 
7 , , LTC2954ITS8-24TRMPBFCT-ND | Pushbutton On/Off Controller* . 487 435 3.92 
ELC 1693;50 MS GPE TEND) High-Speed Single N-Channel MOSFET Driver® . ee 2 LTC2954ITS8-2#TRMPBFTR-ND | Pushbutton On/Off Controller® . 1275.00/500 
LTC1710CMS8-ND Dual SMBus High Side Switch . 4.24 3.20 
LTC1710CS8-ND Dual SMBus High Side Switch . 5.88 3.91 2.95 LIN 
LTC17101S8-ND Dual SMBus High Side Switch, Ind. 7.00 4.65 3.50 r Y 
LTC1981ES5#TRMCT-ND Single Micropower High Side Switcher Controlle’ 3.02 2.70 2.43 TECHNOLOGY REFERENCES 
LTC1981ES5#TRMPBFCT-ND “iO aa High Side Switcher Be ees Digi-Key Price Each 
ontroller . aA 5 Part No. Description 1 25 100 
LTC19B1ESS#TRMPBFIR-ND | Single Micropower Hig [M385BZ-2.5LT-ND Precision Voltage Reference, 2.5V, 1. 2.00 145 1.10 
Controller* 690.00/500 


LT1004CS8-1.2-ND 
LT1004CS8-1.2#PBF-ND 


2.88 1.92 1.65 
2.88 1.92 1.65 


Micropower 1.2 Voltage Reference .... 


LTC1982ES6#TRMCT-ND Micropower 1.2 Voltage Reference* . 


Dual N-Channel MOSFET Driver 


3.47 3.10 2.79 


LTC1982ES6#TRMPBFCT-ND 
LTC1982ES6#TRMPBFTR-ND 
LTC4440EMS8E-ND 

LTC4440ES6#TRMPBFCT-ND 


Dual N-Channel MOSFET Driver*. 
Dual N-Channel MOSFET Driver*. 
High-Speed, High Voltage, High Side Gate Driver ....8-MSOP 3.50 
High-Speed, High Voltage, High Side 

Gate Driver* 


3.47 3.10 2.79 
910.00/500 
2.50 2.06 


LT1004CS8-2.5-ND 
LT1004CS8-2.5#PBF-ND 
L11004CZ-1.2#PBF-ND 
L11004CZ-2.5-ND 
LT1004CZ-2.5#PBF-ND 


2.88 1.92 1.65 
2.88 1.92 1.65 
238 1.58 1.35 
238 1.58 1.35 
238 1.58 1.35 


Micropower 2.5 Voltage Reference 
Micropower 2.5 Voltage Reference* .. 
Micropower 1.2 Voltage Reference* .. 
Micropower 2.5 Voltage Reference .... 
Micropower 2.5 Voltage Reference* .. 


414 3.70 3.33 


LTC4440ES6#TRMPBFTR-ND. High-Speed, High Voltage, High Side 


Gate Driver* 


LT10041S8-1.2#PBF-ND 
LT10041S8-2.5-ND 


5.63 3.75 3.20 
5.63 3.75 3.20 


Micropower 1.2 Voltage Reference* .. 


SOT-23-6 1085.00/500 Micropower 2.5 Voltage Reference .... 


SIM Interface LT10041S8-2.5#PBF-ND Micropower 2.5 Voltage Reference* .. 5163) io) 3:20 


LT10041Z-2.5-ND 
LT10041Z-2.5#PBF-ND 
LT1009CMS8-ND 
LT1009CMS8#PBF-ND 
LT1009CZ-ND 


5.00 3.33 2.85 
6.00 3.33 2.85 
3.75 249 2.00 
3.75 2.49 2.00 
2.38 1.58 1.35 


Micropower 2.5 Voltage Reference 
Micropower 2.5 Voltage Reference* .. 
2.5V Reference Shunt Regulator 
2.5V Reference Shunt Regulator*. 
2.5V Reference Shunt Regulator 


LTC15551GN-ND 
LTC15551GN#PBF-ND 
LTC1556CGN-ND 


16-SSOP 650 4.32 3.70 
16-SSOP 650 4.32 3.70 


SIM Power Supply and Level Translator ... 
SIM Power Supply and Level Translator* 
SIM Power Supply and Level Translator 
with LDO Reg. 
SIM Power Supply and Level Translator 


6.25 415 3.60 


LTC1556IGN-ND 


with LDO Reg 775 515 4.45 LT1009CZ#PBF-ND 2.5V Reference Shunt Regulator*. 2.38 1.58 1.35 
r 7 LT10091S8-ND 2.5V Reference Shunt Regulator 450 3.00 2.55 

LTC1955EUH-ND Dual Smart Card Interface with Serial Control. 490 350 2.88 
LTC195SEUH#PBF-ND Dual Smart Card Interface with Serial Control* 490 350 2.88 Se Fe eee eee: ey eee 
LTC4555EUD#PBF-ND SIM Power Supply and Level Translator*... 240 171 1.41 Hl SV Reference Shunt Regulator® B 15 2.35 


LT1009S8-ND 
LT1009S8#PBF-ND 


3.13 2.08 1.85 
3.13 2.08 1.85 


2.5V Reference Shunt Regulator 


Supply Tracker 


2.5V Reference Shunt Regulator*. 


LTC2908CTS8-C1#TRMPBFCT-ND | Precision Six Input Supply Monitor* -TSOT-23-8 5.85 5.23 4.71 LT1019ACN8-2.5-ND Precision 2.5V Bandgap Reference 


LTC2908CTS8-C1#TRMPBFTR-ND | Precision Six Input Supply Monitor* . TSOT-23-8 1485.00/500 (Elect. Improved) .05% 11.25 7.50 6.50 
LTC2908ITS8-C1#TRMPBFCT-ND | Precision Six Input Supply Monitor* .TSOT-23-8 655 585 5.27 LT1019ACN8-2.5#PBF-ND Precision 2.5V Bandgap Reference 
LTC2908ITS8-C1#TRMPBFTR-ND | Precision Six Input Supply Monitor* . TSOT-23-8 1660.00/500 (Elect. Improved) .05% * 11.25 7.50 6.50 


LTC2910CDHC#PBF-ND Octal Positive/Negative Voltage Monitor* 640 4.57 3.76 LT1019ACN8-4.5#PBF-ND Precision 4.5V Bandgap Reference 


LTC2910CGN#PBF-ND 
LTC2910IDHC#PBF-ND 
LTC29101GN#PBF-ND 
LTC2912CDDB-1#TRMPBFCT-ND 
LTC2912CDDB-1#TRMPBFTR-ND 


640 4.57 3.76 
7.70 550 4.53 
7.70 5.50 4.53 
3.36 3.00 2.70 
880.00/500 


Octal Positive/Negative Voltage Monitor* 
Octal Positive/Negative Voltage Monitor* 
Octal Positive/Negative Voltage Monitor* 
Single UV/OV Voltage Monitor* 
Single UV/OV Voltage Monitor* 


(Elect. Improved) .05%* 11.25 7.50 6.50 
Precision 5V Bandgap Reference 
(Elect. Improved) .05%* .... % 


Precision 2.5V Reference (Elect. Improved 


LT1019ACN8-5#PBF-ND 


11.25 7.50 6.50 
10.88 7.50 6.50 


(Continued) 


LT1019ACS8-2.5#PBF-ND 
* RoHS Compliant 


) 05% *. 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 1093 


Digi-Key Price Each 
L ) LINEAR D Reel REFERENCES (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Digi-K Price Each LT1460GCZ-2.5#PBF-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref........ TO-92 3.00 2.00 1.65 
NOESY ae rice Each > LT1460GCZ-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Reference...T0-92 3.00 2.00 1.65 
Part No. Description 25 100 


LT1460GIZ-5-ND 


5V Micropower Precision Series Bandgap Reference... T0-92 


3.25 216 1.75 


LT1019ACS8-5#PBF-ND Precision SV Reference (Elect. Improved) .05%* , 7.50 6.50 LT1460GIZ-54PBF-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 325 216 1.75 
Peper ace llty sted la loaa rete oe ee LT1460LHS8-2.5-ND 2.5V Precision Series Ref. with Extended Temp. 5.00 3.32 2.85 
LT1019CN8-5#PBF-ND Precision 5V Bandgap Reference 02%* ae i 458 390 LT1460MHS8-2.5-ND 2.5V Precision Series Ref. with Extended Temp. 4.75 316 2.40 
LT1019CN8-10-ND Precision 10V Bandgap Reference .02% 458 3.90 LT1461ACS8-2.5#PBF-ND 2.5V Micropower Precision LDO Voltage Ref.* 10.75 7.68 6.32 
= ARG = = LT1461ACS8-3-ND 3V Micropower Precision LDO Voltage Reference 12188) 91205 7.57 

eee Fee cere een wade ee LT1461ACS8-3.3-ND 3.3V Micropower Precision LDO Voltage Reference. 1288 9.20 7.57 
L71019CS8-4.54PBF-ND Precision 45V fonda Reference “no%* : 558 485 LT1461ACS8-3.3#PBF-ND 3.3V Micropower Precision LDO Voltage Ref.* 12.88 9.20 7.57 
LT1019¢S8-5-ND Precision 5V Bandgap Reference 02% : 558 4.85 LT1461ACS8-4-ND 4.096V Micropower Precision LDO Voltage Ref 10.75 7.68 6.32 
L71019CS8-5#PBF-ND Precision 5V Bandgap Reference .02%* . 558 4.85 LT1461ACS8-4#PBF-ND 4.096V Micropower Precision LDO Voltage Ref.* 10.75 7.68 6.32 
L11019CS8-10-ND Precision 10V Bandgap Reference 029 558 465 LT1461ACS8-5#PBF-ND 5V Micropower Precision LDO Voltage Reference* ... 10.75 768 6.32 
LT1019CS8-10#PBF-ND Precision 10V Bandgap Reference ‘02%* 558 485 LT1461BCS8-3.3-ND 3.3V Micropower Precision LDO Voltage Reference. 8.88 5.90 4.70 
LT1019IN8-2.5-ND Precision 2.5V Bandgap neterenee. 02% 5.75 495 LT1461BCS8-4#PBF-ND 4.096V Micropower Precision LDO Voltage Ref.* ... 7.38 5.27 4.34 
LT1019IN8-2.54PBF-ND Precision 2.5V Bandgap Reference 02%*. 575 495 LT1461BCS8-5#PBF-ND 5V Micropower Precision LDO Voltage Reference* . 7.38 5.27 4.34 
LT1021BCN8-5-ND Precision 5V Reference, TC Sppm/°C.... 6.42 5.50 eee a oy Hea Sarat ree eee Ha ae eo ee 
au a ici a - - icropower Precision oltage Reference* . i | 15 

i i oe ND preceion * Sabi Ls ce oe a8 LT1461CCS8-3.3-ND 3.3 Micropower Precision LDO Voltage Reference. 3.00 200 1.75 
L71021BCN8-7#PBF-ND Precision 7V Reference, TC 5ppm/°Cx. 6.42 5.50 LT1461CCS8-3.3#PBF-ND 3.3V Micropower Precision LDO Voltage Ref.* ......... 3.00 2.00 1.75 
LT1021BCN8-10-ND Precision 10V. Reference, TC 5ppm/°C.. 6.42 5.50 LT1461CCS8-4#PBF-ND 4.096V Micropower Precision LDO Voltage Ref.* ... 3.00 2.00 1.75 
LT1021BCN8-10#PBF-ND Precision 10V Reference, TC 5ppm/*C 6.42 5.50 Eerie Fra a pees een rye Wie eee Soe oo ou He 
7 Ta] 9) 5-5 -| 5V Micropower Precision loltage Reference* ... 8-' if i dB 
ote Fen aN eee: ren ay ers L11461DHS8-34PBF-ND 3V Micropower Precision LDO Voltage Reference*...8-SOIC 3.00 2.00 1.75 
L71021CCN8-5#PBF-ND Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C 4.25 3.65 LT1461DHS8-5#PBF-ND 5V Micropower Precision LDO Voltage Reference*...8-SOIC 3.00 2.00 (1.75 


LT1634ACS8-1.25-ND 


1.25V Micropower Shunt Voltage Reference. 


938 623 4.70 


LT1021CCN8-10-ND 
LT1021CCN8-10#PBF-ND 


Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C 
Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C*. 


638 4.25 3.65 
6.38 4.25 3.65 


LT1634ACS8-1.25#PBF-ND 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference* . SOIC 9.38 6.23 4.70 


LT1634ACS8-2.5-ND 
B38 ae He LT1634ACS8-2.5#PBF-ND 
475 347 275 LT1634ACS8-4.096-ND 
475 347 275 [T1634ACS8-4.096#PBF-ND 
588 3.92 3.35 LT1634ACS8-5-ND 


9.38 6.23 4.70 
938 623 4.70 
9.38 6.23 4.70 
9.38 6.23 4.70 
938 623 4.70 


2.5V Micropower Shunt Voltage Reference... 
2.5V Micropower Shunt Voltage Reference* 
4.096V Micropower Shunt Voltage Referenci 
4.096V Micropower Shunt Voltage Reference* 
5V Micropower Shunt Voltage Reference... 


LT1021CIN8-5-ND 
LT1021CIN8-5#PBF-ND 
LT1021DCN8-5#PBF-ND 
LT1021DCN8-10#PBF-ND 
LT1021DCS8-5#PBF-ND 


Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C . 
Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C 
Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C*... 
Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C*. 
Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C* 


5883.92 3.35 LT1634ACS8-5#PBF-ND 
588 392 335 LT1634A1S8-1.25-ND 
925 617 495 LT1634A1S8-1.25#PBF-ND 
9.25 617 4.95 LT1634BCMS8-1.25-ND 
8.38 5.58 4.50 LT1634BCMS8-1.25#PBF-ND 


938 6.23 4.70 
10.38 6.89 5.20 
10.38 6.89 5.20 

488 3.24 2.70 

488 3.24 2.70 


5V Micropower Shunt Voltage Reference * 
1.25V Micropower Shunt Voltage Reference. 
1.25V Micropower Shunt Voltage Reference* .. 
1.25V Micropower Shunt Voltage Reference. 
1.25V Micropower Shunt Voltage Reference* . 


LT1021DCS8-10-ND 
LT1021DCS8-10#PBF-ND 
LT1027BCN8-5-ND 
LT1027BCN8-5#PBF-ND 
LT1027CCN8-5#PBF-ND 


Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C 
Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C*. 
5V Precision Reference, 2ppm/°C 
5V Precision Reference, 2ppm/°C 
5V Precision Reference, 3ppm/°C*.. 


LT1027CCS8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 3ppm/°C* GIS0mG a Imeai75 LT1634BCS8-1.25-ND 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference. 438 291 2.40 
LT1027DCN8-5-ND 5V Precision Reference, 5ppm/°C 7.38 492 3.95 LT1634BCS8-1.25#PBF-ND 1.25V Micropower Shunt Voltage Reference* . 4.38 2.91 240 
LT1027DCN8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 5ppm/°C 7.38 4.92 3.95 LT1634BCS8-2.5-ND 2.5V Micropower Shunt Voltage Reference... 4.38 2.91 2.40 


LT1634BCS8-4.096#PBF-ND 
LT1634BIS8-1.25-ND 


“SOIC 4.38 2.91 2.40 
“SOIC 5.63 3.74 2.95 


LT1027ECN8-5-ND 
LT1027ECN8-5#PBF-ND 


6.88 4.58 3.65 
6.88 4.58 3.65 


4.096V Micropower Shunt Voltage Reference* 
1.25V Micropower Shunt Voltage Reference. 


5V Precision Reference, 7.5ppm/°C . 
5V Precision Reference, 7.5ppm/°C* 


463 310 2.40 LT1634BIS8-1.25#PBF-ND 
0-92 450 3.00 2.60 LT1634B1S8-2.5-ND 

0-92 275 1.83 1.60 LT1634B1S8-2.5#PBF-ND 
0-92 275 1.83 1.60 LT1634CCZ-4.096-ND 

0-92 5.00 3.33 2.85 LT1790BCS6-1.25#TRMCT-ND 


“SOIC 5.63 3.74 2.95 
5.63 3.74 2.95 
5.63 3.74 2.95 
3.88 2.58 2.15 
3.16 283 2.55 


1.25V Micropower Shunt Voltage Reference* . 
2.5V Micropower Shunt Voltage Reference... 
2.5V Micropower Shunt Voltage Reference* 
4.096V Micropower Shunt Voltage Reference 
1.25V Micropower LDO Reference 


LT1027ECS8-5#PBF-ND 
LT1029ACZ#PBF-ND 
LT1029CZ-ND 
LT1029CZ#PBF-ND 
LT1034BCZ-2.5#PBF-ND 


5V Precision Reference, 7.5ppm/°C* 
5V Precision Bandgap Reference, 20ppm/°C* 
5V Precision Bandgap Reference, 20ppm/°C. 

5V Precision Bandgap Reference, 20ppm/°C: 
Dual 2.5V Reference, Max TC = 20 ppm/°C* 


L71034CS8-1.2#PBF-ND Dual 1.2V Reference, Max TC = 40 ppm/°C* 450 3.00 2.40 LT1790BCS6-1.25#TRMPBFCT-ND) 1.25V Micropower LDO Reference* . S516) 12:83) (255) 
LT1034CS8-2.5-ND Dual 2.5V Reference, Max TC = 40 ppm/°C. 450 3.00 2.40 LT1790BCS6-1.25#TRMPBFTR-ND) 1.25V Micropower LDO Reference* . 725.00/500 
LT1034CZ-1.2-ND Dual 1.2V Reference, Max TC = 40 ppm/°C.. aie Bel) Aa LT1790BCS6-2.048#TRMPBFCT-ND| 2.048V Micropower LDO Reference* Oil6. 12183) 2155) 
LT1034CZ-2.5-ND Dual 2.5V Reference, Max TC = 40 ppm/°C.. G:fo0 e-00li 2.15) LT1790BCS6-2.048#TRMPBFTR-ND | 2.048V Micropower LDO Reference* 725.00/500 
LT10341S8-2.5-ND Dual 2.5V Reference, Max TC = 40ppm/°C.. 61250 741 33:39) LT1790BCS6-2.5#TRMPBFCT-ND | 2.5V Micropower LDO Reference* SoGI 2:83) 52.05) 
LT10341Z-2.5-ND Dual 2.5V Reference, 20ppm/°C.... S138) 13/58) 73105) LT1790BCS6-2.5#TRMPBFTR-ND | 2.5V Micropower LDO Reference* 725.00/500 
LT1236ACN8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, Sppm/°C 7.15 5:15 4:00 LT1790BCS6-3#TRMCT-ND 3V Micropower LDO Reference. S516) 2.60) 2.05) 
LT1236ACS8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, Sppm/°C 7.15 5:16 4.00 LT1790BCS6-3#TRMTR-ND 3\V Micropower LDO Reference. 725.00/500 
LT1236ACS8-104PBF-ND 10V Precision Reference, 5ppm/°C* 6.38 4.24 3.30 LT1790BCS6-3#TRMPBFCT-ND | 3V Micropower LDO Reference* 3.16 2.83 2.55 
LT1236A1S8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, Sppm/°C*.. 10.25 6.81 5.32 LT1790BCS6-34TRMPBFTR-ND | 3V Micropower LDO Reference .. 725.00/500 
LT1236BCN8-5-ND 5V Precision Reference, 10ppm/°C .. 450 2.99 2.30 LT1790BCS6-3.34TRMPBFCT-ND | 3.3V Micropower LDO Reference* GHGs 2:83) 2155 
LT1236BCS8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 10ppm/°C* 450 2.99 2.30 LT1790BCS6-3.3#TRMPBFTR-ND | 3.3V Micropower LDO Reference* 725.00/500 


LT1236BCS8-10-ND 
LT1236BCS8-10#PBF-ND 


488 3.24 255 
488 3.24 2.55 


10V Precision Reference, 10ppm/°C 
10V Precision Reference, 10ppm/°C 


3.16 283 2.55 
3.16 283 2.55 


LT1790BCS6-4.096#TRMCT-ND | 4.096V Micropower LDO Referenci 
LT1790BCS6-4.096#TRMPBFCT-ND) 4.096V Micropower LDO Reference* 


L11236BIS8-5-ND 5V Precision Reference 10ppm/*C 5133.41 2.65 LT1790BCS6-4.096¢TRMPBFTR-ND| 4.096V Micropower LDO Reference* 725.00/500 
L1236B1S8-5#PBF-ND 5V Precision Reference 10ppm/°C*. 513° 3.41 2.65 LT1790BCS6-5#TRMPBFCT-ND | 5V Micropower LDO Reference .. 316 2.83 2.55 
L11236CCN8-5-ND 5V Precision Reference, 15ppm/* 4.00 2.66 2.05 LT1790BCS6-5#TRMPBFTR-ND | 5V Micropower LDO Reference* .. 725.00/500 
LT1236CCN8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 15ppm/°C* 4.00 2.66 2.05 LT1790BIS6-4.0964TRMPBFCT-ND | 4.096V Micropower LDO Reference S72 383, 3100 
LT1236CCN8-10#PBF-ND 10V Precision Reference, 15ppm/°C 450 2.99 2.35 [T1790B1S6-4,096#TRMPBFTR-ND | 4.096V Micropower LDO Reference* 930.00/500 


LT1236CCS8-5#PBF-ND 5V Precision Reference, 15ppm/°C* 4.00 2.66 2.05 


LTC1258CMS8-ND 513 3.41 2.65 


Adj., Micropower LDO Bandgap Reference 
Adj., Micropower LDO Bandgap Reference* . 
Adj., Micropower LDO Bandgap Reference 
5V Micropower LDO Bandgap Reference ... 


LT1389ACS8-1.25-ND 
LT1389ACS8-1.25#PBF-ND 
LT1389BCS8-1.25#PBF-ND 
LT1389BCS8-2.5-ND 
LT1389BCS8-2.5#PBF-ND 


Ads; 739) 5:57 
Ads) 7:39" 5.57 
6.50 4.32 3.25 
6.50 4.32 3.25 
6.50 4.32 3.25 


1.25V Nanopower Precision Shunt Voltage Re’ 
1.25V Nanopower Precision Shunt Voltage Ref.* 
1.25V Nanopower Precision Shunt Voltage Ref.* 
2.5V Nanopower Precision Shunt Voltage Ref. 
2.5V Nanopower Precision Shunt Voltage Ref.*. 


LTC1258CMS8#PBF-ND 
LTC1258CS8-ND 
LTC1258CS8-5-ND 


5.13 3.41 2.65 
413 274 2.30 
413 274 2.30 


LT1389BCS8-5-ND 
LT1431CN8-ND 
LT1431CN8#PBF-ND 
LT1431CS8#PBF-ND 
LT1460ACN8-10-ND 


5V Nanopower Precision Shunt Voltage Ref. 
Programmable Reference, .4% Tolerance 

Programmable Reference, .4% Tolerance* 
Programmable Reference, .4% Tolerance* 
10V Micropower Precision Series Reference 


650 432 325 Owe 
225 150 1.25 TECHNOLOGY 


225 1.50 1.25 
3.13 2.08 1.80 
5.50 3.66 2.85 


Price Each 
Pkg. 1 25 100 


Digi-Key 
Part No. 


Description 
General Purpose ADC 


LT1460ACS8-2.5#PBF-ND 
LT1460ACS8-5-ND 


6.25 415 3.45 
625 415 3.45 


2.5V Micropower Precision Series Reference* 


5V Micropower Precision Series Reference LTC1090ACN#PBF-ND 


Single Chip 8-Channel, 10-Bit Data Acquisition 


LT1460ACS8-5#PBF-ND 5V Micropower Precision Series Reference 6.25 415 3.45 System* ae ase 25.75 17.15 15.80 
LT1460ACS8-10-ND 10V Micropower Precision Series Bandgap Re 6.25 4.15 3.25 LTC1090CN#PBF-ND Single Chip 8-Channel, 10-Bit Data Acqui ; 
LT1460ACS8-104PBF-ND 10V Micropower Precision Series Bandgap Ref. Gea Mi 825 System* ....-se aa . -20-Dip 17.50 11.65 9.90 
LT1460BIN8-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 9.00 5.98 4.95 LTC1091CN8-ND Single Chip 2-Channel, 10-Bit Data Acqui 

LT1460BIS8-2.5#PBF-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 9.13 6.06 5.05 System.... 17.50 11.70 9.90 
LT1460BIS8-5#PBF-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 913 6.06 5.05 LTC1091CN8#PBF-ND Single Chip 2-Ch 

LT1460CCMS8-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 650 432 3.60 System* .. 17.50 11.70 9.90 
LT1460DCN8-2.5-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 3.75 249 2.10 LTC1092CN8-ND Single Chip 

LT1460DCN8-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 3.75 249 2.10 System.... 17.50 11.65 9.90 


LT1460DCS8-2.5#PBF-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 4.00 2.66 2.20 LTC1092CN8#PBF-ND Single Chip 1-Channel, 10-Bit Data Acqui 

LT1460DCS8-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 4.00 266 2.20 System? «ss. ty 17.50 11.65 9.90 
LT1460DCS8-5#PBF-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 4.00 266 2.20 LTC1093CN-ND Single Chip 6-Channel, 10- 

LT1460DCS8-10-ND 10V Micropower Precision Series Bandgap Re' 4.00 2.66 2.20 System..... 17.50 11.65 9.90 
LT1460DCS8-10#PBF-ND 10V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* 400 266 2.20 LTC1093CN#PBF-ND Single Chip 6-Chi 

LT1460EIN8-2.5-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 4.25 283 2.35 System* 17.50 11.65 9.90 
LT1460EIS8-2.5-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 450 2.99 2.50 LTC1094CN-ND Single Chip 8- 

LT1460E1S8-2.5#PBF-ND 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 450 299 2.50 System... 17.50 11.65 9.90 


LT1460EIS8-5-ND 5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. ... 438 2.91 2.40 LTC1094CN#PBF-ND Single Chip 8-Ch 


17.50 11.65 9.90 
Micropower Sampling 8 6.75 4.50 3.60 
Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC 5.50 3.70 2.90 
Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC* ...8-SOIC 5.50 3.70 2.90 


(Continued) 


System* 


LT1460E1S8-5#PBF-ND 
LT1460FCMS8-5#PBF-ND 
LT1460FCMS8-10-ND 
LT1460FCMS8-10#PBF-ND 
LT1460GCZ-2.5-ND 


438 291 240 

425 283 2.30 LTC1096ACS8-ND 
425 283 2.35 LTC1096CS8-ND 
425 283 2.35 LTC1096CS8#PBF-ND 


3.00 2.00 1.65 * RoHS Compliant 


5V Micropower Precision Series Bandgap Ref.*. 
5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 
10V Micropower Precision Series Bandgap Ret 
10V Micropower Precision Series Bandgap Ref.* 
2.5V Micropower Precision Series Bandgap Ref. 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1094 (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


LIT 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LTC1098CN8#PBF-ND Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC* 550 370 2.90 LTC1404CS8#PBF-ND 12-Bit, 600ksps ADC with Shutdown* 1050 6.98 5.50 
LTC1098CS8-ND Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADC §.50 3.70 2.90 LTC14041S8#PBF-ND 12-Bit, 600ksps ADC w/Shutdown, Ind. Temp 11.50 7.64 6.05 
LTC1098CS8#PBF-ND Micropower Sampling 8-Bit Serial In/Out ADG* ... 550 370 2.90 LTC1407ACMSE#PBF-ND 14-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADC*...10-MSOP 14.00 10.00 8.24 
LTC1099CN-ND 8-Bit, High Speed ADC with Sample and Hold 14.88 9.90 8.25 LTC1407ACMSE-1#PBF-ND 14-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADC......10-MSOP 14.00 10.00 8.24 
LTC1099CN#PBF-ND 8-Bit, High Speed ADC with Sample and Hold* . 14.88 9.90 8.25 LTC1407AIMSE#PBF-ND 14-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADC*...10-MSOP 16.00 11.43 9.41 
LTC1099CSW-ND 8-Bit, High Speed ADC with Sample and Hold 19.38 12.90 10.70 LTC1407AIMSE-1#PBF-ND 14-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADC*...10-MSOP 16.00 11.43 9.41 
LTC1099CSW#PBF-ND 8-Bit, High Speed ADC with Sample and Hold* ..20-SOIC + 19.38 12.90 10.70 LTC1407CMSE#PBF-ND 12-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADC*...10-MSOP 8.00 5.71 4.71 
LTC1196-2BCS8-ND 8-Bit, 710nS, 1MHz, Sampling ADC 438 2.91 2.50 LTC1407CMSE-1#PBF-ND 12-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADC*...10-MSOP 8.00 5.71 4.71 
LTC1196-2BCS8#PBF-ND 8-Bit, 710nS, 1MHz, Sampling ADC 438 2.91 2.50 LTC1407IMSE#PBF-ND 12-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADC*...10-MSOP 9.13 6.52 5.37 
LTC1197CS8-ND 10-Bit, 250kHz ADC with Shutdown 488 3.24 2.60 LTC1407IMSE-14PBF-ND 12-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADC*...10-MSOP 9.13 6.52__5.37 
LTC1197CS8#PBF-ND 10-Bit, 250kHz ADC with Shutdown* . 488 3.24 2.60 LTC1408CUH#PBF-ND 14-Bit, 600ksps ADC with Shutdown». 1835 13.11 10.79 
LTC11971S8-ND 10-Bit, 250kHz ADC with Shutdown, Ind. Temp. 525 349 2.80 LTC1408CUH-12#PBF-ND 12-Bit, 600ksps ADC with Shutdown*. 1158 8.27 6.81 
LTC11971S8#PBF-ND 10-Bit, 250kHz ADC w/Shutdown, Ind. Temp.» . 5.25 349 2.80 LTC1408|UH#PBF-ND 14-Bit, 600ksps ADC w/Shutdown, Ind. Temp 22.03 15.73 12.96 
LTC1197LCS8-ND 3V, 10-Bit, 250kHz ADC with Shutdown. 488 3.24 2.60 LTC1408IUH-12#PBF-ND 12-Bit, 600ksps ADC w/Shutdown, Ind. Temp*.. 13.90 9.93 8.18 
LTC1197LCS8#PBF-ND 3V, 10-Bit, 250kHz ADC with Shutdown* 4.88 3.24 2.60 LTC1410CSW#PBF-ND 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC, Ind. Temp* 21.25 14.11 10.65 
LTC1197LIS8#PBF-ND 8V, 10-Bit, 250kHz ADC with SD, Ind. Temp.* 5.25 349 2.80 L161411CG-ND Single 14-Bit, 2.5Msps ADC. 38.25 25.50 21.85 
LTC1198-2BCS8-ND 2-Channel, 8-Bit, 750kHz Sampling ADC 5.25 3.50 3.00 LT014111G-ND Single 14-Bit, 2.5Msps ADC. 42.50 28.35 24.30 
LTC1198-2BCS8#PBF-ND 2-Channel, 8-Bit, 750kHz Sampling ADC* .. 5.25 3.50 3.00 LTC1412CG4PBF-ND 12-Bit, 3Msps Sampling ADC* 91.38 14.20 10.69 
LTC1199CMS8-ND 10-Bit ADC 210kHz with Shutdown 5.50 3.66 2.95 LTC1414CGN-ND 14-Bit, 2.2Msps Sampling ADC 34.00 22.65 18.15 
LTC1199CS8#PBF-ND 10-Bit ADC 210kHz with Shutdown» 488 3.24 2.60 LTC1414CGN#PBF-ND 14-Bit, 2.2Msps Sampling ADC* . 34.00 22.65 18.15 
LTC1199IMS8-ND 10-Bit ADC 450kHz with Shutdown . GH) T4l0r 73:25) L1C1415CG#PBF-ND 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC* 22.25 14.78 11.15 
LTC1199LIMS8-ND 10-Bit ADC with Shutdown. 613 4.07 3.25 LTC1415CSW#PBF-ND 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC* 21.25 14.11 10.65 
LTC1199LIMS8#PBF-ND 10-Bit ADC with Shutdown* 6.13 4.07 3.25 LTC14151G#PBF-ND 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC, Ind. Temp 24.25 16.11 12.15 
LTC1272-3ACSW-ND 12-Bit, 3S, 250kHz Sampling ADC. 35.00 23.35 18.76 LTC14151SW-ND 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC, Ind. Temp 23.25 15.44 11.65 
LTC1272-3CCSW-ND 12-Bit, 3, 250kHz Sampling ADC. 22.75 15.15 12.15 LTC14151SW#PBF-ND 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC, Ind. Temp* 23.25 15.44 11.65 
L1C1272-8CCN-ND 12-Bit, 81S, 250kHz Sampling ADC. 15.00 10.00 8.00 LTC1416CG#PBF-ND 14-Bit, 400ksps Sampling ADC, Ind. Temp* 1475 9.80 7.40 
L1C1272-8CCN#PBF-ND 12-Bit, BUS, 250kHz Sampling ADC 15.00 10.00 8.00 LTC14161G4PBF-ND 14-Bit, 400ksps Sampling ADC, Ind. Temp* 15.75 10.46 7.88 
LTC1273BCN#PBF-ND 12-Bit, 2.748, Sampling ADC* 23.50 15.65 12.55 LTC1417ACGN#PBF-ND 14-Bit, 400ksps Sampling ADC 20.00 13.28 10.00 
L1C1273BCSW-ND 12-Bit, 2.748, Sampling ADC 25.88 17.25 13.80 LTC1417CGN-ND 14-Bit, 400ksps Sampling ADC 16.25 10.79 8.15 
ae a erie. eu haloes ae ue ue LTC1417CGN#PBF-ND 14-Bit, 400ksps Sampling ADC 16.25 10.79 8.15 
: “Bit, 100Ksps ADE with Shutdow : : : LTC14171GN#PBF-ND 14-Bit, 400ksps Sampling ADC*.. 1788 11.87 8.95 
SNe SEE OTe PARE ae ee ee LTC1418ACG#PBF-ND 14-Bit 200ksps ADC, serial/Paraliel VO* 22.25 14.78 11.15 
SBCN- Bit, 2.748, Sampling : 65 11.75 LTC1418AIG-ND 14-Bit, 200ksps ADC, S/P 1/0, Ind. Temp. 23.88 15.86 11.95 
LTC1278-4CNAPBF-ND 12-Bit, 400ksps, Sampling ADG with Shutdown 24.00 16.00 1285 | ireratece-nD 1ese ape Be eve let re eS He Ge 
LTC1278-4lSW-ND 12-Bit, 400ksps, Sampling ADC with Shutdown..24-SOIC 27.50 18.35 14.70 LT¢1418CG#PBF-ND 14-Bit! 200ksps ADC. S/P I/O. Ind. Temp* 1725 1146 865 
L1C1278-41SW#PBF-ND 12-Bit, 400ksps, Sampling ADC w/Shutdown*...24-SOIC 27.50 18.35 14.70 LTC1418CN-ND TA-Bit, 200ksps ADC. Serial/Parallel /0.. 16.75 4143840 
LTC1278-5CSW#PBF-ND 12-Bit, 500ksps, Sampling ADC w/Shutdown®...24-SOIC 25.63 17.10 14.65 LT¢1418CN#PBF-ND 14-Bit, 200ksps ADC. Serial/Parallel 0 1675 1113 840 
LTC1278-5ISW-ND 12-Bit, 500ksps, Sampling ADC with Shutdown..24-SOIC 29.38 19.60 15.70 i ipa : : : : 
: : LTC1418IN-ND 14-Bit, 200ksps ADC, $/P 1/0, Ind. Temp. 18.38 12.21 9.20 
LTC1279CG-ND 12-Bit, 600ksps, Sampling ADC w/Shutdown.....24-SSOP 25.88 17.19 14.20 L7C1419ACG#PBF-ND 44-Bit, 800ksps Sampling ADC* 5438 3611 2720 
LTC1279CSW-ND 12-Bit, 600ksps, Sampling ADC with Stnridown 24-808 25.50 16.94 13.95 LTC1419ACSW#PBF-ND 44-Bit_ 800ksps Sampling ADC 53.50 3553 2675 
LTC1279CSW#PBF-ND 12-Bit, 600ksps, Sampling ADC w/Shutdown*...24-SOIC 25.50 16.94 13.95 TTCT419¢G-ND 74-Bit_ 800ksps Sampling ADC 32.50 21.58 16.25 
LTC1282BCSW-ND 3V, 12-Bit, Sampling ADC with Referenc .24-SOIC 28.13 18.75 14.75 ‘ rs ; 
ree : LTC1419CG#PBF-ND 14-Bit, 800ksps Sampling ADC 32.50 21.58 16.25 
LTC1285CN8#PBF-ND 38V, 12-Bit, Micropower Sampling ADC* . 11.88 7.90 6.50 7 Ri : 
i ! LTC1419CSW#PBF-ND 14-Bit, 800ksps Sampling ADC 32.25 21.42 16.13 
LTC1285CS8#PBF-ND 38V, 12-Bit, Micropower Sampling ADC* 12 sk GEE LTC14191G#PBF-ND 14-Bit. 800ksps Sampling ADC, Ind. Temp* 36.25 24.07 18.15 
ETCI286CNSeRBFEND 12-Bit, Micropower Sampling ADC* 9188 6160/5125 LTC1594CS#PBF-ND 4-Channe 12-Bit. 5V, Sampling Serial ADC* 1125 747 6.00 
LTC1286CS8#PBF-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC* 1063 7.10 5.65 5 era ; rae : : : 
pane ; LTC15941S#PBF-ND 4-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC... 73.00 864 6.95 
PIC 286\SS4R BEND) 12-Bit, Micropower Sampling ADC* 1825) 8185 7:05 LTC1598CG-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V; Sampling Serial ADC. 11.50 764 620 
LTC1288CN8#PBF-ND 3V, 12-Bit, MPU Serial In/Out Sampling ADG® .. 11.88 7.90 6.50 eat : : : : : 
; LTC1598CG#PBF-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC* .. 11.50 7.64 6.20 
LTC1288CS8#PBF-ND 3V, 12-Bit, MPU Serial In/Out Sampling ADC* 1250 8.35 6.95 i : : 
' ie LTC1598IG-ND. 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC. 13.25 8.80 7.10 
LTC1290BCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System . 45.00 30.00 23.96 F i ; 
- —— LTC15981G#PBF-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC*. 13.25 8.80 7.10 
LTC1290CCN#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 30.00 20.00 15.95 LTC1598LCG-ND 8-Channel. 12-Bit. 5V. Sampling Serial ADC 11.63.775 645 
LTC1290CCSW#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 36.00 24.00 19.15 anne, Wereliy 9 V, oa PUNG ela : : > 
ReGen SEND 455 mal LTC1598LCG#PBF-ND 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC*....24-SSOP 11.63 7.75 6.45 
- -Bit, Data Acquisition System, Ind. Temp.* 42.38 28.25 23.35 5 2 
L7¢1290CISWéPBF-ND 12-Bit, Data Accuisiti LTC1604AIG#PBF-ND 16-Bit, 333ksps Sampling ADC w/Shutdown*...36-SSOP 63.13 41.92 31.57 
i, quisition System, Ind. Temp.* 42.38 28.25 23.35 ji 4 
i Ri ‘citi LTC1604CG#PBF-ND 16-Bit, 333ksps Sampling ADC w/Shutdown* 44.50 29.55 22.25 
LTC1290DCN-ND 12-Bit, Data Acquisition System 12.50 8.35 6.70 H . 
- — LTC1605ACG-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC 49.63 32.96 24.85 
LTC1290DCN#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 12.50 835 6.70 LTC1605ACG#PBE-ND 16-Bit. 100ksps Sampling ADC 49.63 32.96 2485 
LTC1290DCSW#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 21.75 14.50 11.35 4 “Bit, TOUKsps Samp'ing i : : 
LTC1291CCN8-ND 12-Bit, Data Acquisition System 9813 1875 15.00 LTC1605AIG-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp. 51.00 33.87 25.50 
: a saith : : : ‘ LTC1605AlSW#PBF-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp* 51.00 33.87 25.50 
LTC1291CCN8#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 28.13 18.75 15.00 : 
LTG1291DCN8#PBF-ND 42-Bit, Data Acquisition System* 18.43 12.10 9.50 ite Sa EL 16-Bit, 100ksps Sampling ADC Se eR a 
- — LTC1605CSW#PBF-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC*.. 36.13 23.99 18.07 
LTC1292CCN8#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 28.13 18.75 15.00 7 - 
LTC1292DCN84PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 18.13 1210 950 LTC1605IN-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp. 38.25 25.40 19.15 
i Bs ne LTC1605|N#PBF-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp* 38.25 25.40 19.15 
LTC1293BCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System. 45.00 30.00 23.96 3 . 
LTC1293CCN#PBF-ND 412-Bit, Data Acquisition System™ 30.00 2000 15.95 LTC1605|SW#PBF-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC, Ind. Temp* 38.25 25.40 19.15 
LTC1293DCN#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 18.13 12.10 950 Te vepaeeeran oi ie. 88 se ee 
LTC1293DCSW#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 21.75 14.50 11.35 se a : L : : 
LTC1294BCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System... 45.00 30.00 23.96 LTC1605-2CG#PBF-ND 16-Bit, 100ksps Sampling ADC 36.88 24.49 18.71 
LT¢1294CCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System. 36.00 24.00 19.15 LTC1608ACG#PBF-ND 16-Bit, 500ksps Sampling ADC w/Shutdown* 49.13 32.62 25.20 
LTC1294DCN#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 18.13 12.10 9.50 LTC1608CG#PBF-ND 16-Bit, 500ksps Sampling ADC w/Shutdown* 36-SSOP 35.00 23.24 17.50 
LTC1294D¢SW-ND 12-Bit, Data Acquisition System. 2175 1450 11.35 LTC1609CSW#PBF-ND 16-Bit, 200ksps Serial Sampling ADC*.... 31.75 21.09 15.88 
LTC1294DCSW#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 21.75 14.50 11.35 LTC16091G#PBF-ND 16-Bit, 200ksps Sampling ADC, Ind. Temp 35.00 23.24 17.50 
LTC1296BCN#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 24.38 16.25 13.00 LTC16091SW#PBF-ND 16-Bit, 200ksps Serial Sampling ADC*..... 20-SOIC 35.00 23.24 17.50 
LTC1296BCSW-ND 12-Bit, Data Acquisition System. 2500 1665 1335 LTC1851CFW-ND 8-Channel, 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC....48-TSSOP 14.63 9.72 7.85 
LTC1296BCSW#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 25.00 16.65 13.35 LTC1851CFW#PBF-ND 8-Ch., 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADC*.........48-TSSOP 14.63 9.72 7.85 
LTC1296CCSW#PBF-ND 42-Bit, Data Acquisition System* 17.88 11.90 9.50 LTC1853CFW-ND 8-Channel, 12-Bit, 400ksps, Low Power ADC...48-TSSOP 14.63 9.72 7.85 
S : i y 
[TC1296DCN#PBE-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 15.88 1060 845 LTC1853CFW#PBF-ND 8-Ch., 12-Bit, 400ksps, Low Power ADC*.......48-TSSOP_ 14.63 9.72 7.85 
LTC1296DCSW#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 16.25 10.85 8.65 LTC1856CG#PBF-ND 8-Ch., 16-Bit, 100ksps, Low Power ADC* ... 26.55 18.96 15.62 
LTC1297DCN8-ND 12-Bit, Data Acquleton Stihl 21.75 14.50 11.40 LTC18561G#PBF-ND 8-Ch., 16-Bit, 100ksps, Low Power ADC* 31.85 22.76 18.74 
LTC1297DCN8#PBF-ND 12-Bit, Data Acquisition System* 21.75 14.50 11.40 ae ea Lp Se ke ie ane Bes 
LTC1298CN8-ND 12-Bit, Sampling ADC... 988 6.60 5.25 : -Channel, 12-Bit, 250ksps ADC* : : ‘ 
L1¢1298CN84PBE-ND 12-Bit, Sampling ADG* 988660 5.25 LTC1860LCS8-ND 3V, 1-Channel, 12-Bit, 150ksps ADC 550 3.66 3.00 
LTC1298CS8-ND 12-Bit, Sampling AD 10.68 7.10 5.65 LTC1861CMS-ND 2-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC... 6.25 415 3.50 
LTC1298CS8#PBF-ND 42-Bit, Sampling ADC* 10.63 7.10 5.65 LTC1861CMS#PBF-ND 2-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC* 6.25 415 3.50 
LTC1298IN8#PBF-ND 12-Bit, Sampling ADC, Ind. Temp*. 12.38 8.25 655 LTC1861CS8#PBF-ND 2-Channel, 12-Bit, 250ksps ADC* 5.88 3.91 3.25 
LTC12981S8#PBF-ND 12-Bit, Sampling ADC, Ind. Temp*. 13.25 8.85 7.05 LTC1861LCMS-ND 3V, 2-Channel, 12-Bit, 150ksps ADC 5.63 3.74 3.05 
LTC1392CN8#PBF-ND 10-Bit Micropower Data Acquisition System* 750 5.00 4.10 LTC1861LCMS#PBF-ND 3V, 2-Channel, 12-Bit, 150ksps ADC* . 5.63 3.74 3.05 
LT01392CS8-ND 10-Bit Micropower Data Acquisition System... 763 5.10 4.20 LTC1864ACMS8-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC ... 15.00 9.96 8.05 
LTC1400CS8#PBF-ND 12-Bit, 400ksps ADC with Shutdown* - 10.00 6.64 5.25 LTC1864ACMS8#PBF-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 15.00 9.96 8.05 
LTC14001S8-ND 12-Bit, 400ksps ADC with Shutdown, Ind. Temp 1113 7.39 5.85 LTC1864ACS8#PBF-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 14.38 9.55 7.70 
LTC14001S84PBF-ND 12-Bit, 400ksps ADC w/Shutdown, Ind. Temp*. 1113 7.39 5.85 LTC1864AIMS8#PBF-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 15.63 10.38 8.40 
LTC14011S8#PBF-ND 12-Bit, 200ksps ADC with Shutdown* 7.75 5.15 4.05 LTC1864CMS8-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC... 12.88 8.55 6.90 
LTC1403ACMSE#PBF-ND 14-Bit, 2.8Msps Sampling ADC* 14.00 10.00 8.24 LTC1864CMS8#PBF-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 1288 855 6.90 
LTC1403ACMSE-1#PBF-ND 14-Bit, 2.8Msps Sampling ADC* 14.00 10.00 8.24 LTC1864CS8#PBF-ND 1-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 1238 8.22 6.65 
LTC1403AIMSE#PBF-ND 14-Bit, 2.8Msps Sampling ADC* 16.00 11.43 9.41 LTC1865ACMS#PBF-ND 2-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 15.38 10.21 8.55 
LTC1403AIMSE-1#PBF-ND 14-Bit, 2.8Msps Sampling ADC*. 16.00 11.43 9.41 LTC1865ACS8#PBF-ND 2-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 1475 9.80 8.20 
LTC1403CMSEFPBF-ND 12-Bit, 2 8Msps Sampling ADC* 800. 571 471 LTC1865CMS#PBF-ND 2-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 13.38 8.89 7.45 
LTC1403CMSE-1#PBF-ND 12-Bit, 2.8Msps Sampling ADC* 8.00 571 471 LTC1865CS8-ND 2-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC 288 855 7.15 
LTC1403IMSE#PBF-ND 12-Bit, 2.8Msps Sampling ADC* 913 652 537 LTC1865CS8#PBF-ND 2-Channel, 16-Bit, 250ksps ADC* 1288 855 7.15 
LTC1403IMSE-1#PBF-ND 12-Bit, 2.8Msps Sampling ADC* 913 652 5.37 LTC1865LCMS#PBF-ND 2-Channel, 16-Bit, 150ksps ADC* 13.38 8.89 7.45 
LTC1404CS8-ND 12-Bit, 600ksps ADC with Shutdown......cscssee 10.50 6.98 5.50 
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| J LINEAR Digi@Reel® DATA CONVERSION (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Delta Sigma ADC LTC2489IDE#PBF-ND 16-Bit, 2/4-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive 
it Mi Input Current Cancellation/I2C Interface* ........... 14-DFN 5.30 3.78 3.11 
LTC2400CS8#PBF-ND 24-Bit, Micropower ADC* 10.63 7.10 6.05 ¥ Y i A 
LTC24001S8-ND 24-Bit, Micropower ADC, Ind. Temp 12.13 810 6.95 LTC2492CDE#PBF-ND gi aac cnainal Data Sigma ADC with Easy Drive Let ances 
LTC24001S8#PBF-ND 24-Bit, Mi ADC, Ind. Temp.* 1213 810 6.95 F } : ; 4 
RC TEA ERE S4sHit, 2 Channel Micropower No Latéhicy LT¢24931DE#PBF-ND 24-Bit, 2/4-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive 
Delta Sigma ADC* 10.88 7.23 5.95 Input Current Canellation/I2C Interface*............. 14-DFN 7.25 5.18 4.26 
LTC2408CG#PBF-ND 24-Bit, 8-Channel Micropower ADC 1243 810 695 LTC24941UHF#PBF-ND 16-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with PGA 
LTC2410CGN#PBF-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with and Easy Drive Input Current Cancellation*......... 38-QFN 7.00 5.01 412 
Differential Input/Reference*... 10.63 740 6.05 LTC24951UHF4PBF-ND 16-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with PGA, 
| Bit i i Easy Drive and 2C Interface*..... 7.00 5.01 4.12 
LTC2411CMS#PBF-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with 
Differential Input/Reference*.... 10.63 710 6.05 LTC2497CUHF#PBF-ND 16-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive 
170241 1CMSTR-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with Input Current Cancellation and I2C Interface* ....38-QFN 5.43 3.88 3.19 
Differential Input/Reference 15249.95/2,500 LTC2497|UHF#PBF-ND 16-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive 
LT02411IMS#PBF-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with Input Current Cancellation and |2C Interface* ....38-QFN 6.53 4.66 3.84 
Differential Input/Reference*..... 12.13 810 6.95 LTC2498CUHF#PBF-ND 24-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive 
LTC2411IMSTR-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with Input Current Cancellation* 7.08 5.05 4.16 
Differential Input/Reference 17499.98/2,500 LTC2498IUHF#PBF-ND 24-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive 
L1¢2411-1CMS-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with Input Current Cancellation* 8.48 6.05 4.99 
Differential Input/Reference 10.63 7.10 6.05 LTC2499CUHF#PBF-ND 24-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive 
LT02412CGN-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 2-Channel Input Current Cancellation and |2C Interface* ....38-QFN 7.08 5.05 4.16 
Differential Input..... sss 9.50 6.31 5.05 LTC2499|UHF#PBF-ND 24-Bit, 8/16-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive 
LTC2412CGN#PBF-ND 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 2-Channel Input Current Cancellation and I2C Interface* ....38-QFN 8.48 6.05 4.99 
Differential Input* 950 631 5.05 High Speed ADC 
LTC2413CGN#PBF-ND 24-Bit, Micropower ADC* 10.63 7.10 6.05 LTC1406CGN-ND 8-Bit, 20Msps Sampling ADC 24-SSOP 6.50 4.32 3.40 
facta ner Micropower ADC, Ind. Temp. 12.13 810 6.95 LTC14061GN-ND 8-Bit, 20Msps Sampling ADC 24-SSOP 7.00 4.65 3.70 
Channel, Differential Input, 24-Bit No Latency LTC1406IGN#PBF-ND 8-Bit, 20Msps Sampling ADC 24-SSOP 7.00 4.65 3.70 
Delta Sigma ADC * 1213 8.10 6.95 LTC1740CG-ND 14-Bit, 6Msps Sampling ADC 36-SSOP 34.38 22.83 18.36 
LTC2415CGN-ND 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC with LTC1740CG#PBF-ND 14-Bit, 6Msps Sampling ADC* 36-SSOP 34.38 22.83 18.36 
Differential Input/Reference : HES) 105 LTC1741CFW-ND 12-Bit, 65Msps Low Noise ADC “48-TSSOP_27.13 18.02 13.57 
LTC2415CGN#PBF-ND 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC with LTC1744CFW-ND 14-Bit, 50Msps ADC... .48-TSSOP 53.13 35.28 28.36 
Differential Input/Reference*.... 10.63 7.10 6.05 LTC1744CFW#PBF-ND 14-Bit, 50Msps ADC* .48-TSSOP 53.13 35.28 28.36 
LTC2415-1CGN#PBF-ND caer ee ADC with den ogee ns LTC1745CFW-ND 12-Bit, 25Msps Low Noise ADC -48-TSSOP 18.63 12.37 9.95 
, NOEF nnn ; : ; LTC1746CFW#PBF-ND 14-Bit, 25Msps Low Power ADC* .48-TSSOP 25.50 16.94 13.60 
PREAH ree a aes wuith 4a) Bag. eas LTC1747CFW-ND 12-Bit, 80Msps Low Noise ADC “48-TSSOP 41.50 27.56 20.75 
: : : : : LTC1748CFW-ND 14-Bit, 80Msps Low Noise ADC .48-TSSOP 68.63 45.57 34.32 
LTG24151GN#PBF-ND 24-Bit No Latency Delta Sigma ADC with LTC2202CUK#PBF-ND 16-Bit, 10Msps ADG* 8-QFN 50.00 35.71 29.41 
LTC2418CGN¢PBF-ND s6-Chamnel Dire! iat 24-Bit No Latency a Fee Te EEND To oes OG. S-OFN 80-00 ie 2ep so8 
4 a ; , 24 LTC2203CUK#PBF-ND 16-Bit, 25Msps ADG* 8-QFN 60.00 42.86 35.30 
Delta Sigma ADC* 28-SSOP 13.50 9.00 7.70 ; 
LTC2418IGN4PBF-ND 16-Channel, Differential Input, 24-Bit No Latency ee ate ie rae He eS ee 
Delta Sigma ADC* 28-SSOP 14.88 9.90 8.50 & hy : : ; Pes 
[1024200S8#PBF-ND 20-Bit, MPU No Latency Delta Sigma ADC* .. 825 548 450 Feed EREND Lee rin see 
TERSDSCROA -Ghangel 20-BR. Micronower No Late LTC2205CUK#PBF-ND 16-Bit, 65Msps ADC 8-QFN 86.65 61.89 50.97 
H 2 | 20-Bit, LTC22051UK#PBF-ND 16-Bit, 65Msps ADC* 8-QFN 104.00 74.29 61.18 
Delta Sigma ADC. 875 581 4.80 - 
ucewamserecs | Cum 0 cpr a EERO EB eM DE Con we HOt Sm 
, * ; f , i 
ES Dhan BOB Wicssaaaa aes iG) ese) LTC2206IUK#PBF-ND 16-Bit, 80Msps ADC* 8-OFN 116.00 82.86 68.24 
Y SCnanng 20 Bl , LTC2206IUK-14#PBF-ND 14-Bit, 80Msps ADC* 8-QFN 79.20 56.57 46.59 
GSaDARGASREAD Lon CM oat la SH. GEE Ball LTC2207CUK#PBF-ND 16-Bit, 105Msps ADC* . B-OFN 113.35 80.96 66.69 
Delta Sigma ADC* pONels i nos GIB Sem LTC22071UK#PBF-ND 16-Bit, 105Msps ADC*. 136.00 97.14 80.01 
LT¢2431CMS-ND 20-Bit. No Latency Delta Sigma ADC with ; } : LTC2208CUP#PBF-ND 16-Bit, 130Msps ADC* . 130.00 92.86 76.48 
aa LTC2208CUP-14#PBF-ND 14-Bit, 130Msps ADC* . 110.00 7857 64.71 
SS By fone fee war Hist) _ i830) SES LTC2208IUP#PBF-ND 16-Bit, 130Msps ADC* . 156.00 111.43 91.76 
‘ Differavtlal pia Reterence™: * oh “eo Bis LTC2209CUP#PBF-ND 16-Bit, 160Msps ADC* . 145.00 103.57 85.30 
.702433-1CMS-ND 16-Bit. No Tater Delta Sigma : : ; [TC22091UP#PBF-ND 16-Bit, 160Msps ADC 174.00 124.30 102.36 
scant LTC2215CUP#PBF-ND 16-Bit, 65Msps ADC* NEW! 110.50 74.29 63.15 
; : Difiererer npuueterenee caravans L7C2216CUP#PBF-ND 16-Bit, 80Msps ADC* NEW!. 123.25 82.86 70.43 
LTC2433-1CMS#PBF-ND 16-Bit, No Latency Delta Sigma ADC with L1¢2220CUP#PBF-ND 12-Bit. 185Msps ADC* 8198 5465 46.84 
TSE ODN ine bel gaa a SBE S020 LTC2220CUP-1#PBF-ND 12-Bit, 185Msps ADC*. 101.63 67.75 58.08 
atari LTC22201UP#PBF-ND 12-Bit, 185Msps ADC*. 98.35 65.57 56.20 
Differential Input... doe 488 3.24 2.60 isd 
L7¢2436-1CGN#PBF-ND 16-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 2-Channel erated a ae eres ee 
Differential Input* ts 488 3.24 2.60 7 nea S 2 4 
Hi siaianth ; LTC2222CUK#PBF-ND 12-Bit, 105Msps ADC* . 62.08 41.38 35.47 
LTC2440CGN#PBF-ND 24-Bit High Speed Differential Delta Sigma ADC rad 
with Selectable Speed/Resolution®.......c0- 16-SSOP 1113 7.39 6.20 LTC22221UK#PBF-ND V2:6it UISMsps ADE 77.60 51.73 44.34 
UTC24401GN#PBF-ND 24-Bit High Speed Differential Delta Sigma ADC pee sete RU 12-Bit, 80Msps ADC® Se BOER) 
with Selectable Speed/Resolution*.......... 16-SSOP 1263 8.39 6.95 PraceaebeclUbe arti 12-Bit, B0Msps ADC SUBD 2) eae 
Beeson 2s ah Sst Coal Dale tama Ave LTOO22SCUMAPBF-ND 12.8, JOMspS Low Power BV ABC 9258 617 529 
with Integrated Amp* 14.90 10.64 876 af aa : L y 
L1024421G#PBF-ND 24-Bit High Speed 4-Channel Delta Sigma ADC eee a ores ne eee x “S we ao a 
with Integrated Amp* 10.51 4 -Bit, 25Msps Low Power 5. ! i 
L102440CUHF#PBF-ND 24-Bit High Speed 16-Channel Delta Sigma ADC LTC2226IUH#PBF-ND 12-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC 18.23 12.15 10.41 
with Selectable Speed/Resolution®............ 38-QFN 14.25 9.47 7.60 LT¢2227CUH#PBF-ND 12-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC 16.05 10.70 9.17 
LT¢2480CDD#PBF-ND 16-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive input LTC22271UH#PBF-ND 12-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC 19.25 12.83 11.00 
Gurfant Cancellation ® we 3.70 264 218 LTC2228CUH#PBF-ND 12-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC 24.78 16.52 14.16 
LTC2480|DD#PBF-ND 16-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input LTC22281UH#PBF-ND 12-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC 2973 19.82 16.99 
Current Cancellation® «0... 445 348 262 LTC2229CUH#PBF-ND 12-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* 34.25 22.83 19.57 
[702481CDD#PBEND 16-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive LTC22291UH#PBF-ND 12-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC 41.00 27.33 23.43 
Cancellation and I2C Interface* ... 370 264 2.18 LTC2230CUP#PBF-ND 10-Bit, 170Msps Low Power 3.3V ADC* . 60.60 40.39 34.63 
702481 IDD#PBF-ND 16-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input Gurrent LTC22301UP#PBF-ND 10-Bit, 170Msps Low Power 3.3V ADC . 72.63 48.42 41.50 
Cancellation and I2C Interface* .... 445 3418 262 (102231CUP#PBF-ND 10-Bit, 135Msps Low Power 3.3V ADC*. 4150 27.67 23.71 
LTC2482CDD#PBF-ND 16-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input LTC2232CUK#PBF-ND 10-Bit, 105Msps Low Power 3.3V ADC . 17.13 11.42 9.79 
Current Cancellation* ie 3.30 2.36 1.94 LTC2232IUK#PBF-ND 10-Bit, 105Msps Low Power 3.3V ADC* . 20.50 13.67 11.71 
L7024821DD#PBE-ND 76-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input LTC22331UK#PBF-ND 10-Bit, 80Msps Low Power 3.3V ADC* 16.40 10.93 9.37 
Current Cancellation* is 3.95 282 232 LTC2234CUK#PBF-ND 10-Bit, 135Msps Low Power 3.3V ADCS . 41.50 27.67 23.71 
LTC2483CDD#PBF-ND 16-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input Current LTC22341UK#PBF-ND 10-Bit, 135Msps Low Power 3.3V ADC . 49.80 33.20 28.46 
Cancellation and !2C Interface® .... 3.30 236 1.94 LTC2236CUH#PBF-ND 10-Bit, 25Msps Low Noise 3V ADC* 7.00 4.67 4.00 
LTC2483IDD#PBF-ND 16-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input Current LTC2236IUH#PBF-ND 10-Bit, 25Msps Low Noise 3V ADC* 8.40 5.60 4.80 
Cancellation and 12C Interface® .... 3.95 2.82 2.32 LTC2237CUH#PBF-ND 10-Bit, 40Msps Low Noise 3V ADC* 960 640 5.49 
L1C2484CDD#PBF-ND 24-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input LTC22371UH#PBF-ND 10-Bit, 40Msps Low Noise 3V ADC* 11.50 7.67 6.57 
Current Cancellation* ass 490 350 2.88 LTC2238CUH#PBF-ND 10-Bit, 65Msps Low Noise 3V ADC* 10.13 675 5.79 
LTC2484IDD#PBF-ND 24-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input LTC22381UH#PBF-ND 10-Bit, 65Msps Low Noise 3V ADC* 1215 810 6.94 
Current Cancellation * i 5.88 4.20 3.46 LTC2239CUH#PBF-ND 10-Bit, 80Msps Low Noise 3V ADC* 13.73 9.15 7.84 
LTC2485CDD#PBF-ND 24-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input Current LTC22391UH#PBF-ND 10-Bit, 80Msps Low Noise 3V ADC* 16.40 10.93 9.37 
Cancellation and |2C Interface’ .... 4.90 3.50 2.88 LTC2240CUP-10#PBF-ND 10-Bit, 170Msps ADC*. 51.25 36.61 30.15 
LTC24851DD#PBF-ND 24-Bit Delta Sigma ADC with Easy Drive Input Current LTC22401UP-10#PBF-ND 10-Bit, 170Msps ADC*. 61.50 43.93 36.18 
Cancellation and 2C Interface’ .... 5.88 4.20 3.46 LTC2240CUP-12#PBF-ND 12-Bit, 170Msps ADC* . 71.75 51.25 42.21 
L7024871DE#PBF-ND 16-Bit, 2/4-Channel Delta Sigma ADC with PGA, LTC22401UP-12#PBF-ND 12-Bit, 170Msps ADC* . 86.10 61.50 50.65 
Easy Drive and 12C Interface* 5.78 413 3.40 LTC2241 CUP-10#PBF-ND 10-Bit, 210Msps ADC* . 65.60 46.86 38.60 
LT¢24881DE#PBF-ND 16-Bit, 2/4-Channel Delta Sigma ADC with Easy Drive LTC2241 IUP-10#PBF-ND 10-Bit, 210Msps ADC*. 78.73 56.23 43.32 
Input Current Cancellation * 5130) 3178) 3.171 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. i 25 100 
L1C2241CUP-12#PBF-ND 12-Bit, 210Msps ADC* 86.10 61.50 50.65 LTC1596ACN-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC.... 50.38 33.45 25.85 
LTC2242CUP-10#PBF-ND 10-Bit, 250Msps ADC* 79.95 57.11 47.04 LTC1596AISW-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp. 61.25 40.67 31.40 
LTC2242CUP-12#PBF-ND 12-Bit, 250Msps ADC* 120.95 86.40 71.15 LTC1596AISW#PBF-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp* . 61.25 40.67 31.40 
LTC2242IUP-12#PBF-ND 12-Bit, 250Msps ADC* 145.15 103.68 85.39 LTC1596BCSW#PBF-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC* ... 30.63 20.34 16.35 
LTC2245CUH#PBF-ND 14-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC . 21.33 14.22 12.19 LTC1597ACG#PBF-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 
LTC22451UH#PBF-ND 14-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC* . 26.65 17.77 15.23 4-Quadrant Resistors* 55.63 36.94 27.82 
LTC2246CUH#PBF-ND 14-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC* . 24.90 16.60 14.23 LTC1597BCN-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 
LTC2246|UH#PBF-ND 14-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC* . 31.13 20.75 17.80 4-Quadrant Resistors 33.88 22.50 16.95 
LTC2247CUH#PBF-ND 14-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC* . 32.90 21.93 18.80 LTC1597BCN#PBF-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 
LTC2247|UH#PBF-ND 14-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC*. 39.43 26.28 22.53 4-Quadrant Resistors* 33.88 22.50 16.95 
LTC2248CUH#PBF-ND 14-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC* . 48.45 32.30 27.69 LTC1597-1ACG-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAG with 
LTC2248|UH#PBF-ND 14-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC* . 58.10 38.73 33.20 4-Quadrant Resistors 55.63 36.94 27.82 
LTC2249CUH#PBF-ND 14-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* . 51.88 34.58 29.64 LTC1597-1ACG#PBF-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 
LTC2249|UH#PBF-ND 14-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* . 62.25 41.50 35.57 4-Quadrant Resistors * 55.63 36.94 27.82 
LTC2250CUH#PBF-ND 10-Bit, 105Msps Low Noise 3V ADC* 15.00 10.71 8.82 LTC1597-1ACN#PBF-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 
LTC22501UH#PBF-ND 10-Bit, 105Msps Low Noise 3V ADC* 18.00 12.86 10.59 4-Quadrant Resistors * 55.00 36.52 28.60 
L1C2251CUH#PBF-ND 10-Bit, 125Msps Low Noise 3V ADC* 24.00 17.14 14.12 LTC1597-1BCG#PBF-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAG with 
LT02251 IUH#PBF-ND 10-Bit, 125Msps Low Noise 3V ADC* 28.80 20.57 16.94 4-Quadrant Resistors 34.50 22.91 17.25 
LTC2252CUH#PBF-ND 12-Bit, 105Msps Low Power 3V ADG* .. 46.00 32.86 27.06 LTC1597-1BCN-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 
LTC2252IUH#PBF-ND 12-Bit, 105Msps Low Power 3V ADG* 55.20 39.43 32.47 4-Quadrant Resistors 33.88 22.50 16.95 
LTC2253CUH#PBF-ND 12-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 55.00 39.29 32.35 LTC1599ACG-ND 16-Bit Multiplying Parallel DAC with 
LTC22531UH#PBF-ND 12-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 66.00 47.14 38.82 4-Quadrant Resistors BOGS eEY Bey 
L7C2254CUH#PBF-ND 14-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 82.00 58.57 48.24 LTC1S99BCG#PBF-ND 1¢°Bit Muttiplying Farallel DAC with 
LTC22541UH#PBF-ND 14-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 98.40 70.29 57.89 4-Quadrant Resistors 34.50 22.91 17.95 
LTC2255CUH#PBF-ND 14-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 98.00 70.00 57.65 LTC7541ABN-ND 12-Bit CMOS Multiplying DAC... 11.25 7.50 6.25 
LTC22551UH#PBF-ND 14-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* .. 117.60 84.00 69.18 Pcie be 12-Bit CMOS Multiplying DAC* ns dial) GES 
LTC2280CUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 105Msps Low Noise 3V ADC 22.50 16.07 13.24 Pires PI AT) 12 BEEMOS Munipiving DACs Se eel Se 
LTC2280|UP#PBF-ND Dual 10-Bit, 105Msps Low Noise 3V ADC* 27.00 19.29 15.88 LTC7541 AKN#PBF-ND 12-Bit CMOS Multiplying DAC 2 OORSe 00) 2.25 
LTC2281CUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 36.00 25.71 21.18 BIC/ Ses GSNEND 12-Bit Serial Multiplying DAC Meh) tele 102) 
LTC2281IUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* .. 43.20 30.86 25.42 LTC7545AKSW-ND 12-Bit Parallel Multiplying DAC 713° 4.75 4.10 
LTC2282CUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* .. 69.00 49.29 40.59 AAS SST SMUE PLT) 12-Bit Parallel Multiplying DAC aN Uk) ANY 
LTC2282IUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 82.80 59.14 48.71 Lane io let 12-Bit Serial Multiplying DAC chi GW told 
LTC2283CUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 82.50 58.93 48.54 ETCEOASENS#RBE-ND 12-Bit Serial Multiplying DAC 9:13 6:10" 5:00 
: * 
LTC2283IUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* .. 99.00 70.71 58.25 LTC8043ES8#PBF-ND 12-Bit Serial Multiplying DAC 9.13 6.10 _ 5.00 
LTC2284CUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* .. 123.00 87.86 72.36 LTC8043FN8#PBF-ND 12-Bit Serial Multiplying DAC* 8.75 5.85 4.80 
LTC22841UP#PBF-ND Dual 14-Bit, 105Msps Low Power 3V ADC* 147.60 105.43 86.83 BI CSOASnS Pe BBR ND) 12-Bit Serial Multiplying DAC S752 85 e080 
LTC2285CUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 147.00 105.00 86.48 PICS TASES WENDY 12-Bit Serial Multiplying DAG Te ik 
i LTC8143ESW#PBF-ND 12-Bit Serial Multiplying DAC 13.13 8.75 7.25 
LTC2285|UP#PBF-ND Dual 14-Bit, 125Msps Low Power 3V ADC* 176.40 126.00 103.74 plying 
LTC2286CUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 25Msps Low Noise 3V ADC* . 10.50 7.00 6.00 Voltage Output DAC 
LTC2286IUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 25Msps Low Noise 3V ADC* . 12.60 8.40 7.20 LTC1257CN8-ND Complete Single Supply 12-Bit Volt. Output DAC... 8.38 5.60 4.45 
L1C2287CUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 40Msps Low Noise 3V ADC* . 1440 9.60 823 LTC1257CN8#PBF-ND Complete Single Supply 12-Bit Volt. Output DAC* . 8.38 5.60 4.45 
LTC2287|UP#PBF-ND Dual 10-Bit, 40Msps Low Noise 3V ADC* . 17.25 1150 9.86 LTC1257CS8#PBF-ND Complete Single Supply 12-Bit Volt. Out DAG... 888 5.90 4.75 
LTC2288CUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 65Msps Low Noise 3V ADC* . 15.20 10.13 8.69 LTC12571N8-ND Complete Single Supply 12-Bit Volt. Output DAC 925 6.15 4.90 
LTC2288|UP#PBF-ND Dual 10-Bit, 65Msps Low Noise 3V ADC* . 18.23 12.15 10.41 LTC1257IN8#PBF-ND Complete Single Supply 12-Bit Volt. Output DAC* . 925 6.15 4.90 
LTC2289CUP#PBF-ND Dual 10-Bit, 80Msps Low Noise 3V ADC* . 20.60 13.73 11.77 LTC12571S8-ND Complete Single Supply 12-Bit Volt. Output DAC..8-SOIC 9.75 6.50 5.20 
LTC22891UP#PBF-ND Dual 10-Bit, 80Msps Low Noise 3V ADC* . 24.60 16.40 14.06 LTC12571S8#PBF-ND Complete Single Supply 12-Bit Volt. Out DAC* 975 6.50 5.20 
LTC2290CUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC* 20.75 13.83 11.86 LTC1446CN8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC. 12.00 8.00 6.55 
LTC2290|UP#PBF-ND Dual 12-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC* 24.90 16.60 14.23 LTC1446CN8#PBF-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* . 12.00 8.00 6.55 
LTC2291 CUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC* 2278 1518 13.01 LTC1446CS8-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC. 1213 8.10 6.65 
LTC2291UP#PBF-ND Dual 12-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC* 27.35 18.23 15.63 LTC1446CS8#PBF-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* . 1213 810 6.65 
LTC2292CUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC* 24.05 16.03 13.74 LTC14461S8-ND Dual 12-Bit R/R Micropower DAC, Ind. Tem! 13.63 9.10 7.45 
LTC2292|UP#PBF-ND Dual 12-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC* 28.85 19.23 16.49 LTC14461S8#PBF-ND Dual 12-Bit R/R Micropower DAC, Ind. Temp* 13.63 9.10 7.45 
LTC2293CUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC* 37.18 24.78 21.24 LTC1446LCS8#PBF-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* . 13.38 8.90 7.65 
LTC2293|UP#PBF-ND Dual 12-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC* 44.60 29.73 25.48 LTC1446LIS8-ND Dual 12-Bit R/R Micropower DAC, Ind. Tem! 15.00 10.00 8.60 
LTC2294CUP#PBF-ND Dual 12-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* 51.38 34.25 29.36 LTC1448CN8#PBF-ND Dual 12-Bit R/R Micropower DAC*.. 72.00 8.00 6.55 
LTC22941UP#PBF-ND Dual 12-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* 61.50 41.00 35.15 LTC1448CS8#PBF-ND Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC*. 1213 810 6.65 
LTC2295CUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC* 35.28 23.52 20.16 LTC1448IN8#PBF-ND Dual 12-Bit R/R Micropower DAC*.. 13.50 9.00 7.40 
LTC2295|UP#PBF-ND Dual 14-Bit, 10Msps Low Power 3V ADC* 42.33 28.22 24.19 LTC14481S8-ND Dual 12-Bit R/R Micropower DAC, Ind. Tem! 13.63 9.10 7.45 
LTC2296CUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC* 38.90 25.93 22.23 LTC14481S8#PBF-ND Dual 12-Bit R/R Micropower DAC, Ind. Temp 13/63) 19:10) 07:45) 
LTC22961UP#PBF-ND Dual 14-Bit, 25Msps Low Power 3V ADC* 46.70 31.13 26.69 LTC1450CG#PBF-ND Parallel Input 12-Bit R/R Micropower DAC* 10.63 7.10 6.10 
LTC2297CUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC* 49.33 32.88 28.19 LTC1450LCG#PBF-ND Parallel Input 12-Bit R/R Micropower DAC* A255 50m 6.20 
LTC2297|UP#PBF-ND Dual 14-Bit, 40Msps Low Power 3V ADC* 59.15 39.43 33.80 LTC1451CN8#PBF-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC* 8.63 5.75 4.93 
LTC2298CUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC* 72.68 48.45 41.53 LTC1451CS8#PBF-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAG* 913 6.08 5.21 
LTC2298|UP#PBF-ND Dual 14-Bit, 65Msps Low Power 3V ADC* 87.15 58.10 49.80 LTC14511S8#PBF-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R MPU DAC, Ind. Temp*.. 9.88 6.58 5.64 
LTC2299CUP#PBF-ND Dual 14-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* 77.83 51.88 44.48 LTC1452CN8-ND 72-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAG 763 5.07 4.35 
LTC2299|UP#PBF-ND Dual 14-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC* 93.38 62.25 53.37 LTC1452CN8#PBF-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC* 7.63 5.07 4.35 
LTC2308CUF#PBF-ND 8-Channel 12-Bit, 500ksps ADC* 6.05 5.27 434 LTC1452CS8#PBF-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC* 8.13 5.40 4.65 
LTC2308IUF#PBF-ND 8-Channel 12-Bit, 500ksps ADC* 7.25 6.32 5.21 LTC14521S8#PBF-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R MPU DAC Ind. Temp 8.88 5.90 5.10 
LTC2309CUF#PBF-ND 8-Channel 12-Bit, SAR ADC* NEW! 6.28 5.27 4.34 LTC1453CN8-ND 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC... 8.38 5.60 4.80 
LTC23091UF#PBF-ND 8-Channel 12-Bit, SAR ADC* NEW! 7.53 6.32 5.21 LTC1453CN8#PBF-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAG* 8.38 5.60 4.80 
LTC23511UH-14#PBF-ND 6-Channel, 14-Bit, 1.5Msps Sampling ADC* . 23.25 16.61 13.68 LTC1453CS8#PBF-ND 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC* 8.88 5.90 5.10 
LTC2355CMSE-12#PBF-ND 12-Bit, 3.5Msps Sampling ADC* 10.15 7.25 5.97 LTC14531S8#PBF-ND 12-Bit, Voltage Out, Rail-to-Rail Micropower DAC, 
LTC2355CMSE-14#PBF-ND 14-Bit, 3.5Msps Sampling ADC* 16.30 11.64 9.59 Industrial Temp* .... venue 8-SOIC 9.63 6.40 5.50 
LTC2355IMSE-12#PBF-ND 42-Bit, 3.5Msps Sampling ADC, Ind. Temp* .... 1218 870 7.16 LTC1454CN#PBF-ND Dual 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC*...16-Dip 12.38 8.25 7.10 
LTC2355IMSE-14#PBF-ND 14-Bit, 3.5Msps Sampling ADC, Ind. Temp* . 19.55 13.97 11.50 LTC1454CS-ND Dual 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC..16-SOIC 12.50 635 7.15 
LTC2356CMSE-12#PBF-ND 12-Bit, 3.5Msps Sampling ADC* 10.15 7.25 5.97 LTC1454CS#PBF-ND Dual 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC* .... 16-SOIC 12:50) 98:35) 77.15) 
LTC2356IMSE-12#PBF-ND 12-Bit, 3.5Msps Sampling ADC, Ind. Temp® .... 1218 870 7.16 LTC1454LCN-ND Dual 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC ....16-Dip 13.63 9.10 7.80 
LTC2356IMSE-14#PBF-ND 14-Bit, 3.5Msps Sampling ADC, Ind. Temp® .... 19.55 13.97 11.50 LTC1454LCS-ND Dual 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC ...... 16-SOIC 13.75 9.15 7.85 
Current Output DAC LTC1454LCS#PBF-ND Dual 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAG*....16-SOIG 13.75 9.15 7.85 
LTC14541S-ND Dual 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC 
LTC1589CG-ND 14-Bit SoftSpan DAC bes 19.88 13.20 10.60 Industrial Temp........ 14.00 9.35 8.00 
LTC1590CN-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC 1213 8.06 6.65 LTC14541S#PBF-ND Dual 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC 
LTC1590CN#PBF-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC* . 1213 8.06 6.65 Industrial Temp* .... 14.00 9.35 8.00 
LTC1590CS#PBF-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC* . 12.38 8.22 6.80 LTC1456CN8-ND Single 12-Bit, Voltage Ou! 8.63 5.75 4.90 
LTC15901S-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC..... 13.63 9.05 7.50 L1C1456CN8#PBF-ND Single 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC* . 863. 5.75 4.90 
LTC1590IS#PBF-ND Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC* ..16-SOIC 13.63 9.05 7.50 LTC1456CS8#PBF-ND. Single 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC* . 913 6.10 5.20 
LTC1591CG#PBF-ND Parallel 14-Bit, Multiplying Current Out DAC*....28-SSOP 20.00 13.28 10.00 LTC1458CG-ND Quad 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC.....28-SSOP 24.38 16.25 13.20 
LTC1592ACG-ND 16-Bit Softspan DAC. 16-SSOP 55.63 36.94 29.65 LTC1458CG#PBF-ND Quad 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC*..28-SSOP 24.38 16.25 13.20 
LTC1592ACG#PBF-ND 16-Bit Softspan DAC 16-SSOP 55.63 36.94 29.65 LTC1458CSW#PBF-ND Quad 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC*...28-SOIC_ 22.88 15.25 12.35 
LTC1592BCG-ND 16-Bit Softspan DAC. 16-SSOP 29.63 19.68 15.80 LTC1458LCG#PBF-ND Quad 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC*..28-SSOP 26.88 17.90 15.35 
LTC1592BCG#PBF-ND 16-Bit Softspan DAC 16-SSOP 2963 19.68 15.80 LTC1458L1G-ND Quad 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC.....28-SSOP 31.63 21.00 16.86 
LTC1595ACN8-ND 16-Bit Serial Multiplying .8-Dip 48.13 31.96 24.71 LTC1458LIG#PBF-ND Quad 12-Bit, Volt. Out, R/R Micropower DAC*..28-SSOP 31.63 21.00 16.86 
LTC1595ACS8#PBF-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC 8-SOIC 48.75 32.37 25.65 LTC1650ACS#PBF-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC*.. 32.50 21.58 17.10 
LTC1595AIN8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp ip 57.75 38.35 29.65 LTC1650AIS#PBF-ND 16-Bit, R/R Voltage Out DAG, Ind. Temp* 16-SOIC 36.88 24.49 19.40 
LTC1595A1S8#PBF-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp.* 58.50 38.85 30.00 LTC1650CS#PBF-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC T6-SOIC 24.50 16.27 12.25 
LTC1595BCN8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC... 28.50 1893 15.20 LTC16501S#PBF-ND 16-Bit, R/R Voltage Out DAC, Ind. Temp 16-SOIC 27.75 18.43 13.90 
LTC1595BCS8#PBF-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC* 29.13 19.34 15.55 LTC1654CGN#PBF-ND Dual 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC*. 19.00 1262 9.50 
LTC1595B1S8-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp 35.00 23.24 18.65 LTC1655CN8#PBF-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 16.88 11.21 8.45 
LTC1595BIS8#PBF-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC, Ind. Temp* 35.00 23.24 18.65 LTC1655CS8-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 16.88 11.21 8.45 
LTC1595CCS8#PBF-ND 16-Bit Serial Multiplying DAC* 25.00 16.60 13.35 * ROHS Compliant (Continued) 
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yt J LINEAR Digi®Reel DATA CONVERSION (Continued) Part No. Description 1 25 100 
OWES PrIES ECE LTC2630AISC6-HM12#TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 1320.00/500 
Pera Deserintion mee LTC2630AISC6-HZ12#TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 493 440 3.96 
: LTC2630AISC6-HZ12#TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAG with Integrated Ref. 1320.00/500 
LTC1655CS8#PBF-ND 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC*. 16.88 11.21 8.45 LTC2630AISC6-LM124TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAG with Integrated Ref. 493 440 3.96 
LTC16551S8-ND 16-Bit, R/R Voltage Out DAC, Ind. Temp. 18.50 12.29 9.25 LTC2630AISC6-LM12#TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 1320.00/500 
LTC16551S8#PBF-ND 16-Bit, R/R Voltage Out DAC, Ind. Temp 18.50 12.29 9.25 LTC2630AISC6-L212#TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref.* 493 440 3.96 
LTC1658CMS8#PBF-ND 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC*. 10.88 7.23 5.45 LTC2630AISC6-LZ124TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAG with Integrated Ref. 1320.00/500 
LTC1658CN8-ND 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 10.25 6.81 5.15 LTC2630CSC6-HM124TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAG with Integrated Ref. 3.39 3.03 2.73 
[TC1658CN8#PBF-ND {4-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC*. 0.25 681 5.15 LTC2630CSC6-HM12#TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAG with Integrated Ref. 915.00/500 
LTC1658CS8#PBF-ND 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC*. 10.25 6.81 5.15 LTC2630CSC6-HZ10¢TRMPBFCT-ND | 10-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 297 265 2.39 
LTC1658IMS8#PBF-ND 14-Bit, Rail-to-Rail Volt. Out DAC, Ind. Temp*...8-MSOP 13.00 8.64 6.50 [TC2630CSC6-HZ10#TRMPBFTR-ND | 10-Bit R/R DAC with Integrated Ref. * 805.00/500 
LTC1659CS8-ND 42-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC 8.38 5.57 4.65 LTC2630CSC6-HZ12#TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 3.39 3.03 2.73 
LTC1659CS8#PBF-ND 12-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC*. 8.38 5.57 4.65 LTC2630CSC6-HZ12#TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 915.00/500 
LTC16591MS8#PBF-ND 12-Bit, R/R Voltage Out DAC, Ind. Temp 10.25 7.32 6.03 LTC2630CSC6-LM12#TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 3.39 3.03 2.73 
LTC16591S8#PBF-ND 12-Bit, R/R Voltage Out DAC, Ind. Temp* 913 6.06 5.10 LTC2630CSC6-LM12#TRMPBFTR-ND 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 915.00/500 
LTC1660CGN#PBF-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC* . 16-SSOP 12.38 8.22 6.20 LTC2630CSC6-LZ10#TRMPBFCT-ND | 10-Bit R/R DAC with Integrated Ref.* 297 2.65 2.39 
LTC1660CN#PBF-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC* . 16-Dip 11.38 7.56 5.70 LTC2630CSC6-LZ10#TRMPBFTR-ND | 10-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 805.00/500 
LTC16601GN-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC, Ind. Temp.....16-SSOP 13.88 9.22 6.95 LTC2630CSC6-LZ12#TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 3.39 3.03 2.73 
LTC16601GN#PBF-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC, Ind. Temp* ..16-SSOP 13.88 9.22 6.95 ee aA Ape AAA a a ates See Pe 
LTC1660IN-ND Octal 10-Bit, Voltage Output DAC, Ind. Temp.........16-Dip 12.88 8.55 6.44 : mnie : i : : 
LT¢1661CMS8#PBF-ND Dual 10-Bit, Micropower DAC* “BMSOP 338 225 175 LTC2630CSC6-LZ8#TRMPBFTR-ND | 8-Bit R/R DAC with Integrated Ref.* 645.00/500 
LTC1661CN8#PBF-ND Dual 10-Bit. Micropower DAG* “BDip 338 225 175 LTC2630HSC6-HM12#TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAG with Integrated Ref. 386 345 3.411 
LTC1663-1CS5#TRMCT-ND 10-Bit, R/R MPU DAC with 2-Wire Interface... SOT-23-5 4.14 3.70 3.33 LTC2630HSC6-HM12#TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 1045.00/500 
= : ee : : : LTC2630HSC6-HZ10#TRMPBFCT-ND | 10-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 339 3.03 2.73 
[TC1663-1CS5#TRMTR-ND 10-Bit, R/R MPU DAC with 2-Wire Interface...... SOT-23-5 975.00/500 LTC2630HSC6-HZ104TRMPBFTR-ND | 10-Bit R/R DAC with Integrated Ref 915.00/500 
LTC1663-1CS5#TRMPBFCT-ND | 10-Bit, R/R MPU DAC with 2-Wire Interface*...SOT-23-5 414 3.70 3.33 TTC2630HSCG-HZ12#TRMPEFCT.ND | 12-Bit FUR DAC with Integrated Ret oe eae 
LTC1663-1CS54TRMPBFTR-ND ‘| 10-Bit, R/R MPU DAC with 2-Wire Interface* ... SOT-23-5 975.00/500 + aoe : 4 : : 
Hy ; H LTC2630HSC6-HZ12#TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 1045.00/500 
Ene hea lee Ler) 10-Bit, R/R MPU DAG with 2-Wire Interface sak) gH) S88) LTC2630HSC6-HZ84TRMPBFCT-ND | 8-Bit R/R DAC with Integrated Ref.* 286 255 2.30 
BLGi 63:20 MSEAND) 10-Bit, F/R MPU DAC with 2-Wire Interface... -MSOP BIRGISOMIEZ S0MMZI06) LTC2630HSC6-HZ8#TRMPBFTR-ND | 8-Bit R/R DAC with Integrated Ref.* 780.00/500 
LTC1663-8IMS8-ND 10-Bit, R/R MPU DAC with 2-Wire Interface........ 8-MSOP 4.13 2.95 2.43 LTC2630HSC6-LM12#TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 3.86 3.45 3.11 
LTC1663-8IMS8#PBF-ND 10-Bit, R/R MPU DAC with 2-Wire Interface*.... @-MSOP 4.13 2.95 2.43 UTC2630HSC6-LM12#TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 1045.00/500 
LTC1663CS5#TRMPBFCT-ND 40-Bit, R/R MPU DAG with 2-Wire Interface*...SOT-23-5 4.14 3.70 3.33 LTC2630HSC6-LZ104TRMPBFCT-ND |10-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 339 303. 273 
LTC1663CS5#TRMPBFTR-ND 10-Bit, R/R MPU DAC with 2-Wire Interface* ... SOT-23-5 975.00/500 LTC2630HSC6-LZ104TRMPBFTR-ND | 10-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 915.00/500 
LTC1665CGN#PBF-ND Octal 8-Bit, Voltage Output DAC* 16-SSOP__ 6.38 4.24 3.20 LTC2630HSC6-LZ124TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 386 345 3.11 
[TC1666CG#PBF-ND {2-Bit, 50Msps DAC* 16.63 11.04 8.95 LTC2630HSC6-LZ124TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAG with Integrated Ref. 1045.00/500 
LTC1667CG-ND 14-Bit, 50Msps DAC. 22.38 14.86 12.05 [TC2630HSC6-LZ8FTRMPBFCT-ND | 8-Bit R/R DAC with Integrated Ref. * 286 255 2.30 
LTC1667CG#PBF-ND 14-Bit, 50Msps DAC 22.38 14.86 12.05 LTC2630HSC6-LZ84¢TRMPBFTR-ND | 8-Bit R/R DAC with Integrated Ref.* 780.00/500 
LTC1669CMS8#PBF-ND 10-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* . 3.50 2.50 2.06 LTC26301SC6-HM12#TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAG with Integrated Ref. 3.70 3.30 297 
LTC1669CS5#TRMPBFCT-ND 10-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC* . 414 3.70 3.33 LTC26301SC6-HM12¢TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 995.00/500 
1101821-1AIGW-ND 16-Bit, Ultra Precise, Volt. Out DAC, Ind. Temp..36-SSOP 95.63 63.75 51.00 LTC2630ISC6-HZ10#TRMPBFCT-ND | 10-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 3.25 2.90 2.61 
LTC1821-1BCGW#PBF-ND 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC*. 36-SSOP 63.63 42.40 33.95 [TC26301SC6-HZT0#TRMPBFTR-ND | 10-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 875.00/500 
LTC1821ACGW-ND 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC 36-SSOP 87.13 58.10 46.46 LTC26301SC6-HZ124TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 370 3.30 297 
LTC1821BIGW-ND 16-Bit, Ultra Precise, Volt. Out DAC, Ind. Temp..36-SSOP 70.00 46.65 37.35 LTC26301SC6-HZ12#TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 995.00/500 
LTC2600CGN#PBF-ND Octal 16-Bit Rail-to-Rail DAC* 98.00 18.60 14.95 LTC2630ISC6-HZ8#TRMPBFCT-ND 8-Bit R/R DAC with Integrated Ref.* 2163) 2:35, 2:12. 
[TC2601CDD-1#PBEND T6-Bit Rail-to-Rall DAC* 5.38 360 3.05 LTC26301SC6-HZ8#TRMPBFTR-ND | 8-Bit R/R DAC with Integrated Ref.* 720.00/500 
L7¢2601IDD-1#PBF-ND 16-Bit Rail-to-Rail DAC* .. 6.00 4.00 3.45 LTC2630ISC6-LM12#TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 3.70 3.30 2.97 
L7¢2602IMS84PBF-ND 46-Bit Dual Rail-to-Rail DAC* 1063 710 565 LTC26301SC6-LM124TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 995.00/500 
LTC2604CGN#PBF-ND 46-Bit Quad Rail-to-Rail DAC* 19.00 1262 1015 LTC2630ISC6-LZ10TRMPBFCT-ND | 10-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 3.25 290 261 
1 #PBF- Bi il-to-Rall DAC* LTC2630ISC6-LZ104TRMPBFTR-ND | 10-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 875.00/500 
pa ae i 7 Guat Rall-to-Rall DAG® ZU SSL SS UGS LTC26301SC6-LZ12#TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. * 3.70 330 2097 
| -Bit Dual Rail-to-Rail DAC with |2C Interface*...12-DFN 10.45 7.46 6.15 r r 
LTC2607CDE-1#PBF-ND 16-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface*..12-DFN 10.45 7.46 6.15 PIC26301SC6IZ124TAMEBETR:ND)) 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 996.00/500 
d : 1 : LTC2630ISC6-LZ84TRMPBFCT-ND | 8-Bit R/R DAC with Integrated Ref.* 263 235 2.12 
LTC2607IDE#PBF-ND 16-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface*...12-DFN 12.55 896 7.38 : ; 
4 ! : LTC26301SC6-LZ84TRMPBFTR-ND | 8-Bit R/R DAC with Integrated Ref.* 720.00/500 
LTC2607IDE-1#PBF-ND 16-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface*...12-DFN 12.55 896 7.38 : } 
. 7 LTC2641CDD-12#PBF-ND Single Supply 12-Bit Voltage Output DAC*. 6.05 432 3.56 
LTC2609CGN#PBF-ND 16-Bit Quad R/R DAC with I2C Interface*.........16-SSOP 19.00 13.57 11.18 : t 
= . LTC2641CDD-14#PBF-ND Single Supply 14-Bit Voltage Output DAC*.. 11.10 7.94 6.54 
[TC2609CGN-1#PBF-ND 76-Bit Quad R/R DAC with [2C Interface* .. 79.00 1357 11.18 TTCOS4ICDDAGFPBEND Single Supply 16-Bit Voltage Output DAC {DISSmOAAIATIBd 
PIC eOB NE BND 6 eBIr Oued Be DAG mnt UC Inietiaea CN USED Tae LTC2641 CMS8-16#PBF-ND Single Supply 16-Bit Voltage Output DAC*. 12.83 9.15 7.54 
LTC26091GN-1#PBF-ND 16-Bit Quad R/R DAC with I2C Interface* 22.80 16.29 13.41 LT¢2642CMS-16#PBF-ND Single Supply 16-Bit Volt. Out DAC* 4283 915 754 
ee eee Gear suit tKGateo me ane ue LTC2642IMS-16#PBF-ND Single Supply 16-Bit Volt. Out DAC* 15.38 10.98 9.04 
-1#PBF- i -to-| : : : LTC2641IDD-12#PBF-ND Single Supply 12-Bit Voltage Output : 7.25 5.18 4.27 
LTC26111DD-1#PBF-ND 14-Bit Rail-to-Rail DAC* 5.50 3.66 3.05 L1C26411DD-14#PBF-ND Single Supply 14-Bit Voltage Output DAC*. 7333 952 7.84 
LTC2614IGN-14PBF-ND 14-Bit Quad Railto-Rall DAG 16.00 1143 941 | Lrc268iIDD-16¢PBF-ND Single Supply 16-Bit Voltage Output DAC. 1538 10.98 9.04 
Eze IECGNE Bia Oe _ bn pale ae Beh ea Ie LTC2641IMS8-16#PBF-ND Single Supply 16-Bit Voltage Output DAC*. 15.38 10.98 9.04 
-1#PBF- tal 14-Bit Rail-to-Rail DAC* ! ! . LTC2642CDD-12#PBF-ND Single Supply 12-Bit Voltage Output DAC*. 6.05 4.32 3.56 
LTC2615IGN#PBF-ND Octal 14-Bit Rail-to-Rail DAC* 27.85 19.89 16.38 LTC2642CDD-14#PBF-ND Single Supply 14-Bit Voltage Output DAC*. 1110 7.94 6.54 
[TC26751GN-1#PBF-ND Octal 14-Bit Rail-to-Rail DAC* T6-SSOP 27.85 19.89 16.38 [1C2642CDD-16PBF-ND Single Supply 16-Bit Voltage Output DAC*. 7283 9.15 754 
LTC2617CDE#PBF-ND 44-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface*...12-DFN 7.60 5.43 4.47 LTC2642IDD-12#PBF-ND Single Supply 12-Bit Voltage Output DAC*. 7.25 518 4.27 
LTC2617CDE-1#PBF-ND 14-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface*...12-DFN 7.60 5.43 4.47 LTC2642IDD-14#PBF-ND Single Supply 14-Bit Voltage Output DAC*. 13.33 9.52 7.84 
LTC2617|DE#PBF-ND 44-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface*...12-DFN 9.13 6.52 5.37 LTC2642IDD-16#PBF-ND Single Supply 16-Bit Voltage Output DAC*. 15.38 10.98 9.04 
LTC2617IDE-1#PBF-ND 14-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with |2C Interface*...12-DFN 9.13 6.52 5.37 LTC2751ACUHF-16#PBF-ND 16-Bit Current Output Softspan DAC* NEI 20.30 14.50 11.94 
[TC2679CGN#PBF-ND {4-Bit Quad R/R DAC with [°C Interface* .. 14.70 10.50 8.65 L1C2751CUHF-12#PBF-ND 2-Bit Current Output Softspan DAC* NE! 1015 7.25 5.97 
LTC2619CGN-1#4PBF-ND 14-Bit Quad R/R DAC with |2C Interface* .. 14.70 10.50 8.65 LTC2751CUHF-14#PBF-ND 14-Bit Current Output Softspan DAC* NEW!. 13.33 9.52 7.84 
LTC2619IGN#PBF-ND 14-Bit Quad R/R DAG with I2C Interface* .. 17.65 12.61 10.38 Special Function DAC 
LTC26191GN-1#PBF-ND 14-Bit Quad R/RI DAC with I2C Interface* . 17.65 12.61 10.38 TTC1329CS8-10-ND Wicropower 6-Bit, Current Output DAC T7536 265 
LTC2620CGN#PBF-ND Octal 12-Bit Rail-to-Rail DAC* 15.50 10.30 _ 8.25 LTC1329CS8-10#PBF-ND Micropower 8-Bit, Current Output DAC 475 316 2.65 
LTC2621CDD-1#PBF-ND 12-Bit Rail-to-Rail DAC* 4.00 266 2.20 LTC1329CS8-50-ND Micropower 8-Bit, Current Output DAC 475 316 2.65 
ee Pee teat Rall4o-Rall Late be a ae LTC1329CS8-50#PBF-ND Micropower 8-Bit, Current Output DAC 475 316 2.65 
-1#PBF- -Bit Quad Rail-to-Rai : 66 7. LTC1426CS8-ND 6-Bit, Dual PWM DAC...osson 6.25 4.15 3.85 
LTC2625CGN#PBF-ND Octal 12-Bit Rail-to-Rail DAC* 16.28 11.63 9.57 L114276S8-50-ND 70-Bil, DAC with SMBus Interface 6134.07 3.20 
LTC2625CGN-1#PBF-ND Octal 12-Bit Rail-to-Rail DAC* 16.28 11.63 9.57 LTC1427CS8-50#PBF-ND 10-Bit, DAC with SMBus Interface* . 613 4.07 3.20 
LTC26251GN#PBF-ND Octal 12-Bit Rail-to-Rail DAC* 19.53 13.95 11.49 LTC1840CGN-ND Dual Fan Controller with 2-Wire Interface............ 16-SSOP 5.63 3.75 3.00 
LTC2625IGN-1#PBF-ND Octal 12-Bit Rail-to-Rail DAC* 16-SSOP 1953 13.95 11.49 MUxXes and Switches 
LTC2627CDE#PBF-ND 42-Bit Dual Rail-to-Rail DAG with I2C Interface*...12-DFN 6.15 4.39 3.62 ; 
LTC2627CDE-1#PBF-ND 12-Bit Dual Rall-to-Rail DAC with I2C Interface*..12-DEN 6.15 439 3.62 eee ECR MOS Me IRS MEI Rate a a Bee 
LTC2627IDE#PBF-ND 12-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with I2C Interface*...12-DFN 7.40 5.29 4.35 LTC1390CN-ND CMOS 8-to-1 Analog Mux with Serial Interface 438 291 235 
LTC2627|DE-1#PBF-ND 42-Bit Dual Rail-to-Rail DAC with |2C Interface*...12-DFN 7.40 5.29 4.35 LTC1390CN4PBF-ND CMOS 8-to-1 Analog Mux with Serial Interface*. 438 2.91 2.35 
LTC2629CGN#PBF-ND 42-Bit Quad Rail-to-Rail DAC w/I2C Interface* .. 10.50 7.50 6.18 LTC1390CS-ND CMOS 8-to-1 Analog Mux with Serial Interface... 16-SOIC_ 4.63 3.10 2.45 
LTC2629CGN-1#PBF-ND 12-Bit Quad Rail-to-Rail DAC w/I2C Interface* .. 10.50 7.50 6.18 LTC1390CS#PBF-ND CMOS 8-to-T Analog Mux w/Serial Interface*.... 16-SOIC 4.63 3.10 245 
LTC26291GN#PBF-ND 42-Bit Quad Rail-to-Rail DAC w/I2C Interface* .. 1260 9.00 7.41 LTC1391CS-ND CMOS 8-to-1 Mux with Cascadable 
LTC26291GN-1#PBF-ND 12-Bit Quad Rail-to-Rail DAG w/I2C Interface* 12.60 9.00 7.41 Serial Interface... 4.63 3.10 2.45 
[TC2630ACSC6-HMIT2#TRMPBFCT-NO| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 454 405 3.65 LTC1391CS#PBF-ND CMOS 8-to-1 Mux with Cascadable 
LTC2630ACSC6-HM12#TRMPBFTR-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 4220.00/500 Serial Interface* 4633.10 2.45 
LTC2630ACSC6-HZ12#TRMPBFCT-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref.* 454 4.05 3.65 
LTC2630ACSC6-HZ12#TRMPBFTR-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 4220.00/500 Y LINEAR 
LTC2630ACSC6-LZ12#TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 454 4.05 3.65 L LIS OS NTERFACE 
LTC2630ACSC6-LZ12#TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 1220.00/500 cE Ee 
LTC2630AHSC6-HM12#TRMPBFCT-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 515 460 4.14 F oo 
LTC2630AHSC6-HM12#TRMPBFTR-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 1380.00/500 Part No. Description 125 100 
LTC2630AHSC6-HZ12#TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 515 4.60 4.14 RS232/RS562 
LTC2630AHSC6-HZ12#TRMPBFTR-ND | 12-Bit R/R DAG with Integrated Ref. 1380.00/500 LT1032CN-ND Quad Low Power Line Driver. 450 3.00 2.55 
LTC2630AHSC6-LM12#TRMPBFCT-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref.* 515 460 414 LT1032CN#PBF-ND Quad Low Power Line Driver* 450 3.00 2.55 
LTC2630AHSC6-LM12¢TRMPBFTR-NO| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 1380.00/500 LT1039ACN#PBF-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown 5.00 3.35 2.85 
LTC2630AHSC6-LZ12#TRMPBFCT-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 515 4.60 4.14 LT1039ACSW#PBF-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver w/Shutdown*...18-SOIG 5.88 3.91 3.35 
LTC2630AHSC6-LZ12#TRMPBFTR-ND| 12-Bit R/R DAC with Integrated Ref. 1380.00/500 LT1039CN#PBF-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown*..18-Dip 4.38 2.92 2.45 
LTC2630AISC6-HM12¢TRMPBFCT-ND | 12-Bit R/R DAG with Integrated Ref.* coco SC70-6 4.93 4.40 3.96 * RoHS Compliant (Continued) 
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INTERFACE (Continued) 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LT1039CSW-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver w/Shutdown.....18-SOIC 5.25 3.50 2.90 LTC1382CN-ND 5V, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xcvr. w/Shutdown.....18-Dip 6.50 4.35 3.40 
LT1039CSW#PBF-ND 15kV Triple RS232 Driver/Receiver w/Shutdown*...18-SOIC 5.25 3.50 2.90 LTC1382CN#PBF-ND 5V, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xcvr. w/Shutdown* ..18-Dip 6.50 4.35 3.40 
LT1080CN-ND 5V, Dual RS232 Driver/Receiver with Shutdown. 5.63 3.75 3.15 LTC1382CSW#PBF-ND 5V, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xcvr. w/SD*...........18-SOIC 6.50 4.35 3.40 
LT1080CN#PBF-ND 5V, Dual RS232 Driver/Receiver with Shutdown* 5.63 3.75 3.15 LTC1383CN#PBF-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xcvr.*....16-Dip 5.63 3.75 3.00 
LT1081CN-ND 5V, Dual RS232 Driver/Receiver.... 4.75 3.417 2.65 LTC1383CS#PBF-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xcvr.*..16-SOIC 5.63 3.75 3.00 
LT1081CN#PBF-ND 5V, Dual RS232 Driver/Receiver* 475 3.17 2.65 LTC13831S#PBF-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xcvr.*..16-SOIC 6.50 4.32 3.70 
LT1081CSW-ND 5V, Dual RS232 Driver/Receiver... 6.00 4.00 3.35 LTC1384CN#PBF-ND 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xcvr.*....18-Dip 6.50 4.35 3.40 
LT1081CSW#PBF-ND 5V, Dual RS232 Driver/Receiver* 6.00 4.00 3.35 LTC1384CSW#PBF-ND 5V, RS232, LP 2 Driver/2 Receiver Xevr.*.... 18-SOIC 6.50 4.35 3.40 
LT1130ACSW#PBF-ND 5V, RS232, 5 Drivers/5 Receivers 7.63 5.10 4.25 LTC1385CG#PBF-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver Xcvr.*..20-SSOP 7.25 4.85 3.85 
LT1130AISW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/s Receivers 9.13 6.10 5.20 LTC1385CN-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver Xovr.........18-Dip 6.50 4.35 3.40 
LT1130AISW#PBF-ND SV, RS232, 5 Drivers/5 Receivers* 9.13 6.10 5.20 LTC1385CN#PBF-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver Xovr.*......18-Dip 6.50 4.35 3.40 
LT1131ACNW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/4 Receivers 7.25 483° 4.00 LTC1385CSW#PBF-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver Xovr.*...18-SOIC 6.50 4.35 3.40 
LT1131 ACNW#PBF-ND SV, RS232, 5 Drivers/4 Receivers 7.25 483° 4.00 LTC1386CS#PBF-ND 3.3V, EIA/TIA-562, LP 2 Driver/2 Receiver Xovr.*...16-SOIC 5.63 3.75 3.00 
LT1131 ACS We#PBF-ND 5V, RS232, 5 Drivers/4 Receivers 7.63 5.08 4.25 LTC2803CDHC#PBF-ND 1.8V/5.5V, LP, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xevr.*....16-DEN 3.80 2.71 2.24 
LT1132ACN#PBF-ND SV, RS232, 5 Drivers/3 Receivers 7.25 4.83 4.00 LTC2803IDHC#PBF-ND 1.8V/5.5V, LP, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xcvr.*....16-DFN 4.50 3.21 2.65 
Meese) SV, RS232, 5 Drivers/a Receivers As) Se) UTC2804CGN-1#PBF-ND 1.8V/5.5V, LP, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xcvr.*.16-SSOP 3.90 279 229 
Pires cary BY Sede, 9 Drivers: 3 Receivers ES GN eb) LTC28041GN-1 #PBF-ND 1.8V/5.5V, LP, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xovr* 16-SSOP 470 3.36 2.76 
LT1133ACN#PBF-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 7.25 483 4.00 
LT1133ACSW4PBF-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 7.63 5.08 4.25 RS485/RS422 
LT1134ACN-ND 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers 7.00 4.67 3.75 LT1785AIN8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 5.63 3.75 3.00 
LT1134ACN#PBF-ND 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers 7.00 4.67 3.75 LT1785A1S8-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver ... Bye) ERY Salt) 
LT1134ACSW#PBF-ND 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers*.. 7.00 4.67 3.75 LT1785AIS8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 5.75 3.85 3.10 
LT1134AIN#PBF-ND 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers* 9.00 6.00 5.00 LT1785CN8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 4.00 266 2.10 
LT1134AISW#PBF-ND 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers 9.00 6.00 5.00 LT1785CS8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* ANS) 2:74) 2u15) 
LT1135ACN-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers 5.88 3.92 3.25 LT17851N8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 463 3.08 2.40 
LT1135ACN#PBF-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers* 5.88 3.92 3.25 LT17851S8-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver AN Semrolone 2.45) 
LT1135ACSW-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers 6125) 407 73:45 LT17851S8#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 475: <3:16) (2:45 
LT1135ACSW#PBF-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers 6.25 417 3.45 LT1791AIS#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 6.38 4.25 3.40 
LT1137ACG-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers iby wale eb) LT1791CN-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver ... 438 2.91 2.30 
LT1137ACG#PBF-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers TIS 5A 45 LT1791CN#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver*...... 438 291 2.30 
LT1137ACNW#PBF-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 7.00 465 3.75 LT1791CS#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver* 450 299 2.35 
LT1137ACSW-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 7.00 4.67 3.75 LT17911S#PBF-ND 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver*.... 513 3.41 2.65 
LT1137ACSW#PBF-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 7.00 4.67 3.75 LTC485CN8#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver Interface* 2.50 1.66 1.35 
LT1137AIG-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 8.88 5.90 4.85 LTC485CS8-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver Interface... 3.13 210 1.70 
LT1137AISW-ND 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 8.38 5.58 4.50 LTC485CS8#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver Interface* 313 210 1.70 
LT1140ACN-ND 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers 5.88 3.92 3.25 LTC4851N8-ND Low Power RS485 Interface Transceive 3.38 2.25 1.90 
LT1180ACN-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver.. 463 3.08 245 LTC486CN-ND Low Power Quad RS485 Driver. 6.50 435 3.70 
LT1180ACN#PBF-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver* 463 3.08 2.45 LTC486CN#PBF-ND Low Power Quad RS485 Driver* 6.50 4.35 3.70 
LT1180ACSW-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver.. 5.13 3.42 2.70 LTC486CSW-ND Low Power Quad RS485 Driver. 7.50 5.00 4.25 
LT1180ACSW#PBF-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver* 5.13 3.42 2.70 LTC486CSW#PBF-ND Low Power Quad RS485 Driver* .. 750 5.00 4.25 
LT1181ACN#PBF-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver* .. 463 3.08 2.45 LTC487CN#PBF-ND Low Power Quad RS485 Driver* 650 435 3.70 
LT1181ACSW#PBF-ND Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver* .. 5.13 342 2.70 LTC487CSW#PBF-ND Low Power Quad RS485 Driver* 750 5.00 4.25 
LT1237CG-ND 5V, RS232 Transceiver with Advanced Power LTC488CN#PBF-ND Low Power Quad RS485 Receiver’ 6.50 433 3.70 
Mgmt. and 1 Receiver Active in Shutdown 813 5.42 4.25 LTC488CSW#PBF-ND Low Power Quad RS485 Receiver* 7.50 5.00 4.25 
LT12376NW-ND 5V, RS232 Transceiver with Advanced Power LTC489CN-ND Low Power Quad RS485 Receiver. 650 4.33 3.70 
Management and 1 Receiver Active in Shutdown.....28-Dip 7.38 4.92 3.95 LTC489CN#PBF-ND Low Power Quad RS485 Receiver 6.50 433 3.70 
L11237CSW-ND 5V, RS232 Transceiver with Advanced Power LTC489CSW#PBF-ND Low Power Quad RS485 Receiver* .. 750 5.00 4.25 
Management and 1 Receiver Active in Shutdown ..28-SOIC 7.38 4.92 3.95 LTC490CN8-ND Low Power RS485 Transceiver/Receivel 438 2.92 250 
LT1280ACN-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver.... 18-Dip 5.00 3.33 2.65 LTC490CN84PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver* 438 2.92 2.50 
LT1280ACN#PBF-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver* 18-Dip 5.00 333 2.65 LTC490CS8-ND Low Power RS485 Transceiver/Receive 5.38 3.58 3.05 
LT1280ACSW-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver............18-SOIC 5.50 3.67 2.90 LTC490CS8#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver 5.38 3.58 3.05 
LT1280ACSW#PBF-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver* 5.50 3.67 2.90 LTC4901S84PBF-ND Low Power RS485/RS422 Transceiver* 6.38 425 3.45 
LT1281ACN#PBF-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver* §.00 3.33 2.65 LTC491CN#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver* 488 3.25 2.80 
LT1281ACSW#PBF-ND Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver* : 5.50 3.67 2.90 LTC491CS-ND Low Power RS485 Transceiver/Receive: 588 3.92 3.25 
LT1330CSW#PBF-ND 5V, RS232 Transceiver with 3V Logic Interface*.....28-SOIC 7.38 4.92 3.95 L1C491CS#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver/Receiver* 5.88 3.92 3.25 
LT1331CG-ND SV/3V, RS232 Xevr. with 1 Receiver Active LTC4911S-ND Low Power RS485/RS422 Transceiver . 7413 4.75 4.05 
in Shutdown ... 8.13 5.42 4.25 LTC4911S#PBF-ND Low Power RS485/RS422 Transceiver* 743 475 4.05 
LT1331CG#PBF-ND 5V/3V, RS232 Xevr. with 1 Receiver Active LTC1480CN8-ND 3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver ... 4.75 316 2.65 
in Shutdown* 813 5.42 4.25 LTC1480CN8#PBF-ND 3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver*. 475 3.16 2.65 
L11331CNW-ND 5V/3V, RS232 Xevr. with 1 Receiver Active : LTC1480CS8#PBF-ND 3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver* . 513 341 275 
in Shutdown... sess ; 7:38 4.92 3.95 LTC14801S8-ND 3.3V, Ultra LP RS485 Transceiver, Ind. Tem 663 440 3.55 
LT1341CSW-ND 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver with 1 Receiver LTC14801S8#PBF-ND 3.3V, Ultra LP RS485 Transceiver, Ind. Temp 663 440 3.55 
Active in Shutdown 7.38 4.92 3.95 LTC1481CN8-ND Ultra Low Power RS485 Transceiver with Shutdown 2.75 1.85 1.45 
LT1341CSW#PBF-ND 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver with 1 Receiver LTC1481CN8#PBF-ND Ultra LP RS485 Transceiver with Shutdown* 275 1.85 1.45 
Active in Shutdown’... . 738 4.92 3.95 LTC1481CS8#PBF-ND Ultra LP RS485 Transceiver with Shutdown*.. 3.38 2.25 1.80 
L11342CG-ND SV, RS232, 3 Driver/s Receiver with 3V Logic 775° S17 4.20 LTC14811S8#PBF-ND Ultra LP RS485 Transceiver with Shutdown*.. 4.38 291 2.40 
LT1342CG#PBF-ND 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver with 3V Logic fete) Sli *4:20) LTC1482CMS8-ND Low Power RS485 Transceiver with Carrier 
LT1381CS-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver... 3.50 2.33 2.00 Detect and Receiver Fail Safe 488 3.25 2.55 
LT1381CS#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver* 3.50 2.33 2.00 LTC1482CMS8#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver with Carrier 
LT1537CG-ND 5V, Low Power, RS232, 3 Drivers/5 Receivers 6.00 4.00 3.40 Detect and Receiver Fail Safe* 488 3.25 2.55 
LT1537CG#PBF-ND 5V, Low Power, RS232, 3 Drivers/5 Receivers*. 6.00 4.00 3.40 L7C1482CS8-ND Low Power RS485 Transceiver with Carrier 
LT1780CN#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* 525 3.49 2.95 Detect and Receiver Fail Safe 413 275 215 
LT1780CSW#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* 5.75 3.82 3.25 LTC1482CS8#PBF-ND Low Power RS485 Transceiver with Carrier 
LT1781CN#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* 5.25 3.49 2.95 Detect and Receiver Fail Safe* 413 2.75 2.15 
LT1781CS#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* 5.63 3.74 3.15 LTC1483CN8#PBF-ND Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver* . 275 1.85 1.55 
LT1781CSW-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD 5.75 3.82 3.25 LTC1483CS8-ND Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver. 3.38 225 1.90 
LT1781CSW#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD 5.75 3.82 3.25 LTC1483CS8#PBF-ND Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver* . 3.38 225 1.90 
LT17811S-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD 7.00 4.65 3.75 LTC14831S8#PBF-ND Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver* . 438 291 2.40 
LT17811S#PBF-ND 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD* : 7.00 465 3.75 LTC1484CMS8-ND LP RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe . 425 285 2.20 
LTC1327CG-ND 38V, 3 Driver/5 Receiver EIA/TIA-562 Transceiver ... 950 635 5.00 LTC1484CMS8#PBF-ND LP RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe* 425 285 2.20 
LTC1327CNW-ND 3V, 3 Driver/5 Receiver ElA/TIA-562 Transceiver 8.75 5.85 4.70 LTC1484CN8-ND LP RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe . 3.38 2.25 1.75 
LTC1327CSW-ND 3V, 3 Driver/5 Receiver ElA/TIA-562 Transceiver 8.75 5.85 4.70 LTC1484CN8#PBF-ND LP RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe* 3.38 2.25 1.75 
LTC1337CG#PBF-ND 5V, 3 Driver/5 Receiver RS232 Transceiver... 9.50 6.35 5.00 LTC1484CS8-ND LP RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe .. 3.50 2.35 1.80 
LTC1337CNW-ND 5V, 3 Driver/5 Receiver RS232 Transceiver 8.75 5.85 4.70 LTC1484CS8#PBF-ND LP RS485 Transceiver with Receiver Fail Safe* 3.50 2.35 1.80 
LTC1337CSW#PBF-ND 5V, 3 Driver/5 Receiver RS232 Transceiver: 8.75 5.85 4.70 LTC14841S8#PBF-ND LP RS485 Xcevr. with Revr. Fail Safe, Ind. Temp* 463 3.10 2.45 
LTC1338CG-ND 5V, 5 Driver/3 Receiver RS232 Transceiver 1013 6.75 5.65 LTC1485CN8#PBF-ND Differential Bus Transceiver* 3.00 2.00 1.70 
LTC1338CG#PBF-ND 5V, 5 Driver/3 Receiver RS232 Transceiver* ... 10.13 6.75 5.65 LTC1485CS8#PBF-ND Differential Bus Transceiver* 338 2.25 1.90 
LTC1348CG-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Xcvr. 8.75 5.85 4.80 LTC1487CN8#PBF-ND Ultra Low Power RS485 Transceiver with Low EMI, 
LTC1348CG#PBF-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Xcvr.* 8.75 5.85 4.80 Shutdown, High Input Impedance*..... 227 Sees B5 eS) 
LTC1348CSW#PBF-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Xcvr.* 8.13 5.45 4.50 LTC1487CS8#PBF-ND Ultra Low Power RS485 Transceiver with Low EMI, 
LTC13481G-ND. 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Xcvr. 10.13 675 5.80 Shutdown, High Input Impedance*..... 308) 2:25 1190. 
LTC13481G#PBF-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Xcvr.* 1013) 6175, 5:80 LTC1518CS#PBF-ND High Speed Precision Delay RS485 Quad 
LTC13481SW-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Xevr. 938 6.25 5.35 Line Receiver*. 16-SOIC 1013 6.73 5.80 
LTC1348ISW#PBF-ND 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Xcvr.* 938 6.25 5.35 LTC15181S#PBF-ND High Speed Precision Delay RS485 Quad 
LTC13491SW-ND 5V, LP, RS232 3 Driver/5 Receiver Transceive 9.63 640 5.20 Line Receiver. 16-SOIC 11.63 7.75 6.20 
LTC1350CG-ND 3V, EIA/TIA-562, 3 Driver/5 Receiver Transceivei 9.50 6.35 5.00 LTC1519CS-ND High Speed Precision Delay RS485 Quad 
LTC13501G-ND 8V, EIA/TIA-562, 3 Driver/5 Receiver Transceiver...28-SSOP 10.38 6.90 5.50 Line Receiver... 16-SOIC 10.13 675 5.80 
LTC13501G#PBF-ND 3V, EIA/TIA-562, 3 Driver/5 Receiver Xcvr.%........28-SSOP__10.38 6.90 5.50 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key 


Part No. Description Pkg. 


Price Each 
1 25-100 


PC and SMBus 


LTC1694CS5#TRMPBFCT-ND 
LTC1694CS5#TRMPBFTR-ND 
LTC1694-11SS#TRMPBFCT-ND 
LTC1694-11S5#TRMPBFTR-ND 
LTC4300-1CMS8-ND 


Dual SMBus Accelerator* .. 
Dual SMBus Accelerator* 
SMBus/I2C Accelerator* 
SMBus/I2C Accelerator* 
Hot Swap 2-Wire Bus Buffe 


3.16 2.83 2.55 
700.00/500 

3.72 3.33 3.00 
900.00/500 

3.50 2.35 2.00 


LTC4300-1CMS8#PBF-ND 
LTC4300A-1CMS8-ND 
LTC4300A-1CMS8#PBF-ND 
LTC4302CMS-2-ND 
LTC4305CDHD#PBF-ND 


Hot Swap 2-Wire Bus Buffer’ 
Hot Swap 2-Wire Bus Buffe 
Hot Swap 2-Wire Bus Buffer* 
Addressable 2-Wire Bus Buffe: 
2-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* . 


3.50 235 2.00 
3.50 2.35 2.00 
3.50 235 2.00 
5.00 3.32 2.70 
5.70 4.07 3.35 


LTC4305CGN#PBF-ND 
LTC4305!DHD#PBF-ND 
LTC43051GN#PBF-ND 
LTC4306CGN#PBF-ND 
LTC4306CUFD#PBF-ND 


2-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* . 
2-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* . 
2-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* . 
4-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* . 
4-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* . 


5.60 4.00 3.29 
6.80 486 4.00 
6.70 4.79 3.94 
7.00 5.00 4.12 
710 5.07 4.18 


LTC4306IGN#PBF-ND 
LTC4306IUFD#PBF-ND 
LTC4307CDD#PBF-ND 


4-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* . 
4-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer* . 
Low Offset Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* 


840 6.00 4.94 
8.50 6.07 5.00 
430 3.07 2.53 


LTC4307CDD-1#PBF-ND HDMI Level-Shifting 2-Wire Bus Buffer* .. 8-DFN 4.30 3.07 2.53 
LTC4307CMS8#PBF-ND Low Offset Hot Swappable 2-Wire Bus Bu MSOP 4.30 3.07 253 
LTC4307CMS8-1#PBF-ND HDMI Level-Shifting 2-Wire Bus Buffer* ...... 8-MSOP 430 3.07 253 


LTC4307IDD#PBF-ND 
LTC43071DD-1#PBF-ND 
LTC4307IMS8#PBF-ND 
LTC4307IMS8-1#PBF-ND 


Low Offset Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* 
HDMI Level-Shifting 2-Wire Bus Buffer* ....... 
Low Offset Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer* 
HDMI Level-Shifting 2-Wire Bus Buffer* .. 


5.15 368 3.03 
5.15 3.68 3.03 
515 3.68 3.03 
515 3.68 3.03 


AT it 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


SPECIALIZED ICs 


Price Each 
1 25 100 


LT1025ACN8-ND 
LT1025ACN8#PBF-ND 
LT1025CN8#PBF-ND 
LT1203CN8#PBF-ND 
LT1203CS8-ND 


MPU Thermocouple Cold Junction Compensator. 
MPU Thermocouple Cold Junction Compensator* 
MPU Thermocouple Cold Junction Compensator* 
2-Input, 150MHz Video Multiplexer* 
2-Input, 150MHz Video Multiplexer. 


8.63 5.75 4.75 
863 5.75 4.75 
463 3.08 2.65 
3.13 2.08 1.57 
3.38 2.25 1.69 


LT1203CS8#PBF-ND 
LT1204CSW#PBF-ND 
LT1205CS-ND 
LT1205CS#PBF-ND 
LT1319CS-ND 


2-Input, 150MHz Video Multiplexer* 
4-Input Video Mux with 75MHz Current Feedback*..16-SOIC 
4-Input, 150MHz, Dual Video Multiplexer... 
4-Input, 150MHz, Dual Video Multiplexer* 
Infrared Receiver Building Block... 


3.38 2.25 1.69 
975 650 5.40 
5.38 3.57 2.70 
5.38 3.57 2.70 
7.25 4.83 3.95 


LT1675CGN#PBF-ND 
LT1675CMS8-1#PBF-ND 
LT1675CS8-1#PBF-ND 
LTC1041CN8-ND 
LTC1041CN8#PBF-ND 


Triple, High Speed RGB Multiplexer* 
Single, High Speed RGB Multiplexer* 
Single, High Speed RGB Multiplexer* 
CMOS Bang-Bang Controller. 
CMOS Bang-Bang Controller* 


6.63 4.40 3.55 
450 299 2.30 
413 2.74 2.07 
3.38 2.25 1.90 
3.38 2.25 1.90 


LTC1043CN-ND 
LTC1043CN#PBF-ND 
LTC1043CSW-ND 
LTC1043CSW#PBF-ND 
LTC1045CN#PBF-ND 


Dual, Precision Instr. Switched-Cap Building Block . 
Dual, Precision Instr. Switched-Cap Building Block* ..18-Dip 
Dual, Prec. Instr. Switched-Cap Building Block.. 18-SOIC 
Dual, Prec. Instr. Switched-Cap Building Block* . 
Prog. ppower Hex Translator/Receiver/Driver* 


5.13 3.42 2.95 
513 3.42 2.95 
5.63 3.75 3.10 
5.63 3.75 3.10 
6.25 3.50 2.95 


LTC1045CSW#PBF-ND 
LTC1923EUH#PBF-ND 
LTKOO1ACN8#PBF-ND 
LTKOO1CN8#PBF-ND 


Prog. ppower Hex Translator/Receiver/Driver* 
High Efficiency Thermoelectric Cooler Controller* ....32-QFN 
Thermocouple Compensated IC/Amp Kit (.5°C Error)*..8-Dip 
Thermocouple Compensated IC/Amp Kit (2°C Error) *..8-Dip 


39.30 
18.88 


8.25 5.50 4.75 
28.07 23.12 
12.60 10.85 
9.88 660 5.75 


CIRCUIT PROTECTION 


RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 4 25 100 
ESD/EMI Protection 
ECLAMP2342NCT-ND ESD/EMI Protection for Color LCD Interfaces 98) 65,55 


ECLAMP2342NTR-ND 
ECLAMP2357NCT-ND 


ESD/EMI Protection for Color LCD Interfaces 

EMI Filter and ESD Protection for Secure 
Digital Card Interface .... 

EMI Filter and ESD Protection for Secure 
Digital Card Interface 


ECLAMP2357NTR-ND 


1581.00/3,000 
1.00) 267-56 
1620.00/3,000 


Surge Protec 


LC01-6CT-ND Low Cap. TVS for HS Telecommunication System 6.88 457 3.85 
LC01-6TR-ND Low Cap. TVS for HS Telecommunication System 3713.00/1,000 
LC03-3.3CT-ND Low Capacitance 3.3V TVS for High Speed Interface: 2.88 1.91 1.73 
LC03-3.3TR-ND Low Capacitance 3.3V TVS for High Speed Interface: 805.00/500 
LC03-6CT-ND Low Capacitance TVS for High Speed Data Interface 2.50 1.66 1.50 
LC03-6TR-ND. Low Capacitance TVS for High Speed Data Interfaces. 700.00/500 
LCDA12C-1CT-ND Low Capacitance TVS High Speed Data Interfaces 1.38 1020 ani: 
LCDA12C-1TR-ND Low Capacitance TVS High Speed Data Interfaces 2229.00/3,000 
LCDA24C-1CT-ND Low Capacitance TVS High Speed Data Interfaces 88 59 849 
LCDA24C-1TR-ND Low Capacitance TVS High Speed Data Interfaces 1419.00/3,000 
RCLAMP0502BCT-ND Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection 55 37 8T 


RCLAMP0502BTR-ND Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection 


891.00/3,000 
30) 22 


DD LINEAR D Reel : INTERFACE (Continued) 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. il] 25 +100 
LTC1519CS#PBF-ND HS Precision Delay RS485 Quad Line Receiver*.....16-SOIC 10.13 6.75 5.80 
LTC15191S-ND HS Precision Delay RS485 Quad Line Receive: -16-SOIC 11.63 7.75 6.20 
LTC15191S#PBF-ND HS Precision Delay RS485 Quad Line Receiver*.....16-SOIC 11.63 7.75 6.20 
LTC15351SW#PBF-ND Isolated RS485 Transceiver* .... -28-SOIC 12.75 847 6.50 
LTC1685CS8#PBF-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver* ...8-SOIC 5.63 3.74 3.15 
LTC16851S8-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver......8-SOIC 650 4.32 3.40 
LTC16851S8#PBF-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver*...8-SOIC 650 4.32 3.40 
LTC1686CS8#PBF-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver*...8-SOIC 838 5.57 4.50 
LTC16861S8-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver......8-SOIC 9.63 6.40 5.00 
LTC16861S8#PBF-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver* ...8-SOIC 9.63 6.40 5.00 
LTC1687CS-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver....14-SOIC 8.38 5.57 4.50 
LTC1687CS#PBF-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver* ..14-SOIC 838 5.57 4.50 
LTC16871S#PBF-ND 52Mbps Prec. Delay RS485 Fail-Safe Transceiver* ..14-SOIC 9.63 6.40 5.00 
LTC1688CS-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver... -16-SOIC 10.13 6.73 5.25 
LTC1688CS#PBF-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver* -16-SOIC 10.13 6.73 5.25 
LTC1688IS-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Dvr. Ind. Temp....16-SOIC 11.63 7.75 6.20 
LTC16881S#PBF-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Dvr. Ind. Temp.*..16-SOIC 11.63 7.75 6.20 
LTC1689CS#PBF-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver*... -16-SOIC 10.13 6.73 5.25 
LTC16891S-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Dvr. Ind. Temp....16-SOIC 11.63 7.75 6.20 
LTC16891S#PBF-ND 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Dvr. Ind. Temp.*..16-SOIC 11.63 7.75 6.20 
LTC2850CDD#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* ..... 290 207 1.71 
LTC2850IMS8#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xevr., Ind. Temp.* 3.48 248 2.04 
LTC28501S8#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xevr., Ind. Temp.* 3.48 2.48 2.04 
LTC2851CDD#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* ..... 3.10 2.21 1.82 
LTC2851IDD#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xevr., Ind. Temp.* 3.70 2.64 2.18 
LTC2851IMS8#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xevr., Ind. Temp.* 3.70 2.64 2.18 
LTC28511S8#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xevr., Ind. Temp.* 3.70 264 2.18 
LTC2852CDD#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* Si) val ey 
LTC2852CMS#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* 310 221 1.82 
LTC2852CS#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Transceiver* ..... 3.10 2.21 1.82 
LTC2852IDD#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xevr., Ind. Temp.* 3.70 264 2.18 
LTC2852IMS#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xevr., Ind. Temp.* 3.70 2.64 2.18 
LTC28521S#PBF-ND 3.3V, 20Mbps RS485/RS422 Xevr., Ind. Temp.*.....14-SOIC 3.70 2.64 2.18 
LTC2856CMS8-1#PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 

Transceiver* a 2902.07 eral 
LTC2856IMS8-1#PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 

Transceiver* ta 3.48 248 2.04 
LTC2856CMS8-2#PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 

Transceiver* .8-MSOP 2.90 2.07 1.71 
LTC2856IMS8-2#PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limite 

Transceiver* = 3.48 2.48 2.04 
LTC2857CMS8-1#PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 

Transceiver* oe 8-MSOP 310 2.21 1.82 
LTC2857IMS8-1#PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 

Transceiver* es 3.70 264 2.18 
LTC2857CMS8-2#PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 

Transceiver* se 3.10 2.21 1.82 
LTC2857IMS8-2#PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS48 

Transceiver* ie 3.70 264 2.18 
LTC2858CMS-1#PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 

Transceiver* ae 3.10 2.21 1.82 
LTC2858IMS-1#PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 

Transceiver* ee 10-MSOP 3.70 2.64 2.18 
LTC2858CMS-2#PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 

Transceiver* a 3.10 2.21 1.82 
LTC2858IMS-2#PBF-ND 20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 

Transceiver* 3.70 264 2.18 
LTC2859CDD#PBF-ND 20Mbps RS485 Transceiver with Integrated Switchable 

Termination* 10-DFN 3.18 2.27 1.87 
LTC2859IDD#PBF-ND 20Mbps RS485 Transceiver with Integrated Switchable 

Termination* et -10-DFN 3.83) 2.73 2.25 
LTC1690CS8#PBF-ND LP Driver/Receiver with Fail-Safe Receiver Output* ..8-SOIC 3.50 2.35 1.80 

CAN 
LT1796CS8#PBF-ND Overvoltage Fault Protected CAN Transceiver™.......... 8-SOIC 3.00 2.00 1.65 
Multiprotocol 

LTC1321CSW#PBF-ND RS485/RS232/EIA562 Xcvr./Receiver, Ind. Temp*..24-SOIC 8.75 5.85 4.65 
LTC1322CN-ND RS485/RS232/EIA562 Transceiver/Receiver... 24-Dip 10.00 665 5.35 
LTC1322CSW#PBF-ND RS485/RS232/EIA562 Transceiver/Receiver* -24-SOIC 10.00 6.65 5.35 
LTC1334CG#PBF-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Xcvr.* ......28-SSOP 13.00 8.64 7.45 
LTC1334CNW-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Xcv 28-Dip 12.25 8.15 7.00 
LTC1334CNW#PBF-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Xcvr. 28-Dip 12.25 8.15 7.00 
LTC1334CSW-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Xevr... -28-SOIC 12.25 8.15 7.00 
LTC1334CSW#PBF-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Xcvr.* .......28-SOIC 12.25 815 7.00 
LTC1334ISW#PBF-ND CMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Xcvr.* .......28-SOIC 14.25 9.50 8.15 
LTC1343CGW#PBF-ND Software Selectable Multiprotocol Transceiver*.....44-SSOP 23.50 15.65 13.40 
LTC13431GW#PBF-ND Software Selectable Multiprotocol Transceiver* .....44-SSOP 27.00 17.93 14.40 
LTC1344ACG-ND Multiprotocol Cable Terminator. 24-SSOP 13.63 9.05 6.82 
LTC1344ACG#PBF-ND Multiprotocol Cable Terminator* . 24-SSOP 13.63 9.05 6.82 
LTC1344CG-ND Multiprotocol Cable Terminator. 24-SSOP 13.63 9.05 6.82 
LTC1344CG#PBF-ND Multiprotocol Cable Terminator* .. 24-SSOP 13.63 9.05 6.82 
LTC13441G-ND Multiprotocol Cable Terminator. 24-SSOP 15.63 10.38 8.35 
LTC13441G#PBF-ND Multiprotocol Cable Terminator* .. 24-SSOP 15.63 10.38 8.35 
LTC1345CNW-ND Single Supply V.35 Differential Transceiver. 28-Dip 13.88 9.25 7.40 
LTC1345CSW-ND Single Supply V.35 Differential Transceiver. -28-SOIC 14.38 9.60 7.65 
LTC1345CSW#PBF-ND Single Supply V.35 Differential Transceiver* -28-SOIC 14.38 9.60 7.65 
LTC1346ACSW#PBF-ND 10mbps DCE/DTE V.35 Transceiver* -24-SOIC 12.38 8.25 7.10 
LTC1387CG-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceivel 20-SSOP 9.13 610 5.20 
LTC1387CG#PBF-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver* 20-SSOP 9.13 610 5.20 
LTC1387CSW-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver -20-SOIC 8.50 5.65 4.85 
LTC1387CSW#PBF-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver -20-SOIC 8.50 5.65 4.85 
LTC1387IG-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver Ind. Temp....20-SSOP 10.50 7.00 6.00 
LTC13871G#PBF-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver Ind. Temp.*. 20-SSOP 10.50 7.00 6.00 
LTC1387ISW-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver Ind. Temp.....20-SOIC 9.75 6.50 5.60 
LTC1387ISW#PBF-ND 5V, Single RS232/RS485 Transceiver Ind. Temp*...20-SOIC 9.75 6.50 5.60 
LTC1543CG#PBF-ND Software Selectable Multiprotocol Transceiver*.....28-SSOP 14.88 9.88 7.45 
LTC1544CG-ND Software Selectable Multiprotocol Transceiver 28-SSOP 12.25 814 6.15 
LTC1544CG#PBF-ND Software Selectable Multiprotocol Transceiver*.....28-SSOP 12.25 8.14 6.15 
LTC1545CG-ND Software Selectable Multiprotocol Transceiver 36-SSOP 1438 9.55 7.20 
LTC2844CG#PBF-ND 3.3V Software Selectable Multiprotocol Xcvr.* 28-SSOP 11.88 7.89 6.15 
LTC2845CG-ND 3.3V Software Selectable Multiprotocol Xcv 36-SSOP 13.88 9.22 7.20 
LTC2846CG-ND 3.3V Software Selectable Multiprotocol Xcvr. . 36-SSOP 23.75 16.96 13.97 
LTC2846CG#PBF-ND 3.3V Software Selectable Multiprotocol Xcvr.*....... 36-SSOP 23.75 16.96 13.97 


RCLAMP0502NCT-ND Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection NEW! A5 R B 
RCLAMP0502NTR-ND Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection NEW! 729.00/3,000 
RCLAMP0504FCT-ND Low Capacitance TVS Array 80 SOA 
RCLAMP0504FTR-ND Low Capacitance TVS Array 1296.00/3,000 
RCLAMP0504MCT-ND Low Capacitance TVS Diode Array .. 1.03 69 58 
RCLAMPO0504MTR-ND | Low Capacitance TVS Diode Array . 277.00/500 
RCLAMPOS504NCT-ND Low Capacitance TVS Diode Array .. 83 EON eeAy 
RCLAMPO504NTR-ND Low Capacitance TVS Diode Array . 1338.00/3,000 
RCLAMP0504SCT-ND Low Capacitance TVS Array 55 OHA 
RCLAMP0504STR-ND Low Capacitance TVS Array 891.00/3,000 
RCLAMPO508MCT-ND Low Capacitance TVS Diode Array .. 213 1.42 1.19 
RCLAMPO508MTR-ND | Low Capacitance TVS Diode Array . 574.00/500 
RCLAMP0514MCT-ND. Low Capacitance TVS Diode Array .. 93 (2 Be 
RCLAMP0514MTR-ND | Low Capacitance TVS Diode Array 250.00/500 
RCLAMP0521PCT-ND Ultra-Low Cap. TVS 1-Line ESD/CDE Protection NEW! A5 KO lo 
RCLAMP0521PTR-ND Ultra-Low Cap. TVS 1-Line ESD/CDE Protection NEW! 729.00/3,000 
RCLAMP0524JCT-ND Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection NEW! 70 47 A 
RCLAMP0524JTR-ND Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection NEW! 1134.00/3,000 
RCLAMP0524PCT-ND Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection NEW!.. 73 49 AI 
RCLAMP0524PTR-ND Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection NEW!. 1176.00/3,000 
RCLAMPO544MCT-ND | TVS Array for HDMI Interface Protection 93 (yl bye 
RCLAMP0544MTR-ND | TVS Array for HDMI Interface Protection 250.00/500 
RCLAMP2504NCT-ND 2.5V Low Capacitance TVS Array NEW! 1.00 re Ba 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


1100 (tos3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


CIRCUIT PROTECTION (Continued) 


RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 
RCLAMP2504NTR-ND 2.5V Low Capacitance TVS Array NEWE. 1620.00/3,000 
RCLAMP2504PCT-ND 2.5V Low Capacitance TVS Array NEW! 255) tole cil 


RCLAMP2504PTR-ND 


2.5V Low Capacitance TVS Array NEWE. 


891.00/3,000 


RCLAMP3304NCT-ND 3.3V Low Capacitance TVS Array... 1.45 iy ee 
RCLAMP3304NTR-ND 3.3V Low Capacitance TVS Array... 2349.00/3,000 
RCLAMP3304PCT-ND 3.3V Low Capacitance TVS Array NEW! 50 34 28 
RCLAMP3304PTR-ND 3.3V Low Capacitance TVS Array NEW! 810.00/3,000 
RCLAMP7002MCT-ND Low Capacitance TVS Diode Array 1.45 97 = 82 
RCLAMP7002MTR-ND | Low Capacitance TVS Diode Array 391.50/500 
SDOS5CT-ND Single Line TVS Diode for ESD Protection in 

Portable Electronics 38 260 ell 
SDO5TR-ND Single Line TVS Diode for ESD Protection in 

Portable Electronics SOD-323 609.00/3,000 
SDOS5CCT-ND Single Line TVS Diode for ESD Protection in 

Portable Electronics SOD-323 50 34.28 
SDO5CTR-ND Single Line TVS Diode for ESD Protection in 

Portable Electronics SOD-323 810.00/3,000 
SD24CCT-ND Single Line TVS Diode for ESD Protection in 

Portable Electronics SOD-323 48 32 27 
SD24CTR-ND Single Line TVS Diode for ESD Protection in 

Portable Electronics SOD-323 771.00/3,000 
SDC15CT-ND TVS Diode Array for ESD Protection of 12V 

Data and Power Lines 55 37 31 
SDC15TR-ND TVS Diode Array for ESD Protection of 12V 

Data and Power Lines .. 891.00/3,000 
SLOSCT-ND Low Capacitance TVS Diode for Hig! 

Interfaces NEW!... 58 39.33 
SLOSTR-ND Low Capacitance TVS Diode for High Speed Data 


Interfaces NEW! 


931.50/3,000 


SLVU2.8-4CT-ND EPD TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protectio: 2.88 1.91 1.61 
SLVU2.8-4TR-ND EPD TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protectiot 776.50/500 
SLVU2.8-8CT-ND EPD TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protectior 400 266 2.24 
SLVU2.8-8TR-ND EPD TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection 1080.00/500 
SMO5CT-ND TVS Diode Array. 48 32.27 
SMOS5TR-ND TVS Diode Array. 771.00/3,000 
SM12CT-ND TVS Diode Array. 48 32 0.27 
SM12TR-ND TVS Diode Array. 771.00/3,000 
SM15CT-ND TVS Diode Array. AB 32 © 27 
SM15TR-ND TVS Diode Array. 771.00/3,000 
SM24CT-ND TVS Diode Array. AB rOCme et 
SM24TR-ND TVS Diode Array. 771.00/3,000 
SM36CT-ND TVS Diode Array. AB FOC meee 
SM36TR-ND TVS Diode Array. 771.00/3,000 
SM712CT-ND Asymmetrical TV. 

Mode RS-485 2 1.20 80.68 
SM712TR-ND Asymmetrical TVS Diode 

Mode RS-485 1944.00/3,000 
SMFO5CCT-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protectio 45 30.26 
SMFO5CTR-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protectio 729.00/3,000 
SMSO5CCT-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protectio 98 fa BE 
SMSO5CTR-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection a 1581.00/3,000 
SMSO5CT-ND. TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection NEW! 93 1625) 52) 
SMSO5TR-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protection NEW! 1579.50/3,000 
SMS12CT-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protectio 93 fe 
SMS12TR-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protectio 1500.00/3,000 
SMS12CCT-ND TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protectio 98 fee GE) 


SMS12CTR-ND 


TVS Diode Array for ESD and Latch-up Protectio 


1581.00/3,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
UCLAMPO504ATR-ND | 4-Line ESD Protection Array .. SC-89-6 648.00/3,000 
UCLAMPO505ACT-ND 5-Line ESD Protection Array SC-89-6 43 29.24 
UCLAMPO505ATR-ND 5-Line ESD Protection Array SC-89-6 690.00/3,000 
UCLAMPOS506ACT-ND 5-Line ESD Protection Array 50 34.28 
UCLAMPO506ATR-ND 5-Line ESD Protection Array .. 810.00/3,000 
UCLAMP0511PCT-ND 1-Line ESD Protection Array NEW!. 53 E350) 230) 
UCLAMP0511PTR-ND 1-Line ESD Protection Array NEW: 2-SLP 850.50/3,000 
UCLAMP1201HCT-ND 1-Line ESD Protection Array .. SOD-523 40 on 323 
UCLAMP1201HTR-ND 1-Line ESD Protection Array .. 648.00/3,000 
UCLAMP1211PCT-ND. 1-Line ESD Protection Array NEW!. 45 230) 226) 
UCLAMP1211PTR-ND 1-Line ESD Protection Array NEW! 2-SLP 729.00/3,000 
UCLAMP3301DCT-ND Low Voltage for ESD and CDE Protectio! SOD-323 45 330.26) 
UCLAMP3301DTR-ND Low Voltage for ESD and CDE Protectiot SOD-323 729.00/3,000 
UCLAMP3301HCT-ND Low Voltage for ESD and CDE Protectiot SOD-523 43 29 DA 
UCLAMP3301HTR-ND Low Voltage for ESD and CDE Protectio! SOD-523 690.00/3,000 
UCLAMP3304ACT-ND 4-Line ESD Protection Array .. SC-89-6 AB een 
UCLAMP3304ATR-ND 4-Line ESD Protection Array .. SC-89-6 771.00/3,000 
UCLAMP3311PCT-ND 1-Line ESD/CDE Protection Array NEW! 2-SLP 5 30 0.26 
UCLAMP3311PTR-ND 1-Line ESD/CDE Protection Array NEW! 729.00/3,000 


POWER MANAGEMEN 


Description Pkg. 


RoHS Compliant 


Price Each 
il 25 100 


Charge Pumps 


$C1462ISKCT-ND 
$C1462ISKTR-ND 


High Output Current Charge Pump Doubler.. 
High Output Current Charge Pump Doubler.. 


1.25 83.70 
2025.00/3,000 


Switching Regulators 


SC190BIMLCT-ND 
SC190BIMLTR-ND 
SC190CIMLCT-ND 
SC190CIMLTR-ND 
$C192IMLCT-ND 


Synchronous Buck Converter with Programmable Output....10-MLP 
Synchronous Buck Converter with Programmable Output... 
Synchronous Buck Converter with Programmable Output....10-MLP 
Synchronous Buck Converter with Programmable Output....10-MLP 
2.7V to 5.5V Input Synchronous Buck Converter 

with Integrated Power Devices. 


2.25 1.50 1.26 
3645.00/3,000 
2.25 1.50 1.26 
3645.00/3,000 


2.50 1.66 1.40 


SC192IMLTR-ND 
SC194AMLCT-ND 
SC194AMLTR-ND 


2.7V to 5.5V Input Synchronous Buck Converter 
with Integrated Power Devices. 
1A Synchronous Buck Converter with Integrated 
Power Devices 
1A Synchronous Buck Converter with Integrated 
Power Devices 


4050.00/3,000 
3.38 2.25 1.89 


5469.00/3,000 


SC194BMLCT-ND 
SC194BMLTR-ND 


SC196AMLCT-ND 


Selectable 3.6V/3.3V/3.0V/2.5V, 1A Synchronous 
Buck Converter 
Selectable 3.6V/3.3V/3.0V/2.5V, 1A Synchronous 
Buck Converter 
Selectable 1.00V/1.05V/1.20V/1.80V, 1.5A Synchronous 
Buck Converter NEW!..... 


3.38 2.25 1.89 
5469.00/3,000 


218 145 1.22 


SC196AMLTR-ND 
SC196ULCT-ND 


SC196ULTR-ND 


Selectable 1.00V/1.05V/1.20V/1.80V, 1.5A Synchronous 
Buck Converter NEW!..... 
Selectable 1.00V/1.05V/1.20V/1.80V, 1.5A Synchronous 
Buck Converter NEW!..... 
Selectable 1.00V/1.05V/1.20V/1.80V, 1.5A Synchronous 


3523.50/3,000 


218 1-45 1.22 


Buck Converter NEW... 3523.50/3,000 
SC198AMLCT-ND Dual DC/DC Buck Converter NEW: O-MLPQ 2.30 1.53 1.29 
SC198AMLTR-ND Dual DC/DC Buck Converter NEW: '0-MLPQ. 3726.00/3,000 
SC198MLCT-ND Dual DC/DC Buck Converter NEW: O-MLPQ 230 1.53 1.29 
SC198MLTR-ND Dual DC/DC Buck Converter NEW: '0-MLPQ 3726.00/3,000 
$C412AMLCT-ND Constant On, Synchronous Buck Controller NEW! 1.60 1.07 90 
$C412AMLTR-ND Constant On, Synchronous Buck Controller NEW!. 2592.00/3,000 
SC457MLCT-ND Single-Phase Single Chip Vcore Power Supply . 460 3.06 2.58 
SC457MLTR-ND Single-Phase Single Chip Vcore Power Supply .. 7452.00/3,000 


SC458IMLCT-ND 


Complete Dual-Phase Low VOUT Power Supply 


SROSCT-ND Low Capacitance TVS Diode Array -SOT-143 1.50 1.00 .84 Controll 665 442 3.73 
SROSTR-ND Low Capacitance TVS Diode Array .SOT-143 2430.00/3,000 ener a ! : : 
SR12CT-ND Low Capacitance TVS Diode Array ‘SOT-143 138 92 77 SC458IMLTR-ND Complete Dualrhae® Low saaealeaa aon 
SR12TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array -SOT-143 2229.00/3,000 SC470IMLCT-ND Synchronous Buck Controller for Dynamic pee 
SR3.3CT-ND Low Capacitance TVS Diode Array -SOT-143 1.63 1.08 91 Load-Voltage Applications 245 1.63 1.38 
SR3.3TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array -SOT-143 2634.00/3,000 S$C470IMLTR-ND Synchronous Buck Controller for Dynamic ; ; Fi 
SR70CT-ND Low Capacitance TVS Diode Array 68 45 38 Load-Voltage Applications 3969.00/3,000 
SR70TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array 1095.00/3,000 SC470ITSCT-ND Synchronous Buck Controller for Dynamic 
SRDAO05-4CT-ND Low Capacitance TVS Diode Array Bibl ie) {zl Load-Voltage Applications 14-TSSOP 2.45 1.63 1.38 
SRDA0S-4TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array 580.50/500 SC470ITSTR-ND Synchronous Buck Controller for Dynamic 
SRDA3.3-4CT-ND Low Capacitance TVS Diode Array 215 1.43 1.21 Load-Voltage Applications 14-TSSOP 3307.50/2,500 
SRDAS3.3-4TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array 580.50/500 SC1485!TSCT-ND Dual Synchronous Buck Pseudo Fixed Frequency 
SRVO05-4CT-ND Low Capacitance TVS Diode Array 93 1620252) Power Supply Controller 28-TSSOP 3.45 2.30 1.94 
SRVO05-4TR-ND Low Capacitance TVS Diode Array 1500.00/3,000 SC1485ITSTR-ND Dual Synchronous Buck Pseudo Fixed Frequency 
STF203-15CT-ND USB Upstream Port Filter and TVS for EMI Power Supply Controller 28-TSSOP. 4657.50/2,500 
Filtering and ESD Protection 53 35 ~=—.30 SC2440TECT-ND 2.5MHz Dual Switching Regulator wi 
STF203-15TR-ND USB Upstream Port Filter and TVS for EMI 2A Switches . ; 16-TSSOP 2.93 1.95 1.64 
Filtering and ESD Protection 852.00/3,000 SC2440TETR-ND 2.5MHz Dual Switching Regulator with Integrated 
STF203-22CT-ND USB Upstream Port Filter and TVS for EMI 2A Switches 16-TSSOP 3950.00/2,500 
Filtering and ESD Protection Ge kh) $C02443MLCT-ND Dual Phase Synchronous Step-Down Controller NEW!....24-MLPQ 3.75 249 2.10 
STF203-22TR-ND USB Upstream Port Filter and TVS for EMI $C2443MLTR-ND Dual Phase Synchronous Step-Down Controller NEWE.... 24-MLPQ 6075.00/3,000 
Filtering and ESD Protection 852.00/3,000 SEAMS Ceee a ‘ingle oF Iwo Output syn: oa-tssop MOCO En EETaE 
SUREEEE Hy USB Upstream Fort Fitter and a SC2446ITETR-ND Dual Phase Single or Two Output Sync. 
Filtering and ESD Protection $C70-6 Be 35) 30) Step-Down Controller _28-TSSOP 4455.00/2.500 
ST203-33TR:ND Poa pereair or tite oe TVS for EMI ar feo 00 Oot SC2463TSCT-ND High Performance Quad Output Switching Reg. NEW!...28-TSSOP 4.03. 2.68 2.26 
merng 7 renee SC2463TSTR-ND High Performance Quad Output Switching Reg. NEWF!...28-TSSOP 5433.75/2,500 
STF701CT-ND T-Filter with TVS Diode Array for EMI Filtering SC2544MLCT-ND High Performance Wide Input Range Dual 
and ESD Protection Sc70-5 78524 Syne. Buck Controller 3418 241 1.78 
STF701TR-ND T-Filter with TVS Diode Array for EMI Filtering SC2544MLTR-ND High Performance Wide Input Range Dual 
and ESD Protection 1257.00/3,000 Syne. Buck Controller 5145.00/3,000 
TCLAMPOG02NCT-ND — | 2-Line Low Cap. TVS Diode Array for Ethernet/Telecom. 2.00 1.33 1.12 SC2544TSCT-ND High Performance Wide Input Range Dual 
TCLAMPO602NTR-ND 2-Line Low Cap. TVS Diode Array for Ethernet/Telecom . 3240.00/3,000 Sync. Buck Controller 24-TSSOP 2.98 1.98 1.67 
TCLAMP3302NCT-ND 2-Line Low Capacitance TVS Diode Array for SC2544TSTR-ND High Performance Wide Input Range Dual 
Ethernet/Telecom NEW! 288 1.91 1.61 Sync. Buck Controller 24-TSSOP 4017.50/2,500 
TCLAMP3302NTR-ND | 2-Line Low Capacitance TVS Diode Array for SC2608BSCT-ND Simple, Synchronous Voltage Mode PWM Controller NEW!.8-SOIC 1.10 74 62 
Ethernet/Telecom NEW... 4657.50/3,000 SC2608BSTR-ND Simple, Synchronous Voltage Mode PWM Controller NEW!.. 6-SOIC 7485.00/2,500 
UCLAMP0501HCT-ND 1-Line ESD Protection Array .. 40 YE 28 SC2620SECT-ND Dual 2A, 30V Step-Down Regulator with 
UCLAMPO501HTR-ND | 1-Line ESD Protection Array .. 648.00/3,000 Programmable Frequency up to 1.4MHz. -16-SOIC 3.75 249 2.10 
UCLAMP0502PCT-ND 2-Line ESD Protection Array NEW! 35 24 20 SC2620SETR-ND Dual 2A, 30V Step-Down Regulator with 
UCLAMP0502PTR-ND 2-Line ESD Protection Array NEW! 567.00/3,000 Programmable Frequency up to 1.4MHz. .. 16-SOIC 5062.50/2,500 
UCLAMPO0504ACT-ND 4-Line ESD Protection Array e402) (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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POWER MANAGEMENT (Continued) 


RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
$C4501MLCT-ND 2A, 2MHz Step-Up Switching Regulator with Soft-Start.....10-MLPD 1.33 88 9.75 
$C4501MLTR-ND 2A, 2MHz Step-Up Switching Regulator with Soft-Start..... 10-MLPD 2148.00/3,000 
SC4502HMLCT-ND 1.4A, 2MHz Step-Up Switching Regulator with Soft-Start..10-MLPD 1.90 1.27 1.07 
SC4502HMLTR-ND 1.4A, 2MHz Step-Up Switching Regulator with Soft-Start.. 10-MLPD 3078.00/3,000 
SC4503TSKCT-ND 1.3MHz Step-Up Switching Reg. with 1.4A Switch .. -TSOT-23-5 1.25 83.70 
SC4503TSKTR-ND 1.3MHz Step-Up Switching Reg. with 1.4A Switch .. . TSOT-23-5 2025.00/3,000 
SC4508AMLCT-ND Buck or Buck Boost Current Mode Controlle 2.20 147 1.24 
SC4508AMLTR-ND Buck or Buck Boost Current Mode Controlle! 3564.00/3,000 
$C4517AIMSCT-ND 1.25MHz, 1.5A Step-Down Switching Regulator... ie whale eh 
$C4517AIMSTR-ND 1.25Mkz, 1.5A Step-Down Switching Regulato 2362.50/2,500 
$C4518HSECT-ND 600kHz, 2A Step-Down Switching Regulator ifs) 90 76 
$C4518HSETR-ND 600kHz, 2A Step-Down Switching Regulator 1822.50/2,500 
SC4519HSECT-ND 600kHz, 3A Step-Down Switching Regulator 250 1.66 1.40 
SC4519HSETR-ND 600kHz, 3A Step-Down Switching Regulator 3375.00/2,500 
SC4524ASECT-ND 28V, 2A Step-Down Switching Regulator NEW! -90 60 51 
SC4524ASETR-ND 28V, 2A Step-Down Switching Regulator NEW! 1215.00/2,500 
SC4524BSECT-ND 16V, 2A Step-Down Switching Regulator NEW! -90 60 51 
SC4524BSETR-ND 16V, 2A Step-Down Switching Regulator NEW! 1215.00/2,500 
SC4524SECT-ND 30V, 2A Step-Down Switching Regulator NEW! 1.38 Ae alle 
$C4524SETR-ND 30V, 2A Step-Down Switching Regulator NEW! 1856.25/2,500 
SC4525ASECT-ND 28V, 3A Step-Down Switching Regulator NEW! 95 64 54 
SC4525ASETR-ND 28V, 3A Step-Down Switching Regulator NEW! 1282.50/2,500 


$C4620MLCT-ND 


SC4620MLTR-ND 


High Efficiency, 2.5A Synchronous Step-Down 
DC/DC Regulator NEW... 
High Efficiency, 2.5A Synchronous Step-Down 
DC/DC Regulator NEW!. 


240 1.60 1.35 


3888.00/3,000 


$C4624AMLCT-ND 


High Efficiency, 4A Synchronous Step-Down 


DC/DC Regulator NEW... S8ee 105s 89, 
SC4624AMLTR-ND High Efficiency, 4A Synchronous Step-Down 

DC/DC Regulator NEW! 2551 .50/3,000 

Linear Regulators 

SC560AULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator NEW!. 8-MLPQ 200 731 
SC560AULTR-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator NEW! 891.00/3,000 
SC560BULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator NEW! #55) bof sail 
SC560BULTR-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator NEW! 891.00/3,000 
SC560CULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator NEW! Jas) ae Sil 
SC560CULTR-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator NEW! 891.00/3,000 
SC560DULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator NEW! #55) nue Sil 
SC560DULTR-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator NEW! 891.00/3,000 
SC560EULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator NEW! fou ee gil 
SC560EULTR-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator NEW!. 8-MLPQ 891.00/3,000 
SC560FULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator NEW! 8b) ee iil 
SC560FULTR-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator NEW! 891.00/3,000 
SC560GULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator NEW! 6) ee gil 
SC560GULTR-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator NEW!. 8-MLPQ 891.00/3,000 
SC560HULCT-ND Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator NEW! #55) Ee meeoll 


SCS60HULTR-ND 
SC9O00AMLCT-ND 


SC9O0AMLTR-ND 


Dual Output Low Noise Ultra LDO Regulator NEW! 
Programmable Penta Ultra LDO with RESET 
and |2C Interface i 
Programmable Penta Ultra 
and |2C Interface 


891.00/3,000 
2.50 1.66 1.40 


4050.00/3,000 


$C14531SK1.5CT-ND 
$C14531SK1.5TR-ND 
$C1453ISK18CT-ND 
$C1453ISK18TR-ND 
$C014531SK2.5CT-ND 


150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypas: 
150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypass... 
150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypass 
150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypas: 
150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypas: 


98 65 «55 
1581.00/3,000 

298) .65) 9255, 
1581.00/3,000 

2980 651255, 


$C14531SK2.5TR-ND 
$C14531SK3.3CT-ND 
$C1453ISK3.3TR-ND 
$C1563ISK1.8CT-ND 


150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypas: 
150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypas: 
150mA Ultra LDO Regulator with Low Noise Bypas: 
LDO Low Quiescent 500mA Regulator. 


1581.00/3,000 
A eae) 
1581.00/3,000 
LTS det 7he 298, 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 
1 25 100 


Special Function 


SC310ASKCT-ND 
SC310ASKTR-ND 
SC310BSKCT-ND 


High Side Current Sense Amp with Low 
Impedance Voltage Output... 
High Side Current Sense Amp with Low 
Impedance Voltage Output... 
High Side Current Sense Amp with Low 
Impedance Voltage Output... 


SOT-23-6 


SOT-23-6 


SOT-23-6 


110 74 62 
1782.00/3,000 
1410.74 62 


SC310BSKTR-ND 
SC310CSKCT-ND 
SC310CSKTR-ND 


High Side Current Sense Amp with Low 
Impedance Voltage Output... 
High Side Current Sense Amp with Low 
Impedance Voltage Output... 
High Side Current Sense Amp with Low 


SOT-23-6 


SOT-23-6 


1782.00/3,000 
1.10 74 62 


Impedance Voltage Output... SOT-23-6 1782.00/3,000 
SC338AIMSCT-ND Ultra Low Output Voltage Dual Linear FET Controller 10-MSOP) 1.98 1.32 1.11 
SC338AIMSTR-ND Ultra Low Output Voltage Dual Linear FET Controller. 0-MSOP 2667.50/2,500 

References 

$C431CSK-.5CT-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulator ... ..SOT-23 A5 30 26 
$C431CSK-.5TR-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulato! OT-23 729.00/3,000 
$C431CSK-1CT-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulato| OT-23 38 2250) 2 
$C431CSK-1TR-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulato! OT-23 609.00/3,000 
$C431CSK-2CT-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulato! OT-23 38 23 2a 
$C431CSK-2TR-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulato! OT-23 609.00/3,000 
$C431LCSK-0.5CT-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulator ... ..SOT-23 55 rok eres 
SC431LCSK-0.5TR-ND | Low Voltage Adjustable Shunt Regulator ... ..SOT-23 891.00/3,000 
SC431LCSK-1CT-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulator SOT-23 48 Ole 
$C431LCSK-1TR-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulato| OT-23 771.00/3,000 
SC431LCSK-25CT-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulato! OT-23 710 47 =—AO 
SC431LCSK-25TR-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulato! OT-23 1134.00/3,000 
$C431LISK-.5CT-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulato! OT-23 50 34 28 
$C431LISK-.5TR-ND Low Voltage Adjustable Shunt Regulator .. 810.00/3,000 


LED Drivers 


SC440MLCT-ND 
SC440MLTR-ND 


SC441TECT-ND 


High Efficiency Integrated Driver for 6-Strings 
of 30mA LEDs NEW‘...... bets 

High Efficiency Integrated Driver for 6-String: 
of 30mA LEDs NEW!.. aise 

High Efficiency Integrated 
of 150mA LEDs NEW! 


20-TSSOP 


3.90 259 2.19 
6318.00/3,000 
413 274 2.31 


SC441TETR-ND 


High Efficiency Integrated Driver for 4-Strings 


of 150mA LEDs NEW! .20-TSSOP 5568.75/2,500 
SC600BIMLCT-ND LED Driver with 5.0V, 4.5V, ‘1 p -10-MLP 2.50 1.66 1.40 
SC600BIMLTR-ND LED Driver with 5.0V, 4.5V, or 4.0V Outpu 10-MLP 4050.00/3,000 
SC618ULCT-ND Charge Pump Flash LED Driver with Safety Timer. 10-MLP 4.03 2.68 2.26 
SC618ULTR-ND Charge Pump Flash LED Driver with Safety Timer. 6522.00/3,000 
SC620ULCT-ND General Purpose Octal LED Driver. 1.60 1.07 90 
SC620ULTR-ND General Purpose Octal LED Drive: 2592.00/3,000 
SC4509SKCT-ND Highly Integrated Step-Up Converter for WLEDs NEW! 18 52 A4 
SC4509SKTR-ND Highly Integrated Step-Up Converter for WLEDs NEW! 1255.50/3,000 
SC4509WLCT-ND Highly Integrated Step-Up Converter for WLEDs NEW! 83 Some 
SC4509WLTR-ND Highly Integrated Step-Up Converter for WLEDs NEW! 1336.50/3,000 
SC4538ULCT-ND High Efficiency Boost Converter up to 10 WLEDs NEW! 1.25 20a) .70) 
SC4538ULTR-ND High Efficiency Boost Converter up to 10 WLEDs NEW... 8-MLPD 2025.00/3,000 

Battery Chargers 

SC804IMLCT-ND Fully Integrated Lithium-lon Battery Charger 

System with Timer. 3.40 226 1.91 
SC804IMLTR-ND Fully Integrated Lithium-lon Battery Charger 

System with Timer... 5508.00/3,000 
SC805IMLCT-ND Minature IC High Current Lithium-lon 10-MLP) 2.63 1.75 (1.47 
SC805IMLTR-ND Minature IC High Current Lithium-lon 10-MLP 4254.00/3,000 
SC806IMLCT-ND Minature High Current Lithium-lon 238) L5o alice 
SC806IMLTR-ND Minature High Current Lithium-lon 3849.00/3,000 

Hot Swap Controllers 
SC4250LISCT-ND Negative Voltage .. 1.80 1.20 1.01 
SC4250LISTR-ND Negative Voltage .. 2430.00/2,500 
NEW! Timers NEW! 

ACS8944T-ND Jitter Attenuating, Multiplying Phase Locked Loop 15.63 10.38 8.75 
ACS8946T-ND Jitter Attenuating, Multiplying Phase Locked Loop 17.50 11.62 9.80 


ACS8947T-ND 


Jitter Attenuating, Multiplying Phase Locked Loop... 


9.88 6.56 5.53 


SC1563ISK1.8TR-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator .. 2835.00/3,000 
SC1563ISK2.5CT-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator . AE7S) TET 7298) 
SC1563ISK2.5TR-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator .. 2835.00/3,000 
SC1563ISK3.0CT-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator .. 75) TEIZ= | 298: 
SC1563ISK3.0TR-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator .. 2835.00/3,000 
SC1563ISK3.3CT-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator .. ibn lave ee 
SC1563ISK3.3TR-ND LDO Low Quiescent 500mA Regulator .. 2835.00/3,000 
$C156515M2.5CT-ND LDO 1.5A Regulator with Enable 3.13 2.08 1.75 
$C156515M2.5TR-ND LDO 1.5A Regulator with Enable 1350.40/800 
SC15651S-1.8CT-ND LDO 1.5A Regulator with Enable 1.35 90 76 
$C15651S-1.8TR-ND LDO 1.5A Regulator with Enable 1822.50/2,500 
SC15651S-2.5CT-ND LDO 1.5A Regulator with Enable 1.35 90 76 
$C15651S-2.5TR-ND LDO 1.5A Regulator with Enable 1822.50/2,500 
SC15651ST18CT-ND LDO 1.5A Regulator with Enable SOT-223 1.35 90 76 
SC1565IST18TR-ND LDO 1.5A Regulator with Enable SOT-223 1822.50/2,500 
SC15651ST25CT-ND LDO 1.5A Regulator with Enable SOT-223 1.35 90.76 
SC1565IST25TR-ND LDO 1.5A Regulator with Enable SOT-223 1822.50/2,500 
SC156615M1.8CT-ND LDO 3.0A Regulator with Enable TO-263-5 3.38 2.25 1.89 
SC156615M1.8TR-ND LDO 3.0A Regulator with Enable TO-263-5 1458.40/800 
SC156615M2.5CT-ND LDO 3.0A Regulator with Enable TO-263-5 3.45 230 1.94 
SC156615M2.5TR-ND LDO 3.0A Regulator with Enable TO-263-5 1490.40/800 
SC1566IM-1.8CT-ND LDO 3.0A Regulator with Enable ..T0-263 3.45 «2.30 1.94 
SC1566IM-1.8TR-ND LDO 3.0A Regulator with Enable TO-263 1490.40/800 
SC1566IM-2.5CT-ND LDO 3.0A Regulator with Enable TO-263 3.45 230 1.94 
SC1566IM-2.5TR-ND LDO 3.0A Regulator with Enable 1490.40/800 
$C1592IMCT-ND. LDO High Performance Adj. Positive Voltage Regulato 3.13 2.08 1.75 
$C1592IMTR-ND LDO High Performance Adj. Positive Voltage Regulato! 1350.40/800 
SC2595MLCT-ND Integrated Linear DDR Termination Regulator . 245 1:63 1.38 
SC2595MLTR-ND Integrated Linear DDR Termination Regulator . 3969.00/3,000 
SC2596SCT-ND Low Voltage Integrated DDR Termination Regulator NEW!..8-SOIC 1.45 97 36.82 
SC2596STR-ND. Low Voltage Integrated DDR Termination Regulator NEWE..8-SOIC 1957.50/2,500 
SC2596SECT-ND Low Voltage Integrated DDR Termination Regulator NEW!..8-SOIC —-1.33 880275) 
SC2596SETR-ND Low Voltage Integrated DDR Termination Regulator NEWI!..8-SOIC 1788.75/2,500 
$C4211SCT-ND Low In/LDO 1A Regulator with Enable .. 1.33 288) 2/5) 
$C4211STR-ND Low In/LDO 1A Regulator with Enable .. 1790.00/2,500 
$C4215ASCT-ND Low In/LDO 2A Regulator with Enable .. 1.20 80 68 
$C4215ASTR-ND Low In/LDO 2A Regulator with Enable .. 1620.00/2,500 
$C4216SCT-ND Low In/LDO 3A Regulator with Enable .. 168 1.12 94 
$C4216STR-ND Low In/LDO 3A Regulator with Enable .. 2262.50/2,500 
SC553ISKCT-ND 150mA Ultra LDO Regulator with Adj. Outpu' 1.08 TE Ail 
SC553ISKTR-ND 150mA Ultra LDO Regulator with Adj. Output... SOT-23-5 1743.00/3,000 


Price Each 

Description Pkg. ‘il 25 100 
AN1101SSMTXLCT-ND | 2.5V to 5.5V CMOS Single Power Supply 1.28 1.03 .82 
AN1201SMTXLCT-ND Polarity Inverting Charge Pump DC/DC Converter .. 1.36 1.09 .82 
AN1281SSMTXLCT-ND | Ripple Filte 1.36 1.09 .82 
AN1281SSMTXLTR-ND | Ripple Filte 2094.00/3,000 
AN30251A-VBCT-ND White LED Driver* NEW! 6-QFN 1.88 1.51 1.13 
AN30251A-VBTR-ND White LED Driver* NEW! 6-QFN 1954.45/2,000 
AN6123MSTXLCT-ND Speech Network with ALC MINI-5 1.07 89) 
AN6123MSTXLTR-ND ‘| Speech Network with ALC* MINI-5 1386.00/3,000 


AN8001FHKV-ND 
AN8495SBE1VCT-ND 


Gradation Voltage Generation for Liquid Crystal Display* 
Stepping Motor Drive* 


3.68 2.95 2.30 
461 3.69 2.87 


AN8955SSMTXLCT-ND 
AN8955SSMTXLTR-ND 
AN8956SSMTXLCT-ND 
AN8956SSMTXLTR-ND 
AN8957SSMTXLCT-ND 


13MHz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator IC.. 
13MHz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator IC 
26Mbz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator I 
26Mbz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator | 
19MHz, 2.6V to 5.5V Crystal Oscillator IC.. 


AN8957SSMTXLTR-ND 
AN8958SSMTXLCT-ND 


19MHz, 2.6V to 5.5V Crystal Oscillator IC.. 
26Mkz, 2.6V to 5.5V Crystal Oscillator IC... 


BG2 Oo O5) 
1065.00/3,000 
82 169) 755 
1065.00/3,000 
£2 Es) 
1065.00/3,000 
82 169) 55. 


EO ICs 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
AN2906FJMEBVCT-ND | Audio In/Out Amplifier* 3.69 2.95 2.30 
AN2906FJMEBVTR-ND | Audio In/Out Amplifier* 4178.00/2,000 
AN5272-ND 4W, 2-Channel Audio Amp with Fin 2.24 1.80 1.35 
AN5273-ND 4W, 2-Channel Audio Amp with Fin 2.24 1.80 1.35 
AN5274-ND 4W, 2-Channel Audio Amp with Fin 240 1.92 1.44 
* RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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VIDEO ICs (Continued) 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AN5275-ND 15W, Dual Audio Amp with Fin... 2.88 2.31 1.80 
AN5276-ND 5W, 2-Channel Audio Amp with Fin 2.24 1.80 1.35 
AN5277-ND 10W, 2-Channel Audio Amp with Fin 2.30 1.85 1.44 
AN5278-ND 4.8W, 1-Channel Audio Amp with Fin 1.60 1.28 96 
AN5279-ND 5W, 1-Channel Audio Amp with Fin ... 1.60 1.28 96 
AN5870K-ND Analog Switch with Amp and 75-Ohm Driver for Display . 5.04 404 3.14 
AN7510-ND 1W, 2-Channel Audio Amp with Fin 1.60 1.28 .96 
AN7511-ND 1W, 1-Channel Audio Amp with Fin* 1.15 96 77 
AN7512-ND 1W, 2-Channel Audio Amp with Fin 1.92 1.54 1.16 
AN7513-ND 1W, 1-Channel Audio Amp* .. fl 2am 03 eerie 
AN7522N-ND SW, 2-Channel Audio Amp with Fin 2.30 1.85 1.44 
AN7523N-ND 4W, 1-Channel Audio Amp with Fin 1.60 1.28 .96 
AN7580-ND 25W, 6-Ohm, 2-Channel BTL Audio 3.92 314 244 
AN7586-ND 10W, 1-Channel Audio Amp with Fin 1.92 154 1.16 
AN15851ACT-ND 4-Input AV Switch with RGB-YUV.. 3.49 2.80 2.18 


Digi-Key Price Eacha 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AN7705SPE1TR-ND 5V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator .. 3870.00/3,000 
AN7706SPE1TR-ND 6V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulato: 3870.00/3,000 
AN7707SPE1TR-ND 7V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulato: 3870.00/3,000 
AN7708SP-ND 8V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulato: 2.30 1.85 1.44 
AN7708SPE1TR-ND 8V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulato: 3870.00/3,000 
AN7709SP-ND QV, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulato 2.30 1.85 1.44 
AN7709SPE1TR-ND QV, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulato: 3870.00/3,000 
AN7710SPE1TR-ND 10V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 3870.00/3,000 
AN7712SP-ND 12V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 2.30 1.85 1.44 
AN7712SPE1TR-ND 12V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 3870.00/3,000 
AN7715SP-ND 15V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 2.30 1.85 1.44 
AN77L03M-ND 3V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 147 123 98 


AN77LO3ME1TR-ND 
AN77L035M-ND 
AN77LO35ME1TR-ND 


3V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator... 
3.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato 
3.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato 


650.00/1,000 
147 1.23 98 
650.00/1,000 


AN15851ATR-ND 
AN15852A-VT-ND 
AN15853BCT-ND 
AN15853BTR-ND 


4-Input AV Switch with RGB-YU' 
AV Switch with I2C Interface* 
4-Input AV Switch for Color T 
4-Input AV Switch for Color T 


1977.00/1,000 
7.48 5.99 5.06 
2.53 2.03 1.58 
1433.00/1,000 


AN77L04M-ND 
AN77LO5M-ND 
AN77LOS5ME1TR-ND 
AN77LO6M-ND 
AN77LO6ME1TR-ND 


4V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulatoi 
5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulatoi 
5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato! 
6V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato! 
6V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator... 


147 1.23 © ©.98 

147 1.23 98 
650.00/1,000 

1.47 1.23 98 
650.00/1,000 


AN77L07M-ND 
AN77LO7ME1TR-ND 
AN77LO8M-ND 
AN77LO8ME1TR-ND 


7V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator... 
7V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato! 
8V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato: 
8V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato: 


1 EY 3 
650.00/1,000 

147 1.23 98 
650.00/1,000 


AN15861A-VT-ND 12-Input/4-Output Channel Audio Switch* 4.28 3.43 2.67 
AN15865AAVT-ND Video Switch IC for Color TV* 8.45 7.61 6.75 
AN15866A-VT-ND Video Switch with I2C Bus* ... 8.62 690 5.83 
AN17000ABFCT-ND Audio Amplifier for Notebook 3.46 277 216 
AN17000ABFTR-ND Audio Amplifier for Notebook 5805.00/3,000 

AN17020AVBCT-ND Audio Amplifier for Headphoni 1.98 1.59 1.20 
AN17020AVBTR-ND Audio Amplifier for Headphoni 2064.00/2,000 

AN17820B-ND. 7.5W, 2-Channel Audio Amp* 3.18 255 1.91 
AN17821A-ND 5W, 2-Channel Audio Amp 2.00 1.60 1.20 
AN17823A-ND 4W, 1-Channel Audio Amp* .. i 23 tee 03 ees, 
AN17831A-ND 44W, 6-Ohm, 2-Channel BTL Audio Amp 4.02 3.22 2.50 
AN17850A-ND. 70W, 6-Ohm, 1-Channel BTL Audio Amp* 410 3.29 2.56 
AN17880AE1CT-ND Audio Amplifier for Headphoni 1.71 137 1.03 
AN17880AE1TR-ND Audio Amplifier for Headphoni .16-SOIC 1774.00/2,000 


Panasonic 


BI-CMOS ICs — RoHS Compliant 


AN77LO9M-ND 9V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulatoi 147° 1.23 98 
AN77LO9ME1TR-ND QV, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato 650.00/1,000 

AN77L10M-ND 10V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 1.47 1.23 98 
AN77L10ME1TR-ND 10V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 650.00/1,000 

AN8003-ND 3V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 96 81 65 
AN8004-ND 4V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 96 81 65 
AN8045-ND 4.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator.. 96 81 65 
AN8005-ND 5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 96 81 65 
AN8006-ND 6V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 96 81 65 
AN8007-ND 7V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 96 81 65 
AN8008-ND 8V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 96 81 65 
AN8010-ND 10V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 96 81 65 
AN8002M-ND 2V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 1.06 ey Al 
AN8025M-ND. 2.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 1.06 88 71 


AN8025M-E1TR-ND 
AN8003M-E1TR-ND 


2.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 
3V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 


468.00/1,000 
468,00/1,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description al 25 100 
AN26210A-PBCT-ND W-CDMA Dual Band LNA-IC 2.29 1.84 1.38 
AN26210A-PBTR-ND W-CDMA Dual Band LNA-IC 3516.00/3,000 
AN26214A-PRCT-ND W-CDMA Triple Band LNA-IC. -11-WLCSP 2.55 2.05 1.59 
AN26214A-PRTR-ND W-CDMA Triple Band LNA-IC. .11-WLCSP 5716.00/4,000 


AN8004M-ND 
AN8004M-E1TR-ND 
AN8045M-ND 
AN8045M-E1TR-ND 
AN8005M-ND 


4V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 
4V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 
4.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 
4.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator.. 
5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 


Ws cE Al 
468.00/1,000 

(LOG eco mera 
468.00/1,000 

106 88 71 


Panasonic DC/DC CONVERTER ICs — roHs compliant 


AN8005M-E1TR-ND 
AN8006M-ND 
AN8006M-E1TR-ND 
AN8007M-ND 
AN8007M-E1TR-ND 


5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 
6V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 
6V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 
7\V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 
7V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 


468.00/1,000 
106 88 71 

468.00/1,000 
106) ese era 

468.00/1,000 


AN8008M-ND 
AN8008M-E1TR-ND 
AN8085M-ND 
AN8085M-E1TR-ND 
AN8009M-ND 


8V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 
8V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 
8.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 
8.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 
9V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 


106 88 71 
468.00/1,000 

Ws GE Al 
468.00/1,000 

1.06 88 71 


AN8009M-E1TR-ND 
AN8010M-E1TR-ND 


9V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 
10V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulato: 


468.00/1,000 
468.00/1,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description il 25 100 
AN8011SE1VCT-ND 2-Channel DC/DC Converte! 1.70 136 1.02 
AN8011SE1VTR-ND 2-Channel DC/DC Converte| 1764.00/2,000 
AN8013SHE1CT-ND 1-Channel DC/DC Converte 1.33 1.07 81 
AN8013SHE1TR-ND 1-Channel DC/DC Converte 1388.00/2,000 
AN8014SE1CT-ND 1-Channel DC/DC Converte 156 1.25  .94 
AN8014SE1TR-ND 1-Channel DC/DC Converter 1620.00/2,000 
AN8015SHE1CT-ND 1-Channel DC/DC Converte 1.33 1.07.81 
AN8015SHE1TR-ND 1-Channel DC/DC Converte 1388.00/2,000 
AN8017SAE1CT-ND 2-Channel DC/DC Converte| 1.87 1.50 1.12 
AN8017SAE1TR-ND 2-Channel DC/DC Converte| 1940.00/2,000 
AN8018SAE1VCT-ND 2-Channel DC/DC Converter. LP ee 
AN8018SAE1VTR-ND 2-Channel DC/DC Converte! 1940.00/2,000 
AN8049FHNEBCT-ND 3-Channel DC/DC Converte| 3.01 241 1.88 
AN8049FHNEBTR-ND 3-Channel DC/DC Converte| 3408.00/2,000 


AN8049SHE1CT-ND 
AN8049SHE1TR-ND 


2.30 1.85 1.44 
1306.00/1,000 


3-Channel DC/DC Converte 
3-Channel DC/DC Converter. 


Panasonic VOLTAGE REGULATORS — roHs compliant 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. al 25 100 
AN78L06-ND 6V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator......... RI 40 ~=.30 
AN79L10-ND 10V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator . oe ee) sid) 
AN79L20-ND 20V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator .. 52 ee) sid) 
AN79L24-ND 24V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator .. 52 39 = .30 


AN78LO5M-ND 


5V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator ..... £0) 40 30 


AN78LO9M-ND 
AN78LO9ME1TR-ND 
AN78L10ME1TR-ND 
AN78L15M-ND 
AN78L15ME1TR-ND 


9V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 53) 40  ©.30 
QV, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 177.00/1,000 
10V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulato 177.00/1,000 
15V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulato SSB) 40 ~=.30 
15V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulato 177.00/1,000 


AN79L10ME1TR-ND 


10V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator .. 172.00/1,000 


AN80L20RMS-ND 2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulato: -MINI5D 1.47 1.23.98 
AN80L21RMS-ND 2.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1.47 1.23 .98 
AN80L21RMSTXTR-ND | 2.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L22RMS-ND 2.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1.47 1.23 .98 
AN80L22RMSTXTR-ND | 2.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L25RMS-ND 2.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1.47 1.23 .98 
AN80L25RMSTXTR-ND | 2.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L28RMS-ND 2.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1.47 1.23.98 
AN80L28RMSTXTR-ND | 2.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L29RMS-ND 2.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1.47 1.23 .98 
AN80L29RMSTXTR-ND | 2.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L30RMS-ND 3V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulato: .MINI5D 1.47 1.23 = .98 
AN80L30RMSTXTR-ND_ | 3V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....... MINI5D 1908.00/3,000 
AN80L31RMS-ND 3.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1.47 1.23 .98 
AN80L31RMSTXTR-ND | 3.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1908.00/3,000 
AN80L32RMS-ND 3.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1.47 1.23 .98 
AN80L32RMSTXTR-ND | 3.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L33RMSTXTR-ND_ | 3.3V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L34RMS-ND 3.4V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....MINI5D 1.47 1.23 .98 
AN80L34RMSTXTR-ND | 3.4V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L36RMS-ND 3.6V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1.47 1.23 .98 
AN80L36RMSTXTR-ND | 3.6V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L48RMS-ND 4.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....MINI5D 1.47 1.23 .98 
AN80L48RMSTXTR-ND | 4.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1908.00/3,000 
AN80L49RMS-ND 4.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1.47 1.23  .98 
AN80L49RMSTXTR-ND | 4.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN80L50RMS-ND 5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulato! -MINI5D) 1.47 1.23.98 
AN80L50RMSTXTR-ND | 5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator....... MINI5D 1908.00/3,000 
AN80L51RMS-ND 5.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1.47 1.23  .98 
AN80L52RMS-ND 5.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1.47 1.23 .98 
AN80L52RMSTXTR-ND | 5.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 


AN80M27RSP-ND 


2.7V, 500mA, with On-Off, Low Power Loss, 


Positive Voltage Regulator. SP5SU 


2.33 1.87 1.40 


AN80M27RSPTXTR-ND 


2.7V, 500mA, with On-Off, Low Power Loss, 


AN79L15M-ND 15V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator .... 52 139920) 
AN79L15ME1TR-ND 15V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator .... 172.00/1,000 
AN79L18M-ND 18V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator .... 48 06) 227 
AN79L18ME1TR-ND 18V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator .... 160.00/1,000 
AN79L20M-ND 20V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator .... 48 36) 27, 
AN79L20ME1TR-ND 20V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator... 160.00/1,000 
AN79L24M-ND 24V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator .... 48 roOmeet 
AN79L24ME1TR-ND 24V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator . 160.00/1,000 
AN78MO8NSPE1TR-ND | 8V, 0.5A, Positive Output Voltage Regulator. 1389.00/3,000 
AN77L03-ND 3V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 147 123 98 
AN77L035-ND 3.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 147 1:23) 298; 
AN77L06-ND 6V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 147 123 98 
AN77L07-ND 7V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 147 123 98 
AN77L08-ND 8V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. AT A230 298; 
AN77L09-ND 9V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. Ares 98) 
AN77L10-ND 10V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato Way 23 98 
AN77L12-ND 12V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulato 147 1.23 98 
AN77035SPE1TR-ND 3.5V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator . 3870.00/3,000 


AN7705SP-ND 


5V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 2.30 1.85 1.44 


Positive Voltage Regulator. 3579.00/3,000 
AN80T05-ND Voltage Supply for Car Audio NEW! 316) 253° 1197 
AN80TO5LF-ND Voltage Supply for Car Audio NEW! 3:22) 2:58) 201 
AN80T32-ND Multi-Voltage Regulator NEWE. TO-2207 2.02, 1.62 1.22 
AN80T53-ND Multi-Voltage Regulator NEW! TO-2207 2.12 1.70 1.28 
AN1431M-ND 2.5V-36V, Positive Variable Output Shunt Regulator . 87 sey shh 
AN1433SSMTXLCT-ND | 7V-14V, Positive, Variable Output Shunt Regulator 1.07 SO 72 
AN34040A-ND Multi-Voltage Regulator NEW! 2.34 1.88 1.46 
AN34060A-ND Multi-Voltage Regulator NEW! 2420 QA ST 
AN1433SSMTXLTR-ND_| 7V-14V, Positive, Variable Output Shunt Regulator -SSMINI5D 1395.00/3,000 


* RoHS Compliant 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1103 


Digi-Key Price Each 
ERS Part No. Description Pkg. 1 25 100 


7 NJR Corporatio AMP! 


7 NJM13404M-ND Single Supply Dual Op Amp.. -DMP. 66 55 44 
plat aey Rese A brlos Eaux a NJM137000-ND —_| Dual Op Transconductance A 16-Dip 99 83 66 
CLLEE escuption! b NJM#14558D-ND —_| Dual Op Amp* 8-Dip 51 43 34 
NJG1101F-TE1CT-ND | Wideband AGC Amp, GaAs MMIC 231 193 1.54 NJM14558M-ND Dual Op Amp. -DMP 514384 
NJG1101F-TE1TR-ND | Wideband AGC Amp, GaAs MMIC 4042.50/3,000 NJM#OP07D-ND Low Offset Voltage, Low Drift Op Amp ip 1.02 85 68 
NJG1103F1-TEICT-ND | 1.5/1.9GHz Low Noise Amp, GaAs MMIC 93 gh Ge NJU7001M-ND Low Voltage CMOS Op Amp. 69 58 46 
NJG1103F1-TE1TR-ND | 1.5/1.9GHz Low Noise Amp, GaAs MMIC 1627.50/3,000 NJU7004D-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp 201 168 1.34 
NJG1105F-TE1CT-ND | 1.8/1.9/2.1GHz Band Low Noise Amp, GaAs 2.73 2.28 1.82 NJU7004M-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp 2.01 168 1.34 
NJG1105F-TE1TR-ND | 1.8/1.9/2.1GHz Band Low Noise Amp, GaAs MMIC 4777.50/3,000 NJU7006F-TE1CT-ND | Super Low Operating Current and Low Offset Voltage, 
NJG1302V-TE1CT-ND| Medium Power Amp, GaAs MMIC 6.30 5.25 4.20 Tiny Single CMOS Op Amp ies 1.86 1.55 1.24 
NJG1302V-TE1TR-ND| Medium Power Amp, GaAs MMIC 7350.00/2,000 NJU7006F-TE1TR-ND | Super Low Operating Current and Low Offset Voltage, 
NJG1307R-TE1CT-ND| Driver Amp, GaAs MMIC... 2.94 2.45 1.96 Tiny Single CMOS Op Amp 3255.00/3,000 
NJG1307R-TE1TR-ND| Driver Amp, GaAs MMI 3430.00/2,000 NJU7007F3-TE1CT-ND rw Bower; Caw Offset Voltage Super Small Sized Single my Fa a 
= i jp Amp - : ie 
Use 4-Fet Input Op Amp . 2 NJU7007F3-TEITR-ND | Low Power, Low Offset Voltage Super Small Sized Single 
NJM#072D-ND Dual J-Fet Input Op Amp 45 38 30 CMOS Op Amp amanaang 
NJM072M-ND Dual J-Fet Input Op Amp .. 54 45 36 - “ see 
NuJM074M-ND Quad J-Fet Input Op Amp 14 e a NJU7008F3-TE1CT-ND es Offset Voltage Super Small Sized Single A or ZB 
pera ua Fa aut pp oe NJU7008F3-TETR-ND | Low Power, Low Offset Voltage Super Small Sized Single 
: aide : : : CMOS Op Amp.... 1470.00/3,00 
NJM#319M-ND Precision, High Speed, Dual Voltage Comparator* 4-DMP 1.08 90 Je NJU7011F-TE1CT-ND | Low Power Tiny Single CMOS Op Amp ‘54 ‘45 36 
NJM2060D-ND High-Gain, Wide-Bandwidth, Quad Op Amp 60 50 40 a 
NJM#2068D-ND Low-Noise Dual Op Amp* 39 3326 NJU7014D-ND Low Power Dual CMOS Op Amp. EI TES 
cae : : if NJU7015D-ND Low Power Dual CMOS Op Amp. Aay 98 78 
NJM2070D-ND Low Voltage Power Amp 84 70.56 NJU7016D-ND Low Power Dual CMOS 0} 
p Amp 120 1.00 80 
NJM#2073D-ND Dual Low Voltage Power Amp* 87 7358 NJU7021D-ND Single Low Voltage CMOS Op Am a: es 
NJM#2073M-ND Dual Low Voltage Power Amp* 87) 73 5B NJU7022M-ND Dual Low Voltage CMOS Op Amp. 87.7358 
NJM2076D-ND Dual Low Voltage Power Amp . 8-Dip 1.38 115 92 NJU7024D-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp 213. 1.78 142 
NJM2076M-ND Dual Low Voltage Power Amp . 1.38 1.15 92 NJU7024M-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp. 2.25 188 1.50 
NJM#2082D-ND Dual J-Fet Input Op Amp* 60 50 —40 NJU7031D-ND Low Voltage CMOS Op Amp. 75 63 50 
NJM2082M-ND Dual J-Fet Input Op Amp . 51 4334 NJU7031M-ND Low Voltage CMOS Op Amp. 75 63 50 
NJM#2100D-ND Dual Op Amp 60 50 40 NJU#7032M-ND Dual Low Voltage CMOS Op Amp* 99 83.66 
NJM#2113M-ND Low Voltage Audio Power Amp*. 57 A888 NJU7034D-ND Quad Low Voltage CMOS Op Amp. 1.71 143° 1.14 
NJM#2119M-ND Dual Single Supply Op Amp*.. 8-DMP 1.17 98 78 NJU7051D-ND Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp . 138) S92 
NJM2120M-ND Op Amp, 2-Input/1-Output Analog Switc! 66 55 44 NJU7051M-ND Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp . 1.05 88 .70 
NJM2121M-ND Dual Op Amp, 2-Input/1-Output Analog Switch 54 4536 NJU7054D-ND Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp . 1.53 1.28 1.02 
NJM2122D-ND Ultra Low Noise Dual Op Amp. 8-Dip 117 98 78 NJU7054M-ND Quad Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 147 (123 98 
NJM#2125F-TE1CT-ND | Single Supply Op Amp*.. 63 53 42 NJU7061D-ND Single Low Input Offset Voltage CMOS Op Ami 1.02 85 = 68 
NJM#2125F-TEITR-ND | Single Supply Op Amp*.. 1102.50/3,000 NJU7062D-ND Dual Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 99 83 66 
ee ee he on Sot | lMfnaban |S nln us i la le 
NJM2135M-TE2TR-ND | Low Voltage Audio Power Amp 8-DMP 735.00/2,000 4 i . 
if i i a NJU7074M-ND Quad Low Input Offset Voltage CMOS Op Amp 210 1.75 1.40 
NJM2136M-ND Ultra Wideband, High Slew Rate, Single Op Am 8-DMP 1.50 1.25 1.00 
NJM2137M-ND. Ultra Wideband High Slew Rate Dual Op ne : 8-DMP 1.26 1.05 84 NJU7081R-TE1CT-ND | Single Low Voltage CMOS Power Amp. 63 532 
NJM2138M-ND Ultra Wideband, High Slew Rate, Quad Op Amp. 4-DMP 252 2.10 1.68 NP ZOC BATE IR ND) Single Low Voltage CMOS Power Amp. 735100/2, 000) 
NUM#2140R-TEICT-ND | Low Saturation ‘Dual Op Amp* : 8-VSP 63 53 42 NJU7082BV-TE1CT-ND | Dual Low Voltage CMOS Power Amp 72 60 48 
NJM#2140R-TE1TR-NO | Low Saturation Dual Op Amp* VSP = 735 00/2 000 NJU7091AF-TEICT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp 51 A334 
NR TARTEIC TAD Sinale Sina WDIaO Aarts yep Hasina abantsn NJU7091AF-TE1TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp 892.50/3,000 
RG RE TNA Sircls Siok, Dualon Amo ys [eenGr aca NJU7092AF-TEICT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp EQ eee 
TI OV ELEAD ie Walaa - eeu a oMP [COME Siaaeg NJU7092AF-TEITR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp 682.50/3,000 
NUM21714R-TE1CT-NO | Low Volt: 9 H i hone A\ 7 BY table Aud 40-VSP ‘90 75 ‘60 NJU#7093AF-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp*.. 63 Ogu 242) 
EIR LOW Voltage neadphone Amp for Fortabie Aud d : : NJU#7093AF-TE1TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Tiny Single CMOS Op Amp*. 1104.00/3,000 
NJM2171AR-TE1TR-ND | Low Voltage Headphone Amp for Portable Audio 10-VSP 1050.00/2,000 NJU7094D-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 132 110 .88 
NJM#2172V-TE1CT-ND | Op Amp with Electric Variable Resistor* 14-SSOP 186 1.55 1.24 NJU7094M-ND Low Power/Low Offset Volta 
i ; : : ge Dual CMOS Op Amp ee alee 
NJM#2172V-TE1TR-ND | Op Amp with Electric Variable Resistor* 14-SSOP 2206.00/2,000 NJU7094R-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 273 228 1.82 
NJM2174V-TE2CT-ND | Audio Line Amp with Mute Function 147 (1.23 98 NJU7094R-TE1TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 3185.00/2,000 
NJM2174V-TE2TR-ND_ | Audio Line Amp with Mute Function 1715.00/2,000 NJU#7094RB1-TEICT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp* 273 228 1.82 
NJM2204AD-ND Integrated IF Limiting Amp 2.52 2.10 1.68 NJU#7094RB1-TETR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp* 3256.00/2,000 
NJM#2267M-ND Dual Video 6dB Amp with 75-Ohm 72 60 48 NJU7094V-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 147 1.2398 
NJM2268M-ND Dual Video 6dB Amplifier... 57 4838 NJU7094V-TE1TR-ND| Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 1715.00/2,000 
NJM2403D-ND Single Supply Dual Comparato 540 4536 NJU7095D-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 126 1.05 .84 


NJM#2406F-TE1CT-ND_| Single Comparator* 42 35.28 NJU7095M-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 1.26 1.05 .84 
NJM#2406F-TE1TR-ND | Single Comparator* 735.00/3,000 NJU7095R-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. QS 2280 82 
NJM#2407R-TEICT-ND | Single Supply Dual Comparator* 5 38 30 NJU7095R-TE1TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 3185.00/2,000 
NJM#2407R-TE1TR-ND | Single Supply Dual Comparator* 560.00/2,000 NJU7095RB1-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 2.73 2.28 1.82 
NJM2538V-TEICT-ND | Video Amp with 75-Ohm Driver... 2.94 245 1.96 NJU7095RB1-TE1TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 3185.00/2,000 
NJM2538V-TEITR-ND | Video Amp with 75-Ohm Driver... 3430.00/2,000 NJU7095V-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 2.73 2.28 1.82 
NJM#2574RB1-TEICT-ND | Low Voltage Video Amp with LPF* . 99 83 66 NJU7095V-TEITR-ND_| Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp 3185.00/2,000 
NJM#2574RB1-TEITR-ND | Low Voltage Video Amp with LPF . 1156.00/2,000 NJU7096M-ND Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp. 96 80 8 ©.64 
NJM#2575F1-TE1CT-ND | Low Voltage Video Amp with LPF* . 84 70 56 NJU#7096R-TEICT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp* 2.73 2.28 1.82 
NJM#2575F1-TE1TR-ND | Low Voltage Video Amp with LPF* . 4524.00/3,000 NJU#7096R-TE1TR-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp* 3256.00/2,000 
NJM#2576RB1-TE1CT-ND | Low Voltage Video Amp with LPF* . tae ae NJU7096RB1-TE1CT-ND | Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Amp POUR) eaety tye 
Ba aaa ea F400. 092.000 | U709V-7E2CF-ND| Low PowerLo Of Vata Dua GMOS Op Amp 73228 182 
aera a Sian wes Soran aes A att aN ia NJU7096V-TE2TR-ND| Low Power/Low Offset Voltage Dual CMOS Op Am| 3185.00/2,000 
NJM2710V-TE1CT-ND | Ultra High Speed Hex Op Amp. 243 203 1.62 RTS CHR cxlos Comparator with CMOS Output. Se een 
NJM2710V-TE1TR-ND | Ultra High Speed Hex Op Amp. 2835.00/2,000 OMmparator Wi utpu : : = 


420 3.50 2.80 


NJU8721V-TEICT-ND | Class-D Headphone Amplifier for Digital Audio 


AM a ade IGG) Ultra High Speed Single Op Amp BOS) AM Ae NJU8721V-TETTR-ND |Class-D Headphone Amplifier for Digital Audio 4900.00/2,000 
NJM#2711F-TEITR-ND | Ultra High Speed Single Op Amp’ 4359.00/3,000 NJU8725V-TEICT-ND | Class-D Amp for Digital Audi 630 525 4.20 
NJM2716F-TE1CT-ND | Single Supply High-Slew Rate Single Op Amp. 1.26 1.05 .84 NJU8725V-TEITR-ND | Class-D Amp for Digital Audi ; 7350.00/2 000 
NJM2716F-TE1TR-ND | Single Supply High-Slew Rate Single Op Amp. 2205.00/3,000 NJU#8752V-TEICT-ND | Analog Signal Input Class-D Amp p : 5.46 455 3.64 
Roane errr con cuvet Vote Shue Op ATI nn CTE mE NJU#8752V-TE1TR-ND_| Analog Signal Input Class-D Amp for Piezo Speaker. 4236.00/2,000 
oy owing input and: Outpur Type Guat Up amp*.. : : : -TE2CT- i ral Class-D Power Am 219 1.83 146 
NUM#2732RB1-TE1TR-ND | Full-Swing Input and Output Type Dual Op Amp 2486.00/2,000 WWUABPSSV-TEICT-ND main signa He ele Class-D Power Amp. 342 285 2.28 
NUM2737RB1-TEICT-ND | Low Noise, Low Supply Voltage Dual Op Amp 231 1.93 1.54 NJU#8755V-TE1TR-ND | Analog Signal Input Stereo Class-D Power Amp*... 3990.00/2,000 
NJM2737RB1-TEITR-ND | Low Noise, Low Supply Voltage Dual Op Amp 2695.00/2,000 
NJM#2737RB1-TE1CT-ND | Low Noise, Low Supply Voltage Dual Op Amp*.. 2.37 1.98 1.58 
NJM#2737RB1-TE1TR-ND | Low Noise, Low Supply Voltage Dual Op Amp*. 2766.00/2,000 I NJR Co oratio DRIVERS 
NJM2770RB1-TE1CT-ND | High Power and Low Voltage Audio Power Amp 1.20 1.00 .80 
NJM2770RB1-TE1TR-ND | High Power and Low Voltage Audio Power Amp 1400.00/2,000 ey Price Each 
NJM2772V-TEICT-ND | Low Voltage Headphone Amp for Portable Audio Mb 13h 90) Part No. Description 1 25 100 
NJM2772V-TEITR-ND | Low Voltage Headphone Amp for Portable Audio 1575.00/2,000 NJM#2577M-TE2CT-ND | Quad Video Driver* 3.00 250 2.00 
NJM#4558D-ND Dual Op Amp A235 28 NJM#2577M-TE2TR-ND | Quad Video Driver* 3500.00/2,000 
NJM#4558M-ND Dual Op Amp A235 28 NJM#3517D2-ND | Stepper Motor Controller/Driver*. 5.58 465 3.72 
NJM4559M-ND Dual High Gain Op Amp........... 42) 85) 228 NJM#3517E2-ND Stepper Motor Controller/Driver*. 16-EMP 558 4.65 3.72 
NJM#4560D-ND High Gain, Wide-Bandwidth, Dual Op Amp 42 3) .28 NJM#3717D2-ND Stepper Motor Driver 16-Dip 213 1.78 1.42 
NJM4562M-ND High Gain, Wide-Bandwidth, Low Noise, Dual Op Amp . 51.43.34 NJM#3770AD3-ND | Stepper Motor Driver 6-Dip (Batwing) 450 375 3.00 


NJM#4565D-ND High Gain, Wide-Bandwidth, Low Noise, Dual Op Amp* -Dip 48 40 £32. NJM#3771D2-ND Dual Stepper Motor D. 5 
NJM#4741M-ND General Purpose Quad Op Amp* .... DMP 1.47 1.23 98 NJM#3771FM2-ND | Dual Stepper Motor Driver* . 
NJM#5532M-ND High Performance Low Noise Dual Op Amp*.. 8-DMP 99 83 = 66 NJM3772D2-ND Dual Stepper Motor Driver.. 
NJM#5534M-ND High Performance Low Noise Op Amp*. 8-DMP 69 58 46 NJM#3772D2-ND Dual Stepper Motor Driver* . 
NJM12901M-ND Single Supply Quad Comparator. is (ei Bi) NJM3773D2-ND Dual Stepper Motor Driver. 
NJM12902M-ND Single Supply Quad Op Amp. 81 68 54 NJM#3773D2-ND Dual Stepper Motor Driver* . 
NJM#12904M-TE1CT-ND | Single Supply Dual Amp* 39 33.26 NJM3774FM2-ND Dual Stepper Motor Driver.. 
NJUM#12904M-TE1TR-ND | Single Supply Dual Amp* 490.00/2,000 NJM#3775D2-ND Dual Stepper Motor Driver* . 5.13 4.28 3.42 

NJM#13403M-ND Single Supply Quad Op Amp*. .99 83.66 NJM3775FM2-ND Dual Stepper Motor Driver. 5.04 420 3.36 

NJM13404D-ND Single Supply Dual Op Amp. 66.55 44 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


22-Dip 6.00 5.00 4.00 
28-PLCC 6.00 5.00 4.00 
22-Dip 5.46 4.55 3.64 
558 465 3.72 
5.04 420 3.36 
513 4.28 3.42 
5.46 4.55 3.64 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1104 (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


7X9 / NJR Corporation 


DRIVERS (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
NJM#3777E3-ND. Dual Stepper Motor Driver* Sage i238! 13:42 
NJM37717E3-ND Stepper Motor Driver........ 5.04 420 3.36 
NJU6048F-TE1CT-ND |High Efficiency White LED Driver. 168 140 1.12 
NJU6048F-TE1TR-ND | High Efficiency White LED Driver. 2940.00/3,000 
NJU#6050F-TE2CT-ND High Efficiency White LED Driver* 1.50 1.25 1.00 
NJU#6050F-TE2TR-ND | High Efficiency White LED Driver 2625.00/3,000 
NJU#6060V-TE1CT-ND |Full Color LED Controller Driver with PWM Control* . 147 123 98 
NJU#6060V-TE1TR-ND |Full Color LED Controller Driver with PWM Control* .. 1750.00/2,000 
NJU7325R-TE1CT-ND |Single-Phase DC Brushless Motor Driver 1.05 88 .70 
NJU7325R-TE1TR-ND |Single-Phase DC Brushless Motor Driver 1225.00/2,000 
NJU#8711V-TE2CT-ND |3V Operation Switching Driver for Class D Amp 252 210 Ales 
NJU#8711V-TE2TR-ND |3V Operation Switching Driver for Class D Amp 3256.00/2,000 
NJU#8713V-TEICT-ND |2V Operation Switching Driver for Class D Amp 23 2280 182 
NJU#8713V-TE1TR-ND |2V Operation Switching Driver for Class D Amp* 2766.00/2,000 
NJW4301D-ND 2-Channel Bridge Driver .. 3.48 2.90 2.32 
NJW4301M-ND. 2-Channel Bridge Driver .. 3.48 2.90 2.32 
7X / NJR Corporation MULTIPLEXER 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. Al 25 100 
NJU4051BM-ND [Single 8-Channel Mux 16-DMP 9378-62 
NJU4053BD-ND Triple 2-Channel Mux 16-Dip 96 80.64 


7X9 / NJR Corporation 


POWER MANAGEMENT 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. al 25 100 
NJM#78L12L2A-ND |12V, 100mA, Positive Voltage Regulator* . 36 30 24 
NJM78LRO5BD-ND | Series Regulator with Reset Functio! a2 60 48 
NJM78LRO5BM-ND | Series Regulator with Reset Functiot 45 38) 30) 
NJM#78LO5UA-ND —|5V, 100mA, Positive Voltage Regulator* 39 33 26 
NJM#78LO6UA-ND —_|6V, 100mA, Positive Voltage Regulator* 39 33 26 
NJM#78LO8UA-ND —_|8V, 100mA, Positive Voltage Regulator* 39 33 26 
NJM#78LO9UA-ND | 9V, 100mA, Positive Voltage Regulator* 39 65) 26 
NJM#78L12UA-ND —|12V, 100mA, Positive Voltage Regulator .. 39 30. 26 
NJM#78L15UA-ND | 15V, 100mA, Positive Voltage Regulator* .. 39 33 26 
NJM78L20UA-ND 20V, 100mA, Positive Voltage Regulator 39 pod: 26 
NJM#78LROSBUTEICT-ND | Series Regulator with Reset Function* SOT-89-5 63 Rey 
NJM#78LROSBUTE1TR-ND | Series Regulator with Reset Function* 367.50/1,000 
NJM78LRO5DD-ND | Series Regulator with Reset Functiot a2: 60 48 
NJM78LRO5DU-TE1CT-ND | Series Regulator with Reset Functiot -60 50 40 
NJM78LRO5DU-TE1TR-ND | Series Regulator with Reset Functiot 350.00/1,000 
NJM#78MO5FA-ND |5V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab* .T0-220F eye 48 38 
NJM#78MO9FA-ND |9V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab* .10-220F ye 48 38 
NJM#78M12FA-ND |12V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab*. .10-220F ANE 48 38 
NJM#78M15FA-ND | 15V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab*. .10-220F ANE 48 38 
NJM#78M24FA-ND — |24V, 500mA, Positive Voltage Reg. with Isolated Tab*. .T0-220F Joie 48 38 
NJM#79LO5UA-ND —|5V, 100mA, Negative Voltage Regulator* ... A5 38° 330) 
NJM#79L08UA-ND —_|8V, 100mA, Negative Voltage Regulator* 45 38) 30) 
NJM#79L09UA-TEICT-ND |9V, 100mA, Negative Voltage Regulator* .. 45 hee 40) 
NJM#79L12L2A-ND )12V, 100mA, Negative Voltage Regulator* 42 3528) 
NJM#79L12UA-ND — /12V, 100mA, Negative Voltage Regulator* A5 <8) -30) 
NJM79L15UA-ND 15V, 100mA, Negative Voltage Regulator 69 58 46 
NJM#79L15UA-ND —_/15V, 100mA, Negative Voltage Regulator* 45 38 © 30 
NJM79L24UA-ND 24V, 100mA, Negative Voltage Regulator 69 58 46 
NJM#79MO5FA-ND  |5V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab* ...... T0-220F 63 ee 2 
NJM79MO8FA-ND 8V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab .T0-220F 69 58 46 
NJM79M15FA-ND 15V, 500mA, Negative Voltage Regulator 

with Isolated Tab... .T0-220F 69 58 46 
NJM79M18FA-ND 18V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tal .T0-220F 69 58 46 
NJM79M24FA-ND 24V, 500mA, Negative Voltage Regulator with Isolated Tal .T0-220F 69 58 46 
NJM317DL1-TE1CT-ND | Adjustable 3-Terminal Positive Voltage Regulato TO-252 .90 ei oueG0! 
NJM317DL1-TE1TR-ND | Adjustable 3-Terminal Positive Voltage Regulatot TO-252 1575.00/3,000 
NJM#317DL1-TE1CT-ND | Adjustable 3-Terminal Positive Voltage Regulator* TO-252 87 Tee BE 
NJM#317DL1-TEITR-ND | Adjustable 3-Terminal Positive Voltage Regulator* 1524.00/3,00! 
NJM#317F-ND Adjustable 1.5A, Voltage Regulator with Isolated Tab* .. 87 Jk EE 
NJM431D-ND Adjustable Precision Shunt Regulator . 48 40 32 
NJM431E-ND Adjustable Precision Shunt Regulator . 42 B65) 28 
NJM431L-ND Adjustable Precision Shunt Regulator . 42 Roo) 28 
NJM431M-ND Adjustable Precision Shunt Regulator .. 54 45 36 
NJM723M-ND Precision Voltage Regulator 54 45 36 
NJM#723M-ND Precision Voltage Regulator a2 60 48 
NJM#2355D-ND 2-Output High Voltage Switching Regulator. Agy aah Wee 
NJM#2360D-ND DC/DC Converter Control IC*...... 84 10 66 
NJM2370R02-TEICT-ND |2.0V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control 60 50 40 
NJM2370R02-TEITR-ND |2.0V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control 700.00/2,000 
NJM2370R03-TEICT-ND |3.0V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control 60 50.40 
NJM2370R03-TEITR-ND |3.0V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control 700.00/2,000 
NJM2370R37-TEICT-ND |3.7V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control 60 50 © .40 
NJM2370R37-TEITR-ND |3.7V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control 700.00/2,000 
NJM2370U03-TEICT-ND |3.0V, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control 60 50 40 
NJM2373AF-TEICT-ND | Adjustable High Precision Shunt Regulator 66 55 44 
NJM2373AF-TE1TR-ND | Adjustable High Precision Shunt Regulator 1155.00/3,000 
NJM2373AU-TE1CT-ND | Adjustable High Precision Shunt Regulator 84 I) AS 
NJM2373AU-TE1TR-ND | Adjustable High Precision Shunt Regulator 490.00/1,000 
NJM2384D-ND DC/DC Converter Control............. 14-Dip 210 1.75 1.40 
NJM2391DL103TE1CT-ND |3V, Low Dropout Voltage Regulator TO-252 84 ECOG 
NJM2391DL103TE1TR-ND |3V, Low Dropout Voltage Regulator 1524.00/3,000 


NJM2396F05-ND 
NJM2396F63-ND 
NJM2397F-ND 
NJM2800F3342TE1CT-ND 


Low Dropout Voltage Regulator. 
Low Dropout Voltage Regulatot 
Adjustable Low Dropout Voltage Regulator 
3.3V, Low Dropout Voltage Regulator with Rese 


114 95 76 
1.05 .88 .70 
1.14 95 76 
1058870 


NJM2800F3342TE1TR-ND 
NJM2800U3342TE1CT-ND 
NJM2800U3342TE1TR-ND 
NJM2845DL118TE1CT-ND 
NJM2845DL118TE1TR-ND 


3.3V, Low Dropout Voltage Regulator with Reset 
3.3V, Low Dropout Voltage Regulator with Reset 
3.3V, Low Dropout Voltage Regulator with Reset 
1.8V, Low Dropout Voltage Regulator............ 

1.8V, Low Dropout Voltage Regulator 


1837.50/3,000 
1.05 .88 .70 
630.00/1,000 
63 53 42 
1102.50/3,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NJM2845DL123TE1CT-ND| 2.3V, Low Dropout Voltage Regulator 63 foe) A2: 
NJM2845DL123TE1TR-ND| 2.3V, Low Dropout Voltage Regulator .. 1102.50/3,000 
NJM2845DL125TE1CT-ND| 2.5V, Low Dropout Voltage Regulatot 63 pod a2) 
NJM2845DL103TE1CT-ND| 3V, Low Dropout Voltage Regulator .. 63 fee) AZ! 
NJM2845DL103TE1TR-ND| 3V, Low Dropout Voltage Regulator . 1102.50/3,000 
NJM2846DL303TE1CT-ND| 3V, Low Dropout Voltage Regulator .. 81 iOS ieee oA 
NJM2846DL303TE1TR-ND| 3V, Low Dropout Voltage Regulator . 1417.50/3,000 
NJM2846DL305TE1CT-ND| 5V, Low Dropout Voltage Regulator .. 81 68 54 
NJM2846DL305TE1TR-ND| 5V, Low Dropout Voltage Regulator . 1417.50/3,000 
NJM2846DL318TE1CT-ND| 1.8V, Low Dropout Voltage Regulator .. 81 68 54 
NJM2846DL318TE1TR-ND| 1.8V, Low Dropout Voltage Regulatot 1417.50/3,000 
NJM2846DL323TE1CT-ND| 2.3V, Low Dropout Voltage Regulatot 81 68 54 
NJM2846DL323TE1TR-ND| 2.3V, Low Dropout Voltage Regulato 1417.50/3,000 
NJM2846DL333TE1CT-ND| 3.3V, Low Dropout Voltage Regulato! 81 68 54 
NJM2860F3-25TE1CT-ND | Low Dropout Voltage Regulator. 45 38 30 
NJM2860F3-25TE1TR-ND | Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 
NJM2860F8-33TE1CT-ND | Low Dropout Voltage Regulator. A5 nog) 200) 
NJM2860F3-33TE1TR-ND | Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 
NJM2860F3-47TE1CT-ND | Low Dropout Voltage Regulator. 45 roo) all 
NJM2860F3-47TE1TR-ND | Low Dropout Voltage Regulator. 787.50/3,000 
NJM2863F03-TEICT-ND | 3V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator... 45 eh sll) 
NJM2863F03-TE1TR-ND | 3V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulato: 787.50/3,000 
NJM2863F28-TE1CT-ND | 2.8V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator 45 38 = 30 
NJM2863F28-TEITR-ND | 2.8V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator 787.50/3,000 
NJM2863F29-TE1CT-ND | 2.9V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator 45 38 30 
NJM2863F29-TEITR-ND | 2.9V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator 787.50/3,000 
NJM2864F03-TE1CT-ND |3V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator... 45 zoe) a0) 
NJM2864F03-TE1TR-ND | 3V, Ultra Low Noise Low Dropout Voltage Regulator 787.50/3,000 
NJM#2865F333TE1CT-ND |3.3V, Low Dropout Voltage Regulator* 48 40 32 
NJM#2865F333TE1TR-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator* 840.00/3,000 
NJM2870F21-TE1CT-ND |2.1V, Low Dropout Voltage Regulatot 42 FOO) 28 
NJM2870F21-TEITR-ND | 2.1V, Low Dropout Voltage Regulato 735.00/3,000 
NJM#2870F33-TE1CT-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator* 39 eel la 
NJM#2870F33-TE1TR-ND| 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator* 682.50/3,000 
NJM2870F48-TE1CT-ND | 4.8V, Low Dropout Voltage Regulator .. 42 FOOMmEeO 
NJM2870F48-TE1TR-ND | 4.8V, Low Dropout Voltage Regulator .. 735.00/3,000 
NJM#2871AF25TE1CT-ND | 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator* 48 40 oe) 
NJM#2871AF25TE1TR-ND | 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator* 840.00/3,000 
NJM2880U21-TE1CT-ND | 2.1V, Low Dropout Voltage Regulator .. 15 16a 50) 
NJM2880U21-TEITR-ND | 2.1V, Low Dropout Voltage Regulato 437.50/1,000 
NJM#2881F28-TE1CT-ND| 2.8V, Low Dropout Voltage Regulator* 54 45 36 
NJM#2881F28-TE1TR-ND| 2.8V, Low Dropout Voltage Regulator* 999.00/3,000 
NJM2886DL233TE1CT-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator 96 80 64 
NJM2886DL233TE1TR-ND | 3.3V, Low Dropout Voltage Regulato 1680.00/3,000 
NJM2930F05-ND 5V, Low Dropout Voltage Regulator .. 12 60 48 
NJM2930F85-ND. 8.5V, Low Dropout Voltage Regulator 72 60 48 
NJM2930L85-ND. 8.5V, Low Dropout Voltage Regulatot 54 45 36 
NJM7905FA-ND. 5V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tal 93 18 62 
NJM#7905FA-ND. 5V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab* 78 65 52 
NJM#7908FA-ND. 8V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab* 78 65 ya 
NJM#7909FA-ND. QV, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab* 78 65 52 
NJM#7912FA-ND 12V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 78 65 52 
NJM#7915FA-ND. 15V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 78 65 52 
NJM7918FA-ND 18V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 93 18 62 
NJM#7918FA-ND. 18V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 78 65 52 
NJM7924FA-ND 24V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab 93 718 62 
NJM#7924FA-ND 24V, 1.5A, Negative Voltage Regulator with Isolated Tab* 78 65 52 
NJU7201L12-ND 1.2V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulator 60 50 AO 
NJU#7201L232-ND | 3.2V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulator: 60 50 AO 
NJU7201L55-ND 5.5V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulator 63 3) AQ 
NJU#7201U32-ND 3.2V, CMOS 3-Terminal Positive Voltage Regulator*.. 63 0a) AQ 
NJU7211L50-ND -5.0V, CMOS 3-Terminal Negative Voltage Regulator... 72 60 A8 
NJU7222L50-ND 5V, High Prec./Output Current CMOS 3-Terminal Voltage Reg 84 70 56 
NJU7222U30-ND 3V, High Prec./Output Current CMOS 3-Terminal Voltage Reg 66 55 A4 
NJU7222U50-ND 5V, High Prec./Output Current CMOS 3-Terminal Voltage Reg 66 205) 44 
NJU7223F18-ND 1.8V, 500mA Low Dropout Voltage Regulator. 93 718 62 
NJU#7223F50-ND 5V, 500mA Low Dropout Voltage Regulator* . 93 718 62 
NJU7231F12-TE1CT-ND | 1.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator... 60 50 40 
NJU7231F12-TE1TR-ND | 1.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulato 1050.00/3,000 
NJU7231F28-TE1CT-ND | 2.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulato: .60 50 40 
NJU7231F28-TE1TR-ND | 2.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulato 1050.00/3,000 
NJU7231F52-TE1CT-ND | 5.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulato: 60 50 40 
NJU7231L12-ND 1.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulato! he) (RL Sit) 
NJU7231L28-ND 2.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulato: 15 (RL Slt) 
NJU7231L52-ND 5.2V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulato: 15 63 50 
NJU7231U18-TE1CT-ND| 1.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulato: .60 50 40 
NJU7231U18-TEITR-ND | 1.8V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulato 350.00/1,000 
NJU7231U30-TE1CT-ND| 3V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. .60 50 40 
NJU7231U30-TE1TR-ND] 3V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. 350.00/1,000 
NJU7231U50-TE1CT-ND| 5V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. .60 50.40 
NJU7231U50-TE1TR-ND] 5V, High Precision CMOS 3-Terminal Voltage Regulator. 350.00/1,000 
NJU7241F18-TE1CT-ND | 1.8V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulato! 69 58 46 
NJU7241F18-TE1TR-ND | 1.8V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulato! 1207.50/3,000 
NJU7241F28-TE1CT-ND | 2.8V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulato! 69 58 46 
NJU7241F28-TEITR-ND | 2.8V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulator... 1207.50/3,000 
NJU7241F40-TE1CT-ND | 4V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulator. 69 58 46 
NJU7241F40-TEITR-ND | 4V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulator. 1207.50/3,000 
NJU7241F50-TE1CT-ND | 5V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulator. 69 58 (46 
NJU7241F50-TE1TR-ND | 5V, High Precision LDO 60mA CMOS Voltage Regulator. 1207.50/3,000 
NJU7250F25-TE1CT-ND | 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator .. 69 58 46 
NJU7250F25-TE1TR-ND | 2.5V, Low Dropout Voltage Regulato 1207.50/3,000 
NJU7261U30-TE1CT-ND| 3V, CMOS Step-Up Switching Regulato 96 80 64 
NJU7261U30-TE1TR-ND| 3V, CMOS Step-Up Switching Regulato 560.00/1,000 
NJU7261U33-TE1CT-ND| 3.3V, CMOS Step-Up Switching Regulato! 96 80 64 
NJU7261U33-TE1TR-ND] 3.3V, CMOS Step-Up Switching Regulato! 560.00/1,000 
NJU7261U50-TE1CT-ND| 5V, CMOS Step-Up Switching Regulator .. 96 80 64 
NJU7261U50-TE1TR-ND| 5V, CMOS Step-Up Switching Regulator 560.00/1,000 
NJU7600M-ND PWM Control Boost/Flyback Switching Regulator 1.26 1.05 .84 
NJU#7662D-ND DC/DC Voltage Converter* .... sie ae) a Lele 
NJU7665AF-TE1CT-ND | Small Package Voltage Inverter 1.26 1.05 .84 
* RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description if 25 100 
NJU#7665CF-TEICT-ND | Small Package Voltage Inverter*. 1.26 105 84 NJG1505R-TE1CT-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC. 1.89 1.58 1.26 
NJU7670V-TE1CT-ND] Voltage Triple 3.03 253 2.02 NJG1505R-TE1TR-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC. 2205.00/2,000 
MTT ET oT ry | Va gs sees eee eae 
NJU7700F25-TE1CT-ND| 2.5V, N-Channel Open Drain Voltage Detector. FADE oon ae28| Z x witch, GaAs -00/c, 
NJU7700F25-TE1TR-ND| 2.5V, N-Channel Open Drain Voltage Detector. SOT-23-5 735,00/3,000 NJG1506R-TE2CT-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC. 147 1.23.98 
NJU7700F27-TE1CT-ND| 2.7V, N-Channel Open Drain Voltage Detector S0T-235 42 35 28 NJG1SO6R-TEZTR-ND) SPDT Switch, GaAs MMIC. 1715.00/2,000 
3 NJG1512V-TE1CT-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC. 2.28 1.90 1.52 
NJU7700F27-TE1TR-ND} 2.7V, N-Channel Open Drain Voltage Detector. 735.00/3,000 _ a i 
NJG1512V-TE1TR-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC. 2660.00/2,000 
NJU7701F06-TE1CT-ND| 6V, CMOS Output Voltage Detector .. 42 =05) .28 NJG1516R-TE1CT-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC 210 1.75 1.40 
NJU7701F06-TEITR-ND| 6V, CMOS Output Voltage Detector. 735.00/3,000 NUG1516R-TE1TR-ND| SPDT Switch, GaAs MMIC. “'2450.00/2,000 
NJU7701F28-TEICT-ND| 2.8V, CMOS Output Voltage Detector. 4235 28 WGTSTSKOT-TESCT-ND | SPAT Switch, GaAs MMIC O73 008 18D 
NJU7701F28-TE1TR-ND] 2.8V, CMOS Output Voltage Detector . 735.00/3,000 NJG1519KC1-TE3TR-ND | SP4T Switch, GaAs MMIC . 4777.50/3,000 
NJU7701F44-TE1CT-ND| 4.4V, CMOS Output Voltage Detector .. 2 35 28 NJG1522KB2-TEICT-ND | SPDT Switch, GaAs MMIC. 1.26 1.05 .84 
NJU7701F44-TE1TR-ND} 4.4V, CMOS Output Voltage Detector .. 735.00/3,000 NJG1522KB2-TEITR-ND | SPDT Switch, GaAs MMIC. 2205.00/3,000 
NJU7771F03-TE1CT-ND| 3V, Low Dropout Voltage Regulator... 45 3381 230! NJG1524APC1-TE1CT-ND| DPDT Switch, GaAs MMIC. 2.94 245 1.96 
NJU7771F03-TE1TR-ND| 3V, Low Dropout Voltage Regulator 787.50/3,000 NJG1524APC1-TE1TR-ND] DPDT Switch, GaAs MMIC.. 6860.00/4,000 
NJU7771F05-TE1CT-ND] 5V, Low Dropout Voltage Regulator 45° «38 ~©.30 beret Rone ae oes ee Se rainn ae 
NJU7772F03-TE1CT-ND| 3V, Low Dropout Voltage Regulator 42 35) 128) S Hl witch, GaAs ; 00/3; 
NJU7772F03-TE1TR-ND| 3V, Low Dropout Voltage Regulator... 735.00/3,000 eee eeu ouch, ae nae ets i eae 
NJU#7772F15-TEICT-ND | 1.5V, Low Dropout Voltage Regulator 42 35 = «28 Cee ee Be Antenna Switch REMC a ae 
NJU#7772F15-TEITR-ND | 1.5V, Low Dropout Voltage Regulator 735.00/3,000 NG4S44HC3-TEITR-ND | 2x2 Antenna Switch GaAs MMI : 2572.50/3,00 
NJU7773F25-TE1CT-ND| 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator 45 3830) : 7 
NJG1617K11-TE1CT-ND | Wireless LAN DPDT GaAs MMIC Switc UeGh ahi ey 
NJU7773F25-TE1TR-ND} 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator 787.50/3,000 NUM2233BD-ND 2-Input Single Video Switc! ‘42 35 28 
NUTTTES6-TETRND) 3 3V Low Dropout Votage Regula ® rersocong | -wH22340-ND__|$-npu Vieo Ste — 
ee "LOW Dropout Voltage Neguiator ig NJM#2234M-ND —_‘[3-Input Video Switch* 1 aS) Se 
NJU7774F03-TE1CT-ND| 3V, Low Dropout Voltage Regulator 45.38 30 NuM#2244M-ND a input Video Suitehs 57 48 38 
NJU7774F03-TE1TR-ND| 3V, Low Dropout Voltage Regulator 787.50/3,000 NJM2249D-ND 3-Input Video Switch. 1.05 88 70 
NJU7774F15-TE1CT-ND| 1.5V, Low Dropout Voltage Regulator A5 38 8 §©6.30 NJM2249M-ND 3-Input Video Switch. 1.05 88 © .70 
NJU7774F15-TE1TR-ND} 1.5V, Low Dropout Voltage Regulator 787.50/3,000 NJM#2279D-ND 3-Input, 2-Output Video Switch for AV-Set* 1.50 1.25 1.00 
NJU7774F28-TE1CT-ND| 2.8V, Low Dropout Voltage Regulator 5 38 © .30 NJM2283D-ND 2-Input, 3-Channel Video Switch 150) 1126" 1.00 
NJU7774F28-TEITR-ND} 2.8V, Low Dropout Voltage Regulator 787.50/3,000 NJM2283M-ND 2-Input, 3-Channel Video Swite! 135 1.13 .90 
NJU7775F05-TE1CT-ND| 5V, Low Dropout Voltage Regulator... 45 38 30 NJM2284V-TEICT-ND | 2-Input, 3-Channel Video Switc! (14 oo ee) 
NJU7775F05-TE1TR-ND| 5V, Low Dropout Voltage Regulator... 787.50/3,000 NJM2284V-TE1TR-ND | 2-Input, 3-Channel Video Switc! 1330.00/2,000 
NJU7775F33-TE1CT-ND| 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator 45 38 30 NUM22BSNEND) 2-Input, 3-Channel Video Swite T2878 
NJU7776F25-TE1CT-ND] 2.5V, Low Dropout Voltage Regulator 45 38 30 ee aeAIEEOIND Sino sutannel video wien ae pene ane 
NJU7776F25-TE1TR-ND| 2.5V, Low Dropout Voltage Regulat 787.50/3,000 “TEZTR-ND | 2-Input, 3-Channel Video Swit 00/2, 
eee ! NJM2286D-ND 2-Input, 3-Channel Video Switc 150° 125 1.00 
NJU7776F33-TE1CT-ND| 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator A5 38 = 30 - 7 7 # 5 i 
NJU7776F33-TEITR-ND| 3.3V. Low D Vol Regul 787 50/3,000 NUJM#2286V-TE1CT-ND | 2-Input, 3-Channel Video Switch* 1.29 1.08 .86 
7776F33-TETR-ND| 3.3V, Low Dropout Voltage Regulator 7-50/3, NJM#2286V-TE1TR-ND | 2-Input, 3-Channel Video Switch* 1506.00/2,000 
NJM2296D-ND 5-Input, 3-Output Video Switch 16-Dip 219 1.83 1.46 
/ NJ R Co po ratio NJM2296M-ND 5-Input, 3-Output Video Switch 16-DMP 1.98 1.65 1.32 
NJM2506M-ND 3-Input, 2-Input Video Switch 16-DMP = 1.08 90 72 
a= . NJM2508M-ND 3-Input, 2-Input Video Switch. 16-DMP 1.26 1.05 .84 
Digt key Rear , Paice barat a NJM2513M-ND 3-Input, 2-Input Video Switch 16-DMP 135 14413 90 
= NJM2520M-ND 2-Input, 1-Output Audio Switch 48 40.32 
NJM1496M-ND Double Balanced Modulator/Demodulator 1.65 1.38 1.10 NJM2521D-ND 3-Input, 1-Output Audio Switch ‘66 5544 
NJM#2211D-ND FSK Demodulator/Tone Decoder* 1.71 143 1.14 NJM2533D-ND 2-Input, 1-Output Video Switch 5 A334 
NJM#2211M-ND FSK Demodulator/Tone Decoder* 1.71 143 1.14 NJM2534D-ND 3-Input, 1-Output Video Switch 66 55 (44 
NJM2229M-ND Sync. Separation with AFC. 168 1.40 1.12 NJM2534M-ND 3-Input, 1-Output Video Switch 66 55 44 
NJM2232AM-ND FM IF with Log Amp .... 3.93 3.28 2.62 NJM2535D-ND 3-Input, 1-Output Video Switch 66 55 44 
NJM2240D-ND Video Sub-Carrier Signal Quadruple 1.89 158 1.26 NJM2535M-ND 3-Input, 1-Output Video Switch 66 SOOM AAl 
NJM2240M-ND Video Sub-Carrier Signal Quadruple! 1.89 1.58 1.26 NJM2536AM-ND RF Modulator for VHF Band 14-DMP 1.05 88 = 70 
NJM2248D-ND 3-Input Video Superimposer.... 1.05 88 70 NJM2537V-TEICT-ND | FM IF IC for Pagers 20-SSOP 2.70 2.25 1.80 
NJM2255M-ND Chroma Signal Hue Tint Controlle! 4.68 140 1.12 NJM2542V-TEICT-ND__| VIF/SIF Demodulator . 20-SSOP_ 1.77, 1.48 1.18 
NJM2257D-ND Sync. Separator with AFC 285 238 1.90 NJM2542V-TEITR-ND VIF/SIF Demodulator “ . 20-SSOP 2065.00/2,000 
NJM2259M-ND RF Modulator for UHF Band. 789.158 1.26 NJM2584D-ND Wideband 3-Circuits Video Switch 16-Dip 168 140 1.12 
NJM2595M-ND 5-Input, 3-Output Video Switch 16-DMP (1.77 1.48 1.18 
NJM2292V-TE1CT-ND | Narrow Band FM IF IC.. 147 1.23 98 a * q ; A i 
NJM2596M-ND 5-Input, 3-Output Video Switch for S2 .. 24-DMP 3.36 2.80 2.24 
Area a BIE oreo. | 5 Se Sets NJM#2670D2-ND _| Dual H-Bridge Driver* 22-Dip 4.92 410 3.28 
z } 5 z $ NJM#2670E3-ND Dual H-Bridge Driver* 24-EMP 4.92 4.10 3.28 
NUM2294V-TEITR-ND_| FM IF IC for Pager... : 3675.00/2,000 NUM#2902M-ND Quad Single Supply Op Amp* ay GA 
NJM#2509V-TE1CT-ND | Video Superimposer with Y-C Mixer* 1.68 1.40 1.12 NJM#2902N-ND Quad Single Supply Op Amp* 96 80 64 
NJM#2509V-TE1TR-ND | Video Superimposer with Y-C Mixer* 1995.00/2,000 NJM#3403AD-ND Single Supply Quad Op Amp* 99 83.66 
NJM2519AM-ND RF Modulator for VHF Band..... 1.26 1.05 84 NJM3403AM-ND Single Supply Quad Op Amp.. 96 80 64 
NJM#2537V-TE1CT-ND | Low Power FM IF IC for Pager* NEI 2.37 1.98 1.58 NJM#3404AD-ND Single Supply Dual Op Amp* 1.02 85 68 
NJM#2537V-TE1TR-ND | Low Power FM IF IC for Pager* NEW!. 2765.00/2,000 NJU#201AM-ND CMOS Quad SPST Analog Switch 1.32 1.10 .88 
NJM2590V-TEICT-ND | 455kHz Input FM IF Demodulator 210 1.75 1.40 NJU211D-ND CMOS Quad SPST Analog Switch. 138 1.15 92 
NJM2592V-TE1CT-ND | 470MHz Input Mixer 455kHz FM IF Demodulato 315 263 2.10 a Cereal cues eva Het naan une BY 3% 8 
NJM2594V-TE1CT-ND | Double Balanced Modulation/Demodulation.... 2.94 245 1.96 z wad Analog Switch ... J : 
NUM2594V-TEITR-ND_ | Double Balanced Modulation/Demodulation 3430.00/2,000 NJU7301MEND CMOS Quad SPST Analog Switch. ey ee 
if NJU7311AM-ND Analog Function Switch. 30-DMP 3.36 2.80 2.24 
NJM2611M-ND Servo Motor Controller... 2.10 1.75 1.40 NJU7312AM-ND Analog Function Switch 30-DMP 234 195 156 
NJM2624AD-ND Brushless DC Motor Pre-Drive 177 1.48 1.18 NJU7313AM-ND Analog Function Switch . 30-DMP 3.09 258 2.06 
NJM2624AM-ND Brushless DC Motor Pre-Drive 177 1.48 1.18 NJU7600RB1-TE1CT-ND | High Speed, Low Voltage Op Switching Regulato 8-TVSP 1.26 1.05 .84 
NJM2761RB2-TE1CT-ND | Audio Limiter for Speaker Protectio 1.50 1.25 1.00 NJU7600RB1-TEITR-ND | High Speed, Low Voltage Op Switching Regulator ... -TVSP 1470.00/2,000 


NJM3524D-ND 
NJM3524M-ND 


Switching Regulator Control Circuit. 
Switching Regulator Control Circ 


MICROELECTRONICS 
OF THE AMERICAS 


NJM#4151D-ND Voltage-to-Frequency/Frequency-to-Voltage Converter* 1.98 
NJM#7805FA-ND 5V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab* 60 50 40 
NJM#7806FA-ND 6V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab* 60 50 40 
NJM#7808FA-ND 8V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab* 60 50 40 
NJM#7809FA-ND QV, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab* 60 50 40 
NJM#7812FA-ND 12V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab*. 60 50 40 
NJM#7815FA-ND 15V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab*. 60 50 40 
NJM#7818FA-ND 18V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab*. 60 50 40 
NJM#7820FA-ND 20V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab*. 60 50 40 
NJM#7824FA-ND 24V, 1A Positive Voltage Regulator with Isolated Tab*. 60 50 40 
NJU3711D-ND 8-Bit Serial to Parallel Converter pie Ee 
NJU3712D-ND 8-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander .. VE es) ale) 
NJU#3712M-ND 8-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander* pee Wee ale7. 
NJU#3716M-ND 16-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander* .. 2.28 1.90 1.52 
NJU#6355ED-ND Serial In/Out Real Time Clock*.... 1.71143 1.14 
NJU#39610D2-ND Microstepping Motor Controller with Dual DAC* 8.58) lop 572 
NJU#39610FM2-ND | Microstepping Motor Controller with Dual DAC* Goi Tuk big 
NJW1150M-ND 6-Channel Electronic Volume. 5.88 490 3.92 
NJW1151M-ND 6-Channel Electronic Volum 8.40 7.00 5.60 
NJW1503AV-TE1CT-ND | PLL Synthesizer with 3-Wire Bus for TV Tune! Vey eee es) 
NJW1503AV-TEITR-ND | PLL Synthesizer with 3-Wire Bus for TV Tune! 2940.00/2,000 
NJW1504V-TE1CT-ND | PLL Synthesizer with |2C Bus for TV Tuner Eyes Aa\oh qth 
NJW1508V-TE1CT-ND | PLL Synthesizer with |2C Bus for TV Tuner Ait ASielelS 
NJW1508V-TE1TR-ND | PLL Synthesizer with l2C Bus for TV Tuner... 2065.00/2,000 


Price Each 

Description 1 25 100 
PQ05DZ1UJOOH | 425-2630-1-ND | 5.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 144 113 .74 
PQ0O5DZ1UJOOH | 425-2630-2-ND | 5.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 1599.00/3,000 
PQO5RD21JO0H | 425-2256-5-ND | 5.0V, 2.0A, Reg. with ON/OFF Control* 1.71 1.43 1.00 
PQO5RR12 425-1599-5-ND | 5.0V, 1.0A, Reg. with Reset, 5% 2.04 1.70 1.19 
PQO5VY3H3ZPH | 425-2632-1-ND | 5.0V, 3.5A, Reg. with ON/OFF Control* 3.36 2.64 1.73 
PQOS5VY3H3ZPH | 425-2632-2-ND | 5.0V, 3.5A, Reg. with ON/OFF Control* 1248.00/1,000 
PQO5VY3H3ZZ | 425-1602-5-ND | 5.0V, 3.5A, Reg. with ON/OFF Control 2.88 240 1.68 
PQO5VY053ZPH | 425-2631-1-ND | 5.0V, 5.0A, Reg. with ON/OFF Control* 3.57 2.81 1.84 
PQO5VY053ZPH | 425-2631-2-ND | 5.0V, 5.0A, Reg. with ON/OFF Control* 1326.00/1,000 
PQO5VY053ZZ | 425-1601-5-ND | 5.0V, 5.0A, Reg. with ON/OFF Control 255 1.70 1.38 
PQO7RX11 425-1609-5-ND | Adj., 1.0A, Reg. with ON/OFF Control 153 1.28 .90 
PQO7VR5MAZZ | 425-1610-5-ND | Adj., 0.5A, Reg. with Reset @ 4.2V 1.26 99 72 
PQO9DZ1U 425-1616-2-ND | 9V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control 1599.00/3,000 
PQ09DZ51 425-1617-5-ND | 9V, 0.5A, Reg. with ON/OFF Control 144 113 .82 
PQ09DZ51 425-1617-2-ND | 9V, 0.5A, Reg. with ON/OFF Control... 1482.00/3,000 
PQO9RA1 425-1618-5-ND | 9V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control, 5% 1.77 148 1.04 
PQO9RA11 425-1619-5-ND | 9V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control, 2.5% 195 1.63 1.14 
PQO9RDOS 425-1620-5-ND | 9V, 0.8A, Reg. 140 1.10 .80 
PQO9RD11 425-1621-5-ND | 9V, 1.0A, Reg. 158 1.24 .90 
PQO9RD1B 425-1622-5-ND | QV, 1.0A, Reg. 147° 1.16 84 
*RoHS Compliant + Lead Form (Continued) 
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Sharp Digi-Key Price Each 
“OFTHE AMERICAS»  LDO REGULATORS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25-100 


PQO70XZ1HZPH |425-2637-1-ND | Adj., 1.5A, Reg. with ON/OFF Control*.. SC-63 1.68 1.32 87 
PQO70XZ1HZPH |425-2637-2-ND | Adj., 1.5A, Reg. with ON/OFF Control* SC-63 1872.00/3,000 
PQO70XZ5MZZ |425-1608-5-ND | Adj., 0.5A, Reg. with ON/OFF Control SC-63 140 1.10 .80 


Sharp Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. al 25 100 


PQO10FZ5MZZ | 425-1551-5-ND | 1.0V, 0.5A, Reg. with ON/OFF Control. 
PQ010FZ01ZZ | 425-1550-5-ND | 1.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Contr 


116.9166 PQO90DNA1ZPH |425-2638-1-ND | 9.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* SC-63 95 69 42 
1.30 1.02 .74 PQO90DNA1ZPH |425-2638-2-ND | 9.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* SC-63 882.00/3,000 


PQO10GNO1ZPH | 425-2543-1-ND | 1.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* Oo i Gal POOSORDAISZH |425-2690-5-ND | 9.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 0-220. «95 + «#75 4 
PQO10GNO1ZPH | 425-2543-2-ND | 1.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 1092.00/3,000 PQ1K253M2ZP /425-1643-1-ND | 2.5V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contro T-23L 72 52 32 
PQ012GNO1ZPH | 425-2544-1-ND | 1.2V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 98775 PQ1K253M2ZP |425-1643-2-ND | 2.5V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contro SOT-23L 1120.00/5,000 
POO12GNOTZPH | 425-2544-2-ND | 1.2V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 7092.00/3,000 PQ1K303M2ZP |425-1644-1-ND | 3.0V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contro SOT-23L 72 52 32 
PQO15EFO1SZ | 425-1554-5-ND | 1.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control.. 1.12 88 436.64 PQ1K303M2ZP |425-1644-2-ND | 3.0V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contro SOT-23L 1120.00/5,000 
PQ015EHO1ZPH | 425-2545-1-ND | 1.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* ... 147 116 76 PQTK333M2ZP [425-1645-1-ND | 3.3V, 300mA, Reg. with ON/OFF Control SOT-23L.72~—OSSC«D 
PQO15EHO1ZPH | 425-2545-2-ND | 1.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 546.00/1,000 PQ1K333M2ZP |425-1645-2-ND | 3.3V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contro SOT-23L 1120.00/5,000 
PQO15EHO1ZZ | 425-1555-5-ND | 1.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control... 147 116 .84 PQ1K503M2ZP /425-1650-1-ND | 5.0V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contro! SOT-23L 712 202) 302) 
; PQ1K503M2ZP |425-1650-2-ND | 5.0V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contro SOT-23L 4120.00/5,000 
PQO15EHO2ZPH | 425-2547-1-ND | 1.5V, 2.0A, Reg. with ON/OFF Control* 186 146 96 elec , ! e ; , 
Pat SEHozerH Ag 151,204 Be wih QUOTE Con 50 2001100, | -ParnazsaizP [i25-26732ND[ 3.3; 300mA, Rey wi ONOFE Conral™=-SOT-25L 050006000. 
PQOISENA1ZPH | 425-2619-1-ND | 1'5V. 1.0A\ Reg, with ON/OFF Control* 140 1410 72 POIL253M2SP |425-1651-1-ND | 2.5V, 300mA, Reg. with ON/OFF Control SOT-89 68 49 30 
PQO15ENA1ZPH | 425-2619-2-ND | 1.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* ... 1560.00/3,000 eee pee 3.0V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contro! OT-89 68 4930 
- 5-2674-1-ND | 3.3V, 300mA, Reg with ON/OFF Control* . 0T-89-5 51 40 27 
PQO15EZ01ZPH | 425-2624-1-ND | 1.5V, 1.0, Reg. with ON/OFF Control* ... 147 1416 76 PQILA333MSPQ |425-2674-2-ND | 3.3V, 300mA, Reg with ON/OFF Control* . 203.00/1,060 
PQO15EZ01ZPH | 425-2624-2-ND | 1.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 1638.00/3,000 POILASOSMSPO 1495-2675-41-ND1 BV. 400mA, Rg. with ON/OFF Contral* Sat OR 
PQO15EZ1HZPH | 425-2627-1-ND | 1.5V, 1.5A, Reg. with ON/OFF Control* 1.68 132 87 igen : ned we i ; ; ; 
4 PQILA503MSPQ |425-2675-2-ND | 5V, 300mA, Reg. with ON/OFF Control 203.00/1,000 
PQOISEZIHZPH | 425-2627-2-ND | 1.5V, 1.5A, Reg. with ON/OFF Control* 1872.00/3,000 PO1M185M2SPQ|425-2676-1-ND | 1.8V, 500mA Reg. with ON/OFF Control* . £63) 050) 0133 
PQOISEZIHZZ | 425-1558-5-ND | 1.5V, 1.5A, Reg. with ON/OFF Contr 1.68 132 96 PQ1M185M2SPQ|425-2676-2-ND | 1.8V, 500mA Reg. with ON/OFF Control* . 252.00/1,000 
PQOISEZ5MZZ | 425-1559-5-ND | 1.5V, 0.5, Reg. with ON/OFF Contr 1.40 140 80 PQ1MX55M2SPQ|425-2677-1-ND | Adj., 500mA, Reg. with ON/OFF Control* . fe) 88 
PQO15Y3H3ZPH | 425-2548-1-ND | 1.5V, 3.5A, Reg. with ON/OFF Control* 3.33 2.62 1.71 PQTMX55M2SPQ|425-2677-2-ND | Adj., 500mA, Reg. with ON/OFF Control 252.00/1,000 
PQ015Y3H3ZPH | 425-2548-2-ND | 1.5V, 3.5A, Reg. with ON/OFF Control* ... 1235.00/1,000 PQIR18 425-1655-1-ND | 1.8V, 240mA, Reg. with ON/OFF Control 90 65 40 
PQ015Y3H3ZZ | 425-1561-5-ND | 1.5V, 3.5A, Reg. with ON/OFF Control 285 2.38 1.67 PO1R23 425-1656-1-ND | 2.3V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contro! ‘90 65 40 
PQ015YZ012Z | 425-1562-5-ND | Adj., 1.0A, Reg. with ON/OFF Control 1.30 1.02.74 PQ1R25 425-1657-1-ND | 2.5V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contro! 95 69 42 
PQO1SYZ5MZPH | 425-2661-1-ND | Adj., 0.5A, Regulator* 16 49f 60 PQIR25 425-1657-2-ND | 2.5V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contro! 1470.00/5,000 
PQ015YZ5MZPH | 425-2661-2-ND | Adj., 0.5A, Regulator* 1287.00/3,000 PQTR27 425-1658-1-ND | 2.7V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contro! 95 69 «2 
PQO15YZ5MZZ | 425-1563-5-ND | 1.5V, 0.5A, Reg. with ON/OFF Control. 1146 «9166 PQ1R27 425-1658-2-ND | 2.7V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contro 1470.00/5,000 
PQO18EFO1SZ | 425-1564-5-ND | 1.8V, 1.0, Re, with ON/OFF Control 112 88 «64 PQ1R28 425-1659-1-ND | 2.8V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contra 95 69 42 
PQO18EFO1SZH | 425-2229-5-ND | 1.8V, 112 88 86.64 PQ1R28 425-1659-2-ND | 2.8V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contro! 1470.00/5,000 
PQ1R30 425-1660-1-ND | 3.0V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contro! 95 69 42 
PQO18EHOIZPH | 425-2546-1-ND | 1.8V, 147 116 76 : 
paoiseHo1zPH | 425-2546-2-ND | 1eV' 1, 546.00/1,000 POTR38 425-1662-1-ND | 3.8V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contro! 0 69 42 
1565-5- PQ1R47 425-1664-1-ND | 4.7V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contro! 98 77 51 
PQ018EH01ZZ | 425-1565-5-ND | 1.8V, 1. 147 116 84 ! 
PQO1sEHO2ZPH | 495-2549-1-ND | 1.8V 186 146 96 PQ1R47 425-1664-2-ND | 4.7V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contro! 1820.00/5,000 
POO1EHO27PH | 495-9849-2-ND | 1a 21 689.00/1,000 PQ1R50. 425-1665-1-ND | 5.0V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contro! 95 69 42 
POO SENDIZPH IAEERieoeeIeNT 1a Waa PQ1R50 425-1665-2-ND | 5.0V, 240mA, Reg. with ON/OFF Contro! 1470.00/5,000 
sepa : : : PQ1T251M2ZP |425-1670-2-ND | 2.5V, 400mA, Reg. with ON/OFF Contro 7014.00/3,000 
PQO18ENO1ZPH | 425-2623-2-ND | 1.8V, 1560.00/3,000 ! 
PQ1T301M2ZP |425-1674-1-ND | 3.0V, 400mA, Reg. with ON/OFF Contro Oe 720NAT, 
PQOIBENAIZPH |A25-252051- NDB) 1.84, 40a tO 2 PQ1U251M2ZP |425-1692-1-ND | 2.5V, 300mA. Reg. with ON/OFF Contro! 81-5936 
PQO18ENA1ZPH | 425-2620-2-ND | 1.8V, 1560.00/3,000 oy ape ; ; , 
b PQ1U251M2ZP |425-1692-2-ND | 2.5V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contro 756.00/3,000 
PQO18EZ01ZZ | 425-1567-5-ND | 1.8V, 1471416 84 PQ1U281M2ZPH |425-2324-1-ND | 2.8V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contra 81 59 36 
PQO18EZO2ZPH ]425-2560-I-ND | 1.8V, 2.0A, Reg, with ON/OFF Control 1.65 1.30 85 POTU281M2ZPH 425-2324-2-ND | 2.8V, 300mA, Reg. with ON/OFF Control 756.00/3,000 
PQ018EZ02ZPH | 425-2550-2-ND | 1.8V, 2.0A, Reg. with ON/OFF Control* 1833.00/3,000 PQ1U301M2ZP |425-1696-1-ND | 3.0V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contro 81 59 36 
PQO18EZ1HZPH | 425-2551-1-ND | 1.8V, 1.5A, Reg. with ON/OFF Control* ... 1.68 132 87 PQ1U351M2ZP |425-1701-1-ND | 3.5V, 300mA, Reg. with ON/OFF Control 81 «5936 
PQO18EZ1HZPH | 425-2551-2-ND | 1.8V, 1.5A, Reg. with ON/OFF Control* 1872.00/3,000 PQ1U501M2ZP 425-1708-1-ND | 5.0V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contro Gi) 85 
PQO18EZ1HZZ | 425-1568-5-ND | 1.8V, 1.5A, Reg. with ON/OFF Control 1.68 132 96 PQ1LAX95MSPQ |425-2643-1-ND | Adj., 500mA, Reg. with ON/OFF Control* . 68 49 30 
PQO18EZ5MZZ | 425-1569-5-ND | 1.8V, 0.5A, Reg. with ON/OFF Contr 140 140 80 POTLAXOSMSPQ |425-2643-2-ND | Adj., 500mA, Reg. with ON/OFF Control . 203.00/7,000 
PQO25EFO2SZH | 425-2688-5-ND | 2.5V, 2.0A, Reg. with ON/OFF Control* 154 121 88 PQ1X251M2ZP |425-1710-1-ND | 2.5V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contro 68 49 30 
PQ025EHO1ZPH | 425-2552-1-ND | 2.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control ... 147 116 76 PQ1X281M2ZP |425-1711-1-ND | 2.8V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contro 68 49 30 
PQ025EHO1ZPH | 425-2552-2-ND | 2.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 546.00/1,000 PQIX291M2ZP /425-1712-1-ND | 2.9V, 300mA, Reg. with ON/OFF Control 68 49 30 
PQO25EHO1ZZ | 425-1571-5-ND | 2.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control... 147 116 84 PQIXSO1M2ZP _[425-1720-1-ND | 5.0V, 300mA, Reg. with ON/OFF Contro| 68 49 __—.30 
PQ025EHO2ZPH | 425-2553-1-ND | 2.5V, 2.0A, Reg. with ON/OFF Control* 186 146 96 PQ2L3152MSPQ |425-2644-1-ND Adj., 250mA, Dual Output Regulator* 95 69 42 
PQ025EHO2ZPH | 425-2553-2-ND | 2.5V, 2.0A, Reg. with ON/OFF Control* 689.00/1,000 eee Perera vd, O54: Rena ONOFe cant Cee ere we 
PQO25ENA1ZPH | 425-2621-1-ND | 2.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 140 140 72 -1729-5- -3V, 0.5A, Reg. wi ‘4 ’ 
PQO25ENA1ZPH | 425-2621-2-ND | 2.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 1560.00/3,000 Cee pera Be or begs ulin OW/DEr Contd 80.893 gt en 000, 
PQ025EZ01ZPH | 425-2625-1-ND | 2.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* ... 147 116 76 -1733-5- :3V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control -220t 1. 
PQO25EZ01ZPH | 425-2625-2-ND | 2.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control .. 1638.00/3,000 PQ3RD083 ACoAIe SNOW) 3.3V, 0.84, Reg. with ON/OFF Contro| 0-220 pO ea IO mmeeo 


PQ3TR5M3BZZ |425-1738-5-ND | 3.3V, 0.5A, Reg. with Reset at 4.3V SC-63 1.33 1.05 .76 


PQ025EZ02ZPH | 425-2554-1-ND | 2.5V, 2.0A, Reg. with ON/OFF Control* PQ3TRSM4AZZ |425-1741-5-ND | 3.3V, 0.5A, Reg. with Reset 


1.65 1.30 — .85 SC-63 1.33 1.05 .76 


PQ025EZ02ZPH | 425-2554-2-ND | 2.5V, 2.0A, Reg. with ON/OFF Control* 1833.00/3,000 opie j i & 
PQO25EZ1HZZ | 425-1574-5-ND | 2.5V, 1.5A, Reg. with ON/OFF Contral.. 168 132 96 | pocasiA Po NDAL Sv boleh, Re wath Reeetatacre Oa comer 
PQO25EZ5MZZ_| 425-1575-5-ND | 2.5V, 0.5A, Reg. with ON/OFF Control... 1.40 140.80 POBRDOS3 705-1752-5-ND | 6.V. 0.8A Reg, with ON/OFF Contra 0-20 RIE 
PQ025Y3H3ZPH | 425-2555-1-ND | 2.5V, 3.5A, Reg. with ON/OFF Control* 333 262 1.71 POGRD83B 425-1753-5-ND_| 6.3V, 0.8A, Reg, with ON/OFF Contro T0-220t 144 113 82 
PQ025Y3H3ZPH | 425-2555-2-ND | 2.5V, 3.5A, Reg. with ON/OFF Control* 1235.00/1,000 PQ7RV4 425-1757-5-ND | Adj., 4.64, Regulato 0-220 340 2.26 1.84 
PQ025Y3H3ZZ =| 425-1577-5-ND | 2.5V, 3.5A, Reg. with ON/OFF Control. 2.85 238 1.67 PQ12DZ51 425-1625-5-ND | 12V, 0.5A, Reg. with SC-63 1.44 113 .82 
PQ030EZ01Z2 | 425-1578-5-ND | 3.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control.. 147 116 84 PQ12RA11 425-1627-5-ND_| 12V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control, 2. 195 163 1.14 
PQO30EZ1HZZ | 425-1579-5-ND | 3.0V, 1.5A, Reg. with ON/OFF Control 1.68 132 96 PO12RD8S 425-1632-5-ND | 12V, 0.8A, Reg, with ON/OFF Control 112. 88 64 
PQO30EZ5MZZ | 425-1580-5-ND | 3.0V, 0.5A, Reg. with ON/OFF Contr 140 140 80 PQ12RD11 425-1629-5-ND | 12V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control 1.54 121 88 
PQ033DNA1ZPH | 425-2556-1-ND | 3.3V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 95 69 42 PQ12RD1B 425-1630-5-ND | 12V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control 1.75 138 1.00 
PQ033DNA1ZPH | 425-2556-2-ND | 3.3V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 882.00/3,000 PQI5RF15 425-1633-5-ND | 15V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control, 5%. 192 160 1.12 
PQO33ENA1ZPH | 425-2622-1-ND | 3.3V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 140 140 72 PQISRFIG 425-1635-5-ND_| 15V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control 216 1.80 1.26 
PQO33ENA1ZPH | 425-2622-2-ND | 3.3V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 1560.00/3,000 POT5SRF2 425-1636-5-ND | 15V, 2.0A, Reg. with ON/OFF Control 225 1.88 1.32 
PQ033EZO1ZPH | 425-2626-1-ND | 3.3V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 147 116 = .76 epi Pre HeE Aton scarey ee Hy a 
PQ033EZ01ZPH | 425-2626-2-ND | 3.3V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 1638.00/3,000 -1640-5- |., 1.0, : : : 
PQ033EZ01Z2 | 425-1583-5-ND | 3.3V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control.. 147 1.16 84 PQISRW21J00H )425-2292-5-ND | Adj., 2.0A, Regulator 74 1.45 1.02 
PQ033EZ1HZPH | 425-2557-1-ND | 3.3V, 1.5A, Reg. with ON/OFF Control* 168 132 87 PQ20RX05 425-1721-5-ND_| Adj., 0.5A, Reg. with 0 161 1.27 ___.92 
PQ033EZ1HZPH | 425-2557-2-ND | 3.3V, 1.5A, Reg. with ON/OFF Control* .. 1872.00/3,000 PQ2OWZ1U 425-1723-2-ND | Adj., 1.0A, Reg. with ON/OFF Control 1599.00/3,000 
PQOSSEZ5MZZ |425-1585-5-ND | 3.3V, 0.5A, Reg, with ON/OFF Control. 140 1.10 80 aceite oe Herts Bee In ON/OFE Coats ee ae 
PQ033Y0532Z | 425-1586-5-ND | 3.3V, 5.0A, Reg. with ON/OFF Contr 255 1.70 1.38 POTZODNAIZPH {425-2639-1-ND | 12V 1.08" Reg. with ON/OFF Control* eG) ae 
PQ033Y3H3ZPH | 425-2558-1-ND | 3.3V, 3.5A, Reg. with ON/OFF Control* 3.33 262 1.71 PQI20DNAIZPH |425-2639-2-ND | 12V' 1.04, Reg, with ON/OFF Control* ~ 982.00/3,000 
PQ033Y3H3ZPH | 425-2558-2-ND | 3.3V, 3.5A, Reg. with ON/OFF Control* ... 1235.00/1,000 POT2ORDAISZH [405-0699-5-ND | 42V-1 0A. Reg. with ON/OFF Control cs 
PQ033Y3H3ZZ | 425-1587-5-ND | 3.3V, 3.5A, Reg. with ON/OFF Control... 2.85 2.38 1.67 PO12ORDAZSZH (425-0640-5-ND | 12V' 2.08" Reg, with ON/OFF Control. Se 
PQO35ZNO1ZPH | 425-2628-1-ND | 3.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 702 80 53 PO200WNA1ZPH |425-2678-1-ND | Adj.’ 1.0A, Reg. with ON/OFF Control ‘95 «7549 
PQO35ZNO1ZPH | 425-2628-2-ND | 3.5V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 1131.00/3,000 PQ200WNA1ZPH |425-2678-2-ND | Adj., 1.0A, Reg. with ON/OFF Control. 1053.00/3,000 
PQOS0DNA1ZPH | 425-2559-1-ND | 5.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 95 69 42 + Lead Farin 

PQO50DNA1ZPH | 425-2559-2-ND | 5.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 882.00/3,000 

PQO50RDA1SZH | 425-2600-5-ND | 5.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 95 75 54 
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PQOS50RDA2SZH | 425-2629-5-ND | 5.0V, 2.0A, Reg. with ON/OFF Control* 
PQO70VKO1FZH | 425-2560-5-ND | Adj., 1.0A, Reg. with ON/OFF Control*. 


OPPER REGUL 


RS 


PQO7OVKO2FZH | 425-2601-5-ND | Adj.. 2.0A, Reg. with ON/OFF Control*. 159 133 93 Sharp Digi-Key Price Each 

PQO7OXFO1SZH | 425-2689-5-ND | 7.0V, 1.0A, Reg. with ON/OFF Control* 112.8884 Part No. Part No. Description Pkg. 125100 
PQO7OXHOIZPH | 425-2633-1-ND | Adj., 1.0, Reg. with ON/OFF Contral*. 1471.16.76 PQICG21H2FZ |425-1761-5-ND | Adj., 1.5A, Chopper Reg. with ON/OFF Control......T0-220 2.04 1.70 1.19 
PQO70XHO1ZPH | 425-2633-2-ND | Adj., 1.0A, Reg. with ON/OFF Control*. 546.00/1,000 PQICG21H2RZ |425-1762-5-ND | Adj. 1.5A, Chopper Reg. with ON/OFF Control.....T0-220 1.92 1.60 1.12 
PQO7OXHO1ZZ | 425-1604-5-ND | Adj., 1.0, Reg. with ON/OFF Control 147 146 84 PQICG38M2FZ |425-1765-5-ND | Adj. 0.8A, Chopper Reg. with ON/OFF Control.....T0-220 1.65 1.38 97 
PQO70XHO2ZPH | 425-2634-1-ND | Adj., 2.0, Reg. with ON/OFF Control*. 186 146 96 POICG38M2RZ |425-1766-5-ND | Adj.. 0.8A, Chopper Reg. with ON/OFF Control.....T0-220 1.65 1.38 97 
PQO70XHO2ZPH | 425-2634-2-ND | Adj., 2.0, Reg. with ON/OFF Control. 689.00/1,000 PQ1CG41H2RZH |425-2691-5-ND | Adj.. 1.5A, Chopper Reg. with ON/OFF Control* ..T0-220 1.33 88 72 
PQO7OXNAIZPH | 425-2662-1-ND | 7.0V, 1.0A, Regulator* 140 140 72 PQICG2032FZ [425-1759-5-ND | Adj., 3.5A, Chopper Reg. with ON/OFF Control......10-220 228 1.90 1.33 
PQO7OXNA1ZPH | 425-2662-2-ND | 7.0V, 1.0A, Regulator* 1560.00/3,000 PQ1CG2032FZH |425-2293-5-ND | Adj.. 3.5A, Chopper Reg. with ON/OFF Control*...T0-220 228 1.90 1.33 


PQO70XZ01ZPH | 425-2635-1-ND | Adj., 1.0A, Reg. with ON/OFF Control*. 147 116 76 PQ1CG2032RZ |425-1760-5-ND | Adj., 3.54, Chopper Reg. with ON/OFF Control.......T0-220 2.28 1.90 1.33 
PQO70XZ01ZPH | 425-2635-2-ND | Adj., 1.0A, Reg. with ON/OFF Control. 1638.00/3,000 POICG3032RZ /425-1764-5-ND | Adj., 3.54, Chopper Reg. with ON/OFF Control.....T0-220 2.28 1.90 1.33 
PQ070XZ02ZPH | 425-2636-1-ND | Adj., 2.0, Reg. with ON/OFF Control*. 165 130 85 POICY1032ZPH_|425-2641-1-ND_| Adj., 3.54, Chopper Reg. with ON/OFF Control* ....T0-263 2.94 2.31 1.52 
PQO70XZ02ZPH | 425-2636-2-ND | Adj., 2.0A, Reg. with ON/OFF Control*. 1833.00/3,000 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! & 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1107 
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CHOPPER REG! 


TORS (Continued) 


Sharp Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
PQ1CY1032ZPH |425-2641-2-ND | Adj., 3.5A, Chopper Reg. with ON/OFF Control* 1092.00/1,000 
PQ1CY1032ZZ |425-1767-5-ND | Adj., 3.5A, Chopper Reg. with ON/OFF Control 252 210 1.47 
PQ1C0Z21H2ZPH |425-2663-1-ND | Adj., 1.5A, Chopper Reg. with ON/OFF Control* . 270 212 1.39 
PQ1CZ21H2ZPH |425-2663-2-ND | Adj., 1.5A, Chopper Reg. with ON/OFF Control* . 3003.00/3,000 
PQ1CZ38M2ZZ |425-1769-5-ND | Adj., 0.8A, Chopper Reg. with ON/OFF Control 72) 71.36.98. 
PQ1CZ41H2ZPH |425-2642-1-ND | Adj., 1.5A, Chopper Reg. with ON/OFF Control* . 1.86 146 .96 
PQ1C0Z41H2ZPH |425-2642-2-ND | Adj., 1.5A, Chopper Reg. with ON/OFF Control* 2067.00/3,000 
PQ6CU11X1APQ | 425-2646-1-ND | Adj., 250mA CMOS Step-Up 

Chopper Regulator* ... 186 146 96 
PQ6CU11X1APQ |425-2646-2-ND | Adj., 250mA CMOS Step-Up 

Chopper Regulator* 2067.00/3,000 


MICROELECTRONICS 


OF THE AMERICAS 


LED DRIVERS 


RoHS Compliant 


Sharp Digi-Key Price Each 
Part No Part No. Description Pkg. il 25 100 
IR2D07 425-2711-5-ND | 16-Bit LED Panel Driver NEW! 8-SDip 243 2.03 1.42 
IR2D20U 425-2712-ND Constant Current LED Driver NEW! 2-HOFN 3.08 2.05 1.67 
IR2E46Y6 425-2707-1-ND | Illumination/Flash RGB-LED Driver NE! .33-WLCSP 3.75 92.95 1.93 
IR2E46Y6 425-2707-2-ND | Illumination/Flash RGB-LED Driver NEWF......33-WLCSP 2782.00/2,000 
IR2E49U6 425-2708-1-ND | Current Driver IC for LED NEW!. 36-VOFN 6.58 5.17 3.39 
IR2E49U6 425-2708-2-ND | Current Driver IC for LED NEW!. 36-VQFN 4888.00/2,000 
IR2E51Y6 425-2709-1-ND | White-LED Driver IC for LCD 

Backlight NEW! .35-WLCSP 4.90 3.85 2.52 
IR2E51Y6 425-2709-2-ND | White-LED Driver IC for 

Backlight NEWS... .35-WLCSP. 3640.00/2,000 
IR2E53Y6 425-2710-1-ND | 6 Segment LED Driver IC NEW: .35-WLCSP 4.90 3.85 2.52 
IR2E53Y6 425-2710-2-ND | 6 Segment LED Driver IC NEW!..... 3640.00/2,000 
PQ6CB11X1CP | 425-2645-1-ND | 250mA Compact SMD CMOS Step-Up 

LED Driver 1.82 143 .94 
PQ6CB11X1CP | 425-2645-2-ND | 250mA Compact SMD CMOS Step-Up 

LED Driver 1560.00/3,000 


INTEGRATED CIRCUITS 


RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
BAOOBCOWT-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulator with Low 

Saturation/Shutdown . 1.26 1.05 .84 
BAOOCCOWT-ND Adj., 1A LDO Voltage Regulato! 1.33 1.06 .80 
BAO3CCOT-ND 3V, 1A LDO Voltage Regulator. 141° 118 .94 
BAO3CCOWT-ND 38V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdown 144 120 96 
BAOSCCOT-ND. 5V, 1A LDO Voltage Regulator. 141.6118 .94 
BAOSCCOWT-ND 5V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdown 144 120 96 
BAO7CCOT-ND 7V, 1A LDO Voltage Regulator: 141° 118 .94 
BAO7CCOWT-ND 7V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdown 144 120 96 
BAO8CCOT-ND 8V, 1A LDO Voltage Regulator. 141.118 = .94 
BAO8CCOWT-ND 8V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdown 144 120 96 
BAOSCCOT-ND. 9V, 1A LDO Voltage Regulator. 141° 118 .94 
BAOSCCOWT-ND 9V, 1A LDO Voltage Regulator with Shutdown 144 120 96 
BA15BCOT-ND. 1.5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation .............. TO-220FP = 1.02 85 §©.68 
BA15BCOWT-ND 1.5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 

Saturation/Shutdown 1.26 1.05 84 
BA18BCOT-ND 1.8V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation 1.02 85 §©.68 
BA18BCOWT-ND 1.8V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 

Saturation/Shutdown 1.26 1.05 .84 
BA25BCOT-ND. 2.5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation 1.02 fe eteh 
BA25BCOWT-ND 2.5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 

Saturation/Shutdown 1.26 1.05 84 
BA30BCOT-ND. 3V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation 1.02 85 = .68 
BA30BCOWT-ND 3V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 

Saturation/Shutdown . 1.05 84 
BA33BCOT-ND. 3.3V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation 85 = .68 
BA33BCOWT-ND 3.3V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 

Saturation/Shutdown TO-220FP-5 1.26 1.05 84 
BASOBCOT-ND 5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation................. TO-220FP = 1.02 85 =.68 
BASOBCOWT-ND 5V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 

Saturation/Shutdown 1.26 1.05 .84 
BA60BCOT-ND. 6V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation 1.02 85 §©.68 
BA60BCOWT-ND 6V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 

Saturation/Shutdown 1.26 1.05 84 
BA7OBCOT-ND 7V, 1ALDO Voltage Regulator with Low Saturation 1.02 85 = .68 
BA7OBCOWT-ND 7V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 

Saturation/Shutdown 1.26 1.05 .84 
BA80BCOT-ND. 8V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation 1.02 85 = .68 
BA80BCOWT-ND 8V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 

Saturation/Shutdown TO-220FP-5 1.26 «1.05 84 
BASOBCOT-ND. 9V, 1A LDO Voltage Regulator with Low Saturation................. TO-220FP = 1.02 85 = .68 
BASOBCOWT-ND 9V, 1A LDO Voltage Regulator with Low 

Saturation/Shutdown .... 1.26 1.05 .84 
BA028LBSG2-CT-ND | 2.8V, 150mA Low Saturation Regulator .. -80 60 45 
BAO28LBSG2-TR-ND | 2.8V, 150mA Low Saturation Regulator . 780.00/3,000 
BAO29LBSG2-CT-ND | 2.9V, 150mA Low Saturation Regulator . 80 60 45 
BAO29LBSG2-TR-ND | 2.9V, 150mA Low Saturation Regulator .. 780.00/3,000 
BAO30LBSG2-CT-ND | 3V, 150mA Low Saturation Regulator . 80 60 45 
BAO30LBSG2-TR-ND | 3V, 150mA Low Saturation Regulator . 780.00/3,000 
BA032LBSG2-CT-ND | 3.2V, 150mA Low Saturation Regulator . 80 60 45 
BA032LBSG2-TR-ND | 3.2V, 150mA Low Saturation Regulator .. 780.00/3,000 
BAO33CCOT-ND 3.3V, 1A Low Saturation Regulator.. 1.41 118 94 
BAO33CCOWT-ND 3.3V, 1A Low Saturation Regulator with Shutdown 144 1.20 96 
BA033LBSG2-CT-ND | 3.3V, 150mA Low Saturation Regulator .. 80 60 45 
BA033LBSG2-TR-ND | 3.3V, 150mA Low Saturation Regulator .. 780.00/3,000 
BAO36LBSG2-CT-ND | 3.6V, 150mA Low Saturation Regulator .. -80 60 45 
BAO36LBSG2-TR-ND | 3.6V, 150mA Low Saturation Regulator .. 780.00/3,000 
BAO38LBSG2-CT-ND | 3.8V, 150mA Low Saturation Regulator .. 80 60 45 
BAO38LBSG2-TR-ND | 3.8V, 150mA Low Saturation Regulator .. 780.00/3,000 
BAO40LBSG2-CT-ND | 4V, 150mA Low Saturation Regulator . 15 63 50 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
BAO40LBSG2-TR-ND | 4V, 150mA Low Saturation Regulator .. 975.00/3,000 
BAOSOLBSG2-CT-ND | 5V, 150mA Low Saturation Regulato 80 60 45 
BAOSOLBSG2-TR-ND | 5V, 150mA Low Saturation Regulator .. 780.00/3,000 
BA178M05T-ND 5V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator 80 60 45 
BA178M06T-ND 6V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator 80 60 45 
BA178M07T-ND 7V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator 80 60 45 
BA178M08T-ND 8V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator 80 60 45 
BA178M09T-ND QV, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator 80 60 8.45 
BA178M10T-ND 10V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator .. 80 60 45 
BA178M12T-ND 12V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator .. 80 60 45 
BA178M15T-ND 15V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator . 80 60 = =.45 
BA178M18T-ND 18V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator .. 80 60 45 
BA178M20T-ND 20V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator .. 80 60 8.45 
BA178M24T-ND 24V, 0.5A Fixed Positive Output Voltage Regulator .. 80 60 45 
BA823F-E2CT-ND 8-Bit Serial In/Parallel Out Drive! -16-SOP 140 1.12 84 
BA823F-E2TR-ND 8-Bit Serial In/Parallel Out Drive! . 16-SOP 1792.50/2,500 
BA829-ND 8-Bit Serial In/Parallel Out Drive! 18-Dip 233 1.86 1.40 
BA2901F-E2CT-ND | 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator.. . 14-SOP 60 45 34 
BA2901F-E2TR-ND | 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator. . 14-SOP 487.50/2,500 
BA2901FV-E2CT-ND | 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator. .B14-SSOP 60 A534 
BA2901FV-E2TR-ND | 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator.. .B14-SSOP 487.50/2,500 
BA2901KN-E2CT-ND | 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator.. 16-VQFN .90 75 ~~ 60 
BA2901KN-E2TR-ND | 36V, 0.8mA Ground Sense Quad Voltage Comparator. 16-VOFN 975.00/2,500 
BA2902F-E2CT-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp 64 48 36 
BA2902F-E2TR-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp 520.00/2,500 
BA2902FV-E2CT-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp .B14-SSOP 64 48 36 
BA2902FV-E2TR-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp .B14-SSOP §20.00/2,500 
BA2902KN-E2CT-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp .90 15, 460, 
BA2902KN-E2TR-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Quad Op Amp 975.00/2,500 
BA2903F-E2CT-ND _| 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparato 8 36 2 
BA2903F-E2TR-ND | 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparator... 390.00/2,500 
BA2903FV-E2CT-ND | 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparato: 56 ca eae 
BA2903FV-E2TR-ND | 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparato: 455.00/2,500 
BA2903FVM-CT-ND | 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparato: 56 Lp 8 
BA2903FVM-TR-ND | 36V, 0.6mA Ground Sense Dual Voltage Comparator... 546.00/3,000 
BA2904F-E2CT-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp. 48 eC ey) 
BA2904F-E2TR-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp. 390.00/2,500 
BA2904FV-E2CT-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp. 56 pao eC: 
BA2904FV-E2TR-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp . 455.00/2,500 
BA2904FVM-CT-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp . 56 A232 
BA2904FVM-TR-ND | 32V, 0.7mA Ground Sense Dual Op Amp . 546.00/3,000 
BA3121F-E2CT-ND | Ground Isolation Amp for Car Audio System wsye lala) fee! 
BA3121F-E2TR-ND | Ground Isolation Amp for Car Audio System 1430.00/2,500 
BA4558F-E2CT-ND | 36V, Dual Op Amp. a1) A433 
BA4558F-E2TR-ND | 36V, Dual Op Amp. 372.50/2,500 
BA4558RF-E2CT-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Am 50 40 30 
BA4558RF-E2TR-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Am 337.50/2,500 
BA4558RFV-E2CT-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Am 50 40.30 
BA4558RFV-E2TR-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp.. 337.50/2,500 
BA4558RFVM-CT-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp.. 50 40.30 
BA4558RFVM-TR-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Am 405.00/3,000 
BA4560-ND 36V, Dual High Slew Rate Op Amp 50 40 30 
BA4560F-E2CT-ND | 36V, Dual High Slew Rate Op Amp 50 40.30 
BA4560F-E2TR-ND | 36V, Dual High Slew Rate Op Amp 337.50/2,500 
BA4560RF-E2CT-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Am 50 40.30 
BA4560RF-E2TR-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Am 337.50/2,500 
BA4560RFV-E2CT-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Am 50 40 
BA4560RFV-E2TR-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp.. 337.50/2,500 
BA4560RFVM-CT-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp.. 50 40.30 
BA4560RFVM-TR-ND | 36V, 3mA Low Noise Dual Op Amp 405.00/3,000 
BA6219BFP-YE2CT-ND | Motor Driver with DC Brush .. 1.80 1.44 1.08 
BA6219BFP-YE2TR-ND | Motor Driver with DC Brus! 1872.00/2,000 
BA6285AFP-YE2CT-ND | Reversible Motor Driver. 150) 1-20) 90. 
BA6285AFP-YE2TR-ND | Reversible Motor Driver. 1560.00/2,000 
BA6287F-E2CT-ND _| Reversible Motor Driver. 1411.18 94 
BA6287F-E2TR-ND | Reversible Motor Driver. 1527.50/2,500 
BA6845FS-E2CT-ND | Stepping Motor Driver -A16-SSOP 144 1.20 96 
BA6845FS-E2TR-ND | Stepping Motor Driver -A16-SSOP 1560.00/2,000 
BA6920FP-YE2CT-ND | Motor Driver with DC Brus! WEL el ale} 
BA6920FP-YE2TR-ND | Motor Driver with DC Brus! 1924.00/2,000 
BA7046F-E2CT-ND | Synchronous Separator with AFC. abalr? 98 78 
BA7046F-E2TR-ND | Synchronous Separator with AFC. 1267.50/2,500 
BA7071F-E2CT-ND _| Synchronous Separator with AFC. 1.90 152 1.14 
BA7071F-E2TR-ND | Synchronous Separator with AFC. 2432.50/2,500 
BA9743AFV-E2CT-ND | 2-Channel Switching Regulator Controller. 1.70 1.36 1.02 
BA9743AFV-E2TR-ND | 2-Channel Switching Regulator Controller. .B16-SSOP 2175.00/2,500 
BA9744FV-E2CT-ND | 2-Channel Switching Regulator Controller. .B16-SSOP 2.03 1.62 1.22 
BA9744FV-E2TR-ND | 2-Channel Switching Regulator Controller. .B16-SSOP 2592.50/2,500 
BA10358F-E2CT-ND | 32V, Dual Ground Sense Op Amp. 8-SOP 50 40 =.30 
BA10358F-E2TR-ND | 32V, Dual Ground Sense Op Amp. 337.50/2,500 
BA10393F-E2CT-ND | Dual Comparator 45 Lea 
BA10393F-E2TR-ND | Dual Comparator 7 305.00/2,500 
BA17805T-ND 5V, 1A Positive Output Voltage Regulator. 0-220FP 84 63 48 
BA17806T-ND 6V, 1A Positive Output Voltage Regulator. 0-220FP 84 63 48 
BA17807T-ND 7V, 1A Positive Output Voltage Regulator. 0-220FP 84 63 48 
BA17808T-ND 8V, 1A Positive Output Voltage Regulator. 0-220FP 84 63 48 
BA17809T-ND QV, 1A Positive Output Voltage Regulator. 0-220FP 84 63 48 
BA17810T-ND 10V, 1A Positive Output Voltage Regulato: 0-220FP 84 63 48 
BA17812T-ND 12V, 1A Positive Output Voltage Regulato: 0-220FP 84 63 48 
BA17815T-ND 15V, 1A Positive Output Voltage Regulato: 0-220FP 84 63 48 
BA17818T-ND 18V, 1A Positive Output Voltage Regulato: 0-220FP 84 63 48 
BA17820T-ND 20V, 1A Positive Output Voltage Regulato: 0-220FP 84 63 48 
BA17824T-ND 24V, 1A Positive Output Voltage Regulato: 0-220FP 84 63 48 
BAJOBCOT-ND 10V, 1A Low Dropout Voltage Regulator... 0-220FP =: 1.02 85 68 
BAJOBCOWT-ND 10V, 1A Low Dropout Voltage Regulator with Shutdown 0-220FP-5 1.26 1.05 .84 
BAJOCCOT-ND 10V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 141° #118 94 
BAJOCCOWT-F-ND 10V, 1A Low Dropout Voltage Regulator with Shutdown 144 1.20 96 
BAJ2CCOT-ND 12V, 1A Low Dropout Voltage Regulator... Q-220FP 1.41 «1.18 .94 
BAJ2CCOWT-ND 12V, 1A Low Dropout Voltage Regulator with Shutdown 0-220FP-5 391.44 «#1.20 96 
BAJ5CCOT-ND 15V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 1.41. #118 94 
BDOOKA5SWF-E2CT-ND | 500mA, Low Dropout Regulator with Shutdown .. 96 712 54 
BDOOKASWF-E2TR-ND | 500mA, Low Dropout Regulator with Shutdown . 780.00/2, 500 
BD33KA5WF-E2CT-ND | 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator with Shutdown .. 8-SOP 96 Bom OF: 
BD33KA5WF-E2TR-ND | 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator with Shutdown .. 780.00/2,500 
BD4823FVE-CT-ND _| 2.3V, Voltage Detector. 50 38.29 
* RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
BD4823FVE-TR-ND | 2.3V, Voltage Detector. 489.00/3,000 BH29MA3WHFV-TR-ND | 2.9V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BD4832FVE-CT-ND | 3.2V, Voltage Detector. 50 38.29 BH29NB1WHFV-CT-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 39 
BD4832FVE-TR-ND | 3.2V, Voltage Detector. 489.00/3,000 BH29NB1WHFV-TR-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BD4842FVE-CT-ND | 4.2V, Voltage Detector. 50 38.29 BH30FB1WG-CT-ND | 3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown... 68 51 39 
BD4842FVE-TR-ND | 4.2V, Voltage Detector. 489.00/3,000 BH30FB1WG-TR-ND | 3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BD4923FVE-CT-ND | 2.3V, Voltage Detector. 52 39 =~ .30 BH30FB1WHFV-CT-ND | 3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 Hi] 39 
9 
BD4923FVE-TR-ND | 2.3V, Voltage Detector. 507.00/3,000 BH30FB1WHFV-TR-ND | 3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BD4928G-CT-ND 2.8V, Voltage Detector. 52 39 = 30 BH30MA3WHFV-CT-ND | 3V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 Of 239) 
BD4928G-TR-ND 2.8V, Voltage Detector. 507.00/3,000 BH30MA3WHFV-TR-ND | 3V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BD4937FVE-CT-ND _|3.7V, Voltage Detector. 50 38 = .29 BH30NB1WHFV-CT-ND | 3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 51 39 
BD4937FVE-TR-ND | 3.7V, Voltage Detector. 489.00/3,000 BH30NB1WHFV-TR-ND | 3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BD4942G-CT-ND 4.2V, Voltage Detector. 52 39 = .30 BH31FB1WG-CT-ND |3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51.39 
BD4942G-TR-ND 4.2V, Voltage Detector. 507.00/3,000 BH31FB1WG-TR-ND |3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
9 
BD5223G-CT-ND 2.3V, Voltage Detector with Adj. Output Delay 52 39 = 30 BH31FB1WHFV-CT-ND |3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51.39 
BD5223G-TR-ND 2.3V, Voltage Detector with Adj. Output Delay 507.00/3,000 BH31FB1WHFV-TR-ND | 3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BD5232G-CT-ND 3.2V, Voltage Detector with Adj. Output Delay 52 39 ~~ 30 BH31MA3WHFV-CT-ND | 3.1V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 68 51 39 
BD5232G-TR-ND 3.2V, Voltage Detector with Adj. Output Delay. 507.00/3,000 BH31MA3WHFV-TR-ND | 3.1V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BD5242G-CT-ND 4.2V, Voltage Detector with Adj. Output Delay 52 39 ~=—.30 BH31NB1WHFV-CT-ND | 3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 oi 339) 
BD5242G-TR-ND 4.2V, Voltage Detector with Adj. Output Delay 507.00/3,000 BH31NB1WHFV-TR-ND | 3.1V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BD5323G-CT-ND 2.3V, Voltage Detector with Adj. Output Delay 52 39 = 30 BH33FB1WG-CT-ND_|3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 il 339) 
BD5323G-TR-ND 2.3V, Voltage Detector with Adj. Output Delay 507.00/3,000 BH33FB1WG-TR-ND | 3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BD5332G-CT-ND 3.2V, Voltage Detector with Adj. Output Delay Ee BH33FB1WHFV-CT-ND |3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 39 
BD5332G-TR-ND 3.2V, Voltage Detector with Adj. Output Delay 507.00/3,000 BH33FB1WHFV-TR-ND | 3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BD5342G-CT-ND 4.2V, Voltage Detector with Adj. Output Delay 52 39 30 BH33MA3WHFV-CT-ND | 3.3V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 39 
BD5342G-TR-ND 4.2V, Voltage Detector with Adj. Output Delay 507.00/3,000 BH33MA3WHFV-TR-ND | 3.3V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 
BD6211F-E2CT-ND | 1-Channel, 1A H-Bridge Driver for Brush Motor. 135. 1.08 81 BH33NB1WHFV-CT-ND | 3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 39 
BD6211F-E2TR-ND | 1-Channel, 1A H-Bridge Driver for Brush Motor. 1727.50/2,500 BH33NB1WHFV-TR-ND | 3.3V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 
BD6212FP-E2CT-ND | 1-Channel, 2A H-Bridge Driver for Brush Motor. 233 1.86 1.40 BH1406KV-E2CT-ND | FM Radio One-Chip LSI. 439 3.51 2.73 
BD6212FP-E2TR-ND | 1-Channel, 2A H-Bridge Driver for Brush Motor. 2418.00/2,000 BH1406KV-E2TR-ND | FM Radio One-Chip LSI. 3729.00/1,500 
BD6220F-E2CT-ND | 1-Channel, 0.5A H-Bridge Driver for Brush Moto 193 154 1.16 BH1414K-E2CT-ND _|FM Stereo Transmitter | 7145.72 482 
ee ag Beret Okie Dr bm os 1 mem, | Seeterezcr 4 [eters Tero are sot ea 
-E2CT- -Channel, 1A H-Bridge Driver for Brush Motor .. E ; i : : : 
BD6221F-E2TR-ND | 1-Channel, 1A Bridge Driver for Brush Motor. 1920.00/2,500 BH1415F-E2TR-ND | FM Stereo Transmitter | 4258.00/2,000 
BD6222FP-E2CT-ND | 1-Channel, 2A H-Bridge Driver for Brush Motor. 238 190 1.43 BH1417F-E2CT-ND | FM Stereo Transmitter IC 3.92 3.14 2.44 
BD6222FP-E2TR-ND | 1-Channel, 2A H-Bridge Driver for Brush Motor. 2470.00/2,000 a ee a siete Pansat : gee 
BD6231F-E2CT-ND | 1-Ch 1, 1A H-Bridge Driver for Brush Motor. 2.38 1.90 1.43 a 2 lereo Transmitter : s 
BD6231F-E2TR-ND {Channel 1A HBridge Diver for Bish Motor, 3040.00/2,500 BH1418FV-E2TR-ND | FM Stereo Transmitter | 4438.00/2,000 
BD6232FP-E2CT-ND 4-Channel, 2A H-Bridge Driver for Brush Motor. 345 252 i 1.96 BH1418KN-E2CT-ND | FM Stereo Transmitter IC for Audio Systems ... 3.92 314 244 
| | i i Bri i BH1418KN-E2TR-ND | FM Stereo Transmitter IC for Audio Systems 5480.00/2,500 
BD6232FP-E2TR-ND | 1-Channel, 2A H-Bridge Driver for Brush Motor. 3570.00/2,000 : cet ; 
BD6775EFV-E2CT-ND | Bipolar Stepping Motor Driver. “BO4-HTSSOP 2.18 1.74 «1.31 BH1425GWL-E2CT-ND Wireless Audio Link LSI for Mobile Phone UCSP50L3_ 4.05 3.24 2.52 
BD6775EFV-E2TR-ND | Bipolar Stepping Motor Driver. ~BO4-HTSSOP 2262.00/2,000 BH1425GWL-E2TR-ND | Wireless Audio Link LSI for Mobile Phone UCSP50L3 5670.00/2,500 
BD7851FP-E2CT-ND | LED Driver IC with Built-In 16-Bit Shift Register. 25-HSOP 2.03 1.62 1.22 Se hes fucig fie rer 10) Nope ion oii ape ae 
BD7851FP-E2TR-ND | LED Driver IC with Built-In 16-Bit Shift Register. 2106.00/2,000 Hi a dee ‘| a rae 
BD9302FP-E2CT-ND | 2-Channel Step-Down Switching Regulator. 405 3.24 2.52 BH1426GWL-E2CT-ND Wireless Audio Link LSI for Mobile Phone UCSP50L3. 4.95 3.96 3.08 
BD9302FP-E2TR-ND | 2-Channel Step-Down Switching Regulator. 4590.00/2,000 BH1426GWL-E2TR-ND Wireless Audio Link LSI for Mobile Phone UCSP50L3 6930.00/2,500 
BD9701T-ND 1.5A, 1-Channel Step-Down Switching Regulato 2.08 1.66 1.25 Se eseene Me ee ne 4 im poo enone panies Se aD au 
BD9702T-ND 3A, 1-Channel Step-Down Switching Regulato 2.25 1.80 1.40 FEN EU PESGAITA | Winclone Audin Link L8l4or Mobile Phone VeSP50L3 ASTRO 
BD9778F-E2CT-ND _ | Flexible Step-Down Switching Regulator 241 193 1.50 72305 eee Dive wer One : : : : 
BD9778F-E2TR-ND _ | Flexible Step-D! it¢ohi BH1427GUL-E2TR-ND | Wireless Audio Link LSI for Mobile Phone VCSP50L3 5197.50/2,500 
p-Dourt Switching Regulator, Sar BH2219FVM-CT-ND__|8-Bit, 2-Channel D/A Convert 8-MSOP 145 116 87 
BD9778HFP-CT-ND _ | Flexible Step-Down Switching Regulator 270 216 1.68 RUB = : can OA a SNSOF EEDA eo 
BD9778HFP-TR-ND | Flexible Step-Down Switching Regulator 3060.00/2,000 PIBBAGSN VLC cae + Chanel DIA Cane fee e-MSOP MITRE ETS HRate 
BD9781HFP-CT-ND | Flexible Step-Down Switching Regulator 3.94 3145 2.45 Riu Rip eeatal ONVEHIBT g : : 
TR i . itchi BH2220FVM-TR-ND | 8-Bit, 3-Channel D/A Converter. 8-MSOP 2226.00/3,000 
BD9781HFP-TR-ND | Flexible Step-Down Switching Regulator. 4462.00/2,000 . 
4 am a Feb ' BH2221FV-E2-CT-ND | 8-Bit, 12-Channel D/A Converte! .B20-SSOP 243 1.95 1.52 
BD9851EFV-E2CT-ND | 2-Channel Switching Regulator Controlle .B20-HTSSOP 2.41 1.93 1.50 , 
BD9851EFV-E2TR-ND| 2-Channel Switching Regulator Controlle "B20-HTSSOP 3370.00/2,500 Bh 222A UGE ZS TERN) 8-Bit, 12-Channel D/A Converta -B20-S80P 9402.50/2,500 
Sari : BH2223FV-E2-CT-ND | 8-Bit, 10-Channel D/A Converte! -B16-SSOP 2.25 1.80 1.35 
BD9870FPS-E2CT-ND | 1-Channel, 900kHz, Step-Down Switching Reg. NE! .T0-2528-5 1.50 1.20 .90 BH2293FV-E2-TR-ND | 8-Bit. 10-Channel D/A Converte B16-SSOP 2880.00/2,500 
BD9870FPS-E2TR-ND| 1-Channel, 900kHz, Step-Down Switching Reg. NE' . T0-2528-5 1560.00/2,000 7 i) Pit Bs re a7 
a eee BH2226FV-FE2CT-ND | 8-Bit, 8-Channel D/A Converter. -B16-SSOP 259 2.07 1.61 
BD45231G-CT-ND 2.3V, Voltage Detector IC Built in Delay Circui 5-SSOP 76 57 43 BH2226FV-FE2TR-ND | 8-Bit, 8-Channel D/A Converter. B16-SSOP 3622.50/2,500 
BD45231G-TR-ND —_| 2.3V, Voltage Detector IC Built in Delay Circui “SSOP 741.00/3,000 OCT. Bit. 4-1 " B14- 40. 
BD45421G-CT-ND | 4.2V, Voltage Detector IC Built in Delay Circui SSOP 76 57 AB BiizezTiNaeeGINDM| 8-Bit, 4-Channel D/A Converter. -B14-S80P MaG Zan MESS 
: eT Sarl BH2227FV-E2TR-ND |8-Bit, 4-Channel D/A Converter. .B14-SSOP 1430.00/2,500 
BD45421G-TR-ND ‘| 4.2V, Voltage Detector IC Built in Delay Circui “SSOP 741.00/3,000 BH2228FV-E2CT-ND | 8-Bit. 6-Channel D/A Converter Bi4-SSOP 1.88 1.50 1.13 
BD46321G-CT-ND 3.2V, Voltage Detector IC Built in Delay Circui “SSOP 76 57 43 BH2298FV-E2TR-ND | 8-Bit. 6-Channel D/A Converter. B14-SSOP ~9400.00/2,500 
BD46321G-TR-ND _ | 3.2V, Voltage Detector IC Built in Delay Circuit 741.00/3,000 BH4127FV-E2CT-ND_| IF Detector for 900MHz Spread Spectrum Cordless Phone...B16-SSOP 1.63 1.30 98 
BH1JLB1WHFV-CT-ND | 1.85V, Low D: it Regulat ith Shutd 68 51 39 
ue be Yi OW 2 TOROUE Keg Uso nwo NUIOWn s ¢ i BH4127FV-E2TR-ND | IF Detector for 900MHz Spread Spectrum Cordless Phone.....816-SSOP 2080.00/3,000 
BH1JLB1WHFV-TR-ND | 1.85V, Low Dropout Regulator with Shutdow! 663.00/3,000 a 7 
7 BH7824FVM-FCT-ND | Audio Driver for Mobile Telephone 1.20 1.00 .80 
BH2JNB1WHFV-CT-ND | 2.85V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51.39 BH7824FVM-FTR-ND | Audio Driver for Mobile Telephone 1560.00/3,000 
BH2JNB1WHFV-TR-ND | 2.85V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BH7826FVM-CT-ND | Audio Driver for Mobile Telephone 4.32 110 i 88 
BH15LB1WG-CT-ND | 1.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 oil .39 BH7826FVM-TR-ND | Audio Driver for Mobile Telephone i 1716.00/3 000 
BH15LB1WG-TR-ND | 1.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BP5029-ND 5V, 300mA DC/DC Converter... 3.24 260 y 2.02 
BH15LB1WHFV-CT-ND | 1.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 oil 39 BP5034B20-ND 20V, 80mA AC/DC Converter. 345.252 1.96 
BHT5LB1WHFV-TR-ND | 1.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 BP5034D5-ND 5V, 100mA AC/DC Converter. 383 306 238 
BH15MA3WHFV-CT-ND | 1.5V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 68 51 39 BP5034D12-ND 42V. 100mA AC/DC Convertel 315 252 196 
BH1SMASWHFV-TR-ND | 1.5V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 BP5034D15-ND 15V. 80mA AC/DC Converter. 383 306 238 
BHI8LB1WG-CT-ND | 1.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 51 39 BP5034D24-ND 24V. 50mA AC/DC Converter. 446 357 278 
BH18LB1WG-TR-ND | 1.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 BP5035A5-ND -BV, 200mA AC/DC Converter... 512 410 3.46 
BH18LB1WHFV-CT-ND | 1.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown S63 coil mcd BP5035A12-ND -12V, 200mA AC/DC Converter. 446 333° 2159 
BH18LB1WHFV-TR-ND | 1.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 BP5037B12-ND 12V, 200mA AC/DC Converte 3415 252 1.96 
BH18MA3WHFV-CT-ND | 1.8V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 68 61 39 BP5037B15-ND 15V, 170mA AC/DC Converter. 315 252 1.96 
BH18MA3WHFV-TR-ND | 1.8V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 BP5038A-ND 12V, 30mA AC/DC Converter. 5.06 4.05 3.15 
BH25FB1WG-CT-ND | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown 68 mall 39 BP5038A1-ND 5V, 30mA AC/DC Converte 5.06. 4.05. 3.15 
BH25FB1WG-TR-ND | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BP5039-15-ND 15V, 200mA AC/DC Converte: 423 3.39 2.64 
BH25FB1WHFV-CT-ND | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 25) 89) BP5039B12-ND 12V, 300mA AC/DC Converter... 3.98 319 248 
BH25FB1WHFV-TR-ND | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BP5041A-ND 12V, 100mA AC/DC Converter 5.14 412 3.47 
BH25MA3WHFV-CT-ND | 2.5V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 39 BP5041A5-ND 5V, 100mA AC/DC Converter. 514 412 3.47 
BH25MA3WHFV-TR-ND |2.5V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown 663.00/3,000 BP5045A-ND “12V, 200mA AC/DC Converter. 450 3.60 2.80 
BH25NB1WHFV-CT-ND | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 2511 39 BP5047A24-ND 24V, 150mA AC/DC Converter... 6.36 4.29 3.34 
BH25NB1WHFV-TR-ND | 2.5V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BP5048-ND 12V, 300mA AC/DC Converter... 450 3.60 2.80 
BH28FB1WG-CT-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 =o 39 BP5048-15-ND 15V, 200mA AC/DC Converter 468 3.75 2.92 
BH28FB1WG-TR-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BP5048-24-ND 24V, 200mA AC/DC Converte! 6.14 412 347 
BH28FB1WHFV-CT-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51.89 BP5061-ND -12V, 300mA AC/DC Converter. 5.09 4.07 3.17 
BH28FB1WHFV-TR-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BP5061-5-ND -5V, 350mA AC/DC Converter..... 491 3.93 3.06 
BH28MA3WHFV-CT-ND | 2.8V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 Ail 39 BP5062A-ND -12V, 500mA AC/DC Converter. 6.70 456 3.85 
BH28MA3WHFV-TR-ND | 2.8V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BP5062A5-ND -5V, 500mA AC/DC Converter. 6.54 443 3.45 
BH28NB1WHFV-CT-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 39 BP5063-5-ND 5V, 200mA AC/DC Converter. 6.72 5.38 4.54 
BH28NB1WHFV-TR-ND | 2.8V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BP5065C-ND -12V, 90mA AC/DC Converter. 4.95 3.96 3.08 
BH29FB1WG-CT-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 51 39 BP5065C5-ND -5V, 100mA AC/DC Converter. 3.47 2.78 216 
BH29FB1WG-TR-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BP5067-12-ND 12V, 350mA AC/DC Converter 6.29 4.23 3.29 
BH29FB1WHFV-CT-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 68 Pill a9) BP5067-15-ND 15V, 300mA AC/DC Converte 6.24 420 3.27 
BH29FB1WHFV-TR-ND | 2.9V, 150mA CMOS Regulator with Shutdown. 663.00/3,000 BP5068A-ND -12V, 800mA AC/DC Converter. 6.08 4.87 4.11 
BH29MA3WHFV-CT-ND |2.9V, 300mA CMOS Regulator with Shutdown... 68 51 39 (Continued) 
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INTEGRATED CIRCUITS (Continued) — RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 25 100 Part No. Description Pkg. al 25 100 
BP5068A24-ND -24V, 600mA AC/DC Converter... ee 570 456 3.85 BR24L04-W-ND 512x8-Bit Serial EEPROM... i 88 866 50 
BP5081A15-ND 15V/5V, 80mA/350mA, Dual AC/DC Converter 6.32 5.06 4.27 BR24LO4F-WE2CT-ND | 512x8-Bit Serial EEPRO 72 54 A 
BP5085-15-ND 15V/5V, 80mA/350mA, Dual AC/DC Converter 8.00 6.40 5.40 BR24LO4F-WE2TR-ND | 512x8-Bit Serial EEPRO 585.00/2,500 
BP5220A-ND 5V, 1A DC/DC Converter soe 518 4.15 3.50 BR24L04FJ-WE2CT-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM... 72 54° A 
BP5221A-ND 5V, 0.5A DC/DC Converter... 5.09 4.07 3.17 BR24L04FJ-WE2TR-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM... 585,00/2,500 
BP5222A-ND 12V, 500mA DC/DC Converter. 515 413 3.21 BR24L04FV-WE2CT-ND | 512x8-Bit Serial EEPRO 2 54 Al 
BP5223-ND 5V, 150mA DC/DC Converte 243 195 1.52 BR24L04FV-WE2TR-ND | 512x8-Bit Serial EEPRO 585.00/2,500 
BP5232A25-ND 5V, 2A DC/DC Converter... 670 536 4.53 BR24L04FVM-WCT-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM. Dena eal 
BP5232A33-ND 5V, 2A DC/DC Convertel 670 536 4.53 BR24L04FVM-WTR-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM 702.00/3,000 
BP5234A33-ND 5V, 3A DC/DC Converter... 918 7.35 6.20 BR24L08-W-ND 14Kx8-Bit Serial EEPROM. 96 72 54 
BP5302A-ND -24V, 30mA DC/DC Converter for LCD: 4.32 3.46 2.69 BR24L08F-WE2CT-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM 72 54 AL 
BP5302XA-ND. -24V, 30mA DC/DC Converter for LCDs... 6.42 514 4.34 BR24L08F-WE2TR-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM. 585.00/2,500 
BP5310A-ND 12V, PCMCIA/Flash Memory Power Supply. 5.82 4.66 3.93 BR24L08FJ-WE2CT-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM a2. 5A aA 
BP5311XA-ND. 30V, 25mA DC/DC Converter for LCDs 6.98 559 4.72 BR24LO8FJ-WE2TR-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM 585.00/2,500 
BP5313A-ND 40V, 60mA DC/DC Converter for LCDs 6.70 5.36 4.53 BR24LO8FV-WE2CT-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM ap 54 41 
BP5319-ND -24V, 30mA DC/DC Converter for LCD 455 3.64 2.83 BR24L08FV-WE2TR-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM 585.00/2,500 
BP5319X-ND -24V, 30mA DC/DC Converter for LCD 455 3.64 2.83 BR24LO8FVM-WCT-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM. 72 54 At 
BP5450-ND 1.5 to 5V, 1.2A DC/DC Converter. 12.33 11.10 9.85 BR24L08FVM-WTR-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM. 702.00/3,000 
BP5811-ND Variable Output DC/DC Converter 3.04 243 1.89 BR24L16FJ-WE2CT-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM. 84 63 48 
BP5843-ND High Power LED Driver, Constant Current 916 8.25 7.32 BR24L16FJ-WE2TR-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM. 682.50/2,500 
BU2092F-E2CT-ND | 12-Bit, Serial Input, Parallel Output Drive 1.35 1.13 .90 BR24L16-W-ND 2Kx8-Bit Serial EEPROM. ~~) CG 
BU2092F-E2TR-ND | 12-Bit, Serial Input, Parallel Output Drivel 1198.00/2,000 BR24L16F-WE2CT-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM. 84 63 48 
BU4S01G2-CT-ND | Single 2-Input NOR Gate . 4B 3627 BR24L16F-WE2TR-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM 682.50/2,500 
BUASOIG2-TR-ND! | Single 2-Input NOR Gate . 468.00/3,000 BR24L{GFV-WE2CT-ND | 2kx6-Bit Serial EEPROM arg 
BU4S11G2-CT-ND _| Single 2-Input NAND Gate AB 3627 BR24L16FV-WE2TR-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM 682.50/2,500 
BUGS Teg LE AD Single 2-Input NAND Gate SET BR24L16FVM-WCT-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM 8B 
BU4S66G2-CT-ND Single Analog Switch 48 36 Py WTR-I Ri ‘ 
! H BR24L16FVM-WTR-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM 819.00/3,000 
BU4S66G2-TR-ND | Single Analog Switch 468.00/3,000 Lee arene 
d : BR24L32FJ-WE2CT-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPROM 1.02 85 68 
BU4S584G2-CT-ND | Single Schmitt Inverter. 48 OO ee i 1 Ri ‘ 
AIR SCaCoROINDMM| Sincle Schantit Invert ANEMONE BR24L32FJ-WE2TR-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPROM 1105.00/2,500 
la Ingte.SenmIEE verter nuvi BR24L32-W-ND 4Kx8-Bit Serial EEPROM. 144 1.20 96 
BUASUG9G2-CT-ND. | Single Inverter BED ll eal BR24L32F-WE2CT-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPROM 102.85 ~«68 
BU ESUCoGZaib aio Single Inverter 208100/8, 000 BR24L32F-WE2TR-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPROM 1105.00/2,500 
BU2050F-E2CT-ND | 8-Bit Serial In/Parallel Out Driver. 1.53, 1:24) .93) L 7 -Bit Seri “95 | 
bitty i BR24L32FV-WE2CT-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPROM 1.02 85 68 
BU2050F-E2TR-ND | 8-Bit Serial In/Parallel Out Driver. 1985.00/2,500 i | Peewee 
, , BR24L32FV-WE2TR-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPROM 1105.00/2,500 
BU2090F-E2CT-ND _| 12-Bit Serial In/Parallel Out Drive: ill ieee oO) BR24L64-W-ND 8Kx8-Bit Serial EEPROM. 147 1.23 98 
BU2090F-E2TR-ND | 12-Bit Serial In/Parallel Out Drive 1267.50/2,500 0 : : : 
es et : BR24L64F-WE2CT-ND | 8Kx8-Bit Serial EEPROM 132 110 88 
BU2090FS-E2CT-ND | 12-Bit Serial In/Paralle! Out Drive 1.17 98 78 i i 
BUZO90FS-EQTR-ND. | 12-Bit Seri : BR24L64F-WE2TR-ND | 8Kx8-Bit Serial EEPROM 1430.00/2,500 
-E2TR- -Bit Serial In/Parallel Out Drivel 1267.50/2,500 BR2SLO10FJ-WE2CT-NO| 128x8-Bit Serial EEPRO 84 63. 48 
BU2092FV-E2CT-ND | 12-Bit Serial In/Parallel Out Drive 145 1.16 87 FOSUTEEERTRANT| 128,8-Bit Sorial EEPRO OY REA DENT 
BU2092FV-E2TR-ND_|12-Bit Serial In/Parallel Out Drive 1855.00/2,500 PROFIT WESTIE] 4288. Bit Serial EERO! pata clits 
BU2098F-E2CT-ND _ |8-Bit Serial In/Parallel Out Driver. 148 118 89 FEOFITFIENETENIG] 728x8-Bit Serial EFPRO a7 S(O0/PIEOO 
BU2098F-E2TR-ND | 8-Bit Serial In/Parallel Out Driver. 1887.50/2,500 RRMA east Rel FreRO Ba-TSSOP REECE 
BU2099FV-E2CT-ND | 12-Bit Serial In/Paralle! Out Drive 135 113 90 SI gga STE ray Reale FrpRO “aa-TSs0P MMaeeaslOnTInG 
BU2099FV-E2TR-ND | 12-Bit Serial In/Parallel Out Drivel 1462.50/2,500 oO EAT nS BIE Soria ne 58.0013, 
BU2152FS-E2CT-ND_|24-Bit Serial In/Parallel Out Drive 2.33 1.86 1.40 SEINE aoe oh oe cepa pee ite 
BU2152FS-E2TR-ND |24-Bit Serial In/Parallel Out Driver 2418.00/2,000 accel ee 
BU2505EV-E2CT-ND |10-Bit, 10-Channel D/A Converter PSTmelOoMmattco) | [PRARHDeOIEAORND| 256x8-Bit Serial EEPRO BEI-TSSOP (i258 
BU2505FV-E2TR-ND | 10-Bit, 10-Channel D/A Converter 3590.00/2,500 BR25LO20FVJ-WE2TR-ND| 256x8-Bit Serial EEPRO B8J-TSSOP 780.00/2,500 
BU2506FV-E2CT-ND |10-Bit. 8-Channel D/A Converte 233. 186 1.40 BR25LO20FVT-WE2CT-ND| 256x8-Bit Serial EEPRO .B8-TSSOP 96 = 725 
BU2506FV-E2TR-ND_|10-Bit, 8-Channel D/A Converte 2975.00/2,500 SE EET ONG gcc ceo cepren eNO ies cone 
BU2507FV-E2CT-ND |10-Bit, 6-Channel D/A Converte 2.33 1.86 1.40 eee aera eend z a l d : 
BU2507FV-E2TR-ND | 10-Bit. 6-Channel D/A Converte 2975.00/2,500 BR25L040FJ-WE2TR-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM... J8-SOP 682.50/2,500 
BU2508FV-E2CT-ND |10-Bit. 4-Channel D/A Converte 225 180 1.40 BR25LO40FVJ-WE2CT-ND | 512x8-Bit Serial EEPROM BJ-TSSOP 8463 AB 
BU2508FV-E2TR-ND | 10-Bit, 4-Channel D/A Converte 3150.00/2,500 Hae Ane etal Freee eee) Se 7; eee 
BU9716BK-ND 96 LCD Segment Driver... 2.90 233 1.81 -WE2CT- Bit Seri -B8- : : : 
BUQ7S5K-E2CT-ND | 18x4-Bit, 72 Segment LCD Driver 7992.40 1.87 BR25LO40FVT-WEZTR-ND | 512x8-Bit Serial EEPRO .B8-TSSOP 819.00/3,000 
BU9735K-E2TR-ND | 18x4-Bit, 72 Segment LCD Driver. 2544.00/1,500 BR25LO8OFJ-WE2CT-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM, B-SOP 81684 
BU52001GUL-E2CT-ND | Hall Effect Switch 88 «466 50 BR25L080FJ-WE2TR-ND/ 1Kx8-Bit Serial EEPROM 8-SOP 877.50/2,500 
BU52001GUL-E2TR-ND | Hall Effect Switch ..VCSP50L1 858.00/3,000 BR2SLOBOFVT-WE2CT-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM -B8-TSSOP 877358 
BU52002GUL-E2CT-ND | Hall Effect Switc VCSP50L1 88 66 50 BR25LO80FVT-WE2TR-ND | 1Kx8-Bit Serial EEPROM. .B8-TSSOP 1131.00/3,000 
BR25L160FJ-WE2CT-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM J8-SOP_ 87.7358 
BU52002GUL-E2TR-ND | Hall Effect Switc! CSP50L1 858.00/3,000 
BU52003GUL-E2CT-ND _VCSP50L1 88 66 50 BR25L160FJ-WE2TR-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM. 8-SOP. 942.50/2,500 
BU52003GUL-E2TR-ND _VCSP50L1 858.00/3,000 BR25L160FVT-WE2CT-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM. .B8-TSSOP 93 78 62 
BU52004GUL-E2CT-ND | Hall Effect Switc! VCSP50L1 88 66 © ©.50 BR25L160FVT-WE2TR-ND | 2Kx8-Bit Serial EEPROM. .B8-TSSOP 1209.00/3,000 
BU52004GUL-E2TR-ND | Hall Effect Switc! CSP5OL1 858.00/3,000 BR25L320FJ-WE2CT-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPROM 1.93) A 
BUS2011HFV-CT-ND | Hall Effect Switcl SHVSOF 6448S BR25L320FJ-WE2TR-ND | 4Kx8-Bit Serial EEPROM 1202.50/2,500 
BU52011HFV-TR-ND | Hall Effect Switc 5-HVSOF 624.00/3,000 BR25L640FJ-WE2CT-ND | 8Kx8-Bit Serial EEPROM. 14 1:18.94 
BU52012HFV-CT-ND | Hall Effect Switc 5-HVSOF 64 48 36 BR25L640FJ-WE2TR-ND| 8Kx8-Bit Serial EEPROM 1527.50/2,500 
BU52012HFV-TR-ND | Hall Effect Switc 624.00/3,000 BR34L02FV-WE2CT-ND | 256x8-Bit Serial EEPRO AS 86. ay 
BU52013HFV-CT-ND [Hall Effect Swit 64 4836 BR34L02FV-WE2TR-ND | 256x8-Bit Serial EEPRO 390.00/2,500 
BU52013HFV-TR-ND Hall Effect Swit 624.00/3,000 BR93C86-WMNGTPCT-ND| 1Kx16-Bit Serial EEPRO| 76 57 43 
BU52014HFV-CT-ND | Hall Effect Switc! 96 72 54 BR93C86-WMNGTPTR-ND| 1Kx16-Bit Serial EEPRO| 617.50/2,500 
BU52014HFV-TR-ND | Hall Effect Switc! 936.00/3,000 BR93L46-W-ND 64x16-Bit Serial EEPRO 2 Al 
BU52015GUL-E2CT-ND | Hall Effect Switc! 1.20 1.00 .80 BR9SL4GF-WE2CT-ND | 64x16-Bit Serial EEPRO 64 48 36 
BU52015GUL-E2TR-ND | Hall Effect Switc! 1560.00/3,000 BROSL46F-WE2TR-ND | 64x16-Bit Serial EEPRO 520.00/2,500 
BU52021HFV-CT-ND | Hall Effect Switch 64. «48 ~«O36 BR93L46FJ-WE2CT-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM... 64 48 36 
BU52021HFV-TR-ND | Hall Effect Switc! 624.00/3,000 BR9SL46FJ-WE2TR-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM... 520.00/2,500 
BU52025G-CT-ND |S and N Pole Detection Hall Effect Swite 5-SSOP 92 69 52 BR93L4GFV-WE2CT-ND | 64x16-Bit Serial EEPROM 64 48 36 
BU52025G-TR-ND |S and N Pole Detection Hall Effect Switch -SSOP 897.00/3,000 BR9SL46FV-WE2TR-ND | 64x16-Bit Serial EEPRO 520.00/2,500 
BU52040HFV-CT-ND | Bipolar Latch Type Hall Effect IC... 5-HVSOF 1.29 1.08 86 BROSL46RF-WE2CT-ND | 64x16-Bit Serial EEPRO 64 48 36 
BU52040HFV-TR-ND | Bipolar Latch Type Hall Effect IC. 5-HVSOF 1677.00/3,000 BR9SL46RF-WE2TR-ND | 64x16-Bit Serial EEPRO 520.00/2,500 
Memory BR9SL46RFJ-WE2CT-ND| 64x16-Bit Serial EEPRO 64 «48 ~—36 
BR24C32-WMINGTPCT-ND | 32Kbit [2C Bus Serial EEPROM B50 87 ~«73SCB BROOTAORESWEZTRIND| 64x16-Bit Serial EEPRO 520.00/2,500 
BR24C32-WMINGTPTR-ND | 32Kbit I2C Bus Serial EEPROM 942.50/2,500 aaa ore eal eee 64 OeitD ae 
BR24L01A-W-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 80 60 45 -WE2TR- ‘ i 00/2, 
BR24LO1AF-WE2CT-ND |128x8-Bit Serial EEPROM 55 44 33 BROSLAGRFVM-WCT-ND | 64x16-Bit Serial EEPRO 64 ——AB__—36 
BR24LO1AF-WE2TR-ND |128x8-Bit Serial EEPROM 372.50/2,500 BROSL46RFVM-WTR-ND | 64x16-Bit Serial EEPRO 624.00/3,000 
BR24LO1AFJ-WE2CT-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 52 39 ~©—30 BR93L56-W-ND 128x16-Bit Serial EEPROM 88 66 50 
BR24L01AFJ-WE2TR-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 422.50/2,500 BROSL56F-WE2CT-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM 64° 48 86 
BR24LO1AFV-WE2CT-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 48 36 27 BR93L56F-WE2TR-ND 128x16-Bit Serial EEPROM 520.00/2,500 
BR24L01AFV-WE2TR-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 390.00/2,500 BROSL5GFV-WE2CT-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM 64 4836 
BR24L01AFVM-WCT-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 52 88 Bi BROSL56FV-WE2TR-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM 520.00/2,500 
BR24LO1AFVM-WTR-ND | 128x8-Bit Serial EEPROM 507.00/3,000 BR93LSGRF-WE2CT-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM 64 48 36 
BR24L.02-W-ND 256x8-Bit Serial EEPROM 80 60 45 BROSL56RF-WE2TR-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM 520.00/2,500 
BR24L02F-WE2CT-ND |256x8-Bit Serial EEPROM 48 "9600 27. BR93L56RFVM-WCT-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM 64 48 36 
BR24L02F-WE2TR-ND |256x8-Bit Serial EEPROM 390.00/2,500 BROSLSGRFVM-WTR-ND | 128x16-Bit Serial EEPROM 624.00/3,000 
BR24L02FJ-WE2CT-ND |256x8-Bit Serial EEPROM 52.39 30 BR93L66-W-ND 256x16-Bit Serial EEPROM 75 63 50 
BR24L02FJ-WE2TR-ND |256x8-Bit Serial EEPROM 422.50/2,500 BRO3L66F-WE2CT-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM 80 60 45 
BR24LO2FV-WEZCT-ND |25Gx8-Bit Serial EEPROM 55 4433 BRO3L66F-WE2TR-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM 650.00/2,500 
BR24LO2FV-WE2TR-ND 256x8-Bit Serial EEPROM 372.50/2,500 BR9SLGGFV-WE2CT-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM 80 60 45 
BR24L02FVM-WCT-ND |256x8-Bit Serial EEPROM 52 39 30 BR9SLGGFV-WE2TR-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM 650.00/2,500 
BR24L02FVM-WTR-ND |256x8-Bit Serial EEPROM 507.00/3,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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INTEGRATED CIRCUITS (Continued) 


RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
BR93L66RFVM-WCT-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM.. 80 60 45 
BR93L66RFVM-WTR-ND | 256x16-Bit Serial EEPROM 780.00/3,000 
BR93L76-W-ND 512x16-Bit Serial EEPRO! 93 78 62 
BR93L76F-WE2CT-ND | 512x16-Bit Serial EEPRO! 80 60 45 
BR9SL76F-WE2TR-ND | 512x16-Bit Serial EEPRO! 650.00/2,500 
BR93L76RF-WE2CT-ND | 512x16-Bit Serial EEPRO! a7) 54 AL 
BR93L76RF-WE2TR-ND| 512x16-Bit Serial EEPRO! 585.00/2,500 
BR93L76RFJ-WE2CT-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM.. 88 66 50 
BR93L76RFJ-WE2TR-ND| 512x16-Bit Serial EEPROM.. 715.00/2,500 
BROSL76RFV-WE2CT-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM 88 66 50 
BRO3L76RFV-WE2TR-ND | 512x16-Bit Serial EEPRO! 715.00/2,500 
BR93L76RFVJ-WE2CT-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM.. B8J-TSSOP 96 Pa Ast 
BR93L76RFVJ-WE2TR-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM.. B8J-TSSOP 780.00/2,500 
BR93L76RFVM-WCT-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM 88 66 50 
BR93L76RFVM-WTR-ND | 512x16-Bit Serial EEPRO! 858.00/3,000 
BR93L76RFVT-WE2CT-ND | 512x16-Bit Serial EEPROM.. 96 e72) 54 
BR9SL76RFVT-WE2TR-ND| 512x16-Bit Serial EEPROM 936.00/3,000 
BR93L86-W-ND 1Kx16-Bit Serial EEPROM 1.26 1.05 84 
BR93L86F-WE2CT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM. 88 2660-00) 
BR9SL86F-WE2TR-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM. 715.00/2,500 
BR93L86RF-WE2CT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM. 96 72 54 
BR93L86RF-WE2TR-ND| 1Kx16-Bit Serial EEPROM. 780.00/2,500 
BR93L86RFJ-WE2CT-ND| 1Kx16-Bit Serial EEPROM. 96 2) 364 
BR93L86RFJ-WE2TR-ND} 1Kx16-Bit Serial EEPROM. 780.00/2,500 
BROSL86RFV-WE2CT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM. 5) 63.50 
BRO3SL86RFV-WE2TR-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM. B8-SSOP 812.50/2,500 
BR93L86RFVJ-WE2CT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM. B8J-TSSOP 81 68 54 
BR93L86RFVJ-WE2TR-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM. B8J-TSSOP 877.50/2,500 
BR93L86RFVM-WCT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM. -MSOP 5) 63 50 
BR93L86RFVM-WTR-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM. }-MSOP 975.00/3,000 
BR93L86RFVT-WE2CT-ND | 1Kx16-Bit Serial EEPROM. 8-TSSOP. 81 68 54 
BR93L86RFVT-WE2TR-ND| 1Kx16-Bit Serial EEPROM. 8-TSSOP 1053.00/3,000 
BR95010-WMN6TPCT-ND | SPI Bus Serial EEPROM 8-SOIC Af 54 41 
BR95010-WMN6TPTR-ND| SPI Bus Serial EEPROM 8-SOIC 585.00/2,500 
BR95080-WMN6TPCT-ND | SPI Bus Serial EEPROM 8-SOIC 92 69 52 
BR95080-WMN6TPTR-ND| SPI Bus Serial EEPROM 8-SOIC 747.50/2,500 
BR95320-WMN6TPCT-ND | SPI Bus Serial EEPROM 8-SOIC 96 80 64 


BR95320-WMN6TPTR-ND 


SPI Bus Serial EEPROM. 


1040.00/2,500 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
1R2111STR-ND Half-Bridge Drivel 4927.50/2,500 
1R2112-1PBF-ND High and Low Side Driver 453 280 242 
1R2112-2PBF-ND High and Low Side Driver* 5.04 311 269 
1R2112STR-ND High and Low Side Drive 2138.00/1,000 
IR2112SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 4.83 2.98 2.58 
IR2112SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* 1680.00/1,000 
1R2113-1PBF-ND High and Low Side Driver* 717) 4.19 3.83 
1R2113-2PBF-ND High and Low Side Driver* 7.32 427 3.91 
1R2113S-ND High and Low Side Drivei 7.05 412 3.76 
IR2113SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 7.23 446 3.86 
IR2113SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* 2050.00/1,000 
1R2117STR-ND. Single-Channel Driver 4387.50/2,500 
IR2117SPBFCT-ND | Single-Channel Driver* . 3.90 2.41 2.08 
1R2117SPBFTR-ND | Single-Channel Driver* . 3360.00/2,500 
1R2118-ND High Side Driver ..... 3.36 2.08 1.80 
1R2118S-ND High Side Driver 3.75 2.32 2.00 
IR2118SPBFCT-ND | High Side Driver 3.90 2.41 2.08 
IR2118SPBFTR-ND | High Side Driver*... 3540.00/2,500 
1R2121PBF-ND Current Limiting Low Side Driver* 7.05 412 3.76 
1R2122-ND High Side Driver...... 5.70 3.52 3.04 
1R2125-ND Current Limiting Single-Channel Driver 7.05 412 3.76 
1R2125S-ND Current Limiting Single-Channel Driver 7.20 420 3.84 
1R2127-ND Current Sensing Single-Channel Driver 3.80 2.74 2.62 
1R2127S-ND Current Sensing Single-Channel Driver 5:70) 3:52) 3.04 
1R2127SPBFCT-ND | Current Sensing Single-Channel Driver: SOOmEES Clo 
1R2127SPBFTR-ND | Current Sensing Single-Channel Driver* 4130.00/2,500 
1R2127STR-ND Current Sensing Single-Channel Driver 6581.25/2,500 
1R2128PBF-ND High Side Driver “Dip 5.10 3.15 2.72 
1R2128S-ND High Side Driver “SOIC 4.75 3.04 2.85 
1R2130-ND 3-Phase Bridge Driver. 28-Dip 11.93 860 8.22 
1R2130JPBF-ND 3-Phase Bridge Driver 44-PLCC 12.83 912 8.27 
1R2131S-ND Triple High and Low Side Driver 28-SOIC 14.25 11.40 8.78 
1R2132S-ND 3-Phase Bridge Driver. 28-SOIC 14.25 11.40 878 
IR2132SPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver*. 28-SOIC 13.10 9.32 844 
IR2132SPBFTR-ND | 3-Phase Bridge Driver*. 28-SOIC 5994.00/1,000 
IR2133JPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver*. 44-PLCC 13.61 9.68 878 
IR2133JPBFTR-ND | 3-Phase Bridge Driver*. 44-PLCC 4084.00/500 
1R2135-ND 3-Phase Bridge Driver. 28-Dip 14.25 11.40 8.78 
1R2135J-ND 3-Phase Bridge Driver. 44-PLCC 14.75 11.80 9.09 
IR2135SPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver*. 28-SOIC 13.05 9.28 8.41 


IER Rectifier 


1IR2135SPBFTR-ND 


3-Phase Bridge Driver*. 


7540.00/1,000 


1R2136-ND 3-Phase Bridge Driver. 7.60 549 5.24 
IR2136JPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver* . 9.05 634 5.43 
IR2136JPBFTR-ND | 3-Phase Bridge Driver™. 2534.00/500 

1R2136S-ND 3-Phase Bridge Driver. 8.50 6.80 5.24 
IR2136SPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver*. ie WER Bes 


1R2136SPBFTR-ND 


3-Phase Bridge Driver* . 


4725.00/1,000 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Driver ICs 
1P1001-ND 20A, Full Function Sync. Buck Power Block... 26.68 22.02 18.68 

1P1201-ND 30A, Dual Out Full Function 2-Phase Sync. Buck 

Power Block 20.10 16.08 13.07 
1P1202-ND 30A, Dual Out Full Function 2-Phase Sync. Buck 

Power Block 20.10 16.08 13.07 
IP1203-ND 15A, Single Out Full Function Sync. Buck Power 

a i ....9X9xX2.3mm BGA 11.97 => — 

1P2001-ND 20A, Sync. Buck Multiphase Optimize: 144-BGA 15.82 11.25 10.20 
|1P2002-ND 30A, Sync. Buck Multiphase Optimized BGA Power Block. 8-BGA 16.25 12.00 11.03 
|P2002PBF-ND 30A, Sync. Buck Multiphase Optimized BGA Power Block -BGA 17.42 13.55 11.23 
IP2003A-ND 40A, Sync. Buck Multiphase Optimized LGA 

Power Block das 9x11x2.2mmLGA 17.49 12.72 11.13 
IP2003ACT-ND 40A, Sync. Buck Multiphase Optimize: 

Power Block oe 9x11x2.2mmLGA 17.89 12.72 11.53 
IP2003ATR-ND. 40A, Sync. Buck Multiphase Optimize: 


Power Block 9x11x2.2mm LGA 9938.00/1,000 
IR1176-ND 5V, 4A, Synchronous Rectifier Driver . 20-PDip 7.63 5.24 4.58 
IR1166STRPBFCT-ND | SmartRectifier™ Controller* .. 8-SOIC 312 1.93 1.67 
IR1166STRPBFTR-ND | SmartRectifier™ Controller* 8-SOIC 3510.00/2,500 
IR1167ASPBF-ND SmartRectifier™ Controller 8-SOIC 390 2.41 2.08 
IR1167BSPBF-ND SmartRectifier™ Controller* .. 8-SOIC 3.90 2.41 2.08 
1R2010PBF-ND High and Low Side Driver* 14-Dip 4.50 3.00 2.63 
IR2085S-ND Self-Oscillating Half-Bridge Drive 8-SOIC 3.99 2.61 2.30 
IR2085SPBFCT-ND | Self-Oscillating Half-Bridge Driver* 8-SOIC 435 2.69 2.32 
IR2085SPBFTR-ND | Self-Oscillating Half-Bridge Driver* 8-SOIC 4895.00/2,500 
1R2101PBF-ND High and Low Side Driver* . 8-Dip 3.60 2.22 1.92 
1R2101S-ND High and Low Side Driver 8-SOIC 3.99 2.47 2.13 
IR2101SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* . 8-SOIC 414 256 2.21 
IR2101SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* . 8-SOIC 3025.00/2,500 
1IR2102S-ND High and Low MOS Driver 8-SOIC 3.33 2.66 2.05 
IR2103PBF-ND High and Low MOS Driver’ 4.20 2.22 1.92 
IR2103S-ND High and Low MOS Driver 3.99 247 2.13 
IR2103SPBFCT-ND | High and Low MOS Driver* 414 256 2.21 
IR2103SPBFTR-ND | High and Low MOS Driver* 2855.00/2,500 
1R2104PBF-ND High and Low Side Driver* . 3.60 2.22 1.92 
IR2104SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* . 414 2.56 2.21 
IR2104SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* . 2730.00/2,500 
IR2106PBF-ND High and Low Side Driver* . 3.96 2.45 2.12 
IR2106SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* . 4.20 2.59 2.24 
IR2106SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* . 4725.00/2,500 
IR2107-ND High and Low Side Driver 2.97 238 1.79 
IR2108PBF-ND High and Low Side Driver* . 3.96 2.45 2.12 
IR2108SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* . 4.20 2.59 2.24 
IR2108SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* . 4725.00/2,500 
IR2109PBF-ND Half-Bridge Driver* ... 3.96 2.64 2.12 
IR2109SPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* .. 4.20. 2.59 2.24 
IR2109SPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* 2730.00/2,500 
1R2110-1PBF-ND High and Low Side Driver* . 717° 419 3.83 
1R2110-2PBF-ND High and Low Side Driver* . 7.32 4.27 3.91 
IR2110PBF-ND High and Low Side Driver* . 685 3161) 3112 
IR2110SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* . 645 3.77 3.44 
IR2110SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* . 2352.00/1,000 
IR2111-ND Half-Bridge Driver. 3.78 2.34 2.02 
IR2111S-ND Half-Bridge Driver. 423 261 2.26 
IR2111SPBFCT-ND | Half-Bridge Driver 438 2.71 2.34 


IR2111SPBFTR-ND 


Half-Bridge Driver* 


3222.50/2,500 


IR2153SPBFCT-ND | Self-Oscillating Half-Bridge Driver* . 414 256 2.21 
1R2175PBF-ND Linear Current Sensing IC* 6.25 438 3.75 
IR2175SPBFCT-ND | Linear Current Sensing IC* 6.50 455 3.90 
1R2175SPBFTR-ND | Linear Current Sensing IC* 8450.00/2,500 
1R2181PBF-ND High and Low Side Driver* 450 2.78 240 
1R2181S-ND High and Low Side Drive 434 279 252 
1R2181SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 480 2.96 2.56 
IR2181SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* 5400.00/2,500 
1R2182-ND High and Low Side Drivet 3.38 2.70 2.03 
1R2183PBF-ND Half-Bridge Driver* 450 2.78 240 
1R2183S-ND Half-Bridge Drivel 434 279 252 
IR2183SPBFCT-ND | Half-Bridge Driver 480 2.96 2.56 
IR2183SPBFTR-ND _ | Half-Bridge Driver* 5400.00/2,500 
1R2184PBF-ND High and Low Side Driver* ; 450 278 240 
1R2233J-ND 3-Phase Bridge Driver. 44-PLCC 26.81 19.39 18.48 
IR2233JPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver*. 44-PLCC 24.10 18.08 16.87 
IR2233JPBFTR-ND | 3-Phase Bridge Driver*. 44-PLCC 8134.00/500 
1R2233S-ND 3-Phase Bridge Driver. 28-SOIC 30.00 24.00 18.48 
1R2235J-ND 3-Phase Bridge Driver. 44-PLCC 37.50 30.00 23.10 
IR2235JPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver*. 30.30 22.73 21.21 
IR2235JPBFTR-ND | 3-Phase Bridge Driver* 10226.50/500 
1R2301PBF-ND High and Low Side Driver 3.00 1.85 1.60 
1R2301S-ND High and Low Side Drivel 3.06 1.89 1.67 
1R2301SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* ‘Oo Oi OR ier) 
IR2301SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* 3577.50/2,500 
1R2302PBF-ND Half-Bridge Driver* 3.00 1.85 1.60 
1R2304-ND Half-Bridge Driver... 3.23. 1.90 1.67 
IR2520DPBF-ND Adaptive Ballast Control IC 2.97 1.98 1.74 
IR3080MPBFCT-ND | XPHASE™ VRD10 Controller*. 405 270 216 
IR3O80MPBFTR-ND | XPHASE™ VRD10 Controller*. 5469.00/3,000 
IR3081AMPBF-ND | XPHASE™ VR10.0 Controller* 8-MLPQ 3.77 247 2.20 
1R3081AMPBFCT-ND | XPHASE™ VR10.0 Controller* 8-MLPQ 4.11 2.74 2.20 
1R3081AMPBFTR-ND | XPHASE™ VR10.0 Controller* '8-MLPQ 6165.00/3,000 
1R3081M-ND XPHASE™ VR10.0 Controller B-MLPQ 3.90 253 224 
IR3082AMPBF-ND | 9.6V AMD XPHASE™ Controller O-MLPQ 3.84 2.37 2.05 
IR3082AMTRPBFCT-ND | 9.6V AMD XPHASE™ Controller* O-MLPQ 3.84 2.37 2.05 
IR3082AMTRPBFTR-ND | 9.6V AMD XPHASE™ Controller* '0-MLPQ 5184.00/3,000 
1R3087M-ND XPHASE™ with OPTI-PHASE™, OVP, Over Temperature 20L-MLPQ 2.82 1.65 1.46 
IR3094MPBFCT-ND | 3-Phase PWM Controller for Point of Load* 7.02 468 3.75 
IR3094MPBFTR-ND | 3-Phase PWM Controller for Point of Load* 9126.00/3,000 
1R3101-ND 1.6A, 500V Half-Bridge FredFET Driver..... 6.25 413 3.75 
1R3103-ND 0.75A, 500V Gate Driver with Half-Bridge FredFET Driver §.54 3.95 3.41 
1R4427PBF-ND Low Side Driver* is 2.80 1.60 1.40 
1R4427SPBFCT-ND | Low Side Driver* ... 3.15 1.80 1.58 
1R4427SPBFTR-ND | Low Side Driver* 3150.00/2,500 
1R4428-ND Low Side Driver. 2.80 1.60 1.40 
1R4428S-ND Low Side Driver. 2.98 1.70 1.49 
IR4428SPBFCT-ND | Low Side Driver* i IE aes) 
IR4428SPBFTR-ND | Low Side Driver* 3007.50/2,500 
1R21064PBF-ND High and Low Side Driver 4.05 250 216 
1R21064S-ND High and Low Side Drive 3.43 2.74 2.11 
IR21064SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 429 265 2.29 
IR21064SPBFTR-ND_| High and Low Side Driver* 4827.50/2,500 
1R21084PBF-ND High and Low Side Driver* 4.05 250 216 
1R21084S-ND High and Low Side Drivet 3.438 2.74 2.11 
1R21084SPBFCT-ND | High and Low Side Driver* 4.29 265 2.29 
1R21084SPBFTR-ND | High and Low Side Driver* 4827.50/2,500 
1R21094-ND Half-Bridge Driver 414 256 2.21 
* RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
CONTROL / POWER Pap 
INTEGRATED CIRCUITS (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Priceleachsa: IRS21064STRPBFTR-ND) High and Low Side Driver* 3815.00/2,500 
Description 1 25 100 IRS21084PBF-ND Half-Bridge Driver* 3.45 213 1.84 
IR21271SPBFCT-ND | 600V, 200/420mA Current Sensing Single Channel Driver* . 5.85 3.61 3.12 Te ESTAD that ores Dro Sige eee 
1R21271SPBFTR-ND | 600V, 200/420mA Current Sensing Single Channel Driver* . 5225.00/2,500 IRS21084STRPBFTR-ND| Half-Bridge Driver* 3950.00/2,500 
IR21362UPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver* A4PLCC 9.05 6.34 5.43 IRS21531DPBF-ND _ | Self-Oscillating Half-Bridge Driver* . 319 182 1.60 
IR21362JPBFTR-ND | 3-Phase Bridge Driver* 44-PLCC 2534.00/500 IRS21531DSTRPBFCT-ND | Self-Oscillating Half-Bridge Driver* . 3.29 188 1.65 
1R21362S-ND 3-Phase Bridge Drive -28-SOIC 8.50 __ 6.80 _5.24 IRS21531DSTRPBFTR-ND | Self-Oscillating Half-Bridge Driver* . 3290.00/2,500 
1R21362SPBFCT-ND | 3-Phase Bridge Driver 28-SOIC 8.75 «6.13 5.25 IRS21814SPBF-ND | High and Low Side Driver* 405 250 2.16 
1R21362SPBFTR-ND | 3-Phase Bridge Driver* 28-SOIC 4725.00/1,000 1RS21814STRPBFCT-ND| High and Low Side Driver* 441 254 2.20 
IR21268RBEND) | 3-Phase Bridge Driver* 850/595" 5110 IRS21814STRPBFTA-ND| High and Low Side Driver* 4625.00/2,500 
1R21531S-ND Half-Bridge Driver 3.81 2.35 2.04 IRS21834SPBF-ND | Half-Bridge Driver* 4.05 2.50 2.16 
IR21531SPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* .. 3.90__2.41 2.08 IRS21834STRPBFCT-ND| Half-Bridge Driver* 441 254 2.20 
1R21531SPBFTR-ND | Half-Bridge Driver* 3437.50/2,500 1RS21834STRPBFTR-ND) Half-Bridge Driver* 4625.00/2,500 
1R21571PBF-ND Ballast Control* 5.40 3.33 2.88 IRS21844SPBF-ND__ | Half-Bridge Driver* 4.05 250 2.16 
1R21571SPBF-ND —_| Ballast Control* 5.09 3.24 2.96 IRS21844STRPBFCT-ND| Half-Bridge Driver* a1 254 2.20 
1R21592SPBF-ND. Dimming Ballast Control* 613) 3/91) 3157, IRS21844STRPBFTR-ND| Half-Bridge Driver* 4625.00/2,500 
1R21593-ND Dimming Ballast Control 16-Dip 5.89 3.71 3.45 IRS21851STRPBFCT-ND| Single High Side Driver 387 239 2.07 
1R21593S-ND Dimming Ballast Contro! 16-SOIC 6.02 3.80 3.53 IRS21851STRPBFTR-ND| Single High Side Driver* 4355.00/2,500 
1R21814PBF-ND 600V, 1.7A High and Low Side Driver* 14-Dip 465 287 248 IRS21864PBF-ND High and Low Side Driver* 498 3.08 2.66 
1R21814S-ND 600V, 1.7A High and Low Side Driv 14-SOIC 4.48 «2.88 2.60 IRS21864STRPBFCT-ND| High and Low Side Driver* 5.04 3.11 2.69 
1R21814SPBFCT-ND | 600V, 1.7A High and Low Side Drive: 14-SOIC 495 3.06 2.64 IRS21864STRPBFTR-ND) High and Low Side Driver* 5670.00/2,500 
1R21814SPBFTR-ND | 600V, 1.7A High and Low Side Driver* 5570.00/2,500 IRSF3011-ND Low Side Driver. .T0-220AB 4.38 3.50 2.70 
1R21834PBF-ND 600V, Half-Bridge Driver* 465. 310 248 IRSF3021-ND Low Side Driver. .T0-220AB_ 4.13 3.30 2.54 
1R21834SCT-ND 600V, Half-Bridge Driver. 495 3.06 2.64 IRSF3031-ND Low Side Driver. .T0-220AB_ 4.13 3.30 2.54 
1R21834SPBFCT-ND | 600V, Half-Bridge Driver* 495 3.06 2.64 IPS1041LPBF-ND Single Channel Intelligent Power Low Side Switch* 210 1.20 1.05 
1R21834SPBFTR-ND | 600V, Half-Bridge Driver* .14-SOIC 5570.00/2,500 IPS1042GPBF-ND Dual Channel Intelligent Power Low Side Switch* 3.05 1.74 1.53 
IRAMSO6UP60B-ND | 600V, 6A Plug N Drive™ Integrated Power Module for IPS1051LPBF-ND Single Channel Intelligent Power Low Side Switch 1.79 1.02 .90 
Appliance Motor Drive. Module 22.26 16.43 15.06 IPS1052GPBF-ND Dual Channel Intelligent Power Low Side Switch* ... 2.63 1.50 1.32 
IRAMS10UP60A-ND | 600V, 10A Plug N Drive™ Integrated Power Module for Switching ICs 
Appliance Motor Drive. 22.30 20.63 17.84 7 i i itch * 
IRAMS10UPGOB-ND | 600V, 10A Plug N Drive™ Integrated Power Module for Hira tart aa owe! ratte Soe ee 
Appliance Motor Drive 23.40 17.91 16.38 IPS6011RPBF-ND | Intelligent Power High Side Switch* 5.94 3.67 3.17 
IRAMX16UP60A-ND | 600V, 16A Plug N Drive™ Integrated Power Module for IPS6011SPBF-ND. Intelligent Power High Side Switch* 6.99 432 3.73 
Appliance Motor Drive... 31.70 25.36 22.19 IPS6021PBF-ND Intelligent Power High Side Switch* 483 2.98 2.58 
1RS2001PBF-ND High and Low Side Driver* . 238 136 1.19 IPS602TRPBF-ND | Intelligent Power High Side Switch* ait 2.54 2.20 
1RS2001STRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* .. 245 140 1.23 IPS6021SPBF-ND | Intelligent Power High Side Switch* Bie Se Ae! 
IRS2001STRPBFTR-ND | High and Low Side Driver* .. 2450.00/2,500 IPS6031PBF-ND Intelligent Power High Side Switch* 3.87 2.39 2.07 
IRS2003PBF-ND Half-Bridge Driver* ... 2.38 1.36 1.19 IPS6031RPBF-ND Intelligent Power High Side Switch* 345 213 1.84 
IRS2003STRPBFCT-ND | Half-Bridge Driver* 245 1.40 1.23 IPS6031SPBF-ND. Intelligent Power High Side Switch* 447 2.76 2.39 
IRS2003STRPBFTR-ND | Half-Bridge Driver 2450.00/2,500 IPS6041GPBF-ND Intelligent Power High Side Switch* 242 1.38 1.21 
IRS2004PBF-ND Half-Bridge Driver* ... 2.38 1.36 1.19 IPS6041RPBF-ND Intelligent Power High Side Switch* 2.84 162 1.42 
IRS2004STRPBFCT-ND J Half-Bridge Driver* 245 140 1.23 IPS7091GTRPBFCT-ND | Intelligent Power High Side Switch* 3.19 1.82 1.60 
IRS2004STRPBFTR-ND | Half-Bridge Driver 2450.00/2,500 IPS7091GTRPBFTR-ND J Intelligent Power High Side Switch* 3185.00/2,500 
IRS2101PBF-ND High and Low Side Driver* . 3.29 1.88 1.65 IR1150SCT-ND One Cycle Control PFC 3.00 1.85 1.60 
1RS2101SPBF-ND High and Low Side Driver* . 3.00 1.85 1.60 IR1150STR-ND One Cycle Control PFC 3375.00/2,500 
IRS2101STRPBFCT-ND| High and Low Side Driver* .. 3.06 1.89 1.64 IR1150SPBFCT-ND | One Cycle Control PFC* 3.00 1.85 1.60 
1RS2101STRPBFTR-ND| High and Low Side Driver* . 3442.50/2,500 IR1150SPBFTR-ND | One Cycle Control PFC*..... 3375.00/2,500 
1RS2103PBF-ND Half-Bridge Driver* ... 3.29 1.88 1.65 IR2156PBF-ND 600V, 0.5A Ballast Control 3.54 219 1.89 
IRS2103SPBF-ND Half-Bridge Driver 3.00 1.85 1.60 IR2156SPBFCT-ND | 600V, 0.5A Ballast Control 3.75 2.32 2.00 
IRS2103STRPBFCT-ND | Half-Bridge Driver 3.06 1.89 1.64 IR2156SPBFTR-ND | 600V, 0.5A Ballast Control 4220.00/2,500 
IRS2103STRPBFTR-ND| Half-Bridge Driver 3442.50/2,500 IR2166PBF-ND 600V, 500mA PFC and Ballast Control* 435 269 2.32 
IRS2104PBF-ND Half-Bridge Driver 3.29 1.88 1.65 IR2166S-ND 600V, 500mA PFC and Ballast Control 3.68 2.94 2.36 
IRS2104SPBF-ND Half-Bridge Driver’ 3.00 1.85 1.60 IR2171-ND 600V, 1mA Linear Current Sensing 6.25 429 3.75 
IRS2104STRPBFCT-ND| Half-Bridge Driver* .. 3.06 1.89 1.64 IR2171S-ND 600V, 1mA Linear Current Sensing 6.38 447 3.83 
y Bri iver*® IR3313PBF-ND Programmable Current Sense High Side Switch* 6.06 3.54 3.24 
Hee Sa Hah oe aie ane: Se eae 1R3314PBF-ND Programmable Current Sense High Side Switch* 525 324 280 
1RS2106SPBF-ND High and Low Side Driver* . 3.15 1.95 1.68 IR3314SPBF-ND Programmable Current Sense High Side Switch* 5.04 3.11 269 
IRS2106STRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* . 321 198 1.72 IR3315PBF-ND Low EMI Current Sense High Side Switch* . 456 282 2.44 
igh Si itch* 
IRS2106STRPBFTR-ND | High and Low Side Driver* . 3612.50/2,500 IR3315SPBF-ND Low EMI Current Sense High Side Switch “ 432 267 2.31 
1RS2108PBE-ND Half-Bridge Driver* .. 397. 2.02 1.75 IRPLLNR3-ND. Universal Input Linear Fluorescent Ballast using the IR216) 250.00 — — 
IRS2108SPBF-ND | Half-Bridge Driver* 327 202 1.75 EE TOR Con; CromBallast Contrat™ aay eel el 
IRS2108STRPBFCT-ND 333 2.06 1.78 : » PFC/Ballast Control 357 2.21 1.91 
IRS2108STRPBETR-ND 3747.50/2,500 IRS2168DSTRPBFCT-ND | Advanced PFC/Ballast Controller 432 267 2.31 
IRS2110PBF-ND High and Low Side Driver* 432 267 IRS2168DSTRPBFTR-ND | Advanced PFC/Ballast Controller* 4860.00/2,500 
igh and Low Side Driver* . : 67 2.31 - 
TRS2710SPBE-ND High and Low Side Driver™ . 4502.78 2.40 IRU1502-33CHCT-ND Micropower LD PMOS Voltage Regulator, 1 1.05 Tine 
IRS2110STRPBECT-ND | High and Low Side Driver* . 456 282 244 IRU1502-33CHTR-ND | Micropower LD PMOS Voltage Regulator, u 1470.00/3,000 
IRS2110STRPBFTR-ND | High and Low Side Driver* . 2128.00/1,000 Reference Design Kits 
IRS2111PBF-ND Half-Bridge Driver 3.18 1.97 1.70 IRAC1166-100W-ND | Demo Board is a universal-input flyback converter with single DC output 
IRS2111SPBF-ND Half-Bridge Driver 3.33 2.06 1.78 capable of delivering continuous 100W during 
IRS2111STRPBFCT-ND 3.39 210 1.81 active rectification mode*.... - = 
IRS2111STRPBFTR-ND 3815.00/2,500 IRADK31-ND 1/4 HP DC Brushless Motor using IR31xx Design Ki _ - 
IRS2112PBF-ND High and Low Side Driver* . 3.72 2.30 1.99 IRAUDAMP4-ND 2-Channel 120W Half-Bridge Class D Audio Power Amp.. _— — 
1RS2113PBF-ND High and Low Side Driver* . 483 298 2.58 IRDC3065-ND Design Kit for Low Power On Board Switching Regulators. _ _ 
IRS2113SPBF-ND High and Low Side Driver* . 5.01 3.09 2.68 IRDC3621-ND Reference Board Designed for Dual Output Configuration _ _ 
IRS2113STRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* . Lally a eA IRDC3622D-ND Evaluation Board with IR3622MPBF, Dual Output*.. a a 
IRS2113STRPBFTR-ND | High and Low Side Driver* .. 2366.00/1,000 IRDC3622S-ND Evaluation Board with IR3622MPBF, Current Sharing _— _— 
1RS2117PBF-ND Single Channel Driver* 3.08 176 1.54 IRDC3637-ND Reference Board for 1.8V Output using 5V, 12V Supplies = 
IRS2117SPBF-ND Single Channel Driver* GOST ae7Gunatio4: IRDC3651-ND Evaluation Board for 1R3651, High Voltage PWM Controller 
IRS2118PBF-ND Single Channel Driver* 3.08 1.76 1.54 IRDC5001-LS48V-ND OR-ing Demo Board Demonstrates the IR5001 Functions. 
IRS2118SPBF-ND | Single Channel Driver* 3.08 1.76 1.54 eee rea peuatD oar He eet nes 
i ide Driver* - 
SS EEE ah ia Sa Tae 3 Oe IRPLLNR7-ND Universal Input Linear Fluorescent Ballast using IRS2166D 
IRS2181STRPBFTR-ND | High and Low Side Driver* . 4287.50/2,500 
IRS2183PBF-ND Half-Bridge Driver* ... 3.60 2.22 1.92 ernational 
IRS2183STRPBFCT-ND | Half-Bridge Driver 361 2.35 2.04 R Rectifier 
IRS2183STRPBFTR-ND | Half-Bridge Driver 4287.50/2,500 Digi-K Price Each 
IRS2186PBF-ND —_| High and Low Side Driver* . 4.20 2.59 2.24 Bailing meat a a ES 
IRS2186STRPBFCT-ND | High and Low Side Driver* . 4.26 2.63 2.28 an escripiion 9. 
IRS2186STRPBFTR-ND | High and Low Side Driver* . 4792.50/2,500 IR2167S-ND PFC Ballast Control IC..... 20-SOIC 683 461 4.16 
1RS2304PBF-ND Half-Bridge Driver* .. 312 1.78 1.56 IR21592S-ND Dimming Ballast Control IC 16-SOIC 569 3.84 3.46 
IRS2304SPBF-ND Half-Bridge Driver* 3.12 1.78 1.56 IR3088AMCT-ND. XPHASE™ IC with Fault and Overtemp Detect 20L-MLPQ 4.05 2.70 2.16 
IRS2308PBF-ND 3.12 1.93 1.67 IR3088AMTRPBFCT-ND | XPHASE™ IC with Fault and Overtemp Detect* NEI 20L-MLPQ 4.05 250 2.16 
IRS2308SPBF-ND 3.12 1.93 1.67 IR3088AMTRPBFTR-ND| XPHASE™ IC with Fault and Overtemp Detect* NEW! 20L-MLPQ 5469.00/3,000 
IRS2453DPBF-ND Self-Oscillating Full-Bridge Driver* . 4.20 259 2.24 1R3621FCT-ND 2-Phase, Dual Synchronous PWM Controller .28-TSSOP 4.35 2.69 2.32 
IRS2453DSPBF-ND | Self-Oscillating Full-Bridge Driver* . 420 259 2.24 IR3621FTR-ND 2-Phase, Dual Synchronous PWM Controller .28-TSSOP 4712.50/2,500 
IRS2453DSTRPBFCT-ND| Self-Oscillating Full-Bridge Driver* . 4.26 263 2.28 1R3621MCT-ND 2-Phase, Dual Synchronous PWM Controle 32-MLPQ = 4.35 2.69 = 2.32 
IRS2453DSTRPBFTR-ND] Self-Oscillating Full-Bridge Driver* . 4792.50/2,500 1R3621MTR-ND 2-Phase, Dual Synchronous PWM Controle 2-MLPQ 5874.00/3,000 
IRS2541PBF-ND 600V, LED Buck Regulator*..... Si Alsi 1.56) IR3624MPBFCT-ND | High Frequency Synchronous PWM Buck Controller* O-MLPD 2.31 1.32 1.16 
IRS2541STRPBFCT-ND | 600V, LED Buck Regulator* 3.19 1.82 1.60 IR3637SPBF-ND 1% Accurate Synchronous PWM Controller* 97 6) 499 
IRS2541STRPBFTR-ND | 600V, LED Buck Regulator* 3185.00/2,500 IR3637STRPBFCT-ND | 1% Accurate Synchronous PWM Controller* NE! “SOIC 2.03 1.16 1.02 
IRS20955SPBF-ND | Protected Digital Audio Driver* 6.00 3.50 3.00 IR3637STRPBFTR-ND| 1% Accurate Synchronous PWM Controller* NEW! SOIC 2030.00/2,500 
IRS21064SPBF-ND | High and Low Side Driver* . 3i33) 206) 1.78 IR5001S-ND Universal Active OR-ing Controller SOIC «2.41 148 1.26 
1RS21064PBF-ND High and Low Side Driver* . 3133-206’ 1.78 IR5001SCT-ND Universal Active OR-ing Controller SOIC 2.59 1.48 1.30 
IRS21064STRPBFCT-ND| High and Low Side Driver* . 3.39 210 1.81 * RoHS Compliant (Continued) 
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ternatio LDO REGULATORS/ 
SWITCHING CONTROLLERS (Continued) 
Price Each 
Description Pkg. 1 25 100 
IR5001STR-ND Universal Active OR-ing Controller 2590.00/2,500 
IRU431LCL5CT-ND | Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator 1.14 55 46 
IRU1010CD-ND 1.0A, Adjustable Low Dropout Regulator. 1.26 112 1.00 
IRU1010CP-ND 1.0A, Adjustable Low Dropout Regulator. 2-Pin Power Flex 1.72 95 78 
IRU1010CS-ND 1.0A, Adjustable Low Dropout Regulator. ..8-SOIC 1.24 69s St 
IRU1010-18CP-ND | 1.8V, 1.0A Low Dropout Regulator 2-Pin Power Flex = 1.72 95 78 
IRU1010-18CS-ND | 1.8V, 1.0A Low Dropout Regulato 1.24 69 57 
IRU1010-25CP-ND | 2.5V, 1.0A Low Dropout Regulato: 1.72 OSeere: 
IRU1010-25CS-ND | 2.5V, 1.0A Low Dropout Regulato: 1.24 2695257) 
IRU1015CD-ND 1.5A Adjustable Low Dropout Regulator.. 1.43 1.27 1.09 
IRU1015CMCT-ND | 1.5A Low Dropout Positive Adjustable Regulator 238 20 A116 
IRU1015-33CP-ND | 3.3V, 1.5A Low Dropout Regulato 1.28 #115 98 
IRU1050CD-ND 5.0A, Adjustable Regulator .. -90 81 72 
IRU1050CM-ND 5.0A, Adjustable Regulato: sy (es (1 
IRU1050CP-ND 5.0A, Adjustable Regulato: 1280 15s 02 
IRU1050CT-ND 5.0A, Adjustable Regulator ... 1.78 1.59 1.43 
IRU1050-33CP-ND | 3.3V, 5.0A Low Dropout Regulato kak lay ie 
IRU1050-33CT-ND | 3.3V, 5.0A Low Dropout Regulato: 1.76 1.57 1134 
IRU1075CM-ND 7.5A, Adjustable Low Dropout Regulator. 248 2.23 1.99 
IRU1075CMTR-ND | 7.5A, Adjustable Low Dropout Regulator. 720.00/750 
IRU1075CP-ND 7.5A, Adjustable Low Dropout Regulator. 254 2.29 2.04 
IRU1117CD-ND 800mA Low Dropout Positive Adjustable Regulator.................... TO-252 2.01 1.06 .93 
IRU1117-18CP-ND | 800mA Low Dropout Positive Fixed 1.8V Regulatot Ultra Thin-Pak = 1.72 post cre: 
IRU1117-25CD-ND | 800mA Low Dropout Positive Fixed 2.5V Regulatot 2.01 1.06 93 
IRU1117-25CP-ND | 800mA Low Dropout Positive Fixed 2.5V Regulatot 152, 82 69 
IRU1117-33CP-ND | 800mA Low Dropout Positive Fixed 3.3V Regulato Ultra Thin-Pak = 1.52 82 69 
IRU1160CPTR-ND 6.0A, Adjustable Regulator-....... 5-Pin Power Flex 2772.00/2,000 
IRU1175CMCT-ND | 7.5A, Adjustable Positive Voltage Regulator ... 10-263-5 3.50 2.63 2.05 
IRU1175CMTR-ND | 7.5A, Adjustable Positive Voltage Regulator T0-263-5 1269.11/750 
IRU1207-18CS-ND | 1.8V, 1.0A Very Low Dropout Regulator...... ..8-SOIC 1.38 1.24 1.02 
IRU1260CPTR-ND Dual Adjustable 6A/1A Low Dropout Regulato: 7-Pin Power Flex 2783.20/2,000 
IRU1261CPTR-ND Dual Low Dropout Regulator 1.5 V/6A and 
2.5 V/A. Ultra Thin-PAK-5 2783.20/2,000 
IRU3007CW-ND 5-Bit Progr y' 
Dual LDO Controller 28-SOIC(W) 648 5.77 4.80 
IRU3011CW-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Controller 20-SOIC(W) 460 410 3.41 
IRU3018CW-ND 5-Bit Programmable Sync. Buck Controller with 
Dual LDO Controller. 24-SOIC(W) 6.08 541 4.50 
IRU3033CS-ND Pulse Width Modulation Switcher/Linear Controlle 8-SOIC(N) 2.20 1.96 1.63 
IRU3033CSTR-ND Pulse Width Modulation Switcher/Linear Controlle! -SOIC(N) 3150.00/2,500 
IRU3034CS-ND PWM Switcher/Controller with Short Circuit Protection 8-SOIC 460 410 3.41 
IRU3034CSTR-ND PWM Switcher/Controller with Short Circuit Protection 3150.00/2,500 
IRU3037ACF-ND Synchronous PWM Controller .. 3.19 1.82 1.60 
IRU3037CFTR-ND Synchronous PWM Controller. 3185.00/2,500 
IRU3037CS-ND Synchronous PWM Controller .. 2300 son tee 
IRU3037CSPBFCT-ND | Synchronous PWM Controller* DTT Seats 9 
IRU3037CSPBFTR-ND | Synchronous PWM Controller* 2865.00/2,500 
IRU3038CF-ND Synchronous PWM Controller .. Dery ahsve ink} 
IRU3038CS-ND Synchronous PWM Controller .. 196 113 96 
IRU3038CSTR-ND Synchronous PWM Controller .. 2415.00/2,500 
IRU3046CFCT-ND Dual Synchronous PWM Controller. SIS 7238203 
IRU3047CWCT-ND | Dual Synchronous PWM Controller... 3.27 2.18 1.86 


IRU3047CWTR-ND | Dual Synchronous PWM Controller... 


1526.00/1,000 


IRU3048CFCT-ND Dual Synchronous PWM Controller. SiGt 321d) 1084 
IRU3048CSCT-ND Dual Synchronous PWM Controller. 3.12 2.08 1.77 
IRU3055CQCT-ND 5-Bit Programmable 3-Phase Synchronous Buck Controller. 471 3.14 267 


IRU3055CQTR-ND 5-Bit Programmable 3-Phase Synchronous Buck Controller. 
IRU3065CLCT-ND Positive to Negative DC/DC Controller 
IRU3073CQCT-ND Synchronous PWM Controller with Low Dropou 
IRU3138CSCT-ND Synchronous PWM Controller. 


IRU3138CSTR-ND Synchronous PWM Controller. 
IRU3146CFCT-ND Dual Synchronous PWM Controller. 
IRU3146CFTR-ND. Dual Synchronous PWM Controller. 


EPSO 


from monochrome to color. 


3297.00/1,500 
Wee iy 
1.91 1.44 1.12 
271 1:55 1.36 
2705.50/2,500 
5.55 3.43 2.96 
6012.50/2,500 
ic 


APPLICATION SPE 
INTEGRATED CIRCUITS 


Our LCD controllers feature high-performance, low power consumption. These LCD controllers can be used on a variety 
of CPUs. The product line up supports a wide range of LCD panels, including those from small to large scale and those 


Digi-Key 
Part No. Description Pkg. 


Price Each 


1 


25 


100 


$1D13A04B00B200-ND 112K Byte Embedded Memory LCD/USB Companion..121-PFBGA 12.98 12.11 11.25 
$1D13A04FOOA-ND 112K Byte Embedded Memory LCD/USB Companion* ..128-TQFP 11.72 10.94 10.16 
$1D13A05B00B200-ND 256K Byte Embedded Memory LCD/USB Companion..121-PFBGA 14.93 13.93 12.94 
$1D13506F00A200-ND Color CRT/LCD/TV Controller, 64K Colors -128-QFP 12.33 11.10 9.85 
$1D13513B00B200-ND Graphic LCD Controller* 56-PBGA 19.48 14.61 12.96 
$1D13513F00A200-ND Graphic LCD Controller* .208-QFP 18.26 13.70 12.15 
$1D13706F00A200-ND 80K Byte Embedded Memory LCD Controller 100-TOFP 12.81 11.54 10.23 
$1D13700F01A100-ND 32K Byte Embedded Memory B/W STN LCDC* 64-TOFP 8.52 6.82 5.76 
$1D13700F02A100-ND 32K Byte Embedded Memory B/W STN LCDC* -64-TOFP 8.52 6.82 5.76 


Graphic Evaluations 


$5U13A03P00C000-ND SED13A3F0A Evaluation Board 
$5U13U00P00C100-ND USB Board Adapter for S5U13513P00C* . 
$5U13513P000100-ND $1D13513 Evaluation Board/Software* 
$5U13706P00C000-ND SED1376F0A Evaluation Board 


— 57750 
830.00 
525.00 
577.50 


The Application Specific Standard Product line-up includes ICs for high-speed serial interfaces, such as USB 2.0 and 
USB OTG, as well as the network controller family of products, which uses TCP/IP protocol to monitor and communicate 


between different hubs. 


Digi-Key 
Part No. Description 


USB OTG Controller 


«ree Each 


25 


100 


The power supply ICs include DC to DC Converters, DC to DC Converters and Voltage Regulators, High Precision 
Voltage Detectors and Regulators, Power Supply ICs for passive and active LCDs, Power Supply ICs for Logic Switching 
Regulators. 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 


S1F75510MOAO010BCT-ND | Charge Pump DC/DC Converter and Voltage Regulator ...24-SSOP 4.95 3.96 3.08 
S1F75510MOA010BTR-ND | Charge Pump DC/DC Converter and Voltage Regulator ...24-SSOP 8316.00/3,000 
S1F81150F0A2000-ND System Power Supply - 6 Channel Regulator, Suitable 


for Intel Xscale.... 710 5.68 4.80 


Digi-Key Price Each 


i 25 100 


427 3.22 1.89 
427 3.22 1.89 
477 360 2.12 
7.90 596 3.51 
7.90 5.96 3.99 
488 3.68 2.37 
488 3.68 2.37 
5.80 4.38 2.82 
1240 9.36 5.50 
12.40 9.36 6.00 
9.96 7.52 482 
9.96 7.52 4.82 
898 6.78 4.38 
6.76 510 3.00 
6.76 510 3.40 
943 712 476 
1259 9.50 6.34 
13.86 10.46 6.98 
20.96 15.82 10.56 
20.96 15.82 10.56 
23.06 17.40 11.60 
50.03 37.76 24.20 
6.20 468 275 
790 596 3.83 
5.57 4.20 2.69 
557 4.20 2.69 
8.93 674 4.32 
893 674 4.32 
3.58 2.70 1.59 
3.58 2.70 1.74 
358 270 1.74 
12.40 9.36 6.00 
10.26 7.74 4.97 
427 3.22 207 
427 3.22 2.07 
742 5.60 3.60 


Part No. Description 


ICL7641ECPD-ND Quad, Low Power, CMOS Op Amp. 
ICL7641ECPD+-ND | Quad, Low Power, CMOS Op Amp*. 
ICL7642ECPD-ND Quad, Low Power, CMOS Op Amp. 
MAX407CPA+-ND. 1.2uA Max., Dual, Single Supply Op Amp 
MAX407CSA+-ND. 1.2uA Max., Dual, Single Supply Op Amp 
MAX409BCPA-ND 1.2uA Single Supply Op Amp 
MAX409BCSA+-ND | 1.2,1A Single Supply Op Amp: 
MAX410CSA+-ND 28MHz Low Noise Low Voltage Precision Op Amp* 
MAX414CPD+-ND Low Noise Quad Op Amp* 
MAX414CSD+-ND Low Noise Quad Op Amp* 
MAX418CPD+-ND 1.2uA Quad Single Supply Op Amp* 
MAX418CSD-ND 1.2uA Quad Single Supply Op Am, 
MAX420CPA+-ND. 15V Chopper Stabilized Op Amp* 
MAX452CPA-ND 50MHz CMOS Video Amplifier... 
MAX452CPA+-ND 50MHz CMOS Video Amplifier* 
MAX453CPA+-ND. 2-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp 
MAX454CPD+-ND 4-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp* 
MAX454CSD+-ND 4-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp 
MAX455CPP-ND 8-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp 
MAX455CPP+-ND. 8-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp 
MAX455CWP-ND 8-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp 
MAX456CPL-ND. 8x8 Crosspoint Video Switch..... 
MAX471CSA-ND High-Side Current-Sense Precision Am| 
MAX479CSD+-ND 17pA Max Quad Single Supply Precision Op Amp* 
MAX492CPA+-ND. Single Supply Dual Op Amp* 
MAX492CSA+-ND. Single Supply Dual Op Amp* 
MAX494CPD+-ND Single Supply Quad Op Amp* 
MAX494CSD+-ND Single Supply Quad Op Amp* 
MAX495CPA-ND Single Supply Op Amp... 
MAX495CPA+-ND. Single Supply Op Amp* 
MAX495CSA+-ND. Single Supply Op Amp*..... 

MAX901BCSE+-ND | Quad High Speed Low Power, Voltage Comparator 
MAX902CSD+-ND Dual High Speed Low Power, Voltage Comparator* 
MAX907CPA+-ND. Dual High Speed Ultra Low Power, Single +5V, TTL Comp* 
MAX907CSA+-ND. Dual High Speed Ultra Low Power, Single +5V, TTL Comp* 
MAX908CPD+-ND Quad High Speed Ultra LP, Single +5V, TTL Comparator* 


MAX913CPA+-ND. Single, Ultra-Fast, Low Power Precision TTL Comparator* 6.39 482 2.83 
MAX913CSA+-ND Single, Ultra-Fast, Low Power Precision TTL Comparator* 6.36 480 2.83 
MAX913ESA+-ND Single, Ultra-Fast, Low Power Precision TTL Comparator* 8.29 6.26 4.97 
MAX921CSA+-ND. Low Power Comparator with Reference* 3.98 3.00 1.92 
MAX922CSA+-ND Ultra Low Power, Single/Dual Supply Comparator 3.76 2.84 1.67 
MAX923CSA+-ND Dual Ultra Low Power, Single Supply Comparator with 

1% Precision with Reference* 488 3.68 2.37 


MAX924CSE-ND Quad Ultra Low Power, Single Supply Comparator with 
1% Precision with Reference 
MAX924CSE+-ND Quad Ultra Low Power, Single Supply Comparator with 
1% Precision with Reference* 
MAX931CPA+-ND Ultra Low Power Comparator*.. 
MAX932CSA+-ND Dual Ultra LP Single Supply Comparator with 
2% Precision with Reference* 
MAX933CPA+-ND. Dual Ultra LP Single Supply Comparator with 
2% Precision with Reference* 
MAX934CSE+-ND Quad Ultra LP Single Supply Comparator with 
2% Precision with Reference* 
MAX941CSA+-ND Single, 3V/5V, Single Supply, 75nS, Rail-to-Rail 
Input Comparator* 
MAX941EUA+-ND Single, 3V/5V, Single Supply, 75nS, Rail-to-Rail 


5.64 4.26 2.74 


5.64 4.26 2.74 
246 1.86 1.20 


3.15 2.38 1.53 


315 2.38 1.40 


2.99 2.26 1.45 


3.45 2.60 1.68 


Input Comparator* . 429 3.24 2.30 
MAX942CSA+-ND | Dual, 3V/5V, Single Supply, 

Input Comparator® ..... 3.71 280 1.80 
MAX942ESA+-ND Dual, 3V/5V, Single Supply, 75nS, Rail-to-Rail 

Input Comparator* 461 3.48 2.46 


MAX944CSD+-ND Quad, 3V/5V, Single Supply, 75nS, Rail-to-Rail 

Input Comparator* 6.15 464 2.98 
MAX961ESA+-ND +3V/+5V, Beyond-the-Rails Comparator SOIC 6.63 5.00 2.94 
MAX964EEE+-ND Quad, Ultra HS, +3V/+5V, Beyond-the-Rails Comparator 6-QSOP 15.13 11.42 6.72 
MAX969EEE+-ND Quad, Micropower, Ultra Low Voltage, Rail-to-Rail, 

In/Out Comparator* 
MAX971CSA+-ND. single Ultra Low Power, Open-Output Comparator with 
1% Accuracy® .... 
MAX975EUA+-ND +3V/+5V Dual Speed Comparator with Auto Standby* 
MAX987EUK-TCT-ND_ | High Speed, Micropower, Low Voltage Rail-to-Rail In/Out 


5.09 3.84 2.70 


3.95 2:98) 1.91 
517 3.90 2.50 


Comparator SOT-23-5 252 1.90 1.67 
MAX987EUK-TTR-ND | High Speed, Micropower, Low Voltage Rail-to-Rail in/Out 

Comparator SOT-23-5 3800.00/2,500 
MAX987EUK+TCT-ND | High Speed, Micropower, Low Voltage Rail-to-Rail In/Out 

Comparator* OT-23-5 2.52 1.90 1.67 
MAX987EUK+TTR-ND | High Speed, M 

Comparator* 3800.00/2,500 
MAX998EUT+TCT-ND | Single Supply, High Speed, Low Power Comparator™ 6.44 486 4.26 
MAX998EUT+TTR-ND | Single Supply, High Speed, Low Power Comparator* 9720.00/2,500 


MAX999EUK+TCT-ND | Single, Ultra High Speed, +3V/+5V, Beyond-the-Rails 
Comparator* ee 
MAX999EUK+TTR-ND | Single, Ultra High Speed, +3V/+5V, Beyond-the-Rails 

Comparator* 


SOT-23-5 7.47 5.64 4.94 


SOT-23-5 11280.00/2,500 


$1R72005F00A100-ND USB OTG Controller and PHY. 


9.92 


7.94 


6.70 


USB 2.0 Controller 


$1R720GOFO0A000-ND USB 2.0 PHY 


11.33 10.20 9.05 


Network Controllers 


$1S65000F00A100-ND Web Camera IC... -128-QFP 


18.00 16.80 15.60 


MAX4126ESA+-ND | Dual, 5MHz, Single Supply Op Amp*.... 3.74 2.82 1.81 


MAX4127ESD-ND Dual, 5MHz, Single Supply Op Amp with Shutdown 443 3.34 2.14 
MAX4127ESD+-ND | Dual, 5MHz, Single Supply Op Amp with Shutdown* . 443 3.34 1.96 
MAX4128ESA-ND Dual, 10V/1s, Single Supply Op Amp 3.74 282 1.88 


MAX4128EUA-ND Dual, 10V/ls, Single Supply Op Amp 3.98) 3100) 1.77 
* RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 1113 


AMPLIFIERS AND 


COMPARATORS (Continued) 


Price Each 

Description Pkg. i] 25 100 
MAX4128EUA+-ND | Dual, 10V/ys, Single Supply Op Amp* 8-yMAX 3.98 3.00 1.77 
MAX4129ESD+-ND | Quad, 5MHz, Single Supply Op Amp* 6.36 480 3.08 
MAX4131ESA+-ND | Single, 10MHz, Single Supply Op Amp with Shutdown*: 2.60 1.96 1.26 
MAX4132ESA+-ND —|Dual, 10MHz, Single Supply Op Amp* 374 282 1.81 
MAX4134ESD+-ND | Quad, 10MHz, Single Supply Op Amp 6.36 480 3.08 
MAX4162ESA+-ND | 10V, Micropower, Rail-to-Rail Input/Output Op Amp 2.65 2.00 1.18 
MAX4162EUK+TCT-ND |10V, Micropower, Rail-to-Rail Input/Output Op Amp* 3.47 262 2.30 


MAX4162EUK+TTR-ND 


10V, Micropower, Rail-to-Rail Input/Output Op Amp*.. 


5240.00/2,500 


MAX4163ESA+-ND | 10V, Micropower, Rail-to-Rail Input/Output Dual Op Amp* 3.31 250 1.47 
MAX4172ESA+-ND _ |High-Side Current Sense Amplifier® .. 3.84 2.90 1.87 
MAX4172EUA+-ND | High-Side Current Sense Amplifier* 3.52) (21660 AE? 
MAX4173FESA+-ND_ | Voltage-Output, High-Side Current-Sense Amp* 188 142 84 
MAX4173HESA+-ND | Voltage-Output, High-Side Current-Sense Amp* 1.88 1.42 84 
MAX4173TESA+-ND | Voltage-Output, High-Side Current-Sense Amp* 188 142 84 
MAX4194ESA+-ND __|Variable-Gain Precision Instrumentation Amp* . 4.03 3.04 1.78 
MAX4220EEE-ND High-Speed Single Supply Rail-to-Rail Quad Op Amp 10.49 7.92 5.08 
MAX4220EEE+-ND | High-Speed Single Supply Rail-to-Rail Quad Op Amp*. 10.49 7.92 4.65 
MAX4220ESD-ND High-Speed Single Supply Rail-to-Rail Quad Op Amp... 10.49 7.92 5.08 
MAX4222ESD+-ND | High-Speed, Single Supply Gain of 2, Closed-Loop 

Rail-to-Rail Buffer* ... 9.01 6.80 4.00 
MAX4242ESA+-ND | Dual 1.8V, Beyond-the-Rails Op Amp* 3.45 2.60 1.53 
MAX4252ESA+-ND __|UCSP, Single Supply, Low Noise, Low Distortion, 

Rail-to-Rail Op Amp* 3.18 2.40 2.15 
MAX4310ESA+-ND | High Speed, Low Power, Dual Video Mux Amp* 5.51 416 2.45 
MAX4311ESD+-ND | High Speed, Low Power, Quad Video Mux Amp 1.39) 5:58) 328 
MAX4314ESD+-ND | High Speed, Low Power, Quad Video Mux Amp? ..........-.:-:e 14-SOIC 7.39 558 3.28 
MAX4357ECD+D-ND |32x16 Nonblocking Video Crosspoint Switch with 

In/Out Buffers* ... ae 125.11 9442 — 
MAX4372FEUK+TCT-ND | 50V/V, Micropower, High-Side Current-Sense Amp* 188 142 1.25 


MAX4372FEUK+TTR-ND 


50V/V, Micropower, High-Side Current-Sense Amp* 


2840.00/2,500 


MAX4372TEUK+TCT-ND 
MAX4372TEUK+TTR-ND 
MAX4373FEUA+-ND 


20V/V, Micropower, High-Side Current-Sense Amp* 
20V/V, Micropower, High-Side Current-Sense Amp* 
Micropower, High-Side Current-Sense 


1.88 


1.42 


25) 


2840.00/2,500 


Amp/Comparator/Reference® .... 2.94 222 1.31 
MAX4373TESA+-ND | Micropower, High-Side Current-Sense 

Amp/Comparator/Reference* ... 2.94 2.22 1.31 
MAX4373TEUA-ND | Micropower, High-Side Current-Sense 

Amp/Comparator/Reference.. 2.94 222 1.31 
MAX4373TEUA+-ND | Micropower, High-Side Current-Sense 

Amp/Comparator/Reference® ... 2.94 222 1.31 
MAX4389EXT+TCT-ND | 85MHz Op Amp with Rail- 135 1.02 90 


MAX4389EXT+TTR-ND 


85MHz Op Amp with Rail- 


2040.00/2,500 


MAX4390EXT+TCT-ND | 85MHz Op Amp with Rail- 127. 96 = .84 
MAX4390EXT+TTR-ND | 85MHz Op Amp with Rail- 1920.00/2,500 
MAX4392EUA+TCT-ND | 85MHz Op Amp with Rail- 1.91 1.44 1.26 
MAX4392EUA+TTR-ND |85MHz Op Amp with Rail- 2880.00/2,500 
MAX4393EUB+TCT-ND | 85MHz Op Amp with Rail- 2.04 1.54 1.35 


MAX4393EUB+TTR-ND 
MAX4394ESD+TCT-ND 
MAX4394ESD+TTR-ND 
MAX4395ESD+TCT-ND 


85MHz Op Amp with Rail- 
85MHz Op Amp with Rail-to: 
85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output 
85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output 


3080.00/2,500 


MAX4395ESD+TTR-ND 
MAX4396EUP+TCT-ND 
MAX4396EUP+TTR-ND 
MAX4412EUK+TCT-ND 
MAX4412EUK+TTR-ND 


85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output 
85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output 
85MHz Op Amp with Rail-to-Rail Output 
3V/5V, 500MHz, Single Supply Op Amp with R/R Output* 
3V/5V, 500MHz, Single Supply Op Amp with R/R Output* 


244 1.84 1.61 
3680.00/2,500 
2.81 2.12 1.86 
4240.00/2,500 
3.05 2.30 2.02 
4600.00/2,500 
276 2.08 1.82 


4160.00/2,500 


MAX9031AUK+TCT-ND 
MAX9031AUK+TTR-ND 
MAX9144ESD+-ND 
MAX9502GEXK+TCT-ND 
MAX9502GEXK+TTR-ND 


Single Supply Comparator* 
Single Supply Comparator* 
40nS, Low Power, Quad, 3V/5V, Rail-to-Rail Comparator’ 
2.5V Video Amp with Reconstruction Filter*.. 
2.5V Video Amp with Reconstruction Filter*.. 


87 


66 


58 


1320.00/2,500 


3.21 
ipalee 


2.73 
88 


2A 
Me 


1760.00/2,500 


MAX9502GELT+TCT-ND 
MAX9502GELT+TTR-ND 
MAX9503GETE+TCT-ND 
MAX9503GETE+TTR-ND 
MAX9503GEEE+TCT-ND 


2.5V Video Amp with Reconstruction Filter* 
2.5V Video Amp with Reconstruction Filter 
DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* 
DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* 
DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* 


1.22 


192 


81 


1840.00/2,500 


1.70 


1.28 


1.12 


2560.00/2,500 


1.56 


1.18 


1.04 


MAX9503GEEE+TTR-ND 
MAX9505ETE+TCT-ND 
MAX9505ETE+TTR-ND 
MAX9709ETN+D-ND 


DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* 
DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* 
DirectDrive Video Amp with Reconstruction Filter* .. 
25W/SOW, Filterless, Spread-Spectrum, Stereo/Mono 

Class D Amp* NEW!.. 


2360.00/2,500 


2.04 


1.54 


1.35 


3080.00/2,500 


9.14 


6.90 


4.04 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
MAX110ACPE-ND 2-Channel, +14-Bit Serial ADC. 18.21 13.74 8.81 
MAX110BCWE+-ND | 2-Channel, +14-Bit Serial ADC 13.97 10.54 6.77 
MAX114CAG+-ND 5V, 4-Channel, 8-Bit ADC with 1A Power-Down 10.23 7.72 4.54 
MAX117CPI-ND 3V, 8-Channel, 8-Bit Parallel Output ADC ........ 10.97 828 5.32 
MAX120CNG-ND 500Ksps, 12-Bit ADC with Track/Hold and Reference 44.04 33.24 21.31 
MAX120CNG+-ND 500Ksps, 12-Bit ADC with Track/Hold and Reference* . 44.04 33.24 21.31 
MAX121CPE+-ND 308Ksps ADC with DSP 78dB Interface/Serial ADC* 34.95 26.38 15.83 
MAX121CWE+-ND | 308Ksps ADC with DSP 78dB Interface/Serial ADC* 34.95 26.38 16.92 
MAX132CNG+-ND ADC with Serial Interface* .. 22.00 16.60 10.65 
MAX132CWG+-ND__| ADC with Serial Interface* .. 22.00 16.60 10.65 
MAX133CPL-ND 3-3/4 Digit DMM Circuit........... 24.62 18.58 11.91 
MAX135CPl+-ND 15-Bit Low Power ADC with Parallel Interface* . 22.00 16.60 10.66 
MAX135CWI+-ND 15-Bit Low Power ADC with Parallel Interface* . 22.00 16.60 10.65 
MAX138CPL+-ND 3-1/2 Digit ADC with Bandgap Ref. and Charge Pump 

Volt Converter and LCD Driver* 21.28 16.06 10.72 
MAX146ACAP-ND 2.7 to 3.6V, Low Power 12-Bit, 8-Channel Serial ADC... 25.12 18.96 11.16 
MAX146ACAP+-ND | 2.7 to 3.6V, Low Power 12-Bit, 8-Channel Serial ADC* 25.12 18.96 11.15 
MAX146BEAP+-ND | 2.7 to 3.6V, Low Power 12-Bit, 8-Channel Serial ADC* 25.12 18.96 11.15 
MAX147BCAP+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit 8-Channel Serial ADC* . 15.37 11.60 7.44 
MAX147BCPP-ND 2.7V Low Power 12-Bit 8-Channel Serial ADC 15.37 11.60 7.44 
MAX147BCPP+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit 8-Channel Serial ADC* . 15.37 11.60 7.44 
MAX148BCAP-ND 2.7V Low Power 10-Bit 8-Channel Serial ADC 8.82 6.66 4.27 
MAX148BCAP+-ND | 2.7V Low Power 10-Bit 8-Channel Serial ADC* . 882 666 4.27 
MAX153CPP+-ND 1Msps, pP-Compatible, 8-Bit ADC with Power Down* . 18.26 13.78 8.84 
MAX154ACNG-ND | 4-Channel ADC with Track and Hold 35.75 26.98 17.30 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
MAX154BCNG+-ND | 4-Channel ADC with Track and Hold* 25.86 19.52 11.48 
MAX158ACPI-ND 8-Channel ADC with Track and Hold. 37.02 27.94 17.92 
MAX158ACWI-ND 8-Channel ADC with Track and Hold. 37.02 27.94 17.92 
MAX158BCPI-ND 8-Channel ADC with Track and Hold. 27.11 20.46 13.12 
MAX158BCWI-ND 8-Channel ADC with Track and Hold. 27.11 20.46 13.12 
MAX165BCPN-ND CMOS \!P Compatible 5yS 8-Bit ADC with Track Hold 

and Reference ass hs 11.24 848 5.44 
MAX165BCPN+-ND | CMOS yP Compatible 5yS 8-Bit ADC with Tra‘ 

and Reference* 11.24 848 5.44 
MAX166BCPP-ND Differential Input, 5yS, 8-Bit ADC with Track Hold 

and Reference 11.98 9.04 5.80 
MAX172BCNG+-ND | Complete 10S CMOS 12-Bit ADC* . 24-Dip 29.71 22.42 14.38 
MAX174CCPI-ND 12-Bit ADC with Reference 28-Dip 87.05 65.70 46.94 
MAX174CCPI+-ND | 12-Bit ADC with Reference 28-Dip 87.05 65.70 38.64 
MAX176BCPA+-ND | Serial Output, 12-Bit 250Ksps ADC .8-Dip 36.31 27.40 17.57 
MAX180ACQH+D-ND | 8-Channel 12-Bit Data Acquisition System*. 44-PLCC 60.76 45.86 28.67 
MAX180BCPL+-ND | 8-Channel 12-Bit Data Acquisition System*. 40-Dip 53.77 40.58 23.88 
MAX186BCPP+-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 20-Dip 35.75 26.98 17.30 
MAX186BEAP+-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 0-SSOP 48.81 36.84 29.26 
MAX186BCWP-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference. 20-SOIC 35.75 26.98 15.88 
MAX186BCWP+-ND_| Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 35.75 26.98 17.30 
MAX186DCPP+-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference* 23.59 17.80 11.41 
MAX186DCWP+-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 23.59 17.80 11.41 
MAX187BCPA+-ND | Low Power 12-Bit Serial ADC with Track and Hold* 21.76 16.42 10.95 
MAX187BCWE+-ND | Low Power 12-Bit Serial ADC with Track and Hold* 21.76 16.42 10.53 
MAX188BCPP-ND Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference. 32.70 24.68 15.82 
MAX188BCPP+-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 32.70 24.68 15.82 
MAX188BCWP-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference. 32.70 24.68 15.82 
MAX188DCPP+-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 22.26 16.80 10.78 
MAX188DCWP-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference. 22.26 16.80 10.78 
MAX188DCWP+-ND_| Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 22.26 16.80 10.78 
MAX189CCPA+-ND | 5V Low Power 12-Bit Serial A/D Converter* 18.31 13.82 8.86 
MAX191BCNG+-ND | Low Power, 12-Bit ADC with Reference* . 26.42 19.94 11.73 
MAX191BCWG+-ND | Low Power, 12-Bit Sampling ADC with Internal Reference/ 

Power Down* 26.42 19.94 12.79 
MAX192BCWP+-ND_ | Low Power 8-Channel 10-Bit, 133kHz ADC* 16.96 1280 8.20 
MAX194BCWE+-ND | 14-Bit, 85Ksps ADC with 10yA Shutdown* . 40.31 30.42 19.50 
MAX195BCPE+-ND | 16-Bit, 85Ksps ADC with 10yA Shutdown* . 74.28 56.06 35.94 
MAX195BCWE-ND | 16-Bit, 85Ksps ADC with 10yA Shutdown 74.28 56.06 32.97 
MAX195BCWE+-ND | 16-Bit, 85Ksps ADC with 10yA Shutdown* . 74.28 56.06 35.94 
MAX195BEWE+-ND | 16-Bit, 85Ksps ADC with 10A Shutdown* . 96.57 72.88 42.86 
MAX196BCAI+-ND | 6-Channel Multi-Range 12-Bit ADC Parallel Interface* 31.08 23.46 13.80 
MAX196BCNI+-ND — | 6-Channel Multi-Range 12-Bit ADC Parallel Interface* 29.92 22.58 14.47 
MAX197ACWI+-ND | 8-Channel Multi-Range 12-Bit DAS Parallel Interface* 38.85 29.32 17.60 
MAX197BCAI+-ND | 8-Channel Multi-Range 12-Bit DAS Parallel Interface* 31.08 23.46 15.05 
MAX197BCNI+-ND | 8-Channel Multi-Range 12-Bit DAS Parallel Interface* 29.92 22.58 14.47 
MAXS00BCPE+-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter* 14.73 11.12 7.13 
MAXSO0BCWE+-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter* 14.73 11412 7.13 
MAXS501BCNG+-ND | Voltage Output, 12-Bit Multiplying DAC* . 15.42 11.64 6.85 
MAX503CWG+-ND | 5V Low Power Parallel Input Voltage Output 10-Bit DAC 9.06 684 4.39 
MAX504CPD+-ND 5V Low Power Voltage Output Serial 10-Bit DAC* ... 8.61 650 4.17 
MAX504CSD+-ND 5V Low Power Voltage Output Serial 10-Bit DAC* ... 8.61 650 4.17 
MAXS05ACWG+-ND | CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail-to-Rail 

Outputs and 4 Separate Reference Inputs* 25.28 19.08 12.24 
MAXS05BCNG-ND CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail-to-Rail 

Outputs and 4 Separate Reference Inputs 19.48 14.70 9.42 
MAXS505BCNG+-ND | CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail-to-Rail 

Outputs and 4 Separate Reference Inputs* 19.48 14.70 9.42 
MAXSO6ACWP+-ND | CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail-to-Rail 

Outputs and 1 Reference Input* 22.18 16.74 13.30 
MAXS06BCPP+-ND | CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Ri 

Outputs and 1 Reference Input* 17.07 12.88 8.26 
MAXS506BCWP+-ND | CMOS, +5V, Quad, 8-Bit DAC with Rail-to-Rail 

Outputs and 1 Reference Input*.... 17.07 12.88 8.26 
MAX507BCNG-ND Parallel Voltage Output, 12-Bit DAC with Internal Reference 19.95 15.06 9.67 
MAX507BCNG+-ND | Parallel Voltage Output, 12-Bit DAC with Internal Reference*. 19.95 15.06 9.67 
MAX507BCWG+-ND_ | Parallel Voltage Output, 12-Bit DAC with Internal Reference*. 19.95 15.06 9.67 
MAXS08BCPP+-ND | 12-Bit DAC with Internal Reference, (8+4) Voltage Output* 19.95 15.06 9.67 
MAX508BCWP+-ND | 12-Bit DAC with Internal Reference, (8+4) Voltage Output* 21.76 16.42 10.54 
MAX509BCPP+-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter* 13.70 10.34 6.64 
MAX509BCWP+-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter* 14.95 11.28 7.24 
MAX510BCPE+-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter* 14.47 10.92 7.01 
MAXS10BCWE+-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter* 14.47 10.92 7.01 
MAX512CSD+-ND 8-Bit Voltage Out D/A Converter* 8.22 6.20 3.98 
MAX514BCNG+-ND | Quad CMOS 12-Bit Serial Input Mult. 38.88 29.34 17.25 
MAX517BCPA+-ND | Single 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* 615 464 2.98 
MAX517BCSA+-ND _ | Single 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* 6.15 464 2.98 
MAX518BCPA+-ND | Dual 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* 6.04 4.56 2.93 
MAX518BCSA+-ND | Dual 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* 6.60 498 3.20 
MAX520BCPE-ND Quad 8-Bit DAC with 2-Wire Interface Serial Unbuffered Output 9.28 7.00 4.50 
MAX520BCPE+-ND | Quad 8-Bit DAC w/2-Wire Interface Serial Unbuffered Output 9.28 7.00 4.50 
MAX520BCWE-ND __| Quad 8-Bit DAC w/2-Wire Interface Serial Unbuffered Output....16-SOIC 9.28 7.00 4.50 
MAX521ACAG-ND Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface. 19.32 14.58 8.58 
MAX521ACAG+-ND | Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* 24-SSOP 19.32 14.58 8.58 
MAX521AEAG-ND Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface. 24-SSOP 25.12 18.96 11.16 
MAX521BCPP-ND Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface. 20-Dip 14.31 10.80 6.93 
MAX521BCPP+-ND __| Octal 8-Bit R/R DAC with 2-Wire Serial Interface* 20-Dip 14.31 10.80 6.93 
MAX522CPA+-ND Dual 8-Bit Voltage Out Serial D/A Converter*.. “Dip 6.04 456 2.93 
MAX522CSA+-ND Dual 8-Bit Voltage Out Serial D/A Converter*.. “SOIC 660 4.98 3.20 
MAXS525ACAP+-ND | 5V Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter* .. 20-SSOP 47.70 36.00 21.18 
MAXS525BCAP+-ND | 5V Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter* .. 20-SSOP 36.68 27.68 17.75 
MAX525BCPP-ND 5V Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter. 20-Dip 33.66 25.40 16.29 
MAX525BCPP+-ND | 5V Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter* .. ip 36.68 27.68 17.75 
MAXS526DCNG+-ND | Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter* 53.05 40.04 23.54 
MAXS26DCWG+-ND | Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter* 53.05 40.04 25.67 
MAX527DCNG+-ND | Calibrated Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter’ 45.18 34.10 20.06 
MAX527DCWG+-ND | Calibrated Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter* 24-SOIC 45.18 34.10 21.87 
MAX528CPP+-ND Octal 8-Bit Serial D/A Converter with Output Buffer 20-Dip 1842 13.90 8.92 
MAXS529CPP-ND +5V Octal 8-Bit Serial D/A Converter with Output Bu 20-Dip 15.42 11.64 7.76 
MAXS529CPP+-ND +5V Octal 8-Bit Serial D/A Converter with Output Buffer 20-Dip 14.15 10.68 6.85 
MAX529CWG+-ND | +5V Octal 8-Bit Serial D/A Converter with Output Buffer* 15.42 11.64 7.76 
MAX530BCWG+-ND | 5V Low Power Voltage Out 12-Bit D/A Converter* ieee alibi Tass} 
* RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 


DATA CONVER IN (Continued) Part No. Description 1 25 100 
- MAX1494CCJ+-ND | 4.5-Digit Single Chip ADC with LCD Driver* 20.01 15.10 9.70 
ae Price Each MAX1495CCJ+-ND | 4.5-Digit Single Chip ADC with LCD Driver* 17.09 12.90 8.28 
Description 125 __—100 MAX5100AEUP+-ND | 2.7 to 5.5V, Low Power, Quad, Parallel 8-Bit DAC with 
MAX531BCPD+-ND | 5V Voltage Out 12-Bit Serial D/A Converter* . TSS 729 7253) Rail-to-Rail Voltage Output ... ..20-TSSOP 9.57 7.22 4.34 


ios) hes Tae) MAX5102AEUE+-ND | 2.7 to 5.5V, Low Power, Dual, Parallel 8-Bit DAC with 
2412 18.20 11.68 Rail-to-Rail Voltage Output* ... = 
24.12 18.20 11.68 MAX5102BEUE+-ND | 2.7 to 5.5V, Low Power, Dual, Parallel 8-Bit DAC with 
11.18 844 6.70 Rail-to-Rail Voltage Output* 
7.90 5.96 3.83 MAX5156BCEE+-ND | Low Power, Dual, 12-Bit Voltag: 
8.61 650 4.17 Configurable Output* 
861 650 4.17 MAX5250BCAP+-ND | 5V, 10-Bit Quad Voltage Output Serial DAC’ 


MAX531BCSD+-ND | 5V Voltage Out 12-Bit Serial D/A Converter* .. 
MAX532BCPE+-ND | Dual, Serial In, Voltage Out, 12-Bit Multiplying DAC* 
MAX532BCWE+-ND | Dual, Serial In, Voltage Out, 12-Bit Multiplying DAC* 
MAX533ACEE+-ND | 2.7V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC* 
MAX533BCEE-ND 2.7V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC .. 
MAX533BCEE+-ND | 2.7V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC* 
MAX534BCEE+-ND | 5V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC*... 


.16-TSSOP 7.69 5.80 3.42 


-16-TSSOP 641 484 2.85 


16-QSOP 1842 13.90 11.04 
15.18 11.46 7.35 


MAX534BCPE-ND —_| 5V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC. 861 650 4.17 Nee aia aN Fron cuat Volos Dutput Serial DAG S04 Mee oe 
MAX534BCPEs-ND__|5V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC* 861 6.50 4.17 +-ND | 3V, 10-Bit Quad Voltage Output Seria 18 11.46 7. 

as oe we ee MAXS5253BCAP+-ND | 3V’ 12-Bit Quad Voltage Output Serial DAC* 31.99 2414 15.48 
been OULU] SV, 19-Bit Voltage Out Serial D/A Converter 15.18 11.46 7.35) axs258EEE+-ND | 5V, Low Power, 8-Bit Octal DAC with R/R Output Buffer 861 650 3.82 
Ee eeeaeaegt agg) Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter 48.97 36.96 23.70 | Maxs259EEE+-ND__ | 3V, Low Power, 8-Bit Octal DAC with R/R Output Buffer 861 650 3.82 


MAX536BCPE+-ND | Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter* . 48.97 36.96 21.74 


MAXS36BCWE+-ND | Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter* 48.97 36.96 23.70 Meee ea aan Oy SY. 12-bit vaio Ate eo 1S eee ee 
MAX537ACWE+-ND__| Calibrated, Quad, 12-Bit Volt. Out DAC with Serial Interface* 68.56 51.74 41.07 MAX5354CPA-ND 5V. 10-Bit Voltage Output Serial DAC : 761 574 3.69 
MAX538BCPA+-ND | Low Power SV, 12-Bit Serial D/A Converter* .. 13.86 10.46 6.71 MAX5354CPA+-ND | 5V, 10-Bit Voltage Output Serial DAC 761 5.74 3.69 


13.86 10.46 6.71 MAX5354CUA+-ND_| 5V, 10-Bit Voltage Output Serial DAC*. 
13.86 10.46 6.71 MAX5355CUA+-ND | 3.3V, 10-Bit Voltage Output Serial DAC 
13.86 10.46 6.71 REFO1CSA+-ND. 10V Precision Voltage Reference® .... 
28.01 21.14 28.01 
28.01 21.14 13.56 
25.71 19.40 12.44 
20.88 15.76 10.11 


MAX538BCSA+-ND | Low Power 5V, 12-Bit Serial D/A Converter .. 
MAX539BCPA+-ND | Low Power 5V, 12-Bit Serial D/A Converter .. 
MAX539BCSA+-ND | Low Power 5V, 12-Bit Serial D/A Converter* . 
MAX541CCPA-ND 5V, 16-Bit Serial Voltage Out D/A Converter... 
MAX541CCPA+-ND | 5V, 16-Bit Serial Voltage Out D/A Converter* 
MAX541CCSA+-ND | 5V, 16-Bit Serial Voltage Out D/A Converter* 
MAX543BCPA+-ND | CMOS 12-Bit Serial Multiplying D/A Converter* 


8.29 6.26 4.03 
8.90 672 4.31 
3.79 286 1.90 


MAX543BCSA+-ND | CMOS 12-Bit Serial Multiplying D/A Converter* 16.72 1262 8.10 Digi-Key Price Each 
MAX544BCPA+-ND__| 5V, 14-Bit Serial Voltage Out D/A Converter* 22.23 16.78 10.77 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX544BCSA+-ND | 5V, 14-Bit Serial Voltage Out D/A Converter* 22.23 16.78 10.77 MAX200CPP-ND +5V Powered, Five RS-232 Trans. with Power Shutdown 

MAX547BCQH+D-ND | Octal 13-Bit Voltage Out DAC/Parallel Interface* 84.54 63.80 40.90 and pF External Capacitors 8.24 6.22 3.99 
MAX548ACPA+-ND | 2.5V-5.5V Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converter 5.38) 4.029 2:37 MAX201CPD-ND 45V/+9V to +13.2V, Dual RS-232 Transceiver with 

MAX548ACUA+-ND | 2.5V-5.5V Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converter 5.33 4.02 2.57 AF External Capacitors... sven 3.31 2.50 1.60 
MAXS549ACPA+-ND__| 2.5V-5.5V Dual 8-Bit Voltage Out D/A Converter 5.06 3.82 2.25 MAX20 CWESCNDIS) +5V/+9V to +13.2V, Dual RS-232 Transceiver with 

UE SIRES SEL 10-Bit S00Ksps ADC with FIFO ees MAX202CPE+-ND civ aa naa ano with .1,1F External Capacitors* ia 3 a 
Re le cad Rae EES ea ces cece MAX202CSEs-ND | +5V Dual RS-232 Transceiver with 1 External Capacitors* 331 250 1.60 


11.90 3.98 5.76 MAX202CWE+-ND | +5V Dual RS-232 Transceiver with .1p)F External Capacitors* ... 3:1) 72:50)" 1/60 


MAX1029BCEP+-ND | 10-Bit 300Ksps ADC with FIFO 


5 ‘i ; MAX202ECPE+-ND | +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected* 419 316 2.02 
MESIDSOEETzaNDam| 10-Bit S00Ksps ADC with ae Peis Nes lee MAX202ECSE+-ND _| +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected* 419 346 202 
MAX1031BETI--ND |10-Bit 300Ksps ADC with FIFO 28-T0FN 15.56 11.74 7.54 MAROUSEGHESAID LAV REDE Thaseconer ESD Praisaied® Ae 
MAX1036EKAsTCT-ND | 4.5V Low Power 8-Bit, 4-Channel Serial AD SOT-23-8 5.04 380 3.33 MROREEES TRAIN “EV ecbe0 Teche’ Eh brotocgs Ay aS ac 
Hee An Tene cape eee EET Coae MAX202ESEs-ND —_| +5V Dual RS-232 Transceiver with .1yF External Caps*. 3.98 3.00 192 

HHA it -4-Channel, Serial “23-8 Bo! : : MAX203CPP+G36-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transceiver* 745 5.62 3.61 
MAX1037EKAsTTR-ND |2.7V Low Power 8-Bit, 4-Channel Serial ADC SOT-23-8 7600.00/2,500 ESCH ONCTANIN «SV Powered” Dual RS-239 Tranenetver* a BD AGI 
MAX1038AEEE+-ND |2.7V Low Power 8-Bit, 12-Channel Serial ADC* 76-0S0P 578 436 257 MAXZOBECWPsG36-NDI 4BV RS-232 Transceiver, ESD Protected OF AmRH AMIGO 


MAX1039AEEE+-ND | 2.7V Low Power 8-Bit, 12-Channel Serial ADC* 
MAX1044CPA+-ND | CMOS Switchcap Voltage Converter’ ............. 
MAX1060BCEI+-ND | 5V, 10-Bit, 4-Channel Serial ADC with Reference*. 
MAX1061BCEI+-ND | 3V, 10-Bit, 4-Channel Serial ADC with Reference*. 
MAX1063BCEG+-ND | 3V, 10-Bit, 2-Channel Serial ADC with Reference*. 
MAX1065BEUI+-ND | Low Power 14-Bit ADC with Parallel Interface* . 
MAX1066BCUP+-ND | Low Power 14-Bit ADC with Parallel Interface* .. 
MAX1067BCEE+-ND | Multichannel 14-Bit 200Ksps ADC*............ 
MAX1110CAP+-ND | 2.7V, 8-Bit, 8-Channel Serial ADC with Reference 
MAX1111CEE+-ND | 2.7V, 8-Bit, 8-Channel Serial ADC* 
MAX1112CAP+-ND | 5V Low Power 8-Bit Serial ADC* 
MAX1113CEE+-ND | 5V Low Power 8-Bit Serial ADC* 
MAX1115EKA+TCT-ND | 2.7V Low Power 8-Bit Serial ADC 


16-QSOP 5.78 4.36 2.57 MAX203EEWP+G36-ND| +5V RS-232 Transceiver, ESD Protected* 
-8-Dip 2.68 2.02 1.35 MAX204CPE+-ND | +5V Quad RS-232 Transceiver with .1yF External Capacitors* 
28-QSOP 13.94 10.52 6.75 MAX205CPG+G36-ND| +5V Powered, 5-Channel RS-232 Transceiver* 
28-QSOP 12.69 9.58 6.81 MAX206CWG+-ND | 5V RS-232 Transceiver with .1y1F External Caps, 
24-QSOP 1211 9.14 6.49 4 Drivers/3 Receivers® .... 
8-TSSOP 27.27 20.58 14.70 MAX207CNG+-ND ‘| 5V RS-232 Transceiver with .1)F External Caps, 
0-TSSOP 23.27 17.56 12.54 5 Drivers/3 Receivers® .... 
16-QSOP 21.31 16.08 10.73 MAX207CWG+-ND | 5V RS-232 Transceiver with . 
20-SSOP 5.91 446 2.87 5 Drivers/3 Receivers® .... 
535 404 2.59 MAX208CAG+-ND 5V RS-232 Transceiver with .1pF External Caps, 
591 446 2.86 4 Drivers/4 Receivers® .... 
535 4.04 2.38 MAX208CNG+-ND 5V RS-232 Transceiver with .1pF External Caps, 
337 2154) 2199) 4 Drivers/4 Receivers® .... 


11.61 8.76 5.16 
5.88 444 2.85 
16.38 12.36 7.92 


7.55 5.70 3.65 


755 5.70 3.65 


7.55 5.70 3.65 


7.95 6.00 3.85 


7.55 5.70 3.65 


MAX1115EKAsTTR-ND |2.7V Low Power 8-Bit Serial ADC* . 5080.00/2,500 MAX208CWG+-ND - Be ee eee -1uF External Caps, eens 
MAXTT18EKA+TCT-ND |2.7V Low Power 2-Channel, 8-Bit Serial ADC* 270 204 179 rivers/4 Receivers : i : ’ 

MAX1118EKA+TTR-ND |2.7V Low Power 2-Channel, 8-Bit Serial ADC* 4080.00/2,500 MAX209CNG-ND saat 3 RS-282 Transmitters and 6 RS-232 ; oeee 
MAX1119EKA+TCT-ND | 4.5V Low Power 2-Channel, 8-Bit Serial ADC 3.37 254 2.23 eceivers with Receiver Enable and .1yF External Caps 555.70 3.65 
MAX1119EKA+TTR-ND | 4.5V Low Power 2-Channel, 8-Bit Serial ADC* 5080.00/2,500 MAK21 CRLND IS) +5V Powered, 4 AS-232 Transmitters and 5 RS-282 

MAX1136EUA+-ND _|4.5V Low Power 10-Bit, 4-Channel Serial ADC* 837 6.32 3.72 Receivers with .1)F External Caps.*....... 7.95 6.00 3.85 


MAX1137EUA-ND 12.7V Low Power 10-Bit. 4-Channel Serial ADC* MAX211CWI+-ND +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 


MAX1138EEE+-ND | 4.5V Low Power 10-Bit, 12-Channel Serial ADC 
MAX1139EEE+-ND | 2.7V Low Power 10-Bit, 12-Channel Serial ADC 
MAX1202BCAP+-ND | 5V, 12-Bit 8-Channel Serial ADC with 3V Digital Interface* 
MAX1202BCPP-ND | 5V, 12-Bit 8-Channel Serial ADC with 3V Digital Interface. 
MAX1202BCPP+-ND | 5V, 12-Bit 8-Channel Serial ADC with 3V Digital Interface* 
MAX1226BCEE+-ND | 12-Bit, 300Ksps ADC with FIFO*.. 
MAX1227BCEE+-ND | 12-Bit, 300Ksps ADC with FIFO*.. 
MAX1228BCEP+-ND | 12-Bit, 300Ksps ADC with FIFO*.. 
MAX1229BCEP+-ND | 12-Bit, 300Ksps ADC with FIFO*.. 


ee oe ae Receivers with .1pF External Caps.*...... Tess) Fod0) eis) 

‘ ‘ ‘ MAX211ECAl+-ND | +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 
9.09 6.86 4.04 Receivers with (pF Ext. Caps., 15Kv ESD* 
Bode ee ea WAXOTSCWI-ND | +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 Receivers 
_ = : (2 active in shutdown) with 0.1pF External Caps. ‘ 
20-Dip 20.11 15.18 9.75 MAX213CWI+-ND | +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 Receivers 
16-QSOP 13.78 10.40 6.67 (2 active in shutdown) with 0.1yF External Caps.*....... 
16-QSOP 13.78 10.40 6.67 MAX213EEAI+-ND | +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 5 RS-232 Receivers 
20-QSOP 15.18 11.46 7.35 (2 Active in Shutdown) with 0.1pF External Caps* 


20-QSOP_ 15.18 11.46 7.35 MAX214CWI+-ND | Programmable DTE/DCE, 5V RS-232 Transceiver*. 


917 6.92 4.43 


755 5.70 3.65 


7.55 5.70 3.65 


11.45 8.64 6.65 
9.06 684 4.39 


MAX1230BCTI+-ND | 12-Bit, 300Ksps ADC with FIFO*. .28-TOFN 16.51 12.46 7.99 MAX218CPP-ND 1.8V to 4.25V Powered True RS-232 Dual Transceiver 474 3.58 2.30 
MAX1236EUA+-ND | 4.5V, 12-Bit, 4-Channel Serial ADC* 8-MAX 11.71 8.84 5.90 MAX218CPP+-ND 1.8V to 4.25V Powered True RS-232 Dual Transceiver*. 474 358 2.56 
MAX1237EUA+-ND | 2.7V, 12-Bit, 4-Channel Serial ADC* 11.71 884 5.90 MAX218CWP-ND 1.8V to 4.25V Powered True RS-232 Dual Transceiver 474 3.58 2.30 
MAX1238EEE+-ND | 4.5V, 12-Bit, 12-Channel Serial ADC* . 12.75 962 6.42 MAX221CUE+-ND 5V, Single RS-232 Transceiver with Shutdown*..... 2.70 2.04 1.20 


MAX1239EEE+-ND | 2.7V, 12-Bit, 12-Channel Serial ADC* . 12.75 962 6.42 MAX222CPN+-ND 5V High Speed RS-232 Driver Receiver with Shutdown* 488 368 245 
MAX1241AESA-ND | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADC. 18.55 14.00 824 MAX222CWN+-ND | 5V High Speed RS-232 Driver Receiver with Shutdown* 488 3.68 2.45 
MAX1241AESA+-ND_|2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADC 18.55 14.00 8.24 MAX222EWN+-ND | SV High Speed RS-232 Driver Receiver with Shutdown* 5.83 4.40 2.93 
MAX1241BCPA+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADC 12.91 9.74 6.24 MAX225CWI+-ND | +5V Multichannel RS-232 Driver/Receiver* . 18.97 14.32 8.42 


1291 9.74 624 MAX225CWI+G36-ND | +5V Multichannel RS-232 Driver/Receiver*. 18.97 14.32 8.42 


MAX1241BCSA+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADC 


MAX1243BCSA+-ND | 2.7V Low Power 10-Bit Single Channel Serial ADC 7.76 586 3.76 MAX230CPP-ND +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters with Power Shutdow! 8.24 6.22 3.99 
MAX1247ACEE+-ND |2.7V Low Power 12-Bit, 4-Channel Serial ADC* 22.87 17.26 10.15 MAX231CPD+-ND aot ana ey eam Dual RS-232 Transmitters Bate at key 
Hee eee ey ERAT MMUe ava i eunes tar Ae eat co MAX232ACPE+-ND | +5V Powered, HS Dual RS-232 Transmitters and Receivers* 551 416 277 


5.51 4.16 2.77 


15.00 11.32 7.25 MAX232ACSE+-ND__| +5V Powered, HS Dual RS-232 Transmitters and Receivers* .. 
488 3.68 2.45 


MAX1247BCPE+-ND | 2.7V Low Power 12-Bit, 4-Channel Serial ADC* : 7 
11.21 846 5.43 MAX232ACWE+-ND | +5V Powered, HS Dual RS-232 Transmitters and Receivers*.... 


MAX1249BCEE-ND | 2.7V Low Power 10-Bit, 4-Channel Serial ADC 


MAX1249BCPE-ND | 2.7V Low Power 10-Bit, 4-Channel Serial ADC 12.24 9.24 5.93 SETS oy eee en Reco nners and Recovers CSO 28 2-28 
MAX1249BCPE+-ND |2.7V Low Power 10-Bit, 4-Channel Serial ADC* 12.24 9.24 5.93 paubag +5V Powered, HS Dual AS-232 Transmitters and Recelvers*. 5.83 4.40 2.93 
a MAX232CPE+-ND. +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters and Receivers* aol 2:50) 160 


MAX1261BCEl+-ND | 3V, 250Ksps 12-Bit ADC with Reference*.. 
MAX1263BCEG+-ND | 3V, 250Ksps 12-Bit ADC with Reference* 
MAX1264BCEG+-ND |5V, 400Ksps 12-Bit ADC with Reference 


20.33" 15.34" 10.28 MAX232CWE+-ND _| +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters and Receivers 


eH MAX232ECPE+-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/ 


3.31 2.50 1.60 


Receivers, ESD Prot.*. 419 316 2.02 
MAXT265BEEl+-ND _|3V, 265Ksps 12-Bit ADC with Reference*.. pocomrenominsy | (MeoserreeenOMl Sv Powered, Dual AS-29 Trarcuition) 
MAX1266BEEI+-ND | 5V, 420Ksps 12-Bit ADC with Reference*. 23.98 18.10 11.32 Receivers, ESD Prot *. 419 346 202 


MAX1267BCEG+-ND |3V, 265Ksps 12-Bit ADC with Reference* 


i 18.97 14.32 8.42 MAX232ECWE+-ND_ | +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/ 
MAX1268BCEG+-ND | 5V, 420Ksps 12-Bit ADC with Reference 


18.97 14.32 8.95 Receivers, ESD Prot.*. 


-16-SOIC 419 3.16 2.02 


MAX1270ACNG+-ND_|Multirange, +5V, 8-Channel Serial 12-Bit ADC* . 33.81 25.52 16.37 MAX232EEPE+-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/Receivers, ESD Prot.*..16-Dip 5.41 4.08 2.62 
MAX1270BCAI+-ND | Multirange, +5V, 8-Channel Serial 12-Bit ADC* . 27.06 20.42 12.26 MAX232EESE+-ND | +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/ 
MAX1285BCSA+-ND | 300Ksps, Single Supply, Low Power, Serial 12-Bit ADC*. 8-SOIC 16.48 12.44 9.87 Receivers, ESD Prot.*. 16-SOIC 5.41 4.08 2.62 


MAX1491CAl+-ND 3.5-Digit, Single Chip ADC with LCD Driver* . 28-SSOP 12.06 9.10 5.36 MAX232EPE+-ND +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/Receivers* .. 3.98 3.00 1.92 
MAX1492CAlI+-ND 3.5-Digit, Single Chip ADC with LCD Driver* . 28-SSOP 14.95 11.28 7.24 MAX232ESE+-ND. +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/Receivers* .. 3.98 3.00 1.92 
MAX1493CCJ+-ND__|4.5-Digit, Single Chip ADC with LCD Driver* 32-TOFN 17.09 12.90 8.28 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1115 


MAXI/WVI Reel’ —_— INTERFACE (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
MAX232EWE+-ND +5V Powered, Dual RS-232 Transmitters/Receivers® ................ 16-SOIC 3.98 3.00 1.92 MAX1490BEPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 32.52 24.54 14.36 
MAX233ACPP+G36-ND | +5V Powered, Dual RS-232 No External Components MAX1490EACPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* PRY Gare aeAeN/ 
Transmitters/Receivers* 10.76 812 6.26 MAX1490EAEPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 36.17 27.30 17.51 
MAX233ACWP+G36-ND | +5V Powered, Dual RS-232 No External Components MAX1490EBCPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 25.33 19.12 12.27 
Transmitters/Receivers* 10.76 812 626 MAX1490EBEPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 36.17 27.30 17.51 
MAX233AEPP+G36-ND | +5V Powered, Dual RS-232 No External Components MENSOSZEE UES ND ite aT Sieh GInant CAN Teneealiees- Be io 100 
Transmitters/Receivers* 14.63 11.04 7.08 sf : fs i . % 
MAX233AEWP+G36-ND| +5V Powered, Dual RS-232 No External Components MAX3053ESA+-ND | 2Mbps, Low Supply Current CAN Transceiver* 3.71 2.80 1.65 
Transmitters/Receivers* 14.63 11.04 7.08 MAX3057ASA+-ND | 2Mbps, Low Supply Current CAN Transceiver* Oil 2:80) 1065 
MAX233CPP+G36-ND | +5V Powered, Dual RS-232 No External Components MEAS OUESEDEANDg 2.3V, RS-485/RS-422 Transceiver Sets calle) 22 
Transmitters/Receivers* 7.45 5.62 3.60 MAX3070EASD+-ND [3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 538 4.06 2.61 
. > = MAX3070EEPD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 429 3.24 1.91 
MAX233EPP+G36-ND | +5V Powered, Dual RS-232 No External Components apaens 
: MAX3070EESD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 429 3.24 1.91 
Transmitters/Receivers* 8.93 6.74 4.32 ee 
MAX3071EAPA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 5.38 406 2.61 
MAX234CPE+-ND. +5V Powered Quad RS-232, Transmitters 5.88 444 2.85 MAX3071EASA+-ND | 3.3V. RS-485/RS-422 Transceiver* 538 406 261 
MAX235CPG+G36-ND | +5V Powered, 5 RS-232 No External Comp. Transmitters and =e —— ; 7 = 
; 4 H * : MAX3071EEPA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 429 3.24 1.91 
Receivers with Power Shutdown and Tri-State® ..............--sssose 24-Dip 16.38 12.36 7.92 MAX3071EESAs-ND |3.3V. RS-485/RS-422 Transceiver* 429 324 191 
MAX236CNG+-ND | +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters and 3 RS-232 MAX3072EAPA+-ND |3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 5.38 4.06 2.61 
Receivers with Power Shutdown and Tri-State* .. 7.55 5.70 3.65 MAX3072EASA+-ND_ |3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 5.38 4.06 261 
MAX236CWG+-ND ~ lene Aa ey Uae fen eGo ARS MAX3072EEPA+-ND_|3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 429 3.24 1.91 
ecelvers with F ower shutdown and [ri-otate™ ... : U MAX3072EESA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 429 3.24 1.91 
MAX237CNG+-ND +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters, 3 RS-232 Receivers* fishy dU) iE) MAX3073EAPD.-ND 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* .. 5.38 4.06 2.61 
MAX237CWG-ND +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters, 3 RS-232 Receivers....... T2558 S5570s165) MAX3073EASD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* .. 5.38 4.06 2.61 
MAX237CWG+-ND | +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters, 3 RS-232 Receivers* 7.55) 5708 53:65) MAX3073EEPD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* .. 429 3.24 1.91 
MAX238CNG+-ND +5V Powered, Quad RS-232 Transmitters/Receivers* ... 55) ol gi6a MAX3073EESD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver® .. 4.29 3.24 1.91 
MAX238CWG+-ND | +5V Powered, Quad RS-232 Transmitters/Receivers* ... 55) 76.70) 3/65) MAX3074EAPA+-ND 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* .. 5.38 4.06 2.61 
MAX239CNG+-ND +5V and +12V Powered, 3 RS-232 Transmitters and MAX3074EASA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* .. 5.38 4.06 2.61 
5 RS-232 Receivers with Receiver Enable* .. 55) 5.70) 3.65 MAX3074EEPA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* .. 429 3.24 1.91 
MAX240CMH+-ND ‘| +5V Powered, 5 RS-232 Transmitters and Receivers MAX3074EESA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 429 3.24 1.91 
with Power Shutdown and Tri-State* 12.40 9.36 6.00 MAX3075EAPA+-ND_|3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 5.38 4.06 2.61 
MAX241CWI+-ND. +5V Powered, 4 RS-232 Transmitters, 5 Receivers MAX3075EASA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . $38 4.06 2.61 
with Power Shutdown and Receiver 3-State Enable* .............. 28-SOIC 7.55 5.70 3.65 MAXS3075EEPA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 4.29 3.24 1.91 
MAX242CPN+-ND _| High Speed 5V Dual RS-232 Driver/Receiver* 18-Dip 4.88 3.68 2.36 ME NSOTSEESAY ND! aa Rede neaps tanec . ae iz 1a 
MAX242CWN+-ND | High Speed 5V Dual RS-232 Driver/Receiver* .18-SOIC 4.88 3.68 | 2.45 ua soe See Meare et ! : : 
MAXDAQEPNs-ND | High Speed SV Dual RS-232 Driver/Recever® 18-Dip 5.83 4.40 2.93 MES SUEDE So besb om! 2.2V, RS-AB5/RS-422 Transceiver’ gb) cis 20) 
J i ! i iver* e MAX3076EEPD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 429° 3.24 1.91 
MAX242EWN+-ND | High Speed 5V Dual RS-232 Driver/Receiver -18-SOIC 5.83 4.40 2.93 : 

a 2 i iver* = MAX3076EESD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 4.29 3.24 1.91 
MAX243CSE+-ND 5V Powered Dual RS-232 Driver/Receiver -16-SOIC 5.51 4.16 277 MAX3077EAPAs-ND |3.3V. RS-485/RS-422 Transceiver* 538 406 264 
MAX248EQH-D-ND _| 5V RS-232 Transceiver. -44-PLCC 26.37 19.90 11.70 Z sence ; z ‘ i 

MAX3077EASA+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 5.38 4.06 2.61 
MAX248EQH+D-ND | SV RS-232 Transceiver* . -44-PLCC 26.37 19.90 11.70 4 "Be. e iver® 
MAX249CQH+D-ND | 5V, Multi-Channel RS-232 Driver/Receiver 44-PLCC 20.27 15.30 10.20 | ee ee pe eer ee 
MAX250CPD+-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver 7.66 5.78 3.40 MAX3078EASA+-ND |3.3V RS-485/RS-422 Transceiver* . 538 4.06 2.61 
MAX250CSD+-ND _| +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver 843 6.36 3.74 MAX3078EEPA+-ND |3.3V. RS-485/RS-422 Transceiver* 429 3.24 1.91 
MAX250ESD-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver . 12.03 9.08 5.34 MAX3078EESA+-ND 33V. RS-485/RS-422 Transceiver* . 429 324 1.91 
MAX250ESD+-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver 12.03 9.08 5.34 MAX3079EAPD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 5.38 4.06 2.61 
MAX251CPD+-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver*.. 7.66 5.78 3.40 MAX3079EASD+-ND |3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 5.38 406 2.61 
MAX251CSD+-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver*.. 8.43 636 3.74 MAX3079EEPD+-ND |3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 429 3.24 1.91 
MAX251EPD+-ND +5V, Isolated RS-232 Driver/Receiver*... 10.94 8.26 4.86 MAX3079EESD+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Transceiver* . 4.29 3.24 1.91 
MAX253CPA+-ND. Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface* 2.81 212 1.36 MAX3080ECSD+-ND | 10Mbps, High Speed , Slew-Rate Limited 
MAX253CSA+-ND | Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface* 2.81 212 1.36 RS-485/RS-422 Transceiver® ......-.eese 14-SOIC 3.45 2.60 1.84 
MAX253CUA+-ND Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface* 3.07 2.32 1.36 MAX3082CPA+-ND | 10Mbps, HS, Slew-Rate Limited RS-485/RS-422 Transceiver*......8-Dip 2.99 2.26 1.33 
MAX253EPA+-ND Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface* 3.98 3.00 1.77 MAX3082CSA+-ND | 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited 
MAX253ESA+-ND Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface* 3.66 2.76 2.13 RS-485/RS-422 Transceiver*.... 2.99 2.26 1.33 
MAX256ASA+-ND 3W Primary Side Controller/Half-Bridge Driver* 6.25 472 278 MAX3082ESA+-ND | 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited 
MAX481CPA+-ND | RS-485/RS-422 Transcvr with Low Current Shutdown Mode*. 2.76 2.08 1.33 TAGES ree Tansee : 3.74 2.82 1.66 
MAX483CPA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power~......... 2.76 2.08 1.33 - ps, High Speed, Slew-Rate Limite 
MAX483ECSA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power, ESD Protected 3.42 258 1.66 RS-485/RS-422 Transceiver 2.99 2.26 1.33 
MAX485CPA+-ND | RS-485 Low Power Transceiver* 2.76 2.08 1.33 MAX3086CSD+-ND | 10Mbps, High Speed, Slew-Rate Limited 
MAX485CSA+-ND _| RS-485 Low Power Transceiver* 2.76 2.08 1.33 RS-485/RS-422 Transceiver™.......... 2.99 2.26 1.33 
MAX487CPA-ND | RS-485/RS-422 Transceiver, Slew-Rate-Limited, LP*.. 281 212 1.36 eter aaaaog ‘Mbps, High Speed, Slew. Rate Limfted Rae pagent 
MAX487CSA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver, Slew-Rate-Limited, LP* .. 281 242 1.36 : ASCE noe : eae 
MAX487ECPA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver, Slew-Rate-Limited, LP* NEW! 3.42 258 1.51 PBS ESb aN Oa 10Mbns, High Speed, Slew-Rate Limited 
MAX487ECSA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver, Slew-Rate-Limited, LP* NEW! 342 258 1.51 RS-485/RS-422 Transceiver® S74) 2.82 11:86 
MAX487EESAs-ND _ | RS-485/RS-422 Transceiver, Slew-Rate-Limited, LP* 4.93 3.72 2.38 Mepeoeecokavegg| (Mbps, 3V, LP Quad RS-422/RS-485 Receiver oe ee 
—— 5 = : MAX3095CPE+-ND | 10Mbps, 5V, Quad RS-422/RS-485 Receiver, ESD Protected 3.02 2.28 1.34 
MAX488CPA+-ND. RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Low Slew*.. 23 a22e eso! a z 4 i 
i ; MAX3095EPE-ND 10Mbps, 5V, Quad RS-422/RS-485 Receiver, ESD Protected . 4.29 3.24 1.91 
MAX488CSA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Low Slew*. 2.81 212 1.36 5 = 5 fr 
H ; MAX3096CEE+-ND | 10Mbps, 3V, Quad RS-422/RS-485 Receiver, ESD Prot. 3.02 2.28 1.34 
MAX488ECSA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Low Slew*. 3.42 258 1.66 MAX3096CSE+-ND | 10Mbps, 3V, Quad RS-422/RS-485 Receiver, ESD Prot. 302 228 1.34 
MAX488EESA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Low Power Low Slew*. 493 3.72 2.38 MAX3097ECSE+-ND 32Mbps, 3V-5.5V Triple RS-422/RS-485 Revr.. ESD Prot 8.75 660 3.39 
MAX489CPD+-ND _| RS-485/RS-422 Transceiver with Drive Enable* 2.81 212 1.36 MAX3100CEE+-ND SPI/Microwire-Compatible UART* : 7.00 5.28 3.10 
MAX489CSD+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Drive Enable* 281 212 1.36 MAX3100CPD+-ND | SPI/Microwire-Compatible UART* 7.00 5.28 3.10 
MAX489ECSD+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Drive Enable* 3.42 2.58 1.99 MAX3100EEE+-ND | SPI/Microwire-Compatible UART* 0.99 754 443 
MAX489EPD+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Drive Enable* 3.52 2.66 1.70 MAX3100EPD+-ND | SPI/Microwire-Compatible UART* 999 7.54 443 
MAX490CPA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Full Duplex 2.81 212 1.36 MAX3110ECNI+G36-ND | SPI/Microwire-Compatible UART ai 
MAX490CSA+-ND RS-485/RS-422 Transceiver with Full Duplex’ 2.81 212 1.36 RS-232 Transceiver* 11.61 8.76 5.16 
MAX490ECPA+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver with Full Duplex, ESD Protected* 3.42 258 1.66 MAX3110ECWI+G36-ND | SPI/Microwire-Compatible UART and ESD Protected 
MAX491CPD+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power*. 2.81 212 1.36 RS-232 Transceiver* 11.61 8.76 5.16 
MAX491CSD+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power*.. Pach] Pei eR) MAX3111ECWI+G36-ND | SPI/Microwire-Compatible UART and ESD Protected 
MAX491ECSD+-ND | RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power, E: 3.42 2.58 1.66 RS-232 Transceiver* 11.61 8.76 5.16 
MAX491ESD+-ND RS-485/RS-422 Transceiver, Low Power* 3.52 2.66 1.70 MAX3111EEWI+G36-ND SeUMicroulte Compas peta 
MAX560CAl+-ND 3.3V Transceiver with 2 EIA/TIA-562 Recei -232 Transceiver vs ; 34 7: 
5 SN anscalier wie EIN ee 654 3.85 | MAXS140CEIs-ND | SP//Microwire-Compatibie UAT with integrated True 
MAX562CAI-ND 2.7V-5.25V, Serial Interface. 590 347 Fail-Safe RS-485/RS-422 Transceiver* oe 9.99 7.54 4.44 
MAX562CAI+-ND 2.7V-5.25V, Serial Interface 5.90 3.47 MAX3157CAI4+-ND | High CMRR RS-485 Transceiver with +50V Isolation* ............. 28-SSOP 8.61 6.50 4.59 
MAX563CWN+-ND | 3.3V, EIA/TIA-562 Dual Transceiver 416 2.45 MAX3160EAP+-ND | +3V to +5.5V, 10A, RS-232/RS-485/RS-422 Multiprotocol 
MAXT480ACPI+-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 19.76 11.32 CERI ae ay GNA, RE-DSDINS RGIS ADD ifalepyalec TE) ess) 
a a s * BV, , 
MAX1480AEPI+-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 25.08 14.68 Transceiver* NEW! . 20.22 15.26 8.93 
MAX1480BCPI+-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface 18.88 11.80 - 
MAX1480BEPI+-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 24.52 15.34 MRSS ISLA ANG +3V to.45.5V, 1A, RS-232/R5-485/R5-422 Muttiprotocol 
MAX1480EACPI+-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 19.12 12.27 Transcelver’ 19129) 14:56) 10/28 
MAX3162CAl+-ND | +3V to +5.5V, Two Transceiver Two Receiver RS-232 Interface 
MAX1480EAEPI+-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 27.30 17.51 i is iver*® ! 
te and Single RS-485/422 Transceiver* .... ae SSOP 13.52 10.20 6.00 
MAX1480ECCPI+-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface 19.12 12.27 MAX3162EAl+-ND | +3V to +5.5V, Two Transceiver Two Receiver RS-232 Interface 
MAX1480ECEPI+-ND | Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* 27.30 17.51 and Single RS-485/422 Transceiver* 28-SSOP 19.29 14.56 8.57 
Hee eco Full Duplex, Slew Rate Ltd, Low Power RS-485 Transceiver a 138 MAX3208EAUB+-ND |4-Ch. HS Diff. 41/0 Port ESD Prot. Diode Array* NEW!...... 10-yMAX 1.35 1.02 60 
: : : + , Dual RS- erial Port with Low-Power Standby 

2 MAX3209ECUU+-ND | 12V, Dual RS-232 Serial Pr ith Low-P Standb' 

MAX1487CPA+-ND | 2.5Mbps RS-485/RS-422 Transceiver* . 212 1.36 for Motherboards/Desktops* sae .38-TSSOP 5.72 4.32 2.77 
MAX1487CSA+-ND | 2.5Mbps RS-485/RS-422 Transceiver* . 212 1.36 MAX3218CAP-ND | 1.8V to 4.25V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown . 474 358 2.10 
MAX1487ECSA+-ND | 2.5Mbps RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 2.58 1.99 MAX3218CAP+-ND _|1.8V to 4.25V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* 474 3.58 2.10 
MAX1488ECSD+-ND | RS-232 Quad Driver, ESD Protected* . 1.64 1.05 MAX3221CAE+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* RAMON AMIN IEST 
MAX1488EEPD+-ND_| RS-232 Quad Driver, ESD Protected* 2.34 1.50 MAX3221EAE+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* 4.05 3.06 1.96 
MAX1489ECSD+-ND | Quad, Low Power RS-232 Line Receiver, ESD Protected 1.64 1.26 MAX3221ECAE+-ND | 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver w/AutoShutdown, 

MAX1489EESD+-ND | Quad, Low Power RS-232 Line Receiver, ESD Prot.* NEW! 2.34 1.37 ESD Protected* ae 3.26 2.46 1.58 
MAX1490ACPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface 19.76 11.56 MAX3221EEAE+-ND | 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver w/AutoShutdown, 

MAX1490AEPG+-ND | Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface* .. 25.08 16.09 ESD Protected* iil 466 3.52 2.26 
MAX1490BCPG+-ND_| Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface™ ............... 18.88 11.05 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
INTERFACE (Continued) Part No. Description 1 25 100 
PrICGIEACIPN MAX3462CSA+-ND | 5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 718 5.42 3.50 
Rena jl Dre ‘on MAX3462ESA+-ND | 5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 10.26 7.74 4.97 
SSciniton! MAX3463CSA+-ND | 5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 7.18 542 3.50 
MAX3222CPN+-ND | 3V to 5.5V, Low Power, True RS-232 Transceiver* ... 419 3.16 2.02 MAX3463ESA+-ND | 5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 10.26 7.74 497 
MAX3223EAP+-ND__ | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown* 541 4.08 2.62 MAX3464CSA+-ND | 5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 718 5.42 3.50 
MAX3223ECAP+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown’.. 5.04 3.80 2.93 MAX3464ESA+-ND | 5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver*. 7026 7.74 497 
MAX3223EEAP+-ND | 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, MAX3465CSD+-ND | 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 3.50 264 1.70 
ESD Protected” . el sessssseeeee20-SSOP__7.21 5.44 3.49 MESS eSESD END ey pri Aaa neetrs ranscelel 395 28 1a 
5 7 i i +" SV, ps, RS-485/RS-: ransceiver* . 5 i JT 
De ecmaedit| Svc, Soe OOPS: RS 282 Transceiver with AutoShutdown, 721 544 3.63 | _MAXS467CPAs-ND_|5V, 40WMbps, RS-485/RS-422 Transceiver** 350 264 1.70 
P : : : : MAX3467CSA+-ND | 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver*. 350 264 1.70 
Hee eet 7 hs a nee RS-232 Transceiver with aD SG 2 MAX3467EPA+-ND | 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 3.95 2.98 1.91 
‘Autoshiitiewi. ESD Pistected® Ba BE az MAX3467ESA+-ND | 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 3.95 2.98 1.91 
Z selene : : ! MAX3468CSA+-ND | 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 350 2.64 1.70 
MAX3225CAP+-ND | 3V to 5.5V, 1Mbps, RS-232 Transceiver with MAX3468ESA+-ND__ | 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 3.95 298 191 
AutoShutdown* NEW... 419 316 1.85 MAXB469CSA+-ND _ | SV, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 350 264 1.70 
MAX3226EEAE+-ND | 3V to 5.5V, 250Kbps, RS-232 Transceiver with MAX3469ESA+-ND | 5V, 40Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 3.95 2.98 1.91 
AutoShutdown, ESD Protected’ ... 466 3.52 2.26 MAX3471EUA+-ND | 1.6A, RS-485/RS-422, Half-Duplex Differential Transceiver* ... 519 3.92 2.31 
MAX3227EAE+-ND | 3V to 5.5V, 1Mbps, RS-232 Transceiver with MAX3480ACPI4-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Data Interface* . 37.55 28.34 18.17 
AutoShutdown, ESD Protected* NEW..... 4.05 3.06 1.80 MAX3480AEPI+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Data Interface* . 53.64 40.48 23.82 
MAX3232CSE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver Up to 1Mbps* . 419 3.16 2.02 MAX3480BCPI+-ND | 3.3V, RS-485/RS-422 Data Interface* . 35.62 26.88 17.24 
MAX3232CUE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver Up to 1Mbps* . 416 314 1.85 MAX3480BEPI+-ND_ | 3.3V, RS-485/RS-422 Data Interface* . 50.85 38.38 24.61 
MAX3232ECAE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected*. 5.04 3.80 2.44 Here aN AY Regen Reda pate Ti . pe soe Anes 
MAX3232ECPE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected* . 5.04 3.80 2.44 + 2oV, Rom i fata Intertace™ .. . 5 
MAX3232ECWE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected*. 5.04 3.80 2.44 MED SACOEDGR SND) 3.3V, RS-485/RS-422 Data Interface® . 33.92 _25.60_ 15.05 
MAX3232EEAE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected*. 721 5.44 3.49 SE SE SREART Sy td Sav Sottine any enn cited True AEE STE TRIES 
MAX3232ESE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Prot.* NEWE........16-SOIC 5.41 4.08 2.40 : ASuise/BG-499 anecelee EelyPratactad 492 326 2.09 
MAX3232EUE+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected* .. 5.41 4.08 2.40 MAX3483EESA+-ND | 3V to 3.6V, 250Kbps and Slew Rate Limited True » 5 i 
MAX3233ECPP+G36-ND | 3V to 3.6V, 250Kbps, Dual RS-232 Transceiver, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 5.46 412 2.64 
ESD Protacted™ e.SOREG OSs 20 MAX3486CSA+-ND | 3.3V, 2.5Mbps, Slew Rate Limited, True RS-485/422 
MAX3233ECWP+G36-ND | 3V to 3.6V, 250Kbps, Dual RS-232 Transceiver, Transceiver* 3.82 288 2.21 
ESD Protected* . 880 6.64 3.90 MAX3490CSA+-ND | 3.3V, 10Mbps, Slew Rate Limited, True RS-485/422 
MAX3233EEWP+G36-ND| 3V to 3.6V, 250Kbps, Dual RS-232 Transceiver, Transceiver* ive 3.82 2.88 1.84 
ESD Protected* . 1222 9.22 5.91 MAX3490ECSA+-ND | 3.3V, 10Mbps, Slew Rate Limited, True RS-485/ 
MAX3235ECWP+G36-ND| 4.5V to 5.5V, 250Kbps, Dual ransceiver, Transceiver* 432 3.26 2.51 
ESD Protected* = 8.11 612 4.23 MAX3491ECSD+-ND | 3V to 3.6V, 12Mbps and Slew Rate Limited True 
MAX3235EEWP+G36-ND | 4.5V to 5.5V, 250Kbps, Dual RS-232 Transceiver, RS-485/RS-422 Transceiver, ESD Protected* 432 3.26 2.09 
ESD Protected* 11.24 848 5.44 MAX3491EESD+-ND | 3V to 3.6V, 12Mbps and Slew Rate Limited True 
MAX3237CAl+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver 753 5.68 3.65 nS eo/fiSetee Transceiver, ESD Rrotented ote Be 
4 ¥ eee MAX13050ASA+-ND | Industry-Standard, CAN Transceiver* 3.95 2.98 1.91 
MAX3237EAl+-ND 38V to 5.5V, True RS-232 Transceiver’ 1076 38.020 5:21 4 
j 7 MAX13080EASD+-ND| 5V RS-485/RS-422 Transceiver* . 416 3.14 1.85 
MAX3237ECAI+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected* .. 8.75 660 4.23 
- MAX13080ECSD+-ND| 5V RS-485/RS-422 Transceiver*. 379 286 1.98 
MAX3237EEAI+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver, ESD Protected*............. 11.98 9.04 5.79 4 ic a ie ge 
MAX3238EAls-ND | 3V to 5:5V. 250Kbps True RS-232 Transceiver MAX13080EESD+-ND| 5V RS-485/RS-422 Transceiver* . 4.00 3.02 177 
: aM ‘ MAX13081ECSA+-ND| 5V RS-485/RS-422 Transceiver . 323 244 157 
with Auto Shutdown Plus® wie (eke MAXIS082ECPACAND| 6V RSWABS/RS-420 Tanscever®, On Be Ge 
MAX3238ECAI-ND | 3V to 5.5V, 250Kbps True RS-232 Transceiver, ESD Prot. : 6.60 4.23 MAX13082ECSA+-ND| 5V RS-485/RS-422 Transceiver* . 310 234 1.50 
MAX3238ECAI+-ND_ | 3V to 5.5V, 250Kbps True RS-232 Transceiver, ESD Prot.* .....28-SSOP_ 8.75 6.60 4.23 MAX13082EEPAx-ND| SV RS-485/RS-422 Transceiver®. 3392564151 
MAX3241CAl+-ND 3V to 5.5V, Low Power True RS-232 Transceiver* 28-SSOP 7.53 5.68 3.65 MAX13082EESA+-ND| 5V RS-485/RS-422 Transceiver* . 3.34 252 1.49 
MAX3241EAI+-ND | 3V to 5.5V, Low Power True RS-232 Transceiver* 28-SSOP 10.76 812 5.21 MAX13083ECPD+-ND] 5V RS-485/RS-422 Transceiver* . 3.84 2.90 1.87 
MAX3241ECAl+-ND_ | 3V to 5.5V, LP True RS-232 Transceiver, ESD Protected™........28-SSOP 8.75 6.60 4.23 MAX13083EEPD+-ND| 5V RS-485/RS-422 Transceiver* . 4.05 3.06 1.96 
MAX3241EEAI+-ND_ | 3V to 5.5V, LP True RS-232 Transceiver, ESD Protected* 28-SSOP 11.98 9.04 5.79 MAX13083EESD+-ND| 5V RS-485/RS-422 Transceiver* . 4.00 3.02 1.93 
MAX3243CAl4+-ND _ | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown’ .. 28-SSOP__7.53 5.68 3.65 MAX13085EASA+-ND| 5V RS-485/RS-422 Transceiver* . 350 2.64 1.70 
MAX3243EAI+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown’ ... 28-SSOP 10.76 812 5.21 MAX13085ECSA+-ND) 5V RS-485/RS-422 Transceiver* . 3.10 2.34 1.50 
MAX3243ECAI+-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, Wi ee ey Beale Hanscever aa oes ipl 
ESD Protected* 28-SSOP 8.75 6.60 4.23 ; i ‘ iver". : ; : 
MAX3244ECAI4-ND_ | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, MAX13086EEPD+-ND| SV RS-485/RS-422 Transceiver* . 4.05 3.06 1.96 
rs Poi zessor _975_aen_ 428, | MANTDRESDY AO] Tee weal 
7 7 +-NID | 5' -485/RS- ransceiver* . 5. 5; E 
MAX3244ECWI-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, MAX13089EASD+-ND| 5V RS-485/RS-422 Transceiver* 411 310 183 
ESD Protected..... 875 6.60 4.23 MAX13485EESA+-ND | Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceiver* 307 232 1.36 
MAX3245ECAI+-ND vie eae sae Transceiver with AutoShutdown, Sai Foe. aba MAX13486EESA+-ND| Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceiver* 3.07 232 1.36 
rotecte . e = i 
eee MAX13487EESA+-ND | Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceiver* 3.07 232 1.36 
MAXS245EEWI-ND | 3V to 5.5V, RS-232 Transceiver with AutoShutdown, MAX13488EESA+-ND | Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceiver* 3.07 232 1.36 
ESD Protected... a -28-SOIC_ 13.06 9.86 5.79 MXL1344ACAG+-ND | 5V, Multiprotocol, Software-Selectable Cable Terminator*.......24-SSOP 14.58 11.00 7.06 
MAX3250CAl4-ND | 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver* 28-SSOP 8.61 650 4.17 MXL1535ECWI+-ND | 3V to 5V, RS-485/RS-422 Transceiver*... 11.26 8.50 5.00 
MAX3250EAl+-ND 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transceiver* NEW! 28-SSOP 11.47 8.66 5.07 MXL1543CAl+-ND 5V Multiprotocol, Software-Selectable Clock/Data 
MAX3291EPD-ND | 5Mbps to 10Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver 14-Dip 951 718 4.22 Transceiver* 16.32 12.32 7.90 
MAX3291EPD+-ND | 5Mbps to 10Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* . 9.51 7.18 4.22 MXL1544CAl+-ND 5V Multiprotocol, Software-Selectable Control 
MAX3292ESD+-ND__| Prog. up to 10Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 9.51 7.18 4.22 Transceiver* 13.25 10.00 5.88 
MAX3311CUB+-ND | 460Kbps, 1A Supply Current RS-232 Transceiver® ................ 10-uMAX 260 1.96 1.15 
MAX3311ECUB+-ND | 460Kbps, 1A Supply Current RS-232 Transceiver, x POWER AND BATTERY 
ESD Protected* ~ 292 220 1.29 UAXL/VI MANAGEMENT 
MAX3311EEUB+-ND | 460Kbps, 1A Supply Current RS-232 Transceiver, = 
ESD Protected* . 10-MAX 3.79 2.86 1.68 Blot Ket Aue Price Fach ‘0 
MAX3313CUB+-ND | 460Kbps, 1A Supply Current RS-232 Transceiver* .. 260 1.96 1.15 - P 5 ; 
MAX3313ECUB+-ND | 460Kbps, 1A Supply Current RS-232 Transceiver, MAX603CSA+-ND 5V or Adj, LDO, Low 10, 500mA Linear Regulator* 477 360 2.12 
ESD Protected* Ses a 292 2.20 1.29 MAX603CPA+-ND 5V or Adj., LDO, Low 10, 500mA Linear Regulator’ 435 3.28 1.92 
MAX3319ECAE+-ND | 2.5V, 1A, 460Kbps, RS-232 Transceiver"... 5.49 4.14 2.44 Ni as a Tee no io, Spon Linear Regulator * bor aoe Be 
MAX3320TEAP-ND _| 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver with AutoShutdown 649 4.90 2.89 RES CCRT Ateee oe Loy bee Fee ee Gigs 
MAX3320TEAP+-ND | 3V to 5.5V, True RS-232 Transceiver with AutoShutdown 649 490 287 2a usta ’e ow Dropout Reguator : t : 
MAX3380ECUP+-ND | 1A, 460Kbps, RS-232 Transceiver* 628 474 278 MSOF SAND Aaislable Low Dropout Ree as Pe aoe Ve 
> ° jaar +" ‘egulatet arge-Pump onverter’ . h { 
Pes ceeoe iaegnog) (HA, 460Kbps, RS-292 Transcelver GES Gi) eet MAX619ESA+-ND | Regulated 5V Charge-Pump DC/DC Converter* 6.02 454 266 
MAX3386ECUP+-ND | 3V, 250Kbps, RS-232 Transceiver, ESD Protected 5.70 4.30 2.75 MAX627CSA+-ND Dual Non-Inverting P MOSFET Driver* 387 292 195 
MS eoocee Gan) SV, 250Kbps, RS-232 Transceiver, Auto Shutdown, MAX620ESA:-ND | High Voltage, Boost or inverting DC/DC Converter 737 556 3.26 
ESD Protected* 7.34 5.54 3.25 . - - “ 
7 z - MAX630CSA-ND CMOS Step-Up Switching Regulator 7.95 6.00 3.52 
MAX3387EEUG+-ND Soe and i 232 Transceiver, Auto Shutdown, oa-tssop WORemee etn MAX630CSA+-ND | CMOS Step-Up Switching Regulator 795 6.00 3.84 
Bat Oe - : : ; : MAX631ACPA-ND | +5V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulato 686 5.18 3.05 
Here ia ra peat ie set asa NEN eens su ae ia MAXG31ACPA+-ND | +5V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulator 686 5.18 3.05 
: oe : : ; MAX631ACSA-ND _| +5V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulat 740 5.36 3.44 
MAX3420EETG+-ND | USB Peripheral Controller with SPI Intertace* ‘D4-TOFN 7.90 5.96 3.51 REIRCSRET sae Gini ane St nin ae ST OmETaaaa 
MAX3420EEVKIT-2+-ND | Evalution Kit for MAX3420E* a ile Serene MAX632ACPA+-ND | +12V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulator* . 6.86 5.18 3.05 
MAX3421EEHJ+-ND | USB Peripheral/Host Controller with SPI Interface* 11.10 838 4.93 MAX632ACSA-ND +12V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulator. 710 536 3.44 
Mate EET ND ae ranbhera ost vontrolar w/SPI Interface* ace 8.26 4.86 MAX632ACSA+-ND | +12V/Adjustable Output CMOS Step-Up Switching Regulator* . 710 536 3.15 
At ‘valuation Kit for oe fee 5 mane em MAX634CPA+-ND CMOS Micropower Inverting Switching Regulator* 6.52 4.92 3.16 
MAX3430CPA+-ND | 80V Fault Protected RS-485 Transceiver* 2 5.54 418 2.46 MAX634CSA+-ND CMOS Micropower Inverting Switching Regulator* 7418 542 3.48 
MAX3430CSA+-ND | 80V Fault Protected RS-485 Transceiver* . 5.54 4.18 2.46 MAX635ACPA+-ND | -5V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulato 686 5.18 3.32 
MAX3430EPA+-ND | 80V Fault Protected RS-485 Transceiver* . 6.89 5.20 3.06 MAX635ACSA+-ND | -5V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator 710 536 3.44 
MAX3430ESA+-ND | 80V Fault Protected RS-485 Transceiver* . 689 5.20 3.06 MAX636ACPA+-ND | -12V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator* 686 5.18 3.05 
MAX3440EEPA+-ND | GOV Fault Protected RS-485/J1708 Transceiver 5.41 4.08 2.40 MAX636ACSA+-ND__| -12V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator* 710 5.36 3.44 
MAX3440EESA+-ND_ | GOV Fault Protected RS-485/J1708 Transceiver* 5.41 4.08 2.40 MAX637ACPA+-ND | -15V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator* 686. 518 3.32 
MAX3453EETE+-ND | +15kV ESD Protected USB Transceiver* 1.80 1.36 .80 MAX637ACSA+-ND | -15V/Adj. Output CMOS Inverting Switching Regulator* 710 5.36 3.44 
MAX3454EETE+-ND | +15kV ESD Protected USB Transceiver* 1.80 1.36 80 MAX638ACPA-ND | 5V Adj. Output CMOS Step-Down Switching Regulato! 6.86 5.18 3.05 
MAX3454EEUD+-ND | +15kV ESD Protected USB Transceiver* 1.80 1.36 .80 MAX638ACPA+-ND | 5V Adj. Output CMOS Step-Down Switching Regulator* 6.86 5.18 3.05 
MAX3460CSD+-ND | 5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 14-SOIG 748 5.42 3.48 MAX638ACSA+-ND_| 5V Adj. Output CMOS Step-Down Switching Regulator* 710 5.36 3.44 
MAX3460ESD+-ND | 5V, 20Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver* 14-SOIC 10.26 7.74 4.97 * RoHS Compliant (Continued) 
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MAXI/WVI Reel POWER AND BATTERY MANAGEMENT (Continued) 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eacha 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX641ACSA+-ND | Fixed Output 10W CMOS Step-Up Switching Regulator*.. FAO) 5:36 3:15) MAX1715EEI+-ND Ultra High Efficiency, Dual Step-Down Controller for 
MAX641AESA+-ND | Fixed Output 10W CMOS Step-Up Switching Regulator’ 8-SOIC 11.05 834 4.91 Notebook Computers*.... 8.11 612 4.23 
MAX660CPA+-ND 100mA CMOS Monolithic Voltage Converter* “Dip 6.94 5.24 3.50 MAX1724EZK33+TCT-ND |3.3V, Step-Up DC/DC Converter* .. 3.63 2.74 2.40 
MAX660CSA+-ND 100mA CMOS Monolithic Voltage Converter* SOIC 7.29 5.50 3.68 MAX1724EZK33+TTR-ND )3.3V, Step-Up DC/DC Converter* . 5480.00/2,500 
MAX662AGPA+-ND_| 12V Supply for Flash Memory* 8-Dip 4.80 3.62 2.32 MAX1724EZK50+TCT-ND |5V/, Step-Up DC/DC Converter* 3.63 274 2.40 
MAX662ACSA+-ND | 12V Supply for Flash Memory* 8-SOIC 4.90 3.70 237 MAX1724EZK50+TTR-ND |5V, Step-Up DC/DC Converter* 5480.00/2,500 
MAX663CPA+-ND Dual Mode™ 5V/Prog. Micropower Voltage Regulator* “Dip 4.21 3.18 2.03 MAX1737EEI+-ND Stand-Alone Switch-Mode Lithium-lon Battery 
MAX663CSA+-ND Dual Mode™ 5V/Prog. Micropower Voltage Regulator* 464 3.50 2.24 Controller* 7.76 5.86 3.45 
MAX663ESA+-ND | Dual Mode™ 5V/Prog. Micropower Voltage Regulator* 689 5.20 3.34 MAX1745EUB+-ND —|High Voltage, Step-Down DC/DC Controller* 7.50 5.66 3.99 
MAX664CSA+-ND Dual Mode™ 5\V/Prog. Micropower Voltage Regulator* 5.64 4.26 2.73 MAX1758EAl+-ND — |Stand-Alone Switch-Mode Lithium-lon Battery Charger 
MAX665CPA-ND CMOS +8V/Switched-Capacitor Voltage Converter .. 994 7.50 4.81 with Internal 28V Switch* 959 7.24 426 
MAX665CPA+-ND —_ | CMOS +8V/Switched-Capacitor Voltage Converter 9.94 7.50 4.81 MAX1759EUB+-ND  |Buck/Boost Regulating Charge Pump* 633. 478 281 
MAX666CPA+-ND | CMOS +5V/Adj. Voltage Regulator with Low Battery Detector* 488 368 2.36 MAX1760EUB+-ND |0.8A, Low-Noise, 1MHz, Step-Up DC/DC Converter 6.97 5.26 3.09 
MAX666CSA+-ND | CMOS +5V/Adj. Voltage Regulator with Low Battery Detector* 5.35 4.04 2.59 MAX1771CPA+-ND  |12V or Adj. Out Step-Up DC/DC Converter 90% Efficient. 445 336 2.15 
MAX666ESA+-ND. CMOS +5V/Adj. Voltage Regulator with Low Battery Detector* ...8-SOIC 8.32 6.28 4.02 MAX1771CSA+-ND —|12V or Adj. Out Step-Up DC/DC Converter 90% Efficient* 488 3.68 2.16 
ee ate so Erogremua® ae pelea tere ela - a8 He pus MAX1771ESA+-ND___|12V or Adj. Out Step-Up DC/DC Converter 90% Efficient 6.65 5.02 2.95 
+ +5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator f ke y z Tchami a‘ “Id * 
MAX667EPA+-ND | +5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator* 713 538 3.59 Nea OL a eee : ee ase one 
MAX667ESA+-ND +5V//Programmable Low Dropout Voltage Regulator* Tey Gey ee MAX1791EUB+-ND _ |High Efficiency, Step-Down Controller* . 5.67 428 275 
MAX668EUB+-ND__| 1.8V to 28V Input, PWM Step-Up Controller* 5434.10 _ 2.46 MAX1792EUA15-ND_ |1.5V or Adj., 500mA LDO Linear Regulato 318 240 1.41 
MAX680CPA+-ND +5V to +10V Voltage Converter* . 448 3.38 2.17 4 A i * 
MAX6BOCSA+-ND | +5V to +40V Voltage Converter*. 490 370 238 a —— —- ——— Sata En . — — _ 
MAX680EPA+-ND — | +5V to +10V Voltage Converter*. 6.15 4.64 2.74 NEN pRaIEGa ow oupply wurrent step p olIverter ; : ; 
+-ND |0.8V, 500mA, Low-Voltage Linear Regulator* 3.50 2.64 1.69 
ME XCSSEU A vom 2-3V Input to Regulated SV Output Charge Pump Bell AWS eet) MAX1831EEE-ND 3A, MHz, Low-Voltage Step-Down Regulator 44.29 852 5.01 
MAX710ESE+-ND | 3.3V or 5V Output Step Up/Down DC/DC Converter*. 761 5.74 3.38 RASTER ANTOIME 9A° Amis ia ehene Se near Renileinrs “Ga GEE BUN 
MAX712CPE+-ND | Battery Fast Charge Controller for NIMH*.. 771 5.82 3.88 MAX{931EUBs-ND  |Gurrent-Limited Switch for Single USB Port" NE 217 164 97 
MAX712CSE+-ND Battery Fast Charge Controller for NIMH 8.08 6.10 3.92 - - 9 ~ ~ - - 
MAX713CPE4-ND | 3-Out Battery Fast Charge Controller for NiGa 771 5.82 3.88 MAX4420CPA+-ND — |High-Speed 6A MOSFET Driver, Non-Inverting® . 3.39 2.56 1.83 
MAX713CSE+-ND | 3-Out Battery Fast Charge Controller for NiCad/NIMH* 8.08 6.10 3.92 MAX4420ESA+-ND High-Speed 6A MOSFET Driver, Non-Inverting* . 458 3.46 2.47 
MAX730ACSA+-ND_ | 5V, Step Down, Current Mode PWM DC/DC Converter* 557 420 2.69 Me ascereua freee in eet rahe an ae Bee ie 
MAX732CWE+-ND +12V Step-Up Current Mode PWM Reg. for Flash Memory*.....16-SOIC 6.84 5.16 3.31 i : ; i 
MAX734CPA+-ND 412, 120mA Supply for Flash Memory* 8-Dip 5.01 378 2.42 MAX4820EUP+-ND +3.3V/45V, 8-Channel, Cascadabla Relay Driver with 
MAX734CSA+-ND | +12V, 120mA Supply for Flash Memory* B-SOIC 5.54 418 268 Serial/Parallel Interface* .. 3.68 2.78 1.67 
MAX738ACWE+-ND_ | 5V, Step-Down, PWM, DC/DC Converter* . 16-SOIC 670 5.06 298 MAXS035CUSA+-ND |76V, 1A, High Efficiency Step Down DC/DC Converter* . 716 5.40 3.16 
MAX743CPE+-ND _| Dual Output, Switch-Mode Regulator*... 11.24 848 4.99 MAXS062AASA+-ND |125V, 2A, High-Speed, Half-Bridge MOSFET Driver 5.11 3.86 2.47 
MAX749CPAH-ND | Digitally Adjustable LCD Bias Supply* 649490 3.14 MAXS063AASA+-ND_ |125V, 2A, High-Speed, Half-Bridge MOSFET Driver*.. 511 3.86 2.47 
MAX749CSA+-ND __| Digitally Adjustable LCD Bias Supply* 676 510 3.27 MAXS070AASA+-ND_|High Performance, Single Ended, Current-Mode 
MAX750ACSA-ND —_| Adjustable Step-Down Current Mode PWM Regulator. 8-SOIC 5.57 4.20 2.69 PWM Controller*..... 217 1.64 1.05 
MAX750ACSA+-ND | Adjustable Step-Down Current Mode PWM Regulator* 8-SOIC 5.57 4.20 2.69 MAXS5070AAUA+-ND_ {High Performance, Single Ended, Current-Mode 
MAX751CPA-ND +5V Step-Up Current Mode PWM DC/DC Converter 8-Dip 5.51 416 2.45 PWM Controller*.... 217 1.64 1.05 
MAX751CPA+-ND | +5V Step-Up Current Mode PWM DC/DC Converter* . -Dip 5.51 416 2.45 MAXS070BASA+-ND High Performance, Single Ended, Current-Mode 
MAX752CPA-ND Adjustable Step-Up Current Mode PWM Regulator -Dip 7.37 5.56 3.27 PWM Controller*.... 247 1.64 1.05 
MAX756CPA+-ND High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter* ip 480 362 2.14 MAXS070BAUA+-ND High Performance, Single Ended, Current-Mode 
MAX756CSA+-ND __| High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter* 5.38 4.06 2.60 PWM Controller* 247 1.64 1.06 
MAX757CSA+-ND Adjustable Output, Step-Up DC/DC Converter* NEW! 5.38 4.06 2.38 MAXS5086BATE+-ND | 65V, 250mA, Low Quiescent Current Linear Regulator with 
MAX758ACPA+-ND _ | Adjustable Step-Down Current Mode PWM Regulator™ 6.41 484 3.23 Adjustable Reset Delay* 4.05 3.06 2.75 
MAX761CPA+-ND 12V Adj. High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter* .. §.43 410 2.41 MAX5087BATE+-ND |65V, 400mA, Low Quiescent Current Linear Regulator with 
MAX761CSA+-ND 12V Adj. High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter* .. §.99 452 2.90 Adjustable Reset Delay* .... 424 3.20 2.06 
MAX761ESA+-ND. 12V Adj. High-Efficiency Step-Up DC/DC Converter* .. 8.14 614 3.69 MAX5094AAUA+-ND_ {High Performance, Single Ended, Current-Mode 
MAX762CSA+-ND 15V, High-Efficiency, Low 10, Step-Up DC/DC Converter* 5.99 452 3.45 PWM Controller* .... 217 1.64 1.06 
MAX764CSA+-ND —5V or Adj., High-Efficiency, Low 10, DC/DC Inverter* . 6.10 460 2.70 MAX5094BASA+-ND_ |High Performance, Single Ended, Current-Mode 
MAX764ESA+-ND —5V or Adj., High-Efficiency, Low 10, DC/DC Inverter* . 8.80 664 3.91 PWM Controller*.... as 217 1.64 1.06 
MAX765CPA-ND —12V or Adj., High-Efficiency, Low 1Q DC/DC Inverter. 5.99 452 2.65 MAX6791TPLD2+TTR-ND | High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with 
MAX765CPA+-ND —12V or Adj., High-Efficiency, Low 10 DC/DC Inverter* §.99 452 2.65 Supervisory Functions* 6480.00/2,500 
MAX765ESA+-ND —12V or Adj., High-Efficiency, Low 1Q DC/DC Inverter* 8.80 6.64 3.91 MAX6791TPSD2+TCT-ND | High-Voltage, Micropower, 
MAX766CPA-ND —15V DC/DC Inverter 5.99 452 2.90 Supervisory Functions* 429 3.24 2.84 
MAX766CPA+-ND —15V DC/DC Inverter 5.99 4152) 2.90 MAX6791TPSD2+TTR-ND |High-Voltage, Micropower, 
MAX766ESA+-ND | -12V or Adj., High-Efficiency, Low 10, DC/DC Inverter* 8.80 6.64 3.91 Sinemet panchore 6480.00/2,500 
MAX770CSA+-ND 5V or Adj., High-Efficiency, Low 10, Step-Up DC/DC MAX6792TPLD2+TCT-ND |High-Voltage, Micropower, 
Converter* 4.85 3.66 2.59 Supervisory Functions* 429 3.24 2.84 
MAX797CSE+-ND 3.3V/5V or Adj., Step-Down Controller* 16-SOIC 9.41 7.10 4.56 MAX6792TPLD2+TTR-ND | High-Voltage, Micropower, 
wsesrntg (ties insure ome rauhedees pane 1B a G8 Seta ci iat 
+ solated Transformer Driver for pplications -|I : 5 ; “Np |Hiah- 7 
MAX848ESE+-ND High-Power, Low-Noise, Step-Up DC/DC Converter* 6.36 480 2.82 CALS a) bee Micropows 429 3.24 2.84 
MAX856CSA+-ND 3.3V/5V or Adj. Output, Step-Up DC/DC Converter* ... 4133.12 1.83 MAX6792TPSD2+TTR-ND | High-Voltage, Micropower, 
MAX860ISA+-ND 50mA, Frequency Selectable, Switched-Capacitance Supervisory Functions* 6480.00/2,500 
Voltage Converter* 8SOIC 3.74 2.82 1.66 MAX6793TPLD2+TCT-ND | High-Voltage, Micropower. 
MAXBSSEUBs ND | Reguated Adjustable 2 Imering Chace Pump iOyMAK 451 340 200 Stier cencitalte Se 
+ fi be - 2 . 3 7 lara 7 
MAX873ACSA-ND | 2.5V, Low Power, Low-Drift, Precision Voltage Reference 8-SOIC 13.86 10.46 6.15 NOG /SSTREDZSTTRIND gs aie Micrepowe eenanIaean 
MAX881REUB+-ND | Low Noise Bias Supply* . TO-IMAX 5.06 3.82 2.24 MAXG793TPSDDATCT-ND | Hi Volts a Migianonee sae! 
MAX882CSA+-ND | 5V/3.3V Adjustable Low Dropout Linear Regulator BSOIC 4.11 3.10 1.83 Siaeaasan Enea 
. 2 pervisory Functions 4.03 3.04 2.66 
MAX882ESA+-ND. 5V/3.3V Adjustable Low Dropout Linear Regulator 8-SOIC 5.22 394 253 MAX6793TPSD2sTTR-ND | High-Voltage, Micropower, 
MAX883CSA+-ND 5V or Adj., LDO, Low 10, 200mA Linear Regulator 8-SOIC 84.11 3.10 1.83 Superviso ; Functions* 6080.00/2,500 
MAX889RESA+-ND | 0.5MHz, Regulated, 200mA, Inverting Charge Pump* 5.86 4.42 2.60 - P ry . - - 
MAX889TESA+-ND | 2MHz, Regulated, 200mA, inverting Charge Pump* 5.86 442 2.60 Lee NLD Pees See haa aden a 
MAX892LEUA+-ND | Current-Limited, High-Side P-Ch. Switch with Thermal SD 342 258 1.81 MCT sgt Vottaee, ae ; at 
MAX1614EUA+-ND | High-Side, N-Channel MOSFET Switch Driver* NEW! 427 322 1.80 qv lone Yonkege, Micropowel 
MAX1615EUK+TCT-ND | High Voltage, Low Power Linear Regulator* 193 1.46 1.28 Supervisory Functions 8080.00/2,500 
MAX1615EUK+TTR-ND | High Voltage, Low Power Linear Regulator* 2920.00/2,500 EES LN High-Voltage, Micropower, 
MAX1623EAPs-ND | Sync. Rectification, Low Voltage, Step-Down Regulator*. 8.86 5.20 Supervisory Functions SIS Veo 
MAX1626ESA+-ND _| 3.3V/5V, High-Efficiency Step-Down DC/DC Controller* 3.48 2.06 MAX6794TPSD2+TTR-ND |High-Voltage, Micropower, 
MAX1627ESA+-ND | Adj., High-Efficiency Step-Down DC/DC Controller .. 3.48 2.06 Supervisory Functions * .. 6080.00/2,500 
MAX1644EAE-ND —_| Sync. Rectification, Step-Down Regulator. 756 4.45 MAX6795TPLD2+TCT-ND | High-Voltage, Micropower, 
MAX1644EAE+-ND__ | Sync. Rectification, Step-Down Regulator* 7.56 4.45 Supervisory Functions 3.42 2.58 2.26 
MAX1649CSA+-ND | 5V, High-Efficiency LDO Step-Down DC/DC Controller* 96 3.74 2.19 MESO) High-Voltage, Micropower, 
MAX1649ESA+-ND | 5V, High-Efficiency LDO Step-Down DC/DC Controller* 623 470 277 Supervisory Functions * .. 5160.00/2,500 
MAX1655EEE+-ND | High-Efficiency, PWM Step-Down DC/DC Controller* 954 7.20 4.24 MAX6795TPSD2sTCT-ND | High-Voltage, Micropower, Single Linear Regulator with 
MAX1658ESA+-ND | 350mA, 16.5V Input, LDO Linear Regulator™..... 5.06 3.82 2.24 Supervisory Functions* .. aca 3.42 258 2.26 
MAX1668MEE+-ND | Multi Channel Remote/Local Temperature Sensor* 16-QSOP 9.86 7.44 4.7 MAX6795TPSD2sTTR-ND |High-Voltage, Micropower, Single Linear Regulator with 
MAX1672EEE+-ND _ | Step-Up/Down DC/DC Converter* 16-QS0P 6.84 5.16 3.03 Supervisory Functions® «oe. onan 5160.00/2,500 
MAX1673ESA+-ND | Regulator 125mA Output, Charge-Pump nverter 8-SOIC 5.33 4.02 2.36 MAX6796TPLD2+TCT-ND | High-Voltage, Micropower, Single Linear Regulator with 
MAX1674EUA+-ND | Compact, High-Efficiency, Step-Up DC/DC Converter* . 5.06 3.82 2.24 Supervisory Functions* ... aos 3.42 2.58 2.26 
MAX1675EUA+-ND | Step-Up DC/DC Converter* §.06 3.82 2.24 MAX6796TPLD2+TTR-ND | High-Voltage, Micropower, Single Linear Regulator with 
MAX1676EUB+-ND | Compact, High-Efficiency, Step-Up DC/DC Converter* . 6.43 410 2.41 Supervisory Functions* ... boca 5160.00/2,500 
MAX1681ESA+-ND | 125mA, Switched-Capacitor Voltage Converter* ... 533 402 2.36 MAX6796TPSD2sTCT-ND | High-Voltage, Micropower, Single Linear Regulator with 
MAX1684EEE+-ND | 300kHz, 14V Input, 1A, PWM Step-Down Converter 856 6.46 3.79 Supervisory Functions* .. 3.42 258 2.26 
MAX1685EEE+-ND | 600kHz, 14V Input, 1A, PWM Step-Down Converter* 8.56 646 3.79 MAX6796TPSD2+TTR-ND | High-Voltage, Micropower, Single Linear Regulator with 
MAX1692EUB+-ND | Step-Down Regulator* 10-uMAX 6.31 4.76 2.80 Supervisory Functions * 5160.00/2,500 
MAX1709ESE+-ND | 4A, Low-Noise, High-Freq. Step-Up DC/DC Converter ............. 16-SOIC 9.73 7.34 4.32 * RoHS Compliant (Continued) 
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y 5 POWER AND BATTERY Digi-Key Price Each 
MAALAWVI Reel” MANAGEMENT (Continued) Part No. Description k 125 100 
MAX809REUR+TTR-ND | 2.63V, Microprocessor Reset Circuit* . 2 3200.00/2,500 


Digi-Key ws Price Each MAX09SEUR+TCT-ND | 2.93V, Microprocessor Reset Circuit* . 212 160 1.40 
Part No. Description _ 1 25100 MAXB09SEUR+TTR-ND |2.93V, Microprocessor Reset Circuit* . 3200.00/2,500 
MAX8516EUB+-ND 1A, 0.2V Dropout LDO Regulator* 2.97 2.24 1.32 MAX809TEUR+TCT-ND | 3.08V, Microprocessor Reset Circuit* . 2.12 1.60 1.40 
MAX8556ETE+-ND ‘| 4A Ultra Low Input Voltage LDO Regulator 16-TOFN 5.83 4.40 2.82 MAX809TEUR+TTR-ND |3.08V, Microprocessor Reset Circuit* . 3200.00/2,500 
MAX8557ETE+-ND __/4A Ultra Low Input Voltage LDO Regulator* NEI 5.83 4.40 2.58 MAX810SEUR+TCT-ND |2.93V, Microprocessor Reset Circuit* . 212 1.60 1.40 
MAX8581ETB+TCT-ND | 2.5MHz Step-Down Converter* 3.92 296 2.59 MAX810SEUR+TTR-ND | 2.93V, Microprocessor Reset Circuit* . 3200.00/2,500 
MAX8581ETB+TTR-ND | 2.5MHz Step-Down Converter* 4330.00/2,500 MAX811LEUSsTCT-ND | 4.63V, Voltage Monitor* SOT-143-4 215 1.62 1.42 
MAX8582ETB+TCT-ND | 1.5MHz Step-Down Converter* 3.92 296 2.59 MAX811LEUS+TTR-ND | 4.63V, Voltage Monitor* SOT-143-4 3240.00/2,500 
MAX8582ETB+TTR-ND | 1.5MHz Step-Down Converter* 4330.00/2,500 MAX811REUS+TCT-ND | 2.63V, Voltage Monitor* SOT-143-4 2.15 1.62 1.42 
MAX8662ETM+-ND Power Management ICs for Sinlge-Cell, Li+ Battery MAX811REUS+TTR-ND |2.63V, Voltage Monitor* SOT-143-4 3240.00/2,500 
Operated Devices* 48-TOFN-EP 10.63 8.02 5.14 MAX811SEUS+TCT-ND | 2.93V, Voltage Monitor* SOT-143-4 215 162 1.42 
MAX8663ETL+-ND — /Power Management ICs for Sinlge-Cell, Li+ Battery MAX811SEUS+TTR-ND | 2.93V, Voltage Monitor* SOT-143-4 3240.00/2,500 
Operated Devices*... 40-TOFN-EP_ 9.88 7.46 4.78 MAX811TEUS+TCT-ND | 3.08V, Voltage Monitor* SOT-143-4 215 1.62 1.42 
MAX8671XETL+-ND | Power Management iC with Integrated Charger* 40-TOFN 11.26 850 5.45 MAX811TEUS+TTR-ND | 3.08V, Voltage Monitor* SOT-143-4 3240.00/2,500 
MAX8723ETE+-ND | Internal Switch, Step-Down Regulator’ ...... 16-TOFN 9.22 6.96 4.08 MAX812SEUS+TCT-ND | 2.93V, Microprocessor Voltage Monitor SOT-143-4 215 1.62 1.42 
MAX8869EUE33+-ND | 1A, MicroCap, Low Dropout, Linear Regulator*. -16-TSSOP-EP 4.56 3.44 2.43 MAX812SEUS+TTR-ND | 2.93V, Microprocessor Voltage Monitor* SOT-143-: 4 3240.00/2,500 
MAX8881EUT50+TCT-ND | 12V, Ultra Low 10, LDO Linear Regulator with POK* . 419 3.16 2.77 MAX813LCPA+-ND | Low Cost Microprocessor Supervisor Circuit* 3.47 2.62 1.79 
MAX8881EUT50+TTR-ND | 12V, Ultra Low 1Q, LDO Linear Regulator with POK*. 6320.00/2,500 MAX813LCSA+-ND | Low Cost Microprocessor Supervisor Circuit* 3.47 262 1.79 
MAX15006AASA+-ND | 40V Ultra-Low Quiescent Current Linear Regulator* . 17S oder gs MAX823SEUK+TCT-ND | 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit* 2.86 216 1.89 
MAX15007AASA+-ND | 40V Ultra-Low Quiescent Current Linear Regulator* . 1.78 134  .78 MAX823SEUK+TTR-ND | 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit* 4320.00/2,500 
MAX824SEUK+TCT-ND | 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit* 2.86 216 1.89 
MAX824SEUK+TTR-ND | 2.93V, Microprocessor Supervisory Circuit* 4320.00/2,500 
y ini e SUPERVISORS AND MAX@25LEUK-TCT-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circu 2.76 2.08 1.82 
MAAXALAM  disi@heel VOLTAGE MONITORS MAX825LEUK+TCT-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit* 276 2.08 1.82 
Digi-Key Price Each MAX825LEUK+TTR-ND | 4.63V, Microprocessor Supervisory Circuit* 4160.00/2,500 
Part No. Description fl 25 100 MAX837EUS+TCT-ND | Micropower Voltage Monitor* .. 215 1.62 1.42 
if i itor® 
MAX690AGPA+-ND _ | Microprocessor WDT/Reset Circuit* 6.94 524 3.36 Rape Micropowel Yollage Monitor : ‘ eae 
MAX690ACSA+-ND | Microprocessor WDT/Reset Circuit* 7.29 550 3.53 MAX1232CSA4-ND Mletentececcen Monitor* 352 266 182 
MAX690AESA+-ND | Microprocessor WDT/Reset Circuit* 10.20 7.70 5.78 ak RATET| ae = = z 
MAX690CPA+-ND | Microprocessor WDT/Reset Circuit* 723 546 3.50 MAX1232EPA+-ND | Microprocessor Monitor High Temperature 4.40 3.32 2.28 
4 H ircuit® MAX1232ESA+-ND | Microprocessor Monitor High Temperature* 458 3.46 2.37 
MEXODUER AtaNDIEER | Microprocessor WOT/Reset Circutt LOGO 975108) MAX6301CSA+-ND |5V, Low Power, Micropower, Supervisory Circuit 382 288 169 
MAX691ACPE+-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Generator*. 7.84 5.92 3.80 MAX6303CSA+-ND | 5V; Low Power, Micropower, Supervisory Circuit. 392 288 41.69 
MAX691ACWE+-ND | Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Generator*. 8.24 6.22 4.79 MAX6303ESA+-ND | 5V, Low Power, Micropower, Supervisory Circuit*. 3.82 288 2.05 
MAX691AEPE+-ND | Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Gen. *..... 983 7.42 4.75 7 Thles * 
MAX691CPE+-ND. Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Generator* . 7.84 592 3.80 MSE SOS ICED pan Bible Serpe hese ve poe st89 
MAX691CWE+-ND _| Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Generator*. 8.64 6.52 4.18 MAX6309UK29D3+TCT-ND 2.93V, Multiple-Input, Programmable Reset Ic*. 286 216 1.89 
MAX692ACPA-ND_ —_| Microprocessor Supervisory Circuit 6.94 5.24 3.50 MAX6309UK29D3+TTR-ND | 2.93V, Multiple-Input, Programmable Reset IC*. 4320.00/2,500 
MAX692ACPA+-ND | Microprocessor Supervisory Circuit 6.94 5.24 3.36 MAX6312UK29D3+TCT-ND | 2.93V, Multiple-Input, Programmable Reset IC*. 2.86 2.16 1.89 
MAX692CPA+-ND_ | Microprocessor Supervisory Circuit 7.23 5.46 3.50 MAX6312UK29D3TTR-ND | 2.93V, Multiple-Input, Programmable Reset IC*. 4320.00/2,500 
MAX693ACPE+-ND | Microprocessor Supervisory Circuit 7.84 5.92 3.80 MAX6314US46D3-TCT-ND | 4.63V Reset Circuit 236 1.78 1.56 
MAX693CPE+-ND__| Microprocessor Supervisory Circuit* 7.84 5.92 3.80 MAX6314US46D3+TCT-ND | 4.63V Reset Circuit* .. 236 1.78 1.56 


MAX694CPA+-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/ MAX6314US46D3+TTR-ND | 4.63V Reset Circuit* .. 
Reset Gen., Min. Reset Pulse Width, 140nS* 7.23 546 3.50 MAX6315US29D2-TCT-ND | 2.93V Open-Drain Reset Circuit 


3560.00/2,500 
2.36 1.78 1.56 


MAX695CPE+-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Generator*. 7.84 5.92 3.80 MAX6315US29D2+TCT-ND | 2.93V Open-Drain Reset Circuit* . 236 1.78 1.56 
MAX695CWE+-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Generator*.....16-SOIC 864 6.52 4.18 MAX6320PUK29CY+TCT-ND | 2.93V Microprocessor Supervisory Circuit* 2.76 2.08 1.82 
MAX696EWE+-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Gen.* . .16-SOIC 1253 9.46 6.03 MAX6320PUK29CY+TTR-ND| 2.93V Microprocessor Supervisory Circuit* 4160.00/2,500 
MAX699CPA+-ND Low Cost Power-On Reset and WDT Controller*... i 493 3.72 2.38 MAX6320PUK46CYTCT-ND | 4.63V Microprocessor Supervisory Circuit 276 2.08 1.82 
MAX700CSA+-ND —_ Adj. Threshold Power-Supply Monitor with Reset* 5419 3.92 2.62 MAX6320PUK46CYTTR-ND | 4.63V Microprocessor Supervisory Circui 4160.00/2,500 
MAX701CPA+-ND. Power Supply Monitor with Reset* 472 356 237 MAX6320PUK46CY+TCT-ND| 4.63V Microprocessor Supervisory Circuit* 2.76 2.08 1.82 
MAX701CSA+-ND. Power Supply Monitor with Reset*. 472 356 2.37 MAX6320PUK46CY+TTR-ND| 4.63V Microprocessor Supervisory Circuit* 4160.00/2,500 
MAX701ESA+-ND Power Supply Monitor with Reset* 612 462 3.08 MAX6336US23D3-TCT-ND | 2.3V, Ultra Low Voltage, Low Power, Reset Circu SOT-143-4 252 1.90 1.67 
MAX6336US23D3-TTR-ND | 2.3V, Ultra Low Voltage, Low Power, Reset Circuit .. SOT-143-4 3800.00/2,500 


MAX703CPA+-ND. Low Cost, Microprocessor Supervisory Circuit with 
Battery Backup, 4.65V Reset* .. 
MAX703CSA+-ND. Low Cost, Microprocessor Supervisory Circuit with 
Battery Backup, 4.65V Reset* .. 
MAX704CPA+-ND Low Cost, pP Supervisory Circuit 


MAX6338KUB+-ND | Quad Voltage Monitor* . 
Ga SiH. “ees MAX6338LUB+-ND | Quad Voltage Monitor* . 
610 460 2.95 MAX63380UB+-ND | Quad Voltage Monitor* . 
os B a MAX6348UR46+TCT-ND| 4.63V, Ultra Low Power Microprocessor Reset Circuit* .. 


10-uMAX 6.49 4.90 2.87 
6.49 490 2.87 
6.49 4.90 2.87 


2.36 1.78 1.56 


; ‘e. MAX6348UR46+TTR-ND] 4.63V, Ultra Low Power Microprocessor Reset Circuit* .. 3560.00/2,500 

with Battery Backup, 4.4V Reset GAOT AGO 295 MAX6355LSUTSTCT-ND | Microprocessor Supervisor w/Multiple Reset Volt.* NE 3.29 248 1.46 
MAX704CSA-ND pear uP Supervisory arcu aeny AG) 8 MAX6355LSUT+TTR-ND| Microprocessor Supervisor w/Multiple Reset Volt.* NEW! 3627.00/2,500 

with Battery Backup, 4.4V Reset : : “95 MAX6364LUT314TCT-ND | Low Power Microprocessor Supervisory Circuit* 358 270 2.37 
BOGS aN Low Cost, uP Supervisory Circutt MAX6364LUT31+TTR-ND | Low Power Microprocessor Supervisory Circuit* 5400.00/2,500 

with Battery Backup, 4.4V Reset 6.10 4.60 2.95 MAX6369KA+TCT-ND | Pin-Selectable Watchdog Timer* . 233 1.76 1.54 
MOSES cana Low Cost, uP Supervisory Circutt MAX6412UK22+TCT-ND | 2.188V, Low Power, Single Voltage, 

with Battery Backup, 4.4V Reset*. 7.92 6.53 5.18 with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay*.. 217 1.64 1.44 
MAX705CPA+-ND | Low Cost, uP Supervisory Circuit with Battery Backup, ‘ MAX6412UK22+TTR-ND| 2.188V, Low Power, Single Voltage, MPU Reset Circuit 

WOT Output, 4.65V Reset*.......... 546 4.12 2.64 with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay*.. SOT-23-5 3280.00/2,500 
MAX705CSA+-ND | Low Cost, uP Supervisory Circuit with Battery Backup, MAX6413UK294TCT-ND | 2.925V, Low Power, Single Voltage, MPU Reset Circuit 

WOT Output, 4.65V Reset*........... 5.46 4.12 2.64 with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* SOT-23-5 217 1.64 1.44 
MAX705ESA+-ND | Low Cost, uP Supervisory Circuit with Battery Backup, MAX6413UK294TTR-ND| 2.925V, Low Power, Single Voltage, MPU Reset Circui 

WOT Output, 4.65V Reset*... 710 5.36 3.43 with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay*... SOT-23-5 3280.00/2,500 
MAX706CPA+-ND Microprocessor Supervisory Circuit 546 412 2.64 MAX6414UK29+TCT-ND/| 2.925V, Low Power, Single Voltage, MPU Reset Circuit 
MAX706CSA+-ND Microprocessor Supervisory Circuit 546 412 2.64 with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay*... SOT-23-5 217 1.64 1.44 
MAX706PCSA+-ND |2.63V Microprocessor Supervisory Circuit* 5.91 446 2.86 MAX6414UK29+TTR-ND] 2.925V, Low Power, Single Voltage, MPU Reset Circuit 


MAX706SCSA+-ND | 2.93V Microprocessor Supervisory Circuit* 5.91 446 2.86 with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* SOT-23-5 3280.00/2,500 
MAX706TCUA+-ND _ |3.08V Microprocessor Supervisory Circuit* NE! 6.73 5.08 2.99 MAX6415UK+TCT-ND | Adjustable, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor 
MAX707CPA+-ND Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, Adjustable Reset Timeout Delay* SOT-23-5 2.17 1.64 1.44 
Active-High/Low Reset, 4.65V Reset* . 490 3.70 237 MAX6415UK+TTR-ND| Adjustable, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor 
MAX707CSA+-ND. Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, Adjustable Reset Timeout Delay* SOT-23-5 3280.00/2,500 
Active-High/Low Reset, 4.65V Reset* 490 3.70 2.37 MAX6416UK+TCT-ND | Adjustable, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor 
MAX708CPA+-ND | Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, Adjustable Reset Timeout Delay* SOT-23-5 217 1.64 1.44 
Active-High/Low Reset, 4.4V Reset* .... 490) 3170) 2.37) MAX6416UK+TTR-ND| Adjustable, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor 
Adjustable Reset Timeout Delay* SOT-23-5 3280.00/2,500 


MAX708CSA+-ND Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit 


Active-High/Low Reset, 4.4V Reset* .... 4.90 3.70 2.37 MAX6417UK+TCT-ND | Adjustable, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor 

MAX708SCSA+-ND | Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit Adjustable Reset Timeout Delay* OT-23-5 2.17 «1.64 1.44 
Active-High/Low 2.93V Reset* . 5.30 4.00 2.56 MAX6417UK+TTR-ND. Adjustable, Low Power, MPU Resel 

MAX709RCSA-ND | Power Supply Monitor, 2.63V Reset. 286 2.16 1.39 Adjustable Reset Timeout Delay SOT-23-5 3280.00/2,500 


MAX6418UK29+TCT-ND | 2.925V, Low Power, Dual Voltage, MPU Reset Circuit 


2.65 2.00 1.28 with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* 


MAX709LCPA+-ND | Power Supply Monitor, 4.65V Reset* . SOT-23-5 2417 164 1.44 


i * 

en |e eq MT Rte te Me Sea yee MAXG418UK20.1TR-ND|2.925V, Low Power, Dual Voltage, MPU Reset Circuit 

MAX791CPE+-ND Hi 7 ite i ater ; i with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* SOT-23-5 3280.00/2,500 
: igh Perform Microprocessor Supervisory Circuit 845 6.40 410) Maxe419UK314TCT-ND|3.075V, Low Power, Dual Vottage, MPU Reset Circuit 

MAX791CSE+-ND High Perform Microprocessor Supervisory Circuit 8.90 672 4.31 with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* SOT-23-5 2417 1.64 1.44 

MAX793RCSE+-ND | 3V/3.3V Adj., Microprocessor Supervisory Circuit* 8.56 683 4.55 MAX6419UK31+TTR-ND|3.075V, Low Power, Dual Voltage, MPU Reset Circuit 

MAKTBSTESEY: ND Bey Aa Microprocessor Supervisory ere foe oe a with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay* SOT-23-5 3280.00/2,500 
+I Ls l)., Microprocessor supervisory Circur # K R = irCUi 

MAX8O0LCPE-ND — |uP Supervisory Circuit with 4.65V Reset, Chip Enable. WO........16-Dip 9.28 7.00 4.50 TACT OD Pavan Gaoolorkaisanle Fee con DeLee soT-23-6 WERT ee 

MAX803MEXR+TCT-ND |4.38V, Microprocessor Reset Circuit* Se 2.25 1.70 1.49 MAX6420UK29+TTR-ND| 2.925V, Low Power, Dual Voltage, MPU Reset Circuit 

MAX803MEXR+TTR-ND | 4.38V, Microprocessor Reset Circuit* 3400.00/2,500 with Capacitor Adjustable Reset Timeout Delay*.. SOT-23-5 3280.00/2,500 

MAXB03REXR+TCT-ND /2.63V, Microprocessor Reset Circuit* 2.25 1.70 1.49 MAX6421US26+TCT-ND| 2.625V, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor 

MAX803REXR+TTR-ND |2.63V, Microprocessor Reset Circuit* 3400.00/2,500 Adjustable Reset Timeout Delay* .. . SOT-143-4 2.17 1.64 1.44 

MAX803SEXR+TCT-ND |2.93V, Microprocessor Reset Circuit* 2.25 1.70 1.49 MAX6421US26+TTR-ND| 2.625V, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor 

MAX803SEXR+TTR-ND |2.93V, Microprocessor Reset Circuit* 3400.00/2,500 Adjustable Reset Timeout Delay* .. SOT-143-4 3280.00/2,500 


MAX809LEUR+TCT-ND |4.63V, Microprocessor Reset Circuit* 212 1.60 1.40 MAX6423XS26+TCT-ND | 2.625V, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor 

MAX809LEUR+TTR-ND |4.63V, Microprocessor Reset Circuit* 3200.00/2,500 Adjustable Reset Timeout Delay* .. 217 1.64 1.44 
MAX809MEUR+TCT-ND |4.38V, Microprocessor Reset Circuit* 212 1.60 1.40 MAX6423XS26+TTR-ND | 2.625V, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor 

MAX809MEUR+TTR-ND |4.38V, Microprocessor Reset Circuit* 3200.00/2,500 Adjustable Reset Timeout Delay* 3280.00/2,500 
MAX809REUR+TCT-ND |2.63V, Microprocessor Reset Circuit* 212 1.60 1.40 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1119 


Digi-Key Price Each 
POE TROCIMORITOHS (Continued) RartiNus Description 25 iN) 
Digi-K Price Eachse DG305ACJ-ND SPDT Low Power Analog CMOS Switch 647 488 2.87 
Pie reser Pe - ae an DG403CY+-ND Dual SPDT High Speed Analog Switch* 951 718 421 
ELUL.Ds escrintlon 9. DG403DJ+-ND Dual SPDT High Speed Analog Switch* 835 630 3.78 
MAX6425UK26+TCT-ND | 2.625V, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor DG403DY+-ND Dual SPDT High Speed Analog Switch* 10.02 7.56 5.40 
Adjustable Reset Timeout Delay* 217 1.64 1.44 DG406DJ+-ND 16-Channel CMOS Analog Multiplexer* d235) 9is20 G65) 
MAX6425UK26+TTR-ND | 2.625V, Low Power, MPU Reset Circuit with Capacitor DG413DY+-ND SPST, Quad Two Normally Closed and Two Normally Open 
Adjustable Reset Timeout Delay* . 3280.00/2,500 Analog CMOS Switch*.... 7.23 546 3.90 
MAX6457UKD3C+TCT-ND | High Voltage, Low Current Voltage Moni or*. 2.86 216 1.89 DG418DY+-ND Precision CMOS Analog Swit cl 3.26 246 1.75 
MAX6457UKD3C+1TR-ND [High Voltage, Low Current Voltage Monitor*. 4320.00/2,500 DG419CJ+-ND SPDT, One Normally Closed and One Normally Open 
MAX6711LEXS+TCT-ND |4.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . 231 1.74 1.53 Analog CMOS Switch* 3.60 2.72 1.60 
MAX6711LEXS4TTR-ND |4.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . 3480.00/2,500 DG419CY+-ND SPDT, One Normally Closed and One Normally Open 
MAX6711REXS+TCT-ND| 2.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . 231 174 1.53 Analog CMOS Switch* 432 3.26 2.33 
MAX6711REXS+TTR-ND|2.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . 3480.00/2,500 DG419DJ-ND eo one Mammal ei Per, 
MAX6711SEXS+TCT-ND | 2.93V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . 231 174 1.53 F nalog Mite : : 4 
MAX6711SEXS+TTR-ND|2.93V; MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . 3480.00/2,500 heh ol) SPDT, One Normally Closed and One Normally Open 
teats Analog CMOS Switch 3.79 2.86 2.04 
MAX6711TEXS+TCT-ND |3.08V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* .. Pehl a bral alse} DG4TODYEND SPDT. One N lly Closed and One N iyo 
MAX6711TEXS+TTR-ND | 3.08V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . 3480.00/2,500 x ‘analog CMOS Switch. ARGON HOHnany Open AB} BNA BAS 
MAX6711ZEXS+TCT-ND |2.32V, MPU Reset Circuit with Manual Reset input 231 1.74 1.53 DGS08ACJ4-ND Monolithic GMOS Analog 1-to-8 Multiplexer* 16-Dip 570 430 3.06 
MAX6711ZEXS+TTR-ND | 2.32V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . 3480.00/2,500 DGS509ACJ+-ND Monolithic CMOS Analog 2-to-8 Multiplexer*. 16-Dip 570 4.30 3.06 
MAX6713LEXS+TCT-ND |4.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* .. 2.31 1.74 1.53 HI3-0201-5-ND Quad SPST CMOS Analog Switch. 16-Dip 564 426 284 
MAX6713LEXS+TTR-ND |4.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* .. 3480.00/2,500 Hi6-0201-5-ND Quad SPST CMOS Analog Switch. 76-S0lc. 641 4.84 3.23 
MAX6713MEXS+TCT-ND |4.38V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input® 2.31 1.74 1.53 1H5043CPE+-ND Dual SPDT General Purpose CMOS Analog Switch* 16-Dip 710 5.36 3.15 
MAX6713MEXS+TTR-ND |4.38V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* .. 3480.00/2,500 1H5352CPE-ND SPST, Quad RF/Video Switch ... 16-Dip 14.07 10.62 6.25 
MAX6713REXS+TCT-ND |2.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* .. 2.31 1.74 1.53 IH5352CPE+-ND SPST, Quad RF/Video Switch*. 16-Dip 14.07 10.62 6.25 
MAX6713REXS+TTR-ND |2.63V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* .. 3480.00/2,500 MAX301CPE-ND Prec. Dual Low On Resistance Matched CMOS Switch (SPST).....16-Dip 4.58 3.46 2.47 
MAX6713SEXS+TCT-ND |2.93V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . Zailyel4) oe MAX301CSE+-ND Precision Dual Low On Resistance Matched CMOS 
MAX6713SEXS+TTR-ND |2.93V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . 3480.00/2,500 Switch (SPST) * ..16-SOIC 5.51 4.16 2.97 
MAX6713TEXS+TCT-ND |3.08V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . 2.31 1.74 1.53 MAX303CPE+-ND Prec. Dual Low On Resistance Matched CMOS Switch (SPDT)*..16-Dip 9.65 7.28 5.22 
MAX6713TEXS+TTR-ND/3.08V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . 3480.00/2,500 MAX303CSE-ND Precision Dual Low On Resistance Matched CMOS 
MAX6713ZEXS+TCT-ND |2.32V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* . 231 1.74 1.53 Switch (SPDT) : . 16-SOIC 11.55 8.72 6.24 
MAX6713ZEXS+TTR-ND |2.32V, MPU Reset Circuit with Manual Reset Input* .. 3480.00/2,500 MAX303CSE+-ND Precision Dual Low On Resistance Matched CMOS 
MAX6746KA29+TCT-ND |2.925V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable Switch (SPDT) * . 11.55 8.72 6.24 
Reset/Watchdog Timeout Delay*.. 286 2.16 1.89 MAX303ESE+-ND Case On Resistance Matched CMOS “oes OR Git 
RSS CLIC Le cab) 2.925V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable MAX305CPE4-ND [Precision Dual, Matched CMOS Switches (DPST, NO) 965 7.28 428 
Reset/Watchdog Timeout Delay*.. 4320.00/2,500 
MAX6746KA46+TCT-ND | 4.625V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable Ri 2050S NDR Precision Dual, Matched CMOS Switches (DPST, NO) Nas es Gee 
‘ * MAX306CPI+-ND Precision 16-Channel High Performance CMOS Analog Mux* Tiles! a ie) 
Reset/Watchdog Timeout Delay 2.86 216 1.89 Se f 
MAX6746KA46sTTR-ND | 4.625V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable MAX306CWI+-ND Precision 16-Channel High Performance CMOS Analog Mux*... 15.90 12.00 8.58 
; ' i sap i MAX306EUI+-ND Precision 16-Ch. High Performance CMOS Analog Mux*.......28-TSSOP 20.67 15.60 9.18 
Reset/Watchdog Timeout Delay® 4320.00/2,500 MAX307CPI-ND __| Precision Dual 8-Ch. High Performance CMOS Analog Mux.........28-Dip 1153 870 621 
Gee oc rca ee ha a area seone Adjustable aagoton ey Ga MAX307CPI+-ND [Precision Dual 8-Ch. High Performance CMOS Analog Mux* 1153 870 621 
PR OTOGMTATTT| © 928) MPU Recot Cireuit with c aaiceil : : ; MAX307CWI+-ND Precision Dual 8-Ch. High Performance CMOS Analog Mux* 15.90 12.00 858 
ee ieeciiag|-25V, MPU Resat Circuit with Capacttor Adjustable MAX308CPE+-ND Precision 8-Channel, High Performance CMOS Analog Mux* 747 5.64 4.04 
ResetWatchdog Timeout Delay nnn 4920/00/21500 MAX308CSE+-ND Precision 8-Channel, High Performance CMOS Analog Mux* 8.96 6.76 4.84 
RISC LAIR ASE STCIGND) 4.625V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable MAX308ESE+-ND [Precision 8-Channel, High Performance CMOS Analog Mux* 9.33 7.04 4.14 
Reset/Watchdog Timeout Delay 2.86 2.16 1.89 MAX309CPE+-ND | Precision Dual 4-Ch. High Performance CMOS Analog Mux* TAT 5.64 4.04 
MAX6747KA46+TTR-ND T eaee waits na wy rapacion nde aaag a0 MAX309CSE+-ND Precision Dual 4-Ch. High Performance CMOS Analog Mux* 896 676 4.84 
‘eset/Watchdog limeout Delay 00/2, MAX310CPE+-ND CMOS RF/Video Mux* 17.25 13.02 7.66 
MAX6749KA+TCT-ND | Adj., MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable MAX313CSE+-ND — |CMOS Analog Switch, Quad, SPST*.... 10.71 8.08 4.75 
Reset/Watchdog Timeout Delay* 2.86 216 1.89 MAX317CSA-ND Precision SPST Normally Closed CMOS Analog Switc! 3.74 2.82 2.02 
MAX6749KATTR-ND | Adj., MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable MAX317CSA+-ND [Precision SPST Normally Closed CMOS Analog Switch* 3.74 282 2.02 
Reset/Watchdog Timeout Delay* 4320.00/2,500 MAX318CPA+-ND —_|Precision SPST Normally Open Analog Switch* . 321 242 1.74 
MAX6750KA29+TCT-ND |2.925V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable Mal aconeND Progen Sel Normal Seat a , au a a2 
Reset/Watchdog Timeout Delay* 3.58 2.70 2.37 + recision nalog Switc! i i . 
MAX6750KA29+TTR-ND |2.925V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable MAX319CSA+-ND__ [Precision SPDT CMOS Analog Switch* 4743.58 2.56 
Reset/Watchdog Timeout Delay* §400.00/2,500 MAX319ESA+-ND Precision SPDT CMOS Analog Switch* SISTA C2145 
MAX6751KA29+TCT-ND |2.925V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable MAX323CPA+-ND Precision, Single Supply, SPST Analog Switch* .. 297 2.24 1.32 
Reset/Watchdog Timeout Delay 3.58 2.70 2.37 MAX323CSA+-ND Precision, Single Supply, SPST Analog Switch* .. 3.26 246 1.57 
a ircuit wit MAX326CPE-ND Quad SPST, Ultra-Low Leakage, CMOS Analog Switch 8.69 6.56 4.37 
Se END eat thc tia CU aed Adjustable 5400.00/2,500 MAX326CPE+-ND Quad SPST, Ultra-Low Leakage, CMOS Analog Switch*. 8.69 656 4.37 
MAX6752KA46+TCT-ND |4.625V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable Mn aeuSE END Bcerciiiieel on (econ jeu) Analog oe 4 ue 80 
R itchdog Ti t Del: 3.58 2.70 2.37 iat z i e i y 
peg, Reset/Watchdog Timeout Delay MAX328CWE+-ND — |8-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Multiplexer* 1243 9.38 6.26 
MAX6752KA46+TTR-ND |4.625V, MPU Reset Circuit with Cap: ; 
i * MAX328EWE+-ND 8-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Multiplexer* 1471 11.10 8.82 
Reset/Watchdog Timeout Delay 5400.00/2,500 : 
——— ; = MAX329CPE+-ND Diff. 4-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Mux* 11.32 8.54 5.69 
MAX6753KA46+TCT-ND | 4.625V, MPU Reset Circuit with Capacitor Adjustable MAX329CWEND [Diff 4-Channel Ultra-Low Leakage Mono CMOS Mux® 7243938 6.26 
Reset/Watchdog Timeout Delay 3.58 270 2.37 MHiNeG Geis ND ae PU TCMOS A ne Switeh # ono - Ai) an Ge 
MAX6753KA46+TTR-ND | 4.625V, MPU Reset Circuit with Cap: ss ua Na Og Wien u : d 
Ri UW: tchdog Ti tt Delay* 5400.00/2,500 MAX333ACUP+-ND |Quad SPDT CMOS Analog Switch 946 7.14 4.77 
“Neaaamaa Ie tard a 5 sur hr elay Manhore an ER ag MAX333ACWP+-ND |Quad SPDT CMOS Analog Switch 1034 7.80 5.20 
is AIESSIETEYE) Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor® 07 __1.56__1.37 MAX333AEUP+-ND | Quad SPDT CMOS Analog Switch “20-TSSOP 10.41 7.86 5.24 
MAX6775LTA+TTR-ND | Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor 3120.00/2,500 MAX333AEWP+-ND {Quad SPDT CMOS Analog Switch 20-SOIC. 13.14. 9.92 6.61 
MAX6776LTA+TCT-ND | Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* Pie iets) aksye 4 i Di 
: MAX333CPP+-ND Quad SPDT CMOS Analog Switch 20-Dip 7.21 544 3.63 
MAX6776LTA+TTR-ND | Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 3120.00/2,500 MAX333CWP+-ND Quad SPDT CMOS Analog Switch 20-SOIC 9.30 7.02 468 
MAX6777LT+TCT-ND | Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 2.07 156 1.37 MAX335CNG+-ND Serial Controlled, 8-Channel SPST Switch* . 24-Dip 710 536 3.44 
MAX6777LT+TTR-ND |Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 3120.00/2,500 MAX335CWG+-ND __|Serial Controlled, 8-Channel SPST Switch* . 24-SOIC 7.79 5.88 3.78 
MAX6778XK+TCT-ND | Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 2.07 1.56 1.37 MAX335EWG+-ND [Serial Controlled, 8-Channel SPST Switch* . 24-S0IC 8.59 6.48 3.89 
MAX6778XK+TTR-ND | Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 3120.00/2,500 MAX336CAl+-ND —_‘|16-Channel, Low-Leakage, CMOS Analog Multiplexer 28-SSOP 11.16 842 4.95 
MAX6779LTC+TCT-ND )Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 2.60 1.96 1.72 MAX338ESE+-ND —_|8-Channel, Low-Leakage, CMOS Analog Multiplexer* 16-SOIC 8.19 618 4.36 
MAX6779LTC+TTR-ND | Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 3920.00/2,500 MAX349CAP+-ND 8-Channel, Serially Controlled, Low-Voltage Multiplexer 8.22 6.20 3.64 
MAX6780LTB+TCT-ND | Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 2.60 1.96 1.72 MAX351CPE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Closed 6.60 4.98 2.93 
MAX6780LTB+TTR-ND |Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 3920.00/2,500 MAX351CSE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Closed 8.56 646 4.62 
MAX6781LTB+TCT-ND | Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 2.60 1.96 1.72 MAX352CPE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Open* 6.60 498 2.93 
MAX6781LTB+TTR-ND | Low-Power, 1% Accurate Battery Monitor* 3920.00/2,500 MAX352CSE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Open* 856 646 4.62 
MAX6841DUKDO+TCT-ND |0.788V, Reset Circuit and Voltage Detector* . 2.76 2.08 1.82 MAX352ESE+-ND. Precision Quad SPST Analog Switch Normally Open* 8.80 664 3.90 
MAX6841DUKDO+TTR-ND |0.788V, Reset Circuit and Voltage Detector* . 4160.00/2,500 MAX353CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch 2 Normally Closed 
MAX6841FUKD3+TCT-ND | 1.050V, Reset Circuit and Voltage Detector* . 276 208 1.82 and 2 Normally Open CURRIES 30 
MAX6842HUKDO+TCT-ND |1.313V, Reset Circuit and Voltage Detector* . 2.76 208 1.82 MAX353CPE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch 2 Normally Closed 
MAX6842HUKDO+TTR-ND | 1.313V, Reset Circuit and Voltage Detector* . 4160.00/2,500 and 2 Normally Open - 6.60 4.98 2.93 
MAX6843UKDO+TCT-ND | Adj., Reset Circuit and Voltage Detector* .. 276 2.08 1.82 MAX353CSE+-ND a Hora One analog Switch 2 Normally Closed Peyronie 
MAX6843UKD0+TTR-ND | Adj., Reset Circuit and Voltage Detector* 4160.00/2,500 “ ry : y 
MAX6844UKD3+TCT-ND |Adj., Reset Circuit and Voltage Detector. 276 208 1.82 MAX354CWE+-ND Single 8-Channel Fault Protected Analog Multiplexer , 10.84 8.18 5.25 
MAX6844UKD34TTR-ND | Adjustable, Reset Circuit and Voltage Detector* 4160.00/2,500 MAX355CPE+-ND Dual 4-Channel Fault Protected Analog Multiplexer 16-Dip 1084 8.18 5.25 
4 ‘ ea ‘ MAX355CWE+-ND Dual 4-Channel Fault Protected Analog Multiplexer* 10.84 818 5.25 
MAX6845UKD3+TCT-ND | Adjustable, Reset Circuit and Voltage Detector* 2.76 2.08 1.82 i . 
MAX684! 4 ee is MAX358CPE+-ND Fault Protected 8-Channel Multiplexer 10.84 8.18 5.25 
SUKD3+TTR-ND | Adjustable, Reset Circuit and Voltage Detector 4160.00/2,500 MAX358CWE+-ND Fault Protected 8-Channel Multiplexer* 1084 818 525 
MAX8213ACPE-ND [Five Universal Voltage Monitors with Open-Drain Outputs 7.23 5.46 3.50 MAX359CPE+-ND Fault Protected Differential 4-Channel Multiplexer* 10.84 818 5.25 
MAX359CWE+-ND Fault Protected Differential 4-Channel Multiplexer* 10.84 818 5.25 
MAX361CSE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/C 3-Ohm Tolerance* 7.00 5.28 3.79 
MAX362CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/O 3-Ohm Tolerance 580 438 3.13 
— 5 MAX364CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/C 2-Ohm Tolerance 342) 2.58) ar85 
Blot Key Fea F Price eae am MAX364CPE+-ND __|Precision Quad SPST Analog Switch N/C 2-Ohm Tolerance* 342 258 1.99 
TULLE eserintlon : MAX364CSE+-ND [Precision Quad SPST Analog Switch N/C 2-Ohm Tolerance* 342 258 1.85 
DG201ACJ+-ND Quad SPST CMOS Normally Closed Analog Switch* . 485 3.66 2.16 MAX365CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/O 2-Ohm Tolerance 3.42 258 1.85 
DG211CJ+-ND. Quad SPST CMOS Normally Closed Analog Switch* .. 3.45 2.60 1.85 MAX365CSE+-ND Precision Quad SPST Analog Switch N/O 2-Ohm Tolerance* 3.42 2.58 1.85 
DG211CSE+-ND Quad SPST CMOS Normally Closed Analog Switch* . 2.76 2.08 1.61 MAX378CPE+-ND High Voltage, Fault Protected Analog Multiplexer* .. 15.90 12.00 7.05 
DG212CJ+-ND. Quad SPST CMOS Normally Open Analog Switch* 3.45 260 1.85 MAX388CPN-ND 8-Channel, High Voltage, Fault-Protected Multiplexe: 17.33 13.08 8.39 
DG303ACWE+-ND _|Dual Analog CMOS Switch* 11.85 8.94 5.26 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
Let canie (Gants, Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Price Eachsr MAX281ACPA+-ND — |5th-Order Zero Error, Bessel Lowpass Filter* .. ip 14.02 10.58 7.31 
Besetintion Pk 1 25 «(100 MAX281ACWE-ND 5th-Order Zero Error, Bessel Lowpass Filter. 14.02 10.58 6.79 
lI g. MAX281ACWE+-ND  |5th-Order Zero Error, Bessel Lowpass Filter* .. 14.02 10.58 7.31 
MAX391CSE+-ND Prec., Quad, SPST Analog Four Normally Closed Switches* .....16-SOIC 4.29 3.24 2.08 MAX281AEWE+-ND | 5th-Order Zero Error, Bessel Lowpass Filter* .. 16-SOIC 18.23 13.76 8.09 
MAX394CPP+-ND Low Voltage Quad SPDT CMOS Analog Switch* 20-Dip 9.09 6.86 4.03 MAX1406CPE+-ND — |230kbps, 3 Transmitters/3 Receivers, ESD Protected* 16-Dip 3.07 2.32 1.36 
MAX394CWP+-ND Low Voltage Quad SPDT CMOS Analog Switch* -20-SOIG 11.71 8.84 5.90 MAX1406CWE+-ND _ |230kbps, 3 Transmitters/3 Receivers, ESD Protected* 16-SOIC 3.07 232 1.36 
MAX396CAI+-ND Precision, 16-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux* 28-SSOP 15.85 11.96 8.54 MAX1472AKA+TCT-ND |300MHz/450MHz Low Power, ASK Transmitter* OT-23-8 3.13 257 2.04 
MAX4051ACPE+-ND_|8-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch* .. 16-Dip 4.37 3.30 2.11 MAX1472AKA+TTR-ND |300MHz/450MHz Low Power, ASK Transmitter* OT-23-8 4720.00/2,500 
MAX4051ACSE+-ND |8-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch* .16-SOIC 4.05 3.06 1.96 MAX1473EUI+-ND 315MHz/433MHz ASK Superheterodyne Receiver’ .28-TSSOP 546 412 2.64 
MAX4051CSE+-ND | 8-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch* .16-SOIC 3.13 2.57 2.04 MAX1479ATE+-ND —_|300MHz/450MHz Low Power, ASK/FSK Transmitter* 6-TOFN-EP 3.15 2.38 1.53 
MAX4052ACEE+-ND | Dual 4-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch* 482 3.64 2.34 MAX1585ETJ+-ND —_|5-Channel Slim DSC Power Supply* 7.08 5.34 3.15 
MAX4052AEEE-ND | Dual 4-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch. 6.28 4.74 3.04 MAX1617AMEE+-ND |Remote/Local Temp. Sensor with SMI 1012 7.64 4.49 
MAX4052AEEE+-ND | Dual 4-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Mux/Switch* 6.28 474 3.04 MAX1617MEE+-ND | Remote/Local Temp. Sensor with SMBus Serial Interface* 10.12 7.64 4.49 
MAX4066CPD-ND Low-Voltage, Quad, SPST, CMOS Analog Switch... 228 1.72 140 MAX1856EUB+-ND —/Wide Input Range, Sync. PWM SLIC Power Supply* . 427 3.22 1.90 
MaxaogecPDs-ND | Low-Voltage, Guat, Sesp ews ‘analog Switch* 2 GB JG8 MAX1951ESA+-ND [2A PWM Step-Down DC/DC Regulator® .......... 3.76 284 167 
MAX4526CSA+-ND | Phase-Reversal Analog Switch*.. 570 430 2.53 MAX1999EEI+-ND High Efficiency, Quad Output, Main Power Supply Controller 
MAX4533CAP+-ND | Quad, Rail-to-Rail, Fault-Protected SPDT Analog Switch 8.51 642 3.78 GASeB ENE High Dena eee lien conecer cid 28-QSOP 12.59 9.50 5.56 
MAX4537ESE-ND Quad, Low-Voltage, SPST Analog Switch... 284 214 1.26 +I I ql I 
MAX4542EUA+-ND [Dual SPST NC Low-Voltage Analog Switch 164 (124~«73 750MHz to 1200MHz Mod/Demod* ... S6-TOFN-EP 14.26 10.76 6.30 
MAX4544CPA-ND | Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch 156 118 70 MAX2022ETX+-NDI9)) High Dynamic Range, Direct Up Conversion 
ake . 7 1500MHz to 2500MHz Quad Modulator* 36-TQFN-EP 14.26 10.76 6.30 
MAX4544CPA+-ND | Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch* 156 1.18 69 — = = 
5 . itch se MAX2027EUP+D-ND_|IF Digitally Controlled Variable-Gain Amp* 28-TSSOP 13.57 10.24 6.00 
MAX4544CSA+-ND | Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch 1S) 118) 270) riage eeieset 
MAX4544ESA+-ND _ |Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch* 156 1.18 70 Coal CONMZ to 1200MHz High Linearity, SPI Controlled D sae a7 a0 AREF 
, with Integrated Loopback Mixer* ... : : . 
a s u 2 : 8 59ETL+-ND 1700MHz to 2200MHz High Linearity, SPI Controlled DVGA 
MAX4544EUT+TTR-ND Dual SPDT Low-Voltage Analog Switch* 2520.00/2,500 with Integrated Loopback Mixer* 2279 17.20 10.07 
MAX4567CSE-ND Dual SPDT Low-Voltage, Bidirectional RF/Video Switch 440 3.32 1.95 J * 
MAX4567CSE+-ND _|Dual SPOT Low-Voltage, Bidirectional R/Video Suitch* ..... 16-SOIG 440 3.32 1.95 | MAYSSIEKFTITAND [TuA’ oMbos, Lov Vole Level Tanstton a 
MAX4582ESE+-ND | Low-Voltage, CMOS Analog Multiplexer/Switch* 16-SOIC 1.72 1.30 77 MAX3535ECWI+-ND_ |3V to 5V, RS-485/RS-422 Transceiver*... 413.14 9.92 6.37 
MAX4599EXT+TCT-ND Low-Voltage, Single-Supply SPDT Analog Switch $C70-6 156 1.18 1.04 MAX3656ETG+-ND —|155Mbps to 2.5Gbps Burst-Mode Laser Driver* 511 3.86 2.96 
MAX4599EXT+TTR-ND | Low-Voltage, Single-Supply SPDT Analog Switch* SC70-6 2360.00/2,500 MAX3869EHJ+-ND —_|+3.3V, 2.5Gbps SDH/SONET Laser Driver 23.66 17.86 13.67 
MAX4614CSD+-ND | Quad SPST Low-Voltage, High Speed CMOS Analog Switch* ...14-SOIC 2.33 1.76 1.04 MAX4002EUA+-ND  |2.5GHz, 45dB RF Detecting Controller* 339 256 211 
MAX4617CUE+-ND | 8-Channel, High Speed, Low-Voltage, CMOS Analog Mux*....16-TSSOP 2.70 2.04 1.23 MAX4003EUA+-ND —|100MHz to 2500MHz, 45dB RF Detector 246 1.86 1.09 
MAX4618CSE-ND Dual 4-Channel HS, Low-Voltage, CMOS Analog Mux... .16-SOIC 2.39 1.80 1.06 MAX4018EEE+-ND — |High Speed, Triple Op Amp with Rail-to-Rail Output*. 4.77 3.60 212 
MAX4618CSE+-ND | Dual 4-Channel HS, Low-Voltage, CMOS Analog Mux* .16-SOIC 2.39 1.80 1.06 MAX4020ESD+-ND —|High Speed, Quad Op Amp with Rail-to-Rail Output* . 543 410 2.41 
MAX4619CPE+-ND | Triple SPDT, High Speed, Low-Voltage, CMOS Analog Switch* ...16-Dip 2.39 1.80 1.08 MAX4028EUE+TCT-ND |Video Multiplexer Amp with Input Clamps* 519 3.92 3.43 
MAX4619CSE+-ND | Triple SPDT, HS, Low-Voltage, CMOS Analog Switch* . -16-SOIC 239 1.80 1.08 MAX4028EUE+TTR-ND |Video Multiplexer Amp with Input Clamps* . . 16-TSSOP 7840.00/2,500 
MAX4622CSE+-ND | SPDT Dual 5-Ohm Analog Switch* . -16-SOIC 5.25 3.96 2.33 MAX4029EUP+TCT-ND |Video Multiplexer Amp with Input Clamps* . .20-TSSOP 6.20 4.68 4.10 
MAX4622ESE+-ND | SPDT Dual 5-Ohm Analog Switch* . .16-SOIC 5.78 4.36 2.57 MAX4029EUP+TTR-ND |Video Multiplexer Amp with Input Clamps* . .20-TSSOP 9360.00/2,500 
MAX4624EUT+TCT-ND | 1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch* .....SOT-23-6 265 2.00 1.75 MAX4090AAXT+TCT-ND |+3V/+5V, 60B Video Buffer* Weel 
MAX4624EZT+TCT-ND |1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch* .....SOT-23-6 265 2.00 1.75 MAX4090AAXT+TTR-ND |+3V/+5V, 6d Video Buffer* ... aoe : 1840.00/2,500 
MAX4624EZT+TTR-ND |1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch* ..... SOT-23-6 4000.00/2,500 MAX4144ESD+-ND —_|High-Speed, Low-Distortion, Differential Line Receiver* 6.36 480 2.83 
MAX4625EUT-TCT-ND |1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch........SOT-23-6 265 2.00 1.75 MAX4145ESD+-ND__ |High-Speed, Low-Distortion, Differential Line Receiver* 6.36 4.80 2.83 
MAX4625EUT+TCT-ND | 1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch* .....SOT-23-6 2.65 2.00 1.75 eet care pee soreer, ee Bu aoe Haale aoe re 1a 
MAX4625EUT+TTR-ND |1-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPDT Analog Switch* ..... SOT-23-6 4000.00/2,500 TCT “Tap SOT-PoT, Low Drift Digital Potentiometer . : . 
MAX4626EUK+TCT-ND |0.5-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPST Analog Switch*...SOT-23-5 2.52 1.90 1.67 MIRISAULENASIURSNDM|256-Tap SOT-FoT, Low Drift Digital Potentiometer* .. 3880.00/2,500 
MAX4626EUK+TTR-ND |0.5-Ohm, Low-Voltage Single-Supply SPST Analog Switch*... SOT-23-5 3800.00/2,500 MAXS932ESA+-ND Positive High-Voltage, Hot-Swap Gontroller*... 466 3.52 2.26 
MAX4634EUB+-ND — |4-Ohm, Low-Voltage 4-Channel, CMOS Analog Mux* 10-MAX 2.89 2.18 1.28 Meee poe aes ion reat at au ape 
MAX4636EUB+-ND — |4-Ohm, Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch* ... 10-uMAX 2.76 2.08 1.22 MaRcataEERaaNG) my Hegaas Caubeller Wath renal Reenee® 405 306 1.96 
MAX4644EUT+TCT-ND |4-Ohm, Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch* SOT-23-6 1.83 1.38 1.21 i [: a P : * f 
i MAX5949AESA+-ND_|-48V Hot-Swap Controller with External RSENSE 445 3.36 2.15 
MAX4644EUT+TTR-ND |4-Ohm, Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch* SOT-23-6 2760.00/2,500 MAXS949BESA“-ND |-48V Hot-Swap Controller with External R x 7453.36 2.15 
MAX4648EUT-TCT-ND |25-Ohm, SPST Analog Switch. SOT-23-6 3.10 234 2.05 ives nine 7 hee aoa op i i er wi 4 Lae ae fee Ge Ge 
MAX4648EUT+TCT-ND |25-Ohm, SPST Analog Switch* S0T-23-6 310 2.34 2.05 MEReSEORE ATA Cuied PSE Controller tor Pewer-Over-Ethernet* tA EB see 
ME SICSSEUTEITESNOR|25-Ohm, SPST Analog Switch® shee’ aoe 2500 MAXSQS2AUAXs-NO_|Quad PSE Controle for Power-Over-Ethernet 2157 1628 953 
ee Ray oe a i Sure Se 2 ae a MAX5952CEAX+-ND_|Quad PSE Controller for Power-Over-Ethernet*.. 22.68 17.12 10.02 
+ TTR- “Ohm, -23- .00/2, 5 “Over. * 
MAX4661CAE+-ND |2.5-Ohm, Quad, SPST, CMOS Analog Switch 16-SSOP 9.91 748 4.40 Hee Fro Pal Bes HOC BL Cancers eae 
MAX4685EUB+-ND  |0.8-Ohm, Low-Voltage, Dual SPDT Analog Switch 10-uMAX 3.50 2.64 1.55 MAXSQB8AETNs-ND_ (Triple PCI Express, Hot-Plug Controller. 45.05 1136 665 
+ i itch*. 12-UCSP_ 2.73 2.06 1.81 “ : i ' 
MSRATIZEBCSIOTENGM| S00MHz Bandwidth Dual SPDT Analog Switch MAXS959AECS+-ND |Quad PCI Express, Hot-Plug Controller 18.05 13.62 7.97 
MAX4717EBC+TTR-ND |300MHz Bandwidth Dual SPDT Analog Switch*. 12-UCSP 4120.00/2,500 MAX5959LECS+-ND | Quad PCI Express, Hot-Plug Controller 18.05 13.62 7.97 
MAX4729ELTsTCT-ND |3.5-Ohm Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch* . 6-uDFN 1.99 1.50 1.32 MAXS960AECS+-ND |Quad PCI Express, Hot-Plug Controller* 18.05 1362 7.97 
MAX4729ELT+TTR-ND |3.5-Ohm Low-Voltage SPDT CMOS Analog Switch* . 6-yDFN 3000.00/2,500 MAX5960LECS+-ND | Quad PCI Express, Hot-Plug Controller 18.05 13.62 7.97 
MAX4780ETE+TCT-ND |0.7-Ohm Low-Voltage Quad 2:1 Analog Multiplexer* 16-QFN 448 3.38 2.96 MAX6002EUR+TCT-ND |2.5V, Low Power, LDO Voltage Reference* . 1.03 78 69 
MAX4780ETE+TTR-ND_|0.7-Ohm Low-Voltage Quad 2:1 Analog Multiplexer* 16-QFN 6760.00/2,500 MAX6002EUR+TTR-ND |2.5V, Low Power, LDO Voltage Reference* . 1560.00/2,500 
MAX4781ETE+TCT-ND |0.7-Ohm Low-Voltage Quad 2:1 Analog Multiplexer* 16-TOFN §=94.13 3.12 2.73 MAX6012AEUR+TCT-ND|1.247V, Precision, Low Power, LDO Voltage Reference* 4.00 3.02 2.65 
MAX4781ETE+TTR-ND |0.7-Ohm Low-Voltage Quad 2:1 Analog Multiplexer* -16-TOFN 6240.00/2,500 MAX6012AEUR+TTR-ND |1.247V, Precision, Low Power, LDO Voltage Reference* 6040.00/2,500 
MAX4782ETE+TCT-ND |0.7-Ohm CMOS Analog Switch/Multiplexer* .. 16-TOFN §=94.13 63.12 2.73 MAX6141ESA+-ND —/LDO Voltage Reference® ................+. 3.02 2.28 1.34 
MAX4782ETE+TTR-ND |0.7-Ohm CMOS Analog Switch/Multiplexer* .. -16-TOFN 6240.00/2,500 MAX6145EUR+TCT-ND |4.5V, LDO 3-Terminal Voltage Reference 3.02 2.28 2.00 
MAX4927ETN+-ND 1000 Base-T, +15kV ESD Protected LAN Switch* . -56-TOQFN 5.72 4.32 2.54 MAX6145EUR+TTR-ND |4.5V, LDO 3-Terminal Voltage Reference* 4560.00/2,500 
MAX6192AESA-ND __|2.5V, Precision, Micropower, LDO Voltage Reference . 6.28 4.74 2.78 
x, MAX6192AESA+-ND_ |2.5V, Precision, Micropower, LDO Voltage Reference* 5.75 434 2.55 
VAX! MAX6225AEPA+-ND  |Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Reference* ...... 8-Dip 1256 9.48 6.08 
MAX6225AESA+-ND_ |Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Reference* NEW! 1256 9.48 6.08 
Digi-Key Price Each MAX6225BEPA+-ND  |Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Reference’ ....... 5.78 436 2.80 
Part No. Description 1 25 100 MAX6225BESA+-ND_|Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Reference* NEW! 5.78 436 2.80 
ICL7107CPL+-ND 3-1/2 Digit A/D Converter* 12.16 9.18 5.40 MAX6241AESA+-ND Low-Noise, 4.096V Precision Voltage Reference® ... 13.70 10.34 6.64 
ICL7109CPL+-ND | 12-Bit ADC with Tri-State Binary Outputs* 40-Dip 13.04 9.84 6.31 MAXG2TBERA2-ND)9) Low-Noise, 4.096V Pracision Voltage Reference® 631 4.76 3.06 
ICL7129ACPL+2-ND | 4-1/2 Digit ADC Multiplexer Driver* 40-Dip 15.53 11.72 7.81 MAX6241BESA+-ND |Low-Noise, 4.096V Precision Voltage Reference 631 476 3.06 
ICL7129ACPL-2-ND | 4-1/2 Digit ADC Multiplexer Drive 40-Dip 15.53 11.72 7.81 MAX6250ACSA+-ND |Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference* 12.32 9.30 5.47 
ere ee — 40-ip W216 948 S88 | TT SOSORESRCHD|Lau-Nose 50 Pression VatapeRolerenar™ i370 1034 BF 
: i ? ‘ * i i 5 ++ ow-l aise, 5, recision Voltage Reference 5: 5 i 
IOLYSGOESAYNO. [Switched Capacitor Votage Convertor" Bs0i9 411 310 221 | MAXS25080PA-ND |Low-Nows, 5 OV Precision Voge Reterence* 99 452 265 
. ' i i MAX6250BCSA+-ND_ |Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference* 599 452 2.65 
ICL7662CPA+-ND CMOS Voltage Converter* ... 3.42 2.58 1.99 as ht 
ICL7665ACPA+-ND | Under/Over Voltage Detector 493 372 238 MAX6250BESA+-ND Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference* 6.31 4.76 3.06 
ICL7665ACSA+-ND _|Under/Over Voltage Detector* 543 410 293 MAX6369KA+TTR-ND | Pin-Selectable Watchdog Timer* 3520.00/2,500 
TCM7212AMIPLa-ND 14-Digit Di 5 z ‘ 2 MAX6373KA-TCT-ND |Pin-Selectable Watchdog Timer ee ak ae 
+ igit Display Decoder/Driver 5.75 434 2.79 4 io 
Fy ay * MAX6373KA+TCT-ND |Pin-Selectable Watchdog Timer* . 233 1.76 1.54 
ICM7217AIPI+-ND | 4-Digit Presettable Up/Down Counter 13.86 10.46 6.15 MAX6373KA+TTR-ND |Pin-Selectable Watchdog Timer* 3520.00/2,500 
1CM7217CIPI-ND 4-Digit Presettable Up/Down Counter.. 13.86 10.46 6.15 7 A ' hah © Ronin 
ines : = MAX6509HAUK+TCT-ND |Resistor Programmable Temperature Switch 241 1:82) 160 
IOM2 Sal END 8-Digit Muttiplexer LED Decoder/Driver pei Sol 00 MAX6509HAUKSTTR-ND |Resistor Programmable Temperature Switch* 3640.00/2,500 
Ht : 0 p 2, 
ICM7218BIPI+-ND _|8-Digit Multiplexer LED Decoder/Driver* 11.74 8.86 5.19 
= 7 : z ; : MAX6649MUA+-ND Precision SMBus-Compatible Remote/Local Sensor* NEW!...8-uMAX 6.76 5.10 2.99 
1CM7218CIPI+-ND 8-Digit Multiplexer LED Decoder/Driver* 11.74 886 5.19 4 2 4 * v 
pi i MAX6651EEE+-ND — |SMBus/l2C Compatible Interface*.... 6-QSOP 7.79 5.88 3.38 
1CM72241PL+-ND 4-1/2 Digit Counter/Decoder/Driver* 18.23 13.76 8.05 MAX6674ISA+-ND Thermocouple-to-Digital Converter* : 43.38 10.10 5.91 
1CM7242|PA+-ND Fixed Timer/Counter*.. 3.79 2.86 1.98 MAX6675ISA+-ND | Cold-Junction-Compensated K-Thermocouple-to-Digital 
ICM72501PE+-ND Programmable RC Timer* - 5.41 4.08 2.72 Converter* NEW!. bie 43.86 10.46 6.12 
ICM7555IPA+-ND___|CMOS General Purpose Timer 2.49 1.88 1.25 MAXG684ESA+-ND _ |Fan-Failure Detector with Integrated Power Switch* NEW......8-SOIC 3.52 2.66 1.56 
ICM7556IPD+-ND —_/ Dual General Purpose RC Timer* 3.76 284 1.67 MAX6791TPLD2+TCT-ND |High-Voltage, Micropower, Dual Linear Regulator with 
ICM75561SD+-ND Dual General Purpose RC Timer* Ge Beis ileal Supervisory Functions* 90-TQFN 4.29 3.24 2.84 
MAX274BCNG+-ND | 8th-Order Analog Filter*... 13.62 10.28 6.59 MAX6816EUS+TCT-ND | Single CMOS Switch Debouncer, ESD Protected SOT-143 2.36 1.78 1.56 
MAX274BCWI+-ND | 8th-Order Analog Filter 13.62 10.28 6.59 MAX6816EUS+TTR-ND | Single CMOS Switch Debouncer, ESD Protected ... SOT-143 3560.00/2,500 
MAX274BCWI-ND__|8th-Order Analog Filter 13.62 10.28 6.59 MAX6817EUT+TCT-ND [Dual CMOS Switch Debouncer, ESD Protected*. ..S0T-23-6 3.52 266 2.33 
MAX275BCPP-ND 4th-Order Analog Filter 851 642 4.11 MAX6817EUT+TTR-ND | Dual CMOS Switch Debouncer, ESD Protected* . SOT-23-6 5320.00/2,500 
MAX275BCPP+-ND | 4th-Order Analog Filter 8.51 642 3.78 MAX6818EAP+-ND — | Octal, CMOS Switch Debouncer, ESD Protected* 20-SSOP 7.45 5.95 3.97 
MAX275BCWP+-ND | 4th-Order Analog Filter*.. .20-SOIC 851 642 3.78 MAX6819UT+TCT-ND |Power Supply Sequencer* OT-23-6 4.37 3.30 2.89 
MAX280CWE-ND 5th-Order Zero-Error, Butterworth Switched Cap LP Filter .16-SOIC 11.50 8.68 5.57 MAX6819UT+TTR-ND | Power Supply Sequencer* .. SOT-23-6 6600.00/2,500 
MAX280CWE+-ND _|5th-Order Zero-Error, Butterworth Switched Cap LP Filter*.......16-SOIC_ 11.50 8.68 6.19 * RoHS Compliant (Continued) 
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SPECIALIZED INTEGRATED 


CIRCUITS (Continued) 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
MAX6820UT+TCT-ND | Power Supply Sequencer* .. ae w2 70237 
MAX6820UT+TTR-ND | Power Supply Sequencer* .. 5400.00/2,500 
MAX6902ETA+TCT-ND | SPI-Compatible Real-Time Clock 5.35 4.04 3.54 
MAX6902ETA+TTR-ND | SPI-Compatible Real-Time Clock 8080.00/2,500 


MAX6954AAX+-ND 


4-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver 
with I/O Expander and Key Scan* 


24.04 18.14 11.34 


MAX6954APL-ND 
MAX6955AAX+-ND 


4-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver 
with I/O Expander and Key Scan .... 
2-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V, LED Display Driver 


24.04 18.14 11.34 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. iJ 25 
DS2411P+-ND Silicon Serial Number with Vcc Input NEW!. 6-TSOC 1.59 1.20 
DS2413P+-ND 1-Wire® Dual Channel Addressable Switch NI 6-TSOC 2.76 2.08 
DS2417P+-ND 1-Wire® Time Chip with Interrupt....... 6-TSOC 2.70 2.04 
DS2423P+-ND 4k-Bit, 1-Wire RAM with Counter NEW! 12.06 9.10 
DS2430A+-ND 256-Bit, 1-Wire® EEPROM 3.39 2.56 
DS2430AP+-ND 256-Bit, 1-Wire® EEPROM... 3.52 2.66 
DS2431+-ND 1024-Bit 1-Wire® EEPROM. 1.67 1.26 
DS2431P+-ND 1024-Bit 1-Wire® EEPROM. 1.67 1.26 
DS2433+-ND 4k-Bit, 1-Wire® EEPROM. 5.33 4.02 
DS2433S+-ND 4k-Bit, 1-Wire® EEPROM. 3.98 3.84 
DS2450S+-ND 1-Wire® Quad A/D Converter 8.72 6.58 
DS2480B+-ND Serial 1-Wire® Line Driver with Load Sensor. 6.84 5.16 
DS2482S-100+-ND 1-Channel 1-Wire® Master . 1.80 1.36 
DS2482S-800+-ND 8-Channel 1-Wire® Master .. 9.01 6.80 
DS9490B#-ND USB Single F5 iButton Holder with Protective Cap. Cals 28.04 
DS9490R#-ND USB to 1-Wire® RJ11 37.15 28.04 
DS9502P+-ND ESD Protection Diod 1.03 78 
DS9503P+-ND ESD Protection Diode with Resistor. ial! 84 

COMMUNICATION 

Digi-Key Price Each 

Part No. Description ‘J 25 
DS21043AT-ND 5V, Quad E1 Framer. 148.53 112.10 
DS210352-ND 3.3V, T1 Transceiver 189.13 142.74 
DS210352N-ND 3.3V, T1 Transceiver, Ind. Temperatur 217.51 164.16 
DS275+-ND Line-Powered RS-232 Transceiver Chip* 5.64 4.26 
DS1863E+-ND Burst-Mode PON Controller* 411 3.10 
DS2141AQ-ND 5V, T1 Framer Controller. 50.99 38.48 
DS21430-ND 5V, E1 Framer Controlle 50.99 38.48 
DS2151QB-ND 5V, T1 Single Chip Transceiver 77.65 58.60 
DS2151QNB-ND 5V, T1 Single Chip Transceiver, Ind. Temperature. 89.31 67.40 
DS2153Q-A7-ND 5V, E1 Single-Chip Transceiver... 77.65 58.60 
DS2153Q-A7+-ND 5V, E1 Single-Chip Transceiver* NEW! 47.09 35.54 
DS2154L-ND 5V, Enhanced E1 Single Chip Transceiver 68.98 52.06 
DS2165Q-ND 5V, ADPCM Processor 16/24/32Kpbs. 41.55 31.36 
DS21650+-ND 5V, ADPCM Processor 16/24/32Kpbs: 37.18 24.70 
DS2172T-ND Bit Error Rate Tester (BERT), 8-Bi 18.26 13.78 
DS2172T+-ND Bit Error Rate Tester (BERT), 8-Bit* 17.20 12.98 
DS2175S-ND T1/CEPT Elastic Store 26.82 20.24 
DS2176+-ND T1 Receive Buffer* 27.37 20.66 
DS2176Q-ND T1 Receive Buffer. 31.14 23.50 
DS2180A+-ND T1 Transceiver*.... 32.33 24.40 
DS2181A+-ND CEPT Primary Rate Transceiver* 52.60 39.70 
DS2181AQ-ND CEPT Primary Rate Transceive: 64.58 48.74 
DS2187-ND Receive Line Interface 34.74 26.22 
DS2187S-ND Receive Line Interfac 38.13 28.78 
DS2188S-ND T1/CEPT Jitter Attenuator. 17.62 13.30 
DS2282/8722282000-ND | T1 FDL Controller/Monitor Stik 118.83 89.68 
DS21354L-ND 3.3V, E1 Single Chip Transceiver 55.04 41.54 
DS21354L+-ND 3.3V, E1 Single Chip Transceiver 39.64 29.92 
DS21600SN+-ND 3.3V/5V, Clock Rate Adapter* .... 25.60 24.70 


with I/O Expander and Key Scan* 24.04 18.14 11.34 
MAX6956AAI+-ND 2-Wire Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port or 28-Port, 

LED Display Driver and 1/0 Expander* 816 6.16 3.85 
MAX6957AAI+-ND 4-Wire Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port, 

LED Display Driver and 1/0 Expander*. 8.16 616 3.85 
MAX6974ATL+-ND | 24-Output PWM LED Drivers* 25.47 19.22 11.31 
MAX6975ATL+-ND | 24-Output PWM LED Drivers* 25.47 19.22 11.31 
MAX7032ATJ+-ND Low Cost, Programmable, ASK/FSK Transceiver* . 954 7.20 4.80 
MAX7042ATJ+-ND — /Low Power, FSK Superheterodyne Receiver* 2A 227 
MAX7044AKA+TCT-ND | High Efficiency, ASK Transmitter* 3.45 2.60 1.68 
MAX7044AKA+TTR-ND | High Efficiency, ASK Transmitter 5200.00/2,500 
MAX7219CNG+-ND | Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed 10.81 816 5.44 
MAX7219CWG+-ND | Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed 10.81 816 5.44 
MAX7219ENG+-ND {Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed*.. 14.05 10.60 7.32 
MAX7219EWG+-ND | Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed*.. 14.05 1060 6.21 
MAX7221CNG+-ND | Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Driver* .. 10.81 816 4.78 
MAX7221CWG+-ND | Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Driver* .. 10.81 816 5.44 
MAX7456EUI+-ND Single-Channel Monochrome On-Screen Display* 27.11 20.46 12.03 
MAX8211CPA+-ND | Programmable Voltage Detector, Non-Inverting “Dip 345 260 1.68 
MAX8211CSA+-ND | Programmable Voltage Detector, Non-Inverting 8-SOIC 3.50 264 1.70 
MAX8211ESA+-ND | Programmable Voltage Detector, Non-Inverting 8-SOIC 5.27 3.98 2.56 
MAX8212CPA+-ND | Programmable Voltage Detector, Inverting* 8-Dip 3.45 260 1.73 
MAX8212CSA-ND Programmable Voltage Detector, Inverting.. 8-SOIC 3.02 2.28 1.34 
MAX8212CSA+-ND | Programmable Voltage Detector, Inverting 8-SOIC 3.02 228 1.52 
MAX8215CSD+-ND | Microprocessor Voltage Monitor* ... -14-SOIC 4.96 3.74 2.20 
MAX8645XETI+-ND | 1x/1.5x/2x White LED Charge Pump* . 28-TQFN-EP 686 518 3.32 
MAX8645YETI+-ND | 1x/1.5x/2x White LED Charge Pump* . 28-TQFN-EP 6.86 5.18 3.32 
MAX8647ETE+-ND | Ultra-Efficient Charge Pump for 6 White/RGB LEDs*. 16-TOFN-EP 4.88 3.68 2.36 
MAX8648ETE+-ND | Ultra-Efficient Charge Pump for 6 White/RGB LEDs*. 16-TQFN-EP 4.24 3.20) 2.06 
MAX8678ETE+-ND —_|White LED Charge Pump with 1.1W Audio Amp 16-TOFN §=4.13 3.12 2.00 
MAX8790ETP+-ND | Six-String White LED Driver*... 6.28 474 2.65 
MAX9142ESA+-ND | Low Power, Rail-to-Rail, Dual High-Speed Comparator* 2.07 1.56 1.00 
MAX9511CEG+TCT-ND | Complete VGA Interface with EMI Suppression* 2.68 2.02 1.77 
MAX9512ATE+TCT-ND] Video Filter Amp with SmartSleep*. 16-TOFN §=1.67 1.26 «1.11 
MAX9512ATE+TTR-ND| Video Filter Amp with SmartSleep*. -16-TQFN 2520.00/2,500 
MAX9546ESA+TCT-ND | Differential Video Interface Chipset* 8-SOIC 318 240 2.10 
MAX9546ESA+TTR-ND | Differential Video Interface Chipset* 8-SOIC 4800.00/2,500 
MAX9547ESA+TCT-ND | Differential Video Interface Chipset* 8-SOIC 318 2.40 2.10 
MAX9547ESA+TTR-ND | Differential Video Interface Chipset* 8-SOIC 4800.00/2,50! 
MAX9730ETI+-ND 2.4W, Single Supply, Class G Power Amp* 28-TQFN-EP 2.01 1.52 .89 
MAX15020ATP+-ND | 2A, 40V Step-Down DC/DC Converter*... 20-TQFN-EP 5.01 3.78 2.22 
MAX16029TG+-ND | Quad-Volt. Capacitor-Adjustable Supervisory Circuit* .24-TOFN 7.00 5.28 3.09 
MAX16800ATE+-ND = |High-Voltage, 350mA, Adjustable Linear High-Brightness 

LED Driver* 16-TOFN-EP 3.37 2.54 1.82 
MAX16801AEUA+-ND | Offline and DC/DC PWM Controller for High-Brightness 

LED Driver* 2.25 1.70 1.01 
MAX16801BEUA+-ND | Offline and DC/DC PWM Controller for High-Brightness 

LED Driver* peti  abrdo} il) 
MAX16802AEUA+-ND | Offline and DC/DC PWM Controller for High-Brightness 

LED Driver* 2.25 1.70 1.10 
MAX16802BEUA+-ND | Offline and DC/DC PWM Controller for High-Brightness 

LED Driver* 225y 70 a0 
MAX16803ATE+-ND High-Voltage, 350mA, High-Brightness LED Driver with 

PWM Dimming and 5V Regulator* 3.50 264 1.54 
MAX16803ATE+TCT-ND | High-Voltage, 350mA, High-Brightn 

PWM Dimming and 5V Regulator* 3.68 2.78 2.44 
MAX16803ATE+TTR-ND | High-Voltage, 350mA, High-Brightness LED Driver with 

PWM Dimming and 5V Regulator* 5560.00/2,500 
MAX16803EVKIT+-ND/ Evaluation Kit for MAX16803* — (729125) oe! 
MAX16804ATP+-ND | High-Voltage, 350mA LED Driv 1g 

Dimming Control* .... _ is 448 3.38 2.17 
MAX16805ATP+-ND |EEPROM-Programmable, High-Voltage, 350mA LED Driver 

with LED Current Foldback* . sa a 482 364 2.34 
MAX16806ATP+-ND |EEPROM-Programmable, High-Voltage, 350mA LED Driver 

with LED Current Foldback* 20-TQFN-EP 5.09 3.84 2.46 
MAX16807AUI+-ND | Integrated 8-Channel LED Driver 

Boost and SEPIC Controller* .... 28-TSSOP 6.94 5.24 3.07 
MAX16812ATI+-ND | Integrated High-Voltage LED Driver with Analog and 

PWM Dimming Control*... 28-TOFN-EP 7.16 540 3.16 
MAX16818ATI+-ND | 1.5MHz, 30A High Efficiency, LED Driver with Rapid LED 

Current Pulsing*..... 28-TOFN-EP 5.96 4.50 2.64 
MAX16818ETI+-ND | 1.5MHz, 30A High Efficiency, river with Rapi 

Current Pulsing* ot 28-TOFN-EP 5.17 3.90 2.29 
MAX16823ATE+-ND High-Voltage, 3-Channel Linear High-Brightness 

LED Driver* ... eo Sly alah ibtay/ 
MAX16823AUE+-ND | High-Voltage, 3-Channel Linear High-Brightness 

LED Driver* ... 3.47 2.62 1.54 
MAX16831ATJ+-ND | High-Voltage, High-Power LED Driver* . 32-TOFN-EP 7.95 6.00 3.51 
MX574AJN+-ND Industry-Standard, Complete 12-Bit ADC*. 28-Dip 31.72 23.94 17.10 
MX7224KCWN+-ND |CMOS 8-Bit DAC with Output Amp* ...... 18-SOIC 7.34 5.93 4.74 
MX7226KN+-ND CMOS Quad, 8-Bit DAC with Voltage Output Amp* 27.37 20.66 14.75 
MX7528JCWP+-ND |CMOS Dual D/A Converter 8-Bit Buffered* 8.80 664 4.74 
MX7533JCWE-ND CMOS 10-Bit D/A Converter..... 6.60 4.98 3.55 
MX7548B0-ND CMOS 12-Bit Current-Output, Multiplying D/A Converte! 23.74 17.92 10.54 
MXD1210CSA-ND Nonvolatile RAM Controller . 5.83 440 294 
MXD1210CSA+-ND___|Nonvolatile RAM Controller* 5.83 440 2.94 


E® — RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description 1 25 
DS2401+-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire®. 1.86 1.40 
DS2401P+-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire®. 2.01 1.52 
DS2401P+CT-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire®. 2.28 1.72 
DS2401P+TR-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire®. 4024.00/4,000 
DS2401Z+-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, 1-Wire®. 2.28 1.72 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 
DS1267-010+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K* 8.32 6.28 
DS1267-050+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 50K* 8.32 6.28 
DS1267-100+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 100K* .. 8.32 6.28 
DS1267E-10+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K* .20-TSSOP 10.34 7.80 
DS1267S-010+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K* 16-SOIC 9.57 7.22 
DS1267S-050+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 50K* .... 9.57 7.22 
DS1267S-100+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 100K* .. 9.57 22) 
DS1666S-10+-ND Audio Digital Resistor* .... 6.57 4.20 
DS1669-10+-ND Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K* 6.81 5.14 
DS1669-100+-ND Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 100K 6.81 5.14 
DS1669S-10+-ND Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K* 7.18 5.42 
DS1669S-100+-ND Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 100K 7.18 5.42 
DS1801E-014+-ND Dual Audio Taper Potentiometer*... .14-TSSOP 7.50 5.66 
DS1803E-010+-ND Addressable Dual Digital Potentiometer* .14-TSSOP 6.86 5.18 
DS1803Z-010+-ND Addressable Dual Digital Potentiometer, 10K* 16-SOIC 6.39 4.82 
DS1803Z-050+-ND Addressable Dual Digital Potentiometer, 50K* 6.39 4.82 
DS1803Z-100-ND Addressable Dual Digital Potentiometer, 100K. 6.39 4.82 
DS1803Z-100+-ND Addressable Dual Digital Potentiometer, 100K 6.39 4.82 
DS1804-010+-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 10K* 3.10 2.34 
DS1804-100+-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 100K* 3.10 2.34 
DS1804U-010+-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 10K* 3.45 2.60 
DS1804Z-010+-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 10K* 3.23 2.44 
DS1804Z-050+-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 50K* 3.23 2.44 
DS1804Z-100+-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 100K* 3.23 2.44 
DS1806E-010+-ND Digital Sextet Potentiometer, 10K* 8.32 8.03 
DS1806E-050-ND Digital Sextet Potentiometer, 50K ... .20-TSSOP 12.08 9.12 
DS1806E-050+-ND Digital Sextet Potentiometer, 50K*. .20-TSSOP 12.08 9.12 
DS1845E-010+-ND Dual Nonvolatile Potentiometer and Memory, 10K .14-TSSOP 3.82 2.88 
DS1845E-100+-ND Dual Nonvolatile Potentiometer and Memory, 100K* .14-TSSOP 3.82 2.88 
DS1862B+-ND XFP Laser Control and Digital Diagnostic IC* .25-CSBGA 5.30 4.00 
DS1866Z-ND 2.7V to 5.5V, Log Trimmer Potentiometer .. 2.94 2.22 
DS1866Z+-ND 2.7V to 5.5V, Log Trimmer Potentiometer* 2.94 2.22 
DS1867-10+-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 10K 8.80 6.64 
DS1867-50+-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 50K* 8.80 6.64 
DS1867E-10+-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 10K*. 9.99 7.54 
DS1867S-10+-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 10K*. 9.73 7.34 
DS1868-10+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K* 5.59 4.22 
DS1868E-10+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K* 6.78 oul) 
DS1868S-10+-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K* 5.88 4.44 
DS1869-10+-ND. 38V, Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K* . 5.64 4.26 
DS1869S-10+-ND 3V, Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 10K* . 5.88 4.44 
DS1869S-50+-ND 8V, Dallastat™ Electronic Digital Rheostat, 50K* . 5.88 4.44 
DS3501U+-ND High Voltage, Nonvolatile, 12C Potentiometer with Temperature 

Sensor/Lookup Table* .. 1.19 -90 
DS3904U-020+-ND Triple 128-Position Nonvolatile Digital Variable 

Resistor/Switch* 1.80 1.36 


* RoHS Compliant 
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Digi-Key Price Each 
SEMICONDUCTOR INTERFACE Part No. Description Pkg. 1 25 
ran rn DS1321S+-ND Flexible Nonvolatile Controller with Lithium Battery 
Diab key ee Price Each x7 Monitor, BV. 16-S0IC 10.15 7.66 
2 P - DS2762AE+-ND High-Precision Li+ Battery Monitor with Alert: .16-TSSOP 6.55 4.94 
DS21S07AE+-ND SCSI Terminator* 411 3.10 DS3882E+C-ND Dual Channel CCFL Controller: .28-TSSOP 4.72 3.56 
DS21S07AS+-ND SCSI Terminator* 3.76 2.84 
DS21T07E-ND SCSI Terminator .. 3.66 2.76 
DS21T09S-ND Plug and Play SCSI Terminator, 2% 6.36 4.80 
DS2108S+-ND Differential SCS! Switchable Terminator*. 14.68 11.08 SEMICONDUCTO 
DS2118MB+-ND Ultra2 LVD/SE SCSI Terminator* 3.31 2.50 Digi-Key Price Each 
DS2119ME+-ND Ultra3 LVD/SE SCSI Terminator 216 2.08 Part No. Description Pkg. 1 25 
DS2405Z-ND Addressable Switch, Open Drain -SOT-223 2.41 1.82 oa 9, * 
DS24052+-ND Addressable Switch, Open Drain* ‘S0T-223 «2411.82 SED, Aarseadieepr ets Taganrog 
DS2406P+-ND Dual Addressable Switch Plus 1 6-TSOC 6.78 Bale DS1233A-10+-ND 3.3V. EconoReset 10%*. 1.30 ‘98 
DS1233A-15-ND 3.3V, EconoReset, 15% 1.38 1.04 
DS1233A-15+-ND 3.3V, EconoReset, 15%*. 1.38 1.04 
MEMORY DS1233AZ-10+-ND | 3.3V, EconoReset, 10%*. 225. 1.70 
Digi-K Price Eachae DS1233AZ-10+CT-ND | 3.3V, EconoReset, 10%*. 2.09 1.58 
Peart’ ren s paeea ae DS1233AZ-10+TR-ND | 3.3V, EconoReset, 10%*. 3150.00/2,500 
GIs escention a b DS1233AZ-15+-ND — | 3.3V, EconoReset, 15%*. 2.41 1.82 
0S1218S+-ND Nonvolatile Controller Chip : 13.20 9.96 DS1233D-5+CT-ND _ | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 5% * 1.46 110 
BS TeAU eel bag Ogg Nonvolatile SRAM, 16k, 5%, {S0nS* ee oe DS1233D-5+TR-ND | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 5%* 1650.00/2,000 
Me Baars ears : ; ; DS1233D-10+CT-ND | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10% * 146 1.10 
DS1220AD-100IND+-ND | Nonvolatile SRAM, 16k, 10%, 100nS, Industrial Temp. 24-Dip 16.99 12.82 DS1233D-10+TR-ND_ | 5V. EconoReset, No Pushbutton Reset. 10% * 1650.00/2,000 
DS1220AD-120+-ND_| Nonvolatile SRAM, 16k, 10%, 120nS*..... 24-Dip 16.17 12.20 DS1233D-15+-ND | SV’ EconoReset, No Pushbutton Reset. 15%* 1381.04 
DS1220AD-200+-ND | Nonvolatile SRAM, 16k, 10%, 200nS* NEI 24-Dip qos 11.90 DS1233DZ-5+-ND 5V. EconoReset. No Pushbutton Reset. 5%* 2.95 1.70 
BES bgeegt bag) Nonvolatlls SRAM, 64k, 5%, 85n5* 26-Dip AOL nes DS1233DZ-5+CT-ND | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 5%* 2.62 (1.98 
Peele gtiagg Nonvolatile SRAM, 64k, 5%, 150nS 26-Dip Ta es DS1233DZ-5+TR-ND | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 5% * 3712.50/2,500 
DSi22 eee Outghoag) Nonvolatile SRAM, 64k, 5%, 200nS* 28-Dip ican DS1233DZ-10+-ND _ | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10%* 2.25 1.70 
DS1225AD-150+-ND_| Nonvolatile SRAM, 64k, 10%, 150nS* . 28-Dip 19.72 14.88 DS1233DZ-104CT-ND | SV’ EconoReset. No Pushbutton Reset. 10%* 209 «158 
ea yonvoatie oe ae . ao seee sere pane DS1233DZ-10+TR-ND | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10%* 2962.50/2,500 
Be onvolatiie 7 » 5%, 70n Dip a ‘ DS1233DZ-15+-ND 5V, E Reset, No Pushbutton Reset, 15%* 2.25 1.70 
DS1230AB-70INDs-ND | Nonvolatile SRAM, 256k, 5%, 70nS, Ind. Temp.* NEW! ip 2862 21.60 BSP Me ANDT| GV’ EgonaResst, No Pushbutton Reset 15%" Age eS 
DS1230AB-1204-ND) | Nonvolatils SRAM, 256k, 5%, 120nS* . 261635 20:10 DS1233DZ-15+TR-ND | 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 15%* .. 3712.50/2,500 
DS1230AB-200+-ND | Nonvolatile SRAM, 256k, 5%, 200nS* .. 26.63 20.10 DS1233M-5+-ND 5V. EconoReset* .. 4.38 1.04 
DS1230Y-70+-ND Nonvolatile SRAM, 256k, 10%, 70nS* 27.27 20.58 DS1233M-55+-ND 5V, EconoReset* .. 1.38 1.04 
DS1230Y-70IND+-ND | Nonvolatile SRAM, 256k, 10%, 70nS, Industrial Temp. 28-Dip 22.13 16.70 DS1233MS-30ND 13.3V EconoReset 289. 2.418 
DS1230Y-100+-ND | Nonvolatile SRAM, 256K, 10%. 100nS* ip 2080 15.70 TSS TSM SV, EconoReset® a an 
DS1230Y-120+-ND — | Nonvolatile SRAM, 256k, 10%, 120nS* 20.80 15.70 DS12337-54-ND EconoReset, 5% * 295 ~~ 70 
DS1230Y-1504-ND _| Nonvolatile SRAM, 256k, 10%, 150nS* 26.63 20.10 DS12337-10+-ND —_| EconoReset, 10% oA 182 
DS1230Y-200+-ND Nonvolatile SRAM, 256k, 10%, 200nS* 20.80 15.70 DS1233Z-15+-ND EconoReset, 15% 2.41 1.82 
DS1243Y-120+-ND —_| Nonvolatile SRAM with Phantom Clock, 64k, 120nS* . 28-Dip 28.81 21.74 DS1810-5+CT-ND 5V, EconoReset with Push-Pull Output, 5%* 7.19 90 
DS1244Y-70+-ND | Nonvolatile SRAM with Phantom Clock, 256k, 70nS*. 28-Dip 33.73 25.46 DS1810-5+TR-ND | 5V' EconoReset with Push-Pull Output. 5% * 4350.00/2,000 
DS1245AB-120+-ND | Nonvolatile SRAM, 1024k, 5%, 120nS* ... 32-Dip 37.44 28.26 DS1811-5+CT-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 5% *.. 1.19 90 
DS1245Y-70IND+-ND | Nonvolatile SRAM, 1024k, 10%, 70nS, Industrial Temp.* 32-Dip 40.12 30.28 DS1811-5+TR-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 5% * 1350.00/2,000 
DS1245Y-100+-ND Nonvolatile SRAM, 1024k, 10%, 100nS* . 32-Dip 37.44 28.26 DS1811-10+CT-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10% 98 74 
DS1245Y-120+-ND__| Nonvolatile SRAM, 1024k, 10%, 120nS*. 32-Dip 37.44 28.26 DS1811-10+TR-ND | 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10%* 1110.00/2,000 
DS1245YP-100+-ND | Nonvolatile SRAM, 1024k, 10%, 100nS* . 4-PCM 29.87 22.54 DS1811-15-ND 5V, EconoReset with Open Drain Output, 15% 0-92 4.44 84 
DS1249Y-70-ND Nonvolatile SRAM, 2048k, 10%, 70nS.. 67.68 51.08 DS1811-15+CT-ND | 5V, EconoReset with Open Drain Output, 15% T0-92 1.19 90 
DS1250WP-150-ND_| 3.3V, Nonvolatile SRAM, 4096k, 150nS 110.32 83.26 DS1811-15+TR-ND | 5V, EconoReset with Open Drain Output, 15%* T0-92 1054.00/2,000 
DS1250Y-100+-ND Nonvolatile SRAM, 4096k, 100nS* ... 117.90 88.98 DS1811R-5+CT-ND | 5V, EconoReset with Open Drain Output, 5%* 1.03 718 
DS1345WP-150-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM with Battery Monitor, 10241 32.86 24.80 DS1811R-5+TR-ND | 5V, EconoReset with Open Drain Output, 5% *.. 1755.00/3,000 
DS1609S-50+-ND Dual Port RAM, 50nS* 8.82 6.66 DS1811R-10+CT-ND | 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10%* : 80 60 
DS1642-100+-ND | Nonvolatile Timekeeping RAM, 100nS* ... ip 24.06 18.16 DS1811R-10+TR-ND | 5V, EconoReset with Open Drain Output, 10%* SOT-23 1350.00/3,000 
0S1643-100+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 100nS, 700mil. 8-EDip 25.04 18.90 DS1812-5+CT-ND —_| 5V, EconoReset with Active High Push-Pull Output, 5% * . 0-92 1.19 90 
DS1644-120+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* '8-EDip 29.23 22.06 DS1812-5+TR-ND 5V, EconoReset with Active High Push-Pull Output, 5% * . TO-92 1350.00/2,000 
DS1644P-120+-ND | Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* }4-PCM 26.00 19.62 DS1812-10+CT-ND — | 5V, EconoReset with Active High Push-Pull Output, 10% * TO-92 1.19 90 
0S1646-120+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* 41.29 31.16 DS1812-10+TR-ND | 5V, EconoReset with Active High Push-Pull Output, 10% * 1350.00/2,000 
DS1646P-120+-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS* 36.68 27.68 DS1813-5+CT-ND 5V, EconoReset with Pushbutton, 5%* 1.19 90 
DS2016-100+-ND 3V/SV, 2K x 8, Operation Static RAM* . 11.13 8.40 DS1813-5+TR-ND 5V, EconoReset with Pushbutton, 5% 1350.00/2,000 
DS2030AB-70#-ND | Nonvolatile SRAM, 256kb, 70nS* . 256-BGA 55.07 41.56 DS1813-10+CT-ND _| 5V, EconoReset with Pushbutton, 10%* 1.19 90 
DS2030AB-100#-ND | Nonvolatile SRAM, 256kb, 100nS* 256-BGA 55.07 41.56 DS1813-10+TR-ND 5V, EconoReset with Pushbutton, 10%* 1350.00/2,000 
DS2030L-100#-ND 3.3V, Nonvolatile SRAM, 256kb, 10! : 256-BGA 22.31 16.84 DS1813R-5+CT-ND ‘| 5V, EconoReset with Pushbutton, 5%* 80 60 
DS2030W-100#-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 256kb, 100nS* . 256-BGA 55.07 41.56 DS1813R-5+TR-ND | 5V, EconoReset with Pushbutton, 5% 1350.00/3,000 
DS2030Y-70#-ND Nonvolatile SRAM, 256kb, 70nS* . 256-BGA 55.07 41.56 DS1815-10+CT-ND 3.3V, EconoReset with Push-Pull Output, 10% * 1.19 -90 
DS2030Y-100#-ND Nonvolatile SRAM, 256kb, 100nS* 256-BGA 55.07 41.56 DS1815-10+TR-ND 3.3V, EconoReset with Push-Pull Output, 10%* 1350.00/2,000 
DS2045AB-70#-ND Nonvolatile SRAM, 1Mb, 70nS* 256-BGA 56.90 42.94 DS1817-20+-ND 3.3V, EconoReset with Push-Pull Output, 20% * 111 84 
DS2045AB-100#-ND | Nonvolatile SRAM, 1Mb, 100nS 256-BGA 56.90 42.94 DS1818-10+CT-ND 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 10%* .. 1.19 90 
DS2045L-100#-ND 3.3V, Nonvolatile SRAM, 1Mb, 100nS 256-BGA 51.20 38.64 DS1818-10+TR-ND 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 10%* .. 1350.00/2,000 
DS2045W-100#-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 1Mb, 100nS* 256-BGA 56.90 42.94 DS1818R-5+CT-ND —_| 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 5%* 1.03 78 
DS2045Y-70#-ND Nonvolatile SRAM, 1Mb, 70nS* 256-BGA 56.90 42.94 DS1818R-5+TR-ND | 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 5% * 1368.90/3,000 
DS2045Y-100#-ND Nonvolatile SRAM, 1Mb, 100nS: 256-BGA 56.90 42.94 DS1818R-10+CT-ND | 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 10%* .. 80 60 
DS2050W-100#-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 4Mb, 100nS 256-BGA 77.96 58.84 DS1818R-10+TR-ND | 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 10%* .. 1350.00/3,000 
DS2065W-100#-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 8Mb, 100nS* 256-BGA 87.45 66.00 DS1833-5+-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 5%* 1.80 1.36 
DS2070W-100#-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 16Mb, 100nS 256-BGA 109.92 82.96 DS1833-10+-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 10%* .. 1.80 1.36 
DS2502-£48+-ND 48-Bit Node Address Chip* 3.92 2.96 DS1833Z-5+CT-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 5% * 3.37 2.54 
DS2502P+-ND 1K-Bit Add-Only Memory* 2.90 2.80 DS1833Z-5+TR-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 5%* 4762.50/2,500 
DS2502P-E£48+-ND 1K-Bit Add-Only Memory* 3.92 2.96 DS1833Z-10+-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 10% * .. 3.15 2.38 
DS2502S+-ND. 1K-Bit Add-Only Memory* 4.61 3.48 DS1833Z-10+CT-ND | 5V, Microprocessor EconoReset, 10%*. 3.37 2.54 
DS2505+-ND 16K-Bit Add-Only Memory* 4.37 3.30 DS1833Z-10+TR-ND | 5V, Microprocessor EconoReset, 10%*. 4762.50/2,500 
DS2505P+-ND 46K-Bit Add-Only Memory* 3.01 2.91 DS1834AS+-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton* 2.41 1.82 
DS3030W-100#ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 256kb, 100nS, with Clock’ 256-BGA 62.59 47.24 DS1834AU+CT-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton * 2.68 2.02 
DS3045W-100#-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 1Mb, 100nS, with Clock 256-BGA 81.43 61.46 DS1834AU+TR-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton * 4545.00/3,000 
DS3050W-100#-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 4Mb, 100nS, with Clock: 256-BGA 85.91 64.84 DS1834S+-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton * 2.41 1.82 
DS3065W-100#-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 8Mb, 100NnS, with Clock 256-BGA 95.40 72.00 
DS3070W-1004-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 16Mb, 100nS, with Clock 256-BGA 117.87 88.96 
DS9034PC+-ND PowerCap Module without Crystal* ‘owerCap Module 9.67 7.30 
DS9034PCX+-ND PowerCap Module with Crystal*..... ‘owerCap Module 9.86 744 THE Pilea Each 
rad? = igi-Key rice Each 
ADS9034PCX PowerCap required; order DS9034PCX+-ND Part No. Description : 1 25 
DS12C887+-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte*.... 8.96 6.76 
NONVOLATILE RAM CONTROLLERS DS28DG02E-3C+-ND | 2kb SP! EEPROM with PIO, RTC, Reset, Battery Monitor, 
RoHS Compliant and Watchdog* . 5.27 3.98 
Digi-Key Price Each DS28DG02G-3C+-ND | 2kb SPI EEPROM wi a 
Part No. Description 1 25 and Watchdog* we 5.64 4.26 
DS1210+-ND Nonvolatile Controller Chip .... 4.85 3.66 DS32B35-33#-ND Accurate 12C Integrated RIGITCXO/Crystal/F RAM 11.61 8.76 
DS1210N+-ND Nonvolatile Controller Chip, Industrial Temperature . -Dip 5.70 4.30 DS32B35-33IND#-ND | Accurate !2C Integrated RTC/TCXO/Crystal/FRAM 13.04 9.84 
DS1210S+-ND Nonvolatile Controller Chip .... .16-SOIC 5.22 3.94 DS32C35-33#-ND Accurate I2C Integrated RTC/TCXO/Crystal/FRAM* 14.02 10.58 
DS1210SN+-ND Nonvolatile Controller Chip, Industrial Temperature . .16-SOIC 6.41 4.84 DS32C35-33IND#-ND | Accurate IC Integrated RTC/TCXO/Crystal/FRAM* 15.45 11.66 
DS1211S+-ND Nonvolatile Controller x 8 Chip... 37.76 28.50 DS1283S-ND Watchdog Timekeeper Chip ..... = 11.00 8.30 
DS1312S+-ND Nonvolatile Controller with Lithium Battery Monitor, 300mil .... 16-SOIC 15.32 11.56 DS1302+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 300mil.* i 3.31 2.50 
DS1312S-2+-ND Nonvolatile Controller with Lithium Battery Monitor, 150mil.....8-SOIC 12.19 9.20 DS1302N+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, Ind. Temperature -Dip 4.13 3.12 
DS1314S+-ND. Nonvolatile Controller w/Lithium Battery Monitor, 3V, 300mil.. 16-SOIC 12.51 9.44 DS1302S+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 300mil.* .......... -SOIC 2.26 2.19 
DS1314S-2+-ND Nonvolatile Controller w/Lithium Battery Monitor, 3V, 150mil.... 8-SOIC 16.01 12.08 DS1302SN+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, Ind. Temperature* -SOIC 413 302) 
DS1321+-ND Flexible Nonvolatile Controller with Lithium Battery DS1302Z+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 150mil* 3.31 2.50 
Monitor, 5V. 10.15 7.66 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
IME CLOCK (Continued) Part No. Description 1 25 
Tat ' DS1620S+-ND Digital Thermometer/Thermostat, 208mil.* 6.97 5.26 
Blob key Rest rice Eacl x DS16214-ND Digital Thermometer/Thermostat. 300mil.* 461 3.48 
: : - 5 : DS1621S+-ND Digital Thermometer/Thermostat, 150mil.* 4.61 3.48 
0S1302Z+CT-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 150mil.* . 2.99 2.26 DS1624+-ND Digital Thermometer and Memory, 300mil.* . 9.04 6.82 
DS1302Z+TR-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 150mil.* . 3390.00/2,500 DS1624S+-ND Digital Thermometer and Memory, 208mil.* . 9.04 6.82 
DS1302ZN+-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, Ind. Temperature* . 2.50 2.42 DS1629S+-ND 2-Wire Digital Thermometer and Real-Time Clock, 150mil.* 7.76 5.86 
0S1305+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, 300mil.* 5.06 3.82 DS1631U+-ND High Precision Digital Thermometer/Thermostat* 2.76 2.66 
DS1305E+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, 173mil.* 5.06 3.82 DS1631Z+-ND High Precision Digital Thermometer/Thermostat* . 2.76 2.66 
DS1305EN+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, Ind. Temperature* 5.57 4.20 DS1720S+-ND ECON-Digital Thermometer/Thermostat* ... 5.96 4.50 
DS1306E+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, 4.4mil.* ............ 5.06 3.82 DS1721S+CT-ND 2-Wire Digital Thermometer/Thermostat* . 3.87 2.92 
DS1306EN+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, Ind. Temperature* 559 4.22 DS1721S+TR-ND 2-Wire Digital Thermometer/Thermostat*. 5475.00/2,500 
DS1306N+-ND Serial Alarm Real-Time Clock, 300mil.* NEW!. 5.59 4.22 DS1721U+-ND 2-Wire Digital Thermometer/Thermostat* . 3.87 2.92 
DS1307+-ND Serial Real-Time Clock, 64x8, 300mil.*........ 3.74 2.82 DS1722S+-ND 3-Wire Digital Thermometer/Thermostat* . 2.60 1.96 
DS1307N+-ND Serial Real-Time Clock, 64x8, Ind. Temperature*. 4.13 3.12 DS1722S+CT-ND 3-Wire Digital Thermometer/Thermostat* .. 2.60 1.96 
DS1307Z+-ND Serial Real-Time Clock, 64x8, 150mil.*........ 3.29 2.48 DS1722S+TR-ND 3-Wire Digital Thermometer/Thermostat* . 3675.00/2,500 
DS1307ZN+-ND Serial Real-Time Clock, 64x8, Ind. Temperature*. 4.13 32, DS1722U+-ND 3-Wire Digital Thermometer/Thermostat* . 2.65 2.00 
DS1315-5+-ND 5V, Phantom Time Chip, 300mil.*............ 15.61 11.78 DS1821+-ND Programmable Digital Thermostat/Thermometer* 6.31 476 
DS1315EN-33-ND 3.3V, Phantom Time Chip, Ind. Temperature 20.51 15.48 DS1821S-ND Programmable Digital Thermostat/Thermometer.... 6.31 4.76 
DS1315S-5+-ND 5V, Phantom Time Chip, 300mil.*..............-. 18.13 13.68 DS1821S+-ND Programmable Digital Thermostat/Thermometer* 6.31 476 
DS1315SN-5+-ND 5V, Phantom Time Chip, Ind. Temperature +B200* .. 16-SOIC 20.51 15.48 DS1822+-ND Econo 1-Wire® Digital Thermometer* .. 3.87 2.92 
DS1337+-ND I2C Serial Real-Time Clock* NEW! -Dip 2.41 1.82 DS1822Z+-ND Econo 1-Wire® Digital Thermometer* .. 3.87 2.92 
DStas7S END i a beer Tie aa eee By ea DS1825U+-ND Prog. Resolution 1-Wire® Digital Thermometer* NEW!. 4.21 3.18 
7 U+-| erial Real-Time Cloc! = z i 
DS1338C-33#-ND 3.3V, I2C Real-Time Clock with 56-Byte NV RAM 16-SOIC 5.70 4.30 
DS1338Z-3+-ND 3V, l2C Real-Time Clock with 56-Byte NV RAM 8-SOIC 3.07 2.32 
DS1338Z-33+-ND 3.3V, I2C Real-Time Clock with 56-Byte NV RAM* 8-SOIC 3.07 2.32 
DS1339U-3+-ND 3V, 12 Real-Time Clock* NEW! “SOP 3.07 2.32 Digi-Key Price Each 
DS1339U-33+-ND 3.3V, l2C Serial Real-Time Clock - "SOP 3.07 2.32 Part No. Description 1 25 
DS1340C-33#-ND 3.3V, l2C Real-Time Clock with Trickle Charger* NEW! 16-SOIC 5.70 4.30 DS32KHZS4-ND 32.768kHz Temp. Compensated Crystal Oscillator 7.42 5.60 
DS1340U-33+-ND 3.3V, |2C Real-Time Clock with Trickle Charger* 3.07 2.32 DS32KHZSN#-ND 32.768kHz Temp. Compensated Crystal Oscillator 8.53 6.44 
DS13402Z-33+-ND 3.3V, I2C Real-Time Clock with Trickle Charger*... 3.07 2.32 DS1004Z-3+-ND 5-Tap High Speed Silicon Delay Line, 3nS Tap-to-Tap 17.44 13.16 
DS1371U+-ND [2C, 32-Bit Binary Counter Watchdog Clock* NE 2.41 1.82 DS10042-4+-ND 5-Tap High Speed Silicon Delay Line, 4nS Tap-to-Tap* “SOIC = 17.44 13.16 
DS1372U+-ND 12C, 32-Bit Binary Counter Clock with 64-Bit |ID* NE! 2.68 2.02 DS1020S-100+-ND | Programmable 8-Bit Silicon Delay Line* NEW! 16-SOIC 46.56 35.14 
DS1374C-33#-ND 3.3V, l2C 32-Bit Binary Counter Watchdog RTC* 6.15 4.64 DS1023S-25+-ND 8-Bit Programmable Timing Element, .25nS* ... 16.83 12.70 
DS1374U-33+-ND 3.3V, l2C 32-Bit Binary Counter Watchdog RTC* NEWE. 3.42 2.58 DS1080LU+-ND Spread-Spectrum Crystal Multiplier® .... 2.60 1.96 
DS1375T+-ND 2-Wire Digital Input RTC with Alarm* NEWE!.. 1633) 1.00 DS1085LZ-25+-ND 3.3V EconOscillator Frequency Synthesizer*. 7.16 5.40 
DS1388Z-33+-ND l2¢ RTC/Supervisor with Trickle Charger* NEW! 4.56 3.44 DS1091LU-66+-ND Auto Temp. Range Spread-Spectrum EconOscillator 1.67 1.26 
DS1390U-33+-ND 3.3V, Low Voltage SPI RTC with Trickle Charger* 3.42 2.58 DS1100LU-20+-ND 5-Tap Delay Line, 20nS* SOP 7.37 5.56 
DS1391U-33+-ND 3.3V, Low Volt. SPI/3-Wire RTC w/Trickle Charger* NE! 3.42 2.58 DS1100LZ-20+-ND 5-Tap Delay Line, 20nS* SOIC 6.97 5.26 
DS1392U-33+-ND 3.3V, Low Voltage 3-Wire RTC with Trickle Charger* . 3.42 2.58 DS1100LZ-100+-ND | 5-Tap Delay Line, 100nS* -SOIC 6.97 5.26 
DS1501WE-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock 28-TSOP 12.08 9.12 DS1100M-100+-ND | 5-Tap Delay Line, 100nS* NEI -Dip 5.64 4.26 
DS1501WE+-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock* . 28-TSOP 12.08 9.12 DS1100M-250+-ND | 5-Tap Delay Line, 250nS* NEW! -Dip 5.64 4.26 
DS1501WEN+-ND | 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock, Ind. Temp.* . 28-TSOP 13.89 ‘10.48 DS1100Z-20+-ND 5-Tap Delay Line, 20nS* 6.33 4.78 
DS1511W+-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real-Time Clock’ ..... 28-EDip 20.86 15.74 DS1100Z-50+-ND 5-Tap Delay Line, 50nS* 6.33 478 
DS1553WP-120+-ND | 3.3V, 64K-Byte Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM* 4-PCM 31.91 24.08 DSi 0025) 00s NDI) &-Tap Delay Line, 100nS* 6.33 4.78 
DS1670E+-ND Portable System Controller, 4.4mm* ... 0-TSSOP 6.50 6.27 0S11002-200+-ND | 5-Tap Delay Line, 200nS 6.33 4.78 
DS1682S+-ND Total-Elapsed-Time Recorder with Alarm* 8-SOIC 4.96 3.74 0S11002-250-ND 5-Tap Delay Line, 250nS. 6.33 4.78 
DS1685-5-ND 5V, Real-Time Clock... i 6.07 4.58 DS1100Z-250+-ND 5-Tap Delay Line, 250nS* . 6.33 4.78 
DS1685S-5+-ND BV, Real-Time Clock* 6.41 4.84 DS1124U-25+-ND 5V, 8-Bit Programmable Timing Element* NEW! 4.80 3.62 
DS1687-5+-ND 5V. Real-Time Clock* 9.38 7.08 DS1672-33+-ND 3.3V, l2C, 32-Bit Binary Counter* 3.07 2.32 
1 ‘la Ti F DS1672S-33+-ND 3.3V, l2C, 32-Bit Binary Counter* 3.07 2.32 
DS1742W-120+-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS*. 25.55 19.28 DS1672U-334-ND 3.3V [2C. 32-Bit Binary Counter* 3.07 2°39 
DS1743W-120+-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS*. 26.77 20.20 a ty - “ 
DS1743W-120IND+-ND| 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS*. 30.77 23.22 
DS1743WP-120+-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS*. 31.01 23.40 
DS1744-70+-ND 5V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 70nS* 29.23 22.06 
DS1744-70IND+-ND | 5V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 70nS 33.63 25.38 Digi-Ke Price Each 
DS1746WP-120-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS 52.50 39.62 Be fia Descrintion 1 25 
DS1746WP-120+-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS*. 36.68 27.68 - B - - 
DS2404B+-ND EconoRAM Time Chip* 17.08 8.36 DS1231-20+-ND Power Monitor Chip, 20nS* 8.29 6.26 
o> ee ty 8 | Be istito [forum oe ans a 48 
DS3231S#ND Extremely Accurate |2C Integrated RTC/TCXO/Crystal* 7.42 5.60 ras - ; al ‘ 
D$3231SN#-ND Extremely Accurate !2C Integrated RTC/TCXO/Crystal* 16-SOIC 853s. 0S1232+-ND MicroMonitor Chip*.... ; 2.09 1.58 
DS3232S4-ND Extremely Accurate I2C Integrated RTC/TCXO/Crystal* 20-8010 7.63 5.76 ee 7 roe rower ecto Mone te ae a 
7 # 7 5 -2+- ow Power MicroMonitor Chip*. f F 
Pees ee See Eee RG New a oO eS DS1232LPSN-2+-ND | Low Power MicroMonitor Chip, Industrial Temperature™. 260 1.96 
DS12885S+-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte*. “24-S0I07.74.—«S5.84 Retest Neale ay Temperature aoe ie 
DS128850+-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte*. .28-PLCC 8.03 6.06 nee aE ip — at or a NEA ia A 
DS12885QN+-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte* .28-PLCC 9.22 6.96 ala BEOle) — aula : : 
0S12887+-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte*. 4EDip 896 6.76 Deseo NC am) MicroManager™ Chip, 10% *. jo Sia Oe 
DS12887A+-ND Real-Time Clock with RAM, 128-Byte*. 4-EDip 8.96 6.76 nhs alee) MicroManager™ Chip, 5% . ee OR 
1 i DS1239S-5+-ND MicroManager™ Chip, 5%* 12.35 9.32 
DS14285Q-ND Real-Time Clock with NV RAM Control . .28-PLCC 8.03 6.06 DS1705EPA+-ND 5V. MicroMonitor, 5%* 005 1.70 
DS142850+-ND Real-Time Clock with NV RAM Control* .28-PLCC 8.03 6.06 DS1705ESA+-ND BV. MicroMonitor, 10% rs 05 170 
DS17287-5+-ND 5V, Real-Time Clock with Battery and Crystal*. '4-EDip 14.79 11.16 — — S = = 
DS17485S-3+-ND | 3V, RTC with 4K-Bytes of Battery-Backed NV RAM* "24-S0I0.-12.43.~«* 3B Se a earonfontoy ae sae ie 
DS17887-5-ND 5V, Real-Time Clock... 24-EDip 22.34 ~=—-'16.86 ie Pyar bla eters ‘ : 
DS17887-5+-ND 5V. Real-Time Clock* 4-EDi 00 34 16.86 DS1706SESA+-ND 3.3V, MicroMonitor, 10%*. 2.25 1.70 
"4059034PCX PowerGap required: order DS9034PCXe-ND : Fane A Motes ie 55 et 
; oe 707ESA+- 5V, MicroMonitor, 5% *.. i o 
DS1708ESA+-ND 5V, MicroMonitor, 5% * 2.25 1.70 
DS1708SESA+-ND 3.3V, MicroMonitor, 10%*. 2.25 1.70 
THERM MANAGEMEN DS1708TESA+-ND 3.3V, MicroMonitor, 5%* 2.25 1.70 
DS1780E+-ND CPU Peripheral Monitor* 5.04 3.80 
Digi-Key ea Price Each DS1810-10+-ND 5V, EconoReset with Push-Pull Output, 10% * NEW! ccc T0-92 1.11 84 
Barings Description Lub u ae DS18140R-10+CT-ND | 5V, MicroMonitor with Pushbutton Reset, 10% OT-23-5. «1.38 ~~«1.04 
DS18B20+-ND Programmable Resolution 1-Wire® Digital Thermometer*. 5.04 3.80 DS1814CR-10+TR-ND | 5V, MicroMonitor with Pushbutton Reset, 10% OT-23-5 2340.00/3,000 
DS18B20+PAR-ND Prog. Resolution 1-Wire® Digital Thermometer* NEW! 5.04 3.80 DS1831S+-ND Multi-Supply Micromonitor* 16-SOIC 6.76 5.10 
DS18B20U+-ND Programmable Resolution 1-Wire® Digital Thermometer*. 5.04 3.80 DS1832S+-ND 3.3V, MicroMonitor Chip* .. 8-SOIC 1.86 1.40 
DS18B20Z+-ND Programmable Resolution 1-Wire® Digital Thermometer*. 5.04 3.80 DS2436B+-ND Battery Identification/Monitor Chip T0-92 411 3.10 
DS18S20+-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer* 5.04 3.80 DS2436Z+-ND Battery Identification/Monitor Chip* SOIC 411 3.10 
DS18S20+CT-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer* 5.04 3.80 DS2438AZ+-ND Smart Battery Monitor* SOIC 6.27 3.98 
DS18S20+TR-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer* 5700.00/2,000 DS2438Z+-ND Smart Battery Monitor* SOIC 6.27 3.98 
DS18S20Z+-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer* 5.04 3.80 DS2711E+-ND Loose Cell NiMH Charger* . .16-TSSOP 4.40 3.32 
DS75LVS+-ND 1.7V to 3.7V Digital Thermometer/Thermostat* 2.01 1.52 DS2711Z+-ND Loose Cell NiMH Charger* . 16-SOIC 4.40 3.32 
DS75LVU+-ND 1.7V to 3.7V Digital Thermometer/Thermostat* 2.01 1.52 DS2712E+-ND Loose Cell NiMH Charger* . -16-TSSOP 4.40 3132 
DS75LXS+-ND 1.7V to 3.7V Digital Thermometer/Thermostat* 1.86 1.40 DS2712Z+-ND Loose Cell NiMH Charger* 16-SOIC 4.40 3.32 
DS75LXU+-ND 1.7V to 3.7V Digital Thermometer/Thermostat* 1.86 1.40 DS2714E+-ND Quad Loose Cell NiMH Charger .20-TSSOP 4.85 3.66 
DS75S-ND Digital Thermometer/Thermostat, LM75-Compatible 2.01 1.52 DS2715Z+-ND NiMH Battery Pack Charge Controller 16-SOIC 4.43 3.34 
DS75S+-ND Digital Thermometer/Thermostat, LM75-Compatible* 2.01 1.52 DS2740BU+-ND High Precision Coulomb Counter* 8-yMAX 2.99 2.26 
DS75U+-ND Digital Thermometer/Thermostat, LM75-Compatible* 2.01 1.52 DS2740U+-ND High Precision Coulomb Counter* .. 8-MAX 3.31 2.50 
DS600U+-ND +5°C Accurate Analog-Output Temperature Sensor® ................ 5.04 3.80 DS2745U+-ND |2C Battery Monitor* ... 8-~MAX 3.66 2.76 
DS620U+-ND Low Voltage +0.5°C Accuracy Digital DS2746G+-ND 2-Wire Battery Monitor with Ratiometric A/D Input* . 10-TDFN 3.82 2.88 
Thermometer/Thermostat* NEW!. 5.04 3.80 DS2756E+-ND High Accuracy Battery Fuel Gauge with Programmable 
DS1620+-ND Digital Thermometer/Thermostat, 300mi 6.97 5.26 Suspend Mode*.... 8-TSSOP 4.69 3.54 
DS1620S-ND Digital Thermometer/Thermostat, 208mil.......... 6.97 5.26 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


VOLTAGE MONITOR (Continued) 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description 1 25 
0S2780E+-ND Stand-Alone Fuel Gauge* .. 6.65 5.02 
DS2780G+-ND Stand-Alone Fuel Gauge* .. 6.65 5.02 
DS2781E+-ND 1-Cell or 2-Cell Stand-Alone Fuel Gauge*. 7.16 5.40 
DS2781G+-ND 1-Cell or 2-Cell Stand-Alone Fuel Gauge*. 10-TDFN 7.16 5.40 
DS2782E+-ND Stand-Alone Fuel Gauge* .. 8-TSSOP 5.51 4.16 
DS2786G+-ND Stand-Alone OCV-Based Fuel Gauge 10-TDFN 3.50 2.64 
DS3994Z+-ND 4-Channel Cold-Cathode Fluorescent Lamp Controller 28-SOIC 2.39 1.80 
DS4303R-U+-ND Electronically Programmable Voltage Reference* NEW! 93 10 
DS5001FP-16+-ND 128K Soft Microprocessor Chip* .80-TQFP 35.25 26.60 


DRAM 


refer to the Digi 


Due to market fluctuations, please 
‘Key web site for most current pricing. 


Micron Technology Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
SDRAM 

MT48H4M16LFB4-8 IT TR 557-1282-1-ND| Mobile SDRAM, 64Mb*. 54-VFBGA 5.63 4.00 3.62 
MT48H4M16LFB4-8 IT TR 557-1282-2-ND| Mobile SDRAM, 64Mb*. 54-VFBGA 3280.00/1,000 
MT48H4M16LFB4-8 TR 557-1281-1-ND| Mobile SDRAM, 64Mb*. 54-VFBGA 5.44 386 3.50 
MT48H4M16LFB4-8 TR 557-1281-2-ND| Mobile SDRAM, 64Mb*. 4-VFBGA 3169.00/1,000 
MT48H4M16LFB4-75 IT:HTR_|557-1391-1-ND| Mobile SDRAM, 64Mb* NEI 4-VFBGA 5.70 343 3.27 
MT48H4M16LFB4-75 IT:HTR = |557-1391-2-ND) Mobile SDRAM, 64Mb* NEW!. 54-VFBGA 2912.00/1,000 
MT48H4M16LFB4-75:H TR 557-1392-1-ND| Mobile SDRAM, 64Mb* NEW!..54-VFBGA 5.95 3.58 3.41 
MT48H4M16LFB4-75:H TR 557-1392-2-ND| Mobile SDRAM, 64Mb* NEW!.. 54-VFBGA 3039.00/1,000 
MT48H8M16LFB4-8 IT:J TR 557-1236-1-ND| Mobile SDRAM, 128Mb*.. 54-VFBGA 5.85 415 3.76 
MT48H8M16LFB4-8 IT:J TR 557-1236-2-ND| Mobile SDRAM, 128Mb )4-VFBGA 3403.00/1,000 
MT48H8M16LFB4-8 TR 557-1052-1-ND| Mobile SDRAM, 128Mb. 4-VFBGA 6.61 4.88 4.53 
MT48H8M16LFB4-8:J TR 557-1324-1-ND| Mobile SDRAM, 128Mb 4-VFBGA 544 3.86 3.50 


MT48H8M16LFB4-8:J TR 
MT48H8M32LFB5-8 TR 
MT48H8M32LFB5-75 IT:G TR 


557-1324-2-ND 
557-1054-1-ND 
557-1327-1-ND 


Mobile SDRAM, 128Mb_ 
Mobile SDRAM, 256Mb. 
Mobile SDRAM, 256Mb*.. 


4-VFBGA 3169.00/1,000 


MT48H8M32LFB5-75 IT:G TR 
MT48H8M32LFB5-75:G TR 
MT48H8M32LFB5-75:G TR 
MT48H16M16LFBF-75 AT:G TR 
MT48H16M16LFBF-75 AT:G TR 


557-1327-2-ND 
557-1328-1-ND 
557-1328-2-ND 
557-1245-1-ND 
557-1245-2-ND 


Mobile SDRAM, 256Mb* 
Mobile SDRAM, 256Mb_ 
Mobile SDRAM, 256Mb*.. 
Mobile SDRAM, 256Mb*.. 
Mobile SDRAM, 256Mb* 


MT48H16M16LFBF-75 IT:G TR 
MT48H16M16LFBF-75 IT:G TR 
MT48H16M16LFBF-75:G TR 
MT48H16M16LFBF-75:G TR 
MT48H16M32LFCM-75 IT:A TR 


557-1325-1-ND 
557-1325-2-ND 
557-1326-1-ND 
557-1326-2-ND 
557-1329-1-ND 


Mobile SDRAM, 256Mb_ 
Mobile SDRAM, 256Mb_ 
Mobile SDRAM, 256Mb’ 
Mobile SDRAM, 256Mb_ 
Mobile SDRAM, 512Mb_ 


O-VFBGA 16.49 13.10 12.13 
Q90-VFBGA 8.85 5.99 5.69 
10-VFBGA 5154.00/1,000 
O-VFBGA 8.05 5.71 5.17 
10-VFBGA 4685.00/1,000 
S4-VFBGA 1231 9.24 8.49 
4-VFBGA 7759.00/1 000 
1051 i) (6:75 
6116.00/1,000 

805 6.71 5.17 


4685.00/1,000 
15.23 11.43 10.50 


MT48H16M32LFCM-75 IT:A TR 
MT48H16M32LFCM-75 IT:B TR 


MT48H16M32LFCM-75 IT:B TR 


557-1329-2-ND 
557-1387-1-ND 


557-1387-2-ND 


Mobile SDRAM, 512Mb*.. 


Mobile SDRAM, 
512Mb* NEW!. 
Mobile SDRAM, 
512Mb* NEW!. 


9600.00/1,000 


15.23 11.43 10.50 
9600.00/1,000 


MT48H16M32LFCM-75:A TR 
MT48H16M32LFCM-75:A TR 
MT48H16M32LFCM-75:B TR 


MT48H16M32LFCM-75:B TR 


557-1330-1-ND 
557-1330-2-ND 
557-1388-1-ND 


557-1388-2-ND 


Mobile SDRAM, 512Mb_ 


1269 9.53 8.75 


Mobile SDRAM, 512Mb*............ 90-VFBGA 8000.00/1,000 
Mobile SDRAM, 

512Mb* NEW!. 90-VFBGA 1269 9.53 8.75 
Mobile SDRAM, 


512Mb* NEW!. 


90-VFBGA 8000.00/1,000 


MT48H32M16LFBF-75 IT:B TR 
MT48H32M16LFBF-75 IT:B TR 
MT48H32M16LFBF-75:B TR 
MT48H32M16LFBF-75:B TR 
MT48H32M16LFCJ-75 L IT:A TR 


557-1389-1-ND 
557-1389-2-ND 
557-1390-1-ND 
557-1390-2-ND 
557-1331-1-ND 


Mobile SDRAM, 512Mb* NEW..54-VFBGA 
Mobile SDRAM, 512Mb* NEW..54-VFBGA 
Mobile SDRAM, 512Mb* NEW..54-VFBGA 
Mobile SDRAM, 512Mb* NEW. 
Mobile SDRAM, 512Mb*.. 


15.23 11.43 10.50 
9600.00/1,000 
1269 9.53 8.75 
8000.00/1,000 
16.68 12.52 11.50 


4-VFBGA 
4-VFBGA 


MT48H32M16LFCJ-75 L IT:A TR 


557-1331-2-ND 


Mobile SDRAM, 512Mb. 


4-VFBGA 10514.00/1,000 


Micron Technology Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MT48LC4M32B2P-7 IT:G TR 557-1197-1-ND | SDRAM, 128Mb 86-TSOP 10.88 817 7.50 
MT48LC4M32B2P-7 IT:G TR 557-1197-2-ND | SDRAM, 128MI 86-TSOP 6857.00/1,000 
MT48LC4M32B2TG-7 IT:G TR | 557-1096-1-ND | SDRAM, 128M 86-TSOP 9.66 6.53 6.21 
MT48LC4M32B2TG-7 IT:G TR | 557-1096-2-ND | SDRAM, 128M 86-TSOP 5622.00/1,000 
MT48LC8M8A2P-75:G TR 557-1219-1-ND | SDRAM, 64Mb* . 54-TSOP 4.63 2.95 2.65 
MT48LC8M8A2P-75:G TR 557-1219-2-ND | SDRAM, 64Mb* . 2362.00/1,000 
MT48LC8M8A2TG-7E:G TR 557-1106-1-ND ) SDRAM, 64Mb. 479 3.31 3.04 
MT48LC8M8A2TG-75:G TR 557-1105-1-ND ) SDRAM, 64Mb. 4.79 3.31 3.08 
MT48LC8M8A2TG-75:G TR 557-1105-2-ND ) SDRAM, 64Mb. 2912.00/1,000 
MT48LC8M16A2B4-75 IT:G TR | 557-1222-1-ND | SDRAM, 128Mb* 8.85 5.99 5.69 
MT48LC8M16A2B4-75 IT:G TR | 557-1222-2-ND | SDRAM, 128Mb* 5154.00/1,000 
MT48LC8M16A2P-7E:G TR 557-1100-1-ND | SDRAM, 128MI 5.34 3.79 3.43 
MT48LC8M16A2P-7E:G TR 557-1100-2-ND | SDRAM, 128MI 3107.00/1,000 
MT48LC8M16A2P-75:G TR 557-1217-1-ND | SDRAM, 128Mb* 6.65 4.72 4.28 
MT48LC8M16A2P-75:G TR 557-1217-2-ND | SDRAM, 128Mb* .. 3872.00/1,000 
MT48LC8M16A2P-75 IT:G TR | 557-1099-1-ND | SDRAM, 128Mb.. 746 5.29 4.79 
MT48LC8M16A2P-75 IT:G TR | 557-1099-2-ND | SDRAM, 128M 4340.00/1,000 
MT48LC8M16A2TG-7E:G TR =| 557-1102-1-ND | SDRAM, 128M §.58 3.35 3.20 
MT48LC8M16A2TG-7E:G TR | 557-1102-2-ND | SDRAM, 128M 2848.00/1,000 
MT48LC8M16A2TG-75 IT:G TR | 557-1101-1-ND | SDRAM, 128M 5.97 4.40 4.09 
MT48LC8M16A2TG-75 IT:G TR | 557-1101-2-ND | SDRAM, 128M 3872.00/1,000 
MT48LC8M16LFB4-75M:G TR | 557-1394-1-ND | Mobile SDRAM, 128Mb* NEW. 966 653 6.21 
MT48LC8M16LFB4-75M:G TR | 557-1394-2-ND | Mobile SDRAM, 128Mb* NEW. 5622.00/1,000 
MT48LC16M8A2BB-7E:G TR =| 557-1393-1-ND | SDRAM, 128Mb* NEW. 60-FBGA 7.86 5.58 5.05 
MT48LC16M8A2BB-7E:G TR | 557-1393-2-ND | SDRAM, 128Mb* NEW. .60-FBGA 4574.00/1,000 
MT48LC16M8A2FB-75 IT:G TR | 557-1067-1-ND | SDRAM, 128Mb.. 60-FBGA 11.38 839 7.79 
MT48LC16M8A2FB-75:G TR 557-1068-1-ND | SDRAM, 128MI 60-FBGA 8.38 5.79 5.31 
MT48LC16M8A2P-75:G TR 557-1218-1-ND | SDRAM, 128Mb* 54-TSOP 544 409 3.75 
MT48LC16M8A2P-75:G TR 557-1218-2-ND | SDRAM, 128Mb* 54-TSOP 3514.00/1,000 
MT48LC16M8A2TG-75 IT:G TR | 557-1069-1-ND | SDRAM, 128Mb 54-TSOP 7.49 5.52 5.13 
MT48LC16M8A2TG-75:G TR | 557-1070-1-ND | SDRAM, 128M 54-TSOP 544 4.09 3.75 
MT48LC16M16A2BG-7E:D TR | 557-1220-1-ND | SDRAM, 256Mb* 4-VFBGA 9.66 6.53 6.21 
MT48LC16M16A2BG-7E:D TR | 557-1220-2-ND | SDRAM, 256Mb* 4-VFBGA 5622.00/1,000 
MT48LC16M16A2BG-75 IT:D TR | 557-1189-1-ND | SDRAM, 256Mb 4-VFBGA 11.24 844 7.75 
MT48LC16M16A2BG-75 IT:D TR | 557-1189-2-ND | SDRAM, 256M 4-VFBGA 7086.00/1,000 
MT48LC16M16A2BG-75:D TR | 557-1190-1-ND | SDRAM, 256M 4-VFBGA 9.66 6.53 6.21 
MT48LC16M16A2BG-75:D TR | 557-1190-2-ND | SDRAM, 256Mb.. 4-VFBGA 5622.00/1,000 
MT48LC16M16A2FG-7E:D TR | 557-1226-1-ND | SDRAM, 256Mb* .. 54-VFBGA 9.66 6.53 6.21 
MT48LC16M16A2FG-7E:D TR | 557-1226-2-ND | SDRAM, 256Mb* 4-VFBGA 5622.00/1,000 
MT48LC16M16A2FG-75 IT:D TR | 557-1056-1-ND | SDRAM, 256M 4-VFBGA 9.98 7.49 6.88 
MT48LC16M16A2FG-75 IT:D TR | 557-1056-2-ND | SDRAM, 256M 4-VFBGA 6292.00/1,000 
MT48LC16M16A2FG-75:D TR | 557-1057-1-ND | SDRAM, 256M 4-VFBGA 9.66 6.53 6.21 
MT48LC16M16A2FG-75:D TR | 557-1057-2-ND | SDRAM, 256M 4-VFBGA 5622.00/1,000 
MT48LC16M16A2P-6A:D TR | 557-1223-1-ND | SDRAM, 256Mb 54-TSOP 7.86 5.58 5.05 
MT48LC16M16A2P-6A:D TR | 557-1223-2-ND | SDRAM, 256Mb* 54-TSOP 4574.00/1,000 
MT48LC16M16A2P-7E:D TR 557-1060-1-ND ) SDRAM, 256Mb.. 54-TSOP 885 5.99 5.69 
MT48LC16M16A2P-7E:D TR 557-1060-2-ND ) SDRAM, 256Mb.. 54-TSOP 5154.00/1,000 
MT48LC16M16A2P-75 IT:D TR | 557-1058-1-ND | SDRAM, 256Mb 54-TSOP 9.03 665 6.18 
MT48LC16M16A2P-75 IT:D TR | 557-1058-2-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 5714.00/1,000 
MT48LC16M16A2P-75:D TR 557-1059-1-ND | SDRAM, 256MI 54-TSOP 845 6.00 5.43 
MT48LC16M16A2P-75:D TR 657-1059-2-ND | SDRAM, 256MI 54-TSOP 4920.00/1,000 
MT48LC16M16A2TG-75 IT:D TR | 557-1061-1-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 10.57 7.15 6.79 
MT48LC16M16A2TG-75 IT:D TR | 557-1061-2-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 6153.00/1,000 
MT48LC16M16A2P-75 L:D TR | 557-1191-1-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 10.06 681 6.46 
MT48LC16M16A2P-75 L:D TR | 557-1191-2-ND | SDRAM, 256Mb... 54-TSOP 5714.00/1,000 
MT48LC16M16A2TG-75 L:D TR | 557-1062-1-ND | SDRAM, 256Mb.. 54-TSOP 10.15 7.62 7.00 
MT48LC16M16A2TG-75 L:D TR | 557-1062-2-ND | SDRAM, 256Mb 54-TSOP 6400.00/1,000 
MT48LC16M16A2TG-75:D TR | 557-1063-1-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 845 6.00 5.43 
MT48LC16M16A2TG-75:D TR | 557-1063-2-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 4920.00/1,000 
MT48LC16M16A2P-7E IT:D TR | 557-1192-1-ND | SDRAM, 256Mb... 54-TSOP 10.57 7.15 6.79 
MT48LC16M16A2P-7E IT:D TR | 557-1192-2-ND | SDRAM, 256Mb.. 54-TSOP 6153.00/1,000 
MT48LC16M16A2TG-7E IT:D TR | 557-1064-1-ND | SDRAM, 256Mb 54-TSOP 9.55 646 6.14 
MT48LC16M16A2TG-7E IT:D TR | 557-1064-2-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 5561.00/1,000 
MT48LC16M16A2TG-7E:D TR | 557-1065-1-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 885 5.99 5.69 
MT48LC16M16A2TG-7E:D TR | 557-1065-2-ND | SDRAM, 256Mb.. 54-TSOP 5154.00/1,000 
MT48LC32M8A2FB-7E:D TR 557-1084-1-ND | SDRAM, 256Mb.. 60-FBGA 9.56 7.05 6.54 
MT48LC32M8A2P-7E:D TR 557-1194-1-ND | SDRAM, 256MI 54-TSOP 7.24 514 4.66 
MT48LC32M8A2P-7E:D TR 557-1194-2-ND | SDRAM, 256MI 54-TSOP 4217.00/1,000 
MT48LC32M8A2TG-7E:D TR | 557-1086-1-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 7.24 514 4.66 
MT48LC32M8A2TG-7E:D TR _| 557-1086-2-ND | SDRAM, 256Mb.. 54-TSOP 4217.00/1,000 
MT48LC32M8A2P-75:D TR §57-1193-1-ND | SDRAM, 256Mb.. 54-TSOP 7.24 514 4.66 
MT48LC32M8A2P-75:D TR 557-1193-2-ND | SDRAM, 256MI 54-TSOP 4217.00/1,000 
MT48LC32M8A2TG-75:D TR | 557-1085-1-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 9.07 613 5.83 
MT48LC32M8A2TG-75:D TR =| 557-1085-2-ND | SDRAM, 256M 54-TSOP 5277.00/1,000 
MT48LC32M16A2P-75 IT:C TR | 557-1077-1-ND | SDRAM, 512M 54-TSOP 35.18 26.49 25.72 
MT48LC32M16A2P-75 IT:C TR | 557-1077-2-ND | SDRAM, 512M 54-TSOP 23665.00/1,000 
MT48LC32M16A2P-75:C TR 557-1078-1-ND | SDRAM, 512MI 54-TSOP 23.74 18.49 17.36 
MT48LC32M16A2P-75:C TR 557-1078-2-ND | SDRAM, 512M| 54-TSOP 15968.00/1,000 
MT48LC32M16A2TG-75 IT:C TR | 557-1079-1-ND | SDRAM, 512M 54-TSOP 35.18 26.49 25.72 
MT48LC32M16A2TG-75 IT:C TR | 557-1079-2-ND | SDRAM, 512M 54-TSOP 23665.00/1,000 
MT48LC32M16A2TG-75:C TR | 557-1080-1-ND | SDRAM, 512M 54-TSOP 23.74 18.49 17.36 
MT48LC32M16A2TG-75:C TR | 557-1080-2-ND | SDRAM, 512M 54-TSOP 15968.00/1,000 


MT48LC64M4A2P-75:D TR 
MT48LC64M4A2P-75:D TR 
MT48LC64M4A2TG-75:D TR 


557-1289-1-ND 
557-1289-2-ND 
557-1097-1-ND 


SDRAM, 256Mb* 
SDRAM, 256Mb* 
SDRAM, 256Mb 


54-TSOP 
54-TSOP 
54-TSOP 


7.24 514 4.66 
4217.00/1,000 
7.24 5.14 4.66 


MT48H32M16LFCJ-75:A TR 557-1332-1-ND| Mobile SDRAM, 512Mb. 54-VFBGA 12.69 9.53 875 
MT48H32M16LFCJ-75:A TR 557-1332-2-ND| Mobile SDRAM, 512Mb 54-VFBGA 8000.00/1,000 
MT48LC2M32B2P-6:G TR 557-1071-1-ND| SDRAM, 64Mb 86-TSOP 3.80 263 2.41 
MT48LC2M32B2P-6:G TR 557-1071-2-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP 2311.00/1,000 
MT48LC2M32B2P-7 IT:GTR = 557-1072-1-ND| SDRAM, 64Mb 86-TSOP 548 3.29 3.14 
MT48LC2M32B2P-7 IT:GTR = /557-1072-2-ND| SDRAM, 64Mb 86-TSOP 2797.00/1,000 
MT48LC2M32B2P-7:G TR 557-1073-1-ND| SDRAM, 64Mb 86-TSOP 5.00 3.01 2.87 
MT48LC2M32B2P-7:G TR 557-1073-2-ND| SDRAM, 64Mb 86-TSOP 2554.00/1,000 
MT48LC2M32B21G-6:G TR 557-1074-1-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP 5.35 3.22 3.07 
MT48LC2M32B27G-6:G TR 557-1074-2-ND| SDRAM, 64Mb 86-TSOP 2733.00/1,000 
MT48LC2M32B21G-7 557-1075-1-ND| SDRAM, 64Mb 86-TSOP 548 3.29 3.14 
MT48LC2M32B21G-7 IT: 557-1075-2-ND| SDRAM, 64Mb 86-TSOP 2797.00/1,000 
MT48LC2M32B21G-7:G TR 557-1076-1-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP 4.53 2.88 2.60 
MT48LC2M32B2TG-7:G TR 557-1076-2-ND | SDRAM, 64Mb 86-TSOP 2311.00/1,000 
MT48LC4M16A2P-6:G TR 557-1224-1-ND|} SDRAM, 64Mb* 54-TSOP 3.58 2.28 2.05 
MT48LC4M16A2P-6:G TR 557-1224-2-ND| SDRAM, 64Mb* 54-TSOP 1826.00/1,000 
MT48LC4M16A2P-7E:G TR 557-1089-1-ND| SDRAM, 64Mb 54-TSOP 3.80 242 2.18 
MT48LC4M16A2P-7E:G TR 557-1089-2-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP 1941.00/1,000 
MT48LC4M16A2P-75 IT:G TR |557-1087-1-ND| SDRAM, 64Mb 54-TSOP 5.53 3.93 3.55 
MT48LC4M16A2P-75 IT:G TR |557-1087-2-ND| SDRAM, 64Mb 54-TSOP 3218.00/1,000 
MT48LC4M16A2P-75 L:G TR |557-1225-1-ND|} SDRAM, 64Mb* 54-TSOP 415 2.64 2.38 
MT48LC4M16A2P-75 L:G TR = |557-1225-2-ND| SDRAM, 64Mb* 54-TSOP 2120.00/1,000 
MT48LC4M16A2P-75:G TR 557-1088-1-ND| SDRAM, 64Mb 54-TSOP 4.28 2.72 2.45 
MT48LC4M16A2P-75:G TR 557-1088-2-ND | SDRAM, 64Mb 54-TSOP 2184.00/1,000 
MT48LC4M16A2TG-7E:G TR | 557-1092-1-ND| SDRAM, 64Mb 54-TSOP 2.90 218 2.00 
MT48LC4M16A2TG-7E:G TR = |557-1092-2-ND| SDRAM, 64Mb 54-TSOP 1862.00/1,000 
MT48LC4M16A2TG-75 IT:G TR |557-1090-1-ND| SDRAM, 64Mb 54-TSOP 5.70 343 3.27 
MT48LC4M16A2TG-75 IT:G TR |557-1090-2-ND| SDRAM, 64Mb 54-TSOP 2912.00/1,000 
MT48LC4M16A2TG-75:G TR —_|557-1091-1-ND| SDRAM, 64Mb 54-TSOP 3.19 2.21 2.03 
MT48LC4M16A2TG-75:G TR | 557-1091-2-ND| SDRAM, 64Mb.... 54-TSOP 1862.00/1,000 
MT48LC4M32B2B5-7:G TR 557-1221-1-ND| SDRAM, 128Mb O-VFBGA 10.46 7.08 6.72 
MT48LC4M32B2B5-7:G TR 557-1221-2-ND| SDRAM, 128Mb 10-VFBGA 6091.00/1,000 
MT48LC4M32B2B5-7 IT:G TR |557-1195-1-ND} SDRAM, 128Mb.. 0-VFBGA 10.95 853 8.01 
MT48LC4M32B2B5-7 IT:G TR _|557-1195-2-ND| SDRAM, 128Mb.. 10-VFBGA 7543.00/1,000 
MT48LC4M32B2F5-7 IT:G TR = |557-1093-1-ND| SDRAM, 128Mb.. 90-VFBGA 13.17 9.10 8.34 
MT48LC4M32B2F5-7 IT:G TR = |557-1093-2-ND| SDRAM, 128Mb.. 10-VFBGA 7543.00/1,000 
MT48LC4M32B2F5-7:G TR 557-1094-1-ND|} SDRAM, 128Mb.. O-VFBGA 10.78 810 7.43 
MT48LC4M32B2F5-7:G TR 557-1094-2-ND| SDRAM, 128Mb.. 10-VFBGA 6797.00/1,000 
MT48LC4M32B2P-6:G TR 557-1196-1-ND | SDRAM, 128Mb.. 86-TSOP 9.47 6.41 6.08 
MT48LC4M32B2P-6:G TR 557-1196-2-ND| SDRAM, 128Mb.. 86-TSOP 5512.00/1,000 
MT48LC4M32B21G-6:G TR 557-1095-1-ND |} SDRAM, 128Mb.. 86-TSOP 7.75 5.50 4.98 
MT48LC4M32B21G-6:G TR 557-1095-2-ND |} SDRAM, 128Mb.. 86-TSOP 4513.00/1,000 
MT48LC4M32B2P-7:G TR 557-1216-1-ND| SDRAM, 128Mb 86-TSOP 6.58 5.19 4.99 


MT48LC4M32B2P-7:G TR 


557-1216-2-ND 


SDRAM, 128Mb 


4800.00/1,000 


MT48LC64M4A2TG-75:D TR 657-1097-2-ND | SDRAM, 256MI 54-TSOP 4217.00/1,000 
MT48LC64M8A2P-75:C TR 557-1198-1-ND | SDRAM, 512MI 54-TSOP 25.73 20.04 18.82 
MT48LC64M8A2P-75:C TR 557-1198-2-ND | SDRAM, 512MI 54-TSOP 17308.00/1,000 
MT48LC64M8A2TG-75:C TR 557-1098-1-ND | SDRAM, 512M| 54-TSOP 20.58 16.03 15.05 
MT48LC64M8A2TG-75:C TR 557-1098-2-ND | SDRAM, 512MI 54-TSOP 13842.00/1,000 
MT48LC128M4A2TG-75:C TR | 557-1055-1-ND | SDRAM, 512M 54-TSOP 23.74 18.49 17.36 
MT48V8M32LFB5-8 IT TR 557-1107-1-ND | Mobile SDRAM, 256Mb. O-VFBGA 18.53 14.72 13.63 
MT48V8M32LFB5-8 TR 557-1108-1-ND | Mobile SDRAM, 256Mb. O-VFBGA 16.63 13.30 12.35 
DDR 
MT46H8M16LFCF-75 IT TR 557-1277-1-ND | Mobile DDR SDRAM,128Mb* ....60-VFBGA 6.65 4.72 4.28 
MT46H8M16LFCF-75 IT TR §57-1277-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 128Mb* ... 60-VFBGA 3872.00/1,000 
MT46H8M16LFCF-75 TR 557-1276-1-ND | DDR SDRAM, 128Mb*.. O-VFBGA 6.44 457 4.14 
MT46H8M16LFCF-75 TR 557-1276-2-ND | DDR SDRAM, 128Mb* 10-VFBGA 3748.00/1,000 
MT46H8M32LFB5-6 IT:A TR 557-1279-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 256Mb O-VFBGA 8.85 5.99 5.69 
MT46H8M32LFB5-6 IT:A TR 557-1279-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 256Mb* ... 90-VFBGA 5154.00/1,000 
MT46H8M32LFB5-6:A TR 557-1280-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 256Mb* ...90-VFBGA 8.05 5.71 5.17 
MT46H8M32LFB5-6:A TR 557-1280-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 256Mb* ... 90-VFBGA 4685.00/1,000 
MT46H16M16LFBF-6 IT:ATR | 557-1278-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 256Mb*...60-VFBGA 885 5.99 5.69 
MT46H16M16LFBF-6 IT:ATR | 557-1278-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 256Mb* ... 60-VFBGA 5154.00/1,000 
* RoHS Compliant (Continued) 
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Micron Technology Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MT46V64M8TG-5B:D TR 557-1037-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb . 66-TSOP 11.31 898 8.32 
MT46V64M8TG-5B:D TR 557-1037-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb . 66-TSOP 7781.00/1,000 
MT46V64M8P-5B:F TR 557-1284-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb* 66-TSOP 947 641 6.08 
MT46V64M8P-5B:F TR 557-1284-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb* 66-TSOP 5512.00/1,000 
MT46V64M8P-6T:F TR 557-1176-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb . 66-TSOP 9.76 661 6.27 
MT46V64M8P-6T:F TR 557-1176-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb . 66-TSOP 5684.00/1,000 


MT46V128M4FN-5B:D TR 
MT46V128M4FN-5B:D TR 


557-1011-1-ND 
557-1011-2-ND 


DDR SDRAM, 512Mb . 
DDR SDRAM, 512Mb . 


60-FBGA 
60-FBGA 


19.79 15.72 14.55 
13619.00/1,000 


MT46V128M4FN-6:D TR 557-1012-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb. 60-FBGA 18.82 14.95 13.84 
MT46V128M4FN-6:D TR 557-1012-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb. 60-FBGA 12952.00/1,000 
557-1013-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb . 66-TSOP 15.67 12.45 11.53 


MT46V128M4TG-5B:D TR 
MT46V128M4TG-5B: 
MT46V128M4TG-6T:D 
MT46V/128M4TG-6T:D TR 


557-1013-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb . 
557-1014-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb . 


557-1014-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb . 


66-TSOP 
66-TSOP 
66-TSOP 


10787.00/1,000 
14.86 11.80 10.93 
10226.00/1,000 


DDR2 — RoHS Compliant 


MT47H16M16BG-3:B TR 557-1046-1-ND | DDR2 SDRAM, 256Mb 84-FBGA 9.98 7.49 6.88 
MT47H16M16BG-3:B TR 557-1046-2-ND | DDR2 SDRAM, 256Mb 84-FBGA 6292.00/1,000 
MT47H16M16BG-37E:B TR 557-1045-1-ND | DDR2 SDRAM, 256Mb 84-FBGA 9.98 749 6.88 
MT47H16M16BG-37E:B TR 557-1045-2-ND | DDR2 SDRAM, 256Mb 84-FBGA 6292.00/1,000 
MT47H32M16BN-3:D TR 557-1203-1-ND | DDR2 SDRAM, 512Mb 84-FBGA 11.33 8.51 7.82 
MT47H32M16BN-3:D TR 557-1203-2-ND | DDR2 SDRAM, 512Mb 84-FBGA 7146.00/1,000 
MT47H32M16BT-3:A TR 557-1048-1-ND | DDR2 SDRAM, 512Mb 92-FBGA 45.26 37.96 35.77 


MT47H32M8BP-3:B TR 


557-1050-1-ND | DDR2 SDRAM, 256Mb 60-FBGA 


28.05 22.28 20.63 


557-1049-1-ND | DDR2 SDRAM, 256Mb 60-FBGA 9.98 7.49 6.88 

557-1049-2-ND | DDR2 SDRAM, 256Mb 60-FBGA 6292.00/1,000 
MT47H32M16BN-5E:D TR 557-1214-1-ND | DDR2 SDRAM, 512Mb 84-FBGA 10.70 8.04 7.38 
MT47H32M16BN-5E:D TR 557-1214-2-ND | DDR2 SDRAM, 512Mb 84-FBGA 6749.00/1,000 
MT47H64M4BP-37E:B TR 557-1290-1-ND | DDR2 SDRAM, 256Mb 60-FBGA 11.96 8.98 8.25 
MT47H64M4BP-37E:B TR 557-1290-2-ND | DDR2 SDRAM, 256Mb 60-FBGA 7543.00/1,000 
MT47H64M8B6-25E L:D TR 557-1427-1-ND | DDR2 SDRAM, 512Mb NEW!.....60-FBGA 12.88 9.67 8.88 
MT47H64M8B6-25E L:D TR 557-1427-2-ND | DDR2 SDRAM, 512Mb NEW!......60-FBGA 8120.00/1,000 
MT47H64M8B6-3:D TR 557-1215-1-ND | DDR2 SDRAM, 512Mb 60-FBGA 10.34 7.77 7.13 
MT47H64M8B6-3:D TR 557-1215-2-ND | DDR2 SDRAM, 512Mb 60-FBGA 6520.00/1,000 
MT47H64M16HR-3:E TR 557-1341-1-ND | DDR2 SDRAM, 1Gb 84-FBGA 21.07 16.41 15.41 


MT47H64M16HR-3:E TR 


557-1341-2-ND | DDR2 SDRAM, 1Gb 84-FBGA 


14170.50/1,000 


MT47H128M4B6-3:D TR 
MT47H128M4B6-3:D TR 
MT47H128M4BT-37E:A TR 


557-1291-1-ND 
557-1291-2-ND 
557-1044-1-ND 


DDR2 SDRAM, 512Mb 
DDR2 SDRAM, 512Mb 
DDR2 SDRAM, 512Mb 


60-FBGA 
60-FBGA 
92-FBGA 


14.69 11.03 10.13 
9263.00/1,000 
30.42 23.40 21.84 


MT47H128M8HQ-187E:E TR =| 557-1425-1-ND | DDR2 SDRAM, 1Gb NEW! 60-FBGA 25.23 19.64 18.44 
MT47H128M8HQ-187E:E TR | 557-1425-2-ND | DDR2 SDRAM, 1Gb NEWE. 60-FBGA 16967.00/1,000 
MT47H128M8HQ-3:E TR 557-1339-1-ND | DDR2 SDRAM, 1Gb 60-FBGA 19.25 14.99 14.08 
MT47H128M8HQ-3:E TR 557-1339-2-ND | DDR2 SDRAM, 1Gb 60-FBGA 12949.00/1,000 
MT47H256M4BT-5E:A TR 557-1206-1-ND | DDR2 SDRAM, 1Gb 92-FBGA 52.67 41.50 39.90 


MT47H256M4BT-5E:A TR 557-1206-2-ND | DDR2 SDRAM, 1Gb 92-FBGA 35623.00/1,000 
MT47H256M4HQ-3:E TR 557-1340-1-ND | DDR2 SDRAM, 1Gb 60-FBGA 29.21 22.74 21.36 
MT47H256M4HQ-3:E TR 557-1340-2-ND | DDR2 SDRAM, 1Gb 60-FBGA 20114.00/1,000 
MT47H256M4HQ-5E:E TR 557-1207-1-ND | DDR2 SDRAM, 1Gb 60-FBGA 34.30 25.27 23.47 


MT47H256M4HQ-5E:E TR 


557-1207-2-ND | DDR2 SDRAM, 1Gb 60-FBGA 


20577.00/1,000 


NEW! DDR3 — RoHS Compliant NEW! 


MT41J64M16LA-187E:B TR 
MT41J64M16LA-187E:B TR 
MT41J128M8HX-15E:D TR 
MT41J128M8HX-15E:D TR 
MT41J128M8HX-187E:D TR 
MT41J128M8HX-187E:D TR 


557-1378-1-ND | DDR3 SDRAM, 1Gb 96-FBGA 
557-1378-2-ND | DDR3 SDRAM, 1Gb 96-FBGA 
557-1376-1-ND | DDR3 SDRAM, 1Gb 78-FBGA 
557-1376-2-ND | DDR3 SDRAM, 1Gb 78-FBGA 
557-1377-1-ND | DDR3 SDRAM, 1Gb 78-FBGA 


557-1377-2-ND | DDR3 SDRAM, 1Gb 78-FBGA 


18.13 13.61 12.50 
11429.00/1,000 
18.26 14.22 13.35 
12279.00/1,000 
14.96 11.23 10.31 
9432.00/1,000 


RoHS Compliant 


ued) — Due to market fluctu: is, please 
refer to the Digi-Key web site for most current pricing. 

Micron Technology Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MT46H16M16LFBF-6:A TR 557-1319-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 256Mb*...60-VFBGA 8.05 5.71 5.17 
MT46H16M16LFBF-6:A TR 557-1319-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 256Mb* ... 60-VFBGA 4685.00/1,000 
MT46H16M32LFCM-5:B TR 557-1379-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 

512Mb* NEW! O-VFBGA 18.13 13.61 12.50 
MT46H16M32LFCM-5:B TR 557-1379-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 

512Mb* NEW!. 90-VFBGA 11429.00/1,000 
MT46H16M32LFCM-6 IT:B TR | 557-1380-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 

512Mb* NEW!. 90-VFBGA 15.23 11.43 10.50 
MT46H16M32LFCM-6 IT:B TR | 557-1380-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 

512Mb* NEW!. .. 90-VFBGA 9600.00/1,000 
MT46H16M32LFCM-6 TR 557-1320-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* ...90-VFBGA 12.69 9.53 8.75 
MT46H16M32LFCM-6 TR 557-1320-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* ... 90-VFBGA 8000.00/1,000 
MT46H16M32LFCM-6:B TR 557-1381-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 

512Mb* NEW!. 90-VFBGA 12.69 9.53 8.75 
MT46H16M32LFCM-6:B TR 557-1381-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 

512Mb* NEW!. 90-VFBGA 8000.00/1,000 
MT46H32M16LFBF-5:B TR 557-1382-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 

512Mb* NEW! O-VFBGA 18.13 13.61 12.50 
MT46H32M16LFBF-5:B TR §57-1382-2-ND | Mobile DDR SDR; 

512Mb* NEW!. 60-VFBGA 11429.00/1,000 
MT46H32M16LFBF-6 IT:B TR | 557-1383-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 

512Mb* NEW!. 60-VFBGA 16.31 12.25 11.25 
MT46H32M16LFBF-6 IT:B TR | 557-1383-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 

512Mb* NEW!. 60-VFBGA 10286.00/1,000 
MT46H32M16LFBF-6:B TR 557-1384-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 

512Mb* NEW!. 60-VFBGA 12.69 9.53 8.75 
MT46H32M16LFBF-6:B TR 557-1384-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 

512Mb* NEW!. 60-VFBGA 8000.00/1,000 
MT46H32M16LFCK-6 IT TR 557-1323-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* ...60-VFBGA 16.31 12.25 11.25 
MT46H32M16LFCK-6 IT TR 557-1323-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* ... 60-VFBGA 10286.00/1,000 
MT46H32M16LFCK-6 TR 557-1322-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb*...60-VFBGA 12.69 9.53 8.75 
MT46H32M16LFCK-6 TR 557-1322-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 512Mb* ... 60-VFBGA 8000.00/1,000 
MT46H32M32LFCM-5:A TR 557-1385-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 

1Gb* NEW!.. 90-VFBGA 34.85 27.14 25.48 
MT46H32M32LFCM-5:A TR 557-1385-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 

1Gb* NEW!.. 90-VFBGA 23441.00/1,000 
MT46H32M32LFCM-6 IT:ATR | 557-1333-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb 0-VFBGA 36.51 27.49 26.69 
MT46H32M32LFCM-6 IT:ATR | 557-1333-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb*.. 10-VFBGA 24558.00/1,000 
MT46H32M32LFCM-6:A TR 557-1334-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb*........90-VFBGA 32.86 25.59 24.03 
MT46H32M32LFCM-6:A TR 557-1334-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb*... }0-VFBGA 22102.00/1,000 
MT46H64M16LFCK-5:A TR 557-1386-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 

1Gb* NEW!.. 60-VFBGA 34.85 27.14 25.48 
MT46H64M16LFCK-5:A TR 557-1386-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 

1Gb* NEW!.. 60-VFBGA 23441.00/1,000 
MT46H64M16LFCK-6 IT:ATR | 557-1335-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb 0-VFBGA 36.51 27.49 26.69 
MT46H64M16LFCK-6 IT:ATR | 557-1335-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb \0-VFBGA 24558.00/1,000 
MT46H64M16LFCK-6:A TR 557-1336-1-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb 0-VFBGA 32.86 25.59 24.03 
MT46H64M16LFCK-6:A TR 557-1336-2-ND | Mobile DDR SDRAM, 1Gb (0-VFBGA 22102.00/1,000 
MT46V8M16TG-6T L:D TR 557-1042-1-ND | DDR SDRAM, 128Mb 66-TSOP 5.42 3.99 3.71 
MT46V16M8TG-6T IT:D TR 557-1021-1-ND | DDR SDRAM, 128Mb 66-TSOP | 758 5.59 5.19 
MT46V16M8TG-6T L:D TR 557-1022-1-ND | DDR SDRAM, 128Mb 66-TSOP 6.86 5.06 4.70 
MT46V16M8TG-6T:D TR 557-1023-1-ND | DDR SDRAM, 128Mb 66-TSOP 5.97 4.40 4.09 
MT46V16M8TG-6T:D TR 557-1023-2-ND | DDR SDRAM, 128Mb 66-TSOP 3872.00/1,000 
MT46V16M16BG-5B:F TR 557-1181-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb .60-FBGA 11.07 8.31 7.63 
MT46V16M16BG-5B:F TR 557-1181-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb .60-FBGA 6977.00/1,000 
MT46V16M16BG-6 IT:F TR 557-1338-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb .60-FBGA 10.27 6.95 6.60 
MT46V16M16BG-6 IT:F TR 557-1338-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb*.. .60-FBGA 5980.00/1,000 
MT46V16M16FG-5B:F TR §57-1015-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb .60-FBGA 9.07 6.13 5.83 
MT46V16M16FG-5B:F TR 557-1015-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb .60-FBGA 5277.00/1,000 
MT46V16M16BG-6:F TR 557-1182-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb .60-FBGA 11.07 8.31 7.63 
MT46V16M16BG-6:F TR 557-1182-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb .60-FBGA 6977.00/1,000 
MT46V16M16FG-6:F TR 557-1016-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb .60-FBGA 10.27 6.95 6.60 
MT46V16M16P-5B:F TR 557-1183-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 805 5.71 5.17 
MT46V16M16TG-5B:F TR 557-1017-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 10.06 6.81 6.46 
MT46V16M16TG-5B:F TR 557-1017-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 5857.00/1,000 
MT46V16M16P-6T IT:F TR 557-1184-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 885 599 5.69 
MT46V16M16P-6T IT:F TR 557-1184-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 5154.00/1,000 
MT46V16M16TG-6T IT:F TR 557-1018-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 7.65 543 4.91 
MT46V16M16TG-6T IT:F TR 557-1018-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 4451.00/1,000 
MT46V16M16P-6T:F TR 557-1185-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 805 571 5.17 
MT46V16M16P-6T:F TR 557-1185-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 4685.00/1,000 
MT46V16M16TG-6T:F TR 557-1020-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 10.06 681 6.46 
MT46V32M4TG-6T:D TR 557-1024-1-ND | DDR SDRAM, 128Mb 66-TSOP 635 4.77 4.38 
MT46V32M8FG-5B:G TR 557-1025-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb .60-FBGA 6.86 5.06 4.70 
MT46V32M8TG-5B:G TR 557-1027-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 6.50 4.79 4.45 
MT46V32M8P-6T IT:G TR 557-1179-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 9.05 6.13 5.82 
MT46V32M8P-6T:G TR 557-1288-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 746 5.29 4.79 
MT46V32M8P-6T:G TR 557-1288-2-ND | DDR SDRAM, 256Mb* 66-TSOP 4340.00/1,000 
MT46V32M8TG-6T IT:G TR 557-1028-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 7.65 543 4.91 
MT46V32M8TG-6T L:G TR 557-1029-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 689 5.17 4.75 
MT46V32M8TG-6T:G TR 557-1030-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 5.99 4.79 4.45 
MT46V32M16BN-5B:F TR 557-1285-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb .60-FBGA 13.05 9.80 9.00 
MT46V32M16BN-5B:F TR §57-1285-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb*.. .60-FBGA 8229.00/1,000 
MT46V32M16BN-6 IT:F TR 557-1287-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb* 60-FBGA 16.31 12.25 11.25 
MT46V32M16BN-6 IT:F TR 557-1287-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb .60-FBGA 10286.00/1,000 
MT46V32M16BN-6:F TR 557-1286-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb .60-FBGA 13.05 9.80 9.00 
MT46V32M16BN-6:F TR 557-1286-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb .60-FBGA 8229.00/1,000 
MT46V32M16P-5B:F TR 557-1212-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP 10.51 7.90 7.25 
MT46V32M16P-5B:F TR 557-1212-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP 6629.00/1,000 
MT46V32M16P-6T:F TR 557-1283-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP 10.51 7.90 7.25 
MT46V32M16P-6T:F TR 557-1283-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb 66-TSOP 6629.00/1,000 
MT46V64M4FG-5B:G TR 557-1031-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb .60-FBGA 7.49 6.00 5.57 
MT46V64M4FG-6:G TR 557-1032-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb .60-FBGA 7.49 6.00 5.57 
MT46V64M4TG-5B:G TR 557-1033-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 10.58 7.31 6.71 
MT46V64M4TG-6T:G TR 557-1034-1-ND | DDR SDRAM, 256Mb 66-TSOP 7.58 5.24 4.81 
MT46V64M8BN-5B:F TR 557-1174-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb .60-FBGA 11.07 8.31 7.63 
MT46V64M8BN-5B:F TR §57-1174-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb .60-FBGA 6977.00/1,000 
MT46V64M8FN-5B:D TR 557-1035-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb .60-FBGA 19.04 15.12 14.00 
MT46V64M8BN-6:F TR 557-1175-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb .60-FBGA 11.07 8.31 7.63 
MT46V64M8BN-6:F TR 557-1175-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb .60-FBGA 6971.00/1,000 
MT46V64M8FN-6:D TR 557-1036-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb .60-FBGA 19.04 15.12 14.00 
MT46V64M8FN-6:D TR 557-1036-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb .60-FBGA 13104.00/1,000 
MT46V64M8FN-6:F TR 557-1410-1-ND | DDR SDRAM, 512Mb NEW!........60-FBGA 13.97 10.49 9.63 
MT46V64M8FN-6:F TR 557-1410-2-ND | DDR SDRAM, 512Mb NEWS........60-FBGA 8806.00/1,000 


Micron Technology Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NAND Flash 

MT29F2GO8AACWP:C TR 557-1201-1-ND | 2Gb, 3.3V. 48-TSOP 10.06 681 6.46 
MT29F2GO8AACWP:C TR 557-1201-2-ND | 2Gb, 3.3V. 48-TSOP 5857.00/1,000 
MT29F2G08AADWP:D TR 557-1354-1-ND 48-TSOP 7.05 5.01 4.53 
MT29F2G08AADWP:D TR 557-1354-2-ND 48-TSOP 4106.00/1,000 
MT29F2GO8AADWP-ET:D TR | 557-1355-1-ND 48-TSOP 8.26 5.86 5.31 
MT29F2GO8AADWP-ET:D TR | 557-1355-2-ND 48-TSOP 4809.00/1,000 
MT29F2GO8ABDHC:D TR 557-1356-1-ND .63-VFBGA 7.86 5.58 5.05 
MT29F2G08ABDHC:D TR 557-1356-2-ND . 63-VFBGA 4574.00/1,000 
MT29F2GO8ABDHC-ET:D TR 557-1357-1-ND .63-VFBGA 845 6.00 5.43 
MT29F2G08ABDHC-ET:D TR 557-1357-2-ND .63-VFBGA 4920.00/1,000 
MT29F2G16AADWP:D TR 557-1358-1-ND 48-TSOP 7.86 5.58 5.05 
MT29F2G16AADWP:D TR 557-1358-2-ND 48-TSOP 4574.00/1,000 
MT29F2G16AADWP-ET:D TR | 557-1359-1-ND 48-TSOP 845 6.00 5.43 
MT29F2G16AADWP-ET:D TR | 557-1359-2-ND 48-TSOP 4920.00/1,000 
MT29F2G16ABDHC:D TR 557-1360-1-ND -63-VFBGA 8.26 5.86 5.31 
MT29F2G16ABDHC:D TR 557-1360-2-ND .63-VFBGA 4809.00/1,000 
MT29F2G16ABDHC-ET:D TR 557-1361-1-ND .63-VFBGA 845 6.00 5.43 
MT29F2G16ABDHC-ET:D TR 557-1361-2-ND .63-VFBGA 4920.00/1,000 
MT29F4GO8AACWC:C TR 557-1362-1-ND 48-TSOP 10.88 817 7.50 
MT29F4GO8AACWC:C TR 557-1362-2-ND 48-TSOP 6857.00/1,000 
MT29F4GO8AACWC-ET:C TR | 557-1363-1-ND 48-TSOP 11.96 898 8.25 
MT29F4GO8AACWC-ET:C TR | 557-1363-2-ND 48-TSOP 7543.00/1,000 
MT29F4G08ABCHC:C TR 557-1364-1-ND .63-VFBGA 11.96 8.98 8.25 
MT29F4G08ABCHC:C TR 557-1364-2-ND .63-VFBGA 7543.00/1,000 
MT29F4GO8ABCHC-ET:C TR 557-1365-1-ND -63-VFBGA 13.05 9.80 9.00 
MT29F4GO8ABCHC-ET:C TR 557-1365-2-ND .63-VFBGA 8229.00/1,000 
MT29F4GO8ABCWC-ET:C TR | 557-1366-1-ND 48-TSOP 13.05 9.80 9.00 
MT29F4GO8ABCWC-ET:C TR | 557-1366-2-ND 48-TSOP 8229.00/1,000 
MT29F4G16AACWC:C TR 557-1367-1-ND 48-TSOP 11.96 898 8.25 
MT29F4G16AACWC:C TR 557-1367-2-ND 48-TSOP 7543.00/1,000 
MT29F4G16AACWC-ET:C TR =| 557-1368-1-ND 48-TSOP 13.05 9.80 9.00 
MT29F4G16AACWC-ET:C TR | 557-1368-2-ND | 4Gb, 3.3V NEW! 48-TSOP 8229.00/1,000 
MT29F4G16ABCHC:C TR 557-1369-1-ND | 4Gb, 1.8V NEW! .63-VFBGA 13.05 9.80 9.00 
MT29F4G16ABCHC:C TR 557-1369-2-ND .63-VFBGA 8229.00/1,000 
MT29F4G16ABCHC-ET:C TR 557-1370-1-ND -63-VFBGA 13.05 9.80 9.00 
MT29F4G16ABCHC-ET:C TR 557-1370-2-ND .63-VFBGA 8229.00/1,000 
MT29F8GO8AAAWP:A TR 557-1371-1-ND 48-TSOP 17.23 12.94 11.88 
MT29F8GO8AAAWP:A TR 557-1371-2-ND 48-TSOP 10863.00/1,000 


MT29F8GO8AAAWP-ET:A TR 
MT29F8GO8AAAWP-ET:A TR 


557-1372-1-ND 
557-1372-2-ND 


48-TSOP 
48-TSOP 


19.04 14.30 13.13 
12006.00/1,000 


* RoHS Compliant 


(Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


1126 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


d4icron DigiGReel® ~—s FLASH (Continued) — RoHS Compliant DRAM — FoHs Compliant — Due to market fluctuations, 


please refer to the Digi-Key web site for most current pi 


Micron Technology Digi-Key Price Each Digi-Key fee Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 = 100 : Part No. Description 1 25 100 


MT29F8GO8MAAWC-ET:B TR | 557-1373-1-ND 48-TSOP 10.51 7.90 7.25 HYB39S128160FE-7 | 675-1002-1-ND | 128Mb SDRAM 5.30 3.76 3.40 
MT29F8GO8MAAWC-ET:B TR | 557-1373-2-ND 48-TSOP 6629.00/1,000 HYB39S128160FE-7 | 675-1002-2-ND 4624.50/1,500 
MT29F8GO8MADWC:D TR 557-1414-1-ND 48-TSOP 10.06 681 6.46 HYB39S128800FE-7 675-1001-1-ND 5.30 3.76 3.40 
MT29F8GO8MADWC:D TR 557-1414-2-ND 48-TSOP 5857.00/1,000 HYB39S128800FE-7 | 675-1001-2-ND 4624.50/1,500 
MT29F16GO8DAAWP-ET:A TR_| 557-1413-1-ND 48-TSOP 40.04 33.12 31.05 HYB39S256160FE-7 675-1004-1-ND 678 4.81 4.36 
MT29F16GO8DAAWP-ET:A TR | 557-1413-2-ND 48-TSOP 28705.00/1,000 HYB39S256160FE-7 675-1004-2-ND 5919.00/1,500 
MT29F16GO8MAAWP:A TR 557-1374-1-ND 48-TSOP 15.42 11.58 10.63 HYB39S256800FE-7 675-1003-1-ND 6.78 481 4.36 
MT29F16GO8MAAWP:A TR 557-1374-2-ND | 16Gb, 3.3V NEW! 48-TSOP 9720.00/1,000 HYB39S256800FE-7 675-1003-2-ND 5919.00/1,500 
MT29F32G08QAAWP:A TR 557-1375-1-ND | 32Gb, 3.3V NEI 48-TSOP 28.21 21.97 20.63 HY139S128160FE-7 675-1019-1-ND 635 451 4.08 
MT29F32GO8QAAWP:A TR 557-1375-2-ND | 32Gb, 3.3V NEW! 48-TSOP 18976.00/1,000 HY139S128160FE-7 675-1019-2-ND 5548.50/1,500 


HYI39S128800FE-7 _[675-1020-1-ND_| 128Mb SDRAM 635 451 408 
- HYI398128800FE-7 | 675-1020-2-ND_| 128Mb SDRA\ 5548.50/1,500 
d4icron PSRAM — RoHS Compliant DDR 
: = : HYB25D128800CE-6 | 675-1005-1-ND | 128Mb DDR SDRAM. 588 3.53 3.37 
Micron Technology Digi-Key Price Each HYB25D128800CE-6 | 675-1005-2-ND_ | 128Mb DDR SDRAM. 4347.00/1,500 
Part No. Part No. Description Pkg. 125100 HYB25D256160CE-5 | 675-1006-1-ND | 256Mb DDR SDRAM. 6.35 4.51 | 4.08 
y AAA HYB25D256160CE-5 | 675-1006-2-ND | 256Mb DDR SDRAM. 5548.50/1,500 
MTASVBSGRW'GPEGAYD5 WTTR PSS 7—ISISTITa| 20 Core AsyncPage PSRAM ca eaioeniioios| | HYB2S0512160CE-s  [lG7SHO10EENDIN| 512Mb DDR SDRAM, 11.64 874 8.03 
MT45V256KW16PEGA-55 WT TR | 557-1415-2-ND | 3.0V Core Async./Page PSRAM HYB25D512160CE-5 —/ 675-1010-2-ND | 512Mb DDR SDRAM. 10980.00/1,500 


. HYB25D512800CE-5 675-1009-1-ND | 512Mb DDR SDRAM... 
AnH ee Once HYB25D512800CE-5 675-1009-2-ND | 512Mb DDR SDRAM.. 


11.64 874 8.03 


1 
4Mb NEW! 10980.00/1,500 


MT45V256KW16PEGA-70 WT TR | 557-1416-1-ND | 3.0V Core Async./Page PSRAM 
HYB25D512800CE-6 | 675-1008-1-ND | 512Mb DDR SDRAM. 11.64 8.74 8.03 
sirasvesaqieteeacn wr 1s “SSVSESED eee ans AB-VFBGA (RSsieimumcsl Lo HYB25D512800CE-6 | 675-1008-2-ND | 512Mb DDR SDRAM. 10980.00/1,500 
z Loe ; : HY125D256160CE-5 _|675-1021-1-ND | 256Mb DDR SDRAM. TAT 5.26 476 
4Mb NEW... 48-VEBGA 1698.00/1,000 HYI25D256160CE-5 | 675-1021-2-ND | 256Mb DDR SDRAM. 6300.00/1,500 
MT45V512KW16PEGA-55 WT TR | 557-1417-1-ND | 3.0V Core Async./Page PSRAM HY125D512160CE-5 675-1022-1-ND 512Mb DDR SDRAM.. 13.36 10.03 9.21 
8Mb NEW! 48-VFBGA 3.58 2.28 2.05 HY125D512160CE-5 675-1022-2-ND__| 512Mb DDR SDRAM. 12600.00/1,500 

MT45V512KW16PEGA-55 WT TR | 557-1417-2-ND | 3.0V Core Async./Page PSRAM DDR2 

8Mb NEW!.... 48-VFBGA 1826.00/1,000 : —- 

MT45V512KW1GPEGA-70 WT TR | 557-1418-1-ND | 3.0V Core Async./Page PSRAM Net reiereee er Ota END 1eb SOR SORA SE An 
8Mb NEW! 333° 212 1.91 HYB18T1G800BF-3S | 675-1017-1-ND | 1Gb DDR2 SDRAM. 8-TFBGA 47.70 39.45 36.99 
MT45V512KW16PEGA-70 WT TR | 557-1418-2-ND | 3.0V Core Async./Page PSRAM HYB18T1G800BF-3S | 675-1017-2-ND | 1Gb DDR2 SDRAM. 8-TFBGA 72000.00/2,000 
8Mb NEWS... 1698.00/1,000 HYB18T512160BF-2.5 | 675-1016-1-ND | 512Mb DDR2 SDRAM 4-TFBGA 17.17 12.89 11.84 
MT45W1MW16BABB-706 WT TR | 557-1006-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, HYB181512160BF-2.5 |675-1016-2-ND | 512Mb DDR2 SDRAM 4-TFBGA 21600.00/2,000 
16Mb S4-VFBGA 5.04 3.48 3.20 HYB18T512160BF-3.7 | 675-1014-1-ND | 512Mb DDR2 SDRAM 4-TFBGA 12.02 9.03 8.29 
MT45W1MW16BABB-706 WT TR | 557-1006-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, HYB18T512160BF-3.7 | 675-1014-2-ND | 512Mb DDR2 SDRAM 4-TFBGA 15120.00/2,000 


4-TFBGA 7.41 5.26 4.76 


54-VFBGA 2940.00/1,000 HYB18T512160BF-3S =| 675-1015-1-ND 512Mb DDR2 SDRAM 


MT45W1MW16BDGB-701 WT TR | 557-1209-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, HYB18T512160BF-3S | 675-1015-2-ND__| 512Mb DDR2 SDRAM |4-TFBGA 8400.00/2,000 
16Mb 54-VFBGA 4.53 2.88 2.60 HYB18T512800BF-2.5 | 675-1013-1-ND 512Mb DDR2 SDRAM 0-TFBGA 17.17 12.89 11.84 

MT45W1MW16BDGB-701 WT TR | 557-1209-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, HYB18T512800BF-2.5 | 675-1013-2-ND | 512Mb DDR2 SDRAM (0-TFBGA 21600.00/2,000 
16Mb 54-VFBGA 2311.00/1,000 HYB18T512800BF-3.7 | 675-1011-1-ND 512Mb DDR2 SDRAM 0-TFBGA 12.02 9.03 8.29 


(0-TFBGA 15120.00/2,000 
0-TFBGA 12.40 9.31 8.55 
0-TFBGA 15600.00/2,000 


HYB18T512800BF-3.7 | 675-1011-2-ND | 512Mb DDR2 SDRAM 
MT45W1MW16BDGB-708 ATTR =| 557-1419-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 
16Mb NEW!..... SA-VEBGA 4.75 3.03 2.73 HYB18T512800BF-3S | 675-1012-1-ND | 512Mb DDR2 SDRAM 


HYB18T512800BF-3S | 675-1012-2-ND 512Mb DDR2 SDRAM 


MT45WiMW16BDGB-708 ATTR | 557-1419-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 
16Mb NEW'...... 54-VEBGA 2426.00/1,000 
MT45W1MW16BDGB-708 WT TR. | 557-1274-1-ND 
3.33212 1.91 
MT45WiMW16BDGB-708 WT TR | 657-1274-2-ND 
1698.00/1,000 Digi-Key Price Each 
MT45W1MW16PDGA-70 WT TR | 557-1275-1-ND Beas iat Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MTaSWIMWIEPDGA-TO WTR | 557-1275-2-ND ‘OS | ae 
MT45W2MW16BABB-706 WTTR | 657-1007-1-ND ae /Burst CellularRAM™ ee Toshiba 
5 -1007-1- sync./Page/Burst Cellular! ; 5s _ ey 
EayenGa, WEE GOMMETeT AO TC55VEM416AXGN55-ND | 16M-Bit SRAM (1M x 16) 48-BGA 16.50 15.40 14.30 
MT45W2MW16BGB-708 WT TR | 557-1318-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, = 
32Mb S4-VFBGA 5.70 343 3.27 Serial EEPROMs 
MT45W2MW16BGB-708 WT TR | 557-1318-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, = » 
32Mb 54-VFBGA 2912.00/1,000 Microchip Technology 
MT45W2MW16PGA-70 IT TR | 657-1317-1-ND AC812001-ND PICSEE™ Introduction Design Kit. Soy = — 
618 3.71 3.54 DV243002-ND SEEPROM Designer's Development Ki — 99.99 - -— 
MT45W2MW16PGA-70 IT TR_ | 557-1317-2-ND SEEPROM1-KIT-ND Digi-Key® Low-Density Serial EEPROM Kit 17.95 - -— 
3154.00/1,000 SEEPROM2-KIT-ND Digi-Key® Mid-Density Serial EEPROM Ki — ioc 
MT45W2MW16PGA-70 WT TR | 557-1316-1-ND SEEPROM3-KIT-ND Digi-Key® High-Density Serial EEPROM Kit. — Bagi95 = = 
5.70 343 3.27 SEEPROM4-KIT-ND Digi-Key® Combo-Density Serial EEPROM Kit . 29.95 a 
MT45W2MW16PGA-70 WT TR | 557-1316-2-ND 2 Wire Interface 
2912.00/1,000 24AA00-1/P-ND 16x8 12C Serial EEPROM 1.8V Benncinco 
MT45W4MW16BBB-706 WT TR | 557-1008-1-ND 24AA00-I/SN-ND 16x8 I2C Serial EEPROM 1.8V 350.2019 
64Mb 457 3.84 3.62 24AA00-I/ST-ND 16x8 I2C Serial EEPROM 1.8V ity 6 
MT45W4MW16BCGB-708 WT TR | 557-1172-1-ND | Async./Page/Bursi : 24AA00T-I/OTCT-ND 16x8 I2C Serial EEPROM 1.8V 39° «35 32 
1.0 Memory 54-VFBGA 6.84 4.86 4.40 24AA00T-/OTTR-ND | 16x8 12C Serial EEPROM 1.8V. 570.00/3,000 
MT45W4MW16BCGB-708 WTTR | 557-1172-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 241.C00/P-ND 16x8 I2C Serial EEPROM 2.5V 38°21 20 
1.0 Memory 54-VFBGA 3983.00/1,000 24LC00/SN-ND 16x8 |2C Serial EEPROM 2.5V. 35 20 «19 
MT45WaMW16PCGA-70 WT TR | 857-1210-1-ND | Async./Page CellularRAM 241.C00-1/P-ND 16x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V ogi 2120 
BRO arAM™. _ag-veaca Weeamersemae) | jesUconstiND 16x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 35 20 19 
' SOx HOH : : ; 241.C00-I/ST-ND 16x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 43) 23) 22 
MUSHAMWISECEAS?O WTR: liaidiadaa) care CONAIRAM PARA cana 24LCOOT-/MCCT-ND | 16x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 66 50 45 
a 24LCOOT-V/MCTR-ND | 16x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 858.00/3,300 
MT45W8MW16BGX-708 WT TR | 557-1010-1-ND ayn dPage/Bit CellularRAM POP css am ar 24L.COOT-/OTCT-ND 16x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp, 2.5V 39 3532 
A k k ! 24. COOT-V/OTTR-ND 16x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 570.00/3,000 
MT45W8MW16BGX-708 WT TR | 557-1010-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, DACOO/P-ND 16x8 I2C Serial EEPROM 5V p ca OEOO 
128Mb 54-VFBGA 5450.00/1,000 24C00-I/P-ND 16x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5 38.21.20 
MT45W256KW16BEGB-708 WT TR] 557-1420-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 24C00-1/SN-ND 16x8 120 Serial EEPROM Ind. Temp. 5 35 20 19 
1.0 Memory, 4Mb NEWE.......54-VFBGA 3.33 2.12 1.91 24C00-I/ST-ND 16x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5 iy Gey oP 
MT45W256KW16BEGB-708 WT TR| 557-1420-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 24C00T-I/MCCT-ND 16x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5 56 5045 
4.0 Memory, 4Mb NEW... 54-VEBGA 4698.00/1,000 24C00T-I/MCTR-ND 16x8 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5' 858.00/3,300 
MT45W256KW16PEGA-70 WT TR | 557-1421-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 24C00T-1/OTCT-ND 16x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5 29) |) 35) 32 
1.0 Memory, 4Mb NEW!......48-VFBGA 333 212 1.91 24C00T-I/OTTR-ND 16x8 I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 570.00/3,000 
MT45W256KW16PEGA-70 WT TR | 557-1421-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 24AA01-/MS-ND 1K (128x8) [2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 50 27 26 
1.0 Memory, 4Mb NEW! 8-VFBGA 4698.00/1,000 24AA01-I/P-ND 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 45 (2524 
MT45W512KW16BEGB-708 WT TR] 557-1422-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 24AA01-I/SN-ND Te (126x6) IC Serial EEEROM. Ind. Tetnpy 43.23.22 
1.0 Memory, 8Mb NEWS........54-VEBGA 3.33 212 1.91 Set tae ih ee) na oan EEPROM, He Jemb: ; PA af os 
MT45W512KW16BEGB-708 WT TR| 557-1422-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, i eaNDy (1288) °C Seria ene Temp. T ; ee 
+O Memory, 8Mb NEWT... £4-VFBGA “AGING 24AA01T-I/OTCT-ND 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 4339 
f ; co 00/1, pai Aaah 
MT45W512KW16PEGA-70 IT TR | 557-1423-1-ND | Async.,/Page/Burst CellularRAM™, cae all a a mo Seri = Temp. 1, = sen0089.00 
1.0 Memory, Bb NEWT... 4-VFBGA [RGEGMaR2Z OES 24L.C01B/SN-ND 1K (oex8) 120 Serial EEPROM 2.8V. 382120 
MT45W512KW16PEGA-70 ITTR | 557-1423-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 24L.C01B-I/MS-ND 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. i Ag ‘05 94 
1.0 Memory, 8Mb NEWS........ 48-VFBGA 1762.00/1,000 241.C01B-I/P-ND 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 43°23) 02 
MT45W512KW16PEGA-70 WT TR | 557-1424-1-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 24LC01B-I/SN-ND 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 38 21 20 
1.0 Memory, 8Mb NEW!.......48-VFBGA 3.33 212 1.91 24L.C01B-I/ST-ND 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 45.2524 
MT45W512KW16PEGA-70 WT TR | 557-1424-2-ND | Async./Page/Burst CellularRAM™, 24LCO1BT-I/MCCT-ND | 1K (128x8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2: 59 5348 
1.0 Memory, 8Mb NEW........ 48-VFBGA 1698.00/1,000 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1127 


MEMORY (Continued) — 


RoHS Compliant Parts Available 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
24LCO1BT-I/MCTR-ND | 1K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 924.00/3,300 24AA32A-I/MS-ND 32K (4Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V wa) Ai 
24L.CO1BT-I/OTCT-ND K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 42 384 24AA32A-I/P-ND 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 10) 20, oF 
24L.CO1BT-l/OTTR-ND K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 600.00/3,000 24AA32A-I/SM-ND 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 70 39 37 
24L.CO1BT-I/SNCT-ND K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 42 3884 24AA32A-I/SN-ND 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 68 37 35 
24L.C01BT-l/SNTR-ND K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 660.00/3,300 24AA32A-I/ST-ND 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 7 A139 
24C01C/P-ND K (128x8) [2C Serial EEPROM 5V (fast byte write) 8-Dip 53 29 28 24AA32AT-V/MCCT-ND | 32K (4Kx8) ro Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V ee 
24C01C/SN-ND K (128x8) 12C Serial EEPROM 5V (fast byte write) 50 27 26 SEMA EN CLAD ea tees be ol EEPROM, Hy ree ey an oe a 
24C01C-I/MS-ND K (128x8) 2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 55 31.30 : 5 . 1. : 
>4C01C-V/P-ND K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 53.298 24AA32AT-I/MSTR-ND | 32K (4Kx8) 1 Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 975.00/2,500 
24C01C-I/SN-ND K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 50 27 26 24LC32A/P-ND 32K (4Kx8) PC Sorfal EEPROM 2.5V 10 3937 
24C01C-I/ST-ND K (128x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 55 31.30 24LC32A/SN-ND 32K (4Kx8) PC Sarlal EEPROM 2.5 68 = 37 35 
24C01CT-I/MCCT-ND K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 7068 oF 24LC32A-I/MS-ND 32K (4Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 3 Al 39 
24C01CT-I/MCTR-ND K (128x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 1089.00/3,300 eee at ace He sale aay ne Temp. : 0 ef su 
34AA02-I/MS-ND K (256x8) [2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!.8-MSOP 45 25 24 SM x erial ind. Temp. 2. : : : 
34AA02-1/P-ND K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEW!......8-Dip 43.23.22 Bee HID 32K (4Kx8) IPC Serial EEPROM, Ind. Temp. 2: Gh ay xb 
34AA02-I/SN-ND K (256x8) [2 Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V* NEWH...8-SOIC 38.21.20 Ae SN) S2R (2G) FG Serial EEPROM, tnd: Temp. 2. a ee ce 
34AA02 VN ND 3K ae i) 12C Serial EEPROM. P 24LC32AT-I/MCCT-ND | 32K (4Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2: 90 80 72 
nia TM Pees LIVE NEWE oe 4505 A 24LC32AT-V/MCTR-ND__| 32K (4Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 1419,00/3,300 
24AA02-V/MS-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 50. 27. 26 244A64-1/MIS-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 88 4846 
cee : 24AA64-I/P-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 85 4644 
24AA02-1/P-ND K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 45 25.24 SU GAK (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. T fk 
24AA02-I/SN-ND. K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 (Gj 2) Bp (8Kx8) I2C Serial ne emp a : : ‘ 
: 24AA64-I/SN-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 80 45 «(43 
24AA02-1/ST-ND K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 50 27 «26 
Gan d 24AA64-I/ST-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 88 64846 
24AA02H-I/SN-ND K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* NEW!. 43 23 22 
i ‘i i 24AA64T-I/MCCT-ND | 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 106 95 86 
24AA02T-I/OTCT-ND K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 48 43.39 A 
D4AAQ2T-VOTTR-ND K : 24AAG4T-I/MCTR-ND | 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1650.00/3,300 
(256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 660.00/3,000 nae 
! 24FC64-I/MF-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 155 85 81 
24AA025T-I/MCCT-ND — | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. a re teas 
24AA025T-V/MCTR-ND | 2K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Tem 1221.00/3,300 eA Ree uM SAND) 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. i) ase 
pitas zee emp sa 24FC64-I/P-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 98 54 52 
24LCS52T-I/MCCT-ND K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.2V -DFN 18 10.63 24FC64-I/SM-ND 64K (8Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 98 54 52 
24LCS52T-I/MCTR-ND K (256x8) l2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.2V -DFN 1221.00/3,300 24FC64-I/SN-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 95 52 50 
34LC02-I/MS-ND K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.2V* NEW!..8-MSOP 45 25.24 24FC64-I/ST-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1.03 56.54 
34L02-1/P-ND K (256x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.2V* NEW!...... PAS emee cummed, 24FC64T-I/MCCT-ND 64K (8Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 115 1.03 93 
Be aoe SND 3k on re oe EEPROM, Ind. Temp. 2.2V* NEW! 38.21.20 24FC64T-/MCTR-ND __| 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1650.00/3,300 
“UST- x serial j 24LC64-1/MS-ND 64K (8Kx8) [2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 88 486 
Ind. Temp. 2.2V* NEWS... 45 25.24 24L.C64-1/P-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 85 4644 
24LC02B/P-ND 2K (256x8) I2C Serial EEPROM 2.5V A525 24 24LC64-I/SM-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 85 «4644 
24L.C02B/SN-ND K (256x8) |2C Serial EEPROM 2.5V CO 24LC64-I/SN-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 80 6.45 «43 
24L.C02B/ST-ND K (256x8) I2C Serial EEPROM 2.5V 50 27 26 24LC64-I/ST-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 88 «48.46 
24L.C02B-I/MS-ND K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 50 27 26 24L.C64T-I/MCCT-ND 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V DFN 1.06 95 86 
24L.C02B-I/P-ND K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 45 2524 24LC64T-I/MCTR-ND __| 64K (8Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 1650.00/3,300 
24L.C02B-I/SN-ND K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 2 2 2 24AA65/P-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 1.8V 280 154 148 
24L.C02B-I/ST-ND K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 50.27 26 24A65/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 1.8V 280 154 1.48 
24LC02BT-/MCCT-ND K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 62 =55 50 24LC65/P-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 2.5V 2.80 1.54 1.48 
24LC02BT-I/MCTR-ND K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 990.00/3,300 24L065/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 2.5V 280 1.54 1.48 
24L.CO2BT-l/OTCT-ND K (256x8) 2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V AB 4339 24LC65-I/P-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V.. 280 154 1.48 
24LCO2BT-V/OTTR-ND K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 23. 660.00/3,000 24LC65-I/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V .. 2.80 1.54 1.48 
24C02C/P-ND K (256x8) IC Serial EEPROM SV (fast byte write) Dip 5382928 24C65/P-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 5V 280 154 148 
24C02C/SN-ND K (256x8) I2C Serial EEPROM SV (fast byte write) 50 27.26 24C65/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 5V 2.80 1.54 1.48 
24C02C-I/MS-ND K (256x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 55 3130 24C65-1/P-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 5V 2.80 1.54 1.48 
SRT i ees ie Sta ay fe ren ay 33 a 28 24C65-1/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEPROM 5V 280 154 1.48 
a ooe { panes Lemp é as 24AA128-1/MF-ND 128K (16Kx8) [2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 17 97 «9B 
SIMIC IST K (256x8) PC Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V sl SY 24AA128-1/MS-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1.23 6865 
cea Uian MCG UDR 2K (256x8) °C Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V HY 0 SB 24AA128-1/P-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 120 66 63 
2aCO2CTEMOTREND K (256x8) [2C Serial EEPROM, Ind. Temp. SV 1O89100/8;800) 2481 28-I/SM-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1.20 66 63 
AMEND i ae ie sora EEPROM, i Temp. q a a Be pa 24AA128-I/SN-ND 128K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1145 64 64 
-1/P-| x serial Ind. Temp. 1. : aT 24AA128-I/ST-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 130 71 68 
BYU tG : tetath Be ate en Int ae i a oh 24L0128-1/MF-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 175. +27 «93 
ao t >In emp. : a) 24L.0128-I/MS-ND 428K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 123 68 65 
24AA04T-I/OTCT-ND K (512x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 50 45 A 24LC128-1/P-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM. Ind. Temp. 2. 420 «6663 
24AA04T-/OTTR-ND K (512x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7V 720.00/3,000 24LC128-V/SM-ND 428K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 120 66 «63 
24L.C04B/P-ND K (512x8) 12C Serial EEPROM 2.5V 50.27.26 24L.C128-I/SN-ND 128K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 115 64 «61 
24L.CO4B/SN-ND AK (512x8) 12C Serial EEPROM 2.5V AS 25.24 24LC128-I/ST-ND 128K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 130 71 68 
24LCO4B/ST-ND K (512x8) l2C Serial EEPROM 2.5V 53.29.28 24FC128-I/MF-ND 128K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 190 1.04 1.00 
24L.C04B-1/P-ND K (512x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 50.27 26 24FC128-I/MS-ND 428K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 138 4.75 72 
24LC04B-I/SN-ND K (512x8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V Gb) ryeh 24FC128-1/P-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 133 73.70 
24L.CO4B-I/ST-ND K (512x8) l2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 53.29.28 24FC128-l/SM-ND 128K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 133 «73 70 
241. C04B-I/MS-ND K (512x8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 53.29.28 24FC128-I/SN-ND 128K (16Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 130 71 68 
eo a NCCT ND K a ns Sera EEPROM, in. Temp. ny OL ont a & 24FC128-I/ST-ND 128K (16Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 143 79 76 
: ‘ x serial } Ind. Temp. 2. 24AA256-I/MF-ND 256K (32Kx8) 2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 235 129 1.24 
ee Oe Ono gh om) 4K (512x8) RC Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 50 dd Al 24AA256-I/MS-ND 256K (32k) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1.83 1.00 96 
24LC04BT-I/OTTR-ND K (512x8) l2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V SOT-23-5 720.00/3,000 24AA256-I/P-ND 256K (32Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1.78 98 94 
Hsien” (OCR ESA DOK on | Re ar be ee | i oo 
-1/P-| erial , Ind. Temp. 1. 4 E 4 '56-1/SN-| 5 ) erial , Ind. Temp. 1. AYO aye 
24AA08-I/SN-ND K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.71 50 2 26 24AA256-I/ST-ND 256K (32Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1.90 1.04 1.00 
24AA08-1/ST-ND K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.77 55 31.30 24LC256-E/P-ND 256K (32Kx8) [2C Serial EEPROM 2.5V 190 1.04 1.00 
24AA08T-I/OTCT-ND K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.7' 56 5045 24LC256-I/MF-ND 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 2.35 1.29 1.24 
eae . a} n ane aa Temp. 1.7 7 780. ae ue 24L.C256-I/MS-ND 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 183 1.00 96 
z (1Kx rial BV. o 2a 24L.C256-l/P-ND 256K (32Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 178 98 94 
24LC08B/SN-ND K (1Kx8) I2C Serial EEPROM 2.5V.. 50.27 26 24L.C256-I/SM-ND 256K (32Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 178 98 94 
24LC08B/ST-ND K (1Kx8) I2C Serial EEPROM 2.5V.. i 8) 2) 24L.C256-I/SN-ND 256K (32Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 175 97 98 
24L.C08B-I/MS-ND K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5' (Sie cleecO 24L.C256-I/ST-ND 256K (32Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 190 1.04 1.00 
24L.C08B-1/P-ND K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5' 53 2928 24LC256T-V/MSCT-ND | 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 2.04 1.83 1.65 
24L.CO8B-I/SN-ND K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. ‘0 Br 28 24LC256T-I/MSTR-ND | 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 2400.00/2,500 
24L.C08B-I/ST-ND K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5' 55 SiS 80 24LC256T-VSNCT-ND | 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 196 1.75 158 
24LCOBBT-I/MCCT-ND | 8K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5' ONeenComenog 24LC256T-V/SNTR-ND | 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 3069.00/3,300 
24LCOBBT-I/MCTR-ND | 8K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5' 1089.00/3,300 24FC256-I/MS-ND 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 2.03 142 1.07 
24. COSBT-l/OTCT-ND K (1Kx8) 2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5' 56 50.45 24FC256-I/P-ND 256K (32Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 2.00 140 1.05 
24LCOBBT-/OTTR-ND __| 8K (1Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5' 780.00/3,000 24FC256-I/SM-ND 256K (32Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 2.00 140 1.05 
24AA16-I/MS-ND 16K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 60 me al 24FC256-1/SN-ND 256K (32Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 1.95 1.08 1.04 
24AA16-1/P-ND 146K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 55 ee) Gl 24FC256-I/ST-ND. 256K (32Kx8) |2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 2010) Aa Ad 
24AA16-I/SN-ND 16K (2Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 53 2928 24AA512-1/MF-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 395 2148 2.09 
24AA16-I/ST-ND 16K (2Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 60 33 31 24AA512-1/P-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 318 1.75 1.68 
24AA16T-/MCCT-ND | 16K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V -DFN 76 68 61 24AA512-I/SM-ND 512K (64Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 318 1.75 1.68 
24AA16T-I/MCTR-ND | 16K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1155.00/3,300 24AA512-I/ST14-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 3.50 193 1.85 
24AA16T-I/OTCT-ND 16K (2Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 59 «5348 24AA512T-l/MFCT-ND — | 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 442 3.95 3.56 
24AA16T-/OTTR-ND 16K (2Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. SOT-23-5 840.00/3,000 24AA512T-l/MFTR-ND | 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 6897.00/3,300 
24LC16B/P-ND T6K (2Kx8) [2C Serial EEPROM 2.5V 8Dp 55 31 30 24LC512-I/MF-ND 512K (64Kx8) [2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 395 218 2.09 
24LC16B/SN-ND 16K (2Kx8) !2C Serial EEPROM 2.5V 8SOIG 53.2928 24L0512-/P-ND 512K (64Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 318 1.75 1.68 
24L16B-E/SN-ND 16K (2Kx8) !2C Serial EEPROM 2.5V 63 35 33 24L.0512-I/SM-ND 512K (64Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 318 1.75 1.68 
24LC16B-I/MS-ND 16K (2Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 60 238 24L.0512-I/ST14-ND 512K (64Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 3.50 193 1.85 
24LC16B-I/P-ND 16K (2Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 55 31 30 24FC512-/MF-ND 512K (64Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 3.93 216 207 
24LC16B-I/ST-ND 16K (2Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 60 6.3331 24FC512-1/P-ND 512K (64Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 3.35 185 1.78 
24L.C16B-I/SN-ND 16K (2Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 53.2928 24FC512-l/SM-ND 512K (64Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 3.35 185 1.78 
24LC16BT-I/MCCT-ND 46K (2Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 76 68 61 24FC515-1/P-ND 512K (64Kx8) 126 Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 5.00 2.76 2.65 
24L.C16BT-I/MCTR-ND — | 16K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2: 1155.00/3,300 24FC515-1/SM-ND 512K (64Kx8) !2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 5.00 276 2.65 
24LC16BT-I/OTCT-ND 46K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 59 53 48 24L0515-I/P-ND 512K (64Kx8) 12C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 4.93 2.72 2.61 
24LC16BT-VOTTR-ND _ | 16K (2Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2: SOT-23-5 840.00/3,000 * RoHS Compliant (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! k 


1128 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


MEMORY (Continued) — RoHS Compliant Parts Available 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
24L0515-1/SM-ND 512K (64Kx8) [2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 4932.72 261 25L6160B-1/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 90 48 46 
24L.021/P-ND 7K Dual Mode DDC™/DDG2™ for Monitor: 70 igQuLa7 25LC160B-I/ST-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5' 98 POCuEEOU. 
24L.021/SN-ND 1K Dual Mode DDC™/DDC2™ for Monitor: 68 37 35 250160/P-ND T6K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V. 140.77 74 
24AA1025-I/P-ND 1024K (128Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 6.68 3.68 3.53 25C160/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V. 138 7572 
24AA1025-I/SM-ND 1024K (128Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 6.68 3.68 3.53 256160-1/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 140.77 74 
24FC1025-1/P-ND 1024K (128Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 675 s720I357 250160-V/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5 1.38.75 72 
24FC1025-I/SM-ND 1024K (128Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 675 3.72 3.57 25AA320-1/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 1.05 62 59 
24FC1025T-I/SMCT-ND | 1024K (128Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 7.56 6.75 6.08 25AA320-1/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 1.03 60 57 
24FC1025T-V/SMTR-ND | 1024K (128Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 7497.00/2,100 25AA320A-1/MS-ND Tin Tene Vt EWE sigge af ea 
24L61025-1/P-ND 1024K (128Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 668 3.68 3.53 . Temp. 1. EW!.. ‘ 56 
24L61025-I/SM-ND 1024K (128Kx8) I2C Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 6.68 3.68 3.53 25AA320AX-I/ST-ND Tilted tern We Agel se a 
SPI Serial EEPROMS 25AA320X-I/ST-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 1.8! 1.08 6461 
Se RAR RUS ih irae cMes corel cer nON a ig a st 25LC320/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5' 705 62 59 
l/P- i ; : 37 25L6320/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V. 103 60 57 
25AA010A-I/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 1.8) 63.35.33 25L.C320-I/P-ND 32K ical CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 1.05 62 59 
25AA010A-I/ST-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 1.8) 70 3937 25LC320-I/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 1.03 60 57 
25AAO10AT-I/OTCT-ND | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 1.8' 70 63 57 25LC320A-I/MS-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25AAO10AT-I/OTTR-ND _ | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 1.8' 990.00/3,000 ind. Temp. 2.5V* NEW!.. 405 56 5A 
25AA020A-/MS-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8 73 Al 239 25L.C320A-1/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25AA020A-I/P-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8 70 39 37 ind. Temp. 2.5V* NEWS!.. 1.03 54 52 
25AA020A-I/SN-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8 68 37 35 25L.C320A-I/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEP 
25AA020A-I/ST-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8 73° 41) 339 ind. Temp. 2.5V* NEWS. 98 52 50 
25AA020AT-I/OTCT-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8' 76 68 61 25L.C320A-I/ST-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25AA020AT-I/OTTR-ND _ | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 1.8' 1050.00/3,000 Ind. Temp. 2.5V* NEWS!.. 1.05 56 54 
25AA040A-1/MS-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 78 43 At 25LC320AX-I/ST-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25AA040A-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5' 73) 41) 89 Ind. Temp. 2.5V* NEW!.. 1.05 56 54 
25AA040A-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5' 70 39 37 25LC320X-I/ST-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. 1.08 6464 
25AA040AT-I/OTCT-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5' 78 70 63 250320/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V. 705. 62 59 
25AA040AT-IOTTR-ND _ | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5' 1110.00/3,000 250320/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V. 1.03 60 57 
25AA040-1/P-ND AK (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 88.486 25C320-1/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5 1.05 62 59 
25AA040-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 85 AB Ad 25C320-1/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V.. 1.03 60 57 
25LC010A-I/MS-ND TK (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 70 39. 37 25AA640-1/P-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 105 64 64 
25LC010A-I/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5' 68 37 35 25AA640-I/SN-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 1.03 P62a 00) 
25LC010A-I/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 63 35 «33 25AA640A-I/MS-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25LC010A-I/ST-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 7) Sy Ind. Temp. 1.8V* NEW!.. TOSI 58) 97.56 
25LCO10AT-I/OTCT-ND | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5' 70 63 57 25AA640A-1/P-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25LCO10AT-/OTTR-ND __ | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5' 990.00/3,000 Ind. Temp. 1.8V* NEW!.. 1.03 56 54 
ELCO2OA-V/MS-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 734139 25AA640X-I/ST-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 1.08 66 63 
25LC020A-I/SN-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5' 68 eye els} 25LC0640-1/P-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 1.05 64 = 61 
25LC020A-I/ST-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V a73) A 39 25LC0640-I/SN-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 1.03 62 59 
25LCO20AT-I/OTCT-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5' 76 68 61 25LC640A-E/MS-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, 2.5V* NEW!.............. 8-MSOP 1.15 64 61 
25LCO20AT-/OTTR-ND__ | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 1050.00/3,000 25LC640A-l/MS-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25LC040A-I/MS-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5' 78 43 «Af Ind. Temp. 2.5V* NEW. 1.05 5856 
25LC040A-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 ome ieeecd 25LC640A-1/P-ND 84K (BKx8) CMOS Serial EEPROM, 
25LC040A-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 70 39 37 Ind. Temp. 2.5V* NEW!.. 1.03 5654 
25L.C040A-I/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5) 78 43 (41 25L6640A-1/SN-ND OT Tene ove WWE Be Bere 
25LCO40AT-I/OTCT-ND | 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5' 78 70 63 . Temp. 2. EW!.. ‘ a 
25LCO40AT-VOTTR-ND | 4K (5 238) CMOS Serial EEPROM 2.5 1110.00/3,00 AUC INSIST Oe eae ye Agee eae Lae 
25LC040/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5' 88 86.48 46 . Temp. 2. EW!.. : 5B 
25LC040/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5' ‘85 4G Ad 25LC640AX-I/ST-ND 84K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
PCOS END Ae AB 12xB) GMS Sorta! EEPROM. Ind: Temp. 24 oe 8 25L.C640T-I/SNCT-ND @AK (8kx8) CMOS Sera EEPROM Ind. Temp. 2.5 Ba we 
Panis a tPtoath ave a SO ae: Temp. 2.5 8 o oe 25LCB40T-VSNTR-ND | 64K (8Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V.. 1946.99/3,300 
zi ; 25AA128-1/P-ND 728K (76Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 208 1.14 1.09 
Seen - Groh CMOS SoRIEEPLON Ind Tae. Sales 25AA128-1/SN-ND 428K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* 203 142 1.07 
25C040-/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. SV. 85 4644 PNAS Ailes 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25C040X-I/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 90 50.48 Ind. Temp. 1.8V* NEW... cals) lee) hel) 
25AA080/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 1.8V Dip 138 75 72 25L6128-1/MF-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25AA080/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 1.8V 8SOIC 133 73 .70 Ind. Temp. 2.5V* NEW!.. 263 1.45 1.39 
°5AA080-1/P-ND BK (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V, “Dip 138 75 72 25LC128-1/P-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 2.08 1.14 1.09 
25AA080-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V soic| 488 73 7a 25L0128-1/SM-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25AA080A-I/MS-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 95 50 48 Ind. Temp. 2.5V* NEWE.. 2.08 1.14 1.09 
95AAO80A-I/P-ND BK (1Kx8) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. 1.8V, 8-Dip 90 48 46 25L6128-1/SN-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 2.03 1.12 1.07 
25AA080A-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8SOIC 88 «= 4644 25L0128-1/ST-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25AA080A-I/ST-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 95 50 48 Ind. Temp. 2.5V* NEWE.. 8TSSOP 210 1.16 1.11 
25AA080B-I/MS-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 95 50 48 25LC128T-VSTCT-ND) | 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25AA080B-I/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8-Dip 90 .48 46 Ind. Temp. 2.5V* NEWE.. 8TSSOP) 2.10 1.16 1.11 
25AA080B-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 8SOIC 88 «6.46.44 25LC128T-VSTTR-ND | 128K (16Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25AA080B-I/ST-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 95 50 48 Ind. Temp. 2.5V* NEWE.. 8-TSSOP 2775.00/2,500 
25LC080/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V Dip 1.387572 25L0128X-V/ST-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial E 
25LCO80/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V B-SOIC 1.33 73 70 Ind. Temp. 2.5V* NEWT. ceil) LUG ail 
°5LC080-1/P-ND BK (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. B-Dip 138 75 72 25AA256-1/MF-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 333 1.77 1.70 
>5L.C080-I/SN-ND Bk (1Kx8) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. 2. 133.7370 25AA256-I/P-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 278 1.47 1.41 
9SLCOR0A-V/MS-ND BK (1Kx8) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. 2. ‘95° «5048 25AA256-I/SM-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 278 1.47 1.41 
25LCO80A-I/P-ND BK (1Kx8) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. 2. Gy 7B 4B 25AA256-I/SN-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 273 1.45 1.39 
25LCO80A-I/SN-ND BK (1Kx8) CMOS Serial EEPROM. Ind. Temp. 2. ‘38.246 25AA256-I/ST-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8 2.80 1.54 1.48 
25LC080A-I/ST-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2: 95 50 48 25LC256-I/MF-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5' REEw Ga) 
25LC080B-I/MS-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 95 50 .48 25LC256-1/P-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5' 2.78 1.47 1.41 
25LC080B-I/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 90 48 46 25LC256-1/SM-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5' 2.78 1.47 1.41 
25LC080B-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2: 88 46 44 25LC256-1/SN-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5' 278) 45 51.39) 
25LC080B-I/ST-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2. 95 50 .48 25LC256-I/ST-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5' 2.80 1.54 1.48 
25C080/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V .. ke Gh 22 25AA512-1/MF-ND 512K (64Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25C080/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM 5V 133 73 70 Ind. Temp. 1.8V* NEW! 3.85 212 2.04 
25C080-I/P-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 138) 7572 25AA512-I/P-ND 512K (64Kx8) CMOS Serial : 3.30 1.81 1.74 
25C080-I/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V (;6Stme7OMmeTO 25AA512-I/SM-ND an aut poe Sorta EEROM: Pate a 
-/SN- i nd. Temp. 1. Le i i E 
FER SATE | ick ica CHS Sara EeSeGeT tat va psben se 25AA512-V/SN-ND 512K (64Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V* 325 179 1.72 
25AA160A-I/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 95 50 48 25L0512-1/MF-ND 512K (64Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25AA160A-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 90 48 46 Ind. Temp. 2.5V* NEW!.. 3.85 212 2.04 
25AA160A-I/ST-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 98 52 50 25L0512-1/P-ND 512K (64Kx8) CMOS Serial E , Ind. Temp. 2. 3.30 1.81 1.74 
25AA160B-I/MS-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 98 52 50 25L0512-1/SM-ND 512K (64Kx8) CMOS Serial EEPROM, 
25AA160B-I/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 95 850 48 Ind. Temp. 2.5V* NEW!.. 3.30 1.81 1.74 
25AA160B-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 90 48 46 25LC512-I/SN-ND 512K (64Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* eyeay are Sire 
25AA160B-I/ST-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 98 52 50 25L0512T-I/SNCT-ND ick ee ee ali CEEROM agar aguas 
25L0160/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V . T4077 ~74 ne emp ae ie : : “ 
25L.C160/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM 2.5V . 1 7 72 oa aia ig) 912K (64Kx8) CMOS Serial E 
25LC160-1/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 140 77 74 Ind. Temp. 2.5V* NEW!.. 5676.01/3,300 
25LC0160-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 1.38 75 72 25AA1024-I/MF-ND 1M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 6105)9/31339)3120 
25LC160A-I/MS-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 98 52 50 25AA1024-1/P-ND 1M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 5.50 3.02 2.90 
25LC160A-I/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 95 50 .48 25AA1024-I/SM-ND 1M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 5.50 3.02 2.90 
25LC160A-I/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 90 48 46 25LC1024-V/MF-ND 7M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 6.05 3.33 3.20 
25LC160A-I/ST-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 98 52 50 25L61024-1/P-ND 1M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 5.50 3.02 2.90 
25LC160B-I/MS-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 98 52 50 25LC1024-I/SM-ND 1M (128Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V* 5.50 3.02 2.90 
25LC160B-I/P-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 95 50.48 * RoHS Compliant (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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RoHS Compliant Parts Available 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
3 Wire Interface Q3C46AT-OTTR-ND | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 

H i z ind. Temp. 4.5V-5.5V 600.00/3,000 
Sayan lone GMOS Sorel EEPROM BV-e ay een 93C46AX-I/SN-ND 4K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.6V.... 3821 20 
93AA46-V/SN-ND 4K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 93046B-/MS-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp.4.5V-5.5V..8-MSOP 45 25 24 

Ind. Temp. 1.8V-5.5V 78 43 AI 93C46B-I/ST-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 
Q3AA4GAT-VMCCT-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V 8-TSSOP 452524 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V 59 «5348 93C46BT-I/MCCT-ND | 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5' ‘59° «53 AB 
93AA46AT-I/MCTR-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 93C46BT-I/MCTR-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V 924.00/3,300 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V 924.00/3,300 93C46BT-I/OTCT-ND 1K (64x16) cms Seral EEPROM, - 

af x nd. Temp. 4.5V-5.5' : 38 34 

See Antena ree) EM @ eh mM Q3C46BT-I/OTTR-ND —_| 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 
Q3AA46AT-VOTTR-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V 600.00/3,000 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V 600.00/3,000 93046C-/MS-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 
93AA46AX-I/SN-ND 4K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V. 50 27 26 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 38°21 «20 93C46C-1/P-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 
3AA46BT-VMCCT-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5 A525 24 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 59 53 «48 93C46C-I/SN-ND 1K (128x8 or 64x16) C! 
Q3AA46BT-I/MCTR-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V A323 28 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V 924.00/3,300 93C46C-I/ST-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 
Q3AA46BT-V/OTCT-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V MO Bf 2 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V 423834 93C46CT-I/MCCT-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 
Q3AA46BT-V/OTTR-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMO Ind. Temp. 4.5V-5.5 GD ky Sy 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V 600.00/3,000 Q3C46CT-I/MCTR-ND | 4K (128x8 or 64x16) C 
Q3AM46CT-/MICCT-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V.. 990.00/3,300 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V 62 55 50 SAASGA-1MS-ND 2K (256x6) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.0V 302726 
Q3AA46CT-V/MCTR-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 93AA5GA-I/P-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 45.2524 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V 990.00/3,300 93AA56A-I/SN-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 143) 23) 20 
93AA46A-I/MS-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 93AA56AT-I/MCCT-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 62 p05) 00) 
18V-55V... 45° 252A Q3AA56AT-I/MCTR-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 990.00/3,300 
93AA46A-I/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 93AA56AT-I/OTCT-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 48 43.39 
1.8V-5.5V 43°°«203~«O Q3AA56AT-/OTTR-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 660.00/3,000 
93AA46A-I/SN-ND 4K (128x8) 93AA56B-//MS-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 50 27 26 
1.8V-5.5V.... Se) PE BD 93AA56B-I/SN-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 43° «2322 
93AA46A-I/ST-ND 4K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 93AA56B-1/ST-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 50.27 26 
1.8V-5.5V.... 45.2524 Q3AAS6BT-I/MCCT-ND | 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 62.55 50 
93AA46B-I/P-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 93AA56BT-I/MCTR-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 990.00/3,300 
43° «223SCO2e Q3AA56BT-V/OTCT-ND | 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 48 4339 
93AA46B-I/SN-ND Q3AA56BT-V/OTTR-ND _| 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V. 660.00/3,000 
BV-5.5V... a) BY 93AA56C-I/MS-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 
93AA46B-1/ST-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. ind. Temp. 50.27 26 
1.8V-5.5V.... A525 24 93AA56C-I/P-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM 
93AA460-1/MS-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, A525 24 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 50 27 26 93AA56C-I/SN-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM 
93AA46C-I/P-ND 4K (128x8 or 64x16) CMO: Ind. Temp. AS e232? 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 45° (252A 93AA56C-1/ST-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPR 
93AA46C-I/SN-ND 4K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 50 27 26 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V A3 Bey ey 93AA56CT-I/MCCT-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 
93AA46C-1/ST-ND 4K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V ® 8 & 
Ind. Temp. 1.8V-5.5V. 50 27 26 Q3AA56CT-/MCTR-ND — | 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 
93LC46/P-ND m (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V. 80. 45 «43 Ind. Temp. 1.8V 8-DFN 990.00/3,300 
93LC46A/P-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V . 4 23 2 93AA56/SN-ND 2K (256x8 or 128: SOIC 8B BAG 
93LC46A/SN-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V-5.5V.. 38° «2120 93LC56/P-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM 2.5 Dip 90 50 4B 
93LC46A-I/MS-ND K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V..8-MSOP 45.2524 93LC56/SN-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM 2.5 SOIC 88 «4846 
93L046-//SN-ND TK (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 93LC56-1/P-ND Bt (esx Serie CMOS Serial EEPROM, Sor se ai 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V 8S0IG 78 48 . Temp. 2. : 50. 
OBL C46B-7MIS-ND TK (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V..8-MISOP 45.25 24 Cee ea oh (enexs On 1d 
93L.C46B-/P-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V......8-Dip 43 23 22 Ind. Temp. 2.5V 884846 
93L.C46B-I/SN-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V....8-SOIC 38 21 .20 93LC56A/P-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V AB 25.24 
93LC46B-I/ST-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 93LC56A/SN-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM 2.5V 43 2322 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V A 25h 93LC56A-I/MS-ND 2k (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 50.27) 26 
93LC46B/P-ND 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 2.5V-5.6V 1 oD 93L.C56A-I/P-ND 2k (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 45.2524 
93LC46B/SN-ND K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 2 5V-5.5V a Baa 93LC56A-I/ST-ND 2k (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 50.2726 
Q3LC46BT-I/MCCT-ND — | 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V’. 59 «5348 Q3LC56AT-I/MCCT-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V $2 58 50 
93LC46BT-I/MCTR-ND — | 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V . 924.00/3,300 Q3LCS6AT-I/MCTR-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 990.00/3,300 
93LC46BT-V/OTCT-ND | 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Q3LC5GAT-V/OTCT-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 48 43 «39 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V mb 6 m4 Q3LC5GAT-/OTTR-ND _| 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 660.00/3,000 
93LC46BT-V/OTTR-ND | 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 93LC56C-I/MS-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V 600.00/3,000 Ind. Temp. 2.5V 50 meee 7aeee26 
Q3LC46BT-V/SNCT-ND | 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V....8-SOIC 42 38  .34 93LC56C-I/P-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 
Q3LC46BT-I/SNTR-ND | 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V-5.5V .... 8-SOIC 660.00/3,300 Ind. Temp. 2.5V A525 2A 
93LC46BT-V/STCT-ND __| 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 93L.C56C-I/SN-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V 8-TSSOP 5045 Ind. Temp. 2.5V AS tee 2322 
Q3LCA6BT-I/STTR-ND | 1K (64x16) CMOS Serial EEPROM, 93LC56C-I/ST-ND 2K (256x8 or 128 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V 8-TSSOP 600.00/2,500 Ind. Temp. 2.5V 50 27 26 
93LC46C-7MS-ND TK (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Q3LCS6CT-/MCCT-ND | 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 50 27 26 Ind. Temp. 2.5V : 62 55 50 
93LC46C-1/P-ND 1K (128x8 or 64x16) CM 93LC56CT-I/MCTR-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 45 2524 Ind. Temp. 2.5V 990.00/3,300 
93LC46C-//SN-ND 4K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 93L.C56B/P-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V. 45 252A 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 43° «2322 93L.C56B/SN-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V. 43 23 «20 
93LC46C-I/ST-ND 4K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 93L.C56B-I/MS-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 50.27 26 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V 50 27 «26 93L.C56B-I/P-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 45 2524 
93LC46CT-V/MCCT-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, 93L.C56B-I/SN-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 43 2322 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V 62 55 50 93L.C56B-I/ST-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 50.2726 
93LC46CT-V/MCTR-ND | 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEPROM, Q3LC56BT-I/MCCT-ND | 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 62 55 50 
Ind. Temp. 2.5V-5.5V. 990.00/3,300 93LC56BT-I/MCTR-ND | 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 990.00/3,300 
93LC46A-1/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5 iy kp Q3LCS6BT-VOTCT-ND | 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. a 
93LC46A-I/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5V...... esole 38120 S3LCS6BT-VOTTR-ND _ | 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 660.00/3,000 
93LC46A-I/ST-ND 4K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 93C56B-1/P-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 45. «252A 
Ind. Temp 2.5V-5.5V. 45 252A 93C56B-I/SN-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 0) GES 
Q3LC4GAT-I/MCCT-ND | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5 5953 B 93C56B-I/ST-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. EY Be AB 
Q3LC46AT-I/MCTR-ND | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp 2.5V-5.5' 924.00/3,300 93C56BT-I/MCCT-ND —_| 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 62 55 50 
93LC46AT-V/OTCT-ND —_| 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Q3C56BT-I/MCTR-ND | 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 990.00/3,300 
Ind. Temp 2.5V-5.5 42 38 34 Q3C56BT-I/OTCT-ND —_| 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 48 4339 
Q3LC46AT-VOTTR-ND | 1K (128x8) CMOS Sel i Q3C56BT-/OTTR-ND _| 2K (128x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 660.00/3,000 
Ind. Temp 2.5V-5.5V. 600.00/3,000 93C56A-/MS-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 50 7 26 
93C46A-/MS-ND TK (128x8) CMOS Serial EEPROM, 93C56A-I/P-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 45.2524 
Ind. Temp. 4.5V-5.5V ‘ 45 252A 93C56A-V/SN-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 43 23° 20 
93C46A-1/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V . USER) 93C56A-I/ST-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V £500 27,26 
93C46A-I/SN-ND 4K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V.. 28 2) Q3C56AT-I/MCCT-ND | 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V of 
93C46A-I/ST-ND 14K (128x8) CMOS Serial EEPROM, 93C56AT-I/MCTR-ND 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 990.00/3,300 
Ind. Temp. 4.5V-5.5V 45 252A Q3C56AT-I/OTCT-ND ——_| 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 48 4339 
Q3C46AT-I/MCCT-ND | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V.. ‘59° «538 Q3C56AT-VOTTR-ND _| 2K (256x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 660.00/3,000 
Q3C46AT-I/MCTR-ND | 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V-5.5V . 924.00/3,300 93C56C-/MS-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 
Q3C46AT-I/OTCT-ND —_| 1K (128x8) CMOS Serial EEPROM, ind. Temp. 5V 50.27 26 
Ind. Temp. 4.5V-5.5V. 42 38.34 (Continued) 
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RoHS Compliant Parts Available 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
93LC76C-I/P-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V 68 if 8E 
93LC76C-I/SN-ND 8K (1024x8 or 512x 

Ind. Temp. 2.5V 63 eke) ERI 
93LC76C-I/ST-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V 70 3393 
93LC76CT-I/MCCT-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V 87 78 70 


93LC76CT-I/MCTR-ND 


8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 
Ind. Temp. 2.5V 


1353.00/3,300 


93LC76AT-I/OTCT-ND 8K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V. 70 63 57 
93LC76AT-I/OTTR-ND 8K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V.. 990.00/3,000 
93LC76BT-I/OTCT-ND 8K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V.. 70 Ty? 
93LC76BT-I/OTTR-ND 8K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V.. 990.00/3,000 
93C76AT-I/OTCT-ND 8K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V.. 70 6ST 
93C76AT-I/OTTR-ND 8K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V.. 990.00/3,000 
93C76BT-I/OTCT-ND 8K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V.. 70 (Gomes? 
93C76BT-I/OTTR-ND 8K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V.. 990.00/3,000 
93C76C-I/MS-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V 70 ack) eye 
93C76C-I/P-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V 68 ae 28h) 
93C76C-I/SN-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V 63 ek) EE 
93C76C-I/ST-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V .. e 70 a9) 3h 
93AA86AT-I/OTCT-ND 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 78 10 63 
93AA86AT-I/OTTR-ND 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1110.00/3,000 
93AA86BT-I/OTCT-ND 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V... SOT-23-6 78 10 63 
93AA86BT-I/OTTR-ND 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V... SOT-23-6 1110.00/3,000 
93AA86C-I/MS-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V 78 43 AN 
93AA86C-I/P-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V 1G) A139 
93AA86C-I/SN-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V 70 39 «37 
93AA86C-I/ST-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V 78 43 AN 
93AA86CT-I/MCCT-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V 95 Ak) if 
93AA86CT-I/MCTR-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CM 

Ind. Temp. 1.8V 1452.00/3,300 
93LC86-I/SN-ND 16K (2Kx8 or 1Kx16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V a 1.40 7774 
93LC86AT-I/OTCT-ND 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V OT-23-6 78 10 63 
93LC86AT-I/OTTR-ND 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V..... SOT-23-6 1110.00/3,000 
93LC86BT-I/OTCT-ND 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V... SOT-23-6 78 10 63 
93LC86C-I/MS-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V 18 43 AN 
93LC86C-I/P-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V 3 Al 39 
93LC86C-I/SN-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V 70 39 SY 
93LC86C-I/ST-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V 18 43 AN 
93LC86CT-I/MCCT-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V 95 Akh aif 
93LC86CT-I/MCTR-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V 1452.00/3,300 
93C86AT-V/OTCT-ND T6K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V.....SOT-23-6 78 70 63 
93C86AT-I/OTTR-ND 16K (2048x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V...... SOT-23-6 1110.00/3,000 
93C86BT-I/OTCT-ND 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V... SOT-23-6 78 70 63 
93C86BT-I/OTTR-ND 16K (1024x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 4.5V... SOT-23-6 1110.00/3,000 
93C86C-I/MS-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V 18 43 AN 
93C86C-I/P-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V 3 Al 39 
93C86C-I/SN-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V 10 ack) ye 
93C86C-I/ST-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V 18 43 (AN 
93C86CT-I/MCCT-ND 16K (2048x8 or 1024x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 4.5V 95 ach a 
93C86CT-I/MCTR-ND 16K (2048x8 or 1024x16) C 

Ind. Temp. 4.5V 1452.00/3,300 


Cypress 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each * 
1 25-100 


Asynchronous SRAM — RoHS Compliant 


CY7C109D-10VXI 
CY7C109D-10ZX! 
CY7C199D-10VXI 
CY7C199D-10ZXI 
CY7C199D-10ZXIT 


428-2010-5-ND|1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 10nS. 
428-2011-ND |1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 10n: 
428-1954-5-ND|256K-Bit, 32Kx8, Power Down, 10nS. 
428-2013-ND |256K-Bit, 32Kx8, Power Down, 10nS 
428-2014-1-ND|256K-Bit, 32Kx8, Power Down, 10nS 


3.04 243 1.89 
3.04 2.43 1.89 
1.79 1.70 1.44 
2.03 1.62 1.22 
Za Ue 


CY7C1006D-10VX! 
CY7C1007D-10VX! 
CY7C1009D-10VXI 
CY7C1010DV33-10ZSXI 
CY7C1011DV33-10ZSXI 


428-2002-5-ND|1M-Bit, 256Kx4, Power Down, 10n: 
428-2003-5-ND|1M-Bit, 1Mx1, Power Down, 10nS. 
428-1959-5-ND|1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 10n: 
428-1960-ND |2M-Bit, 256Kx8, Power Down, 10nS.. 
428-1962-ND |2M-Bit, 128Kx16, Power Down, 10nS. 


5.50 440 3.72 
18.75 17.50 16.25 
3.60 288 2.24 
4.20 3.36 2.84 
473 3.78 2.94 


CY7C1018DV33-10VXI 
CY7C1019D-10VX! 
CY7C1019D-10ZSxI 
CY7C1019DV33-10BVX! 
CY7C1019DV33-10VXI 


428-1963-5-ND|1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 10n: 
428-1964-5-ND|1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 10n: 
428-1965-ND |1M-Bit, 128Kx8, Power Down, 10nS. 
428-2004-ND |1M-Bit, 128Kx8, 3.3V, Power Down, 10nS 
428-1966-5-ND|1M-Bit, 128Kx8, 3.3V, Power Down, 10nS 


288 231 1.80 
3.04 243 1.89 
3.04 243 1.89 
2.88 2.31 1.80 
288 2.31 1.80 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
93C56C-I/P-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 5V 45 25.24 
93C56C-I/SN-ND 2K (256x8 or 128x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 5V 43 we 22 
93C56C-I/ST-ND 2K (256x8 or 128x16) CM H 

Ind. Temp. 5V.... P50) Pe) 
93AA66BT-I/MCCT-ND ae (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V -DFN 67 60 54 
93AA66BT-I/MCTR-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V -DFN 1023.00/3,300 
93AA66/P-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM 1.8V -Dip 90 50 48 
93AA66/SN-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM 1.8' 88 48 46 
93AA66A-I/MS-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 53 29° 28 
93AA66A-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 50 pel} 
93AA66A-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 45 25.24 
93AA66A-I/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 53 29 28 
93AA66AT-I/MCCT-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 67 60 54 
93AA66AT-I/MCTR-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 1023.00/3,300 
93AA66AT-I/OTCT-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 50 45 41 
93AA66AT-I/OTTR-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 720.00/3,000 
93AA66B-I/MS-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 53 29.28 
93AA66B-I/P-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 50 27.26 
93AA66B-I/SN-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. A5 25.24 
93AA66B-I/ST-ND (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 53 29.28 
93AA66BT-I/OTCT-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 50 45 41 
93AA66BT-I/OTTR-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1. 720.00/3,000 
93AA66C-I/MS-ND K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 53 29.28 
93AA66C-I/P-ND K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 50 L226: 
93AA66C-I/SN-ND K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 45 26 24 
93AA66C-I/ST-ND K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 53 29.28 
93AA66CT-I/MCCT-ND K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 67 60 54 
93AA66CT-I/MCTR-ND K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 1023.00/3,300 
93LC66/P-ND K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V 90 50 48 
93LC66/SN-ND K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V 88 48 46 
93LC66C-I/MS-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V £58) 29 28 
93LC66C-I/P-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V -50 wr 226 
93LC66C-I/SN-ND 4K (512x8 or 256x16) CM H 

Ind. Temp. 2.5V A5 25.24 
93LC66C-I/ST-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V 208) 29.28 
93LC66CT-I/MCCT-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V . .67 60 .54 
93LC66CT-I/MCTR-ND AK (512x8 or 256x 

Ind. Temp. 2.5V 1023.00/3,300 
93LC66A/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 50 2726) 
93LC66A/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 45 25.24 
93LC66A/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM 2.5 53 29.28 
93LC66A-I/MS-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 53 29.28 
93LC66A-I/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 50 P2726) 
93LC66A-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 45 26° 24 
93LC66A-I/ST-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 53 29.28 
93LC66AT-I/MCCT-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 67 60.54 
93LC66AT-I/MCTR-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 1023.00/3,300 
93LC66AT-I/OTCT-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 50 45 AL 
93LC66AT-I/OTTR-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5 720.00/3,000 
93LC66B/P-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V 50 eG 
93LC66B/SN-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM 2.5V 45 25.24 
93LC66B-I/MS-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 53 2928 
93LC66B-I/P-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 50 ep eli} 
93LC66B-I/SN-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 45 25.24 
93LC66B-I/ST-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 53 29 © .28 
93LC66BT-I/MCCT-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 67 60 54 
93LC66BT-I/MCTR-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 1023.00/3,300 
93LC66BT-I/OTCT-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 50 45 AI 
93LC66BT-I/OTTR-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 2.5V 720.00/3,000 
93C66C-I/MS-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 5V 158) 29.28 
93C66C-I/P-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 5V -50 wr 226 
93C66C-I/SN-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 5V 45 25.24 
93C66C-I/ST-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 5V. p58) 29 28 
93C66CT-I/MCCT-ND 4K (512x8 or 251 

Ind. Temp. 5V 67 60 54 
93C66CT-I/MCTR-ND 4K (512x8 or 256x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 5V.... 1023.00/3,300 
93C66B-I/MS-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 53 29.28 
93C66B-I/P-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 50 pot meeees| 
93C66B-I/SN-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 45 25.24 
93C66B-I/ST-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 53 29 © .28 
93C66BT-I/MCCT-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 67 60.54 
93C66BT-I/MCTR-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 1023.00/3,300 
93C66BT-I/OTCT-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 50 45 AL 
93C66BT-I/OTTR-ND K (256x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 720.00/3,000 
93C66A-I/MS-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 53 29.28 
93C66A-I/P-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 50 27.26 
93C66A-I/SN-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 45 26 224 
93C66AT-I/MCCT-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 67 60 54 
93C66AT-I/MCTR-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 1023.00/3,300 
93C66AT-I/OTCT-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V. 50 45 41 
93C66AT-I/OTTR-ND K (512x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 5V 720.00/3,000 
93AA76AT-I/OTCT-ND K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 70 ay! 
93AA76AT-I/OTTR-ND K (1024x8) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 990.00/3,000 
93AA76BT-I/OTCT-ND K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 10 163) 57) 
93AA76BT-I/OTTR-ND K (512x16) CMOS Serial EEPROM, Ind. Temp. 1.8V 990.00/3,000 
93AA76C-I/P-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 68 Aye ah 
93AA76C-I/SN-ND 8K (1024x8 or 512x1 6) CMOS Serial EEPROM. 

Ind. Temp. 63 OmecS 
93AA76CT-I/MCCT-ND 8K (1024x8 or 512x1 6) CM 

Ind. Temp. 87 E78) en0) 
93AA76CT-I/MCTR-ND 8K (1024x8 or 512x1 6) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 1.8V 1353.00/3,300 
93LC76C-I/MS-ND 8K (1024x8 or 512x16) CMOS Serial EEPROM, 

Ind. Temp. 2.5V 10 ee gy 


CY7C1019DV33-10ZSXI 
CY7C1020D-10VX! 
CY7C1020D-10ZSx! 
CY7C1020DV33-10VXI 
CY7C1020DV33-10ZSXI 


428-1967-ND |1M-Bit, 128Kx8, 3.3V, Power Down, 10nS 
428-1968-5-ND|512K-Bit, 32Kx16, Power Down, 10nS 
428-1969-ND |512K-Bit, 32Kx16, Power Down, 10nS... 
428-2005-5-ND|512K-Bit, 32Kx16, 3.3V, Power Down, 10nS 


428-1970-ND |512K-Bit, 32Kx16, 3.3V, Power Down, 10nS ...44-TSOP 


2.88 2.31 1.80 
425 341 265 
425 341 265 
448 280 2.56 
3.60 288 2.24 


(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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SRAM (Continued) 


Cypress Digi-Key Price Each * Cypress Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
BD Oval Fae) MBit 64x16, Power Dawn, 10n8. 320 28 1 CY7C433-10JXC 428-1763-5-ND| 4Kx9, Async. Parallel-Cascade FIFO, 10nS*.....32-PLCC 10.58 9.87 9.17 
i -1972- Bit, : »10ns. ; : : CY7C4201V-15AXC | 428-1757-ND | 256x9, 3.3V Sync. FIFO, 15nS*. 32-TOFP 9.68 9.03 8.39 
CY7C10210V33-10BVx!| 428-2006-ND |1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power Down, i0n 270 216 1.68 cv7c420s-10ac | 428-1207-ND | 26x18, Sync. FIFO, 1008... BATOEP PRESET 
CY7C1021DV33-10VXI| 428-1973-5-ND| 1M-Bit, 64Kx16, 3.3V, Power Down, 10nS 270 216 1.68 Cy704225-15Axc | 428-1758-ND | 1kx18, Sync. FIFO, 15nS*. 6A-TOFP 1673 1561 1450 
aN ON ee IMEI, 6AKH16. SSV, Power Dow, 10n8 a ae ue CY7C4225V-15ASXC_| 428-1714-ND | 1Kx18, 3.3V Sync. FIFO, 15nS*. 4-STOFP 16.73 15.61 14.50 
7 Se cae q piel aerate : : : CY7C4231V-15JXC | 428-1759-5-ND| 2Kx9, 3.3V Sync. FIFO, 15nS* 32-PLCC 18.36 14.69 12.40 
BUTE SET UAC, aaa NCI SOKCLS, 3.2, Low Power, Power artaaneers CY7C4235V-15ASC | 428-1222-ND | 2Kx18, 3.3V Sync. FIFO, 15nS 4-STOFP 19.77 1846 17.14 
CY7C1041D-10VXI | 498-1975-5-ND| 4M-Bit, 256Kx16, LP. Power Down, 10nS 640 612 490 CY7C4235V-15ASXC | 428-1715-ND | 2Kx18, 3.3V Sync. FIFO, 15nS*. 64-STOFP 19.80 18.48 17.16 
7 es fat i CY7C4241V-15JG | 428-1224-ND | 4Kx9, 3.3V Sync. FIFO, 15nS.. 32-PLCG 16.32 15.24 14.15 
CY7C1041D-10ZSXI_ | 428-1923-ND |4M-Bit, 256Kx16, Adj., Power Down, 10nS . 710 6.75 5.70 cyredoasytzasxc: WOAMRARIGN aka 3 3V cure FIFO. 1ans STOR? MOSH MO RG OHL? 
CY7C1041DV33-10BVXI| 428-1976-ND |4M-Bit, 256Kx16, 3.3V, Power Down, 10nS 510 4.08 3.45 po OE yn, ene" d : ! 
CY7C1041DV33-1 0VXI) 428-1977-5-ND| 4M-Bit, 256Kx16, 3.3V, Power Down, 10nS 510 4.08 3.45 CY7C4251-15AC BAS NOY BKx9, Sync. FIFO, 16n8 .. 32-TOFP 18.53 17.29 16.06 
CY7C1041DV33-10ZSXI) 428-1921-ND |4M-Bit, 256Kx16, 3.3V, Power Down, 10nS Mas Bek 8G CY7C4251-15AXC_ | 428-1761-ND | 8Kx9, Sync. FIFO, 15nS*... 32-TOFP 17.93 16.73 15.54 
CY7C1046D-10VXI | 428-1978-5-ND/4M-Bit, 1Mx4, Power Down, 10nS.... 640 512 4.32 CY7C4251V-15AXC__ | 428-1762-ND | 8Kx9, 3.3V Sync. FIFO, 15n 32-TOFP 17.93 16.73 15.54 
CY7C1046DV33-1 0VXI| 428-1979-5-ND|4M-Bit, 1Mx4, 3.3V, Power Down, 10nS 640 5.12 4.32 
CY7CTO49D-10VXI | 428-1980-5-ND|4M-Bit, 512Kx8, Power Down, 10nS. 640 5.12 4.32 
CY7C1049CV33-15VXC | 428-1737-ND |4M-Bit, 512Kx8, 3.3V, Low Power, BUFFERS 
Power Down, 15nS.. 5.30 4.24 3.58 
CY7C1049DV33-1 0VXI) 428-1981-5-ND| 4M-Bit, 512Kx8, 3.3V, Power Down, 10n 510 4.08 3.45 Cypress Digi-Key Price Each 
CY7C1049DV33-10ZSX!| 428-1982-ND |4M-Bit, 512Kx8, 3.3V, Power Down, 10nS 510 4.08 3.45 Part No. Part No. Description 1 25 100 
CY7C1061AV33-10BAXI| 428-2007-ND |16IM-Bit, 1Mx16, 3.3V, Power Down, 10nS......60-FBGA 45.00 42.00 39.00 : 766054 * 
CY7C1061AV33-102XC | 428-1983-ND |16M-Bit, 1Mx16, 3.3V; Power Down, 10nS ...54-TSOP 29.70 27.72 25.74 EYRE TH (RBeREEEIEING| Soro Dey purer 33 nema Recatck terme 
CY7C1061AV33-10ZXI | 428-1984-ND |16M-Bit, 1Mx16, 3.3V, Power Down, 10nS . 2970 27.72 25.74 ean ; * f i y 
: CY2305SXI-1 428-1792-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback’ 1.96 157 1.22 
CY7C1061AV33-122XC | 428-1985-ND |16M-Bit, 1Mx16, 3.3V, Power Down, 12nS . 2970 27.72 25.74 : ees fi 
d CY2305SI-1H 428-1349-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback . SOIC 228 182 137 
CY7C1069AV33-102XC | 428-1986-ND |16M-Bit, 2Mx8, 3.3V, Power Down, 10nS 2970 27.72 25.74 cyeageexcs1 Bose een 2, . 
- = 5 ar - -1768-5- ‘ero Delay Buffer 3.3V External Feedback’ 3.34 2.68 2.26 
CY7CT0G9AV33-10ZXI | 428-1987-ND |16M-Bit, 2Mx8, 3.3V, Power Down, 10nS 2970 27.72 2574 : eae z = 
: errs oa CY2308SXC-2 428-1769-5-ND| Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback*..... 16-SOIC. 310 248 210 
CY7C1383D-133AXC | 428-1848-ND |18M-Bit, 512Kx36, 3.3V........... 30.08 28.07 26.07 
f eS, Bh CY2308ZI-1H 428-1355-ND | Zero Delay Buffer 3.3V External Feedback......16-TSSOP 4.50 3.60 2.80 
CY7C1399BN-12VXC | 428-1988-5-ND|256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Low Power, 12nS. 1.85 148 1.15 
2 ‘< iy 7 CY2309SC-1 428-1365-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback .. 16-SOIC 2.72 218 1.70 
CY7C1399BN-12VXI | 428-1989-5-ND|256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Low Power, 12nS 1.85 148 1.15 
‘ oat ai CY2309ZXC-1H 428-1793-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback*....16-TSSOP 4.95 3.96 3.08 
CY7C1399BN-127XC | 428-1990-ND |256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Low Power, 12nS. 2.05 1.64 1.23 
CHTCTSUOBNSZXI| 408-1907-ND |Z5GK-BIL. 32KxB-3.3V- Low Power 15nS ae FRITS CY2309ZI-1H 428-1370-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Internal Feedback......16-TSSOP_ 4.88 3.91 3.04 
CY7C1399BNL-12ZXC | 428-1992-ND |256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Low Power, 12nS 278 2.22 1.67 CY7B991-7JC pacaterGaNey Clock Butter TTL Out... S2-PLCG 8.95 8.06 7.15 
CY7C1399BNL-15VXC| 428-1993-5-ND|256K-Bit, 32Kx8, 3.3V, Low Power, 15nS. 278 2.22 167 CY7B991-7JXC 428-1717-5-ND) Clock Buffer TTL Out 32-PLOC 11.25 10.13 8.98 
‘Synchronous SRAM CY7B991V-2UXC 428-1718-5-ND| Clock Buffer 3.3V 32-PLCC 15.00 14.00 13.00 
CY7B991V-7XC 428-1770-5-ND| Clock Buffer 3.3V 32-PLCC 11.25 1013 8.98 
CY7C01347G-133AXC | 428-1741-ND 128Kx36, 3.3V Sync. Pipe SRAM* ..100-TOFP 10.10 8.08 6.82 W256H 428-1399-ND | Clock Buffer 3.3V 28-SSOP 3.04 2.43 1.89 
CY7C1352G-133AXC | 428-1739-ND |256Kx18, 3.3V NoBL™ Sync. Pipe SRAM* ...100-TOFP 10.10 8.08 6.82 
CY7C1355B-100AG | 428-1501-ND |256Kx36, 3.3V NoBL™ 
Sync. Flow Through SRAM 100-TOFP 14.28 12.86 11.40 CLOCK 
CY7C1355C-133AXC | 428-1862-ND |256Kx36, 3.3V NoBL™ Sync. SRAM 100-TOFP 16.08 14.48 12.84 GENERATORS 
CY7C1370DV25-167AXG| 428-1633-ND |512Kx36, 2.5V NOBL™ Sync. Pipe SRAM* ...100-TOFP 30.08 28.07 26.07 as Digi-Key PATS ERC 
CY7C1371D-100AXC | 428-1631-ND |512Kx36, 3.3V NoBL™ Sync. oa 
i Part No. Part No. Description 1 25 100 
Flow Through SRAM* 100-TOFP 30.08 28.07 26.07 
CY7C1380D-167AXC | 428-1629-ND |512Kx36, 3.3V Sync. Pip 100-TOFP 30.08 28.07 26.07 CY2292FXC 428-1745-5-ND| Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 270 216 1.83 
CY7C1382D-167AXC | 428-1632-ND |512Kx36, 3.3V Sync. Pipe SRAM* 100-TOFP 30.08 28.07 26.07 CY22800FXC 428-1809-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 191 174 1.49 
CY7C1386D-167AXC | 428-1740-ND | 18M-Bit, 512Kx36/1M-Bilx®, 3.3 CY22800FXC-001A | 428-1810-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
Pipe DCD Sync. SRAM* 100-TOFP 40.10 32.08 27.07 CY22800FXC-002A | 428-1811-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 3.41 2.79 
CY7C1463AV33-133AXC | 428-2026-ND |36M-Bit (1Mx36/2Mx18/512Kx72) NoBL™ CY22800FXC-003A | 428-1812-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 3.41 2.79 
Sync. Flow Through SRAM* .. 100-TOFP 72.00 67.20 62.40 CY22800FXC-004A | 428-1813-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 2.79 
Dual Port SRAM CY22800FXC-005A | 428-1814-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
: 7788- Bi CY22800FXC-006A | 428-1815-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 3.41 2.79 
CYPCOOBA-2OAKG SAI CeaNEg)128K-Bit, 16Kx8, Async. Power : CY22800FXC-007A | 428-1816-ND | Clock Generator Sync. Prog, 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
Down, 20nS* .. .64-TOFP 22.05 20.58 19.11 7 
CY7C006A-20JC 428-1142-ND |128K-Bit. 16Kx8, Asyne. g8-PLCC 2205 20.58 19.11 CY22800FXC-008A | 428-1817-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 3.41 2.79 
CY7COO9V-15AXC | 428-1786-ND | 1M-Bit, 128Kx8, 3.3V, Async. CY22800FXC-009A | 428-1818-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 2.79 
Power Down, 15nS* .. 100-TOFP 72.00 67.20 62.40 CY22800FXC-010A | 428-1819-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V* . 4.03 3.41 2.79 
CY7CO24-15AXC 728-1789-ND |64K-Bit, 4Kx16, SV, Async. CY22800FXC-011A | 428-1820-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 2.79 
Power Down, 15nS* 100-TOFP 23.70 22.12 20.54 CY22800FXC-012A | 428-1821-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V* .. 403 3.41 2.79 
CY7CO24AV-25AC | 428-1155-ND |64K-Bit, 4Kx16, 3.3V, CY22800FXC-013A | 428-1822-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 4.03 3.41 2.79 
Power Down, 25nS 100-TOFP 16.35 15.26 14.17 CY22800FXC-014A | 428-1823-ND | Clock Generator Sync. Prog. PLL 3.3V*. 403. 341 279 
CY7CO24AV-25AXC | 428-1790-ND |64K-Bit, 4Kx16, 3.3V, Async. CY22800FXC-015A | 428-1824-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 4.03 341 2.79 
Power Down, 25nS* 100-TOFP 16.35 15.26 14.17 CY22800FXC-016A | 428-1825-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V* .. 403 341 2.79 
CY7CO25AV-20AXC | 428-1752-ND |128K-Bit, BKx16, 3.3V, Async. Power Down CY22800FXC-017A | 428-1826-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 2.79 
Interrupt, Busy, 20nS* 100-TOFP 27.90 20.95 18.55 CY22800FXC-018A | 428-1827-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 3.41 2.79 
CY7CO26A-20AXC | 428-1753-ND |256K-Bit, 16Kx16, Async. CY22800FXC-019A | 428-1828-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 2.79 
Down, 20nS* ... 100-TOFP 38.00 28.50 25.30 CY22800FXC-020A | 428-1829-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
CY7CO27V-15AXC | 428-1754-ND |512K-Bit, 32Kx16, 3.3V, Async. CY22800FXC-021A | 428-1830-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 2.79 
Power Down, 15nS ~-100-TOFP 65.80 _ 49.35 43.76 CY22800FXC-022A | 428-1831-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 4.03 341 2.79 
CY7C028-15AC 428-1443-ND SRAM 64Kx16, Async. Power Down, 12nS.....100-TQFP 72.30 67.48 62.66 CY22800FXC-023A | 428-1832-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 3.41 2.79 
CY7COZBV-ISAXC |) 428-1755-ND UM BIE Ot 18, Sie syncs Se eaten CY22800FXC-024A | 428-1833-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
ower Down, 15m TESTE SIL CY22800FXC-025A | 428-1834-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 3.41 279 
GYTCTSI-SSIG APES UG SHI, THB, Asya ee mar cre CY22800FXC-026A | 428-1835-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
CWICISEDEE aati aan aoe Reyes Saar ia : : CY22800FXC-027A | 428-1836-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 4.03 341 2.79 
tans Access™ NEW. Wea Gch AoE CY22BOOFXC-026A 428-1837-ND Clock Generator Sync. Prog. SPLL 3.30", 403 3.41 2.79 
cy7cog269v-12AC | 428-1183-ND |256K-Bit, 16Kx16, 3.3V. Sync CY22800FXC-029A | 428-1838-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 2.79 
Cae en CY22800FXC-030A | 428-1839-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 279 
cyrensz7e-tonc «MERRION Siok ote aokcl, ore. geMods Senate CY22800FXC-031A | 428-1840-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 3.41 279 
Power Down. 248 97.95 35.42 32.89 CY22800FXC-032A | 428-1841-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 2.79 
CYTOOSSTSA-TOAC | DBASE ND TO4N-BIt, Akai, Sync. Power : : : CY22800FXC-033A | 428-1842-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 3.41 2.79 
Down 12nS. 400-TOFP 16.50 15.40 14.30 CY22800FXC-034A | 428-1843-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403. 341 2.79 
CYD09S18V18-200BBXC| 428-2034-ND /9M-Bit, 512Kx8. FullFlex™ Synchronous SDR CY22800FXC-035A | 428-1844-ND | Clock Generator Sync. Prog. 3PLL 3.3V*. 403 341 2.79 
Dual-Port SRAM* NEW!.. 256-FBGA 163.50 152.60 141.70 CY22800FXC-036A —_| 428-1845-ND | Clock Generator Sync. . 3PLL 3.3V* 403 341 2.79 
CYDO9S36V18-200BBXC | 428-2035-ND /9M-Bit, 256Kx36, FullFlex™ Synchronous SDR CY22381FC 428-1388-ND Black Ganaraloy Syn Eo MnGemeat 
Dual-Port SRAM* NEW!.. 256-FBGA 163.50 152.60 141.70 i E : k 
CYD16516V18-200BBAXG| 428-2036-ND | 18M-Bit, 1Mx18, FullFiex™ Synchronous SDR CY22381FXC 428-1742-ND | Clock Generator Sync. 
Dual-Port SRAM* NEW...... sevssun-256-FBGA 201.60 188.16 174.72 iapeanete Heed Ebeene 5 3.80 3.04 2.57 
— Z - -9-| lock Generator sync. 
Low Power SRAM —'RoHS ‘Compliant 3PLL3.3V* 16-TSSOP 420 336 284 
CY6264-70SNXC | 428-1785-ND ]64K-Bit, 8Kx8, Power Down SRAM -28-S0IC 445 420 350 CY22393EXC 428-1744-5-ND| Clock Generator Syne 
CY62128ELL-45SXI | 428-1941-5-ND |1M-Bit, 128Kx8 SRAM -32-SOIC 3.62 290 2.26 : 
It 3PLL 3.3V* 16-TSSOP 5.20 4.16 3.51 
GVG212RELL-ASZAL PAP aaoug) MBI, 126, SY Power PE a aon aay Wwasctt1-16H 428-1402-ND | Clock Generator Frequency Mod. SSCG, 
CY62148ELL-45ZSxI | 428-1804-ND |4M-Bit, 512Kx8, Power Down SRAM 32-TSOP_ 7.95 7.55 6.30 wana Le tata na cea ers Se mere 7.70 6.16 5.20 
CY62167DV30LL-55BVXI| 428-2041-ND |16M-Bit, 1Mx16, SRAM NE 8-VFBGA 1050 945 8.38 PEE ae aa ‘Mes OR) AG 
CY62167DV30LL-55ZXI) 428-1860-ND |16M-Bit, 1Mx16, SRAM... 48-TSOP 13.95 13.25 11.05 : ! : : 
CY62256NLL-70PXC | 428-2037-5-ND |256K-Bit, 32Kx8, 5V, Power 
Down SRAM NEW! o0...oo.o..ccccccecscssseeeseeene 28-Dip 2.59 207 1.61 MEL 
CY62256NLL-70SNXC | 428-2039-5-ND |256K-Bit, 32Kx8, 5V, Power Aim INTERFACE 
Down SRAM NEW!................ -28-SOIC 2.25 180 1.40 el 
CY62256VNLL-70SNXI| 428-2001-5-ND|256K-Bit, 32Kx8, Power Down SRA -28-S0IG 2.25 180 1.40 Digi-Key ae Price Each 
Nonvolatile SRAM — RoHS Compliant BartiNo} Dosetlntiony J) 3) 
CYT4B101K-SP35XC_| 428-2027-5-ND | 1M-Bit, 128Kx8, nvSRAM, RTC, 35nS.. 7B-SSOP 27.06 25.26 23.46 ATA2516-6AQYCT-ND | ASIC IR Receiver, 4.5V ~ 5.5V* Ay ee Aes) 
CY14B101L-SP35XC | 428-2028-5-ND |1M-Bit, 128Kx8, nvSRAM, 35nS 48-SSOP 24.53 22.89 21.26 ATA2516-6AQYTR-ND | ASIC IR Receiver, 4.5V ~ 5.5V* 5805.00/5,000 
CY14B101L-SZ35XC | 428-2029-5-ND |1M-Bit, 128Kx8, nvSRAM, 35nS .32-SOIC 23.63 22.05 20.48 ATAG660-TAPY 19CT-ND | High Speed CAN Transceiver* 1.08 1.00 87 
CY14B256K-SP35XC | 428-2030-5-ND |256K-Bit, 32Kx8, nvSRAM, RTC, 35nS 48-SSOP 17.52 16.36 15.19 ATA6660-TAPY 19TR-ND | High Speed CAN Transceiver 865.00/1,000 
CY14B256L-SP35XC | 428-2031-5-ND |256K-Bit, 32Kx8, nvSRAM, 35n 48-SSOP 14.96 13.96 12.97 ATA6830-PKHCT-ND Intelligent Stepper Motor Driver 479 4.02 3.35 
CY14B256L-SZ35XC_| 428-2032-5-ND |256K-Bit, 32Kx8, nvSRAM, 35n .32-SOIC_ 1476 13.78 12.80 * RoHS Compliant (Continued) 
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MEL Digi-Key Price Each 
AIMEL INTERFACE (Continued) Part No. Description 1 25 100 
= = AT25020A-10TU-2.7-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 58.46 42 
Digi-Key we Price Each AT25020AN-10SU1.8-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1. St 48 43 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 AT25020AN-10SU2.7-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 2. 45 43.39 
ATA6830-PKHTR-ND Intelligent Stepper Motor Drive 12936.00/4,000 AT25020AY110YU1.8-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1. 88 50.38 
B10011S-MFPG1CT-ND | CAN Transceiver... 5.25 4.40 3.66 AT25040A-10PU-1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1: 60 «56 St 
B10011S-MFPGIY74CT-ND | CAN Transceiver* 514 412 3.47 AT25040A-10PU-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* .. 54 50.46 
B10011S-MFPG3Y74CT-ND | CAN Transceiver* 549 4.40 3.42 AT25040A-10TU-1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*.. 64 «6155 
B10011S-MFPG3Y74TR-ND_| CAN Transceiver* 12688.00/4,000 AT25040A-10TU-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 60 54 49 
16816-TIQCT-ND Dual Hex Output Driver with Serial Input Control 6.30 5.28 4.40 AT25040AN-10SU1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V iGOWeEOOheee oi 
16817-TKOTR-ND Dual Triple DMOS Output Driver with Serial AT25080-10P1-1.8-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 264 223 1.98 
Input Control . 8004.00/4,000 AT25080A-10PU-1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 69 4.65 «59 
16818-TUQCT-ND Triple Half-Bridge DMOS Output Driver AT25080A-10PU-2.7-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 62 58 53 
with Serial Input Control 2.92 2.45 2.04 AT25080A-10TU-1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* fe i) 8) 
T6818-TUS-ND Triple Half-Bridge DMOS Output Driver AT25080A-10TU-2.7-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* Te Goeeea 7, 
with Serial Input Control 3.23 270 2.25 AT25080AN-10SU1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 69 65 59 
16819-TBOCT-ND Dual Triple DMOS Output Driver with Serial AT25080AN-10SU2.7-ND_| 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 62 58 53 
Input Control senate 297 249 2.07 AT25160A-10PU-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 7m TAmmGT) 
16819-TBOTR-ND Dual Triple DMOS Output Driver with Serial AT25160A-10PU-2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 70 66 .60 
Input Control 8004.00/4,000 AT25160A-10TU-1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V’ 84° «79°71 
U68158M-MFL-ND Dual Hex DMOS Output Driver with Serial AT25160A-10TU-2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V’ ms ail 
Input Control 6.02 5.04 4.20 AT25160AN-10SU1.8-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 79 MEN Ae 
AT25160AN-10SU2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V’ 70.66 60 
AT25320A-10PU-1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V' Cr ye a 
MEL AT25320A-10PU-2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V’ 82 78 70 
A MEL SERIAL EEPROMs AT25320A-10TU-1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V’ 97 8693 84 
a : AT25320A-10TU-2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V’ 95 84.84 76 
Digi-Key - Price Each AT25320AN10SU-1.8-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V’ 92 87 78 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 AT25320AN-10SU2.7-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*... EQ a 2 
2-Wire Serial Interface EEPROMs — RoHS Compliant AT25640A-10PU-1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V¥.. 702 96 86 
AT24C11T-10TU-1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V B-TSSOP 38 —d2SD ATZS640A710PU-27-ND. | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V% oo oon 
AT24C01B-PU-ND K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. Dip 34.2628 AT25640A-10TU-1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 1.09 1.02 92 
AT24C01BN-SH-B-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V B-SOIG 26 «2523 ATZSGS0A-10TU-2:7-NDI) 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V OL S28 
AT24C01B-TH-B-ND K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 8-TSSOP 37.28.24 AT25640AN-10SU1.8-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 1.02 96 86 
ATDAGOOBIDIRNT K (056x8) Serial EEPROM 1.8V to 5 5V “eDIp B42 AT25640AN-10SU2.7-ND_| 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*.. 88 85 77 
‘AT24C02B-TH-B-ND K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V Sissop 453530 AT25128A-10PU-1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V* 150 141 127 
AT24CO2BN-SH-B-ND K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 8SOIG 6.343229 AT25128A-10PU-2.7-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2. 1.34 1.26 1.14 
AT24HCO2B-PU-ND K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V Dip 644838 AT25128A-10TU-1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1. 1.61 1.51 1.37 
AT24HC02B-TH-B-ND K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 8-TSSOP 45 3530 AT25128A-10TU-2.7-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2. 1.45 1.36 1.28 
AT24HCO2BN-SH-B-ND K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 8SOIG 36 3532 AT25128AN-10SU1.8-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1. 1.50 1.41 1.27 
‘AT24C04-10TU-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V B-TSSOP 1.15. 1.11 1.01 UII eBANIDSUS2VeNDR| 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2. ee Ue 
AT24C04A-10PU-1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V -Dip 1.10 1.08 98 AT25256A-10PU-1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.08 1.95 1.76 
AT24C04A-10PU-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7 to 5.5V. -Dip 98 95 87 AT25256A-10PU-2.7-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2. 186 1.74 1.58 
AT24C04A-10TU-1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 2A eet tizaeetlOg AT25256A-10TU-1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1. 2.23 2.09 1.89 
AT24C04A-10TU-2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 1.08 1.05 95 AT25256A-10TU-2.7-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2. 2.01 1.88 1.70 
AT24CO4AN-10SU1.8-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 1.06 1.03 94 AT25256AN-10SU1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1. 2.08 1.95 1.76 
AT24CO4AN-10SU2.7-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V ‘94 «92-83 AT25256AN-10SU2.7-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2. 1.86 1.74 1.58 
AT24C04Y6-10YH-1.8CT-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V ‘575550 AT25256AW-10SU1.8-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 1. 2.38 2.16 2.02 
AT24CO8A-10PU-1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 55V. 446A ILZSZOBAWALOSUEHND]| 256K (32Kx8) Serlal EEPROM, 2. TSS Rat AB 6A 
AT24C08A-10PU-2.7-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V.. ‘44 (4138 AT25F512AN10SU2.7-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2. 1.08 7775 
AT24C08A-10TU-1.8-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 59 50 .45 AT25FS010N-SH27-B-ND | 1M (128Kx8) SPI Serial Flash Memory, 2.7V to 3.6V* 1.16 90.81 
AT24CO8A-10TU-2.7-ND_ | BK (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 5745 4t AT25F2048N10SU2.7-ND | 2M (262Kx8) SPI Serial Flash Memory, 2.7V to 3.6V* 153146 1.05 
A are en ‘ tHKe8} Bate Snes: i ID oy . ae a al AT25F4096W-10SU-2.7-ND | 4M (524Kx8) SPI Serial Flash Memory* eA EAE 
is Y fs er ial pi 10 9. “ . J a re = 5 
AT24COBAYG-10YH-1.8CT-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 43 43 39 3-Wire Serial Interface EEPROMs — RoHS Compliant 
AT24C08AY6-10YH-1.8TR-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 1930.00/5,000 ES Sai 8-ND its (eaxiey eal saa iy ie aay a oh oH 
AT2UCTGAY6-10VH-1.8CT-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V 69 67 61 aa, eee pO a : : : 
AT24C16AY6-10YH-1.8TR-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM. 1.8V to 5.5V 3050.00/5,000 AT93C46E-TH-B-ND 1K (64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 3930.26 
AT24C16B-PU-ND 46K (2kx8) Serial EEPROM. 1.8V to 3.6V ie ae AT93C46EN-SH-B-ND _| 1K (64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. (ose 
AT24C16B-TH-B-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 56 46 42 AT93C46-10SU-2.7-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5' 64 48 36 
AT24C16BN-SH-B-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 43 AL 38 AT93C46D-PU-ND 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 34 26.23 
AT24C16BY6-YH-TCT-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 61 59 «54 AT93C46D-TH-B-ND 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5) 37 28.24 
SHI 16K (24) Sorel EEPROM, 1 8V 1 3.6 270000/5,000_ ] prgacaspYe-YH-TCTAD | 1K (128x8 o 6ox16) Serial EEPROM: 18 to 880 a 38 
-YH-TCT- , 1.8V to 5. 4 
ACS EU ND ae oor taka) Soe Oey ueey 3 eee as AT93C46DY6-YH-TTR-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5 1600.00/5,000 
AT2AC32CN-SH-B-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM. 1.8V to 36V 35S AT93C46Y6-10YH-1.8CT-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5' 40.38 35 
AT24C32CY6-YH-TCT-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 67 65 59 AT93C56A-10PU-1.8-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 42 39 = 36 
AT24C32CY6-YH-TTR-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 2950.00/5,000 AEE ae ea ok totes Be ioneieh Sara EEEROM ay ee 0 8 oe 
E -71_.8-| I 10-1 XS OF x" eral ay 0 9. ie F, Fe 
ree TORU eae oe taka) Serta eae iy eee ae ey os AT93C56A-10TU-2.7-ND | 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 52 39 «34 
AT24C64C-PU-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 36V > 660 55 AT93C56A-10SU-1.8-ND_| 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 42 39 «36 
AT24C64C-TH-B-ND 64K (BKx8) Serial EEPROM. 1.8 to 3.6V 73°«65 59 AT93C56AY6-10YH-1.8CT-ND| 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. A 40 37 
AT2ACB4C-TH-TCT-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM. 1.8V to 3.6V 676859 AT93C56AY6-10YH-1.8TR-ND| 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 1810.00/5,000 
AT24C64C-TH-TTR-ND _| 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 2950.00/5,000 AT93C66A-10PU-1.8-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 48 AG 42 
AT24C64CN-SH-B-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V Gy oh Ge AT93C66A-10PU-2.7-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 43 AL 38 
AT24C64CN-SH-TCT-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V is ee) AT93C66A-10TU-1.8-ND | 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 58 50 45 
AT24C64CN-SH-TTR-ND_ | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 2120.00/4,000 asco aaa Ae (eo or rat Serial EEPROM, un to 5.5V. 560 45 
e A 7 \- -1.8- 512x8 or 256x16) Serial , 1.8V to 5.5V. AB 46 42 
Hee ee Or arab 128k ie Serial EEPROM ey taseV eS a OS eee AT93C66A-10SU-2.7-ND_| 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 43° A138 
AT24C128B-TH-B-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V ‘7 O87 79 AT93C66AY6-10YH-1.8CT-ND| 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 43 4238 
AT24C128BN-SH-B-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 36V a4] AT93C66AY6-10YH-1.8TR-ND| 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V. 1895.00/5,000 
AT24C128BY6-YH-TCT-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 154 1.21 99 AT93C86A-10PU-1.8-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V.. 54 52 47 
AT24C128BY6-YH-TTR-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 4200.00/5,000 AT93C86A-10PU-2.7-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 53 52 47 
AT24C128W-10SU2.7-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 29 108 .86 nace OTT ee 1et Tonics ari0oacieh le SEA ey af 2 Py 
7 ‘al ea x8 OF x’ erial pied 10 o.9V.. rl f . 
ne Pele a BOK edRch See RO Ley tay Bee ee en AT93C86A-10SU-1.8-ND | 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM. 1.8V to 5.5V. ‘60 «5853 
AT24C5128-PU-ND 312k (64Kx8) Serial EEPROM, 1 8V to 3.6V 176 162 447 AT93C86A-10SU-2.7-ND_| 16K (2048x8 or 1024x16) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V. 53. 6247 
AT24C512B-PU25-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.5V to 3.6V 1.74 1.44 1.31 ‘A .200” Body Width 
AT24C512B-TH-B-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 1.78 173 158 
AT24C512B-TH25-B-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.5V to 3.6V 1.76 156 1.42 
AT24C512BN-SH-TCT-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 1.76 1.44 1.31 Alm SECURE MEMORY 
AT240512BN-SH-TTR-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 5240.00/4,000 — 
AT24C512BN-SH25-TCT-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.5V to 3.6V 1.74 139 1.26 Digi-Key Price Each 
AT24C512BN-SH25-TTR-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.5V to 3.6V 5040.00/4,000 Part No Deserintian Pkg jer er 
AT24C512BW-SH-B-ND | 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 1.8V to 3.6V 1.81 168 1.52 : ra : 
AT24C512BW-SH25-B-ND| 512K (64Kx8) Serial EEPROM, 2.5V to 3.6V 178 1.62 1.47 ‘ryptomemory 
AT24C1024BW-SH25-B-ND | 1M (128Kx8) Serial EEPROM, 2.5V to 3.6V. 368 3.00 273 AT88SCO104C-PU-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 76 6963 
AT34C028-10TU-1.7-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.7V. caer Omae AT88SC0104C-SU-ND _| 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 67 6155 
AT34C02BY6-10YH-1.7CT-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.7V. Ayo al 2G) AT88SC0204C-PU-ND —_| 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 104 94.86 
SPI Serial Interface EEPROMs AT88SC0204C-SU-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*.. 67 6155 
= AT88SC0404C-PU-ND | 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*.. 104 9486 
AT25010A-10PU-1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 45 4339 i 
AT25010A-10PU-2.7-ND_ | 1K (128x8) Serial EEPROM, 27V to 55V*. 43 39 «35 AT88SCO404C-SU-ND _| 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 67 15S 
AT25010A-10TU-1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. ‘58742 AT88SCO808C-PU-ND | 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 1.04.94 86 
AT25010A-10TU-2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 56 42 38 AT88SC0808C-SU-ND__| 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 676155 
AT25010AN-10SU1.8-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 45° 43.39 AT88SC1616C-PU-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*.. {04 9486 
AT25010AN-10SU2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 4339 35 AT88SC1616C-SU-ND __| 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V* 67 6155 
AT25020A-10PU-1.8-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. B48 CAB AT88SC3216C-PU-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V 148 134 1.22 
AT25020A-10PU-2.7-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 45° 43.39 AT88SC3216C-SU-ND | 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*.. 1.39 1.26 1.15 
AT25020A-10TU-1.8-ND | 2K (256x8) Serial EEPROM, 1.8V to 5.5V*. 60 51 46 * RoHS Compliant (Continued) 
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Digi-Key 
Part No. 


Description Pkg. 


Price Each 
1 25 100 


AT27C080-90JU-ND 


8M (1Mx8) CMOS EPROM 90nS OTP* 


15.03 11.68 10.00 


Digi-Key = Price Each AT27C080-90PI-ND 8M (1Mx8) CMOS EPROM 90nS OTP 13.55 10.52 9.01 
Part No. Description 125100 AT27C080-90TU-ND 8M (1Mx8) CMOS EPROM 90nS OTP 15.67 12.18 10.43 
AT88SC6416C-PU-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 148 134 1.22 
AT88SC6416C-SU-ND _| 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 2.7 to 5.5V*. 116.89 81 
ATS8SC12876C-PU-ND | 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 55V*. Dip 1.48 1.34 1.22 Alm PARALLEL 
AT88SC12816C-SU-ND _| 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. B-SOIC 1.39 1.26 1.15 SS EEPROM 
AT885C25616C-PU-ND | 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7Vto 5.5V*. BDip 148 134 1.22 Digi-Key Price acho 
AT88SC25616C-SU-ND _| 256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V to 5.5V*. 8SOIC 1.39 1.26 1.15 Part No. Description Pky. 1 25 = 100 
AT88SC-DK1-ND. Development Kit for AT88SC Family... — 54.23 —- — ha a 
AT88SC25616C-DK-ND | Cryptomemory Smartcard Development Kit 299.95 Parallel EEPROM: Battery-Voltage (2.7 to 3.6V) 
AT88SC25616C-EK-ND | Cryptomemory Evaluation Kit.... 99.95 —_ a AT28BV16-25JC-ND 16K (2Kx8) 2.7V EEPROM, 250nS 32-PLCC 3.87 2.60 2.35 
AT28BV16-25SC-ND 16K (2Kx8) 2.7V EEPROM, 250nS 24-SOIC 4.30 2.85 2.55 
AT28BV64B-20JU-ND | 4K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS*. 32-PLCC 9.46 640 5.70 
AME EPROMS AT28BV64B-20PC-ND —_| 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 28-Dip 21.50 14.50 13.00 
AULA AT28BV64B-20PI-ND | 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 28-Dip 946 640 5.70 
anes ES AT28BV64B-20SI-ND | 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 28-SOIC 9.68 6.55 5.85 
Potiey ieee rE 4 eS AT28BVG4B-20TC-ND | 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 28-TSOP 21.72 14.65 13.15 
: P g. AT28BV64B-20TU-ND | 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 28-TSOP 9.68 6.55 5.85 
Low Power Battery Voltage EPROMS AT28BV64B-25SU-ND _| 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 250nS*. 28-SOIC 7.45 6.55 5.85 
AT27BV256-70JU-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP* .. 32-PLCC 365 3.05 2.60 AT28BV256-20JU-ND | 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS*. 32-PLCC 9.25 6.20 5.60 
AT27BV256-70TU-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP*.. 28-TSOP 4.80 4.00 3.40 AT28BV256-20PC-ND | 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 28-Dip 25.16 16.95 15.21 
AT27BV512-70JU-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP... B2PLCC «450 375 3.20 AT28BV256-20PI-ND | 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 28-Dip 9.25 6.20 5.60 
AT27BV512-70TU-ND __| 512K (64Kx8) CMOS EPROM 2.7V 70nS OTP* 28-TSOP 5.10 4.25 3.65 IZEBV 200,205 UFND iis) 206K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200n8% 28-SOIC 9.46 6.35 5.70 
‘AT27BV010-90JU-ND w (128Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP* "32-PLCC 5.05 4.20 3.60 AT28BV256-20TU-ND _| 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS*. 28-TSOP 9.46 6.35 5.70 
AT27BV010-90TU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP* 32-TSOP 6.04 4.70 4.02 Parallel EEPROM: Low-Voltage (3.0 to 3.6V) 
AT27BV1024-90JI-ND M (64Kx16) CMOS EPROM 2.7V 90nS OT! 44-PLCC 559 434 3.72 AT28LV010-20JU-ND 1M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS* 49.24 33.20 29.76 
AT27BV1024-12JI-ND M (64Kx16) CMOS EPROM 2.7V 120nS 0 A4-PLCC 5.05 3.93 3.36 AT28LVO10-20PC-ND | 4M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS. 89.44 60.30 54.10 
AT27BV1024-90VI-ND | 1M (64Kx16) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP 40-VSOP 6.67 5.18 4.43 AT28LV010-20PI-ND 4M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS. 49.24 33.20 2976 
AT27BV020-90JU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP* “32PLCC 6.97 5.82 4.98 AT28LV010-20TU-ND __| 1M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS* 49.45 33.30 29.86 
AT27BV020-90TU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP* 32-TSOP 8.15 6.32 5.41 Parallel EEPROM: Standard Voltage (5.0V) 
AT27BV040-12JI-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP. .32-PLCC 8.60 668 5.72 AT28C64B-15JU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS*. 32-PLCC 4.95 3.35 3.00 
AT27BV040-12TI-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP 32-TSOP 9.25 7.18 6.15 AT28C64B-15PU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS*. 28-Dip 495 335 3.00 
AT27BV040-12VI-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP 32-VSOP 9.25 7.18 6.15 AT28C64B-15SU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS*. 58-SOIC. 516 350 315 
Low Power Low Voltage EPROMS AT28C64B-15TU-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS*. 28-TSOP 516 3.50 3.15 
AT27LV256A-90JI-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP. “32-PLCC 3.12 240 2.05 AT28HC64B-70JI-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 32-PLCC 9.46 6.40 5.70 
AT27LV256A-70RC-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP. .28-SOIC 3.55 2.75 2.35 AT28HC64B-70PI-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 28-Dip 9.46 6.40 5.70 
AT27LV256A-70RI-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP. .28-SOIC 3.76 2.95 2.50 AT28HC64B-70SC-ND —_| 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 28-SOIC 21.72 14.65 13.15 
AT27LV256A-70TI-ND —_| 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP. 28-TSOP 4.09 3.20 2.70 AT28HC64B-70SI-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 28-SOIC 9.68 6.55 5.85 
AT27LV256A-90TI-ND —_| 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP. 28-TSOP 3.66 2.85 2.45 AT28HC64B-70TC-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 28-TSOP 21.72 14.65 13.15 
AT27LV256A-90TU-ND _ | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP 28-TSOP 3.20 265 2.30 AT28HC64B-70TI-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 28-TSOP 9.68 6.55 5.85 
AT27LV512A-90JU-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP 32-PLCC 3.65 3.05 2.60 AT2BHC64B-70PC-ND__| 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 28-Dip 21.50 14.50 13.00 
AT27LV512A-90TU-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP*.. 28-TSOP 4.25 3.55 3.05 AT28HC64B-90JU-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 32-PLCC 7.10 4.80 4.30 
AT27LV520-90XU-ND __ | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP* 20-TSSOP 4.58 3.56 3.05 AT28HC64B-90PU-ND —_| 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 28-Dip 7.10 4.80 4.30 
AT27LVOIOA-70JU-ND | 1M (128Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP* 32-PLC0. 540 4.55 3.90 aa eee y one (eras) ey aay Hot peat, ae eS 2 ae 
AT27LVO10A-70TU-ND | 1M (128Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP* 32-TSOP 5.76 4.47 3.83 (8kx8) 2 gh speed, = : nee 
AT27LV010A-90JI-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP... 32-PLCC 4.73 3.70 3.15 AT28HC64B-12JU-ND | 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, tans 5.16 3.50 3.15 
AT27LVO2OA-QOTI-ND | 2M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP 32-1S0P 6.77526 4.50 ATZSHCOSBS12SU:NDI| 64K (8Kx8) SV EEPROM, High Spesd, 12008 5.38) 3.65" 3:80 
-15JU- * 42 5.00 450 
AT27LVO20A-90VI-ND | 2M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OT! 32-VSOP 6.77 5.26 4.50 AT2SCO56=1S1U-ND Gy) 256K (32Kx8) SV EEPROM, 150nS* G 
AT27LVO20A-12JU-ND | 2M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 120nS OTP* 32-PLCG 5.94 4.96 4.24 AT28C256-15PU-ND 256K (32Kx8) SV EEPROM, 150nS* 7.63 9.15 4.65 
AT27LVO20A-12TU-ND | 2M (256Kx8) CMOS EPROM 3.0V 120nS OTP* . 32-TSOP 7.03 5.46 4.67 AT28C256-15SU-ND 256K (32Kx8) SV EEPROM, 150nS* 7.63 9.15 4.65 
AT27LVOAOA-SOJU-ND | 4M (512Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP* 32PLCC 959 745 6.38 AT26C256-1STU-ND! | 256K (32Kx8) SV EEPROM, 150nS 763) 5:15" 4165 
AT28C256E-15JU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 892 6.00 5.40 
AT27LVO40A-90TU-ND | 4M (512Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP* 32-TSOP 10.23 7.95 6.81 ‘ 
AT27LVO40A-12VI-ND | 4M (512Kx8) CMOS EPROM 3.0V 120nS OTP 32-VSOP 8.60 6.68 5.72 PTeBGZSR Egle gt img 256K (32Kx8) SV EEPROM, 150n8 Bil BE Bes 
: : Bases AT28C256E-15SU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 8.92 6.00 5.40 
5V EPROMS AT28C256E-15TU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 892 6.00 5.40 
AT27C256R-45JU-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 32-PLCC 3.47 2.90 2.48 AT28C256EF-15JU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, 150nS* 21.29 14.40 12.90 
AT27C256R-45RI-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP. .28-SOIC 3.40 264 2.26 AT28C256F-15JU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS 892 6.00 5.40 
AT27C256R-45TC-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP. 28-TSOP 1.29 101 86 AT28C256F-15SU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS 8.92 6.00 5.40 
AT27C256R-45TU-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 28-TSOP 4.07 3.40 2.91 AT28C256F-15PU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS 871 585 5.25 
AT27G256R-70JU-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 32-PLCC 290 242 207 AT28C256F-15TU-ND _| 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS 8.92 6.00 5.40 
AT27C256R-70PU-ND —_| 256K (32Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* ip 290 242 2.07 AT28HC256-70JI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 7onS 7419 9.55 8.60 
AT27C256R-70RU-ND | 256K (32Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 3.00 2.50 2.14 AT2BHC256-70PC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 45.15 30.45 27.30 
AT276256R-70TI-ND __| 256K (32Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP. 2.96 247 2.12 AT28HC256-70PI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 14.41 9.70 870 
AT270512R-45JU-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 3.70 3.09 2.65 AT28HC256-70SI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 1441 9.70 8.70 
AT270512R-45PI-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45ns OTP. 316 264 2.26 AT28HC256-70TC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 45.37 30.60 27.45 
AT270512R-45RU-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 3.80 3.18 2.72 AT2BHC256-70TI-ND _| 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 1441 9.70 8.70 
AT270512R-45TU-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 4.30 3.59 3.08 AT2BHC256-90JU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 7064 7.20 645 
AT270512R-70JU-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 32-PLCC 3.13 261 2.24 AT28HC256-90PU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 10.86 7.30 6.55 
AT270512R-70PU-ND | 512K (64Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 28-Dip 3.13 261 2.24 AT28HC256-90SU-ND _| 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 10.86 7.30 6.55 
AT27C512R-70RU-ND. 512K (64Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* .28-SOIC 3.28 «2.70 2.31 AT28HC256-12JU-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS* 7.85 5.25 4.70 
AT270512R-70TI-ND __| 512K (64Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP. 28-TSOP 3.16 2.64 2.26 AT28HC256-12PU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM High Speed. 120nS* 308 540 485 
AT27C516-45JI-ND 512K (32Kx16) CMOS EPROM 45nS OTP AGPLCC 430 3.34 2.86 AT28HC256-12SU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS* 8.06 5.40 4.85 
AT27C516-45VI-ND 512K (32Kx16) CMOS EPROM 45n$ OTP. 40-VSOP 5.38 4.18 3.58 AT2BHC256-12TU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS* 8.06 5.40 4.85 
AT27C010-45JU-ND im (128Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* B2PLCC 495 413 3.54 AT28HC256E-90JU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS*... 12.69 850 7.65 
AT27C010-45PU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 495 413 3.54 AT28HC25GE-90PU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS* 1247 8.35 7.50 
AT27C010-45TU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 45nS OTP* 495 413 3.54 AT28HC256E-90SU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 12.69 8.50 7.65 
AT27C010-70JU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 414 3.46 2.96 AT28HC256E-90TU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 12.69 8.50 7.65 
AT27C010-70PU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 414 3.46 2.96 AT28HC256F-90JU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS* . 32-PLCC 1269 850 7.65 
AT27C010-70TU-ND M (128Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 474 3.96 3.39 AT28HC256F-90PU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS* . 28-Dip 12.69 850 7.65 
AT2701024-45JU-ND M (64Kx16) CMOS EPROM 45nS OTP* A&PLCC 5.54 463 3.96 AT28HC256F-90SU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS* . 28-SOIC 12.69 850 7.65 
AT27C61024-45PI-ND M (64Kx16) CMOS EPROM 45nS OTP 40-Dip 5.06 4.23 3.62 AT28HC256F-90TU-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS* . 28-TSOP 12.69 8.50 7.65 
AT27C1024-45VI-ND M (64Kx16) CMOS EPROM 45ns OT! 40-VSOP 6.30 4.89 4.19 AT2BHC256F-12JC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120n! 32-PLCC 29.03 19.55 17.51 
AT2701024-70JU-ND M (64Kx16) CMOS EPROM 70nS OTP* A4-PLCC 4.74 3.96 3.39 AT2BHC256F-12SI-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120n! 9.35 6.30 5.65 
AT2701024-70PU-ND M (64Kx16) CMOS EPROM 70nS OTP* 40-Dip_ 4.74 3.96 3.39 AT28C010-12JU-ND TM (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS*. 29.24 19.70 17.70 
AT27C020-55JU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 55nS OTP* B2-PLCC 6.05 5.05 4.33 AT28C010-12PI-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS. 29.24 19.70 17.70 
AT27C020-55PU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 55nS OTP* 32-Dip 6.05 5.05 4.33 AT28C010-12TI-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS. 31.24 19.85 17.80 
AT27C020-55TI-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 56nS OTP... 32-TSOP 5.80 4.84 4.15 AT28C010-12TU-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS*. 29.46 19.85 17.80 
AT27C020-90JU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP* 32-PLCC §.25 4.38 3.75 AT28C010-15JU-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS*. 27.95 18.85 16.90 
AT27C0020-90PU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP* 32-Dip 5.25 4.38 3.75 AT28C010-15PU-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS*. 27.95 18.85 16.90 
AT27C020-90TU-ND M (256Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP* 32-TSOP 5.85 488 4.18 AT28C010-15TU-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS*. 28.17 19.00 17.05 
AT2702048-55JI-ND M ({28Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP A4PLCC 600 5.01 4.29 AT28C010E-12PI-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS. 31.93 21.55 19.30 
AT2762048-90JI-ND M (128Kx16) CMOS EPROM 90nS OTP A4-PLCC 5.30 4.43 3.79 AT28C010E-12TC-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS. 58.37 39.35 35.25 
AT2762048-55PI-ND M (128Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP 40-Dip 6.20 5.18 4.43 AT28C010E-12TI-ND M (128Kx8) 5V EEPROM, 120nS. 32.14 21.70 19.45 
AT2762048-90PI-ND M (128Kx16) CMOS EPROM 90nS OTP 40-Dip 550 459 3.93 
AT2762048-55VC-ND M (128Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP 40-VSOP 7.20 559 4.79 
AT2762048-90VI-ND M (128Kx16) CMOS EPROM 90nS OTP 40-VSOP_ 6.77 5.26 4.50 Alm FLASH 
‘AT27C040-70JU-ND M (612Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 32-PLCO 7.66 6.40 5.48 oo. MEMORY 
AT27C040-70PU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 32-Dip 7.66 6.40 5.48 Dickey Price Each 
AT27C040-70TU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP* 32-TSOP 8.26 6.90 5.91 Part No. Geseqaten Pkg. 1 «25100 
AT27C6040-90JU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP* .32-PLCC 7.09 5.92 5.07 
AT27C040-90PU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM S0n$ OTP* 32-Dip 7.09 5.92 5.07 Flash Memory: Single-Voltage 
AT27C040-90TU-ND M (512Kx8) CMOS EPROM 90n$ OTP* 2-TSOP 7.69 642 5.50 (1.65V to 1.95V) Read and Write — RoHS Compliant 
‘AT27C4096-55JI-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP A4PLCC 7.70 643 5.51 AT49BV640D-70CU-ND | 64M (4Mx16) 3V Flash, 70nS. 48-CBGA 6.67 5.18 4.43 
AT27C4096-55PI-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 55nS OTP 40-Dip 7.90 6.60 5.65 AT49BV642D-70TU-ND 64M (4Mx16) 2.7V Flash, 70nS 48-TSOP 6.34 4.93 4.22 
AT2704096-90JU-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 90nS OTP* . ‘4-PLCC 8.01 6.68 5.72 AT49BV642DT-70TU-ND _| 64M (4Mx16) 2.7\ Flash, 7OnS 48-TSOP 6.19 4.95 4.45 
AT27C4096-90PU-ND M (256Kx16) CMOS EPROM 90nS OTP* . 40-Dip 8.01 6.68 5.72 * RoHS Compliant (Continued) 
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AME FLASH MEMORY (Continued) Anges 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
AT49SV322A-80CU-ND | 32M (2Mx16/4Mx8) 1.8V Flash, 80nS, 4.05 3.24 2.52 ee ul alee Pawar arrest a io ue iat 
= a a erlal Firmware Vatarlasn, 2. . i p. 
Bash Momory: Battery Voltage AT26F004-SSU-ND 4M Serial Firmware DataFlash, 2.7V* 108 «84 «72 
ingle-Vollage Head and Write AT26F004-SU-ND 4M Serial Firmware DataFlash, 2.7V* .. 1.08 84.72 
AT29BVO10A-12JU-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS* ‘32-PLCC 252 213 1.86 ‘AT45DB011B-CC-ND 1M Serial DataFlash, 2.7V.. 2.15 1.67 143 
AT29BVO10A-12TI-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS 32-TSOP 2.52 213 1.86 AT45DB011B-Cl-ND 1M Serial DataFlash, 2.7V . 228 1.76 1.51 
AT29BVO10A-12TU-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS 32-TSOP 252 213 1.86 AT45DB011B-SU-ND _| 1M Serial DataFlash, 2.7V* 118 92 79 
AT29BVO10A-15JU-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 150nS 32-PLCC 252 243 1.86 AT45DB021B-SU-ND __| 2M Serial DataFlash, 2.7V* 775 1.17 1.00 
AT29BVO10A-15TU-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 150nS*.. 32-TSOP 2.52 213 1.86 AT45DB021D-MH-Y-ND | 2M Serial DataFlash, 2.7V* 1.29 1.00 86 
AT29BV020-12JC-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS 32PLCC 3.31 2.84 247 AT45DB021D-SSH-B-ND | 2M Serial DataFlash, 2.7V* 1.08 84 72 
AT29BV020-12JI-ND 2M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS .32-PLCC 3.31 2.84 2.47 AT45DB021D-SH-B-ND__| 2M Serial DataFlash, 2.7V* 1.08 84.72 
AT29BV020-12TU-ND —_| 2M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 120nS 32-TSOP 3.31 284 2.47 AT45DB081D-MU-ND | 8M Serial DataFlash, 2.7V* 215 167 143 
AT29BV020-15JU-ND | 2M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 150nS*.. .32-PLCC 3.31 2.84 2.47 AT45DB081D-MU-2.5-ND | 8M Serial DataFlash, 2.5V* 215 1.67 1.43 
AT29BV020-15TU-ND —_| 2M (256Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 150nS*.. 32-TSOP 3.31 2.84 2.47 ATASDB081D-SSU-ND___| 8M Serial DataFlash, 2.7V* 183 1.42 1.22 
AT29BVO40A-20JU-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 200nS*. 462 3.99 3.48 A aan ay Ste Pad ae ie es ie 
AT29BV040A-20TU-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 200nS*. 462 399 3.48 AT45DB081D-SU-2.5-ND | 8M Serial DataFlash, 2.5V* ic) 1 i 
AT29BV040A-25TC-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 250nS .... 5.22 4.06 3.48 FRE REIERAIIABIMN IGM Serfal Datariach, 27 ie Lae 
AT29BV040A-25TI-ND | 4M (512Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 250nS .... 4.62 3.99 3.48 PERE EATtRTtIENIA| 16h scvicl DatcElech 2sy" a Ban ALB 
AT49BV040B-JU-ND 4M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS* 763 1.39 1.25 AT45DB161D-SU-ND | 46M Serial Dataflash, 2.7V*. 037 «184 157 
AT49BV040B-TU-ND AWG I2KxB) 27Y Battery. Vallage Heshy 70nS* 1.63 1.39 1.25 AT45DB161D-SU-2.5-ND | 16M Serial DataFlash, 2.5V*. 237 1.84 1.57 
AT49BV040B-VU-ND M (512Kx8) 2.7V Battery-Voltage Flash, 70nS* 1.63 1.39 1.25 AT4SDB161D-TU-ND | 16M Serial DataFlash’ 2.7V*. 258 200 172 
‘AT49BV8192A-11CI-ND BIT (IN ori Dkst6) DV Lae Ser AT45DB161D-TU-2.5-ND_| 16M Serial DataFlash, 2.5V*. 258 2.00 1.72 
Flash, 110nS 18.81 14.35 12.70 AT45DB642D-CNU-ND | 64M Serial DataFlash, Dual, 2.7V* 6.99 543 4.65 
AT49BV802AT-70CU-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 2.65V to 3.6V, 70nS* 2.60 2.03 1.83 AT45DB642D-TU-ND __| 64M Serial DataFlash, Dual, 2.7V* 7.31 5.68 4.86 
AT49BV802D-70CU-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 2.65V to 3.6V, 70nS* 256 191 1.67 
AT49BV802D-70TU-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 2.65V to 3.6V, 70nS* 2.24 167 146 
AT49BV802DT-70CU-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 2.65V to 3.6V, 70nS* 256 191 1.67 Pee aay SDRAM — fol Compliant 
AT49BV802DT-70TU-ND_| 8M (1Mx8 or 512Kx16) 2.65V to 3.6V, 70nS* 2.24 167 1.46 : lls 
AT49BV160D-70TU-ND | 16M (1Mx16) 3V Flash, 70nS*.... 789 1.60 1.45 ISsI Digi-Key Price Each 
AT49BV160DT-70TU-ND_| 16M (1Mx16) 3V Flash, 70nS*.... 1.89 1.60 1.45 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AT49BV163D-70CU-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS*. 237 1.84 157 1$42816100C1-7TL | 706-1016-ND | 143MHz, 16Mb (512Kx16) SDRA .50-TSOPIL 4.20 2.31 1.95 
AT49BV163D-70TU-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS* 1.89 1.60 1.45 1$42S16160B-7BL | 706-1017-ND | 143MHz, 256Mb (4Mx16) SDRAM 54-FBGA 20.63 11.55 9.90 
AT49BV163DT-70CU-ND | 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS* 237 184 157 1$42S16160B-7TL | 706-1018-ND | 143MHz, 256Mb (4Mx16) SDRAM..........54-TSOPI] 14.85 878 7.79 
AT49BV163DT-70TU-ND_| 16M (1Mx16/2Mx8) 3V Flash, 70nS*. 1.89 1.60 1.45 1$42S16160B-7TLITR | 706-1052-1-ND | 143MHz, 256Mb (4IMx16) SDRAM...........54-TSOPII 12.40 899 7.99 
AT49BV320CT-70CU-ND | 32M (2Mxi6) 8V Flash, 70nS* 4053.04 0.59 1$42816160B-7TLITR_| 706-1052-2-ND | 143MHz, 256Mb (4Mx16) SDRAM..........54-TSOPII 10537.88/1,500 
AT49BV320D-70TU-ND | 32M (2Mx16) 3V Flash, 70nS* 997 2.40 2.20 1$42S16400D-7TL 706-1019-ND | 143MHz, 64Mb (1Mx16) SDRAM.. .54-TSOPIL 5.78 3.42 3.03 
aa 26 (eve) 3 Fash Tons 297240 220. | ‘eipsarteoa rsa | 705-1051-ND | 133MNz 512M (aNd) SDRAM NEWT. 90-3GA 25.00 1875 1750 
TROENS 22D IETOGUINEMR| 32M (2Mx1G/4Mx8) 3V Flash, 70nS Sao BGT Be) 1$42832160A-75BL1 | 706-1062-ND | 133MHz, 512Mb (4Mx32) SDRAM NEW!..90-BGA 29.25 2250 21.00 
Flash Memory: Low-Voltage (3.0 to 3.6V) 1$42S32400D-7BL 706-1022-ND | 143MHz, 128Mb (1Mx32) SDRAM 90-FBGA 16.34 9.66 8.57 
Single-Voltage Read and Write 1$42832400D-7TL | 706-1023-ND | 143MHz, 128Mb (1Mx32) SDRAM..........86-TSOPII 13.04 7.71 6.84 
AT29LV256-15TC-ND | 256K (32Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS .. 28-TSOP 3.93 299 262 1$42S32800B-7BL | 706-1024-ND | 143MHz, 256Mb (2Mx32) SDRAM -90-BGA 22.50 13.88 12.23 
AT29LV512-12JU-ND | 512K (64Kx8) 3V Small Sector Flash, 120nS* B2-PLCC 252 1.95 167 eee Oe eG ete (cM (hia) SORAN enor Fe 108 1G 
AT29LV512-12TU-ND | 512K (64Kx8) 3V Small Sector Flash, 120nS* 32-TSOP 252 195 1.67 F -1026- ; ; 54 : ; ; 
AT29LV512-15JU-ND Sak Gea rallseaa tae 150n$* ‘3O-PLCC 259 195 467 1$42S83200B-7TL__| 706-1027-ND__| 143MHz, 256Mb (8Mx8) SDRAM. -54-TSOPII 11.25 815 7.25 
AT29LVO10A-12JC-ND TW (128105) BV Svall Soins Fash, 12008 B2PLCC 252 243 1.86 
AT29LV010A-12JI-ND M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 120nS ‘32-PLCC 252 213 1.86 ; 
AT29LVO10A-12TU-ND | 1M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 120nS*. 32-TSOP 280 217 1.86 Inrccaaren Sion SouuToy, Ine SERIAL EEPROM — Rods Compliant 
AT29LVO10A-15JC-ND | 1M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS 32-PLCC 2.80 2.17 1.86 = 5 
AT29LVO10A-15JI-ND | 1M (128Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS '32-PLCC. «280 217 1.86 ee Dipl Key ae ah 5, fice Eachy 
AT29LV010A-15TC-ND M(t2Bie) 3V Small Sector Flash, 150nS 32-TSOP 280 217 1.86 SAGISEEII FAETIGRESIG| oe CSaaye Nie eTaNTE ATOM : ss 
iS porch oS ee me ay iat | Stee [rele ha) 2 4 
' ; ; : ae te 1S24C04A-26LI 706-1003-5-ND | 4Kb (512x8) 2-Wire Serial EEPROM. 70 34 28 
AT29LV020-10TU-ND M GeBkat) 3V Small Sector Flash, 100nS*. 32-TSOP 3.72 289 2.47 ee 
1S24C08A-2GLI 706-1004-5-ND | 8Kb (1Kx8) 2-Wire Serial EEPROM 75 36 30 
AT29LV020-20TC-ND M (256Kx8) 3V Small Sector Flash, 200nS 32-TSOP 4.09 311 273 iS04016A.261 706-1006-5-ND | 16Kb (2Kx8) 2-Wire Serial EEPROM a 
AT29LV020-20TI-ND M (256Kx8) 3V Small Sector Flash, 200nS 32-TSOP_ 4.09 3.13 2.71 eoACaoAOGTE 706-1007-5-ND | 32Kb (4Kx8) 2-Wire Serial EEPROM <a oa 
AT29LVO40A-15JU-ND | 4M (512Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS*. B2PLCC 5.22 4.06 348 1S24C64A-2GLI 706-1008-5-ND | 64Kb (8Kx8) 2-Wire Serial EEPROM "sole 1104. «89 
AT29LVO40A-15TU-ND | 4M (512Kx8) 3V Small Sector Flash, 150nS*. 32-TSOP 5.22 4.06 3.48 18040128-3CLI 706-1005-5-ND | 128Kb (16Kx8) 2-Wire Serial EEPROM 155 8474 
AT29LV040A-20TC-ND M (512Kx8) 3V Small Sector Flash, 200nS 32-TSOP 5.35 4.10 3.56 1$25C01-2GLI 706-1009-5-ND | 1Kb (128x8) SPI Serial EEPROM. 62 32 86.26 
AT29LVO40A-20TI-ND | 4M (512Kx8) 3V Small Sector Flash, 200nS 32-TSOP 5.22 3.99 3.48 1$25C02-2GLI 706-1010-5-ND | 2Kb (256x8) SPI Serial EEPRO! ‘66 33S(28 
oe Memory: Standard Voltage (4.5 to 5.5V) eee 208-101 i ono Ae terse Vinenele ah a w 
2 5C08- 706- -5- x8) erial : 4 235) 
RGR 12K Single-Voltage Read and Write 1S25C16-26LI 706-1013-5-ND | 16Kb (2kx8) SPI Serial EEPROM . ‘90 445 «38 
-70JU- (64Kx8) SV Small Sector Flash, 70nS 32-PLOG 2.26 1.92 1.67 1S25C32A-2GLI 706-1014-5-ND | 32Kb (4Kx8) SPI Serial EEPROM 101 53.46 
AT29C512-70TU-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS 32-TSOP 2.26 192 1.67 1S25C64A-2GLI 706-1015-8-ND | 64Kb (8kx8) SPI Serial EEPROM. 148 80 «70 
AT29C512-90JU-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 90S 32-PLCC 2.26 1.92 1.67 - —_—_ - 
AT29C512-90TU-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS 32-TSOP 252 1.92 1.67 1IS93G46D-2GRLI OGGTOSOSSEND 1b (128x8), Serial EEPROM ae ae 
: : neal 1S93C66A-2GRLI 706-1051-5-ND | 4Kb (512x8), Serial EEPROM 35.26 23 
AT29CO10A-70JU-ND | 1M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS* 32PLCC 252 213 1.86 
AT29C010A-70TU-ND M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS* 32-TSOP 252 213 1.86 
AT29C010A-90JU-ND M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS* 32-PLCC 252 243 1.86 
AT29C010A-90TU-ND M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS* 32-TSOP 2.52 213 1.86 Inrecaaren Siucon Souuma chs Complant 
AT29C020-12JC-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 120nS “32-PLCC 3.72 289 247 ISsI Digi-Key Price Each 
AT29C020-12TC-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 1200S 32-TSOP 3.31 2.84 247 Part No. Part No. Descrip tion 1 25 100 
AT29C020-12TI-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 120nS 32-TSOP 3.72 2.89 2.47 1S61C1024AL-12JLI | 706-1028-ND | 1Mb (128x8) High Speed Async. SRAM.. am Bel Dip 
pete aa BY (DES aGoy BY Erne Seer Flesh On orcs sat ao oa 1$61C1024AL-12KLI | 706-1029-ND | 1Mb (128x8) High Speed Async. SRAM Gi Pal Aap 
-70TU- , - . 84 2. IS61C256AL-12JL1 | 706-1030-ND | 256Kb (32Kx8) High Speed Async. SRAM 1.94 1.21 1.10 
AT29C020-90JU-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 90nS* -32-PLCC 3.31 2.84 2.47 1S61C256AL-12TLI 706-1031-ND | 256Kb (32Kx8) High Speed Async. SRAM..28-TSOP. 1.94 1.21 1.10 
AT29C020-90TU-ND M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 90n$* 32-TSOP 3.31 2.84 2.47 IS61C5128AS-25TLI | 706-1059-ND | 4Mb (512Kx8) High Speed Async. 
AT29C040A-90JU-ND M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 90nS B2PLCC 462 3.99 348 SRAM NEWS... .32-TSOPII 6.50 4.33 3.88 
AT29C040A-90TU-ND M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 90nS* 32-TSOP 4.62 3.99 3.48 1S61C5128AS-250L1 | 706-1060-5-ND | 4Mb (512Kx8) HS Async. SRAM NEW!....32-SOP 6.75 468 414 
AT29C040A-12JU-ND M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 120nS* . 32-PLCC 4.62 3.99 3.48 1S61C25616AS-25TLI | 706-1058-ND | 4Mb (32Kx16) High Speed Asyne. 
AT29C040A-12TU-ND M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 120nS* . 32-TSOP 4.62 3.99 3.48 SRAM NEW: .44-TSOPI] 5.72 3.81 3.41 
AT29C040A-15JI-ND _| 4M (512Kx8) 5V Sector Flash PEROM, 150nS 32-PLCC 4.62 3.99 3.48 ISG1LV12816L-10BLI | 706-1032-ND | 2Mb (128Kx16) High Sp 
AT49F512-70VI-ND 512K (64Kx8) 5V Flash, 70n 32-VSOP 4.73 3.65 3.15 SRAM with 3.3V Supply. 6.78 4.69 4.15 
AT49F512-90VC-ND 512K (64Kx8) 5V Flash, 90n 32-VSOP 2.04 157 1.37 IS6ILV12816L-10TL |] 706-1033-ND — 2Mb (128Kx16) High Speed Async. 
AT49F512-90VI-ND 512K (64Kx8) 5V Flash, 90nS ... 32-VSOP 3.98 3.05 2.65 SRAM with 3.3V Supply. 645 4.30 3.85 
‘AT49F001-55VC-ND TM (128Kx) 5V Parametric Flash, 55nS 32-VSOP 5.93 4.65 4.20 IS61LV25616AL-10BLI | 706-1034-ND | 4Mb (256Kx16) High Speed Async. 
AT49F001-55VI-ND 4M (128Kx8) 5V Parametric Flash, 55nS 32-VSOP 636 4.95 4.48 ies SRAM with 3.3V Supply 776 4.94 4.52 
AT49FOO1AN-55TU-ND | 1M (128Kx8) 5V Flash, 55nS*. 32-TSOP 150 120 .90 S616AL-10TL | 706-1035-ND | 4Mb (256Kx16) High Speed Async. 
ATAQFOOINT-55TC-ND | 1M (128Kx8) 5V Parametric Flas! SRAM with 3.3V Supply -A4-TSOPI| FRG GRR Sama 
Tp ae oo A Py 
AT49FOO2ANT-55VU-ND ee ee eee 32-VSOP 1.68 1.34 1.01 1S61LVE128AL-10TL FOe-1038-ND 4M (01 3Kx8) HS Asyne, SRAM 688 476 421 
AT49F002T-70VC-ND M (256Kx8) 5V Parametric Flash, Top Boot, 70n$ 32-VSOP 6.28 4.89 4.43 ISG1LV6416L-10TL | 706-1039-ND | 1Mb (64Kx16) High Speed Async. 
AT49F002T-70VI-ND M (256Kx8) 5V Parametric Flash, Top Boot, 70nS 32-VSOP 6.62 5.14 4.65 SRAM with 3.3V Supply 368 2.29 208 
AT49F040A-70TU-ND M (512Kx8) 5V Flash, 70nS*..... 32-TSOP 2.00 1.60 1.20 IS61LV12816L-10TLI-TR | 706-1053-1-ND | 2Mb (128Kx16) High Speed Async. 
AT49F040-70VC-ND M (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS. 32-VSOP 10.23 7.67 7.00 SRAM with 3.3V Supply 44-TSOPI| 6.50 4.55 3.90 
AT49F040-70VI-ND M (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS 11.87 8.80 8.04 IS61LV12816L-10TLI-TR | 706-1053-2-ND | 2Mb (128Kx16) High Speed Async. 
AT49F8192AT-70TC-ND 7 (1x8 or 512Kx16) 5V Large SRAM with 3.3V Supply. 44-TSOPII 3510.00/1,000 
Sector Flash, Top Boot, 70nS. 18.06 13.80 12.20 IS61WV3216BLL-12TLI | 706-1057-ND | 512Kb (32Kx16) High Speed Async. 
AT49FOO8AT-12TC-ND | 8M (1Mx8 or 512Kx16) 5V Large SRAM NEW! 48-TSOPI] 3.45 213 1.88 
Sector Flash, Top Boot, 120ns. 15-16 11.25 9.85 * RoHS Compliant (Continued) 
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SRAM (Continued) — RoHS Compliant 


Wwinbond MEMORY — RoHS Compliant 


ISSI Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. ul 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
IS61WV6416BLL-12TLI |706-1040-ND | 1Mb (64Kx16) HS Async. SRAM............44-TSOPI] 3.45 2.13 1.88 Flash Memory 
IS61WV10248BLL-10TLI |706-1056-ND | 8Mb (1Mx8) HS Async. SRAM NEW! 17.22 12.71 11.69 5 = 
1861WV102416BLL-10MLI | 706-1054-ND | 16Mb (1Mx16) HS Async. SRAM NEW!..48-MBGA 24.70 18.53 17.29 Wiseesu eee Sar Big a Og oe oe a 
1S61WV102416BLL-10TLI }706-1055-ND | 16Mb (1Mx16) HS Async. SRAM NEWE...48-TSOP 24.00 18.00 16.80 : ae : : ; 
1$62C1024AL-35QL1 | 706-1041-ND _ | 1Mb (128Kx8) LP Async. SRAM . 3.25 2.21 1.95 Serial Flash 
1S62C1024AL-35TLI | 706-1042-ND | 1Mb (128Kx8) LP Async. SRAM. 3122.21 1.95 W25P10VSNIG-ND | 1M-Bit, 3.3V, spiFlash 
IS62C256AL-45UL| | 706-1043-ND _|256Kb (32Kx8) LP Async. SRAM 1.61 1.11 1.01 W25P20VSNIG-ND | 2M-Bit, 3.3V, spiFlash 
IS62LV256AL-45TLI |706-1044-ND  |256Kb (32Kx8) LP Async. SRAM 1.61 1.11 1.01 W25P40VSNIG-ND | 4M-Bit, 3.3V, spiFlash 
IS62WV12816BLL-55TLI | 706-1045-ND | 2Mb (128Kx16) Ultra LP Async. SRA 3.45 2.45 2.25 W25X10VSNIG-ND | 1M-Bit, 3.3V, spiFlash with 4Kb Sectors, Dual Output. 
IS62WV1288BLL-S5HLI | 706-1046-ND _ | 1Mb (128Kx8) Ultra LP Async. SRAM... 2.30 1.63 1.50 W25X10VZPIG-ND _| 1M-Bit, 3.3V, spiFlash with 4Kb Sectors, Dual Output. 
1S62WV25616BLL-65TLI |706-1047-ND | 4Mb (256Kx16) Ultra LP Async. SRAM....44-TSOPI 7.09 5.14 4.57 W25X20VSNIG-ND | 2M-Bit, 3.3V, spiFlash with 4Kb Sectors, Dual Output. 
1S62WV51216BLL-55TLI | 706-1048-ND | 8Mb (512Kx16) Ultra LP Async. SRAM....44-TSOPII 11.25 8415 7.25 W25X40VSNIG-ND | 4M-Bit, 3.3V, spiFlash with 4Kb Sectors, Dual Output. 
IS63LV1024L-12JL | 706-1049-ND | 1Mb (128x8) High Speed Async. W25X40VSSIG-ND | 4M-Bit, 3.3V, spiFlash with 4Kb Sectors, Dual Output. 
SRAM 3.3V Revolutionary Pinout............... 32-SOJ 3.80 2.36 2.14 W25X40VZPIG-ND | 4M-BIt, 3.3V, spiFlash with 4Kb Sectors, Dual Output 


Samisk 


DiskOnChip G4 — RoHs Compliant 


Sandisk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. if 
MD8832-D1G-V18-X-P 585-1148-1-ND | MDoc, G4, 1Gb ...69-FBGA 12.50 
MD8832-D1G-V18-X-P 585-1148-2-ND_| MDoc, G4, 1Gb ...69-FBGA _13300.00/1,000 
Samisk' iNAND™ — RoHs Compliant 
Sandisk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 
SDIN2C1-512M 585-1227-ND iNAND Flash 2.7V-3.6V, 

512Mb NEW!. 12.59 11.96 
SDIN2C2-1G 585-1228-ND iNAND Flash 2.7V-3.6V, 14 NEW! 20.51 19.49 
SDIN2C2-2G 585-1229-ND iNAND Flash 2.7V-3.6V, 2G NEW! 30.77 29.24 
SDINB1-512 585-1214-ND iNAND Flash 3.3V, 512Mb .. 12.59 11.96 
SDINB1-2048 585-1213-ND iNAND Flash 3.3V, 2Gb.... 35.21 33.45 
Samisk' DiskOnChip H3 — RoHs Compliant 
Sandisk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. if 
MD2534-D2G-X-P/Y 585-1201-ND MDoe, H3, 2Gb .115-BGA 12.07 
SDED7-256M-N9T 585-1211-1-ND | MDoc, H3, 2Gb 15-FBGA 21.84 
SDED7-256M-N9T 585-1211-2-ND_| MDoc, H3, 2Gb 15-FBGA —15561.00/1,500 


Samisk' EVALUATION BOARDS AND ADAPTERS 


Sandisk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 
BGA7X10-ZIF-ADPT 585-1002-ND Adapter for BGA 7x10 91.00 
BGA9X12-DIP32-ADPT 585-1003-ND Adapter for BGA 9x12 to 32-Dip _ 58.80 
PCI-G-EVB 585-1143-ND Evaluation Board for Disk On Chip PCI-G . — 184.39 


Wwinbond WinPot™ DIGITAL POTENTIOMETER 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
WMS7130010M-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 10KQ.... 2.57 219 1.88 
WMS7130010P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 10KQ... 257 219 1.88 
WMS7130010S-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 10KQ 257 2.19 1.88 
WMS7130050M-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 50KQ.... 2.57 219 1.88 
WMS7130050P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 50KQ... 2.57 2.19 1.88 
WMS7130050S-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 50KQ... 257 219 1.88 
WMS7130100P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 100KQ. 257 219 1.88 
WMS7130100S-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 100KQ....8-SOIC 2.57 2.19 1.88 
WMS7131010M-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 10KQ....8-MSOP 2.57 2.19 1.88 
WMS7131010P-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 10KQ 257 219 1.88 
WMS7131010S-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 10KQ... 257 2.19 1.88 
WMS7131050S-ND | Digital Potentiometer, with Up/Down Interface, 32 Tap, 50KQ..... 2157 2:19" 1.88; 
WMS7131100M-ND | Digital Pot, with Up/Down Interface, 32 Tap, 100KQ 257 219 1.88 
WMS7170010M-ND | Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 10K! 257 219 1.88 
WMS7170010P-ND | Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 10K! 2.57 2.19 1.88 
WMS7170050P-ND | Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 50K! 257) 2198 0) 
WMS7170050S-ND | Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 50K! 257 2.19 1.88 
WMS7170100P-ND | Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 100KQ. 2:57 2:19) 1:88; 
WMS7170100S-ND | Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 100KQ. 257 219 1.88 
WMS7171010M-ND_| Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 10KQ 2.57 2.19 1.88 
WMS7171010P-ND | Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 10K: 257 2.19 1.88 
WMS7171050P-ND | Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 50K! 2.57 219 1.88 
WMS7171050S-ND | Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 50K! 257 2.19 1.88 
WMS7171100M-ND | Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 100KQ. 2167 2:19" 1.88) 
WMS7171100S-ND | Digital Pot, with Up/Down Interface, 100 Tap, 100KQ. 2.57 219 1.88 
WMS7201050P-ND | Digital Potentiometer, 1-Channel, 256 Tap, 50KQ 4.03 3.42 2.93 
WMS7202010P-ND | Digital Potentiometer, 2-Channel, 256 Tap, 10K: 5.84 496 4.25 
WMS7202050P-ND | Digital Potentiometer, 2-Channel, 256 Tap, 50K: 5.84 496 4.25 
WMS7202100P-ND | Digital Potentiometer, 2-Channel, 256 Tap, 100K‘ 5.84 496 4.25 
WMS7204050P-ND_| Digital Potentiometer, 4-Channel, 256 Tap, 50KQ .. 914 7.76 6.65 
nhond 1/0 CONTROLLERS 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
87360F2-R-ND LPC Superl/O, Protection and GPIO Support. 128-PQFP 4.95 3.77 2.88 
87363F2-D-ND LPC Superl/O, with MIDI and Game Ports, Extended 
Wake-Up and Protection tis 128-PQFP 4.85 3.69 2.82 
97338F1/C1-ND ACPI 1.0 and PC98/99 Super 1/0 100-PQFP 7.18 5.68 4.55 


W25X80VDAIZ-ND 


8M-Bit, 3.3V, spiFlash with 4Kb Sectors, Dual Output. 


W25X80VSSIG-ND 
W25X80VZPIG-ND 


8M-Bit, 3.3V, spiFlash with 4Kb Sectors, Dual Output. 
8M-Bit, 3.3V, spiFlash with 4Kb Sectors, Dual Output.. 


Melexis 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MLX10803KDC-ND | High Power LED Driver* 8-SOIC 285 1.98 1.38 
MLX90217LUA-ND | Hall Effect Geartooth Speed Senso! . UA/TO-92 (flat) 7.96 4.72 2.79 
MLX90247-ESF-DSA-ND | Thermopile with On-Chip PTC Thermistor ...10-39 17.73 10.50 6.21 
MLX90248ESECT-ND | CMOS Omnipolar™ High Sensitivity Micropower 

Hall Switch*.... = 1.60 SOO mmEOy) 
MLX90248ESETR-ND | CMOS Omnipolar™ High Sensitivity Micropower 

Hall Switch* a TSOT-23 1296.00/3,000 
MLX90308LDF-DA-ND | Programmable Sensor Interfact 16-SOIC 32.24 19.05 11.29 
DK90308-ND Demo Kit for MLX90308 Sensor Interface with SOIC Socket, 


Serial Interface Datasheet and Programming Manual 
(diskette), Software, and (5) 90308 Samples 


159.50 


MLX90314LDF-ND 


High Gain Programmable Sensor Interface... 


16-SOIC 32.19 19.05 11.28 


DK90314-ND Demo Kit for MLX90314 Sensor Interface with SOIC Socket, 

Serial Interface Datasheet and Programming Manual 

(diskette), Software and (5) 90314 Samples. if _ _ 
MLX90316EDCCT-ND| Triaxis Rotary Position Sensor* 12.94 7.66 4.54 
MLX90316EDCTR-ND| Triaxis Rotary Position Sensor* 9061.00/2,600 
MLX90316KDCCT-ND| Rotary Position Sensor* ... 13.30 7.88 4.66 
MLX90316KDCTR-ND} Rotary Position Sensor* .. 9315.80/2,600 
EVB90316-DC-ND Evaluation Board for MLX90316-DC. 29.00 =- = 


MLX90316EGOCT-ND 


Triaxis Rotary Position Sensor* - P 


24.67 14.60 8.64 


. 16-TSSOP 


MLX90316EGOTR-ND] Triaxis Rotary Position Sensor* 26580.00/4,000 

EVB90316-GO-ND Evaluation Board for MLX90316-G0. — 29.00 =_- = 
PTC-04-90316-ND Programmer for Hall Effect 90316 NI — 1695.87 — _ 
MLX90333KDC-ND | 3D-Joystick Position Sensor NEW... 14.51 859 5.09 
MLX90614ESF-AAA-ND | 5V, Single Zone Infrared Thermometer* . 24.57 14.54 8.61 
MLX90614ESF-BAA-ND | 3V, Single Zone Infrared Thermometer* 24.57 14.54 8.61 
MLX90614ESF-DAA-ND | 3V, Medical Accuracy, Single Zone Infrared Thermometer 28.08 16.62 9.84 


EVB90614-ND 


Evaluation Board for MLX90614 Infrared Thermometer Module, 
USB Cable, Software, and (4) 96014 Samples*.... 


MICROELECTRONICS 
OF THE AMERICAS 


MEMORY — RoHS Compliant 


Sharp Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
F640SPHTPTLZ8 425-1878-ND | 64M Symmetrical Block Flash, 

3.3V, 120NS we 8.66 7.68 6.93 
F800BJHEPBTLT9 425-1879-ND | 8M Bottom Boot Block Flash, 

§.81 5.15 4.65 

F800BJHEPTTLT6 425-1880-ND 6.81 5.15 4.65 
LHFOOL28 425-1885-ND | 16M Top Boot Block Flash, 3V, 70nS... 3.00 2.63 2.25 
LHFOOL29 425-1886-ND | 16M Bottom Boot Block Flash, 3V, 70nS.... 3.00 2.63 2.25 
LHFOOL30 425-1887-ND | 16M Top Boot Block Flash, 3V, 70nS... 3.90 342 2.93 
LHFOOL31 425-1888-ND | 16M Bottom Boot Block Flash, 3V, 70nS. 3.90 342 2.93 
LH28F160BJHE-TTL90 | 425-1824-ND | 16M Top Boot Block Flash, 3.3V, 90nS. 17.81 15.79 14.25 
LHFOOL12 425-1881-ND | 32M Top Boot Block Flash, 3V, 70nS... 6:27, 5155 5102) 
LHFOOL13 425-1882-ND | 32M Bottom Boot Block Flash, 3V, 70nS....48-TSOP 6.27 5.55 5.02 
LHFOOL14 425-1883-ND | 32M Top Boot Block Flash, 3V, 70nS......... 6:27" 5:55 5.02. 
LHFOOL15 425-1884-ND | 32M Bottom Boot Block Flash, 3V, 70nS....48-TSOP 6.27 5.55 5.02 
F640BFHEPBTL70A 425-1874-ND | 64M Bottom Boot Block Flash, 

3.3V, 70nS.. 12.16 10.78 9.73 
F640BFHEPTTLHFA 425-1876-ND | 64M Top Boot Block Flash, 3.3V, 70nS 10.50 9.30 8.40 
F640BFHEPTTL70A 425-1877-ND | 64M Top Boot Block Flash, 3.3V, 70nS.......48-TSOP 10.50 9.30 840 
F128BFHTPBTL75A 425-1869-ND | 128M Bottom Boot Block Flash, 

3.3V, 75nS aa ...56-TSOP 21.88 17.25 16.63 
F128BFHTPTTL75A 425-1870-ND | 128M Top Boot Block Flash, 3.3V, 75nS ....56-TSOP 21.88 17.25 16.63 


MICROELECTRONICS 
OF THE AMERICAS 


SMALL TFT DISPLAY GSIC/A' 


RoHS Compliant 


Sharp Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 10 100 
IR3E3126 425-2492-1-ND| Generates Gamma Correction Reference Voltage 

for TFT LCD Color Monitors... 777 5.83 4.54 
IR3E3126 425-2492-2-ND 

9065.00/2,500 

IR3E3146 425-2493-1-ND 

for TFT LCD Color Monitors .... 777 5.83 4.54 
LZ9FC23 425-2496-ND | Timing Control IC for TFT-LCD Module 6.48 4.79 4.04 
LZ9FD534 425-2495-1-ND | Timing Control IC for TFT-LCD Module 5.76 5.04 4.04 
LZ9FD534 425-2495-2-ND | Timing Control IC for TFT-LCD Module 9115.00/2,500 


* RoHS Compliant 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic Voltage Detectors 


Highly Reliable, Easy-to-Use CMOS LSI is for Voltage Detection 


The MN1380 Series is a series of devices with functions for: 

* Monitoring the power supply voltage supplied to microcomputers and 
to LSI systems 

* Generating the RESET signal for carrying out initialization when the 
power supply is turned ON 


¢ Preventing runaway in systems when the power supply voltage 
fluctuates. Recently, there has been an increase in the number of 
battery-driven products such as cordless telephones, notebook-type 
personal computers, etc. In these products, highly accurate monitoring 
of the power supply voltage is an important point in terms of system 


operation and data backup. While maintaining the voltage detection 
precision of similar voltage detection devices so far, the MN1380 Series 
of devices consumes 1/10 the current. In addition, users can choose 
from one of three output formats: CMOS output, N-channel open drain 
and inverted CMOS output. 


Mini-Type - TO-236/SC-59A Detection 
Voltage at 
; Drain Supply| Reset Time RoHS Compliant 
a Output | (Trigger V) (ns) Digi-Key Digi-Key Pricing 
Type /|Min. Max.|}t0H  tOL| Part No. Part No. 1 10 100 
TO-92 
2.0 2.2) 3.0 250)— MN1381SC-ND 1.02 8.48 67.87 
CMOS | 2.6 29) 3.0 115)— MN1381SJ-ND 1.02 8.48 67.87 
3.8 41 | 2.0 5 [= MN1381SQ-ND 1.02 8.48 67.87 
Item Symbol Rating Unit N-Channel 
Drain Supply Voltage VDD 70 Vv Open Drain] 3.0 3.3 | 4.0 35 | — MN13811SL-ND 1.02 8.48 67.87 
Output Voltage vo 70.3 ~ VDD + 0.8 ul 20 22/230 3.0] MN13812-CND = |— 1.02 848 67.87 
Operating Ambient Temperature Ta -20 ~70 °C cmos |22 24/230 3.0 | MN13812-E-ND = 1.02 848 67.87 
Storage Temperature Tstg -55 ~ 125 °C Inverted | 9 4 2.6 | 100 3.0 ) MN13812-G-ND — 1.02 8.48 67.87 
Detection Voltage Hysteresis Max AVD 300 mV 38 41] 30 3.0 | MN13812-Q-ND = 1.02 8.48 67.87 
Detection 
Voltage at 
Drain Supply Reset Time Cut Tape Tape and Box 
Output (Trigger V) (us) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Type Min. Max. tOH tOL Part No. 1 25 100 Part No. 3,000 
TO-92 - RoHS Compliant 
2.0 2.2 3.0 250.0 MN1381SCUCT-ND Aol 18.94 60.60 MN1381SCUTB-ND 394.00/M 
2.2 24 3.0 250.0 MN1381SEUCT-ND All 18.94 60.60 MN1381SEUTB-ND 394.00/M 
2.6 29 3.0 115.0 MN1381SJUCT-ND Aol 18.94 60.60 MN1381SJUTB-ND 394.00/M 
CMOS 3.0 3.3 2.0 15.0 MN1381SLUCT-ND Aol 18.94 60.60 MN1381SLUTB-ND 394.00/M 
3.8 44 2.0 15.0 MN1381SQUCT-ND Al 18.94 60.60 MN1381SQUTB-ND 394.00/M 
4.2 45 2.0 15.0 MN1381SSUCT-ND 9 18.94 60.60 MN1381SSUTB-ND 394.00/M 
46 49 4.0 15.0 MN1381SUUCT-ND 9 18.94 60.60 MN1381SUUTB-ND 394.00/M 
2.2 24 25 160.0 MN13811SEUCT-ND Tl 18.94 60.60 MN13811SEUTB-ND 394.00/M 
N-Channel 3.0 3.3 2.0 15.0 MN13811SLUCT-ND Aol 18.94 60.60 MN13811SLUTB-ND 394.00/M 
Open Drain 3.8 44 40 35.0 MN13811SQUCT-ND 91 18.94 60.60 MN13811SQUTB-ND 394.00/M 
4.2 4.5 4.0 35.0 MN13811SSUCT-ND cl 18.94 60.60 MN13811SSUTB-ND 394.00/M 
CMOS 24 2.6 100.0 3.0 MN13812SGUCT-ND Tl 18.94 60.60 MN13812SGUTB-ND 394.00/M 
Inverted 2.6 2.9 100.0 3.0 MN13812SJUCT-ND Al 18.94 60.60 MN13812SJUTB-ND 394.00/M 
Detection 
Voltage at 
Drain Supply Reset Time RoHS Compliant Cut Tape RoHS Compliant Tape and Reel 
Output (Trigger V) (us) Digi-Key Digi-Key Pricing Digi-Key Digi-Key Pricing 
Type Min. Max. {OH tOL Part No. Part No. 1 10 100 Part No. Part No. 3,000 
MINI-TYPE 
2.0 2.2 3.0 250.0 _ MN1382SCPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SCPTR-ND 441.00/M 
21 2.3 3.0 250.0 - MN1382SDPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SDPTR-ND 441.00/M 
2.2 24 3.0 250.0 _- MN1382SEPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SEPTR-ND 441.00/M 
2.3 26 3.0 250.0 - MN1382SFPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SFPTR-ND 441.00/M 
24 2.6 3.0 115.0 =- MN1382SGPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SGPTR-ND 441.00/M 
25 2 3.0 115.0 = MN1382SHPCT-ND 1.02 8.48 67.87 a MN1382SHPTR-ND 441.00/M 
26 29 3.0 115.0 nl MN1382SJPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SJPTR-ND 441.00/M 
28 3.1 3.0 115.0 _- MN1382SKPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SKPTR-ND 441.00/M 
CMOS 3.0 3.3 2.0 15.0 = MN1382SLPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SLPTR-ND 441.00/M 
3.2 3.5 2.0 15.0 MN1382MPCT-ND MN1382SMPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN1382MPTR-ND MN1382SMPTR-ND 441.00/M 
3.4 3.7 2.0 15.0 MN1382NPCT-ND MN1382SNPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN1382NPTR-ND MN1382SNPTR-ND 441.00/M 
3.8 4t 2.0 15.0 = MN1382SQPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SQPTR-ND 441.00/M 
40 43 2.0 15.0 _ MN1382SRPCT-ND 1.02 8.48 67.87 — MN1382SRPTR-ND 441.00/M 
42 45 2.0 15.0 = MN1382SSPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SSPTR-ND 441.00/M 
44 47 2.0 15.0 MN1382TPCT-ND MN1382STPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382STPTR-ND 441.00/M 
46 49 _ = = MN1382SUPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN1382SUPTR-ND 441.00/M 
2.0 2.2 25 160.0 MN13821CPCT-ND MN13821SCPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13821CPTR-ND MN13821SCPTR-ND 441.00/M 
21 2.3 2.5 160.0 _ MN13821SDPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SDPTR-ND 441.00/M 
2.2 24 2.5 160.0 _- MN13821SEPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SEPTR-ND 441.00/M 
2.3 2.5 2.5 160.0 _- MN13821SFPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SFPTR-ND 441.00/M 
24 2.6 3.0 100.0 = MN13821SGPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SGPTR-ND 441.00/M 
25 2 3.0 100.0 _- MN13821SHPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SHPTR-ND 441.00/M 
2.6 29 3.0 100.0 = MN13821SJPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SJPTR-ND 441.00/M 
Neh f 28 3.1 3.0 100.0 al MN13821SKPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SKPTR-ND 441.00/M 
Open Drain 3.0 3.3 4.0 35.0 MN13821LPCT-ND MN13821SLPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13821LPTR-ND MN13821SLPTR-ND 441.00/M 
3.2 3.5 4.0 35.0 _- MN13821SMPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SMPTR-ND 441.00/M 
3.4 3.7 40 35.0 MN13821NPCT-ND MN13821SNPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13821NPTR-ND MN13821SNPTR-ND 441.00/M 
3.6 3.9 40 35.0 MN13821PPCT-ND MN13821SPPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SPPTR-ND 441.00/M 
3.8 4d 40 35.0 = MN13821SQPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SQPTR-ND 441.00/M 
40 43 4.0 35.0 — MN13821SRPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SRPTR-ND 441.00/M 
4.2 4.5 4.0 35.0 _- MN13821SSPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SSPTR-ND 441.00/M 
44 47 4.0 35.0 _ MN13821STPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821STPTR-ND 441.00/M 
46 49 = = MN13821UPCT-ND MN13821SUPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13821SUPTR-ND 441.00/M 
21 2.3 230.0 3.0 MN13822DPCT-ND MN13822SDPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822DPTR-ND MN13822SDPTR-ND 441.00/M 
2.2 24 230.0 3.0 MN13822EPCT-ND MN13822SEPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13822SEPTR-ND 441.00/M 
2.3 25 230.0 3.0 MN13822FPCT-ND MN13822SFPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822FPTR-ND MN13822SFPTR-ND 441.00/M 
24 2.6 100.0 3.0 MN13822GPCT-ND MN13822SGPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822GPTR-ND MN13822SGPTR-ND 441.00/M 
2.5 2.7 100.0 3.0 MN13822HPCT-ND MN13822SHPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822HPTR-ND MN13822SHPTR-ND 441.00/M 
26 29 100.0 3.0 MN13822JPCT-ND MN13822SJPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822JPTR-ND MN13822SJPTR-ND 441.00/M 
28 3.1 100.0 3.0 MN13822KPCT-ND MN13822SKPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13822SKPTR-ND 441.00/M 
CMOS 3.0 3.3 30.0 3.0 MN13822LPCT-ND MN13822SLPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13822SLPTR-ND 441.00/M 
Inverted 3.2 3.5 30.0 3.0 MN13822MPCT-ND MN13822SMPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822MPTR-ND MN13822SMPTR-ND 441.00/M 
3.4 3.7 30.0 3.0 MN13822NPCT-ND MN13822SNPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822NPTR-ND MN13822SNPTR-ND 441.00/M 
3639 30.0 30 | MN13822PPCT-ND MIN13822SPPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MIN13822PPTR-ND MIN13822SPPTR-ND 441.00/M 
3.8 4d 30.0 3.0 MN13822QPCT-ND MN13822SQPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN138220PTR-ND MN13822SQPTR-ND 441.00/M 
40 43 30.0 3.0 MN13822RPCT-ND MN13822SRPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822RPTR-ND MN13822SRPTR-ND 441.00/M 
42 45 30.0 3.0 MN13822SPCT-ND MN13822SSPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13822SSPTR-ND 441.00/M 
44 47 30.0 3.0 MN13822TPCT-ND MN13822STPCT-ND 1.02 8.48 67.87 MN13822TPTR-ND MN13822STPTR-ND 441.00/M 
46 49 - - MN13822UPCT-ND MN13822SUPCT-ND 1.02 8.48 67.87 = MN13822SUPTR-ND 441.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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[TOKO Dielectric Filters 


Applications: « Cellular - AMPS/TDMA/CDMA ° RF Data * Cordless Phone * ISM * Pager *SMR *GPS ° Ardis 


Type 4DFA Dim inmm Temperature Range: -25°C ~ 85°C 

Center Cut Tape Tape & Reel 

Freq. | Bandwidth LL Selectivity Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Toko 

MHz | (fo + MHz) | (dB max.) dB min. @MHz_ {Part No. i 10 100 | Part No. 500 1,000 | Part No. 
Type 4DFA (2 Pole SMD Type) 

902.5 412.5 2.5 18 (fo + 77.5) TKS2602CT-ND 24.06 161.60 971.00) TKS2602TR-ND 2780.00 3510.00 | 4DFA-902E-10 

947.5 412.5 25: 18 (fo + 77.5) TKS2603CT-ND 24.06 161.60 971.00) TKS2603TR-ND 2780.00 3510.00 | 4DFA-947E-10 

904.0 +1.0 3.8 21,30 (fo +21.5, +44) |TKS2604CT-ND 24.06 161.60 971.00) TKS2604TR-ND 2780.00 3510.00 | 4DFA-904A-10 

926.5 +1.0 3.8 21,30 (fo -21.5, -44) |TKS2605CT-ND 12.48 98.80 722.80] — _ — | 4DFA-926A-11 
Type 4DFB (3 Pole SMD Type) 

860.5 +10.0 2.5 15,35(fo +35,80) |TKS2612CT-ND 36.16 242.80 1459.00) TKS2612TR-ND 4180.00 5280.00 | 4DFB-860D-10 


Low Dropout Voltage Regulators 
Series TK112xxC/TK113xxCM 


Specifications: 

TK112xxC * Peak output current is 480mA (10% down point) * Built-in on/off control (0.1A max. standby 
current) High On » Supply Voltage: -0.4V ~ 16V * Operating Temperature: -30°C ~ 80°C * Line Regulation: 
6mV »* Maximum Output Current: 480mA »* Quiescent Current: 65uA 


TK113xxC * Active Low (Reference: Vin) On/Off Control * Output Current: 300mA (peak 480mA) * Supply 
Voltage: -0.4V ~ 16V * Operating Temperature: -30°C ~ 80°C * Line Regulation: 6.0mV * Maximum Output 
Current: 480mA * Quiescent Current: 1.8mA 


Description: 

The TK112xxC is an integrated circuit with a silicon monolithic bipolar structure. The regulator is of the low 
saturation voltage output type with very little quiescent current (65UA). The PNP power transistor is built-in. 
The I/O voltage difference is 0.17V (typ.) when a current of 200mA is supplied to the system. Because of the 
low voltage drop, the voltage source can be effectively used; this makes it very suitable for battery powered 
equipment. The on/off function is built into the IC. The over current sensor circuit and the reverse-bias 
protection circuit are built-in. It is a very rugged design because the ESD protection is high. Therefore, the 
TK112xxC can be used with confidence. 

The TK113xxCM series of low dropout (LDO) voltage regulators are designed for use in battery powered 
equipment, portable communication devices or RF modules requiring a thermal enhanced SOT23L-6 
package. The maximum continuous current power rating is 380mA. 


Series TK111xxC/TK717xx 


Specifications: 

TK111xxC * Peak output current is 320mA (0.3V down point) ¢ Built-in on/off control (0.1A )max. standby 
current) High on * Supply Voltage: -0.4V ~ 16V » Operating Temperature: -30°C ~ 80°C * Line Regulation: 
5mV * Maximum Output Current: 320mA * Quiescent Current: 1.0mA * Lead free TK717xx ¢ Built-in PNP 
power transistor. Very small Dropout Voltage (Vdrop=163mV at lout=200mA) * Supply Voltage: -0.4V ~ 
16V * Operating Temperature: -30°C ~ 80°C *Line Regulation: 5mV * Maximum Output Current: 370mA 
* Quiescent Current: 72uA 


Description: 

The TK111xxC is an integrated circuit of the silicon monolithic bipolar structure, and the regulator of low 
saturation output type with very little quiescent current (63yA). The PNP power transistor is built-in. The I/O 
voltage difference when the current of 200mA (typical) is supplied to the system is 0.2V. The voltage source 
can be effectively used therefore, it is the best for the battery use set. The on/off function is built into the IC. 
The current in standing-by mode becomes slight (pA level). 1.5V)) ~ 10.0V is arranged to the output voltage 
in 0.1V step. The output voltage is trimmed in high accuracy. 


The TK717xx is an integrated circuit with a silicon monolithic bipolar structure. The regulator is of the low 
saturation voltage output type with very little quiescent current. The PNP power transistor is built-in. The 
/O voltage difference is 163mV (typ.) when a current of 200mA is supplied to the system. Because of the 
low voltage drop, the voltage source can be effectively used; this makes it very suitable for battery powered 
equipment. The on/off function is built into the IC. The current during standby mode becomes very small (pA 
level). In addition, the output short-circuit function works at off times. It is a unique characteristic by which 
the residual charge of the output side capacitor is rapidly discharged. 


3 
Lo 
Series Series ‘ ‘ 
Series Series 
TK112xxC TK113xxCM TK1141xxC TK717xx 
1. On/Off . Veont i 
2. Gnd Gnd ee aes 
3. Np (Vref) Np (Vref) No ok 
of Hii ‘ : 3. Np (Vref) 3. On/Off 
% au oe 4. Vout 4. Np (Vref) 
6 Vin Vin 5. Vin 5. Vout 
Output Cut Tape Tape & Reel Output Cut Tape Tape & Reel 
Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Toko Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Toko 
(Vv) Part No. 1 10 100 Part No. 1,300 Part No. (Vv) Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 Part No. 
2.8 TKS11228CT-ND 1.80 1.51 1.38 | TKS11228TR-ND 675.00/M | TK11228CMCL-G 25: TKS11125CT-ND 1.38 9 1.16 1.06 | TKS11125TR-ND 540.00/M | TK11125CSCL-G 
3.0 TKS11230CT-ND 1.72 1.44 1.32 | TKS11230TR-ND 675.00/M | TK11230CMCL-G 3.0 TKS11130CT-ND 146 = 1.23 1.13 | TKS11130TR-ND 540.00/M | TK11130CSCL-G 
3.3 TKS11233CT-ND 1.80 1.51 1.38 | TKS11233TR-ND 675.00/M | TK11233CMCL-G 3.3 TKS11133CT-ND 146 = 1.23 1.13 | TKS11133TR-ND 540.00/M | TK11133CSCL-G 
5.0 TKS11250CT-ND 1.72 1.44 1.32 | TKS11250TR-ND 675.00/M | TK11250CMCL-G 5.0 TKS11150CT-ND 138 9 1.16 1.06 | TKS11150TR-ND 540.00/M | TK11150CSCL-G 
3.0 TKS11330CT-ND 249 2.08 1.91 TKS11330TR-ND 975.00/M | TK11330CMCL-G 2.8 TKS71728CT-ND 145 1.22 1.12 | TKS71728TR-ND 570.00/M | TK71728SCL-G 
3.3 TKS11333CT-ND 249 2.08 1.91 TKS11333TR-ND 975.00/M | TK11333CMCL-G 3.0 TKS71730CT-ND 153 1.28 1.17 | TKS71730TR-ND 570.00/M | TK71730SCL-G 
5.0 TKS11350CT-ND 249 2.08 1.91 TKS11350TR-ND 975.00/M | TK11350CMCL-G 3.3 TKS71733CT-ND 1.53 1.28 1.17 | TKS71733TR-ND 570.00/M | TK71733SCL-G 
Series TK715xxA 
Specifications: 
Reverse bias voltage protection * Wide operating voltage range: 1.8V ~ 18V * Supply Voltage: -0.4V ~ 19V 


* Temperature Range: -30°C ~ 80°C «Line regulation: 3mV * Output Current: 155mA_ * Quiescent Current: 
300pA 


Description: 


TK715xxA is a low drop out regulator with very few quiescent currents (25y/A). An internal PNP pass transistor 
is applied to achieve a low dropout voltage of 105mvV (typical) at 50mA load current. Because the output current 
100mA (typical) can be supplied to the system at the I/O voltage difference, 0.2V time, the voltage source 
can be effectively used. Therefore, it is the best for the battery use set. The output voltage is trimmed in high 
accuracy. The over current sensor circuit and the reverse-bias protection circuit are built-in. 


Output Cut Tape 
Voltage Digi-Key Price Each Toko 
(V) Part No. 1 10 100 Part No. 
3.0 TKS71530CT-ND 1.19 1.00 91 TK71530ASCL-G 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEW! uSSD™ 5000 


The uSSD 5000 solid state drive takes the benefits of flash to new markets with 


Samisk’ idiskonchip 


gens gon P ‘ ‘ low-capacity storage requirements, most notably the low cost PC (LCPC). Rugged 
iDiskOnChip (iDOC) delivers extremely fast and easy integration, along with 4 she . . * 
high performance and reliability. It offers built-in block device emulation without and reliable, it 1S'2 fraction of the size and cost of the hard disk drive (HDD). tt 
any software drivers. It can be used in any system with an IDE bus and with any achieves a sustained read speed up to 31MB/sec and a sustained write speed up 
operating system. iDiskOnChip continues the tradition with built-in error detection to 2eMBisee with single‘level call (SLC) technology. 
and correction code that corrects data errors on-the-fly. Specifications: Operating Temperature: 0°C ~ 70°C Mechanical Specifications: * Standard: 26.65mm x 37.80mm x 10.60mm * Low 
Profile: 26.65mm x 37.80mm x 6.88mm 
IDE Digi-Key Price | SanDisk — - 
Capacity| Connector Alignment Part No. Each | Part No. F 4 2 Digi-Key Price Each 
40-Pin | Horizontal, Left Oriented | 585-1056-ND 16.38 | MD1160-D32 Capacity Configurasion eniNo? J 25 
40-Pin Horizontal, Left Oriented | 585-1168-ND@ 13.58 | MD1160-D32-P 1GB Standard SDUS5AB-001G-ND 37.67 35.80 
32MB 40-Pin Horizontal, Right Oriented | 585-1179-ND® 13.58 | MD1170-D32-P Low Profile SDUS5EB-001G-ND 37.67 35.80 
44-Pin | Horizontal, Right Oriented | 585-1081-ND 16.10 | MD1171-D32 Standard SDUSSAB-002G-ND 62.71 59.58 
44-Pin Horizontal, Right Oriented | 585-1184-ND@ 13.30 | MD1171-D32-P 2GB Low Profile SDUSS5EB-002G-ND 62.71 59.58 
40-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1059-ND 17.92 | MD1160-D64 
64MB 40-Pin Horizontal, Right Oriented | 585-1076-ND 17.92 | MD1170-D64 
40-Pin Horizontal, Right Oriented | 585-1180-ND® 15.26 | MD1170-D64-P 
40-Pin | Horizontal, Right Oriented | 585-1181-ND@ 17.65 | MD1170-D128-P Memory Cards 
128MB 40-Pin Horizontal, Left Oriented | 585-1170-ND@ 17.65 | MD1160-D128-P 
44-Pin Horizontal, Left Oriented | 585-1175-ND@ 17.64 | MD1161-D128-P 
* ™ 
192MB | __40-Pin Vertical 585-1037-ND 51.48 | MD1150-D192 Standard, Ultra Il, and Extreme III SD 
40-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1055-ND 34.86 | MD1160-D256 These SD (Secure Digital) cards are the leading solution for portable digital devices that require high 
256MB 40-Pin Horizontal, Left Oriented 585-1171-ND@ 21.66 | MD1160-D256-P capacity flash memory in a small form factor. Many consumer electronic companies have designed SD cards 
aGFin Horizontal, Left Oriented 585-1176-ND@ 21.28 | MD1161-D256-P to meet market demands for sleeker, smaller devices. 
512MB en ponzomel ren Cilenteg Bes: 10ee ND oee eteebets The Ultra II SD card is fast and has minimum write and read speeds of 10/9MB/sec. This card is best suited 
44-Pin Horizontal ‘Right Oriented | 585-1083-ND 58.10 MD1171-D512 for host devices that can benefit from a quicker data transfer rate. 

Pi} a a5 4 - 7 The Extreme Ill SD card is one of SanDisks fastest performing SD cards. It has minimum write and read speeds 
768MB “en vertical Serer ae eee Bo ores of 20 MB/sec. This incredibly fast card targets applications where performance is the key feature requirement. 
1.5GB 44-Pin Horizontal, Left Oriented | 585-1061-ND 148.30 | MD1161-D1536 Memory Digi-Key Price Each SanDisk 

@ RoHS Compliant Size Part No. i 25 Part No. 
Standard SD Cards 
. 512MB 585-1224-ND 9.31 8.85 | SDSDJ-512-J 
IDE/SATA/SCSI Fast Flash Disks 1GB 585-1225-ND 12.11 11.51 SDSDJ-1024-J 
Fast Flash Disk (FED) prod 7 anicncsort -ifiabig téliek 2GB 585-1226-ND 27.97 26.58 | SDSDJ-2048-J 
ast Flash Dis! products provide rugged, high-performance and highly reliable 
data storage. They withstand extreme temperatures, shocks and vibrations, even in NEW! Ultra Il SD Card NEW! 
harsh conditions, without compromising on data integrity. FFD solid-state flash drives 2GB 585-1230-ND 27.97 26.58 | SDSDH-2048-J 
area drop-in replacement for IDE, SATA and Scsl mechanical disks, eliminating NEW! Extreme III SD Card NEW! 
seek time, latency and potential failures inherent in conventional rotating disks. FFD 
are available in commercial, enhanced and extended operating temperatures. 2GB 585-1231-ND 32.63 31.01 SDSDX3-2048-J 
Digi-Key Price SanDisk 
Series Capacity Part No. Each Part No. microSD™ 
1GB 585-1013-ND 977.70 FFD-25-UATA-1024-A 
1GB 585-1206-ND® 848.13 SDACA-001G-000000 The SanDisk microSD card is a quarter of the size of an SD card and is the newest standard of the SD 
2GB 585-1207-ND® 881.91 SDACA-002G-000000 Memory Card family. The compact size microSD card is becoming a key form factor for ultra-thin consumer 
2.5” ULTRA ATA 4GB 585-1208-ND® 954.63 SDACA-004G-000000 electronic devices. The microSD card provides all the same functions as the full size SD card. 
8GB 585-1018-ND 1278.42 FFD-25-UATA-8192-A 
8GB 585-1209-ND® 1101.09 SDACA-008G-000000 Memory Digi-Key Price Each SanDisk 
12GB 585-1014-ND 3105.55 FFD-25-UATA-12288-B Size Part No. ‘J 25 Part No. 
1GB 585-1007-ND 978.57 FFD-25-SATA-1-A 256MB 585-1219-ND 11.89 11.30 | SDSDQ-256-J 
2GB 585-1010-ND 1018.63 FFD-25-SATA-2-A 512MB 585-1220-ND 17.82 16.94 | SDSDQ-512-J 
4GB 585-1011-ND 1086.01 FFD-25-SATA-4-A 1GB 585-1221-ND 18.65 17.72 | SDSDQ-1024-J 
4GB 585-1204-ND® 951.28 SDSCA-004G-000000 2GB 585-1222-ND 27.97 26.58 | SDSDQ-2048-J 
2.5” SERIAL ATA 8GB 585-1012-ND 1278.42 FFD-25-SATA-8-A 
8GB 585-1205-ND® 1087.98 SDSCA-008G-000000 
12GB 585-1008-ND 3105.55 FFD-25-SATA-12-B 
16GB 585-1009-ND 3424.75 FFD-25-SATA-16-B CompactFlash® 
16GB peoaIZ0S:NDS, 1623.93 SDSCA-016G-000000 The size of a matchbook and weighing just half an ounce, SanDisk's CompactFlash memory cards 
IDE 4000 2.5” 128MB 585-1021-ND 93.48 IDE-4K-25-128 deliver high capacity flash memory in a small form factor. While conforming to the CompactFlash storage 
3.5GB 585-1026-ND 225.06 IDE-4K-25-3584 specifications, SanDisk CompactFlash cards maximize the functionality of today’s portable digital devices. 
4GB 585-1019-ND 2282.83 FFD35-U3S-4-T-P80 i : ; i 
ULTRA320 SCSI The CompactFlash 5000 Industrial Grade Memory Card achieves an outstanding sustained read and 
4GB 585-1210-ND@ 2072.14 SD8NA-004G-000000 write performance rate up to 30MB/sec. With support for Ultra DMA 4 technology, it enables high data 


@ RoHS Compliant transfer rates and includes performance boosters and on-the-fly error detection. 
Memory Digi-Key Price Each SanDisk 
u DiskOnChip Size Part No. 1 25 Part No. 
CompactFlash Memory Cards 
uDOC merges SanDisk’s expertise in two worlds: The USB 2.0 high-speed 512MB 585-1216-ND 13.99 13.29 SDCFUJ-512-388-J 
interface and uDiskOnChip industry-standard flash for embedded systems. The 1GB 585-1217-ND 23.31 2215 | SDCFJ-1024-388-J 
result is industry’s highest performance, uncompromising reliability and built-in 2GB 585-1218-ND 37.31 35.45 | SDCFJ-2048-388-J 
Security to encrypt data and code. NEW! CompactFlash 5000 Industrial Grade Memory Cards NEW! 
Operating Digi-Key Price SanDisk 14GB 585-1232-NDt 52.53 49.91 SDCFIF-001G-388 
Capacity Temperature Part No. Each Part No. 585-1234-ND 52.53 49.91 | SDCFIR-001G-388 
1GB o°c ~ 70°C 585-1085-ND 113.82 MD1665-D1024 2GB 585-1233-NDt 90.12 85.62 | SDCFIF-002G-388 
-40°C ~ 85°C 585-1086-ND 136.60 MD1665-D1024-X 585-1235-ND 90.12 85.62 | SDCFIR-002G-388 
2GB 0°C ~ 70°C 585-1089-ND 188.99 MD1665-D2048 + Fixed Device 
INTEC m Modul CompactFlash™ 
WINTEC Memory Modules - unbuffered Meniory 
Memory Package |Speed| Memory Size | Config. Digi-Key Price Eacht | Wintec Card 
Type Size (MHz) | Mega Bytes | Mega Bits | Features | Part No. 1 10 | Part No. 
64 8x64 Non-ECC | 385-1002-ND 27.28 26.71 | W9Q308647PA-222 
64 8x72 ECC 385-1003-ND 54.85 53.71 | W9Q308727KD-222K 
64 8x72 ECC 385-1019-ND 54.85 53.71 | W9Q308727KD-222 
SDRAM 166/D/MM 100 128 16x64 Non-ECC | 385-1004-ND 54.82 53.68 | W9Q316647LB-222 
128 16x72 ECC 385-1005-ND 101.15 99.05 | W9Q316727KD-222K 
256 32x64 Non-ECC | 385-1006-ND 107.40 105.17] W9Q332647LB-222 
64 8x64 Non-ECC | 385-1007-ND 27.28 26.71 | W9R308647PA-222 
SDRAM 144 SODIMM | 100 128 16x64 Non-ECC | 385-1008-ND 84.00 82.25 | W9R316647LB-222 Memory 
256 32x64__| Non-ECC _| 385-1009-ND 76.09 _74.51| W9R332647HA-222 Size _ | Digi-Key Price Each ¢ | Wintec 
64 8x64 Non-ECC | 385-1010-ND 26.64 26.09 | W9V308647PA-333 (MB) | Part No. 1 10 | Part No. 
SDRAM 144 SODIMM | 133 
4 | ®t] Nor-EGG a85-1015ND 35.55 261 | WaDs0E647PA-a35 2 eee 1920 _1000 | wreeneennxe-w 
xt jon- ~ | . : - 
SDRAM 168 DIMM | 133 128 16x64 | Non-ECC | 385-1014-ND 54.82 53.68] W9D316647LC-333 64 ESIOIAND RE 25.92 25.38 | W7B6064M1XG-W 
256 32x64 Non-ECC | 385-1015-ND 102.82 100.68 | W9D332647LA-333 128 | 385-1020-ND@® 35.40 34.67 | W7CF128M1XA-HOP1 
128 16x64 | Non-ECC | 385-1000-ND 60.00 58.75| W4E216646LA-7.5 @ RoHS Compliant 
PDR SDRAM, | 1 SOR eee 256 32x64 | Non-ECC | 385-1001-ND 110.16 _107.87| W4E232646LA-7.5 Coe - : 
+ Due to market fluctuations, please refer to the Digi-Key web site for 


$ Due to market fluctuations, please refer to the Digi-Key web site for most current pricing. most current pricing. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1139 


Nae. Cron Memory Modules 


Package Configuration Data Rate Digi-Key Price Eacht Micron Technology 
Density Size Mega Bits Speed MT/s Part No. it 5 10 Part No. 
SDRAM - RoHS Compliant 
428MB 144-SODIMM 16M x 64 PC133 133 557-1227-ND 35.36 28.99 27.53 MT4LSDT1664HY-13ED1 
168-DIMM Unbuffered 16M x 64 PC133 133 557-1301-ND 33.70 28.98 27.63 MT4LSDT1664AY-133D1 
168-DIMM 32M x 64 PC133 133 557-1228-ND 69.79 62.85 59.69 MT8LSDT3264AY-133D2 
256MB 168-DIMM Unbuffered 32M x 64 PC133 133 557-1300-ND 73.41 66.12 62.80 MT8LSDT3264AY-13ED2 
144-SODIMM 32M x 64 PC133 133 557-1229-ND 69.64 62.73 59.57 MT8LSDT3264HY-13ED2 
DDR SDRAM 
128MB 200-SODIMM 16M x 64 PC2700 333 557-1344-ND® 41.99 34.42 32.69 MT4VDDT1664HY-335F3 
184-DIMM Unbuffered 32M x 64 PC2700 333 557-1180-ND® 55.44 49.93 47.42 MT8VDDT3264AY-335G6 
184-DIMM Unbuffered 32M x 72 PC2700 333 557-1133-ND 65.10 58.64 55.69 MT9VDDT3272AG-335G4 
256MB 184-DIMM Unbuffered 32M x 64 PC3200 400 557-1342-ND® 49.70 44.77 42.52 MT4VDDT3264AY-40BF1 
200-SODIMM 32M x 64 PC2700 333 557-1231-ND® 49.70 44.77 42.52 MT4VDDT3264HY-335F2 
200-SODIMM 32M x 72 PC2700 333 557-1135-ND 66.62 60.00 56.99 MT9VDDT3272HG-335G2 
200-SODIMM 32M x 72 PC3200 400 557-1136-ND 59.82 53.88 51.17 MT9VDDT3272HG-40BG2 
184-DIMM Unbuffered 64M x 64 PC2700 333 557-1230-ND® 86.33 78.18 75.59 MT8VDDT6464AY-335F4 
184-DIMM Unbuffered 64M x 72 PC2700 333 557-1137-ND 113.16 102.47 99.08 MT9VDDT6472AG-335D1 
184-DIMM Unbuffered 64M x 72 PC2700 333 557-1177-ND® 102.02 92.38 89.33 MT9VDDT6472AY-335F1 
512MB 184-DIMM Registered 64M x 72 PC2700 333 557-1293-ND® 92.75 83.98 81.21 MT9VDDF6472Y-335F1 
184-DIMM Unbuffered 64M x 64 PC3200 400 557-1232-ND@ 76.43 68.84 65.38 MT8VDDT6464AY-40BF4 
184-DIMM Unbuffered 64M x 72 PC3200 400 557-1178-ND® 112.30 101.69 98.33 MT9VDDT6472AY-40BF1 
200-SODIMM 64M x 64 PC2700 333 557-1294-ND® 88.47 80.11 77.46 MT8VDDT6464HDY-335F2 
184-DIMM Registered 128M x 72 PC3200 400 557-1233-ND® 172.10 158.04 153.47 MT18VDDF12872Y-40BF1 
168 200-SODIMM 128M x 64 PC2700 333 557-1292-ND@ 154.95 142.29 138.18 MT16VDDF12864HY-335F2 
200-SODIMM 128M x 72 PC2700 333 557-1115-ND 275.49 252.98 245.67 MT18VDDF12872HG-335D1 
200-SODIMM 128M x 72 PC2700 333 557-1173-ND® 199.71 183.39 178.09 MT18VDDF12872HY-335F1 
26GB 184-DIMM Registered 256M x 72 PC2700 333 557-1343-ND® 343.29 322.34 138.18 MT36VDDF25672Y-335F3 
DDR2 SDRAM - RoHS Compliant 
SEeNia 200-SODIMM 32M x 64 PC2-5300 667 557-1304-ND 33.86 29.11 27.76 MT4HTF3264HY-667D3 
240-DIMM Unbuffered 32M x 64 PC2-5300 667 557-1302-ND 33.86 29.11 27.76 MT4HTF3264AY-667D3 
200-SODIMM 64M x 64 PC2-5300 667 557-1350-ND 45.32 40.82 38.76 MT4HTF6464HY-667E1 
240-DIMM Unbuffered 64M x 64 PC2-5300 667 557-1351-ND 45.32 40.82 38.76 MT4HTF6464AY-667E1 
512MB 240-DIMM Registered 64M x 72 PC2-5300 667 557-1305-ND 84.76 76.75 74.21 MT9HTF6472PY-667D2 
240-DIMM Registered 64M x 72 PC2-5300 667 557-1208-ND 86.33 78.18 75.59 MT9HVF6472PY-667D1 
240-DIMM Unbuffered 64M x 72 PC2-5300 667 557-1303-ND 73.11 65.85 62.54 MT9HTF6472AY-667D4 
468 200-SODIMM 128M x 64 PC2-5300 667 557-1353-ND 78.55 70.74 67.19 MT8HTF12864HDY-667E1 
240-DIMM Unbuffered 128M x 64 PC2-5300 667 557-1352-ND 77.05 69.77 67.46 MT8HTF12864AY-667E1 
200-SODIMM 256M x 64 PC2-5300 667 557-1345-ND 206.51 189.64 184.16 MT16HTF25664HY-667E1 
268 240-DIMM Unbuffered 256M x 64 PC2-5300 667 557-1347-ND 206.51 189.64 184.16 MT16HTF25664AY-667E1 
240-DIMM Unbuffered 256M x 72 PC2-5300 667 557-1346-ND 258.48 237.36 230.50 MT18HTF25672AY-667E1 
240-DIMM Registered 256M x 72 PC2-5300 667 557-1348-ND 258.48 237.36 230.50 MT18HTF25672PY-667E1 
4GB 240DIMM Registered 523M x 72 PC2-5300 667 557-1349-ND 687.09 644.25 628.57 MT36HTF51272PY-667E1 
@ RoHS Compliant — + Due to market fluctuations, please refer to the Digi-Key web site for most current pricing. 


DDR2 SDRAM Panasonic Pc Cards 


Qimonda 


Modules PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) 
has jointly defined standard specifications for an IC memory card system 
interface. Now the IC memory card can be used as general-purpose media for 
Organi- Module Module} Digi-Key Price Eacht Qimonda exchanging data between systems. 
zation Type Height | Part No. 1 25 100 Part No. SRAM Cards: 68 Pin JEIDA 4.2/PCMCIA Rel 2.1: « Available with or without 
attribute memory » Tool-less replaceable battery (CR2025) » Contains a 
512MB — Module Speed PC2-5300 rechargeable sub-battery which provides data back-up for up to one hour 
a during battery changes * Type | Card 
84Mx64 | 200-SODIMM | 1.18” | 675-1025-ND 80.73 68.64 64.50 / HYS64T64020HDL-38-8 Flash Cards: 68 Pin Series 2 JEIDA 4.2/PCMCIA Rel 2.1: * Uses 8Mbit memory chips * Type | Card 
64Mx64 | 240-DIMM | 1.18” | 675-1023-ND 80.36 68.32 64.20 | HYS64T64000HU-3S-B 
64Mx72 | 240-DIMM | 1.18” | 675-1027-ND 103.64 88.12 82.80 | HYS72T64000HR-3S-B Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
1GB — Module Speed PC2-5300 zi 
SRAM Card PCMCIA/JEIDA Standard, 68 Pins 
128Mx64 | 200-SODIMM | 1.18” | 675-1026-ND 157.52 135.63 132.00 | HYS64T128021HDL-3S-B 64Kx8/32Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup .. BN-O64HSR-ND 39.68 
128Mx64 | 240-DIMM | 1.18” | 675-1024-ND 154.66 133.17 129.60 | HYS64T128020HU-3S-B 128Kx8/64Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup . BN-128HSR-ND 45.23 
128Mx72 | 240-DIMM | 1.18” | 675-1028-ND 189.02 162.76 158.40 | HYS72T128000HR-3S-B 256Kx8/128Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-256HSR-ND 67.15 
128Mx72 | 240-DIMM | 1.18" | 675-1030-ND 229.12 197.28 192.00 _| HYS72T128420HFA-3S-B 512Kx8/256Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-512HSR-ND 81.18 
1Mx8/512Kx16, 200ns, 150mA, 4 Year Backup BN -01MHSR-ND 118.71 
2GB — Module Speed PC2-5300 2Mx8/1Mx16, 200ns, 150mA, 2 Year Backup... BN-O2MHSR-ND 193.50 
256Mx72 | 240-DIMM | 1.18” | 675-1029-ND 367.20 324.00 307.80 | HYS72T256220HR-3S-B 4Mx8/2Mx16, 200ns, 150mA, 1 Year Backup. BN-O4MHSR-ND 301.00 
256Mx72 | 240-DIMM | 1.18” | 675-1031-ND 408.00 360.00 342.00 | HYS72T256420HFA-3S-B SEGANIAG, 2000, 1 60m8, 6 MomthiBackup ~- SBNSOENESESNGS, 566.40 
SRAM Card with Attribute Memory PCMCIA/JEIDA Standard, 68 Pins 
+ Due to market fluctuations, please refer to the Digi-Key web site for most current pricing. 64Kx8/32Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup ... BN-O64HSRC-ND 43.60 
128Kx8/64Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup . BN-128HSRC-ND® 48.69 
256Kx8/128Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-256HSRC-ND® 62.09 
TOSHIB. A Memor Cards 512Kx8/256Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-512HSRC-ND® 84.74 
y 1Mx8/512Kx16, 200ns, 150mA, 4 Year Backup BN-01MHSRC-ND 120.18 
2Mx8/1Mx16, 200ns, 150mA, 2 Year Backup. . BN-02MHSRC-ND 186.20 
Memory Price Eacht 4Mx8/2Mx16, 200ns, 150mA, 1 Year Backup... .. | BN-O4MHSRC-ND® 306.60 
Description Size 1 25 100 8Mx8/2Mx16, 200ns, 150mA, 6 Month Backup .. | BN-O8MHSRC-ND® 686.00 
Secure Flash Card, PCMCIA/JEIDA Standard, 68 Pins (Series 2) 
Digital (SD) GB SPMOICEEND 45.00 42.00 39.00 JOMx8/5MX16, 250nS, 150MA........ssssessecseseesesteseseeeenees BN-10MHF3CE-ND® 366.80 


+ Due to market fluctuations, please refer to the Digi-Key web site for most current pricing. 
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@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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MOTION -SPECIALTY MOTORS 


Stepper Motors 


These stepper motors are very precise DC motors that move a specific degree of rotation 
with each pulse applied to its coils. Stepper motors can be controlled for either clockwise 
or counterclockwise rotation and can operate at very high speeds. Shaft speed is not 
affected by variations in torque. Unipolar motors have two coils wound on the same 
bobbin (4 coils total) where each winding is sequentially energized. Bipolar motors have 
only two windings and require a push-pull driver to operate. Holding torque is the force 
required to hold the shaft with back pressure applied. MNM is millinewton meter + torque. 
Operating Specification: * Maximum Operating Temperature: 100°C »* Operating 
Temperature Range: -20°C ~ 70°C * Bearing Type: Bronze sleeve Insulation 
Resistance @ 500VDC: 100MO » Dielectric Withstanding Voltage: 650VRMS 60Hz for 2 
seconds * Lead Wires: 26AWG 


Geared Stepper Motors 


Standard 7.5 degree Stepper Motors offered with gear reduction for extremely high torque 
and precision. Perfect replacement for DC geared motors where accuracy is needed. 


Digital Linear Actuators 


Precise “In and Out” movements controlled by a stepper motor, these low-cost units 
provide industry-leading linear force positioning capability. An ideal linear actuator 
solution in medical equipment applications such as pumps, pipettes and scanners, as well 
as instrumentation and HVAC applications. These linear actuators are available in captive 
and non-captive versions, unipolar or bipolar coil construction, and industry-standard 
frame sizes. 


TECHNOLOGY 
z 


Unipolar Stepper Motor 
Driver Board 


The MTSD-V1 can be used as a stand-alone 
uni-polar stepper motor driver board or in 
conjunction with a PC or programmable 
controller for greater flexibility. 

Applications: Robotics, Motion Control, 
Education, Light Duty Industrial * Adjustable 
On-Board Step Clock (15-1500hz) 
* Continuous Run or Pre-settable Step Count 
from 0-255 steps * Pushbutton Repeat (pre-set 
step count) * LED Phase/Step Indicators *.1” SIP Header Connectors (.025” square pins) 
“Stand Alone” Functions (Dip Switch Selectable): * Disable/Enable * CW/CCW Direction 
* Single/Dual Phase Drive » Locked/Free Motor during Disable » Continuous Run/Pre-set 
Step Count (0-225 steps) Programmable Controller Input Functions: * Disable/Enable 
CW/CCW Direction * Pre-set Step Count Repeat * Logic OUTOUT pin to ID end of pre- 
set step count » External Clock Input (10 kHz maximum) Power Requirements: * Logic 
Supply: 5VDC @ 50mA » Motor Supply: Maximum of 24VDC @ 1.85 Amps draw * Board 
Dimensions: 3.20” x 2.70” x .875” (81.28mm x 68.58mm x 22.23mm) 


MISDAVIND is 20:00 cise decsdcciasenirda vad seecadeeeasterserieme daca ttaeeh vaca 


(@ cramer AC/DC Geared 
Aenmensenes Motors 


105 Series AC Gear Motor: Unidirectional operation assured by ball 
and slot “no-back” system. Motors listed are all clockwise rotation 


Rated Motor Size Holding when facing the output shaft. Characteristics: Rotor Speed 600 RPM, 
& Voltage A B Cc Steps per| Step Angle] Torque (1) Digi-Key Price | Danaher 120VAC, 60Hz Coil, 2.7 Watts, -20°C ~ 55°C Operating Temperature. 
Fig.| (VDC) Type (mm) | (mm) | (mm) | Rev. | (Degrees) | (mNm/oz-in)| Part No. Each | Part No. Motor develops 3000z-in. Torque starting and running at 1 RPM. To determine torque 
Standard Stepper Motors — RoHS Compliant available on motors shown, divide 300o0z-in by listed motor speed. 
: eae 5 at a0 i are oe OND 1628 ToMocO0 iE 6100 Hysteresis Series Motor: provides smooth quiet performance and allows operation to 
i 7 ; SOEs z a 7 a stall condition without damage or an increase in temperature. Perfect for HVAC controls, 
5 Unipolar | 20 34.9 | 1.5 24 15 7.70/14 403-1018-ND 17.02 | 20M024D1U Automatic Teller Machines and other applications. Motors listed are all counter clockwise 
5 | Bipolar | 20 | 349 | 1.5 20 18 11.31/16 |  403-1002-ND 16.28 | 20M020D1B rotation when facing the output shat 
5 Unipolar 26 34.9 2 24 15 6.3/0.9 403-1020-ND 17.02 | 26M024D1U jl eee ; ; 
12 Unipolar 26 34.9 2 24 15 6.3/0.9 403-1003-ND 17.02 | 26M024B2U 800! Series DC Gear Motor: Basic 2400 and 4800 armature speed used. Geartrain rating 
5 Unipolar 26 34.9 2 48 75 9.2/1.3 403-1019-ND 17.02 | 26M048D1U 300z-in dynamic, 90oz-in static. Starting and running torque 60o0z-in at 1 RPM. These 
1 12 Unipolar 26 34.9 2 48 75 9.2/1.3 403-1004-ND 17.02 | 26M048B2U ratings are conventionally stated for output geared to 1 RPM. Motor output speed will be 
5 Bipolar 26 34.9 2 48 iw 10.6/1.5 403-1005-ND 16.28 | 26M048B1B higher if load is less than 300z-in Voltages offered 12VDC and 24VDC. DC motors rotation 
5 Unipolar 36 42 2 48 75 18.35/ 2.6 403-1021-ND 18.06 | 35M048B1U are reversible by reversing polarity at terminals. 
5 Unipolar 36 42 2 48 75 25/3.5 403-1022-ND 18.06 | 35L048B1U-N 
5 Bipolar 36 42 2 48 75 27.5/3.9 403-1006-ND 17.32 | 35L048B1B-N a 2 a 4 
12 | Unipolar | 36 | 42 2 48 75 27.5/3.9 |  403-1007-ND 18.96 | 35L048B2U-N Fig: gee Flatted Round’ Shaft | Fig.2: vies 
12 Unipolar 36 42 2. 48 75 18.4/2.6 403-1008-ND 18.06 | 35M048B2U seene) tC 
5 Unipolar 42 49.5 3 48 75 66.2/9.4 403-1023-ND 18.70 | 42M048C1U-N 
5 | Unipolar | 42 | 49.5 3 48 75 49.4/7.0 403-1024-ND 18.90 | 42L048D1U bis 
5 Bipolar 42 49.5 3 48 75 87.5/12.4 403-1009-ND 17.74 | 42M048C1B oe 
12 Unipolar 42 49.5 3 48 75 73.4/10.4 403-1010-ND 18.70 | 42M048C2U im = 
12 Unipolar 42 49.5 3 48 75 50.8/7.2 403-1011-ND 18.70 | 42S048D2U eg 
2 5 Bipolar 42 49.5 3 100 3.6 49.4/7.0 403-1012-ND 17.74 | 42M100B1B (Std. for all series) 
12 Unipolar 42 49.5 3 100 3.6 45.2/6.4 403-1013-ND 18.70 | 42M100B2U 
5 Bipolar 44 49.5 3 100 3.6 46.6/6.6 403-1014-ND 17.96 | 44M100D1B a = 
12 | Bipolar | 44 | 495 | 3 | 100 36 | 466/66 |  403-1015-ND 18.70 | 44M100D2B Easel pe Gee cere cice Each ye ay [eaee 
5 Unipolar 55 66.7 6.35 48 75 102.4/14.5 403-1025-ND 19.84 | 55M048D1U 9. ~ 05 Ss = ‘CW Rotati ~ 
5 Bipolar | 55 | 667 | 3 48 63 122.2/17.3 | 403-1016-ND 18.90 | 55MO48D1B 72 REECE f 28 oe 5468 50551 
12 Unipolar 55 66.7 3 48 6.3 102.4/14.5 403-1017-ND 19.84 | 55M048D2U 40 | CRA102-ND 34.87 30.47 9753 | 30543 
120} 6 CRA103-ND 31.26 27.31 24.68 | 30544 
Rated Voltage Output Step | Gear Ratio Output Speed Running Torque | Digi-Key Price | Danaher V}yvac| 2 CRA104-ND 31.26 27.31 24.68 | 30545 
Fig. (VDC) Type Angle Gearhead Shaft (Nm/oz-in) Part No. Each | Part No. 1 CRA105-ND 31.26 27.31 24.68 | 30546 
Geared Stepper Motors — RoHS Compliant 1/2_| CRA106-ND 32.59 28.47 25.73 | 30547 
3 12 Unipolar 0.25 30:1 6.25RPM @ 100PPS|70.6mNm/100z-in} 403-1026-ND 32.46 | 26M048B2U-V31 6100 Hysteresis Series (CCW Rotation) 
4 5 Bipolar 0.15 50:1 6RPM @ 240PPS 854/121 403-1027-ND 38.52 | 42M048C1B-Z36 24 1 CRA207-ND 37.43 32.71 29.55 | 61068 
5 12 Unipolar 0.75 10:1 30RPM @ 240PPS .211/29.9 403-1029-ND 40.62 | 42M048C2U-R21 VAC 2 CRA210-ND 37.43 32.71 29.55 | 61081 
5 12 Bipolar 0.75 10:1 30RPM @ 240PPS .211/29.9 403-1028-ND 40.62 _ | 42M048C2B-R21 1 4 CRA209-ND 37.43 32.71 29.55 | 61140 
1 1 CRA208-ND 37.81 33.04 29.85 | 61069 
Rated Voltage Maximum Step Digi-Key Price | Danaher 8001 Seri 
Fig.| (VDC) Type Shaft Type Shaft Travel Resolution Part No. Each | Part No. 1 REESE GES ET 3675 130568 
Digital Linear Actuators — RoHS Compliant 42 | 10 CRA202-ND 46.55 40.67 36.75 |30569 
6 12 Unipolar NonCaptive 1.97" .001” 403-1030-ND 36.96 | 20DAM10D2U-L vpc| 30 | CRA203-ND 46.55 40.67 36.75 |30570 
7 12 Unipolar Captive 0.59" 001” 403-1031-ND 40.48 | 20DAM10D2U-K 60 | CRA212-ND 4655 40.67 36.75 | 30827 
6 12 Unipolar NonCaptive 1.89” 001” 403-1032-ND 48.54 | 26DBM10D2U-L 2 1/3) CRATT-ND 33.84 29.87 26.721 30904 
7 12 Unipolar Captive 0.52” 001” 403-1033-ND 49.68 | 26DBM10D2U-K + | GRA204-ND 4655 4067 3675 | 30571 
6 12 Unipolar NonCaptive 2.50" 001” 403-1034-ND 55.52 | 35DBM10B2U-L 24 | 49 | GRA205-ND 4655 4067 36-75 |30572 
7 12 Unipolar Captive 0.875” 001” 403-1035-ND 58.66 | 35DBM10B2U-K VDC} 39 | CRA206-ND 46.55 40.67 36.75 |30573 
Note: 1 Holding Torque measured with rated voltage and 2 phases energized. 60 CRA213-ND 46.55 40.67 36.75 | 8870 
Dimensions Max. Stroke Power Digi-Key Digi-Key Digi-Key Pontiac Coil Pontiac Coil | Pontiac Coil 
) Inch Length Inch Ww Coil | Part No. Part No. Part No. Price Each Part No. Part No. Part No. 
HxLxW Cont./Inter./Pulsed| Cont./Inter./Pulsed| VDC | Cont. Version Inter. Version | Pulsed Version i 25 100 Cont. Version | Inter. Version | Pulsed Version 
Pontiac Coil Open Frame Pull Type 
12 | 527-1016-ND _ _ 28.00 23.01 13.80 FO451A _ _ 
; TGS x 208x148 li tad 24 | 527-1018-ND__| — = 28.00 23.01 13.80 | FO453A = = 
Solenoids T:21x1.85x0.95| _0.75/0.75 8/19 12_| 527-1008-ND__| 527-1009-ND_|— 25.00 20.00 10.85 | F0431A FO432A = 
12 | 527-1004-ND §27-1005-ND | — 22.50 17.75 = 10.11 FO421A F0422A — 
Pontiac Coil’s range of latching, [0-96x117x0.82| 0.50/00 ue 24 | 527-1006-ND__| — = 22.50 1775 10.11 | FO423A = = 
open-frame and tubular solenoids are 12 | 527-1000-ND | 527-1001-ND | — 21.00 16.25 «9.26 | FO411A FO412A = 
all designed for manufacturability and |0-75x1.20x0.76| —_0.50/0.50 465 24 | 527-1002-ND | 527-1003-ND__|— 21.00 16.25 9.26 | FO413A FO414A = 
unsurpassed quality. 12 | 527-1012-ND §27-1013-ND | — 26.00 19.05 = 11.91 FO441A F0442A — 
eee) Se Fang 24 | 527-1014-ND__| 527-1015-ND__|— 26.00 19.05 11.91 | Fo443a FO444A = 
Open Frame 12 | 527-1020-ND §27-1021-ND | — 30.00 25.51 14.96 FO461A F0462A — 
TRS COAST | lesee 19/48 24 | 527-1022-ND | 527-1023-ND__|— 30.00 25.51 14.96 | Fo463A FOAG4A - 
Open Frame Latching Pull Type with Spring Return 
12 | 527-1036-ND §27-1037-ND | 527-1038-ND 32.00 28.00 18.31 GO401A G0402A G0403A 
DIORA AOK O10 CSTD eTe) __. ARKO 24 | 527-1039-ND__| 527-1040-ND_|— 32.00 28.00 18.31 _| Go404A 040s | — 
12 | 527-1042-ND §27-1043-ND | 527-1044-ND 34.00 29.50 21.10 GO411A G0412A G0413A 
1.23 x 2.05 x 1.03) 0.75/0.75/0.75 7/20/72 24 | 527-1045-ND ae Be 34.00 99.50 2110 G0414A at an 
Tubular Tubular Pull Type 
™ qi 12 | 527-1028-ND §27-1029-ND | — 29.00 24.51 14.20 FO481A F0482A _ 
a. Dia, 1.000.208) 0.875/0.875 _ 24 | 527-1030-ND | 527-1031-ND__|— 29.00 2451 14.20 | Foda3a FO484A = 
A 12 | 527-1032-ND §27-1033-ND | — 35.00 31.01 22.50 FO491A F0492A — 
Dia. 10x [2:88] 1262 14/66 24 | 527-1034-ND__| 527-1035-ND_|— 35.00 31.01 22.50 | Fo493A FO494A = 
A 12 | 527-1024-ND §27-1025-ND | — 27.00 22.50 12.91 FO471A F0472A — 
Din0.75.x [1.50] « -O:50/0/876 G0 24 | 527-1026-ND | 527-1027-ND_|— 27.00 22.50 12.91 | FO473A FO474A 7 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Peltier Modules 


CUI Peltier Modules provide a convenient and reliable cooling solution. Their compact size make them ideal for applications that are size or weight limited and in ap- 
plications where heat sinks, compressors or fans wouldn't be feasible. They can be operated in any orientation, do not require the use of chloroflurocarbons and have 
no moving parts so they are virtually maintenance free. They are great for use in many demanding industries such as medical, laboratory, aerospace, semiconductor, 
telecom, industrial, and consumer products. 


Maximum Maximum Resistance (Th = 27°C) Dimensions - mm Digi-Key Price Each cul 

Current (A) Voltage (V) (Q = 10%) Qmax (W) Delta Tmax A B c Part No. 1 10 100 Part No. 
3.8 1.6 3.7 15 5.1 15 102-1663-ND 15.18 13.66 11.39 CP20151 

2.0 8.6 3.7 8.5 66°C 20 5.1 20 102-1664-ND 16.36 14.72 12.27 CP20251 
15.4 6.7 15.2 30 5.1 30 102-1665-ND 16.04 14.44 12.03 CP20351 

3.8 1.0 6.5 15 3.8 15 102-1666-ND. 15.18 13.66 11.39 CP30138 

3.0 8.6 2.3 15 66°C 20 3.8 20 102-1667-ND. 16.36 14.72 12.27 CP30238 
15.4 4.0 27 30 3.8 30 102-1668-ND 15.94 14.35 11.96 CP30338 

3.8 0.8 8.1 15 3.6 15 102-1669-ND 15.18 13.66 11.39 CP40136 

4.0 8.6 2.0 18.7 66°C 20 3.6 20 102-1670-ND. 16.36 14.72 12.27 CP40236 
15.4 3.5 33.4 30 3.6 30 102-1671-ND. 15.44 13.90 11.58 CP40336 

3.8 0.5 12.2 15 3.3 15 102-1672-ND 15.18 13.66 11.39 CP60133 

8.6 1.2 27.9 66°C 20 3.3 20 102-1673-ND 16.36 14.72 12.27 CP60233 

15.4 2.2 50.5 30 3.3 30 102-1674-ND 15.44 13.90 11.58 CP60333 

6.0 2.1 0.29 7A 15 4.0 15 102-1675-ND 13.54 12.19 10.16 CP60140 
3.8 0.53 13 68°C 20 4.0 20 102-1676-ND. 14.90 13.41 11.18 CP60240 

8.6 1.21 29 30 4.0 30 102-1677-ND 16.04 14.44 12.03 CP60340 

15.4 2.17 53 40 4.0 40 102-1678-ND 15.82 14.24 11.87 CP60440 

2.1 0.2 10 15 3.8 15 102-1679-ND 14.48 13.03 10.86 CP85138 

85 3.8 0.4 18 68°C 20 3.8 20 102-1680-ND 16.30 14.67 12.23 CP85238 
8.6 0.9 42 30 3.8 30 102-1681-ND. 16.88 15.19 12.66 CP85338 

15.4 15 75 40 3.8 40 102-1682-ND 17.82 16.04 13.37 CP85438 


WZ Aavid ; 
IK THERMALLOY Heat Sinks 


Aavid's Ultrastick™ is a unique phase-change ther- 
mal interface material that surpasses grease in 
thermal performance and long-term stability. This 
solid, silicone free, paraffin based thermal compound 
changes phase at 60°C, with a concurrent volumetric 
expansion that fills gaps between the mating surfaces. 
One cost effective application leaves a thin, film like 
deposit, providing excellent heat transfer and low interface thermal resistance. 


Features: 
«Thermal resistance 20% lower than thermal grease, with significant long-term 


reliability benefits 

«Excellent heat transfer properties, consistent at mounting pressures from less 
than 5 psi to more than 200 psi 

«No run-out, migration, dry-out, or flaking that can occur with typical thermal 


grease 

* Non-toxic and inert 

Electrically non-conducive 

Easy to use and dry to the touch after application, reducing labor costs 

« Each bar covers approximately 1,000 in2 

HS243-ND.. 

Thermal 
Dimensions — Inch (mm) Resistance Digi-Key Price Each Aavid 

Fig. | Description LxWxH °C/W Part No. i 10 100 Part No. 
TO-3, Compact Heat Sink, 5W, Black 1.88 x 1.40 x .50 (47.75 x 35.56 x 12.70) 11.5 HS148-ND® 88 79 62 501303B00000G 
TO-3, Compact Heat Sink, 7W, Black 1.88 x 1.40 x .75 (47.75 x 35.56 x 19.05) 8.3 HS149-ND® 95 86 67 501403B00000G 
TO-3, With Wave-On Mounts, 9W, Black 1.88 x 1.40 x .75 (47.75 x 35.56 x 19.05) 8.3 HS267-ND 2.72 2.45 1.91 501403B00100 

1 TO-3, With Wave-On Mounts, 9W, Black 1.88 x 1.40 x .75 (47.75 x 35.56 x 19.05) 8.3 HS384-ND® 2.81 2.54 1.97 501403B00100G 
TO-3, Compact Heat Sink, 8.5W, Black 1.88 x 1.40 x 1.00 (47.75 x 35.56 x 25.40) 6.3 HS248-ND® 1.31 1:19 92 501503B00000G 
TO-3, With Wave-On Mounts, 9W, Black 1.88 x 1.40 x 1.00 (47.75 x 35.56 x 25.40) 6.3 HS269-ND 2.61 2.35 1.83 501503B00100 
TO-3, Compact Heat Sink, 9.5W, Black 1.88 x 1.40 x 1.25 (47.75 x 35.56 x 31.75) 5.4 HS110-ND® 1.34 1.21 94 501603B00000G 
TO-3, Compact, 9W, Gold 1.88 x 1.40 x 1.25 (47.75 x 35.56 x 31.75) 5.4 HS270-ND 1.20 1.08 84 501603C00000 

2 TO-3, Expandable Collar Type (Can be used with Fig. 1), Black 1.54 x 1.125 x .87 (39.12 x 28.57 x 22.10) 22.0 HS236-ND® 97 88 68 579103B00000G 
TO-3, 25W, Black 1.81 x 1.81 x 1.25 (45.97 x 45.97 x 31.75) 5.4 HS103-1.25-ND® 5.08 4.57 3.56 568303B00000G 
TO-3, 17W, Black 1.81 x 1.81 x .50 (45.97 x 45.97 x 12.70) 12.5 HS103-0.5-ND® 5.05 4.55 3.54 568003B00000G 

3 TO-3, Free/Forced Air No Holes, 12W, Black 1.83 x 1.83 x .50 (46.48 x 46.48 x 12.70) 5.4 HS291-ND® §.12 4.61 3.59 568000B00000G 
TO-3, Free or Forced Air Cooling, 12W, Black 1.83 x 1.83 x .75 (46.48 x 46.48 x 19.05) 5.4 HS293-ND® 8.26 7.44 5.79 568103B00000G 
TO-3, Free or Forced Air Cooling, 12W, Black 1.81 x 1.81 x 1.00 (45.97 x 45.97 x 25.40) 5.4 HS294-ND® 7.62 6.86 5.34 568203B00000G 

4 | TO-3, Power Cooler, 50W, Black 3.00 x 4.125 x 1.00 (76.20 x 104.78 x 25.40) 5.4 HS117-ND® 7.63 6.87 5.34 198540B00000 
TO-3, Space Saver, 6W, Black 1.63 x 1.29 x .75 (41.40 x 32.77 x 19.05) 5.4 HS140-ND® 1.61 1.45 1.13 502203B00000 

5 TO-3, Space Saver, 8W, Black 1.63 x 1.29 x 1.00 (41.40 x 32.77 x 25.40) 5.4 HS141-ND® 2.21 1.99 1.55 502303B00000 
TO-3, Space Saver, 12W, Black 1.63 x 1.29 x 1.25 (41.40 x 32.77 x 31.75) 5.4 HS142-ND® 2.06 1.86 1.45 502403B00000 
TO-3, Heat Sink, Fold-Back Fins, No Holes, 10W, Black 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.4 HS296-ND® 3.04 2.74 2.13 569000B00000G 

6 TO-3, Fold-Back Fins, 20W, Black 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.4 HS110-3-ND® 1.47 1.33 1.04 569003B00000G 
TO-3, Fold-Back Fins, 10W, Gold 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.4 HS298-ND 1.40 1.26 .98 569003C00000 
TO-220, Dual Mount Power Cooler, 20W, Black 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.5 HS110-220-ND® 1.86 1.68 1.31 569022B00000G 

7 TO-3, Universal Hole Pattern, Low Profile, Black 2.00 x 1.75 x .375 (50.80 x 44.45 x 9.53) 7.0 HS228-ND@ 1.05 .95 74 506007B00000G 
TO-3, Slanted Fin, 10W, Black 1.81 x 1.81 x .50 (45.97 x 45.97 x 12.70) 3.5 HS260-ND® 2.19 1.97 1.54 500103B00000G 

8 TO-3, Slanted Fin, 12W, Black 1.81 x 1.81 x 1.25 (45.97 x 45.97 x 31.75) 2.5 HS264-ND® 2.12 1.91 1.49 500403B00000G 
TO-3, Slanted Fin, 14W, Black 2.5 x 2.5 x .90 (63.50 x 63.50 x 22.86) 4.9 HS265-ND® 2.65 2.39 1.86 500503B00000G 

* Dielectric Coating Unless otherwise noted, all heat sinks are black anodized aluminum. @ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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"NS THERMALLOY Heat Sinks (Cont) 


Thermal 
Dimensions — Inch (mm) Resistance Digi-Key Price Each Aavid 
Fig. | Description LxWxH °C/W Part No. a 10 100 Part No. 
TO-5, High Performance, 2W, Black -75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 56.0 HS101-ND@ 1.14 1.03 80 323005B00000G 
9 TO-5, Press-On, 1W, Black .5 dia x .25 (127 dia x 6.35) 56.0 HS253-ND® 1.72 1.55 1.21 320205B00000G 
TO-5, Press-On, High Performance, 1W, Black -50 dia x .375 (12.70 dia x 9.52) 30.0 HS259-ND@ 1.28 1.15 90 326005B00000G 
10 TO-5, Snap-On Cooler, 1.5W, Black .83 x .395 x .50 (21.08 x 10.03 x 12.70) 38.0 HS217-ND@ 51 37 26 578205B00000G 
TO-5, Snap-On Cooler, 2W, Black 83 x .395 x .75 (21.08 x 10.03 x 19.05) 35.0 HS218-ND® A7 34 24 578305B00000G 
TO-5, Dual Fin Press-Fit Heat Sink, Black -75 dia x .40 (19.05 dia x 10.16) 56.0 HS242-ND@ 2.46 2.22 1.73 322505B00000G 
1 TO-5, Press-On, 1.25W, Black .75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 40.0 HS257-ND@ 2.49 2.24 1.74 322605B00000G 
TO-5, Press-On, 1.25W, Gold .75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 40.0 HS258-ND 2.43 2.19 1.71 322605C00000 
TO-92 and TO-18, Press Fit, 1W, Black -50 dia x .235 (12.70 dia x 5.97) 100.0 HS100-ND@ 1.30 1.17 91 322400B00000G 
12 TO-5, 2 Piece Part for Max Dissipation, 1W, Gold 625 dia x .271 (15.88 dia x 6.88) 22.0 HS254-ND 7.20 6.48 5.04 321127C00000 
TO-39, 2 Piece Part for Max Dissipation, 2W, Black -75 dia x .290 (19.05 dia x 7.37) 20.0 HS255-ND® 11.26 10.14 7.89 321527B00000G 
13 | TO-92, Press Fit Heat Sink, For Standard or Modified Package, Black 60 x .05 x .50 (15.24 x 1.27 x 12.70) 64.0 HS251-ND® 46 33 23 575200B00000G 
14 | TO-126, Vertical Mount Clip-On Cooler, Black 775 X .32 x .52 (19.69 x 8.13 x 13.21) 26.0 HS216-ND@ 46 33 23 577500B00000G 
15 | TO-202, Compact Clip-On Heat Sink, Black .58 x .80 x .25 (14.73 x 20.32 x 6.35) 28.0 HS247-ND® 57 At .29 574004B00000G 
TO-202, Low Profile Heat Sink, Black -52 Xx .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 27.2 HS214-ND@ 44 32 22 577304B00000G 
TO-202, Low Profile Heat Sink, Black 52 x .50 x .75 (13.21 x 12.70 x 19.05) 24.0 HS215-ND@ 44 32 22 577404B00000G 
TO-220, Compact Heat Sink, Black 52 x .25 x .75 (13.21 x 6.35 x 19.05) 32.0 HS105-ND® 40 .29 20 577002B00000G 
TO-220, Compact Heat Sink, Black -52 Xx .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 25.9 HS106-ND@ 36 26 18 577102B00000G 
TO-220, Compact Heat Sink, Black 52 x .50 x .75 (13.21 x 12.70 x 19.05) 24.4 HS107-ND® 36 26 19 577202B00000 
TO-220, Low Profile, 2.5W, Gold -75 x .75 x .375 (19.05 x 19.05 x 9.52) 24.0 HS272-ND 34 31 24 507302C00000 
TO-220, Low Profile, Low Cost Cooler, 2.5W, Black -75 x .75 x .375 (19.05 x 19.05 x 9.53) 24.0 HS115-ND@ 40 29 20 507302B00000G 
TO-220, 2 Hole Pattern Heat Sink, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 16.7 HS230-ND® 56 44 33 530613B00000G 
16 TO-220, Horizontal/Vertical Mount, 4.5W, Black 1.00 x 1.18 x .50 (25.40 x 29.97 x 12.70) 16.7 HS278-ND® A7 42 33 530614B00000G 
TO-220, Horizontal/Vertical Mount, 3.7W, Gold 1.00 x .71 x .50 (25.40 x 18.03 x 12.70) 20.3 HS279-ND 32 29 23 530714C00000 
TO-220, Compact Heat Sink, With Tabs, Black 52 xX .25 x .75 (13.21 x 6.35 x 19.05) 32.0 HS367-ND® 46 42 33 577002B04000G 
TO-220, Compact Heat Sink, With Center Tabs, Black -52 x .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 25.9 HS368-ND® 46 42 33 577102B04000G 
TO-220, Low Cost Vertical Mount, With Front Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.6 HS362-ND@ 3.73 3.36 2.62 575002T00000G 
TO-220, Low Cost Vertical Mount, With Front Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.6 HS353-ND® 3.10 2.79 2.17 563002T00000G 
TO-220, Low Cost Vertical Mount, With Center Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.6 HS348-ND+@ 3.26 2.94 2.29 523002T00000G 
TO-220, Vertical Mount With Black Tabs 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS194-ND@ 50 40 30 563002B00000G 
TO-220, Vertical Mount With Black Tabs 1.00 x .50 x .95 (25.40 x 12.70 x 24.13) 16.6 HS207-ND® 64 50 38 576602B00000G 
TO-220, Vertical Mount With Pre-Tinned Tabs, Black 1.00 x .50 x .95 (25.40 x 12.70 x 24.13) 16.6 HS363-ND@ 4.44 4.00 3.11 576602T00000G 
TO-220, Power Cooler, 9.0W, Screw Mount, Gold 1.50 x 1.375 x 1.00 (38.10 x 34.93 x 25.40) 13.4 HS282-ND 1.32 1.19 93 531002C00000 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Heavy Duty, Black 1.38 x .50 x 1.00 (35.05 x 12.70 x 25.40) 13.4 HS351-ND® 1.30 1.17 91 531002B02500G 
TO-220, Power Cooler, 9.0W, Black 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS284-ND® 1.27 1.14 89 531102B00000G 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Heavy Duty, Black 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS352-ND® 1.37 1.24 97 531102B02500G 
TO-220, Power Cooler, With Pins, 2-Sided Mount, Black 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 11.0 HS346-ND® 1.415 1.04 81 513102B02500G 
TO-220, Power Cooler, With Pins, 2-Sided Mount, Black 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 3.7 HS350-ND® 1.65 1.49 1.16 529802B02500G 
TO-220, Power Cooler, Black 1.38 x .50 x 1.00 (35.05 x 12.70 x 25.40) 13.4 HS231-ND® 1.19 1.08 84 531002B00000G 
TO-220, Power Cooler, Screw Mount, Gold 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS131-ND 1.52 1.37 1.07 531102C00000 
TO-220, Power Cooler, With Pins 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS399-ND@ 1.81 1.63 1.27 531102V02500G 
TO-220, Power Cooler, Screw Mount, Gold 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS132-ND 1.56 1.41 1.10 531202C00000 
17 TO-220, Power Cooler, With Pins, Gold 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS132-P-ND 1.94 1.75 1.36 531202C02500 
TO-220, Power Cooler, 9.0W, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS287-ND@ 1.43 1.29 1.01 531202B00000G 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS382-ND® 1.49 1.34 1.05 531202B02500G 
TO-220, Vertical Power, 10W, Screw Mount, Black 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 2.5 HS276-ND@ 1.49 1.34 1.05 529802B00000 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Black 1.65 x 1.00 x 2.00 (41.91 x 25.40 x 50.80) 3.4 HS374-ND® 2.01 1.82 1.41 529902B02500G 
TO-220, Power Cooler, With Pins, 9.0W, Black 1.38 x .50 x 2.50 (35.05 x 12.70 x 63.50) 8.0 HS386-ND@ 1.54 1.39 1.08 | 531302B02500G 
TO-220, Power Cooler, Screw Mount, Gold 1.38 x .50 x 2.50 (35.05 x 12.70 x 63.50) 8.0 HS133-ND 1.86 1.68 1.31 531302C00000 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Gold 1.38 x .50 x 2.50 (35.05 x 12.70 x 63.50) 8.0 HS133-P-ND 1.73 1.56 1.22 531302C02500 
TO-220, Power Cooler, With Pins, Black 1.65 x 1.00 x 2.50 (41.91 x 25.40 x 63.50) 3.8 HS380-ND® 1.88 1.69 1.32 530002B02500G 
TO-218, Power Cooler, With Pins, 10W, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS347-ND® 1.35 1.22 95 513201B02500G 
TO-218, Power Cooler, With Pins, 20W, Black 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 3.7 HS349-ND® 1.68 1.51 1.18 529801B02500G 
TO-218, Vertical Power, 10W, With Pins, Black 1.65 x 1.00 x 2.50 (41.91 x 25.4 x 63.50) 2.5 HS385-ND® 2.10 1.89 1.47 530001B02500G 
18 | TO-218, Quick Attach, With Pins, 12W, Black 1.95 x .50 x 1.97 (49.53 x 12.70 x 50.04) 6.5 HS340-ND@ 1.37 1.24 .96 592201B03400G 
TO-220, Staggered High Rise Fins, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 16.8 HS342-ND® 1.88 1.70 1.32 530402B00150G 
19 | TO-218, Twisted High Rise Fins, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 6.3 HS109-ND 1.91 1.72 1.34 530101B00150 
TO-218, Twisted High Rise Fins, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 6.3 HS335-ND@ 1.88 1.70 1.32 530101B00150G 
20 TO-218, Clip-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.22 (25.40 x 12.70 x 30.99) 11.5 HS234-ND 1.55 1.40 1.09 566010B03400 
TO-218, Clip-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.22 (25.40 x 12.70 x 30.99) 11.6 HS377-ND®@ 1.53 1.38 1.07 566010B03400G 


* Dielectric Coating Unless otherwise noted, all heat sinks are black anodized aluminum. @ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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WE AAVID 
"NS THERMALLOY Heat Sinks (Cont) 


Shown with optional PC Pins 


Thermal 
Dimensions — Inch (mm) Resistance Digi-Key Price Each Aavid 
Fig. | Description LxWxH °C/W Part No. il 10 100 Part No. 
21 | TO-202, Clip-On Cooler, 5W, Black -90 x 1.02 x .39 (22.86 x 25.91 x 9.91) 16.8 HS119-ND® 63 45 32 574204B00000G 
TO-220. Twisted High Rise Fins,With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 6.3 HS343-ND® 1.88 1.70 1.32 530102B00150G 
2 TO-220, Dual Mount, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 44 HS383-ND® 2.13 1.92 1.50 530162B00162G 
23 | TO-220, 2W Extended Cap For HS112 and HS114, Black 1.75 x .70 x .50 (44.45 x 17.78 x 12.70) 15.6 HS113-ND® AB .33 23 507102B00000G 
TO-220, Vertical Mount Clip-On Cooler, With 1 Mount Hole, Black -75 X .86 x .395 (19.05 x 21.84 x 10.03) 23.2 HS111-ND® 42 -30 21 574102B00000G 
TO-220, Vertical Mount Clip-On Cooler, Black -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS198-ND® At -30 21 574502B00000 
TO-220, Horizontal Mount Clip-On PC Mount, With Std. Tabs, Black -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 23.2 HS355-ND® 76 69 54 574402B03200G 
TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Long Tabs, Black .86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS357-ND® 57 51 40 574502B03300G 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Stepped Tabs, Black -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS358-ND® 50 A6 36 574502B03700G 
TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Long Tabs, Black -86 x .395 x 1.375 (21.84 x 10.03 x 34.93) 16.0 HS360-ND® 78 -70 55 574902B03300G 
TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Stepped Tabs, Black .86 x .395 x .69 (21.84 x 10.03 x 17.53) 21.6 HS359-ND® 72 65 51 574602B03700G 
TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Standard Tabs, Black -86 x .395 x 1.375 (21.84 x 10.03 x 34.93) 16.0 HS205-ND 1.03 93 72 574902B04300 
TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Standard Tabs, Black -86 x .395 x 1.375 (21.84 x 10.03 x 34.93) 16.0 HS361-ND® 1.07 96 15 574902B04300G 
TO-220, Snap Down, 5W, Black -75 X 1.12 x .435 (19.05 x 28.45 x 11.05) 16.9 HS116-ND® 56 45 .33 575102B00000G 
25 | TO-220, Snap-Down With Built-In Clip, For Standard TO-220s, Black -975 x .44 x .75 (24.77 x 11.18 x 19.05) 16.8 HS220-ND® 50 .36 26 579302B00000G 
TO-220, Snap-Down With Built-In Clip, For Tapered TO-220s, Black 975 x .44 x .75 (24.77 x 11.18 x 19.05) 16.8 HS221-ND® 55 40 .28 579402B00000G 
26 | TO-220, High Performance PC Mount, With Tabs, Black 1.00 x 1.00 x 1.675 (25.40 x 25.40 x 42.55) 10.0 HS370-ND® 14 1.01 .78 590102B03600G 
27 | TO-220, SlimLine High Performance, Horizontal Mount, Black 1.00 x .787 x 1.45 (25.40 x 19.99 x 36.83) 12.4 HS193-ND® 71 64 50 551002B00000G 
TO-220, Clip-On, Horizontal PC Mount, With Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS341-ND® 60 54 42 576802B03100G 
TO-220, Clip-On, 5W, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS121-ND® 58 42 .29 576802B00000G 
TO-220, Clip-On, 5W, Black -50 x .50 x .60 (12.70 x 12.70 x 15.24) 26.8 HS333-ND® 73 53 37 591202B00000G 
TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With Wide Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS364-ND® 63 57 44 576802B03700G 
28 | TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With Long Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS365-ND® 53 48 .37 576802B03900G 
TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS366-ND® 61 56 43 576802B04100G 
TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With SureLock Tabs, Black 57 x .50 x .75 (14.48 x 12.70 x 19.05) 26.8 HS371-ND® 78 -70 55 591302B02800G 
TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black .75 x .50 x .50 (19.05 x 12.70 x 12.70) 18.8 HS337-ND® 57 52 40 576802B04000G 
TO-220, Clip-On, Vertical PC Mount, With SureLock Tabs, Black -95 x 1.00 x 1.22 (24.13 x 25.40 x 30.99) 11.5 HS381-ND® 1.59 1.43 1.12 566010B02800G 
TO-220, Economy Power Cooler, Lightweight, Black 1.00 x .50 x .71 (25.40 x 12.70 x 18.03) 20.3 HS189-ND® 46 .33 .23 530714B00000G 
29 | TO-220, Dual Power Cooler, 10W, Black -78 X .85 x 1.45 (19.81 x 21.59 x 36.83) 6.4 HS104-2-ND® 65 52 .39 504222B00000G 
TO-220, Power Cooler, 6W, Black 70 x .70 x .85 (17.78 x 17.78 x 21.59) 15.6 HS104-1-ND® AT .34 .24 504102B00000G 
30 | TO-220, Basic Manual Attachment, Low Profile, Black -70 X 1.75 x .380 (17.78 x 44.45 x 9.65) 15.6 HS112-ND® 42 -30 21 507002B00000G 
31 TO-220, Dual Basic Manual Attachment, Horizontal Mount, Black 1.45 x 1.75 x .375 (36.83 x 44.45 x 9.53) 9.6 HS114-ND® 76 55 38 507222B00000G 
TO-220, Twisted Fin, Vertical PC Mount, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.4 HS336-ND® 85 77 60 593002B03400G 
32 | TO-220, Twisted Fin, With SureLock Tabs and Kool Clip, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS375-ND® 1.41 1.28 99 534202B02853G. 
TO-220, Twisted Fin, Vertical, With Tabs and Kool Clip, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS376-ND® 1.68 1.51 1.18 534202B33453G 
TO-220, Spacesaver, Vertical Mount, With Tabs, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 10.0 HS225-ND 1.37 98 69 593202B03500 
33 | TO-220, Spacesaver, Vertical Mount, With Tabs, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 10.0 HS373-ND® 96 87 68 593202B03500G 
TO-220, Spacesaver, Vertical Mount, With Kool Clip/Tabs, Black 1.38 x .48 x 2.00 (35.05 x 12.19 x 50.80) 10.4 HS192-ND 1.04 94 73 534302B03553 
34 | TO-220, Dual Basic Manual Attachment, Vertical Mount, Black 1.48 x .50 x 1.03 (37.59 x 12.70 x 26.16) 13.2 HS369-ND® 1.03 93 72 578622B03200G 
TO-220, Spacesaver Vertical Mount, With Tabs, Black 875 x .25 x 1.25 (22.23 x 6.35 x 31.75) 22.0 HS372-ND@ 78 71 55 592502B03400G 
35 | TO-220, Spacesaver Vert. Mnt, With Kool Clip-SureLock Tabs, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.8 HS238-ND 1.40 1.27 99 594302B02853 
TO-220, Spacesaver Vert. Mnt, With Kool Clip-SureLock Tabs, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.8 HS379-ND® 1.38 1.25 97 594302B02853G 
TO-220, Vertical Mount, 4.3W, Black 64 x .64 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.40) 17.4 HS300-ND® 1.46 1.32 1.03 581002B00000 
TO-220, Vertical Mount, 4.3W, With Pins, Black .64 x .64 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.40) 17.4 HS387-ND® 1.49 1.34 1.05 581002B02500G 
TO-220, Vertical Mount, 4.3W, With Pins, Gold 64 x .64 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.40) 17.4 HS302-ND 1.90 171 1.33 581002C02500 
36 TO-220, Vertical Mount, 2.5W, Black 64 x .64 x 1.50 (16.26 x 16.26 x 38.10) 16.8 HS303-ND® 1.42 1.28 1.00 581102B00000 
TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Black .64 x .64 x 1.50 (16.26 x 16.26 x 38.10) 16.8 HS388-ND® 1.54 1.39 1.08 581102B02500G 
TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Black .64 x .64 x 2.00 (16.26 x 16.26 x 50.80) 12.8 HS389-ND® 2.06 1.86 1.45 581202B02500G 
37 Dip Cooler, 14 or 16 Pin IC, Clip-On, Black -887 x .60 x .41 (22.53 x 15.24 x 10.41) 38.0 HS179-ND® 50 39 .30 580200B00000G 
Dip Cooler, 24 Pin IC, Clip-On, Black 1.46 x 1.008 x .58 (37.08 x 25.60 x 14.73) 20.0 HS182-ND@ 76 69 54 580500B00000G 
Dip Cooler, 14-16 Pin, Glue-On, Black -73 X .25 x .19 (18.54 x 6.35 x 4.83) 62.5 HS227-ND® 72 65 51 501200B00000G 
38 | Dip Cooler, 24 Pin IC, Glue-On, Black 1.25 x .53 x .19 (31.75 x 13.47 x 4.83) 44.0 HS273-ND® 81 .73 57 508500B00000G 
Dip Cooler, 40 Pin IC, Glue-On, Black 2.0 x .53 x .19 (50.8 x 13.47 x 4.83) 28.0 HS274-ND® 1.50 1.36 1.06 508700B00000G 
* Dielectric Coating —_ Unless otherwise noted, all heat sinks are black anodized aluminum. @ RoHS Compliant 
Cut Tape Tape and Reel 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Pricingt Aavid 
Fig. Description LxWxH Part No. 1 10 250 500 Part No. 
39 SMT D2 Pak Heat Sink, Auto-Insertable, Pre-Tinned 1.03 x .50 x .40 (26.16 x 12.70 x 10.16) HS338CT-ND® 91 82 149.33 271.50 573300D00010G 
SMT D3 Pak Heat Sink, Auto-Insertable, Pre-Tinned 1.22 x .50 x .40 (30.99 x 12.70 x 10.16) HS339CT-ND® 95 86 156.34 284.25 573400D00010G 


t+ For Tape and Reel part number, change the CT-ND to TR-ND @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Aavid Thermalloy’s innovative BGA heat sinks include standard solutions to support the most demanding applications. 
Features: « Flat base * Light weight * Long-term reliability 


WE aavid BGA Heat Sinks 
c7/i\a THERMALLOY PCB Hole Patterns 
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Solder Anchor 
Attachment Method 


Features and Benefits: 

¢New unique wire clip design allows for complete 
reworkability after assembly without damage to the BGA 
package or PC Board 

¢ Minimal PC Board real estate is required for mounting 

¢ Solder Anchors provide the most rugged mounting in 
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Clip Attachment Method 


Features and Benefits: 


+— L—— 


A unique clip eliminates the need for mounting holes 
in the PC Board 

«Each Heat Sink utilizes a Phase Change Pad as the 
interface for optimal thermal performance 

The clips unique design eliminates the need for thermal 
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tape attachment 
Finish: Black Anodize 


the industry Therm. Therm. Digi-Key Price Each Aavid 

*Each Heat Sink utilizes a phase change pad as the Width | Length | Height | Res. Nat.t | Res. Forced+ | Part No. 1 10 100 | Part No. 
; ; 345 | 314 | 156 | 197 630  |HS309-ND@ 557 5.02 3.90 |2519B-EP11-BGSSG 
Interface, tor optimal sevmnalipertormance § Solder Anchors Sold Separately 38.1 | 380 | 102 | 224 6.94 _|HS310-ND _547__—«4.93__3.83 | 2522B-EP04-BGS5G 


Finish: Black Anodize 


t+ Natural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. 
+ Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. 


Therm. Therm. _| Digi-Key Price Each Aavid @ RoHS Compliant 
Fig.| Width | Length | Height | Res. Nat.t | Res. Forcedt| Part No. 1 10 100 | Part No. 
23.0 | 23.0 | 25.0 19.7 6.37 HS329-ND. 3.55 3.20 2.49 | 374224B60023G 
"| 970 | 270 | 250 | 165 5.47 _ | HS330-ND 3.89 3.50 2.72 | 3745248600236 Tape Attachment Method 
35.0 | 35.0 | 18.0 15.3 5.15 HS326-ND 3.16 2.85 2.22 | 374724B60024G Features and Benefits: 
35.0 | 35.0 | 250) 12.0 4.27 | HS331-ND 4.63 4.17 3.25 | 3748248600246 “lane mourned versions eliminate the need for mounting 
2 | 40.0 | 40.0 | 10.0 20.3 6.46 HS327-ND 464 418 3.25 | 374924B60024G «These Heat Sinks can be used with either plastic or 
40.0 | 40.0 | 18.0 12.2 4.34 HS328-ND. 4.85 437 3.40 | 375024B60024G metal/ceramic BGA Packages 
40.0 | 40.0 | 25.0 10.3 3.83 HS332-ND 5.49 4.95 3.85 | 375124B60024G * These Heat Sinks are compatible with Ther-a-grip Tapes 
SOIDEF ANCHOR sis caciccsssevencieuactertandceaslasasanes HS400-ND. 8 A4 .34 | 125700D00000G Finish: Black Anodize 
§ Solder anchors must be soldered to the PCB prior to attaching the heat sink clip. Therm. | Therm. 
t Natural convection thermal resistance based ona 75°C heat sink temperature rise. Tape Res. | Res. | Digi-Key Price Each Aavid 
$ Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. Surface] Width | Length | Height | Nat.¢ |Forced| Part No. 1 10 100 | Part No. 
Plastic | 23.0 | 23.0 | 10.0 | 40.0 |) 11.69 | HS316-ND® 2.71 244 1.90 | 374024B00035G 
Push Pin Plastic | 23.0 | 23.0 | 18.0 | 23.4 | 7.39 |HS317-ND@ 2.77 249 1.94 | 374124B00035G 
Plastic | 27.0 | 27.0 | 10.0 | 30.6 / 9.35 | HS318-ND® 3.19 288 2.24 | 374324B00035G 
Attachment Method Plastic | 27.0 | 270 | 180 | 203 | 646 |HS319-ND@ 3.41 3.08 2.39 /374424B000356 
Features and Benefits: Plastic | 30.0 | 30.0 9.4 29.4 | 9.11 | HS390-ND® 3.43 3.09 2.41 | 335824B00034G 
* All Heat Sinks utilize industry standard hole patterns Metal | 35.0 | 35.0 7.0 31.9 | 9.67 | HS313-ND 3.73 3.36 2.61 | 371824B00032 
*Plastic push pins are standard. Consult Aavid Metal | 35.0 | 35.0 | 7.0 | 31.9 | 9.67 |HS392-ND® 3.85 3.47 2.70 | 3718248000326 
Thermalloy for versions available with brass push pins Plastic | 35.0 | 35.0 7.0 31.9 | 9.67 | HS393-ND® 4.03 3.63 2.82 | 371824B00034G 
for more rugged applications Metal | 35.0 | 35.0 | 10.0 | 23.4 | 7.55 | HS395-ND@ 3.82 3.44 = 2.68 | 374624B00032G 
«Minimal diameter holes are necessary for mounting Plastic | 35.0 35.0 10.0 23.4 7.55 | HS321-ND® 4.26 3.84 2.99 | 374624B00035G 
to PC Board Metal | 35.0 | 35.0 | 18.0 | 15.3 | 5.15 | HS322-ND 3.83. 3.45 2.68 | 374724B00032 
Finish: Black Anodize Metal | 35.0 | 35.0 | 18.0 | 15.3 | 5.15 | HS396-ND® 3.77 3.40 2.64 | 374724B00032G 
Plastic | 35.0 | 35.0 | 18.0 | 15.3 ) 5.15 | HS323-ND® 3.93 3.54 2.75 | 374724B00035G 
Therm. Therm. — | Digi-Key Price Each —_| Aavid Metal | 37.4 | 37.4 | 6.0 | 32.6 | 9.91 |HS394-ND® 3.93 3.54 2.76 | 373324M00032G 
Fig.| Width | Length | Height | Res. Nat.t | Res. Forced | Part No. 110 100 | Part No. Metal | 40.0 | 40.0 | 10.0 | 20.3 | 6.46 | HS397-ND® 4.29 3.86 3.01 | 3749248000326 
3 | 28.5 | 285 | 10.0 30.6 9.26 HS306-ND 2.58 2.33 1.81| 10-6327-01 REV B-G Metal | 40.0 | 40.0 | 180 | 12.2 | 4.34 | HS398-ND@ 5.04 4.54 3.53 | 375024B00032G 
4 | 374 | 374 6.0 32.6 9.91 HS308-ND§ 3.39 3.06 2.38] 372924M02000G Metal | 40.1 40.0 | 11.4 | 184 | 6.02 | HS312-ND 4.03 3.63 2.83 | 364424B00032 
5 | 414 | 45.2 | 117 14.2 4.91 HS307-ND 3.24 2.92 2.27} 10-L4LB-11G Metal | 40.1 40.0 | 11.4 | 184 | 6.02 | HS391-ND@ 417 3.76 2.93 | 364424B00032G 


+ Natural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. 
+ Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. 
§ Finish: Green Anodize 


t+ Natural convection thermal resistance based on a 75°C heat sink temperature rise. 
+ Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 Ifm) airflow. 
@ RoHS Compliant 


Panasonic “PGS” (Pyrolytic Graphite Sheet) Heat Sink Sheets 


PGS is a thermal interface material which is very thin, synthetically ici Tiizaai = a 
made, has high thermal conductivity, and is made from a highly Characteristics Specification caemson Digi-Ke PrieslliPanasonie 
oriented graphite polymer film. It is ideal for providing thermal | Thickness 0.1+0.03mm 0.07+0.015mm 0.025+0.01mm cam ran i Each | Part No 
management/heat-sinking in limited spaces or to provide 7 3 3 3 Z ‘ 
supplemental heat-sinking in addition to conventional means. This | 2&Ds!ty 0.85 g/cm 1.4 gem 2.1 gem 125x180 |P11438-ND 104.48 | EYG-S131810 
material is flexible and can be cut into customizable shapes. Thermal 125x90 |P11439-ND 57.46 | EYG-S091310 
ae) Conductivity (a-b plane) | 600~800WAmK) | 750~950Wi(m-K) | 1500 ~ 1700 Wi(m-K) 115x180 |P13689-ND 71.38 | EYG-S121807 
+ Excellent Thermal Conductivity (2~4 times as high as copper, | Electrical Conductivity 10000 S/em 10000 S/em 20000 S/em ae eae a Cut) 
3 ~ 6 times as high as aluminum) « Lightweight: Specific Gravity: Expansion z 
0.85 ~ 2.1 g/cm3 (1/4 ~ 1/10 of copper, 1/1.3 ~ 1/3 of aluminum Coefficient (a-b plane) 9.3 x 10-7 1/K 90x115  |P13688-ND 35.69 | EYG-S091207 
in density) * Flexible and easy to be cut or trimmed (withstands P 90x115  |P13690-ND 35.69 | EYG-S091203 
repeated bending) » Low Thermal Resistance Expansion 3.2x1054/K 60 x 90 P11440-ND 29.88 | EYG-S060910 
Application Examples: Coefficient (¢ axis) ae 57x90 P12727-NDt 33.53 | EYG-M060910SS 

pp as: F ' - - 57x90 |P12728-ND¢ 19.92 | EYG-A060910P 
* Notebook PCs, DVDs, DVCs, Mobile Phones * Semiconductor | Heat Resistance 400°C 57x90 P12729-ND+ 19.92 | EYG-A060910B 
Manufacturing Equipment (Sputtering, Dry Etching, Steppers) Bending (angle, R5) 10000 cycles 7 
* Optical Communications Equipment 9 (angle, y t With Silicon + With Tape 
TV Chemtronics Heat Sink Grease i 

Digi-Key Price Each Chemtronics 

For fast heat transfer from components. Part No. 1 25 100 Part No. 
Features: 
* Nonflammable * Noncorrosive ° Silicon « Will not dry out, harden or melt * 5 oz. tube * Meets MIL-C-47113 CT40-5-ND 19.19 17.34 16.19 CT40-5 
* Stable from: -40°F ~ 392°F (-40°C ~ 200°C) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1145 


RormPON Heat Sinks 
NV 


Dimensions — mm Mounting Digi-Key Price Each Comair-Rotron 

Fig.| Description WxLxH Type Part No. 1 10 100 Part No. 
1 TO-220/TO-262; Aluminum; 1.2mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 19.0 x 12.8 x 12.7 1 Solderable Tab CR467-ND. 53 48 37 831402B00000 
2 D2PAK/TO-263; Copper, 0.6mm thick with Tin Plated Finish 12.7 x 26.2x9.9 SMT CR471-ND 58 52 At 832700T00000 
DPAK/TO-252; Copper, 0.6mm thick with Tin Plate Finish 22.9 x 8.0 x 10.2 SMT CR496-ND 60 54 42 834100T00000 
3 TO-220; Aluminum, 1.0mm thick with Black Anodized Finish 36.8 x 44.5x 9.4 Device Leads CR493-ND. 50 45 35 824302B00000 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 12.7 x 13.2 x 19.1 Device Leads CR472-ND 40 36 .28 821202B00000 
r TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 9.5x 13.2 x 19.1 Device Leads CR475-ND. 35 32 25 821102B00000 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 9.5x 19.0 x 19.0 Device Leads CR482-ND. 53 48 .37 821502B00000 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 6.4x 13.2 x 19.1 Solderable Device Leads CR488-ND. 35 32 25 821002B00000 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 12.7 x 13.2 x 19.1 1 Solderable Tab CR473-NDt 53 48 37 821202B04000 
5 TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 12.7 x 25.4 x 30.0 2 Solderable Tabs CR474-NDt 75 68 53 822202B00000 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 9.5x13.2x 19.1 1 Solderable Tab CR477-NDt 50 45 .35 821102B04000 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 6.4x 13.3 x 19.1 1 Solderable Tab CR489-NDt 50 45 135 821002B04000 
6 TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 9.5x 13.2 x 19.1 1 Solderable Tab CR476-ND. 1.08 97 .76 821102B04005 
7 TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 25.4 x 12.7 x 30.0 2 Solderable Tabs CR478-ND 78 70 55 825402B03400 
8 TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 25.4 x 12.7 x 30.0 2 Solderable Tabs CR479-ND 85 A .60 825502B03453 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 25.4 x 12.7 x 30.0 2 Board Locking Tabs CR480-ND 1.25 1.13 88 825502B02853 
9 TO-220; Aluminum, 1.0mm thick with Black Anodized Finish 5.4 x 22.5 x 30.3 2 Solderable Tabs CR481-ND. 70 63 49 811102B00000 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 24.1 x 48.3 x 49.5 2 Solderable Tabs CR483-ND: 1.33 1.20 93 825802B05300 
10 TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 11.9 x 33.0 x 36.8 2 Solderable Tabs CR500-ND: .95 86 .67 825702B05300 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 9.7 x 44.5 x 36.8 2 Solderable Tabs CR503-ND: 1.63 1.47 1.14 826002B05300 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 24.1 x 48.3 x 23.6 2 Solderable Tabs CR507-ND: .95 86 .67 825902B05300 
TO-220; Aluminum, 0.8mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 10.0 x 21.2 x 19.0 2 Solderable Tabs CR484-ND: 58 52 AL 833202B03300 
11 TO-220; Aluminum, 0.8mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 10.0 x 21.2 x 19.0 2 Solderable Step Tabs CR486-ND: 55 50 39 833202B03700 
TO-220; Aluminum, 0.8mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 10.0 x 21.2 x 19.0 2 Solderable Tabs CR487-ND: 68 61 48 833202B04800 
12 | TO-220; Aluminum, 0.8mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 10.0 x 21.2 x 19.0 Device Leads CR485-ND. 40 36 .28 833202B00000 
13 | TO-220; Aluminum, 1.0mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 9.5 x 22.8 x 17.8 Solderable Device Leads CR490-ND. 50 45 335 833502B00000 
14 | TO-220; Copper, 0.6mm thick with Tin Plate Finish, Integrated Spring 13.1 x 13.2 x 24.0 Solderable Device Leads CR491-ND. .90 81 63 833802T00000 
15 | TO-220; Aluminum, 1.0mm thick with Black Anodized Finish 21.6 x 19.8 x 36.8 Solderable Device Leads CR492-ND. 48 43 34 821702B00000 
TO-220; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish 12.7 x 25.4 x 30.0 2 Mechanical Tabs CR494-ND: 45 41 32 821902B00000 
16 | TO-220; Copper, 1.2mm thick with Black Paint Finish 12.7 x 25.4 x 30.0 3 Solderable Tabs CR497-ND: 1.98 1.78 1.39 8256BPT00000 
TO-220; Copper, 1.2mm thick with Tin Plate Finish 12.7 x 25.4 x 30.0 3 Solderable Tabs CR498-ND: 1.13 1.02 79 825600T00000 
17 | TO-220; Aluminum, 1.0mm thick with Black Anodized Finish 17.8 x 44.5x9.5 Device Leads CR499-ND. .98 88 69 822802B00000 
18 | TO-220; Aluminum, 1.0mm thick with Black Anodized Finish 17.8 x 44.5 x 12.7 Device Leads CR502-ND. 38 34 2 822812B00000 
TO-220/TO-262; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 12.7 x 12.8 x 19.0 1 Solderable Tab CR465-ND: 50 45 35 831302B00000 
Juminum; 1.2mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 12.7 x 12.8 x 19.0 Device Leads CR466-ND: 45 At 32 831502B00000 
19 | TO-220/TO-262; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 12.7 x 12.8 x 19.0 1 Solderable Tab CR468-ND: 50 45 135 831502B03900 
TO-220/TO-262; Aluminum, 1.2mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 12.7 x 12.8 x 19.0 1 Solderable Step Tab CR469-ND: 55 50 39 831502B03700 
TO-220/TO-262; Aluminum, 0.8mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 12.7 x 12.7 x 19.0 1 Solderable Spring Tab CR501-ND: 70 63 49 833302B02800 
20 | DPAK/TO-263/SO-10/MO-184; Copper, 0.6mm thick with Tin Plate Finish 15.0 x 25.9 x 9.5 SMT CR504-ND 1.415 1.04 81 833900T00000 
21 TO-220; Copper, 0.6mm thick with Tin Plate Finish, Integrated Spring 9.5 x 22.0 x 28.0 2 Solderable Tabs CR506-ND. 90 81 63 833702T00000 
22 | TO-220; Aluminum, 0.8mm thick with Black Anodized Finish, Integrated Spring 5.0 x 20.0 x 25.0 Device Leads CR508-ND. 70 63 49 832202B00000 
23 | TO-218/TO-220/TO-247; Aluminum with Black Anodized Finish 12.7 x 34.9 x 50.8 2 Solderable Pins CR509-ND 1.23 1.11 86 411320B02500 
TO-218/TO-220/TO-247; Extruded Aluminum with Black Anodized Finish 25.0 x 41.6 x 38.1 2 Solderable Pins CR510-ND: 1.53 1.38 1.07 411616B02500 
24 | TO-218/TO-220/TO-247; Extruded Aluminum with Black Anodized Finish 25.0 x 41.6 x 38.1 2 Solderable Pins CR511-ND: 1.53 1.38 1.07 411615B02500 
TO-218/TO-220/TO-247; Extruded Aluminum with Black Anodized Finish 25.0 x 41.6 x 50.8 2 Solderable Pins CR512-ND: 1.90 1.71 1.33 411621B02500 
25 | TO-202/TO-220; Extruded Aluminum with Black Anodized Finish 12.7 x 34.9 x 25.4 2 Solderable Pins CR513-ND. 1.15 1.04 81 411910B02500 
26 | TO-202/TO-220; Extruded Aluminum with Black Anodized Finish 12.7 x 34.9 x 38.1 2 Solderable Pins CR514-ND 1.23 1.11 86 411915B02500 
TO-218/TO-220; Extruded Aluminum with Black Anodized Finish 16.0 x 16.5 x 25.4 2 Solderable Pins CR515-ND: 1.25 1.13 88 412310B02500 
27 | TO-218/TO-220; Extruded Aluminum with Black Anodized Finish 16.0 x 16.5 x 38.1 2 Solderable Pins CR516-ND: 1.43 1.29 1.00 412315B02500 
TO-218/TO-220; Extruded Aluminum with Black Anodized Finish 16.0 x 16.5 x 50.8 2 Solderable Pins CR517-ND: 1.73 1.56 1.21 412320B02500 
28 | DPAK/TO-263; Copper, 0.6mm thick with Tin Plate Finish 19.4 x 25.4 x 11.4 SMT CR518-ND 1.05 95 74 834000T00000 


+ See data sheets for specific Board Mount + See data sheets for specific Component Mounting Hole Patterns 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1146 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Wakefield 
Engineering 


Heat Sinks 


Wakefield Engineering is recognized as a worldwide leader 
in innovative thermal management solutions. Their products 
range from board level heat sinks for both surface mount and 
thru-hole, to fan mounted heat sinks for microprocessors and 
CPUs. Wakefield Engineering offers a single source for all of 


your thermal requirements. DeltaPads are replacements to heat 
sink grease but without any mess. They are heat conducting, 
electrically isolating pads to go between the heat sink and your 
semiconductor device. TO-220 heatsinks will also fit TO-202 
and TO-126 packages. 


Dimensions - mm Digi-Key Price Each Wakefield 
Fig. | Description LxWxH Part No. i 10 100 | Part No. 
DeltaPad Thermal Pad TO-220 No Adhesive (.18mm) 18.0 x 12.7 x 3.6 dia. 345-1000-ND® 63 45 .32 | 173-7-220P 
DeltaPad Thermal Pad TO-220, Adhesive (.18mm) 19.1 x 12.7 x 3.7 dia. 345-1079-ND® 84 60 42 |173-7-240A 
DeltaPad Thermal Pad TO-220, No Adhesive (.28mm) 19.1 x 12.7 x 3.2 dia. 345-1080-ND® 53 38 .27 |173-9-230P 
; | DeltaPad Thermal Pad TO-220, No Adhesive (.23mm) 19.1 x 12.7 x 3.7 dia. 345-1001-ND® 95 68 48 | 173-9-240P 
Kapton Thermal Pad, TO-220, No Adhesive (.15mm) 18.0 x 12.7 x 3.6 dia. 345-1002-ND@ 49 208) .25 | 175-6-220P 
Kapton Thermal Pad TO-220, No Adhesive (.15mm) 19.1 x 12.7 x 3.2 dia. 345-1003-ND® 39 .28 .20 | 175-6-230P 
Kapton Thermal Pad TO-220, No Adhesive (.15mm) 19.1 x 12.7 x 3.7 dia. 345-1004-ND® 42 30 .21 |175-6-240P 
Kapton Thermal Pad TO-220, No Adhesive (.15mm) 21.8 x 18.8 x 4.1 dia. 345-1005-ND® 67 48 .34 | 175-6-280P 
Silicon Thermal Grease, 4 gram Plastic Pack — 345-1006-ND@ 5.04 3.36 2.61 |120-SA 
Silicon Thermal Grease, 2 Oz. Jar —_— 345-1007-ND® 13.02 8.68 6.73 | 120-2 
2 Silicon Thermal Grease, 5 Oz. Tube —_— 345-1008-ND® 24.43 17.10 14.66 | 120-5 
Silicon Thermal Grease, 8 Oz. Jar — 345-1009-ND® 29.78 20.85 17.87 | 120-8 
Silicon Thermal Grease, 5 Lbs. Can — 345-1010-ND@ 147.95 103.57 88.77 | 120-80 
Synthetic Non-Silicon Thermal Compound 4 Oz Tube - 345-1011-ND@ 26.23 18.36 15.74 | 126-4 
3 D-Pack/SOT-23 Heat Sink, Pretinned, Autoinsertable 18.80 x 15.24 x 9.14 345-1012-ND 53 38 .27 | 217-36CT6 
D-Pack/SOT-23 Heat Sink, Pretinned, Autoinsertable 18.80 x 15.24 x 9.14 345-1099-ND@ 5 30 .24 | 217-36CTE6 
4 | TO-5 Clip-On Cup Style With 4-40 Thd Base 9.40 x 9.65 dia. 345-1013-ND@ 14.94 9.96 7.72 | 260-4T5E 
5 | 10-220, Self-Locking, Horizontal/Vertical Mount, Black 25.40 x 12.70 x 21.59 345-1016-ND@ 67 AB .34 | 235-85AB 
TO-220, Vertical Mount Wave-Solderable, With Tabs, Black] 25.40 x 12.70 x 29.97 345-1018-ND 1.89 1.35 .95 | 287-1AB 
TO-220, Low Cost Horizontal/Vertical Mount, Black 25.40 x 12.70 x 18.03 345-1019-ND@ 42 30 .21 | 289-AB 
TO-220, Dual Low Cost Horizontal/Vertical Mount, Black 25.40 x 12.70 x 29.97 345-1020-ND@ 60 A3 .30 | 290-1AB 
g | 10-220, Dual Mount Low Cost, Black 25.40 x 12.70 x 29.97 345-1021-ND@ 60 43 .30 | 290-2AB 
TO-220, Low Cost Horizontal/Vertical Mount, Black 19.05 x 9.52 x 19.05 345-1022-ND@ 56 40 .28 | 273-AB 
TO-220, Low Cost Horizontal/Vertical Mount, Black 13.21 x 9.52 x 19.05 345-1023-ND 42 30 21 |274-1AB 
TO-220, Vertical Mount, Black 25.4 x 12.7 x 30.0 345-1081-ND 1.12 80 .56 | 206-1PABH 
TO-220, Wave-Solderable Low-Cost Heat Sinks 25.4 x 12.7 x 30.0 345-1088-ND 1.89 1.35 .95 | 287-1ABH 
7_| TO-220, Vertical Mount Wave-Solderable, With Tabs 22.23 x 5.46 X 31.75 345-1024-ND 1.72 1.23 .86 | 288-1AB 
8 | TO-220 Self-Locking, Vertical Mount, Black 25.40 x 9.14 x 21.84 345-1025-ND@ 88 63 -44 | 291-H36AB 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins/6-32Thds, Black | 16.26 x 16.26 x 25.40 345-1026-ND 2.70 1.93 1.35 |634-10ABP 
9 | TO-220 Power Vertical Mount With Pins/6-32Thds, Black 16.26 x 16.26 x 38.1 345-1091-ND 2.91 2.08 1.46 |634-15ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins/6-32Thds, Black | 16.26 x 16.26 x 50.80 345-1027-ND 3.05 2.18 1.53 | 634-20ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 34.93 x 12.70 x 25.40 345-1028-ND 2.31 1.65 1.16 |637-10ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 34.93 x 12.70 x 38.10 345-1029-ND 249 1.78 1.25 | 637-15ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 34.93 x 12.70 x 50.80 345-1030-ND 2.84 2.03 1.42 |637-20ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 25.40 345-1031-ND 2.70 1.93 1.35 |647-10ABP 
40 | 10-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 38.10 345-1032-ND 2.98 213 1.49 |647-15ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 38.10 345-1033-ND 245 1.75 1.23 |657-15ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 38.10 345-1034-ND 245 1.75 1.23 |657-15ABPN 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 41.91 x 25.40 x 50.80 345-1035-ND 2.98 213 1.49 |657-20ABP 
TO-220 Pwr. SpeedClip Mount With Pins (Order clip below)|_ 34.93 x 12.70 x 25.40 345-1037-ND 3.15 2.25 1.58 | 667-10ABPP. 
— | SpeedClip, Stainless Steel for 667 Series - 345-1039-ND@ 95 68 48 | 330-SC 
11 | TO-220 Self-Locking Horizontal/Vertical Mount, Black 14.48 x 12.70 x 19.05 345-1040-ND@ 56 40 .28 | 230-75AB 
T0-220 Low Cost Horizontal/Vertical Mount, Black 44.45 x 9.52 x 17.78 345-1041-ND® 9 35 .25 | 270-AB 
12 | TO-220 Top Mount Booster for 270,272,280 Series, Black | 44.45 x 12.70 x 17.78 345-1042-ND@ 56 40 .28 | 271-AB 
TO-220 Dual Mount Horizontal, Black 44.45 x 9.52 x 36.83 345-1043-ND@ 67 48 .34 | 272-AB 
13 | IGBT and SSRs Power Modules Black 180.01 x 124.97 x 135.64| 345-1046-ND@ 120.13 84.09 72.08 | 392-180AB 
TO-3 Power Horizontal Mount Double Fin, Black 120.65 x 38.10 x 31.75 345-1047-ND@ 12.75 8.50 6.59 | 401-A 
14 Power Heat Sink Horizontal, Double Fin, No Holes 120.65 x 38.10 x 31.75 345-1048-ND@ 12.75 8.50 6.59 | 401-K 
Power Heat Sink, Horizontal, Double Fin, No Holes 120.65 x 76.20 x 66.55 345-1049-ND@ 15.30 10.20 7.91 | 421-K 
Power Heat Sink, Horizontal, Double Fin, No Holes 120.65 x 139.70 x 66.55 345-1050-ND@ 19.33 13.53 11.60 |423-K 
15 | TO-3 Power, Horizontal Mount, Omnidirectional, Black 45.97 x 45.97 x 31.75 345-1051-ND® 12.42 8.28 6.42 |680-125A 
46 | 10-3 Heavy Duty Power, Horizontal Mount, Black 104.78 x 76.20 x 25.40 345-1052-ND@ 10.89 7.26 5.63 |641-A 
Power Heat Sink, Horizontal Mount, No Holes, Black 104.78 x 76.20 x 25.40 345-1053-ND@ 10.89 7.26 5.63 | 641-K 
17 | 14-16 Dip IC Heat Sink, Glue On, Black 19.05 x 10.54 x 6.10 345-1054-ND® 1.96 1.40 .98 | 651-B 
18 Surface Mount, Black 22.9 x 8.0 x 10.2 345-1082-ND 91 65 46 |218-40CT3 
Surface Mount, Aluminum Natural 26.2 x 12.7 x 10.2 345-1083-ND 1.05 ho 53 | 218-40CT5 
19 | TO-220, Horizontal and Vertical Mount, Black 14.5 x12.7x 19.1 345-1085-ND 67 AB .34 | 262-75AB-05 
20 | TO-220, Low-Height Wave-Solderable, Black 19.1 x 12.7 x 13.2 345-1087-ND@ 42 30 21 | 274-2AB 
21 | Stud-Mount, Black, ID=5.1mm —x33.8x 12.3 345-1095-ND@ 2.00 1.43 1.00 | 695-1B 
Half Brick DC/DC Converter, Vertical, Black 57.91 x 60.96 x 24.13 345-1055-ND@ 3.96 2.64 2.05 |518-95AB 
22 | Half Brick DC/DC Converter With Hardware/Thermal Pad 57.91 x 60.96 x 24.13 345-1056-ND® 7.53 5.02 3.90 |518-95AB-MS4 
Half Brick DC/DC Converter Vertical, Black 57.91 x 60.96 x 11.43 345-1057-ND® 3.39 2.26 1.76 |528-45AB 
@ RoHS Compliant 


CPU, PGA and BGA Heat Sinks 


609 Series: Fits PowerPC 601, 604, 255BGA 628 Series: Fits IntelDX4, 


Intel 80486DX2, AM486DX2/DX4 658 Series: Fits IntelIDX4, AM29240, PowerPC 603 


Dimensions -mm_| Digi-Key Price Each Wakefield 
Fig.| Description LxWxH Part No. 1! 10 100 | Part No. 
CPU Cooler 

17 | 35mm BGA Unidirectional Fin Heat Sink 35.00 x 35.00 x 11.4 |345-1092-ND@ 2.28 1.63 1.14|642-45AB 

22 | 16.5mm BGA/PGA With Thermal Tape, Black 16.5X16.5x8.9 | 345-1101-ND® 2.35 1.68 1.18|LTN20069-T5 

23 | 40mm QFP and 21mm BGA With Clips and Thermal Tape, Black | 73.41 x 50.80 x 12.70 | 345-1058-ND@ 10.65 7.10 5.51 |609-50ABS3 
21mm BGA With Thermal Double Sided Tape 21.01 x 21.01 x 6.35 |345-1059-ND 3.29 2.35  1.65|624-25ABT4 
21mm BGA With Thermal Double Sided Tape 21.01 x 21.01 x 6.35 |345-1098-ND@ 2.82 1.88  1.46|624-25ABT4E 
25mm BGA With Thermal Double Sided Tape 24.99 x 24.99 x 6.35 | 345-1060-ND 3.71 2.65 1.86|625-25ABT4 
17x17 PGA No Tape, Black 44.45 x 43.18 x 10.16 | 345-1061-ND@ 2.66 1.90 1.33|628-40AB 
17x17 PGA No Tape, Black 44.45 x 43.18 x 16.51 | 345-1062-ND@ 240 1.60 1.24 /628-65AB 
28-38mm CQFP No Tape, Black 27.94 x 27.94 x 6.35 |345-1036-ND@ 1.58 1.13  .79/658-25AB 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-405), Black | 27.94 x 27.94x 6.35 |345-1063-ND 3.36 240 1.68/658-25ABT1 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Arclad 8223) Black 27.94 x 27.94 x 6.35 |345-1096-ND® 3.27 218 1.69|658-25ABT3 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black | 27.94 x 27.94x 6.35 |345-1065-ND 3.21. 2.14 1.66 |658-25ABT4 
28-38mm CQFP No Tape, Black 27.94 x 27.94 x 8.89 | 345-1066-ND@ 1.65 1.18 _.83|658-35AB 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black | 27.94 x 27.94 x 8.89 |345-1067-ND@ 3.27 2.18  1.69|658-35ABT3 

24 | 28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-410), Black | 27.94 x 27.94 x 8.89 | 345-1068-ND 3.33 2.22 1.73|658-35ABT4 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-410), Black | 27.94 x 27.94 x 8.89 |345-1100-ND@ 3.33 2.22  1.73|658-35ABT4E 
28-38mm CQFP No Tape, Black 27.94 x 27.94 x 11.43 | 345-1069-ND@ 1.72 1.23  .86|658-45AB 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black __| 27.94 x 27.94 x 11.43 | 345-1097-ND@ 3.39 2.26 1.76 |658-45ABT3 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-410), Black | 27.94 x 27.94 x 11.43 | 345-1071-ND 3.48 2.32  1.80|658-45ABT4 
28-38mm CQFP No Tape, Black 27.94 x 27.94 x 15.24 | 345-1072-ND@ 2.00 1.43  1.00/658-60AB 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-405), Black | 27.94 x 27.94 x 15.24 | 345-1073-ND 3.27 2.18 1.69/658-60ABT1 
28-38mm CQFP With Thermal Tape (Chomerics T-412), Black | 27.94 x 27.94 x 15.24 | 345-1075-ND@ 3.54 2.36 1.83|658-60ABT3 
21mm BGA With Omnidirectional Pin Fin Heat Sink, Black 21.01 x 21.01x 11.4 |345-1089-ND@ 3.29 2.35 1.65 |624-45ABT3 
25mm BGA With Omnidirectional Pin Fin Heat Sink, Black 24.99 x 24.99 x 11.4 |345-1090-ND@ 2.31 1.65 1.16/625-45AB 
Pin Fin Heat Sinks, Black 40.6 x 40.6x 13.3 | 345-1093-ND@ 3.33 2.38  1.67|655-53AB 
Omnidirectional Pin Fin, Black 27.9x27.9x15.2 | 345-1094-ND 3.60 2.40 1.86 |658-60ABT4 

CPU Composite Cooler — RoHS Compliant 

95, | CPU Composite Cooler for 84-100QFP, 169BGA, No Tape, Black | 16.51 x 16.51 x 10.16 | 345-1076-ND 2.03 1.45 1.02/D10650-40 

CPU Composite Cooler for 128-200QFP, 313BGA, No Tape, Black | 21.59 x 21.59 x 10.16 | 345-1077-ND 2.52 1.80 1.26 |D10850-40 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1147 


Q ATS a we High Performance Heat Sinks 


Innovations in Thermal Management™ 


ATS maxiFLOW™ Heat Sinks have a low profile, spread fin array to maximize surface area for more Thermal Resistance 
effective convection (air) cooling. Their extruded aluminum fabrication minimizes thermal resistance and Dimensions Unducted Flow] Ducted Flow 
weight. Testing at an air flow rate of just 100 lfm shows that device junction temperatures (Tj) can be (mm) @ 200 LEM @ 200 LFM Key Price Each 
reduced by more than 40 percent below the temperatures achieved using other heat sinks. L w H (1misec.) (1misec.) Part No. 1 10 100 
The maxiGRIP™ Heat Sink Attachment System features a plastic frame clip that snaps securely around a 29 29 1 3 28 ATS1038-ND 12.42 9 2.01 
component's perimeter. A stainless steel spring clip runs through the heat sink’s fin field, fastens securely 75 5 . s % ; 55 " 
to the plastic frame and applies steady, even pressure to the component. The system allows easy sink 30 30 17.5 3.4 27 ATS1039-ND 12.53 9.64 8.08 
detachment and reattachment with no damage to the component. 31 31 17.5 3.3 27 ATS1040-ND 42.67 9.74 8.17 
There is no over or under tightening of the sink to the processor. Component/heat sink assemblies using 32.5 32.5 17.5 27 24 ATS1041-ND 12.78 9.83 8.24 
maxiGRIP meet Telcordia GR-63-Core Office Vibration; ETSI 300 019 Transportation Vibration; and MIL- 
STD-810 Shock Testing and Unpackaged Drop Testing standards. 33 33 17.8 27 at AUS EN) 12,85 oe8 B.c8: 
. . 35 35 17.5 2.3 1.7 ATS1043-ND 12.92 9.93 8.33 
BGA Cooling Solutions 
37.5 37.5 17.5 24 1.6 ATS1044-ND 13.05 10.04 8.41 
40 40 175 2.0 1.6 ATS1045-ND 13.19 10.14 8.50 
42.5 42.5 17.5 1.9 1.5 ATS1046-ND 13.30 10.23 8.57 
45 45 A735 1.6 1.3 ATS1047-ND 13.43 10.33 8.66 


Component height is defined as the distance from the top of the PCB to the top of the component 


maxiGRIP Assembly Attachment Heat Sink for Low Profile 
Components? from 1.5 to 2.99mm, Black Anodized, Phase Change 
Material 


Thermal Resistance 
Dimensions Unducted Flow| Ducted Flow 
(mm) @200LFM | @ 200LFM Price Each 

L w H (1m/sec.) (1m/sec.) 1 10 100 
17 17 9.5 18.5 12.6 ATS1048-ND 1044 7.95 6.81 
19 19 9.5 16.7 11.6 ATS1049-ND 10.60 8.07 6.92 
21 21 9.5 12.0 8.0 ATS1050-ND 10.76 8.19 7.02 
23 23 9.5 11.0 75 ATS1051-ND 10.93 8.32 7.13 
25 25 9.5 8.6 5.5 ATS1052-ND 11.09 844 7.23 
maxiGRIP Assembly Attachment Heat Sink for Standard Height 27 27 9.5 8.0 5.3 ATS1053-ND 11.27 858 7.35 
Components) from 3 to 4.5mm, Blue Anodized, Phase Change Material 29 29 9.5 74 5.0 ATS1054-ND 11.43 8.70 7.46 
Sr 30 30 9.5 7.2 4.9 ATS1055-ND 11.30 8.69 7.28 
Dimensions Unducted Flow| Ducted Flow a a a 10 bis UM) ac Be ant 
(mm) @200LFM | @ 200LFM | Digi-Key Price Each 325 325 95 6.0 3.8 ATS1057-ND 11.50 884 7.41 
L w H (1m/sec.) (1m/sec.) | Part No. 1 10 100 33 33 9.5 5.9 3.8 ATS1058-ND 11.54 888 7.44 
17 17 75 18.2 13.9 ATS1000-ND 10.17 7.74 6.63 35 35 9.5 5.3 3.1 ATS1059-ND 11.59 8.91 7.47 
19 19 75 16.5 12.9 ATS1001-ND 10.26 7.81 6.69 375 375 95 4.9 3.0 ATS1060-ND 11.70 9.00 7.54 
21 241 75 11.9 8.8 ATS1002-ND 10.37 7.90 677 40 40 9.5 45 2.8 ATS1061-ND 11.81 9.09 7.62 
23 23 75 10.9 8.3 ATS1003-ND 10.47 7.97 6.83 425 425 95 4.3 27 ATS1062-ND 11.90 9.16 7.68 
25 25 75 8.6 6.1 ATS1004-ND 10.58 8.05 6.90 45 45 95 40 23 ATS1063-ND 42.02 924 7.75 
27 27 75 7.9 5.8 ATS1005-ND 10.67 812 6.96 17 17 14.5 10.9 8.5 ATS1064-ND 11.32 8.61 7.38 
29 29 75 74 5.6 ATS1006-ND 10.79 8.21 7.04 19 19 14.5 10.1 7.9 ATS1065-ND 11.48 8.74 = 7.49 
30 30 75 7A 5.4 ATS1007-ND 10.90 8.30 7.11 21 24 14.5 7.2 5.4 ATS1066-ND 11.41 8.78 = 7.36 
31 31 75 6.9 5.3 ATS1008-ND 10.99 8.37 7.47 23 23004145 6.6 5.1 ATS1067-ND 11.59 8.91 7.47 
325 325 75 5.9 4.2 ATS1009-ND 14.44 8.46 7.25 25 2 145 54 38 ATS1068-ND 41.77 9.05 7.59 
33 33 75 58 4.2 ATS1010-ND 11.16 8.49 7.28 27 27-145 48 3.6 ATS1069-ND 11.95 9.19 7.70 
35 35 75 5.3 3.4 ATS1011-ND 11.22 8.54 7.32 29 29 «14.5 45 3.4 ATS1070-ND 12.13 9.33 7.82 
375 387575 49 3.3 ATS1012-ND 11.34 8.63 7.40 30 30. 14.5 4.3 3.4 ATS1071-ND 12.24 9.42 7.89 
40 40 75 45 3.2 ATS1013-ND 11.45 8.72 7.47 31 31 14.5 4.2 3.3 ATS1072-ND 12.33 9.48 7.95 
BRON 2S) iD 43 3.0 CSM 192 8717.90 325 325 145 35 2.6 ATS1073-ND 12.44. 9.57 8.02 
45 45 75 4.0 2.6 ATS1015-ND 11.43 8.79 7.87 33 3314.5 3.4 2.6 ATS1074-ND 12.51 9.62 8.07 
17 17 12.5 144 9.0 ATS1016-ND 10.99 837 7.17 35 35 14.5 2.9 24 ATS1075-ND 12.56 9.66 8.10 
19 19° 12.5 10.2 8.4 ATS1017-ND 14.44 846 = 7.25 375 375 145 27 2.0 ATS1076-ND 12.67 9.74 8417 
24 24 12.5 7.2 5.7 ATS1018-ND 11.22 8.54 7.32 40 40 14.5 2.5 19 ATS1077-ND 12.78 9.83 8.24 
2383125 8.7 5.4 ASN 4 86s 7.40 425 425 14.5 24 1.8 ATS1078-ND 1292 9.93 8.33 
25 25 (12.5 5.2 4.0 ATS1020-ND 11.45 8.72 7.47 45 45 145 24 15 ATS1079-ND 13.03 10.02 8.40 
27 2712.5 48 3.8 ATS1021-ND 11.32 871 7.30 17 17 19.5 8.1 6.5 ATS1080-ND 12.02 9.24 7.75 
29 29 «12.5 45 3.7 ATS1022-ND 11.43 8.79 = 7.37 19 19° 19.5 75 6.1 ATS1081-ND 12.20 9.38 7.86 
30 30 12.5 44 3.6 ATS1023-ND 11.54 8.88 7.44 24 21 19.5 5.3 4.2 ATS1082-ND 12.38 9.52 7.98 
Sh 28h eS a a8 Mee 1166) 8.87 7.62 2302-23 19.5 5.0 4.0 ATS1083-ND 12.58 «9.68 8.11 
325 325 125 3.5 2.8 ATS1025-ND 11.79 9.07 7.60 25 25 19.5 3.8 2.9 ATS1084-ND 12.76 9.81 8.23 
33 3312.5 3.5 27 ATS1026-ND 11.84 910 7.63 27 2719.5 3.6 2.8 ATS1085-ND 12.96 9.97 8.36 
35 3512.5 3.0 2.2 ATS1027-ND 11.90 916 © 7.68 29 29 19.5 3.4 27 ATS1086-ND 1316 1013 8.49 
375 375 125 28 24 ATS1028-ND 12.02 9.24 = 7.75 30 30 19.5 3.3 2.6 ATS1087-ND 13.28 10.21 8.56 
Op AOE ES a _ Ae 1219 9.33 7.82 3181 19.5 3.2 2.6 ATS1088-ND 13.39 10.30 8.63 
425 425 125 2.4 2.0 ATS1030-ND 12.26 9.43 7.91 325 325 195 27 2.0 ATS1089-ND 13.22 1040 8.72 
45 45 12.5 24 1.6 ATS1031-ND 12.38 9.52 7.98 33 3319.5 26 2.0 ATS1090-ND 13.27 1044 8.75 
17 17 175 8.3 6.8 ATS1032-ND 11.68 8.98 7.53 35 35 19.5 2.2 1.6 ATS1091-ND 13.33 1049 8.79 
19 19° 175 7.7 6.4 ATS1033-ND 11.81 9.09 7.62 375 375 195 24 1.6 ATS1092-ND 13.44 1057 8.86 
at a ES 5.4 43 (AURSICE AND) 193: Sr 768 40 40 19.5 2.0 15 ATS1093-ND 13.57 1068 8.95 
23 23°0«17.5 5a 44 ATS1035-ND 12.04 9.26 7.76 425 425 195 1.9 15 ATS1094-ND 1371 10.78 9.04 
25 2 «(17.5 3.9 3.0 ATS1036-ND 12.17 9.36 7.85 45 45 19.5 1.6 1.2 ATS1095-ND 1382 1087 9.11 

27 27175 3.7 29 ATS1037-ND 12.29 9.45 7.92 ae , - 

& Component height is defined as the distance from the top of the PCB to the top of the component (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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THERMAL 
SOLUTIONS, INC. . . 
Tmovationsh TemalNanagene> EGA Cooling Solutions (Cont.) 


Q ATS a2 High Performance Heat Sinks 


maxiGRIP™ Heat Sink Attachment Assembly with Straight-Fin Heat BGA Cooling Solutions 
Sink, Black Anodized, Thermal Tape 


maxiFLOW™ Heat Sink Using Thermal Tape Attachment, Blue Anodized 


Thermal Resistance 
Dimensions Unducted Flow) Ducted Flow 
(mm) @200LFM | @ 200LFM | Digi-Key Price Each 
E Ww H (1m/sec.) (1m/sec.) Part No. i 10 100 - 
7 +17 95 24.3 123 ATS1147-ND 971 739 6.33 Thermal Resistance 
19 19 95 22.0 11.6 ATS1148-ND 9.80 7.46 6.39 Dimensions Unducted Flow | Ducted Flow oe ; 
21 ot 9.5 20.2 10.9 ATS1149-ND 989 7.53 6.45 (mm) @200LFM | @ 200LFM | Digi-Key Price Each 
23 23 9.5 16.8 7.6 ATS1150-ND 10.01 7.62 6.53 L w H (1m/sec.) (1m/sec.) | Part No. 1 10 100 
25 25 9.5 15.3 7.3 ATS1151-ND 10.10 7.69 6.59 165 15—~O75 19.7 146 ATS1096-ND 7.35 5.44 4.50 
oT «aT 9.5 144 7.0 ATS1152-ND 10.21 7.77 (6.66 7 #47”~«(O78 18.2 13.9 ATS1097-ND 7.43 550 4.55 
a) 9.5 13.4 6.7 ATS1153-ND 10.30 7.84 6.72 
30 3095 127 66 ATS1154-ND 1040 791 6.78 12) 18. E8 16.5 12.9 RENTON) 50) Geibe" {4.89 
31 31 9.5 12.0 5A ATS1155-ND 10.51 8.00 6.86 al al 75 11.9 8.8 ATS1099-ND 7.58 5.46 4.55 
32.5 32.5 9.5 11.3 5.0 ATS1156-ND 10.63 8.09 6.93 23 23 75 10.9 8.3 ATS1100-ND 7.65 5.51 4.59 
33.33 9.5 4 5.0 ATS1157-ND 10.65 811 6.95 
3285 O'S 10.3 48 ATS1158-ND 10.72 816 6.99 2° 25 78 8.6 6.1 ASAE D) 773 ST 4.64 
375 375 95 10.0 3.8 ATS1159-ND 10.83 8.25 7.07 nee 79 5.8 ATS1102-ND 7.80 5.62 4.68 
40 40 9.5 Oa 3.7 ATS1160-ND 10.95 8.33 7.14 29 29 75 7A 5.6 ATS1103-ND 7.88 5.67 4.73 
42.5 425 95 8.4 3.6 ATS1161-ND 11.04 8.40 7.20 60. tap. : 3 74 ea AIS KOORD 7.95 By cage 
45 45 9.5 8.4 2.9 ATS1162-ND 11.16 8.49 7.28 : . . : : : 
17 17145 13.4 78 ATS1163-ND 10.47. 7976.88 ah e- he 69 ts CURRY) A le eed 
19 19 14.5 12.0 7.4 ATS1164-ND 10.56 8.04 6.89 32.5 325 75 5.9 4.2 ATS1106-ND 8.13 5.85 4.88 
a Bt 14.5 114 vA ATS1165-ND 10.67 812 6.96 
23. 2314.5 8.8 4.9 ATS1166-ND 10.79 8.21 7.04 So. 888 58 42 ATSLIOZND hs Ser 488 
2 2514S a4 47 ATS1167-ND 1088 828 7.10 3 357.5 5.3 3.4 TS TOG NEY 787 8.01 4.02 
27 (oT 14.5 76 4.5 ATS1168-ND 10.99 8377.17 37.5 37.5 7.5 4.9 3.3 ATS1109-ND 7.94 5.96 4.97 
29 (2914.5 7A 4.4 ATS1169-ND 1444 8.46 7.25 40 40 75 45 3.2 ATS1110-ND 8.02 6.02 5.01 
30 30 145 6.9 43 ATS1170-ND 11.22 8.54 7.32 
31 31 14.5 6.2 3.3 ATS1171-ND 11.34 8.63 7.40 425 425 75 43 3.0 ATS1111-ND 8.11 6.09 5.07 
325 325 145 5.9 3.2 ATS1172-ND 11.45 872 747 45 45 75 4.0 2.6 ATS1112-ND 818 614 5.12 
33 33 14.5 5.8 3.2 ATS1173-ND 11.50 8.75 7.50 15 15 12.5 11.7 9.4 ATS1113-ND 8.35 6.27 5.22 
35 35 14.5 5.4 3.4 ATS1174-ND 11.32 871 7.30 
375 375 145 5.0 2.4 ATS1175-ND 11.43 8.79 7.37 126 Ws oe ATSULND 8.45 Sit 5.28 
40 40 14.5 46 2.4 ATS1176-ND 11.54 8.88 7.44 19 1912.5 10.2 8.4 ATS1115-ND 8.52 6.39 5.33 
42.5 42.5 14.5 4.3 2.3 ATS1177-ND 11.66 8.97 7.52 241 Psy 12.5 7.2 5.7 ATS1116-ND 8.62 6.47 5.39 
45 45 «(145 44 19 ATS1178-ND 411.77 9.05 7.59 
17 17 19.5 9.3 5.6 ATS1179-ND 10.93 8.32 7.13 en Re BS ze said ee) Sa et 88S 
19 19 19.5 8.4 5.3 ATS1180-ND 11.02 8.39 7.19 250 25 12.5 5.2 4.0 ATS1118-ND 8.78 6.59 5.49 
| 19.5 78 5.1 ATS1181-ND 11.13 8.47 7.26 27 (27 12.5 4.8 3.8 ATS1119-ND 8.88 6.66 5.55 
23 23 19.5 7.3 4.9 ATS1182-ND 11.25 8.56 7.34 29 29 12.5 45 3.7 ATS1120-ND 8.98 6.74 5.61 
25 2519.5 5.7 3.4 ATS1183-ND 11.36 8.65 7.41 
oT aT 19.5 5.3 3.3 ATS1184-ND 11.48 874 7.49 30, 3012.5 4.4 3.6 ATS1121-ND 9.07 6.81 5.67 
29 «2919.5 5.0 3.2 ATS1185-ND 11.34 8.72 7.31 31 3112.5 4.3 3.5 ATS1122-ND 9.14 686 572 
30 3019.5 48 34 AUSISGNDE 11.45 8.81 7.39 325 325 125 3.5 2.8 ATS1123-ND 9.24 693 5.78 
31 31 19.5 47 34 ATS1187-ND 11.57 8.90 7.46 
325 325 195 44 23 ATS1188-ND 11.68 8.98 7.53 SB 298-122 igs ee ea oe ee 8) 
33-33 19.5 44 2.3 ATS1189-ND 11.72 9.02 7.56 35 3512.5 3.0 2.2 ATS1125-ND 9.34 7.01 5.84 
So) ee, 1818 _ oe Aleem 61.79 68.07 7.60 375 375 12.5 28 24 ATS1126-ND 9.43 7.08 5.90 
37.5 37.5 19.5 3.5 22 ATS1191-ND 11.93 917 7.69 io io. BE 56 316 eeean ges. 7g. B66 
40. 40 195 3.2 17 ATS1192-ND 12.04 9.26 7.76 : : : : ; : ; 
425 425 195 3.0 A ATS1193-ND 12.15 9.35 7.83 42.5 42.5 12.5 2.4 2.0 ATS1128-ND 9.62 7.02 6.02 
45 45 19.5 28 16 ATS1194-ND 12.29 9.45 7.92 45 45 «125 24 1.6 ATS1129-ND 9.72 7.09 6.08 
15 1517.5 8.7 7A ATS1130-ND 982 716 6.14 
. . 7 6 17)—««175 8.3 6.8 ATS1131-ND 9.91 7.23 6.20 
maxiGRIP™ Installation and Removal Tool 
axiG stallation and Removal Tools 19 «1917.5 77 6.4 ATS1132-ND 10.01 7.30 6.26 
Heat Sink Size is referring to maxiGRIP Heat Sink Attachment Assemblies compatible with tools 24 21 175 5.4 43 ATS1133-ND 9.71 7.39 6.33 
Heat Sink Size (mm) Digi-Key Price ATS 23 23 «17.5 54 44 ATS1134-ND 9.80 746 6.39 
E Wy RariNo: Bach PartNo: 25 «(85175 3.9 3.0 ATS1135-ND 989 753 6.45 
19 19 ATS1382-ND 71.91 MGT190 
21 21 ATS1383-ND 71.91 MGT210 27 (27-175 3.7 2.9 ATS1136-ND 10.01 762 6.53 
23 23 ATS1384-ND 71.91 MGT230 29 2917.5 3.5 2.8 ATS1137-ND 1010 7.69 6.59 
25 25 ATS1385-ND 71.91 MGT250 30 30 17.5 3.4 27 ATS1138-ND 10.19 7.76 6.65 
tl - ATSISB6:NE} me Mere/0 3 38t175 33 27 ATS1139-ND 10.30 7.84~—«6.72 
a fa AUBTIESTEND a MET Z20 325 325 175 27 24 ATS1140-ND 1040 7.91 6.78 
30 30 ATS1388-ND 71.91 MGT300 
31 31 ATS1389-ND 71.91 MGT310 33. 33-175 27 24 ATS1141-ND 10.44 7.95 6.81 
32.5 32.5 ATS1390-ND 71.91 MGT325 35 35 «17.5 2.3 1.7 ATS1142-ND 10.51 8.00 6.86 
a8 og AUSIEED cat MeTso0 375 375 175 24 1.6 ATS1143-ND 10.60 -8.07,— «6.92 
35 35 AUS) eed MGT350 40 40 175 2.0 1.6 ATS1144-ND 10.72. 8.16 ~— 6.99 
37.5 37.5 ATS1393-ND 71.91 MGT375 
- 46 HGS EOOND 71.91 MGT400 42.5 42.5 17.5 1.9 15 ATS1145-ND 10.83 8.25 7.07 
42.5 42.5 ATS1395-ND 71.91 MGT425 45 45 17.5 1.6 1.3 ATS1146-ND 10.93 8.32 7.13 
45 45 ATS1396-ND 71.91 MGT450 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1149 


Q ATS tei High Performance Heat Sinks (cont.) 


Tanovations in Thermal Management™ 


High Aspect Ratio Extrusion 


Straight Fin Heat Sink with Thermal Tape Attachment, Black Anodized Cross-Cut Heat Sink with Thermal Tape Attachment, Black Anodized 


Thermal Resistance Thermal Resistance 
Dimensions Unducted Flow) Ducted Flow Dimensions Unducted Flow 
(mm) @ 200 LFM @ 200 LFM | Digi-Key Price Each (mm) @ 200 LFM Digi-Key Price Each 
[e WwW H (1m/sec.) (1m/sec.) Part No. 1 10 100 L WwW H (1m/sec.) Part No. ll 10 100 
15 15 9.5 26.2 12.7 ATS1195-ND 6.30 4.67 3.86 15 15 95 29.5 ATS1263-ND 6.38 4.72 3.91 
17 17 9.5 24.3 12.3 ATS1196-ND 6.35 4.70 3.89 17 17 9.5 28.0 ATS1264-ND 6.48 480 3.97 
19 19 9.5 22.0 11.6 ATS1197-ND 6.43 4.76 3.94 19 19 9.5 24.0 ATS1265-ND 6.58 487 4.03 
24 21 9.5 20.2 10.9 ATS1198-ND 6.48 4.80 3.97 24 24 9.5 21.9 ATS1266-ND 6.68 494 4.09 
23 23 9.5 16.8 7.6 ATS1199-ND _6.55 4.85 4.01 23 23 9.5 18.0 ATS1267-ND 6.78 5.02 4.15 
25 25 9.5 15.3 73 ATS1200-ND 6.63 4.91 4.06 25 25 9.5 16.5 ATS1268-ND 6.88 5.09 4.21 
27 27 9.5 144 7.0 ATS1201-ND 6.68 4.94 4.09 27 27 9.5 15.5 ATS1269-ND 6.98 517 4.27 
29 29 95 13.1 67 ATS1202-ND 6.75 5.00 4.14 29 29 9.5 14.5 ATS1270-ND 7.10 5.26 4.35 
30 30 9.5 12.7 6.6 ATS1203-ND 6.83 5.06 4.18 30 30 9.5 14.0 ATS1271-ND 7.15 5.30 4.38 
31 31 9.5 12.0 51 ATS1204-ND 6.88 5.09 4.21 31 31 9.5 13.5 ATS1272-ND 7.23 5.35 4.43 
32.5 32.5 9.5 11.3 5.0 ATS1205-ND 6.95 5.15 4.26 32.5 32.5 9.5 12.5 ATS1273-ND 7.28 5.39 4.46 
33 33 9.5 144 5.0 ATS1206-ND 6.98 517 4.27 33 33 95 12.3 ATS1274-ND 7.30 5.41 4.47 
35 35 95 10.3 48 ATS1207-ND 7.03 5.20 4.30 35 35 9.5 11.3 ATS1275-ND 7.35 5.44 4.50 
375 375 95 10.0 38 ATS1208-ND 7.10 526 4.35 37.5 37.5 9.5 4 ATS1276-ND 7.40 5.48 4.53 
40 40 9.5 9.4 3.7 ATS1209-ND 7.18 5.31 4.40 40 40 9.5 10.0 ATS1277-ND 7.48 5.54 4.58 
425. 425 95 84 36 ATS1210-ND 7.23 535. 443 42.5 42.5 9.5 9.2 ATS1278-ND 7.55 5.44 4.53 
45 45 9.5 8.4 29 ATS1211-ND 7.30 5.41 4.47 45 45 9.5 9.2 ATS1279-ND 7.63 5.49 4.58 
15 15 14.5 19.4 12.9 ATS1212-ND 7.45 5.52 4.56 15 15 14.5 21.4 ATS1280-ND 7.55 5.44 4.53 
17 17 145 13.4 78 ATS1213-ND 7.53 542 452 17 AT 14.5 15.5 ATS1281-ND 7.68 5.53 4.61 
19 19 145 120 74 ATS1214-ND 7.60 548 4.56 19 19 14.5 13.4 ATS1282-ND 7.80 5.62 4.68 
24 24 14.5 144 74 ATS1215-ND 7.68 553 4.61 cu at i2 12.0 AIRSHERSN) Z.20", “5B 474 
23 23 14.5 8.8 49 ATS1216-ND 7.75 5.58 4.65 23 23 145 9.5 RiSee NG 8.03 5.78 4.82 
25 25 14.5 8.4 47 ATS1217-ND 785 5.66 4.71 25 25 145 8.8 ATS1265:ND 7.82 5.87 4.89 
27 27 14.5 7.6 45 ATS1218-ND 7.93 5.71 4.76 2 20 146 8.3 AIRS EEN) 794 = 8.98. 4.87 
29 29 14.5 74 44 ATS1219-ND 8.00 5.76 4.80 29 29 14.5 a8 AUSHER TAN) 8.06 6.05 5.04 
30 30 14.5 69 43 ATS1220-ND 808 582 4.85 30 30 12.5 76 (ASHER EE AD) 8140 6.11 5.09 
31 31 14.5 6.2 3.3 ATS1221-ND 7.82 5.87 4.89 ae Bae ie ee aes ee ot oe 
32.5 32.5 14.5 5.9 3.2 ATS1222-ND 7.92 5.94 4.95 : : ; : é ; : ; 
33 33 14.5 58 32 ATS1223-ND 7.94 5.96 4.97 2 = ve = ae ee are oo 
35 35 14.5 5.4 3.1 ATS1224-ND 7.99 6.00 5.00 : : s : : z 
375875145 5.0 24 | ATS1225-ND 6.06 6.05 5.04 Biol “SERS 18 oe eee Ne eae eee eet 
40 40 14.5 541 ATS1294-ND 8.52 6.39 5.33 
40 40 14.5 4.6 2.4 ATS1226-ND 8.16 6.12 5.10 
42.5 42.5 14.5 47 ATS1295-ND 8.59 6.45 5.37 
42.5 42.5 14.5 4.3 23 ATS1227-ND 8.23 6.18 5.15 
45 45 14.5 45 ATS1296-ND 8.66 6.50 5.42 
45 45 14.5 44 1.9 ATS1228-ND 8.33 6.25 5.21 fa 7 _ ei SEED ai Bae. oes 
15 15 19.5 13.4 9.5 ATS1229-ND___7.82 5.87 4.89 : : : : : 
7 7 195 93 5.6 ATS1230-ND 7.92 5.94 4.95 ay Me” eS 18 pS 228 ND B06: { =< 8:05:"_<2-04 
19 19 19.5 9.2 ATS1299-ND 8.18 6.14 5.12 
19 19 19.5 8.4 53 ATS1231-ND 7.99 6.00 5.00 
24 24 19.5 8.4 ATS1300-ND 8.30 6.23 5.19 
24 21 19.5 78 5 ATS1232-ND 8.06 6.05 5.04 
23 23 19.5 78 ATS1301-ND 8.42 6.32 5.27 
23 23 19.5 73 49 ATS1233-ND 8.16 612 5.10 BS es jae a8 TORDATS ee Gass eas 
25 25 19.5 5.7 3.4 ATS1234-ND 8.23 6.18 5.15 : : : : : 
27 27 19.5 5.3 3.3 ATS1235-ND 8.33 6.25 5.21 er a 192 28 AIS SOS ND. gas Bee 
29 29 19.5 5.5 ATS1304-ND 8.83 6.63 5.52 
29 29 19.5 5.0 22 ATS1236-ND 8.40 6.30 5.25 a a _ as PGS EGGD ean pea eee 
30 30 19.5 4.8 34 ATS1237-ND 8.50 6.38 5.31 . a 465 ee CIENTS pes eau. ter 
31 31 19.5 47 3.4 ATS1238-ND 8.57 6.43 5.36 305 305 aon de ISEEAD aint eal ee 
32.5 32.5 19.5 44 23 ATS1239-ND _8.66 6.50 5.42 : is : t = : : 
35 a5 7a aa aa GEA ME aap i 33 33 19.5 45 ATS1308-ND 9.10 6.83 5.69 
7 ; : SiH ; ee. 35 35 19.5 42 ATS1309-ND 914 686 5.72 
oe 35 12:8 ne 22 plese 874 656 5.46 37.5 375 «19.5 3.9 ATS1310-ND 922 692 5.76 
37.5 37.5 19.5 3.5 2.2 ATS1242-ND 8.83 6.63 5.52 4 40 ies es Po aeinND 931 Seo.” eeo 
ao 40 19.5 32 17 WISIZeND® 8.93 866.70 5.58 42.5 425 195 3.3 ATS1312-ND 938 7.04 5.87 
425 42.5 19.5 3.0 17 ATS1244-ND _ 9.00 6.75 5.63 
45 45 19.5 3.0 ATS1313-ND 9.48 TAA 5.93 
45 45 19.5 2.8 1.6 ATS1245-ND 9.10 6.83 5.69 15 ‘e pe a ATS1314-ND Be Gos BG 
15 15 24.5 10.5 77 ATS1246-ND 9.07 6.81 5.67 17 17 245 86 ATS1315-ND 9:34 701 584 
17 17 24.5 7A 45 ATS1247-ND 9.17 6.88 5.73 19 19 245 74 ATS1316-ND 9.48 7H 593 
19 19 24.5 6.5 43 ATS1248-ND 9.26 6.95 5.79 21 21 245 65 ATS1317-ND 962 702 602 
24 24 24.5 6.0 3.8 ATS1249-ND _9.36 7.02 5.85 as a SEs a SCENT a7 Sasi 
23 23 24.5 5.6 4.0 ATS1250-ND 9.46 710 5.91 25 25 245 47 ATS1319-ND 994 725 «621 
25 25 24.5 4.4 27 ATS1251-ND 9.55 7175.97 27 27 245 45 ATS1320-ND 10.08 735 6.30 
27 27 24.5 4.0 26 ATS1252-ND 9.65 7.04 6.03 29 29 245 42 ATS1321-ND 9.80 746 6.39 
29 29 24.5 3.8 26 ATS1253-ND 9.74 741 6.09 30 30 24.5 41 ATS1322-ND 9.89 753 6.45 
30 30 24.5 3.7 25 ATS1254-ND 9.84 718 6.15 4 ai ae a0 RISTaoSNT Sis Tio = 166 
31 31 24.5 3.6 25 ATS1255-ND 9.94 7.25 6.21 32.5 32.5 24.5 3.5 ATS1324-ND 10.07 7.67 6.57 
32.5 32.5 24.5 3.1 1.9 ATS1256-ND 10.03 7.32 6.27 33 33 24.5 3.4 ATS1325-ND 10.12 7.70 6.60 
33 33 24.5 3.1 1.9 ATS1257-ND 10.08 7.35 6.30 35 35 24.5 34 ATS1326-ND 10.17 7.74 6.63 
35 35 24.5 2.9 1.8 ATS1258-ND 9.71 7.39 6.33 37.5 37.5 24.5 3.0 ATS1327-ND 10.26 7.81 6.69 
37.5 37.5 24.5 27 18 ATS1259-ND _9.82 7.48 6.41 rr 46 ai 36 STEER 1035: 766 675 
40 40 24.5 2.4 14 ATS1260-ND 9.91 7.55 6.47 42.5 42.5 24.5 2.4 ATS1329-ND 10.44 7.95 6.81 
42.5 42.5 24.5 22 13 ATS1261-ND 10.01 7.62 6.53 45 45 24.5 23 ATS1330-ND 10.53 8.02 687 
45 45 24.5 24 13 ATS1262-ND 10.12 7.70 6.60 ; 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ASIC Cooling Solutions 
Custom maxiFLOW™ Heat Sinks, Black Anodized 


ATS 


‘ADVANCED 


THERMAL 
SOLUTIONS, INC 
Thnovations in Thermal Management™ 


L—_w 
Side View 


Side View 


High Performance Heat Sinks (cont.) 


Custom Cooling Solutions 


Using maxiGRIP™ Attachment For Flip-Chip Processors (such as 
Freescale MPCs) — Black Anodized, Phase Change Material 


Not to be used with maxiGRIP Installation and Removal Tools 


Thermal Resistance 
Dimensions Unducted Flow | Ducted Flow 
(mm) @ 200 LFM @ 200 LFM | Digi-Key Price Each 
Fig. [L WwW H (1m/sec.) (1m/sec.) _| Part No. il 10 100 
With Tape 

30 30 9 4.0 2.2 ATS1331-ND 11.13 8.47 7.26 

40 30 5 7.9 4.8 ATS1335-ND 13.23 10.18 8.53 

50 45 15 2.8 1.65 ATS1336-ND 17.27 13.35 11.19 

1 50 45 12.5 3.9 1.7 ATS1337-ND 17.33 14.03 11.76 
45 45 15 2.4 17 ATS1338-ND. 17.54 14.20 11.90 

50 45 16.5 241 1.3 ATS1339-ND 18.44 14.93 12.52 

50 45 85 4.0 2.3 ATS1341-ND 13.34 10.26 8.60 

57.5 57.5 12.5 2.3 A ATS1342-ND 22.70 18.51 15.89 

2 19 19 9 6.3 3.3 ATS1332-NDft 6.37 4.66 3.80 
25 25 4 9.0 5.2 ATS1333-ND 9.50 7.13 5.94 

3 15 16 9 12.0 9.0 ATS1334-ND 12.89 9.92 8.31 
4 58 30 9 48 2.4 ATS1340-ND 13.14 10.11 8.47 
5 42 42 16 2.8 1.4 ATS1343-NDA 20.56 16.16 13.96 
42 42 16 2.2 1.2 ATS1344-NDA 21.56 17.58 15.10 

Without Tape 

30 30 9 4.0 2.2 ATS1345-ND 10.67 8.12 6.96 

40 30 5 79 48 ATS1349-ND 12.85 9.88 8.28 

1 50 45 15 2.8 1.65 ATS1350-ND 16.90 13.06 10.95 
50 45 12 3.9 1.7 ATS1351-ND 16.97 13.74 11.52 

45 45 15 2.4 1.7 ATS1352-ND 17.18 13.91 11.66 

57.5 57.5 12.5 2.3 ila ATS1356-ND. 22.36 18.23 15.66 

2 19 19 9 6.3 3.3 ATS1346-NDft 5.85 4.28 3.49 
25 25 4 9.0 5.2 ATS1347-ND. 9.02 6.77 5.64 

3 15 15 9 12.0 8.0 ATS1348-ND 12.44 9.57 8.02 
4 50 45 8.5 4.0 2.3 ATS1355-ND. 12.96 9.97 8.36 
6 50 45 16 241 1.3 ATS1353-ND 18.29 14.38 12.42 
58 30 9 48 2.4 ATS1354-ND 12.76 9.81 8.23 

t Red Anodized A Gold Anodized 


LGA Cooling Solutions (For Freescale MPC 8641D) 
Black Anodized, Includes Mounting Hardware 


Thermal Resistance 
Dimensions Component | Unducted Flow| Ducted Flow 
(mm) Size @ 200 LFM @ 200 LFM | Digi-Key Price Each 
Fig. WwW (mm) (1m/sec.) (1m/sec.) Part No. 1 10 
21 45 9 21x21 6.1 4.2 ATS1365-ND 27.44 22.37 
1/28 45 #11 21x21 45 3.0 ATS1366-ND 29.10 23.72 
25 32 13 25 x 25 6.5 3.8 ATS1367-ND 26.94 21.96 
32 50 12 25 x 25 3.8 2.4 ATS1368-ND 18.92 14.87 
32 50 12 25 x 25 3.2 1.9 ATS1369-ND 19.13 15.04 
2 29 37 10 29 x 29 6.2 3.8 ATS1370-ND 20.96 16.47 
29 37 «+11 29 x 29 6.2 3.8 ATS1371-ND 20.10 16.39 
35 46 16.75 35 x 35 2.42 1.6 ATS1372-ND 16.85 13.03 
35 46 16.75 35 x 35 2.42 1.6 ATS1373-ND 16.90 13.06 
3 62 52 13 | 42.5x42.5 3.2 1.8 ATS1374-NDt 20.96 16.47 
62 52 13 | 425x425 3.2 1.8 ATS1375-ND 20.50 16.71 
t High Conductivity Thermal Tape 
Blue Ice — Low Profile 
Custom maxiFLOW™ Ht 
Heat Sinks BGA eS 
Cooling Solutions with ~ 
Thermal Tape — a. ts 
Blue Anodized 
Thermal Resistance 
Dimensions Unducted Flow | Ducted Flow 
(mm) @ 200 LFM @ 200 LFM Digi-Key Price Each 
[b H (1m/sec.) (1m/sec.) Part No. il 10 100 
25.2 25.2 4 14.8 7.8 ATS1376-ND 10.42 7.93 6.80 
37.6 37.6 4 7.8 3.8 ATS1377-ND 12.22 9.40 7.88 
61 58.2 5.5 4.0 2.3 ATS1378-NDft 12.98 9.99 8.37 
61 58.2 T 2.2 1.4 ATS1379-ND 13.43 10.33 8.66 
61 58.2 6.1 3.6 2.2 ATS1380-NDA 13.21 10.16 8.52 


t+ Gold Anodized A Black Anodized 


LED Heat Sinks 
For LED Lighting Modules, Black Anodized 


Side View 


Top View 


Top View 


Thermal Resistance 
Dimensions Unducted Flow| Ducted Flow 
(mm) @200LFM | @ 200LFM | Digi-Key Price Each 
Fig. | L WwW H (1m/sec.) (im/sec.) | Part No. 1 10 100 
ili 56 56 52 = 0.51 ATS1357-ND 72.63 62.25 54.99 
2 56 56 31 1.01 0.6 ATS1358-ND 29.74 24.24 20.82 
3 94 101 27 1.00 0.5 ATS1359-ND 60.01 50.01 45.01 
4 94 94 27 1.38 0.8 ATS1360-ND 52.43 43.36 38.26 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Thermal Resistance 
Dimensions Unducted Flow 
(mm) @ 200 LFM Digi-Key Price Each 
Fig. WwW H (1m/sec.) Part No. 1 10 100 
1 330 45 26 1.2 ATS1361-ND 29.00 23.64 20.30 
305 45 26 1.3 ATS1362-ND 27.00 22.01 18.90 
2 305 45 26 0.6 ATS1363-ND 23.00 18.75 16.10 
305 45 26 0.6 ATS1364-NDt 27.00 22.01 18.90 
+ Thermal Tape 
(tos3) 1151 


THE 


BERGOUIST Heat Sink Pads “The Alternative To Grease” 


COMPANY 


Sil-Pad 600® is a thermally conductive, silicone elastomer filled with special 
ingredients to provide higher thermal properties than the original fiberglass based 
Sil-Pad. This material has excellent physical and mechanical characteristics while 
remaining cost competitive. (Electrically Insulating Material) 

Sil-Pad 900-S® family of thermally conductive insulation materials are 
designed for low cost applications requiring high thermal performance. Intended 
as an improved Sil-Pad 600 alternative. 

Q-Pad 3® is a thermally conductive, fiberglass reinforced graphite imbedded 
elastomer which conforms to surface textures extremely well. This material 
eliminates problems associated with thermal grease such as contamination of 
electronic assemblies and reflow solder baths. Q-Pad 3 may be installed prior to 
soldering and cleaning. (Electrically Conducting Material) 

Sil-Pad K10® is a thermally conductive Kapton composite film coated with 
boron nitride filled polyester resin, offering the highest thermal properties of 
the Kapton insulators with minimum thickness and lower thermal resistance. 
Designed to replace brittle ceramic insulators. (Electrically Insulating Material) 
CPU Pad® is a thermally conductive, electrically insulating, Kapton double 
coated tape. Typically used between the CPU and heat sink, it was designed to 
be used in place of clips used to attach heat sink to CPU. No clamping times or 
high pressure is required. 

SPT 400 is a thermally conductive insulation for clip mounted plastic power 
devices. These TO-220 thermal tubes slip over the semiconductor device and 
conduct the heat to the heat sink and clip. Designed to be used on heat sinks with 
metal clips to attach device to heat sink. (Electrically Insulating Material) 
HI-FLOW™ 115-AC is a thermally conductive fiber reinforced phase change 
material. The product consists of a thermally conductive 65° C phase change 


compound coated on a fiberglass web with an adhesive coating on one side for 
attachment to a cold heat sink. Handles like a Sil-Pad at room temperature and 
flows like high quality grease at elevated temperature. 

Bond Ply™ 100 is a thermally conductive, double-sided pressure sensitive 
adhesive tape. The tape consists of a high performance, thermally conductive 
acrylic adhesive coated with a fiberglass reinforced interweave. Bond Ply 
100 is designed to attain high bond strength to a variety of surfaces and to 
maintain high bond strength with long term exposure to moderate heat and 
high humidity. Typical Applications: * Mounting a heat sink to a BGA graphic 
processor * Mounting a heat sink to a computer processor * Mounting a heat 
sink to a drive processor * Mounting a heat spreader to a power converter 
PCB * Mounting a heat spreader to a motor control PCB. 

Gap Pad™ 1500 is designed to cost-effectively maximize heat transfer from 
electronic components to heat sinks or heat spreaders. GP 1500 is a highly 
conformable low-modulus material that fills air gaps due to steps, rough surfaces 
and high stack-up tolerances. The softness relieves stress and absorbs shocks 
minimizing damage to delicate leads. GP 1500 is an electrically isolating material 
that allows its use in applications requiring isolation between heat sinks and high 
voltage, bare leaded devices. 

Gap Pad™ 1500R has the same highly conformable low modulus polymer 
as the standard Gap Pad™ 1500. The fiberglass reinforcement allows for easy 
material handling and enhances puncture, shear, and tear resistance. The tacky 
nature of both sides of the material allows for good compliance to mating 
surfaces of components, further reducing thermal resistance. 

Sil-Pad K-4® uses a specially developed film which has high thermal 
conductivity, high dielectric strength and is very durable. Sil-Pad K-4 combines 


the thermal transfer properties of well-known Sil-Pad rubber with the physical 
properties of a film. Sil-Pad K-4 is a durable insulator that withstands high 
voltages and requires no thermal grease to transfer heat. 

Sil-Pad K-6® is a medium performance film-based thermally conductive 
insulator. The film is coated with a silicone elastomer to deliver high performance 
and provides a continuous physically tough dielectric barrier against “cut- 
through” and resultant assembly failures. 

Sil-Pad 1000® has the same excellent mechanical and physical characteristics 
of our Sil-Pad 400 material while offering a 35% reduction in thermal resistance. 
Sil-Pad 1000 is a composite of silicone rubber and fiberglass. It is specially filled 
and offers low thermal resistance. Sil-Pad 1000 is non-toxic and resists damage 
from cleaning agents. It is flame retardant and specially formulated for use as a 
thermally conductive insulator. 

Sil-Pad 2000® is Bergquist’s high performance, high reliability, thermally 
conductive insulator. Sil-Pad 2000 is designed for demanding military/aerospace 
and commercial applications. In these applications, Sil-Pad 2000 complies with 
military standards. This silicone elastomer is specially filled to maximize the 
thermal and dielectric performance of the filler/binder matrix. The result is a 
“grease-free”, conformable material capable of meeting or exceeding the thermal 
and electrical requirements of high reliability electronic packaging applications. 
Gap-Pad® VO Ultra Soft is recommended for extremely low stress 
applications. The viscoelastic nature of the material also gives excellent low 
stress vibration dampening and shock absorbing characteristics. Gap Pad VO 
Ultra Soft is an electrically isolating material which allows its use in applications 
requiring isolation between heat sinks and high voltage and bare leaded devices. 


Fig. 5 
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Digi-Key Price Each Bergquist 
Fig.| Device Type D G Part No. il 10 50 100 Part No. 
1.65 (41.91) 1.14 (28.96) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) 430 si 92) =— BER100-ND 1.09 98 88 78 SP600-05 
1.65 (41.91) 1.14 (28.96) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _ BER172-ND 1.09 98 88 78 SP900S-05 
1.78 (45.21) 1.25 (31.75) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) 430 (10.92) — BER101-ND 117 1.05 94 84 SP600-02 
10-3 1.78 (45.21) 1.25 (31.75) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _— BER171-ND 1.06 95 85 16 SP900S-02 
1.65 (41.91) 1.14 (28.96) -140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) = BER111-ND 2.32 2.08 1.86 1.65 K10-05 
1.78 (45.21) 1.25 (31.75) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _ BER112-ND 2.60 2.33 2.09 1.85 K10-02 
1 1.65 (41.91) 1.14 (28.96) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _ BER122-ND Al 63 57 50 Q3-05 
1.250 (31.75) 700 (17.78) -140 (3.56) .062 (1.57) -960 (24.38) -200 (5.08) = BER152-ND 1.03 93 83 74 K10-30 
1.78 (45.21) 1.25 (31.75) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _ BER209-ND* 63 56 51 A5 7403-09FR-02 
1.65 (41.91) 1.14 (28.96) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) — BER203-ND* 60 54 49 3 3223-07FR-05 
T0-3/T0-66 1.65 (41.91) 1.14 (28.96) .140 (3.56) .093 (2.36) 1.187 (30.15) -430 (10.92) _— BER212-ND* 60 54 Ag 3 7403-09FR-05 
1.65 (41.91) 1.14 (28.96) 122 (3.10) .062 (1.57) 1.187 (30.15) -430 (10.92) — BER211-ND* 60 54 Ag A3 7403-09FR-04 
1.563 (39.70) | 1.05 (26.67) .140 (3.56) .080 (2.03) 1.187 (30.15) -430 (10.92) — BER210-ND* 58 52 AT A2 7403-09FR-03 
1.312 (33.32) | .762 (19.35) -140 (3.56) .062 (1.57) -960 (24.38) -200 (5.08) = BER218-ND* 53 48 43 38 7403-09FR-11 
1.56 (39.62) 1.05 (26.67) | .156 (39.62) | .080 (2.03) 1.170 (29.72) -470 (11.94) _ BER139-ND 72 65 58 51 SP600-86 
2 TO-3 (4PIN) 1.56 (39.62) 1.05 (26.67) | .156 (39.62) | .080 (2.03) 1.170 (29.72) 470 (11.94) _— BER140-ND 1.49 1.33 1.19 1.06 K10-86 
1.56 (39.62) 1.05 (26.67) | .156 (39.62) | .080 (2.03) 1.170 (29.72) -470 (11.94) = BER141-ND AQ A5 40 35 Q3-86 
1.00 (25.40) .750 (19.05) .300 (7.62) .140 (3.56) BER178-ND 82 14 66 59 SP900S-104 
TO-247AC 1.00 (25.40) .750 (19.05) 300 (7.62) .140 (3.56) BER120-ND 1.36 1.22 1.09 97 K10-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) 300 (7.62) -140 (3.56) BER131-ND 63 56 51 5 Q3-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) 300 (7.62) .140 (3.56) BER200-ND 1.68 1.51 1.35 1.20 2015-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) 300 (7.62) .140 (3.56) BER204-ND* 51 AB Al 37 3223-07FR-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) 300 (7.62) .140 (3.56) BER221-ND 66 60 54 AT K6-104 
1.00 (25.40) .750 (19.05) .300 (7.62) .140 (3.56) BER109-ND 63 br 51 A5 SP600-104 
.860 (21.84) -740 (18.80) .200 (5.08) -160 (4.06) BER208-ND* 50 Ab Al 36 3223-07FR-90 
.860 (21.84) .740 (18.80) .200 (5.08) .160 (4.06) BER217-ND* 50 AB Al 36 7403-09FR-90 
.750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER102-ND 13 66 59 52 SP600-58 
.750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER176-ND 73 66 59 52 SP900S-58 
750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | 147 (3.73) BER103-ND 73 66 59 52 | SP600-54 
.750 (19.05) -500 (12.70) 187 (4.75) 147 (3.73) BER175-ND 13 66 59 52 SP900S-54 
.750 (19.05) -500 (12.70) BER110-ND 13 66 59 52 SP600-43 
750 (19.05) -500 (12.70) BER174-ND 13 66 59 52 SP900S-43 
750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER113-ND 1.02 92 82 73 K10-58 
750 (19.05) .500 (12.70) .187 (4.75) 147 (3.73) BER114-ND 82 74 66 59 K10-54 
.750 (19.05) -500 (12.70) BER121-ND 1.02 92 82 13 K10-43 
3 .750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) 125 (3.18) BER124-ND 60 54 Ag A3 Q3-58 
.750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) 147 (3.73) BER125-ND 60 54 Ag A3 Q3-54 
T0-220 750 (19.05) .500 (12.70) .187 (4.75) 147 (3.73) BER198-ND 57 $1 46 Al 1009-54 
750 (19.05) .500 (12.70) .187 (4.75) 147 (3.73) BER201-ND 1.07 96 86 76 2015-54 
750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) BER206-ND* 48 43 39 34 | 3223-07FR-54 
.750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) 147 (3.73) BER215-ND* 8 43 39 34 7403-09FR-54 
750 (19.05) -500 (12.70) 187 (4.75) .147 (3.73) BER219-ND 54 AQ A4 39 K4-54 
.750 (19.05) -500 (12.70) 187 (4.75) .125 (3.18) BER199-ND 57 $1 46 A 1009-58 
.750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER202-ND 1.07 96 86 76 2015-58 
.750 (19.05) -500 (12.70) -187 (4.75) 125 (3.18) BER207-ND* 48 43 39 34 3223-07FR-58 
.750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER216-ND* AB 43 39 34 7403-09FR-58 
.750 (19.05) -500 (12.70) .187 (4.75) .125 (3.18) BER220-ND 54 AQ A4 39 K4-58 
.750 (19.05) -500 (12.70) BER132-ND 60 54 et) 3 Q3-43 
.687 (17.45) 562 (14.27) .218 (5.54) .125 (3.18) BER205-ND* AB 43 39 34 3223-07FR-51 
687 (17.45) -562 (14.27) .218 (5.54) 125 (3.18) BER214-ND* A8 43 39 34 7403-09FR-51 
.687 (17.45) 562 (14.27) .218 (5.54) .125 (3.18) BER146-ND 72 65 58 52 K10-51 
.687 (17.45) 562 (14.27) .218 (5.54) .125 (3.18) BER147-ND 43 39 35 31 Q3-51 
.860 (21.84) .740 (18.80) .200 (5.08) .160 (4.06) BER108-ND 80 72 64 57 SP600-90 
.860 (21.84) .740 (18.80) .200 (5.08) .160 (4.06) BER177-ND 80 72 64 57 SP900S-90 
.860 (21.84) .740 (18.80) .200 (5.08) 160 (4.06) BER119-ND 1.26 1.13 1.01 90 K10-90 
860 (21.84) | .740(18.80) | .200 (5.08) | .160 (4.06) BER130-ND 62 56 50 44 | 03-90 
.945 (24.00) .827 (21.01) .196 (4.98) 150 (3.81) BER107-ND 83 15 67 59 SP600-114 
4 MULTI .945 (24.00) .827 (21.01) .196 (4.98) 150 (3.81) BER180-ND 83 wo 67 59 SP900S-114 
.945 (24.00) -827 (21.01) 196 (4.98) 150 (3.81) BER118-ND 1.38 1.24 1.11 98 K10-114 
1.450 (36.83) | .838 (21.29) | .612 (15.54) | 245 (6.22) | .960 (24.38) 170 (4.32) | .120(3.05) | BER106-ND 94 84 75 67 | SP600-105 
5 SIP 1.450 (3683) 838 (21.29) | .612 (15.54) | .245 (6.22) -960 (24.38) -170 (4.32) .120 (3.05) BER117-ND 1.76 1.58 1.42 1.25 K10-105 
1.450 (36.83) | .838 (21.29) | .612 (15.54) | .245 (6.22) -960 (24.38) -170 (4.32) 120 (3.05) BER179-ND 94 84 16 67 SP900S-105 
1.00 (25.40) -260 (6.60) BER105-ND 88 19 7 63 SP600-25 
6 DO-5 1.00 (25.40) -260 (6.60) BER173-ND 88 19 A 63 SP900S-25 
1.00 (25.40) -260 (6.60) BER116-ND 1.57 1.41 1.26 1.12 K10-25 
7 SIP Module 1.50 (38.10) .900 (22.86) .150 (3.81) | 1.20 (30.48) -450 (11.43) .075 (1.91) _ BER136-ND 48 43 39 34 Q3-67 
2.50 (63.50) 2.00 (50.80) .344 (8.74) | 1.81 (46.02) 1.00 (25.40) -156 (3.96) _ BER137-ND 65 58 52 A6 Q3-101 


* Made of SP400 material. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TH 


B ROQUIST Heat Sink Pads “The Alternative To Grease” 


COMPANY 


(Cont.) 


Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Bergquist 
Fig. | Device Type A B D F G Part No. 1 0 50 100 Part No. 
CPU -63 (16.00) .63 (16.00) BER133-ND 52 AT A2 38 CPU .63X.63 
1.375 (34.93) _| 1.375 (34.93) BER135-ND 86 18 0 62 CPU 1.375X1.375 
8 1.00 (25.40) | 1.00 (25.40) | .187 (4.75) BER142-ND 6 A2 37 33 03-48 
Bridge Rect. 1.25 (31.75) | 1.25 (31.75) | .200 (5.08) BER144-ND 9 A4 39 35 Q3-46 
1.25 (31.75) | 1.25 (31.75) | .200 (5.08) BER145-ND 1.44 1.29 1.15 1.02 K10-46 
g | 10-220Tubes ] .433 (11.00) | .985 (25.02) BER156-ND 13 66 ) 52 SPT400 -12-11-25 
TO-247 Tubes | .532 (13.50) | .985 (25.02) BER157-ND 89 80 12 64 SPT400-12- 13.5-25 
10 TO-5 -360 (9.14) 200 (5.08) .040 (1.02) BER213-ND* 46 Al 37 33 7403-09FR-09 
“Hi-Flow™ ” Single Side Adhesive Backed Pads (Phase Change) 
1 T0-3 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) | .140(3.56) | .093 (2.36) 1.187 (30.15) | .430 (10.92) _ BER166-ND 28 25 23 20 HF115TAAC-05 
3 TO-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) BER167-ND 10 .09 08 .07 HF115TAAC-54 
3 TO-220 .750 (19.05) ) .500 (12.70) | .187 (4.75) | .125 (3.18) BER168-ND 10 .09 .08 .07 HF115TAAC-58 
3 T0-218 -860 (21.84) | .740 (18.80) | .200(5.08) | .160 (4.06) BER169-ND 12 10 .09 08 HF115TAAC-90 
5 SIP 1.450 (36.83) | .830 (21.08) | .612(15.54) | .245 (6.22) .960 (24.38) 170 (4.32) 120 (3.05) | BER170-ND 14 13 All 10 HF115TAAC-105 
“§P900” Single Side Adhesive Backed Pads (Low Mounting Pressure) 
1 T0-3 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) | .140(3.56) | .093 (2.36) 1.187 (30.15) | .430 (10.92) _ BER181-ND 1.14 1.03 92 81 SPQOQEAAC-05 
3 TO-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) BER182-ND 74 67 60 53 SPQOOEAAC-54 
3 TO-220 .750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .125 (3.18) BER183-ND 74 67 60 53 SPQOQEAAC-58 
“Bond Ply™ 100” Double Sided Thermal Tape 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .005” (.127) Thick, 11” x 12” (27.94 x 30.48cm) Square Sheet ..| BER246-ND 41.44 36.98 33.15 29.33 BOND PLY 105 11x12” 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .008” (.203) Thick, 10” (25.4cm) Square Sheet . BER159-ND 50.99 45.51 40.80 36.09 BOND PLY 108 10x10” 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .011” (.279) Thick, 10” (25.4cm) Square Sheet ... ..| BER160-ND 63.77 56.90 51.02 45.13 BOND PLY 111 10x10” 
1500” Thermal Gap Filling Material 
High Thermally Conductive Pad, .020” (.508) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet . ..| BER161-ND 9.98 8.91 7.99 7.07 .020 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .040” (1.02) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet . BER162-ND 14.33 12.79 11.47 10.15 .040 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .060” (1.52) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet . BER163-ND 16.45 14.68 13.16 11.64 .060 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .080” (2.03) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet . BER164-ND 19.44 17.35 15.55 13.76 .080 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .125” (3.18) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet . BER165-ND 26.39 23.55 21.12 18.68 -125 GP 1500 4” X 4” 
High Thermally Conductive Pad, .040” (1.02) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER227-ND 86.26 76.97 69.01 61.05 .040 GP 1500 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .060” (1.52) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER228-ND 96.85 86.42 77.48 68.54 .060 GP 1500 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .080” (2.03) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER229-ND 110.92 98.98 88.74 78.50 .080 GP 1500 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .125” (3.18) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . ..| BER230-ND 189.31 168.93 151.45 133.98 .125 GP 1500 8” X 16” 
“Gap Pad™ 1500R” Thermal Gap Filling Material 
High Thermally Conductive Pad, .010” (.254) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet... ..| BER231-ND 54.21 48.38 43.37 38.37 GP1500R 10 MIL 8” x 16” 
High Thermally Conductive Pad, .015” (.381) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet. BER232-ND 63.25 56.44 50.60 44.76 GP1500R 15 MIL 8” x 16” 
High Thermally Conductive Pad, .020” (.508) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet. BER233-ND 72.96 65.11 58.37 51.64 GP1500R 20 MIL 8” x 16” 
“Gap Pad™ VO Ultra Soft” Thermal Gap Filling Material 
High Thermally Conductive Pad, .020” (.508) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet BER222-ND 72.05 64.30 57.65 51.00 .020 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .040” (1.02) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . .| BER223-ND 90.61 80.86 72.49 64.13 .040 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .060” (1.52) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER224-ND 101.66 90.72 81.33 71.95 .060 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .080” (2.03) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . BER225-ND 116.48 103.94 93.19 82.44 .080 GP US 8” X 16” 
High Thermally Conductive Pad, .125” (3.18) Thick, 8” x 16” (20.32 x 40.64cm) Sheet . .| BER226-ND 193.38 172.55 154.70 136.85 -125 GP US 8” X 16” 
* Made of SP400 material 
KEYSTONE 4 ASAHI RUBBER INC. RoHS 


Heat Sink Pads 


Asahi Rubber offers an excellent product for applications requiring a thermal 
solution. The ART Series is a thermally conductive silicone gel that can be cut 
as required. 

Features: 

* Color: Gray » Dimensions: 11.81” x 8.46” (300mm x 215mm) * Thickness 
range: 0.3 mm to 2.0 mm » Operating Temperature Range: -60°C ~ 200°C 


MICA Insulators for 
Transistor Mounting 


These precision stamped MICA Insulators provide good thermal conductivity 
(.009 watts per square inch per °C per inch in thickness). Excellent thermal 
resistance 1100°F (593°C). Dielectric constant of 7 at 1000KHz. 
Specifications: .003” (.08mm) thick MICA + .001” (+ .03mm) 


Fig. 1 


Chassis Mount 

Top Plate: Molded Nylon 

* Base: Phenolic 

* Dimensions: 1.53”x.073” (38.86mm 


Fig. 1 


x 1.85mm) i igi-| i i 
oxy 2 “Sar 00" (2) a ee ee ee 
.01 (0.3) | 509-1000-ND 48.12 44.11 39.30 | ARTO3 

Fig..2 .02(0.5) | 509-1001-ND 53.01 48.60  43.30_| ARTOS 
Chassis Mount .04 (1.0) | 509-1002-ND 76.59 70.21 62.55 | ART10 
* Top Plate: Phenolic oy .06 (1.5) | 509-1003-ND 98.19 90.01 80.19 | ART15 
* Base: Phenolic .08 (2.0) | 509-1004-ND 12012 11011 9810 |ART20 

“A” Dim. (Dia.) * Dimensions: 1.35"x1.00” (34.29mm 

4672K: 3.58mm x 25.40mm) 

4673K: 2.92mm  Standoffs: None 


RoHS) 


oye 10-220 Solder Tail 


Fig. 3 S coouasr 
| Digi-Key Pricing Keystone P.C. Board Mount ae. \ Transistor Sockets ® 
Fig. | PartNo. 10 100 1,000 | Part No. «Top Plate: Molded Nylon oo 
1 4651K-ND 1.19 7.55 = 32.25 42.70 | 4651 * Base: Phenolic P.C. Board Mount: 100” (2.54mm) center. These three circuit transistor 
; partis i oaa ne ae on * Dimensions: 1.53"x.073” (38.86mm sockets are preassembled and ready for soldering to a P.C. Board. The proven 
"I c . 5 . x 1.85mm) if ign elimi ircuit fai i 

4 4672K-ND 98 TH 3147 2215 | 4672 . Aree 0.09" (2.29mm) Senet design eliminates circuit failure due to thermal expansion and/ 
4 [4673K-ND 987.41 31.47 22.15 | 4673 aa eal 


Linear movement of the transistor leads in the socket does not affect contact 
reliability. 


Material: Tin-Plated Brass, 94V-2 Rated Nylon 


Transistor Mounting Hardware 


Fig. 4B 


T0-3 
Complete Mounting Kit 


Fig. 4A 


TO-220 
Complete Mounting Kit 


Transistor Sockets 


fins 2 0410.56 58 (one each of A, B, C, D, E) (A*, B,C, D, E, F, G) 
Plating: 1, 1G BA 
Sleeve (Pin):200n” S11 oa snd 4.19 -Not 
Sn/Pb (RoHS Compliant: > | (ras Supplied 
200n” Sn); 00.71-0.89 yo" o ae 
Contact (Clip): 30y” Au Hole 4+ @0.53 
No. of | Digi-Key Price Each Mill-Max 
Pins | Part No. 1 10 100 | Part No. 
TO-5 Package 
3 /ED2150-ND 1.29. 1.10  .90 | 917-93-103-41-005000 * 6-20 Mounting Screws 
3 |ED90273-ND@ 1.77 1.50 1.23 | 917-43-103-41-005000 (A Only, 2 Required) 
4  )ED2151-ND 1.39 1.18 .97 | 917-93-104-41-005000 
4 |ED90274-ND@ 1.87 1.59 1.30 | 917-43-104-41-005000 
8 )ED2152-ND 1.80 1.53 1.25 | 917-93-108-41-005000 Digi-Key Price Each Keystone 
8 |ED90275-ND@ 2.30 1.95 1.60 | 917-43-108-41-005000 Part No. il 100 Part No. 
TO-100 Package 4601K-ND 1.88 175 1.63 | 4601 
8  |ED2153-ND 180 1.53 1.25 | 917-93-208-41-005000 4606K-ND 1.60 1.49 1.32 | 4606 Digi-Key Price Each Molex 
8 |ED90276-ND@ 2.30 1.95 1.60 | 917-43-208-41-005000 4600K-ND 1.68 1.57 1.39 | 4600 Fig. | Part No. 1 40 100 Part No. 
10 |ED2154-ND 2.64 2.24 1.83 | 917-93-210-41-005000 4724K-ND 1.95 1.81 1.16 | 4724 
10 _|£D90277-ND@ 2.78 2.36 1.93 | 917-43-210-41-005000 A7O5KND 19 836181446 | 4725 1 | WM2550-ND 1631.45 97 | 09-48-3031 
@ RoHS Compliant 4706K-ND* 2.68/20  19.90/200 4706 2 WM2551-ND 2.05 1.81 1.21 10-18-2031 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Heat Sinks 


CTS Electronic Components (California) Inc. has helped pioneer the 
development of semiconductor heat sinks since 1954. Primarily used by 
all levels of OEM’s engaged in the manufacture of commercial and military 
equipment, CTS maintains stock and support from prototype through 
production. CTS has prided themselves for their flexible manufacturing, 


quality products and on-time delivery. Clip-On versions have a built-in clip 
for attaching a device to a heat sink without additional hardware, positive 
locks prevent the semiconductor from sliding out. TO-220 versions will 
also fit TO-202, TO-218 and TO-126 packages. Wattage values listed are 
at still air conduction only. Moving air will increase this value. 


Dimensions - Inch (mm) Thermal Digi-Key Price Each cis 
Fig. Description LxWxH Res. C/Watt Part No. i 10 100 Part No. 

TO-5, Single Fan Top, Black, .5W .750 x .750 x .250 (19.05 x 19.05 x 6.35) 81.10 294-1122-ND 5.95 5.36 4.17 TXBF-032-025B 

1 TO-5, Single Fan Top, Unplated, .5W .750 x .750 x .250 (19.05 x 19.05 x 6.35) 81.10 294-1144-ND@ 2.33 2.10 1.63 TXBF-032-025U 
TO-18, Single Fan Top, Black, SW 500 x .500 x .250 (12.70 x 12.70 x 6.35) 150.00 294-1004-ND 5.33 4.80 3.74 TXBF-019-025B 
TO-18, Single Fan Top, Unplated, SW 500 x .500 x .250 (12.70 x 12.70 x 6.35) 150.00 294-1140-ND® 1.48 1.33 1.04 TXBF-019-025U 
TO-5, Press-On Mount, w/Hardware, Black, 1W — x .380 x .310 (— x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1120-ND 20.43 18.39 14.30 TXB2P-032-037B 
TO-5, Press-On Mount, w/Hardware, Nickel, 1W — x .380 x .310 (— x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1142-ND@ 24.35 21.92 17.05 TXB2P-032-037ND 
TO-5, Press-On Mount, Nickel, 1W — x .380 x .310 (— x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1143-ND@ 4.80 4.32 3.36 TXBE-032-031ND 

2 TO-8, Press-On Mount, w/out Hardware, Black, 1W — x .380 x .310 (— x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1118-ND 16.45 14.81 11.52 TXB2-032-037B 
TO-18, Press-On Mount, w/Hardware Black, SW — x .220 x .340 (— x 5.59 x 8.64) 150.26 294-1123-ND 39.30 35.37 27.51 TXP1808B 
TO-18, Press-On Mount, w/Hardware, Black, .6W — x .220 x .280 (— x 5.59 x 7.11) 150.26 294-1119-ND 18.23 16.41 12.76 TXB2P-019-028B 
TO-18, Press-On Mount, w/Hardware, Nickel .6W — x .220 x .280 (— x 5.59 x 7.11) 150.26 294-1141-ND® 19.45 17.51 13.62 TXB2P-019-028ND 

3 TO-5, Press-On Mount, Black, 2W —x .440 x 500 (— x 11.18 x 12.70) 35.00 294-1105-ND® 3.23 2.91 2.26 7-120-BA 

4 TO-5, Press-On Mount, Black, 1W .700 x .325 x .250 (17.78 x 8.26 x 6.35) 58.00 294-1106-ND® 2.35 212 1.65 7-175-BA 

5 TO-220, Vertical/Horizontal Clip-on Mount, Black, 1.5W -810 x 1.00 x .310 (20.57 x 25.40 x 7.87) 140.50 294-1115-ND® 1.51 1.36 1.06 PSC2-2CB 

6 TO-220, Power Horizontal Mount, Black 2W 1.63 x 1.29 x .750 (41.40 x 32.77 x 19.05) 13.60 294-1113-ND® 271 2.44 1.90 LAT0127B3CB 
TO-220, Power Horizontal Mount, 8W 1.31 x .90 x .750 (33.27 x 22.86 x 19.05) 17.00 294-1036-ND® 2.03 1.83 1.42 LAE66A3CB 
TO-220, Horizontal/Vertical Mount w/Tabs, Black, 2.5W -710 x .800 x .500 (18.03 x 20.32 x 12.70) 30.00 294-1107-ND@ 1.27 1.15 90 7-361-BA 

7 TO-220, Horizontal/Vertical Mount w/Tabs, Black, 2W -710 x .800 x .340 (18.03 x 20.32 x 8.64) 38.00 294-1108-ND® 1.27 1.15 90 7-362-BA 
TO-220, Horizontal Mount, 3W (No Mounting Hole) 1.09 x .620 x 1.31 (27.69 x 15.75 x 33.27) 30.00 294-1013-ND@ 66 52 39 7-300-000-BA 
TO-220, Vertical Mount, 3W -750 x .375 x .750 (19.05 x 9.52 x 19.05) 25.00 294-1011-ND® 1.32 95 67 7-195-2-BA 
TO-220, Vertical/Horizontal Mount w/Tabs, Nickel, 3W 1.25 x .880 x .250 (31.75 x 22.35 x 6.35) 25.40 294-1114-ND® 2.89 2.61 2.03 PSB2-1ND 

8 TO-220, Vertical PC Mount w/Tabs, 5W 1.00 x .500 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 20.00 294-1042-ND® 1.58 1.42 1.11 PB1-36CB 
TO-220, Vertical PC Mount w/Board Locks 1.00 x .500 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 28.00 294-1043-ND® 4.15 3.74 2.91 PB1ST-69CB 
TO-220, Vertical PC Mount w/Tabs, 6W -880 x .250 x 1.25 (22.35 x 6.35 x 31.75) 25.40 294-1045-ND® 1.81 1.42 1.06 PSB2-1CB 
TO-220, High Efficiency, 3W -710 x .310 x 1.00 (18.03 x 7.87 x 25.40) 30.00 294-1040-ND® 1.77 1.39 1.04 PA2-1CB 

9 TO-220, High Efficiency, 4W. -710 x .500 x 1.00 (18.03 x 12.70 x 25.40) 26.80 294-1039-ND® 1.78 1.40 1.04 PA1-1CB 
TO-220, Low Profile Clip-On, w/ Antirotation, Black -810 x .310 x 1.00 (20.57 x 7.87 x 25.40) 40.50 294-1049-ND 1.33 95 67 PSC2T-2CB 
TO-220, Power Vertical Mount, 7W 1.15 x .460 x .750 (29.21 x 11.68 x 19.05) 14.00 294-1034-ND® 3.73 3.36 2.62 7-340-1PP-BA 

10 TO-220, Power Horizontal Mount, 7W 1.15 x .460 x .750 (29.21 x 11.68 x 19.05) 14.00 294-1035-ND® 3.74 3.37 2.62 7-340-3PP-BA 
Dual TO-220, Universal Mount, 9W 1.50 x 1.15 x .460 (38.10 x 29.21 x 11.68) 7.00 294-1080-ND® 3.32 2.99 2.33 7-340-2PP-BA 
TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 11W 1.38 x .500 x 1.50 (35.05 x 6.35 x 38.10) 13.00 294-1024-ND® 6.93 6.24 4.85 7-338-1PP-BA 
TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 11W 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 11.00 294-1029-ND® 8.44 7.60 5.91 7-339-1PP-BA 

a TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 15W 1.65 x 1.00 x 2.00 (41.91 x 25.40 x 50.80) 5.00 294-1031-ND® 8.91 8.02 6.24 7-339-3PP-BA 
TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 17W 1.38 x .500 x 2.50 (35.05 x 6.35 x 63.50) 4.00 294-1027-ND® 7.88 7.09 5.52 7-338-4PP-BA 
TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 17W 1.65 x 1.00 x 2.50 (41.91 x 25.40 x 63.50) 4.00 294-1032-ND® 9.37 8.44 6.56 7-339-4PP-BA 
TO-220, Power Horizontal/Vertical Mount, 12W -750 x 2.00 x .553 (19.05 x 50.80 x 14.05) 9.00 294-1067-ND® 3.55 3.20 2.49 7-345-1PP-BA 

12 TO-220, Power Horizontal Mount, 12W -750 x 2.00 x .553 (19.05 x 50.80 x 14.05) 9.00 294-1068-ND® 3.55 3.20 2.49 7-345-3PP-BA 
Dual TO-220, Power Universal Mount, 15W 1.50 x 2.00 x .553 (38.10 x 50.80 x 14.05) 4.00 294-1082-ND® 3.95 3.56 2.77 7-345-2PP-BA 

13 Dual TO-220, Vertical w/Tabs, Black, 4W 1.50 x .500 x 1.18 (38.10 x 12.70 x 29.97) 15.00 294-1117-ND® 1.13 1.02 719 PSE1-2CB 

14 Triple TO-220, Vertical Mount, 7W 1.61 x .750 x .690 (40.89 x 19.05 x 17.53) 9.00 294-1085-ND® 8.55 7.70 5.99 7-342-1PP-BA 
Six TO-220, Horizontal Mount, 15W 1.61 x 1.50 x .690 (40.89 x 38.10 x 17.53) 4.00 294-1086-ND® 4.34 3.91 3.04 7-342-2PP-BA 

15 TO-3, Power Cap, Spacesaver, 2W 1.56 x 1.06 x .500 (39.62 x 26.92 x 12.70) 32.00 294-1095-ND® 6.59 5.93 4.62 7-423-BA 

16 TO-3, Power Horizontal Mount, Black, 8W 1.78 x 1.78 x 1.00 (45.21 x 45.21 x 25.40) 7.10 294-1124-ND® 3.87 3.49 271 UP-T03-CB 
TO-3, Power Horizontal Mount, 15W 2.50 x 2.50 x .900 (63.50 x 63.50 x 22.86) 5.40 294-1088-ND® 5.19 4.67 3.64 HP1-T03-CB 

17 TO-3, Power Horizontal Mount, 12W 1.63 x 1.29 x 1.25 (41.40 x 32.77 x 31.75) 11.10 294-1092-ND® 3.99 3.59 2.79 LA363B5CB 
Various Semiconductor, Adhesive Backed -910 x .910 x .355 (23.11 x 23.11 x 9.02) 26.90 294-1097-ND@ 2.95 2.66 2.07 BDNO9-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.01 x 1.01 x .355 (25.65 x 25.65 x 9.02) 26.40 294-1098-ND® 3.03 2.73 2.12 BDN10-3CB/A01 

18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.11X 1.11 x .355 (28.19 x 28.19 x 9.02) 20.90 294-1109-ND@ 3.05 2.75 2.14 BDN11-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.21 xX 1.21 x .355 (30.73 x 30.73 x 9.02) 19.60 294-1099-ND® 3.15 2.84 2.21 BDN12-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.21 x 1.21 x .555 (30.73 x 30.73 x 14.10) 16.50 294-1110-ND® 3.35 3.02 2.35 BDN12-5CB/A01 

@ RoHS Compliant (Continued) 
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Dimensions - Inch (mm) Thermal Digi-Key Price Each cis 
Fig. Description LxWxH Res. C/Watt Part No. 1 10 100 Part No. 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.31 xX 1.31 x .355 (33.27 x 33.27 x 9.02) 16.10 294-1100-ND® 3.30 2.97 2.31 BDN13-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.41 xX 1.41 x .355 (35.81 x 35.81 x 9.02) 16.20 294-1101-ND® 3.48 3.13 2.44 BDN14-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.51 x 1.51 x .355 (38.35 x 38.35 x 9.02) 15.10 294-1102-ND® 3.98 3.58 2.79 BDN15-3CB/A01 
18 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.61 x 1.61 x .355 (40.89 x 40.89 x 9.02) 13.50 294-1103-ND® 4.08 3.67 2.86 BDN16-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.71 X 1.71 x .355 (43.43 x 43.43 x 9.02) 11.50 294-1111-ND® 418 3.77 2.93 BDN17-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.81 x 1.81 x .355 (45.97 x 45.97 x 9.02) 10.80 294-1104-ND® 4.43 3.99 3.10 BDN18-3CB/A01 
Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.81 x 1.81 x .605 (45.97 x 45.97 x 15.37) 8.10 294-1112-ND® 4.80 4.32 3.36 BDN18-6CB/A01 
Various SMT Semiconductor 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1125-ND® 4.60 4.14 3.22 APR27-27-12CB 
Various SMT Semiconductor, with Thermal Tape 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1126-ND® 6.16 5.55 4.32 APR27-27-12CB/A01 
Various SMT Semiconductor, with Short Clip 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1127-ND® 6.25 5.63 4.38 APR27-27-12CB/S 
Various SMT Semiconductor, with Medium Clip 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1128-ND® 6.25 5.63 4.38 APR27-27-12CB/M 
Various SMT Semiconductor, with Tall Clip 1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6) 5.3 294-1129-ND® 6.25 5.63 4.38 APR27-27-12CB/T 
Various SMT Semiconductor 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1130-ND@ 5.15 4.64 3.61 APR33-33-12CB 
Various SMT Semiconductor, with Thermal Tape 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1131-ND® 6.20 5.58 4.34 APR33-33-12CB/A01 
19 Various SMT Semiconductor, with Short Clip 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1132-ND® 6.83 6.15 4.78 APR33-33-12CB/S 
Various SMT Semiconductor, with Medium Clip 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1133-ND® 6.83 6.15 4.78 APR33-33-12CB/M 
Various SMT Semiconductor, with Tall Clip 1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 11.6) 3.8 294-1134-ND@ 6.83 6.15 4.78 APR33-33-12CB/T 
Various SMT Semiconductor 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1135-ND® 5.30 477 3.71 APR38-38-12CB 
Various SMT Semiconductor, with Thermal Tape 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1136-ND® 6.35 5.72 4.45 APR38-38-12CB/A01 
Various SMT Semiconductor, with Short Clip 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1137-ND® 6.95 6.26 4.87 APR38-38-12CB/S 
Various SMT Semiconductor, with Medium Clip 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1138-ND® 6.95 6.26 4.87 APR38-38-12CB/M 
Various SMT Semiconductor, with Tall Clip 1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6) 3.3 294-1139-ND® 6.95 6.26 4.87 APR38-38-12CB/T 
Heatsink Low-Profile Forged .748 x .748 x .248 (19 x 19 x 6.3) 7.05 294-1145-ND@ 4.65 4.19 3.26 APF19-19-06CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape .748 x .748 x .248 (19 x 19 x 6.3) 7.05 294-1146-ND@ 6.16 5.55 4.32 APF19-19-06CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged .748 x .748 x .374 (19x 19 x 9.5) §.25 294-1147-ND® 4.79 4.32 3.36 APF19-19-10CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape .748 x 748 x .374 (19x 19x 9.5) §.25 294-1148-ND® 6.32 5.69 4.43 APF19-19-10CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged -748 x .748 x 500 (19 x 19 x 12.7) 3.95 294-1149-ND@ 4.94 4.45 3.46 APF19-19-13CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape .748 x .748 x .500 (19 x 19 x 12.7) 3.95 294-1150-ND® 5.98 5.38 4.19 APF19-19-13CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged 1.181 x 1.181 x .248 (30 x 30 x 6.3) 4.35 294-1151-ND® 5.93 5.34 4.15 APF30-30-06CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.181 x 1.181 x .248 (30 x 30 x 6.3) 4.35 294-1152-ND® 7.13 6.42 5.00 APF30-30-06CB/A01 
20 Heatsink Low-Profile Forged 1.181 x 1.181 x .374 (30 x 30 x 9.5) 3.25 294-1153-ND® 6.13 5.52 4.30 APF30-30-10CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.181 x 1.181 x .374 (30 x 30 x 9.5) 3.25 294-1154-ND® 7.34 6.61 5.14 APF30-30-10CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged 1.181 x 1.181 x .500 (30 x 30 x 12.7) 2.45 294-1155-ND® 6.31 5.68 4.42 APF30-30-13CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.181 x 1.181 x .500 (30 x 30 x 12.7) 2.45 294-1156-ND® 7.34 6.61 5.14 APF30-30-13CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged 1.575 x 1.575 x .248 (40 x 40 x 6.3) 3.30 294-1157-ND® 7.06 6.36 4.95 APF40-40-06CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.575 x 1.575 x .248 (40 x 40 x 6.3) 3.30 294-1158-ND® 8.10 7.29 5.67 APF40-40-06CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged 1.575 x 1.575 x .374 (40 x 40 x 9.5) 2.50 294-1159-ND® 7.29 6.57 5.11 APF40-40-10CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.575 x 1.575 x .374 (40 x 40 x 9.5) 2.50 294-1160-ND® 8.33 7.50 5.84 APF40-40-10CB/A01 
Heatsink Low-Profile Forged 1.575 x 1.575 x .500 (40 x 40 x 12.7) 1.90 294-1161-ND® 7.53 6.78 5.27 APF40-40-13CB 
Heatsink Forged with Adhesive Tape 1.575 x 1.575 x .500 (40 x 40 x 12.7) 1.90 294-1162-ND® 8.77 7.90 6.14 APF40-40-13CB/A01 
@ RoHS Compliant 
ZIF Ill Circuit Board Retainers 
The ZIF retainer isa self-contained, precision assembly RoHs Digi-Key Price Each CTs 
i oe ae Destin Pri, ee ee 
quarter-turn locking mechanism that provides for a positive 2) PCB Retainer — Hex Head Drive, 
and fast assembly. The unique locking design produces a 4.50” Housing Assembly, Left Hand Part | 294-1163-ND 66.24 55.20 48.76 | Z3A45SBSBNL 
uniform pressure distribution along the PCB edge for optimal - 
heat transfer and resistance to extreme shock and vibration. PCB Retainer — Hex Head Drive, 
Faaturds® } 4.50” Housing Assembly, Right Hand Part | 294-1164-ND 66.24 55.20 48.76 | Z3A45SBSBNR 
* PC board mountable (screw mounting) Cold Plate PCB Sa Hex Head Drive, 
* Positive 1/4 turn locking 5.25” Housing Assembly, Left Hand Part | 294-1165-ND 69.35 57.80 51.06 | Z3A52SBSBNL 
; Peelers iach Circuit Board PCB Retainer — Hex Head Drive, 
+ Thermally efficient, 1.2°C-inch/Watt Retainer 5.25” Housing Assembly, Right Hand Part | 294-1166-ND 69.35 57.80 51.06 | Z3A52SBSBNR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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LED Lighting ICs 


Zetex has developed a range of high efficiency, cost effective and versatile LED driver ICs in 
space saving packages to tackle a wide range of existing and emerging applications including: 


™ Camera flash 
@ Automotive lighting 
@ Solar powered traffic signs 


@ Display screens backlighting 
@ Low-voltage halogen replacement LEDs 
@ Architectural and decorative lighting 

Vin (12V - 30V) Rs 
0.33 


Features: 


@ 2.5 to 5.5V internal switch — ZXLD1100/ 
1101/1601 / 1615/1937 
@ 1.6 to 5.5V internal switch — ZXLB1600 


§7 to 30V internal switch — ZXLD1350 


WW 


pi L1§47,H 


ZLLS1000 


0.8 to 8V external switch — ZXSC300 / 310 Chale 
@ 1.8 to 8V external switch — ZXSC400 / 440 
@ Single Cell LED Driver — ZXSC380 wie 
@ 7V-30V input, 1A LED driver with internal 
switch — ZXLD1360 
CN 


The ZXLD1350 is a continuous mode inductive buck converter designed to drive up to three 
1W series connected white LEDs from a 12V source. The primary application is 12V halogen 
replacement and automotive lighting, through a supply voltage range of 7V to 30V making this 
part suitable for a wide range of other applications. With a higher supply voltage up to six LEDs 
can be driven. 


@ High power dissipation 


— 1.3W (25 x 25mm, 2 oz copper) 
— 1.5W (50 x 50mm, 2 oz copper) 1.6 
— 2W (50 x 50mm, 2 oz copper, t < 5secs) 


u Fits on same pcb footprint as SOT23 
— 3mm x 2.5mm 

= Low profile package 
— Max height 1mm 


W) 


3mm 


<n 
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Temperature (°C) 


Derating Curve 


Max Power Dissipation ( 
° 
o 


2.5mm 


1mm 
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= NPN and PNP transistors ranging from 12 to 400 Volts 
¢ 12V, high gain, low saturation devices for portable applications - ZXTNO7012EFF, ZXTP0O7012EFF 


* 20 and 40V, High pulse current devices for Gate Driving applications -ZXTNO7045EFF, ZXTPO7040DFF, 
ZXTN19020DFF, ZXTP19020DFF 


60 and 100V devices for Automotive and Industrial applications — ZXNT19060CFF, ZXTP19060CFF, 
ZXTN19100CFF, ZXTP19100CFF 

* 120V Darlington transistors for interfacing to micro controllers - ZXTNO4120HFF, ZXTP05120HFF 

* 400V devices for telecoms line switching and off-line switching - ZXTNO8400AFF, ZXTPO8400AFF 


Id 20V N-channel MOSFETs 


w thres 


Semiconductor solutions for power and signal management 
For more information visit www.zetex.com/digikey 


Current Monitors 


Current measurement from a few milliamps to tens of amps can be satisfied by Zetex’ current 
monitor range. In particular the ZXCT1081 is a wide input range current monitor, which operates 
over a range of input voltages from 2.7V up to 40V (60V transient). As a result the ZXCT1081 can 
be used on unprotected automotive rails, industrial power supply rails and in adapters. 


Features: 


@ Accurate High Voltage High Side 
current sensing Vin 


@ Up to 40V input 
™ 3V to 10V supply voltage 


Rsense 


@ 500uA quiescent current 


@ Fixed internal gain of 10 eo ls 
= SOT23-5 Vee ZXCT1081 

GND OUT 
Applications: 


@ Automotive current measurement 


@ Industrial power supplies 


@ Adapter power supplies 


@ Over-current protection 


Itage references and shunt regulators 


Zetex provides a wide range of references and shunt regulators in industry standard pin-outs. They 
exhibit lower minimum knee currents than their industry standard counterparts thereby enabling a 
reduction in power consumption or an increase in temperature ratings. 


Features: 
™ ZR431 — TL431 type shunt with lower knee current and higher output 1.5V 
current . 

@ ZTL431/2 — TL431/2 pin and spec compatible up to 20V 
— Available in 0.5% and 1% in SOT23 4k7 

@ ZTLV431 — TLV431 pin and similar spec up to 10V in SOT23 

™ LM4040 — LM4040 pin and spec compatible in SOT23 at 2.5 and 5V 
— Available in 0.5% and 1% in SOT23 

™ LM4041 — LM4041 pin and spec compatible in SOT23 at 2.5 and 5V 
— Available in 0.5% and 1% in SOT23 


™ZR, ZRB, ZRC and ZXRE range of references in SOT23 with lower 
operating currents than industry parts * 
— Available in 0.5% and 1% as well as 2% and 3% tolerances 


1.225V 


Applications: 
®@ 431 for isolation loop in isolated power supplies 


Low current references for precision supplies in portable/handheld 
equipment 


High performance SOT23 Bipol ansistors 


This transistor combines high gain, high current operation and low saturation voltage making it 


ideal for power MOSFET gate driving and low power losss switching. 


The new generation of TRENCH MOSFETs from Zetex utilizes a unique structure that combines Part Vceo | Vcex | Ic Icom hFE VcE(sat) Pp 
the benefits of low on-resistance with fast switching speed. This makes them ideal for high Number min | max | @Ic | max | @lc | @lB 
efficiency, low voltage, power management applications. Vv Vv A A A mV A mA | mw 
Part Vi i] i} Ri Q, Cc P, Pack nN 
al Ds D DM DS(on) IG iss D ackage 
300 | 900 | 0.01 80 0.5 10 
max | @ | @lD e @ ZXTN25040DFL | 40 | 130 | 15 6 350 
Number Vas 4.5V 10V 170 | - 15 | 180 | 15 | 30 
v A A mo vi A nc pF w 300 | 900 | 0.01 | 95 1 20 
ZXTN25020DFL | 20 100 2.0 8 350 
40 4.5 4.3 80 = 4.5 220 2 20 
ZXMN2BO 20 4.3 26 55 2.5 3.7 14.5 1160 V1 SOT23-6 500 | 1500 | 0.01 80 1 10 
ZXTN25012EFL 12 = 2.0 15 350 
3E6 75 1.8 3.2 210 = 5 125 2 40 
55 45 3.5 PNP 
ZXMN2B1 20 3.5 21 75 2.5 3.0 "1 872 1.0 SOT23 300 | 900 | -0.01 | -95 -0.5 -20 
ZXTP25040DFL | -40 = $155) 5 350 
4FH 100 1.8 2.6 120 = “1.5 | =185 |] -1.5 “75 
300 | 900 | -0.01 | -85 A -100 
100:) 45° | 24 zxtpeso20pFL | -20 | - | +5 | -6 350 
ZXMN2B0 | 20 24 11.8) 150 | 25 | 20 48 370 | 0.625 | SOT23 60 7 4 | 290} 2 ~40 
1F 200 1.8 1.7 a ‘ 
= Features: = Applications: 
= Features: = Applications: — SOT23 package — MOSFET and IGBT Gate Driving 
— Low voltage Gate drive — Down to 1.8V —Battery or low voltage driven boost — High Peak Current — LED driving , 
— Low on-resistance converters — Low Saturation voltage and low — Low Power DC-DC conversion 
~— Small package outlines — Interface between low voltage ICs or micros equivalent on-resistance 
P 9 and Loads — High Gain 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Up to 25 Volts 
Ic hee @ VE (sat) Loose Piece 
VcEo | Veso | (cont.) Ic VceE | Max. @ic¢ @lp Packaging Digi-Key Pricing 
(vy) | (vy) | (a) | Min. Max. (ma) (V):-| (VY) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
NPN 
10 35 4.0 300 1200 1000 2 0.19 4000 20 __| Super E-Line —TO-92 | ZTX1047A-ND@ 1.68 12.60 75.60 476.00 
12 12 3.0 400, — 3000 2 0.35 3000 20__| Super E-Line —TO-92 | ZTX688B-ND 1.62 12.15 81.00 540.00 
17.5 50 40 300 1200 1000 2 0.21 4000 20 | Super E-Line —TO-92 | ZTX1048A-ND@ 1.68 12.60 75.60 476.00 
20 20 3.5 300 — 200 2 0.255 3500 50 | Super E-Line —TO-92 | ZTX618-ND® 117 8.78 52.65 331.50 
20 3.0 400 — 2000 2 0.5 2000 10__| Super E-Line —TO-92 | ZTX689B-ND 1.62 12.15 81.00 540.00 
905 60 5.0 300 — 1000 1 0.22 5000 100 | Super E-Line —TO-92 | ZTX869-ND® 1.86 13.95 83.70 527.00 
35 2.0 100-300 1000 2 0.5 2000 200 | Super E-Line —TO-92 | ZTX649-ND@ 1.38 10.35 69.00 460.00 
PNP 
42 15 -45 | 300 1000 500 -j -0.30 5000 200 | Super E-Line —TO-92 | ZTX968-ND® 1.86 13.95 83.70 527.00 
15 -4.0 | 250 850 500 -2  |-0.235 4000 70__| Super E-Line —TO-92 | ZTX1147A-ND 1.68 12.60 75.60 476.00 
-15 -20 -3.0 | 300 800 10 =I -0.32 2000 20 | Super E-Line —TO-92 | ZTX788A-ND® 1.68 12.60 84.00 560.00 
-40 -45 | 100 300 1000 i -0.31 5000 = 300 ‘| Super E-Line —TO-92 | ZTX948-ND@ 1.86 13.95 83.70 527.00 
“20 -20 -2.5 | 300 — 10 2 -0.26 2500 200 _| Super E-Line —TO-92 | ZTX718-ND® 1.08 8.10 48.60 306.00 
-25 -3.0 | 300 800 10 2 -0.45 2000 20 | Super E-Line —TO-92 | ZTX789A-ND® 1.68 12.60 84.00 560.00 
-25 -30 -3.0 | 250 800 500 -2 -0.3 3000 70 | Super E-Line —TO-92 | ZTX1149A-ND® 1.68 12.60 75.60 476.00 
-35 -2.0 | 100 300 1000 2 -0.5 2000 200 | Super E-Line —TO-92 | ZTX749-ND@ 1.38 10.35 69.00 460.00 
Ic hfe @ VE (sat) Cut Tape 
VcEo | Vcso | (cont.) Ic Vee |Max. @i¢ @lg |Packaging| Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA)| Type | PartNo. il 10 | Part No. Qty. | Pricing 
NPN 
40 35 5.0 | 300 1200 1000 2 | 0.35 5000 25 | SOT-223 | FZT1047ACT-ND® 1.29 .97 | FZT1047ATR-ND® 1,000 365.50 
35 4.0 | 300 1200 1000 2 | 0.35 5000 25 | SOT-89 | FCX1047ACT-ND® 1.14 -86 | FCX1047ATR-ND@ 1,000 323.00 
20 45 | 140 — 10,000 2 | 0.32 4500 45 | SOT-23F | ZXTNO7012EFFCT-ND® 78 59 | ZXTNO7012EFFTR-ND® 3,000} 195.00/M 
20 6.0 | 500 1500 10 2 32 1000 100 | SOT-23 | ZXTN25012EFHCT-ND® 85 -64 | ZXTN25012EFHTR-ND® 3,000} 211.50/M 
12 20 2.0 30 — 15,000 2 | 0.30 5000 100 | SOT-23 | ZXTN25012EFLCT-ND® Or -43 | ZXTN25012EFLTR-ND® 3,000} 142.50/M 
12 40 | 400 — 3000 2 |0.35 3000 20 | SOT-223 | FZT688BCT-ND® 1.32 .99 | FZT688BTR-ND® 1,000 374.00 
12 3.0 | 400 — 3000 2 | 040 4000 50 | SOT-89 | FCX688BCT-ND@® 78 59 | FCX688BTR-ND® 1,000 221.00 
60 6.0 | 200 560 500 2 /0.015 100 5 SOT-23 | ZXTN23015CFHCT-ND® 1.26 .95 | ZXTN23015CFHTR-ND@ 3,000} 378.00/M 
40 5.0 | 300 900 10 2 40 1000 100 | SOT-23 | ZXTN25015DFHCT-ND@ 90 -68 | ZXTN25015DFHTR-ND® 3,000} 270.00/M 
40 5.0 | 300 900 1000 2 | 0.20 5000 1000 | SOT-23-6 | ZXT13N15DE6CT-ND 1.08 81 | ZXT13N15DE6TR-ND 3,000} 270.00/M 
70 45 | 200 — 10 2 8 100 10 |MLP 2x2) ZXTAM322TACT-ND® 1.15 .86 | ZXTAM322TATR-ND@ 3,000} 343.80/M 
15 15 40 | 300 — 10 2 {0.014 100 10 | SOT-23-6 | ZXTIONIS5DE6TACT-ND 90 68 | ZXT10N15DE6TATR-ND 3,000} 225.00/M 
15 40 | 200 — 3000 2 |0.20 3000 50 | SOT-89 | FCX617CT-ND® 76 .58 | FCX617TR-ND® 1,000 215.90 
40 3.3 | 300 900 200 2 | 0.15 3000 150 | SOT-23 | ZXT11N15DFCT-ND@ 86 -65 | ZXT11N15DFTR-ND® 3,000} 214.50/M 
15 3.0 | 200 — 3000 2 0.2 3000 50 | SOT-23 | FMMT617CT-ND® 76 .58 | FMMT617TR-ND® 3,000} 190.50/M 
15 15 | 200 — 1000 2 |0.18 1000 10 | SOT-323 | ZUMT617CT-ND@ 54 -41 | ZUMT617TR-ND® 3,000} 162.00/M 
17.5 | 50 5.0 | 300 1200 1000 2 | 0.35 5000 25 | SOT-223 | FZT1048ACT-ND® 1.29 97 | FZT1048ATR-ND® 1,000 365.50 
100 10 | 200 — 10 2 8 100 10 |MLP 2x2) ZXTBM322TACT-ND 1.15 .86 | ZXTBM322TATR-ND 3,000} 343.80/M 
100 | 2.0 80 — 4500 2 | 0.27 4500 450 | SOT-23 | ZXTN25020DFLCT-ND® 57 43 | ZXTN25020DFLTR-ND® 3,000} 142.50/M 
100 | 4.5 | 300 900 10 2 |0.043 1000 100 | SOT-23 | ZXTN25020DFHCT-ND® 90 .68 | ZXTN25020DFHTR-ND® 3,000} 270.00/M 
70 45 | 200 500 10 2 45 1000 100 | SOT-23 | ZXTN25020CFHCT-ND® 85 .64 | ZXTN25020CFHTR-ND® 3,000} 211.50/M 
70 45 | 200 500 10 2 45 1000 100 | SOT-23 | ZXTN25020BFHCT-ND® 90 -68 | ZXTN25020BFHTR-ND® 3,000} 270.00/M 
70 6.5 50 — 15,000 2 |0.190 6500 180 | SOT-23F | ZXTN19020DFFCT-ND@ 1.11 .84 | ZXTN19020DFFTR-ND® 3,000} 277.50/M 
65 7.0 45 — 15,000 2 |0.175 7000 280 | SOT-23F | ZXTN19020CFFCT-ND® 111 -84 | ZXTN19020CFFTR-ND® 3,000} 277.50/M 
20 50 45 | 300 900 1000 2 | 0.23 4500 45 | SOT-23-6 | ZXT13N20DE6CT-ND 1.08 .81 | ZXT13N20DE6TR-ND 3,000} 270.00/M 
20 3.5 | 200 — 10 2 |0.015 100 10 | SOT-23-6 | ZXTION20DE6TACT-ND® 90 68 | ZXT1ON20DE6TATR-ND® 3,000} 225.00/M 
20 3.0 | 400 — 2000 2 | 045 3000 20 | SOT-223 | FZT689BCT-ND® 1.32 -99 | FZT689BTR-ND@ 1,000 374.00 
25 1.0 | 160 400 500 1 0.5 1000 100 | SOT-223 | BCP6825CT-ND® 1.22 .92 | BCP6825TR-ND® 1,000 346.80 
25 1.0 | 160 400 500 1 0.5 1000 100 | SOT-89 | BCX6825CT-ND® AB .34 | BCX6825TR-ND® 1,000 127.50 
40 2.5 | 300 900 100 2 |0.13 2500 250 | SOT-23 | ZXT11N20DFCT-ND 97 .73 | ZXT11N20DFTR-ND 3,000} 243.00/M 
20 25 | 200 — 2000 2 0.2 2500 50 | SOT-23 | FMMT618CT-ND® 76 58 | FMMT618TR-ND® 3,000} 190.50/M 
20 | 1.25 | 200 — 1000 2 0.2 1000 10 | SOT-323 | ZUMT618CT-ND 54 41 | ZUMT618TR-ND 3,000} 162.00/M 
60 7.0 | 300 — 1000 1 /0.075 1000 10 | SOT-223 | ZXTN2005GCT-ND® 1.50 1.13 | ZXTN2005GTR-ND® 1,000 425.00 
05 80 6.5 | 300 — 1000 1 /0.215 2000 10 | SOT-223 | FZT869CT-ND® 1.68 1.26 | FZT869TR-ND@ 1,000 476.00 
60 5.5 | 300 — 1000 1 |0.07 1000 10 | SOT-89 | ZXTN2005ZCT-ND® 1.32 -99 | ZXTN2005ZTR-ND@ 1,000 374.00 
35 3.0 | 100 300 1000 2 0.3 1000 100 | SOT-223 | FZT649CT-ND@ 1.08 81 | FZT649TR-ND® 1,000 306.00 
PNP 
-20 | -6.0 | 300 900 1000 -2 |-0.163 6000 60 | MSOP-8 | ZXT14P12DXCT-ND 4.84 3.63|— _ _— 
-15 | -3.0 | 250 850 500 -2 |-0.25 3000 30 | SOT-89 | FCX1147ACT-ND 1.14 -86 | FCX1147ATR-ND 1,000 323.00 
-15 | -5.0 | 250 850 500 -2 | -0.4 5000 50 | SOT-223 | FZT1147ACT-ND 1.38 1.04 | FZT1147ATR-ND 1,000 391.00 
-25 | -40 | 300 — 10 -2 | -10 100 10 |MLP 2x2) ZXT1M322TACT-ND 1.15 86 | ZXT1M322TATR-ND 3,000} 343.80/M 
-20 | -4.0 | 300 900 1000 -2 |-0.25 4000 50 | SOT-23-6 | ZXT13P12DE6CT-ND® 1.08 81 | ZXT13P12DE6TR-ND@ 3,000} 270.00/M 
-12 | -4.0 | 150 — -6000 -2 |-0.34 -4000 -80 | SOT-23F | ZXTPO7012EFFCT-ND® 78 59 | ZXTPO7012EFFTR-ND® 3,000} 195.00/M 
-12 | -12 | -40 | 50 — -4000 -2 /-0.35 -2000 -40 | SOT-23 | ZXTP25012EFHCT-ND® 90 68 | ZXTP25012EFHTR-ND® 3,000} 225.00/M 
-12 | -3.0 | 300 — ~-10 -2 }-0.017 -100 -10 | SOT-23-6 | ZXT10P12DE6TACT-ND@ 90 .68 | ZXT10P12DE6TATR-ND® 3,000} 225.00/M 
-12 | -3.0 | 300 — 100 -2 |-0.32 3000 50 | SOT-89 | FCX717CT-ND@ 76 58 | FCX717TR-ND® 1,000 215.90 
-12 | -3.0 | 300 — -10 -2 |-0.32 3000 -50 | SOT-223 | FZT717CT-ND@ NEW! 1.16 .87 | FZT717TR-ND@® NEW! 1,000 328.10 
-12 | -2.5 | 180 — 2500 -2 |-0.17 1500 50 | SOT-23 | FMMT717CT-ND@® 60 45 | FMMT717TR-ND® 3,000} 150.00/M 
-12 | -1.25) 50 — 3000 -2 |-0.29 1250 50 | SOT-23 | FMMTL717CT-ND® 51 .39 | FMMTL717TR-ND@ 3,000} 127.50/M 
“12 | -1.25 | 180 — 1000 -2 |-0.24 1000 50 | SOT-323 | ZUMT717CT-ND 54 41 | ZUMT717TR-ND 3,000} 162.00/M 
-15 | -6.0 | 200 560 500 -2 |-0.01 100 10 | SOT-23 | ZXTP23015CFHCT-ND®@ 1.26 -95 | ZXTP23015CFHTR-ND® 3,000} 378.00/M 
-15 | -15 | -4.0 | 300 900 10 ~-2 | -55 1000 100 | SOT-23 | ZXTP25015DFHCT-ND® 19 60 | ZXTP25015DFHTR-ND® 3,000} 198.00/M 
-15 | -3.0 | 300 — 2000 -2 |-0.45 2000 10 | SOT-223 | FZT788BCT-ND® 1.47 1.11 | FZT788BTR-ND® 1,000 416.50 
-40 | -6.0 | 100 300 1000 -1 |-0.18 2000 200 | SoT-223 | FZT948CT-ND@ 1.80 1.35 | FZT948TR-ND® 4,000] 510.00 
-40 | -45 | 100 300 10 -2 | -60 1000 100 | SOT-23 | ZXTP25020BFHCT-ND® 90 .68 | ZXTP25020BFHTR-ND® 3,000} 270.00/M 
-25 | -5.0 | 300 900 1000 -2 |-0.20 5000 100 | MSOP-8 | ZXT14P20DXCT-ND 4.84 3.63 | ZXT14P20DXTR-ND 1,000) 1370.20 
-25 | -5.0 | 110 — -5000 -2 |-0.135 -5000 -500 | SOT-23F | ZXTP19020CFFCT-ND® 1.11 -84 | ZXTP19020CFFTR-ND® 3,000} 277.50/M 
-20 | -5.0 | 110 — -5000 -2 |-0.135 -5000 -500 | SOT-23F | ZXTP19020DFFCT-ND® 1.11 -84 | ZXTP19020DFFTR-ND@ 3,000} 277.50/M 
-25 | -40 | 70 — -4000 -2 |-0.24 -2000 -40 | SOT-23 | ZXTP25020DFHCT-ND® 90 .68 | ZXTP25020DFHTR-ND® 3,000} 225.00/M 
-25 | -4.0 | 200 500 10 -2 | -55 1000 100 | SOT-23 | ZXTP25020CFHCT-ND® 719 -60 | ZXTP25020CFHTR-ND® 3,000} 198.00/M 
-25 | -3.5 | 300 — 10 -2 | -19 100 10 |MLP 2x2) ZXT2M322TACT-ND@® 1.15 86 | ZXT2M322TATR-ND® 3,000} 343.80/M 
-20 | -25 | -3.5 | 300 900 1000 -2 |-0.25 3500 350 | SOT-23-6 | ZXT13P20DE6CT-ND 1.08 81 | ZXT13P20DE6TR-ND 3,000} 270.00/M 
-25 | -3.5 | 300 900 1000 -2 |-0.14 1000 10 | SOT-23-6 | ZXS5T2E6CT-ND® 1.38 1.04 | ZXST2E6TR-ND® 3,000} 345.00/M 
-25 | -35 | 300 900 1000 -2 |-0.14 1000 10 |SOT-23-6] ZXTP2006E6CT-ND® 1.02 77 | ZXTP2006E6TR-ND® 3,000] 255.00/M 
-25 | -1.5 | 60 — -4000 -2 |-0.275 -2000 -40 | SOT-23 | ZXTP25020DFLCT-ND® 57.43 | ZXTP25020DFLTR-ND® 3,000} 142.50/M 
-20 | -25 | 300 — 10 -2 |-0.030 -100 -10 | SOT-23-6 | ZXT1OP20DE6TACT-ND .90 68 | ZXT10P20DE6TATR-ND 3,000} 225.00/M 
-20 | -25 | 300 — 100 -2 |-0.22 1500 50 | SOT-89 | FCX718CT-ND® 76 58 FCX718TR-ND® 4,000} 215.90 
-20 | -1.5 | 150 — 2000 -2 |-0.20 1000 20 | SOT-23 | FMMT718CT-ND@ 60.45 | FMMT718TR-ND@ 3,000] 150.00/M 
-20 | -1.0 | 300 — -10 -2 |-0.18 -500 -20 | SOT-23 ) FMMTL718CT-ND® NEW! 51 .39 | FMMTL718TR-ND@ NEW! 3,000} 127.50/M 
-20 | -1.0 | 180 — 500 -2 }-0.18 500 20 | SOT-223 | ZUMT718CT-ND@ 54 -41 | ZUMT718TR-ND® 3,000} 162.00/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Low Saturation Transistors * 
Sta ieucters Up to 25 Volts (Cont.) i@Reel 


1 Base 
Ic hfe @ VCE (sat) Cut Tape 2 Collector 
VcEo | Veso | (cont.) Ic VcE |Max. @lc @lgp |Packaging| Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 3: Emitter 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA)| Type Part No. il 10 | Part No. Qty. | Pricing 4 Collector 
-20 | -25 | -1.0 | 160 400 -500 -1 | -0.5 -1000 -100 | SOT-89 | BCX6925CT-ND@® NEW! A5 -34 | BCX6925TR-ND® NEW! 1,000 127.50 1 
-30 | -4.0 | 250 800 500 -2 |-0.35 4000 140 | SOT-223 | FZT1149ACT-ND@ 1.38 1.04 | FZT1149ATR-ND® 1,000 391.00 
-30 | -3.0 | 250 800 500 -2 |-0.30 3000 100 | SOT-89 | FCX1149ACT-ND@ 1.19 .90 | FCX1149ATR-ND® 1,000 336.60 ine 4.6 imal 
-25 | -35 | -3.0 | 100 300 1000 -2 | -0.3 1000 100 | SOT-223 | FZT749CT-ND® 1.16 .87 | FZT749TR-ND® 1,000 328.10 PSs | 
-25 | -3.0 | 300 800 10 ~-2 |-0.19 1000 10 | SOT-89 | FCX789ACT-ND@ 78 .59 | FCX789ATR-ND@ 1,000 221.00 
-25 | -2.0 | 250 — 1000 -2 |-0.45 2000 20 | SOT-223 | FZT789ACT-ND® 1.32.99 | FZT789ATR-ND® 1,000 | 374.00 
@ RoHS Compliant 
30-50 Volts 
Ic hre @ VE (sat) Loose Piece 
VceEo | VcBo |(cont.) Ic VcE | Max. @lc @lp Packaging Digi-Key Pricing 
(vy) | (vy) | (A) | Min. Max. (ma) = (V)_'| (V)— (mA) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
NPN — RoHS Compliant 
30 80 5 100 300 1000 1 0.22 5000 200 | Super E-Line —TO-92 | ZTX849-ND 1.86 13.95 83.70 527.00 
80 4 300 1200 1000 2 0.18 2000 10 _| Super E-Line —TO-92 | ZTX1049A-ND 1.68 12.60 75.60 476.00 SOT-223 
40 150 4 300 1200 1000 2 0.21 4000 100 | Super E-Line —TO-92 | ZTX1051A-ND 1.68 12.60 75.60 476.00 
45 45 2 400 _ 1000 2 0.5 1000 5 Super E-Line —TO-92 | ZTX690B-ND 1.62 12.15 81.00 540.00 
60 1 100 300 150 10 | 0.25 150 15 | Super E-Line —TO-92 | ZTX450-ND 84 6.30 42.00 280.00 
PNP — RoHS Compliant 1 Base 
-30 -35 “1 100 300 500 -2 | -05 1000 100 | Super E-Line —TO-92 | ZTX549-ND 84 6.30 42.00 280.00 2 Collector 
-40 -45 3 250 800 500 -2 | -0.23 1800 70 | Super E-Line —TO-92 | ZTX1151A-ND 1.68 12.60 75.60 476.00 3 Emitter 
-50 2 300 800 10 -2 | -0.75 2000 50 | Super E-Line —TO-92 | ZTX790A-ND 1.68 12.60 84.00 560.00 4 Collector 
-45 -60 “i 100 300 150 -10 | -0.25 150 15 | Super E-Line —TO-92 | ZTX550-ND 84 6.30 42.00 280.00 
I¢ hee @ VE (sat) Cut Tape 
Vceo | VeBo |(cont.) Ic Vce|Max. @lc @lg |Packaging| Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(Vv) | (VY) (A) | Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA) Type | Part No. ul 10 | Part No. Qty. Pricing 
NPN 
80 7.0 | 100 300 1000 1 /0.215 2000 20 | SOT-223 | FZT849CT-ND 1.68 1.26 | FZT849TR-ND 1,000 476.00 
80 7.0 | 100 300 1000 1 |0.065 1000 20 | SOT-223 |ZX5T849GCT-ND® 1.55 1.17 | ZX5T849GTR-ND® 1,000 440.30 
80 7.0 | 100 — 10 1 | 0.18 2000 20 D-PAK | ZXT849KCT-ND® 2.38 1.79 | ZXT849KTR-ND@ 2,500 | 673.20/M 
80 7.0 | 100 300 1000 1 |0.065 1000 20 | SOT-223 | ZXTN2007GCT-ND® 1.50 1.13 | ZXTN2007GTR-ND® 1,000 425.00 
30 | 80 6.0 | 100 300 1000 1 | 0.06 1000 20 SOT-89 | ZXTN2007ZCT-ND® 1.38 1.04 | ZXTN2007ZTR-ND® 1,000 391.00 a ] = |0.84 Max. 
80 5.0 | 300 1200 1000 2 | 0.33 5000 50 | SOT-223 | FZT1049ACT-ND® 1.29.97 | FZT1049ATR-ND® 1,000 365.50 x3 
50 1.0 | 100 300 500 2 0.5 1000 100 | SOT-23 | FMMT449CT-ND® 45.34 | FMMT449TR-ND@ 3,000 135.00/M 
50 1.0 | 100 300 1000 2 0.3 1000 100 | SOT-23 | FMMT489CT-ND® 45.34 | FMMT489TR-ND® 3,000 135.00/M 
50 1.0 | 100 300 1000 2 0.3 1000 100 | SOT-223 | FZT489CT-ND@ NEW! 1.02 .77 | FZT489TR-ND@ NEW! 1,000 289.00 
150 | 5.0 | 270 1200 1000 2 | 0.18 3000 10 | SOT-223 | FZT1051ACT-ND® 1.29.97 | FZT1051ATR-ND® 1,000 365.50 
150 | 3.0 | 270 1200 1000 2 | 0.34 5000 100 | SOT-89 | FCX1051ACT-ND@ 1.14.86 | FCX1051ATR-ND® 1,000 323.00 SOT-323 
130 | 1.5 | 300 900 10 2 50 500 50 SOT-23 | ZXTN25040DFLCT-ND® 57 43 | ZXTN25040DFLTR-ND® 3,000 142.50/M 
40 | 130 | 50] 20 — 5000 2 | 0.26 5000 500 | SOT-89 | ZXTN25040DZCT-ND® 78 59 | ZXTN25040DZTR-ND® — = 1 Base 
130 | 40 | 30 — 4000 2 | 0.21 2000 40 SOT-23 | ZXTN25040DFHCT-ND® 90.68 | ZXTN25040DFHTR-ND® 3,000 | 225.00/M 2 Collector 
40 1.0 | 300 900 500 5 0.2 100 1 SOT-23 | ZXTN2040FCT-ND@ 39.30 | ZXTN2040FTR-ND® 3,000 117.00/M 3 Emitter 
40 1.0 | 300 900 500 5 0.5 1000 100 | SOT-89 | FCX491ACT-ND@ 63.48 | FCX491ATR-ND® 1,000 178.50 
40 1.0 | 300 900 500 5 0.5 1000 100 | SOT-223 | FZT491ACT-ND@ NEW! 1.02.77 | FZT491ATR-ND@ NEW! 1,000 289.00 
60 3.0 | 400 — 1000 2 | 0.35 3000 150 ) D-PAK |ZXT690BKCT-ND® 1.84 1.38 | ZXT690BKTR-ND® 2,500 | 520.20/M 
45 2.0 | 400 150 2000 2 /0.30 1000 5 SOT-89 | FCX690BCT-ND® 78 59 | FCX690BTR-ND@ 1,000 221.00 t 
45 | 45 2.0 | 400 — 1000 2 0.1 100 0.5 | SOT-223 | FZT690BCT-ND® 1.32.99 | FZT690BTR-ND® 1,000 374.00 i 
45 40 | 70 — 4000 2 | 0.34 4000 80 | SOT-23F | ZXTNO7045EFFCT-ND® 78 59 | ZXTNO7045EFFTR-ND® 3,000 195.00/M (3 Le d 
75 | 0.80) 250 630 100 1 0.3 100 10 SOT-23 | BCW66HCT-ND 42 32 | BCW66HTR-ND 3,000 126.00/M : eads) 
80 5.0 | 200 560 500 2 |0018 100 5 SOT-23 | ZXTN2031FCT-ND@ 1.26.95 | ZXTN2031FTR-ND® 3,000 | 378.00/M 
150 | 4.0 | 20 — 4000 2 |0.060 1000 100 | SOT-23 |ZXTN25050DFHCT-ND@ (90.68 | ZXTN25050DFHTR-ND® 3,000 | 270.00/M Super E-Line — TO-92 
100 | 4.0 | 300 900 1000 2 | 0.23 4000 100 | SOT-23-6 | ZXT13N50DE6CT-ND® 1.08  .81 | ZXT13NSODE6TR-ND® 3,000 | 270.00/M 
50 100 | 1.25) 30 — 2000 5 | 0.33 1250 125 | SOT-23 | FMMTL619CT-ND® 51.39 | FMMTL619TR-ND@ 3,000 127.50/M 
50 3.0 | 200 — 10 2 | 0.02 100 10 | SOT-23-6 | ZXT1ONSODE6TACT-ND 90 68 | ZXTIONS50DE6TATR-ND 3,000 | 225.00/M Bottom View 
50 2.0 | 200 — 1000 2 | 0.35 3000 100 | SOT-89 | FCX619CT-ND® 76 58 | FCX619TR-ND® 1,000 215.90 
50 2.0 | 100 — 2000 2 0.2 1000 10 SOT-23 | FMMT619CT-ND@ 76 58 | FMMT619TR-ND® 3,000 190.50/M 
50 1.0 | 200 — 500 5 | 018 500 25 | SOT-323 | ZUMT619CT-ND@® 54.41 | ZUMT619TR-ND® 3,000 162.00/M 
PNP 
-60 | -5.5 | 100 300 1000 -1 |-0.27 2000 200 | SOT-223 | FZT949CT-ND® 1.80 1.35 | FZT949TR-ND® 1,000 510.00 
-50 | -5.5 | 100 300 1000 -1 |-0.085 1000 20 | SOT-223 | ZX5T949GCT-ND@ 1.62 1.22 | ZX5T949GTR-ND® 1,000 459.00 
-60 | -5.5 | 100 300 1000 -1 |-0.085 1000 20 | SOT-223 | ZXTP2008GCT-ND® 1.50 1.13 | ZXTP2008GTR-ND® 1,000 425.00 
-50 | -5.5 | 100 300 1000 -1 |-0.08 1000 20 SOT-89 | ZXTP2008ZCT-ND@ 1.38 1.04 | ZXTP2008ZTR-ND® 1,000 391.00 
30 -60 | -5.5 | 10 — -20,000 -1 |-0.175 -5500 -500 | SOT-89 | ZX5T949ZCT-ND@ 1.21.91 | ZX5T949ZTR-ND® 1,000 341.70 
-50 | -1.0]| 100 300 500 -2 |-0.35 1000 100 | SOT-89 | FCX589CT-ND® 63 48 | FCX589TR-ND® 1,000 178.50 
-60 | -1.0 | 100 300 500 -2 |-0.35 1000 100 | SOT-23 | FMMT589CT-ND® 45 34 | FMMTS89TR-ND® 3,000 135.00/M 
-35 | -1.0]} 100 300 500 -2 | -05 1000 100 | SOT-23 | FMMT549CT-ND® 45.34] FMMT549TR-ND® 3,000 135.00/M 
-35 | -1.0]} 150 500 -500 -2 ) -03 -100 -1 SOT-23 | FMMT549ACT-ND® NEW! 45.34] FMMTS49ATR-ND@ NEW! | 3,000 112.50/M 
-35 | -1.0 | 100 300 500 -5 | -05 1000 100 | SOT-223 | FZT549CT-ND® 1.02.77 | FZT549TR-ND® 1,000 289.00 
-50 | -1.0 | 100 300 -500 -2 |-0.35 -1000 -100 | SOT-223 | FZT589CT-ND@ NEW! 1.02 .77 | FZT589TR-ND@® NEW! 1,000 289.00 
-50 | -5.5 | 200 550 500 ~-2 |-0.165 1000 10 SOT-89 | ZX5T3ZCT-ND 91.68 | ZX5T3ZTR-ND 1,000 256.70 
-60 | -5.5 | 200 550 500 ~-2 |-0.165 1000 10 SOT-89 | ZXTP2009ZCT-ND@ 1.38 1.04 | ZXTP2009ZTR-ND® 1,000 391.00 
-50 | -4.0 | 300 900 1000 -2 |-0.16 4000 200 | MSOP-8 |ZXT14P40DXCT-ND 4.84 3.63 |— _ =_ 
-45 | -3.0 | 250 800 500 -2 |-0.30 3000 250 | SOT-89 | FCX1151ACT-ND® 1.14.86 | FCX1151ATR-ND® 1,000 323.00 
-45 | -3.0 | 250 800 500 -2 | -0.3 3000 250 | SOT-223 | FZT1151ACT-ND® 1.38 1.04 ) FZT1151ATR-ND@ 1,000 391.00 
-50 | -3.0 | 300 900 1000 -2 |-0.24 3000 300 | SOT-23-6 | ZXT13P40DE6CT-ND 1.08 .81 | ZXT13P40DE6TR-ND 3,000 | 270.00/M 
-45 | -3.0 | 30 — 3000 -2 |-0.065 1000 100 | SOT-23 | ZXTP25040DFHCT-ND® 90 68 | ZXTP25040DFHTR-ND® 3,000 | 270.00/M 
-60 | -3.0 | 300 800 10 -2 |-0.45 2000 50 D-PAK | ZXT790AKCT-ND 1.84 1.38 | ZXT790AKTR-ND 2,500 | 520.20/M 
-50 | -3.0 | 80 — -3000 -2 | -0.39 -3000 -150 | SOT-23F | ZXTPO7040DFFCT-ND® 78 59 | ZXTPO7040DFFTR-ND® 3,000 195.00/M 
-40 | -50 | -2.0 | 200 — 1000 ~-2 |-0.350 1000 10 SOT-89 | FCX790ACT-ND® 78 59 | FCX790ATR-ND® 1,000 221.00 
-50 | -2.0 | 250 — 500 -2 |-0.45 1000 10 | SOT-223 | FZT790ACT-ND@ 1.32.99 | FZT790ATR-ND® 1,000 374.00 
-45 | -15/ 15 — -3000 -2 | -0.3 -3000 -300 | SOT-23 | ZXTP25040DFLCT-ND@ 57 43 | ZXTP25040DFLTR-ND® 3,000 142.50/M 
-40 | -2.0 | 300 — 10  -2 |-0.040 100 10 | SOT-23-6 | ZXT10P40DE6TACT-ND 90 68 | ZXT10P40DE6TATR-ND 3,000 | 225.00/M 
-40 | -1.5/ 150 — 1000 -2 |-0.25 1000 50 SOT-23 | FMMT720CT-ND®@ 60 45 | FMMT720TR-ND@ 3,000 150.00/M 
-40 | -1.0 | 300 800 100 -5 )-02 100 1 SOT-23 | ZXTP2041FCT-ND® 39.30 | ZXTP2041FTR-ND® 3,000 117.00/M 
-40 | -1.0/ 180 — 500 -5 | -0.3 500 25 | SOT-323 | ZUMT720CT-ND® 54 41 | ZUMT720TR-ND® 3,000 162.00/M 
-40 | -1.0] 300 800 100 -5 |-035 500 20 SOT-89 | FCX591ACT-ND® 63.48 | FCX591ATR-ND® 1,000 178.50 
-40 | -1.0 | 300 800 -100 -5 |-0.35 -500 -20 | SOT-223 | FZT591ACT-ND@ NEW! 1.02 .77 | FZTS91ATR-ND@ NEW! 1,000 289.00 
-40 | -1.0 | 300 800 100 -5 |-0.35 500 20 SOT-23 | FMMT591ACT-ND® 5.34 | FMMTS91ATR-ND® 3,000 135.00/M 5 ee U 
“4s | 60 [-0.80| 250 630 100 -1 | -03 100 10 | SOT-23 |BCWe8HCT-NDe 42.32 |BOW68HTR-ND® 3,000 | 126.00/M Scene 
-50 | -0.80/ 100 600 100 -1 |-062 500 50 SOT-23 | BCX17CT-ND 43° 33 | BCX17TR-ND 3,000 129.60/M 4 Collector 2 
-50 | -50 | -5.0 | 200 560 500 ~-2 | -20 100 10 SOT-23 | ZXTP2025FCT-ND® 1.26.95 | ZXTP2025FTR-ND® 3,000 | 378.00/M 
@ RoHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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TEX Medium Power Transistors pigi@Reel" 


SEMICONDUCTORS 


20-100 Volts xe 
4 3 
Ic hE @ VcE (sat) Loose Piece 
VcEO | VcBO | (cont.) Ic Vce | Max. @lc @lp Packaging Digi-Key Pricing 1 Base 
(vy) | (vy) | (A) | Min. Max. (mA) (V) | (Vv) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 2 Collector 
NPN 3 Emitter 
750 | 50 | 100 300 2000 1 | 0.25 5000 200 | SuperE-Line— 10-92 | ZTXB51-ND® 786. 1395 8370 527.00 
150 4.5 100 300 2000 1 0.03 100 5 | Super E-Line — TO-92 | ZX5T851A-ND 1.73 12.96 77.76 489.60 
60 150 4.5 100 300 2000 1 0.065 1000 50 | Super E-Line —T0-92 | ZXTN2010A-ND® 1.73 12.96 77.76 489.60 
150 4.5 100 300 2000 1 0.065 1000 50 | Super E-Line —TO-92 | ZXTN2010ASTZ-ND® 1.73 12.96 77.76 489.60 
80 2.0 100 300 500 2 0.5 2000 200 | Super E-Line —TO-92 | ZTX651-ND® 1.38 10.35 69.00 460.00 Lo 
80 1.0 50 150 150 10 0.35 150 15 | Super E-Line — TO-92 | ZTX451-ND® 84 6.30 42.00 280.00 28 
70 70 1.0 400 = 500 2 0.5 1000 10 | Super E-Line —TO-92 | ZTX692B-ND® 1.62 12.15 81.00 540.00 ae 
75 150 3.0 300 1200 1000 2 0.25 3000 100 | Super E-Line —TO-92 | ZTX1053A-ND 1.68 12.60 75.60 476.00 og 
200 4.0 100 300 2000 2 0.20 4000 400 | Super E-Line —TO-92 | ZTX853-ND@ 1.86 13.95 83.70 527.00 
100 | 120 2.0 100 300 500 2 0.5 2000 200 | Super E-Line —TO-92 | ZTX653-ND@ 1.38 10.35 69.00 460.00 
120 1.0 40 200 150 10 0.7 150 15 | Super E-Line — TO-92 | ZTX453-ND® 84 6.30 42.00 280.00 
PNP 1 Base 
100 | -35 | 100 300 1000 -1 |-0.065 1000 100 | SuperE-Line —TO-92 | ZXTP2012A-ND@ 1.24 927 55.62 350.20 2 Collector 
60 -100 | -4.0 | 100 300 1000-1 -0.30 4000 400 | Super E-Line —TO-92 | ZTX951-ND® 1.86 13.95 83.70 527.00 3 Emitter 
-80 -2.0 | 100 300 500 2 -0.5 2000 200 | Super E-Line —TO-92 | ZTX751-ND 1.38 10.35 69.00 460.00 4 Collector 
-80 -1.0 50 150 150-10 | -0.35 150 15 | Super E-Line —TO-92 | ZTX551-ND 84 6.30 42.00 280.00 
-70 75 -2.0 | 300 800 10 2 -0.5 1000 25 | Super E-Line — TO-92 | ZTX792A-ND® 1.68 12.60 84.00 560.00 — 46 —» 
-140 | -3.5 | 100 300 1000-1 -0.33 4000 400 | Super E-Line —TO-92 | ZTX953-ND@ 1.86 13.95 83.70 527.00 P= yc | 
-100 | -120 | -2.0 ; 100 300 500 2 -0.5 2000 200 | Super E-Line —TO-92 | ZTX753-ND® 1.38 10.35 69.00 460.00 
-120 | -1.0 40 200 150-10 | -0.25 150 15 | Super E-Line —TO-92 | ZTX553-ND@ 84 6.30 42.00 280.00 vt 
Ic hee @ Vce (sat) Cut Tape 
VCEO|VCBO| (cont.) Ic VcE| Max. @lc¢ @lg |Packaging) Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(Vv) | (Vy) (A) |Min. Max. (mA) (V)| (V) (mA) (mA)| Type | PartNo. fl 10 | Part No. Qty. | Pricing 
NPN 
20 | 60 | 1.25 |200 — 1000 2 | 0.2 1000 100 | SOT-23 | FMMTL618CT-ND® NEW! 51 .39 | FMMTL618TR-ND@ NEW! 3,000 | 127.50/M 
55 | 150 | 60 | 30 — 6000 2 | 0.35 2000 20 | SOT-89 |ZXTN19055DZCT-ND@ 1.11 .84 | ZXTN19055DZTR-ND® 1,000 314.50 
160 | 55 | 30 — 6000 2 |0.175 5500 550 | SOT-23F )ZXTN19060CFFCT-ND® 1.11 .84 | ZXTN19060CFFTR-ND® 3,000 | 277.50/M 
150 | 6.0 |100 300 2000 1 | 017 2000 50 | SOT-223 )FZT851CT-ND@ 1.68 1.26 | FZT851TR-ND® 1,000 476.00 SOT-223 
150 | 6.0 |100 300 2000 1/ 0.03 100 5 | SOT-223 | ZX5T851GCT-ND® 1.62 1.22 | ZX5T851GTR-ND®@ 1,000 459.00 
150 | 6.0 |100 300 2000 1 | 0.07 1000 50 | SOT-223 )ZXTN2010GCT-ND® 1.50 1.13 | ZXTN2010GTR-ND@ 1,000 425.00 
150 | 5.0 |100 300 2000 1 (0.055 1000 100 | SOT-89 |ZX5T851ZCT-ND® 1.10.83 | ZX5T851ZTR-ND@ 1,000 312.80 1 Base 
150 | 5.0 |100 300 2000 1 |0.065 1000 50 | SOT-89 |ZXTN2010ZCT-ND® 1.38 1.04 | ZXTN2010ZTR-ND® 1,000 391.00 part 
150| 50 | 45 — 2000 2 | 0.305 5000 500| SOT-89 |ZXTN25060BZCT-ND® 78 — .59| ZXTN25060BZTR-ND@ 3,000 | 195.00/M Tealedst 
60 | 150) 35 | 25 — 0035 2 |0.040 500 50 | SOT-23 | ZXTN25060BFHCT-ND@ 90 68 | ZXTN25060BFHTR-ND® 3,000 | 270.00/M 
140} 5.0 |100 300 2000 1 30 =100 5 | SOT-23 |ZXTN2018FCT-ND® 1.26 95 | ZXTN2018FTR-ND® 3,000 | 378.00/M 
80 3.0 |100 300 500 2 | 0.3 1000 100 | SOT-223 | FZT651CT-ND® 1.08 81 | FZT651TR-ND® 1,000 306.00 
80 1.0 |100 300 500 5 | 05 1000 100) SOT-89 |FCX491CT-ND® 63.48 | FCX491TR-ND@ 1,000 178.50 
120} 1.0 |100 — 500 10) 05 1000 100} SOT-23 |FMMT493ACT-ND® NEW! 45.34 | FMMT493ATR-ND@ NEW! 3,000 | 112.50/M ; 
80 1.0 |100 300 500 5} 03 500 50 | SOT-23 |FMMT491CT-ND® 45 34) FMMT491TR-ND@ 3,000 | 135.00/M Ae 
80 1.0 |100 300 500 5 | 0.25 500 50 | SOT-223 |FZT491CT-ND® 1.02 .77| FZT491TR-ND@ 1,000 289.00 cae ae 
80 1.0 | 50 150 150 10} 035 150 15 | SOT-23 |FMMT451CT-ND®@ 5.34 | FMMT451TR-ND® 3,000 | 135.00/M US 
70_| 70 1.0 |400 — 500 21/015 100 0.5 | SOT-223 |FZT69 2BCT-ND@ 1.32.99 | FZT692BTR-ND® 1,000 374.00 le [9.84 Max. 
150 | 50 | 260 — 10 2 |0.095 1000 100) D-PAK |ZXT1053AKCT-ND® 2.80 2.10 | ZXT1053AKTR-ND® 2,500 | 792.20/M ai 
75 | 150) 4.5 |300 1200 500 2 | 0.21 2000 100 | SOT-223 |FZT1053ACT-ND® 1.29 97 | FZT1053ATR-ND® 1,000 365.50 4.6 Nome = 
150 |_ 3.0 | 270 1200 1000 2 | 0.25 3000 100 | SOT-89 |FCX1053ACT-ND@ 1.14 86 | FCX1053ATR-ND® 1,000 323.00 
100 | 35 |300 900 200 2] 20 100 10 | MLP322 )ZXTEM322CT-ND@ 1.15 86 | ZXTEM322TR-ND® 3,000 | 343.80/M 
80 1.5 |300 900 200 2 | 0.20 1500 50 | SOT-23 | FMMT620CT-ND 76 58 | FMMT620TR-ND 3,000 | 190.50/M Super E-Line — TO-92 
80 100 | 1.0 |100 250 150 2) 05 500 50 | SOT-89 | BCX5616CT-ND® 39 30 | BCX5616TR-ND® 1,000 110.50 
90 1.0 |100 300 100 5 | 0.25 150 15 | SOT-89 |BSR43CT-ND® 48 36 | BSR43TR-ND® 1,000 160.00 
80 1.0 |100 300 500 5} 02 100 2 | SOT-23 |ZXTN2038FCT-ND® 39 30 | ZXTN2038FTR-ND® 3,000 | 117.00/M 
80 | 0.50 | 50 — 100. 10/ 0.25 100 10 | SOT-23 | FMMTAQ6CT-ND® 42.32 | FMMTAO6TR-ND® 3,000 | 126.00/M 
200) 60 | 100 300 2000 2 | 0.15 2000 100 | SOT-223 | FZT853CT-ND® 1.68 1.26 | FZT853TR-ND® 1,000 476.00 
200 | 60 |100 300 2000 2 |0.065 1000 100 | SOT-223 |ZX5T853GCT-ND 1.62 1.22 | ZX5T853GTR-ND 1,000 459.00 
200) 60 |100 300 2000 2 |0.065 1000 100 | SOT-223 |ZXTN2011GCT-ND® 1.50 1.13 | ZXTN2011GTR-ND@ 1,000 425.00 
200) 45 |100 300 2000 2 | 0.06 1000 100) SOT-89 |ZXTN2011ZCT-ND® 1.38 1.04 | ZXTN2011ZTR-ND® 1,000 391.00 
200 | 45 | 10 — 10,000 2 |0.195 5000 500 | SOT-89 |ZX5T853ZCT-ND@ 1.50 1.13 | ZX5T853ZTR-ND® 1,000 425.00 
200) 45 |130 — 1000 2 |0.235 4500 450 | SOT-23F | ZXTN19100CFFCT-ND® 1.11 .84| ZXTN19100CFFTR-ND® 3,000 | 277.50/M 
100 | 170} 30 |— — 3000 2 |0.055 500 50 |} SOT-23 /ZXTN25100BFHCT-ND® 90 68 | ZXTN25100BFHTR-ND® 3,000 | 270.00/M 
160 | 4.0 |100 300 1000 2] 30 100 5 | SOT-23 |ZXTN2020FCT-ND® 1.26 95 | ZXTN2020FTR-ND® 3,000 | 378.00/M oO 
120} 2.0 |100 300 500 2] 03 1000 100 | SOT-223 )FZT653CT-ND@ 1.08 .81 | FZT653TR-ND@ 1,000 306.00 0.56 
180 | 25 | 300 900 10.2 | 170 500 10 | SOT-23 |ZXTN25100DFHCT-ND® 85.64 | ZXTN25100DFHTR-ND® 3,000 | 211.50/M 4.95 Max. 
120} 1.0 |100 300 250 10) 03 500 50 | SOT-89 | FCX493CT-ND® 63  .48 | FCX493TR-ND® 1,000 178.50 j++ 13.97 Max. 
120} 1.0 |100 300 250 10/025 500 50 | SOT-23 | FMMT493CT-ND@ 45 34) FMMT493TR-ND@ 3,000 | 135.00/M 7-1 
120 | 1.0 |100 300 250 10] 03 500 50 | SOT-223 |FZT493CT-ND@ 1.02 77 | FZT493TR-ND@ 1,000 289.00 3.94 
PNP Max., 
-100} -6.0 }100 — 10-1) -0.09 1000 100} D-PAK |ZXT951KCT-ND® 2.48 1.87 | ZXT951KTR-ND® 2,500 | 703.80/M 
-100} -5.5 | 100 300 2000 -11]-0.07 1000 100 |) SOT-223 |ZX5T951GCT-ND@ 1.62 1.22 | ZX5T951GTR-ND® 1,000 459.00 
-100} -5.5 | 100 300 2000 -1]-0.07 1000 100) SOT-223 |ZXTP2012GCT-ND@ 1.50 1.13 | ZXTP2012GTR-ND® 1,000 425.00 
-100} -5.0 | 100 300 2000 -1]-0.21 2000 200 | SOT-223 | FZT951CT-ND® 1.80 1.35 | FZT951TR-ND® 1,000 510.00 
-100 | -4.3 | 100 300 2000 -1 |-0.065 1000 100 | SOT-89 |ZXTP2013ZCT-ND@ 1.38 1.04 | ZXTP2013ZTR-ND® 1,000 391.00 
-100} -4.3 | 100 300 2000 -1 |-0.065 1000 100] SOT-89 |ZXTP2012ZCT-ND@ 1.38 1.04 | ZXTP2012ZTR-ND® 1,000 391.00 
-60 | -100} -4.0 | 100 300 2000 -2] -25 100 10 | SOT-23 |ZXTP2027FCT-ND® 1.26 95 | ZXTP2027FTR-ND® 3,000 | 378.00/M 
-100} -3.0 | 30 — 3000 -2 |-0.055 500 50 | SOT-23 |ZXTP25060BFHCT-ND® 90 68 | ZXTP25060BFHTR-ND® 3,000 | 270.00/M 
-80 | -3.0 |100 300 500 -2] -0.3 1000 100 |) SOT-223 |FZT751CT-ND® 1.16 87 | FZT751TR-ND® 1,000 328.10 1 Base 
-80 | -1.0 [100 300 500-5 | -0.6 1000 100 | SOT-89 |FCXS591CT-ND@ 63__.48 | FCX591TR-ND@ 4,000} 178.50 BICSISGE 
-80 | -1.0 |100 300 500 -5 | -0.3 500 50 | SOT-23 |FMMT591CT-ND® 5.34) FMMT591TR-ND® 3,000 | 135.00/M 3 Emitter 
-80 | -1.0 |100 300 500 -5 | -0.3 500 50 | SOT-223 |FZT591CT-ND® 1.02 77 | FZT591TR-ND® 1,000 289.00 4 Collector 
-80 | -1.0 | 15 — ~-2000 -5 | -0.6 -1000 -100| SOT-323 | ZUMT591CT-ND® 48 36 | ZUMT591TR-ND® 3,000 |_120.00/M 
-70 | -25 |300 — 10 -5|) -50 100 10 | MLP322 |ZXT4M322CT-ND® 1.15 86 | ZXT4M322TR-ND® 3,000 | 343.80/M 
10 “75 | -2.0 |250 — 500 -2) -0.5 1000 25 | SOT-223 | FZT792ACT-ND® 1.32 99 | FZT792ATR-ND® 1,000 374.00 
-70 | -1.5 |150 — 1000 -5|-0.30 500 20 | SOT-23 |FMMT722CT-ND® 76 ~~ 58) FMMT722TR-ND@ 3,000 | 190.50/M SOT-323 
-80 | -1.0 | 50 150 150 -10|-0.35 150 15 | SOT-23 | FMMT551CT-ND® 45.34 | FMMT551TR-ND® 3,000 | 135.00/M 
-100} -1.0 }100 250 150 -2) -0.5 500 50 | SOT-89 | BCX5316CT-ND 39 30 | BCX5316TR-ND 1,000 110.50 
-90 | -1.0 |100 300 100 -5|-0.25 150 15 | SOT-89 |BSR33CT-ND® 48 36 | BSR33TR-ND® 1,000 160.00 (Base 
-80 | -1.0 ]100 300 500 -5|-0.2 100 2 | SOT-23 |ZXTP2039FCT-ND® 39.30 | ZXTP2039FTR-ND® 3,000 | 117.00/M BiGcliscior 
-80 | -0.50 | 50 — 100 -1)-0.25 100 10 | SOT-23 | FMMTA56CT-ND® 42 32) FMMTA56TR-ND® 3,000 | 126.00/M 3 Emitter 
-80 | -140| -5.0 | 100 300 1000 -1|-0.22 2000 200 | SOT-223 | FZT953CT-ND® 1.80 1.35 | FZT953TR-ND@ 1,000 510.00 
-140} -5.0 | 100 — 10 -1 -0.1 -1000 100] D-PAK |ZXT953KCT-ND® 2.48 1.87 | ZXT953KTR-ND® 2,500 | 703.80/M 
-140} -5.0 |100 300 1000 -1]-0.09 1000 100 | SOT-223 |ZX5T953GCT-ND 1.62 1.22 | ZX5T953GTR-ND 1,000 459.00 
-140} -5.0 | 100 300 1000 -1]-0.09 1000 100) SOT-223 |ZXTP2013GCT-ND® 1.50 1.13 | ZXTP2013GTR-ND® 1,000 425.00 
-140| -3.5 | 100 300 1000 -1 |-0.085 1000 100] SOT-89 |ZXTP2013ZCT-ND@ 1.38 1.04 | ZXTP2013ZTR-ND® 1,000 391.00 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Z EX Medium Power Transistors Diai@Reel” | MLP322 
fimeswsetens 20-100 Volts (Cont) 


Ic hee @ VE (sat) Cut Tape 
VcEO|VCBO| (cont.) Ic VcE) Max. @lc¢ @lg |Packaging| Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(Vv) | (Vv) (A) |Min. Max. (mA) (V)| (V) (mA) (mA)| Type | PartNo. il 10 | Part No. Qty. | Pricing 
-140] -35 | 15 — -4000 -1 | -0.30 -4000 -400] SOT-89 |ZX5T953ZCT-ND® 1.21.91 | ZX5T953ZTR-ND@ 1,000 341.70 
-140} -2.0 | 15 — 2000 -2]-0.090 500 50 | SOT-23 |ZXTP25100BFHCT-ND® 90 68 | ZXTP25100BFHTR-ND® 3,000 | 270.00/M 
-130] -3.0 | 100 300 1000 -2| -30 100 10 | SOT-23 |ZXTP2029FCT-ND® 1.26.95 | ZXTP2029FTR-ND® 3,000 | 378.00/M 
-400 -120| -2.0 | 100 300 500 -2| -0.3 1000 100 | SOT-223 | FZT753CT-ND® 1.16 .87 | FZT753TR-ND® 1,000 328.10 
-120] -1.0 | 100 300 500 -5} -0.3 500 50 | SOT-89 |FCX593CT-ND® 63 48) FCX593TR-ND@ 1,000 178.50 
-120] -1.0 | 100 300 500 -10} -03 500 50 | SOT-23 |FMMT593CT-ND® A534) FMMT593TR-ND® 3,000 | 135.00/M 
-120| -1.0 | 100 300 500 -2|] -0.3 500 50 | SOT-223 |FZT593CT-ND® 1.02.77 | FZT593TR-ND® 1,000 289.00 
-100] -1.0 | 250 — 500 -10]-0.20 500 50 | SOT-23 |FMMT723CT-ND® 76.58 | FMMT723TR-ND® 3,000 | 190.50/M 
@ RoHS Compliant 


High Voltage Transistors Digi Reel” 
120-250 Volts 


Ic hee @ VcE (sat) Loose Piece 
VCEO | VCBO | (cont.) Ic  Vce | Max. @lc @lp Packaging Digi-Key Pricing 
(v) |) | (A) | Min. Max. (mA) —_(V)_|_(V) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 
NPN 
420 175 3.0 300 1200 = 1000 10 | 0.31 3000 150 | Super E-Line —T0-92 TX1055A-ND 1.68 12.60 75.60 476.00 2 Collector 
120 0.5 | 400 _ 200 2 0.5 400 5 Super E-Line —TO-92 | ZTX694B-ND@ 1.62 12.15 81.00 540.00 3 Emitt 
40160 [1.0 [100 30015010 ~[ 0.7 150 15 | Superé-Line—T0-92 | Z1X455-ND@ 84 6.30 42.00 280.00 mer 
150 250 40 100 300 1000 5 0.26 4000 400 | Super E-Line —TO-92 | ZTX855-ND@ 1.86 13.95 83.70 527.00 
150 1.0 50 _ 500 5 0.5 1000 200 | Super E-Line —TO-92 | ZTX655-ND 1.38 10.35 69.00 460.00 
160 | 200 3.0 300 1200 500 10 0.3 3000 200 | Super E-Line —TO-92 | ZTX1056A-ND@ 1.68 12.60 75.60 476.00 2.5 Max.—>| 
180 | 180 0.5 500 = 100 5 0.25 200 5 Super E-Line —TO-92 | ZTX696B-ND 1.62 12.15 81.00 540.00 
PNP 
-140 | -140 | -0.5 | 300 800 10 2 -0.3 200 5 Super E-Line —T0-92 | ZTX795A-ND@ 1.68 12.60 84.00 560.00 
150 -150 | -1.0 50 — 500 6 -0.5 1000 200 | Super E-Line —TO-92 TX755-ND 1.38 10.35 69.00 460.00 
-160 | -1.0 50 300 300 -10 | -0.3 100 10 Super E-Line —TO-92 | ZTX555-ND@ 84 6.30 42.00 280.00 
-220 | -2.0 | 100 300 1000 -5 | -0.25 2000 400 | Super E-Line —TO-92 TX956-ND® 1.76 13.23 79.38 499.80 H - 
200 -200 | -1.0 50 — 500 4 -0.5 500 50 Super E-Line —TO-92 | ZTX776-ND@ 67 5.04 33.60 224.00 aX 
-200 | -1.0 50 300 300 -10 | -0.3 100 10 Super E-Line —TO-92 | ZTX576-ND 84 6.30 42.00 280.00 Bs 
-200 | -0.5 | 300 800 10 -10_| -0.3 200 20 Super E-Line —T0-92_| ZTX796A-ND@ 1.62 12.15 81.00 540.00 9 
oe 
oO 
Ic hfe @ VE (sat) Pack- Cut Tape 
VEO | VCBO |(cont.) Ic VcE | Max. @lc @lg| aging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA)| Type | Part No. 1 10 _| PartNo. Qty. Pricing 
NPN 
120 | 1.0 | 400 — 200 2 | 0.25 100 0.5 | SOT-223 | FZT694BCT-ND@ 1.32 .99 ] FZT694BTR-ND@ 1,000 374.00 
120 | 140 | 1.0 | 100 300 250 10 | 0.2 250 25 | SOT-23 | FMMT494CT-ND® A5 .34 | FMMT494TR-ND@ 3,000 | 135.00/M 
120 | 05 | 500 — 100 2 | 0.25 100 0.5 | SM-8 | ZDT694CT-ND® 2.05 1.54 | ZDT694TR-ND® 1,000 684.00 
125 | 125 | 1.0 | 100 — 1000 10 | 0.25 1000 50 | SOT-23 | FMMT624CT-ND® 76 .58 | FMMT624TR-ND® 3,000 _| 190.50/M 
140 | 160 | 1.0 | 100 300 150 10 | 07 150 15 | SOT-23 | FMMT455CT-ND@ NEW! A5 .34 | FMMT455TR-ND@ NEW! 3,000 | 112.50/M 
200 | 5.0 | 100 300 1000 5 | 0.11 1000 100 | SOT-223 | FZT855CT-ND® 1.68 1.26 | FZT855TR-ND® 1,000 476.00 
150 | 1.0 50 — 500 5 0.5 500 50 | SOT-223 | FZT655CT-ND@ 1.08 .81 | FZT655TR-ND@ 1,000 306.00 
150 | 170 | 01 100 300 250 10 | 03 500 50 | SOT-89 | FCX495CT-ND 63 48 | FCX495TR-ND 1,000 178.50 
150 | 1.0 | 300 — 200 10 | 0.3 1000 50 | SOT-23 | FMMT625CT-ND® 76 .58 | FMMT625TR-ND@ 3,000 | 190.50/M 
170 | 1.0 | 100 300 250 10 | 0.2 250 25 | SOT-23 | FMMT495CT-ND® A5 .34 | FMMT495TR-ND® 3,000 | 135.00/M 
180 | 180 | 05 | 500 — 100 5 | 0.25 200 5 | SOT-223| FZT696BCT-ND@ 1.32 .99 | FZT696BTR-ND@ 1,000 374.00 
250 | 300 | 0.5 40 — 20 10 | 05 50 4 | SOT-89 | BST40CT-ND 99 75 = _ _ 
PNP 
-180 | -4.0 | 100 300 1000 -5 ]-0.15 1000 100 ] SOT-223 ] FZT955CT-ND 1.80 1.35 ] FZT955TR-ND 1,000 ] 510.00 
-180 | -4.0 | 100 300 1000 -5 | -0.12 1000 100 | SOT-223 | ZX5T955GCT-ND 1.62 1.22 | ZXST955GTR-ND 1,000 | 459.00 
-180 | -4.0 | 100 300 1000 -5 | -0.12 1000 100 | SOT-223 | ZXTP2014GCT-ND® 1.50 1.13 | ZXTP2014GTR-ND® 1,000 425.00 
140 -180 | -3.0 | 100 300 1000 -5 -60 100 5 E-Line | ZTX955CT-ND® 1.86 1.40 | ZTX955TR-ND® 4,000 | 465.00/M 
-180 | -3.0 | 100 300 1000 -5 |-0.115 1000 100 | SOT-89 | ZXTP2014ZCT-ND® 1.38 1.04 | ZXTP2014ZTR-ND® 1,000 391.00 
-180 | -1.0 | 100 300 10 -2 -50 100 10 | SOT-23 | ZXTP25140BFHCT-ND® 90 .68 | ZXTP25140BFHTR-ND® 3,000 | 270.00/M Base 
-160 | -2.5 | 100 300 1000 -5 -55 100 5 | SOT-23 | ZXTP23140BFHCT-ND® 1.26 .95 | ZXTP23140BFHTR-ND® 3,000 | 378.00/M Collector 
-140 | -0.5 | 250 — 200 -2 | -0.3 200 5 | SOT-223 | FZT795ACT-ND 1.32 .99 | FZT795ATR-ND 1,000 374.00 Emitter 
-150 | -150 | -1.0 | 50 — 500 -5 | -0.5 500 50 | SOT-223 | FZT755CT-ND 1.16 .87 | FZT755TR-ND 1,000 328.10 Collector 
-180 | -180 | -0.7 | 100 300 -100 -5 | -0.4 -250 ~-25 | SOT-89 | FCX555CT-ND® 64 -49 | FCX555TR-ND@ 1,000 181.90 
-220 | -2.0 | 100 300 1000 -5 /-0.165 1000 100 | SOT-223 | FZT956CT-ND® 1.80 1.35 | FZT956TR-ND® 1,000 510.00 46 
-200 -220 | -0.3 | 85 300 250 -10 | -0.35 250 25 | SOT-89 | FCX596CT-ND 63 48 | FCX596TR-ND 1,000 178.50 fs 1 80 a 
-220 | -0.5 | 100 300 250 -10 | -0.35 250 25 | SOT-23 | FMMT596CT-ND@ 54 .41 | FMMT596TR-ND@ 3,000 | 162.00/M - 
-200 | -0.5 | 250 — 300 -10 | -0.3 200 20 | SOT-223 | FZT796ACT-ND® 1.32 .99 | FZT796ATR-ND@ 1,000 374.00 t | 
300-500 Volts 
Ic hee @ VE (sat) Loose Piece 
VcEO | YcBo | (cont.) Ic Vce | Max. @lc @lg Packaging Digi-Key Pricing 
(vy) | (vy) | (A) | Min. = Max. = (mA) = (V)'| (VW) (mA) (mA) Type Part No. 1 40 100 1,000 
NPN — RoHS Compliant 
300 300 0.5 50 = 100 5 0.5 100 10 Super E-Line —TO-92 | ZTX657-ND 1.38 10.35 69.00 460.00 
300 0.5 50 300 50 10 0.3 100 10 Super E-Line —T0-92 | _ZTX457-ND 84 6.30 42.00 280.00 
400 400 0.5 50 — 100 5 0.5 100 10 Super E-Line —TO-92 | ZTX658-ND 1.38 10.35 69.00 460.00 
400 0.3 100 300 50 10 0.5 50 6 Super E-Line —T0-92 | ZTX458-ND 84 6.30 42.00 280.00 
PNP SOT-223 
-300 -l 100 300 500 -10 | -0.20 1000 300 | Super E-Line —TO-92 | ZTX957-ND@ 1.86 13.95 83.70 527.00 
-300 | -300 | -0.5 50 _ 100 5 -0.5 100 10 Super E-Line —TO-92 | ZTX757-ND 1.08 8.10 54.00 360.00 
-300 | -0.5 50 300 50 -10 | -0.3 50 5 Super E-Line —TO-92 | ZTX557-ND@ 84 6.30 42.00 280.00 
-400 | -0.5 | 100 300 500 -10 | -0.40 500 100 | Super E-Line —TO-92 | ZTX958-ND® 1.86 13.95 83.70 627.00 1B: 
-400 | -400 | -0.5 50 = 100 a} -0.5 100 10 Super E-Line —TO-92 | ZTX758-ND® 1.38 10.35 69.00 460.00 2 eae ti 
-400 | -0.2 | 100 300 ~=50 Ss -10 | -05 —'5 6 | Super E-Line—T0-92 | ZTX558-ND@ 84 6.30 42.00 ___ 280.00 ane 
Ic tre @ VcE (sat) Cut Tape 4 Collector 
VCEO) CBO |(cont.) I¢ Vce| Max. @l¢ @lg |Packaging| Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(VW) | (VW) | (A) | Min. Max. (mA) (V)| (V) (mA) (mA) Type Part No. ‘il 10 Part No. Qty. | Pricing 
NPN 
350 | 3.5 | 100 300 1000 5 | 0.23 2000 200 | SOT-223| FZT857CT-ND@ 1.68 1.26 | FZT857TR-ND® 1,000 476.00 
300|; 05 | 50 — 100 5 0.5 100 10 | SOT-223|} FZT657CT-ND® 1.08 .81 | FZT657TR-ND® 1,000 306.00 
300 | 300} 0.2 | 40 — 30 10) 05 20 20 | SOT-23 FMMTA42CT-ND® 42 32 | FMMTA42TR-ND@® 3,000 | 126.00/M 
300] 05 | 40 — 30 10] 05 20 2 | SOT-89 | SXTA42CT-ND® NEW! 48 36) SXTA42TR-ND® NEW! 1,000/ 136.00 E 
300 | 0.5 | 100 — 100 10] 02 100 10 SOT-23 FMMT497CT-ND® 45.34 | FMMT497TR-ND® 3,000 | 135.00/M +__J 3 2 0.84 Max. 
350 400; 05 | 40 — 20 10) 05 50 4 SOT-89 BST39CT-ND® 48 36) BST39TR-ND® 1,000 136.00 4 x3 
350] 0.5 | 30 200 30 10) 10 50 5 SOT-23 FMMT6517CT-ND® NEW! 39.30 | FMMT6517TR-ND® NEW! 3,000 | 97.50/M 4.6 Nom/- —_| 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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High Voltage Transistors 


TEX Digi Reel’ Super E-Line — TO-92 
semconsucrons §~=— 300-500 Volts (Cont.) 
Ic fife @ VcE (sat) Cut Tape 
VCEO)VCBO|(cont.) I¢ VceE| Max. @i¢ @lg |Packaging| Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(V) | (V) | (A) | Min. Max. (mA) (V)} (V) (mA) (mA) Type Part No. ‘l 10 Part No. Qty. | Pricing 
400} 0.5 | 35 — 200 10] 02 100 10 SOT-89 FCX658ACT-ND@ 78  .59 | FCX658ATR-ND@ 1,000 221.00 
400| 05 | 50 — 100 5 0.5 100 10 | SOT-223| FZT658CT-ND 1.08 .81 | FZT658TR-ND 1,000 306.00 
400 400 | 0.225} 100 300 50 10) 05 50 6 SOT-89 FCX458CT-ND® 63.48 | FCX458TR-ND® 1,000 178.50 
400 | 0.225} 100 300 50 10) 02 20 2 SOT-23 FMMT458CT-ND® 5.34 | FMMT458TR-ND® 3,000} 135.00/M 
450| 0.5 | 10 — 500 10] 0.175 500 100 | SOT-23F | ZXTNO8400BFFCT-ND® 78 59 | ZXTNO8400BFFTR-ND® 3,000 | 195.00/M 
400 | 0.3 | 100 300 50 10] 02 20 2 SOT-223 | FZT458CT-ND® NEW! 1.02.77 | FZT458TR-ND® NEW! 1,000 289.00 
450 | 500) 0.15 | 50 — 30 10] 0.075 20 2.0 | SOT-23 FMMT459TACT-ND® 77.59 | FMMT459TATR-ND® 3,000 | 225.75/M 
PNP 
-300] -1.0 | 100 300 500 -10} -0.24 1000 300 | SOT-223) FZT957CT-ND® 1.80 1.35 | FZT957TR-ND® 1,000 510.00 
-300| -0.5 | 50 — 100 -5 | -0.5 100 10 | SOT-223) FZT757CT-ND@ 1.16 .87 | FZT757TR-ND® 1,000 328.10 
-300 -350] -0.5 | 30 150 50 -10] -20 50 5 SOT-89 BST16CT-ND® 99 75 | = _ = 
-300) -0.5 | 25 — 1 -10) -05 20 2 SOT-223 | FZTA92CT-ND® 66.50 | FZTA92TR-ND® 1,000 220.00 
-300] -0.2 | 100 — 100 -10| -0.25 100 20 SOT-23 FMMT597CT-ND® 54.41) FMMTS597TR-ND® 3,000 | 162.00/M 
-300| -0.2 | 25 — 30 -10| -05 20 2 SOT-23 FMMTA92CT-ND® 42.32 | FMMTA92TR-ND@® 3,000 | 126.00/M 
-350 | -350| -0.5 | 30 200 -30 -10| -05 -30 -3 SOT-23 FMMT6520CT-ND® NEW! 39.30 | FMMT6520TR-ND® NEW! 3,000} 97.50/M 
-400| -0.5 | 100 300 500 -10}] -0.40 500 100 | SOT-223) FZT958CT-ND 1.80 1.35 | FZT958TR-ND 1,000 510.00 
-400| -0.5 | 50 — 100 -5 | -0.5 100 10 | SOT-223) FZT758CT-ND@ 1.16 .87 | FZT758TR-ND® 1,000 328.10 
-400 -400] -0.2 | 100 300 -50 -10| -0.5 -50 -6 | SOT-223 | FZT558CT-ND® NEW! 1.02 .77 | FZT558TR-ND® NEW! 1,000 289.00 05 Max 
-400] -0.2 | 100 300 50 -10| -05 50 6 SOT-89 FCX558CT-ND® 63 48 | FCX558TR-ND® 1,000 178.50 ‘+ 14.00 Max. —> 
-400] -0.2 | 100 — -200 -10}] -0.19 -200 -40 | SOT-23F | ZXTPO8400BFFCT-ND® 78 59 | ZXTPO8400BFFTR-ND® 3,000 | 195.00/M | 
-400| -0.15 | 100 300 50 -10| -02 20 2 SOT-23 FMMT558CT-ND® 45.34 | FMMTS58TR-ND® 3,000 | 135.00/M ——EE 
-500 -500] -0.15 | 80 300 -50 -10] -0.2 -20 -2 | SOT-223 | FZT560CT-ND® NEW! 1.14 .86 | FZT560TR-ND® NEW! 1,000 323.00 
-500] -0.5 | 80 — 50 -10] -02 20 2 SOT-23 FMMT560CT-ND® 66.50 | FMMTS60TR-ND® 3,000} 198.00/M 
@ RoHS Compliant 
Transistors Super E-Line — T0-92 
Darlington Re 
Ic hFE @ VcE (sat) Loose Piece Wo. 
Vceo | Vcpo |(cont.) Ic Vce | Max. @lc @lp Packaging Digi-Key Pricing . 
(vy) | (Vv) | (A) | Min. = Max. (mA) (V)_- | (V) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 Pin out for TO-92 
NPN — RoHS Compliant 
. 4.05 Max. 
80 100 1.0 2K 100K 1000 5 1.0 1000 1 Super E-Line —T0-92 ZTX603-ND 1.38 10.35 69.00 460.00 2.42 +> — 14.00 Max. —> 
100 120 0.8 | 10K _ 500 5 1.25 800 8 | Super E-Line —TO-92 Z1X614-ND 84 6.30 42.00 280.00 Max. | 
120 140 1.0 2K 100K 1000 § 1.5 1000 1 Super E-Line —T0-92 ZTX605-ND 1.38 10.35 69.00 460.00 i 
160 480 10 2K 100K 500 10 1.2 1000 10 | Super E-Line —T0-92 ZTX601-ND 1.38 10.35 69.00 460.00 
: 10K 100K 500 10 1.2 1000 10 | Super E-Line —T0-92 ZTX601B-ND 1.38 10.35 69.00 460.00 
PNP 
-120 | -140 | -1.0 3K 30K 1000-5 -1.3 1000 1 Super E-Line —T0-92 ZTX705-ND 1.38 10.35 69.00 460.00 = 
@0.457 
Ic hE @ VcE (sat) Cut Tape Bottom Views 
VcEO | VcBo |(cont.) I¢ VceE|Max. @lc @lp)Packaging| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) | (V) | (A) |Min. Max. (mA) (V)} (V) (mA) (mA)} Type Part No. 10 Part No. Oty. Pricing 
NPN — RoHS Compliant 
03 | 5K — 10 5/15 100 0.1 | SOT-23 | FMMTA13CT-ND 2 32 FMMTA13TR-ND 3,000 | 126.00/M 
30 30 03 }10K — 10 5/15 100 0.1 | SOT-23 | FMMTA14CT-ND 2 32 FMMTA14TR-ND 3,000 | 126.00/M 
1.0 | 5K — 1000 5 {1.6 1000 1 | SOT-223 | FZTA14CT-ND 66 50 FZTA14TR-ND 1,000 187.00 
60 80 0.5 |2000 — 500 5/10 100 0.1} SOT-23 | BCV47CT-ND NEW! A5 34 BCV47TR-ND NEW! 3,000 | 112.50/M 
80 0.3 [10K — 500 5 /1.25 800 8.0 | SOT-23 | FMMT38CCT-ND 42 32 FMMT38CTR-ND. 3,000 | 126.00/M 
go | 100 | 20 | 5K 100K 500 5/10 1000 1 | SOT-223 | FZT6O3CT-ND 1.08 81 FZT603TR-ND 1,000] — 306.00 2 Collector 
90 | 0.5 | 2k — 500 10| 1.3 500 0.5| SOT-89 | BST52CT-ND 48 36 BST52TR-ND 1,000 | 136.00 3. Emitter 
400 120 | 05 | 5K — 500 5|1.0 500 5 | SOT-23 | FMMT614CT-ND 54 A FMMT614TR-ND 3,000 | 162.00/M 2.64 Max-r} 
120 | 0.9 |5000 — 2000 5 |0.85 500 5 | SOT-23 | FMMT634CT-ND NEW! 76 58 FMMT634TR-ND NEW! | 3,000 | 190.50/M . 7 
2.0 | 5K — 500 5/10 250 0.25} SOT-223 | FZT605CT-ND 1.08 81 FZT605TR-ND 1,000 306.00 —_ 
120 | 140 | 10 | 1K — 2000 5] 1.5 2000 5 | SOT-23F | ZXTNO4120HFFCT-ND 78 59 ZXTNO4120HFFTR-ND 3,000 | 195.00/M 
1.0 | 2K — 1000 5/10 250 0.25| SOT-89 | FCX605CT-ND 78 59 FCX605TR-ND 1,000 221.00 
440 160 | 2.0 | 1K — 1000 10] 1.2 1000 10 | SOT-223 | FZT600CT-ND 1.08 81 FZT600TR-ND 1,000 306.00 t 
160 | 2.0 |1000 100k 1000 10} 1.1 500 5 | SOT-223 | FZT600BCT-ND NEW! 1.08 81 FZT600BTR-ND NEW! | 1,000 306.00 28 
PNP — RoHS Compliant $= 
-60 | -80 | -0.5 [2000 — -500 -5|-1.0 -100 -0.1| SOT-23 | BCV46CT-ND NEW! 5 34 BCV46TR-ND NEW! 3,000 | 112.50/M a8 
-100 | -100 | -0.8 | 15K — -1000 -5 |-1.05 -1000 -5 | SOT-23 | FMMT734CT-ND 76 58 FMMT734TR-ND 3,000 | 215.90/M 
-2.0 | 3K 30K -1000 -5 | -1.3 -1000 -1 | SOT-223 | FZT705CT-ND 1.16 87 FZT705TR-ND 1,000 328.10 SOT-223 
-120 | -140 | -1.0 | 3K 30K -1000 -5)-1.3 -1000 -1 | SOT-89 | FCX705CT-ND 78 59 FCX705TR-ND 1,000 260.00 
-1.0 | 2K — -2000 -5 | -2.0 -2000 -2 | SOT-23F | ZXTPO5120HFFCT-ND 18 59 ZXTP05120HFFTR-ND 3,000 | 195.00/M 
RF - NPN 
I¢ hee @ VE (sat) Loose Piece 
Vceo | VcBo |(cont.) Ic VceE | Max. @lc @lp Packaging Digi-Key Pricing E 
(Vv) | () | (A) | Min. = Max. (ma) (V) | (V) 9 (mA) (mA) Type Part No. 1 10 100 1,000 2 Collector rs __]]0.8 Max. 
15 | 30 |0.025| 25 150 2 1/— —  — | Super E-Line —T0-92 | ZTX325-ND 67 5.04 33.60 224.00 $' Emitter ie x3 
4 Collector pot 
Ic hE @ VoE (sat) Cut Tape 
VcEO| Vcso | (cont.) Ic Vce} Max. @lc¢ @lg | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V)| (V) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing 1 Base 
ts | 30 | 010) 2 — 38 4) 04 10 10 | SoT-323 | ZUMTSIECT-ND a = _ A once 
25 | 0.025] 70 200 2 1) —  — — | SOT-23 | BFSI7HCT-ND® 65 50 | BFSI7HTR-ND® 3,000 | 196.20/M av Goliaetse 
Small Signal 
I¢ hee @ VcE (sat) Cut Tape 
VcEo | Vcso |(cont.) Ic VcE | Max. @licg @lp | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA) Type Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing 
NPN 
15 40 0.2 | 40 120 10 1 0.20 10 1 SOT-323 ZUMT2369ACT-ND 1.01 76 ZUMT2369ATR-ND 3,000 | 302.40/M 
PNP 
-32 | -32 | -0.20[-380 -630  -2 -5 |-025 -10 -025| SOT-23 | BCW6IDCT-ND 88.66 | BCW6IDTR-ND 3,000 | 262.80/M 
@ ROHS Compliant — t See drawing (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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LETEX Transistors (Cont.) S0T-a23 


1 Base 
Avalanche — NPN Digi@Reel® 2 Collector 
I¢ hee @ VcE (sat) Loose Piece 
VceEO | VcBo | (cont.) Ic VcE | Max. @lc @lp Packaging Digi-Key Pricing 
(Vv) | (vy) | (A) | Min. Max. (ma) (vy) | (yy (mA) (mA) Type Part No. il 10 100 1,000 
100 | 260 60 25 = 10 10 0.25 250 = Super E-Line —TO-92 Z1X415-ND® 26.57 199.26 1195.56 7527.60 
Ic hfe @ VE (sat) Pack- Cut Tape 
VcEO| VcBo| (cont.) Ic VceE|Max. @ic @lg) aging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel MLP 3x2 
(V) | (V) | (A) |Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA)| Type | Part No. 1 10 | Part No. Oty. Pricing (832MLP) 
100 | 260} 50 | 25 — 10 10) 05 10 1 | SOT-23 | FMMT415CT-ND 25.16 18.88 | FMMT415TR-ND 3,000 6291.00/M 
100 | 320] 50 | 25 — 10 10] 05 10 1_| SOT-23 | FMMT417TDCT-ND® 28.80 21.60 | FMMT417TDTR-ND@ 500 5040.00 
Dual Combinations Digi@Reel” 5 
RR 
Ic hre @ VcE (sat) Cut Tape 
VEO) VcBo| (cont.) Ic Vce |Max. @lc @lp| Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
(V) | (V) | (A) | Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA)| = Type Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing 
Dual NPN Seating 
15 70 | 45 | 200 — 10 2 14 100 10 | MLP3x2 | ZXTDAM832TACT-ND 1.51 1.14 | ZXTDAM832TATR-ND 3,000 | 453.60/M Note: t Diod Plane 
15 | 3.0 | 200 — .003 2 |.200  .003 50 SM-8 ZDT617CT-ND 1.86 1.40 | ZDT617TR-ND 1,000 527.00 ae aA i 05-1 
17.5| 50 | 50 | 300 — 001 2 | 300 005 50 SM-8 ZDT1048CT-ND® 2.81 2.11 ZDT1048TR-ND® 1,000 795.60 and 5 bs ? : 
20 100} 45 | 200 — 10 2 8 100 10 | MLP3x2 | ZXTDBM832TACT-ND 1.51 114 | — _ _ a 
50 | 35 | 300 900 1000 2 |0.20 3500 50 | MSOP-8 ZXT12N20DXCT-ND 2.70 2.03 | ZXT12N20DXTR-ND 1,000 765.00 *—— 3.00 —— 
25 | 35 | 2.0 | 75 — 002. 2 | .500 002 200 SM-8 ZDT649CT-ND. 1.55 1.17_ | ZDT649TR-ND 1,000 438.60 65 
100 | 3.0 | 300 900 1000 2 |0.25 3000 50 | MSOP-8 ZXT12N50DXCT-ND® 2.70 2.03 | ZXT12N50DXTR-ND@ 1,000 765.00 
50] 50 | 20 | 200 — 001 2 |.200  .001 10 SM-8 ZDT619CT-ND 1.55 117 | = _ _ 
50 1.0 | 200 — 10 2 /|0.035 100 10 | SOT-23-6 | ZXTDOQNSODE6CT-ND® 1.79 1.35 | ZXTDOQNSODE6TR-ND® 3,000 | 448.50/M 
60 | 80 | 20 | 100 — 001 2 |.500 002 200 SM-8 ZDT651CT-ND@ 1.55 117 [= = _ 
75 | 150 | 5.0 | 300 1200 1000 2 |.100 1000 50 SM-8 ZDT1053CT-ND® 2.81 2.11 ZDT1053TR-ND@ 1,000 795.60 
Dual PNP 
42 -35 | -40 | 300 — 10 -2 | -10 100 10 | MLP3x2 | ZXTD1M832TACT-ND 1.51 114 | — _ _ 
-20 | -3.0 | 300 900 1000 -2 |-0.27 3000 30 | MSOP-8 ZXT12P12DXCT-ND®@ 2.70 2.03 | ZXT12P12DXTR-ND® 1,000 563.00 
an | 725 | -3.5 | 300 — -100 -2 |-0.35 -2500 -150| MLP3x2 | ZXTD2M832CT-ND@t NEW! 1.51 1.14 | ZXTD2M832TR-ND@t NEW!) 3,000 | 378.00/M 
~ | -25 | -25 [300 900 1000 -2 [-0.20 2500 125| MSOP-8 ZXT12P20DXCT-ND 2.70 2.03 | = = = 
-25 | -35 | -6.0 | 100 300 1000 -2 | -03 1000 100 SM-8 ZDT749CT-ND®@ 2.05 1.54 | ZDT749TR-ND® 1,000 684.00 
-40 | -50 -3.0 | 300 — -10 -2 | -40 100 10 | 832MLP ZXTD3M832CT-ND® 1.51 1.14 | ZXTD3M832TR-ND® 3,000 | 453.60/M 
-2.0 | 300 900 1000 -2 |-0.26 2000 100| MSOP-8 ZXT12P40DXCT-ND® 2.70 2.03 | ZXT12P40DXTR-ND® 1,000 765.00 
-140|-140| -0.5 | 300 800 10 -2 |-03 ~-100 1 SM-8 ZDT795ACT-ND® 2.05 1.54 | ZDT795ATR-ND® 1,000 684.00 
-400| -400| -0.5 | 50 _ 1 5 | -03 -20 1 SM-8 ZDT758CT-ND® 1.55 1.17 | _- _ 
NPN/PNP Combinations 
15 | 15 {0.0015} 200 — 10 2 20 100 10 
-12| -12 |-0.0012) -300 — -10 -2 |-40 -100 -10 SOT-23-6 | ZXTD6717E6TACT-ND 93 70 | ZXTD6717E6TATR-ND 3,000 | 232.50/M 
18) 70 | 45 | 200 — 10 2 8 100 10 
6|-35| 40/475 — -to9 2 |-to0 -100 -19 | MLP3x2 | ZXTDAIMB32TACT-ND 1.51 1.14 | ZXTDAIM832TATR-ND 3,000 | 453.60/M 
20] 20 | 20 | 200 — 002 2 |.200 .0025 50 
-20 | -20 | -15 |-150 — -002 -2 |-220 -0015 -50| SMS | 2D16718CT-NDe 2051.54 i 
45 |} 45 | 20 | 150 — .002 2 |.500 .001 5 
“40| s0| 20/450 — 002 2 2450 2001 -19| SM8 | ZDT6790CT-ND® 2.05 1.54 | ZDT6790TR-ND® 1,000) 581.40 
50 | 100 | 4.0 | 200 400 10 2 | .020 10 10 
“io| 50/30 |-300 — -t0 2 \co40 -19 19 | 832MLP_ | ZxTDC3M832TACT-ND@ 1.51 1.14 | ZXTDC3M832TATR-ND® 3,000 | 453.60/M 
65 | 190| 40 | 200 — 10 2 8 100 10 
70| -20/ 30 |-300 — -19 2 |-25 -100  -19| MLP3x2 | ZxTDCMs32TACT-ND 14.51 1.14 | ZXTDCM832TATR-ND 3,000 | 453.60/M | | Si-8 H Bridge 
60 | 80 1.0 | 100 — .0005 5 | .500 .001 100 
0 | -20| -10 |-100 — -0008 -§ |.600 001 -199/ SOT-23-6 | 2xTD4591E6CT-ND 93.70 | ZXTD4591E6TR-ND 3,000 | 232.50/M 
80 | 100; 35 | 200 — 10 2 02 10 10 
70|-70) -25)-300 — -10 -5 | -.05 -10 10 832MLP ZXTDE4M832TACT-ND® 1.51 1.14 | ZXTDE4M832TATR-ND@ 3,000 | 453.60/M 
300 | 300 | 0.5 | 50 — .0001 5 | .500 .0001 10 
-300| -300| -0.5 | 50 — -.0001 -5 |-500 -.0001 -10| SM8 | 2D16757CT-ND 1550117 Te zm = 
Dual Complementary — RoHS Compliant 
27 | 100 | 45 | 200 — 10 2 8 100 10 | MLP3x2 | ZXTDB2M832TACT-ND 1.51 1.14 | ZXTDB2M832TATR-ND 3,000 | 453.60/M 
40} 40 | 20 | 300 — 1 5 3 50 50 
“40| 40 | 45-300 -900 -05 6 | 2 41-190) 832MLP | ZXTD4591AMB32TACT-ND 1.51 1.14 | ZXTD4591AM832TATR-ND | 3,000 | 453.60/M 
40 | 40 15 | 180 500 100 2 | .375 750 15 
-40|-40) -15 )-180 -500 -100 -2 |-375 -750 -15 SOT-23-6 | ZXTC2045E6CT-ND 1.51 1.14 | ZXTC2045E6TR-ND 3,000 | 279.00/M 
SM-8 H Bridge Reel° 
Ic - De hee @ VE (sat) Pack- Cut Tape 
VcEO | VcBo | (cont.) Ic VcE| Max. @lc @lig aging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA) Type Part No. 1 10_| Part No. Qty. Pricing 
NPN/PNP — RoHS Compliant 
20 20 25 | 200 — 2 2 | 0.15 1000 10 
‘oo | 20 | 3s | 450 — 2 21 -02 1000 29 | SM-8 | ZHB6718CT-ND 470 3.53 | ZHB6718TR-ND 1,000 | 1331.10 
50 40 20 |150 — 2 2 0.5 1000 5 
so | zo} 20 }160 — 2 21-045 1000 19 | SM-8 | ZHB6790CT-ND 5.75 4.32 | ZHB6790TR-ND 1,000 | 1628.60 
70 70 10 /150 — 1000 2 | 015 1000 05 
0 | 70 | 10 1200 — -1000 21-045 500  -s | SM-8 | ZHB6792CT-ND NEW! 5.75 4.32 | ZHB6792TR-ND NEW! 1,000 | 1628.60 
Cut Tape P (Dual) Pin out 
VDS RDS(on) ID Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 7 1 C1 
(V) (0) (A) Type Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing K CF 
Mosfet N/P Channel — RoHS Compliant == 1 C2 
30 oe 34 SM-8 ZXMHC3A01TCT-ND 3.30 2.48 ZXMHC3A01TSTR-ND 1,000 935.00 
-30 0.21 72.3 SOT-23-6 
60 0.3 1.6 SM-8 ZXMHN6A07T8CT-ND 3.60 2.70 ZXMHN6A07T8TR-ND 1,000 1020.00 
Transistor and Schottky Diode Combinations i@>Reel° 
I¢ hfe @ VE (sat) Cut Tape 
Vceo | Veo | (cont.) Ic Vee | Max. @lcg @lg | Packaging] Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
(V) (V) (A) | Min. Max. (mA) (V) | (V) (mA) (mA) Type | Part No. 1 10 | Part No. Qty. Pricing 
NPN 
27 100 45 | 200 — 8 2 15 10 10 | MLP 3x 2| ZX3CDBS1M832TACT-NDt 1.54 1.16 | ZX3CDBS1M832TATR-NDt 3,000 | 460.80/M Bi 
PNP E2 
25 -35 | -40 | 300 — 10-2 -10 100 10 | MLP3x2| ZX3CD1S1M832TACT-NDt 1.71 1.29 | ZX3CD1S1M832TATR-NDt 3,000 | 513.00/M J B2 
-12 -12 | -1.25 | 125  — 1250 -2 |-0.240 1250 100 | SOT-23-6 | ZXTS1O00E6CT-ND 93 .70| ZXTS1000E6TR-ND 3,000 | 232.50/M 
RoHS Compliant + See drawing Pimour one lee 
igi ee los! cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to -ND. igi-Key® Services on page 2 for additional information. 
DigiGOR Most SMT cutd rt ilabl Digi-Reel®. For Digi-Reel part ber, ch 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Servi 2 for additional inf ti 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SEMICONDUCTORS 


ZETEX Diodes SOD-323 = = 


¥ 40. 
Varactor c es i 
‘ Cathode 
Capacitance 
C2 Nominal Ratio C2,C20 Cut Tape Tape & Reel 
Ver Prot Capacitance at f= 1MHz Packaging | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing A 
(Vv) (mW) (pF) Min. Max. Type Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
25V Hyperabrupt — 830 Series 
300 8.2 43 5.8 SOD-323 | ZMV829ACT-ND 1.97 14.81 88.83 _ — 
330 8.2 43 5.8 SOT-23 ZC829ACT-ND 2.28 17.10 102.60 ZC829ATR-ND 570.00/M 
300 10 45 6.0 | SOD-323 | ZMV830ACT-ND 3.01 22.59 «135.54 | — _ SOD523: 
330 10 45 6.0 SOT-23 ZC830BCT-ND® 3.05 22.91 152.70 = _ A 
330 10 45 6.0 SOD-323 | ZMV830BCT-ND@ 3.01 22.59 150.60 ZMV830BTR-ND® 753.00/M 
330 15 45 6.0 SOT-23 ZC831ACT-ND 2.28 17.10 102.60 = — 
330 15 45 6.0 SOD-523 | ZV831BV2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 ZV831BV2TATR-ND 396.00/M c .90 
330 15 45 6.0 SOT-23 ZC831BCT-ND® 2.97 22.28 148.50 ZC831BTR-ND® 742.50/M Cathode _|~ 
25 300 22 5.0 6.5 SOD-323 | ZMV832ACT-ND 2.50 18.72 112.32 = - 
330 22 5.0 6.5 SOD-523 | ZV832BV2TACT-ND 1.32 9.90 66.00 ZV832BV2TATR-ND 396.00/M 
330 22 5.0 6.5 SOT-23 ZC832BCT-ND@ 3.28 24.62 164.10 ZC832BTR-ND® 820.50/M 
330 22 5.0 6.5 SOD-323 | ZMV832BCT-ND@ 3.24 24.30 162.00 ZMV832BTR-ND® 810.00/M 
300 47 5.0 6.5 SOD-323 | ZMV834ACT-ND 2.38 17.87 107.19 = — 
330 47 5.0 6.5 SOT-23 ZC834ACT-ND 2.53 18.99 113.94 ZC834ATR-ND 633.00/M 
330 47 5.0 6.5 SOT-23 ZC834BCT-ND@ 3.29 24.66 164.40 ZC834BTR-ND® 822.00/M 
330 47 5.0 6.5 SOD-323 | ZMV834BCT-ND@ 1.97 14.81 98.70 ZMV834BTR-ND® 493.50/M 
300 68 5.0 6.5 SOD-323 | ZMV835ACT-ND 1.97 14.81 88.83 ZMV835ATR-ND 493.50/M 
330 100 5.0 6.5 SOT-23 ZC836ACT-ND 2.53 18.99 113.94 ZC836ATR-ND 633.00/M 
cle Cut Tape Tape & Reel 
Ver | Prot Vp=1V Vp=2.5V Vp=4v Qa Packaging | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(V) | (mW) Min. Min. Max. Max. Min. Type Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
12V Hyperabrupt — 930 Series 88 
300 87 4.3 5.5 29 350 SOD-323 | ZMV930CT-ND 2.86 21.42 128.52 | ZMV930TR-ND 714.00/M 1 Soo 
330 87 43 5.5 2.9 350 SOT-23 | ZC930CT-ND 4.32 32.40 194.40 | ZC930TR-ND 1080.00/M oe 
330 13.5 6.5 78 4 300 SOD-523 | ZV931V2TACT-ND 1.59 11.93 79.50 | — _— 
300 14.5 6.5 78 4 300 SOD-323 | ZMV931CT-ND 2.86 21.42 128.52 | ZMV931TR-ND 714.00/M 
330 14.5 6.5 78 4 300 SOT-23 | ZC931CT-ND 4.32 32.40 194.40 | ZC931TR-ND 1080.00/M 
330 17 8.5 10.5 5.5 200 SOD-523 | ZV932V2TACT-ND 1.59 11.93 79.50 | ZV932V2TATR-ND 477.00/M 
300 17 8.5 10.5 5.6 200 SOD-323 | ZMV932CT-ND® 2.86 21.42 128.52 | ZMV932TR-ND® 714.00/M 3 
330 17 8.5 10.5 5.6 200 SOT-23 ZC932CT-ND@ 4.32 32.40 194.40 | ZC932TR-ND® 1080.00/M | 5 ' 
12 330 42 18 27 12 150 SOD-523 | ZV933V2TACT-ND 1.59 11.93 79.50 | ZV933V2TATR-ND 477.00/M Single Diode Dual Diodes 
300 42 18 27 12 150 SOD-323 | ZMV933CT-ND® 3.05 22.86 137.16 | ZMV933TR-ND® 762.00/M 
SOT-23 (Schottky/Switching/Zener) 
330 42 18 27 12 150 SOT-23 | ZC933CT-ND 4.32 32.40 194.40 | ZC933TR-ND 1080.00/M 
300 42 20.25 24.75 12 150 SOD-323 | ZMV933ACT-ND® 3.05 22.86 137.16 | ZMV933ATR-ND@ 762.00/M acl 0.8 
330 42 20.25 24.75 12 150 SOT-23 ZC933ACT-ND 4.32 32.40 194.40 | ZC933ATR-ND 1080.00/M 
300 95 40 65 25 80 SOD-323 | ZMV934CT-ND 2.86 21.42 128.52 | ZMV934TR-ND 714.00/M 
330 95 40 65 25 80 SOT-23 | ZC934CT-ND 4.32 32.40 194.40 | ZC934TR-ND 1080.00/M 
300 95 47.25 57.75 25 80 SOD-323 | ZMV934ACT-ND® 3.05 22.86 137.16 | ZMV934ATR-ND® 762.00/M 
330 95 47.25 57.75 25 80 SOT-23 | ZC934ACT-ND 4.32 32.40 194.40 | ZC934ATR-ND 1080.00/M 
Capacitance 
Capacitance pF Vp=0.5V Capacitance Minimum Q Cut Tape Tape & Reel 
pF Vp=0.5V | atNi=1MHz | Ratio®0.5/°2.5 | Vp=0.5v | Packaging | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
at f=1MHz Min. Max. at f=1MHz f=50MHz Type Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
Low Voltage Hyperabrupt — 950 Series 
95 63 78 500 $0D-523 | ZV950V2TACT-ND 132 990 66.00| — — Common 
19 12.7 15.7 2.0 350 $0D-523 | ZV952V2TACT-ND 1.59 1193 79.50 | ZV952V2TATR-ND 477.00/M Cathode Dual Diodes 
45 30 37 250 SOT-323 ZMDC953TACT-ND 1.51 11.30 75.30 | — — Duals (Series Connection) 
Norm Cd Cut Tape Tape & Reel SOT-23-6 
VR (pf) Cap Ratio PToT Packaging Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(V) Min. = Max. @ Min. Max. (mW) Type Part No. il 10 100 Part No. 3,000 
28 26 = 32:«4| C3025 5 65 330 SOT-23 | BBY40CT-ND 1.06 7.97 53.10 | BBY40TR-ND 318.60/M O80) a 
20 25 | C3/C25 4.5 _ FMMV3102CT-ND 81 6.08 40.50 =— 
30 61 7.5 | 02/030 2.5 3.3 330 SOT-23 FMMV2101CT-ND 81 6.08 40.50 - _ 
10.8 13.2 | C2/C30 2.6 3.3 FMMV2104CT-ND 81 6.08 40.50 FMMV2104TR-ND 243.00/M 
@ RoHS Compliant 
Schottky Diodes 
VR Ir Ve @ Ir@ Pinning Pack- Cut Tape Tape & Reel SOT-323 
Max. | Max. Max. IF Max. Vr Configu- | aging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Vv) | (mA) (mV) (mA) (WA) (V) ration Type | Part No. 1 10 = 100 | Part No. 3,000 
10 570 580 1000 4 5 _ $0D323 | ZLLS410CT-ND® NEW! 60 A5 27 |ZLLS410TR-ND@ NEW! 150.00/M 
30 200 500 30 4 25 Single | SOT-23 | BAT54CT-ND WW 09.06 |BAT54TR-ND 23.03/M 
2000 | 500 2000 | 250 30 — — |SOT-23-6] ZHCS2000CT-ND 1.05 .79 53 |ZHCS2000TR-ND® 262.50/M 
4000 | 500 1000 | 100 30 | Single | SOT-23 |ZHCS1000CT-ND® 75 57 — .34|ZHCS1000TR-ND® 187.50/M 
750 540 750 100 30 Single | SOT-23 | ZHCS750CT-ND® 84 63.38 |ZHCS750TR-ND® 210.00/M 
40 750 540 1000 100 30 _ SOT-23 | BAT750CT-ND® NEW! 72 54 33 |BAT750TR-ND@® NEW! 180.00/M 
500 550 500 40 30 Single | SOT-23 | ZHCSSO0CT-ND® 63 48 32 |ZHCS500TR-ND@ 189.00/M 
400 500 400 40 30 Single | SOD-323| ZHCS400CT-ND® 54 At .27 |ZHCS400TR-ND® 162.00/M 
350 325 30 12 30 Single | SOD-523| ZHCS350TACT-ND® 54 At .27 |ZHCS350TATR-ND® 162.00/M 2 83 
60 1650 600 1000 100 45 Dual MLP832 | ZXSDS2M832CT-ND@ NEW! 9 1.54 1.16  .70/ZXSDS2M832TR-ND® NEW! 384.00/M Common 
900 600 1000 100 45 Single | SOT-23 | ZHCS1006CT-ND® 15 57.38 |ZHCS1006TR-ND@ 225.00/M Cathode Dual Diodes 
7 . Duals (Series Connection) 
@ RoHS Compliant (Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 (toss) 1163 


Diodes 


MLP832 NEW! 


iicamevevers, ~Schottky Diodes (Cont.) Digi Reel” 
Va | 'F VE@ r@ Pinning | Pack- Cut Tape Tape & Reel 
Max. | Max. Max. IF Max. Vr Configu- | aging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Vv) | (mA) (mV) (mA) (WA) (V) ration Type | Part No. 1 10 = 100 | Part No. 3,000 
60 750 610 750 100 45 Single | SOT-23 | ZHCS756CT-ND® 87 66 — .44 |ZHCS756TR-ND@ 261.00/M 
500 630 500 40 45 Single | SOT-23 | ZHCS506CT-ND® 69 52.35 |ZHCS506TR-ND@ 207.00/M 
Va | 'F VF@ r@ Pinning | Pack- Cut Tape Tape & Reel seating 
Max. | Max. Max. IF Max. Vr Configu- | aging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Plane 
(Vv) | (mA) (mV) (mA) (WA) (V) ration Type | Part No. 1 10 100 |Part No. 1,000 oe 
13.2 | 400 360 50 10 30 _ SM8 | ZXSBMR16PT8CT-ND@ NEW! 2.70 2.03 1.22 )ZXSBMR16PT8TR-ND@ NEW! 765.00 
Switching Re 
YR | JF VE@ '@ Pack- Cut Tape Tape & Reel 
Max. | Max. Max. IF Max. Vr Pinning aging Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Vv) | (mA) (mV) (mA) (WA) (V) Configuration | Type Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
Dual 
30 | 200 | 500 30 4. 5 on ae SoT-23 | BATS4SCT-ND 42 410 07 ‘| BATS4STR-ND 25.85/M 
ZLLS Series — Low Leakage SMB NEW! 
2200 370 500 40 SOT-23-6 | ZLLS2000CT-ND® 1.08 81 49 | ZLLS2000TR-ND® 270.00/M 
1160 460 500 20 SOT-23 | ZLLS1000CT-ND® 78 59 39 | ZLLS1000TR-ND® 234.00/M 
40 700 530 500 10 30 Single SOT-23 | ZLLS500CT-ND 66 50 30 | ZLLS500TR-ND 165.00/M 
650 450 30 4 SOD-523 | ZLLS350TACT-ND@ 57 43.29 | ZLLS350TATR-ND® 171.00/M 
520 500 400 10 SOD-323 | ZLLS400TACT-ND 7 43.26 | ZLLS400TATR-ND 142.50/M 
@ RoHS Compliant 
Zener 


Silicon voltage regulator diodes designed for voltage reference and stabilizer applications. Encapsulated in the popular SOT-23 package, these devices are designed 
specifically for use in thin and thick film hybrid circuits in both industrial and commercial applications. Specifications: * Nominal Tolerance: +5% * Maximum Power Dissipation 
at Tamb = 25°C: Ptot 350mW * Operating and Storage Temperature Range: -65°C ~ 150°C * Maximum Forward Current: IF 250mA 


Zener Voltage Diff. Resistance Cut Tape Tape & Reel 
Vzatiz=5mA zatiz=5mA Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Nom. Min. Max. Max. (0) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
Zener Diodes — Silicon Voltage Regulator Diodes — SOT-23 Packaging 
1 10.4 11.6 20 BZX84C11ZXCT-ND Ao 69 AG _— _ 
20 18.8 21.2 55 BZX84C20ZXCT-ND a 69 AG = — 
36.0 34.0 38.0 90t BZX84C36ZXCT-ND A 69 AG _ _ 
39 37 4 130t BZX84C39ZXCT-ND A 69 46 BZX84C39ZXTR-ND 273.60/M 
47 44 50 170t BZX84C47ZXCT-ND a 69 AG = _ 
Tt Izat2mA 
20 Volts 
Vas (th) Ros (on) Cut Tape 
BVpss| 'p Ipm | (V) at Ip (0) Ip Vgs| Pp | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
(V) | (mA) | (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. 1 10 | Part No. Qty. Pricing 
8300 50 0.7 — 0.25 | 0.020 11000 4.5 | 1.560 S0-8 ZXMN2A02N8CT-ND® 2.22 1.67 | ZXMN2A02N8TR-ND® 500 388.50 
6000 27 0.7  — 0.25 | 0.020 11000 4.5 | 1.100) MSOP8 | ZXMN2A02X8CT-ND® 2.52 1.89 | ZXMN2A02X8TR-ND® 1,000 714.00 
5400 30 0.7 — 0.25 | 0.040 3800 4.5 | 1.100) MSOP8 | ZXM64N02XCT-ND® 2.39 1.80 | ZXM64N02XTR-ND® 1,000 678.30 
4300 26 04 1.0 0.25 | 0.075 3200 1.8) 1.1 | SOT-23-6 | ZXMN2BO3E6CT-ND@ 1.38 1.04 | ZXMN2BO3E6TR-ND@ 3,000 | 345.00/M 
4100 | 226 | 06 1.5 0.25 | 0.045 2500 4.5 | 0.96 | SOT-23 | ZXMN2F30FHCT-ND@ NEW! 50 -38_ | ZXMN2F30FHTR-ND@ NEW! 3,000 | 124.50/M 0.65 x6 =| 
4000 19 0.5 1.5 0.25 | 0.060 2500 4.5 | 1.35 | DFN322 | ZXMN2F34MACT-ND@ NEW! 63 48 | ZXMN2F34MATR-ND@ NEW!) 3,000 | 157.50/M 
20 3600 16 0.7 0.25 | 0.055 7200 4.5 | 1.100 | SOT-23-6 | ZXMN2A03E6CT-ND 1.26 95 | ZXMN2A03E6TR-ND 3,000 | 315.00/M MSOP8 (Single) Pin out 
3500 21 04 1.0 0.25 | 0100 2600 18 1 SOT23 | ZXMN2B14FHCT-ND® 1.20 90 | ZXMN2B14FHTR-ND@ 3,000 | 300.00/M 
3400 19 0.7 — 0.25 | 0.110 2500 2.5 | 1.000} SOT-23 | ZXMN2A14FCT-ND@ 1.08 81 | ZXMN2A14FTR-ND® 3,000 | 270.00/M ° ] 
3400 | 186 | 0.5 1.5 0.25 | 0.060 2500 4.5 | 0.95 | SOT-23 | ZXMN2F34FHCT-ND@ NEW! 45 .34 | ZXMN2F34FHTR-ND@ NEW!) 3,000 | 112.50/M = 
2440 10 0.7 0.25 | 0.120 4000 4.5 | 1.100 | SOT-23-6 | ZXMN2A01E6CT-ND 87 66 | ZXMN2A01E6TR-ND 3,000 | 217.50/M ] 
2100 | 11.8 | 04 1.0 0.25 | 0.200 1700 1.8 | 0.625 | SOT-23 | ZXMN2BO1FCT-ND@ 72 54 | ZXMN2BO1FTR-ND® 3,000 | 180.00/M 
1900} 8 | 0.7 — 0.25] 0.120 4000 4.5 | 0.625) SOT-23 | ZXMN2A01FCT-ND® 60 45. | ZXMN2A01FTR-ND® 3,000 | 150.00/m MSOP8 (Dual) Pin out 
1700 | 7.4 0.7 — 0.25 | 0.180 930 4.5 | 0.625) SOT-23 | ZXM61NO2FCT-ND® 72 54 | ZXM61NO2FTR-ND® 3,000 | 240.00/M 
Dual — RoHS Compliant eI _ e 
7700 38 10 — 0.25 | 0.025 5900 4.5 | 2.100 S0-8 ZXMN2A04DN8CT-ND 3.72 2.79 | ZXMN2A04DN8TR-ND 500 651.00 $2 CL] 
20 3000 13 0.7 — 0.25} 0120 4000 45) 1.5 MLP832 | ZXMN2AM832CT-ND NEW! 1.50 1.13 | ZXMN2AM832TR-ND NEW! | 3,000 | 375.00/M G2T4 
2400 19 0.7  — 0.25 | 0.130 1700 4.5 | 1.040) MSOP8 | ZXMD63N02XCT-ND 3.78 2.84 | ZXMD63N02XTR-ND 1,000 1071.00 


DFN322 NEW! 


-900 | -4.9 | 07 — 0.25 0.6 -610 -4.5] .625 | SOT-23 | ZXM61P02FCT-ND® 2: 54 | ZXM61P02FTR-ND® 3,000 | 240.00/M .~__2:100_ 
20 -2300 | -13 | -0.7 — 0.25 0.2 -1600 -4.5] 1.1 | SOT-23-6 | ZXM62P02E6CT-ND® 1.14 86 | ZXM62P02E6TR-ND® 3,000 | 285.00/M U U Py 
-3500} -19 | -0.7 — 0.25] 0.09 -2400 -4.5] 1.11 MSOP8 | ZXM64P02XCT-ND@ 2.56 1.92 | ZXM64P02XTR-ND® 1,000 724.20 oo 
-8000 |} -28 | -0.7 — 0.25 | 0.025 -3200 -4.5| 25 S0-8 ZXM66P02N8CT-ND® 4.50 3.38 | ZXM66PO2N8TR-ND@ 500 787.50 
Dual 
-20 | -1700] -9.6 | -0.7 — 0.25 | 0.27 -1200 -4.5| 1.040} MSOP8 | ZXMD63P02XCT-ND 3.98 2.99 | ZXMD63P02XTR-ND 1,000 1127.10 
N and P Channel Complementary 
20 2400 19 0.7 — 0.25} 013 1700 4.5 | 1.04 
‘oo | 47001 96 | -07 — -o08| -097 -1200 -45| 104 | MSOP8 | 2xMDs3co2xcT-nD 3.60 2.70 | ZXMD63C02XTR-ND 1,000 | 1020.00 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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ZETEX MOSFETs (cont) 


Semiconpuctors 


30 - 50 Volts 
Vgs (th) Rps (on) Loose Piece 
BVpss Ip Ip (V) at Ip (0) Ip Ves Pp | Packaging | Digi-Key Price Each 
(Vv) | (ma) | (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) (Vv) | (W) | Type | PartNo. 1 10 100 1,000 
N-Channel — RoHS Compliant 
35 13000 30 1.0 — .250 0.060 3700 10 20 TO-220 | ZXM64N035L3-ND 3.12 2.34 1.56 1.04 
P-Channel — RoHS Compliant 
-35 -12000 | -19 -1.0 = .250 0.075 2400 10 20 TO-220 | ZXM64P035L3-ND 3.48 2.61 1.74 1.16 
-45 -230 -3 -1.0 3.5 1 14 200 -10 07 TO-92 BS250P-ND 1.27 95 64 43 
-50 -175 | -0.52 | -0.8 -2.0 1 10 100 -5 0.625) 10-92 ZVP4105A-ND 1.20 90 54 34 
VGs (th) Rps (on) Cut Tape 
BVpss} Ip | Ibm] (V) at Ip (0) Ip Ves | Pp | Package | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Tape and Reel 
(V) | (mA) | (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) (WV) | (W) Type Part No. ‘J 10 Part No. Qty. Pricing 
18400) 66 1 — 250 0.03 9800 4.5 | 10.1) D-PAK | ZXMN3A04KTCCT-ND 3.36 2.52 | ZXMNSAO4KTCTR-ND 2,500 952.00/M 
7200} 45 | 0.7 — 0.25 | 0.025 8900 4.5 | 20 S0-8 ZXMN3BO4N8CT-ND® 1.98 1.49 | ZXMN3BO4N8TR-ND® 500 346.50 
6700 | 24 1 — 0.25 ) 0.025 12000 10 | 1.1 | MSOP8 | ZXMN3A02X8CT-ND 2.22 1.67 | ZXMN3A02X8TR-ND 1,000 629.00 
5300 | 44 1 — 0.25 ) 0.035 10200 10 | 25 S0-8 ZXMN3A02N8CT-ND 2.46 1.85 | ZXMN3A02N8TR-ND 500 430.50 
4700 | 16 1 — 025 | 0.11 2200 10 | 2.0 | SOT-223 | ZXM62NO3GCT-ND@ NEW! 1.26 .95 | ZXM62NO3GTR-ND@ NEW! | 1,000 357.00 
3800 | 21 1 3 0.25 | 0.047 3200 10 | 0.95 | SOT-23 | ZXMN3F30FHCT-ND@ NEW! 50 .38 | ZXMNSF30FHTR-ND@ NEW!) 3,000 124.50/M 
30 3700 | 17 1 — 0.25 | 0.050 7800 10 | 1.1 | SOT-23-6 | ZXMN3A03E6CT-ND® 1.26 95 | ZXMNSAO3E6TR-ND® 3,000 315.00/M 
3500} 16 | 0.7 — 0.25 | 0140 2200 2.5 | 1.0 | SOT-23 | ZXMN3B14FCT-ND@ 93 70 | ZXMN3B14FTR-ND® 3,000 232.50/M 
3200 | — 1 — 0.25 | 0.065 3200 10 |1.000) SOT-23 | ZXMN3A14FCT-ND® 90 68 | ZXMN3A14FTR-ND® 3,000 225.00/M 
3200 | 18 1 — 0.25 | 0.11 2200 10 | 1.1 | SOT-23-6 | ZXM62NO3E6CT-ND 1.19 90 |— _- _ 
2400 | 10 1 — 025 | 0.12 2000 10 | 1.1 | SOT-23-6 | ZXMN3A01E6CT-ND® .87 66 | ZXMNSAO1E6TR-ND® 3,000 217.50/M 
1800) 8 1 — 0.25 | 012 2500 10 | 625 | SOT-23 | ZXMN3A01FCT-ND® 60 45 | ZXMNSAO1FTR-ND® 3,000 150.00/M 
1400 | 17 1 — 0.25 | 022 9100 10 | 1.1 | SOT-23 | ZXM61NO3FCT-ND® 72 54 | ZXM61NO3FTR-ND® 3,000 240.00/M 
2.0 | 94] 07 — 0.25 | 0.15 1700 4.5 | 625 | SOT-23 | ZXMN3BO1FCT-ND® 60 45 | ZXMNSBO1FTR-ND® 3,000 170.00/M 
40 10900) 35.3) 1 — 0.25) 0.050 .0045 10 | 4.2 | D-PAK | ZXMN4A06KCT-ND® 2.28 1.71 | ZXMN4A06KTR-ND® 2,500 646.00/M 
5000 | 22 1 — 025 05 4500 10 | 2.0 | SOT-223 | ZXMN4A06GCT-ND® 2.07 1.56 | ZXMN4A06GTR-ND® 1,000 586.50 
50 | 2000/08/05 15 1 35 200 5 |.360 | SOT-23 | BSS138ZXCT-ND® 29 22 [BSS138ZXTR-ND® 3,000 | _60.00/M Single Pinout 
Dual — RoHS Compliant 
8500 | 39 1 — 0.25 | 0.020 12600 10 | 2.15 S0-8 ZXMN3A04DN8CT-ND 3.36 2.52 | ZXMN3A04DN8TR-ND 500 588.00 . 
6200 | 30 1 — 0.25 | 0.035 9000 10 | 24 S0-8 ZXMN3A06DN8CT-ND 1.98 1.49 | ZXMN3A06DN8TR-ND 500 330.00 
30 5700 | 33 1 3 0.25 | 0.024 7000 10 | 1.25 S0-8 ZXMN3F31DN8CT-ND NEW! 1.32 99 | ZXMN3F31DN8TR-ND NEW!) 3,000 330.00/M 
5500 | 33.6] 1 3 0.25 | 0.028 6000 10 | 1.25 S0-8 ZXMN3G32DN8CT-ND NEW! 1.32 99 | ZXMN3G32DN8TR-ND NEW!) 3,000 330.00/M 
3000} 13 1 — 0.25 | 0.12 2500 10 | 1.5 | MLP832 | ZXMNSAM832CT-ND NEW! = 1.38 1.04 | ZXMN3AM832TR-ND NEW! | 3,000 345.00/M 
2300 | 14 1 — 0.25 | 0135 1700 10 | 1.25 | MSOP8 | ZXMD63N03XCT-ND 3.78 2.84 | ZXMD63N03XTR-ND 1,000 1071.00 
-5400 | -24.9| -1 — 0.25 045 4200 -10 | 2.0 | SOT-223 | ZXMP3A16GCT-ND® 1.62 1.22 | ZXMP3A16GTR-ND@ 1,000 459.00 Se 
-3200 | -14.4] -1 — 0.25 ) 0.07 3200-10 | 1.1 | SOT-23-6 | ZXMP3A17E6CT-ND® 1.05 79 | ZXMP3A17E6TR-ND® 3,000 297.50/M = + 
-5600| -25 | -1 — 0.25 ) 0.045 4200 -10 | 19 S0-8 ZXMP3A16N8CT-ND® 1.56 1.17 | ZXMP3A16N8TR-ND® 500 273.00 F—] D2 
-30 -1100} 4.3 1 — 0.25 | 0.35 600 10 | .625 | SOT-23 | ZXM61P03FCT-ND® 72 54 | ZXM61PO3FTR-ND® 3,000 240.00/M [1 D2 
-2600| 13 1 — 025 | 015 1600 10 | 1.1 | SOT-23-6 | ZXM62PO3E6CT-ND@ 1.14 86 | ZXM62PO3E6TR-ND® 3,000 285.00/M 
-1400| -5 1 — 0.25) 0.21 1400 10 | .625 | SOT-23 | ZXMP3A13FCT-ND® 72 54 | ZXMP3A13FTR-ND® 3,000 204.00/M 
-3800| 19 1 — 0.25 | 0.075 2400 10 | 1.1 | MSOP8 | ZXM64P03XCT-ND 2.64 1.98 | ZXM64P03XTR-ND 1,000 748.00 
-7900| -28 | -1 — 0.25 | 0.025 5600 -10 | 25 S0-8 ZXM66PO3N8CT-ND® 4.50 3.38 | ZXM66PO3N8TR-ND® 500 787.50 
-40 -9900| -35 | -1 — 0.25 | 0.060 3800 10 | 9.5 | D-PAK | ZXMP4A16KTCCT-ND® 2.16 1.62 | ZXMP4A16KTCTR-ND® 2,500 648.00/M 
-6400| -21 | -1 — 0.25 06 3800 10 | 3.9 | SOT-223 | ZXMP4A16GCT-ND 2.07 1.56 | ZXMP4A16GTR-ND 1,000 586.50 
45 | -90 | -1.6) -1 3.5 1 14 200 -10 | .330 | SOT-23 | BS250FCT-ND 1.02 77 | BS250FTR-ND 3,000 255.00/M 
-50 | -130 | -0.52| -0.8  -2.0 1 10 100 -5 | 360 | SOT-23 | BSS84ZXCT-ND® 26 20 _| BSS84ZXTR-ND® 3,000 54.00/M 
Dual 
-2000| 9.6 1 — 0.25 | 0.185 1200 10 | 1.0 | MSOP8 | ZXMD63P03XCT-ND® 3.98 2.99 | ZXMD63P03XTR-ND@ 1,000 1127.10 
-30 -4400 | -16.2} -1 — 0.25 ) 0.070 3200 -10 | 21 S0-8 ZXMP3A17DN8CT-ND® 1.98 1.49 | ZXMP3A17DN8TR-ND® 500 346.50 
-5500| -20 | -1 — 0.25 ) 0.045 4200 -10 | 21 S0-8 ZXMP3A16DN8CT-ND® 2.16 1.62 | ZXMP3A16DN8TR-ND® 500 378.00 
-4800| -18 | -1 — 025 | 0.055 4900 -10 | 20 S0-8 ZXMD65P03N8CT-ND 3.56 2.68 | ZXMD65PO3N8TR-ND 500 623.70 
N and P Channel Complementary — RoHS Compliant 
30 | 2300} 14 0.135 1700 10 
-30 |-2000/ -9.6 1 — 025 0.185 1200 16 1.25 | MSOP8 | ZXMD63C03XCT-ND 3.59 2.70 | ZXMD63C03XTR-ND 1,000 1018.30 Seating 
30 3700; 124, 1 — 025] .120 2500 10 Plane 
-30 |-2700| -92/ -08 — 0.25 | -210 1400 10 1.70 | MLP832 | ZXMC3AM832TACT-ND 1.68 1.26 | ZXMC3AM832TATR-ND 3,000 504.00/M 
30 | 5400 | 23 1 — 025 .050 7800 10 
-30 | 4400 | -20 | -1 — 02510070 -3200 -10 1.25 S0-8 ZXMC3A17DN8CT-ND NEW! 1.68 1.26 | ZXMC3A17DN8TR-ND NEW!| 500 294.00 
30 | 6400 | 30 0.050 0.0074 4.5 
-30 |-5400| -25 1 — 0.25 -0.070 00034 45 1.25 S0-8 ZXMC3A16DN8CT-ND 2.40 1.80 |= _ — 
30 | 7600 | 37 1 — 0.25 | 0.030 5300 45 
30 |-s300| -20| 1 — 028 |-0050 zoo0 -45 | '8 | 80-8 | ZXMC3A18DNECT-ND 3.00 2.25 |— - _ 
40 | 5200} 24 1 — 0.25 | 0.075 3200 45 
-40 | 4700 | -23 | -1 — 0251 0.10 2900 -4.5 1.8 S0-8 ZXMC4A16DN8CT-ND NEW! 2.40 1.80 | ZXMC4A16DN8TR-ND NEW!| 500 420.00 
60 Volt Digi@Reel° 
V@s (th) Rps (on) Loose Piece 
BVpss Ip Ibm Vv at Ip (0) Ip Ves Pp | Packaging | Digi-Key Price Each 
(v) (ma) | (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) (Vv) | (W) Type Part No. 1 10 100 1,000 
270 3 0.8 24 1 5 500 10 0.625 T0-92 ZVN3306A-ND 1.02 abT. 51 34 
450 8 0.8 24 1 2 1000 10 0.7 T0-92 ZVN2106A-ND 1.08 81 Ag 31 
600 8 1.3 3.0 1 1.5 500 5 0.7 T0-92 ZVN4206A-ND 1.21 91 55 235 
60 1100 20 1.3 3.0 1 0.45 1500 ‘I 0.85 T0-92 ZVN4306A-ND 2.74 2.06 1.24 78 
270 3 0.8 3.0 1 5 200 10 0.625 T0-92 BS170P-ND 1.06 80 53 36 
270 3 0.8 2.5 1 7.5 200 § 0.625 T0-92 VN1OLP-ND 1.02 JT 51 234 
60 -160 16 | -15 3.5 1 14 200 -10 | 0.625 T0-92 ZVP3306A-ND 84 63 38 24 F 
-280 4 1.5 -3.5 1 5 500 -10 0.7 TO-92 ZVP2106A-ND 1.26 95 57 36 Pinout 
D 
VGs (th) Rps (on) Cut Tape 
BVpss| Ip |Ipm| (V) at Ip (0) Ip Ves | Pp | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
(V) | (mA) | (A) | Min. Max. (mA) |Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. 1 10 Part No. Qty. | Pricing 
11200 | 40 1 —  .250 | 0.070 5,600 4.5 | 10.1 D-PAK ZXMN6A09KTCCT-ND 3.36 2.52 | ZXMN6AO9KTCTR-ND 2,500 | 952.00/M D 
60 1200 | 1.2 1 3.0 .250 7.5 500 10 | .33 | SOT-23 | 2N7002CT-ND@ 14 aalit 2N7002TR-ND® 3,000 28.20/M G s 
1200 | 1.2 1 3.0  .250 0.3 1800 10 |.800) SOT-23 | ZXMNGAO7FCT-ND® 12 54 | ZXMNG6A07FTR-ND® 3,000 | 180.00/M Top Vi 
3800 |56| 1 — 0.25 | 0.250 3800 45 | 3.9 | SOT-223 | ZXMNGA1IGCT-ND@ 1.26.95 | ZXMNGA11GTR-ND® 1,000 | 357.00 OP vilew 
@ RoHS Compliant (Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ZETEX MOSFETs 


semiconsuerons $=) Volts (Cont.) Digi@Reel® 
VGs (th) Rps (on) Cut Tape 
BVpss| Ip |Ipm| (V) at Ip (0) Ip Ves | Pp | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
(V) | (mA) | (A) | Min. Max. (mA) |Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. 1 10 Part No. Qty. | Pricing 
3100 | 4 1 — 0.25} 0.100 4800 10 | 1.7 | SOT-23-6 | ZXMNG6AO8E6CT-ND® 1.26 .95 | ZXMNG6AO8E6TR-ND® 3,000 | 315.00/M 
2200 | 6.8 1 3.0 0.25) 0.30 1800 10 | 2.6) SOT-89 | ZXMN6A07ZCT-ND® .87 66 | ZXMN6A07ZTR-ND® 1,000 246.50 
6900 |30.6} 1 — 0.25} 0.045 8200 10 | 3.9) SOT-223 | ZXMN6A09GCT-ND® 2.07 1.56 | ZXMN6A09GTR-ND® 1,000 586.50 
3200 12.3} 1 — 0.25} 0.14 4400 10 | 2.6} SOT-89 | ZXMNG6A11ZCT-ND® 1.00 76 | ZXMN6A11ZTR-ND® 1,000 283.90 
200 3 1.3 3 1 2.5 50010 =| .330| SOT-23 | ZVN4106FCT-ND® 1.02 77_| ZVN4106FTR-ND@ 3,000 | 255.00/M 
710 | 80) 08 24 10 2.0 1.0 10 | 2.0 | SOT-223 | ZVN2106GCT-ND@ 1.32 99 | ZVN2106GTR-ND® 1,000 374.00 
1000 | 80) 13 30 10 1.0 1.5 10 | 2.0 | SOT-223 | ZVN4206GCT-ND@ 1.62 1.22 | ZVN4206GTR-ND@ 1,000 459.00 
2100 | 15 | 1.3 3 1.0 0.33 3000 10 | 3.0 | SOT-223 | ZVN4306GCT-ND® 2.40 1.80 | ZVN4306GTR-ND® 1,000 680.00 
1600 | 3 => - = 0.675 700  — | 2.5 | SOT-223 | BSP75GCT-ND® 2.03 1.53 | BSP75GTR-ND® 1,000 676.00 
7 270 3 08 25 1 5 500 10 | .625 a VNIOLPSTOACT-ND® NEW! 1.02 77 | VNIOLPSTOATR-ND® NEW! | 2,000 | 289.00/M 
150 3 0.8 3 1 5 200 10 | .330| SOT-23 BS170FCT-ND® 1.02 77 | BS170FTR-ND® 3,000 | 255.00/M 
150 3 08 25 1 75 200 5 | .330) SOT-23 | VNIOLFCT-ND@ 69 52 | VNIOLFTR-ND® 3,000 | 172.50/M 
150 3 08 24 1 5 500 10 |.330) SOT-23 | ZVN3306FCT-ND® 93 70 | ZVN3306FTR-ND® 3,000 | 232.50/M 
48 /28.5) 10 — 0.25) 0.05 3600 10 | 2.0 | SOT-223 | ZXMN6A25GCT-ND® 1.80 1.35 | ZXMN6A25GTR-ND® 1,000 510.00 
11200 | 36 | 1.0 3.0 0.25 | 0.05 3600 10 | 10 D-PAK ZXMN6A25KCT-ND® 1.98 1.49 | ZXMN6A25KTR-ND@ 2,500 | 561.00/M 
— | 12 1 =_- = 675 700 5 1.5 | SOT-223 | BSP75NCT-ND@ 1.80 1.35 | BSP75NTR-ND® 1,000 600.00 
3.1 | 4.0 1 - = 0.08 4800 10 | — | SOT-23-6 | ZXMNG6AO8GCT-ND® 1.11 .84 | ZXMN6A08GTR-ND® 3,000 | 333.00/M 
1400 | — 1 — 1 675 700 5 2.5 | SOT-223 | ZXMS6002GCT-ND® 2.40 1.80 | ZXMS6002GTR-ND® 1,000 800.00 
1400 | — 1 = 1 675 200 5 2.5 | SOT-223 | ZXMS6003GCT-ND® 2.70 2.03 | ZXMS6003GTR-ND® 3,000 | 675.00/M 
Dual 
5100 | 25 1 — 0.25} 0.045 8200 10 | 21 $0-8 ZXMN6A09DN8CT-ND® 3.60 2.70 | ZXMN6AO9DN8TR-ND® 500 630.00 
60 2700 | 8.3 1 — 0.25] 0140 4400 10 | 21 S0-8 ZXMN6A11DN8CT-ND® 1.80 1.35 | ZXMN6A11DN8TR-ND® 500 315.00 
4700 | 22 1 — 0.25} 0.055 3600 10 | 21 S0-8 ZXMN6A25DN8CT-ND® 2.58 1.94 | ZXMN6A25DN8TR-ND® 500 285.95 
2000 | 15 | 1.3 3 1 0.33 3000 10 | 25 SM-8 ZDM4306NCT-ND 3.48 2.61 ZDM4306NTR-ND 1,000 986.00 
S0T-29-6 
-10400 |-37.5} -1.0 — 0.25 | 0.055 3500 -10 | 10.1 D-PAK ZXMP6A18KTCCT-ND 3.42 2.57 | ZXMP6A18KTCTR-ND 2,500 | 1026.00/M 
4100 |-13.7) -1.0 — .250 | 0.125 2200 -10 | 2.0 | SOT-223 | ZXMP6A17GCT-ND 1.05 79 | ZXMP6A17GTR-ND 1,000 297.50 
-60 -3000 |-13.6} -1.0 — .250 | 0.125 2300 -10 | 1.7 | SOT-23-6 | ZXMP6A17E6CT-ND 1.05 79 | ZXMP6A17E6TR-ND 3,000 | 262.50/M 
-1100 | -4 | -1.0 —  .250 0.4 900 -10 |.806| SOT-23 | ZXMP6A13FCT-ND 63 48 | ZXMP6A13FTR-ND 3,000 | 157.50/M 
90 | -1.6) -1.5 -3.5 1 14 200 = -10 | .330} SOT-23 | ZVP3306FCT-ND 1.11 .84 | ZVP3306FTR-ND 3,000 | 277.50/M 
-450 | -4.0| -1.5  -3.5 1.0 5.0 500-10 | 2.0 | SOT-223 | ZVP2106GCT-ND 1.80 1.35 | ZVP2106GTR-ND 1,000 510.00 
Dual 
-4800 |-23.8) -1 —  .250} 0.055 3500 -10 | 21 S0-8 ZXMP6A18DN8CT-ND® 3.30 2.48 | ZXMP6A18DN8TR-ND® 500 577.50 
-60 |-3900 |-10.3) -1 —  .250} 0.085 2900 -10 | 21 S0-8 ZXMP6A16DN8CT-ND 2.16 1.62 | ZXMP6A16DN8TR-ND 500 378.00 
-3200 |-14.2} -1 — 250 | 0.125 2300 -10 | 21 $0-8 ZXMP6A17DN8CT-ND 1.73 1.30 | ZXMP6A17DN8TR-ND 500 302.40 
Nand P Channel Complementary — RoHS Compliant 
60 | 5100 |25.0) 1 —  .250} 0.450 8200 10 
-60 |-4800 |-23.0/ -1 — 9950/0550 3500 10 21 $0-8 ZXMC6A09DN8TACT-ND 3.60 2.70 | ZXMC6A09DN8TATR-ND 500 630.00 
60 | 4700 |22.2|) 1 —  .250 | 0.055 4500 10 
60 |-3900 |-183) -1 — (950 | 0085 2900 10 21 S0-8 ZXMC4559DN8CT-ND NEW! 3.00 2.25 | ZXMC4559DN8TR-ND NEW! 500 525.00 
70 Volts 
Vas (th) Rps (on) Cut Tape 
BVpss| Ip |Ipm| (V) at Ip (0) Ip Vos Pp | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
(V) | (mA) | (A) | Min. Max. (mA) |Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. if 10 Part No. Qty. Pricing 
N-Channel — RoHS Compliant 
70 3.8 | 10 | 1.0 — 0.250) 0.13 4400 10 | 3.9 | SOT-223 ZXMN7A11GCT-ND 1.26 95 ZXMN7A11GTR-ND 1,000 420.00 
6.1 | 17 | 10 — 0.250] 0.13 4,400 10 | 85 D-PAK ZXMN7A11KCT-ND 1.35 1.02 ZXMN7A11KTR-ND 2,500 | 405.00/M 
P-Channel — RoHS Compliant 
70 -3.7 | -9.6 | -1.0 — -0.250) 0.16 -2100 -10 | 3.9 | SOT-223 ZXMP7A17GCT-ND 1.32 99 ZXMP7A17GTR-ND 1,000 440.00 
-6.7 [-17.7| -1.0 — -0.250) 0.16 -2100 -10 | 85 D-PAK ZXMP7A17KCT-ND 1.38 1.04 ZXMP7A17KTR-ND 2,500 | _414.00/M 
100 Volts 
Ves (th) Ros (on) Loose Piece 
BVpss Ip Ibm Vv at Ip (0) Ip Ves Pp Packaging | Digi-Key Price Each 
(Vv) (ma) | (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. 1 10 100 1,000 
N-Channel — RoHS Compliant 
320 6 0.75 15 1 45 250 5 07 T0-92 ZVNL110A-ND 1.10 83 50 32 
320 6 0.8 24 1 4 1,000 10 0.7 TO-92 ZVN2110A-ND 1.08 81 9 31 
100 200 2 0.8 24 1 10 500 10 | 0.625 TO-92 ZVN3310A-ND 1.02 AT 51 34 
450 6 0.8 24 1 1.8 500 5 0.7 T0-92 ZVN4210A-ND 1.26 95 57 36 
900 12 1.0 3.0 1 0.65 1,500 § 0.85 T0-92 ZVN4310A-ND 2.74 2.06 1.24 78 SOT-223 
P-Channel — RoHS Compliant 
-100 -230 3 “1.5 3.5 1 8 375 -10 07 T0-92 ZVP2110A-ND 1.26 95 57 36 
-140 1.2 | -15 -3.5 1 20 150 -10 | 0.625 T0-92 ZVP3310A-ND 1.05 19 8 30 4 
Ves (th) Rps (on) Cut Tape 
BVpss| Ip |Ipm| (V) at Ip (0) Ip Vos Pp | Package | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
(V) | (mA) | (A) | Min. Max. (mA)|Max.@ (mA) (V) |(W)| Type | Part No. 1 10 | Part No. Qty. Pricing 2 3 
1 
7700 | 27 | 2.0 4.0 0.25} 0.100 0.0042 6 |10.1) D-PAK | ZXMN1OAO9KCT-ND 3.30 2.48 | ZXMN10A09KTR-ND 2,500 935.00/M 
2000) 11] 2.0 — 0.25} 0.25 3200 10) 2 |SOT-223 | ZXMN10A08GCT-ND® 96 .72_| ZXMN10A08GTR-ND® 1,000 272.00 1 Gate 
2400] 9.9] 2.0 4.0 0.25) 0.35 2600 10] 4 | D-PAK | ZXMN10A11KCT-ND® 1.32 99 | ZXMN10A11KTR-ND® 2,500 374.00/M 2 Drain 
2900] 17 | 2.0 4.0 0.25] 0.125 2900 10) 2 |SOT-223 | ZXMN10A25GCT-ND® 1.80 1.35 | ZXMN10A25GTR-ND® 1,000 510.00 3 Source 
4200 | 21 | 2.0 4.0 0.25} 0.125 2900 10 | 4.2 | D-PAK | ZXMN10A25KCT-ND® 1.98 1.49 | ZXMN10A25KTR-ND@ 2,500 561.00/M 4 Drain 
600 | 6.0) 0.75 1.5 1.0 4.5 250 5 | 2.0 |SOT-223 | ZVNL110GCT-ND® 1.62 1.22 | ZVNL110GTR-ND® 1,000 459.00 
1500|8.6) 2 4 0.25} 0.25 3200 10 | 1.7 |SOT-23-6| ZXMN10A08E6CT-ND@ 1.00 .76 | ZXMN1O0AO8E6TR-ND@ 3,000 250.50/M 
1900 | 9 1 3 0.25) 0.30 1400 4.5 | 1.7 /SOT-23-6] ZXMN10BO8E6CT-ND® 1.00 .76 | ZXMN10BO8E6TR-ND® 3,000 250.50/M 
400 500 |6.0] 08 24 1.0 4.0 1.0 10 | 2.0 | SOT-223 | ZVN2110GCT-ND® 1.50 1.13 | ZVN2110GTR-ND® 1,000 425.00 
100 | 2 | 08 24 1 10 500 10 |.330| SOT-23 | ZVN3310FCT-ND® 93 .70 | ZVN3310FTR-ND® 3,000 232.50/M 
800] 6 | 08 24 1 1.8 500 5 | 2.0 |SOT-223 | ZVN4210GCT-ND® NEW! 1.62 1.22 | ZVN4210GTR-ND® NEW! 1,000 459.00 
1670} 12] 1.0 3.0 1.0] 0.54 3.3. 10 | 3.0 | SOT-223 | ZVN4310GCT-ND 2.40 1.80 | ZVN4310GTR-ND 1,000 680.00 
170 |0.68) 08 28 1 6 100 10 |.360| SOT-23 | BSS123CT-ND@ .20 16 | BSS123TR-ND® 3,000 42.08/M 
170 |0.68) 08 28 1 6 100 10 |.360| SOT-23 | BSS123ACT-ND® 54 41 | BSS123ATR-ND® 3,000 135.00/M 
800 [3.5] 2 4 0.25] 07 1500 10 | 62 | SOT-23 | ZXMN10AO7FCT-ND@ 66 .50_| ZXMN10A07FTR-ND® 3,000 165.00/M 
1400} 4.2) 2 4 0.25] 0.70 1500 10 | 2.6 | SOT-89 | ZXMN10A07ZCT-ND 718 59 | ZXMN10A07ZTR-ND 1,000 221.00 
1600|9.0} 2 — 0.25} 0.25 3200 10 |1.25} SO-8 | ZXMN10A08DN8TACT-ND® 1.80 1.35 | ZXMN10A08DN8TATR-ND® 500 315.00 
1800|58]) 2 4 0.25} 0.6 2600 10 | 3.9 |SOT-223 | ZXMN10A11GCT-ND® 1.26 95 | ZXMN10A11GTR-ND® 1,000 357.00 
-100 -3700 |-16.5] -2 -4.0 0.25] 0.150 2800 -10 | 3.9 |SOT-223 | ZXMP10A18GCT-ND 3.18 2.39 | ZXMP10A18GTR-ND 1,000 901.00 
-1600|-7.7| -2 -4.0 0.25] 0.35 1400 -10 | 1.7 |SOT-23-6 | ZXMP10A17E6CT-ND 1.32 99 | ZXMP10A17E6TR-ND 3,000 330.00/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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TEX MOSFETs 


TO-92 (E-Line) 


fines — 100 Volts (Cont,) Digi@Reel” 
V@s (th) Ros (on) Cut Tape 
BVpss| Ip |Ipm| (V) at Ip (Q) Ip Vos Pp | Package | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
(V) | (mA) | (A) | Min. Max. (mA)|Max.@ (mA) (V) |(W)| Type | PartNo. 1 10 | Part No. ty. Pricing 
3800 |-21.1] -2 -4.0 -0.25] 0.15 2800 -10 | 4.3] D-PAK | ZXMP10A18KCT-ND 2.40 1.80 |— = =— 
-700 )-3.1} -2 -4.0 0.25 1 600 -10 |.800} SOT-23 | ZXMP10A13FCT-ND 66 50 | ZXMP10A13FTR-ND 3,000 165.00/M 
-100 “75 |-1.2) -15 -35 1 20 150 -10 |.330| SOT-23 | ZVP3310FCT-ND ail .84 | ZVP3310FTR-ND 3,000 277.50/M 
-310 |-3.0] -15 -35 1 8.0 0.375 -10 | 2.0 |SOT-223 | ZVP2110GCT-ND 1.80 1.35 | ZVP2110GTR-ND 1,000 510.00 
-1400]-7.7] -2.0 -4.0 -0.25) 0.45 1200 -6 | 1.1 )SOT-223 | ZXMP10A17GCT-ND NEW! 1.20 90 | ZXMP10A17GTR-ND NEW! 1,000 340.00 
3800 |-21.1] -2.0 -4.0 -0.25] 0.190 2400 -6 | 4.3 | D-PAK | ZXMP10A18KTCCT-ND 2.40 1.80_| ZXMP10A18KTCTR-ND 2,500 600.00/M 
200 - 450 Volts Reel” 
Ves (th) Ros (on) Loose Piece 
BVpss Ip lpm Vv at Ip (0) Ip Ves Pp | Packaging | Digi-Key Price Each 
(Vv) (ma) | (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) —(V) | (W) Type _| Part No. 1 10 100 1,000 
N-Channel — RoHS Compliant 
200 180 2 0.5 1.5 1 10 125 3 07 T0-92 ZVNL120A-ND 1.02 17 AB 29 
200 120 2 — _ _ 23 25 2.6 0.5 T0-92 BS107P-ND 1.19 90 54 34 
200 100 1 1.0 3.0 1 25 100 10 0.625 T0-92 ZVN3320A-ND 1.02 17 51 34 
240 260 1 0.8 1.8 1 6 100 25 0.75 T0-92 ZVN4424A-ND 1.68 1.26 76 A8 
400 90 0.6 1.0 3.0 1 50 100 10 07 T0-92 ZVNO540A-ND 1.97 1.48 99 66 
450 90 0.6 1.0 3.0 1 50 100 10 0.7 T0-92 ZVNO545A-ND 2.76 2.07 1.25 79 
P-Channel — RoHS Compliant 
-200 -120 1.2 | -15 45 1 25 150 -10 07 T0-92 ZVP2120A-ND 1.26 95 ST 36 
-240 -200 -1 -0.8 25 1 15 100 -3.5 0.75 T0-92 ZVP4424A-ND 1.74 1.31 19 50 
450 | -45 | 04; 15 45 14 150 50-10 | 07 | 10-92 | ZVPO545A-ND 2.76 2.07 1.25 79 
Vas (th) RDs (on) Cut Tape 
BVpss| Ip | lpm | (V) at = Ip (9) Ip Vas | Pp | Packaging | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
(V) | (mA)| (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. 1 10 | PartNo. Qty. Pricing 
Eb ae aati ee a Bee a ee oe vd eA aN Chl eer eee Re ee ee ee ee ae 
60] 10) 1.0 30 1.0 25 100 10 {0.300} SOT-23 | ZVN3320FCT-ND® 93 .70 | ZVN3320FTR-ND® 3,000 232.50/M 
200 | 320) 20] 1.0 30 1.0 10 0.25 10 | 2.0 | SOT-223 | ZVN2120GCT-ND® 1.50 1.13 ) ZVN2120GTR-ND® 1,000 425.00 
320| 2.0 | 05 15 1.0 10 (0.125 3.0 | 2.0 | SOT-223 | ZVNL120GCT-ND® 1.62 1.22 | ZVNL120GTR-ND® 1,000 459.00 
240 500) 15) 08 18 1.0 6.0 0.10 2.5 | 25 | SOT-223 | ZVN4424GCT-ND® 1.89 1.42 | ZVN4424GTR-ND® 1,000 535.50 
300| 10/08 18 1.0 6.0 100 25 | 1.0 | SOT-89 | ZVN4424ZCT-ND@ 1.23 93 | ZVN4424ZTR-ND® 1,000 348.50 GDS 
230) 1.44) 0.8 18 1.0 | 950 20 24 | 1.1 | SOT-23-6 | ZVN4525E6CT-ND® 1.38 1.04 | ZVN4525E6TR-ND® 3,000 345.00/M Front View 
250 | 240) 144) 08 18 1.0) 950 20 24 | 24 SOT-89 | ZVN4525ZCT-ND@ 1.32 99 | ZVN4525ZTR-ND@ 1,000 374.00 
310 | 1.44/08 18 1.0 9.0 310 4.5 | 2.0 | SOT-223 | ZVN4525GCT-ND® 1.38 1.04 | ZVN4525GTR-ND® 1,000 391.00 
450 140) 06) 1.0 30 1.0 50 100 10 | 2.0 | SOT-223 | ZXMNO545G4CT-ND® 1.89 1.42 | ZXMNO545G4TR-ND@ 1,000 630.00 
140} 0.6 | 1.0 3.0 1.0 50 0.10 10 | 2.0 | SOT-223 | ZVNO545GCT-ND 1.32 99 | ZVNO545GTR-ND 1,000 374.00 
P-Channel — RoHS Compliant 
-200) -1.2 | -1.5 -3.5 -1.0 25-150 -10 | 2.0 | SOT-223 | ZVP2120GCT-ND NEW! 1.08 81 | ZVP2120GTR-ND NEW! 1,000 306.00 
-200 -200) -1.2 | -1.5 -3.5 1.0 25 150 -10 | 2.0 | SOT-223 | ZXMP2120G4CT-ND 1.38 1.04 | ZXMP2120G4TR-ND 1,000 460.00 
122) 1.2 | -1.5 -3.5 1.0 28 150 -10 |0.75 | SOT-23-5 | ZXMP2120E5CT-ND 1.08 .81 | ZXMP2120E5TR-ND 3,000 324.00/M 
-35 | 04 | -1.5 -3.5 1.0 80 50-10 [0.33 | SOT-23 | ZVP1320FCT-ND 12 54 | ZVP1320FTR-ND 3,000 204.00/M 
-240 | -480| -1.0 | -0.7 -2.0 1.0 ab 100 -3.5 | 2.5 | SOT-223 | ZVP4424GCT-ND 1.91 1.44 | ZVP4424GTR-ND 1,000 540.60 
-197] -1.0 | -0.8 -2.0 0.25 18 100 -3.5 | 1.1 | SOT-23-6 | ZVP4525E6CT-ND 1.38 1.04 | ZVP4525E6TR-ND 3,000 345.00/M 
-250 |-265) -1.0) -0.8 -2.0 1.0 18 0.10 -3.5 | 2.0 | SOT-223 | ZVP4525GCT-ND 1.05 79 | ZVP4525GTR-ND 1,000 297.50 
-205| -1.0 | -0.8 -2.0 1.0 18 100 -3.5 | 2.1 SOT-89 _|_ZVP4525ZCT-ND 1.38 1.04 | ZVP4525ZTR-ND 1,000 391.00 50 
-450 | -75| -04/-15 -45 1.0 150 0.05 -10 | 2.0 | SOT-223 | ZVP0545GCT-ND 1.32 .99 | ZVP0545GTR-ND 1,000 374.00 Lead 
Thickness 
Avalanche 
Ves (th) Ros (on) Loose Piece 
BVpss Ip Ip at Ip (0) Ip Ves Pp Packaging | Digi-Key Price Each 
(v) | (ma) | (A) | Min. = Max. — (mA)| Max.@ (mA) (V) | (W) Type | PartNo. 1 10 100 1,000 SOTaaE 
N-Channel — RoHS Compliant 
60 600 8 1.3 3 1 1.5 500 5 0.7 T0-92 ZVN4206AV-ND 1.14 86 52 33 
1100 20 1.3 3 1 0.45 1500 5 i T0-92 ZVN4306AV-ND 2.74 2.06 1.24 718 
V@s (th) Ros (on) Cut Tape 
BVpss| Ip Ipm | (V) at Ip (a) Ip Ves| Pp | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
(V) (mA) (A) | Min. Max. (mA) |Max.@ (mA) (V) | (W) Type Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing 
N-Channel — RoHS Compliant 
200 60 1 1 3 1 25 100 10 | .300 | SOT-23 ZVN3320FCT-ND 93 70_| ZVN3320FTR-ND 3,000 232.50/M 
60 1000 | 8.0 13° 30 1.0 1.0 15 10 | 2.0 | SOT-223 | ZVN4206GVCT-ND 1.92 1.44 | ZVN4206GVTR-ND 1,000 544.00 
2100 20 13° 30 1.0 0.33 © 3.0 10 | 3.0 | SOT-223 | ZVN4306GVCT-ND 2.64 1.98 | ZVN4306GVTR-ND 1,000 748.00 
@ RoHS Compliant 
Voltage Supply Monitors 50-8 
Top View 
Maximum Input Maximum 
Typical | Threshold | Typical Output Sink Voltage Quiescent Loose Piece 
Vec Voltage | Hysteresis Current Range Current Packaging Digi-Key Price Each 
(V) (V) (mV) (mA) (V) (WA) Type Part No. 10 100 1,000 
2.63 20 60 1~65 200 TO-92 ZSM300C-ND 1.6 1.22 73 6 
3 2.68 20 60 1~10 190 TO-92 ZM331643C-ND 1.55 117 70 4 
3.1 20 50 -1~10 180 T0-92 ZSH330C-ND 1.62 1.22 13 6 
SOT-223 
Thresh- Maximum | Input | Maximum Top View 
Typical} hold Typical | Output Sink | Voltage | Quiescent Cut Tape 
Vec |Voltage | Hysteresis} Current | Range | Current | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
(V) (V) (mV) (mA) (V) (WA) Type Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
2.68 20 60 1~10 190 S0-8 ZM331643N8CT-ND 1.89 1.42 86 | = = _ 
3 2.63 20 60 1~6.5 200 S0-8 ZSM300N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSM300N8TR-ND 500 §29.20 
2.68 20 60 1~10 190 SOT-223 | ZM331643GCT-ND 2.05 1.54 93 | ZM331643GTR-ND 1,000 579.70 
2.63 20 60 1~6.5 200 SOT-223 | ZSM300GCT-ND 2.80 2.10 1.26 |= = = To-92 
ag | 34 20 50 1-10] 180 §0-8 | ZSH330N8CT-ND 3.16 2.38 1.43 | ZSH330N8TR-ND 500 | 553.35 Bottom View 
2 3.1 20 50 -1~10 180 SOT-223 | ZSH330GCT-ND 2.42 1.82 1.09 | ZSH330GTR-ND 1,000 685.10 
46 20 60 1~65 200 S0-8 ZSM560N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSM560N8TR-ND 500 529.20 
5 46 20 50 -1~10 180 S0-8 ZSH560N8CT-ND 3.16 2.38 1.43 | ZSHS60N8TR-ND 500 553.35 
46 20 60 1~65 200 SOT-223 | ZM33064GCT-ND@ 1.61 1.21 73 | ZM33064GTR-ND@ 1,000 | 455.60 
46 20 60 1~6.5 200 SOT-223 | ZSM560GCT-ND 2.30 1.73 1.04 | ZSM560GTR-ND 1,000 652.80 
@ RoHS Compliant 
Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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TEX Regulators 


SEMICONDUCTORS Regulators 
Low Dropout 
Dropout ] Shutdown | Max. Load | Max. Line Cut Tape T&R 30 
VOut | Voltage |Maximum| Current | Regulation | Regulation| Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing i 
(Vv) (mv) (ma) (uA) (mV) (mv) Type Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,000 
ZLDO Series - Ultra Low 
3.3 52 78 ZLDO330T8CT-ND® 3.00 2.25 1.35 | ZLDO330T8TR-ND® 850.00 
4.85 35 300 a 69 119 SM-8 ZLDO485T8CT-ND® 3.00 2.25 1.35 | ZLDO485T8TR-ND® 850.00 
5 70 123 ZLDOSO0T8CT-ND 3.00 2.25 1.35 | ZLDOS00T8TR-ND 850.00 
Dropout | Maximum Cut Tape Tape and Reel 
VOut | (mV)@IL Load Shutdown | Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Vv) | =50mA | 1(ma) | 1 (WA) Type Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
ZXCL Series - Very Small Micropower 
SC-70 ZXCL250H5TACT-ND 1.02 77 46 | ZXCL250HSTATR-ND 255.00/M 
2.50 85 100 0.01 $C70-5 ZXCL5213V25H5CT-ND® 1.02 77 46 | ZXCL5213V25H5TR-ND® 255.00/M 
S0T23-5 ZXCL250E5TACT-ND 1.02 77 46 | ZXCL250E5TATR-ND 255.00/M 
SC-70 ZXCL260H5CT-ND 1.02 17 46 | ZXCL260H5TR-ND 255.00/M 
260 7 150 1 S0T23-5 ZXCL260E5CT-ND 66 50 -30 | ZXCL260E5TR-ND 165.00/M 
SC-70 ZXCL280H5CT-ND 1.02 17 46 | ZXCL280H5TR-ND 255.00/M 
2.80 85 150 1 S0T23-5 ZXCL280E5CT-ND®@ 1.02 ah 46 | ZXCL280E5TR-ND® 255.00/M 
$C70-5 ZXCL5213V28H5SCT-ND® 1.02 17 51 | ZXCL5213V28HSTR-ND® 255.00/M 
SC-70 ZXCL300H5CT-ND 1.02 one 46 | ZXCL300H5TR-ND 255.00/M 
3.00 85 150 0.01 $C70-5 ZXCL5213V30HSCT-ND® 1.02 oY 46 | ZXCL5213V30HSTR-ND® 255.00/M 
S0T23-5 ZXCL300E5CT-ND@ 1.04 79 47 | ZXCL300E5TR-ND® 261.00/M 
SC-70 ZXCL330H5CT-ND® 1.02 ane 46 | ZXCL330H5TR-ND® 255.00/M 
3.30 85 150 0.01 $C70-5 ZXCL5213V33HS5CT-ND® 1.02 ath 46 | ZXCL5213V33H5TR-ND® 255.00/M 
S0T23-5 ZXCL330E5CT-ND@ 1.02 shi 46 | ZXCL330E5TR-ND® 255.00/M 
Voltage Reel” 
Maximum) Maximum Max. | Max. 
Output | Quiescent | Typical | Line | Load Cut Tape Tape and Reel 
Output | Current Current | Dropout; Reg. | Reg. |Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Voltage (mA) (WA) Voltage | (mV) | (mV) Type Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 
ZMR Series - Miniature — RoHS Compliant 
25 50 40 17 15 30 SOT-23 ZMR250FCT-ND 1.47 111 .67 | ZMR250FTR-ND 367.50/M 
‘ : TO-92 ZMR250C-ND+ 1.41 1.06 64 | = _ 
3.3 50 170 1.7 10 50 SOT-23 ZMR330FCT-ND 1.47 Aid .67 | ZMR330FTR-ND 367.50/M 
0 0 0 1 40 SOT-23 ZMR5O0FCT-ND 1.47 AAA .67 | ZMR500FTR-ND 367.50/M 
5 5 a o | 18 T0-92 ZMR500C-NDt 141106 = ea | — = 
SOT23-5 
Maximum Max. Line | Max. Load Cut Tape 
Output Output Ptot | Regulation | Regulation | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Voltage | Current (mA)| (W) (mV) (mV) Type Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing 
ZSR Series - Fixed 
2.85 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR285N8CT-ND 3.02 227, 1.37 | ZSR285N8TR-ND 500 629.20 
3.0 200 0.2 40 25 SOT-223 | ZSR300GCT-ND@ 1.80 1.35 .90 | ZSR300GTR-ND® 1,000 600.00 
3.3 200 2.0 30 25 SOT-223 | ZSR330GCT-ND® 1.80 1.35 .81 | ZSR330GTR-ND® 1,000 510.00 
4.0 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR400N8CT-ND 3.02 2.27. 1.37 | ZSR400N8TR-ND 500 529.20 
4.85 200 2.78 40 25 SOT-223 | ZSR485GTACT-ND 1.80 1.35 .81 | ZSR485GTATR-ND 2,000 | 510.00/M 
4.85 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR485N8CT-ND 3.02 2.27. 1.37 | ZSR485N8TR-ND 500 529.20 
5.0 200 2.0 40 25 SOT-223 | ZSR500GCT-ND® 1.80 1.35 .81 | ZSR500GTR-ND® 1,000 510.00 
§.2 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR520N8CT-ND 3.02 2.27. 1.37 | ZSR520N8TR-ND 500 529.20 
5.7 200 0.78 40 30 S0-8 ZSR570N8CT-ND 3.02 2.27. 1.37 | ZSR570N8TR-ND 500 529.20 
6.0 200 2.0 40 30 SOT-223 | ZSR600GCT-ND 1.81 1.36 82 |= - — 
, 200 0.78 40 30 S0-8 ZSR600N8CT-ND 3.02 2.27. 1.37 | ZSR600N8TR-ND 500 529.20 
7.0 200 0.78 40 25 S0-8 ZSR700N8CT-ND 3.02 2.27 1.37 | ZSR700N8TR-ND 500 629.20 
10.0 200 2.0 40 30 SOT-223 | ZSR1000GCT-ND 1.80 1.35 .81 | ZSR1000GTR-ND 1,000 510.00 
, 200 0.78 40 30 S0-8 ZSR1000N8CT-ND 3.02 228 1.37 |— _ — 
12.0 200 0.2 40 30 SOT-223 | ZSR1200GCT-ND® 2.40 1.80 1.20 | ZSR1200GTR-ND® 1,000 800.00 
Maximum Maximum Line | Maximum Load Loose Piece 
Output Output Current Ptot Regulation Regulation Packaging Digi-Key Price Each 
Voltage (mA) (W) (mV) (mV) Type Part No. 1 10 100 1,000 
ZR78L Series, Local 
8.5 200 0.6 40 30 TO-92 ZR78L085C-ND 1.08 81 a) 31 
Maximum Max. Line Max. Load Cut Tape Tape and Reel 
Output | Output Current | Ptot | Regulation Regulation | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Voltage (mA) (W) (mV) (mV) Type Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 
ZR78L Series, Local 
2.85 200 2 40 25 SOT-223 ZR78L028GCT-ND 1.61 1.21 13 ZR78L028GTR-ND 455.60 
6.0 200 2 40 30 SOT-223 ZR78LO6GCT-ND 1.61 1.21 13 |= _ 
@ ROHS Compliant + Bulk (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Low Dropout 
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Regulators 


, Voltage 
ERED Voltage (cont) —— 9 
Regulators 
Output Max. Output Max. Line Max. Load Cut Tape Tape and Reel 
Voltage Current Ptot | Regulation Regulation | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Miniature 
(Vv) (mA) (Ww) (mv) (mv) Type Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,000 
ZR78L Series, Local SOT-23 
10.0 200 2 40 30 SOT-223 ZR78L10GCT-ND 1.61 1.21 73 ZR78L10GTR-ND 455.60 Top View 
Shunt Voltage References Reel’ 
Minimum Loose Piece 
Reference Output Voltage Operating Current Tolerance Packaging Digi-Key Price Each 
Voltage Min. Maximum (WA) (%) Type Part No. 1 10 100 T0-92 
2ZR431 Series - Programmable Bottom View 
aor 1.24 10 30 1 TO-92 ZR431LC01-ND 1.38 1.04 63 
; 1.24 10 30 2.5 TO-92 ZR431LCO2L-ND 1.36 1.02 62 
2.5 25: 20 50 2 TO-92 ZR431C-ND® 1.08 81 AQ 
Minimum Cut Tape Z 
Reference | Operating Current Tolerance Packaging Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Fixed/Local 
Voltage (pA) (%) Type Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing sSo-8 
LM Series — RoHS Compliant Top View 
25 60 0.5 S0T-23 LM4040C25FCT-ND 1.30 98  .59 | LM4040C25FTR-ND 3,000 | 324.00/M 
i 65 1 LM4040D25FCT-ND 1.12 84.51 | LM4040D25FTR-ND 3,000 | 279.00/M 
5.0 74 0.5 S0T-23 LM4040C50FCT-ND 1.30 98  .59 | LM4040C50FTR-ND 3,000 | 324.00/M 
. 79 1 LM4040D50FCT-ND 1.12 84.51 | LM4040D50FTR-ND 3,000 | 279.00/M 
4.295 60 0.5 SOT-23 LM4041CFCT-ND 1.30 98  .59 |LM4041CFTR-ND 3,000 | 324.00/M 
65 1 LM4041DFCT-ND 1.12 84.51 | LM4041DFTR-ND 3,000 | 279.00/M SOT-223 
Top View 
Output Minimum Cut Tape 
Reference Voltage Operating Current | Tol. | Packaging} Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Voltage Min. Max. (pA) (%) Type Part No. ol 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
ZR and ZTL Series - Programmable 
1.24 15 30 1 SOT-23 | ZR2431F01CT-ND 174 1.31 .79 | ZR2431F01TR-ND 3,000 | 435.00/M 70-92 
1.24 15 30 2.5 | SOT-23 | ZR2431F02CT-ND 1.32 99 .60 | ZR2431F02TR-ND 3,000 | 330.00/M Bolismi View 
1.24 15 30 1 S0-8 | ZR2431N801CT-ND 2.79 2410 1.26 |ZR2431N801TR-ND 500 488.25 
1.24 1.24 15 30 2.5 S0-8 | ZR2431N802CT-ND 2.61 1.96 1.18 |ZR2431N802TR-ND 500 456.75 
1.24 10 30 1 SOT-23 | ZR431LFO1CT-ND@ 150 1.13 .68 | ZR431LFO1TR-ND® 3,000 | 375.00/M 
1.24 10 30 2.5 | SOT-23 | ZR431LFO2CT-ND® 1.14 86 .52 | ZR431LFO2TR-ND®@ 3,000 | 285.00/M 
1.24 10 30 1 SOT-23 | ZTLV431AFCT-ND® 90 68 45 | ZTLV431AFTR-ND® 3,000 | 270.00/M 
2.5 20 50 2 SOT-23 | ZR431FCT-ND® 90 68 41 | ZR431FTR-ND® 3,000 | 225.00/M 
2.5 20 50 0.5 | SOT-23 | ZR431FOOS5TACT-ND® 159 1.20 .72 | ZR431FOOSTATR-ND® 3,000 | 397.50/M 
2.5 20 50 1 SOT-23 | ZR431FO1CT-ND@ 1.14 86 .52 | ZR431F01TR-ND® 3,000 | 285.00/M Shunt Voltage 
25 20 50 1 | SOT-23 | ZTL431AFCT-ND® 30.23 15 | ZTL431AFTR-ND@ 3,000 | 90.00/M References 
2.5 20 50 0.5 TO-92 | ZTL431BCSCT-ND® 90 68 A5 |= _- _ Programmable 
25 2.5 20 50 1 S0T23-5 | ZTL431AESCT-ND@ NEW! =48 36 .22 | ZTL431AESTR-ND@ NEW! | 3,000] 120.00/M 
: 2.5 20 50 0.5 | SOT23-5 | ZTL431BE5CT-ND@ NEW! = 72 54 .33 | ZTL431BESTR-ND@ NEW! | 3,000] 180.00/M 
2.5 20 0.5 1 SOT-23F | ZTL431AFFCT-ND® 30 .23 -14 | ZTL431 AFFTR-ND® 3,000 75.00/M SO-8 : 
2.5 20 50 0.5 | SOT-23 | ZTL431BFCT-ND® 48 36.24 | ZTL431BFTR-ND@ 3,000 | 144.00/M Top: View 
2.5 20 50 1 SOT-23 | ZTL432AFCT-ND® 30 23 .15 | ZTL432AFTR-ND@ 3,000 90.00/M 
2.5 20 50 0.5 | SOT-23 | ZTL432BFCT-ND® 48 36 .24 | ZTL432BFTR-ND@ 3,000 | 144.00/M 
2.5 20 0.5 1 SOT-23F | ZTL432AFFCT-ND® 30 .23 -14 | ZTL432AFFTR-ND® 3,000 75.00/M 
DVref lref Slope Cut Tape T&R 
Vo (mV) (mA) Resistance Trim Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) Typ. Max. Min. Max. | Typ. Max. | Range Type Part No. 1 25 100 Part No. 1,000 SOT-23 
ZRT Trimmable Top view 
2.5 27 88 0.15 16 0.85 2 5.0% SOT-223 ZRT025GC1CT-ND 1.97 1.41 1.13 | ZRT025GC1TR-ND 705.00 
4.0 4.2 14.0 0.15 75 1 3 5.0% SOT-223 ZRT040GC1CT-ND®@ 1.97 1.41 1.13 | ZRTO040GC1TR-ND® 705.00 
5.0 5.4 17.2 0.15 60 1.25 2 5.0% SOT-223 ZRT050GC1CT-ND® 1.97 1.41 1.13 | ZRTO50GC1TR-ND® 705.00 
6.17 6.5 22.0 0.15 50 14 3 5.0% SOT-223 ZRT062GC1CT-ND 2.38 1.70 1.36 | ZRT062GC1TR-ND 850.00 
9.8 10.8 34.4 0.15 30 18 4 2.5% SOT-223 ZRT100GC1CT-ND 9.45 6.75 5.40 | ZRT100GC1TR-ND 705.00 
Reverse Minimum | Maximum | Max. Temp. | Max. Slope Loose Piece SOT23-5 
Breakdown Current Current Coefficient Resistance | Tolerance | Packaging Digi-Key Price Each Top View 
Voltage (WA) (mA) (ppm/°c) (0) (%) Type Part No. 1 25 100 1,000 
ZR Series - Fixed, Precision Micropower 
20 5 90 1.0 3 E-Line ZRC250A03-ND® 1.00 72 3 36 
25 20 5 90 1.0 3 E-Line ZRC250R03-ND 1.00 ite. 3 36 
50 20 90 2 1 T0-92 ZR40401R25-ND 1.35 97 59 AQ 
5.0 25 5 90 2.0 2 T0-92 ZRC500A02-ND 1.33 95 57 48 
* must be left floating 
ted to pin 5 
Reverse Min. Max. | Max. Temp. | Max. Slope Cut Tape SueOn erie en 
Breakdown | Current | Current | Coefficient | Resistance | Tol. | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Voltage (WA) (mA) (ppm/°C) (0) (%) Type Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing TO-92 
ZR Series - Fixed, Precision Micropower Bottom View 
2000 120 50 0.5 3 SOT-23 | ZRA245F03CT-ND 95 68 55 | ZRA245FO3TR-ND 3,000 | 340.00/M 
2000 120 50 0.5 1 S0-8 ZRA245N801CT-ND 1.56 1.12 89 |= _ _ 
25 2000 120 50 0.5 3 S0-8 ZRA245N803CT-ND 1.25 90 .72 | ZRA245N803TR-ND 500 238.07 
20 5 90 1 1 SOT-23 | ZRC250F01CT-ND 1.28 92 .74 | ZRC250F01TR-ND 3,000 | 458.75/M 
RoHS Compliant + Bulk (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1169 


ZETE, 


‘X Regulators 


Shunt Voltage References (Cont.) 


References 
Reverse Min. Max. | Max. Temp. | Max. Slope Cut Tape 
Breakdown | Current | Current | Coefficient | Resistance | Tol. | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Trimmable 
Voltage (WA) (mA) (ppm/°C) (0) (%) Type Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing 
ZR Series - Fixed, Precision Micropower SOT-223 
Top View 
20 5 90 1 2 SOT-23 | ZRC250F02CT-ND® 1.04 74 60 | ZRC250F02TR-ND® 3,000 | 370.00/M 
20 5 90 1 3 SOT-23 | ZRC250F03CT-ND® 95 68 54 | ZRC250F03TR-ND® 3,000 | 337.50/M 
20 § 90 1.0 3 S0-8 | ZRC250N803CT-ND 1.25 90 .72 | ZRC250N803TR-ND 500 238.07 
20 20 90 1 2 SOT-23 | ZR285F02CT-ND® 1.77 1.27 1.02 | ZR285FO2TR-ND@ 3,000 | 632.50/M 
20 20 90 1 3 SOT-23 | ZR285FO3CT-ND 1.55 11 89 |— _ _ 
2.5 20 20 90 1.0 2 S0-8 | ZR285N802CT-ND 1.87 1.34 1.07 | ZR285N802TR-ND 500 355.11 
20 20 90 1.0 3 S0-8 | ZR285N803CT-ND 1.82 1.30 1.04 | ZR285N803TR-ND 500 345.14 
25 60 30 0.4 0.5 | SOT-23 |ZR404005F25TACT-ND 1.12 80 .64 | ZR404005F25TATR-ND | 3,000 | 400.00/M 
50 20 90 2 1 SOT-23 | ZR40401F25CT-ND® 1.28 92 .74 |ZR40401F25TR-ND@® | 3,000 | 458.75/M 
50 20 90 2 2 SOT-23 | ZR40402F25CT-ND 63 45 .36 | ZR40402F25TR-ND 3,000 | 225.00/M Micropower 
50 20 90 2.0 2 S0-8 | ZR40402N825CT-ND 1.35 97 .78 | ZR40402N825TR-ND 500 257.36 
20 5 50 2 1 SOT-23 | ZRC330F01CT-ND® 1.28 92 .74 | ZRC330F01TR-ND® 3,000 | 550.50/M 
20 5 50 2 2 SOT-23 | ZRC330F02CT-ND 1.04 74 60 | ZRC330F02TR-ND 3,000 | 370.00/M 
So-8 
3.3 20 § 50 2 3 SOT-23 | ZRC330F03CT-ND 95 68 54 | ZRC330F03TR-ND 3,000 | 337.50/M Top View 
20 5 50 2.0 1 $0-8 | ZRC330N801CT-ND 1.56 1.12 .89 | ZRC330N801TR-ND 500 295.93 
20 5 50 2.0 3 $0-8 | ZRC330N803CT-ND 1.25 90 .72 | ZRC330N803TR-ND 500 238.07 
50 20 90 2 1 SOT-23 | ZR40401F41CT-ND® 1.28 92 .74 |ZR40401F41TR-ND@ | 3,000 | 458.75/M 
4.096 
50 20 90 2 2 SOT-23 | ZR40402F41CT-ND 63 45 .36 | ZR40402F41TR-ND 3,000 | 225.00/M 
50 15 50 15 it SOT-23 | ZRBSOOFO1CT-ND® 1.28 92 .74 | ZRBSOOFO1TR-ND® 3,000 | 458.75/M 
50 15 50 15 2 SOT-23 | ZRBSO0FO2CT-ND 1.04 74 .60 | ZRBSOOFO2TR-ND 3,000 | 370.00/M 
50 15 50 15 3 SOT-23 | ZRBSOOFO3CT-ND 95 68 .54 | ZRBSOOFO3TR-ND 3,000 | 337.50/M 
5.0 50 15 50 15 3 S0-8 | ZRB5SO0ON803CT-ND 1.25 90 .72 | ZRBS00N803TR-ND 500 238.07 
50 20 90 15 1 SOT-23 | ZR40401F50CT-ND® 1.28 92 .74 |ZR40401F50TR-ND@® | 3,000 | 458.75/M 
50 20 90 15 SOT-23 | ZR40402F50CT-ND® 63 45 .36 | ZR40402F50TR-ND@® | 3,000 | 225.00/M 
50 20 90 15 2 S0-8 | ZR40402N850CT-ND 1.35 97 .78 | ZR40402N850TR-ND 500 257.36 
SOT-23 
Reverse Minimum | Maximum | Max. Temp. | Max. Slope Loose Piece Top View 
Breakdown Current Current Coefficient Resistance Tolerance Packaging Digi-Key Price Each 
Voltage (WA) (mA) (ppm/°c) (0) (%) Type Part No. 1 25 100 1,000 
ZXRE Series - Very Low Quiescent Current Precision 
1.22 8 20 75 0.5 il TO-92 ZXRE1004DR-ND 2.50 1.79 1.08 90 
1.225 30 12 75 0.5 1 TO-92 ZXRE4041DR-ND 1.35 97 59 AQ 
Reverse Min. Max. | Max.Temp. | Max. Slope Cut Tape 
Breakdown | Current | Current | Coefficient | Resistance | Tol. | Packaging | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Voltage (WA) (mA) (ppm/°C) (0) (%) Type Part No. 1 25 100 | PartNo. Qty. Pricing 
ZXRE Series - Very Low Quiescent Current Precision E-Line - TO-92 
Bottom View 
8 20 75 0.5 0.5 | SOT-23 | ZXRE1004CFCT-ND 2.13 1.52 1.22 | ZXRE1004CFTR-ND 3,000 | 760.00/M 
8 20 75 0.5 i SOT-23 | ZXRE1004DFCT-ND® 1.23 88 .70 | ZXRE1004DFTR-ND@)| 3,000 | 437.50/M 
8 20 75 0.5 1 S0-8 ZXRE1O04DN8CT-ND 2.50 1.79 1.43 | ZXRE1004DN8TR-ND | 500 474.81 
8 20 75 0.5 2 SOT-23 | ZXRE1004EFCT-ND® 1.04 714 60 | ZXRE1004EFTR-ND@ | 3,000 | 370.00/M 
8 20 75 0.5 2 S0-8 ZXRE1O04EN8CT-ND =—.2.13 1.53 1.22 | ZXRE1004EN8TR-ND | 500 404.99 
4 20 75 0.6 3 SOT-23 | ZXRE1004FFCT-ND@ 95 68 54 | ZXRE1004FFTR-ND® | 3,000 | 337.50/M 
122 8 20 75 0.5 3 S0-8 ZXRE1004FN8CT-ND 1.97 1.41 1.13 | ZXRE1004FN8TR-ND | 500 375.06 
30 5 90 05 0.5 | SOT-23 | ZXRE125CFCT-ND@ 1.96 1.40 1.12 | ZXRE125CFTR-ND® | 3,000 | 700.00/M Pkg. Suffix R 
30 § 90 0.5 1 SOT-23 | ZXRE125DFCT-ND 1.28 92 74 | ZXRE125DFTR-ND 3,000 | 458.75/M 
30 § 90 0.5 1 S0-8 ZXRE125DN8CT-ND 1.56 1.12 89 | — _ _ 
30 5 90 05 2 | SOT-23 | ZXRE125EFCT-ND® 1.04 74 ~—-«.60 | ZXRE125EFTR-ND@ | 3,000 | 370.00/M 
30 5 90 05 2 | S0-8 | ZXRE125ENSCT-ND 1.35 97 78 | ZXRE125EN8TR-ND | 500 257.36 
30 5 90 0.5 3 SOT-23 | ZXRE125FFCT-ND® 95 68 54 | ZXRE125FFTR-ND@ | 3,000 | 337.50/M 
30 5 90 0.5 3 $0-8 ZXRE125FN8CT-ND 1.00 72 58 | ZXRE125FN8TR-ND 500 190.19 
30 12 75 0.5 0.5 | SOT-23 | ZXRE4041CFCT-ND 1.12 80 64 | ZXRE4041CFTR-ND 3,000 ) 400.00/M VREF 
30 12 75 0.5 1 SOT-23 | ZXRE4041DFCT-ND 88 63 50 | ZXRE4041DFTR-ND 3,000 | 312.50/M GND 
30 12 75 0.5 il S0-8 ZXRE4041DN8CT-ND = 1.56 1.12 .89 | ZXRE4041DN8TR-ND | 500 295.93 
1.225 Pkg. Suffix A 
30 12 75 0.5 2 SOT-23 | ZXRE4041EFCT-ND 63 A5 .36 | ZXRE4041EFTR-ND 3,000 | 225.00/M 
30 12 75 0.5 2 $0-8 ZXRE4041EN8CT-ND 1.35 97 78 | ZXRE4041EN8TR-ND | 500 257.36 
30 12 75 0.5 3 S0-8 ZXRE4041FN8CT-ND 1.25 90 .72 | ZXRE4041FN8TR-ND | 500 238.07 
@ RoHS Compliant t Bulk 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Shunt Voltage 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Specialized 
em nose Integrated Circuits 


Zetex provides high value, system level solutions 


based on a unique portfolio of integrated, discrete and 
combination analog products. 


Lighting ICs 


Zetex is a leading provider of driving solutions for power LED drive applications which include display screens, architectural, automotive, luminaire, safety and security. The Zetex range of dedicated LED boost and buck 


driver ICs are recognized for their high efficiency, cost effectiveness and incredible versatility. 


Reel” 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. v 25 100 Part No. Qty. Pricing 

Boost Converter for LCD Bias 10-MSOP. ZXLB1600X10TACT-ND® 1.71 1.47 1.35 ZXLB1600X10TATR-ND® 1,000 831.30 
Boost Converter LED Driver with Switch . SC70-6 ZXLD1100H6CT-ND® 1.75 1.51 1.38 ZXLD1100H6TR-ND® 3,000 751.50/M 
Boost Converter LED Driver with Switch . TSOT23-5 ZXLD1101ETS5CT-ND 1.44 1.23 1.13 ZXLD1101ETSTR-ND 3,000 615.00/M 
Boost Converter LED Driver with Switch . TSOT23-5 ZXLD1937ETSCT-ND® 1.44 1.03 82 ZXLD1937ETSTR-ND® 3,000 697.00/M 
Boost Converter Adjustable DC/DC with Switc! SC70-6 ZXLD1601H6CT-ND® 1.75 1.26 1.01 ZXLD1601H6TR-ND® 3,000 851.70/M 
Boost Converter, 1 Cell...... MSOP-8 ZXSC100X8CT-ND 1.97 1.70 1.56 — = = 
Boost Converter, 1 Cell LED. SOT23-5 ZXSC300E5CT-ND® 78 68 62 ZXSC300E5TR-ND® 3,000 403.20/M 
Boost Converter, 1 Cell LED... SOT23-5 ZXSC310CT-ND® 88 81 70 ZXSC310TR-ND® 3,000 378.00/M 
Evaluation Board for ZXSC310E5TA (ZXSC310CT-ND) — ZXSC310EV-ND$ 100.00 = = = = = 
Single or Multi Cell LED Driver Solution SOT-23 ZXSC380FHCT-ND® NEW! 70 50 40 ZXSC380FHTR-ND@ NEW! 3,000 300.00/M 
Boost Converter LED Driver with Shutdown SOT23-6 ZXSC400E6TACT-ND® 95 82 75 ZXSC400E6TATR-ND® 3,000 406.50/M 
Adjustable DC/DC Boost Converter with Internal Switch TSOT23-5 ZXLD1615ETSCT-ND 2.46 1.85 1.23 ZXLD1615ETSTR-ND 3,000 738.00/M 
Adjustable DC/DC Boost Converter with Internal Switch DFN-14 ZXLD1321DCACT-ND@ NEW! 4,80 3.60 2.16 ZXLD1321DCATR-ND@ NEW! 3,000 1200.00/M 
Adjustable DC/DC Buck Converter with Internal Switch. DFN-14 ZXLD1320DCACT-ND@® NEW! 4.68 3.51 2.11 ZXLD1320DCATR-ND@® NEW! 3,000 1170.00/M 
Adjustable DC/DC Buck/Boost Converter w/ Internal Switch. DFN-14 ZXLD1322DCCCT-ND@ NEW! 4.92 3.69 2.22 ZXLD1322DCCTR-ND@ NEW! 3,000 1230.00/M 
LED Driver with Switch, 350mA .... TSOT23-5 ZXLD1350ETSCT-ND® 3.33 2.50 1.67 ZXLD1350ETSTR-ND® 3,000 738.00/M 
LED Driver with Internal Switch, 1A TSOT23-5 ZXLD1360ETSCT-ND® 5.40 4.05 2.70 ZXLD1360ETSTR-ND® 3,000 1620.00/M 
LED Driver with Internal Switch, 1A .. TSOT23-5 ZXLD1362ETSCT-ND@ NEW! 5.70 4.28 2.85 ZXLD1362ETSTR-ND® NEW! 3,000 1710.00/M 
Camera Flash Charger - Photoflash Charger . MSOP-8 ZXSC440X8CT-ND@ NEW! 1.75 1.25 1.00 ZXSC440X8TR-ND® NEW! 1,000 850.00 


@ RoHS Compliant + Bulk Pricing 


Current and Sense Monitors Ree 


The ZXCT range of high side current monitors and current sense amplifiers provides elegant design solutions for current measurement and power control. ZXCT1009: This current sensing monitor takes a high side voltage 
developed across a current shunt resistor and translates it into a scaled ground referenced current. ZXCT1010: Offers reduced typical offset and improved accuracy at low sense voltages. ZXCT1021/1022: These current 
sense amplifiers are particularly suited to low sense voltage applications. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing 

High-Side Current Monitor . SOT-23 ZXCT1009FCT-ND@ 91 78 72 ZXCT1009FTR-ND@ 3,000 390.00/M 
High-Side Current Monitor . SOT-23 ZXCT1008FCT-ND® 98 -70 56 ZXCT1008FTR-ND® 3,000 378.00/M 
High-Side Current Monitor . SM-8 ZXCT1009T8CT-ND® 1.46 1.25 1.15 ZXCT1009T8TR-ND® 1,000 707.20 
High-Side Current Monitor . SOT23-5 ZXCT1011E5CT-ND® 2.06 1.55 93 ZXCT1011E5TR-ND® 3,000 516.00/M 
Current Monitor SOT23-5 ZXCT1010CT-ND@ 1.20 1.41 95 ZXCT1010TR-ND@ 3,000 619.20/M 
High-Side Current Monitor . SOT23-5 ZXCT1021E5TACT-ND@ 2.28 1.71 1.14 ZXCT1021E5TATR-ND® 3,000 684.00/M 
High-Side Current Monitor . SOT23-5 ZXCT1022E5TACT-ND® 2.28 1.71 1.14 ZXCT1022E5TATR-ND® 3,000 684.00/M 
High-Side Current Monitor with Comparator . . SO-8 ZXCT1030N8CT-ND@® NEW! 1.58 1.24 1.13 ZXCT1030N8TR-ND® NEW! 500 472.50 
High-Side Inrush Controller and Electronic Fuse SO-8 ZXCT1032N8CT-ND@ NEW! 1.75 1.38 1.25 ZXCT1032N8TR-ND@ NEW! 500 525.00 
Current Sensor AC/DC 5A SM-8 ZMCOSTACT-ND 8.05 6.90 6.33 ZMCOSTATR-ND 1,000 3910.00 
Double Current Sensor using Magnetic Sensing 10A.................0.0eeeeee 14-DIL ZMC10D-NDt 20.40 15.30 9.18 = _ _ 
Precision Wide Input Range Current Monitor . SOT23-5 ZXCT1050E5CT-ND@® NEW! 1.33 95 76 ZXCT1050E5TR-ND® NEW! 3,000 570.00/M 
Wide Input Range Current Monitor SOT23-5 ZXCT1051E5CT-ND® 1.33 1.14 1.05 ZXCT1051E5TR-ND® 3,000 646.00/M 
Bidirectional Precision High-Side Current Monitor SOT23-5 ZXCT1041E5CT-ND® 2.76 2.07 1.38 ZXCT1041E5TR-ND® 3,000 828.00/M 
High Voltage High-Side Current Monitor SOT23-5 ZXCT1080E5CT-ND@ NEW! 1.66 1.19 95 ZXCT1080E5TR-ND@ NEW! 3,000 709.50/M 
High Voltage High-Side Current Monitor SOT23-5 ZXCT1081E5CT-ND® 2.58 1.94 1.29 ZXCT1081E5TR-ND® 3,000 774.00/M 
Reduced Height Micro-Power Current Monitor. TDFN-5 ZXCT1012DAACT-ND® 2.28 1:71, 1.03 ZXCT1012DAATR-ND® 3,000 570.00/M 
Reduced Height Micro-Power Current Monitor. . TSOT23-5 ZXCT1012ETS5CT-ND® 2.28 1:71 1.03 ZXCT1012ET5TR-ND® 3,000 570.00/M 


@ RoHS Compliant + Tube Pricing 


Analog Video Products 


The Zetex range of video solutions has been expanded by the addition of a sync separator and a DC restore amplifier. ZXFV4583: Separates out the embedded sync information from PAL, NTSC, SECAM and other analog 
video signals. ZXFV4089: Uses a sync pulse (typically from a sync separator) to restore the video black level to the correct DC voltage. The high speed amplifiers/buffers include quad and single amplifiers plus multi-channel 
unity-gain buffers. ZXFV202: Single video amplifier is available in SOT23 and SO8 offering superb differential gain and phase performance of 0.01%/0.01° respectively. ZXFV301N16/ ZXFV302N16: 4:1 multiplexers are for 
use in video and other high speed applications. With greater versatility, they have different channel selection plus an output enable. 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing 

Hi-Performance Sync Separator . 16-SOIC. ZXFV4583N16CT-ND® 9.19 7.88 7.22 = = = 
Dual Video Amplifiers 8-SOIC ZXFV204N8CT-ND 5.68 4.26 2.84 = = = 
Video DC Restore Amplifier. 8-SOIC ZXFV4089N8CT-ND® 3.85 3.30 3.03 ZXFV4089N8TR-ND® 500 1100.00 
4:1 Channel G1 Video Multiplexer - 4 Pin Control ae 16-SOIC ZXFV301N16CT-ND 3.94 3.38 3.10 ZXFV301N16TR-ND 500 1181.25 
4:1 Channel G1 Video Multiplexer - 2 Bit Control ...................00005 16-SOIC. ZXFV302N16TACT-ND 2.80 2.40 2.20 = = = 
1 Channel 300MHz CFB Amplifier....................c0c cece cece e ee ee eee SOT23-5 ZXFV202E5CT-ND 1.40 1.20 1.10 ZXFV202E5TR-ND 3,000 600.00/M 
1 Channel 300MHz CFB Amplifier 8-SOIC ZXFV202N8TACT-ND 2.07 1.78 1.63 ZXFV202N8TATR-ND 500 620.55 
4 Channel 300MHz CFB Amplifie 14-SOIC. ZXFV201N14CT-ND 4.14 3.55 3.26 = = = 
4 Channel Buffer 14-SOIC ZXFBFO4N14CT-ND 3.31 2.84 2.60 ZXFBFO4N14TR-ND 500 992.25 
4 Channel High Capacitance Buffer 14-SOIC ZXFBFOS5N14CT-ND 3.31 2.84 2.60 ZXFBFOSN14TR-ND 500 992.25 
8 Channel Buffer 20-SOIC(W) ZXFBFO8W20CT-ND 5.25 4.50 4.13 ZXFBFO8W20TR-ND 1,000 2550.00 
Triple Amplifier Video 14-SOIC ZXFV203N14CT-ND 2.80 2.40 2.20 ZXFV203N14TR-ND 500 840.00 
Evaluation Board for ZXFV103Q16CT . _ ZXF103EV-ND$ 31.20 = _— = = _— 
Variable Q Notch/Bandpass Filter 24-SOIC(W) ZXF36L01W24-ND¥ 13.37 10.79 7.50 = _ _ 
Evaluation Board for ZXF36L01W24 _ ZXF36L01-EVB-ND$ 24.00 _ _ = = _ 
Evaluation Board for ZXFV4583/ ZXFV4089 = ZXFV4583EV-ND£ 135.00 _ = = _ _ 
Evaluation Board for ZXFV302 .. = ZXFV302EV-ND$ 90.00 = = = = _ 
Evaluation Board for ZXFV203 .. = ZXFV203EV-ND$ 270.00 = = = _ _ 
Evaluation Board for ZXFV202 = ZXFV202N8EV-ND$ 90.00 = = = = _ 
Evaluation Board for ZXFV201, Quad Video Amplit _ ZXFV201EV-ND$ 90.00 _— = = = _ 

@ RoHS Compliant $ Bulk Pricing (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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TEX Specialized Integrated Circuits (cont) 


SEMICONDUCTORS 


DC - DC Controllers 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. i 10 25 100 Part No. Qty. Pricing 
Evaluation Board for ZXSC100 _ ZXSC100-EVAL-ND$ 50.00 _ — = = — _— 
Boost Converter, 1 Cell 8-SOIC ZXSC100N8CT-ND 2.51 = 2.16 1.98 ZXSC100N8TR-ND 500 752.85 
Boost Converter SOT23-6 ZXSC410E6TACT-ND 1.40 — 1.20 1.10 ZXSC410E6TATR-ND 3,000 600.00/M 
Boost Converter SOT23-6 ZXSC420E6TACT-ND 1.40 — 1.20 1.10 ZXSC420E6TATR-ND 3,000 600.00/M 
Switched Capacitor DC to DC Converter. SOT23-6 ZXCP330E6TACT-ND 1.97 _— 1.70 1.56 = _— = 
Adjustable PWM DC/DC Controller. 16-QSOP_ | ZXRD100ANQ16CT-ND 4.28 — 3.22 1.93 ZXRD100ANQ16TR-ND. 500 474.81 
Adjustable PWM DC/DC Controller. 16-QSOP_ | ZXRD100APQ16CT-ND 4.28 _ 3.22 1.93 ZXRD100APQ16TR-ND 500 474.81 
3.3V PWM DC/DC Controller .... 16-QSOP_ | ZXRD1033NQ16CT-ND 4.28 = 3.22 1.93 ZXRD1033NQ16TR-ND 500 474.81 
3.3V PWM DC/DC Controller . . 16-QSOP_ | ZXRD1033PQ16CT-ND 4.28 es 3.22 1.93 ZXRD1033PQ16TR-ND 500 474.81 
5.0V PWM DC/DC Controller . . co 16-QSOP_ | ZXRD1050NQ16CT-ND 4.28 — 3.22 1.93 ZXRD1050NQ16TR-ND 500 474.81 
5.0V PWM DC/DC Controller ............. 6.00 ccc e cece eee ee eee eeees 16-QSOP_ | ZXRD1050PQ16CT-ND 4.28 = 3.22 1.93 ZXRD1050PQ16TR-ND 500 474.81 
MOSFET/IGBT Gate Driver, 9A (peak). SOT23-6 ZXGD3001E6CT-ND® NEW! 1.20 -90 = 54 ZXGD3001E6TR-ND® NEW! 3,000 300.00/M 
MOSFET/IGBT Gate Driver, 9A (peak). SOT23-6 ZXGD3002E6CT-ND® NEW! 1.20 -90 = 54 ZXGD3002E6TR-ND® NEW! 3,000 300.00/M 
MOSFET/IGBT Gate Driver, 5A (peak). SOT23-6 ZXGD3003E6CT-ND® NEW! 93 70 _— 42 ZXGD3003E6TR-ND® NEW! 3,000 232.50/M 
MOSFET/IGBT Gate Driver, 8A (peak). SOT23-6 ZXGD3004E6CT-ND® NEW! 1.20 90 = 54 ZXGD3004E6TR-ND® NEW! 3,000 300.00/M 

+ Bulk Pricing @ RoHS Compliant 

Special Function ICs Ree 

Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing 
Precision Single Cell Timer........6+..sscccecscssasdnadsensasenances 8-DIP ZSCT1555D8-NDt 3.47 2.61 1.57 = —= = 
Precision Single Cell Timer .................000ccceceeeeeeeeeeeeeeees 8-SOIC ZSCT1555N8CT-ND® 2.03 1.74 1.60 ZSCT1555N8TR-ND® 500 609.00 
Complementary 60V Enhancement Mode Mosfet H-Bridge.... SM-8 ZXMHC6A07T8CT-ND® 1.93 1.65 1.52 ZXMHC6A07T8TR-ND® 1,000 935.00 
Complementary 100V Enhancement Mode Mosfet H-Bridge . . SM-8 ZXMHC10A07T8CT-ND@ 3.30 2.48 1.49 ZXMHC10A07T8TR-ND® 1,000 935.00 
ANGI: SONSOF 3.2.6 c0c.siareseasesiaresisasinaesiaaasioasaiaaeenoasen SM-8 ZMT31CT-ND@ 12.00 9.00 6.00 ZMT31TR-ND® 1,000 3400.00 
Temperature SCNSOF .........0.ccccccccesesceresseressenseseaeesenees SOT-23 ZNI1000CT-ND@ 4.15 3.11 2.08 ZNI1000TR-ND® 3,000 1036.50/M 


t+ Tube Pricing + RoHS Compliant 


Switching Audio Amplifier Solutions 


Zetex brings together vast device design expertise with advanced product capability and many years of audio systems design to create innovative audio solutions which meet all of these needs: * Exceptional sound 


quality * A smaller space * Less power Affordable price 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. u 25 100 Part No. Qty. Pricing 
50W Class D Evaluation Board.................. cece eee eee — ZXCDS50STEVAL-ND$ 232.75 — _ _ _ _ 
24-Bit, Audio Stereo AMP.............0.0ceceeceeeeeeeeneee ence 28-SSOP ZXCW6100S28CT-ND 11.90 10.20 9.35 ZXCW6100S28TR-ND 1,500 | 5780.00/M 
32-Bit, Digital Amplifier Controller IC ...................0.0000e 28-SSOP ZXCW8100S28CT-ND 17.06 14.63 13.41 ZXCW8100S28TR-ND 1,500 | 8287.50/M 
24-Bit, Stereo Direct Drive Digital Audio Amplifier ............ 28-SSOP ZXCW6100S28TCCT-ND 13.13 11.25 10.32 ZXCW6100S28TCTR-ND 1,500 | 6375.00/M 

+ Bulk Pricing 

Motor and Fan Controllers Ree 

Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Description Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing 
Brushless Fan Motor Controller with Rotor Lock and Speed Pulse .. 10-MSOP ZXBM2001X10TACT-ND. 1.36 1.17 1.07 ZXBM2001X10TATR-ND 1,000 659.60 
Brushless Fan Motor Controller with Rotor Lock 10-MSOP ZXBM2002X10TACT-ND 1.48 1.27 AAP ZXBM2002X10TATR-ND. 1,000 717.40 
Brushless Fan Motor Controller with Speed Pulse.................2..002... 10-MSOP ZXBM2003X10TACT-ND 1.41 1.21 111 ZXBM2003X10TATR-ND. 1,000 683.40 
Brushless H-Bridge Motor Controller Single-Phase with Variable Speed ... 20-TSSOP ZXBM1015ST20CT-ND@ 3.44 2.58 1.55 ZXBM1015ST20TR-ND@ 2,500 974.10/M 
Variable Speed, Single-Phase DC Brushless Motor Controller.............. 16-QSOP ZXBM1004016CT-ND 3.54 2.66 1.77 ZXBM1004016TR-ND 500 619.50 
Variable Speed 2-Phase DC Brushless Motor Controller.................... 16-QSOP ZXBM2004Q16TCCT-ND® 2.43 1.83 1.22 ZXBM2004016TCTR-ND® 2,500 688.50/M 
Variable Speed, Single-Phase DC Brushless Motor Controller.............. 20-TSSOP ZXBM1017ST20CT-ND® 3.44 2.58 1.72 ZXBM1017ST20TR-ND® 2,500 974.10/M 

@ RoHS Compliant 

Magnetic Field Sensors Ree 


Extremely sensitive magnetic sensors utilizing the magneto-resistive properties of thin film permalloy. They are also incorporated into a range of low insertion loss and high isolation current sensors. 


Features: 


* ZMZ20 — E-Line 4-pin and ZMY20 — SOT-223 packages * ZMY20M and ZMZ20M with internal magnet * ZMX40M with dual sensor * Output voltage proportional to magnetic field Hy * Measures fields parallel to the chip 


Applications: 
¢ Linear position measurement * Angular position measurement » Navigation (electronic compass) * Revolution measurement 
Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel 

Description Package Part No. 1 25 100 Qty. Pricing 
Magnetic Field Sensor with Internal Magnet . . SOT-223 ZMY20MTACT-ND 4.90 4.20 3.85 ZMY20MTATR-ND 1,000 2380.00 
Magnetic Field Sensor without Internal Magnet . SOT-223S ZMY20TACT-ND 3.15 2.70 2.48 ZMY20TATR-ND 1,000 1530.00 
Magnetic Field Sensor 4 Pin.................:0ccccec eee e cece eee eeenee E-Line 4 ZMZ20-ND¥$ 9.00 6.75 4.05 = = = 
Magnetic Field Sensor with Internal Magnet 4 Pin...................5 E-Line 4 ZMZ20M-ND$ 9.60 7.20 4.32 = = _ 
Dual Magnetic Field Sensor, Magneto-Resistive.....................5 SM-8 ZMX40MT8TACT-ND 10.50 9.00 8.25 ZMX40MT8TATR-ND 1,000 5100.00 


+ Bulk Pricing 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Transistor Arrays - Composite Transistors (Built-in Resistor) 


Dimensions in mm 


Mi Mini Type S-Mini Type (5-pin)/ S-Mini Type (6-pin)/ SS-Mini Type (5-pin) SS-Mini Type (6-pin) 
(5-pin) / (6-pin) / EIAJ: SC-74 EIAJ: SC-88A EIAJ: SC-88 
EIAJ: SC-74A 
0.207) 
4 =—1.60—+ 
}_. 2.8 7 2.1 fel+1.20+1 
16 0.65 1 
0.65 2 
2.0 ++] 
3 
i 
Basic Type Resistor Value Cut Tape 
RB RBE Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Package PNP NPN (KQ) (KQ) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
1 Mini 5Pin UN211F x2 = 47 10 XNO0111FOOLCT-ND 42 3.47 27.74 XN0111FOOLTR-ND 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN211H x2 = 2 10 XNO0111HOOLCT-ND® 42 3.47 27.74 XNO0111HOOLTR-ND® 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UNR211M x2 = 2.2 47 XNO111MOOLCT-ND® 42 3.37 23.12 XN0111MOOLTR-ND® 3,000 109.00/M 
1 Mini 5Pin UN1110 x2 = 47 open XNO0111000LCT-ND 42 3.47 27.74 XNO0111000LTR-ND 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN2111 x2 _ 10 10 XNO111100LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0111100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN2112 x2 =, 22 22 XNO111200LCT-ND 42 3.47 27.74 XNO0111200LTR-ND 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN2113 x2 = 47 47 XNO0111300LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0111300LTR-ND 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN2114 x2 = 10 47 XNO111400LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XNO0111400LTR-ND® 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN2115 x2 = 10 open XNO0111500LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0111500LTR-ND 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN2116 x2 = 4.7 open XNO111600LCT-ND 42 3.47 27.74 XNO0111600LTR-ND 3,000 111.00/M 
1 Mini 5Pin UN2119 x2 — 1 10 XNO0111900LCT-ND®@ 42 3.47 27.74 XN0111900LTR-ND® 3,000 111.00/M 
2 Mini 5Pin = UNR221E x2 47 22 XNO0121E00LCT-ND® 42 3.37 23.12 XN0121E00LTR-ND@ 3,000 109.00/M 
2 Mini 5Pin = UNR221F x2 47 10 XNO0121FOOLCT-ND® 42 3.37 23.12 XN0121FOOLTR-ND@ 3,000 109.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2210 x2 47 open XNO0121000LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XNO0121000LTR-ND® 3,000 111.00/M 
2 Mini 5Pin _ UN2211 x2 10 10 XN0121100LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0121100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2212 x2 22 22 XNO0121200LCT-ND 42 3.47 27.74 XNO0121200LTR-ND 3,000 111.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2213 x2 47 47 XNO0121300LCT-ND®@ 42 3.47 27.74 XN0121300LTR-ND® 3,000 111.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2214 x2 10 47 XNO0121400LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0121400LTR-ND® 3,000 111.00/M 
2 Mini 5Pin _— UN2215 x2 10 open XNO0121500LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0121500LTR-ND® 3,000 111.00/M 
2 Mini 5Pin =. UN2216 x2 4.7 open XNO0121600LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0121600LTR-ND® 3,000 111.00/M 
22 Mini 5Pin UNR2111 UNR2211 10 10 XNOA31100LCT-ND® 42 3.37 23.12 XNOA31100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
22 Mini 5Pin UNR2112 UNR2212 22 22 XNOA31200LCT-ND® 42 3.37 23.12 XNOA31200LTR-ND@ 3,000 109.00/M 
4 Mini 6Pin _— UNR2226 x2 47 open XNOF25600LCT-ND® 79 5.93 44.47 XNOF25600LTR-ND@ 3,000 257.00/M 
4 Mini 6Pin = XNF261 x2 3.3 open XNOF26100LCT-ND® 65 4.87 36.54 XNOF26100LTR-ND® 3,000 211.00/M 
4 Mini 6Pin _ XNF263 x2 0.27 open XNOF26300LCT-ND® 79 5.93 44.47 XNOF26300LTR-ND@® 3,000 257.00/M 
4 Mini 6Pin UN2111 x2 = 10 10 XN0411100LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0411100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
4 Mini 6Pin UN2112 x2 = 22 22 XN0411200LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0411200LTR-ND 3,000 111.00/M 
4 Mini 6Pin UN2113 x2 = 47 47 XNO0411300LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0411300LTR-ND 3,000 111.00/M 
4 Mini 6Pin UN2114 x2 _— 10 47 XN0411400LCT-ND®@ 42 3.47 27.74 XN0411400LTR-ND® 3,000 111.00/M 
4 Mini 6Pin UN2115 x2 = 10 open XN0411500LCT-ND 42 3.47 27.74 XNO0411500LTR-ND 3,000 111.00/M 
4 Mini 6Pin UN2116 x2 = 47 open XNO0411600LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0411600LTR-ND 3,000 111.00/M 
4 Mini 6Pin UNR1130 x2 _— open 10 XN0413000LCT-ND®@ 86 6.48 48.61 XN0413000LTR-ND® 3,000 281.00/M 
5 Mini 6Pin = UNR221F x2 47 10 XN0421FOOLCT-ND® 42 3.37 23.12 XN0421FOOLTR-ND® 3,000 109.00/M 
5 Mini 6Pin _— UNR221L x2 47 47 XN0421LO0LCT-ND®@ 42 3.37 23.12 XN0421LO0LTR-ND® 3,000 109.00/M 
5 Mini 6Pin = UN1210 x2 47 open XN0421000LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0421000LTR-ND® 3,000 111.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2211 x2 10 10 XN0421100LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0421100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2212 x2 22 22 XNO0421200LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0421200LTR-ND 3,000 111.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2213 x2 47 47 XN0421300LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0421300LTR-ND 3,000 111.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2214 x2 10 47 XN0421400LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0421400LTR-ND® 3,000 111.00/M 
5 Mini 6Pin — UN2215 x2 10 open XN0421500LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0421500LTR-ND® 3,000 111.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2216 x2 47 open XN0421600LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0421600LTR-ND® 3,000 111.00/M 
6 Mini 6Pin UN2111 UN2211 10/10 10/10 XN0431100LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0431100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
6 Mini 6Pin UN2112 UN2212 22/22 22/22 XN0431200LCT-ND@ 42 3.47 27.74 XN0431200LTR-ND® 3,000 111.00/M 
6 Mini 6Pin UN2114 UN2114 10/10 47/47 XN0431400LCT-ND®@ 42 3.47 27.74 XN0431400LTR-ND® 3,000 111.00/M 
6 Mini 6Pin UN2115 UN2115 10/10 open/open XN0431500LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0431500LTR-ND 3,000 111.00/M 
6 Mini 6Pin UN2116 UN2116 4.7/4.7 open/open XNO0431600LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0431600LTR-ND 3,000 111.00/M 
6 Mini 6Pin UNR2122 UNR2222 47 47 XN0432200LCT-ND@ 62 4.64 34.82 XN0432200LTR-ND® 3,000 201.00/M 
6 Mini 6Pin UN2122 UN2213 4.7/4.7 4.7/4.7 XN0438100LCT-ND®@ 42 3.47 27.74 XN0438100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
6 Mini 6Pin UNR211S 2SD0601A open 47 XNO4A8800LCT-ND® 45 3.75 30.03 XNO4A8800LTR-ND@ 3,000 120.00/M 
A Mini 6Pin _ UN1213 x2 47 47 XN0621300LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0621300LTR-ND 3,000 111.00/M 
7 Mini 6Pin = UN1215 x2 10 open XN0621500LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0621500LTR-ND 3,000 111.00/M 
ae Mini 6Pin _ UN1216 x2 47 open XN0621600LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0621600LTR-ND 3,000 111.00/M 
8 Mini 6Pin = UNR2211 x2 10 10 XN0621100LCT-ND@ 42 3.37 23.12 XN0621100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
1 S Mini 5Pin UN111F x2 = 47 10 XP0111FOOLCT-ND A8 3.98 31.87 XP0111FOOLTR-ND 3,000 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN111H x2 = 2.2 10 XP0111HOOLCT-ND 48 3.98 31.87 XP0111HOOLTR-ND 3,000 127.00/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Transistor Arrays = Composite Transistors (Built-in Resistor) (Cont.) 


Basic Type Resistor Value Cut Tape 
RB RBE Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Package PNP NPN (KQ) (KQ) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
1 S Mini 5Pin UNR211M x2 = 2.2 47 XP0111MOOLCT-ND® 44 3.69 29.51 XP0111MOOLTR-ND® 3,000 118.00/M 
1 S Mini 5Pin UNR2110 x2 = 47 open XP0111000LCT-ND@ 44 3.69 29.51 XP0111000LTR-ND® 3,000 118.00/M 
1 S Mini 5Pin UN1111 x2 = 10 10 XP0111100LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0111100LTR-ND 3,000 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN1112 x2 _ 22 22 XP0111200LCT-ND 48 3.96 31.71 XP0111200LTR-ND 3,000 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN1113 x2 = 47 47 XP0111300LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0111300LTR-ND 3,000 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN1114 x2 = 10 47 XP0111400LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0111400LTR-ND 3,000 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN1115 x2 = 10 open XP0111500LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0111500LTR-ND 3,000 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN1116 x2 = 47 open XP0111600LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0111600LTR-ND 3,000 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN1119 x2 = it 10 XP0111900LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0111900LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UNR221E x2 47 22 XP0121E00LCT-ND® 44 3.69 29.51 XP0121E00LTR-ND® 3,000 118.00/M 
2 S Mini 5Pin = UNR221L x2 47 4.7 XP0121L00LCT-ND® 44 3.69 29.51 XP0121LO0LTR-ND@ 3,000 118.00/M 
2 S Mini 5Pin _— UNR221N x2 4.7 47 XP0121NOOLCT-ND® 44 3.69 29.51 XP0121NOOLTR-ND® 3,000 118.00/M 
2 S Mini 5Pin _ UN1210 x2 47 open XP0121000LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0121000LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin _ UN1211 x2 10 10 XP0121100LCT-ND@ 48 3.98 31.87 XP0121100LTR-ND® 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1212 x2 22 22 XP0121200LCT-ND@ 48 3.98 31.87 XP0121200LTR-ND® 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin _— UN1213 x2 47 47 XP0121300LCT-ND@ 48 3.98 31.87 XP0121300LTR-ND® 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1214 x2 10 47 XP0121400LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0121400LTR-ND 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1215 x2 10 open XP0121500LCT-ND® 48 3.98 31.87 XP0121500LTR-ND@ 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1216 x2 47 open XP0121600LCT-ND® 48 3.98 31.87 XP0121600LTR-ND@ 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1217 x2 22 open XP0121700LCT-ND® 48 3.98 31.87 XP0121700LTR-ND@ 3,000 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UNR221Mx2 2.2 47 XP0121MO0LCT-ND® .37 2.98 20.46 XP0121MOOLTR-ND@ 3,000 97.00/M 
3 S Mini 5Pin = UNR2211 x2 10 10 XP0221100LCT-ND® Al 3.45 27.58 XP0221100LTR-ND@ 3,000 110.00/M 
22 | S Mini 5Pin UNR2111 UNR2211 10 10 XP0331100LCT-ND@ 44 3.69 29.51 XP0331100LTR-ND® 3,000 118.00/M 
22 | S Mini 5Pin UNR2112 UNR2212 22 22 XP0331200LCT-ND@ 44 3.69 29.51 XP0331200LTR-ND® 3,000 118.00/M 
22 | S Mini 5Pin UNR211F UNR2213 4.7/47 10/47 XP0338300LCT-ND@ 44 3.69 29.51 XP0338300LTR-ND® 3,000 118.00/M 
22 | S Mini 5Pin UNR2114 UNR2213 10/47 47/47 XP0339000LCT-ND® 44 3.69 29.51 XP0339000LTR-ND® 3,000 118.00/M 
3 S Mini 6Pin UN1111 x2 = 10 10 XP0411100LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0411100LTR-ND 3,000 127.00/M 
3 S Mini 6Pin UN1112 x2 = 22 22 XP0411200LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0411200LTR-ND 3,000 127.00/M 
3 S Mini 6Pin UN1113 x2 = 47 47 XP0411300LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0411300LTR-ND 3,000 127.00/M 
3 S Mini 6Pin UN1114 x2 = 10 47 XP0411400LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0411400LTR-ND 3,000 127.00/M 
3 S Mini 6Pin UN1115 x2 => 10 open XP0411500LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0411500LTR-ND 3,000 127.00/M 
3 S Mini 6Pin UN1116 x2 = 47 open XP0411600LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0411600LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 S Mini 6Pin = UNR221M x2 2.2 47 XP0421MO0LCT-ND® 44 3.69 29.51 XP0421MO0LTR-ND@ 3,000 118.00/M 
5 S Mini 6Pin — UN1210 x2 47 open XP0421000LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0421000LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 S Mini 6Pin = UN1211 x2 10 10 XP0421100LCT-ND@ 48 3.98 31.87 XP0421100LTR-ND® 3,000 127.00/M 
5 S Mini 6Pin _ UN1212 x2 22 22 XP0421200LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0421200LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 S Mini 6Pin _ UN1213 x2 47 47 XP0421300LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0421300LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 S Mini 6Pin _— UN1214 x2 10 47 XP0421400LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0421400LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 S Mini 6Pin _— UN1215 x2 10 open XP0421500LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0421500LTR-ND 3,000 127.00/M 
5 S Mini 6Pin = UN1216 x2 47 open XP0421600LCT-ND® 48 3.98 31.87 XP0421600LTR-ND@ 3,000 127.00/M 
5 S Mini 6Pin = UNR221N x2 1/4.7 10/47 XP0428600LCT-ND® 44 3.69 29.51 XP0428600LTR-ND@ 3,000 118.00/M 
6 S Mini 6Pin UNR211N UNR221N 47 47 XP0431NOOLCT-ND® 44 3.69 29.51 XP0431NOOLTR-ND® 3,000 118.00/M 
6 S Mini 6Pin UN1211 UN1111 10 10 XP0431100LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0431100LTR-ND 3,000 127.00/M 
6 S Mini 6Pin UN1212 UN1112 22 22 XP0431200LCT-ND® 48 3.98 31.87 XP0431200LTR-ND@ 3,000 127.00/M 
6 S Mini 6Pin UNR2113 UNR2213 47 47 XP0431300LCT-ND@ 44 3.69 29.51 XP0431300LTR-ND® 3,000 118.00/M 
6 S Mini 6Pin UN2214 UN2114 10 47 XP0431400LCT-ND@ 48 3.98 31.87 XP0431400LTR-ND® 3,000 127.00/M 
6 S Mini 6Pin UN1215 UN1115 10 open XP0431500LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0431500LTR-ND 3,000 127.00/M 
6 S Mini 6Pin UN1216 UN1116 47 open XP0431600LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0431600LTR-ND 3,000 127.00/M 
6 S Mini 6Pin UNR2119 UNR2213 1/47 10/47 XP0438700LCT-ND@ 45 3.75 30.03 XP0438700LTR-ND® 3,000 120.00/M 
7 S Mini 6Pin UNR2111 x2 = 10 10 XP0611100LCT-ND@ 44 3.69 29.51 XP0611100LTR-ND® 3,000 118.00/M 
7 S Mini 6Pin UNR2113 x2 _— 47 47 XP0611300LCT-ND@ 44 3.69 29.51 XP0611300LTR-ND® 3,000 118.00/M 
7 S Mini 6Pin UN1115 x2 — 10 open XP0611500LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0611500LTR-ND 3,000 127.00/M 
8 S Mini 6Pin = UNR2210 x2 47 open XP0621000LCT-ND® 44 3.69 29.51 XP0621000LTR-ND@ 3,000 118.00/M 
8 S Mini 6Pin = UN1211 x2 10 10 XP0621100LCT-ND® 48 3.98 31.87 XP0621100LTR-ND@ 3,000 127.00/M 
8 S Mini 6Pin = UN1212 x2 22 22 XP0621200LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0621200LTR-ND 3,000 127.00/M 
8 S Mini 6Pin = UN1213 x2 47 47 XP0621300LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0621300LTR-ND 3,000 127.00/M 
8 S Mini 6Pin _ UN1214 x2 10 47 XP0621400LCT-ND 48 3.98 31.87 XP0621400LTR-ND 3,000 127.00/M 
8 S Mini 6Pin _ UN1215 x2 10 open XP0621500LCT-ND@ 48 3.98 31.87 XP0621500LTR-ND® 3,000 127.00/M 
8 S Mini 6Pin a UNR2216 x2 47 open XP0621600LCT-ND@ 44 3.69 29.51 XP0621600LTR-ND® 3,000 118.00/M 
20 | SS Mini 5Pin UNR2113 x2 _ 47 47 UP0111300LCT-ND® 55 4.10 30.74 UP0111300LTR-ND® 8,000 174.00/M 
2 | SS Mini 5Pin _ UNR221M x2 2.2 47 UP0121MO0OLCT-ND® 55 4.10 30.74 UP0121MOOLTR-ND@ 8,000 174.00/M 
21 | SS Mini 5Pin _— UNR2113 x2 47 47 UP0121300LCT-ND® 55 4.10 30.74 UP0121300LTR-ND® 8,000 174.00/M 
2 | SS Mini 5Pin = UNR2214 x2 10 47 UP0121400LCT-ND@ 55 4.10 30.74 UP0121400LTR-ND® 8,000 174.00/M 
9 | SS Mini 5Pin UNR2112 UNR2212 22/22 22/22 UP0331200LCT-ND® 59 4.43 33.20 UP0331200LTR-ND® 8,000 188.00/M 
9 | SS Mini 5Pin UNR211F UNR2213 47/4.7 47/10 UP0338300LCT-ND 59 4.43 33.20 UP0338300LTR-ND 8,000 188.00/M 
22 | SS Mini 5Pin UNR2114 UNR2213 10/47 47/47 UP0339000LCT-ND® 55 4.10 30.74 UP0339000LTR-ND® 8,000 174.00/M 
22 | SS Mini 5Pin UNR2118 UNR2213 47/51 47/5.1 UP0339400LCT-ND@ 55 4.10 30.74 UP0339400LTR-ND® 8,000 174.00/M 
22 | SS Mini 5Pin UNR211T UNR2211 10/22 10/47 UP0339600LCT-ND@ 55 4.10 30.74 UP0339600LTR-ND® 8,000 174.00/M 
22 | SS Mini 5Pin UNR2154 UNR2211 10/10 10/47 UP0339700LCT-ND® 55 4.10 30.74 UP0339700LTR-ND® 8,000 174.00/M 
11 | SS Mini 6Pin UNR111M x2 — 2.2/2.2 47/47 UP0411MOOLCT-ND® 59 4.43 33.20 UP0411MOOLTR-ND® 8,000 188.00/M 
11. | SS Mini 6Pin UN2111 x2 _ 10 10 UP0411100LCT-ND® 61 4.59 34.43 UP0411100LTR-ND® 8,000 195.00/M 
4 | SS Mini 6Pin UNR2112 x2 = 22 22 UP0411200LCT-ND® 55 4.10 30.74 UP0411200LTR-ND® 8,000 174.00/M 
11. | SS Mini 6Pin — UNR2113 x2 47 47 UP0411300LCT-ND® 55 4.10 30.74 UP0411300LTR-ND® 8,000 174.00/M 
12 | SS Mini 6Pin = UNR2210 x2 47 open UP0421000LCT-ND@ 59 4.43 33.20 UP0421000LTR-ND® 8,000 188.00/M 
12 | SS Mini 6Pin = UNR2111 x2 10 10 UP0421100LCT-ND@ 55 4.10 30.74 UP0421100LTR-ND® 8,000 174.00/M 
12 | SS Mini 6Pin = UN2213 x2 47 47 UP0421300LCT-ND@ 61 4.59 34.43 UP0421300LTR-ND® 8,000 195.00/M 
12 | SS Mini 6Pin UNR2114 UNR2214 10/10 47/47 UP0421400LCT-ND@ 59 4.43 33.20 UP0421400LTR-ND® 8,000 188.00/M 
10 | SS Mini 6Pin UNR2115 UNR2215 10/10 open UP0421500LCT-ND@ 59 4.43 33.20 UP0421500LTR-ND® 8,000 188.00/M 
12 | SS Mini 6Pin = UNR2216 x2 47 open UP0421600LCT-ND@ 59 4.43 33.20 UP0421600LTR-ND® 8,000 188.00/M 
6 | SS Mini 6Pin UNR211N UNR221N 4.7 47 UP0431NOOLCT-ND® 55 4.10 30.74 UP0431NOOLTR-ND@® 8,000 174.00/M 
14 | SS Mini 6Pin UNR2111 UNR2211 10 10 UP0431100LCT-ND® 55 4.10 30.74 UP0431100LTR-ND® 8,000 174.00/M 
14 | SS Mini 6Pin UNR2112 UNR2212 22 22 UP0431200LCT-ND® 55 4.10 30.74 UP0431200LTR-ND® 8,000 174.00/M 
14 | SS Mini 6Pin UNR2113 UNR2213 47 47 UP0431300LCT-ND® 59 4.43 33.20 UP0431300LTR-ND® 8,000 188.00/M 
14 | SS Mini 6Pin UNR2114 UNR2214 10/10 47/47 UP0431400LCT-ND® 59 4.43 33.20 UP0431400LTR-ND® 8,000 188.00/M 
13 | SS Mini 6Pin UNR2115 UNR2215 10 open UP0431500LCT-ND@ 55 4.10 30.74 UP0431500LTR-ND® 8,000 174.00/M 
13 | SS Mini 6Pin UN2116 UN2216 47 open UP0431600LCT-ND@ 61 4.59 34.43 UP0431600LTR-ND® 8,000 195.00/M 
14 | SS Mini 6Pin UNR2114 UNR2213 10/47 47/47 UP0439000LCT-ND® 55 4.10 30.74 UP0439000LTR-ND® 8,000 174.00/M 
14 |SSS Mini 6Pin UNR31A2 UNR32A2 22 22 NP043A200ACT-ND® 93 6.97 52.26 NP043A200ATR-ND® 10,000 290.00/M 
6 |SSS Mini 6Pin UNR31A3 UNR32A3 47 47 NP043A300ACT-ND® 93 6.97 52.26 NP043A300ATR-ND® 10,000 290.00/M 
15 |SSS Mini 6Pin | UNR31A3 x2 = 47 47 NP061A300ACT-ND 75 6.27 50.17 NP061A300ATR-ND 10,000 314.00/M 
15 |SSS Mini 6Pin | UNR31A5 x2 = 10 10 NP061A500ACT-ND 75 6.27 50.17 NP061A500ATR-ND 10,000 314.00/M 
8 |SSS Mini 6Pin a UNR32AN x2 4.7 47 NPO62ANOOACT-ND® 93 6.97 52.26 NPO62ANOOATR-ND® 10,000 290.00/M 
23 |SSS Mini 6Pin UNR31A0 UNR32A5 10/47 open NPO63D300ACT-ND® 93 6.97 52.26 NPO63D300ATR-ND@ 10,000 290.00/M 
16 |SSS Mini 6Pin UNR31A3 UNR32A3 47/47 47/47 NPOH3A300ACT-ND® 93 6.97 52.26 NPOH3A300ATR-ND® 10,000 290.00/M 
17_|SSS Mini 6Pin | UNR31A3 x2 = 47/47 47/47 NPOJ1A300ACT-ND® 93 6.97 52.26 NPOJ1A300ATR-ND@ 10,000 290.00/M 
18 |SSS Mini 6Pin | UNR31AE x2 _ 47/22 47/22 NPOG1AEOOACT-ND® 93 6.97 52.26 NPOG1AEO0ATR-ND® 10,000 290.00/M 
19 |SSS Mini 6Pin UNR31A0 UNR32A0 47 open NPOG3A000ACT-ND® 93 6.97 52.26 NPOG3A000ATR-ND® 10,000 290.00/M 
19 |SSS Mini 6Pin UNR31A3 UNR32A3 47/47 47/47 NPOG3A300ACT-ND® 93 6.97 52.26 NPOG3A300ATR-ND® 10,000 290.00/M 
19 |SSS Mini 6Pin UNR31A3 UNR32AL 47/4.7 47/4.7 NPOG3D100ACT-ND® 93 6.97 52.26 NPOG3D100ATR-ND@ 10,000 290.00/M 
19 |SSS Mini 6Pin UNR31AT UNR32AL 22/4.7 47/4.7 NPOG3D200ACT-ND® 93 6.97 52.26 NPOG3D200ATR-ND@ 10,000 290.00/M 
19 |SSS Mini 6Pin UNR31A3 UNR32AT 47/22 47/47 NPOG3D300ACT-ND® 93 6.97 52.26 NPOG3D300ATR-ND@ 10,000 290.00/M 


@ RoHS Compliant 
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Panasonic Transistor Arrays - Composite Transistors 


Dimensions in mm 


Mini Type (5-pin) Mini Type (6-pin) S- Type (5-pin) S-Mini Type (6-pin) SS-Mini Type (6-pin) SSS-Mini Type (6-pin) 
EIAJ: SC-74A EIAJ: SC-74 EIAJ: SC-88A EIAJ: SC-88 
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Cut Tape 
Basic Type Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. PNP NPN Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing 
Mini Type 5-Pin 
| 2SB709A x2 = XN0140100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XN0140100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
1 2SB1693 x2 = XN0145700LCT-ND® -60 4.50 33.78 XN0145700LTR-ND® 3,000 195.00/M 
2 = 2SD601A x2 XN0150100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XN0150100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
2 = 2SD1938 x2 XN0150400LCT-ND 60 4.50 33.76 XN0150400LTR-ND 3,000 195.00/M 
2 = 2SC4561 x2 XN0150900LCT-ND 55 4.12 30.87 XN0150900LTR-ND 3,000 178.00/M 
2 = 2SC3130 x2 XN0153100LCT-ND® 91 6.79 50.96 XN0153100LTR-ND® 3,000 294.00/M 
2 — 2SD2623 x2 XN0155800LCT-ND 60 4.50 33.78 = _ soe 
3 2SB709A 2SD601A XN0160100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XN0160100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
3 2SA719A 2801317 XN0160200LCT-ND® 42 3.37 25.28 XN0160200LTR-ND® 3,000 112.00/M 
6 2SB709A x2 = XN0240100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XN0240100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
rg = 2SD601A x2 XN0250100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XN0250100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
4 2SB709A 2SD601A XNOB30100LCT-ND 42 3.47 27.74 XNOB30100LTR-ND 3,000 111.00/M 
5 2SB709A 2SD601A XN0C30100LCT-ND 42 3.47 27.74 XN0C30100LTR-ND 3,000 111.00/M 
Mini Type 6-Pin 
8 2SB709A x2 = XN0440100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XN0440100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
8 2SB710A x2 _— XN0440200LCT-ND® 56 4.24 31.77 XN0440200LTR-ND® 3,000 184.00/M 
8 2SB970 x2 = XN0440400LCT-ND® 65 4.89 36.65 XN0440400LTR-ND® 3,000 212.00/M 
9 _ 2SD601A x2 XN0450100LCT-ND® 42 3.37 23.09 XN0450100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
9 = 2SD602A x2 XN0450200LCT-ND® 58 4.64 34.84 XN0450200LTR-ND® 3,000 154.00/M 
9 = 2SD1328 x2 XN0450400LCT-ND® 61 4.54 34.06 XN0450400LTR-ND® 3,000 197.00/M 
9 _— 2SD0601/2SD1328 XNO0450500LCT-ND® 48 3.61 27.05 XNO0450500LTR-ND® 3,000 156.00/M 
9 = 2SD1915F x2 XNO450600LCT-ND® 89 6.71 50.33 XNO450600LTR-ND® 3,000 291.00/M 
10 2SB709A 2SD601A XN0460100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XN0460100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
10 2SB0710A 2SD0602A XN0460200LCT-ND® 66 4.96 37.23 XN0460200LTR-ND® 3,000 215.00/M 
10 2SB970 2SD1328 XN0460400LCT-ND® 82 6.16 46.18 XNO0460400LTR-ND® 3,000 267.00/M 
10 2SB970 2SD601A XNO0460800LCT-ND -50 3.71 27.85 XNO0460800LTR-ND 3,000 161.00/M 
10 2SB709A 2SD1328 XNO0460900LCT-ND 59 4.43 33.20 XNO0460900LTR-ND 3,000 192.00/M 
1 = 2SD601A x2 XN0550100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XN0550100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
1 — 2SC3130 x2 XN0553100LCT-ND 67 5.00 37.51 XN0553100LTR-ND 3,000 217.00/M 
1 = 2SD1149 x2 XNO0555300LCT-ND® 81 6.04 45.32 XNO0555300LTR-ND® 3,000 262.00/M 
12 2SB709A 2SD601A XN0560100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XNO0560100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
13 2SB709A x2 = XN0640100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XN0640100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
13 2SA1022 x2 = XNO0643500LCT-ND® 93 6.94 52.06 XNO0643500LTR-ND® 3,000 301.00/M 
14 = 2SD601A x2 XN0650100LCT-ND® 42 3.37 23.10 XN0650100LTR-ND® 3,000 109.00/M 
14 = 2SC2404 x2 XNO653400LCT-ND 82 6.16 46.18 XNO653400LTR-ND 3,000 267.00/M 
14 _ 2SC3110 x2 XN0653700LCT-ND 67 5.00 37.51 XN0653700LTR-ND 3,000 217.00/M 
14 = 2SC3904 x2 XNO0654300LCT-ND 96 8.02 64.15 XNO0654300LTR-ND 3,000 417.00/M 
15 — 2SC3757 x2 XNOA55400LCT-ND® 86 6.44 48.26 XNOA55400LTR-ND® 3,000 279.00/M 
S-Mini Type 5-Pin 
16 2SB709A x2 = XP0140100LCT-ND 42 3.43 23.53 XP0140100LTR-ND 3,000 111.00/M 
17 ec 2SD601A x2 XP0150100LCT-ND® 42 3.43 23.53 XP0150100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
17 = 2SD1915F x2 XP0150400LCT-ND® 53 4.00 29.99 XP0150400LTR-ND® 3,000 173.00/M 
18 2SB709A 2SD601A XP0160100LCT-ND® 40 3.22 22.06 XP0160100LTR-ND® 3,000 104.00/M 
21 2SB709A x2 = XP0240100LCT-ND@ 42 3.43 23.53 XP0240100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
22 — 2SD601A x2 XP0250100LCT-ND® 42 3.43 23.53 XP0250100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
19 2SB709A 2SD601A XP0B30100LCT-ND 42 3.53 28.21 XP0B30100LTR-ND 3,000 113.00/M 
20 2SB709A 2SD601A XP0C30100LCT-ND 42 3.53 28.21 XP0C30100LTR-ND 3,000 113.00/M 
S-Mini Type 6-Pin 
23 2SB709A x2 = XP0440100LCT-ND® 42 3.43 23.53 XP0440100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
24 = 2SD601A x2 XP0450100LCT-ND@ 40 3.22 22.06 XP0450100LTR-ND® 3,000 104.00/M 
24 = 2SD1915F x2 XP0450600LCT-ND® 53 4.00 29.99 XP0450600LTR-ND® 3,000 173.00/M 
25 2SB709A 2SD601A XP0460100LCT-ND@ 42 3.43 23.53 XP0460100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
25 2SA1738 2SC3757 XP0465400LCT-ND 72 5.39 40.40 XP0465400LTR-ND 3,000 233.00/M 
26 = 2SD601A x2 XP0550100LCT-ND® 40 3.22 22.06 XP0550100LTR-ND@ 3,000 104.00/M 
26 = 2SC3130 x2 XP0553100LCT-ND® 66 4.92 36.89 XP0553100LTR-ND® 3,000 213.00/M 
26 = 2SD1149 x2 XP0555300LCT-ND@ 74 5.52 41.37 XP0555300LTR-ND® 3,000 239.00/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic Transistor Arrays - Composite Transistors (cont) 


Cut Tape 
Basic Type Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. PNP NPN Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
26 _ 2SC3757 x2 XP0555400LCT-ND® AT 3.74 28.04 XP0555400LTR-ND® 3,000 124.00/M 
27 2SB709A 2SD601A XP0560100LCT-ND 42 3.43 23.53 XP0560100LTR-ND 3,000 111.00/M 
30 2SB709A x2 — XP0640100LCT-ND 42 3.43 23.53 XP0640100LTR-ND 3,000 111.00/M 
30 2SA1022 x2 =. XP0643500LCT-ND® 93 6.94 52.06 XP0643500LTR-ND® 3,000 301.00/M 
31 = 2SD601A x2 XP0650100LCT-ND® 42 3.43 23.53 XP0650100LTR-ND® 3,000 111.00/M 
31 = 2SC3904 x2 XP0653400LCT-ND@ 64 4.78 35.85 XP0653400LTR-ND® 3,000 207.00/M 
31 = 2SC3904 x2 XP0654300LCT-ND® 1.44 11.55 86.64 XP0654300LTR-ND® 3,000 739.00/M 
SS-Mini Type 6-Pin — RoHS Compliant 
23 2SB709A x2 = UP0440100LCT-ND 61 4.59 34.43 UP0440100LTR-ND 8,000 195.00/M 
24 — 2SD601A x2 UP0450100LCT-ND 61 4.59 34.43 UP0450100LTR-ND 8,000 195.00/M 
24 = 2SC2404 x2 UP0453400LCT-ND ofA 5.33 39.96 UP0453400LTR-ND 8,000 226.00/M 
24 = 2SC1047/2SC3311A UP0459800LCT-ND 48 3.63 27.23 UP0459800LTR-ND 8,000 154.00/M 
24 = 28C3354/2SC3311A UP0459900LCT-ND 48 3.63 27.23 UP0459900LTR-ND 8,000 154.00/M 
25 2SB709A 2SD601A UP0460100LCT-ND 61 4.59 34.43 UP0460100LTR-ND 8,000 195.00/M 
32 = 2SC3931/CCD UPO5C8BOOLCT-ND 80 5.98 44.82 UPO5C8BOOLTR-ND 8,000 254.00/M 
SSS-Mini Type 6-Pin — RoHS Compliant 
24 = 2SDO0601A x2 NP0450100ACT-ND 42 3.37 25.28 NP0450100ATR-ND 10,000 105.00/M 
28 2SA2082 x2 — NPOA45600ACT-ND 93 6.97 52.26 NPOA45600ATR-ND 10,000 290.00/M 
29 = 2SC5829 x2 NPOA54700ACT-ND 64 4.83 36.20 NPOA54700ATR-ND 10,000 201.00/M 
@ RoHS Compliant 
Variable Capacitance Diodes - Silicon Epitaxial Planar Type 
Dim. in mm Cut Tape 
VR| IR CD @ 1MHz CD @ 1MHz RD @ 470Mhz | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
(2-pin) Package Application |(V)} (nA) | @VR | pF(max.) | @VR | pF(max.) | © (max.) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
1.7} Band Switching | 35 | 33* 6 1.2 _ = .85* MA2S07700LCT-ND@ A0 3.32 26.56 | MA2S07700LTR-ND@ 3,000 ) 106.00/M 
j-—13—» [+15 vco 30 | 28 1 29.8 4 8.3 1.0* MA2S30400LCT-ND@ A6 3.66 27.44 | MA2S30400LTR-ND@ 3,000 ) 122.00/M 
——<— 1 7 VCO/UHF 12] 12 1 20 4 12.4 22 MA2S33100LCT-ND@ 43 3.42 25.67 | MA2S33100LTR-ND@ 3,000 ) 114.00/M 
0.8 CATV Tuner | 34} 30 2 34.3 10 8.32 54 MA2S35700LCT-ND@ A3 3.42 25.67 | MA2S35700LTR-ND® 3,000 ) 114.00/M 
| UHF/VHF Tuner | 32 | 30 2 15.47 10 6.13 AS MA2S37200LCT-ND A6 3.84 30.69 | MA2S37200LTR-ND 3,000 | 123.00/M 
CATV Tuner | 34] 30 2 50.79 10 13.08 90 MA2S37400LCT-ND A8 3.84 28.77 | MA2S37400LTR-ND 3,000 ) 128.00/M 
vcO/TCXO |12}) 12 2 3.4 10 15 60 MA2S37700LCT-ND@ A4 3.54 26.56 | MA2S37700LTR-ND® 3,000 ) 118.00/M 
SS-Mini 2P VCO/UHF 6 10 1 16 3 8.9 30 MA2S37600LCT-ND@ AQ 3.22 22.06 | MA2S37600LTR-ND@ 3,000 | 104.00/M 
vco 6 10 1 20.0 4 9.0 30 MA2SV0200LCT-ND® 43 3.39 23.89 | MA2SV0200LTR-ND® 3,000 98.00/M 
vco 6 10 1 114 3 6.4 35 MA2SVO0400LCT-ND® 13.21 22.59 | MA2SVO400LTR-ND® 3,000 92.00/M 
vco 6 10 1 16.4 3 9.2 35 MA2SVO900LCT-ND® 44 3.40 23.95 | MA2SVO900LTR-ND® 3,000 98.00/M 
Vvco 6 10 1 17.0 3 7.0 1.0 MA2SV0100LCT-ND® A0 3.15 22.18 | MA2SV0100LTR-ND® 3,000 91.00/M 
SSS-Mini (2-pin) vco 6 10 1 5.80 4 2.58 3 MA2SVO0300LCT-ND® AQ 3.15 22.18 | MA2SVO300LTR-ND® 3,000 91.00/M 
vco 6 10 1 20.5 4 44 65 MA2SVO500LCT-ND® AQ 3.15 22.18 | MA2SVO500LTR-ND@ 3,000 91.00/M 
vco 6 10 1 3.12 3 1.62 35 MA2SV0700LCT-ND® AQ 3.15 22.18 | MA2SVO700LTR-ND® 3,000 91.00/M 
1.40 vco 6 10 0.5 7.91 2.5 3.23 AS MA2SV1500LCT-ND® AQ 3.15 22.18 | MA2SV1500LTR-ND@ 3,000 91.00/M 
j [eto vco 6 6 1 17 3 7 1.0 MA27V0100LCT-ND@ 50 4.01 30.10 | MA27V0100LTR-ND@ 10,000 ) 125.00/M 
o27[ | vco 6 5 1 20 4 9 30 MA27V0200LCT-ND@ 53 4.25 31.87 | MA27V0200LTR-ND@ 10,000 ) 133.00/M 
Ta vco 6 5 1 5.8 4 2.58 30 MA27V0300LCT-ND® A6 3.66 27.44 | MA27V0300LTR-ND@ 10,000 ) 114.00/M 
vco 6 5 1 114 3 6.4 35 MA27V0400LCT-ND AG 3.66 27.44 | — _ _— 
vco 10 | 10 1 20.5 4 44 65 MA27VO0SO0LCT-ND@ 51 4.07 30.54 | MA27V0500LTR-ND@ 10,000 | 127.00/M 
vco 6 5 1 3.12 3 1.62 35 MA27V0700LCT-ND@ AT = 3.78 — 28.33 | MA27V0700LTR-ND@ 10,000 ) 118.00/M 
vco 6 5 1 16.4 3 9.2 35 MA27V0900LCT-ND 54 4.31 32.31 | MA27VO900LTR-ND 10,000  135.00/M 
vco 8 5 1 3.01 4 1.34 35 MA27V1100LCT-ND@ 54 4.31 32.31 | MA27V1100LTR-ND® 10,000 ) 135.00/M 
SSS-Mini 2P vco 8 5 1 3.9 4 2.14 35 MA27\V1200LCT-ND 55 443 33.20 | — _ = 
vco 12 | 10 1 12.29 3 5.81 40 MA27V1300LCT-ND@ 55 4.43 33.20 | MA27V1300LTR-ND@ 10,000 | 138.00/M 
veo 60| 5 05 7.91 25 3.23 45 MA27V1500LCT-ND@ 58 460 34.52 | MA27Vi500LTR-ND® 10,000 | 144.00/M 
vco 6 10 1 18.95 3 8.37 30 MA27V1600LCT-ND@ 1 3.30 22.62 | MA27V1600LTR-ND@ 10,000; 94.00/M 
vco 6 10 1 3 3 1.41 30 MA27\V1800LCT-ND@ 92 7.66 61.29 | MA27V1800LTR-ND@ 10,000  383.00/M 
025+] ke fl vco 6 10 1 19.5 3 9.9 35 MA27V2000LCT-ND@ AQ 3.22 22.06 | MA27V2000LTR-ND@ 10,000; 92.00/M 
: vco 6 10 1 19.13 4 7.6 30 MA27V2200LCT-ND@ AQ 3.22 22.06 | MA27V2200LTR-ND@ 10,000 | 92.00/M 
0. t a vco 6 10 1 2.46 4 14 35 MA27V2300LCT-ND® AQ 3.22 22.06 | MA27V2300LTR-ND® 10,000) 92.00/M 
13 cy a VCO/UHF 6 6 1 16 3 8.9 30 MA2737600LCT-ND AGB 3.66 27.44 | — = = 
vco 6 10 1 2.50 3 1.28 35 MA27\V1900LCT-ND@ 53 4.26 31.97 | — = = 
vco 6 10 1 17 3 7 1.0 MA26V0100ACT-ND® 3 3.60 28.80 | MA26V0100ATR-ND® 10,000 ) 101.00/M 
vco 6 10 1 20 4 8.6 30 MA26V0200ACT-ND® 43 3.60 28.80 | MA26V0200ATR-ND® 10,000 ) 101.00/M 
vco 6 10 1 5.8 4 2.58 30 MA26V0300ACT-ND® 43 3.60 28.80 | MA26V0300ATR-ND® 10,000 ) 101.00/M 
vco 6 10 1 114 3 64 35 MA26V0400ACT-ND® 43 3.60 28.80 | MA26V0400ATR-ND® 10,000 ) 101.00/M 
vco 10 | 10 1 20.5 4 44 65 MA26VO0S00ACT-ND® A2__ 3.37 25.28 | — - = 
4006 vco 6 10 1 3.12 3 1.62 35 MA26V0700ACT-ND® 43 3.60 28.80 | MA26V0700ATR-ND® 10,000 ) 101.00/M 
Leadless vco 6 10 1 16.4 3 9.2 35 MA26VO900ACT-ND® 43 3.60 28.80 | MA26VO900ATR-ND® 10,000 ) 101.00/M 
vco 8 10 1 3.01 4 1.34 35 MA26V1100ACT-ND® A3 3.60 28.80 | — _ = 
vco 6 10 0.5 7.91 2.5 3.23 AS MA26V1500ACT-ND® 3 3.60 28.80 | MA26V1500ATR-ND® 10,000 ) 101.00/M 
vco 6 10 1 18.95 3 8.37 30 MA26V1600ACT-ND® 45 3.75 30.03 | MA26V1600ATR-ND@ 10,000 | 105.00/M 
vco 6 10 1 19.5 3 9.9 35 MA26V2000ACT-ND® 43 3.60 28.80 | MA26V2000ATR-ND® 10,000 ) 101.00/M 
vco 6 10 1 19.13 4 7.6 30 MA26V2200ACT-ND® 43 3.60 28.80 | — _ — 
VCO/UHF 6 10 1 16 3 8.9 30 MA2637600ACT-ND@ 43 3.60 28.80 | MA2637600ATR-ND@ 10,000  101.00/M 
* 100MHz = RoHS Compliant 
PNP Transistors with Diode Protection ae 
im. inmm 


Mini Type (6-pin) 


1: Emitter 


2: Base 
3: Anode 


4: Collector 
5: Collector 
6: Collector 


S-Mini Type (6-pin) 


: Emitter(Tr) 

: Base(Tr) 

: Cathode(Di) 
: Anode1 (Di) 
: Anode2(Di) 
: Collector(Tr) 


SS-Mini (5-pin) 


VcEO Diode Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Application Package (Vv) IC (A) VF (Vv) IF (A) Part No. 1 10 100 Part No. Oty. Pricing 
PNP Type 
2.5 A5 1.0 XNO9D5700LCT-ND 94 7.08 53.12 XNO9D5700LTR-ND 3,000 307.00/M 
DC-DC Converter Mini 6P 15 2.5 AS 07 XNO9D5800LCT-ND 93 6.95 §2.12 XNO9D5800LTR-ND 3,000 301.00/M 
1.5 A5 0.7 XNO9D6100LCT-ND 90 6.73 50.46 XNO9D6100LTR-ND 3,000 292.00/M 
S-Mini 6P 50 0.1 1.2 0.1 XPONG8A00LCT-ND® 51 4.04 30.34 XPONG8A00LTR-ND® 3,000 134.00/M 
High Speed Switching SS-Mini 5P 50 08 50 0.2 UPOKG8DOOLCT-ND® AB 3.85 28.85 UPOKG8DOOLTR-ND® 8,000 123.00/M 


@ RoHS Compliant 
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Panasonic Transistors and MOSFETs 


1. Emitter 
2. Collector 
3. Base 


TO-220F 
EIAJ:SC-67 


1. Base 
2. Collector 
3. Emitter 


TO-220D 


Transistors 


1. Base 
2. Collector 
3. Emitter 


Mosfets 
1. Gate 
2. Drain 
3. Source 


1. Base 
2. Collector 
3. Emitter 


Dimensions in mm 


Type No. Type No. 
Japan Mark Japan Mark 
“aa “a 
3-0.7-4 
1. Emitter 1. Emitter 1. Emitter 1. Emitter “ite [aol 
2. Collector 2. Collector 2. Collector 2. Collector 0.45 2.5 
3. Base 3. Base 3. Base 3. Base 
NEW S Type 
NS-B1 
Transistors 
1. Emitter 
2. Collector 
3. Base oi 
1. Emitter 1. Emitter arse ak. 1. Base 
a cole 2. Collector 2 Gate wana 2. Collector 
. Base 3. Base 3. Drain vd. is 3. Emitter 
Transistors 
VcEO Ic nee Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Box 
Application Package (V) (A) Maximum | Part No. i] 10 100 Part No. Qty. Pricing 
PNP Type 
AF Output Driver TO-126 35 1 85 340 2SA08850R-ND® 63 5.25 42.04 = = = 
AF Power Amp TO-126 40 1.5 80 220 2SA08860Q-ND 91 6.81 51.10 = = = 
AF Power Amp TO-126 18 1 130 280 2SA09000R-ND 1.13 9.38 75.06 = = = 
AF Power Pre-Amp TO-126 150 .05 130 330 2SA09140R-ND® 1.35 11.29 90.28 — = _— 
AF Power Amp TO-126 60 2 80 220 2SA1096AQ-ND 1.10 9.20 73.56 = = _ 
AF Output Driver TO-126 100 5 130 220 2SA07940R-ND® 95 7.10 53.28 = _ — 
AF Output Driver TO-126 50 2 80 160 2SA10960Q-ND 1.10 9.20 73.56 _— oa) — 
AF Output Driver TO-126 50 2 120 220 2SA10960R-ND 1.10 9.20 73.56 = = — 
AF Amp TO-126 400 A 30 — 2SB1011-ND@ 95 7.15 53.63 = oa) oa 
AF Driver TO-220F 180 1 90 330 2SA1535AR-ND 1.16 9.67 77.38 = = = 
Power Amp TO-220F 60 4 120 250 2SB09420P-ND® 1.42 11.34 85.04 = a _ 
Power Amp TO-220F 80 4 120 250 2SB0942AP-ND® 1.42 11.34 85.04 _— = _— 
Power Switching TO-220F 80 3 eat _— 2SB09430P-ND 1.45 11.61 87.06 — _— _— 
Power Switching TO-220F 80 4 130 260 2SB09440P-ND® 2.41 19.31 150.15 — = _— 
Power Switching TO-220F 80 5 90 180 2SB09450Q-ND® 2.22 17.77 133.30 = = = 
Power Switching TO-220F 80 vA 130 260 2SB09460P-ND® 2.49 19.92 149.39 — om — 
Low Voltage Switch TO-220F 40 10 130 260 2SB0947AP-ND® 3.45 27.58 214.51 = = = 
Low Voltage Switch TO-220F 20 10 130 260 2SB09480P-ND® 2.37 19.00 142.49 = = — 
Low Voltage Switch TO-220F 40 10 130 260 2SB0948AP-ND® 2.37 19.00 142.49 = = = 
Power Amp TO-220F 60 2 2,000 5,000 2SB09490Q-ND§@ 1.07 8.91 71.28 = = = 
Power Amp/Switching TO-220F 80 2 1,000 10,000 | 2SB0949AQ-ND@ 1.16 9.62 77.00 = = = 
Med. Speed Power Switch TO-220F 60 8 4,000 10,000 | 2SB09510P-NDS@ 1.49 11.88 89.10 = = = 
Med. Speed Switch TO-220F 80 8 2,000 10,000 | 2SB0951AQ-ND@ 1.60 12.83 96.20 = = = 
Low Voltage Switch TO-220F 40 vA 90 180 2SB0953AQ-ND® 1.99 15.93 119.51 = = = 
High Power Amp TO-220F 100 5 100 200 2SB10630P-ND® 1.61 12.87 96.53 = = — 
Power Amp TO-220F 100 5 5,000 15,000 | 2SB12520Q-ND@ 1.72 13.79 103.42 = = = 
Power Amp TO-220F 60 3 400 700 2SB12990P-ND® 1.49 11.95 89.63 = = = 
Power Amp TO-220D 60 3 120 320 2SA20570P-ND® 1.01 8.42 67.30 = = = 
Power Amp TO-220D 180 15 60 240 2SA21400P-ND® 83 6.96 55.66 = = = 
Power Amp TO-220D 180 15 60 240 2SA21400Q-ND@ 83 6.96 55.66 = = = 
General Amp TO-220D 80 3 70 250 2SB1548AP-ND@ 85 7.06 56.50 = = = 
Power Amp TO-220D 80 4 4,000 10,000 | 2SB1623AP-ND@ 2.41 19.31 150.15 = = = 
Power Amp MT-4 60 3 160 320 2SA20670PACT-NDt 1.06 8.85 70.82 2SA20670PATB-ND 1,000 471.00 
Power Amp MT-4 60 3 120 250 2SA20670QACT-NDt 1.06 8.85 70.82 2SA20670QATB-ND 1,000 471.00 
Power Amp MT-4 80 3 70 250 2SB1417APACT-NDt 1.15 9.62 76.98 2SB1417APATB-ND 1,000 512.00 
Power Amp MT-4 80 2 4,000 10,000 | 2SB1418APACT-NDt&S@ 1.25 10.40 83.16 2SB1418APATB-NDS@ 1,000 553.00 
Power Amp MT-4 80 2 1,000 10,000 | 2SB1418AQACT-NDt@ 1.35 11.23 89.81 2SB1418AQATB-ND®@ 1,000 597.00 
AF Output Amp TO-92L 25 1 120 240 2SA06830R-ND 53 4.27 32.03 = = a 
AF Output Amp TO-92L 50 1 120 240 2SA06840R-ND® 58 4.61 34.60 — = _— 
AF Output Amp TO-92L 50 1 170 340 2SA06840S-ND® 58 4.61 34.60 = _ = 
AF Output Amp TO-92L 80 5 90 155 2SA07770Q-ND® 93 6.97 52.26 = — — 
AF Output Amp TO-92L 80 5 130 220 2SA07770R-ND 88 6.58 49.37 = = — 
General Amp TO-92L 200 .07 60 150 2SA08790Q-ND 93 7.73 61.86 = = care 
AF Amp TO-92L 20 5 120 205 2SB08730Q-ND 98 7.38 55.33 = = = 
AF Amp. TO-92L 20 5 180 625 2SB08730R-ND® 98 7.38 55.33 = = ae 
AF Output Amp TO-92NL 50 1 120 240 2SA1534ARACT-ND: 59 4.74 35.58 2SA1534ARATB-ND 3,000 158.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 1 170 340 2SA1534ASACT-NDt® 59 4.74 35.58 2SA1534ASATB-ND@ 3,000 158.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 5 120 240 2SA1619ARACT-ND 54 4.31 32.31 _— = _— 
AF Output Amp TO-92NL 50 5 170 340 2SA1619ASACT-ND: 54 4.31 32.31 = _ _ 
General Amp TO-92NL 200 .07 60 150 2SB12210QACT-ND: 93 7.71 61.67 = — = 
AF Amp TO-92NL 25 3 130 450 2SB15920RACT-NDt® 80 5.97 44.79 2SB15920RATB-ND® 3,000 259.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 50 5 120 240 2SA07200RACT-NDt® 54 4.29 32.18 2SA07200RATB-ND® 3,000 143.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 70 5 120 240 2SA0720ARACT-NDt® 55 4.14 31.03 2SA0720ARATB-ND® 3,000 179.00/M 
General Amp TO-92B1 200 .07 100 220 2SA10180RACT-NDt® 73 5.47 41.02 2SA10180RATB-ND® 3,000 237.00/M 
AF HV Amp TO-92B1 150 05 130 220 2SA11230RACT-NDt@ 64 4.78 35.85 2SA11230RATB-ND® 3,000 207.00/M 
AF Low Noise Amp TO-92B1 55 A 180 360 2SA11270RACT-NDt@ At 3.25 24.36 2SA11270RATB-ND® 3,000 108.00/M 
General Amp TO-92B1 300 .07 60 150 2SA17670QACT-NDt# 58 4.32 32.41 2SA17670QATB-ND® 3,000 187.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 25 1 120 240 2SB06210RACT-NDt@ 51 3.82 28.61 2SB06210RATB-ND® 3,000 165.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 50 1 120 240 2SB0621ARACT-NDt® 51 3.82 28.61 2SB0621ARATB-ND® 3,000 165.00/M 
General Amp TO-92B1 25 ol 210 340 2SB07740RACT-NDt@ 52 417 31.26 2SB07740RATB-ND® 3,000 139.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 18 5 180 625 2SB09760RACT-NDt@ 66 4.96 37.23 2SB09760RATB-ND® 3,000 215.00/M 
General Amp MT-1 50 #1 160 460 2SB1320A0ACT-ND: At 3.19 22.45 2SB1320A0ATB-ND 2,000 97.00/M 
§ Darlington + Cut Tape Pricing § RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic transistors and MOSFETs (Cont.) 


VCEO Ic hrE Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Box 
Application Package (V) (A) Minimum | Maximum | Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing 
Low Freq. Amp MT-1 50 5 85 340 2SB1321A0ACT-ND: AB 3.69 27.68 2SB1321A0ATB-ND 2,000 129.00/M 
Low Freq. Output Amp MT-2 80 1 170 340 2SA16740SACT-ND: 64 4.81 36.09 2SA16740SATB-ND 2,000 213.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 1 85 340 2SB1322A0ACT-ND: 59 4.40 32.98 2SB1322A0ATB-ND 2,000 195.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 25 5 90 135 2SB13980PACT-ND: 82 6.85 54.78 2SB13980PATB-ND 2,000 364.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 25 5 120 205 2SB13980QACT-NDt@ 82 6.85 54.78 2SB13980QATB-ND® 2,000 364.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 2 120 340 2SB143400ACT-ND 68 5.12 38.43 2SB143400ATB-ND 2,000 227.00/M 
AF Output Amp MT-2 100 2 120 240 2SB14380RACT-NDt@ 96 7.97 63.74 2SB14380RATB-ND® 2,000 424.00/M 
Low Freq. Output Amp MT-2 50 5 120 240 2SB14460RACT-NDt@ 92 6.93 51.95 2SB14460RATB-ND® 2,000 307.00/M 
Power Switching MT-2 400 5 80 160 2SB14880PACT-ND: 85 6.35 47.64 2SB14880PATB-ND 2,000 282.00/M 
AF High Power Drive MT-3 150 1 130 220 2SB14140RACT-NDt@ 97 8.08 64.66 2SB14140RATB-ND® 1,000 430.00 
Low Freq. Power Amp MT-3 60 3 120 250 2SB14160RACT-ND: 83 6.90 55.18 2SB14160RATB-ND 1,000 367.00 
AF Output Amp MT-3 50 i 120 240 2SB14350RACT-NDt@ 79 6.55 52.40 2SB14350RATB-ND® 1,000 348.00 
Power Switching MT-3 50 8 2,000 5,000 2SB15040QACT-ND: 1.43 11.46 85.94 2SB15040QATB-ND 1,000 745.00 
Power Switching MT-3 50 8 4,000 10,000 | 2SB15040RACT-ND 1.43 11.46 85.94 2SB15040RATB-ND 1,000 745.00 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 A 160 460 2SA1309A0ACT-ND: 33 2.58 18.18 2SA1309A0ATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 5 85 340 2SB1030ACT-NDt AT 3.92 31.36 2SB1030ATB-ND 5,000 118.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 | 160 260 2SA1309AQACT-ND: At 3.10 21.49 2SA1309AQATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 A 210 340 2SA1309ARACT-ND At 3.10 21.49 2SA1309ARATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 “Al 290 460 2SA1309ASACT-ND: At 3.10 21.49 2SA1309ASATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 5 120 240 2SB1030ARACT-NDt@ -50 4.21 33.66 2SB1030ARATB-ND@ 5,000 107.00/M 
High Power Amp TOP-3F 100 5 100 200 2SB10540P-ND® 2.76 22.06 171.61 = _— _ 
Power Switching TOP-3F 80 10 90 180 2SB11540Q-ND@ 3.62 28.96 225.23 = = = 
Power Switching TOP-3F 80 20 130 260 2SB11560P-ND® 5.00 39.99 311.03 = = — 
NPN Type 

AF High Power Driver TO-126 120 5 65 330 2SC1567AR-ND@ 70 5.27 39.50 = = = 
Med. Power Amp TO-126 18 1 90 280 2SC15680R-ND 91 6.81 51.10 = _— _— 
Med. Power Amp TO-126 35 1 85 340 2SC18460S-ND® 55 4.09 30.60 = = = 
Med. Power Amp TO-126 40 1.5 80 220 2SC18470Q-ND@ 85 6.35 47.60 = _— <= 
AF Power Pre-Amp TO-126 150 .05 130 330 2SC19530S-ND 1.24 10.32 82.54 — = = 
TV Video Out Amp TO-126 250 1 40 = 2SC2258-ND AD 5.77 43.30 = _— — 
AF Power Amp TO-126 60 1.5 80 220 2SC2497AQ-ND 1.23 10.26 82.05 = = — 
AF Power Amp TO-126 120 5 90 220 2SC259000Q-ND 83 6.19 46.43 = = = 
Video Amp TO-126 50 15 20 = 2SC3611-ND® 64 4.81 36.09 = _— _— 
AF Output Driver TO-126 100 5 130 220 2SC15670R-ND@ -70 5.27 39.51 = = = 
AF Output Driver TO-126 100 5 185 330 2SC15670S-ND@ 70 5.27 39.51 = _— — 
AF Output Driver TO-126 50 1.5 80 160 2SC24970Q-ND 1.23 10.26 82.11 = _ _— 
AF Output Driver TO-126 50 1.5 120 220 2SC24970R-ND@ 1.23 10.26 82.11 = = = 
Audio Output TO-126 300 Fi 50 250 2SC3063-ND® 66 4.97 37.31 = = — 
AF Amp TO-126 50 1 8,000 20,000 | 2SD0946AR-NDS@ 82 6.83 54.65 = = = 
AF Amp TO-126 100 2 4,000 10,000 | 2SD16400Q-NDS@ 97 7.27 54.50 = = = 
AF Amp TO-126 100 2 8,000 20,000 | 2SD16400R-NDS@ 97 7.27 54.50 = _— <= 
AF Amp TO-126 60 1 = = 2SD16450R-ND§ 89 7.42 59.33 = = = 
HV High Speed Switch TO-220F 800 3 6 _— 2SC3743-ND® 2.11 16.85 126.41 = _— _ 
Color Chroma Output TO-220F 300 A 50 250 2SC3942-ND@ 96 8.02 64.15 = — = 
HV High Speed Switch TO-220F 800 3 6 _— 2SC3979-ND® 2.30 18.39 137.90 = — = 
HV High Speed Switch TO-220F 800 3 6 _— 2SC3979A-ND® 2.37 19.00 142.49 = = _— 
HV High Speed Switch TO-220F 800 1 3 = 2SC4004-ND®@ 1.84 14.71 110.32 = = =. 
HV High Speed Switch TO-220F 400 e 8 — 2SC4559-ND® 1.46 11.64 87.33 = _— — 
Power Amp TO-220F 250 75 120 250 2SD12630P-ND® 1.46 11.64 87.33 = = = 
Power Amp TO-220F 300 75 70 150 2SD1263AQ-ND® 1.46 11.64 87.33 = _— = 
Power Amp TO-220F 60 3 120 250 2SD12660P-ND@ 1.01 8.43 67.42 = _— — 
Power Amp TO-220F 80 3 120 250 2SD1266AP-ND® 1.01 8.43 67.42 = = = 
Power Amp TO-220F 60 4 120 250 2SD12670P-ND@ 1.25 10.40 83.16 = — _— 
Power Amp TO-220F 80 4 70 250 2SD1267AP-ND 1.35 11.23 89.80 = = = 
Power Switching TO-220F 80 3 130 260 2SD12680P-ND@ 1.38 11.49 91.93 = _— _ 
Power Switching TO-220F 80 4 130 260 2SD12690P-ND® 2.30 18.39 137.90 = = = 
Power Switching TO-220F 80 § 130 260 2SD12700P-ND® 2.34 18.69 140.19 = = = 
Power Switching TO-220F 80 it 130 260 2SD12710P-ND@ 1.49 11.88 89.10 = _— — 
Power Switching TO-220F 100 7 45 260 2SD1271AP-ND®@ 1.60 12.83 96.20 = = = 
Power Amp TO-220F 150 1 800 2,000 2SD12720P-ND@ 2.30 18.39 137.90 = _— = 
Power Amp TO-220F 60 2 4,000 10,000 | 2SD12750P-NDS@ 1.00 8.32 66.53 = = = 
Power Amp TO-220F 80 2 1,000 10,000 | 2SD1275AP-NDS®@ 1.08 8.98 71.90 = = = 
Power Amp TO-220F 80 4 1,000 10,000 | 2SD1276AP-NDS@ 1.28 10.64 85.12 = _— = 
Med. Speed Power Switch TO-220F 60 8 4,000 10,000 | 2SD12770P-NDS@ 1.34 10.75 80.61 = = = 
Med. Speed Switch TO-220F 80 8 2,000 10,000 | 2SD1277AP-NDS@ 1.45 11.61 87.06 = _ _— 
Low Voltage Switch TO-220F 40 10 90 180 2SD1445AQ-ND® 1.69 13.48 101.12 = = = 
High DC Current Gain TO-220F 60 6 300 2,000 2SD14740P-ND® 1.44 11.55 86.60 = = = 
High Power Amp TO-220F 100 5 20 200 2SD14990P-ND 1.46 12.19 97.50 = _— —= 
Power Amp TO-220F 400 7 200 = 2SD1535-NDS@ 2.41 19.31 150.15 = = = 
Power Switching TO-220F 100 5 5,000 15,000 | 2SD16330P-NDS@ 1.88 15.02 112.62 = _— — 
Med. Speed Power Switch TO-220F 120 8 1,000 20,000 | 2SD1773-ND§@ 2.11 16.85 126.41 = = = 
Power Switching TO-220F 60 4 70 250 2SD20000P-ND® 89 7.42 59.33 = = = 
High Speed Switch TO-220D 400 3 10 _— 2SC4953-ND® 1.28 10.26 76.98 = = _— 
Power Amp TO-220D 60 3 = = 2SC57390P-ND® 92 7.65 61.20 = = = 
Power Amp TO-220D 60 3 500 1,500 2SC59540Q-ND® 1.03 8.62 68.95 = _— — 
Power Amp TO-220D 180 15: 60 240 2SC59930P-ND® 83 6.96 55.66 = = = 
Power Amp TO-220D 180 15 60 240 2SC59930Q-ND® 83 6.96 55.66 = a = 
General Amp TO-220D 80 3 70 250 2SD2374AP-ND® eA 6.42 51.30 = _— — 
High Gain TO-220D 60 3 500 1,500 2SD23750P-ND® 97 8.06 64.49 = — = 
Power Amp TO-220D 80 4 4,000 10,000 | 2SD2420AP-NDS@ 2.30 18.39 137.90 = _— —= 
High Gain TO-220D 60 5 500 2,000 2SD2528-ND 1.28 10.26 76.98 = — = 
Power Amp MT-4 60 3 160 320 2SC57880PACT-NDt® 97 8.12 64.92 2SC57880PATB-ND® 1,000 432.00 
Power Amp MT-4 60 3 120 250 2SC57880QACT-NDt 97 8.12 64.92 2SC57880QATB-ND 1,000 432.00 
Power Amp MT-4 80 3 70 2,500 2SD2137APACT-NDt 1.08 8.98 71.86 2SD2137APATB-ND 1,000 478.00 
Power Amp MT-4 80 2 1,000 10,000 | 2SD2138AQACT-NDt 1.35 11.23 89.81 2SD2138AQATB-ND 1,000 597.00 
Power Amp MT-4 80 2 2,000 5,000 2SD2138APACT-ND{S® 1.25 10.40 83.16 2SD2138APATB-ND§® 1,000 553.00 
High DC Current Gain MT-4 60 3 500 2,500 2SD21390PACT-NDt 1.15 9.62 76.99 2SD21390PATB-ND 1,000 512.00 
Power Amp MT-4 60 4 4,000 10,000 | 2SD22420PACT-NDtS@ 1.76 14.10 105.72 2SD22420PATB-ND§® 1,000 916.00 
AF Amp TO-92L 25 3 120 240 2SC13830R-ND@ 57 4.55 34.13 = = = 
AF Amp TO-92L 25 1 170 340 2SC13830S-ND 57 4.55 34.13 = = = 
AF Amp TO-92L 50 1 85 170 2SC13840Q-ND® 57 4.55 34.15 = = = 
AF Amp TO-92L 50 1 120 120 2SC13840R-ND® 57 4.55 34.15 = _ _ 
AF Amp TO-92L 50 1 170 340 2SC13840S-ND@ 57 4.55 34.15 = — _— 
AF Output Amp TO-92L 80 5 130 220 2SC15090R-ND Al 5.34 40.07 = = = 
AF Output Amp TO-92L 80 5 185 330 2SC15090S-ND a 5.34 40.07 = _— —_— 
AF Output Amp TO-92L 20 1 130 220 2SC15180R-ND 98 7.35 55.12 = = =. 
General Amp TO-92L 200 .07 60 150 2SC15730Q-ND 62 4.63 34.71 = _— — 
General Amp TO-92L 200 .07 100 220 2SC15730R-ND 62 4.63 34.71 = _— — 
General Amp TO-92L 300 .07 60 150 2SC1573AQ-ND 52 3.92 29.37 = = = 

§ Darlington + Cut Tape Pricing RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic transistors and MOSFETs (Cont) 


VcEO Ic hFE Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Box 
Application Package (V) (A) Minimum | Maximum | Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing 
General Amp TO-92L 300 .07 100 220 2SC1573AR-ND@ 52 3.92 29.37 = = = 
General Amp TO-92L 400 .07 60 150 2SC1573BQ-ND 52 3.92 29.37 = = = 
General Amp TO-92L 400 .07 100 220 2SC1573BR-ND 52 3.92 29.37 = _— — 
AF HV Amp TO-92L 150 .05 130 220 2SC26320R-ND 66 4.96 37.18 a _— — 
Video Amp TO-92L 50 15 20 = 2SC3526H-ND® 1.53 12.26 91.93 = = = 
AF Output Amp TO-92L 20 5 230 380 2SD09660Q-ND@ 1.00 7.53 56.47 = = = 
AF Amp TO-92L 120 5 130 220 2SD12110R-ND 76 5.69 42.64 => = —= 
AF Output Amp TO-92NL 80 5 130 220 2SC39390RACT-NDt@ 57 4.30 32.25 2SC39390RATB-ND® 3,000 186.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 80 5 185 330 2SC39390SACT-ND: 57 4.30 32.25 2SC39390SATB-ND 3,000 186.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 25 1 120 240 2SC39400RACT-ND: 54 4.34 32.57 2SC39400RATB-ND 3,000 144.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 25 1 170 340 2SC39400SACT-NDt@ 59 4.69 35.15 2SC39400SATB-ND® 3,000 144.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 1 85 170 2SC3940AQACT-NDt 59 4.69 35.18 2SC3940AQATB-ND 3,000 156.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 i 120 240 2SC3940ARACT-NDt 59 4.69 35.18 2SC3940ARATB-ND 3,000 156.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 1 170 340 2SC3940ASACT-ND 59 4.69 35.18 2SC3940ASATB-ND 3,000 156.00/M 
General Amp TO-92NL 300 07 60 150 2SC39410QACT-ND: 49 3.65 27.38 2SC39410QATB-ND 3,000 158.00/M 
General Amp TO-92NL 300 .07 100 220 2SC39410RACT-ND: 49 3.65 27.38 2SC39410RATB-ND 3,000 158.00/M 
AF Output Amp TO-92NL 50 5 120 240 2SC4208ARACT-ND: 54 4.35 32.59 2SC4208ARATB-ND 3,000 144.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 50 5 120 240 2SC13180RACT-NDt@ A8 3.86 28.96 2SC13180RATB-ND® 3,000 128.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 70 5 120 240 2SC1318ARACT-NDt® 50 3.77 28.27 2SC1318ARATB-ND® 3,000 163.00/M 
General Amp TO-92B1 200 .07 100 220 2SC14730RACT-NDt@ 71 5.33 39.99 2SC14730RATB-ND® 3,000 231.00/M 
AF HV Amp. TO-92B1 150 .05 130 220 2SC26310RACT-NDt@ 49 3.92 29.42 2SC26310RATB-ND® 3,000 130.00/M 
AF Amp TO-92B1 50 af 600 1,200 2SC29250SACT-NDt® 63 4.69 35.16 2SC29250SATB-ND® 3,000 203.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 25 1 120 240 2SD05920RACT-NDt@ 50 3.77 28.27 2SD05920RATB-ND® 3,000 163.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 50 1 120 240 2SD0592ARACT-NDt® 50 3.77 28.27 2SD0592ARATB-ND@ 3,000 163.00/M 
AF Power Amp TO-92B1 20 5 340 600 2SD09650RACT-NDt@ 59 4.72 35.39 2SD09650RATB-ND® 3,000 157.00/M 
AF Output Amp TO-92B1 20 5 200 350 2SD13020RACT-NDt® 46 3.68 27.58 2SD13020RATB-ND® 3,000 122.00/M 
AF Power Amp TO-92B1 10 5 195 = 2SD250400ACT-NDt® 49 3.68 27.58 2SD250400ATB-ND® 3,000 159.00/M 
General Amp MT-1 50 A 160 460 2SD1991A0ACT-ND: 36 2.80 19.69 2SD1991A0ATB-ND 2,000 85.00/M 
General Amp MT-1 50 5 210 340 2SD1991ARACT-ND: 36 2.80 19.69 2SD1991ARATB-ND 2,000 85.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 20 5 200 350 2SD19960RACT-ND: 58 4.62 34.66 2SD19960RATB-ND 2,000 162.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 20 5 300 500 2SD19960SACT-ND: 58 4.62 34.66 2SD19960SATB-ND 2,000 162.00/M 
Low Freq. Amp MT-1 20 5 400 800 2SD19960TACT-NDt 58 4.62 34.66 2SD19960TATB-ND 2,000 162.00/M 
AF Output Amp MT-2 80 1 120 240 2SC43910RACT-NDt@ 50 3.73 27.99 2SC43910RATB-ND® 2,000 165.00/M 
General Amp MT-2 300 .07 100 220 2SC54190RACT-NDt@ 68 5.10 38.27 2SC54190RATB-ND® 2,000 226.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 1 120 240 2SD1994ARACT-NDt® 56 4.49 33.64 2SD1994ARATB-ND@ 2,000 157.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 1 170 340 2SD1994ASACT-NDTt@ 56 4.49 33.64 2SD1994ASATB-ND® 2,000 157.00/M 
AF Output Amp MT-2 100 ia 8,000 20,000 | 2SD20670RACT-NDt® 80 6.70 53.63 2SD20670RATB-ND® 2,000 357.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 i 120 340 2SD217700ACT-NDt 93 7.00 52.54 2SD217700ATB-ND 2,000 311.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 60 2 120 340 2SD2177A0ACT-ND: 93 7.00 52.54 2SD2177A0ATB-ND 2,000 311.00/M 
Low Freq. Amp MT-2 50 A 170 340 2SD21770SACT-ND: 89 6.70 50.28 2SD21770SATB-ND 2,000 297.00/M 
AF Output Amp MT-2 50 5 120 240 2SD21790RACT-NDt@ 87 7.24 57.92 2SD21790RATB-ND® 2,000 385.00/M 
AF Output Amp MT-2 150 1 120 240 2SD21840RACT-NDt@ 81 6.74 53.93 2SD21840RATB-ND® 2,000 359.00/M 
AF Amp MT-2 120 5 130 220 2SD22250RACT-NDt@ 68 5.10 38.27 2SD22250RATB-ND® 2,000 226.00/M 
AF Power Amp MT-2 20 § 340 600 2SD22490RACT-NDt 62 4.62 34.63 2SD22490RATB-ND® 2,000 205.00/M 
AF Amp. MT-2 50 1 8,000 20,000 | 2SD22580RACT-NDt® 56 4.23 31.72 2SD22580RATB-ND® 2,000 187.00/M 
AF Output Amp MT-2 20 7 1,000 2,500 2SD225900ACT-NDt® 51 3.82 28.61 2SD225900ATB-ND® 2,000 169.00/M 
AF Amp MT-2 10 1 200 800 2SD235800ACT-NDTt® 80 5.98 44.82 2SD235800ATB-ND® 2,000 265.00/M 
AF Amp MT-2 50 5 8,000 20,000 | 2SD25980RACT-ND: 56 4.51 33.86 2SD25980RATB-ND 2,000 158.00/M 
AF Output Amp MT-3 50 1 120 240 2SD21330RACT-ND: 72 5.39 40.40 2SD21330RATB-ND 1,000 239.00 
AF Output Amp MT-3 50 1 170 340 2SD21330SACT-ND: 72 5.39 40.40 2SD21330SATB-ND 1,000 239.00 
AF High Power Driver MT-3 150 1 130 220 2SD21340RACT-ND: 82 6.82 54.56 2SD21340RATB-ND 1,000 363.00 
Power Amp MT-3 60 3 70 150 2SD21360QACT-ND: 99 7.39 55.44 2SD21360QATB-ND 1,000 328.00 
Power Amp MT-3 60 3 120 250 2SD21360RACT-NDt@ 74 6.16 49.28 2SD21360RATB-ND® 1,000 328.00 
AF Output Amp MT-3 50 2 120 240 2SD21780RACT-ND: 83 6.24 46.78 2SD21780RATB-ND 1,000 277.00 
AF Output Amp MT-3 50 2 170 340 2SD21780SACT-ND: 83 6.24 46.78 2SD21780SATB-ND 1,000 277.00 
AF Amp MT-3 80 1 8,000 20,000 | 2SD22200RACT-NDt® 77 6.41 51.32 2SD22200RATB-ND® 1,000 341.00 
AF Amp MT-3 100 2 8,000 20,000 | 2SD24790RACT-ND: 96 8.02 64.15 2SD24790RATB-ND 1,000 427.00 
Power Amp MT-3 60 3 800 1,500 2SD25730QACT-NDt@ 92 7.70 61.59 2SD25730QATB-ND® 1,000 410.00 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 A 160 460 2SC3311A0ACT-ND: 33 2.58 18.18 2SC3311A0ATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 5 85 340 2SD1423ACT-NDt A8 3.98 31.81 2SD1423ATB-ND 5,000 119.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 5 200 800 2SD145000ACT-NDt 42 3.37 25.25 2SD145000ATB-ND 5,000 107.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 A 160 260 2SC3311AQACT-NDt At 3.10 21.49 2SC3311AQATB-ND 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 al 210 340 2SC3311ARACT-NDTt At 3.10 21.49 2SC3311ARATB-ND® 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 zl 290 460 2SC3311ASACT-NDTt@ At 3.10 21.49 2SC3311ASATB-ND® 5,000 70.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 5 200 350 2SD14500RACT-ND: 50 4.21 33.66 2SD14500RATB-ND 5,000 107.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 5 300 500 2SD14500SACT-ND: 50 4.21 33.66 2SD14500SATB-ND 5,000 107.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 20 5 400 800 2SD14500TACT-NDt 50 4.21 33.66 2SD14500TATB-ND 5,000 107.00/M 
Low Freq. Amp NEW S Type 50 5 120 240 2SD1423ARACT-NDt@ 50 4.21 33.66 2SD1423ARATB-ND®@ 5,000 107.00/M 
AF Amp NS-B1 55 ot 180 360 2SC33120RACT-NDt@ 43 3.60 28.80 2SC33120RATB-ND® 5,000 108.00/M 
AF Power Amp NS-B1 20 5 340 600 2SD23210RACT-NDt@ 59 4.72 35.39 2SD23210RATB-ND® 5,000 150.00/M 
HV High Speed Switch TOP-3F 800 3 6 = 2SC3506-ND@ 4.48 35.85 278.86 = = — 
HV High Speed Switch TOP-3F 800 5 6 _ 2SC3507-ND® 4.65 37.23 289.58 = = = 
HV High Speed Switch TOP-3F 500 vA 8 cot 2SC3974-ND® 4.65 37.23 289.58 = _— — 
HV High Speed Switch TOP-3F 500 10 8 = 2SC3975-ND® 5.52 44.13 343.21 = = = 
HV High Speed Switch TOP-3F 800 3 6 = 2SC4420-ND@ 2.52 20.13 156.59 = = = 
HV High Speed Switch TOP-3F 800 1 3 — 2SC4960-ND® 2.41 19.31 150.15 = _— — 
High Power Amp TOP-3F 100 5 100 200 2SD14850P-ND@ 2.59 20.68 160.88 = _— — 
Power Switching TOP-3F 80 10 130 260 2SD17050P-ND® 3.96 31.72 246.68 = = = 
Power Switching TOP-3F 80 20 130 260 2SD17070P-ND@ 5.17 41.37 321.76 = = _ 
High Power Amp TOP-3F 120 6 80 160 2SD20640S-ND@ 3.69 29.51 229.52 = = —_— 
§ Darlington + Cut Tape Pricing # ROHS Compliant 
Power MOSFETs 
Vpss Vass ID RDS (on) Digi-Key Pricing 
Package (Vv) (Vv) (A) Type (0) Part No. 1 10 100 500 1,000 
N-Channel Type 
450 30 5 1.0 2SK3043-ND® 1.83 14.63 109.70 493.65 950.73 
450 30 L 56 2SK3044-ND 2.47 19.73 147.97 665.86 1282.40 
500 30 2.5 3.2 2SK3045-ND 1.54 12.32 92.38 415.71 800.62 
TO-220D 500 30 7 0.7 2SK3046-ND 2.41 19.25 144.34 649.53 1250.95 
800 30 2 4.8 2SK3047-ND® 1.86 14.88 111.62 502.31 967.41 
600 30 3 1.7 2SK3048-ND® 1.80 14.37 107.78 484.99 934.05 
200 30 22 048 2SK3892-ND® 4.48 35.85 278.86 1294.70 2539.60 
TOP-3F 600 30 15 33 2SK3318-ND® 7.35 58.84 496.43 2335.05 4596.56 
P-Channel Type — RoHS Compliant 
NS-B1 65+ = 02 300 2SJ01640RACT-NDt 45 3.62 27.12 75.03 126.56 
65+ = 02 300 2SJ01640RATB-ND§ 575.00/5,000 


+VGDS +CutTape § Tape and Box RoHS Compliant 
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Panasonic surface Mount MOSFETs 


Mini Power és Mini Type Mini Type S-Mini Type Package (3-pin) 
Type Package if Package (3-pin) Package (5-pin) A 
A 


1. Gate 19 b— A - 1. Gate 
% | 2. Source = H 1. Drain(FET1) T io] 1. Cathode f 2 Source 
1. Gate Joe 1 3. Drain : 2. Drain (FET2) 194° i 2. Drain 3. Drain 
2. Drain 2.90 — 3. Gate (FET2) —C4 3. Gate B 
3. Source i oa 7 Source : 4. Source coil ae 4. Source aspires 
9 Drain 5. Gate(FET1) Poy 5. Anode 2 Drain 


3. Gate S a 3. Gate 


SS-Mini Type Package (3-Pin) 


0.27 
ae 


2. Gate 
(G1) 12 Di 3. Drain pane 


(S) 2c 4. Source 02 
(G2) 30 D2 5. Gate B 

6. Source ; 1. Source 
2. Drain 
3. Gate 


1. Source F er —| + Gate 
61 2. 
3. 


SS-Mini Type Package (6-Pin) SSS-Mini Type Package (3-Pin) 


A 
1. Drain -+—1 | 
2. Source 
Pin e(p1) (sti 1116(D1) | 3. Gate | 
1.20 
ay 1115(G2) (G1)204 (11 5 (G2) Fats | 1 


UP0487800 / UP0487C00 UP0497900 


2. Source 
3. Drain 0.28 0.80—| 


[ 4(s2)  (02)3 04 1 4 (s2) 


WSSMini6 NEW! 


Pin Vos ID RDS (on) PD Max. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Package Layout (V) (mA) (0) (mW) Part No. ‘il 10 100 Part No. Qty. Pricing 
Small Signal/Switching MOSFET — N-Channel Type 
Mini Power _ 80t 500 2 1,000 2SK060100LCT-ND® 1.19 9.94 79.52 2SK060100LTR-ND@ 1,000 529.00 
Mini Power _ 30t 1,000 48 1,000 2SK221100LCT-ND® 60 4.49 33.71 2SK221100LTR-ND@ 1,000 199.00 
Mini 3P A 50t 500 27 150 2SK122800LCT-ND® 51 4.29 34.29 2SK122800LTR-ND@ 3,000 137.00/M 
Mini 3P B 30 20 _— 150 2SK01980RLCT-ND® 81 6.07 45.51 2SK01980RLTR-ND® 3,000 263.00/M 
Mini 3P B 65 20 300 150 2SK11030QLCT-ND® AQ 3.92 29.42 2SK11030QLTR-ND® 3,000 130.00/M 
Mini 3P B 40 10 — 200 2SK275100LCT-ND® AB 3.75 30.03 2SK275100LTR-ND@ 3,000 120.00/M 
Mini 5P A 50 100 50 300 XN0187200LCT-ND® 97 7.31 54.81 XN0187200LTR-ND® 3,000 317.00/M 
S-Mini 3P A 50t 100 50 150 2SK066400LCT-ND® 63 4.73 35.51 2SK066400LTR-ND@ 3,000 205.00/M 
S-Mini 3P A 20 100 50 150 2SKO66500LCT-ND® 61 4.55 34.13 2SKO66500LTR-ND® 3,000 197.00/M 
S-Mini 3P A 50 50 27 150 2SK137400LCT-ND® 13 5.47 41.02 2SK137400LTR-ND@ 3,000 237.00/M 
S-Mini 3P A 30f 1,000 30 150 2SK306400LCT-ND AB 3.84 30.69 2SK306400LTR-ND 3,000 123.00/M 
S-Mini 3P A 50t 1,000 8/6 150 2SK353900LCT-ND® 43 3.42 25.67 2SK353900LTR-ND@ 3,000 114.00/M 
S-Mini 3P A 20 4,500 02 500 MTM232230LCT-ND® 81 6.07 45.51 MTM232230LTR-ND® 3,000 263.00/M 
S-Mini 3P B 30 20 _— 150 2SK06620RLCT-ND® 1.02 8.50 68.03 2SK06620RLTR-ND® 3,000 442.00/M 
S-Mini 3P B 55 30 = 150 2SKO6630RLCT-ND® AQ 3.92 29.42 2SK06630RLTR-ND® 3,000 130.00/M 
S-Mini 5P — 50t 100 8/6 150 XP0187800LCT-ND® 63 471 35.35 XP0187800LTR-ND@ 3,000 204.00/M 
S-Mini 6P _ 50t 1,000 8/6 150 XP0487800LCT-ND 68 5.09 38.18 XP0487800LTR-ND 3,000 221.00/M 
SS-Mini 3P A 50 100 8/6 125 2SK3546J0LCT-ND® 43 3.44 25.82 2SK3546J0LTR-ND® 3,000 114.00/M 
SS-Mini 3P B 55 30 _ 125 2SK2593JQLCT-ND@ 54 4.29 32.18 2SK2593JQLTR-ND® 3,000 143.00/M 
SS-Mini 5P _ 30 100 7/5 125 UP0187BOOLCT-ND® 62 4.68 35.08 UP0187BOOLTR-ND® 8,000 199.00/M 
SS-Mini 6P = 50T 100 8/6 125 UP0487800LCT-ND@ PA $.33 39.96 UP0487800LTR-ND® 8,000 226.00/M 
SS-Mini 6P _ 50t 100 8/6 125 UP0497900LCT-ND® wal 5.33 39.96 UP0497900LTR-ND@ 8,000 226.00/M 
SS-Mini 6P _ 20 100 6 125 UP0487COOLCT-ND® 57 4.27 32.06 UP0487COOLTR-ND® 8,000 182.00/M 
SSS-Mini 3P A 20* BI _ 100 2SK33720RLCT-ND® 53 4.26 31.97 2SK33720RLTR-ND® 10,000 133.00/M 
SSS-Mini 3P. A 20* 135 _ 100 2SK33720SLCT-ND@ 53 4.26 31.97 2SK33720SLTR-ND® 10,000 133.00/M 
SSS-Mini 3P A 20* -180 — 100 2SK33720TLCT-ND® 53 4.26 31.97 2SK33720TLTR-ND® 10,000 133.00/M 
SSS-Mini 3P A 20* .290 _ 100 2SK33720ULCT-ND® 53 4.26 31.97 2SK33720ULTR-ND® 10,000 133.00/M 
SSS-Mini 3P A 20* 2 — 100 2SK34260TLCT-ND® 52 3.91 29.30 2SK34260TLTR-ND® 10,000 163.00/M 
SSS-Mini 3P A 50 100 8/6 100 2SK354700LCT-ND® 48 3.83 28.69 2SK354700LTR-ND@ 10,000 120.00/M 
WMini8 A 20 7,000 015 1,000 MTMC8E280LBFCT-ND@ NEW! 1.02 8.54 68.31 MTMC8E280LBFTR-ND@ NEW! 3,000 443.99/M 
WMini8 B 20t 7,000 015 1,000 MTMC8E2A0LBFCT-ND@ NEW! 1.02 8.54 68.31 MTMC8E2A0LBFTR-ND® NEW! 3,000 443.99/M 
WSSMini6 B 20t 2,200 08 540 MTM862270LBFCT-ND® NEW! 82 6.15 46.11 MTM862270LBFTR-ND@ NEW! 10,000 256.15/M 
WSSMini6 Cc 20 2,200 08 540 MTM867270LBFCT-ND@ NEW! 87 6.56 49.18 MTM867270LBFTR-ND® NEW! 10,000 273.23/M 
S08 B 30t 18,000 .0065 1000 MTMF82310BBFCT-ND® NEW! 2.05 16.39 122.95 MTMF82310BBFTR-ND@ NEW! 3,000 1049.18/M 
U-G2 = 60t 5,000 09 10,000 2SK302200LCT-ND@ 1.26 10.11 75.84 2SK302200LTR-ND® 3,000 647.00/M 
U-G2 — 60t 30,000 025 25,000 2SK302500LCT-ND® 2.76 22.06 171.61 2SK302500LTR-ND@ 3,000 1544.00/M 
U-G2 = 100+ 8,000 AS 15,000 2SK303000LCT-ND® 1.46 11.64 87.33 2SK303000LTR-ND® 3,000 745.00/M 
U-G2 _ 100+ 15,000 09 20,000 2SK303100LCT-ND® 1.76 14.10 105.72 2SK303100LTR-ND@ 3,000 902.00/M 
U-G2 _ 100+ 15,000 07 20,000 2SK326800LCT-ND® 2.31 18.48 143.72 2SK326800LTR-ND@ 3,000 1293.00/M 
U-G2 _ 200t 2,500 1.2 10,000 2SK327700LCT-ND@ 1.26 10.11 75.84 2SK327700LTR-ND@ 3,000 647.00/M 
Small Signal/Switching MOSFET — P-Channel Type — RoHS Compliant 
Mini 3P B 65 10 300 150 2SJ01630RLCT-ND 66 4.96 37.23 2S8J01630RLTR-ND 3,000 215.00/M 
Mini 5P B 12+ 1,200 35 600 XNONE9200LCT-ND ee 5.78 43.32 XNONE9200LTR-ND 3,000 250.00/M 
S-Mini 3P A 65 20 _ 150 28J03640QLCT-ND 710 5.27 39.53 28J03640QLTR-ND 3,000 228.00/M 
S-Mini 3P A 30t 100 50 150 2SJ053600LCT-ND 48 3.98 31.87 2SJ053600LTR-ND 3,000 127.00/M 
S-Mini 3P A 12+ 4,000 03 500 MTM231100LCT-ND 1.15 9.58 76.61 MTM231100LTR-ND 3,000 498.00/M 
S-Mini 3P A 20 3,000 04 500 MTM231230LCT-ND 18 5.88 44.13 MTM231230LTR-ND 3,000 255.00/M 
SSS-Mini 3P B 30t 100 13 100 28J067400LCT-ND 43 3.60 28.80 2SJ067400LTR-ND 10,000 101.00/M 
WMini8 Cc 12+ 4,800 .032 1,000 MTM684100LBFCT-ND NEW! 1.02 8.54 68.31 MTM684100LBFTR-ND NEW! 3,000 443.99/M 
WSMini6 _ 12+ 4,000 03 700 MTM761100LBFCT-ND NEI 82 6.15 46.11 MTM761100LBFTR-ND NEW! 3,000 266.40/M 
WSMini6 = 20t 3,000 036 700 MTM761230LBFCT-ND NEI 82 6.15 46.11 MTM761230LBFTR-ND NEW! 3,000 266.40/M 
WSSMini6 A 20 2,000 08 540 MTM861270LBFCT-ND NEW! 82 6.15 46.11 MTM861270LBFTR-ND NEW! 10,000 256.15/M 
S08 A 40t 7,000 019 2000 MTM981400BBFCT-ND NEW! 2.05 16.39 122.95 MTM981400BBFTR-ND NEW! 3,000 1049.18/M 
U-G2 = 200t 2,000 15 10,000 28J058200LCT-ND 1.49 11.95 89.63 28J058200LTR-ND 3,000 765.00/M 
+tVDSS *VDSO RoHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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a . Resistance Value | EE min Cut Tape 
Panasonic PNP/N PN Transistors RB Ree | Vce=10V | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
KO KO | IC=5mA | Part No. 1 10 100 | PartNo. Qty. Pricing 
NS-B1 Type oe FS NPN 
yp aoff |e FT 10 | 10 35 |UNR221100LCT-ND® 37 2.79 19.36 | UNR221100LTR-ND®| 3,000] 74.00/M 
=e $79 22 | 22 60 |UNR221200LCT-ND@ 37 279 19.36 |UNR221200LTR-ND@| 3.000) 74.00/M 
fH built; 47 | 47 80 |UNR221300LCT-ND 37 279 19.36 /UNR221300LTR-ND | 3.000) 74.00/M 
Through-hole with built-in ae ba} it 10 | 47 80 |UNR221400LCT-ND@ .37 2.79 19.36 |UNR221400LTR-ND@ | 3.000| 74.00/M 
resistors for preset gains 4 aaa 10 | 160 | UNR221500LCT-ND® 37 279 19.36 |UNR221500LTR-ND@| 3,000 | 74.00/M 
VcEO = 50V/-50V Tht. Dales Dim. 47 | = | 160 /UNR221600LCT-ND® 37 279 19.36 |UNR227600LTR-ND@| 3,000 | 74.007 
045 5 pece in 22 | co 160 |UNR221700LCT-ND 37 279 19.36 /UNR221700LTR-ND | 3,000; 74.00/M 
PT = 300mW pari Stes mm 051 | 54 20 |UNR221800LCT-ND 37 2.79 19.36 |UNR221800LTR-ND | 3,000] 74.00/M 
1 10 30 | UNR221900LCT-ND@ 37 279 19.36 | UNR221900LTR-ND@| 3.000) 74.00/M 
Res: Value cata Tape & Box 47 |e 160 | UNR221000LCT-ND® 37 279 19.36 |UNR221000LTR-ND@| 3,000 | 74.00/M 
Gp abe | ere AG | Duley Praia Nag ied 47 | 22 | 60 [UNRZ2IEOOLCTND® 37 279 1936 [UNRZZIEOOLTRAND@| 3000 | P00 
= -ND@® .. A iy -ND@ | 3, x 
OR SNOB sees ON nya TRartNe: ane IO COR RartiNo S00 47 | 10 30 |UNR221FOOLCT-ND 37 2.79 19.36/UNR221FOOLTR-NO | 3.000| 74.00/m 
CTE] Se rere Ss aor romerew — wom} || 1 | ff | 8 |Melatiee 3 2 8 Meet s/s | Hi 
40 | 47 | 0 | 100 |unpertooncrno 42 350 804 | unmerizoore.no — sosoom | | [37-1575 —TinRMOOLCTAD@ a7 2791935 | UNREDTMOOLTRNDel 3 a00 7a. 
cml sa | oo | aey WONREHERHRCUNGY ae ceo ono NONREHesHerG TOE GO 47 | 47 80 |UNR221NOOLCT-ND 37 279 1936 |UNR221NOOLTR-ND | 3.000] 74.00/M 
a1 | 8. ; ; ; 5 2 | 47 80 |UNR221TOOLCT-ND 36 269 18.65 /UNR221TOOLTR-ND | 3.000) 72.00/M 
1_| 10 | 30 | 100 VUNREIISO0AGTEND! 42 3.50 28.04 TUNRATT00ATB-ND 105.00/M 22 | 22 6 |UNR221VO0LCT-ND 37 279 19.36 /UNR221VoOLTR-ND | 3,000] 74.00/M 
a ff 0 100 peed EOUAC END a a ae ee POAT ND eee 22 | 22 40 | UNR222100LCT-ND 544.33 32.45 | UNR222100LTR-ND | 3,000 | 144.00/M 
35 | 22 | 40 | 600 NONROIMGUGN co v4 aroa RONREIIGaReettT rath 47 | 47 50 | UNR222200LCT-ND 54 4.33 32.45 | UNR222200LTR-ND | 3,000] 144.00/M 
“7 a7 | a0. | coo WWHREGEOSROGRTEN “co asa svos [UMooonaretna 35 GOA to | 10 60 | UNR222300LCT-ND@ .44 3.49 26.15 | UNR222300LTR-ND@ | 3.000 | 116.00/M 
eT 94s 4 ; ! ; 22 | 10 60 |UNR222400LCT-ND®@ 54 433 32.45 | UNR222400LTR-ND@ | 3.000 | 144.00/M 
10 | 10 | 60 | 500 | UNR412300ACT-ND_ 52__4.14 31.03 | UNR412300ATB-ND 132.00/M 47 | © 100 |UNR222600LCT-ND 44 3.49 26.15 |UNR222600LTR-ND | 3.000 | 116.00/M 
NPN 1 47 800 | UNR723100LCT-NDF 66 4.94 37.05 |UNR723100LTR-NDt | 1,000 | 219.00 
47 | — | 210 ] 100 |UNR42100RACT-ND 42 350 28.04 | UNR42100RATB-ND 105.00/M == ; 
10 10 35 100 |UNR421100ACT-ND .42 3.50 28.04 | UNR421100ATB-ND 105.00/M t+ Mini Power Type: VCEO=20V IC=700mA PT=1000mW +4IC=500mA @ RoHS Compliant 
22 | 22 | 60 | 100 |UNR421200ACT-ND .42 3.50 28.04 | UNR421200ATB-ND 105.00/M 
10 | 47 | 80 | 100 |UNR421400ACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR421400ATB-ND 105.00/M ag 
47 | — | 210 | 100 |UNR42160RACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR42160RATB-ND _—_105.00/M S-Mini Type ee 
22 | — | 210 | 100 |UNR42170RACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR42170RATB-ND  105.00/M : 
1 | 10 | 30 | 100 |UNR421900ACT-ND 42 350 28.04 | UNR421900ATB-ND 105.00/M Surface Mount with built-in resistors for preset gains l'5, i 
47 | 10 | 30 | 100 |UNR421D00ACT-ND .42 3.50 28.04 | UNR421D00ATB-ND —105.00/M 1. Base : + ; 
47 10 | 30 | 100 |UNR421FOOACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR421FOOATB-ND 105.00/M VCEO = 50V/-50V PT = 150mW 2 Emitter 2.0/085 Sl, Dim. 
to | 47 | 20 | 100 |UNR421KOOACT-ND 42 3.50 28.04 _| UNR421KOOATB-ND 105.00/M IC = 100mA/-100mA _ EIA: SC-70 3.Collector “| +412) 03 in 
47 | 47 | 20 | 100 |UNR421LOOACT-ND 42 3.50 28.04 | UNR421LOOATB-ND 105.00/M min 
22] 22 | 40 | 500 |UNR422100ACT-ND 52 4.14 31.03 | UNR422100ATB-ND 132.00/M - 
47 | 47 | 50 | 500 |UNR422200ACT-ND 52 4.14 31.03 | UNR422200ATB-ND 132.00/M Resistance Value_| hFE min Cut Tape Tape & Reel 
RB RBE Vce=10V | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Ko KO | \¢=5mA | Part No. 110 100 [Part No. 3,000 
14.0. 2.0 PNP 
MENS Type a = 10 10 35 UNRS11100LCT-ND@ 40 297 20.60 UNRS11100LTR-ND@  79.00/M 
VcEo = 50V/-50V 1.27 30 22 22 60 |UNRS511200LCT-ND 40 297 20.60 |UNR511200LTR-ND —79.00/M 
PT = 300mwW 2 Ples ty] sii _tIEo.7 47 47 80 |UNRS511300LCT-ND 40 297 20.60 |UNRS11300LTR-ND 79.00/M 
lt 10 47 80 |UNRS511400LCT-ND 40 297 20.60 |UNRS11400LTR-ND —79.00/M 
i, Ennis «= eo - — 10 s 160 _|UNRS511500LCT-ND® 40 297 20.60 |UNRS11500LTR-ND® —_79.00/M 
2. Collector —_ || || || || | in 47 = 160 |UNRS511600LCT-ND 40 297 20.60 |UNRS11600LTR-ND 79.00/M 
3. Base ll-0.45 —l-0.45 mm 22 7 160 |UNRS511700LCT-ND® 40 297 2060 |UNRS11700LTR-ND® — 79.00/M 
051 | 54 20 |UNRS511800LCT-ND 40 297 20.60 |UNRS11800LTR-ND —79.00/M 
Res. Value | hFE min. Cut Tape Tanelaldox 1 10 30 |UNRS11900LCT-ND 40 297 20.60 |UNRS11900LTR-ND —79.00/M 
Re | Ree | Vce=10V| IC Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 47 oo 160 _|UNR511000LCT-ND. 40 2.97 20.60 |UNR511000LTR-ND 79.00/M 
ka | KO | Ic-5mA | (mA) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 5,000 a7 10 30 |UNRS11DO0LCT-ND 40 297 20.60 |UNRS11D00LTR-ND _79.00/M 
a 47 22 60 |UNRS11E00LCT-ND 40 297 20.60 |UNRS{11EOOLTR-ND —79.00/M 
22] 22] 60 | 100 |UNR411200ACT-ND 45 379 3028 | UNR411200ATB-ND  114.00/M ao 14 - eee BH pee ayer Cee ON 
47 | 47 | 80 | 100 |UNR411300ACT-ND 45 3.79 30.28 | UNR411300ATB-ND —114.00/M a7" ||| a7 oo UNEEHRCONSADMNN 40 2:07 2060 (INRERIMOI GIN 70.009 
47] 10 | 30 | 100 |UNR411FOOACT-ND 45 3.79 30.28 | UNR411FOOATB-ND 114.00/M aa v7 co oc oe 
47| 47 | 20 | 100 |UNR411LOOACT-ND 45 3.79 30.28 | UNR4T1LOOATB-ND —114.00/M re ie i eed incicccrcn fae 
22] 10 | 60¢ | 500 |UNR412400ACT-ND 56 4.47 33.51 | UNR412400ATB-ND 142.00/M on io a) WORREVEIOIGTIAM as oes ince (INREMTOOIEIINeM "10M 
NPN 22 | 22 6  |UNRS{1VOOLCT-ND 40 297 20.60 |UNRS511VOOLTR-ND 79.00/M 
47] 47] 80 | 100 |UNR421300ACT-ND 45 379 30.28 | UNR421300ATB-ND  114.00/M 10 47 80 |UNRS515400LCT-NDA@ 35 265 18.39 |UNRS15400LTR-NDA® 71.00/M 
051/51) 20 | 100 |UNR421800ACT-ND 45 3.79 3028 | UNR421800ATB-ND  114.00/M NPN 
to | 10 | 60$ | 500 |UNR422300ACT-ND 56 4.47 33.51 | UNR422300ATB-ND  142.00/M 5 5 
22] 10 | 60¢ | 500 |UNR422400ACT-ND 56 4.47 33.51 | UNR422400ATB-ND 142.00/M ay iY = See on Be Seer ese OO pM 
sigetobaA 47 47 80 |UNRS521300LCT-ND@ 40 297 20.60 |UNR521300LTR-ND@ — 79.00/M 
: 10 47 80 |UNRS521400LCT-ND@ 40 297 20.60 |UNRS21400LTR-ND@ — 79.00/M 
10 - 160 |UNRS521500LCT-ND® 40 297 20.60 |UNRS21500LTR-ND® —_79.00/M 
Mini T 47 a 160 |UNRS521600LCT-ND 40 297 20.60 |UNRS21600LTR-ND 79.00/M 
Int Type 22 co 160 |UNR521700LCT-ND 40 2.97 20.60 |UNR521700LTR-ND  79.00/M 
ee rere ; ost | 54 20 |UNRS521800LCT-ND 40 297 20.60 |UNRS521800LTR-ND 79.00/M 
Surface Mount with built-in resistors for preset gains 15, 1 10 30 |UNR521900LCT-ND 40 297 20.60 |UNR521900LTR-ND 79.00/M 
er _ re 47 160 |UNRS521000LCT-ND 402.97 20.60 |UNRS21000LTR-ND _79.00/M 
ae a ‘A eee ee 1. Base 29| 0. a7 10 30 |UNRS21D00LCT-ND@ 40 297 20.60 |UNRS21D00LTR-ND®  79.00/M 
= 100mA/-100m. eg 2. Emitter om 47 22 60 —|UNR521E00LCT-ND 40 2.97 20.60 |UNR521E00LTR-ND 79.00/M 
EIAJ: SC-59A 3. Collector i 47 10 30  |UNR521FOOLCT-ND@ 40 297 20.60 JUNRS521FOOLTR-ND® — 79.00/M 
10 47 20 |UNRS21KOOLCT-ND 40 297 20.60 |UNRS21KOOLTR-ND —79.00/M 
Resistance Value | hFE min Cut Tape 47 | 47 20 _|UNRS21LOOLCT-ND@ 402.97 _ 20.60 |UNRS21LOOLTR-ND@ —_79.00/M 
Ra | RBE |Vce=10V/ Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 22 47 80 |UNRS21MOOLCT-ND 40 297 20.60 |UNRS21MOOLTR-ND _79.00/M 
ko | KO | IC=5mA | Part No. 110 100 | Part No. Qty. | Pricing 47 47 80 |UNRS21NOOLCT-ND 40 297 20.60 |UNRS21NOOLTR-ND —79.00/M 
PNP 22 a7 80 |UNRS21TOOLCT-ND@ 35 265 18.39 |UNRS21TOOLTR-ND@ — 71.00/M 
70 | 10 35 [UNR211100LCT-ND@ 37 2.79 19.36 | UNR211100LTR-ND@ | 3,000] 74.00/M aa a o nee nae ‘5 oe ae see RES avr . nN 
22 | 22 60 |UNR211200LCT-ND@ 37 2.79 1936 |UNR211200LTR-ND@| 3,000] 74.00/M ; : ; : 
47 | 47 80 |UNR211300LCT-ND 37 279 1936/UNR211300LTR-ND | 3.000| 74.00/M 47 a 100 JUNRS22600LCT-ND§@ 483.86 _ 28.98 |UNRS22600LTR-ND§@ 128.00/M 
10 47 80 |UNR211400LCT-ND® .37 2.79 19.36 | UNR211400LTR-ND@| 3,000 | 74.00/M §VCEO=20V IC=600mA +¢VCE=5V IC=50mA AVCEO=30V RoHS Compliant 
10 | 160 | UNR211500LCT-ND® 37 2.79 19.36 |UNR211500LTR-ND@| 3,000 | 74.00/M 
47 [| © 160 |UNR211600LCT-ND® 37 2.79 19.36 |UNR211600LTR-ND@| 3,000 | 74.00/M 
29° | - ag 160 |UNR211700LCT-ND 37 2.79 19.36/UNR211700LTR-ND | 3,000| 74.00/M -Mini fe ee 
ost | 54 20 |UNR211800LCT-ND 37 2.79 1936 |UNR211800LTR-ND | 3.000] 74.00/M SSS-Mini Type 0.23 ar eeeee 
1 10 30 |UNR211900LCT-ND 37 2.79 1936 |UNR211900LTR-ND | 3.000] 74.00/M Surface Mount with built-in-resistors for preset gains + 
47 |e 160 |UNR211000LCT-ND 37 2.79 19.36 |UNR211000LTR-ND | 3,000| 74.00/M a ' 
a7 | 10 30 |UNR211D00LCT-ND 37 2.79 19.36 |UNR2T1D00LTR-ND | 3,000| 74.00m| | VCEO=50V/-50V 1. Base 4 3] Dim 
47 | 22 60 |UNR211ED0LCT-ND 37 2.79 1936 |UNR211E00LTR-ND | 3.000] 74.00/M IC = 80mA/-80MA 2 Emitter 1-20 0.40 En in 
47 | 10 30 | UNR211FOOLCT-ND® 37 2.79 19.36 |UNR211FOOLTR-ND@ | 3,000 | 74.00/M PT = 100mW 3.Collector | 72 0.33 arn 
22 | 10 30 |UNR211HOOLCT-ND 37 279 1936 |UNR211HOOLTR-ND | 3.000] 74.00/M 
47 | 47 20 | UNR211LOOLCT-ND@ 37 2.79 1936 |UNR211LOOLTR-ND@ | 3.000 | 74.00/M PERE AneI ein RTE DCU 
22 | 47 80 |UNR211MOOLCT-ND 37 2.79 1936 |UNR211MOOLTR-ND | 3,000| 74.00/M avila ve re i, 
47 | 47 | 80 |UNR211NOOLCT-ND 37 279 1936 |UNR2tiNOOLTR-ND | 3,000] 74.00/M eal Ea ee tear nt frend 
22 | 22 6 |UNR211VOOLCT-ND 37 2.79 19.36 /UNR211VOOLTR-ND | 3,000] 74.00/M : 
027 | 5 20¢ |UNR212X00LCT-ND 56 4.51 33.86 |UNR212X00LTR-ND | 3.000 | 150.00/M PNP 
22 | 22 40 | UNR212100LCT-ND 594.68 35.12 |UNR212100LTR-ND | 3,000 | 156.00/M a7 2 60 UNR31AEOOLCT-ND 41 3.24 22.82 [UNR31AEOOLTR-ND 80.00/M 
47 | 47 50 |UNR212200LCT-ND@ 59 4.68 35.12 |UNR212200LTR-ND@| 3,000 | 156.00/M 47 bal 160 | UNR31AO00LCT-ND@ 41 3.24 22.82 | UNR31AQ00LTR-ND@ —80.00/M 
10 10 60 |UNR212300LCT-ND 59 4.68 35.12 | UNR212300LTR-ND | 3,000) 156.00/M 10 10 35 [UNR31A100LCT-ND® 413.24 22.82 | UNRSTAT00LTR-ND® _80.00/M 
22 | 10 60 |UNR212400LCT-ND 59 4.68 35.12 |UNR212400LTR-ND | 3.000 | 156.00/M £IC=100mA @ RoHS Compliant (Continued) 
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ms - 
¢ ‘ Resistance Value | hFE min Cut Tape Tape & Reel 
Panasonic PNP/NPN Transistors Re | Ree | Vce=10V | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
ae Ka | KO | IC=5mA | Part No. 110 100 | PartNo. 3,000 
SSS-Mini Type (Cont.) NPN 
. . 70] 10 36 JUNR92T1JOLCT-ND® 40 299 20.72 |) UNROZT1JOLTR-ND®  80.00/M 
ae ee ee OTE igi Ke pate Saar cae nee 22 | 22 | 60  |UNR9212JOLCT-ND 40 299 2072 | UNR9212JOLTR-ND  80.00/M 
hal fe leeen learn qa a Weare Tan 47 | 47 80 | UNR9213JOLCT-ND 40 299 20.72 | UNR9213JOLTR-ND 80.00/M 
5 : Z : 10 | 47 80 | UNR9214JOLCT-ND 40 299 20.72 | UNR9214JOLTR-ND 80.00/M 
47 47 80 |UNR31A300LCT-ND@® 41 3.24 22.82 | UNR31A300LTR-ND® 80.00/M 10 160 |UNR9215JOLCT-ND AQ 299 20.72 | UNR9215JOLTR-ND 80.00/M 
10 47 80 |UNR31A400LCT-ND® 41 3.24 22.82 |UNR31A400LTR-ND® — 80.00/M — 7 5 
10 co 160 |UNR31AS00LCT-ND@ 41 3.24 22.82 |UNR31A500LTR-ND® — 80.00/M os pe ie eae AQ 299 20-72 PRET rue 80.007" 
i? ico NONGEHRECOICUNDIM 41 304 oo'eo WOHReT@ecgIeotun aoOgie 22 wa 160 |UNR9217JOLCT-ND 40 299 20.72 | UNR9217JOLTR-ND 80.00/M 
40 20 NONGEIRGOOMG NEG 34 264 iece VONRST@OCORNIReM — G5.00M 051 | 54 20 | UNR9218JOLCT-ND 40 299 20.72 | UNR9218JOLTR-ND  80.00/M 
: : : : 1 10 30 | UNR9219JOLCT-ND 40 299 20.72 | UNR9219J0LTR-ND 80.00/M 
10 40 | 35 |UNR311100LCT-ND 40 3.30 26.43 |UNR311100LTR-ND 93.00/M 47 = 160 | UNR9210JOLCT-ND 40 299 2072 | UNROSTOJOLTR-ND  80.00/M 
22 22 60$ |UNR311200LCT-ND® 41 3.33 22.85 |UNR311200LTR-ND® — 95.00/M 0 177 20 IONROAIIDcNnem 372.77 49.18 TUNER CIOs 74.00 
47 47 | 80¢ |UNR311300LCT-ND 39 3.28 26.21 |UNR311300LTR-ND 92.00/M ales ao RONREST ROTC na 0-299 2072 NUNESOIROOTRMIEM a0-00/M 
22 47 80 |UNR31AMOOLCT-ND@ .37 289 20.38 |UNRS1AMOOLTR-ND® — 72.00/M | 47 ao TONGoat AGG As 10290 2072 NUNMGOMMGMCERIOMM ao oo 
47 47 80 |UNR31ANOOLCT-ND@ 37 2.89 20.38 |UNR31ANOOLTR-ND® —_72.00/M ; : : : 
47 | 10 30 | UNR921DJOLCT-ND 372.77 19.18 | UNR921DJOLTR-ND —74.00/M 
ag od] ee MPN ae NESTE soni 47 | 22 60 _|UNR921EJOLCT-ND 372.77 19.18 | UNR921EJOLTR-ND _74.00/M 
47 | = | 160 |UNR32A000LCT-ND® 41 3.24 22.82 |UNR32AQO0LTR-ND@ — 80.00/M ol a) Oe eee Pare ee eee 
ad 5 an NONEESRIGGIGURDIM 41 3'oa soe. WOHRESNTCoIEGlOR eae 47 | 47 20 | UNR921LJOLCT-ND 372.77 19.18 | UNR921LJOLTR-ND 74.00/M 
7 7 oo NUNGSSSGSICENDMM 41 3:24 2080 RONISASUeIECoInTE 30.00/M 100 | 100 80 | UNR921AJOLCT-ND 37 2.77 19.18 | UNR921AJOLTR-ND —74.00/M 
40 i 20 NUKRESANDOTGCHDSM 41 324 20.80 (UNGRMMIRCIRIDeM sooo 100 | 100 160 |UNR921BJOLCT-ND 372.77 19.18 | UNR921BJOLTR-ND —74.00/M 
10 rao HOMEESREIIG RGR aaa >> bo VENER TOI qO0OR 47 80 |UNR921CJOLCT-ND@ —.37_—«2.77 ‘19.18 | UNR921CJOLTR-ND® —_74.00/M 
47 | co | 160 |UNR32A6O0LCT-ND® 41 3.24 22.82 |UNR32AGOOLTR-ND® — 80.00/M eel i56 pa sere a ape 
22 ei 160 |UNR32A700LCT-ND@ 34 264 1858 |UNR32A700LTR-ND® — 65.00/M : : ; ; : : 
47 47 | 80¢ |UNR321NOOLCT-ND 39 3.28 26.21 |UNR321NOOLTR-ND 92.00/M RoHS Compliant 
47 co | 160¢ |UNR321000LCT-ND 40 3.30 26.43 | UNR321000LTR-ND 93.00/M 
a 47 | 80¢ |UNR321300LCT-ND 39 328 26.21 |UNR321300LTR-ND 92.00/M 
47 | © | 160¢ |UNR321600LCT-ND 39 3.28 26.21 |— — 1006 Leadless Type Dirainiam 
100 co 160 |UNR32ABOOLCT-ND@ 37 289 20.38 |— — et 
47 22 60 |UNR32AEOOLCT-ND@ .37 2.89 20.38 |UNR32AEQOLTR-ND@ 72.00/M Surface Mount with built-in 1. Base 
2.2 47 80 |UNR32AMOOLCT-ND@ .37 2.89 20.38 |UNR32AMOOLTR-ND@ — 72.00/M resistors for preset gains 2. Emitter 
47 47 80 |UNR32ANOOLCT-ND®@ .37 2.89 20.38 |UNR32ANOOLTR-ND® = 72.00/M VcEO = 50V/-50V 3. Collector | 
22 47 80 |UNR32ATOOLCT-ND® 37 2.89 20.38 |UNR32ATOOLTR-ND® — 72.00/M IC = 80mA/-80mA K-10 1 
$IC=100mA @ RoHS Compliant PT = 100mW 
Res. Value |hFE min Cut Tape Tape & Reel 
-Mini Flat (J-T' Dim. in mm Re | Ree |Vce=10V) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
= GNType) kK 1.60 —+! Ko | KO |IC=5mA| Part No. 1 10 100 | PartNo. 10,000 
Surface Mount with built in resistors for preset gains -0.85-+| PNP 
= 50V/- | a= 47 | 47 | 80 | UNRFTA300ACT-ND 46 3.80 30.38 | UNRFIA300ATR-ND 106.00/M 
VCEO = -S0Vi-50V i ' 10 | 47 | 80 | UNRF1A400ACT-ND 46 3.80 30.38 | UNRF1A400ATR-ND 106.00/M 
IC = 100mA/-100mA en 4. Base 4.60 1.00 3 ' NPN 
PT = 125mW 0.12 | 2. Emitter _ 027 47] 47 | 80 | UNRF2ANOOACT-ND 46 3.80 30.38 | UNRF2ANOOATR-ND 106.00/M 
EIAJ: SC-81 7 3. Collector | e 10 | 10 | 35 | UNRF2A100ACT-ND 46 = 3.80 30.38 | UNRF2A100ATR-ND 106.00/M 
47 | 47 | 80 | UNRF2A300ACT-ND 46 3.80 30.38 | UNRF2A300ATR-ND 106.00/M 
Resistance Value | NEE min Cut Tape Tape & Reel 22 | » | 160 | UNRF2A700ACT-ND 46 3.80 30.38 | UNRF2A700ATR-ND 106.00/M 
RB Ree | Vce=10V | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Ka | KO | IC=5mA | Part No. 110 100 | PartNo. 3,000 
PNP 1008 Mold Leadless Type 
io | 10 36 JUNR9111JOLCT-ND 40299 20.72 |UNROTT1JOLTR-ND  _80.00/M easter 
22 | 29 60 | UNR9112JOLCT-ND ‘40 299 20.72 | UNR9112JOLTR-ND —-80.00/M Surface Mount with built-in-resistors for 3 Emitar 
47 | 47 80 | UNR9113JOLCT-ND 40 299 2072 |UNRS113JOLTR-ND  80.00/M preset.gallis 3. Collector 
10 | 47 80 |UNR9114JOLCT-ND 40 2.99 20.72 |UNR9114JOLTR-ND 80.00/M VcEo = 50V/-50V 4. Collector 
10 a 160 _|UNR91/5JOLCT-ND 40 2.99 20.72 | UNR9115JOLTR-ND _80.00/M = : 
4D [68 160 | UNR9116JOLCT-ND 40 299 20.72 |UNR9T16JOLTR-ND  _80.00/M ie 
22 S 160 |UNR9117JOLCT-ND 40 299 20.72 | UNR9117JOLTR-ND 80.00/M = 150m 
051 | 54 20 | UNR9118JOLCT-ND 40 299 20.72 | UNR9118JOLTR-ND 80.00/M : : 
1 10 30 | UNR9119JOLCT-ND 40 2.99 20.72 | UNR9119JOLTR-ND —-80.00/M Resistance Value | hFEmin | Cut Tape = Tape & Reel 
47 co 160 _|UNR9110JOLCT-ND 40 2.99 20.72 | UNRO110JOLTR-ND _80.00/M Re Ree | Vee=10V | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
22 47 80 |UNR9T1TJOLCT-ND 40 299 2072 [UNROTITJOLTR-ND  80.00/M ko KO | IC=5mA | Part No. 1 10 100 | PartNo. 10,000 
47 | 10 30 |UNRS11DJOLCT-ND® 37 «2.77 19.18 | UNR911DJOLTR-ND@  74.00/M PNP 
iS AG a Ree gene at Bus ae Tee Eee eae 10 10 35 UNRL1T100ACT-ND 695.21 39.06 | UNRL11100ATR-ND 217.00/M 
; i ; ; ; H : 47 47 80 | UNRL11300ACT-ND 695.21 39.06 | UNRL11300ATR-ND 217.00/M 
7 2 See HOteEAn 2 ia ae THETA aN 10 eo 160 | UNRL11500ACT-ND 695.21 39.06 | UNRL11500ATR-ND 217.00/M 
47 | 47 80 | UNR911NJOLCT-ND 372.77 19.18 | UNROTINJOLTR-ND 74.00/M NPN 
100 | 100 80 |UNR911AJOLCT-ND 37 «©6277 19.18 | UNROT1AJOLTR-ND = 74.00/M 10 10 35 UNRL21100ACT-ND = .69.-5.21 39.06 | UNRL21100ATR-ND 217.00/M 
100 oo 160 /UNR911BJOLCT-ND 37 ©=-2.77 19.18 | UNR911BJOLTR-ND 74.00/M 47 47 80 UNRL21300ACT-ND = 695.21 39.06 | UNRL21300ATR-ND 217.00/M 
22 | 47 80 _|UNR911MJOLCT-ND 372.77 19.18 | UNR9T1MJOLTR-ND _74.00/M 10 © 160 | UNRL21500ACT-ND 695.21 39.06 | UNRL21500ATR-ND 217.00/M 
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VCEO Ic hFE Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Application Package (Vv) | (mA) Min Max. Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
PNP Type 
RF Amp Mini 3P. 20 30 70 140 2SA10220BLCT-ND 38 3.09 21.20 2SA10220BLTR-ND 3,000 100.00/M 
High Freq. Amp Mini 3P. 20 30 110 220 2SA10220CLCT-ND At 3.34 22.89 2SA10220CLTR-ND 3,000 108.00/M 
AF Low Noise Amp Mini 3P. 35 50 260 520 2SA10340SLCT-ND® 59 4.72 35.39 2SA10340SLTR-ND® 3,000 157.00/M 
AF Low Noise Amp Mini 3P. 55 50 260 520 2SA10350SLCT-ND® 59 4.72 35.39 2SA10350SLTR-ND® 3,000 157.00/M 
High Speed Switching Mini 3P. 15 50 90 150 2SA17380RLCT-ND® 62 4.67 35.04 2SA17380RLTR-ND® 3,000 202.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P. 15 | 2,500 200 560 2SA201000LCT-ND -50 3.76 28.22 2SA201000LTR-ND 3,000 163.00/M 
t VCBO @ RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic transistors (con) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


VCEO Ic hFE Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Application Package (V) | (mA) Min. Max. Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
DC-DC Converter Mini 3P 20 | 1,500 160 560 2SA204600LCT-ND® 48 3.63 27.22 2SA204600LTR-ND® 3,000 157.00/M 
General Amp Mini 3P. 45 100 160 460 2SA207700LCT-ND 35 2.75 19.39 2SA207700LTR-ND 3,000 79.00/M 
General Amp Mini 3P 45 100 160 460 2SB0709A0LCT-ND® 25 1.88 13.00 2SB0709A0LTR-ND® 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P. 45 100 160 260 2SB0709AQLCT-ND® 30 2.25 16.25 2SB0709AQLTR-ND® 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P. 45 100 210 340 2SBO0709ARLCT-ND® 30 2.25 16.25 2SBO709ARLTR-ND® 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 45 100 290 460 2SB0709ASLCT-ND® 30 2.25 16.25 2SB0709ASLTR-ND® 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 25 500 85 340 2SB071000LCT-ND. At 3.26 24.46 2SB071000LTR-ND 3,000 108.00/M 
General Amp Mini 3P. 25 500 85 170 2SB07100QLCT-ND 47 3.90 31.22 2SB07100QLTR-ND 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P 25 500 120 240 2SB07100RLCT-ND AT 3.90 31.22 2SB07100RLTR-ND 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P. 25 500 170 340 2SB07100SLCT-ND AZ 3.90 31.22 2SB07100SLTR-ND 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 85 340 2SB0710A0LCT-ND@ 39 3.12 23.41 2SB0710A0LTR-ND® 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 85 170 2SB0710AQLCT-ND® AT 3.90 31.22 2SB0710AQLTR-ND@ 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P. 50 500 120 240 2SB0710ARLCT-ND® A7 3.90 31.22 2SB0710ARLTR-ND® 3,000 125.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 170 340 2SB0710ASLCT-ND AT 3.90 31.22 2SB0710ASLTR-ND 3,000 125.00/M 
AF Output Amp Mini 3P. 20 500 130 220 2SB07790RLCT-ND@ 72 5.42 40.68 2SB07790RLTR-ND® 3,000 235.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P 185 50 130 220 2SB0792ARLCT-ND® At 3.04 21.08 2SB0792ARLTR-ND® 3,000 73.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P. 185 50 185 330 2SB0792ASLCT-ND® At 3.04 21.08 2SB0792ASLTR-ND® 3,000 73.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P 150 50 185 330 2SB07920SLCT-ND® 39 2.93 20.33 2SB07920SLTR-ND® 3,000 78.00/M 
Low-Volt. Amp 10 500 130 220 2SB09700RLCT-ND 54 4.07 30.51 2SB09700RLTR-ND 3,000 176.00/M 
Low-Volt. Amp 10 500 180 350 2SB09700SLCT-ND 54 4.07 30.51 2SB09700SLTR-ND 3,000 176.00/M 
General Amp 20 500 160 560 2SB169300LCT-ND® 58 4.37 32.75 2SB169300LTR-ND@ 3,000 189.00/M 
RF Amp 20 30 110 220 2SA15320CLCT-ND 49 3.68 27.60 2SA15320CLTR-ND 3,000 159.00/M 
High Speed Switch 15 50 90 150 2SA17390RLCT-ND® 50 3.77 28.27 2SA17390RLTR-ND® 3,000 163.00/M 
RF Amp 50 50 250 500 2SA17480RLCT-ND® 54 4.35 32.64 2SA17480RLTR-ND® 3,000 145.00/M 
AF High Volt Amp 120 20 260 520 2SA20090SLCT-ND® At 3.31 24.82 2SA20090SLTR-ND® 3,000 110.00/M 
General Amp 45 100 160 460 2SB1218A0LCT-ND 36 2.72 18.82 2SB1218A0LTR-ND 3,000 72.00/M 
General Amp 45 100 160 260 2SB1218AQLCT-ND® 36 2.72 18.82 2SB1218AQLTR-ND® 3,000 72.00/M 
General Amp 45 100 210 340 2SB1218ARLCT-ND 36 2.72 18.82 2SB1218ARLTR-ND 3,000 72.00/M 
General Amp 45 100 290 460 2SB1218ASLCT-ND 36 2.72 18.82 2SB1218ASLTR-ND 3,000 72.00/M 
General Amp 50 | 2,000 120 240 2SB12190RLCT-ND 43 3.45 25.86 2SB12190RLTR-ND 3,000 115.00/M 
General Amp 50 500 85 340 2SB1219ASLCT-ND@ 43 3.45 25.86 2SB1219ASLTR-ND® 3,000 115.00/M 
AF High Volt Amp 150 50 130 220 2SB12200RLCT-ND® 58 4.66 34.94 2SB12200RLTR-ND® 3,000 155.00/M 
AF Amp 10 | 1,000 130 350 2SB167900LCT-ND® 59 4.72 35.41 2SB167900LTR-ND® 3,000 157.00/M 
DC-DC Converter 20 | 1,000 160 560 2SA202800LCT-ND® 62 4.62 34.63 2SA202800LTR-ND® 3,000 200.00/M 
RF Amp SS-Mini 3P 20 30 110 220 2SA1790JCLCT-ND® 46 3.68 27.58 2SA1790JCLTR-ND® 3,000 122.00/M 
RF Amp SS-Mini 3P 50 50 250 500 2SA1791JRLCT-ND@ 55 4.41 33.10 2SA1791JRLTR-ND® 3,000 147.00/M 
High Speed Switch SS-Mini 3P 15 50 90 150 2SA1806JRLCT-ND@ 49 3.68 27.58 2SA1806JRLTR-ND® 3,000 159.00/M 
General Amp SS-Mini 3P 12 500 270 680 2SA2161J0OLCT-ND® 46 3.65 27.34 2SA2161JOLTR-ND® 3,000 121.00/M 
General Amp SS-Mini 3P 50 100 180 390 2SB1462JOLCT-ND® 34 2.65 18.63 2SB1462JOLTR-ND® 3,000 76.00/M 
AF High Volt Amp SS-Mini 3P 150 50 130 220 2SB1463JRLCT-ND® 66 4.96 37.23 2SB1463JRLTR-ND@ 3,000 215.00/M 
AF High Volt Amp SS-Mini 3P 100 20 200 700 2SB1722JOLCT-ND® 58 4.66 34.94 2SB1722JOLTR-ND® 3,000 155.00/M 
General Amp SSS Mini 3P 50 100 180 390 2SA207800LCT-ND® 37 2.92 20.53 2SA207800LTR-ND® 10,000 72.00/M 
General Amp SSS Mini 3P 12 500 270 680 2SA216200LCT-ND® At 3.25 24.36 2SA216200LTR-ND® 10,000 102.00/M 
RF Amp SSS Mini 3P 20 30 70 220 2SA216400LCT-ND® 52 3.90 29.26 2SA216400LTR-ND® 10,000 163.00/M 
RF Amp 1006 Leadless 20 30 70 220 2SA216300ACT-ND@ 62 4.67 35.04 2SA216300ATR-ND® 10,000 195.00/M 
General Amp 1006 Leadless 45 100 180 390 2SA207900ACT-ND® 37 2.98 20.41 2SA207900ATR-ND@ 10,000 85.00/M 
AF Output Amp Mini-Pwr. (A) 80 | 1,000 120 240 2SA18900RLCT-ND® 58 4.32 32.41 2SA18900RLTR-ND® 1,000 192.00/M 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. (A) 50 | 1,000 85 340 2SBO0766ARLCT-ND® 52 3.87 29.02 2SB0766ARLTR-ND® 1,000 172.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (B) 25 | 1,000 120 240 2SB07660RLCT-ND® 60 4.78 35.83 2SB07660RLTR-ND® 1,000 167.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (A) 80 500 90 155 2SB07670QLCT-ND® 53 3.94 29.55 2SB07670QLTR-ND® 1,000 175.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (A) 80 500 130 220 2SB07670RLCT-ND® 53 3.94 29.55 2SB07670RLTR-ND® 1,000 175.00 
AF High Power Driver Mini-Pwr. (B) 100 | 500 130 220 2SB07890RLCT-ND® 71 5.34 40.08 2SB07890RLTR-ND® 1,000 237.00 
Low Freq. Amp Mini-Pwr. (A) 120 | 500 90 155 2SB0789AQLCT-ND 80 5.99 44.89 2SB0789AQLTR-ND 1,000 265.00 
Low Freq. Amp Mini-Pwr. (A) 120 | 500 130 220 2SB0789ARLCT-ND® 80 5.99 44.89 2SB0789ARLTR-ND® 1,000 265.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. (A) 20 | 1,000 130 280 2SBO9560RLCT-ND® 51 3.85 28.88 2SBO9560RLTR-ND® 1,000 171.00 
AF Amp Mini-Pwr. (B) 20 | 4,000 180 315 2SB10730RLCT-ND@ 54 4.07 30.51 2SB10730RLTR-ND® 1,000 180.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. (A) 50 | 2,000 120 340 2SB14400RLCT-ND 72 5.42 40.63 2SB14400RLTR-ND 1,000 240.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. (A) 10 | 1,500 200 700 2SB158900LCT-ND 52 3.87 29.02 2SB158900LTR-ND 1,000 172.00 
Power Amp Mini-Pwr. (A) 40 | 1,500 80 160 2SB15990QLCT-ND 71 5.33 39.94 2SB15990QLTR-ND 1,000 236.00 
Power Amp Mini-Pwr. (A) 40 | 1,500 100 220 2SB15990RLCT-ND 71 5.33 39.94 2SB15990RLTR-ND 1,000 236.00 
AF Power Amp U-G2 40 | 1,500 120 220 2SBO09680RLCT-ND® 1.47 12.26 98.06 2SBO9680RLTR-ND® 3,000 637.00/M 
AF Power Amp. U-G2 50 | 2,000 120 340 2SB157400LCT-ND@ 1.15 9.58 76.61 2SB157400LTR-ND® 3,000 498.00/M 
NPN Type 
RF Amp Mini 3P 20 30 70 140 2SC22950BLCT-ND® 42 3.37 25.28 2SC22950BLTR-ND® 3,000 112.00/M 
RF Amp Mini 3P. 20 15 65 160 2SC24040CLCT-ND 55 4.37 32.79 2SC24040CLTR-ND 3,000 145.00/M 
RF Amp Mini 3P 20 15) 100 260 2SC24040DLCT-ND® 55 4.37 32.79 2SC24040DLTR-ND® 3,000 145.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P. 35 50 180 360 2SC24050RLCT-ND 61 4.54 34.06 2SC24050RLTR-ND 3,000 197.00/M 
Low Noise Amp Mini 3P. 55 50 260 520 2SC24060SLCT-ND -55 4.12 30.87 2SC24060SLTR-ND 3,000 178.00/M 
High Freq. Amp Mini 3P. 20 50 25 250 2SC248000LCT-ND@ 40 3.19 21.89 2SC248000LTR-ND® 3,000 103.00/M 
RF Amp Mini 3P 20 30 110 250 2SC27780CLCT-ND® 49 3.92 29.42 2SC27780CLTR-ND® 3,000 130.00/M 
RF Amp/Oscillator Mixer Mini 3P 10 50 110 220 2SC31300QLCT-ND® 48 3.63 27.23 2SC31300QLTR-ND® 3,000 157.00/M 
UHF Low-Noise Amp Mini 3P 10 80 50 300 2SC370400LCT-ND® 59 4.42 33.12 2SC370400LTR-ND@ 3,000 191.00/M 
UHF Amp Mini 3P. id 10 50 150 2SC370700LCT-ND@ 93 7.00 52.49 2SC370700LTR-ND® 3,000 303.00/M 
High Speed Switch Mini 3P 40 100 90 200 2SC37570RLCT-ND® 49 3.64 27.29 2SC37570RLTR-ND® 3,000 158.00/M 
UHF Low-Noise Amp Mini 3P. 10 80 50 300 2SC382900LCT-ND® 56 4.20 31.48 2SC382900LTR-ND® 3,000 182.00/M 
UHF Low Noise Amp Mini 3P 10 80 110 250 2SC555600LCT-ND® 68 5.10 38.27 2SC555600LTR-ND@ 3,000 221.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P 15 | 2,500 400 1,000 | 2SC559200LCT-ND 48 3.63 27.22 2SC559200LTR-ND 3,000 157.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P. 15 | 2,000 200 800 2SC57250SLCT-ND 58 4.66 34.97 2SC57250SLTR-ND 3,000 155.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P 80 | 1,500 200 _— 2SC581300LCT-ND® 51 3.80 28.46 2SC581300LTR-ND® 3,000 164.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 160 460 2SC584500LCT-ND® 35 2.75 19.39 2SC584500LTR-ND@ 3,000 79.00/M 
General Amp Mini 3P. 300 70 60 150 2SC58630QLCT-ND® 59 4.46 33.44 2SC58630QLTR-ND® 3,000 193.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 160 460 2SD0601A0LCT-ND® 25 1.88 13.00 2SD0601A0LTR-ND® 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P. 50 100 160 260 2SD0601AQLCT-ND@ 30 2.25 16.25 2SD0601AQLTR-ND® 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 210 340 2SD0601ARLCT-ND® 30 2.25 16.25 2SD0601ARLTR-ND® 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 50 100 290 460 2SD0601ASLCT-ND® 30 2.25 16.25 2SD0601ASLTR-ND® 3,000 59.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 85 340 2SD0602A0LCT-ND® 43 3.61 28.85 2SD0602A0LTR-ND® 3,000 115.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 85 170 2SD0602AQLCT-ND 43 3.61 28.85 2SD0602AQLTR-ND 3,000 115.00/M 
General Amp Mini 3P. 50 500 120 240 2SD0602ARLCT-ND® 43 3.61 28.85 2SD0602ARLTR-ND® 3,000 115.00/M 
General Amp Mini 3P 50 500 170 340 2SD0602ASLCT-ND® 43 3.61 28.85 2SD0602ASLTR-ND® 3,000 115.00/M 
Low Freq./Noise Amp Mini 3P 185 50 130 220 2SD0814ARLCT-ND 39 2.93 20.33 2SD0814ARLTR-ND 3,000 78.00/M 
Low Freq./Noise Amp Mini 3P 185 50 185 330 2SD0814ASLCT-ND® 39 2.93 20.33 2SD0814ASLTR-ND® 3,000 78.00/M 
AF Amp Mini 3P. 40 50 400 800 2SD10300RLCT-ND® 53 4.23 31.72 2SD10300RLTR-ND® 3,000 141.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain Mini 3P. 100 20 400 800 2SD11490RLCT-ND® 36 2.71 18.78 2SD11490RLTR-ND® 3,000 72.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain Mini 3P 100 20 600 1,200 2SD11490SLCT-ND® 36 2.71 18.78 2SD11490SLTR-ND® 3,000 72.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P 20 500 200 800 2SD132800LCT-ND® 38 3.06 22.98 2SD132800LTR-ND@ 3,000 123.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P. 20 500 200 350 2SD13280RLCT-ND 46 3.83 30.64 2SD13280RLTR-ND 3,000 123.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P 20 500 300 500 2SD13280SLCT-ND 46 3.83 30.64 2SD13280SLTR-ND 3,000 123.00/M 
Low Volt Amp Mini 3P. 20 500 400 800 2SD13280TLCT-ND 46 3.83 30.64 2SD13280TLTR-ND 3,000 123.00/M 
AF Amp Mini 3P 50 500 8,000 | 20,000 | 2SD1478ARLCT-ND® 68 5.10 38.27 2SD1478ARLTR-ND@ 3,000 221.00/M 
Low VCE(sat) Mini 3P. 20 300 500 1,500 | 2SD1938FSLCT-ND 38 2.98 21.01 2SD1938FSLTR-ND 3,000 86.00/M 
t+ VCBO RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic transistors (Cont.) 


VCEO Ic hFE Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Application Package (Vv) | (mA) Min. Max. Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
Low VCE(sat) Mini 3P. 20 300 800 2,500 2SD1938FTLCT-ND@ 38 2.98 21.01 2SD1938FTLTR-ND® 3,000 86.00/M 
AF Low Noise Amp S-Mini 3P 35 50 180 360 2SC39290RLCT-ND® 56 4.47 33.56 2SC39290RLTR-ND@ 3,000 149.00/M 
AF Low Noise Amp S-Mini 3P 55 50 260 520 2SC3929ASLCT-ND@ 56 4.47 33.56 2SC3929ASLTR-ND®@ 3,000 149.00/M 
RF Amp S-Mini 3P 20 30 110 220 2SC39300CLCT-ND 53 3.97 29.81 2SC39300CLTR-ND 3,000 172.00/M 
RF Amp 20 15 65 160 2SC39310CLCT-ND 52 3.93 29.45 2SC39310CLTR-ND 3,000 170.00/M 
RF Amp/Oscillator/Mixer 20 50 25 250 2SC39320SLCT-ND® 42 3.50 28.04 2SC39320SLTR-ND® 3,000 336.00 
High Freg. Amp 20 50 25 250 2SC39320TLCT-ND 39 3.14 23.55 2SC39320TLTR-ND 3,000 126.00/M 
Wide Area LN Amp 12 30 40 = 2SC393400LCT-ND® 58 4.32 32.41 2SC393400LTR-ND@ 3,000 187.00/M 
RF Amp 10 50 75 130 2SC39350PLCT-ND 74 5.56 41.67 2SC39350PLTR-ND 3,000 241.00/M 
RF Amp, Oscillator, Mixer S-Mini 3P. 10 50 110 220 2SC39350QLCT-ND 69 5.14 38.58 2SC39350QLTR-ND 3,000 223.00/M 
RF Amp S-Mini 3P 20 30 110 250 2SC39360CLCT-ND® 39 3.06 21.57 2SC39360CLTR-ND® 3,000 88.00/M 
UHF Low Noise Amp S-Mini 3P 10 80 50 300 2SC393700LCT-ND® 85 7.12 57.00 2SC393700LTR-ND® 3,000 370.00/M 
High Speed Switching 40t 100 60 120 2SC39380QLCT-ND 49 3.69 27.67 2SC39380QLTR-ND 3,000 160.00/M 
High Speed Switching S-Mini 3P 40t 100 90 200 2SC39380RLCT-ND 49 3.69 27.67 2SC39380RLTR-ND 3,000 160.00/M 
UHF Amp S-Mini 3P. 7 10 50 200 2SC441000LCT-ND® 77 6.40 51.18 2SC441000LTR-ND® 3,000 333.00/M 
RF Amp i 50 50 250 500 2SC45620RLCT-ND® 66 4.92 36.89 2SC45620RLTR-ND® 3,000 213.00/M 
2GHz Low Noise Amp 10 65 50 120 2SC48050QLCT-ND® 74 5.52 41.37 2SC48050QLTR-ND® 3,000 239.00/M 
UHF Low Noise Amp 10 80 80 130 2SC48350RLCT-ND® 62 4.64 34.82 2SC48350RLTR-ND® 3,000 201.00/M 
High Freg. Amp 8 50 100 350 2SC563200LCT-ND 42 3.33 25.01 2SC563200LTR-ND 3,000 111.00/M 
DC-DC Converter 20 | 1,000 160 560 2SC565400LCT-ND® 51 4.04 30.34 2SC565400LTR-ND@ 3,000 134.00/M 
General Amp 50 100 160 460 2SD1819A0LCT-ND® 37 2.96 20.33 2SD1819A0LTR-ND® 3,000 96.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 160 260 2SD1819AQLCT-ND 45 3.53 24.84 2SD1819AQLTR-ND 3,000 96.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 210 340 2SD1819ARLCT-ND 45 3.53 24.84 2SD1819ARLTR-ND 3,000 96.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 100 290 460 2SD1819ASLCT-ND®@ 45 3.53 24.84 2SD1819ASLTR-ND®@ 3,000 96.00/M 
General Amp 50 500 85 340 2SD1820A0LCT-ND® 43 3.41 25.58 2SD1820A0LTR-ND@ 3,000 113.00/M 
General Amp S-Mini 3P 50 500 120 240 2SD1820ARLCT-ND® 51 4.26 34.11 2SD1820ARLTR-ND® 3,000 113.00/M 
General Amp S-Mini 3P 25 500 85 340 2SD1820CT-ND® 45 3.56 26.73 2SD1820TR-ND® 3,000 113.43/M 
HV Low Noise Amp S-Mini 3P 150 50 130 220 2SD18210RLCT-ND® 48 3.80 28.50 2SD18210RLTR-ND® 3,000 126.00/M 
AF Amp S-Mini 3P 40 50 400 800 2SD18230RLCT-ND® At 3.30 22.62 2SD18230RLTR-ND® 3,000 107.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain S-Mini 3P. 100 20 400 800 2SD18240RLCT-ND 37 2.78 19.26 2SD18240RLTR-ND 3,000 74.00/M 
Low Freq. Amp/High Gain S-Mini 3P 100 20 600 1,200 2SD18240SLCT-ND 37 2.78 19.26 2SD18240SLTR-ND 3,000 74.00/M 
AF Output Amp S-Mini 3P 20 300 500 1,500 2SD19790SLCT-ND® 55 4.10 30.74 2SD19790SLTR-ND® 3,000 178.00/M 
Low VCE(sat) S-Mini 3P 20 500 200 800 2SD262300LCT-ND 48 3.98 31.82 2SD262300LTR-ND 3,000 127.00/M 
General Amp SS-Mini 3P 50 100 160 460 2SA2174JOLCT-ND®@ 39 2.94 20.39 2SA2174JOLTR-ND® 3,000 78.00/M 
RE Amp SS-Mini 3P. 20 30 110 220 2SC4626JCLCT-ND@ 51 4.11 30.80 2SC4626JCLTR-ND® 3,000 137.00/M 
High Freq. Amp SS-Mini 3P 20 15 40 260 2SC4627JOLCT-ND® 42 3.34 25.02 2SC4627JOLTR-ND® 3,000 111.00/M 
RF Amp SS-Mini 3P 20 30 110 250 2SC4655JCLCT-ND@ 40 3.22 22.06 2SC4655JCLTR-ND® 3,000 104.00/M 
RF Amp SS-Mini 3P 50 50 250 500 2SC4656JRLCT-ND@ 55 4.41 33.10 2SC4656JRLTR-ND® 3,000 147.00/M 
High Speed Switch SS-Mini 3P 40t 100 60 200 2SC4691JOLCT-ND® 59 4.72 35.39 2SC4691JOLTR-ND® 3,000 157.00/M 
UHF Low Noise Amp SS-Mini 3P. 10 80 50 300 2SC4808JOLCT-ND® 62 4.64 34.82 2SC4808JOLTR-ND® 3,000 201.00/M 
RF Amp/Oscillator/Mixer SS-Mini 3P 10 50 75 400 2SC4809JOLCT-ND® 51 4.05 30.37 2SC4809JOLTR-ND® 3,000 135.00/M 
General Amp SS-Mini 3P 12 500 270 680 2SC6037JOLCT-ND® 46 3.65 27.34 2SC6037JOLTR-ND® 3,000 121.00/M 
General Amp SS-Mini 3P 50 100 160 460 2SC6054JOLCT-ND® 61 4.60 34.47 2SC6054JOLTR-ND® 3,000 199.00/M 
General Amp SS-Mini 3P 50 100 160 460 2SD2216JOLCT-ND® 33 2.57 18.07 2SD2216JOLTR-ND® 3,000 74.00/M 
HV Low Noise Amp SS-Mini 3P 150 50 130 220 2SD2240JRLCT-ND® 66 4.96 37.23 2SD2240JRLTR-ND® 3,000 215.00/M 
AF Amp SS-Mini 3P 40 50 600 1,200 2SD2345JSLCT-ND® 49 3.68 27.58 2SD2345JSLTR-ND® 3,000 159.00/M 
AF Amp SS-Mini 3P 100 20 400 1,200 2SD2620J0LCT-ND® 39 3.14 21.51 2SD2620J0LTR-ND® 3,000 102.00/M 
General Amp SSS-Mini 3P 50 100 180 390 2SC584600LCT-ND® 37 2.92 20.53 2SC584600LTR-ND® 10,000 72.00/M 
RF Amp/Oscillator/Mixer SSS-Mini 3P 10 50 75 400 2SC593900LCT-ND® A8 3.80 28.50 2SC593900LTR-ND® 10,000 119.00/M 
RF Amp/Oscillator/Mixer SSS-Mini 3P. 20 50 25 250 2SC594600LCT-ND® AB 3.68 27.58 2SC594600LTR-ND® 10,000 115.00/M 
General Amp SSS-Mini 3P 12 500 270 680 2SC603600LCT-ND® At 3.25 24.36 2SC603600LTR-ND® 10,000 102.00/M 
AF Amp SSS-Mini 3P 100 20 400 1,200 2SD262100LCT-ND® 43 3.55 28.36 2SD262100LTR-ND@ 10,000 99.00/M 
General Amp 1006 Leadless 50 100 180 390 2SC584800ACT-ND® 37 2.98 20.41 2SC584800ATR-ND® 10,000 85.00/M 
UHF Low Noise Amp Mini-Pwr. (A) 10 80 80 250 2SC501900LCT-ND 72 5.42 40.63 = = = 
AF Output Amp Mini-Pwr. (B) 80 | 1,000 120 240 2SC50260RLCT-ND® -88 6.57 49.30 2SC50260RLTR-ND® 1,000 291.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (B) 25 | 1,000 120 240 2SD08740RLCT-ND® 55 4.37 32.79 2SD08740RLTR-ND® 1,000 153.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. (A) 50 | 1,000 85 340 2SD0874A0LCT-ND® 59 4.75 35.60 = = = 
AF Output Amp Mini-Pwr. (A) 80 500 130 220 2SD08750RLCT-ND® 52 3.92 29.39 2SD08750RLTR-ND® 1,000 174.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (A) 80 500 185 330 2SD08750SLCT-ND 52 3.92 29.39 2SD08750SLTR-ND 1,000 174.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (B) 25 | 3,000 340 600 2SD11190RLCT-ND® -80 6.02 45.16 2SD11190RLTR-ND® 1,000 267.00 
AF Amp Mini-Pwr. (A) 20 | 1,000 130 210 2SD12800RLCT-ND® 77 5.77 43.29 2SD12800RLTR-ND® 1,000 256.00 
AF Amp Mini-Pwr. (A) 20 | 1,000 180 280 2SD12800SLCT-ND@ ae 5.77 43.29 2SD12800SLTR-ND® 1,000 256.00 
AF Amp Mini-Pwr. (B) 80 | 1,000 | 8,000 | 20,000 | 2SD15110RLCT-ND® 88 6.62 49.64 2SD15110RLTR-ND® 1,000 293.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. (A) 50 | 3,000 120 340 2SD21850RLCT-ND® 67 5.00 37.51 2SD21850RLTR-ND® 1,000 222.00 
Low Freq. Output Amp Mini-Pwr. (A) 20 500 200 800 2SD22100RLCT-ND 56 4.51 33.86 2SD22100RLTR-ND 1,000 158.00 
AF Amp Mini-Pwr. (A) 400 100 30 = 2SD241300LCT-ND® 72 5.37 40.25 2SD241300LTR-ND®@ 1,000 238.00 
AF Power Amp Mini-Pwr. (A) 40 | 1,500 80 160 2SD24570QLCT-ND® 94 7.03 52.76 2SD24570QLTR-ND® 1,000 312.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (A) 150 | 1,000 120 240 2SD24590RLCT-ND® 92 6.93 51.97 2SD24590RLTR-ND® 1,000 307.00 
AF Output Amp Mini-Pwr. (A) 150 | 1,000 170 340 2SD24590SLCT-ND 92 6.93 51.97 2SD24590SLTR-ND 1,000 307.00 
AF Power Amp U-G2 40 | 1,500 120 220 2SD12950RLCT-ND® 1.38 11.49 91.93 2SD12950RLTR-ND® 3,000 598.00/M 
Power Amp U-G2 60 | 2,000 500 2,500 2SD245300LCT-ND@ 1.47 12.26 98.06 2SD245300LTR-ND® 3,000 637.00/M 
t+ VCBO RoHS Compliant 
Fast Recovery Diodes pts] 
Dim. in mm = 


1: Anode 
2: Cathode 
(Common) 


1: Cathode 
2: Anode 


2: Cathode 
(Common) 
3: Anode 


IF (AV) VRRM 'Fsm IRRM VF ter Digi-Key Pricing 
Fig. Package (A) (Vv) (A) (HA) (Vy) (ns) Part No. 1 10 100 
5 200 30 20 98 30 MA3D649-ND 1.24 10.34 82.74 
t TORpOp AN 10 200 60 100 98 30 MA3D650-ND 1.47 12.26 98.06 
2 | TO-220D-B1 5 200 30 20 98 45 MA3D690-ND 1.47 12.26 98.06 
3 TOP-3F 20 300 150 20 1 50 MA3G655-ND 5.09 40.69 343.36 
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Panasonic Schottky Barrier Diodes — Silicon Epitaxial Planar Type 


i Type (2-pin) 


S-Mini Type (4-pin) Mold 


2.1—+ 
1.257 


SSS-Mini Type 
(2-pin) 


Mini Type (3-pin) 
JEDEC: TO-236 
EIAJ: SC-59 


S-Mini Type (6-pin) Mold 


201 
65,,.65 


SSS-Mini Type 
(3-pin) 


Mini Type (4-pin) 


~—2.8_. 
1.5 + 


Mini Type (6-pin) 


SS-Mini Type (2-pin) 
0.80 


Bp 8 
Sepa 


First Band | {Second Band 


S-Mini Type (2-pin) 


+ 2.5 ——+ 


= 


Dimen: 


S-Mini Type (3-pin) 
EIAJ: SC-70 


sions in mm 


+—2.1— 


1.1.25, 


SS-Mini Type (4-pin) 


j-—1.6 


ig 1-13 


VR IF VF Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Description (Vv) (mA) (V) @mA Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
Mini Type 2-Pin — RoHS Compliant 
20 1,000 0.45 1 MA2YD1500LCT-ND 55 4.12 30.87 MA2YD1500LTR-ND 3,000 178.00/M 
100 300 0.58 300 MA2YD1700LCT-ND 53 3.98 29.88 MA2YD1700LTR-ND 3,000 173.00/M 
15 1,000 0.40 1,000 MA2YD2100LCT-ND 50 3.76 28.22 MA2YD2100LTR-ND 3,000 163.00/M 
25 1,000 0.42 500 MA2YD2300LCT-ND 53 3.98 29.88 MA2YD2300LTR-ND 3,000 173.00/M 
60 800 0.51 800 MA2YD2600LCT-ND 53 3.98 29.88 MA2YD2600LTR-ND 3,000 173.00/M 
1 Single 30 1,500 0.39 500 MA2YD2800LCT-ND 60 4.78 35.85 MA2YD2800LTR-ND 3,000 159.00/M 
30 500 40 10 MA2YD3300LCT-ND 51 3.81 28.59 MA2YD3300LTR-ND 3,000 165.00/M 
30 1,500 0.34 500 MA22D2800LCT-ND 62 4.65 34.86 MA22D2800LTR-ND 3,000 201.00/M 
20 1,000 40 1 MA22D1500LCT-ND 57 4.30 32.28 MA22D1500LTR-ND 3,000 186.00/M 
25 1,000 At 500 MA22D2300LCT-ND 57 4.30 32.28 MA22D2300LTR-ND 3,000 186.00/M 
40 1,570* 48 500 MA22D3900LCT-ND 57 4.30 32.28 MA22D3900LTR-ND 3,000 186.00/M 
Mini Type 3-Pin 
30 700 0.55 700 MA3X70100LCT-ND® 46 3.70 27.72 MA3X70100LTR-ND® 3,000 123.00/M 
20 500 0.5 500 MA3X70300LCT-ND® 58 4.66 34.97 MA3X70300LTR-ND® 3,000 155.00/M 
15 30 0.40 1 MA3X70400LCT-ND® 43 3.46 25.94 MA3X70400LTR-ND® 3,000 115.00/M 
30 30 0.40 H| MA3X704A0LCT-ND@ 43 3.46 25.94 MA3X704A0LTR-ND® 3,000 115.00/M 
30 30 0.30 1 MA3X71700LCT-ND® 51 4.08 30.60 MA3X71700LTR-ND® 3,000 136.00/M 
40 500 0.55 500 MA3X72000LCT-ND® 57 4.60 34.47 MA3X72000LTR-ND® 3,000 153.00/M 
30 200 0.55 200 MA3X72100LCT-ND® 46 3.64 27.32 MA3X72100LTR-ND® 3,000 121.00/M 
50 200 0.55 200 MA3X72700LCT-ND® 57 4.29 32.19 MA3X72700LTR-ND® 3,000 186.00/M 
2 Single 20 500 0.50 500 MA3X74800LCT-ND® 59 4.70 35.22 MA3X74800LTR-ND® 3,000 156.00/M 
30 100 0.55 100 MA3X78600LCT-ND® AQ 3.92 29.42 MA3X78600LTR-ND® 3,000 130.00/M 
50 100 0.55 100 MA3X78700LCT-ND 44 3.54 26.56 MA3X78700LTR-ND 3,000 118.00/M 
60 500 0.65 500 MA3X78900LCT-ND® 59 4.41 33.10 MA3X78900LTR-ND® 3,000 191.00/M 
20 1,000 0.45 4 MA3XD1100LCT-ND@ 59 4.72 35.41 MA3XD1100LTR-ND® 3,000 157.00/M 
20 1,000 0.45 1 MA3XD1500LCT-ND@® 52 3.90 29.22 MA3XD1500LTR-ND® 3,000 169.00/M 
100 300 0.58 300 MA3XD1700LCT-ND@ 53 4.00 30.04 = = = 
15 1,000 0.40 500 MA3XD2100LCT-ND@ -50 3.76 28.22 MA3XD2100LTR-ND@ 3,000 163.00/M 
60 200 0.65 200 MA3X78800LCT-ND -50 3.78 28.33 MA3X78800LTR-ND 3,000 164.00/M 
30 0.40 1 MA3X704D0LCT-ND® 69 5.20 39.00 MA3X704D0LTR-ND® 3,000 225.00/M 
3 Dual Com Anode 30 110/150 0.30 1 MA3X717D0LCT-ND@ 89 6.70 50.28 MA3X717D0LTR-ND® 3,000 291.00/M 
130/200 0.55 130/200 | MA3X721D0LCT-ND 83 6.24 46.82 MA3X721DOLTR-ND 3,000 270.00/M 
200/300 0.55 200/300 | MA3X786DOLCT-ND@ 64 4.80 36.04 MA3X786DOLTR-ND® 3,000 208.00/M 
Dual Com Cathod 30 30 0.40 1 MA3X704E0OLCT-ND@ 69 5.20 39.00 MA3X704E0LTR-ND® 3,000 225.00/M 
pall eign 110/150 0.30 1 MA8X717E0LCT-ND@ 89 6.70 50.28 MA8X717E0LTR-ND@ 3,000 | _291.00/M 
Dual 30 130/200 0.55 130/200 _| MA3X721E0LCT-ND 83 6.24 46.82 MA3X721E0LTR-ND 3,000 270.00/M 
200/300 0.55 200/300 | MA3X786EOLCT-ND@ 64 4.80 36.04 MA3X786E0LTR-ND® 3,000 208.00/M 
5 Dual Series 30 20/30 0.30 1 MA3X71500LCT-ND® .74 5.59 41.90 MA3X71500LTR-ND® 3,000 242.00/M 
20/30 0.40 1 MA3X71600LCT-ND® 60 4.51 33.85 MA3X71600LTR-ND® 3,000 196.00/M 
220/300 0.55 220/300 | MA3X74000LCT-ND® 93 6.94 52.09 MA3X74000LTR-ND® 3,000 301.00/M 
Mini Type 4-Pin 
50 150/200 0.55 150/200 | MA4X74600LCT-ND@ 46 3.41 25.61 MA4X74600LTR-ND® 3,000] 151.00/M 
30 20/30 0.40 1 MA4X71300LCT-ND® 61 4.55 34.11 MA4X71300LTR-ND® 3,000 197.00/M 
6 Dual 30 150 0.55 150 MA4X72400LCT-ND 68 5.11 38.32 MA4X72400LTR-ND 3,000 221.00/M 
50 70/100 0.55 70/100 MA4X79600LCT-ND® 63 4.72 35.42 MA4X79600LTR-ND® 3,000 205.00/M 
35 75/100 1.0 100 MA4X86200LCT-ND® 52 3.93 29.51 MA4X86200LTR-ND® 3,000 170.00/M 
1 Dual 30 150/200 0.55 150/200 | MA4X72600LCT-ND 92 6.91 51.85 MA4X72600LTR-ND 3,000 300.00/M 
7 Dual 30 20/30 0.40 al MA4X71400LCT-ND® 74 5.52 41.43 MA4X71400LTR-ND® 3,000 239.00/M 
Mini Type 6-Pin — RoHS Compliant 
8 Triple 30 30 0.40 i MA6X71800LCT-ND 87 7.23 57.83 MA6X71800LTR-ND 3,000 376.00/M 
S-Mini Type 2-Pin — RoHS Compliant 
20 200 0.47 1 MA2SD1900LCT-ND 48 3.84 28.77 MA2SD1900LTR-ND 3,000]  128.00/M 
40 500 0.55 500 MA2Z72000LCT-ND 48 3.84 28.77 MA2Z72000LTR-ND 3,000 128.00/M 
20 300 0.40 300 MA2Z74800LCT-ND Al 3.25 24.35 MA2Z74800LTR-ND 3,000 108.00/M 
20 500 0.40 10 MA2ZD0200LCT-ND 54 4.31 32.31 MA2ZD0200LTR-ND 3,000 143.00/M 
20 100 0.27 5 MA2ZD1400LCT-ND 44 3.69 29.51 MA2ZD1400LTR-ND 3,000 118.00/M 
30 1,000 0.36 700 MA21D3400LCT-ND¥ 67 5.06 37.92 MA21D3400LTR-ND¥ 3,000 219.00/M 
1 Single 30 1,000 0.34 500 MA21D3800LCT-ND 60 4.51 33.81 MA21D3800LTR-ND 3,000 195.00/M 
20 500 0.42 500 MA2ZD1800LCT-ND Al 3.25 24.35 MA2ZD1800LTR-ND 3,000 108.00/M 
20 200 0.55 200 MA2J70400LCT-ND AQ 3.68 27.58 MA2J70400LTR-ND 3,000 159.00/M 
50 200 0.36 30 MA2J72700LCT-ND 82 6.15 46.11 MA2J72700LTR-ND 3,000 266.00/M 
30 30 0.40 1 MA2J72800LCT-ND 47 3.94 31.54 MA2J72800LTR-ND 3,000 126.00/M 
30 200 0.55 200 MA2J72900LCT-ND 56 4.48 33.60 MA2J72900LTR-ND 3,000 149.00/M 
30 30 0.30 1 MA2J73200LCT-ND 44 3.50 26.21 MA2J73200LTR-ND 3,000 116.00/M 
* mArms § VRRM __ t Tape and Box S-Mini2-F2 Package RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic _ schottky Barrier Diodes — Silicon Epitaxial Planar Type (Cont, 


VR IF VF Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Description (V) (mA) (V) @mA Part No. ul 10 100 Part No. Qty. Pricing 
2 Single 30 100 0.55 100 MA2Z78400LCT-ND 46 3.86 30.90 MA2Z78400LTR-ND 3,000 124.00/M 
50 100 0.55 100 MA2Z78500LCT-ND. 45 3.58 26.85 MA2Z78500LTR-ND. 3,000 119.00/M 
S-Mini Type 3-Pin 
40 500 0.55 500 MA3J70000LCT-ND® 54 4.35 32.65 MA3J70000LTR-ND® 3,000 145.00/M 
20 500 0.55 500 MA3J70200LCT-ND 54 4.33 32.50 MA3J70200LTR-ND 3,000 144.00/M 
30 30 0.40 1 MA3J74100LCT-ND 48 3.80 28.51 MA3J74100LTR-ND 3,000 126.00/M 
2 Single 30 200 0.55 200 MA3J74400LCT-ND 56 4.20 31.51 MA3J74400LTR-ND 3,000 182.00/M 
30 30 0.30 1 MA3J74500LCT-ND 65 4.90 36.78 MA3J74500LTR-ND 3,000 212.00/M 
20 700 0.45 700 MA3ZD1200LCT-ND® 58 4.60 34.52 MA3ZD1200LTR-ND® 3,000 153.00/M 
30 100 0.55 100 MA3Z79200LCT-ND® Al 3.28 24.59 MA3Z79200LTR-ND® 3,000 109.00/M 
20/30 0.40 1 MA3J741D0LCT-ND 60 4.53 33.96 MA3J741D0OLTR-ND 3,000 196.00/M 
3 Dual Com Anode 30 20/30 0.30 1 MA3J745D0LCT-ND® 62 4.62 34.65 MA3J745D0LTR-ND® 3,000 200.00/M 
70/100 0.55 70/100 MA3Z792D0LCT-ND@ -50 4.02 30.16 MA3Z792D0LTR-ND® 3,000 134.00/M 
20/30 0.40 1 MA3J741E0LCT-ND® -60 4.53 33.96 MA3J741E0LTR-ND® 3,000 196.00/M 
4 Dual Com Cathode 30 20/30 0.30 1 MA3J745E0LCT-ND@ 62 4.62 34.65 MA3J745E0LTR-ND® 3,000 200.00/M 
70/100 0.55 70/100 MA3Z792E0LCT-ND® -50 4.02 30.16 MA3Z792E0LTR-ND® 3,000 134.00/M 
5 Dual Series 30 20/30 0.40 1 MA3J74200LCT-ND® 63 4.72 35.42 MA3J74200LTR-ND® 3,000 205.00/M 
70/100 0.55 70/100 MA3Z79300LCT-ND@ 61 4.58 34.32 MA3Z79300LTR-ND@ 3,000 198.00/M 
S-Mini Type 4-Pin 
30 20/30 0.40 1 MA4Z71300LCT-ND 58 4.60 34.52 MA4Z71300LTR-ND 3,000 153.00/M 
9 Dual 20 75/100 0.27 5 MA4ZD1400LCT-ND@ 52 4.13 30.98 MA4ZD1400LTR-ND® 3,000 137.00/M 
45 75/100 0.60 75/100 MA4ZDO300LCT-ND® -50 3.76 28.22 MA4ZDO300LTR-ND® 3,000 163.00/M 
S-Mini Type 6-Pin — RoHS Compliant 
10 Triple 30 30 0.40 1 MA6Z71800LCT-ND. 68 5.09 38.18 MA6Z71800LTR-ND. 3,000 221.00/M 
Mini-Power Type 2-Pin — RoHS Compliant 
30 1,500 0.37 1,000 MA2Q70500LCT-ND 83 6.24 46.82 MA2Q70500LTR-ND 1,500 277.00/M 
30 1,000 0.50 1,000 MA2Q73500LCT-ND .84 6.27 47.00 MA2Q73500LTR-ND 1,500 278.00/M 
1 Single 40 1,000 0.55 1,000 MA2Q73600LCT-ND -70 5.22 39.12 MA2Q73600LTR-ND 1,500 231.00/M 
40 1,500 0.55 2,000 MA2Q73800LCT-ND 72 5.41 40.60 MA2Q73800LTR-ND 1,500 240.00/M 
90 700 0.80 700 MA2Q73900LCT-ND .87 6.52 48.92 MA2Q73900LTR-ND 1,500 289.00/M 
SS-Mini Type 2-Pin — RoHS Compliant 
30 30 0.40 1 MA2S72800LCT-ND 46 3.85 30.81 MA2S72800LTR-ND 3,000 123.00/M 
30 100 0.55 100 MA2S78400LCT-ND 1 4.11 30.81 MA2S78400LTR-ND 3,000 137.00/M 
20 200 0.47 1 MA2SD1000LCT-ND 51 4.11 30.81 MA2SD1000LTR-ND 3,000 137.00/M 
20 200 0.58 200 MA2SD2400LCT-ND 48 3.84 28.77 MA2SD2400LTR-ND 3,000 128.00/M 
1 Single 15 200 0.39 200 MA2SD2500LCT-ND 48 3.86 28.92 MA2SD2500LTR-ND 3,000 118.00/M 
g 30 100 0.25 10 MA2SD2900LCT-ND 48 3.83 28.69 MA2SD2900LTR-ND 3,000 127.00/M 
30 100 0.38 10 MA2SD3000LCT-ND 48 3.83 28.69 MA2SD3000LTR-ND 3,000 127.00/M 
30 200 0.38 200 MA2SD3100LCT-ND 51 4.10 30.74 MA2SD3100LTR-ND 3,000 136.00/M 
30 200 0.49 200 MA2SD3200LCT-ND 51 4.10 30.74 MA2SD3200LTR-ND 3,000 136.00/M 
20 35 0.41 1 MA2SE0100LCT-ND 55 4.43 33.20 MA2SE0100LTR-ND 3,000 147.00/M 
SS-Mini Type 3-Pin 
2 Single 30 30 0.40 1 MA3S78100LCT-ND 51 4.11 30.81 MA3S78100LTR-ND 3,000 137.00/M 
30 0.30 1 MA3S79500LCT-ND 51 4.11 30.81 MA3S79500LTR-ND 3,000 137.00/M 
3 Dual Com Anode 30 30 0.40 1 MA3S781DOLCT-ND 62 4.62 34.63 MA3S781DOLTR-ND 3,000 200.00/M 
30 0.30 1 MA3S795D0LCT-ND@ 62 4.62 34.63 MA3S795D0LTR-ND® 3,000 200.00/M 
4 Dual Com Cathode 30 30 0.40 1 MA3S781E0LCT-ND® 62 4.62 34.63 MA3S781E0LTR-ND® 3,000 200.00/M 
20 0.30 1 MA3S795E0LCT-ND 62 4.62 34.63 MA3S795E0LTR-ND 3,000 200.00/M 
20 35/25 0.41 1 MA3SE0100LCT-ND@ 55 4.14 31.03 MA3SE0100LTR-ND® 3,000 179.00/M 
5 Dual Series 20 25/35 0.40 1 MA3SE0200LCT-ND® ral 5.31 39.84 MA3SE0200LTR-ND® 3,000 230.00/M 
30 30/20 0.40 1 MA3S781FOLCT-ND® 57 4.27 32.06 MA3S781FOLTR-ND®@ 3,000 185.00/M 
30 100/75 0.29 10 MA3SD29FOLCT-ND@ 65 4.87 36.54 MAS3SD29FOLTR-ND® 3,000 211.00/M 
SS-Mini Type 4-Pin — RoHS Compliant 
45 100 0.35 1 MA4SDO5X0LCT-ND 55 4.37 32.75 MA4SDO5X0LTR-ND 3,000 145.00/M 
9 Dual 30 20/30 0.35 1 MA4SD0100LCT-ND 53 4.25 31.87 MA4SD0100LTR-ND 3,000 141.00/M 
20 150 0.27 5 MA4SD1000LCT-ND 87 6.52 48.88 MA4SD1000LTR-ND 3,000 282.00/M 
SSS-Mini Type 2-Pin — RoHS Compliant 
30 30 0.4 1 MA2772800LCT-ND 45 3.60 27.00 MA2772800LTR-ND 10,000 113.00/M 
100 100 0.55 100 MA2778400LCT-ND 53 4.25 31.87 MA2778400LTR-ND 10,000 133.00/M 
1 Single 20 100 0.38 10 MA27D2700LCT-ND 59 4.72 35.41 MA27D2700LTR-ND 10,000 148.00/M 
g 30 100 0.25 10 MA27D2900LCT-ND 55 4.37 32.79 MA27D2900LTR-ND 10,000 137.00/M 
30 100 0.38 10 MA27D3000LCT-ND 55 4.37 32.79 MA27D3000LTR-ND 10,000 137.00/M 
20 35 0.40 1 MA27E0200LCT-ND 55 4.37 32.79 MA27E0200LTR-ND 10,000 137.00/M 
SSS-Mini Type 3-Pin — RoHS Compliant 
4 Dual Com Cathode 30 20 0.3 1 MAS3795E0LCT-ND -65 4.87 36.52 MAS3795E0LTR-ND 10,000} —203.00/M 
DO-34 — RoHS Compliant 
15 30 0.4 1 MA2C70000FCT-ND 59 4.46 30.93 MA2C70000FTB-NDt 2,000 107.07/M 
1 Single 30 30 0.4 1 MA2C700A0FCT-ND 44 3.52 26.44 MA2C700A0FTB-NDt 2,000 123.00/M 
g 40 500 0.55 500 MA2C71900ACT-ND 1.16 8.72 60.42 MA2C71900ATB-NDt 2,000 162.68/M 
30 200 0.55 200 MA2C72300FCT-ND AO 6.85 47.48 MA2C72300FTB-NDt 2,000 127.82/M 
TO-220D — RoHS Compliant 
40§ 5,000 0.55 2,500 MA3D749-ND 1.15 9.58 76.61 = = = 
45§ 5,000 0.55 2,500 MA3D749A-ND 1.24 10.34 82.74 = = = 
40§ 10,000 0.55 5,000 MA3D750-ND 1.29 10.73 85.80 = = = 
45§ 10,000 0.55 5,000 MA3D750A-ND 1.38 11.49 91.93 = = = 
11 Dual Com Cathode 40§ 20,000 0.55 10,000 MA3D752-ND 1.69 13.48 101.12 = = — 
45§ 20,000 0.55 10,000 MA3D752A-ND 1.95 15.63 117.21 = = = 
60§ 10,000 0.58 5,000 MA3D756-ND 1.42 11.34 85.04 = = = 
90§ 10,000 0.85 5,000 MA3D761-ND 1.99 15.93 119.51 = a — 
30§ 10,000 0.47 5,000 MA3D799-ND 1.38 11.49 91.93 = = = 
U-G2 — RoHS Compliant 
12 Dual Com Cathode 40§ 5,000 0.55 2,500 MA3U74900LCT-ND 1.34 10.73 80.44 MA3U74900LTR-ND 3,000 686.00/M 
* mArms § VRRM __ t Tape and Box S-Mini2-F2 Package ROHS Compliant 


Pin Diodes — Silicon Epitaxial Planar Type 
Dimensions in mm 
Cut Tape 
Descrip- | VR | IF VF ct rt Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| tion (V) |(mA)| (V) | @mA| (pF) | (Q) | Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing 
S-Mini Type 2-Pin 
1 Single | 60 | 100 | 1.0 10 0.5 | 2.0 | MA2JP0200LCT-ND 58 4.60 34.52 | MA2JPO200LTR-ND 3,000 | 153.00/M 2-cathode 

SS-Mini Type 2-Pin 
100 | 1.0 10 0.8 | 1.0 | MA2SP0100LCT-ND 59 4.72 35.41 MA2SP0100LTR-ND 3,000 | 157.00/M 
2 Single | 60 100 | 1.0 10 0.5 | 2.0 | MA2SP0200LCT-ND 59 4.72 35.41 MA2SP0200LTR-ND 3,000 | 157.00/M 
50 | 1.0 10 2.4 | 5.5 | MA2SPOS00LCT-ND 55 4.37 32.79 | MA2SPOSO00LTR-ND 3,000 | 145.00/M 
100 | 1.0 10 0.6 | 1.2 | MA2SPO600LCT-ND 55 4.37 32.79 | MA2SPO600LTR-ND 3,000 | 145.00/M 

SSS-Mini Type 2-Pin 
100 | 1.0 10 0.8 | 1.0 | MA27P0100LCT-ND 53 3.98 29.88 | MA27P0100LTR-ND 10,000 | 166.00/M 
3 Single | 60 100 | 1.0 10 0.5 | 2.0 | MA27P0200LCT-ND 53 3.98 29.88 | MA27P0200LTR-ND 10,000 | 166.00/M 
100 | 1.0 10 | .035} 1.5 | MA27P0700LCT-ND 55 4.43 33.20 | MA27P0700LTR-ND 10,000 | 138.00/M 
50 | 1.0 10 0.8 | 3.0 | MA27P1100LCT-ND 49 3.69 27.67 | MA27P1100LTR-ND 10,000 | 154.00/M 
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1186 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Lo) 
Panasonic rmconin 
1 Gnd 5 GPS-Rx 9 Vetrl2 
Pa 2 Ant 6 Gnd 10 Gnd 
GaAs MMIC SP3T Switches 3.Gnd 7.Gnd 11 PCS-THIRx 
4 Vetri3 8 CDMA-Tx/Rx 12 Vetri1 
CDMA PCS GPS Vectrl(H)- Pin Pin Cut Tape 
4 2 3 PD Vetrl(L) | (CDMA, PCS) | (GPS) Topr Tstg i Price Each 
(MHz) (MHz) (MHz) (mw) (Vv) (dBm) (dBm) (c’) (c’) fl 10 100 
824 ~ 894 1850 ~ 1990 1574 ~ 1577 150 +5 35 20 -30 ~ 90 -40 ~ 120 GN04042NOLCT-ND 3.10 2.48 1.93 


Dim. in mm 


Switching Diodes - silicon Epitaxial Planar Type 


Mini Type (3-pin) Mini Type (4-pin) Mini Type (6-pin) S-Mini Type (2-pin) S-Mini Type (3-pin) S-Mini Type (4-pin) S-Mini Type (5-pin) S-Mini Type (6-pin) 
JEDEC: TO-236 EIAJ: SC-70 
EIAJ: SC-59 


Dimensions in mm 


«— 2.8 __., 
I+ 1.5 +1 


SS-Mini Type (2-pin) SS-Mini Type (3-pin) SS-Mini Type (4-pin) SSS-Mini Type (2-pin) 
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trr Cut Tape 
VR IF IR max. | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Package Description (Vv) (mA) | (WA) (ns) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
1 Single 100 3 MA3X152A0LCT-ND® 39 2.95 20.47 | MA3X152A0LTR-ND® 3,000 79.00/M 
2 Single 100 3 MA3X152KOLCT-ND® 39 2.95 20.47 | MA3X152KOLTR-ND® 3,000 79.00/M 
3 Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA3X152D0LCT-ND@ 37 2.88 20.26 | MA3X152DOLTR-ND® 3,000 83.00/M 
4 Dual Com Cathode 100 3 MA3X152E0LCT-ND® 37 2.88 20.26 | MA3X152EOLTR-ND® 3,000 83.00/M 
5 Mini 3P Dual Series 65 150/9t MA3X153A0LCT-ND® 32 2.60 17.85 | MA38X153A0LTR-ND@ 3,000 84.00/M 
5 Dual Series 80 100 0.1 3 MA3X157A0LCT-ND® -40 3.10 21.82 | MA3X157A0LTR-ND® 3,000 89.00/M 
2 Single 200 100 1 = MA3X15800LCT-ND 52 4.19 31.43 | MA3X15800LTR-ND 3,000 139.00/M 
5 Dual Series 40 75 0.01 100 MA3X19800LCT-ND® 39 3.18 21.79 | MA3X19800LTR-ND@ 3,000 103.00/M 
2 Single 200 100 1 60 MA3X19900LCT-ND® 49 3.65 27.36 | MA3X19900LTR-ND@ 3,000 158.00/M 
6 Dual 80 75 0.1 3 MA4X159A0LCT-ND® 47 3.76 28.19 | MA4X159A0LTR-ND® 3,000 125.00/M 
£ Dual 40 100 0.1 3 MA4X16000LCT-ND® -60 4.78 35.85 | MA4X16000LTR-ND@ 3,000 159.00/M 
4 Mini 4P Dual 80 100 0.1 3 MA4X160A0LCT-ND® -60 4.78 35.85 | MA4X160A0LTR-ND® 3,000 159.00/M 
6 m Dual 200 100 1 = MA4X17400LCT-ND® 66 4.99 37.40 | MA4X17400LTR-ND® 3,000 216.00/M 
8 Quad 80 70 0.1 10 MA4X19300LCT-ND® -70 5.24 39.30 | MA4X19300LTR-ND® 3,000 227.00/M 
9 Dual 40 100 0.01 100 MA4X19400LCT-ND® 74 5.52 41.37 | MA4X19400LTR-ND@ 3,000 239.00/M 
10 Triple 80 3 MA6X12100LCT-ND® -50 4.00 30.01 | MA6X12100LTR-ND® 3,000 133.00/M 
1 Quad 80 10 MA6X12200LCT-ND® 59 4.41 33.10 | MA6X12200LTR-ND® 3,000 191.00/M 
12 Quad 80 100 0.1 3 MA6X12300LCT-ND® 59 4.41 33.10 | MA6X12300LTR-ND® 3,000 191.00/M 
13 Quad 80 3 MA6X12400LCT-ND 69 5.21 39.06 | MA6X12400LTR-ND 3,000 226.00/M 
14 Mini 6P Quad 40 150/94 MA6X12500LCT-ND® 72 5.43 40.69 | MA6X12500LTR-ND® 3,000 235.00/M 
15 Quad 80 100 0.1 10 MA6X12600LCT-ND® 59 4.41 33.10 | MA6X12600LTR-ND® 3,000 191.00/M 
16 Quad 80 100 0.1 10 MA6X12700LCT-ND® 45 3.63 27.20 | MA6X12700LTR-ND® 3,000 121.00/M 
17 Quad 80 100 0.1 3 MA6X12800LCT-ND® 44 3.54 26.57 | MA6X12800LTR-ND® 3,000 118.00/M 
10 Triple 200 200 0.2 = MA6X12900LCT-ND® 66 4.96 37.23 | MA6X12900LTR-ND@ 3,000 215.00/M 
18 80 100 0.1 3 MA2J11100LCT-ND®@ 34 2.58 17.86 | MA2J11100LTR-ND® 3,000 69.00/M 
18 40 200 0.5 10 MA2J11200LCT-ND®@ 43 3.46 25.94 | MA2J11200LTR-ND® 3,000 115.00/M 
18 Single 80 200 0.5 10 MA2J11300LCT-ND@ At 3.30 22.60 | MA2J11300LTR-ND® 3,000 107.00/M 
18 S-Mini 2P. 150 200 0.2 = MA2J11400LCT-ND@ 61 4.58 34.35 | MA2J11400LTR-ND® 3,000 198.00/M 
18 200 200 0.2 = MA2J11500LCT-ND®@ 39 2.93 21.97 | MA2J11500LTR-ND@ 3,000 124.00/M 
18 Single 40 400 0.01 100 MA2J11600LCT-ND@ 45 3.57 26.77 | MA2J11600LTR-ND® 3,000 119.00/M 
18 9 200 0.1 60 MA2Z00100LCT-ND® 49 3.69 27.67 |MA2Z00100LTR-ND® 3,000 160.00/M 
1 S-Mini 3P Single 80 100 04 3 MA3J142A0LCT-ND@ 33 2.61 18.36 | MA3J142A0LTR-ND® 3,000 75.00/M 
2 MA3J142KOLCT-ND® 33 2.61 18.36 | MA3J142KOLTR-ND® 3,000 75.00/M 
@ RoHS Compliant + Tape and Box + Typical (Continued) 
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Panasonic Switching Diodes — Silicon Epitaxial Planar Type (Cont,) 


Cut Tape 
VR IF IR ter Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Package Description (V) (mA) | (uA) (ns) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
2 Single 200 100 1.0 60 MA3X10000LCT-ND® 58 4.66 34.94 | MA3X10000LTR-ND@ 3,000 155.00/M 
3 Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA3J142D0LCT-ND® 36 2.88 19.76 | MA3J142DOLTR-ND® 3,000 99.00/M 
4 S-Mini 3P Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA3J142E0LCT-ND® 36 2.88 19.76 | MA3J142EOLTR-ND® 3,000 99.00/M 
5 Dual Series 40 65 0.1 150/94 MA3J14300LCT-ND® 38 3.11 21.32 | MA3J14300LTR-ND® 3,000 101.00/M 
5 Dual Series 80 65 0.1 150/9F MA3J143A0LCT-ND® 38 3.11 21.32 | MA3J143A0LTR-ND® 3,000 101.00/M 
5 Dual Series 80 65 0.1 3 MA3J14700LCT-ND® 44 3.50 26.21__| MA3J14700LTR-ND® 3,000 116.00/M 
6 S-Mini 4P. Dual 80 75 0.1 3 MA4Z15900LCT-ND@ 44 3.54 26.54 | MA4Z15900LTR-ND@ 3,000 118.00/M 
19 S-Mini 5P. Quad 80 100 0.1 3 MA5JO002EOLCT-ND® 54 4.29 32.18 | MA5JOO2EOLTR-ND®@ 3,000 143.00/M 
20 S-Mini 6P. Triple 80 100 0.1 3 MA6Z12100LCT-ND@ 51 3.86 28.96 | MA6Z12100LTR-ND@ 3,000 167.00/M 
18 SS-Mini 2P Single 250 100 1.0 60 MA2S10100LCT-ND® 51 4.04 30.34 | MA2S10100LTR-ND® 3,000 134.00/M 
18 g 80 100 0.1 3 MA2S11100LCT-ND® 36 2.82 19.86 | MA2S11100LTR-ND@ 3,000 81.00/M 
1 Single 80 100 0.1 3 MA3S132A0LCT-ND 36 2.80 19.73 | MA3S132A0LTR-ND 3,000 81.00/M 
2 Single 80 100 0.1 3 MA3S132KOLCT-ND® 36 2.80 19.73 | MA38S132KOLTR-ND® 3,000 81.00/M 
3 SS-Mini 3P Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA3S132D0LCT-ND 37 3.03 20.77 | MA3S132DOLTR-ND 3,000 98.00/M 
4 Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA3S132E0LCT-ND® 37 3.03 20.77 | MA3S132EOLTR-ND® 3,000 98.00/M 
5 Dual Series 80 65 0.1 150/9 MA3S13300LCT-ND® 42 3.33 25.01 | MA3S13300LTR-ND@ 3,000 111.00/M 
5 Dual Series 80 65 0.1 3 MA3S13700LCT-ND 42 3.33 25.01 | MA3S13700LTR-ND 3,000 111.00/M 
21 SS-Mini 4P. Dual 80 100 0.1 3 MA4S11100LCT-ND® 51 4.04 30.34 | MA4S11100LTR-ND@ 3,000 134.00/M 
18 SSS-Mini 2P Single 35 100 04 = MA2707700LCT-ND® 38 2.87 19.92 | MA2707700LTR-ND® 10,000 61.00/M 
18 g 80 : 3 MA2711100LCT-ND® 44 3.69 29.51__| MA2711100LTR-ND® 10,000 103.00/M 
4 SSS-Mini 3P. Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MAS3132E0LCT-ND® 51 4.10 30.74 | MAS3132EOLTR-ND® 10,000 128.00/M 
18 80 100 0.1 3 MAU211100BCT-ND® 49 3.68 27.63 | MAU211100BTR-ND@® 10,000 154.00/M 
18 USS-Mini 2P Single 30 100 25 1¥ MAU2D2900BCT-ND® 49 3.68 27.63 | MAU2D2900BTR-ND® 10,000 154.00/M 
18 30 100 0.3 1¢ MAU2D3000BCT-ND® 49 3.68 27.63 | MAU2D3000BTR-ND@ 10,000 154.00/M 
18 35 100 0.1 10 MA2C16500ECT-ND® .27 2.03 14.07 | MA2C16500ETB-ND{t® 5,000 49.00/M 
18 35 100 0.1 == MA2C85600ECT-ND® 49 3.69 27.67 | MA2C85600ETB-NDt@ 5,000 157.00/M 
18 Single 50 100 025 2.2t MA2C16600ECT-ND® 24 1.82 12.59 | MA2C16600ETB-NDt® 5,000 48.42/M 
18 75 100 025 2.2t MA2C16700ECT-ND® 28 2.08 14.39 | MA2C16700ETB-NDt@ 5,000 49.81/M 
18 40 200 -500 20 MA2C17800ECT-ND® AZ 3.53 24.46 | MA2C17800ETB-NDt@ 5,000 79.96/M 
18 DO-34 80 200 500 20 MA2C17900ECT-ND® 64 4.77 33.09 | MA2C17900ETB-NDt@ 5,000 101.81/M 
18 200 200 001 a MA2C18500ECT-ND® 36 2.70 18.70 | MA2C18500ETB-ND{t@ 5,000 64.73/M 
18 Single 200 200 -200 60 MA2C18800ECT-ND® 42 3.11 21.58 | MA2C18800ETB-NDt@ 5,000 70.55/M 
18 35 100 .005 | 0.20ms | MA2C19500ECT-ND® 25 1.87 12.95 | MA2C19500ETB-NDt@ 5,000 49.80/M 
18 50 100 .005 | 0.20ms_ | MA2C19600ECT-ND® 25 1.87 12.95 | MA2C19600ETB-NDt® 5,000 49.80/M 
18 Single 35 100 100 _ MA2C85800ECT-ND® 59 4.46 30.93 | MA2C85800ETB-NDt@ 5,000 95.17/M 
18 g : MA2C85900ECT-ND® 69 5.19 35.97 | — = = 
@ RoHS Compliant + Tape and Box + Typical 
Silicon Planar Type one 24 40- 
T H D H * Satisfactory symmetry of break over voltage VBo = \ < D: 
rigger evice * Large output voltage VO and small break over current IBO @0.50 Cathode'g 1.78 
VBo Vo IBO T.C. (VBO) VBO Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Box 
Package (V) min. (V) typical | (yA) max. %l°C (V) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
DO-35 28 7.0 50 0.1 3.5 MA2B00100FCT-ND 69 5.16 38.73 MA2B00100FTB-ND 2,000 229.00/M 
Zener Diodes Silicon Planar Type Dim. in mm Mini Type Package (3-pin) 
Zener Voltage VZ Iz RZ (max.) | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel 1.45, 
Min. Nom. Max. (mA) (Ohms) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing E “ll 0.4 
Mini Type Package 3 Pin — MA3000 Series - 200mW 8 
2.28 24 2.6 100 MAZ302400LCT-ND@ 37 2.99 20.47 |MAZ302400LTR-ND® 3,000 97.00/M 
2.5: 2a 2.9 110 MAZ30270HLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ30270HLTR-ND 3,000 97.00/M 
2.8 3.0 3.2 5 120 MAZ30300HLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ30300HLTR-ND 3,000 97.00/M 
3.1 3.3 3.5 130 MAZ30330HLCT-ND® 37 2.99 20.47 | MAZ30330HLTR-ND@ 3,000 97.00/M 
3.4 3.6 3.8 130 MAZ30360HLCT-ND 37 2.99 20.47_ | MAZ30360HLTR-ND 3,000 97.00/M 
3.7 3.9 41 130 MAZ30390HLCT-ND® 37 2.99 20.47 | MAZ30390HLTR-ND® 3,000 97.00/M 
4.0 4.3 4.6 130 MAZ30430MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ30430MLTR-ND 3,000 97.00/M 
4.4 47 5.0 5 80 MAZ30470MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ30470MLTR-ND 3,000 97.00/M 
48 5.1 5.4 60 MAZ30510MLCT-ND® 37 2.99 20.47 |MAZ30510MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
5.3 5.6 6.0 40 MAZ30560MLCT-ND@ 37 2.99 20.47 | MAZ30560MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
5.8 6.2 6.6 20 MAZ30620MLCT-ND® 37 2.99 20.47 |MAZ30620MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
6.4 6.8 7.2 15 MAZ30680MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ30680MLTR-ND 3,000 97.00/M 
7.0 75 7.9 5 15 MAZ30750MLCT-ND® 37 2.99 20.47 |MAZ30750MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
fal 8.2 8.7 15 MAZ30820MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ30820MLTR-ND 3,000 97.00/M 
8.5 9.1 9.6 15 MAZ30910MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ30910MLTR-ND 3,000 97.00/M 
9.4 10 10.6 20 MAZ31000MLCT-ND® 37 2.99 20.47 |MAZ31000MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
10.4 11 11.6 20 MAZ31100MLCT-ND® 37 2.99 20.47 |MAZ31100MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
11.4 12 12.7 5 25 MAZ31200MLCT-ND® 37 2.99 20.47 |MAZ31200MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
12.4 13 14.41 30 MAZ31300MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ31300MLTR-ND 3,000 97.00/M 
13.65 14 14.35 30 MAZ31400MLCT-ND® 37 2.99 20.47_ | MAZ31400MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
13.9 14.3 14.76 30 MAZ31500LLCT-ND@ 37 2.96 20.29 |MAZ31500LLTR-ND® 3,000 96.00/M 
13.9 15 15.6 30 MAZ31500MLCT-ND® 37 2.99 20.47 |MAZ31500MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
15.3 16 171 5 40 MAZ31600MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ31600MLTR-ND 3,000 97.00/M 
16.9 18 19.1 45 MAZ31800MLCT-ND 37 2.99 20.47 |MAZ31800MLTR-ND 3,000 97.00/M 
18.8 20 21.2 55 MAZ32000MLCT-ND® 37 2.99 20.47_ | MAZ32000MLTR-ND® 3,000 97.00/M 
20.8 22 23.3 55 MAZ32200MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ32200MLTR-ND 3,000 97.00/M Mini Type (5-pin) Package - 200mW 
22.8 24 25.6 70 MAZ32400MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ32400MLTR-ND 3,000 97.00/M 
25.1 27 28.9 5 80 MAZ32700MLCT-ND® 37 2.99 20.47 |MAZ32700MLTR-ND® 3,000 97.00/M 2.9 
28 30 32 80 MAZ33000MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ33000MLTR-ND 3,000 97.00/M 0.95 $0.95 
31 33 35 80 MAZ33300MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ33300MLTR-ND 3,000 97.00/M 
34 36 38 90 MAZ33600MLCT-ND 37 2.99 20.47 | MAZ33600MLTR-ND 3,000 97.00/M 
Mini Type Package 3 Pin — Dual Element - 200mW 
5.9 6.2 6.5 30 MAZCO62D0LCT-ND 50 4.21 33.66 | MAZCO62DOLTR-ND 3,000 112.00/M 
5.8 6.2 6.6 5 50 MAZ9062HOLCT-ND® 51 4.10 30.74 | MAZ9062HOLTR-ND® 3,000 136.00/M 
6.4 6.8 7.2 30 MAZ9068HOLCT-ND® 51 4.10 30.74 | MAZ9068HOLTR-ND@ 3,000 136.00/M 
11.4 12 12.7 30 MAZ9120HOLCT-ND® 51 4.10 30.74 |MAZ9120HOLTR-ND@ 3,000 136.00/M 
Mini Type 5-Pin Package — 200mW 
6.4 6.8 7.2 5 30 MAZLO68HOLCT-ND 61 4.90 36.73 | MAZLO68HOLTR-ND 3,000 159.00/M 
11.4 12 12.7 MAZL120HOLCT-ND 61 4.90 36.73 | MAZL120HOLTR-ND 3,000 159.00/M 
S-Mini Type Package 2 Pin — MA8000 Series - 150mW — RoHS Compliant 
2.28 24 2.6 5 100 MAZ802400LCT-ND 43 3.32 23.40 |MAZ802400LTR-ND 3,000 96.00/M 
@ RoHS Compliant + Tape and Box (Continued) 
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Panasonic Zener Diodes silicon Planar Type (Cont) 


S-Mini Type Package (2-pin) 


S-Mini Type Package (3-pin) 


S-Mini Type Package (5-pin) 


2:0: = 
0.65 


SS-Mini Type Package (2-pin) 


Y 
0.30 0.6 


TF 


Zener Voltage VZ Iz | RZ(max.)| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel 
Min. Nom. Max. (mA) | (Ohms) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing 
2.5 ar 2.9 110 MAZ80270HLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ80270HLTR-ND® 3,000 96.00/M 
2.8 3.0 3.2 120 MAZ80300HLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ80300HLTR-ND® 3,000 96.00/M 
3.1 3.3 3.5 5 130 MAZ80330HLCT-ND@ 38 2.95 20.77 | MAZ80330HLTR-ND® 3,000 85.00/M 
3.4 3.6 3.8 130 MAZ80360HLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ80360HLTR-ND@ 3,000 96.00/M 
3.7 3.9 41 130 MAZ80390HLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ80390HLTR-ND@ 3,000 96.00/M 
4.0 4.3 4.6 130 MAZ80430MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ80430MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
4.4 47 5.0 80 MAZ80470MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ80470MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
4.8 5.1 5.4 5 60 MAZ80510MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ80510MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
5.3 5.6 6.0 40 MAZ80560MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ80560MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
5.8 6.2 6.6 30 MAZ80620MLCT-ND@® 43 3.32 23.40 | MAZ80620MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
6.4 6.8 7.2 20 MAZ80680MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ80680MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
7.0 7.5 7.9 20 MAZ80750MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ80750MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
EL 8.2 8.7 5 20 MAZ80820MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ80820MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
8.50 9.1 9.6 20 MAZ80910MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ80910MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
9.4 10 10.6 30 MAZ81000MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ81000MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
10.4 abl 11.6 30 MAZ81100MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ81100MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
11.4 12 12.7 30 MAZ81200MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ81200MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
12.4 13 14.1 5 35 MAZ81300MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ81300MLTR-ND® 3,000 96.00/M l-—2.9 —>| 
13.65 14 14.35 40 MAZ81400MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ81400MLTR-ND® 3,000 96.00/M iis | 
13.9 15 15.6 40 MAZ81500MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ81500MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
15.3 16 17.1 50 MAZ81600MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ81600MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
16.9 18 19.1 60 MAZ81800MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ81800MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
18.8 20 21.2 5 80 MAZ82000MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ82000MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
20.8 22 23.3 80 MAZ82200MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ82200MLTR-ND 3,000 96.00/M 
22.8 24 25.6 100 MAZ82400MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ82400MLTR-ND 3,000 96.00/M 
25.3 26 26.7 120 MAZ82700LLCT-ND® .38 2.97 20.89 | MAZ82700LLTR-ND® 3,000 85.00/M 
28 30 32 160 MAZ83000MLCT-ND 38 2.95 20.77 | MAZ83000MLTR-ND 3,000 85.00/M 
31 33 35 2 200 MAZ83300MLCT-ND® 43 3.32 23.40 | MAZ83300MLTR-ND® 3,000 96.00/M 
34 36 38 250 MAZ83600MLCT-ND 43 3.32 23.40 | MAZ83600MLTR-ND 3,000 96.00/M 
38 39 40 300 MAZ83900MLCT-ND® 34 2.63 18.55 | MAZ83900MLTR-ND® 3,000 76.00/M 
S-Mini Type Package 3 Pin — 150mW — RoHS Compliant 
5.9 6.2 6.5 5 30 MAZE062D0LCT-ND -60 4.78 35.86 | MAZEO62D0LTR-ND 3,000 159.00/M 
S-Mini Type Package 5-Pin — MAZZOOOH Series — 200mW — RoHS Compliant la 
6.4 6.8 7.2 MAZZO68HOLCT-ND 49 3.67 27.54 | MAZZO68HOLTR-ND 3,000 159.00/M 
Te 8.2 8.7 5 30 MAZZO082HOLCT-ND 59 4.43 33.20 | MAZZO82HOLTR-ND 3,000 192.00/M 
11.4 12.0 12.7 MAZZ120HOLCT-ND 59 4.43 33.20 | MAZZ120HOLTR-ND 3,000 192.00/M 
SS-Mini Type Package 2-Pin — MAZSOOO Series — 150mW 
2.28 2.4 2.6 100 MAZS02400LCT-ND@ 39 3.13 21.49 | MAZS02400LTR-ND® 3,000 101.00/M 
2.5 2.6 2.75 110 MAZS0270LLCT-ND®@ 40 3.34 26.74 | MAZS0270LLTR-ND® 3,000 107.00/M 
2.8 2.9 3.05 5 120 MAZSO300LLCT-ND@ 39 3.13 21.49 | MAZSO300LLTR-ND® 3,000 101.00/M 
2.95 3.1 3.2 120 MAZSO300HLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZSO300HLTR-ND® 3,000 107.00/M 
3.1 3.3 3.5 130 MAZS0330HLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZSO330HLTR-ND® 3,000 107.00/M 
3.55 3.7 3.8 130 MAZSO360HLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZSO360HLTR-ND® 3,000 107.00/M 
3.7 3.9 41 130 MAZSO390HLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZSO390HLTR-ND® 3,000 107.00/M 
4.0 4.3 4.6 5 130 MAZS0430MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZSO0430MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
4.4 47 5.0 80 MAZS0470MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZS0470MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
4.8 6A 5.4 60 MAZS0510MLCT-ND® 40 3.34 26.74 |MAZSO510MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
5.3 5.6 6.0 40 MAZSO560MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZSOS60MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
5.8 6.2 6.6 30 MAZS0620MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZSO620MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
6.4 6.8 7.2 5 20 MAZSO680MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZSO680MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
7.0 75 7.9 20 MAZS0750MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZSO750MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
TL 8.2 8.7 20 MAZS0820MLCT-ND® 40 3.34 26.74 |MAZSO820MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
8.87 9.1 9.33 20 MAZS0910MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZSO910MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
9.4 10 10.6 30 MAZS1000MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZS1000MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
10.73 abl 11.28 5 30 MAZS1100MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZS1100MLTR-ND 3,000 107.00/M 
11.4 12 12.7 30 MAZS1200MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZS1200MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
12.73 13 13.4 35 MAZS1300MLCT-ND® 40 3.34 26.74 |MAZS1300MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
14.6 15 15.35 40 MAZS1500MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZS1500MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
15.7 16 16.5 50 MAZS1600MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZS1600MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
17.55 18 18.45 5 60 MAZS1800MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZS1800MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
19.5 20 20.5 80 MAZS2000MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZS2000MLTR-ND 3,000 107.00/M 
20.8 22 23.3 80 MAZS2200MLCT-ND® 40 3.34 26.74 |MAZS2200MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
23.5 24 24.7 5 100 MAZS2400MLCT-ND® 39 3.13 21.49 | MAZS2400MLTR-ND® 3,000 101.00/M 
26.3 27 27.7 2 120 MAZS2700MLCT-ND 40 3.34 26.74 | MAZS2700MLTR-ND 3,000 107.00/M 
30.2 31 31.8 2 160 MAZS3000HLCT-ND® 39 3.13 21.49 | MAZS3000HLTR-ND® 3,000 101.00/M 
32.2 33 33.8 2 200 MAZS3300MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZS3300MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
34 36 38 2 250 MAZS3600MLCT-ND® 40 3.34 26.74 | MAZS3600MLTR-ND® 3,000 107.00/M 
37.1 38 39 2 300 MAZS39000LCT-ND@ 39 3.13 21.49 | MAZS39000LTR-ND® 3,000 101.00/M 
SS-Mini Type Package 3-Pin — MAZTOOOH Series — 150mW 
5.8 6.2 6.6 50 MAZTO62HOLCT-ND@ 45 3.76 30.06 | MAZTO62HOLTR-ND® 3,000 120.00/M 
6.4 6.8 7.2 5 30 MAZTO68HOLCT-ND®@ 42 3.37 25.25 | MAZTO68HOLTR-ND@® 3,000 112.00/M 
al 8.2 8.7 30 MAZTO82HOLCT-ND 42 3.37 25.25 | MAZTO82HOLTR-ND 3,000 112.00/M 
SS-Mini Type Package 5-Pin — 150mW — RoHS Compliant 
5.8 6.2 6.6 50 MAZM062HOLCT-ND. 69 5.16 38.73 | MAZMO62HOLTR-ND 3,000 224.00/M 
6.4 6.8 7.2 5 30 MAZMO68HOLCT-ND. 69 5.16 38.73 | MAZMO68HOLTR-ND 3,000 224.00/M 
11.4 12 12.7 30 MAZM120HOLCT-ND. 69 5.16 38.73 | MAZM120HOLTR-ND 3,000 224.00/M 
SSS-Mini Type Package 2-Pin — 120mW — RoHS Compliant 
4.8 5.1 5.4 60 MAZD05100LCT-ND 42 3.50 27.98 | MAZDO5100LTR-ND 10,000 98.00/M 
5.3 5.6 6.0 40 MAZDO5600LCT-ND 42 3.50 27.98 | MAZDOS5600LTR-ND 10,000 98.00/M 
5.8 6.2 6.6 5 30 MAZD06200LCT-ND 49 3.93 29.51 | MAZDO6200LTR-ND 10,000 123.00/M 
6.4 6.8 7.2 20 MAZDO6800LCT-ND 49 3.93 29.51 | MAZDO6800LTR-ND 10,000 123.00/M 
8.5 9.1 9.6 20 MAZD09100LCT-ND 42 3.50 27.98 |MAZD09100LTR-ND 10,000 98.00/M 
9.4 10 10.6 5 30 MAZD10000LCT-ND 49 3.93 29.51 | MAZD10000LTR-ND 10,000 123.00/M 
11.4 12 12.7 5 30 MAZD12000LCT-ND 49 3.93 29.51 | MAZD12000LTR-ND 10,000 123.00/M 
15.3 16 171 5 50 MAZD16000LCT-ND 42 3.50 27.98 | MAZD16000LTR-ND 10,000 98.00/M 
18.8 20 21.2 5 80 MAZD20000LCT-ND 42 3.50 27.98 | MAZD20000LTR-ND 10,000 98.00/M 
28 30 32 2 160 MAZD30000LCT-ND 42 3.50 27.98 | MAZD30000LTR-ND 10,000 98.00/M 
SSS-Mini Type Package 3-Pin — 150mW — RoHS Compliant 
6.4 6.8 7.2 5 30 MAZWO68HOLCT-ND 59 4.43 33.20 | MAZWO68HOLTR-ND 10,000 184.00/M 
ET: 8.2 8.7 MAZWO082HOLCT-ND 54 4.28 32.13 _| MAZWO82HOLTR-ND 10,000 134.00/M 
1008 Leadless Package 4-Pin — 100mW 
77 82 87 5 20 MAZRO8200ACT-ND 43 3.43 25.74 | MAZRO8200ATR-ND 10,000 107.00/M 
7 . i‘ MAZRO82HOACT-ND. 69 5.15 38.61 | MAZRO82HOATR-ND 10,000 214.00/M 


@ RoHS Compliant + Tape and Box 
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Panasonic Zener Diodes silicon Planar Type (Cont,) SSS-Mini Type Package (2-pin) 


Zener Voltage VZ Iz__| RZ(max.) | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel _ 1.0 
Min. Nom. Max. (mA) (Ohms) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 7 | ~— 
DO-41 Package 1W — RoHS Compliant 2 il 
4.8 5.1 5.4 10 MAZ20510AGCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ20510AGTR-ND 7,000 176.00/M 0.20 
§2 5.6 6.0 8 MAZ20560A0GCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ20560A0GTR-ND 7,000 176.00/M 
5.8 6.2 6.6 40 6 MAZ20620AGCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ20620AGTR-ND 7,000 176.00/M 
6.4 6.8 7.2 6 MAZ206800GCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ206800GTR-ND 7,000 176.00/M 
7.0 7.45 7.9 5 MAZ20750AGCT-ND. 55 4.15 31.12 _|MAZ20750AGTR-ND 7,000 176.00/M 
ae 8.2 8.7 40 5 MAZ20820AGCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ20820AGTR-ND 7,000 176.00/M 
8.5 9.05 9.6 40 6 MAZ20910AGCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ20910AGTR-ND 7,000 176.00/M 
9.4 10 10.6 40 6 MAZ210000GCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ210000GTR-ND 7,000 176.00/M 
10.4 1 11.6 20 8 MAZ21100BGCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ21100BGTR-ND 7,000 176.00/M 
11.4 12.05 12.7 20 8 MAZ21200AGCT-ND. 55 4.15 31.12 | MAZ21200AGTR-ND 7,000 176.00/M 
12.4 13.25 14.1 10 MAZ21300AGCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ21300AGTR-ND 7,000 176.00/M 
13.8 14.7 15.6 12 MAZ215000GCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ215000GTR-ND 7,000 176.00/M 
15.3 16.2 17.1 20 12 MAZ21600AGCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ21600AGTR-ND 7,000 176.00/M 
16.8 17.95 19.1 15 MAZ21800AGCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ21800AGTR-ND 7,000 176.00/M 
18.8 20 21.2 15 MAZ220000GCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ220000GTR-ND 7,000 176.00/M 
20.8 22.05 23.3 20 MAZ222000GCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ222000GTR-ND 7,000 176.00/M 
22.8 24.2 25.6 20 MAZ224000GCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ224000GTR-ND 7,000 176.00/M 
25.1 27 28.9 10 25 MAZ22700AGCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ22700AGTR-ND 7,000 176.00/M 
28 30 32 25 MAZ23000AGCT-ND -55 4.15 31.12 | MAZ23000AGTR-ND 7,000 176.00/M 
31 33 35 30 MAZ23300AGCT-ND .55 4.15 31.12 | MAZ23300AGTR-ND 7,000 176.00/M 
34 36 38 30 MAZ23600AGCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ23600AGTR-ND 7,000 176.00/M 
37 39 4 50 MAZ239000GCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ239000GTR-ND 7,000 176.00/M 
40 43 46 10 50 MAZ243000GCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ243000GTR-ND 7,000 176.00/M 
44 47 50 50 MAZ247000GCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ247000GTR-ND 7,000 176.00/M 1008 Leadless Package (4-pin) 
48 51 54 50 MAZ251000GCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ251000GTR-ND 7,000 176.00/M 
52 56 60 50 MAZ256000GCT-ND 55 4.15 31.12 | MAZ256000GTR-ND 7,000 176.00/M 
DO-34 Package 370mW — RoHS Compliant 2 
1.88 2.06 2.24 2000 MAZ40200LFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ40200LFTB-NDt 2,000 73.04/M | 
2.08 2.265 2.45 2000 MAZ40220LFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ40220LFTB-NDt 2,000 73.04/M 80 
2.28 2.49 27 5 2000 MAZ40240LFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ40240LFTB-NDt 2,000 73.04/M 
2.5 27 2.9 1000 MAZ402700FCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ402700FTB-NDt 2,000 73.04/M S00 
2.8 3.0 3.2 1000 MAZ40300MFCT-ND. 33 2.49 17.26 _| MAZ40300MFTB-ND: 2,000 73.04/M : 
3.1 3.3 3.5 1000 MAZ40330MFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ40330MFTB-ND: 2,000 73.04/M 
3.4 3.6 3.8 1000 MAZ40360MFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ40360MFTB-ND: 2,000 73.04/M 
3.7 3.9 41 5 1000 MAZ40390MFCT-ND. 33 2.49 17.26 | MAZ40390MFTB-ND: 2,000 73.04/M MAZR08200A 
4 4.3 4.6 1000 MAZ40430MFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ40430MFTB-ND: 2,000 73.04/M 3 2 
44 4.7 5.0 900 MAZ40470MFCT-ND. 33 2.49 17.26 _| MAZ40470MFTB-ND: 2,000 73.04/M 
4.8 5.1 5.4 800 MAZ40510MFCT-ND. 33 2.49 17.26 | MAZ40510MFTB-ND: 2,000 73.04/M 
5.3 5.65 6.0 500 MAZ40560MFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ40560MFTB-ND: 2,000 73.04/M 
5.8 6.2 6.6 5 300 MAZ40620MFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ40620MFTB-ND: 2,000 73.04/M 
6.4 6.8 7.2 140 MAZ406800FCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ406800FTB-NDt 2,000 73.04/M 
7.0 7.45 7.9 120 MAZ40750MFCT-ND 33 2.49 17.26 _| MAZ40750MFTB-ND: 2,000 73.04/M 
77 8.2 8.7 120 MAZ408200FCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ408200FTB-NDt 2,000 73.04/M MAZRO082H' 
8.5 9.05 9.6 130 MAZ409100FCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ409100FTB-NDt 2,000 73.04/M 3 
9.4 10 10.6 5 130 MAZ410000FCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ410000FTB-NDt 2,000 73.04/M 
10.4 1 11.6 170 MAZ41100MFCT-ND. 33 2.49 17.26 | MAZ41100MFTB-ND: 2,000 73.04/M 
11.4 12.05 12.7 170 MAZ41200MFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ41200MFTB-ND: 2,000 73.04/M 
12.4 13.25 14.1 170 MAZ41300MFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ41300MFTB-ND: 2,000 73.04/M 
13.65 14 14.35 170 MAZ41400MFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ41400MFTB-ND: 2,000 73.04/M 
13.9 14.75 15.6 5 170 MAZ41500MFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ41500MFTB-ND: 2,000 73.04/M 
15.3 16.2 17.1 170 | MAZ41600MFCT-ND 33 2.49 17.26 |MAZ41600MFTB-ND 2,000 73.04/M| | DO-41 Package 
16.9 18 19.1 170 MAZ41800MFCT-ND. 33 2.49 17.26 _| MAZ41800MFTB-ND: 2,000 73.04/M 
18.8 20 21.2 5 180 MAZ42000MFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ42000MFTB-ND: 2,000 73.04/M 
20.8 22.05 23.3 5 180 MAZ42200MFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ42200MFTB-ND: 2,000 73.04/M 
22.8 24.2 25.6 5 180 MAZ42400MFCT-ND. 33 2.49 17.26 | MAZ42400MFTB-ND: 2,000 73.04/M 
25.4 27 28.9 2 200 | MAZ42700MFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ42700MFTB-ND: 2,000 73.04/M iz 27) 4.0 1 chad 90.8 
28 30 32 2 200 MAZ43000MFCT-ND. 33 2.49 17.26 | MAZ43000MFTB-ND: 2,000 73.04/M = 4 
31 33 35 200 MAZ43300MFCT-ND. 33 2.49 17.26 | MAZ43300MFTB-ND: 2,000 73.04/M t 
34 36 38 2 200 MAZ43600MFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ43600MFTB-ND: 2,000 73.04/M 
37 39 4 250 MAZ43900MFCT-ND 33 2.49 17.26 | MAZ43900MFTB-ND: 2,000 73.04/M 
@ RoHS Compliant + Tape and Box 
Zener Voltage VZ IR Ct ESD Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel DO-34 Package 
Min. Nom. Max. (uA) (pF) (kV) Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing 
SS-Mini Type Package 2-Pin — ESD Protection — RoHS Compliant 
5.8 6.2 6.6 1.0 55 30 MALS06200LCT-ND 51 4.04 30.34 MALS06200LTR-ND 3,000 134.00/M 
6.4 6.8 7.2 0.5 50 30 MALSO6800LCT-ND 51 4.04 30.34 MALSO6800LTR-ND 3,000 134.00/M is 138-4 2.7 aa 0.4 
6.5 7.0 75 0.05 15 15 MALSO68X0LCT-ND 66 4.96 37.23 MALSO68X0LTR-ND 3,000 215.00/M =) i 
6.0 75 = 2.0 1.5 12 MAYS0750ZLCT-ND 67 5.06 37.92 MAYS0750ZLTR-ND 3,000 219.00/M \ t 
SS-Mini Type Package 3-Pin — ESD Protection — RoHS Compliant 
5.8 6.2 6.6 1.0 55 30 MALTO062HOLCT-ND 63 4.69 35.16 MALTO62HOLTR-ND 3,000 203.00/M 
SS-Mini Type Package 5-Pin — ESD Protection — RoHS Compliant 
5.8 6.2 6.6 1.0 55 30 MALMO062HOLCT-ND 51 3.86 28.96 MALMO62HOLTR-ND 3,000 167.00/M 
Vari sto r S-Mini Type (2-pin) Mini Type (3-pin) 2.8 | Dim. in mm 
D . d 25 +1.5~1 
loaes os | 17 3+ 194904 
7 910. =\ \ei 
Rol 
—AVF/AT Cut Tape 
VR IFM VF IR @ 6V Tj=25°C~125°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Package (Vv) (mA) (Vv) (mA) (uA) (mVPC) (mA) Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing 
S-Mini (2) 6 150 0.56 ~ 0.61 15 1 2.0 1.5 MA2Z0300ALCT-ND 55 4.41 33.10 | MA2Z0300ALTR-ND 3,000 147.00/M 
150 2.0 3.0 MA3X0280BLCT-ND 45 3.62 27.15 | MA3X0280BLTR-ND 3,000 120.00/M 
Mini (3) 6 70 1.76 ~ 1.92 3.0 1 6.5 3.0 MA3X028TALCT-ND 45 3.62 27.15 | MA3X028TALTR-ND 3,000 120.00/M 
100 1.18 ~ 1.28 4.6 3.0 MA3X028WALCT-ND 45 3.62 27.15 | MA38X028WALTR-ND 3,000 120.00/M 
50 0.59 ~ 0.64 1.5 10 2.0 1.5 MA2C0290BFCT-ND 58 4.36 30.21 | MA2C0290BFTB-NDt 2,000 104.58/M 
DO-34 6 50 1.60 10 1 8.8 3.0 MA2C029QAFCT-ND 1.33 9.96 69.06 | MA2CO29QAFTB-NDt 2,000 176.63/M 
70 1.15 10 1 6.5 3.0 MA2CO029TAFCT-ND 1.25 9.34 64.74 | MA2CO29TAFTB-NDt 2,000 165.59/M 
100 0.77 10 1 4.6 3.0 MA2CO029WAFCT-ND 91 6.85 47.48 | MA2CO29WAFTB-NDt 2,000 127.82/M 


t+ Tape and Box 
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N A . —— és Fig. 1 — TO-92 
4. Transistors Digi@Reel 
founded by Philips 
VcEO VoBo Ic hreE hE Fr Min. | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt NXP 
Fig. | Package (V) (V) (mA) Min. Max. (MHz) Part No. it 25 100 Oty. Pricing | Part No. 
NPN 
40 60 100 100 300 180 568-2453-1-ND 27 5.06 14.04 _ — _ | MPS3904 AMO A B 
40 60 600 100 300 250 568-1368-1-ND 122 4.05 11.70 = — | 2N4401 T/R 1. Collector 1. Emitter 
1A TO-92 40 75 600 100 300 300 568-1751-1-ND 14 2.70 7.80 2,000 32.40/M | PN2222A T/R 2. Base 2. Base 
40 75 600 100 300 300 568-3992-NDt 14 2.70 7.80 _ — | PN2222A 3. Emitter 3. Collector 
80 80 500 100 = 100 568-1173-NDt A7 3.15 9.10 _ —_ | MPSA06 
568-1627-1-ND§ 4 2.70 7.80 2,000 32.40/M | BC337-16 AMO ; 
TBs ||) hO-82 |) 88 50) | 500 | 160 | 400 80 _| 568-1628-1-ND§ 14 270 7.80 | 2.000 | 3240/M_| BC337-25 AMO Fig. 2— SOT-23 
15 40 200 40 120 500 568-1739-1-ND 13 2.48 7.15 3,000 25.85/M | PMBT2369 T/R 
20 30 1000 300 — 100 568-4342-1-ND& NEW! 45 9.00 27.00 3,000 | 121.50/M | PBSS4120T T/R 
20 20 2000 200 _ 100 568-4157-1-ND& 48 9.00 27.00 3,000 | 156.00/M | PBSS4320T T/R 
30 _ 1000 300 450 100 568-3230-1-ND& 45 9.00 27.00 3,000 | 121.50/M | PBSS4130T T/R 
30 40 2000 150 250 100 568-4155-1-ND 45 9.00 27.00 3,000 | 121.50/M_| PBSS4230T T/R 
40 60 600 100 300 250 568-1743-1-ND .08 1.58 4.55 3,000 16.45/M | PMBT4401 T/R 
40 40 1000 200 _ 150 568-4154-1-ND& 45 9.00 27.00 3,000 | 121.50/M | PBSS4140T T/R 
40 40 2000 150 250 100 568-4156-1-ND 48 9.00 27.00 3,000 | 156.00/M | PBSS4240T T/R 
40 60 200 100 300 300 568-1741-1-ND .08 1.58 4.55 3,000 16.45/M | PMBT3904 T/R 1. Base 
2 SOT-23 40 75 600 100 300 300 568-1738-1-ND 08 1.58 4.55 3,000 16.45/M__| PMBT2222A T/R 2. Emitter 
45 75 500 160 400 80 568-1630-1-ND 12 2.25 6.50 3,000 23.50/M | BC817-25 T/R 3. Collector 
45 50 500 160 400 80 568-1631-1-ND 2 2.25 6.50 3,000 23.50/M | BC817-40 T/R 
45 50 100 | 200 | 450 100 | 568-1633-1-ND .09 1.69 4.88 | 3,000 | 17.63/M | BC847B T/R Fig. 3— SOT-363 
45 50 100 420 800 100 568-1636-1-ND .09 1.69 4.88 3,000 17.63/M | BC847C T/R 
60 80 1000 200 = 150 568-4343-1-ND&A NEW! 48 9.55 28.65 3,000 | 128.93/M__| PBSS4160T T/R 
65 80 100 200 450 100 568-1632-1-ND 09 1.69 4.88 3,000 17.63/M | BC846B T/R 
80 80 500 100 _ 100 568-1745-1-ND 12 2.25 6.50 3,000 23.50/M | PMBTA06 T/R 
100 120 1000 150 500 100 568-4344-1-ND& NEW! 36 6.75 20.25 3,000 | 117.00/M | PBSS8110T T/R 
300 300 100 40 = 50 568-1746-1-ND A7 3.15 9.10 3,000 32.90/M_| PMBTA42 T/R 4 
3A_| SOT-363 45 50 100 200 450 100 568-1635-1-ND 22 4.05 11.70 3,000 42.30/M__| BC847BS T/R Top View 
20 20 5800 200 350 140 568-4179-1-ND AD 15.63 50.00 4,000 | 325.00/M | PBSS302NZ /T3 
40 40 5000 100 300 70 568-4162-1-ND 70 13.13 39.38 1,000 232.75 | PBSS4540Z T/R A B 
40 60 600 100 300 150 568-2456-1-ND 40 8.00 24.00 1,000 112.00 | PZT4401 T/R 1,4 Emitter 1,4 Base 
4A | SOT-223 50 60 3000 100 _ 100 568-4160-1-ND 45 9.00 27.00 4,000 | 121.50/M | PBSS4350Z /T3 2,5 Base 2,5 Emitter 
80 80 5100 50 80 110 568-4181-1-ND 78 16.25 62.00 4,000 | 338.00/M__| PBSS305NZ /T3 3,6 Collector 3,6 Collector 
80 100 1000 40 250 130 568-1639-1-ND 40 7.81 22.00 1,000 95.00 | BCP56 T/R 
50 6o__| 3000 | 100 a 100__| 568-4171-1-ND 6011.25 33.75 | 4,000_| 195.00/M_| PBSS5350Z/13 Fig. 4 — SOT-223 
5 SC-75 15 15 500 90 = 250 568-4148-1-ND. 40 8.01 21.96 3,000 | 103.70/M_| PBSS2515E T/R 
20 20 5300 200 380 140 568-4173-1-ND -90 16.88 50.63 1,000 299.25 | PBSS302NX T/R 
40 60 100 100 300 300 568-1181-1-ND 50 10.00 30.00 1,000 140.00 | PXT2222A T/R 
6 SOT-89 50 50 3000 100 _ 100 568-4159-1-ND 45 9.00 27.00 1,000 189.00 | PBSS4350x T/R i 
80 80 4000 80 140 120 568-4161-1-ND 84 15.75 47.25 4,000 | 273.00/M | PBSS4480X /T3 
80 80 4600 70 110 110 568-4177-1-ND 78 16.25 52.00 1,000 345.80 | PBSS305NX T/R 23 
80 100 1000 100 250 130 568-1642-1-ND 36 7.22 19.80 1,000 99.00 | BCX56-16 T/R 
20 20 4000 100 230 100 568-4149-1-ND -90 16.88 50.63 3,000 | 292.50/M | PBSS301ND T/R 
7A Sc-74 40 60 4000 50 _ 150 568-4151-1-ND 90 16.88 50.63 3,000 | 292.50/M | PBSS302ND T/R A B E 
50 60 3000 100 — 100 568-4158-1-ND 45 9.00 27.00 3,000 | 121.50/M | PBSS4350D T/R 1. Base 1. Emitter 
80 80 3000 25 40 140 568-4175-1-ND AS 15.63 50.00 3,000 | 325.00/M__| PBSS304ND T/R 2. Collector 2. Base 
PNP 3. Emitter 3. Emitter 
aa | too. | 420 40 100 | 100 300 — | 568-2454-1-ND 27 5.06 14.04 = — ] MPS3906 AMO 4. Collector 4. Collector 
60 60 600 100 300 200 568-1752-1-ND 14 2.70 7.80 2,000 32.40/M_| PN2907A T/R 
20 20 1000 250 _— 100 568-4345-1-ND&A NEW! 45 9.00 27.00 3,000 | 121.50/M | PBSS5120T T/R Fig. 5 — SC-75 Fig. 6 — SOT-89 
20 20 2000 100 — 100 568-4166-1-ND& 48 9.00 27.00 3,000 | 156.00/M | PBSS5320T T/R 
30 30 1000 260 _ 100 568-4346-1-ND& NEW! 45 9.00 27.00 3,000 | 121.50/M | PBSS5130T T/R 
40 40 1000 160 — 150 568-4163-1-ND& 48 9.55 28.65 3,000 | 128.93/M | PBSS5140T T/R 
40 40 2000 100 180 100 568-4165-1-ND 48 9.00 27.00 3,000 | 156.00/M__| PBSS5240T T/R 
40 40 200 100 300 250 568-1742-1-ND 08 1.58 4.55 3,000 16.45/M | PMBT3906 T/R 
40 40 600 100 300 200 568-1744-1-ND .08 1.58 4.55 3,000 16.45/M | PMBT4403 T/R 
40 40 100 220 475 100 568-1638-1-ND 09 1.69 4.88 3,000 17.63/M | BC857B T/R 
2 SOT-23 45 50 500 100 600 80 568-1640-1-ND 18 3.38 9.75 3,000 35.25/M | BCX17 T/R 
45 50 500 250 600 80 568-1629-1-ND 12 2.25 6.50 3,000 23.50/M__| BC807-40 T/R 
50 50 2000 80 — 100 568-4169-1-ND 45 9.00 27.00 3,000 | 121.50/M | PBSS5350T T/R 1. Base 1. Emitter 
60 60 600 100 300 200 568-1740-1-ND .08 1.58 4.55 3,000 16.45/M | PMBT2907A T/R 2. Emitter 2. Collector 
60 80 1000 150 _ 150 568-4347-1-ND&A NEW! 50 10.00 30.00 3,000 | 135.00/M | PBSS5160T T/R 3. Collector 3. Base 
65 80 100 220 475 100 568-1637-1-ND 09 1.69 4.88 3,000 17.63/M | BC856B T/R 
80 so__| 500 | 100 = 50 | 568-1747-1-ND 14 270 7.80 | 3,000 | 28.20/M_| PMBTAS6 T/R Fig. 7 —SC-74 
100 120 1000 150 450 100 568-4348-1-NDA NEW! 45 9.00 27.00 3,000 | 121.50/M | PBSS9110T T/R . 
300 300 100 40 — 50 568-1748-1-ND A7 3.15 9.10 3,000 32.90/M_| PMBTA92 T/R 
20 20 5500 100 — 130 568-4180-1-ND 15 15.63 50.00 4,000 | 325.00/M | PBSS302PZ /T3 
4a | SOT-223 40 40 600 100 300 200 568-2457-1-ND 40 8.00 24.00 1,000 112.00 | PZT4403 T/R 
a 40 40 5000 50 — 60 568-4172-1-ND 2 13.50 40.50 1,000 239.40 | PBSS5540Z T/R 
80 80 4500 30 _ 100 568-4182-1-ND 78 16.25 52.00 4,000 | 338.00/M__| PBSS305PZ /T3 
20 20 3000 100 — 100 568-4167-1-ND 54 10.13 30.38 4,000 | 175.50/M | PBSS5320X /T3 
20 20 5100 100 _ 130 568-4174-1-ND 90 16.88 50.63 1,000 299.25 | PBSS302PX T/R 
6 SOT-89 50 50 3000 80 _ 100 568-4170-1-ND 60 41.25 33.75 1,000 199.50 | PBSS5350xX T/R A 
50 60 | 3000 | 100 - 100 | 568-4168-1-ND 45 9.00 27.00 | 3,000 | 121.50/M | PBSS53500 T/R 4. Collector _ Emitter 
80 80 | 4000 | 45 — 100 | 568-4178-1-ND 78 16.25 52.00 | 1,000 | 345.80 | PBSS305PX T/R 2 Collector Base 
so__| 100 | 1000 | 100 | 250 50___| 568-1641-1-ND 36 7.22 19.80 | 1,000 99.00_| BCX3-16 T/R 3. Base PGalleeior 
20 20 | 4000 | 80 730 80 | 568-4150-1-ND ‘90 16.88 50.63 | 3,000 | 292.50/M | PBSSSOTPD T/R 4. Emitter * Emitter 
7A | sc-74 | 40 40 | 4000 | 30 — 110 | 568-4152-1-ND 90 16.88 50.63 | 3,000 | 292.50/M | PBSS302PD T/R 5 Collector MBaae 
80 8o0__| 3000 | 20 = 110__| 568-4176-1-ND 75 15.63 50.00 | 3,000 | 325.00/M_| PBSS304PD T/R 6 Colleciar  Collactor 
8 | SOT-323 40 40 1000 160 = 150 568-4164-1-ND 48 9.55 28.65 3,000 | 128.93/M_ | PBSS5140U T/R : : 
NPN/PNP Fig. 8 — SOT-323 
3a | SOT-363 45 50 100 200 450 100 568-1634-1-ND 22 4.05 11.70 3,000 42.30/M | BC847BPN T/R 
50 50 100 80 = = 568-4282-1-ND .24 4.50 13.00 3,000 47.00/M_| PUMD16 T/R 
7A SC-74 40 40 1000 300 900 150 568-4153-1-ND& 76 14.25 42.75 3,000 | 247.00/M__| PBSS4140DPN T/R 
7B Sc-74 40 40 2000 300 — 150 568-4349-1-ND& NEW! 84 15.75 47.25 3,000 | 273.00/M | PBSS4240DPN T/R 
60 80 1000 200 = 150 568-4352-1-ND& NEW! 62 11.55 34.65 3,000 | 200.20/M_| PBSS4160DPN T/R 
NPN/NPN 1. Base 
7B SC-74 60 80 1000 200 — 150 568-4350-1-ND& NEW! 62 11.55 34.65 3,000 | 200.20/M_ | PBSS4160DS T/R 2. Emitter 
PNP/PNP . 3. Collector 
7B SC-74 60 80 1000 150 = 150 568-4351-1-ND&A NEW! 62 11.55 34.65 3,000 | 200.20/M | PBSS5160DS T/R Hop Wiew 
t+ Bulk = § For Tape and Box part number, change 1-ND to 3-ND. _—_‘$ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Fig. 9 — SOT-343R 
A. 'NXPBISS1-KIT-ND:(3806620). -MEWE!::25 cach Of 1:7 ValUGS iso. canetcciss uniidsctn sales citld deleted danas blends cai a alenldndain se aieulda tise outeuledaaleh waltua daa aemleecegtes ie $39.99 
E« 
1 
Wideband Transistors 
Top View 
Transition Cut Tape A B 
Frequency | VcEO Ic Ptot hE Digi-Key Pricing Tape and Reel$ NXP F 
Fig. | Package | (GHz) W) (ma) | (W)_| (Typical) | Part No. a 1 25 100 Oy. Pricing | Part No. aaa eee 
3. Emitter 3. Base 
2 S0T-23 1 15 25 0.3 90 568-1652-1-ND 35 6.89 19.40 3,000 79.38/M | BFS17 T/R 4. Collector 4. Emitter 
2.8 15 25 0.3 90 568-1653-1-ND 39 7.66 21.56 3,000 88.20/M | BFS17A T/R 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Wideband Transistors (cont) 


Fig. 10 — SOT-343N 


Fig. 11 — 
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Fig. 12 — 
SOT-343F 
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Top View 
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Na rent ete Reel” [iss] 
Transition Cut Tape 
Frequency | VcEQ Ic Ptot hee Digi-Key Pricing Tape and Reel$ NXP 
Fig. | Package (GHz) (V) (mA) (W) (Typical) Part No. 1 25 100 Oty. Pricing Part No. 
28 5 6.5 0.032 80 568-1992-1-ND 66 12.29 36.86 3,000 212.94/M | BFT25A T/R 
5 15 25 0.3 90 568-1650-1-ND AQ 9.84 27.00 3,000 127.50/M | BFR92A T/R 
5 15 100 0.5 80 568-1987-1-ND 45 9.00 27.00 3,000 121.50/M | BFR106 T/R 
6 12 35 0.3 90 568-1651-1-ND wr) 9.84 27.00 3,000 127.50/M | BFR93A T/R 
9 S0T-23 6 10 50 0.3 100 568-1647-1-ND 48 9.65 26.46 3,000 124.95/M | BFQ67 T/R 
8 10 50 0.36 100 568-1174-1-ND AL 8.21 24.63 3,000 110.84/M | PBR941 T/R 
8 10 100 0.365 100 568-1175-1-ND AL 8.21 24.63 3,000 110.84/M | PBR951 T/R 
8 15 18 0.15 120 568-1988-1-ND 58 11.55 34.65 3,000 155.93/M | BFR505 T/R 
9 15 70 0.3 120 568-1648-1-ND 59 10.97 32.92 3,000 190.19/M | BFR520 T/R 
9 15 120 0.5 120 568-1649-1-ND 82 15.32 45.95 3,000 265.46/M | BFR540 T/R 
3B | SOT-363 9 8 70 1 120 568-1646-1-ND 89 16.66 49.97 3,000 288.73/M | BFM520 T/R 
5.5 15 100 1 80 568-1986-1-ND 1.07 22.31 71.40 3,000 464.10/M | BFG97 T/R 
4B | SOT-223 vj 15 150 1 130 568-1643-1-ND 91 19.03 60.90 1,000 404.99 | BFG135 T/R 
7 15 200 2 90 568-1985-1-ND 95 19.69 63.00 1,000 418.95 | BFG591 T/R 
9 15 120 0.65 120 568-1984-1-ND 88 16.54 49.61 1,000 286.65 | BFG541 T/R 
17 4.5 3.6 0.016 80 568-1979-1-ND 79 14.81 44.42 3,000 256.62/M | BFG403W T/R 
18 15 500 0.60 100 568-1974-1-ND 88 18.29 58.52 3,000 380.38/M | BFG21W T/R 
9A_ |SOT-343R 21 45 250 0.36 60 568-1982-1-ND 87 16.32 48.96 3,000 282.88/M | BFG480W T/R 
22 45 12 0.054 80 568-1980-1-ND 70 13.19 39.56 3,000 228.54/M | BFG410W T/R 
25 45 30 0.135 80 568-1644-1-ND 67 12.53 37.58 3,000 217.10/M | BFG425W T/R 
8.5 10 100 0.28 100 568-1177-1-ND 42 8.43 23.11 3,000 109.14/M | PRF957 T/R 
8 | SOT-323 9 15 18 0.15 120 568-1991-1-ND 59 11.06 33.17 3,000 191.62/M | BFS505 T/R 
9 15 70 0.3 120 568-1654-1-ND 69 12.87 38.61 3,000 223.08/M | BFS520 T/R 
98 |sot-343R 14 6 10 0.06 100 568-1976-1-ND fil 13.34 40.03 3,000 231.27/M | BFG310W/XR T/R 
35 0.21 100 568-1978-1-ND ffl 13.34 40.03 3,000 231.27/M | BFG325W/XR T/R 
9 15 70 0.5 120 568-1645-1-ND 5 14.06 42.17 3,000 243.62/M | BFGS20W/X T/R 
10 |SOT-343N 1.6 15 50 0.3 90 568-1990-1-ND 42 8.22 23.14 3,000 94.68/M | BFS17W T/R 
5 15 25 0.3 90 568-1989-1-ND AQ 9.84 27.00 3,000 127.50/M | BFR92AW T/R 
41. |sor-143R 14 6 10 0.60 100 568-1975-1-ND wal 13.34 40.03 3,000 231.27/M | BFG310/XR T/R 
6 35 0.21 100 568-1977-1-ND Pal 13.34 40.03 3,000 231.27/M | BFG325/XR T/R 
12 | SOT-343F 25 45 30 0.135 80 568-1981-1-ND 79 14.84 44.53 3,000 257.27/M | BFG424F T/R 
13 |SOT-143B 9 15 120 0.4 120 568-1983-1-ND 88 16.54 49.61 3,000 286.65/M | BFG540/X T/R 
14 | SOT-416 9 10 50 0.15 150 568-2085-1-ND AQ 9.86 27.04 3,000 127.67/M | PRF949 T/R 
PNP 
9 S0T-23 5 12 35 0.3 50 568-1993-1-ND 59 11.03 33.08 3,000 191.10/M | BFT93 T/R 
15 25 0.3 50 568-1655-1-ND 56 10.50 31.50 3,000 182.00/M | BFT92 T/R 
8 | SOT-323 5 15 35 0.3 50 568-1656-1-ND 84 15.71 47.14 3,000 272.35/M | BFT92W T/R 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
. ® 
Transistor Arrays Ree 
Cut Tape 
VcEO I¢ Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig. | Package (V) (mA) | R1 | R2 Part No. 1 25 100 Part No. ty. Pricing Part No. 
NPN 
1 50 100 | 100K} - 568-2148-1-ND 13 2.48 7.15 568-2148-2-ND 3,000 25.85/M | PDTC115TT T/R 
2 | SOT-23 50 100 | 2.2K | 47K | 568-2154-1-ND 29 5.40 15.60 568-2154-2-ND | 10,000 40.80/M | PDTC123JT /T3 
2 50 100 | 4.7K | 47K | 568-2168-1-ND 29 5.40 15.60 568-2168-2-ND | 10,000 40.80/M | PDTC1432ZT /T3 
2 50 100 | 4.7K | 47K | 568-2165-1-ND 30 5.63 15.60 568-2165-2-ND 3,000 60.00/M | PDTC143ZE T/R 
1 50 100 | 47K | - 568-2169-1-ND 30 5.63 15.60 568-2169-2-ND 3,000 60.00/M | PDTC144TE T/R 
1 50 100 | 4.7K | - 568-2161-1-ND 30 5.63 15.60 568-2161-2-ND 3,000 60.00/M | PDTC143TE T/R 
1 | SOT-416 50 100 | 22K | - 568-2156-1-ND 30 5.63 15.60 568-2156-2-ND 3,000 60.00/M | PDTC124TE T/R 
2 50 100 | 2.2K [2.2K | 568-2150-1-ND 29 5.40 15.60 568-2150-2-ND 3,000 56.40/M | PDTC123EE T/R 
1 50 100 | 100K | - 568-2145-1-ND 29 5.40 15.60 568-2145-2-ND 3,000 56.40/M | PDTC115TE T/R 
2 50 100 | 47K | 22K | 568-2171-1-ND 30 5.63 15.60 568-2171-2-ND 3,000 60.00/M | PDTC144WE T/R 
1_| SOT-346 50 100 | 100K | - 568-2146-1-ND 13 2.48 7.15 568-2146-2-ND 3,000 25.85/M | PDTC115TK T/R 
1 | SOT-323 50 100 | 100K | - 568-2149-1-ND 29 5.40 15.60 568-2149-2-ND 3,000 56.40/M | PDTC115TU T/R 
PNP 
3 50 20 | 100K |100K) 568-2109-1-ND 13 2.48 7.16 568-2109-2-ND 3,000 25.85/M | PDTA115ET T/R 
4 50 100 | 22K | - 568-2122-1-ND 13 2.48 7.15 568-2122-2-ND 3,000 25.85/M | PDTA124TT T/R 
4 | 801-23 ) 50 | 100 | 47K | - | 568-2136-1-ND 13° 248 = 7.15 | 568-2136-2-ND | 3,000 25.85/M | PDTA1A4TT T/R 
4 50 100 {100K | - 568-2114-1-ND 13 2.48 7.15 568-2114-2-ND 3,000 25.85/M | PDTA115TT T/R 
3 50 100 | 10K | 47K | 568-2104-1-ND 30 5.63 15.60 568-2104-2-ND 3,000 60.00/M | PDTA114YE T/R 
3 50 20 | 100K |100K) 568-2106-1-ND 29 5.40 15.60 568-2106-2-ND 3,000 56.40/M | PDTA115EE T/R 
4 50 100 | 22K | - 568-2119-1-ND 29 5.40 15.60 568-2119-2-ND 3,000 56.40/M | PDTA124TE T/R 
3 50 100 | 2.2K |2.2K | 568-2116-1-ND 29 5.40 15.60 568-2116-2-ND 3,000 56.40/M | PDTA123EE T/R 
4 | SOT-416 50 100 | 4.7K | - 568-2127-1-ND 30 5.63 15.60 568-2127-2-ND 3,000 60.00/M | PDTA143TE T/R 
3 50 100 | 4.7K | 47K | 568-2130-1-ND 30 5.63 15.60 568-2130-2-ND 3,000 60.00/M | PDTA143ZE T/R 
3 50 100 | 47K | 22K | 568-2138-1-ND 29 5.40 15.60 568-2138-2-ND 3,000 56.40/M | PDTA144WE T/R 
4 50 100 | 47K | - 568-2133-1-ND 29 5.40 15.60 568-2133-2-ND 3,000 56.40/M | PDTA144TE T/R 
4 50 100 | 100K | - 568-2111-1-ND 29 5.40 15.60 568-2111-2-ND 3,000 56.40/M | PDTA115TE T/R SOT-346 
3 50 | 20 | 100K /100K| 568-2107-1-ND 13 248 7.15 | — = — | PDTATISEK TR 
4 50 100 | 10K | - 568-2102-1-ND 13 2.48 75 = = — | PDTA114TK T/R 3.1 
4 | SOT-346 50 100 | 22K | - 568-2120-1-ND 13 2.48 7.15 = = — | PDTA124TK T/R 0 
4 50 100 | 47K | - 568-2134-1-ND 13 2.48 7.15 = = — | PDTA144TK T/R 
4 50 100 | 100K | - 568-2112-1-ND 13 2.48 7.15 = = — | PDTA115TK T/R 3.0 
3 50 20 | 100K }100K) 568-2110-1-ND 29 5.40 15.60 568-2110-2-ND 3,000 56.40/M | PDTA115EU T/R We qT 
4 S0T-323 50 100 | 100K | - 568-2115-1-ND 29 5.40 15.60 568-2115-2-ND 3,000 56.40/M | PDTA115TU T/R 
4 50 100 | 47K | - 568-2137-1-ND 29 5.40 15.60 568-2137-2-ND 3,000 56.40/M | PDTA144TU T/R 1.9 
4 50 100 | 22K | - 568-2123-1-ND 29 5.40 15.60 568-2123-2-ND 3,000 56.40/M | PDTA124TU T/R 
2: ® 
PNP Loadswitch Digiq Reel 
Cut Tape 
Ic | VcEo | YcESAT Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
(mA) (Vv) (mV) R1 R2 Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
500 12 250 10K 10K 568-2173-1-ND 48 9.00 27.00 568-2173-2-ND 4,000 156.00/M | PEMF21 T/R 


TOP VIEW 
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Fig. 1 — SOT-23 


MOSFETs 


A N founded by Philips 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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Vpss Ip |Rps(on) | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel + NXP 
Fig. | Package (V) (A) (0) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
N-Channel rm c D 

50 [0.173] 15 | 568-1658-1-ND 38 739 2081 | 3000] 85.14/M | BSN2OTR oe VSoiee> Arba.  1Gal 
ian | sora | 58 | 0.335 568-1657-1-ND 29 5.51 1529 | 3,000 | sesom | BSHi117/R Dems ipa “Suse 2.10rain 

60 | 030 | 5 | 568-1369-1-ND 14 270 780 | 3,000 | 2820M | 2N7002T/R 3.Drain 3. Gate 3.Gate 3. Source 

60 | 030 | 5 | 568-1768-1-ND 49 970 2910 | 10,000 | 12368m | BSHi127/3 
2 | sot-223 | 240 |0375| 5 | 568-1769-1-ND 64-1200 + ++—-36.00~| 1,000 212.80 | BSP89T/R Fig. 2— SOT-223 Fig. 3— SOT-143B 
3a | soT-143B| 10 | 0.05 | 45 | 568-1659-1-ND 76 1418 4253 | 3,000 | 245.70M | BSS83T/R 

6 | 03 | — | 568-1962-1-ND ‘58 «*10.82~=«3245 +~| 3,000 | 18746M | BFI212 
6 | 03 | — | 568-1959-1-ND 58 10.82 ~=—-3245-*| 3,000 | 1874em | BFI211 
ap | sorsagg| 12 | 03 | — | 568-1973-1-no 47 9.35 28.05 | 3,000 | 126.23/M | BF998T/R 

20 | 02 | — | 568-1970-1-ND 55 10.24 ~=—30.71_-| 3,000 | 17745/M | BF991T/R 

20 | 03 | — | 568-1972-1-ND 59 © 11.03 ~=— 38.08 ~-| 3,000 | t91.10m | BF9o4s TR cain Top View 

20 | 04 | — | 568-1971-1-ND 55 10.24 —30.71_~*| 3,000 | 17745M | BF992TIR i" 3 
4 |sorvan| 6 | oa | — | 360-19604-ND 581082 ~+~+«3245+«| 3,000 | 1874eM | BFI211R 1. Gate 1. Substrate (b) 1. Source 

568-1963-1-ND 5810.82 ~—«-32.45-~*|/3,000 | 18746 | BF1212R 2. Drain 2. Source 2. Drain 
6 | 03 | — | 568-1961-1-ND 581082 «= 32.45 | 3,000 | 18746M | BFIZ11WR o: Soules oe 3 Gace 
5 |sor-34aR| 6 | 03 | — | 568-1964-1-ND 5810.82 ~=—-3245-*| 3,000 | 18746/M | BFI212WR : ; 

12 | .o4 | — | 568-1969-1-ND 47 9.45 2835 | 3,000 | 127.58/M | BF9O8WRT/R Fig. 4 SOT-4143R Fig. 5 — SOT-343R 

5 | 40 | 21 | 568-2174-1-ND 158 31.58 © 94.74 ~| 1,500 | 821.08/M | PHISSSLT/R 

25 | 100 | 41 | 568-2177-1-ND 180 36.00 108.00 | 1,500 | 1108.38/M | PH2625L T/R 

25 | 737 | 95 | 568-2181-1-ND 171 34.21 ~=— 10263) «1,500 | 889.46/M | PH6325L T/R 

20 | 100 | 27 | 568-2176-1-ND 230 4590 137.70 | 1,500 | 1193.40/m | PH2520U T/R 

20 | 100 | 37 | 568-2178-1-ND 233 46.67 145.19 | 1,500 | 1322.30/M | PH3120L /R 

25 | 100 | 0.003 | 568-2344-1-ND 230 4590 13770 | 1,500 | 119340/M | PH2925U T/R ; 

30 | 100 | 0.0032 | 568-2345-1-ND 24 42.11 126.32 1,500 | 1094.74/M PH3230S T/R Top View Topiow 
6 | .rpak | 30 | 98 | 0.0038 | 568-2346-1-ND 192 3842 11526 | 1,500 | 998.92/M | PH3830LT/R 

30 | so | 72 | 568-2179-1-ND 1873737 ~—« 11241 ~*| «1,500 | 97t.eam | PHAS30L TR ope 5 oouee 

30_| 80 | 0.0057 | 568-2348-1-ND 179 35.79 _107.37_| 1,500 | 930.54/M | PHS5390E T/R 3. Gate 2 3, Gate 2 

30 | 68 | 0.0079 | 568-2349-1-ND 150 30.00 90.00 | 1,500 | 780.00M | PH7030LT/R 4. Gate 1 4. Gate 1 

30 | 67 | 0.0082 | 568-2350-1-ND 158 ©3158 += 94.74-'| 1,500 | 821.08/M | PH8230E T/R 

4o | 945 | 41 | 568-2180-1-ND 197 39.48 © 118.43.-*(| «1,500 | toz636/M | PH4840S T/R Fig. 6 — LFPAK Fig. 7 — D2PAK 

too | 343 | 23 | 568-2175-1-ND 237 47.37 142.11 | 1,500 | 1231.62m | PH201008 T/R ‘ip 

40. | 75 | 8 | 568-2182-1-ND 146 «(29.25.~—~S«T.75 800 631.80 | PHB101NQO4T /73 

55 | 75 | 93 | 568-2183-1-ND 228 45.50 136.50 800 982.80 | PHB110NQO6LT/T3 

4o | 75 | 74 | 568-2184-1-ND 257 5148 160.16 800 1189.76 | PHB129NQO4LT/T3 

55 | 75 | 64 | 568-2185-1-ND 278 5558 172.90 = — | PHBt4sNaoeLt 73 
> | popax [25 | 75 | 5 | 568-2186-1-ND 195 39.00 —_—‘117.00 800 842.40 | PHB152NQ03LTA/TS 

40. | 75 | 48 | 568-2187-1-ND 278 5558 172.90 = —_ | PHBI74NQO4LT 73 i 2 f 

55 | 75 | 44 | 568-2188-1-ND 290 57.92 180.18 800 1338.48 | PHB191NQO6LT/T3 1 3 

40 | 75 | 35 | 568-2189-1-ND 290 57.92 180.18 - — | PHB222NQO4LT/T3 

75 | 27 | 50 | 568-2190-1-ND 152 3040 ~—91.20 800 656.64 | PHB29NOST /T3 1,2,3: Source (S) 1. Gate (G) 

150 | 45.1 | 42 | 568-2192-1-ND 1.75 35.00 105.00 a — | PHB4sNaisT/73 praca nese, 2 Soe 
1D 20 57 0.036 568-2353-1-ND A5 9.00 27.00 3,000 121.50/M PMV30UN T/R Connected to Drain (D) MB: Mounting Base, 
1A 20 | 59 | 0.037 | 568-2354-1-ND 58 11.50 += 34.50 | 3,000 | 155.25 | PMV3IXNT/R Connected to Drain (D) 
1a | sot-23 | 30 | 49 | 0.047 | 568-2355-1-ND 50 938 2813 | 3,000 | 16250m | PMV4OUNT/R 
1A 30 | 54 | 0.042 | 568-2356-1-ND 5811.50 += 34.50 | 3,000 | 155.257 | PMV4SENTIR Fig. 8 — 8-TSSOP 
1A 30 | 47 | 0.055 | 568-2357-1-ND 58 11.50 «34.50 | 3,000 | 155.25/m | PMVGOENT/R 

Dual N-Channel 7 
1,8: Drain (D) 

20 | 11.6 | 0.0185 | 568-2359-1-ND 78 1625 52.00 | 2,500 | 338.00M | PMWDISUN/TS 2'3: Source 1 (S1) 

20 | 99 | 0.019 | 568-2360-1-ND 96 18.00 54.00 | 2500 | 312.007 | PMWD1GUN/73 4: Gate 1 (G1) 

8 | etssop | 30 | 56 | 0.023 | 568-2361-1-ND 96 18.00 54.00 = — | PMwo19UN/T3 ar Souce o (Sp) 

20 | 10.4 | 0.024 | 568-2362-1-ND 84 © 15.75 = 47.25 | 2,500 | 273.00m | PMWD20XN/T3 , 

20 | 78 | 0.03 | 568-2363-1-ND 96 18.00 54.00 | 2,500 | 31200/m | PMWD26UN/TS 

20 | 087 | 034 | 568-2365-1-ND 47 9.45 2592 | 3,000 | 122.40/M | PMGD280UNT/R 

20 | 086 | 0.35 | 568-2366-1-ND AT 945 2592 | 3,000 | 12240/m | PMGD290XNT/R Fas =S0TsaNe 

30 | 0.74 | 0.44 | 568-2367-1-ND AT 945 2592 | 3,000 | 12240/m | PMGD370XNT/R 
9 | S0T-363 | 39 | o71 | 048 | 568-2368-1-ND 47 9.45 2592 | 3,000 | 122.40/M | PMGD4QOUNTI/R 

so | 049 | 0.92 | 568-2369-1-ND AT 9.45 25.92 | 3,000 | 12240/m | pPM@D780SN T/R eos os 

30/0125] 8 | 568-2370-1-ND 50 10.00 30.00 -| 3,000 | 135.00/M | PMGD8O00LN T/R ’ Gate (2) 

P-Channel : aan a 

50 | 013 | 10 | 568-1660-1-ND 28 533 1477 | 3,000 | 56.80M | BSS84T/R Gate (1) 

1A | SOT-23 | 59 | 39 | 0.076 | 568-2358-1-ND 50 10.00 30.00 _+| 3,000 | 135.007 | PMvesxP TR 
JFET N-Channel 

20 025 | — 568-1968-1-ND 50 9.45 28.35 3,000 163.80/M BF862 T/R Fig. 10 — SOT-323 
ie | soras | 2 | 015 | — | 568-1967-1-nD 55 © 10.24 «= 30.71 | 3,000 | 17745 | BFe61B T/R 

25 | 06 | 50 | 568-2083-1-ND 42 322 2314 | 3,000 | 94.68/M | PMBFJ3107/R 

30 | 025 | — | 568-1966-1-ND 50 9.45 28.35 | 3,000 | 163.80m | BF545C /R 

os | 8 568-2078-1-ND 51 10.36 28.40 | 3,000 | 134.13 | PMBFu108 T/R . Scns e) 
1c | sor-23 | 25 | 04 | 412 | 5¢8-2079-1-ND 51 10.36 ~=— 28.40: | 3,000 | 134.13/M | PMBFU109 T/R 3. Drain (D) : 

1 | 18 | 568-2080-1-ND 5110.36 ——-28.40_~| 3,000 | 134.13/M | PMBFU110 /R 
to | sor-23 | 20 | oo7 | — | 568-1965-1-ND 69 13.00 38.99 +| 3,000 | 225.29M | BF511T/R Top View 

sor-363 | 25 | 60 | 50 | 568-2084-1-ND 75 1563 50.00 | 3,000 | 325.00m | PMBFJ620T/R - 
JFET P-Channel Fight ti=iD:R Are 

io] sors | 39 | 002 ] 250 | 568-2082-1-ND 5110.36 ~——-28.40-| 3,000 | 134.13/M | PMBFJI76T/R 

02 | 85 | 568-2081-1-ND 5110.36 ~—-28.40-| 3,000 | 134.13/M | PMBFU174 T/R 

1. Gate (G) 
Trench N-Channel 2. Source (S) 
10 | S0T-323 | 30 | 083 | 480 | 568-3244-1-ND 39 788 21.60 | 3,000 | 93.50/M | PMFAQOUN TR Ma Mounts fase. 
4 | ppax | 95 | tt | 120° | 568-4281-1-ND 7 1410 4230 | 2500 | 244407 | BUK92150-55A/T3 Connected to Drain (D) 
55 | 13 | 56 | 568-4284-1-ND 90 1680 5040 | 2,500 | 291.207 | BUK9277-55A/T3 
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A Diodes 


Fig. 1 — DO-35 Fig. 2— SOD-110 


Fig. 3 — SOD-523 


Fig. 4— 
SOD-80C 


Fig. 5 — SOT-23 


Top View 
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Fig. 6 — SOT-323 
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2.N.C. 


3. Cathode 


Fig. 7 — SOT-143B 
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1. Anode 
2. Cathode 
3. Common 


Fig. 13 — D2PAK 
tab 


. Anode 1 1 
. Anode 2 
. Common Cathode 


Fig. 14 — DO-34 


. Cathode 1 
2. Cathode 2 
3. Common Anode 


1. Cathode 1 


3. Anode 2 
4. Anode 1 


Fig. 16 — SOT-666 


Fig. 15 — SOD-323, 
SOD-323F 


. Anode 1 


2. Cathode 2 


1. Anode (a1) 
2. Anode (a2) 
3. Common Cathode 


Fig. 17 — SOT-363 
Ss 


. Anode 1 


Fig. 8 — SOD-87 


1. Anode 
2. Cathode 
3. Common 


Fig. 9 — 
TO-220AB 


1. Anode 1 
2. Cathode 
3. Anode 2 


Tab - Cathode 


Fig. 18 — 
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1. Cathode 1 
2. Cathode 2 
3. Common Anode 
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1. Cathode 
2. Anode 
Tab - Cathode 


Fig. 19 — SOD-123F 


. Cathode 


Top View 


1.N.C. 
2. Anode 
3. Cathode 


1. Anode 1 
2. Cathode 
3. Anode 2 
Case-Isolated 


Fig. 20 — SOD-882 


Transparent 
Top View 


. Anode 2 . Cathode 2 . Cathode — —1<— 
4. No Connection 4. Anode 1 TopView — _tq . Common Cathode (3,4) . Anode 3/ Cathode 4 . Anode 
1. Anode 1 2. Cathode 2. Cathode . Anode 3 . Anode 4 . Anode 
2. Cathode 3. Anode 3. Anode 2 1. Cathode . Anode 4 . Cathode 3 . Cathode 1. Cathode 1. Cathode 
3. Anode 2 Tab - Cathode Tab - Cathode 2. Anode . Common Cathode (1,2) . Cathode 1/ Anode 2 . Cathode 2. Anode 2. Anode 
High Speed Diodes 
Peak | Continuous | Maximum Forward Maximum Power 
Reverse | Forward Voltage@ Reverse Dissi- Cut Tape 
Voltage Current VE IF Recovery Time| pation | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig. | Package | Varnm (V) (mA) (V) (mA) Trr (ns) Pd (mW) | Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
200 1 10 4 500 568-1360-1-ND 04 68 1.95 568-1360-2-ND 10,000 5.10/M | 1N4148 T/R 
: DO:85 109 200 0.72 5 4 500 568-1361-1-ND .06 1.10 3.19 | 568-1361-2-ND 10,000 8.33/M | 1N4448 T/R 
2 SOD-110 85 250 1 50 4 400 568-1599-1-ND 42 8.13 22.88 | 568-1599-2-ND 3,000 93.60/M | BAS216 T/R 
3 SOD-523 85 250 1 50 4 500 568-1603-1-ND 27 5.06 14.04 | 568-1603-2-ND 3,000 54.00/M | BAS516 T/R 
TS: 200 1 100 4 500 568-1601-1-ND 13 2.48 7.15 568-1601-2-ND 2,500 25.86/M | BAS32L T/R 
4 | SOD-80C 100 200 1 10 4 500 568-1749-1-ND .08 1.58 4.55 568-1749-2-ND 2,500 16.46/M | PMLL4148L T/R 
200 0.72 5 4 500 568-1750-1-ND .08 1.58 4.55 568-1750-2-ND 2,500 16.46/M | PMLL4448 T/R 
568-1596-1-ND .08 1.58 4.55 568-1596-2-ND 3,000 16.45/M | BAS16 T/R 
5A | SOT-23 85 215 1 50 4 250 
568-1737-1-ND .08 1.58 4.55 568-1737-2-ND 3,000 16.45/M | PMBD914 T/R 
5B S0T-23 60 125 1 100 4 250 568-1623-1-ND .08 1.58 4.55 568-1623-2-ND 3,000 16.45/M | BAV74 T/R 
85 125 1 50 4 250 568-1622-1-ND .08 1.58 4.55 568-1622-2-ND 3,000 16.45/M | BAV70 T/R 
85 125 1 50 4 250 568-1624-1-ND .09 1.76 5.07 | 568-1624-2-ND 3,000 18.33/M | BAV99 T/R 
5C SOT-23 140 1 10 3 250 568-1619-1-ND 19 3.60 10.40 | 568-1619-2-ND 3,000 37.60/M | BAV199 T/R 
100 125 1 50 4 250 568-1736-1-ND .08 1.58 4.55 568-1736-2-ND 3,000 16.45/M | PMBD7000 T/R 
5D | SOT-23 85 125 1 50 4 250 568-1626-1-ND .08 1.58 4.55 568-1626-2-ND 3,000 16.45/M | BAW56 T/R 
SE SOT-23 50 215 1.25 150 4 250 568-3424-1-ND .27 5.06 14.04 | 568-3424-2-ND 3,000 54.00/M | BAL74 T/R 
6A | SOT-323 85 175 1 50 4 200 568-1597-1-ND 14 2.70 7.80 | 568-1597-2-ND 3,000 28.20/M | BAS16W 
6B | SOT-323 85 130 1 50 4 200 568-1625-1-ND 13 2.48 7.15 568-1625-2-ND 3,000 25.85/M | BAV99W T/R. 
7 |sot-143B 85 215 1 50 4 250 568-1600-1-ND 26 4.95 14.30 | 568-1600-2-ND 3,000 51.70/M | BAS28 T/R 
60 150 1 200 6 250 568-1604-1-ND 25 4.73 13.65 568-1604-2-ND 3,000 49.35/M | BASS56 T/R 
General Purpose Diodes 
Peak Continuous Power Peak 
Reverse Forward Dissi- Repetitive | Diode | Recovery Cut Tape 
Voltage Current pation Surge Cap. Time Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig.| Package Vern (V) IF (mA) (mW) IFRM (mA) | (pF) (ns) Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
4 | SOD-80C 250 250 400 625 5 50 568-1618-1-ND 24 4.50 13.00 | 568-1618-2-ND | 2,500 47.00/M | BAV103 T/R 
5A | SOT-23 250 200 250 625 5 50 568-1598-1-ND .08 1.58 4.55 | 568-1598-2-ND | 3,000 16.45/M | BAS21 T/R 
5C | SOT-23 250 125 250 625 5 50 568-1621-1-ND .22 4.05 11.70 | 568-1621-2-ND | 3,000 42.30/M | BAV23S T/R 
7 |SOT-143B 250 225 250 625 5 50 568-1620-1-ND 27 5.06 14.04 | 568-1620-2-ND | 3,000 54.00/M | BAV23 T/R 
(Continued) 


Ree 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For -Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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a Diodes (cont) @Reel 


Ultra Fast Recovery Diodes 


Peak Average Maximum Maximum 
Reverse Forward Forward Reverse 
Voltage Current Voltage @ Recovery Time Digi-Key Pricing NXP. 
Fig. | Package Vrrn (V) IF (A) Ve (V) Ip (A) (ns) Part No. ‘i 25 100 Part No. 
600 10 2 5 30 568-1781-ND* 2.26 45.20 135.60 BYC10-600CT 
200 8 0.895 5 25 568-3430-5-ND 78 14.57 43.72 BYQ28E-200 
100 20 0.95 8 25 568-3435-5-ND 95 19.69 63.00 BYV32E-100 
9 | TO-220AB 200 20 0.85 8 25 568-1667-5-ND 85 17.72 56.70 BYV32E-200 
400 20 1.05 10 60 568-3437-5-ND 1.45 30.19 96.60 BYV34-400 
500 20 1.05 10 60 568-3438-5-ND 1.31 26.25 78.75 BYV34-500 
200 30 0.85 15 28 568-3439-5-ND 1.31 26.25 78.75 BYV42E-200 
150 8 0.895 8 25 568-3441-5-ND 76 14.18 42.53 BYW29E-150 
200 8 1.05 8 25 568-1669-5-ND 69 12.98 38.95 BYW29E-200 
600 5 1.75 5 19 568-3429-5-ND 80 16.56 53.00 BYC5-600 
10 | TO-220AC 
400 9 1.03 8 60 568-3432-5-ND 76 14.18 42.53 BYV29-400 
500 9 1.03 8 60 568-3433-5-ND 1.14 23.81 76.20 BYV29-500 
200 14 0.9 14 30 568-3440-ND* 82 17.06 54.60 BYV79E-200 
1 TO-220F 200 10 0.895 5 25 568-3431 -ND* .99 20.69 66.20 BYQ28xX-200 
12 TO-247 200 30 1.05 15 22 568-1668-5-ND 1.44 28.88 86.63 BYV72EW-200 
568-3434-1-NDO 94 19.56 62.60 BYV29B-500 /T3 
TSA’ DER AK 200 2 108 e eo 568-3434-2-NDft 350.56/800 BYV29B-500 /T3 
568-3436-1-NDO 1.69 33.85 101.55 BYV32EB-200 /T3 
TSB) DER AK noe eo Ope e = 568-3436-2-NDft 731.16/800 BYV32EB-200 /T3 
* Bulk © Cut Tape + Tape and Reel 
Schottky Barrier Diodes 
Continuous Maximum 
Reverse Forward Forward Voltage Cut Tape 
Voltage Current @VF @ Ir | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig. Package VR (V) IF (mA) (mVDC) (mA) Part No. 1 25 100 Part-No Qty. Pricing Part No. 
2 SOD-110 30 200 320 1 568-3412-1-ND 46 9.19 25.20 568-3412-2-ND 3,000 119.00/M BAT254 T/R 
4 SOD-80C 30 200 320 a 568-1609-1-ND 27 5.06 14.04 568-1609-2-ND 2,500 54.00/M BAS85 T/R 
50 200 380 1 568-3411-1-ND 37 6.94 19.24 568-3411-2-ND 2,500 74.00/M BAS86 T/R 
20 500 390 500 568-4111-1-ND At 8.10 24.30 568-4111-2-ND 3,000 109.35/M PMEG2005ET T/R 
20 1000 500 1000 568-4100-1-ND*& 42 8.40 23.04 = = — | PMEG2010ET T/R 
30 200 320 1 568-1610-1-ND 12 2.25 6.50 568-1610-2-ND 3,000 23.50/M BAT54 T/R 
5A SOT-23 30 500 430 500 568-4123-1-ND& At 8.10 24.30 568-4123-2-ND*& 3,000 109.35/M PMEG3005ET T/R 
30 1000 560 1000 568-4101-1-ND*& 52 10.50 28.80 568-4101-2-ND*& 3,000 136.00/M PMEG3010ET T/R 
40 500 470 500 568-4134-1-ND*& At 8.10 24.30 568-4134-2-ND*& 3,000 109.35/M PMEG4005ET T/R 
40 1000 640 1000 568-4103-1-ND¥& 52 10.50 28.80 568-4103-2-ND*& 3,000 136.00/M PMEG4010ET T/R 
70 70 410 1 568-1608-1-ND 22 4.05 11.70 568-1608-2-ND 3,000 42.30/M BAS70 T/R 
30 200 320 A 568-1612-1-ND 15 2.81 8.13 568-1612-2-ND 3,000 29.38/M BATS54C T/R 
5B SOT-23 30 200 260 al 568-3421-1-ND 37 7.48 20.52 568-3421-2-ND 3,000 96.90/M BAT754C T/R 
40 200 420 100 568-3419-1-ND A7 9.30 27.90 568-3419-2-ND 3,000 125.55/M BAT721C T/R 
70 70 410 al 568-1606-1-ND 22 4.05 11.70 568-1606-2-ND 3,000 42.30/M BAS70-05 T/R 
30 200 320 at 568-1614-1-ND 15 2.81 8.13 568-1614-2-ND 3,000 29.38/M BAT54S T/R 
30 200 260 1 568-3422-1-ND 37 7.48 20.52 568-3422-2-ND 3,000 96.90/M BAT754S T/R 
5C SOT-23 40 120 380 a 568-1602-1-ND 22 4.05 11.70 568-1602-2-ND 3,000 42.30/M BAS40-04 T/R 
40 200 420 100 568-3420-1-ND AT 9.30 27.90 568-3420-2-ND 3,000 125.55/M BAT721S T/R 
70 70 410 1 568-1605-1-ND 222 4.05 11.70 568-1605-2-ND 3,000 42.30/M BAS70-04 T/R 
30 200 320 ul 568-1611-1-ND 15 2.81 8.13 568-1611-2-ND 3,000 29.38/M BATS54A T/R 
5D SOT-23 40 200 420 100 568-3418-1-ND AT 9.30 27.90 568-3418-2-ND 3,000 125.55/M BAT721A T/R 
70 70 410 1 568-1607-1-ND 22 4.05 11.70 568-1607-2-ND 3,000 42.30/M BAS70-06 T/R 
6A SOT-323 30 200 320 1 568-3416-1-ND 23 4.28 12.35 568-3416-2-ND 3,000 44.65/M BAT54W T/R 
6B SOT-323 70 70 410 al 568-3408-1-ND 37 7.48 20.52 568-3408-2-ND 3,000 96.90/M BAS70-04W T/R 
30 200 320 1 568-1615-1-ND 23 4.28 12.35 568-1615-2-ND 3,000 44.65/M BAT54SW T/R 
6C SOT-323 30 200 320 1 568-1613-1-ND 23 4.28 12.35 568-1613-2-ND 3,000 44.65/M BAT54CW T/R 
6D SOT-323 30 200 320 a 568-3413-1-ND .23 4.28 12.35 568-3413-2-ND 3,000 44.65/M BATS54AW T/R 
7 SOT-143B 70 70 410 aL 568-3409-1-ND 36 7.03 19.80 568-3409-2-ND 3,000 81.00/M BAS70-07 T/R 
30 200 320 1 568-1616-1-ND 30 5.63 15.60 568-1616-2-ND 3,000 60.00/M BAT74 T/R 
20 1000 450 a 568-1179-1-ND 40 8.00 24.00 568-1179-2-ND 2,000 112.00/M PRLL5817 T/R 
8 SOD-87 30 1000 550 BI 568-3423-1-ND 40 8.00 24.00 568-3423-2-ND 2,000 112.00/M PRLL5818 T/R 
40 1000 600 1 568-1180-1-ND 40 8.00 24.00 568-1180-2-ND 2,000 112.00/M PRLL5819 T/R 
14 DO-34 30 200 320 al 568-1617-1-ND 28 5.18 14.95 568-1617-2-ND 10,000 39.10/M BAT85 T/R 
SOD-323 30 200 320 1 568-3406-1-ND 25 4.69 13.00 568-3406-2-ND 3,000 50.00/M 1PS76SB10 T/R 
10 2000 460 2000 568-4106-1-ND 48 9.00 27.00 568-4106-2-ND 3,000 156.00/M PMEG1020EJ T/R 
10 3000 530 3000 568-4108-1-ND¥& 50 10.00 30.00 568-4108-2-ND*& 3,000 135.00/M PMEG1030EJ T/R 
20 500 390 500 568-4110-1-ND 43 8.44 23.76 568-4110-2-ND 3,000 97.20/M PMEG2005EJ T/R 
20 1000 500 1000 568-4115-1-ND*& 42 8.40 23.04 568-4115-2-ND*& 3,000 108.80/M PMEG2010EJ T/R 
20 1000 550 1000 568-4113-1-ND 42 8.40 23.04 568-4113-2-ND 3,000 108.80/M PMEG2010AEJ T/R 
20 1500 660 1500 568-4117-1-ND AB 9.19 25.20 568-4117-2-ND 3,000 119.00/M PMEG2015EJ T/R 
20 2000 525 2000 568-4119-1-ND*& 54 10.13 30.38 568-4119-2-ND*& 3,000 175.50/M PMEG2020EJ T/R 
15 SOD-323F 30 500 430 500 568-4122-1-ND 43 8.44 23.76 568-4122-2-ND 3,000 97.20/M PMEG3005EJ T/R 
30 1000 520 1000 568-4124-1-ND 42 8.40 23.04 568-4124-2-ND 3,000 108.80/M PMEG3010CEJ T/R 
30 1000 560 1000 568-4126-1-ND*& 42 8.40 23.04 568-4126-2-ND*& 3,000 108.80/M PMEG3010EJ T/R 
30 1500 550 1500 568-4128-1-ND 46 9.19 25.20 568-4128-2-ND 3,000 119.00/M PMEG3015EJ T/R 
30 2000 620 2000 568-4130-1-ND 45 9.00 27.00 568-4130-2-ND 3,000 121.50/M PMEG3020EJ T/R 
40 500 470 500 568-4133-1-ND 43 8.44 23.76 568-4133-2-ND 3,000 97.20/M PMEG4005EJ T/R 
40 1000 640 1000 568-4137-1-ND*& 42 8.40 23.04 568-4137-2-ND*& 3,000 108.80/M PMEG4010EJ T/R 
40 1000 570 1000 568-4135-1-ND 42 8.40 23.04 568-4135-2-ND 3,000 108.80/M PMEG4010CEJ T/R 
60 1000 660 1000 568-4138-1-ND*& 42 8.40 23.04 568-4138-2-ND*& 3,000 108.80/M PMEG6010CEJ T/R 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Continuous Maximum 
Reverse Forward Forward Voltage Cut Tape 
Voltage Current @ Ve @lg | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig. Package Vr (V) IF (mA) (mVDC) (mA) Part No. 1 25 100 Part-No Qty. Pricing Part No. 
16 SOT-666 30 200 320 bt 568-3414-1-ND 53 10.50 31.50 568-3414-2-ND 4,000 141.75/M BAT54CV T/R 
17 SOT-363 30 200 320 1 568-3417-1-ND 42 8.40 25.20 568-3417-2-ND 3,000 113.40/M BAT54XY T/R 
18 SC-74 60 1000 650 1000 568-4341-1-ND*& NEW! 48 9.60 28.80 568-4342-2-ND* NEW! 3,000 129.60/M PMEG6010AED T/R 
10 2000 460 2000 568-4105-1-ND 48 9.08 27.23 568-4105-2-ND 3,000 157.30/M PMEG1020EH T/R 
10 3000 530 3000 568-4107-1-ND*& -50 10.00 30.00 568-4107-2-ND*& 3,000 135.00/M PMEG1030EH T/R 
20 500 390 500 568-4109-1-ND 43 8.44 23.76 568-4109-2-ND 3,000 97.20/M PMEG2005EH T/R 
20 1000 430 1000 568-4112-1-ND 42 8.40 23.04 568-4112-2-ND 3,000 108.80/M PMEG2010AEH T/R 
20 1000 500 1000 568-4114-1-ND*& 42 8.40 23.04 568-4114-2-ND*& 3,000 108.80/M PMEG2010EH T/R 
20 1500 660 1500 568-4116-1-ND 46 9.19 25.20 568-4116-2-ND 3,000 119.00/M PMEG2015EH T/R 
20 2000 525 2000 568-4118-1-ND*& 54 10.20 30.60 568-4118-2-ND*& 3,000 176.80/M PMEG2020EH T/R 
30 500 430 500 568-4121-1-ND 43 8.44 23.76 568-4121-2-ND 3,000 97.20/M PMEG3005EH T/R 
30 1000 560 1000 568-4125-1-ND*& 42 8.40 23.04 568-4125-2-ND *& 3,000 108.80/M PMEG3010EH T/R 
12, SOB 28F 30 1500 550 1500 | 568-4127-1-ND 46 919 25.20 | 568-4127-2-ND 3,000 | 119.00 | PMEG3015EH T/R 
30 2000 620 2000 568-4129-1-ND 45 9.00 27.00 568-4129-2-ND 3,000 121.50/M PMEG3020EH T/R 
40 120 380 1 568-3407-1-ND 33 6.19 17.16 568-3407-2-ND 3,000 66.00/M BAS40H T/R 
40 500 470 500 568-4132-1-ND 43 8.44 23.76 568-4132-2-ND 3,000 97.20/M PMEG4005EH T/R 
40 1000 570 1000 568-4102-1-ND 40 8.00 24.00 568-4102-2-ND 3,000 108.00/M PMEG4010CEH T/R 
40 1000 640 1000 568-4136-1-ND*& 42 8.40 23.04 568-4136-2-ND *& 3,000 108.80/M PMEG4010EH T/R 
60 1000 660 1000 568-4104-1-ND*& 52 10.50 28.80 568-4104-2-ND*& 3,000 136.00/M PMEG6010CEH T/R 
70 70 410 1 568-3410-1-ND 33 6.19 17.16 568-3410-2-ND 3,000 66.00/M BAS70H T/R 
30 200 400 10 568-3415-1-ND 33 6.19 17.16 568-3415-2-ND 3,000 66.00/M BAT54H T/R 
20 SOD-882 30 200 500 100 568-4120-1-ND A6 9.19 25.20 568-4120-2-ND 10,000 105.00/M PMEG3002AEL T/R 
40 200 400 100 568-4131-1-ND AB 9.19 25.20 568-4131-2-ND 10,000 105.00/M PMEG4002EL T/R 
* NXPMEGA1-KIT-ND (3806684) NEW! (25: GdCN OF 18: VAIUCS ns scgedtsaesasnedienepactieanaad saucateanaais pals Sanaaencld sadeavietoeSsUeawadiongsdiaye saubsdenyeinuds dade dmadlediaaeanaieenadleamadloenaadpnauleadaalamausaaagaaads $39.99 
Variable Capacitance Diodes 
Reverse Diode Series 
Voltage CD @ 1MHz Resistance Cut Tape Tape and Reel 
VR (pF) (pF) (Q) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing NXP. 
Fig. | Package (Vv) @VpR | Maximum | @ Vp | Maximum | Maximum @ MHz] Part No. 1 25 100 Part No. 3,000 Part No. 
6 2.3 11.2 0.2 33.5 0.6 100 568-1953-1-ND 56 10.50 31.50 568-1953-2-ND 182.00/M BB202 T/R 
30 28 1.055 0.5 17 3 470 568-1948-1-ND 44 8.82 26.46 568-1948-2-ND 119.07/M BB181 T/R 
28 2.225 1 21.26 0.75 470 568-1946-1-ND A7 9.35 28.05 568-1946-2-ND 126.23/M BB179 T/R 
6 1 4.5 4 2.55 0.4 470 568-3425-1-ND 45 9.06 24.84 568-3425-2-ND 117.30/M BB141 T/R 
3 | SOD-523 at 7.2 4 2.95 0.6 470 568-3428-1-ND 4 8.82 26.46 568-3428-2-ND 119.07/M BB145B T/R 
25 2.92 2 34.2 0.75 470 568-1950-1-ND 43 8.56 25.68 568-1950-2-ND 115.56/M BB187 T/R 
32 28 2.25 1 20 0.75 470 568-1947-1-ND 4 8.82 26.46 568-1947-2-ND 119.07/M BB179B T/R 
28 2.754 a 42.35 0.8 100 568-1945-1-ND 55 11.05 33.15 568-1945-2-ND 149.18/M BB178 T/R 
28 2.89 1 62 1.2 100 568-1949-1-ND 51 10.20 27.97 568-1949-2-ND 132.09/M BB182 T/R 
5A | SOT-23 30 25 6 3 32 0.7 200 568-1957-1-ND At 8.27 22.68 568-1957-2-ND 107.10/M BBY40 T/R 
5B | SOT-23 15 75 29.7 1 86 0.4 100 568-1954-1-ND 71 13.33 39.98 568-1954-2-ND 231.01/M BB207 T/R 
7.5 29.7 1 102 0.5 100 568-1952-1-ND 51 10.19 30.57 568-1952-2-ND 137.57/M BB201 T/R 
15 | Sop-323 10 7.5 5.4 1 23.2 0.5 100 568-1955-1-ND 60 11.25 33.75 568-1955-2-ND 195.00/M BB208-03 T/R 
30 28 1.055 0.5 17 3 470 568-1944-1-ND 44 8.82 26.46 568-1944-2-ND 119.07/M BB131 T/R 
PIN Diodes 
Continuous Continuous RD cD 
Reverse Voltage | Forward Current | Maximum Maximum Cut Tape 
Maximum IF a (pF) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig. | Package (V) (mA) @ 10mA @1V Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
30 100 0.9 0.9 568-1937-1-ND 45 9.08 27.24 | 568-1937-2-ND | 3,000 122.58/M BAP65-02 T/R 
35 100 0.5 1.05 568-1912-1-ND A7 9.52 26.10 | 568-1912-2-ND | 3,000 123.25/M BA891 T/R 
100 1.8 0.32 568-1926-1-ND 42 8.42 25.26 | 568-1926-2-ND | 3,000 113.67/M BAP63-02 T/R 
3 SOD-523 50 50 5 0.55 568-1915-1-ND 45 9.08 27.24 | 568-1915-2-ND | 3,000 122.58/M BAPS50-02 T/R 
100 7 0.4 568-1940-1-ND A5 9.08 27.24 | 568-1940-2-ND | 3,000 122.58/M BAP70-02 T/R 
60 50 10 0.55 568-1921-1-ND 45 9.08 27.24 | 568-1921-2-ND | 3,000 122.58/M BAP51-02 T/R 
100 1.8 0.45 568-1913-1-ND 45 9.08 27.24 | 568-1913-2-ND | 3,000 122.58/M BAP1321-02 T/R 
175 100 3.8 0.35 568-1929-1-ND 45 9.08 27.24 | 568-1929-2-ND | 3,000 122.58/M BAP64-02 T/R 
5A SOT-23 35 100 0.7 @5mA | 1pF @ 20V 568-1943-1-ND 39 7.86 21.56 | 568-1943-2-ND | 3,000 101.83/M BAT18 T/R 
50 50 5 0.6 568-1919-1-ND 59 11.84 35.52 | 568-1919-2-ND | 3,000 159.84/M BAP50-05 T/R 
5B SOT-23 100 7 0.43 568-1942-1-ND 59 11.84 35.52 | 568-1942-2-ND | 3,000 159.84/M BAP70-05 T/R 
175 100 3.8 0.37 568-1933-1-ND 59 11.84 35.52 | 568-1933-2-ND | 3,000 159.84/M BAP64-05 T/R 
5C SOT-23 50 50 5 0.6 568-1917-1-ND 59 11.84 35.52 | 568-1917-2-ND | 3,000 159.84/M BAPS50-04 T/R 
175 100 3.8 0.37 568-1931-1-ND 59 11.84 35.52 | 568-1931-2-ND | 3,000 159.84/M BAP64-04 T/R 
5D SOT-23 175 100 3.8 0.37 568-1935-1-ND 59 11.84 35.52 | 568-1935-2-ND | 3,000 159.84/M BAP64-06 T/R 
6B | SOT-323 50 50 5 0.6 568-1918-1-ND 59 11.84 35.52 | 568-1918-2-ND | 3,000 159.84/M BAP50-04W T/R 
100 100 3.8 0.37 568-1932-1-ND 59 11.84 35.52 | 568-1932-2-ND | 3,000 159.84/M BAP64-04W T/R 
30 100 0.9 0.9 568-1939-1-ND 59 11.84 35.52 | 568-1939-2-ND | 3,000 159.84/M BAP65-05W T/R 
50 2.5 0.55 568-1923-1-ND 53 9.87 29.61 568-1923-2-ND | 3,000 171.08/M BAP51-05W T/R 
6C | SOT-323 50 50 10 0.6 568-1920-1-ND 59 11.84 35.52 | 568-1920-2-ND | 3,000 159.84/M BAP50-05W T/R 
100 1.8 0.35pF @ 20V | 568-1928-1-ND 59 11.84 35.52 | 568-1928-2-ND | 3,000 159.84/M BAP63-05W T/R 
100 100 3.8 0.37 568-1934-1-ND 59 11.84 35.52 | 568-1934-2-ND | 3,000 159.84/M BAP64-05W T/R 
6D | SOT-323 100 100 3.8 0.37 568-1936-1-ND A6 9.21 27.63 | 568-1936-2-ND | 3,000 124.34/M BAP64-06W T/R 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Continuous Continuous RD cD 
Reverse Voltage | Forward Current} Maximum Maximum Cut Tape 
Maximum Ip a (pF) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig. | Package (V) (mA) @ 10mA @1V Part No. ‘i 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
30 100 0.9 0.9 568-1938-1-ND 45 9.08 27.24 | 568-1938-2-ND | 3,000 122.58/M BAP65-03 T/R 
50 2.5 0.55 568-1922-1-ND 45 9.08 27.24 | 568-1922-2-ND | 3,000 122.58/M BAP51-03 T/R 
50 50 5 0.55 568-1916-1-ND 45 9.08 27.24 | 568-1916-2-ND | 3,000 122.58/M BAP50-03 T/R 
15 | SOD-323 100 1.8 0.35 568-1927-1-ND AT 9.50 26.06 | 568-1927-2-ND | 3,000 123.08/M BAP63-03 T/R 
100 7 0.4 568-1941-1-ND 45 9.08 27.24 | 568-1941-2-ND | 3,000 122.58/M BAP70-03 T/R 
60 100 1.8 0.45 568-1914-1-ND 5 9.08 27.24 | 568-1914-2-ND | 3,000 122.58/M BAP1321-03 T/R 
175 100 3.8 0.35 568-1930-1-ND 45 9.08 27.24 | 568-1930-2-ND | 3,000 122.58/M BAP64-03 T/R 
20 | sop-8s82 50 100 1.2 0.23 568-1925-1-ND 5 9.08 27.24 | 568-1925-2-ND | 10,000 115.77/M BAP5S5L T/R 
60 100 2.5 0.4 568-1924-1-ND 45 9.08 27.24 | 568-1924-2-ND | 10,000 115.77/M BAPS51L T/R 


ESD Protection Diodes 


B 
. i re 1 1. Cathode 1 fa of 3 B 
. Cathode 2 2. Cathode 2 Cathode 1 Cathode 1 
8: Double'Gathode $.-Commen Anode 1. Cathode 1 . Common Anode . Common Anode 
c D 2. Common Anode . Cathode 2 . Cathode 2 
B 1. Anode 1 1. Cathode 1 3. Cathode 2 . Cathode 3 . Cathode 3 
1. Cathode 1 1. Cathode 1 (15V) 2. Anode 2 2. Cathode 2 4. Cathode 3 . Cathode 4 . Common Anode 
2. Cathode 2 2. Cathode 2 (24V) 3. Common Cathode 3. Common Cathode 5. Cathode 4 . Cathode 5 . Cathode 4 
No. of Protected Lines IRM @ VRWM Cline Ppp ESD Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel* NXP. 
Fig. | Package | Uni-directional Bi-directional | Max. (yA) (V)__| Typ. (pF) | Max. (W) | (kV) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
= 1 2 3.3 101 500 30 568-4040-1-ND 49 9.84 27.00 3,000 127.50/M | PESD3V3L1BA T/R 
= 1 1 5 75 500 30 568-4049-1-ND AQ 9.84 27.00 3,000 127.50/M | PESD5VOL1BA T/R 
= 1 0.1 5 2.9 25 10 568-4294-1-ND NEW! 48 9.60 28.80 3,000 129.60/M | PESD5VOU1BA T/R 
1A | SOD-323 = HI 0.5 5 45 130 30 568-4053-1-ND .39 7.88 21.60 3,000 102.00/M | PESD5V0S1BA T/R 
_— 1 0.05 12 19 200 30 568-4022-1-ND 49 9.84 27.00 3,000 127.50/M | PESD12VL1BA T/R 
= 1 0.05 15 16 200 30 568-4027-1-ND 49 9.84 27.00 3,000 127.50/M | PESD15VL1BA T/R 
= 1 0.05 24 11 200 23 568-4034-1-ND 49 9.84 27.00 3,000 127.50/M | PESD24VL1BA T/R 
1 — 2 3.3 207 330 30 568-4044-1-ND 39 7.88 21.60 3,000 102.00/M | PESD3V3S1UB T/R 
= 1 0.1 5 45 130 30 568-4054-1-ND 39 7.88 21.60 3,000 102.00/M | PESD5V0S1BB T/R 
1A | SOD-523 — 1 0.1 5 2.9 25 10 568-4295-1-ND NEW! 48 9.60 28.80 3,000 129.60/M | PESD5VOU1BB T/R 
1 = 1 5 152 260 30 568-4055-1-ND 39 7.88 21.60 3,000 102.00/M | PESD5V0S1UB T/R 
1 = 0.05 24 23 160 23 568-4036-1-ND 39 7.88 21.60 3,000 102.00/M | PESD24VS1UB T/R 
1B | SOD-523 1 = 0.05 15/24 17 160 23 568-4033-1-ND$ 48 9.38 26.40 3,000 108.00/M | PESD1LIN T/R 
= 2 2 3.3 101 350 30 568-4041-1-ND& 53 10.60 31.80 3,000 143.10/M | PESD3V3L2BT T/R 
= 2 1 5 75 350 30 568-4050-1-ND& 53 10.60 31.80 3,000 143.10/M | PESD5VOL2BT T/R 
a 2 0.1 5 35 130 30 568-4056-1-ND 45 9.00 27.00 3,000 121.50/M | PESD5VOS2BT T/R 
2A SOT-23 = 2 0.05 12 19 200 30 568-4023-1-ND& 53 10.60 31.80 3,000 143.10/M | PESD12VL2BT T/R 
— 2 0.05 15 16 200 30 568-4028-1-ND& 53 10.60 31.80 3,000 143.10/M_ | PESD15VL2BT T/R 
= 2 0.05 24 1 200 23 568-4035-1-ND& 53 10.60 31.80 3,000 143.10/M | PESD24VL2BT T/R 
= 2 0.05 24 11 200 23 568-4032-1-ND$ 40 8.01 21.96 3,000 103.70/M_| PESD1CAN T/R 
2 1 2 3.3 207 330 30 568-4046-1-ND& 49 9.84 27.00 3,000 127.50/M | PESD3V3S2UT T/R 
1 = 2 3.3 1.5 80 30 568-4047-1-ND$ 39 7.88 21.60 3,000 102.00/M | PESD3V3U1UT T/R 
2 1 1 5 152 260 30 568-4060-1-ND& 49 9.84 27.00 3,000 127.50/M | PESD5V2S2UT T/R 
1 = 0.05 5 1.5 80 30 568-4058-1-ND$ 39 7.88 21.60 3,000 102.00/M | PESD5VOU1UT T/R 
2B SOT-23 2 1 1 12 38 180 30 568-4025-1-ND& 49 9.84 27.00 3,000 127.50/M_| PESD12VS2UT T/R 
. 1 _ 0.05 12 1.5 200 30 568-4026-1-ND$ .39 7.88 21.60 3,000 102.00/M | PESD12VU1UT T/R 
2 1 1 15 32 160 30 568-4030-1-ND& AQ 9.84 27.00 3,000 127.50/M | PESD15VS2UT T/R 
1 _— 0.05 15 1.5 200 30 568-4031-1-ND$ .39 7.88 21.60 3,000 102.00/M | PESD15VU1UT T/R 
2 4 1 24 23 160 23 568-4038-1-ND& AQ 9.84 27.00 3,000 127.50/M | PESD24VS2UT T/R 
1 = 0.05 24 a) 200 23 568-4039-1-ND$ 39 7.88 21.60 3,000 102.00/M | PESD24VU1UT T/R 
2 = 2 3.3 207 330 30 | 568-4045-1-NDA 49 9.84 27.00 | 3,000 127.50/M | PESD3V3S2UAT T/R 
2 = 1 5 152 260 30 568-4057-1-ND& AQ 9.84 27.00 3,000 127.50/M | PESD5VOS2UAT T/R 
2C SOT-23 2 _ 0.05 12 38 180 30 568-4024-1-ND& 49 9.84 27.00 3,000 127.50/M | PESD12VS2UAT T/R 
2 = 0.05 15 32 160 30 568-4029-1-ND& AQ 9.84 27.00 3,000 127.50/M | PESD15VS2UAT T/R 
2 = 0.05 24 23 160 23 568-4037-1-ND& 49 9.84 27.00 3,000 127.50/M | PESD24VS2UAT T/R 
2D SOT-23 5 4 0.01 24 30 230 30 568-4147-1-ND$ 40 8.01 21.96 3,000 103.70/M | PESD2CAN T/R 
= 2 0.1 5 2.9 25 10 568-4296-1-ND NEW! 4 8.75 26.25 3,000 118.13/M | PESD5VOU2BT T/R 
4 3 0.3 3.3 12 30 20 568-4042-1-ND 53 10.50 31.50 3,000 141.75/M | PESD3V3L4UG T/R 
4 = 0.3 3.3 15 16 12 568-4048-1-ND 56 10.50 31.50 3,000 182.00/M | PESD3V3V4UG T/R 
Se) |neoleeee 4 3 0.025 5 8 30 20 | 568-4051-1-ND 48 9.00 27.00 | 3,000 | 156.00/M | PESDSVOL4UG T/R 
4 = 0.025 5 12 16 12 568-4059-1-ND 56 10.50 31.50 3,000 182.00/M | PESD5VOV4UG T/R 
5 4 0.3 3.3 22 25 20 568-4043-1-ND 54 10.13 30.38 3,000 175.50/M | PESD3V3L5UY T/R 
iia Al Rhea ed 5 4 0.025 5 22 25 20 | 568-4052-1-ND 54 1013 30.38 | 3,000 | 175.50/M | PESDS5VOLSUY T/R 
5 4 0.8 3.3 215 200 30 568-4141-1-ND$ 54 10.13 30.38 3,000 175.50/M | PESD3V3S5UD T/R 
5 4 0.2 5 165 200 30 568-4142-1-ND$ 54 10.13 30.38 3,000 175.50/M | PESD5VOS5UD T/R 
4A | SOT-363 5 4 0.015 12 73 200 30 568-4143-1-ND$ 54 10.13 30.38 3,000 175.50/M | PESD12VS5UD T/R 
5 4 0.015 15 60 200 30 568-4144-1-ND$ 54 10.13 30.38 3,000 175.50/M | PESD15VS5UD T/R 
5 4 0.015 24 45 200 23 568-4145-1-ND$ 54 10.13 30.38 3,000 175.50/M_ | PESD24VSS5UD T/R 
4 3 0.8 3.3 215 200 30 568-4266-1-ND$ 55 11.00 33.00 3,000 148.50/M | PESD3V3S4UD T/R 
4 3 0.2 5 165 200 30 568-4267-1-ND$ 55 11.00 33.00 3,000 148.50/M | PESD5VOS4UD T/R 
4B | SOT-457 4 3 0.015 12 73 200 30 568-4263-1-ND$ 55 11.00 33.00 3,000 148.50/M | PESD12VS4UD T/R 
4 3 0.015 15 60 200 30 568-4264-1-ND$ 55 11.00 33.00 3,000 148.50/M | PESD15VS4UD T/R 
4 3 0.015 24 45 200 23 568-4265-1-ND$ 55 11.00 33.00 3,000 148.50/M_ | PESD24VS4UD T/R 
4B SC-74 2 1 0.1 3 40 200 15 568-4146-1-NDA -90 18.75 60.00 3,000 390.00/M_| PRTR5VOU4D T/R 
2 = 0.1 55 18 200 12 | 568-4139-1-NDA 1.35 2813 90.00 | 3,000 585.00/M | PRTR5VOU2AX T/R 
B~ | SOT1488 = 2 ot 55 1 200 8 | 568-4140-1-NDA 60 11.33 33.98 | 3,000 | 196.30/M | PRTR5VOU2X T/R 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


4 NXPESD1-KIT-ND (Q3348629) SB iCACH Of 1B VAINOS i sicnien avin a ceaatcisien Wain acne nlade Ain dtty nmi etd a nah idi'g aul gh said also inble end tinue aa. ain laine file’ bale ui aida nel a 0a lea date o mca gina ofall alg winiil 
$ NXPESD2-KIT-ND (Q3455478) 25 each of 18 values.... 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Reverse Cut Tape 
Zener Voltage Resistance 0 Current Ip (HA) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig.| Package Min. Max. Max. @lIz(mA) | Max. Vr (V) Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
2.2 2.6 85 5 50 1 568-3763-1-ND 22 4.05 11.70 568-3763-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C2V4 T/R 
2.5 2.9 83 5 20 1 568-3764-1-ND 22 4.05 11.70 568-3764-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C2V7 T/R 
2.8 3.2 95 5 10 1 568-3769-1-ND 22 4.05 11.70 568-3769-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C3V0 T/R 
3.1 3.5 95 5 5 1 568-3770-1-ND 22 4.05 11.70 568-3770-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C3V3 T/R 
3.4 3.8 95 5 5 1 568-3771-1-ND 22 4.05 11.70 568-3771-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C3V6 T/R 
3.7 41 95 5 3 i 568-3772-1-ND 22 4.05 11.70 568-3772-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C3V9 T/R 
4 4.6 95 5 3 1 568-3775-1-ND 22 4.05 11.70 568-3775-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C4V3 T/R 
44 5 78 5 3 2 568-3776-1-ND 22 4.05 11.70 568-3776-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C4V7 T/R 
4.8 5.4 60 5 2 2 568-3779-1-ND 22 4.05 11.70 568-3779-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C5V1 T/R 
5.2 6 40 5 1 2 568-3780-1-ND 22 4.05 11.70 568-3780-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C5V6 T/R 
5.8 6.6 10 5 3 4 568-3783-1-ND 22 4.05 11.70 568-3783-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C6V2 T/R 
6.4 7.2 8 5 2 4 568-3784-1-ND 22 4.05 11.70 568-3784-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C6V8 T/R 
7 79 10 5 1 5 568-3786-1-ND 22 4.05 11.70 568-3786-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C7V5 T/R 
vay 8.7 10 5 0.7 5 568-3787-1-ND 22 4.05 11.70 568-3787-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C8V2 T/R 
8.5 9.6 10 5 0.5 6 568-3788-1-ND 22 4.05 11.70 568-3788-2-ND 3,000 42.30/M_| BZT52H-C9V1 T/R 
9.4 10.6 10 8 0.2 7 568-3752-1-ND 22 4.05 11.70 568-3752-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C10 T/R 
10.4 11.6 10 5 0.1 8 568-3753-1-ND 22 4.05 11.70 568-3753-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C11 T/R 
11.4 12.7 10 5 0.1 8 568-3754-1-ND 22 4.05 11.70 568-3754-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C12 T/R 
1 | SOD-123F | 12.4 14.1 10 5 0.1 8 568-3755-1-ND 22 4.05 11.70 568-3755-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C13 T/R 
13.8 15.6 15 5 0.05 10.5 568-3756-1-ND 22 4.05 11.70 568-3756-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C15 T/R 
15.3 171 20 5 0.05 11.2 568-3757-1-ND 22 4.05 11.70 568-3757-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C16 T/R 
16.8 19.1 20 5 0.05 12.6 568-3758-1-ND 22 4.05 11.70 568-3758-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C18 T/R 
18.8 21.2 20 5 0.05 14 568-3759-1-ND 22 4.05 11.70 568-3759-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C20 T/R 
20.8 23.3 25 5 0.05 15.4 568-3760-1-ND 22 4.05 11.70 568-3760-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C22 T/R 
22.8 25.6 30 5 0.05 16.8 568-3761-1-ND 22 4.05 11.70 568-3761-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C24 T/R 
25.1 28.9 40 5 0.05 18.9 568-3762-1-ND 22 4.05 11.70 568-3762-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C27 T/R 
28 32 40 5 0.05 21 568-3765-1-ND 22 4.05 11.70 568-3765-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C30 T/R 
31 35 40 5 0.05 23.1 568-3766-1-ND 22 4.05 11.70 568-3766-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C33 T/R 
34 38 60 5 0.05 25.2 568-3767-1-ND 22 4.05 11.70 568-3767-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C36 T/R 
37 4 75 5 0.05 27.3 568-3768-1-ND 22 4.05 11.70 568-3768-2-ND 3,000 42.30/M_ | BZT52H-C39 T/R 
40 46 80 5 0.05 30.1 568-3773-1-ND 22 4.05 11.70 568-3773-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C43 T/R 
44 50 90 5 0.05 32.9 568-3774-1-ND 22 4.05 11.70 568-3774-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C47 T/R 
48 54 100 5 0.05 35.7 568-3777-1-ND 22 4.05 11.70 568-3777-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C51 T/R 
52 60 120 2 0.05 39.2 568-3778-1-ND 22 4.05 11.70 568-3778-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C56 T/R 
58 66 140 ia 0.05 43.4 568-3781-1-ND 22 4.05 11.70 568-3781-2-ND 3,000 42.30/M_| BZT52H-C62 T/R 
64 72 160 2 0.05 47.6 568-3782-1-ND 22 4.05 11.70 568-3782-2-ND 3,000 42.30/M | BZT52H-C68 T/R 
70 79 175 2 0.05 62.5 568-3785-1-ND 22 4.05 11.70 568-3785-2-ND 3,000 42.30/M_ | BZT52H-C75 T/R 
2 SOT-89 11.4 12.7 25 5 0.1 8 568-3789-1-ND -50 10.00 30.00 568-3789-2-ND 1,000 140.00 | BZV49-C12 T/R 
3.4 3.8 90 5 5 1 568-3794-1-ND AZ 3.15 9.10 568-3794-2-ND 2,500 32.90/M | BZV55-C3V6 T/R 
3.7 41 90 5 3 1 568-3795-1-ND Az 3.15 9.10 568-3795-2-ND 2,500 32.90/M | BZV55-C3V9 T/R 
§.2 6 40 5 1 2 568-3797-1-ND A? 3.15 9.10 568-3797-2-ND 2,500 32.90/M | BZV55-C5V6 T/R 
3 | sop-80c 9.8 10.2 20 5 0.2 7 568-3790-1-ND 30 5.57 15.44 568-3790-2-ND 2,500 59.40/M | BZV55-B10 T/R 
14.7 15.3 30 5 0.05 0.7 568-3791-1-ND 30 5.57 15.44 568-3791-2-ND 2,500 59.40/M_| BZV55-B15 T/R 
34 38 90 2 0.8 25.2 568-3792-1-ND Al? 3.15 9.10 568-3792-2-ND 2,500 32.90/M | BZV55-C36 T/R 
37 44 130 2 0.7 27.3 568-3793-1-ND AT 3.15 9.10 568-3793-2-ND 2,500 32.90/M | BZV55-C39 T/R 
44 50 170 2 0.05 32.9 568-3796-1-ND AZ 3.15 9.10 568-3796-2-ND 2,500 32.90/M | BZV55-C47 T/R 
4.4 5 80 5 3 2 568-1670-1-ND 1 2.03 5.85 568-1670-2-ND 10,000 15.30/M | BZX79-C4V7 T/R 
4.8 5.4 60 5 2 2 568-1671-1-ND an 2.03 5.85 568-1671-2-ND 10,000 15.30/M | BZX79-C5V1 T/R 
4 DO-35 5.2 6 40 5 1 2 568-3846-1-ND | 2.03 5.85 568-3846-4-NDO 10,000 15.30/M | BZX79-C5V6 AMO 
7.7 8.7 15 5 0.7 5 568-1672-1-ND a 2.03 5.85 568-1672-2-ND 10,000 15.30/M | BZX79-C8V2 T/R 
11.4 12.7 25 5 0.1 8 568-3845-1-ND | 2.03 5.85 568-3845-4-ND0 10,000 15.30/M_| BZX79-C12 AMO 
3.7 41 90 5 3 1 568-3803-1-ND 39 7.88 21.60 568-3803-2-ND 3,000 102.00/M | BZX284-C3V9 T/R 
44 5 80 5 3 2 568-3804-1-ND 39 7.88 21.60 568-3804-2-ND 3,000 102.00/M | BZX284-C4V7 T/R 
4.8 5.4 60 5 2 2 568-3805-1-ND 39 7.88 21.60 568-3805-2-ND 3,000 102.00/M | BZX284-C5V1 T/R 
7 7.9 10 5 1 5 568-3806-1-ND 39 7.88 21.60 568-3806-2-ND 3,000 102.00/M | BZX284-C7V5 T/R 
5 | SOD-110 7.7 8.7 10 5 0.7 5 568-3807-1-ND 39 7.88 21.60 568-3807-2-ND 3,000 102.00/M | BZX284-C8V2 T/R 
9.4 10.6 10 5 0.2 va 568-3799-1-ND 39 7.88 21.60 568-3799-2-ND 3,000 102.00/M | BZX284-C10 T/R 
11.4 12.7 10 5 0.1 8 568-3800-1-ND 39 7.88 21.60 568-3800-2-ND 3,000 102.00/M | BZX284-C12 T/R 
16.8 19.1 20 5 0.05 12.6 568-3801-1-ND 39 7.88 21.60 568-3801-2-ND 3,000 102.00/M | BZX284-C18 T/R 
31 35 40 2 0.05 23.1 568-3802-1-ND 39 7.88 21.60 568-3802-2-ND 3,000 102.00/M | BZX284-C33 T/R 
6 | sop-523 15.2 16.8 40 5 0.05 11.2 568-1784-1-ND 36 7.03 19.80 568-1784-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C16 T/R 
17.1 18.9 45 5 0.05 12.6 568-1785-1-ND 36 7.03 19.80 568-1785-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C18 T/R 
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4. oe Zener Voltage Regulators (cont) 


Reverse Cut Tape 
Zener Voltage Resistance 0 Current Ip (WA) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP. 
Fig. | Package Min. Max. Max. @Iz(mA) | Max. VR (V) Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 

19 21 55 5 0.05 14 568-1786-1-ND 36 7.03 19.80 568-1786-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C20 T/R 
20.9 23.1 55 5 0.05 15.4 568-1787-1-ND 36 7.03 19.80 568-1787-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C22 T/R 
22.8 25.2 70 5 0.05 16.8 568-1788-1-ND 36 7.03 19.80 568-1788-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C24 T/R 
25.65 28.35 80 2 0.05 18.9 568-1789-1-ND 36 7.03 19.80 568-1789-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C27 T/R 
28.5 31.5 80 2 0.05 21 568-1790-1-ND 36 7.03 19.80 568-1790-2-ND 3,000 81.00/M_| BZX585-C30 T/R 
31.35 34.65 80 2 0.05 23.1 568-1791-1-ND 36 7.03 19.80 568-1791-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C33 T/R 
34.2 37.8 90 2 0.05 25.2 568-1792-1-ND 36 7.03 19.80 568-1792-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C36 T/R 

6 | SOD-523 | 37.05 40.95 130 2 0.05 27.3 568-1793-1-ND 36 7.03 19.80 568-1793-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C39 T/R 
40.85 45.15 150 2 0.05 30.1 568-1794-1-ND 36 7.03 19.80 568-1794-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C43 T/R 
44.65 49.35 170 2 0.05 32.9 568-1795-1-ND -36 7.03 19.80 568-1795-2-ND 3,000 81.00/M_| BZX585-C47 T/R 
48.45 53.55 180 2 0.05 35.7 568-1796-1-ND 36 7.03 19.80 568-1796-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C51 T/R 
53.2 58.8 200 2 0.05 39.2 568-1797-1-ND 36 7.03 19.80 568-1797-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C56 T/R 
58.9 65.1 215 2 0.05 43.4 568-1798-1-ND 36 7.03 19.80 568-1798-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C62 T/R 
64.6 71.4 240 2 0.05 47.6 568-1799-1-ND 36 7.03 19.80 568-1799-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C68 T/R 
71.25 78.75 255 2 0.05 52.5 568-1800-1-ND 36 7.03 19.80 568-1800-2-ND 3,000 81.00/M | BZX585-C75 T/R 

3.1 3.5 95 5 5 1 568-1675-1-ND 12 2.25 6.50 568-1675-2-ND 3,000 23.50/M | BZX84-C3V3 T/R 
44 5 80 5 3 2 568-1676-1-ND 12 2.25 6.50 568-1676-2-ND 3,000 23.50/M | BZX84-C4V7 T/R 
48 5.4 60 5 2 2 568-1677-1-ND 12 2.25 6.50 568-1677-2-ND 3,000 23.50/M | BZX84-C5V1 T/R 

5.2 6 40 5 1 2 568-1678-1-ND 12 2.25 6.50 568-1678-2-ND 3,000 23.50/M | BZX84-C5V6 T/R 

7 SOT-23 5.8 6.6 10 5 3 4 568-1679-1-ND 12 2.25 6.50 568-1679-2-ND 3,000 23.50/M_| BZX84-C6V2 T/R 

6.4 7.2 15 5 2 4 568-1680-1-ND 12 2.25 6.50 568-1680-2-ND 3,000 23.50/M | BZX84-C6V8 T/R 

9.4 10.6 20 5 0.2 7 568-1673-1-ND 12 2.25 6.50 568-1673-2-ND 3,000 23.50/M | BZX84-C10 T/R 
11.4 12.7 25 5 0.1 8 568-1674-1-ND 12 2.25 6.50 568-1674-2-ND 3,000 23.50/M | BZX84-C12 T/R 
16.8 19.1 45 5 0.05 12.6 568-4283-1-ND 12 2.25 6.50 568-4283-2-ND 3,000 23.50/M | BZX84-C18 T/R 

40 46 150 2 0.05 30.1 568-3847-1-ND 10 1.88 5.20 568-3847-2-ND 3,000 20.00/M_| BZX84-C43 T/R 
2.35 2.45 100 5 50 al 568-3819-1-ND 35 6.56 18.20 568-3819-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B2V4 T/R 
2.65 2.75 100 5 20 1 568-3820-1-ND 35 6.56 18.20 568-3820-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B2V7 T/R 
2.94 3.06 95 5 10 1 568-3825-1-ND 35 6.56 18.20 568-3825-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B3V0 T/R 
3.23 3.37 95 5 5 1 568-3826-1-ND 35 6.56 18.20 568-3826-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B3V3 T/R 
3.53 3.67 90 5 5 1 568-3827-1-ND 35 6.56 18.20 568-3827-2-ND 3,000 70.00/M_ | BZX384-B3V6 T/R 
3.82 3.98 90 5 3 1 568-3828-1-ND 35 6.56 18.20 568-3828-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B3V9 T/R 
4.21 4.39 90 5 3 1 568-3831-1-ND 35 6.56 18.20 568-3831-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B4V3 T/R 
4.61 4.79 80 5 3 2 568-3832-1-ND 35 6.56 18.20 568-3832-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B4V7 T/R 

5 5.2 60 2 2 2 568-3835-1-ND 35 6.56 18.20 568-3835-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B5V1 T/R 
5.49 5.71 40 5 1 2 568-3836-1-ND 35 6.56 18.20 568-3836-2-ND 3,000 70.00/M_ | BZX384-B5V6 T/R 
6.08 6.32 10 5 3 4 568-3839-1-ND 35 6.56 18.20 568-3839-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B6V2 T/R 
6.66 6.94 15 5 2 4 568-3840-1-ND 35 6.56 18.20 568-3840-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B6V8 T/R 
7.35 7.65 15 5 1 5 568-3842-1-ND 35 6.56 18.20 568-3842-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B7V5 T/R 
8.04 8.36 15 5 0.7 5 568-3843-1-ND 35 6.56 18.20 568-3843-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B8V2 T/R 
8.92 9.28 15 5 0.5 6 568-3844-1-ND 35 6.56 18.20 568-3844-2-ND 3,000 70.00/M_ | BZX384-B9V1 T/R 

9.8 10.2 20 5 0.2 ec 568-3808-1-ND 35 6.56 18.20 568-3808-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B10 T/R 
10.8 11.2 20 5 0.1 8 568-3809-1-ND 35 6.56 18.20 568-3809-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B11 T/R 
10.4 11.6 20 5 0.1 8 568-1783-1-ND 32 5.91 16.38 568-1783-2-ND 3,000 63.00/M | BZX384-C11 T/R 
11.8 12.2 25 5 0.1 8 568-3810-1-ND 35 6.56 18.20 568-3810-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B12 T/R 

8 | SOD-323 12.7 13.3 30 5 0.1 8 568-3811-1-ND 35 6.56 18.20 568-3811-2-ND 3,000 70.00/M_| BZX384-B13 T/R 
14.7 15.3 30 5 0.05 10.5 568-3812-1-ND 35 6.56 18.20 568-3812-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B15 T/R 
15.7 16.3 40 5 0.05 11.2 568-3813-1-ND 35 6.56 18.20 568-3813-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B16 T/R 
17.6 18.4 45 5 0.05 12.6 568-3814-1-ND 35 6.56 18.20 568-3814-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B18 T/R 
19.6 20.4 55 5 0.05 14 568-3815-1-ND 35 6.56 18.20 568-3815-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B20 T/R 
21.6 22.4 55 5 0.05 15.4 568-3816-1-ND 35 6.56 18.20 568-3816-2-ND 3,000 70.00/M_ | BZX384-B22 T/R 
23.5 24.5 70 5 0.05 16.8 568-3817-1-ND 35 6.56 18.20 568-3817-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B24 T/R 
26.5 27.5 80 2 0.05 18.9 568-3818-1-ND 35 6.56 18.20 568-3818-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B27 T/R 
29.4 30.6 80 2 0.05 21 568-3821-1-ND 35 6.56 18.20 568-3821-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B30 T/R 
32.3 33.7 80 2 0.05 23.1 568-3822-1-ND 35 6.56 18.20 568-3822-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B33 T/R 
35.3 36.7 90 2 0.05 25.2 568-3823-1-ND 35 6.56 18.20 568-3823-2-ND 3,000 70.00/M_ | BZX384-B36 T/R 
38.2 39.8 130 2 0.05 27.3 568-3824-1-ND 35 6.56 18.20 568-3824-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B39 T/R 
421 43.9 150 2 0.05 30.1 568-3829-1-ND 35 6.56 18.20 568-3829-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B43 T/R 
46.1 47.9 170 2 0.05 32.9 568-3830-1-ND 35 6.56 18.20 568-3830-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B47 T/R 

50 52 180 2 0.05 35.7 568-3833-1-ND 35 6.56 18.20 568-3833-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B51 T/R 
54.9 57.1 200 2 0.05 39.2 568-3834-1-ND 35 6.56 18.20 568-3834-2-ND 3,000 70.00/M_| BZX384-B56 T/R 
60.8 63.2 215 2 0.05 43.4 568-3837-1-ND 35 6.56 18.20 568-3837-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B62 T/R 
66.6 69.4 240 2 0.05 47.6 568-3838-1-ND 35 6.56 18.20 568-3838-2-ND 3,000 70.00/M | BZX384-B68 T/R 
73.5 76.5 255 2 0.05 52.5 568-3841-1-ND 35 6.56 18.20 568-3841-2-ND 3,000 70.00/M_| BZX384-B75 T/R 
5.48 5.73 50 5 1 2.5 568-3848-1-ND :30 5.63 15.60 568-3848-2-ND 3,000 60.00/M | PDZ5.6B T/R 
2.3 2.6 100 5 50 i 568-3878-1-ND 39 7.31 20.28 568-3878-2-ND 3,000 78.00/M_| PZU2.4B T/R 
2.5 2.9 100 5 20 1 568-3879-1-ND .39 7.31 20.28 568-3879-2-ND 3,000 78.00/M | PZU2.7B T/R 
2.5 2.75 100 5 20 1 568-3880-1-ND 36 7.03 19.80 568-3880-2-ND 3,000 81.00/M | PZU2.7B1 T/R 
2.65 2.9 100 5 20 1 568-3881-1-ND 36 7.03 19.80 568-3881-2-ND 3,000 81.00/M_| PZU2.7B2 T/R 
2.8 3.2 95 5 10 il 568-3895-1-ND .39 7.31 20.28 568-3895-2-ND 3,000 78.00/M | PZU3.0B T/R 
2.8 3.05 95 5 10 1 568-3896-1-ND 36 7.03 19.80 568-3896-2-ND 3,000 81.00/M | PZU3.0B1 T/R 
2.95 3.2 95 5 10 1 568-3897-1-ND -36 7.03 19.80 568-3897-2-ND 3,000 81.00/M_| PZU3.0B2 T/R 

3.1 3.5 95 5 5 il 568-3898-1-ND 39 7.31 20.28 568-3898-2-ND 3,000 78.00/M | PZU3.3B T/R 

3.1 3.35 95 5 5 1 568-3899-1-ND 36 7.03 19.80 568-3899-2-ND 3,000 81.00/M | PZU3.3B1 T/R 
3.25 3.5 95 5 5 1 568-3900-1-ND -36 7.03 19.80 568-3900-2-ND 3,000 81.00/M_ | PZU3.3B2 T/R 

3.4 3.8 90 5 5 il 568-3901-1-ND 39 7.31 20.28 568-3901-2-ND 3,000 78.00/M | PZU3.6B T/R 

3.4 3.65 90 5 5 il 568-3902-1-ND 36 7.03 19.80 568-3902-2-ND 3,000 81.00/M | PZU3.6B1 T/R 
3.55 3.8 90 5 5 1 568-3903-1-ND 36 7.03 19.80 568-3903-2-ND 3,000 81.00/M_| PZU3.6B2 T/R 

8 |SOD-323F 3.7 41 90 5 3 il 568-3904-1-ND .39 7.31 20.28 568-3904-2-ND 3,000 78.00/M | PZU3.9B T/R 

3.7 3.97 90 5 3 al 568-3905-1-ND 36 7.03 19.80 568-3905-2-ND 3,000 81.00/M | PZU3.9B1 T/R 
3.87 41 90 5 3 1 568-3906-1-ND -36 7.03 19.80 568-3906-2-ND 3,000 81.00/M_| PZU3.9B2 T/R 
4.01 4.48 90 5 3 1 568-3910-1-ND .39 7.31 20.28 568-3910-2-ND 3,000 78.00/M | PZU4.3B T/R 
4.01 4.21 90 5 3 1 568-3911-1-ND 36 7.03 19.80 568-3911-2-ND 3,000 81.00/M | PZU4.3B1 T/R 
4.15 4.34 90 5 3 il 568-3912-1-ND 36 7.03 19.80 568-3912-2-ND 3,000 81.00/M | PZU4.3B2 T/R 
4.28 4.48 90 5 3 1 568-3913-1-ND 36 7.03 19.80 568-3913-2-ND 3,000 81.00/M_| PZU4.3B3 T/R 
4.42 4.9 80 5 2 1 568-3914-1-ND 39 7.31 20.28 568-3914-2-ND 3,000 78.00/M | PZU4.7B T/R 
4.42 4.61 80 5 2 1 568-3915-1-ND 36 7.03 19.80 568-3915-2-ND 3,000 81.00/M | PZU4.7B1 T/R 
4.55 4.75 80 5 2 1 568-3916-1-ND 36 7.03 19.80 568-3916-2-ND 3,000 81.00/M | PZU4.7B2 T/R 
4.69 4.9 80 5 2 1 568-3917-1-ND -36 7.03 19.80 568-3917-2-ND 3,000 81.00/M_| PZU4.7B3 T/R 
4.84 5.37 60 5 2 1.5 568-3918-1-ND .39 7.31 20.28 568-3918-2-ND 3,000 78.00/M | PZU5.1B T/R 
4.84 5.04 60 5 2 1.5 568-3919-1-ND 36 7.03 19.80 568-3919-2-ND 3,000 81.00/M | PZU5.1B1 T/R 
4.98 5.2 60 5 2 1.5 568-3920-1-ND -36 7.03 19.80 568-3920-2-ND 3,000 81.00/M_| PZU5.1B2 T/R 

Ammo Pack (Continued) 
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J SP . Zener Voltage Regulators (cont) 


Reverse Cut Tape 
Zener Voltage Resistance 0 Current Ip (HA) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP. 
Fig. | Package | Min. Max. Max. @Iz(mA) | Max. VR (V) | Part No. i 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
5.14 5.37 60 5 2 15 568-3921-1-ND 36 7.03 19.80 568-3921-2-ND 3,000 81.00/M | PZU5.1B3 T/R 
5.31 5.92 40 5 1 2.5: 568-3922-1-ND 39 7.31 20.28 568-3922-2-ND 3,000 78.00/M | PZU5.6B T/R 
5.31 5.55 40 5 1 2.5 568-3923-1-ND 36 7.03 19.80 568-3923-2-ND 3,000 81.00/M | PZU5.6B1 T/R 
5.49 5.73 40 5 1 25 568-3924-1-ND 36 7.03 19.80 568-3924-2-ND 3,000 81.00/M | PZU5.6B2 T/R 
5.67 5.92 40 5 1 2.5 568-3925-1-ND 36 7.03 19.80 568-3925-2-ND 3,000 81.00/M | PZU5.6B3 T/R 
5.86 6.53 30 5 0.5 3 568-3926-1-ND 39 7.31 20.28 568-3926-2-ND 3,000 78.00/M | PZU6.2B T/R 
5.86 6.12 30 5 0.5 3 568-3927-1-ND 36 7.03 19.80 568-3927-2-ND 3,000 81.00/M | PZU6.2B1 T/R 
6.06 6.33 30 5 0.5 3 568-3928-1-ND 36 7.03 19.80 568-3928-2-ND 3,000 81.00/M | PZU6.2B2 T/R 
6.26 6.53 30 5 0.5 3 568-3929-1-ND 36 7.03 19.80 568-3929-2-ND 3,000 81.00/M | PZU6.2B3 T/R 
6.47 7.14 20 5 0.5 3.5 568-3930-1-ND 39 7.31 20.28 568-3930-2-ND 3,000 78.00/M | PZU6.8B T/R 
6.47 6.73 20 5 0.5 3.5 568-3931-1-ND 36 7.03 19.80 568-3931-2-ND 3,000 81.00/M | PZU6.8B1 T/R 
6.65 6.93 20 5 0.5 3.5 568-3932-1-ND 36 7.03 19.80 568-3932-2-ND 3,000 81.00/M | PZU6.8B2 T/R 
6.86 7.14 20 5 0.5 3.5 568-3933-1-ND 36 7.03 19.80 568-3933-2-ND 3,000 81.00/M | PZU6.8B3 T/R 
7.06 7.84 10 5 0.5 4 568-3934-1-ND 39 7.31 20.28 568-3934-2-ND 3,000 78.00/M | PZU7.5B T/R 
7.06 7.36 10 5 0.5 4 568-3935-1-ND 36 7.03 19.80 568-3935-2-ND 3,000 81.00/M | PZU7.5B1 T/R 
7.28 7.6 10 5 0.5 4 568-3936-1-ND 36 7.03 19.80 568-3936-2-ND 3,000 81.00/M | PZU7.5B2 T/R 
7.52 7.84 10 5 0.5 4 568-3937-1-ND 36 7.03 19.80 568-3937-2-ND 3,000 81.00/M | PZU7.5B3 T/R 
7.76 8.64 10 5 0.5 5 568-3938-1-ND 39 7.31 20.28 568-3938-2-ND 3,000 78.00/M | PZU8.2B T/R 
7.76 8.1 10 5 0.5 5 568-3939-1-ND 36 7.03 19.80 568-3939-2-ND 3,000 81.00/M | PZU8.2B1 T/R 
8.02 8.36 10 5 0.5 5 568-3940-1-ND 36 7.03 19.80 568-3940-2-ND 3,000 81.00/M | PZU8.2B2 T/R 
8.28 8.64 10 5 0.5 5 568-3941-1-ND 36 7.03 19.80 568-3941-2-ND 3,000 81.00/M | PZU8.2B3 T/R 
8.56 9.55 10 5 0.5 6 568-3942-1-ND 39 7.31 20.28 568-3942-2-ND 3,000 78.00/M | PZU9.1B T/R 
8.56 8.93 10 5 0.5 6 568-3943-1-ND 36 7.03 19.80 568-3943-2-ND 3,000 81.00/M | PZU9.1B1 T/R 
8.85 9.23 10 5 0.5 6 568-3944-1-ND 36 7.03 19.80 568-3944-2-ND 3,000 81.00/M | PZU9.1B2 T/R 
9.15 9.55 10 5 0.5 6 568-3945-1-ND 36 7.03 19.80 568-3945-2-ND 3,000 81.00/M | PZU9.1B3 T/R 
9.45 10.55 10 5 0.1 re 568-3849-1-ND 39 7.31 20.28 568-3849-2-ND 3,000 78.00/M | PZU10B T/R 
9.45 9.87 10 5 0.1 7 568-3850-1-ND 36 7.03 19.80 568-3850-2-ND 3,000 81.00/M | PZU10B1 T/R 
9.77 10.21 10 5 0.1 ra 568-3851-1-ND 36 7.03 19.80 568-3851-2-ND 3,000 81.00/M | PZU10B2 T/R 
10.11 10.55 10 5 0.1 7 568-3852-1-ND 36 7.03 19.80 568-3852-2-ND 3,000 81.00/M | PZU10B3 T/R 
10.44 11.56 10 5 0.1 8 568-3853-1-ND 39 7.31 20.28 568-3853-2-ND 3,000 78.00/M | PZU11B T/R 
10.44 10.88 10 5 0.1 8 568-3854-1-ND 36 7.03 19.80 568-3854-2-ND 3,000 81.00/M | PZU11B1 T/R 
10.76 11.22 10 5 0.1 8 568-3855-1-ND 36 7.03 19.80 568-3855-2-ND 3,000 81.00/M | PZU11B2 T/R 
1141 11.56 10 5 0.1 8 568-3856-1-ND 36 7.03 19.80 568-3856-2-ND 3,000 81.00/M | PZU11B3 T/R 
11.42 12.6 10 5 0.1 9 568-3857-1-ND 39 7.31 20.28 568-3857-2-ND 3,000 78.00/M | PZU12B T/R 
11.42 11.9 10 5 0.1 9 568-3858-1-ND 36 7.03 19.80 568-3858-2-ND 3,000 81.00/M | PZU12B1 T/R 
8 |SOD-323F 11.74 12.24 10 5 0.41 9 568-3859-1-ND 36 7.03 19.80 568-3859-2-ND 3,000 81.00/M | PZU12B2 T/R 
12.08 12.6 10 5 0.1 9 568-3860-1-ND 36 7.03 19.80 568-3860-2-ND 3,000 81.00/M | PZU12B3 T/R 
12.47 13.96 10 5 0.1 10 568-3861-1-ND 39 7.31 20.28 568-3861-2-ND 3,000 78.00/M | PZU13B T/R 
12.47 13.03 10 5 0.1 10 568-3862-1-ND 36 7.03 19.80 568-3862-2-ND 3,000 81.00/M | PZU13B1 T/R 
12:91 13.49 10 5 0.1 10 568-3863-1-ND 36 7.03 19.80 568-3863-2-ND 3,000 81.00/M | PZU13B2 T/R 
13.37 13.96 10 5 0.1 10 568-3864-1-ND 36 7.03 19.80 568-3864-2-ND 3,000 81.00/M | PZU13B3 T/R 
13.7 14.3 10 5 0.1 11 568-3865-1-ND 36 7.03 19.80 568-3865-2-ND 3,000 81.00/M | PZU14B2 T/R 
13.84 15.52 15 5 0.05 1 568-3866-1-ND 39 7.31 20.28 568-3866-2-ND 3,000 78.00/M | PZU15B T/R 
13.84 14.46 15 5 0.05 a 568-3867-1-ND 36 7.03 19.80 568-3867-2-ND 3,000 81.00/M | PZU15B1 T/R 
14.34 14.98 15 5 0.05 "1 568-3868-1-ND 36 7.03 19.80 568-3868-2-ND 3,000 81.00/M | PZU15B2 T/R 
14.85 15.52 15 5 0.05 11 568-3869-1-ND 36 7.03 19.80 568-3869-2-ND 3,000 81.00/M | PZU15B3 T/R 
15.37 17.09 20 5 0.05 12 568-3870-1-ND 39 7.31 20.28 568-3870-2-ND 3,000 78.00/M | PZU16B T/R 
15.37 16.01 20 5 0.05 12 568-3871-1-ND 36 7.03 19.80 568-3871-2-ND 3,000 81.00/M | PZU16B1 T/R 
15.85 16.51 20 5 0.05 12 568-3872-1-ND 36 7.03 19.80 568-3872-2-ND 3,000 81.00/M | PZU16B2 T/R 
16.35 17.09 20 5 0.05 12 568-3873-1-ND 36 7.03 19.80 568-3873-2-ND 3,000 81.00/M | PZU16B3 T/R 
16.94 19.03 20 5 0.05 13 568-3874-1-ND 39 7.31 20.28 568-3874-2-ND 3,000 78.00/M | PZU18B T/R 
16.94 17.7 20 5 0.05 13 568-3875-1-ND 36 7.03 19.80 568-3875-2-ND 3,000 81.00/M | PZU18B1 T/R 
17.56 18.35 20 5 0.05 13 568-3876-1-ND 36 7.03 19.80 568-3876-2-ND 3,000 81.00/M | PZU18B2 T/R 
18.21 19.03 20 5 0.05 13 568-3877-1-ND 36 7.03 19.80 568-3877-2-ND 3,000 81.00/M_ | PZU18B3 T/R 
18.86 21.08 20 5 0.05 15 568-3882-1-ND 39 7.31 20.28 568-3882-2-ND 3,000 78.00/M | PZU20B T/R 
18.86 19.7 20 5 0.05 15 568-3883-1-ND 36 7.03 19.80 568-3883-2-ND 3,000 81.00/M | PZU20B1 T/R 
19.52 20.39 20 5 0.05 15 568-3884-1-ND 36 7.03 19.80 568-3884-2-ND 3,000 81.00/M | PZU20B2 T/R 
20.21 21.08 20 5 0.05 15 568-3885-1-ND 36 7.03 19.80 568-3885-2-ND 3,000 81.00/M | PZU20B3 T/R 
20.88 23.17 25 5 0.05 17 568-3886-1-ND 39 7.31 20.28 568-3886-2-ND 3,000 78.00/M | PZU22B T/R 
20.88 21.77 25 5 0.05 Az 568-3887-1-ND 36 7.03 19.80 568-3887-2-ND 3,000 81.00/M | PZU22B1 T/R 
21.54 22.47 25 5 0.05 17 568-3888-1-ND 36 7.03 19.80 568-3888-2-ND 3,000 81.00/M | PZU22B2 T/R 
22.23 23.17 25 5 0.05 17 568-3889-1-ND 36 7.03 19.80 568-3889-2-ND 3,000 81.00/M | PZU22B3 T/R 
22.93 25.57 30 5 0.05 19 568-3890-1-ND 39 7.31 20.28 568-3890-2-ND 3,000 78.00/M | PZU24B T/R 
22.93 23.96 30 5 0.05 19 568-3891-1-ND 36 7.03 19.80 568-3891-2-ND 3,000 81.00/M | PZU24B1 T/R 
23.72 24.78 30 5 0.05 19 568-3892-1-ND 36 7.03 19.80 568-3892-2-ND 3,000 81.00/M | PZU24B2 T/R 
24.54 25.57 30 5 0.05 19 568-3893-1-ND 36 7.03 19.80 568-3893-2-ND 3,000 81.00/M_ | PZU24B3 T/R 
25.1 28.9 40 5 0.05 21 568-3894-1-ND 39 7.31 20.28 568-3894-2-ND 3,000 78.00/M | PZU27B T/R 
28 32 40 5 0.05 23 568-3907-1-ND 39 7.31 20.28 568-3907-2-ND 3,000 78.00/M | PZU30B T/R 
31 35 40 5 0.05 25 568-3908-1-ND 39 7.31 20.28 568-3908-2-ND 3,000 78.00/M | PZU33B T/R 
34 38 60 5 0.05 27 568-3909-1-ND 39 7.31 20.28 568-3909-2-ND 3,000 78.00/M | PZU36B T/R 
15.2 16.8 40 5 0.05 11.2 568-1801-1-ND At 7.97 22.44 568-1801-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C16 T/R 
171 18.9 45 5 0.05 12.6 568-1802-1-ND AN 7.97 22.44 568-1802-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C18 T/R 
19 21 55 5 0.05 14 568-1803-1-ND A 7.97 22.44 568-1803-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C20 T/R 
20.9 23.1 55 5 0.05 15.4 568-1804-1-ND At 7.97 22.44 568-1804-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C22 T/R 
22.8 25.2 70 5 0.05 16.8 568-1805-1-ND At 7.97 22.44 568-1805-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C24 T/R 
25.65 28.35 80 2 0.05 18.9 568-1806-1-ND At 7.97 22.44 568-1806-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C27 T/R 
28.5 31.5 80 2 0.05 21 568-1807-1-ND At 7.97 22.44 568-1807-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C30 T/R 
31.35 34.65 80 2 0.05 23.1 568-1808-1-ND At 7.97 22.44 568-1808-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C33 T/R 
9 | SOD-882 34.2 37.8 90 2 0.05 25.2 568-1809-1-ND At 7.97 22.44 568-1809-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C36 T/R 
37.05 40.95 130 2 0.05 27.3 568-1810-1-ND At 7.97 22.44 568-1810-2-ND 10,000 79.05/M_| BZX884-C39 T/R 
40.85 45.15 150 2 0.05 30.1 568-1811-1-ND At 7.97 22.44 568-1811-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C43 T/R 
44.65 49.35 170 2 0.05 32.9 568-1812-1-ND AN 7.97 22.44 568-1812-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C47 T/R 
48.45 53.55 180 2 0.05 35.7 568-1813-1-ND At 7.97 22.44 568-1813-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C51 T/R 
53.2 58.8 200 2 0.05 39.2 568-1814-1-ND AN 7.97 22.44 568-1814-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C56 T/R 
58.9 65.1 215 2 0.05 43.4 568-1815-1-ND At 7.97 22.44 568-1815-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C62 T/R 
64.6 71.4 240 2 0.05 47.6 568-1816-1-ND AN 7.97 22.44 568-1816-2-ND 10,000 79.05/M | BZX884-C68 T/R 
71.25 78.75 255 2 0.05 52.5 568-1817-1-ND At 7.97 22.44 568-1817-2-ND 10,000 79.05/M_| BZX884-C75 T/R 
11.4 12.7 10 20 0.2 8.4 568-3798-1-ND 36 6.75 18.72 568-3798-2-ND 5,000 64.80/M_| BZV85-C12 T/R 
10 Do-41 4.8 5.4 550 1 10 1 568-1362-1-ND 15 2.81 8.13 568-1362-2-ND 5,000 25.00/M | 1N4733A T/R 
11.4 12.7 700 0.25 5 9.1 568-1363-1-ND 15 2.81 8.13 568-1363-2-ND 5,000 25.00/M | 1N4742A T/R 
13.8 15.6 700 0.25 5 11.4 568-1364-1-ND 15 2.81 8.13 568-1634-2-ND 3,000 42.30/M_ | 1N4744A T/R 
Ammo Pack 
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Fig. 5 — D2PAK 
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Fig. 6 — DPAK 
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VDRM ly (RMS) IGT Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig. Package (V) (A) (mA) Part No. il 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
600 4 70 568-3650-5-ND- -70 13.13 39.38 = = — | BT136-600 
600 4 10 568-3651-5-ND- 59 11.03 33.08 = = — | BT136-600D 
600 8 70 568-3656-5-ND- 85 17.72 56.70 = _— — | BT137-600 
600 8 10 568-3657-5-ND- 85 17.72 56.70 = = — | BT137-600D 
600 8 25 568-3658-5-ND- 85 17.72 56.70 = = —_| BT137-600E 
800 8 70 568-3659-5-ND- .88 16.50 49.50 = = — | BT137-800 
600 12 70 568-3663-5-ND- 1.01 21.00 67.20 = = — | BT138-600 
600 16 70 568-3665-5-ND: 1.04 21.56 69.00 = = — | BT139-600 
600 16 25 568-3666-5-ND- 1.04 21.56 69.00 = = — | BT139-600E 
800 16 70 568-3667-5-NDt 1.01 21.00 67.20 = = —_| BT139-800 
600 25 70 568-3685-5-ND- 1.25 26.13 83.60 = = — | BTA140-600 
800 25 70 568-3686-5-ND- 1.20 24.94 79.80 = = — | BTA140-800 
600 4 50 568-3692-5-ND- 94 17.63 52.90 = = — | BTA204-600B 
1 TO-220AB 600 4 35 568-3693-5-NDt 94 17.69 53.06 = = — | BTA204-600C 
600 4 25 568-3694-5-ND- -99 18.52 55.55 = = —_|_BTA204-600F 
800 4 10 568-3695-5-ND: 99 18.52 55.55 = = — | BTA204-800E 
600 8 50 568-3708-5-ND- 1.04 21.58 69.06 = _ — | BTA208-600B 
600 8 5 568-3709-5-ND- 1.07 22.23 71.12 = = — | BTA208-600D 
600 8 10 568-3710-5-ND- 1.05 21.92 70.14 = = — | BTA208-600E 
600 8 25 568-3711-5-ND- 1.05 21.92 70.14 = = —_| BTA208-600F 
600 12 5 568-3722-5-ND: 1.45 30.30 96.96 = = — | BTA212-600D 
600 12 10 568-3723-5-ND- 1.45 30.30 96.96 = = — | BTA212-600E 
600 12 25 568-3724-5-ND- 1.46 30.39 97.26 = = — | BTA212-600F 
600 16 50 568-3733-5-ND- 1.84 36.84 110.52 = = — | BTA216-600BT 
600 16 5 568-1779-ND: 1.44 28.78 86.34 = = —_| BTA216-600D 
600 16 10 568-3734-5-ND- 1.44 28.78 86.34 = = — | BTA216-600E 
600 16 25 568-3735-5-ND- 1.44 28.78 86.34 = = — _ | BTA216-600F 
600 8 70 568-3662-ND: 83 17.25 55.20 = = — | BT137X-600 
600 12 70 568-3664-ND: 85 17.72 56.70 = =. — | BT138X-600 
800 16 35 568-3669-ND: 1.09 22.64 72.46 = = — | BT139X-800 
600 4 50 568-3703-ND: 1.26 26.32 84.22 = = — | BTA204X-600B 
600 4 35 568-3704-ND: 1.27 26.36 84.36 = = —_| BTA204xX-600C 
600 4 25 568-3705-ND: 1.25 26.11 83.54 = = — | BTA204X-600F 
800 4 35 568-3706-ND: 1.27 26.36 84.36 = _— — | BTA204X-800C 
800 4 10 568-3707-ND: 1.25 26.11 83.54 = = — | BTA204X-800E 
600 8 5 568-3717-ND: 1.21 25.22 80.70 = _ — | BTA208X-600D 
600 8 10 568-3718-ND: 1.20 24.91 79.70 = = —_| BTA208X-600E 
2 TO-220F 600 8 25 568-3719-ND: 1.20 24.91 79.70 = _— — | BTA208X-600F 
800 8 10 568-3720-ND: 1.20 24.91 79.70 = = — | BTA208X-800E 
800 8 25 568-3721-ND: 1.20 24.91 79.70 = = — | BTA208X-800F 
1000 8 35 568-2371-5-NDt 1.28 26.64 85.26 = = — | BTA208X-1000B 
1000 8 5 568-3716-ND: 1.25 25.00 75.00 = = —_|_ BTA208xX-1000C 
600 12 5 568-3729-ND: 1.47 30.64 98.06 = = — | BTA212X-600D 
600 12 10 568-3730-ND: 1.47 30.64 98.06 = = — | BTA212X-600E 
800 12 50 568-3731-ND: 1.36 28.23 90.34 = _— — | BTA212X-800B 
800 12 10 568-3732-ND: 1.47 30.64 98.06 = = — | BTA212X-800E 
600 16 5 568-3741-5-NDft 1.43 28.69 86.06 = = —_| BTA216X-600D 
600 16 10 568-3742-5-NDt 1.43 28.69 86.06 = = — | BTA216X-600E 
600 16 25 568-3743-5-NDt 1.43 28.69 86.06 = =e — _| BTA216X-600F 
600 1 5 568-1770-ND: 49 9.98 27.36 = = — | BT131-600D 
600 1 10 568-1771-ND: 49 9.98 27.36 = = — | BT131-600E 
800 1 5 568-1772-ND: 49 9.98 27.36 = = — | BT131-800D 
3A To-92 800 1 10 568-1773-ND: 49 9.98 27.36 = _ — | BT131-800E 
600 1 50 568-3687-ND: -82 An 54.74 = = —_|_BTA201-600B 
600 1 10 568-3688-ND: 82 17.11 54.74 = = — | BTA201-600E 
800 1 50 568-3689-ND: 82 17.11 54.74 = =. — | BTA201-800B 
800 1 10 568-3690-ND: 76 15.79 50.52 = = — _ | BTA201-800E 
3B TO-92 800 1 10 568-3691-ND: 82 7d 54.74 = = —_| BTA201-800ER 
400 0.6 7 568-3744-ND: 32 6.25 17.60 = = — | MAC97A6 
600 0.6 7 568-3745-ND: 39 7.66 21.56 = = — | MAC97A8 
600 1 3 568-3746-ND: 46 9.19 25.20 a _— — | Z0103MA 
3A To-92 800 1 3 568-3747-ND: -76 15.36 42.12 = = — | Z0103NA 
600 1 5 568-3748-ND: 36 7.35 20.16 = = —_|_Z0107MA 
800 1 5 568-3749-ND: -36 7.35 20.16 = = — | Z0107NA 
600 1 10 568-3750-ND: 48 9.50 28.50 = _ — | Z0109MA 
800 1 10 568-3751-ND: 48 9.50 28.50 = = —_|_Z0109NA 
600 1 35 568-1774-1-ND 58 11.55 34.65 568-1774-2-ND 4,000 155.93/M BT134W-600 /T3 
600 1 10 568-3649-1-ND 55 11.03 33.09 568-3649-2-ND 1,000 154.42 BT134W-600D T/R 
4 SOT-223 600 1 50 568-3699-1-ND 73 13.77 41.31 568-3699-2-ND 4,000 238.68/M BTA204W-600B /T3 
600 1 35 568-3700-1-ND 71 13.29 39.87 568-3700-2-ND 4,000 230.36/M BTA204W-600C /T3 
600 1 25 568-3701-1-ND 80 14.92 44.75 568-3701-2-ND 4,000 258.57/M BTA204W-600F /T3 
t Bulk (Continued) 
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(tos3) 1201 


Vg 


A WSeso.  Triaes (cont) 
VDRM Iy (RMS) IGT Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel NXP 
Fig. Package (V) (A) (mA) Part No. al 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

800 dt 10 568-3702-1-ND -80 14.96 44.87 568-3702-2-ND 4,000 259.22/M BTA204W-800E /T3 
600 1 3 568-2193-1-ND 48 9.50 28.50 568-2193-2-ND 4,000 128.25/M Z0103MN /T3 
800 1 3 568-2194-1-ND 48 9.50 28.50 568-2194-2-ND 4,000 128.25/M Z0103NN /T3 

4 SOT-223 600 1 5 568-2195-1-ND 48 9.50 28.50 568-2195-2-ND 4,000 128.25/M Z0107MN /T3 
800 1 5 568-2196-1-ND 48 9.50 28.50 568-2196-2-ND 4,000 128.25/M Z0107NN /T3 
600 1 10 568-2197-1-ND 48 9.50 28.50 568-2197-2-ND 4,000 128.25/M Z0109MN /T3 
800 568-2198-1-ND 48 9.50 28.50 568-2198-2-ND 4,000 128.25/M ZO109NN /T3 
600 16 25 568-3668-1-ND 2.13 42.55 127.65 568-3668-2-ND 800 919.08 BT139B-600E /T3 
1000 8 35 568-3712-1-ND 1.88 37.50 112.50 568-3712-2-ND 800 810.00 BTA208B-1000C /T3 
600 12 50 568-3725-1-ND 1.49 30.95 99.04 568-3725-2-ND 800 554.62 BTA212B-600B /T3 
600 12 5 568-3726-1-ND 1.35 26.99 80.96 568-3726-2-ND 800 582.88 BTA212B-600D /T3 
600 12 10 568-3727-1-ND 1.36 27.28 81.84 568-3727-2-ND 800 589.25 BTA212B-600E /T3 

5 D2PAK 600 12 25 568-3728-1-ND 1.34 26.88 80.64 568-3728-2-ND 800 580.61 BTA212B-600F /T3 
600 16 50 568-3736-1-ND 1.45 28.91 86.72 568-3736-2-ND 800 624.35 BTA216B-600B /T3 
600 16 5 568-3737-1-ND 1.58 31.69 95.06 568-3737-2-ND 800 684.40 BTA216B-600D /T3 
600 16 10 568-3738-1-ND 1.58 31.69 95.06 568-3738-2-ND 800 684.40 BTA216B-600E /T3 
600 16 25 568-3739-1-ND 1.58 31.69 95.06 568-3739-2-ND 800 684.40 BTA216B-600F /T3 
800 16 50 568-3740-1-ND 1.45 28.91 86.72 568-3740-2-ND 800 624.35 BTA216B-800B /T3 
800 25 50 568-1780-1-ND 1.96 39.27 117.81 568-1780-2-ND 800 848.23 BTA225B-800B /T3 
600 4 70 568-3652-1-ND -90 18.75 60.00 568-3652-2-ND 2,500 390.00/M BT136S-600 /T3 
600 4 10 568-3653-1-ND 76 14.18 42.53 568-3653-2-ND 2,500 245.70/M BT136S-600D /T3 
600 4 25 568-3654-1-ND 96 17.93 53.78 568-3654-2-ND 2,500 310.70/M BT136S-600E /T3 
800 4 25 568-3655-1-ND 1.00 20.81 66.60 568-3655-2-ND 2,500 432.90/M BT136S-800E /T3 
600 8 10 568-3660-1-ND -84 15.75 47.25 568-3660-2-ND 2,500 273.00/M BT137S-600D /T3 

6 DPAK 600 8 25 568-3661-1-ND 1.14 23.69 75.80 568-3661-2-ND 2,500 492.70/M BT137S-600E /T3 
600 4 50 568-3696-1-ND 85 15.87 47.61 568-3696-2-ND 2,500 275.08/M BTA204S-600B /T3 
600 4 35 568-3697-1-ND 85 15.92 47.77 568-3697-2-ND 2,500 276.00/M BTA204S-600C /T3 
600 4 25 568-3698-1-ND -90 16.82 50.45 568-3698-2-ND 2,500 291.46/M BTA204S-600F /T3 
600 8 5 568-3713-1-ND 97 20.14 64.44 568-3713-2-ND 2,500 418.86/M BTA208S-600D /T3 
600 8 10 568-3714-1-ND 95 19.82 63.42 568-3714-2-ND 2,500 412.24/M BTA208S-600E /T3 
600 8 25 568-3715-1-ND 95 19.82 63.42 568-3715-2-ND 2,500 412.24/M BTA208S-600F /T3 

t Bulk 
Thyristors 


Fig. 1 —TO-220AB Fig. 2 — SOT-533 Fig. 3 — TO-92 Fig. 4 — TO-220F Fig. 5 — SOT-223 Fig. 6 — DPAK 


Case 


A 


1. Cathode 123 
2. Gate 


3. Anode 
1. Cathode 1. Cathode B 1. Cathode 1. Cathode 1. Cathode 


2. Anode 2. Anode 2. Anode 2. Anode 2. Anode 

3. Gate 3. Gate 1. Anode 3. Gate 3. Gate 3. Gate 

Tab - Anode Tab - Anode 2. Gate Case - Isolated 4. Anode Tab - Anode 
3. Cathode 


On State Peak Peak 
VDRM RMS Current Surge Current Gate Power Digi-Key Pricing NXP 
Fig. Package (Vv) ly (RMS) Its (A) Pg (W) Part No. 1 25 100 Part No. 
800 25 300 20 568-3670-5-ND 1.42 29.53 94.50 BT145-800R 
500 12 100 5 568-1775-ND 95 17.73 53.19 BT151-500C 
500 12 120 5 568-3673-5-ND 82 15.36 46.08 BT151-500R 
650 12 100 5 568-1776-ND 95 17.73 53.19 BT151-650C 
1 TO-220AB 650 12 120 5 568-3674-5-ND 82 15.36 46.08 BT151-650R 
800 12 100 5 568-1777-ND 95 17.73 53.19 BT151-800C 
800 12 120 5 568-3675-5-ND 76 15.75 50.40 BT151-800R 
450 20 200 20 568-3676-5-ND 1.14 23.75 76.00 BT152-400R 
650 20 200 20 568-3677-5-ND 95 19.69 63.00 BT152-600R 
800 20 200 20 568-3678-5-ND 1.01 21.00 67.20 BT152-800R 
2 SOT-533 500 12 100 5 568-1778-ND 80 16.56 53.00 BT151U-500C 
3A TO-92 600 0.8 8 2 568-3672-ND 40 7.81 22.00 BT149G 
500 0.8 8 2 568-3680-ND 40 7.81 22.00 BT168E 
3B TO-92 600 0.8 8 2 568-3681-ND 40 7.81 22.00 BT168G 
600 0.8 8 2 568-3683-ND -40 7.81 22.00 BT169G 
4 TO-220F 450 20 200 20 568-3679-ND 1.23 25.63 82.00 BT152X-400R 
600 A 10 1.2 568-367 1-1-ND$ 67 12.60 37.80 BT148W-600R T/R 
5 SOT-223 600 a 10 1.2 568-367 1-2-NDQ 223.44/1,000 BT148W-600R T/R 
600 1 8 2 568-3682-1-ND$ 42 8.40 25.20 BT168GW T/R 
600 1 8 2 568-3682-2-ND0 117.60/1,000 BT168GW T/R 
6 DPAK 600 8 65 5 568-3684-1-ND$ 1.04 21.63 69.20 BT300S-600R /T3 
600 8 65 5 568-3684-2-ND0 1124.50/2,500 BT300S-600R /T3 
+ Cut Tape ( Tape and Reel 
| SAD + 
Diacs 
V(BO) V(BO) Breakover Cut Tape Tape and Reel 
(Vv) Symmetry Current Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing NXP 
Package | Minimum Maximum | (V) Maximum | (BO) Maximum (yA) Part No. i 25 100 Part No. 10,000 Part No. 
SOD-27 28 36 3.5 50 568-1767-1-ND 72 13.43 40.28 568-1767-2-ND 223.75/M BR100/03 T/R 
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International 


TOR Rectifier |GBT Transistors 
VCE (Sat)| IC@ Pulse Current | Max Power | Delay Time(ns) | Digi-Key Price Each 
Fig. | Package VCE Max TC +25°C ICM Dissipation | Td (on) Td (off) | Part No. 1 10 100 
430 1.2 20 - 125 0.94 6t IRGB14C40LPBF-ND® 3.96 2.64 2.12 
2.39 9.0 18 38 an 51 IRG4BC10KPBF-ND@ 3.15 2.03 1.58 
1 14 18 38 25 630 | IRG4BC10SPBF-ND® 3.15 2.03 1.58 
2.15 8.5 34 38 40 87 IRG4BC10U-ND 3.75 2.50 2.00 
2.15 8.5 34 38 40 87 IRG4BC10UPBF-ND@ 3.00 2.00 1.60 
1.66 16 64 60 24 190 | IRG4BC20FPBF-ND® 3.33 2.22 1.78 
28 16 32 60 28 190 | IRG4BC20KPBF-ND® 3.33 2.22 1.78 
1.6 19 38 60 27 540 | IRG4BC20SPBF-ND@ 3.33 2.22 1.78 
2.27 13 52 60 20 190 | IRG4BC20UPBF-ND® 3.48 2.32 1.86 
2.16 13 52 60 22 110 | IRG4BC20WPBF-ND® 3.48 2.32 1.86 
1.99 31 120 100 20 290 | IRG4BC30FPBF-ND® 447 2.98 2.39 
1 TO-220AB | 600 2.21 28 58 100 26 130 | IRG4BC30KPBF-ND@ 417 2.78 2.23 
14 34 68 100 22 540 | IRG4BC30SPBF-ND® 447 2.98 2.39 
2.52 23 92 100 20 180 | IRG4BC30UPBF-ND@ 4.65 3.10 2.48 
2.70 23 92 100 24 150 | IRG4BC3OWPBF-ND® 4.86 3.24 2.60 
1.5 49 200 160 26 240 | IRG4BC40FPBF-ND® 6.96 4.64 3.72 
2.10 42 84 160 30 140 | IRG4BC40KPBF-ND® 7.14 4.76 3.81 
2.15 40 160 160 30 220 | IRG4BC40UPBF-ND® 7.14 4.76 3.81 
2.05 40 160 160 27 100 | IRG4BC40WPBF-ND® 7.75 5.74 4.65 
25 12 24 63 22 100 | IRGB4B60KPBF-ND® 2.30 1.48 1.15 
2.2 13 26 90 25 215 | IRGB6BEOKPBF-ND® 2.66 1.71 1.33 
2.2 28 56 167 23 140 | IRGB8B60KPBF-ND@ 3.37 217 1.69 
1.95 78 120 370 46 185 | IRGB30BG60KPBF-ND® 6.30 4.20 3.36 
2.39 9.0 18 38 49 97 IRG4BC10KDPBF-ND® 3.36 2.24 1.80 
1 14 18 38 76 815 | IRG4BC10SDPBF-ND® 3.00 2.00 1.60 
2.15 8.5 34 38 40 87 IRG4BC10UDPBF-ND® 3.00 2.00 1.60 
23 14 28 49 21 540 | IRG4BC15MDPBF-ND® 3.66 2.44 1.96 
2.02 14 42 49 17 160 | IRG4BC15UD-ND 4.57 3.05 2.44 
2.02 14 42 49 17 160 | IRG4BC15UDPBF-ND@ 3.66 2.44 1.96 
1.66 16 64 60 43 240 | IRG4BC20FDPBF-ND@ 4.56 3.04 2.44 
2.27 16 32 60 54 180 | IRG4BC20KDPBF-ND® 471 3.14 2.52 
21 18 36 60 21 463 | IRG4BC20MDPBF-ND® 3.90 2.60 2.08 
14 19 38 60 62 690 | IRG4BC20SD-ND 4.63 3.71 2.78 
2 | TO-220AB | 600 14 19 38 60 62 690 | IRG4BC20SDPBF-ND® 4.44 2.97 2.37 
2.27 13 52 60 38 100 | IRG4BC20UDPBF-ND® 471 3.14 2.52 
1.99 31 120 100 42 310 | IRG4BC30FDPBF-ND@ 7.29 4.86 3.89 
1.59 31 120 100 22 250 | IRG4BC30FD1PBF-ND@ 6.30 4.20 3.36 
2.21 28 58 100 60 160 | IRG4BC30KDPBF-ND® 5.70 3.80 3.04 
2.52 23 92 100 40 120 | IRG4BC30UDPBF-ND@ 747 4.98 3.99 
25: ah 22 63 22 100 | IRGB4B60KD1PBF-ND® 3.24 2.09 1.62 
2.2 13 26 90 25 215 | IRGB6BEOKDPBF-ND® 3.58 2.39 1.92 
2.2 22 44 156 30 230 | IRGB1OB60KDPBF-ND® 4.46 2.98 2.39 
2.2 31 62 208 34 184 | IRGB1SB60KDPBF-ND® 6.94 4.63 3.71 
2.35 40 80 215 20 115 | IRGB20B60PD1PBF-ND@ 4.89 3.26 2.61 
1200 3.0 12 24 89 22 100 | IRGB5B120KDPBF-ND® 6.60 4.40 3.52 
250 1.32 98 196 200 40 270 | IRG4P254SPBF-ND@ 11.47 8.49 6.89 
1.64 104 208 330 37 120 | IRGP4050PBF-ND@ 11.63 9.30 6.98 
24 13 52 60 20 190 | IRG4PC20UPBF-ND® 5.63 3.75 3.00 
1.59 31 120 100 21 200 | IRG4PC30F-ND 6.25 4.63 3.75 
1.59 31 120 100 21 200 | IRG4PC30FPBF-ND® 6.00 4.00 3.20 
2.21 28 58 100 26 130 | IRG4PC30K-ND 7.07 5.66 4.25 
2.21 28 58 100 26 130 | IRG4PC30KPBF-ND@ 6.79 4.53 3.63 
14 34 68 100 22 540 | IRG4PC30SPBF-ND@ 6.79 4.53 3.63 
1.95 23 92 100 a7 78 IRG4PC30U-ND 8.35 6.18 5.01 
1.95 23 92 100 17 78 IRG4PC30UPBF-ND® 6.68 4.94 4.01 
2.70 23 92 100 25 99 IRG4PC3OWPBF-ND® 6.00 4.00 3.20 
1.6 49 200 160 26 240 | IRG4PC40FPBF-ND® 6.50 4.81 3.90 
21 42 84 160 30 140 | IRG4PC40K-ND 9.53 7.63 5.46 
600 21 42 84 160 30 140 | IRG4PC40KPBF-ND® 7.63 5.65 4.58 
1.68 60 120 160 23 1000 | IRG4PC40SPBF-ND® 6.40 4.74 3.84 
2.15 40 160 160 30 220 | IRG4PC40UPBF-ND® 6.40 4.74 3.84 
2.05 40 160 160 27 100 | IRG4PC40WPBF-ND® 8.08 5.98 4.85 
1 || TO2A7AG 1.79 70 280 200 28 390 | IRG4PC50FPBF-ND® 10.50 117 6.30 
2:2 52 104 200 38 160 | IRG4PCSOKPBF-ND® 11.99 8.87 7.20 
1.36 70 140 200 33 650 | IRG4PC5S0SPBF-ND® 10.50 7.77 6.30 
2.00 55 220 200 31 230 | IRG4PCSOUPBF-ND@ 10.78 7.98 6.47 
2.30 55 220 200 46 120 | IRG4PCSOWPBF-ND® 11.33 8.39 6.80 
18 90 120 520 42 310 | IRG4PCGOFPBF-ND@ 15.50 12.06 10.00 
18 90 120 520 42 310 | IRG4PC6OF-PPBF-ND® 15.50 12.06 10.00 
2.0 76 300 520 39 200 | IRG4PC60UPBF-ND® 11.45 10.18 7.38 
2.0 75 300 520 39 200 | IRG4PC60U-PPBF-ND® 13.96 10.87 9.00 
900 2.25 51 204 200 29 110 | IRG4PF50WPBF-ND® 10.50 7.77 6.30 
3.17 af 22 60 23 93 IRG4PH20KPBF-ND® 6.21 4.14 3.32 
3.10 20 40 100 28 200 | IRG4PH30KPBF-ND® 6.00 4.00 3.20 
2.74 30 60 160 30 200 | IRG4PH40KPBF-ND® 6.80 5.44 4.08 
4200 2.43 30 82 160 24 220 | IRG4PH40UPBF-ND® 6.80 5.04 4.08 
2.77 45 90 200 36 200 | IRG4PHS50KPBF-ND® 9.75 7.22 5.85 
3.20 45 180 200 31 320 | IRG4PHSOUPBF-ND® 12.85 10.00 8.28 
1.47 57 114 200 32 845 | IRG4PHSOSPBF-ND® 10.05 7.44 6.03 
ab 24 110 = 255 42 362 | IRGP4055DPBF-ND® 10.63 7.87 6.38 
24 70 = 160 30 170 _| IRGP4065DPBF-ND@ 6.57 4.87 3.95 
1.99 31 120 100 42 310 | IRG4PC30FDPBF-ND® 6.68 5.34 4.01 
27 28 58 100 60 160 | IRG4PC30KDPBF-ND® 6.68 4.94 4.01 
1.95 23 92 100 40 91 IRG4PC3O0UDPBF-ND® 6.95 6.15 417 
2 | To-247Ac 1.85 49 200 160 63 350 | IRG4PC40FDPBF-ND@ 10.25 7.59 6.15 
2.14 96 192 330 55 165 _| IRGP4063DPBF-ND@ 11:45 8.26 6.69 
600 2.14 96 192 330 — 165 | IRGP4068DPBF-ND@ 9.88 7.31 5.93 
2.6 42 84 160 53 110 | IRG4PC40KDPBF-ND® 10.50 7.77 6.30 
2.15 40 160 160 40 200 | IRG4PC40UDPBF-ND® 10.50 7.77 6.30 
1.79 70 280 200 59 260 | IRG4PCSOFDPBF-ND® 14.94 11.62 9.63 
270 52 90 200 67 310 | IRG4PC5OKDPBF-ND® 13.50 10.50 8.70 
$us RoHS Compliant 
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International 


IGBT Transistors (Cont) 


1.40 10.54 Paces 
treo | | 
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+ 
1.32 
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1.39 


75.28 
loss 


3. Source 


3. Source 


I@R Rectifier 
VCE (Sat)| IC@ Pulse Current} Max Power) Delay Time (ns) | Digi-Key Price Each SUPER-247 
Fig. | Package VCE Max TC +25°C ICM Dissipation | Td (on) Td (off) | PartNo. 1 100 
2.00 55 220 200 44 240 | IRG4PCSOUDPBF-ND® 15.21 11.83 9.81 
2.35 40 80 220 20 115 | IRGP20B60PDPBF-ND® 6.31 4.67 3.79 
600 | 2.15 60 120 308 26 110 | IRGP35B60PDPBF-ND® 9.95 7.36 5.97 
2.2 75 150 370 34 130 | IRGP50B60PDPBF-ND® 13.05 11.60 8.41 
2.35 75 150 390 30 130 | IRGP50B60PD1PBF-ND® 11.70 9.10 7.54 
900 | 2.25 51 204 200 a 150 | IRG4PFSOWDPBF-ND@ 15.21 12.51 9.81 
5: aoaaahe 42 20 40 100 39 220 | IRG4PH30KDPBF-ND® 7.63 5.65 4.58 
2.74 30 60 160 50 140 | IRG4PH4OKDPBF-ND® 9.25 6.85 5.55 
2.43 30 82 160 46 150 | IRG4PH4QUDPBF-ND® 9.00 6.66 5.40 
too | 2 45 84 160 30 140 | IRG4PH50KDPBF-ND® 13.50 10.50 8.70 
3.20 45 180 200 46 240 | IRG4PHS0UDPBF-ND® 21.22 16.51 13.68 
347 1 22 60 50 100 | IRG4PH20KDPBF-ND® 7.74 5.73 4.65 
4.85 40 120 300 50 204 | IRGP20B120UD-£-ND 16.88 1313 10.88 
4.85 40 120 300 50 204 | IRGP20B120UD-EP-ND® 13.50 12.00 8.70 
+ | to-247ap | 4200 | 398 40 420 300 50 204 | IRGP20B120U-E-ND 13.40 9.65 8.04 
3.05 40 120 300 50 204 | IRGP20B120U-EP-ND@ 10.72 7.94 6.44 
244 96 192 330 = 165 | IRGP4068D-EPBF-ND® 9.93 7.35 5.96 
ea 24 40 160 160 54 110 | IRG4PC40UD-EPBF-ND® 10.50 LIT 6.30 
2.0 55 220 200 46 140 | IRG4PC50UD-EPBF-ND® 15.21 11.83 9.81 
2.35 60 120 304 46 185 | IRGP30B60KD-EP-ND@ 10.11 7.49 6.07 
2 | T0-247AD 34 44 82 160 46 97 | IRG4PH40UD-EPBF-ND@ 9.00 7.20 5.40 
2.43 44 82 160 22 100 | IRG4PH40UD2-E-ND 10.72 7.94 6.57 
4200 | 2.43 4 82 160 22 100 | IRG4PH40UD2-EP-ND® 8.58 6.35 515 
2.28 60 420 300 50 210 | IRGP30B120KD-E-ND 16.88 1313 10.88 
2.28 60 120 300 50 210 | IRGP30B120KD-EP-ND® 13.50 10.50 8.70 
sail) 18 85 200 350 34 251 | IRG4PSC71KPBF-ND® 19.45 1513 12.54 
2.00 85 200 350 34 56_| IRG4PSC71UPBF-ND@ 16.47 12.82 10.62 
1 | SUPER-247 | 1200 | 27 99 200 350 51 280 | IRG4PSH71UPBF-ND® 20.69 16.09 13.34 
2.97 78 156 350 45 220 | IRG4PSH71KPBF-ND@ 20.08 15.62 12.95 
3.40 80 160 595 76 332__| IRGPS40B120UPBF-ND@ 18.68 14.53 12.04 
1.83 85 200 350 82 282 | IRG4PSC71KDPBF-ND® 20.54 16.44 14.38 
600 | 200 85 200 350 90 245 | IRG4PSC71UD-ND 25.68 2055 17.98 
2.00 85 200 350 90 245 | IRG4PSC71UDPBF-ND@ 20.54 16.44 14.38 
2 | SUPER-247 27 99 200 350 46 250 | IRG4PSH71UDPBF-ND® 26.45 2116 18.52 
sag ||| 292 78 156 350 67 230 | IRG4PSH71KDPBF-ND® 22.54 18.04 15.78 
3.40 80 160 595 76 332 | IRGPS40B120UDP-ND® 20.80 16.64 14.56 
2.50 105 240 595 72 366 | IRGPS60B120KDP-ND@ 23.00 18.40 16.10 
an 13 110 — 255 57 308 | IRGS4055PBF-ND® 8.95 6.63 5.37 
14 70 = 178 30 170_| IRGS4065PBF-ND® 6.51 4.34 3.48 
430 12 20 = 125 09 6 | IRGS14C40LPBF-ND® 4.26 2.84 2.28 
14 34 68 100 22 540 | IRG4BC30S-SPBF-ND@ 4.59 3.07 2.45 
1 | D2PAK 1.66 16 64 60 43 240 | IRG4BC20F-SPBF-ND® 3.45 2.30 1.84 
600 | 227 16 32 60 28 150 | IRG4BC20K-S-ND 431 2.88 231 4.57 Lx] 0-89 
27 28 58 100 26 130 | IRG4BC30K-SPBF-ND® 4.59 3.07 2.45 ; 
2.05 40 160 160 27 100 | IRG4BC40W-SPBF-ND@ 6.99 4.67 3.73 
1200 | 3.17 11 22 60 23 93 | IRG4BH20K-SPBF-ND@ 3.66 2.44 1.96 
1.10 14 18 38 76 815 | IRG4BC10SD-SPBF-ND® 3.64 2.43 1.95 
2.02 14 42 49 17 160 | IRG4BC15UD-SPBF-ND 3.94 2.63 241 
28 16 32 60 54 180 | IRG4BC20KD-SPBF-ND@ 4.80 3.20 2.56 TO-220 FULLPAK 
1.85 18 36 60 a 463 | IRG4BC20MD-S-ND 6.00 4.20 3.27 
>| papa | 6003! 28s 18 36 60 a1 463 _| IRG4BC20MD-SPBF-ND® 4.80 3.20 2.56 
14 19 38 60 62 690 | IRG4BC20SD-SPBF-ND® 4.80 3.20 2.56 
1.85 13 52 60 39 93 | IRG4BC20UD-SPBF-ND@ 4.80 3.20 2.56 
1.99 31 120 100 42 310 | IRG4BC30FD-S-ND 7.78 5.76 4.67 
1.99 31 120 400 42 310 | IRG4BC30FD-SPBF-ND® 7.47 4.98 3.99 
2.21 28 58 100 60 160 | IRG4BC30KD-SPBF-ND® 5.79 3.86 3.09 
2.39 9.0 18 38 11 51 | IRG4RC10KPBF-ND® 3.05 1.96 1.53 
1 | D-PAK | 600 17 8 18 38 25 630 | IRG4RC10S-ND 2.73 248 1.64 13. 
2.15 85 34 38 19 116 | IRG4RC10U-ND 2.72 218 1.63 
aaa 2.16 118 52 34 22 110 | IRG4IBC20WPBF-ND® 4.28 2.85 2.28 4.40 x3 
1 600 16 23.5 68 45 22 540 | IRG4IBC30SPBF-ND® 5.33 3.55 2.84 2.54 X2_| 
RUCLEAK 24 17 92 45 25 99 _| IRG4IBC30WPBF-ND@ 5.42 362 2.89 0.90 X 3 
2.45 6.8 7 25 40 87 | IRG4IBC10UDPBF-ND® 5.67 3.78 3.03 
2.0 14.3 64 34 43 240 | IRG4IBC20FDPBF-ND® 4m 344 2.52 
2.27 115 23 34 54 180 | IRG4IBC20KD-ND 5.89 3.93 3.15 
2.27 115 23 34 54 180 | IRG4IBC20KDPBF-ND® 47 344 2.52 TO-262, TO-262AA 
1.85 11.4 52 34 39 93_| IRG4IBC20UDPBF-ND® 7.44 4.96 3.97 
2 aie 600 | 159 | 203 120 45 42 230 | IRG4IBC30FDPBF-ND@ 7.44 496 3.97 
2.21 17 34 45 60 160 | IRG4IBC30KD-ND 7.75 6.20 4.65 
2.21 17 34 45 60 160 | IRG4IBC30KDPBF-ND® 7.44 4.96 3.97 
1.95 7 92 45 40 91 | IRG4IBC30UDPBF-ND® 7.03 4.69 3.76 
22 11 22 38 25 215 | IRGIB6B6OKDPBF-ND@ 4.33 2.89 2.32 
22 12 24 39 23 140 | IRGIB7B60KDPBF-ND® 4.53 3.02 2.42 
24 16 32 44 25 180 | IRGIB10B60KD1P-ND@ 4.89 3.27 2.61 
+ | to262 |800 25 40 160 160 27 100 | IRG4BC40WLPBF-ND@ 5.70 3.80 3.04 
4200 | 3.17 11 22 60 23 93 | IRG4BH20K-LPBF-ND@ 4.01 2.68 2.45 
4.10 14 18 38 76 815 | IRG4BC10SD-LPBF-ND® 3.64 2.43 1.95 3X10s 
>| to-262 | eo | 20 14 42 49 17 160 | IRG4BC15UD-LPBF-ND® 3.94 2.63 241 2X 2547 
25 11 22 63 22 100 | IRGSL4B60KD1PBF-ND® 3.15 2.10 1.68 
2.2 13 26 90 25 215 | IRGSL6BGOKDPBF-ND® 3.60 2.40 1.92 
3 | T0-262AA | 430 14 20 20 125 900 6000 | IRGSL14C40LPBF-ND® 4.84 3.23 2.59 
us RoHS Compliant 
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International 
Tar Rectifier N and P Channel HEXFETs 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — TO-220AB Fig. 2— TO-220 FULLPAK Fig. 3— TO-247AC 
2.87 7110.54 93.40 
@4 16 
1. Gate 15.24 1. Gate 1. Gate 
2. Drain 1 23] 4 2. Drain 2. Drain 
3. Source — 3. Source ij 3. Source 
4. Drain 14.09 4.06 4. Drain 
1.40+I3|L. 93 
pals 2 
Fig. 4 — TO-262 Fig. 5 — I-Pak 
1. Gate : 1. Gate 5 | 1. Gate 
2. Drain 2. Drain fi . 2. Drain 
3. Source : 3. Source 28) 3. Source 
4. Drain ; 4. Drain i 4. Drain 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM |Max.| Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM |Max.| Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (a) | 25°¢ | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100] | Fig. | (Vv) (a) | 25°¢ | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100 
P-CHANNEL TYPES 55 [0.0047] 75 | 700 |330| IRF2805PBF-ND@ 480 320 256 
T0-220AB — RoHS Compliant 55 | 0.005 | 75 | 600 | 230| IRF1405ZPBF-ND@ 482 321 257 
55 | 0.0053] 169 | 680 | 330] IRF1405PBF-ND@ 4.95 330 264 
“55 | 0.02 | -74 | -260') 150 HE emul 0. Peo dG ss |0.0075| 75 | 360 | 140| IRF1010ZPBF-ND@ 316 2.04 1.59 
55 | 0.06 | -31 | -110.) 110 RIE SS CoE BR NT 2:67 8b. 1.44 55 | 0.007 | 75 440 | 170 | IRF3205ZPBF-ND@ 3.48 232 1.86 
ok || os “19 | 68 | 56 HE cma oo, Wee 55 | 0.008 | 75 | 340 | 130| IRL3705ZPBF-ND® 281 181 1.41 
S50) 0175 | 12 | -48 | 45 HE eine! 178s, 15! > 200 55 | 0.008 | 75 | 560 |330| IRF3305PBF-ND@ 343 221 1.72 
; -100 | 0.06 | -40 | -140 | 150] IRF5210PBF-ND 4.23 2.82 2.26 55 | 0.008 | 110 | 390 |150| IRF3°05PBF-NDe 405 270 246 
-100 | 0.117 | -23 | -76 | 94 | IRF9540NPBF-ND 343 2.21 1.72 55 | 0.011 | 61 240 | 91 | IRFZ48ZPBF-ND@ 219 1.41 1.10 
-100 | 0.2 -14 | -56 | 75 | IRF9530NPBF-ND 182 147 91 55 | 0.012 | 85 | 290 | 130] IRF1010NPBF-ND@ 4.05 270 216 
-100 | 0.48 | -68 | -27 | 48 | IRF9520NPBF-ND 188 118 87 55 |0.0135| 51 204 | 80 | IRLZ44ZPBF-ND@ 202 130 1.01 
-150 | 0.15 | -27 | -110| 250] IRF6218PBF-ND 3.07 1.98 1.54 55 |0.0136| 51 200 | 82 | IRFZ46ZPBF-ND@ 2.02 1.30 1.01 
-150 | 0.29 | -13 | -44 | 83 | IRF6215PBF-ND 2.38 153 1.19 55 | 0.0139] 51 200 | 80 | IRFZ44ZPBF-ND® 198 1.28 1.00 
70.220 FULLPAK = RoHS Compliant 55 | 0.016 | 64 | 210 | 94 | IRFZ48NPBF-ND@ 480 320 256 
55 |0.0165| 53 180 | 107| IRFZ46NPBF-ND@ 2.94 189 1.47 
2 +55 | 0.015] -14 | -60 | 33 | IRLIB9343PBF-ND 2.56 165 1.28 eer} asee | ae 760 | 63 MIRIESEE SNS Fgie A ao AO 
TO-.247AC — RoHS Compliant 55 0.024 49 160 | 83 IRFZ44NPBF-ND@ 189 122 95 
3 | -t00 | 0.117 | -23 | -76 | 140] IRFP9140NPBF-ND 420 240 1.92 55 | 0.035 | 30 110 | 68 | IRLZ34NPBF-ND@ 184 115 86 
SE 55 0.04 | 29 100 | 56 | IRFZ34NPBF-ND@ 184 115 86 
55 0.07 17 68 | 45 | IRFZ24NPBF-ND® 192 1.24 97 
+55 | 0.02 | -74 | -260| 200] IRF4905L-ND 413 275 2.20 
4 i a na los sso cinen re Bi caged 55 | 0.074 | 18 72 | 45 | IRLZ24NPBF-ND@ 196 1.26 98 
ag : i ‘l ; Nes ; : 2 60 |0.0085| 75 | 340 | 140| IRF1010EZPBF-ND® 294 189 1.47 
55 | 0.28 | -12 | -48 | 3.8 [RIRROZeNEEe ENDS tS) = AOE 0K 60 | 0.003 | 210 | 840 | 300] IRFB3206PBF-ND@ 629 420 3.36 
I-Pak — RoHS Compliant 60 | 0.0042] 160 | 620 | 230] IRFB3306PBF-ND@ 479 320 256 
5.) 0015 | 20 | 60) 79 | IRLU9343PBE-ND 160.100. 74 60 | 0.009 | 115 | 360 | 270] IRFB4215PBF-ND¢ 3.00 2.00 1.60 
-55 0.065 -28 -110 | 110] IRFUS5305PBF-ND 2.56 1.65 1.28 60 0.012 57 230 | 92 IRFZ44VZPBF-ND® 217 1.40 1.09 
55 | Ot 1g | -64 | 57 | IRFUSSO5PBF-ND 186 120 93 60 | 0.012 | 72 | 290 | 150] IRFZ48VPBF-ND@ 3.15 2.03 158 
7 eee (| paees| 24 44 | 50 EInERCoetneBenG ioe Abe? 01 F 60 | 0.012 | 84 | 330 | 200] IRF1010EPBF-ND 3.75 250 2.00 
100 | 0.205 | -13 | -52 | 66 | IRFUS410PBF-ND 182 447 91 60) 0.0165) 55 | 220) 115 uae, e100 7185": “7.05 
60 | 0.023 | 48 192 | 110| IRFZ44E-ND 265 174 1.34 
-1o0 | 0.48 | -66 | -26 | 40 | IRFU9120NPBF-ND 196 1.23 91 5G =) poss. | > ae 702 | 110 WSSeESaaa pean jak das 
-150 | 0.295 | -13 | -44 | 110] IRFU6215PBF-ND 2.24 1.44 1.12 éo | ogaa.| 38 iio | 63 (Econ Gee 446” 83 
Leh ELI ES LAGS 60 0.06 17 68 | 44 | IRFZ24VPBF-ND@ 187 117 87 
TO-220AB 75 | 0028 | 210 | 850 | 370| IRFB3077PBF-ND@ 735 490 392 
20 | 0.004 | 180 | 700 | 230] IRF1302PBF-ND® 319 205 1.60 75 | 0045 | 75 | 680 | 300 Ree E eRe Y, BHD. S84 18.00 
20 | 0.006 | 92 | 380 | 79 | IRF3711ZPBF-ND@ 247 160 1.24 75 | 0.0045} 180 | 720 | 330 HON eda ame pide aoe 2302 
20 | 0.006 | 110 | 440 | 120| IRF3711PBF-NDe 3.01 1.94 1.51 75 | 0.0041 | 170 | 670 | 300 HR Ee eae Oe G29). 420! 13.08 
20 |oowe) sv | 260) o7 iia eae Ba tee 7s |oose | 120 | 480 | 230 | IRPSSO72RE-ADe 473 400 288 
20 | 0.0085] 77 | 280] 88 | IRF3706PBF-ND@ 217 1.40 1.09 ; z ; " : 
75 | 0.007 | 140 | 550 | 330] IRF3808PBF-ND@ 4.05 270 2.16 
20 | 0.011 | 50 | 200 | 45 | IRL3715ZPBF-ND@ 187 1.21 94 75 10.0078 | 442 | 570 | a0 NNIRETAOTRBINIES “aa 2508 a7 
20 | 0.014 | 54 | 210) 71 | IRL3715PBF-ND@ 2.04 1.32 1.03 75 |00078| 130 | 520 | 330 MNIRCMGTREreNies 408: b7003.416 
20 | 0.016 | 36 140 | 35 | 1RL3714ZPBF-ND@ 179 115 90 75 |0.0088| 97 | 390 |190| IRFB3507PBF-NDe 321 214 172 
20 0.02 36 140 | 47 | IRL3714PBF-ND® 140 88 65 75 0.009 75 350 | 170 | IRF2807ZPBF-ND@ 3.40 219 1.70 
20 0.09 77 308 | 87 IRF3704PBF-ND® 2.53 1.63 1.27 75 0.0126 75 320 | 200 | IRF3007PBF-ND@ 260 168 1.31 
30 | 0.0028] 210 | 1000] 230| IRF3703PBF-ND@ 5.31 354 2.84 75 | 0.013 | 82 | 280 | 150] IRF2807PBF-ND@ 450 3.00 2.40 
30 | 0.0033] 75 960 | 330 | IRF1503PBF-ND@ 3.78 252 2.02 80 0.01 95 | 380 | 210] IRF1312PBF-ND@ 3.15 210 1.68 
1 30 0.006 105 420 | 110] IRL8113PBF-ND@ 3.00 1.93 1.50 100 |) 0.0037 | 180 670 | 370 | IRFB4110PBF-ND® 7.35 4.90 3.92 
30 | 0.006 | 140 | 470 |200| IRL3803PBF-NDe 390 260 208 100 | 0.007 | 140 | 550 | 330] IRFB4310PBF-ND@ 5.58 372 298 
30 | 0.0063} 87 | 350 | 79 | IRF3709ZPBF-ND¢ 254 164 1.28 100: | 0.01 96 | 380 | 250 IREBSSICR ENDS, 5.95: 2200) “12.02 
30 | 0.009 | 90 | 360 | 120| IRF3709PBF-NDe 2.00 1.29 1.00 100 | 0.014.) 73 | 290 | 190 HER Oa aN DS, Set? eel. Wer 
30 |o0098| 59 | 230 | 57 [AnEeeeeeens Bed pag. aie 100 | 0.018 | 59 | 240 | 160] IRF3710ZPBF-ND 3.18 212 1.70 
40 | oo! 7s | 1080 | 330 cee Fens as8, (oan 100 | 0.025 | 59 | 236 | 200| IRFB59N10DPBF-ND@ 420 280 2.24 
40 0 004 202 808 | 333] IRF1404PBF-ND@ 4.95 3.30 2.64 100 Sees ee dee |e Hubs aaa ah SON eet Dee 
; : ; ; : 100 | 0.028 | 57 180 | 150| IRF3710PBF-ND® 4.05 270 2.16 
40 | 0.0036] 210 | 850 )330| IRF2204PBF-ND@ 3.22 215 1.72 
100 | 0.036 | 42 140 | 120| IRF1310NPBF-ND@ 420 280 2.24 
40 |00037| 75 | 750 |220| IRF1404ZPBF-ND@ 3.76 251 2.01 1oo | 0052 | 33 110 | 94 | IRF5S40NPBF-NDe 208 147 «1414 
40 0.0031 75 790 | 230 IRL1404ZPBF-ND@ 3.67 2.45 1.96 100 0.0725 18 57 60 IRFB4212PBF-ND@ 208 1.48 1.12 
40 | 0.0055] 75 | 470 | 140] IRF4104PBF-ND® 3.36 216 1.68 100 | 0.014 | 75 | 300 | 200] IRFB4710PBF-ND@ 3.28 219 1.75 
40 | 0.009 | 100 | 400 | 170| IRF1104PBF-ND@ 3.40219 1.70] § RoHS Compliant (Continued) 
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International 


N and P Channel HEXFETs (cont.) 


TeR Rectifier 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM |Max. Price Each VDS (on) (A) IDM |Max.| Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (a) | 25° | (A) | (Ww 110 +100] | Fig. | (vy (a) | 25°¢ | (A) | (Ww) | PartNo. 1 10 ~—‘100 
100 | 0.015 | 80 | 320 | 260] IRF8010PBF-ND® 3.60 2.40 1.92 eo |oo71 | 14 68 | 29 | IRFIZ24EPBF-ND 227 1.46 1.14 
100 | 0.11 17 60 | 63 | IRF530NPBF-ND@ 1.85 119 93 100 | 0.036 | 24 | 140 | 45 | IRFI1310NPBF-ND 4.38 2.92 2.34 
100 | 0.165 | 96 37 | 44 | IRF520VPBF-ND@ 1.86 120 93 too | 0.044} 20 | 120 | 42 | IRLIS40NPBF-ND 3.11 2.00 1.56 
100 | 02 97 38 | 48 | IRF520NPBF-ND@ 1.75 113 88 too | 04 11 60 | 33 | IRLISSONPBF-ND 255 164 1.28 
150 | 0.032 | 60 | 250 | 24 | IRFB61N1SDPBF-NDe 660 4.40 3.52 too | 04 11 60 | 33 | IRLISSONPBF-ND 255 164 1.28 
150 | 0.032 | 51 240 | 230 | IRFB52N15DPBF-ND@ 5.04 3.36 2.69 i too | 0.11 11 60 | 33 | IRFISSONPBF-ND 224 144 1.12 
150 | 0.012 | 83 | 330 | 330] IRFB4321PBF-NDe 687 458 3.67 too | o18 | 84 35 | 27 | IRLIS20NPBF-ND 224 126 98 
150 | 0.012 | 83 | 330 | 330] JIRFB4228PBF-NDe 687 458 3.67 100 | 02 7.6 38 | 27 | IRFIS20NPBF-ND 245 158 1.23 
150 | 0.042 | 43 | 150 | 150] JIRF3415PBF-NDe 5.04 3.36 2.69 150 | 0.0122} 34 | 130 | 46 | IRFI4228PBF-ND 628 465 3.77 
150 | 0.045 | 41 164 | 200| IRFB41N15DPBF-ND@ 335 224 1.79 150 | 0.0122} 34 | 140 | 46 | IRFI4321PBF-ND 628 465 3.77 
1s0 | 0080 | a3 | 130 | 170 INIMEESeNTEDeTD ABO. BEA 88 150 | 0.045 | 41 164 | 48 | IRFIB41N1SDPBF-ND 411 274 2.20 
150 | 0.056 | 33 | 130 |170| IRFBS3N1S5DPBF-NDe 3.04 2.03 1.63 TO-220 FULLPAK Logic Level — RoHS Compliant 
150 | 0.082 | 21 84 | 94 | IRF3315PBF-ND@ 3.26 210 1.63 : Foor il orose: "Sa 100 | 63 MIniNCetoneenin api “soo: Bee 
1 150 | 009 | 23 g2 | 136] IRFB23N1SDPBF-ND@ 3.01 1.94 1.51 450) Il HOORE: ||. se | 45 MIntigeteeneite Son” diag: i0e8 
200 | 0.04 | 56 | 220 | 380| IRFB260NPBF-ND@ 690 460 3.68 : ; 
SUPER TO-220 Logic Level — RoHS Compliant 
200 | 0.054 | 38 | 180 | 230| IRFBS38N20DPBF-ND¢ 413 276 2.21 
200 | 0.055 | 44 | 180 | 330| IRFB42N20DPBF-NDe 485 3.24 2.59 6 30 0.005) 179 | 720 | 270 OT Sai a #89) 18.26: "2iet 
200 | 0.082 | 31 124 | 200| IRFB31N20DPBF-ND@ 417 2.78 2.23 AO | 0.004 | 185 | 740 | 300 RIREBATeCs ERE HANS! net ANEY 
200 04 24 96 | 170] IRFB23N20DPBF-ND@ 3.60 240 1.92 TO-247AC 
200 | 0.15 18 72 |150| IRF640NPBF-ND@ 2.94 1.89 1.47 30 |0.0028| 210 |1000|230| IRFP3703PBF-ND® 725 537 4.35 
200 | 0.165 17 68 | 140 | IRFB4103PBF-ND@ 272 1.91 1.50 55 0.008 | 110 390 | 150 | IRFPO64NPBF-ND® 6.00 4.00 3.20 
200 0.17 16 64 | 140 | IRFB17N20DPBF-ND@ 262 1.69 1.31 55 0.012 81 290 / 130 | IRFPO54NPBF-ND® 7.30 5.41 4.38 
200 | 03 93 37 | a2 | IRF63ONPBF-NDe 206 133 «1.04 55 | 0.016 | 64 | 210 |140| IRFPO48NPBF-ND® 637 364 2.92 
250 | 0.24 14 56 |150| IRF644NPBF-ND¢ 168 105 478 55 | 0.024 | 53 | 180 |100| IRFPO44NPBF-ND® 3.90 260 2.08 
250 | 0.28 14 56 | 125| IRF644PBF-NDe@ 210 1.35 1.05 55 | 0.0053; 95 | 640 |310| IRFP1405PBF-ND@ 626 418 3.34 
250 | 0435 | 80 32 | a8 | IRF6Q4NPBF-NDe 188. 41418 88 60 |0.0055| 130 | 520 |250| IRFPO64VPBF-ND 698 466 3.73 
oay | “gas: || cea 32 | 74 WnEeeeoenines ie A408. Bo 60 | 0.009 | 938 | 360 |180| IRFPOS4VPBF-ND@ 7.00 5.60 4.20 
250 | 0.029 | 60 230 | 390 | IRFB4332PBF-ND@ 6.61 4.90 4.24 75 =| 0.0045) 208 | 840 | 470 IRE 2cO EBRD S 11.75 8.70 7.05 
TeLaadie Logie Cave! 75 |0.0045| 90 | 680 |310| IRFP2907ZPBF-ND@ 625 463 3.75 
100 | 0.014] 72 | 300] 190| IRFP4710PBF-NDe 462 3.08 247 
20 | 0.004 | 180 | 720 |210| IRL3716PBF-ND® 291 187 1.46 
3 100 | 0.024 | 46 | 230 |140| IRFP1S0VPBF-ND® 468 312 250 
20 | 0.007} 110 | 420 | 140] IRL3502PBF-ND® 324 216 1.73 aco | 0028 | 57 | 180 |200 [acme iss “As6. 3Ee 
20° | O10! Bo | 840 110 ER ecmamn Ne S01) tee 151 100 | 0.036 | 42 | 140 |140| IRFP1SONPBF-ND® 3.99 266 213 
£0? | cote| 28! mealies, (ene leislestles Bee sd 120 too | 0.052 | 33 | 110 | 94 | IRFP140NPBF-ND® 521 298 2.39 
20 | 0016 | 48 | 190 | 69 | IRL3202PBF-ND® 1.99 1.28 1.00 
150 | 0.042 | 43 | 150 |200| IRFP3415PBF-NDe 476 3.18 2.55 
200 | 0.02 | 30 | 160 |S? Era auaneg B08) 18h «102 150 | 0.012 | 78 | 330 |310| IRFP4228PBF-NDe 675 5.00 4.05 
30 | 0.003 | 260 | 1040|330] IRL3713PBF-NDe 3.98 264 2.12 4s0 | oo | 7a | 930 |ato (eens bas BOR a08 
30 |0.0038} 150 | 600 | 140] IRL7833PBF-ND® 375 214 1.72 ooo | 0023 | 94 | aa0 | sao MRRP EORNeRonatens sod 668 Eas 
30 | 0.0055} 140 | 470 | 200] IRL3803VPBF-ND® 264 1.70 1.32 ooo | 0.04 | so | 200 |300 IRRREReNeeene bod. kbd. 456 
30 | 0.007} 116 | 400 | 130] IRL2203NPBF-ND¢ 3.27 211 1.64 
200 | 0.075 | 30 | 120 | 214] IRFP250N-ND 722 535 4.34 
ee gel eee eainaas, AEE ADS Blt” AOL 108 200 | 0.075 | 30 | 120 | 214) IRFP2S0NPBF-ND@ 6.93 4.62 3.70 
30 |0.0125} 62 | 248 | 87 | IRF3707PBF-NDe 217 1.40 1.09 250 | 003 | 60 | 240 |490 [ee dee Bik cet 
1 30 | 0014} 64 | 220|110] IRL3103PBF-NDe 238 154 1.20 250 | 0.020 | 57 | 230 | seo IMIRERIREEe Rea pe kao soe 
30 | 0026} 38 | 140 | 68 | IRL3303PBF-ND® 266 1.71 1.33 
30 | 004 | 24 96 | 45 | IRL2703PBF-NDe 158 99 74 TQ:262 
40 | 0.004 | 160 | 640 | 200] IRL1404PBF-NDe 3.60 240 1.92 20 | 0.006 | 92 | 380 | 7° OTe e CDS 283 1.62 1.42 
40 | 0.0065 | 130 | 520 | 200] IRL1004PBF-ND@ 441 294 236 20 | 0.006 | 92 | 380 | 7° ERE EoD, 289° 1-62: 42 
40 | 0.008 | 104 | 416 | 167| IRL1104PBF-ND@ 3.60 2.32 1.65 20 | (0.006 | 110 | 440 | 120 eee a UD Y, eae 1220. 7 
55 | 0.008 | 104 | 360 | 200] IRL2505PBF-ND® 3.60 240 1.92 20 | 0.0079, 67 | 260 | 7 RO came ele lal TEs 
55 | 0.01 89 | 310 | 130] IRL3705NPBF-NDe 453 3.02 2.42 20 [0.0085 | 77 | 280 | 88 IRE ROeR EE NDY, 28 ar U4 
100 | 0026 | 55 | 190 | 200| IRL2910PBF-ND® 3.60 2.40 1.92 20 | 0.008 TF | 88 eT ee miuin oad ee0ls 8K 
100 | 0.044] 36 | 120 | 94 | IRLS40NPBF-ND@ 294 189 1.47 20) 0.011 | 50 | 200 | 45 eae mneed eee AA. an 8 
jag | a co | a3 (MIRteeRite pak: Ube chad 20 | 0016 | 36 | 140 | 35 | IRL3714ZLPBF-ND@ 211 136 1.06 
100 | 0.4 17 | 60 | 63 | IRLSSONPBF-ND@ 231 149 1.16 20 | 9.02 | 36 | 140 | 4? aaa SO ee 0 
io | 048 46 as | 27 (MInteeNenet ine a6: ibe. cas 20 | 0014 | 54 | 210 | 71 | IRL3715LPBF-ND¢ 219 142 1.10 
150 | 0.166 | 12 | 48 | so | IRL3215PBF-NDe 210 1.85 1.05 80 | 0.0083 | 75 | 380 | OO Eee acne feel. Wee 12ee 
30 | 0.006 | 105 | 420 | 110] IRL8113LPBF-ND¢ 3.37 217 1.69 
TO:220'EULEPAK — RoHS Compliant 30 | 0.006 | 140 | 470 | 200] IRL3803LPBF-ND¢ 4.05 270 2.16 
30 0.006 76 470 | 63 | IRLIS803PBF-ND 7.38 5.46 4.43 30 0.0063 87 350 | 79 | IRF3709ZCLPBF-ND® 2.84 183 1.43 
30 | 0007 | 61 400 | 47 | IRLI2203NPBF-ND 465 310 2.48 r 30 |0.0063| 87 | 350 | 79 | IRF3709ZLPBF-ND@ 284 183 1.43 
55 | 0.008 | 58 | 960 | 63 HE EEN 6.70 4.96 4.29 30 | 0007 | 116 | 400 |170| IRL2203NLPBF-ND@ 483 322 258 
55 | 0.008 | 64 | 390 | 63 | IRFI3205PBF-ND 663 4.91 3.98 30 | 0.009 | 90 | 360 | 120 [IRRenceteeet ante Bie. ager aioe 
55 0.01 52 310 | 58 RRS cone ony 3.23 216 1.73 30 | 0.0095] 59 230 | 57 | IRF3707ZCLPBF-ND@ 247 1.59 1.24 
55 | 0012 | 49 | 290 | 58 | IRFHO10NPBF-ND 493 2.82 2.26 30 |0.0095| 59 | 230 | 57 | IRF3707ZLPBF-ND® 247 159 1.24 
55 | 0016 | 36 | 210 | 42 | IRFIZ48NPBF-ND 5.81 3.32 2.66 30 |0.0125| 62 | 248 | 87 | IRF3707LPBF-ND® 228 147 1.14 
55) 002 | 33 | 160) 5 ae Sms SLT. ite 40 | 0.002 | 75 | 1080|330| IRF2804L-ND 7.09 473 3.79 
. 55 | 0.022 | 30 160 | 45 | IRLIZ44NPBF-ND 2.73 1.76 1.37 40 | 0.0036] 170 | 850 | 200] IRF2204LPBF-ND@ 3.28 219 1.75 
55 | 0.024 | 31 160 | 45 | IRFIZ44NPBF-ND 2.95 1.90 1.48 40 | 0.004 | 160 | 640 | 3.8 | IRL1404LPBF-ND@ 3.60 240 1.92 
55 | 0035 | 22 | 110 | 37 | IRLIZ34NPBF-ND 225 1.45 1.13 40 | 0.004 | 162 | 650 | 200] IRF1404LPBF-ND® 5.07 3.38 271 
55 | 0.04 | 21 100 | 21 | IRFIZ34NPBF-ND 214 1.38 1.08 40 |o.00s5| 75 | 470 |140] IRF4104LPBF-ND® 345 222 1.73 
55 | 0.042 | 19 80 | 39 | IRLIB4343PBF-ND 2.56 1.65 1.28 40 | 0.0065] 130 | 520 | 200] IRL1004LPBF-ND@ 441 2.74 2.20 
55 0.06 14 72 | 26 | IRLIZ24NPBF-ND 213 1.37 1.07 40 0.008 | 104 | 416 | 167) IRL1104LPBF-ND@ 3.09 2.06 1.65 
55 0.07 14 —_| 26 | _IRFIZ24NPBF-ND 2.01 1.29 1.01 40 0.009 | 100 40 |170| IRF1104LPBF-ND@ 3.06 2.04 1.64 
eo | 0012] 39 | 290 | 43 | IRFIZ48VPBF-ND 341 2.08 1.66 55 | 0.0047] 135 | 700 |200| IRF280SLPBF-ND@ 3.90 260 208 
eo | 0028 | 20 | 120 | 30 | IRFIZ34VPBF-ND 2.00 129 1.00 55 | 0.005 | 75 | 600 |230| IRF1405ZLPBF-ND@ 428 286 2.29 
6o | 0042 | 21 100 | 37 | IRFIZ34EPBF-ND 2.38 1.53 1.19] 4 pons Compliant ieonnaeds 
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International jy and P Channel HEXFETS (cont) 


RDS ID Cont. PD RDS ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM |Max.| Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM |Max.| Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (a) | 25°C | (A) | (W) | PartNo. 1 10 100] | Fig. | (Vv) (0) | 25° | (A) | (W) | Part No. 1 10 100 
55 0.0053 | 131 680 | 200 | IRF1405LPBF-ND@ 5.07 3.38 2.71 I-Pak 
55 | 0.007 | 75 440 | 170 | IRF3205ZLPBF-ND@ 312 2.01 1.56 20 | 0.0057] 93 370 | 79 | IRFU3711ZPBF-ND® 241 1.36 1.06 
55 0.075 75 360 | 140 IRF1010ZLPBF-ND@ 3.01 1.94 1.51 20 0.0065 110 440 | 2.5 IRFU3711PBF-ND® 2.39 1.54 1.20 
55 | 0.008 | 75 340 | 130 | IRL3705ZLPBF-ND@ 265 1.71 1.33 20 | 0.0084 ) 60 240 | 48 RRC oeZ CBN De, Lr 115.88 
55 | 0.008 | 104 | 360 | 200| IRL250SLPBF-ND@ 3.60 240 1.92 20 | 0.009 | 75 | 260 | 8 Edom abe, Ife: ll 388 
20 | 0.0095] 75 300 | 90 | IRFU3704PBF-ND@ 191 123 96 
55 | 0.008 | 110 | 390 | 200] IRF3205LPBF-ND@ 4.95 3.30 2.64 
20 | 0.014] 54 210 | 71 | IRLU3715PBF-ND@ 166 1.04 77 
55 0.011 | Gt) 240 | ot aay at 1 Ae 30 |0.0065| 86 | 340 | 79 | IRFU3709ZPBF-ND@ 212 137 1.06 
55 | 0.014] 64 210 | 130 | IRFZ48NLPBF-ND@ 4.80 3.20 2.56 ao: |[cerpoasi| + 360) 360 | 120 [INRUeTRenren ine Bo. 4a Age 
55 / 0.0165) 53 180 | 107 eae Ne Ee 3.29 2.12 1.65 30 | 0.0095 | 56 220 | 50 | IRFU3707ZPBF-ND® 180 116 90 
55 | 0.022 | 47 1 OOO CREE NOS, 2871.85) 144 30 | 0.0125] 61 244 | 87 | IRFU3708PBF-ND® 1.75 113 88 
55 | 0.022 | 49 160 | 110] IRFZ44NLPBF-ND@ 287 185 1.44 30 | 0.013] 61 244 | 87 | IRFU3707PBF-ND@ 175 113 88 
55 | 0.085 | 30 110 | 68 | IRLZ34NLPBF-ND@ 2.38 153 1.19 30 | 0.031 33 120 | 57 | IRFU3303PBF-ND@ 160 1.00 .74 
55 0.04 29 400 | 68 | IRFZ34NLPBF-ND@ 205 1.32 1.03 40 | 0.0055] 42 480 | 140 | IRFU4104PBF-ND@ 3.08 2.06 1.65 
55 608 is zo | a5 [Iniooaiceene esi 440s a6 40 | 0.009 | 42 310 | 90 | IRFU3504ZPBF-ND@ 2.28 147 1.14 
55 0.07 17 6s | 45 | IRFZ24NLPBF-NDe 176 110 82 40 | 0.0092] 30 350 | 140 | IRFUS504PBF-ND@ 210 1.35 1.05 
go |'oooas | 8 cao | 140 IIS SIatocaienNes. Soi Hse 15; 55 | 0.0075) 42 360 | 140 | IRFU1010ZPBF-ND® 3.25 2.09 1.63 
55 | 0.011 42 250 | 91 | IRFU48ZPBF-ND@ 2.45 158 1.23 
60 | 0.012 | 57 | 280 | 0 EE ne eet AAS stele 55 | 0012 | 42 | 360 | 130] IRLU3705ZPBF-ND® 3.16 2.04 1.59 
60 | 0.012 | 84 | 330 | 170 RECT EE NE 480 3.20 2.56 55 | 0.057 | 26 so | 79 | IRLU4343PBF-ND¢ 1.80 1.13 84 
60 | 0.012 | 84 330 | 170 | IRF1010ELPBF-ND@ 4.05 270 2.16 a5 [hots | 280 2a0 | 140 IMNRRUSERESR IIS! 540135 ANOS 
60 | 0.003 | 210 | 840 | 300 [RiARSES20CRE NDS, 661 4.41 3.53 55 |0.0135| 42 | 240 | 110] IRLU2905ZPBF-ND¢@ 3.30 2.20 1.76 
60 | 0.0042] 160 | 620 | 230] IRFSL3306PBF-ND@ 5.09 3.40 2.72 55 | 0.0145) 42 240 | 110 | IRFU2905ZPBF-ND® 215 1.39 1.08 
60 0.023 48 192 | 110 | IRFZ44ELPBF-ND@ 241 155 1.21 55 0.016 56 220 | 110) IRFU2405PBF-ND@ 210 1.35 1.05 
0°. | oie. ||. 230 joo | 70 (inmmetieeening fee 4GeS BF 55 | 0.025 | 30 120 | 48 | IRFU4105ZPBF-ND@ 180 113 84 
60 0.06 17 68 | 44 IRFZ24VLPBF-ND@ 1.89 1.22 95 5 55 0.027 44 160 | 107 IRFU1205PBF-ND® 3.24 2.09 1.63 
75 | 0.007 | 106 | 550 |200| IRF3808LPBF-ND 441 2.74 220 55 | 0.045 | 27 | 100 | CO TORO e nm Oe et el 
55 | 0.058 | 16 64 | 35 | IRLU024ZPBF-ND@ 160 1.00 74 
75 |0.0078] 100 | 520 | — | IRF1407LPBF-ND@ 4.29 286 2.29 Be ogee + az ea | 45. MIRROR ao: a0) 6 
75 | 0.0033] 170 | 670 |300| IRFSL3207ZPBF-ND@ 4.57 3.05 2.44 ze aaa 70 70 | 2a MNEITGTANREENES ao SRL 
75 | 0.0058] 120 | 480 | 230| IRFSL3307ZPBF-ND@ 5.09 340 2.72 ge || eiope:'| ° ap 470 | 110 [Renner ines Sian Mae Ags 
75 | 0.0088'| 97 | 390 | 100 HOS iain Cee eles ra) 80 | 0.014 | 70 | 280 | 140] IRFU3418PBF-ND® 3.00 2.00 1.60 
75 | 0.009 | 75 350 | 170 | IRF2807ZLPBF-ND@ 3.40 219 1.70 80 | 0.029) 38 450 | 110] IRFU3518PBF-ND® 3.00 2.00 1.60 
75 0.0126 62 320 | 120 IRF3007LPBF-ND® 267 1.72 1.34 100 0.018 42 220 | 140 IRFU3710ZPBF-ND@ 3.18 2.12 1.70 
4 100 | 0.007 | 140 | 550 |330) IRFSL4310-ND 6.46 4.70 3.76 100 | 0.025 | 48 190 | 140] IRFU3412PBF-ND@ 312 201 1.56 
100 0.014 73 290 | 190 | IRFSL4610PBF-ND@ 3.24. 2.16 1.73 100 0.044 32 110 | 130 | IRFU3411PBF-ND® 1.93 1.24 .97 
100 | 0.014 | 75 300 | 200 | IRFSL4710PBF-ND@ 3.46 2.31 1.85 100 | 0.039 | 31 125 | 110 | IRFU3410PBF-ND@ 193 1.24 97 
100 | 0.018 | 59 | 240 | 160] IRF3710ZLPBF-ND@ 317 2411 1.69 100! |[POItS:) ale mien) i CeeiHeleaNs ero, wae, eee 
100 | 0115 | 16 60 | 79 | IRFU3910PBF-ND® 2.73 1.76 1.37 
100 | 0.025 | 57 180 | 200] IRF3710LPBF-ND@ 4.65 3.10 2.48 
100 | 0190 | 87 35 | 35 | IRFU120ZPBF-ND@ 1.60 1.00 74 
100 | 0.025 | 59 236 | 200 | IRFSL59N10DPBF-ND@ 3.57 238 1.91 406 63 4 ae | a3 IReuieeRntn 493 joa 67 
100 | 0.026 | 55 190 | 200] IRL2910LPBF-ND@ 3.60 240 1.92 460 _ od 3a | 4g. MIREeOnneena 476 440". 282 
100 | 0.0265 | 36 140 | 92 | IRF540ZLPBF-ND@ 3.08 1.98 1.54 150 | 0.095 | 24 96 | 140 | IRFU24N15DPBF-ND@ 210 1.35 1.05 
100 | 0.036 | 42 140 | 160 | IRF1310NLPBF-ND@ 4.65 3.10 2.48 150 | 0.125 | 18 72 |110| IRFU18N1S5DPBF-ND@ 210 1.35 1.05 
100 | 0.044 | 36 120 | 140 | IRL540NLPBF-ND@ 3.29 212 1.65 200 | 0.165 | 17 68 | 140 | IRFU1SN20DPBF-ND 210 1.35 1.05 
joo | 0052 | 33 110 | 140 | IRF540NLPBF-ND@ 318 205 1.60 200 | 0.235 | 13 52 |110| IRFU13N20DPBF-ND@ 2.24 144 1.12 
100 01 17 60 | 79 | IRLS3ONLPBF-NDe 263 169 1.32 200 | 038 | 94 38 | 86 | IRFUSN20DPBF-ND@ 2.24 144 1.12 
too | 0.11 17 | 600 | 79 | IRFS30NLPBF-ND@ 213 137 1.07 200 0.6 5 a agg) RU ZeONeIaNleh 1.60 1.00.74 
400° | ose! “oe a7 | aa MIneenoGieeening B40? -diae a1L68 250 | 0.26 14 56 | 144 | IRFU12N25DPBF-ND@ 249 160 1.25 
too | ots | 10 35 | 48 | IRL520NLPBF-ND® 1.96 126 98 [Pak Logic Level Rolls Compliant 
100 | 02 | 97 | 38 | 38] IRFS20NLPBF-ND@ 175 113 88 ie seal ad pe ba aeaeeeae pie ' ao ' i 
150 | 0.042 | 43 150 | 200] IRF3415LPBF-ND@ 516 3.44 2.76 35. \lheeia 43 200 | 40 |MiRlttaa EeeoEiNn 138 did 89 
150 | 0.045 | 41 164 | 200] IRF3515LPBF-ND@ 3.73 249 2.00 30: ||loaisel| | sae 144 | 35 ICRU SeEneeeenin ay on. 280 
150 | 0.056 | 33 130 | 170] IRFSL33N15DPBF-ND@ 340 219 1.71 20 0.02. 36 i40. | 47 einteratoeene 60-400, 74 
150 | 0.082 | 21 84 | 94 | IRF3315L-ND 3.79 253 2.03 30 | 0.0033) 161 | 620 | 140] IRLU7843PBF-ND 3.41 219 1.71 
150 | 0.082 | 21 84 | 94 | IRF3315LPBF-ND@ 3.03 2.02 1.62 30 | 0.0066] 94 380 | 89 | IRLU8113PBF-ND 263 169 1.32 
150 | 0.09 23 92 | 136 | IRFSL23N1S5DPBF-ND@ 3.50 225 1.75 30 | 0.0068] 110 | 120 | 140] IRLU8203PBF-ND 240 155 1.21 
150 | 0.045 a 164 | 200 | IRFSL41N15DPBF-ND@ 3.42 2.28 1.83 30 0.01 65 260 | 75 | IRLU7821PBF-ND 1.95 1.26  .98 
150 | 0.012 | 83 | 330 |330| IRFSL4228PBF-ND@ 13.22 10.29 8.52 $0 [0.0198 | 43" | 170 | 40 [RIIBERRcO7ZE BEND! 1,76 1,11 ___.82 
5 30 | 0.019 | 55 220 | 107 | IRLU3103PBF-ND 3.60 2.40 1.92 
150 | 0.015 | 83 330 | 330 | IRFSL4321PBF-ND@ 7.04 4.70 3.76 Be hans i 140 | 6s WIEGeeeeeeeaes Bas! Hed ae 
200 | 0.082 | 31 124 |200| IRFSL31N20DPBF-ND@ 4.20 280 2.24 oe gang. | -eba os | a5 Rienceneens So, eee 0 
200 0.4 24 96 | 170] IRFSL23N20DPBF-ND@ 3.47 2.24 1.74 55 | 0014 | 30 240 | 120 | IRLU3915PBF-ND 193 124 97 
200 0.15 18 72 | 150) IRF640NLPBF-ND® 3.36 2.16 1.68 55 0.027 42 160 | 110 | IRLU2905PBF-ND 3.30 2.20 1.76 
200 | 0.17 16 64 | 140] IRFSL17N20DPBF-ND@ 3.50 225 1.75 55. | 0.037 | 25 400 | 57 | IRLU3105PBF-ND 160 1.00. 74 
200 0.30 9.3 37 | 82 IRF630NLPBF-ND@ 2.45 158 1.23 55 0.04 24 110 | 68 IRLU2705PBF-ND 193 1.24 .97 
200 08 52 18 | 50 | IRF620L-ND 146117 88 55 | 0.065 | 17 72 | 45 | IRLUO24NPBF-ND 180 1413 84 
pe 44 Ga 14 | 50 [MInneonere deat Yias:. <co0 80 | 0.028] 30 150 | 120] IRLU2908PBF-ND 210 1.35 1.05 
ae - ae 30 | 36 Meine per. -o6.. Sal 100 | 0105 | 17 60 | 79 | IRLU3410PBF-ND 199 1.28 1.00 
100 | 0185 | 10 35 | 48 | IRLU120NPBF-ND 176 110 82 
300 | 0.75 64 24 | 74 | IRF737LCL-ND 176 1.41 1.06 
Super-220 — RoHS Compliant 
TO-262 Logic Level — RoHS Compliant 
40 | 0.0037] 206 | 650 |300| IRFBA1404PPBF-ND 7.50 5.00 4.00 
20 -004 180 720 | 210] IRL3716LPBF-ND 3.47 2.32 1.86 6 55 0.005 174 680 | 330 | IRFBA1405PPBF-ND 7.50 5.00 4.00 
20 011 50 200 | 45 | IRL3715ZCLPBF-ND 2.25 145 1.13 200 | 0.023 | 98 390 | 650 | IRFBA9ON20DPBF-ND 12.37 9.63 7.98 
i 30 | 0038 | 150 | 600 | 140| IRL7833LPBF-ND 3.46 2.31 1.85 Super-247 — RoHS Compliant 
30 | 0.014 | 64 | 220 | 110 RE Sane 3.90 2.60 2.08 7 100 | 0.009 | 170 | 670 ]580] IRFPS3810PBF-ND 11.92 9.28 7.69 
30 0.026 38 140 | 68 | IRL3303LPBF-ND 3.43 2.21 1.72 150 | 0.015 105 390 | 441 | IRFPS3815PBF-ND 13.16 10.82 8.48 
55 0.01 89 310 | 170 | IRL3705NLPBF-ND 483322 258] 4 pws Compliant 
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International 
IER Rectifier 


N and P Channel Surface Mount HEXFETs 


Multiple pin out configurations available see Digi-Key website for data sheets. 


Digi@Reel° 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — D2Pak Fig. 2— DPak Fig. 3 — Micro-3™ (SOT-23) Fig. 4 — Micro-6™/TSOP-6 Fig. 5 — Micro-8™ Outline Fig. 6 — SO-8/SOIC-8 
Surface Mount 
eae ee 3.05 -» 
BARE 
8765 
M234 
HHEE 
Fig. 8 — D2Pak-7 Fig. 9 — SOT-223 
|10.35—~ +— 6.7 —+4 A 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
vDS (on) (A) IDM |Max.| Digi-Key Price Each E VDS (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each 
Fig. | (VY) | (9) 25°C (A) | (W) | Part No. 1 10 100 Fig. | (WY) | (9) 25°C (A) | (W) | Part No. 1 10 100 
P-CHANNEL TYPES SOICc-8 
D2Pak 12 | 0.007 | -16 -65 | 25 | IRF7410-ND 356 238 1.91 
= 12 | 0014 | -115 | -46 | 25 | IRF7420PBFCT-ND@ 277 1.78 1.39 
-55 | 0.10 “19 68 | 3.8 | IRF9Z34NSTRL-ND 1260.00/800 12 | 0.014 | -115 | -46 | 25 | IRF7420PBFTR-ND® 4268.00/4,000 
55 | 0.10 -19 -68 | 3.8 | IRF9Z34NSTRLPBFCT-ND® NEW! 3.04 1.96 1.53 12 | 0.020 | 495 | +76 | 25 | IRF7233PBFCT-ND® 414 2.76 2.21 
55 | 0.10 -19 -68 | 3.8 | IRF9Z34NSTRLPBFTR-ND@ NEW! 572.80/800 -12 | 0.020 | +95 | +76 | 2.5 | IRF7233PBFTR-ND@ 7176.00/4,000 
1 -55 0.06 -31 -110 | 3.8 IRF5305STRLPBFCT-ND® NEW! 2.80 1.80 1.40 12 0.024 8.9 -36 25 IRF7433PBFCT-ND® 2.56 1.65 1.28 
-55 0.06 -31 -110 | 38 IRF5305STRLPBFTR-ND® NEW! 685.60/800 -12 0.024 -8.9 -36 25 IRF7433PBFTR-ND@ 3944.00/4,000 
100 | 0417 | -23 -76 | 3.8 | IRF9540NS-ND 442 2.95 2.36 5 | 20 | 0.06 54 -43 | 2.5 | IRF7207PBFCT-ND® 3.75 250 2.00 
-100 | 0.117 | -23 -76 | 3.8 | IRF9540NSTRL-ND 1651.20/800 -20 | 0.06 54 -43 | 2.5 | IRF7207PBFTR-ND® 6500.00/4,000 
DPak (TO-252AA) -30 | 0.013 | -11 -47_| 2.5 | _IRF7424-ND 312 201 1.56 
ae" 00ee | a Alo) 110 IEEE 27s Aa ae 30 | 0.013 | -t1 -47 | 2.5 | IRF7424PBFCT-ND® 259 1.67 1.30 
-30 | 0.013 | -11 -47 | 2.5 | IRF7424PBFTR-ND@ 2476.00/4,000 
55 | 0.065 | -31 -110 | 110 | IRFR5305PBFCT-ND® 220 142 110 : ‘. ‘ d 
30 | 0.035 10 45 | 2.5 | IRF7416-ND 431 288 2.31 
55 | 0.065 | -31 -110 | 110 | IRFR5305PBFTR-ND® 1216.00/2,000 
-40 | 0.015 | -105 | -43 | 25 | IRF7240-ND 518 345 2.76 
55) 04 “18 -64 | 57 | IRFR5505-ND 166 133 96 : : : i 
40 | 0.041 6.2 25 | 2.5 | IRF7241PBFCT-ND@ 273 1.76 1.37 
55 | 04 -18 -64 | 57 | IRFR5505PBFCT-ND® 186 1.20 93 jo aoe 83 p51 35 NIRS BRAT RAIS Tea nOT000 
55 | O41 “18 -64 | 57 | IRFR5505PBFTR-ND® 1020.00/2,000 2 : : . —_ 
55 | 0.175 | -11 -44 | 38 | IRFR9024N-ND 1.75 113 88 SOIC-8 Logic Level 
2 | 55 | 0175 | -11 -44 | 38 | IRFR9O24NPBFCT-ND® 1.60 1.00 74 14 ] 0012 | -11 -88 | 2.5 | IRF7220PBFCT-ND® 3.39 2.26 1.81 
55 | 0175) -11 -44 | 38 | IRFR9O24NPBFTR-ND® 826.00/2,000 14 | 0012 | -11 -88 | 2.5 | IRF7220PBFTR-ND® 1936.00/4,000 
-100 | 0.205 | -13 -52_| 66 | IRFR5410-ND 3.64 2.43 1.95 -20 | 0.04 6.7 -27 | 2.5 | IRF7404-ND 356 238 1.91 
“100 | 0.205 | -13 52 | 66 | IRFR5410PBFCT-ND® 340 219 170 -20 | 0.04 67 -27 | 2.5 | IRF7404PBFCT-ND® 330 2.20 1.76 
-100 | 0.205 | -13 -52 | 66 | IRFR5410PBFTR-ND® 1108.00/2,000 -20_ | 0.04 6.7 -27_|_2.5 |_IRF7404PBFTR-ND@ 1916.00/4,000 
-100 | 0.48 6.6 -26 | 40 | IRFR9120N-ND 1.75 113 88 -20 | 0.06 53 -21 | 1.6 | IRF7204CT-ND 3.00 2.00 1.60 
-100 | 0.48 6.6 -26 | 40 | IRFR9120NPBFCT-ND® 1.60 1.00 74 -20 | 0.06 53 -21 | 1.6 | IRF7204TR-ND 5400.00/4,000 
-100 | 0.48 6.6 -26 | 40 | IRFR9120NPBFTR-ND@ 844.00/2,000 -20 | 0.06 53 -21 | 1.6 | IRF7204PBFCT-ND® 280 1.80 1.40 
site 5 : . ‘ -20 | 0.06 53 -21 | 1.6 | IRF7204PBFTR-ND® 1324.00/4,000 
Micros3™ (50 T+20)\ bogie Level neHS Compliant 5 30_| 0.02 8 -50 | 25 | Si4435DYPBFCT-ND@ 210 1.35 1.05 
12 | 0.05 43 -34 | 1.3 | IRLML6401PBFCT-ND 113° 66d 30 10.02 8 5012.5 | SI4435DYPBFIR-ND® 7592.00/4,000 
12 | 0.05 43 -34 | 1.3 | IRLML6401PBFTR-ND 486.00/3,000 4 4 : : 
30 | 0.045 5.8 23 | 2.5 | IRF7406-ND 413° 2.75 2.20 
720 | 0.065 | -3.7 | -22 | 1.3 | IRLML6402PBFCT-ND 82 4882 -30 | 0045 | -58 | -23 | 25 | IRF7406PBFCT-ND@ 330 220 1.76 
-20 | 0.065 | -3.7 -22 | 1.3 | IRLML6402PBFTR-ND 492.00/3,000 3 j g z 
3 30 | 0.045 5.8 23 | 2.5 | IRF7406PBFTR-ND® 1712.00/4,000 
20 | 06 -0.62_ | -4.9 | 0.54 | IRLML6302PBFCT-ND 113.66 44 30 | 0035 | -t0 “45 | 25 | IRF7416TR-ND 7476.00/4 000 
720 | O68 | -0.62 | -49 | 0.54 |RIBEMUSSO2RERTEENG 384.00/8,000 “30 | 0.035 | -10 | -45 [25 | IRF7416TRPBFCT-ND® NEW! 3452.30 1.84 
“80 | 06 | 0.61 | 34.8 | 0.54 Een Pe eee -30 | 0.035 | -10 | -45 | 25 | IRF7416TRPBFTR-ND@ NEW! 2252.00/4,000 
-30 | 06 -0.61 | -4.8 | 0.54 | IRLML5103PBFTR-ND 384.00/3,000 30 | 0.035 | -10 -45 | 25 | IRF7416PBF-ND® 345. 230 184 
Micro-6™ (TSOP-6) -30 | 0.07 5.3 — | 25 | IRF7205-ND 319 213° 1.71 
-30 | 0.07 5.3 — | 25 | IRF7205PBFCT-ND® 273° 1.76 1.37 
-20 | 0.065 | -44 -20 | 2 ] $i3443DVCT-ND 1.35 8563 
4 | 50 | ooes | -44 0 | 2 | Si3443DVTR-ND 1419.60/3,000 -30 | 0.07 53 — | 25 IRF7205PBFTR-ND® 1352.00/4,000 
Micro-6™ (TSOP-6) Logic Level - ROHS Compliant a bon SIGS Dual Logic: Eevel 
20 | 0.05 5.6 -45 | 2 | IRLMS6802PBFCT-ND 124«72~—~S—é«B : _ ie 3 2.0 eee 7 Bae, ceeer hee 
12 | 0.017 9.2 37 | 2.0 | IRF7329PBFCT-ND@ 315 2.03 1.58 
-20 | 0.05 5.6 -45 | 2 | IRLMS6802PBFTR-ND 780.00/3,000 
12 | 0017 | -92 -37 | 2.0 | IRF7329PBFTR-ND® 2072.00/4,000 
20 | 02 23 -13 | 1.7 | IRLMS6702PBFCT-ND 1.28 80 60 2 : : i 
4 12 | 0.024 7.8 39 | 2.0 | IRF7325PBFCT-ND@ 294 189 147 
20 | 02 23 -13 | 4.7 | IRLMS6702PBFTR-ND 690.00/3,000 : : 7 zi 
12 | 0.024 7.8 39 | 2.0 | IRF7325PBFTR-ND® 4532.00/4,000 
30 | 0.2 23 -13 | 1.7 | IRLMS5703PBFCT-ND 126 79 59 
30 | 02 03 43. | 7 | iRLMSS703PBFTR-ND 681.00/3,000 -20 | 0.018 9 71 | 2.0 | IRF7324PBFCT-ND® 339° 2.26 1.81 
, -20 | 0.018 9 -71 | 2.0 | IRF7324PBFTR-ND@ 3188.00/4,000 
NEW! Micro-8™ (SOIC-8) - ROHS Compliant NEW! -20 | 0.058 | -5.3 -21 | 2.0 | IRF7314-ND 431 288 2.31 
5 | 30 | 0.040 7.0 -28 | 1.79] IRF7726TRPBFCT-ND 184 115 86 -20 | 0.058 5.3 -21 | 2.0 | IRF7314PBFCT-ND@ 345 2.30 1.84 
-30 | 0.040 | -7.0 -28 | 1.79 | IRF7726TRPBFTR-ND 2408.00/4,000 20 | 0.058 | 5.3 “21 | 2.0 | IRF7314PBFTR-ND® 2200.00/4,000 
GsincaatU CARIB LouGh -20 | 0.09 43 -17 | 2.0 | IRF7304-ND 186 120 93 
. 8 -20 | 0.09 -43 -17 | 2.0 | IRF7304PBFCT-ND® 280 1.80 1.40 
-20 | 0.040 | -8.2 “66 | 1.8 | IRF7663CT-ND 3.06 1.97 1.54 -20 | 0.09 43 -17 | 2.0 | IRF7304PBFTR-ND@ 1652.00/4,000 
-20 | 0.040 | -8.2 -66 | 1.8 | IRF7663TR-ND 4724.00/4,000 -20 | 0.25 23 -10 | 2.0 | IRF7104-ND 3.06 1.97 1.54 
-20 0.040 -8.2 -66 1.8 | IRF7663TRPBFCT-ND@ NEW! 245 1.58 1.23 6 -20 0.25 -23 -10 2.0 | IRF7104PBFCT-ND® 256 1.65 1.28 
-20 | 0.040 | -8.2 -66 | 1.8 | IRF7663TRPBFTR-ND® NEW! 3596.00/4,000 20 | 0.25 23 “0 | 2.0 | IRF7104PBETR-ND® 7316.00/4,000 
-20 | 0.09 -3.6 -19 | 1.8 | IRF7604CT-ND 346 2.23 1.73 30 | 0.021 | -80 -32 | 20 | IRF7328-ND 338 225 1.80 
5 | -20 | 009 | -36 | -19 | 1.8 | IRF7604TR-ND 5336.00/4,000 -30 | 0.021 | -80 | -32 | 20 | IRF7328PBFCT-ND@ 3.15 2.03 1.58 
-30 | 0.15 -3.6 -29 | 1.8 | IRF7606CT-ND 346 2.23 1.73 -30 | 0.021 | -8.0 -32 | 2.0 | IRF7328PBFTR-ND 4132.00/4,000 
“30 | 0.15 -3.6 -29 | 1.8 | IRF7606TR-ND 5336.00/4,000 -30 | 0.058 | -4.9 -30 | 2.0 | _IRF7316-ND 4.31 2.88 2.31 
-30 0.15 3.6 -29 | 1.8 | IRF7606TRPBFCT-ND@ NEW! 277 1.78 1.39 -30 | 0.058 4.9 -30 | 2.0 | IRF7316PBFCT-ND® 345 2.30 1.84 
-30 0.15 3.6 -29 | 1.8 | IRF7606TRPBFTR-ND® NEW! 3980.00/4,000 -30 | 0.058 4.9 -30 | 2.0 | IRF7316PBFTR-ND® 2056.00/4,000 
-20 | 0.27 AZ “14 | 1.25 | IRF7524D1CT-ND 291 187 1.46 -30 04 -3.6 -14 | 2.0 | IRF7306PBFCT-ND@ 2.98 1.92 1.49 
Micro-8™ Dual Logic Level 30 | 0.4 3.6 -14 | 2.0 | IRF7306TR-ND 5740.20/4,000 
-20 | 0.40 “1.7 ] -9.6 |] 1.25 | IRF7504TRPBFCT-ND@ NEW! 245 158 1.23 3 a 34 4 is EERe eae ad 18 SN 
20 | 040 | -1.7 | -96 | 1.25 | IRF7504TRPBFTR-ND® NEW! 1200.00/4,000 : ||) oes : ; 5 ake ao NOB, 
é 2 z : -30 | 0.25 23 -10 | 2.0 | IRF9953PBFTR-ND® 1336.00/4,000 
20 | 0.105 43 34 | 1.25 | IRF7555TRPBFCT-ND@ NEW! 245 158 1.23 
Ble : Z ‘ 55 | 0.105 | -34 -27 | 2.0 | IRF7342PBFCT-ND® 189 1.22 95 
20 | 0.105 43 34 | 1.25 | IRF7555TRPBFTR-ND® NEW! 3780.00/4,000 Bec |louoe a oy | 20 Waineioeaertne Berrien 
-30 | 0.27 1.7 | -9.6 | 1.25 | IRF7506CT-ND 276 1.78 1.38 4 : i : : 2 al 
-30 | 0.27 1.7 | -9.6 | 1.25 | IRF7506TR-ND 4256.00/4,000 RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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International igi ° 
Ter bccntisr +N and P Channel Surface Mount HEXFETs (cont, DigiReel 
RDS | 1D Cont. PD RDS | 1D Cont. PD 
vDS (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each vDS (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) | (0) 25°C =| (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 Fig. | (v) | (0) 25°C =| (A) | (W) | PartNo. il 10 100 
SOIC-8 “Fetky™” Mosfet and Schottky Diode — RoHS Compliant D2Pak-7 
“20 | O48 | 22) 28 | 2.0 AIEEE DIRE EET NE a ee 24 | 0.0008] 429 | 1640 ] 300] IRF1324S-7PPBF-ND® 5.16 3.44 2.76 
20 | 048 | -22 -23 | 2.0 | IRF7324D1PBFTR-ND 7348.00/4,000 a 
8 | 55 | 0.0026} 160 | 1000 | 300) IRF3805S-7P-ND 7.22 5.35 4.34 
6 | 20 | 0058 | 53 | -43 | 20 (IRIE OIEELCI ND Bg eee ee 75 | 0.0038| 160 | 700 | 300 | IRF2907ZS-7PPBF-ND® 5.01 3.64 2.92 
-20 | 0.058 | -53 -43 | 2.0 | IRF7322D1PBFTR-ND 7348.00/4,000 ’ : : : 
-30 | 0.062 | -47 | -38 | 2.0 | IRF7321D2PBFCT-ND 2.07 133 1.04 D2Pak Logic Level 
-30 | 0.062 | -47 | -38 | 20 | IRF7321D2PBFTR-ND 3304.00/4,000 2 | 0.016 36 140 | 35 ) IRLG7147SCTL-ND 343.201 157 
SOIC-8 “Fetky™” Mosfet and Schottky Diode Logic Level 20 | 0.016 36 140 | 35 | IRL3714ZSTRL-ND 1035.88/800 
-30 | 0.16 -3.6 -29 | 2.0 | IRF7326D2TRPBFCT-ND@ NEW! 287 1.85 1.44 20 | 0.007 110 420 | 140 | IRL3502STRL-ND 1595.20/800 
-30 | 016 | -36 | -29 | 20 | IRF7326D2TRPBFTR-ND@ NEW! 4424,00/4,000 30 | 0.009 | 140 | 470 | 3.8 | IRL3803STRLPBFCT-ND® NEW! 4.05 270 216 
6 | -20 | 009 | -43 -18 | 2.0 | IRF7422D2-ND 3.07 198 1.54 30 | 0.009 | 140 | 470 | 3.8 | IRL3803STRLPBFTR-ND@ NEW! 1183,20/800 
20 | 0.09 43 18 | 2.0 | IRF7422D2PBFCT-ND® 249 1.61 1.25 55 | 0.105 18 72 | 3.8 | IRLZ24NSTRLPBFCT-ND® NEW! 231 1.49 1.16 
-20 | 0.09 43 “18 | 2.0 | IRF7422D2PBFTR-ND® 2488.00/4,000 55 | 0.105 18 72 | 3.8 | IRLZ24NSTRLPBFTR-ND@ NEW! 547.20/800 
FlipFET™ 55 | 0.035 47 i160 | 3.8 | IRLZ44NSTRL-ND 1188.80/800 
7 | 20 | 0036] 2 40 | 30 | IRF6150CT-ND 295. 206 159 55 | 0.035 47 160 | 3.8 | IRLZ44NSTRLPBFCT-ND@ NEW! 287 185 1.44 
20 | 0.036 4 +40 | 30 | IRF6150TR-ND 5024,00/4,000 55 | 0.035 47 160 | 3.8 | IRLZ44NSTRLPBFTR-ND@ NEW! 951.20/800 
55 | 0.035 30 110 | 3.8 | IRLZ34NSTRL-ND 984.80/800 
+ | 60 | o1 | 14 | 56 | 25 | ImcRo2nND 237 153.119 
D2Pak 100 | 0.040 55 190 | 3.8 | IRL2910STRLPBFCT-ND® NEW! 3.60 240 1.92 
20 0.0111 67 260 57 IRF3704ZCS-ND 3.06 1.97 1.53 100 0.040 55 190 | 3.8 | IRL2910STRLPBFTR-ND® NEW! 1112.80/800 
20 | 0.0135} 77 308 | 87 | IRF3704S-ND 3.00 201 1.61 100 | 0.063 36 120 | 3.8 | _IRL540NSTRLCT-ND 341 2.28 1.82 
20 0.0135 77 308 87 IRF3704STRLPBFCT-ND® NEW! 280 1.81 1.41 100 0.063 36 120 | 3.8 | IRL540NSTRLTR-ND 1317.60/800 
20 | 0.0135 | 77 308 | 87 | IRF3704STRLPBFTR-ND® NEW! 928.80/800 100 | 0.063 36 120 | 3.8 | IRL540NSTRLPBFCT-ND@ NEW! 318 2.05 1.60 
20 | 0.0085 | 110 | 440 | 3.1 | IRF3711STRLPBFCT-ND@ NEW! 3.05 2.04 1.63 00 | 0.063 36 420 | 38 | IRLS40NSTRLPBFTR-ND® NEW! 756.00/800 
20 | 0.0085; 110 | 440 | 31 | IRF3711STRLPBFTR-ND® NEW! 17180.80/800 400 | 0.150 17 60 | 3.8 | IRLS30NSTRL-ND 956.00/800 
30 | 0.010 | 116 400 ) 3.8 | IRL2203NSTRL-ND : 2252.00/800 100 | 0.150 17 60 | 3.8 | IRL530NSTRLPBFCT-ND® NEW! 231 149 1.16 
30 | 0.010 | 116 | 400 | 38 IRL2203NSTRLPBFCT-ND® NEW! 483 3.22 2.58 700-1 0450 7 6013.2 IMIBIESONGTRIDERIRINT@INEWT 595 20800 
30 | 0.010 | 116 | 400 | 3.8 | IRL2203NSTRLPBFTR-ND® NEW! 872.00/800 
100 | 0.10 17 60 | 38 | IRL530NSTRR-ND 956.00/800 
40 | 0.002 75 1080 | 330 | IRF2804S-ND 709 473 3.79 joo: || nite 46 a5 | ae MIRTeNcoEEnne ae ia. 83 
40 | 0.0036; 170 | 850 | 200 | IRF2204SPBF-ND 328 219 175 : : : : 
40 | 0.004 | 160 | 640 | 3.8 | IRL1404STRLPBFCT-ND® NEW! 510 340 272 DPak 
40 | 0.004 | 160 | 640 | 3.8 | IRL1404STRLPBFTR-ND@ NEW! 1903.20/800 2 | 0006) 100 | 440 | 25 | IRFR3711PBFCT-NDe 230. 149 146 
40 | 0.004 | 162 | 650 | 3.8 | IRF1404STRLPBFCT-ND® NEW! 507 338 271 20 | 000 | 100 | 440 | 25 | IRFR3711PBFTR-ND@  4270.00/2,000 
40 | 0.004 | 162 | 650 | 3.8 | IRF1404STRLPBFTR-ND@ NEW! 1399.20/800 Sos. anne 7 a70 | 79. IRIRERaeR canes pe eq aaz 
40 | 0.0055] 75 470 | 140 | IRF4104SPBF-ND 345 2.22 173 20 | 0006 93 370 | 79 | IRFR3711ZPBFTR-ND®  4288.00/2,000 
55 | 0.008 | 110 | 390 | 200 | IRF3205STRLPBFCT-ND@ NEW! 495 3.30 2.64 20 | oo0as| 60 240 | 48 | IRFR3704Z7TR-ND anon ono 
55 | 0.008 | 110 | 390 | 200) IRF3205STRLPBFTR-ND@ NEW! 964.00/800 - —— 
55 | 0.0053) 131 | 680 | 200) IRFI40SSTRLPBFCT-ND@ NEW! 5.07 338 271 20 | 0.009") 75 | 800 | 90 Re Eee, ell. LAS, tal 
55 | 0.0053 131 | 680 | 200 | IRFI405STRLPBFTR-ND® NEW! 1346.40/800 op ae i on a rile laa pg ; ag ae as 
55 | 0.011 85 290 | 180 | IRFIO1ONSTRLPBFCT-ND@ NEW! 435 290 2.32 : i : : : 
55 | 0.011 85 290 | 180 | IRF1010NSTRLPBFTR-ND® NEW! 834.40/800 20 | 0.009 | 75 280 | 88 | IRFR3706PBFTR-ND® 1800.00/2,000 
55 0.0136 51 200 82 IRFZ46ZSPBF-ND@ 242 1.37 1.07 30 0.0095 56 220 50 IRFR3707ZPBFCT-ND® 1.90 1.23 96 
55 | 0.0139] 51 200 | 80 | IRFZ44ZSPBF-ND@ 209 135 1.05 30 | 0.0095 | 56 220 | 50 | IRFR3707ZPBFTR-ND® 1064.00/2,000 
55 | 0.011 61 240 | 91 | IRFZ48ZSPBF-ND@ 2.24 144 1.12 30 | 0.0065| 86 340 | 79 | IRFR3709Z-ND 3.07 1.75 1.44 
55 | 0.04 29 700 | 68 | IRFZ34NSTRL-ND 911.76/800 30 | 0.0065| 86 340 | 79 | IRFR3709ZPBFCT-ND® 232 150 1.17 
55 | 0.0175| 49 160 | 3.8 | IRFZ44NSTRL-ND 1188.00/800 30 | 0.0065 | 86 340 | 79 | IRFR3709ZPBFTR-ND® 1840.00/2,000 
55 | 0.0175]; 49 160 | 3.8 | IRFZ44NSTRLPBFCT-ND® NEW! 287 185 1.44 30 | 0.013 61 244 | 87 | IRFR3707PBFCT-ND@ 1.97 1.27 99 
55 | 0.0175]; 49 160 | 3.8 | IRFZ44NSTRLPBFTR-ND@ NEW! 657.60/800 30 | 0.013 61 244 | 87 | IRFR3707PBFTR-ND® 7194.00/2,000 
55 | 0.0165 | 53 180 | 3.8 | IRFZ46NSTRLPBFCT-ND® NEW! 3.29 212 1.65 30 | 0031 33 420 | 57 | IRFR3303PBFCT-ND® 188 #411888 
55 | 0.0165 53 180 | 3.8 | IRFZ46NSTRLPBFTR-ND® NEW! 1089.60/800 30 0.031 33 120 | 57 IRFR3303PBFTR-ND® 1342.00/2,000 
55 | 0.014 64 210 | 3.8 | IRFZ48NSTRLPBFCT-ND@ NEW! 240 155 1.20 40 | 00055; 42 430 | 140 | IRFR4104PBFCT-ND® 322 245. 172 
55 | 0.014 64 210 | 3.8 | IRFZ48NSTRLPBFTR-ND@ NEW! 744,00/800 4 
ol oanee:| “es aay | ho (MRE geeaneos aoe B40 464 40 | 0.0055 | 42 480 | 140 | IRFR4104PBFTR-ND® 3004.00/2,000 
‘1 40 | 0.009 42 310 | 90 | IRFR3504Z-ND 319 210 1.60 
60 | 0.012 84 330 | 200 | IRFIO10ESTRLPBFCT-ND®@ NEW! 4.05 2.70 2.16 
40 | 0.009 42 310 | 90 | IRFR3504ZPBFCT-ND@ 255 164 1.28 
60 | 0.012 84 330 | 200 | IRFIO10ESTRLPBFTR-ND® NEW! 1512.00/800 
40 | 0.009 42 310 | 90 | IRFR3504ZPBFTR-ND® 2038.00/2,000 
60 | 0.003 | 210 | 840 | 300] IRFS3206PBF-ND® 666 444 3.56 
4 55 | 0.0135 | 42 240 | 110 | IRLR2905ZPBF-ND 272 175 1.36 
60 | 0.0042] 160 | 620 | 230 | IRFS3306PBF-ND® 513 343 274 
1 | 60 | 0028 | 30 120 | 70 | IRFZ34VSPBF-ND@ 186 117 87 55 | 0.0145 | 42 240 | 110 | _IRFR29052-ND 2.76 1.83 1.39 
60 | 0.06 7 68 | 44 | IRFZ24VSPBF-ND® 1.72 1.08 80 55 | 00145 | 42 240 | 110 | IRFR2905ZPBFCT-ND® 228 147 «1.14 
75 | 0.013 82 280 | 230 | IRF2807STRLPBFCT-ND@ NEW! 3.00 200 1.60 55 | 0.0145 | 42 240 | 110) IRFR2905ZPBFTR-ND® 1818.00/2,000 
75 | 0.013 82 280 | 230 | IRF2807STRLPBFTR-ND® NEW! 1018.40/800 55 | 0.016 56 220 | 110 | IRFR2405-ND 313 2.09 1.68 
75 | 0.0045| 180 | 720 | 330) IRFS3207-ND 911 663 5.31 > | 55 | 0.016 56 220 | 110 | IRFR2405PBFCT-ND@ 292 188 1.47 
75 | 0.0041} 170 | 670 | 300 | IRFS3207ZPBF-ND® 6.60 4.40 3.52 55 | 0.016 56 220 | 110 | _IRFR2405PBFTR-ND® 1366.00/2,000 
75 0.0058 120 480 | 230 | IRFS3307ZPBF-ND@ 5.13 3.43 2.74 55 0.025 30 120 48 IRFR4105ZPBFCT-ND® 1.90 1.23 96 
75 | 0.0078} 100 | 520 | 38 | IRFI407SPBF-NDe 429° 286 2.29 55 | 0.025 30 120 | 48 | IRFR4105ZPBFTR-ND® 1484.00/2,000 
75 | 0.0126 62 320 | 120 | IRF3007SPBF-ND® 267 1.72 1.34 55 | 0.027 44 160 | 107 ) IRFR1205PBFCT-ND® 3.30 2.20 1.76 
100 | 0.015 80 320 | 260 | IRF8010SPBF-ND® 3.66 244 = 1.96 55 | 0.027 44 160 | 107 | IRFR1205PBFTR-ND® 1270.00/2,000 
100 | 0.036 | 42 140 | 3.8 | IRFISTONSTRL-ND 2100.00/800 55 | 0.045 | 27 100 | 68 | IRFR4105PBFCT-ND@ 3.15 210 1.68 
100 | 0.036 42 140 | 3.8 | IRFI310NSTRLPBFCT-ND@ NEW! 4.50 3.00 2.40 
700 | 0.036 2 140 | 3.8 | IRFIS1ONSTRLPBFTR-ND® NEW! 851.20/800 2 ee is ” . THs Far ET abe. 1 ea 88 
100 | 0.023 57 180 | 200 | IRF3710STRLPBFCT-ND® NEW! 465 310 248 Be: | 007s 7 es | 3a MIREROSUNDHEG ENTS Cer ame 
100 | 0.023 57 180 | 200 | IRF3710STRLPBFTR-ND@ NEW! 1736.00/800 ; , : . 
‘ 55 | 0.075 17 68 | 38 | IRFRO24NPBFTR-ND® 766.00/2,000 
100 | 0.044 33 110 | 130 | IRF540NSTRL-ND 1317.76/800 eet |nass - too | un PRRoeieeees Pere Oras or 
100 | 0.044 33 110 | 130 | IRF540NSTRLPBFCT-ND® NEW! 318 2.05 1.60 : ae 4 : : 
00 | 0.044 | 33 110 | 130 | IRF540NSTRLPBFTR-ND® NEW! 716.80/800 75 | 0.026 | 42 170 | 110 | IRFR2407-ND 3.16 2.11 1.69 
400 | 0044 33 410 | 130 | IRFS40NSTRR-ND 4317.76/800 75 | 0.026 42 170 | 110 | IRFR2407PBFCT-ND® 295 190 1.48 
100 0.090 17 60 3.8 | IRF530NSTRL-ND 839.20/800 75 0.026 42 170 | 110) IRFR2407PBFTR-ND® 1672.00/2,000 
100 | 0.090 17 60 | 3.8 | IRF530NSTRLPBFCT-ND@ NEW! 1.96 1.26 98 100 | 0.115 16 60 | 79 | IRFR3910-ND 341 2.20 1.71 
100 | 0.090 17 60 | 3.8 | IRF530NSTRLPBFTR-ND® NEW! 595.20/800 100 | 0.115 16 60 | 79 | IRFR3910PBFCT-ND® 273 1.76 1.37 
100 | 0.090 17 60 | 3.8 | IRFS30NSTRR-ND 810.84/800 700 | 0.115 16 60 | 79 | IRFR3910PBFTR-ND@ 1410.00/2,000 
100 | 0165 | 96 37 | 44 | IRF520VSPBF-ND 1.88 118 87 400 | 0.115 16 60 | 79 | IRFR3910TRL-ND 3948.75/3,000 
150 | 0.012 83 330 | 330 | IRFS4228PBF-ND® 13.22 10.29 8.52 400 | 0.21 9.4 38 | 48 | IRFR120NPBFCT-ND® 1.60 1.00 .74 
150 | 0.015 83 330 | 330 | IRFS4321PBF-ND® 12.48 9.24 7.49 joo | 0.21 9.4 38 | 48 | IRFR120NTR-ND 1400.00/2,000 
150 | 0.032 60 240 | 3.8 | IRFSS2N1SDPBF-ND® 510 340 2.72 100 0.21 94 38 48 | IRFR120NPBFTR-ND® 858.00/2,000 
150 | 0.042 4B 150 | 3.8 | IRF3415STRLPBFCT-ND® NEW! 516 344 276 100 | 0.24 904 381 48 | IRFR120NTRL-ND 2100.00/3,000 
150 | 0.042 43 150 | 3.8 | IRF3415STRLPBFTR-ND@ NEW! 1183.20/800 5 : 
150 | 0.045 44 164 | 200 | IRF3515STRLPBFCT-ND® NEW! 382 255 2.04 a nee 5 ne TES caseReN sae ve fee 
150 | 0.045 44 164 | 200 | IRF3515STRLPBFTR-ND@ NEW! 1424.80/800 : , : : 
200 | 0.235 13 52 | 110 | IRFR13N20DPBFCT-ND} 252 162 1.26 
150 | 0.082 24 84 | 3.8 | IRF3315SPBF-ND@ 3.54 2.28 1.62 
200 | 0.235 13 52_| 110 | IRFRI3N20DPBFTR-ND® 1612.00/2,000 
200 | 0.082 31 124 | 200 | IRFS31N20D-ND 5.25 3.50 280 
200 | 015 | 18 72 | 150 | IRF640NSTRLPBFCT-ND@ NEW! 336 216 1.68 Sa eco 2 20 | 43 ean tee eee 
200 | 0.15 18 72 | 150 | IRF640NSTRLPBFTR-ND@ NEW! 793.60/800 200 | 06 5 20 | 43° Ree ON EECT NDS 1601.00.74 
200 | 0.15 18 72 | 150 | IRF640NSTRR-ND 1390.84/800 200 | 06 5 20 | 43 | IRFR220NPBFTR-ND® 910.00/2,000 
200 | 0.30 9.3 37_| 82 | IRF630NSTRL-ND 998.76/800 DPak Logic Level 
200 | 0.30 93 37 | 82 | IRF630NSTRLPBFCT-ND@ NEW! 241 155 1.21 5 
200 | 030 | 93 | 37 | 82 | IRF630NSTRLPBFTR-ND® NEW! 799.20/800 2) 7 oo | afl coe ay eee ee eer 
250 | 0.002 | 27 8 | 36 | IRF614SPBF-ND 1.96 1.26 98 : ales 
600 | 0.75 9.2 37__| 170 | _IRFS9N6OA-ND 487 3.25 2.60| RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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International igi ° 
ToRRecicg, Nand P Channel Surface Mount HEXFETs (cont) Digig2Reel 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont PD 
VDS (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each vDS (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) | (Q) 25°C | (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 Fig. | (V) | (9) 25°C (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 
20 | 0.02 36 31 | 140 | IRLR3714PBFCT-ND@ 4.95 1.2294 55 | 0.065 | 34 42 | 24 | IRLLO24N-ND 460 120 74 
20 | 0.02 36 31 | 140) IRLR3714PBFTR-ND® 4290.00/2,000 55 | 0.065 | 34 12 | 21 | IRLLO24NPBFCT-ND@ 1.28 80 60 
25 | 0.0094| 51 200 | 44 | IRLR8715CPBF-ND® 1.80 113 84 55 | 0.065 | 3.4 12 | 21 | IRLLO24NPBFTR-ND® 830.00/2,500 
9 
25 | 0.0056 | 84 340 | 68 | IRLR8711CPBF-ND® 181 117 91 55 | 0.14 2 16 | 21 | IRLLO14N-ND 150 94 70 
30 | 0.01 65 260 | 75 | IRLR7821-ND 266 1.71 1.33 55 | 0.14 2 16 | 2.1 | IRLLO14NPBFCT-ND@ 120 75 56 
30 | 001 65 260 | 75 | IRLR7821PBFCT-ND® 213 1.37 1.07 55 | 0.14 2 16 | 2.1 | IRLLO14NPBFTR-ND®@ 732.50/2,500 
30 | 0.01 65 260 | 75 | IRLR7821PBFTR-ND® 1178.00/2,000 $0-8 
30 | 0.0033 | 161 620 | 140) IRLR7843-ND 3.78 252 2.02 mn oe lai 1 a0 REST Fa en 
30 | 0.0033 | 161 620 | 140 | IRLR7843PBFCT-ND® 3.02 2.02 1.62 oo: footed | 40 oo | 20 WIRLESGhRCoee aa D eee Od 
30 | 0.0038 | 161 620 | 140 | _IRLR7843PBFTR-ND® 2134.00/2,000 bo? | ootaal 40 oe [hong TORRES Paes ONAGOD 
30 | 0.0045 | 140 560 | 140 | IRLR7833-ND 378 252 202 oo | ooia3| 8.9 71_| 20 | IRFSO15PBECT.ND® 381 354° 2.04 
30 | 0.0045} 140 560 | 140 | IRLR7833PBFCT-ND® 3.02 2.02 1.62 36. |‘oliaa.| 89 71 | 20 WIRPEoreceeTaiNtig ” 6604.00/4,000 
30 | 0.0045] 140 560 | 140 | IRLR7833PBFTR-ND® 1906.00/2,000 : : : — 
30 | 0.006 | 94 | 380 | 89 | IRLR8113PBFCT-ND@ 279 1.80 1.40 20 | 06.03 | 70 | 28 |) 2.0 IRIE CVO 351 205. 1.88 
30 | 0.006 | 94 380 | 89 | IRLR8113PBFTR-ND 2200.00/2,000 30 hare "9 fa ae Le ER 5 in eae 
30 | 0.012 44 196 | 62 | IRLR8503-ND 431 288 231 : ; 4 : : i 
30 | 0012 | 44 | 196 | 62 | IRLR8503PBECT-NDe 345 230 1.84 | oe | oe | | 2: ae ae 
30 | 0.012 44 196 | 62 | IRLR8503PBFTR-ND® 2806.00/2,000 d : : : ‘ : 
30 | 00138; 43 470 | 40 | IRtR7807z-ND 249 «144. (143 20 | 0.035 | 68 54 | 2.5 | IRF7402PBFTR-ND@ 5132.00/4,000 
30_| 0.0138 | 43 170 | 40 | IRLR7807ZPBFCT-ND@ 1.99 1.25 93 o oe a ie 2 IRS she a ae 55 
30 | 0.0138] 43 170 | 40 | IRLR7807ZPBFTR-ND® 7392.00/2,000 one | onda a0 deol oe The SREB ged ona b06 
» | 30 | o019 55 220 | 107 | IRLR3103PBFCT-ND® 2.28 147 1.14 50. liogiad | 40 a3 | 20 (eineeaaearaonines pear Wael ide 
30 | 0.019 55 220 | 107 | IRLR3103TR-ND 2276.40/2,000 : u d ! - 
30 | 0.019 55 220 | 107 | IRLR3103PBFTR-ND® 1178.00/2,000 = ae ae 4 iy IntSo Rar ee i Rao 
30 | 0.031 35 140 | 68 | IRLR3303-ND 293 189 1.47 . E : l . / : 
30 | 0.031 | 35 140 | 68 | IRLR3303PBFCT-ND@ 235 1.51 1.18 30 | 0.0145 | 7.6 61 | 1.4 |RIBETOORE END e 256 1.65 1.28 
i 30 | 0.0234] 7.8 62 | 2.0 | IRF7905PBF-ND@ 245 158 1.23 
30 | 0.031 35 140 | 68 | IRLR3303PBFTR-ND® 1822.00/2,000 
30 | 0.045 3 96 | 45 | IRLR2703-ND 176 444.99 30 | 0.0171} 914 76 | 2.0 | IRF7907PBF-ND@ 2.28 147 1.14 
30 | 0.045 23 96 | 45 | IRLR2703PBFCT-ND® 1.61 1.01.75 rgnss at ue ae aha sib ae aig tea 
30 | 0.045 23 96_| 45 | _IRLR2703PBFTR-ND® 778.00/2,000 . . E . ‘ 
301 0.079 rT 363-1115 | IRLR8103V-ND 306 204 164 30 | 0.0036} 21 170 | 2.5 | IRF7831PBFTR-ND® 5172.00/4,000 
30 | 0079 | 91 363 | 115 | IRLR8103VPBFCT-ND@ 285 1.84 1.43 30 | 0.004 | = 20 160 | 2.5 | IRF7832-ND 3.75 2.50 2.00 
30 | 0079 | 9 363 | 115 | IRLR8103VPBFTR-ND@ 1412.00/2,000 30_| 0.004 | 20 160 | 2.5 | IRF7832CT-ND 3.75 2.50 __ 2.00 
55 | 0.012 42 360 | 130 | IRLR3705ZPBF-ND® 298 1.92 1.49 Ae oy ie oH ee on eonane ‘ iO 
55 | 0.027 42 160 | 110 | IRLR2905PBFCT-ND@ 3.30 2.20 1.76 c ‘ H .00/4, 
4 30 | 0.004 20 160 | 2.5 | IRF7832PBFTR-ND® 3516.00/4,000 
55 | 0.027 22 160 | 110 | IRLR2905PBFTR-ND® 1216.00/2,000 Slooue| 4g iso | ae WRESTEEEE TSS Sar tan aad 
55 | 0.04 28 110 | 68 | IRLR2705PBFCT-ND® 1.93 1.24 97 , , ‘l s : : 
55 | 004 28 410 | 68 | IRLRO7O5PBFTR-NDS 980.00/2,000 30 | 0.0045] 19 160 | 2.5 |_IRF7834PBFTR-ND@ 4340.00/4,000 
55 | 0.065 17 72 | 45 | IRLRO24NPBFCT-ND® 180 113 84 30 | 0.005 18 150 | 3.1 | IRF7822-ND 3.92 262 2.10 
Het sscizoe | | 88] 8 | iS | | lencarnce tiga 
700 | 0.105 7 60 | 79 | IRLR3410PBFCT-ND® 203. 1.31 1.02 ; : H 00/4, 
400 | 0105 17 60 | 79 | IRLR3410PBFTR-ND® 992.00/2,000 30 | 0.006 | 17.2 | 133 | 25 | IRF8113PBFCT-ND® 151 95 70 
400 | 0185 10 35 | 48 | IRLRI20N-ND 493 124 97 30 | 0.006 | 17.2 | 133 | 2.5 | IRF8113PBFTR-ND@ 2116.00/4,000 
100 | 0.185 10 35 | 48 | IRLR120NPBFCT-ND® 1.76 110 82 30 | 0.007 | 133 | 100 | 25 | IRF7809AVPBFCT-ND® 3.66 2.36 1.84 
100 | 0.185 10 35 | 48 | IRLR120NPBFTR-ND® 858.00/2,000 30 | 0.007 | 13.3 | 100 | 25 | IRF7809AVPBFTR-ND® 2688.00/4,000 
100 | 0.185 11 35 | 48 | IRLR120NTRL-ND 2310.00/3,000 30 | 0.007 16 420 | 25 | IRF7805Z-ND 238 153 1.19 
HIST 2] toes be = Re ee $8 || 38 | 23 | Remearnts lela” 
20 | 0.045 | 42 33] 1.25) IRLML2502PBFCT-ND 7 45 30 d d u 100i 
20 | 0.045 42 33 | 1.25 | IRLML2502PBFTR-ND 486.00/3,000 0 ee 4 ie ae hia a AL E i 
20 | 0.25 12 7.4 | 540 | IRLML2402PBFCT-ND 113 664d i : 4 4 ; : 
3 | 50 | 025 12 7.4 | 540 | IRLML2402PBFTR-ND 378.00/3,000 30 | 0.008 14 110) 2.5 ) IRF7458PBFTR-ND® 3248.00/4,000 
30 0.25 12 73 540 | IRLML2803PBFCT-ND 67 39 26 6 30 0.008 14 110 2.5 IRF7477PBFCT-ND® 2.41 1.55 1.21 
30 | 0.25 12 7.3. | 540 | IRLML2803PBFTR-ND 378.00/3,000 30_| 0.008 14 110 | 2.5 | _IRF7477PBFTR-ND@ 3720.00/4,000 
Micro-6™ (TSOP-6) 30 | 0.0091; 136 | 100 | 25 | IRF7821-ND 347 2.32 1.85 
30 | 0.0091} 13.6 | 100 | 25 | IRF7821PBFCT-ND® 3.24 2.09 1.62 
150 | 12 09 7] 2.0 | IRF5802TRCT-ND 715. 72~~—«OSA 
4 | 150 | 12 0.9 7__| 20 | IRF5802TRTR-ND 1252.80/3,000 erie ame ee ae ee ag 
Micro-6™ (TSOP-6) Logic Level 30 | 0.01 13 | 100 | 25 | IRF7413ZPBFTR-ND@ “1760.00/4,000 
20 | 0.03 65 20 | 20 | IRLMS2002CT-ND 740. 88 65 
30 | 0.011 | 108 | 100 | 25 | IRF7811AV-ND 245 158 1.23 
20 | 0.03 65 20 | 20 | IRLMS2002PBFCT-ND® 112 70 52 
é 30 | 0.011 | 108 | 100 | 25 | IRF7811AVPBFCT-ND@ 3.35 216 1.68 
20 | 0.03 65 20 | 20 | IRLMS2002PBFTR-ND® 843.00/3,000 
30 | 0.011 | 108 | 100 | 25 | IRF7811AVPBFTR-ND® 1864.00/4,000 
20 | of 3.2 18 | 1.7 | IRLMS1902PBFCT-ND® 1.28 80 60 
4 30] 0.011 13 100 | 2.5 | IRF780SAPBFCT-ND® 233 150 1.47 
20 | 04 3.2 18 | 4.7 | IRLMS1902PBFTR-ND® 711.00/3,000 
30 | 0.014 13 100 | 2.5 | IRF7805APBFTR-ND@ 3468.00/4,000 
30 | O04 32 18 | 17 | IRLMS1503CT-ND 145 491 SC 
30 | 0.011 3 00 | 2.5 | IRF7805-ND 291 187 146 
30 | o4 3.2 18 | 1.7 | IRLMS1503PBFCT-ND® 116 7354 aol Ott 
30 | 0.1 32 18 | 1.7 | IRLMS1503PBFTR-ND@ 684.00/3,000 ; 13 | 100 | 25 |RIREZCOSREECTEND ¢ 233) 150 147 
= —— : 30 |) 0.011 13 100 | 2.5 | IRF7805TR-ND 4487.40/4,000 
Micro-8™ Logic Level 30 | 0.011 13 100 | 2.5 | IRF7805PBFTR-ND® 2840.00/4,000 
20 | 0.035 | 57 30 | 1.8 | IRF7601CT-ND 315 2.03 1.58 30 | 0.014 i 88 | 2.5 | IRF7807ZPBFCT-ND@ 197 1.27 99 
20 | 0.085 | 57 30 | 1.8 | IRF7601TR-ND 4860.00/4,000 30 | 0.014 11 88 | 2.5 | IRF7807ZPBFTR-ND® 2760.00/4,000 
5 | 30 | 0.060} 56 30 | 1.8 | IRF7603CT-ND 280 180 1.40 30 | oo17 | 83 66 | 25 | IRF7807V-ND 309. 199 155 
30 | 0.060 | 56 30 | 1.8 | IRF7603TR-ND 4320.00/4,000 30 | 0.017 | 83 66 | 2.5 | IRF7807VPBFCT-ND@ 1.76 114 89 
30 | 0.060 | 56 30 | 1.8 | IRF7603TRPBFCT-ND@ NEW! 2.24 144° 1.12 30 | ooi7 | 83 66 | 25 | IRF7807VPBFTR-ND® '2096.00/4,000 
30 | 0.060 | 56 30_| 1.8 |_IRF7603TRPBFTR-ND® NEW! 1280.00/4,000 30 | 0.025 833 66 | 25 | IRF7807PBFCT-ND} 247 159 1.24 
Micro-8™ Dual Logic Level 30 | 0.025 8.3 66 | 2.5 | IRF7807PBFTR-ND® 3388.00/4,000 
20 | 0.135 | 24 19 | 1.25 | IRF7501CT-ND 276 178 1.38 30 | 0.03 7 37 | 2.5 | IRF9410PBFCT-ND 252 162 1.26 
20 | 0.135 | 24 49 | 1.25 | IRF7501TR-ND 4412.00/4,000 30 | 0.03 7 37 | 2.5 | IRF9410PBFTR-ND® 3888.00/4,000 
20 | 0135 | 24 19 | 1.25 | IRF7501TRPBFCT-ND® NEW! 221 142 41.11 30 | 0.0045} 19 150 | 2.5 | IRF7835PBF-ND@ 290 187 1.45 
20 | 0.135 | 24 19 | 1.25 | IRF7501TRPBFTR-NO® NEW! 1248.00/4,000 40 | 0.005 18 140 | 2.5 | _IRF7842PBFCT-ND@ 3.09 2.06 1.65 
5 20 0.045 5.4 40 1.3 | IRF7530TRPBFCT-ND@® NEW! 1.92 1.20 89 40 0.005 18 140 | 2.5 | IRF7842PBFTR-ND® 5456.00/4,000 
20 | 0.045 | 54 40 | 13 | IRF7S530TRPBFTR-ND® NEW! 1860.00/4,000 40 | 0.013 10 83 | 2.5 | IRF7471-ND 311 2.00 1.56 
30 | 0.222 | 24 14 | 1.25 | IRF7503CT-ND 253 163 1.27 40 | 0.013 10 83 | 2.5 | IRF7471PBFCT-ND® 3.01 194 1.51 
30 | 0.222 | 24 14 | 1.25 | IRF7503TRPBFCT-ND@ NEW! 2.02 131 1.02 40 | 0.013 10 83 | 2.5 | IRF7471PBFTR-ND® 2880.00/4,000 
30 | 0.222 | 24 14 | 1.25 | IRF7503TRPBFTR-ND® NEW! 2788.00/4,000 40 | 0.013 10 85 | 1.6 | IRF7470-ND 2.90 187 1.45 
SOT-223 40 | 0.013 10 85 | 1.6 | IRF7470PBFCT-ND® 232 149 1.16 
55 | 0.16 19 15 | 21 | IRFLOI4N-ND 775 113. 88 40 | 0.013 10 85 | 1.6 | IRF7470PBFTR-ND® 2488.00/4,000 
55 | 0.16 19 15 | 21 | IRFLO14NPBFCT-ND® 1.60 1.00 74 40 |) 0.017 | 9.0 73 | 2.5 | IRF7469PBFCT-ND® 1.78 115 89 
55 | 0.16 19 15 | 24 | IRFLO14NPBFTR-ND® 742.50/2,500 40 | 0.017 | 90 73 | 2.5 | IRF7469PBFTR-ND@ 2152.00/4,000 
55 | 0.045 | 37 30 | 21 | IRFL4105TRPBFCT-ND® NEW! 245 158 1.23 50 | 0.13 3.0 25 | 24 | _IRF71030-ND 1.32.83 62 
9 | 55 | 0045 | 37 30 | 21 | IRFL4105TRPBFTR-ND@ NEW! 1047.50/2,500 60 | 0.026 | 7.0 56 | 25 | IRF7478-ND 263 169 1.32 
700 | 0.20 16 13 | 1.0 | IRFL4310CT-ND 263 169 1.32 60 | 0.026 | 7.0 56 | 2.5 | IRF7478PBFCT-ND 315 2.03 1.58 
100 | 0.20 16 13 | 1.0 | IRFL4310TR-ND 2625.00/2,500 60 | 0.026 | 7.0 56 | 2.5 | IRF7478PBFTR-ND® 1872.00/4,000 
100 | 0.20 16 13 | 1.0 | IRFL4310TRPBFCT-ND® NEW! 210 135 1.05 80 | 0.015 | 93 74 | 2.5 | IRF7493-ND 3.01 201 1.61 
100 | 0.20 16 13 | 1.0 | IRFL4310TRPBFTR-ND@ NEW! 990.00/2,500 80 | 0.015 | 93 74_| 2.5 | IRF7493PBFCT-ND@ 281 181 141 
SOT-223 Logic Level 80 | 0.015 | 93 74 | 25 | IRF7493PBFTR-ND® 2996.00/4,000 
30 | 0.031 46 37 | 1.0 | IRLL3303PBFCT-ND® 140 88 65 100 | 0.022 73 58 | 2.5 | IRF7495-ND 3.21 2.14 1.72 
30 | 0.031 46 37 | 1.0 | IRLL3303PBFTR-ND® 1270.00/2,500 00 oe i 33 ae i i a aay : 3 ; 3 
55 | 0.04 38 30 | 21 | IRLL2705-ND 219 175 1.32 c . : 4 , ; : 
9 55 0.04 3.8 30 | 1.0 | IRLL2705PBFCT-ND@ 245 158 1.23 100 | 0.022 7.3 58 | 2.5 | IRF7495PBFTR-ND® 3220.00/4,000 
55 0.04 3.8 30 | 1.0 | IRLL2705PBFTR-ND® 1007.50/2,500 100 | 0.026 6.9 55 | 2.5 | IRF7473-ND 3.38 2.18 1.70 
55 | 0.060 | 50 40 | 1.0 | IRLLO24Z-ND 1.25 79-63 | RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Internationc! and P Channel Surface Mount HEXFETS (com) Digig Reel’ 
RDS | 1D Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
vDS (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each vDS (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each 
Fig. | (v) | (0) 25°C =| (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 Fig. | (V) | (0) 25°C =| (A) | (W)| PartNo. 1 10 100 
00 | 0.026 | 69 55 | 25 | IRF7473PBFCT-ND® 301 194 1.51 30 | 0.029] 65 52 | 2.0 | IRF7353D1PBFTR-ND® 6480.00/4,000 
100 | 0.026 | 69 55 | 2.5 | IRF7473PBFTR-ND@ 3308.00/4,000 6 | 30 | 0029] 65 52 | 2.0 | IRF7353D2PBFCT-ND@ 360 240 1.92 
100 0.06 45 36 2.5 | IRF7452-ND 3.20 2.06 1.60 30 0.029 6.5 52 2.0 | IRF7353D2PBFTR-ND® 6480.00/4,000 
100 | 0.06 45 36 | 2.5 | IRF7452PBFCT-ND® 270 1.74 1.35 DirectFET™ 
100 | 0.06 45 36 | 2.5 | IRF7452PBFTR-ND 2884.00/4,000 20 | 0.0018] 32 260 | 2.8 | IRFO691TRIPBFCT-ND® 4663.41 2.49 
50 | 0.044 | 52 42_| 3.0 | IRF7494TRCT-ND 356 2.38 1.91 20 | 0.0018} 32 260 | 2.8 | IRF6691TRIPBFTR-ND® 2176.00/1,000 
150 | 0.044) 5.2 42 | 3.0 | IRF7494TRTR-ND 6416.00/4,000 20 | 0.0018} 32 260 | 2.8 | IRF6691TRPBFCT-ND® 447 2.98 2.39 
150 | 0.09 36 29 | 2.5 | IRF7451PBFCT-ND® 259 167 1.30 20 | 0.0018| 32 260 | 2.8 | IRF6691TRPBFTR-ND® 9297.60/4,800 
150 | 0.09 36 29 | 25 | IRF7451PBFTR-ND@ 3868.00/4,000 20 | 0.002 | 150 | 250 | 2.0 | _IRF6609CT-ND 3.75 2.50 _ 2.00 
6 150 0.28 1.9 15 2.5 | IRF7465-ND 222 143 1.12 20 0.002 150 250 | 2.0 ] IRF6609TR-ND 7800.00/4,800 
150 0.28 19 15 2.5 | IRF7465PBFCI-ND@ 178 115. 89 20 | 0.0022 30 240 | 2.8 | IRF6619TRIPBFCT-ND® 3.30 2.20 1.76 
450 | 0.28 19 45 | 25 | IRF7465PBFTR-ND@ 2676,00/4,000 20 | 0.0022] 30 240 | 2.8 | IRF6619TRIPBFTR-ND® 1540.00/1,000 
200 | 0.079 | 37 30 | 25 | IRF7492-ND 396 265 2412 20 | 0.0022] 30 240 | 2.8 | IRF6619TRPBFCT-ND® 315 210 1.68 
00 | 0.17 25 20 | 25 | IRF7450PBFCT-ND® 249 «+161 (125 20 | 0.0022 | 30 240 | 2.8 |_IRF6619TRPBFTR-ND® 6552.00/4,800 
: ; : 4 : ; 5 20 | 0.0025 | 32 260 | 2.8 | IRFO6QICT-ND 7472.98 2.39 
200 | 0.17 25 20 | 2.5 | IRF7450PBFTR-ND@ 3844.00/4,000 bor ko onde |, © 33 260 | 2:8 MREReo TTA sisnianieoy 
70 oe ee eae ee 20 | 0.0026) 31 | 250 | 18 | IRFe609TRIPBFCT-ND® 3.93 262 2.10 
i ‘ : : : ‘ 20 | 0.0026] 31 250 | 1.8 | IRF6609TR1PBFTR-ND® 1834.00/1,000 
00) Oe eT ie | oe TO, 2664.00/4,000 20 | 0.0026| 31 __| 250 | 1.8 | IRF6609TRPBFCT-ND@ 3.75 2.50 _ 2.00 
2 
250 | 0.23 22 17 | 2.5 | IRF7453-ND 3.37 2417 1.69 20 | 0.0026} 31 250 | 1.8 | IRFO6OSTRPBFIR-ND® 7600.00/4,800 
250 0.23 2.2 7 25 IRF7453PBFCT-ND® 2.70 1.74 1.35 20 0.003 30 240 | 2.8 | IRF6619CT-ND 315 210 1.68 
250 0.23 2: 17 25: IRF7453PBFTR-ND® 2480.00/4,000 20 0.003 30 240 28 IRF6619TR-ND 6552.00/4,800 
$0-8 Logic Level 20 | 0.0027| 27 220 | 2.8 | IRF6620CT-ND 343 221 1.72 
20 | 0.0027 | 27 220 | 2.8 | _IRF6620TR-ND 6350.40/4,800 
ele | oot 350) 14 | 20 (IEaEND 285; 183 148 20 | 0.0036] 27 | 220 | 28 | IRFOG20TRIPBFCT-ND® 3092.06 1.65 
20) 0. 3.5 14 | 2.0 |MIBEAIOTREECT: NDS, 228 a7 1.14 20 | 0.0036) 27 | 220 | 28 | IRFG620TRIPBFTR-ND@ 1441.00/1,000 
20 |) O.4 3.5 14 | 2.0 | IRF7101PBFTR-ND® 1336.00/4,000 20 | 0.0036 | 27 220 | 2.8 | IRF6620TRPBFCT-ND® 3432.21 1.72 
20 | 0.05 5.2 21 | 2.0 | IRF7301PBFCT-ND@ 280 1.80 1.40 20 | 0.0036; 27 220 | 2.8 | IRF6620TRPBFTR-ND® 6350.40/4,800 
20 | 0.05 5.2 21_| 2.0 | IRF7301TR-ND 5400.00/4,000 20 | 0.0046 | 18 140 | — | _IRF6636TRICT-ND 3.22 2.07 1.61 
20 | 0.05 5.2 21 | 20 | IRF7301PBFIR-ND® 1848,00/4,000 20 | 0.0046 | 18 740 | — )IRF6636TRTTR-ND 1334.00/1,000 
20 | 0.029 | 66 26 | 2.0 | IRF7311-ND 413 2.75 2.20 20 | 0.0046} 18 140 | 2.2 | IRF6636TR1PBFCT-ND® 3.22 2.07 1.61 
20 | 0.029 | 66 26 | 2.0 | IRF7311PBFCT-ND® 3.30 2.20 1.76 20 | 0.0046} 18 140 | 2.2 | IRFG636TR1PBFTR-ND® 1334.00/1,000 
20 | 0.029 | 66 26 | 2.0 | IRF7311PBFTR-ND® 2140.00/4,000 20 | 0.0046 | 18 140 | 2.2 | IRF6636TRPBFCT-ND® 3.08 198 1.54 
20 | 0.022 | 3.7 35 | 2.5 | IRF7401-ND 3.38 2.25 1.80 20 | 0.0046 | 18 140 | 2.2 | IRF6636TRPBFTR-ND® 5702.40/4,800 
20 | 0.022 | 87 35 | 2.5 | IRF7401PBFCT-ND® 3.15 2.03 1.58 20 | 0.0082 | 15 120 | 2.2 | IRFG610TRIPBFCI-ND® 257 1.66 (1.29 
20 | 0.022 | 87 35 | 25 | IRF7401TR-ND 6075.00/4,000 20 | 0.0082} 15 120 | 22 | IRFG610TR1PBFTR-ND® 4066.00/1,000 
20 0.022 87 35 2.5 | IRF7401PBFTR-ND® 1796.00/4,000 20 | 0.0082 15 120 | 2.2 | IRF6610TRPBFCT-ND® 245 1.58 1.23 
20 | 0.0065! 16 430 | 25 | IRF7456-ND 293 189 1.47 20 | 0.0082} 15 120 | 2.2 | IRFG610TRPBFTR-ND® 4536.00/4,800 
20 | 0.0065 | 16 | 130 | 25 | IRF7456PBFCT-ND® 235 1.51 1.18 20 | 0.0057 | 16 | 120 | 21 [RIRESEeSCTEND cack eee ieee 
20 | 0.0065 | 16 | 130 | 25 | IRF/456PBFTR-ND@ 2688.00/4,000 20] G.00b¢ 7 1G | 120 | eT eee 9054.40/4,800 
# 20 | 0.0064] 18 140 | 2.2 | IRF6636CT-ND 3.08 198 1.54 
20 | 0.007 15 120 | 2.5 | IRF7457PBFCT-ND® 270 174 1.35 a: | Sooned'|!* 48 140 | 20. MIRESSIeTRNG 
‘ f f - 5491.20/4,800 
20 | 0.007 15 120 | 2.5 | IRF7457PBFTR-ND@ 2676.00/4,000 50 | 0.007 i. 490 | 23 [MRESRITRICReEEIs Prue eee 
20 | 0.01 12 100 | 2.5 UREAACOSNG) 3.28 212 1.65 20 | 0.007 | 16 132 | 23 | IRF6633TR1PBFTR-ND® “ 4247.00/1,000 
20 | 0.04 12 100 | 2.5 | IRF74G0PBFCT-ND® 263 169 1.32 : : - aa? 
20 | 0.007 16 732 | 2.3 | IRFGOS3TRPBFCT-ND® 287 «185 «1.44 
20 | 0.01 12 100 | 2.5 | IRF7460PBFTR-ND® 4052.00/4,000 20 | 0.007 16 132 | 23 | IRF6633TRPBFTR-ND® 5313.60/4,800 
28 | 0.012 | 114 | 100 | 2.5 | IRF7811A-ND 3.75 2.50 2.00 20 | 0.0097} 16 120 | 14 | IRF6623TR1PBFCT-ND@ 287 1.85 1.44 
28 | 0.012 | 11.4 100 | 2.5 | IRF7811APBFCT-ND® 3.00 2.00 1.60 20 | 0.0097 16 120 | 1.4 | IRF6623TRIPBFTR-ND® 1188.00/1,000 
28 | 0.012 | 11.4 100 | 2.5 | IRF7811ATR-ND 6500.00/4,000 20 | 0.0097 16 120 | 1.4 | _IRF6623TRPBFCT-ND® 273 1.76 1.37 
28 | 0.012 | 114 | 100 | 25 | IRF7811APBFTR-ND@ 2800.00/4,000 20 | 0.0097 | 16 120 | 14 | IRF6623TRPBFIR-ND® 5054.40/4,800 
30 | 0.03 73 58 | 25 | IRF/201PBFCT-ND® 4142.76 2.21 25 | 0.0025| 27 220 | 2.8 | IRF6628TR1PBFCT-ND® 310 2.00 1.56 
30 | 0.03 73 58 | 2.5 | IRF7201PBFTR-ND® 1324.00/4,000 25 | 0.0025| 27 220 | 2.8 | IRF6628TRIPBFTR-ND® 4285.00/1,000 
30 | 0.05 49 20 | 2.0 | IRF7303-ND 3.00 2.00 1.60 25 | 0.0025] 27 220 | 2.8 | IRF6628TRPBFCT-ND® 310 2.00 1.56 
30 | 0.05 49 20 | 2.0 | IRF7303PBFCT-ND® 280 180 1.40 25 | 0.0025 | 27 220 | 2.8 | _IRF6628TRPBFTR-ND® 5740.80/4,800 
30 | 0.05 49 20 | 2.0 | IRF7303PBFTR-ND} 1704.00/4,000 10A —5—Po.o02t | 29 230 | 2.8 | IRFO629TRIPBFCT-ND® gat 2.14 «1.66 
30 | 0.029 | 65 30 | 2.5 | IRF7313-ND 413.275 2.20 25 | 0.0021} 29 230 | 2.8 | IRF6629TR1PBFTR-ND® 1373.00/1,000 
6 30 0.029 6.5 30 9.5 | IRF7313PBFCT-ND@ 345 230 1.84 25 | 0.0021 29 230 | 2.8 | IRF6629TRPBFCT-ND® 3.31 214 1.66 
30 | 0029 | 65 30 | 25 | IRF73137TR-ND 7477.60/4,000 25 | 0.0021} 29 230 | 2.8 | IRF6629TRPBFTR-ND® 6134.40/4,800 
f 30 | 0.0018 | 32 250 | 2.8 |_IRF6635TR1PBFCT-ND® 426 2.84 2.28 
30 | 0.029 | 65 30 | 25 | IRF7313PBFTR-ND@ 2084.00/4,000 
; ’ : aera 30 | 0.0018 | 32 250 | 2.8 | IRFO635TRIPBFIR-ND® 7988.00/7,000 
30 | 0.022 | 385 34 | 2.5 | IRF7403-ND 3.38 2.25 1.80 
: : : = : : : 30 | 0.0018} 32 250 | 2.8 | IRF6635TRPBFCT-ND® 405 270 2.16 
30 | 0.022 | 85 34_| 25 | IRF7403PBFCT-ND® 333 214 1.67 
ag (goose | rae a4 | os BEM cee pani hiG 30 | 0.0018} 32 250 | 2.8 | IRF6635TRPBFTR-ND® 8424,00/4,800 
Boe | oon 73 PPR Gecceneeiaes ies. oan ad 30 | 0.002 | 150 | 210 | 2.8 | IRF6618CT-ND 387 258 2.07 
’ 3 : ‘ : 30 | 0.002 | 150 | 210 | 2.8 | IRF6618TR-ND 8049.60/4,800 
30 | 0.011 13 8 | 2.5 | IRF7413PBFTR-ND 2208.00/4,000 
; 5 5 nine 00/4, 30 | 0.0023 | 30 240 | 2.8 | IRFO6/8TRIPBFCT-ND® 393 262 2.10 
80 | 0075 | 15 | 120 | 2.5 [MIREAASOSND) 3.28 212 1.65 30 | 0.0023) 30 | 240 | 28 | IRF6678TRIPBFTR-ND@ 1834.00/1,000 
30 | 0.0075 | 15 120 | 2.5 | IRF7455PBFCT-ND® 2.63 1.69 1.32 30 | 0.0023} 30 240 | 2.8 | IRF6678TRPBFCT-ND@ 3.75. 250 2.00 
30 | 0.0075) 15 120 | 2.5 | IRF7455PBFTR-ND® 2884.00/4,000 30 | 0.0023] 30 240 | 2.8 | IRF6678TRPBFTR-ND@ 7800.00/4,800 
30 | 0.008 14 110 | 2.5 | IRF7463PBFCT-ND® 263 169 1.32 30 | 0.0024 | 32 250 | 28 | IRF6635TRICT-ND 426 284 2.28 
30 | 0.008 14 110 | 2.5 | IRF7463PBFTR-ND® 3800.00/4,000 30 | 0.0024 | 32 250 | 2.8 | IRFOO35TRITR-ND 7988.00/7,000 
30 | 0.0125 | 11 90_| 2.5 | IRF7466PBFCT-ND® 2.63 1.69 1.32 30 | 0.003 30 240 | 2.8 | IRF6678CT-ND 3.75 250 2.00 
30 | 0.0125 | ‘11 90 | 25 | IRF7466PBFTR-ND 4052.00/4,000 30 | 0.003 30 240 | 2.8 | IRF6678TR-ND 7680.00/4,800 
30 | 0.009 14 109 | 3.1 | IRF7811W-ND 366 245 1.96 30 | 0.0033 | 24 190 | 2.8 | IRF6612CT-ND 3.09 2.06 1.65 
30 | 0.009 14 109 | 3.1 | IRF7811WPBFCT-ND@ 342 2.20 171 30_| 0.0033 | 24 190 | 2.8 | IRF6612TR-ND 6676.80/4,800 
30 | 0.009 14 109 | 3.1 | IRF7811WPBFTR-ND@ 2404.00/4,000 30 | 0.0034 | 24 190 | 28 | IRFGO12TRIPBFCI-ND® 324 216 1.73 
30 041 35 16 2.0 | IRF9956PBFCT-ND® 228 147 114 30 0.0034 24 190 | 2.8 | IRF6612TRIPBFTR-ND® 1566.00/1,000 
30 0.0135 10 50 2.5 | SI4410DYPBFCT-ND® 3.36. 2.24 1.80 30 0.0034 24 190 | 28 IRF6612TRPBFCT-ND® 3.09 2.06 1.65 
30 | 0.009 | +125 | +50 | 25 | $l4420DYPBFCT-ND@ 381 254 2.04 s ne oa oe Hat EA a ; vier 
30 | 0.009 | +125 | +50 | 25 | Si4420DYPBFTR-ND® 3244.00/4,000 A B d B 5 : 
30 | 0.0135 | 10 50 | 25 | Si4410DYPBFTR-ND® 2328.00/4,000 a ea ees or ae 
30 | 04 35 16 | 2.0 | IRF99S56PBFTR-ND® 1600.00/4,000 aoe ko oneal 39 oy | 23 MEETS eon 
40 | 0.015 | 94 75 | 25 | IRF/468PBFCT-ND® 280 180 1.40 : : ey fe 
30 | 0.0026] 32 220 | 3.9 | IRF6611TR1PBFCT-ND® 342 2.28 1.83 
40 | 0.015 | 94 75 | 2.5 | IRF7468PBFTR-ND 2096.00/4,000 d 
30 | 0.0026 | 32 220 | 3.9 |_IRF6611TRIPBFTR-ND® 1653.00/1,000 
50 | 0.13 3.0 10 |) 2.0 | IRF7103-ND 3.06 1.97 1.54 30 | 0.0026 | 32 220 | 3.9 | IRFO61TTRPBFCT-ND® 327218 «1.75 
50 | 0.13 3.0 10 | 2.0 | IRF7103PBFCT-ND® 245° 1.58 1.23 30 | 0.0026} 32 220 | 3.9 | IRF6611TRPBFTR-ND® 7065.60/4,800 
50_| 0.13 3.0 10_| 2.0 | IRF7103PBFTR-ND® 1444.00/4,000 30 | 0.003 25 200 | 2.8 | IRF6638TR1PBFCT-ND® 316 204 1.59 
55 | 0.05 47 38 | 2.0 | IRF7341PBFCT-ND® 217 1.40 1.09 30 | 0.003 25 200 | 2.8 | IRF6638TR1PBFTR-ND® 1311.00/1,000 
55 | 0.05 47 38 | 2.0 | IRF7341PBFTR-ND@ 1932.00/4,000 30__| 0.003 25 200 | 2.8 | _IRF6638TRPBFCT-ND® 316 2.04 1.59 
SO et reece a [iiel & [a8/ ey ie a, 
30 ] 0017 | 83 66 | 25 | IRF7807VD1PBFCT-ND® 474 347 253 30 | 00039) 28 200 | 36 | IRF6603TR-ND "7476.00/4,800 
30 | 0.017 | 83 66 | 2.5 | IRF7807VD1PBFTR-ND® 8220.00/4,000 30 | 000521 46 430 | 22 | IRF6626TRICT-ND 300 200 160 
30 0.017 8.3 66 2.5 | IRF7807VD2PBFCT-ND® 3.75 250 2.00 30 | 0.0052 16 430 | 2.2 | IRF6626TRITR-ND 1400.00/1,000 
30) 0.017 | 83 66 |) 2.5 | IRF7807VD2PBFTR-ND® 6500.00/4,000 30 | 0.0052 | 16 730 | 2.2 | IRFGO26TRIPBFCI-ND® 300 2.00 1.60 
30_| 0.025 | 8.3 66__| 2.5 | IRF7807D1PBFCT-ND@ 1.99 1.28 1.00 30 | 0.0052] 16 130 | 2.2 | IRF6626TR1PBFTR-ND® 4400.00/1,000 
30 | 0.025 | 83 66 | 25 | IRF7807D1PBFTR-ND® 3180.00/4,000 30 | 0.0052] 16 130 | 2.2 | IRF6626TRPBFCT-ND® 3.33 214 1.67 
5 | 30 | 0.025 | 83 66 | 2.5 | IRF7807D2PBFCT-ND® 178 115 90 30 | 0.0052] 16 130 | 2.2 | IRFG626TRPBFTR-ND® 6158.40/4,800 
30 | 0.025 | 383 66 | 2.5 | IRF7807D2PBFTR-ND® 2852.00/4,000 30 | 0.0062 | 14 120 | 2.1 | IRF6617CT-ND 3.05 196 1.53 
30 | 0.028 | 62 48 | 2.0 | IRF7901D1-ND 3.75 2.50 2.00 30 | 0.0062 | 14 720 | 2.1 | IRF6617TR-ND 5640.00/4,800 
30 | 0.028 | 6.2 48_| 2.0 | IRF7901D1PBFCT-ND@ 3.00 200 1.60 30 | 0.0083} 13 100 | 2.2 | IRF6631TR1PBFCT-ND® 187 1.21 94 
30 0.028 62 48 2.0 | IRF7901D1PBFIR-ND@ 4196.00/4,000 30 0.0083 13 100 | 2.2 | IRF6631TR1PBFTR-ND® 776.00/1,000 
30 | 0.035 58 33 | 2.5 | IRF7421D1PBFCT-ND@ 277 1.78 1.39 30 | 0.0083 | = 13 100 | 2.2 | IRF6631TRPBFCT-ND® 187 1.2194 
30 | 0035 | 58 33. | 25 | IRF7421D1PBFTR-ND® 4268,00/4,000 30 | 0.0083 | 13 100 | 2.2 | IRF6631TRPBFTR-ND® 3465.60/4,800 
30 | 0.029 | 65 52_| 2.0 | IRF7353D1PBFCT-ND@ 3.60 240 1.92 | RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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International and P Channel Surface Mount HEXFETs (cont) DigiqoReel* 


TeR Rectifier 
RDS | 1D Cont. PD RDS | 1D Cont. PD 
? vDS (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each vos (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) () 25°C (A)_| (W) | Part No. 1 10 100 Fig. | (V) (0) 25°C (A) | (W) | Part No. 1 10 100 
30 | 0.0093] 12 96 | 2.2 | IRF6621TRIPBFCT-ND® 280 180° 140] ey 40 | 00046 | 19 150 | — | IRF6616TRICT-ND 315. 203 158 
30 | 0.0093] 12 96 | 2.2 | IRF6621TR1PBFTR-ND® 4160.00/1,000 40 | 0.0046) 19 150 | — | IRF6616TRITR-ND 4305.00/1,000 
30 | 0.0093] 12 96 | 22 | IRF6621TRPBFCT-ND@ 266 171 1.33 >} o0086 Ta 190 IREESTORRT TEA Tea z 99 
30 | 0.0093] 12 96 | 2.2 | IRF6621TRPBFTR-ND® 4924.80/4,800 : — 3 : : 
30 | o0103| 14 | 120 | 21 | IRF6617TRIPBFCT-ND® 3.20 2.06 1.60 oe) of lel oe hie oo 8 
30 | 0.0103; 14 | 120 | 21 | IRFG6I7TRIPBETR-ND® 1825.00/1,000 lone) ie | top | oo WES Beene Aen GG 
30 | 0.0103] 14 120 | 2.1 | IRF6617TRPBFCT-ND® 3.05 196 1.53] | 10C : ; Riphd 00/1, 
30 |oots| 44 joo | 21 | IRF66{7TRPBFTR-NDS '5640.00/4,800 25 | 0.0089| 15 120 | 2.2 | IRF6622TRPBFCT-ND® NEW! 186 1.20 93 
30 | 00071! 46 130 | 22 | IRF6626CT-ND 333. 214 167 25 | 0.0089]; 15 120 | 2.2 | IRFG622TRPBFTR-ND® NEW! 3436.80/4,800 
30 | 0.0071 | 16 130_| 2.2 |_IRF6626TR-ND 6158.40/4,800 30 | 0.0093) 12 96 | — | IRF6621TRICT-ND 280 61.80 (1.40 
30 | 0.0034 | 30 240 | 2.8 | IRFGG18TRIPBECT-ND® 405 270 216 30_| 0.0093 | 12 96 | — roo et In 1160.00/1,000 
30 | 0.0034] 30 240 | 2.8 | IRF6618TR1PBFTR-ND® 1890.00/1,000 Dual N- and P- Channel 
30 | 0.0034] 30 240 | 2.8 | IRF6618TRPBFCT-ND@ 3.87 258 2.07 iMicin8"-Loaic Lovet 
30 | 0.0034] 30 240 | 2.8 | IRF6618TRPBFTR-ND® 8049.60/4,800 =e Cee ners 
30 | 0.009 | 55 100 | 2.1 | IRF6608CT-ND 287 185 1.44 30/ on 27) 2a 1.25] IRF7509CT-ND 145. 9168 
30 | 0.009 | 55 100 | 2.4 | IRF6608TR-ND 5313.60/4,800 : “0. 2, : 
40 | 0.0041} 150 | 180 | 89 | IRF6613TRICT-ND 3.90 260 2.08 30/ | O11) | 2.7/ at/ F : 
40 | 0.0041} 150 | 180 | 89 | IRF6613TRITR-ND 1885.00/1,000 30 | 02 | -20 | ~16 |) EE ew TN eS es 
40 | 0.0041} 23 180 | 2.8 | IRF6613TR1PBFCT-ND@ 3.90 260 2.08 30/ | O14 | 27/ 21/ 
40 | 0.0041 | 23 180 | 2.8 | _IRF6613TRIPBFTR-ND® 1885.00/1,000 5 | 30 | -02 2.0 | -1¢ | 1-25) [RF?SOSTRPBFTR-ND® NEW! 1300.00/4,000 
40 | 0.0041] 23 180 | 2.8 | IRFG613TRPBFCT-ND® 372 248 1.99 20 | 135/ | 24/ 19/ 
40 | 0.0041 | 23 180 | 2.8 | IRF6G13TRPBFTR-ND® 7737.60/4,800 20 | -27 a7 | -1q | 125) 'RF7507CT-ND 3.06 1.97 1.54 
40 | 0.0071} 127 | 102 | 21 | IRF6614TRPBFCT-ND@ 249 160 1.25 oo 1 ata57 | 2a 19 
40 | 0.0071} 12.7 | 102 | 21 | IRF6614TRPBFTR-ND® 4603.20/4,800 ape coe fe 44 | 125|  IRF7507TR-ND 4725.00/4,000 
60 | 0.0055 | 86 260 | 89 | IRFG648CT-ND® 3.87 2.58 2.07 z a als - 
60 | 0.0055| 86 260 | 89 | IRFG648TR-ND® 1806.00/1,000 so-8 
60 | 0.0055| 86 260 | 2.8 | IRF6648TR1PBFCT-ND@ 3.87 258 207 25, | 0.10/ | 35/ 14) 
60 | 0.0055 | 86 260 | 2.8 | IRF6648TR1PBFTR-ND® 1806.00/1,000 25 | 025 | 23 | -1o | 2 | [RF?105PBF-ND@ 292 1.83 1.36 
60 | 0.0055| 86 260 | 2.8 | IRF6648TRPBFCT-ND® 3.87 258 2.07 aor | 70.005)! es) aT 
60 | 0.0055 | 86 260 | 2.8 | IRF6648TRPBFTR-ND® 8049.60/4,800 30 | -g0s8| 49 | 39 | 2 | IRF?319-ND 431 288 2.31 
80 | 0.0076]; 12 96 | — | IRF6646TRICT-ND 432. 288 2.31 ay | oar) 8 3 
so | 0.0076] 12 96 | — | IRF6646TRITR-ND 1944.00/1,000 4 a ” | 2 | IRE7319PBECT-ND 3.45 2.30 1.84 
10d | 80 | 0.0076] 12 96 | 28 | IRF6646TRIPBFCT-ND® 432 288 2.31 30_| -0.058 | -4.9 | -30 
80 | 0.0076} 12 96 | 2.8 | IRF6646TR1PBFTR-ND® 2016.00/1,000 30/ | 0.029/ | 6.5/ | 30/ 5 
80 | 0.0076 | 12 96 | 2.8 | IRF6646TRPBFCT-ND® 4412.74 2.20 8 | -30 | -ooss| -49 | -3o | 2 |MURRISIORERTRNDS: 2028.00/4,000 
80 | 0.0076] 12 96 | 28 | IRF6G46TRPBFTR-ND® 8548.80/4,800 20/ | 0.029 | 6.6 | 26/ 
80 | 0.012 | 55 170 | 2.8 | IRF6668TR1PBFCT-ND@ 3.05 196 1.53 -20 | -o.058| -33 | -21 | 2 | JRFASI7-ND get eee ee! 
80 | 0.012 | 55 170 | 2.8 | IRF6668TR1PBFTR-ND® 1262.00/1,000 20/ | 0.029 | 6.6 | 26 
80 | 0.012 | 55 170 | 2.8 | IRF6668TRPBFCT-ND® 3.05 196 1.53 oo | -0.058) -63 | -21 | 2 | IRF7317PBFCT-ND® 3.45 2.30 1.84 
80 | 0.012 55 170 | 2.8 | IRF6668TRPBFTR-ND 5640.00/4,800 oo | ose] ear | oer 
100 | 0.0103] 10.3 82 | 2.8 | IRF6G44TRIPBFCT-ND® 414 276 2.21 oo | 0088) 53 | 21 | 2 | IRF?SI7PBFTR-ND® 3904.00/4,000 
100 | 0.0103] 10.3 82 | 2.8 | IRF6644TR1PBFTR-ND® 4932.00/1,000 : : 
400 | 0.0103] 10.3 82 | 28 | IRF6644TRPBFCT-ND 396 264 212 S0-8 Logic Level 
100 | 0.0103) 10.3 82 | 2.8 | IRF6644TRPBFTR-ND® 8236.80/4,800 207 | 0.05 | 52) | 217 
100 | 0.0175 | 8.3 66 | 2.8 | IRF6662TR1PBFCT-ND® 3.33 214 1.67 0 | 0.090) 43 | -17 | 2 | IRF7807-ND 319 2430 171 
00 | 0.0175] 83 66 | 28 | IRF6G62TRIPBFTR-ND® 1378.00/1,000 oy | 005 | 52° | 2V 
400 | 0.0175] 83 66 | 2.8 | IRF6662TRPBFCT-ND@ 3.33 214 1.67 oo | -0090| 43 | 17 | 2 | IRF7307PBFCT-ND@ 298 192 1.49 
400 | 0.0175] 83 66 | 28 | IRF6662TRPBFTR-ND® 6158.40/4,800 ; : 
too | 0028 | 57 45 | 3 | IRF6645TR1PBFCT-ND@ 2.98 1.92 1.49 20/ | 0.05/ | 5.2/ | 21’ | 5 | \RF7307PBETR-ND® 2032.00/4,000 
100 | 0028 | 57 45 | 3 | IRF6G45TR1PBFTR-ND@ 1233.00/1,000 -20 | -0.090 | -4.3 {| -17 
00 | 0.028 | 57 45 | 3 | IRFOG45TRPBFCT-ND® 298 192 1.49 25/ | .10/ 3.5/ 14/ | 59 | IRF7105PBFCT-NDe 256 165 1.28 
100 | 0.028 57 45 | 3 | IRF6645TRPBFTR-ND® 5510.40/4,800 “25 | -25 2.3 “10 
400 | 0.053 | 42 34 | 2.2 | IRF6655TRPBFCT-ND 273 176 1.37 25/ | .10/ 3.5/ 14/ 
100 | 0.053 | 42 | 34 | 22 | IRF66S5STRPBFTR-ND® 5054.40/4,800 25 | -25 | 23 | ~10 | 2° EEC ee 1356.00/4,000 
100 | 0.053 | 42 34_| 2.2 | IRF6665TR1PBFCT-ND® 312 2.01 1.56 30/ | 0.05/ | 4.0/ 16/ 
joo | 0.053 | 42 34 | 22 | IRFOGGSTRIPBFTR-ND® 1291 .00/1,000 -30 | -010 | -3.0 ag | 14) IRF7309-ND 3.00 2.00 1.60 
400 | 0.053 | 42 34 | 2.2 | IRF6665TRPBFCT-ND® 298 192 1.49 30° | 0.057 | 4.0/ 16/ 
joo | 0.053 | 42 34 | 2.2 | IRF6665TRPBFTR-ND® 5510.40/4,800 “30 | -o10 | 30. | -12 | 14) IRE?309PBFCT-ND@ 3.30 2.20 1.76 
150 | 0.0345] 6.2 76 | 2.8 | IRF6643TRPBFCT-ND@ NEW! 3.78 252 2.02 : : 
150 | 0.0345] 6.2 76 | 2.8 | IRF6643TRPBFTR-ND@ NEW! 8164.80/4,800 a me oe be 1.4 | IRF7309PBFTR-ND@ 1696.00/4,000 
150 | 0.0345] 62 76 | 28 | IRF6G43TRIPBFCT-ND® 378 252 202 6 |e “0. md - 
150 | 0.0345) 6.2 76 | 2.8 | IRF6643TR1PBFTR-ND® 1764.00/1,000 30/ | 0.029/ | 7.3/ 30/ | 55 | IRF7389PBFCT-ND® 317.242 1.70 
200 | 0.0599) 4.6 37 | 28 | IRF6641TRPBFCT-ND@ NEW! 3.93 262 210 “30 | -0.058 | -5.3 | -30 
200 | 0.0599) 4.6 37 | 2.8 | IRF664iTRPBFTR-NO® NEW! 8491.204,800 30, | 0.029] 7.3/ 30/ 
200 | 0.0599) 4.6 37 | 2.8 | IRF6641TR1PBFCT-ND® 3.93 262 2.10 "30 | -0.058) -53 “39 | 2-5 | IRF7389PBFTR-ND® 1992.00/4,000 
200 | 0.0599 | 4.6 37_| 2.8 | IRF6641TR1PBFTR-ND® 1834.00/1,000 af |couaer | eerie 
20 | 0.0022] 30 240 | — | IRF6619TRICT-ND 3.30 220 1.76 30 | -0090| a3 | 34 | 25'| 'RF7379PBFTR-ND@ 6480.00/4,000 
20 | 0.0022] 30 240 | — | IRF6619TR1TR-ND 1540.00/1,000 : : 
30 | 0.0023] 30 240 | — | IRF6678TRICT-ND 3.93 262 2.10 30/ | O0.10/ | 3.5/ 16/ : 
30 | 0.0023] 30 240 | — | IRF6678TRITR-ND 1769.00/1,000 -30 | -025 | -23 | -1o | 2 | IRFO952-ND eee ee 1g 
30 | 0.0026 | 27 220 | — | _IRF6611TR1CT-ND 3.42 2.28 1.83 30 | oto | 35/ | 16 
30 | 0.0026] 27 220 | — | IRF6611TRITR-ND 1596.00/1,000 30 | 025 | 23 | +) | * ee en: OS = tee 
top | 30 | 9.0082] 14 110 | — | IRF6637TR1CT-ND 3.36 216 1.68 30 | 010 | 35/ | J6/ 
30 | 0.0082] 14 110 | — | IRF6637TR1TR-ND 1392.00/1,000 -30 | -025 | -23 io | 2 | IRF9952PBFTR-ND® 1404.00/4,000 
30 | 0.0082] 14 110 | 2.3 | IRF6637TR1PBFCT-ND@ 3.36 216 1.68 ser] wash) aay | o3ah 
30 | 0.0082] 14 110 | 2.3 | IRF6637TR1PBFTR-ND® 1392.00/1,000 “ss | -oose | a4 | a7 | 2 | IRF?S49PBFCT-ND@ 175° 113 88 
30 | 0.0082! 14 110 | 23 | IRF6637TRPBFCT-ND® 319 2.05 1.60 se) 0.043) re x 
30 | 0.0082] 14 110 | 2.3 | IRF6637TRPBFTR-ND® 5899.20/4,800 f . 4 
30 | 0.0115] 12 92 | 23 | IRF6604CT-ND 287 185 1.44 65 | 0056 | -34 | -27 | 2 | RF/SSSPBFTR-ND® Eree nb anoe 
30 | 0.0115] 12 92 | 23 | IRF6604TR-ND 5313.60/4,800 ¢ RoHS Compliant 
+ The Photovoltaic Isolator (PVI) generates an electrically isolated DC 5 : 5 
Photovoltaic voltage upon receipt of a DC input signal. The PVI is ideally suited for Dimensions in mm 
l | t driving power MOSFETs, IGBTs or sensitive gate SCRs to form solid 
so a ors state relays. 
Input Circuit Output Circuit 
Vi Imin | Imax | Vout Imin Ton/Toff Digi-Key Price Each 
(led) | (mA) | (mA) (de) (WA) Max. Package Part No. 1 10 100 
14] 50 | 40 | 80 | 10 | 5/0.25ms 8-Dip PVI5013R-ND 602 430 3.44 
14] 50 | 40 | 10 10 | 2.5/0.5ms 8-Dip PVI5033R-ND 738 4.92 3.94 
Digi Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1212 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


N and P Channel 


Sse 
* Surface Mount HEXFETs 


Electrical characteristics at 25°C unless otherwise noted. 
Dimensions in mm 
Fig. 1 — D2Pak 


Fig. 2— DPak Fig. 3 — SOT-223 


Po 8:73 91.27 


; 7 ! | 
1.40 
5.08 eI 0.99 
Top View 


457 *I|F0.89 


2.3 Nom-—| 
1.05~ 


1. Gate 
2. Drain 
3. Source 
4. Drain 


F HLos 
1. Gate as 
2. Drain : 
3. Source 


RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont PD 
VDS | (on) (A) IDM |Max.| Digi-Key Price Each VDS | (on) (A) IDM | Max.| Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) | (Q) 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100] | Fig.| (Vv) | (9) 25°C | (A) | (W)| PartNo. 1 10 100 
P-CHANNEL TYPES D2Pak Logic Level 
D2Pak 60 0.2 10 40 | 43 | IRLZ14S-ND 2.05 1.32 1.03 
7 EE aT 7) 88 BIRESSSzSIN azar peal Die 60 | 0.028 50 200 | 150 | IRLZ44STRR-ND 1538.88/800 
100 | 0.16 15 60 | 88 | IRL530STRR-ND 875.88/800 
60 | 0.14 “18 -72 | 88 | IRF9Z34STRL-ND 1412.00/800 1 
100 | 0.54 5.6 18 | 43 | IRL510S-ND 1.96 127 .99 
60) 0.26 ) 11 | 44 | 60 iene sO). 200. Fae 200 | 0.4 9 36 | 74 | IRL630SPBF-ND@ 274 1.77 1.38 
60 | 0.28 “14 -44 | 60 | IRF9Z24STRR-ND 1028.00/800 200 | 04 9 36 | 74 | IRL630STRL-ND 4232°80/800 
-100 | 0.2 -19 -72_| 150 | _IRF9540S-ND 5.10 3.40 2.72 Pak 
-100 | 02 19 -72 | 150 | IRF9540STRL-ND 1836.00/800 5 4 7 —7 = RBBROSoR qe7or ge, cigs 
1 | -100| 03 12 -48 | 88 | IRF9530S-ND 3.19 213 1.71 
50 0.1 15 — | — | IRFRO20PBFCT-ND® 1.90 122 .95 
-100 | 0.3 12 -48 | 88 | IRF9530STRL-ND 1232.80/800 
50 0.1 15 — | — | IRFRO2OTR-ND 1898.40/2,000 
-100 | 06 6.8 -27 | 60 | IRF9520STRL-ND 1015.20/800 50 04 15 — | — | iRFROZOPBETR-NDe 1030.00/2 000 
“100 | 1.2 =4 | =16" | 43 oa 2.88 1.66: 1.45 50 | 0.1 15__| — | — | IRFRO20TRL-ND 2847.60/3,000 
-200 | 05 eT -44 | 125 | IRF9640S-ND 465 3.10 2.48 50 02 B2 33 | 25 | IRFRO10-ND 785 #4119°~«293 
-200 | 05 ah -44 | 125 | IRF9640STRL-ND 1735.20/800 60 | 0.075 14 6s | 45 | IRFRO24-ND 237 153 «119 
-200 | 08 65 “26 | 74 | IRF9630S-ND 3.52 2.35 1.88 60 | 0.075 14 68 | 45 | IRFRO24PBFCT-ND@ 1.01 64 47 
DPak (TO-252AA) 60 | 0.075 14 68 | 45 | IRFRO24PBFTR-ND® 1030.00/2,000 
0 1 028 99 — 7 — ] IRFR9020-ND 272 178136 60 0.2 77 31_| 25 | IRFRO14PBFCT-ND@ 1.83 1.15 — .85 
50 | 0.28 | -9.9 — | — | IRFR9020PBFCT-ND® 217 1.40 1.09 in ae tas a a Tee ea tee ened 
50 | 0.28 9.9 — | — | IRFR9Q020TR-ND 2172.80/2,000 . : H 00/2, 
50 | 028 9.9 — | — | IpFR9020PBFTR-NDe 1088.00/2.000 100 | 0.54 4.3 17 | 25 | IRFR110PBFCT-ND@ 1.60 1.00 .74 
50 | 05 53 — | — | IrFR9010-ND 193 124 97 100 | 0.54 4.3 17 | 25 | IRFR110PBFTR-ND@ 754.00/2,000 
200 | 08 48 19 | 42 | IRFR220PBFCT-ND@ 1.82 114  .84 
50 | 05 5.3 — | — | IRFR9010PBFCT-ND® 1.76 110 .82 
200 | 08 48 19 | 42 | IRFR220PBFTR-ND® 870.00/2,000 
50 | 05 5.3 — | — | IRFR9010PBFTR-ND@ 812.00/2,000 
200 | 15 2.6 10 | 25 | IRFR210-ND 1.75 1413 88 
60 | 0.28 8.8 42 | IRFR9024-ND 274 1.77 1.38 
2 | 200 | 15 2.6 10 | 25 | IRFR210PBFCT-ND@ 1.60 1.00 .74 
60 | 0.28 8.8 42 | IRFR9024PBFCT-ND@ 219 1.41 1.10 
0| co 38 a 42 (MIREROCOTERETEIIne TO 7E0I5 000 200 | 15 2.6 10 | 25 | IRFR210PBFTR-ND@ 734.00/2,000 
= : at z ee 250 | 1.4 3.8 15 | 42 | IRFR224-ND 219 1.41 1.10 
60 | 0.5 5.1 25 MRE RoO TENG TGS 124 87 250 | 4.4 38 15 | 42 | IRFR224PBFCT-NDe 1.75. 113 88 
60 | 0.5 5.1 25 MIRE ROO MBER IENG ATG 1A0 - 282 250 | 4.4 38 15 | 42 | IRFR224PBFTR-ND@ 856.00/2,000 
0 | 05 5A 25 | IRFR9014TR-ND 1595.00/2,000 400 | 18 31 12 | 42 | IRFR320-ND 251 162) 126 
60) 05) 5-1 25 BOO ae lan DS. 812.00/2,000 400 | 1.8 3.4 12 | 42 | IRFR320PBFCT-ND® 2.01 129 1.01 
-60_| 0.5 5.1 25 | IRFR9O14TRL-ND 2229.00/3,000 400 | 1.8 3.1 12_| 42 | IRFR320PBFTR-ND@ 1016.00/2,000 
-100 | 06 5.6 42 | IRFR9120PBFCT-ND@ 2.00 1.29 1.00 400 | 36 17 6 | 25 | IRFR310-ND 794. 125 97 
> | -100| 06 5.6 42 | IRFR9120PBFTR-ND@ 980.00/2,000 400 | 36 17 6 | 25 | IRFR310PBECT-NDe 177 141 82 
-100 | 06 -5.6 42 | IRFR9120TRL-ND 2994.00/3,000 400 | 3.6 17 6 25 | IRFR310TR-ND 1548.40/2,000 
-100 | 1.2 3.1 25 | IRFR9110-ND 2.01 1.30 1.01 400 | 3.6 17 6 25 | IRFR310PBFTR-ND@ 1116.00/2,000 
100 | 1.2 “3.4 25 | IRFR9110PBFCT-ND@ 184 1415 86 500 3 24 8 | 42 | IRFR420-ND 2.32 1.50 1.17 
100 | 1.2 “34 25 | IRFR9110PBFTR-ND® 798.00/2,000 500 3 24 8 | 42 | IRFR420PBFCT-ND@ 186 120 93 
100 | 1.2 34 25 | IRFR9110TRL-ND 2415.00/3,000 500 3 2.4 8 | 42 | IRFR420TR-ND 1856.40/2,000 
-200 | 15 -3.6 42 | IRFR9220-ND 2.31 1.85 1.33 500 3 2.4 8 | 42 | IRFR420PBFTR-ND@ 1016.00/2,000 
-200 | 15 -3.6 42 | IRFR9220PBFCT-ND@ 259 1.67 1.30 600 | 4.4 2 8 | 42 | IRFRC20-ND 254 1.64 1.28 
-200 | 15 -3.6 42 | IRFR9220TR-ND 2590.00/2,000 600 | 4.4 2 8 | 42 | IRFRC20PBFCT-ND@ 2.03 1.31 1.02 
-200 | 15 -3.6 42 | IRFR9220PBFTR-ND® 876.00/2,000 600 | 4.4 2 8 | 42 | IRFRC20PBFTR-ND@ 1392.00/2,000 
200] 3 1.9 25 | IRFR9210-ND 236 1.52 1.19 600 7 14 5.6 | 36 | IRFRINGOA-ND 219 1.41 1.10 
-200 3 -1.9 25 IRFR9210PBFCT-ND@ 1.89 1.22 .95 600 7 1.4 5.6 36 IRFR1N60APBFCT-ND® 1.75 1.13 88 
-200 3 Ali:9 25 IRFR9210TR-ND 1890.00/2,000 600 7 1.4 5.6 36 IRFR1N60APBFTR-ND® 842.00/2,000 
-200 | 3 1.9 25 | IRFR9210PBFTR-ND@ 870.00/2,000 DPak Logic Level 
250 | 3 27 50 | IRFR9214-ND 219 1.41 1.10 60 0.2 77 31 | 25 ] IRLRO14-ND 185 119 93 
-400 | 7 18 50 | IRFR9310-ND 2.23 1.44 1.12 60 0.2 77 31 | 25 | IRLRO14PBFCT-ND@ 1.69 106 .79 
-400 | 7 1.8 50 | IRFR9310PBFCT-ND@ 1.79 145 90 60 0.2 7.7 31 | 25 | IRLRO14PBFTR-ND 792.00/2,000 
-400 | 7 1.8 50 | IRFR9310PBFTR-ND® 952.00/2,000 60 0.1 14 56 | 42 | IRLRO24-ND 2.37 1.53 1.19 
60 0.1 14 56_| 42 | IRLRO24PBFCT-ND@ 1.90 1.22.95 
SOT-223 
40 | 05 48 TRFL9014-ND 3064.87 454 60 | 04 14 56 | 42 | IRLRO24PBFTR-ND® 1044.00/2,000 
2 | 100 | 0.27 77 31 | 42 | IRLR120-ND 2.09 1.35 1.05 
0 | 05 1.8 IRFL9014PBFCT-ND@ 245 1.58 1.23 
100 | 0.27 77 31 | 42 | IRLR120PBFCT-ND@ 1.91 120 .89 
3 | 60 | 05 1.8 IRFL9014PBFTR-ND@ 1015.00/2,500 
100 | 0.27 77 31 | 42 | IRLR120PBFTR-ND@ 1044.00/2,000 
-100 | 1.2 Ad IRFL9110PBFCT-ND@ 2.28 147 1.14 
-100 | 1.2 14 IRFL9110PBFTR-ND@ 870.00/2,500 100 | 0.54 = i7_| 25 Gee Se 
: - oe 100 | 0.54 43 17 | 25 | IRLR110PBFCT-ND@ 1.72 1.08 80 
100 | 0.54 4.3 17 | 25 | IRLR110PBFTR-ND@ 754.00/2,000 
D2Pak 100 | 0.54 43 17_| 25 | IRLR110TRL-ND 2259.00/3,000 
60 | 0.018 50 290 | 190] IRFZ48RSPBF-ND® 272 1.75 1.36 SOT-223 
60 | 0.028 50 200 | 150] IRFZ44S-ND 3.37 2.25 1.80 60 02 27 22 | 3.1 | IRFLO14-ND 2.28 147 1.14 
60 | 0.028 50 200 | 150 | IRFZ44STRR-ND 1304.00/800 60 0.2 27 22 | 3.1 | IRFLO14PBFCT-ND@ 182 117 91 
60 0.1 17 68 | 60 | IRFZ24S-ND 1.92 124 97 60 | 02 27 22 | 3.1 | IRFLO14PBFTR-ND@ 900.00/2,500 
60 0.2 10 40 | 43 | IRFZ14S-ND 1.76 110 82 100 | 0.54 15 12 | 3.1 | IRFL110-ND 210 1.35 1.05 
100 | 0.077 28 110 | 150 | IRF540STRL-ND 1391 .20/800 100 | 0.54 1.5 12_| 3.1 | IRFL110PBFCT-ND® 1.92 1.20 89 
100 | 0.077 28 110 | 150 | IRF540STRR-ND 1391.20/800 100 | 0.54 15 12 | 3.1 | IRFL110PBFTR-ND@ 1097.50/2,500 
100 | 0.16 14 56 | 88 | IRF530S-ND 245 1.58 1.23 3 | 200 | 15 0.96 7.7 | 3.1 | IRFL210-ND 2.28 147 1.14 
250 | 0.28 14 56 | 125] IRF644STRL-ND 1888.00/800 200 | 1.5 0.96 7.7 | 3.1 | IRFL210PBFCT-ND® 182 1417 91 
4 |250_| 1.4 4.4 —_| 50 | IRF624S-ND 298 1.92 1.49 200 | 15 0.96 7.7 | 3.1 | IRFL210PBFTR-ND® 942.50/2,500 
slit | a [5 [o | iesererses ee is tl | te om et easueerones ———1e 1210 
250 2 27 8 | 36 | IRF614S-ND 245 1.58 1.23 . . . H : : : 
300 | 0.75 61 o4 | 74 | IRF737LCS-ND 245 158 123 250 2 0.79 6.3 | 3.1 | IRFL214PBFTR-ND® 2030.00/2,500 
400 | 0.55 10 40 | 125 | IRF740STRL-ND 1448.80/800 SOT-223 Logic Level 
500 | 1.4 5 20 | 74 | IRF830ASPBF-ND@ 196123 91 60 | 02 27 22 | 3.1 | IRLLO14-ND 241 155 1.21 
500 | 1.5 45 — | 74 | IRF830S-ND 3.36 2.17 1.69 60 | 02 27 22 | 3.1 | IRLLO14PBFCT-ND® 1.93 124 97 
500 3 25 10 50 IRF820AS-ND 213 1.37 1.07 3 60 0.2 2.7 22 3.1 IRLLO14PBFTR-ND® 1125.00/2,500 
500 3 25 10 | 50 | IRF820ASPBF-ND@ 1.74 1.09 81 100 | 0.54 15 12 | 3.1 | IRLL110-ND 2.28 147 1.14 
600 1.2 6.2 25 130 | IRFBC40LCS-ND 3.76 3.01 2.26 100 0.54 1:5: 12 3.1 IRLL110PBFCT-ND® 182: WAZ 91 
goo | 22 36 14 | 74 | IRFBC30SPBF-ND@ 294 189 147 100 | 0.54 1.5 12 | 3.1 | IRLL110PBFTR-ND@ 862.75/2,500 
800 | 3.0 44 16 | 125 | IRFBE30SPBF-ND@ 3.35 2.16 1.68] RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Vv N a n d P Cc ha n n el H EX F ETs Electrical characteristics at 25°C unless otherwise noted. 
Dimensions in mm 
Fig. 1 — TO-220AB Fig. 2 — TO-220 FULLPAK Fig. 3 — TO-247AC Fig. 4 — TO-262 Fig. 5 — I|-Pak 
10.60, 4.80- 


i 2.80 
2.87 [¢7110.54 4.69 @ 3.40 3.70 


e! 13 19 
@4 16 pe 


1.Gate 15.24 1.Gate | | ; 1. Gate 1. Gate 38 
2. Drain M23] + 1 Gate 2. Drain 2. Drain 2. Drain ptyg' 


4. Drain - 4. Drain i 4. Drain 


2. Drain F F 
x souls ian ri oO 3, Source 3. Source 3. Source 144.09 3. Source “— 
" i 


| . at: 
140: “Fl+9s ? : 40 3 3X 14044 
: : : 2X2.547 


Fig. 6 — 4-Pin Dip (HEXDIP®) Fig. 8 — TO-220-5 Fig. 9 — Super-247 
03.96 rie 
15.8 
1. Gate 1Gate 
2. Sense 
2. Drain ‘ 
3. Drain 
3. Source 4. Kelvin 
L\ 16. 4. Drain 7 
5. Source 
7.62 --! 0°-15°(2X) 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS | (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each VDS | (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig.| (V) | (Q) | 25°C | (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 | /Fig.| (v) | (9) | 25°C | (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 
P-CHANNEL TYPES 50 | 05 Sm — | — | IRFD9010PBF-ND@ 1.12 70 52 
60 | 0.28 | -1.6 -13 | 1.3 | IRFD9024PBF-ND@ 1.44 .90 67 
TO-220AB — RoHS Compliant -60 0.5 “1.1 -8.8 1.3. | IRFD9014PBF-ND® 1.28 80 60 
apr 038 a7 ARS EGURENG 760 aor = g | 100] 06 -1.0 -8 | 1.0 | IRFD9120PBF-ND@ 1.60 1.00 74 
eal sane (aa _ | _ eee ao ie ‘66 -100 | 1.2 -0.7 -3 | 1.0 | IRFD9110PBF-ND® 1.31 82 61 
60 | 0.14] -18 -72 | 88 | IRF9Z34PBF-ND 1.80 1.16 .90 -200 | 1.5 0.6 | -48 | 1.0 | IRFD9220-ND 2.67 1.90 1.56 
60 | 0.28) -11 -44 | 60 | IRF9Z24PBF-ND 1.58 99 74 -200 | 1.5 -0.6 | -48 | 1.0 | IRFD9220PBF-ND® 1.38 87 64 
60 | 05 67 -27 | 43 | IRF9Z14PBF-ND 1.52 .95 71 -200] 3 -0.4 | -1.6 | 1.0 | IRFD9210PBF-ND@ 1.23 77 57 
60 | 0.5 6.7 -27 | 43 | IRF9Z10PBF-ND 1.72 1.08 80 RICHANNETREY EES 
4 | “100 ] 02 “19 -72 | 150 | IRF9540PBF-ND 1.64 1.03 76 
-100 | 0.3 12 -48 | 88 | IRF9530PBF-ND 1.98 1.24 .92 T0-220AB 
-100] 0.60] -68 -27 | 60 | IRF9520PBF-ND 1.23 77 57 
-100 1.2 -4 12 20 | IRF9510PBF-ND. 1.36 85 63 50 0.2 10 29 20 | IRFZ10PBF-ND® 1.24 .78 58 
900) 0 ay aa | 108 Weseinencin ABA 14 ad 50 | 0.1 15 60 | 40 |IRFZ20PBF-ND@ 1.50 94 70 
a0 ae ae | be = ee eeaner ae a ne 50 | 0.028) 35 — | — |IRFZ40PBF-NDe 24 136 1.06 
. : ee ° i : : : 50 | 0.05 30 =_ — | IRFZ30PBF-ND@ 1.99 1.25 .93 
-200| 1.5 35 -14.| 40 | IRF9620PBF-ND 1.48 .93 .69 Bore ate «veo 290 | 190 [INCRE ape ee e606 
-200| 3 1.8 -7 | 20 | IRF9610PBF-ND 1.37 86 64 : d : d 
70220 FULEPAK 60 | 0.018] 50 290 | 190 | IRFZ48RPBF-ND@ 2.28 1.47 1.14 
60 | 0.018] 50 290 | 190 | IRFZ48PBF-ND@ 3.50 2.25 1.75 
-60 | 0.14 -12 -48 42 | IRFI9Z34GPBF-ND® 2.84 1.83 1.42 60 | 0.028 50 200 | 150 | IRFZ44RPBF-ND® 1.93 1.24 97 
~60 |) 0.28 8.5 -34 | 37 | IRFI9Z24GPBF-ND@ 2.28 1.47 1.44 60 | 0.028 50 200 | 150 | IRFZ44PBF-ND@ 1.68 1.05 78 
60 | 0.5 5.3 21) 27 | IRFI9Z14GPBF-ND® 1.84 1.15 85 60 | 0.05 30 120 | 88 |IRFZ34PBF-ND® 1.99 1.25 .93 
-100] 0.117] -13 -44| 48 | IRFI9540GPBF-ND@ 3.31 2.21 1.77 
-100| 03) -7.7 | -31 | 42 | IRFI9530GPBF-ND@ 249° 160 1.25 G0: | 0:1 i 68 | 60 a 150 OF 70 
60 | 02 10 40 | 36 |IRFZ14PBF-ND@ 1.16 73 54 
100) 06 | 62 | 21 | o?  aomo vee, < lee i 100 | 0.077} 28 | 110 | 150 | IRF540PBF-ND@ 1.76 1.10 82 
g | 200) 05 | -6.1 | -24 | 40 [iRRIessCC ND 4.46 2.98 2.38 joo | o16 | 14 56 | 88 | IRF530PBF-ND@ 1.62 1.02 75 
-200| 0.5 6.4 -24 | 40 | IRFI9640GPBF-ND@ 3.19 2.13 1.70 400. 997 | 93 37 | 60 |IRESeGnoenine: 164 +08 2 
-200| 0.8 4.3 -17 | 35 | IRFI9630G-ND 3.33 2.23 1.78 
-200| 0.8 4.3 -17 | 35 | IRFI96830GPBF-ND@ 2.37 1.53 1.19 100 | 06 5.6 16 | 20 |IRF510PBF-ND@ 1.12 70 52 
-200| 1.5 3 -12 | 30 | IRFI9620GPBF-ND@ 2.32 1.50 117 as a : A a a see ae : pe 1 os a 
-200) 3 1.9 — | — | IRFI9610GPBF-ND@ 2.03 1.31 1.02 ; : : . . 
-250| 4 41 | -16 | 95 | IRFi9e34GPBF-ND@ 284 183 © 1.42 200) 08 | 52 | 20 | 40 185 1.16 86 
: : : : 200 | 08 5.2 20 | 40 | IRF620PBF-ND@ 1.33 84 62 
TO-247AC — RoHS Compliant 
200 | 1.5 3.3 10 | 20 |IRF610PBF-ND@ 1.08 68 50 
3 -100 0.2 -21 _ 180 | IRFP9140PBF-ND 3.34 2.23 1.78 250 He 44 14 50 | IRF624-ND 2.54 1.64 1.27 
-200 0.5 -12 = 150 | IRFP9240PBF-ND 4.76 3.18 2.54 i 250 14 44 14 50 | IRF624PBF-ND@ 1.25 79 58 
T0-262 250 | 2 27 8 36 | IRF614PBF-ND@ 1.80 1.13 84 
300 | 0.75 | 6.1 24 | 74 | IRF737LCPBF-ND@ 1.80 1.16 .90 
4 | 60 | 05 67 -27 | 3.7 | IRF9Z14LPBF-ND@ 1.75 1.13 88 
-100 1.2 -4.0 -16 43 | IRF9510L-ND 1.46 1.17 88 400 0.55 10 40 125 | IRF740IR-ND 3.37 2:25, 1.80 
400 | 0.55 10 40 | 125 | IRF740PBF-ND@ 2.30 1.49 1.16 
‘ree 4oo | oss | 10 | 40 | 125 |IRF740APBF-NDe 212 137 1.06 
-50 | 0.28] -9.9 — | — | IRFU9020PBF-ND@ 1.82 1417 91 400 | 0.55 10 40 | 125 | IRF740LC-ND 4.08 2.73 2.18 
50 | 05 5.3 -21 | 25 | IRFU9010PBF-ND@ 1.76 1.10 82 400 | 0.55 10 40 | 125 | IRF740LCPBF-ND® 3.40 2.19 171 
60 | 0.28] -88 -35 | 42 | IRFU9024PBF-ND@ 1.90 1.19 88 
0 | 05 | -51 | -20 | 25 | IRFU9014PBF-NDe 1.43 90 67 : 5 . ie le aes | ioe — 
-100/ 06] -56 | -22 | 42 | IRFU9120PBF-ND@ 1.47 92 68 s5 i tf SINDK? 4 “15 4 
400 | 1.8 3.3 12 | 40 |IRF720PBF-ND@ 1.47 92 69 
5 | -100 1:2 -3.1 -12 25 | IRFU9110PBF-ND@ 1.18 74 55 400 3.6 2 6 20 | IRF710PBF-ND@ 1.20 75 56 
-200| 1.5 -3.6 -14| 42 | IRFU9220PBF-ND@ 1.94 1.22 .90 450 | 0.63 | 88 35 | 125 | IRF744-ND 3.19 243 174 
-200) 3 1.9 | -7.6 | 25 | IRFU9210-ND 2.36 1.52 1.19 
200| 3 49 | -76| 25 | IRFU9210PBF-NDe 1.89 1.20 '95 450 | 0.63 | 88 35 | 125 | IRF744PBF-ND@ 2.57 1.65 1.29 
250] 3 27 | -11 | 50 | IRFU9214PBF-ND@ 1.05 62 A 450 | 12 49 20) 74 Tee ND) 3.32 es 187 
-400| 7 8 | -721 50 | IRFU9310PBF-ND¢ 1.79 115 90 450 | 1.2 49 20 | 74 |IRF734PBF-ND@ 2.24 1.44 112 
— o 500 | 0.21 20 80 | 280 | IRFB20NS50KPBF-ND@ 5.58 3.73 2.98 
4-Pin Dip (HEXDIP™) 500 | 0.26 | 17 68 | 220 | IRFB18NS50KPBF-ND® 5.45 3.64 2.91 
5 | 60 | 0.28) 1.6 — | — | IRFD9020-ND 2.36 1.52 1.19 500 | 0.28 16 64 | 220 | IRFB17NS5OLPBF-ND@ 5.45 3.64 2.91 
-50 | 0.28] -1.6 — | —_| IRFD9020PBF-ND@ 1.53 .96 71] @ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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N and P Channel HEXFETs (cont) 


RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS | (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each VDS | (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig.| (Vv) | (9) | 25°C | (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 | |Fig.| (v) | (@) | 25°C | (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 
500 | 0.285) 17 68 | 280 | IRFB16NS50KPBF-ND@ 4.04 2.70 2.16 500 | 085 | 45 18 | 40 | IRFI840GLCPBF-ND@ 3.32 2.22 1.78 
500 | 0.45 14 56 | 250 | IRFB13N50A-ND 471 3.15 2.52 500 | 1.5 34 12 | 35 | IRFI830GPBF-ND@ 2.03 1.31 1.02 
500 | 0.45 14 56 250 | IRFB13N50APBF-ND@ 3.69 2.46 1.97 500 3 21 8.4 30 | IRFI820G-ND 3.37 2.25 1.80 
500 | 0.52 a] 44 | 170 | IRFB11N50APBF-ND@ 2.42 1.56 1.24 500 3 24 8.4 30 | IRFI820GPBF-ND® 1.96 1.26 98 
500 | 0.85 8 23 | 125 | IRF840LCPBF-ND 2.50 161 1.26 600 | 0.75) 55 37 | 60 | IRFIBGNGOAPBF-ND@ 3.10 2.07 1.66 
500 | 0.85 8 32 | 125 | IRF840PBF-NDe 2.33 154 1.47 600 | 1.2 3.5 14 | 40 | IRFIBC40GPBF-ND@ 3.06 2.04 1.64 
500 | 0.85 8 32 | 125 | IRFS40APBF-NDe 218 1.41 1.10 600 | 1.2) 35 14 | 40 | IRFIBC40GLCPBF-ND@ 4.37 2.92 2.34 
500 | 1.4 5 20 | 74 | IRF830APBF-ND@ 2.14 1.38 1.07 > tes ee ie Tease tens an oo : ee 
500 | 1.4 5 20 | 74 | IRF830ALPBF-ND@ 2.24 1.44 1.12 : ‘ : : : ; 
ena || ae 45 13 | 75 (eeeseeee Be +e 105 600 | 4.4 17 6.8 | 30 |IRFIBC20GPBF-ND@ 2.50 1.61 1.25 
so [as] as | 1 | [irmorernce sw 0 oe) | [90%] $1 | 21 | |iReummrernce age 200 ta 
coda eal enn bP SEND 10 ae 6? soo | 65 | 1.4 | 56 | 30 | IRFIBE20G-ND 357 238 1.91 
500) 3 | 28) 10) oO OTe Oi tamu 17 Bi soo | 65 | 14 | 56 | 30 |IRFIBE20GPBF-NDe 333 2141.67 
600:| 0.85.) lz el beaded | ESIAN GEARING 485 sed 2.08 goo | 37 | 19 | 76 | 35. |IRFIBFS0GPBF-NDe 331 2.21 1.77 
; | 600 [0.385] 16 60 | 310 | IRFB16NGOLPBF-ND@ 5.62 3.75 3.00 900 | 8 ‘a 48 | 30. RRRinnescoaetne Bei +69 Sa 
600 | 075] 92 37 | 170 | IRFB9N6OAPBF-ND@ 2.38 1.53 1.19 0-220 FULLPAK Logic Level 
600 | 1.2 6.2 25 | 125 | IRFBC40PBF-ND@ 2.32 1.50 1.17 
600 | 12 | 62 25 | 125 | IRFBC40APBF-ND® 2.31 149° 1.16 che al sea (or omnia | (PEI a} 1.20 cae 
a0. a ao 25 | 190 IIMEnOROlennetine Po — aoe 60 | 0.028) 30 120 | 48 | IRLIZ44GPBF-ND@ 3.14 2.03 1.58 
ae a. 14 | 74. (ROReeaEe enemas cee (56 at 2 | 60 | 0.05] 20 80 | 42 | IRLIZ34GPBF-ND@ 2.73 1.76 1.37 
200 | 0.18] 99 40 | 40 |IRLIG40GPBF-ND@ 3.02 1.95 1.52 
600 | 22 3.6 14 | 74 | IRFBC30A-ND 3.71 2.48 1.99 200 | 0.4 6.2 25 | 35 |IRLI630G-ND 3.37 2.25 1.80 
600 | 22 3.6 14 | 74 | IRFBC30APBF-ND@ 2.70 1.74 1.35 200 | 0.4 6.2 25 | 35 | IRLIG30GPBF-ND@ 2.27 1.46 1.14 
600 | 4.4 22 6.8 | 50 | IRFBC20PBF-ND® 1.80 1.16 90 70520:5 Ganeat Sénce 
650 | 093) 85 21 | 167 | IRFB9NGSAPBF-ND@ 3.14 2.02 1.57 
800 3 44 = 125 | IRFBE30PBF-ND@ 2.66 7A 1.33 55 0.04 17 68 60 | IRCZ24PBF-ND® 1.87 1.17 87 
60 | 0.05] 30 120 | 88 | IRCZ34PBF-ND@ 2.15 1.39 1.08 
800 | 65 ) 18 — | 54 eee DS, 2u4 1.76 187 6o | 0.028] so | 210 | 150 |IRCZ44PBF-NDe 325 2.47 1.74 
900 | 3.7 3.6 — | 125 eRe Ore NDS 3.20 alg a 100 |0.077| 28 110 | 150 | IRC540PBF-ND@ 3.19 2.06 1.60 
900 | 8 17 — | 54 |IRFBF20PBF-ND® 2.06 1.33 1.04 200 | 0.18 18 72 | 125 |IRC640-ND 6.09 4.06 3.25 
1000] 5 34 — | 125 | IRFBG3OPBF-ND@ 2.98 1.92 1.49 
qnoot| 44 i — | ss Peepeeasonines —_ at es 200 | 0.18) 18 72 | 125 | IRC640PBF-ND} 2.96 1.91 1.49 
200 | 0.4 9.0 36 | 74 |1IRC630-ND 3.83 2.55 2.04 
TO-220AB Logic Level 250 | 0.28 14.0 56 125 | IRC644-ND 5.06 3.38 2.71 
60:.|<o0ee'| ceo 200 | 150 Mnleataneinios aes ‘4 a7 250 | 0.28 | 14.0 | 56 | 125 |IRC644PBF-ND@ 4.05 2.70 2.16 
éo | 068 | 36 410 | 23 (neemeeentnes 436 - ca 8 | 250 | 045] 8.14 32 | 74 | 1RC634-ND 3.73 2.49 2.00 
60 | 0.1 17 68 | 60 |IRLZ24PBF-ND@ 1.16 73 54 250 | 0.45] 84 32 | 74 |IRC634PBF-ND@ 2.31 1.49 1.16 
60 | 02 10 40 | 43 |IRLZ14PBF-NDe 1.24 78 58 400 | 0.55 | 10.0 | 40 | 125 |1IRC740-ND 3.59 2.40 1.92 
100 | 0.077} 28 110 | 150 | IRL540PBF-ND@ 1.92 1.20 89 400 | 0.55 | 10.0 | 40 | 125 |IRC740PBF-ND@ 3.04 1.96 1.52 
400 | 1 55 22 | 74 |1RC730-ND 3.64 2.43 1.95 
1) 100) O16) 15 | 0) 8 eS head 48 38 400 | 4 55 | 22 | 74 |IRC730PBF-ND@ 220 142 140 
100 | 0.27] 92 36 | 60 | IRL520PBF-ND@ 1.28 75 50 
too | 054] 56 16 | 43. | IRLS1OPBF-NDe 1.23 7 57 500 | 0.85] 8.0 32 | 125 | 1RC840-ND 5.48 3.65 2.92 
200 | 0.18 17 63 | 125 | IRL6E40PBF-NDe 231 1.49 1.16 500 | 0.85] 8.0 32 | 125 |IRC840PBF-ND@ 3.36 2.16 1.68 
200 | 0.4 9 36 | 74 | IRL630PBF-ND® 2.63 1.69 1.32 500 | 15 45 18) 74 fiRessC ND) 371 2.48 1.99 
200° | 0.8 eb o1 | so. Wateeocoeiine 487 aaa ‘a? 500 | 1.5 45 18 | 74 |IRC830PBF-ND@ 2.22 1.43 1.12 
TO-220 FULLPAK TO-247AC 
aoa loi tae js0 | co Mnemcosonna aor 308 ws 60 |0.009) 70 520 | 300 | IRFPO64PBF-ND} 7.49 5.00 4.00 
5. | O0R| 30 ao | a [tnreacreanns Be a5 nee 60 |0.014) 70 360 | 230 | IRFPOS4PBF-ND@ 4.49 2.99 2.40 
i ee 120 | 43 anaes ped £35 ‘as 60 |0.018) 70 290 | 190 | IRFPO48PBF-ND} 5.43 3.62 2.90 
60 |0.018) 70 290 | 190 | IRFPO48RPBF-ND@ 3.15 2.03 1.58 
60) 0.062) 30 | 120 | 8 a Oe, Soe: ele 3:02 eo |0.028| 57 | 230 | 180 | IRFPO44PBF-NDe 341 207 1.66 
60 | 0.4 14 56 | 37 | IRFIZ24GPBF-ND@ 1.94 1.25 7 
100 | 0.077] 31 120 | 180 | IRFP140PBF-ND@ 3.00 2.00 1.60 
60 | 0.2 8 32 | 27 ER CEB NDS 1-73 1.09 81 100 | 0.055] 41 160 | 230 | IRFP150PBF-ND@ 3.77 2.51 2.01 
100 | 0.077; 17 68 | 48 | IRFIS40GPBF-ND® 2.72 1.76 1.37 200 | 0.055) 46 180 | 280 | IRFP260PBF-ND@ 4.33 2.89 2.32 
100 | 0.16 | 9.7 39 | 42 | IRFISSOGPBF-ND@ 2.17 1.40 1.09 200 | 0.085| 30 120 | 190 | IRFP250PBF-ND@ 3.33 2.22 1.78 
100 | 0.16 9.7 39 | 42 | IRLIS530G-ND 2.73 1.76 1.37 200 | 0.18 20 — | 150 | IRFP240PBF-ND@ 3.21 2.14 1.72 
100 | 0.16 | 97 39 | 42 | IRLIS30GPBF-ND® 1.82 1.17 ot 
250 | 0.06 | 44 170 | 380 | IRFP264NPBF-ND@ 3.60 2.40 1.92 
100 | 0.27 7.2 29 37 | IRLI520GPBF-ND® 1.89 1.19 88 250 | 0.075 38 — | 280 | IRFP264PBF-ND@ 6.76 4.51 3.61 
100 | 0.27 | 7.2 29 | 37 | IRFIS20GPBF-ND@ 1.79 1.15 90 250 |0.125) 23 92 | 220 | IRFP254NPBF-ND@ 3.90 2.61 2.09 
100 | 0.54] 4.5 18 | 27 | IRFIS10GPBF-ND@ 1.92 1.20 89 250 | 0.14] 23 92 | 190 | IRFP254PBF-ND@ 4.26 2.85 2.28 
200 | 0.18) 98 39 | 40 | IRFI640GPBF-ND} 2.85 1.84 1.43 250 | 0.28) 15 — | 150 |IRFP244PBF-ND@ 3.95 2.64 244 
200 | o4 | 59 | 24 | 35 iglesbCr eS iid as 400 | 02 | 23 g2 | 280 | IRFP360PBF-NDe 692 462 3.69 
200 | 08 44 16 | 30 | IRFI620GPBF-NDe 1.81 1.14 84 400 | 0.2 23 92 | 280 | IRFP360LCPBF-ND@ 12.25 9.07 7.35 
2 200 0.8 44 16 30 | IRLIG20GPBF-ND@ 2.21 1.42 1.11 3 400 0.3 16 64 190 | IRFP350PBF-ND® 4.56 3.04 2.44 
250 | 0.28 79 32 40 | IRFI644GPBF-ND@ 3.87 2.58 2.07 400 0.3 16 64 190 | IRFP350LCPBF-ND@ 6.99 4.67 3.73 
250 | 0.45 5.6 22 | 35 | IRFI634GPBF-ND@ 2.28 1.47 1.14 400 | 0.55 1 —_| 150 | IRFP340PBF-ND@ 4.73 3.15 2.52 
250 | 1.1 3.4 14 | 30 | IRFI624GPBF-ND@ 221 1.42 i 450 | 0.63 | 9.5 38 | 150 | IRFP344-ND 6.11 4.08 3.27 
250 | 2 24 a4 | 23 | IRFI¢I4GPBF-NDe 1.75 143 88 450 | 063] 95 38 | 150 | IRFP344PBF-ND® 4.89 3.26 2.61 
400. | 658:| 64 o> | 40 \IRERAOGEEENne soe nee (47 500 |0.135) 32 130 | 460 | IRFP32NSOKPBF-ND@ 8.40 6.22 5.04 
400" | 0.86 | <:7 23 | 40. IIRMRcCICHnenne a108 aod nee 500 | 0.15) 31 124 | 460 | IRFP31N5OLPBF-ND@ 9.00 6.66 5.40 
aoa: | <4 ee as | 35 [ineeneconenine 49 Gab 406 500 | 0.19] 23 92 | 370 | IRFP23NS5OLPBF-ND@ 7.20 4.80 3.84 
400 | 1.8 26 10 | 30 | IRFI720G-ND 3.50 2.25 1.75 500 | 0.23 | 22 88 | 277 | IRFP22NS0APBF-ND@ 5.19 3.46 277 
500 | 0.24) 20 80 | 280 | IRFP460NPBF-ND 6.88 4.59 3.67 
400° | 18 26 ne SCENE AN EK, aot ese Ate 500 | 0.27] 20 80 | 280 | IRFP460APBF-ND@ 6.65 4.44 3.55 
450) 0.69) 49 | 20 | 40 aoe ooo el 500 | 0.27 | 20 80 | 280 | IRFP460PBF-NDe 372 248 1.99 
450.) U2.) 34 14) 35 ai S75. 200. (2.00 500 | 027 | 20 80 | 280 | IRFP460LCPBF-ND® 609 406 3.25 
450 | 1.2 3.4 14 | 35 | IRFI734GPBF-ND@ 217 1.40 1.09 
500 | 0.29 6.7 27 | 45 | IRFIBSNSOKPBF-ND@ 5.23 3.49 2.79 500 | 0.27 20 80 | 280 | IRFP460P-ND 6.25 4.63 3.75 
500 | 0.28) 16 64 | 220 | IRFP17NSOLPBF-ND@ 5.25 3.50 2.80 
500 | 0.32) 68 27 | 46 | IRFIB7NSOLPBF-ND® 3.11 2.08 1.66 500 | 0.37 14 56 | 200 | IRFP450NPBF-ND@ 5.28 3.52 2.82 
500 | 0.52) 66 44 | 60 | IRFIB7NS50APBF-ND@ 3.33 2.14 1.67 500 | 0.4 14 — | 490 | iRFP450IR-ND 661 441 3.53 
500 | 0.67 47 16 42 | IRFIBSNSOLPBF-ND® 3.29 2.12 1.65 500 0.4 14 = 190 | IRFP450PBF-ND@ 4.28 2.86 2.29 
500 | 085) 46 18 | 40 | IRFI840GPBF-ND@ 3.25 2.09 1.63 | § RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1215 


Gy 
“wv N and P Channel HEXFETs (cont) 


RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS | (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each VDS | (on) (A) IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig. (Vv) | (0) | 25° | (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 | |Fig.| (v) | (@) | 25° | (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 
500 | 0.4 14 56 | 190 | IRFP450APBF-ND@ 416-278 = 2.23 T0-262 Logic Level — RoHS Compliant 
San nea nae 56) 190 Toca cian tgs 655 437 3.50) | 4 | 600 | 0.75 | 92 | 37 | 170 |IRFSLON6OAPBF-ND 319 205 = 1.60 
500 | 06 1 44 | 180 | IRFP448-ND 625 463 3.75 
500 | 0.6 TT 44 | 180 | IRFP448PBF-ND@ 3.97 2.65 2.12 Pak 
500 | 085 | 88 — | 150 | IRFP440-ND 6.00 400 3.20 50 | 04 15 — | — JiRFU020PBF-NDe 152 05 7 
500 | 085 | 88 — | 150 | IRFP440PBF-ND@ 3.45 2.30 1.84 60 | 04 12) — | — ee eae, Vt 114 82 
600 | 0.18 | 27 | 110 | 500 |IRFP27N6OKPBF-NDe 840 622 5.04 BO ee | a - | OS a ae 
600 | 021 | 26 | 100 | 470 | IRFP26NGOLPBF-ND@ 8.32 616 5.00 eee heel ca ernie ems IIE aL ANN qd a 68 
600 | 0.24] 22 88 | 370 | IRFP22N60KPBF-ND@ 643 4.76 3.86 BODE SOIL xt St | 42 BRNO ans, 10 a a 
600 | 0.27 | 21 84 | 330 | IRFP21N6OLPBF-ND@ 746 498 3.99 100 | 054] 43 17 | 25 |IRFU110PBF-ND® 1.44 90 67 
200 | o8 | 48 19 | 42 |IRFU220PBF-ND@ 1.32 83 62 
600 | 0.385] 15 60 | 280 | IRFP1S5N60LPBF-ND@ 614 410 3.28 pan. ec ee io | 25 [Reenneeersnie as a = 
600 | 04 | 16 | OF 0 ROE mnoe ed 400] 18 | 314 12 | 42. |IRFU320PBF-NDe@ 1.60 1.00 74 
600 | 04 16 64 | 280 | IRFPCeOLCPBF-ND® 750 555 460] | 5 | 569 | 99 | 22 | ae | os iRRUSTPSEAIDS decor . 1400 7A 
600 | oss | 14 44 | 180 | IRFPCSOAPBF-ND® 329 212 1.65 
600 | 06 4 44 | 180 | IRFPCSOPBF-ND@ 6.90 4.60 3.68 400) 18) 3.4 12 | 42 pear Le 2.36 1.52 1.19 
4o0 | 36 | 17 6 | 25 |IRFU310PBF-ND@ 172 1.08 80 
3 | 600 | 06 11 44 | 190 | IRFPCSOLCPBF-ND® 625 463 3.75 500 | 17 | 5.0 | 20 | 110 |IRFU430APBF-ND@ 2.20 1.42 1.40 
600 | 082 | 89 36 | 170 | IRFPC48-ND 12.73 1018 7.27 500 | 3 2.4 8 | 42 | IRFU420-ND 2.32 1.50 1.17 
eo | 12 | 68 27 | 150 | IRFPC40PBF-ND® 395 264 211 250 | 1.4 38 15 | 42 | IRFU224PBF-ND® 1.62 1.02 75 
soo | 12 | 78 — | 190 | IRFPESOPBF-ND@ 674 450 3.60 ‘mel 5 Sa 3 | a2 Wantaseracnny’ ae yi a 
£00:.|_* 54 22 | 150 Ue BEB Ss 08P ae 500 | 3 3.3 10 | 83 |IRFU420APBF-NDe 1.13 m1 53 
zoo | 2 54 22 | 150 | IRFPE4OPBE-NDe 410 273 2419 600 | 0.007] 1.4 | 56 | 36 |IRFUINGOAPBF-ND@ 1.32 83 62 
soo | 3 ve je | 125 Waeeeonine a ee coo | 44 | 20 | 80 | 42 |IRFUC20PBF-ND® 224 144112 
soo | 3 a4 16 | 125 | IRFPESOPBF-ND@ 5.00 370 3.00 L-Pak Logic Level 
soo | 3 44 16 | 125 | IRFPF30PBF-ND® 440 326 264 
goo | 16 | 67 | 27 | 190 | IRFPFS0PBF-ND@ 6.08 473 3.92 60 | OR 77 | eae, he 10 oe 
5 | 100 | 027] 77 31 | 42 | IRLU120PBF-ND¢ 188 © 1.18 87 
go | 25 | 47 19 | 150 | IRFPF40PBF-ND® 4.01 267 2.14 100 | 054] 48 17 | 25 |IRLU110-ND 1.88 1.22 95 
1000 | 2 61 — | 190 | IRFPGSOPBF-NDe 8.08 597 4.84 100 | 054] 48 17 | 25 | IRLU110PBF-ND@ 1.55 97 72 
tooo | 35 | 43 17 | 150 | IRFPG40-ND 6.41 475 3.85 Super220™ — RoHS Compliant 
tooo | 35 | 43 17 | 150 | IRFPG40PBF-ND@ 466 93.11 2.49 
tooo | 5 34 — | 425 | IRFPG30-ND 664 443  3.65| | 7 | 500 |0.023| 24 96 | 340 | IRFBA22NS0APBF-ND 680 504 4.08 
1000) 5 34 — | 125 | IRFPG30PBF-ND® 339 2.26 1.81 Super-247 — RoHS Compliant 
TO-262 500 | 0.087 46 180 | 540 | IRFPS40NS50LPBF-ND 12.67 9.86 8.17 
S00: oaail - 8 7. | 120 WRERiGtseemnst neon eas _ 500 | 0.078] 47 | 190 | 540 | IRFPS43N50KPBF-ND 12.11 942 7.81 
Bag |, (ell ae 10 | 36 Weert os tee, aoa 500 | 0.125] 34 | 140 | 450 | IRFPS35NS0LPBF-ND 915 677 5.49 
pag dee ||, <es to | 36 Reencentes aan ais ‘ga | | 9 | 500 | 013) 36 | 144 | 446 | IRFPSS7NSOAPBF-ND 8.91 660 5.35 
Seles! ta se | 150 [aEeeiicceng ans pe “Gibs 600 | 0.11 | 40 | 160 | 570 | IRFPS40N60KPBF-ND 12.44 968 8.02 
250 | 0.435] 8.0 32 | 88 | IRF634NLPBF-ND® 1.90 1.19 88 6oo | 0.12 | 38 | 150 | 540 | IRFPS38N60LPBF-ND 1354 1053 873 
600 | 0.16 | 30 | 120 | 450 | IRFPS3ON60KPBF-ND 978 724 5.87 
A00 | Oi88:)) 10 Spee eg SC DAUH EINK co ee, ee 600 |0.175| 29 | 110 | 480 |IRFPS29N6OLPBF-ND 1036 767 622 
400 | 1 55 22 | 74 | IRF730L-ND 1.95 1.56 1.17 
400 | 1.8 3.3 13 50 | IRF720L-ND 2.75 1.77 1.38 4-Pin Dip (HEXDIP®) 
400 | 18 | 33 13 | 50 | IRF720LPBF-ND@ 1.82 1.17 1 5 | 021 47 — | — JIRFDOIOPBF-NDe 1.00 63 a7 
500 | 0.55 1 44 190 | IRFSL11N50APBF-ND® 2.52 1.62 1.26 50 = 24 = — | IRFDO20PBF-ND@ 1.34 84 62 
gael Sas >» |) Sass > San 66 eo | 04 25 20 | 1.3. | IRFDO24PBF-NDe 1.34 84 62 
500 | 14 | 45 | 20 | 34 | IRF830LPBF-ND@ 224 144 1.42 60) 02 1 | 4 18 NS 1:00 28° ft 
Soe lune F os | 105 (IRRenTS Tis ste 55 100 | 027 | 1.3 10 | 1.3 | IRFD123PBF-ND@ 160 1.00 74 
500 | 0.85 | 8.0 28 | 125 | IRF840LCLPBF-ND@ 333 214 167 100 | 03 | 1.3 | 52 | 1.0 |IRFD120PBF-ND@ 1.36 85 63 
41! 500 | 085 | 8.0 32 | 125 | IRF840ALPBF-ND@ 290 187 1.46 100 | 06 | 1.0 | 80 | 1.0 |IRFD110PBF-ND@ 1.24 72 48 
200 | o8 | os | 64 | 1.0 |IRFD220PBF-NDe 1.20 75 56 
500) 3 25 8.0 | 50 [URke20r ND 2.58 1.67 1.30 8 | 200 | 1.5 0.6 25 | 1.0 | IRFD210PBF-ND@ 1.00 63 47 
500 | 3 2.5 8.0 | 50 | IRF820LPBF-ND® 2.07 1.33 1.04 250 | 14 0.63 5 1 | IRFD224PBF-ND@ 1.72 1.08 80 
500 | 3 25 10 | 50 | IRF820ALPBF-ND@ 194 1.22 90 
600 | 12 62 25 | 3.1. | IRFBC40LCL-ND 3.83 3.08 2.30 250 | 2 045 | 36) 7 ene, 1.25 1:00 a2 
eon ee ee 25 | 195 [IReBenaatnin 501 tee 7446 250 | 2 045 | 36 | 1 |IRFD214PBF-ND@ 1.60 1.00 74 
4o0 | 18 | 049 | 39 | 1. |IRFDS20PBF-NDe 1.32 83 62 
eo | 12 | 62 25 | 130 | IRFBC40L-ND 6.00 4.00 3.20 400 | 36 | 0.35 | 28 | 1 | IRFD310PBF-NDe 1.88 1.18 87 
eo | 12 | 62 25 | 130 | IRFBC40LPBF-ND@ 480 320 256 500 | 3 0.46 3 1 | IRFD420PBF-ND@ 2.10 1.35 1.05 
eo | 22 | 36 14 | 74 | IRFBC30ALPBF-ND¢ 200 129 1.0 eoo | 44 | 032 | 26 | 1. |IRFDC20PBF-ND® 2.23 1441.42 
800) 44 | 22 |) 80) 0 EC one geo ewes ee 4-Pin Dip (HEXDIP®) Logic Level — RoHS Compliant 
600 | 44 | 22 | 80 | 50 |IRFBC20LPBF-NDe 294 189 1.47 
6o | 04 25 20 | 1.3 |IRLDO24PBF-ND 1.40 88 65 
600 | 22 | 36 14 | 74 | IRFBC3OLPBF-NDe 343 2.21 1.72 go. Il toes |e ae 14 | 13 IRIDOMTeR ene i446 73 ak 
800 3 44 16 | 125 | IRFBESOL-ND 3.45 2.30 1.84 8 | 400 | 027 1.3 10 | 1.3. |IRLD120PBF-ND 1.42 89 66 
800 3 41 16 125 | IRFBE30LPBF-ND@ 3.22 2.07 1.61 100 0.54 1 8 1.3. | IRLD110PBF-ND 1.07 67 50 
900 | 8 1.7 | 68 | 54 |IRFBF20LPBF-NDe 249 160 1.25 - 
@ RoHS Compliant 


IGBT Transistors 


VCE Ic Pulse Max. Delay Time 
(Sat) @ Current Power (ns) Digi-Key Price Each 
Package | VCE | Max. | TC +25°C| ICM _ | Dissipation | Td (on)| Td (off)| Part No. 1 10 100 

1.93 5.7 "1 23 23 125 | CPV362M4K-ND 46.00 36.80 32.20 

2.2 7.2 22 23 42 120 | CPV362M4U-ND 57.50 46.00 34.50 

1.63 16 50 36 37 400 | CPV363M4F-ND 41.00 32.80 24.60 

IMS-2 | 600} 2.2 a 22 36 55 107 | CPV363M4K-ND 70.85 56.68 42.51 

2.2 13 40 36 43 140 | CPV363M4U-ND. 51.35 41.08 30.81 X13 X13 X6 
2.3 24 48 63 50 170 | CPV364M4K-ND 70.85 56.68 42.51 

21 20 60 63 4 140 | CPV364M4U-ND. 52.43 42.51 38.26 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1216 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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VISHAY. Schottky Rectifiers 
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1 
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TO-220AB 


0.8 Max. 


Base 
Common Cathode 


1 2 3 


Anode Anode 
1 Common 2 
Cathode 


tw [th 
@ 


1 Anode 
Common 


Cathode 
2 Anode 


IF | VRRM | VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF | VRRM| VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A) (Vv) (V) |tp=5ps Sine} Temp (°C) | Part No. U 10 100 (A) (Vv) (V)_ |tp=5ps Sine} Temp (°C) | Part No. i 10 100 
SMB TO-220AC 
1 | 15 | 034 140 -55 ~ 150 | 10BQ015-ND 1416 73 54] | 19] 15 | 0.32 700 -55~100 | 19TQ015-ND 458 3.05 2.44 
1} 15 | 0.34 140 -55 ~ 150 | 10BQ015PBFCT-ND@ 119 70 47| | 19] 15 | 0.32 700 -55~ 100 | 19TQ015PBF-ND@ 3.66 2.44 1.96 
1} 15 | 0.34 140 -55 ~ 150 | 10BQ015PBFTR-ND@ 1008.00/3,000 20} 15 | 0.25 700 -55~125 | 20L15TPBF-ND@ 2.34 151 1.18 
1 | 30 | 0.30 360 -55 ~ 150 | STPS1L30UPBFCT-ND@ 99 ©6.58-~— 39) | 20] 15 | 0.25 700 -55~ 125 | STPS20L15DPBF-ND@ 212 137 1.06 
1 | 30 | 030 360 -55 ~ 150 _| STPS1L30UPBFTR-ND@ 839.55/3,000 6 | 35 | 0.53 690 -55~175 | 6TQO35PBF-ND@ 2.80 1.80 1.40 
1] 30 | 0.30 430 -55~150 | 10BQ030-ND 4.21 71 47| [7.5] 35 | 0.84 690 -65 ~ 150 | MBR735PBF-ND® 143 90 67 
1 30 0.30 430 -55 ~ 150 10BQ030PBFCT-ND@ 96 57 38 10 35 0.49 1050 -55 ~ 175 10TQ035PBF-ND® 2.70 1.74 1.35 
1 30 0.30 430 -55 ~ 150 10BQ030PBFTR-ND® 813.45/3,000 10 35 0.84 1080 -65 ~ 150 MBR1035PBF-ND® 1.69 1.06 79 
1 40 0.53 430 -55 ~ 150 10BQ040PBFCT-ND® 72 42 .28 15 35 0.50 990 -55 ~ 150 12TQ035PBF-ND® 2.70 1.74 1.35 
1 40 0.53 430 -55~150 | 10BQ040PBFTR-ND® 630.00/3,000 16 35 0.63 1060 -65~150 | MBR1635PBF-ND® 2.14 1.38 1.07 
1 60 0.57 700 -55~ 150 | 10BQO060PBFCT-ND®@ 77 45 -30 18) 35 0.6 1800 -55~175 | 18TQ035-ND 3.00 2.00 1.60 
1 60 0.57 700 -55~150 | 10BQO060PBFTR-ND@ 675.00/3,000 18 35 0.6 1800 -55~175 | 18TQO035PBF-ND® 2.80 1.80 1.40 
1 | 100 | 0.78 780 -55~175 | 10BQ100PBFCT-ND® 1.01 64 47| | 20) 35 | 0.51 1800 -55~ 150 | 20TQO35PBF-ND® 294 189 1.47 
1] 100 | 0.78 780 -55~175 | 10BQ100PBFTR-ND® 1101.00/3,000 6 | 40 | 0.53 690 “55~175 | 6TQO40PBF-ND@ 291 1.87 1.46 
2 | 30 | 0.370 350 -55~150 | 20BQ030PBFCT-ND@ 84 50 ~33/ [10] 40 | 049 1050 -55~175 | 10TQO40PBF-ND@ 2.84 1.83 1.42 
2 | 30 | 0.370 350 -55 ~ 150 _| 20BQ030PBFTR-ND@ 738.00/3,000 15) 40 | 0.50 990 -55~ 150 | 12TQO40PBF-ND@ 287 1.85 1.44 
SMA 18] 40 | 0.53 1800 -55~175 | 18TQO40PBF-ND@ 2.98 1.92 1.49 
15] 40 | 0.54 120 -55 ~ 150 | 10MQO40NPBFCT-ND@ 63 .49—.ga] | 20) 40 | 051 1800, | 35 ~ 150 oS ect Sie: aol» 180 
15] 40 | 0.54 120 -55 ~ 150 | 10MQO40NPBFTR-ND@ 1687.50/7,500 ES)| 20e.. | LORE oe 5-150 ET oa repr. ANG. Bt 
3 | 40 | 0.42 330 -40 ~ 150 | 15MQO40NPBFCT-ND¢ 11366 ~Sag] [7S] 45 | 067 oe -65~ 150_[IMBHZASEER:ND®: Tats = 280" 67 
3 | 40 | 0.42 330 -40~150 | 15MQO40NPBFTR-ND® 2310.00/7,500 BON | 3808. RIS 1050 mama eine sretatok Pees 0G 
15! 60 | 063 40 55-150 | 10MQO60N-ND 104 61 at; | 15} 45 | 050 990 -55 ~ 150 | 12TQO45PBF-ND@ 3.01 1.94 1.51 
4s) ear lees a 65-160 [DOMGccenannoarine a3. 49 gal | 16) 45 | 087 1800 -65~ 150 | MBR1645PBF-ND@ 213 137 1.07 
15] 60 | 0.63 40 -§5~ 150 | 10MQO6ONPBFTR-ND 1687.50/7,500 et Abe |e || 620 ppemiea| OS SHEED Se Oh lee 
4) 400. (aga 480 55-150 (MOmanoentte Sear Soe ai| 49-1 45_| 0.57 1050 -55~175 | 10TQO45PBF-ND@ 2.98 1.92 1.49 
15 | 100 | 0.78 120 -55 ~ 150 | 10MQ100NPBFCT-ND® 83 .49— a3] | 18) 45 | 06 1800 mantis, (OCC Asn 2 2:98) ge. “1:49 
1.5 | 100 | 0.78 120 -55~ 150_| 10MQ100NPBFTR-ND® 1687.50/7,500 Oi Sem ein need mame | =U HEIN > See ee, 08 
SMC 8 | 60 | 072 850 -55~175 | 8TQO60PBF-ND® 3.29 212 1.65 
15] 60 | 0.56 1000 -55 ~ 150 | 15TQO60PBF-ND@ 3.33 214 1.67 
3] 15 | 0.35 650 -55~ 100 | 30BQ015PBFCT-ND@ 216 1.39 1.08] |, | e | o70 He 55~175 [eneoeneentees a ee 
3 | 15 | 0.35 650 -55~ 100 | 30BQ015PBFTR-ND@ 2586.00/3,000 elidoos, gies 850 55-175 [EROROOREEinS sie BOB aes: 
3 | 40 | 0.51 2000 -55 ~ 150 | 30BQ040-ND 2.07 1.33 1.04 T0-220AB 
3 | 40 | 0.51 2000 -55 ~ 150 | 30BQ040PBFCT-ND@ 189 118 88 
3 | 40 | 051 2000 | -55~ 150 | 30BQ040PBFTR-ND® 1983.00/3,000 BO) ABS [Quek une 85 ~ 125 a Ne 421” 281-226 
40] 15 | 0.25 700 -55~ 125 | STPS40L1SCTPBF-ND® 3.27 2411 1.64 
3) 240" 048 1580 35 ~ 150 EAN sae 6) | 40} 20 | 0.34 1000 -55~ 150 | 47CTQ020PBF-ND@ 318 212 1.70 
3 | 60 | 0.58 1200 -55 ~ 150 | 30BQ060PBFCT-ND@ 140 88 65) || 55 | oo 506 65-150 ooneeen Boa. 6a. Bad 
3 | 60 | 0.58 1200 -55 ~ 150 | 30BQ060PBFTR-ND@ 1470.00/3,000 56: (29-03? > 65-150 ean en ee en iat. ip. digs 
3 | 60 | 0.61 790 -55 ~ 150 | MBRS360CT-ND 148 93 69 
3 | 100 | 0.79 2100 -55~175 | 30BQ100PBFCT-ND¢@ 1.16 7a 6a | ||/90/) “80. | O82 nn TE EO Oe eomeoC a oy Sag) ee 
30} 30 | 040 900 -85 ~ 150 | 32CTQ030-ND 4.09 2.73 2.19 
3 | 100 | 0.79 2100 -55 ~ 175 | 30BQ100TR-ND 1528.80/3,000 8p) | leer" ll Sowa 900 65~150 [CCCrOUneREe Ins! aoe ube. fae 
3 | 100 | 0.79 2100 -55~ 175 | 30BQ100PBFTR-ND@ 1266.00/3,000 abi lear coe fio) 55-150 (Onletonereine Sieg: pede ~ hay 
Bolze2 40 | 30 | 0.48 1100 -55~ 150 | 42CTQO30PBF-ND@ 390 260 2.08 
2 | 48: | 0.64 390 *85~ 150 | 20CJQ045-ND 1.72 1.08 80) | 60) 30 | 0.44 1500 -65~150 | 62CTQO30PBF-ND@ 3.75 2.50 2.00 
2 | 60 | 0.56 385 55 ~ 150 | 20CJQ060-ND 181 1.14 84) | 15 | 35 | 0.72 690 -65~150 | MBR1535CTPBF-ND@ 1.78 9 1.15 89 
2 | 100 | 0.56 385 “55 ~ 150_| 20CJQ100-ND 174 1.09 81) | 20] 35 | 0.57 1060 -65~150 | MBR2035CTPBF-ND® 213 1.37 1.07 
C-16 — RoHS Compliant 12] 35 | 0.53 690 -55~175 | 12CTQO35PBF-ND® 256 165 1.28 
33] 40 | 055 470 -40~ 150 | 31DQ04-ND 403 88 61| | 15] 35 | 0.51 810 -55 ~ 150 | 15CTQ035-ND 3.20 2.06 1.60 
3 | 40 | 06 430 -40~ 150 | MBR340IR-ND 83 8.49 ~=©.33) | 15 | 35 | 051 810 -55~ 150 | 15CTQO35PBF-ND@ 256 1.65 1.28 
3 | 50 | 073 460 -40~ 150 | MBR350-ND 81 48 ~©.32) | 20] 35 | 057 1060 -55~ 175 | 20CTQ035-ND 3.38 2.25 1.80 
33] 50 | 0.58 340 -40~ 150 | 31DQ05-ND 118 69 46| | 20] 35 | 0.57 1060 -55~ 175 | 20CTQO35PBF-ND@ 315 2.03 1.58 
3 | 60 | 0.73 460 -40 ~ 150 _| MBR360-ND 80 47.32] | 30] 35 | 0.50 990 -55 ~ 150 | 25CTQO35PBF-ND@ 3.30 2.20 1.76 
33] 60 | 058 340 -40~ 150 | 31DQ06-ND 117.74 ~—«55] [30] 35 | 073 1060 -65 ~ 150 _| MBR2535CTPBF-ND@ 2.37 153 1.19 
33] 90 | 0.85 210 -40~150 | 31DQ09-ND 104 4.65 = .49] | 15 | 40 | 0.51 810 -55 ~ 150 | 15CTQO40PBF-ND@ 263 1.69 1.32 
33] 90 | 0.85 210 -40~ 150 | 31DQ09TR-ND 468.00/1,200 12] 40 | 0.53 690 -55~ 175 | 12CTQO40PBF-ND@ 263 1.69 41.32 
3.3] 100 | 0.85 210 -40~ 150 | 31DQ10-ND 1477455) y pons Compliant (Continued) 
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VISHAY. Schottky Rectifiers (cont) 


TO-244AB TO-247AC TO-249AA 


M_7-© 4.95 (Isolated Base) 
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Lug Lug 
Terminal Terminal 
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= 
nh 
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T 
25.65 
y 


1 3 


Anode Anode 
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Cathode 


Cathode y, 
2-07.49 
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Common Cathode 
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DO-41/DO-204AL 


}-26.92-++-—-|5.21 gg 


3.805 y 


1: Anod + 
2: Cathode ‘S Cathode Band 


3: Anode 
81 4: Cathode 


1.275 


IF | VRRM| VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF |VRRM| VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(a)| (vy | (Vv) |tp=5ysSine| Temp (°C) | Part No. 1 10 100] |(A)| (V) | (V) |tp=5ysSine| Temp (°C) | Part No. 1 10 100 
20} 40 | 0.57 1060 -55~ 175 | 20CTQ040-ND 395 264 211| | 40] 15 | 0.25 700 -55~ 125 | STPS40L1S5CWPBF-ND@ 3.00 201 1.61 
20] 40 | 0.57 1060 -55~ 175 | 20CTQ040PBF-ND@ 316 211 169} |65| 15 | 0.46 1500 -55~ 125 | 65PQ015PBF-ND@ 4.50 3.00 2.40 
30} 40 | 0.56 1060 -55 ~ 175 | 30CTQO40PBF-ND@ 329 212 1.65| | 80] 20 | 0.32 2200 -55~ 150 | 80CPQ020PBF-ND 510 340 272 
30] 40 | 0.50 990 -55 ~ 150 | 25CTQO40PBF-ND 339 226 1.81| |50] 30 | 0.38 2180 -55~ 150 | 52CPQ030PBF-ND@ 11.25 833 6.75 
12| 45 | 053 690 -55 ~175 | 12CTQ045PBF-ND 273 14.76 1.37| | 70 | 30 | 051 2180 -55 ~ 150_| 72CPQ030PBF-ND@ 6.33 4.69 3.80 
15 45 0.51 810 -55~150 | 15CTQ045PBF-ND® 2.73 1.76 1.37 30 35 0.50 1020 -65~ 150 | 30CPQ035-ND 5.40 3.60 2.88 
4o| 45 | 06 900 -65 ~ 150 | MBR4045CTPBF-ND@ 254 1.64 128/ |30| 35 | 050 1020 -55~ 150 | 30CPQ035PBF-ND@ 432 288 231 
15] 45 0.57 690 -65 ~ 150 | MBR1545CTPBF-ND@ 1.78 1.15 .89 30 35 0.60 1020 -65~ 150 | MBR3035WTPBF-ND® 2.66 1.71 1.33 
20] 45 | 0.57 1060 -65 ~ 150 | MBR2045CTIR-ND 267 1.72 1.34] |40| 35 | 043 3500 -55 ~ 150 | 40CPQ035PBF-ND@ 6.00 4.00 3.20 
20| 45 | 0.57 1060 -65 ~ 150_| MBR2045CTPBF-ND@ 214 1.38 1.07] |30| 40 | 050 1020 -55 ~ 150_| 30CPQ040-ND 6.33 4.22 3.38 
30] 45 | 0.73 1060 -65 ~ 150 | MBR2545CTIR-ND 3.13 2.02 1.57] | 30] 40 | 0.50 1020 55~ 150 | 30CPQ040PBF-ND@ 7.32 4.88 3.91 
30] 45 | 0.73 1060 -65~ 150 | MBR2545CTPBF-ND@ 251 162 1.26) | 40] 40 | 043 3500 55~ 150 | 40CPQ040PBF-ND@ 6.46 4.78 — 3.88 
30] 45 | 076 1020 -65~ 150 | MBR3045CTPBF-ND@ 312 2.08 1.67) | 40) 40 | 0.42 1240 $5~150 | 40L40CWPBF-ND@ 4.50 3.00 2.40 
20! 45 | 0.64 4060 -55~175 | 20CTQO45PBF-ND® 315 203 1.58| |40| 40 | 0.43 3500 -55 ~ 150 | STPS40L40CWPBF-ND® 3.73 249 2.00 
30| 45 | 0.50 990 -55 ~~ 150 | 25CTQO45PBF-ND® 375 250 200| |40| 45 | 0.42 1240 -55 ~ 150_| STPS40L45CWPBF-ND® 3.04 2.03 1.63 
30] 45 | 0.62 1060 -55~175 | 30CTQ045PBF-ND¢ 334 223 1.79| |30| 45 | 0.60 1020 mine ELSA NDS” 206 a2 “1.84 
40] 45 | 053 | 1240 | -55~150 | 40CTQ045PBF-NDe 345 2.90 1.84) |40) 45 | 042 | 1240 | -65~ 150 He amano, B00 33:00" 22:00 
60] 45 | 0.53 1500 -65~ 150 | 60CTQ045PBF-ND® 522 348 2.79; |40| 45 | 0.59 1020 kamngeme ole ont eNs > 268° 1.86 1.45 
60] 45 | 0.57 2600 -65~175 | 61CTQ045PBF-ND 483 3.22 258| |60| 45 | 0.69 2900 “65-150 EEC She, 3.61 254 2.04 
30| 50 | 056 | 1000 | -55~150 | 30CTQOS0PBF-ND® aa2 228 193| [30| 45 | O60 | 1020 | -65~150 [SEROOSS NE) 6.56 4.87" *S:95 
16| 60 | 0.58 850 -65~175 | 16CTQO60PBF-ND@ 259 167 1.90] | 92} 48 | 050 ) 1020 | -55~ 150 eee acy cman Sele | eh) Sar 
30} 60 | 062 | 1060 | -55~150 | 30CTQO60PBF-ND@ 40a 272 248] | 40] 48 | O48 | 8500 | “55-150 Rene Bee 8 
40} 60 | 0.75 | 1000 | -55~150 | 48CTQO60PBF-ND@ as¢ 296 1.80| | 40} 45 | 048 ) 3500 | -55~ 150 EO conta oo ee. See 
16| 80 | 072 850 -55~175 | 16CTQO80PBF-ND¢@ 423 2.82 296| | 80} 50 | 050 ) 1020 | “55-150 CER oae ea eee en 
30 | 80 | 067 850 -85~175 | 30CTQO80PBE-ND¢@ pee 169 1.91] |82} 50 | 050 | 1020 | -55~ 150 _BepekocseRBieNDe, eS es 
40] 50 | 0.49 3200 -55~ 150 | 40CPQOSOPBF-ND@ 7.08 5.24 4.25 
20} 90 | 0.85 850 -65 ~ 150 | MBR2090CTPBF-ND® 214 1.88 1.07 
40} 100 | 0.81 850 -55~175 | 43CTQ100PBF-ND@ a4a 224 174| | 40] 8 | O77 8200 55 150 AE oer Soe) nee 208) 
30 | 60 | 0.50 1020 -55~ 150 | 30CPQO60PBF-ND@ 687 458 3.67 
16 | 100 | 0.72 850 -55 ~ 175 | 16CTQ100PBF-ND@ 278 1.79 1.39 
30 | 100 | 0.67 850 -55~175 | 30CTQ100PBF-ND@ 262 169 132| | 4°} & | 049 ooo pmeiae| oo eee te, ee ee 
30 | 60 | 0.56 1020 -55 ~ 150_| STPS30L60CWPBF-ND@ 2.98 1.92 1.49 
60 | 100 | 0.69 1500 -65 ~ 175 _| 683CTQ100PBF-ND@ 656 4.37 3.50 
30] 80 | 067 920 -55~ 175 | 30CPQ080-ND 871 6.45 5.23 
10] 150 | 0.73 620 -55 ~ 175 | 10CTQ150PBF-ND@ 389 260 2.08] | 45] 3 | o@7 be 55-175 [peeennnnening Bae oie ate 
20] 150 | 0.66 1030 -55 ~ 175 | 20CTQ150PBF-ND@ 287 1.85 «144! 140] gy | oes Soca 55-175 [PeeRenenentne Wiese” oie. Bes 
40] 150 | 0.71 150 -55 ~ 175 | 40CTQ150PBF-ND@ 348 224 1.74) | 55] oo | o67 a 65-175 [Bonner Bae> Ben <Sian 
60 | 150 | 0.69 710 -55 ~ 175_| 60CTQ150PBF-ND@ 420 280 224| 130] oy | o@7 oe 65-175 [GROnnOnoRaen ines Ao Say BDA 
TO-25540 30 | 100 | 067 920 -55~175 | 30CPQ100-ND 8.41 6.23 5.05 
400 15 0.47 4000 -55~175 | 445CNQ015-ND® 67.50 54.00 41.85 30 100 0.67 920 -55~175 | 30CPQ100PBF-ND@ 6.73 4.98 4.04 
200 35 0.49 26000 -55~150 | 200CNQ035-ND® 62.50 50.00 37.50 40 100 0.77 2950 -55~175 | 40CPQ100PBF-ND@ 9.40 6.96 5.64 
200 35 0.58 16000 -55~175 | 201CNQ035-ND@ 63.02 50.42 37.82 60 100 0.64 2200 -55~175 | 683CPQ100PBF-ND@ 6.25 4.63 3.75 
300 35 0.59 16000 -55~175 | 301CNQ035-ND@ 62.50 50.00 37.50 30 140 0.67 920 -55~175 | 30CPQ140PBF-ND@ 6.43 4.76 3.86 
200; 40 | 0.49 | 26000 | -55~ 150 | 200CNQ040-NDe 62.50 50.00 37.50} | 39] 150 | 4 1000 “55-175 | 30CPQ150PBF-ND¢ 738 546 443 
200! 40 | 0.58 | 16000 | -55~175 | 201CNQ040-ND® 63.02 50.42 37.82) | 60| 150 | 0.67 2300 -55~175 | 60CPQ150PBF-ND¢ 577 3.85 3.08 
300] 40 | 0.62 600 -55~175 | 300CNQ040-ND 34.31 27.45 21.00] | 80 | 150 | 0.71 1930 -55~ 175 | 80CPQ150PBF-ND@ 7.35 5.44 4.44 
300} 40 | 059 | 16000 | -55~175 | 301CNQ040-ND@ 62.50 50.00 37.50 TO-249AA — RoHS Compliant 
200! 45 | 0.49 | 26000 | -55~150 | 200CNQ045-ND@ 60.37 48.30 3623] Ty65] 99 | o4e 7500 55-150 WGnanoosonn G60: 5000 37.50 
200| 45 | 0.58 | 16000 | -55~175 | 201CNQ045-ND@ 62.50 50.00 87.50] lang} a9 | 056 | too00 | -55~150 (OemeMopennn eateg: bo 0oT Sarc0 
200] 50 | 0.58 | 16000 | -55~175 | 201CNQ050-ND@ 63.02 50.42 37.82) |4g0| 35 | 0.60 6400 55-150 | 160CMQ035-ND 62.50 50.00 37.50 
300] 50 | 059 | 16000 | -55~175 | 301CNQ050-ND® 62.50 50.00 937.50] |1g0| 35 | 063 | 11500 | -55~175 | 161CMQ035-ND 62.50 50.00 37.50 
200! 80 | 0.70 | 16000 | -55~175 | 203CNQ080-ND® 62.50 50.00 37.50] |460|) 40 | 0.60 6400 -55~ 150 | 160CM@040-ND 62.50 50.00 37.50 
300] 100 | 0.72 | 22000 | -55~175 | 303CNQ100-ND® 70.00 56.00 42.00] 469! 49 | oe3 | 11500. | -88-175 | 161CMa040-ND GalEgN SOOT sarEO 
200] 135 | 0.71 10000 | -55~175 | 209CNQ135-ND 54.37 43.50 38.07] J4ey| 45 | oo e400 65~150 |eponeenenin eo's6” “80.00. “47°50 
TO-247AC te0| 45 | 0.63 | 11500 | -55~175 | 161CNQ045-ND 62.50 50.00 37.50 
40] 15 | 0.25 700 -55~125 | 40L15CW-ND 5.25 3.50 280] |160| 80 | 080 9000 -55~175 | 163CMQ080-ND 62.50 50.00 37.50 
40] 15 0.25 700 -55~125 | 40L1S5CWPBF-ND® 420 280 2.24] 1160] 100 | 0.80 9000 -55~175 | 163CNQ100-ND 62.50 50.00 37.50 
40] 15 0.26 700 -55~125 | MBR40L15CW-ND 3.95 2.77 2.10] 1160] 100 | 0.98 9000 -55~175 | 163CMQ100-ND 62.50 50.00 37.50 
4o| 15 | 0.26 700 -55~125 | MBR40L15CWPBF-ND@ 3.01 2.01 1.61] § Rows Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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VISHAY. Schottky Rectifiers (cont) 
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Anode Anode 5 1 vommen 2 

feeeel ——T 9.27 Cathoss 


erred 
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Pol test ie 4 4 
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0.81 | + ng le Gormmon Angde a grad 1 3 
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CWQ Series WQ Series 


IF | VRRM | VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF | VRRM| VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A) | (v)_ | (V)_ |tp=5ys Sine} Temp (°C) | Part No. 1 10 100 | |(A)| (Vv) | (V) |tp=5ys Sine] Temp (°C) | Part No. 1 10 100 
TO-262 5 | 80 | 066 1900 -55~ 175 | 50SQ080-ND 2.80 1.80 1.40 
40] 15 | 0.25 700 -55~125 | 40L15CT-1PBF-ND@ 485 323 259| | 5 | 100 | 0.52 1900 55~ 175 SCS 1OC ND) $12 201 1.56 
Peale male {000 55-150 [erereccontnny 419 280 204| |S | 100 | 052 1900 -55 ~ 175 | 50SQ100TR-ND 1869.00/1,500 
30] 30 | 0.40 900 -55~150 | 32CTQ030-1PBF-ND¢ 373 249 1.99 D-60 
40 30 0.38 1100 -55~150 | 42CTQ030-1-ND 5.1 4.09 3.07 150 15 0.80 = -55~175 | 155CMQ015-ND@ 62.50 50.00 40.00 
30 35 0.73 1060 -65~150 | MBR2535CT-1-ND 2.45 1.97 1.48 150} 30 0.65 9200 -55~175 | 152CMQ030-ND 29.59 23.67 17.76 
ae, sg? Woe? B00) 65-150 [OnnneetGrninn 258. 160. 129| |150| 35 | 0.60 6600 -55 ~ 150 | 150CMQ035-ND@ 62.50 50.00 37.50 
aon (ote | Ae 4665 55-175 [SGOraOetEnenIDS 303 196 152| | 150} 35 | 0.65 9200 -55~ 175 | 151CMQ035-ND@ 62.50 50.00 37.50 
ao| a6 |:oaa 4540 55-150 (Comes 333 222 178) |150| 40 | 0.60 6600 -55 ~ 150_| 150CMQ040-ND@ 62.50 50.00 37.50 
qed adsl need 600 65~ 160 [OREece nes tea 14g 1.41| [150] 40. | 0.65 9200 -55~ 175 | 151CMQ040-ND 62.50 50.00 37.50 
30.1|+4e=- ogy ae 65~160 [MnRenncrnnnny 384 256 205| |150| 45 | 0.60 6600 -55 ~ 150 | 150CMQ045-ND@ 62.50 50.00 37.50 
150] 45 | 0.65 9200 -55~175 | 151CMQ045-ND@ 62.50 50.00 937.50 
20} 45 | 0.57 1060 -65~ 150 | MBR2045CT-1PBF-ND@ 3.07 205 1.64) Jaen} ae | geo 5600 55-150 |ReGeneeietan pea? B1bO. 4edd 
0] ee | EOS 1080 ememagem| 2 2eceariaky 343° 221 1.72) | 460! 80 | 0.80 7000 -55 ~ 175 | 153CMQ080-ND¢ 71.33 57.06 42.80 
30} 45 | 073 1060 -65~ 150 | MBR2545CT-1PBF-ND@ 275 177 ~~ 1.38 Date 
30} 45 | 06 1020 -65~ 150 | MBR3045CT-1-ND 419 2.80 2.24 
Banga. |e aoe. 25-160 [ena 325 204 179| | 80| 15 | 036 5200 -55~ 100 | 85CNQO15APBF-ND@ 17.87 13.90 11.52 
110] 15 | 0.33 5050 -55~ 125 | 115CNQ0O15APBF-ND@ 15.03 11.70 9.69 
40) 45 | 06 900 eminem) lslREAOLISIC LH EleiNlDh ” 2.97 1.91 1.49) | go] 20 | 0.92 6000 -55 ~ 150 | 87CNQO20APBF-ND® 16.66 12.96 10.74 
30) 60 | 0.56 1000 “55~150 [SOC TOO CO TENE 291 1.87 1.46! | g9] 30 | 0.37 5100 -55 ~ 150 | 82CNQO30APBF-ND® 16.93 1317 10.91 
40 | 60 | 0.58 1000 5~150 | 48CTQ060-1PBF-ND@ 4.94 3.30 264) |110/ 30 | 0.39 5100 -55 ~ 150 | 112CNQO30APBF-ND@ 17.87 13.90 11.52 
20.) 80: |.9:70 sabe oe EO ea 3432.21 1.72) Teo] 35 | 0.47 5800 -55 ~ 150 | 80CNQO35A-ND 19.92 15.40 13.32 
30 | 80 | 0.67 850 55~175 | 0CTQ0s0TIRBRNDS. 381 255  2.04| | go) 35 | 0.47 5800 -55 ~ 150 | 80CNQO35APBF-ND@ 16.30 12.68 10.51 
20 | 90 0.70 850 -65~ 150 | MBR2090CT-1-ND 3.43 246 1.72 80 | 35 0.54 4600 -55~ 175 | 81CNQ035A-ND 16.46 12.81 10.61 
16 | 100 | 0.58 850 -55~175 | 16CTQ100-1PBF-ND@ 2.78 1.79 1.39) | 80} 40 | 047 5800 -55~ 150 | 80CNQO40APBF-ND@ 16.30 12.68 10.51 
20} 100 | 0.70 850 -65~ 150 | MBR20100CT-1PBF-ND@ 3.44 230 1.84] | 80]; 40 | 054 4600 -55 ~ 175 _| 81CNQO40A-ND 16.10 12.44 10.76 
40 | 100 | 0.67 850 -55~175 | 43CTQ100-1PBF-ND® 3.48 2.32 1.86 80 | 45 0.47 5800 -55 ~ 150 | 80CNQO45APBF-ND@ 16.85 13.11 10.86 
1o | 150 | 0.73 620 +55 ~175 | 10CTQ150-1-ND 3.00 1.93 1.50) | 80} 45 | 0.54 4600 -55~175 | 81CNQO45APBF-ND@ 16.46 12.81 10.61 
DO-41/D0-204AL — RoHS Compliant 110] 45 | 0.55 4000 -55~175 | 111CNQO45APBF-ND@ 18.43 14.34 11.88 
11 30 | 055 225 “40-150 | 4NS818IR:ND 7. 38.-—a3| [110] 45 | 05 5400 -55~ 150 | 110CNQO45APBF-ND@ 18.18 14.15 11.72 
44.1 a0: |-gee _ 40-150 (Mamocetin ‘52 ~—30.-~St«=«< |: |_B8O_|_80_| 0.67 7000 -55 ~ 175 | 83CNQO80APBF-ND@ 16.82 13.09 10.85 
141| 30 | 055 205 -40~150 | 11DQ03TR-ND 725.00/5,000 80] 100 | 0.67 7000 -55~ 175 | 83CNQ100APBF-ND@ 16.82 13.09 10.85 
33| 30 | 065 470 -40~150 | 31DQ03-ND 108 63  .42| |110| 100 | 0.67 7000 -55 ~ 175 | 113CNQ100APBF-ND@ 18.43 14.34 11.88 
1 | 40 | 0.55 225 -40 ~ 150 | 1N5819IR-ND 54 32 D61-8-SL 
141| 40 | 055 205 -40~150 | 11DQ04-ND 52 30  20| |110] 15 | 0.33 5050 -55~ 125 | 115CNQO15ASL-ND 15.03 11.70 9.69 
11) 40 | 055 205 -40~150 | 11DQ04TR-ND 725.00/5,000 80] 35 | 0.47 5800 -55~ 150 | 80CNQO35ASL-ND 16.30 12.68 10.51 
7 | 0° | oes nae 40-150 |MBOHEORND 58 34.Stséi| | 80] 35 | O54 4600 -55~175 | 81CNQO35ASL-ND 16.46 12.81 10.61 
4:4) seoo | ORB eps 40-150 nnecenn °23So22~Stsitw| | 80] 40 | 0.54 4600 -55~175 | 81CNQO40ASL-ND 16.46 12.81 10.61 
4: <e6: “toes _ 40-150 [neon 13 28~—t@| | 80) 45 | 0.54 4600 -55 ~ 175 | 81CNQO45ASL-ND 16.46 12.81 10.61 
us] fase | 150 | 0-150 | ocsne 7 =a 2 [| (2° oo oes 
. > ce He a : He nse Pie ins 4; | 80} 80 | 0.67 7000 -55~175 | 883CNQO80ASL-ND 16.14 12.48 10.79 
110] 100 | 0.67 7000 -55 ~ 175 | 113CNQ100ASL-ND 18.43 14.34 11.88 
11] 90 | 0.85 85 -40~ 150 | 11DQ09TR-ND 810.00/5,000 pet-6.su 
1 | 100 | 0.68 200 -40~ 150 | MBR1100-ND 40 23 15 
jell agoslig ds a 40-160 |ERnenennn ‘ege~Ssig) (110) 15 | 0.98 5050 -55~ 125 | 115CNQO15ASM-ND 14.70 11.36 9.83 
DOZG4AH = ROHS Compliant 80] 30 | 037 5100 -55 ~ 150 | 82CNQO30ASM-ND 16.24 12.56 10.86 
80] 35 | 0.54 4600 -55~ 175 | 81CNQO35ASM-ND 16.46 12.81 10.61 
9} 15 | 0.31 2900 85~100 | 95SQ015-ND 3.47 2.39 1.90) | go | 40 | 0.47 5800 -55 ~ 150 | 80CNQO40ASM-ND 16.30 12.68 10.51 
8 | 30 | 0.44 2400 55 ~175 | 80SQ030-ND 2.07 1.33 1.04) | go| 40 | 0.54 4600 -55 ~ 175 | 81CNQO40ASM-ND 16.10 12.44 10.76 
9 | 30 | 0.42 2150 *55~150 | 90SQ030-ND 155° 124 93) | g0| 45 | 0.47 5800 -55 ~ 150 | 80CNQO45ASM-ND 15.94 12.32 10.65 
8 | 35 | 0.53 2400 85~175 | 80SQ035-ND 150 120 86) | go) 45 | 0.54 4600 -55~ 175 | 81CNQO45ASM-ND 16.46 12.81 10.61 
8 | 35 | 0.53 2400 55 ~175 | 80SQ035TR-ND 1215.00/1,500 110| 45 0.5 5400 -55 ~ 150 | 110CNQ045ASM-ND 18.18 14.15 11.72 
9 | 35 | 042 2150 -55~150 | 90SQ035-ND 221 142 1.11] | 80} 60 | 056 5000 -55~ 150 | 88CNQO60ASM-ND 16.57 12.77 10.99 
8 | 40 | 053 2400 -55~175 | 80SQ040-ND 184 147 1.06] | 80/ 80 | 067 7000 -55 ~ 175 | 83CNQO80ASM-ND 16.82 13.09 10.85 
9} 40 | 048 2150 -55~ 150 | 90SQ040-ND 246 159 1.24 D-PAK 
8 45 | 0.53 2400 “65 ~175 | 80SQ045-ND 256 165 1.28} | 12] 30 | 0.47 320 -55 ~ 150 | 12CWQO3FN-ND 2.04 132 1.03 
8 45 0.53 2400 -55~175 | 80SQ045TR-ND 1533.00/1,500 12] 30 0.47 320 -55 ~ 150 | 12CWQO3FNTR-ND 1636.00/2,000 
9} 45 | 048 2150 -55~150 | 90SQ045-ND 238 153 1.19) |35] 30 | 0.45 535 -40 ~ 150 | 30WQO03FN-ND 174 109 8t 
5 | 60 | 0.65 225 -65~ 150 | 50SQ060-ND 2.66 1.71 1.33) pons Compliant (Continued) 
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Schottky Rectifiers (cont) 


HALF-PAK/D-67 


Base 
Base Cathode Common Cathode base 
1/4-20 are 
UNC-2B [= 90:40 
4 
7 D 
1 $2 68 441 
ietigrt Angde © 12.83 
ommon 
iN/C 3 ANODE gommen 
Base Cathode 
CTQ and 
CTU Series 

IF | VRRM | VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF | VRRM | VF IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A) (V) (V) |tp=5ps Sine} Temp (°C) | Part No. il 10 100 (A) (V) (V) |tp=5ys Sine} Temp (°C) | Part No. 1 10 100 
3 | 30 | 0.49 490 -40~150 | MBRD330-ND 1.42 89 66| | 16) 45 | 0.57 1800 -65~150 | MBRB1645PBF-ND@ 3.09 2.07 1.65 
7] 40 | 0.49 500 -40~150 | 6CWQO4FNTRCT-ND 1.97 1.27 99; | 10] 45 | 0.57 1060 -65~ 150 | MBRB1045-ND 297 238 1.43 
7 | 40 | 0.49 500 -40~ 150 | 6CWQO4FNTR-ND 1576.00/2,000 12] 45 | 053 690 -55~175 | 12CTQ045S-ND 266 213 1.60 
3 | 40 | 0.49 490 -40~150 | MBRD340-ND 1.60 1.00 .74| | 20) 45 | 0.57 1060 -55~175 | 20CTQ045S-ND 4.00 3.20 2.40 
6 | 60 | 0.65 490 -40~ 150 | MBRD660CT-ND 177 4.44 62} | 30] 45 | 0.73 1060 -65~150 | MBRB2545CTTRL-ND 1792.00/800 
3.5] 60 | 0.61 490 -40 ~ 150 | 30WQO6FNTR-ND 1694.00/2,000 15) 60 | 0.56 1000 $5~ 150 | 15TQO60S-ND 4.37 3.50 2.63 
55|/ 60 | 0.57 320 -40~ 150 | SOWQO6FN-ND 238 4153 ©«1.19| | 30 | 60 | 0.62 1060 -55~150 | 30CTQO60STRLPBFCT-ND@ 4.83 3.22 2.58 
55 60 0.57 320 -40 ~150 | 50WQO6FNTRR-ND 2856.00/3,000 30 60 0.62 1060 -55 ~ 150 30CTQO60STRLPBFTR-ND® 1803.20/800 

7 | 100 | 0.81 440 -40 ~ 150 | 6CWQ10FN-ND 271 1.75 1.36; | 16 | 80 | 0.58 850 -55~ 175 | 16CTQ080S-ND 3.48 2.24 1.74 
7 | 100 | 0.81 440 -40~150 | 6CWQ10FNTR-ND 2170.00/2,000 20 | 80 0.70 850 -65~ 150 | MBRB2080CT-ND 5.60 448 3.59 
12| 100 | o8 330 -55~ 150 | 12CWQ10FN-ND 2.04 1.32 1.03] | 8 | 100 | 0.72 a memndoe| o1HORSUaIAHNLD 1792-00/600 

3.5] 100 | 0.81 440 -40 ~ 150 | 30WQ10FN-ND 141 113 1] [16 | 100 | 0.72 850 755 ~175_| 16CTQ100S-ND 5.72 4.58 3.28 

D-2PAK 20 | 100 | 0.95 850 -65~150 | MBRB20100CTTRL-ND 1608.00/800 

19] 15 | 0.36 700 -55~100 | 19TQ015STRL-ND 2184.00/800 10 | 150 | 0.93 620 55~175 |AOCTOISOS:ND 459° 3.06 2.45 
30} 30 | 0.49 1000 -55~150 | 32CTQO30STRL-ND 1932.00/800 JG: a00*). ale 8 “65~ 175 [MISCIUOSS NG OB) 08's 2188 
40] 30 | 0.48 1100 -55~ 150 | 42CTQO30STRL-ND 1556.00/800 Half-Pak/D-67 

15 | 35 | 0.50 990 -55~ 150 | 12TQ035S-ND 3.38 270 2.03) |120] 15 | 0.39 10800 -55~100 | 125NQ015-ND@ 25.00 20.00 14.29 
20| 35 | 0.57 1060 -65~175 | 20CTQ035S-ND 3.97 318 239] |120] 15 | 0.39 10800 -55~100 | 125NQ015R-ND@ 25.00 20.00 14.29 
20 35 0.51 1800 -55 ~ 150 | 20TQ035S-ND 3.19 2.55 1.92 180 15 0.4 15000 -55~ 100 | 185NQ015R-ND 19.16 1490 12.35 
30| 35 | 0.56 1060 -55 ~175 | 30CTQ035S-ND 396 317 238) |120] 35 | 056 19800 -55~175 | 121NQ035-ND@ 25.00 20.00 15.00 
15 35 0.57 690 -65~150 | MBRB1535CT-ND 3.15 2.10 1.68 180 35 0.56 25500 -55 ~ 150 180NQ035-ND® 30.00 24.00 18.00 
15 | 35 | 0.57 690 -65~150 | MBRB1535CTPBF-ND@ 294 189 147) |240; 40 | 0.55 26000 -55~ 150 | 240NQ040-ND@ 33.75 27.00 20.25 
16 | 35 | 0.57 1800 -65~ 150 | MBRB1635PBF-ND@ 239 154 120] |240; 40 | 0.59 25000 -65~175 | 241NQ040-ND 2414 19.32 14.49 
20| 35 | 0.57 1060 -65~ 150 | MBRB2035CT-ND 320 256 1.92| |180| 45 | 0.56 22000 -55~175 | 181NQ045R-ND@ 30.00 24.00 18.00 
75| 45 | 0.57 690 -65~ 150 | MBRB745PBF-ND@ 2.02 130 1.01 ; 

@ RoHS Compliant 


Bridge Rectifiers 


Operating Temperature Range: -40°C ~ 150°C 


Storage Temperature Range: -40°C ~ 150°C 


6.35 (4x) 


02.4 
4 


Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 
Peak Surge | Instant Ave. Peak Surge | Instant Ave. 
Reverse] Current | Forward| Rectified | Digi-Key Price Each Reverse] Current |Forward | Rectified | Digi-Key Price Each 
Pkg. Volt. (V)|10ms (A)/ Volt. (V) | Current (A)| Part No. 1 10 100 Pkg. Volt. (V)|10ms (A)| Volt. (V) |Current (A)| Part No. 1 10 100 
50 350 14 25 26MBOSA-ND 8.35 6.18 5.01 800 350 14 25 GBPC2508A-ND 3.85 3.08 2.31 
100 350 14 25 26MB10A-ND 8.87 6.57 5.33 400 420 14 35 GBPC3504A-ND 4.69 3.13 2.50 
200 350 14 25 26MB20A-ND 8.87 6.57 5.33 appc-a| £20 420 14 35 GBPC3506A-ND 4.85 3.24 2.59 
600 350 14 25 26MB60A-ND 9.21 6.82 5.53 800 420 14 35 GBPC3508A-ND 4.10 3.28 2.46 
200 420 1.2 35 36MB20A-ND 8.39 6.21 5.04 1000 420 14 35 GBPC3510A-ND 5.51 3.68 2.94 
D-34A 400 420 1.2 35 36MB40A-ND 8.48 6.28 5.09 1200 420 14 35 GBPC3512A-ND 5.15 3.44 9 2.75 
600 420 1.2 35 36MB60A-ND 8.64 6.40 5.19 600 360 1.26 25 26MT60-ND 17.05 13.27 10.99 
800 420 1.2 35 36MB80A-ND 8.70 6.44 5.23 1000 360 1.26 25 26MT100-ND 21.29 17.03 12.78 
1000 420 1.2 35 36MB100A-ND 9.65 7.14 5.79 1600 360 1.26 25 26MT160-ND 20.71 16.58 14.50 
1200 420 1.2 35 36MB120A-ND 9.76 7.23 5.86 100 475 1.26 35 36MT10-ND 15.78 12.28 10.18 
1600 420 1.2 35 36MB160A-ND 15.01 11.68 9.68 D-63 400 300 1.19 35 36MT40-ND 16.09 12.52 10.37 
200 350 14 25 GBPC2502A-ND 4.49 3.00 2.40 600 475 1.19 35 36MT60-ND 18.15 14.52 10.89 
200 350 14 35 GBPC3502A-ND 4.92 3.28 2.63 800 475 1.19 35 36MT80-ND 16.58 12.90 10.69 
GBPC-A| 400 | 350 1 25 GBPC2504A-ND 3.74 3.00 2.25 1200 | 475 | 4.19 35 36MT120-ND 21.95 1756 13.17 
600 350 14 25 GBPC2506A-ND 4.55 3.04 2.43 1600 420 1 35 36MT160-ND 21.54 17.24 15.09 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Noy HexFred Diodes 


HEXFRED technology sets a new standard for high performance ultrafast diodes. This performance advantage can be 
utilized by the designer resulting in higher efficiency circuits and lower overall system cost. HEXFREDS will: * Allow IGBTS 


and MOSFETS to run cooler by 10°C, 20°C * Improve overall system efficiency by 1%, 2% »* Reduce noise and the need for 
snubber circuitry « Allow for higher frequency operation * Allow many marginal circuits to work more reliably 
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TO-249AA 
— p- 50.8 7| 9 4-7-7 ples. 
4 - o 3 
oa 
; t 
7.9257 J___+ .95 
L 34.925 -| neve al a 
11.43 
62.23 22.86 + 
1 2 3 1/4-20 wv. 38.1 
UY, fT gup—tslotted hex Slotted hex 1 iil. -[27 
_ 15,37 . 18,37 pope) ior 
|_ 91.44 —__ 3.185 | 3.185 6.35 L_ ¢0.96 —I3.178 
IF(AV) | IRRM | Digi-Key Price Each IF(AV) | IRRM | Digi-Key Price Each 
Fig.| Package | VR | VF | (A) | (A) | PartNo. 1 10 100 Fig.| Package | VR | VF | (A) | (A) | PartNo. 1 10 100 

1 600 | 1.7 | 16 | 5 | HFA16TAGOCPBF-ND® 3.65 2.43 1.95 1 | pei-ssm | 620 | 1:2} 70 | 6 | HFA7ONC6OCSM-ND 23.85 19.08 14.31 
1 | TO-220AB | 600 17 30 6 HFASOTAGOCPBF-ND® 7.16 4.77 3.82 1 400 1 80 6 HFA80NC40CSM-ND 26.58 21.26 15.95 
u 600 | 18 | 8 | 52 (RABE eNOS. ads a8 138 4 | uapepax | 600 | 13 | 140 | 9.3. | HFATAONH60-ND@ 48.60 38.88 29.16 
2 600 | 15} 4 | 2.9 | HFAO4TBGOPBF-ND® 1.03 65 48 4 600 | 12 70 | 85 | HFA7ONH60-ND® 33.75 27.00 20.25 
2 600 | 17} 8 5 | HFAOSTBGOPBF-ND® 277 1.78 1.39 

5 600 | 18} 4 | 5.2 | HFAO4TB6OS-ND 3.74 2.50 2.00 
2 600 | 17} 15 | 6 | HFA15TB6OPBF-ND® 3.49 2.33 1.87 ; ml slealis rah an ep 
2 |To-220ac | 600 | 1.7] 25 | 10 | HFA25TB6OPBF-ND@ 5.40 3.60 2.88 : ‘ ; ‘ 

1] popax | 800 | 17] 8 5 | HFAI6TAGOCS-ND 6.90 5.11 444 
2 1200} 24| 6 | 44 | HFAO6TB120PBF-ND@ 1.93 1.21 90 soo | 17| is | 6 WeRRernenetnn te ‘404 aod 
2 1200} 24| 8 | 45 | HFAO8TB120PBF-ND® 5.85 3.90 3.12 
2 200 | 23 16 | 58 | HFA16TB120PBF-ND® 744 5.29 4.29 5 600 | 13} 25 | 10 | HFA2STBGOS-ND 6.96 5.15 4.18 

5 600 | 14] 8 5 | HFAQBTBGOSTRL-ND 1584.00/800 
1 600 | 1.7] 30 | 6 | HFAS30PAGOCPBF-ND® 6.65 4.93 4.00 
1 soo | 17! 16 | 5 | HrAtePAgoc-ND 713 475 3.80 6 600 | 12] 140 | 8 | HFA140MD60D-ND@ 405.10 84.08 63.06 
1 600 | 17] 16 | 5 | HFA16PAGOCPBF-ND® 3.68 2.46 1.97 1 | To-244aB | 600 | 1.5 | 180 | 17 | HFA180MD60D-ND@ 122.00 97.60 75.64 
1 oe 600 143 |} 50 45 | HFASOPAGOCPBF-ND@ 8.72 6.46 5.24 1 (ISO) 600 1.5 | 180 | 17 | HFA180MD60C-ND@ 120.43 96.34 74.67 

-247, 

1 1200} 24| 6 | 44 | HFA12PA120CPBF-NDe 7.42 4.95 3.96 6 4oo | 0.9 | 200 | 81 | HFA200MD40D-ND@ 424.10 99.28 74.46 
2 1200} 33] 8 | 45 | HFAI6PA120C-ND 11.36 8.84 7.32 1 400 | 1 | 160 | 9.3. | HFA160NJ40C-ND® 70.00 56.00 42.00 
2 1200} 33 8 | 45 | HFA16PA120CPBF-ND® 6.99 5.18 4.20 1 | ro-o4qap | 600 | 1.2} 210 | 10 | HFA2IONU6OC-ND® 91.33 73.06 54.80 
1 1200 23 16 5.8 HFA32PA120CPBF-ND® 15.59 12.13 10.05 1 400 1 240 75 HFA240NJ40C-ND@ 63.97 51.87 46.69 
2 1200 | 24] 30 8.1 | HFA30PB120PBF-ND® 14.36 11.17 9.26 1 600 | 1.3 | 280 | 93 | HFA280NJ60C-ND® 104.48 83.58 62.69 
2 1200) 3 8 | 4.5 | HFAQ8PB120PBF-ND® 5.78 3.86 3.09 6 600 | 12] 140 | 85 | HFAt4ONJ60D-ND 59.85 47.88 35.91 
2 | ro-247ac) 2) 17) 8 |] 8 HR ee Ee 3,55 237 1.90 6 4o0 | 1 | 160 | 93 | HFA16ONJ40D-ND 63.63 50.91 38.18 
2) won | 8 | 17 | 2 | OC Ea oe. 4.03 2.69 216 6 | 10-244aB | 600 | 1.2] 210 | 10 | HFA210NJ60D-ND 83.59 66.87 50.16 
. 1200 | 3 | 16 | 5.8 |RBRAEREIeORE TENDS, 7.84 5.80 4a 6 4oo | 1 | 240 | 75 | HrA24oNJ40D-ND® 86.43 69.14 «51.86 
2 600 | 17) 8 5 | HFAO8PB60PBF-ND@ 3.26 2.18 1.74 6 600 | 1.3) 280 | 93 | HFA280NJ60D-ND 95.42 76.34 57.26 
2 yoo | 3 | 6 | 44 (RURRDeR ENCORE nDe, 496 oe 264 1 | To-2490a | 600 | 1.1| 60 | 6 | HFAGOMC6OC-ND® 42.86 34.29 25.72 
3 | p60 | 600 | 11] 60 | 6 | HFA6OMB6OC-ND® 72.50 58.00 43.50 

1 | To-262 | 600 | 1.7| 15 | 6 | HFA15TB6O-1-ND 2.76 1.78 1.39 
1 | p-61-8 | 600 | 12] 70 | 6 | HFA7ONC6OC-ND 26.50 21.20 15.90 

@ RoHS Compliant 
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VISHAY. Input Rectifier Diodes 


Dimensions in mm 


41HF (R) 


118.4 ieee 
| L070 7.93 jo7.14 
i a i | 
114.3 
| z ene 
~g. 8 
at 71HF (R) lar" 30.37 ! (1) 42) (3) 
= 1/4 gs Bk | co Anode Anode 
10/32 UNF-2A UNF-2A 0 15.88; El7b. Cathode 
Cathode to Stud Cathode to Stud 3/8"-24UNF-2A 
PowlRtab TO-220AC SMD-220 TO-220AC 
FULLPAK 
figs 10.54 93.78 10.54 
Lead #1 — Base 
{ Cathode T +o% 140], 2 Cathode 
13:46 15.24 an 
13 
t | FT $3 
Ly t Cathode | z+ 
5.20 14.10 ‘Anode L 3 A 
i 94 [-_2)F0: 9 68 
+ 5.13 Anode 
'esmay | Ty 'rsm(a) | Ty 
'e |VaRM| Ye |@tp=10ms| Junction | Digi-Key Price Each 'e |VRRM| YF |@tp=10ms| Junction | Digi-Key Price Each 
Package (A)| (WV) (V) Sine {Temp (°C)| Part No. 1 10 100 Package (A)| (V) (V) Sine |Temp (°C)) Part No. 1 10 100 
Standard Recovery Diodes (Discrete Circuit) 40 | 1000 | 1.3 570 -65 ~ 160} 40HFR100-ND@ 10.09 8.08 5.37 
6 | 1200 | 14 159 |-65~175) 6FR120-NDO® 717 4.78 3.83 40| 1400} 13 | 570 |-65~160) 40HFR140-NDO* 9.00 6.66 5.40 
12| 50 | 135] 230 |-65~200| 1N1199A-NDe 471 314 2.52 60| 100 | 13 | 860 |-65~190) 1N2129A-ND® 870 6.96 5.22 
12| 100 | 1.26) 265 |-65~175| 12F10-NDe 3.58 2.86 2.15 60] 200 | 13 | 860 |-65~190] 1N2131RA-NDO® 966 7.73 5.80 
12) 100 | 1.26 265 -65 ~ 175] 12FR10-NDO® 4.71 3.15 2.52 60] 400 13 860 -65 ~ 190} 1N2135A-ND® 970 7.18 5.82 
12| 100 | 7.85 | 230 | 6 ~ 200 Ree oS, 474 3.16" 258 60| 400 | 13 | 960 |-65~190| 1N2135RA-NDO@ 970 718 582 
12| 100 | 1.35] 230 |-65~ 200) 1N1200RA-NDO* 357 238 1.91 so! eoo | 13 | 960 |-65~ 190! 1N2138A-ND@ 1155 855 6.93 
12) 750 | 1.25) 230-65 ~ 20 eee ee ReaD «tee 60] 600 | 13 | 860 |-65~190) 1N2138RA-NDO® 1155 855 6.93 
12) 200 | 1.26) 265 |-65~175 ane, 399° 2.67, 218 70| 100 | 1.00} 1250 |-65~150| 70HF10-ND@ 7.98 638 447 
Vel lice Beal Issel cased aes See ABBE eels 70| 100 | 1.35] 1200 |-65~180] 70HFR10-NDO* 798 638 4.79 
12| 300 ) 135] 230 |-65~ 200] 1N1203RA-NDO* 4.29 286 2.29 
70| 100 | 1.00} 1200 |-65~180) 71HF10-ND@ 7.45 5.52 4.47 
12| 400 ) 1.26) 265 |-65~175] 12F40-NDe 429 344 2.58 
2 | 400 |126| 265 |-e5 175 ee Oe een 70| 200 | 0.79} 1200 |-65~150) 70HF20-ND@ 844 6.76 5.07 
F -65 ~ i e . 3 A 
wo| a0 lias} 230 |-85 200 Rene wos. Abe). S49 70| 200 | 1.35} 1200 |-65~180) 70HFR20-NDO* 844 6.76 5.07 
de | aan ne 930 |-a5 200 FRET aay ih A 70| 800 | 0.79} 1200 |-65~150] 70HF80-ND® 1210 9.68 7.26 
42| 600 |128| 265 |-25 «175 Reena aie aga B08 70 | 800 | 1.35 | 1200 |-65~180| 70HFR80-NDO® 1210 9.68 7.26 
121 600 | 435) 230 | 08-200 RIRteneemeNns sGd aah Des Noss 70| 1200 | 1.35} 1250 |-65~ 180) 70HF120-ND§@ 16.23 12.98 8.66 
Bos 12| 800 | 126| 265  |-a5~ 175 RRBemeomtnote ie. en oes 70| 1200 | 1.35 | 1250 |-65~180) 70HFR120-NDO0S@ 735 5.44 (4.41 
42140001198 | 265 |-65- 175 Aeeetaattinngs wieg: alga “tale 70| 1400 | 0.79| 1200 |-65~150) 70HF140-ND@ 1145 891 7.39 
12/4000 | 125) 230 |-65~200] 1Na673A-ND@ 667 494 4.00 70| 1400 | 1.35 | 1200 |-65~150) 70HFR140-NDO® 1145 8.91 7.39 
42/1 12001126! 265 |-65-175! 12F120-NDe 673 499 4.04 70| 1600 | 0.79| 1200 |-65~150) 70HF160-ND@ 1215 945 7.83 
te! 100 | 123! 350  |-65-175| 16FR10-NDe 357 238 41.91 70| 1600 | 1.35 | 1200 |-65~150) 70HFR160-NDO 12.76 9.93 823 
16 | 200 | 1.23 350 -65~175| 16F20-ND@ 439 293 2.34 85 | 100 | 1.2 1700 |-65~ 180) 85HFR10-NDO® 11.33 9.07 6.80 
16| 400 | 09 | 350 |-65~175] 16F40-NDe 479 3.83 2.55 85| 200 | 12 | 1700 |-65~-180) 85HF20-ND@ 9.29 6.88 5.58 
16| 600 | 123) 350 |-65~175| 16F60-NDe 556 4.45 3.34 85] 200 | 12 | 1700 |-65~180| 85HFR20-NDO® 12.02 890 7.22 
16| 600 | 123) 350 |-65~175| 16FR60-ND® 556 4.45 3.34 85| 400 | 12 | 1700 |-65~180) 85HFR40-NDO® 10.40 7.70 6.24 
16| 800 | 123) 350 |-65~175| 16FR80-ND® 594 3.96 3.17 85| 1600 | 12 | 1700 |-65~180) 85HF160-ND@ 1467 11.42 9.46 
16| 1000 | 1.23] 350 |-40~150| 16FR100-ND@ 814 6.52 4.89 85| 800 | 12 | 1700 |-65~180| 85HF80-ND@ 12.48 9.24 7.49 
16 | 1200 | 1.23 370 -65~ 175} 16F120-ND@ 7.30 487 3.90 85 | 800 = 1700 -65 ~ 180| 86HF80-NDe 12.11 9.42 7.81 
25) 100 | 1.3 | 356 | -65~175| 25F10-ND@ 5.02 3.35 2.68 85] 1200 | 12 | 1700 |-65~180) 85HF120-ND@ 1297 10.09 8.36 
25] 200 | 13 | 356 |-65~175| 25F20-ND@ 5.20 4.16 3.12 85| 1400} 12 | 1700 |-65~150) 85HFR140-NDO@ 1316 10.24 8.49 
25) 400) 13 | 366 /-65~ 175 ZSEsONDe 5.38 9.69 2.87 4o| 200 | 0.70| 570 |-65~190| 41HF20-ND@ 777 «6.22 467 
25| 600 | 13 | 356 |-65~175) 25FR60-NDO® 567 454 3.40 4o| 600 | 070) 570 | eg 400 IRR Bie seis a) 
28 | 1200 Aes) B86" Bb eitTS Keanna BeOS -D88) uae AHF 40| 800 | 0.70} 570 |-65~190) 41HF80-ND 793 587 4.76 
25| 1200} 13 | 356 |-65~175| 25FR120-NDO 979 7.25 5.88 
40| 800 | 0.70} 570 |-65~190) 41HFR80-NDO* 793 587 4.76 
15) 50 | 15 ) 239-65 - 100 Ee ee Bd eo 18 40| 1000 | 0.70| 570 |-65~190| 41HF100-ND@ 878 650 5.27 
15| 100 | 1.5 | 239 |-65~ 190) 1N3209-ND@ 518 346 277 
as| 400 | 17 | aco. |-5~100 Renee Bee doh ach 70| 400 | 1.00} 1200 |-65~180) 71HFR40-NDO* 13.32 10.66 8.00 
: . : ; 71HF 70| 600 | 1.00} 1200 |-65~180] 71HF60-ND® 975 7.22 5.85 
35| 400 | 17 | 480 |-65~190) 1N1188R-NDO* 6.75 450 3.60 
ao| so | 12 | 765 |-45=200 RRINeeettInes Rea go 9164 70| 1000 | 1.00} 1200 |-65~180) 71HFR100-NDO® 1140 887 7.35 
ie 40) 100 | 13 | 765 |-65~190/ 1n1184RA-NDO® 747 «478 3.83 400} 500 | 1.5 | 2200 |-40~200] 1N3292RB-NDO 25.43 20.34 15.26 
4o| 200 | 1a | 768 |-65~ 190 INIReeRee IR ae Qkei. WAGer aad 400} 500 | 1.5 | 1550 |-40~200| 1N3292R-NDO 21.80 17.45 13.09 
4o| 200 | 13 | 570 |-65~190 Rgrirentns ea bog 189} 100 | 198) 3570 ]-40- 200) 150K10A-NDe 31.49 25.20 18.90 
4o| 400 | 13 | 570 |-65~190| 40HFR4O-NDO® 707 566 4.25 150} 300 | 1.33] 3570 |-40~200] 150KR30A-NDO 3415 27.32 20.49 
40| 600 | 13 | 765 |-65~190) 1N1190RA-NDO® 8.38 6.20 5.03 150} 400 | 1.33] 3570 |-40~200] 150KR40A-NDO* 2814 22.51 19.70 
40| 800 | 13 | 570 |-65~190) 40HF80-ND@ 9.08 6.72 5.45 150} 600 | 1.33] 3570 |-40~200| 150K60A-ND@ 22.48 17.49 14.49 
40] 800_| 1.3 | _570__|-65~ 190 | FAOHERBO-NDO 9.08 7.26 545) Q Anode to stud §tp=8.3ms $IFSM(A) @ tp= 5s Sine RoHS Compliant (Continued) 
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VISHAY. Input Rectifier Diodes (cont) 


Dimensions in mm 


TO-247AC/MOD 


1 3 
Cathode Anode 
1 1 


[3/8"-24UNF-24 
+-26.04-1 


ADD-A-Pak™ TO-247AC 


Base 


Base Common cathode 


Common cathode 3 
92 
f 4 
a 2 3 
Anode ae anode Anode Anode 
1 3 
'esmay | Ty 'esma) | Ty 

'F /VaRM) Ye |@ tp=10ms| Junction | Digi-Key Price Each 'F /VarM| Ye |@tp=10ms| Junction | Digi-Key Price Each 
Package |(A)| (V) (V) Sine |Temp (°C)| Part No. 1 10 100 Package |(A)| (V) (V) Sine |Temp (°C)| Part No. 1 10 100 
PowlRtab 85 | 400 | 1.35 1250 |-40~150) 85EPFO4-ND 10.58 847 677 201 200 | 1.65 240 -40 ~ 125] IRD3901-ND@ 6.11 407 3.26 
85 | 600 | 1.35 1250 | -40~ 150} 85EPFO6-ND 11.53 9.23 7.38 20} 200 | 1.65 240 -40 ~ 125] IRD3901R-NDO® 6.11 4.07 3.26 
TO-220AC 10} 800 | 1.1 175 -40 ~ 150) 10ETSO8-ND 250 1.61 1.25 20} 300 | 1.65 240 -40 ~ 125) IRD3902-ND® 640 4.27 342 
10} 800 | 14 175 -40 ~ 150) 10ETSO8S-ND 3.19 2.05 1.60 20} 400 | 1.65 240 -40 ~ 125} IRD3903-ND® 6.63 442 3.54 
smp-220 10} 1200 | 1.1 170 -40 ~ 150] 10ETS12S-ND 3.42 220 1.71 20} 400 | 1.65 240 -40 ~ 125] IRD3903R-NDO® 663 442 3.54 
20} 800 | 11 260 -40 ~ 150) 20ETSO8S-ND 3.65 244 1.95 30} 200 | 1.45 400 -40 ~ 150) 30HFU-200-ND@ 11.61 9.29 6.97 
20 | 1200 | 1.41 260 -40 ~ 150| 20ETS12S-ND 442 295 2.36 30} 600 | 1.45 400 -40 ~ 150) 30HFU-600-ND® 13.21 10.28 8.52 
20} 800 | 1.1 260 -40 ~ 150) 20ETSO8-ND 3.05 2.04 1.63 30 | 200 | 1.45 400 -40 ~ 150] 30HFUR-200-NDO® 8.55 633 5.13 
10-2208 | | 4200 | 1.1 | 260 |-40~ 150] 20ETS12-ND 3.06 204 1.64 30| 200 | 18] 285 |-40~125] 1RD3911-NDe 624 416 3.33 
10/1200 | 1.1 170 -40 ~ 150) 10ETS12-ND 248 160 1.24 30| 300 | 1.8 285 -40 ~ 125) IRD3912-ND® 710 526 4.26 
TO-220AC 20| 400 | 1.3 250 -40 ~ 150) 20ETFO4FP-ND 430 287 2.30 30| 400 | 18 285 -40 ~ 125) IRD3913-ND® 7.02 468 3.75 
FULLPAK 20| 800 | 1.3 250 -40 ~ 150) 20ETSO8FP-ND 3.29 2.20 1.76 40| 400 | 1.95 400 -40 ~ 125) 40HFL40S05-ND® 9.30 689 5.58 
20 | 1200 | 1.3 250 -40 ~ 150) 20ETS12FP-ND 3.28 219 1.75 40 | 600 | 1.95 400 -40 ~ 125) 40HFL60S05-ND® 10.40 7.70 6.24 
40} 800 | 14 380 -40 ~ 150) 40EPS08-ND 475 347 254 40| 800 | 1.95 400 -40 ~ 125) 40HFL80S05-ND® 15.65 12.52 9.39 
ro-247acmop| 42) 1200 | 1.1 380 | -40~150| 40EPS12-ND 513 343 274 40] 100 | 1.95} 400 |-40~125) 40HFLR10S05-NDO@ 735 544 4.41 
60) 800 | 14 735 -40 ~ 150} 60EPS08-ND 7.01 468 3.74 40| 400 | 1.95 400 -40 ~ 125] 40HFLR40S02-ND0® 10.23 7.57) 6.14 
60 | 1200 | 1.1 735 -40 ~ 150} 60EPS12-ND 650 481 3.90 40| 600 | 1.95 400 -40 ~ 125| 40HFLR60S05-NDO® 10.40 7.70 6.24 
TO-247AC | 80) 800 | 1.17 1450 |-40~150) 80EPS08-ND 8.58 635 5.15 40 | 800 | 1.95 400 -40 ~ 125] 40HFLR80S05-NDO® 15.65 12.52 9.39 
(B) 80 | 1200 | 1.17 1450 |-40~150) 80EPS12-ND 9.74 7.21 5.85 DO-5 60} 100 | 1.5 700 -40 ~ 125) 60HFU-100-ND® 12.68 10.15 7.61 
150) 50 | 1.33 3000 |-40 ~ 200] 150KSR5-NDO 22.28 17.82 13.37 60 | 200 | 1.5 700 -40 ~ 125 | 6OHFU-200-ND@ 10.25 7.59 6.15 
B-42 150) 100 | 1.33 3000 | -40 ~ 200] 150KS10-ND@ 31.60 25.28 18.96 60} 400 | 1.5 700 -40 ~ 125) 60HFU-400-ND® 16.50 13.20 9.90 
150) 600 | 1.33 3000 |-40~ 200) 150KSR60-NDO® 31.65 25.32 22.16 60} 600 | 1.5 700 -40 ~ 125) 60HFU-600-ND® 15.75 12.25 10.15 
50} 50 | 1.45 714 -65 ~ 195) 8AFOSNPP-ND® 441 2.74 2.20 60} 300 | 1.5 700 -40 ~ 125] 60HFUR-300-NDO® 1115 826 6.69 
50} 50 | 1.45 714 -65 ~ 195] S8AFOSRPP-NDO® 4.11 2.74 2.20 70} 100 | 1.85 700 -40 ~ 125) 70HFL10S02-ND® 11.30 837 = 6.78 
50} 100 | 1.45 714 -65 ~ 195) 8AFINPP-ND® 450 3.00 240 70| 400 | 1.85 700 -40 ~ 125] 70HFL40S05-ND@ 15.29 12.24 9.18 
BAL 50} 100 | 1.45] 714 |-65~195| 8AFIRPP-NDO® 450 3.00 2.40 70) 1000 ) 1.85} 700 |-40~125] 70HFLR100S05-NDO0* 19.25 15.40 11.55 
50} 200 | 1.45] 714 | -65~195| 8AF2NPP-ND@ 489 326 261 70 | 1000 | 1.2 730 |-40 ~ 150] 70HFL100S05-ND@ 19.25 15.40 10.25 
50} 400 | 1.45 714 -65 ~ 195) 8AF4NPP-ND® 6.08 487 3.65 70} 200 | 1.85 700 -40 ~ 125] 70HFLR20S02-NDO@ 11.73 868 7.04 
ADD-A-Pak | 60] 400 | 0.92) 1680 |-40~150] IRKC56/04A-ND 31.88 25.51 22.32 70} 400 | 1.85) 700 |-40~125] 70HFLR40S05-NDO* 11.25 833 6.75 
pDePak | 10) 1200 | 1.4 | 170 |-40~ 150] 10ETS12SPBF-ND® NEW! 285 1.84 1.43 70| 600 | 1.85 | 700 | -40~125| 7OHFLR60S02-NDO* 171 14.17 10.63 
Fast Recovery Diodes 85| 100 | 1.76) 1100 |-40~125| 85HFL10S02-ND® 11.70 8.66 7.02 
6 100 | 14 72 -65 ~ 150] 1N3880-ND@ 618 442 3.30 85 | 200 | 1.76 1100 |-40~125) 85HFL20S02-ND® 12.23 9.05 7.34 
6 200 | 14 2 -65~ 150 1N3881-ND@ 621 414 3.32 85 | 600 | 1.76 1100 |-40~125) 85HFL60S02-ND® 14.86 11.57 9.58 
6 600 | 14 440 -65~150| 6FL60S02-ND® 693 5413 416 85 | 600 | 1.76 1100 |-40~125) 85HFL60S05-ND® 21.18 16.94 12.71 
6 1000 | 1.4 115 -40 ~ 150] 6FL100S05-ND@ 719 532 4.32 85 | 100 | 1.76 1100 |-40~ 125] 85HFLR10S02-NDO 11.70 866 7.02 
12 100 | 1.4 145 -65 ~ 150) 12FL10S02-ND@ 548 3.66 2.93 85 | 400 | 1.76 1100 |-40~ 125] 85HFLR40S02-ND0 12.70 9.88 8.19 
12 100 | 14 145 -65 ~ 150} 1N3890-ND@ 5.39 360 2.88 85 | 600 | 1.76 1100 |-40~ 125] 85HFLR60S02-NDO 14.86 11.57 9.58 
12 200 | 14 145 -65 ~ 150} 12FL20S02-ND@ 6.78 452 3.62 85 | 600 | 1.76 1100 |-40~ 125] 85HFLR60S05-NDO 21.18 16.94 12.71 
12 200 | 14 145 -65 ~ 150} 1N3891-ND@ 6.41 4.28 3.42 85 | 800 | 1.76 1100 |-40~ 125] 85HFLR80S05-NDO® 14.54 11.31 9.37 
DO-4 12 600 | 14 145 -65 ~ 150) 12FL60S02-ND@ 655 485 3.93 DPak 8 | 200 | 1.2 200 -40 ~ 150) SEWF02S-ND 250 1.61 1.26 
12 1000 | 14 145 -65 ~ 150] 12FLR100S05-NDO® 788 5.83 4.73 10} 200 | 1.2 160 -40 ~ 150] 10ETFO2S-ND 3.33 222 1.78 
16 200 | 14 180 | -65~ 150] 16FL20S02-ND® 716 5.73 4.30 10} 1000 | 1.33} 160 |-40~150| 10ETF10S-ND 3.37 225 1.80 
16 200 | 14 180 |-65~150| 16FLR20S02-ND0* 575 384 3.07 10] 1200 | 1.33] 160 |-40~ 150] 10ETF12S-ND 353 235 1.88 
16 400 | 14 | 180 |-65~ 150) 16FL40S02-NDe 714° 476 3.81 SMD-220 | 20] 200 | 12 | 355 |-40~ 150) 20ETFO2S-ND 5.23 3.49 2.79 
16 600 | 14 180 -65 ~ 150) 16FL60S02-ND® 685 5.08 4.12 20| 400 | 1.3 250 -40 ~ 150) 20ETFO4S-ND 6.23 349 279 
16 600 | 14 | 180 | -65~ 150] 16FL60SO5-ND@ 663 4.42 3.54 20! 600 | 131 250 |-40~150! 20ETFO6S-ND 554 370 296 
16 800 | 14 180 -65~ 150} 16FL80S05-ND@ 7.35 490 3.92 20! 1200 | 1.3 250 -40 ~ 150] 20ETF12S-ND 639 426 3.41 
te: 1000") a4 100 adm) CLRID Mts HBS CTE 0 Anode tostud §tp=8.3ms 4IFSM(A) @ tp=5ys Sine RoHS Compliant (Continued) 
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VISHAY. Input Rectifier Diodes (cont.) 


Dimensions in mm 


Half-Pak 19.05 FlipkY™ 
sq. 
F T 15.37 - Cc -2 }*.500-+ 1-Cathode 
Lug Terminal 7 re athode-2 _| anos 
Anode TQ 39.115 lledea - 2 i 
Une oe 30.15 @ 
Pam 3.9854 19.055 ae UNG eae 
@127 © 3.985 Pooper * Ball 2 
TO-220AB 
10.54 93.78 
Gancast tee, 92 ae 
2. Drain 1 62 63 
| 4, Wd, — gies 
NIC Anode N/C_ Anode & ER =z 
BET, 15ET 15ETHO3S =o 
'rsmay | Ty 'rsma) | Ty 
'r |VRRM| VF |@ tp=10ms] Junction | Digi-Key Price Each 'e |YRam| Ye |@ tp=10ms| Junction | Digi-Key Price Each 
Package /(A)| (V) | (V) Sine [Temp (°C)| Part No. 1 10 100 Package |(A)| (V) | (V) Sine _|Temp (°C)| Part No. 1 10 100 
40| 600 | 12 | 160 |-40~150) 10ETFO6-ND 3.37 225 1.80 8 | 600 | 24 90 |-65~ 175] SETHOGPBF-ND@ 157 9878 
40| 1000 | 1.2 | 150  |-40~150) 10ETF10-ND 313 2.09 1.67 8 | 600 | 23 | 110 |-65~ 175] 8ETXO6PBF-ND® 180 113 84 
40| 1200} 1.2 | 150 |-40~150) 10ETF12-ND 3.80 254 2.03 15| 300 | 1.25] 140 |-65~175) 15ETHOSPBF-ND 168 105 78 
to-200a¢ | 20) 200] 1.2] 150 |-40~ 150) 20ETFO2-ND 495 3.30 264) | To-220ac |15| 600 | 22) 120 |-65~175| 15ETHOGPBF-ND@ 175 110 82 
20| 600 | 12 | 150 |-40~150) 20ETFO6-ND 497 332 2.65 15| 600 | 0.99] 250 |-65~175) 15ETLOGPBF-ND® 193 121 90 
20! 800 1.2 150 -40 ~ 150) 20ETFO8-ND 4.13 275 2.20 15} 600 | 23 170 -65~ 175) 15ETXO6PBF-ND® 2.24 144 1.12 
2011000 | 1.2 150 -40 ~ 150] 20ETF10-ND 452 3.01 241 30| 600 | 26 200 -65 ~ 175] 30ETHO6PBF-ND® 3.71 2.39 1.86 
20| 1200 | 1.2 | 150  |-40~150) 20ETF12-ND 5.47 3.65 2.92 1o| 200 | 1.25] 50 |-65~ 175] MUR1020CTPBF-ND® 187 14787 
To-220ac | 20] 200 | 1.2 | 300 |-40~150) 20ETFO2FP-ND 430 287 2.30 16] 200 | 0.975} 100 | -65~ 175) MUR1620CTPBF-ND@ 184001415 85 
FULLPAK |20| 600 | 12 | 300  |-40~150| 20ETFO6FP-ND 5.35 357 286 20) 200 | 0.85) 100 /-65~ 175) MUR20206T REFNO @ 187 1.178? 
a0| 400 1421 360 |-40 480 REQGSEaRID 574383 307/ | TO-220AB | 16] 400 | 1.3 | 100 |-65~175| 16CTUO4PBF-ND® 179 115 = 90 
roparag |30| 1000] 141 | 350 |-40~ 150) socPrto-no 612 4.08 3.27 “ i = = = eentee = ~~ - 
(B) lcd mo) of ae 30 | 300 10 150 ee actieoaiiie 192 1.20 89 
60| 1000 | 13 | 700 |-40~150) 6OCPF10-ND 7.29 486 3.89 
60] 1200] 13 | 700 |-40~150| 6ocPF12-ND 10.64 7.88 6.39 8 | 300) 125) 100 |= 17 Tae me ee 
8 | 600 |0.96| 175 |-65~ 175] 8ETLOG-1-ND 231 149 1.16 
30) 600 | 1.2 | 350 |-40~ 150 Eau Bee 800: ay 8 | 600 | 096] 175 |-65~175] seTLos-1PBF-ND® 152 «98 76 
30| 1000 | 1.2 | 350 |-40~150) 30EPF10-ND 7.09 473 3.79 a| 400 | 4a | 100 |-65=175 [Rename iad: tarot ~ Gat 
40| 400 | 1.25| 400 |-40~ 150] 40EPFO4-ND 653 4.36 3.49 8 | 600 | 24 90 |-45 ~175| eeTHO6-1-ND 231 149 146 
40) 600 | 1:25) 400 |-40 ~ 150 HE ee LAS S818" a8) 8 | 600 | 23 | 110  |-65~175| seTx06-1PBF-ND® 198 126 98 
To-2a7acymop| 2° | 20 | 1:3 | 700 |-40~150 |RSOEREO2:ND 974721 885 to} 200 | 1.25] 50 |-65~175] MURB1020CT-1PBF-ND@ 175 11388 
60| 600 | 13 700 |-40~150| 60EPFO6-ND 10.00 7.40 6.00 15] 200 | 1.05} 200 |-65~ 175} MURB1520-1-ND 3.38 2.25 1.80 
60] 1200} 13 | 700 |-40~150) 6OEPF12-ND 10.64 7.88 6.39 To-262 |16| 200 |0.975| 100 |-65~175| MURB1620CT-1PBF-ND® 191 120 89 
80] 200 | 1.2 | 800 |-40~150) 80EPFO2-ND 12.77 9.94 8.24 20| 200 | 0.85} 100 |-65~175) MURB2020CT-1PBF-ND® 1.98 124 92 
80 | 600 1.2 800 -40 ~ 150) 80EPFO6-ND 13.96 10.86 9.00 151 300 | 1.25 140 -65 ~175| 15ETHO3-1-ND 218 1.40 1.09 
80 | 1200 | 1.2 800 -40 ~ 150] 80EPF12-ND 14.52 11.30 9.36 15| 600 | 2.2 120 -65 ~175| 15ETHO6-1-ND 2.62 1.69 1.31 
70| 600 | 15 | 400 |-55~150) HFA7ONH60R-NDO 26.03 20.83 15.62 15| 600 | 0.99] 250 |-65~ 175) 15ETLO6-1-ND 271 175 1.36 
Halt-Pak (a) [105] 600 ] 15 | 600 | -65~150) HFATOSNHEOR-NDO® 38.33 30.66 23.00 15| 600 | 0.99} 250 |-65~175) 15ETLO6-1PBF-ND® 195 126 98 
135] 400 | 1.3 900 | -55 ~ 150} HFA135NH40R-NDO@ 39.60 31.68 23.76 15| 600 | 23 170 | -65~175| 15ETX06-1-ND 294 189 1.47 
140} 600 | 1.6 | 800 | -55~ 150) HFA140NH60R-NDO 48.60 38.88 29.16 20] 300 | 1.05 | 120 |-65~175] 20cTHO3-1-ND 3.06 205 1.64 
FlipKY 1] 40 | 0.38} 250 |-55~150) IR140CSPCT-ND$ 105 66S 30] 600 | 26 | 200 |-65~175| 30ETHO6-1PBF-ND@ 3.39218 1.70 
(A) 1 40 | 0.38 250 -55 ~ 150) IR140CSPTR-ND$ 2286.00/6,000 TO-247AC/MOD} 30 | 300 | 1.25 300 -65 ~ 175] 30EPHO3PBF-ND® 2.40 155 1.21 
05| 30 | 0.33) 190 |-55~150] IROS30CSPPBFCT-ND+® 88 5184 30} 300 ) 1.25) 300 | -65~ 175} 30CPHO3PBF-ND® 273° 1.76 1.37 
FlipkY 0.5| 30 |033} 190 |-55~150| IROS3OCSPPBFTR-ND$® 1428.00/6,000 TO-247AC | 30) 400 | 1.25] 400 |-65~175) 30CPU04PBF-ND@ 277 1.78 (1.39 
®) os} 40 | 042) 190 |-85~150| IROSHAOCSPPBECT-ND$© 88 OSTA (A) 30] 200 | 1.05} 200 |-65~175) MUR3020WTPBF-ND® 321 215 1.72 
05] 40 | 042] 190  |-55~150| IROSH40CSPPBFTR-NO$® 1428.00/6,000 60 | 600 | 1.35 | 600 __|-55~175| 6OAPUO6-ND 11.61 8.15 6.52 
: 60| 200 | 1.08] 800 |-55~175| 6OAPUO2PBF-ND® 447 2.99 2.39 
Ultrafast Diodes TO-247AC 
60| 400 | 1.25} 400 |-55~175) 6OAPUO4-ND 6.25 463 3.76 
PowiRtab |190) 200 | 1.13 | 1600 |-55~175) 150EBU02-ND Bae. 818385 8) 60| 600 | 1.35| 600 |-85~175) 60EPUO6-ND 1161 8.15 6.52 
160] 400 | 13 | 1800 _|°55 ~ 175 [RISCEBEOENY 6.82 6.05 4-10) ralr-Pak(B) |275| 400 | 1.65 | 900 |-55 150] HFAIGSNH4OPBE-ND® 26.94 21.55 18.86 
8) 600) 23) 110-65 ~ 175 Te eam fee enreto 60| 200 | 1.08} 800 |-55~175) 60EPUO2PBF-ND® 447 299 2.39 
8) 600) 23) 110-65 ~ 175 EE SaaS 223. GOED To-247Ac/MOD| 60] 400 | 1.25 | 400 | -55~ 175) 60EPUO4PBF-ND® 461 308 2.47 
15 | 900 | 1.25 | 140 /-65 ~ 175 (SISETHO3S:ND 256 165 = (1.29 30| 600 | 26 | 600 |-65~175] 30EPHOSPBF-ND® 262 169 1.32 
p2Pak = 15| 600 | 22 | 120 |-65~175| 15ETHOGS-ND 285 184 1.43 3 | eo | 241 100 |-e5 175 Memrticcrsanrina 19 400 a9 
15 | 600 | 0.99) 250 __|-65~ 175 [RISERS N88 8 | 600 | 096) 175 |-65~175] SETLOGFPPBF-ND@ 188 118 87 
20) 800 | 1.05) 120 |-65~175 aoe ee 322 215 1.72 8 | 600 | 23 | 110 |-65~175| 8ETXO6FPPBF-ND® 200 1.29 1.01 
30 | 200 | 0.92 | 200 |-65~175| 30CTHO2S-ND 3.68 2.52 1.90 TO-220AC | 15] 600 | 2.2 180 |-65 ~ 175] 15ETHOGFPPBF-ND® 1.93 124 97 
15| 200 | 1.05} 200 |-65~175) MUR1520PBF-ND® 182 147 91 FULLPAK |15| 600 | 0.99| 250 |-65~175] 15ETLOGFPPBF-ND® 231 149 1.16 
8 | 200 |0975| 100 |-65~ 175] MUR820PBF-ND® 1338462 15] 600 | 23 | 170 |-65~175| 15ETXO6FPPBF-ND 244 158 1.23 
To-220ac | 8 | 300 | 1.25) 100 |-65~175) SETHOSPBF-ND® 131.826 20| 300 | 1.05} 120  |-65~175) 20CTHO3FP-ND 240 1.55 1.20 
8 | 600 | 096) 175 |-65~175| SETLOGPBF-ND® 166 «1.04 «7 30| 200 | 0.92} 200 |-65~175] 30CTHO2FP-ND 6.84 4.56 3.65 
S| 400 | 18 | 100 | -65 ~ 175 (ABEND 223 121 1.08) y anode to stud §tp=8.3ms +#IFSM(A) @ tp= 5s Sine RoHS Compliant 
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vag” SCR 
7 Ss 


ADD-A-pak™ TO-208AA (TO-48) YO-208AC (TO-65) 


G 
30.30 O14 


12.82 7 
crt 


10.72:11.50 


1/4-28 UNF-2A 


(3 G (3) 
GAK1 K2G2 LS a 
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D2Pak (SMD-220) TO-247AC TO-220 FULLPAK TO-220AC 


TO-200AB (A-PUK) SUPER-247 TO-209AE (TO-118) 
3/8"-24UNF-2A 


oe 
3/4"-16UNF-2A. 
VpRM IT(Av) Vet let V™ DV/DT 
(Vv) (A) (Vv) (mA) (Vv) (V/us) Digi-Key Price Each 
Maximum Maximum Package Maximum Maximum Maximum Maximum Part No. 1 10 100 
1200 95 @ 85°C ADD-A-pak™ 2.5 150 1.58 500 IRKU91/12A-ND 52.17 41.74 3757 
25 16 @ 65°C 2.0 40 2.0 100¢ 2N681-ND® 10.75 796 6.45 
100 16 @ 65°C TO-208AA (TO-48) 2.0 40 2.0 100t¢ 2N683-ND® 11.84 8.76 71 
1000 16 @ 85°C 2.0 60 1.75 300 16RIA100-ND® 19.73 15.35 12.72 
600 50 @ 94°C 2.5 100 1.6 500 50RIA60-ND® 15.54 12.09 10.02 
TO-208AC (TO-65) 
1200 50 @ 94°C 2.5 100 1.6 500 50RIA120-ND® 22.90 18.32 16.03 
800 6.5 @ 112°C 1.0 15 15 150 10TTSO8S-ND 2.21 1.42 1.1 
800 10 @ 98°C 2.0 60 1.4 500 16TTSO8S-ND 3.19 2.05 1.60 
D2Pak (SMD-220) 
1200 10 @ 98°C 2.0 60 1.4 500 16TTS12S-ND 4.48 2.99 2.39 
800 16 @ 93°C 2.0 45 1.25 500 25TTSO8S-ND 4.40 2.93 2.35 
800 20 @ 95°C 2.0 45 1.3 500 30TPS08-ND 3.43 2.21 1.72 
1200 20 @ 95°C 2.0 45 1.3 500 30TPS12-ND 3.63 2.42 1.94 
800 35 @ 79°C 2.5 150 1.85 500 40TPS08-ND 5.28 3.52 2.82 
TO-247AC 
800 35 @ 79°C 2.5 150 1.85 500 40TPSO8A-ND 4.80 3.20 2.56 
1200 35 @ 79°C 2.5 150 1.85 1000 40TPS12-ND 5.84 3.90 3.12 
1200 35 @ 79°C 2.5 150 1.85 1000 40TPS12A-ND 6.05 4.18 3.52 
800 10 @ 95°C 2.0 60 1.4 500 16TTSO8FP-ND 3.43 2.29 1.84 
TO-220 FULLPAK 
800 16 @ 85°C 2.0 45 1.25 500 25TTSO8FP-ND 3.94 2.72 2.17 
800 10 @ 98°C 2.0 60 1.4 500 16TTSO8-ND 2.20 1.42 411 
1200 10 @ 98°C 2.0 60 1.4 500 16TTS12-ND 2.68 1.73 1.35 
TO-220AC 
800 16 @ 93°C 2.0 45 1,25: 500 25TTSO8-ND 3.03 2.42 2.19 
1200 16 @ 93°C 2.0 45 1,25: 500 25TTS12-ND 4.26 2.84 2.28 
800 350 @ 55°C TO-200AB (A-PUK) 3.0 150 1.96 500 ST180C08C0-ND® 90.87 72.70 45.45 
1200 70 @ 82°C 1.5 100 1.4 500 70TPS12PBF-ND® NEW! 8.25 6.11 4.95 
SUPER-247 
1600 70 @ 82°C 1.5 100 1.4 500 70TPS16-ND 8.05 6.13 5.08 
2000 300 @ 75°C TO-209AE (TO-118) 3.0 200 1.66 500 ST300S20POPBF-ND® 176.32 = = 


@ RoHS Compliant t Typical 
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Fig. 12 — PowerSO-10 
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Fig. 19 — TO-220FH 
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Fig. 2 — TO-247 
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Fig. 13 — SOT-223 
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Fig. 14 — TSSOP-8 
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Fig. 8 — Max247™ 
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Fig. 4 — DPAK 
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Fig. 9 — SOT23-3L 


1. Gate 
2. Drain 
3. Source 


PAK 


Fig. 16 — 


Fig. 5 — ISOTOP 
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Fig. 10 — TO-92 
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Fig. 21 — SOT23-6L 
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Fig. 6 — TO-220FP 
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Fig. 11 — IPAK TO-251 
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Fig. 17 — PowerFLAT™ 


(3.3 x 3.3) 
1. Source 
2. Source 
3. Source 
4. Gate 


Fig. 22 — 
SEMITOP®2 


5. Drain 
6. Drain 
7. Drain 
8. Drain 


Fig. 18 — ClipPak™ 
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Vpss| !p | Rps(on)| Digi-Key Pricing Tape and Reelt|STMicro. 
Fig.| (V) |(A)| (0) [Part No. 1 10 100 Pricing | Part No. 
TO-220 
30 | 40] 0.022 |497-3187-5-ND 1.65 13.75 115.50 — |STP40NFO3L 
40 | 80] 0.0065 |497-5132-5-ND® 1.89 15.75 132.30 — |STP95N04 
40 |120) 0.0037 |497-3524-5-ND® 3.24 28.20 210.00 — |STP200NFO04 
40 |120) 0.0029 |497-5270-5-ND® 3.73 32.43 241.50 — |STP270N04 
55 | 80] 0.005 |497-5898-5-ND® 2.85 23.75 199.50 — |STP80NF55L-06 
55 | 80] 0.0065 |497-2774-5-ND® 2.31 19.25 161.70 — |STP80NF55-06 
55 | 80] 0.008 |497-3202-5-ND 2.25 18.75 157.50 — |STP80NF55-08 
55 | 80] 0.008 |497-4370-5-ND® 2.35 19.55 164.22 — |STP140NF55 
55 |120) 0.005 |497-6117-5-ND® 3.51 30.55 227.50 — |STP150NF55 
60 | 16] 0.1  |497-2766-5-ND® 90 7.20 50.00 — |STP16NFO6 
60 | 16] 0.09 |497-2765-5-ND® ‘94 «B13 62.50 — |STP16NFO6L 
60 | 20] 0.07 |497-4374-5-ND® 1.12 9.72 74.75 — |STP20NFO6 
60 | 20] 0.07 |497-4375-5-ND® 1.12 9.72 74.75 — |STP20NFO6L 
60 | 30] 0.040 |497-3186-5-ND® 1.50 13.00 100.00 — |STP36NFO6 
60 | 38] 0.028 |497-3189-5-ND® 1.61 13.98 107.50 — |STP45NFO6 
60 |50| 0.018 |497-2777-5-ND@ 1.28 11.05 85.00 — |STP55NFO6 
60 | 60] 0.016 |497-2779-5-ND® 1.86 16.09 123.75 — |STP60NFO6 
60 | 60] 0.014 |497-5895-5-ND® 1.84 15.93 122.50 — |STP6ONFO6L 
60 | 80] 0.010 |497-3201-5-ND 2.94 24.50 205.80 — |STP80NFO6 
75 | 80| 0.011 |497-2788-5-ND® 2.10 17.50 147.00 — |STP75NF75 
75 |120) 0.0065 |497-5894-5-ND® 2.52 21.00 176.40 — |sTP140NF75 
100 | 26| 0.060 |497-3185-5-ND® 1.65 14.30 110.00 — |STP24NF10 
100 | 40 | 0.035 |497-2645-5-ND® 1.54 13.33 102.50 — |STP35NF10 
100 | 50} 0.028 |497-3188-5-ND® 2.10 17.50 147.00 — |STP40NF10 
1A | 100 | 80| 0.023 |497-4384-5-ND® 2.55 21.25 178.50 — |STP60NF10 
700 | 80| 0.015 |497-2642-5-ND@ 267 22.25 186.90 — |STP80NF10 
100 }120] 0.0105 |497-4118-5-ND® 2.88 24.00 201.60 — |STP120NF10 
120 | 40 | 0.032 |497-4381-5-ND® 1.73 14.38 120.75 — |STP40NF12 
200 | 9 | 0.40 |497-2757-5-ND® 1.13 9.75 75.00 — |IRF630 
200 | 18] 0.125 |497-4373-5-ND® 1.56 13.00 109.20 — |STP20N20 
200 | 18) 0.125 |497-5811-5-ND® 1.59 13.25 111.30 — |STF20NF20 
200 | 30) 0.075 |497-5825-5-ND® 2.43 20.25 170.10 — |STP30NF20 
200 | 40] 0.045 |497-4380-5-ND® 2.93 24.45 205.38 — |STP40N20 
200 | 40] 0.045 |497-5806-5-ND® 2.94 2450 205.80 — |STP40NF20 
200 | 75 | 0.034 |497-5271-5-ND® 3.40 29.61 220.50 — |STP75N20 
200 |75| 0.034 |497-5958-5-ND® 3.42 29.73 221.38 — |STP75NF20 
250 | 16) 0.28 |497-3183-5-NDe 1.95 16.25 136.50 — |STP16NS25 
400 |4.7) 1.8 |497-2675-5-ND 2.79 23.25 195.30 — |STP5NB40 
400 | 5.4 1 497-3200-5-ND 1.43 12.35 95.00 — |STP7NK40Z 
500 | 3 2.7 |497-3190-5-ND@ 1.05 9.10 70.00 — |STP4NK50Z 
520 [4.4] 1.22 |497-5953-5-NDe 139 1203 92.50 — |STP5NK52ZD 
500 | 3 2.7 |497-5131-5-ND® 1.01 8.78 67.50 — |STP4NK50ZD 
500 4.4) 1.5 |497-3195-5-ND 1.09 9.43 72.50 — |STP5NK50Z 
500 5.6) 1.2 |497-4385-5-ND® 1.20. 10.40 80.00 — |STP6NK50Z 
500 |7.2| 0.85 |497-3203-5-ND® 1.69 14.63 112.50 — |STPONK50Z 
500 | 9 | 07 |497-4671-5-NDe 1.80 15.00 126.00 — |STP10NK50Z 
500 | 11] 0.38 |497-4818-5-ND® 3.65 31.73 236.25 — |STP12NM50N 


Vpss| 'p |Rps(on)| Digi-Key Pricing Tape and Reelt|/STMicro. 
Fig.| (V) |(A)| (Q)  |Part No. ‘l 10 100 Pricing Part No. 
500 | 12} 0.35 |497-2666-5-ND® 4.73 41.13 306.25 — |STP12NM50 
500 | 14} 0.38 |497-4526-5-ND® 2.70 23.50 175.00 — |STP14NK50Z 
500 | 20) 0.25 |497-2663-5-ND 5.40 47.00 350.00 — |STP20NM50 
500 | 22) 0.14 |497-4672-5-ND@ 6.08 52.88 393.75 — |STP25NM50N 
600 | 1.4 8  |497-4377-5-ND® 90 7.20 54.00 — |STP2NK60Z 
600 | 4 2 |497-3191-5-ND® 1.24 = 10.73 82.50 — |STP4NK60Z 
600) 5 1.6 |497-3196-5-ND 143 12.35 95.00 — |STPSNK60Z 
600 | 6 1.2 |497-3198-5-ND® 1.65 14.30 110.00 — |STP6NK60Z 
600 | 7 | 0.95 |497-4387-5-ND® 1.95 16.25 136.50 — |STPONK60ZD 
600 | 8 0.9 |497-6194-5-ND® 2.81 24.44 182.00 — |STP8NM60D 
600 | 10} 0.64 |497-4817-5-ND® 1.75 14.58 122.43 — |STP12NK60Z 
600 | 10} 0.75 |497-4117-5-ND® 2.64 22.00 184.80 — |STP10NK60Z 
600 | 10} 0.37 |497-5887-5-ND® 3.51 30.55 227.50 — |STP11NM60N 
600 ) 11} 0.45 |497-2773-5-ND 3.24 28.20 210.00 — |STP11NM60 
600 | 11} 0.45 |497-4368-5-ND® 3.51 30.55 227.50 — |STP11NM60A 
600 | 11} 0.45 |497-3180-5-ND® 4.05 35.25 262.50 — |STP11NM60FD 
600 | 13} 0.55 |497-3182-5-ND® 2.70 22.50 189.00 — |STP13NK60Z 
600 | 14} 0.42 |497-4372-5-ND® 2.25 18.75 157.50 — |STP16NK60Z 
600 | 17} 0.24 |497-5019-5-ND® 486 42.30 315.00 — |STP21NM60N 
600 | 20| 0.29 |497-5395-5-ND® 5.54 48.18 358.75 — |STP20NM60FD 
1A | 600 | 20] 0.17 |497-5020-5-ND@ 5.27 45.83 341.25 — |STP25NM60N 
650 | 8 1 497-5397-5-ND® 2.25 18.75 157.50 — |STP8NM60 
650) 13} 0.5 |497-4119-5-ND® 2.64 22.00 184.80 — |STP16NK65Z 
650 | 20} 0.29 |497-3184-5-ND® 5.40 47.00 350.00 — |STP20NM60 
650 | 20} 0.29 |497-4376-5-ND® 5.94 51.70 385.00 — |STP20NM60A 
700 | 8.6} 0.75 |497-5893-5-ND® 2.01 16.75 140.70 — |STP10NK70Z 
800 | 2.5} 4.5 |497-4379-5-ND® 117 10.11 77.75 — |STP3NK80Z 
800 | 3 3.5  |497-3192-5-ND® 1.43 12.35 95.00 — |STP4NK80Z 
800 |7.5} 1.2 |497-5133-5-ND® 2.70 22.50 189.00 — |STPONK80Z 
800 | 11 0.4  |497-4369-5-ND® 5.40 47.00 350.00 — |STP11NM80 
850 |6.7) 1.4 |497-5205-5-ND® 240 20.00 168.00 — |STP8NK85Z 
900 | 2.1} 65 |497-4378-5-ND® 116 10.08 77.50 — |STP2NK90Z 
900 |4.5} 2.5 |497-4383-5-ND® 1.65 13.75 115.50 — |STP5NK90Z 
900 | 5.8 2 |497-3199-5-ND@ 2.16 18.00 151.20 — |STP6NK90Z 
900 | 8 1.3 |497-2785-5-ND® 2.58 21.50 180.60 — |STPONK90Z 
1000|}3.5) 3.7 |497-4382-5-ND@ 2.69 22.43 188.37 — |STP5NK100Z 
1000|6.5) 1.85 |497-5021-5-ND® 3.65 31.73 236.25 — |STP8NK100Z 
1500 | 2.5 6  |497-6327-5-ND® 5.40 47.00 350.00 — |STP3N150 
1500| 4 7 ~|497-5091-5-ND@ 6.45 56.17 418.25 — |STP4N150 
— | 62} 0.125 |497-5896-5-ND® 146 12.68 97.50 — |STP62NS04Z 
— | 80} 0.007 |497-5981-5-ND® 1.84 15.93 122.50 — |STP75NS04Z 
TO-247 
100 |120) 0.0105 |497-5166-5-ND@ 3.56 31.02 231.00 — |STW120NF10 
200 | 30} 0.075 |497-5168-5-ND® 1.92 16.00 134.40 — |STW30N20 
on 200 | 30} 0.065 |497-5989-5-ND® 2.97 24.75 207.90 — |STWSONF20 
200 | 34} 0.075 |497-2659-5-ND 3.78 32.90 245.00 — |STW34NB20 
200 | 40 | 0.045 |497-4427-5-ND® 3.11 27.03 201.25 — |STW40N20 
200 | 40} 0.045 |497-5807-5-ND® 3.21 27.97 208.25 — |STW40NF20 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Cut Tape 
For Tape and Box part number, change 1-ND to 3-ND. (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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—— Vpss| Ip |Rps(on)/ Digi-Key Pricing Tape and Reelt|STMicro. 
ky MOSFETs (Cont) DigiDReel” Fig.| (V) |(A)| (0) [Part No. 1 10 100 Pricing _|Part No. 
40 | 80 | 0.0065 /497-5106-1-ND@$ 2.01 1675 140.70] 2177.50/2,500 |STD9SNO4 
60 )12| 0.1 |497-2487-1-ND@$ 81 6.48 45.00 642.50/2,500 |STD12NFOBLT4 
Vpss| Ip | Rps(on)| Digi-Key Pricing Tape and Reelt|STMicro. 60 | 12} 0.1 |497-3154-1-ND@$ 94 8.13 62.50] 832.50/2,500 |STD12NFO6T4 
Fig.| (V) |(A)| (0) |Part No. 1 10 100 Pricing _|Part No. 60 | 24) 0.07 |497-4329-1-NDe¢ 1.04 897 69.00) 917.50/2,500 |STD16NFO6LT4 
200 |75| 0.034 1497-5320-5-NDe 375 3267 243.25 —TstTw75N20 60 | 24| 0.032 |497-5888-1-ND@$ 94 8.13 62.50| _832.50/2,500 |STD20NFO6LT4 
200 | 75) 0.034 |497-5959-5-ND® 3.70 3217 239.58 — |STW75NF20 60 | 28] 0.028 /497-5734-1-ND@$ 1.20 10.40 80.00) 1065.00/2,500 |STD3ONFO6 
250 | 52) 0.045 |497-4428-5-ND@ 4.66 40.54 301.88 — |STW52NK25Z 60 | 35| 0.028 |497-4101-1-ND@$ 1.31 11.38 87.50) 1165.00/2,500 |STD3ONFO6LT4 
500 | 14) 0.34 |497-3260-5-ND® 2.76 23.00 193.20 — |STW15NK50Z 60 | 35| 0.024 )497-3159-1-ND¢ 1.58 13.65 105.00] 1396.50/2,500 |STD35NFO6T4 
500 |14| 0.38 |497-3258-5-NDe 3.24 28.20 210.00 — |STW14NK50Z 60 | 60| 0.014 |497-6195-1-ND@$ 4.69 14.63 112.50] 1497.50/2,500 |STD6ONFO6T4 
500 1171 0.27 1497-3261-5-ND 311 27.03 201.95 —Tstw20nKs0z 75 | 40| 0.024 |497-4334-1-ND@$ 1.58 13.65 105.00] 1397.50/2,500 |STD45NF7574 
500 | 18| 0.19 |497-4806-5-ND 3.78 32.90 245.00 — |STW21NMS50N 100 | 13] 0.13 |497-3153-1-ND@s 1.20 10.40 80.00] 1065.00/2,500 |STD10NF10T4 
500 | 20] 0.25 |497-2717-5-ND® 5.75 52.50 415.00 — |STW20NMS50FD 100 | 25) 0.035 |497-3156-1-ND@$ 1.50 13.00 100.00] 1330.00/2,500 )STD25NF10LT4 
500 | 22!) 0.14 |497-4675-5-ND® 6.35 55.23 411.25 — |STW25NMS50N 200) 5 0.7 |497-4335-1-ND@t 1.05 9.10 70.00) 930.00/2,500 |STDSN20LT4 
500 | 29| 0.13 |497-5768-ND@ 7.82 71.40 564.40 — |STW29NK50ZD 200 | 18) 0.125 )497-4330-1-ND¢ 181 15.70 120.75 — /STD20N20T4 
500 1301 0.120 eRmeerenina 990 casioon “aan00 = erwoetiiso 200 | 22 | 0.105 |497-4653-1-NDo+ 2.25 18.75 _ 157.50| 2437.50/2,500 |STD22NM20NT4 
500 |31| 0.13 |497-4425-5-NDe 6.90 6300 498.00 — |stwe9nKs0z 4a| 400 | 3 | 18 |497-2477-1-NDo$ 1.05 910 70.00] 930.00/2,500 |STDSNK4ozT4 
500 |45| 0.4. |497-2760-5-ND 4139 10395 82170 — |sTwasNMs0 500 |2.3} 3.3 |497-4333-1-ND¢ 1.64 14.20 109.25] 1453.03/2,500 |STD3NK50ZT4 
500 |45| 01 |497-2718-5-NDe 41100 10175 770.00 — |sTwa5NMB0FD 500 | 3 | 27 |497-4103-1-ND@t 98 8.45 65.00 865.00/2,500 |STD4NK50ZT4 
550 114 0.35 |497-3259-5-ND 597 45.83 341.95 — |stwianmso 500 | 3| 27 |497-5105-1-ND@+ 1.01 878 67.50] 897.50/2,500 |STD4NK50ZD 
METI aS Sag a7 350.00 = STWaONMED 500 |4.4| 1.5 |497-3520-1-ND@+ 1.09 9.43 72.50] 1052.50/2,500 |STDSNK50ZT4 
ienentet -_ 500 |7.5| 0.8 |497-3162-1-ND$ 2.85 23.75  199.50| 3087.50/2,500 |STDSNM50T4 
600 | 10) 0.75 |497-3253-5-ND 2.92 25.38 189.00 STW10NK60Z 
csensie _ 500 | 11] 0.38 |497-5784-1-ND@¢ 3.51 30.55 227.50| 4160.00/2,500 |STD12NMS50N 
600 | 13) 0.55 |497-3257-5-NDe 3.51 30.55 227.50 STW13NK60Z 
ioe iet i 520 |4.4| 1.5 |497-5735-1-ND@+ 1.09 9.43 72.50] 965.00/2,500 |STDSNK52ZD 
600 | 14) 0.42 |497-3558-5-NDe 3.00 26.09 194.25 STW16NK60Z 
aoo |16| ose (Maaimestctnie 159) ap,95 "007.80 — |stwiaNkeoz 600 | 1] 85 |497-2483-1-ND@+ 94 813 62.50] 832.50/2,500 |STD1NK60T4 
600 | 2 | 4.4 |497-6192-1-ND@+ 1.04 8.28 _ 62.10| _819.38/2,500 |STD2HNK60Z 
aq | 800 | 17) 0.24 Porter De, B19) 7 36:43) 627125 — |STW2iNMGON 600 [2.4] 3.6 |497-4102-1-ND¥ 98 8.45 65.00| 865.00/2,500 [STDaNKeozT4 
600 | 20) 0.29 |497-5415-5-NDe 5.67 49.35 367.50 — |STW20NMe0FD 
600 | 3} 1.5 |497-3161-1-ND¢ 1.69 14.63 112.50] 1497.50/2,500 |STD3NMGOT4 
600 | 20) 0.17 |497-5025-5-NDe 5.94 51.70 385.00 — |sTW25NM60N beasott 
600 | 4 | 1.76 |497-5889-1-ND@+ 1.16 10.08 77.50) 1030.00/2,500 |STD4NK60ZT4 
600 | 27) 0.185 |497-4424-5-NDe 6.90 63.00 498.00 — |sTW28NK60Z aaa 
600] 5 | 1 |497-3163-1-ND@t 1.95 16.25 136.50] 2112.50/2,500 |STDSNM6OT4 
800 | 30 | 0.135 |497-3265-5-ND@ 9.20 84.00 _ 664.00 — |STW26NM60 600 | 10| 0.45 |497-5733-1-ND@$ 2.67 22.25 186.90| 2892.50/2,500 |STD11NM6ON 
800 | 30} 0.145 /497-4426-5-ND@ 10.00 92.50 700.00 — |STWSONM60D 650 | 5 | 1.2 |497-5890-1-ND@¢ 1.39 12.03 92.50] 1230.00/2,500 |STDSNK6OZT4 
600 | 45) 0.11 /497-2768-5-ND@ 10.00 92.50 700.00 — |STW45NM60 700 }1.6) 7 |497-4331-1-ND¢ 1.51 13.10 100.75] 1339.98/2,500 |STD2NK70ZT4 
650 | 20} 0.29 |497-3263-5-ND@ 459 39.95 297.50 — |STW20NM60 800 }1.0] 16 |497-4751-1-ND@+ 99 7.92 59.40} 783.75/2,500 |STD1NK80ZT4 
700 7.5} 1 |497-5899-5-ND® 1.92 16.00 134.40 — |STW9NK70Z 900 }2.1| 65 |497-4332-1-NDt 1.51 13.10 100.75] 1340.00/2,500 |STD2NK90ZT4 
700 | 20| 0.285 |497-3559-5-ND@ 5.27 45.83 341.25 — |STW20NK70Z isoror 
800 | 9] 0.90 |497-3254-5-NDe 2.92 25.38 189.00 — ]STW10NK80Z 
g00 l105| 0.75 |497-2056-5-NDe 432 3760 280.00 — |stw12nKeoz 100 ]180] .006 |497-3166-5-ND® 47.25 405.00 3591.00 — ]STE180NE10 
arin Miaartet : ; ; < 100 |220) .0055 |497-3167-5-ND® 35.00 300.00 2660.00 — |STE250NS10 
800 | 11) 0.4 |497-4420-5-NDe 6.48 56.40 420.00 STW11NM80 
aah = 200 |110| 0.024 |497-2657-5-ND® 35.00 300.00 2660.00 — |STE110NS20FD 
800 | 19) 0.38 |497-4423-5-NDe 5.59 48.65 362.25 STW18NK80Z 
ooo | 8 | 13. Wareramelan Dad. SAG) -2908 89 — |srwonka0z 500 |53| 0.08 |497-2776-5-ND@ 30.63 262.50 2327.50 — |STE53NC50 
5A | 500 | 70| 0.05 |497-3172-5-ND@ 42.00 360.00 3192.00 — |STE7ONM50 
900 /9.2) 0.62 amet ule ae ee eoee = | SEW NKO0 550 | 48| 0.1 |497-3170-5-ND® 26.25 225.00 1995.00 — |STE48NM50 
900 | 11) 0.88 |497-4421-5-NDe 4.21 36.66 273.00 — |STW12NK90z 
600 | 40] 0.13 |497-3169-5-ND@ 30.63 262.50 2327.50 — |STE40NC60 
900 | 15) 0.55 |497-3557-5-NDe 6.67 60.90 481.40 — |STW15NK90z 
950 |10| 00 (aRtereeteinrnig pears adlias ede ~ |erwisnkesz 600 | 70 | 0.055 |497-3173-5-ND@ 42.00 360.00 3192.00 — |STE7ONM6O 
tooo /8.3| 1.38 |497-3056-5-NDe 518 4512 336.00 — |stw1ink100z 800 | 45] 0.13 |497-5387-5-ND@ 52.50 450.00 3990.00 — |STE45NK80ZD 
<j: : : : 5B | 900 | 28] 0.26 |497-4336-5-ND 28.00 240.00 2128.00 — |STE3ONK90Z 
1000) 13) 0.70 perp a pie, Bee: 315.00 = SEW IAN O02, g00 | 40] 0.18 [497-4337-5-ND® 52.50 450.00 3990.00 — |STE4ONK90ZD 
1500/25} 6  |497-6332-5-ND® 5.94 51.70 385.00 — |STW3N150 
1500/4} 7 |497-5092-5-NDe 6.10 55.65 439.90 — |STW4N150 TO-220FP 
D2PAK 60 | 20] 0.07 ]497-4340-5-ND@ 1.01 810 60.75 — ]STF20NFO6 
60 | 23| 0.028 |497-4343-5-ND@ 1.58 13.65 105.00 — |STF4ONFO6 
24 | 75| 0.008 |497-3515-1-ND$ 1.95 16.25 136.50) 878.00/1,000 |STB75NHO2LT4 60 | 371 0.016 |497-3197-5-ND@ 2.40 20.00 168.00 — |STP6ONFOGFP 
40 |120] 0.0037 |497-3513-1-ND@t 3.38 29.38 218.75) 1663.00/1,000 |STB200NFO4T4 60 | 50} 0.018 |497-3193-5-ND 1.83 15.25 128.10 — |STP55NFO6FP 
40 a pete Reece: a ae oe Nee0 oortnag te 100 | 80 | 0.012 |497-5897-5-ND@ 2.79 23.25 195.30 — |STP8ONF10FP 
55 .0065 |497-5954-1-ND@: 07 17.25 ' ; 55 
; 200 | 18] 0.125 |497-4339-5-ND® 1.56 13.00 109.20 — |STF20N20 
55 | 80| 0.008 |497-3737-1-ND@t 2.37 19.75 165.90] 1067.00/1,000 |STB8ONF55-08T4 900 | 18) 0125 |497-5812-5-NDe 183 1525 12810 — |sTPooNnr20 
55 | 80| 0.008 /497-4321-1-ND$ 2.93 24.45 205.38) 1320.00/1,000 |STB140NF55T4 200 | 40| 0.045 |497-5006-5-ND@ 2.70 22.50 189.00 — |STF40N20 
55 | 80] 0.008 |497-5732-1-ND@t 2.94 2450 205.80) 1323.00/1,000 |STB85NFS5LT4 200 | 40 | 0.045 |497-5805-5-ND® 285 23.75 199.50 — |STFAONF20 
60 |16| 0.09 |497-4322-1-NDe¢ 1.04 897 69.00) 400.00/1,000 |STB16NFO6LT4 500 | 9 | 0.7 |497-4654-5-ND@ 1.65 13.75 115.50 — |STF1ONK50Z 
60 | 38] 0.028 |497-5731-1-ND@t 1.58 13.65 105.00) 609.00/1,000 |STB45NFO6 500 1101 0.48 1497-5973-5:NDe 184. 1593 12250 —|STP11NK50ZFP 
75 | 75| 0.011 |497-3514-1-ND@t 2.55 21.25 178.50] 1148.00/1,000 |STB75NF75LT4 500 | 111 0.38 |497-4804-5-ND® 297 25.85 192.50 —|STF12NM50N 
100 | 40| 0.033 |497-3736-1-ND@$ 2.07 17.25 144.90] 932.00/1,000 |STB40NF10LT4 500 | 12| 0.35 |497-2665-5-ND@ 3.51 30.55 227.50 — |STP12NMS0FP 
100 | 80| 0.015 |497-2489-1-ND@¢ 2.97 24.75 207.90) 1337.00/1,000 |STB8ONF10T4 500 | 18| 0.19 |497-4803-5-NDe 3.78 32.90 245.00 — |STF21NMSON 
100 120) 0.0105 |497-2452-1-ND@t 2.81 24.44 182.00) 1383.00/1,000 |STB120NF10T4 500 | 22| 0.14 |497-4655-5-ND@ 6.21 54.05 402.50 — |STF25NMBON 
200 | 18) 0.125 |497-5810-1-NDe+ 159 13.25 111.30) 1722.50/2,500 |STD20NF20 550 | 8 | 08 |497-5396-5-ND® 210 17.50 147.00 — |STPaNMSOFP 
200 | 40 | 0.045 |497-5804-1-NDo+ 2.85 23.75 _ 199.50| 1283.00/1,000 |STB4ONF20 550 |20| 0.25 |497-5394-5-ND@ 567 49.35 367.50 — |STP20NMSOFP 
200 | 75] 0.034 |497-5957-1-NDe+ 3.92 34.08 253.75] 1929.00/1,000 |STB75NF20 600 |2.4| 3.3 |497-5978-5-ND® 94 8.13 62.50 — |STP3NK60ZFP 
3A | 500 4.4] 1.5 |497-4324-1-ND¢ 1.25 10.86 83.50] 484.00/1,000 |STB5NK50ZT4 ga | 600 | 4 | 1.76 |497-5980-5-ND@ 1.24 10.73 82.50 — |STPANK60ZFP 
500 }10| 0.52 |497-2451-1-ND@¢ 1.89 15.75 132.30) 850.50/1,000 |STB11NK50ZT4 600 | 6 1__|497-5956-5-ND@ 1.50 13.00 100.00 — |STP6NK60ZFP 
500 | 11) 0.038 |497-5781-1-NDe+ 3.38 29.38 218.75] 1663.00/1,000 |STB12NMS50N 600 | 7 | 0.95 |497-4346-5-ND@ 214 1783 149.73 — |STFONK60ZD 
500 |12| 0.4 |497-5380-1-NDe+ 4.86 42.30 315.00] 2394.00/1,000 |STB12NMSOFDT4 600 | 7 | 0.85 |497-5983-5-ND@ 1.69 14.63 112.50 — |STPONK6OZFP 
500 | 17| 0.27 |497-4323-1-NDe¢ 2.84 24.68 183.75] 1397.00/1,000 |STB20NK50ZT4 on ig ie peter ealr e ta ae a Oey eal 
500 |18) 0.19 |497-5783-1-NDe+ 3.78 32.90 245.00] 1862.00/1,000 |STB21NMS50N . -5886-5- ; s : = 
550 |12) 0.35 |497-5381-1-NDe¢ 3.51 30.55 227.50) 1729.00/1,000 |STB12NM50T4 600 | 10 | 0.65 |497-5892-5-ND@ 2.52 21.00 176.40 — |STPIONK6OZFP 
560 | 20) 0.25 |497-5312-1-NDe¢ 4.32 37.60 280.00] 2128.00/1,000 |STB2ONM50T4 600 | 11] 0.45 |497-5392-5-ND@ 5.67 49.35 367.50 — |STP11NM6OFDFP 
550 | 22| 0.14 |497-5385-1-NDo+ 5.67 49.35 _ 367.50| 2793.00/1,000 |STB25NMS0N 600 | 17] 0.24 |497-5004-5-ND@ 5.64 49.12 365.75 — |STF21NM6ON 
600 | 4 | 2  |497-2486-1-NDE 7.39 12.03  92.50| 537.00/1,000 |STBaNKeOzT4 800 | 20) 0.17 )497-5005-5-ND® 5.67 49.35 367.50 — |STF2SNM6ON 
eaenet 650 | 11] 0.45 |497-3181-5-ND® 419 36.43 271.25 —|STP11NM60FP 
600 | 7 | 0.95 |497-4325-1-ND$ 2.07 17.25 144.90) 931.50/1,000 |STBONK60ZDT4 ep |20| 020 MGmee enn Rey AN36: 96756 1 ere NMAGORE 
600 | 8) 1  |497-5244-1-NDe¢ 2.40 20.00 168.00] 1080.00/1,000 |STB8NM60D : : : : 
600 | 11} 0.45 |497-3511-1-ND¢ 3.78 32.90 245.00] 1862.00/1,000 |STB11NM60FDT4 800 |2.5) 4.5 |497-4342-5-ND@ 1.29) 11.21 86.25 — |STF3NK80Z 
600 |17| 0.24 |497-5002-1-NDo+ 4.32 37.60 _280.00| 2128.00/1,000 |STB21NM60N an oe ie peer teat 1 Son ie SS eae 
600 | 20] 0.29 |497-5384-1-NDe+ 5.40 47.00 350.00 — ]STB20NM60T4 : : hone ‘ : ‘ = 
800 | 9 | 0.78 |497-5972-5-NDe 291 24.25 203.70 STP10NK80ZFP 
600 | 20) 0.17 |497-5003-1-NDe+ 5.94 51.70 385.00] 2926.00/1,000 |STB25NM6ON eon = 
800 | 11| 0.40 |497-4338-5-ND@ 5.40 47.00 350.00 STF11NM80 
650 | 5) 1 |497-5386-1-NDe+ 2.85 23.75 199.50] 1282.50/1,000 |STBBNMG6OT4 
nani 900] 3 | 41 |497-5979-5-NDe 1.39 12.03 92.50 — |STP3NKSOZFP 
800 |10.5) 0.75 |497-4320-1-ND$ 3.19 27.73 206.50) 1569.00/1,000 |STB12NK80ZT4 
300 |11| 04 {497-4319-1-NDe¢ 5.75 52.50 415.00] 3188.00/1.000 |STB11NM80T4 900] 3] 4.2 |497-4341-5-ND® 1.38 11.96 92.00 — |STFSHNK90Z 
: : : : call 4000/3.5| 3.7 |497-4344-5-ND@ 249 20.75 174.30 — |STF5NK100Z 
DPAK 1000 6.5} 1.85 |497-5007-5-ND 2.84 2468 183.75 — |STF8NK100Z 
24 | 38 | 0.0135 ]497-3160-1-ND$ 1.80 15.00 126.00] 1950.00/2,500 |STD38NHO2LT4 8-SOIC 
24 | 40] 0.011 /497-4104-1-ND$ 1.43 12.35 95.00) 1262.50/2,500 |STDSSNH2LLT4 30 | 9 | 0018 /407-61801-NDeF 124 4073 82.50] 1097.50/2,500 |STSONHALL 
24 | 60] 0.008 /497-3165-1-ND$ 1.50 13.00 100.00) 1330.00/2,500 |STD7ONHO2LT4 Romani 
30 | 9 | 0.020 )497-3234-1-ND$ 4.65 14.30 110.00) 1463.00/2,500 |STSONF3OL 
24 | 60 | 0.0048 /497-4100-1-ND$ 216 18.00 151.20] 2340.00/2,500 |STD100NHO2LT4 eae 
>a |e0| oo0sa Masenatetnine 454 46.735. ‘ao'e0 | 105760600 | STHTONDOL 30 | 11 | 0.0105 |497-4121-1-ND@$ 1.08 8.64 64.80] 855.00/2,500 |STS11NF3OL 
: cist NDC ‘ E i 30/2, 30 | 12 | 0.0105 |497-4122-1-ND@$ 1.50 13.00 100.00) 1330.00/2,500 |STS12NH3LL 
24 | 80] 0.005 |497-4105-1-ND$ 2.34 19.50 163.80| 2535.00/2,500 |STD9SNHO2LT4 30 | 12 | 0.009 |497-3223-1-NDo+ 1.05 9.10 70.00] 930.00/2,500 |STS12NF30L 
4A) 30) 17) 0.05 [Aoipetsoa Noe 1.08 8.64 64.80) 855.00/2,500 /STDI7NFO3LT4 78 30 | 42 | 0.0105 |497-4755-1-NDo¢ 1.44 12.51 96.25] 1280.13/2,500 [STSUSONH3LL 
30} 30} 0.025 |497-3157-1-ND$ 1.65 13.75 115.50) 1787.50/2,500 | STD3ONFO3LT4 30 | 15) 0.0075 |497-5252-1-NDo+ 2.07 17.25 144.90] 2242.50/2,500 |STSJ6ONH3LL 
30 | 35 | 0.0195 )497-2475-1-ND$ 1.50 13.00 100.00] 1330.00/2,500 |STD3SNF3LLT4 30 | 17 | 0.0057 |497-5760-1-NDo¢ 161 1398 107.50) 142975/2'500 |STS17NHSLL 
30 | 60 | 0.0095 [497-2476-1-ND+ 1.84 15.93 122.50| 1630.00/2,500 |STD6ONF3LLT4 30 | 25 | 0.0035 |497-2474-1-NDet 1165 13.75 11550) 1787.50/2'500 |STS25NHSLL 
30 | 70 | 0.0059 /497-6188-1-ND@¢ 4.31 11.38 87.50) 1165.00/2,500 |STD70NO3L 30 | 25 | 0.0035 |497-5785-1-NDe+ 2.25 18.75 157.50| 2437.50/2,500 |STSJ100NH3LL 
30 | 80 | 0.0055 |497-4749-1-ND@¢ 1.65 13.75 115.50) 1787.50/2,500 |STD100NO3LT4 ; 
i @ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Cut Tape 
40 | 80 | 0.0054 |497-6024-1-ND@ 2.01 16.75 140.70) 2177.50/2,500 |STD9SN4F3 0 For Tape and Box part number, change 1-ND to 3-ND. (Continued) 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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(tos3) 1227 


Vpss| Ip |Rps(on)| Digi-Key Pricing Tape and Reelt/STMicro. 
Tf MOSFETs (cont) Reel’ | |Fig.| (v) |(A)| (0) _| Part No. 410 100 | Pricing [Part No. 
73 | 30 ] 5] 0.08 |497-3281-1-ND os 1.80 15.60 120.00] 1595.00/2,500 |STS5PF30L 
_ — : 30 | 7 | 0.021 |497-3233-1-ND@$ 1.50 13.00 100.00 1330.00/2,500 |STS7PF30L 
E i i et) Dia ear : pia = hsantieety arec, 7 | 20 [25] 0.25 |497-3225-1-ND$ 1.80 15.00 126.00) 1950.00/2,500 |STS2DPFS20V 
ig art No. ricing ‘art No. 
SOT23-6L 
55 | 24] 0.035 |497-3317-1-ND$ 1.89 15.73 132.09) 2044.25/2,500 |VNS14NVO413TR 
78 | 60 |7.5| 0.0195 |497-4757-1-NDo+ 1.28 11.08 85.25] 1135.00/2,500 |STS7NF6OL 21 | 20 | 3 | 0.135 [497-3236-1-ND$ 1.04 8.28 62.10] 983.25/3,000 |STT4PF20V 
7¢ | 30 | 4 | 0.055 ]497-3227-1-ND os 1.50 12.50 105.00) 1625.00/2,500 |[STS4DNFS3OL SOT-223 
30 |4.5| 0.044 |497-6187-1-ND@+ 1.50 12.50 105.00] 1625.00/2,500 |STS4DNFS30 13) 20 | 5) 008 ]497-4964-1-ND¥ 1.04 828 62.10] 1311.00/4,000 |STNSPF20V 
7D | 600/03] 85 |497-3530-1-ND$ 1.05 940 70.00) 931.00/2,500 |STSTHNK6O 60 [25] 0.20 |497-4116-1-NDo+ 94 813 62.50] 1332.00/4,000 |STN3PFO6 
Max247 — RoHS Compliant 
100 |140] 0.011 ]497-3267-5-ND 13.00 120.25 910.00 — |STY140NS10 8-SOIC 
, 200 109 0.024 497-5921-5-ND 13.00 12025 {210.00 — STY 10088200 7 | 30 | 5 | 0.055 [497-4397-1-ND$ 1.65 14.30 110.00] 1463.00/2,500 |STS4DPFS30L 
5 05 |497-2775-5- 7.00 157.25 1190. a 5 
Dual P-Channel — RoHS Compl 
600 | 60) 0.055 |497-3268-5-ND 18.00 166.50 1260.00 —|sTysonmeo a shied 
900 | 28) 0.26 |497-4431-5-ND 13.80 127.65 966.00 — |STY30NK90Z 8-SOIC 
A 30 | 4 | 0.08 |497-3228-1-ND$ 1.50 13.00 100.00) 1330.00/2,500 |STS4DPF30L 
SOT23-3L — RoHS Compliant ; 
sw Gal 5 ee a — ew sya ous O00 ENTOOE 7A\ 60 | 3 | 0.12 |497-4123-1-ND$ 143 12.35 95.00] 1262.50/2.500 |STS3DPF60L 
a x i = O27 A HSC 7 = amare N/P-Channel — RoHS Compliant 
-92 — Rol ompliant 
8-SOIC 
TOA} 60 [0.35] 5 Bae es Be 8S — [2N7000 7a) 30. | 8/5 020/.055)497-4998-1-ND 158 13.65 105.00] 1396.50/2,500 |STSBCSH30L 
10B] 800 [0.3] 13 [497-6197-1-ND$O 81 648 48.60 — |[STO1NK80ZR-AP 60 | 4/3 | .055/.12 |497-4396-1-ND$ 1.50 13.00 100.00) 1330.00/2,500 |STS4C3F60L 
IPAK TO-251 — RoHS Compliant PowerMESH™ IGBT 
24 | 50 | 0.0105 [497-3519-5-ND 1.50 13.00 100.00 — ]STDSONHO2L-1 TO-220 
aa) oy |] OC pee ean te ao ha 600 | 25) — |497-4112-5-ND 169 1463 112.50 —]STGP7NB6OKD 
520 |4.4| 1.22 |497-5965-5-ND 120 10.40 80.00 — |STDSNK52ZD-1 oO oe | — Weeespeeiie ee ama ato 
600 | 10| 0.37 |497-5963-5-ND 2.46 20.50 172.20 — |STD1iNMBON-1 600 |20| — (deities Tao, 1878 « 180180 — IsrapionceoH 
PowerS0-10 4p {90020} — |497-5118-5-ND@ 1.89 15.75 132.30 — |STGP10NC60HD 
42. | 20 ]160] 0.0025 ]497-3251-1-ND¥ 6.48 56.40 420.00] 2016.00/600 |STV160NFO2L 600 | 20] — |497-5119-5-NDe 189 1575 132.30 — |STGP10NC6OK 
30 |160) 0.0028 |497-3252-1-ND$ 5.75 52.50 415.00] 1950.00/600 |STV160NFO3L 600 | 20] — |497-5120-5-ND® 222 1850 155.40 — |STGP1ONC6OKD 
SOT-223 — RoHS Compliant 600 | 25| — |497-5121-5-ND® 2.40 20.00 168.00 — |STGP14NC6OKD 
30 [65] 0.05 |497-4525-1-ND$ 1.50 13.00 100.00] 2128.00/4,000 |STNANFO3L bs = = peat od i ae Sires SS Een 
60 | 4 | 0.1 |497-3177-1-ND$ 1.13 975 75.00) 1596.00/4.000 |STN3NFO6L : : : 
60 | 4} 0.1 |497-4764-1-ND$ 74 5.94 44.55] 940.00/4,000 |STN3NFOB 10-247 
13 | 200) 1) 15 /497-3176-1-ND$ 1.84 15.93 122.50 — |STNIN20 600 | 20] 28 [497-2654-5-ND 5.94 51.70 385.00 — |STGW20NB60KD 
600 |0.3| 15 |497-3523-1-ND$ 72 5.76 43.20 _912.00/4,000 |STNINK6OZ 600 | 60| — |497-4356-5-NDe 419 36.50 271.78 — |stGw2onceov 
600 [0.4| 85 |497-4668-1-ND$ 4.04 828 62.10] 1312.00/4,000 |STNIHNK6O 600 | 60] — |497-4357-5-ND® 4.35 37.84 281.75 — |STGW20NCBovD 
800 |0.25| 16 |497-4669-1-ND$ 1.01 878 — 67.50) 1436.00/4,000 |STNNK80Z 2B| 600 |60| — |497-5009-5-ND@ 5.00 43.48 323.75 — |sTGwsonceow 
TSS0Pa. 600 | 60| — |497-5204-5-ND® 5.13 44.65 332.50 — |STGw30NC60WD 
600 | 80; — |497-4358-5-ND® 6.88 62.79 496.34 — |STGW4ONCBOV 
14] 30 | 5 | 0.031 |497-4327-1-ND$ a 5.80 43.47] 916.00/4,000 |STCSNFSOV 4200 30/ — |497-53145/NDe 2 ag; Az 85000 = erewanniciooub 
D2PAK 
4 330] oceee escnacetnce Say Ona Seog = ET 18 [20] — |497-4349-1-NDE 342 29.73 221.38] 1682.45/1,000 |STGB10NB40LZT4 
400 | 80 | o.o19 Meteretetunes Doin iso. 1a7 00 — lstaeonriod 20 | 40) — |497-4351-1-ND$ 3.73 32.43 241.50] 1835.40/1,000 |STGB20NB41LZT4 
500 |18| 0.19 |497-5727-NDe 3.24 28.20 210.00 —|sTB21NMSON-1 Fee] ipeceeeenina Sr; nan salen ‘ssniouo leTeiAN Eric 
520 |4.4| 1.22 |497-5952-5-NDe 1.09 943 72.50 — |STB5NK52ZD-1 fag a | ace pectin oe eae. Aare 1755.60/, SSeS acEired 
550 | 20| 0.25 |497-5382-5-ND 432 37.60 280.00 — |STB20NM50-1 - - - 
15A aaa — df 600 | 14; —  [497-4107-1-ND$ 1.80 15.00 126.00 — |STGB7NB6OHDT4 
550 | 22| 0.14 |497-5729-NDe 419 36.43 271.25 STB25NMS0N-1 3B 
soo | 6 | 1. aneonethnive 460° 1463 41360 = |STBBNKBOZ: 600 | 15; — |497-5110-1-ND@¢ 1.74 14.50 121.80) 783.00/1,000 |STGB6NCE0HDT4 
600 141) 045 |497-2a79-5-NDe 284 468 18375 — |srB1iNMéO-1 600 | 15; — |497-5111-1-ND@$ 1.74 14.50 121.80) 783.00/1,000 |STGBENCBOHT4 
600 |20| 0.29 |497-5983-5-NDe 540 4700 35000 — |sTB20NMed-1 600 | 20; — |497-6184-1-ND@$ 2.04 17.00 142.80] 918.00/1,000 |STGB10NC60HDT4 
: : “ ; 600 | 25| — |497-5109-1-NDe+ 2.40 20.00 168.00) 1080.00/1,000 |STGB14NC6OKDT4 
Saal gaz (Aeoeeeae oe eee enon = pen toonct 600 | 30| — |497-4350-1-ND$ 2.07 17.25 144.90 931.50/1,000 |STGB12NBEOKDT4 
per es 2) hee come 600 | 3 497-2450-1-ND oe 12.03 92.50 STGD3NBGOFT4 
30 | 25 | 0.0035 |497-5813-1-ND$ 1.98 16.50 138.60] 2574.00/3,000 |STL100NH3LL 600: |cgel|t ce ran 135 1170 90.00] 119750/2,500 |sTeDaNBe0SDT4 
tg | 30 | 27) 0.013 |497-4114-1-ND¥ 1.80 15.60 120.00) 1914.00/3,000 |STL50NH3LL 600 | 14| — |497-4110-1-No$ 173 14.95 115.00) 1530.00/2.500 |STaD7NB6OKT4 
30 | 30 | 0.0105 |497-5246-1-ND$ 1.89 15.75 132.30) 2457.00/3,000 |STL6ONH3LL 600 | 15) — |497-5112-1-ND@t 174 14.50 121.80) 1885.00/2.500 |STGD6NC6OHDT4 
200 | 20| 0.105 |497-4657-1-ND$ 3.11 27.03 201.25) 1530.00/1,000 |STL2ONM20N ; : ‘ ania’ 
! : 4B | 600 |15| —  |497-5113-1-ND@$ 1.74 14.50 _121.80| 1885.00/2,500 |STGDENC60HT4 
PowerFLAT™ (3.3 x 3.3) — RoHS Compliant 600 | 20] — |497-6183-1-NDe¢ 240 17.50 147.00 — |STGD10NC6OKDT4 
17] 30 | 8] 0.015 [497-4115-1-ND$ 1.58 13.65 105.00] 1677.00/3,000 |STL8NH3LL 600 | 20) — |497-6186-1-NDe+ 1.01 878 67.50) 897.50/2,500 |STGD1ONC60HT4 
ClipPak™ — RoHS Compliant 600 | 25; — [497-4111-1-ND$ 1.62 13.50 113.40 1755.00/2,500 |STGD7NC6OHT4 
18 | 24 |150] 0.0035 ]497-4750-1-ND$ 1.82 15.13 127.05] 1967.50/2,500 |STD150NHO2LT4 TO-220FP — RoHS Compliant 
7 600] 6 | — |497-5116-5-ND 153 12.75 107.10 — |STGFENC6OHD 
PowerMESH™ TO-220FH — RoHS Compliant 
coe one eee 600) 9 | — |497-5114-5-ND 153 12.75 107.10 —|steF10Nc60KD 
yg | 1500)2.5| 6 — 497-6319-5-ND 5.97 51.94 386.75 — |STFV3N150 6B | 600 |} 10] — |497-4354-5-ND 1.80 15.00 126.00 — |STGF7NC6OHD 
1500] 4 | 7 _|497-5093-5-ND 6.10 55.65 439.90 — |STFVAN150 600 | 11] — |497-5115-5-ND 1.89 15.75 132.30 — |STGF14NC60KD 
PolarPAK® — RoHS Compliant 1200} 6 | — |497-4353-5-ND 2.07 17.25 144.90 — |STGF3NC120HD 
ooa| 25 | 21] 0.005 ]497-6324-1-ND$ 2.70 22.50 189.00] 3510.00/3,000 |STK820 F?PAK — RoHS Compliant 
30 | 20 | 0.0098 |497-5123-1-ND$ 2.55 21.25 178.50 3315.00/3,000 |STK800 158) 600 115] = 1497-6196-5-ND 246 18.00 151.20 —sTGBenceonDa 
25 | 38 | 0.0015 |497-6325-1-ND¢ 3.38 29.38 218.75] 4800.00/3,000 |STK822 © - 
208) 30 | 30 | 0.0035 |497-5124-1-NDE 270 23.50 175.00| 3840.00/3,000 |STK850 SEMITOR 2. Hols compliant 
22 | 600 | 18| — |gaaSeHEAND 8S S180 22800 == SISSPEMINONE 
TSSOP-8 SEMITOP®3 — RoHS Compliant 
ya] 20 | 5 | 0.045 ]497-3151-1-NDg 72 5.76 43.20] 912.00/4,000 |STC5NF20V 23 | 600 | 50} — |497-5217-ND 56.00 480.00 4256.00 — |STG3P3M25N60 
30 | 6 | 0.030 |497-3152-1-ND$ 1.50 13.00 100.00) 2128.00/4,000 |STC6NF30V 
8-SOIC _ | Vces| Vce | Ic | Digi-Key Pricing Tape and Reelt |STMicro 
20 ] 5 | 0.045 ]497-3229-1-ND¢ 1.69 14.63 112.50] 1496.25/2,500 |STSSDNF20V Fig. | (V)_| (sat) | (A) | Part No. 1 10 100 Pricing _|Part No. 
30 | 4| 006 |4orso5i-ruDex "85.756. '36,70| 747502500 |STSADNFSOL 
7a | 30 | 8 | 0.022 }497-4399-1-ND@¢ 1.39 12.03 92.50) 1230.00/2,500 |STSBDNH3LL 70-220 
30 | 8 | 0.020 |497-2470-1-NDe+ 1.31 11.38 87.50) 1247.50/2.500 |STSBDNF3LL sae = 
30 | 9 | 0.012 |497-6030-1-ND@+ 1.58 13.65 105.00) 1397.50/2,500 |STSOD8NH3LL 18 | 600 | 25V | 40 [BOreSOe7eeANG BRA i208 188579 STGRISNGGOWD 
60 | 4 | 0.055 |497-3226-1-NDe+ 1.80 15.60 120.00] 1595.00/2,500 |STS4DNF6OL FO-287 
han 7D een eae ean = |etawannceowt 
: 2B | 600 | 2.5v | 70 | 497-5742-ND 5.40 47.00 350.00 — |STGW40NC60WD 
T0-220 — RoHS Compliant 80 | 497-5969-5-ND 3.78 32.90 245.00 — |STGW30NcBovD 
ta] 60 [12] 0.20. [497-2721-5-ND 90 7.20 5400 — |sTP12PFO6 D?PAK 
55_| 80 | 0.018 |497-2729-5-ND 2.46 20.50 172.20 — [STP8OPF55 20 | 497-5736-1-ND$ 2.25 18.75 157.50] 1013.00/1,000 |STGB10NC60KDT4 
D2PAK — RoHS Compliant ap | 600 | 2sv | 20 |497-5737-1-NDt 2.25 18.75 157.50) 1013.00/1,000 |STGB10NC6OKT4 
°V | 95 | 497-5738-1-ND$ 1.31 11.38 87.50] — 508.00/1,000 |STGB14NC60KT4 
: sith AL : : : eee 35 | 497-6026-1- . 18.50 155. .00/1, 1 
3A] 60 | 16] 0.125 |497-4099-1-ND$ 1.28 11.05 85.00] 493.00/1,000 |STB16PFOGLT4 497-6026-1-NDS aera ”0| 999,00/1,000; STGB1GNCGONDTA 
DPAK — RoHS Compliant DPAK 
an | 39 | 24] 0.028 /497-3158-1-ND$ 1.76 15.28 117.50) 1562.50/2,500 |STD30PFO3LT4 48 | 600 [ 2.5V [ 25 | 497-5739-1-ND$ 2.31 19.25 161.70] 2502.50/2,500 [STGD14NC60KT4 
60 | 10} 0.20 |497-2456-1-ND$ ‘86 © 6.84. 51.30| 677.50/2,500 |STD10PFO6T4 TOi230EP 
8-SOIC 6B | 600 | 2.5V | 16 | 497-5740-ND 2.85 23.75 199.50 — |STGFI9NC6OHD 
7A | 20 | 5 | 0.055 [497-4758-1-NDO$ 1.57 13.59 104.50] 1390.00/2,500 [STS5DPF20L RAGS Como: : : 
pliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. $ Cut Tape 
7B | 20 | 5 | 0.10 |497-3230-1-ND$ 7.08 8.64 64.80] 855.00/2,500 |STSSPF2OL 0 For Tape and Box part number, change 1-ND to 3-ND. 
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ky Transistors 


Fig. 1 — TO-39 Fig. 2— TO-18 Fig. 4 — TO-92 Fig. 5 — SOT-32 Fig. 6 — TO-220 


AE 
2.B 
3.C 


Fig. 8 — TO-218 


Fig. 18 — SOT-223 


Fig. 23 — M229 Fig. 24 — M244 
D1 
S3 D1 
G2 
G2 
S3 
Fig. 25 — M252 Fig. 28 — M250 Fig. 29 — M135 Fig. 30 — M164 Fig. 31 — D2PAK 
E3 BS 
c2 
ee Bi 
E3 
Vcp | Ic | HFE Digi-Key Pricing STMicro. Ves | Ic | HE Digi-Key Pricing STMicro. 
Fig.| (V) | (A) | Min. | Package | PartNo. 1 10 100 | PartNo. Fig.| (V) | (A) | Min. | Package | PartNo. 1 10 100 Part No. 
60 | 3 | 10 | 10-220 | 497-2602-5-ND® 69 5.54 41.58 | TIP31A 
75 | 05 | 100 | TO-39 | 497-2594-5-ND® 90 7.80 60.00 | 2N1711 60 | 5 | 1,000) 10-220 | 497-2539-5-ND® 74 5.94 44.55 | TIP120 
75 | 06 | 100 | TO-39 | 497-2595-5-ND® 1.08 864 64.80 | 2N2219A 60 | 6 | 15 | 10-220 | 497-5170-5-ND® 108 864 64.80 | TIP41A 
120 | 05 | 40 T0-39 | 497-2637-5-ND@ 90 7.80 60.00 | 2N1893 60 | 10 | 40 | 10-220 | 497-2574-5-ND® 116 = 10.01 77.00 | D44H8 
120 1 40 TO-39 497-2636-5-ND@ 117 9.36 70.20 | 2N2102 70 10 20 TO-220 | 497-2573-5-ND® 99 7.92 59.40 | MJESOS5T 
1 420 5 40 TO-39 497-2635-5-ND@ 213 17.75 149.10 | BFX34 80 5 | 1,000} TO-220 497-2537-5-ND® 94 7.52 56.43 | TIP121 
440 | 1 | 100 | 10-39 | 497-2634-5-NDe 135.1080 81.00 | 2Na019 80 | 10 | 1,000} 10-220 | 497-2562-5-ND® 116 10.08 77.50 | 2N6388 
300 | 1 | 40 | To-39 | 497-2626-5-NDe 143 9.75 75.00 | 23440 os He pu on pet Palins 1 i Hs ice aioe 
450 | 1 | 40 T0-39 | 497-2576-5-ND@ 1.24 10.73 82.50 | 2N3439 é Sule : : : 
3008480" | Tosa eet 999437350 | ONDIDD 100 | 2 |1,000] 0-220 | 497-2533-5-NDe 77 612 45.90 | TIP112 
: ; : ; 100 | 3 | 10 | 10-220 | 497-2615-5-NDe 69 5.54 41.58 | TIP31C 
45 | 01 | 110 | TO-18 | 497-3116-5-ND 1.50 13.00 100.00 | BC107 400. | 5 |4.000| o-200 [eosboeeatetnnea GY ie to: - -fasag: | TipiDe 
2] 75 | 06 | 40 TO-18 | 497-2598-ND® 117 9.36 70.20 | 2N2222A 100 | 6 | 15 | to-200 Rareeretenines 400 A040) anon | ‘agsaa6 
80 | 05 | 40 TO-18 | 497-3112-5-ND® 1.46 1268 97.50 | 2N720A 8 | 400 | 6 | 15 | To-290 | 497-0909-5-NDe 9 756 52.50 | TIPAIC 
so | 1 | 90 TO-18 | 497-3108-5-ND@ 1.09 943 72.50 | 2N3700 : : : 
100 | 8 |1,000] To-220 | 497-2546-5-ND@ 77 612 45.90 | TIPt02 
40 | 30 | 15 T0-3 | 497-2584-5-ND® 264 22.00 184.80 | 2N3771 350 | 11 30 1 70-220 | 497-2631-5-NDe 709.943.7250 | TIP47 
60 | 20 | 15 0-3 | 497-2597-5-ND@ 3.00 25.00 210.00 | 2N3772 350 | 15 | 300 | 10-220 | 497-2740-5-ND@ 315 27.40 204.05 | BUS41ZT 
80 | 10 | 1,000 T0-3 497-2393-ND® 2.58 21.50 180.60 | MJ3001 400 | 4 30 T0-220 | 497-2627-5-ND@ 84 6.73 50.49 | TIP48 
100 | 12 | 750 TO-3 | 497-2561-5-ND® 2.67 22.28 187.11 | 2N6059 400 | 4 | 16 | 10-220 | 497-3130-5-ND@ 143 1235 95.00 | BUL742A 
100 | 15 | 20 TO-3 | 497-2612-5-ND® 1.68 14.00 117.60 | 2N3055 4o0| 4 | 8 T0-220 | 497-3149-5-ND 1.24 1073 82.50 | ST13005 
3 | 100 | 20 | 750 TO-3 | 497-2563-5-ND® 3.92 34.08 253.75 | 2N6e284 400 | 10 | 300 | 10-220 | 497-2797-5-ND@ 281 2338 196.35 | BUS31T 
140 | 16 | 5 0-3 | 497-6204-ND@ 2.67 23.27 173.25 | 2N3773 450 | 10 | 8 T0-220 | 497-2581-5-ND 108 864 64.80 | BUL38D 
400 | 15 | 300 T0-3 | 497-3129-5-ND@ 3.51 3055 227.50 | BUS41 450 | 5 | 10 | 10-220 | 497-6007-5-ND@ 1.24 10.73 82.50 | BUL805 
450 | 30 | — TO-3 | 497-4086-5-ND® 7.59 69.30 547.80 | BUF420M 500 | 1 | 15 | 10-220 | 497-2605-5-ND@ 74 5.94 44.55 | TIP5O 
700) 8 | — T0-3 | 497-2412-ND@ 297 2585 192.50 | BU208A 700 | 3 | 4 T0-220 | 497-5215-5-ND 1.20 10.40 80.00 | BUL7216 
850 | 15 | 6 TO-3 | 497-2592-5-ND@ 5.00 43.48 323.75 | 2N6547 700 | 8 | 6 TO-220 | 497-3510-ND 1.50 13.00 100.00 | $T13009 
60.15 1 400 | T0-92 | 497-3537-NDe 1439.75 75.00 | STSA1805 800 | 4 | 12 | 10-220 | 497-2638-5-ND@ 168 14.03 117.81 | BUL216 
44 | 150 | 5 | 300 | 0-92 | 497-3235-ND@ 99 7.92 59.40 | STSA851 15) 15 | 80 | SOT-23 | 497-6205-1-ND@+ 38 2.81 19.80 | STR1215 
300 | 05 | 40 0-92 | 497-2407-ND 26 «©6180 ~=—«12.48 | STPSAg2 15 | 15 | 80 | SOT-23 | 497-6205-2-ND@t 243,00/3,000 STR1215 
7 maria 30 | 04 | 25 | SOT-23 | 497-5685-1-ND@+ 43 3.13 22.00 | 2STR1230 
4B in } : ee Seen ps ae ate paren 7 | 30 | 04 | 25 | SoT-23 | 497-5685-2-NDet 270.00/3,000 2STR1230 
a a oS TEC SEE TEMES 300 | 0.1 | 25 | SOT-23_ | 497-4650-1-ND@+ 46 270 (17.55 | $0642 
: ; : 300 | 01 | 25 | SoT-23 | 497-4650-2-ND@t 213.00/3,000 $0642 
60 | 3 | 30 | SOT-32 | 497-4821-5-ND® 74 5.94 44.55 | 2SD882 
300 | 0.5 | 40 | SOT-23 | 497-2480-1-ND@+ 48 2.80 18.20 | MMBTA42 
80 | 4 | 25 | SOT-32 | 497-2601-5-ND@ 9408.13 62.50 | 2N5191 300 | 05 | 40 | sot-23 | 497-2480-2-NDet 197.40/3,000 MMBTA42 
60 | 4 | 750 | SOT. eS eG 2 eee. of 300) | EDGITA foo | 10 | 4,000} 10-247 | 497-2541-5-ND® 68 14.00 117.60 | TIPT42 
‘ * peas aeaehee 2 = ae 400 | 15 | 750 | To-247 | 497-2607-5-ND 3.00 25.00 210.00 | BDWws3c 
5 : 7-5776-NDA® 7.5 56.7 79 100 | 15 | 20 | To-247 | 497-2586-5-ND@ 1.76 15.28 117.50 | TIP3055 
80 | 4 | 100 | SOT-32 | 497-2549-5-ND® 65 5.20 39.00 | MJE802 8 | 100 | 25 | 15 | 10-247 | 497-2609-5-ND@ 1.74 14.50 121.80 | TIP35C 
80 | 4 | 20 | SOT-32 | 497-2591-5-ND 98 8.45 65.00 | 2N5192 140 | 10 | 20 | 0-247 | 497-2614-5-ND@ 1.80 15.00 126.00 | TIP33C 
80 | 4 | 750 | SOT-32 | 497-2560-5-ND® 86 6.84 51.30 | 2N6039 400 | 15 | 300 | 10-247 | 497-3128-5-ND@ 2.97 24.75 207.90 | BU931P 
100 |} 3 | 12 SOT-32 | 497-2590-5-ND@ 66 5.28 39.60 | MJE182 450 | 15 | — | 10-247 | 497-2544-5-ND@ 3.27 -28.44—-211.75 | BUV48A 
300 | 0.5 | 30 | SOT-32_ | 497-2624-5-ND@ 725.72 42.90 | MJE340 g | 350 | 15 | 300 | ISOWATT- | 497-2542-5-ND@ 401 34.90 259.88 | BU941ZPFI 
45 | 8 | 20 | 10-220 | 497-5203-5-ND® 4.29 11.21 86.25 | BD533 800 | 24 | 65 218 497-4646-5-ND@ 3.51 3055 227.50 | HD1750FX 
5 | 6 | 1 | 15 | 70-220 | 497-2580-5-ND@ 86 6.84 51.30 | TIP29A 4 | 100 | 25 | 25 | TO-247 | 497-4633-5-ND@ 216 1800 151.20 | TIP35CW10 
60 | 2 | 14,000] 10-220 | 497-2545-5-ND@ 86 6.84 47.50 | TIP110 450 | 24 | — | 10-247 | 497-2575-5-ND@ 8.86 80.85 639.10 | BUX98APW 
80 3 10 70-220 | 497-5202-5-ND@ 1.09 9.43 72.50 | BD241A @ RoHS Compliant + CutTape + Tape and Reel § Tape and Box A Darlington A Flared Lead (Continued) 
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Ky Transistors (cont) Digi@ Reel” Fig. i ‘o ae Package Pay 1 ie 100 Pant Ko.” 
5 | 100 | 6 | 30 | 10-220 | 497-4636-5-NDe 72 576 43.20 | TIPA2CN 
Teall te | ihe Digi-Key Pricing STMicro. 100 | 8 |1,000| 10-220 | 497-2606-5-ND@ 77 612 45.90 | TIP107 
Fig. | (V) | (A) | Min. | Package | Part No. 1 10 100 | Part No. 15 | 15 | 80 | SOT-23 | 497-6206-1-NDot 38 «281 19.80 | 2STR2215 
jo | 450 | 30 | — T0-247 | 497-4085-5-ND® 6.79 61.95 489.70 | BUX420AW 7 | 15) 15 | 80 SOT-23 | 497-6206-2-ND@t 243.00/3,000 2STR2215 
700 | 12 | 10 T0-247 | 497-3555-ND 1.50 12.50 105.00 | STW13009 30 | 1.5 | 70 SOT-23 | 497-5686-1-ND@+ 43 3.13 22.00 | 2STR2230 
41a} 459 | 60 | 150 | ISOTOP | 497-5334-5-ND@ 29.40 252.00 2234.40 | ESMS5045DV 30_| 1.5 | 70 | SOT-23 | 497-5686-2-NDet 270.00/3,000 2STR2230 
450 | 84 | 120 | ISOTOP | 497-2648-5-ND® 57.75 495.00 4389.00 | ESM6045DV 60 | 10 [1,000 | T0-247 | 497-2620-5-ND@ 1.98 1650 138.60 | TIP145 
11B| 1000] 50 | — | ISOTOP | 497-3567-5-ND® 37.80 329.00 2450.00 | STESODE100 100 | 10 | 1,000 | 10-247 | 497-2569-5-ND® 1.91 15.95 133.98 | TIP147 
12 [1500| 3 | 35 | T0-247-4L | 497-4326-5-ND 9.20 84.00 664.00 | STCO3DE150 8 | 100 | 15 | 20 | 10-247 — | 497-2608-5-ND® 1.89 15.75 132.30 | TIP2955 
13 [i700] 3 | 5 (r0-247-4LHP| 497-6272-5-ND@ 7.48 68.25 539.50 | STCO3DE170HP 100) 25) 15 | 10-247 EOC e, Tras A450" 121.80: |, TIPSEG 
14A| 1700 | 4 | 4 |0-247-4LHV| 497-6201-5-ND@ 5.10 44.42 330.75 | STCOAIET70HV 140 | 10 | 20 | 0-247  [EomeeG0eseNDe, 1.65) 14.80) 110.00" | TIPSAG 
vag] 1700 3 | 5  (70-247-4LHV| 497-6273-5-NDe 748 68.25 539.50 | STCO3DEI70HV 10 | 100 | 25 | 25 | TO-2d7  [biesosoNDS, 216 18.00 151.20 | TIPS6CN 
2200| 3 | 5  |T0-247-4LHV| 497-6314-5-ND@ 9.20 84.00 664.00 | STCO3DE220HV 20) 1.5 | 75 | SOT-89 | 497-6207-1-ND@: 524.00 28.80 | STF2220 
15 | 60 | 5 | 200 | [PAK | 497-3518-5-NDe ‘94813 62.50 | S1D1805-1 20 | 1.5 | 75 |) SOT-89 | 497-6207-2-ND@ 340.00/2,500 STF2220 
30} 3 | 80 | SOT-89 | 497-5211-1-ND® 52 4.00 28.80 | 281F1360 16 | 99 | 3 | 100) SOT-89 ee eaalee, HAS sete. F000") STESIZA 
so | 3 | 80 | sov-eo |aneennteunnes 2440.00/2.500 SsTEiaa0 30 | 3 | 100 | SOT-89 | 497-4345-2-ND@ 997.50/2,500 STF817A 
tg | 140 | 18 | 40 | SoT-89 | 497-4656-1-NDe 1.84 1593 122.50 | STF715 = : . pps ee Pe ei 30.00 plies 
140 | 1.5 | 40 | SoT-89 | 497-4656-2-ND@ 1630.00/2,500 STF715 00/2, 
400 1 5 SOT-89 | 497-3521-1-ND+ 50 4.00 30.00 | STFN42 60 10 | 20 DPAK 497-3136-1-ND@: 1.09 9.43 72.50 | MJD2955T4 
400 1 5 SOT-89 | 497-3521-2-NDt 375.00/2,500 STFN42 60 10 20 DPAK 497-3136-2-ND® 965.00/2,500 MJD2955T4 
80 | 8 | 40 DPAK | 497-2504-1-ND@ 68 5.40 40.50 | MJD44H1174 100} 3 |) 10 | DPAK — | 497-2491-1-ND@ 70 5.60 = 42.00 | MJD32CT4 
80 | 8 | 40 DPAK | 497-2504-2-ND@ 535.00/2,500 MJD44H1174 47 | 100) 3 | 10 DPAK | 497-2491-2-ND@ 525.00/2,500 MJD32CT4 
100 | 2 |1,000]} DPAK | 497-2462-1-ND@: 68 5.40 40.50 | MJD112T4 100 | 5 [1,000 | DPAK | 497-2471-1-ND@: 68 5.40 40.50 | MJD12774 
100 | 2 |1,000| DPAK — | 497-2462-2-NDe 535.00/2,500 MJD112T4 300 | 05 | 30 | DPAK — | 497-3137-1-ND@: 94 ©8143 ~~ 62.50 | MJD350T4 
joo | 3 | 10 DPAK | 497-2484-1-ND® 65 5.20 39.00 | MJD31CT4 300 | 05 | 30 | DPAK | 497-3137-2-ND@ 832.50/2,500 MJD350T4 
too | 3 | 10 DPAK | 497-2484-2-ND@ 487.50/2,500 MJD31CT4 45 | 5 | 70 | SOT-223 | 497-6202-1-NDo+ 50 4.00 —-30.00 | STN88 
100 | 5 |1,000|} DPAK — | 497-2469-1-ND@: 68 5.40 40.50 | MJD12274 45 | 5 | 70 | SOT-223 | 497-6202-2-ND@ 160.00/3,000 STN888 
17 | 100 | 5 |1,000) DPAK | 497-2469-2-ND@ 535.00/2,500 MJD122T4 35 | 3 | 100 | SoT-223 | 497-4365-1-ND@+ 72 576 43.20 | STN749 
150 5 20 DPAK 497-5104-1-ND¢@: 1.13 9.75 75.00 | STD1805T4 35 3 | 100 | SOT-223 | 497-4365-2-NDe 248.00/1,000 STN749 
150 | 5 | 20 DPAK _| 497-5104-2-ND@ 997.50/2,500 STD1805T4 40 | 5 | 50 | SOT-223 | 497-5901-1-ND@ 50 4.00 30.00 | 2STN2540 
150 6 30 DPAK 497-5236-1-ND@: 94 8.13 62.50 | 2STD1665T4 18 40 5 50 SOT-223 | 497-5901-2-ND@ 160.00/1,000 2STN2540 
150 | 6 | 30 DPAK | 497-5236-2-ND@: 832.50/2,500 2STD166574 60 | 3 | 80 | SOT-223 | 497-6005-1-ND@+ 50 4.00 30.00 | 2STN2360 
350 | 1 | 30 DPAK | 497-2482-1-ND@ 84 = 6.73 = 50.49 | MJD47T4 60 | 3 | 80 | SoT-223 | 497-6005-2-ND@ 160.00/1,000 2STN2360 
350 | 1 | 30 DPAK _| 497-2482-2-ND@ 665.00/2,500 MJD47T4 60 | 3 | 100 | SoT-223 | 497-4366-1-NDe+ 58 4.45 32.04 | STN790A 
80 | 1.5 | 40 | SOT-223 | 497-3178-1-ND$ 72 5.76 43.20 | STN715 60 | 3 | 100 | SOT-223 | 497-4366-2-ND@ 160.00/1,000 STN790A 
80) 3 |) 80 | SOT-228 ease Noe 50 4.00 = 30.00 | 25TN1360 19 | 100 | 5 |1,000 | T0-220FP _| 497-3271-5-ND 124 10.73 82.50 | TIP127FP 
J sso | = | 200 | sorzes | 97si70-1ANDe 5 601 4509 |STNESI MeN ERE IHGA Commas 
450 | 5 | 200 | sot-2a [eearaeinns 959.00/1,000 ethaet op | 62 | 3 | 30 | 88016 | 497-4518-1-ND+ 1.09 943 7250 | STSO1DTPO6 
60 | 3 | 100 | T0-220FP | 497-5900-5-ND@ 78 623 46.71 | 2802012 6 | 3 | 30 | @S0IC  (BBsoeeaN aT sO0 002500 elsviDihge 
19 350 | 15 | 300 | TO-220FP | 497-4641-5-ND® 3.65 31.73 236.25 | BU941ZTFP @ ROHS Compliant + CutTape + Tape and Reel § Tape and Box A Darlington Flared Lead 
22a| 36 | 20 | 20 Mi74__ | 497-5457-ND® 46.38 397.50 3624.50 | $D1405 . 
36 | 8 | 20 M113 | 497-5454-ND® 39.38 337.50 2992.50 | SD1274-01 RF Power Transistors Bots 
36 | 8 | 20 M113 | 497-5456-ND@ 39.38 337.50 2992.50 | SD1275-01 
228] 36 | 12 | 10 M113 | 497-5458-ND@ 37.63 322.50 2859.50 | SD1446 Voss| Ves | !p Digi-Key Price Each STMicro. 
110 | 40 | 15 M177 | 497-5460-ND® 126.18 1081.50 9589.30 | SD1728 Fig.| (V) | (V) | (A) Package Part No. 1 10 100 | Part No. 
110 | 20 | 15 M174 | 497-5461-ND@ 106.75 915.00 8113.00 | SD1731 ae pe ee ee ee ge 2 ey NPN ae ee S| 
ng | 38 | 8 | 20 M135 | 497-5453-ND® 61.43 526.50 4668.30 | SD1274 LDMOST 
36 | 6 | 20 | Mi35 (RSisaseNDS G18 2826:50) " AGGB.0) | S175 25 4 | PowerSO-10RF | 497-5295-5-ND 943 861 6.81 | PDS4003-E 
30 | 110 | 10 | 18 M164 | 497-5459-NDe 115.33 988.50 8764.70 | SD1727 95 5 | PowerSO-10RF | 497-5296-5-ND 4300 1203 940 | PDs4008- 
350 | 15 | 300 | D2PAK [a7 o20s Nb eA 3.19 27-73 206.50 | BUB941ZT 40 | 220 | 25 | PowerSO-10RF | 497-5297-5-ND 943 8.61 ~—«6.81 | PDS5003-E 
a ing ; apa prediaderaes nie 08 RE elds 40 4 | PowerSO-10RF | 497-5299-5-ND 13.00 12.03 9.10 | ‘PD55008-€ 
21a} 65 0.25 | PowerSO-10RF | 497-5304-5-ND 8.63 7.88 6.23 | PD57002-E 
60 | 06 | 40 TO-39 497-2572-5-ND@ 169 14.63 112.50 | 2N2905A 65 2.5 | PowerSO-10RF | 497-5305-5-ND 22.31 19.13 16.96 | PD57018-E 
1 | 200} 1 | 30 TO-39 | 497-2593-5-ND 1.20 10.40 80.00 | 2N5415 65 | +20| 4 | PowerSO-10RF | 497-5307-5-ND 32.38 27.75 ~—«-24.61 | PD57030-E 
350 | 1 30 10-39 | 497-2596-5-ND® 1.35 11.70 90.00 | 2N5416 65 7 | PowerSO-10RF | 497-5309-5-ND 49.88 42.75 37.91 | PD57060-E 
2 i rt - a pees ae te are 40 2.5 | PowerSO-10RF | 497-5298-5-ND 943 8.61 6.81 | PDS5003S-E 
a0 40 11.0001 10a Ievaeonine ae{ = an 86- 907.60 MAIDEN 40 4 | PowerSO-10RF | 497-5300-5-ND 13.00 12.03 9.10 | PD55008S-E 
3 | 400 | 20 | 350 joa | Weroereteinies AEB: 4108s 24/00. | ONBORT 40 | +20| 7 | PowerSO-10RF | 497-5302-5-ND 21.88 18.75 16.63 | PD55025S-E 
60 13 1 100 | 10-92 | 497-4430-1-ND@ta 60 4.80 36.00 | STX790A-AP 218] 40 7 | PowerSO-10RF | 497-5303-5-ND 25.38 21.75 + 19.29 | PD55035S-E 
is 60 3 | 100 T0-92 497-4430-3-ND@S& 360.00/2,000 STX790A-AP 65 2.5 | PowerSO-10RF | 497-5306-5-ND 22.31 19.13 16.96 | PD57018S-E 
300 | 0.5 | 50 T0-92 | 497-5718-1-ND@¢& 33 2.25 15.60 | BF421-AP 65 4 | PowerSO-10RF | 497-5308-5-ND 32.38 27.75 24.61 | PD57030S-E 
300 | 05 | 50 | 10-82 [BemomsrNlese 138.00/2,000 Bra2i:AP 65 | *?) 7 | powerso-toRF | 497-5310-5-ND 49.88 42.75 37.91 | PDS7060S-E 
40 | 5 | 45 | SOT-32 | 497-2589-5-ND@ 66 5.28 39.60 | MJE210 
so | 3 | 30 | sor-32 | 497-4829-5-NDe 74 «594 ©4455 | 2SB772 o5 | © | ang | 14 M252 497-5473-5-ND 173.25 148.50 131.67 | SD56120M 
60 4 | 750 SOT-32 | 497-5715-ND@A 95 7.56 56.70 | BD678 65 14 M252 497-5481-5-ND 173.25 148.50 131.67 | SD57120 
5 | 80 | 4 | 20 | SOT-32 | 497-2585-5-ND® 99 7.92 59.40 | 2N5195 26 | 65 | +20| 14 M246 497-5474-ND 168.00 144.00 127.68 | SD56120 
80 | 4 | 750 | SoT-32_ | 497-5716-ND@A 95 7.56 56.70 | BD680 
30 | 4 | 750 | SOT-32 | 497-2540-5-ND 95 7.56 56.70 | 2N6036 85 : Mee HORST Bz 88.00). -280-00.|| Spe a0 
too | 3 | 12 | sor-32. | 497-2553-5-NDe 685.40. 40.50 | MJE172 27 | 65 | #20] 5 M243 497-5477-ND 7175 61.50 54.53 | $D57045 
300 | 05 | 30 | SOT-32 | 497-2630-5-ND 55 4.40 33.00 | MJE350 65 7 M243 497-5479-ND 78.75 67.50 59.85 | SD57060 
40 | 7 | 30 10-220 | 497-2613-5-ND@ 1.05 9.10 70.00 | 2N6111 65 4 M250 497-5476-ND 52.50 45.00 39.90 | $D57030-01 
. Hs Ae tes pile obte _ as ea ei 28 | 65 | 420] 5 M250 497-5478-ND 71.75 61.50 54.53 | $D57045-01 
so | 3 | 10 | 10200 \Moveeestenines oo BR anton | THPASA 65 7 M250 497-5480-ND 7875 67.50 59.85 | SD57060-01 
60 | 5 |1,000| 10-220 | 497-2618-5-ND@ 81 6.48 45.00 | TIP125 HF/VHF/UHF 
60 | 6 | 15 | 10-220 | 497-2552-5-ND@ 1.04 8.32 «62.37 | TIP42A 65 09 M113 497-5462-ND 3955 33.90 30.06 ] SD2900 
60 8 |1,000 | TO-220 | 497-2536-5-ND® 90 7.20 54.00 | TIP105 65 25 M113 497-5463-ND 39.55 33.90 30.06 | SD2902 
6 2 : be fe ee — ie zon} 65 | 220] 5 M113 497-5465-ND 42.00 36.00 31.92 | sp2904 
80 | 5 |1,000 | 10-220 | 497-2570-5-ND® 72 5.76 —_ 43.20 | TIP126 1 um lsetaun Gree 18 gen | alee ie 
0 | 8 | 750 | 10-220 | 497-5214-5-ND® 120 1040 80.00 | BDX54B ” 2 M74 GeO i Le a 
80 | 10 | 40 | 10-220 | 497-2578-5-ND® 1.08 864 64.80 | D4SH11 ooc| 125 | 499 | 42 M177 497-5469-ND 123.66 105.99 93.98 | $D2933 
100 | 1 | 15 | 0-220 | 497-2588-5-ND@ 72 5.76 40.00 | TIP30C 130 40 M177 497-5472-ND 136.15 116.70 103.48 | $D2943 
400 | 2 |1,000} To-220 | 497-2559-5-ND@ 77 612 45.90 | TIP117 
ico | 3 | 40 | To-220 |eemeeeeennien “99° ees. - anion (tieaae 23 | 65 | #20| 5 M229 497-5464-ND 7788 66.75 59.19 | SD2903 
100 | 5 [1,000] To-220 | 497-2571-5-ND® 77 553 42.50 | TIP127 24 | 125) oq | 40 M244 497-5468-ND 151.55 129.90 115.18 | $D2932 
joo | 6 | 15 | 0-220 | 497-2629-5-ND@ 86 6.84 —_—-51.30 | TIP42C 130 10 M244 497-5471-ND 160.13 137.25 121.70 | $D2942 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Fig. 2 — DO-41, DO-201AD 
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Fig. 17 — TOP-31 


Fig. 4 — TO-220AB 
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SOD-523 


VRRM Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (Vv) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
20 350mA DO-35 497-3773-1-ND® At 3.00 17.28 497-3773-2-ND® 4,000 86.00/M BAT47 
30 200mA DO-35 497-2492-1-ND® At 3.00 17.28 = = _ BAT43 
30 200mA DO-35 497-2495-1-ND® At 3.00 21.12 497-2495-2-ND® 4,000 86.00/M BAT42 
1 40 350mA DO-35 497-2512-1-ND® At 3.00 21.12 497-2512-2-ND® 4,000 86.00/M BAT48 
60 15mA DO-35 497-2508-1-ND® Al 3.00 21.12 497-2508-2-ND® 4,000 86.00/M 1N6263 
70 15mA DO-35 497-2499-1-ND® At 3.00 21.12 497-2499-2-ND® 4,000 86.00/M 1N5711 
100 100mA DO-35 497-2493-1-ND® At 3.00 21.12 497-2493-2-ND® 4,000 86.00/M BAT41 
100 150mA DO-35 497-3768- 46 3.50 25.20 497-3768- 4,000 119.00/M BAT46 
20 1A DO-41 497-4547-1-ND® 44 3.00 20.80 497-4547- 2,000 92.00/M 1N5817 
30 1A DO-41 497-4548-1-ND® 44 3.00 20.80 497-4548-3-ND@§ 2,000 92.00/M 1N5818 
60 2A DO-41 497-3214-1-ND® 65 5.20 39.00 497-3214-3-ND@§ 2,000 208.00/M STPS2L60 
2 150 1A DO-41 497-2447-1-ND® 42 3.25 23.40 497-2447- 2,000 117.00/M STPS1150 
150 2A DO-15 497-3213- 45 3.60 27.00 497-3213- 1,000 144.00 STPS2150 
30 3A DO-201AD 497-5572-1-ND® 52 4.00 28.80 497-5572-2-ND® 1,900 144.00/M 1N5821RL 
150 3A DO-201AD 497-3216-1-ND® 55 4.40 33.00 497-3216-2-ND® 1,900 176.00/M STPS3150RL 
25 10A TO-220AC 497-2738-5-ND@$ 1.50 13.00 100.00 = = = STPS10L25D 
45 7.5A TO-220AC. 497-2749-5-ND@$ 1.09 8.71 65.34 = = = STPS745D 
3 45 10A TO-220AC 497-2754-5-ND@$ 1.08 8.64 64.80 = = = STPS1045D 
45 15A TO-220AC 497-2753-5-ND@$ 95 8.22 63.25 = = = STPS1545D 
100 8A TO-220AC 497-2737-5-ND@: 1.24 10.73 82.50 = —= _ STPS8H100D 
120 20A TO-220AB 497-4627-5-ND@t 1.28 11.05 85.00 = = = STPS20120D 
30 2x 10A TO-220AB 497-2750-5-ND@: 1.31 11.38 87.50 = = _ STPS2030CT 
30 2x15A TO-220AB 497-2756-5-ND@$ 1.65 13.75 115.50 = = = STPS30L30CT 
45 2x7.5A TO-220AB 497-2747-5-ND@$ 1.03 8.94 68.75 = = = STPS1545CT 
45 2x 15A TO-220AB 497-2751-5-ND@$ 1.44 12.51 96.25 = = = STPS3045CT 
60 2x 15A TO-220AB 497-5137-5-ND@$ 1.56 13.00 109.20 = = = STPS30H60CT 
60 2x20A TO-220AB 497-5206-5-ND@: 1.95 16.25 136.50 = = _— STPS41L60CT 
100 2x10A TO-220AB 497-2726- 1.62 13.50 113.40 = = _ STPS20H100CT 
100 2x30A TO-220AB 497-3812- 3.59 31.26 232.75 = — _ STPS60H100CT 
120 2x10A TO-220AB 497-4626-5-ND@t 1.31 11.38 87.50 = = = STPS20120CT 
120 2x20A TO-220AB 497-4629-5-ND@$ 1.80 15.00 126.00 = = = STPS40120CT 
4 150 2x5A TO-220AB 497-5398-5-ND@t 1.71 14.25 119.70 = = = STPS10150CT 
150 2x8A TO-220AB 497-2739-5-ND@: 2.00 16.63 139.65 = = _ STPS16150CT 
150 2x10A TO-220AB 497-2730-5-ND@: 2.28 19.00 159.60 = = _ STPS20150CT 
150 2x 15A TO-220AB 497-5400-5-ND#@: 2.70 22.50 189.00 = = _ STPS30150CT 
150 2x20A TO-220AB 497-3217- 3.38 29.38 218.75 = = = STPS40150CT 
150 2x30A TO-220AB 497-5207-5-ND@$ 3.19 27.73 206.50 = = = STPS60150CT 
170 2x5A TO-220AB 497-6076-5-ND@t 1.13 9.75 75.00 = = = STPS10170CT 
170 2X8A TO-220AB 497-6079-5-ND@t 1.35 11.70 90.00 = = — STPS16170CT 
170 2x10A TO-220AB 497-3525- 2.43 20.25 170.10 = = _ STPS20170CT 
170 2x 15A TO-220AB 497-4825- 1.58 13.20 110.88 = — = STPS30170CT 
170 2x20A TO-220AB 497-4827-5-ND@t 2.70 23.50 175.00 = = _— STPS40170CT 
170 2x30A TO-220AB 497-4828-5-ND@t 2.81 23.38 196.35 = — = STPS60170CT 
45 2x60A ISOTOP. 18.38 157.50 1396.50 = = = STPS12045TV 
45 2x80A ISOTOP. 21.07 180.60 1601.32 = = = STPS16045TV 
5A 45 2x 120A ISOTOP. 30.38 260.40 2308.88 = = = STPS24045TV 
100 2x40A ISOTOP. 21.28 182.40 1617.28 = — _ STPS80H100TV 
100 2x 80A ISOTOP. 26.95 231.00 2048.20 = = _— STPS160H100TV 
600 2x60A ISOTOP. 24.50 210.00 1862.00 = =_ a STTH120L06TV1 
5B 170 2x 100A ISOTOP. 21.00 180.00 1596.00 = = = STPS200170TV1 
15 2x20A TO-247 3.47 30.24 225.23 = = = STPS40L15CW 
30 2x30A TO-247 4.10 35.67 265.65 = = = STPS60L40CW 
45 2x30A TO-247 3.27 28.44 211.75 = = = STPS6045CW 
45 2x30A TO-247 4.40 38.31 285.25 = = _ STPS60L45CW 
60 2x 15A TO-247 1.56 13.00 109.20 — = = STPS30H60CW 
100 2x20A TO-247 2.75 23.97 178.50 = — _ STPS40H100CW 
100 2x30A TO-247 5.40 47.00 350.00 = = = STPS61H100CW 
6 150 2x15A TO-247 3.86 33.61 250.25 = = = STPS30150CW 
150 2x20A TO-247 3.65 31.73 236.25 = = = STPS40150CW 
150 2x30A TO-247 5.40 47.00 350.00 = = = STPS61150CW 
150 2x40A TO-247 6.03 55.02 434.92 = = _ STPS80150CW 
170 2x 15A TO-247 1.75 14.58 122.43 = = _ STPS30170CW 
170 2x20A TO-247 1.49 12.38 103.95 = = _— STPS40170CW 
170 2x30A TO-247 3.56 31.02 231.00 = = = STPS61170CW 
170 2x40A TO-247 4.01 34.90 259.88 = = = STPS80170CW 
30 100mA SOT-23 40 2.70 18.72 3,000 72.00/M BAR42FILM 
30 100mA SOT-23 40 2.70 18.72 3,000 72.00/M BAR43FILM 
7A 30 300mA SOT-23 37 2.55 17.68 3,000 68.00/M BAT30FILM 
70 70mA SOT-23 43 3.13 22.00 3,000 90.00/M BAS70FILM 
70 70mA SOT-23 41 3.00 21.12 3,000 86.00/M BAR18FILM 
100 150mA SOT-23 497-5709-1-ND® 43 3.13 22.00 497-5709-2-ND® 3,000 90.00/M BAT46FILM 
@ ROHS Compliant + Tube § Ammo Pack 0 Bulk (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ky {i Schottky Diodes (cont) 


VRRM Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
30 100mA SOT-23 497-2514-1-ND® 40 2.70 18.72 497-2514-2-ND® 3,000 72.00/M BAR43AFILM 
7B 30 300mA SOT-23 497-5697-1-ND® 42 2.85 19.76 497-5697-2-ND® 3,000 76.00/M BAT30AFILM 
100 150mA SOT-23 497-5706-1-ND® 43 3.13 22.00 497-5706-2-ND@ 3,000 90.00/M BAT46AFILM 
30 100mA SOT-23 497-2520-1-ND® 40 2.70 18.72 497-2520-2-ND® 3,000 72.00/M BAR43CFILM 
70 30 0.3A SOT-23 497-3786-1-ND® 40 2.70 18.72 497-3786-2-ND® 3,000 72.00/M BAT54CFILM 
30 300mA SOT-23 497-5698-1-ND® 42 2.85 19.76 497-5698-2-ND® 3,000 76.00/M BAT30CFILM 
100 150mA SOT-23 497-5708-1-ND® 43 3.13 22.00 497-5708-2-ND® 3,000 90.00/M BAT46CFILM 
30 0.3A SOT-23 497-2522-1-ND® 40 2.70 18.72 497-2522-2-ND® 3,000 72.00/M BAT54SFILM 
30 100mA SOT-23 497-2515-1-ND® 40 2.70 18.72 497-2515-2-ND® 3,000 72.00/M BAR43SFILM 
7D 30 300mA SOT-23 497-5700-1-ND® 42 2.85 19.76 497-5700-2-ND® 3,000 76.00/M BAT30SFILM 
70 70mA SOT-23 40 2.70 18.72 3,000 72.00/M BAS70-04FILM 
100 150mA SOT-23 497-5710-1-ND® 43 3.13 22.00 497-5710-2-ND® 3,000 90.00/M BAT46SFILM 
15 10mA SOT-323 497-5691-1-ND® 40 2.70 18.72 497-5691-2-ND® 3,000 72.00/M BAS69WFILM 
7A 30 300mA SOT-323 37 2.55 17.68 3,000 68.00/M BAT3OWFILM 
30 0.3A SOT-323 497-2530-1-ND 40 2.70 18.72 497-2530-2-ND 3,000 72.00/M BAT54WFILM 
100 200mA SOT-323 497-5705-1-ND® 44 3.00 20.80 497-5705-2-ND® 3,000 80.00/M BAT41WFILM 
15 10mA SOT-323 497-5689-1-ND® 44 3.00 20.80 3,000 80.00/M BAS69-06WFILM 
30 300mA SOT-323 497-5549-1-ND® 42 2.85 19.76 497-5549-2-ND® 3,000 76.00/M BAT30AWFILM 
7B 100 150mA SOT-323 497-5707-1-ND® 43 3.13 22.00 497-5707-2-ND® 3,000 90.00/M BAT46AWFILM 
100 200mA SOT-323 497-5555-1-ND® 48 3.30 22.88 3,000 88.00/M BAT41AWFILM 
30 0.3A SOT-323 497-2528-1-ND® 40 2.70 18.72 497-2528-2-ND® 3,000 72.00/M BAT54AWFILM 
15 10mA SOT-323 497-5688-1-ND® 44 3.00 20.80 497-5688-2-ND® 3,000 80.00/M BAS69-05WFILM 
7C 30 300mA SOT-323 497-5550-1-ND® 42 2.85 19.76 497-5550-2-ND® 3,000 76.00/M BAT30CWFILM 
100 200mA SOT-323 497-5703-1-ND® 48 3.30 22.88 497-5703-2-ND® 3,000 88.00/M BAT41CWFILM 
15 10mA SOT-323 497-5687-1-ND® 44 3.00 20.80 497-5687-2-ND® 3,000 80.00/M BAS69-04WFILM 
7D 30 300mA SOT-323 42 2.85 19.76 3,000 76.00/M BAT30SWFILM 
100 200mA SOT-323 497-5557-1-ND® 48 3.30 22.88 497-5557-2-ND® 3,000 88.00/M BAT41SWFILM 
100 150mA SOT-323 497-5569-1-ND® 43 3.13 22.00 497-5569-2-ND® 3,000 90.00/M BAT46SWFILM 
8A 30 8A DPAK 1.73 14.95 115.00 2,500 611.80/M STPS8L30B-TR 
40 3A DPAK 497-2466-1-ND® 81 5.85 45.00 497-2466-2-ND® 2,500 257.00/M STPS340B-TR 
45 2x7.5A DPAK 497-3208-1-ND 1.50 12.50 105.00 497-3208-2-ND 2,500 650.00/M STPS15H100CB-TR 
8B 45 2x7.5A DPAK 1.01 8.78 67.50 = — _ STPS15L45CB 
100 5A DPAK 497-2640-5-ND$ 1.62 13.50 113.40 = _ — STPS5H100B 
170 2X5A DPAK 497-6075-1-ND® 1.13 9.75 75.00 497-6075-2-ND® 2,500 399.00/M STPS10170CB-TR 
170 2X8A DPAK 497-6078-1-ND® 1.35 11.70 90.00 497-6078-2-ND® 2,500 479.00/M STPS16170CB-TR 
45 2x 10A D2PAK 497-2752-5-ND@$ 1.35 11.70 90.00 = _ = STPS20L45CG 
45 2x20A D2PAK 497-3528-1-ND® 2.49 20.75 174.30 497-3528-2-ND® 1,000 1121.00 STPS40L45CG-TR 
45 2x20A D2PAK 497-4759-1-ND® 2.10 17.50 147.00 497-4759-2-ND® 1,000 945.00 STPS41L45CG-TR 
60 2x5A D2PAK 497-6081-1-ND® 1.58 13.65 105.00 497-6081-2-ND® 1,000 638.00 STPS10L60CG-TR 
60 2x 15A D2PAK 497-5136-1-ND® 1.65 13.75 115.50 497-5136-2-ND® 1,000 743.00 STPS30H60CG-TR 
100 2x5A D2PAK 497-4816-5-ND@t 1.03 8.94 68.75 = = = STPS10H100CG 
100 2x8A D2PAK 497-2722-5-ND@t 1.35 10.80 81.00 = _ _ STPS16H100G 
9A 100 2x10A D2PAK 497-2457-1-ND® 1.62 13.50 113.40 497-2457-2-ND® 1,000 729.00 STPS20H100CG-TR 
150 2x20A D2PAK 497-3527-5-ND@t 2.70 23.50 175.00 = = = STPS40150CG 
150 2x20A D2PAK 497-3754-1-ND® 2.34 19.50 163.80 497-3754-2-ND® 1,000 1053.00 STPS40150CG-TR 
170 2x5A D2PAK 497-6074-1-ND® 1.16 10.08 77.50 497-6074-2-ND® 1,000 450.00 STPS10170CG-TR 
170 2x8A D2PAK 497-6077-1-ND® 1.65 14.30 110.00 497-6077-2-ND® 1,000 638.00 STPS16170CG-TR 
170 2x10A D2PAK 497-4761-1-ND® 1.44 12.51 96.25 497-4761-2-ND® 1,000 558.00 STPS20170CG-TR 
170 2x 15A D2PAK 497-5135-1-ND® 1.65 13.75 115.50 497-5135-2-ND® 1,000 743.00 STPS30170CG-TR 
170 2x20A D2PAK 2.97 25.85 192.50 497-4760-2-ND® 1,000 1463.00 STPS40170CG-TR 
600 12A D2PAK 1.80 15.60 120.00 = = = STTH12RO06G. 
9B 25 10A D2PAK 1.80 15.60 120.00 497-5134-2-ND® 1,000 696.00 STPS10L25G-TR 
10 60 2x40A MAX247 12.36 114.33 865.20 = = = STPS80L60CY 
100 2x40A MAX247 12.36 114.33 865.20 = = = STPS80H100CY 
30 1A SMA 50 4.00 30.00 497-3755-2-ND® 5,000 140.00/M STPS130A 
30 2A SMA 81 6.48 48.60 5,000 243.00/M STPS2L30A 
40 1A SMA 42 3.25 23.40 497-2453-2-ND® 5,000 104.00/M STPS140A 
40 1A SMA 55 4.25 25.50 = = _ STPS1L40A 
60 1A SMA 68 2.88 21.60 497-2463-2-ND® 5,000 136.00/M STPS1L60A 
60 1A SMA 72 5.76 43.20 5,000 216.00/M STPS160A 
60 2A SMA 55 3.40 25.50 5,000 136.00/M STPS2L60A 
100 1A SMA 86 6.84 51.30 5,000 257.00/M STPS1H100A 
100 2A SMA -90 7.20 54.00 5,000 270.00/M STPS2H100A 
4 150 2A SMA 40 3.20 24.00 497-2467-2-ND® 5,000 112.00/M STPS2150A 
25 2A SMB 86 6.84 51.30 = _— _— STPS2L25U 
30 1A SMB 49 3.75 27.00 497-2468-2-ND® 2,500 128.00/M STPS1L30U 
40 1A SMB 50 3.85 27.72 2,500 131.00/M STPS140U 
40 2A SMB 55 4.40 33.00 2,500 165.00/M STPS2L40U 
40 3A SMB 68 5.40 40.50 2,500 214.00/M STPS340U 
100 1A SMB 1.28 11.05 85.00 2,500 452.20/M STPS1H100U 
25 3A SMC 90 7.20 54.00 2,500 285.00/M STPS3L25S 
40 3A SMC 72 5.72 42.90 2,500 215.00/M STPS340S 
40 3A SMC 72 5.76 43.20 2,500 228.00/M STPS3L40S 
60 3A SMC 2 5.72 42.90 2,500 215.00/M STPS3L60S 
20 0.5A SOD-123 65 5.20 39.00 3,000 195.00/M STPS0520Z 
40 300mA SOD-123 42 2.85 19.76 3,000 76.00/M BAT54ZFILM 
40 350mA SOD-123 At 3.00 21.12 3,000 86.00/M BAT48ZFILM 
12 60 0.5A SOD-123 42 2.60 19.50 3,000 111.00/M STPSO560Z 
70 70mA SOD-123 42 2.85 19.76 3,000 76.00/M BAS70ZFILM 
100 200mA SOD-123 39 2.88 20.24 3,000 83.00/M BAT41ZFILM 
100 150mA SOD-123 At 3.00 21.12 3,000 86.00/M BAT46ZFILM 
20 0.5A DO-216AA 55 4.25 30.60 12,000 128.00/M STPS0520M 
13 20 1A DO-216AA 60 4.80 36.00 12,000 159.60/M STPS1L20M 
40 1A DO-216AA -60 4.80 36.00 12,000 160.00/M STPS1L40M 
30 200mA MINIMELF 55 4.40 33.00 2,500 165.00/M TMMBAT42FILM 
14 40 350mA MINIMELF 65 5.20 39.00 2,500 195.00/M TMMBAT48FILM 
100 150mA MINIMELF -55 4.40 33.00 497-3273-2-ND® 2,500 165.00/M TMMBAT46FILM 
15 45 2x 15A SOT-93 2.73 23.74 176.75 = = = STPS3045CP 
10 3A SOD-323 60 4.80 36.00 497-3707-2-ND® 3,000 180.00/M BAT60JFILM 
23 1A SOD-323 46 3.50 25.20 3,000 119.00/M BAT20JFILM 
16 30 300mA SOD-323 37 2.55 17.68 3,000 68.00/M BAT30JFILM 
40 350mA SOD-323 At 3.00 21.12 3,000 86.00/M BAT48JFILM 
100 200mA SOD-323 497-5704-1-ND® 44 3.00 20.80 497-5704-2-ND® 3,000 80.00/M BAT41JFILM 
17 45 2x 15A TOP-3I 497-3526-ND0 3.51 30.55 227.50 = _ — STPS3045CPIRG 
45 2x30A TOP-3I 497-3529-ND0 4.86 42.30 315.00 = = = STPS6045CPIRG 
18 80 500mA MELF 497-3788-1-ND® 43 3.30 23.76 497-3788-2-ND® 1,500 119.00/M TMBAT49FILM 
@ RoHS Compliant + Tube § Ammo Pack 0 Bulk (Continued) 
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ky 7 Schoitky Diodes (cont) Ree 
VRRM Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
45 2x10A TO-220FPAB 497-6080-5-ND@ 1.69 14.63 112.50 = = = STPS2045CFP. 
45 2x15A TO-220FPAB 497-4393-5-ND@$ 1.50 12.50 105.00 = = = STPS30L45CFP 
19 45 2x 15A TO-220FPAB 497-4628-5-ND@t 1.39 12.03 92.50 = = = STPS3045CFP 
150 2x10A TO-220FPAB 497-4391-5-ND@$ 1.50 12.50 105.00 = = _ STPS20150CFP 
170 2x 15A TO-220FPAB 497-4824-5-ND@$ 1.75 14.58 122.43 — = =— STPS30170CFP 
45 2x10A l2PAK 497-4392-5-ND@ 1.39 12.03 92.50 = = = STPS2045CR 
20 45 2x15A l2PAK 497-4394-5-ND@ 1.50 12.50 105.00 = = = STPS30L45CR 
120 2x10A l2PAK 497-4625-5-ND@ 1.31 11.38 87.50 = = = STPS20120CR 
170 2x 10A l2PAK 497-4822-5-ND@$ 1.40 12.16 93.50 = = = STPS20170CR 
15 10mA SOT-666 497-5545-1-ND@ 46 3.50 25.20 497-5545-2-ND® 3,000 119.00/M BAS69-07P6FILM 
30 300mA SOT-666 497-5547-1-ND@ 44 3.40 24.48 497-5547-2-ND® 3,000 116.00/M BAT30-07P6FILM 
21A 40 300mA SOT-666 497-5560-1-ND® 44 3.40 24.48 497-5560-2-ND® 3,000 116.00/M BAT54-07P6FILM 
70 70mA SOT-666 497-5692-1-ND® 44 3.40 24.48 497-5692-2-ND® 3,000 116.00/M BAS70-07P6FILM 
100 200mA SOT-666 497-5554-1-ND® 48 3.70 26.64 497-5554-2-ND® 3,000 126.00/M BAT41-07P6FILM 
15 10mA SOT-666 497-5690-1-ND@ 46 3.50 25.20 497-5690-2-ND® 3,000 119.00/M BAS69-09P6FILM 
30 300mA SOT-666 497-5548-1-ND@ 46 3.50 25.20 3,000 119.00/M BAT30-09P6FILM 
21B 40 300mA SOT-666 497-5713-1-ND® 44 3.40 24.48 497-5713-2-ND® 3,000 116.00/M BAT54-09P6FILM 
70 70mA SOT-666 497-5693-1-ND® 44 3.40 24.48 497-5693-2-ND® 3,000 116.00/M BAS70-09P6FILM 
100 200mA SOT-666 497-5702-1-ND® 48 3.70 26.64 3,000 126.00/M BAT41-09P6FILM 
15 10mA SOD-523 497-5546-1-ND® 43 3.13 22.00 497-5546-2-ND® 3,000 90.00/M BAS69KFILM 
30 300mA SOD-523 497-5552-1-ND® 43 3.13 22.00 = — _ BAT30KFILM 
22 40 300mA SOD-523 497-5561-1-ND® 43 3.13 22.00 497-5561-2-ND® 3,000 90.00/M BAT54KFILM 
70 70mA SOD-523 497-5695-1-ND® 43 3.13 22.00 497-5695-2-ND® 3,000 90.00/M BAS70KFILM 
100 200mA SOD-523 497-5556-1-ND® 48 3.50 24.64 497-5556-2-ND® 3,000 101.00/M BAT41KFILM 


@ RoHS Compliant + Tube § Ammo Pack 4 Bulk 
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VRRM Package Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
200 2A DO-15 497-5763-1-ND@$ 55 4.25 30.60 497-5763-2-ND® 6,000 136.00/M | STTH2RO2QRL 
200 3A DO-15 497-5765-1-ND@$ A5 3.60 27.00 497-5765-2-ND® 6,000 126.00/M | STTH3RO2QRL 
200 3A DO-15 497-6083-1-ND 45 3.60 27.00 497-6083-3-ND@§ 1,000 144.00 | STTH3RO02Q 
400 1A DO-15 497-2446-1-ND@$ 36 2.75 19.80 497-2446-3-ND@§ 1,000 110.00 | BYT01-400 
800 2A DO-15 497-2443-1-ND@$ 68 5.40 40.50 497-2443-3-ND@§ 1,000 232.50 | STTH208 
200 1A DO-41 497-3666-1-ND@$ 1.08 8.64 64.80 497-3666-3-ND@§ 2,000 372.00/M | STTH102 
200 1.54 DO-41 497-5571-1-ND@$ A6 3.50 25.20 497-5571-3-ND@§ 2,000 126.00/M | STTH1RO02 
200 1.54 DO-41 497-6098-1-ND@$ 42 3.25 23.40 497-6098-2-ND® 5,000 104.00/M | STTH1RO2RL 
600 1A DO-41 497-3242-1-ND@$ 86 6.84 51.30 497-3242-2-ND 5,000 256.50/M | STTH1LO6RL 
600 1A DO-41 497-3243-1-ND@$ -50 4.00 30.00 497-3243-2-ND®@ 5,000 140.00/M | _STTH1RO6RL 
600 2A DO-41 497-3548-ND® -90 7.20 54.00 — = — | STTH2LO06 
1 600 2A DO-41 497-3752-1-ND@$ 55 3.96 29.70 497-3752-3-ND@§ 2,000 176.00/M | STTH2RO06 
200 4A DO-201AB 497-6088-1-ND@$ 83 6.66 49.95 497-6088-3-ND@§ 600 205.20 | STTH4R02 
200 4A DO-201AB 497-5259-1-ND@$ 86 6.84 51.30 497-5259-2-ND® 1,900 295.00/M | STTH4RO2RL 
200 3A DO-201AD 497-6084-1-ND@$ 55 4.25 30.60 497-6084-3-ND@§ 600 107.40 | STTH3R02 
200 3A DO-201AD 497-2445-1-ND@$ 50 4.00 30.00 497-2445-3-ND§ 600 114.00 | STTH302 
200 3A DO-201AD 497-5257-1-ND@$ A5 3.60 27.00 497-5257-2-ND® 1,900 144.00/M | STTH3RO2RL 
600 3A DO-201AD 497-3246-1-ND$ 15 4.88 37.50 497-3246-3-ND@§ 600 171.00 | STTH3L06 
600 3A DO-201AD 497-4414-1-ND@$ 81 6.48 48.60 497-4414-3-ND@§ 600 199.80 | STTH3RO6 
600 3A DO-201AD 497-4415-1-ND@$ 81 6.48 48.60 = = — | STTH3RO6RL 
600 5A DO-201AD 497-5231-1-ND@$ 99 7.92 59.40 497-5231-2-ND® 1,900 341.00/M | STTHSLO6RL 
1,000 3A DO-201AD 497-2442-1-ND@$ .70 5.60 42.00 497-2442-3-ND@§ 600 159.60 | STTH310 
@ RoHS Compliant + Cut Tape § Ammo Pack (Continued) 
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ky Fast Diodes (cont) 


Ree 
VRRM Package Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (Vv) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
200 4A TO-220AC 497-5281-5-ND® -90 7.20 54.00 = _ — | STTH4RO2D 
200 8A TO-220AC 497-5284-5-ND® 1.08 8.64 64.80 = _ — | STTH802D 
200 15A TO-220AC 497-5274-5-ND® 1.50 13.00 100.00 = = — | STTH1502D 
OA 200 20A TO-220AC 497-5276-5-ND® 1.89 15.75 132.30 = = — | STTH2002D 
600 5A TO-220AC 497-2746-5-ND® 1.78 15.44 118.75 = = — | STTH5RO6D 
600 8A TO-220AC 497-2745-5-ND® 1.86 15.50 130.20 = = — | STTH8RO6D 
600 12A TO-220AC 497-5406-5-ND® 1.71 14.25 119.70 = = — | STTH12RO6D 
600 15A TO-220AC 497-5408-5-ND® 2.10 17.50 147.00 = = — | STTH15RO6D 
200 15A TO-220AC 497-3204-5-ND® 1.95 16.25 136.50 = = — | STPR1520D 
600 8A TO-220AC 497-2744-5-ND® 1.16 10.08 77.50 = = — | STTH8LO6D 
600 30A TO-220AC 497-6091-5-ND® 3.24 28.20 210.00 = = — | STTH3006D 
600 30A TO-220AC 497-3800-5-ND® 2.52 21.00 176.40 = = — | STTH30LO6D 
600 30A TO-220AC 497-4412-5-ND®@ 1.59 13.25 111.30 = = — | STTH30RO6D 
1,000 8A TO-220AC 497-5162-5-ND®@ 1.68 14.00 117.60 = = — | STTH810D 
2B 1,000 12A TO-220AC 497-5148-5-ND® 1.95 16.25 136.50 = _ — | STTH1210D 
1,000 30A TO-220AC 497-5153-5-ND® 2.67 22.25 186.90 = _ — | STTH3010D 
1,200 8A TO-220AC 497-5164-5-ND® 1.50 12.50 105.00 = = — | STTH812D 
1,200 12A TO-220AC 497-5150-5-ND® 2.25 18.75 157.50 = = — | STTH1212D 
1,200 15A TO-220AC 497-5151-5-ND® 2.52 21.00 176.40 = = — | STTH1512D 
1,200 30A TO-220AC 497-5155-5-ND® 2.82 23.50 197.40 = _— — | STTH3012D 
1,200 30A TO-220AC 497-5158-5-ND® 1.35 11.70 90.00 = = — | STTH512D 
3A 200 2x10A TO-220AB 497-2693-5-ND® 1.32 11.44 88.00 = = — | BYW51-200 
200 8A TO-220AB 497-3540-5-ND® 1.31 11.38 87.50 = = — | STTH1002CT 
200 10A TO-220AB 497-3544-5-ND® 1.61 13.98 107.50 = = — | STTH1602CT 
200 15A TO-220AB 497-3547-5-ND® neva 14.25 119.70 = => — | STTH2002CT 
3B 200 15A TO-220AB 497-3551-5-ND® 3.81 33.14 246.75 = = — | STTH3002CT 
200 20A TO-220AB 497-3818-5-ND 1.62 13.50 113.40 = = — | STTH16LO6CT 
300 2x10A TO-220AB 497-2743-5-ND® 2.22 18.50 155.40 = = — | STTH2003CT 
600 40A TO-220AB 497-3802-5-ND® 2.91 22.80 203.70 = = — | STTH30LO6CT 
200 15A TO-247 497-3552-5-ND® 4.16 36.19 269.50 = ar — | STTH3002CW 
200 30A TO-247 497-3553-5-ND® 4.83 42.07 313.25 = _ — | STTH6002CW 
300 2x15A TO-247 497-2742-5-ND® 4.16 36.19 269.50 = = — | STTH3003CW 
300 2x30A TO-247 497-2720-5-ND® 5.00 43.48 323.75 = = — | STTH6003CW 
4 300 60A TO-247 497-4416-5-ND®@ 2.40 20.00 168.00 = = — | STTH60P03SW 
600 40A TO-247 497-3797-5-ND® 2.81 24.44 182.00 = _ — | STTH30LO6CW 
600 80A TO-247 497-3790-5-ND® 4.05 35.25 262.50 = _ — | STTH6OLO6CW 
600 2x15A TO-247 497-2683-5-ND® 5.05 43.95 327.25 = = — | STTA3006CW 
600 2x15A TO-247 497-5411-5-ND®@ 4.32 37.60 280.00 = = — | STTH30RO6CW 
200 30A Isolated DOP3I 497-6087-5-ND® 3.13 27.26 203.00 = _— — | STTH3002PI 
400 30A Isolated DOP3I 497-3806-5-ND® 2.94 25.62 190.75 = _ — | BYTS80PI-400RG 
600 15A Isolated DOP3I 497-3240-5-ND® 5.13 44.65 332.50 = _ — | STTH1506DPI 
5 600 30A Isolated DOP3I 497-3245-5-ND® 9.20 84.00 664.00 = = — | STTHS3006DPI 
600 30A Isolated DOP3I 497-5279-5-ND® 3.02 26.32 196.00 = = — | STTH3006PI 
600 30A Isolated DOP3I 497-4630-5-ND® 3.51 30.55 227.50 = = — | STTHSOLO6PI 
1200 15A Isolated DOP3I 497-6096-5-ND® 2.85 23.75 199.50 = = — | STTH1512PI 
200 2x30A ISOTOP. 497-3554-5-ND® 17.76 152.25 1349.95 = = — | STTH6102TV1 
200 2x60A ISOTOP. 497-3541-5-ND® 17.59 150.75 1336.65 = = — | STTH12002TV1 
200 120A ISOTOP. 497-3819-5-ND 34.91 299.25 2653.35 = = — | STTH20002TV1 
6A 300 2x80A ISOTOP. 497-5410-5-ND® 22.75 195.00 1729.00 = — — | STTH16003TV1 
400 2x60A ISOTOP. 497-5023-5-ND® 22.75 195.00 1729.00 = i — | STTH12004TV1 
400 2x 120A ISOTOP. 497-6089-5-ND® 23.28 199.50 1768.90 = = — | STTH200L04TV1 
600 40A ISOTOP. 497-3796-5-ND® 19.95 171.00 1516.20 = = — | STTH6OLO6TV1 
600 2x 120A ISOTOP. 497-4408-5-ND®@ 26.25 225.00 1995.00 = = — | STTH200LO6TV1 
200 2x50A ISOTOP. 497-5272-5-ND® 17.00 157.25 1190.00 = _ — | STTH10002TV1 
6B 200 100A ISOTOP. 497-2694-5-ND® 32.73 280.50 2487.10 = _ — | BYV255\V-200 
400 60A ISOTOP. 497-2681-5-ND® 18.01 154.35 1368.57 = = — | BYT261PIV-400 
200 2x50A ISOTOP. 497-5273-5-ND® 17.00 157.25 1190.00 = = — | STTH10002TV2 
6C 600 2x40A ISOTOP. 497-6092-5-ND® 19.38 179.27 1356.60 = = — | STTH6OLO6TV2 
1,200 2x45A ISOTOP. 497-3746-5-ND 29.75 255.00 2261.00 = — — | STTA9012TV2 
200 1A SMA 497-2500-1-ND@$ 42 3.25 23.40 497-2500-2-ND@ 5,000 104.00/M | STTH102A 
200 1.54 SMA 497-5254-1-ND@$ 46 3.50 25.20 497-5254-2-ND® 5,000 112.00/M | STTH1RO2A 
200 2A SMA 497-5255-1-ND@$ 50 4.00 30.00 497-5255-2-ND® 5,000 140.00/M | STTH2RO02A 
600 1A SMA 497-3241-1-ND@$ 68 5.40 40.50 497-3241-2-ND® 5,000 203.00/M | STTH1LO6A 
600 1A SMA 497-3765-1-ND@$ 45 3.60 27.00 497-3765-2-ND® 5,000 126.00/M | STTH1RO6A 
600 2A SMA 497-3549-1-ND@$ 99 7.92 59.40 497-3549-2-ND® 5,000 297.00/M | STTH2LO6A 
600 2A SMA 497-3777-1-ND@$ 81 6.48 48.60 497-3777-2-ND® 5,000 243.00/M | STTH2RO6A 
800 1A SMA 497-2459-1-ND@} 55 4.40 33.00 497-2459-2-ND® 5,000 154.00/M | STTH108A 
7 200 1.5A SMB 497-6097-1-ND@$ 49 3.75 27.00 497-6097-2-ND® 2,500 128.00/M | STTH1RO2U 
200 2A SMB 497-5256-1-ND@$ 63 5.00 37.50 497-5256-2-ND® 2,500 195.00/M | STTH2RO2U 
200 4A SMB 497-5260-1-ND@$ 86 6.84 51.30 497-5260-2-ND® 2,500 271.00/M | STTH4RO2U 
400 1A SMB 497-3147-1-ND@$ 50 4.00 30.00 497-3147-2-ND 2,500 150.00/M | SMBYT01-400 
600 1A SMB 497-3766-1-ND@$ 50 4.00 30.00 497-3766-2-ND® 2,500 150.00/M | STTH1LO6U 
600 1A SMB 497-4406-1-ND@$ 48 3.80 28.50 497-4406-2-ND® 2,500 143.00/M | STTH1RO6U 
600 2A SMB 497-3757-1-ND@$ 65 5.20 35.10 497-3757-2-ND® 2,500 195.00/M | STTH2LO6U 
600 2A SMB 497-3776-1-ND@$ 65 4.68 35.10 497-3776-2-ND® 2,500 195.00/M | STTH2RO6U 
600 3A SMB 497-3771-1-ND@$ 81 6.48 48.60 497-3771-2-ND® 2,500 257.00/M | STTH3LO6U 
600 3A SMB 497-3767-1-ND@} 86 6.84 51.30 497-3767-2-ND® 2,500 271.00/M | STTH3RO6U 
@ RoHS Compliant + Cut Tape § Ammo Pack (Continued) 
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ky Fast Diodes (cont, 


VRRM Package Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1,200 1A SMB 497-2460-1-ND@$ .73 5.80 43.50 497-2460-2-ND® 2,500 218.00/M | STTH112U 
1,200 2A SMB 497-5762-1-ND@$ 1.16 10.08 77.50 497-5762-2-ND® 2,500 412.30/M | STTH212U 
200 3A SMC 497-6085-1-ND@$ 55 4.40 33.00 497-6085-2-ND® 2,500 165.00/M | STTH3R02S 
200 3A SMC 497-5230-1-ND@$ 68 5.40 40.50 497-5230-2-ND® 2,500 214.00/M | STTH302S 
7 200 4A SMC 497-5766-1-ND@$ 86 6.84 51.30 497-5766-2-ND® 2,500 271.00/M | STTH4RO2S 
400 3A SMC 497-3762-1-ND@$ 65 4.68 35.10 497-3762-2-ND® 2,500 195.00/M | SMBYTO3-400 
600 2A SMC 497-4674-1-ND@$ ee 6.12 45.90 497-4674-2-ND®@ 2,500 242.00/M | STTH2RO6S 
600 3A SMC 497-3764-1-ND@$ 95 7.56 56.70 497-3764-2-ND® 2,500 299.00/M | STTH3LO6S 
600 3A SMC 497-3779-1-ND¥ 86 6.84 51.30 = = — | STTH3RO6S 
1,200 2A SMC 497-4754-1-ND@$ 1.20 10.40 80.00 497-4754-2-ND@ 2,500 426.00/M | STTH212S 
400 2x60A SOD93 497-3131-5-ND® 9.89 90.30 713.80 = = — | BYT6OP-400 
8 600 20A SOD93 497-2684-5-ND®@ 3.27 28.44 211.75 = = — | STTA2006P 
600 30A SOD93 497-4631-5-ND®@ 4.32 37.60 280.00 = = — | STTH380RO6P 
200 4A TO-220FPAC 497-5282-5-ND® 94 8.13 62.50 = = — | STTH4RO2FP 
200 8A TO-220FPAC 497-5285-5-ND® 95 7.56 56.70 = = — | STTH802FP 
200 15A TO-220FPAC 497-5275-5-ND® 1.50 13.00 100.00 = _ — | STTH1502FP 
600 5A TO-220FPAC 497-3747-5-ND® 1.05 9.10 70.00 = = — | STTHS5LO6FP 
600 5A TO-220FPAC 497-3249-5-ND® 1.78 15.44 118.75 = = — | STTH5RO6FP 
8 600 8A TO-220FPAC 497-5414-5-ND® 2.01 16.75 140.70 = = — | STTH8RO6FP 
600 12A TO-220FPAC 497-5407-5-ND® 2.01 16.75 140.70 = _ — | STTH12RO6FP. 
600 15A TO-220FPAC 497-4404-5-ND® 1.68 14.00 117.60 = _— — | STTH15LO6FP 
600 15A TO-220FPAC 497-5409-5-ND® 2.10 17.50 147.00 = = — | STTH15RO6FP 
1,500 6A TO-220FPAC. 497-4201-5-ND®@ 1.54 13.33 102.50 = = — | DTV1500SDFP 
10 600 8A Isolated TO-220AB 497-5413-5-ND® 3.51 30.55 227.50 = = — | STTH806TTI 
1,000 8A Isolated TO-220 497-5163-5-ND® 1.68 14.00 117.60 = _ — | STTH810DI 
1,000 12A Isolated TO-220 497-5149-5-ND® 2.07 17.25 144.90 = = — | STTH1210DI 
1,200 8A Isolated TO-220 497-5165-5-ND® 1.77 14.75 123.90 = = — | STTH812DI 
200 15A Isolated TO-220AC 497-6086-5-ND® 2.43 20.25 170.10 = = — | STTH1502DI 
4 200 20A Isolated TO-220AC 497-5277-5-ND® 2.22 18.50 155.40 = = — | STTH2002DI 
600 5A Isolated TO-220AC 497-3247-5-ND® 2.70 23.50 175.00 = = — | STTHS506DTI 
600 8A Isolated TO-220AC 497-3250-5-ND® 3.24 28.20 210.00 = = — | STTH806DTI 
600 8A Isolated TO-220AC 497-4418-5-ND® 1.35 11.70 90.00 = = — | STTH8LO6DIRG 
600 8A Isolated TO-220AC 497-4419-5-ND® 1.28 11.05 85.00 = = — | STTH8RO6DIRG 
600 12A Isolated TO-220AC 497-4403-5-ND® 1.80 15.00 126.00 = _ — | STTH12RO6DIRG 
12A 200 8A DPAK 497-3536-5-ND® 1.07 9.26 71.25 = = — | STTH1002CB 
200 4A DPAK 497-5258-1-ND@$ 86 6.84 51.30 497-5258-2-ND® 2,500 271.00/M | STTH4R02B-TR 
200 8A DPAK 497-5262-1-ND@$ 1.08 8.64 64.80 497-5262-2-ND® 2,500 342.00/M | STTH802B-TR 
600 3A DPAK 497-3769-1-ND$ 81 5.85 45.00 497-3769-2-ND 2,500 257.00/M | STTH3LO6B-TR 
600 3A DPAK 497-5157-5-ND 99 7.92 59.40 = = — | STTH3LO6B 
12B 600 5A DPAK 497-5261-1-ND@$ 1.50 13.00 100.00 497-5261-2-ND® 2,500 532.00/M | STTH506B-TR 
600 5A DPAK 497-3248-1-ND$ 1.73 14.95 115.00 497-3248-2-ND 2,500 612.00/M | STTH5LO6B-TR 
600 5A DPAK 497-5412-1-ND@} 1.78 15.44 118.75 497-5412-2-ND® 2,500 632.00/M | STTH5RO6B-TR 
1,200 3A DPAK 497-5764-1-ND@$ 1.31 11.38 87.50 497-5764-2-ND® 2,500 466.00/M | STTH312B-TR 
1,200 5A DPAK 497-5767-1-ND@$ 1.43 12.35 95.00 497-5767-2-ND® 2,500 505.00/M | STTH512B-TR 
200 8A D2PAK 497-3778-1-ND@$ 94 8.13 62.50 = = — | BYW29G-200-TR 
200 15A D2PAK 497-3546-5-ND 1.74 14.50 121.80 = = — | STTH2002CG 
200 15A D2PAK 497-3550-5-ND 3.65 31.73 236.25 = = — | STTH3002CG 
200 30A D2PAK 497-3761-1-ND@$ 1.50 12.50 105.00 497-3761-2-ND 1,000 675.00 | STTH2002CG-TR 
200 30A D2PAK 497-3775-1-ND$ 1.83 15.25 128.10 = = — | STTH3002CG-TR 
13A 600 8A D2PAK 497-3763-1-ND$ 1.35 11.70 90.00 = = — | STTH8LO6G-TR 
600 20A D2PAK 497-3817-5-ND 1.68 14.00 117.60 = = — | STTH16LO6CG 
600 20A D2PAK 497-3816-5-ND® 1.80 15.00 126.00 = = — | STTH15LO6G 
600 30A D2PAK 497-6090-1-ND 2.97 25.85 192.50 497-6090-2-ND@ 1,000 1463.00 | STTH30LO6G-TR 
600 40A D2PAK 497-3813-5-ND® 2.75 23.97 178.50 = _ — | STTH30LO6CG 
1200 15A D2PAK 497-6095-5-ND® 2.91 24.25 203.70 = a — | STTH1512G 
200 20A D2PAK 497-5761-1-ND@$ 2.22 18.50 155.40 = = — | STTH2002G-TR 
200 30A D2PAK 497-5319-1-ND@$ 2.85 23.75 199.50 497-5319-2-ND® 1,000 1282.50 | STTH3002G-TR 
300 8A D2PAK 497-4417-1-ND@$ 1.43 12.35 95.00 497-4417-2-ND®@ 1,000 551.00 | STTH803G-TR 
600 8A D2PAK 497-5263-1-ND@$ 1.68 14.00 117.60 497-5263-2-ND® 1,000 756.00 | STTH806G-TR 
13B 600 8A D2PAK 497-5232-1-ND@} 1.20 10.40 80.00 497-5232-2-ND® 1,000 464.00 | STTH8RO6G-TR 
600 12A D2PAK 497-5253-1-ND@$ 1.89 15.75 132.30 497-5253-2-ND® 1,000 851.00 | STTH12RO6G-TR 
1,000 12A D2PAK 497-6093-1-ND@$ 1.86 15.50 130.20 497-6093-2-ND® 1,000 837.00 | STTH1210G-TR 
1,200 8A D2PAK 497-5264-1-ND@$ 1.89 15.75 132.30 497-5264-2-ND® 1,000 851.00 | STTH812G-TR 
1,200 12A D2PAK 497-6094-1-ND@$ 2.10 17.50 147.00 497-6094-2-ND@ 1,000 945.00 | STTH1212G-TR 
200 8A l2PAK 497-3539-5-ND 1.31 11.38 87.50 = = — | STTH1002CR 
14 200 20A 2PAK 497-3801-5-ND® 1.09 9.43 72.50 = = — | STTH1602CR 
200 30A l2PAK 497-3774-5-ND 1.95 16.25 136.50 = = — | STTH3002CR 
200 10A TO-220FPAB 497-3542-5-ND 1.39 12.03 92.50 = = — | STTH1602CFP 
200 15A TO-220FPAB 497-3545-5-ND® 1.73 14.95 115.00 = _ — | STTH2002CFP 
15A 200 8A TO-220FPAB 497-3537-5-ND 1.07 9.26 71.25 = = — | STTH1002CFP 
300 2x10A TO-220FPAB 497-4407-5-ND® 2.40 20.00 168.00 = = — | STTH2003CFP 
600 8A TO-220FPAB 497-4405-5-ND® 1.68 14.00 117.60 = _ — | STTH16LO6CFP 
600 3A TO-220FPAB 497-4190-5-ND® 1.89 15.75 132.30 = = — | DMV1500HFD 
600 3A TO-220FPAB 497-4192-5-ND® 1.46 12.68 97.50 = = — | DMV1500L 
15B 600 3A TO-220FPAB 497-4194-5-ND® 1.46 12.68 97.50 = = — | DMV1500LFD 
600 3A TO-220FPAB 497-4196-5-ND® 1.61 13.98 107.50 = = — | DMV1500MFD 
600 6A TO-220FPAB 497-4198-5-ND® 1.65 14.30 110.00 = _ — | DMV1500SDFD 
@ RoHS Compliant + Cut Tape § Ammo Pack (Continued) 
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ky Fast Diodes (cont) 


VRRM Package Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) IF Type Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
200 2x15A Isolated TOP3 497-5278-5-ND® 3.40 29.61 220.50 = => — | STTH3002CPI 
16A 200 2x30A Isolated TOP3 497-5283-5-ND® 6.08 52.88 393.75 = _ — | STTH6002CPI 
200 30A Isolated TOP3 497-3807-5-ND® 6.10 55.65 439.90 = — — | BYV52PI-200RG 
16B 600 30A Isolated TOP3 497-4410-5-ND®@ 5.75 52.50 415.00 = = — | STTH3006TPI 
400 60A DO-247 497-5159-5-ND® 3.48 30.32 225.75 = = — | STTH6004W 
600 20A DO-247 497-6082-5-ND® 2.88 24.00 201.60 = = — | STTH2006W 
600 30A DO-247 497-5280-5-ND® 3.40 29.61 220.50 = = — | STTH3006W 
600 30A DO-247 497-4411-5-ND®@ 2.52 21.00 176.40 = = — | STTH30LO6W 
600 30A DO-247 497-4413-5-ND® 1.65 13.75 115.50 = = — |_STTH30RO6W 
17 600 60A DO-247 497-3799-5-ND® 4.16 36.19 269.50 = = — | STTH6OLO6W 
1,000 30A DO-247 497-5154-5-ND® 2.76 23.00 193.20 = => — | STTH3010W 
1,000 60A DO-247 497-5160-5-ND® 4.05 35.25 262.50 = = — | STTH6010W 
1,200 15A DO-247 497-5152-5-ND® 2.55 21.25 178.50 = = — | STTH1512W 
1,200 30A DO-247 497-5156-5-ND® 2.97 25.85 192.50 = = — | STTH3012W 
1,200 60A DO-247 497-5161-5-ND® 4.05 35.25 262.50 = = — | STTH6012W 
18 600 3A TO-220FPAB F5 497-4193-5-ND®@ 1.46 12.68 97.50 = = — | DMV1500LF5 
600 3A TO-220FPAB F5 497-4197-5-ND® 1.65 14.30 110.00 = = — | DMV1500MFD5 
19 600 6A TO-220FPAB FD6 497-4199-5-ND® 1.65 14.30 110.00 = = — | DMV1500SDFD6 
@ RoHS Compliant + Cut Tape § Ammo Pack 
SCRs Fig. 1 — SOT-23 Fig. 2— SOT-223 
VprM | 'T(RMS) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel __| STMicroelectronics 
Fig.| (V) (A) leT Package Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1 200 25 200A SOT-23 497-2527-1-ND@$ 86 69 .52 | 497-2527-2-ND@ 3,000 271.00/M | PO102BL 5AA4 
400 0.8 200MA SOT-223 497-2523-1-ND@$ 72: 58 44 | 497-2523-2-ND@ 1,000 248.00 | PO102DN SAA4 
) 600 0.8 200MA SOT-223 497-4649-1-ND@t 86 69 52 | 497-4649-2-ND@ 1,000 295.00 | PO102MN 5AA4 
600 0.8 200MA SOT-223 497-5775-1-ND@$ 74 60 45 | 497-5775-2-ND@ 1,000 256.00 | XO0602MN5BA4 
600 1.25 200MA SOT-223 497-2532-1-ND@$ 90 72 54 | 497-2532-2-ND@ 1,000 310.00 | X0202MN 5BA4 
200 8 15mA TO-220AB 497-4483-5-ND@ 1.46 1.27 98 | — _ — | TYN208RG 
200 25 40mA TO-220AB 497-3279-5-ND 1.31 1.14 88 | — - — | TYN225RG 
400 8 25MA TO-220AB 497-4484-5-ND@ 1.46 1.27 98 | — _ — | TYN408GRG 
600 6 15mA TO-220AB 497-4485-5-ND@ 1.13 98 15 | _ — | TYN606RG 
600 8 200MA | TO-220AB 497-2551-5-ND® 1.43 1.24 95 |= - — | T$820-600T 
600 40 35uA TO-220AB 497-2422-5-ND® 2.55 213 1.79 | — _ — | TYN640RG 
3A 800 4 15mA TO-220AB 497-4488-5-ND® 1.46 1.27 98 |= _- — | TYN804RG 
800 10 15mA | TO-220AB | 497-4489-5-ND® 146 127 98 | — -_ — | TYN810RG Fig. 5 — TOP3 
800 12 15mA TO-220AB 497-4490-5-ND@ 1.46 1.27 98 | — _ — | TYN812RG 
800 16 25MA TO-220AB 497-4491-5-ND® 1.50 1.30 1.00 | — - — | TYN816RG 
800 25 40mA TO-220AB 497-3793-5-ND® 2.81 245 1.82 | = _ — | TYN825RG 5 5 ) 
800 40 35uA TO-220AB 497-3792-5-ND@ 3.78 3.29 2.45 | — _ — | TYN840RG 
1000 6 15mA TO-220AB 497-4481-5-ND® 1.31 1.14 88 | = =_ — | TYN1006RG K a 
1000 8 15mA TO-220AB 497-4482-5-ND® 1.43 1.24 95 |= om — | TYN1008RG G 
3B | 600 12 5A TO-220AB 497-4487-5-ND@ 1.46 1.27 98 | — _ — | TYN612MRG 
400 0.8 IMA TO-92 497-3713-1-ND@$ 81 65 49 | 497-3713-2-ND@ 2,000 279.00/M | PO115DA 5AL3 Fig. 7 — D2PAK 
400 0.8 SMA TO-92 497-6200-1-ND@$ 60 48 .36 | 497-6200-2-ND@ 2,000 192.00/M | P0118DA 5AL3 
400 0.8 200MA TO-92 497-6199-1-ND@$ 60 48 .36 | 497-6199-2-ND@ 2,000 192.00/M | P0102DA 5AL3 
600 0.8 200MA TO-92 497-3321-1-ND¥ 68 54 41 | 497-3321-2-ND 2,000 213.75/M | X00602MA 5AL2 
4 600 0.8 200MA TO-92 497-4504-1-ND@$ 52 40 .29 | 497-4504-3-ND@§ 2,000 144.00/M | X00602MA 2AL2 
600 0.8 200MA TO-92 497-4281-ND@ AG 235 26 |= = — | PO102MA1AA3 
600 0.8 25MA TO-92 497-4282-1-ND@$ AG 35 .26 | 497-4282-3-ND@§ 2,000 126.00/M | P0111MA2AL3 
600 0.8 25MA TO-92 497-4618-ND® 42 33 24 | — _ — | PO111MA 1AA3 
600 0.8 SMA TO-92 497-4283-1-ND@$ AG 35 .26 | 497-4283-2-ND@ 2,000 126.00/M | P0118MA 5AL3 
600 1.25 200MA TO-92 497-2421-ND 65 52 39 | = - — | X020MA 1BA2 
200 30 50mA TOP3 497-4185-5-ND@ 5.81 6.06 3.77 | — _ — | BTW68-200RG 
200 50 80MA TOP3 497-4186-5-ND® 5.51 480 3.57 | — = — | BTW69-200RG 
5 | 600 30 50MA TOP3 497-3804-5-ND® 6.59 5.74 4.27 | — _- — | BTW68-600RG 
800 30 80mA TOP3 497-3805-5-ND® 6.70 5.83 4.34 | — _ — | BTW68-800RG 
1000 30 50MA TOP3 497-4184-5-ND® 5.81 §.06 3.77 | = _ — | BTW68-1000RG 
600 4 200MA DPAK 497-3276-1-ND$ 1.39 1.21 93 | 497-3276-2-ND 2,500 492.10/M | TS420-600B-TR 
6 600 8 .2MA DPAK 497-5234-1-ND@$ 1.09 95 .73 | 497-5234-2-ND@ 2,500 385.70/M | TS820-600B-TR Fig. 10 — TO-220AB Fig. 11 — 
600 15 15mA DPAK 497-5171-1-ND@$ 1.09 95 .73 | 497-5171-2-ND@ 2,500 385.70/M | TN1515-600B-TR Insulated TO-220FPAB 
800 8 2mMA DPAK 497-6159-1-ND@$ 1.54 1.34 1.03 | 497-6159-2-ND@ 2,500 545.00/M | TN815-800B-TR 
7 800 25 40uA D2PAK 497-6158-1-ND@$ 2.70 2.25 1.89 | 497-6158-2-ND@ 1,000 1215.00 | TN2540-800G-TR 
1000 16 25MA D2PAK 497-3740-1-ND@$ 1.95 1.63 1.37 | 497-3740-2-ND@ 1,000 878.00 | TN1625-1000G-TR 
8 600 4 200MA 70202-3 497-3322-ND® 1.13 98 15 |= _ — | X0402MF 1AA2 
600 4 200MA 70202-3 497-3322-5-ND® 68 54 AL l= - — | X0402MF OAA2 
9 | 800 20 25MA T0-220 497-3562-5-ND 2.31 193 1.62 | — _ — | TXN692RG 
400 8 25MA TO-220AB 497-4480-5-ND@ 1.58 1.37) 1.05 | — _ — | TXN408GRG 
10 | 600 12 15mA TO-220AB 497-3561-5-ND 1.65 138 1.16 |= _ — | TXN612RG 
1000 12 15mA TO-220AB 497-4479-5-ND® 2.25 1.88 1.58 | — _ — | TXN1012RG 
11] 600 12 5mA | TO-220FPAB | 497-4486-5-ND® 1.13 98 15 |= _ — | TYN612MFP 
12 | 800 4 200MA 70202-1 497-4506-ND@ 72 58 A4 | — - — | X0402NE 1AA2 
13 | 1200 70 50MA ISOTOP 497-6021-5-ND® 20.48 17.55 15.57 | — _ — | MSS50-1200 
@ RoHS Compliant +CutTape § Ammo Pack 
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Fig. 2— TO220AB Fig. 3— TOP3 Fig. 4 — TOP3 
Non-Insulated Non-Insulated 


VDRM IT(RMS) I@T Digi-Key Bulk Price Each Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) (A) (mA) Package Insulation Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

400 6 10 TO-220AB Insulated 497-3382-5-ND@: 1.31 1.14 88 = = = BTA06-400ARG 
400 6 50 TO-220AB Insulated 497-2390-5-ND@: 1.50 1.30 1.00 = = = BTA06-400BRG 
400 6 25 TO-220AB Insulated 497-3383-5-ND@: 1.50 1.30 1.00 = = = BTA06-400CRG 
600 6 10 TO-220AB Insulated 497-3384-5-ND$ 1.31 1.14 88 = = = BTA06-600ARG 
600 6 35 TO-220AB Insulated 497-3385-5-ND@: 1.54 1.34 1.03 = = = BTA06-600CWRG 
600 6 10 TO-220AB Insulated 497-3118-5-ND@: 1.61 1.40 1.08 = = = BTA06-600SWRG 
600 6 TO-220AB Insulated 497-3119-5-ND$ 1.54 1.34 1.03 = = = BTA06-600TRG 
600 6 5 TO-220AB Insulated 497-3386-5-ND@: 1.43 1.24 95 = = = BTA06-600TWRG 
600 8 5 TO-220AB Insulated 497-3387-5-ND@: 1.73 1.50 1.15 = _ = BTA08-600TWRG 
600 8 5 TO-220AB Insulated 497-3748-5-ND@: 1.73 1.50 1.15 = _ = BTA08-600CWRG 
600 12 50 TO-220AB Insulated 497-3121-5-ND@: 1.56 1.30 1.10 = _ = BTA12-600BWRG 
600 16 50 TO-220AB Insulated 497-3122-5-ND@: 1.80 1.50 1.26 = — = BTA16-600BWRG 
600 16 35 TO-220AB Insulated 497-2415-5-ND$ 2.25 1.95 1.50 = = = BTA16-600CWRG 
600 16 25 TO-220AB Insulated 497-3388-5-ND @: 1.80 1.50 1.26 = — = BTA16-600CRG 
600 16 10 TO-220AB Insulated 497-3389-5-ND @: 1.80 1.50 1.26 = _ = BTA16-600SWRG 
600 20 35 TO-220AB Insulated 497-3390-5-ND@: 1.98 1.65 1.39 = = _ BTA20-600CWRG 
600 25 50 TO-220AB Insulated 497-3123-5-ND@: 2.25 1.88 1.58 = = _ BTA24-600BWRG 

1 600 25: 35 TO-220AB Insulated 497-3124-5-ND@: 2.70 2.25 1.89 = = _ BTA24-600CWRG 
700 4 10 TO-220AB Insulated 497-4152-5-ND@: 1.58 1.37 1.05 = = _ BTA04-700SRG 
700 4 5 TO-220AB Insulated 497-4153-5-ND@: 1.05 91 70 = = _ BTA04-700TRG 
700 8 50 TO-220AB Insulated 497-4155-5-ND@: 1.58 1.37 1.05 = = _ BTA08-700BRG 
700 8 25 TO-220AB Insulated 497-4156-5-ND@: 1.58 1.37 1.05 = = _ BTA08-700CRG 
700 8 5 TO-220AB Insulated 497-4157-5-ND@: 1.61 1.40 1.08 = = _ BTA08-700TWRG 
700 10 50 TO-220AB Insulated 497-4158-5-ND@: 1.69 1.47 1.13 = = _— BTA10-700BRG 
700 10 35 TO-220AB Insulated 497-4159-5-ND@: 1.69 1.47 1.13 = = _— BTA10-700CWRG 
700 12 50 TO-220AB Insulated 497-4161-5-ND@: 1.69 1.47 1.13 = = _— BTA12-700BRG 
700 16 50 TO-220AB Insulated 497-4163-5-ND@: 1.80 1.56 1.20 = = _— BTA16-700BRG 
700 16 50 TO-220AB Insulated 497-4164-5-ND@: 1.80 1.56 1.20 = = _— BTA16-700BWRG 
700 16 35 TO-220AB Insulated 497-4165-5-ND@: 1.80 1.56 1.20 = = _— BTA16-700CWRG 
700 20 50 TO-220AB Insulated 497-4167-5-ND@: 1.62 1.35 1.14 = = _— BTA20-700BWRG 
700 20 35 TO-220AB Insulated 497-4168-5-ND@: 1.62 1.35 1.14 = = = BTA20-700CWRG 
800 6 25 TO-220AB Insulated 497-4154-5-ND@: 1.80 1.56 1.20 = = = BTA06-800CRG 
800 10 35 TO-220AB Insulated 497-4160-5-ND@: 1.62 1.35 1.14 = = = BTA10-800CWRG 
800 12 50 TO-220AB Insulated 497-4162-5-ND@: 1.73 1.50 415 = = = BTA12-800BWRG 
800 16 35 TO-220AB Insulated 497-4166-5-ND@: 1.62 1.35 1.14 = = = BTA16-800CWRG 
800 25 35 TO-220AB Insulated 497-4169-5-ND@: 2.25 1.88 1.58 = = = BTA24-800CWRG 
600 4 5 TO-220AB_ | Non-Insulated | 497-4174-5-ND: 1.05 91 70 = = = BTB04-600TRG 
600 6 50 TO-220AB_ | Non-Insulated | 497-3391-5-ND: 1.43 1.24 95 = = = BTBO6-600BWRG 
600 6 35 TO-220AB_ | Non-Insulated | 497-3392-5-ND: 1.43 1.24 95 = = = BTBO6-600CWRG 
600 6 10 TO-220AB_ | Non-Insulated | 497-4175-5-ND: 1.05 91 70 = = = BTBO6-600SWRG 
600 6 5 TO-220AB_ | Non-Insulated | 497-3127-5-ND: 1.13 .98 75 = = = BTBO6-600TRG 
600 10 50 TO-220AB_ | Non-Insulated | 497-3393-5-ND: 1.61 1.40 1.08 = = _ BTB10-600BRG 
600 10 25 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-3394-5-ND: 1.61 1.40 1.08 = = _ BTB10-600CRG 
600 12 50 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-2655-5-ND@: 1.46 1.27 .98 = = _ BTB12-600BWRG 
600 12 25 TO-220AB_ | Non-Insulated | 497-3395-5-ND: 1.76 1.53 1.18 = = _— BTB12-600CRG 
600 12 10 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-3396-5-ND@: 1.76 1.53 1.18 = = _ BTB12-600SWRG 

2 600 16 50 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-2437-5-ND: 1.80 1.56 1.20 = = _ BTB16-600BRG 
600 16 25 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-3397-5-ND@: 1.65 1.38 1.16 = = _ BTB16-600CRG 
600 16 35 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-6208-5-ND@: 1.83 1.53 1.29 = = _ T1635H-600TRG 
600 20 35 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-6209-5-ND@: 1.83 1.53 1.29 = = _ T2035H-600TRG 
700 8 50 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-4176-5-ND@: 1.31 1.14 88 = _ _ BTB08-700BWRG 
700 12 10 TO-220AB_ | Non-Insulated | 497-4179-5-ND@: 1.50 1.30 1.00 = = _ BTB12-700SWRG 
800 10 50 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-4177-5-ND@: 1.39 1.21 93 = = _ BTB10-800BWRG 
800 10 35 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-4178-5-ND@: 1.39 1.21 93 = = = BTB10-800CWRG 
800 12 35 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-4180-5-ND@: 1.58 1.37 1.05 = = _ BTB12-800CWRG 
800 16 50 TO-220AB__| Non-Insulated | 497-4181-5-ND@: 1.73 1.50 1.15 = _ — BTB16-800BRG 
800 16 35 TO-220AB_ | Non-Insulated | 497-4182-5-ND: 1.61 1.40 1.08 = = = BTB16-800CWRG 
800 25 50 TO-220AB_ | Non-Insulated | 497-4183-5-ND@: 1.92 1.60 1.35 = = = BTB24-800BWRG 
600 25 50 TOP3 Insulated 497-3126-ND 7.82 7.14 5.65 = = = BTA26-600BW 

3 600 25 50 TOP3 Insulated 497-4170-5-ND@: 4.05 3.53 2.63 = = = BTA26-600BWRG 
800 25 50 TOP3 Insulated 497-4171-5-ND: 4.05 3.53 2.63 = = = BTA26-800BRG 

@ RoHS Compliant *CutTape +Tube § Ammo Pack (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1237 


ky Triacs (Cont) 


Fig. 6 — D2PAK Fig. 7 — DPAK Fig. 8 — IPAK Fig. 9 — TO-92 Fig. 10 — TO202-3 Fig. 11— Fig. 12 — SOT-223 
ISOWATT220AB 


VDRM It(RMsS) feqp Digi-Key Bulk Price Each Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (V) (A) (mA) Package Insulation Part No. a 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
3 800 25 50 TOP3 Insulated 497-4172-5-ND@: 4.05 3.53 2.63 = = = BTA26-800BWRG 
800 25 35 TOP3 Insulated 497-4173-5-ND@: 4.05 3.53 2.63 = = = BTA26-800CWRG 
4 | 600 25 50 TOPS —_| Non-Insulated | 497-3398-5-ND+ 4.05 3.53 263 | — - — | BTB26-600BRG 
600 25 50 RD-91 Insulated 497-2414-5-ND@: 5.75 5.25 4.15 = = = BTA25-600B 
5 600 25 50 RD-91 Insulated 497-3125-5-ND + 5.75 5.25 4.15 = = = BTA25-600BW 
600 40 50 RD-91 Insulated | 497-2417-5-ND@: 7.59 6.93 5.48 | — - — | BTA40-600B 
800 40 50 RD-91 Insulated | 497-2405-5-ND@: 7.68 7.02 555 | — - — | BTA40-800B 
600 8 35 D2PAK = 497-2507-1-ND@* 1.58 1.37 1.05 497-2507-2-ND® 1,000 609.00 T835-600G-TR 
600 16 35 D2PAK = 497-2557-5-ND@: 2.25 1.88 1.58 = _ = T1635-600G 
6 600 16 50 D2PAK = 497-3739-1-ND* 2.34 1.95 1.64 497-3739-2-ND 1,000 1053.00 T1650-600G-TR 
700 16 35 D2PAK = 497-4433-1-ND@* 1.65 1.43 1.10 497-4433-2-ND® 1,000 638.00 T1635-700G-TR 
800 8 10 D2PAK = 497-4438-1-ND@* 1.58 1.37 1.05 497-4438-2-ND® 1,000 609.00 T810-800G-TR 
600 4 5 DPAK = 497-2505-1-ND* 1.28 1.41 85 497-2505-2-ND 2,500 452.00/M T405-600B-TR 
600 4 5 DPAK ro 497-2501-1-ND* 98 85 65 497-2501-2-ND 2,500 346.00/M T405Q-600B-TR 
600 4 10 DPAK _— 497-3269-1-ND@* 1.24 1.08 83 497-3269-2-ND® 2,500 439.00/M T410-600B-TR 
600 4 35 DPAK = 497-2513-1-ND@* 1.08 87 65 497-2513-2-ND® 2,500 342.00/M T435-600B-TR 
7 600 4 35 DPAK = 497-3798-5-ND@} 1.01 88 68 = _ _— T435-600B 
600 8 35 DPAK _ 497-3270-1-ND@* 1.58 1.37 1.05 497-3270-2-ND® 2,500 559.00/M T835-600B-TR 
700 4 5 DPAK = 497-5265-1-ND@* 1.05 91 -70 497-5265-2-ND® 2,500 372.00/M T405-700B-TR 
700 4 35 DPAK — 497-5266-1-ND@* 1.05 91 -70 497-5266-2-ND® 2,500 372.00/M T435-700B-TR 
800 4 5 DPAK — 497-4434-1-ND* 1.05 91 -70 497-4434-2-ND 2,500 372.00/M T405-800B-TR 
800 4 35 DPAK - 497-5267-1-ND@* 1.09 95 73 | 497-5267-2-ND@ 2,500 | 386.00/M | 1435-800B-TR 
600 4 5 IPAK = 497-2556-5-ND@} 1.04 83 63 = _ = T405Q-600H 
8 600 4 35 IPAK = 497-3795-5-ND@} 1.09 95 73 = = = T435-600H 
700 4 10 IPAK —- 497-4435-5-ND¥ 98 85 65 = _ _ T410-700H 
700 4 35 IPAK _ 497-4436-5-ND¢@+ 1.05 a1 70 | — - — | 1435-700H 
600 0.8 5 TO-92 = 497-4681-1-ND@* 60 48 .36 497-4681-2-ND® 2,000 192.00/M Z00607MA 5BL2 
600 it 3 TO-92 = 497-4682-1-ND@* 60 48 .36 497-4682-2-ND® 2,000 192.00/M Z0103MA 5AL2 
600 1 3 TO-92 = 497-3323-1-ND@* 68 54 At 497-3323-3-ND@§ 2,000 233.00/M Z0103MA 2AL2 
9 600 1 3 TO-92 — 497-3323-ND® 65 $2 39 = = = Z0103MA 1AA2 
600 1 5 TO-92 = 497-3822-ND® -90 72 54 = = = Z0107MA 1AA2 
600 i 10 TO-92 = 497-2416-ND® 81 65 49 = = = Z0109MA 1AA2 
800 4 3 TO-92 a 497-4507-1-ND@* 72 58 4 497-4507-2-ND® 2,000 248.00/M Z0103NA 5AL2 
10 600 4 3 TO202-3 — 497-3324-ND® 97 78 59 = = = Z0402MF 1AA2 
800 4 25 TO202-3 = 497-6210-ND® .98 85 65 = = = ZO410NF 1AA2 
800 6 30. | SOWALT = 497-4437-5-ND@+ 1.73 1.50 1s - — | Te30-800w 
1 220AB 
800 8 20 powart = 497-4805-5-ND@ 1.65 1.43 1.10 = = = T820-800W 
220AB 
12 800 1 5 SOT-223 = 497-4508-1-ND@* 72 58 44 497-4508-2-ND® 1,000 248.00 Z0107NN 5AA4 
800 1 10 SOT-223 _ 497-4509-1-ND@* 72 58 44 497-4509-2-ND® 1,000 248.00 ZO109NN 5AA4 
@ RoHS Compliant *CutTape +Tube § Ammo Pack 
VDRM IT(RMS) IGT Digi-Key Tube Price Each STMicroelectronics 
Fig. (V) (A) (mA) Package Insulation Part No. il 10 100 Part No. 
600 40 200 TOP 3 Insulated 497-4441-5-ND 7.36 6.72 5.32 TPDV640RG 
3 800 40 200 TOP 3 Insulated 497-4442-5-ND 8.28 7.56 5.98 TPDV840RG 
1200 25 150 TOP 3 Insulated 497-3791-5-ND 7.48 6.83 5.40 TPDV1225RG 
1200 40 200 TOP 3 Insulated 497-3794-5-ND 8.51 7.77 6.15 TPDV1240RG 


ig. 1— - ig. 2— ig. 3 — DO- Dynamic 
Fig. 1 — SOT-23 Fig. 2— MINIMELF | Fig. 3 — DO-35 V(Bo) (BO) Broakback Cut Tape : , 
(Vv) Symmetry Voltage Digi-Key Pricing Tape & Reelt STMicroelectronics 
2 Fig. Min. _ Max. (V) Max. (V) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
3 t 28 36 +3 10 497-3148-1-ND 57 4.56 34.20 | 3,000 | 171.00/M | SMDB3 
1 2 28 36 +3 5 497-3275-1-ND 55 4.40 33.00 | 2,500 | 165.00/M | TMMDB3 
3 30 34 +2 9 497-3134-1-ND 45 3.60 27.00 | 5,000 | 126.00/M | DB3TG 
Pin 1 and 3 must be 
shorted together 3 28 36 3 5 497-3099-1-ND At 3.00 2112 | 5,000 82.00/M | DB3 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 
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ON Semiconductor™ MOSFETs 


Fig. 1 — TO-92 Fig. 2— TO-220AB, | Fig. 3 — TO-251A Fig. 4 — 8-SOIC Fig. 5 — SOT-23 
A. B. TO-220 7 : A 
1. Source 1. Drain 4 f 
2. Gate 2. Gate i 2 
3. Drain 3. Source 
1 
c. D. 1. Gate : N-Source 717" Feet | AG B. 
1. Drain 1. Source 2. Drain i N-Gate _Drai 1. Gate 1. Drain 
2. Source 2. Drain 3. Source ? P-Source -Draii 2. Source 2. Source 3. Source 2. Source 
3. Gate 3. Gate 4. Drain P-Gate (] -Drai 3. Drain . 4. Drain 3. Drain 
Fig. 8 — SC-89 Fig. 9 — TSOP-6 A. OB. c 
1D 4.81 1.4 
3 2D 261 2A 
3.D 3.82 3.5 
2 oe 4.G2 4G 
1 5. 5.02 §.D 
1. Gate 6.D 6.D2 6D 
2. Source 9 i 3. Source 7.D  7.D1 7. Cc 
3. Drain . Drai 4. Drain 8D 8.Di 8c 
Voc | 20S ae Ee orem Rps 
_ | DS} (on) Ip Ipm | Pp |Digi-Key Pricing ape and Reel§ VDS| (on) ID IDM | PD JDigi-Key Pricing | Tape and ReelS 
Fig.| (V) | (0) (A)__| (A) _| (W) | Part No. 10 100 250 | Qty. | Pricing Fig.| (V) | (0) (A) | (A)_[ (Wy [Part No. 10 100-250 | Oty. | Pricing 
SOT-23 
TO-92 — RoHS Compliant 8 | 052 37 TT 7.96 [NTR2TO1PTIGOSCT-ND 3.05 21.92 41.11 1]3,000] 104.00™M 
60] 5 2 5 |.350 2N7000RLRAGOSCT-ND 3.25 22.88 41.60] 2,000) 104.00/M 20 | .085 24 | 75 |.73 |NTR4101PTIGOSCT-ND 340 24.48 45.90 | 3,000) 116.00/M 
1A; 60] 5 2 5 |.350 |2N7000GOS-ND 3.25 2288 41.60| — = 20) 28 1.0 | 2.67 |.400 |NTR1P02T1GOSCT-ND 3.25 23.40 43.88 | 3,000) 111.00/M 
60 | 75 15 1 |.400 | VN2222LLGOS-ND 4.80 36.00 72.00, — = 5A| 20 | .80 0.4 | 1.0 |.225|NTRO202PLTIGOSCT-ND 281 19.80 36.00 /3,000) 81.00/M 
60 5 05 — 1.350 |BS170RLRAGOSCT-ND 3.75 27.00 50.63 | 2,000] 135.00/M 20 35 ES 4 400 | NTR1P02LT1GOSCT-ND 3.25 23.40 43.88 | 3,000] 111.00/M 
60 5 0.5 — |.350|BS170GOS-ND 3.75 27.00 50.63) — = 30 35 1.13 6.8 | .400 |NTR4502PT1GOSCT-ND 3.56 25.63 48.06 | 3,000] 121.00/M 
1B 200! 6.4 25 500 |.350 |BS107AGOS-ND 4.00 28.80 54.00) — = 50 10 130 520 |.225 |BSS84LT1GOSCT-ND 2.92 18.98 32.85 |3,000| 69.00/M 
200| 6.4 25 5.350 |BS107ARL1GOSCT-ND 4.00 28.80 54.00 [2,000] 144.00/M SOT-223 
TO.220AB 6 | 60 [_.185 T7_[_104 [1.0 [NTF2955T1GOSCT-ND 7.02 52.65 112.13 [7,000] 302.00 
2 [100 | 022 70 35 | 40 [MTPTONTOELGOS-ND@ 14.63 112.50 236.25 [ — = SOT-323 
TO-251A 7]/3] 40 T4 | 30 | .20 [NTS2101PTIGOSCT-ND 350 25.20 47.25 3,000) 119.007 
338 0087-0 82 NTT ONODR-0010S-ND 1203 9250 19405 20 | 22 300 | .750 |.150 |MMBF2202PT1GOSCT-ND 3.37 24.26 45.50 | 3,000| 115.00/M 
SOT-23— Hons Compliant 7 [20 | 36 760 | 1.0 ].301 aie ND3.25 23.40 43.88 [3,000] 111.007 
20] 08 32 10 1.25 |NTR450INTIGOSCT-ND 3.05 21.92 41.11 ]3,000] 104.00 ‘ : ae sco : : 8 12 ! 
20) 1 300 | 0.75 |.225)MMBFO201NLTIGOSCT-ND 3.44 24.77 46.44 | 3,000] 117.00/M = 7 
20 | 090 | .750 | 2 |.400/MGSFINoZLTIGOSCT-ND 3.92 29.40 58.80 |3,000| 147.00/M G20 | 36 | _-760_|_1.0_|-301 [NESISTETGOSCIND mm 365 2552 46.40 [8.000] 10400 
20) 085) 28 | 5 11.25 (ESEEROCERISOSeGME 3.20 28.50 57.00 | 3.000) 143.00/M 2 | 135 | 235 | 20 | 1 |NTGS3441TIGOSCT-ND 4.00 28.80 54.00 ] 3,000] 136.00/M 
30 | 14 2.0 6 | .73 |NTR4503NTIGOSCT-ND 3.50 25.20 47.25 |3,000| 119.00/M ‘i 
5A 9 | 20 | .100 31 14 | 2 |NTGS3443T1GOSCT-ND 4.25 30.60 57.38 | 3,000] 145.00/M 
30 | .100 21 2 [400 /MGSFINOSLT1GOSCT-ND 4.00 30.00 60.00 | 3,000 150.00/M 30) 44 37 15 |1.25|NT@S4111PTIGOSCT-ND 480 3600 7200 /3:000| 1@000/M 
50 | 35 200 | 0.8 |.225 |BSS138LT1GOSCT-ND 2.48 16.12 27.90)3,000} 58.00/M : : : ChipFET , : ee : 
60) 5 0.5 | 0.8 |.225|MMBFI7OLTIGOSCT-ND 2.90 18.85 32.63 / 3,000/ 68.00/M TIAL 30 | _.075 [44 [30 | 1.3 [NTHS4111PTIGOSCT-ND 9.10 70.00 147.00 [3,000] 372.00/M 
60 | 7.5 115 | 0.8 | .225 |2N7002LT1GOSCT-ND 1.55 10.08 17.44 / 3,000) 36.00/M TiC| 20 | 08 32 73_[ 4.1 _[NTHD3IO1FTIGOSCT-ND 5.06 37.95 75.90 [3,000| 190.00/M 
100] 6 0.17 | 0.68 |.225 |BSS123LT1GOSCT-ND 2.45 15.93 27.56 |3,000| 58.00/M SOT-363 
SOT-223 — RoHS Compliant TPA, 12 | _.06 27 [80 [625 [NTJS3I51PTIGOSCT-ND 3.75 27.00 50.63 [3,000] 128.00/M 
Rl 2 2 —"] 11 [NIFS002NTIGOSCT-ND 7.92 59.40 126.50] 1,000) 341.00 SOT-563 
g | 60} -100 3 9 | 2.1 |NTF3055-100T1GOSCT-ND 5.27 39.51 79.02) 1,000} 211.00 3B TINTZSS15 TPT GOSOTND 36027 0054.00 [A000] 135.007M 
60] 120 | 3 | 9 | 21 |NTRa0ssLtosTIGoscT-ND 5.46 40.92 81.8411,000 218.00 
60 | 4.7 0.3 — [0.8 |MMFT960T1GOSCT-ND 6.16 46.17 98.33 |1,000| 265.00 ChipFET 
SOT-323 — RoHS Compliant TTB] 20 [155 24 70 [11 [NTHD4401PT3GOSCT-ND 6.48 48.60 103.50 [10,000[ 234.00/M 
7)o)] J 300 | .750 ].150|MMBF2201NTIGOSCT-ND 3.13 22.50 42.19 ]3,000] 106.00/M SOT-363 
30 | 1.5 27 | .20 | .33 [NTS4001NTIGOSCT-ND 2.85 19.76 35.63 | 3,000| 76.00/M ve) 8] 08 775 | 12 | 27 |NIJD2152PTIGOSCI-ND 4.80 36.00 72.00] 3,000) 180.00/M 
SOT-416 — RoHS Compliant 20 | 26 88 | 3.0 |.272|NTJD4152PTIGOSCT-ND 5.00 37.50 75.00 | 3,000| 188.00/M 
2) 15 238 | .714 | .30 |NTAZOOINTIGOSCT-ND 3.44 24.20 44.00]3,000] 99.00/M SOT-563 
7 | 20] .23 915 | 1.3 | 30 /NTA4153NTIGOSCT-ND 3.25 23.40 43.88 | 3,000] 111.00/M TBAT 20 | 0.9 43__|_ 75 | .25 [NTZD3152PTIGOSCT-ND_ 4.00 28.80 54.00 [4,000] 136.00/M 
30 75 154 —__| .30_|NTA7002NT1GOSCT-ND 2.25 15.60 28.13 | 3,000| 60.00/M Dual Channel Complementary — RoHS Compliant 
SC-89 — RoHS Compliant 8-SOIC 
8 [0], 2 O15 [13 [30 [NTEAIS3NTIGOSCT-ND 3.63 25.52 46.40 [3,000] 104.00 4B 30 [.07720 | 418 [2115 [2 [MMODF2COSHDR2GOSCT-ND 13.00 100.00 210.00 [2,500] 532.00/M 
TSOP-6 — RoHS Compliant ChipFET 
9 20 045 25 10 5 |N1GS3446110SCT-ND 5.20 39.00 78.00 [3,000] 195.00/M T1B] 20 | .08/.08 | 2.9/3.2 | 12/13 | 1.1 |NTHD3100CTIGOSCT-ND 5.58 41.85 89.13 [3,000] 221.00/M 
20 | .045 25 1o_| 5 [NTGS3446T1GOSCT-ND__ 3.60 _ 27.00 54.00 | 3,000 135.00/M SOT-363 
DPAK {2B [20/8 | .375/.30 | 63.775 | 12 [27 [NTJDA105CTIGOSCT-ND 4.80 36.00 72.00 [3,000] 180.00 
30 | 27 20 60 1.75 |NTD20NOSL27T4GOSCT-ND@ 8.45 65.00 136.50 | 2,500) 346.00/M SOT-563 
24 | .005 80 200 | 75 |NTD80NO2T40SCT-ND 7.92 59.40 126.50 | 2,500] 292.00/M 183A] 20 | .55/.9 | .54/.43 |1.5/.75| .25 |NTZD3155CT1GOSCT-ND 3.90 28.08 52.65 | 4,000] 133.00/M 
24) .0037 | 110 | — |92.5 |NTD110NO2RT4GOSCT-ND@ 10.73 82.50 173.25 | 2,500) 439.00/M 
10 | 25 | .032 23 40 |22.3|NTD23NO3RT40SCT-ND 6.03 45.23 96.31 | 2,500] 195.00/M JFET 
60 | .094 12 45 | 48 | NTD3055-094T4GOSCT-ND@ 5.48 41.07 _ 87.46 | 2,500 | 217.00/M 
60 | .104 2 45 | 48 [NTD3055L104T4G0SCT-ND® 5.74 43.05 86.10 | 2,500] 215.00/M Vps | Ves | 'cF | Po | VBR) Digi-Key Pricing 
200 | .460 6 18 | 50 |MTD6N20ET4GOSCT-ND® 14.63 112.50 236.25 | 2,500| 599.00/M Fig.| (Vv) | (V) | (mA) | (mw)|_ Gss Part No. 1 10 100 
ChipFET — RoHS Compliant 
THAT 30 [_.05 49 20__[1.3 [NTHS4501NTIGOSCT-ND 7.56 56.70 120.75 [3,000] 299.00/M TO-92 — RoHS Compliant 
SOT-363 — RoHS Compliant [2% [2% | 10 | 350 | -25 J310G0S-ND 46 356 25.63 
TA] 25 [35 10 | 37 | 63 [NTJS4405NTIGOSCT-ND 4.00 30.00 60.00 [3,000] 150.00/M 
Ipss | Vas 
ChipFET ; Min. (off) VGSS | PD | Digi-Key Pricing Tape and ReelS 
tp) 20] 075 | 81 | 10 |T13)NTHDAS08NTIGOSCT-ND 6.50 41.25 82.50 3,000) 206.007M eel (G8) vee (tay tt) | ea) betel a0 ROO e250 | Oty 8 | Ericing 
30 | 14 2.9 10 _|1.13|NTHD4502NTIGOSCT-ND 6.84 51.30 109.25 | 3,000| 271.00/M N-Channel — RoHS Compliant 
SOT-363 TO-92 
top) 20] 378 63 | 12 | .27 |NTJD4401NTIGOSCT-ND 3.60 27.00 54.00] 3,000) 135.00/M qo] 001 6 -25 | .310 | 2N5457G0S-ND 356 2563 48.067 — = 
30 | 1.5 25 | .60 |.272 |NTUD4001NTIGOSCT-ND 3.13 22.00 40.00 | 3,000| 90.00/M 002 6 -25 | .310 | 2N5458G0S-ND 7.50 54.00 101.25] — = 
SOT-563 SOT-23 
TBA] 20 [55 54] 15 | 25 [NTZD3154NTIGOSCT-ND 3.90 28.08 52.65 [4,000] 133.00/M 025 5 30] .225 | MMBF4392LTIGOSCT-ND | 3.15 22.64 42.46] 3,000] 107.00/M 
005 | -3 | 30 | 225 | MMBF439aLTiGoSCT-ND | 3.15 22.64 42.46] 3,000] 107.00/M 
TO-220 005 6 30 | .225 | MMBF4416LT1GOSCT-ND | 3.15 22.64 42.46) 3,000] 107.00/M 
21] 60 196 24 a2 2.4 |NIP2955G0S-ND 7040 80.00 168.00) — =, 5B} -.001 3 -25 | .200 | MMBF5484LTIGOSCT-ND | 3.56 25.63 48.06} 3,000] 121.00/M 
T0-220AB 012 -4 -25 | .225 | MMBFJ309LTIGOSCT-ND | 3.56 25.63 _48.06/ 3,000|_121.00/M 
30] .025 50 150 | 125 /MTPS5SOPO3HDLGOS-ND 28.20 210.00 450.00) — = 024 6.5 -25 | .225 | MMBFJ310LTIGOSCT-ND | 3.56 25.63 48.06} 3,000] 121.00/M 
60 | .120 23 81 90 |MTP23P06VGOS-ND 15.75 132.30 275.63) — = .001 -6 -25__| .225 | MMBFS457LTIGOSCT-ND | 3.56 25.63 48.06] 3,000| 121.00/M 
2 | 400] 300 12 28 | 75 |MTP12P10GOS-ND 17.50 147.00 306.25 | — - P-Channel — RoHS Compliant 
500| 6 2 6.0 | 75 |MTP2P50EGOS-ND 22.50 189.00 393.75 | — = SOT-23 
8-SOIC 0015] 25 30 | .225 | MMBFJT77LTIGOSCT-ND | 3.56 2563 48.06) 3,000] 121.00 
4AT 20 [075 56 30__[ 2.5 [MIMSFSPO2HDR2GOSCT-ND 12.35 95.00 199.50 [2,500] 505.00/M 5B} .007 6 30 | .225 | MMBFJ175LTIGOSCT-ND | 3.56 25.63 48.06) 3,000] 121.00/M 
DPAK -.001 6 40__| .225 | MMBF5460LT1GOSCT-ND | 3.56 25.63 _48.06/ 3,000| 121.00/M 
60 | .180 2 36 | 55 | NTD2955T4GOSCT-ND 6.38 47.87 101.95 | 2,500] 253.00/M TO-92 
10] 60 | .143 15.5 | 50 | 65 |NTD20PO6LT4GOSCT-ND 10.73 82.50 173.25 | 2,500] 439.00/M iD] -.002 | 7.5 40__| 350 | 2N5461G0S-ND 3.56 25.63 48.06] — = 
60 | .450 5 18 | 40 |MTDS5PO6VT4GOSCT-ND 7.92 59.40 126.50 | 2,500] 314.00/M § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant 
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Fig. 1 — TO-3 | Fig. 2— TO-92 
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1. Emitter2 4. Emitter 1 
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Fig. 15 — DPAK 


Fig. 3 — TO-218AC/ 
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3. Emitter 


Fig. 16 — 3-WDFN 
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Fig. 4 — TO-220AB 


Fig. 17 — 1206A 
ChipFET 
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Fig. 5 — TO-225AA 


1. Emitter 
2. Collector 
3. Base 


Fig. 6 — TO-264/ 


ON Semiconductor offers one of the broadest selections of small signal transistors in the 
industry. Supplying the devices required to complete design circuitry quickly, efficiently, and 
cost effectively. The company continues to introduce its small signal transistors in all the 
latest packages required by today's newest applications. 
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Fig. 14 — SC-75/ 
SOT-416 
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Fig. 13 — SC-59 
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Fig. 19 — SOT-563 


1. Gate 1. Collector 5. Emitter 
2. Drain 1. Base 2. Collector 6. Collector 
3. Source 2. Emitter 3. Collector 7. Collector 
4. Drain 3. Collector 4. Base 8. Collector 
Pa Pa 
(Ta @ (Ta @| 
Vceo | Yep | !c | Hee | 25°C)| Digi-Key Pricing Tape and Reel§ Vceo | VcB | Ic ) Hpe | 25°C)/ Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig.| (v) | (v) | (A) | (Min.)| (W) | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing Fig.| (Vv) | (v) | (A) | (Min.)| (W) | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing 
28 | 65 | 80 | 01| 240 | 625 |BC546BG0S-NDe 28 166 1079) — — 
TO-3 — RoHS Compliant TO-92 - 2.5mm Pitch — RoHS Compliant 
60 | 100 | 15] 20 | 115 ]2N3055GOS-ND 2410 1750 147.00] — = 25 | 30 | 02] 60 | .625 /MPS4124RLRAGOSCT-ND 36 244 13.91] 2,000 | 58.00/M 
60 | 100 | 20] 15 | 150 )2N3772G0S-ND 3.89 33.84 252.00) — = 40 | 60 | 06] 40. | .625 |2N4401RLRAGOSCT-ND — 1.60 10.40) 2,000 | 42.00/m 
60 | 60 | 30] 40 | 200 /2Ns5302G0s-ND 3.51 30.55 227.50) — - 40 | 60 | 0.2] 70 | .625 | 2N3904RLRAGOSCT-ND — 222 1251) 2,000 | 41.007 
60 | 60 | 25| 35 | 200 |2NSs85cos-ND 3.51 30.55 227.50) — — 40 | 60 | 06] 20 | .625 )2N4401RLRPGOSCT-ND$ 26 154 10.01] 2,000 | 42.00/M 
80 | 80 | 50| 15 | 300 |2N5686G0S-ND 11.60 107.30 _812.00|_ — = 40 | 60 | 0.2| 40 | .625 |2N3904RLRMGOSCT-ND$ 38 2.03 11.43 2,000 | 41.00/M 
80 | 80 | 25} 35 | 200 /2N5886G0S-ND 3.51 30.55 227.50) — = 40 | 60 | 0.2] 40 | .625 | 2N3904RLRPGOSCT-ND$ 38 §=2.03 11.43] 2,000 | 41.00/M 
90 | 90 | 20) 20 | 140 )2N5038G0S-ND 8.28 75.60 597.60} — = 40 | 75 | 0.6) 35 | .625 |MPS2222ARLRAGOSCT-ND — 1.78 11.57] 2,000 | 48.00/M 
z | 100 | 100 ) 20) 750 | 160 | 2N6284G0S-ND 3.92 34.08 253.75) — a 40 | 75 | 06) 50 | .625 |PN2222ARLRAGOSCT-ND — 172 11.18] 2,000 | 46.00/M 
120 | 120 | 30} 1K | 200 )MJ11016GOS-ND 3.72 32.34 240.85) — = 45 | 45 | 0.2| 500 | .625 |MPSA18RLRAGOSCT-ND — 202 13413] 2,000 | 55.00/M 
120 | 120 | 50 | 1K | 300_[MJi1032G0S:ND 6.82 62.20) “402.41 = 2a| 60 | 60 | 05| — | 625 | MPSAOSRLRAGOSCT-ND — 202 13.13] 2,000 | 55.00/M 
120 | 200 ) 15 | — | 180 )MJ15015GOS-ND 255 21.25 178.50) — = eo | 80 | 2 | 75 | .625 |MpS651RLRAGOSCT-ND — 297 20.90] 2,000 | 95.00/m 
140) 140 | 20) 25 | a0 OE OSI 3.78 32.90 245.00) — = 60 | 60 | 05| 10K | .625 |MPSA27RLRAGOSCT-ND — 202 13.13] 2,000 | 55.00/m 
140 | 160 | 16) 15 | 150 ee ecOeNe See) sd Saat || = so | 80 | 05| 100 | 625 |MPSO99RLRAGOSCT-ND  — 249 17.26| 2,000 | 76.00/M 
200 | 350 | 16] 15 | 250 |MJ15022G0S-ND 4.40 38.31 285.25) — = 
80 | 80 | 0.5] 100 | .625 | MPSAO6RLRAGOSCT-ND — 184 11.96] 2,000 | 50.00 
250 | 400 | 16| 15 | 250 |MJ15024G0S-ND 4.40 38.31 285.25] — = 
359 1-400 1 46 | 25 | 280 IRUSATSAEGETIG Giga oes oe 100 | 100 | 05 | 10K | 625 |MPSA29RLRPGOSCT-ND$ — 202 13.13] 2,000 | 55.00 
350 | 400 | 16 | 25 | 250 (eMeamieceetnts aan 190.a0) “bas OO'| a 160 | 180 | 06] 80 | .625 |2N5551RLRAGOSCT-ND — 199 1294] 2,000 | 54.00/™m 
: 300 | 300 | 0.5] 25 | 1 |MPSW42RLRAGOSCT-ND 45 3.34 23.50] 2,000 | 107.00/M 
TO 2 orm Puch 300 | 300 | 05| 25 | .625 | MPSA42RLRAGOSCT-ND — 244 13.91] 2,000 | 58.00/M 
. | . i fe eae of ee he = = 4o0 | 500 | 03| 40 | .625 | MPSA44RLRAGOSCT-ND = 498 _ 37.35] 2,000 |199.00/m 
30 | 30 | 05] 10K | .625 |MPSA14G0S-NDe 34202 1313) — = TOI SAC — Rohs Compliant 
30 | 60 | 06) 50 | 625 |PNo222G0S-NDe 29 «(O172~«4448/ — — 3 | 100 | 100 | 10] 1K | 35 |TIP142G0S-ND 1.65 1379 115.84] — = 
30 | 60 | 06| 50 | .625 | MpS2222G0S-ND 29-170 11.05; — = 10-218 — RoHS Compliant 
a Pe : - = Ppeneeeeatis . be sen = = 3 | 250 | 250 | 15| 400 | 150 |MJH11022G0S-ND 3.92 34.08 253.75] — _ 
0/0. 625 d ; : ma) — = 7 
40 | 60 | 2 | 75 | .625 |MPs6s0GOs-ND@ 40 297 20.90 TO-220A8 — Rotts Compllant 
40 | 60 | 06| 20 | .625 |2N4401G0S-ND@ 26 154 1001] — = 40 | 40 | 3 | 25 | 2 /TIP31GOS-ND 69 5.55 41.61) — = 
40 | 60 | 02] 40 | .625 |2Ns904G0S-ND@ 39° «6208 1170) — = 60 | 60 | 2] 1K | 2 |TIPI1OGOS-ND 1.01 812 60.89) — = 
40 | 75 | 06| 35 | .625 |MPS2222AGOS-NDe 28 6166 #1079) — - 60 | 60 | 5 | 1K | 2 | TIP120GOS-ND 77 6.20 46.47) — = 
40 | 75 | 06) 50 | .625 |P2N2222AG0S-ND@ 3666214 (13.91) — - 60 | — | 10) 60 | 50 |D44H8GOS-ND 1.25 10.80 83.05) — = 
on | 49 | 75 | 0.6] 35 | .625 |PN2222AG0S-ND® 29 6-172 1118) — _ 60 | 60 | 8 | 1K | 75 |2N6043G0S-ND 1.07 8.54 64.07; — = 
40 | 40 | 05| 20K | .625 |2N6426G0S-ND@ 37249 17.26| — = 60 | 70 | 10] 20 | 75 |MJE3055TGOS-ND 107 926 7120) — = 
40 | 40 | 05] 10K | .625 |2N6427G0S-ND 37.249 «1726; — a 70 | 80 | 7 | 30 | 40 /2N6292G0s-ND 1.04 9.03 69.45) — - 
60 | 60 | 05] 100 | .625 |MPSA5GOS-ND@ 34202 1313) — = so | — | 10| 60 | 50 |D44H11G0s-ND 1.25 10.80 8305) — = 
80 | 80 | 05| 75 | .625 | MPS8099G0S-ND 37 0249 «17.26 — = 4| 80 | 80 | 10] 4K | 2 |2N6388G0s-ND 1.07 926 71.20) — = 
80 | 80 | 05] 100 | .625 |MPSAG6GOS-ND@ 31184 «11.96, — a so | 80 | 5 | 1K | 2 |TIP121G0S-ND T7620 4647; — = 
so | 80 | 05} 80 | 1 |MPS67170S-ND 483.50 2464] — - 80 | 80 | 3 | 25 | 2 |TIP31BGOS-ND 72 577 43.26) — - 
100 | 100 | 05| 10K | 625 |MPSA29G0S-NDe 34.202 1343) — = so | 90 | 15} 20 | 1.8 /2N6488Gos-ND 1.18 1026 78.90) — — 
140 | 160 | 06] 60 | 625 |2N5550G0S-ND@ 34-199 1294, — = so | — | 15] 35 | 83 |D44vH10G0S-ND 1.25 10.80 83.05) — za 
160 | 180 | 06] 80 | 625 |2N5551G0S-ND@ 34199 1294, — = joo | 100 | 8 | 1K | 75 |2N6045G0S-ND 1.07 854 64.07) — = 
300 | 300 | 05] 25 | .625 |MPSA42GOS-ND@ 36 2.14 13.91) — _— 100 | 100 5 1K 2 |TIP122GOS-ND 72 577 43.25; — =a 
350 | 350 | 0.5} 20 | .625 |2N6517GOS-ND@ 49 3.63 25.56) — = 100 | 100 8 1K 2 |TIP102GOS-ND 112 8.97 6728] — = 
400 | 500 | 0.3| 40 | .625 |MPSA44G0S-ND@ 62 498 37.35) — = 400 | 100 3 25 2 |TIP31CGOS-ND 69 5.54 4155) — a 
2B 45 50 | 0.8) 100 | .625 /BC337G0S:NDe AG 214 13.81) — os § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 4 For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 
45 | 50 | 0.1| 240 | .625 |BC547BG0S-ND@ 28 166 1079) — = @ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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: ay . = ® Ta@ 
ON Semiconductor Rh Transistors (cont) DigiqpReel Veeo| Vee | tc | Hee pee Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig. _(v) | (V) | (A) |(Min.)| (W) [Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing 
140 | 160 | 06 | 60 | .225 |MMBTS5550LTiGOSCT-ND — 154 10.01] 3,000) 36.00/M 
Pa g | 160 | 180 | 0.6 | 80 | .225 |MMBT5551LT1GOSCT-ND — 154 10.01] 3,000) 36.00/M 
(a@ 300 | 300 | 05 | 25 | .225 |MMBTA42LT1GOSCT-ND — 154 10.01] 3,000) 36.00/M 
Vceo| Yop | Ic | Hee | 25°C) |Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 350 | 350 | 0.1 | 15 | .225 |MMBT6517LT1GOSCT-ND 4G 3.56 25.63 | 3,000] 121.00/M 
Fig.| (Vv) | (v) | (A) [(Min.)| (W) [Part No. 1 10 100 | dty. | Pricing SOT-223 — RoHS Compliant 
100 | 100) 6 | 30 | 2 |TIP41CGOS-ND 93 7.48 56.08) — _ 2 | 20 | 1 | 50 | 1.5 |BCP68T1GOSCT-ND — 3.04 21.38] 1,000] 97.00 
150 | 150 8 40 2 |MJE15030GOS-ND 1.30 11.25 86.50) — _ 30 45 3 85 4.7 |MMJT9410T1GOSCT-ND _ 462 34.65| — a 
200 | 400 | 7 | — | 60 |BU406G0S-ND 1.65 14.27 109.75) — = 40 | 40 | 3 | 100 | 2 |NJT4031NT1GOSCT-ND 443.40 24.48] 1,000] 122.00 
250 | 250 | 8 | 70 | 8 |MJE15032G0S-ND 1.35 11.66 89.73} — = 40 | 40 | 3 | 100 | 2 |NSS40301MZ4T1G0SCT-ND 70 560 42.00] 1,000) 224.00 
250 | 350 | 5 | 10 | 80 |2N6497G0S-ND 95 7.64 57.29| — - 40 | 75 | 06 | 50 | 15 |PzT2222AT1GOSCT-ND — 341 214.91] 1,000] 100.00 
350 | 350] 4 | 100] 2  |MJE15034G0S-ND 1.58 13.65 105.00] — = 60 | 100 | 6 | 50 | 0.8 |NSS6O60IMZ4TIGOSCT-NDO 60 480 36.00] 1,000] 192.00 
4 | 400} — | 4 | 10 | 2  JMvets0050s-No 97 7.78 5832) — a 9| 60 | 80 | 2 | 75 | 08 |pzT651T1GOSCT-ND — 371 26.09] 1,000) 119.00 
400; — | 8 | 8 | 80 |MJE13007G0S-ND 1.08 939 7223) — a 80 | 90 | 1 | 1000 | 1.25 |BSP52T1GOSCT-ND — 327 23.51] 1,000] 118.00 
4o0| — | 12 | 8 | 2. |MJe13009¢0S-ND 449 1287 99.00] — _ 80 | 100 | 1 | 40 | 1.5 |BCP56T1GOSCT-ND — 341 21.91] 1,000] 100.00 
400 | — 8 50 2 |MJE5742GOS-ND 1.82 15.13 127.09] — <= 80 100 1 100 | 1.5 |BCP56-16T1GOSCT-ND — 341 21.91] 1,000 100.00 
400 a= 5 10 75 |BUL45GOS-ND 1.20 10.41 80.10) — = 300 | 300 | 0.5 | 25 1.5 |PZTA42T1GOSCT-ND — 3.41 24.02) 1,000 109.00 
4o0 | 500 | 1 | 30 | 2 \TIP50G0$-ND 404 833 6248) — = 300 | 300 | 04 | 50 | 1.5 |BF720T1GOSCT-ND — 386 27.76| 1,000) 139.00 
45 | — | 2 | 30 | 50. lBuxsseos-ND ‘98 8.49 6528| — _ 360 | 400 | 1 | 40 | 0.8 |BSP19ATIGOSCT-ND — 386 27.76| 1,000) 139.00 
450| — | 8 | 5 | 1 |MJE18008G0S-ND 1.57 13.05 109.64] — = SOT-323 — RoHS Compliant 
TO-225AA 40 | 75 | 06] 50 | 150 |MMBT2222AWTIGOSCT-ND — 187 1053] 3,000] 32.00/M 
1o| 40 | 60 | 02 | — | 150 |MMBT3904WT1GOSCT-ND — 1.74 981] 3,000] 29.00/M 
. a : - ie ane fe s _ = 65 | 80 | 0.1 | 200 | 150 |BC846BWT1GOSCT-ND 33 174 981] 3,000) 29.00/M 
25 | 40 | 5 | 70 | 1.5 |MJE200G0S-ND® 71 6.70 42.72] — - SOT-363/SC-88 — RoHS Compliant 
45 | 45 | 15 | 25 | 1.25 BD135G0S-ND@ 74 593 4449] — = tia) 40 | 60 | 02] 70 | .150 [MBTS904DW1T1GOSCT-ND — 190 12.35] 3,000] 45.00/M 
60 60 4 25 40 |2N5191G0S-ND@ 96 769 57.67| — — 45 50 | 0.1 | 200 | .38 |BC847BDW1T1GOSCT-ND 34  =2.00 13.00} 3,000} 47.00/M 
60 | 60 | 1 | 40 | 30 |2N4922G0S-NDe 79 632 4741| — = 16-SOIC 
60 | 60 | 4 | 750 | 40 |MJE800G0S-NDe 75 598 44.85) — - 12] 40 | 60 | 02] 50 | 800 |MMPQ39040S-ND 3.60 31.20 240.00] — = 
60 | 60 | 4 | 500 | 15 |2N6038G0S-NDe 86 66.84 51.30] — a SC-75/SOT-416 — RoHS Compliant 
. . : : Phebe tig . cee pee ~ = 44] 45 | 50 | 04 | 200 | 200 [Bca47BTTIGOSCT-ND — 170 954] 3,000] 29.00 
“ : : 40 | 60 | 0.2 | — | .200 |MMBT3904TT1GOSCT-ND — 173 972] 3,000) 29.00/M 
5 | 80 | 80 | 4 | 750 | 40 |MJE802G0S-NDe 75 598 44.85 . 
30 | 80 | 4 | 500 | 1.5 |2Ne039G0S-ND® 86 6.84 51.30) — — DPAK — RoHS Compliant 
so | 100! 3 | 12 | 15 \MJe182G0s-nD 1 «8570 4272| — = 2 | 40 | 5 | 70 | 14 JMJD200T4GOSCT-ND — 570 42.72] 2,500] 214.007 
s0 | 100 | 15) 25 | 425 \ppig90s-ND 7 562 40111 — = 60 | 70 | 10 | 20 | 1.75 |MJD3055T4GOSCT-ND — 680 51.03] 2,500] 269.00/M 
so | io | 15 | 25 | 125 (Bamseaettines i eoa «Al aol ce = 80 | — | 8 | 60 | 1.75 |MJD44H11T4GOSCT-ND — 5.55 41.63] 2,500] 220.00/M 
400 4001-4 1760 | ap EDESTECo™IDS a BA ase = 100 | 100 | 3 | 25 | 15 |MJD31CT4GoscT-ND — 475  35.61| 2,500] 178.00/M 
too | 100 | 4 | 40 | 1.5 |MJe243Gos-NDe T2 58.17 43.25 15-10) | too | 3 | 10 11.56 MEDSISGOSsNY eae AE = 
260 | 275. | 05 | 25 | 20 (ENERRERSST ae ee - foo | 100 | 2 | 500 | 1.75 |MJD112T4GOSCT-ND — 584 43.77| 2,500] 219.007 
350 | 275 | 08 | 25 | 20 NEReRcReaine De ee ygee|| oe = 100 | 100 | 8 | 1K | 1.75 |MJD122T4GOSCT-ND — 584 43.77| 2,500] 219.00/M 
; : : : 250 | 350] 1 | 10 | 1.56 |MJD47T4GOSCT-ND 69 548  41.12| 2,500] 217.00/M 
300 | — | 05 | 30 | 20 |MUESHOROS:NDS, Til STO! A272 |) = 300 | 300 | 05 | 30 | 4.56 |mupsdoTagoscT-ND — 5.04 37.80| 2,500] 189.00/m 
350 | 375 | 0.5 | 25 | 20 |2N5657G0S-ND@ 755.98 44.85] — = 400 | 500 | 1 | 10 | 1.56 |MJD50T4GOSCT-ND 69 5.48 41.12] 2,500) 217.00/M 
TO-264/TO-3PBL — RoHS Compliant 3-WDFN — RoHS Compliant 
200 | 200 | 15 | 25 | 200 |MJL3281AGOS-ND 3.68 32.07 238.79] — - 12 ] 12 | 5 ] 200 | .875 |NSS12501UW3T2GOSCT-ND 1.35 10.80 81.00] 3,000] 405.00/M 
g | 250 | 400 | 16 | 25 | 200 |MJL21196G0s-ND 459 39.95 297.50} — - 16| 20 | 20 | 5 | 180 | .875 |NSS20501UW3T2GOSCT-ND 1.35 10.80 81.00} 3,000] 405.00/M 
250 | 400 | 16 | 25 | 200 |MJL21194G0S-ND 4.86 42.30 315.00] — - 40 | 40 | 5 | 180 | 875 |NSS40501UW3T2GOSCT-ND 1.35 10.80 81.00] 3,000] 405.00/M 
350 | 350 | 15 | 80 | 230 |MJL4281AGOS-ND 5.75 52.50 415.00} — = 1206A ChipFET — RoHS Compliant 
TO-264-5 — RoHS Compliant 12] 12 | 6 ] 200 | .830 |NSS12601CF8TIGOSCT-ND 1.00 8.00 60.00] 3,000] 300.00/M 
7 | 260 | 260 | 15 | 150 | 200 |NJL3281D0S-ND 5.00 43.48 32375] — = 17| 20 | 20 | 6 | 200 | 830 |NSS20601CF8TIGOSCT-ND 90 7.20 54.00} 3,000] 285.00/M 
‘SOT-23 — RoHS Compliant 40 | 40 | 6 | 200 | 830 |NSS40601CF8TIGOSCT-ND 90 7.20 54.00 3,000] 285.00/M 
® | i | 20] 200 | Sd INSSIDOOILTIGOSCT-ND 68640 40.50) 3,000] 200.000) | aaa 7 
15 | 30 | .05 | 20 | .225 |MMBT918LT1GOSCT-ND 442.61 16.97] 3,000] 61.00/M TO-3 — RoHS Compliant 
15 | 40 | 0.2 | 40 | .225 |MMBT2369LT1GOSCT-ND — 154 10.01] 3,000) 36.00/m 60 | 60 | 25 | 35 | 200 J2N5883GOS-ND 365 31.73 236.25] — = 
15 | 40 | 0.2 | 40 | .225 |MMBT2369ALTIGOSCT-ND — 1.54 10.01] 3,000] 36.00/M 80 | 80 | 25 | 35 | 200 |2N5884G0S-ND 3.52 30.67 228.38; — — 
20 | 20 | 20 | 200 | 46 |NSS20201LT1GOSCT-ND 68 5.40 40.50 | 3,000| 203.00/M 80 | 80 | 50 | 15 | 300 |2N5684G0S-ND 7.82 71.40 564.40; — - 
25 | 30 | .05 | 450 | .225 |MMBT5089LT1GOSCT-ND — 154 10.01] 3,000) 36.00/M 100 | 100 } 12 | 750 | 150 /2N6052G0S-ND 3.92 34.08 253.75) — = 
25 | 30 | — | 60 | .225 MMBTH10LT1GOSCT-ND — 244 13.91] 3,000] 50.00/M 120 | 120 | 30 | 1K | 200 |MJ11015G0S-ND 3.92 34.08 253.75 | — = 
30 | 60 | 06 | 50 | .225 |MMBT2222LT1GOSCT-ND — 144 8.40] 3,000] 24.00/M 1 | 120 | 200 | 15 | — | 180 )/MJ1501660S-ND 2.94 24.50 205.80) — = 
30 | 35 | .05 | 350 | .225 |MMBT5088LT1GOSCT-ND — 1.54 10.01} 3,000] 36.00/M 140 | 140 ) 20 | 25 | 250 )MJ15004GOS-ND 3.78 32.90 245.00/ — iad 
30 | 30 | 03 | 5K | .225 |MMBTA13LT1GOSCT-ND — 154 10.01] 3,000] 36.00/m 200 | 350 | 16 | 15 | 250 )MJ15023G0S-ND 440 38.31 285.25) — = 
30 | 30 | 03 | 10K | 225 [MMBTAT4LTIGOSCT-ND — 154 10.01] 3,000) 36.007 250 | 400 | 16 | 15 | 250 eee ooguy BAD! 5: 30-81) 200,28)/f = ~ 
250 | 400 | 16 | 25 | 250 |mJ21193G0S-ND 4.40 38.31 285.25; — a 
30 | 30 | 0.1 | 110 | .225 |BC84sALTiGOSCT-ND — 149 8.37] 3,000) 25.00/m >e0 | 400 | 14 | 25. | 250 [eeMeecoeis Aya 4500 34800 f = 
30 | 30 | 0.1 | 200 | .225 |BC84sBLTiGOSCT-ND — 149 8.37] 3,000) 25.00/m = 
30 | 30 | 0.1 | 420 | .225 |BCe4sCLT1GOSCT-ND — 157 8.82] 3,000) 26.00/m TO-92 — 1.0mm Pitch 
40 | 75 | 0.6 | 50 | .225 |MMBT2222ALT1GOSCT-ND — 141 7.92] 3,000] 24.00/M 30 | 30 | 0.5 | 10K | .625 |MPSA640S-ND 3301.96 1274) — = 
40 | 60 | 02 | 70 | .225 |MMBT3904LTiGOSCT-ND — 1.36 7.65] 3,000] 23.00/M 30 | 30 | 0.5 | 10K | .625 |MPSAG4GOS-ND@ 342.02 13.13) — = 
40 | 60 | 0.2 | — | .225 |MMBT3904LTSGOSCT-ND — 136 7.65] 10,000] 17.00/m 40 | 40 | 0.2 | 60 | .625 2NSB06GOS-NDe 39 208 11.70) — _ 
40 | 60 | 06 | 40 | 225 |MMBT4401LT1GOSCT-ND — 141 7.92] 3,000) 24.00/M 40 | 40 | 0.6 | 30 | 625 Cea Sue, 6 184 DOL = — 
8 | 40 | 40 | 05 | 10K | 225 |MMBTe427LTIGOSCT-ND  — 1.84 11.96] 3,000] 43.00/M 2A} 60 | 60 | 06 | 50 | 625 |MESAOOZSGES DS, 321.90 1235) — = 
40 | 40 | 2.0 | 180 | .46 |NSS40201LT1GOSCT-ND 68 5.40 40.50 3,000| 203.00/M is _ ie ~ ae See ee a rc a - = 
45 | 55 | 02 | 500 | .225 /MMBT6429LTiGOSCT-ND — 184 11.96] 3,000) 43.00/m Ag: 4064) <0.64|)400-1| 698 Hirecactiig ar Ge asia = 
| 5 [asso | ms gonraecosan 141 aso] aem/ sama | | | | so | os | os (sorrows 0a teal | 
45 | 50 | 0.5 | 250 | .225 |BC817-40LT1GOSCT-ND — 168 9.45] 3,000) 28.00/m 2B pe a oo ie a ae Hee ane ~ = 
45 | 50 | 05 | 100 | .225 |BCX19LT1GOSCT-ND — 166 10.79 3,000] 39.00/m 0-02 <2 smn Pick 
: ps | BH — bree cepa 7 ve oe pie sane 40 | 40 | 0.2] 80 | 250 /2N3Q06RLRAGOSCT-ND® — 227 12.78] 2,000] 42.00/M 
a | so | od | 420 | 205 (RORieelat eee ran =) Ge. peel ote || oe cand 40 | 40 | 0.2 | 60 | 625 |2N3906RLRPGOSCT-ND@ 39 2.08 11.70] 2,000) 42.00/M 
° Q : ee | : 40 | 40 | 06 | 60 | .625 |2N4403RLRAGOSCT-ND® — 160 10.40] 2,000) 42.00/M 
45 | 50 | 0.1 | 420 | .225 (BeéSOOr TI GCSC IND — 1578.82 | 3,000) 26.00/ 50 | 50 | 0.05| 250 | .625 |2NSO87RLRAGOSCT-ND@  — 1.99 12.94) 2,000] 54.00/M 
50_| 60 | 0.2 | 250 | 225 |MMBT6426LT1GOSCT-ND — 1.84 11.96] 3,000] 43.00/M 60 | 60 | 05 | 100 | 625 |MPSASSRLRAGOSCT-ND@ 34 2.02 13.13 2,000] 55.00/M 
BO | 60 | 0.5 | 100 | 228 EOE TGO Se END — 1.54 10.01) 3,000) 36.00/M 24 eo |e | 0.6 | 100 | .625 |PN2907ARLRAOSCT-ND — 172 11.18} 2,000] 46.007 
60 | 60 | 0.1 | 250 | .225 |MMBT2484LT1GOSCT-ND — 172 11.18) 3,000) 40.00/M 60 | 60 | 0.6 | 100 | 625 |PN2907ARLRAGOSCT-ND@  — 1.72 11.18] 2,000] 46.00/M 
60 | 140 | 2 | 100 | .46 |NSS60201LT1GOSCT-NDO 68 5.40 40.50} 3,000 | 203.00/M 60 60 | 0.6 | 100 | .625 |MPS2907ARLRAGOSCT-ND@® — 1.90 12.35] 2,000) 51.00/M 
65 ) 80 | O14 | 110 | .225 |BC846ALT1GOSCT-ND — 149 8.37) 3,000} 25.00/M 80 | 80 | 0.5 | 100 | .625 |MPS8599RLRAGOSCT-ND@ — 249 17.26) 2,000] 76.00/M 
65 | 80 | 0.1 | 200 | .225 |BC846BLT1GOSCT-ND — 149 8.37| 3,000] 25.00/m 80 | 80 | 0.5 | 100 | .600 |MPSAS6RLRAGOSCT-ND® — 202 13.13] 2,000) 55.00/M 
80 80 | 0.5 | 100 | .225 |MMBTAO6LT1GOSCT-ND — 154 10.01] 3,000) 36.00/M § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 
80 | 80 | 0.5 | 100 | .225 |MMBT8099LT1GOSCT-ND — 184 11.96] 3,000) 43.00/m @ RoHS Compliant 0 NEW! (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Pa 
: “ii : Digi@Reel° (a@ 
ON Semiconductor Transistors (cont) Digi Reel Vceo| Yep | Ic | HpE | 25°C)| Digi-Key Pricing Tape and Reel§_| 
Fig.) (v) | (v) | (A) |(Min.)| (W) |Part No. 1 10 100 | aty. | Pricing 
40 | 40 | 3 | too | 20 |NJT4030PT1GoscT-ND 43 3.30 © 23.76| 1,000] 119.00 
Pa 40 | 40 | 3 | 100 | 20 |nJT4030PTsg0scT-ND 33 264 19.80] 4,000) 99.00/m 
(TA@ 60 | 60 | 06 | 100 | 1.5 )pzt2907ATIGOSCT-ND — 341 21.91| 1,000] 100.00 
Vceo| VcB | Ic | HrE | 25°C)| Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 9} 6 | 80 | 2 | 75 | 08 |pzt75iTiGoscT-nD — 371 26.09] 1,000] 119.00 
Fig.| (V)_|_(V) | (A) |(Min.)| (W) |Part No. 1 10 100 | ty. | Pricing 80 | 100 | 1.5 | 40 | 1.5 |BCP53T1GOSCT-ND — 341 21.91| 1,000] 100.00 
150 | 160 | 0.6 | 50 | .625 |2N5401RLRAGOSCT-ND@ — 199 1294] 2,000| 54.007 300 | 300 | 50 | 25 | 1.5 |PZTA92TIGOSCT-ND 46 3.41 _24.02| 1,000] 109.00 
2A| 300 | 300 | 0.5 | 25 | .625|MPSAS2RLRAGOSCT-ND@ 40 2.35 15.28| 2,000] 63.00/M SOT-323 — RoHS Compliant 
350 | 350 | 0.5 | 20 | .625 |2N6520RLRAGOSCT-ND® — 356  25.08| 2,000| 114.007 0) © | 4 | 02] 80 | 150 ]mmerseoewricoscr-no  — +74 at] 3000] 2900 
TO-218AC 60 | 60 | 06 | 50 | 150 |MMBT2907AWTIGOSCT-ND _.33—‘1.74__-9.81| 3,000| 29.00/M 
100 | 100 | 10 | 1K | 3.5 |TIP147G0S-ND® 1.70 14.14 118.80) — _ Dual SOT-363/SC-88 — RoHS Compliant 
3 | 100 | 100 | 25 | 25 | 125 |TIPS6cos-ND 2.84 2468 18375; — = 
io | 00. | on | oe | to Meee ore (aed ABA ie 11A] 40 | 40 | 02 | 80 | .150 [MBT3906DWITIGOSCT-ND — 1.90 12.35] 3,000| 45.00/M 
11D] 45 | 50 | 01 | 220 | .380|Bcas7BDWITIGOSCT-ND __—.34_-—«2.00 13.00] 3,000] 47.00/m 
TO-220AB 
SOT-316/SC-75 — RoHS Compliant 
30 | 40 | 7 | 30 | 40 ]2NG111G0S-NDe 1.20 10.41 80.10 
50 | co | 7 | 30 | 40 Bhemeccantnts (00. 104 8040 14] 40 | 40 | 02 | 30 | 0.2 [MMBT3906TTIGOSCT-ND 32 1.73 9.72] 3,000] 29.00/M 
60 | 60 | 3 | 25 | 2 |TIPs2A0s-ND 68 6541 4055) — = DPAK 
60 | 60 | 3 | 25 | 2 |TIPs2AGos-ND} 72 5677 43.26) — = 2 | 40 | 5 ] 70 | 14 JMJD210T4GOSCT-NDe — 570 42.72] 2,500] 214.00/M 
6o | 60 | 5 | 1K | 2 |TiP125G0S-NDe@ 1.07 854 6407, — = 60 | 70 | 10 | 20 | 1.75 |Mup2955T4GOSCT-ND@ — 605 45.36] 2,500| 239.00/M 
60 | 60 | 8 | 1K | 75 |2NG040G0S-NDe 103 825 6188) — = 80 | — | 8 | 60 | 4.75 |MuD45H11T4GOSCT-ND@ — 577 43.28| 2,500| 228.00/M 
60 | 60 | 10 | 1K | 2 |2NG667G0S-NDe 1.20 1041 80.10) — a so | — | 8 | 40 | 1.75 |Mup45H11G0s-ND 7 577 43.28) — — 
so | — | 10 | 60 | 50 /D45H8G0s-ND@ 1.25 10.80 83.05] — = 45 |-100 | 100 | 3 | 25 | 1.56 |mJos2cTasoscT-ND® — 512 38.43] 2,500| 192.00/M 
60 | 70 | 10 | 20 | 75 |MJE2955TGOS-NDe 1.07 926 7120) — = too | 100 | 6 | 30 | 1.75 |MJD42CT4GOsCT-ND} — 605 45.36] 2,500| 239.00/M 
7o | 80 | 7 | 30 | 40 |2NG107G0S-ND@ 1.02 8.87 68.23, — = 1o0 | 100 | 2 | 200 | 20 |mup117T4G0ScT-ND@ 73 5.84 43.77| 2,500] 219.00/m 
30 | — | 10 | 60 | 50 |D45H11G0S-ND@ 125 10.80 63.05; — = 1o0 | 100 | 8 | 1K | 1.75 |MJD127T40SCT-ND — 840 6302) — — 
so | 90 | 15 | 20 | 1.8 |2N6491G0S-ND} 117 10.18 7833; — _ too | 100 | 8 | 1K | 1.75 |MJD127T4GOScT-ND@ — 554 41.58 2,500 219.00/M 
4| a0 | — | 15 | 35 | 83 |D45VH10G0S-ND@ 1.25 10.80 8305| — -, 300 | 300 | 05 | 30 | 1.56 |MJD350T4GOSCT-ND@ 65 5.22 39.15| 2,500] 196.00/m 
1o0 | 100 | 8 | 14K | 75 |2N6042G0S-NDe 1.03 8.25 61.88; — = DUAL SOT-365/8C-88 — RGHS Compliant 
too | 100 | 1 | 40 | 2 |TIPS0CGOS-ND} 69 «554 41.55 TEC TMETTAIETT 
too | 100 | 3 | 25 | 2 |TIP32cOs-ND 86 684 51.30) — = 114) “ig | ao | -o2 | go. | 150 |/MBTS946DWITIGOSCT-ND = — 1.90 12.35] 3,000) 45.00/m 
1o0 | 100] 3 | 25 | 2 |TIPs2cGos-ND} 69 554 41.55 : 
100 | 100} 6 | 30 | 2 |TIP42caos-ND® 88 7.05 5287) — - tic] 45 | 50 | 0.1/ | 200/ | 359 | pcea7BPOW1TIGOSCT-ND 34 200 13.00] 3,000] 47.001M 
120 | 120] 8 | 40 | 2 |MJe150290S-ND 1.58 13.65 105.00 -45_| -60_| -0.1 | -200 : 
150 | 150 | 8 | 40 | 2 |MJE15031G0S-NDe 130 11.25 6650; — = . . 
250 | 250 | 8 | 50 | 2 |MJe15033G0S-NDe 135 11.66 89.73) — — Pre-Biased Transistors i@Reel” 
350 | 350 | 4 | 100) 2 |MJE15035G0S-ND@ 1.26 10.50 88.20 
375 | 375 | 1 | 30 | 2 |MJE5731A0S-ND 1.60 13.88 106.80; — a VcB | Vceo| Hre | Ri | R2 | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
375 | 375 | 1 | 30 | 2 |MJE5731AGOS-ND® 1.60 13.88 106.60; — = Fig.) (V)_| (WV) [(Min.)| (K) | (K)_| Part No. 10100 | Qty. | Pricing 
TO-225AA — RoHS Compliant SOT-23 — RoHS Compliant 
25 | 40 | 5 | 75 | 1.5 |MJE210GOS-ND 71 5.70 42.72) — = 50 | 50 | 35 | 10 | 10 | MMUN2211LTIGOSCT-ND 1.44 8.10]3,000] 24.00/M 
40 | 40) 1 | 40 | 30 )2NsetsGOS-ND 70 6320 471) — — 3 | 50 | 50 | 60 | 22 | 22 | mmunz2t2LtiGoscT-ND 144 8.10/3,000} 24.00/M 
40) 40 | 4 |) — | 1 st et 3000 | = 50 | 50 | 80 | 47 | 47 | MMUN2213LT1GOSCT-ND 144  8.10/3,000] 24.00/M 
45 | 45 | 1.5 | 25 | 1.25 |BD136G0S-ND 73 580 4350) — = 
so | co | 4 | 25 | a0 ENRtOrCRoRTE sas RES cane? 50 | 50 | 80 | 61 | — | MMUN2233LT1GOSCT-ND 144 8.10 |3,000| 24.00/M 
60 | 60 | 4 | 750 | 40 |MJE700GOS-ND 7 598 4485 — = SOT-363 — RoHS Compliant 
80 | 80 | 4 | 20 | 40 |2N5195GOS-ND 85 683 51.25] — - ap) 90 | 80 | 35 ] 19 ] — [MuNs2tDWwtT1GoScT-ND 249  14.24]3,000] 51.00/M 
5 | 80] 80 | 1 | 10 | 30 /2N4920G0S-ND 79 632 47.41) — ot | 50 | 50 | 80 | 61.1 | — | MUN5213DW1T1GOSCT-ND 219 14.24 | 3,000 | _51.00/M 
80 | 80 | 4 | 500 | 1.5 J2Neos6cos-nD 85 6683) 51.25) — - 
so | 100 | 3 | 12 | 1.5 |MJE172G0S-ND mM 570 4272| — = S659 
0 | 100 | 1.5 | 25 | 1.25 |BD140GOS-ND 73. 580 4350) — = 43 50 50 35 10 | 10 | MUN2211T1GOSCT-ND® 1.81 10.17 | 3,000 | 31.00/M 
1o0 | 100 | 4 | 750 | 40 |Bp6s2G0s-ND 80 641 4806) — — 50 | 50 | 80 | 47 | 47 | MUN2213T10SCT-ND 1217.87] — - 
1o0 | 100] 4 | 40 | 1.5 |MJE253G0S-ND 73 580 4350) — a SC-75/SOT-416 — RoHS Compliant 
300 | — | 05 | 80 | 20 [MSESSOGDSNE gf — 50! SAP 14 | 50 | 50 | 80 | 47 | 47 |DTC144EETIGOSCT-ND 1.81 10.17]3,000| 31.00/M 
TO-264/TO-3PBL : 
200 | 200 | 15 | 60 | 200 |MJL1302AGOS-NDe 3.68 32.07 238.79 SOT-563 — Hons Compllant 
50 | 400 | 16 | 25 | 200 |MuL211950S-ND 583 5076 37800) — = 50 | 50 | 35 | 10 | 10 | NSBC114EDXV6T1GOSCT-ND 284 19.71] 4,000] 76.00/M 
6 | 250 | 400 | 16 | 25 | 200 |MJL21195GOS-ND® 459 39.95 297.50) — = 19A 50 50 60 22 | 22 | NSBC124EDXV6T1GOSCT-ND 2.84 19.71) 4,000 | 76.00/M 
250 | 400 | 16 | 25 | 200 |MJL21193G0S-ND@ 4.86 42.30 315.00] — a 50 | 50 | 80 | 10 | 47 |NSBC114YDXv6T1GOSCT-ND 284 19.71|4,000| 76.00/M 
350 | 350 | 15 | 80 | 230 |MJL4302AGOS-ND@ 5.75 52.50 415.00] — = 50 | 50 | 160 | 10 | — | NSBC114TDXv6T1GOSCT-ND 284 19.71|4,000| 76.00/M 
7 | 260 | 260 | 15 | 150 | 200 [NJL1302D0S-ND 5.00 43.48 32375] — = 01363 
oo a a ee 118] 50 | 50 | 35 | 10 | 10 |MUNS5311DW1TIGOSCT-ND® 219  14.24]3,000 | 51.00/M 
30 | 30 | 01 | 420 | .225 |BC8secLT1GOSCT-ND — 157 8.82] 3,000) 26.00/m SOT 203 — Hol> Compliant 
30 | 30 | 01 | 220 | .225 |BC8ss8BLTIGOSCT-ND 28 149 8.37] 3,000] 25.007 jaa | 59 | 50 | 60 | 22 ] 1 |EMC2DxVsT1GOSCT-ND 2.97 20.90 | 4,000 | 86.00/M 
30 | 30 | 05 | 5K | .225 |MMBTAGSLT1GOSCT-ND 26 1.54 10.01] 3,000] 36.00/M 50 | 50 | 20 | 47 | 47 | EMCSDXVSTIGOSCT-ND 2.97 20.90 | 4,000 | _86.00/M 
40 | 40 | 0.2 | 80 | 225 |MMBT3906LT1GOSCT-ND — 136 — 7.65| 3,000] 23.00/M SOT-563 — RoHS Compliant 
40 | 40 | 06 | 60 | 225 |MMBT4403LT1GOSCT-ND — 141 7.92| 3,000) 24.00m 
as | 50 | 05 | 100 | 295 leaeteinteawenitT =. “ies dora 's000|! 36.00ne 50 | 50 | 35 | 10 | 10 | NSBC114EPDXV6TIGOSCT-ND 284 19.71] 4,000] 76.00/M 
45 | 50 | o4 | 220 | 205 (BCRETRIEC OSCR = WG. ‘ean hanno oR OOK 50 | 50 | 60 | 22 | 22 | NSBC124EPDXV6TIGOSCT-ND 284 19.71|4,000| 76.00/M 
45 | 50 | 05 | 160 | 295 |BC807-25LTIGOSCT-ND — 444 ao} 3000/ 2400m tgp | 50 | 50 | 80 | 47 | 47 | NSBC144EPDXVETIGOSCT-ND 284 19.71|4,000| 76.00/M 
45 50 0.5 | 250 | .225 |BC807-40LT1GOSCT-ND _ 1.81 10.17] 3,000} 31.00/m 50 50 80 10 | 47 | NSBC114YPDXV6T1GOSCT-ND 2.84 19.71) 4,000 | 76.00/M 
8] 45 | 50 | 01 | 420 | 225 /BC857CLT1GOSCT-ND 29 1.57 8.82] 3,000] 26.00/M 50 | 50 | 160 | 4.7 | — | NSBC143TPDXV6T1GOSCT-ND 2.84 19.71) 4,000 | 76.00/M 
50 | 50 | 0.05] 250 | .225 | MMBT5087LT1GOSCT-ND — 154 10.01) 3,000] 36.007 50 | 50 | 80 | 22 | 47 | NSBC123JPDXV6T1GOSCT-ND 284 19.71|4,000| 76.00/M 
60 | 60 | 06 | 100 | .225/MMBT2907ALTIGOSCT-ND — 1.41 7.92] 3,000] 24.00/M PNP Channel — RoHS Compliant 
60 | 60 | 05 | 100 | .225 |MMBTASSLT1GOSCT-ND — 154 10.01] 3,000] 36.007 
60 | 80 | 20 | 100 | 460 [NSS60200LT1GOSCT-ND 68 5.40 40.50 | 3,000] 203.00/M SOT-23 
65 | 80 | 01 | 125 | 225 |BC8S56ALTIGOSCT-ND — 149 837] 3,000; 25.007 8 | 50 | 50 | 30 | 10 | 10 | MMUN2111LTIGOSCT-ND 144 8.10] 3,000] 24.00/M 
65 | 80 | 0.1 | 220 | .225 |BC856BLTIGOSCT-ND — 149 8.37| 3,000] 25.007 SOT-553 
80 | 80 | 05 | 100 | 225 |MMBTAS6LT1GOSCT-ND — 154 10.01] 3,000] 36.007 
150 | 160 | 05 | 50 | .225|MMBTS401LTIGOSCT-ND  — 154 10.01| 3,000) 36.00/m 166 | 50_| 50 | 160 | 47 | — JEMBGD Sn GOSGIEND) eer 1201001 4000-1 86.00/M 
300 | 300 | 05 | 25 | .225 |MMBTA92LT1GOSCT-ND — 154 10.01] 3,000] 36.007 SOT-563 
350 | 350 | 0.5 | 15 | .225 |MMBT6520LT1GOSCT-ND 37 2.49 17.26 | 3,000} 66.00/M 190 50 50 | 160 | 10 | — | NSBA114TDXV6T1GOSCT-ND 3.11 21.91 |4,000 | 90.00/M 
SOT-223 — RoHS Compliant 50 | 50 | 80 | 22 | 47 | NSBA123JDxV6TIGOSCT-ND 3.11 21.91| 4,000} 90.00/M 
9 20 25 1 50 1.5 |BCP69T1GOSCT-ND — 3.04 21.38) 1,000 97.00 § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 
30 | 45 | 3 | 125 | 0.72 |mMJT9435T1GOSCT-ND — 481 36.06] 1,000] 192.00 @ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ON Semiconductor™ Zener Regulators 


SOD-523 SOD-323 SOD-123 
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POWERMITE® Surmetic™ 40 
Case 457 
Cathode 
0.86 2.70 
al : 
. . | #1.09 
bos 40-20 Fos aol { | 31.75 ig 
Test Zener Cut Tape Test Zener Cut Tape 
Zener Current | Impedance | Digi-Key Pricing Tape & Reel§ Zener Current | Impedance | Digi-Key Pricing Tape & Reel§ 
Voltage Izt(mA) | Zzt@Izt | Part No. 10 100 = 250 Qty. Pricing Voltage Izt(mA) | ZzT@Izq | Part No. 10 100 = 250 Qty. Pricing 
200mW SMT — SOD-523 — RoHS Compliant 24 20 30 MMBZ5221BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
47 5 80 MMB5Z4V7STIGOSCT.ND 213 13.85 23.96 | 3,000 | sum 25 20 30 MMBZ5222BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
54 5 60 MM5Z5V1ST1GOSCT-ND 243 1385 23.96 | 3000 | 50.00/M 27 20 30 MMBZ5223BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
56 5 40 MMSZ5V6ST1GOSCT-ND 213 13.85 23.96 | 3.000 | 50.00/M 3 20 29 MMBZ5225BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
soni sur Sa03s3 33 20 28 MMBZ5226BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
m — SoD. 
3.6 20 24 MMBZ5227BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
47 5 80 MM3Z4V7T1GOSCT-ND® 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 39 20 93 MMBZ5228BLT1OSCT-ND 230 1296 2160 | — a 
47 5 80 MMS3Z4V7STIGOSCT-ND® 1.87 1053 17.55 | 3.000 | 32.00/M 43 20 22 MMBZ5229BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
5A 5 60 MM3Z5V1T1GOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 47 20 19 MMBZ5230BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
5A 5 60 MM3Z5V1STIGOSCT-ND® 1.87 10.53 17.55 | 3,000 | 32.00/M 54 20 17 MMBZ5231BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
5.6 5 40 MMSZSV6STIGOSCT-ND® 1.87 10.53_17.55 | 3,000 | 32.00/M 5A 20 17 MMBZ5231ELT1GOSCT-ND@ 1.66 10.79 18.68 | 3,000 | 39.00/M 
56 5 40 MM3Z5V6T1GOSCT-ND® 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 56 20 1 MMBZ5232BLT1GOSCT-ND@ 1.89 10.62 17.70 | 3,000 | 32.00/M 
62 5 10 MM3Z6V2T1GOSCT-ND® 1.76 990 16.50 | 3,000 | 30.00/M 6 20 7 MMBZ5233B LTIGOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/™M 
10.0 5 20 MM3Z10VT10SCT-ND® 2.21 1242 20.70 | 3,000 | 37.00/M 62 20 7 MMBZ5234BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
10.0 5 20 MM3Z10VT1GOSCT-ND® 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 68 20 5 MMBZ5235BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
~ ; = eee = oe a * SOM 75 20 6 MMBZ5236BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
; : : : : : : 94 20 10 MMBZ5239BLT10SCT-ND 230 1296 21.60) — - 
5 2 pte ae an ad Pea bee 3,000 | 30.00/ 94 20 10 MMBZ5239BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
5 . Presi CUHORGOTNS rs eb Saat | Sangean 10 20 17 MMBZ5240BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
180 5 ae RSRRCOINGNN 7 1053 1785 (3000 | 32.00M 12 20 30 MMBZ5242BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
225mW — SOT-23 13 95 13 MMBZ5243BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
14 9 15 MMBZ5244BLT10SCT-ND 230 12.96 21.60 | 3,000 | 34.00/M 
re ‘GB Eee eae be Fay ieee te ene 14 9 15 MMBZ5244BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
; - 36 FUUTCRSERI 176 990 1060 | 3.000 | 30.00/M 15 85 16 MMBZ5245BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
Be = ERSECRCERNIO 6c 1079 tee | 3'000 | 39.00M 16 78 17 MMBZ5246BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
33 5 95 BZXB4C3V3LTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 18 7 24 MMBZ5248BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
36 5 90 BZX84C3V6LTIOSCT-ND 198 1116 1860) — = 20 6.2 25 MMBZ5250BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/m 
3.6 5 90 | BZX84C3V6LTIGOSCT-ND® 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 22 56 20 ee cecanom 2-02 11.34 1890 | — oe 
39 5 90 BZXB4C3VSLTIGOSCT-ND® 1.76 9.90 1650 | 3.000 | 30.00/m 24 5.2 33 MMBZ5252BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
43 5 90 BZX84C4V3LT10SCT-ND 140 910 15.75) — = 27 46 41 MMBZ5254BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
43 5 90 BZX84C4VSLTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 30 42 49 MMBZ5256BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
47 5 80 BZX84C4V7LTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 33 38 58 MMBZ5257BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
54 5 60 BZX84B5V1LTIGOSCT-ND@ 1.54 10.01 17.33 | 3,000 | 36.00/M 91 14 400 MMBZ5270BLT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
54 5 60 BZX84C5V1LTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
5.6 5 40 BZXB4B5VELTIGOSCT-ND® 1.54 10.01 17.33 | 3,000 | 36.00/m eoomy Set son 122 
5.6 5 40 BZX84C5V6LTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 18 05 - MMSZ4678T1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/m 
62 5 10 BZX84C6V2LTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 2 05 — MMSZ4679T1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/M 
68 5 15 BZX84C6VELTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 24 05 _ MMSZ4681T1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/™m 
75 5 15 BZX84C7VSLTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 24 20 30 MMSZ5221BT1GOSCT-ND® 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/m 
8.2 5 15 BZX84B8V2LTIGOSCT-ND@ 3.30 22.88 41.25 | 3,000 | 88.00/M 3 05 = MMSZ4683T1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/m 
8.2 5 15 BZX84C8V2LTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M Fi 0 7 MMSZS5225BTIGOSCT-ND® 1.70 11.08 19.13 | 3,000 | 40.00m 
94 5 15 BZX84COV1LT1OSCT-ND 140 910 15.75 |) — = 3.3 05 _ MMSZ4684T1GOSCT-ND® 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/M 
94 5 15 BZX84CQV1LTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 33 20 28 MMSZ5226BT1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/M 
10 5 20 BZX84C10LTIGOSCT-ND® 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 33 23 95 MMSZ3V3T1GOSCT-ND 170 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/m 
1 5 20 BZX84C11LTIGOSCT-ND® 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 36 05 _ MMSZ468STIGOSCT-ND@ 1.70 1105 1913 | 3000 | 40.00m 
12 5 25 BZX84B12LTIGOSCT-ND@O 2.29 12.87 21.45 | 3,000 | 39.00/M a5 GE TANeSARSCTIGORETAD er ar eis aaa Toa 
12 5 25 BZX84C12LTIGOSCT-ND® 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M : : = hd f ee : ay 
ay 7 a PSGACUCCRIM 76 9.90 1650 | 3.000 | 3000M 43 20 22 MMSZ5229BT1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 1913 | 3,000 | 40.00/™m 
15 5 30 BZXB4B1SLTIGOSCT-ND@O 2.29 12.87 21.45 | 3,000 | 39.00/M ne 05 — ROS 70 (11.05 19.18 | 3,000 | 40.00/M 
15 - a BZX@ACISLTIGOSCT-ND® 176 9.90 1650 | 3000 | 3000/M 47 05 _ MMSZ4688T1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/m 
16 5 40 BZXB4C16LTIGOSCT-ND@ 176 990 1650 | 3000) 30.00/M 47 20 19 MMSZ5230BT1GOSCT-ND® 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/m 
18 5 45 BZXS4C18LTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 1650 | 3,000 | 30.00 47 37 80 MMSZ4V7T1GOSCT-ND® 1.70 11.05 1913 | 3,000 | 40.00/m 
20 5 55 BZX84C20LTIGOSCT-ND® 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 54 05 = MMSZ4689T1GOSCT-ND@ = 1.70 11.05 19.13} 3,000 | 40.00/M 
24 5 70 BZXB4C24LT1GOSCT-ND® 176 9.90 1650 | 3,000 | 30.00/M 54 20 17 MMSZ5231BT1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 193 | 3,000 | 40.00/™m 
27 2 80 BZX84C27LTIGOSCT-ND@® 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 54 42 60 MMSZ5V1T1GOSCT-ND® 1.70 11.05 193 | 3,000 | 40.00/m 
30 2 80 BZX84C30LTIGOSCT-ND® 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 56 05 - MMSZ4690T1GOSCT-ND@ = 1.70 11.05 1913 | — - 
36 2 90 BZX84C36LTIGOSCT-ND® 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 56 5 40 MMSZ5V6T1GOSCT-ND® 1.70 11.05 1913 | 3,000 | 40.00/m 
43 2 150 BZX84C43LTIGOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 56 20 W MMSZ5232BT1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/m 
47 2 170 BZX84C47LTIGOSCT-ND® 1.89 10.62 17.70 | 3,000 | 30.00/M Bulk only § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
75 2 255 BZX84C75LTIGOSCT-ND@® 1.76 ~—- 9.90 __ 16.50 | 3,000 | 30.00/M @ RoHS Compliant 0 NEW! (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1243 


ON Semiconductor™ \ Zener Regulators (Cont.) 
Test Zener Cut Tape Test Zener Cut Tape 
Zener Current | Impedance | Digi-Key Pricing Tape & Reel§ Zener Current | Impedance | Digi-Key Pricing Tape & Reel§ 
Voltage Izt(mA) | Zzt @Izq | PartNo. 10 100 250 Qty. Pricing Voltage Iz7(mA) | Zz7 @Izq | Part No. 10 100 = 250 Qty. Pricing 
6 20 7 MMSZ5233BT1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 1913 | 3,000] 40.00/M 62 60.5 2 1SMB5920BT3GOSCT-ND® 363 25.56 46.48 | 2,500 |105.00/M 
62 05 _ MMSZ4691T1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 19.13 | 3,000) 40.00/M 68 55.4 25 1SMB5921BT3GOSCT-ND® 3.63 25.56 46.48 | 2,500 |105.00/M 
62 20 7 MMSZ5234BT1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 19.13 | 3,000) 40.00/M 75 50 3 1SMB5922BT3GOSCT-ND® 3.63 25.56 46.48 | 2,500 |105.00/M 
68 20 5 MMSZ5235BT1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/M 8.2 45.7 35 1SMB5923BT3GOSCT-ND® 3.63 25.56 46.48 | 2,500 |105.00/M 
6.8 05 = MMSZ4692T1GOSCT-ND@ 170 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/M 94 M12 4 1SMB5924BT30SCT-ND 3.76 27.04 5069; — _ 
75 20 6 MMSZ5236BT1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/M 94 N12 4 1SMB5924BT3GOSCT-ND@ 3.63 25.56 46.48 | 2,500 |105.00/M 
7.5 05 _ MMSZ4693T1GOSCT-ND® 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/M 10 37.5 4.5 {SMB5925BT3GOSCT-ND® 3.63 25.56 46.48 | 2,500 | 105.00/M 
8.2 05 _ MMSZ4694T1GOSCT-ND® 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/M 12 31.2 6.5 1SMB5927BT3GOSCT-ND® 3.63 25.56 46.48 | 2,500 | 105.00/M 
94 05 ms MMSZ4696T1GOSCT-ND@ = 1.70 11.05 19.13 ) 3,000 | 40.00/M 13 28.8 7 1SMBS5928BT3GOSCT-ND® 3.63 25.56 46.48 | 2,500 | 105.00/M 
94 20 10 MMSZ5239BT1GOSCT-ND® =1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/M 15 25 9 41SMB5929BT3GOSCT-ND® 3.63 25.56 46.48 | 2,500 | 105.00/M 
10 05 = MMSZ4697T1GOSCT-ND@ = 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/M 16 23.4 10 1SMB5930BT3GOSCT-ND@ 3.63 25.56 46.48 | 2,500 | 105.00/M 
10 20 v7 MMSZS240BT1GOSCT-ND® = 1.94 12.61 21.83 | 3,000 | 40.00/M 22 23.1 175 1SMB5933BT3GOSCT-ND® 3.63 25.56 46.48 | 2,500 | 105.00/M 
12 05 = MMSZ4699T1GOSCT-ND@ = 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/M 30 12.5 28 1SMB5936BT3GOSCT-ND® 3.63 25.56 46.48 | 2,500 | 105.00/M 
12 20 30 MMSZ5242BT1GOSCT-ND@ = 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/M 33 114 33 1SMB5937BT3GOSCT-ND® 3.63 25.56 46.48 | 2,500 | 105.00/M 
12 11.2 25 MMSZ12T1GOSCT-ND 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/M 36 10.4 38 1SMB5938BT3GOSCT-ND@ 3.63 25.56 46.48 | 2,500 | 105.00/M 
13 9.5 13 MMSZS243BT1GOSCT-ND® = 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/M 39 96 45 1{SMB5939BT3GOSCT-ND® 3.63 25.56 46.48 | 2,500 |105.00/M 
14 9.0 15 MMSZ5244BT1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 19.13 | 3,000) 40.00/M ie 8 e {SMBSQ41BTGOSCT-NDe® 3.63 2556 4648 | 2500 |105.00M 
15 05 iz RM SZCUGOS Cea 1-70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/m 5 73 70 1SMB5942BT3GOSCT-ND@ 3.63 25.56 46.48 | 2,500 | 105.00/M 
15 155 200 zee SC TND 1.70; 41-05. 19-13 | '3,000 | 40.00/M 56 67 86 1SMB5943BT3GOSCT-ND@ 3.63 25.56 46.48 | 2,500 | 105.00/M 
ug Be 16 MMSZ5225BMEOSCINCem 1-70 11.05 19-13 | 3,000 | 40.00/M 200 19 1200 | 1SMBS956BT3GOSCT-ND@ 3.63 25.56 46.48 | 2,500 |105.00/M 
16 78 17 MMSZ5246BT1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 19.13 | 3,000) 40.00/M 
? 3.2W SMT — POWERMITE® Case 457 
17 74 19 MMSZ5247BT1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 19.13 | 3,000) 40.00/M 
18 70 a4 MMSZ5248BT1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/M 27 13.9 23 1PMT5935BT10SCT-ND 4.27 30.74 = 57.65 | 3,000 | 145.00/M 
18 05 a MMSZ4705TIGOSCT-ND@ 170 11.05 19.13 | 3,000) 40.00/M SW Surmetic™ 40 — RoHS Compliant 
18 16.7 45 MMSZ18T1GOSCT-ND@ 170 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/m 
[a2 | a [wuscszssricoscraoe 170 110s 218] som [noom| | | 22 | 20 | 2 | msinnuensero 40 sist so4o | 4a |1sn00m 
22 5.6 29 MMSZ5251BT1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 19.13 | 3,000) 40.00/M is jan 5 pene Gi si ag ; 
24 5.2 33 MMSZ5252BT1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 19.13 | 3,000) 40.00/M t : ; , ~ 7 
27 46 4 MMSZ5254BT1GOSCT-ND® 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/m ae 260 WE SOE Se 2108. ON a 7 
30 42 49 | MMSZ5256BT1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/M a 240 15 bBSSSBRECOSCTND 440 31.68 59.40 | 4,000 | 150.00/M 
33 38 58 | MMSZ5257BT1GOSCT-ND® 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/M - 240 pee | (1 ceESTetee Me); B90) TS CR! SOO = 
36 34 70 MMSZ5258BT1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/M 56 220 : NESE UC iosio ri) 440° 31.68. 59.40 | 4,000:)150.00/M 
43 3.0 93 MMSZ5260BT1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/M 56 220 ! INSSS2EGOSINDT: 440° 31.68: 59.40.) = 
43 46 375 | MMSZ43T1GOSCT-ND® 170 11.05 19.13 | 3,000 | 40.007 6 200 : UNS SAOE GOS 440° 31.68: -59.40 | = 
47 27 105 MMSZ5261BT1GOSCT-ND@ 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/M 62 200 1 1N5341BRLGOSCT-ND 440 31.68 59.40 | 4,000 | 150.00/M 
51 25 125 | MMSZ5S262BTIGOSCT-ND@ 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/M ee 200 4 ES EVE i; BAO A168: 20900) | Ba 
56 29 150 | MMSZ5963BT10SCT-ND 245 1398 2419| — _ 68 175 1 1N5342BRLGOSCT-ND 4.40 31.68 59.40 | 4,000 |150.00/M 
75 17 270 | MMSZ5267BT1GOSCT-ND® 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/M 75 175 poem ee-eldelMetostear to) 440 31.68 59.40 | 4,000 )150.00/M 
91 14 400 MMSZ5270BT1GOSCT-ND® 1.70 11.05 19.13 | 3,000 | 40.00/M 8.2 150 15 1N5344BRLGOSCT-ND 4.40 31.68 59.40 | 4,000 | 150.00/M 
ae ages wank aes 94 150 2 1N5346BRLGOSCT-ND 4.40 31.68 59.40 | 4,000 |150.00/M 
s - — Ro! ompliant 
10 125 2 1N5347BRLGOSCT-ND 4.40 31.68 59.40 | 4,000 |150.00/M 
33 113.6 10 1SMA5913BT3GOSCT-ND 3.56 25.04 45.52 | 5,000 | 97.00/M "1 195 25 1N5348BG0S-NDt 440 3168 5940/ — e. 
3.6 104.2 9.0 1SMA5914BT3GOSCT-ND 3.56 25.04 45.52 | 5,000 | 97.00/M 2 400 05 “NER CEUTA 440 31.68 59.40 | 4,000 |150.00/m 
47 79.8 5.0 1SMA5917BT3GOSCT-ND 3.56 25.04 45.52 | 5,000 | 97.00/M 2 400 05 1N5349BG0S-NDt Ap, GiGa easel _ 
5A 73.5 4.0 1SMA5918BT3GOSCT-ND 3.56 25.04 45.52 | 5,000 | 97.00/M 13 400 aS {NEERING 440 31.68 5940 | 4,000 |150.001M 
5.6 66.9 2.0 1SMA5919BT3GOSCT-ND 3.56 25.04 45.52 | 5,000 | 97.00/M 
14 100 25 1N5351BGOS-NDt 440 31.68 5940; — — 
62 60.5 20 1SMA5920BT3GOSCT-ND 3.56 25.04 45.52 | 5,000 | 97.00/M 15 15 - <REEESERLGORETEA 446? 31.68 seo: | <4-000 1418000 
68 55.4 25 1SMA5921BT3GOSCT-ND 3.56 25.04 45.52 | 5,000 | 97.00/M - - - 1N5352B60S-NDt fag Sas weaag he _ 
75 50 3.0 1SMA5922BT3GOSCT-ND 3.56 25.04 4552 | 5,000 | 97.00/M ie 15 os RECEOERLEGERIEND gaa: 31.68: $9.40 | 4600:| 18000 
82 45.7 35 1SMA5923BT3GOSCT-ND 3.56 25.04 45.52 | 5,000 | 97.00/M 7 ee oe sTRARAIRUG ASTER 440 31.68 69.40 | '4.000:| {80:00 
10 37.5 45 1SMA5925BT3GOSCT-ND 3.56 25.04 45.52 | 5,000 | 97.00/M 
20 65 3 1N5357BRLGOSCT-ND 4.40 31.68 59.40 | 4,000 |150.00/M 
12 31.2 65 1SMA5927BT3GOSCT-ND 3.56 25.04 45.52 | 5,000 | 97.00/M a a a Faeteaear cael 440° Si.68: 56.40 | 00 48d00NN 
ts . eee De me ieee =e aa 24 50 35 1N5359BRLGOSCT-ND 4.40 31.68 59.40 | 4,000 |150.00/M 
; ; ; " : ; 25 50 4 1N5360BGOS-NDt 440 31.68 5940; — _ 
15 50 10 BZG03C15GOSCT-ND 3.56 25.63 48.06 | 5,000 |104.00/M zs si é rears aeiegeerha da) digs, soag | Zana |ienOaNA 
18 20.8 12 1SMA5931BT3GOSCT-ND 3.56 25.04 45.52 | 5,000 | 97.00/M : : ; : : 
um | iss] 19 frswassousracoscr¥o see zor ass | sooo] aroun] | | % | © | & — | msstanlcoscrw 440 ance saan | 4a |tnoan 
27 13.9 23 1SMA5935BT3GOSCT-ND 3.56 25.04 45.52 | 5,000 | 97.00/M = i ‘a eer eee ae at apn ead ge ee ae 
150 5 300 | BZG03C150GOSCT-ND 3.56 25.63 48.06 | 5,000 |104.00/M i ; ; ; : ae 
36 30 “1 1N5365BRLGOSCT-ND 4.40 31.68 59.40 | 4,000 |150.00/M 
3W DO-41 Surmetic™ 30 — RoHS Compliant 39 30 14 1N5366BGOS-ND 440 31.68 5940; — = 
62 60.5 2 1N5920BGOS-NDt 371 2609 4744; — a 43 30 20 1N5367BGOS-ND 440 31.68 5940; — a 
15 25 9 1N5929BRLGOSCT-ND 371 26.09 47.44 | 6,000 |101.00/M 47 25 25 1N5368BRLGOSCT-ND 4.40 31.68 59.40 | 4,000 |150.00/M 
200 1.9 1200 | 1N5956BRLGOSCT-ND 3.71 26.09 47.44 | 6,000 |101.00/M 56 20 35 1N5370BGOS-ND 440 3168 5940] — — 
sweet = eae 68 20 44 1N5373BGOS-ND 440 31.68 5940; — a 
75 20 45 1N5374BGOS-ND 440 31.68 5940; — = 
33 113.6 10 1SMB5913BT3GOSCT-ND® 3.63 25.56 46.48 | 2,500 |105.00/M re re i RST Pie sede 
3.6 104.2 9 1SMB5914BT3GOSCT-ND® 3.63 25.56 46.48 | 2,500 |105.00/M Fie . - Beate 4s, ates 256. | Cann lABauOAR 
3.9 96.1 75 1SMB591SBT3GOSCT-ND® 3.63 25.56 46.48 | 2,500 |105.00/M iis > errant ik eee fecal : 
43 87.2 6 1SMB591GBT3GOSCT-ND® 3.63 25.56 46.48 | 2,500 |105.00/M E Z : BE: 2a 2 = 
47 79.8 5 1SMB5917BT3GOSCT-ND@ 3.63 25.56 46.48 | 2,500 |105.00/M be : ] see naa ne es me 4,000 | 150.00/M 
Me oe : poem es oa ae aie ena 200 5 480 __| 1N5388BRLGOSCT-ND 4.40 31.68 59.40 | 4,000 | 150.00/m 
i : 2 awe “ a i _ si + Bulk only —_§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Dimensions in mm 


1 =: Fig. 1— SMA 
ON Semiconductor” Rectifiers Digi@Reel® | °° 
5.59 
Working Peak Average Rectified | Peak Surge | Max. Instantaneous [mss 
Reverse Voltage Forward Current Current Forward Voltage Drop) Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig. Package VRWM Io (A) IFsm (A) Ve (V) Part No. 10 100 250 aty. Pricing ID 
Recovery Power 
300 1 30 11 MRA4003T3GOSCT-ND® 2.67 18.51 = 33.38 5,000 | 64.00/M 
400 1 30 11 MRA4004T3GOSCT-ND® 2.54 17.58 31.69 5,000 | 61.00/M 
1 SMA 600 1 30 11 MRA4005T3GOSCT-ND® 2.54 17.58 31.69 5,000 | 61.00/M 
800 1 30 11 MRA4006T3GOSCT-ND® 2.67 18.51 33.38 5,000 | 64.00/M 
1000 1 30 11 MRA4007T3GOSCT-ND® 2.54 17.58 31.69 5,000 | 61.00/M Fig: ‘caseload 
5: ||) tassta 50 6 400 09 MR7S50RLGOSCT-ND® 964 7415 15572 | — = aa aa 
400 6 400 0.9 MR754RLGOSCT-ND® 9.64 74.15 155.72 800 393.60 
3 MICRODE 400 25 400 1.18 MR25040S-ND TAZ 53.81 114.60 = _ a= 1.35 
4 D0-41 800 1 35 1.75 MUR180EGOS-ND® 4.16 29.92 56.09 _ — V7 
1000 1 35 1.75 MUR1100ERLGOSCT-ND® 4.27 32.04 64.08 5,000 | 150.00/M /f 25.65 
200 6 50 1 MURD620CTT4GOSCT-ND® 5.22 39.15 78.30 2,500 | 196.00/M 
5A D-PAK 200 3 6 0.95 MURD320T40SCT-ND 6.28 47.12 100.34 _ =_ ) 6.25 
200 3 6 0.95 MURD320T4GOSCT-ND® 5.40 40.50 86.25 2,500 | 214.00/M 
6 | D2-PAK 15 25 150 0.45 MBRB2515LT4GOSCT-ND® 19.28 161.95 337.40 | 800 | 925.60 25.65 
jt 
Standard Recovery 
50 1 30 11. 1N4001GO0S-ND® 2.27 12.78 = 21.30 _ = 
50 1 30 11 1N4001RLGOSCT-ND® 2.27 12.78 = 21.30 5,000 33.00/M 
50 1 30 4.2: 1N4933RLGOSCT-ND@ 2.52 16.38 28.35 5,000 50.00/M : 
100 1 30 1 1N4002G0S-ND@ 227 12.78 2130) — |), | erda9 == MICRODE 
100 1 30 1.2 1N4934RLGOSCT-ND® 2.52 16.38 28.35 5,000 50.00/M. 
200 1 30 11 1N4003GOS-ND® 2.27 12.78 21.30 _ _- 
200 1 30 Al. 1N4003RLGOSCT-ND® 2.27 12.78 = 21.30 5,000 33.00/M 
4 D0-41 200 1 30 12 1N4935RLGOSCT-ND® 2.52 16.38 28.35 5,000 50.00/M 
400 1 30 11 1N4004G0S-ND@ 2.27 12.78 21.30 = — 
400 1 30 11 1N4004RLGOSCT-ND@ 2.27 12.78 21.30 5,000 33.00/M 
400 1 30 1.2 1N4936RLGOSCT-ND@ 2.52 16.38 28.35 5,000 50.00/M 
600 1 30 11 1N4005GO0S-ND@ 2.27 12.78 21.30 _ _— 
600 1 30 1.2 1N4937RLGOSCT-ND@ 2.52 16.38 28.35 5,000 50.00/M 
800 1 30 Aca 1N4006G0S-ND® 2.27 12.78 = 21.30 _— _ 
800 1 30 11 1N4006RLGOSCT-ND® 2.27 12.78 21.30 5,000 33.00/M 
1000 1 30 11 1N4007G0S-ND@ 2.27 12.78 21.30 _ _ 
1000 1 30 11 1N4007RLGOSCT-ND@ 2.27 12.78 21.30 5,000 33.00/M Fig. 4—DO-41 
50 3 200 1 1N5400RLGOSCT-ND@ 3.02 20.96 37.78 1,200 93.00/M : 
50 3 200 1 1N5400GOS-ND@ 3.02 20.96 37.78 _ =_ 
100 3 200 1 1N5401RLGOSCT-ND® 3.02 20.96 37.78 1,200 93.00/M 
200 3 100 1.25 MR852RLGOSCT-ND® 2.97 20.90 38.00 1,200 95.00/M 
200 3 200 1 1N5402RLGOSCT-ND® 3.02 20.96 37.78 1,200 93.00/M 
200 3 200 1 1N5402GO0S-ND@ 3.02 20.96 37.78 
7 D0-201AD 400 3 200 1 1N5404RLGOSCT-ND® 3.02 20.96 37.78 1,200 93.00/M 
400 3 200 1 1N5404GOS-ND® 3.02 20.96 37.78 _ - 
400 3 100 1.25 MR8540S-ND 3.12 21.96 39.92 _ _ 
400 3 100 1.25 MR854G0S-ND® 2.97 20.90 38.00 = = 
600 3 200 1 1N5406RLGOSCT-ND@ 3.02 20.96 37.78 1,200 93.00/M 
600 3 100 1.25 MR856RLGOSCT-ND® 2.97 20.90 38.00 1,200 95.00/M 
1000 3 200 1 1N5408RLGOSCT-ND® 3.02 20.96 37.78 1,200 93.00/M 
1000 3 200 1.0 1N5408GOS-ND@ 3.02 20.96 37.78 _ - Fig. 5 — D-PAK 
8 SMB 400 1.5 50 11 MRS1504T3GOSCT-ND® 3.93 28.26 52.99 2,500 | 133.00/M 
9 T0-220AC 600 8.0 100 1.4 MSR860GOS-ND® 11.38 87.50 183.75 _ _ 
600 15 100 1.5 MSR1560G0S-ND® 12.72 97.88 205.54 = = 
Fast Recovery — RoHS Compliant 
4 DO-41 600 1 30 1.2 1N4937G0S-ND 2.52 16.38 28.35 _ =_ 
Ultra Fast Recovery 
100 2 50 0.94 MURA210T3GOSCT-ND® 3.09 22.21 41.65 5,000 99.00/M 
200 2 40 0.95 MURA220T3GOSCT-ND® 3.09 22.21 41.65 5,000 99.00/M 
200 1 40 0.875 MURA120T3GOSCT-ND® 3.09 22.21 41.65 5,000 99.00/M 
1 SMA 400 1 35 11 MURA140T3GOSCT-ND® 3.09 22.21 41.65 5,000 99.00/M 
400 2 35 1.3 MURA240T3GOSCT-ND@ 3.09 22.21 41.65 5,000 99.00/M. 
600 1 30 1.25 MURA160T3GOSCT-ND® 3.09 22.21 41.65 5,000 99.00/M 
600 2 30 1.45 MURA260T3GOSCT-ND® 3.09 22.21 41.65 5,000 99.00/M 
100 1 35 0.875 MUR110GOS-ND® 3.71 26.09 47.44 _ _ 
4 DO-41 200 1 35 0.875 MUR120G0S-ND® 3.52 24.77 = 45.04 _ — 
600 1 35 1.25 MUR160GOS-ND® 3.44 24.20 44.00 _ _ 
1000 1 35 1.75 MUR1100EGOS-ND@ 4.51 33.81 67.62 _ _- 
5A D-PAK 200 6 50 1.15 MSRD620CTT4GOSCT-ND@ 7.20 54.00 115.00 2,500 | 285.00/M 
200 16 100 1.2 MURB1620CTRT4GOSCT-ND® 14.27 109.75 230.48 800 583.20 
200 16 100 0.975 MURB1620CTT4GOSCT-ND® 13.07 100.53 211.10 800 533.60 
6 D2-PAK 600 8 100 1S: MURB1660CTT40SCT-ND 13.39 112.50 234.37 _ _- 
600 8 100 15 MURB1660CTT4GOSCT-ND® 14.95 115.00 241.50 800 611.20 
600 4 100 2.8 MURHB860CTT4GOSCT-ND@® 15.42 118.65 249.17 800 630.40 
50 4 125 0.89 MUR405GOS-ND® 4.27 32.04 64.08 _ _ 
100 4 125 0.89 MUR410GOS-ND® 4.27 32.04 64.08 _ = 
100 4 125 0.89 MUR410RLGOSCT-ND® 4.27 32.04 64.08 1,500 | 171.00/M 
100 2 50 0.875 MURA110T3GOSCT-ND® 3.09 22.21 41.65 5,000 99.00/M 
100 1 35 0.875 MUR110RLGOSCT-ND@ 3.71 26.09 47.44 5,000 | 101.00/M 
7 DO-201AD 150 1 35 0.875 MUR115RLOSCT-ND 3.11 22.39 41.99 _ _ 
150 1 35 0.875 MUR115RLGOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 5,000 | 101.00/M 
150 4 125 0.89 MUR415GOS-ND® 4.27 32.04 64.08 
200 4 125 0.89 MUR420G0S-ND® 4.27 32.04 64.08 - — | 
200 4 125 0.89 MUR420RLGOSCT-ND® 427 32.04 64.08 | 1,500 | 171.00/M Baap a0r nr 
200 1 35 0.875 MUR120RLGOSCT-ND@ 3.52 24.77 = 45.04 5,000 96.00/M 
400 1 35 1.25 MUR140RLGOSCT-ND@ 3.44 24.20 44.00 5,000 94.00/M 
RoHS Compliant § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. t Pinning Reversed (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Dimensions in mm 


ON Semiconductor” Rectifiers (cont) Digi@Reel” 
Working Peak Average Rectified | Peak Surge | Max. Instantaneous 
Reverse Voltage Forward Current Current | Forward Voltage Drop| Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig. Package VRWM Ip (A) IFsm (A) Ve (V) Part No. 10 100 250 aty. Pricing 
600 1 35 1.25 MUR160RLGOSCT-ND@ 3.44 2420 44.00 | 5,000 | 94.00/M 
600 4 110 1.25 MUR460RLGOSCT-ND@ 4.75 35.61 = 71.22 1,500 | 190.00/M 
7 DO-201AD 600 4 110 1.28 MUR460GO0S-ND® 4.75 35.61 71.22 — _ 
1,000 4 70 1.85 MUR4100EGOS-ND@ 5.98 44.85 95.51 _ = 
1,000 4 70 1.75 MUR4100ERLGOSCT-ND® 5.98 44.85 95.51 1,500 | 257.00/M 
100 1 40 0.875 MURS110T3GOSCT-ND®@ 3.59 25.30 46.00 2,500 | 104.00/M 
200 2 40 0.875 MURS120T3GOSCT-ND@ 3.59 25.30 46.00 | 2,500 | to4.00m | | Fis: 9—T0-220Ac 
8 SMB 400 1 35 1.25 MURS140T3GOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 2,500 | 107.00/M 
600 1 35 1.25 MURS160T3GOSCT-ND®@ 3.11 22.39 41.99 2,500 | 106.00/M 10.29 
200 2 40 0.95 MURS220T3GOSCT-ND® 3.68 26.50 49.68 2,500 | 125.00/M 4 {= 
600 2 35 1.45 MURS260T3GOSCT-ND® 4.04 29.05 54.47 2,500 | 137.00/M 
200 8 16 0.975 MUR820G0S-ND@ 810 60.75 129.38 
200 15 200 1.05 MUR1520GOS-ND® 11.38 87.50 183.75 — _ 
400 8 100 1.3 MUR840GOS-ND® 10.03 77.13 161.96 _— _ 
9 TO-220AC 400 15 150 1.25 MUR1540G0S-ND® 13.11 100.85 211.79 _ _ 
600 15 150 15 MUR1560GOS-ND® 12.72 97.88 205.54 _- - 
600 8 16 0.975 MUR860GOS-ND® 10.03 77.13 161.96 — _ 
1,000 8 100 1.8 MUR8100EGOS-ND® 11.38 87.50 183.75 _ _ 
40k | F059; 200 16 100 0.975 MUR1620CTGOS-ND@t 9.07 69.78 14653 | — - 
600 16 100 15 MUR1660CTGOS-ND® 14.63 112.50 236.25 i = 
108 | TO-220AB 200 16 100 12 MUR1620CTRGOS-ND@t 1293 99.48 20890 | — = 
50 1 40 0.875 MURS105T3GOSCT-ND® 3.59 25.30 46.00 2,500 | 104.00/M 
12 SMC 200 4 75 0.89 MURS320T3GOSCT-ND® 4.04 30.30 60.60 2,500 | 152.00/M 
400 3 75 1.28 MURS340T3GOSCT-ND® 4.98 37.38 = 74.76 2,500 | 187.00/M 
600 4 75 1.28 MURS360T3GOSCT-ND® 4.98 37.38 74.76 2,500 | 187.00/M 
@ RoHS Compliant § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. Tt Pinning Reversed 
Schottky Barrier Diodes Reel’ 
Reverse Average Power | Peak Surge | Forward Volt. Max Cut Tape 
; Voltage For. Curr. | Dissipation) Current @VF @IF Pinning Digi-Key Pricing Tape and Reels Fig. 11 — TO-247, TO-247PSI 
Fig. | Package Vwerv Ip (A) (mW) IFsm (A) (Vdc) (mA) |1 2 3 PartNo. 10 100 250 Qty. Pricing 
7 _ 225 _ 0.6 10 A — _ K | MMBD101LT1GOSCT-ND® 2.97 19.31 33.41 3,000 | 70.00/M 
30 = 200 = 0.45 1 A —_ K | MMBD301LT1GOSCT-ND® 2.60 16.90 29.25 | 3,000 | 61.00/M 
70 _ 200 _ 0.5 1 A —_ K | MMBD701LT1GOSCT-ND® 2.97 19.31 33.41 3,000 | 70.00/M 
40 0.12 225 0.2 0.5 10 A K_ A/K} BAS40-04LT1GOSCT-ND® 2.85 18.53 32.06 | 3,000 | 67.00/M 
40 0.12 225 0.2 0.5 10 KK A | BAS40-06LT1GOSCT-ND® 2.85 18.53 32.06 | 3,000 | 67.00/M 
7 oe 40 0.12 225 0.2 0.5 10 A — _ K | BAS40LT1GOSCT-ND@® 2.61 16.97 29.36 | 3,000 | 61.00/M 
70 - 225 — 0.75 10 A — _ K | BAS70LT1GOSCT-ND® 2.30 14.95 25.88 | 3,000 | 54.00/M 
30 0.2 225 0.6 0.4 10 K KA | BAT54ALT1GOSCT-ND@ 1.90 12.35 21.38 | 3,000 | 45.00/M 
30 0.2 225 0.6 0.5 30 A K_ K/A} BAT54SLT1GOSCT-ND® 1.90 12.35 21.38 | 3,000 | 45.00/M 
30 0.2 200 0.3 0.5 30 A — _ K | BAT54LT1GOSCT-ND® 1.66 10.79 18.68 | 3,000 | 39.00/M 
44 | sot-323 30 0.2 200 0.6 0.5 30 A K_ K/A| BAT54SWT1GOSCT-ND@ 1.95 12.68 21.94 | 3,000 | 46.00/M 
30 0.2 200 0.6 0.5 30 A _—_K | BAT54WT1GOSCT-ND@ 1.78 11.57 20.03 | 3,000 | 42.00/M 
Reverse | Average Power Peak Surge) Forward Volt. Max Cut Tape 
Voltage | For. Curr.| Dissipation | Current @VF Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig. Package Vwerv Ip (A) (mW) Ipsum (A) | (Vde) @IF Part No. 10 100 250 Qty. Pricing 
10 2 425 160 0.325 1A MBRA210LT30SCT-ND 3.98 29.88 59.76 — _— 
10 2 425 160 0.325 1A MBRA210LT3GOSCT-ND® 3.80 28.47 56.94 5,000 | 133.00/M 
30 1 300 25 0.41 1A MBRA130LT3GOSCT-ND® 2.97 20.90 38.00 5,000 81.00/M 
1 SMA 40 1 500 30 0.55 1A MBRA140T3GOSCT-ND® 3.11 21.91 39.84 5,000 85.00/M 
40 3 = 100 0.45 3A MBRA340T3GOSCT-ND® 4.35 31.32 58.73 5,000 | 139.00/M 
60 1 _ 40 0.72 1A SS16T3GOSCT-ND® 3.00 20.80 37.50 5,000 72.00/M 
60 if _ 60 0.51 1A MBRA160T3GOSCT-ND® 3.44 24.77 46.44 5,000 | 110.00/M 
20 1 = 25 0.45 1A 1N5817RLGOSCT-ND® 3.19 22.44 40.80 5,000 87.00/M 
20 1 — 25 0.75 3A | 1N5817GOS-ND@t 319 22.44 = 40.80 _ —_ 
30 1 — 25 0.55 1A | 1N5818RLGOSCT-ND® 3.19 22.44 40.80 | 5,000 | 87.oom| | Fig. 18—SOT-23, SOT-238 
30 1 _ 25 0.875 3A 1N5818GOS-ND@t 3.19 22.44 40.80 — — 
40 1 _ 25 0.6 1A 1N5819RLGOSCT-ND® 3.19 22.44 40.80 5,000 87.00/M 
4 DO-41 40 1 - 25 0.9 3A 1N5819GOS-ND@t 3.19 22.44 40.80 = = was B04 35 
50 1 750 25 0.75 1A MBR150RLGOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 5,000 | 101.00/M 1 aie ca 
60 1 750 25 0.75 1A MBR160RLGOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 5,000 | 101.00/M 3 
60 1 = 25 1.0 3A MBR160GOS-ND@t+ 3.71 26.09 47.44 — _ 1 2 
100 1 500 50 0.79 1A MBR1100RLGOSCT-ND® 3.65 26.28 49.28 5,000 | 117.00/M Lo oat === 
100 1 _ 50 0.51 8A MBR1100GOS-ND@t 3.65 26.28 49.28 _ _ 
20 3 1,000 75 0.6 3A MBRD320T4GOSCT-ND® 6.42 48.17 102.58 2,500 | 254.00/M 
20 6 4,000 75 0.7 3A MBRD620CTT4GOSCT-ND® 7.25 54.38 115.81 2,500 | 287.00/M 
30 3 1,000 75 0.6 3A MBRD330T4GOSCT-ND® 6.42 48.17 102.58 2,500 | 254.00/M 
35 8 3,750 75 0.51 8A MBRD835LT4GOSCT-ND® 5.60 41.99 89.41 2,500 | 222.00/M Fig. 14 — SOT-323 
5A D-PAK 35 10 2,000 50 0.47 5A MBRD1035CTLT4GOSCT-ND® 8.87 68.23 143.27 2,500 | 363.00/M 
40 3 1,000 75 0.6 3A MBRD340T4GOSCT-ND® 5.98 44.85 95.51 2,500 | 237.00/M 2.20 _. 
40 6 4,000 75 0.7 3A MBRD640CTT4GOSCT-ND® 7.25 54.38 115.81 2,500 | 287.00/M 0.65; 
60 3 1,000 75 0.6 3A MBRD360T4GOSCT-ND® 5.98 44.85 95.51 2,500 | 237.00/M | 
60 6 4,000 75 0.7 3A MBRD660CTT4GOSCT-ND® 7.25 54.38 115.81 2,500 | 287.00/M 
5B D-PAK 35 8 _ 75 0.51 8A MBRD835LGOS-ND@t 5.60 41.99 89.41 = _ 
7 DO-201AD 20 3 — 80 0.475 3A 1N5820RLGOSCT-ND® 3.70 27.75 55.50 1,500 | 148.00/M 
30 3 _ 80 0.5 3A 1N5821RLGOSCT-ND® 3.70 27.75 55.50 1,500 | 148.00/M 
RoHS Compliant § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. T Bulk (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1246 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Dimensions in mm 


ON Semiconductor” Schottky Barrier Diodes (cont, DigiReel” | Fis. 15 —sor-s63 
Reverse | Average Power Peak Surge | Forward Vo It. Max Cut Tape +) < 0.30 
Voltage |For. Curr. | Dissipation | Current @VF Digi-Key Pricing Tape and Reel§ a 
Fig. | Package | Vwerv | 1o(A) | (mW) Ipsm(A) | (Vdc)  @IF | PartNo. 10 100-250 Qty. | Pricing cit (ie ; | 
40 3 = 80 0.525 3A | 1N5822RLGOSCT-ND@ 3.70 27.75 55.50 1,500 | 148.00/M Binc 35 2.20 
40 3 = 80 0.525 3A_| 1N5822G0S-ND@t 3.70 27.75 55.50 = = ALU Ucz_| 
7 | vozo1an | 4 3 1,250 80 05 1A | MBR340GOS-ND@t 416 29.92 56.09 = = 
50 3 1,500 80 06 1A | MBR50RLGOSCT-ND® 416 29.92 56.09 | 1,500 | 150.00/m 
60 3 1,500 80 06 1A | MBR360RLGOSCT-ND® 416 29.92 56.09 | 1,500 | 150.007 
100 3 1,500 150 0.79 3A __| MBR3100RLGOSCT-ND@ 570 4272 85.44 | 1,500 |228.00/M 
20 1 525 40 06 1A | MBRS120T3GOSCT-ND® 346 24.33 44.24 | 2,600 |100.00M | Trig 1¢—sor-oa 
30 1 525 40 0.6 1A | MBRS130T3GOSCT-ND® 3.11 21.91 39.84 | 2500 | 90.00/M 
30 2 250 40 0.395 1A | MBRS130LT3GOSCT-ND® 3.11 21.91 39.84 | 2,500 | 90.00/M 
30 2 = 40 06 4A | MBRS230LT3GOSCT-ND® 3.86 © 27.76 += 52.04 | 2,500 |131.00/M 
40 1 500 40 0.6 1A | MBRS140T3GOSCT-ND@ 3.56 25.08 45.60 | 2,500 | 103.00/M i. 
40 2 800 25 0.43 2A | MBRS240LT3GOSCT-ND® 340 2448 4590 | 2,500 |116.00/M = 
8 SMB 40 2 = 75 05 2a | SS24T3GOSCT-ND@ 3.56 25.04 +4552 | 2,500 | 102.00/M 123 
40 2 625 70 0.43 2a | MBRS2040LT3GOSCT-ND@ 3.40 24.48 4590 | 2500 |116.00/M a4 
60 2 — 60 0.63 2a | MBRS260T3GOSCT-ND® 416 29.92 56.09 | 2500 | 141.007 |. t 
60 2 = 40 0.51 1A _| SS26TSGOSCT-ND® 371 26.14 47.52 | 2,500 | 107.00/M 1.301475 
90 2 1,200 50 0.75 1A | MBRS190T3GOSCT-ND® 375 27.00 5063 | 2,500 |128.00/M ; 
100 1 1,200 50 0.75 1A __| MBRS1100T3GOSCT-ND® 371 26.09 47.44_-| 2,500 | 107.00/M 
15 25 = 150 0.45 25A | MBR2515LG0S-ND@t 22.25 186.88 389.33 = = 
35 75 1,800 150 0.84 15 | MBR735G0S-ND@t 756 56.70 120.75 = — | lig. 17—sop-123FL, sop-123 
35 10 = 150 0.84 20A | MBR1035GOS-ND¢t 8.10 60.75 129.38 = = 
35 16 9,000 150 0.63 16A | MBR1635GOS-ND@t 8.94 68.75 144.38 = = 
6. | ospngne:| 45 75 1,800 150 0.84 15A | MBR745GOS-ND@t 7.26 54.46 115.98 = = 
45 10 5,500 150 0.84  20A | MBR1045G0S-ND@t 8.10 60.75 129.38 = = 
45 16 9,000 150 0.63 16A | MBR1645GOS-ND¢t 8.94 68.75 144.38 = = qual 
60 10 = 150 08 10A | MBR1060G0S-ND¢t 8.10 60.75 129.38 = = 180 [ 
90 10 5,000 150 08 10A | MBR1090G0S-ND¢t 10.83 83.30 174.93 = = 
100 10 5,000 150 08 10A | MBR10100G0S-ND@t 10.50 80.80 169.68 = = 
45 15 9,000 150 0.84 15A | MBR1545CTGOS-ND@t 756 56.70 120.75 = = 
100 8 400 150 0.74 8A | MBR16100CTGOS-ND@t 13.95 117.20 244.17 = = 
200 20 = 150 0.9 10A | MBR20200CTGOS-ND@t 15.99 134.30 279.78 - = 
30 10 3,750 150 0.52 10A | MBR2030CTLGOS-ND@t 15.99 134.30 279.78 = = - 
Palen a eee 20 = 150 0.84 20A_| MBR2045CTGOS-ND@t 8.37 62.80 133.75 = =| | Fig: 18 S0D-328 
60 10 6,000 150 0.85 10A | MBR2060CTGOS-ND@t 13.60 10465 219.77 _ = 
100 20 6,000 150 0.85 10A | MBR20100CTGOS-ND@t 10.47 80.55 169.16 = = 
35 12.5 5,000 150 0.47 125A | MBR2535CTLGOS-ND@t 1275 107.10 228.13 = = 
35 30 = 150 0.82 30A | MBR2535CTGOS-ND@t 16.06 123.55 259.46 = = 
45 30 = 150 0.82 30A_| MBR2545CTGOS-ND@t 1247 95.93 201.44 = = 
10-247 
ft | oerpsi |, 48 60 = 500 0.62 30A | MBR604S5WTGOS-ND@+ 40.43 301.07 645.15 - = 
20 4 2,500 80 05 3A | MBRS320T3GOSCT-ND® 3.80 2847 5694 | 2500 |142.00/M 
30 4 2,500 80 05 3A | MBRS330T3GOSCT-ND® 3.80 2847 5694 | 2500 |142.00/M 
o ie 40 4 2,500 80 0.525 3A | MBRS340T3GOSCT-ND® 3.90 2808 5265 | 2,500 |133.00/M 
40 5 — 190 0.5 5A | MBRS540T3GOSCT-ND® 3.92 2940 5880 | 2,500 |147.00/M 
60 4 2,500 80 0.74 3A | MBRS360T3GOSCT-ND® 445 32.04 60.08 | 2500 | 151.007 
100 3 = 130 0.79 3A__| MBRS3100T3GOSCT-ND@ 570 4272 85.44 | 2,500 |214.00/M 
15 | soT-363 30 02 150 0.6 0.4 10mA_| MBDS54DWT1GOSCT-ND® 297 20.90 38.00 | 3,000 | 86.00/M 
16 | soT-93 45 30 10,000 200 0.76 30A_| MBR3045PTGOS-NDet 20.76 174.41 363.34 = = 
20 05 140 5.5 0.385  0.5A | MBROS20LTIGOSCT-ND@ 237 15.41 2666 | 3,000 | 56.00/M 
30 05 175 5.5 0.43 0.58 | MBROS3OT1GOSCT-ND® 249 16.19 28.01 | 3,000 | 59.00/M 
‘ae''|| Bamtaas 30 1.0 — 5.5 0.47 1A | MBR130T1GOSCT-ND@ 296 20.86 37.92 | 3,000 | 85.00/M 
30 02 400 06 0.4 10mA | BATS4T1GOSCT-ND® 249 1619 28.01 | 3,000 | 59.00/M / 
30 02 140 5.5 0.6 10mA_| MMSD301T1GOSCT-ND® 261 16.97 2936 | 3,000 | 61.00/M 4 
40 0.5 2,250 5.5 0.62 1A | MBROS40T1GOSCT-ND@ 261 16.97 29.36 _| 3,000 | 61.00/M See eet 
20 1 = 40 0.53 1A | MBR120ESFT1GOSCT-ND@ 296 20.86 37.92 | 3,000 | 85.00/M 
20 1 = 45 0.34 1A | MBR120VLSFT1GOSCT-ND® 3.09 21.78 39.60 | 3,000 | s9.00/M 
17 | sop-123FL | 20 1 = 50 0.65 3A | MBR120LSFT1GOSCT-ND® 3.15 2218 4032 | 3,000 | 91.00/m | | Fig.20—T0-220FP 
30 1 = 40 0.38 1A | MBR130LSFT1GOSCT-ND® 3.56 25.04 + 45.52 | 3,000 | 102.00/M 
40 1 = 30 0.55 1A | MBR140SFT1GOSCT-ND@ 371 26.09 _47.44_-| 3,000 | 90.00/M ines 
30 = 200 06 0.4 10mA | BATS4HTIGOSCT-ND@ 249 1619 2801 | 3,000 | 59.00/M a 
18 | sop-323 30 = 200 = 0.6 10mA | MMDL301T1GOSCT-ND@ 261 1697 2936 | 3,000 | 61.00/M 
40 = 200 = 0.37 __1mA_| RB751V40T1GOSCT-ND@ 261 16.97 29.36 _| 3,000 | 61.00/M 
19 | 10-92 30 = 280 = 0.6 10mA | MBD301GOS-ND@t 285 19.76 35.63 = = 
45 25 = 150 0.7 125A | MBRF2545CTGOS-ND@t 15.43 129.57 269.94 = = 
fo: lPaeooern || 100 20 = 150 0.85 10A | MBRF20100CTGOS-ND@t+ 11.57 88.98 186.85 = = 
200 20 = 150 0.9 10A | MBRF20200CTGOS-ND@t+ 16.02 134.55 280.31 = = 
60 15 = 260 071 30A | MBRF30H60CTGOS-ND@t 1251 96.25 202.13 = = 
35 125 7,500 150 0.55 25A | MBRB2535CTLT4GOSCT-ND@ 19.28 161.95 337.40 goo | 925.60 
45 30 16,000 150 0.82 30A | MBRB2545CTT4GOSCT-ND@ 16.32 187.05 285.51 soo | 783.20 
Sia'l np phi 45 15 8,000 150 0.84 15A__| MBRB1545CTT4GOSCT-ND® 10.80 83.05 174.41 goo | 440.80 
100 20 13,000 150 0.85 10A | MBRB20100CTT4GOSCT-ND® 13.67 114.85 239.27 00 | 656.00 
200 10 6,000 150 0.9 10A | MBRB20200CTT40SCT-ND 28.75 241.50 503.13 goo | 1288.00 
200 10 6,000 150 0.9 10A | MBRB20200CTT4GOSCT-ND@ 14.63 112.50 236.25 soo | 597.60 
21B | _D2-PAK 30 40 = 300 0.46 _20A_| MBRB4030T4GOSCT-ND@ 23.70 176.49 378.19 800 | 1129.60 
10 1 = 50 0.365 1A | MBRM110LT1GOSCT-ND@ 344 24.77 46.44 ~-| 3,000 |117.00/M 
10 1 = 50 0.53 1A | MBRM110ET1GOSCT-ND@ 3.44 24.77 46.44-| 3,000 | 117.00/M 
22 |POWERMITE) 20 1 325 50 0.45 1A | MBRM120LT1GOSCT-NDe 3.44 2477 ©46.44-| 3,000 | 117.00/M 
20 1 375 50 0.53 1A | MBRM120ET30SCT-ND 4.06 29.20 54.74 — = 
20 1 375 50 0.53 1A | MBRM120ET3GOSCT-ND@ 3.44 24.77 -46.44_-| 12,000 | 103.00/M 
RoHS Compliant § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. T Bulk (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1247 


Dimensions in mm 


ON Semiconductor” {| //|) Schottky Barrier Diodes (cont) 


Reel° Fig. 22 — POWERMITE 
Cathode _ . 
Reverse | Average Power Peak Surge| Forward Volt. Max Cut Tape 
Voltage | For. Curr.) Dissipation | Current @VF Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig. Package Vwerv Ip (A) (mW) IFsm (A) (Vdc) @IF Part No. 10 100 250 Qty. Pricing 
20 1 _ 50 0.65 3A MBRM120LT3GOSCT-ND® 3.44 24.77 46.44 12,000 | 103.00/M 
22 | POWERMITE 30 1 325 50 0.38 1A MBRM130LT1GOSCT-ND® 3.44 24.77 46.44 3,000 | 117.00/M 
40 1 475 50 0.55 1A MBRM140T1GOSCT-ND® 3.26 23.47 44.01 3,000 | 111.00/M 
40 1 _ 50 0.36 0.1A MBRM140T3GOSCT-ND@ 3.26 23.47 44.01 12,000 | 98.00/M 
30 0.2 200 0.6 0.35 10mA | BAT54XV2T1GOSCT-ND® 2.60 16.90 29.25 3,000 61.00/M Fig, 23 — SOD-523 
23 00-523 30 200 200 — 0.6 200mA | RB520S30T1GOSCT-ND@ 1.54 10.01 17.33 3,000 36.00/M 
30 0.2 200 — 0.5 200mA | RB521S30T1GOSCT-ND@ 1.54 10.01 17.33 3,000 36.00/M 
40 0.03 200 — 0.37 1mA_ | RB751S40T1GOSCT-ND@ 1.78 11.57 20.03 3,000 42.00/M 
24a S0T-563 23 1 200 _ 0.27 10mA | NSRO320XV6T10SCT-ND 3.71 26.09 47.44 — _ 
23 1 200 =— 0.27 10mA | NSRO320XV6T1GOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 4,000 | 107.00/M 
25 SC-88 15 0.03 _ _ 0.415 1mA_ | NSR1ISDW1T10SCT-ND 2.99 21.08 38.32 _ _ 
15 0.03 _ — 0.415 imA | NSR1SDW1T1GOSCT-ND® 3.04 21.38 38.88 3,000 87.00/M 
25B SC-88 15 0.03 — — 0.415 1imA | NSR1ISTW1T2GOSCT-ND@ 3.56 25.63 48.06 3,000 | 121.00/M 
RoHS Compliant § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. Tt Bulk 
. . . 7 o 
Switching Diodes Digi@Reel 
Working | Average Power Peak Maximum 
Peak Rectified Dissi- Surge Instantaneous Cut Tape Cut Tape 
Rev. Volt. |For. Current | pation | Current Forward Volt. Pinning Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig. | Package VRWM IF (mA) (mW) | IF (mA) | Drop (VF) IF(mAdc)| 1 2 3 | PartNo. 10 100 250 Qty. Pricing . 1, 2,5, 6 o—4+¢-—-0 3, 4 
CATHODE ANODE 
7 _ 225 _ 0.6 10 A K_ K/A| MMBD352LT1GOSCT-ND® 3.11 21.58 38.91 | 3,000 | 83.00/M 
30 200 225 - 0.8 100 A A K | BAT54CLT1GOSCT-ND® 1.90 12.35 21.38 | 3,000 | 45.00/M 
30 150 225 450 1.2 100 A A K | MMBD2837LT1GOSCT-ND® 2.10 11.79 19.65 | 3,000 | 35.00/M . 60> o1 
50 100 225 300 1.2 100 A A K | MMBD2838LT1GOSCT-ND@ 2.10 11.79 19.65 | 3,000 | 35.00/M 4 > 3 
50 200 225 500 1 100 A A_ K | BAV74LT1GOSCT-ND@ 1.44 8.10 13.50 | 3,000 | 24.00/M 
70 200 225 500 0.7 1 A —_ K | MMBD6050LT1GOSCT-ND® 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
70 200 225 500 0.7 1 A A K | MMBD6100LT1GOSCT-ND®@ 2.10 11.79 19.65 | 3,000 | 35.00/M 
70 215 225 500 1 10 A K_ K/A| BAV199LT1GOSCT-ND@ 2.37 15.41 26.66 | 3,000 | 56.00/M 
70 200 225 500 0.8 10 A A_ K | BAV70LT1GOSCT-ND@ 1.41 7.92 13.20 | 3,000 | 24.00/M 
70 215 225 500 0.8 10 A K_ K/A| BAV99LT1GOSCT-ND@ 1.41 7.92 13.20 | 3,000 | 24.00/M 
70 = 225 = di 15 A K_ K/A| BAS70-04LT1GOSCT-ND® 2.85 18.53 32.06 | 3,000 | 67.00/M 
70 200 225 500 0.8 10 K K_ A | BAWS6LT1GOSCT-ND@ 1.44 8.10 13.50 | 3,000 | 24.00/M 
43 SOT-23, 70 100 225 _ 0.8 10 — K_ A |BAL99LT1GOSCT-ND@ 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
SOT-23S 75 150 225 _ a 10 A A_ K | MMBD2837LT10SCT-ND 2.10 11.79 19.65 | 3,000 | 34.00/M 
75 100 225 - 1 10 A_A_K | MMBD2838LT10SCT-ND 210 11.79 19.65 | 3,000 | 34.00/M | | Fig. 25 — SoT-363, SC-88 
75 100 225 - 12 100 | K K A | MMBD2836LT1GOSCT-ND® 240 11.79 19.65 | 3,000 | 35.00/M 
75 200 225 500 1 10 A —_ K | BAS116LT1GOSCT-ND® 2.14 13.91 24.08 | 3,000 | 50.00/M 
75 200 225 500 0.8 10 A —_ K | BASI6LT1GOSCT-ND® 1.44 8.10 13.50 | 3,000 | 24.00/M 
100 200 225 500 1 10 A — _ K | MMBD914LT1GOSCT-ND® 1.44 8.10 13.50 | 3,000 | 24.00/M 
100 200 225 500 0.7 1 A K_ K/A| MMBD7000LT1GOSCT-ND® 1.90 10.71 17.85 | 3,000 | 32.00/M 
100 200 225 500 1 10 A —_ K | MMBD914LT3GOSCT-ND® 1.44 8.10 13.50 | 10,000) 18.00/M 
120 200 225 625 1 100 A —_ K | BASI9LT1GOSCT-ND® 1.44 8.10 13.50 | 3,000 | 24.00/M 
200 200 225 625 1 100 A —_ K | BAS20LT1GOSCT-ND® 1.44 8.10 13.50 | 3,000 | 24.00/M 
250 200 225 625 1 100 A —_ K | BAS21LT1GOSCT-ND® 1.44 8.10 13.50 | 3,000 | 24.00/M 
250 225 225 625 1 100 A K_ K/A| BAS21SLT1GOSCT-ND@ 2.10 11.79 19.65 | 3,000 | 35.00/M 
30 200 200 _ 0.8 100 A A_ K | BAT54CWT1GOSCT-ND@ 1.95 12.68 21.94 | 3,000 | 46.00/M 
40 100 150 500 1.2 100 A — _ K | M1MA141KT1GOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
70 200 200 500 0.8 10 A A K | BAV7OWT1GOSCT-ND@ 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
14 | SOT-323 70 215 200 500 0.8 10 K A K/A| BAV99RWT1GOSCT-ND® 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
70 215 200 500 0.855 10 A K_ K/A| BAV99WT1GOSCT-ND® 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
70 200 200 500 08 10 K — A | BAWS6WT1GOSCT-ND} 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
5 200 200 500 08 10 A — K | BASI6WTIGOSCT-ND® 1.76 9.90 16.50 | 3,000 | 30.00/M 
47 | sop-123 100 200 225 500 1 10 — — — | MMSD4148T1GOSCT-ND® 2.24 12.60 21.00 | 3,000 | 38.00/M 
100 200 225 500 1 10 — — — | MMSD914T1GOSCT-ND® 2.29 12.87 21.45 | 3,000 | 39.00/M 
75 200 200 500 08 10 | — — — | BAS16HT1GOSCT-ND® 210 11.79 19.65 | 3,000 | 35.00/M 
ta | sop-a3 | 199 200 200 500 1 10 |— — — | MMDL914T1GOSCT-ND® 240 11.79 19.65 | 3,000 | 35.00/M 
250 200 200 625 1 100 |— — — | BAS21HT1GOSCT-ND® 1.66 10.79 18.68 | 3,000 | 39.00/M 
250 200 200 625 1 200 |— — —]BAS21AHTIGOSCT-ND@ NEW! 2.38 13.41 22.35 | 3,000 | 40.00/M 
75 200 120 500 0.715 1 K A — | BAS16XV2T1GOSCT-ND® 2.27 12.78 21.30 | 3,000 | 38.00/M 
23 | SOD-523 100 200 200 500 f.2 100 K A — | 18S400T1GOSCT-ND®@ 1.78 11.57 20.03 | 3,000 | 42.00/M 
100 200 120 500 1 10 K A — | NSD914XV2T1GOSCT-ND® 2.80 18.20 31.50 | 3,000 | 66.00/M 
sia. |/sorseen 75 200 357 500 0.715 1 — — — | BASI6DXV6T10SCT-ND 2.97 20.90 38.00 | — - 
75 200 357 500 0.715 1 — — — | BAS16DXV6TIGOSCT-ND® 2.64 18.30 33.00 | 4,000 | 70.00/M 
24c | SOT-563 80 100 357 300 f.2 100 — — — | NSDEMP11XV6T10SCT-ND 3.11 21.91 39.84 — - Fig. 27 — SOT-353 
80 100 357 300 f:2 100 — — — | NSDEMP11XV6T1GOSCT-ND®@ 2.84 19.71 35.53 | 4,000 | 76.00/M 
25¢ | SC-88 85 100 300 240 1.2 100 |— — —JHN2DO2FUTWITIGOSCT-ND® 3.11 21.58 38.91 | 3,000 | 83.00/M + 2.20-—s| 
26 SOT-416, 80 100 150 2,000 1.2 100 K KA | DAP2220SCT-ND 2.10 11.79 19.65 
SC-75 80 100 150 2,000 1.2 100 K K_ A | DAP222GOSCT-ND®@ 1.81 10.17 16.95 | 3,000 | 31.00/M 
27 | SoT-353 | 250 200 385 625 1 100 | — — — | BAS21DWST1GOSCT-ND® 2.00 13.00 22.50 | 3,000 | 47.00/M 
RoHS Compliant § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1248 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


. \ . Designed primarily for power switching. The gate sensitivity of these triacs permits the use of economical transistorized 
™ 
ON Semiconductor Triacs or integrated circuit control circuits, and it enhances their use in low-power phase control and load-switching applications. 


TO-225AA TO-220AB SOT-223 


Sensitive Gate Triacs — RoHS Compliant 


On State Peak Peak 
VDRM | RMS Current | Surge Current Gate Power Digi-Key Price Each Tape and Reelt 
Package (V) IT (RMS) ITSM (A) PGM (W) Application Part No. 1 10 100 250 Qty. Pricing 
200 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6071AGOS-ND 69 56 2 36 _ _ 
200 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6071BGOS-ND 69 56 42 36 — _ 
T0-205AA 400 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6073AGOS-ND 69 56 A2 36 — _ 
400 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6073BGOS-ND 69 56 42 36 _ _ 
600 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6075AGOS-ND 69 56 2 36 — _ 
600 4A 30 10 Full-Wave ac Control 2N6075BGOS-ND 69 56 42 36 — _ 
200 0.6A 8 5 MPU Interface MAC97A4GO0S-ND 40 31 23 7 — = 
TO-92 400 0.6A 8 5 MPU Interface MAC97A6GOS-ND 40 31 23 7 — _— 
600 0.6A 8 5 MPU Interface MAC97A8GOS-ND 42 33 24 18 _ = 
400 8A 80 20 Consumer MAC228A6GOS-ND 1.50 1.30 1.00 84 _ _ 
600 8A 80 20 Consumer MAC228A8G0S-ND 1.50 1.30 1.00 84 =— - 
600 8A 70 16 Full-Wave ac Control MAC8SMGOS-ND 1.21 1.06 81 69 _— _ 
600 12A 120 20 Full-Wave ac Control BTB12-600BW3G0S-ND NEW! 1.07 93 72 61 — _— 
T0-220A8 600 12A 120 20 Full-Wave ac Control BTB12-600CW3G0S-ND NEW! 1.07 938 72 61 = = 
600 15A 120 20 Full-Wave ac Control MAC15SMGOS-ND 1.40 1.22 94 79 = _ 
800 8A 80 20 Consumer MAC228A10GOS-ND 1.54 1.34 1.03 87 _ _— 
800 12A 90 16 Full-Wave ac Control MAC12SNGOS-ND 1.45 1.26 97 82 — _ 
800 12A 120 20 Full-Wave ac Control BTB12-800CW3G0S-ND NEW! 1.16 1.01 17 65 — _ 
800 12A 120 20 Full-Wave ac Control BTB12-800BW3G0S-ND NEW! 1.16 1.01 AT 65 = _ 
D-PAK 600 4A 40 0.5 Consumer MAC4DHMT4GOSCT-ND _ 67 50 3 2,500 262.00/M 
200 0.8A 8 5 MPU Interface MACO8BT1GOSCT-ND — 92 69 56 1,000 171.00 
muiees 600 0.8A 8 5 MPU Interface MACO8MT1GOSCT-ND — 92 69 56 1,000 171.00 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Standard Triacs 


On State Peak Peak 
VDRM | RMS Current | Surge Current | Gate Power Digi-Key Price Each Tape and Reelt 
Package (V) IT (RMS) ITSM (A) PGM (W) Application Part No. 1 10 100 250 Qty. Pricing 
8A 80 16 Full-Wave ac Control MAC8DGOS-ND@ 1.12 98 75 63 — — 
8A 80 16 Full-Wave ac Control MAC9DGOS-ND® 1.12 98 75 63 _— _ 
400 12A 100 16 Full-Wave ac Control MAC12DG0S-ND® 1.12 98 15 63 — _ 
15A 150 20 Full-Wave ac Control MAC15A60S-ND 1.84 1.60 1.23 1.03 — _ 
15A 150 20 Full-Wave ac Control MAC15A6GOS-ND@ 1.57 1.32 111 92 — _ 
16A 150 20 Full-Wave ac Control MAC16DGOS-ND® 1.40 1.22 94 19 — — 
8A 80 16 Full-Wave ac Control MAC8MGOS-ND® 1.12 98 75 63 — _ 
15A 150 20 Full-Wave ac Control MAC15A8GOS-ND® 1.57 1.32 11 92 — — 
16A 150 20 Full-Wave ac Control MAC16MGOS-ND® 1.40 1.22 94 79 = _ 
T0-220AB an 12A 100 20 Full-Wave ac Control 2N6344AGOS-ND® 1.57 1.32 11 92 _— _ 
8A 100 20 Full-Wave ac Control 2N6344G0S-ND@ 1.87 1.62 1.25 1.05 — _ 
12A 100 20 Full-Wave ac Control 2N6348AGOS-ND@ 1.57 1.32 111 92 _— _ 
8A 80 16 Full-Wave ac Control MAC8NGOS-ND@ 117 1.02 78 66 — _ 
8A 80 16 Full-Wave ac Control MACSNGOS-ND@ TAZ: 1.02 78 66 _— _— 
12A 100 16 Full-Wave ac Control MAC12NGOS-ND® 117 1.02 78 66 _ = 
800 12A 100 20 Full-Wave ac Control MAC212A10GOS-ND® 1.65 1.38 1.16 97 =— _ 
15A 150 20 Full-Wave ac Control MAC15A10G0S-ND® 1.57 1.32 ait 92 — _ 
16A 150 20 Full-Wave ac Control MAC16CNGOS-ND@ 1.59 1.38 1.06 89 _ _— 
12A 100 20 Full-Wave ac Control 2N6349AGOS-ND@ 1.57 1.32 111 92 — _ 
DPAK-3 800 4A 40 0.5 Consumer MAC4DCN-1G0S-ND@ 85 69 52 44 — _ 
DPAK 600 4A 40 0.5 Consumer MAC4DSMT4GOSCT-ND® 83 67 50 AB 2,500 262.00/M 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1249 


ON Semiconductor™ SCRs 


TO-220AB TO-225AA SOT-223 
Rp 
S 
K 
A'G 
On State Peak Peak 
VDRM | RMS Current | Surge Current | Gate Power Digi-Key Price Each Tape and Reel§ 
Package (V) IT (RMS) ITSM (A) PGM (W) Application Part No. il 10 100 250 Qty. Pricing 
50 12A 100 20 Over Voltage Protection MCR68-2GOS-ND@ 1.73 1.50 1.16 97 = = 
100 25A 300 20 Over Voltage Protection MCR69-3GOS-ND¢@ 1.73 1.50 1.16 97 = = 
400 8A 100 5 Industrial and Consumer MCR72-0060S-ND 1.40 1.22 94 79 _ _ 
800 10A 100 5 Industrial and Consumer MCR310-0100S-ND 1.50 1.25 1.05 88 = = 
50 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N6504GOS-ND® 1.73 1.50 1.16 97 _ = 
100 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N6505GOS-ND@ 1.73 1.50 1.16 97 = = 
100 12A 100 20 Half-Wave ac Control 2N6395GOS-ND® 1.50 1.30 1.00 84 — = 
200 8A 100 5 Half-Wave ac Control MCR218-4GOS-ND® 1.50 1.30 1.00 84 = = 
400 12A 100 20 Half-Wave ac Control 2N6397GOS-ND@ 1.50 1.30 1.00 84 = = 
400 16A 160 20 Half-Wave ac Control 2N6403GOS-ND@ 1.73 1.50 1.16 97 = = 
TO-220AB| 400 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N6507GOS-ND@ 1.73 1.50 1.16 97 = = 
400 12A 100 5 Half-Wave ac Control MCR12LDGOS-ND@ 1.26 1.10 85 71 = = 
600 8A 80 5 Half-Wave ac Control MCR8SMGOS-ND@ 1.08 94 72 61 = = 
600 10A 160 20 Half-Wave ac Control 2N6404GOS-ND@ 1.73 1.50 1.16 97 = = 
600 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N65080S-ND. 1.62 1.41 1.08 91 = — 
600 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N6508GOS-ND@ 1.73 1.50 1.16 97 = = 
800 12A 100 20 Half-Wave ac Control 2N6399GOS-ND@ 1.59 1.38 1.06 89 = = 
800 16A 160 20 Half-Wave ac Control 2N6405GOS-ND@ 1.73 1.50 1.16 97 = = 
800 16A 160 5 Half-Wave ac Control MCR16NGOS-ND® 1.17 1.02 .78 66 = = 
800 25A 300 20 Half-Wave ac Control MCR25NGOS-ND® 1.69 1.41 1.19 .99 = = 
800 25A 250 20 Half-Wave ac Control 2N6509GOS-ND® 1.73 1.50 1.16 97 = = 
30 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5060GOS-ND@ 40 31 .23 A7 = = 
60 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5061RLRAOSCT-ND = 35 26 19 2,000 126.00/M 
60 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5061RLRAGOSCT-ND® = 31 .23 7 2,000 111.00/M 
60 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5061GOS-ND® 40 31 .23 7 = = 
100 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5062RLRAGOSCT-ND® = 31 .23 7 2,000 111.00/M 
200 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5064RLRAGOSCT-ND® = 31 .23 7 2,000 111.00/M 
TO-92 (A) | 200 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer 2N5064GOS-ND® 40 31 .23 7 = = 
400 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer MCR100-6RLOSCT-ND = 35 26 19 2,000 126.00/M 
400 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer MCR100-6RLGOSCT-ND® 46 35 .24 18 2,000 109.00/M 
400 0.8A 10 0.1 High Volume Consumer MCR100-6GOS-ND® 46 35 .24 18 _— _ 
400 1.5A 15 0.5 Low-Power Switching MCR22-6RLRAOSCT-ND a 38 28 24 = = 
400 1.5 15 0.5 Low-Power Switching MCR22-6RLRAGOSCT-ND® 45 35 25 19 2,000 124.00/M 
600 1.5A 15 0.5 Low-Power Switching MCR22-8RL1GOSCT-ND® 48 37 27 20 2,000 132.00/M 
40 — 5 0.3 High Volume Consumer 2N6027RLRAGOSCT-ND® = 35 26 19 2,000 125.00/M 
TO-92 (B) 40 — 5 0.3 High Volume Consumer 2N6027GOS-ND® 45 35 26 19 = = 
40 = 5 0.3 High Volume Consumer 2N6028RLRAGOSCT-ND® — 35 26 19 2,000 125.00/M 
200 4A 20 0.5 High Volume Consumer C106BOS-ND 58 AT 36 28 — = 
TO-225AA| 400 4A 20 0.5 High Volume Consumer C106DGOS-ND® 59 48 36 29 = = 
600 4A 20 0.5 High Volume Consumer C106MGOS-ND@ 59 48 36 29 = = 
SOT-223 | 200 0.8A 8 0. Line-Powered Consumer MCRO8BT1GOSCT-ND@ 53 43 33 26 1,000 171.00 
400 4A 25 0.5 Industrial and Consumer MCR716T4GOSCT-ND® 91 73 55 AT 2,500 | 287.00/M 
600 12A 100 5 Industrial and Consumer MCR12DSMT4OSCT-ND = 1.30 1.00 84 = = 
D-PAK 600 12A 100 5 Industrial and Consumer MCR12DSMT4GOSCT-ND® 1.12 -90 68 58 2,500 | 355.00/M 
800 12A 100 5 Industrial and Consumer MCR12DCNT40SCT-ND = 1.30 1.00 84 = = 
800 12A 100 5 Industrial and Consumer MCR12DCNT4GOSCT-ND® 1.12 -90 68 58 = = 


@ RoHS Compliant § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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COMCHIP Diodes 


SMD Diodes Specialist 


Comchip Technology is the leading manufacturer to standardize LEAD-FREE and 
Comchip’s diodes 
are ideal for personal computers, digital cameras, PDAs, pagers, wireless networking 


Digi@Reel” 


LEAD-LESS diode packaging in SOD-523F and SOD-323F sizes. 


and portable devices. 


Small Single Diodes 


Vr | lo Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt |Comchip 
(V)_| (mA) Package Part No. if 10 Qty. | Pricing |Part No. 
Switching Diodes 
75 | 150 | SOD-323F (1005) | 641-1004-1-ND 26 1.50 9.75 | 4,000 ] 35.00/M |CDSF4148 
75 | 150 0503 (1308) | 641-1215-1-ND 43 2.50 16.25 | 5,000 | 50.00/M |CDSER4148 
75 | 150 1005 (2512) | 641-1216-1-ND 26 1.50 9.75 | 4,000 | 35.00/M |CDSFR4148 
75 | 150 | SOD-523F (0603) | 641-1217-1-ND 31 1.80 11.70 | 4,000 | 42.00/M |CDSUR4148 
75_| 150 | SOD-523F (0603) | 641-1001-1-ND 31 1.80 11.70 | 4,000 | 42.00/M |CDSU4148 
80 | 100 | SOD-523F (0603) | 641-1002-1-ND 26 1.50 9.75 | 4,000 | 35.00/M |CDSU101A 
80 | 100 | SOD-523F (0603) | 641-1003-1-ND 26 1.50 9.75 | 4,000 | 35.00/M |CDSU400 
80 | 100 SOD-723 641-1141-1-ND 54 3.20 20.80 | 3,000 | 64.00/M |CDSP400-G 
80_| 100 | SOD-323F (1005) | 641-1005-1-ND 26 1.50 9.75 | 4,000 | 35.00/M |CDSF355 
Schottky Diodes 
20 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1255-1-ND& 70 5.60 = 42.00 | 5,000 ]196.00/M |CDBA120SL-G 
20 | 500 1005 (2512) | 641-1133-1-ND A6 3.50 25.20 | 4,000 |119.00/M |CDBFR0520 
20 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1014-1-ND 34 2.00 13.00 | 5,000 | 40.00/M |CDBA120-G 
20 | 1000) DO-214AA (SMB) | 641-1105-1-ND 55 3.75 26.00 | 3,000 | 90.00/M |CDBB120-G 
20 | 2000 | DO-214AA (SMB) | 641-1110-1-ND 524.02 28.91 | 3,000 |137.00/M |CDBB220-G 
20 | 2000) DO-214AC (SMA) | 641-1095-1-ND 433.30 23.76 | 5,000 |106.00/M |CDBA220-G 
20 | 3000) DO-214AA (SMB) | 641-1115-1-ND 59 4.75 35.64 | 3,000 |178.00/M |CDBB320-G 
20 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1120-1-ND 50 4.00 30.00 | 3,000 |150.00/M |CDBC320-G 
20 | 3000) DO-214AC (SMA) | 641-1100-1-ND 62 4.79 34.45 | 5,000 |134.00/M |CDBA320-G 
20 | 5000 | _DO-214AB (SMC) | 641-1125-1-ND 75 6.02 45.14 | 3,000 |238.00/M |CDBC520-G 
30 | 30 SOD-723 641-1134-1-ND AO 2.94 20.68 | 3,000 | 85.00/M |CDBP00340-G 
30 | 100 | SOD-523F (0603) | 641-1007-1-ND 39 2.63 18.20 | 4,000 | 70.00/M |CDBU0130 
30 | 100 | SOD-323F (1005) | 641-1011-1-ND 39 2.63 18.20 | 4,000 | 70.00/M |CDBF0130 
30 | 100 SOD-723 641-1135-1-ND AO 2.94 20.68 | 3,000 | 85.00/M |CDBP0130L-G 
30_| 100 SOD-723 641-1136-1-ND AQ 2.94 20.68 | 3,000 | 85.00/M |CDBP0130R-G 
30 | 200 | SOD-323F (1005) | 641-1012-1-ND 39 (2.63 18.20 | 4,000 | 70.00/M |CDBF0230 
30 | 200 | SOD-523F (0603) | 641-1008-1-ND 39 2.63 18.20 | 4,000 | 70.00/M |CDBU0230 
30 | 200 | SOD-523F (0603) | 641-1139-1-ND 7 5.25 36.40 | 4,000 |119.00/M |CDBURO230L 
30 | 200 | SOD-523F (0603) | 641-1140-1-ND a 525 36.40 | 4,000 |119.00/M |CDBUR0230R 
30_| 200 1005 (2512) __| 641-1131-1-ND fT 15.25 36.40_| 4,000 |119.00/M |CDBFRO230L 
30 | 200 1005 (2512) | 641-1132-1-ND at — 5105: 36.40 | 4,000 |119.00/M |CDBFRO230R 
30 | 200 1005 (2512) | 641-1208-1-ND 39 2.63 18.20 | 4,000 | 70.00/M |CDBFRO230L 
40 | 30 | SOD-523F (0603) | 641-1006-1-ND 33 (2.25 15.60 | 4,000 | 60.00/M |CDBU00340 
40 | 30 | SOD-323F (1005) | 641-1010-1-ND 33 (2.25 15.60 | 4,000 | 60.00/M |CDBF00340 
40_| 100 0503 (1308) | 641-1207-1-ND 382.81 19.80 | 5,000 | 77.00/M |CDBERO140R 
40 | 100 | SOD-523F (0603) | 641-1137-1-ND A1 5.25 36.40 | 4,000 |119.00/M |CDBURO140L 
40 | 100 | SOD-523F (0603) | 641-1138-1-ND 7 5.25 36.40 | 4,000 |119.00/M |CDBURO140R 
40 | 100 1005 (2512) | 641-1129-1-ND ar ‘5125 36.40 | 4,000 |119.00/M |CDBFRO140L 
40 | 100 1005 (2512) | 641-1130-1-ND 7 5.25 36.40 | 4,000 |119.00/M |CDBFRO140R 
40_| 200 | SOD-323F (1005) | 641-1013-1-ND 39 2.63 18.20 | 4,000 | 70.00/M |CDBF0240 
40 | 200 | SOD-523F (0603) | 641-1009-1-ND 39° (2.63 18.20 | 4,000 | 70.00/M |CDBU0240 
40 | 1000) DO-214AA (SMB) | 641-1106-1-ND 55 3.75 26.00 | 3,000 | 90.00/M |CDBB140-G 
40 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1015-1-ND 43 2.50 16.25 | 5,000 | 50.00/M |CDBA140-G 
40 | 2000) DO-214AA (SMB) | 641-1111-1-ND 52 4.02 28.91 | 3,000 |137.00/M |CDBB240-G 
40__| 2000 | DO-214AC (SMA) | 641-1096-1-ND AB 3.47 24.95 | 5,000 |111.00/M |CDBA240-G 
40 | 3000) DO-214AA (SMB) | 641-1116-1-ND 59° 4.75 35.64 | 3,000 |178.00/M |CDBB340-G 
40 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1121-1-ND 50 4.00 30.00 | 3,000 |150.00/M |CDBC340-G 
40 | 3000) DO-214AC (SMA) | 641-1101-1-ND 62 4.79 34.45 | 5,000 |134.00/M |CDBA340-G 
40 | 5000) DO-214AB (SMC) | 641-1126-1-ND 75 6.02 = 45.14 | 3,000 |238.00/M |CDBC540-G 
60_| 1000 | DO-214AA (SMB) | 641-1107-1-ND 55 3.75 26.00 | 3,000 | 90.00/M |CDBB160-G 
60 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1092-1-ND 39 (2.64 18.30 | 5,000 | 63.00/M |CDBA160-G 
60 | 2000) DO-214AA (SMB) | 641-1112-1-ND 63 4.84 34.85 | 3,000 |145.00/M |CDBB260-G 
60 | 2000) DO-214AC (SMA) | 641-1097-1-ND A8 = 3.69 26.53 | 5,000 |118.00/M |CDBA260-G 
60 | 3000) DO-214AA (SMB) | 641-1117-1-ND 59 4.75 35.64 | 3,000 |178.00/M |CDBB360-G 
60__| 3000 | _DO-214AB (SMC) | 641-1122-1-ND 72 572 42.90 | 3,000 |215.00/M |CDBC360-G 
60 | 3000) DO-214AC (SMA) | 641-1102-1-ND 63 5.06 37.95 | 5,000 |177.00/M |CDBA360-G 
60 | 5000) DO-214AB (SMC) | 641-1127-1-ND 79 6.30 47.25 | 3,000 |249.00/M |CDBC560-G 
80 | 1000) DO-214AA (SMB) | 641-1108-1-ND 51 3.75 26.40 | 3,000 |102.00/M |CDBB180-G 
80 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1093-1-ND AQ 3.58 25.17 | 5,000 | 97.00/M |CDBA180-G 
80__| 2000 | DO-214AA (SMB) | 641-1113-1-ND 634.84 34.85 _| 3,000 |145.00/M |CDBB280-G 
80 | 2000) DO-214AC (SMA) | 641-1098-1-ND AQ 3.74 26.93 | 5,000 |120.00/M |CDBA280-G 
80 | 3000) DO-214AA (SMB) | 641-1118-1-ND 69 550 41.25 | 3,000 |206.00/M |CDBB380-G 
80 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1123-1-ND 72 5.72 42.90 | 3,000 |215.00/M |CDBC380-G 
80 | 3000) DO-214AC (SMA) | 641-1103-1-ND 63 5.06 37.95 | 5,000 |177.00/M |CDBA380-G 
80 | 5000 | DO-214AB (SMC) | 641-1128-1-ND 79 6.30 _ 47.25 | 3,000 |249.00/M |CDBC580-G 
Zener Diodes 
Cut Tape 
Voltage Digi-Key Pricing Tape and Reel} Comchip 
(Typ.) Part No. all 10 100 Qty. Pricing Part No. 
150 mWatts — SOD-523F (0603) 
2.0 641-1019-1-ND 44 3.00 20.80 4,000 80.00/M | CZRU52C2 
2.2 641-1020-1-ND 44 3.00 20.80 4,000 80.00/M | CZRU52C2V2 
2.4 641-1021-1-ND 44 3.00 20.80 4,000 80.00/M | CZRU52C2V4 
2.7 641-1022-1-ND 44 3.00 20.80 4,000 80.00/M | CZRU52C2V7 
3.0 641-1023-1-ND A4 3.00 20.80 4,000 80.00/M_| CZRU52C3 
3.3 641-1024-1-ND 44 3.00 20.80 4,000 80.00/M | CZRU52C3V3 
3.6 641-1025-1-ND .39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C3V6 
3.9 641-1026-1-ND .39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C3V9 
4.3 641-1027-1-ND .39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C4V3 
4.7 641-1028-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M_| CZRU52C4V7 
§.1 641-1029-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C5V1 
5.6 641-1030-1-ND .39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C5V6 
6.2 641-1031-1-ND .39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C6V2 
6.8 641-1032-1-ND .39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C6V8 
75 641-1033-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M_| CZRU52C7V5 
8.2 641-1034-1-ND .39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C8V2 
9.1 641-1035-1-ND .39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C9V1 
10.0 641-1036-1-ND .39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C10 
11.0 641-1037-1-ND .39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C11 
12.0 641-1038-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M_| CZRU52C12 
13.0 641-1039-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C13 
15.0 641-1040-1-ND .39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C15 
16.0 641-1041-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C16 
18.0 641-1042-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C18 


Ve | lo Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt |Comchip 
(V)_ | (mA) Package Part No. il 10 100 Qty. | Pricing |Part No. 
100 | 1000 | DO-214AA (SMB) | 641-1104-1-ND rs] 3.75 26.40 | 3,000 /102.00/M |CDBB1100-G 
100 | 1000 | DO-214AC (SMA) | 641-1091-1-ND 50 3.64 25.65 | 5,000 | 99.00/M |CDBA1100-G 
100 | 2000 | DO-214AA (SMB) | 641-1109-1-ND 55 4.40 33.00 | 3,000 /165.00/M |CDBB2100-G 
100 | 2000 | DO-214AC (SMA) | 641-1094-1-ND 55 4.25 30.60 | 5,000 /136.00/M |CDBA2100-G 
100_| 3000 | _DO-214AA (SMB) | 641-1114-1-ND 69 5.50 41.25 | 3,000 |206.00/M |CDBB3100-G 
100 | 3000 | DO-214AB (SMC) | 641-1119-1-ND 2 5.72 42.90 | 3,000 )215.00/M CDBC3100-G 
100 | 3000 | DO-214AC (SMA) | 641-1099-1-ND 67 = 5.37 40.26 | 5,000 /188.00/M |CDBA3100-G 
100 | 5000 | DO-214AB (SMC) | 641-1124-1-ND 79 6.30 47.25 | 3,000 [249.00/M |CDBC5100-G 
General Purpose Rectifier Diodes 
50 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1016-1-ND 31 1.80 11.70 | 5,000 | 36.00/M |CGRA4001-G 
50 | 2000 | DO-214AA (SMB) | 641-1165-1-ND AO 2.72 18.88 | 3,000 | 73.00/M |CGRB201-G 
50 | 3000) DO-214AA (SMB) | 641-1168-1-ND 50 = 3.85 27.72 | 3,000 |131.00/M |CGRB301-G 
50 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1171-1-ND 7 5.64 39.69 | 3,000 /135.00/M |CGRC301-G 
50__| 5000 | _DO-214AB (SMC) | 641-1174-1-ND 50 3.96 29.70 | 3,000 |149.00/M |CGRC501-G 
400 | 1000 | DO-214AC (SMA) | 641-1017-1-ND 31 1.80 11.70 | 5,000 | 36.00/M |CGRA4004-G 
400 | 2000) DO-214AA (SMB) | 641-1166-1-ND AO 2.72 18.88 | 3,000 | 73.00/M |CGRB204-G 
400 | 3000) DO-214AA (SMB) | 641-1169-1-ND 50 = 3.85 27.72 | 3,000 |131.00/M |CGRB304-G 
400 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1172-1-ND 7 5.64 39.69 | 3,000 /135.00/M |CGRC304-G 
400 | 5000 | DO-214AB (SMC) | 641-1175-1-ND 50 3.96 29.70 | 3,000 |149.00/M |CGRC504-G 
1000 | 1000 | DO-214AC (SMA) | 641-1018-1-ND 31 1.80 11.70 | 5,000 | 36.00/M |CGRA4007-G 
1000 | 2000 | DO-214AA (SMB) | 641-1167-1-ND AQ 2.72 18.88 | 3,000 | 73.00/M |CGRB207-G 
1000 | 3000 | DO-214AA (SMB) | 641-1170-1-ND 50 3.85 27.72 | 3,000 |131.00/M |CGRB307-G 
1000 | 3000 | DO-214AB (SMC) | 641-1173-1-ND 17 5.64 39.69 | 3,000 /135.00/M |CGRC307-G 
1000 | 5000 | DO-214AB (SMC) | 641-1176-1-ND 50 3.96 29.70 | 3,000 [149.00/M |CGRC507-G 
Fast Recovery Rectifier Diodes 
100 | 2000 | DO-214AC (SMA) | 641-1145-1-ND 59 4.57 32.87 | 5,000 |128.00/M |CEFA202-G 
200 | 1000) DO-214AA (SMB) | 641-1147-1-ND 50 = 3.96 29.70 | 3,000 |149.00/M |CEFB103-G 
200 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1142-1-ND 54 4.13 29.70 | 5,000 |132.00/M |CEFA103-G 
200 | 2000) DO-214AA (SMB) | 641-1150-1-ND 63 = 5.06 37.95 | 3,000 |190.00/M |CEFB203-G 
200 | 2000 | DO-214AC (SMA) | 641-1146-1-ND 59 4.57 32.87 | 5,000 |128.00/M |CEFA203-G 
200 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1153-1-ND 84 6.73 50.49 | 3,000 /266.00/M |CEFC303-G 
400 | 1000 ) DO-214AA (SMB) | 641-1148-1-ND 50 3.96 29.70 | 3,000 |149.00/M |CEFB104-G 
400 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1143-1-ND 54 4.13 29.70 | 5,000 )132.00/M |CEFA104-G 
400 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1156-1-ND 46 3.14 21.74 | 5,000 | 75.00/M |CFRA104-G 
400 | 2000 | DO-214AA (SMB) | 641-1151-1-ND 63 5.06 37.95 | 3,000 |190.00/M |CEFB204-G 
400 | 2000 | DO-214AA (SMB) | 641-1159-1-ND At 3.14 22.57 | 3,000 /107.00/M |CFRB204-G 
400 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1154-1-ND 84 = 6.73 50.49 | 3,000 /266.00/M |CEFC304-G 
400 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1162-1-ND 66 = 5.28 39.60 | 3,000 /198.00/M |CFRC304-G 
600 | 1000 ) DO-214AA (SMB) | 641-1149-1-ND 50 3.96 29.70 | 3,000 |149.00/M |CEFB105-G 
600 | 1000 | DO-214AC (SMA) | 641-1144-1-ND 61 4.68 33.66 _| 5,000 |131.00/M |CEFA105-G 
600 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1157-1-ND AB 3.14 21.74 | 5,000 | 75.00/M |CFRA105-G 
600 | 2000) DO-214AA (SMB) | 641-1152-1-ND 63 = 5.06 37.95 | 3,000 |190.00/M |CEFB205-G 
600 | 2000) DO-214AA (SMB) | 641-1160-1-ND 43 3.30 23.76 | 3,000 )112.00/M |CFRB205-G 
600 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1155-1-ND 84 = 6.73 50.49 | 3,000 )266.00/M |CEFC305-G 
600 | 3000 | DO-214AB (SMC) | 641-1163-1-ND 665.28 39.60 | 3,000 [198.00/M |CFRC305-G 
1000 ] 1000 | DO-214AC (SMA) | 641-1158-1-ND 46 3.14 21.74 | 5,000 | 75.00/M |CFRA107-G 
1000 | 2000 | DO-214AA (SMB) | 641-1161-1-ND 43 3.30 23.76 | 3,000 /112.00/M |CFRB207-G 
1000 | 3000 | DO-214AB (SMC) | 641-1164-1-ND 66 5.28 39.60 | 3,000 [198.00/M |CFRC307-G 
Super Fast Recovery Rectifier Diodes 
200 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1177-1-ND AQ 3.74 26.93 | 5,000 |120.00/M |CSFA103-G 
200 | 2000) DO-214AA (SMB) | 641-1180-1-ND 59 = 4.57 32.87 | 3,000 |137.00/M |CSFB203-G 
200 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1183-1-ND 17 6.16 46.20 | 3,000 |219.00/M |CSFC303-G 
400 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1178-1-ND AQ 3.74 26.93 | 5,000 |120.00/M |CSFA104-G 
400 | 2000 | DO-214AA (SMB) | 641-1181-1-ND 59 4.57 32.87_| 3,000 |137.00/M |CSFB204-G 
400 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1184-1-ND 17 6.16 46.20 | 3,000 /219.00/M |CSFC304-G 
600 | 1000 ) DO-214AC (SMA) | 641-1179-1-ND AQ 3.74 26.93 | 5,000 |120.00/M |CSFA105-G 
600 | 2000) DO-214AA (SMB) | 641-1182-1-ND 50 3.96 29.70 | 3,000 |149.00/M |CSFB205-G 
600 | 3000 | DO-214AB (SMC) | 641-1185-1-ND 176.16 46.20 | 3,000 |219.00/M |CSFC305-G 
Ultra Fast Recovery Rectifier Diodes 
200 | 1000 ) DO-214AC (SMA) | 641-1186-1-ND 46 3.58 25.74 | 5,000 |114.00/M |CURA103-G 
200 | 2000) DO-214AA (SMB) | 641-1189-1-ND A6 3.65 27.39 | 3,000 |137.00/M |CURB203-G 
200 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1192-1-ND 72 5.72 42.90 | 3,000 /215.00/M |CURC303-G 
400 | 1000) DO-214AC (SMA) | 641-1187-1-ND AB 3.58 25.74 | 5,000 |114.00/M |CURA104-G 
400 | 2000 | DO-214AA (SMB) | 641-1190-1-ND AB 3.65 27.39 | 3,000 |137.00/M |CURB204-G 
400 | 3000) DO-214AB (SMC) | 641-1193-1-ND 72 5.72 42.90 | 3,000 /215.00/M |CURC304-G 
1000 | 1000 | DO-214AC (SMA) | 641-1188-1-ND 46 3.58 25.74 | 5,000 |114.00/M |CURA107-G 
1000 | 2000 | DO-214AA (SMB) | 641-1191-1-ND A6 3.65 27.39 | 3,000 |137.00/M |CURB207-G 
1000 | 3000 | DO-214AB (SMC) | 641-1194-1-ND 72 5.72 42.90 | 3,000 |215.00/M |CURC307-G 
Bridge Rectifier Diodes 
40 | 1000 TO-269AA 641-1210-1-ND 1.31 11.38 87.50 | 2,500 /466.00/M |CDBHD140L-G 
40 | 2000 TO-269AA 641-1213-1-ND 1.31 11.38 87.50 | 2,500 /466.00/M |CDBHD240-G 
60 | 1000 TO-269AA 641-1211-1-ND 1.31 11.38 87.50 | 2,500 /466.00/M |CDBHD160L-G 
60 | 2000 TO-269AA 641-1214-1-ND 1.31 11.38 87.50 | 2,500 /466.00/M |CDBHD260-G 
100 | 1000 TO-269AA 641-1209-1-ND 1.31 11.38 87.50 | 2,500 |466.00/M |CDBHD1100L-G 
100 | 2000 TO-269AA 641-1212-1-ND 1.31 11.38 87.50 | 2,500 |466.00/M |CDBHD2100-G 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. A NEW! 
Cut Tape 
Voltage Digi-Key Pricing Tape and Reelt Comchip 
(Typ.) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
20.0 641-1043-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C20 
22.0 641-1044-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C22 
24.0 641-1045-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C24 
27.0 641-1046-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C27 
30.0 641-1047-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M_| CZRU52C30 
33.0 641-1048-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C33 
36.0 641-1049-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C36 
39.0 641-1050-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRU52C39 
150 mWatts — 0503 
3.0 641-1230-1-ND 44 3.25 22.88 5,000 88.00/M | CZRER52C3 
3.3 641-1231-1-ND 44 3.25 22.88 5,000 88.00/M | CZRER52C3V3 
3.6 641-1232-1-ND 38 2.81 19.80 5,000 77.00/M | CZRER52C3V6 
11.0 641-1224-1-ND 38 2.81 19.80 5,000 77.00/M | CZRER52C11 
12.0 641-1225-1-ND 38 2.81 19.80 5,000 77.00/M_| CZRER52C12 
13.0 641-1226-1-ND 38 2.81 19.80 5,000 77.00/M | CZRER52C13 
22.0 641-1227-1-ND 38 2.81 19.80 5,000 77.00/M | CZRER52C22 
24.0 641-1228-1-ND 38 2.81 19.80 5,000 77.00/M | CZRER52C24 
27.0 641-1229-1-ND 38 2.81 19.80 5,000 77.00/M | CZRER52C27 
200 mWatts — SOD-323F (1005) 
2.0 641-1051-1-ND 44 3.00 20.80 4,000 80.00/M | CZRF52C2 
2.2 641-1052-1-ND 44 3.00 20.80 4,000 80.00/M | CZRF52C2V2 
2.4 641-1053-1-ND 44 3.00 20.80 4,000 80.00/M | CZRF52C2V4 
2.7 641-1054-1-ND 44 3.00 20.80 4,000 80.00/M | CZRF52C2V7 
3.0 641-1055-1-ND 44 3.00 20.80 4,000 80.00/M_| CZRF52C3 
3.3 641-1056-1-ND 44 3.00 20.80 4,000 80.00/M | CZRF52C3V3 
3.6 641-1057-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M_| CZRF52C3V6 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Diodes 
8M0 Diodes Speciaist, ZeNEL Diodes (Cont.) 


Cut Tape Cut Tape 
Voltage Pricing Tape and Reelt Comchip Voltage Digi-Key Pricing Tape and Reel} Comchip 
(Typ.) 1 10 100 Qty. Pricing Part No. (Typ.) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
3.9 641-1058-1-ND .39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C3V9 13.0 641-1071-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C13 
4.3 641-1059-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C4V3 15.0 641-1072-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C15 
47 641-1060-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C4V7 16.0 641-1073-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C16 
5.1 641-1061-1-ND .39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C5V1 18.0 641-1074-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C18 
5.6 641-1062-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M_| CZRF52C5V6 20.0 641-1075-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M_| CZRF52C20 
6.2 641-1063-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C6V2 22.0 641-1076-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C22 
6.8 641-1064-1-ND .39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C6V8 24.0 641-1077-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C24 
75 641-1065-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C7V5 27.0 641-1078-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C27 
8.2 641-1066-1-ND .39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C8V2 30.0 641-1079-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C30 
9.1 641-1067-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M_| CZRF52C9V1 33.0 641-1080-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M_| CZRF52C33 
10.0 641-1068-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C10 36.0 641-1081-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C36 
11.0 641-1069-1-ND .39 2.63 18.20 4,000 70.00/M | CZRF52C11 39.0 641-1082-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 70.00/M_| CZRF52C39 
12.0 641-1070-1-ND 39 2.63 18.20 4,000 | 70.00/M | CZRF52012 + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Bi d i recti on al E S D No. of | Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape and Reel Comchip 
ps Fig. | Voltage Package Channels | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Transient Voltage 1 24 SOT-23 2 641-1197-1-ND 58 4.60 34.50 | 641-1197-2-ND 3,000 173.00/M | CEAS0324V-G 
5 SOT-23 2 641-1198-1-ND 58 4.60 34.50 | 641-1198-2-ND 3,000 173.00/M | CEASO35V0-G 
Suppressors 2 24 SOT23-6 5 641-1199-1-ND 78 6.21 46.58 | 641-1199-2-ND 3,000 246.00/M | CECS0624V-G 
5 SOT23-6 5 641-1200-1-ND 78 6.21 46.58 | 641-1200-2-ND 3,000 246.00/M_| CECSO65V0-G 
24 SOT-143 4 641-1201-1-ND 78 6.21 46.58 | 641-1201-2-ND 3,000 246.00/M | CEGS1424V-G 
3 5 SOT-143 4 641-1202-1-ND .78 6.21 46.58 | 641-1202-2-ND 3,000 246.00/M | CEGS145V0-G 
5 SOT-143 al 641-1203-1-ND 2.07 17.25 144.90 | 641-1203-2-ND 3,000 897.00/M | CLCS145V0-G 
24 SOT23-6 4 641-1204-1-ND 1.21 10.47 80.50 | 641-1204-2-ND 3,000 428.00/M | CTDS0624V-G 
5 SOT23-6 4 641-1205-1-ND 1.21 10.47 80.50 | 641-1205-2-ND 3,000 428.00/M_| CTDSO65V0-G 
12 SOT-23 2 641-1206-1-ND 93 7.45 55.89 [641-1206-2-ND 3,000 295.00/M_| CTESO312V-G 
5 DO-214AC (SMA) 1 641-1241-1-ND 42 3.06 21.56 | 641-1241-2-ND 5,000 83.00/M | TVO4A5VOJB-G 
6 DO-214AC (SMA) al 641-1242-1-ND 42 3.06 21.56 | 641-1242-2-ND 5,000 83.00/M | TVO4A6VOJB-G 
10 DO-214AC (SMA) 1 641-1233-1-ND 42 3.06 21.56 | 641-1233-2-ND 5,000 83.00/M | TV04A100JB-G 
"1 DO-214AC (SMA) zI 641-1234-1-ND 40 2.97 20.90 | 641-1234-2-ND 5,000 81.00/M | TV04A110JB-G 
6 12 DO-214AC (SMA) Al 641-1235-1-ND 40 2.97 20.90 | 641-1235-2-ND 5,000 81.00/M | TV04A120JB-G 
22 DO-214AC (SMA) 1 641-1239-1-ND 40 2.97 20.90 | 641-1239-2-ND 5,000 81.00/M | TV04A220JB-G 
24 DO-214AC (SMA) Al 641-1240-1-ND 40 2.97 20.90 | 641-1240-2-ND 5,000 81.00/M | TV04A240JB-G 
120 DO-214AC (SMA) 1 641-1236-1-ND 40 2.97 20.90 | 641-1236-2-ND 5,000 81.00/M | TV04A121JB-G 
130 DO-214AC (SMA) 1 641-1237-1-ND 40 2.97 20.90 | 641-1237-2-ND 5,000 81.00/M | TV04A131JB-G 
150 DO-214AC (SMA) i 641-1238-1-ND 40 2.97 20.90 | 641-1238-2-ND 5,000 81.00/M | TV04A151JB-G 
5 DO-214AA (SMB) 1 641-1252-1-ND 46 3.50 25.20 | 641-1252-2-ND 3,000 119.00/M | TVO6B5VOJB-G 
6 DO-214AA (SMB) 1 641-1253-1-ND A6 3.50 25.20 | 641-1253-2-ND 3,000 119.00/M | TVO6B6VOJB-G 
6.5 DO-214AA (SMB) al 641-1254-1-ND A6 3.50 25.20 | 641-1254-2-ND 3,000 119.00/M | TVO6B6V5JUB-G 
1 DO-214AA (SMB) 1 641-1243-1-ND A6 3.50 25.20 | 641-1243-2-ND 3,000 119.00/M | TVO6B110JB-G 
Fig. 6 12 DO-214AA (SMB) al 641-1245-1-ND A6 3.50 25.20 | 641-1245-2-ND 3,000 119.00/M_ | TVO6B120JB-G 
6 13 DO-214AA (SMB) 1 641-1247-1-ND A6 3.50 25.20 | 641-1247-2-ND 3,000 119.00/M | TVO6B130JB-G 
Cathode 22 DO-214AA (SMB) A 641-1249-1-ND A6 3.50 25.20 | 641-1249-2-ND 3,000 119.00/M | TVO6B220JB-G 
24 DO-214AA (SMB) Al 641-1250-1-ND A6 3.50 25.20 | 641-1250-2-ND 3,000 119.00/M | TVO6B240JB-G 
| 26 DO-214AA (SMB) 1 641-1251-1-ND A6 3.50 25.20 | 641-1251-2-ND 3,000 119.00/M | TVO6B260JB-G 
110 DO-214AA (SMB) 1 641-1244-1-ND A6 3.50 25.20 | 641-1244-2-ND 3,000 119.00/M_ | TVO6B111JB-G 
120 DO-214AA (SMB) 1 641-1246-1-ND 46 3.50 25.20 | 641-1246-2-ND 3,000 119.00/M | TVO6B121JB-G 
130 DO-214AA (SMB) ll 641-1248-1-ND A6 3.50 25.20 | 641-1248-2-ND 3,000 119.00/M_ | TV06B131JB-G 
ESDTVS-KIT-ND _ TVS Kit 20 each of 28 values, 560 total pieces $262.50 
ESD Suppressors 
Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt |Comchip 
Fig. Package Part No. 1 10 100 Qty. Pricing |Part No. 
1 SOT23-6 641-1083-1-ND 68 5.40 40.50 | 3,000) 214.00/M |CDA3S06-G 
2 SOT23-6 641-1222-1-ND 1.08 864 64.80 | 3,000) 342.00/M |CSRSO65V0-G 
3 SOT-143 641-1084-1-ND 68 5.40 40.50 | 3,000) 214.00/M |CDA4S14-G 7 
4 SOT-23 641-1085-1-ND 65 5.20 39.00 | 3,000) 195.00/M |CDA8S03-G Fig. 
5 SOT-23 641-1223-1-ND 81 6.48 48.60 | 3,000} 257.00/M |CTES033V3-G AAA AA A A 
6 0503 (1308) 55 4.23 30.42 | 5,000} 135.00/M |CPDER5VO 
6 1005 (2512) 42 3.25 23.40 | 4,000} 111.00/M |CPDFR5VO 
6 0603 (1608) 641-1220-1-ND 42 3.25 23.40 | 4,000) 111.00/M |CPDUR5VO 
6 |SOD-523F (0603) | 641-1088-1-ND 42 3.25 23.40 | 4,000} 111.00/M |CPDU5VO 1 HHEGHHS 
6 |SOD-523F (0603) | 641-1089-1-ND 42 3.25 23.40 | 4,000] 111.00/M |CPDU24V 
7 14-SOIC 641-1090-1-ND -98 8.45 65.00 | 2,500} 346.00/M |CTAN1424V-G 
8 SOT23-6 641-1086-1-ND -50 4.00 30.00 | 3,000) 150.00/M |CEBSO065V0-G 
8 SOT23-6 641-1087-1-ND -50 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M |CEBS0624V-G 
9 24-QSOP 641-1195-1-ND 3.00 25.00 210.00 | 2,500 | 1280.00/M |CDA5Q24-G 
10 8-SOIC 641-1196-1-ND 2.25 18.75 157.50 | 2,500] 975.00/M |CDA6N08-G 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
ane ee r _ 
==@ SIC Schottky Diodes nee 
== 
VRRM IF(AV) Ptot Digi-Key Price Each 
Fig. Package (V) (A) (Ww) Part No. ul 50 
300 10 79 CSD10030A-ND 7.45 712 
600 1 21.4 CSD01060A-ND 93 89 
600 2 31.9 CSD02060A-ND 1.87 1.79 T0-263-2 
600 4 62.5 CSD04060A-ND 3.73 3.56 (D2PAK) 
TO-220-2 600 6 83.3 CSDO6060A-ND 5.59 5.34 
600 8 107 CSD08060A-ND 7.46 712 
FI 600 10 136.3 CSD10060A-ND 9.32 8.89 
1,200 5 136 C2D05120A-ND 9.32 8.89 
1,200 10 312 C2D10120A-ND 16.58 15.84 
TO-252-2 600 | 21.4 CSD01060E-ND 93 89 
(DPAK) 600 4 62.5 CSD04060E-ND 3.73 3.56 
T0-263-2 600 2 31.9 CSD02060G-ND 1.87 1.79 
(D2PAK) 600 6 83.3 CSD06060G-ND 5.59 5.34 
600 10 136.3 CSD10060G-ND 9.32 8.89 
300 20 79 CSD20030D-ND 14.91 14.23 
2 T0-247 600 20 138 CSD20060D-ND 18.63 17.79 
1,200 20 138 C2D10120D-ND 18.63 17.79 
1,200 20 312 C2D20120D-ND 37.27 35.57 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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PIODES Tra ns istors an d M Os F ETs Multiple pinout configurations available, Digi®Reel ® 


see Digi-Key website for data sheet. Dimensions in mm 


Fig. 1 — SOT-323 Fig. 2 — SOT-23 Fig. 3 — SOT-523 Fig. 4 — SOT-223 
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Fig. 5 — NEW! SOT-89 Fig. 8 — SOT-363 
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Fig. 10 — DFN1006-3 Fig. 12 — SC-59 Fig. 13 — NEW! DFN1411-3 
{ 0.501 obs 
ae 
4 
40.05 1005 TOP ee 
0.675 *——1.075—) : 0.675 ~+—1.075——* 0.20 1 Lh 95 Nom. 
f = = I. +1 190Nom. +] 
0.55, 0. . 0.86 
‘E1030 10.30 ‘10.30 10.30 
Transistors 
Cut Tape Cut Tape 
VcEO Ic Min. | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ VcEO Ic Min. | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig. (V) (mA) HFE Part No. 10 100 Qty. Pricing Fig. (V) (mA) HFE Part No. 10 100 Qty. Pricing 
NPN SOT-323 NPN SOT-523 
25 200 60 MMST4124DICT-ND 325 2340] — = 40 600 35 | MMBT2222ATDICT-ND 263 1820] — = 
25 200 60 MMST4124-FDICT-ND@ 3.25 23.40 | 3,000] 111.00/M 40 600 35 | MMBT2222AT-FDICT-ND@ 2.63 18.20 | 3,000 70.00/M 
30 300 10K | MMSTA13DICT-ND 3.60 27.00 | 3,000) 135.00/M 40 200 30 | MMBT3904T-FDICT-ND® 2.25 15.60 | 3,000 60.00/M 
30 300 10K | MMSTA13-FDICT-ND@ 3.60 27.00 | 3,000) 135.00/M 40 600 20 | MMBT4401T-FDICT-ND® 2.63 18.20 | 3,000 70.00/M 
30 300 20K MMSTA14DICT-ND 3.60 27.00 | 3,000 135.00/M 45 100 200 BC847BT-FDICT-ND@ 2.25 15.60 | 3,000 60.00/M 
30 300 20K MMSTA14-FDICT-ND@® 3.60 27.00 | 3,000 135.00/M 50 100 110 BC847ATDICT-ND 2.25 15.60 | 3,000 60.00/M 
40 600 35 MMST2222A-FDICT-ND® 3.25 23.40 | 3,000) 111.00/M 3 50 400 410 | BC847AT-FDICT-NDe 2.25 15.60 | 3,000 60.00/M 
a sot Bs Hae remit od an sap a0 AC 50 150 120 | 2DC4617QDICT-ND 281 19.80 | 3,000] — 81.00/M 
eee : : } : 50 150 120 | 2DC46170-FDICT-ND® 2.81 19.80 | 3,000 81.00/M 
40 500 14K _| MMST6427-FDICT-ND@ 3.25 23.40 | 3,000 | _111.00/M 50 150 430 | 2pc4617RDICT.ND 281 i980) — eis 
45 500 80 | BC817-16WDICT-ND® 3.00 20.80 | 3,000 | —_-80.00/M 50 150 | 180 | 2DC4617R-FDICT-ND@ 2.81 19.80 | 3,000|  87.00/M 
1 45 500 100 | BC817-25WDICT-ND® 3.00 20.80 | 3,000 80.00/M 50 150 970 | 2DC4617SDICT.ND 281 1980 | 3000 81 00/M 
45 500 170 | BC817-40WDICT-ND® 3.00 20.80 | 3,000 80.00/M 50 150 970 | 2004617S-FDICT-NDe oat 19.80 | 3000 81 00/M 
45 100 200 | BC847BW-FDICT-ND® 1.00 7.04 | 3,000 29.00/M ——— : : : 
45 100 | 420 | BC847CW-FDICT-ND@ 1.60 10.40 | 3.000 | _38.00/M NPN SOT-225 — RoHS Compliant 
60 500 100 1 MMSTAOSDICT-ND 3602700 1 — = 20 100 85 | DCP68DICT-ND 3.60 27.00 | 2,500] 135.00/M 
60 500 100 | MMSTAQS-FDICT-ND® 3.60 27.00 | 3,000) 135.00/M 25 005 50 | DZT3150DICT-ND 4.00 30.00 | 2,500 | 150.00/M 
65 400 200 | BC846BW-FDICT-ND® 4.60 1040 | 3.000 38.00/M 40 100 100 | DZT2222ADICT-ND 3.60 27.00 | 2,500} 135.00/M 
80 500 100 | MMSTAOSDICT-ND 360 2700| — = 45 1,000 63 | DCP54DICT-ND 3.60 27.00 | 2,500} 135.00/M 
80 500 100__| MMSTAO6-FDICT-ND® 3.60 27.00 | 3,000 | _135.00/M 45 1,000 | 100 | DCP54-16DICT-ND 3.60 27.00 | 2,500 | _135.00/M 
160 200 30 MMST5551DICT-ND 3.25 23.40 = = 60 .006 25 DZT851DICT-ND 5.76 43.20 | 2,500 228.00/M 
160 200 30 MMST5551-FDICT-ND@ 3.25 23.40 | 3,000) + 111.00/M 4 60 500 100 | DZT491DICT-ND 3.60 27.00 | 2,500} 135.00/M 
300 200 25 MMSTA42-FDICT-ND@ 3.60 27.00 | 3,000 | _135.00/M 60 1,000 40 | DCPS5SDICT-ND 3.60 27.00 | 2,500} 135.00/M 
NPN SOT-23 60 1,000 | 100 | DCP55-16DICT-ND 3.60 27.00 | 2,500} 135.00/M 
18 1000 150 MMBT123SDICT-ND 3.00 21.60) — = 80 1,000 40 DCPS6DICT-ND 3.60 27.00 | 2,500 135.00/M 
18 1000 | 150 | MMBT123S-FDICT-ND@ 3.00 21.60 | 3,000) 102.00/M 80 1,000 | 100 | DCP56-16DICT-ND 3.60 27.00 | 2,500 | 135.00/M 
25 50 30 MMBTH10DICT-ND 4.00 28.80 | 3,000] 136.00/M 100 006 20 | DZT853DICT-ND 5.76 43.20 | 2,500 | 228.00/M 
25 50 30 MMBTH10-FDICT-ND@ 4.00 28.80 | 3,000] 136.00/M 160 600 30 | DZT5551DICT-ND NEW! 3.60 27.00 | 2,500} 135.00/M 
25 200 60 MMBT4124-FDICT-ND@ 2.63 18.20 | 3,000 70.00/M 300 500 40 _|_DZTA42DICT-ND 4.00 30.00 | 2,500 | _ 150.00/M 
30 100 10K | MMBTA13-FDICT-ND@ 3.63 25.52 | 3,000] 104.00/M NEW! NPN SOT-89 — RoHS Compliant NEW! 
30 100 20K | MMBTA14-FDICT-ND® 3.63 25.52 | 3,000] 104.00/M 20 3000 180 | 2DD2150RDICT-ND 4.00 28.80 | 2,500] 136.00/M 
is 2 be Hi ere ah ee Sonn\l| aseuaal 20 1000 50 | DCX68DICT-ND 4.00 28.80 | 2,500] 136.00/M 
“EDICT. / 5 5 ; 25 5000 50 | DXT3150DICT-ND 3.60 27.00 | 2,500} 135.00/M 
40 600 100__| MMBT2222A-FDICT-ND® 2.63 18.20 | 3,000 70.00/M 30 4000 32 | 2DD1664PDICT-ND 4.00 2880 | 2500| 136.00/M 
40 200 100 | MMBT3904-FDICT-ND® 2.25 15.60 | 3,000 60.00/M 30 jooo | 120 | 2pD1664QDICT-ND 4.00 28.80 | 2500 | _136.00/M 
40 600 | 100 | MMBT4401-FDICT-ND@ 2.63 18.20 | 3,000 | —70.00/M 32 1000 | 180 | 2DD1664RDICT-ND 4.00 28.80 | 2,500] 136.00/M 
40 500 10K | MMBT6427DICT-ND 3.63 25.52 | 3,000] 104.00/M 5 ; 
32 2000 82 | 2DD1766PDICT-ND 3.60 27.00 | 2,500} 135.00/M 
40 500 10K | MMBT6427-FDICT-ND@ 3.63 25.52 | 3,000) 104.00/M 
2 32 2000 | 180 | 2DD1766RDICT-ND 3.60 27.00 | 2,500} 135.00/M 
45 800 100 | BC817-16DICT-ND 3.00 20.80 | — —_ 
40 600 35 | DXT2222ADICT-ND 4.00 28.80 | 2,500] 136.00/M 
45 800 100 | BC817-16-FDICT-ND@ 3.00 20.80 | 3,000 80.00/M 
80 1000 40 _|_DCXS6DICT-ND 3.60 27.00 | 2,500 | _135.00/M 
45 800 100 | BC817-25-FDICT-ND@ 3.00 20.80 | 3,000 80.00/M 
russ eo 80 1000 40 | DCX56-16DICT-ND 3.60 27.00 | 2,500 | 135.00/M 
45 800 170 | BC817-40-FDICT-ND@ 3.00 20.80 | 3,000 80.00/M -_ 500 P| aces eID seo? 2700 [2o6001| 13Si00M 
45 100 | 420 | BC847C-FDICT-NDe 1.60 10.40 | 3,000]  38.00/M pOoIDIGTs B te zd 5.004 
60 1000 100 | DNBT8105DICT-ND® 3.00 21.12 | 3,000 86.00/M Dual NPN SOT-26 
60 100 50 MMBTA05-FDICT-ND® 3.63 25.52 | 3,000]  104.00/M 120 50 180 | IMX8DICT-ND 3.50 25.20 | 3,000 | 119.00/M 
65 100 200 BC846B-FDICT-ND@ 1.60 10.40 | 3,000 38.00/M 6 120 50 180 IMX8-FDICT-ND® 3.50 25.20 | 3,000 119.00/M 
80 100 50 MMBTAO6DICT-ND 3.63 25.52 | 3.000] 104.00/M 160 200 30 | DMMT5551-FDICT-NDA@ 4.00 30.00 | 3,000 | _ 150.00/M 
80 100 50 MMBTAQ6-FDICT-ND@ 3.63 25.52 | 3,000] 104.00/M Dual NPN SOT-563 — RoHS Compliant 
80 500 80 MMBTA28DICT-ND 3.63 25.52 | 3,000 |__104.00/M 40 600 35 | MMDT2222VDICT-ND 4.00 28.80 ] 3,000]  136.00/M 
80 500 80 MMBTA28-FDICT-ND@ 3.63 25.52 | 3,000] 104.00/M 40 200 100 | MMDT3904VDICT-ND 4.00 28.80 | 3,000] 136.00/M 
160 200 30 MMBT5551-FDICT-ND@ 3.00 20.80 | 3,000 80.00/M 7 40 200 30 | MMDT3904VCDICT-ND 4.00 28.80 | 3,000] 136.00/M 
300 200 25 MMBTA42-FDICT-ND® 3.63 25.52 | 3,000 104.00/M 45 400 200 BC847BVDICT-ND 4.00 28.80 | 3,000 136.00/M 
350 500 30 DN35OTOSDICT-ND® 3.00 21.12 | 3,000 86.00/M 45/45 | 100/100 |200/220| BC847BVNDICT-ND 3.80 28.50 | 3,000 | 143.00/M 
A Intrinsically Matched NPN Pair —f Intrinsically Matched PNP Pair —_ § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND = RoHS Compliant (Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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i ? Cut Tape 
I>nJQE9. Transistors and MOSFETs Reel ee a ares ae ee 
: Fig. (V) (mA) HFE Part No. 10 100 Qty. Pricing 
Transistors (Cont) 60 100 | 100 | DZT2907ADICT-ND 3.60 27.00 | 2,500] 135.00/M 
Cut Tape 60 500 | 100 | DZTS591CDICT-ND 3.60 27.00 | 2,500) 135.00/M 
VcEo Ic Min. Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 80 1,000 40 DCPS3DICT-ND 3.60 27.00 | 2,500 135.00/M 
Fig. (V) (mA) HFE Part No. 10 100 Oty. Pricing 4 80 1,000 100 DCP53-16DICT-ND 3.60 27.00 | 2,500 135.00/M 
DualINPMSOT-263 100 005 15 | _DZT953DICT-ND 5.76 43.20 | 2,500 | _228.00/M 
5 200 | 60 | MMODT4124-FDICT-NDe 400 30.00 | 3,000) 150.00/M in oe 50 BRE NDE a 3.60° 27.00) 2,500) 135.00/M 
a aoo | 100. IMNRinaentneann aie. 4000 50 40 | _DZTA92DICT-ND 4.00 _ 30.00 | 2,500 | _150.00/M 
40 600 | 100 | MMDT4401-FDICT-ND® 4.00 30.00 | 3,000] 150.00/M NEW! PNP SOT-89 — HoHS Compliant NEW! 
3 | 40 200 | 100 | DMMT3904W-FDICT-NDA® 4.00 30.00 | 3,000} 150.00/M 20 1000 | 50 || DEX6eDICT-ND 4.00 28.80 | 2,500 | 136.00/M 
40 600__| 35 | MMDT2222A-FDICT-ND@ 4.00 28.80 | 3,000 | _136.00/M 20 1000, | 50 DE ACe SOIC TEND 4.00 28.80 | 2,500) = 136.00/M 
40 200 | 30 | MMDT3904-FDICT-ND@ 3.50 25.20 | 3,000] 119.00/M > ina ab Seas ip td a teaont 
65 100 | 110 | BC846ASDICT-ND® 3.75 27.00 | 3,000] 128.00/M 7 2000 | 32. MREREAHaseaTOniN ak 07 onl atanol | s1a8 Onn 
160 200 30__ | MMDT5551-FDICT-ND® 4.00 30.00 | 3,000 | _150.00/M 7 S000 | 130 WEEE 36037 001 2500 | 13E OOM 
Dual NPN :DEN1310H#-6 — ROHS Compliant 5 | 39 2000 | 180 | 20B11gaRDICT-ND 3.60 27.00 | 2.500| 135.00/M 
9. 4 700 | 420 | BC847CDLPDICT-ND 3.60 27.00 | 3,000 | _135.00/M 50 3000 | 80 | DPLSa50YDICT-ND 375 2700 | 2500| 128,00/M 
Complementary NPN/PNP SOT-26 — RoHS Compliant 60 600 50 | DXT2907ADICT-ND 4.00 28.80 | 2,500} 136.00/M 
6 40/40 200/200 | 10/12 LBN150B01DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 150.00/M 80 1000 40 DCX53DICT-ND 3.60 27.00 | 2,500 435.00/M 
40/60 600/600 | 35/50 MMDT2227MDICT-ND 3.60 27.00 | 3,000 135.00/M 80 1000 40 DCX53-16DICT-ND 3.60 27.00 | 2,500 135.00/M 
Complementary NPN/PNP SOT-363 150 600 50__|_DXT5401DICT-ND 3.60 27.00 | 2,500 | _135.00/M 
40760 | 600/600 | 35/50 | MMDT2227-FDICT-ND 4.00 28.80 | 3,000] 136.00/M PNP DFN1006-3 — RoHS Compliant 
40/40 200/200 | 40/60 MMDT3946-FDICT-ND® 4.00 28.80 | 3,000 136.00/M 45 100 200 BC847BLPDICT-ND 3.38 23.76 | 3,000 97.00/M 
40/40 | 200/200 | 60/60 | MMDT4146DICT-ND 4.00 30.00) 3.000] 15000m} | 19} 45 100 | 220 | BC857BLPDICT-ND 3.38 23.76 | 3.000 | —_97.00/M 
8 | 40/40 | 200/200 | 60/60 | MMDT4146-FDICT-ND@ 4.00 30.00 | 3,000) 150.00/M Dual PNP SOT-26 — RoHS Compliant 
40/40 _| 600/600 | 20/30 | MMDT4413DICT-ND 4.00 30.00 |_ — = 6 150 200 50 DMMT5401-FDICT-NDt 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
40/40 | 600/600 | 20/30 | MMDT4413-FDICT-ND® 4.00 30.00 | 3,000] 150.00/M Dual PNP SOT-563 — RoHS Compliant 
160/160 | 200/200 | 30/50 | MMDT5451-FDICT-ND@ 4.00 30.00 | 3,000| _150.00/M 7 200 30) MMDT3906VCDICT.ND 400 28.80 ] 3,000 | 136.00/M 
NPN/P-Channel Complex Array SOT-363 7 | 60 600 50__|_MMDT2907VDICT-ND 4.00 28.80 | 3,000 | _136.00/M 
3 | 00 600 | 100 | CTA2NiPDICT-ND 480 36.00 | 3,000] 200.00/M Dual PNP SOT-363 
60 600 | 100 | CTA2N1P-FDICT-ND@ 5.40 40.50 | 3,000 | _214.00/M % 200 0 MMDTA126DICT-ND 700 30.00 | 3.000) 150.007M 
PNP SOT-323 25 200 60 | MMDT4126-FDICT-ND® 4.00 30.00 | 3,000) 150.00/m 
% 200 60 | MMST4126DICT-ND 325 2340] — = 40 200 60 | MMDTS906DICT-ND 4.00 2880) — — 
25 200 60 | MMST4126-FDICT-ND@ 3.25 23.40 | 3,000] 111.00/M 40 200 60 | MMDT3906-FDICT-ND@ 4.00 28.80 | 3,000] 136.00/M 
30 500 | 10K | MMSTAG3DICT-ND 3.60 27.00 | 3,000] 135.00/M 8 | 40 600 | 100 | MMDT4403-FDICT-ND@ 4.00 30.00 | 3,000 | _150.00/m 
30 500 | 10K | MMSTA63-FDICT-ND® 3.60 27.00 | 3,000] 135.00/M 40 200 30 | DMMT3906W-FDICT-NDt} 4.00 30.00 | 3,000] 150.00/M 
30 500 | 20K | MMSTA64DICT-ND 3.60 27.00 | 3,000 | _135.00/M 60 600 75 | MMDT2907A-FDICT-ND® 4.00 28.80 | 3,000] 136.00/M 
30 500 | 20K | MMSTA64-FDICT-ND® 3.60 27.00 | 3,000] 135.007 65 100 | 125 | BC856ASDICT-ND® 3.75 27.00 | 3,000) 128.00/m 
40 200 30 | MMST3906-FDICT-ND@ 3.25 23.40 | 3,000] 111.00/M 150 200 50__| _MMDT5401-FDICT-ND® 4.00 30.00 | 3,000 | _150.00/M 
40 600 30 MMST4403DICT-ND 3.25 23.40 = — PNP/N-Channel Complex Array SOT-363 
40 600 30 | MMST4403-FDICT-ND@ 3.25 23.40 | 3,000] 111.00/M 3] 0 600 | 100 | CTA2P1NDICT-ND 5.40 4050] — = 
45 500 60__| _BC807-16WDICT-ND@ 3.00 20.80 | 3,000 | —_80.00/M 40 600__| 100 | CTA2P1N-FDICT-ND@ 5.40 40.50 | 3,000 | _214.00/m 
45 500 100 BC807-25WDICT-ND® 3.00 20.80 | 3,000 80.00/M Complex Transistor/Diode Array SOT-363 — RoHS Compliant 
1 45 500 | 170 | BC807-40WDICT-ND® 3.00 20.80 | 3,000) — 80.00/M Array for Relay Driver | 150 | DRDNOTOWDICT-ND 4.00 30.00 | 3,000] 150.00/M 
45 100 | 220 | BC857BW-FDICT-ND@ 1.60 10.40 | 3,000} —38.00/M Array for Relay Driver | 100 | DRDNOOSWDICT-ND 4.00 30.00 | 3,000) 150.00/m 
45 100 420 BC857CW-FDICT-ND® 1.60 10.40 | 3,000 38.00/M Array for Volt. Reg. 150 DVR1V8WDICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
60 500 | 100 | MMSTASSDICT-ND 3.60 27.00 | 3,000 | _135.00/M Array for Volt. Reg. | 150 | DVR2VSWDICT-ND 4.00 30.00 | 3,000) 150.00/m 
60 500 | 100 | MMSTAS5-FDICT-ND® 3.60 27.00 | 3,000] 135.00/M Array for Volt.Reg. | 150 | DVR3V3WDICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/m 
60 600 50 | MMST2907ADICT-ND 3.25 2340) — —| | 8 [Arrayfor Volt. Reg. | 150 | DVRSVOWDICT-ND 4.00 30.00 | 3,000] 150.00/M 
60 600 50 | MMST2907A-FDICT-ND 3.25 23.40 | 3,000] 111.00/M Array for Relay Driver | 100 | DRDPOOGWDICT-ND 4.00 30.00 | 3,000) 150.00/m 
65 100 | 220 | BC856BW-FDICT-ND® 1.00 7.04 | 3,000}  29.00/m Array for Relay Driver | 56 | DRDNB16WDICT-ND 4.00 30.00 | 3,000) 150.00/m 
80 500 | 100 | MMSTAS6DICT-ND 3.60 27.00 | 3,000| _135.00/M Array for Relay Driver | 47 | DRDNB26WDICT-ND 4.00 30.00 | 3,000) 150.00/m 
80 500 | 100 | MMSTA56-FDICT-ND® 3.60 27.00 | 3,000] 135.00/M Array for Relay Driver | 56 | DRDPB1GWDICT-ND 4.00 30.00 | 3,000) 150.00/M 
150 200 50 | MMST5401-FDICT-ND@ 3.25 23.40 | 3,000] 111.00/M Array for Relay Driver | 47 | DRDPB26WDICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | _150.00/M 
300 100 25 | _MMSTA92-FDICT-ND® 3.60 27.00 | 3,000| _135.00/M 
PNP SOT-23 MOSFETs 
25 200 60 | MMBT4126DICT-ND 263 18.20] 3,000]  70.00/M 
25 200 60 | MMBT4126-FDICT-ND@ 2.63 18.20 | 3,000] —70.00/M fog Cut Tape 
30 500 | 10K | MMBTA63DICT-ND 3.63 25.52) — a foal tf (on) | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
500 | 10K | MMBTA63-FDICT-ND® 363 25.52 | 3,000] 104.00) | gig | n>] (ay (0) | PartNo oO am |Pom Pricing 
30 500 | 20K | MMBTA64DICT-ND 3.63 25.52 | 3.000| _104.00/M ; : : 
30 500 | 20K | MMBTA64-FDICT-ND® 3.63 25.52 | 3,000] 104.00/M N-Channel SOT-323 
aa at oa a rahe Fe nn Bit he 20 ] 0540 | 04 ] DMN2004WKDICT-NDe 4.00 30.00 | 3,000]  150.00/M 
i 500 eo acan Mernicetns ann; a0'en (a 000M SOOO 50 | 0.300 | 2.0 | DMNSLO6WKDICT-ND® 4.00 30.00 | 3,000 | —150.00/M 
ae zoo | 700 \eeeeecbetente anaes Sng copianela onl’. “a0 nn 60 | 0.300 | 20 | DMNGO1WKDICT-ND® 4.00 30.00 | 3,000 | — 150.00/M 
5. ag aa0 1170 eae 300-2080 1 3:00 80 00M 1 | 50] 0200 | 35 | BSS138W-FDICT-ND® 4.40 33.00 | 3,000 | — 165.00/M 
4 : } : 60 | 0.115 | 3.2 | 2N7002W-FDICT-ND® 4.80 36.00 | 3,000 | —_180.00/M 
45 400 | 420 | BC857C-FDICT-NDe 1.00 7.04 | 3,000}  29.00/m 
| 00} 0170 | 60 | BSS123WDICT-ND 4.20 31.50 | 3,000 |  158.00/M 
0 100 em) (Unley tate S03 126.52. | 13,000 |), 108.007" 100} 0170 | 6.0 | BSS123W-FDICT-ND® 4.20 31.50 | 3,000 | —158.00/M 
60 400 50 | MMBTAS55-FDICT-ND® 3.63 25.52 | 3,000] 104.00/M : 2 : ‘ 2 : 
60 150 | 300 | MMBT2907A-FDICT-ND@ 2.63 18.20 | 3,000| —_70.00/M N-Channel SOT-23 — RoHS Compliant 
% toy | ae poco Be gees | ee oe 20] 0540 | 04 | DMN2004KDICT-ND 4.00 28.80 | 3,000]  136.00/M 
- fob eo RRUETIES Ieee Ses. comeall So0n|)s 108 00M 20 | 23 | 0.17 | DMN2170UDICT-ND NEW! 4.00 30.00 | 3,000} — 150.00/M 
; ‘ ; ‘ 28 | 3.2 | 0.115 | DMN3150LDICT-ND NEW! 4.20 31.50 | 3,000 | — 158.00/M 
150 200 | 50 RMMET CAO EDICT NDS, 3.00 20.80 | 3,000) —80.00/M 50 | 0300 | 2.0 | DMNSLOGKDICT-ND 4.00 28.80 | 3,000) — 136.00/M 
300 500 25 _|_MMBTA92-FDICT-ND@ 3.63 25.52 | — = 60 | 0.300 | 2.0 | DMNGO1KDICT-ND 4.00 28.80 | 3,000 | —_136.00/M 
PNP SOT-523 > | 50] 0200 | 14 | BSS18-FDICT-ND 400 30.00 | 3,000 |  150.00/M 
a 200) 20 Eee ep, eG || x = 50 | 0.280 | 4.0 | DMNSLOBDICT-ND 4.00 28.80 | 3,000] — 136.00/M 
40 200) 30 EMMBTSS06TEDIGIENDe. 225 15.60 | 3,000) —60.00/M 60 | 0.115 | 3.2 | 2N7002-FDICT-ND 4.00 30.00 | 3,000) — 150.00/M 
40 600 20 | MMBT4403T-FDICT-ND® 2.63 18.20 | 3,000] 70.00/M 60 | 0250 | 35 | BS870-FDICT-ND 400 30.00 | 31000 | — 150.00/M 
45 100 | 125 | BC857AT-FDICT-ND@ 2.25 15.60 ) 3,000) —60.00/M 60 | 0.500 | 5.0 | MMBF170-FDICT-ND 3.00 21.60 | 3,000 102.00/M 
45 100 __| 220 _TRRGESTEIELDITE ND, 2.25 15.60 | 3,000 |__60.00/M 700 | 0.170 | 60 | BSS123-FDICT-ND 420 31.50 | 3,000}  158.00/M 
3 50 150 | 120. | 20A1774QDICT-ND 2.81 19.80 / 3,000) —81.00/M 20 | 34 55 | DMC2004DWKDICT-ND 4.80 36.00 | 3,000 180.00/M 
50 150 | 180 | 2DA1774RDICT-ND 281 19.80 | 3,000] —81.00/M : ; 
50 150 | 180 | 2DA1774R-FDICT-ND@ 2.81 19.80 | 3,000] —81.00/M N-Channel SOT-523 — RoHS Compliant 
50 150 | 270 | 2DA1774SDICT-ND 281 19.80) — = 
50 150 | 270 | 2DA1774S-FDICT-ND@ 2.81 19.80 | 3,000| _81.00/M 3 o nett oo ON i S60 S008 bao 
60 600 50 | MMBT2907ATDICT-ND 2.63 18.20 : : 
60 600 50__| _MMBT2907AT-FDICT-ND@ 2.63 18.20 | 3,000| —_70.00/M NEW! N-Channel SOT-26 — RoHS Compliant NEW! 
PNP SOT-223 — RoHS Compliant 5 | 20) 33 | 0.13 ] DMNetooUDMDICT-ND 4.40 33.00 | 3,000] — 165.00/M 
20 1000 | 50 | DCP69DICT-ND NEW! 3.60 27.00 | 2,500] 135.00/M 30 | 32 | 013 | DMN3115UDMDICT-ND 4.40 33.00 | 3,000 | — 165.00/M 
20 1,000 | 50 | DCP69-16DICT-ND NEW! 3.60 27.00 | 2,500) 135.00/M i 
20 4000 | 85 | DCP69ADICT-ND 3.60 27.00 | 2.500] 135.00/M NEW! N-Channel DEN 10061 4-3 — Holts Compliant NEW! 
20 1,000 | 100 | DCP69A-16DICT-ND 3.60 27.00 | 2.500] 135.00/M 41 | 20] 0.200 | 35 ] DMN2OOSLPaKDICT-ND 3.60 27.00 | 3,000 |  135.00/M 
4 |45 1,000 | 40 | DCPS51DICT-ND 3.60 27.00 | 2.500 | _135.00/M 30 | 0.300 | 22 | DMN32D2LFB4DICT-ND 3.60 27.00 | 3,000 | —135.00/M 
45 1,000 | 100 | DCP51-16DICT-ND 3.60 27.00 | 2,500] 135.00/M = ; 
50 3,000 | 100 | DPLS350EDICT-ND NEW! 3.75 27.00 | 2500| 128.00/M NChannel S659. — rons. Complant 
60 to00 | 40 | ocP52DIcT-ND 3.60 27.00 | 2500] 135.00/M 20] 12 | 0.40 | DMN2112SNDICT-ND 4.40 33.00 | 3,000]  165.00/M 
60 005 10 DZT951DICT-ND 5.76 43.20 | 2,500 228.00/M 12 20 1.2 0.10 DMN2114SNDICT-ND 4.40 33.00 | 3,000 165.00/M 
60 1,000 100 DCP52-16DICT-ND 3.60 27.00 | 2,500 135.00/M 30 6 0.04 DMN3033LSNDICT-ND NEW! 4.20 31.50 | 3,000 158.00/M 
A Intrinsically Matched NPN Pair —_f Intrinsically Matched PNP Pair —§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND = RoHS Compliant (Continued) 
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DOES. Transistors and MOSFETs DigiReel” | Pre-Biased Small 


MOSFETs (Cont. Signal Transistors 
Rbs Cut Tape SOT-363 SC-74R/SOT-26 | SOT-563 DFN1006-3 
Vps| Ip (on) | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig. | (V) | (A) (0) | PartNo. 10 = 100: | Oty. Pricing 
Dual N-Channel SOT-26 — RoHS Compliant 5 E Z 0.675 _| 
60 | 0.305 | 24 | DMN601DMKDICT-ND 5.60 42.00 | 3,000 210.00/M 35) 70) ! : one 
6 | 20} 0540 | 04 | DMN2004DMKDICT-ND 5.60 42.00 | 3,000 210.00/M i 
50 | 0.305 | 20 | DMNSLO6DMKDICT-ND 5.60 42.00 | 3,000 210.00/M 
Dual N-Channel SOT-563 
50 ] 0.280 | 20 | DMNSLO6VKDICT-ND® 4.80 36.00 | 3,000 180.00/M 
20 | 0540 | 04 | DMN2004VKDICT-ND® 4.80 36.00 | 3,000 180.00/M 
7 | 50 | 0.280 | 2.0 | DMINSLOVAKDICT-ND® 4.80 36.00 | 3,000 180.00/M 
60 | 0.280 | 13.5 | 2N7002VDICT-ND 5.40 40.50 | 3,000 214.00/M 
60 | 0.305 | 2.0 | DMN601VKDICT-ND@ 5.60 42.00 | 3,000 210.00/M 
60 | 0.280 | 13.5 | 2N7002VADICT-ND 5.40 40.50 | 3,000 214.00/M 
Dual N-Channel SOT-363 — RoHS Compliant 
20 | 0540 | 04 | DMN2004DWKDICT-ND 5.60 42.00 | 3,000 210.00/M 
50 | 0.280 | 4.0 | DMNSLO6DWDICT-ND 4.80 36.00 | 3,000 180.00/M 
50 | 0.305 | 2.0 | DMNSLO6DWKDICT-ND 5.60 42.00 | 3,000 210.00/M 
8 | 50] 0.200 | 35 | BSS138DW-FDICT-ND 5.94 44.55 | 3,000 235.00/M 
60 | 0.305 | 2.0 | DMN601DWKDICT-ND 5.60 42.00 | 3,000 210.00/M 
60 | 0115 | 60 | DMNG6DOLDWDICT-ND NEW! 540 40.50 | 3,000 203.00/M 
60 | 0115 | 32 | 2N7002DW-FDICT-ND 5.40 40.50 | 3,000 214.00/M 
NEW! Dual N-Channel DFN1310H4-6 — RoHS Compliant NEW! 
9 | 20] 020 | 35 | DMN2005DLP4KDICT-ND 5.40 40.50 | 3,000 203.00/M 
Dual N-Channel SO-8 
44 | 80] 017 | 35 | Digs45cT-nD 450 3.60 | 2,500 | 1800.00/M 
30 | 0.11 | 37 | Dig956cT-ND 435 3.48 | 2,500 | 1740.00/M 
Complementary NPN/PNP SOT-563 — RoHS Compliant Nominal Cut Tape Tape & Reel 
7 HFE R1 R2 Digi-Key Pricing Pricing§ 
7 | 20] 54 0.9 | DMC2004VKDICT-ND 5.20 39.00 | 3,000 195.00/M rig. | Gain | (0) (ay) || wart es ; a 3 3,000 
P-Channel SOT-323 — RoHS Compliant 
Complementary NPN/PNP SOT-363 
1 | 50] 0130 ] 10 | BSS84W-FDICT-ND 440 33.00 | 3,000 165.00/M 
- 10K 10K | DCX114EU-FDICT-ND® 554.20 30.24] 143.00/M 
P-Channel SOT-23 — RoHS Compilant 10K 47K | DCX114YU-FDICT-ND@ 55 4.20 30.24] += 143.00/M 
20] 27 | 0.215 | DMP2215LDICT-ND NEW! 4.20 31.50 | 3,000 158.00/M 2.2K 47K | DGCX123JUDICT-ND 55 © 4.20» 30.24] + 143.00/M 
2 20 0.600 2.0 DMP2004KDICT-ND NEW! 4.00 28.80 | 3,000 136.00/M 2.2K 47K DCX123JU-FDICT-ND® 55 4.20 30.24 143.00/M 
50 | 0.130 | 10 | BSS84-FDICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 150.00/M F too | 22K 22K | Dexi24EUDICT-ND 55 «4.20~—«30.24 _ 
NEW! P-Channel 01:26 Rohs Compliant NEW: 22K 22K | DCX124EU-FDICT-ND® 55 «4.20 30.24] 143.00/M 
6 | 20] 34 | 0.13 | DMP2130LDMDICT-ND 5.40 40.50 | 3,000 203.00/M 47K 4.7K | DCX143EU-FDICT-ND® 42 3.36 = 25.20] + 126.00/M 
P-Channel SOT-563 — RoHS Compliant 47K 47K_~|_ DCX144EUDICT-ND 55 © 4.20» 30.24] + 143.00/M 
47K 47K_~| DCX144EU-FDICT-ND® 55 © 4.20» 30.24] + 143.00/M 
7 | 20] 0.860 | 0.092 | DMP2104VDICT-ND 4.80 36.00 | 3,000 180.00/M 
P-Channef SC-59 = RoHS Compliant 2 400 | 4.7K — | DCX143TU-FDICT-ND@ 55 4.20 30.24] —143.00/M 
12 | 20 | 0700 ] 0.23 | DMP2012SNDICT-ND 440 33.00 | 3,000]  165.00/M Complementary NENENP'SC-74h/S07-26 — Rohs Compliant 
30 0.700 0.20 | DMP3030SNDICT-ND 4.40 33.00 | 3,000 165.00/M 1 100 22K 22K DCX124EK-FDICT-ND 42 3.36 25.20 126.00/M 
NEW! P-Channel DFN1411-3 — RoHS Compliant NEW! Complementary NPN/PNP SOT-563 — RoHS Compliant 
13 | 20) 15 | 0.240 RM 4:00) 180200.],"3)000" | 1 80,00/0 1 [12/50 [ioK/10K 10K/47K]DCxA71OHDICT-ND 42. 336 25.20] 126.00/M 
single P-channel 30-6 33 1K 10K | DCX100NSDICT-ND 45 3.60 27.00} + 135.00/M 
30] 0.24 | 34 | Di9400cT-ND 375 3.00 | — — 
44 | 20) 0.12 4.3 | DI9405CT-ND 3.90 3.12 | 2,500 | 1560.00/M Dual PNP SOT-363 
20 | 0.12 | 53 | Di9430cT-ND 410 3.28 | 2,500 | 1640.00/M 
10K 10K | DDAT14EUDICT-ND 473.60 ©2592] 122.00/M 
30 | 0.064 | 5.3 [MBIRSSGRRD SBT 2868271] p2,000)|| © 1660.00 10K 10K | DDA114EU-FDICT-ND® 47-360 © 25.92] 122.00/M 
NEW! Dual P-Channel SOT-26 — RoHS Compliant NEW! 10K 47K DDA114YUDICT-ND AT 3.60 25.92 — 
6 | 20] 20 | 0.240 ] DMP2240UDMDICT-ND 4.80 36.00 | 3,000 180.00/M 10K 47K | DDA114YU-FDICT-ND® AT 3.60 25.92] 122.00/M 
NEW! Dual P-Channel SOT-563 — RoHS Compliant NEW! 3 100 eek ark ae A seo che = 
= 2.2K 47K | DDA123JU-FDICT-ND® 473.60 = 25.92] 122.00/M 
7 | 20] 053 | 20 | DMP2004VKDICT-ND 4.80 36.00 | 3,000 180.00/M nok aK. MMRneaNeURIG TiN i 460 BR a 
Dual P-Channel SOT-363 — RoHS Compliant 22K —«-22K_- | DDA124EU-FDICT-ND@ 473.60 »=-25.92 | 122.00/M 
8 | 50] 0130] 6 | BSS84DW-FDICT-ND 5.94 44.55 | 3,000 235.00/M 47K 47K_~|  DDA144EUDICT-ND A7 3.60 25.92] 122.00/M 
N-GhannelF Chantal Array $07-363 = ROHS Gonpliant 47K 47K_~|  DDA144EU-FDICT-ND@ 473.60 »=—.25.92] 122.00/M 
6 | 0415 10K — | DDA114TUDICT-ND 473.60 25.92 _ 
8 50 0.130 10 BSS8402DW-FDICT-ND 5.94 44.55 | 3,000 235.00/M 4 100 10K = DDA114TU-FDICT-ND@ AT 3.60 25.92 122.00/M 
4.7K — | DDA143TUDICT-ND 473.60 »=—-25.92 | 122.00/M 
Dual Nand P-Channel: 50-2 47k — | DDAt43TU-FDICT-ND@ AT 3.60 25.92} 122.00/M 
20) pte | 48 | pigga2cr-no 450 360 | — = Dial NPN 307-363 
14 : : 
O11 | 37 , _ a 10K 10K ‘| DDC114EU-FDICT-ND@ 47-360 ©2592] 122.00/M 
ee OO wee ST 10K 47K | DDGC114YU-FDICT-ND@ 473.60 = 25.92] 122.00/M 
‘A Intrinsically Matched NPN Pair + intrinsically Matched PNP Pair 5 | 100 bens ae SES oi bye Be eee 
For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. | RoHS Compliant ; : : ; 
S FOF Tape land’ Heel part number, enange ° Oe omnRren 22K 22K | DDC124EU-FDICT-ND® 47-360 25.92) 122.00/M 
47K 47K_~|  DDC144EU-FDICT-ND@ 473.60 »=—-25.92 | 122.00/M 
i i ifi ?'3) ® 10K — | ppc114TUDICT-ND 473.60 »=-25.92| 122.00/M 
Application Specifi c DigiqReel too | 19K — | DDC114TU-FDICT-ND® 473.60» -25.92| 122.00/M 
4.7K — | DDC143TUDICT-ND 47-360 25.92 — 
Cut Tape Tape & Reel 6 
Digi-Key Pricing Pricing§ 4.7K — | DDC143TU-FDICT-ND® 473.60 «= -25.92| 122.00/M 
Description Part No. 1 10100 | 3,000 50 | 47K — | DDC144TUDICT-ND® 36 2.88 21.60]  108.00/M 
SOT-26 
PNP Transistor/N-Mosfet 200mA Load Switch | LMN200B01DICT-ND 68 5.40 40.50] 214.00/M i 100 | 47K 47K RIBBUIAa SHIGE) AG SO 2100, 1S 0M 
PNP Transistor/N-Mosfet 400mA Load Switch | LMN400B01DICT-ND 68 5.40 40.50) 214.00/M PNP DFN1006-3 — RoHS Compliant 
SOT-363 8 90 47K 47K | DDTA144ELPDICT-ND 45 3.60 27.00] —135.00/M 
PNP Transistor/N-Mosfet 200mA Load Switch | LMN200BO2DICT-ND 70 5.60 42.00] 210.00/M 5 
PNP Transistor/N-Mosfet 400mA Load Switch | LMN400E01DICT-ND 68 5.40 40.50] 214.00/M NPN DFN1006-3 — RoHS Compliant 
Synchronous Rectifier with N-Mosfet and 10 | 10K 10K | DDTC114ELPDICT-ND 45 3.60 27.00] 135.00/M 
Schottky Diode 200mA NMSD200B01DICT-ND 84 7.31 56.25} 299.00/M 9 50 410K 47K DDTC114YLPDICT-ND 45 3.60 27.00 135.00/M 
Complex Transistor Array for Half H-Bridge HBDM60V600WDICT-ND 60 480 36.00} 180.00/M 50 2.2K 47K DDTC123JLPDICT-ND 45 3.60 27.00 135.00/M 


§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND RoHS Compliant 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 1255 


Power Tape & 
if Dissi- Ip Min. Nominal Cut Tape Reel* 
pees teas pation | Max. | HFE R1 R2 | Digi-Key Pricing Pricing 
Pre-Biased Transistors @PReel Fig.) (mW) | (mA) | Gain | (0) (0) fas Se 1 10 100 | 3,000 
Features: Epitaxial Planar Die Construction Mechanical Data: * Case Material: UL Flammability Rating 94V-0 1K — DDTA113TUADICT-ND AA 3.00 21.12 _ 
* Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 1K  — | DDTATI3TUA-FDICT-ND@® 41 3.00 21.12 | 86.00/M 
2.2K  — | DDTA123TUADICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.00/M 
SOT-323 DFN1006-3 2.2K - DDTA123TUA-FDICT-ND® A 3.00 21.12 86.00/M 
4.7K — | DDTA143TUADICT-ND Al 3.00 21.42 = 
2.20, 1.075 47K — | DDTA143TUA-FDICT-ND@® §=.41 «3.00 «21.12 | 86.00/M 
— T {x +} 200 | 400 | 100 | 19K  — | DDTAI14TUADICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.00/M 
al 10K  — | DDTAT14TUA-FDICT-ND® 41 3.00 21.412 | 86.00/M 
22k = — | DDTA124TUADICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.00/M 
22K — _| DDTAI24TUA-FDICT-ND@ .41_—-3.00_-—«-21.42 | 86.00/M 
00K — | DDTATISTUADICT-ND AY 3.00 2442 | 86.00M 
100K  — | DDTA1STUA-FDICT-ND@ 41 3.00 21.12 | 86.00/M 
200K = — | DDTAT25TUADICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.00/M 
200K — | DDTAI25TUA-FDICT-ND@ 41 —-3.00_~—«-21.12 | 86.00/M 
30 | — 10K | DDTAT4GUADICT-ND AT 3.00 2142 | 86.00M 
30 | — 40K | DDTA114GUA-FDICT-ND@ 41 3.00 21.12 | 86.00/M 
56 | — 22K | DDTA124GUADICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.00/M 
>| 200 | 100 | 88 | — 22K | DDTAI24GUA-FDICT-ND® 41 3.00 21.12 | 86.00/M 
68 | — 47K | DDTA144GUADICT-ND 413.00 21.42 | 86.00/M 
68 | — 47K | DDTAI44GUA-FDICT-ND@ 41 3.00 2142 | 86.00M 
82 | — 100K | DDTAT15GUADICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.00/M 
82. | — 100K | DDTATI5GUA-FDICT-ND@ .41_—«-3.00_-—«21.12 | 86.00/M 
33. | 1K 10K | DDTATI3ZUADICT-ND At 3.00 21.42 = 
33 | 1K 10K | DDTA113ZUA-FDICT-ND® 41 3.00 21412 | 86.00/M 
20 | 22K 2.2K | DDTA123EUADICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.00/M 
20 | 22K 2.2K | DDTAI23EUA-FDICT-ND® 41 3.00 21.12 | 86.00/M 
33 | 22K 10K | DDTA123YUADICT-ND 413.00 21.42 | 86.00/M 
33. | 22K 10K | DDTAI23YUA-FDICT-ND® 41 3.00 2142 | 86.00M 
80 | 22K 47K | DDTA123JUADICT-ND At 3.00 21.42 — 
80 | 22K 47K | DDTA123JUA-FDICT-ND@ 41 3.00 21.412 | 86.00/M 
Pawar Tana 20 | 4.7K 4.7K | DDTA143EUADICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.00/M 
Diss teen Aentin | eNominel Cutiane Reel* 20 | 4.7K 4.7K | DDTAI43EUA-FDICT-ND@ —.41.—3.00-—«-21.12 | 86.00/M 
pation | Max.| Hee | 1 — R2_| Digi-Key Pricing Pricing 30 | 47K 10K | DDTAT43XUADICT-ND A 3.00 2142 | 86.00M 
Fig.| (mW) | (mA) | Gain (0) (0) | Part No. 1 10 100 3,000 30 4.7K 10K | DDTA143XUA-FDICT-ND@ Al 3.00 921.12 | 86.00/M 
ED os | 47K 22K | ODTAWGFUADICTNDe 41300 2112 | a50uM 
7 -FDICT-ND® ‘ : .00/ 
in = ae SATS m P ay - + Bary 80 | 4.7K 47K | DDTA143ZUADICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 
Pm si eT AD Ht 800. ida" | 6 OOM 80 | 47K 47K | DDTAI43ZUA-FDICT-ND@® 41 3.00 2142 | 86.00M 
ook 6, «ATTENTIONS «641300 O12 | secoM 24 | 10K 4.7K | DDTA114WUADICT-ND 413.00 21.42 | 86.00/M 
47k = RBBTAN@ canta “ai. <a00" 9142" AB ODM 24 | 10K 4.7K | DDTAT14WUA-FDICT-ND® 41 3.00--21.12 | 86.00/M 
: : : : : 30 | 10K 10K | DDTA114EUADICT-ND 41 3.00 21.12 — 
tae = ae Oe ne o oon 3 5 oe,007M 100 | 30 | 40K 40K | DDTATI4EUA-FDICT-ND@ 413.00 2112 | 86.00 
ik  — [OETEGCNERTIN@a 41 300 2142 | ascom 68 | 10K 47K | DDTATI4YUA-FDICT-ND® 41 3.00 2112 | 86.00M 
1} 200 | 100) 100 | oe = |nmepleroanterin at “done Bio apie =| 986 68 | 22K 47K | DDTA124XUADICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.00/M 
ook 6, «SOONER «41300 ott2 | aeoom 68 | 22K 47K | DDTA124XUA-FDICT-ND@ 41 3.00 21.12 | 86.00/M 
: : : E 33 | 47K 10K | DDTA144VUADICT-ND 41 3.00 21.12 — 
oe — ae pt 7 aa 5 1 Sari 33 | 47K 10K | DDTAI44VUA-FDICT-ND@® 413.00 21.12 | 86.00/M 
a _ FReaecinain a ai O00). B11. | “BS OOK 56 | 47K 22K | DDTAT44WUADICT-ND At 3.00 2142 | 86.00M 
: : ; : 56 | 47K 22K | DDTAI44WUA-FDICT-ND® 41 3.00 21.12 | 86.00/M 
100k OTIC Se §=641 3.00 21.12 | 86.00/M 68 | 47K 47K | DDTAI44EUA-FDICT-ND@ © 41. --3.00-—-21.12 | 86.00/M 
200K = =— |SRBTAIASTCADICTEND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 82 | 100K 100K | DDTA115EUADICT-ND 41 3.00 21.42 | 86.007 
200K _— JRODTAI2STCASEDIGIENDeS 41 3.00 21.12 | 86.00/M 82 | 100K 100K | DDTA115EUA-FDICT-ND® —-41_—«3.00_—21.12 | _86.00/M 
30 | — 10K ROBT AG CRDICIENG! 41 9.00 21.12 | 86.00/M 56 | 0.22K 10K | DDTA122LUDICT-ND 413.00 21.12 | 86.00™M 
80 | — 10K |RDBTAIIAGCAEDICIND®) 41 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 022K 10K | DDTA122LU-FDICT-ND@® 41 3.00 21.12 | 86.00/M 
sé) — 2K |BDDTR AC CAnICIEND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 047K 10K | DDTA142JUDICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.007 
2| 200 | 100 | 2© | — 22K | DDTAIZAGCAEDICI-ND®, 41 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 047K 10K | DDTA142JU-FDICT-ND® 41 «3.00 21.12 | 86.00/M 
68 | — 47K | DDTAT44GCADICT-ND A 3.00 21.12 = 250 | 0.22k _— _ | DDTA122TUDICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 
68 | — 47K | DDTAIA4GCA-FDICT-ND® = 41 3.00 21.12 | 86.00/M 250 | 0.22K — | DDTAI22TU-FDICT-ND® 41 3.00 2142 | 86.00/™M 
82 | — 100K ) DDTATISGCADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 250 | 0.47K  — | DDTA142TUDICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 
82 | — 100K JEDOUAMISGCRSEDIGIENDSS 41 3.00 21.12 | 86.00/M 250 | 0.47K — | DDTAI42TU-FDICT-ND@ 41. 3.00_—-21.12 | _86.00/M 
20 | 22K 2.2K |BDDTAIZSECADICTEND 1 3.00 21.12 = 56 | 0.22K 10K | DDTB122LUDICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 
20 | 22K 2.2K | DDTAI23ECA-FDICT-ND@ 41 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 0.22K 10K | DDTB122LU-FDICT-ND® ‘43.00 «2142 | s6.00/M 
20 | 4.7K 4.7K | DDTA143ECADICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M oo | 58 | 047K 10K | DDTB:4a,JUDICT-ND ‘443.00 «2142 | se.00/M 
20 | 4.7K 4.7K | DDTAI43ECA-FDICT-ND@ 41.» -3.00--.21.12 | 86.00/M 5 56 | 047K 10K | DDTB142JU-FDICT-NDe ‘44300 «2112 | se0o/M 
24 | 10K 4.7K | DDTAT14WCADICT-ND Ai 3.00 21.12 = 250 | 0.22k | — | DDTB122TUDICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
24 10K = 4.7K | DDTA114WCA-FDICT-ND@ A1 3.00 = 21.12 | 86.00/M 250 | 0.22k — | DDTB122TU-FDICT-ND® At 3.00 21412 | 86.00/M 
30 | 4.7K 10K | DDTA143XCADICT-ND At 3.00 21.12 — PNP SOT-523 
30 | 4.7K 40K | DDTA143XCA-FDICT-ND@® 41 3.00 21.12 | 86.00/M 1K =) DDTATI3TEDICT-ND 39.300 21.60 | 102.00M 
30 | 10K 10K | DDTAI14ECA-FDICT-ND@ 41 3.00 21.12 | 86.00/M 1K — | DDTAI13TE-FDICT-ND® 39 300 ©2160 | 102 007M 
33 | 1K 40K | DDTAI13ZCA-FDICT-ND@ —.41_—-3.00-—«21.12 | 86.00/M 47K — | DDTAL43TEDICT.ND 39 «300 ©2460 | 102 007M 
33. | 22K 10K | DDTA123YCADICT-ND at 3.00 2142 | 86.00/M 1] 150 | 100 | 250 | go~ =| pptata3TE-FDICT-ND@ 39 «3:00 «21.60 | 102.00/M 
33 2.2K 10K | DDTA123YCA-FDICT-ND@ Al 3.00 = 21.12 | 86.00/M 47K — | DDTA144TEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
33 47K 10K | DDTA144VCADICT-ND A1 3.00 921.12 | 86.00/M ATK — | DDTA144TE-FDICT-ND® 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
400 33 47K 10K | DDTA144VCA-FDICT-ND® Al 3.00 = 21.12 | 86.00/M 68 = 47K | DDTA144GEDICT-ND 39 «3.00 21.60 | 102.00M 
56 | 22K 22K | DDTA124ECADICT-ND 413.00 21.12 | 86.00/M 2] 150 | 100) gs | _ 47x | pptai44Ge-FDICT-ND@ 39 «3.00 21.60 | 102.00/M 
56 22K 22K | DDTA124ECA-FDICT-ND® Al 3.00 = 21.12 | 86.00/M 30 4.7K 10K | DDTA143XEDICT-ND 39 ~~3.00 21.60 | 102.00M 
56 7 47K = 22K | DDTA144WCADICT-ND At 3.00 21.12 | 86.00/M 30 | 4.7K 10K | DDTA143XE-FDICT-ND@ 39 © 3.00 21.60 | 102.00/M 
3 200 56 47K 22K | DDTA144WCA-FDICT-ND® Al 3.00 9.21.12 | 86.00/M 68 4.7K 22K | DDTA143FEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
68 | 10K 47K | DDTA114YCADICT-ND At 3.00 21.12 — 68 | 4.7K 22K | DDTA143FE-FDICT-ND® 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
68 10K 47K_| DDTA114YCA-FDICT-ND@ AL 3.00 21.12 86.00/M 80 47K 47K | DDTA143ZEDICT-ND 39 3.00 21.60 ss 
68 | 22k = 47K | DDTA124XCADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 80 | 4.7K 47K | DDTA143ZE-FDICT-ND@ 39° -3.00~—«21.60 | 102.00/M 
68 22K 47K | DDTA124XCA-FDICT-ND® AA 3.00 = 21.12 86.00/M 33 47K 10K | DDTA144VEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
68 | 47K 47K | DDTA144ECADICT-ND At 3.00 21.12 — 33 | 47K 10K | DDTA144VE-FDICT-ND@ 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
68 | 47K 47K | DDTAI44ECA-FDICT-ND@ 41 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 47K 22K | DDTA144WEDICT-ND 39° «3.00 ~=—21.60 = 
80 | 22K 47K | DDTAI23JCA-FDICT-ND® 41 —-3.00-—«-21.12 | 86.00/M 3 | 150 | 100 |58_| 47K 22k | DDTATA4WE-FDICT-ND@® 39 3.00_-21.60 | 102.00/M 
80 | 47K 47K | DDTAT43ZCADICT-ND At 3.00 2142 | 86.00M 68 | 47K 47K | DDTAT44EEDICT-ND 39.~<3.00 21.60 | 102.00/M 
80 | 4.7K 47K | DDTA143ZCA-FDICT-ND@ 41 3.00 21.12 | 86.00/M 68 | 47K 47K | DDTA144EE-FDICT-ND@ 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
82 | 100K 100K | DDTA115ECADICT-ND 41 3.00 21.12 a 56 | 0.22K 10K | DDTA122LEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
82 | 100K 100K | DDTAT15ECA-FDICT-ND@ —.41_—«-3.00_—«21.12 | 86.00/M 56 | 0.22K 10K | DDTA122LE-FDICT-ND@ 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTB122LCDICT-ND A 3.00 21.42 — 56 | 0.47K 10K | DDTA142JEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTB122LC-FDICT-ND® Al 3.00 21.12 | 86.00/M 56 | 047K 10K | DDTAT42JE-FDICT-ND® 39 «3.00 21.60 | 102.00/M 
500 | 55 | 047K 10K | DDTB142JC-FDICT-ND@ Al 3.00 21.12 | 86.00/M 250 | 0.22K — | DDTA122TEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
250 | 0.22K — | DDTB122TCDICT-ND 41 3.00 21.12 | 86.00/M 250 | 0.22K — | DDTA122TE-FDICT-ND® 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
250 | 0.22K — | DDTB122TC-FDICT-ND@ Al 3.00 21.12 | 86.00/M 250 | 047K — | DDTA142TEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
250 | 047K  — | DDTBI42TCDICT-ND A 3.00 2142 | 86.00M 250 | 0.47K — | DDTAI42TE-FDICT-ND@ 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
250 | 0.47K = DDTB142TC-FDICT-ND® AI 3.00 21.12 86.00/M * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1256 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


DHODES. Pre-Biased Transistors (Cont) Digi@Reel” 
Power Tape & 
Dissi- Ip | Min. Nominal Cut Tape Reel* 
pation | Max.) HFE R1 R2 | Digi-Key Pricing Pricing 

Fig.| (mW) | (mA) | Gain (0) (Q) | PartNo. 1 10 100 3,000 

NPN SOT-23 
1K — | DDTC113TCADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
1K — | DDTC113TCA-FDICT-ND@ Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
2.2K — | DDTC123TCADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
2.2K — | DDTC123TCA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 86.00/M 
4.7K —__|_DDTC143TCA-FDICT-ND® AL 3.00. 21.12 86.00/M 
10K — | DDTC114TCADICT-ND AL 3.00 21.12 _ 

4 200 400 | 100 10K — | DDTC114TCA-FDICT-ND@ AL 3.00 21.12 | 86.00/M 

22 — | DDTC124TCADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
22 — | DDTC124TCA-FDICT-ND@ AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
47K —__|_DDTC144TCA-FDICT-ND@ Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
100K — | DDTC115TCADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
100K — | DDTC115TCA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 86.00/M 
200K — | DDTC125TCADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
200K —__| DDTC125TCA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 86.00/M 
30 _ 10K | DDTC114GCA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
56 _ 22K | DDTC124GCADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
56 _ 22K | DDTC124GCA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
5 200 100 68 _ 47K | DDTC144GCADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
68 - 47K_| DDTC144GCA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
82 _ 100K | DDTC115GCADICT-ND AL 3.00 21.12 _— 
82 - 100K | DDTC115GCA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 86.00/M 
20 2.2K 2.2K | DDTC123ECA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
20 4.7K — 4.7K | DDTC143ECADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
20 4.7K 4.7K | DDTC143ECA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 86.00/M 
24 10K 4.7K | DDTC114WCA-FDICT-ND@ AL 3.00 21.12 86.00/M 
30 4.7K 10K _| DDTC143XCA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 86.00/M 
30 10K 10K | DDTC114ECA-FDICT-ND@ AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
33 1K 10K | DDTC113ZCA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
33 2.2K 10K | DDTC123YCA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
100 33 47K 10K | DDTC144VCA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
56 22K 22K_| DDTC124ECADICT-ND AL 3.00 21.12 - 
56 22K 22K | DDTC124ECA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 86.00/M 
56 47K 22K | DDTC144WCADICT-ND AL 3.00 = 21.12 _ 
56 47K 22K | DDTC144WCA-FDICT-ND@ AL 3.00 21.12 86.00/M 
68 4.7K 22K | DDTC143FCADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
6 200 68 4.7K 22K | DDTC143FCA-FDICT-ND@ AL 3.00 21.12 86.00/M 
68 10K 47K_| DDTC114YCA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 86.00/M 
68 22K 47K | DDTC124XCADICT-ND AL 3.00 21.12 _ 
68 22K 47K | DDTC124XCA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
68 47K 47K | DDTC144ECADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
68 47K 47K | DDTC144ECA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
200 80 2.2K 47K_| DDTC123JCADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
80 2.2K 47K | DDTC123JCA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
80 4.7K 47K | DDTC143ZCADICT-ND AL 3.00 21.12 _ 
80 4.7K 47K | DDTC143ZCA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
82 100K 100K _| DDTC115ECA-FDICT-ND@ AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTD122LC-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 86.00/M 
56 | 047K 10K | DDTD142JCDICT-ND AL 3.00 21.12 _ 
56 | 047K 10K | DDTD142JC-FDICT-ND@ AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
500 | 250 | 0.22K — | DDTD122TCDICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
250 | 0.22K —__| DDTD122TC-FDICT-ND@ AL 3.00 21.12 86.00/M 
250 | 0.47K — | DDTD142TCDICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
250 | 0.47K —__| DDTD142TC-FDICT-ND@ Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
NPN SOT-323 
1K — | DDTC113TUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
1K — | DDTC113TUA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 86.00/M 
2.2K — | DDTC123TUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
2.2K — | DDTC123TUA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 86.00/M 
4.7K —__| DDTC143TUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
4.7K — | DDTC143TUA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
10K — | DDTC114TUA-FDICT-ND®@ AL 3.00 21.12 86.00/M 
4 200 100 | 100 22K — | DDTC124TUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
22K — | DDTC124TUA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 86.00/M 
47K —__| DDTC144TUADICT-ND AL 3.00. 21.12 86.00/M 
47K — | DDTC144TUA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
100K — | DDTC115TUADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
100K — | DDTC115TUA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
200K — | DDTC125TUADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
200K —__| DDTC125TUA-FDICT-ND® Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
30 _ 10K | DDTC114GUADICT-ND AL 3.00 21.12 _— 
30 =_ 10K | DDTC114GUA-FDICT-ND@ AL 3.00 21.12 86.00/M 
56 _ 22K | DDTC124GUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
5 200 400 56 =_ 22K | DDTC124GUA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 86.00/M 
68 - 47K_| DDTC144GUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
68 _ 47K | DDTC144GUA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
82 = 100K | DDTC115GUADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
82 = 100K | DDTC115GUA-FDICT-ND® Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
20 2.2K 2.2K _| DDTC123EUADICT-ND AL 3.00 21.12 _— 
20 2.2K 2.2K _| DDTC123EUA-FDICT-ND@ AL 3.00 21.12 86.00/M 
20 4.7K 4.7K | DDTC143EUA-FDICT-ND@ AL 3.00 21.12 86.00/M 
30 10K 10K | DDTC114EUADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
30 10K 10K | DDTC114EUA-FDICT-ND® Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
68 47K 47K | DDTC144EUADICT-ND AL 3.00 21.12 _ 
68 47K 47K | DDTC144EUA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 86.00/M 
6 200 100 82 100K 100K | DDTC115EUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
82 100K 100K | DDTC115EUA-FDICT-ND@ AL 3.00 21.12 86.00/M 
33 1K 10K | DDTC113ZUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
33 1K 10K | DDTC113ZUA-FDICT-ND® Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
33 2.2K 10K | DDTC123YUADICT-ND AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
33 2.2K 10K | DDTC123YUA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 | 86.00/M 
80 2.2K 47K | DDTC123JUADICT-ND Al 3.00 21.12 | 86.00/M 
80 2.2K 47K | DDTC123JUA-FDICT-ND® Al 3.00 21.12 | 86.00/M 


Power Tape & 
Dissi- Ig Min. Nominal Cut Tape Reel* 
pation | Max. | HFE R1 R2 | Digi-Key Pricing Pricing 
Fig.| (mW) | (mA) | Gain (0) (Q) | PartNo. 1 10 100 3,000 
30 4.7K 10K | DDTC143XUA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 _ 
68 4.7K 22K | DDTC143FUADICT-ND AL 3.00 = 21.12 _— 
68 4.7K 22K | DDTC143FUA-FDICT-ND® AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
80 4.7K 47K | DDTC143ZUADICT-ND AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
80 4.7K 47K | DDTC143ZUA-FDICT-ND® Al 3.00 21.12 86.00/M 
68 10K 4.7K | DDTC114WUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
68 10K 4.7K | DDTC114WUA-FDICT-ND® ~— 41 3.00 21.12 86.00/M 
24 10K 47K | DDTC114YUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
24 10K 47K | DDTC114YUA-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 86.00/M 
68 22K 47K_| DDTC124XUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
68 22K 47K | DDTC124XUA-FDICT-ND® AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
100 33 47K 10K | DDTC144VUADICT-ND AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
33 47K 10K | DDTC144VUA-FDICT-ND® AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
56 47K 22K | DDTC144WUADICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
6 200 56 47K 22K | DDTC144WUA-FDICT-ND® 41 3.00. 21.12 86.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTC122LUDICT-ND AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTC122LU-FDICT-ND@ AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
56 | 047K 10K | DDTC142JUDICT-ND AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
56 | 047K 10K | DDTC142JU-FDICT-ND® AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
250 | 0.22K =— | DDTC122TUDICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
250 | 0.22K $— | DDTC122TU-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 86.00/M 
250 | 047K — | DDTC142TUDICT-ND AL 3.00 21.12 86.00/M 
250 | 047K =— | DDTC142TU-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 86.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTD122LUDICT-ND AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTD122LU-FDICT-ND® AL 3.00 21.12 86.00/M 
56 | 047K 10K | DDTD142JUDICT-ND AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
500 56 | 047K 10K | DDTD142JU-FDICT-ND@ AL 3.00 21.12 86.00/M 
250 | 0.22K = — | DDTD122TUDICT-ND AL 3.00. 21.12 86.00/M 
250 | 0.22K — | DDTD122TU-FDICT-ND® AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
250 | 0.47K — | DDTD142TUDICT-ND AL 3.00 = 21.12 86.00/M 
250 | 0.47K =— | DDTD142TU-FDICT-ND@ AL 3.00 21.12 86.00/M 
NPN SOT-523 
1K — | DDTC113TEDICT-ND 39 = 3.00 21.60 _ 
1K — | DDTC113TE-FDICT-ND® 39 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
2.2K — | DDTC123TEDICT-ND 39 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
2.2K — | DDTC123TE-FDICT-ND® 39° 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
4.7K —__| DDTC143TEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
4.7K — | DDTC143TE-FDICT-ND® 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
10K — | DDTC114TEDICT-ND 39 = 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
4 150 400 | 250 10K — | DDTC114TE-FDICT-ND® 39 = 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
22K — | DDTC124TEDICT-ND 39° = 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
22K —__|_ DDTC124TE-FDICT-ND@ 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
47K — | DDTC144TEDICT-ND 39 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
47K — | DDTC144TE-FDICT-ND® 39° 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
100K — | DDTC115TEDICT-ND 39 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
100K — | DDTC115TE-FDICT-ND® 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
200K — | DDTC125TEDICT-ND 39° 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
200K —__| DDTC125TE-FDICT-ND@ 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
30 — 10K | DDTC114GEDICT-ND 39 = 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
30 = 10K | DDTC114GE-FDICT-ND® 39° 3.00. =. 21.60 | 102.00/M 
56 — 22K | DDTC124GEDICT-ND 39° 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
5 150 100 56 al 22K | DDTC124GE-FDICT-ND® 39 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
68 - 47K_| DDTC144GEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
68 _ 47K | DDTC144GE-FDICT-ND® 39 = 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
82 _ 100K | DDTC115GEDICT-ND 39 = 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
82 = 100K | DDTC115GE-FDICT-ND@ 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
33 1K 10K | DDTC113ZEDICT-ND 39° 3.00. =. 21.60 | 102.00/M 
33 1K 10K | DDTC113ZE-FDICT-ND@ 39 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
33 2.2K 10K | DDTC123YEDICT-ND 39 ©6300 =. 21.60 — 
33 2.2K 10K | DDTC123YE-FDICT-ND® 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
80 2.2K 47K_| DDTC123JEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
80 2.2K 47K | DDTC123JE-FDICT-ND® 39° 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
30 4.7K 10K | DDTC143XEDICT-ND 39 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
30 4.7K 10K | DDTC143XE-FDICT-ND® 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
68 4.7K 22K | DDTC143FEDICT-ND 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
68 4.7K 22K _| DDTC143FE-FDICT-ND® 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
80 4.7K 47K | DDTC143ZEDICT-ND 39 ©6300 =. 21.60 _— 
24 10K 4.7K | DDTC114WEDICT-ND 39° 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
24 10K 4.7K | DDTC114WE-FDICT-ND® 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
68 10K 47K | DDTC114YE-FDICT-ND® 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
68 22K 47K_| DDTC124XEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
68 22K 47K | DDTC124XE-FDICT-ND® 39 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
33 47K 10K | DDTC144VEDICT-ND 39° 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
33 47K 10K | DDTC144VE-FDICT-ND® 39 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
6 150 100 56 47K 22K | DDTC144WEDICT-ND 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
56 47K 22K_| DDTC144WE-FDICT-ND® 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
20 2.2K 2.2K | DDTC123EEDICT-ND 39° 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
20 2.2K 2.2K | DDTC123EE-FDICT-ND® 39 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
20 4.7K 4.7K | DDTC143EEDICT-ND 39 =©3.00 =. 21.60 — 
20 4.7K 4.7K | DDTC143EE-FDICT-ND® 39 = 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
30 10K 10K_| DDTC114EEDICT-ND 39 3.00 21.60 = 
30 10K 10K | DDTC114EE-FDICT-ND@ 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
68 47K 47K | DDTC144EE-FDICT-ND® 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
82 100K 100K | DDTC115EEDICT-ND 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
82 100K 100K | DDTC115EE-FDICT-ND@ 39 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTC122LEDICT-ND 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
56 | 0.22K 10K | DDTC122LE-FDICT-ND@ 39° 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
56 | 047K 10K | DDTC142JEDICT-ND 39 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
56 | 047K 10K | DDTC142JE-FDICT-ND® 39 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
250 | 0.22K — | DDTC122TEDICT-ND 39 = 3.00 =. 21.60 | 102.00/M 
250 | 0.22K — | DDTC122TE-FDICT-ND® 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
250 | 047K — | DDTC142TEDICT-ND 39 = 3.00 = 21.60 | 102.00/M 
250 | 047K =— | DDTC142TE-FDICT-ND® 39 3.00 21.60 | 102.00/M 
NPN DFN1006-3 — RoHS Compliant 
6 250 100 50 4.7K __47K_| DDTC143ZLPDICT-ND 50 4.00 30.00 _| 150.00/M 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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PowerDI™ 123 


Lon ODES Zener Diodes = 2.825 
recom nen Aree Surface Mount Power 1,°°2— 025 ft in 
i ca aa Zener Diodes-1W ‘ems 1.400 — "5 Digi@DReel 
DO-35 Zener Diodes 5 a| 1 : 
500mW (+5%) | ' Zener | Test | Maximum Tape & 
5 5 Voltage |Current} Dynamic Cut Tape Reel 
fe OIMINn Tee: NETO MI. Vz@Izt| Izt_ |\mpedance| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Zener Test | Maximum Tape & Nom. (V)} (mA) |Zz7 IzqT (Q)| Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 3,000 
Voltage / Current | Dynamic Cut Tape Reel 51 | 100 6  |DFLZ5VIDICT-ND 60 480 36.00 19200|DFLZ5ViDITR-ND  180.00/M 
Vz@lzt| Iz | Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 5.6 | 100 4 |DFLZ5V6DICT-ND 60 480 36,00 192.00|DFLZSV6DITR-ND 180.00/M 
cre ee: eee Bee 
3.3 20 28 | INS226BDICT-ND 362.10 13.65 56.70) — = 8.2 | 100 2 _|DFLZ8V2DICT-ND 60 4.80 _ 36,00 _192.00|DFLZ8V2DITR-ND _180.00/M 
3.6 20 24 —|1NS5227BDICT-ND 362.10 13.65 56.70) — - 94 50 4 |DFLZ9VIDICT-ND 60 4.80 36.00 192.00|DFLZ9V1DITR-ND  180.00/M 
3.9 20 23 |1N5228BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70| 1N5228BDITR-ND  36.00/M 19 60 4 |DFLZIOpICT-ND 604.80 36.00 192.00 | DFLZTODITR-ND 180.00 
7 4 5 7 4 ; i E i i i 
43 20 22 |1NS5229BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70| 1N5229BDITR-ND  36.00/M ie a TT OD ERECTA cece Bey 
47 20 19 |1N5230BDICT-ND 36-210 13.65 56.70| 1N5230BDITR-ND _36.00/M ie 35 15 \|GHEAGBICENDMN co 40 3600 19200 (BHE(ECRINDI 1e0.007M 
5.1 20 7 1N5231BDICT-ND 36 062.10 13.65 56.70) 1N5231BDITR-ND 36.00/M 18 25 15 DFLZ18DICT-ND 60 480 36.00 192.00|DFLZ18DITR-ND 780.00/M 
5.6 20 11 |1N5232BDICT-ND 36. 2.10 13.65 56.70|1NS5232BDITR-ND —36.00/M 20 25 15  |DFLZ20DICT-ND 60 480 36.00 19200/DFLZ20DITR-ND  180.00/M 
6.0 20 7 1N5233BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70] 1N5233BDITR-ND —36.00/M = oe 2 eee ot ie on an eee ete 
G2 |||: 29 7 Pesce 36-210 13.65 96.70) INS PEABO ND 36.00/M 30 | 25 15 |DFLZ30DICT-ND 60 4.80 36.00 _192.00|DFLZ30DITR-ND _180.00/M 
6:8] 20 5 INS2SSEDIGRNDES 96 2.10 13.65 _96.70/MINS22SBDITENDE 36.00/M 33 | 25 15 |DFLZ33DICT-ND 60 4.80 36.00 192.00/DFLZ33DITR-ND _180.00/M 
75 20 6 | 1NS236BDICT-ND 36 210 13.65 56.70|1NS236BDITR-ND  36.00/M 39 10 40 _|DFLZ39DICT-ND 60 4.80 36.00 _192.00|DFLZ39DITR-ND _180.00/M 
8.2 20 8 | 1N5287BDICT-ND 362.10 13.65 56.70|1N5237BDITR-ND — 36.00/M 
87 20 8 |1N5238BDICT-ND 362.10 13.65 56.70|1N5238BDITR-ND 36.00/M 
94 20 10 |4N5239BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70| 1N5239BDITR-ND —36.00/M PowerDI™ 323 — | 
10 20 17 __|{N5240BDICT-ND 362.10 13.65 56.70| 1NS240BDITR-ND _36.00M| | Zener Diodes— ¥ 1 
11 20 22 |iNS241BDICT-ND 36 210 13.65 56.70|1NS241BDITR-ND  36.00/M 0.98 nf 130 070 [LY 
12 20 30 [inseazepicr-nD '36--«-210 13.65 5670/1Ns2a2e0ITR-ND a6.oom| | OJOMW ey rs ae 
13 95 13 |1N5243BDICT-ND 36-210 13.65 56.70|1N5243BDITR-ND  36.00/M 
14 9.0 15 |1NS244BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70/1N5244BDITR-ND —36.00/M Zener | Test | Maximum 
15 8.5 16 1N5245BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70} 1NS5245BDITR-ND —_ 36.00/M ee current joraamle are ral Tane Lame Prk 
16 78 7 1N5246BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70] 1N5246BDITR-ND 36.00/M ZONE) 12i | npedanes | Mig sey a ‘giwey eng 
7 «| 74 19 |4NS247BDICT-ND 362.10 13.65 56.70| 1N5247BDITR-ND  36.00/M = “ ae SRG: a a a am anal == nas 
bs ~ sep ears - | — el Lae oe 27 | 50 100 |PD3Z284C2V7DICT-ND 60 4.80 36.00 |PD3Z284C2V7DITR-ND 180.00/M 
; 5 ‘ : ; 65 56.70) 1N5 H ; 30 | 50 95  |PD3Z284C3V0DICT-ND 60 4.80 36.00 |PD3Z284C3VODITR-ND 180.00/M 
20 62 25 |1NS250BDICT-ND 362.10 13.65 _56.70| 1NS250BDITR-ND _36.00/M 33 | 50 95  |PD3Z284C3VSDICT-ND 60 4.80 36.00 |PD3Z284C3V3DITR-ND 180.00/M 
29 56 929 1N5251BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70] 1N5251BDITR-ND 36.00/M 3.6 5.0 90 PD3Z284C3V6DICT-ND -60 4.80 36.00 |PD3Z284C3V6DITR-ND 180.00/M 
24 52 33 |1N5252BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70/ 1N5252BDITR-ND  36.00/M 39 | 50 90  |PD3Z284C3V9DICT-ND 60 4.80 36.00 |PD3Z284C3V9DITR-ND 180.00/M 
25 50 35 41N5253BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70] 1N5253BDITR-ND 36.00/M 43 5.0 90 PD3Z284C4V3DICT-ND -60 4.80 36.00 |PD3Z284C4V3DITR-ND 180.00/M 
a | 46 41 |1NS254BDICT-ND 362.10 13.65 56.70| 1NS254BDITR-ND  36.00/M ae ee See BEE Ae Beaty 
28 45 44 ANS255BDICT-ND 362.10 13.65 56.70) INS25SBDITR-ND _36.00/M 56 | 5.0 40 |PD3Z284C5V6DICT-ND 604.80 36.00 |PD3Z284C5V6DITR-ND _180.00/M 
a0. ||). Ai2 49 INS ZECEDICTNDE 36 2.10 13.65 56.70 INSZECED ILENE 36.00/M 62 | 5.0 10  |PD3Z284C6V2DICT-ND 60 4.80 36.00 |PD3Z284C6V2DITR-ND 180.00/M 
33 38 58 | 1NS5257BDICT-ND 362.10 13.65 56.70] 1N5257BDITR-ND 36.00/M 68 | 50 15  |PD3Z284C6VBDICT-ND 60 4.80 36.00 |PD3Z284CBV8DITR-ND 180.00/M 
36 34 70 |4NS258BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70| 1NS258BDITR-ND  36.00/M 75 | 50 10  |PD3Z284C7VSDICT-ND 60 4.80 36.00 |PD3Z284C7VSDITR-ND 180.00/M 
39 32 30  |4NS259BDICT-ND 36 210 1365 5670/1NS259BDITR-ND  36.00/M 82 | 50 10  |PD3Z284C8V2DICT-ND 60 4.80 36.00 |PD3z284C8V2DITR-ND 180.00/M 
2B | 30 93 _|1NS260BDICT-ND 362.10 13.65 56.70|1NS260BDITR-ND 36.00/M a = _ aeeretete = = a eee pea 
47 27 105 | {NS261BDICT-ND 36 210 13.65 56.70/1NS5261BDITR-ND  36.00/M ir - 10 faneSORRCIRT CONE HT Goin eon 
51 25 125 |ANS2G2RDICTENDES 86 2.10 18.65 56.70 /MNS262RDITRINDIN 36.00/M 12 | 5.0 10 — |PD3Z284C12DICT-ND (60 4.80 36.00 |PD3Z284C12DITR-ND —_180.00/M 
13 | 50 10 |PD3Z284C13DICT-ND ‘60 4.80 36.00 |PD3Z284C13DITR-ND —180.00/M 
15 | 50 15 |PD3Z284C15DICT-ND ‘60 4.80 36.00 |PD3Z284C15DITR-ND —_180.00/M 
DO-41 le | 12.72 16 | 50 20 /PD3Z284C16DICT-ND 60 4.80 36.00 |PD3Z284C16DITR-ND — 180.00/M 
. °, t 18 | 50 20 | PD3Z284C18DICT-ND ‘60 4.80 36.00 |PD3Z284C18DITR-ND —180.00/M 
Zener Diodes — 1W (+5%) | - | 20 | 5.0 20 — | PD3Z284C20DICT-ND ‘60 4.80 36.00 |PD3Z284C20DITR-ND —180.00/M 
rea Ear D7 ee 22 | 50 25 — |PD3Z284C22DICT-ND ‘60 4.80 36.00 |PD3Z284C22DITR-ND —180.00/M 
24 =| 50 30 |PD3Z284C24DICT-ND ‘60 4.80 36.00 |PD3Z284C24DITR-ND —_180.00/M 
Zener | Test | Maximum Tape & a7 | 20 40 |PD3Z284C27DICT-ND 60 4.80 36.00 |PD3Z284C27DITR-ND _180.00/M 
wt | rani ca TREE EBB ES 
Hae aa Har eee panne Pe ach pain cae 36 | 20 60 | PD3Z284C36DICT-ND ‘60 4.80 36.00 |PD3Z284C36DITR-ND —180.00/M 
lom. (V)| (mA) | 2zT Izr (9) | Part No. : art No. ! 39 | 20 75 |PD3Z284C39DICT-ND ‘60 4.80 36.00 |PD3Z284C39DITR-ND —_180.00/M 
33 | 76 10.0 |1N4728ADICT-ND 36 248 1716 7590|1N4728ADITR-ND  59.00/M 
36 | 69 10.0  J1N4729ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 |1N4729ADITR-ND 59.00/M 
39 | 64 9.0 |1N4730ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 |1N4730ADITR-ND 59.00™M! | SQD-123 Surface Mount i 3.85 1 
43 | 58 9.0 |INA731ADICT-ND 38 248 17.16 75.90 /1NA73TADITR-ND 59.00%) |, Diod wail mF be to 
47 | 53 8.0 |1N4732ADICT-ND 36 2.48 17.16 75.90 |1N4732ADITR-ND _59.00/M Snel ViOGee= t - 7 =a 
51 | 49 7.0 [iN4733ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 |1N4733ADITR-ND  59.00m] | 500mW ‘LJ 35 2.857! DigiReel” 
56 | 45 5.0  |1N4734ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 |1N4734ADITR-ND  59.00/M ' t Bottom View 
62 | 41 2.0  |1N4735ADICT-ND 36 248 1716 75.90 |1N4735ADITR-ND  59.00/M Jancral Rest NGI Tape & 
68 | 37 3.5 |1N4736ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 |1N4736ADITR-ND 59.00/M Voltagel current Oyama Caetane Reel 
75 | 34 4.0 |1N4737ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 |1N4737ADITR-ND _59.00/M Vz@lzt| Izr_ Impedance Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
82 | ai 45 |{N4738ADICT-ND 36 248 17.16 75.90|1N473BADITR-ND  59.00/M Nom. (V)| (mA) |Zzr Izt (0) [Part No. 10 100 1,000 | Part No. 3,000 
9.4 28 5.0  |1N4739ADICT-ND 36 248 1716 75.90 |1N4739ADITR-ND  59.00/M BZT Series 
10 25 7.0  |1N4740ADICT-ND 36 248 1716 75.90 |1N4740ADITR-ND  59.00/M Ba 5 100 |BZTS2C2V4-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00]BZT52C2V4-FDITR-ND® — 90.00/M 
"1 23 8  |1N4741ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 |1N4741ADITR-ND —_59.00/M : i — — __ —|BZ15202V4-13DITR-NDt _78.00/M 
12 21 9 1N4742ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 |1N4742ADITR-ND _59.00/M 3 7 joo [BZT2C2V7-FOICTND® 3.13 22.00 100.00/BZTS2C2V7-FDITR-ND® — 90.00/M 
13 19 40 |iN4743ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 /1N4743ADITR-ND _59.00/M ess = _—_=|BZ15202V7-13DTR-NDT__78.00/M 
15 | 417 14 JIN4744ADICT-ND 36 2.48 17.16 75.90 |1N4744ADITR-ND _59.00/M 30 | 5 05 | BaeeeSMOSDIGTEN ES 3.13 22.00 100.00 Se Re eaaKe wean 
16 15 16 |1N4745ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 |1N4745ADITR-ND 59.00/M 2 
18 14 20.‘ |1N4746ADICT-ND 36 248 1716 75.90 |1N4746ADITR-ND 59.00/M 33 5 o5  (BERBRCSSAUDIGCI ND eg 1.88 13.20 60.00 SE aie TANT 
20 | 125 22 |1N4747ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 |1N4747ADITR-ND _59.00/M BZTSOC3VE-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 /BZTSDCaV6-7DITR-ND -90.00/M 
22 | 115 23 JIN4748ADICT-ND 36-248 17.16 = 75.90 |{N4748ADITR-ND —59.00/M 36 5 90  |BZT52C3V6-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|BZT52C3V6-FDITR-ND@ — 90.00/M 
24 «| 105 25 |1N4749ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 |1N4749ADITR-ND 59.00/M hes — __— _ —|BZ15203V6-13DITR-NDt _78.00/M 
a | 95 35 |1N4750ADICT-ND 36 248 1716 75.90 |1N4750ADITR-ND 59.00/M 39 5 90 |BZT52C3V9-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|BZT52C3V9-FDITR-ND@ _90.00/M 
30 | 85 40 |1N4751ADICT-ND 36 248 © 17.16 75.90 |1N4751ADITR-ND —_59.00/M re 5 gp [SZTS2C4V-FDICT-ND@® 3.13 22.00 100.00/BZTS2C4V3-FDITR-ND® — 90.00/M 
33 «| (75 45 |1N4752ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 |1N4752ADITR-ND _59.00/M : — — = __ —|BZ752C4V3-13DITR-NDt__78.00/M 
36 7 50 [IN4753ADICT-ND 36 2.48 17.16 75.90 |1N4753ADITR-ND —_59.00/M BZTS2CAVEDICTEND@ 3.13 22.00 100.00 /BAIS2CAVieEDITRAND Og) 90.00/M 
39 | 6.5 60 |1N4754ADICT-ND 36 248 1716 75.90 |1N4754ADITR-ND —_59.00/M a7) 5 80 DSI NDS 3.13 22.00 100.00 See Euan SO 
43 6 70 |1N4755ADICT-ND .36 248 1716 75.90 |1N4755ADITR-ND  59.00/M : 
47 | 55 | 80 |1N4756ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 |1N475GADITR-ND 59.00/M 51 | 5 Neer, a erate Ieee 
51 5 95 (INSASZADICTEND] 362.48 17.16 75.90 |INAZS7ADITR:ND)  59.00/M ; aq _[BZTS2CSVE-FDICT-ND@ 3.13” 22.00 100.00/BZTS2C5V6-FDITR-ND@ — 90.00/M 
56 | 45 110 |{N4758ADICT-ND 36 248 17.16 75.90|1N4758ADITR-ND  59.00/M 5. 5 Le — ““__|p775205v6-13DITR-NDt _78.00/M 
62 4 125 |1N4759ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 |1N4759ADITR-ND 59.00/M es : jo [BZTS2CeV2-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00/BzTS2C6V2-FDITR-ND® — 90.00/M 
68 | 37 150 |1N4760ADICT-ND .36 248 17.16 75.90|1N4760ADITR-ND 59.00/M : — — — _ —|BZT52C6V2-13DITR-NDt _78.00/M 
75 | 33 175 |IN4761ADICT-NO__.36 2.48 17.16 75.90 |1N4761ADITR-ND _59.00/M) | +Tapeand Reel qty. 10,000 RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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H x x ,E i Zener | Test | Maximum Tape & 
On eee 2. Zener Diodes Voltage |Current} Dynamic Cut Tape Reel 
= q = sana ® V7 @I U Impedance | Digi-Ke' Pricin Digi-Ke Pricin 
SOD-123 Surface Mount Zener Diodes — 500mW (Cont) Digi Reel Ren rat (ran) or ier (0) Pe ie ni ae sgn aad fing a 
Zener | Test | Maximum Tape & 39(| 32 80  |MMSZ5259BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— = 
rponeue parent inane fica Gul rane ae sal 39 3.2 80 MMSZ5259B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 [MMSZ5259B-FDITR-ND@ — 90.00/M 
7@IzT| \zt | Impedance |Digi-Key ricing igi-Key ricing DDZ Series — RoHS Compliant 
Nom. (V)| (mA) |Zz7 Izt (0) |Part No. 10 100 1,000 |Part No. 3,000 
sy ae Meza ee eye 313 92.00 10000 AHEDCSUSEREEIT@™ 60 00M 5.1 | 05 — ]DDz9689DICT-ND 281 19.80 90.00 /DDZ9689DITR-ND 81.00/M 
68 | 5 15 ; ; : i 5.1 | 20 17 |DDZ5V1BDICT-ND 281 19.80 90.00 |DDZ5V1BDITR-ND 81.00/M 
Sago Oe BAIS2COVSAISEMESNDH 78.00/M 56 | .05 — — |ppzsesopIcT-nD 2.81 19.80 90.00 /DDz96g0DITR-ND 81.00/M 
; ; ‘ 56 | 20 11 |DDZ5V6BDICT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ5V6BDITR-ND 81.00/M 
fen ||| 2 1 EA Dabeg 3.13 22.00 100.00 Te GAG Saath 62 | 05 | — _ |ppzgs91picT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ9691DITR-ND 81.00/M 
d 62 | 20 7 |DDZ6V2BDICT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ6V2BDITR-ND 81.00/M 
a2 | 5 SE a! you 68 | 05 | — — |poz9692pIcT-no 2.81 19.80 90.00 |ODZ9692DITR-ND 81.00/M 
: 75 | 05 — — |ppzo9spIcT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ9693DITR-ND 81.00/M 
94 5 15 | BaRSeCOMIREDIC TDC 3.13 22.00 100.00 BAC Dn neg §90.00/M 75 | 20 6 _|pbz7vscpIcT-ND 281 19.80 90.00 |DDZ7VScDITR-ND 81.00/M 
= — _— _—/BATS2ESMIISDITSD 78.00/M, 8.2 | .05 —__ |pozoso4pIcT-no 2.81 19.80 90.00 |DDZ9694DITR-ND 81.00/M 
to | 5 20 eee ee eo 32 | 20 8 |DDZ8V2CDICT-ND 2.81 19.80 90.00 /DDZeV2CDITR-ND 81.00/M 
carro is ae we Fda eal CO 
“1 5 20 |BZT52C11-FDICT-ND® © 3.13 22.00 100.00 |BZTS2C11-FDITR-ND® — 90.00/M He liane eee 281 1980 90.00 (SEROCSENT RINT a100M 
= — _— _ —/BEB2GITSISRITENDta  78.00/M 12 | 05 —__|ppzse99pIcT-np 281 19.80 90.00 |DDZ9699DITR-ND 81.00/M 
2] 5 25 eee oun 12 | 10 | 2 |pozt2coicT-no 2.81 19.80 90.00 |DDZ120DITR-ND 81.00/M 
3 5 30 |BZTS52C13-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00|BZT52C13-FDITR-ND@ _90.00/M ie a ut eae Fe ee aay Eee oat 
15 5 30 © (BANSeRASAEDICT ENDS 3.13 22.00 100.00 ae Mohd 90.00/M 17 | 05 — — |ppz97o4DIcT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ9704DITR-ND 81.00/M 
rs ie om E ENE  78.00/M 18 | .05 —__|ppzo7ospicT-no 2.81 19.80 90.00 |DDZ9705DITR-ND 81.00/M 
1 | 5 10 ee eae youn 18 | 10 | 23 [DDZt8CDICT-ND 2.81 19.80 90.00 /DDZ18CDITR-ND 81.00/M 
: 20 | 05 — _ |ppz97o7pIcT-No 2.81 19.80 90.00 /DDZ9707DITR-ND 81.00/M 
44 p gg [BZTS2CI8-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00/BZTS2C18-FDITR-ND® — 90.00/M on |i os (Saenenteann 281 19.80 90.00 RREaaTTRD soo 
is — _— _ = [B2T52018-13DITR-NDt __78.00/M 24 | 05 —  |ppze7o9picT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ9709DITR-ND 81.00/M 
- ; 55 [BZTS2C20-FDICT-ND@® 3.13 22.00 100.00|BZT52C20-FDITR-ND® —_90.00/M oi 7 a5 Aaeatenterinn 281 19.80 90.00 IREER aOR aiooM 
STUD — as p00 10000 BZTS2C20-13DITR-NDt__78.00/M a7 | 05 — — |ppz9711DIcT-ND 2.81 19.80 90.00 |DDZ9711DITR-ND 81.00/M 
22 5 55  |BZT52C22-FDICT-ND® © 3.13 22.00 100.00|BZT52C22-FDITR-ND®  90.00/M| | +Tape and Reel aty.10,000  @ RoHS Compliant 
= — _— __ —|Bz752022-13DITR-NDt _78.00/M 
7 5 79 |B2t52c24-FDIcT-ND® — 3.13 22.00 100.00 Soe ee soc ae = 
BZTS2027-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00|— =| | SOD-323 Choos fp, ek ie 
27 2 80 |BZT52C27-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00/BzTS2c27-FDITR-ND® —90.00m| | Surface Mount “4 1.400) ne 0.40 _ 
BZT52C27-13-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 |BZT52C27-13-FDITR-ND@t 78.00/M/ | Zener Diodes — 200mW RO n 0.35 DigiReel” 
ae F go _[BZTS2C30-FDICT-ND@® — 3.13 22.00 100.00/BZT52C30-FDITR-ND@ —90.00/M 
I— — _— — |BZT52C30-13DITR-NDt 78.00/M Zener | Test | Maximum Tape & 
7 ; go _[B2152C33-FDICT-ND® — 313 22.00 100.00|BZT52C33-FDITR-ND® —90.00/M Voltage |Current] Dynamic | Cut Tape 7 Reel 
I— - _ — |BZT52C33-13DITR-NDt 78.00/M Vz@Izt| 'zt |Impedance| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
BZTS2C36-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00|BZT52C36-7DITR-ND  90.00/M| | |Nom.(V)| (mA) [Zzt Izr (O)| Part No. 110 100 | Part No. 3,000 
36 2 90  |BZT52C36-FDICT-ND®@ 3.13 22.00 100.00|BZTS2C36-FDITR-ND®  90.00/M BZT Series 
= = _ = __ = [B2T52636-13DITR-NDt__78.00/M 24 5 100 |BZTS52C2V4S-FDICT-ND@ 47 3.44 24.20/ BZT52C2V4S-FDITR-ND@ 99.00/M 
- > ai BecCuD A Mieme 9.19 22.00 100.00 Cane ENLADE eee a7 | 5 100 | BZT52C2V7S-FDICT-ND@# .47 3.44 24.20| BZT52C2V7S-FDITR-ND@+ 99.00/M 
; 30 | 5 95 | BZTS2C3V0S-FDICT-ND® 47 3.44 24.20|BZT52C3V0S-FDITR-ND® 99.00/M 
BaIpeGSesIGHDICTNES! 3.13 22.00 100.00 IBALS2GSSa1GxiOMNDe 78.00/M 33 | 5 95 | BZTS2C3V3S-FDICT-ND@ 47 3.44 24.20|BZT52C3V3S-FDITR-ND® 99.00/M 
43 5 400 Soe ectty ean aaa Ra eae ae 36 5 90 | BZT52C3V6S-FDICT-ND® 47 3.44 _24.20| BZT52C3V6S-FDITR-ND@ _99.00/M 
FR , cS ee 39 | 5 90 | BZTS2C3V9S-FDICT-ND@ 47 3.44 24.20|BZTS52C3V9S-FDITR-ND® 99.00/M 
E ; d B 43 | 5 90 | BZTS2C4V3S-FDICT-ND@ 44 3.00 20.80|BZT52C4V3S-FDITR-ND® 80.00/M 
51 5 100 |BZTS2CSGEDIGTEND@RS 9.13 22.00 100.00 |BARS20SERDITRND OS  90.00/M a7 | 5 80 | BZTS2C4V7S-FDICT-ND® 47 3.44 24.20| BZT52C4V7S-FDITR-ND@ 99.00/M 
MMSZ Series 54 5 60 | BZT52C5V1S-FDICT-ND® 47 3.44 24.20/ BZT52C5V1S-FDITR-ND@ 99.00/M 
24 | 20 30 [MMSZ5221B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|MMSZ5221B-FDITR-ND@ 90.00/M 56 | 5 40 | BZTS2C5V6S-FDICT-ND@ 47 3.44 _24.20| BZT52C5V6S-FDITR-ND@ 99.00/M 
27 20 30 |MMSZ5223BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— -_ 6.2 5 10 | BZT52C6V2S-FDICT-ND® 47 3.44 24.20| BZT52C6V2S-FDITR-ND@ 99.00/M 
27 | 20 30 |MMSZ5223B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|MMSZ5223B-FDITR-ND@  90.00/M sa | 5 15 | BZTS2C6V8S-FDICT-ND® 47 3.44 24 20|BZTS2C6VES-FDITR-ND® 99.00/M 
30 | 20 30 |MMSZ5225BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— - yi "| 
3.0 | 20 30 __|MMSZ5225B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5225B-FDITR-ND@ _90.00/M ie : : aon pu eH Sa oe eth 
33 | 20 28 |MMSZ5226B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|MMSZ5226B-FDITR-ND@  90.00/M go | 5 45 | Bzrsocev2spICT-ND 474344 24.001 fa 
- a a ee ease oe a nas ee on 8.2 5 15 |BZT52C8V2S-FDICT-ND® 47 3.44 24.20 BZT52C8V2S-FDITR-ND@ 99.00/M 
39 | 20 23 |MMSZ5228B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|MMSZ5228B-FDITR-ND@ 90.00/M a 2 a aR ae pe oa en ea oe 
43 | 20 22 _|MMSZ5229B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5229B-FDITR-ND@ —90.00/M 14 5 oo leaeaerT HIG 7 344 a4 0 bis 
47 | 20 19  |MMSZ5230B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|MMSZ5230B-FDITR-ND@  90.00/M 43 20 [EERSRPGREDNGGMN 47 344 o4c0RRCOTSERTATIEeMM 99.00M 
51 | 20 17 |MMSZ5231B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5231B-FDITR-ND@ 90.00/M Te 35 IREIEODIOSIEDGENI@MN a7 a.44 04 20NRTTRPOICSTEDTANNINSMM 90,007 
56 | 20 11 |MMSZ5232B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|MMSZ5232B-FDITR-ND@  90.00/M iy |e Pe ‘7 343 2400) ae 
60 | 20 7 |MMSZ5233B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5233B-FDITR-ND@  90.00/M : ; : 
62 | 20 7 |MMSZ5234B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5234B-FDITR-ND@ —90.00/M 7 2 - sae Aes aie pt a en Soe ee Spe 
68 | 20 5  |MMSZ5235BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— = ; ; ; ; 
68 | 20 5  |MMSZ5235B-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5235B-FDITR-ND@  90.00/M 16 | 5 40 TBAIS2GIGSERICINDSAE 47 3.44 24.20/(RATGAGISSSEDITE ENGR 99.00/M 
75 20 6  |MMSZ5236B-FDICT-ND@ 2.50 16.25 67.50 |MMSZ5236B-FDITR-ND® 59.00/M 18 5 45 |BZTS2C18S-FDICT-ND@ = 47 3.44 24.20) BZTS2C18S-FDITR-ND® —99.00/M 
8.2 20 8  |MMSZ5237B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5237B-FDITR-ND@  90.00/M 20 5 55 | BZT52C20S-FDICT-ND@ = 473.44 24.20/ BZT52C20S-FDITR-ND@ —99.00/M 
87 20 8 _|MMSZ5238B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5238B-FDITR-ND@ —90.00/M 22 5 55 | BZT52C22S-FDICT-ND@ = 473.44 24.20) BZT52C22S-FDITR-ND@ —99.00/M 
94 20 10 |MMSZ5239B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00/MMSZ5239B-FDITR-ND@  90.00/M 24 5 70 | BZTS2C24SDICT-ND AT 3.44 24.20) — = 
10 20 17 |MMSZ5240B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5240B-FDITR-ND@  90.00/M 24 5 70 __|BZTS2C24S-FDICT-ND@ 473.44 24.20/ BZTS2C24S-FDITR-ND@ _99.00/M 
"1 20 22  |MMSZ5241B-FDICT-ND@ 2.63 18.20 80.50 /MMSZ5241B-FDITR-ND@ 70.00/M 27 2 80 | BZT52C27S-FDICT-ND@ 47 3.44 24.20) BZT52C27S-FDITR-ND® —99.00/M 
12 | 20 30 |MMSZ5242B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|MMSZ5242B-FDITR-ND@  90.00/M 30 | 2 80 | BZT52C30SDICT-ND 47 3.44 24.20) BZT52C30SDITR-ND 99.00/M 
13 | 95 13 |MMSZ5243B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5243B-FDITR-ND@ —90.00/M 30 | 2 80 | BZTS2C30S-FDICT-ND® 47 3.44 24.20/BZT52C30S-FDITR-ND@ — 99.00/M 
15 85 16 MMSZ5245B-FDICT-ND@® 2.50 16.25 67.50|MMSZ5245B-FDITR-ND@® 59.00/M 33 2 80 BZT52C33S-FDICT-ND@ 47 3.44 24.20) BZT52C33S-FDITR-ND@ —99.00/M 
16 | 78 17 |MMSZ5246B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|MMSZ5246B-FDITR-ND@ 90.00/M 36 | 2 90___ | BZT52C36SDICT-ND 473.44 24.20|— = 
18 | 70 21 |MMSZ5248B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|MMSZ5248B-FDITR-ND@  90.00/M 36 | 2 90  |BZT52C36S-FDICT-ND® 47 3.44 24.20|BZT52C36S-FDITR-ND®  99.00/M 
2 | 62 25  |MMSZ5250BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMSZS250BDITR-ND  90.00/M 39 | 2 130 | BZT52C39SDICT-ND 47 3.44 24.20|— aa 
20 | 62 25 __|MMSZ5250B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5250B-FDITR-ND@ —90.00/M 39 | 2 130 | BZT52C39S-FDICT-ND@ 47 3.44 24.20/BZT52C39S-FDITR-ND® — 99.00/M 
22 | 56 29 |MMSZ5251BDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMSZ5251BDITR-ND _90.00/M 51 5 100 | BZTS2C51SDICT-ND® 39 3.00 21.60/BZTS2CS1SDITR-ND® —86.00/M 
22 | 56 29 |MMSZ5251B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|MMSZ5251B-FDITR-ND@ 90.00/M MiG? Surfias 
24 | 52 33 |MMSZ5252B-FDICT-ND@ 3.44 24.20 110.00|MMSZ5252B-FDITR-ND@ 99.00/M 
27 | 50 41 |MMSZ5254BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— — 24 | 20 30 See e344 24.20 = 
27_| 50 41 |MMSZ5254B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5254B-FDITR-ND@ _90.00/M es 3 _ eee eee ee Z ve a, Ieee Nae Ete 
2 | 45 44 |MMSZ5256BDICT-ND 313 22.00 100.00|MMSZ5255BDITR-ND  _90.00/M : ; ; ; : 
23 | 45 44 |MMSZ5255B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|MMSZ5255B-FDITR-ND@ 90.00/M 30° | 20 30 AMS Ze22cESDICTNO I <7 = 3.44 24.201NIMSZ5220 SD Tay Digg 29.00/M 
ay. | ad 70 OUEEEENGERSMIN 5.13, 22.00 100.00 NEESER 90.000 3.0 | 20 30 _|MMSZ5225BS-FDICT-ND@ .47 3.44 _24.20| MMSZ5225BS-FDITR-ND® 99.00/M 
30 | 42 49 — |MMSZ5256B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5256B-FDITR-ND®  90.00/M 3.3 | 20 28 /MMSZ5226BS-FDICT-ND@ .47 3.44 24.20) MMSZ5226BS-FDITR-ND® 99.00/M 
33 38 58  |MMSZ5257B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 |MMSZ5257B-FDITR-ND@  90.00/M 36 20 24 |MMSZ5227BSDICT-ND = 473.44 24.20) — = 
36 | 34 70__|MMSZ5258B-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 MMSZ525@B-FDITR-ND® 90.00 | § RoHS Compliant + NEW! (continued) 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1259 


DIODES. Zener Diodes 


SOD-323 Surface Mount Zener Diodes — 200mW (Cont) Digi Reel® 
Zener | Test | Maximum Tape & 
Voltage |Current) Dynamic Cut Tape Reel 
Vz@Izt) Izt |Impedance} Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom. (V)) (mA) |ZzT zt (Q)| Part No. 1 10 100 |Part No. 3,000 
3.6 20 24 MMSZ5227BS-FDICT-ND® .47 3.44 24.20/MMSZ5227BS-FDITR-ND® 99.00/M 
3.9 20 23 MMSZ5228BS-FDICT-ND® .47 3.44 24.20/MMSZ5228BS-FDITR-ND® 99.00/M 
43 20 22 MMSZ5229BS-FDICT-ND® .47 3.44 24.20/MMSZ5229BS-FDITR-ND@ 99.00/M 
47 20 19 MMSZ5230BS-FDICT-ND® .47 3.44 24.20/MMSZ5230BS-FDITR-ND® 99.00/M 
6.1 20 17 MMSZ5231BS-FDICT-ND@ .47 3.44 —24.20/MMSZ5231BS-FDITR-ND@ 99.00/M 
5.6 20 a MMSZ5232BSDICT-ND AT = 3.44 24.20/— _ 
5.6 20 a MMSZ5232BS-FDICT-ND® .47 3.44 24.20/MMSZ5232BS-FDITR-ND® 99.00/M 
6.0 20 7 MMSZ5233BS-FDICT-ND® .47 3.44  24.20/MMSZ5233BS-FDITR-ND@ 99.00/M 
6.2 20 7 MMSZ5234BSDICT-ND 7 3.44 24.20/MMSZ5234BSDITR-ND 99.00/M 
6.2 20 7 MMSZ5234BS-FDICT-ND® .47 3.44 24.20/MMSZ5234BS-FDITR-ND@ 99.00/M 
6.8 20 5 MMSZ5235BSDICT-ND AT = 3.44 24.20/— =— 
6.8 20 5 MMSZ5235BS-FDICT-ND® .47 3.44 24.20/MMSZ5235BS-FDITR-ND® 99.00/M 
75 20 6 MMSZ5236BSDICT-ND 47 3.44 24.20/ MMSZ5236BSDITR-ND 99.00/M 
75 20 6 MMSZ5236BS-FDICT-ND® .47 3.44 24.20/MMSZ5236BS-FDITR-ND® 99.00/M 
8.2 20 8 MMSZ5237BS-FDICT-ND@ .47 3.44 24.20/MMSZ5237BS-FDITR-ND@ 99.00/M 
8.7 20 8 MMSZ5238BS-FDICT-ND® .47 3.44  24.20/MMSZ5238BS-FDITR-ND® 99.00/M 
9.1 20 10 MMSZ5239BSDICT-ND AT = 3.44 24.20/— _ 
9.1 20 10 MMSZ5239BS-FDICT-ND® .47 3.44 24.20/MMSZ5239BS-FDITR-ND® 99.00/M 
10 20 17 MMSZ5240BSDICT-ND AT = 3.44 24.20/— — 
10 20 17 MMSZ5240BS-FDICT-ND@ .47 3.44 24.20/MMSZ5240BS-FDITR-ND® 99.00/M 
a 20 22 MMSZ5241BSDICT-ND 7 = 3.44 24.20/MMSZ5241BSDITR-ND 99.00/M 
a 20 22 MMSZ5241BS-FDICT-ND@ .47 3.44 24.20/MMSZ5241BS-FDITR-ND® 99.00/M 
12 20 30 MMSZ5242BS-FDICT-ND@® .47 3.44 24.20/MMSZ5242BS-FDITR-ND® 99.00/M 
13 9.5 13 MMSZ5243BS-FDICT-ND@ .47 3.44  24.20/MMSZ5243BS-FDITR-ND® 99.00/M 
15 8.5 16 MMSZ5245BSDICT-ND. AT 3.44 24.20|/— = 
15 8.5 16 MMSZ5245BS-FDICT-ND@ .47 3.44 24.20/MMSZ5245BS-FDITR-ND® 99.00/M 
16 78 17 MMSZ5246BS-FDICT-ND@® .47 3.44 24.20/MMSZ5246BS-FDITR-ND® 99.00/M 
18 7.0 21 MMSZ5248BS-FDICT-ND@ .47 3.44 24.20/MMSZ5248BS-FDITR-ND® 99.00/M 
20 6.2 25 MMSZ5250BSDICT-ND. AT = 3.44 24.20/— _ 
20 6.2 25 MMSZ5250BS-FDICT-ND@ .47 3.44 —24.20| MMSZ5250BS-FDITR-ND® 99.00/M 
22 5.6 29 MMSZ5251BSDICT-ND 7 ~~ 3.44 24.20) MMSZ5251BSDITR-ND 99.00/M 
22 5.6 29 MMSZ5251BS-FDICT-ND@ .47 3.44 24.20/MMSZ5251BS-FDITR-ND® 99.00/M 
24 5.2 33 MMSZ5252BS-FDICT-ND@ .47 3.44 24.20/MMSZ5252BS-FDITR-ND® 99.00/M 
27 5.0 4 MMSZ5254BS-FDICT-ND@® .47 3.44 24.20/MMSZ5254BS-FDITR-ND@® 99.00/M 
28 4.5 44 MMSZ5255BSDICT-ND. AT 3.44 24.20|— = 
28 45 44 MMSZ5255BS-FDICT-ND@ .47 3.44 24.20/MMSZ5255BS-FDITR-ND® 99.00/M 
30 42 49 MMSZ5256BS-FDICT-ND@ .47 3.44 24.20/MMSZ5256BS-FDITR-ND® 99.00/M 
33 3.8 58 MMSZ5257BSDICT-ND. AT = 3.44 24.20/— - 
33 3.8 58 MMSZ5257BS-FDICT-ND@ .47 3.44 24.20/MMSZ5257BS-FDITR-ND® 99.00/M 
36 3.4 70 MMSZ5258BSDICT-ND. AT 3.44 — 24.20|— - 
36 3.4 70 MMSZ5258BS-FDICT-ND@ .47 3.44 24.20/MMSZ5258BS-FDITR-ND® 99.00/M 
39 3.2 80 MMSZ5259BSDICT-ND. AT = 3.44 24.20/— _ 
39 3.2 80 MMSZ5259BS-FDICT-ND@ .47 3.44 24.20/MMSZ5259BS-FDITR-ND@® 99.00/M 
DDZ Series — RoHS Compliant 
5.6 20 an DDZ5V6BSDICT-ND 7 ~~ 3.44 24.20) DDZ5V6BSDITR-ND 99.00/M 
6.8 05 _ DDZ9692SDICT-ND 7 3.44 24.20/DDZ9692SDITR-ND 99.00/M 
6.8 20 5 DDZ6V8CSDICT-ND 7 3.44 24.20/DDZ6V8CSDITR-ND 99.00/M 
75 05 - DDZ9693SDICT-ND 47 3.44 24.20/DDZ9693SDITR-ND 99.00/M 
75 20 6 DDZ7VS5CSDICT-ND 47 3.44 24.20/DDZ7V5CSDITR-ND 99.00/M 
8.2 05 _ DDZ9694SDICT-ND 7 3.44 24.20/DDZ9694SDITR-ND 99.00/M 
9.1 20 8 DDZ9V1CSDICT-ND 7 ~~ 3.44 = 24.20/DDZ9V1CSDITR-ND 99.00/M 
10 05 DDZ9697SDICT-ND 47 3.44 24.20/DDZ9697SDITR-ND 99.00/M 
12 05 _ DDZ9699SDICT-ND 47 3.44 24.20/DDZ9699SDITR-ND 99.00/M 
13 10 14 DDZ13BSDICT-ND 7 3.44 24.20/DDZ13BSDITR-ND 99.00/M 
15 05 = DDZ9702SDICT-ND 47 3.44 = 24.20/DDZ9702SDITR-ND 99.00/M 
18 05 — DDZ9705SDICT-ND 47 3.44 24.20/DDZ9705SDITR-ND 99.00/M 
18 10 23 DDZ18CSDICT-ND 7 3.44 24.20/DDZ18CSDITR-ND 99.00/M 
20 05 — DDZ9707SDICT-ND 47 3.44 24.20/DDZ9707SDITR-ND 99.00/M 
20 10 28 DDZ20CSDICT-ND 7 3.44 — 24.20/DDZ20CSDITR-ND 99.00/M 
24 05 = DDZ9709SDICT-ND 47 3.44 24.20/DDZ9709SDITR-ND 99.00/M 
24 § 35 DDZ24CSDICT-ND 7 3.44 24.20/DDZ24CSDITR-ND 99.00/M 
27 05 = DDZ9711SDICT-ND 47 3.44 = 24.20/DDZ9711SDITR-ND 99.00/M 
@ RoHS Compliant 
SOD-523 is710.35 0.20 
Surface Mount | =] 
Zener Diodes-—150mMW  , 1.30 
Ltr 4 
-0.90+| 0.65 
Zener | Test | Maximum Tape & 
Voltage |Current} Dynamic Cut Tape Reel 
Vz@Izt| Izt |\mpedance| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom. (V)| (mA) |Zz7 IzT (Q)) Part No. 1 10 «100 Part No. 3,000 
5.6 5 40 BZT52C5V6TDICT-ND 41 3.00 21.12} BZT52C5V6TDITR-ND 86.00/M 
9.1 5 15 BZT52C9V1TDICT-ND 41 3.00 21.12} BZT52C9V1TDITR-ND 86.00/M 
13 5 30 BZT52C13TDICT-ND 1 3.00 21.12) BZT52C13TDITR-ND 86.00/M 
15 5 30 BZT52C15TDICT-ND 1 3.00 21.12) BZT52C15TDITR-ND 86.00/M 
16 5 40 BZT52C16TDICT-ND 41° 3.00 21.12} BZT52C16TDITR-ND 86.00/M 
24 5: 70 BZT52C24TDICT-ND 1 3.00 21.12) BZT52C24TDITR-ND 86.00/M 


DFN1006-2 a i 
Surface Mount f 7 0.05 
; [es RoHS 
Zener Diodes — °*/°||_ | 075] [|°7° 7 couruaat 
250mW aa Di Reel® ® 
YP. 
Zener | Test | Maximum Tape & 
Voltage |Current | Dynamic Cut Tape Reel 
Vz@Izt| IztT |\Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom. (V)| (mA) |Zzq IzT (©) | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
24 5 100 BZT52C2V4LPDICT-ND A6 3.38 23.76 |BZT52C2V4LPDITR-ND 97.00/M 
2.7 5 100 BZT52C2V7LPDICT-ND A6 3.38 23.76 |BZT52C2V7LPDITR-ND 97.00/M 
3.0 5 95 BZT52C3VO0LPDICT-ND A6 3.38 23.76 |BZT52C3V0LPDITR-ND 97.00/M 
3.3 5 95 BZT52C3V3LPDICT-ND. A6 3.38 23.76 |BZT52C3V3LPDITR-ND 97.00/M 
3.6 5 90 BZT52C3V6LPDICT-ND A6 3.38 23.76 | BZT52C3V6LPDITR-ND 97.00/M 
3.9 5 90 BZT52C3V9LPDICT-ND A6 3.38 23.76 | BZT52C3V9LPDITR-ND 97.00/M 
43 5 90 BZT52C4V3LPDICT-ND A6 3.38 23.76 |BZT52C4V3LPDITR-ND 97.00/M 
47 5 80 BZT52C4V7LPDICT-ND A6 3.38 23.76 |BZT52C4V7LPDITR-ND 97.00/M 
5.6 5 40 BZT52C5V6LPDICT-ND A6 3.38 23.76 | BZT52C5V6LPDITR-ND 97.00/M 
6.2 5 10 BZT52C6V2LPDICT-ND. A6 3.38 23.76 |BZT52C6V2LPDITR-ND 97.00/M 
6.8 5 15 BZT52C6V8LPDICT-ND A6 3.38 23.76 | BZT52C6V8LPDITR-ND 97.00/M 
TS 5 15 BZT52C7V5LPDICT-ND A6 3.38 23.76 |BZT52C7V5LPDITR-ND 97.00/M 
8.2 5 15 BZT52C8V2LPDICT-ND A6 3.38 23.76 |BZT52C8V2LPDITR-ND 97.00/M 
91 5 15 BZT52C9V1LPDICT-ND A6 3.38 23.76 |BZT52C9V1LPDITR-ND 97.00/M 
10 5 20 BZT52C10LPDICT-ND 6 3.38 23.76 | BZT52C10LPDITR-ND 97.00/M 
af 5 20 BZT52C11LPDICT-ND A6 3.38 23.76 |BZT52C11LPDITR-ND 97.00/M 
13 5 30 BZT52C13LPDICT-ND 6 3.38 23.76 |BZT52C13LPDITR-ND 97.00/M 
36 5 90 BZT52C36LPDICT-ND 6 3.38 23.76 | BZT52C36LPDITR-ND 97.00/M 
39 5 130 _ |BZT52C39LPDICT-ND 46 3.38 23.76 |BZT52C39LPDITR-ND __97.00/M 
MELF (DL-41) m0.55 
Surface Mount | 2.60 
Zener Diodes — 1W 650.) 
Zener Test Maximum 
Voltage Current Dynamic Cut Tape 
Vz @IzT \2T Impedance Digi-Key Pricing 
Nom. (V) (mA) ZzT IzT (9) Part No. 10 100 500 
43 6.0 70 ZM4755ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 
MiniMELF (DL-35) 0.50 RoHS 
Surface Mount 1.60 — 
Zener Diodes-500mW AE Digi Reel® ® 
Zener Test | Maximum Tape & 
Voltage |Current | Dynamic Cut Tape Reel 
Vz@IztT| Izt_ |Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom. (V)| (mA) |ZzT IzT (Q) | Part No. 10 100 1,000 | Part No. 2,500 
3.0 20 29 ZMMS225BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5225BDITR-ND  66.00/M 
3.3 20 28 ZMMS226BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5226BDITR-ND  66.00/M 
3.6 20 24 ZMMS5227BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5227BDITR-ND  66.00/M 
3.9 20 23 ZMMS228BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5228BDITR-ND  66.00/M 
43 20 22 ZMMS229BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5229BDITR-ND —_ 66.00/M 
47 20 19 ZMMS230BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5230BDITR-ND — 66.00/M 
51 20 17 ZMMS5231BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5231BDITR-ND — 66.00/M 
5.6 20 1 ZMMS5232BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5232BDITR-ND  66.00/M 
6.0 20 7 ZMMS233BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5233BDITR-ND  66.00/M 
6.2 20 ZMMS234BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5234BDITR-ND —_ 66.00/M 
68 20 5 ZMMS5235BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS235BDITR-ND  66.00/M 
75 20 6 ZMMS5236BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 }ZMMS5236BDITR-ND — 66.00/M 
8.2 20 8 ZMM5237BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 | ZMMS5237BDITR-ND — 66.00/M 
87 20 8 ZMMS5238BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5238BDITR-ND — 66.00/M 
94 20 10 |ZMMS5239BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5239BDITR-ND _66.00/M 
10 20 17: ZMMS240BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMM5240BDITR-ND  66.00/M 
1 20 22 ZMMS5241BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMM5241BDITR-ND  66.00/M 
12 20 30 ZMMS5242BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMM5242BDITR-ND  66.00/M 
13 9.5 13 ZMMS243BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5243BDITR-ND  66.00/M 
14 9.0 15 ZMMS244BDICT-ND 2.48 = 17.16 75.90 | ZMM5244BDITR-ND _66.00/M 
15 8.5 16 ZMMS245BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5245BDITR-ND  66.00/M 
16 78 17 ZMMS246BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5246BDITR-ND  66.00/M 
an 74 19 ZMMS5247BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5247BDITR-ND  66.00/M 
18 7.0 21 ZMMS248BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS5248BDITR-ND  66.00/M 
19 6.6 23 ZMMS249BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5249BDITR-ND — 66.00/M 
20 6.2 25 ZMMS250BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS5250BDITR-ND — 66.00/M 
22 5.6 29 ZMMS251BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMM5251BDITR-ND  66.00/M 
24 5.2 33 ZMMS5252BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMM5252BDITR-ND  66.00/M 
25 5.0 35 ZMMS253BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMM5253BDITR-ND  66.00/M 
27 46 41 ZMMS254BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS5254BDITR-ND  66.00/M 
28 45 44 ZMMS255BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS5255BDITR-ND  66.00/M 
30 42 49 ZMMS256BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS5256BDITR-ND  66.00/M 
33 3.8 58 ZMMS5257BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMM5257BDITR-ND  66.00/M 
36 3.4 70 ZMMS258BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS5258BDITR-ND  66.00/M 
39 3.2 80 ZMMS259BDICT-ND 248 17.16 75.90 |ZMMS5259BDITR-ND — 66.00/M 
43 3.0 93 ZMMS260BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS5260BDITR-ND  66.00/M 
47 27 105 ZMMS5261BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5261BDITR-ND  66.00/M 
51 25 125 ZMMS262BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5262BDITR-ND  66.00/M 
62 2.0 185 ZMMS265BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS5265BDITR-ND  66.00/M 
68 1.8 230 ZMMS266BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 | ZMMS5266BDITR-ND — 66.00/M 
(Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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DIODES. Zener Diodes (Cont) Zener | Test | Maximum Tape & 
Gy Meee ee O51 Voltage |Current | Dynamic Cut Tape Reel 
SOT-23 set 7 RoHS Vz@IzT| Izt |Impedance| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
: rai 1.40 Comrise Nom. (V)| (mA) |Zzq Izt ()) Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 
planet iol 300mw 4 iil Fo Digi@Reel’ i) 54 5.0 60 | DZ23C5V1DICT-ND 45 3.60 27.00] DZ23C5V1DITR-ND —-135.00/M 
ener Pieges = m “2.05 54 5.0 60 | DZ23C5V1-FDICT-ND@ 45 3.60 27.00| DZ23C5V1-FDITR-ND@ 135.00/M 
Zener | Test | Maximum Tape & 5.6 5.0 40 | DZ23C5V6DICT-ND 45 3.60 27.00] DZ23C5V6DITR-ND —135.00/M 
Voltage |Current | Dynamic Cut Tape Reel 5.6 5.0 40 | DZ23C5V6-FDICT-ND@ 45 3.60 27.00| DZ23C5V6-FDITR-ND@ 135.00/M 
Vz@lzt| Izt_ |Impedance| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 6.2 5.0 10 DZ23C6V2DICT-ND 45 3.60 27.00] DZ23C6V2DITR-ND _—-135.00/M 
Homes CW) [tan) a/2zrzns() ars LS NO OO Part No: S08 62 | 50 10 | Dz23ceV2-FDICT-ND® 45 3.60 27.00] DZ23C6V2-FDITR-ND@ 135.00/M 
Bo FA : preheat a ire paced ace 6.8 5.0 8.0 | DZ23C6V8DICT-ND 45 3.60 27.00] DZ23C6V8DITR-ND —135.00/M 
a Be ee a, 300 2080 (REE «socom 6.8 5.0 8.0 | DZ23C6V8-FDICT-ND@ 45 3.60 27.00| DZ23C6V8-FDITR-ND@ 135.00/M 
oe - ‘ are 44 3.00 20.20 [RARERNEINE 30,00 75 5.0 7.0 | DZ23C7V5-FDICT-ND@ 45 3.60 27.00| DZ23C7V5-FDITR-ND@® 135.00/M 
a4 a ‘ SCR 44 3.00 2080 [INGEMEIREN — ap.com 8.2 5.0 7.0 _ | DZ23C8V2DICT-ND 45 3.60 27.00] DZ23C8V2DITR-ND _—_135.00/M 
12 10 12 | ppzxt20DicT-ND 4a3.00 2080 | DDZX12CDITR-ND 80.00/M 8.2 5.0 7.0 | DZ23C8V2-FDICT-ND@ 45 3.60 27.00| DZ23C8V2-FDITR-ND@ 135.00/M 
43 10 44 | DDZX13BDICT-ND 443.00 ~—-20.80 | DDZX13BDITR-ND —_—-80.00/M 94 5.0 10 | DZ23C9V1-FDICT-ND® 45 3.60 27.00| DZ23C9V1-FDITR-ND® 135.00/M 
18 10 23 DDZX18CDICT-ND A4 3.00 20.80 | DDZX18CDITR-ND 80.00/M 10 5.0 15 DZ23C10-FDICT-ND® 45 3.60 27.00] DZ23C10-FDITR-ND@  135.00/M 
20 10 28 | DDZX20CDICT-ND 44 3.00 20.80 | DDZX20CDITR-ND —-80.00/M 11 5.0 20 ‘| DZ23C11DICT-ND 45 3.60 27.00| DZ23C11DITR-ND 135.00/M 
24 5 36 _| DDZX24CDICT-ND 443.00 20.80 | DDZX24CDITR-ND __80.00/M 11 5.0 20 | DZ23C11-FDICT-ND@ 45 3.60 27.00| DZ23C11-FDITR-ND@ — 135.00/M 
12 5.0 20 | DZ23C12-FDICT-ND@ 45 3.60 27.00| DZ23C12-FDITR-ND@ — 135.00/M 
13 5.0 25 | DZ23C13-FDICT-ND@ 45 3.60 27.00| DZ23C13-FDITR-ND@ — 135.00/M 
Common Common 15 5.0 30 | DZ23C15-FDICT-ND@ 45 3.60 27.00| DZ23C15-FDITR-ND@ — 135.00/M 
SOT-23 Dual Anode opt Cathode , 16 5.0 40 | DZ23C16-FDICT-ND@ 45 3.60 27.00| DZ23C16-FDITR-ND@ — 135.00/M 
Surface Mount ing i a0 2.50 18 | 50 50 | DZ28C18-FDICT-ND@ 45 3.60 _27.00| 0223C18-FDITR-ND® — 135.00/M 
Zener Diodes — Lp a aa 20 5.0 50 | DZ23C20-FDICT-ND@ 45 3.60 27.00| DZ23C20-FDITR-ND@  135.00/M 
300mW 0.60! geal” hace 22 5.0 55 | DZ23C22DICT-ND 45 3.60 27.00| DZ23C22DITR-ND 135.00/M 
. 22 5.0 55 | DZ23C22-FDICT-ND@ 45 3.60 27.00| DZ23C22-FDITR-ND@  135.00/M 
aoe meee ane mater ee 24 | 50 80 | DZ23C24-FDICT-ND@ 45 3.60 27.00] DZ23C24-FDITR-ND® — 135.00/M 
Vz@Izt| I!zT |Impedance| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 27 5.0 80 0223C27DICT-ND 453.60 27.00] — = 
Nom. (V)| (mA) |ZztIzt (Q)| Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 7 5.0 80 | DZ23C27-FDICT-ND@ 45 3.60 27.00| DZ23C27-FDITR-ND@  135.00/M 
Common Anode 30 5.0 80 | DZ23C30-FDICT-ND@ 45 3.60 27.00| DZ23C30-FDITR-ND@ — 135.00/M 
27 5.0 83 AZ23C2V7-FDICT-ND® 50 4.00 30.00) AZ23C2V7-FDITR-ND@ 150.00/M 33 5.0 80 0Z23C33-FDICT-ND@ = 45 3.60 27.00] DZ23C33-FDITR-ND@ — 135.00/M 
3.0 50 95 AZ23C3V0DICT-ND 50 4.00 30.00! AZ23C3VODITR-ND 150.00/M 36 5.0 90 DZ23C36DICT-ND 45 3.60 27.00) DZ23C36DITR-ND 135.00/M 
3.0 50 95 AZ23C3V0-FDICT-ND@  .50 4.00 30.00] AZ23C3V0-FDITR-ND@ 150.00/M 36 5.0 90 DZ23C36-FDICT-ND@ 45 3.60 27.00| DZ23C36-FDITR-ND@ —135.00/M 
33 5.0 95 | AZ23C3V3-FDICT-ND®@ 50 4.00 30.00) AZ23C3V3-FDITR-ND® 150.00/M 39 5.0 90 | DZ23C39-FDICT-ND@ 45 3.60 27.00| DZ23C39-FDITR-ND@ — 135.00/M 
3.6 5.0 95 | AZ23C3V6-FDICT-ND@ 50 4.00 30.00) AZ23C3V6-FDITR-ND® 150.00/M 43 5.0 100 | 0Z23¢43DICT-ND 45 3.60 27.00| DZ23C43DITR-ND 135.00/M 
3.9 5.0 95 | AZ23C3V9DICT-ND 50 4.00 30.00] — = 43 5.0 100 | DZ23C43-FDICT-ND® 45 3.60 27.00| DZ23C43-FDITR-ND@ — 135.00/M 
3.9 5.0 95 | AZ23C3V9-FDICT-ND® 50 4.00 30.00) AZ23C3V9-FDITR-ND® 150.00/M 47 5.0 100 | DZ23¢47-FDICT-ND® 45 3.60 27.00| DZ23C47-FDITR-ND® — 135.00/M 
43 5.0 95 | AZ23C4V3-FDICT-ND@ 50 4.00 30.00) AZ23C4V3-FDITR-ND® 150.00/M 51 5.0 100 | DZ23C51-FDICT-ND® 45 3.60 27.00| DZ23C51-FDITR-ND@ — 135.00/M 
47 5.0 78 | AZ23C4V7-FDICT-ND@ 50 4.00 30.00) AZ23C4V7-FDITR-ND® 150.00/M ©-RHS Compliant 
54 5.0 60 | AZ23C5V1-FDICT-ND® 50 4.00 30.00) AZ23C5V1-FDITR-ND@ 150.00/M 
5.6 5.0 40 | AZ23C5V6-FDICT-ND@ 50 4.00 30.00) AZ23C5V6-FDITR-ND@ 150.00/M ; 
6.2 5.0 10 | AZ23C6V2-FDICT-ND® 50 4.00 30.00] AZ23C6V2-FDITR-ND@ 150.00/M SOT-23 Top Views: Dy 
6.8 5.0 8.0 | AZ23CBV8-FDICT-ND@ 50 4.00 30.00) AZ23C6V8-FDITR-ND@ 150.00/M Surface Mount 14 0.18 7 — ° 
75 5.0 7.0 AZ23C7V5-FDICT-ND@  .50 4.00 30.00] AZ23C7V5-FDITR-ND® 150.00/M Zener Diodes — 350mW + = LU D @PReel 
8.2 5.0 7.0 | AZ23C8V2-FDICT-ND®@ 50 4.00 30.00) AZ23C8V2-FDITR-ND@ 150.00/M 7 
94 5.0 10 | AZ23CQV1-FDICT-ND@ 50 4.00 30.00] AZ23C9V1-FDITR-ND@ 150.00/M ca? || eh | wei TED 
Voltage |Current} Dynamic Cut Tape Reel 
10 5.0 15 | AZ23C10-FDICT-ND@ 50 4.00 30.00| AZ23C10-FDITR-ND® — 150.00/M V Zee tara lmipedanee (big Key priciag Digi-Key Pricing 
1 5.0 20 AZ23C11DICT-ND 50 4.00 30.00) — = Nom. (V)} (mA) |ZztIz7 (0)| Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 
11 5.0 20 | AZ23C11-FDICT-ND® 50 4.00 30.00) AZ23C11-FDITR-ND® —150.00/M BZX Series 
12 5.0 20__| AZ23C12DICT-ND 504.00 30.00} — =| 24 | 50 100 | BZX84C2V4-FDICT-ND® 44 3.00 20.80|BZX84C2V4-FDITR-ND® —80.00/M 
12 5.0 20 | AZ23C12-FDICT-ND@ = 504.00 30.00) AZ23C12-FDITR-ND® — 150.00/M 27 | 50 100 | BZX84C2V7-FDICT-ND@ 44 3.00 20.80|BZX84C2V7-FDITR-ND® —80.00/M 
13 5.0 25 | AZ23C13-FDICT-ND@® 50 4.00 30.00) AZ23C13-FDITR-ND® —150.00/M 30 | 50 95 | BZX84C3V0-FDICT-ND® 44 3.00 20.80| BZX84C3V0-FDITR-ND@  80.00/M 
15 5.0 30 | AZ23C15-FDICT-ND® 50 4.00 30.00| AZ23C15-FDITR-ND® — 150.00/M 33 | 50 95 | BZX84C3V3-FDICT-ND*@ 44 3.00 20.80] BZX84C3V3-FDITR-ND@ 80.00/M 
16 5.0 40 | AZ23C16-FDICT-ND@ 50 4.00 30.00] AZ23C16-FDITR-ND® —150.00/M 3.6 5.0 90__| BZX84C3V6DICT-ND 44 3.00 _20.80|— = 
18 5.0 50 | AZe3C1@DICT-ND 50 400 30.00! — all 36 | 50 90 | BZX84C3V6-FDICT-ND® 44 3.00 20.80| BZX84C3V6-FDITR-ND@  80.00/M 
ie | 50 50 | AZ2SC18-FDICT-ND® 50 4.00 30.00) AZ23C18-FDITR-ND®  150.00/M . a a leer ea 7 7 ne peace 80.00/M 
ay 50 50 i °C 400 30.0 EE ceaiaggs *50-00/M 43 | 50 90 | BZX84C4V3-FDICT-ND® 44 3.00 20.80| BZX84C4V3-FDITR-ND@ 80.00/M 
22 5.0 55 RZABCAOICTEND em 0 4.00 30.00 FAZza Co TOMTEEND Sa 150.00/M 47 | 5.0 80 | BZX84C4V7-FDICT-ND@ 443.00 20.80 BZX84C4V7-FDITR-ND@ _80.00/M 
4) 60) 80 eg 50 4.00 oO errr eeamaoggs 150.00 51 | 50 | 60 | BZXB4CVI-FDICT-ND-® 44 3.00 20.80/BZX84CSV1-FDITR-ND@  80.00/M 
27 5.0 80 AZ23C27-FDICT-ND® 504.00 30.00) AZ23C27-FDITR-ND@ — 150.00/M 56 5.0 40 BZX84C5V6-FDICT-ND*® .44 3.00 20.80 BZX84C5V6-FDITR-ND® —80.00/M 
30 5.0 80 | AZ23C30-FDICT-ND® 50 4.00 30.00) AZ23C30-FDITR-ND® — 150.00/M 62 | 50 10 | BZX84C6V2-FDICT-NDe® 44 3.00 20.80| BZX84C6V2-FDITR-ND@ —80.00/M 
33 5.0 80 AZ23C33-FDICT-ND@ 50 4.00 30.00] AZ23C33-FDITR-ND@  150.00/M 6.8 5.0 15 BZX84C6V8-FDICT-ND*® 44 3.00 20.80] BZX84C6V8-FDITR-ND@ 80.00/M 
36 5.0 90 AZ23C36-FDICT-ND@ 50 4.00 30.00) AZ23C36-FDITR-ND@  150.00/M 75 5.0 15 BZX84C7V5-FDICT-ND@  .44 3.00 20.80] BZX84C7V5-FDITR-ND®  80.00/M 
39 5.0 90 | Az23C39-FDICT-ND@ 50 4.00 30.00| AZ23C39-FDITR-ND@ — 150.00/M 82 | 50 15 | BZX84C8V2-FDICT-ND@ 44 3.00 20.80| BZX84C8V2-FDITR-ND@ — 80.00/M 
43 5.0 100 | AZ23C43-FDICT-ND@ 50 4.00 -_30.00| AZ23C43-FDITR-ND® — 150.00/M i =e Ue Bes ae EE Reg | See earn pe SM ere 
7 50) 10 ae Oo 400 30.00 ea 000M 11 | 5.0 20 | BZX84C11-FDICT-ND® 44 3.00 20.80) BZX84C11-FDITR-ND® — 80.00/M 
51 5.0 100 | AZ23C51DICT-ND 50 4.00 30.00) — al 12 | 50 25 | BZX84C12-FDICT-ND*@ 44 3.00 20.80|BZX84C12-FDITR-ND@ —80.00/M 
51 5.0 | 100 BZSCSIEEDICTEN ems 50 4.00 90.00 RAZESCOISTOIND em 150.00/M 13 | 50 30 |BZX84C13-FDICT-ND® 44 3.00 20.80|BZX84C13-FDITR-ND®  80.00/M 
Common Cathode 15 5.0 30 | BZX84C15-FDICT-ND*@ 39 2.63 18.20} BZX84C15-FDITR-ND® — 70.00/M 
27 5.0 83 DZ23C2V7-FDICT-ND@ 45 3.60 27.00] DZ23C2V7-FDITR-ND® 135.00/M 16 5.0 40 BZX84C16-FDICT-ND® = 44 3.00 20.80) BZX84C16-FDITR-ND@ —80.00/M 
30 5.0 95 | pz23caVoDICT-ND 45 360 27.00; — zl 18 5.0 45 | BZX84C18-FDICT-ND*@ 44 3.00 20.80| BZX84C18-FDITR-ND® — 80.00/M 
30 | 50 95 | DZ23C3V0-FDICT-ND® 45 3.60 27.00] DZ23C3V0-FDITR-ND@ 135.00/M 20 | 50 5S (BZXSACZOcIDICIEND:@m) 44 3.00 20.80 |BZXSACZ0-FDITRND Om 80.00/M 
33 | 50 95 | DZ23C3V3-FDICT-ND® 45 3.60 27.00] DZ23C3V3-FDITR-ND@ 135.00/M e _ - Serie a bees een amermosmmmanes WO 
28 Sf 95 WDZAECSVEDICTEND Abi S160) 27.00 — 24 5.0 70 | BZX84C24-FDICT-ND*@ 44 3.00 20.80 BZX84C24-FDITR-ND® —80.00/M 
36 5.0 95 | DZ23C3V6-FDICT-ND® 45 3.60 27.00) DZ23C3V6-FDITR-ND@ 135.00/M 97 a P| cc CoRR) 44 300 20.20 | ee 
39 |) 5.0 95 | Dz2sC3VeDICTND 45° 3.60 27.00 PDZ23C3VEDITE-ND IS) 135.00/M a7 | 2.0 80 | BZX84C27-FDICT-ND® 443.00 _20.80| BZX84C27-FDITR-ND® —_80.00/M 
39 |) 50 95 OZSCOICTNDS) 45 (3.60 27.00 PRZ2SCVSTOUIR AND 135.00/M 30 | 20 80 | BZX84C30-FDICT-ND*® 44 3.00 20.80|BZX84C30-FDITR-ND® — 80.00/M 
43 5.0 95 DZ23C4V3DICT-ND A5 3.60 27.00) — _ 33 20 80 BZX84C33DICT-ND ‘44 3.00 20.80|— —_ 
43 5.0 95 | DZ23C4V3-FDICT-ND@ 45 3.60 27.00) DZ23C4V3-FDITR-ND@ 135.00/M 33 2.0 80 | BZX84C33-FDICT-ND*@ 44 3.00 20.80 BZX84C33-FDITR-ND® — 80.00/M 
47 5.0 78 | DZ23C4V7-FDICT-ND@ 45 3.60 27.00) DZ23C4V7-FDITR-ND@ 135.00/M 6 EHS Gompiiant (eanbialied) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1261 


DIODES. Zener Diodes 


SOT-23 Surface Mount Zener Diodes — 350mW (Cont.) 


Digi@Reel” 


Zener Test | Maximum Tape & 
Voltage |Current) Dynamic Cut Tape Reel 
Vz@Izt| IztT |Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom. (V)| (mA) |ZzqT IzT ()) Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
36 2.0 90 BZX84C36-FDICT-ND*@ 44 3.00 20.80] BZX84C36-FDITR-ND®  80.00/M 
39 2.0 130 BZX84C39-FDICT-ND*@ 44 3.00 20.80] BZX84C39-FDITR-ND® = 80.00/M 
43 2.0 150 BZX84C43DICT-ND 44 3.00 20.80} BZX84C43DITR-ND 80.00/M 
43 2.0 150 BZX84C43-FDICT-ND@ 44 3.00 20.80} BZX84C43-FDITR-ND® = 80.00/M 
47 2.0 170 BZX84C47DICT-ND 44 3.00 20.80} — = 
47 2.0 170 BZX84C47-FDICT-ND*® 44 3.00 20.80] BZX84C47-FDITR-ND® = 80.00/M 
51 2.0 180 BZX84C51-FDICT-ND@ 44 3.00 20.80] BZX84C51-FDITR-ND® — 80.00/M 
MMBZ Series 
24 20 30 MMBZ5221BDICT-ND 44 3.00 20.80} — = 
24 20 30 MMBZ5221B-FDICT-ND® .44 3.00 20.80/MMBZ5221B-FDITR-ND® 80.00/M 
27 20 30 MMBZ5223B-FDICT-ND® .44 3.00 20.80) MMBZ5223B-FDITR-ND® 80.00/M 
3.0 20 30 MMBZ5225B-FDICT-ND® .44 3.00 20.80) MMBZ5225B-FDITR-ND® 80.00/M 
3.3 20 28 MMBZ5226B-FDICT-ND® .44 3.00 20.80) MMBZ5226B-FDITR-ND® 80.00/M 
3.6 20 24 MMBZ5227BDICT-ND 44 3.00 20.80} — = 
3.6 20 24 MMBZ5227B-FDICT-ND@® .44 3.00 20.80] MMBZ5227B-FDITR-ND® 80.00/M 
3.9 20 23 MMBZ5228BDICT-ND 44 3.00 20.80} — = 
3.9 20 23 MMBZ5228B-FDICT-ND@ .38 2.81  19.80|MMBZ5228B-FDITR-ND® 81.00/M 
43 20 22 MMBZ5229BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5229BDITR-ND 80.00/M 
43 20 22 MMBZ5229B-FDICT-ND@® .44 3.00 20.80] MMBZ5229B-FDITR-ND® 80.00/M 
47 20 19 MMBZ5230B-FDICT-ND@ .44 3.00 20.80|MMBZ5230B-FDITR-ND® 80.00/M 
5.1 20 17 MMBZ5231B-FDICT-ND@ .44 3.00 20.80) MMBZ5231B-FDITR-ND@® 80.00/M 
5.6 20 1 MMBZ5232B-FDICT-ND@ .44 3.00 20.80) MMBZ5232B-FDITR-ND@® 80.00/M 
6.0 20 7 MMBZ5233B-FDICT-ND® .44 3.00 20.80|MMBZ5233B-FDITR-ND® 80.00/M 
6.2 20 A MMBZ5234BDICT-ND 44 3.00 20.80} — _ 
6.2 20 7 MMBZ5234B-FDICT-ND® .44 3.00 20.80) MMBZ5234B-FDITR-ND@® 80.00/M 
6.8 20 5 MMBZ5235BDICT-ND 44 3.00 20.80} — _— 
6.8 20 5 MMBZ5235B-FDICT-ND® .44 3.00 20.80/MMBZ5235B-FDITR-ND@® 80.00/M 
7.5 20 6 MMBZ5236BDICT-ND 44 3.00 20.80} — = 
7.5 20 6 MMBZ5236B-FDICT-ND@ .44 3.00 20.80/MMBZ5236B-FDITR-ND@® 80.00/M 
8.2 20 8 MMBZ5237BDICT-ND 44 3.00 20.80) — = 
8.2 20 8 MMBZ5237B-FDICT-ND@ .44 3.00 20.80|MMBZ5237B-FDITR-ND® 80.00/M 
87 20 8 MMBZ5238B-FDICT-ND@® .44 3.00 20.80/MMBZ5238B-FDITR-ND® 80.00/M 
91 20 10 MMBZ5239BDICT-ND 44 3.00 20.80} — — 
91 20 10 MMBZ5239B-FDICT-ND® .44 3.00 20.80) MMBZ5239B-FDITR-ND@® 80.00/M 
10 20 17 MMBZ5240BDICT-ND 44 3.00 20.80} MMBZ5240BDITR-ND 80.00/M 
10 20 17 MMBZ5240B-FDICT-ND® .44 3.00 20.80|MMBZ5240B-FDITR-ND® 80.00/M 
an 20 22 MMBZ5241B-FDICT-ND® .44 3.00 20.80) MMBZ5241B-FDITR-ND® 80.00/M 
12 20 30 MMBZ5242B-FDICT-ND® .44 3.00 20.80) MMBZ5242B-FDITR-ND@® 80.00/M 
13 9.5 13 MMBZ5243BDICT-ND 44 3.00 20.80} — — 
13 9.5 13 MMBZ5243B-FDICT-ND® .44 3.00 20.80| MMBZ5243B-FDITR-ND@® 80.00/M 
15 8.5 16 MMBZ5245B-FDICT-ND® .46 2.70 17.55|MMBZ5245B-FDITR-ND® 63.00/M 
16 78 17 MMBZ5246BDICT-ND 44 3.00 20.80} MMBZ5246BDITR-ND 80.00/M 
16 78 17 MMBZ5246B-FDICT-ND® .44 3.00 20.80] MMBZ5246B-FDITR-ND® 80.00/M 
18 7.0 21 MMBZ5248B-FDICT-ND® .44 3.00 20.80/ MMBZ5248B-FDITR-ND® 80.00/M 
20 6.2 25 MMBZ5250B-FDICT-ND@® .44 3.00 20.80) MMBZ5250B-FDITR-ND® 80.00/M 
22 5.6 29 MMBZ5251B-FDICT-ND® .44 3.00 20.80|MMBZ5251B-FDITR-ND@® 80.00/M 
24 5.2 33 MMBZ5252BDICT-ND 44 3.00 20.80} MMBZ5252BDITR-ND 80.00/M 
24 5.2 33 MMBZ5252B-FDICT-ND@ .44 3.00 20.80|MMBZ5252B-FDITR-ND@® 80.00/M 
27 5.0 41 MMBZ5254BDICT-ND 44 3.00 20.80} MMBZ5254BDITR-ND 80.00/M 
27 5.0 41 MMBZ5254B-FDICT-ND@® .44 3.00 20.80] MMBZ5254B-FDITR-ND@® 80.00/M 
28 45 44 MMBZ5255BDICT-ND 44 3.00 20.80} — — 
28 45 44 MMBZ5255B-FDICT-ND@ .44 3.00 20.80|MMBZ5255B-FDITR-ND@® 80.00/M 
30 42 49 MMBZ5256BDICT-ND 44 3.00 20.80} MMBZ5256BDITR-ND 80.00/M 
30 4.2 49 MMBZ5256B-FDICT-ND@® .44 3.00 20.80| MMBZ5256B-FDITR-ND® 80.00/M 
33 3.8 58 MMBZ5257B-FDICT-ND@ .44 3.00 20.80) MMBZ5257B-FDITR-ND® 80.00/M 
36 3.4 70 MMBZ5258BDICT-ND 44 3.00 20.80} MMBZ5258BDITR-ND 80.00/M 
36 3.4 70 MMBZ5258B-FDICT-ND@ .44 3.00 20.80|MMBZ5258B-FDITR-ND@® 80.00/M 
39 3.2 80 MMBZ5259B-FDICT-ND@ .44 3.00 20.80|MMBZ5259B-FDITR-ND® 80.00/M 
© BZX2-KIT-ND — Digi-Key® SMD Zener Diodes Kit 10 each of values denoted (180 total pieces) ............... $23.79 


@ RoHS Compliant 


SOT-323 Surface Mount Zener 


Diode — 200mW 


Digi@Reel” 


Zener Max. 

Voltage | Test | Dynamic Tape & 

Vz@IzT |Current) Imped. Cut Tape Reel 

Nominal} Izt |Zzt@lIztT | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(v) | (ma) | (0) [Part No. 10 100 1,000/Part No. 3,000 

BZX Series 

24 5.0 100 |BZX84C2V4WDICT-ND 2.81 19.80 90.00}BZX84C2V4WDITR-ND 81.00/M 
24 5.0 100 |BZX84C2V4W-FDICT-ND@ 2.81 19.80 90.00/BZX84C2V4W-FDITR-ND® 81.00/M 
20 5.0 100 |BZX84C2V7WDICT-ND 2.81 19.80 90.00}BZX84C2V7WDITR-ND 81.00/M 
27 5.0 100 |BZX84C2V7W-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00/BZX84C2V7W-FDITR-ND® 81.00/M 
3.0 5.0 95 BZX84C3VOWDICT-ND 2.81 19.80 90.00|— =_ 
3.0 5.0 95 BZX84C3VOW-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00/BZX84C3VOW-FDITR-ND® 81.00/M 
3.3 5.0 95 BZX84C3V3W-FDICT-ND@ 2.81 19.80 90.00|BZX84C3V3W-FDITR-ND® 81.00/M 
3.6 5.0 90 BZX84C3V6WDICT-ND 2.81 19.80 90.00;|— - 
3.6 5.0 90 BZX84C3V6W-FDICT-ND@ 2.81 19.80 90.00|BZX84C3V6W-FDITR-ND® 81.00/M 
3.9 5.0 90 BZX84C3V9W-FDICT-ND@ 2.81 19.80 90.00|BZX84C3V9W-FDITR-ND® 81.00/M 
43 5.0 90 BZX84C4V3W-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00|BZX84C4V3W-FDITR-ND® 81.00/M 
47 5.0 80 BZX84C4V7WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C4V7WDITR-ND 81.00/M 


Zener Max. 
Voltage | Test | Dynamic Tape & 
Vz@IzT |Current] Imped. Cut Tape Reel 
Nominal} Izt |Zzt@lzt | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(V) (mA) (Q) |Part No. 10 100 1,000] Part No. 3,000 
47 5.0 80 BZX84C4V7W-FDICT-ND®@ 2.81 19.80 90.00)BZX84C4V7W-FDITR-ND® 81.00/M 
51 5.0 60 BZX84C5V1W-FDICT-ND®@ 2.81 19.80 90.00)BZX84C5V1W-FDITR-ND® 81.00/M 
5.6 5.0 40 BZX84C5V6W-FDICT-ND®@ 2.81 19.80 90.00)BZX84C5V6W-FDITR-ND® 81.00/M 
6.2 5.0 10 BZX84C6V2WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C6V2WDITR-ND 81.00/M 
6.2 5.0 10 BZX84C6V2W-FDICT-ND®@ 2.81 19.80 90.00|BZX84C6V2W-FDITR-ND® 81.00/M 
6.8 5.0 15 BZX84C6V8WDICT-ND 2.81 19.80 90.00;|— _ 
6.8 5.0 15 BZX84C6V8W-FDICT-ND®@ 2.81 19.80 90.00|BZX84C6V8W-FDITR-ND® 81.00/M 
7S 5.0 15 BZX84C7V5W-FDICT-ND®@ 2.81 19.80 90.00|BZX84C7V5W-FDITR-ND® 81.00/M 
8.2 5.0 15 BZX84C8V2WDICT-ND 2.81 19.80 90.00|/BZX84C8V2WDITR-ND 81.00/M 
8.2 5.0 16 BZX84C8V2W-FDICT-ND@ 2.81 19.80 90.00|BZX84C8V2W-FDITR-ND@ 81.00/M 
91 5.0 15 BZX84C9V1W-FDICT-ND®@ 2.81 19.80 90.00)BZX84C9V1W-FDITR-ND® 81.00/M 
10 5.0 20 BZX84C10WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C10WDITR-ND 81.00/M 
10 5.0 20 BZX84C10W-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00)BZX84C10W-FDITR-ND@  81.00/M 
an 5.0 20 BZX84C11W-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00)BZX84C11W-FDITR-ND® 81.00/M 
12 5.0 25 BZX84C12WDICT-ND 2.81 19.80 90.00|— _ 
12 5.0 25 BZX84C12W-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00)BZX84C12W-FDITR-ND®  81.00/M 
13 5.0 30 BZX84C13W-FDICT-ND@ 2.81 19.80 90.00)BZX84C13W-FDITR-ND@  81.00/M 
15 5.0 30 BZX84C15W-FDICT-ND®@ 2.81 19.80 90.00|BZX84C15W-FDITR-ND@ 81.00/M 
16 5.0 40 BZX84C16W-FDICT-ND®@ 2.81 19.80 90.00)BZX84C16W-FDITR-ND@  81.00/M 
18 5.0 45 BZX84C18WDICT-ND 2.81 19.80 90.00|BZX84C18WDITR-ND 81.00/M 
18 5.0 45 BZX84C18W-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00)BZX84C18W-FDITR-ND@ 81.00/M 
20 5.0 55 BZX84C20W-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00)BZX84C20W-FDITR-ND@  81.00/M 
22 5.0 55 BZX84C22W-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00/BZX84C22W-FDITR-ND@  81.00/M 
24 5.0 70 BZX84C24W-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00)BZX84C24W-FDITR-ND@ 81.00/M 
27 2.0 80 BZX84C27WDICT-ND 2.81 19.80 90.00|BZX84C27WDITR-ND 81.00/M 
27 2.0 80 BZX84C27W-FDICT-ND@ 2.81 19.80 90.00)BZX84C27W-FDITR-ND@ 81.00/M 
30 2.0 80 BZX84C30WDICT-ND 2.81 19.80 90.00)— _ 
30 2.0 80 BZX84C30W-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00|BZX84C30W-FDITR-ND@  81.00/M 
33 2.0 80 BZX84C33WDICT-ND 2.81 19.80 90.00|/BZX84C33WDITR-ND 81.00/M 
33 2.0 80 BZX84C33W-FDICT-ND®@ 2.81 19.80 90.00|BZX84C33W-FDITR-ND@ —_81.00/M 
36 2.0 90 BZX84C36WDICT-ND 2.81 19.80 90.00)— — 
36 2.0 90 BZX84C36W-FDICT-ND@ 2.81 19.80 90.00)BZX84C36W-FDITR-ND@  81.00/M 
39 2.0 130 |BZX84C39WDICT-ND 2.81 19.80 90.00/BZX84C39WDITR-ND 81.00/M 
39 2.0 130 _|BZX84C39W-FDICT-ND@ 2.81 19.80 90.00|BZX84C39W-FDITR-ND@ —_81.00/M 
MMBZ Series 
24 20 30 MMBZ5221BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/— _ 
24 20 30 MMBZ5221BW-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00)MMBZ5221BW-FDITR-ND® 81.00/M 
27 20 30 MMBZ5223BW-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00)MMBZ5223BW-FDITR-ND® 81.00/M 
3.0 20 30 MMBZ5225BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00} MMBZ5225BWDITR-ND 81.00/M 
3.0 20 30 MMBZ5225BW-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00|/MMBZ5225BW-FDITR-ND® 81.00/M 
3.3 20 28 MMBZ5226BW-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00)MMBZ5226BW-FDITR-ND® 81.00/M 
3.6 20 24 MMBZ5227BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00} MMBZ5227BWDITR-ND 81.00/M 
3.6 20 24 MMBZ5227BW-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00)MMBZ5227BW-FDITR-ND® 81.00/M 
3.9 20 23 MMBZ5228BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00)— _ 
3.9 20 23 MMBZ5228BW-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00|MMBZ5228BW-FDITR-ND® 81.00/M 
43 20 22 MMBZ5229BW-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00/MMBZ5229BW-FDITR-ND® 81.00/M 
47 20 19 MMBZ5230BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00} MMBZ5230BWDITR-ND 81.00/M 
47 20 19 MMBZ5230BW-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00)MMBZ5230BW-FDITR-ND® 81.00/M 
51 20 17 MMBZ5231BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00} MMBZ5231BWDITR-ND 81.00/M 
51 20 17 MMBZ5231BW-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00|/MMBZ5231BW-FDITR-ND® 81.00/M 
5.6 20 af MMBZ5232BW-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00)MMBZ5232BW-FDITR-ND® 81.00/M 
6.2 20 7.0 |MMBZ5234BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00} MMBZ5234BWDITR-ND 81.00/M 
6.2 20 7.0 |MMBZ5234BW-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00)MMBZ5234BW-FDITR-ND® 81.00/M 
6.8 20 5.0 |MMBZ5235BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00} MMBZ5235BWDITR-ND 81.00/M 
6.8 20 5.0 _|MMBZ5235BW-FDICT-ND®@ 2.81 19.80 90.00/MMBZ5235BW-FDITR-ND® 81.00/M 
7S 20 6.0 |MMBZ5236BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00} MMBZ5236BWDITR-ND 81.00/M 
75 20 6.0 |MMBZ5236BW-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00)MMBZ5236BW-FDITR-ND® 81.00/M 
8.2 20 8.0 |MMBZ5237BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00)— _ 
8.2 20 8.0 |MMBZ5237BW-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00)MMBZ5237BW-FDITR-ND® 81.00/M 
91 20 10 MMBZ5239BWDICT-ND. 2.81 19.80 90.00|— = 
91 20 10 MMBZ5239BW-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00)MMBZ5239BW-FDITR-ND® 81.00/M 
10 20 17 MMBZ5240BW-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00)MMBZ5240BW-FDITR-ND® 81.00/M 
a Bh 20 22 MMBZ5241BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00} MMBZ5241BWDITR-ND 81.00/M 
an 20 22 MMBZ5241BW-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00)MMBZ5241BW-FDITR-ND® 81.00/M 
12 20 30 MMBZ5242BW-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00|MMBZ5242BW-FDITR-ND® 81.00/M 
13 9.5 13 MMBZ5243BW-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00)MMBZ5243BW-FDITR-ND® 81.00/M 
15 8.5 16 MMBZ5245BW-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00)MMBZ5245BW-FDITR-ND® 81.00/M 
16 78 17 MMBZ5246BW-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00)MMBZ5246BW-FDITR-ND® 81.00/M 
18 7.0 21 MMBZ5248BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00)— = 
18 7.0 21 MMBZ5248BW-FDICT-ND@ 2.81 19.80 90.00/MMBZ5248BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
20 6.2 25 MMBZ5250BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00/— _ 
20 6.2 25 MMBZ5250BW-FDICT-ND@ 2.81 19.80 90.00)MMBZ5250BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
22 5.6 29 MMBZ5251BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00) MMBZ5251BWDITR-ND 81.00/M 
22 5.6 29 MMBZ5251BW-FDICT-ND@ 2.81 19.80 90.00/MMBZ5251BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
24 5.2 33 MMBZ5252BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00|— - 
24 5.2 33 MMBZ5252BW-FDICT-ND@ 2.81 19.80 90.00)MMBZ5252BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
27 5.0 4 MMBZ5254BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00} MMBZ5254BWDITR-ND 81.00/M 
27 5.0 4 MMBZ5254BW-FDICT-ND@ 2.81 19.80 90.00)MMBZ5254BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
28 45 44 MMBZ5255BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00} MMBZ5255BWDITR-ND 81.00/M 
28 45 44 MMBZ5255BW-FDICT-ND@ 2.81 19.80 90.00|/MMBZ5255BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
30 4.2 49 MMBZ5256BW-FDICT-ND@ 2.81 19.80 90.00)MMBZ5256BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
33 3.8 58 MMBZ5257BW-FDICT-ND@ 2.81 19.80 90.00)MMBZ5257BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
36 3.4 70 MMBZ5258BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00)— — 
36 3.4 70 MMBZ5258BW-FDICT-ND@ 2.81 19.80 90.00)MMBZ5258BW-FDITR-ND® 81.00/M 
39 3.2 80 MMBZ5259BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00) MMBZ5259BWDITR-ND 81.00/M 
39 3.2 80 MMBZ5259BW-FDICT-ND@ 2.81 19.80 90.00]MMBZ5259BW-FDITR-ND@ 81.00/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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DrODES. Zener Diodes (Cont. Zener Max. 
pethaien a ealaa a nO ee 0 oleae a Pinan ae vanes 
z '7 @ Izy |Current) Imped. ut Tape ee! 
SOT: 363 Dual Isolated Lgl & Nominal | Izt |ZzT@Izt |Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Surface Mount Zener ax ry sine ___ 2 (v) | (ma) | (0) _ [Part No. 10 100 1,000 |Part No. 3,000 
Diodes — 200mW Series LI LI Series LI D @®Reel 16 78 17 |MMBZ5246BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00/MMBZ5246BS-FDITR-ND@ 90.00/M 
18 7.0 | 21  |MMBZ5248BSDICT-ND 3.13. 22.00 100.00|MMBZ5248BSDITR-ND  90.00/M 
Tener Max. 18 7.0 | 21  |MMBZ5248BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00/MMBZ5248BS-FDITR-ND@ 90.00/M 
Veltauoy (Testi |oynamile Tane & 20 6.2 | 25 |MMBZ5250BSDICT-ND 3.13. 22.00 100.00|MMBZ5250BSDITR-ND 90.00/M 
VsiGlizn Carron limped Cut Tape noel 20 6.2 | 25 _|MMBZ5250BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|MMBZ5250BS-FDITR-ND@ 90.00/M 
Nominal | ir |Zzr@tzr| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 22 5.6 | 29 |MMBZ5251BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMBZ5251BSDITR-ND  _90.00/M 
(V) | (ma) | (0) [Part No. FOMranimerncell pariiae Pari 22 5.6 | 29 |MMBZ5251BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00/MMBZ5251BS-FDITR-ND@ 90.00/M 
= d : 24 5.2 | 33 |MMBZ5252BSDICT-ND 3.13. 22.00 100.00/MMBZ5252BSDITR-ND  90.00/M 
BZX Series 24 5.2 | 33  |MMBZ5252BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00/MMBZ5252BS-FDITR-ND@ 90.00/M 
24 5.0 | 100 |BZX84C2V4S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00[— = 27 5.0 | 41 |MMBZ5254BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMBZ5254BSDITR-ND _90.00/M 
27 | 5.0 | 100 |BZx84c2v7SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C2V7SDITR-ND 90.00/M 27 5.0 | 41  |MMBZ5254BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00/MMBZ5254BS-FDITR-ND@ 90.00/M 
27 5.0 | 100 |BZX84C2V7S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|BZX84C2V7S-FDITR-ND®  90.00/M 28 45 | 44 |MMBZ5255BSDICT-ND 3.13. 22.00 100.00|MMBZ5255BSDITR-ND  90.00/M 
3.0 | 5.0 | 95 |BZX84C3V0S-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00|BZX84C3V0S-FDITR-ND@  90.00/M 28 45 | 44  |MMBZ5255BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00/MMBZ5255BS-FDITR-ND@ 90.00/M 
3.3 5.0 | 95 |BZX84C3V3SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— = 30 42 | 49 |MMBZ5256BSDICT-ND 3.13. 22.00 100.00|— = 
3.3 5.0 95 |BZX84C3V3S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|BZX84C3V3S-FDITR-ND@  90.00/M 30 4.2 49 |MMBZ5256BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5256BS-FDITR-ND@ _90.00/M 
3.6 5.0 90 BZX84C3V6SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— sa) 33 3.8 58 MMBZ5257BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5257BSDITR-ND 90.00/M 
3.6 5.0 90 |BZX84C3V6S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|BZX84C3V6S-FDITR-ND@  90.00/M 33 3.8 58 — |MMBZ5257BS-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5257BS-FDITR-ND@ 90.00/M 
3.9 5.0 90 |BZX84C3V9SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— —) 36 3.4 70  |MMBZ5258BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5258BSDITR-ND 90.00/M 
3.9 | 5.0 | 90 _|BZX84C3V9S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 |BZX84C3V9S-FDITR-ND® _ 90.00/M so s a" Pees 2 eas De a son ee eee eet Ha soca 
43 5.0 | 90  |BZX84C4V3S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|BZX84C4V3S-FDITR-ND® — 90.00/M ; dl b ‘ 4 H } 
47 | 50 | 80 (een ereras 313 29.00 100.00 REReMen eat 3 Ohl 39 3.2 | 80 |MMBZ5259BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|MMBZ5259BS-FDITR-ND@ 90.00/M 
47 5.0 | 80 |BZX84C4V7S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|BZX84C4V7S-FDITR-ND®  90.00/M RoHS Compliant 
5A 5.0 | 60 |BZX84C5V1S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|BZX84C5V1S-FDITR-ND®  90.00/M 
5.6 | 5.0 | 40  |BZX84C5V6S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 |BZX84C5V6S-FDITR-ND@ — 90.00/M ‘ = 
6.2 | 5.0 | 10 |BZX84C6V2S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 |BZX84C6V2S-FDITR-ND@ —90.00/M SOT-363 Triple Isolated O RoHs| 
68 5.0 15 |BZX84C6V8SDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— — soars 
68 | 5.0 15 |BZX84C6V8S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00/BZX84C6V8S-FDITR-ND®  90.00/M Surface Mount [Fea] Ree 2) 
75 | 50 | 15 |BZX84C7V5SDICT-ND 3.13 22.00 100.00|BZxe4c7vssDITR-ND 90.00} | Zener Diodes — 200mW UU 
75 5.0 15 _|BZX84C7VS5S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 /BZX84C7VS5S-FDITR-ND@ _90.00/M 
8.2 5.0 15 |BZX84C8V2SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /BZX84C8V2SDITR-ND 90.00/M Zener Max. 
82 | 5.0 | 15  |BZX84C8V2S-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00|BZX84C8V2S-FDITR-ND@  90.00/M Voltage | Test /Dynamic Tape & 
94 5.0 15 |BZX84C9V1SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C9V1SDITR-ND 90.00/M Vz@lzt|Current) Imped. | Cut Tape es Reel 
94 5.0 15 |BZX84C9V1S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|BZX84C9V1S-FDITR-ND@  90.00/M Nominal) Izt /ZzT@Izt | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
10 5.0 | 20 |BZX84C10S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|BZX84C10S-FDITR-ND@ —_90.00/M (v)__| (mA) | (0) [Part No. 10 100 1,000 |Part No. 3,000 
11 5.0 | 20  |BZX84C11SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C11SDITR-ND 90.00/M 54 5 60 |BZX84C5V1TS-FDICT-ND 5.40 40.50 232.50/BZX84C5V1TS-FDITR-ND 214.00/M 
“1 5.0 | 20 |BZX84C11S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|BZX84C11S-FDITR-ND@ — 90.00/M 56 5 40 |BZX84C5VG6TS-FDICT-ND 5.40 40.50 232.50/BZX84C5V6TS-FDITR-ND 214.00/M 
12 5.0 | 25  |BZX84C12SDICT-ND 3.13 22.00 100.00;— —_ 6.2 5 10 |BZX84C6V2TS-FDICT-ND 5.40 40.50 232.50/BZX84C6V2TS-FDITR-ND 214.00/M 
12 5.0 | 25  |BZX84C12S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|BZX84C12S-FDITR-ND@ — 90.00/M 12 5 25 |BZX84C12TS-FDICT-ND 5.40 40.50 232.50/BZX84C12TS-FDITR-ND 214.00/M 
13 5.0 | 30 |BZX84C13S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|BZX84C13S-FDITR-ND@ —_90.00/M 27 2 80 |BZX84C27TS-FDICT-ND 5.40 40.50 232.50/BZX84C27TS-FDITR-ND _214.00/M 
15 5.0 | 30  |BZX84C15SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— = 
15 5.0 | 30  |BZX84C15S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|BZX84C15S-FDITR-ND® — 90.00/M 
16 5.0 | 40  |BZX84C16S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|BZX84C16S-FDITR-ND@ — 90.00/M i non 
18 5.0 | 45  |BZX84C18SDICT-ND 3.13 22.00 100.00;— —_ SOT-363 Quad Isolated 
18 5.0 | 45 |BZX84C18S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|BZX84C18S-FDITR-ND@ —_ 90.00/M Surface Mount [3] i Reel’ 
20 5.0 | 55  |BZX84C20SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C20SDITR-ND 90.00/M i ~ (3) ee 
20 5.0 | 55  |BZX84C20S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|BZX84C20S-FDITR-ND@ — 90.00/M Zener Diodes — 200mW UUU 
22 5.0 | 55  |BZX84C22SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C22SDITR-ND 90.00/M Faenan ian 
22 5.0 | 55  |BZX84C22S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|BZX84C22S-FDITR-ND@ — 90.00/M Voltage | Test |Dynamic Tape & 
24 5.0 | 70 _|BZX84C24SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C24SDITR-ND 90.00/M Vz @ Izq|Current| Imped. Cut Tape Reel 
24 5.0 | 70  |BZX84C24S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|BZX84C24S-FDITR-ND®  90.00/M Nominal) zt |Zzr@Izt| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
27 2.0 | 80  |BZX84C27SDICT-ND 3.13 22.00 100.00|— — (Vv) | (mA) | (0) [Part No. 10 100 1,000 |Part No. 3,000 
27 2.0 80 |BZX84C27S-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00 /BZX84C27S-FDITR-ND@ — 90.00/M 20 5 55  |QZX363C20-FDICT-ND 6.48 48.60 279.00|QZX363C20-FDITR-ND 257.00/M 
30 2.0 | 80  |BZX84C30S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|BZX84C30S-FDITR-ND® — 90.00/M 
33 2.0 | 80 _|BZX84C33SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C33SDITR-ND 90.00/M 
33 2.0 | 80  |BZX84C33S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|BZX84C33S-FDITR-ND®  90.00/M SOT-523 
36 2.0 | 90  |BZX84C36SDICT-ND 3.413 22.00 100.00;— — RoHS) 
36 2.0 | 90  |BZX84C36S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|BZX84C36S-FDITR-ND® — 90.00/M Surface Mount * > ® 
39 2.0 | 130 |BZX84C39SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZX84C39SDITR-ND 90.00/M . il id 
30 | 20 | 130 |pzxe4c39S-FDICT-NDe 3.13 22.00 100.00 |Bzxedc39s-FoITR-ND® — go.00m| | Zener Diodes — 150mW u Reel 
MMBZ Series sche ian 
24 20 30 |MMBZ5221BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMBZ5227BSDITR-ND _90.00/M Voltage | Test |Dynamic Tape & 
24 20 30 |MMBZ5221BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|MMBZ5221BS-FDITR-ND@ 90.00/M Vz@ zt |Current| imped. Cut Tape Reel 
27 20 30 |MMBZ5223BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|MMBZ5223BS-FDITR-ND@ 90.00/M Nominal) zt |ZzT@lzt| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
3.0 20 30 |MMBZ5225BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMBZ5225BSDITR-ND 90.00/M (V)__| (mA) | (0) [Part No. 10 100 1,000 |Part No. 3,000 
3.0 20 30 _|MMBZ5225BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5225BS-FDITR-ND@ 90.00/M 10 5 20 _ |BZX84C10T-FDICT-ND 2.50 18.00 90.00|/BZX84C10T-FDITR-ND _85.00/M 
33 20 28  |MMBZ5226BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMBZ5226BSDITR-ND _90.00/M 
33 20 28 |MMBZ5226BS-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00|MMBZ5226BS-FDITR-ND@ 90.00/M 
36 20 24 |MMBZ5227BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00;— = i 
3.6 20 24 |MMBZ5227BS-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00|MMBZ5227BS-FDITR-ND@ 90.00/M SMA Surface Mount Zener Diodes = 6 
3.9 20 23 _|MMBZ5228BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMBZ5228BSDITR-ND _90.00/M 1.0W, 5% Tolerance D @Reel 
39 20 23 |MMBZ5228BS-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00 |MMBZ5228BS-FDITR-ND@ 81.00/M 
43 20 22 |MMBZ5229BS-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00|MMBZ5229BS-FDITR-ND@ 90.00/M Zener | Test | Maximum Tape & 
47 20 19 MMBZ5230BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 |— — Voltage |Current} Dynamic Cut Tape Reel 
47 20 19 |IMMBZ5230BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00/MMBZ5230BS-FDITR-ND@ 90.00/M Vz@Izr| zt | Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
5.1 20 17___|MMBZ5231BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|MMBZ5231BS-FDITR-ND® 90.00/M Nom. (V)| (mA) |Zz7@Iz7(0) | Part No. 10 100 500 | Part No. 5,000 
56 20 17 |MMBZ5232BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00/MMBZ5232BS-FDITR-ND@ 90.00/M 
6.0 20 7 |MMBZ5233BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00/MMBZ5233BS-FDITR-ND@ 90.00/M 51) 100 5.0 CIC 400 28.80 84.00 egies 128.00/M 
62 20 7 |MMBz5234BSDICT-ND 313 22.00 10000|MMBZS234BSDITR-ND  90.00/M 5.6 | 100 2.0  |SMAZ5V6-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 |SMAZSV6-FDITR-ND —128.00/M 
6.2 20 7  |MMBZ5234BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00|MMBZ5234BS-FDITR-ND@ 90.00/M 6.2 | 100 2.0 |SMAZ6V2-FDICT-ND = 4.00 28.80 84.00 | SMAZ6V2-FDITR-ND —128.00/M 
68 20 5 __|MMBZ5235BSDICT-ND 3.13. 22.00 100.00|— = 68 | 100 2.0  |SMAZ6V8-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 |SMAZ6V8-FDITR-ND —128.00/M 
68 20 5  |MMBZ5235BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00/MMBZ5235BS-FDITR-ND® 90.00/M 75 | 100 2.0 _|SMAZ7V5-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 |SMAZ7V5-FDITR-ND__128.00/M 
75 20 6 MMBZ5236BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5236BSDITR-ND 90.00/M 8.2 400 2.0 SMAZ8V2-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ8V2-FDITR-ND 128.00/M 
75 20 6 — |MMBZ5236BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00/MMBZ5236BS-FDITR-ND@ 90.00/M 94 50 40 |SMAZ9V1-FDICT-ND 4.00 2880 84.00/SMAZ9V1-FDITR-ND  128.00/M 
8.2 20 8  |MMBZ5237BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMBZ5237BSDITR-ND 90.00/M a0 50 40 (etieretenlethin 400 2880 84.00 |SMAZIO-FDITR-ND  128.00/M 
8.2 20 8 _|MIMBZ5237BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00/MMBZ5237BS-FDITR-ND@ 90.00/M 
87 | 20 | 8  |MMBZ5238BS-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00/MMBZ5238BS-FDITR-ND@ 90.00/M ales 7.0 SRR 400 28.00 84.00 (Eom 128.00/M 
94 20 | 10 |MMBZS5239BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00|MMBZ5239BSDITR-ND 90.00/M 1s | 50 10 |SMAZIS-FDICT-ND 3.55 25.56 74.55 |SMAZIS-FDITR-ND___114.00/M 
94 20 10 |MMBZ5239BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00/MMBZ5239BS-FDITR-ND@ 90.00/M 16 25 15 |SMAZ16-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 |SMAZ16-FDITR-ND ——128.00/M 
10 20 17 |MMBZ5240BSDICT-ND 3.13. 22.00 100.00/MMBZ5240BSDITR-ND 90.00/M 18 25 15 | SMAZ18-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00|SMAZ18-FDITR-ND —128.00/M 
10 20 7 MMBZ5240BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5240BS-FDITR-ND® 90.00/M 20 25 15 SMAZ20-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ20-FDITR-ND 128.00/M 
1 20 22 —|MMBZ5241BS-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00 /MMBZ5241BS-FDITR-ND® 90.00/M 22 25 15 SMAZ22-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ22-FDITR-ND 128.00/M 
12 20 30 |MMBZ5242BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMBZ5242BSDITR-ND 90.00/M aalere anid 
12 20 30 |MMBZ5242BS-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00|MMBZ5242BS-FDITR-ND@ 90.00/M = 2 2 eee = ae a Ea ae 
13 95 13 |MMBZ5243BSDICT-ND 3.13. 22.00 100.00/MMBZ5243BSDITR-ND  90.00/M j : : : 
13 95 13 _|MIMBZ5243BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 |MMBZ5243BS-FDITR-ND@ 90.00/M 30 25 15 | SMAZ30-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ30-FDITR-ND ——128.00/M 
15 85 16  |MMBZ5245BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00/MMBZ5245BSDITR-ND _90.00/M 33 25 15 |SMAZ33-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ33-FDITR-ND = 128.00/M 
15 85 16 |MMBZ5245BS-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00/MMBZ5245BS-FDITR-ND@ 90.00/M 36 10 40 |SMAZ36-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00|SMAZ36-FDITR-ND —128.00/M 
16 78 17 |MMBZ5246BSDICT-ND 3.13. 22.00 100.00/MMBZ5246BSDITR-ND —_90.00/M 39 10 40 _|SMAZ39-FDICT-ND 4.00 28.80 84.00 |SMAZ39-FDITR-ND __128.00/M 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Glass Passivated Bridge Rectifiers 
LES. Storage Temperature: -65°C ~ 150°C g @Reel° 


Fig. 1 — RH and HD Series 


Maximum Maximum | Maximum |Maximum| Operating 
Average Peak Surge Instant. | Temperature Cut Tape Tape and Reel 
Rectified Reverse Current Voltage Range Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Fig. | Current (A) | Voltage (V) | 8.3ms (A) | Drop (V) (°C) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
RH Series — RoHS Compliant 
200 30 1.15 -55 ~ 150 RHO2DICT-ND 1.08 87 65 RHO2DITR-ND 480.00/M 
1 0.5 400 30 1.15 -55 ~ 150 RHO4DICT-ND 96 77 58 RHO4DITR-ND 319.00/M 
600 30 At -55 ~ 150 RHO6DICT-ND 86 68 52 RHO6DITR-ND 338.00/M 
HD Series — RoHS Compliant 
100 30 1.0 -55 ~ 150 HDO1DICT-ND -70 56 42 HDO1DITR-ND 210.00/M 
1 08 200 30 1.0 -65 ~ 150 HDO2DICT-ND 60 48 36 HDO2DITR-ND 200.00/M 
‘ 400 30 1.0 -55 ~ 150 HDO4DICT-ND 64 52 39 HDO4DITR-ND 213.00/M 
600 30 1.0 -65 ~ 150 HDO6DICT-ND 68 55 Al HDO6DITR-ND 226.00/M 
Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Operating 
Average Peak Surge Instant. | Temperature Cut Tape Tape and Reel§ 
Rectified Reverse Current Forward Range Digi-Key Price Each Pricing 
Fig. | Current (A) | Voltage (V) | 8.3ms (A) | Voltage (V) (eC) Part No. 1 10 100 500 1,500 % ; 
DF-S Series — RoHS Compliant Fig: 2 = DFS Series 
50 50 a -65 ~ 150 DF15005SDICT-ND 84 68 51 35 305.00/M 
100 50 4:4 -65 ~ 150 DF1501SDICT-ND 84 68 51 35 305.00/M «8.46 >| 
200 50 11 -65 ~ 150 DF1502SDICT-ND .84 68 51 35 305.00/M oy : 
2 1.5 400 50 11 -65 ~ 150 DF1504SDICT-ND .84 68 51 35 305.00/M 
600 50 14 -65 ~ 150 DF1506SDICT-ND 96.7 58 40 348.00/M 2.59 
800 50 11 -65 ~ 150 DF1508SDICT-ND 1.01 88 68 45 392.00/M a 
1000 50 at -65 ~ 150 DF1510SDICT-ND .89 TA 54 -40 359.00/M les A 
§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Maximum Maximum Peak Maximum Maximum Operating Si 
Average Reverse Surge Instant. Temperature os 1.52 
Rectified Voltage Current Forward Range Digi-Key Price Each lar 10.29 saa . 
Fig. Current (A) (V) 8.3ms (A) Voltage (V) (°C) Part No. 1 10 100 500 
DF-S Series — RoHS Compliant 
50 50 tA: -65 ~ 150 DFOOSSDI-ND 76 61 46 32 
100 50 Va -65 ~ 150 DFO1SDI-ND 68 55 Al 29 
200 50 V1 -65 ~ 150 DFO2SDI-ND 76 61 46 32 
2 1.0 400 50 V1 -65 ~ 150 DFO4SDI-ND 76 61 46 32 
600 50 alk -65 ~ 150 DFO6SDI-ND. 88 71 53 37 
800 50 ‘Tat -65 ~ 150 DFO8SDI-ND 96 ave 58 40 
1000 50 ial -65 ~ 150 DF10SDI-ND 96 ah 58 40 
DF-M Series — RoHS Compliant 
50 45 a PE -65 ~ 150 DFOOSMDI-ND 60 48 36 25 
100 45 V1 -65 ~ 150 DFO1MDI-ND 60 48 .36 25 
200 45 1 -65 ~ 150 DFO2MDI-ND 60 48 .36 25 
3 1.0 400 45 V1 -65 ~ 150 DFO4MDI-ND 60 48 .36 25 
600 45 tel, -65 ~ 150 DFO6MDI-ND 72 58 44 -30 
800 45 i -65 ~ 150 DFO8MDI-ND 80 64 48 33 
1000 45 11 -65 ~ 150 DF10MDI-ND -80 64 48 33 
WxxG Series — RoHS Compliant 
50 50 1.0 -65 ~ 150 WOO05GDI-ND 65 52 .39 24 
100 50 1.0 -65 ~ 150 W01GDI-ND 70 56 42 26 
200 50 1.0 -65 ~ 150 W02GDI-ND 60 48 .36 25 
4 1.5 400 50 1.0 -65 ~ 150 W04GDI-ND 64 52 .39 27 
600 50 1.0 -65 ~ 150 WO6GDI-ND 68 55 Al .29 
800 50 1.0 -65 ~ 150 WO8GDI-ND 70 56 42 26 
1000 50 1.0 -65 ~ 150 W10GDI-ND 72 58 44 -30 
KBP Series — RoHS Compliant 
50 40 5 or -65 ~ 125 KBPO05G-ND 1.08 87 65 45 
100 40 VA -65 ~ 125 KBP01G-ND 94 82 63 42 
200 40 V1 -65 ~ 125 KBP02G-ND 98 85 65 44 
1.5 400 40 V1 -65 ~ 125 KBP04G-ND 1.01 88 68 45 
600 40 Vel, -65 ~ 125 KBPO6G-ND 1.05 91 70 A7 
800 40 i sk -65 ~ 125 KBPO8G-ND 1.13 98 15 50 
5 1000 40 al -65 ~ 125 KBP10G-ND 1.20 1.04 -80 54 
50 65 V1 -65 ~ 150 KBP2005GDI-ND 1.08 87 65 45 
100 65 5 Bs -65 ~ 150 KBP201GDI-ND 94 82 63 42 
200 65 a PE -65 ~ 150 KBP202GDI-ND 98 85 65 44 
2.0 400 65 V1 -65 ~ 150 KBP204GDI-ND 1.01 88 68 45 
600 65 VA -65 ~ 150 KBP206GDI-ND 1.05 91 .70 A7 
1000 65 ‘tel -65 ~ 150 KBP210GDI-ND 1.20 1.04 -80 54 
GBU Series — RoHS Compliant 
100 150 1.0 -55 ~ 150 GBU401DI-ND 1.35 1.07 82 -60 
4.0 400 150 1.0 -55 ~ 150 GBU404DI-ND 1.42 1.12 86 63 
1000 150 1.0 -55 ~ 150 GBU410DI-ND 1.38 1.08 85 69 
100 175 1.0 -55 ~ 150 GBU601DI-ND 1.55 1.23 94 69 
6.0 400 175 1.0 -55 ~ 150 GBU604DI-ND 1.62 1.28 98 we 
6 1000 175 1.0 -55 ~ 150 GBU610DI-ND 1.51 1.18 93 76 
50 200 1.0 -55 ~ 150 GBU8005DI-ND 1.38 1.08 85 69 
100 200 1.0 -55 ~ 150 GBU801DI-ND 1.40 1.10 87 Ti 
8.0 200 200 1.0 -55 ~ 150 GBU802DI-ND 1.43 1.12 88 72 
‘ 400 200 1.0 -55 ~ 150 GBU804DI-ND 1.46 1.14 90 .73 
600 200 1.0 -55 ~ 150 GBU806DI-ND 1.51 1.18 93 76 
1000 200 1.0 -55 ~ 150 GBU810DI-ND 1.70 1.33 1.05 86 
GBJ Series 
50 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ6005-FDI-ND@ 1.92 1.60 1.35 96 
100 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ601-FDI-ND® 1.98 1.65 1.39 99 
6.0 200 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ602-FDI-ND@ 2.01 1.68 1.41 1.01 
‘ 400 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ604-FDI-ND@ 2.04 1.70 1.43 1.02 
600 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ606-FDI-ND@ 2.10 1.75 1.47 1.05 
1000 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ610-FDI-ND® 2.28 1.90 1.60 1.14 
50 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ8005DI-ND 1.84 1.43 1.13 92 
7 50 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ8005-FDI-ND@ 2.04 1.70 1.43 1.02 
100 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ801DI-ND® 1.89 1.47 VAT 95 
8.0 100 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ801-FDI-ND® 2.10 1.75 1.47 1.05 
. 200 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ802-FDI-ND® 2.13 1.78 1.50 1.07 
400 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ804-FDI-ND@ 2.16 1.80 1.52 1.08 
600 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ806-FDI-ND@ 2.22 1.85 1.56 Bl fal 
1000 170 1.0 -65 ~ 150 GBJ810-FDI-ND® 2.46 2.05 1.73 1.23 
RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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DOES. Glass Passivated Bridge Rectifiers (Cont.) Digi@Reel” | F's &— GB Series 


Maximum Maximum Peak Maximum Maximum Operating ae 
Average Reverse Surge Instant. Temperature 
Rectified Voltage Current Forward Range Digi-Key Price Each 
Fig. Current (A) (Vv) 8.3ms (A) Voltage (V) (°C) Part No. 1 10 100 500 
50 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ10005-FDI-ND® 213 178 150 1.07 
100 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1001-FDI-ND® 219 183 154 140 
200 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1002-FDI-ND@ 222 185 156 1.41 
100 400 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1004-FDI-ND¢@ 225 188 158 1.13 
600 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1006-FDI-ND® 2.31 193 162 116 
1000 170 1.05 -65 ~ 150 GBJ1010-FDI-ND@ 264 220 185 1.32 a LL | ls33 
50 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ15005-FDI-ND® 2.31 193 162 1.16 5.33 
100 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1501-FDI-ND® 240 200 160 1.20 
200 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1502-FDI-ND@ 243 203 171 1.22 
15.0 400 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1504DI-ND 2.21 173 187 00«4.44 
400 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1504-FDI-ND® 246 205 173 1.23 
600 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1506-FDI-ND@ 252 210 177 1.26 
1000 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ1510-FDI-ND® 2.76 230 184 1.38 
7 50 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ20005DI-ND 213 166 132 1.07 
50 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ20005-FDI-ND@ 237 198 166 1.19 
100 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2001-FDI-ND® 243 203 171 1.22 
20.0 200 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2002-FDI-ND@ 246 205 173 1.23 
400 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2004-FDI-ND@ 252 210 177 1.26 
600 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2006-FDI-ND® 258 215 1.81 1.29 
1000 240 1.05 -65 ~ 150 GBJ2010-FDI-ND@ 2.79 233 196 1.40 
50 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ25005-FDI-ND® 258 215 1.81 1.29 
100 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2501-FDI-ND® 264 220 185 1.32 2.70| 
be 200 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2502-FDI-ND@ 273 228 192 1.7 10.205. ll s770 
400 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2504-FDI-ND® 279 233 1.96 1.40 7.70 
600 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2506-FDI-ND® 285 238 200 143 
1000 350 1.05 -65 ~ 150 GBJ2510-FDI-ND@ 275 240 179 1.43 
GBPC Series — RoHS Compliant 
50 300 14 -65 ~ 150 GBPC15005DI-ND 230 185 150 1.30 
100 300 14 -55 ~ 150 GBPC1501DI-ND 265 213 173 1.50 Fig. 8 — GBPC Series 
200 300 14 -55 ~ 150 GBPC1502DI-ND 2.76 222 180 156 
15.0 400 300 14 -55 ~ 150 GBPC1504DI-ND 288 232 188 163 =28.83->1 
600 300 {a -55 ~ 150 GBPC1506DI-ND 288 232 188 1.63 
800 300 {a -55 ~ 150 GBPC1508DI-ND 341 250 203 1.76 1496 
1000 300 14 -55 ~ 150 GBPC1510DI-ND 3.22 259 210 1.82 
100 300 14 -55 ~ 150 GBPC2501DI-ND 2.76 222 180 1.56 
200 300 {4 -55 ~ 150 GBPC2502DI-ND 288 232 188 163 
8 a 400 300 1A -55 ~ 150 GBPC2504DI-ND 288 232 188 163 
600 300 434 -55 ~ 150 GBPC2506DI-ND 288 232 188 163 
800 300 {4 -55 ~ 150 GBPC2508DI-ND 3.22 259 210 182 
1000 300 14 -55 ~ 150 GBPC2510DI-ND 3.22 259 210 1.82 
100 400 14 -55 ~ 150 GBPC3501DI-ND 2.99 2.41 195 1.69 
200 400 14 -55 ~ 150 GBPC3502DI-ND 311 250 203 1.76 
450 400 400 4A -55 ~ 150 GBPC3504DI-ND 3.22 259 210 1.82 Hole for 
600 400 14 -55 ~ 150 GBPC3506DI-ND 3.22 259 210 1.82 #10 Screw- 
800 400 14 -55 ~ 150 GBPC3508DI-ND 345 278 225 1.95 5.59 Dia. 
1000 400 14 -55 ~ 150 GBPC3510DI-ND 357 287 233 202 
@ RoHS Compliant 


Bridge Rectifiers 


Max. Average | Max. Peak Max. Surge | Max. Reverse | Max. Forward 116.0044 9.0545, 
Rectified Reverse Current Current Voltage Digi-Key Price Each 35.0 
Fig. | Current (A) Voltage (V) 8.3ms (A) @25°C (yA) Peak (V) Part No. 1 10 100 500 
50 200 10.0 1.0 RS401LDI-ND 1.32 1.04 80 58 
1 4.0 100 200 10.0 1.0 RS402LDI-ND 1.50 1.30 1.00 67 
200 200 10.0 1.0 RS403LDI-ND 1.50 1.30 1.00 67 
600 200 10.0 1.0 RS405LDI-FDI-ND 1.50 1.25 1.05 75 Fig. 2 
50 200 10.0 1.0 PB605DI-ND 1.49 1.17 -90 66 
2 ei 100 200 10.0 1.0 PB61DI-ND 1.49 1.17 90 66 fat 19.05—y ae fatoao=et 
200 200 10.0 1.0 PB62DI-ND 1.69 1.47 1.13 715 t - o ° 
600 200 10.0 1.0 PB66-FDI-ND 1.69 1.47 1.13 75 15.49 1 al fo] 
50 300 10.0 sa MB1505-ND 2.30 1.85 1.50 1.30 1] oa o o 
15.0 200 300 10.0 11 MB152-ND 2.53 2.04 1.65 1.43 
600 300 10.0 5 Ba MB156WDI-ND 3.24 2.82 2.10 1.68 
200 300 10.0 11 MB252DI-ND 2.65 2.13 1.73 1.50 Fig. 3 
25.0 400 300 10.0 5 a MB254-ND 3.24 2.82 2.10 1.68 11.48 12.19 
3 600 300 10.0 14 MB256DI-ND 3.38 2.94 219 1.75 named pcm gee SF 
50 400 10.0 1.2 MB3505-FDI-ND 2.97 2.59 1.93 1.54 ia oJ = 1 - 
200 400 10.0 1.2 MB352-ND 2.76 2.22 1.80 1.56 28.96 (eo) Ey 
35.0 200 400 10.0 1.2 MB352-FDI-ND 3.24 2.82 2.10 1.68 i@ re) 1 | 
400 400 10.0 1:2 MB354-ND 2.88 2.32 1.88 1.63 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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S i = ici ifi * Operating and Storage Temperature: -65°C ~ 175°C 
ce ee Ae ean ES High Efficiency Rectifiers + Reverse recovery test @ 1.0A, V, = 30V Diiensionssninn 


Max. Max. Max. Max. Max. Max. Fig. 1 — DO-41 
Average Peak Surge | Reverse | Forward | Reverse 
Rectified Reverse | Current | Current | Voltage | Recovery Cut Tape O86 272 
Current Voltage 8.3ms @25°C Peak Time Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel ° f 
Fig. (A) (Vv) (A) (uA) (Vv) (nS) | Part No. 1 10 100 | Part No. Oty. Pricing i = 
50 50 5.0 1.0 50 | HER101DICT-ND A 3.00 21.12 | HER101DITR-ND 5,000 82.00/M 25.4082 T 95. 40 
100 50 5.0 1.0 50 HER102DICT-ND AB 3.38 23.76 | HER102DITR-ND 5,000 92.00/M 
1 1.0 200 50 5.0 1.0 50 HER103DICT-ND 48 3.56 25.08 | HER103DITR-ND 5,000 97.00/M : 
300 50 5.0 1.0 50 | HER1O4DICT-ND 48 3.70 © 26.64 | — = — | | Fig-2—D0-201AD 
400 50 5.0 1.0 50 HER105DICT-ND A6 3.68 27.60 | — = = 48.35 
50 200 10.0 1.0 50 HER301DICT-ND 63 5.00 37.50 | HER301DITR-ND 1,200 200.00/M . {= 
100 200 10.0 1.0 50 HER302DICT-ND 65 5.20 39.00 | — _ _ 
9.40] F 
2 a 200 200 10.0 1.0 50 HER303DICT-ND 70 5.60 42.00 | HER303DITR-ND 1,200 224.00/M PAF 25.40 
400 200 10.0 1.0 50 HER305DICT-ND 12 5.76 43.20 | — — _ 


General Purpose and Schottky Diodes Digi@Reel° 


Silicon and Glass Passivated Rectifiers Dimensions in mm 
Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Peak Fig. 1 — DO-41 
Rectified Reverse Current Forward Cut Tape 
Current Voltage 8.3ms Voltage | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. (A) (VaR) (A) (V) | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. Oty. Pricing 
50 30 14 1N4001DICT-ND@ 26 1.36 7.65 27.63 | 1N4001DITR-ND® 5,000 20.00/M 86 272 
100 30 14 1N4002DICT-ND@ 26 1.36 7.65 27.63 | 1N4002DITR-ND® 5,000 20.00/M ; a 
200 30 14 1N4003DICT-ND@ 26 1.36 7.65 27.63 | 1N4003DITR-ND® 5,000 20.00/M los. 40 52tF LF o5 a0} 
400 30 1A 1N4004DICT-ND® 26 1.36 7.65 27.63 _| 1N4004DITR-ND@ 5,000 20.00/M : : 
600 30 1A 1N4005DICT-ND@ 26 1.36 7.65 _27.63_| 1N4005DITR-ND@ 5,000 20.00/M 
800 30 1A 1N4006DICT-ND® 26 1.36 7.65 27.63 | 1N4006DITR-ND® 5,000 20.00/M 
{ 40 1,000 30 1A 1N4007DICT-ND@ 26 1.36 7.65 27.63 | 1N4007DITR-ND® 5,000 20.00/M 
50 30 1.0 | 1N4001GDICT-ND@ 37 2.20 14.30 59.40 | 1N4001GDITR-ND@ 5,000 44.00/M 
100 30 1.0 | 1N4002GDICT-ND@ A 240 15.60 64.80 | 1N4002GDITR-ND® 5,000 48.00/M Fig. 2— SMB 
200 30 1.0 __| 1N4003GDICT-ND A4 260 16.90 _70.20 | 1N4003GDITR-ND@ 5,000 52.00/M ee 
400 30 1.0 | 1N4004GDICT-ND@ AG 270 1755 72.90 | 1N4004GDITR-ND® 5,000 54.00/M - 
600 30 1.0 | 1N4005GDICT-ND Ag 290 1885 78.30 | 1N4005GDITR-ND® 5,000 58.00/M 
800 30 1.0 | 1N4006GDICT-ND 34 233 1612 71.30 | 1N4006GDITR-ND® 5,000 56.00/M 
1,000 30 1.0 | 1N4007GDICT-ND@ 36 248 17.16 75.90 | 1N4007GDITR-ND@ 5,000 59.00/M 
50 30 14 S1AB-FDICT-ND® AB 3.13 22.00 100.00 | S1AB-FDITR-ND@ 3,000 90.00/M 
100 30 1A S1BB-FDICT-ND® A4 3.25 22.88 ~—- 104.00 _| S1BB-FDITR-ND® 3,000 94.00/M 
200 30 1A S1DB-FDICT-ND@ 46 3.38 23.76 ~—«-108.00_| S1DB-FDITR-ND® 3,000 97.00/M 
1.0 400 30 1A S1GB-FDICT-ND@ 48 3.50 24.64 = 112.00 | S1GB-FDITR-ND® 3,000 101.00/M 
600 30 1A S1JB-FDICT-ND@ AQ 3.63 25.52 _-116.00_| S1JB-FDITR-ND® 3,000 104.00/M 
800 30 1A S1KB-FDICT-ND® 46 3.50 25.20 126.00 ‘| S1KB-FDITR-ND® 3,000 119.00/M : 
1,000 30 14 | S1MB-FDICT-ND® 45 3.45 24.84 124.20 | S1MB-FDITR-ND® 3,000 117.00/m | | Fig-3—MELF (DL-41) 
50 30 1.5 | S2A-FDICT-ND® 43 3.13 22.00 100.00 | S2A-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
100 30 1.5 | S2B-FDICT-ND@ 43 313 22.00 100.00 | S2B-FDITR-ND@ 3,000 90.00/M 
200 30 1.5 | $2D-FDICT-ND@ AB 3.13 22.00 100.00 | S2D-FDITR-ND® 3,000 90.00/M - 
400 30 1.5 | S2GDICT-ND AB 313 22.00 += 100.00 | — = - @2. 
15 400 30 1.5 | S2G-FDICT-ND@ AB 313 22.00 _ 100.00 | $2G-FDITR-ND® 3,000 90.00/M a+ 
2 600 30 1.5 | S2J-FDICT-ND@ 39 3.00 21.60 108.00 ‘| S2J-FDITR-ND® 3,000 102.00/M 
800 50 1.15 | S2KDICT-ND 39 3.00 21.60 += 108.00 ‘| S2KDITR-ND 3,000 102.00/M 
800 50 1.15 | S2K-FDICT-ND® 39 3.00 24.60 += 108.00 ‘| S2K-FDITR-ND® 3,000 102.00/M 
1,000 30 1.5 | S2M-FDICT-ND@ 39 3.00 21.60 108.00 _| S2M-FDITR-ND 3,000 102.00/M 
50 100 1.15 | S3AB-FDICT-ND@ 65 5.20 39.00 208.00 ‘| S3AB-FDITR-ND@ 3,000 195.00/M 
100 100 1.15 | S3BB-FDICT-ND@ A5 3.60 27.00 ~—- 144.00 _| S3BB-FDITR-ND® 3,000 135.00/M Fig. 4 — SMA 
200 100 1.15 | S3DB-FDICT-ND® 65 5.20 39.00 208.00 ‘| S3DB-FDITR-ND® 3,000 195.00/M 
3.0 400 100 1.15 | S3GB-FDICT-ND® 65 5.20 39.00 208.00 ‘| S3GB-FDITR-ND® 3,000 195.00/M 1.63% 4.60 ~1 
600 100 1.15 | S3JB-FDICT-ND@ 77 6.12 45.90 _263.50_| S3JB-FDITR-ND® 3,000 242.00/M 
800 100 1.15 | S3KB-FDICT-ND@ a 6.12 45.90 263.50 | S3KB-FDITR-ND® 3,000 242.00/M 
1,000 100 1.15 | S3MB-FDICT-ND@ 77 6.12 45.90 _263.50_| S3MB-FDITR-ND@ 3,000 242.00/M 
50 30 14 DL4001-FDICT-ND@ 43 293 20.28 —«89.70 ‘| DL4001-FDITR-ND@ 5,000 70.00/M 
100 30 1A DL4002-FDICT-ND@ 33 2.25 15.60 69.00 ‘| DL4002-FDITR-ND® 5,000 54.00/M 
200 30 14 DL4003-FDICT-ND® 33 2.25 15.60 —-69.00 ‘| DL4003-FDITR-ND® 5,000 54.00/M 
3 1.0 400 30 14 DL4004-FDICT-ND® AB 293 20.28 —89.70_ | DL4004-FDITR-ND® 5,000 70.00/M 
600 30 1A DL4005-FDICT-ND@ 39 2.63 18.20 _80.50_| DL4005-FDITR-ND@ 5,000 63.00/M 
800 30 14 DL4006-FDICT-ND® AG 3.15 21.84 96.60 ‘| DL4006-FDITR-ND® 5,000 76.00/M 
1,000 30 1A DL4007-FDICT-ND@ AG 3.15 21.84 _‘96.60_| DL4007-FDITR-ND® 5,000 76.00/M 
50 30 1.0 | S1A-FDICT-ND@ AT 3.23 22.36 98.90 ‘| S1A-FDITR-ND® 5,000 77.00/M 
100 30 14 S1B-FDICT-ND@ 38 2.81 19.80 90.00 | S1B-FDITR-ND@ 5,000 77.00/M 
200 30 1.0 | S1D-FDICT-ND@ 39 288 20.24 — 92.00 ‘| S1D-FDITR-ND® 5,000 78.00/M 
1.0 400 30 1.0 | S1G-FDICT-ND@ 40 2.94 20.68 94.00 | S1G-FDITR-ND@ 5,000 80.00/M 
600 30 1A S1J-FDICT-ND@ A 3.00 24.12 _-96.00_| StJ-FDITR-ND@ 5,000 82.00/M at 
800 30 1.0 | S1K-FDICT-ND@ 48 3.50 24.64 112.00 | S1K-FDITR-ND® 5,000 95.00/M 
1,000 30 1.0 _| S1M-FDICT-ND@ 42 3.20 23.04 115.20 | S1M-FDITR-ND 5,000 102.00/M Cat 
50 50 1.15 | S2AA-FDICT-ND@ 39 3.00 21.60 + 108.00 | S2AA-FDITR-ND® 5,000 96.00/M 1.52/-+1 az_.| — 
4 100 50 1.15 | S2BADICT-ND 39 3.00 21.60 += 108.00 | — - - : 
100 50 1.15 | S2BA-FDICT-ND@ 39 3.00 21.60 += 108.00 _| S2BA-FDITR-ND® 5,000 96.00/M 
200 50 1.15 | S2DA-FDICT-ND® 39 3.00 21.60 ~—-108.00_ | S2DA-FDITR-ND® 5,000 96.00/M Fig. 6 — DO-15 
15 400 50 1.15 | S2GA-FDICT-ND® 39 3.00 21.60 108.00_| S2GA-FDITR-ND@ 5,000 96.00/M 
600 50 1.15 | S2JADICT-ND 46 3.50 25.20 126.00 |— = _ 
600 50 1.15 | S2UA-FDICT-ND@ AG 3.50 25.20 126.00 ‘| S2JA-FDITR-ND® 5,000 112.00/M 7.62 
800 50 1.15 | S2KA-FDICT-ND@ AG 3.50 25.20 + 126.00 _| S2KA-FDITR-ND@ 5,000 112.00/M i i 
1,000 50 1.15 | S2MA-FDICT-ND® AG 3.50 25.20 ‘126.00 _| S2MA-FDITR-ND@ 5,000 112.00/M 
50 100 1.15 | S3A-FDICT-ND® 70 5.60 42.00 224.00 ‘| S3A-FDITR-ND® 3,000 210.00/M 
5 3.0 100 100 1.15 | S3B-FDICT-ND® 70 560 42.00 224.00 ‘| S3B-FDITR-ND® 3,000 210.00/M 
200 100 1.15 | S3D-FDICT-ND@ 70 5.60 42.00 224.00 ‘| S3D-FDITR-ND@ 3,000 196.00/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1266 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


DIODES. General Purpose and Schottky Diodes Digi@Reel” 
Silicon and Glass Passivated Rectifiers (cont) 


Dimensions in mm 


Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Peak i nou 
Rectified Reverse Current Forward Cut Tape Fig.) —DO-201AP 
Current Voltage 8.3ms Voltage | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. (A) (VRRM) (A) (V) Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. Qty. Pricing 
400 100 1.15 S3G-FDICT-ND@ 70 5.60 42.00 224.00 | S3G-FDITR-ND@ 3,000 210.00/M 
600 100 1.15 S3J-FDICT-ND® 81 6.48 48.60 279.00 | S3J-FDITR-ND® 3,000 257.00/M 4,32 46.35 
3.0 800 100 1.15 S3KDICT-ND 72 5.76 43.20 261.00 |— | 
800 100 1.15 S3K-FDICT-ND® 81 6.48 48.60 279.00 | S3K-FDITR-ND® 3,000 257.00/M 
1,000 100 1.15 S3M-FDICT-ND@ 81 6.48 48.60 279.00 | S3M-FDITR-ND® 3,000 257.00/M | 95,02 95,40 | 
50 100 1.15 S5AC-FDICT-ND® 72 5.76 43.20 248.00 | S5SAC-FDITR-ND® 3,000 228.00/M 
100 100 1.15 S5BC-FDICT-ND® AT 6.12 45.90 263.50 | SSBC-FDITR-ND® 3,000 242.00/M 
5, 200 100 1.15 S5DC-FDICT-ND® 81 6.48 48.60 279.00 | SSDC-FDITR-ND® 3,000 257.00/M 
5.0 400 100 1.15 S5GC-FDICT-ND® 90 7.20 54.00 310.00 | SSGC-FDITR-ND® 3,000 285.00/M 
fs 600 100 1.15 S5JC-FDICT-ND@ 95 7.56 56.70 325.50 | S5SJC-FDITR-ND@ 3,000 299.00/M 
800 100 1.15 S5KCDICT-ND 92 7.36 55.20 — | SS5KCDITR-ND 3,000 306.00/M 
800 100 1.15 S5KC-FDICT-ND® 1.04 8.28 62.10 356.50 | SSKC-FDITR-ND® 3,000 328.00/M 
1,000 100 1.15 S5MC-FDICT-ND® 94 8.13 62.50 362.50 | SSMC-FDITR-ND@ 3,000 333.00/M 
8.0 800 200 0.985 S8KCDICT-ND@® NEW! 1.08 8.64 64.80 372.00 | S8KCDITR-ND® NEW! 3,000 342.00/M 
i 1,000 200 0.985 S8MCDICT-ND@ NEW! 1.08 8.64 64.80 372.00 | S8MCDITR-ND® NEW! 3,000 342.00/M 
600 70 1.0 RL205DICT-ND@ 235 2.40 16.64 73.60 |— _ — 1,82 19.14 
800 70 1.0 RL206DICT-ND@ 39 2.63 18.20 80.50 | RL206DITR-ND® 4,000 70.00/M 
50 65 1 2A01GDICT-ND® 37 2.55 17.68 78.20 | 2A01GDITR-ND® 4,000 68.00/M 
100 65 11 2A02GDICT-ND® 37 2.55 17.68 78.20 | 2A02GDITR-ND® 4,000 68.00/M excimer el 
6 2.0 200 65 14 2A03GDICT-ND® 37 2.55 17.68 78.20 | 2A03GDITR-ND® 4,000 68.00/M 
400 65 11 2A04GDICT-ND® 42 2.85 19.76 87.40 | 2A04GDITR-ND® 4,000 76.00/M 
600 65 AA 2A05GDICT-ND® AL 2.78 19.24 85.10 | 2AO5GDITR-ND® 4,000 74.00/M 
800 65 1 2A06GDICT-ND® 46 3.15 21.84 96.60 | 2A06GDITR-ND® 4,000 84.00/M 
1,000 65 14 2A07GDICT-ND® .38 2.81 19.80 90.00 | 2A07GDITR-ND@ 4,000 81.00/M 
50 200 0.95 1N5400DICT-ND@ AL 2.78 19.24 — | 1N5400DITR-ND@ 1,200 85.00/M : 
100 200 0.95 | 1N5401DICT-ND@ At 2.78 19.24 — | 1N5401DITR-ND® 1,200 85.00/M Fig. 9 — PowerDI™ 123 
200 200 0.95 1N5402DICT-ND@ AL 2.78 19.24 — | 1N5402DITR-ND@ 1,200 85.00/M 
400 200 0.95 1N5404DICT-ND@ AL 2.78 19.24 — | 1N5404DITR-ND@ 1,200 85.00/M 
600 200 0.95 1N5406DICT-ND@ AL 2.78 19.24 —_| 1N5406DITR-ND® 1,200 85.00/M 
800 200 0.95 1N5407DICT-ND@ AL 2.78 19.24 — |1N5407DITR-ND@ 1,200 85.00/M 
7 3.0 1,000 200 0.95 1N5408DICT-ND@ AL 2.78 19.24 — | 1N5408DITR-ND® 1,200 85.00/M 
: 50 125 1.0 1N5400GDICT-ND® AT 3.60 25.92 — | 1N5400GDITR-ND® 1,200 130.00/M 
100 125 1.0 1N5401GDICT-ND® 48 3.70 26.64 — |1N5401GDITR-ND® 1,200 133.00/M 
200 125 1.0 1N5402GDICT-ND® 50 3.85 2112: —_|1N5402GDITR-ND® 1,200 139.00/M 
400 125 1.0 1N5404GDICT-ND® 53 4.10 29.52 — |1N5404GDITR-ND® 1,200 148.00/M 
600 125 1.0 1N5406GDICT-ND® 58 4.45 32.04 — | 1N5406GDITR-ND® 1,200 160.00/M 
800 125 1.0 1N5407GDICT-ND® AB 3.64 27.30 — |1N5407GDITR-ND® 1,200 146.00/M 
1,000 125 1.0 1N5408GDICT-ND® 51 4.04 30.30 —_ | 1N5408GDITR-ND® 1,200 162.00/M 
50 400 0.9 6AO5DICT-ND® 48 3.80 28.50 — | 6A05DITR-ND® 500 85.50 
100 400 0.9 6A1DICT-ND® AB 3.80 28.50 — | 6A1DITR-ND® 500 85.50 
200 400 0.9 6A2DICT-ND® AB 3.80 28.50 — | 6A2DITR-ND® 500 85.50 
8 6.0 400 400 0.9 6A4DICT-ND@ 48 3.80 28.50 — | 6A4DITR-ND® 500 85.50 
600 400 0.9 G6AGDICT-ND@ 48 3.80 28.50 —_ | 6A6DITR-ND® 500 85.50 
800 400 0.9 6AS8DICT-ND® 48 3.80 28.50 — | 6A8DITR-ND® 500 85.50 
1,000 400 0.9 6A10DICT-ND® 48 3.80 28.50 —_| 6A10DITR-ND® 500 85.50 
200 25 14 DFLR1200DICT-ND@ 60 4.80 36.00 192.00 | DFLR1200DITR-ND® 3,000 180.00/M 
9 1.0 400 25 1 DFLR1400DICT-ND® 60 4.80 36.00 192.00 | DFLR1400DITR-ND® 3,000 180.00/M 
400 30 1.25 DFLU1400DICT-ND® 60 4.80 36.00 192.00 | DFLU1400DITR-ND® 3,000 180.00/M 
3.0 400 100 1.15 PDR3GDICT-ND® 81 6.48 48.60 279.00 | PDR3GDITR-ND@ 5,000 243.00/M 
5.0 400 100 1.15 PDRSGDICT-ND@ 95 7.56 56.70 325.50 | PDRSGDITR-ND® 5,000 284.00/M 
10 3.0 400 55 1.28 PDU340DICT-ND® 1.01 8.78 67.50 391.50 | PDU340DITR-ND® 5,000 344.00/M 
4.0 200 125 1.25 PDU420DICT-ND® 1.09 9.43 72.50 420.50 | PDU420DITR-ND® 5,000 370.00/M 
5.0 400 125 1.25 PDUS40DICT-ND® 1.32 11.00 92.40 594.00 | PDUS40DITR-ND® 5,000 561.00/M 
6.0 200 150 0.975 PDU620DICT-ND® 1.56 13.00 109.20 702.00 | PDU620DITR-ND® 5,000 663.00/M ~ - 
@ RoHS Compliant Fig. 10 — PowerDI™5 
Schottky Barrier Rectifiers 
zal 4.05 | 
Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Rev. | Max. Peak Cut Tape 
Rectified | Reverse Current | Current@| Forward Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel { 
Fig.| Current (A)| Voltage (V)| 8.3ms (A) | 25°C (mA) | Voltage (V) Part No. 1 10 100 Part No. Oty. Pricing 6.60 
20 25 1.0 0.45 1N5817DICT-ND® 39 3.00 21.60 1N5817DITR-ND® 5,000 96.00/M || 
20 40 1.0 0.55 SR102DICT-ND® AQ 3.75 27.00 SR102DITR-ND® 5,000 120.00/M 
30 25 1.0 0.55 1N5818DICT-ND® 39 3.00 21.60 1N5818DITR-ND@ 5,000 96.00/M 
40 25 1.0 0.60 1N5819DICT-ND® 39 3.00 21.60 1N5819DITR-ND@ 5,000 96.00/M 
1 1.0 30 40 1.0 0.55 SR103DICT-ND® AQ 3.75 27.00 SR103DITR-ND® 5,000 120.00/M 
40 40 1.0 0.55 SR104DICT-ND® AQ 3.75 27.00 SR104DITR-ND® 5,000 120.00/M 
50 40 1.0 0.70 SR105DICT-ND® 52 4.00 28.80 SR105DITR-ND® 5,000 128.00/M 
60 40 1.0 0.70 SR106DICT-ND® 53 4.20 31.50 SR106DITR-ND® 5,000 147.00/M 
100 25 0.5 0.80 SB1100DICT-ND® 55 440 33.00 SB1100DITR-ND@ 5,000 154.00/M 
20 30 0.5 0.50 B120B-FDICT-ND® 63 5.00 37.50 B120B-FDITR-ND® 3,000 188.00/M 
20 30 0.5 1 SK12DICT-ND 63 5.00 37.50 SK12DITR-ND 3,000 188.00/M 
20 30 0.5 1 SK12-FDICT-ND® 63 5.00 37.50 SK12-FDITR-ND@ 3,000 188.00/M 
30 30 05 0.50 B130BDICT-ND 65 5.20 3900) — _ -_ te=tein 
30 30 0.5 0.50 B130B-FDICT-ND® 65 5.20 39.00 B130B-FDITR-ND® 3,000 195.00/M 5 BOTTOMGIDE: 
30 40 1.0 445 B130LB-FDICT-ND@ A5 3.60 27.00 B130LB-FDITR-ND® 3,000 135.00/M RIGHT PIN 
30 25 0.5 0.55 SK13-FDICT-ND® 68 5.44 40.80 SK13-FDITR-ND@ 3,000 204.00/M 
40 30 0.5 0.50 B140B-FDICT-ND® 68 5.40 40.50 B140B-FDITR-ND® 3,000 203.00/M 
40 45 0.1 0.53 B140HB-FDICT-ND® 73 5.80 43.50 B140HB-FDITR-ND® 3,000 218.00/M 
40 25 0.5 0.55 SK14-FDICT-ND@ 68 5.40 40.50 SK14-FDITR-ND@ 3,000 214.00/M 
2 16 50 30 0.5 0.50 B150B-FDICT-ND® 19 6.30 47.25 B150B-FDITR-ND® 3,000 249.00/M - 
50 25 0.5 0.70 SK15-FDICT-ND@ 79 630 47.25] SK15-FDITR-ND@ 3,000 | 249.00/m) | Fig. 11 —DO-201AD 
60 30 0.5 0.70 B160B-FDICT-ND® 95 7.56 56.70 B160B-FDITR-ND® 3,000 299.00/M 
60 25 0.5 0.70 SK16-FDICT-ND® 99 7.92 59.40 SK16-FDITR-ND@ 3,000 314.00/M 
70 30 0.5 0.79 B170B-FDICT-ND® 97 7.74 58.05 B170B-FDITR-ND@ 3,000 306.00/M B59 
80 30 05 0.79 B180BDICT-ND 88 7.04 6280) — _ _ 01,30 ee 
80 30 0.5 0.79 B180B-FDICT-ND® 99 7.92 59.40]  B180B-FDITR-ND@ 3,000 | 314.00/M F— 
90 30 0.5 0.79 B190BDICT-ND 90 7.20 54.00 B190BDITR-ND 3,000 299.00/M L_95. 4019.50 25,40! 
90 30 0.5 0.79 B190B-FDICT-ND® 1.01 8.10 60.75 B190B-FDITR-ND® 3,000 321.00/M 
100 30 0.5 0.79 B1100B-FDICT-ND@ 1.04 8.28 62.10 B1100B-FDITR-ND® 3,000 328.00/M 
100 50 0.5 0.75 B1100LB-FDICT-ND® 94 8.13 62.50 B1100LB-FDITR-ND@ 3,000 333.00/M 
@ RoHS Compliant + Tube (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1267 


DrODES. General Purpose and Schottky Diodes Digi@Reel” 
Schottky Barrier Rectifiers (Cont.) 


Dimensions in mm 


Max. Avg. | Max. Peak |Max. Surge | Max. Rev. | Max. Peak Cut Tape Fig. 12 — PowerDI"™-323 
Rectified | Reverse Current | Current@]| Forward Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Current (A) | Voltage (V)| 8.3ms (A) | 25°C (mA) | Voltage (V) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
20 50 0.5 0.50 B220-FDICT-ND@ 95 7.56 56.70 B220-FDITR-ND@ 3,000 299.00/M 
30 50 0.5 0.50 B230DICT-ND 90 7.20 54.00 = — = 
30 50 0.5 0.50 B230-FDICT-ND® 1.01 8.10 60.75 B230-FDITR-ND® 3,000 321.00/M 7.95 
40 50 0.5 0.50 B240-FDICT-ND® 96 7.68 57.60 B240-FDITR-ND® 3,000 319.00/M . 
20 50 50 0.5 0.70 B250-FDICT-ND® 94 813 62.50 B250-FDITR-ND® 3,000 333.00/M 
: 60 50 0.5 0.70 B260-FDICT-ND® 1.01 8.78 67.50 B260-FDITR-ND® 3,000 359.00/M 
70 50 0.5 0.79 B270-FDICT-ND® 1.05 9.10 70.00 B270-FDITR-ND® 3,000 372.00/M 
80 50 0.5 0.79 B280-FDICT-ND® 1.09 9.43 72.50 B280-FDITR-ND@ 3,000 386.00/M 0.70 LV 
2 90 50 0.5 0.79 B290-FDICT-ND® 1.13 9.75 75.00 B290-FDITR-ND® 3,000 399.00/M FT 0.18 
100 50 0.5 0.79 B2100-FDICT-ND® 83 7.15 55.00 B2100-FDITR-ND® 3,000 293.00/M 
20 100 0.5 0.50 B320B-FDICT-ND® 1.01 8.78 67.50 B320B-FDITR-ND@ 3,000 359.00/M 
30 100 0.5 0.50 B330B-FDICT-ND® 1.05 9.10 70.00 B330B-FDITR-ND® 3,000 372.00/M 
40 100 0.5 0.50 B340B-FDICT-ND® 1.09 9.43 72.50 B340B-FDITR-ND® 3,000 386.00/M f) 
3.0 40 70 2.0 0.45 B340LB-FDICT-ND@ 1.09 9.43 72.50 B340LB-FDITR-ND® 3,000 386.00/M 
50 100 0.5 0.70 B350B-FDICT-ND@ 1.35 11.70 90.00 B350B-FDITR-ND@ 3,000 479.00/M 
60 100 0.5 0.50 B360BDICT-ND 1.29 10.14 78.00 = Fig. 13 — D2PAK 
60 100 0.5 0.50 B360B-FDICT-ND® 146 12.68 97.50 B360B-FDITR-ND@ 3,000 519.00/M 
20 30 0.5 0.50 B120-FDICT-ND® 55 440 33.00 B120-FDITR-ND® 5,000 154.00/M 
30 30 0.5 0.50 B130-FDICT- ND@ 58 460 34.50 B130-FDITR-ND@ 5,000 161.00/M [15.60 —44 AT 
30 25 1.0 0.41 B130L-FDICT-ND@ 68 5.40 40.50 B130L-FDITR-ND® 5,000 189.00/M 7 
40 30 0.5 0.50 B140-FDICT-ND® 60 480 36.00 B140-FDITR-ND@ 5,000 168.00/M 
50 30 0.5 0.70 B150-FDICT-ND® 70 5.58 41.85 B150-FDITR-ND® 5,000 209.00/M 
1.0 60 30 0.5 0.70 B160-FDICT-ND® 86 6.84 51.30 B160-FDITR-ND® 5,000 257.00/M 
70 30 0.5 0.79 B170-FDICT-ND® 88 7.02 52.65 B170-FDITR-ND® 5,000 263.00/M 
80 30 0.5 0.79 B180DICT-ND 80 6.40 48.00 B180DITR-ND 5,000 255.00/M 
80 30 0.5 0.79 B180-FDICT-ND® 90 7.20 54.00 B180-FDITR-ND@ 5,000 270.00/M 
90 30 0.5 0.79 B190-FDICT-ND® 92 7.38 55.35 B190-FDITR-ND@ 5,000 277.00/M 
4 100 30 0.5 0.79 B1100-FDICT-ND® 84 6.72 50.40 B1100-FDITR-ND® 5,000 268.00/M 
20 50 0.5 0.50 B220A-FDICT-ND® 86 6.84 51.30 B220A-FDITR-ND@ 5,000 257.00/M 
30 50 0.5 0.50 B230A-FDICT-ND® 72 5.76 43.20 B230A-FDITR-ND@ 5,000 216.00/M 
2.0 40 50 0.5 0.50 B240A-FDICT-ND® 86 6.88 51.60 B240A-FDITR-ND@ 5,000 274.00/M 
50 50 0.5 0.70 B250A-FDICT-ND® 1.01 810 60.75 B250A-FDITR-ND® 5,000 304.00/M 
60 50 0.5 0.70 B260A-FDICT-ND® 1.08 8.64 64.80 B260A-FDITR-ND® 5,000 324.00/M Pin 2 and 4 
20 100 0.5 0.50 B320A-FDICT-ND® 96 7.68 57.60 B320A-FDITR-ND® 5,000 306.00/M : 
30 100 0.5 0.50 B330A-FDICT-ND® 94 8.13 62.50 B330A-FDITR-ND® 5,000 319.00/M 
30 40 100 0.5 0.50 B340A-FDICT-ND® 98 8.45 65.00 B340A-FDITR-ND@ 5,000 332.00/M 
° 40 70 1.0 0.35 B340LA-FDICT-ND® 98 8.45 65.00 B340LA-FDITR-ND® 5,000 332.00/M 
50 100 0.5 0.70 B350A-FDICT-ND® 1.20 10.40 80.00 B350A-FDITR-ND® 5,000 408.00/M 
60 100 0.5 0.7 B360A-FDICT-ND® 1.31 11.38 87.50 B360A-FDITR-ND® 5,000 446.00/M 
20 100 0.5 0.50 B320-FDICT-ND® 1.13 9.75 75.00 B320-FDITR-ND@ 3,000 399.00/M 
20 100 0.5 0.50 SK32-FDICT-ND® 98 845 65.00 SK32-FDITR-ND® 500 216.00 
30 100 0.5 0.50 B330-FDICT-ND® 116 10.08 77.50 B330-FDITR-ND® 3,000 412.00/M 
30 100 0.5 0.50 SK33-FDICT-ND® 98 8.45 65.00 SK33-FDITR-ND® 500 216.00 
40 100 0.5 0.50 B340-FDICT-ND® 1.24 10.73 82.50 B340-FDITR-ND® 3,000 439.00/M Fig. 14 — POWERMITE®3 
40 100 0.5 0.50 SK34-FDICT-ND@ 98 8.45 65.00 SK34-FDITR-ND® 500 216.00 
50 100 0.5 0.70 B350-FDICT-ND® 1.50 13.00 100.00 B350-FDITR-ND@ 3,000 532.00/M 164 
3.0 50 100 0.5 0.75 SK35-FDICT-ND® 98 8.45 65.00 SK35-FDITR-ND® 500 216.00 (4.09) 
: 60 100 0.5 0.70 B360-FDICT-ND® 146 12.68 97.50 B360-FDITR-ND® 3,000 519.00/M ee 
60 100 0.5 0.75 SK36-FDICT-ND® 98 8.45 65.00 SK36-FDITR-ND@ 500 216.00 {i= |.072 (1.83) 
5 70 100 0.5 0.79 B370-FDICT-ND® 1.69 14.63 112.50 B370-FDITR-ND® 3,000 599.00/M 
80 100 0.5 0.79 B380DICT-ND 1.52 11.96 92.00 - om _— 
80 100 0.5 0.79 B380-FDICT-ND® 1.73 14.95 115.00 B380-FDITR-ND@ 3,000 612.00/M 
90 100 0.5 0.79 B390DICT-ND 155 12.22 94.00 _- — _— 
90 100 0.5 0.79 B390-FDICT-ND® 1.76 15.28 117.50 B390-FDITR-ND® 3,000 625.00/M 
100 100 0.5 0.79 B3100DICT-ND 158 12.48 96.00 B3100DITR-ND 3,000 624.00/M 
100 100 0.5 0.79 B3100-FDICT-ND® 1.80 15.60 120.00 B3100-FDITR-ND® 3,000 638.00/M 
20 175 0.5 0.55 B520C-FDICT-ND® 1.31 11.38 87.50 B520C-FDITR-ND@ 3,000 466.00/M 
30 175 0.5 0.55 B530C-FDICT-ND® 1.39 12.03 92.50 B530C-FDITR-ND® 3,000 492.00/M 
5.0 40 175 0.5 0.55 B540C-FDICT-ND® 146 12.68 97.50 B540C-FDITR-ND® 3,000 519.00/M 
50 175 0.5 0.70 B550C-FDICT-ND® 1.61 13.98 107.50 B550C-FDITR-ND® 3,000 572.00/M 
60 175 0.5 0.70 B560C-FDICT-ND® 1.76 15.28 117.50 B560C-FDITR-ND® 3,000 625.00/M 
30 22 1.0 0.42 DFLS130DICT-ND® 68 5.40 40.50 DFLS130DITR-ND® 3,000 214.00/M 
30 33 1.5 0.36 DFLS130LDICT-ND® 72 5.76 43.20 DFLS130LDITR-ND® 3,000 228.00/M 
40 50 2.5 0.36 DFLS140LDICT-ND® 712 5.76 43.20 DFLS140LDITR-ND® 3,000 228.00/M 
1.0 60 50 0.1 0.50 DFLS160DICT-ND® 72 5.76 43.20 DFLS160DITR-ND@ 3,000 228.00/M 
100 40 0.001 0.86 DFLS1100DICT-ND® 81 6.48 48.60 DFLS1100DITR-ND® 3,000 257.00/M 
9 150 50 0.002 0.82 DFLS1150DICT-ND® 90 7.20 54.00 DFLS1150DITR-ND® 3,000 285.00/M 
200 40 0.002 0.85 DFLS1200DICT-ND® 118 10.24 78.75 DFLS1200DITR-ND® 3,000 419.00/M ]]-018 (.46) 
1 40 40 6.0 0.51 DFLS140DICT-ND® 68 5.40 40.50 DFLS140DITR-ND® 3,000 214.00/M i Cer. 
20 22 _— 0.36 DFLS220LDICT-ND® 1.08 8.64 64.80 DFLS220LDITR-ND® 3,000 342.00/M +.03 (.77) 
30 22 — 0.42 DFLS230DICT-ND® 99 7.92 59.40 DFLS230DITR-ND® 3,000 314.00/M 
2.0 30 33 — 0.42 DFLS230LDICT-ND® 1.08 8.64 64.80 DFLS230LDITR-ND® 3,000 342.00/M 
30 75 0.2 0.45 DFLS230LHDICT-ND® 1.31 11.38 87.50 DFLS230LHDITR-ND® 3,000 466.00/M ; 4 
40 50 — 0.50 DFLS240LDICT-ND@ 1.08 8.64 64.80 DFLS240LDITR-ND@ 3,000 342.00/M pre Pin Sponomstde 
40 90 05 0.49 PDS340DICT-ND@ 135 11.70 90.00}  PDS340DITR-ND@ 5,000 | 459.00/M aoe 
30 60 100 0.15 0.62 PDS360DICT-ND® 1.80 15.00 126.00 PDS360DITR-ND® 5,000 765.00/M 
: 100 90 2 0.75 PDS3100DICT-ND® 1.73 14.95 115.00]  PDS3100DITR-ND® 5,000 | 587.00/M| | Fig. 15—sSop-123 
200 180 0.01 0.78 PDS3200DICT-ND® 1.80 15.00 126.00 PDS3200DITR-ND® 5,000 765.00/M 
40 150 180 0.01 0.76 PDS4150DICT-ND® 2.25 18.75 157.50 PDS4150DITR-ND@ 5,000 956.00/M 0.55 
40 120 0.3 0.52 PDS540DICT-ND® 1.65 14.30 110.00 PDSS40DITR-ND® 5,000 561.00/M —H 
40 110 0.2 0.50 PDS1040CTLDICT-ND®@ 1.80 15.00 126.00 PDS1040CTLDITR-ND® 5,000 765.00/M 
10 5.0 60 120 0.2 0.67 PDS560DICT-ND® 1.89 15.75 132.30 PDSS60DITR-ND® 5,000 803.00/M 
100 120 0.2 0.78 PDS5100DICT-ND® 1.53 12.75 107.10 PDS5100DITR-ND® 5,000 650.00/M 
100 250 0.01 0.71 PDS5100HDICT-ND® 1.80 15.00 126.00 PDS5100HDITR-ND@ 5,000 765.00/M 
7.0 60 275 0.2 0.62 PDS760DICT-ND® 2.04 17.00 142.80 PDS760DITR-ND® 5,000 867.00/M 
8.0 35 120 14 0.51 PDS835LDICT-ND® 1.73 14.95 115.00 PDS835LDITR-ND@ 5,000 587.00/M 
40 275 0.7 0.51 PDS1040DICT-ND® 1.62 13.50 113.40 PDS1040DITR-ND@ 5,000 689.00/M 
10.0 40 275 0.6 0.46 PDS1040LDICT-ND® 1.65 13.75 115.50 PDS1040LDITR-ND® 5,000 701.00/M 
45 275 0.6 0.51 PDS1045DICT-ND® 2.07 17.25 144.90 PDS1045DITR-ND@ 5,000 880.00/M 4905 
20 80 2.0 0.475 1N5820DICT-ND® 68 5.40 40.50 1N5820DITR-ND@ 1,200 216.00/M 0.11-l4 ° 
20 150 3.0 0.55 SR302DICT-ND® 60 480 36.00 SR302DITR-ND® 1,200 218.00/M 
1 3.0 30 80 2.0 0.500 1N5821DICT-ND® 68 5.40 40.50 1N5821DITR-ND® 1,200 216.00/M 
40 80 2.0 0.525 1N5822DICT-ND® 68 5.40 40.50 1N5822DITR-ND® 1,200 216.00/M 
40 150 3.0 0.55 SR304DICT-ND® 60 480 36.00 SR304DITR-ND® 1,200 218.00/M 
@ RoHS Compliant + Tube (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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‘SS General Purpose and Schotiky Diodes Digi@Reel’” 


Schottky Barrier Rectifiers (Cont) Dimensions in mm 
Max. Avg. | Max. Peak |Max. Surge | Max. Rev. | Max. Peak Cut Tape Fig. 16 — TO-220 
Rectified | Reverse Current | Current@| Forward Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.|Current (A) | Voltage (V)| 8.3ms (A) | 25°C (mA) | Voltage (V) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
40 150 3.0 0.55 SR304-FDICT-ND® 68 5.40 40.50 SR304-FDITR-ND® 1,200 233.00/M 
30 50 150 3.0 0.75 SR305DICT-ND® 64 5.12 38.40 SR305DITR-ND® 1,200 232.00/M 
, 60 150 3.0 0.75 SR306DICT-ND® 68 5.44 40.80 SR306DITR-ND@ 1,200 247.00/M 
100 80 0.5 0.80 $B3100DICT-ND® 80 6.40 48.00 $B3100DITR-ND® 1,200 290.00/M 
1 20 250 10.0 0.57 SR502-FDICT-ND® 99 7.92 59.40 = _ _— 
30 250 10.0 0.57 SR503DICT-ND® 92 7.36 55.20 SR503DITR-ND® 1,200 334.00/M 
50 40 250 10.0 0.57 SR504DICT-ND® 96 7.68 57.60 SR504DITR-ND@ 1,200 348.00/M 
i 50 150 1.0 0.67 SR505DICT-ND® 65 5.20 39.00 SR505DITR-ND@ 1,200 208.00/M 
60 150 1.0 0.67 SRSO06DICT-ND® 65 5.20 39.00 SRS06DITR-ND® 1,200 208.00/M 
100 150 0.5 0.80 SB5100DICT-ND® 1.12 8.84 68.00 SB5100DITR-ND@ 1,200 452.00/M Fig. 17 — T0-220 
20 33 = 0.42 PD3S120LDICT-ND@ 72 5.76 43.20 PD3S120LDITR-ND@ 3,000 228.00/M 2 
30 22 = 0.45 PD3S130HDICT-ND® 72 5.76 43.20 PD3S130HDITR-ND® 3,000 228.00/M 
12 1.0 30 22 _— 0.42 PD3S130LDICT-ND® 72 5.76 43.20 PD3S130LDITR-ND® 3,000 228.00/M 3.05 = = 
40 22 _— 0.55 PD3S140DICT-ND® 68 5.40 40.50 PD3S140DITR-ND® 3,000 214.00/M 30s =: |o 10.49 
60 22 _ 0.64 PD3S160DICT-ND@ 72 5.76 43.20 PD3S160DITR-ND@ 3,000 228.00/M 1.09448: 6 49 
13A} 10.0 40 125 1 0.55 SBG1040CT-FDI-ND@ 1.62 13.50 113.40 = — = 
30 125 1.0 0.55 SBG1030CT-T-FDICT-ND@ 1.56 13.00 109.20 $BG1030CT-T-FDITR-ND® 800 624.00 
10.0 35 125 1.0 0.55 SBG1035CT-T-FDICT-ND@ 1.59 13.25 111.30 $BG1035CT-T-FDITR-ND® 800 636.00 
. 40 125 1.0 0.55 SBG1040CT-T-FDICT-ND® 1.62 13.50 113.40 SBG1040CT-T-FDITR-ND® 800 648.00 0.6677 114.75 
45 125 1.0 0.55 SBG1045CT-T-FDICT-ND@ 1.65 13.75 115.50 SBG1045CT-T-FDITR-ND® 800 660.00 . 
35 150 04 07 MBRB1535CTDICT-ND® 1.40 10.92 86.32| MBRB1535CTDITR-ND® 800 624.00 
15.0 40 150 04 07 MBRB1540CTDICT-ND® 1.43 11.13 87.98 MBRB1540CTDITR-ND® 800 636.00 
45 150 04 07 MBRB1545CTDICT-ND® 1.62 13.50 113.40| MBRB1545CTDITR-ND® 800 648.00) | Fig. 18 — TO-3P 
30 175 1.0 0.55 SBG1630CTDICT-ND® 1.51 11.76 92.96 SBG1630CTDITR-ND® 800 604.80 
30 175 1.0 0.55 SBG1630CT-T-FDICT-ND@ 1.68 14.00 117.60 $BG1630CT-T-FDITR-ND® 800 672.00 16.25 
138 16.0 35 175 1.0 0.55 SBG1635CT-T-FDICT-ND@ 1.71 14.25 119.70 $BG1635CT-T-FDITR-ND® 800 684.00 co 
40 175 1.0 0.55 SBG1640CT-FDICT-ND@ 1.74 14.50 121.80 SBG1640CT-FDITR-ND@ 800 696.00 t 
45 175 1.0 0.55 SBG1645CT-T-FDICT-ND@ 1.77 14.75 123.90 SBG1645CT-T-FDITR-ND® 800 708.00 0 10) Oo. 38 
30 225 1.0 0.55 SBG2030CT-T-FDICT-ND@ 1.83 15.25 128.10 SBG2030CT-T-FDITR-ND® 800 732.00 , 
20.0 35 225 1.0 0.55 SBG2035CT-T-FDICT-ND@ 1.86 15.50 130.20 $BG2035CT-T-FDITR-ND® 800 744.00 
: 40 225 1.0 0.55 SBG2040CT-FDICT-ND@ 1.89 15.75 132.30 SBG2040CT-FDITR-ND@ 800 756.00 
45 225 1.0 0.55 SBG2045CT-T-FDICT-ND@ 1.92 16.00 134.40 SBG2045CT-T-FDITR-ND 800 768.00 
45 250 1.0 0.55 SBG3045CT-T-FDICT-ND@ 2.76 23.00 193.20 SBG3045CT-T-FDITR-ND® 800 1104.00 
30.0 50 250 1.0 0.70 SBG3050CT-T-FDICT-ND@ 2.76 23.00 193.20 $BG3050CT-T-FDITR-ND® 800 1104.00 
- 60 250 1.0 0.70 SBG3060CTDICT-ND® 2.76 23.00 193.20 SBG3060CTDITR-ND@ 800 1104.00 
60 250 1.0 0.70 SBG3060CT-T-FDICT-ND@ 2.76 23.00 193.20 = — = 
40 50 0.5 0.50 SBM340-FDICT-ND@ 1.35. 11.70 90.00 SBM340-FDITR-ND® 5,000 479.00/M Fig. 19 — TO-220AB 
3.0 60 50 0.2 0.63 MBRM360DICT-ND 1.06 8.32 64.00 MBRM360DITR-ND 5,000 408.00/M 
r 60 50 0.2 0.63 MBRM360-FDICT-ND@ 1.20 1040 80.00 MBRM360-FDITR-ND® 5,000 408.00/M 
100 50 0.41 0.76 MBRM3100-FDICT-ND® 1.73 14.95 115.00 MBRM3100-FDITR-ND® 5,000 587.00/M 
14 40 100 0.5 0.52 SBM540DICT-ND 1.65 14.30 110.00 SBM540DITR-ND 5,000 561.00/M 
40 100 0.5 0.52 SBM540-FDICT-ND@ 1.65 14.30 110.00 SBM540-FDITR-ND® 5,000 561.00/M 
50 60 100 0.2 0.69 MBRM560DICT-ND 1.50 13.00 100.00 MBRM560DITR-ND 5,000 510.00/M 
. 60 100 0.2 0.69 MBRM560-FDICT-ND@ 1.50 13.00 100.00 MBRM560-FDITR-ND® 5,000 510.00/M 
100 100 0.2 0.81 MBRM5100DICT-ND 1.32 1040 80.00 = _ _— 
100 100 0.2 0.81 MBRM5100-FDICT-ND® 1.50 13.00 100.00 MBRM5100-FDITR-ND® 5,000 510.00/M 
10.0 40 150 0.3 0.51 SBM1040-FDICT-ND® 1.62 13.50 113.40 SBM1040-FDITR-ND® 5,000 689.00/M 
20 5.5 = 0.300 BO520LW-FDICT-ND® 50 4.00 30.00 BOS20LW-FDITR-ND® 3,000 150.00/M 
0.5 30 5.5 _— 0.375 BOS30W-FDICT-ND® 50 4.00 30.00 BOS30W-FDITR-ND® 3,000 150.00/M 
15 40 5.5 _ 0.510 BOS40W-FDICT-ND® 50 4.00 30.00 BOS40W-FDITR-ND@ 3,000 150.00/M 
30 12 1.0 0.42 B130LAW-FDICT-ND® 68 5.40 40.50 B130LAW-FDITR-ND@ 3,000 214.00/M 
1.0 40 6.6 0.04 0.55 B140HWDICT-ND® 68 5.40 40.50 B140HWDITR-ND® 3,000 214.00/M 
40 25 1.0 0.320 1N5819HW-FDICT-ND® 81 6.48 48.60 1N5819HW-FDITR-ND® 3,000 257.00/M 
16 8.0 45 200 8.0 0.55 SBL845DI-ND@+ 1.46 11.34 89.64 = _ _ 
16.0 45 275 16.0 0.63 SBL1645DI-ND@t 1.67 13.02 102.92 = _ _ 
10.0 45 250 10.0 0.60 SBL1045CTDI-ND@t 1.54 11.97 94.62 — _ iat 
17 16.0 45 250 0.5 0.55 SBL1645CTDI-ND@t 1.78 13.86 109.56 = — = 
20.0 45 250 20.0 0.60 SBL2045CTDI-ND@t 1.89 14.70 116.20; — = Fig. 20 — DFN1006-2 
30.0 45 250 1.0 0.55 SBL3045CTDI-ND@t 2.67 20.79 164.34 = = 053 
18 60.0 45 500 1.0 0.75 MBR6045PTDI-ND@t 4.00 34.78 259.00 = = 


@ RoHS Compliant + Tube 


Super Barrier Rectifiers 


Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Peak Cut Tape 
Rectified Reverse Current Forward Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 7 
Fig.| Current (A) | Voltage (V) | 8.3ms(A) | Voltage (V) | Part No. 1 10 100 | Part No. Oty. Pricing Fig: 21'— NEW! DEN1006H4-2 
2.0 30 75 0.46 SBR2M30P1DICT-ND 50 4.00 30.00 | SBR2M30P1DITR-ND 3,000 150.00/M rr 
9 2.0 30 18: 0.12 SBR2U30P1DICT-ND 50 4.00 30.00 | SBR2U30P1DITR-ND 3,000 150.00/M 0.4, 
3.0 30 75: 0.51 SBR3M30P1DICT-ND 65 5.20 39.00 | SBR3M30P1DITR-ND 3,000 195.00/M + 0S 
3.0 30 75 0.20 SBR3U30P1DICT-ND 65 5.20 39.00 | SBR3U30P1DITR-ND 3,000 195.00/M . 
13B 20 200 180 0.66 SBR20A200CTB-NDt 1.83 15.25 128.10 | — — = 
20 45 180 0.60 SBR20A45CTDI-NDt 1.59 13.25 111.30 | — _ _ f= 1.075 —> 
20 100 180 0.85 SBR20A100CTDI-NDt 1.65 13.75 115.50 |= _ _ 
20 150 180 0.91 SBR20A150CTDI-NDt 1.74 14.50 121.80 |— _— _ 
20 200 180 0.96 SBR20A200CTDI-NDt 1.80 15.00 126.00 | — — _ - 
30 30 280 0.34 SBR30U30CT-NDt 2.61 21.75 182.70 | — 
40 100 235 0.72 SBR40U100CTDI-NDt NEW! 351. 3055 22750 | — = = kat oao"! 
19 40 150 300 0.80 SBR40U150CTDI-NDt NEW! 3.65 31.73 236.25 | — — =- 
40 200 240 0.89 SBR40U200CTDI-ND+ NEW! 3.78 32.90 245.00 | — _ _ 
40 300 235 0.89 SBR40U300CTDI-NDt 3.92 34.08 253.75 | — _ _ 
60 60 280 0.46 SBR60A60CT-NDt 3.27 28.44 211.75 |= = = 
60 150 250 0.93 SBR60A150CTDI-ND+ NEW! 3.75 32.67 243.25 | — — _ 
60 200 250 0.96 SBR60A200CTDI-ND+ NEW! 3.92 34.08 253.75 | — — nl 
60 300 235 0.94 SBR60A300CTDI-NDt 4.00 34.78 259.00 | — _ = 
0.2 20 5 0.42 SBR0220LPDICT-ND A5 3.60 27.00 | SBRO220LPDITR-ND 3,000 135.00/M 
0.2 30 5 0.61 SBRO2M30LPDICT-ND 55 4.40 33.00 | SBRO2M30LPDITR-ND 3,000 165.00/M os 
20 0.2 100 5 0.80 SBR02U100LPDICT-ND 53 4.20 31.50 | SBRO2U100LPDITR-ND 3,000 158.00/M 
0.5 20 5 0.50 SBROSU20LPDICT-ND 60 4.80 36.00 | SBROSU20LPDITR-ND 3,000 180.00/M in 
2.0 40 50 0.50 SBR2A40P1DICT-ND 55 4.25 30.60 | SBR2A40P1DITR-ND 3,000 145.00/M 0.85 
a4 0.5 20 6 0.50 SBROSU20LPSDICT-ND NEW! 60 4.80 36.00 | SBROSU20LPSDITR-ND NEW! | 3,000 180.00/M {| 
0.7 20 7 0.55 SBRO7U20LPSDICT-ND NEW! 60 4.80 36.00 | SBRO7U20LPSDITR-ND NEW! | 3,000 180.00/M 
22 1.0 40 =- 0.49 SBR1U40LPDICT-ND NEW! 60 4.80 36.00 | SBRIU40LPDITR-ND NEW! 3,000 180.00/M 
+ Tube 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 1269 


nS. Fast Recovery Rectifiers 


mc ORPGORATEOD 


Fig. 1 — DO-41 Fig. 2— MELF (DL-41) Fig. 3 — DO-201AD Fig. 4— R-6 Fig. 5 — TO-220A 
1.32 9.14 
2.86 ig + ; . —i8 ’ 
eee —— => * |ofto.4e 
1 
bo5.40 52th F956, 40 : - : L 25.402! 4 Fedo! / h 
Fig. 6 — TO-220 
4.75 
15.49 
Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge Max. Max. Max. 
Rectified Reverse Current Reverse Forward Reverse Cut Tape 
Current Voltage 8.3ms Current Voltage | Recovery Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Pkg. (A) (v) (A) @25°C (uA) | Peak (V) | Time (nS) Part No. 1 10 100 Part No. Oty. Pricing 
50 50 5.0 1.2 200 1N4933DICT-ND® 39 23 15 1N4933DITR-ND® 5,000 46.00/M 
100 50 5.0 1.2 200 1N4934DICT-ND@ 39 23 AS 1N4934DITR-ND® 5,000 46.00/M 
200 50 5.0 2 200 1N4935DICT-ND® 39 23 15 1N4935DITR-ND® 5,000 46.00/M 
1 | po-41 10 400 50 5.0 1.2 200 1N4936DICT-ND@ 39 23 15 {N4936DITR-ND@ 5,000 46.00/M 
600 50 5.0 1.2 200 1N4937DICT-ND® 39 23 AS 1N4937DITR-ND® 5,000 46.00/M 
800 50 5.0 1.3 500 FRIO6DICT-ND® A4 30 21 FRIO6DITR-ND® 5,000 72.00/M 
1000 50 5.0 1.3 500 FR107DICT-ND 44 30 21 = = = 
1000 50 5.0 1.3 500 FR107-T-FDICT-ND® 44 30 21 FR107-T-FDITR-ND® 5,000 72.00/M 
50 30 5.0 1.2 200 DL4933DICT-ND 42 33 24 _ _ - 
50 30 5.0 1.2 200 DL4933-FDICT-ND® 42 33 24 DL4933-FDITR-ND® 5,000 104.00/M 
2 | MELE 10 100 30 5.0 12 200 DL4934-FDICT-ND® 42 33 24 DL4934-FDITR-ND® 5,000 104.00/M 
. 200 30 5.0 1.2 200 DL4935-FDICT-ND@ 42 33 24 DL4935-FDITR-ND® 5,000 104.00/M 
400 30 5.0 1.2 200 DL4936-FDICT-ND® 42 33 24 DL4936-FDITR-ND® 5,000 104.00/M 
600 30 5.0 1.2 200 DL4937-FDICT-ND® 42 33 24 DL4937-FDITR-ND® 5,000 104.00/M 
50 200 10.0 1.3 150 FR301DICT-ND® Al 32 .23 FR301DITR-ND@ 1,200 113.00/M 
100 200 10.0 1.3 150 FR302DICT-ND® 42 32 24 FR302DITR-ND® 1,200 115.00/M 
200 200 10.0 1.3 150 FR303DICT-ND® A4 34 25 FR303DITR-ND® 1,200 121.00/M 
3 DO- 3.0 400 200 10.0 1.3 150 FR304DICT-ND® 44 34 25 FR304DITR-ND® 1,200 121.00/M 
201A 600 200 10.0 13 250 FR305DICT-ND@ 48 37 27 FR305DITR-ND® 1,200 133.00/M 
800 200 10.0 1.3 500 FR306DICT-ND® 48 3f 27 FR306DITR-ND® 1,200 133.00/M 
1000 200 10.0 1.3 500 FR307DICT-ND® 7 44 32 FR307DITR-ND@ 1,200 158.00/M 
50 300 10.0 1.3 150 FR601DICT-ND® 64 52 39 FR601DITR-ND@ 500 132.00 
100 300 10.0 1.3 150 FR602DICT-ND® 68 55 AL FR602DITR-ND® 500 140.50 
4 R6 6.0 200 300 10.0 1.3 150 FR603DICT-ND® 72 58 A4 FR603DITR-ND® 500 148.50 
400 300 10.0 1.3 150 FR604DICT-ND® 76 61 AB FR604DITR-ND® 500 157.00 
600 300 10.0 1.3 250 FR605DICT-ND@ 84 68 51 FR6O5DITR-ND® 500 173.50 
800 300 10.0 1.3 500 FR6O06DICT-ND@ 92 74 56 FR606DITR-ND® 500 190.00 
50 300 10.0 13 150 FR801-ND@ 1.19 94 72 = = = 
100 300 10.0 1.3 150 FR802-ND® 1.25 99 76 = _ — 
5 |T0-220A 8.0 200 300 10.0 1.3 150 FR803-ND® 1.32 1.04 80 = — = 
400 300 10.0 1.3 150 FR804-ND@ 1.45 1.15 88 _- _ _ 
600 300 10.0 1.3 250 FR805-ND@ 1.55 1.23 94 = = = 
A lnaaon 16 150 125 10.0 975 35 SF163DI-ND® 2.08 1.62 1.28 = = = 
200 125 10.0 975 35 SF164DI-ND 2.13 1.66 1.32 = = - 
50 30 5.0 1.3 150 RS1A-FDICT-ND@ 52 40 29 RS1A-FDITR-ND® 5,000 128.00/M 
100 30 5.0 1.3 150 RS1B-FDICT-ND® 55 A3 31 RS1B-FDITR-ND® 5,000 136.00/M 
200 30 5.0 1.3 150 RS1D-FDICT-ND® 45 36 oT RS1D-FDITR-ND@ 5,000 126.00/M 
1.0 400 30 5.0 1.3 150 RS1G-FDICT-ND® 48 38 29 RS1G-FDITR-ND@ 5,000 133.00/M 
600 30 5.0 1.3 250 RS1J-FDICT-ND® 50 40 30 RS1J-FDITR-ND® 5,000 140.00/M 
800 30 5.0 1.3 500 RS1K-FDICT-ND® 53 42 32 RS1K-FDITR-ND® 5,000 147.00/M 
1000 30 5.0 1.3 500 RS1M-FDICT-ND@ 55 44 .33 RS1M-FDITR-ND® 5,000 154.00/M 
7 SMA 50 50 5.0 1.3 150 RS2AADICT-ND 50 40 30 = — = 
50 50 5.0 1.3 150 RS2AA-FDICT-ND® 50 40 30 RS2AA-FDITR-ND® 5,000 140.00/M 
100 50 5.0 1.3 150 RS2BA-FDICT-ND@ 53 42 32 RS2BA-FDITR-ND® 5,000 147.00/M 
15 200 50 5.0 1.3 150 RS2DA-FDICT-ND® 55 A4 33 RS2DA-FDITR-ND® 5,000 154.00/M 
400 50 5.0 1.3 150 RS2GA-FDICT-ND® 58 AG 235 RS2GA-FDITR-ND® 5,000 161.00/M 
600 50 5.0 1.3 250 RS2JA-FDICT-ND@ 60 48 36 RS2JA-FDITR-ND® 5,000 168.00/M 
800 50 5.0 1.3 500 RS2KA-FDICT-ND@ 65 52 39 RS2KA-FDITR-ND® 5,000 182.00/M 
1000 50 5.0 1.3 500 RS2MA-FDICT-ND@ 70 56 42 RS2MA-FDITR-ND® 5,000 196.00/M 
50 30 5.0 1.0 150 FR1A-FDICT-ND® 53 Al 30 FR1A-FDITR-ND® 3,000 138.00/M 
50 30 5.0 1.3 150 RS1AB-FDICT-ND® 52 40 29 RS1AB-FDITR-ND® 3,000 136.00/M 
100 30 5.0 1.0 150 FR1B-FDICT-ND@ A5 36 27 FR1B-FDITR-ND@ 3,000 135.00/M 
100 30 5.0 1.3 150 RS1BB-FDICT-ND® 55 3 31 RS1BB-FDITR-ND® 3,000 145.00/M 
200 30 5.0 1.0 150 FR1D-FDICT-ND@ 48 38 29 FR1D-FDITR-ND® 3,000 143.00/M 
200 30 5.0 1.3 150 RS1DBDICT-ND 45 36 27 RS1DBDITR-ND 3,000 135.00/M 
1.0 200 30 5.0 1.3 150 RS1DB-FDICT-ND® 45 36 .27 RS1DB-FDITR-ND® 3,000 135.00/M 
400 30 5.0 1.0 150 FR1G-FDICT-ND@ 50 40 30 FR1G-FDITR-ND® 3,000 150.00/M 
400 30 5.0 1.3 150 RS1GB-FDICT-ND® 48 38 29 RS1GB-FDITR-ND® 3,000 133.00/M 
600 30 5.0 1.0 250 FR1J-FDICT-ND® 52 42 32 FR1J-FDITR-ND@ 3,000 156.00/M 
600 30 5.0 1.3 250 RS1JB-FDICT-ND@ 50 40 30 RS1JB-FDITR-ND® 3,000 150.00/M 
800 30 5.0 1.3 500 RS1KB-FDICT-ND® 53 42 32 RS1KB-FDITR-ND® 3,000 158.00/M 
1000 30 5.0 1.3 500 RS1MB-FDICT-ND@ 55 44 .33 RS1MB-FDITR-ND® 3,000 165.00/M 
8 SMB 50 50 5.0 1.3 150 RS2A-FDICT-ND@ 50 40 30 RS2A-FDITR-ND® 3,000 150.00/M 
100 50 5.0 1.3 150 RS2B-FDICT-ND® 53 42 32 RS2B-FDITR-ND® 3,000 158.00/M 
200 50 5.0 1.3 150 RS2D-FDICT-ND® 55 44 .33 RS2D-FDITR-ND@ 3,000 165.00/M 
15 400 50 5.0 1.3 150 RS2G-FDICT-ND® 58 AG 35 RS2G-FDITR-ND@ 3,000 173.00/M 
600 50 5.0 1.3 250 RS2J-FDICT-ND® 60 48 36 RS2J-FDITR-ND® 3,000 180.00/M 
800 50 5.0 1.3 500 RS2K-FDICT-ND® 65 52 39 RS2K-FDITR-ND® 3,000 195.00/M 
1000 50 5.0 1.3 500 RS2M-FDICT-ND@ 70 56 42 RS2M-FDITR-ND® 3,000 210.00/M 
50 100 5.0 1.3 150 RS3AB-FDICT-ND® 95 wi oF RS3AB-FDITR-ND® 3,000 299.00/M 
100 100 5.0 1.3 150 RS3BB-FDICT-ND® 99 80 60 RS3BB-FDITR-ND® 3,000 314.00/M 
200 100 5.0 1.3 150 RS3DB-FDICT-ND® 1.04 83 63 RS3DB-FDITR-ND® 3,000 328.00/M 
3.0 400 100 5.0 1.3 150 RS3GB-FDICT-ND® 1.08 87 65 RS3GB-FDITR-ND® 3,000 342.00/M 
600 100 5.0 1.3 250 RS3JB-FDICT-ND@ 1.01 88 68 RS3JB-FDITR-ND® 3,000 359.00/M 
800 100 5.0 1.3 500 RS3KB-FDICT-ND® 1.09 95 13 RS3KB-FDITR-ND® 3,000 386.00/M 
1000 100 5.0 1.3 500 RS3MB-FDICT-ND@ 1.13 98 15 RS3MB-FDITR-ND® 3,000 399.00/M 
50 100 5.0 1.3 150 RS3A-FDICT-ND@ 95 76 57 RS3A-FDITR-ND® 3,000 299.00/M 
100 100 5.0 1.3 150 RS3BDICT-ND 88 wal 53 = = _ 
100 100 5.0 1.3 150 RS3B-FDICT-ND@ 99 80 60 RS3B-FDITR-ND® 3,000 314.00/M 
9 SMC 30 200 100 5.0 1.3 150 RS3D-FDICT-ND® 1.04 83 63 RS3D-FDITR-ND® 3,000 328.00/M 
i 400 100 5.0 1.3 150 RS3G-FDICT-ND® 1.08 87 65 RS3G-FDITR-ND® 3,000 342.00/M 
600 100 5.0 1.3 250 RS3J-FDICT-ND® 1.01 88 68 RS3J-FDITR-ND® 3,000 359.00/M 
800 100 5.0 1.3 500 RS3K-FDICT-ND@ 1.09 95 73 RS3K-FDITR-ND® 3,000 386.00/M 
1000 100 5.0 1.3 500 RS3M-FDICT-ND® 1.13 98 15 RS3M-FDITR-ND® 3,000 399.00/M 
@ RoHS Compliant 
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Fig. 1 — DO-35 


4.0 
Fast Schottky Barrier Diodes Digi@Reel® | =e 
Peak Rev. Forward Reverse Power Cut Tape Gavan 
Voltage Leakage Voltage @ IF Recovery | Dissipation | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| VRRM(V) Current | VF(V) IF(mA) | Time(nS) Ptot(mW) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Fig. 2— MiniMELF 
20 SpA 0.37 20 10 400 SD103C-FDICT-ND® 48 3.80 28.50 |— — — 
30 5yA 0.37 20 10 400 $D103B-FDICT-ND@ 48 3.80 28.50 |SD103B-FDITR-ND® 10,000 | 126.00/M anit 
1 40 200nA 0.39 1 1 400 SD101CDICT-ND® 52 4.00 28.80 |SD101CDITR-ND® 10,000} 120.00/M 
50 200nA 0.40 1 1 400 SD101BDICT-ND 52 4.00 28.80 | SD101BDITB-ND+¢ 10,000 | 120.00/M 
60 200nA 0.41 1 1 400 SD101ADICT-ND® 52 4.00 28.80 |— — — 
60 200nA 0.41 1 1 400 SD101ATDICT-ND® 52 4.00 28.80 |SDI01ATDITR-ND® 10,000} 120.00/M 
20 5yA 0.37 20 10 400 LLSD103CDICT-ND® 55 440 33.00 |LLSD103CDITR-ND® 2,500 | 165.00/M 
30 SpA 0.37 20 10 400 LLSD103BDICT-ND® 55 440 33.00 |LLSD103BDITR-ND® 2,500 | 165.00/M 
9 40 SpA 0.37 20 10 400 LLSD103ADICT-ND® 55 440 33.00 |LLSD103ADITR-ND® 2,500 | 165.00/M 
40 200nA 0.39 1 1 400 LLSD101CDICT-ND® 45 3.60 27.00 |LLSD101CDITR-ND® 2,500 | 135.00/M 
50 200nA 0.40 1 1 400 LLSD101BDICT-ND® 45 3.60 27.00 |LLSD101BDITR-ND® 2,500 | 135.00/M 
60 200nA 0.41 1 1 400 LLSD101ADICT-ND® 45 3.60 27.00 | LLSD101ADITR-ND® 10,000 | 120.00/M 
20 100pA 0.31 100 = 200 BO520WS-FDICT-ND® 60 4.80 36.00 | B0520WS-FDITR-ND® 3,000 | 180.00/M 
20 5.0pA 0.37 20 10 200 SD103CWS-FDICT-ND® 68 5.40 40.50 |SD103CWS-FDITR-ND® 3,000 | 214.00/M 
30 80A 0.36 100 = 235 BO530WS-FDICT-ND® 54 432 32.40 |B0530WS-FDITR-ND® 3,000 | 171.00/M Fig. 4 — SOD-123 
30 500nA 1 200 5 200 BAT42WS-FDICT-ND® 72 5.76 43.20 | BAT42WS-FDITR-ND® 3,000 | 228.00/M arr 
30 500nA 0.33 2 5 200 BAT43WS-FDICT-ND® 64 5.12 38.40 | BAT43WS-FDITR-ND® 3,000 | 213.00/M to 
30 2.0uA | 0.32 1 5 200 BAT54WS-FDICT-ND® 90 7.20 54.00 | BAT54WS-FDITR-ND® 3,000 | 285.00/M 
30 5.0pA 0.37 20 10 200 SD103BWS-FDICT-ND® 68 540 40.50 |SD103BWS-FDITR-ND® 3,000 | 214.00/M 
30 1.0pA 0.55 50 = 250 SD107WS-FDICT-ND@ 95 7.56 56.70 |SD107WS-FDITR-ND® 3,000 | 299.00/M 
3 30 100pA 0.36 100 = 200 SDM100K30LDICT-ND® 68 5.40 40.50 |SDM100K30LDITR-ND@ 3,000 | 214.00/M 56 
30 50pA 0.27 10 — 235 BAT760DICT-ND® 72 5.76 43.20 | BAT760DITR-ND@ 3,000 | 228.00/M [2.851] | 
40 3yA 0.30 10 _ 235 BOS40WSDICT-ND® 54 4.32 32.40 | BOS40WSDITR-ND® 3,000 | 171.00/M ees ie 
40 200nA 0.39 1 1 200 SD101CWS-FDICT-ND® 63 5.00 37.50 |SD101CWS-FDITR-ND® 3,000 | 188.00/M 
40 5.0pA 0.37 20 10 200 SD103AWS-FDICT-ND® 60 4.80 36.00 |SD103AWS-FDITR-ND® 3,000 | 200.00/M Fig. 5 — SOD-523 
40 500nA 0.37 1 = 250 SDMKO340LDICT-ND 60 480 36.00 )— _ _ 
40 500nA 0.37 1 _ 250 SDMKO0340L-FDICT-ND® 68 5.40 40.50 |SDMKO340L-FDITR-ND® 3,000 | 214.00/M 
50 200nA | 0.40 1 1 200 $D101BWS-FDICT-ND@ 63 5.00 37.50 | SD101BWS-FDITR-ND® 3,000 | 188.00/M 
60 200nA 0.41 1 1 200 SD101AWS-FDICT-ND@ 63 5.00 37.50 |SD101AWS-FDITR-ND® 3,000 | 188.00/M 
70 200nA 0.41 1 1 200 1N5711WS-FDICT-ND® 81 648 48.60 |1N5711WS-FDITR-ND@ 3,000 | 257.00/M 
20 5uA 37 20 10 400 SD103CW-FDICT-ND® 53 4.20 31.50 | SD103CW-FDITR-ND® 10,000} 140.00/M 
30 500nA 1 200 5 200 BAT42W-FDICT-ND® 60 4.80 36.00 | BAT42W-FDITR-ND® 3,000 | 180.00/M 
30 500nA 1 200 5 200 BAT43W-FDICT-ND® 60 4.80 36.00 | BAT43W-FDITR-ND® 3,000 | 180.00/M 
30 SpA _— _— 10 _ $D103-BWDICT-ND 53 4.20 31.50 |— _ _ 
30 SpA _ = 10 400 SD103BW-FDICT-ND® 55 4.40 33.00 |SD103BW-FDITR-ND® 10,000 | 140.00/M 
4 40 200nA | 0.90 15 1 400 $D101CW-FDICT-ND@ 48 3.80 28.50 |SD101CW-FDITR-ND 3,000 | 143.00/M 
40 5uA — _ 10 - SD103AW-FDICT-ND@ 53 4.20 31.50 | SD103AW-FDITR-ND® 10,000} 140.00/M 
60 200pA 1 15 1 400 1N6263W-FDICT-ND® 70 5.60 42.00 | 1N6263W-FDITR-ND® 3,000 | 210.00/M 
60 200nA 1 15 1 400 SD101AW-7FDICT-ND@ 48 3.80 28.50 |SD101AW-7FDITR-ND® 3,000 | 143.00/M 
60 200nA _— _ 1 - SD101AW-FDICT-ND@ 36 © 3.09 23.75 | SD101AW-FDITR-ND@ 10,000 | 126.00/M 
70 200nA 041 1 1 333 1N5711W-FDICT-ND@ 70 = 5.60 42.00 | 1N5711W-FDITR-ND® 3,000 | 210.00/M 
40 _ 0.37 1 _— 150 SDMO3U40DICT-ND® 81 648 48.60 | SDMO3U40DITR-ND® 3,000 | 257.00/M 
5 30 = 0.35 20 = 150 SDM20U30DICT-ND® 81 648 48.60 |SDM20U30DITR-ND@ 3,000 | 257.00/M 
30 2.0pA 1 100 5 250 BATS4LPDICT-ND@ 60 4.80 36.00 | BAT54LPDITR-ND@ 3,000 | 180.00/M 
30 150uA | 0.575 200 — 250 SDM20U30LPDICT-ND® 81 6.48 48.60 | SDM20U30LPDITR-ND@ 3,000 | 257.00/M 
6 40 200nA 1 40 5 250 BAS4OLPDICT-ND@ 68 540 40.50 | BAS40LPDITR-ND® 3,000 | 214.00/M 
45 1.0pA 0.8 100 = 250 SDM10U45LPDICT-ND® 81 648 48.60 |SDM10U45LPDITR-ND@ 3,000 | 257.00/M 
30 2.0pA 0.8 100 5 - PD3S0230DICT-ND® 68 5.40 40.50 |PD3S0230DITR-ND® 3,000 | 214.00/M 
: 80 25nA 0.715 250 4 = PD3SD2580DICT-ND® 39 3.00 21.60 | PD3SD2580DITR-ND® 3,000 | 102.00/M 


Tape and Box RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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High Speed Switching Diodes 


Fig. 1 — SOT-23 Fig. 2— SOT-323 Fig. 3 — SOT-523 Fig. 4 — SOT-563 Fig. 5 — SOT-363 Fig. 6 — DO-35 
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Fig. 7 — MiniMELF Fig. 8 — SOD-123 Fig. 9 — SOD-323 : Fig. 11 — DFN1006-2 
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Peak Max. Rev. Max. For. Max. Rev.| Power 
Reverse Current Voltage@ | Recovery| Dissi- Cut Tape 
Voltage IR VR VF IF Time pation Pinning Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| VRwM(V)| (HA) (V) (V) (mA) | Trr(nS) | Pa(mW)| 1 2 3 Part No. 10 100 1,000 Part No. Qty. Pricing 
75 2.5 75 1.0 50 4.0 350 A = K BAL99DICT-ND 3.00 20.80 92.00 BAL99DITR-ND. 3,000 80.00/M 
75 2.5 75 1.0 50 4.0 350 A = K BAL99-FDICT-ND® 3.00 20.80 92.00 BAL99-FDITR-ND® 3,000 80.00/M 
75 1.0 75 855 10 4.0 350 K A _ BAS16-FDICT-ND® 2.25 15.60 69.00 BAS16-FDITR-ND® 3,000 60.00/M 
100 0.1 100 1.0 100 50 250 K A _— BAS19-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00 BAS19-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
150 0.1 150 1.0 100 50 250 K A _— BAS20DICT-ND 2.81 19.80 90.00 = — _— 
150 0.1 150 1.0 100 50 250 K A = BAS20-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00 BAS20-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
200 0.1 250 1.0 100 50 250 K A = BAS21-FDICT-ND®@ 2.81 19.80 90.00 BAS21-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
85 005 75 1.0 10 3.0§ 250 K A = BAS116-FDICT-ND® 3.00 20.80 92.00 BAS116-FDITR-ND® 3,000 80.00/M 
200 0.1 250 1.0 100 50 350 A K K BAV23A-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00 BAV23A-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
200 0.1 250 1.0 100 50 350 K/K A A BAV23C-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 BAV23C-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
200 0.1 200 1.0 100 50 350 = A K BAV23S-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00 BAV23S-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
75 2.5 75 855 10 4.0 350 K A A BAV70-FDICT-ND® 2.63 18.20 80.50 BAV70-FDITR-ND® 3,000 70.00/M 
1 75 2.5 70 855 10 6.0 350 KIA A K BAV99-FDICT-ND® 3.00 20.80 92.00 BAV99-FDITR-ND® 3,000 80.00/M 
85 .005 75 1.0 10 3.0§ 250 K/K A A BAV170-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00 BAV170-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
85 .005 75 1.0 10 3.0§ 250 K/AA A K BAV199-FDICT-ND® 3.75 26.00 115.00 BAV199-FDITR-ND® 3,000 | 100.00/M 
75 2.5 75 855 10 4.0 350 A K K BAW56-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00 BAW56-FDITR-ND@ 3,000 81.00/M 
85 .005 75 1.0 10 3.0§ 250 A K K BAW156-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00 BAW156-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
75 1.0 75 1.0 50 4.0 350 K A = MMBD914-FDICT-ND® 2.25 15.60 69.00 MMBD914-FDITR-ND® 3,000 60.00/M 
300 0.1 240 1.0 100 50 350 K/A A K MMBD3004S-FDICT-ND@ 3.13 22.00 100.00 MMBD3004S-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
75 2.5 75 1.0 50 4.0 350 K A _— MMBD4148-FDICT-ND@ 2.25 15.60 69.00 MMBD4148-FDITR-ND® 3,000 60.00/M 
75 2.5 75 1.0 100 4.0 350 K A = MMBD4448-FDICT-ND® 2.25 15.60 69.00 MMBD4448-FDITR-ND® 3,000 60.00/M 
80 1.0 75 1.0 100 4.0 350 K A = MMBD4448HDICT-ND 2.25 15.60 69.00 = = = 
80 1.0 75 1.0 100 4.0 350 K A = MMBD4448H-FDICT-ND@ 2.25 15.60 69.00 MMBD4448H-FDITR-ND@ 3,000 60.00/M 
75 3.0 100 | 1.25 150 4.0 350 K/AA A K MMBD7000-FDICT-ND@ 3.00 20.80 92.00 MMBD7000-FDITR-ND® 3,000 80.00/M 
75 1.0 75 855 10 4.0 200 K A =— BAS16WDICT-ND 2.70 18.72 82.80 BAS16WDITR-ND 3,000 72.00/M 
75 1.0 75 855 10 4.0 200 K A _— BAS16W-FDICT-ND@ 2.70 18.72 82.80 BAS16W-FDITR-ND® 3,000 72.00/M 
100 15 120 1.0 100 50 200 K A = BAS19WDICT-ND 3.38 23.76 108.00 = = = 
100 15 120 1.0 100 50 200 K A = BAS19W-FDICT-ND® 3.38 23.76 108.00 BAS19W-FDITR-ND@ 3,000 97.00/M 
150 15 200 1.0 100 50 200 K A = BAS20WDICT-ND 3.38 23.76 108.00 BAS20WDITR-ND 3,000 97.00/M 
150 15 200 1.0 100 50 200 K A _— BAS20W-FDICT-ND@ 3.38 23.76 108.00 BAS20W-FDITR-ND® 3,000 97.00/M 
200 15 250 1.0 100 50 200 K A _ BAS21WDICT-ND 3.38 23.76 108.00 = = = 
200 15 250 1.0 100 50 200 K A = BAS21W-FDICT-ND® 3.38 23.76 108.00 BAS21W-FDITR-ND@® 3,000 97.00/M 
2 75 2.5 75 855 10 4.0 200 K A A BAV70W-FDICT-ND® 3.15 21.84 96.60 BAV70W-FDITR-ND@ 3,000 84.00/M 
75 2.5 75 855 10 4.0 200 KIA A K BAV99W-FDICT-ND® 3.00 21.12 96.00 BAV99W-FDITR-ND@ 3,000 86.00/M 
85 .005 75 1.0 10 3.0§ 200 A KIA K BAV199WDICT-ND® 2.00 14.40 72.00 BAV199WDITR-ND® 3,000 68.00/M 
75 25 75 855 10 4.0 200 A K K BAWS56WDICT-ND 3.38 23.76 108.00 = = = 
75 2.5 75 855 10 4.0 200 A K K BAWS56W-FDICT-ND® 3.38 23.76 108.00 BAW56W-FDITR-ND® 3,000 97.00/M 
75 2.5 75 1.0 100 4.0 200 K A = MMBD4148W-FDICT-ND@ 3.30 22.88 101.20 MMBD4148W-FDITR-ND® 3,000 88.00/M 
80 50 75 1.0 100 4.0 200 K A = MMBD4448HWDICT-ND. 3.30 22.88 101.20 MMBD4448HWDITR-ND. 3,000 88.00/M 
80 50 75 1.0 100 4.0 200 K A _ MMBD4448HW-FDICT-ND® 3.30 22.88 101.20 MMBD4448HW-FDITR-ND® 3,000 88.00/M 
75 2.5 75 1.0 100 4.0 200 K A — MMBD4448WDICT-ND 3.30 22.88 101.20 MMBD4448WDITR-ND 3,000 88.00/M 
75 2.5 75 1.0 100 4.0 200 K A _— MMBD4448W-FDICT-ND® 3.30 22.88 101.20 MMBD4448W-FDITR-ND@ 3,000 88.00/M 
85 2.0 75 1.0 50 4.0 150 K/AA A A BAV70T-FDICT-ND® 2.63 18.20 80.50 BAV70T-FDITR-ND@® 3,000 70.00/M 
85 2.0 75 1.0 50 4.0 150 AK A K BAV99T-FDICT-ND® 3.00 20.80 92.00 BAV99T-FDITR-ND@® 3,000 80.00/M 
85 .005 75 1.0 10 3.0§ 150 K A A BAV170T-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00 BAV170T-FDITR-ND®@ 3,000 90.00/M 
85 .005 75 1.0 10 3.0§ 150 AIK A K BAV199T-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00 BAV199T-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
85 2.0 75 1.0 50 4.0 150 A K K BAW56T-FDICT-ND® 2.81 19.80 90.00 BAW56T-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
85 .005 75 1.0 10 3.0§ 150 A K K BAW156TDICT-ND 3.13 22.00 100.00 = = = 
3 85 .005 75 1.0 10 3.0§ 150 A K K BAW156T-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00 BAW156T-FDITR-ND@ 3,000 90.00/M 
80 0.1 70 1.0 100 4.0 150 A K K MMBD4448HTADICT-ND 2.63 18.20 80.50 = _ = 
80 0.1 70 1.0 100 4.0 150 A K K MMBD4448HTA-FDICT-ND@ 2.63 18.20 80.50 MMBD4448HTA-FDITR-ND® 3,000 70.00/M 
200 0.1 = 1.0 100 50 150 K A _— BAS21T-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00 BAS21T-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
85 85 85 1.0 10 3.0§ 150 K A = BAS116TDICT-ND 2.81 19.80 90.00 BAS116TDITR-ND 3,000 81.00/M 
85 85 85 1.0 10 3.0§ 150 K A = BAS116T-FDICT-ND@ 2.81 19.80 90.00 BAS116T-FDITR-ND@ 3,000 81.00/M 
80 50 75 1.0 100 4.0 150 K A — MMBD4448HTDICT-ND 2.63 18.20 80.50 MMBD4448HTDITR-ND 3,000 70.00/M 
80 50 75 1.0 100 4.0 150 K A _ MMBD4448HT-FDICT-ND@ 2.63 18.20 80.50 MMBD4448HT-FDITR-ND® 3,000 70.00/M 
4 80 50 75 855 10 4.0 150 = _ _ MMBD4448VDICT-ND® 3.00 21.60 108.00 MMBD4448VDITR-ND® 3,000 | 102.00/M 
75 50 75 855 10 4.0 150 = = = BAS16VDICT-ND@ 3.00 21.60 108.00 BAS16VDITR-ND@ 3,000 | 102.00/M 
t Dual Isolated Single § Reverse Recovery Time @ ys @ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Peak Max. Reverse Max. Forward Max. Reverse} Power 
Reverse Current Voltage @ Recovery Dissi- Cut Tape 
Voltage IR VR VF IF Time pation Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| VRwm (V)| (WA) (Vv) (Vv) (mA) Trr(nS) |Pqa(mW)| Part No. 10 100 1,000 Part No. Qty. Pricing 
150 15 _ 1.25 200 50 200 BAS20DWDICT-ND® 4.00 28.80 144.00 BAS20DWDITR-ND® 3,000 136.00/M 
5 200 15 = 1.25 200 50 200 BAS21DWDICT-ND@ 4.00 28.80 144.00 BAS21DWDITR-ND® 3,000 136.00/M 
Hie 2.5 75 1.0 50 4.0 200 MMBD4448DW-FDICT-NDt® 3.13 22.00 100.00 MMBD4448DW-FDITR-NDTt® 3,000 90.00/M 
6 75: 5.0 75 1.0 10 4.0 500 1N4148DICT-ND@ 1.20 6.75 24.38 1N4148DITR-ND@ 10,000 15.00/M 
7 75 5.0 75 1.0 10 4.0 500 LL4148DICT-ND@ 2.00 13.00 54.00 LL4148DITR-ND® 10,000 34.00/M 
re} 5.0 75 1.0 100 4.0 500 LL4448DICT-ND® 2.00 13.00 54.00 LL4448DITR-ND® 2,500 47.00/M 
100 2.5 75 855 10 4.0 400 1N4148W-FDICT-ND® 3.00 20.80 92.00 1N4148W-FDITR-ND® 3,000 80.00/M 
75 25 75 855 10 4.0 400 1N4448W-FDICT-ND® 1.50 10.40 46.00 1N4448W-FDITR-ND® 3,000 40.00/M 
re} 1.0 75 1.0 50 4.0 400 BAV16W-FDICT-ND@ 3.00 20.80 92.00 BAV16W-FDITR-ND® 3,000 80.00/M 
100 0.1 120 1.0 100 50 250 BAV19W-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00 BAV19W-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
8 150 0.1 150 1.0 100 50 250 BAV20W-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00 BAV20W-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
200 0.1 250 1.0 100 50 250 BAV21W-FDICT-ND® 3.13 22.00 100.00 BAV21W-FDITR-ND® 3,000 90.00/M 
130 0.005 75 1.0 10 3.0§ 250 BAV116W-FDICT-ND@ 2.81 19.80 90.00 BAV116W-FDITR-ND® 3,000 81.00/M 
300 100 240 1.0 100 50 400 BAV3004WDICT-ND 3.60 27.00 144.00 = = _ 
300 100 240 1.0 100 50 400 BAV3004W-FDICT-ND® 3.60 27.00 144.00 BAV3004W-FDITR-ND@ 3,000 135.00/M 
80 5.0 75 855 10 4.0 200 1N4448HWS-FDICT-ND® 3.00 20.80 92.00 1N4448HWS-FDITR-ND® 3,000 80.00/M 
75 1.0 75 855 10 4.0 200 1N4148WS-FDICT-ND® 1.50 10.40 46.00 1N4148WS-FDITR-ND® 3,000 40.00/M 
25 2.5 75 1.0 100 4.0 200 1N4448WS-FDICT-ND@ 3.00 20.80 92.00 1N4448WS-FDITR-ND® 3,000 80.00/M 
9 75 1.0 75 1.0 50 4.0 200 BAV16WS-FDICT-ND® 3.00 20.80 92.00 BAV16WS-FDITR-ND® 3,000 80.00/M 
100 0.1 120 1.0 100 50 200 BAV19WS-FDICT-ND@ 3.00 21.60 108.00 BAV19WS-FDITR-ND@ 3,000 102.00/M 
150 0.1 150 1.0 100 50 200 BAV20WS-FDICT-ND® 3.00 21.60 108.00 BAV20WS-FDITR-ND® 3,000 102.00/M 
200 0.1 250 1.0 100 50 200 BAV21WS-FDICT-ND@ 3.00 21.60 108.00 BAV21WS-FDITR-ND® 3,000 102.00/M 
10 80 0.1 80 1.0 100 4.0 150 1N4448HWTDICT-ND® 2.81 19.80 90.00 1N4448HWTDITR-ND® 3,000 81.00/M 
100 A 80 1.0 50 4.0 150 1N4148WTDICT-ND@ 2.81 19.80 90.00 1N4148WTDITR-ND® 3,000 81.00/M 
80 50 75 1.0 100 4.0 250 1N4448HLPDICT-ND® 4.00 28.80 144.00 1N4448HLPDITR-ND® 3,000 136.00/M 
" 75: 50 75 1.0 50 4.0 250 BAS16LPDICT-ND@ 4.00 28.80 144.00 BAS16LPDITR-ND® 3,000 136.00/M 
t Dual Isolated Single § Reverse Recovery Time @ us @ RoHS Compliant 


Ultra Fast Switching Rectifiers 


Operating Temperature: -65°C ~ 150°C 


Fig. 1 — DO-41 Fig. 2— D2PAK 
10.69, 
Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum 
Average Peak Surge Reverse Peak Reverse 
Rectified | Reverse | Current Current | Forward | Recovery Cut Tape 
Current | Voltage 8.3ms @ 25°C Voltage Time Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Package (A) (Vv) (A) (uA) (Vv) (nS) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
50 30 5.0 1.0 50 UF1001DICT-ND@ 45 3.08 21.32 UF1001DITR-ND@ 5,000 74.00/M 
100 30 5.0 1.0 50 UF1002DICT-ND@ .39 2.88 20.24 UF1002DITR-ND@ 5,000 78.00/M 
200 30 5.0 1.0 50 UF1003DICT-ND®@ 43 3.19 22.44 UF1003DITR-ND® 5,000 87.00/M 
1 DO-41 1.0 400 30 5.0 1.3 50 UF1004DICT-ND@ 50 3.69 25.96 UF1004DITR-ND@ 5,000 100.00/M 
600 30 5.0 17 75 UF1005DICT-ND@ 44 3.40 24.48 UF1005DITR-ND@ 5,000 109.00/M 
800 30 5.0 1.7 75 UF1006DICT-ND@ 52 4.00 28.80 UF1006DITR-ND® 5,000 128.00/M 
1000 30 5.0 und 75 UF1007DICT-ND@ 48 3.80 28.50 UF1007DITR-ND@ 5,000 133.00/M 
2 D2PAK 16 100 100 5.0 0.975 30 MURB1610CTDICT-ND® 2.40 20.00 168.00 MURB1610CTDITR-ND® 800 960.00 
200 100 5.0 0.975 30 MURB1620CTDICT-ND® 2.30 1785 141.10 MURB1620CTDITR-ND® 800 1020.00 
50 30 5.0 0.9 25 ES1A-FDICT-ND® 68 5.40 40.50 ES1A-FDITR-ND® 5,000 189.00/M 
100 30 2.0 0.9 25 ES1B-FDICT-ND® .70 5.60 42.00 ES1B-FDITR-ND@ 5,000 196.00/M 
150 30 5.0 0.98 20 ES1C-FDICT-ND@ .73 5.80 43.50 ES1C-FDITR-ND®@ 5,000 203.00/M 
200 30 2.0 0.9 25 ES1D-FDICT-ND®@ 68 5.40 40.50 ES1D-FDITR-ND@® 5,000 203.00/M 
400 30 5.0 1.25 35 ES1G-FDICT-ND® 81 6.48 48.60 ES1G-FDITR-ND® 5,000 257.00/M 
1.0 50 30 5.0 1.0 50 US1A-FDICT-ND@ 55 4.40 33.00 US1A-FDITR-ND® 5,000 154.00/M 
‘ 100 30 5.0 1.0 50 US1B-FDICT-ND@ -60 4.80 36.00 US1B-FDITR-ND@ 5,000 168.00/M 
3 SMA 200 30 5.0 1.0 50 US1D-FDICT-ND® 65 5.20 39.00 US1D-FDITR-ND® 5,000 182.00/M 
400 30 5.0 1.3 50 US1G-FDICT-ND® .70 5.60 42.00 US1G-FDITR-ND@® 5,000 196.00/M 
600 30 5.0 1.7 75 US1J-FDICT-ND® 59 4.68 35.10 US1J-FDITR-ND@ 5,000 176.00/M 
800 30 5.0 1.7 75 US1K-FDICT-ND@ 72 5.76 43.20 US1K-FDITR-ND@ 5,000 216.00/M 
1000 30 5.0 1.7 75 US1M-FDICT-ND® Aad 6.12 45.90 US1M-FDITR-ND@ 5,000 230.00/M 
50 50 5.0 0.92 25 ES2AA-FDICT-ND® 72 5.76 43.20 ES2AA-FDITR-ND@ 5,000 216.00/M 
20 100 50 5.0 0.92 25 ES2BA-FDICT-ND@ 77 6.12 45.90 ES2BA-FDITR-ND® 5,000 230.00/M 
i 150 50 5.0 0.92 25 ES2CA-FDICT-ND®@ 81 6.48 48.60 ES2CA-FDITR-ND®@ 5,000 243.00/M 
200 50 5.0 0.92 25 ES2DA-FDICT-ND@ 86 6.84 51.30 ES2DA-FDITR-ND® 5,000 257.00/M 
200 40 2.0 0.875 25 MURS120-FDICT-ND@ 68 5.40 40.50 MURS120-FDITR-ND® 3,000 214.00/M 
400 35 5.0 1.25 50 MURS140DICT-ND 60 4.80 36.00 MURS140DITR-ND 3,000 200.00/M 
1.0 400 35 5.0 1.25 50 MURS140-FDICT-ND@ 68 5.40 40.50 MURS140-FDITR-ND® 3,000 214.00/M 
600 35 5.0 1.25 50 MURS160-FDICT-ND@ 72 5.76 43.20 MURS160-FDITR-ND® 3,000 228.00/M 
50 50 5.0 0.9 25 ES2A-FDICT-ND® 72 5.76 43.20 ES2A-FDITR-ND® 3,000 228.00/M 
100 50 5.0 0.9 25 ES2B-FDICT-ND® 77 6.12 45.90 ES2B-FDITR-ND® 3,000 242.00/M 
4 SMB 20 150 50 5.0 0.9 25 ES2C-FDICT-ND@ 81 6.48 48.60 ES2C-FDITR-ND® 3,000 257.00/M 
° 200 50 5.0 0.9 25 ES2D-FDICT-ND@ 86 6.84 51.30 ES2D-FDITR-ND® 3,000 271.00/M 
400 50 5.0 1.25 35 ES2G-FDICT-ND® -90 720 54.00 ES2G-FDITR-ND@ 3,000 285.00/M 
50 100 10 0.9 25 ES3AB-FDICT-ND® 1.01 8.78 67.50 ES3AB-FDITR-ND@ 3,000 359.00/M 
3.0 100 100 10 0.9 25 ES3BB-FDICT-ND® 96 8.29 63.75 ES3BB-FDITR-ND® 3,000 339.00/M 
150 100 10 0.9 25 ES3CB-FDICT-ND@ 1.01 8.78 67.50 ES3CB-FDITR-ND@ 3,000 359.00/M 
200 100 10 0.9 25 ES3DB-FDICT-ND@ 1.20 10.40 80.00 ES3DB-FDITR-ND@ 3,000 426.00/M 
50 100 10 0.9 25 ES3A-FDICT-ND® 1.01 8.78 67.50 ES3A-FDITR-ND@ 3,000 359.00/M 
5 suc 3.0 100 100 10 0.9 25 ES3B-FDICT-ND® 96 8.29 63.75 ES3B-FDITR-ND® 3,000 339.00/M 
° 150 100 10 0.9 25 ES3C-FDICT-ND@ 1.01 8.78 67.50 ES3C-FDITR-ND®@ 3,000 359.00/M 
200 100 10 0.9 25 ES3D-FDICT-ND@ 1.20 10.40 80.00 ES3D-FDITR-ND@ 3,000 426.00/M 
@ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(tos3) 1273 


Repetitive Forward Maximum Forward Reverse Cut Tape 
Peak Reverse Continuous Voltage@lr Leakage Recovery Digi-Key Pricing Tape and Reel$ 

Fig. Voltage VRRM Current IF VF(V) IF(mA) Current Time (nS) Package Part No. 10 100 1,000 Qty. Pricing 
30V 200mA 1.0 100 2.0HA 5.0 SOT-23 BAT54-FDICT-ND® 4.00 30.00 160.00 3,000 150.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 BAS40-FDICT-ND@ 5.12 38.40 232.00 3,000 213.00/M 
40V _— 0.55 500 SOA _ SOT-23 BAT400D-FDICT-ND® 5.76 43.20 248.00 3,000 228.00/M 
40V 750mA 0.31 100 100A — SOT-23 BAT750-FDICT-ND® 5.76 43.20 261.00 3,000 239.00/M 
70V 70mA 1.0 15 200uA 5.0 SOT-23 BAS70-FDICT-ND® 7.20 54.00 310.00 3,000 285.00/M 
1 30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 BAT54WDICT-ND 4.80 36.00 192.00 _ ad 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 BAT54W-FDICT-ND@ 4.80 36.00 192.00 3,000 180.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 BAS40WDICT-ND 6.40 48.00 290.00 _— = 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 BAS40W-FDICT-ND® 7.20 54.00 310.00 3,000 285.00/M 
70V 100mA 1.0 15 100nA 5.0 SOT-323 BAS70WDICT-ND 7.04 52.80 319.00 al _ 
70V 100mA 1.0 15 100nA 5.0 SOT-323 BAS70W-FDICT-ND® 7.92 59.40 341.00 3,000 314.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2.0 5.0 SOT-23 BAT54C-FDICT-ND® 4.80 36.00 217.50 3,000 200.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 BAS40-05-FDICT-ND® 5.76 43.20 248.00 3,000 228.00/M 
2 30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 BAT54CW-FDICT-ND® 6.48 48.60 279.00 3,000 257.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 BAS40W-05DICT-ND 6.40 48.00 290.00 _ _ 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 BAS40W-05-FDICT-ND@ 7.20 54.00 310.00 _ - 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-23 BAT54S-FDICT-ND® 5.40 40.50 232.50 3,000 214.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 BAS40-04-FDICT-ND® 5.12 38.40 232.00 3,000 213.00/M 
3 70V 70mA 1.0 15 200nA 5.0 SOT-23 BAS70-04-FDICT-ND® 7.20 54.00 310.00 3,000 285.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 BAT54SW-FDICT-ND® 6.48 48.60 279.00 3,000 257.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 BAS40W-04-FDICT-ND@ 7.20 54.00 310.00 3,000 285.00/M 
70V 100mA 1.0 15 100nA 5.0 SOT-323 BAS70W-04-FDICT-ND@ 7.92 59.40 341.00 3,000 314.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-23 BAT54A-FDICT-ND® 3.60 27.00 155.00 = _ 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-23 BAS40-06-FDICT-ND® 5.76 43.20 248.00 3,000 228.00/M 
70V 70mA 1.0 15 200nA 5.0 SOT-23 BAS70-06DICT-ND 6.40 48.00 290.00 3,000 266.00/M 
4 30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 BAT54AWDICT-ND 5.76 43.20 261.00 3,000 239.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-323 BAT54AW-FDICT-ND® 6.48 48.60 279.00 3,000 257.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 BAS40W-06DICT-ND 6.40 48.00 290.00 _ _ 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-323 BAS40W-06-FDICT-ND@ 7.20 54.00 310.00 3,000 285.00/M 
5 30V 200mA 1.0 100 2uA 5.0 SOT-363 BAT54DW-FDICT-ND® 8.13 62.50 362.50 3,000 333.00/M 
40V 30mA 0.37 1.0 150nA SOT-323 SDMGO0340L-FDICT-ND® 5.40 40.50 216.00 3,000 203.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2.0HA 5.0 SOT-523 BATS54TDICT-ND 4.00 30.00 160.00 3,000 150.00/M 
30V 200mA 1.0 100 2.0A 5.0 SOT-523 BAT54T-FDICT-ND@ 4.00 30.00 160.00 3,000 150.00/M 
6 40V 30mA 0.37 1.0 1.0pA — SOT-523 SDMP0340LTDICT-ND 6.48 48.60 279.00 3,000 257.00/M 
40V 30mA 0.37 1.0 1.0A _ SOT-523 SDMP0340LT-FDICT-ND@ 6.48 48.60 279.00 3,000 257.00/M 
40V 200mA 0.38 1.0 200nA 5.0 SOT-523 BAS40T-FDICT-ND® 5.76 43.20 248.00 3,000 228.00/M 
45V 1000mA 0.45 10 1pA — SOT-523 SDM10P45-FDICT-ND@ 6.48 48.60 279.00 3,000 257.00/M 
40V 200mA 0.37 1.0 1pA — SOT-323 SDMGO0340LA-FDICT-ND® 5.40 40.50 216.00 3,000 203.00/M 
70V 70mA 0.41 1.0 100nA 5.0 SOT-323 BAS70W-06-FDICT-ND@ 7.92 59.40 341.00 3,000 314.00/M 
7 30V 200mA 1.0 100 2.0HA 5.0 SOT-523 BAT54AT-FDICT-ND® 5.40 40.50 232.50 3,000 214.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-523 BAS40-06T-FDICT-ND@ 5.76 43.20 248.00 3,000 228.00/M 
40V 200mA 0.37 1 1pA — SOT-523 SDMP0340LATDICT-ND 6.48 48.60 279.00 al _— 
40V 200mA 0.37 1 1pA — SOT-523 SDMP0340LAT-FDICT-ND® 6.48 48.60 279.00 3,000 257.00/M 
40V 200mA 0.37 1.0 1pA _ SOT-323 SDMGO0340LC-FDICT-ND® 5.40 40.50 216.00 3,000 203.00/M 
70V 70mA 0.41 1.0 100nA 5.0 SOT-323 BAS70W-05-FDICT-ND® 7.92 59.40 341.00 3,000 314.00/M 
8 30V 200mA 1.0 100 2.0 5.0 SOT-523 BAT54CT-FDICT-ND® 4.80 36.00 217.50 3,000 200.00/M 
40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-523 BAS40-05T-FDICT-ND@ 5.76 43.20 248.00 3,000 228.00/M 
40V 30mA 0.37 1 1.0pA _— SOT-523 SDMP0340LCTDICT-ND 6.48 48.60 279.00 =_ _ 
40V 30mA 0.37 1 1.0pA _ SOT-523 SDMP0340LCT-FDICT-ND® 6.48 48.60 279.00 3,000 257.00/M 
20V 400mA 0.31 100 100pA _ SOT-23 SDM40E20LS-FDICT-ND@ 5.76 43.20 248.00 3,000 228.00/M 
40V 200mA 0.37 1.0 1pA — SOT-323 SDMGO0340LS-FDICT-ND® 5.40 40.50 216.00 3,000 203.00/M 
9 40V 200mA 1.0 40 200nA 5.0 SOT-523 BAS40-04T-FDICT-ND@ 5.76 43.20 248.00 3,000 228.00/M 
40V 200mA 0.37 1 1pA — SOT-523 SDMP0340LSTDICT-ND 5.40 40.50 216.00 _- — 
40V 200mA 0.37 1 1pA = SOT-523 SDMP0340LST-FDICT-ND® 5.40 40.50 216.00 3,000 203.00/M 

$ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. # RoHS Compliant 
Schottky Barrier Diode Arrays SOT-363/SOT-26 (200mW) Re 
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Fig. 8 — SOT-363 
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Top View 


Reverse Recovery Cut Tape Tape and Reel 
VRRM Leakage @lr Time Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. (Vv) Current VF(V) IF(mA) (nS) Part No. ] 10 100 Part No. 3,000 
40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40DW-04DICT-ND 80 6.40 48.00 = _ 
40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40DW-04-FDICT-ND@ 90 7.20 54.00 BAS40DW-04-FDITR-ND@ 285.00/M 
1 40 _ 0.37 20 10.0 SD103ASDM-FDICT-NDt® 81 6.48 48.60 SD103ASDM-FDITR-NDt@ 257.00/M 
45 1.0pA 0.45 10 _ SDM10M45SDDICT-NDt 1.08 8.64 64.80 SDM10M45SDDITR-NDt 342.00/M 
45 1.0pA 0.45 10 _ SDM10M45SD-FDICT-NDt# 1.08 8.64 64.80 SDM10M45SD-FDITR-NDt@ 342.00/M 
t Power Dissipation: 225mW; SOT-26 Package ROHS Compliant (Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1274 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Schoitky Barrier Diode Arrays SOT-363/SOT-26 (200mW) (cont) DigiReel” 


Peak Voltage Forward Voltage Reverse Recovery Cut Tape Tape and Reel 
VRRM Leakage @lr Time Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. (Vv) Current VF(V) IF(mA) (nS) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
1 70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70DW-04DICT-ND 83 6.50 50.00 _ _ 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70DW-04-FDICT-ND® 94 8.13 62.50 BAS70DW-04-FDITR-ND® 333.00/M 
30 2.0HA 0.40 10 5.0 BAT54CDWDICT-ND 96 7.68 57.60 — _ 
30 2.0HA 0.40 10 5.0 BAT54CDW-FDICT-ND® 96 7.68 57.60 BAT54CDW-FDITR-ND® 319.00/M 
2 40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40DW-05DICT-ND 80 6.40 48.00 _— _ 
40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40DW-05-FDICT-ND® 90 7.20 54.00 BAS40DW-05-FDITR-ND® 285.00/M 
70 100nA 1.0 15 5.0 BAS70DW-05-FDICT-ND@ 94 8.13 62.50 BAS70DW-05-FDITR-ND@ 333.00/M 
30 2.0HA 0.40 10 5.0 BAT54ADW-FDICT-ND® 1.08 8.64 64.80 BAT54ADW-FDITR-ND® 342.00/M 
40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40DW-O6DICT-ND 80 6.40 48.00 _ _ 
3 40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40DW-06-FDICT-ND® 90 7.20 54.00 BAS40DW-06-FDITR-ND® 285.00/M 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70DW-06DICT-ND 83 6.50 50.00 _— _ 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70DW-06-FDICT-ND@ 94 8.13 62.50 BAS70DW-06-FDITR-ND® 333.00/M 
30 2.0NA 0.32 1.0 5.0 BAT54TWDICT-ND 80 6.40 48.00 = = 
30 2.0HA 0.32 1.0 5.0 BAT54TW-FDICT-ND@ 90 7.20 54.00 BAT54TW-FDITR-ND® 285.00/M 
4 40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40TWDICT-ND 81 6.48 48.60 BAS40TWDITR-ND 257.00/M 
40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40TW-FDICT-ND® 81 6.48 48.60 BAS40TW-FDITR-ND® 257.00/M 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70TWDICT-ND 88 7.04 52.80 = _ 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70TW-FDICT-ND® 88 7.04 52.80 BAS70TW-FDITR-ND® 293.00/M 
6 30 2.0HA 0.45 10 5.0 QSBT40-FDICT-ND@ 1.09 9.43 72.50 QSBT40-FDITR-ND® 386.00/M 
30 2.0HA 0.40 10 5.0 BAT54BRW-FDICT-ND® 96 7.68 57.60 BAT54BRW-FDITR-ND® 319.00/M 
6 40 200nA 0.38 1.0 5.0 BAS40BRW-FDICT-ND® 1.08 8.64 64.80 BAS40BRW-FDITR-ND® 342.00/M 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70BRWDICT-ND 1.08 8.64 64.80 _ _ 
70 100nA 0.41 1.0 5.0 BAS70BRW-FDICT-ND@ 1.08 8.64 64.80 BAS70BRW-FDITR-ND@ 342.00/M 
7 30 2.0HA 0.40 10 5.0 BAT54JW-FDICT-ND® 72. 5.76 43.20 BAT54JW-FDITR-ND® 228.00/M 
70 100nA 1.0 15 5.0 BAS70JW-FDICT-ND@ 99 7.92 59.40 BAS70JW-FDITR-ND® 314.00/M 
8 40 2.0HA 0.37 20 10.0 SD103ATW-FDICT-ND® 72 5.76 43.20 SD103ATW-FDITR-ND@ 228.00/M 


t Power Dissipation: 225mW; SOT-26 Package ROHS Compliant 


Switching Diode Arrays Surface Mount 


Fig. 1 — SOT-363 Fig. 2 — SOT-353 Fig. 3 — SOT-363 Fig. 4 — SOT-363 Fig. 5 — SOT-363 Fig. 6 — SOT-363 


Cy A Cp Ay © Ag 1 Co Cg c1_ A2 1 C2 A2 At_ C2 | At 02 


Fig. 8 — SOT-363 Fig. 9 — SOT-363 Fig. 10 — SOT-26 Fig. 13 — SOT-363 
DC+/ Vc 
Giese AC C1 C2 AC C1 C2 AC3/ DL3 DC+/ Vc 
Tee 
t_4 
eS 
cou 
Al Al A2 DL1/AC1 DL2/ AC2 
i GND /DC- 
Peak Max. Rev. Max. Forward Max. Rev. Power 
Reverse Current Voltage@ Recovery Dissi- Cut Tape Tape and Reel 
Voltage IR VR VE IF Time pation Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. VrrM (V) (uA) (V) (V) (mA) Trr (nS) Pg (mW) | Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
1 80 1.0 75 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HAQW-FDICT-ND® 68 5.40 40.50 MMBD4448HAQW-FDITR-ND@ 214.00/M 
2 80 1.0 75 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HCQWDICT-ND 60 4.80 36.00 _- — 
80 1.0 75 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HCQW-FDICT-ND® 60 4.80 36.00 MMBD4448HCQW-FDITR-ND® 180.00/M 
75 1.0 75 1.0 50 4.0 200 BAS16TW-FDICT-ND® A5 3.60 27.00 BAS16TW-FDITR-ND@ 135.00/M 
3 75 1.0 75 1.0 50 4.0 200 MMBD4148TW-FDICT-ND® AQ 3.75 27.00 MMBD4148TW-FDITR-ND® 128.00/M 
80 01 70 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HTW-FDICT-ND® 50 4.00 30.00 MMBD4448HTW-FDITR-ND® 150.00/M 
75 2.5 75 1.0 50 4.0 200 BAV70DWDICT-ND 50 4.00 30.00 = _ 
4 75 25 75 1.0 50 4.0 200 BAV70DW-FDICT-ND® 50 4.00 30.00 BAV70DW-FDITR-ND® 150.00/M 
80 1.0 75 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HCDW-FDICT-ND@ 60 4.80 36.00 MMBD4448HCDW-FDITR-ND@ 180.00/M 
30 2 25 1.0 100 5.0 200 BAT54SDW-FDICT-ND® 1.08 8.64 64.80 BAT54SDW-FDITR-ND® 342.00/M 
75 2.5 75 1.0 50 4.0 200 BAV99DW-FDICT-ND® 50 4.00 30.00 BAV99DW-FDITR-ND@ 150.00/M 
5 80 0.1 70 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HSDW-FDICT-ND@ 60 4.80 36.00 MMBD4448HSDW-FDITR-ND® 180.00/M 
80 50 75 72 5.0 4.0 200 SDAOO4DICT-ND® 99 7.92 59.40 SDAOO4DITR-ND® 314.00/M 
85 0.005 75 1.0 10 3.0§ 200 BAV199DWDICT-ND 55 4.40 33.00 _ _ 
85 0.005 75 1.0 10 3.0§ 200 BAV199DW-FDICT-ND® 55 4.40 33.00 BAV199DW-FDITR-ND® 165.00/M 
75 2.5 75 1.0 50 4.0 200 BAW56DWDICT-ND 50 4.00 30.00 = =— 
6 80 1.0 75 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HADWDICT-ND 60 4.80 36.00 MMBD4448HADWDITR-ND 180.00/M 
80 1.0 75 1.0 100 4.0 200 MMBD4448HADW-FDICT-ND® 60 4.80 36.00 MMBD4448HADW-FDITR-ND® 180.00/M 
7 75 25 75 1.0 50 4.0 200 BAV756DW-FDICT-ND® 50 4.00 30.00 BAV756DW-FDITR-ND® 150.00/M 
8 75 25 75 1.0 50 4.0 200 BAW567DWDICT-ND 50 4.00 30.00 _ _ 
75 2.5 75 1.0 50 4.0 200 BAW567DW-FDICT-ND@ 50 4.00 30.00 BAW567DW-FDITR-ND® 150.00/M 
9 75 50 75 1.25 150 4.0 200 BAV99BRW-FDICT-ND@ 68 5.40 40.50 BAV99BRW-FDITR-ND® 214.00/M 
10 350 0.1 240 1.0 100 50 350 MMBD3004BRM-FDICT-ND® 68 5.40 40.50 MMBD3004BRM-FDITR-ND@ 214.00/M 
ab 80 01 70 1.0 100 4.0 225 MMBD4448HTM-FDICT-ND® 55 4.40 33.00 MMBD4448HTM-FDITR-ND® 165.00/M 
12 40 1 10 37 1 _ 225 SDMO3MT40DICT-ND 712 5.76 43.20 SDMO3MT40DITR-ND 228.00/M 
40 1 10 37 1 _ 225 SDM03MT40-FDICT-ND® 79 6.30 47.25 SDM03MT40-FDITR-ND@ 249.00/M 
13 85 = 60 90 1 3.0§ 200 DLPAOO6DICT-ND® 1.01 8.10 60.75 DLPAOO6DITR-ND® 321.00/M 
75 _ 53 715 it 4.0 200 SDAOO6DICT-ND® 90 7.20 54.00 SDAOO6DITR-ND® 285.00/M 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Vceo Ic Min. | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ Veceo Ic Min. | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig. | (V)_| (mA) | HFE | Part No. 1 25 100 | Oty. | Pricing Fig. | (V) | (mA) | HFE | PartNo. 1 25 100 | Qty. | Pricing 
NPN Transistors SOT-23 
TO-92 72 | 50 | 25 | MMBI5179CT-NDoA 18 333  962]3,000|) 3478/M 
15) 50] 20) 2N5770-NDe 4. 446 1287] = = 15 | 200 | 20 | MMBT2369ACT-ND@A 14 270 ~~ 7.80] 3,000) + 28.20/M 
15 200 20 | 2N5769-ND 23 4.25 12.29] — = 25 50 60 | MMBTH10FSCT-ND@A 18 3.33 9.62 | 3,000 34.78/M 
45 | 200 | 20 | PN2369-ND ‘19 «©6360 «= 1040 — = 25 | 100 | 300 | MMBTSO89CT-ND@A 16 297 858] 3,000) 31.00/M 
1s | 200 | 13 | PN4275-NDe 49 360 10.40 25 | 200 | 60 | KSTIOMTFCT-ND@A 14259 7.48 | 3.000| _27.03/M 
1s | 200 | 20 | PNoeOA-ND® ‘9 «360 i040) — a 30 | 100 | 300 | MMBT5088CT-ND@A 15 284 8.19] 3,000] 29.61/M 
45-1300 1151 ONST7O-NDe a = 30 | 100 | 110 | BC848CMTFCT-ND@A 12 225 6.50] 3,000) 23.50/M 
90 | 1200 |20,000| MPSA12-ND O52?) isos) — = 30 | 1,200 | 4,000 | BCV27CT-ND@a 16 306 884] 3000) 31.96/M 
o | 50 | 60 | MPSHIOFS-NDe* ‘30 «BOTS ioe) _ 40 | 200 | 30 | MMBT3904FSCT-ND@A 09 §=©169 © 4.88] 3.000) + 17.63/M 
6 | too | 400 | 2NSOBOBU-NDS 1203S 4o_| 600 | 20 | MMBT4401FSCT-ND@A 101.91 5.53 | 3,000 | _19.98/M 
58 | too | 150 | MpS994-ND ‘4827 2ea | = 40 | 800 | 35 | BSRI4CT-ND@A 13.248 7.15] 3,000] 25.85/M 
581-200-160 | PNATOABUEND® :) iT ah = 2 | 40 | 1,000 | 35 | MMBT2222AFSCT-ND@A 10 185 5.33] 3,000) 19.27/M 
96 | 200 | 150 (NRIPReenIn a, aad qoue'| on zi 40 | 1,200 |10,000) MMBT6427FSCT-ND@A 19 353 10.21] 3,000) 36.90/M 
98 | 200 | 15 (RBNetestin ao. eae ~Aved| | a 45 | 100 | 110 | BC847BMTFCT-ND@A 12 225 6.50] 3,000) 23.50/M 
: : ; 45_| 100 | 110 | BC847CMTFCT-ND@A 12 2.25 6.50 3.000| _23.50/M 
25 | 500 | 100 | 2N5172_D26ZCT-ND@Aa 213.94 11.38] 2,000) + 47.00/m 451-800-1100 HERSIEE SEEN es 33586801 3.000128 OMT 
25 | 500 | 150 | PN3565-NDe 21392 11.31] — = : : Tape i 
50-1 300 | aco eRe Ser 50 | 500 | 250 | MMBT6428CT-ND 15 284 819] 3000) 29.61/M 
: : ne) = = 50 | 800 | 100 | BC81740MTFCT-ND@A 12 225 6.50] 3,000) 23.50/M 
a a a enilee Ns ut Bon es = ai 65 | 100 | 110 | BC846BMTFCT-ND@A 42 225 650| 3,000; 23.50/M 
a aa as. ReNeoean va 7 id ial i 80 | 500 | 100 | MMBTAOGFSCT-ND@A 22405 11.70 3,000| _42.30/M 
5 Hl : : : 760 | 600 | 30 | MMBTS5551FSCI-ND@A 16 299 865] 3,000) 31.26/M 
2 on, or oor’ i oF i = = 300 | 500 | 25 | MMBTA42FSCT-NDA 23° «432 = 12.48] 3,000) 45.12/M 
; : H : ; 08 | — = 300 | 500 | 25 | KST42MTFCT-ND@A 16 3.06 —-8.84| 3,000] _31.96/M 
30 | 1,200 |10,000) MPSA14-ND@ 28 5.22 15.08) — - ‘SOT-223 — RoHS Compliant 
30 | 500 | 100 | BC184C-ND@¢ 210 «401 (11.57 = 
40 [1,000 | 35 | PZT2222ACT-NDA 387.38 ~-20.771 2500] 64.96/M 
30 | 500 ) 100 | BCI84L-NDot 2100 4.010 1157) — a 3 | 60 | 1500 | 25 | BCPS5FSCT-NDA 38 «7.61 20.88 | 2'500| 98.60/M 
30_| 1,200 {30,000} BC517-NDo+ 25 4.73 13.65 | — = 300 | 500 | 25 | PzTAdecT-NDA 367.35 20.16 | 2'500| _95.20/M 
30 | 100 | 420 | BC548C-NDe¢ 21 4.01~~*11:57 0-264 — RoHS Compliant : 
a oon ve aan a] ae bane 4 [230 115,000, 35 | FJL43150TU-ND 178 35.63 106.89] — = 
40 | 200 | 30 | 2N3904D26ZCT-ND@A ai 2.03 5.85 | 2,000]  24.30/M a aa aT = RoHs Compliant as 
40 _| 200 | 30 | 2N3904TFCT-ND@~: 112.03 «5.85 | 2,000| _24.00/M ; H : : 90) — = 
40 | 500 | 100 | PN3569-ND® : 2 8.87—«11.18| — a“ a Bae am TP eND 36 ve se.80 = = 
40 | 600 | 20 | 2N4400-NDe 12 223 «644) — — j : H : : .60 | — _ 
40 | 600 | 20 | 2N4401-NDe ‘yo 0203S Bad | = 80 | 10,000] 35 | KSE44H11TU-ND 60 11.25 33.75) — _ 
40 | 600 | 20 | 2N4401D26ZCT-ND@A 12 223 © 6.44| 2,000] 26.73/M 80_| 6,000 | _15 | TIP418-ND 55 __11.00__33.00 |_— = 
‘ 700 | 1,000 | 15 | TIP29CFS-ND ‘55.11.00 33.00) — = 
1 | 40 | 600 | 20 | 2N4401D75ZCT-ND@ao 12 223 6.44| 2,000| _26.73/M 
s 100 | 2,000 | 500 | TIP112TU-ND 56 11.20 33.60) — _ 
40 | 600 | 20 | 2N4401TFCT-ND@At 12 223  644/ 2,000! 27.00/M 400 | 3000 | 710. Nefeeteestun ene 4000, [a000 
40 | 600 | 40 | PN3567-NDe 210387) 14.18) — = j : 4 ee || oe = 
100 | 3,000} 10 | TIP3iCTU-ND 55 611.00 33.00) — = 
40 | 1,000) 35 | PN2222AFS-ND 1 214) 6.18) — = d 
40 | 11000 | 35 | PN2222A026ZCT-ND@A 12 223 ©6.44| 2,000) 26.73/m ie eeRe | ope ease a ee = 
45_| 100 | 400 | MPSA18-ND@ 25 466 13.46| — _ d : : : antl oie c= 
100 | 6,000} 15 | TIP4iCTU-ND 48 9.00 27.00) — = 
45 | 100 | 80 | PNTOORMCT-ND@A0 213.92 ~*:14.31/ 2,000] 46.987 100 | 8000 | 260 WEHENOSTRENTS @ dea “adee'| = = 
45 | 800 | 60 | BC337-ND@+ 31-683) 16.17) — _ ¢ i : : aa | = 
45 | 800 | 100 | BC33725-NDe¢ 31583 (16.7) — = Oe ae earn or age Sanne | cos = 
45 | 800 | 100 | BC33725TACT-ND@+A0 14 254 7.35] 2,000) —30.51/M , = : : + = 
100 | 12,000} 100 | BDW93CFS-ND 69 12.98 38.93 
45 | 800 | 170 | BC33740TACT-ND@+A0 14254 7.35 | 2,000| _30.51/M 200 | 7000 | — | BU4O6ES-ND 681275 «3805; = 
45 | 100 | 110 | BC547-NDe¢ 24 401 11.57) — = 275 | 4,000 | 1,000} FJP9100TU-ND 80 14.93 44.78) — _ 
45 | 100 | 110 | BC547BFS-NDe+ 2 401) 11.57) — = 300 | 1000 | 10 | Tip4g-nD 55 i100 3300; — = 
45 | 100 | 110 | BC547BTACT-ND@$a0 1 2.03 ~=—-5.85| 2,000) 24.30/M 350 | 1000 | 10 | TIP49FS-NO 35 4««1100~«=«3300| = 
45 | 100 | 110 | BC550-NDe¢ 21 4.01 11.67) — = 5 [400 [8,000 | 5 | FJP13007TU-ND 72 13.50 40.50; — a 
50_| 100 | 200 | 2N5210-ND@ 12.03 5.85 | — = 400 | 8,000 | 15 | FJP13007H1TU-ND 67 1260 37.80) — - 
50 | 100 | 40 | BC182-NDe¢ 24 401 11.67 | — = 400 | 8,000 | 26 | FJP13007H2TU-ND 72 © 13.50 40.50} — _ 
50 | 100 | 40 | BC182B-NDe¢ 24 4.01 11.57 | — = 400 | 12,000) 15 | FJP13009H2TU-ND 89 16.73 50.18} — _ 
60 | 100 | 100 | 2N5961-ND 230 428 12.35) — = 400 | 12,000] 6 | FJP13009TU-ND 88 1658 49.73 | — - 
60 | 100 | 20 | PN2484-NDe® 22 412 11.90) — = 400 [4,000 | 19 | FJP3305H1TU-ND 68 12.83 3848) — = 
65 | 100 | 110 | BC546-NDe¢ 25 4.73 13.65 |_— = 400 | 4,000 | 26 | FJP3305H2TU-ND 68 12.83 3848) — _ 
80 | 200 | 60 | 2N4410-ND@ 24 450 13.00) — = 400 | 4,000) 8 | FJP3305TU-ND 68 12.83 3848) — a 
80 | 500 | 100 | MPSAQ6-ND® 28 5.25 14.56] — _ 400 | 4000 | 8 | FJP3305-ND 72 1350 4050) — a 
80 | 500 | 100 | MPSAQ6_D26ZTR-ND® — = —| 2,000] 61.60/M 400 | 4000 | 8 | FJP5304DTU-ND ‘681283 38.48 | — = 
80 | 500 | 100 | MPSAO6RACT-ND@A¢ 28 §= 5.25 += 14.56 | 2,000) + 62.00/M 400 | 5,000 | 10 | FJP5555TU-ND ‘80 15.00 45.00) — a 
80_| 1,000 | 25 | BC639-ND@+ 27 5.06 14.04 | — - 400 | 5,000 | 8 | KSC5305DFTTU-ND 76 1425 42.75) — - 
700 | 200 | 60 | 2N5830-ND 244.46 (12.87) — = 400 | 1,000 | 10 | TIP50-ND 55 611.00 33.00) — - 
100 | 1,500 | 1,000) 2N7052-NDe 32 6.25 = 17.60) — - 400 | 1500 | 5 | KSE13003TH2ATU-ND 58 «11.60 © 34.80) — _ 
140 | 600 | 20 | 2N5550BU-NDe 12 227 657) — - 400 | 4,000 | 20 | FJPS554TU-ND 7213.50 40.50|_ — = 
200 | 200 | 25 | MPSA43-ND 29 © «6.42 15.03) — - 440 | 5,000 | 7 | FJPS355TU-ND 36 1043.31.28] — = 
300 | 500 | 25 | MPSA42FS-ND@ 29 5.45 15.73 | — = 450 | 5,000 | 4 | KSC5338D-ND 78 1463 43.88) — -_ 
300 | 500 | 25 | MPSA42_D26ZTR-ND = a —/2,000| 65.347 450 | 5,000 | 4 | KSC5338DTU-ND 78 1463 43.88) — = 
400 | 300 | 40 | KSP44TACT-ND@Ad 23 © 4.25 = 12.29] 2,000) —51.00/M 450 | 2,000 | 4 | KSC5402DTTU-ND 59 11.10 —-33.30| — = 
400 | 1,500) 5 | FUN13003TACT-ND@tAd 40 8.01 21.96 | 2,000} 109.80/M * t+ A See drawings above for pin layout. ACut Tape § For Tape and Reel part number, change CT-ND 
400 | 1,500 | 5 | FUN3303TACT-ND@tAd 326.25 17.60] 2,000} —_76.00/M toTR-ND. For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. # RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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2 = Vceo Ic Min. | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
=< Transistors (Cont) Digi@Reel? | (Fig. | (wv) | (ma) | HFE | PartNo. 1 25 100 | Oly. | Pricing 
SEMERROLOTE 50 | 50 | 30 | PN3251-ND 39 ~7.88~—S(T.60] — = 

Vceo| Ic | Min. | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 30, || 100 250 Ae ADK: au ale 6.18 = = 
2 = 50 | 300 BC212-ND® 28 = 5.18 = 14.95 
Fig. | (V) | (mA) | HFE | PartNo. 1 25 100 | Qty. | Pricing 50 | 300 | 40 | BC212L-ND@a 2200 «412 11.90) — _ 
500 | 5,000 8 FJP5321TU-ND 66 12.35 37.04) — _ 60 500 250 | PN4250A-ND® 23 4.28 12.35 -_ 
800 | 3,000 6 KSC5603DTU-ND 96 17.93 53.78 | — - 60 500 700 | MPSA05-ND@ 28 5.25 14.56| — = 
5 800 | 3,000 20 FJP50270TU-ND 70 13.13 39.38 | — - 1 60 800 10 PN2907ABUFS-ND@ 12 2.25 6.50) — _ 
800 | 3,000 | 15 | FJP5027RTU-ND 70 13.13 39.38 | — = 60 | 800 | 50 | PN2907ATACT-ND@at0 14 2.70 7.80 | 2,000| 32.00/M 
800 | 3,000 8 FJP5027TU-ND. 70 13.05 39.15 | — —- 80 500 100 | MPSA56-ND® 24 459 4996) -— = 
800 | 3,000 | 20 KSC50270TU-ND 719 14.85 44.55 | — = 80 | 1,000 | 25 BC640-ND@t 33 6.09 16.90 | — — 
TO-220F — RoHS Compliant 720 | 600 | 30 | 2N5400-NDe 24 446 ~~ ‘12.87 = 
400 | 8,000] 5 | FJPF13007TTU-ND 69 1286 3859) — = 150 | 600 | 30 | 2N5401-NDe 13 2.41 6.96 
400 | 8,000 | 26 | FJPF13007H2TU-ND 72 1350 40.50) — - 300 | 500 | 25 | MPSA92FS-ND@ 29 5.42 15.03 | — = 
400 | 8,000} 5 | FJPF13007TU-ND 68 12.68 3803) — - SOT-23 
400 | 12,000) 6 | FJPF13009H2TU-ND 92 17.25 51.75) — _ 12 | 200 | 20 | MMBT3640CT-NDOA 56 10.50 31.50] 3,000] 182.00M 
400 | 12,000| 6 | FJPF13009TU-ND 8816.50 49.50 | — = 15 | 200 | 35 | MMBT5771CT-ND@a 1.35 2813 90.00] 3,000] 585.00/M 
g | 400 | 4,000 | 8 | FJPF3305HITU-ND 59 1097 32.92 — = 20 | 50 | 60 | MMBTH81CT-ND@a 17 3.45 9.10] 3,000] 32.90/M 
400 | 4,000} 8 | FJPF3305H2TU-ND 51 9.53 28.58] — _ 25 | 200 | 60 | MMBT4126FSCT-ND@A 14 2.70 7.80 | 3,000]  28.20/M 
400 | 4,000} 8 | FJPF3305TU-ND 62 11.55 3465) — _ 30_| 1,200 [10,000] MMBTA64FSCT-ND@A 18 3.38 9.75 | 3,000 | 35.25/M 
500 | 5,000) 8 | FJPF5321TU-ND 67 ©1250 3749) — _ 40 | 600 | 20 | MMBT4403FSCT-ND@A 101.91 5.53 | 3,000;  19.98/M 
800 | 3,000 | 20 | FJPF50270TU-ND 7413.88 41.63 | — = 40 | 200 | 30 | MMBT3906FSCT-ND@A 09 © 1.69 4.88 | 3,000]  17.63/M 
800 | 3,000 | 15 | FJPF5027RTU-ND 67 1253 37.58| — = 40 | 800 | 35 | MMBT2907CT-ND@at¢ 120 2.25 6.50 | 3,000]  24.00/M 
goo | 100 | 30 | KSC5042FTU-ND 51 9.60 28.80) — = 2 | 45 | 800 | 100 | BC80725MTFCT-ND@A 13° 2.36 6.83 | 3,000] 24.68/M 
D-PAK — RoHS Compliant 45 | 800 | 100 | BC80740MTFCT-ND@A 132.36 6.83 | 3,000 | _24.68/M 
60 | 10,000] 5 | MJD3055TFCT-NDA 55 11.00 33.00] 2,000] + 154.00/M 50 | 100 | 250 | MMBT5087CT-ND@A Ar 3.15 9.10 | 3,000) — 32.90/M 
80 | 8,000) 40 | MJD44H11TMCT-NDA 56 10.50 31.50] 2,500) 182.00/M 60 | 800 | 75 | BSRI6CT-ND@s 13 2.48 7.15 | 3,000) — 25.85/M 
100 | 8,000 | 1000 | KSH122TFCT-NDA 56 11.20 33.60] 2,000) 156.80/M 60 | 800 | 50 | MMBT2907AFSCT-ND@A 10 1.91 5.53 | 3,000 | —19.98/M 
100 | 2,000 | 200 | MJD112TFCT-NDA 54 10.05 30.15] 2,000) 178.22/M 80 | 500 | 100 | MMBTAS6FSCT-ND@s 18 3.38 9.75 | 3,000) — 35.25/M 
100 | 8,000 | 100 | MJD122TFCT-NDA 56 11.20 33.60 | 2,000 | _156.80/M we aur 30 ee eeu +4 30 a2 300 ae 
700 | 3,000 | 10 | MJD3ICTFCT-NDA 54 10.80 32.40] 2,000) 151.20/M e : ; . ; ; 
7 | 100 | 6000} 145 | MJD41CTFCT-NDA 55 © 11.00 33.00] 2,000) | 154.00/M 300 | 500_| 25 | MMBTAS2FSCT-NDA 25 4.73 13.65 | 3,000] _49.35/M 
100 | 6,000 | 15 | KSH41CTFCT-NDA 55 © 11.00 33.00] 2,000] + 154.00/M TO-264 — RoHS Compliant 
100 | 3,000 | 10 | KSH31CTFCT-NDA 56 611.17 33.51] 2,000] 156.38/M 4 | 230 [13,000[ 35 | FuL42150TU-ND 198 39.69 119.07] — = 
100 | 2,000 | 200 | _KSH112TMCT-NDA 56 14.20 33.60 | 2,500| 151.20/M TO-220 — RoHS Compliant 
700 | 8,000 | 100 | KSH122TMCT-NDA 56 11.20 33.60] 2,500 151.20/M 30 | 3,000] 120 | KSA473YTSTU-ND 48 950 2850] — = 
400 | 3,000 | 10 | FJD5553TMCT-NDAA NEW! 59 11.03 33.08] 2,500} 191.10/M 60 | 5,000 | 1,000 | TIP125TU-ND 58 611.50 3450) — - 
400 | 4,000 | 10 | FJD5304DTFCT-NDAA 52 10.40 31.20] 2,000] 145.60/M 60 | 8,000] 200 | TIP105TU-ND 64 12.00 3600) — - 
400 | 5,000 | 10 | FJDS5555TMCT-NDAA NEW! 68 12.75 38.25 | 2,500] 221.00/M 80 | 5,000 | 1,000 | TIP126-ND 58 11.50 3450) — - 
600 | 2,000 | 3 | KSC5502DTMCT-NDA 7013.13 39.38 | 2,500| 227.50/M 80_| 8,000 | 40 | D45H11-ND 79 1644 52.60| — - 
D2-PAK — RoHS Compliant 700 | 8,000 | 750 | BDX54C-ND 52 9.68 2903] — = 
7_[ 100 | 8,000 | 200 | FJBTO2TMCT-ND AA 9417.63 52.88 [ 800 263.20 10 ae a paar ND 3 ie ore = = 
TO-126 — RoHS Compliant 5 | 400 | 5.000 | 1,000 | T1P127FS-ND 58 «1150 3450) — = 
60 | 5,000 | 160 | KSD1691YSTU-ND 50 69.90 2970] — = 
g 100 | 5,000 | 1,000 | TIP127TU-ND 5811.50 3450] — - 
80 | 1,500) 25 | BD13916STU-ND 42 853 23.40 
Too | 6,000 | 15 | TIP42CTU-ND 59 «17.80  3540/ — = 
300 | 500 | 30 | MJE340STU-ND 49 «9.84 27.00) — - 
100 | 8,000 | 200 | TIP107-ND 58 10.88 3263) — - 
400 | 1,500] 5 | FJE3303TU-ND 48 9.50 2850) — - ‘ — = 
100 | 2,000 | 500 | TIP117TU-ND 57 11.38 = 34.14 
8 | 400 | 1,500 | 8 | FJE3303H1TU-ND 41 832 22.82] — = ‘ — — 
100 | 1,000 | 15 | TIP30C-ND 50 10.00 30.00 
400 | 4,000 | 8 | FJE5304DTU-ND 57 11.40 3420[ — = too | 6000 | 48 | TIP42C-ND 55 1100« 300 — 
400 | 1,500 | 5 | KSE13003H1ASTU-ND 42 840 25.20) — - ( i ; : ‘ = = 
100 | 8,000 | 2 | TIP107TU-ND 58 10.88 32.63 
400 | 1,500] 5 | KSE13003H2ASTU-ND 42 840 25.20 TO.220F oR 
ir 2 — RoHS Compliant 
400 | 1,500 | 14 | FJE3303H2TU-ND A5 9.03 27.09 31550) 2000 | 400 WEEE a9. 1a63 SO — 
40] 100 | 100 eee a 394 11.38] 3,000|  41.13/M D-PAK — RoHS Compliant 
: : ; : : : 80 | 8,000] 40 | MJD45H11TFCT-NDA 60 11.33 33.98] 2,000] 20083/M 
40 | 100 | 100 | FJY3010RCT-NDA 21 © 3.94 = 11.38] 3,000} 41.13/M 
: 80 | 8,000] 40 | MJD45H11TMCT-NDA 60 11.33 33.98] 2,500] 196.30/M 
40 | 100 | 100 | FJY3011RCT-NDA 21 © 3.94 = 11.38] 3,000} 41.13/M 
40 | 1,000) 15 | KSH30TFCT-NDA 55 11.00 33.00] 2,000) 154.00/M 
40 | 100 | 100 | FJY3012RCT-NDA 21 © 3.94 = 11.38] 3,000} 41.13/M 
100 | 2,000 | 200 | KSH117TFCT-NDA 56 11.20 33.60] 2.000] 156.80/M 
50_| 100 | 22 | FJY3001RCT-NDA 213.94 11.38] 3,000] 41.13/M : 
100 | 8,000 | 100 | KSH127TFCT-NDA 55 11.00 33.00 | 2,000 | 154.00/M 
50 | 100 | 30 | FJY3002RCT-NDA 213.94 11.38] 3,000; 41.13/M 7 Too -3'000- 10 1 KSHSSCTECT-NDA 531066 31.98 | 20001 14924 
50 | 100 | 56 | FJY3003RCT-NDA 21 © 394 = 11.38] 3,000} 41.13/M : : : : : ’ : 
100 | 6,000 | 15 | KSH42CTFCT-NDA 55 11.00 33.00] 2,000) 154.00/M 
9 | 50 | 100 | 56 | FJY3004RCT-NDA 21 © 394 = 11.38] 3,000} 41.13/M : 
100 | 2,000 | 200 | MJD117TFCT-NDA 56 11.20 33.60] 2,000] 156.80/M 
50 | 100 | 30 | FJY3005RCT-NDA 21 © 3.94 = 11.38] 3,000} 41.13/M too | sooo | 100 | mupi27TFCT-NDA 49 «913 ©2738 /2000| 161.86/M 
50_| 100_| 68 | FJY3006RCT-NDA 2) 3.94 11.38 | 3,000 | _41.13/M joo | 3.000 | 10 | MJD32CTECT-NDA ‘5410.80 32.40 | 2'000 | _151.20/M 
50 | 100 | 68 | FJY3007RCT-NDA 21 3.94 11.38] 3,000; 41.13/M : T0126 = Rone coolants - - - 
50 | 100 | 56 | FJY3008RCT-NDA 21 © 3.94 = 11.38] 3,000} 41.13/M _ iP 
50 | 100 | 56 | FUY3013RCT-NDA 21 3.94 = 11.38 | 3,000; 41.13/M g | £0 | 1.500) 25 /MBDIAOTESTUSNG 44 8932448) = 
: : : : : : 300 | 500 | 30 | MJE340STU-ND 49 9.84 -27.00| — = 
50 | 100 | 68 | FJY3014RCT-NDA 21 © 3.94 = 11.38] 3,000} 41.13/M : 
50 | 100 | 33 | FJY3015RCT-NDA 21 394 11.38 | 3,000] —41.13/M a 00-8 Ser eeeF — RoHS Compliant EL REEETECHEAT ARE 
TO-3P : : : : ’ : 
40 | 100 | 100 | FJY4010RCT-NDA 21 © 3.94 = 11.38] 3,000) 41.13/M 
enn oe pod et OO = 40 | 100 | 100 | FJY4011RCT-NDA 213941138 3.000) 44.13/M 
too | 8.000 | 120 | FJA3B35TU-NDS 116 2443 «7720| — — 40 | 100 | 100 | FJY4012RCT-NDA 21 © 3.94 = 11.38] 3,000) 41.13/M 
440 | 16,000; so. \MEIderoar tities tag? sodaar- - 78.00 50_| 100 | 20 | FJY4001RCT-NDA 21 3.94 11.38] 3,000| _41.13/M 
10 | 539 145,000] 35 | FUA4S13RTU-NDe diaat. ‘omap = “one 50 | 100 | 30 | FJY4002RCT-NDA 23.94 11.38] 3,000] 41.13/M 
530-142.000 135 ERT 9636: 0 = 9 | 50 | 100 | — | Fuv4003RCT-NDA 21 © 3.94 = 11.38] 3,000) 41.13/M 
400 | 42;000| 6 \MEiteoneniinias 408: 99108 77080. = 50 | 100 | 68 | FJY4004RCT-NDA 21 © 3.94 = 11.38] 3,000) 41.13/M 
70 {40000 45. MESSecoanienn Peaeeret 800 | — = 50 | 100 | 30 | FJY4005RCT-NDA 21 © 3.94 = 11.38] 3,000) 41.13/M 
5 B 5 5 to a RoHS om : 78.00 |_— = 50 | 100 | 68 | FJY4006RCT-NDA 213.94 11.38 | 3.000| _41.13/M 
-3PF — 50 | 100 | 68 | FJY4007RCT-NDA 21 3.94 11.38] 3,000] 41.13/M 
11_| 140 | 10,000] 50 | FJAF4310YTU-ND 140 23.00 73.60 |_ — = 50 | 100 | 68 | FJY4008RCT-NDA 24 3.94 11.38 | 3,000} + 41.13/M 
16-SOIC — RoHS Compliant 50 | 100 | 68 | FJY4013RCT-NDA 21 © 3.94 = 11.38] 3,000) 41.13/M 
12 | 40 | 200 | 30 | MMPQ3904FSCT-NDA 1.05 21.81 69.80 | 2,500] 454.00/M 50 | 100 | 68 | FJY4014RCT-NDA 213.94 11.38] 3,000] 41.13/M 
T0-3P — RoHS Compliant 
TO-92 700 ] 1,000) 500 | TIP147TU-ND 96 20.00 6400] — = 
10 | 500 | 15 | PN5134-NDe 19 +360 1040] — = to | 140 | 10,000] 50 | FJA42100TU-ND 134 2788 89.20) — = 
12 | 200 | 20 | PN3640-ND® 5511.00 += 33.00) — = 230 | 15,000] 35 | FJA4213RTU-ND 133 2650 79.50) — — 
15 200 20 2N5771-ND 1.35 28.13 90.00} — — 230 | 15,000} 35 FJA42130TU-ND 1.33 26.50 79.50 | — _ 
20 | 50 | 15 | PN5142-ND 42 813 22.88) — = TO-3PF — RoHS Compliant 
25 | 200 | 60 | 2N4126-ND@ A 2.44 6.18 | — = 41] 100 10.0007 00 | TIP147FTU-ND 1.05 2194 70.20) — = 
25 | 800 | 20 | PN3638A-ND® 22 410 11.83) — = 140 | 10,000| 50 | FJAF4210YTU-ND 1.28 26.56 —85.00| — - 
30 | 200 | 30 | PN4917-ND 21 3870-1148) — - SOT-323 — RoHS Compliant 
30 | 200 | 25 | 2N4125-ND@ 1 244 6.18) — _ 73 [50 [ 100 [ 68 | FUX4004RTFCT-NDA 193.60 1040[3,000[ 38.00 
30 | 500 | 50 | PN5138-ND 23 «428 «(1235) — - ‘SuperSOT™ 3 
30_| 1,200 | 5,000 | MPSA63-ND® 26 479 13.85 | — - 7,000 
a wa a0 Breet ge s ae a = = 14 | 30 2/000 40 | FMMT549FSCT-NDA 33 6.19 17.16 | 3,000 66.00/M 
a a 2 : a = MicroFET 2x2 — RoHS Compliant 
40 | 200 | 15 | 2N3905-ND® 42 © 207 657| — - 5 
4 | 40 | 200 | ap. Wenesoeeennes ae bos 16 [35 | 2,000 | 100 | FUMA790CT-NDA 80 15.00 45.00 [ 3,000 260.00/M 
40 200 30 2N3906D26ZCT-ND@A AW 2.09 6.05 | 2,000 25.11/M * + $A See drawings above for pin layout. ACutTape  § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
40 200 30 2N3906TFCT-ND@A$ WW 2.09 6.05 | 2,000 25.00/M For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. RoHS Compliant 
40 | 200 | 30 | PN4122-ND 2 387) «11.18) — a 
40 | 500 | 100 | PN4249-ND 23 «428 = 1235) — - Digi-Key Pricing 
40 500 250 | PN4250-ND 23 4.28 12.35 | — _ Fig. | Description Package | Part No. a 25 100 
40 600 30 2N4402-ND 13 2.36 6.83 | — _ N-Channel J-FET Transistors 
40 | 600 | 20 | 2N4403-ND® 13 2.36 6.83 | — = 7 | GPAmp T0-92 | 2N5457FS-ND 31 5.89 16.33 
40 | 600 | 20 | 2N4403D26ZCT-ND@A 13° 2.39 6.89 | 2,000}  28.62/M VHF Amp & Mixer T0-92 | MPF102-ND® 27 4.97 13.78 
40 800 30 PN2907-ND@ 14 2.70 7.80 | — - Transistor Arrays — RoHS Compliant 
45 | 800 | 40 | BC327-NDe¢ 30 5.63 ©1560) — = TC, Amp, Multichip, GP, NPN | 16-SOIC | MMPQ2222ACT-NDA T.06 22.00 70.40 
45 | 100 | 110 | BC557-NDe¢ 28 5.18 14.95 | — = 12 | IC, Amp, Multichip, GP, NPN | 16-SOIC | MMPQ2222ATR-ND+ 1144.00/2,500 
45 | 100 | 110 | BC560-NDo¢ 28.—«Oo.8 «14.95 | — = IC, Amp, Multichip, GP, PNP__| 16-SOIC | _MMPQ2907ACT-NDA 1.01 21.06 67.40 
45 | 100 | 420 | BC560CTACT-ND@¢A0 12 2.46 6.24 | 2,000}  25.92/M @ROHS Compliant ACut Tape + Tape and Reel 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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FAIRCHILD Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS DigiDReel” 


SEMICONDUCTOR® 


Multiple pinout configurations available, 


Config. Cut Tape dig J 
Vps|__Rps (on) Ip Pp or Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel see Digi-Key web site for data sheet. 
Fig.| Type | (V) QO |@volt.| (A) (W) Package | Part No. 1 10 100 | PartNo. Pricing 
SOT-23 — RoHS Compliant Fig. 1 — SOT-23 
25 4 45 0.22 0.35 Single | FDV301NCT-ND .29 2.16 15.60 | FDV301NTR-ND 169.20/3,000 
25 | 0.45 45 0.68 0.35 Single | FDV303NCT-ND 38 3.00 21.12 | FDV303NTR-ND 259.20/3,000 
30 | 0.125 45 1.6 0.5 Single | NDS355NCT-ND AQ 3.69 27.68 | NDS355NTR-ND 479.70/3,000 
N-Chan 30 30 10 0.05 0.35 Single | MMBF4393CT-ND 38 2.81 19.50 | MMBF4393TR-ND 225.00/3,000 
| 50 3.5 10 0.22 0.36 Single | BSS138CT-ND 24 1.80 13.00 | BSS138TR-ND 141.00/3,000 
60 75 10) | 0.115 0.2 Single | 2N7002NCT-ND A7 1.31 9.43 | 2N7002NTR-ND. 102.23/3,000 
1 60 2 10 0.28 0.3 Single | NDS7002ACT-ND 36 2.81 19.80 | NDS7002ATR-ND 243.00/3,000 
100 6 10 0.17 0.36 Single | BSS123NCT-ND 29 2.16 15.60 | BSS123NTR-ND 169.20/3,000 
25 10 45 0.12 0.35 Single | FDV302PCT-ND 33 2.48 17.16 | FDV302PTR-ND 198.00/3,000 
25 1 45 0.46 0.35 Single | FDV304PCT-ND 40 3.20 24.00 | FDV304PTR-ND 324.00/3,000 
P-Chan. | 50 10 10 0.13 0.3 Single | BSS84CT-ND .29 2.16 15.60 | BSS84TR-ND 169.20/3,000 
60 § 10 0.18 0.36 Single | NDSO605CT-ND AL 3.19 22.44 | NDSO605TR-ND 275.40/3,000 
60 10 10 0.12 0.36 Single | NDSO610CT-ND 39 2.93 20.28 | NDSO610TR-ND 234.00/3,000 
SuperSOT™ -3 High Drain Current — RoHS Compliant 
20 | 0.055 45 1:7 0.5 Single | FDNS35NCT-ND AG 3.68 25.20 | FON335NTR-ND 357.00/3,000 
20 | 0.029 45 3 0.5 Single | FDN339ANCT-ND. 56 4.20 31.50 | FDN339ANTR-ND 546.00/3,000 
20 | 0.16 45 1.3 0.5 Single | NDS331NCT-ND A4 3.52 26.40 | NDS331NTR-ND 356.40/3,000 Fig. 2 — SuperSOT™-3 
20 | 0.11 45 17 0.5 Single | NDS335NCT-ND AT 3.72 27.90 | NDS335NTR-ND 376.65/3,000 9- Ps 
30 | 0.065 45 2.2 0.5 Single | FDN337NCT-ND A3 3.40 25.50 | FON337NTR-ND 344.25/3,000 
N-Chan.] 30 | 0.081 45 1.9 0.5 Single | FDN357NCT-ND AQ 3.92 29.40 | FON357NTR-ND 396.90/3,000 
30 | 0.037 10 27 0.5 Single | FDN359ANCT-ND 59 4.41 33.08 | FDN359ANTR-ND 573.30/3,000 
30 | 0.026 10 27 0.5 Single | FDN359BNCT-ND. 64 4.80 36.00 | FON359BNTR-ND 624.00/3,000 
30 | 0.16 10 1.2 0.5 Single | NDS351ANCT-ND AG 3.68 25.20 | NDS351ANTR-ND 357.00/3,000 
30 | 0.08 10 17 0.5 Single | NDS355ANCT-ND AT 3.72 27.90 | NDS355ANTR-ND 376.65/3,000 
60 | 0.073 10 17 0.5 Single | FDN5630CT-ND 60 4.76 35.70 | FON5630TR-ND 481.95/3,000 
2 12 ] 0.03 45 2.6 0.5 Single | FDN306PCT-ND AQ 3.88 29.10 | FDN306PTR-ND 392.85/3,000 Gs 
20 | 0.036 45 24 0.5 Single | FDN304PCT-ND 57 4.56 34.20 | FDN304PTR-ND 461.70/3,000 js 
20 | 0.122 45 1.3 0.5 Single | FDON336PCT-ND AQ 3.92 29.40 | FDN336PTR-ND 396.90/3,000 (Top View) 
20 | 0.115 45 1.6 0.5 Single | FDN338PCT-ND 42 3.32 24.90 | FDN338PTR-ND 336.15/3,000 
20 60 4.5 2 0.5 Single | FDN340PCT-ND AT 3.72 27.90 | FON340PTR-ND 376.65/3,000 
P-Ch 20 0.3 45 1.0 0.5 Single | NDS332PCT-ND A3 3.44 25.80 | NDS332PTR-ND 348.30/3,000 
“Onan. | 99 | 0.22 27 12 0.5 Single | NDS336PCT-ND AQ 3.94 27.00 | NDS336PTR-ND 382.50/3,000 
30 | 0.0105 | 10 1.5 0.5 Single | FDN358PCT-ND AB 3.40 25.50 | FDN358PTR-ND 344.25/3,000 
30 | 0.063 10 2 0.5 Single | FDON360PCT-ND 55 4.40 33.00 | FDN360PTR-ND 445.50/3,000 
30 0.3 10 0.9 0.5 Single | NDS352APCT-ND. 53 4.20 31.50 | NDS352APTR-ND 425.25/3,000 Fig. 3 — SuperSOT™-6 
30 0.2 10 11 0.5 Single | NDS356APCT-ND 57 4.52 33.90 | NDS356APTR-ND 457.65/3,000 
60 | 0.148 10 1.25 0.5 Single | FDN5618PCT-ND 48 3.60 27.00 | FONS618PTR-ND 468.00/3,000 
SuperSOT™ -6 (SOT-6) — RoHS Compliant 
20 | 0.019 45 6.2 1.6 Single | FDC637ANCT-ND 78 5.85 43.88 | FDC637ANTR-ND 760.50/3,000 
20 | 0.02 45 7.3 18 Dual FDC6000NZCT-ND 99 8.25 66.00 | FDC6000NZTR-ND 1287.00/3,000 
20 | 21m 45 6.2 1.6 SSOT-6 | FDC637BNZCT-ND NEW! AQ 3.94 27.00 | FDC637BNZTR-ND NEW! 382.50/3,000 
20 | 0.06 45 27 0.96 Dual FDC6305NCT-ND 51 4.08 30.60 ) FDC6305NTR-ND 413.10/3,000 
20 | 70m 4.5 3 0.7 Dual FDC6401NCT-ND 50 4.00 30.00 | FDC6401NTR-ND 405.00/3,000 
30 | 0.009 10 12.5 2 Single | FDC796NCT-ND 1.05 8.75 70.00 | FDC796NTR-ND 1365.00/3,000 
N-Chan 30 | 0.02 10 61 1.6 Single FDC855NCT-ND NEW! 62 4.65 34.88 | FDC855NTR-ND NEW! 604.50/3,000 
“| 30 | 0.027 10 5 1.6 Single | FDC653NCT-ND 55 4.11 30.83 ) FDC653NTR-ND 534.30/3,000 
30 | 0.033 45 5.2 1.6 Single | FDC633NCT-ND 50 3.78 28.35 | FDC633NTR-ND 491 .40/3,000 
30 | 0.06 10 3.2 1.6 Single | NDC651NCT-ND 65 4.89 36.68 | NDC651NTR-ND 635.70/3,000 
30 | 0.082 10 2.5 0.96 Dual FDC6561ANCT-ND 50 3.75 28.13 | FDC6561ANTR-ND 487.50/3,000 
50 2 10 0.35 0.5 Dual NDC7002NCT-ND 56 4.48 33.60 | NDC7002NTR-ND 453.60/3,000 
60 | 0.042 10 43 1.6 Single | FDC5612CT-ND 90 6.75 50.63 | FDC5612TR-ND 877.50/3,000 
100 | 0.07 10 3.7 2 Single | FDC3616NCT-ND 90 7.50 60.00 | FDC3616NTR-ND 1170.00/3,000 Fig. 4 — Power MOSFET (SO-8) 
12] 26m 45 6 0.8 Single | FDC606PCT-ND 90 6.78 50.85 | FOC606PTR-ND 882.00/3,000 
20 | 0.02 45 8 2 Single | FDC697PCT-ND 1.33 10.60 79.50 | FDC697PTR-ND 2035.20/3,000 
20 | 0.022 45 7 2 Single | FDC699PCT-ND 1.14 9.50 76.00 | FOC699PTR-ND 1482.00/3,000 
20 | 0.024 45 5.5 1.6 Dual FDC604PCT-ND AQ 3.69 27.68 | FOC604PTR-ND 479.70/3,000 
20 | 0.026 4.5 5.8 1.6 Single | FDC608PZCT-ND 55 4.40 33.00 | FDC608PZTR-ND 445.50/3,000 
20 | 0.037 45 4.5 1.6 Single | FDC638APZCT-ND 42 3.36 25.20 | FOC638APZTR-ND 340.20/3,000 
20 | 0.039 45 45 1.6 Single | FDC638PCT-ND 60 4.76 35.70 | FDC638PTR-ND 481.95/3,000 
20 | 0.044 45 5 18 Dual FDC6036PCT-ND ait 9.25 74.00 | FOC6036PTR-ND 1443.00/3,000 
3 20 | 0.06 45 3.5 1.6 Single | FDC634PCT-ND 50 4.00 30.00 ) FDC634PTR-ND 405.00/3,000 
20 | 115m 45 23 0.7 Dual FDC6312PCT-ND AS 3.40 25.50 | FDC6312PTR-ND 345.00/3,000 
P-Chan. | 20 | 0.127 4.5 1.9 0.96 Dual FDC6306PCT-ND 45 3.60 27.00 | FDC6306PTR-ND 364.50/3,000 
20 | 0.15 45 2.2 0.96 Bee FDC6392SCT-ND 15 6.25 50.00 | FDC6392STR-ND 975.00/3,000 
20 | 150m 45 3 0.8 Single | FDFC2P100CT-ND AQ 3.91 29.31 ) FDFC2P100TR-ND 395.69/3,000 
25 15 2.7 | 0.46 0.7 Dual FDC6304PCT-ND AQ 3.66 27.45 | FDC6304PTR-ND 477.00/3,000 
30 | 0.036 10 49 1.6 Dual FDC610PZCT-ND 53 4.20 31.50 | FDC610PZTR-ND 426.00/3,000 
30] 0.14 | 10 | 1.8 | 0.96 | Dual | FDCB506PCT-ND ‘58 4.35 32.63 | FDC6S06PTR-ND 565.50/3,000 | [Fig 5 — sor-223 
30 | 0.11 10 24 1.6 Single | NDC652PCT-ND 67 5.04 37.80 | NDC652PTR-ND 655.20/3,000 Z 
-35 | 0.045 10 4.3 1.6 SSOT-6 | FDC365PCT-ND NEW! 90 7.50 60.00 | FDOC365PTR-ND NEW! 1170.00/3,000 
50 5 10 0.22 0.5 Dual NDC7003PCT-ND AQ 3.69 27.68 | NDC7003PTR-ND 479.70/3,000 
60 | 0.082 10 3 1.6 Single | FDC5614PCT-ND 88 6.60 49.50 | FDC5614PTR-ND 858.00/3,000 
Mera a oer 2 a8 18 Dual FDC6020CCT-ND 96 8.00 64.00 | FDC6020CTR-ND 1248.00/3,000 
Mera ao oe 2 1.9 _ Dual FDC6327CCT-ND 48 3.60 27.00 | FDC6327CTR-ND 468.00/3,000 
Wohan. | 30 | 0.073 | 1 | 25) 09 | single | FDc6333CCT-ND 44 330 24.75 | FDC6333CTR-ND 429.00/3,000 
ee ae 10 | 235) 0.5 | compl. | NDc7oo1ccT-ND 56 447 31.28 | NDC7001CTR-ND 542.10/3,000 
Power MOSFET (SO-8) 
20 | 0.0035 | 4.5 23 3.0 Single | FDS6064N7CT-ND@ 1.53 12.20 91.50 | FDS6064N7TR-ND® 1952.00/2,500 Fig. 6 — TO-220AB 
20 | 0.0035 | 4.5 23 3.0 Single | FDS6162N7CT-ND® 1.74 13.92 104.40 | FDS6162N7TR-ND® 2227.20/2,500 
20 | 0.004 45 16 25 Single | FDS6574ACT-ND@ 1.44 12.00 96.00 | FDS6574ATR-ND® 1560.00/2,500 
20 | 0.004 45 23 3.0 Single | FDS6064N3CT-ND® 1.53 12.20 91.50 | FDS6064N3TR-ND® 1952.00/2,500 
20 | 0.0045 | 4.5 21 3.0 Single | FDS6162N3CT-ND@ 1.53 12.20 91.50 | FDS6162N3TR-ND® 1952.00/2,500 
20 | 0.0106 | 10 75 1.6 Dual FDS6911CT-ND® 1.04 8.63 69.00 | FDS6911TR-ND@ 1121.25/2,500 
30 | 0.003 10 23 3.0 Single | FDS7088N7CT-ND@ 1.75 14.00 105.00 | FDS7088N7TR-ND® 2240.00/2,500 
30 | 0.0045} 10 23 3.0 Single | FDS7066N7CT-ND® 1.75 14.00 105.00 | FDS7066N7TR-ND® 2240.00/2,500 
30 | 0.0045 | 10 20 3.0 Single | FDS7288N3CT-ND@ 149 11.92 89.40 | FDS7288N3TR-ND® 1907.20/2,500 
4 |N-Chan.| 30 | 0.0048} 10 19 3.0 Single | FDS7066ASN3CT-ND® 1.34 11.15 89.20 | FDS7066ASN3TR-ND® 1449.50/2,500 GDS 
30 | 0.005 | 10 | 19 3.0 Single | FDS7060N7CT-ND® 1.39 11.12 83.40 | FDS7060N7TR-ND® 1779.20/2,500 (Front View) 
30 | 0.006 10 17.5 3.0 Single | FDS7082N3CT-ND® 1.20 10.00 80.00 | FDS7082N3TR-ND® 1300.00/2,500 
30 | 0.007 45 16.5 3.0 Single | FDS7064N7CT-ND@ 1.33 11.10 88.80 | FDS7064N7TR-ND® 1443.00/2,500 
30 | 0.0075 | 4.5 16 3.0 Single | FDS7064NCT-ND@ 1.33 11.10 88.80 | FDS7064NTR-ND® 1443.00/2,500 
30 | 0.008 10 16 3.13 Single | FDS7064SN3CT-ND® 1.20. 10.00 80.00 | FDS7064SN3TR-ND® 1300.00/2,500 
30 | 0.008 10 13.0 25 Single | FDS6670ACT-ND® 1.44 12.00 96.00 | FDS6670ATR-ND® 1560.00/2,500 
30 | 0.009 10 14 3.0 Single | FDS7096N3CT-ND@ 11 9.25 74.00 | FDS7096N3TR-ND® 1202.50/2,500 
30 | 0.0095 | 10 12.5 25 Single ) FDS6680ACT-ND® 2.10 16.80 126.00 | FDS6680ATR-ND® 2688.00/2,500 
30 | 0.011 10 10.2 25 Single | FDS8878CT-ND® 62 4.65 34.88 | FDS8878TR-ND® 503.75/2,500 
RoHS Compliant A Tape and Box t Bulk + Tube § See data sheet for pin out (Continued) 
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Config Cut Tape 
Vps |__Ros (on) Ip Pp or Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Type | (V) Q  |@Volt.| (A) (W) | Package | Part No. 1 10 100 | Part No. Pricing 
30 | 0.019 10 8.5 25 Single | FDS8884CT-ND® A8 3.60 27.00 | FDS8884TR-ND® 390.00/2,500 Fig. 7 — TO-92 
30 | 0.019 10 7.0 1.6 Dual FDS8984CT-ND® 80 6.00 45.00 | FDS8984TR-ND® 650.00/2,500 
30 | 0.028 10 7.3 25 Single | NDS9410ACT-ND® 85 6.37 4779 | — = 
30 | 0.031 10 6.6 2.0 Dual FDS6930BCT-ND@ 74 5.55 41.63 | FDS6930BTR-ND® 601.25/2,500 
30 | 0.035 10 6 2 Mosietw FDFS6N303CT-ND® 86 6.48 48.60 | FDFS6N303TR-ND® 702.00/2,500 
30 | 0.037 10 6.3 2.0 Dual NDS8936CT-ND@ 1.06 8.83 70.60 | NDS8936TR-ND® 1147.25/2,500 
30 | 0.042) 10 | 4 2 Mosteh FDFS6N754CT-ND@ 72 5.40 40.50 | FDFS6N754TR-ND® 585.00/2,500 
30 | 0.05 10 5.0 2.0 Dual NDS9936CT-ND® 84 7.00 56.00 | NDS9936TR-ND® 910.00/2,500 
30 | 0.075 10 3.7 2.0 Dual NDS9956ACT-ND® 1.00 7.47 56.03 | NDS9956ATR-ND® 809.25/2,500 
40 | 0.007 10 15.3 3.0 Single | FDS4070N7CT-ND® 1.53 12.20 91.50 | FDS4070N7TR-ND® 1952.00/2,500 
40 | 0.0075} 10 15.3 3.0 Single | FDS4070N3CT-ND® 1.53 12.20 91.50 | FDS4070N3TR-ND® 1952.00/2,500 
40 | 0.009 10 12.4 3.0 Single | FDS4072N7CT-ND@ 145 11.58 86.85 | FDS4072N7TR-ND® 1852.80/2,500 
40 | 0.009 10 12.8 25 Single | FDS8447CT-ND® 95 7.88 63.00 | FDS8447TR-ND® 1023.75/2,500 
N-Chan 40 | 0.01 10 13 3.9 Single FDS4080N7CT-ND® 145 11.58 86.85 | FDS4080N7TR-ND® 1852.80/2,500 
“| 40 | 0.01 10 12.4 3.0 Single | FDS4072N3CT-ND@ 144 11.50 86.25 | FDS4072N3TR-ND® 1840.00/2,500 
40 | 0.01} 45 |) 11 25 Single | FDS4672ACT-ND@ 96 8.00 64.00 | FDS4672ATR-ND® 1040.00/2,500 | | Fig. 8 — TO-262AB 
40 | 0.015 10 13 3.0 Single | FDS4080N3CT-ND® 1.44 11.50 86.25 | FDS4080N3TR-ND® 1840.00/2,500 
40 | 0.021 10 76 25 Single | FDS8449CT-ND® 59 4.44 33.30 | FDS8449TR-ND® 481 .00/2,500 
40 | 0.021 10 6 1.6 Dual FDS8949CT-ND® 88 6.60 49.50 | FDS8949TR-ND® 715.00/2,500 
50 0.3 10 2.0 2.0 Dual NDS9959CT-ND® 92 6.87 §1.53 |= = 
60 | 0.012 10 10.6 3.0 Single | FDS5170N7CT-ND® 1.66 13.28 99.60 | FDS5170N7TR-ND® 2124.80/2,500 
100 | 0.019 10 5 2.5 Single | FDS3672CT-ND® 1.28 10.20 76.50 | FDS3672TR-ND® 1632.00/2,500 
100] 0.026 10 6.7 3.0 Single | FDS3170N7CT-ND® 1.88 15.00 112.50 | FDS3170N7TR-ND@ 2400.00/2,500 
150) 0.075 10 44 3.0 Single | FDS2070N3CT-ND® 1.70 13.60 102.00 | FDS2070N3TR-ND@ 2176.00/2,500 
150 | 0.078 10 44 3.0 Single | FDS2070N7CT-ND® 1.88 15.00 112.50 | FDS2070N7TR-ND@ 2400.00/2,500 
200 | 0.059 10 3.9 25 Single | FDS2672CT-ND@ 1.30 10.40 78.00 | FDS2672TR-ND® 1664.00/2,500 
200 | 0.128 10 3.0 3.0 Single | FDS2170N7CT-ND® 1.88 15.00 112.50 | FDS2170N7TR-ND® 2400.00/2,500 
4 200 | 0.128 10 3.0 3.0 Single | FDS2170N3CT-ND® 1.80 14.40 108.00 | FDS2170N3TR-ND® 2304.00/2,500 
250 | 0.097 10 3.0 2.5 Single | FDS2734CT-ND® 1.45 11.60 87.00 | FDS2734TR-ND@ 1856.00/2,500 
20 | 0.01 10 3.5 2.0 Dual NDS9947CT-ND® 1.15 9.60 76.80 | NDS9947TR-ND® 1248.00/2,500 Fig. 9 — TO-247 
20 | 0.01 10 43 25 Single | NDS9405CT-ND 1.62 12.98 97.35 | NDS9405TR-ND 2076.80/2,500 i 
20 | 0.035 45 6.7 2:5 Single ) NDS8434CT-ND@ 1.13 9.38 75.00 | NDS8434TR-ND® 1218.75/2,500 
20 | 0.065 45 4 1.6 Single | SI3443DVFSCT-ND® 50 3.75 28.13 | SI3443DVFSTR-ND@ 487.50/3,000 
20 | 0.125 10 33 16 Mosfet w/| FDFS2P102ACT-ND® 50 3.75 28.13 | FDFS2P102ATR-ND® 406.25/2,500 
: ; 3 Diode | FDFS2P102CT-ND® 99 7.44 55.80 | FDFS2P102TR-ND@ 806.00/2,500 20.55 
30 | 0.0077 | 10 13 25 Single | FDS6679AZCT-ND® 1.08 9.00 72.00 | FDS6679AZTR-ND® 1170.00/2,500 / 
30 | 0.016 10 8.8 25 Single | FDS4435BZCT-ND® 80 6.00 45.00 | FDS4435BZTR-ND® 650.00/2,500 
30 | 0.018 10 6.9 1.6 Dual FDS4935BZCT-ND® J7 6.38 51.00 | FDS4935BZTR-ND® 828.75/2,500 
30 | 0.05 10 5.3 2.5 Single | NDS9435ACT-ND® 75 5.61 42.08 | NDS9435ATR-ND® 607.75/2,500 
30 | 0059! 10 | 53 | 16 | Mosfetw/| FDFS2PT03ACT-ND@ 75 6.25 50.00 | FDFS2PT03ATR-ND® 812.50/2,500 15.95 
: : : Diode | FDFS2P103CT-ND® Pe) 6.25 50.00 | FDFS2P103TR-ND® 812.50/2,500 
30 | 0.06 10 5.3 25 Single | NDS9430CT-ND@ 94 7.80 62.40 | NDS9430TR-ND® 1014.00/2,500 
P-Chan. 30 | 0.065 10 4.0 2.0 Dual NDS8947CT-ND@ 1.50 12.48 99.80 | NDS8947TR-ND® 1621.75/2,500 
30 | 0.069 10 3.0 1.6 Mosietw FDFS2P753ZCT-ND® 55 4.10 30.71 | FDFS2P753ZTR-ND® 443.63/2,500 
30 | 0.069 10 3.0 34 Hoste! FDFS2P753AZCT-ND® 54 4.05 30.38 | FDFS2P753AZTR-ND® 438.75/2,500 
30 | 0.075 10 16 3.13 Single | FDS7079ZN3CT-ND® 140 11.22 84.15 | FDS7079ZN3TR-ND® 1795.20/2,500 
30 | 0.13 10 2.9 2.0 Dual NDS9953ACT-ND® 97 8.08 64.60 | NDS9953ATR-ND® 1049.75/2,500 
30 | 0.13 10 3.6 2.5 Single | NDS9400ACT-ND 98 8.13 65.00 | NDS9400ATR-ND 1056.25/2,500 
40 | 0.01 10 ant 24 Single | FDS4675CT-ND® 1.73 13.80 103.50 | FDS4675TR-ND® 2208.00/2,500 
-40 | 0.011 10 | -10.8 5 S0-8 FDS4141CT-ND@ NEW! 1.65 13.20 99.00 | FDS4141TR-ND® NEW! 2112.00/2,500 
60 | 0.082 10 2.9 2.0 Dual FDS9958CT-ND® 90 7.50 60.00 | FDS9958TR-ND® 975.00/2,500 
60 | 0.11 10 3.0 1.6 Mosietw FDFS2P106ACT-ND@ 143 11.42 85.65 | FDFS2P106ATR-ND® 1827.20/2,500 
60 | 0.15 10 3.3 25 Single | NDS9407CT-ND@ 18 6.53 52.20 | NDS9407TR-ND® 848.25/2,500 
60 | 0.25 10 2.3 2.0 Dual NDS9948CT-ND® 97 8.08 64.60 | NDS9948TR-ND® 1049.75/2,500 
NEW! PowerTrench® SyncFET™ (SO-8) — RoHS Compliant NEW! 
4 |N-Chan.| 30 | 0.0038} 10 18 2.5 S0-8 FDS8672SCT-ND 1.50 12.50 100.00 | FDS8672STR-ND 1600.00/2,500 
Power MOSFET (SO-8) (Complementary N-P Channel 3 Phase Brushless Motor Driver) 
N-Chan.| 30 | 0.037 10 5.3 
F P-Chan.| 30 | 0.065 10 40 2.0 Compl. | NDS8958CT-ND® 1.33 11.10 88.80 | — _ 
eee | 8 | oe) te | ag | 20 | compl. | nosgos2act-noe 81 6.78 54.20 | NDS9952ATR-ND® 880.75/2,500 
Power MOSFET (SO-8) (Complementary MOSFETS Half Bridge) — RoHS Compliant 
20) 001 | 45 | 94 2 Dual] FDS6898ACT-ND 710 918 73.40 ] FDS6898ATR-ND 1192.75/2,500 
20 | 0.025 45 6.5 2 Dual FDS9926ACT-ND 67 5.04 37.80 | FDS9926ATR-ND 546.00/2,500 
30 4m 10 20 1 Single | FDS8812NZCT-ND 1.23 10.24 81.90 | FDS8812NZTR-ND 1330.88/2,500 
30 | 4.5m 10 18.5 1 Single | FDS8813NZCT-ND 1.10 9.19 73.50 | FDS8813NZTR-ND 1194.38/2,500 10.67 
30 7m 10 15 1 Single | FDS8817NZCT-ND 79 6.56 52.50 | FDS8817NZTR-ND 853.13/2,500 
30 | 0.0085 | 10 11.5 25 Single | FDS6680CT-ND 1.01 8.38 67.00 | FDS6680TR-ND 1088.75/2,500 
30 | 0.0098 | 10 ht 25 Single | FDS6690ACT-ND 1.73 13.80 103.50 | FDS6690ATR-ND 2208.00/2,500 
30 | 0.011 10 75 1.6 Dual FDS6990ACT-ND Ao 7.60 60.80 | FDS6990ATR-ND 988.00/2,500 
30 | 0.012 10 8.6 2 Dual FDS6982CT-ND 99 8.25 66.00 | FDS6982TR-ND 1072.50/2,500 
30 | 13.5m 10 6.3 0.9 Dual FDS6982ASCT-ND 75 6.25 50.00 | FDS6982ASTR-ND 812.50/2,500 
30 | 0.019 10 6 1.6 Dual FDS6912ACT-ND 94 7.83 62.60 | FDS6912ATR-ND 1017.25/2,500 
N-Chan 30 | 0.019 10 8.4 25 Single | FDS6612ACT-ND 74 5.55 41.63 | FDS6612ATR-ND 601.25/2,500 
“| 30 | 23m 10 i 1.6 Dual FDFS6N548CT-ND 92 6.93 51.98 | FDFS6N548TR-ND 750.75/2,500 
30 | 0.03 45 5.5 0.9 Dual FDS8926ACT-ND 1.27 10.58 84.60 | FDS8926ATR-ND 1375.00/2,500 
30 | 0.032 10 5.5 2 Dual FDS6930ACT-ND 82 6.18 46.35 | FDS6930ATR-ND 669.50/2,500 
60 | 0.012 10 10 2.5 Single | FDS5670CT-ND 149 11.88 89.10 | FDS5670TR-ND 1900.80/2,500 
4 60 | 0.02 10 8 1 Single | FDS5680CT-ND 143 11.88 95.00 | FDS5680TR-ND 1545.00/2,500 
60 | 0.49 10 48 2.5 Dual HUFA76413DK8TCT-ND 1.412 9.33 74.60 | HUFA76413DK8TTR-ND 1212.50/2,500 
60 01 10 3.5 i Single | FDS9945CT-ND 82 6.15 46.13 | FDS9945TR-ND 667.50/2,500 
80 | 44m 10 47 0.9 Dual FDS3890CT-ND 1.36 11.35 90.80 | FDS3890TR-ND 1475.00/2,500 
100) 50m 10 45 25 Single | FDS3692CT-ND 88 7.30 58.40 | FDS3692TR-ND 950.00/2,500 
100) 54m 10 4.5 25 Dual FDS3992CT-ND 1.30 10.38 77.85 | FDS3992TR-ND 1660.00/2,500 
150) 0.04 10 49 25 Single | FDS2572CT-ND 1.38 © 11.50 92.00 | FDS2572TR-ND 1495.00/2,500 
200 | 130m 10 3 1 Single _| FDS2670CT-ND 149 12.43 99.40 | FDS2670TR-ND 1615.00/2,500 
20 | 0.0067 | 4.5 13.5 25 Single | FDS4465CT-ND 1.13 9.45 75.60 | FDS4465TR-ND 1228.50/2,500 
20 | 13m 45 10 1.2 Single | FDS6575CT-ND 1.30 10.83 86.60 | FDS6575TR-ND 1407.50/2,500 
20 | 0.014 45 8 25 Single | FDS6375CT-ND 63 5.25 42.00 | FDS6375TR-ND 682.50/2,500 
20 | 0.024 45 6 2 Dual FDS6875CT-ND 1.01 8.40 67.20 | FDS6875TR-ND 1092.00/2,500 
P-Chan 20 | 0.036 4.5 5 2.5 Single _| FDS8433ACT-ND 68 5.13 38.48 | FDS8433ATR-ND 555.75/2,500 
“/ 30 | 0.017 10 11 2.5 Single | FDS6675CT-ND 1.17 9.73 77.80 | FDS6675TR-ND 1264.25/2,500 
30 | 0.015 10 8.8 25 Single | Sl4435DYFSCT-ND 76 5.70 42.75 | Sl4435DYFSTR-ND 617.50/2,500 
30 | 0.019 10 v4 1.6 Dual FDS4935ACT-ND 94 7.85 62.80 | FDS4935ATR-ND 1020.50/2,500 
30 | 0.025 10 6 2 Dual FDS6975CT-ND 1.13 9.45 75.60 | FDS6975TR-ND 1228.50/2,500 
30 | 0.042 10 5.3 2.5 Single | FDS9435ACT-ND 65 4.89 36.68 | FDS9435ATR-ND 529.75/2,500 
@ RoHS Compliant A Tape and Box t Bulk + Tube § See data sheet for pin out (Continued) 
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EAIRCHILD Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS (cont, DigiReel’” 
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Config. Cut Tape Multiple pinout configurations available, 
Vps |__Rps (on) Ip Pp or —_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel see Digi-Key web site for data sheet. 
Fig.| Type | (V) Q [@Volt.| (A) (W) Package | Part No. 1 10 100 | Part No. Pricing 
P-Chan. | 30 | 4.6m 10 20 1 Single | FDS6681ZCT-ND 1.84 14.68 110.10 | FDS6681ZTR-ND 2350.00/2,500 Fig. 13 — TO-3PN NEW! 
cee -. ee iu 7 25 Compl. | NDS8858HCT-ND 1.02 8.50 68.00 | NDS8858HTR-ND 1105.00/2,500 
ree Se loo) te | oe | go | dual | Fosssssczcr-no 117 9.75 78.00 | FOS8858CZTR-ND 1267.50/2,500 i age 
4 cee - ae iy : 2 Dual FDS8958ACT-ND 2.50 19.98 155.40 | FDS8958ATR-ND 3496.50/2,500 
Poe bon Cage aee lee Le Dual | FDS8928ACT-ND 1.06 8.83 70.60 | FDS8928ATR-ND 1147.25/2,500 
Poe i es it - a Dual $14532DYCT-ND 70 §.22 39.15 | SI4532DYTR-ND 565.00/2,500 
Bote cen anes, aes leased i Dual | FDS4559CT-ND 81 673 53.80 | FDS4559TR-ND 875.00/2,500 
PowerSOT (SOT-223) — RoHS Compliant 
30 | 0.043 10 § 3 Single | FDT457NCT-ND A8 3.60 27.00 | FDT457NTR-ND 390.00/2,500 
60 | 0.12 10 3.7 3.0 Single | NDT3055CT-ND 56 4.20 31.50 | NDT3055TR-ND 455.00/2,500 
N-Chan 60 | 0.15 45 3.5 3.0 Single | NDT3055LCT-ND 63 471 35.33 | NDT3055LTR-ND 510.25/2,500 
“| 100 | 0.275 10 17 2 Single | FQT7N1OLTFCT-ND A8 3.63 27.23 | FOQT7N1OLTFTR-ND 629.20/4,000 
100} 0.2 10 2.3 24 Single | IRFM120ATFCT-ND 62 4.62 34.65 | IRFM120ATFTR-ND 800.80/4,000 
5 100 | 0.28 10 17 2.0 Single | FQT7N10TFCT-ND. 59 4.72 35.40 | FOT7N1OTFTR-ND 637.20/4,000 
30 | 0.037 10 71 3.0 Single | NDT451ANCT-ND 90 6.78 50.85 | NDT451ANTR-ND 734.50/2,500 
30 | 0.035 10 73 3.0 Single | NDT456PCT-ND 1.27 10.18 76.35 | NDT456PTR-ND 1628.80/2,500 
P-Chan. | 30 | 0.065 10 5.0 3.0 Single | NDT452APCT-ND 75 6.25 50.00 | NDT452APTR-ND 812.50/2,500 
60 0.3 10 25 3.0 Single | NDT2955CT-ND 58 4.35 32.63 | NDT2955TR-ND 471.25/2,500 
100 | 0.82 10 1.0 2.0 Single | FQT5P10TFCT-ND 59 4.68 35.10 | FOQTSP10TFTR-ND 631.80/4,000 
NEW! SOT-323 — RoHS Compliant NEW! 
5 | N-Chan. | 60 1.6 5: 1.43 0.2 SOT-323 | 2N7002WCT-ND 14 1.13 9.00 | 2N7002WTR-ND 175.50/3,000 
NEW! SOT-523F — RoHS Compliant NEW! 
60 1.6 5 115 200 | SOT-523F | 2N7002TCT-ND 56 4.20 31.50 | 2N7002TTR-ND 546.00/3,000 
5 |N-Chan. | 60 75 _ 0.28 — | SOT-523F | 2N7002VACT-ND 76 5.67 42.53 | 2N7002VATR-ND 737.10/3,000 
60 | 7.5 — | 028 | —_ | SOT-523F | 2N7002VCT-ND 76 5.67 42.53 | 2N7002VTR-ND 737.10/3,000 5.45TYP 3.90 
Through-Hole Power MOSFET (TO-220AB) 
30 | 0.0019} 10 80 254 Single | FDP8860-ND@+ 1.88 15.00 11250 | — — Note: Dimensions are maximum size. 
40 | 0.0021 10 80 300 Single | FDP8441-ND@+ 2.15 17.20 129.00 | — _ 
40 | 2.3m 10 80 254 Single | FDP8442-ND@t+ 2.79 22.28 173.32 | — _ 
40 | 0.0027} 10 80 188 | TO-220AB) FDP8443-ND@+ NEW! 1.63 13.00 97.50 | — _ 
50 | 0.015 10 75 150 | TO-220AB) NDP7050-NDt 3.10 24.80 192.92 | — _— 
50 | 0.015 2.7 75 150 | TO-220AB | NDP7050L-ND@t 1.38 11.00 82.50 | — _— 
55 | 0.008 10 100 175 Single | HRF3205-ND@t 1.83 1462 109.65 | — = 
55 | 0.028 10 35 93 Single | HUF75321P3-ND@t 84 6.98 §5.80 | — _— 
55 | 0.01 10 75 200 Single | HUF75339P3-ND@t 1.29 10.34 77.55 |= _— 
55 | 0.006 10 75 325 Single | HUF75345P3-ND@t 1.93 15.40 115.50 | — = 
60 | 0.0035 | 10 80 310 Single | FDPO38ANO6A0-ND#+ 3.31 26.46 205.80 | — — 
60 | 0.028 10 45 131 Single | RFP45N06-ND@+ 1.29 10.78 86.20 | — _ 
60 | 0.022 10 50 131 Single | RFPSONO6-ND@+ 1.23 10.25 82.00 | — _— 
6 | N-Chan 60 | 0.107 25 an 38 Single | RFP3055LE-ND@t+ 79 5.94 44.55 | — _ 
“| 60 | 0.047 2.5 30 96 Single _| RFP30NO6LE-ND@t 89 7.40 §9.20 |= = 
60 | 0.025 10 48 100 | TO-220AB) NDP6060-ND@t 1.37 10.98 82.35 | — _— 
60 | 0.025 27 48 100 | TO-220AB| NDP6060L-ND@t+ 1.38 11.00 82.50 | — _ 
60 | 0.015 10 75 150 | TO-220AB|) NDP7060-ND@+ 242 19.34 145.05 | — _ 
60 | 4.3m 10 80 245 Single | FDPOSOANOGA0-ND@+ 2.33 18.60 139.50 | — _ 
75 | 0.004 10 80 310 Single | FDP047ANO8A0-ND@+ 3.13 25.02 194.60 | — _- 
80 | 0.07 10 75 270 Single HUF/5545P3-ND@t 2.38 19.02 142.65 | — — Fig. 16 — TO-220F 
100} 0.2 25 12 60 Single | RFP12N10L-NDt 7 7.26 54.45 | — _ 
100 | 0.015 10 80 255 Single | FDP3651U-ND@+ 2.39 19.08 148.40 | — _ 
100 | 0.0075} 10 80 310 Single | FDP3632-ND@t+ 3.15 25.20 196.00 | — _ 10.16} 
100 | 0.021 | 10 | 56 | 200 | Single | HUF75639P3-ND@+ 148 11.80 8850 | — — 254 03.18 
100 | 0.0115 | 10 75 310 Single | HUF75645P3-ND@t 2.42 19.32 144.90 | — = rit 
100 | 14m 10 61 150 Single | FDP3652-ND@t 1.85 1480 111.00 | — — 
105 | 0.025 10 41 135 Single | FDP3672-ND@t+ 1.40 11.20 84.00 | — _ 
150 | 0.014 10 79 310 Single | FDP2532-ND@t 3.15 25.20 196.00 | — _ 
Through-Hole Power MOSFET (TO-92) — RoHS Compliant 
25 _ _ 0.01 | 0.625 TO-92 | J310-ND+ 33 2.46 17.06 | — _ 
30 30 — 0.5 _ Single | PN4392FS-ND+ 30 2.21 15.34 | — _ 
35 30 0.1 0.05 | 0.625 TO-92 | J111FS-NDt 33 2.47 17.11 |= _ 
35 50 0.1 0.05 | 0.625 TO-92 | J112FS-NDt 33 2.47 17.11 |= _ 
40 _- _ 0.05 | 0.625 TO-92 | J201-NDt 30 2.23 15.44 | — _ 0.35 +t! 
N-Chan 60 5 10 0.2 04 TO-92 | 2N7000FS-NDt 26 1.95 13.52 | — — . 12.54 
7 “| 60 5 10 0.5 0.83 TO-92 | BS170-ND+ 34 2.55 17.68 | — _— 
60 1.2 10 0.5 0.83 Single | BS170_D27ZCT-ND 34 2.55 17.68 | BS170_D27ZTR-ND 149.60/2,000 
60 1.2 10 0.5 0.83 TO-92 | BS170_D75ZCT-ND 34 2.55 17.68 | BS170_D75ZTB-ND& 149.60/2,000 Fig. 17 — T0252-4L 
100 | 0.04 10 40 160 Single | RFP40N10-NDt 1.31 10.44 78.30 | — _ 9- 
500 | 4.6 10 0.38 0.89 Single | FQN1NSO0CBU-NDt 51 4.15 28.44 | — = 
P-Chan 30 85 0.1 0.05 0.35 TO-92 | J175FS-NDt 43 3.38 23.76 |= _ 
“| 30 | 125 0.1 0.05 0.35 TO-92 | J176FS-NDt 43 3.38 23.76 | — = 
TO-262AB — RoHS Compliant 
3 | N-Chan 40 | 0.0022} 10 80 300 Single | FDI8441-ND+ 2.63 21.04 163.66 | — _ 
“| 40 | 2.3m 10 80 254 | TO-262AB | FDI8442-ND+ NEW! 1.88 15.00 112.50 | — = 
TO-247 — RoHS Compliant 
55 | 0.0065} 10 75 285 Single | HUF75344G3-NDt 2.27 18.16 136.20 | — _ 
60 | 0.014 10 70 150 Single | RFG7ONO6-ND+ 2.11 16.88 126.60 | — _ 
150 | 0.016 10 75 500 Single ) HUFA75852G3-NDt 5.27 42.16 327.88 | — _ 
9 | N-Chan 500 | 0.089 10 48 625 Single | FDH50N50-ND+ 6.08 48.64 410.40 | — _ 
“| 500 | 0.11 10 44 750 Single | FDH44N50-ND+ 6.99 55.94 471.96 | — = Fig. 18 — SC75-6 
600 | 0.062 10 47 417 Single | FCH47N60F-ND+ 9.81 88.35 783.37 | — — 
600 | 0.058 10 47 417 Single | FCH47N60-NDt 9.98 79.84 673.65 | — _ 
600 | 0.19 10 20 208 Single | FCH20N60-NDt 448 35.82 278.60 | — = 
D-PAK (TO-252, TO-252AA) lee er iaa| 
20 | 0.0066} 10 35 49.5 Single | FDD8580CT-ND@ 58 4.32 32.40 | FDD8580TR-ND® 468.00/2,500 a 
20 | 0.004 10 35 PL: Single | FDD8586CT-ND@ 78 5.82 43.65 | FDD8586TR-ND@ 630.50/2,500 
25 |0.0116} 10 35 39 Single | FDD8778CT-ND@ 8 3.60 27.00 | FDD8778TR-ND® 390.00/2,500 
25 | 0.0085 | 10 35 50 Single | FDD8782CT-ND@ 72 5.40 40.50 | FDD8782TR-ND@ 585.00/2,500 
25 | 0.0033 | 10 35 115 Single | FDD8770CT-ND@ 1.05 8.36 62.70 | FDD8770TR-ND® 1337.60/2,500 
10 | N-Chan.| 25 |0.0065/ 10 35 50 Single | FDD8780CT-ND@ 12 5.40 40.50 | FDD8780TR-ND@ 585.00/2,500 
25 | 0.028 10 20 18 Single | FDD8750CT-ND@ 53 4.20 31.50 | FDD8750TR-ND® 354.38/2,500 Al 
30 | 0.008 | 10 | 66 3.2 Single | FDD6670ACT-ND 150 12.00 90.00 | — — ke) =! 10.275 
30 | 0.0068} 10 76 70 SyncFET | FDD6670ASCT-ND® 84 7.00 56.00 | FDD6670ASTR-ND® 910.00/2,500 0.50 
30 | 0.028 10 21 28 Single | FDD6630ACT-ND® 64 4.80 36.00 | FDD6630ATR-ND® 520.00/2,500 
30 | 0.0077 | 10 46 56 Single | FDD6690ACT-ND® 92 7.68 61.40 | FOD6690ATR-ND® 997.75/2,500 
RoHS Compliant A Tape and Box t Bulk + Tube § See data sheet for pin out (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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EEE 
tele) Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS (cont, Digi@ Reel” 


SEMICONDUCTOR® 


Config Cut Tape Multiple pinout configurations available, 
Vps |__Rps (on) Ip Pp or —_| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel see Digi-Key web site for data sheet. 
Fig. | Type | (V) Q |@Volt.| (A) (W) Package | Part No. 1 10 100 | PartNo. Pricing 
40 | 58m | 10 | 50 65 | 10-252 | FDD8453LZCT-ND@ NEW! 1.24 10.33 82.60 | FDD8453LZTR-ND@ NEW! 1342.25/2,500 | | Fig. 19 — SC70-6 
40 | 0.019 | 10 | 28 37 Single | FDD8451CT-ND® 92 6.90 51.75 | FDD8451TR-ND@ 747.50/2,500 
40 | 0.007 | 10 | 54 45 Single | FDD8447LCT-ND@ 81 6.75 54.00 | FDD8447LTR-ND® 877.50/2,500 
40 | 38m | 5 50 | 153 | Single | FOD8444LCT-ND@ 1.51 1210 90.75 | FDD8444LTR-ND@ 1936.00/2,500 
50 | 0.100 | 10 | 14 48 Single _| RFD14NOSSM-ND@t 76 5.70 42.75 | — - 
50 | 0.100 | 25 | 14 48 Single | RFDT4NOSLSM-ND@F ‘806.00 45.00 |— = 
50 | 0.047 | 25 | 16 60 Single | RFD16NO5LSM-ND@+ 89 743 59.40 | — - 
50 | 0.047 | 10 | 16 2 Single | RFD16NO5SM-ND@+ 82 6.83 54.60 | — _ 
50 | 04 5 14 48 Single | RFD14NO5LSM9ACT-ND® 92 6.87 51.53 | RFD14NOSLSM9ATR-ND® 744.25/2,500 
50 | 0.047 | 5 16 60 Single | RFD16NO5LSM9ACT-ND@ 95 7.88 _63.00 | RFD16NO5SLSM9ATR-ND@ 1023.75/2,500 
50 | 0.047 | 10 | 16 72 Single | RFDT6NOSSMOACT-ND® 79 658 52.60 5 -NDe 575/25 
60 0.0094} 10 | 50 | 135 | Single | FOD10ANO6AOCT-ND® 1.58 12.60 94.50 | FDD10ANOGAOTR-ND® 2015.00/2,500 
60 |0.0115} 10 | 50 | 115 | Single | FOD13ANO6AOCT-ND® 1.36 11.30 90.40 | FDD13ANOGAOTR-ND® 1469.00/2,500 
60 | 0.0165} 10 | 35 88 Single | FDD5810CT-ND® 96 8.00 64.00 | FDDS5810TR-ND® 1040.00/2,500 
60 | 0.027 | 10 | 30 50 Single | FDDS690CT-ND® 115 955 76.40 | FDDS690TR-ND® 1242.50/2,500 
60 | 0.107 | 5 TT 38 Single | RFD3055LESM9ACT-ND@ 76 5.67 42.53 | RFDS055LESMOATR-ND® 614.25/2,500 
60 | 0.107 | 25 | 11 38 Single | RFD3055LESM-ND@t 82 612 45.90 | — — 
60 | 0.18 5 12 48 Single | MTD3055VLCT-ND® 114 953 76.20 | MTDS055VLTR-ND@ 1238.25/2,500 
60 | 47m 5 16 90 Single | RFD16NO6LESM9ACT-ND@ 1.00 833 66.60 | RFD16NOGLESM9ATR-ND® 1082.50/2,500 
75 | 0.013 | 10 | 50 | 135 | Single | FOD16ANO8AQCT-ND@ 1.53 12.20 91.50 | FDD16ANO8A0TR-ND® 1952.50/2,500 
[100 | 0.024 | 10 | 44 | 135 |~ Single | FDD3672CT-ND® 144 12.00 96.00 72TR-ND® 560.00/2,5 
NeChan,| 100 | 28.7m | 10 | 29 69 | 10-252 | FDD3860CT-ND® NEW! 96 8.00 64.00 | FDD3860TR-ND@ NEW! 1040.00/2,500 

“} 100) 0.032 | 10 | 32 95 Single | FDD3682CT-ND® 99 8.25 66.00 | FDD3682TR-ND® 1072.50/2,500 

100] 0.13 | 10 | 10 49 Single | HUFA76609D3STCT-ND@ 95 7.14 53.55 | HUFA76609D3STTR-ND® 773.50/2,500 
10 150 | 0.045 | 10 | 29 | 135 | Single | FDD2572CT-ND@ 1.44 12.00 96.00 | FDD2572TR-ND@ 1560.00/2,500 

[200] 0.28 | 10 9 25 Single “NDe 95 5 53.55 | FODT2N2OLTMTR-ND® ___772.50/2,500 | 
200) 0.58 | 10 5 43 Single | FOD7N20TMCT-ND@ 99 7.44 55.80 | FDD7N20TMTR-ND® 806.00/2,500 
200) 0.6 10 | 45 40 Single | FDODGN20TFCT-ND® 96 7.20 54.00 | FDD6N20TFTR-ND® 638.40/2,000 
250) 0.22 | 10 | 16 | 160 | Single | FQD16N25CTMCT-ND® 96 8.00 64.00 | FOD16N25CTMTR-ND® 1040.00/2,500 
250 | 0.9 jo | 44 50 Single | FODGN25TFCT-ND@ 99 7.44 55.80 | FDD6N25TFTR-ND® 659.68/2,000 
250) 0.9 70 | 44 50 Single | FOD6N25TMCT-ND@ 76 6.35 50.80 | FDDEN25TMTR-ND® 825.50/2,500 
400) 2.8 10 2 30 Single | FOD3N40TFCT-ND® 83 6.88 55.00 | FDD3N40TFTR-ND® 731.50/2,000 
400) 2.8 10 2 30 Single | FDD3N40TMCT-ND@ 83 6.88 55.00 | FDD3N40TMTR-ND® 893.75/2,500 
500) 1.0 10 | 55 89 Single | FODGNSOFTFCT-ND® 90 7.50 60.00 | FDD6N50FTFTR-ND® 798.00/2,000 
500| 1.0 10 | 55 89 Single _| FOD6NSOFTMCT-ND@ 90 7.50 60.00 | FDD6NSOFTMTR-ND@ 798.00/2,000 
[500] 0.76 | 10 6 89 Single | FDDONSOTFCT-ND@ 05 7.88 63.00 | FDDONSOTFIR-ND@® ~~—~_‘*837.90/2,000 | : 
600) 081 | 10 | 46 | 54 Single | FCDSN6OTFCT-ND® 1.28 1020 76.50 | FCDSN6OTFTR-ND@ 1326.00/2,000 | | Fig-21 — 8-SOP 
600) 081 | 10 | 46 54 Single | FCDSN60TMCT-ND@ 1.28 10.20 76.50 | FCDSN60TMTR-ND® 1632.00/2,500 
600] 0.53 | 10 7 83 Single | FCD7N6OTFCT-ND® 1.70 13.60 102.00 | FCD7N60TFTR-ND@ 1768.00/2,000 
600 | 0.53 | 10 7 83 Single | FCD7N60TMCT-ND@ 1.70 13.60 102.00 | FCD7N60TMTR-ND® 2176.00/2,500 
[600] 1.0 7 | 39 50 Single | FCD4N6OTFCT-ND® 738 1150 92.00 | FCD4NGOTFIR-ND@® ——_—‘1223.60/2,000 | 
600) 1.0 10 | 39 50 Single | FCD4N6OTMCT-ND@ 1.38 11.50 92.00 | FCD4N60TMTR-ND® 1495.00/2,500 
800) 4.9 10 | 18) 25 Single | FQD2N80TMCT-ND@ 94 7.80 62.40 | FOD2N80TMTR-ND® 1014.00/2,500 
900 | 5.6 jo | 17 | 25 Single | FQD2NSOTFCT-ND® 94 7.80 _ 62.40 | FOD2N9OTFTR-ND® 829.92/2,000 
4 }0.010T | 10 | 50 69 Single | FDD4141CT-ND® 47.00 56.00 | FOD4141TR-ND@ 910.00/2,500 | 
40 | 0.036 | 10 | 14 42 Single | FDD4243CT-ND® 92 6.93 51.98 | FDD4243TR-ND® 750.75/2,500 

P-Chan.| 40 | 0.023 | 10 | 32 69 Single | FOD4685CT-ND@ 88 7.35 58.80 | FDD4685TR-ND@ 955.50/2,500 
60 | 041 | 10 | 12 | 25 Single | FQD17PO6TFCT-ND® 84 6.27 47.03 | FOD17PO6TFTR-ND® 555.94/2,000 
60 | 0.076 | 10 | 15 42 Single | FDD5614PCT-ND® 75 6.25 _50.00 | FDD5614PTR-ND® 812.50/2,500 

D2PAK (TO-263AB) 
30 [0.0031] 10 | 80 | 187 | T0-263AB] FOBS030LCT-ND® 412 32.94 256.20 | FDB8030LTR-ND® 1903.20/800 
30 | 0.022] 10 | 25 50 | TO-263AB | NDB603ALCT-ND 1.28 10.24 76.80 | NDBGO3ALTR-ND 552.96/800 
30 | 0.0049) 10 | 93 80 Single | FDB8896CT-ND@ 93 7.75 62.00 | FDB8896TR-ND® 347.20/800 
30 | 0.0014) 10 | 80 | 300 | Single | FOB8832CT-ND@ 2.60 20.79 161.70 | FDB8832TR-ND@ 1201.20/800 
40 |0.0019| 10 | 80 | 300 | Single | FDB8441CT-ND@ 248 17.40 130.50 | FDB8441TR-ND® 939.60/800 
40 70.0036, 10 | 80 | 254 | Single | FDB8442cT-ND@ 233 18.60 139.50 | FDBS442TR-ND@® + ~+~+~*1004.40/800| 
40 | 0.0023) 10 | 80 | 188 | TO-263AB | FDB8443CT-ND@ 2.24 17.88 134.10 | FDB8443TR-ND® 965.52/800 
40 | 0.013] 10 | 70 92 Single | FDB8445CT-ND@ 1.26 1050 84.00 | FDB8445TR-ND@ 470.40/800 
40 | 85 10 | 50 60 Single | FDB8447LCT-ND® 1.04 866 69.30 | FDB8447LTR-ND® 388.08/800 
40 | 0063 | 10 | 50 66 Single | FDB8453LZCT-ND@ 1.08 9.00 _72.00 | FOB8453LZTR-ND® 403.20/800 
50 | 0.1 10 | 15 50 | T0-263AB | NDB4050CT-ND T10 920 73.60 | NDB4050TR-ND 397.44/800 
60 | 0.025 | 27 | 48 | 100 | T0-263AB| NDBGOGOLCT-ND 1.34 11.20 89.60 | NDBGOGOLTR-ND® 501.76/800 
60 | 0.015 | 27 | 75 | 150 | TO-263AB | NDB7060LCT-ND 16.02 120.15 801.00 | — — 
60 | 0.021 | 10 | 32 58 Single | FDB5690CT-ND 149 12.45 99.60 | FDBS690TR-ND® 557.76/800 
60 | 3.5m 10 80 | 310 Single 5, “ND oI ji E FDBO35ANO6AOTR-ND® 1643.20/800 
75 | 0.0039] 10 | 80 | 310 | Single | FOBO45ANO8A0CT-ND® 3.20 25.56 198.80 | FDBO45ANO8A0TR-ND® 1476.80/800 
80 | 0.01 | 10 | 75 | 270 | Single | HUF75545S3STCT-ND® 2.28 18.22 141.68 | HUF75545S3STTR-ND® 1052.80/800 
100] 0.0075} 10 | 80 | 310 | Single | FDB3632CT-NDe 3.31 26.46 205.80 | FDB3632TR-ND® 1528.80/800 
41 | nechan, (100 0.0115| 10 | 75 | 310 | Single | HUF75645S3STCT-ND@ 2.27 18.18 141.40 | HUF75645S3STTR-ND@ 1050.40/800 

“(100 0.027 | 10 [55 | 3.75 | Single | FOBSSNTOTMCT-ND® 147 11.76 88.20 | FOBSSNIOTMTR-ND® 635.04/800 
100] 0.04 | 10 | 33 | 127 | Single | FOB33N10TMCT-ND@ 1.04 870 69.60 | FOB33N10TMTR-ND® 389.76/800 = 
150 | 0.014 | 10 79 310 Single | FDB2532CT-ND@ 3.29 26.35 204.96 | FDB2532TR-ND® 1522.56/800 Fig. 23 — I-PAK/I2-PAK 
200| 0.06 | 10 | 31 | 3.13 | Single | FOB34N20TM_AMOO2CT-ND® 1.68 13.42 100.65 | FOB34N20TM_AMO02TR-ND® 724.68/800 
200 | 0.057 | 10 | 31 180 | Single | FOB34N20LTMCT-ND® 154 12.32 92.40 | FOB34N20LTMTR-ND@ 665.28/800 
[200 0.02297 70 | 62 | 260 | Single | FDB2614CT-ND} 3442754 214.20 | FDB26141R-ND® 7597 .20/800 | 
200] 0.041 | 10 | 52 | 357 | Single | FDB52N20TMCT-ND@ 1.75 14.00 105.00 | FDB52N20TMTR-ND® 756.00/800 
250 0.0363] 10 | 50 | 260 | Single | FDB2710CT-ND@ 4.48 35.82 278.60 | FDB2710TR-ND@ 2069.60/800 
250| 0.058 | 10 | 44 | 307 | Single | FDB44N25TMCT-ND@ 1.75 14.00 105.00 | FDB44N25TMTR-ND® 756.00/800 
300 | 0.24 | 10 | 14 | 140 | Single | FDB14N30TMCT-ND@ 145 1156 86.70 | FDB14N30TMTR-ND® 624.24/800 
300 | 0.108 10 28 250 Single “ND : va 7.95 | FOB28N30TMTR-ND® 92T.24/800 
330] 0.18 | 10 | 25 | 250 | Single | FOB25N33TMCT-ND® 2.33 18.63 144.90 | FOB25N33TMTR-ND® 1076.40/800 G 
500] 0.55 | 10 | 11.5 | 165 | Single | FOB12NSOTMCT-ND@ 1.62 12.92 96.90 | FDB12N50TMTR-ND® 697.68/800 
500) 0.7 10 9 173 | Single | FOBONSOCFTMCT-ND® 1.60 1278 95.85 | FOBONSOCFTMTR-ND® 690.12/800 D“s 
500| 1.3 10 5 96 Single _| FOBSNSOCFTMCT-ND® 1.44 12.03 96.20 | FOBSNSOCFTMTR-ND® 538.72/800 
600) 0.32 | 10 | 11 725 | Single | FCBTINGOFTMCT-ND@ 270 21.60 168.00 | FCBTINGOFTMTR-ND@ 7248.00/800 
600] 0.38 | 10 | 11 125 | Single | FCB11N60TMCT-ND@ 2.30 18.40 138.00 | FCB11NGOTMTR-ND® 993.60/800 
600] 0.19 | 10 | 20 | 208 | Single | FCB20N60TMCT-ND® 4.01 32.04 249.20 | FCB20NGOTMTR-ND® 1851.20/800 
600) 0.15 | 10 | 20 | 208 | Single | FCB20N60FTMCT-ND® 5.22 41.76 324.80 | FCB20NGOFTMTR-ND 2412.80/800 
650| 1.2 10 7 173 | Single | FOB7N65CTMCT-ND® 1.69 13.48 101.10 | FOB7N65CTMTR-ND® 727.92/800 | |Fig 94 — MLP 5x6 

TO-3P — RoHS Compliant s- 
250] 0.034] 10 | 69 | 480 | Single | FDA69N25-NDt 465 37.17 289.10 | — = 
280 | 0.035 | 10 | 75 | 520 | Single | FDA75N28-ND+ 5.01 40.10 311.92 | — - 
42 | n-chan,| 500) 0.156 | 10 | 24 | 290 | Single | FOA24N50-ND+ 3.51 28.08 218.40 | — _ 

“} 500) 0.25 | 10 | 22 | 278 | Single | SSH22N50A-NDt 2.99 23.96 186.34 | — _ Pin 4 
500| 0.31 | 10 | 165 | 205 | Single | FDAT6N50-ND+ 3.09 24.75 192.50 | — _ a 
600| 0.19 | 10 | 20 | 208 | Single | FCA20N60-NDt 4.48 35.82 278.60 | — - 

TO-3PN — RoHS Compliant 
55 [0.0065] 10 | 75 | 2885 | Single | HUF75344A3-NDt 232 1856 144.34 |— = 
250 | 29.2m | 10 | 64 | 357 | Single | FDA2712-NDt 5.46 43.68 368.55 | — - 
250/ 0.088 | 10 | 33 | 245 | Single | FDA33N25-NDt 165 13.20 99.00 | — _ 
13 |N-Chan.} 400) 0.15 | 10 | 23 | 235 | TO-3PN | FDA24N40F-ND+ NEW! 248 19.80 148.50 | — - 
500 | 0.22 | 10 | 19 | 239 | Single | FDA18N50-NDt 3.09 24.75 192.50 | — - 

(500) 0.22 | 10 | 22 | 388 | TO-3PN | FDA20NSOF-NDT NEW! 230 18.36 142.80 |— = 

600| 0.15 | 10 | 20 | 208 | Single | FCA2ONGOF-NDt 5.78 46.21 389.88 | — - 
RoHS Compliant A Tape and Box t Bulk + Tube § See data sheet for pin out (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1281 


EEE 
EAIRCHILD Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS (cont.) DigiReel’” 


SEMICONDUCTOR® 


Conti Multiple pinout configurations available, 
ig. Cut Tape fats 7 
Vps|__Rps (on) Ip Pp or | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel see Digi-Key web site for data sheet. 
Fig. | Type | (V) Q |@Volt.| (A) (W) Package | Part No. 1 10 100 | Part No. Pricing 
13 | N-Chan. | 650 | 0.36 10 16 260 Single | FDA15N65-NDt 2.50 19.98 155.40 | — _— Fig. 25 — MLP 3.3x3.3 
TO-3PF — RoHS Compliant 
280 | 0.043 10 36 165 Single | FDAF62N28-ND+ 4.02 32.18 250.32 | — _— 
14 | N-Chan.| 280] 0.035 10 46 215 Single | FDAF75N28-ND+ 5.01 40.10 311.92 | — — 
300 | 0.047 10 34 161 Single | FDAF59N30-ND+ 4.02 32.18 250.32 | — _— 
TO-220 — RoHS Compliant 
40 | 8.7m 10 14 60 Single | FDP8447L-NDt 1.05 8.75 70.00 | — _ 
60 | 0.0046} 10 80 242 Single | FDP5800-ND+ 1.65 13.20 99.00 | — _— 
60 | 0.013 10 65 135 Single | FDP65NO6-NDt 1.32 11.00 88.00 | — _ 
60 | 0.0085 | 10 80 176 Single | FDP80NO6-NDt 1.29 10.75 86.00 | — _— 
60 | 0.017 10 52.4 121 Single | FQPS50NO6L-NDt 1.04 8.68 69.40 | — _ 
60 | 0.018 10 50 120 Single | FQP50N06-NDt 1.04 8.68 69.40 | — — 
60 | 0.027 10 32 79 Single | FQP30NO6L-NDt 83 6.95 §5.60 | — _ 
60 0.1 10 15 50 Single | NDP4060-NDt 86 7.18 57.40 | — _ 
60 0.1 27 15 50 Single | NDP4060L-ND+ 89 7.38 59.00 | — _— 
60 | 0.18 5 12 48 Single | MTP3055VLFS-ND+ 83 6.88 55.00 | — _— 
75 | 0.0094) 10 78 137 | Single | FDP75NO8A-NDF 735 ~—-10.80 «81.00 | — = 
100} 0.0072} 10 | 75 | 208 | 10-220 | FDPOSON10-NDt+ NEW! 297 23.76 184.80 | — —| | Fig. 26— Mp axs 
150 | 0.033 10 45.6 210 Single | FQP46N15-NDt 1.60 12.76 95.70 | — _ i 
150) 0.025 10 79 463 Single | FDP79N15-NDt 2.00 16.00 120.00 | — _ 
200 | 0.12 10 18 100 TO-220 | FDP18N20F-ND¢ NEW! 1.19 9.90 79.20 |= = 
200 | 0.0229} 10 62 260 TO-220 | FDP2614-NDt NEW! 450 36.00 270.00 | — =— 
N-Chan 200 | 0.034 10 61 417 Single | FDP61N20-NDt 2.21 17.64 132.30 | — _ 
~| 200} 0.041 10 52 357 Single | FDP52N20-NDt 1.89 15.12 113.40 | — _ 
15 250 | 0.077 10 33 235 Single | FDP33N25-NDt 2.00 16.00 120.00 | — _ 
250 | 0.0363 | 10 50 260 TO-220 | FDP2710-ND+ NEW! 4.25 34.00 255.00 | — = 
| 400 | 0.73 10 26 265 TO-220 | FDP26N40-ND¢ NEW! 2.08 16.6 24.50 | — = 
400 | 0.140 10 24 227 TO-220 | FDP24N40-ND+ NEW! 2.25 18.00 135.00 | — _ 
500} 0.58 10 9 147 Single | FQP9N50-ND+ 146 12.15 97.20 | — _ 
500} 0.76 10 if 89 Single | FDP7N50-ND+ 1.36 10.86 81.45 | — _ 
500 | 0.55 10 6 165 Single | FDP12N50-NDt 148 11.82 88.65 | — _— 
[500] 0.31 | 10] 16} 200} Single] FDPTENSO-NDt 2.63 21.06 163.80 | — = 
500} 0.22 10 18 235 Single | FDP18N50-NDt 2.72 21.78 169.40 | — _ 
500} 1.15 10 5 85 TO-220 | FDP5N50-ND¢ NEW! 89 7.43 59.40 | — _ 
600 4 495220TU-NDt 90 6.75 50.65 | — _— 
600 | 0.38 10 1 125 Single | FCP11N60-ND+ 2.32 18.54 144.20 | — = Fig. 27 — 9-BGA 
600] 0.19 10 20 208 Single | FCP20N60-ND+ 4.01 32.04 249.20 | — — 
600} 0.6 10 7 31 Single ) FCP7N60-NDt 1.58 12.60 94.50 | — _ 
600} 1.0 10 3.9 50 Single ) FCP4N60-ND+ 1.62 12.92 96.90 | — _ 
900} 1.93 10 6 167 Single | FQP6N90C-ND+ 1.31 10.90 87.20 | — _— 
60 | 0.094 | 10 | 17 79 Single | FOP17P06-ND+ 88. 6.60 4950 |— = 
P-Chan. | 60 | 0.055 10 27 120 Single | FQP27P06-ND+ 86 7.20 57.60 | — _ 
60 | 26m 10 47 160 Single | FQP47P06-NDt 1.73 13.86 103.95 | — _- 
TO-220F — RoHS Compliant 
60 | 0.008 10 53 62 Single | FQPF85NO6-ND+ 1.65 13.20 99.00 | — _ 
150) 0.025 10 79 31 Single | FDPF79N15-ND+ 2.72 21.78 169.40 | — _ 
200 | 0.041 10 52 38.5 | TO-220F | FDPF52N20T-ND+ NEW! 1.80 1440 108.00 | — _ 
200 | 0.056 10 39 59 Single | FDPF39N20-ND+ 1.35 10.80 81.00 | — _ 
250 | 0.0363 | 10 25 62.5 Single | FDPF2710T-ND+ 2.84 2268 176.40 | — _ 
250 | 0.077 10 20 94 Single | FDPF383N25T-NDt 1.96 15.70 117.75 | — = 
250 | 0.048 10 28 117 Single | FDPF51N25-NDt 241 19.31 150.22 | — — 
300} 0.29 10 14 140 Single | FDPF14N30-ND+ 1.44 = 12.03 96.20 | — _ 
350} 0.32 10 75 50 Single | FDPF12N35-ND+ 1.10 9.20 73.60 | — _ Fig. 28 — 12-BGA 
500} 1.25 10 45 28 TO-220F | FOPFSNSOFT-ND+ NEW! 1.08 8.60 64.50 | — _ 19. " 
500} 1.15 10 5 28 TO-220F | FDPFSNSOT-ND+ NEW! 1.00 8.00 60.00 | — _ 
500} 0.65 10 11.5 42 Single ) FDPF12N50FT-NDt 1.41 11.76 94.08 | — _ 
500 | 0.55 10 6 42 Single | FDPF12N50T-NDt 148 11.82 88.65 | — _ 
500] 0.42 10 12 42 Single | FDPFI3NSOFT-NDt 1.38 (11.00 82.50 | — — 
500} 0.2 10 20 62 Single | FDPF20N50-ND+ 2.85 22.77 177.10 | — _ 
500} 0.2 10 20 62 Single | FDPF20N50T-ND+ 2.79 22.28 173.32 | — _ 
500} 0.22 10 18 58 Single | FDPF18N50-ND+ 2.57 20.54 159.74 | — _ 
16 | N-Chan.| 500} 0.22 10 18 58 Single | FDPF18N50T-NDt 2.79 22.28 173.32 | — - 
500] 0.31 10 16 52 Single | FDPFT6N50-NDF 248 19.80 154.00 | — = 
500} 0.31 10 16 38.5 Single | FDPFI6N50T-ND+ 2.70 21.60 168.00 | — _ 
500} 0.43 10 13 48 Single | FQPF13N50CF-ND+ 2.06 16.50 123.75 | — _ 
500} 0.5 10 10 143 Single | FQPFIONSOCF-ND+ 2.06 16.50 123.75 | — _ 
500} 0.9 10 i 89 Single | FDPF7N50-NDt 1.38 11.00 82.50 | — _ 
600] 0.19 10 20 39 Single | FCPF20N60-NDt 4.01 32.04 249.20 | — = 
600} 0.22 10 16 37.9 Single | FCPF16N60-NDt 449 35.89 279.16 | — _ 
600} 0.38 10 an 36 Single | FCPF11N60-NDt 2.30 18.36 142.80 | — _ 
600| 0.6 10 7 31 Single | FCPF7N60-ND+ 188 15.00 112.50 | — —| | Fig. 29— BGA 25x 4.0 
600} 0.6 10 9 169 Single | FQPF1ONGOCF-ND: 2.06 16.50 123.75 | — _- 
[800 | 1.29 10 8 59 Single | FOPF8N80CYDTU-NDT 2.20 17.61 132.00 | — = 
800} 21 10 55 61 Single | FQPF6EN80CT-ND 1.62 12.92 96.90 | — — 
800] 2.5 10 55 51 Single | FQPF6EN80C-NDt 1.15 9.55 76.40 | — = 
TO252-4L — RoHS Compliant 
17 Metal 40 an iY ie Dual FDD8424HCT-ND 97 7.25 54.34 | FDD8424HTR-ND 784.88/2,500 
$C75-6 — RoHS Compliant 
48 N-Chan.| 20 | 0.035 45 5.5 1.6 Single | FDJ128NCT-ND 99 8.25 66.00 | FDJ128NTR-ND 1287.00/3,000 
P-Chan. | 20 | 0.07 45 4.2 1.6 Single | FDJ129PCT-ND 99 8.25 66.00 | FDJ129PTR-ND 1287.00/3,000 
SC70-6 — RoHS Compliant 
P-Chan. | 20 | 0.073 45 26 0.75 Single | FDG332PZCT-ND i) 3.94 27.00 | FDG332PZTR-ND 384.00/3,000 
N-Chan. | 25 2.6 45 0.22 0.3 Dual FDG6301NCT-ND 40 3.20 24.00 | FDG6301NTR-ND 324.00/3,000 
N-Chan. |_ 30 0.4 45 0.75 0.36 Dual FDG8850NZCT-ND 60 4.50 33.75 | FDG8850NZTR-ND 585.00/3,000 
"9 FA-Ghan.|-30-f 04] 45 0.75 | 036 | pu | epgegaaczcr-np 60 450 33.75 | FD@8B42CZTR-ND 85.00/3,000 
p-han.| 25 | 11 | 45 | 041 | 03 ual : ‘ 5 HS F 585.00/3, 
| N-Chan. | 60 T6 5 143 0.2 SC70-6 | 2N7002DWCT-ND NEW! 4 1.20 9.60 | 2N7 -ND NEW! 7.2073, Fig. 30 — FLFBGA 3.5 x 4.0 
SC89-6 — RoHS Compliant 
N-Chan. | 20 0.3 45 0.6 
i P-Chan, 20 l os , 45 0.36 0.625 Dual FDY4000CZCT-ND AG 3.68 25.20 | FDY4000CZTR-ND 357.00/3,000 
Chan. max’ ; i 
P-Chan. | 20 |8(max)| 45 0.15 0.625 Dual FDY4001CZCT-ND 42 3.41 23.40 | FDY4001CZTR-ND 331.50/3,000 
8-SOP — RoHS Compliant 
21 | N-Chan.| 400] 3.2 10 0.45 2.0 Dual FQS4901TFCT-ND 83 6.95 55.60 | FQS4901TFTR-ND 1084.20/3,000 
8-TSSOP — RoHS Compliant 
oo [Nena] 3H | oo ae | 8 | 4 | Compl. | roweseocct-np 99 8.28 66.20 | FDW2520CTR-ND 1075.75/2,500 
[P-Chan. | 12 | 0.075 45 6 16 Dual FDW2508PBCT-ND 89 671 50.33 _| FDW2508PBTR-ND 727.03/2,500 
I-PAK (TO-251AA) 
93 | N-Chan 20 | 0.0066} 10 35 49.5 Single ) FDU8580-ND@t 66 4.95 37.13 | — _ 
“| 20 | 0.004 10 35 77 Single | FDU8586-ND@t 85 6.36 47.70 | — _ 
RoHS Compliant A Tape and Box t Bulk $+ Tube § See data sheet for pin out (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SEMICONDUCTOR 


Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS (cont) 


Multiple pinout configurations available, 
see Digi-Key web site for data sheet. 


Fig. 31 — MicroFET 2x2 


Fig. 32 — MicroFET 3.0 x 1.9 


Fig. 33 — MicroFET SC-75 


8-WLCSP (BGA 2x2) 


Fig. 35 — Power 33 NEW! 


| ee 


Power 56 


Config. Cut Tape 
Vps |__Rps (on) Ip Pp or Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Type | (V) Q  |@Volt.| (A) (W) Package | Part No. ia 10 100 | Part No. Pricing 
25 | 0.0033} 10 35 115 Single | FDU8770-ND@t 1.17 9.75 78.00 | — _ 
25 | 0.0065} 10 35 50 Single | FDU8780-ND@t 55 4.41 30.83 | — _ 
25 | 0.0045} 10 35 88 SynoFET | FDU8796-ND@t 84 6.30 47.25 | — _ 
25 | 0.0116} 10 35 39 Single | FDU8778-ND@t A8 3.60 27.00 | = _ 
25 | 0.0085 | 10 35 50 Single | FDU8782-ND@t 64 4.80 36.00 | — _ 
50 01 10 14 48 Single | RFD14N05-ND@+ 76 5.70 42.75 |— _— 
N-Chan 50 | 0.047 10 16 72 Single RFD16N05-ND@+ 85 7.10 56.80 | — _— 
23 “| 50 0.1 25 14 48 Single | RFD14NO5L-ND@t 78 5.82 43.65 | — _ 
60 | 0.107 25 an 3 Single | RFD3055LE-ND@+ 76 5.73 42.98 | — _ 
200 | 0.8 10 46 50 Single | IRFU220FS-NDt 78 6.54 52.32 | — _- 
400) 2.8 10 2.0 30 Single | FDU3N40TU-ND@+ 68 5.10 38.25 | — _ 
600 | 0.81 10 46 54 Single | FCUSN60TU-ND@t+ 1.41 11.30 84.75 | — _ 
600} 2.8 10 24 50 Single | FQU3N60CTU-ND@t 89 7.40 59.20 | — _ 
600 | 0.53 10 7 83 Single | FCU7N60TU-ND@t 1.73 13.80 103.50 | — = 
P-Chan. | 60 | 0.11 10 12 2.5 Single | FQU17PO6TU-ND@t 84 6.27 47.03 | — _ 
12-PAK — RoHS Compliant 
250 | 0.077 10 33 235 Single | FDI33N25TU-NDt 2.10 16.80 126.00 | — _ 
23 | N-Chan. | 250 | 0.22 10 15.6 3.13 Single ) FQI146N25CTU-NDt 1.49 12.38 99.00 | — _ 
900| 2.7 10 4.2 140 Single | FQI4N90TU-ND+ 147 12.25 98.00 | — = 
MLP 5x6 — RoHS Compliant 
30 | 0.004 10 35 50 SynoFET | FOMS8672SCT-ND 1.01 8.40 67.20 | FDMS8672STR-ND 1310.40/3,000 
30 | 0.0028} 10 42 78 SynoFET | FOMS8670SCT-ND 1.20 9.98 79.80 | FDMS8670STR-ND 1556.10/3,000 
30 | 0.0074} 10 14 2.8 Single | FDMS8690CT-ND. 1.38 = 11.00 82.50 | FOMS8690TR-ND 2112.00/3,000 
30 | 0.0019} 10 40 83 SynoFET | FOMS8660SCT-ND 1.45 11.60 87.00 | FOMS8660STR-ND 2227.20/3,000 
30 | 21.5m 10 75 2.5 Dual FDMS9620SCT-ND 82 6.83 54.60 | FDMS9620STR-ND 1064.70/3,000 
24 |N-Chan.| 60 / 0.0094} 10 22 78 Single | FDMS5672CT-ND. 1.37 10.92 81.90 | FDMS5672TR-ND 2096.64/3,000 
80 | 0.0135 | 10 22 78 Single | FDMS3572CT-ND. 1.26 10.08 75.60 | FOMS3572TR-ND 1935.36/3,000 
100) 0.019 10 22 78 Single | FDMS3672CT-ND. 1.47 11.76 88.20 | FOMS3672TR-ND 2257.92/3,000 
150 | 0.036 10 45 28 Single ) FDMS2572CT-ND. 1.65 13.20 99.00 | FDMS2572TR-ND 2534.40/3,000 
200| 0.064 | 10 | 20 78 Single | FDMS2672CT-ND 1.58 12.60 94.50 | FDMS2672TR-ND 2419.20/3,000 
250 | 0.105 10 14 78 Single | FDMS2734CT-ND. 1.58 12.60 94.50 | FDMS2734TR-ND 2419.20/3,000 
MLP 3.3x3.3 — RoHS Compliant 
20 | 0.0036 | 10 16.5 4 Single | FDMC8554CT-ND. 1.04 8.66 69.30 | FOMC8554TR-ND 1351.35/3,000 
ee | 45 | 4 | Y82.| buat | eomceseonzer-no 79 656 52.50 | FOMC6890NZTR-ND 1023.75/3,000 
95 | N-Chan. 30 | 0.0096 | 10 16.5 31 Single FDMC8878CT-ND 92 6.93 51.98 | FOMC8878TR-ND 900.90/3,000 
60 | 0.084 10 5.7 6 Single ) FDMC5614PCT-ND 96 8.00 64.00 | FDMC5614PTR-ND 1248.00/3,000 
150) 1.1 10 3 25 Single ) FDMC2523PCT-ND 78 6.50 52.00 | FDMC2523PTR-ND 1014.00/3,000 
200 | 0.175 10 9.5 42 Single | FDMC2610CT-ND 1.01 8.40 67.20 | FOMC2610TR-ND 1310.40/3,000 
220 | 0.305 10 1 24 Single | FDMC2674CT-ND. 1.05 8.75 70.00 | FOMC2674TR-ND 1365.00/3,000 
MLP 3x3 — RoHS Compliant 
26 | N-Chan.| 30 | 5.7m 10 15 2.0 Single | FDMC8854CT-ND. 1.49 12.38 99.00 | FOMC8854TR-ND 1930.50/3,000 
— | \-Chan 100) 0.06 10 44 24 Single FDM3622CT-ND§ 1.11 9.25 74.00 | FDM3622TR-ND§ 1443.00/3,000 
“|. 30 | 0.0105 | 10 11.5 21 Single | FDM6296CT-ND§ 90 7.50 60.00 | FOM6296TR-ND§ 1170.00/3,000 
9-BGA — RoHS Compliant 
97 | P-Chan 20 | 0.031 45 46 17 Single FDZ291PCT-ND 56 4.20 31.50 | FDZ291PTR-ND 1750.00/10,000 
“|.20 | 0.036 45 46 1.7 Single | FDZ493PCT-ND 80 5.97 44.78 | FDZ493PTR-ND 776.10/3,000 
12-BGA — RoHS Compliant 
28 | N-Chan.}| 60 | 0.06 5 4 2 Single | FDZ209NCT-ND 1.32 11.00 88.00 | FDZ209NTR-ND 1716.00/3,000 Fig. 34 
BGA 2.5x4.0 — RoHS Compliant 
29 | N-Chan.| 30 | 8.5m 10 1 21 Single | FDZ7296CT-ND 1.14 9.50 76.00 | FDZ7296TR-ND 1482.00/3,000 
— _|N-Chan.| 20 | 0.018 4.5 9 2 Single | FDZ201NCT-ND§ 93 7.75 62.00 | FDZ201NTR-ND§ 1209.00/3,000 
FLFBGA 3.5x4.0 — RoHS Compliant 
30 | N-Chan. 30 | 0.0018 | 10 25 25 SyncFET FDZ4670SCT-ND NEW! 1.86 15.50 124.00 | FDZ4670STR-ND NEW! 2418.00/3,000 
30 | 2.5m 10 25 2.5 Single | FDZ4670CT-ND 1.35 11.25 90.00 | FDZ4670TR-ND 1755.00/3,000 
MicroFET 2x2 — RoHS Compliant 
20 | 0.037 45 3.7 1.4 Dual FDMA1028NZCT-ND 52 3.90 29.25 | FDMA1028NZTR-ND 507.00/3,000 
N-Chan. 20 | 0.037 45 3.7 1.4 ew FDFMA2N028ZCT-ND 55 4.10 30.71 | FDFMA2N028ZTR-ND 532.35/3,000 
30 | 0.075 45 29 1.5 Dual FDMA2002NZCT-ND 60 4.50 33.75 | FDMA2002NZTR-ND 585.00/3,000 
30 | 0.075 45 29 1.5 _- FDFMA3N109CT-ND 48 3.60 27.00 | FOFMA3N109TR-ND 468.00/3,000 
20 | 0.06 45 34 1.4 Dual FDMA1029PZCT-ND 56 4.20 31.50 | FDMA1029PZTR-ND 546.00/3,000 
20 | 0.06 45 3.7 1.5 Dual FDMA1023PZCT-ND 59 441 33.08 | FDMA1023PZTR-ND 573.30/3,000 
-20 | 0.027 | -4.5 | -7.8 24 Single | FDMA510PZCT-ND NEW! 58 4.83 38.60 | FDMAS10PZTR-ND NEW! 752.70/3,000 
20 | 0.036 45 6.6 24 Single | FDMA291PCT-ND 54 4.05 30.38 | FDMA291PTR-ND 526.50/3,000 
31 20 | 0.026 45 7.3 24 Single | FDMA520PZCT-ND 55 4.10 30.71_| FDMAS20PZTR-ND 532.35/3,000 
P-Chan. 20 | 0.088 45 3.4 1.4 Dual FDMA1025PCT-ND 55 4.10 30.71 | FDMA1025PTR-ND 532.35/3,000 
20 | 0.09 45 2.2 1.4 Dual FDMA1027PCT-ND 87 6.51 48.83 | FDMA1027PTR-ND. 846.00/3,000 
20 | 0.09 45 3 1.4 Pa FDFMA2P857CT-ND 78 5.85 43.88 | FDFMA2P857TR-ND 760.50/3,000 
20 | 0.06 45 3.1 1.4 Mastat w/ FDFMA2P029ZCT-ND 55 4.10 30.71 | FDFMA2P029ZTR-ND 532.35/3,000 
30 | 0.03 10 6.8 24 Single | FDMA530PZCT-ND 59 4.41 33.08 | FDMAS30PZTR-ND 573.30/3,000 
Sate 5G ron ie 1 7 Compl. | FOMA1032CZCT-ND 56 4.20 31.50 | FDMA1032CZTR-ND 546.00/3,000 
MicroFET 3.0x1.9 — RoHS Compliant 
32 | P-Chan.| 20 | 35m 4.5 6.1 1.9 Single | FDMB668PCT-ND 59 4.41 33.08 | FDOMB668PTR-ND 573.30/3,000 
MicroFET SC-75 — RoHS Compliant 
33 | P-Chan. | 20 | 0.093 45 2.9 1.4 Dual FDMJ1023PZCT-ND 94 7.02 52.65 | FDMJ1023PZTR-ND 912.60/3,000 
8-WLCSP (BGA 2x2) — RoHS Compliant 
34 | P-Chan 20 | 0.066 45 3 1.5 Single FDZ193PCT-ND 53 3.94 29.54 | FDZ193PTR-ND 837.04/5,000 
“|.20 | 0.067 45 3 1.5 Single | FDZ191PCT-ND 52 3.90 29.25 | FDZ191PTR-ND 828.75/5,000 
NEW! Power 33 — RoHS Compliant NEW! 
35 | N-Chan. 30 | 4.7m 10 18 41 Power 33 | FDMC8676CT-ND yal 5.88 47.00 | FDMC8676TR-ND 1755.00/3,000 
30 | 4.3m 10 18 41 Power 33 | FDMC8678SCT-ND 1.35 11.25 90.00 | FDMC8678STR-ND 1755.00/3,000 
Power 56 — RoHS Compliant 
30 | 1.6m 10 49 83 Power 56 | FOMS8662CT-ND NEW! 1.75 14.00 105.00 | FDMS8662TR-ND NEW! 2688.00/3,000 
30 | 1.7m 10 49 104 | Power 56 | FDMS8660ASCT-ND NEW! 1.75 14.00 105.00 | FDMS8660ASTR-ND NEW! 2496.00/3,000 
30 | 24m 10 42 50 Power 56 | FDMS8670ASCT-ND NEW! 1.38 = 11.00 82.50 | FDMS8670ASTR-ND NEW! 1920.00/3,000 
36 | N-Chan.| 30 | 0.004 10 28 70 Power 56 | FDMS8672ASCT-ND NEW! 1.20 10.00 80.00 | FDMS8672ASTR-ND NEW! 1716.00/3,000 
30 | 4.1m 10 21 78 Power 56 | FDMS8674CT-ND NEW! 1.20. 10.00 80.00 | FOMS8674TR-ND NEW! 1560.00/3,000 
30 | 0.0055 | 10 35 50 Single | FDMS8680CT-ND. 80 6.63 53.00 | FDMS8680TR-ND 1035.00/3,000 
30 | 0.007 10 28 41 Single | FDMS8692CT-ND. 75 6.25 50.00 | FOMS8692TR-ND 975.00/3,000 
40 | 2.0m 10 49 104 | Power 56 | FDMS8460CT-ND NEW! 2.00 16.00 120.00 | FDMS8460TR-ND NEW! 3072.00/3,000 
RoHS Compliant A Tape and Box t Bulk + Tube § See data sheet for pin out 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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FAIRcHiLo oUlrface Mount and Digi@Reel* 
semiconoucror ~Through-Hole Power IGBTs pe 


Fairchild’s IGBT's are designed to replace 500V/600V MOSFETs in switch mode power supply (SMPS), Power Factor Correction (PFC) and other 
high-power applications without redesign of the gate drive voltage circuitry. SMPS IGBT’s are the first-in-class to have full unclamped inductive 
switching (UIS) capability similar to power MOSFETs, allowing application in all power circuit topologies, including single-switch forward converters. 
The gate drive voltage requirement has been reduced to 8-10V, allowing for the replacement of larger die-size power MOSFETs or multiple MOSFETs 
in parallel. 


Fig. 1 — TO-3P Fig. 2 — TO-3PN NEW! 


Vces | Ic Icom Pp Digi-Key Price Each Fairchild 
Fig.| (V) | (A) | (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 Part No. 
; | 1200) 30) 45 | 186 | FGA1SN120ANTDTU-ND 2.79 2.24 1.74 FGA15N120ANTDTU 
1,200 | 50 | 75 | 312 | FGA25N120ANTDTU-ND 3.60 2.88 2.24 FGA25N120ANTDTU 
2 | 1200] 15 | 45 | 220 | FGA15N120FTDTU-ND NEW! 3.47 2.78 2.16 FGA15N120FTDTU 
1,200 | 20 | 60 | 298 | FGA20N120FTDTU-ND NEW! 3.83 3.06 2.38 FGA20N120FTDTU 
600 | 40 | 160 | 160 | FGA40N60UFDTU-ND 3.56 2.85 2.22 FGA40N60UFDTU Fig. 3 — 10263-6 
300 | 40 | 160 | 201 | FGA70N30TTU-ND NEW! 3.92 3.14 2.44 FGA7ON30TTU 
; | 300 | 90 | 220 | 219 | FGA9ONSODTU-ND 2.97 2.38 1.85 FGAQON30DTU 
300 | 90 | 220 | 219 | FGA9ON30TU-ND 2.70 2.16 1.68 FGAQON30TU COLLECTOR 
300 | 120) 300 | 290 | FGA120N30DTU-ND 3.74 2.99 2.33 FGA120N30DTU no~s8 
300 | 180 | 450 | 480 | FGA180N30DTU-ND 5.20 4.16 3.24 FGA180N30DTU EMITTER KELVING 22 GATE 
» | 1200] 35 | 80 | 298 | HGT1S10N120BNSTCT-NDt 2.84 2.27 177 HGT1S10N120BNST Fla. 4 "70 S90A8 
1,200 | 35 | 80 | 298 | HGT1S10N120BNSTTR-ND$ 1310.40/800 HGT1S10N120BNST 9- 
3 | 400 | 21 | — | 150 | FGB3040CSCT-NDt 2.41 1.93 1.45 FGB3040CS oO 
400 | 21 | — | 150 | FGB3040CSTR-NDt 1040.00/800 FGB3040CS 
4 [| 600 | 75 | 180 | 290 | FGP40N6S2-ND 5.04 4.04 3.14 FGP40N6S2 
5 | 600 | 300 | 600 | 892 | FMG2G300LS60E-ND 106.32 99.24 92.15 FMG2G300LS60E 
6 | 600 | 400 | 800 | 1136 | FMG2G400LS60-ND 154.65 144.34 134.03 FMG2G400LS60 
7 | 1.200] 64 | 120 | 500 | FGL40N120ANDTU-ND 10.41 9.38 8.32 FGL40N120ANDTU GDS 
1,200 | 64 | 160 | 500 | FGL40N120ANTU-ND 754 6.04 5.09 FGL40N120ANTU (Front View) 
600 | 45 | 108 | 167 | FGH30N6S2D-ND 4.23 3.39 2.64 FGH30N6S2D 
600 | 60 | 90 | 480 | FGH30N6OLSDTU-ND 9.57 7.66 6.46 FGH30N60LSDTU Mannie 
300 | 75 | 240 | 463 | FGH50N3-ND 6.00 4.80 4.05 FGH50N3 Hole 
600 | 75 | 240 | 463 | FGH50N6S2-ND 8.24 6.60 5.57 FGH50N6S2 \ 
600 | 75 | 240 | 463 | FGHS50N6S2D-ND 9.45 8.51 7.55 FGH50N6S2D. ‘ 
600 | 80 | 160 | 290 | FGH80N60FDTU-ND NEW! 4.00 3.20 2.40 FGH80N60FDTU 
600 | 80 | 160 | 290 | FGH80N60FD2TU-ND NEW! 5.49 4.40 3.42 FDH80N60FD2TU 
1,200 | 35 | 80 | 298 | HGTG10N120BND-ND 3.97 3.18 2.47 HGTG10N120BND 
600 | 54 | 96 | 167 | HGTG12N60A4-ND 2.93 2.34 1.82 HGTG12N60A4 
600 | 54 | 96 | 167 | HGTG12N60A4D-ND 3.49 2.79 2.17 HGTG12N60A4D 
8 | 1,200] 54 | 160 | 390 | HGTG18N120BND-ND 5.25 4.20 3.55 HGTG18N120BND 
600 | 70 | 280 | 290 | HGTG20N60A4-ND 4.28 3.42 2.66 HGTG20N60A4 Fig. 6 — 7PM-IA 4-065 
600 | 70 | 280 | 290 | HGTG20N60A4D-ND 5.18 4.14 3.22 HGTG20N60A4D 732.0-) Mounting 
600 | 40 | 160 | 165 | HGTG20N60B3D-ND 4.14 3.32 2.58 HGTG20N60B3D — Holes, 
600 | 75 | 240 | 463 | HGTG30N60A4-ND 6.43 5.15 4.35 HGTG30N60A4 
600 | 60 | 240 | 463 | HGTG30N60A4D-ND 6.97 5.58 471 HGTG30N60A4D 
600 | 60 | 220 | 208 | HGTG30N60B3D-ND 5.78 4.63 3.91 HGTG30N60B3D 
600 | 63 | 252 | 208 | HGTG30N60C3D-ND 5.46 4.37 3.69 HGTG30N60C3D 
600 | 75 | 300 | 625 | HGTG40N60A4-ND 9.00 8.11 719 HGTG40N60A4 
600 | 34 | 56 | 125 | HGTG7N60A4D-ND 2.25 1.80 1.40 HGTG7N60A4D 
300 | 70 | 160 | 49.2 | FGPF70N30TDTU-ND 2.38 1.90 1.43 FGPF70N30TDTU 
300 | 70 | 160 | 49.2 | FGPF70N30TTU-ND 1.73 1.39 1.04 FGPF70N30TTU 
300 | 160 | — 52 | FGPF70N30-ND 1.63 1.30 98 FGPF70N30 Fig. 7 — TO-264 Fig. 8 — TO-247 
300 | 30 | 80 46 | FGPF30N30DTU-ND. 1.68 1.34 1.01 FGPF30N30DTU 1+ 20.001 6.00 ae 
300 | 30 | 80 | 44.6 | FGPF30N30TTU-ND 1.44 1.20 96 FGPF30N30TTU 300 Bi Y 
300 | 80 | — 46 | FGPF30N30-ND 1.32 1.10 88 FGPF30N30 20.55 bed 
9 | 300 | 220} — | 56.8 | FGPF9ON30-ND 1.97 1.58 119 FGPF90N30 : 
450 | 30 | 120 | 50.4 | FGPF30N45TTU-ND NEW! 1.75 1.40 1.05 FGPF30N45TTU | ara, 
450 | 45 | 180 | 51.6 | FGPF45N45TTU-ND NEW! 2.00 1.60 1.20 FGPF45N45TTU | 
300 | 30 | 120 | 46.8 | FGPF5ON30TTU-ND NEW! 1.48 118 89 FGPF50N30TTU 15.95 
600 | 14 | 21 45_| FGPF7N60LSDTU-ND 1.45 1.16 87 FGPF7N60LSDTU ral 
600 | 14 | 21 41 | FGPF7N60RUFDTU-ND 1.38 115 92 FGPF7N60RUFDTU . 
300 | 120) 180 | 60 | FGPF120N30TU-ND 5.51 4.41 3.43 FGPF120N30TU 
1,500 | 5 20 50 | SGS5N150UFTU-ND 2.86 2.29 1.78 SGSS5N150UFTU Fig. 10 — D-PAK 
jo | 400 | 7 | 29 | 29 | FGD2N40LCT-NDt 78 65 52 FGD2N40L 
400 | 7 | 29 | 29 | FGD2N40LTR-ND+ 841.75/2,500 FGD2N40L 
SMPS IGBTs 
11 | 600 | 70 | 280 | 290 | HGT1S20N60A4S9A-ND 4.14 3.32 2.58 HGT1S20N60A4S9A 
600 | 54 | 96 | 167 | HGTP12N60A4D-ND 2.70 2.16 1.68 HGTP12N60A4D 
600 | 54 | 96 | 167 | HGTP12N60A4-ND 2.25 1.80 1.40 HGTP12N60A4 
600 | 70 | 280 | 290 | HGTP20N60A4-ND 3.83 3.06 2.38 HGTP20N60A4 
4 | 600 | 17 | 40 | 70 | HGTP3N60A4D-ND 1.50 1.20 .90 HGTP3N60A4D 
600 | 17 | 40 | 70 | HGTP3N60A4-ND 114 95 76 HGTP3N60A4 
600 | 34 | 56 | 125 | HGTP7NGOA4D-ND 1.88 1.50 1.13 HGTP7N60A4D 
600 | 34 | 56 | 125 | HGTP7NG0A4-ND 1.50 1.20 .90 HGTP7N60A4 
+ Cut Tape + Tape and Reel Fig. 11 — TO-263AB 


10.03, 1.40 


Ignition IGBTs 


Fairchild ignition IGBTs are the next generation that offers outstanding SCIS capability in the space saving D-PAK (TO-252) as well as the industry 
standard D2-Pak (TO-263), TO-262 and TO-220 plastic packages. This device is intended for use in automotive ignition circuits, specifically as a coil 
driver. Internal diodes provide voltage clamping without the need for external components. 


BVcER| BVEcs | !c25| Pp | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| (V) (Vv) | (A) | (W) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing - : 
430 24 10 | 130 | ISL9V2040S3STCT-ND 1.98 1.58 1.19 | ISL9V2040S3STTR-ND 800 853.20 Fig. 12 TO02AK Fg 1S nee 
At 430 24 21 150 | ISL9V3040S3STCT-ND 2.23 1.78 1.34 | ISL9V3040S3STTR-ND 800 961.20 i |.6.54 -| 
390 24 46 | 250 | ISL9V5036S3STCT-ND 3.62 2.90 2.26 | ISL9V5036S3STTR-ND 800 1674.40 t 19:34, | 1-6 
4 430 24 21 150 | ISL9V3040P3-NDt 2.25 1.80 1.40 | — = = 
390 24 46 | 250 | ISL9V5036P3-NDt 2.20 1.76 1.32 | — = = 
12 390 24 46 | 250 | ISL9V5036S3-NDt 2.23 1.78 1.34 | — = = 
13 430 24 10 | 130 | ISL9V2040D3STCT-ND 1.78 1.42 1.07 | ISL9V2040D3STTR-ND 2,500 908.80/M i r 
430 21 21 150 | ISL9V3040D3STCT-ND 2.35 1.88 1.41 | ISL9V3040D3STTR-ND 2,500 1203.20/M 0.77+| +| 0.95 
+ Bulk 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1284 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


EEE 
. Max. Max. 
EAIRCHILD D I odes Reverse| Average Cut Tape 
SEMICONDUCTOR® Voltage | Rectified Digi-Key Pricing Tape & Reel§ 
Fig.| (V) |Current (A)| Package | Part No. al 10 100 | Qty. Pricing 
Fig 1 thode Fig. 2 200 0.2 SoT-23 | MMBD1403CT-ND 17128 ~=©923 | 3,000 | 33.37/M 
Cathode ay} 200 0.2 SOT-23 | MMBD1503ACT-ND® 19 142 1027 | 3,000] 37.13/M 
Sariode (Flange) 200 0.2 SOT-23 | MMBD1504ACT-ND® 49 1.42 10.27 | 3,000 | 37.13/M 
oa 250 0.2 SOT-23 | BAV23SFSCT-ND® 18 133 962 | 3,000 | 34.78/M 
30 02 S0T-23 | BATS4CFSCT-ND 13°99 ~—7.45 | 3,000] 25.85/M 
50 0.2 SOT-23 | BAV74FSCT-ND® 13° 98 7.09 | 3,000} 25.62/M 
48 | 70 0.2 SOT-23 | BAV70FSCT-ND® 13° 98 7.09 | 3,000} 25.62/M 
100 0.2 SOT-23 | MMBD1204CT-ND@ 17° 126 ©9410 | 3,000} 32.90/M 
100 0.2 SOT-23 | MMBD4148CCCT-ND@ 18 133 9.62 | 3,000 | 34.78/M 
30 0.2 | SOT-23 | BATS4FSCT-ND 12 88 ~=—6.37 | 3,000] 23.03/M 
85 0.2 SOT-23 | BASI6FSCT-ND@ a 86 © 6.18 | 3,000 | 22.33/m 
ac | 199 0.2 SOT-23 | MMBD4148FSCT-ND® a 81 5.85 | 3,000 | 21.15/M 
100 0.2 SOT-23 | MMBD914FSCT-ND® 13° 99 7.415 | 3,000] 25.85/M 
Cathode 200 0.2 SOT-23 | MMBD1501ACT-ND@ 15 141 8.00 | 3,000] 29.00/M 
250 0.2 SOT-23 | BAS21FSCT-ND® 13° 99 7.15 | 3,000 | 25.85/M 
30 0.2 | SOT-23 | BAT54AFSCT-ND® 13° «99 = 7.45 | 3,000] 26.001 
4D| 85 0.2 SOT-23 | BAWS6FSCT-ND® 14 1.08 = 7.80 | 3,000} 28.20/M 
- - 200 0.2 SOT-23 | MMBD1505ACT-ND@ 19 142 10.27 | 3,000 | 37.13/M 
Fig. 9 NEW! 20 05 | SOD-123 | MBROS2OLCT-ND@ 28207 ©1495 | 3,000 | 54.05/M 
30 2 SMB | SS23CT-ND® A7 = 3.83 26.28 | 3,000 | 124.10/M 
40 1 SMA | SS14CT-ND@ 40 343 22.00 | 7,500 | 85.00/M 
ANODE GATSBE SANE DE 40 2 SMB | SS24FSCT-ND@ 47 3.83 26.28 | 3,000 | 124.00/M 
40 3 SMC | MBRS340FSCT-ND® 50 3.75 28.13 | 3,000 | 162.50/M 
50 1 SMA | S1AFSCT-ND 24-180 © 13.00 | 7,500 | 40.00/M 
a ae 60 2 SMB | SS26FSCT-ND® A1 3.28 24.60 | 3,000 | 110.70/M 
peeealt peer Riper 100 1 SMA | S1BFSCT-ND@ 24 180 13.00 | 7,500} 40.00/M 
Voltage aecean ‘l Digi-Key cre Tapes Reels 100 1 SMA | EGF1BCT-ND® 413.31 22.68 | 7,500 | 100.80/M 
Fig.| (V) |Current (A)| Package | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing 100 1 SMA_|_S100CT-ND@ 43 3.42 25.62 | 7,500 | 111.02/M 
20 1 DO-41 | 1N5817FSCT-ND@ 37275 19.08 [5,000 | 66.06/M 5 | 100 : SMC eee BB 808) 2117. | 81000 | 100.00/M1 
200 1 SMA | ESIDFSCT-ND® 35 6265 18.36 | 7,500] 63.54/M 
30 1 D0-41 | 1N5818FSCT-ND® 38 2.84 19.66 | 5,000) 68.00/M 
200 2 SMB | ES2DFSCT-ND® 40 341 21.91 | 3,000} 89.64/M 
40 1 DO-41 | 1N5819FSCT-ND® 37 2.75 19.08 | 5,000) 66.06/M 
56 a3 po.3s (ANGererNne. 6 43. 31-\10.000| 84am 200 3 SMC | ES3DFSCT-ND® A1 3.28 24.60 | 3,000 | 110.70/M 
50 0.2 DO-35 | 1N4150CT-ND@ 10 72 5.20 |10,000) 13.60/M a ave sentans = = nas ek paen 
20 4 aici) CADE a: ID ee ~b0 zi 400 1 sma | ES1GFSCT-ND® 32 240 16.64 |7.500| 57.60/M 
50 1 DO-41 | 1N4001FSCT-ND® 09 70 5.07 | 5,000) 15.60/M 
500 1 SMA | ESTHCT-ND® 32 240 1664 | 7,500] 57.60/M 
50 3 |D0-201AD) 1N5400FSCT-ND 35 © 263 © 18.20 | 1,250) 77.00/M 
600 1 SMA | EStJFSCT-ND@ 32 240 1664 | 7,500] 57.60/M 
70 0.2 DO-35 | 1N457ACT-ND® 10.77 5.53 |10,000) 14.45/M 
7 43 nos WAReniee si vie ones inoa0| aaa 600 3 SMC | ES3JCT-ND® 40 3.20 24.00 | 3,000 | 108.00/M 
: : : Z , : 1,000 1 SMA | S1MFSCT-ND@ 26 198 14.30 | 7,500 | 44.00/M 
i Me a apres a - a He etd 6| 100 | 02 | Lda | FDLLAI48CT-NDe 859-403 | 2.500| 15.28 
00 a po-as WINarmGinea 04° 3 998'|8000'| 700NA 7 | 100 0.25 |T0-236AB| FLLD261FSCT-ND® 22 167 +1209 | 3,000 | 43.71/M 
100 0.2 00-35 | 1N4448CT-NDe 06 43 342 |10,000) 8.16/M 8 | 100 20 70-220 | MBR20S100CTTU-ND@ 316.84 51.30 | — = 
1 100 0.2 DO-35 | 1N4148FS-ND@+ 04 32 998| — = 85 0.15 SOD-923 | BASI6SLCT-ND@ NEW! AW 88 7.00 | 3,000 | 45.50/M 
100 02 D035 | 1N4148FSTR-NDe = = — T0001 5.95/M g| 3 0.03 | SOD-923 | RB751SLCT-ND@ NEW! 1.05 875 70.00 | 3,000 | 455.00/m 
100 1 Do-41 | 4N4002FSCT-NDe 09 == «70~—«5.07 | 5,000 | 15.60/M 40 0.1 | SOD-923 | BAS40SLCT-ND@ NEW! a 88 © 7.00 | 3,000 | 45.50/M 
100 3 |po-201ap| 4NS401FSCT-ND® 35 263 «18.20 11.250 | 77.00/M 70 0.07 | SOD-923 | BAS70SLCT-ND@ NEW! a 88 7.00 | 3,000 | 45.50/M 
100 1 DO-35 | 1N914ACT-ND®@ 05 39 2.80 |10,000 7.00/M § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND 
100 1 DO-35 | 1N914B-ND@¢ 05 39 280 | — —_ $ Bulk = RoHS Compliant 
125 02 DO-35 | FDH333-ND@¢ 15 145 832] — = 
150 0.2 DO-35 | 1N3595CT-ND@ 13 95 6.83 |10,000) 17.85/M ‘< — " 
200 1 DO-41 | 1N4003FSCT-ND® 09 70 5.07 | 5,000 | 15.60/M Zener Diodes D Reel 
200 3 |D0-201AD) 1N5402FSCT-ND 35° 263 © 18.20 | 1,250) 77.00/M 
400 1 DO-41 | 1N4004FSCT-ND® 09 70 507 |5,000) 16.00/M FTA IR Digi Key Cut Tape Pricing Tape and Reel 
600 1 DO-41 1N4005FSCT-ND@ .09 70 5.07 | 5,000 | 15.60/M Vp (V) (WA) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing 
800 1 DO-41 | 1N4006FSCT-ND® 09 70 507 |5,000) 15.60/M poss 
4,000 1 DO-41 | 1N4007FSCT-ND® 09 70 507 |5,000) 15.60/M 3 
4,000 1 DO-41 | UF4007CT-ND® 26 195 1352 |5,000) 46.80/M 1.0 100 | 1N5221B-ND¢ 10 7 553) — - 
30 1 DO-35 | FJH1100-ND@+ 5.00 40.00 337.50 | — = 1.0 5 1N5229BFSCT-ND 10 77 5.53 | 5,000 | 17.00/M 
600 8 T0-220AC | ISLOR8GOP2-ND@+ 95 7.88 63.00) — = 1.0 2 1N5230BFSCT-ND 10 JT 5.53 | 5,000 17.00/M 
600 8  |TO-220AC) RHRP860-ND@+ 87 «7.25 «58.00 | — - 1.0 04 BZX55C5V6-ND$ 09 68 = 4.88) — - 
600 8  |TO-220AC) RURP860-ND@+ 87 «7.25 «58.00 | — a 2.0 5 1N5231BFSCT-ND 10 775.53 | 5,000 | 17.00/M 
600 8 T0-220AC | FFPO8S60STU-ND@$ 87 7.23) 57.80 | — = 24 100 1N5221B_T50RCT-ND 10 vie 5.53 | 5,000 17.00/M 
600 15 TO-220AC | ISL9R1560P2-ND@+ 1.32 1054 79.07 | — _- 35 5 4N5233BFSCT-ND 10 77 5.53 | 5,000 17.00/M 
» | 600 15 |T0-220AC| RHRP1560-NDo+ 141 11.78 94.20] — = 5.0 3 4N5235BFSCT-ND 10 77 5.53 | 5,000 | 17.00/M 
600 15 |T0-220AC] RURP1560-ND$ 147 1225 98.00) — - 54 5 1N5231B-ND¢ 10 7 6553) — ia 
600 30 |TO-220AC| ISL9R3060P2-ND@¢ 2.45 19.62 152.60 | — - 5A 1 1N751A-ND$ 10 7 «6553 | — _ 
600 30 |T0-220AC| RURP3060-ND@+ 179 14.28 107.40] — - 54 1 {N751ACT-ND 40 77853) 5000 | 47.007 
1,000 8 _|10-220A¢ [BRURESIOGNDS: 1.00 8.30 66.40 | — = 5.6 5 1N5232BFSCT-ND 10 7 553 | 5000 | 17.007 
4,200 8  |T0-220AC] RHRP8120-ND@¢ 99 825 66.00) — = 56 { 1N752A-ND$ 40 77553 | as 
1,200 30 |T0-220AG| RHRP30120-ND@+ 1.90 1520 114.00] — = 6.0 3 1N5236BFSCT-ND ‘40 77-553 | 5,000 | 17.00 
200 30 T0-247 | RURG3020CC-NDo+ 3.21 25.70 199.92 | — = 62 04 4N753ACT-ND 40 77553 | 5,000 | 17.00M 
600 30 T0-247 | ISL9R3060G2-NDo+ 285 22.78 177.14 | — - 76 3 ‘ AEOETER TAL 40 77853 | 5,000 | 17.001M 
600 30 T0-247 | RHRG3060-NDO@+ 236 18.90 141.75 | — - 
8.0 3 4N5240BFSCT-ND 10 77 5.53 | 5,000 | 17.00/M 
600 30 TO-247 | RURG3060CC-ND@+ 3.42 27.36 212.80 | — - a i EREERSSED i oe, Saeatlesang.| “aga 
3 |_800 30 TO-247 | RURG3060-ND@+ 2.21 17.64 132.30 | — - ied A ESD ANE a ia Gael : 
600 50 T0-247 | RURGS5060-ND@$ 3.31 26.46 205.80 | — = ‘4 ne ‘GREE BSED fe gee eesl|heaon | Agoaik 
600 80 T0-247 | RURG8060-ND@+ 4.88 39.01 303.38 : : . : . : 
4,000 80 T0-247 | RURG80100-ND@+ 4.54 36.29 282.24 | — = 15 o4 1NS250B-ND$ 10 WT 5.53) — = 
1,200 30 T0-247 | RHRG30120-ND@¢ 232 1852 144.06) — = 20 1 IN752ACT-ND 10 77 5.53 | 5,000 |  17.00/M 
1,200 75 T0-247 | RHRG75120-ND@+ 4.25 34.02 26460 | — = 20 04 1N754ACT-ND 10 77 5.53 | 5,000 17.00/M 
30 02 | sor-23 | BARA3SCT-ND® 49 140 1008 3,000] 36.43/M 20 0.1 RINTSSAGTEND 10 7 $88 | 5,000 | 17.00/M 
30 0.2 SOT-23 | BATS4SFSCT-ND® 13 99 7.15 | 3,000} 25.85/M 20 04 IN757ACT-ND 10 75.53 | 5,000 | _17.00/M 
70 0.2 SOT-23 | BAV99FSCT-ND 13° 95 683 3,000) 24.68/M 20 04 {N758ACT-ND 10 77 ~~ 5.53 | 10,000 | 14.45/M 
4A) 100 0.2 SOT-23 | MMBD1203CT-ND® 16 119 858 | 3,000) 31.02/M 20 o4 4N759ACT-ND 10 77 5.53 | 5,000 | 17.00/M 
100 0.2 SOT-23 | MMBD4148SECT-ND@ 18 133 9.62 | 3,000 | 34.78/M 30 2 4N749ACT-ND 10 77 5.53 | 5,000 | 17.00/M 
100 02 $0T-23 | MMBD7000FSCT-ND® 16 147 845 |3,000] 30.55/M 30 2 1N750ACT-ND 10 77 5.53 | 5,000 | 17.00/M 
120 0.2 SOT-23 | BASSIFSCT-ND@ 14 1.08 7.80 | 3,000 28.20/M Bulk — § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1285 


as 
BAIncHiLD Zener Diodes (Cont.) 


SEMICONDUCTOR? 


Zener Volt. IR Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ Zener Volt. In Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
Vp (V) (WA) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Vp (V) (uA) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing 
DO.-41 FLZ9V1ACT-ND a 84 = 6.05 | 2,500 | 21.86/M 
10 3 BZX85C4V3-ND$ ie. 419~«Obs | = 6 0.3 | FLZ9V1BCT-ND a 84 = 6.05 | 2,500 | 21.86/M 
1.0 10 | 1N4731AFSCT-ND 17° 128 © 9.23 | 3,000 | 33.37/M FLZQV1CCT-ND M 84 6.05 | 2,500 |  21.86/M 
1.0 10 4N4732AFSCT-ND A7 1.28 ~—-9.23 | 3,000 33.37/M FLZ1OVACT-ND a 84 6.05 | 2,500 21.86/M 
1.0 10 1N4733AFSCT-ND A7 1.28 ~—9.23 | 3,000 33.37/M 7 0.11 | FLZ10VBCT-ND a 84 6.05 | 2,500 21.86/M 
2.0 10 4N4734AFSCT-ND AZ 1.28 9.23 | 3,000 | 33.37/M FLZ10VCCT-ND a 846.05 | 2,500 |  21.86/M 
5.0 10 1N4737AFSCT-ND AZ 1.28 = 9.23 | 3,000 | 33.37/M FLZ11VACT-ND a ‘84 6.05 | 2,500 | 21.86/M 
6.0 10 {N4738AFSCT-ND 17-128 = 9.23 | 3,000 | 33.37/M 8 0.133) FLZ11VBCT-ND a 84 6.05] 2,500 |  21.86/M 
6.2 10 1N4735AFSCT-ND 17 1.28 = 9.23 | 3,000 | 33.00/M FLZ11VCCT-ND a 846.05 | 2500 | 21.86/M 
68 10 4N4736AFSCT-ND 17-128 = 9.23 | 3,000 | 33.00/M FLZ12VACT-ND a 84 6.05 | 2,500 | 21.86/M 
7.6 10 1N4740AFSCT-ND A? 1.28 9.23 | 3,000 33.37/M 9 0.133 | FLZ12VBCT-ND aN 84 6.05 | 2,500 21.86/M 
BA 05 | 8zx85C12-ND$ 46. 4119°~«O=858 |) _ FLZ12VCCT-ND a 846.05 | 2,500 | 21.86/M 
8.4 5 4N4741AFSCT-ND A7 1.28 ~—9.23 | 3,000 33.37/M FLZ13VACT-ND a 84 6.05 | 2,500 21.86/M 
10 10 1N4740A-ND A7 1.28 9.23 = _ 10 0.133 FLZ13VBCT-ND AW 84 6.05 | 2,500 21.86/M 
94 5 1N4742AFSCT-ND A7 1.28 ~—-9.28 | 3,000 33.37/M FLZ13VCCT-ND a 84 6.05 | 2,500 21.86/M 
13.7 5 4N4746AFSCT-ND 17128 9.23 | 3,000 | 33.37/M FLZ15VACT-ND a 84 6.05 | 2,500 | 21.86/M 
15 5 1N4744A-NDE 7128S | = 1 0.133 | FLZ15VBCT-ND a 84 6.05 | 2,500 | 21.86/M 
15 5 4N4744AFSCT-ND 17-128 = 9.23 | 3,000 | 33.00/M FLZ1SVCCT-ND au 846.05 | 2500 |  21.86/M 
15.2 5 4N4747AFSCT-ND 17-128 = 9.23 | 3,000 | 33.37/M FLZ16VACT-ND a 84 6.05 | 2,500 | 21.86/M 
16.7 5 1N4748AFSCT-ND A7 1.28 9.23 | 3,000 33.37/M 12 0.133 | FLZ16VBCT-ND AW 84 6.05 | 2,500 21.86/M 
18 5 1N4746A-ND$ A7 1.28 9.23 = _ FLZ16VCCT-ND Ad 84 6.05 | 2,500 21.86/M 
20.6 5 1N4750AFSCT-ND A7 1.28 9.23 | 3,000 33.37/M FLZ18VACT-ND ah 84 6.05 | 2,500 21.86/M 
33 5 4N4752AFSCT-ND 171.28 9.23 | 3,000 | 33.00/M 13 0.133 | FLZ18VBCT-ND a 846.05 | 2,500 | 21.86/M 
SOTSs FLZ18VCCT-ND a 84 6.05 | 2,500 | 21.86/M 
FLZ20VACT-ND a 84 = 6.05 | 2,500 | 21.86/M 
2.ll( lL EO. me | am | aa 
; : : ; ‘ ‘ FLZ20VCCT-ND a 84 6.05 | 2,500 | 21.86/M 
2.0 1 BZX84C5V6FSCT-ND 12 88 6.37 | 3,000 | 23.03/M SDM BITE ee s —6.08 | 2500 | 2186/M 
4.0 2 BZX84C6V8FSCT-ND 14° 106 ©7767 | 3,000 | 27.73/M AREA 44 a 608 | E00) OL AA 
=m oe ee 7 | one | eat fab 08 | 280 | 2m 
; : : : , : FLZ22VCCT-ND a 84 6.05 | 2,500 | 21.86/M 
56 5 MMBZ5232BFSCT-ND ah 86 6.18 | 3,000 | 22.00/M Pe nennn 4 e405 | 2500 | 21.86M 
6.0 0.5 | BZX84C9V1FSCT-ND 14° 106 7.67 | 3,000 | 27.73/M ASaAVACHAD 44 Se 6 2500711] SIRE 
ay o4 SEE SMSO RD eer) me rey 0133 | FLZ24VBCT-ND a 84 6.05 | 2,500 | 21.86/M 
8.0 04 BZX84C12FSCT-ND 14 106 7.67 | 3,000 | 27.73/M f NRE a ad 1606: || S00: | 2186 
10.5 0.05 | BZX84C15FSCT-ND 14° 106 =©7.67 | 3,000 | 27.73/M FLZ24VDCT-ND 846.05 | 2500 | 21.86/M 
12 1 MMBZ5242BFSCT-ND 14° 108 7.80 | 3,000 | 28.20/M Ge a 46.05 | 2500 | 21.86/84 
20 0.05 | BZX84C20FSCT-ND _ 14° 106 = =7.67 | 3,000 | 27.73/M - agg | FLZ27VBCT-No ey Sa B05" | 2500" | Si 8a 
FLZ27VCCT-ND a 84 © 6.05 | 2,500 | 21.86/M 
a7 55 FLZ2V2ACT-ND ah 84 6.05 | 2,500 21.86/M FLZ27VDCT-ND AW 84 6.05 | 2,500 21.86/M 
FLZ2V2BCT-ND a 84 6.05 | 2,500 | 21.86/M FLZ30VACT-ND a 84 6.05 | 2,500 | 21.86/M 
a4 FLZ2V4ACT-ND a 84 =©—6.05 | 2,500 | 21.86/M 3 0.133 | FLZ80VBCT-ND a 84 6.05 | 2,500 | 21.86/M 
FLZ2V4BCT-ND Bl 84 6.05 | 2,500 21.86/M FLZ30VCCT-ND AW 84 6.05 | 2,500 21.86/M 
FLZ2VTACT-ND 11 846.05 | 2,500 | 21.86/m BEAOYDCIEND gt = B08 [20007] S86 
a FLZ2V7BCT-ND aa 84 6.05 | 2,500 21.86/M FLZ33VACT-ND AW 84 6.05 | 2,500 21.86/M 
gg __| FLZ3VOACT-ND an 84 = «6.05 | 2,500 | 21.86/M 25 0.133 Cea - cf rere a sts 
FLZ3VOBCT-ND a 84 6.05 | 2,500 | 27.73/M eae . Si acl aeatll boa 
14 FLZ3V3ACT-ND a 84 = «6.05 | 2,500 | 21.86/M ASaASGND - a> cell aeagsill aay ean 
FLZ3V3BCT-ND Al 846.05 | 2,500 | 21.86/M ; : : ; ; 
ae Pzaveacr-no tte 605 2500 | 21.86 a | os en ee ee 
EEZIVOBCIEND all eB = 6.05: | ean | “Se 80 FLZ36VDCT-ND a 84 6.05 | 2,500 | 21.86/M 
14 etek . i nee - - i FLZ39VACT-ND 1184 6.05 | 2,500 | 21.86/m 
Seren 7 a 7 aT = au 30 0133 | FLZ39VBCT-ND aT 84 6.05 | 2,500 | 21.86/M 
: ; ; , : FLZ39VCCT-ND a 84 6.05 | 2,500 | 21.86/M 
0.47 | FLZ4V3BCT-ND a 84 = «6.05 | 2,500 | 21.86/M FLZ39VDCT-ND ‘4 84 6.05 | 2500 | 2186/M 
sees ee es rons 
PPM cizrnene - e605 | 2500 | 21.08M 10 3 MMSZ5240BFSCT-ND 18 1.38 9.95 | 3,000 | 36.00/M 
FLZAV7CCT-ND iH 's4 6.05 | 2500 | 21.86/M 12 1 MMSZ5242BFSCT-ND 18 1.38 «©9.95 | 3,000 | 36.00/M 
FLZ5V1ACT-ND AM 84 6.05 | 2,500 | 21.86/M SOD-323F 
15 0.19 | FLZ5V1BCT-ND a 84 6.05 | 2,500 | 21.86/M 4 is MM3Z2V4BCT-ND 46 1417 845 | 3,000 | 30.55/M 
FLZ5V1CCT-ND a 84 6.05 | 2,500 | 21.86/M MM3Z2V4CCT-ND 16 1.17 8.45 | 3,000 | 30.55/M 
FLZ5VGACT-ND a 84 «6.05 | 2,500 | 21.86/M oe rn MM3Z2V7BCT-ND 16 461.17 ~=©8.45 | 3,000 | 30.55/M 
25 0.75 | FLZ5V6BCT-ND a 84 = «6.05 | 2,500 | 21.86/M MM3Z2V7CCT-ND 16 1.17 8.45 | 3,000 | 30.55/M 
FLZ5V6CCT-ND ad 84 6.05 | 2,500 | 21.86/M x9 9 MM3Z3VOBCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M 
FLZ6V2ACT-ND a 84 «6.05 | 2,500 | 21.86/M MM3Z3VOCCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M 
3 3.3 | FLZ6V2BCT-ND a 84 © 6.05 | 2,500 | 21.86/M aa 4g _ | MMSZ3V3BCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M 
FLZ6V2CCT-ND a 84 6.05 | 2,500 | 21.86/M MM3Z3V3CCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M 
FLZ6V8ACT-ND a 84 = 6.05 | 2,500 | 21.86/M an 45 | MMSZ3V6BCT-ND 46 117 845 | 3,000 | 30.55/M 
35 14 FLZ6V8BCT-ND a 84 6.05 | 2,500 | 21.86/M MM3Z3V6CCT-ND 416 117 845 | 3,000 | 30.55/M 
FLZ6V8CCT-ND a 84 6.05 | 2,500 21.86/M 39 27 MM3Z3V9BCT-ND. 16 117 8.45 | 3,000 30.55/M 
FLZ7VSACT-ND a 84 6.05 | 2,500 | 21.86/M MM3Z3V9CCT-ND 416 117 8.45 | 3,000 | 30.55/M 
4 0.3 | FLZ7VSBCT-ND ah 84 = 6.05 | 2,500 | 21.86/M 43 7 | MM3z4v3BCT-ND 46 4117 +845 | 3000 | 3055/M 
FLZ7VSCCT-ND a 84 6.05 | 2,500 | 21.86/M MM3Z4V3CCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M 
FLZ8V2ACT-ND a 84 = «6.05 | 2,500 | 21.86/M is 97 | MM8z4V7BCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M 
5 0.3 | FLZ8V2BCT-ND a 84 © 6.05 | 2,500 | 21.86/M MM3Z4V7CCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M 
FLZ8V2CCT-ND MM 84 6.05 | 2,500 21.86/M $Bulk —§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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SEMICONDUCTOR? 


; Zener Diodes (Cont.) 


Ultrafast Recovery 
Power Diodes 


Triacs — Silicon Bidirectional Thyristor 


Zener Volt. IR Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
VR (V) (A) | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing 
Pe tg | MMSZ6V1BCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M 
i i MM3Z5V1CCT-ND 16 117 8.45 | 3,000 | 30.55/M 
MM3Z5V6BCT-ND 16 117 8.45 | 3,000 | 30.55/M i 2 
5.6 0.9 CATHODE ANODE. 
MM3Z5V6CCT-ND 16 117 8.45 | 3,000 |  30.55/M 
6 97 _ | MM3Z6V2BCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M 
; ; MM3Z6V2CCT-ND 16 117 8.45 | 3,000 |  30.55/M 
es 1g | MMSZ6V8BCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M 
: ; MM3Z6V8CCT-ND 16 117 8.45 | 3,000 | 30.55/M 
a 9 | MMSZ7VSBCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M 
' : MM3Z7V5CCT-ND 16 117 8.45 | 3,000 | 30.55/M : 
Pe og | MMSZ8V2BCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M 
; j MM3Z8V2CCT-ND 16 117 8.45 | 3,000 | 30.55/M 
64 0.45 | MM3ZQV1BCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M F Sense “ene ints pies 
MM3Z9V1CCT-ND 16 1.17 8.45 | 3,000 | 30.55/M CATHODE 
46 01g | MMSZ10VvBCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M 
: MM3Z10VCCT-ND 16 117 8.45 | 3,000 |  30.55/M 
F 0.09 | MM3Z11VBCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M 
: MM3Z11VCCT-ND 16 117 8.45 | 3,000 |  30.55/M 
$5 o.og | MMSZ12VBCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M 
, MM3Z12VCCT-ND 16 117 8.45 | 3,000 |  30.55/M 
44 og | MMSZ13VBCT-ND 16 117 8.45 | 3,000 | 30.55/M ( 9 
: MM3Z13VCCT-ND 16 117 8.45 | 3,000 | 30.55/M CATHODE ANODE CATHODE CATHODE ANODE 
ie o.o45 | MM3Z15VBCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M 
MM3Z15VCCT-ND 16 1.17 8.45 | 3,000 30.55/M __ | Peak Voltage | Current Digi-Key Price Each 
16 0.045 | MM3Z16VBCT-ND 16 61417 ~=8.45 | 3,000 30.55/M Fig. | Vanm(Y) | Ir (A) | Pkg. | Part No. 1 25 100 
A MM3Z16VCCT-ND 16 117  845| 3000 | 3055/M 1 200 15 | 10-220 | FFP30UP20DNTU-ND 1.49 1.24 99 
600 4 | 10-220F-2 | FFPFO4S60STU-ND 75 63 50 
18 0.045 [Ae e Ne 288 9000! |) ate F 600 15 | T0-220F-2 | FEPE15S60STU-ND ‘99 '83 66 
MM3Z18VCCT-ND 16 147 8.45 | 3,000 | 30.55/M 200 15 | TO-220F | FFPFISUP20STU-ND 96 72 54 
20 0.045 MM3Z20VBCT-ND 16 117 8.45 | 3,000 30.55/M 600 30 TO-220F | FFPF80U60STTU-ND 1.20 1.00 80 
4 MM3Z20VCCT-ND ‘46 117 «845! 3000 | 3055/M 200 15 | 10-220F |FFPF30UP20DNTU-ND 114 95 76 
- : 3A 600 20 _| TO-220F |FFPF20UP60DNTU-ND NEW! 1.20 90 68 
22 0.045 | PMReZ2z VEC ND 160 147 8.45 | 3,000 )  30.55/M 3B 200 15 | T0-220F | FEPF30UP200PTU-ND 114 95 76 
MM3222VCCT-ND 160 147 8.45 | 3,000 | 30.55/M 600 4 | T0-220-2L |FFPO4H60STU-ND NEW! 90 1 60 
i o.o45 | MM3Z24VBCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M 4 600 ae ng ce seca i a A 
MIMSZ2EVECLN a LL 600 30__| T0-220-2 | FFP30S60STU-ND 1.62 1:30 7 
27 0.045 | MM3z27VBCT-ND 1600 1.17 8.45 | 3,000 | 30.55/M 5 600 15 | T0-247-2 | FFHTSS60STU-ND Ti 137 _*1.03 
MM3Z27VCCT-ND 16 117 8.45 | 3,000 | 30.55/M 600 30 _| T0-247-2 | FFH30S60STU-ND 2.49 2.00 1.50 
30 a aae MM3Z30VBCT-ND 16 117 8.45 | 3,000 30.55/M 6 200 15 TO-3P =| FFAS0UP20DNTU-ND 1.73 1.38 1.04 
; MM3Z30VCCT-ND 46 147 845 | 3,000 | 30.55/m 600 15_| TO-SPN [BUREOGOCEEND) A5t 121 ed 
500 oo | p2-pak | FFB20UPSODNTMCT-ND$ 138 T.10 83 
33 0.045 MM3Z33VBCT-ND 16 1.17 8.45 | 3,000 30.55/M 7 FFB20UP30DNTMTR-ND§ 594.00/800 
MM3Z33VCCT-ND 16 117 8.45 | 3,000 | 30.55/M a 50 | p2-pax | EFB20UPS0DNTPTMCT-NDg 1.40 17 4 
- 0.043 | MMSZ36VBCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M = - = ee need = 2. 80iene = 
MM3Z36VCCT-ND 16 117 8.45 | 3,000 | 30.55/M : a - D-PAK _ | FFDOBUP2OSTR-NDS * 468.00/2.500 ‘ 
39 0.045 MM3Z39VBCT-ND 16 1.17 8.45 | 3,000 30.55/M 200 10 D-PAK | FFD10UP20SCT-ND+ 66 50 38 
MM3Z39VCCT-ND 16 1.17 8.45 | 3,000 |  30.55/M 200 10 D-PAK __| FFD10UP20STR-ND§ 536.25/2,500 
A 0.045 | MM3Z43VBCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M #CutTape —_§ Tape and Reel 
; MM3Z43VCCT-ND 16 117 8.45 | 3,000 |  30.55/M 
MM3Z47VBCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M ‘ 
47 0.045 : 7 
MM3Z47VCCT-ND 46 117 8.45 | 3,000 | 30.55/M Transient Voltage Reel* 
MM3Z51VBCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M 
51 0.045 : 
MM3Z51VCCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55 Suppressors 
56 0.045 glee ies _ ne ae ae ee VrwM VBR (V) It | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ 
= : - : - (V) | Minimum | Maximum | (mA)| Part No. 1 25 100 | Qty. Pricing 
7 0.045 | MM3Z62VBCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M SMB — DO-214AA 
MM3Z62VCCT-ND W147 8.45 | 3,000 30.55/M 5 6.4 7.0 10 | SMBJ5VOACT-ND 367.28 19.98 [3,000] 94.00/M 
7 o.o4s | MM3Z68VBCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M 33 36.7 40.6 1_[-SMBJ33AFSCT-ND 438.44 23.76 [3,000| _97.20/M 
ee 16 4A7 85 | 3000 | S055 33 36. 40.6 1 SMEBSCARSOTAD 43 8.66 23.76 [3,000| 112.20/M 
7 i z d z 7 : 
MM3Z75VBCT-ND 16 117 845 | 3,000 | 30.55/M 4 s 
75 0.045 ieee iee rin ee ita cess) 3 0b07 | a0 ai 36 40 44.2 1_| SMCJ36CAFSCT-ND 499.22 27.65 [3,000| _159.77/M 
SOT 23 § For Tape and Reel part number, change the CT-ND to TR-ND 
3.0 5 MMBZ5V6BCT-ND 40 7.81 22.00 | 3,000 | 90.00/M 
TO220F-2 
100 | FFPFOSH60STU-ND+ 96 7.20 5400) — = 
600 100 | FFPFO8S60STU-ND 75 625 50.00) — - 
1 FFPF10H60STU-ND$ 81 6.75 54.00 | — = 
Bulk — § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


Max. Reverse | Max. Average 
Voltage Rectified Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Fig. (V) Current(A) | Pkg. | Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing 

50 15 DIP | DFOOSM-ND AQ 9.84 27.00| — =- 
1 100 15 DIP | DFO1M-ND AQ 9.84 27.00} — _ 
400 15 DIP | DFO4M-ND 48 9.71 26.64 | — _ 
600 15 DIP_| DFO6M-ND 50 10.11 27.72 | — = 
100 16 SDIP | DFO1SCT-ND+ AQ 9.84 27.00 |1,500 | 135.00/M 
9 200 15 SDIP | DFO2SCT-NDt AQ 9.84 27.00 |1,500 | 135.00/M 
VpRM IT Digi-Key Pricing 400 15 SDIP | DFO4SCT-ND+ AQ 9.84 27.00 |1,500 | 135.00/M 
Fig (V) (A) Package Part No. 1 10 100 1,000 15 SDIP_| DF10SCT-ND+ 48 9.60 28.80 |1,500 | 134.40/M 
400 0.8 TO-92 FKNO8PN40S-ND 39 3.15 21.60 3 400 2.0 KBPM | 2KBPO4MFS-ND 65 10.28 30.83 | — _ 
1 600 0.8 TO-92 FKNO8PN60-ND 39 3.15 21.60 800 2. KBPM | 3N258-ND 59 11.03 33.08 | — = 
600 1.0 T0-92 FKN1N60SA-ND 39 3.15 21.60 4 200 25 GBPC | GBPC2502-ND 2.05 41.00 123.00} — = 

2 800 3.0 10-220F FKPF3N80TU-ND 88 5.10 38.25 + Cut Tape § For Tape and Reel part number, change the CT-ND to TR-ND 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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(tos3) 1287 


infineon Mosfets 


TO-218AB TO-220AB, TO-220, TO-220-3 TO-220FP TO-252-3-11, TO-252-3 NEW! 


SOT-143 SOT-223 SOT-323 


SOT-363 — Single SOT-363 — Dual SUPERSO8 TDSON-8 


s 
4 s 
B a2 
D6 be 
3 D1 
yep G G1 
a 81 


General Purpose 


Vds | RDS ID ID Prot Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package | Type | (V) | (on) | (A) | Pulse (A) | (W) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
P-CH | -60 8 -0.17|) -0.68 0.36 BSS84PINCT-ND® AL 30 18 nl - _ BSS84P-E6327 
S0T-23 60 3.5 | 0.23 0.88 0.36 BSS138NEINCT-ND® 63 3 21 BSS138NEINTR-ND® 3,000 67.21/M BSS138NE6327 
N-CH | 100 6 0.17 0.68 0.36 BSS123INCT-ND® AL 30 18 al — _ BSS123E6327 
240 | 16 0.1 0.4 0.36 BSS131INCT-ND® AT 36 25 BSS131INTR-ND® 3,000 108.48/M BSS131E6327 
sot-89 | N-cH | 240 6 0.29 116 1 BSS87INCT-ND® 88 69 59 = — =_ BSS87E6327 
BSS87XTINCT-ND® 84 66 57 BSS87XTINTR-ND® 1,000 290.78 BSS87E6327T 
SOT-143 | N-CH | 12 _— 0.3 _ 200 BF998INCT-ND*@ 44 34 23 BF998INTR-ND*@ 3,000 104.16/M BF998E6327 
P-CH |} -60 | 0.8 |-117) -4.68 18 BSP315PXTINCT-ND® wal 55 8 BSP315PXTINTR-ND® 1,000 243.66 BSP315PE6327T 
100 6 0.37 1.48 1.79 BSP123XTINCT-ND® 59 A4 35 _- — _ BSP123E6327T 
SOT-223 N-CH 240 6 0.05 14 18 BSP129XTINCT-ND® 1.09 85 13 BSP129XTINTR-ND@ 1,000 362.24 BSP129E6327T 
240 8 0.32 1.28 alg BSP88INCT-ND Wis) 59 51 =_ — _ BSP88E6327 
240 8 0.32 1.28 lee BSP88XTINCT-ND® 23 57 AQ BSP88XTINTR-ND® 1,000 250.02 BSP88L6327T 
50 | 0.12 | 15.5 62 50 BTS115AIN-ND® 7.11 6.59 5.01 ol — _ BTS115A 
100 | 0.1 22 88 95 BTS121AIN-ND® 9.78 9.06 6.88 - — _ BTS121A 
TO-220AB | N-CH | 200} 0.13 | 21 84 125 BUZ30AIN-ND 2.41 2.26 1.81 _- — - BUZ30A 
200 | 0.4 7 28 40 BUZ73IN-ND® 1.27 1.10 85 = — - BUZ73 
800 3 3.6 14.5 100 BUZ80AIN-ND 4.21 2.91 2.37 _ — _ BUZ80A 


* Dual RoHS Compliant 


Cool MOS® Power Ree 
Vds | RDS ID ID Ptot Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Type | (V) |(on)Q) (A) {Pulse (A)| (W) Part No. u 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
P-cH | -60 03 | -8.8 -35.2 42 SPPO8PO6PIN-ND@ 3.59 3.30 2.52 _ - _ SPPO8PO6P 
0.13 | -18.6 | -74.4 80 SPP18PO6PIN-ND® 1.42 1.24 95 = _ _ SPP18P06P 
0.95 | 4.5 13.5 50 SPPO4N50C3IN-ND® 1.47 1.28 99 = =_ _ SPPO4N50C3 
560 | 0.38 | 11.6 34.8 125 SPP12N50C31IN-ND 2.40 2.26 1.81 = _ — SPP12N50C3 
0.28 | 16 48 160 SPP16N50C3IN-ND 2.88 2.70 217 — _ — SPP16N50C3 
3 1.8 5.4 25 SPPO2N60C3IN-ND 1.27 98 86 _ _ _— SPPO2N60C3 
14 3.2 5.7 38 SPPO3N60SSIN-ND@ 1.46 1:27 98 _— _ _— SPPO3N60S5 
0.95 | 4.5 13.5 50 SPPO4N60C3IN-ND® 1.63 1.42 1.09 _ _ =— SPPO4N60C3 
0.6 73 21.9 83 SPPO7N60C3IN-ND® 1.93 1.82 1.45 _ _ — SPPO7N60C3 
TO-220AB 650 | 0.6 7.3 14.6 83 SPPO7N60SSIN-ND@ 2.31 2.17 1.73 _ _- — SPPO7N60S5 
N-CH 0.38 | 11 33 125 SPP11N60C3IN-ND@ 2.95 2.77 2.21 _ _- _ SPP11N60C3 
0.38 | 11 22 125 SPP11N60SSIN-ND@ 3.16 2.96 2.37 — _- _ SPP11N60S5 
0.19 | 20.7 62.1 208 SPP20N60C3IN-ND® 4.37 4.01 3.07 = - _ SPP20N60C3 
0.19 | 20 40 208 SPP2ON60SSIN-ND® 4.78 4.39 3.35 = _ _ SPP20N60S5 
1.3 4 12 63 SPPO4N80C3IN-ND® 1.98 1.86 1.49 = =— — SPPO4N80C3 
0.9 6 18 83 SPPO6N80C3IN-ND 2.65 2.49 1.99 — _ — SPPO6N80C3 
800 | 0.65 8 24 104 SPPO8N80C3IN-ND@ 2.90 2.72 2.18 _— _ — SPPO8N80C3 
0.45 | 11 33 156 SPP11N80C3IN-ND® 3.65 3.35 2.56 _- = — SPP11N80C3 
0.29 | 17 51 208 SPP17N80C3IN-ND® 5.36 4.92 3.76 = =- _ SPP17N80C3 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Cool MOS® Power (Cont.) Digi@Reel” 
Vds | RDS ID ID Ptot Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Type | (V) |(on)Q| (A) |Pulse (A)| (W) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
550 0.299} 12 26 104 IPP50R299CPIN-ND® NEW! 2.63 2.47 1.98 — _ _ IPP50R299CP 
0.35 | 10 22 89 IPP50R350CPIN-ND® NEW! 2.27 2.13 1.70 - _- = IPP50R350CP 
600 3 1.8 3.2 25 SPPO2NG60S5IN-ND® 1.20 1.05 81 _ _ - SPPO2N60S5 
0.95 | 4.5 9 50 SPPO4NG60S5IN-ND® 1.76 1.53 1.18 _- - - SPPO4N60S5 
1.4 3.2 9.6 29.7 SPAO3N60C3IN-ND® 1.37 1.19 92 _ _ _ SPAO3N60C3 
0.75 | 62 18.6 32 SPAO6N60C3IN-ND® 1.71 1.61 1.29 _ _ =_ SPAO6N60C3 
0.75 | 62 18.6 74 SPPOG6NG60C3IN-ND® 1.71 1.61 1.29 _- _ = SPPO6N60C3 
0.6 7.3 21.9 32 SPAO7NG60C3IN-ND® 1.93 1.82 1.45 — _ _ SPAO7N60C3 
0.6 7.3 21.9 32 SPAO7NG65C3IN-ND® 2.25 2.11 1.69 - - - SPAO7N65C3 
0.6 7.3 21.9 83 SPPO7N65C3IN-ND® 2.25 2.11 1.69 - _— _ SPPO7N65C3 
T0-220 N-CH 0.38) 11 33 33 SPA11N65C3IN-ND® 2.99 2.81 2.25 - _ - SPA11N65C3 
0.44) 11 28 125 SPP11N60CFDIN-ND® 3.02 2.77 2.12 _ _ _ SPP11N60CFD 
650 | 0.38 | 11 33 125 SPP11N65C3IN-ND® 2.95 2.77 2.21 _ =_ _ SPP11N65C3 
0.28 | 15 45 34 SPA15N60C3IN-ND® 3.13 2.87 2.20 = = = SPA15N60C3 
0.28 | 15 45 156 SPP15N60C3IN-ND® 3.13 2.87 2.20 = - _ SPP15N60C3 
0.250} 12 40 104 IPP60R250CPIN-ND® NEW! 3.44 3.16 2.41 — _ _ IPP60R250CP 
0.22 | 20.7 62 208 SPP20N60CFDIN-ND® 4.80 4.40 3.37 _ _ _ SPP20N60CFD 
0.199} 16 51 139 IPP60R199CPIN-ND® NEW! 3.78 3.47 2.65 _ _ _ IPP60R199CP 
0.19 | 20.7 62.1 34.5 SPA20N65C3IN-ND® 4.80 4.40 3.37 _- - _- SPA20N65C3 
0.19 | 20.7 62.1 208 SPP20N65C3IN-ND® 4.80 4.40 3.37 _ _ _ SPP20N65C3 
0.16 | 24.3 72.9 240 SPP24N60C3IN-ND® 5.14 4.72 3.61 = - = SPP24N60C3 
800 | 2.7 2 6 30.5 SPAO2N80C3IN-ND® 1.63 1.42 1.09 = - _ SPA02N80C3 
0.95 ) 4.5 13.5 31 SPAO4N50C3IN-ND 1.53 1.33 1.02 _ _ _ SPAO4N50C3 
0.6 7.6 22.8 32 SPAO8N50C3IN-ND® 1.75 1.65 1.32 _ _ =- SPAO8N50C3 
560 0.38 | 11.6 34.8 33 SPA12N50C3IN-ND® 2.40 2.26 1.81 — _ - SPA12N50C3 
0.28 | 16 48 34 SPA16N50C3IN-ND® 2.88 2.70 217 — — =- SPA16N50C3 
0.19) 21 63 34.5 SPA21N50C3IN-ND® 3.73 3.42 2.62 _ _ =_ SPA21N50C3 
0.19 | 21 63 208 SPP21N50C3IN-ND® 3.73 3.42 2.62 = - - SPP21N50C3 
T0-220FP N-CH 0.95 | 4.5 13.5 31 SPAO4N60C3IN-ND® 1.74 1.51 1.16 _ — = SPAO4N60C3 
650 | 0.38) 11 33 33 SPA11N60C3IN-ND 2.95 277 2.21 _ _ _ SPAO4N60C3 
0.19 | 20.7 62.1 34.5 SPA2Z0N60C3IN-ND® 471 4.33 3.30 _- = _ SPA20N60C3 
13 4 12 38 SPAO4N80C3IN-ND® 2.11 1.98 1.59 _ _— _ SPAO4N80C3 
0.9 6 18 39 SPAO6N80C3IN-ND® 2.67 2.51 2.01 - _ _- SPAO6N80C3 
800 | 0.65 8 24 40 SPAO8N80C3IN-ND® 3.08 2.89 2.32 - _ _ SPAO8N80C3 
0.45) 11 33 41 SPA11N80C3IN-ND 3.65 3.35 2.56 — _ _ SPA11N80C3 
0.29 | 17 51 42 SPA17N80C3IN-ND® 5.36 4.92 3.76 = - = SPA17N80C3 
0.38 | 11.6 34.8 125 SPW12N50C3IN-ND 3.11 2.92 2.34 = _ _ SPW12N50C3 
0.28 | 16 48 160 SPW16N50C3IN-ND® 3.34 3.07 2.35 = _ _ SPW16N50C3 
560 | 0.19 | 21 63 208 SPW21N50C3IN-ND 4.37 4.01 3.07 = _ _ SPW21N50C3 
0.11 32 96 284 SPW32N50C3IN-ND@ 7.44 6.90 6.24 - _ _ SPW32N50C3 
0.07 | 52 156 417 SPW52N50C3IN-ND@ 12.15 11.26 8.56 - _ _ SPW52N50C3 
0.38) 11 22 125 SPW11N60SSIN-ND@ 4.09 3.75 2.87 — _ _- SPW11N60S5 
600 | 0.118] 34 85 313 SPW35N60CFDIN-ND@ 9.64 8.93 6.79 - _— _- SPW35N60CFD 
0.083 | 46 115 AI7 SPW47N60CFDIN-ND® 15.00 14.11 10.51 _- - - SPW47N60CFD 
0.38) 11 33 125 SPW11N60C3IN-ND® 3.43 3.15 241 _ _ _ SPW11N60C3 
10-247 N-CH 0.44) 11 28 125 SPW11N60CFDIN-ND® 3.77 3.46 2.65 _- _ _ SPW11N60CFD 
0.28 | 15 45 156 SPW15N60C3IN-ND® 3.77 3.46 2.65 = _ _ SPW15N60C3 
0.19 | 20 40 208 SPW20N60SSIN-ND@ 6.29 5.77 4.41 _ _ _- SPW20N60S5 
0.19 | 20.7 62.1 208 SPW20N60C3IN-ND@ 5.14 4.72 3.61 - _- _ SPW20N60C3 
650 | 0.22 | 20.7 62 208 SPW20N60CFDIN-ND@ §.57 6.11 3.91 _ _ _ SPW20N60CFD 
0.16 | 24.3 72.9 240 SPW24N60C3IN-ND® 5.79 5.31 4.06 - _ _ SPW24N60C3 
0.1 | 34.6 | 103.8 | 313 SPW35N60C3IN-ND® 8.87 8.22 6.25 = _ = SPW35N60C3 
0.075} 39 103 313 IPW60R075CPIN-ND® NEW! 12.50 11.76 8.76 = - _ IPW60R075CP 
0.07 | 47 141 415 SPW47N60C3IN-ND® 12.86 12.09 9.01 = - _ SPW47N60C3 
0.045| 60 230 431 IPW60RO045CPIN-ND@ 19.64 18.47 13.76 - _— - IPW60R045CP 
800 0.45) 11 33 156 SPW11N80C3IN-ND@ 4.33 3.97 3.04 - _ _- SPW11N80C3 
0.29 | 17 61 208 SPW17N80C3IN-ND@ 6.43 5.90 4.51 - _ _- SPW17N80C3 
3 1.8 3.2 25 SPUO2N60SS5IN-ND® 1.18 1.03 19 - _ _- SPUO2N60S5 
600 1.4 3.2 5.7 38 SPUO3N60SS5IN-ND® 1.43 1.25. 96 _ _ - SPUO3N60S5 
0.95) 4.5 9 50 SPUO4N60SS5IN-ND® 1.74 1.51 1.16 _- _ _ SPUO4N60S5 
TO-251 N-CH 0.6 7.3 14.6 83 SPUO7N60SS5IN-ND® 1.99 1.87 1.49 = - - SPUO7N60S5 
6 0.8 1.6 1 SPUO1N60C3IN-ND® 95 83 64 _- _ _ SPUO1N60C3 
650 | 0.95) 4.5 13.5 50 SPUO4N60C3IN-ND® 1.53 1.33 1.02 _ _ — SPUO4N60C3 
0.6 7.3 21.9 83 SPUO7N60C3IN-ND® 1.80 1.69 1.35 - - _- SPUO7N60C3 
0.6 76 22.8 83 SPIOSNS50C3IN-ND® 1.75 1.65 1.32 - _ - SPIO8N50C3 
560 | 0.38 | 11.6 34.8 125 SPI12NS50C3IN-ND® 2.40 2.26 1.81 — _ _ SPI12N50C3 
0.28 | 16 48 160 SPI6NS50C3IN-ND® 2.88 2.70 217 - - =- SPI16N50C3 
600 0.6 7.3 14.6 83 SPIO7N60SS5IN-ND® 2.31 217 1.73 = _ _ SPIO7N60S5 
0.38 | 11 22 125 SPI11NG60S5IN-ND@ 3.16 2.96 2.37 = - =- SPI11N60S5 
T0-262 N-CH 0.6 7.3 21.9 83 SPIO7N65C3IN-ND® 2.25 2.11 1.69 = - _ SPIO7N65C3 
0.38) 11 33 125 SPIT1N65C3IN-ND® 2.72 2.55 2.04 _ _ =_ SPI11N65C3 
650 | 0.28) 15 45 156 SPIT5N60C3IN-ND® 3.13 2.87 2.20 - _ =- SPI15N60C3 
0.19 | 20.7 62.1 208 SPIZ0N60C3IN-ND® 4.37 4.01 3.07 - _ =- SPI20N60C3 
0.19 | 20.7 62.1 208 SPIZON65C3IN-ND® 4.80 4.40 3.37 = _ = SPI20N65C3 
800 | 0.65 8 24 104 SPIOSN80C3IN-ND® 2.88 2.70 2.16 - _ = SPIO8N80C3 
3 1.8 54 25 SPDO2N50C3INCT-ND 1.20 95 81 _ _ _- SPDO2N50C3 
560 | 1.4 3.2 9.6 38 SPDO3N50C3INCT-ND® 1.45 1.15 98 = _ _ SPDO3N50C3 
0.6 7.6 22.8 83 SPDO8N50C3INCT-ND 2.12 1.67 1.42 SPDO8N50C3INTR-ND 2,500 657.16/M SPDO8N50C3 
1.4 3.2 9.6 38 SPDO3N60C3INCT-ND® 1.40 1.11 95 _ aml _ SPDO3N60C3 
D-PAK N-CH 1.4 3.2 9.6 38 SPDO3N60C3XTINCT-ND® 1.39 1.10 94 SPDO3N60C3XTINTR-ND® 2,500 435.92/M SPDO3N60C3T 
650 | 0.95) 4.5 13.5 50 SPDO4N60C3INCT-ND 1.79 1.42 1.21 SPDO4N60C3INTR-ND 2,500 561.06/M SPDO4N60C3 
0.6 7.3 21.9 83 SPDO7N60C3XTINCT-ND® 2.37 1.87 1.59 - _ _- SPDO7N60C3T 
800 | 0.9 6 18 83 SPDO6GN80C3XTINCT-ND® 3.07 241 2.05 SPDO6N80C3XTINTR-ND@ 2,500 949.14/M SPDO6N80C3T 
3 1.8 5.4 25 SPBO2N60C3INCT-ND 1.16 1.01 18 SPBO2N60C3INTR-ND 1,000 442.35 SPBO2N60C3 
D2-PAK N-CH | 650 1.4 3.2 9.6 38 SPBO3N60C3INCT-ND 1.57 1.25 1.06 SPBO3N60C3INTR-ND 1,000 547.65 SPBO3N60C3 
0.95) 4.5 13.5 50 SPBO4N60C3INCT-ND 1.87 1.48 1.27 SPBO4N60C3INTR-ND 1,000 652.95 SPBO4N60C3 
0.38 | 11 33 125 SPB11N60C3INCT-ND® 3.87 3.04 2.58 SPB11N60C3INTR-ND@ 1,000 1265.83 SPB11N60C3 
800 | 0.29] 17 51 208 SPB17N80C3XTINCT-ND® 6.97 5.72 4.83 SPB17N80C3XTINTR-ND® 1,000 2410.97 SPB17N80C3T 
3 1.8 3.2 25 SPDO2N60SS5INCT-ND® 1.38 1.09 93 SPDO2N60SS5INTR-ND® 2,500 432.41/M SPDO2N60S5 
600) 1.4 3.2 5.7 38 SPDO3N60SS5INCT-ND@ 1.53 1.22 1.04 SPDO3N60SS5INTR-ND® 2,500 481.42/M SPDO3N60S5 
0.95 | 4.5 9 50 SPDO4N60SS5INCT-ND@ 1.88 1.49 1.27 SPDO4N60SS5INTR-ND® 2,500 590.63/M SPDO4N60S5 
0-252 N-CH 6 0.8 1.6 1 SPDO1N60C3INCT-ND@ 1.09 86 14 SPDO1N60C3INTR-ND® 2,500 341.15/M SPDO1N60C3 
650 | 0.75 | 6.2 18.6 74 SPDO6N60C3INCT-ND® 2.11 1.68 1.43 SPDO6N60C3INTR-ND® 2,500 663.40/M SPDO6N60C3 
0.385} 9.0 27 83 IPD60R385CPINCT-ND® 3.09 2.43 2.07 IPD60R385CPINTR-ND® =_ _ IPD60R385CP 
800 27 2 6 42 SPDO2N80C3INCT-ND® 1.69 1.34 1.14 SPDO2N80C3INTR-ND® 2,500 530.69/M SPD02N80C3 
1.3 4 12 63 SPDO4N80C3INCT-ND® 2.42 1.90 1.62 SPDO4N80C3INTR-ND® 2,500 748.42/M SPD04N80C3 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Cool mos® Power (Cont.) Digi@Reel® 
Vds | RDS | ID ID Ptot Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Type | (V) |(on)Q| (A) | Pulse (A)| (W) Part No. if 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.95) 4.5 13.5 50 SPBO4NS50C3INCT-ND® 1.81 1.44 1.23 SPBO4NS50C3INTR-ND® 1,000 631.80 SPBO4N50C3 
560 0.38 | 11.6 34.8 125 SPB12NS50C3INCT-ND® 3.15 2.48 2.11 SPB12NS50C3INTR-ND® 1,000 1032.21 SPB12N50C3 
0.28) 16 48 160 SPB16NS50C3INCT-ND® 3.75 2.95 2.50 SPB16NS50C3INTR-ND® 1,000 1226.91 SPB16N50C3 
0.19 | 21 63 208 SPB21NS50C3INCT-ND® 4.85 3.98 3.36 SPB21N50C3INTR-ND® 1,000 1678.05 SPB21N50C3 
T0-263 N-CH 3 1.8 3.2 25 SPBO2N60S5INCT-ND® 1.38 1.09 93 SPBO2N60S5INTR-ND® 1,000 480.45 SPBO2N60S5 
1.4 3.2 5.7 38 SPBOSN60S5INCT-ND® 1.67 1.33 1.13 SPBOSN60S5INTR-ND® 1,000 583.35 SPBO3N60S5 
600 0.95 | 4.5 9 50 SPBO4N60S5INCT-ND® 2.02 1.60 1.37 SPBO4N60S5INTR-ND® 1,000 704.85 SPBO4N60S5 
0.6 7.3 14.6 83 SPBO7N60S5INCT-ND® 3.03 2.38 2.02 SPBO7N60SSINTR-ND@ 1,000 990.83 SPBO7N60S5 
0.38) 11 22 125 SPB11N60S5INCT-ND® 4.14 3.26 2ah SPB11N60S5INTR-ND@ 1,000 1356.44 SPB11N60S5 
0.19 | 20 40 208 SPB20N60S5INCT-ND® 6.22 5.11 4.31 SPB20N60S5INTR-ND@ 1,000 2152.31 SPB20N60S5 
@ RoHS Compliant 
Optimos® Digi@Reel° 
Vds RDS ID ID Ptot Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package | Type | (V) | (on) mo (A) Pulse (A) | (W) Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
T0-220AB | N-cH | 30 8.4 73 320 107 SPP73N03S2L-08IN-ND 1.85 1.42 1.25 _- _ — | SPP73N03S2L-08 
5.9 80 320 150 SPP80N03S2L-06IN-ND 1.61 1.51 1.21 _- a — | SPP80N03S2L-06 
24.8 25 100 48 IPP25N06S3-25IN-ND® 1.09 85 66 _ _ — | IPP25N06S3-25 
21.3 25 100 50 IPP25NO6S3L-22IN-ND® 1.09 85 66 _- =_ — | IPP25NO6S3L-22 
15.4 45 180 65 IPP45N06S3-16IN-ND® 1.15 1.00 717 _ — — | IPP45N06S3-16 
13.1 45 180 65 IPP45NO6S3L-13IN-ND® 1.15 1.00 77 _ = — | IPP45NO6S3L-13 
8.8 77 308 107 IPP77NO6S3-09IN-ND® 1.48 1.29 99 = = — _|_IPP77N06S3-09 
55 5.1 80 320 165 IPP80N06S3-05IN-ND@ 2.08 1.95 1.56 — _ — | IPP80N06S3-05 
45 80 320 165 IPP80NO6S3L-05IN-ND® 2.08 1.95 1.56 — _ — | IPP80NO6S3L-05 
7.6 80 320 105 IPP80NO6S3L-08IN-ND® 1.51 1.31 1.01 _- _ — | IPP80NO06S3L-08 
to-220 | N-CH 41 100 400 214 IPP100N06S3-04IN-ND® 2.58 2.42 1.94 — _ — | IPP100N06S3-04 
27 100 400 300 IPP100NO6S3L-03IN-ND® 3.43 3.15 241 _- _ — | IPP100NO6S3L-03 
3.5 100 400 214 IPP100NO6S3L-041N-ND® 2.58 2.42 1.94 _ = —_|_IPP100N06S3L-04 
11.7 75 300 158 IPP120NO6NGIN-ND® 1.62 1.52 1.22 _- = — | IPP120NO6N G 
af 78 312 158 IPP110NO6LGIN-ND® 1.62 162 1.22 = = — | IPP110NO6L G 
7 80 320 214 IPPO7ONO6LGIN-ND® 2.24 2.10 1.68 ad _ — | IPPO7ONO6L G 
60 6.7 80 320 250 IPPO7ONO6NGIN-ND® 2.52 2.37 1.89 =_ =_ — | IPPO7ONO6N G 
8.2 80 320 188 IPPO8SNO6LGIN-ND® 1.94 1.82 1.46 _ - — _|_IPPO85NO6L G 
44 | 100 400 | 300 | IPPO48NO6LGIN-ND® 332. 305 233 | — = — | IPPO48NO6L G 
47 | 100 400 | 300 | IPPOSONO6NGIN-ND® 332. 3.05 2.33 | — = — _|_IPPOSONOGN G 
24.8 25 100 48 IPI25NO6S3-25IN-ND® 1.09 85 66 _— _ — | IPI25N06S3-25 
15.4 45 180 65 IPI45NO6S3-16IN-ND® 1.15 1.00 77 _- =— — | IPI45NO6S3-16 
13.1 45 180 65 IPI45NO6S3L-13IN-ND® 1.15 1.00 77 = Sood — | IPI45NO6S3L-13 
8.8 77 308 107 IPI77NO6S3-09IN-ND® 1.48 1.29 99 _ =_ — | IPI77NO6S3-09 
5.1 80 320 165 IPI80NO6S3-05IN-ND® 2.08 1.95 1.56 _- = — _|_IPI80N06S3-05 
0-262 NecH | 55 6.5 80 320 135 IPI80NO6S3-07IN-ND® 1.62 1.53 1.22 _ _ — | IPI80N06S3-07 
45 80 320 165 IPISONO6S3L-O5IN-ND® 2.08 1.95 1.56 _— _ — | IPI80NO6S3L-05 
5.6 80 320 136 IPI8ONO6S3L-OGIN-ND® 1.62 1.53 1.22 _— _ — | IPI80NO6S3L-06 
7.6 80 320 105 IPI8ONO6S3L-O8IN-ND® 1.51 1.31 1.01 — _ — | IPI80NO6S3L-08 
41 100 400 214 IPI100N06S3-04IN-ND® 2.58 2.42 1.94 = - — | IPI100N06S3-04 
27 700 400 300 | IPI0ONO6S3L-O3IN-ND@ 343. 315 241) — = — | IPIOONO6S3L-03 
3.5 100 400 214 IPI100NO6S3L-04IN-ND® 2.58 2.42 1.94 = = —_|_IPI00NO6S3L-04 
67 30 720 | 136 | SPD30N03S2LO7INCT-ND 140 141 5 = = — | SPD30N03S2L-07 
20 30 120 60 | SPD30NO3S2L20INCT-ND 78 61 83 |= — — | SPD30N03S2L-20 
eepae | ene | 6 10 30 120 | 100 | SPD30N03S2L10INCT-ND 1.03 80 69 | — — — | SPD30N03S2L-10 
64 50 200 | 136 | SPDSONO3S2LOGINCT-ND® 187 148 127 | — — — | SPDS0NO3S2L-06 
6.4 50 200 | 136 | SPD50NO3S2LO6XTINCT-ND® 249 1.96 1.67 | SPDS0ONO3S2LO6XTINTR-ND® 2,500 771.04/M | SPD50NO3S2L-06T 
4.2 100 400 150 SPD100N03S2L-INCT-ND 2.08 1.74 1.46 SPD100N03S2L-INTR-ND 2,500 902.46/M | SPD100N03S2L-04 
12.9 42 248 83 SPB42N03S2L13INCT-ND 98 85 66 SPB42N03S2L13INTR-ND 1,000 402.60 | SPB42N03S2L-13 
D2-PAK | N-CH | 30 5.9 80 320 150 SPB80N03S2LO6INCT-ND 1.62 1.40 1.08 _ _— — | SPB80N03S2L-06 
3 100 400 300 SPB100N03S203XTINCT-ND® 4.74 3.90 3.29 _ _- — | SPB100N03S203T 
P-CH | -30 ie -50 -200 150 SPD50P03LGINCT-ND® 2.96 2.33 1.98 SPDS50PO3LGINTR-ND® 2,500 914.94/M | SPD50P03L G 
80 16 64 a IPDS00NOGNGINCT-ND® 81 63 54 | IPDB00NO6NGINTR-ND® 2,500 250.74/M | IPD800NO6N G 
T0-252 64 18 72 47 IPD640NO6LGINCT-ND@ 86 67 58 IPD640NO6LGINTR-ND® 2,500 266.56/M | IPD640NO6L G 
N-CH | 60 40 27 108 68 IPD400NO6NGINCT-ND® 97 716 65 IPD400NO6NGINTR-ND® 2,500 302.12/M | IPD400NO6N G 
12.7 50 200 136 IPD127NO6LGINCT-ND@ 1.63 1.29 1.10 IPD127NO6LGINTR-ND® 2,500 510.98/M | IPD127NO6L G 
14.4 50 200 136 IPD144NO6NGINCT-ND® 1.63 1.29 1.10 IPD144NO6NGINTR-ND® 2,500 510.98/M | IPD144NO6N G 
-20 21 8.2 -32.8 2 BS0203PINCT-ND* 2.11 1.67 1.43 — — — | BS0203P 
P-CH 21 -9 -36 2.35 BSO203SPINCT-ND§ 1.39 1.11 95 = _ — | BS0203SP 
-30 21 8.9 -35.6 2.35 BSO303SPINCT-ND§ 1.39 1.11 95 _ = —_| BS0303SP 
20 8 32 2 BSO4804INCT-ND* 147 93 nes = — | Bs04804 
20 8 32 2 BSO4804XTINCT-ND*® 168 134 1.14 | BSO4804XTINTR-ND*} 2,500 528.40/M | BSO4804T 
80-8 13 | 114 | 445 | 25 | BSO4410INCT-ND§ 95 75 64) — — — | Bs04410 
N-CH | 30 13 WW 44.5 2.5 BS04410XTINCT-ND§® 1.31 1.04 89 BS04410XTINTR-ND§@ 2,500 411.08/M | BS04410T 
10 12.7 51 2.5 BS04822INCT-ND§@ 1.06 83 7 _ _ — | BS04822 
78 13 52 2.5 BS04420INCT-ND§ 1.29 1.02 87 _ _— — | BS04420 
7.8 13 52 2.5 BS04420XTINCT-ND§@ 1.85 1.47 1.25 BS04420XTINTR-ND§@ 2,500 581.58/M | BS04420T 
SOT-23 | N-CH | 55 650 0.54 2.2 0.36 BSS670S2LINCT-ND® 50 36 22 _ - — | BSS670S2L 
SOT-323 | P-CH | -20 1.2 -0.39 71.56 0.25 BSS223PWINCT-ND® 94 13 63 BSS223PWINTR-ND® 3,000 92.16/M | BSS223PW 
soT-363 | P-cH | -20 175 1.5 -6 0.56 BSV236SPINCT-ND§ 54 40 32 BSV236SPINTR-ND§ 3,000 143.40/M | BSV236SP 
1,200 | -0.39 -1.56 0.25 BSD223PINCT-ND* 43 33 22 = _ — | BSD223P 
15.4 45 180 65 IPB45N06S3-16INCT-ND® 1.31 1.04 89 IPB45N06S3-16INTR-ND® 1,000 458.10 | IPB45NO6S3-16 
13.1 45 180 65 IPB45NO6S3L-13INCT-ND® 1.31 1.04 89 IPB45NO6S3L-13INTR-ND® 1,000 458.10 | IPB45NO6S3L-13 
55 45 80 320 165 IPB80NO6S3L-O5INCT-ND® 2.73 2.15 1.82 IPB80NO6S3L-O5INTR-ND® 1,000 892.65 | IPB80NO6S3L-05 
5.6 80 320 136 IPB80NO6S3L-06INCT-ND® 2.13 1.68 1.42 IPB80NO6S3L-O6INTR-ND® 1,000 696.99 | IPB80NO6S3L-06 
41 100 400 214 IPB100N06S3-04INCT-ND® 3.38 2.66 2.26 IPB100NO6S3-04INTR-ND® 1,000 1107.29 | IPB100N06S3-04 
3.5 100 400 214 IPB100NO6S3L-04INCT-ND@ 3.38 2.66 2.26 IPB100NO6S3L-04INTR-ND® 1,000 1107.29 | IPB100NO6S3L-04 
T0-263 | N-CH 47 =~| 75 300 | 158 | IPB120NOGNGINCT-ND® 242 167 1.42 | IPBI20NO6NGINTR-ND® 1,000 694.79 | IPB120NO6N G 
11 78 312 | 158 | IPB110NO6LGINCT-ND@ 212 167 1.42 | IPB110NO6LGINTR-ND® 1,000 694.79 | IPBI10NOGL G 
7 80 320 | 214 | IPBO7ONOGLGINCT-ND@ 3.26 257 2.18 | IPBO7ONOGLGINTR-ND® 1,000 1068.79 | IPBO7ONO6L G 
60 Ge 80 320 214 IPBO8ONO6NGINCT-ND® 2.94 2.31 1.96 IPBOSONOG6NGINTR-ND® 1,000 961.95 | IPBO8ONO6N G 
8.2 80 320 188 IPBO8SNO6LGINCT-ND® 2.57 2.02 1.72 IPBO8SNO6LGINTR-ND® 1,000 841.78 | IPBO85NO6L G 
44 100 400 300 IPBO48NO6LGINCT-ND® 4.24 3.49 2.94 IPBO48NO6LGINTR-ND® 1,000 1469.07 | IPBO48NO6L G 
47 100 400 300 IPBOSONO6NGINCT-ND@ 4.24 3.49 2.94 IPBOSONOGNGINTR-ND® 1,000 1469.07 | IPBOSONO6N G 
4 -6 -24 2 BSL207SPXTINCT-ND® 719 58 AT BSL207SPXTINTR-ND® 3,000 211.80/M | BSL207SP L6327 
-20 67 47 -18.8 2 BSL211SPINCT-ND 65 48 39 _- — — | BSL211SP 
TSOP-6 | P-CH 67 47 -18.8 2 BSL211SPL6327INCT-ND@ 69 51 AL BSL211SPL6327INTR-ND® 3,000 184.05/M | BSL211SP L6327 
67 AT -18.8 2 BSL211SPXTINCT-ND® 65 48 39 BSL211SPXTINTR-ND® 3,000 173.10/M_| BSL211SPT 
-30 43 5.5 -22 2 BSL307SPL6327INCT-ND@ 82 61 49 BSL307SPL6327INTR-ND@ 3,000 220.65/M | BSL307SP L6327 
* Dual § Single + RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1290 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Cinfineon ~Mosfets (cont) 


OptiMOSs® 2 Digi@Reel’ 
Vds RDS ID ID Ptot | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Type (V) (on) mQ (A) | Pulse (A) | (W) | PartNo. 1 10 100 | Part No. ty. Pricing Part No. 
13.6 30 210 46 | IPP14NO3LAIN-ND@ 1.17 1.02 9 |= _ — | IPP14N03LA 
5.9 50 350 83 | IPPO6GNO3LAIN-ND 1.68 1.46 1.13 |— _— — | IPPO6NO3LA 
TO-220AB N-CH 25 27 80 385 150 | IPPOSNOSLAIN-ND® 2.80 2.63 211 |= _— — | IPPO3N03LA 
3.9 80 385 107 | IPPO4NO3LAIN-ND 2.00 1.88 1.50 |— — — | IPPO4NO03LA 
46 80 385 94 | IPPOSNOSLAIN-ND 1.65 1.55 1.24 |— = —_|_IPPOSNO3LA 
9.9 50 200 58 | IPP10NO3LBGIN-ND® 1.42 1.23 95 |— _ — | IPP1ONO03LB G 
30 3.1 80 320 150 | IPPOSNO3LBGIN-ND® 3.08 2.89 2.32 |— _ — | IPPO3N03LB G 
5.3 80 320 94 | IPPOSNO3LBGIN-ND® 1.81 1.70 1.37 |= = — | IPPOSNO3LB G 
49 20 80 44 | IPP50CN10NGIN-ND@ 1.46 1.27 98 |= _ — | IPP50CN10N G 
TO-220 N-CH 400 16 53 212 100 | IPP16CN1ONGIN-ND® 2.05 1.93 154 |— _ — | IPPI6CN10NG 
8.2 95 380 167 | IPPO8CN1ONGIN-ND® 3.03 2.78 213 |= _ — | IPPO8CN10N G 
5.1 100 400 300 | IPPOSCN1ONGIN-ND® 5.13 471 3.60 |— => — | IPPOSCN1ONG 
600 299 1 34 96 | IPP60R299CPIN-ND@ 3.08 2.89 2.32 [= _ — | IPP60R299CP 
99 31 93 255 | IPP60RO99CPIN-ND® 8.25 7.65 6.81 [= = —_| IPP60RO99CP 
T0-220-3 N-CH 100 3.9 100 400 300 | IPPO4CN1IONGIN-ND@ NEW! 6.70 6.15 470 |— = —_| IPPO4CN10NG 
5.9 94 | IPUO6NO3LAGIN-ND 1.57 1.37 1.05 |= _ — | IPUO6NO3LAG 
6.5 83 | IPUO7NO3LAIN-ND 1.33 1.16 89 |= _ — | IPUO7NO3LA 
dee GH? || ee 93 | 39 | 210 | 63 | ipuosNoSLAGIN-ND® 135 «1.47.90 |— — — | IPuogNosLac 
12.8 47 _| IPUI3NO3LAGIN-ND® 117 1.02 19 |= =a —_| IPUI3NO3LAG 
TO-262AB N-CH 25 3.9 80 385 107 | IPIO4NO3LAIN-ND 1.80 1.56 1.20 |= = —_| IPIO4NO3LA 
13.6 30 210 46 | IPB14NO3LAINCT-ND 97 76 65 |= = — | IPB14NO03LA 
5.9 50 350 83 | IPBO6NO3LAINCT-ND 1.93 1.53 1.31 | IPBO6BNO3LAINTR-ND 1,000 672.45 | IPBO6NO3LA 
8.9 50 350 63 | IPBOOSNO3LAINCT-ND 1.26 1.00 85 |= = — | IPBOONO3LA 
D2-PAK N-CH 25 3.9 80 385 107 | IPBO4NO3LAINCT-ND 2.44 1.92 1.63 | IPBO4NO3LAINTR-ND 1,000 798.33 | IPBO4NO3LA 
3.9 80 385 107 | IPBO4NO3LAXTINCT-ND® 2.44 1.92 1.63 | IPBO4NO3LAXTINTR-ND® 1,000 798.33 | IPBO4NO3LAT 
46 80 385 94 | IPBOSNO3LAINCT-ND 2.16 1.70 1.45 | IPBOSNO3LAINTR-ND 1,000 708.13 | IPBOSNO3LA 
46 80 385 94 | IPBOSNO3LAXTINCT-ND® 2.16 1.70 1.45 | IPBOSNO3LAXTINTR-ND® 1,000 708.13 | IPBOSNO3LAT 
25 13 30 210 46 | IPD13NO3LAGINCT-ND® 1.22 97 83 | IPD13NO3LAGINTR-ND® 2,500 382.73/M | IPD13NO3LAG 
3.2 90 360 115 | IPDO3NO3LAGINCT-ND® 3.55 2.79 2.37 | IPDO3NO3LAGINTR-ND® 2,500 | 1097.46/M | IPDO3NO3LA G 
11.6 30 120 52 | IPD12NO3LBGINCT-ND® 1.27 1.01 86 | IPD12NO3LBGINTR-ND® 2,500 397.98/M | IPD12N03LB G 
6.0 50 350 71 | IPDH6NO3LAGINCT-ND® 1.79 1.42 1.22 | IPDH6NO3LAGINTR-ND® 2,500 563.36/M | IPDHONO3LAG 
0-252 N-CH 3.8 50 350 115 | IPDO4NO3LAGINCT-ND® 2.01 1.59 1.36 |— _ — | IPDO4NO3LAG 
44 50 200 115 | IPDO4NO3LBGINCT-ND® 2.59 2.04 1.73 | IPDO4NO3LBGINTR-ND® 2,500 802.88/M | IPDO4N03LB G 
30 5.7 50 350 83 | IPDO6NO3LAGINCT-ND® 1.79 1.42 1.22 | IPDO6NOSLAGINTR-ND® 2,500 563.36/M | IPDO6NO3LAG 
6.1 50 200 83 | IPDO6NO3LBGINCT-ND® 1.97 1.57 1.34 | IPDO6NO3LBGINTR-ND® 2,500 619.92/M | IPDO6NO3LB G 
8.6 50 350 63 | IPDO9NO3LAGINCT-ND 1.41 1.12 .96 | IPDOQNO3LAGINTR-ND 2,500 444.02/M | IPDO9NO3LAG 
3.3 90 360 115 | IPDO3NO3LBGINCT-ND® 3.90 3.07 2.61 | IPDO3NO3LBGINTR-ND® 2,500 | 1207.18/M | IPDO3NO3LB G 
3.8 90 350 115 | IPDH4NO3LAGINCT-ND® 2.36 1.86 1.58 | IPDH4NO3LAGINTR-ND® 2,500 729.56/M_| IPDH4NO3LAG 
D-PAK N-CH 95 13.3 30 210 46 | IPF13NO3LAGINCT-ND 1.22 97 83 | IPF13NO3LAGINTR-ND 2,500 382.73/M | IPFI3NO3LAG 
Bent up Leads 5.4 50 350 94 | IPFOSNO3LAGINCT-ND® 2.08 1.65 1.41 _| IPFOSNO3LAGINTR-ND® 2,500 653.40/M_| IPFOSNO3LAG 
35 5 24 1.4 | BSO350NO3INCT-ND@ 1.52 1.21 1.03 | BSO350NO3INTR-ND® 2,500 477.50/M | BSO350N03 
30 5.7 29 1.56 | BSO300NO3SINCT-ND® 92 72 62 | BSO300NO3SINTR-ND® 2,500 286.30/M | BSO300N03S 
20 6.6 32 1.4 | BSO200NO3INCT-ND@ 1.42 1.13 96 | BSOZ00NO3INTR-ND® 2,500 445.37/M | BSO200N03 
DS0-8 N-CH 30 20 7 35 1.56 | BSO200NO3SINCT-ND® 97 76 65 | BSO200NO3SINTR-ND® 2,500 301.00/M | BSO200N03S 
15 76 36 1.4 | BSO150NO3INCT-ND® 2.12 1.68 1.43 | BSO1S50NO3INTR-ND® 2,500 664.34/M | BSO150N03 
11.9 9 44 1.56 | BSO119NO3SINCT-ND® 1.16 92 78 | BSO119NO3SINTR-ND@ 2,500 362.75/M | BSO119N03S 
6.8 12 60 1.56 | BSO072NO3SINCT-ND® 1.80 1.43 1.22 | BSOO72NO3SINTR-ND® 2,500 564.30/M | BSO072N03S 
§.2 14 68 1.56 | BSO052NO3SINCT-ND® 2.14 1.69 1.45 | BSO052NO3SINTR-ND® 2,500 670.68/M_ | BSO052N03S 
79 40 160 60 | BSCO79NO3SGINCT-ND@ 2.14 1.69 1.43 | BSCO79NO3SGINTR-ND® 5,000 650.38/M | BSCO79N03SG 
SUPERSO8 N-CH 30 2:2. 100 200 104 | BSCO22NO3SGINCT-ND® 417 3.28 2.79 | BSCO22NO3SGINTR-ND@ 5,000 | 1266.59/M | BSCO22N03SG 
3.2 100 200 78 | BSCO32NO3SGINCT-ND@ 3.15 2.48 2.11 | BSCO32NO3SGINTR-ND® 5,000 957.27/M_ | BSCO32N03SG 
48 89 200 63 | BSCO48N025SGINCT-ND® 2.46 1.94 1.64 | BSCO48N025SGINTR-ND® 5,000 746.01/M | BSCO48N025S G 
25 2.0 100 200 104 | BSCO20NO25SGINCT-ND® 3.99 3.28 2.77 | BSCO20N025SGINTR-ND® 5,000 | 1305.60/M | BSCO20N025S G 
TDSON-8 N-CH 29 100 200 78 | BSCO29N025SGINCT-ND® 3.15 2.48 2.11 | BSCO29N025SGINTR-ND® 5,000 957.27/M | BSCO29N025S G 
11.9 30 120 43 | BSC119NO3SGINCT-ND® 1.99 1.58 1.35 | BSC119NO3SGINTR-ND@ 5,000 601.64/M | BSC119N03S G 
30 5.5 73 200 48 | BSCOS9NO3SGINCT-ND® 2.15 1.69 1.44 | BSCOS9NO3SGINTR-ND@ 5,000 652.93/M | BSCO59N03S G 
42 95 200 62.5 | BSCO42NO3SGINCT-ND@ 2.51 1.98 1.68 | BSCO42NO3SGINTR-ND@ 5,000 762.84/M | BSCO42N03S G 
6.2 50 350 71 ‘| IPBH6NO3LAGINCT-ND® 2.12 1.68 1.44 | IPBHENO3LAGINTR-ND® 1,000 740.10 | IPBH6NO3LA G 
25 27 80 385 150 | IPBOSNO3LAGINCT-ND® 3.68 2.89 2.46 | IPBOSNOSLAGINTR-ND® 1,000 1203.40 | IPBO3NO3LA G 
3.9 80 385 107 | IPBO4NO3LAGINCT-ND®@ 2.62 2.06 1.75 | IPBO4NO3LAGINTR-ND® 1,000 857.45 | IPBO4NO3LA G 
TO-263 N-CH 12.5 30 120 52 | IPB13NO3LBGINCT-ND@ 1.51 1.20 1.02 | IPB13NO3LBGINTR-ND® 1,000 527.40 | IPB13NO3LB G 
30 28 80 320 150 | IPBOSNO3LBGINCT-ND® 4.04 3.18 2.70 | IPBOSNO3LBGINTR-ND® 1,000 1323.71 | IPBO3NO3LB G 
5.0 80 320 94 | IPBOSNO3LBGINCT-ND® 2.38 1.87 1.59 | IPBOSNO3LBGINTR-ND® 1,000 778.80 | IPBOSNO3LB G 
55 27 100 400 300 | IPB1OONO6S3L-O3INCT-ND® 426 3.50 2.95 | IPBI0ONO6SSL-O3INTR-ND® 7,000 1473.12 | IPBTOONO6S3L-03 


@ RoHS Compliant 


NEW! OptiMOs® 3 igi@Reel’ | C82 


Vds Rds ID ID Ptot Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Type (V) on (mQ) (A)_| Pulse (A) (W) Part No. 1 10 100 Part No. ty. Pricing Part No. 
6 50 350 56 IPDOGONO3LGINCT-ND 1.18 94 80 |PDO6GONO3LGINTR-ND 2,500 370.04/M | IPDO60NO3LG 
TO-252-3 N-CH 30 9 40 280 42 IPDOSONO3LGINCT-ND 96 15 65 IPDOSONO3LGINTR-ND 2,500 299.18/M | IPDO9ONO3LG 
13.5 30 210 31 IPD135NO3LGINCT-ND 85 66 7 IPD135NO3LGINTR-ND 2,500 263.76/M_ | IPD135N03LG 
34 90 400 94 IPDO31NO3LGINCT-ND 2.61 2.06 1.75 1PD031NO3LGINTR-ND 2,500 808.48/M | IPDO31NO3LG 
4 90 400 79 IPDO40NO3LGINCT-ND 1.90 1.50 1.28 IPDO40NO3LGINTR-ND 2,500 595.49/M | IPDO40N03LG 
TO-252-3-11 N-CH 30 5 50 350 68 IPDOSONO3LGINCT-ND 1.78 1.41 1.21 IPDOSONO3LGINTR-ND 2,500 558.90/M | IPDO50N03LG 
75 50 350 47 IPDO75NO3LGINCT-ND 1.13 88 76 IPDO75NO3LGINTR-ND 2,500 350.98/M | IPDO75NO03LG 
10.5 35 245 38 IPD105NO3LGINCT-ND 96 15 65 IPD105NO3LGINTR-ND. 2,500 299.18/M_ | IPD105N03LG 
2 100 400 125 BSC016NO3MSGINCT-ND 3.60 2.83 2.40 BSC016NO3MSGINTR-ND 5,000 1092.68/M | BSCO16NO3MSG 
25 100 400 96 BSCO20NO3MSGINCT-ND 3.00 2.36 2.00 BSCO20NO3MSGINTR-ND 5,000 909.46/M ) BSCO20NO3MSG 
2.5 100 400 83 BSC025NO3LSGINCT-ND 2.66 2.10 1.78 BSCO25NO3LSGINTR-ND 5,000 807.72/M | BSCO25NO3LSG 
3 100 400 83 BSC025NO3MSGINCT-ND 2.53 1.99 1.69 BSCO25NO3MSGINTR-ND 5,000 768.19/M | BSCO25NO3MSG 
3.5 40 160 69 BSZO35NO3LSGINCT-ND 2.23 1.76 1.49 BSZ035NO3LSGINTR-ND. 5,000 677.92/M_| BSZ035N03LSG 
3.8 100 400 69 BSCO30NO3MSGINCT-ND 2.16 1.71 1.46 BSCO30NO3MSGINTR-ND 5,000 651.82/M | BSCO30NO3MSG 
42 93 372 57 BSC042NO3LSGINCT-ND 1.86 1.48 1.26 BSC042NO3LSGINTR-ND 5,000 563.42/M | BSCO42N03LSG 
TDSON-8 N-CH 30 43 40 160 69 BSZ035N03MSGINCT-ND 2.12 1.67 1.42 BSZ035NO3MSGINTR-ND 5,000 642.60/M | BSZ035N03MSG 
5.4 93 372 57 BSC042NO3MSGINCT-ND 1.81 1.43 1.22 BSC042NO3MSGINTR-ND 5,000 545.74/M | BSCO42NO3MSG 
5 40 160 50 BSZOSONO3LSGINCT-ND 1.66 1.32 1.42 BSZOSONO3LSGINTR-ND. 5,000 501.54/M_| BSZO50N03LSG 
5 80 320 50 BSCOS50NO3LSGINCT-ND 1.75 1.39 1.18 BSCO50NO3LSGINTR-ND 5,000 527.93/M | BSCO5O0NO3LSG 
6.3 80 320 50 BSCO50NO3MSGINCT-ND 1.68 1.33 1.14 BSCO50NO3MSGINTR-ND 5,000 507.78/M | BSCO50NO3MSG 
5.7 71 284 45 BSC057NO3LSGINCT-ND 1.65 1.31 1.412 BSC057NO3LSGINTR-ND 5,000 500.24/M | BSCO57NO3LSG 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1291 
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Cinfineon Mosfets NEW! Optimos® 3 (cont, 


Digi@Reel® 
Vds Rds ID ID Ptot Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Type (V) on (mQ) (A) Pulse (A) (W) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
6.4 40 160 48 BSZOSONO3MSGINCT-ND 1.58 1.25 1.07 BSZOS50NO3MSGINTR-ND 5,000 477.62/M_ | BSZOSONO3MSG 
5.8 40 160 45 BSZ058NO03LSGINCT-ND 1.62 1.28 1.10 BSZ058NO3LSGINTR-ND 5,000 489.58/M | BSZO58NO3LSG 
7.2 40 160 45 BSZ058NO3MSGINCT-ND 1.46 1.16 99 BSZ058NO3MSGINTR-ND 5,000 441.61/M | BSZO058NO3MSG 
72 71 284 45 BSC057NO3MSGINCT-ND 1.59 1.26 1.08 BSC057NO3MSGINTR-ND 5,000 479.96/M | BSCO57NO3MSG 
8 53 212 35 BSCO80NO3LSGINCT-ND 1.40 1.1 95 BSCO80NO3LSGINTR-ND 5,000 421.85/M_| BSCO80N03LSG 
8.8 40 160 35 BSZ088NO03LSGINCT-ND 1.25 1.00 85 BSZ088NO3LSGINTR-ND 5,000 379.21/M | BSZ088N03LSG 
10 40 160 30 BSZ100NO3LSGINCT-ND 1.18 94 80 BSZ100NO3LSGINTR-ND 5,000 357.63/M | BSZ100NO3LSG 
10.2 53 212 35 BSCO80NO3MSGINCT-ND 1.36 1.08 92 BSCO80N03MSGINTR-ND 5,000 411.84/M | BSCO80N03MSG 
TDSON-8 N-CH 30 9 48 192 32 BSCO90NO3LSGINCT-ND 1.30 1.04 88 BSCO90NO3LSGINTR-ND 5,000 394.16/M | BSCO90NO3LSG 
10 44 176 30 BSC100NO3LSGINCT-ND. 1.27 1.01 86 BSC100NO03LSGINTR-ND 5,000 384.02/M__| BSC100NO3LSG 
a 40 160 35 BSZ088N03MSGINCT-ND 1.19 95 81 BSZ088NO3MSGINTR-ND 5,000 360.10/M | BSZ088N03MSG 
11.2 48 192 32 BSCO90NO3MSGINCT-ND 1.22 97 83 BSCO90NO3MSGINTR-ND 5,000 368.94/M | BSCO90NO3MSG 
12 39 156 28 BSC120NO3LSGINCT-ND 1.22 97 83 BSC120NO03LSGINTR-ND 5,000 352.04/M | BSC120NO3LSG 
12 44 176 30 BSC100NO3MSGINCT-ND 1.22 97 83 BSC100NO3MSGINTR-ND 5,000 368.94/M | BSC100NO3MSG 
13 35 140 25: BSZ130NO3LSGINCT-ND 1.11 88 75 BSZ130NO3LSGINTR-ND 5,000 336.05/M_ | BSZ130N03LSG 
13 40 160 30 BSZ100NO3MSGINCT-ND 1.13 90 TT BSZ100NO3MSGINTR-ND 5,000 340.86/M | BSZ100N03MSG 
14 39 156 28 BSC120NO3MSGINCT-ND 1.18 94 80 BSC120N03MSGINTR-ND 5,000 356.33/M | BSC120N03MSG 
17 35 140 25: BSZ130NO3MSGINCT-ND 1.10 86 74 BSZ130NO3MSGINTR-ND 5,000 326.52/M | BSZ130N03MSG 
SIPMos® Digi Reel” 
Vds RDS ID ID Ptot | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Type (V) (on)Q | (A) Pulse (A)| (W) Part No. 1 100 Part No. Oty. Pricing Part No. 
P-CH -60 0.023 -80 -320 340 SPP80PO6PIN-ND® 3.59 3.30 2.52 _ _ — | SPP80PO6P 
-100 0.24 “15 -60 128 SPP15P10PIN-ND® ATE 1.67 1.33 = = — | SPP15P10P 
0.6 5.5 22 40 BUZ73AIN-ND@ 1.27 1.10 85 _ _ — | BUZ73A 
0.6 5.5 22 40 BUZ73ALIN-ND® 1.32 1.14 88 = - — | BUZ73AL 
0.4 7 28 40 BUZ73LIN-ND@ 1.22 1.06 82 _- _ — | BUZ73L 
0.4 9.5 38 75 BUZ32IN-ND® 1.80 1.57 1.21 = — — | BUZ32 
aera N-CH 200 0.4 9.5 38 75 BUZ32L3045AIN-ND® 1.80 1.57 1.21 = =_ — | BUZ32 L3045A 
0.2 13.5 54 95 BUZ31LIN-ND® 1.97 1.85 1.48 _ _ — | BUZ31L 
0.2 14.5 58 95 BUZ31IN-ND® 1.79 1.68 1.35 — _ — | BUZ31 
0.13 21 84 125 BUZ30AL3045AINCT-ND@ 3.16 2.49 2.11 BUZ30AL3045AINTR-ND® 1,000 1034.00 | BUZ30A L3045A 
400 08 21 84 90 SPP21N10IN-ND® 1.84 1.73 1.38 _- _ — | SPP21N10 
044 35 140 150 SPP35N10IN-ND® 2.04 1.92 1.54 = = — | SPP35N10 
TO-220 N-CH 100 016 70 280 250 SPP7ON10LIN-ND 3.20 3.00 2.40 = = — | SPP70N10L 
0.3 -8.8 -35.2 42 SPUO8PO6PIN-ND® 1.11 87 67 = _ — | SPUO8PO06P 
0-251 P-CH 60 0.25 9.7 -38.8 42 SPUO9PO6PLIN-ND@ 95 83 64 = _ — | SPUO9PO6PL 
0.13 -18.6 -74.4 80 SPU18PO6PIN-ND® 1.38 1.20 92 _ _ — | SPU18P06P 
0.075 -30 -120 125 SPU30PO6PIN-ND® 1.83 1.59 1.23 = => — | SPU30P06P 
TO-262 N-CH 100 .080 21 84 90 SPI21N10IN-ND® 1.84 1.73 1.38 _ = — | SPI21N10 
0.25 9.7 -38.8 42 SPDO9PO6PLINCT-ND® 1.09 86 74 = _ — | SPDOSPO6PL 
D-PAK P-CH -60 0.25 9.7 -38.8 42 SPDO9PO6PLXTINCT-ND® 99 JT 66 SPDO9POG6PLXTINTR-ND® 2,500 306.46/M | SPDO9PO6PLT 
0.075 -30 -120 125 SPD30PO6PINCT-ND® 1.95 1.54 1.32 SPD30PO6PINTR-ND® 2,500 611.02/M | SPD30P06P 
N-CH 100 044 35 140 150 SPD35N10INCT-ND® 2.30 1.81 1.54 SPD35N10INTR-ND® 2,500 711.76/M | SPD35N10 
D2-PAK N-CH 100 044 35 140 150 SPB35N10INCT-ND 1.96 1.56 1.33 ol = — | SPB35N10 
P-CH -60 0.3 -8.8 -35.2 42 SPDO8PO6PGINCT-ND® 96 75 64 SPDO8PO6PGINTR-ND® 2,500 298.48/M | SPDO8PO6P G 
TO-252 0.13 -18.6 -74.4 80 SPD18PO6PINCT-ND® 1.67 1.32 1.13 SPD18PO6PINTR-ND@ 2,500 524.21/M | SPD18P06P 
N-CH 200 0.4 7 28 40 SPDO7N20INCT-ND® 1.33 1.06 90 SPDO7N20INTR-ND® 2,500 417.70/M | SPDO7N20 
N-CH 60 0.15 2.6 10.4 2 BSO615NXTINCT-ND*@ 1.39 1.1 95 BSO615NXTINTR-ND* 2,500 437.94/M | BSO615NT 
-30/30 | 0.25/0.11} -2.3/3.4] -7.2/11.6 BS0315CINCT-ND* 1.42 89 76 = _ — | BSO315C 
S0-8 P/N-CH | -60/60 | 0.3/0.12] -2/3 -8/12 2/2 BSO612CVXTINCT-ND§@ 1.412 89 76 BSO612CVXTINTR-ND§® 2,500 351.28/M | BSO612CVT 
~60/60 | 0.3/0.11] -2/3.1 | -8/12.4 BSO615CINCT-ND§ 1.35 1.08 92 — _ — | BSO615C 
-60/60 | 0.3/0.11| -2/3.1 | -8/12.4 BSO615CXTINCT-ND§@ hele 88 75 BSO615CXTINTR-ND§@ 2,500 347.90/M | BSO615CT 
P-CH -60 8 -0.17 -0.68 0.36 BSS84PL6327INCT-ND@ Al 30 18 BSS84PL6327INTR-ND® 3,000 66.00/M | BSS84P L6327 
2 -0.33 -1.32 BSS83PE6327INCT-ND® 48 35 21 BSS83PE6327INTR-ND® 3,000 77.20/M |_BSS83PE6327 
SOT-23 5 0.2 0.8 BSS7728NINCT-ND® 63 A4 21 = _ — | BSS7728N 
N-CH 60 § 0.2 0.8 0.36 | SN7002NL6327INCT-ND@ 57 39 19 SN7002NL6327INTR-ND® 3,000 60.87/M | SN7002N L6327 
3.5 0.23 0.92 BSS138NL6327INCT-ND®@ 63 43 21 BSS138NL6327INTR-ND® 3,000 67.21/M | BSS138N L6327 
100 6 0.17 0.68 0.36 | BSS123L6327INCT-ND® AL 30 18 BSS123L6327INTR-ND@ 3,000 64.80/M | BSS123 L6327 
BSS192PE6327INCT-ND@ 78 61 52 — _ — | BSS192PE6327 
SOT-89 P-CH -250 12 -0.19 -0.76 1 BSS192PE6327XTINCT-ND@ AT 60 52 BSS192PE6327XTINTR-ND® 1,000 265.05 | BSS192PE6327T 
BSS192PL6327INCT-ND® AT 60 62 BSS192PL6327INTR-ND® 1,000 265.05 | BSS192P L6327 
N-CH 240 6 0.26 1.04 A BSS87L6327INCT-ND® 84 66 7 BSS87L6327INTR-ND® 1,000 290.78 | BSS87 L6327 
0.8 “1417 -4.68 BSP315PL6327INCT-ND® wal 55 48 BSP315PL6327INTR-ND® 1,000 243.66 | BSP315P L6327 
0.3 1.9 -76 BSP170PL6327INCT-ND® 83 65 56 BSP170PL6327INTR-ND® 1,000 285.82 | BSP170P L6327 
60 0.3 1.9 -76 18 BSP171PL6327INCT-ND@ 97 76 65 BSP171PL6327INTR-ND® 1,000 335.11 | BSP171P L6327 
P-CH 0.13 -2.9 -11.6 BSP613PL6327INCT-ND® Ai27: 1.01 86 BSP613PL6327INTR-ND® 1,000 441.45 | BSP613P L6327 
-100 18 -0.68 272 18 BSP316PE6327XTINCT-ND® 76 60 51 = — — | BSP316PE6327T 
BSP316PL6327INCT-ND@ 76 60 51 BSP316PL6327INTR-ND® 1,000 262.26 | BSP316P L6327 
-250 12 -0.26 -1.04 18 BSP92PL6327INCT-ND@ 84 62 50 BSP92PL6327INTR-ND® 1,000 239.84 | BSP92P L6327 
4 -0.43 1.72 : BSP317PL6327INCT-ND@ 1.11 88 5 BSP317PL6327INTR-ND® 1,000 385.65 | BSP317P L6327 
S0T-223 60 0.3 1.8 72 18 BSP295L6327INCT-ND® 94 73 63 BSP295L6327INTR-ND@ 1,000 322.71 | BSP295 L6327 
0.09 2.6 10.4 BSP318SL6327INCT-ND® 76 59 51 BSP318SL6327INTR-ND® 1,000 260.71 | BSP318S L6327 
6 0.37 1.48 1.79 | BSP123INCT-ND® 63 AT 38 BSP123INTR-ND@ 1,000 181.12 | BSP123 L6327 
100 0.7 1 44 1.79 | BSP296L6327INCT-ND 94 3 63 BSP296L6327INTR-ND 1,000 322.71 | BSP296 L6327 
N-CH 0.31 a7, 68 1.8 BSP372L6327INCT-ND® 94 74 63 BSP372L6327INTR-ND® 1,000 323.80 | BSP372 L6327 
0.3 17 6.8 1.8 BSP373L6327INCT-ND@ 94 14 63 BSP373L6327INTR-ND® 1,000 323.80 | BSP373 L6327 
200 1.8 0.66 2.64 18 BSP297L6327INCT-ND® 87 68 59 BSP297L6327INTR-ND@ 1,000 300.39 | BSP297 L6327 
3.5 0.66 2.6 BSP149L6327INCT-ND® 1.18 94 80 BSP149L6327INTR-ND@ 1,000 412.05 | BSP149 L6327 
240 6 0.35 14 18 BSP88L6327INCT-ND@ 13 57 9 BSP88L6327INTR-ND® 1,000 250.02 | BSP88 L6327 
BSP89L6327INCT-ND@ 69 54 46 BSP89L6327INTR-ND® 1,000 236.38 | BSP89 L6327 
SOT-323 P-CH -60 8 70.15 -0.6 0.3 BSS84PWINCT-ND® 42 31 18 = = — | BSS84PW 
0.3 -8.8 -35.2 42 SPBO8PO6PGINCT-ND® ta 88 15 SPBO8PO6PGINTR-ND® 1,000 387.90 | SPBO8PO6P G 
P-CH -60 0.13 -18.6 -74.4 80 SPB18PO6PGINCT-ND® 1.63 1.30 1.11 SPB18PO6PGINTR-ND® 1,000 569.70 | SPB18PO6P G 
TO-263 0.023 -80 -320 340 SPB80PO6PGINCT-ND® 4.78 3.93 3.31 SPB80PO6PGINTR-ND® 1,000 1654.70 | SPB80PO6P G 
N-CH 400 154 10.3 42.2 50 SPB10N10LGINCT-ND® 1.56 1.24 1.06 SPB10N10LGINTR-ND® 1,000 544.65 | SPBION1OLG 
014 80 320 250 SPB80N10LGINCT-ND® 4.18 3.44 2.90 SPB80N10LGINTR-ND® 1,000 1448.55 | SPB80N10L G 
* Dual § Single RoHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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infineon Diodes and Transistors Transistor Pin Out 


Pkg. |Pin 1 |Pin 2|Pin 3 | Pin 4 
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Fig. 16 NEW! Fig. 17 NEW! Fig. 18 NEW! | Fig.19 NEW! 


AAA 43 
70) Ao | Cb] ee 
7 2 Ey 1 2 


1} 
Silicon Switching Diodes 
Forward | Surge | Reverse | Max. For. | Recovery Cut Tape 
Current | Current | Voltage Voltage Time Ptot Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Fig. | Package | If(mA) | lfsm (A) (Vr) (Vf) Trr (ns) (mW) | PartNo. 10 100 1,000 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
250 45 75 0.715 4 370 MMBD914LT1INCT-ND® 2.23 9.70 32.00 | MMBD914LT1INTR-ND® 3,000 | 26.00/M | MMBD914LT1 
250 0.625 200 1 50 350 BAS21INCT-ND 2.55 11.10 36.08 | BAS21INTR-ND 3,000 | 29.97/M | BAS21E6327 
120 0.2 40 1 04 250 BAS40INCT-ND® 3.75 17.50 67.50 | BAS40INTR-ND@ 3,000 | 58.75/M | BAS40E6327 
1 SOT-23 70 041 70 1 01 250 BAS7OINCT-ND® 3.75 17.50 67.50 | BAS70INTR-ND® 3,000 | 58.75/M | BAS70E6327 
250 4.5 75 1.2 4 370 SMBD914INCT-ND® 2.81 12.20 39.65 | SMBD914INTR-ND® 3,000 | 32.94/M_| SMBD914E6327 
250 45 75 1.2 6 370 BAS1GINCT-ND® 2.28 9.90 32.00 | BAST6INTR-ND® 3,000 | 27.00/M | BAS16E6327 
250 4.5 80 1.25 4 370 BAS16B5003INCT-ND® 2.35 10.20 33.15 | BAS16B5003INTR-ND® 3,000 | 27.54/M_| BAS 16 B5003 
SOT-323 250 4.5 80 1.25 4 250 BAS16WE6327INCT-ND@ 2.39 10.40 33.80 | BAS16WE6327INTR-ND@ 3,000 | 28.08/M_| BAS 16W E6327 
120 0.2 40 1 01 250 BAS4005INCT-ND 4.04 18.83 72.63 | BAS4005INTR-ND 3,000 | 63.22/M | BAS4005E6327 
70 041 70 1 01 250 BAS7005INCT-ND® 4.04 18.83 72.63 | BAS7005INTR-ND@ 3,000 | 65.10/M | BAS7005E6327 
2 | SOT-23 200 45 85 1.2 3 250 BAV170INCT-ND® 2.97 12.90 41.93 | BAV170INTR-ND® 3,000 | 34.83/M | BAV170E6327 
200 45 85 1.2 6 250 BAV70INCT-ND@ 2.21 9.60 31.00 | BAV7OINTR-ND® 3,000 | 26.00/M | BAV70E6327 
200 4.5 80 1.25 4 250 BAV70B5003INCT-ND® 2.30 10.00 33.00 | BAV70B5003INTR-ND® 3,000 | 27.00/M_| BAV 70 B5003 
200 45 100 0.7 15 330 MMBD7000LT1INCT-ND® 2.42 10.50 34.13 | MMBD7000LT1INTR-ND@ 3,000 | 28.35/M | MMBD7000LT1 
200 — 150 0.95 700 250 BAR66E6327INCT-ND® 7.30 62.55 417.00 | BAR66E6327INTR-ND® 3,000 | 291.90/M | BAR 66 E6327 
120 0.2 40 i 041 250 BAS4004INCT-ND@ 4.04 18.83 72.63 | BAS4004INTR-ND® 3,000 | 63.22/M | BAS4004E6327 
$0T-23 70 01 70 1 0.1 250 BAS7004INCT-ND 4.04 18.83 72.63 | BAS7004INTR-ND 3,000 | 63.22/M |BAS7004E6327 
3 . 200 4.5 100 14 15 330 SMBD7000INCT-ND 2.58 11.20 36.40 | SMBD7000INTR-ND 3,000 | 30.24/M_| SMBD7000E6327 
200 45 85 1.2 3 330 BAV199INCT-ND® 2.97 12.90 41.93 | BAVI99INTR-ND® 3,000 | 34.83/M | BAV199E6327 
200 45 70 1.2 6 330 BAV99INCT-ND® 2.21 9.60 31.00 | BAV9SINTR-ND® 3,000 | 26.00/M | BAV99E6327 
200 4.5 80 1.25 4 330 BAV99B5003INCT-ND® 2.30 10.00 33.00 | BAV99B5003INTR-ND® 3,000 | 27.00/M_| BAV 99 B5003 
SOT-323 250 0.8 40 0.75 — 250 BAT6404WINCT-ND® 3.65 17.01 65.61 | BAT6404WINTR-ND® 3,000 | 57.11/M | BAT6404WE6327 
200 4.5 80 1.3 4 250 BAV99WE6327INCT-ND@ 2.32 10.10 32.83 | BAV99WE6327INTR-ND@ 3,000 | 27.27/M_| BAV 99W E6327 
120 0.2 40 1 01 250 BAS4006INCT-ND 4.04 18.83 72.63 | BAS4006INTR-ND 3,000 | 63.22/M | BAS4006E6327 
4 | SOT-23 200 45 70 1.2 6 330 BAW56INCT-ND@ 2.21 9.60 31.00 | BAWSGINTR-ND® 3,000 | 26.00/M | BAWS56E6327 
200 4.5 80 1.25 4 330 BAW56B5003INCT-ND® 2.30 10.00 33.00 | BAWS56B5003INTR-ND® 3,000 | 27.00/M_| BAW 56 B5003 
5 | SOT-89 1000 10 400 2 1000 1000 BAW78DINCT-ND® 3.90 26.50 — | BAW78DINTR-ND® 1,000 132.48 | BAW78DE6327 
6 | SOT-143 140 _ 50 1.3 6 210 BGX50AINCT-ND® 3.48 20.51 96.75 | BGXSOAINTR-ND® 3,000 | 77.40/M_| BGX50AE6327 
9 | SOT-143 250 4.5 300 1.3 1000 350 BAW101E6327INCT-ND@ 3.23 21.21 115.68 | BAW101E6327INTR-ND® 3,000 | 86.76/M_| BAW 101 E6327 
10_| SOT-363 200 4.5 80 1.25 4 250 BAV99SE6327INCT-ND® 2.98 17.54 82.75 | BAV99SE6327INTR-ND® 3,000 | 66.20/M_| BAV 99S E6327 
11. | SC-74 250 4 200 1.25 50 250 BAS21UE6327INCT-ND® 3.11 18.34 86.50 | BAS21UE6327INTR-ND@ 3,000 | 69.20/M_| BAS 21U E6327 
12 | SOD-323 250 4 200 1.25 50 250 BAS21-03WE6327INCT-ND® 2.85 12.40 40.30 | BAS21-03WE6327INTR-ND® 3,000 | 33.48/M_| BAS 21-03W E6327 
@ RoHS Compliant 
Silicon Digital Transistors Reel® 
Ic Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing | Infineon 
Package Type Vceo Vcbo (mA) Hfe Part No. 10 100 1,000 Part No. 3,000 Part No. 
50 50 100 30 BCR133INCT-ND 2.92 12.70 41.28 BCR133INTR-ND 34.29/M BCR133E6327 
SOT-23 NPN 50 50 100 70 BCR108E6327INCT-ND® 2.92 12.70 41.28 BCR108E6327INTR-ND® 34.29/M BCR 108 E6327 
50 50 500 40 BCR503E6327INCT-ND@ 3.66 17.08 65.88 BCR503E6327INTR-ND® 57.34/M BCR 503 E6327 
SOT-363 NPN/PNP 50 50 100 70 BCRO8PNE6327INCT-ND® 4.10 19.11 73.71 BCRO8PNE6327INTR-ND® 64.16/M. BCR O8PN E6327 
@ RoHS Compliant 
Silicon Carbide Schottky Diodes 
VRRM Qc If Ptot Digi-Key Pricing Infineon 
Fig. Package (V) (nC) (A) (Ww) Part No. 10 100 1,000 Part No. 
300 23 10 65 SDT10S30IN-ND® 99.81 758.54 5309.76 SDT10S30 
7 70-220-2-2 600 13 4 36.5 SDTO4S60IN-ND@ 59.24 452.36 2908.04 SDT04S60 
fil tae 600 21 6 57.6 SDTO6S60IN-ND® 81.04 615.87 4311.06 SDT06S60 
600 30 12 88.2 SDT12S60IN-ND 153.18 1140.70 8473.79 SDT12S60 
8 TO-220-3-1 300 23 2x10 65 SDP20S30IN-ND® 168.64 1255.85 9329.19 SDP20S30 
@ RoHS Compliant 
=: . ® 
Silicon Schottky Diodes Digi Reel 
Forward Surge Reverse | Max. For. Cut Tape Tape and Reel 
Current Current Voltage Voltage Ptot Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Infineon 
Fig. Package If (mA) Ifsm (mA) (Vr) (Vf) (mW) Part No. 10 100 1,000 | PartNo. 3,000 Part No. 
250 800 40 0.75 250 BAT64B5003INCT-ND 3.51 16.38 63.18 | BAT64B5003INTR-ND 54.99/M BAT 64 B5003 
200 600 30 0.8 230 BAT54B5003INCT-ND 3.14 14.63 56.43 | BAT54B5003INTR-ND 49.12/M BAT 54 B5003 
1 SOT-23 200 600 30 0.8 230 BAT54E6327INCT-ND 3.14 14.63 56.43 | BAT54E6327INTR-ND 49.12/M BAT 54 E6327 
120 200 40 1 250 BAS40B5003INCT-ND 3.75 17.50 67.50 | BAS40B5003INTR-ND 58.75/M BAS 40 B5003 
70 100 70 1 250 BAS70B5003INCT-ND 3.75 17.50 67.50 | BAS70B5003INTR-ND 58.75/M BAS 70 B5003 
250 800 40 0.75 250 BAT64-05B5003INCT-ND 3.65 17.01 65.61 | BAT64-05B5003INTR-ND 57.11/M BAT 64-05 B5003 
250 800 40 0.75 250 BAT64-05E6327INCT-ND 3.65 17.01 65.61 | BAT64-05E6327INTR-ND §7.11/M BAT 64-05 E6327 
9 SOT-23 200 600 30 0.8 230 BAT54-05B5003INCT-ND 2.61 12.18 46.98 | BAT54-05B5003INTR-ND 40.89/M BAT 54-05 B5003 
200 600 30 0.8 230 BAT54-05E6327INCT-ND 2.61 12.18 46.98 | BAT54-05E6327INTR-ND 40.89/M BAT 54-05 E6327 
120 200 40 1 250 BAS40-05B5003INCT-ND 4.04 18.83 72.63 | BAS40-05B5003INTR-ND 63.22/M BAS 40-05 B5003 
70 100 70 1 250 BAS70-05B5003INCT-ND. 4.04 18.83 72.63_| BAS70-05B5003INTR-ND 63.22/M BAS 70-05 B5003 
250 800 40 0.75 250 BAT64-04B5003INCT-ND 3.65 17.01 65.61 | BAT64-04B5003INTR-ND 67.11/M BAT 64-04 B5003 
200 600 30 0.8 230 BAT54-04B5003INCT-ND 3.27 15.26 58.86 | BAT54-04B5003INTR-ND 51.23/M BAT 54-04 B5003 
3 SOT-23 200 600 30 0.8 230 BAT54-04E6327INCT-ND 2.61 12.18 46.98 | BAT54-04E6327INTR-ND 40.89/M BAT 54-04 E6327 
120 200 40 1 250 BAS40-04B5003INCT-ND 4.04 18.83 72.63 | BAS40-04B5003INTR-ND 63.22/M BAS 40-04 B5003 
70 100 70 1 250 BAS70-04B5003INCT-ND 4.04 18.83 72.63 | BAS70-04B5003INTR-ND 63.22/M BAS 70-04 B5003 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Silicon Schottky Diodes (Cont.) Digi@Reel” 
Forward Surge Reverse | Max. For. Cut Tape Tape and Reel 
Current Current Voltage Voltage Ptot Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Infineon 
Fig. Package If (mA) Ifsm (mA) (Vr) (Vf) (mW) Part No. 10 100 1,000 | PartNo. 3,000 Part No. 
3 SOT-323 250 800 40 0.75 250 BAT64-04WE6327INCT-ND 3.65 17.01 65.61 | BAT64-04WE6327INTR-ND 57.11/M BAT 64-04W E6327 
70 100 70 1 250 BAS70-04WE6327INCT-ND 4.04 18.83 72.63 | BAS70-04WE6327INTR-ND. 63.22/M BAS 70-04W E6327 
250 800 40 0.75 250 BAT64-06B5003INCT-ND 3.65 17.01 65.61 | BAT64-06B5003INTR-ND 57.11/M BAT 64-06 B5003 
200 600 30 0.8 230 BAT54-06B5003INCT-ND 2.61 12.18 46.98 | BAT54-06B5003INTR-ND 40.89/M BAT 54-06 B5003 
4 S0T-23 200 600 30 0.8 230 BAT54-06E6327INCT-ND 2.61 12.18 46.98 | BAT54-06E6327INTR-ND 40.89/M BAT 54-06 E6327 
120 200 40 1 250 BAS40-06B5003INCT-ND 4.04 18.83 72.63 | BAS40-06B5003INTR-ND 63.22/M BAS 40-06 B5003 
70 100 70 1 250 BAS70-06B5003INCT-ND 4.04 18.83 72.63 | BAS70-06B5003INTR-ND 63.22/M BAS 70-06 B5003 
70 100 70 1 250 BAS70-06E6327INCT-ND. 4.04 18.83 72.63_| BAS70-06E6327INTR-ND 63.22/M BAS 70-06 E6327 
SOD-323 3 5 10 1 1350 BAT60AE6327INCT-ND 3.65 21.52 101.50 | BAT60AE6327INTR-ND 81.20/M BAT 60A E6327 
12 SC-79 500 5 30 0.62 300 BAS3005B-02VE6327INCT-ND 3.53 20.78 98.00 | BAS3005B-02VE6327INTR-ND 78.40/M BAS 3005B-02V E6327 
SCD-80 20 20 40 1 100 BAT62-02WE6327INCT-ND 4.24 34.16 217.35 | BAT62-02WE6327INTR-ND 155.25/M BAT 62-02W E6327 
TVS Diodes D 
ESD Contact | Peak Pulse | Breakdown | Clamping | Line Cut Tape 
Discharge Current Voltage Voltage | Cap. | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Fig. | Package | Vesd (kV) Ipp (A) Vbr Vel Ct (pF) | Part No. 1 10 100 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 
10 | SOT363-6 15 10 _ 12 1.5 | ESD1PORFSE6327INCT-ND NEW! 47 3.29 21.60 | ESD1PORFSE6327INTR-ND NEW! 3,000 88.38/M| ESD1PORFSE6327 
13. | TSLP-2-7 16 1 20 28 if ESD8VOR1B-02LRHE6327INCT-ND NEW! 41 2.93 17.23 | ESD8VOR1B-02LRHE6327INTR-ND NEW!) 15,000 | 52.00/M) ESD8VOR1B-02LRHE6327 
13. | TSLP-2-7 26 2.5 14.5 25 13 ESD8VOL1B-02LRHE6327INCT-ND 41 2.96 17.44 | ESD8VOL1B-02LRHE6327INTR-ND 15,000 | 52.64/M) ESD8VOL1B-02LRH E6327 
13. | TSSLP-2-1 16 ot 20 28 vA ESD8VOR1B-02LSE6327INCT-ND NEW! 48 3.42 20.14 | ESD8VOR1B-02LSE6327INTR-ND NEW! | 15,000 | 60.80/M| ESD8VOR1B-02LSE6327 
14 | TSLP-3-1 15 1 8.5 20 vs ESD8VOL2B-03LE6327INCT-ND 43 3.05 20.02 | ESD8VOL2B-03LE6327INTR-ND 15,000 | 70.53/M| ESD8VOL2B-03L E6327 
15 | SOT-323 16 10 = 12 1.5 | ESD1PORFWE6327INCT-ND NEW! 40 2.90 17.07 | ESD1PORFWE6327INTR-ND NEW! 3,000 64.40/M| ESD1PORFWE6327 
16 SOT-23 30 5 32 4 28 ESD24VS2BE6327INCT-ND NEW! 47 3.53 23.98 | ESD24VS2BE6327INTR-ND NEW! 3,000 | 106.56/M| ESD24VS2BE6327 
17 SOT-23 30 5 32 AI 52 ESD24VS2UE6327INCT-ND NEW! 56 4.00 23.53 | ESD24VS2UE6327INTR-ND NEW! 3,000 88.80/M| ESD24VS2UE6327 
18 | SOT-363 30 10 Tt 13 55 ESD5VOS4USE6327INCT-ND NEW! 44 3.30 22.39 | ESD5VOS4USE6327INTR-ND NEW! 3,000 99.52/M| ESD5VOS4USE6327 
19 | TSLP-4-7 20 10 _ 12 0.8 | ESDOP8RFLE6327INCT-ND NEW! 51 3.61 23.72 | ESDOP8RFLE6327INTR-ND NEW! 15,000 | 83.55/M) ESDOP8RFLE6327 
Silicon AF Transistors Digi@Reel” 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Infineon 
Package Type Vceo Vcbo Ic (mA) Hfe Part No. 10 100 1,000 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
45 50 500 160 BC817-16B5003INCT-ND® 2.42 10.50 34.13 | BC817-16B5003INTR-ND® 3,000 28.35/M BC 817-16 B5003 
45 50 500 160 BC817-16E6327INCT-ND@ 2.74 11.90 38.68 | BC817-16E6327INTR-ND@ 3,000 32.13/M BC 817-16 E6327 
45 50 500 250 BC817-25B5003INCT-ND® 2.42 10.50 34.13 | BC817-25B5003INTR-ND® 3,000 28.35/M BC 817-25 B5003 
45 50 500 250 BC817-25E6327INCT-ND@ 2.74 11.90 38.68 | BC817-25E6327INTR-ND@ 3,000 32.13/M BC 817-25 E6327 
45 50 500 350 BC817-40B5003INCT-ND® 2.42 10.50 34.13 | BC817-40B5003INTR-ND® 3,000 28.35/M BC 817-40 B5003 
45 50 500 350 BC817-40E6327INCT-ND® 2.74 11.90 38.68 | BC817-40E6327INTR-ND@ 3,000 32.13/M BC 817-40 E6327 
65 80 100 250 BC846BB5003INCT-ND® 2.19 9.50 31.00 | BC846BB5003INTR-ND® 3,000 26.00/M BC 846B B5003 
65 80 100 250 BC846BE6327INCT-ND® 2.19 9.50 31.00 | BC846BE6327INTR-ND® 3,000 26.00/M BC 846B E6327 
45 50 100 140 BC847AINCT-ND@ 2.19 9.50 31.00 | BC847AINTR-ND® 3,000 26.00/M BC847AE6327 
45 50 100 250 BC847BB5003INCT-ND® 2.19 9.50 31.00 | BC847BB5003INTR-ND® 3,000 26.00/M BC 847B B5003 
SOT-23 NPN 45 50 100 250 BC847BE6327INCT-ND® 2.19 9.50 31.00 | BC847BE6327INTR-ND® 3,000 26.00/M BC 847B E6327 
45 50 100 480 BC847CB5003INCT-ND® 2.19 9.50 31.00 | BC847CB5003INTR-ND® 3,000 26.00/M BC 847C B5003 
45 50 100 480 BC847CINCT-ND@ 2.19 9.50 31.00 | BC847CINTR-ND@ 3,000 26.00/M BC847CE6327 
45 50 100 250 BC850BB5003INCT-ND® 2.19 9.50 31.00 | BC850BB5003INTR-ND® 3,000 26.00/M BC 850B B5003 
45 50 100 480 BC850CB5003INCT-ND® 2.19 9.50 31.00 | BC850CB5003INTR-ND® 3,000 26.00/M BC 850C B5003 
45 50 100 480 BC850CE6327INCT-ND® 2.44 10.60 34.45 | BC850CE6327INTR-ND® 3,000 28.62/M BC 850C E6327 
60 45 500 2000 BCV47INCT-ND*@ 3.83 17.85 68.85 | BCV47INTR-ND*® 3,000 59.93/M BCV47E6327 
45 45 100 460 BCX70KINCT-ND® 2.67 11.60 37.70 | BCX70KINTR-ND@ 3,000 31.32/M BCX70KE6327 
80 80 500 100 MMBTAOGLT1INCT-ND 3.29 14.30 46.48 | MMBTAOGLT1INTR-ND 3,000 38.61/M MMBTAO6LT1 
80 80 500 100 SMBTAO6E6327INCT-ND® 3.17 13.80 44.85 | SMBTAO6E6327INTR-ND® 3,000 37.26/M SMBTA 06 E6327 
80 80 500 100 SMBTAOGINCT-ND 3.17 13.80 44.85 | SMBTAOGINTR-ND 10,000 27.60/M SMBTAO6E6433 
40 60 200 300 SMBT3904B5003INCT-ND® 1.98 8.60 28.00 | SMBT3904B5003INTR-ND® 3,000 23.00/M SMBT 3904 B5003 
45 50 500 250 BC807-25B5003INCT-ND@ 2.35 10.20 33.15 | BC807-25B5003INTR-ND® 3,000 27.54/M BC 807-25 B5003 
45 50 500 250 BC807-25E6327INCT-ND® 2.74 11.90 38.68 | BC807-25E6327INTR-ND® 3,000 32.13/M BC 807-25 E6327 
45 50 500 350 BC807-40B5003INCT-ND@ 2.35 10.20 33.15 | BC807-40B5003INTR-ND® 3,000 27.54/M BC 807-40 B5003 
45 50 500 350 BC807-40E6327INCT-ND® 2.74 11.90 38.68 | BC807-40E6327INTR-ND® 3,000 32.13/M BC 807-40 E6327 
65 80 100 250 BC856BE6327INCT-ND@ 2.19 9.50 31.00 | BC856BE6327INTR-ND® 3,000 26.00/M BC 856B E6327 
45 50 100 250 BC857BB5003INCT-ND® 2.19 9.50 31.00 | BC857BB5003INTR-ND® 3,000 26.00/M BC 857B B5003 
45 50 100 250 BC857BE6327INCT-ND® 2.19 9.50 31.00 | BC857BE6327INTR-ND® 3,000 26.00/M BC 857B E6327 
45 50 100 480 BC857CB5003INCT-ND@ 2.19 9.50 31.00 | BC857CB5003INTR-ND® 3,000 26.00/M BC 857C B5003 
45 50 100 480 BC857CINCT-ND@ 2.19 9.50 31.00 | BC857CINTR-ND® 3,000 26.00/M BC857CE6327 
SOT-23 PNP 45 50 100 480 BC860CB5003INCT-ND@ 2.19 9.50 31.00 | BC860CB5003INTR-ND® 3,000 26.00/M BC 860C B5003 
60 80 500 2000 BCV46INCT-ND*® 3.83 17.85 68.85 | BCV46INTR-ND*® 3,000 59.93/M BCV46E6327 
45 60 800 350 BCW68HE6327INCT-ND® 225 10.50 40.50 | BCW68HE6327INTR-ND® 3,000 35.25/M BCW 68H E6327 
45 45 100 460 BCX71KE6327INCT-ND® 2.83 12.30 39.98 | BCX71KE6327INTR-ND® 3,000 33.21/M BCX 71K E6327 
80 80 500 100 MMBTAS6LT1INCT-ND® 2.81 12.20 39.65 | MMBTAS6LTIINTR-ND® 3,000 32.94/M MMBTA 56 LT1 
300 300 500 40 MMBTA92LT1INCT-ND 2.96 13.79 53.19 | MMBTA92LT1INTR-ND 3,000 46.30/M MMBTA92LT1 
80 80 500 100 SMBTAS6INCT-ND 2.69 11.70 38.03 | SMBTAS6INTR-ND 10,000 23.40/M SMBTA56E6433 
30 30 500 20000 SMBTA64INCT-ND* 3.95 18.41 71.01 | SMBTA64INTR-ND* 3,000 61.81/M SMBTA64E6327 
300 300 500 40 SMBTAQ2INCT-ND 2.99 13.93 53.73 | SMBTA92INTR-ND 3,000 46.77/M SMBTA92E6327 
40 40 200 300 SMBT3906B5003INCT-ND® 1.98 8.60 28.00 | SMBT3906B5003INTR-ND® 3,000 23.00/M SMBT 3906 B5003 
NPN 45 100 1000 25 BCX5410INCT-ND® 3.75 24.64 - & _ _ BCX5410E6327 
SOT-89 45 45 1000 160 BCX54-16E6327INCT-ND® 3.92 25.74 —__| BCX54-16E6327INTR-ND@ 1,000 117.00 BCX 54-16 E6327 
PNP 80 100 1000 25 BCX5310INCT-ND® 3.92 25.74 — | BCX5310INTR-ND® 1,000 117.00 BCX5310E6327 
20 25 1000 160 BCX6916INCT-ND 3.87 26.32 —__| BCX6916INTR-ND 1,000 131.58 BCX6916E6327 
SOT-363 NPN/PNP 45 50 100 250 BC847PNE6327INCT-ND@ 3.77 17.57 67.77 _| BC847PNE6327INTR-ND® 3,000 58.99/M BC 847PN E6327 
NPN 45 50 100 250 BC847SE6327INCT-ND@ 3.59 16.73 64.53 | BC847SE6327INTR-ND® 3,000 56.17/M BC 847S E6327 
@ RoHS Compliant —* Darlington 
oat . . . rr] ® 
Silicon Switching Transistors i) Reel 
Ic Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T & R Pricing Infineon 
Package| Type Vceo Vcho (mA) Hfe Part No. 10 100 1,000 Part No. 3,000 Part No. 
30 30 300 10000 MMBTA14LT1INCT-ND*® 3.99 18.62 71.82 MMBTA14LT1INTR-ND*® 62.51/M MMBTA 14 LT1 
300 300 500 40 MMBTA42LT1INCT-ND® 2.99 13.93 53.73 MMBTA42LT1INTR-ND® 46.77/M MMBTA 42 LT1 
40 75 600 100 MMBT2222ALT1INCT-ND® 2.69 11.70 38.03 MMBT2222ALT1INTR-ND® 31.59/M MMBT2222ALT1 
NPN 40 60 200 100 MMBT3904LT1INCT-ND 1.93 8.40 27.00 MMBT3904LT1INTR-ND 23.00/M MMBT3904LT1 
40 75 600 100 SMBT2222AINCT-ND® 2.69 11.70 38.03 SMBT2222AINTR-ND® 31.59/M SMBT2222AE6327 
S0T-23 30 30 300 20000 | SMBTAT4INCT-ND* 408 9.04 73.44 SMBTAT4INTR-ND* 63.927 SMBTAT4E6327 
‘ 300 300 500 40 SMBTA42E6327INCT-ND® 2.99 13.93 53.73 SMBTA42E6327INTR-ND® 46.77/M SMBTA 42 E6327 
40 60 200 100 SMBT3904INCT-ND® 2.21 9.60 31.00 SMBT3904XTINTR-ND® 26.00/M SMBT3904E6327 
60 60 600 00 MMBT2907ALTTINCT-ND@ 2.69 770 38.03 MMBT2907ALTTINTR-ND® 31.597 MMBT2907ALTI 
PNP 40 40 200 100 MMBT3906LT1INCT-ND® 1.93 8.40 27.00 MMBT3906LT1INTR-ND® 23.00/M MMBT3906LT1 
60 60 600 100 SMBT2907AINCT-ND® 2.69 11.70 38.03 SMBT2907AINTR-ND® 31.59/M SMBT2907AE6327 
40 40 200 100 SMBT3906INCT-ND® 2.21 9.60 31.00 SMBT3906INTR-ND® 26.00/M SMBT3906E6327 
30 30 700 80 BCV62AE6327INCT-ND@ 3A 20.09 94.75 BCV62AE6327INTR-ND® 75.80/M BCV 62A E6327 
SOT-143 PNP 30 30 100 290 BCV62BE6327INCT-ND® 3.41 20.09 94.75 BCV62BE6327INTR-ND® 75.80/M BCV 62B E6327 
30 30 100 520 BCV62CE6327INCT-ND@ 3.41 20.09 94.75 BCV62CE6327INTR-ND® 75.80/M BCV 62C E6327 
@ RoHS Compliant —* Darlington 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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OI XYS 


Semiconductors 


TO-247AD 


Dimensions in mm 


TO-220AC 


Digi-Key Price Each IXYS VRRM IFav@Tc | lFRMsS | Digi-Key Price Each IXYS 
Description Package | Part No. il 10 50 | Part No. Fig. v A °c A Part No. 1 50 Part No. 
Integrated Circuits — RoHS Compliant Diode Module — RoHS Compliant 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast MOSFET iA | 1200 | 2x120 105 | 2x180 | MDD95-12N1B-ND 59.67 49.73 29.83 | MDD95-12N1B 
1 Driver Inverting and 1 Non-Inverting| 8-Dip | IXDF502PI-ND 1.72 1.07 .87 | IXDF502PI Avalanche Diode — RoHS Compliant 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast MOSFET 2 1600 3.6 45 7 DSA2-16A-ND §.25 4.38 2.63 | DSA2-16A 
1 Driver Inverting and 1 Non-Inverting | 8-SOIC | IXDF502SIACT-NDt 1.88 1.17 .95 | IXDF502SIAT/R 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast MOSFET VRRM | IFav@Tc | Digi-Key Price Each IXYS 
1 Driver Inverting and 1 Non-Inverting | 8-SOIC | IXDF502SIATR-ND$ 1617.50/2,500 | IXDF502SIAT/R| | Fig. Vv A Part No. 1 50 | Part No. 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast MOSFET Fast Recovery Epitaxial Diodes (FRED) 
1 Driver Inverting and 1 Non-Inverting| 6-DFN | IXDF502D1CT-NDt 217 1.34 1.09] IXDF502D1T/R 600 8 115 DSEI8-06A-ND@ 1.32 4.10 66 ] DSEI8-06A 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast MOSFET 600 14 100 DSEI12-06A-ND® 1.92 1.60 96 | DSEI12-06A 
1 Driver Inverting and 1 Non-Inverting| 6-DFN | IXDF502D1TR-ND$ 1865.00/2,500 | IXDF502D1T/R 3 1000 12 100 DSEI12-10A-ND® 1.98 1.65 99 | DSEI12-10A 
ap ar an | | Sepiaags ha | Bue 
; Imp Dil Uw Sie Uta 8-Dip | IXDI502PI-ND 1.72 1.07 -87 | IXDI502PI 600 3785 DSEIZ0-06A-ND® 426 355 213] DSEI30-06A 
é 1000 30 «85 DSEI30-10A-ND@ 4.38 3.65 2.19 | DSEI30-10A 
MOSFET with both Drivers Inverting | 8-SOIC | IXDIS02SIACT-NDt 1.88 1.17.95} IXDISO2SIAT/R 200 | 26 85 | DSEI30-12A-ND@ 4.47 373 2.93 | DSEI30-12A 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast 4 600 60 70 DSEI60-06A-ND® 6.78 5.65 3.39 | DSEI60-06A 
MOSFET with both Drivers Inverting 8-SOIC | IXDIS02SIATR-ND¥ 1617.50/2,500 | IXDISO2SIAT/R 1000 60 60 DSEI60-10A-ND® 6.99 5.83 3.49 | DSEI60-10A 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast 1200 | 52 60 | DSEI60-12A-ND@ 7.11 5.93 3.55__| DSEI60-12A 
MOSFET with both Drivers Inverting | 6-DFN | IXDI502D1CT-NDt 2.04 1.27 1.03} IXDI502D1T/R 5 | 600 | 2x30_ 85 DSEK60-06A-ND@ 6.87 5.73 3.43_| DSEK60-06A 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast 2002x123 70 | DSEI2X121-02A-ND@ 39.60 33.00 19.79 | DSEI2X121-02A 
; i i i 4 600 2x60 70 DSEI2X61-06C-ND® 34.53 28.78 17.26 | DSEI2X61-06C 
MOSFET with bath Drivers Inverting 6-DFN | IXDI502D1TR-ND¥ 1760.00/2,500 | 1XDI502D1T/R eal tooo | 2x60 50 DSEI2X61-10B-ND 35.52 59.60 1776 | DSEI2X61-10B 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast 600 | 2x106 70 DSEI2X101-06A-ND® 41.58 34.65 20.78 | DSEI2X101-06A 
MOSFET w/both Drivers Non-Inverting} 8-Dip | IXDN502PI-ND ye 1.07 .87 | IXDN502PI 1000 | 2x30 50 DSEI2X31-10B-ND® 30.30 25.25 15.16 | DSEI2X31-10B 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast ; HIPerFRED™ Epitaxial Diode with Soft Recovery — RoHS Compliant 
MOSFET w/both Drivers Non-Inverting] 8-SOIC | IXDN502SIACT-NDt 1.88 1.17 .95 | IXDN502SIAT/R Fi 600 30. 135 DSEP30-06A-ND 4.95 413 2.47 | DSEP30-06A 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast 1200 | 30 115 | DSEP30-12A-ND 5.40 4.50 2.70_| DSEP30-12A 
MOSFET w/both Drivers Non-Inverting] 8-SOIC | IXDNS02SIATR-ND$ 1617.50/2,500 |IXDNSO2SIAT/R| [EA] 600 | 2x60 65 DSEP2X61-06A-ND 42.00 35.00 21.00 | DSEP2X61-06A 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast 
MOSFET w/both Drivers Non-Inverting| 6-DFN_ | IXDN502D1CT-NDt 2.04 1.27 1.03] IXDNSO2DIT/R Vaam | irav@Tc |] Irnms| Digi-Key Price Each IXYS 
2 Amp Dual Low-Side Ultrafast Fig. Vv A °c A Part No. 1 10 50 Part No. 
MOSFET w/both Drivers Non-Inverting| 6-DFN | IXDN502D1TR-ND¢ 1760.00/2,500 _ | IXDNSO2DIT/R Phase-Leg Rectifier Diode — RoHS Compliant 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 1200 ] 2x28 100 ] 2x43 ] DSP25-12A-ND 5.10 4.25 2.55 | DSP25-12A 
MOSFET Driver, with Enable 8-Dip | IXDD404PI-ND 2.06 1.87 1.63]IXDD404PI 7 1600 2x28 100 | 2x43 | DSP25-16A-ND 5.58 4.65 3.72 DSP25-16A 
Integrated Circuits 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast Three Phase Brake Three Phase | Digi-Key Price Each IXyYS 
MOSFET Driver, with Enable 8-SOIC | IXDD404SI-ND 2.23 2.02 1.78} IXDD404S1 Rectifier Chopper Inverter Part No. il 50 | Part No. 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast Converter-Brake-Inverter Modules - Fig. 8 
MOSFET Driver 8-Dip | IXDI404PI-ND 2.06 1.87 1.63]IXDI404PI VRRM = 1600V | VCES =600V VCES = 600V 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast IDAVM = 26A C25 = 20A 1C25=20A |MUBW10-06A7-ND 88.50 73.75 44.26 | MUBW10-06A7 
MOSFET Driver 8-SOIC | IXDI404SI-ND 2.23 2.02 1.76]IXDI404SI IFSM = 160A | VCE(sat) = 1.9V_| VCE(sat) = 1.9V 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 
MOSFET Driver 16-SOIC | IXDI404S1-16-ND 246 2.23 1.95] |XDI404S1-16 _ | Vrrm | 'rav @ Tc Ve Digi-Key Price Each IXYS 
Amp Dual Low-Side Ultrafast Fig. Vv A Cc Vv Part No. il 10 50 | Part No. 
MOSFET Driver 8-Dip | IXDN404PI-ND 2.06 1.87 1.63] IXDN404PI Power Schottky Rectifier 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 3 45 16 160 | 0.57 DSS16-0045A-ND@ 1.53 1.28 .76_| DSS16-0045A 
MOSFET Driver 8-SOIC | IXDN404SI-ND 2.23 2.02 1.76 | |XDN404SI 15 2x20 135 | 0.32 DSSK40-0015B-ND® 4.14 3.45 2.07 | DSSK40-0015B 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 45 | 2x30 150 | 0.60 | DSSK60-0045A-ND 5.91 4.93 2.96 | DSSK60-0045A 
A ‘i -46- a 5 150 | 2x30 155 | 0.69 DSSK60-015A-ND® 7.65 6.38 3.82 | DSSK60-015A 
Timpbua eS sain 16°S01G FAINDNAOAS IED ese 15 | 2x35 130 | 033 | DSSK70-00158-ND 591 493 2.96 | DSSK70-00158 
ola ‘ 45 2x40 125 | 0.45 DSSK80-0045B-ND® 6.93 5.78 3.47_| DSSK80-0045B 
MOSEEN Dniver 8-Dip_[MADEOAEEND) 206) 388 21163) MDFAOAR 100 [2x40 110 | 0.70 |  DSS2X41-01A-ND® 32.25 26.88 16.12 | DSS2X41-01A 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET 100 | 2x60 105 | 0.73 DSS2X61-01A-ND® 33.87 28.23 16.94 | DSS2X61-01A 
Driver, with Enable TO-220-5| IXDD408CI-ND 2.50 2.27  1.98|IXDD408Cl 6A 45 2x60 105 | 0.66 DSS2X61-0045A-ND® 32.28 26.90 16.14 | DSS2X61-0045A 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET 45 |2x120 100 | 0.59 | DSS2X121-0045B-ND 38.55 3213 19.27 | DSS2X121-0045B 
Driver, with Enable 8-Dip | IXDD408PI-ND 218 1.98 1.72} IXxDD408PI 100 [2x160 150 | 0.80 | _DSS2X160-01A-ND@ 38.94 32.45 19.48 | DSS2X160-01A 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET — . 
Driver, with Enable 8-SOIC | IXDD408SI-ND 2.31 2.09 1.82] IXDD408S! _ | VRRM Idavat @ Tk Digi-Key Price Each Ixys 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET Fig. | V A c Part No. 1 10 50_| PartNo. 
Driver, with Enable TO-263-5| IXDD408YI-ND 2.67 9.42 2.11/IXDD408YI Half Controlled Single Phase Rectifier Bridge with Freewheeling Diode — RoHS Compliant 
14 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET 9 1600 32 85 VHF28-16105-ND 44.28 36.90 22.14 | VHF28-16105 
Driver, with Enable TO-220-5| IXDD414CI-ND 3.07 2.78 2.43 IXDD414C1 Half Controlled Three Phase Rectifier Bridge with Freewheeling Diode 
14 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET 10 1600 54 90 VU052-16N01-ND 54.15 45.13 27.08 | VUO52-16NO1 
Driver, with Enable 8-Dip | IXDD414PI-ND 246 2.23  1.95|IXDD414PI 
14 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET ID IAP 
Driver, with Enable T0-263-5| IXDD414YI-ND 3.84 3.48 3.10] IXDD414YI VAK TC=25°C typ. Digi-Key Price Each IXYS 
Full-Feature Low-Side Driver 16-Dip | IXBD4410PI-ND 3.99 3.33 2.65] IXBD4410P! Fig. v A mA Part No. 1 10 50 | Part No. 
ISOSMART™ Half Bridge Driver Chipset | 16-Dip | IXBD4411PI-ND 4.05 3.38  2.69|IXBD4411PI Adjustable Current Regulators — RoHS Compliant 
Inverter Interface and Digital Deadtime 11 | 450 0.3 10 | IXCP10M45S-ND 1.76 1.60 1.39 | IXCP1OM45S 
Generator for 3-Phase PWM Controls | 18-Dip | IXDP630PI-ND 4.77 3.98  3.18]IXDP630PI RoHS Compliant +Cut Tape + Tape and Reel (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(tos3) 1295 


FILX YS Semiconductors (cont) 


G = Gate 
E = Emitter 
C =Collector 


1/4-28 UNF-2A 


TO-65 TO-247AD TO-264 / TO-264AA PLUS247™ 
Ic VcE Voss |_ !p25 im ; 
Vces | Tc =25°C | (sat) | Digi-Key Price Each IXYS _ | max. Tc = 25°C | Rps(on) | Digi-Key Price Each IXYS 
Fig.|  V A max. V| Part No. 1 10 50 Part No. Fig. | V A 2 Part No. i 10 50 | Part No. 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors — High Speed MOSFETs — P-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated 
600 48 27 | IXGH24N60A-ND® 861 7.18 5.74 |IXGH24N60A Ze iH en eso Ne ae ne He palais 
600 75 | 27 | IXGHSONGOA-ND® 17.01 15.39 13.66 |IXGHSON6OA 23] 201 to | ooaen aia feoe; agar eace| BeEiGee 
_ an pan eet Amey aren eu -500| -11 | 0.750_| IXTH11P50-NDe 1029 858 6.86 | IXTH11P50 
12] 600 48 2.5 | IXGH24N60C-ND 6.24 5.65 4.93 |IXGH24N60C = ——. 
600 60 2.5 | IXGH32N60C-ND@ 7.33 6.64 5.79 |IXGH32N60C MOSFETs — N-Channel Enhancement Mode with Fast Intrinsic Diode 
600 75 2.5 | IXGHSONGOB-ND® 11.53 1044 942 |IXGHS0NGOB 70 76 0.011 | IXFH76N07-11-ND@ 8.19 741 6.47 | IXFH76NO7-11 
600 5 3.0 | IXSH4ONGOA-ND® 13.29 11.08 7.35 |IXSH4ON60A 70 76 0.012 | IXFH76N07-12-ND@ 7.79 7.05 6.15 | IXFH76NO7-12 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors with Diode, Combi Pack — low VCE (sat) oe . Tie Hebe tit ie ee ret Fae 
1000 20 3.5 | IXGH1ON100U1-ND 11.66 10.55 9.37 JIXGHTON100U1 200 | 50 0.045 | IXFHS0N20-ND@ 819 7441 6.47 | IXFHSON20 
4000 34 3.5 | IXGH17N100U1-ND® 41.91 10.78 9.57 |IXGH17N100U1 5 
12 | 4700 25 3.3. | IXBH16N170-ND® 16.47 13.73 9.12 |IXBH16N170 oo * A ae are os i Se IeeeAaa 
600 60 2.3 _| IXGH32NGOBU1-ND@ 12.96 10.80 7.16 _|IGH32NGOBU1 200 | 80 0.028 | IXFH80N200-ND@ 4233 «1116 ~=—=«9.74. | IXFHB0N200 
13 | 600 75 3.0 | IXGM40NGOA-ND® 39.87 33.23 26.58 |IXGM40NGOA 300 | 40 0.085 | IXFH40N30-ND@ 8.36 757 6.61 | IXFH40N30 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors with Diode, Combi Pack — High Speed 300 40 0.08 IXFH40N30Q-ND 8.36 7.57 6.61 | IXFH40N30Q 
A 300 | 40 0.085 | IXTH40N30-ND® 1077 975 8.52 | IXTH40N30 
oe Bs Tee ee pn sR a | Lette 300 | 52 0.060 | IXFH52N300-ND@ 1271 11.50 10.04 | IXFH52N300 
600 60 1.8 | IXGH30N60BD1-ND® 10.77. 9.75 8.52. |IXGH30N60BD1 500 | 33 ad RCAF aes Maat Saigo | INEHTaNGO 
42 | 600 60 2.5 | IXGH32NGOCD1-ND® 9.26 8.38 7.32 |IXGH32N60CD1 B00. || 31 nos ieedorneonines a8 ee” . sia | INGIOANSO 
600 55 2.5 | IXSH3ON60CD1-ND® 11.09 10.04 8.77 |IXSH30N60CD1 o3 | 500 | 24 023 | IXFHOANSO-NDe 794 719 627 | IXFHO4NSO 
4000 20 4.0 | IXGH10N100AU1-ND 11.30 10.23 9.09 |IXGH10N100AU1 ; : : : 
1000 | 34 4.0 _| IXGH17N100AU1-ND 12.08 10.93 9.71. |IXGH17N100AU1 ae te ema Rae haere oe | EO 
IGBT High Speed With Diode — RoHS Compliant 500 | 32 0.15 | IXFH32N50-ND® 13.61 12.32 10.76 | IXFH32N50 
600 20 2.5 | IXSHTON60B2D1-ND 3.02 274 2.45 |IXSH10NG0B2D1 600 | 20 0.35 | IXFH20N60-ND@ 9.56 8.65 7.55 | IXFH20N60 
12 | 600 35 2.5 | IXSH20N60B2D1-ND 4.28 3.88 3.47 |IXSH20N60B2D1 600 26 0.250 _| IXFH26N60Q-ND 12.20 11.04 9.64 | IXFH26N60Q 
600 48 2.5 | IXSH3ON60B2D1-ND 5.52 5.00 4.48 _ | IXSH30N60B2D1 800 7 1.4 | IXFH7N80-ND 6.99 6.33 5.62 | IXFH7N80 
44 | 600 20 2.5 | IXSA10N60B201-ND 2.46 2.23 1.99 |IXSA10N60B2D1 800) 13 peace | seh TSliIo 10.56 9.56 8.35 | IXFHT3N80 
600 35 2.5 | IXSA20NGOB2D1-ND 3.76 3.41 _3.05__|IXSA20NGOB2D1 soe i rae HEHEHE \oe3 ir tel ites 
15 | 600 20 | 2.5 | IXSP10N60B2D1-ND 242 219 1.96 | IXSP10N60B2D1 800 | 20 | 0.420 _| IXFH20Ng0Q-NDe 15.41 13.95 12.18 | IXFH20Ng00 
600 35 2.5 | IXSP20N60B2D1-ND 3.72 3.37 _3.01_|IXSP20N60B2D1 900 ; Ta TIREReNGOUITS! adi 7ad> 8 St [ANEHENGO 
16 | 600 20 2.5 | IXSQ10N60B2D1-ND 271 246 2.20 |IXSQ10N60B2D1 joo0! 6 20 | IXFHGN100-ND@ 748 6775.91 | IXFHGN100 
600 35 2.5 | IXSQ20N60B2D1-ND 3.99 3.61 3.23 _|IXSQ20N60B2D1 1000 10 12 IXFH10N100-ND® 13.38 12.11 10.57 | IXFH10N100 
600 48 2.5 | IXST30N60B2D1-ND 6.55 593 5.31 |IXST30NG0B2D1 1000| 12 4.05 _ | IXFH12N100-ND@ 1441 12.77 14.16 | IXFH12N100 
17 | 1700 75 3.3. | IXGT32N170CT-NDt 16.49 12.98 11.76 |IXGT32N170 T&R 70 | 110 0.006 | IXFK110NO7-ND@ 17.85 14.88 13.39 | IXFKT10NO7 
1700 75 3.3 | IXGT32N170TR-ND$ 4261.20/400 IXGT32N170 T&R 100] 180 0.008 | IXFK180N10-ND® 24.45 20.38 ~=—«- 16.30 | IXFK180N10 
200 | 90 0.023 | IXFK9ON20-ND@ 16.61 15.03 13.45 | IXFK90N20 
ftw 200 | 120 0.017 | IXFK120N20-ND@ 2568 21.40 ~—«-17.12 | IXFK120N20 
vorm | Tc=85°C | Irams | Digi-Key Aina re 300 | 73 0.045 _| IXFK73N30-ND@ 24.48 20.40 16.32 | IXFK73N30 
Fig. | V A A | Part No. 1 10 50 _| Part No. og | 900] 48 0.10 | IXFK48N50-ND@ 26.94 22.45 17.96 | IXFK48N50 
phase Control sGne 500 | 55 0.09 | IXFK55N50-ND@ 33.48 27.90 «22.32 | IXFK55N50 
600 | 36 0.180 | IXFK36NG0-ND 26.49 22.08 +~—«-17.66 | IXFK36N60 
18 800 16 25 CS8-08102-ND@ 14.07 11.73 7.04 | CS8-08102 600 44 0.130 | IXFK44N60-ND® 28.98 24.15 19.32 | IXFK44N60 
1200 16 25 | S8-12102-ND@ 14.76 12.30 7.39 __| €S8-12102 800 | 27 0.300 _| IXFK27N80-ND@ 30.09 25.08 22.57 | IXFK27N80 
ig | 800 25 50 | €S23-08102-ND 22.62 18.85 11.31 | 6523-08102 800 | 34 0.240 | IXFK34N80-ND 30.87 25.73 20.58 | IXFK34N80 
1200 25 50__| CS23-12102-ND 23.73 19.78 11.87 _| €823-12102 1000| 24 0.390 _| IXFK24N100-ND 33.87 28.23 22.58 | IXFK24N100 
- oOo 8 Leo oat aes ne ey 200 | 120 0.017 | IXFX120N20-ND® 1663 15.05 13.15 | IXFX120N20 
-12104- : ; . ‘ 25 | 500] 55 0.080 | IXFX55N50-ND@ 23.81 21.55 18.82 | IXFXS5N50 
1400 63 120 | CS35-14104-ND@ 32.76 27.30__—*16.38_| 6535-14104 1000| 15 0.70 _| IXFX15N100-ND@ 14.99 13.57__11.85 | IXFX15N100 
a = MOSFETs — N-Channel Enhancement Mode with 
VpRM Ttave@Tc | 'trms | Digi-Key Price Each IXYS Fast Intrinsic Diode — RoHS Compliant 
Lig || _ Wes « A _| PartNo. 1 10 50_| Part No. v4 | 500] 46 0.16 | IXTK46NSOL-ND NEW! 50.07 41.73 33.38 | IXTKAGNSOL 
SCR Module — RoHS Compliant 600 | 64 0.096 _| IXFK64NGOP-ND 21.96 18.30 14.64 | IXFK64NGOP 
7200 | 2x116 85 | 2x180 | MCC95-12101B-ND 69.63 58.03 34.81 |MCC95-12101B 500 | 64 0.085 | IXFX64NS0P-ND 1689 14.08 11.26 | IXFX64N50P 
1B | 1600 | 116 85 | 180 | MCC95-16108B-ND 73.71 61.43 36.85 |MCC95-16108B | | o, | 500) 80 0.065 | IXFX80NSOP-ND 22.77 18.98 12.60 | IXFX8ON5OP 
1600 | 2x32 85 | 2x50 | MCC26-16101B-ND 47.85 39.88 23.92 |MCC26-16101B 600 | 48 0.135 | IXFX48NGOP-ND 16.89 14.08 11.26 | IXFX48N60P 
Tc | 1600 | 2x116 85 | 2x180 | MCC95-16101B-ND 7626 63.55 36.12 |MCC95-16101B = 4 Fa eee oe 2 a a 
21 | 1600 | 2x190 85 | 2x300 | MCC162-16101-ND 141.96 118.30 70.99 |MCC162-16101 B00. a 0.085 WIREZEE CaN jgaa" dase woe. | IMERGANGOD 
26 | 500] 80 0.065 | IXFK80NSOP-ND 22.08 18.40 14.72 | IXFK8ON5OP 
Voss] p25 600 | 36 0.19 | IXFK36N60P-ND 11.67 973 7.78 | IXFK36N60P 
max. | Te = 25°C | Rps(on) | Digi-Key Price Each IXyS 600 | 48 0.135 _| IXFK48NGOP-ND 16.23 13.53 10.82 | IXFK48NGOP 
Fig. | V A a Part No. 1 10 50 | Part No. 500 | 12 0.5 | IXFP12N50P-ND 3.00 250 2.00 | IXFP12N50P 
MOSFETs — N-Channel Enhancement Mode — RoHS Compliant 97 | 500 16 0.4 IXFP16N50P-ND 3.66 3.05 2.44 | IXFP16NS0P 
2] 200] 50 045 | IXFMS0N20-ND 23.46 19.55 15.65 | IXFMSON20 el ag Ore ee sancoan oye eee | ele 
23 | 500 | 14 0.4 | IRFP450X-ND 4.49 4.07 3.56 | IRFP450 500 16 0.4 _ | IXFHI6N50P-ND 441 3.68 2.94 | IXFHI6N50P 
MOSFETs — P-Channel Enhancement Mode — RoHS Compliant 500 | 22 0.27 | IXFH22N50P-ND 5.13 4.28 3.42 | IXFH22N50P 
| 4 a aa OA sono 546 | MeTTDaPoO 500 | 26 0.28 | IXFH26N50P-ND 6.57 5.48 4.38 | IXFH26N50P 
231 e001 a0 10 Rbaatoceatin igan S001. seae| herulapeo 500 | 30 0.2 | IXFH30N50P-ND 7.56 6.30 5.04 | IXFH30NS0P 
2 is : i : B : og {500 | 36 0.17 _ | IXFH36N50P-ND 8.79 7.33 5.86 | IXFH36N50P 
MegaMOSFET™ — N-Channel Enhancement Mode - High Voltage — RoHS Compliant 500 44 0.14 IXFH44N50P-ND 10.83 9.03 7.22 | IXFH44N50P 
23 | 1100] 13 0.920 | IXTH13N110-ND 1758 15.91 13.89 | IXTH13N110 600 | 14 0.55 | IXFH14NGOP-ND 441 3.68 2.94 | IXFH14NGOP 
MegaMOSFET™ N-Channel Enhancement Mode — RoHS Compliant 00 C ? es UE HTN SOE ND 2 a au ees 
og | 500] 20 0.27. | IRFP460IX-ND 6.15 5.57 4.86 | IRFP460 600 | 26 0.27 _ | IXFH26N6OP-ND 7.56 6.30 5.04 | IXFH26NGOP 
600 | 20 0.35 | IXTH2ON60-ND 10.42 9.43 8.23 | IXTH20N60 @ ROHS Compliant tCut Tape # Tape and Reel (Continued) 
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FILX YS Semiconductors (cont) 


Fig. 27 


16.00 >, 
ee 


2.54 BSC 
ISOPLUS247™ ISOPLUS220™ Overmolded TO-220 Leaded TO-263 
Voss | _ 'p25 Voss | _ 'p25 
max. | Tc = 25°C | Rps(on) | Digi-Key Price Each IXYS max. | Tce = 25°C | Rps(on) | Digi-Key Price Each IXYS 
Fig. | V A Q | PartNo. 1 10 50 | PartNo. Fig. | V A Q | PartNo. 1 10 50 | PartNo. 
og | 800 30 0.24 | IXFH30N60P-ND 8.79 7.33 5.86 | IXFH3ONGOP 35 | 200 58 0.040 | IXFT58N200-ND® 12.24 11.08 9.67 | IXFT58N200 
600 36 0.19 | IXFH36N60P-ND 10.83 9.03 7.22 | IXFH36N60P 500 32 0.16 _| IXFT32N500-ND 13.82 12.51 10.92 | IXFT32N500 
500 12 0.5 IXFA12N50P-ND 3.12 2.60 2.08 | IXFA12N50P MOSFETs — N-Channel Enhancement Mode 
29 500 16 0.4 IXFA16N50P-ND. 3.78 3.15 2.52 | IXFAI6N50P Avalanche Rated — RoHS Compliant 
600 10 0.74 | IXFATONGOP-ND 3.12 2.60 2.08 | IXFA10NG6OP 7 
600 14 0.55 _| IXFA14NGOP-ND 3.78 3.15 2.52 | IXFA14NGOP a B ee ee eeae ae aa ae pa 
300 52 0.066 | IXFV52N30P-ND 6.93 5.78 4.62 | IXFVS2N30P 500 26 0.23 | IXTQ26N50P-ND 5.88 4.90 3.92 | IXTQ26N50P 
500 22 0.27 | IXFV22NS0P-ND 5.76 4.80 3.84 | IXFV22NSOP 500 30 0.2 | IXTQ30N50P-ND 7.05 5.88 4.70 | IXTQ30N50P 
a an ey peal on eG Revaehene 46 |_200 36 0.17 __| IXTQ36N50P-ND 8.28 6.90 5.52_| IXTQ36N50P 
30 | 500 | 36 0.17 _| IXFV36N50P-ND 9.57 7.98 _6.38 | IXFVS6N50P oo | aa yon | ence tee. Sag,“ aiee | pouteNeoe 
600 18 0.4 | IXFV18N60P-ND 5.76 4.80 3.84 | IXFV18N60P 600 22 0.35 | IXTQ22N60P-ND 5.88 4.90 3.92 | IXTQ22N60P 
600 22 0.35 | IXFV22NGOP-ND 7.23 6.03 4.82 | IXFV22N60P 600 26 0.27 | IXTQ26N60P-ND 7.05 5.88 4.70 | IXTQ26N60P 
600 26 0.27 | IXFV26N60P-ND 8.22 6.85 5.48 | IXFV26N60P 600 30 0.24 | IXTO30N60P-ND 8.28 6.90 5.52 | IXTO30NGOP 
600 | 30 0.24 _| IXFVSON60P-ND 9.57 7.98 6.38 | IXFV30N60P 24 | 250 | 120 0.024 _| IXTK120N25P-ND 10.34 7.76 6.99 | IXTK120N25P 
500 22 0.27 ‘| IXFV22N50PS-ND 5.76 4.80 3.84 | IXFV22NSOPS 500 T 65 IXTP1RONSOP-ND 1.05 88 70 | IXTP1RGN50P 
500 26 0.23 | IXFV26N50PS-ND 7.23 6.03 4.82 | IXFV26N50PS 500 2 3.75 | IXTP2R4NS50P-ND 1.11 93 74 | IXTP2R4N50P 
500 30 0.2 | IXFV30N50PS-ND 8.22 6.85 5.48 | IXFV30N50PS 500 3 2.0 | IXTP3NS0P-ND 114 ‘93 "74. | IXTP3NSOP 
31 500 36 0.17 | IXFV36N50PS-ND 9.57 7.98 6.38 | IXFV36NS0PS 500 5 14 IXTP5N50P-ND 1.53 1.28 4.02 | IXTP5NS50P 
600 18 0.4 IXFV18N60PS-ND 5.76 4.80 3.84 | IXFV18N60PS 500 6 14 IXTP6N50P-ND 1.68 1.40 4.12 | IXTP6NS5OP 
600 22 0.35 IXFV22N60PS-ND 7.23 6.03 4.82 | IXFV22N60PS 500 8 08 IXTP8N50P-ND 216 1.80 1.44 | IXTP8N50P 
600 26 0.27 IXFV26N60PS-ND 8.22 6.85 5.48 | IXFV26N60PS 500 12 0.5 IXTP12NS50P-ND 2.82 2.35 1.88 | IXTP12N50P 
600 30 0.24 IXFV3ON60PS-ND 9.57 7.98 6.38 | IXFV30N60PS 500 16 0.4 IXTP16N50P-ND 3.48 2.90 2.32 | IXTP16N50P 
500 30 0.2 | IXFT30NSOP-ND 7.98 6.65 5.32 | IXFT3ON50P 27! G00 | 1.4 9.0 | IXTP1R4N60P-ND 1.05 88 70 | IXTP1R4NGOP 
500 36 0.17 | IXFT36N50P-ND 9.24 7.70 6.16 | IXFT36N50P 600 2 5.1 | IXTP2N6OP-ND 114 93 74 | IXTP2NGOP 
gp | 500 44 0.14 | IXFT44N50P-ND 11.37 9.48 7.58 | IXFT44N50P 600 3 2.9 | IXTP3NGOP-ND 114 95 63 | IXTP3NGOP 
600 26 0.27 IXFT26N60P-ND 7.98 6.65 5.32 | IXFT26N60P 600 4 20 IXTP4NG6OP-ND. 4.20 1.00 80 | IXTP4N60P 
600 30 0.24 | IXFT30N60P-ND 9.24 7.70 6.16 | IXFT30NG0P 600 5 1.7 | IXTP5N6OP-ND 1.35 1.13 90 | IXTP5NGOP 
600 36 0.19 IXFT36N60P-ND 11.37 9.48 7.58 | IXFT36N60P 600 7 11 IXTP7NG6OP-ND. 210 1.75 1.40 | IXTP7NGOP 
MOSFETs — MiniBLOC™ N-Channel Enhancement Mode with Fast Intrinsic Diode 600 10 0.74 | IXTP10N60P-ND 2.88 2.40 1.92 | IXTP1ON60P 
70 | 200 | 0.006 | IXFN200NO7-NDe 39.03 32.53 26.02 | IXFNOOONO7 60014) = “14 0.55  DSISIENSORAND) BB; x 200. 2282) |IKTEIANGOR 
200 | 106 0.020 | IXFN106N20-ND® 3780 31.50 25.20 | IXFN106N20 500] 30 0.2 | IXTH3ONSOP-ND 7.50 6.25 5.00 | IXTH3ONSOP 
200 | 180 0.010 | IXFN180N20-ND@ 65.61 54.68 43.74 | IXFN180N20 9g | 500 36 0.17 | IXTH36NSOP-ND 8.73 7.28 5.82 | IXTH36NSOP 
6A i 600 26 0.27 | IXTH26N60P-ND 7.50 6.25 5.00 | IXTH26N60P 
500 44 0.12 | IXFN44N50-ND@ 35.70 29.75 23.80 | IXFN44N50 
500 | 48 0.10 | IXFN48N50-ND@ 36.42 30.35 «24.28 | IXFN48N50 600 | 30 0.24 _|IXTHBONGOPAND, 8.73 7285.82 | IXTHSONGOP 
1000| 36 0.24 _| IXFN36N100-ND® 87.33 72.78 58.22 | IXFN36N100 500 3 2.0 | IXTASNSOP-ND 1.17 98 78 | IXTASNS0P 
6B | 200 | 120 | 0.017 | IXFN120N20-ND 4281 36.68 28.54 | IXFNT20N20 a Se ry eRe fees aad ar l perenne 
500 80 0.050 | IXFN80N50-ND® 72.30 60.25 48.20 | IXFN80N50 500 8 08 | ixTASNSOP-ND a7 177 4145 | IXTASNS0P 
900 26 0.300 | IXFN26N90-ND 51.24 42.70 34.16 | IXFN26N90 500 12 05 | IXTA12NS0P-ND 294 245 4196 | IxTA12NSOP 
6C | 1000} 24 0.390 | IXFN24N100-ND@ 50.79 42.33 33.86 | IXFN24N100 =00 16 04 IDGHNaN SOREN aay _ 238 | IXTAINSOP 
300 | 130 0.022 | IXFN130N30-ND® 71.91 59.93 47.94 | IXFN130N30 29 | boo p 29 iemeNecatn _ diss 129: | ixTAaNeeP 
600 36 0.18 _| IXFN36N60-ND@ 45.51 37.93 30.34 | IXFN36N60 : ; ; d 
600 4 2.0 | IXTA4NGOP-ND 1.41 1.18 .94 | IXTA4NGOP 
25 | 100 | 180 0.008 | IXFX180N10-ND@ 16.63 15.05 13.15 | IXFX180N10 600 5 17 | IXTASNGOP-ND 156 130 4104 | IXTASNGOP 
MOSFETs — MiniBLOC™ N-Channel 600 7 1.1 _ | IXTA7N6OP-ND 2.19 1.83 1.46 | IXTA7NGOP 
Enhancement Mode with Fast Intrinsic Diode — ROHS Compliant 600 10 0.74 | IXTATONGOP-ND 2.94 045 7.96 | IXTA1ON60P 
gp | 00 61 0.085 | IXFN64N50P-ND 30.36 25.30 20.24 | IXFNG4N50P 600 14 0.55 | IXTA14N60P-ND 3.57 2.98 2.38 | IXTA14N60P 
600 40 0.14 | IXFN48N60P-ND 30.36 25.30 20.24 | IXFN48N60P 500 22 0.27 | IXTV22N50P-ND 5.55 4.63 3.70 | IXTV22N50P 
gc | 200 66 0.065 | IXFN80N50P-ND 36.33 30.28 24.22 | IXFNBONSOP 500 26 0.23 | IXTV26N50P-ND 6.93 5.78 4.62 | IXTV26N50P 
600 50 0.096 _| IXFN64N60P-ND 35.73 29.78 23.82 | IXFNG4NGOP 500 30 0.2 | IXTV30NSOP-ND 9.57 7.98 6.38 | IXTV3ONSOP 
MOSFETs — ISOPLUS247™ N-Channel Enhancement Mode with Fast Intrinsic Diode 30 | pon) 36 Oe een oe Lae a a eee 
100] 165 0.008 | IXFR180N10-ND 18.50 16.74 14.62 | IXFR180N10 ; T : z i 
33 | 200] 105 0.017 | IXFR120N20-ND 18.86 17.07 14.90 | IXFR120N20 a a ae Reena oa ae ae peered 
600 38 0.130 _| IXFR44N60-ND 21.23 19.21 16.78 | IXFR44N60 600 30 0.24 | IXTV30N60P-ND 10:92 910 7°08 | IXTV30NGOP 
MOSFETs — ISOPLUS247™ N-Channel 500 22 0.27 | IXTV22NS50PS-ND 5.55 4.63 3.70 | IXTV22N50PS 
Enhancement Mode with Fast Intrinsic Diode — RoHS Compliant 500 26 0.23 IXTV26N50PS-ND 6.93 5.78 4.62 | IXTV26N50PS 
500 36 0.19 | IXFR36N50P-ND 11.82 9.85 7.88 | IXFR36N50P 500 30 0.2 | IXTV30N50PS-ND 9.57 7.98 6.38 | IXTV30N50PS. 
500 44 0.15 | IXFR44N50P-ND 13.92 11.60 9.28 | IXFR44N50P 31 | 500 36 0.17 | IXTV36N50PS-ND 10.92 9.10 7.28 | IXTV36NSOPS 
500 35 0.095 | IXFR64N50P-ND 18.60 15.50 12.40 | IXFR64N5OP 600 18 0.42 __| IXTV18NGOPS-ND 5.55 4.63 3.70 | IXTV18N60PS 
33 | 500 45 0.072 | IXFR8ON50P-ND 24.57 20.48 —-16.38 | IXFR8ON5OP 600 22 0.35 | IXTV22N60PS-ND 6.93 5.78 4.62 | IXTV22NG0PS 
600 30 0.25 _| IXFR30N60P-ND 11.82 9.85 7.88 | IXFR30N60P 600 26 0.27 | IXTV26NG0PS-ND 9.57 7.98 6.38 | IXTV26NG0PS 
600 36 02 IXFR36N60P-ND 13.92 11.60 9.28 | IXFR36NG0P 600 30 0.24 IXTV30N60PS-ND 10.92 9.10 7.28 | IXTV30N60PS 
600 32 0.15 | IXFR48N60P-ND 18.60 15.50 12.40 | IXFR48N60P 500 30 0.2 | IXTT30N50P-ND 9.57 7.98 6.38 | IXTT30N5OP 
600 64 0.105 _| IXFR64N60P-ND 24.06 20.05 ——-16.04 | IXFR64NGOP 32 | 300 36 0.17 | IXTT36N50P-ND 10.92 9.10 7.28 | IXTT36N50P 
MOSFETs — ISOPLUS220™ N-Channel 600 26 0.27 | IXTT26NG0P-ND 9.57 7.98 6.38 | IXTT26N60P 
Enhancement Mode with Fast Intrinsic Diode — RoHS Compliant 600 30 0.24 IXTT30N60P-ND 10.92 9.10 7.28 | IXTT30NGOP 
500 | 10 0.45 | IXFCT6NSOP-ND 582 485 3.68 | IXFCI6NSOP 96) ee Ae oS, EN SORE ND pe. ego. ee eee 
500 26 0.26 | IXFC26N50P-ND 8.10 6.75 5.40 | IXFC26N50P : : d d 
500 | 36 0.19 | IXFC36N50P-ND 10.47 8.73 6.98 | IXFC36N50P S00; 1 6.5 APTN RGNSOR-ND 1.02 85 68 | IXTYIRGNSOP 
34 | 600 8 0.63 | IXFC14N60P-ND 5.82 485 3.88 | IXFC14N60P 500 2 3.75 | IXTY2RANSOP-ND 1.05 88 70 | IXTY2RANSOP 
7 500 3 2.0 | IXTY3N50P-ND 1.05 88 70 | IXTY3N50P 
600 22 0.36 | IXFC22N60P-ND 8.10 6.75 5.40 | IXFC22N60P 37 
7 600 | 1.4 9.0 | IXTY1R4NGOP-ND 1.02 85 .68 | IXTY1R4NGOP 
600 30 0.25 _| IXFC30NGOP-ND 10.47 8.73 6.98 | IXFC30NG60P a0 F 1 ARSRDNBGEEND 408 83 SOL ISCIVONGOE 
MOSFETs — N-Channel Enhancement Avalanche Rated, High Voltage — RoHS Compliant 600 3 29 IXTY3N60P-ND 1.05 98 70 | IXTY3N60P 
IXTA3N120CT-NDt 5.68 3.97 3.26 500 12 0.5 | IXTI2N50P-ND 2.61 2.18 1.74 | IXTH2N50P 
14 | 1200) 3 45 | IXTA3N120TR-ND$ 2319.20/800 IXTASNT2OTRL | | 38 | G09 | 10 0.74 _| IXTHON6OP-ND 261 218 1.74 | IXTHON6OP 
27 | 1200 3 45 IXTP3N120-ND 477 4.32 3.77 | IXTP3N120 MOSFETs — ISOPLUS220™ N-Channel 
MOSFETs — N-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated Enhancement Avalanche Rated — RoHS Compliant 
95 | 300 90 0.033 | IXFX9ON30-ND@ 16.78 15.19 13.26 | IXFX90N30 34 | 500 26 0.26 | IXTC26N50P-ND 7.65 6.38 5.10 | IXTC26N50P 
800 34 0.240 _| IXFX34N80-ND 19.40 17.56 15.34 | IXFX34N80 RoHS Compliant Cut Tape + Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Micra Commercial Components 


po | r | 'esm| Ve Fig. 1 — DO-15 


Reverse| @ @ @ Cut Tape il 
Voltage | 25°C | 25°C | 25°C Digi-Key Pricing Tape and Reelt Mcc 
Fig.| (V) (A) (A) (Vv) Part No. fl 10 100 aty. Pricing Part No. Dimensions =mm | 
DO-15 — RoHS Compliant Dim. Min. Max. Cathode 
5.80 7.60 AL]. Mark 
50 | 20] 60 | 1.0 | RL201-TPCT-ND — 43 3.40 | 4,000 | 17.00/M | RL201-TP Dae sep mie 
100 | 20 | 60 | 1.0 | RL202-TPCT-ND _ 43 340 | 4,000 | 17.00/M | RL202-TP 070 090 al haa 
200 | 20 | 60 | 1.0 | RL203-TPCT-ND _ 43 3.40 | 4,000 | 17.00/M | RL203-TP 400 
400 | 20 | 60 | 1.0 | RL204-TPCT-ND _ 43 3.40 | 4,000 | 17.00/M | RL204-TP i 
600 | 20 | 60 | 1.0 | RL205-TPCT-ND _ 43 3.40 | 4,000 | 17.00/M | RL205-TP 
| 800 | 20] 60 | 1.0 | RL206-TPCT-ND _ 43 3.40 | 4,000 | 17.00/M | RL206-TP ia 
tooo | 20 | 60 | 1.0 | RL207-TPCT-ND = 43 3.40 | 4,000 | 17.00/M_ | RL207-TP Fig. 2— 0-35 
50 | 20 | 75 | 0.95 | EGP20A-TPCT-ND$ = 4.00 32.00 = —_ | EGP20A-TP 
100 | 20 | 75 | 0.95 | EGP20B-TPCT-ND$ _ 4.00 32.00 = — | EGP20B-TP 
200 | 20 | 75 | 0.95 | EGP20D-TPCT-ND$ _ 4.00 32.00 _ — | EGP200-TP — 
300 | 20 | 75 | 1.25 | EGP20F-TPCT-ND$ _ 4.00 32.00 = — | EGP20F-TP Dimensions =imm 
400 | 20 | 75 | 1.25 | EGP20G-TPCT-ND+ _ 4.00 32.00 | 4,000 | 160.00/m | EGP20G-TP _ Has. 
DO-35 — RoHS Compliant 200 
2] 20 | — | 15 | 037] sp103CTPMSCT-ND = 2.25 18.00 | 10,000 | 90.00/M | SD103C-TP 0.52 
DO-41 — RoHS Compliant 
20 | 4.0] 25 | 045 | 1N5817-TPCT-ND = 2.00 16.00 | 5,000 | 80.00/M | 1N5817-TP 
30 | 1.0 | 25 | 0.55 | 1N5818-TPCT-ND _ 2.00 16.00 | 5,000 | 80.00/M | 1N5818-TP 
40 | 4.0 | 25 | 0.60 | 1N5819-TPCT-ND = 2.00 16.00 | 5,000 | 80.00/M | 1N5819-TP 
60 | 10] 30 | 070 | SR106-TPCT-ND = 2.00 16.00 = —~ | SR106-TP Fig. 3 — DO-41 == 
too | 1.0 | 30 | 0.85 | S$R1010-TPCT-ND = 2.00 16.00 = —_|_sri010-TP i 
50 | 1.0 | 30 | 0.95 | EGP1OA-TPCT-ND$ = 2.25 18.00 = —_ | EGP10A-TP 
100 | 1.0 | 30 | 0.95 | EGP10B-TPCT-ND$ _ 2.25 18.00 = — | EGP10B-TP Pp 
200 | 1.0 | 30 | 0.95 | EGP10D-TPCT-ND+ _ 2.25 18.00 | 5,000 | 90.00/M | EGP10D-TP Dimensions - mm | 
300 | 1.0 | 30 | 1.25 | EGP10F-TPCT-ND$ — 2.25 18.00 = —_ | EGPt0F-TP im. | Min. Max. 4 
400 | 1.0 | 30 | 1.25 | EGP10G-TPCT-ND+ = 2.25 18.00 = —__|_EGP106-TP 4105.20 Al | Cathode 
3 | 50 | 1.0 | 30 [14 | 1N4001-TPMSCT-ND = 43 3.40 | 5,000 | 17.00/M | 1N4001-TP Ae an + Mark 
100 | 1.0 | 30 | 44 | 1Nn4002-TPMscT-ND = 43 3.40 | 5,000 | 17.00/M | 1N4002-TP Dean ee | | 
200 | 1.0 | 30 | 1.1 | 1N4003-TPMSCT-ND _ 43 3.40 | 5,000 | 17.00/M | 1N4003-TP ; Be 
400 | 1.0 | 30 | 1.1 | 1N4004-TPMSCT-ND — 43 3.40 | 5,000 | 17.00/M | 1N4004-TP 
600 | 1.0 | 30 | 1.1 | 1N4005-TPMSCT-ND - 43 3.40 | 5,000 | 17.00/M | 1N4005-TP col|- 
800 | 1.0 | 30 | 1.1 | 1N4006-TPMSCT-ND = 43 340 | 5,000 | 17.00/M | 1N4006-TP 
tooo | 1.0 | 30 | 1.1 | 1N4007-TPMSCT-ND = 43 3.40 | 5,000 | 17.00/M | 1N4007-TP : 
20 | 20 | 50 | 055 | SR202-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 5,000 | 90.00/M | SR202-TP Fara Poe. 
30 | 20] 50 | 055 | S$R203-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 5,000 | 90.00/M | SR203-TP 
60 | 20) 50 | 0.70 | SR206-TPCT-ND _ 2.25 18.00 | 5,000 | 90.00/M | SR206-TP —_ 
Dimensions - mm 
80 | 20] 50 | 0.85 | SR208-TPCT-ND _ 2.25 18.00 | 5,000 | 90.00/M | SR208-TP Da Ma 
100 | 20 | 50 | 0.85 | $R2010-TPCT-ND _ 2.25 18.00 | 5,000 | 90.00/M | SR2010-TP 730-850 Cathode 
DO-201AD — RoHS Compliant 4.80 5.30 ~~ Mark 
50 | 30 | 200 | 1.0 | 1N5400-TPCT-ND a 1.50 12.00 | 1,200 | 60.00/M | 1N5400-TP EE tao 
100 | 3.0 | 200] 1.0 | 1N5401-TPCT-ND _ 1.50 12.00 | 1,200 | 60.00/M | 1N5401-TP 
200 | 3.0 | 200] 1.0 | 1N5402-TPCT-ND _ 1.50 12.00 | 1,200 | 60.00/M | 1N5402-TP 
400 | 3.0 | 200) 1.0 | 1N5404-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 1,200 | 60.00/M | 1N5404-TP 
600 | 3.0 | 200) 1.0 | 1N5406-TPCT-ND _ 1.50 12.00 | 1,200 | 60.00/M | 1N5406-TP 
800 | 3.0 | 200) 1.0 | 1N5407-TPCT-ND a 1.50 12.00 | 1,200 | 60.00/M | 1N5407-TP : 
1o00 | 3.0 | 200 | 1.0 | 1N5408-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 1,200 | 60.00/M | 1N5408-TP Figs2 = BO -e01ne 
20 | 30 | 200 | 1.0 | 1N5820-TPMSCT-ND NEW! = 3.00 24.00 | 1,200 | 120.00/M | 1N5820-TP T 
4] 30 | 3.0 | 200] 1.0 | 1N5821-TPMSCT-ND NEW! — 3.00 24.00 | 1,200 | 120.00/M | 1N5821-TP D 
40 | 3.0 | 200 | 1.0 | 1N5822-TPMSCT-ND NEW! = 3.00 24.00 | 1,200 | 120.00/M | 1N5822-TP Dimension | 
100 | 60 | 200 | 1.0 | 60S1-TPMSCT-ND$ = 7.00 60.00 | 1,200 | 400.00/M | 60S1-TP Dim. | Min. Max: 
600 | 6.0 | 200] 1.0 | 60S6-TPMSCT-ND$ _ 7.00 60.00 | 1,200 | 400.00/M | 60S6-TP = 9.50 A [_] cathode 
1000 | 6.0 | 200 | 1.0 | 60S10-TPMSCT-ND$ = 7.00 60.00 | 1,200 | 400.00/M | 60S10-TP - 6.40 TT an 
50 | 30 | 80 | .72 | SR305-TPMSCT-ND NEW! = 3.00 24.00 | 1,200 | 120.00/M | SR305-TP ee te | 5 
60 | 30] 80 | .72 | SR306-TPMSCT-ND NEW! _ 3.00 24.00 | 1,200 | 120.00/M | SR306-TP : D 
80 | 30] 80 | .85 | SR308-TPMSCT-ND NEW! _ 3.00 24.00 | 1,200 | 120.00/M | SR308-TP Lt 
100 | 30 | 80 | .85 | $R3010-TPMSCT-ND NEW! = 3.00 24.00 | 1,200 | 120.00/M | SR3010-TP re 
DO-201AE — RoHS Compliant 
50 | 3.0 | 125 | 0.95 | EGP30A-TPCT-ND+ _ 5.00 40.00 _ - EGP30A-TP Fig. 6 — DO-214AA, SMT 
100 | 3.0 | 125 | 0.95 | EGP30B-TPCT-ND$ _ 5.00 40.00 _ — | EGP30B-TP 
5 | 200 | 30 | 125 | 0.95 | EGP30D-TPCT-ND+ _ 5.00 40.00 = — | EGP30D-TP 
300 | 3.0 | 125 | 1.25 | EGP3OF-TPCT-ND$ _ 5.00 40.00 = —_ | EGP30F-TP Dimensions - mm ll 
400 | 3.0 | 125 | 1.25 | EGP30G-TPCT-ND+ _ 5.00 40.00 _ — | EGP306-TP Dim. | Min. Max. 
DO-214AA A : 3 ae Cathode Mark t 
6] 800 | 20] 50 | 115] S2KMSCT-ND = 2.25 18.00 = — | sx ¢ 0.05 = 0.20 
DO-214AA — RoHS Compliant 0.90 wet 
20 | 10] 30 | 045 | Sk12-TPMSCT-ND A2 3.78 31.50 | 3,000 | 174.00/M | Sk12-TP F 165 2.32 
30 | 10 | 30 | 055 | Sk13-TPMSCT-ND 40 3.60 30.00 | 3,000 | 166.00m | Sk13-TP | ee ae 
40 | 10) 30 | 060 | Sk14-TPMSCT-ND 42 3.78 31.50 | 3,000 | 174.00/M | SK14-TP J 330 3.94 
50 | 10) 30 | 0.72 | SK15-TPMSCT-ND 56 5.04 42.00 | 3,000 | 232.00/M | SK15-TP 
60 | 10) 30 | 072 | SK16-TPMSCT-ND 56 5.04 42.00 | 3,000 | 232.00/M | SK16-TP 
80 | 10] 30 | 085 | SK18-TPMSCT-ND 56 5.04 42.00 | 3,000 | 232.00/M | SK18-TP 
100 | 1.0 | 30 | 0.85 | $k110-TPMSCT-ND 64 5.76 48.00 | 3,000 | 266.00/M | SK110-TP Fig.7 —SMA NEW! ee 
20 | 20 | 50 | 055 | SK22-TPCT-ND = 6.50 52.00 | 3,000 | 260.00/M | SK22-TP a = aa 
6} 30 | 20] 50 | 055 | Sk23-TPCT-ND _ 6.50 52.00 | 3,000 | 260.00/M | Sk23-TP é t—H— tao 
40 | 20] 50 | 0.55 | Sk24-TPCT-ND _ 6.50 52.00 | 3,000 | 260.00/M | SK24-TP 1 N B | 127. 163 
50 | 20] 50 | 0.70 | Sk25-TPCT-ND = 6.50 52.00 = — | sk25-TP | H c ] 005 ©6020 
60 | 20} 50 | 0.70 | Sk26-TPCT-ND _ 6.50 52.00 _ — | ske6-TP D —_ 0.51 
80 | 2.0 | 50 | 0.85 | SK28-TPCT-ND - 6.50 52.00 - - SK28-TP 106 (2.69), E 0.76 1.52 
too | 20 | 50 | 0.85 | Sk210-TPCT-ND = 6.50 52.00 | 3,000 | 260.00/M | Sk210-TP : E nee oe 
50 | 20 | 50 | 1.15 | S2A-TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | S2A-TP (2108) 4 | 400 460 
100 | 20 | 50 | 1.15 | $2B-TPMSCT-ND — 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | $2B-TP re Jo] 225 ~~ 292 
200 | 20 | 50 | 1.15 | $2D-TPMSCT-ND — 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | S2D-TP pais 
t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Glass Passivated (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1298 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


2sM°C°C* ~— Diodes (cont) 


Micra Commercial Components 


oc | 'r |'rsm| Ve Fig. 8 — DO-214AB, SMT 

Reverse| @ @ @ Cut Tape Fi jane = 
Voltage | 25°C | 25°¢ | 25° | Digi-Key Pricing Tape and Reelt cc ee aa 
Fig.| (v) | (A) | (A) | (V) |. PartNo. 1 10 100 Oty. Pricing | Part No. aT ae 
400 | 20 | 50 | 1.15 | $2G-TPMSCT-ND — 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00m | s2G-TP B | 470 5.30 
600 | 20 | 50 | 1.15 | S2J-TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | S2u-TP C | 0.050 0.13 
800 | 20 | 50 | 1.15 | S2K-TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | S2k-TP D — 0.51 
tooo | 20 | 50 | 1.15 | S2M-TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | s0.00/m | s2M-TP | ee 

20 | 3.0 | 100 | 050 | SK32B-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK32B-TP H | 608 B48 

6| 30 | 30 | 100 | 0.50 | S$k33B-TPCT-ND _ 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | Sk33B-TP J 595 610 

40 | 30 | 100 | 0.50 | SK34B-TPCT-ND _ 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | Sk34B-TP 

60 | 3.0 | 100 | 0.75 | SK36B-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | Sk36B-TP + 1.27mm for S3A thru S3M 

80 | 30 | 100 | 0.85 | SK38B-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK38B-TP +.0.051mm for S3A thru S3M 
100 | 3.0 | 100 | 0.85 | SK310B-TPCT-ND _ 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK310B-TP 

NEW! SMA — RoHS Compliant NEW! 

50 | 10] 30 | 1.0 | USiA-TPMSCT-ND = 2.25 18.00 | 5,000 | 90.00/M | US1A-TP 
100 | 1.0 | 30 | 1.0 | US1B-TPMSCT-ND _ 2.25 18.00 | 5,000 | 90.00/M | US1B-TP 
200 | 1.0 | 30 | 1.0 | US1D-TPMSCT-ND = 2.25 18.00 | 5,000 | 90.00/M | US1D-TP Dimensions - mm 

7| 400 | 10] 30 | 14 | US1G-TPMScT-ND = 2.25 18.00 | 5,000 | 90.00/M | USiG-TP Dim. | Min. Max. 
600 | 1.0 | 30 | 1.7 | USt1J-TPMSCT-ND = 2.25 18.00 | 5,000 | 90.00/M | UStJ-TP A | 406 470 

800 | 1.0 | 30 | 1.7 | US1K-TPMSCT-ND = 2.25 18.00 | 5,000 90.00/M US1K-TP B 3.30 3.94 

4000 | 1.0 | 30 | 1.7 | US1M-TPMSCT-ND = 2.25 18.00 | 5,000 | 90.00/M | USiM-TP : oe oT 
DO-214AB —E | 508 5.59 

8] 800 | 30] 100] 120] S3KMSCT-ND = 5.00 40.00 _ — | s3K E aol por 
DO-214AB — RoHS Compliant H 0.05 0.203 

50 | 30 | 100 | 1.20 | S3A-TPMSCT-ND = 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00 | S3A-TP 
100 | 3.0 | 100 | 1.20 | $3B-TPMSCT-ND = 7.00 56.00 = — | $3B-TP 
200 | 3.0 | 100 | 1.20 | $3D-TPMSCT-ND = 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00 | $3D-TP 
400 | 3.0 | 100 | 1.20 | $3G-TPMSCT-ND a 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00 | saG-TP 
600 | 3.0 | 100 | 1.20 | $3J-TPMSCT-ND = 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00/m | SaJ-TP Fig. 10 — DO-2 

i000 | 3.0 | 100 | 1.20 | S3M-TPMSCT-ND = 5.00 40.00 = —__|-S3M-TP e 
400 | 5.0 | 100 | 1.20 | SS5GL-TPCT-ND 40 3.50 30.00 | 3,000 | 200.00 | SSGL-TP n 
600 | 5.0 | 100 | 1.20 | SS5JL-TPCT-ND 40 3.50 30.00 | 3,000 | 200.00/M | S5JL-TP | Dimensions - mm 
800 | 5.0 | 100 | 1.20 | SS5KL-TPCT-ND 40 3.50 30.00 | 3,000 | 200.00/M S5KL-TP vA Dim. | Min. Max. 
1000 | 5.0 | 100 | 1.20 | SS5ML-TPCT-ND 40 3.50 30.00 | 3,000 | 200.00/M S5ML-TP Cathode Markt A 1.98 2.95 
20 | 30 | 100 | 0.50 | SK32-TPMSCT-ND 72 6.48 54.00 | 3,000 | 315.00/M | SK32-1P B eaeee. ina 
3 | 30 | 30] 100 | 0.50 | Sk33-TPMSCT-NO rR 6.48 54.00 | 3,000 | 315.00/M | SK33-TP D oe 051 

40 | 30 | 100 | 050 | SK34-TPMSCT-ND ap 6.48 54.00 | 3,000 | 315.00/M | SK34-TP —e | 089 140 

50 | 3.0 | 100 | 0.75 | SK35-TPMSCT-ND rR 6.48 54.00 | 3,000 | 315.00/M | SK35-TP F | 165 © 245 

60 | 30 | 100 | 0.75 | SK36-TPMSCT-ND 72 6.48 54.00 | 3,000 | 315.00/M | SK36-TP 6 | 5.21 5.69 

80 | 3.0 | 100 | 0.85 | SK38-TPMSCT-ND R 6.48 54.00 | 3,000 | 315.00/M | _SK38-TP H | 406 4.57 

30 | 10.0] 250 | 0.65 | Sk103-TPCT-ND 1.00 8.75 75.00 | 1,500 | 812.50/M | SK103-TP J 2.57 2.84 

40 | 10.0) 250 | 0.65 | SK104-TPCT-ND 1.00 8.75 75.00 | 1,500 | 812.50/M | Sk104-TP 

60 | 10.0 | 250 | 0.65 | SK106-TPCT-ND 1.00 8.75 75.00 | 1,500 | 812.50/M | SK106-TP 

30 | 10.0 250 | 065 | SK153-TPCT-ND 740 12.25 705.00 | 1,500 |1137.50/M | SKi53-TP 

40 | 10.0 | 250 | 0.65 | SK154-TPCT-ND 1.40 12.25 105.00 | 1,500 | 1137.50/M | SK154-TP 

35 | 10.0| 250 | 0.65 | SK1035-TPCT-ND 7.00 8.75 75.00 | 1,500 | 81250/M | SK1035-TP Fig. 11 — MELF, SMT 

45 | 10.0 | 250 | 0.65 | SK1045-TPCT-ND 1.00 8.75 75.00 | 1,500 | 812.50/M | SK1045-TP : , 

40 | 10.0| 250 | 0.65 | SK1535-TPCT-ND 1.40 12.25 105.00 | 1,500 | 1137.50/M | SK1535-TP Cathode Mark 

45 | 10.0] 250 | 0.65 | SK1545-TPCT-ND 1.40 12.25 105.00 | 1,500 | 1137.50/M SK1545-TP u __Dimensions ~ mm 

NEW! SMB — RoHS Compliant NEW! | : at _ 

50 | 30] 100 | 145 | S3AB-TPMSCT-ND = 4.00 32.00 | 3,000 | 160.00/M | S3AB-TP By = 0.56 
100 | 3.0 | 100 | 1.15 | $3BB-TPMSCT-ND _ 4.00 32.00 | 3,000 | 160.00/M | S3BB-TP ¥— A 2.41 2.51 
200 | 3.0 | 100 | 1.15) $3DB-TPMSCT-ND _ 4.00 32.00 | 3,000 | 160.00/m | S3DB-TP 

9} 400 | 3.0 } 100 | 1.15 | $3GB-TPMSCT-ND = 4.00 32.00 | 3,000 | 160.00 | S3GB-TP - 
600 | 3.0 | 100 | 1.15 | S3JB-TPMSCT-ND = 4.00 32.00 | 3,000 | 160.00m | S3uB-TP ee 
800 | 3.0 | 100 | 1.15 | S3KB-TPMSCT-ND = 4.00 32.00 | 3,000 | 160.00 | S3KB-TP Cathode Mark Dinvanélone = wii 
i000 | 3.0 | 100 | 1.15 | S3MB-TPMSCT-ND = 4.00 32.00 | 3,000 | 160.00/m | S3MB-TP 1 i Min. Max. 
DO-214AC — RoHS Compliant t 3.40 3.60 

50 | 10] 30 [0.975] ES1A-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 3,000 | 90.00/M | ESIA-TP | a re 
100 | 1.0 | 30 | 0975] €S1B-TPCT-ND _ 2.25 18.00 | 3,000 | 90.00/M | ES1B-TP 
200 | 1.0 | 30 |0.975) €&S1D-TPCT-ND _ 2.25 18.00 | 3,000 | 90.00/M | ES1D-TP 
400 | 1.0 | 30 | 1.35 | &S1G-TPCT-ND _ 2.25 18.00 | 3,000 | 90.00/M | ES1G-TP 
600 | 1.0 | 30 | 1.35 | ES1J-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 3,000 | 90.00/M | ESiJ-TP 
00 | 1.0 | 30 | 1.35 | ESiK-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 3,000 | 90.00/M | ESIK-TP 

i000 | 1.0 | 30 | 1.60 | ES1M-TPCT-ND = 2.25 18.00 | 3,000 | 90.00/M | ESiM-TP 

50 | 20 | 50 |0.975| ES2A-TPCT-ND 28 2.45 21.00 | 3,000 | 140.00 | ES2A-TP 
100 | 20 | 50 | 0975] €S2B-TPCT-ND 28 2.45 21.00 | 3,000 | 140.00 | ES2B-TP piaiencians Sak 
150 | 20 | 50 | 0975] ES2C-TPCT-ND 28 2.45 21.00 | 3,000 | 140.00/M | ES2c-TP : Min Max 
200 | 20 | 50 |0975| €&S2D-TPCT-ND 28 2.45 21.00 | 3,000 | 140.00/m | _ES2D-TP Sel 

50 | 10| 30 | 14 | GStA-TPCT-ND = 1.25 10.00 | 3,000 | 50.00/M | GS1A-TP Cathode 8649.44 
too | 1.0 | 30 | 14 | GS1B-TPCT-ND _ 1.25 10.00 | 3,000 | 50.00/M | GS1B-TP Mark 122 139 
200 | 1.0 | 30 | 1.1 | GS1D-TPCT-ND _ 1.25 10.00 | 3,000 | 50.00/M | GS1D-TP 2540 — 
400 | 1.0 | 30 | 1.1 | GS1G-TPCT-ND = 1.25 10.00 | 3,000 | 50.00/M | GSiG-TP 

to | 800_| 1.0 | 30 | 14 | @Sty-TPCT-ND = 1.25 10.00 | 3,000 | 50.00/M | GS1J-TP 
300 | 1.0 | 30 | 1.1 | GSt1K-TPCT-ND = 1.50 12.00 = — | GSiK-TP 
i000 | 1.0 | 30 | 14 | GS1M-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 3,000 | 60.00/M | GSiM-TP 

20 | 10 | 30 | 045 | $S12-TPCT-ND = 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00 | S$S12-TP 

30 | 10] 30 | 055 | $S13-TPCT-ND _ 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00 | s$S13-TP Fig. 14 — SOD-123 

40 | 10] 30 | 060 | $S14-TPCT-ND = 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00 | s$s14-TP 7 = 

50 | 10] 30 | 070 | $S15-TPCT-ND _ 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00/M | S$S15-TP —.— 5 _ Dimensions - mm 

60 | 1.0 | 30 | 0.70 | $S16-TPCT-ND = 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00/M | $S16-TP a Dim. [ Min. Max. 

30 | 1.0 | 30 | 0.85 | SSt18-TPCT-ND = 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00/M | SSt8-TP is pe a 
1o0 | 1.0 | 30 | 0.85 | $S110-TPCT-ND = 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00/M | S$S110-TP 6. || Saag . ae 

20 | 30 | 100 | 050 | SK32A-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK32A-TP D = 435 

30 | 30 | 100 | 0.50 | SK33A-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK33A-TP —E | 030 078 

40 | 3.0 | 100 | 0.50 | SK34A-TPCT-ND _ 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK34A-TP 6 | 0415 ae 

50 | 3.0 | 100 | 0.75 | SK35A-TPCT-ND _ 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK35A-TP H - 0.25 

60 | 3.0 | 100 | 0.75 | SK36A-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK36A-TP J = 0.15 

80 | 30 | 100 | 0.85 | SK38A-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK38A-TP 
100 | 3.0 | 100 | 0.85 | SK310A-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | SK310A-TP 

t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. $ Glass Passivated (Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 1299 


*M-G-C* Diodes (cont) 


Micro Commercial Components 


oc | |r |'rsm| Ve Fig. 15 — SOD-323 
Reverse| @ @ @ Cut Tape 
Voltage | 25°C | 25°C | 25°C Digi-Key Pricing Tape and Reelt mcc ab 
Fig.| (v) | (A) | (A) | (V) | PartNo. 1 10 100 Oly. Pricing | Part No. Ne 
MELF — RoHS Compliant Dimensions - mm F 
50 | 1.0] 30 | 1.1 | DL4001-TPMSCT-ND = 1.50 1275 | 5,000 | 60.00/M | DL4001-TP Dim. | Min. Max. Cathode: Mark 
100 | 1.0 | 30 | 44 | DL4002-TPMscT-ND = 1.50 12.75 | 5,000 | 60.00/M | DL4002-TP A | 230 270 
200 | 1.0} 30 | 1.1 | DL4003-TPMScT-ND — 1.50 12.75 | 5,000 | 60.00/M | DL4003-TP Bo) 1.60 1.80 
41] 400 | 1.0 | 30 | 4.1 | DL4004-TPMScT-ND — 1.50 1275 | 5,000 | 60.00/M | DL4004-TP ¢ 1.15 1.35 
soo | 1.0 | 30 | 44 | DL4005-TPMSCT-ND = 1.50 12.75 | 5,000 | 60.00/M | DL4005-TP Doe 
800 | 1.0 | 30 | 1.1 | DL4006-TPMSCT-ND = 1.50 1275 | 5,000 | 60.00/M | DL4006-TP 6 | o10 045 
1000 | 10 | 30 | 1.1 | DL4007-TPMscT-ND _ 1.50 12.75 | 5,000 | 60.00/M | DL4007-TP H | 0410 0.25 
MINIMELF — RoHS Compliant J = 0.15 
200 | 0.25] 1.0 | 1.25] BAVi02TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 2,500 | 80.00/M | BAV102-TP 
to | 250 | 0.25 | 1.0 | 1.25 | BAV103TPMSCT-ND = 2.00 16.00 = —__| BAVi03-TP 
20 | 0.35| 15 | 037 | LLSD103CTPMSCT-ND = 2.25 18.00 | 2,500 | 90.00/M | LLSD103C-TP Fig. 16 — SOD-523 
7 | 050! — | 14.0 | DL415iTPMSCT-ND = 60 480 | 2,500 | 24.00 | DL4151-TP 
R-6 — RoHS Compliant 
50 | 60] 400] 095 | 6A05-TPMSCT-ND 53 3.85 28.00 | 500 105.00 | 6A05-TP 
100 | 6.0 | 400 | 0.95 | 6A1-TPMSCT-ND 53 3.85 28.00 | 500 105.00 | 6At-TP 
200 | 6.0 | 400 | 0.95 | 6A2-TPMSCT-ND 53 3.85 28.00 | 500 105.00 | 6A2-TP Dinnsions Simin 
13| 400 | 6.0 | 400 | 0.95 | GA4-TPMSCT-ND 53 3.85 28.00 | 500 105.00 | 6A4-TP im. | Min. Max. 
600 | 6.0 | 400 | 0.95 | 6A6-TPMSCT-ND 53 3.85 28.00 | 500 105.00 | 6A6-TP ATG 170 
800 | 6.0 | 400 | 0.95 | 6A8-TPMSCT-ND 53 3.85 28.00 | 500 105.00 | 6A8-TP B | 110 130 
1000 | 6.0 | 400 | 0.95 | 6A10-TPMSCT-ND 53 3.85 28.00 | 500 105.00 | 6A10-TP Cc | 075 0.85 
SOD-123 — RoHS Compliant 7 ne O07 
120 | — | 1.0 | 1.25] BAVIi9WTPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAVi9W-TP F } 0.08 0.15 
200 | — | 1.0 | 1.25 | BAV20WTPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAV20W-TP G 050 0.70 
250 | — | 1.0 | 1.25 | BAV21WTPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAV21W-TP Hi |. O51 078 
20 | 0.50| 5.5 | 045 | MBROS20TPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | MBRO520-TP 
30 | 0.50] 5.5 | 0.55 | MBROS3OTPMSCT-ND — 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | MBRO530-TP 
40 | 0.50) 5.5 | 0.55 | MBRO540TPMSCT-ND — 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | MBROS40-TP 
60 | 0.50| 5.5 | 0.70 | MBROS6OTPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | MBROS60-TP 
20 | 40 | 20 | 050 | MBRXxi20TPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | MBRX120-TP Fig. 17 — SOD-723 NEW! 
30 | 10 20 | 055 | MBRX130TPMSCT-ND — 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | MBRX130-TP 
14] 40 | 1.0 | 20 | 0.55 | MBRX140TPMSCT-ND _ 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | MBRX140-TP 
60 | 10 | 20 | 072 | MBRX160TPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | MBRX160-TP —— 
30 | 035] 1.5 | 037 | SD103BWTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | SD103BW-TP ; ea 
20 | 0.35] 1.5 | 037 | SD103CWTPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | SD103CW-TP 7 % ae 
40 | 0.35| 1.5 | 0.37 | SD103AWTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | SD103AW-TP 090 ~«1.10 
40 [0.001] 20 | 039 | SD101CWTPMSCT-ND = 2.00 16.00 ] 3,000 | 80.00/M | SD101CW-TP 055 0.65 
50 | 0.001) 2.0 | 04 | SD101BWTPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | SD101BW-TP 0.25 0.35 
60 [0.001] 2.0 | 0.41 | SD101AWTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | SD101AW-TP 
30 | 0.20] 40 | 04 | BAT42WTPMSCT-ND = 2.50 20.00 | 3,000 | 100.00/m | BAT42W-TP 
30 | 0.20] 4.0 | 0.33 | BAT43WTPMSCT-ND _ 2.50 20.00 | 3,000 | 100.00/m | BAT43W-TP Fig. 18 —SOT-23 
SOD-323 — RoHS Compliant 
120 | 0.25] 1.0 | 1.25 | BAV19WSTPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00 | BAVigws-TP 
200 | 0.25} 1.0 | 1.25 | BAV20WSTPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAV20WS-TP 
250 | 0.25} 1.0 | 1.25 | BAV2iWSTPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAV21WS-TP 
30 | 0.20] 40 | 040 | BAT42WSTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | BAT42WS-TP 
30 | 0.20] 4.0 | 0.33 | BAT43WSTPMSCT-ND — 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | BAT43WS-TP 
30 | — | 0.20 | 0.37 | BAT54WS-TPCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BATS4wS-TP 
20 | 0.25] 125] 045 | MBRX02520TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | MBRX02520-TP 
30 | 0.25] 125] 055 | MBRX02530TPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | MBRX02530-TP 
40 | 0.25] 125] 0.55 | MBRX02540TPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | MBRX02540-TP 
50 | 0.25] 125] 0.70 | MBRX02550TPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | MBRX02550-TP Pinning Muratioe 
60 | 0.25 | 125 | 0.70 | MBRX02560TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | MBRX02560-TP Mig. 
20 | 050] 20 | 045 | MBRX0520TPMSCT-ND = 2.00 16.00 ] 3,000 | 80.00/M | MBRX0520-TP Dimensions - mm PartNo. | 1/23 
15| 30 | 0.50] 20 | 0.55 | MBRXO530TPMSCT-ND — 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | MBRX0530-TP Dim. [|_Min. Max. BATS4 A;—|K 
40 | 0.50} 20 | 0.55 | MBRXO540TPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 3,000 80.00/M MBRX0540-TP A 2.80 3.04 BATS4A KIT KIA 
60 | 0.50| 20 | 0.70 | MBRXO560TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M_| MBRX0560-TP B ) 210 264 BATS4G =| A A) K 
C 1.20 1.40 BAT54S A | K |AK 
20 | 0.35| 1.5 | 037 | SD103CWSTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00 | SD103CWS-TP Bill aioe -<fiog BAS4O a\—|k 
40 | 0.35| 1.5 | 0.37 | SD103AWSTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M_| SD103AWS-TP —E | 178 © 205 pasdo-04 | A |AK) K 
40 [0.001] 20 | 039 | SD101CWSTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00 | SD101CWS-TP F | 045 060 BAS40-05 | A | A | K 
50 |0.001) 20) 04 | SD101BWSTPMSCT-ND — 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | SD101BWS-TP G | 0.013 0.100 ee i: K . 
60 0.001) 2.0 | 0.41 | SD101AWSTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | SD101AWS-TP i ose ae paszo-o4 | a lak) k 
20 [0.500] 20 | 047 | RB551V-30-TPMSCT-ND NEW! = 1.90 15.20 | 3,000 | 76.00/M | RB551V-30-TP x | 037. O51 BAS70-05 | A | A | K 
30 | 0.03) 0.20 | 0.37 | RB751V-40-TPMSCT-ND NEW! _ 1.90 15.20 | 3,000 | 76.00/M | RB751V-40-TP BAS70-06 | K | K | A 
40 |0.100] 1.0 | 0.45 | RBSOOV-40-TPMSCT-ND NEW! _ 1.90 15.20 | 3,000 76.00/M RB500V-40-TP MMBD4448| A} K | — 
40 | 0.100) 1.0 | 0.55 | RB501V-40-TPMSCT-ND NEW! _ 1.90 15.20 | 3,000 | 76.00/M | RB501V-40-TP 
SOD-523 — RoHS Compliant Fig. 19 — SOT-323 
30 | 0.20] 0.60] 0.32 | BAT54Wx-TPCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BATS4Wx-TP 
30 | 0.20] 1.0 | 0.60 | RB520S-30-TPMSCT-ND NEW! = 1.90 15.20 | 3,000 | 76.00/M | RB520S-30-TP 
16] 30 | 0.20] 1.0 | 0.50 | RB521S-30-TPMSCT-ND NEW! = 1.90 15.20 | 3,000 | 76.00/M | RB521$-30-TP 
30 | 0.03) 0.20 | 0.37 | RB751$-40-TPMSCT-ND NEW! — 1.90 15.20 | 3,000 | 76.00/M | RB751$-40-TP Dimensions - mm 
40 | 0.20] 1.0 | 0.37 | RB520S-40-TPMSCT-ND NEW! = 1.90 15.20 | 3,000 | 76.00/M | RB520S-40-TP Dim. | Min. Max. 
NEW! SOD-723 — RoHS Compliant NEW! ‘ rao a0 
30 | 0.10] 0.5 | 0.45 | RB520G-30-TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | RB520G-30-TP c | 200 220 
i7| 30 | 0.10] 1.0 | 0.35 | RB521G-30-TPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | RB521G-30-TP D | (0.65 Nominal) 
30 | 0.03) .20 | 0.37 | RB751G-40-TPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | RB751G-40-TP E i 20 i oh 
SOT-23 — RoHS Compliant G = 0.10 
30 | 030] 1.0 | 0.40) BAT54TPMSCT-ND _ 1.25 10.00 ] 3,000 50.00/M BAT54-TP H 0.90 1.00 
30 | 030) 1.0 | 0.40 | BATS4ATPMSCT-ND — 1.25 10.00 | 3,000 | 50.00/M | BATS4A-TP Fi) Oe. 20a 
18] 30 | 0.30] 1.0 | 0.40 | BATS4CTPMSCT-ND _ 1.25 10.00 | 3,000 | 50.00/M | BATS4c-TP : : 
30 | 0.30] 1.0 | 0.40 | BATS4STPMSCT-ND — 1.25 10.00 | 3,000 | 50.00/M | BATS4S-TP 
40 | 0.20| — | 038 | BAS40TPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | BAS40-TP 
t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Glass Passivated (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1300 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


c 


Micra Commercial Components 


Diodes (cont) 


oc | 'r |'rsm| Ve Fig. 20 — SOT-363 
Reverse} @ @ @ Cut Tape 
Voltage | 25°C | 25°C | 25°C Digi-Key Pricing Tape and Reelt mcc 
Fig.| (V) | (A) | (A) | (V) | PartNo. 1 10 100 Oly. Pricing Part No. Dimensions 2am 
40 | 020] — | 0.38 | BAS40-04TPMSCT-ND —_ 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/m | BAS40-04-TP Dim. | Min. Max. 
40 | 020) — | 0.38 | BAS40-O5TPMSCT-ND = 4.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | BAS40-05-TP A | 010 0.30 
40 | 020 | — | 0.38 | BAS40-06TPMSCT-ND _ 4.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | BAS40-06-TP B 1151.35 
ig| 2 | 020] — | 041 | BAS7OTPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | BAS7O-TP 088 fa 
70 | 020) — | 0.41 | BAS70-04TPMSCT-ND — 4.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | BAS70-04-TP rs 630° Ode 
70 | 020) — | 0.41 | BAS70-O5TPMSCT-ND = 4.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | BAS70-05-TP H 180 2.20 
70 | 0.20] — | 0.41 | BAS70-O6TPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | BAS70-06-TP J as 010 
75 | 050] 4.0 |0.855| MMBD4448TPMSCT-ND = 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | MMBD4448-TP K | 0.90 1.00 
SOT-323 — RoHS Compliant ell apap: ayes 
75 10415] — | 1.0 | MMBD4148WTTPMSCT-ND = 1.00 8.00 = — | mmep4i4awr-TP 
75 | 0.50 | 4.0 | 0.855 | MMBD4448WTTPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00 | MMBD4448WT-TP 
40 | 020 | — | 038 | BAS4OWT-TPCT-ND = 1.10 8.80 | 3,000 | 44.00/M | BAS4OWT-TP Fig. 21 — SOT-523 
19] 30 | 0.20 | 0.60 | 0.32 | BAT54WT-TPCT-ND _ 4.10 8.80 | 3,000 | 44.00/M | BATS4WT-TP 
30 | 0.20) 0.60 | 0.32 | BATS4AWT-TPCT-ND = 4.25 10.00 | 3,000 | 50.00/M | BATS4AWT-TP 
30 | 0.20) 0.60 | 0.32 | BATS4CWT-TPCT-ND = 4.25 10.00 | 3,000 | 50.00/M | BATS4CWT-TP G 
30 | 0.20) 0.60 | 0.32 | BATS4SWT-TPCT-ND = 4.25 10.00 | 3,000 | 50.00/M | BATS4SWT-TP .2 
SOT-363 — RoHS Compliant _ K 
30 | 020] 060] 1.0 | BATS4TW-TPCT-ND _ 2.50 20.00 | 3,000 | 100.00 | BATS4TW-TP 
30 | 0.20) 0.60} 1.0 | BATS4ADW-TPCT-ND = 5.00 40.00 = — | BATS4ADW-TP 
30 | 0.20) 060} 1.0 | BATS4CDW-TPCT-ND = 5.00 40.00 = — | BATS4CDW-TP 
30 | 0.20] 0.60} 1.0 | BATS4SDW-TPCT-ND = 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00/m | BATS4SDW-TP Dimensions - mm 
30 | 0.20] 0.60| 1.0 | BATS4BRW-TPCT-ND = 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00/M | BAT54BRW-TP Dim. | Min. Max. -_ 
40 | — | — | 1.0 | BAS40DW-04-TPCT-ND —_ 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00/m | BAS40DW-04-TP A] 1.50 1.70 Pinning Number 
40 | — | — | 1.0 | BAS4oDW-05-TPCT-ND — 5.00 40.00 = — | BAS40DW-05-TP 8 oe ue He g 
40 | — | — | 1.0 | BAS40DW-06-TPCT-ND _ 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00/m | BAS40DW-06-TP 5 (0.50 Nominal) BAS 00 = 
o9| 40 | — | — | 1.0 | BAS40BRW-TPCT-ND — 6.00 48.00 _ — | BAS40BRW-TP E 690 140 BASTOT 
40 | — | — | 1.0 | BAS40TW-TPCT-ND = 2.50 20.00 | 3,000 | 100.00/m | BAS40TW-TP 6 sit 010 BATS4T 
40 | — [| 1.0 | 050 | SD103ATWTPMSCT-ND = 5.00 40.00 = —__|_SD103ATW-TP H | 070 0.80 BAT54AT 
70 | 007] 01 | 1.0 | BAS7OTW-TPCT-ND = 5.00 40.00 a — | BAS70TW-TP J 0.10 0.20 BAT54CT 
70 | 0.07] 04 | 1.0 | BAS70DW-04-TPCT-ND a 6.00 48.00 | 3,000 | 240.00/M | BAS70TW-04-TP K | 025 0.35 BATS4ST 
70 | 0.07) 01 | 1.0 | BAS7ODW-05-TPCT-ND = 6.00 48.00 | 3,000 | 240.00/M | BAS70TW-05-TP 
70 | 0.07) 01 | 1.0 | BAS7ODW-06-TPCT-ND -_ 6.00 48.00 — —_ | BAS7OTW-06-TP Fig. 22 — SOT-563 
70 | 0.07| 01 | 1.0 | BAS7OBRW-TPCT-ND = 7.50 60.00 | 3,000 | 300.00/M | BAS70BRW- TP 
75 [007| 01 | 1.0 | BAV99BRWMSCT-ND NEW! = 5.00 40.00 | 3,000 | 200.00m | BAVSSBRW he 
75 | 0.25] 4.0 | 0.855; MMBD4448DWTPMSCT-ND = 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | MMBD4448DW-TP Dimensions - mm 
SOT-523 — RoHS Compliant Di. Hin. Man. 
40 |020] — | 0.38 | BAS40T-TPCT-ND _ 1.50 12.00 = — | BAS40T-TP B 110 125 
70 | 0.07 | 0.10 | 0.41 | BAS70T-TPCT-ND = 1.50 12.00 | 3,000 | 60.00/M__| BAS7OT-TP C 455 170 
o4 | 30 | 0.20 | 0.60 | 0.32 | BATS4T-TPCT-ND = 1.50 12.00 = — | BATS4T-TP D (0.50 Nominal) 
30 | 0.20) 0.60 | 0.32 | BAT54AT-TPCT-ND _ 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M BAT54AT-TP G 0.90 1.10 
30 | 0.20] 0.60 | 0.32 | BATS4CT-TPCT-ND _ 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | BATS4CT-TP L Hee ue 
30 | 0.20) 0.60 | 0.32 | BATS4ST-TPCT-ND -_ 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | BATS4ST-TP |code 7040 
SOT-563 — RoHS Compliant M 0.10 0.18 
30 | 020] — | 040] BATS4VTPMSCT-ND = 1.50 12.00 | 3,000 | 60.00/M | BATS4V-TP 
22| 40 | 0.20] — | 0.38 | BAS4OVTPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | BAS4OV-TP 
75 | 050] 4.0 |0.855| MMBD4448VTPMSCT-ND = 1.50 12.00 = — | mmppaa4ev-TP 
NEW! Powerlite-123 — RoHS Compliant NEW! 
50 | 10] 30 | 11 | SM4001PL-TPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 2500 | 80.00/M | SM4001PL-TP 
joo | 1.0 | 30 | 1.4 | SM4002PL-TPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 2,500 | 80.00/M | SM4002PL-TP Dimensions =m 
200 | 1.0 | 30 | 4.1 | SM4003PL-TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 2,500 | 80.00/M | SM4003PL-TP im. | Min. — Max. 
400 | 1.0 | 30 | 4.1 | SM4004PL-TPMSCT-ND _ 2.00 16.00 | 2,500 | 80.00/M | SM4004PL-TP A 17356 8B 
600 | 1.0 | 30 | 4.1 | SM4005PL-TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 2,500 | 80.00/M | SM4005PL-TP B | 255 © 285 
800 | 1.0 | 30 | 4.1 | SM4006PL-TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 2500 | 80.00 | SM4006PL-TP C 140 1.80 
23 | 1000 | 1.0 | 30 | 4.1 | SM4007PL-TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 2,500 | 80.00/M | SM4007PL-TP D | 095 1.35 
14 | 1.0 | 30 | 45 | SMS5817PL-TPMSCT-ND — 2.00 16.00 | 2500 | 80.00/M | SM5817PL-TP Ej} 050 1.00 
21 | 10) 30 | .56 | SMS5818PL-TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 2,500 | 80.00/M | SM5818PL-TP 02 aT 
28 | 1.0 | 30 | 60 | SMS5819PL-TPMSCT-ND = 2.00 16.00 | 2,500 | 80.00/M | SM5819PL-TP : 
14 | 20 | 50 | 50 | SMD22PL-TPMSCT-ND —_ 2.75 22.00 | 2,500 | 110.00™m | SMD22PL-TP 
28 | 20) 50 | 50 | SMD24PL-TPMSCT-ND = 2.75 22.00 | 2,500 | 110.00/M | SMD24PL-TP 
42 | 20] 50 | .70 | SMD26PL-TPMSCT-ND = 2.75 22.00 | 2,500 | 110.00/M | SMD26PL-TP 
NEW! Leaded Button — RoHS Compliant NEW! 
50 | 60] 400] .90 | MR750-BPMS-ND 1.40 12.25 105.00 = — | MR750-BP Diviansione= nimi 
400 | 60 | 400 | .90 | MR751-BPMS-ND 1.40 12.25 105.00 = — | MR751-BP Dim.) Min. Max. 
200 | 6.0 | 400 | 90 | MR752-BPMS-ND 1.40 12.25 105.00 = — | MR752-BP 3.43 8.69 
24} 400 | 6.0 | 400) .90 | MR754-BPMS-ND 1.40 12.25 105.00 — — | MR754-BP 594 «6.25 
600 | 6.0 | 400 | 90 | MR756-BPMS-ND 1.40 12.25 105.00 = —__|_MR756-BP 1271.35 
800 | 6.0 | 400) 90 | MR758-BPMS-ND 1.40 12.25 105.00 _ — | MR758-BP 25.15 25.65 
1000 | 6.0 | 400 | .90 | MR7510-BPMS-ND 1.40 12.25 105.00 = —__|_MR7510-BP 
t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Glass Passivated 
M osfets SOT-363 SOT-23 NEW! 
M Dimensions - mm Dimensions - mm J Dimensions - mm Dimensions - mm 
L rane Dim.| Min. Max. Dim.| Min. Max. ‘ Dim.| Min. — Max.| | Dim.| Min. — Max. 
010 0.30 780 2.20 0D A [280 3.04 045 0.60 
| 115 1.35 — 0.10 B | 210 264 013.100 
E 2.00 2.20 0.90 1.00 c | 120 1.40 089 © 1.12 
(0.65 Nominal) 0.25 0.40 D {0.89 1.03 085 180 
4 cE ial 0.30 0.40 010 0.25 E [478 205 0.37 0.51 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing Mcc 
Pkg. Ypss 'b 'pm Rpson) | _Part No. 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
SOT-363|  70V T.0A = 7.50 2N7002DW-TPCT-NDt 2.00 16.00 2N7002DW-TPTR-ND 80.00/M 2N7002DW-TP 
SOT-23 20V 2.8A 10A .0550 $12301-TPMSCT-ND+ NEW! 5.00 40.00 $12301-TPMSTR-ND NEW! 200.00/M $12301-TP 
SOT-23 20V 3.0A 10A .0550 $12302-TPMSCT-ND+ NEW! 5.00 40.00 $12302-TPMSTR-ND NEW! 200.00/M $12302-TP 
+ N-Channel + P- Channel 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1301 


M-C-Ce- : 


Micro Commercial Components 


Switching Diodes 


Dimensions — mm 
Dim. | Min. Max. 
2.30 2.70 
1.60 1.80 
1.15 1.35 
0.80 1.15 
0.25 0.40 
0.10 0.45 
0.10 0.25 


Dimensions — mm 
Dim. | Min. Max. 


2.80 3.04 
210 2.64 
1.20 1.40 
0.89 = 1.03 
1.78 = 2.05 
0.45 0.60 
0.013 0.100 
0.89 1.12 
0.37 0.51 


RIOnMI0OWD 


Dimensions — mm 
Dim. | Min. Max. 
1.80 2.20 
1.15 1.35 
2.00 2.20 
(0.65 Nominal) 
1.20 1.40 
0.30 0.40 

— 0.100 
0.90 1.00 
0.30 0.40 


AIOnmMIOWS 


Dimensions — mm 
Dim. | Min. Max. 


0.15 0.30 
1.10 1.25 
1.55 1.70 
(0.50 Nominal) 
0.90 1.10 
1.50 1.70 
0.56 0.60 


Dimensions — mm 
Dim. | Min. Max. 
1.50 1.70 
1.10 1.30 
0.75 0.85 
0.01 0.07 
0.25 0.35 
0.08 0.15 


Dimensions —- mm 


de 


Dim.| Min. Max. 


A | 0.10 
1.15 1.35 
2.00 2.20 
(0.65 Nominal) 
0.30 0.40 
1.80 2.20 
— 0.10 
0.90 1.00 


0.30 


Dimensions — mm 


Fig. 1 — MINIMELF, SMT Fig. 2— DO-35 Fig. 3 — SOD-123 Diniensione =m 
Di i Dimensions — mm Dim. | Min. _Max. 
imensions — mm » ons — i 355 3.85 
Cathode Marky Dim. | Min. Max. Bo jsAsje— D Dim. | Min. Max. a 255 2.85 
340 3.60 — A 4.20 140 1.80 
0.20 0.40 or Poa B 2.00 — 135 
1.50 Gathoas/Mark C 0.52 é 030 0.78 
D : 015 — 
Cathode Mark = 0.25 
Cut Tape 
Ye | Yam} 'o | 'esm | Ye Pinning Digi-Key Pricing Tape and Reelt | MCC 
Fig.| (v) | (Vv) [(ma)| (A) |(mv)| 42 3_| PartNo. 10 100 [ Qty. | Pricing | PartNo. 
SOT-23-2 
75 | 100 | 300] 1.0 ]1250]— — — | BAS6TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 ] 40.00/M | BASi6-TP 
100} 120 | 200 | 25 |1250) K A A | BASI9TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAS19-TP 
150} 200 | 200 | 25 |1250) K A A | BAS2OTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAS20-TP 
200 | 250 | 200 | 25 |1250| K A A | BAS21TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAS21-TP 
200 | 250 | 200 | — |1100| AK ___K | BAS21ATPMSCT-ND 1.25 10.00 | — —_| BAS21A-TP 
200 | 250 | 200 | — |1100/K/A AK | BAS21STPMSCT-ND 125 10.00 | — — | BAS21S-TP 
75 | — | 150) 1.0 | 855|K A A | BAV70TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAV70-TP 
5| 75 | — | 150 | 1.0 | 855 |K/A A K | BAVSSTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAV99-TP 
75 | — | 150) 1.0 | 855| A KK | BAWS6TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAWS6-TP Fig. 6 — SOT-323 
joo | — | 150 | 4.0 | 820 |K/A AC | MMBD7000TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M_| MMBD7000-TP. 
—f| — | 200] 10 | 885/A —  K | MMBD1501TPMSCT-ND 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | MMBD1501-TP 
—|] — | 200} 1.0 | 885] A Kk KA] MMBD1503TPMSCT-ND 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | MMBD1503-TP 
—|] — | 200} 10 | 885] A A K | MMBD1504TPMSCT-ND 200 1600; — — | MMBD1504-TP 
—|] — | 200} 1.0 | 885] A Kk A | MMBD1505TPMSCT-ND 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | MMBD1505-TP 
75 | 100 | 200) 1.0 | 885| A —  K | MMBD4148TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | MMBD4148-TP 
75 | 100 | 150 | 1.0 | 885 | K — A | MMBD914TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/m | MMBD914-TP 
SOT-323 
75] 75 | 150] 20 ]100)]— — — ] BASI6WTTPMSCT-ND 1.00 8.00 | — — | BAS16WT-TP 
100} — | 200 | 25 |1250| K A — | BASISWTTPMSCT-ND 1.00 8.00 | — — | BAS19WT-TP 
150; — | 200 | 25 |1250| K A — | BAS2OWTTPMSCT-ND 1.00 8.00 | — — | BAS20WT-TP 
6 | 200] — | 200) 25 |1000| K A — | BAS21WTTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAS21WT-TP 
75 | — | 150 | 1.0 | 855 | K A __A_| BAV70WTTPMSCT-ND 1.00 8.00 | — —_| BAV7owT-TP Hig sorees 
75 | — | 150] 1.0 | 855 |K/A A K | BAVSOWTTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAVSOWT-TP S 
75 | — | 150] 1.0 | 855| A KK | BAWS6WTTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAWS6WT-TP 
Cut Tape 
VR Yau i) 'rsm | Ye | pigi-Key Pricing Tape and Reelt _| MCC 
Fig.) (V) (V) (mA) (A) (mV) Part No. 10 100 Oty. Pricing | Part No. 
MINIMELF - SMT 
50 75 200 4.0 | 570 | DL4150TPMSCT-ND 60 4.80 | 2,500 | 24.00/M | DL4150-TP 
1 | 75 100 150 | 0.500 | 100 | DL4148-TPMSCT-ND 75 6.38 | 2,500 | 49.00/M | DL4148-TP 
5 100 150 | 0.500 | 100 | DL4448TPMSCT-ND 50 4.00 | 2500 | 20.00/M | DL4448-TP 
DO.35 
75 100 150 2.0 | 1000 | 1N4148-TPMSCT-ND 53 4.20 | 10,000] 14.00/M | 1N4148-TP 
>| 75 100 150 | 0.500 | 100 | 1N4448TPMSCT-ND 33 260 | — — | 1N4448-TP 
100 100 200 1.0 100 | 1N914-TPCT-ND 30 2.40 | 10,000) 12.00/M | 1N914-TP 
100 100 200 1.0 | 720 | 1N914B-TPCT-ND 30 2.40 | 10,000] 12.00/M | 1N914B-TP 
SOD-123 
75 100 150 | 0.350 ] 100 | 1N4148WTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M J 1N4148W-TP 
3 | 75 100 150 | 0.500 | 100 | 1N4448WTPMSCT-ND 150 12.00 | 3,000 | 60.00/M | 1N444gw-TP 
75 75 200 20 100 | BAS16WTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAS16W-TP 
SOD-323 
100 75 300 20 100 | 1N4148WXTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 ] 40.00/M J 1N4148WX-TP - 
4 | 75 100 250 20 | 720 | 1N4448WXTPMSCT-ND 150 12.00 | 3,000 ) 60.00/M | 1N4448Wx-TP Fig. 9 — SOT-363 
5 85 200 20 100 | BAS16WXTPMSCT-ND 1.00 8.00 | 3,000 | 40.00/M | BAS16WX-TP 
SOT-563 
7 | 7 100 200 1.0 | 1250 | BAS16VTPMSCT-ND 200 16.00; — —_| BASi6V-TP 
SOD-523 
75 100 150 4.0 | 715 | 1N4148XTPMSCT-ND 1.75 14.00 | 3,000 | 70.00/M | IN4148x-TP 
8 | 75 100 250 20 | 720 | 1N4448XTPMSCT-ND 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | IN4448x-TP 
75 75 — 0.5 | 715 | BASI6X-TPCT-ND 85 6.80 | 3,000 | 34.00/M | BAS16X-TP 
SOT-363 
75 100 150 1.0 100 | BAS16TWMSCT-ND NEW! 3.00 24.00 | 3,000 | 120.00/M | BASi6TW 
75 100 150 1.0 | 715 | BAV7ODW-TPCT-ND 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | BAV7ODW-TP 
5 100 150 1.0 | 715 | BAWS6DW-TPCT-ND 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | BAWS6DW-TP 
5 75 150 = 715 | MMBD4148TW-TPCT-ND 2.00 16.00 | 3,000 | 80.00/M | MMBD4148TW-TP 
75 - 150 — | 1250 | BAV99DW-TPCT-ND 2.75 22.00 | 3,000 | 110.00/M_| BAV99DW-TP 
9 | 80 100 250 2.0 | 1250 | MMBD4448HTW-TPCT-ND 350 28.00 | 3,000 | 140.00/M | MMBD4448HTW-TP 
80 100 250 2.0 | 1250 | MMBD4448HCDW-TPCT-ND 350 2800; — — | MMBD4448HCDW-TP 
80 100 250 2.0 | 1250 | MMBD4448HCQWTPMSCT-ND 3.75 30.00; — — | MMBD444gHcaW-TP 
80 100 250 2.0 | 1250 | MMBD4448HADW-TPCT-ND 350 2800; — — | MMBD444gHADW-TP 
80 100 250 2.0 | 1250 | MMBD4448HAQW-TPCT-ND 350 2800; — — | MMBD444sHAQW-TP 
80 100 250 2.0 | 1250 | MMBD4448HSDW-TPCT-ND 3.50 28.00 | 3,000 | 140.00/M | MMBD4448HSDW-TP 
SOT-523 
= 85 = = 715 | BAS16T-TPCT-ND 150 1200) — — ] BASI6T-TP 
tol — 85 — — 715 | BAWS6T-TPCT-ND 150 12.00 | 3,000 | 60.00/m | BAWS6T-TP 
= 85 —_ i 715 | BAV99T-TPCT-ND 1.50 12.00 | 3,000 | 60.00/M | BAV99T-TP 
= 250 200 = 100 | BAS21T-TPCT-ND 150 1200; — —_| BAS21T-TP 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Dim.| Min. Max. 
1.50 1.70 
0.75 = 0.85 
145 1.75 

(0.50 Nominal) 
0.90 1.10 

= 0.10 
0.70 0.80 
0.25 0.35 


CY Microsemi. 


Switching 
Diode Array 


1 
Vbr @ Ibr Ir CAP Vi @ If 
= 100pA 25°C @0v trr = 100mA 
(V) (uA) (V) (pF) (nS) (V) Digi-Key Pricing 
Minimum |Maximum @ Vr | Maximum |Maximum| Minimum Maximum | Part No. 1 10 100 
90 0.200 20 1.5 5.0 1 1.20 MMAD1103E3-ND 7.56 68.04 567.00 


Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


sM-C-C- Single Phase Bridge Rectifiers 


Micro Commercial Components 


pc Ip lesm Ve Tape & Reelt} Fig. 1 — MBS-1, 
Reverse | @25°C | @25°C | @25°C | Digi-Key Price Each Pricing | MCC 0.5 Amp 
Fig. | Voltage (V) | (A) (A) (v) Part No. 1 10 100 3,000 Part No. KH 
MBS-1 — 0.5 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant im iM 
100 MB1S-TPMSCT-ND — 40 32 | 160.00/M | MB1S-TP Neto é 
4 200 05 7 46 MB2S-TPMSCT-ND _ 40 32 | 160.00/M | MB2S-TP 
400 MB4S-TPMSCT-ND _ 40 32 | 160.00/M | MB4S-TP — — 
600 MB6S-TPMSCT-ND = 40 32 | 160.00/M | MB6S-TP a _Dimensions =mm 
Dim. | Min. Max. Dim. | Min. Max. 
DB-1 — 1 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant 6.40 6.90 0.48 0.96 
50 DB101-BPMS-ND 50 39 — | DB101-BP 2.41 2.67 1.47 157 
100 DB102-BPMS-ND 50 39 — | pB102-BP qe aa 4.95 5.21 
200 1.0 50 14 DB103-BPMS-ND 50 39 — | DB103-BP 043 074 2.80 2.90 
2 400 DB104-BPMS-ND 58 45 — | DB104-BP 2.30 2.70 0.99 1.24 
600 DB105-BPMS-ND 62 48 — | _DB105-BP 0.10 0.20 0.15 0.41 
800 oF a a DB106-BPMS-ND 69 54 — | DB106-BP - 
1000 : . DB107-BPMS-ND 77 60 — | DB107-BP Te: 2— DB-1, 
RB-15 — 1.5 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant ne 
50 RB151-BPMS-ND 52 AG 39 — | RB151-BP Dimensions - mm 
100 RB152-BPMS-ND 52 46 39 — | RB152-BP Dim. | Min. Max. 
200 15 50 1.0 RB153-BPMS-ND 56 AQ 42 — | RB153-BP 902 9.27 
3 400 RB154-BPMS-ND 60 53 45 — | RB154-BP 6.22 6.48 
600 RB155-BPMS-ND 60 53 45 — | _RB155-BP nS ree 
800 fs 50 i RB156-BPMS-ND 60 53 45 — | RB156-BP 292 343 
1000 RB157-BPMS-ND 60 53 45 — | RB157-BP — 152 
NEW! WOM — 1.5 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant NEW! 4.95 oat 
50 WO005M-BPMS-ND 34 30 26 — | WoosM-BP 
100 WO1M-BPMS-ND 34 30 26 — | wo1m-BP 
200 15 50 1.0 Wo02M-BPMS-ND 34 30 26 — | wo2m-BP Fig. 3— RB-15, WOM 
3 400 WO04M-BPMS-ND 34 30 26 — | wo4m-BP 1.5 Amp 
600 WO6M-BPMS-ND 34 30 26 — | woem-sP 
800 1 = 40 WO8M-BPMS-ND 34 30 26 — |] wosm-BP 
1000 W10M-BPMS-ND 34 30 26 — | wiom-BP 
BR-8D — 2 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
50 BR805DL-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | BR805DL-BP 
100 BR81DL-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | BR81DL-BP Dimensions - mm 
200 2.0 50 1 BR82DL-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | BR82DL-BP _ _RB-15 
4 400 BR84DL-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | BR84DL-BP -{ Min. Max. 
600 BR86DL-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | BReeDL-BP = au 
800 a0 7 i BR88DL-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | BR88DL-BP 540 — 
1000 BR810DL-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | BR810DL-BP 27.90 — 
RS-4L — 4 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant ce 
50 RS401L-BPMS-ND 1.56 1.37 147 — | RS401L-BP 
100 RS402L-BPMS-ND 1.56 1.37 147 — | RS402L-BP Fig. 4— BR-8D 
200 4.0 200 1.0 RS403L-BPMS-ND 1.56 1.37 147 — | RS403L-BP 2 Amp 
5 400 RS404L-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | RS404L-BP 
600 RS405L-BPMS-ND 1.76 1.54 1.32 — |_RS405L-BP Dimensions -mm 
800 ie on 10 RS406L-BPMS-ND 1.92 1.68 1.44 — | RS406L-BP Dim. | Min. Max. 
1000 RS407L-BPMS-ND 2.00 1.75 1.50 — | RS407L-BP = 78.00 
GBU — 4 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant a 15.00 
50 GBU4A-BPMS-ND 1.20 1.05 90 — ] GBU4A-BP 6.00 7.00 
100 GBU4B-BPMS-ND 1.20 1.05 90 — | GBU4B-BP 3.60 4.10 
200 4.0 150 1.0 GBU4D-BPMS-ND 1.20 1.05 90 — | GBu4p-8P Rey 
6 400 GBU4G-BPMS-ND 1.20 1.05 90 — | GBU4G-BP : : 
600 GBU4J-BPMS-ND 1.20 1.05 90 — | GBU4J-BP 
800 6 450 16 GBU4K-BPMS-ND 1.20 1.05 90 — | GBU4K-BP 
1000 GBU4M-BPMS-ND 1.20 1.05 90 — | GBU4M-BP - 
GBU — 6 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant AAnee RS-4L, 
50 GBU6A-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — ] GBUGA-BP 
100 GBU6B-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | GBUGB-BP 
200 6.0 175 1.0 GBU6D-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | GBUGD-BP Dimensions - mm 
6 400 GBU6G-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | GBU6G-BP Dim. | Min. Max. 
600 GBU6J-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | GBueu-BP SOS {a0 
800 60 475 10 GBU6K-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | GBUGK-BP 1900 — 
1000 GBU6M-BPMS-ND 1.40 1.23 1.05 — | GBU6M-BP 6.00 6.50 
GBU — 8 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant 4.60 3.60 
50 GBU8A-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | GBU8A-BP 1.20 1.30 
100 GBU8B-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | GBUSB-BP 
200 8.0 200 1.0 GBU8D-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | GBU8D-BP 
6 400 GBU8G-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | GBU8G-BP Fig. 6 — GBU 
600 GBU8J-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | qBusJ-BP 4,6, and’ Amp 
800 io 200 io GBU8K-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | GBU8K-BP 
1000 GBU8M-BPMS-ND 1.60 1.40 1.20 — | GBUsM-BP 
PB-6 — 6 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
50 PB605-BPMS-ND 1.68 1.47 1.26 — ] PB605-BP 
100 PB61-BPMS-ND 1.68 1.47 1.26 — | PB61-BP 
200 6.0 125 14 PB62-BPMS-ND 1.68 1.47 1.26 — | PB62-BP Dimensions im Dimensions - mm 
7 400 PB64-BPMS-ND 1.76 1.54 1.32 — | PB64-BP Dim. | Min. Max. Dim. | Min. Max. 
600 PB66-BPMS-ND 1.84 1.61 1.38 — | PB66-BP 27.80 22.30 : a0 79) 
800 a0 105 Pr PB68-BPMS-ND 1.92 1.68 1.44 — | PB68-BP ey bend etd 4 
1000 PB610-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | PB610-BP 1750 18.00 102 107 
BR-6 — 8 Amp Single Phase Bridge Rectifier 0.76 1.00 4.83 5.33 
0.46 0.56 7.0 Typical 
7 800 8.0 125 1.0 MB88MS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MBss 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Dimensions - mm 
Dim. | Min. Max. 
30.30 | 4.40 4.80 

J 2.50 2.90 
0.60 0.80 
2.00 2.40 
0.90 1.10 
9.80 10.20 
7.30 7.70 
3.80 4.20 


Dimensions - mm 
Dim. | Min. Max. 
28.33 © 28.83 
10.85 = 11.35 
19.65 — 
17.10 19.10 

0.96 1.07 
4.90 = 
10.90 11.90 


Dimensions - mm 
Dim. | Min. Max. 
28.40 28.70 
10.97 11.23 
19.53 _ 
17.10 19.10 

0.97 1.07 
4.90 — 
10.90 11.90 


Dimensions - mm 


Min. Max. 
_ 29.00 
_ 11.50 
10.80 12.20 
17.54 18.60 
16.20 17.20 
477 — 
16.10 17.10 
13.80 14.80 


Dim. 


«MeC-Ce as + age 
M-C-C . Single Phase Bridge Rectifiers (Cont) 
Micro Commercial Components 
pc Ir 'rsm Ve Tape & Reelt| Fig. 7 — BR-6, 8 Amp, 10 Amp 
Reverse @25°C | @25°C | @25°C | Digi-Key Price Each Pricing mcc and PB-6, 6 Amp 
Fig. | Voltage (V) (A) (A) (Vv) Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
BR-6 — 8 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
50 MB805-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB805-BP Dimensions - mm 
100 MB81-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB81-BP Dim. | Min. Max. 
200 8.0 125 1.0 MB82-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB82-BP 14.69 15.71 
7 400 MB84-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | mB84-BP ait B88 
600 MB86-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB86-BP 40.30 11.30 
800 8.0 425 10 MB88-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB88-BP 0.97 1.07 
1000 : : MB810-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB810-BP 3.70 — 
BR-6 — 10 Amp Single Phase Bridge Rectifier — ROHS Compliant 
50 MB1005-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB1005-BP 
100 MB101-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB101-BP Fig. 8 GBJ 
200 10 150 14 MB102-BPMS-ND 2.20 1.93 1.65 — | MB102-BP 10, 15, and 25 Amp 
T 400 MB104-BPMS-ND 2.40 2.10 1.80 — | MB104-BP 
600 MB106-BPMS-ND 2.80 2.45 2.10 — | _MB106-BP 
800 10 150 14 MB108-BPMS-ND 2.80 2.45 2.10 — | MB108-BP 
1000 MB1010-BPMS-ND 3.00 2.63 2.25 — | MB1010-BP 
GBJ — 10 Amp Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
50 GBJ10005-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ10005-BP 
100 GBJ1001-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1001-BP 
200 10 170 1.05 GBJ1002-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1002-BP 
8 400 GBJ1004-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1004-BP Dimensions = mm 
600 GBJ1006-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1006-BP Dim. | Min. Max. 
800 10 170 4.05 GBJ1008-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1008-BP 29.70 
1000 GBJ1010-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1010-BP 19.70 20.30 
GBJ — 15 Amp Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant vo BO 
50 GBJ15005-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ15005-BP 10.80 11.20 
100 GBJ1501-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1501-BP 230 2.70 
200 15 240 | 1.05 | 6BJ1502-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1502-BP a bat 
8 400 GBJ1504-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1504-BP - - 
600 GBJ1506-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1506-BP Fig. 9— MB-35W, 
800 15 240 1.05 GBJ1508-BPMS-ND 2.24 1.96 1.68 — | GBJ1508-BP 15 Amp, 25 Amp, 35 Amp 
1000 GBJ1510-BPMS-ND 2.32 2.03 1.74 — | GBJ1510-BP 
GBJ — 25 Amp Glass Passivated Bridge Rectifier — RoHS Compliant le Bele C— 
50 GBJ25005-BPMS-ND 2.32 2.03 1.74 — | GBJ25005-BP 
100 GBJ2501-BPMS-ND 2.32 2.03 1.74 — | GBJ2501-BP 
200 25 350 1.05 GBJ2502-BPMS-ND 2.32 2.03 1.74 — | GBJ2502-BP 
8 400 GBJ2504-BPMS-ND 2.32 2.03 1.74 — | GBJ2504-BP 
600 GBJ2506-BPMS-ND 2.32 2.03 1.74 — | GBJ2506-BP 
800 05 350 1.05 GBJ2508-BPMS-ND 2.32 2.03 1.74 — | GBJ2508-BP 
1000 : GBJ2510-BPMS-ND 2.32 2.03 1.74 — | GBJ2510-BP 
MB-35W — 15 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
9 800 15 300 14 MB158WMS-ND 4.60 4.03 3.45 — | MB158w 
MB-35W — 15 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
100 MB151W-BPMS-ND 4.40 3.85 3.30 — | MB151W-BP 
9 200 15 300 14 MB152W-BPMS-ND 4.40 3.85 3.30 — | MB152W-BP 
400 : MB154W-BPMS-ND 4.40 3.85 3.30 — | MB154W-BP 
600 MB156W-BPMS-ND 4.60 4.03 3.45 — | MB156W-BP ae — MP-Sow, 
m, 
MB-35W — 25 Amp Single Phase Bridge Rectifier , 
50 MB2505WMS-ND 4.40 3.85 3.30 — | MB2505w 
9 800 25 300 14 MB258WMS-ND 4.80 4.20 3.60 — | MB258w 
1000 MB2510WMS-ND 5.20 4.55 3.90 — | MB2510W 
MB-35W — 25 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
50 MB2505W-BPMS-ND 4.40 3.85 3.30 — | MB2505W-BP 
100 MB251W-BPMS-ND 4.40 3.85 3.30 — | MB251W-BP 
9 200 25 300 14 MB252W-BPMS-ND 4.60 4.03 3.45 — | MB252W-BP 
400 MB254W-BPMS-ND 4.60 4.03 3.45 — | MB254W-BP 
600 MB256W-BPMS-ND 4.80 4.20 3.60 — | MB256W-BP 
MB-35W — 35 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
9 50 35 300 11 MB3505WMS-ND 4.80 4.20 3.60 — | MB3505W 
MB-35W — 35 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
100 MB351W-BPMS-ND 4.80 4.20 3.60 — | MB351W-BP 
200 MB352W-BPMS-ND 4.80 4.20 3.60 — | MB352W-BP 
9 400 35 300 14 MB354W-BPMS-ND 5.00 4.38 3.75 — | MB354W-BP 
600 : MB356W-BPMS-ND 5.00 4.38 3.75 — | MB356W-BP 
800 MB358W-BPMS-ND 5.20 4.55 3.90 — | MB358W-BP 
1000 MB3510W-BPMS-ND 5.60 4.90 4.20 — | MB3510W-BP 
MP-50W — 50 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
10 50 50 400 12 MP5005WMS-ND 6.40 5.60 4.80 — | MP5005W 
100 : MP501WMS-ND 6.40 5.60 4.80 — | MP501W 
MP-50W — 50 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
100 MP501W-BPMS-ND 6.40 5.60 4.80 — | MP501W-BP 
200 MP502W-BPMS-ND 6.40 5.60 4.80 — | MP502W-BP 
40 400 50 400 12 MP504W-BPMS-ND 6.40 5.60 4.80 — | MP504W-BP 
600 , MP506W-BPMS-ND 6.80 5.95 5.10 — | MP506W-BP 
800 MP508W-BPMS-ND 6.80 5.95 5.10 — | MP508W-BP 
1000 MP5010W-BPMS-ND 6.80 5.95 5.10 — | MP5010W-BP 
MP — 50 Amp Single Phase Bridge Rectifier — RoHS Compliant 
in 600 50 400 1.2 MP506-BPMS-ND 4.96 4.34 3.72 — _|_MP506-BP 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


°® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Fig. 1 — DO-15 and DO-41G Fig. 2 — DO-35 Fig. 3 — DO-214AA, SMB 
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DO-15 DO-41G DO-35 
Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart 
5.1 (38) 9.1 (46) 17 (54) 28 (62) 3.3 (28) 75 (37) 18 (46) 43 (55) 2.4 (21) 5.1 (31) 11 (41) 22 (51) 47 (61) 100 (71) 
5.6 (39) 10 (47) 18 (55) 30 (63) 3.6 (29) 8.2 (38) 20 (47) 47 (56) 2.5 (22) 5.6 (32) 12 (42) 24 (52) 51 (62) 110 (72) 
6.0 (40) 11 (48) 19 (56) 33 (64) 3.9 (30) 9.1 (39) 22 (48) 51 (57) Ae Ge ey ie a oe a ee 2 es a a 
6.2 (41) 12 (49) 20 (57) 36 (65) esi8)) HOLL) ZN) 01158) Aa } es Oe aed (6 Cy 
47 (32) 11 (41) 27 (60) 62 (68) .0 (25) 6.8 (35) 15 (45) 28 (55) 62 (65) 140 (75) 
6.8 (42) 13 (50) 22 (58) 39 (66) 3.3 (26) 75 (36) 16 (46) 30 (56) 68 (66) 150 (76) 
5.1 (38) UENCE) 30 (51) 68 (60) 3.6 (27) 8.2 (37) 17 (47) 33 (57) 75 (67) 
7.5 (48) 14 (51) 24 (59) 43 (67) 
5.6 (34) 13 (43) 33 (52) 75 (61) 3.9 (28) 8.7 (38) 18 (48) 36 (58) 82 (68) 
8.2 (44) 15 (52) 25 (60) 47 (68) 6.2 (35) 15 (44) 36 (53) 4.3 (29) 9.1 (39) 19 (49) 39 (59) 87 (69) 
8.7 (45) 16 (53) 27 (61) 51 (69) 6.8 (36) 16 (45) 39 (54) 4.7 (30) 10 (40) 20 (50) 43 (60) 91 (70) 
DO-214AA (3SMBU59) DO-214AA (SMBJ53) DO-214AC (SMAJ47) DO-214AC (SMAJ59) 
Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart 
11 (26) 18(31)  30(36) 5.1(38)  8.2(44) 13 (50) 19 (56) 28 (62) 47 (68) 6.2 (35) 12 (42) 24 (49) 5.1 (18) 10 (25) 20 (32) 39 (39) 
5.6(39) 8.7 (45) 14 (51) 20 (57) 30 (63) 51 (69) 6.8 (36) 13 (43) 27 (50) 5.6 (19) 11 (26) 22 (33) 43 (40) 
ie IS, 6 (40) 9.1 (46) 15 (62) 22 (58) 33 (64) 7.5 (37) 15 (44) 30 (51) 6.2 (20) 12 (27) 24 (34) 47 (41) 
(28)  22(33) 36 (38) 8.2 (38) 16 (45) 33 (52) 6.8 (21) 13 (28) 27 (35) 51 (42) 
15 (29) 24(34) 3939) ea AES eles = ley Sela) 9.1 (39) 18 (46) 36 (53) 7.5 (22) 15 (29) 30 (36) 
6.8 (42) 11 (48) 17 (54) 25 (60) 39 (66) 10 (40) 20 (47) 39 (54) 
16(30) 27 (36) i iat Bag 8.2 (23) 16 (30) 33 (37) 
5 (43) 12 (49) 18 (55) 27 (61) 43 (67) (41) (48) 75 (61) 9.1 (24) 18 (31) 36 (38) 
NEW! DO-214AC (3SMAJ59) NEW! DO-214AC (SMAZ) NEW! SOD-123 (MMSZ52) NEW! 
Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart 
5.1 (18) 9.1 (24) 16 (30) 30 (36) 51 (42) 5.1 (5V1 9.1 (V1 20 (20) 36 (36) 
5.6 (19) 10 (25) 18 (31) 33 (37) 56 ae fea 22 5 39 (es at a - a = ee 
6.2 (20) 11 (26) 20 (32) 36 (38) 6.2 (6V2) 12 (12) 24 (24) ; 
6.8 (21) 12 (27) 22 (33) 39 (39) 6.8 (6V8) 15 (15) 27 (27) 5.1 (31) 15 (45) 39 (59) 
7.5 (22) 13 (28) 24 (34) 43 (40) 7.5 (7V5) 16 (16) 30 (30) 6.2 (34) 16 (46) 
8.2 (23) 15 (29) 27 (35) 47 (41) 8.2 (8V2) 18 (18) 33 (33) 9.1 (39) 18 (48) 
SOD-123 (BZT52C) NEW! SOD-323 (MMXZ52) NEW! SOD-323 (BZT52C) NEW! SOT-23 (BZX84C) NEW! 
Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart Value (Code) Chart 
2.4 (2V4) 10 (10) 33 (33) 27 (23) 13 (43) 39 (59) 27 (2V7) 13 (13) 5.1 (6V1) 15 (15) 
3.9 (3V9) 11 (11) 36 (36) 3.9 (28) 45 (45) a8 a} 8 ipa} 5.6 (5V6) 27 (27) 
5.1 (5V1) 12 (12) 39 (39) 5.1 (31) 24 (52) 31 (9V4) 27 (21) 7.5 (7V5) 39 (39) 
5.6 (5V6) 15 (15) 5.6 (32) 27 (54) 10 (10) 36 (36) 9.1 (9V1) 
9.1 (V1) 24 (24) 9.1 (39) 36 (58) 12 (12) 39 (39) 11 (11) 
Zener Voltage Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. Value Range Watts Part No.¢ 10 100 1,000 Part No.t Qty. Pricing 
DO-15 
1 5.4 ~51 5.0 1N53(Code)BTPMSCT-ND 3.90 31.20 234.00 1N53(Code)BTPMSTR-ND 4,000 156.00/M 
DO-41G 
F 3.3 ~39 1.0 1N47(Code)A-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 1N47(Code)A-TPTR-ND 5,000 40.00/M 
43 ~75 1.0 1N47(Code)A-TPCT-ND 1.75 14.00 105.00 1N47(Code)A-TPTR-ND 5,000 70.00/M 
DO-35 
9 24~39 0.5 1N52(Code)B-TPCT-ND 75 6.00 45.00 1N52(Code)B-TPTR-ND 10,000 30.00/M 
43 ~ 150 0.5 1N52(Code)B-TPCT-ND 1.00 8.00 60.00 1N52(Code)B-TPTR-ND 10,000 40.00/M 
DO-214AA 
3 11~39 3.0 3SMBJ59(Code)BTPMSCT-ND 475 38.00 285.00 3SMBJ59(Code)BTPMSTR-ND 3,000 190.00/M 
5.4 ~51 5.0 SMBJ53(Code)B-TPMSCT-ND 10.00 80.00 600.00 SMBJ53(Code)B-TPMSTR-ND 3,000 400.00/M 
DO-214AC 
6.2~75 2.0 SMAJ47(Code)A-TPCT-ND 2.75 22.00 165.00 SMAJ47(Code)A-TPTR-ND 7,500 110.00/M 
4 5.1 ~51 15 SMAJ59(Code)BTPMSCT-ND 3.25 26.00 195.00 SMAJ59(Code)BTPMSTR-ND 7,500 130.00/M 
5.1 ~51 3.0 3SMAJ59(Code)B-TPMSCT-ND NEW! 4.55 39.00 292.50 3SMAJ59(Code)B-TPMSTR-ND NEW! 7,500 260.00/M 
5.1 ~39 1.0 SMAZ(Code)-TPMSCT-ND NEW! 2.75 22.00 165.00 SMAZ(Code)-TPMSTR-ND NEW! 7,500 110.00/M 
SOD-123 
5 24~39 05 BZT52C(Code)-TPMSCT-ND 1.85 14.80 111.00 BZT52C(Code)-TPMSTR-ND 3,000 74.00/M 
27~39 05 MMSZ52(Code)B-TPMSCT-ND NEW! 1.50 12.00 90.00 MMSZ52(Code)B-TPMSTR-ND NEW! 3,000 60.00/M 
SOD-323 
; 27~39 0.2 BZT52C(Code)S-TPMSCT-ND 2.00 16.00 120.00 BZT52C(Code)S-TPMSTR-ND 3,000 80.00/M 
27~39 0.2 MMXZ52(Code)B-TPMSCT-ND NEW! 1.50 12.00 90.00 MMXZ52(Code)B-TPMSTR-ND NEW! 3,000 60.00/M 
NEW! SOT-23 NEW! 
7 5.1 ~39 35 BZX84C (Code)-TPMSCT-ND 1.25 10.00 75.00 BZX84C (Code)-TPMSTR-ND 3,000 50.00/M 


t For complete part number, substitute the corresponding code from the Value Chart for (Code). 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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eM-C-C- . 


Micro Commercial Components 


Digi@Reel” 


Transistors 


Fig. 1 — SOT-23 Fig. 2— SOT-323 Fig. 3 — SOT-363 Fig. 4 — SOT-563 
Dimensions - mm nN Dimensions - mm aamensians a - Dimensions - mm 
Dim.| Min. — Max. F Dim.] Min. Max. A 10.410 0.30 4 Dim. | Min. Max. 
A | 280 3.04 A | 180 2.20 B4i5 (135 k—H—4 A [015 0.30 
B | 210 2.64 B | 115 1.35 c |200 220 =o B} 110 1.25 
C | 1.20 1.40 C | 200 2.20 D | (0.65 Nominal) C } 155 1.70 
D | 089 1.03 D_ | (0.65 Nominal) F 1030 0.40 D | (0.50 Nominal) 
E | 1.78 2.05 E | 1.20 1.40 H /}180 220 G | 0.90 1.10 
F | 0.45 0.60 F | 0.30 0.40 os 0.10 H | 1.50 1.70 
& | 0.013 0.100 Ss 6 | — — a.100 k lo90 1.00 K |056 0.60 
H | 089 1.12 4 H | 090 1.00 t lo25 040 L | 010 0.30 
J | 0.085 0.180 be J 0.100 0.250 moto 0.95 M [010 0.18 
K | 037 051 = K | 0.30 0.40 
Source 
Fig. 6 — TO-92 Fig. 7 — TO-220 / TO-220AB 
Dimensions - mm E A+ Di 7 
Dim.[ Min. Max. iiete aE im Min Mae | Dat 
A /150 1.70 J z : : 
B | 075 0.85 Dimensions ~ mm i A |14.22 15.88 
Cc | 1.45 1.75 Dim.| Min. Max. A B | 9.65 10.67 
D_ | (0.50 Nominal) 433 4.83 Bd c 254 3.43 
E |o90 1.10 4.30 4.83 t D |584 6.86 
Gy) — 0.100 13.97 14.97 G E 850 9.35 
" lot00 0300 330-896 oma FS lassac ae 
. : ; : Collector G {12.70 14.73 
K [0.25 0.35 244 2.64 3. Emitter 7 
Cut Tape T&R Cut Tape T&R 
Voeo|“ce(sat)| 'c Pd | Digi-Key Pricing Pricing | McC Voeo| “ce(sat)| 'c Pd | Digi-Key Pricing Pricing | MCC 
(V) | (Vdc) |(ma)) HFE | (mw) | Part No. 10 100 | 3,000 | Part No. (V) | (Vdc) |(ma)} HFE | (mw)| Part No. 10 100 | 3,000 | PartNo. 
Fig. 2 - SOT-323 
Fig. 1 - SOT-23 40] 0.20 7200; 100 | — 4 700 8.00 | 40.00/M | MIMIST3906-TP 
30 | 150 | — 15,000] 225 [MMBTAISTPMSCT-ND 750 20.00 —TMBTAISTP 40 | 040 | —| 100 | 200 | mmsT4403TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 40.00/M | MMST4403-TP 
30 | 150 | — |10,000| 295 |MMBTAY4TPMSCT-ND 250 20.00 — | mMpTAt4-tP 60 | 0.60 | —| 100 | 200 | MMST2907ATPMSCT-ND 1.00 8.00 | 40.00/M | MMST2907A-TP 
40 | 0.20 | — | 100 | 350 |MMBT3904TPMSCT-ND 75 6.00 | 30.00/M | MMBT3904-TP 150{ 0.20 | —]} 60 | 200 eee i ie 3 SOT363— 8.00 — _| MMSTS401-TP 
in 080 = i on eee 2 ae SOOM A rel 40 | 0.25 | 200] 300 | 200 )MMDT3906-TPCT-ND 2.25 18.00 | 90.00/M | MMDT3906-TP 
; ane ; ; ; 5 40 | 040 | 200] 300 | 200 | DMMT3906-TPCT-ND 3.00 24.00 |120.00/M | DMMT3906-TP 
45) 0.50 | 100) 220) 225 [BORA ROIRNE £5 6:00 | “S0,00/M | BC847A TR 40 | 040 | 600] 300 | 200 | MMDT4403-TPCT-ND 2.00 16.00 | 80.00/M | MMDT4403-TP 
45 | 0.50 | 100] 450 | 225 |BC847B-TPCT-ND 75 6.00 | 30.00/M | BC847B-TP ts0| 020 | 500/240 | 200 (RANGRRaiiece inn Fon qeGOe | MMB TSAD LTP 
45 | 0.50 | 100] 800 | 225 |BC847C-TPCT-ND 75 6.00 | 30.00/M | BC847C-TP : Fig. 4 SOTEES” 5 
60 | 0.25 |500| 100 | 350 |MMBTAOSTPMSCT-ND 1.50 12.00 | 60.00/M | MMBTAOS-TP Hl 7 
80 | 0.25 |500| 100 | 350 |MMBTAOSTPMSCT-ND 150 12.00 — | mMBTA0s-TP AO) O28 a OF Ree 200 15.00 | BODO | MMDTSoNey-TP 
160 | 0.50 | 600] 200 | 300 |MMBT5551-TPCT-ND ‘90 7.20 | 36.00/M | MMBT5551-TP Fig 5 - SOTS23- : : 
300 | 0.50 |— | 40 | 300 [MMBTA42TPMSCT-ND 1.50 12.00 | 60.00/M | MMBTA42-TP T0105 300 300-50 MIMBTSO0ST PECTED 150 7200 —TAMETSO06T TF 
Fig. 2 - SOT-323 : TPCT: : ; _ : 
40 | 0.25 |— | 100 | — |MMST3904TPM SCT-ND 7.00 8.00 | 40.00/M | MMST3904-TP 60 | 0.40 | 600} 300 | 150 er ee tig. 6 TO-82 U0 = 12:00 MMBT2S07AT=IF 
40 | 040 | — | 100 | 200 |mMST4401TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 40.00/M | MMST4401-TP = APCT-ND ; 
40 | 0.60 | — | 100 | 200 |mmsT2222ATPMSCT-ND 1.00 8.00 | 40.00/M | MMST2222A-TP A ree = rq Sek SE on ae ay Sate 
45) 0.25 | 100} 220 | — |BC847AW-TPCT-ND 95 7.60 | 38.00/M | BC847AW-TP 60 | 1.60 | — | 300 | 600 |PN2907A-APCT-NDt 604.80 _| 39.00/M | PN2222A-AP 
45 |_0.25 |100| 450 | — |BC847BW-TPCT-ND 95 7.60 | 38.00/M | BC847BW-TP Fig. 7 ~ 10-220 
50 | 0.25 |100} 800 | — |BC847CW-TPCT-ND 95 7.60 | 38.00/M | BC847CW-TP 40 720 | 3A] 75 | 2W | 11P32-BP-ND 5.25 45.00 — | TIP32-BP 
160 | 0.15 | — J 80 | 200 |MMST5551TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 40.00/M | MMST5551-TP 60 1.20 | 3A | 75 | 2W | TIP32A-BP-ND 5.25 45.00 — | TIP32A-BP 
300 | 0.50 |200| 40 | — |MMSTA42TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 40.00/M | MMSTA42-TP 60 | 120 | 5A | 1,000) 2w |TIP125-BP-NDA 12.25 105.00 — | TIP125-BP 
Fig. 3 - SOT-363 80 | 1.20 | 5A | 1,000) 2w | TIP126-BP-NDA 12.25 105.00 — | TIP126-BP 
40 | 0.30 | 200] 300 | 200 |MMDT3904-TPCT-ND 2.25 18.00 | 90.00/M | MMDT3904-TP 80 | 250 | 2A | 500 | 2W |TIP116-BP-NDA 12.25 105.00 — | TIP116-BP 
40 | 0.30 |200} 300 | 200 |DMMT3904-TPCT-ND 3.00 24.00 | 120.00/M | DMMT3904-TP 700] 1.20 | 3A| 75 | 2W |TIP32C-BP-ND 5.25 45.00 —TIP32C-BP 
40 | 0.30 |600} 300 | — |MMDT2222A-TPCT-ND 2.00 16.00 — | MMDT2222A-TP 400] 1.20 | 34] 75 | 2W |TIP42C-BP-ND 10.50 90.00 — | TIp42c-BP 
40 | 0.40 |600| 300 | 200 |MMDT4401-TPCT-ND 2.00 16.00 | 80.00/M | MMDT4401-TP 100| 4.20 | 5A| 1000 | 2W |TIP127-BP-NDA 12.25 105.00 — [| 1IP127-BP 
45 | 0.25 | 100] 630 | 200 |BC847BS-TPCT-ND 2.00 16.00 | 80.00/M | BC847BS-TP + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
160 | 0.15 | 200] 250 | 200 ee 16.00_| 80.00/M_| MMDT5551-TP For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. Box qty. 2,000. A Darlington 
40 | 0.30 ]200] 100 | 200 |MMDT3904VTPMSCT-ND 2.00 16.00 | 80.00/M ] MMODT3904V-TP ti . 
45 |_0.50 | 100| 200 | 225 |BC847BVTPMSCT-ND 1.50 12.00 — | BC847BV-TP NEW! Digital Transistors 
Fig. 5 - SOT-523 - 
40 | 0.20 |200] 300 | 150 |MMBT3904T-TPCT-ND 150 12.00 — | MMBT3904T-TP VCEO | 10 | Gain | Ri a Cut Tape T&R* 
40 | 0.30 | 600} 300 | 150 |MMBT2222AT-TPCT-ND 1.50 12.00 | 60.00/M } MMBT2222AT-TP (V) | (mA) | (HFE) | (kQ) | Digi-Key Pricing Pricing | MCC 
45 | 0.25 | 100] 222 | 150 )BC847AT-TPCT-ND 1.50 12.00 — | BC847AT-TP (Max.) | (Typ) | (Min.) | (Max.) | Part No. 10 100 | 3,000 | Part No. 
45 | 0.25 |100| 800 | 150 |BC847CT-TPCT-ND 150 12.00 | 60.00/m | BCa47cT-TP See NN ee ee ee | 
Fig. 6 - TO-92 SOT-323 
40) 0.20 | —] 300 | 600 )2N3Q04-APCT-NDT 60 4.80 ] 39.00/M | 2N3004-AP 70 | 100 | 33 | 13 ] DIC113ZUA-TPMSCT-ND 750 12.00 | 60.00/M | DTC113ZUA-TP 
40 | 0.75 | — | 300 | 600 |2N4401-APCT-NOt ‘60 «4.80 | 39.00/M | 2N4401-AP 12 | 100 | 80 | 2.86 | DTC123JUA-TPMSCT-ND 1.30 10.40 | 52.00/M | DTC123JUA-TP 
4o | 1.00 | — | 300 | 600 |PN2222A-APCT-ND 150 12.00 — | PN2222A-AP 40 | 30 | 56 | 286 | DTC124EUA-TPMSCT-ND 1.30 10.40 | 52.00/M | DTC124EUA-TP 
Fig. 7- T0-220 40 | 50 | 30 | 13 | DTC114EUA-TPMSCT-ND 1.25 10.00 | 50.00/M | DTC114EUA-TP 
40 | 0.70 | 1A) 20 | 30W |TIP29-BP-ND 5.25 45.00 — ] TIP29-BP 40 100 68 61.1_| DTC144EUA-TPMSCT-ND 1.25 10.00 | 50.00/M_| DTC144EUA-TP 
60 | o70 | 1a) 20 | 30w |Tip29a-BP-ND 525 45.00 — | T1p29A-BP 40 | 70 | 68 | 13 | DIC114YUA-TPMSCT-ND 1.25 10.00 | 50.00/M | DTC114YUA-TP 
60 | 150 | 6a) 15. | 65W |TIP41A-BP-ND 4050 90.00 — | Tp41A-BP 50 | 100 | 100 | 13 | DTC114TUA-TPMSCT-ND 1.15 9.20 | 46.00/M | DTC114TUA-TP 
co | 250 | 5a | 1.000 | esw |TIP120-BP-ND 1225 105.00 — | tiP120-BP 50 | 100 | 100 | 61.1 DICT4ATUA-TPMSCT:ND 1.40 11.20 | 56.00/M_| DTC144TUA-TP 
$0 ae ae 3p aa TEEN 188 a = eee ee 40 | 70 | 68 | 13 | DICTI4YE-TPMSCT-ND 725 10.00 | 50.00/M | DTC114YE-TP 
30 | 250 | 8A| 200 | sow PHERReEERND ap on “p00  aipioicae. 40 | 30 | 56 | 286 | DTC124EE-TPMSCT-ND 1.30 10.40 | 52.00/M | DTC124EE-TP 
4oo| 070 | 18) 90 | 30w fbsomaetN Boal BOD ipa ap 40 | 100 | 68 | 61.1 | DTC144EE-TPMSCT-ND 1.00 8.00 | 40.00/M | DTC144EE-TP 
; : ‘ 50 | 100 | 80 | 22 | DTC123JE-TPMSCT-ND 1.30 10.40 | 52.00/M | DTC123JE-TP 
100 150 | GA) 15 | GoW TISICSBEEND 10.50 90.00 — | TiPaic-BP 50 | 100 | 100 | 13 | DTC114TE-TPMSCT-ND 1.25 10.00 | 50.00/M | DTC114TE-TP 
100 | 2.60 | 5A | 1,000 | GSW [TIR122;-BE-ND) 12.25 105.00 = || TIBI22Be 50| 100 | 100 | 61.1 | DTC144TE-TPMSCT-ND 130 10.40 | 52.00/M | DTC144TE-TP 
too | 2.50 | 8A | 200 | sow |TIP102-BP-ND 12.25 105.00 — | TIp102-BP - - - - 
Fig. 7 - TO-220AB ONG | 
— = 5 SOT-323 
a Aen oa a a TRS BED Pe ee = Leg 5 | 100 ] 80 | 286 | DTA123JUA-TPMSCT-ND 725 10.00 | 50.00/M | DTA123JUA-TP 
0 | 420 | aa) 90 | sow FoBSteEenT 08 45/00 =| spaip-ee 5 | 100 | 80 | 6.11 | DTA143ZUA-TPMSCT-ND 1.25 10.00 | 50.00/M | DTA143ZUA-TP 
ao | 250 | 28.) coo | sow FORIaiaeiAn ae oes Maci00 Sl aipitay jo | 30 | 56 | 286 | DTA124EUA-TPMSCT-ND 1.25 10.00 | 50.00/M | DTA124EUA-TP 
ioo| 120 | a8) 20 | 30w fRRGEENNG oR Aeon = hrpacee 10 | 30 | 68 | 61.1 | DTA144EUA-TPMSCT-ND 1.25 10.00 | 50.00/M | DTA144EUA-TP 
; : : jo | 50 | 30 | 13 | DTA114EUA-TPMSCT-ND 1.15 9.20 | 46.00/M_| DTA11/4EUA-TP 
100 50 2A) 200.) SOW ie BEEND) 1225 105.00 aa TERI ZBe 10 [100 | 30 | 6.11 | DTA143EUA-TPMSCT-ND 125 10.00 | 50.00/M | DTAT43EUA-TP 
50 | 100 | 100 | 13 | DTA114TUA-TPMSCT-ND 1.25 10.00 | 50.00/M_| DTA114TUA-TP 
Fig. 1 - SOT-23 SOT-523 
40 ] 0.25 |— J] 300 | 350 |MMBT3906-TPCT-ND 504.00 — | MMBT3906-TP 5 | 100 ] 80 ] 286 | DTA123JE-TPMSCT-ND 7.25 10.00 | 50.00/M | DTA123JE-TP 
40 | 0.40 | — | 300 | 350 |MMBT4403-TPCT-ND 90 7.20 | 36.00/M | MMBT4403-TP 5 | 100 | 80 | 611 | DTA143ZE-TPMSCT-ND 1.25 10.00 | 50.00/M | DTA143ZE-TP 
60 | 0.25 |500| 100 | 225 |MMBTASS-TPCT-ND 1.15 9.20 | 46.00/M | MMBTAS55-TP 10 | 30 | 56 | 286 | DTA124EE-TPMSCT-ND 1.25 10.00 | 50.00/M | DTA124EE-TP 
60 | 1.30 |100) 75 | 350 /MMBT2907A-TPMSCT-ND 1.00 — 8.00 | 40.00/M | MMBT2907A-TP 10 | 30 | 68 | 61.1 | DTA144EE-TPMSCT-ND 1.40 11.20 | 56.00/M | DTA144EE-TP 
80 | 0.25 |500| 100 | 225 |MMBTAS6-TPCT-ND 1.15 9.20 | 46.00/M_| MMBTAS6-TP 10 | 100 | 30 | 6.11 | DTA143EE-TPMSCT-ND 1.25 10.00 | 50.00/M | DTA143EE-TP 
150 | 0.50 | 600| 200 | 300 |MMBT5401-TPCT-ND ‘90 7.20 | 36.00/M | MMBT5401-TP 50 | 100 | 100 | 13 | DTA114TE-TPMSCT-ND 1.25 10.00 | 50.00/M | DTA114TE-TP 
300 | 0.50 | 300] 200 | 300 |MMBTA92-TPCT-ND ‘90 7.20 | 36.00/M | MMBTA92-TP ~ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CS Microsemi. Power Diodes 


Fig. 3 — DO-214AB Fig. 4 — Half Pak 
i 
[= 8.18 
Fig. 5 — MD3CC Fig. 6 — TO-220AB i Fig. 7 — TO-220AC 
92.20 Base Base 
+ 80.01 (Cathode) (Cathode) 
(34.92 al B&se 
° © F (Cathode) 
Working Avg. Forward Max. Surge 
Peak Reverse Current Current Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Microsemi 
Fig. Voltage IF (AV) lFsM Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

1 50 30A 600A SBR3050-ND 17.72 159.48 1329.00 | — = —| SBR3050 

35 30A 600A SD41-ND 16.20 145.80 1215.00 | — _— —| SD41 
2 50 80A 1200A SBR8050-ND 19.88 178.92 1491.00 | — = — | SBR8050 

15 80A 1200A SBR8215-ND@ 20.92 188.28 1569.00 | — = —| SBR8215 

45 3A 150A LSM345JCT-ND 4.13 27.50 220.00 LSM345JTR-ND 3,000 1375.00/M | LSM345J 
3 45 5A 250A LSM545JCT-ND 5.03 33.50 268.00 LSM545JTR-ND 3,000 1675.00/M | LSM545J 

45 8A 350A LSM845JCT-ND® 5.78 38.50 308.00 LSM845JTR-ND@® 2,500 1925.00/M | LSM845J 
4 15 240A 3500A HS24515-ND 51.32 461.88 3849.00 | — = —| HS24515 
§ 50 300A 2000A CPT30050-ND 64.28 578.52 4821.00 | — = — | CPT30050 
6 150 20A 225A FST20150-ND 3.60 32.40 270.00 | — = —| FST20150 

180 30A 250A FST31180-ND 3.60 32.40 270.00 | — = —| FST31180 
7 45 16A 300A MS1645-ND 3.20 28.80 240.00 | — = —| MS1645 

45 16A 300A MS1645E3-ND® 3.20 28.80 240.00 | — ini —| MS1645E3 
8 100 30A 350A FST30100-ND 6.24 56.16 468.00 | — a — | FST30100 

100 50A 400A FST50100-ND 9.80 88.20 735.00 | — = —| FST50100 


@ RoHS Compliant 


D | odes Fig. 1 — TO-220 Fig. 2— TO-247 
10.66 16.26 
rar i 5 = as a) 
VRM Ic VE Digi-Key Pricing Microsemi 
Fig. Max. Avg. (A) Max. Part No. 1 25 100 Part No. Cathode! : fe) 
21.46 TO-O 
‘ 1000 15 3.0 APT15DQ100KGMP-ND 2.12 47.70 159.00 | APT15DQ100KG | 
600 15 24 APT15DQ60KGMP-ND 1.76 39.60 132.00 | APT15DQ60KG i — 
1000 30 3.0 APT30DQ100BGMP-ND 4.48 100.80 336.00 | APT30DQ100BG 20.32 
600 30 24 APT30DQ60BGMP-ND 3.64 81.90 273.00 | APT30DQ60BG 
2 | ie Anode 
1200 60 3.3 APT60DQ120BGMP-ND 7.80 175.50 585.00 | APT60DQ120BG Gaikod 
——<—<—=+ athode 
600 60 24 APT60DQ60BGMP-ND 5.28 118.80 396.00 | APT60DQ60BG 


Fig. 1 — TO-247 Fig. 2— T-MAX™ 
x 6.26, 
VCES le} Icom Digi-Key Pricing Microsemi 
Fig. Max. Avg. (A) Max. (A) Part No. 1 25 100 Part No. 

600 56 65 APT15GP60BDQ1GMP-ND 10.16 228.60 762.00 | APT1S5GP60BDQ1G 
1 600 100 120 APT30GP60BGMP-ND 15.00 337.50 1125.00 |APT30GP60BG G: GATE 

600 100 120 APT30GP60BDQ1GMP-ND 16.36 368.10 1227.00 |APT30GP60BDQ1G i Boe 
2 600 100 160 APT40GP60B2DQ2GMP-ND 24.72 556.20 1854.00 |APT40GP60B2DQ2G 


MOSFETs/FREDFETs 


Fig. 1 — 
TO-247(B) 
T-MAX™(B2) 
Vps Ic RDS (on) Digi-Key Pricing Microsemi 
Fig. Max. | Avg. (A) Max. 0 Part No. 1 25) 100 Part No. 
1000 14 0.90 APT14M100BMP-ND 14.96 336.60 1122.00 | APT14M100B 
500 24 0.14 APT24F50BMP-ND 9.56 215.10 717.00 | APT24F50B 
1 500 30 0.19 APT30F50BMP-ND 10.68 240.30 801.00 | APT30F50B 
500 42 0.14 APT42F50BMP-ND 20.20 454.50 1515.00 | APT42F50B 
600 56 0.13 APT56M60B2MP-ND 32.16 723.60 2412.00 | APTS6M60B2 
2 1000 31 0.40 APT31M100LMP-ND 35.68 802.80 2676.00 | APT31M100L 
~ |S: SOURCE 
3 500 38 0.10 APT38M50JMP-ND 52.24 1175.40 3918.00 | APT38M50J : . pate 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 1307 


<< Microsemi. Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers 


Fig. 1 — POWERMITE® Fig. 2— POWERMITE®3 Pin 1 Fig. 3— POWERDI™5 
—— 
Cathode o—— PES 
A ——— Pin 3. 
f2.05- Cathod anod Pin 2 Bottomside 
L- athode node Heat Sink Left Pin F 
if { | : oe 10 Bottomside 
4.91 B 7 Heat Sink 
| ; -—#—0 Pin 1 Right Pin 
iL __] see Pin3 0 ; 
Pama : Bottomside '—¢—0 Pin 2 
Anode Heat Sink 
Forward Working Maximum Maximum 
Average Rectified Peak Reverse Forward dc Reverse Cut Tape 
Current Voltage Voltage @ Amps Current @ VRWM Pricing Tape and Reel 
Fig. (A) (Vv) (Vv) (A) (mA) 1 10 100 Qty. Pricing 
POWERMITE 
20 0.65 3.0 0.4 UPS120E3CT-ND .96 8.64 72.00 UPS120E3TR-ND 3,000 600.00/M 
1A 1.0 20 0.595 2.0 0.01 UPS120EE3CT-ND 1.00 9.00 75.00 UPS120EE3TR-ND 3,000 625.00/M 
é 40 0.75 3.0 0.4 UPS140E3CT-ND 1.00 9.00 75.00 UPS140E3TR-ND 3,000 625.00/M 
40 0.45 1.0 0.4 UPS140CT-ND 5.70 4750 380.00 = = = 
1B 1.0 20 0.65 3.0 1.0 UPS5817E3CT-ND 84 756 63.00 UPS5817E3TR-ND 3,000 525.00/M 
. 40 0.85 3.0 1.0 UPS5819E3CT-ND 88 792 66.00 UPS5819E3TR-ND 3,000 550.00/M 
POWERMITE3 
3.0 40 0.50 3.0 0.5 UPS340E3CT-ND 1.44 12.96 108.00 UPS340E3TR-ND 5,000 810.00/M 
3.0 60 0.63 3.5 0.2 UPS360E3CT-ND 1.52 13.68 114.00 UPS360E3TR-ND 5,000 855.00/M 
3.0 100 0.76 3.0 0.2 UPS3100E3CT-ND 1.68 15.12 126.00 UPS3100E3TR-ND 5,000 945.00/M 
5.0 40 0.54 5.0 0.5 UPS540E3CT-ND 1.76 15.84 132.00 UPS540E3TR-ND 5,000 990.00/M 
5.0 60 0.69 5.0 0.2 UPS560E3CT-ND 1.84 16.56 138.00 UPS560E3TR-ND 5,000 1035.00/M 
2A 5.0 100 0.81 5.0 0.2 UPS5100E3CT-ND 1.96 1764 147.00 UPS5100E3TR-ND 5,000 1102.50/M 
5.0 100 0.81 5.0 0.2 UPS5100HE3CT-ND 2.00 18.00 150.00 UPS5100HE3TR-ND 5,000 1125.00/M 
7.0 60 0.60 7.0 0.1 UPS760E3CT-ND 1.92 17.28 144.00 UPS760E3TR-ND 5,000 1080.00/M 
8.0 35 0.51 8.0 1.4 UPS835LE3CT-ND 1.84 16.56 138.00 UPS835LE3TR-ND 5,000 1035.00/M 
8.0 40 0.37 3.0 5.0 UPS840E3CT-ND 2.02 18.22 151.80 UPS840E3TR-ND 5,000 1138.50/M 
10.0 40 0.51 10.0 0.3 UPS1040E3CT-ND 2.36 21.24 177.00 UPS1040E3TR-ND 5,000 1327.50/M 
2B 2x 5.0 40 0.48 5.0 0.15 UPS1040CTE3CT-ND 3.80 34.20 285.00 UPS1040CTE3TR-ND 5,000 2137.50/M 
POWERDI5 
a 3.0 200 0.78 3.0 0.01 UPDS3200E3CT-ND 3.00 2700 225.00 UPDS3200E3TR-ND 5,000 1687.50/M 
5.0 100 0.71 5.0 0.01 UPDS5100HE3CT-ND 2.20 19.80 165.00 UPDS5100HE3TR-ND 5,000 1237.50/M 
=gs ® 
Ultra Fast Rectifiers POWERMITE Riots Ace. pee 
[2.05 | Cathode Anode 
Tape and Reel val Tt 
VR IF IFSM Pq Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing | 
Fig. (Vv) (A) (A) (W) | Part No. a 10 100 Part No. 3,000 1.91 O 
1 600 2 20 2.5 UPR60E3CT-ND 2.08 18.72 156.00 | UPR60E3TR-ND 1300.00/M I 
50 2.5 25 = UPRS5E3CT-ND 1.32 11.88 99.00 | UPR5E3TR-ND 825.00/M 
2 100 2.5 25 = UPR10E3CT-ND 1.44 12.96 108.00 | UPR10E3TR-ND 900.00/M 
150 2.5 25 — UPR15E3CT-ND 1.56 14.04 11700 | UPR15E3TR-ND 975.00/M 


500mW Series DO-35 Silicon Zener Diodes, 1N5221 — 1N5278 


Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal 
Zener _Test Zener _‘Test Zener _‘Test Zener _‘Test Zener _‘Test 
Voltage Current Voltage Current Voltage Current Voltage Current Voltage Current 
W@lt Ia Vz @ Izt Izt Vz @ Izt It Wz@tiz iat Vz@Izt— iat 
(Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) | (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) 
Cathode 5 Ly cate |_ Cathode 21 24 20 30 47 20 48 18 7.0 55 28 45 66 68 1.8 
Mark mae _ 2 28 2 | 3 #60 2 | 49 «+919 66 | 6 42 30 | & 72 417 
0272. . L. 26 33 20 36 75 20 51 24 56 61 47 (7 68 82 15 
27 3.6 20 40 10 20 52 24 5.2 62 51 25 72 110 1 
tua |i 2 8639 ~—20 42 «120 53 255.0 64 «60st 74 1300.95 
29 43 20 47 17 74 54 27 46 65 62 2.0 75 140 0.90 
1W Series, 2W Series, DO-41 Silicon Zener Diodes 2EZ3.6D5 — 2EZ200D5 
DO-41 Glass Zener Diodes Nominal Zener Voltage Nominal Zener Voltage Nominal Zener Voltage Nominal Zener Voltage 5W Series, 
1N4736A — 1N4763A Wz It Wz It Wz It Wz It T-18 Silicon Zener Diodes 
(Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) (Value) (Volts) (mA) 
ae Blea 36 3.6 139 15 15 33.4 39 39 128 92 32 61 1N5376B 
Vz let 43 43 116 17 17 29.4 43 43 11.6 91 a1 55 nagutar arr 
(Value) (Volts) (mA) 6.2 6.2 80.5 18 18 278 47 47 10.6 440 410 45 Voltage Current 
i 1 7 68 68 73.5 19 19 26.3 51 51 9.8 : (Value) Vz S 
130 130 3.8 
43 43 49 75 75 66.5 22 22 22.8 56 56 9.0 
56 47 55 12 12 45 27 27 18.5 62 62 8.1 180 180 2.8 6 87 15 
63 91 2.8 13 13 38.5 33 33 15.1 75 75 6.7 200 200 25 
DC Power Voltage Range (Code) | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing Microsemi 
Fig. Dissipation See Chart Part No.* 1 10 100 Part No.* 4,000 8,000 10,000 Part No.* 
1 500 mW 2.4V — 140V 1N52(Value)DO35MSCT-ND 1.20 8.40 60.00 1N52(Value)DO35MSTR-ND _ - 210.00/M 1N52(Value)DO35 
9 1W 6.8V — 91V 1N47(Value)ADO41MSCT-ND 25 1.65 13.20 1N47(Value)ADO41MSTR-ND 74.00/M 59.00/M = 1N47(Value)ADO41 
2W 3.6V — 200V 2EZ(Value)D5D041MSCT-ND 1.42 9.45 75.60 2EZ(Value)D5D041MSTR-ND 425.00/M 340.00/M — 2EZ(Value)D5D041 
3 5W 87V — 130V 1N5376BMSCT-ND 1.20 8.00 64.00 = = = _ 1N5376B 


* For complete part number, substitute corresponding value from chart for (Value). 


POWERMITE™ Pin Diodes 


Anode Cathode 


Maximum Average Power) Maximum Maximum Maximum Cut Tape Tape and Reel 
Reverse Voltage | Dissipation | Capacitance |Reverse Current | Forward Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Microsemi 1.91[| O 
(Vv) (Ww) (pF) (WA) (Vv) Part No. fl 10 100 ‘| PartNo. 3,000 Part No. I 
100 2.5 1.6 10 1.0 UPP1001E3CT-ND 2.80 2.52 2.10 | UPP1001E3TR-ND 1750.00/M_| UPP1001E3/TR7 ——376—4 
50 2.5 1.0 _ 1.0 UPP9401E3CT-ND 272: 2.45 2.04 | UPP9401E3TR-ND 1700.00/M | UPP9401E3/TR7 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ROM! Mosfets 


8-SOIC, 8-SOP 


5 
10. 


7 


8 


1. Source 
2. Source 
3. Source 


4. Gate 
5. Drain 
6. Drain 


TO-220FM, TO-220FN 


t10.0—4 
3) uo 


O 


1. Gate 
2. Drain 


3. Source 


7. Drain 
8. Drain 


1. Gate 
2. Source 
3. Drain 


SOT-353 


1. Source 
2. Gate 
3. Drain 


SOT-323 


2. Drain 
3. Source 


1. Anode 
2. Source 
3. Gate 


1. Gate 
2. Source 
3. Gate 
4. Drain 
5. Source 
6. Drain 


4. Drain 
5. Cathode 


SOT-363 


SOT-346 


SOT-416 


1. Source 


2. Gate 
3. Drain 


RSQO035N03 
1. Drain 

2. Drain 

3. Gate 

4. Source 
5. Drain 

6. Drain 


2. Gate 
3. Drain 


Reel” 


Dimensions in (mm) 


1. Gate 
2. Drain 
3. Source 


6 


1 


1. Source 
2. Gate 
3. Drain 


2. Source 
3. Drain 


4.71 


4. So 


jurce 


5. Gate 
6. Drain 


1.2 
>| 
eps 
1.2 
ip 


1. Gate 
2. Source 
3. Drain 


EMT-3 NEW! 


1223 
Hoo 
Ix +—1.7—| 
aie O2 ke 1.6 +1 
1. Source 4. Source 4. Drain 1. Source 4. Source 1. Drain 4. Drain 1. Gate 4. Cathode 
2. Gate 5. Gate 2.Source 6. Drain 2. Gate 5. Gate 2. Gate 5. Gate 2. Source 5. Drain 
3. Drain 6. Drain 3. Gate 3. Drain 6. Drain 3.Source 6. Source 3. Anode 
VDSS | Typ. Rps Ves ID IDP PD Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | Rohm 
Package | (V) (on) @ (V) (A) (A) Max. (W) | Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
N-Channel 
27mQ 45 6.5 26 RSSO65NO3TBCT-ND 75 15.03 45.09 | RSSO65NO3TBTR-ND 2,500 238.00/M | RSSO65NO03TB 
15mQ. 45 9 36 RSSO90NO03TBCT-ND 75 15.03 45.09 | RSSOSONO3TBTR-ND 2,500 238.00/M | RSSOSO0NO3TB 
12.5m0 45 10 40 RSS100NO03TBCT-ND 87 17.37 52.11 | RSS100NO3TBTR-ND 2,500 275.00/M | RSS100NO03TB 
8-SOIC 30 10.3m0 45 11 44 2 RSS110NO3TBCT-ND 1.35 29.17 89.75 | RSS110NO3TBTR-ND 2,500 477.00/M | RSS110NO03TB 
9.4mQ 45 12 48 RSS120NO03TBCT-ND 1.10 21.96 65.88 | RSS120NO3TBTR-ND 2,500 348.00/M | RSS120N03TB 
8.6mQ 45 | 12.5 50 RSS125NO03TBCT-ND 1.54 32.06 107.73 | RSS125NO3TBTR-ND 2,500 667.00/M | RSS125N03TB 
7.4mQ 45 13 52 RSS130NO03TBCT-ND 1.62 33.69 113.19 | RSS130NO3TBTR-ND 2,500 701.00/M | RSS130N03TB 
6mQ 4.5 14 56 RSS140NO03TBCT-ND 1.44 31.28 96.25 | RSS140NO3TBTR-ND 2,500 512.00/M | RSS140NO03TB 
20m 10 ri = RRSO7ONO3TB1CT-ND NEW! 1.04 20.70 62.10 | RRSO7ONO3TB1TR-ND NEW! 2,500 328.00/M | RRSO70NO3TB1 
11mQ. 10 10 = RRS100N03TB1CT-ND NEW! 1.01 21.94 67.50 | RRS100NO3TB1TR-ND NEW! 2,500 359.00/M | RRS100NO03TB1 
30 gma 10 1 _ 2 RRS110NO03TB1CT-ND NEW! 1.50 32.50 100.00 | RRS110NO3TB1TR-ND NEW! 2,500 532.00/M | RRS110N03TB1 
7.5mQ, 10 12.5 = RRS125N03TB1CT-ND NEW! 1.61 34.94 107.50 | RRS125NO3TB1TR-ND NEW! 2,500 572.00/M | RRS125N03TB1 
8-SOP 7mQ 10 13 =. RRS130N03TB1CT-ND NEW! 1.80 39.00 120.00 | RRS130NO03TB1TR-ND NEW! 2,500 638.00/M | RRS130N03TB1 
60 35m 4 6.5 = RSSO65NO6FU6TBCT-ND NEW! 1.20 26.00 80.00 | RSSO65NO6FU6TBTR-ND NEW! | 2,500 426.00/M | RSSO65NO6FU6TB 
45 35m 4 7 28 2 RSS0O70NOS5FU6TBCT-ND NEW! 1.31 28.44 87.50 | RSSO7ONOSFU6TBTR-ND NEW! | 2,500 466.00/M | RSSO7ONO5FU6TB 
45 25mQ 4 8.5 34 RSSO85NO5FU6TBCT-ND NEW! 1.61 34.94 107.50 | RSSO85NO5FU6TBTR-ND NEW! | 2,500 572.00/M | RSSO85NO5FU6TB 
45 21mQ 4 9.5 38 RSSO95NO5FU6TBCT-ND NEW! 1.58 32.88 110.46 | RSSO9SNOS5FU6TBTR-ND NEW! | 2,500 684.00/M | RSSO95NO5FU6TB 
S0T-23 60 7.50 5 0.115 0.8 0.225 RK7002T116CT-ND 34 5.00 13.00 | RK7002T116TR-ND 3,000 47.00/M | RK7002T116 
1.10 4 0.3 12 0.2 RK7002AT116CT-ND 43 6.25 16.25 | RK7002AT116TR-ND 3,000 59.00/M | RK7002AT116 
30 0.090 4 3 =. 0.5 RHPO30N03T100CT-ND 71 14.20 42.60 | RHPO30N03T100TR-ND 1,000 227.00 | RHPO30N03T100 
SOT-89 0.160 4 2 = RJPO20NO6T100CT-ND 97 19.35 58.05 | RJPO2ONO6T100TR-ND 1,000 333.00 | RJPO2Z0NO6T100 
60 0.250 4 2 8 0.5 2SK3065T100CT-ND 61 12.20 36.60 | 2SK3065T100TR-ND 1,000 195.00 | 2SK3065T100 
0.240 4 2 = RHPO20N06T100CT-ND 69 13.86 41.58 | RHPO20NO6T100TR-ND 1,000 239.00 | RHPO2O0NO6T100 
1.40 4 0.3 = RHU003N03T106CT-ND. 45 7.69 21.32 | RHU003N03T106TR-ND 3,000 82.00/M | RHU003N03T 106 
30 50 4 0.1 0.4 0.2 2SK3018T106CT-ND 40 6.75 18.72 | 2SK3018T106TR-ND 3,000 72.00/M | 2SK3018T106 
SOT-323 0.90 4 0.3 = RJU003N03T106CT-ND. 37 6.38 17.68 | RJUOO3NO03T106TR-ND 3,000 68.00/M | RJUO03N03T 106 
60 2.80 4 0.2 0.8 02 RHU002NO06T106CT-ND. 49 7.25 18.85 | RHUOO2NO6T106TR-ND 3,000 68.00/M | RHUO02N06T 106 
1.70 4 0.2 = : RJU002NO6T106CT-ND. 45 7.69 21.32 | RJUO02NO6T106TR-ND 3,000 82.00/M | RJU002N06T106 
2.80 4 0.2 0.8 2SK2731T146CT-ND 44 8.13 22.88 | 2SK2731T146TR-ND 3,000 94.00/M | 2SK2731T146 
SOT.346 30 0.580 4 0.5 = 0.2 RHKOO5N03T146CT-ND 39 7.50 21.60 | RHKOOSNO3T146TR-ND 3,000 102.00/M | RHKOO5N03T146 
0.430 4 0.5 = RJKOOSNO3T146CT-ND 44 8.13 22.88 | RJKOOSNO3T146TR-ND 3,000 94.00/M | RJKOOSNO3T146 
60 1.10 4 0.3 = 0.2 RHKOO3NO6T146CT-ND A5 8.63 24.84 | RHKOO3NO6T146TR-ND 3,000 117.00/M | RHKOO3NO6T 146 
SOT-416 30 50 4 0.1 0.4 0.15 2SK3019TLCT-ND 40 6.75 18.72 | 2SK3019TLTR-ND 3,000 72.00/M | 2SK3019TL. 
0.40 4 2 8 2SK2094TLCT-ND 1.10 21.96 65.88 | 2SK2094TLTR-ND 2,500 348.00/M | 2SK2094TL. 
60 0.170 4 5 20 20 2SK2503TLCT-ND 1.10 21.96 65.88 | 2SK2503TLTR-ND 2,500 348.00/M | 2SK2503TL 
0.150* 10 8 20 RK3055ETLCT-ND 1.412 22.32 66.96 | RK3055ETLTR-ND 2,500 353.00/M | RK3O055ETL 
CPT-3. 100 0.250 4 5 20 20 2SK2504TLCT-ND 1.10 21.96 65.88 | 2SK2504TLTR-ND 2,500 348.00/M | 2SK2504TL 
D-PAK 200 0.70 10 3 12 20 2SK2887TLCT-ND 1.68 36.40 112.00 | 2SK2887TLTR-ND 2,500 596.00/M | 2SK2887TL. 
200 0.720 10 5 20 20 RDDOSON20TLCT-ND NEW! 1.31 28.44 87.50 | RDDOSON20TLTR-ND NEW! 2,500 466.00/M | RDDOSON20TL 
500 30 10 2 6 20 2SK2715TLCT-ND -90 17.91 53.73 | 2SK2715TLTR-ND 2,500 284.00/M | 2SK2715TL 
600 4.40 10 2 6 20 2SK3050TLCT-ND 98 19.62 58.86 | 2SK3050TLTR-ND 2,500 311.00/M | 2SK3050TL 
* Maximum (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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RonM Mosfets (Cont. 


Digi@reel? | 


VDSS | Typ. Rps Vas ID IDP PD Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package | (V) (on) @ (V) (A) (A) Max. (W) | Part No. 1 25) 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
60 | 0.110 4 | 10 40 30 2SK2095N-ND 2.40 50.00 168.00 | — — —| 28K2095N 
0.550 to | 5 20 30 RDNOSON20-ND 1.04 20.88 62.64 | — — —| RDNOSON20 
200 | 0.270 10 | 10 | 40 35 RDN100N20-ND 98 2113 65.00 | — = —| RDN100N20 
0.120 jo | 15 | 45 40 RDN150N20-ND 150 32.50 100.00 | — = —| RDN150N20 
a9 | 9.380 10 | 8 32 35 RDNO80N25-ND 109 23.56 7250 | — — —| RDNo8oN25 
0.160 jo | 12 48 40 RDN120N25-ND 156 32.50 109.20 | — — —| RDN120N25 
459 | 0-859 10 | 7 28 aa 2SK2299N-ND 171 35.63 119.70 | — — —| 28k2299N 
10 jo | 5 20 28K2713-ND 176 38.19 117.50 | — = —| 28k2713 
[TO-220FM, 1.10 jo | 5 20 30 2SK2793-ND 2.42 50.50 169.68 | — = —| 28k2793 
TO-220FN 0.380 10 | 13 | 52 50 R5013ANXFU6-ND NEW! 351 76.38 227.50 | — = — | R5013ANXFU6 
500 | 1.50 to | 5 20 35 RDXO50N50FU6-ND NEW! 2.40 50.00 168.00 | — — —| RDXOS0N50FU6 
0.850 10 | 8 32 40 RDXO80N50FU6-ND NEW! 297 64.63 192.50 | — = —| RDXO80N50FU6 
0.50 jo | 12 | 48 45 RDX120N50FU6-ND NEW! 4.73 102.81 306.25 | — = —| RDX120N50FU6 
10 jo | 7 28 30 2SK2740-ND 258 5369 180.39 | — = —| 28k2740 
1.80 to | 4 16 30 2SK2792-ND 269 56.13 188.58 | — — —| 28k2792 
600 | 2.10 10 | 45 | 18 35 RDXO45N60FU6-ND NEW! 2.40 50.00 168.00 | — — —| RDX045N60FU6 
1.20 jo | 6 24 40 RDXO6ONG6OFU6-ND NEW! 297 64.63 192.50 | — = —| RDXO6ON6OFU6 
0.650 10 | 10 40 45 RDX100N60FU6-ND NEW! 4.73 102.81 306.25 | — — —| RDX100N60FU6 
30 | 74ma 45 | 25 | 10 RSRO25NO3TLCT-ND 65 12.90 38.70 | RSRO2S5NO3TLTR-ND 3,000 | 194.00/M| RSRO2SNO3TL 
temt.3 | 30 | 66mo 45} 25 | — , RTRO25NO3TLCT-ND 60 10.00 30.00 | RTRO25NO3TLTR-ND 3,000 | 150.00/M | RTRO25NO3TL 
30 | 66mo 25 | 4 16 RTRO4ONOSTLCT-ND NEW! 50 10.00 30.00 | RTRO40NO3TLTR-ND NEW! 3,000 | 150.00/M| RTRO4ONOSTL 
45 | 250ma 25 | 2 8 RTROZONOSTLCT-ND NEW! 81 16.20 48.60 | RTRO2ONOSTLTR-ND NEW! 3,000 | 257.00/M| RTROZONOSTL 
1 QS5U12CT-ND 70 14.00 42.00 | QS5U12TR-ND 3,000 | 210.00/M| QSsU12TR 
1 QS5U13CT-ND 64 1270 38.10 | QS5U13TR-ND 3,000 | 191.00/M| QSsU13TR 
30 | 71mo 45 | 2 8 1 QS5U16CT-ND 64 1270 38.10 | QS5U16TR-ND 3,000 | 191.00/M| QS5U16TR 
eMIS2 1 QS5U17CT-ND 72 1440 43.20 | QS5U17TR-ND 3,000 | 216.00/M| QS5U17TR 
1.25 | QS5K2CT-ND 560 10.00 30.00 | QS5K2TR-ND 3,000 | 150.00/M | QS5K2TR 
30 | 225mo 40 | 2 8 1.25 | QS5U33TRCT-ND NEW! 69 1377 41.31 | QSS5U33TRTR-ND NEW! 3,000 | 218.00/M| QSsU33TR 
12 — — | 2A 4 1.25 | QSX5CT-ND 60 12.00 36.00 | QSX5TR-ND 3,000 | 180.00/M| QSX5TR 
89ma 45 | 2 _ RTQO20NO3CT-ND 45 9.00 27.00 | RTQO20NO3TR-ND 3,000 | 135.00/M| RTQO20NO3TR 
38ma 45/35 | — RTQO35NO3CT-ND 68 1350 40.50 | RTQO35NO3TR-ND 3,000 | 203.00/M| RTQO35NO3TR 
TSMT-6 30ma 45 | 45 | 18 j.25 | RTQ04SNOSCT-ND 69 1386 41.58 | RTQO45NO3TR-ND 3,000 | 219.00/M| RTQO45NO3TR 
30°) gama 4 | 40 | 14 : RSQO35NO3CT-ND NEW! 60 12.00 36.00 | RSQO35NO3TR-ND NEW! 3,000 | 180.00/M| RSQO35NO3TR 
36ma 45} 45 | — RSQO45NO3CT-ND 75 15.03 45.09 | RSQO45NO3TR-ND 3,000 | 238.00/M| RSQO45NO3TR 
= — |15A4 | 3 QSX6CT-ND 60 12.00 36.00 | QSX6TR-ND 3,000 | 180.00/M | QSX6TR 
170m 45 | 15 RTFO15NO3TLCT-ND 68 11.50 34.50 | RTFO1S5NO3TLTR-ND 3,000 | 173.00/M | RTFO15NO3TL 
TumT-3 | 30 | 48ma 45} 25 | — 0.8 RTFO25NO3TLCT-ND 74 14.70 44.10 | RTFO25NO3TLTR-ND 3,000 | 221.00/M| RTFO25NO3TL 
170m 4 | 14 RSF014NO3TLCT-ND 68 11.50 34.50 | RSFO14NO3TLTR-ND 3,000 | 173.00/M| RSFO14NO3TL 
30 | 35ma 45} 35 | — 1 RTLOSS5NO3CT-ND 68 11.60 34.80 | RTLOSSNO3TR-ND 3,000 | 174.00/M| RTLO35NO3TR 
tute | 20 | 3toma 18/15 | 30 0.8 RUFO15NO2TLCT-ND NEW! 62 10.00 28.80 | RUFO1S5NO2TLTR-ND NEW! 3,000 | 136.00/M| RUFO1SNO2TL 
12 = =: |! <2 4 1 US6XS5CT-ND 70 14.00 42.00 | US6X5TR-ND 3,000 | 210.00/M] US6X5TR 
30 = — | 15 3 1 US6X6CT-ND 70 14.00 42.00 | US6X6TR-ND 3,000 | 210.00/M] US6X6TR 
VMT-3 | 30 50 4 | o1 | 04 0.15 | 28K3541T2LCT-ND 38 7.03 19.80 | 28K3541T2LTR-ND 8,000 77.00/M | 28K3541T2L 
EmMT-6 | 20 1.40 8 3 6 15 EM6K6T2RCT-ND NEW! 42 8.13 23.40 | EM6K6T2RTR-ND NEW! 8,000 | 104.00/M| EM6K6T2R 
EMT3 20 a 8 |os | — 0.15 | RUEOOS3NO2TLCT-ND NEW! A4 7.50 20.80 | RUEOOSNO2TLTR-ND NEW! 3,000 80.00/M | RUEOOSNO2TL 
Dual N-Channel 
52ma 45 | 5 20 SP8K1TBCT-ND 75 15.03 45.09 | SP8K1TBTR-ND 2,500 | 238.00/M | SP8K1TB 
30ma 45 | 6 24 SP8K2TBCT-ND 87 17.37 52.11 | SP8K2TBTR-ND 2,500 | 275.00/M | SP8K2TB 
8-Soic | 30 | 23ma 45 | 7 28 2 SP8K3TBCT-ND 1.44 31.28 ~=—-96.25 | SP8K3TBTR-ND 2,500 | 512.00/M | SP8K3TB 
16ma 45 | 9 36 SP8K4TBCT-ND 1.44 31.28 = 96.25 | SP8K4TBTR-ND 2,500 | 512.00/M | SP8K4TB 
93ma 45 | 35 | 14 SP8KSTBCT-ND 1.04 20.79 62.37 | SP8KS5TBTR-ND 2,500 | 329.00/M | SP8K5TB 
EMT-6 | 30 5ma 4 | o1 | 04 0.15 | EM6K1T2RCT-ND 65 1050 30.24 | EM6K1T2RTR-ND 8,000 | 134.00/M | EM6K1T2R 
SOT-353 | 30 50 4 |o1 | 02 0.15 | UMSK1NCT-ND 42 8.13 23.40 | UMSKINTR-ND 3,000 | 111.00/M|UMSK1NTR 
aaieaeat | 746 56 a lGgar | es og | UM6KINCT-ND AB 8.44 23.76 | UMGKINTR-ND 3,000 97.00/M | UM6K1NTR 
UM6K1NTNCT-ND 46 8.44 23.76 | UM6KINTNTR-ND 3,000 97.00/M | UM6K1NTN 
SOT-457 | 60 2.80 4 | 02 | 08 0.2 SM6K2T110CT-ND 50 9.63 27.72 | SM6K2T110TR-ND 3,000 | 131.00/M | SM6K2T110 
TsmT-6 | 30 | 180mo 45 | 1 4 1.25 | QS6K1CT-ND 71 14.20 42.60 | QS6K1TR-ND 3,000 | 213.00/M | QS6K1TR 
sume | ao | t70ma 45/15 ) _ ; US6K1CT-ND 63 12.50 37.50 | US6KITR-ND 3,000 | 188.00/M | US6K1TR 
170m 10 | 14 US6K2CT-ND 68 13.50 40.50 | US6K2TR-ND 3,000 | 203.00/M | US6K2TR 
Dual N and P-Channel 
23ma 45 | 7/45 | 28/18 SP8M10TBCT-ND 1.28 27.63 —-85.00 | SP8M10TBTR-ND 2,500 | 452.00/M |SP8M10TB 
52ma 45 | 5/45 | 20/18 SP8M3TBCT-ND 113 24.38 75.00 | SP8M3TBTR-ND 2,500 | 399.00/M |SP8M3TB 
16ma 45 | 9/7 | 36/28 SP8M4TBCT-ND 1.84 39.81 122.50 | SP8M4TBTR-ND 2,500 | 652.00/M |SP8M4TB 
s-soic |3o/-30/ 30m2 45 | 6/7 | 24/28 7 SP8MSTBCT-ND 1.58 34.13 105.00 | SP8MSTBTR-ND 2,500 | 559.00/M |SP8MS5TB 
52mo 4.5 | 5/35 | 20/14 SP8M6TBCT-ND 1.03 22.34 68.75 | SP8M6TBTR-ND 2,500 | 366.00/M |SP8M6TB 
52ma 45 | 5/7 | 20/28 SP8M7TBCT-ND 146 31.69 97.50 | SP8M7TBTR-ND 2,500 | 519.00/M |SP8M7TB 
30ma 45 | 6/45 | 24/18 SP8M8TBCT-ND 1.22 26.41 81.25 | SP8M8TBTR-ND 2,500 | 432.00/M |SP8M8TB 
16mo 45 | 9/5 | 36/20 SP8M9TBCT-ND 1.63 35.34 108.75 | SP8M9TBTR-ND 2,500 | 579.00/M |SP8M9TB 
* Maximum (Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1310 (tos3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ROAM Mosfets (Cont.) Digi Reel” (Sets 
VDSS | Typ. Rps Ves ID IDP PD Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel | Rohm 
Package | (V) (on) @ (V) (A) (A)__| Max. (W) | Part No. al 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
tsmt-6 |30/-20! 170mo0 a5 |15/15) 6/6 1.25 QS6M3CT-ND 55 11.00 33.00 | QS6M3TR-ND 3,000 165.00/M | QS6M3TR 
QS6M4CT-ND 63 12.50 37.50 | QS6M4TR-ND 3,000 188.00/M | QS6M4TR 
30/-20) 250m 45 | 1.4/1 | 5.6/4 1 US6M1CT-ND -70 14.00 42.00 | US6M1TR-ND 3,000 210.00/M | US6M1TR 
TUMT-6 
20/-20 |170/280mQ, 4.5 | 1.5/1 = 1 US6M2CT-ND -70 14.00 42.00 | US6M2TR-ND 3,000 210.00/M | US6M2TR 
P-Channel 
68m 4.5 4 16 RSS040P03TBCT-ND 1.10 21.96 65.88 | RSSO40PO3TBTR-ND 2,500 348.00/M | RSSO40P03TB 
8-SOIC 47mQ 4.5 5 20 2 RSSO50P03TBCT-ND 1.01 21.94 67.50 | RSSO50PO3TBTR-ND 2,500 359.00/M | RSSOS50P03TB 
30 22m 45 75 30 RSS075P03TBCT-ND 1.73 37.54 115.50 | RSSO75PO3TBTR-ND 2,500 614.00/M | RSSO75P03TB 
15mQ. 4.5 9 36 RSSO90P03TBCT-ND 1.58 32.88 110.46 | RSSO9OPO3TBTR-ND 2,500 684.00/M | RSSO90P03TB 
8-SOP 45 a9mo 4 7 28 2 RSSO60POSFU6TBCT-ND NEW! 1.65 35.75 110.00 | RSSO6OPOS5FU6TBTR-ND NEW! | 2,500 585.00/M | RSSO60PO5FU6TB 
° m RSS0O70POSFU6TBCT-ND NEW! 1.68 35.00 117.60 | RSSO7OPOS5FU6TBTR-ND NEW! | 2,500 728.00/M | RSSO70PO5FU6TB 
20 1.10 4 0.2 = = RTU002P02T106CT-ND 51 9.88 28.44 | RTUOO2P02T106TR-ND 3,000 134.00/M | RTU002P02T106 
SOT-323 
30 0.90 10 0.2 = = RSU002P03T106CT-ND 40 7.63 21.96 | RSU002P03T106TR-ND 3,000 104.00/M | RSU002P03T106 
20 1.10 4 0.2 = = RTEO002P02TLCT-ND -50 9.63 27.72 | RTEOO2PO2TLTR-ND 3,000 131.00/M | RTEQO2PO02TL 
SOT-416 
30 1.60 4 0.2 = 0.15 RSE002P03TLCT-ND 51 9.75 28.08 | RSEOO2PO3TLTR-ND 3,000 133.00/M | RSEOO2P03TL 
100mQ 4.5 2 8 1 RTRO20P02TLCT-ND 61 12.20 36.60 | RTRO2OPO2TLTR-ND 3,000 183.00/M | RTRO20P02TL. 
20 70mQ 45 2.5 10 il RTRO25P02TLCT-ND -50 10.00 30.00 | RTRO25PO2TLTR-ND 3,000 150.00/M | RTRO25P02TL 
7SMra 55mQ 45 3 12 1 RTRO30P02TLCT-ND 57 10.88 31.32 | RTRO3OPO2TLTR-ND 3,000 148.00/M | RTRO3OPO2TL 
170mQ 4.5 15 RSRO15PO03TLCT-ND 56 11.20 33.60 | RSRO15PO3TLTR-ND 3,000 168.00/M | RSRO15PO3TL 
30 135mQ 4.5 2 = 1 RSRO20P03TLCT-ND 62 12.30 36.90 | RSRO20PO3TLTR-ND 3,000 185.00/M | RSRO2OPO3TL. 
100mQ 4.5 2.5 RSRO25P03TLCT-ND 67 13.30 39.90 | RSRO25PO3TLTR-ND 3,000 200.00/M | RSRO25PO03TL 
160mQ 4.5 15 6 1 QS5U21CT-ND 68 13.68 41.04 | QS5U21TR-ND 3,000 217.00/M | QS5U21TR 
160mQ 4.5 1.5 6 1 QS5U23CT-ND 66 13.20 39.60 | QS5U23TR-ND 3,000 198.00/M | QS5U23TR 
TSMT-5 20 160mQ 4.5 1.5 6 1 QS5U26CT-ND 66 13.20 39.60 | QS5U26TR-ND 3,000 198.00/M | QS5U26TR 
160mQ 4.5 1.5 6 1 QS5U27CT-ND 69 13.77 41.31 | QS5U27TR-ND 3,000 218.00/M | QS5U27TR 
90mQ 4.5 2 8 0.9 QS5U28CT-ND all 14.13 42.39 | QS5U28TR-ND 3,000 224.00/M | QS5U28TR 
12 = ce 2 4 1,25 QST6CT-ND -60 12.00 36.00 | QST6TR-ND 3,000 180.00/M | QST6TR 
1.5 3 0.5 QST7CT-ND -60 12.00 36.00 | QST7TR-ND 3,000 180.00/M | QST7TR 
155mQ. 4.5 1.5 6 QS6U22CT-ND 64 12.80 38.40 | QS6U22TR-ND 3,000 192.00/M | QS6U22TR 
72mQ 4.5 2.5 10 RTQ025P02CT-ND 58 11.60 34.80 | RTQO025P02TR-ND 3,000 174.00/M | RTQ025P02TR 
20 60mQ 4.5 3 12 1.25 RTQ030P02CT-ND 52 10.30 30.90 | RTQO30P02TR-ND 3,000 155.00/M | RTQO30P02TR 
TSMT-6 50mQ 4.5 3.5 17.5 RTQ035P02CT-ND 58 11.60 34.80 | RTQO35P02TR-ND 3,000 174.00/M | RTQ035P02TR 
35m 4.5 4 16 RTQ040P02CT-ND 69 13.70 41.10 | RTQO040P02TR-ND 3,000 206.00/M | RTQ040P02TR 
500m 4.5 1 2 1 QS6U24CT-ND 64 12.70 38.10 | QS6U24TR-ND 3,000 191.00/M | QS6U24TR 
30 120mQ 4.5 2.5 10 1.25 RSQ025P03CT-ND 74 14.80 44.40 | RSQO25P03TR-ND 3,000 222.00/M | RSQ025P03TR 
90mQ 45 3 12 1.25 RSQO030P03CT-ND 69 13.86 41.58 | RSQO30P03TR-ND 3,000 219.00/M | RSQO30P03TR 
65mQ 4.5 3.5 14 1.25 RSQ035P03CT-ND 69 13.86 41.58 | RSQO35P03TR-ND 3,000 219.00/M | RSQ035P03TR 
630m 2.5 1 4 RSFO10PO03TLCT-ND NEW! -60 12.00 36.00 | RSFO10PO3TLTR-ND NEW! 3,000 180.00/M | RSFO10PO3TL 
TUMT-3 20 280m 4.5 1 4 08 RTFO10P02TLCT-ND -60 12.00 36.00 | RTFO10PO2TLTR-ND 3,000 180.00/M | RTFO10P02TL 
100mQ 4.5 1.5 6 RTFO15P02TLCT-ND 71 14.13 42.39 | RTFO15PO2TLTR-ND 3,000 224.00/M | RTFO15P02TL 
60m 4.5 2 8 RTFO20P02TLCT-ND 74 14.76 44.28 | RTFO20PO2TLTR-ND 3,000 234.00/M | RTFO20P02TL 
20 100mQ 4.5 2 8 1 RTLO20P02CT-ND -70 14.04 42.12 | RTLO2ZOPO2TR-ND 3,000 222.00/M | RTLO20P02TR 
50mQ 4.5 3 12 RTLO30P02CT-ND 80 15.93 47.79 | RTLO3OPO2TR-ND 3,000 252.00/M | RTLO30P02TR 
TUMT-6 30 210mQ 2.5 2 8 1 RSLO20PO3TRCT-ND NEW! -60 12.00 36.00 | RSLO2Z0PO3TRTR-ND NEW! 3,000 180.00/M | RSLO20P03TR 
30 = = 2 4 { US6T6CT-ND -70 14.00 42.00 | US6T6TR-ND 3,000 210.00/M | US6T6TR 
1.5 3 US6T7CT-ND -70 14.00 42.00 | US6T7TR-ND 3,000 210.00/M | US6T7TR 
20 1.10 4 0.2 — 0.15 RTM002P02T2LCT-ND 55 10.63 30.60 | RTMO02P02T2LTR-ND 8,000 136.00/M | RTMO02P02T2L 
VMT-3 
30 0.90 10 0.2 — 0.15 RSMO002P03T2LCT-ND 56 10.75 30.96 | RSMO002PO03T2LTR-ND 8,000 138.00/M | RSMO002P03T2L 
Dual P-Channel 
40mQ 4.5 5 20 SP8J1TBCT-ND 1.81 37.69 126.63 | SP8J1TBTR-ND 2,500 784.00/M | SP8J1TB 
57mQ 4.5 4.5 18 SP8J2TBCT-ND 1.49 32.34 99.50 | SP8J2TBTR-ND 2,500 529.00/M | SP8J2TB 
8-SOIC 30 100mQ 4.5 3.5 14 2 SP8J3TBCT-ND 1.54 33.39 102.75 | SP8J3TBTR-ND 2,500 547.00/M | SP8J3TB 
270mQ 4.5 2 8 SP8J4TBCT-ND 1.20 26.08 80.25 | SP8J4TBTR-ND 2,500 427.00/M | SP8J4TB 
25m 4.5 £ 28 SP8J5TBCT-ND 2.93 60.94 204.75 | SP8J5TBTR-ND 2,500 1268.00/M | SP8J5TB 
TSMT-6 20 155mO 45 15 6 1.25 QS6J1CT-ND 66 13.10 39.30 | QS6J1TR-ND 3,000 197.00/M | QS6J1TR 
QS6J3CT-ND 66 13.10 39.30 | QS6J3TR-ND 3,000 197.00/M | QS6J3TR 
TUMT-6 20 280m 4.5 1 4 1 US6J2CT-ND 70 14.00 42.00 | US6J2TR-ND 3,000 210.00/M | US6J2TR 
VDSS | Typ. Rps Ves ID Ipp | VRM IF PD Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (V) (on) @ (Vv) (A) (A) (V) (A) Max. (W) Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
N-Channel with Diode 
170mQ. 4.5 1.5 = _ _ 1 US5U1CT-ND 68 13.50 40.50 US5U1TR-ND 3,000 203.00/M | US5U1TR 
TUMT-5 30 250mhQ 4.5 1.4 US5U2CT-ND 68 13.50 40.50 US5U2TR-ND 3,000 203.00/M | US5U2TR 
340m 2.5 1.5 6.0 25 0.7 0.7 US5U3CT-ND NEW! 68 13.50 40.50 US5U3TR-ND NEW! 3,000 203.00/M | US5U3TR 
P-Channel with Diode 
0.7 US5U29CT-ND 8 13.50 40.50 US5U29TR-ND 3,000 214.00/M | US5U29TR 
TOMS a alls a ‘ * a 0.5 1 US5U30CT-ND 70 14.00 42.00 US5U30TR-ND 3,000 210.00/M | US5U30TR 
* Maximum 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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one 0.4 
1. Base ‘i 1. Emitter 1. Base 1. Emitter hes 1. Gate 
2. Collector 2. Base 2. Emitter 2. Collector 2. Collector 2. Source 
3. Emitter 3. Collector 3. Collector 3. Base 3. Base 3. Drain 
Digital Transistors 
VCEO 10 Gain R1 Q Ratio Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (V) (mA) (HFE) (kQ) R2/R1 Part No. al 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
NPN 
SOT-89 60 1A 300 13 - DTDG14GPT100CT-ND AT 9.00 25.92 | DIDG14GPT100TR-ND 1,000 130.00 DTDG14GPT100 
60 1A 300 2.86 13 DTDG23YPT100CT-ND 55 10.50 30.24 | DIDG23YPT100TR-ND 1,000 151.00 DTDG23YPT100 
50 100 33 13 12 DTC113ZUAT106CT-ND AQ 7.25 18.85 | DTC113ZUAT106TR-ND 3,000 68.00/M DTC113ZUAT106 
50 500 82 13 12 DTD113ZUT106CT-ND 55 10.50 30.24 | DTD113ZUT106TR-ND 3,000 143.00/M DTD113ZUT106 
50 100 30 13 1.2 DTC114EUAT106CT-ND A3 6.25 16.25 | DIC114EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC114EUAT106 
50 100 30 13 _ DTC114GUAT106CT-ND 34 5.81 16.12 | DTC114GUAT106TR-ND 3,000 62.00/M DTC114GUAT106 
50 100 100 13 _ DTC114TUAT106CT-ND 36 5.25 13.65 | DIC114TUATI06TR-ND 3,000 49.00/M DTC114TUAT106 
50 100 24 13 0.57 DTC114WUAT106CT-ND A3 7.31 20.28 | DTC114WUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTC114WUAT106 
50 100 68 13 5.7 DTC114YUAT106CT-ND AB 6.25 16.25 | DIC114YUATI06TR-ND 3,000 59.00/M DTC114YUAT106 
50 20 82 130 1.2 DTC115EUAT106CT-ND A3 6.25 16.25 | DIC115EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC115EUAT106 
50 100 20 2.86 1.2 DTC123EUAT106CT-ND AB 7.31 20.28 | DIC123EUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTC123EUAT106 
50 100 80 2.86 26 DTC123JUAT106CT-ND AB 6.25 16.25 | DTIC123JUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC123JUAT106 
SOT-323 50 100 33 2.86 5.5 DTC123YUAT106CT-ND A3 7.31 20.28 | DTC123YUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTC123YUAT106 
50 30 56 28.6 1.2 DTC124EUAT106CT-ND AB 6.25 16.25 | DTC124EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC124EUAT106 
50 50 68 28.6 26 DTC124XUAT106CT-ND A3 7.31 20.28 | DTC124XUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTC124XUAT106 
50 100 20 6.11 1.2 DTC143EUAT106CT-ND 37 5.50 14.30 | DTC143EUAT106TR-ND 3,000 52.00/M DTC143EUAT106 
50 100 30 6.11 26 DTC143XUAT106CT-ND AB 6.25 16.25 | DTC143XUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC143XUAT106 
50 100 80 6.11 12 DTC143ZUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DIC143ZUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC143ZUAT106 
50 100 68 61.1 1.2 DTC144EUAT106CT-ND AB 6.25 16.25 | DIC144EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC144EUAT106 
50 100 68 61.1 _ DTC144GUAT106CT-ND AB 7.31 20.28 | DTC144GUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTC144GUAT106 
50 100 100 61.1 _ DTC144TUAT106CT-ND A3 7.31 20.28 | DIC144TUATI06TR-ND 3,000 78.00/M DTC144TUAT106 
50 30 56 61.1 0.57 DTC144WUAT106CT-ND AB 6.25 16.25 | DTC144WUATI06TR-ND 3,000 59.00/M DTC144WUAT106 
15 600 100 13 _ DTC314TUT106CT-ND 55 10.50 30.24 | DTC314TUT106TR-ND 3,000 143.00/M DTC314TUT106 
15 600 100 2.86 _ DTC323TUT106CT-ND 55 10.50 30.24 | DTC323TUT106TR-ND 3,000 143.00/M DTC323TUT106 
20 600 2,700 13 od DTC614TUT106CT-ND NEW! AO 7.34 20.68 | DIC614TUT106TR-ND NEW! 3,000 85.00/M DTC614TUT106 
50 500 33 13 1.2 DTD113EKT146CT-ND 2 7.66 21.56 | DTD113EKT146TR-ND 3,000 88.00/M DTD113EKT146 
50 100 33 13 12 DTC113ZKAT146CT-ND 36 5126 13.65 | DTC113ZKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC113ZKAT146 
50 500 56 13 12 DTD113ZKT146CT-ND A6 7.88 21.84 | DTD113ZKT146TR-ND 3,000 84.00/M DTD113ZKT146 
50 100 30 13 1.2 DTC114EKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 | DTC114EKAT146TR-ND 3,000 47.00/M DTC114EKAT146 
50 500 56 13 1.2 DTD114EKT146CT-ND AO 7.63 21.96 | DTD114EKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTD114EKT146 
50 100 30 13 _ DTC114GKAT146CT-ND 34 5.81 16.12 | DTC114GKAT146TR-ND 3,000 62.00/M DTC114GKAT146 
50 500 56 13 _ DTD114GKT146CT-ND 50 9.63 27.72 | DTD114GKT146TR-ND 3,000 131.00/M DTD114GKT146 
50 100 600 13 _ DTC114TKAT146CT-ND 31 4.50 11.70 | DTC114TKAT146TR-ND 3,000 42.00/M DTC114TKAT146 
50 100 24 13 0.57 DTC114WKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 | DTC114WKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTC114WKAT146 
50 100 68 13 5.7 DTC114YKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DIC114YKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC114YKAT146 
50 100 82 130 1.2 DTC115EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DIC115EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC115EKAT146 
50 100 20 2.86 1.2 DTC123EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DIC123EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC123EKAT146 
50 500 39 2.86 1.2 DTD123EKT146CT-ND AO 7.63 21.96 | DTD123EKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTD123EKT146 
50 100 80 2.86 26 DTC123JKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 | DTC123JKAT146TR-ND 3,000 47.00/M DTC123JKAT146 
50 500 100 2.86 _— DTD123TKT146CT-ND 50 9.63 27.72 __| DTD123TKT146TR-ND 3,000 131.00/M DTD123TKT146 
SOT-346 50 100 33 2.86 5.5 DTC123YKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTC123YKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC123YKAT146 
50 500 56 2.86 5.5 DTD123YKT146CT-ND 0 7.63 21.96 | DTD123YKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTD123TKT146 
50 100 56 28.6 1.2 DTC124EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DIC124EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC124EKAT146 
50 100 100 28.6 _ DTC124TKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTC124TKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC124TKAT146 
50 100 68 28.6 26 DTC124XKAT146CT-ND 36 §.25 13.65 | DIC124XKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC124XKAT146 
50 100 20 6.11 1.2 DTC143EKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 | DTC143EKAT146TR-ND 3,000 47.00/M DTC143EKAT146 
50 500 47 6.11 1.2 DTD143EKT146CT-ND 50 9.63 27.72 | DTD143EKT146TR-ND 3,000 131.00/M DTD143EKT1460 
50 100 30 6.11 26 DTC143XKAT146CT-ND 36 §:25 13.65 | DTC143XKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC143XKAT146 
50 100 80 6.11 12 DTC143ZKAT146CT-ND 36 125 13.65 | DTC143ZKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC143ZKAT146 
50 100 68 61.1 1.2 DTC144EKAT146CT-ND 36 §.25 13.65 | DTIC144EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC144EKAT146 
50 100 68 61.1 _ DTC144GKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 | DTC144GKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTC144GKAT146 
50 100 100 61.1 _ DTC144TKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DIC144TKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTC144TKAT146 
50 30 33 61.1 0.26 DTC144VKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 | DIC144VKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTC144VKAT146 
50 100 56 61.1 0.57 DTC144WKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 | DTC144WKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTC144WKAT146 
50 600 100 13 _ DTC314TKT146CT-ND 0 7.63 21.96 | DTC314TKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTC314TKT146 
15 600 600 2.86 _ DTC323TKT146CT-ND AT 8.06 22.36 | DIC323TKT146TR-ND 3,000 86.00/M DTC323TKT146 
15 600 100 6.11 _ DTC343TKT146CT-ND 50 9.63 27.72 | DIC343TKT146TR-ND 3,000 131.00/M DTC343TKT146 
20 600 2,700 13 _ DTC614TKT146CT-ND NEW! A4 7.50 20.80 | DIC614TKT146TR-ND NEW! 3,000 80.00/M DTC614TKT146 
50 50 30 13 1.2 DTC114EETLCT-ND 36 5.25 13.65 | DIC114EETLTR-ND 3,000 49.00/M OTC114EETL 
50 100 100 13 _ DTC114TETLCT-ND 37 5.50 14.30 | DTC114TETLTR-ND 3,000 52.00/M DTC114TETL 
50 100 24 13 0.57 DTC114WETLCT-ND AT 8.06 22.36 | DTC114WETLTR-ND 3,000 86.00/M DTC114WETL 
50 70 68 13 5.7 DTC114YETLCT-ND AB 6.25 16.25 | DTIC114YETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC114YETL 
50 20 82 130 1.2 DTC115EETLCT-ND A3 6.25 16.25 | DIC115EETLTR-ND 3,000 59.00/M OTC115EETL 
50 100 20 2.86 1.2 DTC123EETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DIC123EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC123EETL 
50 100 80 2.86 26 DTC123JETLCT-ND A3 6.25 16.25 | DTC123JETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC123JETL 
50 100 33 2.86 5.5 DTC123YETLCT-ND AT 8.06 22.36 | DTC123YETLTR-ND 3,000 86.00/M DTC123YETL 
SOT-416 50 100 56 28.6 1.2 DTC124EETLCT-ND AB 6.25 16.25 | DIC124EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC124EETL 
50 100 100 28.6 _ DTC124TETLCT-ND AT 8.06 22.36 | DIC124TETLTR-ND 3,000 86.00/M DTC124TETL 
50 50 68 28.6 26 DTC124XETLCT-ND A3 6.25 16.25 | DTC124XETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC124XETL 
50 100 30 6.11 1.2 DTC143EETLCT-ND AB 6.25 16.25 | DIC143EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC143EETL 
50 100 30 6.11 26 DTC143XETLCT-ND A3 6.25 16.25 | DTC143XETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC143XETL 
50 100 80 6.11 12 DTC143ZETLCT-ND A3 6.25 16.25 | DTC143ZETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC143ZETL 
50 100 68 61.1 1.2 DTC144EETLCT-ND AB 6.25 16.25 | DIC144EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC144EETL 
50 100 100 61.1 _— DTC144TETLCT-ND A3 6.25 16.25 | DIC144TETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC144TETL 
50 30 56 61.1 0.57 DTC144WETLCT-ND AT 8.06 22.36 | DIC144WETLTR-ND 3,000 86.00/M DTC144WETL 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Digital Transistors (Cont.) 


VCEO 10 Gain R1 Ratio Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (V) (mA) (HFE) (kQ) R2/R1 Part No. fl 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 50 30 13 1.2 DTC114EMT2LCT-ND 37 6.38 17.68 | DTC114EMT2LTR-ND 8,000 61.00/M DTC114EMT2L 
50 100 100 13 =— DTC114TMT2LCT-ND 37 6.38 17.68 | DTC114TMT2LTR-ND 8,000 61.00/M DTC114TMT2L 
50 70 68 13 5.7 DTC114YMT2LCT-ND 43 7.31 20.28 =| DTC114YMT2LTR-ND 8,000 70.00/M DTC114YMT2L 
50 20 82 130 1.2 DTC115EMT2LCT-ND 43 7.31 20.28 | DTC115EMT2LTR-ND 8,000 70.00/M DTC115EMT2L 
50 100 20 2.86 1.2 DTC123EMT2LCT-ND 43 7.31 20.28 | DTIC123EMT2LTR-ND 8,000 70.00/M DTC123EMT2L 
VMT-3 50 100 80 2.86 26 DTC123JMT2LCT-ND A4 6.50 16.90 | DTC123JMT2LTR-ND 8,000 52.00/M DTC123JMT2L 
50 30 56 28.6 1:2 DTC124EMT2LCT-ND 37 6.38 17.68 | DTC124EMT2LTR-ND 8,000 61.00/M DTC124EMT2L 
50 50 68 28.6 2.6 DTC124XMT2LCT-ND 39 6.56 18.20 | DTC124XMT2LTR-ND 8,000 63.00/M DTC124XMT2L 
50 100 30 6.11 1.2 DTC143EMT2LCT-ND AQ 7.25 18.85 | DTC143EMT2LTR-ND 8,000 58.00/M DTC143EMT2L 
50 100 30 6.11 2.6 DTC143XMT2LCT-ND. 34 5.00 13.00 | DTC143XMT2LTR-ND. 8,000 40.00/M DTC143XMT2L 
50 100 80 6.11 12 DTC143ZMT2LCT-ND 94 20.31 62.50 | DTC143ZMT2LTR-ND 8,000 319.00/M DTC143ZMT2L 
50 30 68 61.1 1.2 DTC144EMT2LCT-ND 37 6.38 17.68 | DTC144EMT2LTR-ND 8,000 61.00/M DTC144EMT2L 
PNP 
50 50 30 13 1.2 DTA114EUAT106CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA114EUAT106TR-ND 3,000 49.00/M DTA114EUAT106 
50 100 33 1.3 12 DTA113ZUAT106CT-ND AQ 7.25 18.85 | DTA113ZUAT106TR-ND 3,000 68.00/M DTA113ZUAT106 
50 100 30 13 _ DTA114GUAT106CT-ND 26 3.75 9.75 | DTA114GUAT106TR-ND 3,000 35.00/M DTA114GUAT106 
50 100 100 13 _ DTA114TUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA114TUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA114TUAT106 
50 100 24 13 0.57 DTA114WUAT106CT-ND 43 7.31 20.28 | DTA114WUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTA114WUAT106 
50 70 68 13 iw, DTA114YUAT106CT-ND Ry 5.50 14.30 | DTA114YUAT106TR-ND 3,000 52.00/M DTA114YUAT106 
50 20 82 130 1.2 DTA115EUAT106CT-ND 43 7.31 20.28 | DTA115EUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTA115EUAT106 
50 100 20 2.86 1.2 DTA123EUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA123EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA123EUAT106 
50 100 80 2.86 26 DTA123JUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA123JUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA123JUAT106 
50 100 33 2.86 5.5 DTA123YUAT106CT-ND. 43 6.25 16.25 | DTA123YUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA123YUAT106 
SOT-323 50 30 56 28.6 1.2 DTA124EUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA124EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA124EUAT106 
50 50 68 28.6 2.6 DTA124XUAT106CT-ND 43 7.31 20.28 | DTA124XUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTA124XUAT106 
50 100 30 6.11 1.2 DTA143EUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA143EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA143EUAT106 
50 100 100 6.11 _ DTA143TUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA143TUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA143TUAT106 
50 100 100 6.11 = DTC143TUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DIC143TUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTC143TUAT106 
50 100 30 6.11 2.6 DTA143XUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA143XUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA143XUAT106 
50 100 80 6.11 12 DTA143ZUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA143ZUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA143ZUAT106 
50 30 68 61.41 1.2 DTA144EUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA144EUAT106TR-ND 3,000 59.00/M DTA144EUAT106 
50 100 68 61.4 = DTA144GUAT106CT-ND 43 7.31 20.28 | DTA144GUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTA144GUAT106 
50 100 100 61.1 _ DTA144TUAT106CT-ND 43 6.25 16.25 | DTA144TUATI06TR-ND 3,000 59.00/M DTA144TUAT106 
50 30 56 61.1 0.57 DTA144WUAT106CT-ND 43 7.31 20.28 | DTA144WUAT106TR-ND 3,000 78.00/M DTA144WUAT106 
50 500 33 1.3 1.2 DTB113EKT146CT-ND 42 7.66 21.56 | DTB113EKT146TR-ND 3,000 88.00/M DTB113EKT146 
50 500 56 1.3 12 DTB113ZKT146CT-ND 42 7.66 21.56 | DTB113ZKT146TR-ND 3,000 88.00/M DTB113ZKT146 
50 100 33 1.3 12 DTA113ZKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA113ZKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA113ZKAT146 
50 50 30 13 1.2 DTA114EKAT146CT-ND 29 4.25 11.05 | DTA114EKAT146TR-ND 3,000 40.00/M DTA114EKAT146 
50 500 56 13 1.2 DTB114EKT146CT-ND 40 7.63 21.96 | DTB114EKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTB114EKT146 
50 500 56 13 — DTB114GKT146CT-ND 50 9.63 27.72 | DTB114GKT146TR-ND 3,000 131.00/M DTB114GKT146 
50 100 30 13 _— DTA114GKAT146CT-ND 43 7.31 20.28 | DTA114GKAT146TR-ND 3,000 78.00/M DTA114GKAT146 
50 100 600 13 _ DTA114TKAT146CT-ND 36 §.25 13.65 | DTA114TKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA114TKAT146 
50 100 24 13 0.57 DTA114WKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 | DTA114WKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTA114WKAT146 
50 100 68 13 5.7 DTA114YKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA114YKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA114YKAT146 
50 20 82 130 1.2 DTA115EKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 | DTA115EKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTA115EKAT146 
50 100 20 2.86 1.2 DTA123EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA123EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA123EKAT146 
50 500 39 2.86 1.2 DTB123EKT146CT-ND 40 7.63 21.96 | DTB123EKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTB123EKT146 
50 100 80 2.86 26 DTA123JKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA123JKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA123JKAT146 
40 500 600 2.86 a DTB123TKT146CT-ND AL 7.50 21.12 | DTB123TKT146TR-ND 3,000 86.00/M DTB123TK146 
SOT-346 50 100 33 2.86 5.5 DTA123YKAT146CT-ND 36 §.25 13.65 | DTA123YKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA123YKAT146 
50 500 56 2.86 5.5 DTB123YKT146CT-ND 40 7.63 21.96 | DTB123YKT146TR-ND 3,000 104.00/M DTB123YKT146 
50 100 56 28.6 1.2 DTA124EKAT146CT-ND 36 525 13.65 | DTA124EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA124EKAT146 
50 100 100 28.6 _ DTA124TKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA124TKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA124TKAT146 
50 50 68 28.6 2.6 DTA124XKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA124XKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA124XKAT146 
50 100 20 6.11 1.2 DTA143EKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 | DTA143EKAT146TR-ND 3,000 47.00/M DTA143EKAT146 
50 500 47 6.11 1.2 DTB143EKT146CT-ND A4 8.13 22.88 | DTB143EKT146TR-ND 3,000 94.00/M DTB143EKT146 
50 100 600 6.11 _ DTC143TKAT146CT-ND 34 5.00 13.00 | DTC143TKAT146TR-ND 3,000 47.00/M DTC143TKAT146 
50 100 100 6.11 _ DTA143TKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA143TKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA143TKAT146 
40 500 600 6.11 = DTB143TKT146CT-ND NEW! 40 7.63 21.96 | DTB143TKT146TR-ND NEW! 3,000 104.00/M DTB143TKT146 
50 100 80 6.11 12 DTA143ZKAT146CT-ND 31 4.50 11.70 | DTA143ZKAT146TR-ND 3,000 42.00/M DTA143ZKAT146 
50 100 30 6.11 2.6 DTA143XKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA143XKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA134XKAT146 
50 100 68 61.1 1.2 DTA144EKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA144EKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA144EKAT146 
50 100 68 61.1 _— DTA144GKAT146CT-ND. 39 6.56 18.20 | DTA144GKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTA144GKAT146 
50 100 100 61.1 = DTA144TKAT146CT-ND 36 5.25 13.65 | DTA144TKAT146TR-ND 3,000 49.00/M DTA144TKAT146 
50 100 33 61.1 0.26 DTA144VKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 | DTA144VKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTA144VKAT146 
50 30 56 61.1 0.57 DTA144WKAT146CT-ND 39 6.56 18.20 | DTA144WKAT146TR-ND 3,000 70.00/M DTA144WKAT146 
50 100 33 1.3 12 DTA113ZETLCT-ND AT 8.06 22.36 | DTA113ZETLTR-ND 3,000 86.00/M DTA113ZETL 
50 50 30 13 1.2 DTA114EETLCT-ND 36 5.25 13.65 | DTA114EETLTR-ND 3,000 49.00/M DTA114EETL 
50 100 100 13 _ DTA114TETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA114TETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA114TETL 
50 100 24 13 0.57 DTA114WETLCT-ND AT 8.06 22.36 | DTA114WETLTR-ND 3,000 86.00/M DTA114WETL 
50 70 68 13 5.7 DTA114YETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA114YETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA114YETL 
50 20 82 130 1.2 DTA115EETLCT-ND AT 8.06 22.36 | DTA115EETLTR-ND 3,000 86.00/M DTA115EETL 
50 100 20 2.86 1.2 DTA123EETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA123EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA123EETL 
50 100 80 2.86 26 DTA123JETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA123JETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA123JETL 
50 100 33 2.86 5.5 DTA123YETLCT-ND AT 8.06 22.36 | DTA123YETLTR-ND 3,000 86.00/M DTA123YETL 
SOT-416 50 30 56 28.6 1.2 DTA124EETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA124EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA124EETL 
50 100 100 28.6 — DTA124TETLCT-ND AT 8.06 22.36 | DTA124TETLTR-ND 3,000 86.00/M DTA124TETL 
50 50 68 28.6 2.6 DTA124XETLCT-ND AQ 1.28 18.85 | DTA124XETLTR-ND 3,000 68.00/M DTA124XETL 
50 100 30 6.11 1.2 DTA143EETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA143EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA143EETL 
50 100 100 6.11 _ DTA143TETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA143TETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA143TETL 
50 100 100 6.11 = DTC143TETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DIC143TETLTR-ND 3,000 59.00/M DTC143TETL 
50 100 30 6.11 2.6 DTA143XETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA143XETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA143XETL 
50 100 80 6.11 12 DTA143ZETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA143ZETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA143ZETL 
50 30 68 61.1 1.2 DTA144EETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA144EETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA144EETL 
50 100 100 61.1 = DTA144TETLCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA144TETLTR-ND 3,000 59.00/M DTA144TETL 
50 30 56 61.1 0.57 DTA144WETLCT-ND AT 8.06 22.36 | DTA144WETLTR-ND 3,000 86.00/M DTA144WETL 
50 70 68 13 5.7 DTA114YMT2LCT-ND 43 7.31 20.28 =| DTA114YMT2LTR-ND 8,000 70.00/M DTA114YMT2L 
50 50 30 13 1.2 DTA114EMT2LCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA114EMT2LTR-ND 8,000 50.00/M DTA114EMT2L 
50 100 100 13 _— DTA114TMT2LCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA114TMT2LTR-ND 8,000 50.00/M DTA114TMT2L 
50 20 82 130 1.2 DTA115EMT2LCT-ND 34 5.00 13.00 | DTA115EMT2LTR-ND 8,000 40.00/M DTA115EMT2L 
50 100 20 2.86 1.2 DTA123EMT2LCT-ND 34 5.00 13.00 | DTA123EMT2LTR-ND 8,000 40.00/M DTA123EMT2L 
50 100 80 2.86 26 DTA123JMT2LCT-ND AB 6.75 17.55 | DTA123JMT2LTR-ND 8,000 54.00/M DTA123JMT2L 
50 30 56 28.6 1.2 DTA124EMT2LCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA124EMT2LTR-ND 8,000 50.00/M DTA124EMT2L 
VMT-3 50 50 68 28.6 2.6 DTA124XMT2LCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA124XMT2LTR-ND 8,000 50.00/M DTA124XMT2L 
50 100 30 6.11 1.2 DTA143EMT2LCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA143EMT2LTR-ND 8,000 50.00/M DTA143EMT2L 
50 100 100 6.11 = DTA143TMT2LCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA143TMT2LTR-ND 8,000 50.00/M DTA143TMT2L 
50 100 100 6.11 — DTC143TMT2LCT-ND 37 6.38 17.68 | DTC143TMT2LTR-ND 8,000 61.00/M DTC143TMT2L 
50 100 30 6.11 26 DTA143XMT2LCT-ND 34 5.00 13.00 | DTA143XMT2LTR-ND 8,000 40.00/M DTA143XMT2L 
50 100 80 6.11 12 DTA143ZMT2LCT-ND NEW! 43 6.25 16.25 | DTA143ZMT2LTR-ND NEW! 8,000 50.00/M DTA143ZMT2L 
50 30 68 61.1 1.2 DTA144EMT2LCT-ND 43 6.25 16.25 | DTA144EMT2LTR-ND 8,000 50.00/M DTA144EMT2L 
12 500 140 af 10 DTB513ZETLCT-ND NEW! 43 7.81 22.00 | DTB513ZETLTR-ND NEW! 3,000 90.00/M DTB513ZETL 
30 200 140 a 10 DTB713ZMT2LCT-ND NEW! 43 7.81 22.00 | DTB713ZMT2LTR-ND NEW! 8,000 85.00/M DTB713ZMT2L 
SC-72/SPT 50 30 68 32.9 0.8 DTC144ESATPCT-ND 43 7.31 20.28 | DTIC144ESATPTR-ND 5,000 70.00/M DTC144ESATP. 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ROAM transistors (con) Digi@Reel” 
Dual Digital Transistors 


VCEO Ic Gain R1 0 Ratio Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (V) (mA) (HFE) (ko) R2/R1 Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
NPN 
50 30 56 28.6 12 UMGINCT-ND 3B 7.03 79.80 UMGINTR-ND 3,000 31.00] UMGINTR 
50 30 68 6141 12 UMG2NCT-ND 38 703 1980 UMG2NTR-ND 3,000 81.00/M | UMG2NTR 
50 400 600 13 = UMGANCT-ND 38 703 1980 UMG4NTR-ND 3,000 81.00/M | UMGANTR 
soT-353 | 50 400 68 13 57 UMGSNCT-ND 38 7.03 19.80 UMGS5NTR-ND 3,000 81.00/M |  UMGSNTR 
50 400 80 6.11 12 UMGRNCT-ND 38 703 19.80 UMG@NTR-ND 3,000 81,00/M | _UMG8NTR 
50 50 30 13 12 UMGONCT-ND 38 7.03 19.80 UMGONTR=-ND 3,000 81.00/M}  UMGONTR 
50 too 80 22 26 UMG11NCT-ND 38 7.03 19.80 UMG11NTR-ND 3,000 81.00/M | _UMG1iNTR 
50 30 56 28.6 12 UMHINTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMHINTNTR-ND 3,000 81.00/M | UMHINTN 
50 30 68 6141 12 UMH2NTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMH2NTNTR-ND 3,000 81.00/M |  UMH2NTN 
50 400 600 | 641 = UMH3NTNCT-ND 38 703 1980 UMH3NTNTR-ND 3,000 81.00/M |  UMH3NTN 
50 400 600 13 = UMHANTNCT-ND 38 7.03 1980 UMHANTNTR-ND 3,000 81.00/M | UMHANTN 
soT-363 | __50 30 68 61 12 UMHENCT-ND 38 703 19.80 UMH6NTR-ND 3,000 81,00/M | _UMH6NTR 
50 70 68 13 57 UMHONTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMHONTNTR-ND 3,000 81.00/M | UMHSNTN 
50 400 80 2.86 26 UMHi0NTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMHi0NTNTR-ND 3,000 81.00/M |  UMHi0NTN 
50 50 30 13 42 UMH11NTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMH11NTNTR-ND 3,000 81.00/M | UMH11NTN 
50 foo joo | 61.1 = UMH14NCT-ND 52 10.00 28.80 UMH14NTR-ND 3,000 136.00/M | _UMH14NTR 
50 30 56 28.6 12 IMHTAT110CT-ND “Al 7.88 22.68 IMHTATI10TR-ND 3,000 107.00/M | IMHTATI10 
50 30 68 611 12 IMH2AT110CT-ND 49 725 18.85 IMH2AT#10TR-ND 3,000 68.00/M |  IMH2ATI10 
50 400 600 | 6.41 an IMH3AT110CT-ND 46 8.44 23.76 IMH3AT110TR-ND 3,000 97.00 |  IMH3ATI10 
50 100 600 43 — IMH4AT110CT-ND 46 8.44 23.76 IMH4AT#10TR-ND 3,000 97.00 |  IMH4ATI10 
sot-457 | __50 30 68 et 12 IMH6AT108CT-ND ‘53 10.13 29.16 IMH6AT108TR-ND 3,000 138.00/M | _ IMHGATI08 
50 70 68 13 57 IMHATTT0CT-ND “46 8.44 23.76 IMHSATITOTR-ND 3,000 97.00/M | IMHSAT110 
50 100 80 2.86 26 IMH10AT1 10CT-ND “40 6.75 18.72 IMH10AT1 10TR-ND 3,000 7200/M | IMHi0ATI10 
50 50 30 13 42 IMH11AT110CT-ND 49 725 18.85 IMH11AT110TR-ND 3,000 68.00/M |  IMH11ATI10 
50 too joo | 61 — IMH14AT108CT-ND ‘55 1050 30.24 IMH14AT108TR-ND 3,000 143.00/M | IMH14ATI08 
50 30 56 28.6 12 FMGTATI48CT-ND “46 8.88 25.56 FMGTATI48TR-ND 3,000 721.00/M | FMGTATI48 
50 30 68 611 12 FMG2AT148CT-ND 42 813 23.40 FMG2AT148TR-ND 3,000 t1100m |  FMG2ATI48 
50 400 600 13 a FMG4AT148CT-ND 46 8.88 25.56 FMG4AT148TR-ND 3,000 121.00M |  FMG4ATI48 
sMT-5 | 50 400 68 13 57 FMG5AT148CT-ND 46 8.88 25.56 FMG5AT148TR-ND 3,000 121.00 |  FMGSATI48 
50 400 80 6.i1 12 FMG8AT148CT-ND 37 6.38 17.68 FMG8AT148TR-ND 3,000 68.00/M | FMG8AT148 
50 50 30 13 12 FMG9ATI48CT-ND “46 8.88 25.56 FMGOATI48TR-ND 3,000 721.00/M | FMG9AT148 
50 too 80 22 26 FMG11AT148CT-ND 48 875 24.64 FMG11AT148TR-ND 3,000 101.00/M | _FMG11ATI48 
50 30 56 28.6 12 EMG1T2RCT-ND “46 8.44 23.76 EMGIT2RTR-ND 8,000 92.00/M | EMGITOR 
50 30 68 6141 12 EMG2T2RCT-ND 46 8.44 23.76 EMG2T2RTR-ND 8,000 92.00/M | EMG2T2R 
50 400 100 13 = EMG4T2RCT-ND 46 8.44 23.76 EMG4T2RTR-ND 8,000 92.00 | EMG4T2R 
EMT-5 50 70 68 13 57 EMGST2RCT-ND 46 8.44 23.76 EMGST2RTR-ND 8,000 92.00/M | EMGST2R 
50 100 80 6.11 12 EMG8T2RCT-ND 46 8.44 23.76 EMG8T2RTR-ND 8,000 92.00/M | _EMG8T2R 
50 50 30 13 12 EMGQT2RCT-ND “46 8.44 23.76 EMIGOT2RTR-ND 8,000 92.00/M | EMGOTOR 
50 too 80 22 26 EMG11T2RCT-ND 44 750 20.80 EMG11T2RTR-ND 8,000 72001M | _EMG11T2R 
50 30 56 28.6 12 EMH1T2RCT-ND “46 8.44 23.76 EMH1T2RTR-ND 8,000 92.00/M | EMHIT2R 
50 30 68 611 12 EMH2T2RCT-ND 46 8.44 23.76 EMH2T2RTR-ND 8,000 92.00/M |  EMH2TOR 
50 400 600 | 641 = EMH3T2RCT-ND 46 8.44 23.76 EMH3T2RTR-ND 8,000 92.00/M | EMH3T2R 
50 400 600 43 = EMH4T2RCT-ND 46 8.44 23.76 EMH4T2RTR-ND 8,000 92.00/M | EMH4TOR 
emt-6 | 50 30 68 61. 12 EMHGT2RCT-ND ‘46 8.44 23.76 EMH6T2RTR-ND 8,000 92.00/M | _EMH6T2R 
50 70 68 13 57 EMH9T2RCT-ND 50 9.63 27.72 EMHOT2RTR-ND 8,000 723.00/M | EMHST2R 
50 400 80 2.86 26 EMH1OT2RCT-ND 46 8.44 23.76 EMH10T2RTR-ND 8,000 92.00/M |  EMH10T2R 
50 50 30 13 42 EMH117T2RCT-ND 46 8.44 23.76 EMH1172RTR-ND 8,000 92.00/M |  EMHI1T2R 
50 150 120 a es EMX3T2RCT-ND 46 8.44 23.76 EMXT2RTR-ND 8,000 92.00/M |  EMX3T2R 
12 500 680 = = EMX18T2RCT-ND NEW! ‘52 10.30 30.90 EMX18T2RTR-ND NEW! 8,000 144.00/M | EMX18T2R 
PNP 
50 30 68 Rl 12 UMA2NCT-ND 38 7.08 79.80 UMA2NTR-ND 3,000 81.00/M | UMA2NTR 
soT-353 | 50 foo 68 40 57 UMA8NCT-ND 38 703 1980 UMA8NTR-ND 3,000 81.00/M |  UMA8NTR 
50 50 30 13 12 UMASNCT-ND 38 7.03 19.80 UMASNTR-ND 3,000 81.00/M | _UMAQNTR 
50 30 68 ot 12 UMB2NTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMB2NTNTR-ND 3,000 81.00/M | UMB2NTN 
sora | 22 400 600 13 = UMB4NTNCT-ND 38 7.03 1980 UMB4NTNTR-ND 3,000 81.00/M |  UMB4NTN 
5 50 400 80 2.86 26 UMB10NTNCT-ND 38 703 19.80 UMB10NTNTR-ND 3,000 81.00/M |  UMB10NTN 
50 50 30 13 42 UMB11NTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMB11NTNTR-ND 3,000 81,00/M | _UMB11NTN 
sor-428 | _50 70 68 13 57 UMBONTNCT-ND 38 7.03 19.80 UMBONTNTR-ND 3,000 81.00/M | UMBONTN 
50 30 68 ot 12 IMB2AT110CT-ND “Al 7.88 22.68 IMB2AT110TR-ND 3,000 107.00/M | IMB2AT110 
50 400 600 13 = IMB4AT110CT-ND a1 788 22.68 IMB4AT110TR-ND 3,000 107.00/M |  IMB4AT110 
sot-457 | 50 400 80 2.86 26 IMB10AT110CT-ND 42 713 19.76 IMB10AT110TR-ND 3,000 76.00/M |  IMB10ATi10 
50 50 30 13 42 IMB11AT110CT-ND 37 6.38 1768 IMB11AT110TR-ND 3,000 68.00/M |  IMB11ATi10 
50 70 68 13 57 IMB9AT110CT-ND m1 788 22.68 IMB9AT110TR-ND 3,000 107.00/M | _IMB9AT110 
50 30 68 ot 72 FMA2AT148CT-ND “Al 7.88 22.68 FMA2AT148TR-ND 3,000 107.00/M | FMA2ATI48 
sMT-5 | 50 400 68 10 57 FMA8AT148CT-ND a 788 22.68 FMABAT148TR-ND 3,000 107.00/M |  FMABATI48 
50 50 30 13 12 FMAQAT148CT-ND. 46 8.88 25.56 FMAQAT148TR-ND 3,000 421.00/m | FMAQATI48 
ears 50 30 68 61 12 EMA2TORCT-ND “46 8.44 23.76 EMA2T2RTR-ND 8,000 92.00/M | EMA2T2R 
50 400 68 10 57 EMABT2RCT-ND 46 8.44 23.76 EMABT2RTR-ND 8.000 92.00/M | EMA8T2R 
50 30 68 61.1 12 EMB2TORCT-ND “46 8.44 23.76 EMB2T2RTR-ND 8,000 92.00/M | EMB2T2R 
50 foo 600 13 = EMB4T2RCT-ND 46 8.44 23.76 EMB4T2RTR-ND 8.000 92.00/M |  EMB4T2R 
emt-6 | 50 70 68 13 57 EMBOT2RCT-ND 46 8.44 23.76 EMBOT2RTR-ND 8,000 92.00/M |  EMBOT2R 
50 100 80 2.86 26 EMBI0T2RCT-ND 46 8.44 23.76 EMBI10T2RTR-ND 8,000 92.00/M |  EMBI0T2R 
50 50 30 13 42 EMB11T2RCT-ND 46 8.44 23.76 EMB11T2RTR-ND 8,000 92.00/M | EMB11T2R 
PNP/NPN 
S0T-353 [50 150 720 = = UMYINCT-ND 37 6.38 17.68 UMYINTR-ND 3,000 68.00/M | UMYINTR 
50 30 56 28.6 12 UMD2NCT-ND 38 7.03 19.80 UMD2NTR-ND 3,000 81.00/M | UMD2NTR 
50 50 30 13 12 UMD3NCT-ND 43 731 20.28 UMD3NTR-ND 3,000 7z.o0m |  UMD3N 
soraeg: | 22 40 joo | 6.1 = UMD6NCT-ND 38 703 19.80 UMD6NTR-ND 3,000 81.00/M | UMD6NTR 
3 50 70 68 43 57 UMDONCT-ND 38 703 1980 UMDONTR-ND 3,000 81.00/M |  UMDSNTR 
50 30 68 et 12 UMD12NCT-ND 38 7.03 1980 UMD12NTR-ND 3,000 81.00 | UMD12NTR 
50 150 120 = = UMZ2NCT-ND 43 731 20.28 UMZ2NTR-ND 3,000 78,00/M | _UMZ2NTR 
50 30 56 28.6 12 IMD2AT108CT-ND “44 8.13 22.88 IMD2AT{08TR-ND 3,000 94.00/M | IMD2AT108 
50 400 30 13 12 IMO3AT108CT-ND NEW! 44 813 22.88 IMD3AT108TR-ND NEW! 3,000 94.00 |  IMD3ATIO8 
50 400 600 | 6.11 = IMD6AT108CT-ND 44 8.13 22.88 IMD6AT108TR-ND 3,000 94.00 |  IMDGATIO8 
sor-457 |__50 400 68 43 57 IMD9AT108CT-ND 44 813 22.88 IMD9AT108TR-ND 3,000 94.00 | _ IMDSATIO8 
2 an a a0 120 IMD10AT108CT-ND A 7.50 21.42 IMD10AT108TR-ND 3,000 86.00/M |  IMD10ATI08 
50 500 82 2.86 12 iMDT6ATT08CT-ND 46 8.88 25.56 IMDT6ATIO8TR-ND 3,000 721.007 | IMDI6ATI08 
32 500 120 = = IMZ4T108CT-ND 46 8.44 23.76 IMZ4T108TR-ND 3,000 97.00 | _IMZaT108 
SMT-5 [50 150 120 = = FMYTAT148CT-ND “44 8.50 24.48 FMYAT148TR-ND 3,000 716.00/M | FMY1AT148 
EMT-5 50 150 120 = = EMYTT2RCT-ND “46 8.44 23.76 EMYTT2RTR-ND 8,000 92.00/M | EMYIT2R 
50 30 56 28.6 12 EMD2T2RCT-ND “46 8.44 23.76 EMD2T2RTR-ND 8,000 92.00/M | EMD2TOR 
50 50 30 13 12 EMD3T2RCT-ND 46 8.44 23.76 EMD3T2RTR-ND 8,000 92.00/M | _EMD3T2R 
oo i a a uy EMD4T2RCT-ND NEW! 46 8.44 23.76 EMD4T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00 | EMD4T2R 
50 700 68 ot 12 
ewe | so 100 os oi 3 EMD5T2RCT-ND NEW! AG 8.44 23.76 EMD5T2RTR-ND NEW! 8,000 92.00/M | EMDST2R 
50 700 100) 6.11 = EMDETZACT-ND 46 544 73.76 EMIDETRTR-ND 5,000 92.001M | EMD6TOR 
50 70 68 43 57 EMD9T2RCT-ND 46 8.44 23.76 EMD9T2RTR-ND 8,000 92.00/M |  EMD9T2R 
50 30 68 et 12 EMD12T2RCT-ND 46 8.44 23.76 EMD12T2RTR-ND 8,000 92.00/M | _EMD12T2R 
2 =o 18 ig a EMD29T2RCT-ND NEW! 42 8.13 23.40 EMD29T2RTR-ND NEW! 8,000 104.007 | EMD29T2R 
(Continued) 
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ROAM transistors (con) Digi@Reel” 
Dual Transistors 


VCEO VCBO Ic HFE VCE VCE Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Package (V) (V) (mA) Max. Sat. (V) IC (mA) 1B(mA) | Part No. 1 25 100 Part No. Oty. Pricing Part No. 
NPN 
50 60 | 150) 560 04 50 5] UMXINTNCT-ND 437312028 | UMXINTNTR-ND 3,000 78.00/M UMXiNTN 
50 60 | 150 | 560 04 50 5 | UMX2NTRCT-ND “43731 ~—-20.28-—~'|-UMX2NTRTR-ND 3,000 78.00/M UMX2NTR 
sor-aea | 22 60 | 150 | 560 04 50 5 | UMX3NTRCT-ND 49725 ~—«18.85 «||: UMX3NTRTR-ND 3,000 68.00/M UMX3NTR 
20 30 50 | 270 05 20 4 | UMX4NcT-ND ‘44813-2288 |: UMXANTR-ND 3,000 94.00/M UMX4NTR 
11 20 50 | 270 05 10 5 | UMXSNCT-ND ‘44-838 =—-24.12—-|-UMXSNTR-ND 3,000 114.00/M UMXSNTR 
12 15 | 500 | 680 5 200 10 | UMXi8NTNCT-ND NEW! 50963-2772 _| UMXI8NTNTR-ND NEW! | 3,000 131,00/M UMX18NTN 
50 60 | 150 | 560 04 50 5 | IMX1T110CT-ND “488.25 22.88 | IMXITI10TR-ND 3,000 88.00/M IMXiT110 
50 60 | 150 | 560 04 50 5 | IMx2T108cT-ND 49725 ~~ 18.85 ‘| IMX2T108TR-ND 3,000 68.00/M IMX2T108 
50 60 | 150 | 560 04 50 5 | IMx3T108CT-ND ‘46-888 25.56 | IMX3T108TR-ND 3,000 121.00/M IMX3T108 
sor-as7 | 22 30 50 | 270 05 20 4 | imxattoscT-No 55 10.90 32.70‘ | IMX4T108TR-ND 3,000 164.00/M IMX4T108 
11 20 50 | 120 05 10 5 __| IMxstioscT-No 46888 25.56 __|_IMXST108TR-ND 3,000 121.00/M IMX5T108 
720 720} 50 | 820 05 10 1 | IMX8T108cT-ND “437.81 22.00 | IMX8T108TR-ND 3,000 90.00/M IMX8T108 
20 25 | 500 | 2700 04 500 20 | IMXQT110CT-ND 46 ——«8.44.—«-23.76_‘| IMXOTI10TR-ND 3,000 97.00/M IMX9T110 
50 60 | 500 | 390 06 500 50__| IMX17T110CT-ND 46 —-8.44—_-23.76 _|_IMXA7T110TR-ND 3,000 97,00/M IMX17T110 
50 60) 150 | 560 04 50 5 | EMXTT2RCT-ND “468.44 23.76} EMXTT2RTR-ND 8,000 92.00/M EMXITOR 
curs | 59 60 | 150 | 560 04 50 5 | EMX2T2RCT-ND 46 -8.44.-—«23.76 | EMX2T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMX2TOR 
30 30 50 | 270 05 20 4 | EMx4T2RCT-ND 5811.60 34.80 | EMX4T2RTR-ND 8,000 162.00/M EMXATOR 
11 20 50 | 120 05 10 5 __|_EMXST2RCT-ND 5811.60 34.80 _|_EMXST2RTR-ND 8,000 462.00/M EMXST2R 
PNP 
50 6] 150] 560 05 50 5] UMTINTNCT-ND a TAS 15.76 UNTINTNTR-ND 3,000 76.00/M UMTINTN 
soT-363 | 12 15 | 500 | 680 0.25 200 10 | UMFSNCT-ND 55 10.50 -30.24_—'| UMFSNTR-ND 3,000 143.00/M UMFSNTR 
50 60 | 150 | 560 05 50 5 | UMT2NCT-ND 42-713 19.76 | UMT2NTR-ND 3,000 76.00/M UMT2NTR 
720 720750 | 820 05 70 7) IMTATT08CT-ND 37.81 22.00] IMT4TT08TR-ND 3,000 30.00/M IMTATI08 
stinger’ || 30 60 | 150 | 560 05 50 5 | IMT1aTit0cT-ND 48 = 825 ©: 22.88_‘| IMTIAT110TR-ND 3,000 88.00/M IMTIATI10 
50 60 | 150 | 560 05 50 5 | IMT2ATI08CT-ND ‘459.00 27.00 ‘| IMT2AT108TR-ND 3,000 135.00/M IMT2AT108 
50 60 | 500 | 390 06 500 50__| IMT17T110CT-ND 46 8.44_—_-23.76 _|_ IMTI7T110TR-ND 3,000 97.00/M IMT17T110 
mace | = 60) 150 | 560 05 50 5 | EMTIT2RCT-ND 468.44 23.76} EMTITORTR-ND 8,000 92.00/M EMTITOR 
50 60 | 150 | 560 05 50 5 _| EMT2T2RCT-ND 468.44 (23.76 _ | EMT2T2RTR-ND 8.000 92.00/M EMT2TOR 
PNP/NPN 
50 60 | 150 | 560 04 50 5 
sor-363 | 20 SP [ie doe | ceee of SF 2 | uMzintReT-no 37 638 ~—17.68 | UMZINTRTR-ND 3,000 68.00/M UMZINTR 
x 3 joo | 2388 a EF > | inzeartoscr-np 46 -844.-~—«-23.76 ‘| IMZ2AT108TR-ND 3,000 97.00/M IMZ2AT108 
Sor487 | o0 10 | 200 04 50 5) imztatioscT-No 43° 7.81 22.00 ‘| IMZ1AT108TR-ND 3,000 90.00/M IMZ1AT108 
50 60 | 150 | 560 05 50 5 ; ; ; } ; 
12 15 | 500 | 680 0.25 200 10 
i“ eo il, eee || ee ee oon io | EMF21T2RCT-ND 509.22 ~—«-25.96 | EMF21T2RTR-ND 8,000 100.00/M EMF21T2R 
v ei ae | ee Hee oe io EMFST2RCT-ND 50 9.63~=—«27.72_ | EMFST2RTR-ND 8,000 123.00/M EMEST2R 
Pure | —0 60 150 | <B60) 04 50 5) emzit2RcT-Np 46 844 «23.76 ‘| EMZIT2RTR-ND 8,000 92.00/M EMZ1T2R 
50 60 | 150 | 560 05 50 5 ; ; : ; : 
12 15 | 500 | 680 25 200 10 
if | coef 088 2 au io | EMZ7T2RCT-ND NEW! 52 10.30 30.90 ‘| EMZ7T2RTR-ND NEW! | 8,000 144,00/M EMZ7T2R 
50 60 | 150 | 560 04 50 5 
2 By ll saga ll oeee eS 2 | EMZ2TaRCT-ND 46 8.44 ~—«-23.76 | EMZ2T2RTR-ND 8,000 92.00/M EMZ2T2R 
PNP/DTR 
S0T-363 | 12 15 | 500 | 680 250 200 10 | UMF2INCT-ND 44850 24.48 | UMF2INTR-ND 3,000 116.007 UMF2INTR 


VCEO | VCBO Ic HFE VCE Sat VCE VCE Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt Rohm 
Package (Vv) (V) (A) Max. Max. (V) | IC (mA) IB (mA) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
NPN 
20 40 3 390 0.5 2A 100 2SD2150T100RCT-ND 52 10.30 30.90 1,000 165.00 2SD2150T100R 
20 50 5 390 1.0 4A 100 2SD2098T100RCT-ND -76 15.12 45.36 1,000 260.00 2SD2098T100R 
20 40 3 560 0.5 2A 100 2SD2150T100SCT-ND 52 10.30 30.90 1,000 165.00 2SD2150T100S 
25 30 1.2 1,800 0.3 500 10 2SD2537T100VCT-ND 80 15.93 47.79 1,000 274.00 2SD2537T100V 
25 30 2 2,700 0.5 1 20 2SD2153T100VCT-ND 94 18.72 56.16 1,000 322.00 2SD2153T100V 
30 30 1.5 680 0.35 1A 50 2SD2662T100CT-ND NEW! 55 11.00 33.00 1,000 176.00 2SD2662T100 
32 40 1 390 0.4 500 50 2SD1664T100QCT-ND 48 8.75 24.64 1,000 112.00 2SD1664T100Q 
32 40 1 390 0.4 500 50 2SD1664T100RCT-ND 55 10.63 30.60 1,000 153.00 2SD1664T100R 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SD1766T100QCT-ND 45 9.00 27.00 1,000 144.00 2SD1766T100Q 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SD1766T100RCT-ND 56 10.75 30.96 1,000 155.00 2SD1766T100R 
50 60 3 270 0.35 1A 50 2SC4672T100PCT-ND -70 14.04 42.12 1,000 242.00 2SC4672T100P 
SOT-89 50 60 3 270 0.35 1A 50 2SC4672T100QCT-ND 72 14.40 43.20 1,000 230.00 2SC4672T100Q 
50 60 1 270 0.4 500 50 2SC5053T100RCT-ND AT 9.30 27.90 1,000 149.00 2SC5053T100R 
50 60 1 = 0.4 500 50 2SC5053T100QCT-ND 42 8.13 23.40 1,000 117.00 2SC5053T100Q 
60 60 2 270 0.35 1A 50 2SD2391T100QCT-ND 72 14.49 43.47 1,000 250.00 2SD2391T100Q 
80 100 1 270 0.4 500 20 2SD1898T100QCT-ND A5 9.00 27.00 1,000 144.00 2SD1898T100Q 
80 120 1 390 0.4 500 20 2SD1898T100RCT-ND 45 9.00 27.00 1,000 144.00 2SD1898T100R 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SD1767T100QCT-ND 71 14.20 42.60 1,000 227.00 2SD1767T100Q 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SD1767T100RCT-ND eal 14.20 42.60 1,000 227.00 2SD1767T100R 
90 90 2 10K 1.5 1A 1 2SD2170T100CT-ND 61 12.20 36.60 1,000 195.00 2SD2170T100 
120 120 2 390 2 1A 100 2SC4132T100QCT-ND 65 12.90 38.70 1,000 206.00 28C4132T100Q 
120 120 2 390 2 1A 100 2SC4132T100RCT-ND 65 12.90 38.70 1,000 206.00 2SC4132T100R 
400 400 0.1 270 0.5 10 al 2SC4505T100PCT-ND 96 19.17 57.51 1,000 330.00 2SC4505T100P 
400 400 0.1 270 0.5 10 nl 2SC4505T100QCT-ND -96 19.17 57.51 1,000 330.00 2SC4505T100Q 
6 12 50mA 560 0.3 10 al 2SC4774T106SCT-ND At 7.50 21.12 3,000 86.00/M 2SC4774T106S 
11 20 50mA 180 0.5 10 5 2SC4083T106NCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M 2SC4083T106N 
1 20 50mA 180 0.5 10 5 2SC4083T106PCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M 2SC4083T106P 
12 15 1.5 680 0.2 500 25 2SD2652T106CT-ND 56 10.75 30.96 3,000 146.00/M 2SD2652T106 
20 30 50mA 180 0.5 20 4 2SC4082T106PCT-ND Al 7.50 21.12 3,000 86.00/M 2SC4082T106P 
25 40 50mA 180 0.35 10 1 2SC4098T106PCT-ND At 7.50 21.12 3,000 86.00/M 2SC4098T106P 
30 30 1 680 0.35 500 25 2SD2656T106CT-ND 50 9.63 27.72 3,000 131.00/M 2SD2656T106 
32 40 0.5 390 0.6 500 50 2SC4097T106QCT-ND A7 8.06 22.36 3,000 86.00/M 2SC4097T106Q 
32 40 0.5 390 0.6 500 50 2SC4097T106RCT-ND A7 8.06 22.36 3,000 86.00/M 2SC4097T106R 
40 75 0.6 75 1 500 50 UMT2222AT106CT-ND. 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M UMT2222AT106 
SOT-323 40 60 0.2 300 0.3 50 5 UMT3904T106CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M UMT3904T 106 
50 60 0.15 270 0.4 50 5 2SC4081T106QCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M 2SC4081T106Q 
50 60 0.15 390 0.4 50 5 2SC4081T106RCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M 2SC4081T106R 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2351T106VCT-ND AB 8.44 23.76 3,000 97.00/M 2SD2351T106V 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2351T106WCT-ND A5 8.28 23.32 3,000 95.00/M 2SD2351T106W 
50 50 0.5 390 0.4 150 15 2SD1949T106QCT-ND AB 8.44 23.76 3,000 97.00/M 2SD1949T106Q 
50 50 0.5 390 0.4 150 15 2SD1949T106RCT-ND AB 8.44 23.76 3,000 97.00/M 2SD1949T106R 
60 60 0.5 390 0.3 100 10 2SC5876T106QCT-ND 55 10.63 30.60 3,000 145.00/M 2SC5876T106Q 
60 60 0.5 390 0.3 100 10 2SC5876T106RCT-ND 55 10.63 30.60 3,000 145.00/M 2SC5876T106R 
120 120 50mA 560 0.5 10 1 2SC4102T106RCT-ND 37 6.38 17.68 3,000 68.00/M 2SC4102T106R 
120 120 50mA 560 0.5 10 1 2SC4102T106SCT-ND NEW! 49 9.06 25.52 3,000 104.00/M 2SC4102T106S 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1315 


ROAM Transistors Reel” 


General Purpose Transistors (Cont.) 


VCEO | VCBO Ic HFE VCE Sat VCE VCE Digi-Key ing Tape and Reelt Rohm 
Package (Vv) (Vv) (A) Max. Max. (V) | IC (mA) IB (mA) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
6 12 50mA 560 0.3 10 a 2SC4713KT146SCT-ND A6 8.88 25.56 3,000 121.00/M 2SC4713KT146S 
An 20 50mA 180 0.5 10 5 2SC3838KT146NCT-ND 46 7.88 21.84 3,000 84.00/M 2SC3838KT146N 
an] 20 50mA 180 0.5 10 5 2SC3838KT146PCT-ND 46 7.88 21.84 3,000 84.00/M 2SC3838KT146P 
12 15 2 680 0.18 1A 50 2SD2653KT146CT-ND 55 10.90 32.70 3,000 164.00/M 2SD2653KT 146 
15 15 1 390 0.3 400 20 2SD2444KT146RCT-ND NEW! 50 9.90 29.70 3,000 149.00/M 2SD2444KT146R 
15 30 0.5 560 0.4 500 50 2SD1757KT146QCT-ND 46 9.20 27.60 3,000 138.00/M 2SD1757KT146Q 
15 30 0.5 560 0.4 500 50 2SD1757KT146RCT-ND 46 9.20 27.60 3,000 138.00/M 2SD1757KT146R 
20 30 50mA 180 0.5 20 4 2SC3837KT146PCT-ND 40 7.75 22.32 3,000 105.00/M 2SC3837KT146P 
20 25 0.5 2,700 0.4 500 20 2SD2114KT146VCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M 2SD2114KT146V 
20 25 0.5 2,700 0.4 500 20 2SD2114KT146WCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M 2SD2114KT146W 
20 50 0.3 2,700 0.1 30 3 2SD2704KT146CT-ND NEW! 44 7.50 20.80 3,000 80.00/M 2SD2704KT146 
25 40 50mA 180 0.3 10 1 2SC2413KT146PCT-ND 46 8.44 23.76 3,000 97.00/M 2SC2413KT146P 
30 30 1.5 680 35 1A 50 2SD2657KT146CT-ND NEW! 42 8.13 23.40 3,000 111.00/M 2SD2657KT146 
32 40 0.5 390 0.6 500 50 2SC2411KT146QCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M 2SC2411KT146Q 
32 40 0.5 390 0.6 500 50 2SC2411KT146RCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M 2S8C2411KT146R 
32 40 0.3 5,000min. 1.5 200 0.4 2SD1383KT146BCT-ND 55 10.50 30.24 3,000 143.00/M 2SD1383KT146B 
SOT-346 32 40 0.8 390 0.4 500 50 2SD1781KT146QCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M 2SD1781KT146Q 
32 40 0.8 390 0.4 500 50 2SD1781KT146RCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M 2SD1781KT146R 
40 60 0.2 300 0.2 10 1 MMST3904T146CT-ND. 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M MMST3904T146 
40 75 0.6 75 1 500 50 MMST2222AT146CT-ND 33 5.63 15.60 3,000 60.00/M MMST2222AT146 
40 60 0.6 80 0.75 500 50 MMST4401T146CT-ND. 46 6.75 17.55 3,000 63.00/M MMST4401T146 
50 60 0.15 270 0.4 50 5 2SC2412KT146QCT-ND .29 4.25 11.05 3,000 40.00/M 2SC2412KT146Q 
50 60 0.15 390 0.4 50 5 2SC2412KT146RCT-ND .29 4.25 11.05 3,000 40.00/M 2S8C2412KT146R 
50 60 0.15 560 0.4 50 5 2SC2412KT146SCT-ND 31 4.50 11.70 3,000 42.00/M 2SC2412KT146S 
80 80 0.5 100min. 0.25 100 10 MMSTA06T146CT-ND 49 9.06 25.52 3,000 104.00/M MMSTAO6T146 
50 50 0.5 390 0.4 150 15 2SD1484KT146QCT-ND .33 5.63 15.60 3,000 60.00/M 2SD1484KT146Q 
50 50 0.5 390 0.4 150 15 2SD1484KT146RCT-ND .33 5.63 15.60 3,000 60.00/M 2SD1484KT146R 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2226KT146WCT-ND 55 10.63 30.60 3,000 145.00/M 2SD2226KT146W 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2226KT146VCT-ND 55 10.63 30.60 3,000 145.00/M 2SD2226KT146V 
80 80 0.5 390 0.5 500 50 2SD1782KT146RCT-ND 45 8.28 23.32 3,000 95.00/M 2SD1782KT146R 
80 80 0.5 390 0.5 500 50 2SD1782KT146QCT-ND 45 8.28 23.32 3,000 95.00/M 2SD1782KT146Q 
120 120 50mA 560 0.5 10 il 2SC3906KT146RCT-ND 48 8.91 25.08 3,000 103.00/M 2SC3906KT146R 
120 120 50mA 560 0.5 10 1 2SC3906KT146SCT-ND NEW! 48 8.91 25.08 3,000 103.00/M 2SC3906KT146S 
300 300 0.1 180 2 50 5 2SC4061KT146NCT-ND 54 10.38 29.88 3,000 141.00/M 2SC4061KT146N 
1 20 50mA 180 0.5 10 5 2SC4726TLPCT-ND 48 9.50 28.50 3,000 143.00/M 2SC4726TLP 
12 15 0.5 680 0.25 200 10 2SC5585TLCT-ND 50 9.22 25.96 3,000 106.00/M 2SC5585TL 
20 30 50mA 180 0.5 20 4 2SC4725TLPCT-ND 55 10.63 30.60 3,000 145.00/M 2SC4725TLP 
SOT-416 25 40 50mA 180 0.3 10 1 2SC4618TLNCT-ND 40 7.75, 22.32 3,000 105.00/M 2SC4618TLN 
25 40 50mA 180 0.3 10 al 2SC4618TLPCT-ND 40 7.75 22.32 3,000 105.00/M 2SC4618TLP 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2654TLVCT-ND Al 7.88 22.68 3,000 107.00/M 2SD2654TLV 
50 60 0.15 270 0.4 50 5 2SC4617TLQCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M 2SC4617TLQ 
50 60 0.15 390 0.4 50 5 2SC4617TLRCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M 2SC4617TLR 
1 20 50mA 180 0.5 10 5 2SC5662T2LPCT-ND 44 8.38 24.12 8,000 107.00/M 2SC5662T2LP 
12 15 0.5 680 0.25 200 10 2SC5663T2LCT-ND AT 9.00 25.92 8,000 115.00/M 2SC5663T2L 
20 30 50mA 180 0.5 20 4 2SC5661T2LPCT-ND 47 9.30 27.90 8,000 130.00/M 2SC5661T2LP 
VMT-3 25 40 50mA 180 0.3 10 1 2SC5659T2LNCT-ND 45 7.69 21.32 8,000 74.00/M 2SC5659T2LN 
25 40 50mA 180 0.3 10 fi 2SC5659T2LPCT-ND 45 7.69 21.32 8,000 74.00/M 2SC5659T2LP 
50 60 0.15 560 0.4 50 5 2SC5658T2LRCT-ND 42 713 19.76 8,000 68.00/M 2SC5658T2LR 
50 60 0.15 270 0.4 50 5 2SC5658T2LQCT-ND 42 7.13 19.76 8,000 68.00/M 2SC5658T2LQ 
50 60 0.15 2,700 0.3 50 5 2SD2707T2LVCT-ND 48 8.91 25.08 8,000 97.00/M 2SD2707T2LV 
20 30 10 390 0.25 4A 50 2SC5001TLQCT-ND 96 20.88 64.25 2,500 342.00/M 2SC5001TLQ 
20 30 10 390 0.25 4A 50 2SC5001TLRCT-ND 98 19.62 58.86 2,500 311.00/M 2SC5001TLR 
20 50 5 390 1 4A 100 2SD2118TLQCT-ND 75 15.03 45.09 2,500 238.00/M 2SD2118TLQ 
20 50 5 390 at 4A 100 2SD2118TLRCT-ND 15 15.03 45.09 2,500 238.00/M 2SD2118TLR 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SD1758TLQCT-ND 72 14.49 43.47 2,500 229.00/M 2SD1758TLQ 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SD1758TLRCT-ND 72 14.49 43.47 2,500 229.00/M 2SD1758TLR 
SOT-428 50 60 3 390 1 2A 200 2SD1760TLQCT-ND 81 16.20 48.60 2,500 257.00/M 2SD1760TLQ 
50 60 3 390 1 2A 200 2SD1760TLRCT-ND 81 16.20 48.60 2,500 257.00/M 2SD1760TLR 
60 80 3 1,800 1 2A 50 2SD2318TLVCT-ND 1.01 21.94 67.50 2,500 359.00/M 2SD2318TLV 
60 80 3 1,800 1 2A 50 2SD2318TLUCT-ND 1.01 21.94 67.50 2,500 359.00/M 2SD2318TLU 
60 100 5 270 0.3 3A 150 2SC5103TLQCT-ND 1.06 22.99 70.75 2,500 376.00/M 2SC5103TLQ 
80 120 1 390 0.4 500 20 2SD1733TLQCT-ND 1.07 21.42 64.26 2,500 339.00/M 2SD1733TLQ 
80 120 1 390 0.4 500 20 2SD1733TLRCT-ND 1.07 21.42 64.26 2,500 339.00/M 2SD1733TLR 
40 75 0.6 75 1 500 50 SST2222AT116CT-ND 26 3.75 9.75 3,000 35.00/M SST2222AT116 
SOT-23 40 60 0.6 80 0.75 500 50 SST4401T116CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M SST4401T116 
80 80 0.3 — 1.2 100 0.1 SSTA28T116CT-ND 48 8.25 22.88 3,000 88.00/M SSTA281T116 
80 80 0.5 100 0.25 100 10 SSTA06T116CT-ND 36 6.19 17.16 3,000 66.00/M SSTAO6T116 
TUMT-3 12 15 2 680 0.18 1A 50 2SD2700TLCT-ND 55 11.00 33.00 3,000 165.00/M 2SD2700TL 
12 15 2 680 0.35 1A 50 2SD2701TLCT-ND 55 11.00 33.00 3,000 165.00/M 2SD2701TL 
12 15 2 680 0.18 1A 50 2SD2653TLCT-ND 61 12.20 36.60 3,000 183.00/M 2SD2653TL 
12 15 3 680 25 1.5A 30 2SD2670TLCT-ND NEW! 58 11.60 34.80 3,000 174.00/M 2SD2670TL 
30 30 1.5 680 0.35 1A 50 2SD2657TLCT-ND 45 9.00 27.00 3,000 135.00/M 2SD2657TL 
30 30 3 680 0.25 1.5A 30 2SD2673TLCT-ND 74 14.80 44.40 3,000 222.00/M 2SD2673TL 
TSMT-3 30 30 1 680 35 500 25 2SD2675TLCT-ND NEW! 50 10.00 30.00 3,000 150.00/M 2SD2675TL 
30 30 1 390 0.3 500 50 2SC5730TLQCT-ND 52 10.00 28.80 3,000 136.00/M 2SC5730TLQ 
30 30 1 390 0.3 500 50 2SC5730TLRCT-ND 52 10.00 28.80 3,000 136.00/M 2SC5730TLR 
30 30 2 390 0.4 1A 100 2SC5916TLQCT-ND 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M 2SC5916TLQ 
30 30 2 390 0.4 1A 100 2SC5916TLRCT-ND A6 8.88 25.56 3,000 121.00/M 2SC5916TLR 
20 40 3 390 0.5 2A 100 2SC4115STPRCT-ND¥ 50 9.63 27.72 5,000 123.00/M 2SC4115STPR 
SPT 50 60 0.15 560 0.4 50 5 2SC1740STPQCT-ND¥¢ AL 6.00 15.60 5,000 48.00/M 2SC1740STPQ 
50 50 0.5 390 0.4 150 15 2SC1741ASTPQCT-ND¥ 37 6.38 17.68 5,000 61.00/M 2SC1741ASTPQ 
$C-72/SPT 20 25 0.5 2,700 0.4 500 20 2SD2144STPVCT-ND¥£ 38 7.03 19.80 5,000 77.00/M 2SD2144STPV 
50 60 0.15 390 0.4 50 5 2SC1740STPRCT-ND¥ Al 6.00 15.60 5,000 48.00/M 2SC1740STPR 
20 50 5 390 1 4A 100 2SD2097TV2QCT-ND¥ 81 16.20 48.60 2,500 257.00/M 2SD2097TV2Q 
20 50 5 390 1 4A 100 2SD2097TV2RCT-NDt 81 16.20 48.60 2,500 257.00/M 2SD2097TV2R 
80 100 1 390 0.4 500 20 2SD1863TV2RCT-NDF 55 10.90 32.70 2,500 164.00/M 2SD1863TV2R 
ATV 80 120 1 390 0.4 500 20 2SD1863TV2QCT-ND¥ 61 12.20 36.60 2,500 183.00/M 2SD1863TV2Q 
50 60 3 390 1 2A 200 2SD1864TV2QCT-ND¥ 1.09 21.78 65.34 2,500 345.00/M 2SD1864TV2Q 
50 60 3 390 a 2A 200 2SD1864TV2RCT-ND¥ 1.09 21.78 65.34 2,500 345.00/M 2SD1864TV2R 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SD1859TV2QCT-ND¥ 69 13.80 41.40 2,500 207.00/M 2SD1859TV2Q 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SD1859TV2RCT-ND¥ 69 13.80 41.40 2,500 207.00/M 2SD1859TV2R 
TO-200FP 60 80 3 320 1 2A 200 2SD2096T114ECT-ND 1.31 28.44 87.50 1,000 508.00 2SD2096T114E 
160 160 1.5 200 2 1A 100 2SD2033AT114ECT-ND 1.58 34.13 105.00 1,000 609.00 2SD2033AT114E 
PNP 
20 20 3 270 0.5 2A 100 2SB1424T100QCT-ND 45 9.00 27.00 1,000 144.00 2SB1424T100Q 
20 20 3 390 0.5 2A 100 2SB1424T100RCT-ND 42 8.13 23.40 1,000 117.00 2SB1424T100R 
20 30 3 390 0.45 1.5A 150 2SB1308T100RCT-ND NEW! 85 17.01 51.03 1,000 293.00 2SB1308T100R 
20 30 5 390 u| 4A 100 2SB1386T100QCT-ND 58 11.50 34.50 1,000 184.00 2SB1386T100Q 
SOT-89 | 20 30 5 390 1 4A 100 2SB1386T100RCT-ND 58 11.50 34.50 1,000 184.00 | 2SB1386T100R 
20 20 2 820 0.5 1A 50 2SB1427T100ECT-ND 58 11.60 34.80 1,000 186.00 2SB1427T100E 
30 30 1.5 680 37 1A 50 2SB1698T100CT-ND NEW! 55 11.00 33.00 1,000 176.00 2SB1698T100 
32 40 1 390 0.5 500 50 2SB1132T100RCT-ND 40 7.63 21.96 1,000 110.00 2SB1132T100R 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. _ + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1316 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ROAM Transistors Reel’ 


General Purpose Transistors (Cont.) 


VCEO | VCBO Ic HFE VCE Sat VCE VCE Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt Rohm 
Package (V) (V) (A) Max. Max. (V) | IC (mA) IB (mA) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
32 40 1 270 0.5 500 50 2SB1132T100QCT-ND 4 8.50 24.48 1,000 122.00 2SB1132T100Q 
32 40 2 270 0.8 2A 200 2SB1188T100QCT-ND 45 9.00 27.00 1,000 144.00 2SB1188T100Q 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SB1188T100RCT-ND 45 9.00 27.00 1,000 144.00 2SB1188T100R 
50 60 1 270 0.4 500 50 2SA1900T100QCT-ND 65 12.90 38.70 1,000 206.00 2SA1900T100Q 
50 50 3 270 0.35 1A 50 2SA1797T100PCT-ND 69 13.80 41.40 1,000 221.00 2SA1797T100P 
SOT-89 50 50 3 270 0.35 1A 50 2SA1797T100QCT-ND 65 13.00 39.00 1,000 208.00 2SA1797T100Q 
60 60 2 270 0.35 1A 50 2SB1561T100QCT-ND 74 14.80 44.40 1,000 237.00 2SB1561T100Q 
80 80 1 270 0.4 500 50 2SB1260T100QCT-ND 52 10.00 28.80 1,000 144.00 2SB1260T100Q 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SB1189T100QCT-ND 52 10.30 30.90 1,000 165.00 2SB1189T100Q 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SB1189T100RCT-ND 52 10.30 30.90 1,000 165.00 2SB1189T100R 
80 80 1 390 0.4 500 50 2SB1260T100RCT-ND 52 10.00 28.80 1,000 144.00 2SB1260T100R 
400 400 0.1 180 0.5 20 2 2SA1759T100PCT-ND 83 16.56 49.68 1,000 285.00 2SA1759T100P 
400 400 0.5 270 1 100 10 2SA1812T100QCT-ND -88 17.55 52.65 1,000 302.00 2SA1812T100Q 
12 15 1.5 680 0.20 500 25 2SB1689T106CT-ND 44 8.50 24.48 3,000 116.00/M 2SB1689T106 
30 30 1 680 0.38 500 25 2SB1694T106CT-ND 49 9.06 25.52 3,000 104.00/M 2SB1694T106 
32 40 0.5 390 0.6 300 30 2SA1577T106QCT-ND 37 5.50 14.30 3,000 52.00/M 2SA1577T106Q 
32 40 0.5 390 0.6 300 30 2SA1577T106RCT-ND 37 5.50 14.30 3,000 52.00/M 2SA1577T106R 
SOT-323 40 40 0.2 300 0.4 50 5 UMT3906T106CT-ND. 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M UMT3906T106 
50 60 0.15 270 0.5 50 5 2SA1576AT106QCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M 2SA1576AT106Q 
50 60 0.15 390 0.5 50 5 2SA1576AT106RCT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M 2SA1576AT106R 
60 60 0.6 100 1.6 500 50 UMT2907AT106CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M UMT2907AT106 
120 120 50mA 560 0.5 10 1 2SA1579T106RCT-ND A8 8.75 24.64 3,000 101.00/M 2SA1579T106R 
120 120 50mA 560 0.5 10 1 2SA1579T106SCT-ND 48 8.75 24.64 3,000 101.00/M 2SA1579T106S 
12 15 2 680 0.18 1A 50 2SB1690KT146CT-ND 55 10.50 30.24 3,000 143.00/M 2SB1690KT146 
15 15 1 270 0.3 400 20 2SB1590KT146QCT-ND NEW! AB 9.20 27.60 3,000 138.00/M 2SB1590KT146Q 
32 40 0.5 390 0.6 300 30 2SA1036KT146QCT-ND 50 9.22 25.96 3,000 106.00/M 2SA1036KT146Q 
32 40 0.5 390 0.6 300 30 2SA1036KT146RCT-ND 50 9.22 25.96 3,000 106.00/M 2SA1036KT146R 
32 40 0.8 390 0.5 500 50 2SB1197KT146RCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M 2SB1197KT146R 
32 40 0.8 270 0.5 0.5A 50 2SB1197KT146QCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M 2SB1197KT146Q 
40 40 0.2 300 0.25 10 Al MMST3906T146CT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M MMST3906T 146 
SOT-346 40 40 0.6 100 0.75 500 50 MMST4403T146CT-ND AB 6.75 17.55 3,000 63.00/M MMST4403T146 
50 60 0.15 270 0.5 50 5 2SA1037AKT146QCT-ND 29 4.25 11.05 3,000 40.00/M 2SA1037AK146Q 
50 60 0.15 390 0.5 50 5 2SA1037AKT146RCT-ND 29 4.25 11.05 3,000 40.00/M 2SA1037AK146R 
60 60 0.6 100 1.6 500 50 MMST2907AT146CT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M MMST2907AT146 
80 80 0.5 100min. 0.25 100 10 MMSTAS56T146CT-ND 49 9.06 25.52 3,000 104.00/M MMSTAS6T146 
80 80 0.5 390 0.5 500 50 2SB1198KT146QCT-ND 43 7.81 22.00 3,000 90.00/M 2SB1198KT146Q 
80 80 0.5 390 0.5 500 50 2SB1198KT146RCT-ND 43 7.81 22.00 3,000 90.00/M 2SB1198KT146R 
120 120 50mA 560 0.5 10 1 2SA1514KT146RCT-ND 48 8.91 25.08 3,000 103.00/M 2SA1514KT146R 
120 120 50mA 560 0.5 10 a 2SA1514KT146SCT-ND 48 8.91 25.08 3,000 103.00/M 2SA1514KT146S 
12. 15 0.5 680 0.25 200 10 2SA2018TLCT-ND 48 8.91 25.08 3,000 103.00/M 2SA2018TL 
SOT-416 50 60 0.15 270 0.5 50 5 2SA1774TLQCT-ND 37 5.50 14.30 3,000 52.00/M 2SA1774TLQ 
50 60 0.15 560 0.5 50 5 2SA1774TLRCT-ND 37 5.50 14.30 3,000 52.00/M 2SA1774TLR 
12 15 0.5 680 0.25 200 10 2SA2030T2LCT-ND A7 9.00 25.92 8,000 115.00/M 2SA2030T2L 
VMT-3 50 60 0.15 560 0.5 50 5 2SA2029T2LQCT-ND 49 7.25 18.85 8,000 58.00/M 2SA2029T2LQ 
50 60 0.15 560 0.5 50 5 2SA2029T2LRCT-ND NEW! 49 7.25 18.85 8,000 58.00/M 2SA2029T2LR 
20 30 10 560 0.25 4A 50 2SA1834TLRCT-ND 1.20 26.08 80.25 2,500 427.00/M 2SA1834TLR 
20 30 5 390 1 4A 100 2SB1412TLQCT-ND 69 13.86 41.58 2,500 219.00/M 2SB1412TLQ 
20 30 5 390 1 4A 100 2SB1412TLRCT-ND 95 20.64 63.50 2,500 338.00/M 2SB1412TLR 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SB1182TLQCT-ND 1.01 20.25 60.75 2,500 321.00/M 2SB1182TLQ 
32 40 2 390 0.8 2A 200 2SB1182TLRCT-ND 1.01 20.25 60.75 2,500 321.00/M 2SB1182TLR 
50 60 3 390 1 2A 200 2SB1184TLRCT-ND 65 12.90 38.70 2,500 194.00/M 2SB1184TLR 
SOT-428 50 60 3 270 1 2A 200 2SB1184TLQCT-ND 65 12.90 38.70 2,500 194.00/M 2SB1184TLQ 
60 100 5 270 0.3 3A 150 2SA1952TLOQCT-ND 1.59 34.45 106.00 2,500 564.00/M 2SA1952TLQ 
80 80 1 390 0.4 500 50 2SB1181TLQCT-ND 98 19.62 58.86 2,500 311.00/M 2SB1181TLQ 
80 80 1 390 0.4 500 50 2SB1181TLRCT-ND 98 19.62 58.86 2,500 311.00/M 2SB1181TLR 
400 400 0.5 270 1 100 10 2SA1727TLPCT-ND .98 19.62 58.86 2,500 311.00/M 2SA1727TLP 
400 400 0.5 270 1 100 10 2SA1727TLQCT-ND 98 19.62 58.86 2,500 311.00/M 2SA1727TLQ 
400 400 2 180 0.5 500 100 2SA1862TLPCT-ND 1.35 29.17 89.75 2,500 477.00/M 2SA1862TLP 
600 600 1 180 1.2 300 60 2SA1807TLPCT-ND NEW! 1.59 34.45 106.00 2,500 564.00/M 2SA1807TLP 
SOT-23 40 40 0.6 100 0.75 500 50 SST4403T116CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M SST4403T116 
60 60 0.6 100 1.6 500 50 SST2907AT116CT-ND -26 3.75 9.75 3,000 35.00/M SST2907AT116 
TUMT-3 12 15 2 680 0.18 1A 50 2SB1730TLCT-ND 50 10.00 30.00 3,000 150.00/M 2SB1730TL 
30 30 15 680 0.37 1A 50 2SB1731TLCT-ND -50 10.00 30.00 3,000 150.00/M 2SB1731TL 
12 15 1.5 680 200 500 25 2SB1709TLCT-ND NEW! 50 10.00 30.00 3,000 150.00/M 2SB1709TL 
12 15 2 680 0.18 1A 50 2SB1690TLCT-ND 58 11.60 34.80 3,000 174.00/M 2SB1690TL 
12 15 3 680 25 1.54 30 2SB1705TLCT-ND NEW! 49 9.70 29.10 3,000 146.00/M 2SB1705TL 
TSMT-3 12 15 4 680 25 2A 40 2SB1707TLCT-ND NEW! .78 15.66 46.98 3,000 248.00/M 2SB1707TL 
30 30 1 680 35 500 25 2SB1710TLCT-ND NEW! -50 10.00 30.00 3,000 150.00/M 2SB1710TL 
30 30 1.5 680 37 1A 50 2SB1695KT146CT-ND NEW! 49 9.06 25.52 3,000 104.00/M 2SB1695KT146 
30 30 1S: 680 0.37 1A 50 2SB1695TLCT-ND 45 9.00 27.00 3,000 135.00/M 2SB1695TL 
30 30 3 680 0.25 1.5A 30 2SB1708TLCT-ND -78 15.66 46.98 3,000 248.00/M 2SB1708TL 
20 20 3 390 0.5 2A 100 2SA1585STPQCT-ND¥ 45 9.00 27.00 5,000 126.00/M 2SA1585STPQ 
20 20 3 390 0.5 2A 100 2SA1585STPRCT-ND¥ 45 9.00 27.00 5,000 126.00/M 2SA1585STPR 
SPT 50 60 0.15 560 0.5 50 5 2SA933ASTPQCT-NDF 49 7.25 18.85 5,000 58.00/M 2SA933ASTPQ 
50 60 0.15 560 0.5 50 5 2SA933ASTPRCT-ND¥$ 44 6.50 16.90 5,000 52.00/M 2SA933ASTPR 
50 60 0.15 560 0.5 50 5 2SA933ASTPSCT-ND¥ 44 7.50 20.80 5,000 72.00/M 2SA933ASTPS 
20 30 5 390 1 4A 100 2SB1326TV2QCT-ND¥ 74 14.80 44.40 2,500 222.00/M 2SB1326TV2Q 
20 30 5 390 1 4A 100 2SB1326TV2RCT-ND¥$ 74 14.80 44.40 2,500 222.00/M 2SB1326TV2R 
50 60 3 390 ‘l 2A 200 2SB1243TV2QCT-ND¥ 93 18.54 55.62 2,500 294.00/M 2SB1243TV2Q 
50 60 3 390 y| 2A 200 2SB1243TV2RCT-ND$ 93 18.54 55.62 2,500 294.00/M 2SB1243TV2R 
ATV 80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SB1238TV2QCT-ND¥ 59 11.80 35.40 2,500 177.00/M 2SB1238TV2Q 
80 80 0.7 390 0.4 500 50 2SB1238TV2RCT-ND$ 59 11.80 35.40 2,500 177.00/M 2SB1238TV2R 
80 80 a 390 0.4 500 50 2SB1241TV2QCT-ND¥ 52 10.30 30.90 2,500 155.00/M 2SB1241TV2Q 
80 80 ‘i 390 0.4 500 50 2SB1241TV2RCT-ND¥ 49 9.70 29.10 2,500 146.00/M 2SB1241TV2R 
400 400 0.5 270 1 100 10 2SA1776TV2PCT-ND$ 80 15.93 47.79 2,500 252.00/M 2SA1776TV2P 
400 400 0.5 270 | 100 10 2SA1776TV2QCT-ND¥ 80 15.93 47.79 2,500 252.00/M 2SA1776TV2Q 
NPN Darlington 
SOT-346 30 30 0.3 5,000min. 1.5 100 0.1 2SD2142KT146CT-ND 42 8.13 23.40 3,000 111.00/M 2SD2142KT146 
SOT.428 60 60 2 10,000 1.5 1A a 2SD2143TLCT-ND 75 15.03 45.09 2,500 238.00/M 2SD2143TL 
100 100 2 10,000 1.5 1A 1 2SD1980TLCT-ND 74 14.80 44.40 2,500 222.00/M 2SD1980TL 
60 60 1 2,000min. 15 500 0.5 2SD1834T100CT-ND 771 14.20 42.60 1,000 227.00 2SD1834T100 
SOT-89 60 60 2 10,000 1.5 1A 1 2SD2212T100CT-ND 69 13.86 41.58 1,000 239.00 2SD2212T100 
100 100 2 10,000 15 1A a 2SD2195T100CT-ND 1.01 20.16 60.48 1,000 347.00 2SD2195T100 
PNP Darlington 
SOT-89 100 100 2 10,000 15 1A al 2SB1580T100CT-ND -92 18.36 55.08 1,000 316.00 2SB1580T100 
SOT-346 32 40 0.3 5,000min. 15 200 0.4 2SB852KT146BCT-ND 58 11.13 32.04 3,000 151.00/M 2SB852KT146B 
SOT-428 100 100 2 10,000 1.5 1A i 2SB1316TLCT-ND 1.03 22.34 68.75 2,500 366.00/M 2SB1316TL 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 1317 
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Schottky Barrier 


10 VR IFSM VF Digi-Key ing Tape and Reel} Rohm 
Package Circuits (A) (V) (A) (V) Max. Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
SC-74A A 0.1 40 1 0.34 RB471ET148CT-ND -50 9.63 27.72 3,000 131.00/M RB471ET148 
er 3.0 40 70 0.55 RBO50L-40TE25CT-ND 93 18.54 55.62 1,500 319.00/M RBOSOL-40TE25 
= 3.0 20 70 0.45 RB051L-40TE25CT-ND 61 12.10 36.30 1,500 194.00/M RBO51L-40TE25 
SOD-106 — 5 20 70 0.45 RB081L-20TE25CT-ND 1.04 20.79 62.37 1,500 358.00/M RBO81L-20TE25 
= H| 40 70 0.55 RB160L-40TE25CT-ND 42 7.66 21.56 1,500 98.00/M RB160L-40TE25 
= 1 20 70 0.40 RB161L-40TE25CT-ND 42 8.13 23.40 1,500 117.00/M RB161L-40TE25 
= HI 20 30 0.35 RB161M-20CT-ND 52 10.00 28.80 3,000 136.00/M RB161M-20TR 
= 15 30 30 0.49 RB0O70M-30CT-ND 50 10.00 30.00 3,000 150.00/M RBO70M-30TR 
SOD-123 _ il 30 30 0.48 RB160M-30CT-ND 44 8.13 22.88 3,000 94.00/M RB160M-30TR 
= 1 40 30 0.51 RB160M-40CT-ND 42 8.13 23.40 3,000 111.00/M RB160M-40TR 
es 1 60 30 0.55 RB160M-60CT-ND 46 8.75 25.20 3,000 119.00/M RB160M-60TR 
= 0.7 200 1 0.85 RFO71M2SCT-ND 55 10.50 30.24 3,000 143.00/M RFO71M2STR 
_— 0.1 40 1 0.45 RB500V-40TE-17CT-ND .57 11.00 31.68 3,000 150.00/M RB500V-40TE 
SOD-323 <= 0.1 40 1 0.34 RB501V-40TE-17CT-ND 50 9.22 25.96 3,000 106.00/M RB501V-40TE 
= 0.03 30 2 0.37 RB751V-40TE-17CT-ND 40 7.63 21.96 3,000 104.00/M RB751V-40TE 
_— 0.03 30 2 0.37 RB751S-40TE61CT-ND 44 8.13 22.88 3,000 94.00/M RB751S-40TE61 
S0D-523 = 0.2 30 1 0.60 RB520S-30TE61CT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M RB520S-30TE61 
= 0.2 30 1 0.50 RB521S-30TE61CT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M RB521S-30TE61 
= 0.2 40 1 0.55 RB520S-40TE61CT-ND 46 8.44 23.76 3,000 97.00/M RB520S-40TE61 
0.03 40 2 = RB706F-40T106CT-ND 50 10.00 30.00 3,000 150.00/M RB706F-40T 
SOT-323 B 0.03 40 2 0.37 RB715FT106CT-ND 42 7.13 19.76 3,000 76.00/M RB715FT106 
0.03 40 2 0.37 RB717FT106CT-ND 46 8.75 25.20 3,000 119.00/M RB717FT106 
SOT-343 ej 0.1 40 1 = RB480KTLCT-ND 53 10.13 29.16 3,000 138.00/M RB480KTL 
B 0.03 40 2 = RB706D-40T146CT-ND 48 9.25 26.64 3,000 126.00/M RB706D-40T 
D 0.5 40 3 0.55 RB400DT146CT-ND 58 11.60 34.80 3,000 174.00/M RB400DT146 
D 0.5 20 3 0.3 RB411DT146CT-ND 49 9.06 25.52 3,000 104.00/M RB411DT146 
SOT-346 D 0.1 40 1 0.45 RB420DT146CT-ND 46 8.44 23.76 3,000 97.00/M RB420DT146 
E 0.1 40 1 0.34 RB425DT146CT-ND 44 8.38 24.12 3,000 114.00/M RB425DT146 
D = 20 3 0.45 RB491DT146CT-ND 46 8.75 25.20 3,000 119.00/M RB491DT146 
E 0.03 40 2 0.37 RB705DT146CT-ND 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M RB705DT146 
= 0.1 30 1 0.53 RB530XNCT-ND 55 11.00 33.00 3,000 165.00/M RB530XNTR 
SOT-363 = 0.1 30 1 0.43 RB531XNCT-ND 55 11.00 33.00 3,000 165.00/M RBS31XNTR 
SOT-457 EF 0.03 40 2 0.37 RB731UT108CT-ND 47 9.00 25.92 3,000 122.00/M RB731UT108 
SOT-416 E 0.03 40 2 0.37 RB715WTLCT-ND -50 9.63 27.72 3,000 131.00/M RB715WTL 
= 3.0 30 70 0.45 RBO50LA-30CT-ND 93 18.54 55.62 3,000 294.00/M RBOSOLA-30TR 
PMDT _ 3.0 40 70 0.55 RBO50LA-40CT-ND 93 18.54 55.62 3,000 294.00/M RBOSOLA-40TR 
= 3.0 30 70 0.42 RSX301LA-30CT-ND 75 15.03 45.09 3,000 238.00/M RSX301LA-30TR 
= 1 20 5 0.42 RB161VA-20CT-ND 52 10.00 28.80 3,000 136.00/M RB161VA-20TR 
= 0.5 40 3 0.55 RB400VA-50CT-ND 58 11.60 34.80 3,000 174.00/M RB400VA-50TR 
TUMD2 - 0.5 30 5 0.39 RSX051VA-30CT-ND 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M RSX051VA-30TR 
= 0.7 30 5 0.42 RSX071VA-30CT-ND 46 8.88 25.56 3,000 121.00/M RSX071VA-30TR 
VMD2 = .03 30 2 0.37 RB751G-40T2RCT-ND 52 10.00 28.80 8,000 128.00/M RB751G-40T2R 
VMD3. = .03 30 2 0.37 RB715ZT2LCT-ND 57 10.88 31.32 8,000 139.00/M RB715ZT2L 
Switching Diodes 
VRM VR IFM 10 Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel+ Rohm 
Package Circuits (V) (V) (mA) (mA) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
DO-34 _ 90 80 400 130 1SS133T-77CT-NDt 24 3.20 7.20 5,000 19.00/M 1SS133T-77 
DO-35 = 100 75 450 150 1N4148T-73CT-ND 20 2.68 6.03 5,000 16.00/M 1N4148T-73 
DO-41 _ 500 400 30A 1.0A 1SR153-400T-32CT-NDt 48 9.25 26.64 2,500 126.00/M 1SR153-400T-32 
SOD-106 _— 400 = 30A 1.0A 1SR154-400TE25CT-ND. 34 5.81 16.12 1,500 71.00/M 1SR154-400TE25 
= 600 = 30A 1.0A 1SR154-600TE25CT-ND. 49 9.06 25.52 1,500 116.00/M 1ST154-600TE25 
SOD-123 = = 400 25A 0.7A RR264M-400CT-ND 44 7.50 20.80 3,000 80.00/M RR264M-400 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. f+ For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. (Continued) 
Digi@Ree! Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1318 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


FREHEME Diodes con) Os 
Switching Diodes 
VRM VR IFM 10 Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel+ Rohm 
Package Circuits (V) (V) (mA) (mA) Part No. u 25 100 Qty. Pricing Part No. 
= 90 80 225 100 1SS355TE-17CT-ND 26 3.75 9.75 3,000 35.00/M 1SS355TE-17 
SOD-323 — 40 35 225 100 1SS380TE-17CT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M 1SS380TE-17 
= = 50 50 _ RN731VTE-17CT-ND At 7.50 21.12 3,000 86.00/M RN731VTE-17 
SOD-523 = 90 80 225 100 1SS400TE61CT-ND 34 5.00 13.00 3,000 47.00/M 1SS400TE61 
SOT-23 G 85 70 450 = BAW56T116CT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M BAW56T116 
E 80 80 300 100 DAN202UT106CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M DAN202UT106 
SOT-323 G 80 80 300 100 DAP202UT106CT-ND At 6.00 15.60 3,000 56.00/M DAP202UT106 
E = 35 = = DAN235UT106CT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M DAN235UT106 
SOT-343 ej 80 80 300 100 DA227TLCT-ND 40 7.75 22.32 3,000 105.00/M DA227TL 
E 80 80 300 100 DAN202KT146CT-ND 36 §.25 13.65 3,000 49.00/M DAN202KT146 
SOT-346 G 80 80 300 100 DAP202KT146CT-ND 36 5.25 13.65 3,000 49.00/M DAP202KT146 
a B 80 80 300 100 DAN217T146CT-ND 44 6.50 16.90 3,000 61.00/M DAN217T146 
B 20 20 200 100 DA204KT146CT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M DA204KT146 
SOT-353 H 80 80 80 25 UMN1NCT-ND A6 8.88 25.56 3,000 121.00/M UMN1N 
E 80 80 300 100 DAN222TLCT-ND 49 7.25. 18.85 3,000 68.00/M DAN222TL 
SOT-416 G 80 80 300 100 DAP222TLCT-ND 37 5.50 14.30 3,000 52.00/M DAP222TL 
B 20 20 200 100 DA221TLCT-ND 34 5.81 16.12 3,000 62.00/M DA221TL 
SOT-457 | 80 80 300 100 IMN10T108CT-ND At 7.88 22.68 3,000 107.00/M IMN10T108 
VMD2 = 90 80 225 100 1SS400GT2RCT-ND A6 6.75 17.55 8,000 54.00/M 1SS400GT2R 
B 20 20 200 100 DA221MT2LCT-ND 44 7.50 20.80 8,000 72.00/M DA221MT2L 
VMD3 E 80 80 300 100 DAN222MT2LCT-ND 44 7.50 20.80 8,000 72.00/M DAN222MT2L 
G 80 80 300 100 DAP222MT2LCT-ND 49 7.25 18.85 8,000 58.00/M DAP222MT2L 
= 250 220 625 200 RLS245TE-11CT-ND 29 4.25 11.05 2,500 40.00/M RLS245TE-11 
LL-34 = 100 75 450 150 RLS4148TE-11CT-ND 36 4.80 10.80 2,500 32.00/M RLS4148TE-11 
= 100 75 450 150 RLS4448TE-11CT-ND 34 5.00 13.00 2,500 47.00/M RLS4448TE-11 
= 50 50 600 200 RLS4150TE-11CT-ND 36 5.25 13.65 2,500 49.00/M RLS4150TE-11 
SC-74A H 80 80 80 25 FMN1T148CT-ND 44 8.50 24.48 3,000 116.00/M RMN1T148 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. t+ For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 
Zen er F a) i SOD-323 Cathode Mark SOD-523 Cathode 
- a i Mark: 
Specifications: he 
PTZ Series; 1000 mW |)" 4 
UDZ Series; 200 mW i) ies +0. 
EDZ Series; 150 mW 
Reverse 
Zener Voltage Resistance 0 Current IR (yA) i-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel¢ Rohm 
Package Min. Max. Max. @ Iz(mA) Max. VR (V) Part No. 1 25 100 Qty Pricing Part No. 
4.300 4.800 15 40.0 20.0 1.0 PTZTE254.3BCT-ND 50 9.63 27.72 1,500 139.00/M PTZTE254.3B 
5.100 5.700 8 40.0 20.0 1.0 PTZTE255.1BCT-ND 50 9.63 27.72 1,500 139.00/M PTZTE255.1B 
SOD-106 7.500 8.400 4 40.0 20.0 4.0 PTZTE257.5BCT-ND 50 9.63 27.72 1,500 139.00/M PTZTE257.5B 
. 12.000 13.500 8 20.0 10.0 9.0 PTZTE2512BCT-ND 50 9.63 27.72 1,500 139.00/M PTZTE2512B 
18.000 20.300 12 20.0 10.0 13.0 PTZTE2518BCT-ND 50 9.63 27.72 1,500 139.00/M PTZTE2518B 
27.000 30.800 16 10.0 10.0 21.0 PTZTE2527BCT-ND -50 9.63 27.72 1,500 139.00/M PTZTE2527B 
3.600 3.845 100 5.0 10.0 1.0 UDZSTE-173.6BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-173.6B 
3.890 4.160 100 5.0 5.0 1.0 UDZSTE-173.9BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-173.9B 
4.170 4.430 100 5.0 5.0 1.0 UDZSTE-174.3BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-174.3B 
4.980 5.200 80 5.0 2.0 1.5 UDZSTE-175.1BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-175.1B 
5.490 5.730 60 5.0 1.0 2.5 UDZSTE-175.6BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-175.6B 
6.060 6.330 60 5.0 1.0 3.0 UDZSTE-176.2BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-176.2B 
SOD-323 6.650 6.930 40 5.0 0.5 3.5 UDZSTE-176.8BCT-ND At 6.00 15.60 3,000 56.00/M UDZSTE-176.8B 
7.280 7.600 30 5.0 0.5 4.0 UDZSTE-177.5BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-177.5B 
8.850 9.230 30 5.0 0.5 6.0 UDZSTE-179.1BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-179.1B 
9.770 10.210 30 5.0 0.1 7.0 UDZSTE-1710BCT-ND 43 6.25 16.25 3,000 59.00/M UDZSTE-1710B 
11.740 12.240 30 5.0 0.1 9.0 UDZSTE-1712BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-1712B 
14.340 14.980 42 5.0 0.1 11.0 UDZSTE-1715BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-1715B 
17.560 18.350 65 5.0 0.1 13.0 UDZSTE-1718BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-1718B 
21.540 22.470 100 5.0 0.1 17.0 UDZSTE-1722BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-1722B 
26.190 27.530 150 5.0 0.1 21.0 UDZSTE-1727BCT-ND 49 7.25 18.85 3,000 68.00/M UDZSTE-1727B 
3.600 3.845 100 5.0 10.0 1.0 EDZTE613.6BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE613.6B 
3.890 4.160 100 5.0 5.0 1.0 EDZTE613.9BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE613.9B 
4.170 4.430 100 5.0 5.0 1.0 EDZTE614.3BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE614.3B 
4.550 4.750 100 5.0 2.0 1.0 EDZTE614.7BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE614.7B 
6.650 6.930 40 5.0 0.5 3.5 EDZTE616.8BCT-ND 43 7.31 20.28 3,000 78.00/M EDZTE616.8B 
7.280 7.600 30 5.0 0.5 4.0 EDZTE617.5BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE617.5B 
8.020 8.360 30 5.0 0.5 5.0 EDZTE618.2BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE618.2B 
8.850 9.230 30 5.0 0.5 6.0 EDZTE619.1BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE619.1B 
9.770 10.210 30 5.0 0.1 7.0 EDZTE6110BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6110B 
10.760 11.220 30 5.0 0.1 8.0 EDZTE6111BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6111B 
SOD-523 11.740 12.240 30 5.0 0.1 9.0 EDZTE6112BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6112B 
12.910 13.490 37 5.0 0.1 10.0 EDZTE6113BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6113B 
14.340 14.980 42 5.0 0.1 11.0 EDZTE6115BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6115B 
15.850 16.510 50 5.0 0.1 12.0 EDZTE6116BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6116B 
17.560 18.350 65 5.0 0.1 13.0 EDZTE6118BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6118B 
19.520 20.390 85 5.0 0.1 15.0 EDZTE6120BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6120B 
21.540 22.470 100 5.0 0.1 17.0 EDZTE6122BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6122B 
23.720 24.780 120 5.0 0.1 19.0 EDZTE6124BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6124B 
26.190 27.530 150 2.0 0.1 21.0 EDZTE6127BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6127B 
29.190 30.690 200 2.0 0.1 23.0 EDZTE6130BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6130B 
32.150 33.790 250 2.0 0.4 25.0 EDZTE6133BCT-ND 38 7.03 19.80 | 3,000 81.00/M EDZTE6133B 
35.070 36.870 300 2.0 0.1 27.0 EDZTE6136BCT-ND 38 7.03 19.80 3,000 81.00/M EDZTE6136B 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


1 ® Dim. in 
Zener Diode Array — SOT-353 Digi@Reel ae 
Voltage Resistance | Reverse | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt | Rohm 
Fig. | Min. Max. Max. Current | Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 

1 6.47 7.14 400 0.5pA UMZ6.8ENCT-ND 46 844 23.76 3,000 97.00/M | UMZ6.8EN 

2 6.47 7.14 = 0.5pA VMZ6.8NT2LCT-ND 47 8.59 24.20 8,000 94.00/M | VMZ6.8NT2L. 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Digi@Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 1319 
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Alternistor Triacs 8 to 40 Amps 


General Description: 
npuans me TO-220AB - TO-218AC TO-220AB - D2-PAK (SMT) TO-251 V-PAK TO-252 D-PAK (SMT) 
Teccor's Alternistor Triac has been specifically Isolated Non-Isolated 


designed for applications which are required to 
switch highly inductive loads. 


To accomplish this, a special chip has been 
designed which effectively offers the same 
performance as two thyristors (SCRs) wired 


MT2 


inverse parallel (back-to-back), hence, the 
alternistor has better turn-off behavior than 
a standard triac. All Alternistors have glass 
passivated junctions to ensure long term 
reliability and parameter stability. 
ITRMs |VDRM | IGT Digi-Key Price Each Tape and Reel§ VprM | gt Digi-Key Price Each Tape and Reel§ 
Package (A) (V) | (mA) Part No. 1 10 100 Qty. | Pricing Package (A) (V) | (mA) Part No. 1 10 100 Qty. ] Pricing 
Isolated (4) (File E71639) — RoHS Compliant T0-218x 40.0 400 100 Q4040J7-ND TAT 638 5.74 | — = 
TO-220AB 6.0 600 | 35 Q6006LH4-ND 1.41 1.25 113 | — : 600 Q6040J7-ND 7.96 7.08 6.37 | — = 
400 Q4008LH4-ND. 1.29 1.15 1.04 | — 200 Q2040K7-ND 5.90 §.25 473 | — _ 
T0-220AB 8.0 600 | 35 Q6008LH4-ND 1.43 1.28 115 | — TO-218AC 40.0 400 400 Q4040K7-ND 6.50 5.79 5.21 — — 
800 Q8008LH4-ND 1.71 1.52 1.37, | — : on ae es ae ae _ _ 
400 Q4012LH5-ND 1.50 1.34 1.20 | — Gl ES) a 85 | — - 
TO-220AB | 12.0 | G09 | 50 06012LH5-ND 166 148 1.33: | — Nosisolatod: 
400 | 59 ACTER SEND 185 164 148 | — 600 QGOO8NH4RPCT-NDT 256. 210 178 | 500 | 557.60 
S00 J a Se 2.05 _1.83 __1.65 | — D2-PAK 8.0 | soo | 35 Q8008NH4RPCT-ND+ 3.04 2502.11 | 500 | 662.15 
200 Q2016LH4-ND 1.62 1.44 1.30 : : : ; 
600 | 35 Q6016LH4-ND 198 177 159 TO-252 D-PAK | 8.0 600 | 10 Q6008DH3RPCT-NDt 1.06 95 85 | 2,500 |660.80/M 
T0-220AB | 16.0 | 899 08016LH4-ND 235 210 130 | — 600_| 20 060716RH3-ND 185 1.64 1.48 | — = 
400 O4016LHG-ND 768150 135 7 ro-20008 | 160 | 40035 04016RH4-ND 1.62 1.44 1.30 | — = 
600 | 80 Q6016LH6-ND 187 1.66 ©6150 | — 200 | 99 Q2016RH6-ND 138 1.23800 4.41 | — = 
800 Q8016LH6-ND 2.94 1.97 1.78 | — 600 Q6016RH6-ND 1.68 1.50 1.35 = = 
200 02025L6-ND 2.26 2.01 1.81 = D-PAK 16.0 800 Q8016NH4RPCT-NDt 4.20 3.45 2.91 | 500 914.60 
T0-220AB 25.0 400 80 Q4025L6-ND 2.49 2.22 2.00 | — 200 Q2025R6-ND 2.03 1.81 163 | — — 
° 600 Q6025L6-ND 2.77 246 2.22 | — T0-220AB 25.0 400 80 Q4025R6-ND 2.24 1.99 1.79 | — _ 
800 Q8025L6-ND 3.30 2.94 2.64 | — 600 Q6025R6-ND 2.49 2.22 2.00 | — — 
TO-218AC 25.0 800 | 80 Q8025K6-ND 6.44 §.72 5.15 | — 800 Q8025R6-ND 2.95 2.63 237 | — = 
T0-220AB 30.0 600_| 50 Q6030LH5-ND 3.07 273 246 | — t Cut Tape § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Logic Triacs (1.0-8.0 Amps) and Gated Triacs (1-35 Amps) 
'T RMS | VDRM IDRM I@T VGT IH Digi-Key Price Each Tape and Reel§ 
(A) (Vv) Package | @25°C (mA)| (mA) (mA) (mA) Part No. it 10 100 Qty. Pricing 7 
Logic Triacs, Isolated — RoHS Compliant res Baa ing 
0.8 400 COMPAK o1 3 2 5 L4X3CT-ND 1.24 1.02 86 2,500 540.60/M 
. 400 : 5 10 L4X5CT-ND 1.20 99 84 2,500 523.60/M 
200 L201E3-ND 67 -60 54 _ _ 
400 TO-92 01 3 2 5 L401E3-ND 72 64 58 _ _ 
1.0 600 L601E3-ND 81 72 65 = = 
7 200 L201E5-ND 65 58 52 = = 
400 TO-92 01 5 2 10 L401E5-ND 67 -60 54 = = 
600 L601E5-ND 76 68 61 = = MTN ero 
200 L2004L3-ND 1.20 1.07 96 — _— G 
4.0 400 |TO-220AB 01 3 2 5 L4004L3-ND 1.25 1 1.00 — _— 
i 600 L6004L3-ND 1.43 1.28 1.15 = = TO-3B l 
600 | TO-220AB 01 5 2 10 L6004L5-ND 1.36 1.21 1.09 = _ FASTPAIC! SMT) 
400:"'|6 s5gag oe : 5 jo | b4008L6-ND 136. «121 +109: — = (SMT) 
8.0 600 = L6008L6-ND 1.55 1.38 1.24 = _ 
600 |TO-220AB 02 10 2 20 L6008L8-ND 1.45 1.30 1.17 = = MT2 
Logic Triacs, Non-Isolated G 
6.0 400 |TO-252AA 02 5 2 10 L4006D5CT-NDt 1.60 1.32 VAT. 2,500 697.00/M MT1 
8.0 400 |TO-252AA 02 5 2 10 L4008D6CT-NDt 1.64 1.35 1.14 2,500 714.00/M 
Gated Triacs, Isolated — RoHS Compliant 
0.8 400 COMPAK 02 10 2 15 Q4X3CT-ND 1.04 86 73 2,500 453.90/M 
400 Q4N3CT-ND 1.24 1.02 86 2,500 540.60/M 
6o0_| COMPAK 02 2 2 18 | Q6N3CT-ND 148122 403_| 2500 | 644.30/M 
1.0 200 Q201E3-ND 58 52 47 — _— 
400 TO-92 02 10 2 15 Q401E3-ND 65 58 52 — _— 
600 Q601E3-ND 76 68 61 = = 
200 Q2004L3-ND 99 89 80 = = TO-202AB 
400 |TO-220AB .05 10 2 20 Q4004L3-ND 1.08 97 87 _— = 
4.0 600 Q6004L3-ND 1.29 1.15 1.04 = = mT2 | 
600 Q6004L4-ND 1.22 1.09 98 _— _ 
goo _|10-220AB sae a 25 | 8° | Qsoo4i4-ND 141425143 | — = 
200 25 Q2008L4-ND 1.18 1.05 95 = = 
8.0 400 |TO-220AB .05 25 2.5 50 Q4008L4-ND 1.29 1.15 1.04 = = | | 
600 50 Q6008L5-ND 1.43 1.28 1.15 = = 
400 Q4010L4-ND 1.48 1.32 1.19 — — 
600 _|10-220AB 05 25 25 35 |_Q6010L4-ND 175-456 141 = a Mra | | é 
10.0 200 50 Q2010L5-ND 1.27 1.13 1.02 = _— MT2 
400 |TO-220AB .05 50 2.5 35 Q4010L5-ND 1.41 1.25 1.13 = = 
600 35__| Q6010L5-ND 166 1.48 1.33 = = TO-251AA 
200 Q2015L5-ND 1.52 1.36 1.22 = = 
15.0 400 |TO-220AB .05 50 2.5 70 Q4015L5-ND 1.68 1.50 1.35 _— _— 
600 Q6015L5-ND 1.98 1.77 1.59 = _ MT2 
25.0 600 TO-3 Ail 50 2.75 50 Q6025P5-ND 798 710 6.39 = = 
35.0 600 TO-3 A 50 2.75 50 Q6035P5-ND 9.71 8.63 777 = = 
Gated Triacs, Non-Isolated 
4.0 400 | TO-252AA 05 10 2 20 Q4004D3CT-NDt 1.44 1.19 1.00 2,500 627.30/M 
6.0 400 D2-PAK 05 25 2.5 50 Q4006N4RPCT-ND OF 2.12 1.74 1.47 500 461.55 
400 25 Q4008R4-ND® 1.18 1.05 95 — = MT1 
8.0 | 600 | !O-220AB 05 50 28 50 | Qeo08R5-NDe 131417406 | — = ut2 !G 
600 D2-PAK .05 50 2.5 50 Q6008N5RPCT-ND@F 2.56 2.10 1.78 500 557.60 
10.0 400 |TO-220AB .05 50 2.5 50 Q4010R5-ND@ 1.29 1.15 1.04 = = 
2 400__|_D2-PAK 05 50 2.5 50 Q4010N5RPCT-ND@t 248 2.04 1.72 500 540.60 D2 PAK (SMT) 
200 Q2015R5-ND@ 1.41 1.25 1.13 = = 
15.0 400 |TO-220AB .05 50 2.5 70 Q4015R5-ND® 1.55 1.38 1.24 = _ 
600 Q6015R5-ND@ 1.85 1.64 1.48 _ — 
25.0 600 |TO-220AB A | 50 2.5 100 Q6025R5-ND@ 2.35 2.10 1.89 = = 
i 600 D2-PAK fl 50 2.5 100 Q6025N5RPCT-ND@t 4.52 3.71 3.13 500 984.30 
@ RoHS Compliant t Cut Tape § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Bilateral Trigger Diacs HT and ST Series 


Specifications: * Maximum Ratings, Absolute-Maximum Values »* Maximum Trigger Firing Capacitance — 0.1p)F; Device 
dissipation (atTA = -40°C ~ 40°C) — 250mW; Derate Above 40°C — 3.6mW/°C_ * Temperature Ranges: Storage -40°C ~ 125°C; 
Operating (Junction) -40°C ~ 125°C * Thermal Resistance: Junction to Ambient (R@JA) = 278°C/W (DO-35); Junction to Lead 
(R@JL) = 100°C/W (DO-35); 65°C/W (DO-214AA) based on maximum lead temperature of 85°C (DO-35) and 90°C (DO-214AA) 


DO-214AA 


Reel* 


V(BO) V(BO) Dynamic 
(Vv) Symmetry Breakback | Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Min. Max. (V) Max. Voltage (V) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing 
HT Series — DO-35 — RoHS Compliant 
27 37 3 10 HT32-ND 16 1.44 12.96 = = 
35 45 3 10 HT40-ND 14 1.24 11.16 _ = 
30 40 3 10 HT35-ND 14 1.24 11.16 = = 
28 36 4 7 HT32A-ND 18 1.64 14.76 _ = 
30 34 2 rg HT32B-ND 23 2.06 18.54 = = 
32 36 2 10 HT34B-ND 23 2.06 18.54 = a= 7 
ST Series — DO-214AA Tigoet Died 
32 36 2 10 ST-34BCT-NDt 88 7.23 61.02 | 2,500 361.60/M 
30 40 3 10 ST-35CT-ND@t 56 4.61 38.88 2,500 244.80/M 
@ RoHS Compliant t+ Cut Tape § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
S id acs 'T(RMS) | YDRM VBO DRM | '!BO | Digi-Key Price Each 
Fig.| Package (A) (V) Min. Max. (WA) (WA) | Part No. 1 10 100 250 
General Notes: ¢ All measurements are made at 60Hz with a resistive load at an 1 Do-214 10 +90 95 113 5 10 K1050SRPCT-NDt@ .96 .79 .67 57 
ambient temperature of 25°C unless otherwise specified * Storage temperature . +90 95 113 5 10 K1050SRPTR-ND§@ 1045.00/2,500 
range (TS) is -65°C ~ 150°C * Junction temperature range (TJ) is -40°C ~ 110°C +90 9 113 5 410 | K1050E70-ND@ 51 46 A 34 
¢ Lead solder temperature is a maximum of 230°C for 10 seconds maximum; = 1/16” +90 104 118 5 10 K1100E70-ND@ 51 46 A 34 
(1.59mm) from case. 490 | 110 125 5 10 | K1200E70-ND® 51 46 41 34 
+90 120 138 5 10 K1300E70-ND® 51 46 AI 34 
2 To-92 10 +90 130 146 5 10 K1400E70-ND 53 48 43 36 
5 +90 140 +170 5 10 K1500E70-ND® 53 48 43 36 
+180 | 190 215 5 10 K2000E70-ND® 60 54 AQ Al 
+180 | 205 230 5 10 K2200E70-ND® -60 54 49 Al 
+190 | 220 250 5 10 K2400E70-ND@ 65 58 52 44 
+190 | 240 280 5 10 K2500E70-ND® 65 58 52 44 
TO-202AB 
Fig. 3 3 (Non-Isolated) 1.0 +90 110 9125 5 10 K1200G-ND® 53 48 43 36 
CENTER TAP +90 120 138 5 10 K1300G-ND® 53 48 43 36 
+90 140 +170 5 10 K1500G-ND® 58 52 47 39 
4 DO-15X 1.0 +180 | 190 215 5 10 K2000G-ND@ 65 58 52 44 
+190 | 220 250 5 10 K2400G-ND® 69 62 56 AT 
+200 | 240 280 5 10 K2500G-ND@ 69 -62 56 AT 
@ RoHS Compliant t+ Cut Tape § Tape and Reel 
G lass iT RMS VRRM IFSM VFM | Digi-Key Price Each 
Package (A) (Vv) (A) (V)_|_ Part No. 1 10 100 250 500 1,000 
H 15 200 225 1.6 D2015L-ND 1.15 1.03 93 Wf 67 65 
Pass ivated 15 400 225 1.6 D4015L-ND 1.22 1.09 98 82 71 68 
age 15 600 225 1.6 D6015L-ND 1.29 1.15 1.04 87 75 72 
Silicon To SaGARIzeIsGA 20 400 300 1.6 | D4020L-ND 136 +4121 +4109. 9f 79 76 
ies is (Isolated) 20 600 300 1.6 | D6020L-ND 143° 1.28 © 1.15 96 83 80 
Rectifi e rs 20 800 300 1.6 D8020L-ND 1.52 1.36 1.22 1.02 89 85 
25 400 350 1.6 D4025L-ND 1.64 1.46 1.32 1.10 95 91 
25 600 350 1.6 D6025L-ND 1.73 1.54 1.39 1.16 1.00 97 
age ® 
Sensitive Gate SCRs Non-lsolated DigiReel 
'T | VDRM 'DRM 'RRM| YTM | YGT Cut Tape Tape and Reel 
RMs | VRRM IGT @25°C @25°C |@25°C| !H Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(A) | (V) | Package |(yA)} (WA) (Vv) (V) | (mA) | Part No. 1 10 100 250 | Part No. 2,500 
200 S2SCT-ND® 80 66 56 48 | S2STR-ND@® 348.50/M 
400 | COMPAK | 200 2.0 As? 0.8 5.0 | S4SCT-ND® 88 73 62 52 | S4STR-ND@ 384.20/M 
08 600 S6SCT-ND 1.12 92 78 .67 | S6STR-ND 487.90/M 
. 200 S2S2CT-ND@ 92 76 64 .55 | S2S2TR-ND@ 401.20/M 
400 | COMPAK | 50 2.0 1.7 0.8 5.0 | S4S2CT-ND® 1.00 82 -70 .59 | S4S2TR-ND® 435.20/M 
600 S6S2CT-ND@ 1.24 1.02 86 .74 | S6S2TR-ND@ 540.60/M 
@ RoHS Compliant 


Internally Triggered Quadrac® Triacs (4.0-15 Amps) 


General Description: QUADRAC is a triac that includes a diac trigger mounted inside the same package. 
This device saves the user the expense and assembly time of buying a discrete diac and assembling in 
conjunction with a gated triac. QUADRAC is a bidirectional AC switch and is gate controlled for either polarity 
of main terminal voltage. Its primary purpose is for AC switching and phase control applications such as speed 


controls, temperature modulation controls, and lighting controls. 


Thermotab TO-220AB 
(Isolated) 


Features: * Glass passivated junctions «Electrically isolated package * Internal trigger diac * High surge 
capability - up to 150 Amps _ » High voltage capability - 200 up to 600 volts *IDRM @25°C: .05mA *VTM 
@25°C: 1.6V * Capacitance: 0.1uF * tgt: 3usec. Electrical Isolation: Isolated TO-220 Quadrac package will 
withstand a minimum high potential test of 2500VAC (RMS) from leads to case over the operating temperature 


range of the device. Electrical Isolation From Leads to Case: U.L. Recognized File No. 71639 


ITRMS | VDRM | laTm VBO (V) IBo | 'H | Digi-Key Price Each 
(A) (v) | (A) | Min. Max. | (ua) | (mA) | Part No. 1 10 100 
200 Q2004LT-ND iH 99 89 
40 | 400 | 12 | 33 43 | 25 | 40 | Q4004LT-ND 120 1.07 96 
600 Q6004LT-ND 143 128 115 
200 Q2008LT-ND 134 1.19 1.08 
400 Q4008LT-ND 1.45 1.30 417 
8.0 eo | + | 33 43 | 25 | 60 | QeoosiT-ND 173 154 1.39 
600 Q6008LTH-NDt 178 158 1.43 
400 Q4010LT-ND 159 142 1.28 
10.0 | goo | 8 | 3 43 | 25 | 60 | QéotoLTH-NDt 191 171 154 
400 Q4015L-ND 1.80 1.60 144 
150 | 600 | 15 | 33 43 | 25 | 70 | Q6O15LT-ND 2.14 191 172 
600 Q6015LTH-ND¢ 2.19 1.95 176 


+ No snubber network required, best dv/dt and noise immunity. 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1321 


P/4 Littelfuse | TeccoreBrand Thyristor Digi@Reel 


Expertise Applied | Answers Delivered 


Sensitive Gate (0.8-10 Amps) and Non-Sensitive Gate (1-70 Amps) SCRs 


Thyristor SCR semi-conductors are half-wave, unidirectional, gate-controlled rectifiers. Both Sensitive Gate Sensitive Gate Type: The sensitive SCR semiconductors complement the line of power SCRs. 
and Non-Sensitive Gate SCRs in a choice of 3 different electrically isolated packages and 5 non-isolated pack- Features: * Current Ratings: 0.8-10 Amps »* Voltage Ratings: 30-600 Volts * Gate Sensitivities: 12-500 
ages. Electrically Isolated Packages: Isolate the case or tab internally to allow the use of low cost assembly microamps * Surge Current: up to 100 Amps 

and convenient packaging techniques. Teccor offers electrical isolation in the TO-92, TO-220AB, and TO-218 Non-Sensitive Gate Type: The thyristor SCR semiconductors complement the line of sensitive gate SCRs. 


type packages. Glass Passivation: SCRs feature glass passivated device junctions to ensure long term device Features: * Current Ratings: 1-70 Amps « Voltage Ratings: 100-800 Volts * Gate Sensitivities: 10-50 
reliability and parameter stability. Glass offers a rugged, reliable barrier against junction contamination. milliamps * Surge Current: up to 950 Amps 


Isolated Non-lsolated 


| KAG 
KAG KAG 
TO-220AB T0-220AB T0-218AC 
IT VDRM & I@T IDRM VT™M VGT 

Rms | VRRM (mA) &IRRM @25°C @25°C Pq(Av) tgt Digi-Key Price Each Tape and Reel§ 

(A) (V) Package Min. Max. |@25°C (mA) (V) (V) (W) (usec.) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing 
Sensitive Gate — Isolated 
200 O01F 22 DN5064-ND® 39 35 32 = = 
200 001 35 EC103B-ND® 32 29 26 = = 
0.8 400 TO-92 -200 ‘001 17 on O.4 35 EC103D-ND¢ ‘37 33 30 = = 
600 “002 35 EC103M-ND® 44 39 36 = = 
08 600 10-2 = 0.012 “002 17 08 04 2.0 EC103M1-ND® “53 48 43 = = 
200 “007 TCR22-4-ND@ 39 35 32 = = 
15 400 0-92 = 200 ‘001 15 0.8 0.1 22 TCR22-6-ND¢@ 44 39 36 = = 
600 ‘002 TCR22-8-ND ‘53 48 43 = = 
60 400 | T0-220AB = 200 “005 16 08 04 40 S4006LS2-ND® 99 B9 BO = = 
200 4.0 $2008LS2-ND® “99 “89 “80 = = 
_ 4o0_| 10-220AB 200 005 te a oN 22 $4008LS2-ND@ 1.08 97 ‘87 = = 
10.0 400 | TO-220AB = B00 005 16 Os OA 22 S4070LS2-ND® 118 1.05 95 = = 
Sensitive Gate — Non-Isolated 
200 S2004DS2CT-NDF Tod 6 73 2,500 | 453.50/M 
40 400 _| 1O-252AA = 200 002 22 0.8 o. 4.0 $4004DS2CT-NDt 1.12 92 78 2'500 | 487.90/M 
200 S2006DS2CT-NDt 7.08 89 75 2,500 | 470.90/M 
6.0 600 TO-252AA = 200 005 1.6 0.8 0.4 40 S6006DS2CT-NDt 144 1.19 1.00 2,500 | 62730/M 
80 200 | TO-252AA = 200 005 16 08 04 40 $2008DS2CT-NDt 16 95 81 2,500 | 504.90/M 
Non-Sensitive Gate — Isolated 
200 S201E-ND® Bi 46 Ai = = 
1.0 400 0-92 1 10 01 16 15 0.3 2.0 $401E-ND¢@ ‘53 48 43 = = 
600 S601E-ND 58 52 ‘47 iz = 
200 S2006L-ND® 88 "78 7A = = 
6.0 400 | TO-220AB 1 15 01 16 15 05 2.0 S4006L-ND¢@ ‘92 ‘82 "74 = = 
600 S6006L-ND@ 99 ‘89 80 = = 
200 S2008L-ND@ 99 89 “80 = = 
8.0 400 | T0-220AB 1 15 01 1.6 15 05 2.0 $4008L-ND¢ 1.04 93 ‘83 = = 
600 S6008L-ND¢ tit "99 "89 = = 
200 01 $2070L-ND@ 7.08 97 87 = = 
400 ‘01 $4010L-ND@ 1.15 1.03 93 = = 
10.0 goo | T0-220AB 1 15 a 1.6 15 05 2.0 Set anced oe ie ce — = 
800 102 $8010L-ND@ 131 1.17 1.06 x = 
400 ‘01 S4015L-ND@ 1.25 T11 7.00 = = 
15.0 600 | TO-220AB 1 30 ‘01 1.6 15 0.6 2.0 $6015L-ND¢ 131 1.17 1.06 = = 
800 ‘02 $8015L-ND@ 141 1.25 113 = = 
200 “07 $2020L-ND@ 731 TA7 1.06 = = 
400 ‘01 $4020L-ND@ 1.44 1.25 1.13 = = 
20.0 goo | TO-220AB 1 30 7 1.6 15 0.6 2.0 ereraied se a e = = 
800 ‘02 $8020L-ND¢@ 1159 1.42 128 = = 
200 “01 S2025L-ND@ 1.55 1.38 7.24 = = 
400 ‘01 $4025L-ND@ 1.66 1.48 1.33 = = 
25.0 goo | TO-220AB 1 35 ot 1.6 15 08 2.0 eee vp 1a 1a = = 
800 ‘02 $8025L-ND@ 187 166 150 = = 
200 “01 S2035K-ND® 3.37 3.00 2.70 = = 
gen | 400. | TO-RIBAG > a ‘01 18 ag a _ $4035K-ND@ 3.60 3.20 2.88 = = 
: 600 Tana 7 i 01 78 1S 08 20 S6035K-ND® 3.83 34 3.07 = = 
800 ‘02 18 15 08 2.0 $8035K-ND@ 4.06 3.61 3.25 = = 
200 $2065J-ND® 5.51 4.90 Al = = 
400 TO-218X 5 50 02 18 2.0 1.0 25 $4065J-ND® 5.90 5.25 4.73 3 = 
age 600 S6065J-ND@ 6.30 5.60 5.04 = = 
; 200 S2065K-ND® 5.40 4.80 4.32 = = 
4oo_| 1O-2t8AC 2 50 02 ie oo 1 ae S4065K-ND@ 5.79 5.15 4.64 = = 
800 T0218 5 50 02 18 20 TO 35 S8065K-NDO 6.53 5.81 5.23 = = 
Non-Sensitive Gate — Non-Isolated 

200 ; S2006DCT-NDOF 112 2 52 2,500 | 48790/M 

eo 4oo | 'O-252AA i - wo ey 16 0.6 eo $4006DCT-ND@+ 1.20 99 ‘84 2'500 | 523.60/M 
200 $2008R-ND¢ 88 78 7A = = 
8.0 400 | TO-220AB 1 15 01 1.6 15 05 2.0 $4008R-ND¢ 95 ‘84 76 = = 
600 $6008R-ND@ 1.01 ‘91 ‘82 = = 
q20 _400__| TO-220A8 7 20 0 16 15 05 20 $4072R-ND@ 1.08 97 ‘87 = = 
: 800 | TO-252AA 1 20 “01 16 15 05 2.0 $8012DCT-NDt 176 145 122 2,500 | 766.70/M 
400 “01 S4016NRPCT-NDOF 2.28 1.87 7.58 500 496.40 
16.0 600 D2-PAK 1 30 ‘01 1.6 15 0.6 2.0 S6016NRPCT-ND@+ 2.40 1.97 1.67 500 522.75 
800 102 $8016NRPCT-ND@t 2.56 2.10 178 500 55760 
600 “01 S6025R-ND@ 1.59 1.42 7.28 = - 
way goo | [0-220AB u a ‘02 ioe iia 0.8 2.0 $8025R-ND@ 1168 150 135 = = 
; 600 “01 S6025NRPCT-NDOF 3.12 2.56 2.16 500 680.00 
800 D2-PAK 1 35 02 1.6 15 0.8 2.0 $8025NRPCT-ND@+ 3.32 2.73 2.30 = = 
400 “07 $4040R-ND@ 251 2.24 2.02 = = 
40.0 800 | TO-220AB 5 40 ‘02 18 15 0.8 25 $8040R-ND@ 2.86 2.55 2.29 = = 
1000 03 SKO40R-ND® 3.02 2.69 2.42 = = 
800 | TO-B18AC 5 40 “02 18 1S 0 35 S8055M-ND® 3.97 3.53 3.18 = = 
200 TO-218X 5 40 “01 18 15 08 25 S2055W-ND 371 3.30 2.97 = = 
55.0 200 “01 $2055R-ND@ 2.47 2.20 1.98 = = 
600 | TO-220AB 5 40 ‘01 18 15 0.8 25 S6055R-ND@ 2.81 251 2.26 = = 
800 ‘02 $8055R-ND@ 3.00 2.67 2.40 = = 
70.0 600 TO-D18X 5 50 “02 TS 20 TO 35 S6070W-ND 5.83 5.19 4.67 = = 


@ RoHS Compliant $ .05mA@ 125°C + Cut Tape § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1322 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


TOSHIBA MosFrETs 


Digi@Reel” 


RDS {ID Cont, PD 

Package | VDS (on) (A) | IDM |Max.| Digi-Key Price Each Tape and Reel* 

Fig.| Type | (W) (a) | 25°¢ | (A) | (W) [Part No. 110 100) Oty. | Pricing 
1_| TO-3PL_ | -200 | 0.625% 12 = 150 | 2SJ201YF-ND® 6.96 5.58 4.71) — = 
OA TO-220FL | -100 0.15 -16 -64 60 |2SJ412-ND 162 130 97) — _ 
(2-10S1B) | -100 0.15 -16 -64 60 |2SJ4120-ND® 2.35 1.96 157) — = 
2B |TO-220SM|_-100 0.15 -16 -64 60 |2SJ412QCT-ND$o 2.89 2.41 1.93] 1,000 1280.79 
3 | 2-7B2B -60 0.16 ) -20 20 |2SJ377NQCT-ND®@ 1.29 1.08  .87| 2,000 | 573.23/M 
VS-6 -20 0.048 45 -18 0.7 | TPC6101CT-ND+ 62: 39 30) — _ 
4 | arta | 20] 0.048 | -45 | -18 | 0.7 {TPC6tO1FCT-NDEe 52.39.30) — - 
-30 0.050 45 -18 0.7 | TPC6108TESSLFMCT-ND$@ 18 59 .44| 3,000 | 252.20/M 
5A 8-SOIC -30 0.014 -10 -40 1.0 | TPC81090CT-ND$@ 1.26 1.05 .84) 3,000] 546.00/M 
(2-6J1B) | -30 0.0031 -18 72 1.0 |TPC8114TE12LQMCT-ND$@ 1.84 1.47 1.11 3,000 | 940.80/M 
12 0.022 6 -24 2.5 | TPCF8101CT-ND$ 76 57.43) 4,000] 247.00/M 
12 0.022 6 -24 2.5 | TPCF8101FCT-ND$@ 87 73.58) 4,000] 377.00/M 
-20 0.024 6 -24 2.5 | TPCF8102CT-ND$ 12 54 41) 4,000] 234.00/M 
itt VS-8 -20 0.024 6 -24 2.5 | TPCF8102FCT-ND$@ 76 64 51) 4,000] 328.90/M 
-20 0.072 -2.7 | -10.8 | 2.5 | TPCF8103CT-ND$ 64 48 .36| 4,000 | 208.00/M 
-20 0.072 -2.7 | -10.8 | 2.5 | TPCF8103FCT-ND$o 90 68 .51) 4,000] 293.80/M 
-30 0.026 6 -24 2.5 | TPCF8104FCT-ND$@ 85 71 .57| 4,000 | 366.60/M 
8 VS-8 -20 0.072 -2.7 | -10.8 | 1.35/TPCF8B01CT-ND$ 64 48 36) 4,000] 208.00/M 
-20 0.072 -2.7 | -10.8 | 1.35|TPCF8BO1FCT-ND¢@ 76 64 51} 4,000} 328.90/M 


2. Drain (Heat Sink) 
3. Source 


a] 


oF F 


1. Drain 
2. Drain 


1. Gate 
2. Drain (Heat Sink) 
3. Source 


Fig. 5 
A. B. 

1. Source 1. Source 
2. Source 2. Gate 
3. Source 3. Source 
4. Gate 
5. Drain 
6. Drain 
7. Drain 
8. Drain 


-20 0.044 3 -12 | 1.35) TPCF8302CT-ND$ 76 57.43} 4,000} 247.00/M 

-20 0.044 3 -12 | 1.35) TPCF8302FCT-ND$@ 1.00 75 .57| 4,000} 323.70/M 

7 VS-8 -20 0.058 3 -12 | 1.35) TPCF8303CT-ND+ 76.57.43] 4,000} 247.00/M 
-20 0.058 3 -12 | 1.35) TPCF8303FCT-ND$@ 80 67 .53] 4,000} 344.50/M 

-20 0.072 -2.7 | -10.8 | 1.35|TPCF8301CT-ND$ 76.57.43) 4,000} 247.00/M 

-20 0.072 -2.7 | -10.8 | 1.35|TPCF8301FCT-ND$@ 1.00.75 _.57| 4,000 | 323.70/M 

20 | PS-8 -20 0.055 -5 20___| 1.48 | TPCP8301TE8SLFMCT-ND¢@ 97 __81__.65| 3.000 | 418.60/M 

N and P-Channel 

5B | SOP-8 |30/-30| 0.025/0.045| 6/-4.5 | 24/-18 | 1.5 |TPC8403CT-ND¢@ 88 66 —-.50| 3,000 | 286.00/M 
7 VS-8 30/-30 | 0.038/0.060} 4/-3.2 | 16/-12.8] 1.35 | TPCF8402CT-ND$ 92 69 .52] 4,000} 299.00/M 
30/-30 | 0.038/0.060| 4/-3.2 |16/-12.8| 1.35 | TPCF8402FCT-ND¢@ 76 64 _—=51| 4,000 | 328.90/M 

20 | PS-8 — | 30/-30 | 0.038/0.058 | 4.2/-3.4/16.8/-13.6] 1.48 | TPCP8402TESSLFMCT-ND$@ 90 68 .51] 3,000} 293.80/M 


3. Gate 


Fig. 8 


1. Source 1 
2. Gate 1 
3. Source 2 


4. Gate 2 1+0.3 


+2. 9+ 


1. Gate 


4.7 2. Drain (Heat Sink) 
3. Source 


B. SMT Surface Mount 
10.3 


e 


4. Source 
5. Drain 
6. Drain 


' 
Cd 08 1. Anode 


2. Anode 
3. Source 
4. Gate 


5. Drain 2 
6. Drain 2 


5. Drain 
6. Drain 
7. Cathode 


7. Drain 1 
8. Drain 1 


8. Cathode 


2. Drain (Heat Sink) 


3. Source 


5.45+| } 5.45 
1. Gate 
2. Drain (Heat Sink) 


3. Source 


Fig. 15 


1. Source 
2. Source 


3. Source 
4, Gate 


1 | To-3PL | 200 | 0.625% | 12 | — | 150 |2SK1530YF-NDe@ 7.84 6.28 5.30] — =| | 3 gu 
2B |T0-220sM| 200 | 0.13 15 | 45 | 75 |2Sk2401TE24LOCT-NDE@ 2.69 2.15 1.62] 1,000] 1397.50] | 5° brain 
3 | 718 | 9 0.12 5 | 20 | 20 |2SK2231TE16ROCT-ND+@ 86 72 ©58| 2,000/ 38171] | 6 Drain 
60 0.12 5 | 20 | 20 |2sk2231TE16LCT-NDe 88 66 50| 2,000| 29260/m| | 7. Drain 
4|_vs-6 | 30 025 6 | 24 | 0.7 |TPC6002FCT-ND+© 5239 30, — —| | 8 Drain 
30 | 0.008 | 13 | 52 | 1.0 |TPC8009-HCT-ND$ ‘61.68 54, — = 
30 | 0.008 | 13 | 52 | 1.0 |TPC8009-HOCT-NDE© 1.05  .88 .70| 3,000) 455.00/m 
5A| sop-8 | 30 | 0.0035 | 18 | 72 | 1.9 |TPC8018-HCT-ND$ 147 123 98] 3,000) 637.00/m 
30 | 0.0035 | 18 | 72 | 1.9 |TPC8018-HOCT-ND+© 176 141 1.06] 3,000) 902.40/m 
30 | 0.0051 | 15 | Go | 1.9 |TPC8017-HOCT-ND+© 1.40 714.24/M 
5B | sop-8 | 20 | 0.016 6 | 24 | 0.45|TPC8207CT-ND+ 84 
500 | 04 12 | 48 | 40 |2SK35680-ND@ 2.48 
500 | 0.75 8 | 32 | 40 |2sKa5610-NDe 1.53 
500 | 1.35 5 | 20 | 35 |2SK35630-NDe 1.33 
600 5 2 8__| 25 |2Sk37670-NDe 92 
600 | 0.54 10 | 40 | 45 |2Sk35690-ND@r 2.24 
600 | 074 | 75 | 30 | 45 |2SK36670-ND@+ 1.81 
6 |To-2208I1S] 600 | 0.9 6 | 24 | 40 |2sk35620-ND@t 1.50 
600 17 35 | 14 | 35 |28k35670-ND@+ 144 
goo | 20 5 15 | 45 |2Sk35650-NDe@ 2.07 
900 | 25 5 15 | 45 |2SK37420-ND@r 2.28 
900 | 37 3 9 | 40 |2Sk35640-ND@+ 1.46 
900 | 56 25 | 7.5 | 40 |2Sk3566-ND 1.45 
goo | 56 25 | 7.5 | 40 |2Sk35660-NDe 1.45 
a | vse | 20 | 0.038 3 12 | 1.35 TPCF8A01FCT-NDE@ 114 2 ; 
100 | 0.066 | 27 | 108 | 75 |2SK2314-ND 149 2 Drain (Heatsink) 
100 | 0.066 | 27 | 108 | 75 |2Sk2914F-ND@ 177 d 
9 |T0-220AB] 400 | 0.40 10 | 40 | 80 |2sk2841F-NDe@ 2.69 
500 | 0.75 8 | 32 | 80 |2Sk2542F-ND® 2.00 
600 | 09 6 | 24 | 74 |2SK3761M-ND 1.38 
50 | 0.032 | 20 | 50 | 40 |2Sk2614-ND 1.02 
10| 27818 | 50 | 0.032 | 20 | 50 | 40 |2sk26140-ND@ 1.54 
60 0.12 5 | 20 | 20 |2sk22310T-NDe 97 
60 | 0.013 | 45 | 180 | 45 |2sk2312-ND 2.40 
11 | otorip | 90 | 0.013 | 45 | 180 | 45 J2sk2312F-ND@ 3.07 
60 | 0.036 | 25 | 100 | 35 |2Sk2292T-ND 1.26 
60 | 0.036 | 25 | 100 | 35 |2Sk2292FT-ND® 1.48 
42 | 2tecie | 52 0.35 15 | 60 | 150 |2SK2698FT-ND® 3.43 1. Gate 
goo | 1.05 1o_| 30 | 150 |2SK2968FT-ND 3.67 2. Drain 
13 | aterip | 600 | 0.31 15 | 60 | 90 |2SK2953-ND 5.75 3. Source 
600 | 0.31 15 | 60 | 90 |2sk2953F-ND@ 6.47 —| TFig.14 
ia} vse | 30 | 0.019 7 | 28 | 25 |TPCF8O01CT-ND+ 64. 48 208.00/M rai 
30_| 0.019 7_| 28 | 25 |TPCF8O01FCT-ND¢e 1.00 75 .57| 4,000| 323.70/m Potala 
40 | 0.0105 | 30 | 90 | 45 |TPCA8014HTE12LQCT-ND+© 162 1.30 .97| 3,000] 826.88/M * Drain 
40 | 0.0061 | 35 | 105 | 45 |TPCA8O15HTE12LQCT-ND+@ 226 1.81 1.36| 3,000 | 1155.84/M "Gate 
60 0.02 25 | 75 | 45 |TPCA8O16HTE12LQCT-ND+® 162 1.30 97| 3,000) 826.88/M " Source 
14] SOPA-8 | 100 | 0.041 18 | 36 | 45 |TPCASOO6HTE12LQCT-ND+ 1.91 153 1.15] 3,000) 977.92/m - Drain 
150 | 0.23 7_| 14 | 45 |TPCASOO9HTE12LOCT-NDES 3.44 2.76 2.07| 3,000 | 1762.56/M - Drain 
200 | 0.38 | 55 | 11 | 15 |TPCASO10HTE12LOCT-ND+© 1.65 1.33 1.00] 3,000 | 1762.56/M - Drain 
250 | 0.47 4 8__| 45 |TPCA8OO8HTE12LQCT-ND+© 3.44 2.76 2.07| 3,000 | 1762.56/M ; 
15| sopag | 30 | 0.0035 | 40 | 120 | 45 /TPCA80O4-HCT-ND$® 2.02 1.62 1.22| 3,000/ 1034.24] | Fig- 16 
30 | 0.0051 | 35 | 105 | 45 |TPCAS003-HCT-ND+@ 162 1.30 97| 3,000| 826.88/m 
16 |8-Tssopa| 30 | 0.007 | 20 | 60 | 30 |TPCMS001HTE12LOCT-NDZ© 154 1.29 1.03] 3,000 | 668.20/M pooulee 
17 | pwemm | 109 [ 05 1 3 | 0.5 |2SK2963FCT-ND$o 86 65 49| 1,000/ 287.28 pane 
16 0.29 2 6__| 0.5 |2SK2549TE12LFCT-NDEO 78 65 52| 1,000| _345.80 Gata 
18 | S-MINI_| 60 3.3 0.2 | 08 | 0.2 [SSM3K7002FCT-ND+ 30 23 16] 3,000] —60.00/M * Drain 
. Drain 
5B | sop-8 | 3030] 0.013 | 6/85 | 24/34 | 1.5 [TPCBAOIOCT-ND$@ 1.27 1.02.77] 3,000] 651.52/M "Drain 
7 |_vs-8 | 20 | 0.038 3 12 _ | 1.35|TPCF8201FCT-ND+@ 1.00 75 .57| 4,000| 323.70/M . Drain 
19 [Tssop-8 | 20 | 0.030 5 | 20 | 1.0 |TPCS8205CT-ND$ 84.70 56) 3,000| 364.00/M 


Fig. 19 


. Drain 
. Source 
. Source 
. Gate 
. Drain 
. Source 
. Source 
. Drain 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 
+ Cut Tape Pricing ROHS Compliant 


5. Drain 
6. Drain 
7. Drain 
8. Drain 


Ths 
1. Gate 


2. Drain 
3. Source 


Fig. 20 


. Source 1 
. Gate 1 

. Source 2 
. Gate 2 

. Drain 2 

. Drain 2 

- Drain 1 

. Drain 1 


* Maximum 


0.475-+] 


0.33] [= 
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t Isolated Tab 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(Tos3) 1323 


TOSHIBA Schottky Barrier Rectifiers and Switching Rectifier 


Dimensions in mm 


M-Flat Pkg. (3-4E1A) 


Peak Reverse Average Peak Surge | Peak Forward] Repetitive Junction Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Forward Forward Current} Voltage Peak Rev. | Capacitance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Cathode 
VRRM (V) | Current iF (A) | _IFSM (A) VEM(V) | Current (mA) | Cj (pF) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 t 

M-Flat (3-4E1A) Package on) | 
30 3.0 40 37 5.0 190 CMS01QCT-ND@ 93 70 53 CMS01QTR-ND® 301.60/M loom 
30 3.0 40 40 0.5 170 CMS02QCT-ND® 90 68 51 CMSO02QTR-ND® 293.80/M oot 
30 3.0 40 AS 0.5 190 CMSO3QCT-ND@ 82 62 AT CMSO3QTR-ND® 267.80/M | | 
30 5.0 70 37 8.0 330 CMS04QCT-ND@ 97 73 55 CMSO04QTR-ND® 315.90/M * 
30 5.0 70 A5 0.8 330 CMS05QCT-ND® 97 7355 CMSO5QTR-ND® 315.90/M Tl +~ Anode 
30 2.0 40 37 3.0 130 CMSO6CT-ND 58 A433 CMSO6TR-ND. 148.50/M 2.4 + 
30 2.0 40 37 3.0 130 CMSO6QCT-ND@ 58 44.33 CMSO6QTR-ND® 188.50/M 
30 1.0 25 37 1.5 70 CMSO8CT-ND 54 44 33 CMSO8TR-ND 121.50/M 
30 1.0 25 37 15 70 CMSO8QCT-ND® 61 AQ 37 = — 0.16 Fl 
30 1.0 25 A5 0.5 70 CMSO9CT-ND AB 36.27 CMSO9TR-ND. 156.00/M 
40 1.0 25 55 0.5 50 CMS10CT-ND 49° 37° «28 | — — S-Flat Pkg, (3-2A1A) 
40 1.0 25 55 0.5 50 CMS10QCT-ND@ 55 42 32 _ _ 
40 2.0 30 55 0.5 95 CMS11QCT-ND@ 64 48.36 CMS11QTR-ND® 208.00/M 

S-Flat (3-2A1A) Package 
200 1.0 15 98 0.01 — CRHO1QCT-ND@S§+ 59 44.33 CRHO1QTR-ND@§t 148.50/M 
30 1.0 20 37 1.5 40 CRSO1QCT-ND® AB 37.28 CRSO1QTR-ND® 124.20/M 
30 1.0 20 40 0.05 40 CRSO2QCT-ND® 52 A232 CRSO2QTR-ND@ 140.40/M 
30 1.0 20 A5 0.1 40 CRSO3CT-ND 51 A129 CRSO3TR-ND 119.00/M 
30 1.0 20 AS 01 40 CRSO3QCT-ND® 51 AL 29 CRSO3QTR-ND® 132.60/M 
40 1.0 20 AQ 01 47 CRSO4QCT-ND® 60 AQ 34 CRSO4QTR-ND® 158.10/M 
30 1.0 30 5 0.2 60 CRSOSQCT-ND® 48 38.29 CRSOSQTR-ND® 128.25/M 
20 1.0 20 36 1.0 60 CRSO6QCT-ND® 48 38.29 CRSO6QTR-ND® 128.25/M 
30 1.5 30 36 1.0 90 CRSO8QCT-ND® 53 A232 CRSO8QTR-ND® 141.75/M 
30 15 30 A6 0.05 90 CRSO9QCT-ND® 51 AL 31 CRSO9QTR-ND® 137.70/M 
30 1.0 20 36 1.5 60 CRS110CT-ND® 55 44 33 CRS11Q0TR-ND® 148.50/M 

@ RoHS Compliant § Reverse Recovery Time —Trr35ns__—_ t Switching type 


Zener Diodes 


Maximum Ratings (Ta=25°C): Power dissipation 700 mW 
TO-220 (NIS) Pkg. 
(2-10R1A) 


TO-3P(N) Pkg. TO-3P(L) Pkg. 


(2-21F1A) 


S-MINI Pkg. 218 
2. 


S-Flat Package (3-2A1A) 


1. Base 
2. Collector 
3. Emitter 


(2-16C1A) 
1. Base 


0.6 28 


2. Collector 
(Heat Sink) ] ri 


1. Base 
2. Collector 


5.45 52 "(Heat Sink) 


1. Base 
2. Collector 
3. Emitter 


0.9 


Cathode 


§ Capacitance Ratio Minimum 


For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND 


8 3. Emitter an 3. Emitter pl 
F 27+ oa 
5 514.0 + Anode, 
io] qd 16 
Lrg O95 
Dimensions in mm 
Zener Voltage | Maximum |_ Test Cut Tape Tape and Reel 
Collector- Emitter | Collector | Collector Power Typical Impedance | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Voltage Power | Dissipation | Digi-Key Price Each vz (V) rd (0) | IZ (mA) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 
Type VCEO (V) Ic (A) PC (W) Part No. al 10 100 S-Flat Package 
TO-220(NIS) Package 
PNP -230 -1 20 2SA1837FM-ND 72 54 Al a | 
NPN 230 1 20 28C4793FM-ND ‘2 BA 4 15.0 30 10 |CRZ15QCT-ND® 75 60 45 | CRZ15QTR-ND® 201.15/M 
TO-3P(N) Package 16.0 30 10 |CRZ16CT-ND 53 40 30 | CRZ16TR-ND 135.00/M 
PNP -230 15 130 2SA1962-00-ND 2.48 1.98 1.54 
NPN 230 15 130 2805242-00-ND 2.48 1.98 1.54 16.0 30 10  |CRZ16QCT-ND® 66 53 40 | CRZ16QTR-ND® 178.20/M 
TO-3P(L) Package 
PNP 30 45 150 2§A1943-00-ND 248198 54 20.0 30 10 | CRZ20CT-ND 53 40 30 | CRZ20TR-ND 171.60/M 
NPN 230 15 150 28€5200-00-ND 248 1.98 1.54 
‘S-MINI Package 22.0 30 10 |CRZ22CT-ND 50 40 30 |= — 
NPN 50 150ma 150 2802712-GRCT-ND 4 18 13 
NPN 50 150ma 150 2$02712-GRTR-ND 141.00/3,000 36.0 30 9 CRZ36CT-ND 60 45 34 | CRZ36TR-ND 303.03/M 
NPN 50 150ma 150 2802712-YCT-ND 24 18 13 
NPN 50 150ma 150 28C2712-YTR-ND 141.00/3,000 39.0 35 8 CRZ39CT-ND 60 45 34 | CRZ39TR-ND 130.00/M 
PNP -50 -150ma 150 2SA1162-GRCT-ND 23 16 
PNP -50 -150ma 150 2SA1162-GRTR-ND 180.00/3,000 47.0 65 6 CRZ47CT-ND 40.30 23 | CRZ47TR-ND 130.00/M 
PNP -50 -150ma 150 2SA1162-YCT-ND 24 18 13 
PNP -50 -150ma 150 2SA1162-YTR-ND 141.00/3,000 RoHS Compliant 
Varactors — Silicon Epitaxial imensione, mini 
Reverse | Reverse Capacitance Series Cut Tape l<— 2.1 
Voltage | Current Ratio Resistance Digi-Key Pricing Tape and Reel) +11.25 kK 
Fig. | Min. (V) Max. Typ. (pF) Typ. (0) Pkg. | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing 
1 15 10nA 2.1(C3V/C8V)§ 0.3 $0123 1SV228FCT-ND 60 4.50 33.75 | 3,000 | 195.00/M 5 
30 10nA 14.5(C1V/C28V) 0.65 18V242FCT-ND 52 3.90 29.25 | 3,000 | 169.00/M 
2 50 0.1UA 0.2(CT) 3.5 SC-70_ | 1SV252FCT-ND AB 3.60 27.00 | 3,000 | 156.00/M 
3 15 3nA 2.5(C2V/C10V) 0.2 1-2U1A | 1SV306FCT-ND 52 3.90 29.25 | 3,000 | 169.00/M 
10 3nA 3(C1V/C4V) 0.27 1SV304FCT-ND 43 3.40 25.50 | 3,000 | 114.75/M 
10 3nA 2.1(C1V/C4V) 0.28 1SV310FCT-ND 43 3.40 25.50 | 3,000 | 114.75/M 
10 3nA 4.3(C1V/C4V) 0.4 1-1E1A | 1SV322FCT-ND 58 4.60 34.50 | 3,000 | 155.25/M 
4 15 3nA 2.5(C2V/C10V) 0.2 1SV229FCT-ND 40 3.20 24.00 | 3,000 | 108.00/M 
15 3nA 2.4(C2V/C10V) 0.44 1SV239FCT-ND 45 3.60 27.00 | 3,000 | 121.50/M 
30 10nA 5.7(C2V/C25V) 1.2 1SV245FCT-ND A5 3.60 27.00 | 3,000 | 121.50/M 
30 10nA 7.3(C2V/C25V)§ 19 1-1E1A | 1S8V287FCT-ND 40 3.20 24.00 | 3,000 | 108.00/M 
50 0.1uA 0.4(CT) 45 18V271FCT-ND 40 3.20 24.00 | 3,000 | 108.00/M 
10 3nA 2.0(C1V/C4V) 0.28 18V281FCT-ND 40 3.20 24.00 | 4,000 | 108.00/M 
10 3nA 2.0(C1V/C4V) 0.22 1SV284FCT-ND 40 3.20 24.00 | 4,000 | 108.00/M 
10 3nA 2.1(C1V/C4V) 0.28 1-1G1A | 1SV311FCT-ND 43 3.40 25.50 | 4,000 | 114.75/M | 
10 3nA 2.3(C1V/C4V) 0.42 1SV285FCT-ND 40 3.20 24.00 | 4,000 | 108.00/M t } 
10 3nA 3(C1V/C4V) 0.27 1SV305FCT-ND 43 3.40 25.50 | 4,000 | 114.75/M 25 7 
5 10 3nA 4.3(C1V/C4V) 0.4 1SV323FCT-ND 58 4.60 34.50 | 4,000 | 155.25/M | 
15 3nA 2.4(C2V/C10V) 0.44 1SV280FCT-ND 40 3.20 24.00 | 4,000 | 108.00/M | % Cathode 
15 3nA 2.5(C2V/C10V) 0.2 1-1G1A 1SV279FCT-ND 50 4.00 30.00 | 4,000 | 135.00/M a 
30 10nA 8.9(C2V/C20V) 0.73 1SV286FCT-ND 40 3.20 24.00 | 4,000 | 108.00/M 0.3 
30 0.1UA 0.3(CT) 1 1SV308FCT-ND 43 3.40 25.50 | 4,000 | 114.75/M 
34 10nA 1.03(C25V/C28V)§ 0.55 18V283FCT-ND 40 3.20 24.00 | 4,000 | 108.00/M 


1324 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


h_ A 
VISHAY. 


GENERAL 
SEMICONDUCTOR 


General Purpose and Schottky Diodes 


Lo 
Heatsink 


Cathode 


;———O Anode 1 


——0O Anode 2 


Maximum | Maximum Peak Maximum 
Average Peak Forward Instant Cut Tape 
Rect. Reverse Surge Forward | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Pinning Package Current (A) | Voltage (V) | Current (A) | Voltage (V) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
Silicon Diodes 
50 30 Ll 1N4001-E3/54GICT-ND@ _ 69 5.52 1N4001-E3/54GITR-ND® 5,500 28.00/M 
100 30 1d 1N4002/54GICT-ND _ 69 5.52 = _ me 
100 30 Ad 1N4002-E3/54GICT-ND® _ 69 5.52 1N4002-E3/54GITR-ND® 5,500 28.00/M 
200 30 1 1N4003-E3/73GICT-ND® 10 76 5.52 1N4003-E3/73GITB-NDt@ 3,000 35.00/M 
0-41 200 30 14 1N4003-E3/54GICT-ND@ = 69 5.52 1N4003-E3/54GITR-ND® 5,500 28.00/M 
1 _ (00-204AL) 1.0 400 30 1 1N4004-E3/73GI-NDt® 05 Al 3.45 _ — _ 
400 30 1 1N4004-E3/54GICT-ND@ _ 69 5.52 1N4004-E3/54GITR-ND® 5,500 28.00/M 
600 30 1 1N4005-E3/54GICT-ND@ _ 69 5.52 1N4005-E3/54GITR-ND® 5,500 28.00/M 
800 30 1 1N4006/54GICT-ND _ 69 5.52 = — — 
800 30 1 1N4006-E3/54GICT-ND® — 69 5.52 1N4006-E3/54GITR-ND® 5,500 28.00/M 
1000 30 11 1N4007-E3/54GICT-ND® = 69 5.52 1N4007-E3/54GITR-ND® 5,500 28.00/M. 
50 200 1.2 1N5400-E3/51GI-NDS@ .20 1.72 14.30 = _ — 
100 200 1.2 1N5401-E3/54GICT-ND@ 65 4.75 34.52 1N5401-E3/54GITR-ND® 1,400 216.00/M 
200 200 1.2 1N5402-E3/54GICT-ND@ 65 4.75 34.52 1N5402-E3/54GITR-ND@ 1,400 216.00/M 
200 200 1.2 1N5402-E3/51GI-NDS@ .20 1.72 14.30 — — _ 
400 200 1.2 1N5404-E3/51GI-NDS@ 20 1.72 14.30 - = = 
2 = DO-201AD 3.0 600 200 1.2 1N5406-E3/54GICT-ND. 65 4.75 34.52 1N5406-E3/54GITR-ND 1,400 216.00/M 
600 200 1.2 1N5406-E3/51GI-NDS@ .20 1.72 14.30 = _ _ 
800 200 1.2 1N5407-E3/54GICT-ND 43 3.15 22.88 = _ — 
800 200 1.2 1N5407-E3/51GI-NDS@ .20 1.72 14.30 = _ _ 
1000 200 1.2 1N5408-E3/54GICT-ND 48 3.15 22.88 _ al _ 
1000 200 1.2 1N5408-E3/51GI-NDS@ 20 1.72 14.30 = = = 
Ultrafast Diodes - RoHS Compliant 
2 = DO-201AD 3.0 400 150 1.0 UF5404-E3/54G|-NDS A8 4.08 34.03 = = = 
3 A TO-220AC 8.0 600 80 3.0 UH8JT-E3/45WGI-ND§ 1.73 14.87 123.93 = = _ 
10 300 180 112 UH10FT-E3/4WGI-ND§ 1.22 10.45 87.08 = = i 
4 B D2PAK(TO-263AB) 10 300 180 1.2 UHB10FT-E3/4WGI-ND§ 1.32 11.30 94.13 = — _ 
D D2PAK(TO-263AB) 2x10A 300 180 1.2 UHB20FCT-E3/4WGI-NDS 1.87 16.02 133.53 = = = 
5 C TO-220AB 2x10A 300 180 1.2 UH20FCT-E3/4WGI-NDS 1.78 15.22 126.85 = =— = 
Schottky Diodes 
20 25 0.45 1N5817-E3/54GICT-ND@ 31 2.28 16.60 1N5817-E3/54GITR-ND® 5,500 83.00/M 
30 25 0.55 1N5818-E3/54GICT-ND@ 31 2.28 16.60 1N5818-E3/54GITR-ND® 5,500 83.00/M 
00-41 30 25 0.55 | 1N5818-E3/1GI-NDS@ 15° 1.25 = 1038 | — — _ 
1 — (D0-204AL) 1.0 40 25 0.60 | 1N5819-E3/51GI-NDS® 15 125 = 10.38 | — _ _ 
40 25 0.60 1N5819-E3/54GICT-ND@ 31 2.28 16.60 1N5819-E3/54GITR-ND® 5,500 83.00/M 
60 50 0.65 $B160-E3/51GI-NDS@ 18 1.53 12.78 = = — 
20 80 0.475 1N5820-E3/54GICT-ND@ 74 5.40 39.28 1N5820-E3/54GITR-ND 1,400 187.00/M 
30 80 0.500 1N5821-E3/54GICT-ND® 74 5.40 39.28 1N5821-E3/54GITR-ND 1,400 187.00/M 
3.0 40 80 0.525 1N5822-E3/51GI-NDS@ 34 2.95 24.55 = _ = 
40 80 0.525 1N5822-E3/54GICT-ND® 74 5.40 39.28 1N5822-E3/54GITR-ND® 1,400 246.00/M 
90 100 0.80 SB3H90-E3/54GICT-ND® AL 3.48 29.03 SB3H90-E3/54GITR-ND® 1,400 174.00/M 
100 100 0.80 SB3H100-E3/54GICT-ND® AL 3.48 29.03 SB3H100-E3/54GITR-ND® 1,400 174.00/M 
9 a DO-201AD 20 220 0.48 §B520-E3/51GI-NDS@ 47 4.03 33.55 = — — 
30 220 0.48 $B530-E3/54GICT-ND AT 4.03 33.55 $B530-E3/54GITR-ND 1,400 215.00/M 
30 220 0.48 $B530-E3/51GI-NDS@ 47 4.03 33.55 = — — 
40 220 0.48 $B540-E3/54GICT-ND AT 4.03 33.55 $B540-E3/54GITR-ND 1,400 215.00/M 
5.0 40 220 0.48 $B540-E3/51GI-NDS@ AT 4.03 33.55 = = = 
50 220 0.65 SB550-E3/54GICT-ND® 54 5.15 50.31 SB550-E3/54GITR-ND@ 1,400 387.00/M 
60 220 0.65 SB560-E3/51GI-NDS@ 54 4.64 38.70 = _ _ 
60 220 0.65 SB560-E3/54GICT-ND® 1.16 8.51 61.92 SB560-E3/54GITR-ND@ 1,400 387.00/M 
4 D D2PAK(TO-263AB) 2x 20A 100 250 0.73 VB40100C-E3/4WGI-NDS@ 3.24 27.78 _ 231.50 _ = = 
2x5A 150 160 0.96 MBR10H150CT-E3/45GI-NDS 1.62 13.92 115.98 = = = 
2x10A 150 200 0.99 MBR20H150CT-E3/45GI-NDS# 1.72 14.78 = 123.15 = = = 
¢ T0-220AB 2x 15A 150 260 0.99 MBR30H150CT-E3/45GI-NDS® 3.04 26.09 217.43 = — = 
§ 2x30A 100 350 1.0 MBR60100CT-E3/45GI-NDS@ 4.45 38.12 317.65 = = _ 
2x20A 100 250 0.73 VTS40100CT-E3/45GI-NDS@ 2.89 24.78 206.50 = — — 
2x 30A 100 320 0.79 V60100C-E3/45GI-NDS@ 3.14 26.88 224.00 = _ = 
E TO-220AB 30 100 250 0.85 V30100S-E3/45GI-NDS@ 1.73 14.81 123.38 = = — 
6 _| E (Isolated) TO-220AB 30 100 250 0.85 VF30100S-E3/45GI-NDS@ 1.96 16.76 139.68 = = — 
7 C T0-247AD 2x 20A 100 300 0.73 V40100P-E3/45GI-NDS@ 3.60 30.86 257.18 = = = 
2x 25A 100 350 0.78 \V50100P-E3/45GI-NDS@ 3.60 30.86 257.18 = = = 
Surface Mount Schottky Diodes - RoHS Compliant 
20 40 0.50 $S12-E3/1GI-NDS 15 1.31 10.93 = _ _ 
20 40 0.50 $S12-E3/61TGICT-ND 15 1.31 10.93 $S12-E3/61TGITR-ND 1,800 66.00/M 
40 40 0.50 $S14-E3/61TGICT-ND 15 1.31 10.93 $S14-E3/61TGITR-ND 1,800 66.00/M 
1.0 60 40 0.75 $S16-E3/61TGICT-ND 16 1.38 11.50 $S16-E3/61TGITR-ND 1,800 69.00/M 
60 40 0.75 $S16-E3/51TGI-NDS 16 1.38 11.50 = = — 
8 _ SMA 60 40 0.75 $S16-E3/11GICT-ND 16 1.38 11.50 $S16-E3/11GITR-ND 1,800 69.00/M 
100 50 0.77 $S1H10-E3/61TGICT-ND 23 1.95 16.25 SS1H10-E3/61TGITR-ND 1,800 98.00/M. 
1.5 30 50 0.445 SL13-E3/61TGICT-ND 21 1.79 14.93 SL13-E3/61TGITR-ND 1,800 90.00/M. 
20 30 60 0.45 SSA23L-E3/61TGICT-ND 25 2.12 17.65 SSA23L-E3/61TGITR-ND 1,800 106.00/M 
iG 40 60 0.49 SSA24-E3/61TGICT-ND 24 2.05 17.08 SSA24-E3/61TGITR-ND 1,800 102.00/M 
30 30 75 0.45 SSA33L-E3/61TGICT-ND 34 2.94 24.50 SSA33L-E3/61TGITR-ND 1,800 147.00/M 
é 40 75 0.49 SSA34-E3/61TGICT-ND 31 2.64 22.00 SSA34-E3/61TGITR-ND 1,800 132.00/M 
15 400 50 1.15 $2G-E3/1GI-ND§ 12 1.04 8.63 = — — 
z 20 100 0.44 SL22-E3/52TGICT-ND 43 3.69 30.75 SL22-E3/52TGITR-ND 750 138.75 
30 100 0.44 SL23-E3/52TGICT-ND 43 3.69 30.75 SL23-E3/52TGITR-ND 750 138.75 
9 _ SMB 20 75 0.5 $S22-E3/52TGICT-ND 26 2.24 18.70 $S22-E3/52TGITR-ND 750 84.00 
2.0 40 75 0.5 $S24-E3/1GI-NDS 26 2.24 18.70 = _ — 
40 75 0.5 $S24-E3/S2TGICT-ND 26 2.24 18.70 $S24-E3/52TGITR-ND 750 84.00 
60 75 0.7 $S26-E3/51TGI-ND§ ot 2.28 18.98 = _ = 
@ RoHS Compliant  § Bulk Pricing t Tape and Box (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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General Purpose and Schottky Diodes (cont) 


305 
r | 
2.44 
\ Ee 
Le 5.59 +! 
Maximum | Maximum Peak Maximum 
Average Peak Forward Instant Cut Tape 

Rect. Reverse Surge Forward | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Pinning Package Current (A) | Voltage (V) | Current (A) | Voltage (V) | Part No. 1 10 100 Part No. ty. Pricing 
20 60 75 07 $S26-E3/52TGICT-ND 27 2.28 18.98 $S26-E3/52TGITR-ND 750 85.50 
9 _ SMB i 100 75 0.79 $S2H10-E3/52TGICT-ND 37 3.16 26.35 $S2H10-E3/52TGITR-ND 750 118.50 
40 30 100 0.45 SSB43L-E3/52TGICT-ND A5 3.83 31.90 SSB43L-E3/52TGITR-ND 750 159.00 
. 40 100 0.49 SSB44-E3/52TGICT-ND 37 3.21 26.73 SSB44-E3/52TGITR-ND 750 160.50 
400 100 1.15 S3G-E3/51TGI-ND§ 24 2.07 17.25 = _ = 
20 100 0.5 $S32-E3/57TGICT-ND 38 3.27 27.23 $S32-E3/57TGITR-ND 850 138.55 
3.0 40 100 0.5 $S34-E3/57TGICT-ND 38 3.27 27.23 $S34-E3/57TGITR-ND 850 138.55 
60 100 0.75 $S36-E3/57TGICT-ND 40 3.45 28.75 $S36-E3/57TGITR-ND 850 147.05 
10 = smc 100 100 0.8 SS3H10-E3/57TGICT-ND 58 5.01 41.73 SS3H10-E3/57TGITR-ND 850 212.50 
20 150 0.42 SL42-E3/57TGICT-ND 10 6.04 50.33 SL42-E3/57TGITR-ND 850 256.70 
40 30 150 0.42 SL43-E3/57TGICT-ND 70 6.04 50.33 SL43-E3/57TGITR-ND 850 256.70 
40 150 0.44 SL44-E3/57TGICT-ND 10 6.04 50.33 SL44-E3/57TGITR-ND 850 256.70 
5.0 30 175 0.45 SSC53L-E3/57TGICT-ND 55 471 39.28 SSC53L-E3/57TGITR-ND 850 200.60 
: 40 175 0.49 SSC54-E3/57TGICT-ND 54 4.59 38.23 SSC54-E3/57TGITR-ND 850 194.65 
20 30 0.50 SGL41-20-E3/1GI-ND§ AL 3.47 28.95 = — — 
4 _ DO-213AB 10 20 30 0.50 SGL41-20-E3/96GICT-ND AL 3.47 28.95 SGL41-20-E3/96GITR-ND 1,500 202.66/M 
(MELF) ‘. 40 30 0.50 SGL41-40-E3/1GI-ND§ AL 3.47 28.95 = _ = 
60 30 0.70 SGL41-60-E3/96GICT-ND AL 3.52 29.35 SGL41-60-E3/96GITR-ND 1,500 176.00/M 
10 30 50 0.45 SS1P3L-E3/84AGICT-ND 29 2.48 20.65 SS1P3L-E3/84AGITR-ND 3,000 124.00/M 
: 40 50 0.48 SS1P4L-E3/84AGICT-ND 29 2.48 20.65 = _ — 
20 50 0.55 SS2P2-E3/84AGICT-ND 29 2.48 20.65 SS2P2-E3/84AGITR-ND 3,000 124.00/M 
20 50 0.50 SS2P2L-E3/84AGICT-ND 29 2.48 20.65 SS2P2L-E3/84AGITR-ND 3,000 124.00/M 
12 _ SMP 2.0 30 50 0.55 SS2P3-E3/84AGICT-ND 29 2.48 20.65 SS2P3-E3/84AGITR-ND 3,000 124.00/M 
30 50 0.50 SS2P3L-E3/84AGICT-ND 29 2.48 20.65 SS2P3L-E3/84AGITR-ND 3,000 124.00/M 
40 50 0.55 SS2P4-E3/84AGICT-ND 29 2.48 20.65 SS2P4-E3/84AGITR-ND 3,000 124.00/M 
3.0 30 50 0.58 SS3P3-E3/84AGICT-ND 20 1.70 14.15 SS3P3-E3/84AGITR-ND 3,000 85.00/M 
20 25 0.50 MSS1P2L-E3/89AGICT-ND 13 1.12 9.33 MSS1P2L-E3/89AGITR-ND 4,500 56.00/M 
30 25 0.55 MSS1P3-E3/89AGICT-ND 13 1.09 9.05 MSS1P3-E3/89AGITR-ND 4,500 54.00/M 
13 = MicroSMP 10 30 25 0.50 MSS1P3L-E3/89AGICT-ND 13 1.12 9.33 MSS1P3L-E3/89AGITR-ND 4,500 56.00/M 
i 40 25 0.55 MSS1P4-E3/89AGICT-ND 13 1.09 9.05 MSS1P4-E3/89AGITR-ND 4,500 54.00/M 
50 25 0.68 MSS1P5-E3/89AGICT-ND 13 1.09 9.05 MSS1P5-E3/89AGITR-ND 4,500 54.00/M 
60 25 0.68 MSS1P6-E3/89AGICT-ND 13 1.09 9.05 MSS1P6-E3/89AGITR-ND 4,500 54.00/M 

Surface Mount Silicon Diodes - RoHS Compliant 
400 40 1 S1G-E3/61TGICT-ND 09 76 6.33 $1G-E3/61TGITR-ND 1,800 38.00/M 
8 _ SMA 1.0 600 40 1 S1J-E3/61TGICT-ND 09 76 6.33 S1J-E3/61TGITR-ND 1,800 38.00/M 
1000 30 1A S1M-E3/61TGICT-ND 09 76 6.33 S1M-E3/61TGITR-ND 1,800 38.00/M 
200 50 1.15 $2D-E3/52TGICT-ND 12 1.04 8.63 $2D-E3/52TGITR-ND 750 39.00 
9 _ SMB 15 400 50 1.15 $2G-E3/52TGICT-ND 12 1.04 8.63 $2G-E3/52TGITR-ND 750 39.00 
600 50 1.15 $2J-E3/52TGICT-ND 12 1.04 8.63 $2J-E3/52TGITR-ND 750 39.00 
1000 50 1.15 S2M-E3/52TGICT-ND 12 1.04 8.63 S2M-E3/52TGITR-ND 750 39.00 
200 100 1.15 S3D-E3/57TGICT-ND 24 2.07 17.25 S3D-E3/57TGITR-ND 850 88.40 
30 400 100 1.15 $3G-E3/57TGICT-ND 24 2.07 17.25 $3G-E3/57TGITR-ND 850 88.40 
° 600 100 1.15 $3J-E3/57TGICT-ND 24 2.07 17.25 $3J-E3/57TGITR-ND 850 88.40 
10 _ SMC 1000 100 1.15 S3M-E3/57TGICT-ND 24 2.07 17.25 S3M-E3/57TGITR-ND. 850 88.40 
400 100 1.15 S5G-E3/57TGICT-ND 26 2.25 18.75 S5G-E3/57TGITR-ND 850 96.05 
5.0 600 100 1.15 S5J-E3/57TGICT-ND 26 2.25 18.75 $5J-E3/57TGITR-ND 850 96.05 
1000 100 1.15 S5M-E3/57TGICT-ND 26 2.25 18.75 S5M-E3/57TGITR-ND 850 96.05 
100 30 1 S1PB-E3/84AGICT-ND WM 93 7.15 S1PB-E3/84AGITR-ND 3,000 47.00/M 
12 _ SMP 10 400 30 1 S1PG-E3/84AGICT-ND WM 93 7.15 = — — 
. 600 30 1 S1PJ-E3/84AGICT-ND AW 93 7.5 S1PJ-E3/84AGITR-ND 3,000 47.00/M 
1000 30 14 S1PM-E3/84AGICT-ND AW 93 7.75 S1PM-E3/84AGITR-ND. 3,000 47.00/M 
Surface Mount Ultrafast Diodes - RoHS Compliant 
200 30 0.92 ES1D-E3/61TGICT-ND 16 1.35 11.23 ES1D-E3/61TGITR-ND 1,800 67.00/M 
8 = SMA 10 200 30 1.0 US1D-E3/61TGICT-ND 25 2.17 18.10 US1D-E3/61TGITR-ND 1,800 109.00/M 
. 400 30 1.0 US1G-E3/61TGICT-ND 25 217 18.10 US1G-E3/61TGITR-ND 1,800 109.00/M 
1000 30 17 US1M-E3/61TGICT-ND. 25 217 18.10 US1M-E3/61TGITR-ND 1,800 109.00/M 
10 200 40 0.875 MURS120-E3/52TGICT-ND 235 3.00 25.03 MURS120-E3/52TGITR-ND 750 112.50 
7 600 35 1.25 MURS160-E3/52TGICT-ND 25 2.14 17.83 MURS160-E3/52TGITR-ND 750 80.25 
9 = SMB 100 50 0.9 ES2B-E3/52TGICT-ND 26 2.24 18.70 | ES2B-E3/52TGITR-ND 750 84.00 
2.0 200 50 0.9 ES2D-E3/52TGICT-ND 26 2.24 18.70 ES2D-E3/52TGITR-ND 750 84.00 
400 50 11 ES2G-E3/52TGICT-ND 26 2.24 18.70 ES2G-E3/52TGITR-ND 750 84.00 
100 100 0.9 ES3B-E3/57TGICT-ND 38 3.28 27.33 ES3B-E3/57TGITR-ND 850 139.40 
200 100 0.9 ES3D-E3/57TGICT-ND 38 3.28 27.33 ES3D-E3/57TGITR-ND 850 139.40 
10 = SMC 30 400 100 1 ES3G-E3/57TGICT-ND 38 3.28 27.33 ES3G-E3/57TGITR-ND 850 139.40 
° 200 125 0.875 MURS320-E3/57TGICT-ND 68 5.83 48.60 MURS320-E3/57TGITR-ND 850 248.20 
400 125 1.25 MURS340-E3/57TGICT-ND 62 5.33 44.43 MURS340-E3/57TGITR-ND 850 226.95 
600 125 1.25 MURS360-E3/57TGICT-ND 62 5.33 44.43 MURS360-E3/57TGITR-ND 850 226.95 
100 50 0.9 ESH1PB-E3/84AGICT-ND 36 3.06 25.48 = — — 
12 _ SMP 1.0 200 50 0.9 ESH1PD-E3/84AGICT-ND 36 3.06 25.48 ESH1PD-E3/84AGITR-ND 3,000 153.00/M 
200 30 0.92 ES1PD-E3/84AGICT-ND 34 2.90 24.15 ES1PD-E3/84AGITR-ND 3,000 145.00/M 
Surface Mount Fast Switching Diodes — RoHS Compliant 
8 > SMA 10 200 30 1.3 RS1D-E3/61TGICT-ND .20 1.70 14.18 RS1D-E3/61TGITR-ND 1,800 85.00/M 
: 600 30 1.3 RS1J-E3/61TGICT-ND 20 1.70 14.18 RS1J-E3/61TGITR-ND 1,800 85.00/M 
200 50 1.3 RS2D-E3/52TGICT-ND 32 2.77 23.05 = = — 
9 _ SMB 1.5 400 50 1.3 RS2G-E3/52TGICT-ND 32 2.77 23.05 RS2G-E3/52TGITR-ND 750 103.50 
600 50 1.3 RS2J-E3/52TGICT-ND 32 2.77 23.05 RS2J-E3/52TGITR-ND 750 103.50 
100 100 1.3 RS3B-E3/57TGICT-ND 51 4.36 36.30 RS3B-E3/57TGITR-ND 850 185.30 
10 £2 suc 30 200 100 1.3 RS3D-E3/57TGICT-ND 51 4.36 36.30 RS3D-E3/57TGITR-ND 850 185.30 
i 400 100 1.3 RS3G-E3/57TGICT-ND 51 4.36 36.30 RS3G-E3/57TGITR-ND 850 185.30 
600 100 1.3 RS3J-E3/57TGICT-ND 51 4.36 36.30 RS3J-E3/57TGITR-ND 850 185.30 
High Current Density Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers - ROHS Compliant 
10 40 280 0.51 SS10P4-E3/86AGICT-ND JT 6.62 55.13 SS10P4-E3/86AGITR-ND 1,500 331.00/M 
3.0 40 150 0.47 SS3P4L-E3/86AGICT-ND AB 4.14 34.53 SS3P4L-E3/86AGITR-ND 1,500 207.00/M 
3.0 60 150 0.60 SS3P6L-E3/86AGICT-ND 8 4.14 34.53 SS3P6L-E3/86AGITR-ND 1,500 207.00/M 
5.0 100 150 0.88 SS5P10-E3/86AGICT-ND AQ 4.22 35.15 SS5P10-E3/86AGITR-ND 1,500 211.00/M 
14 F SMPC 5.0 30 150 0.52 SS5P3-E3/86AGICT-ND AB 4.14 34.53 SS5P3-E3/86AGITR-ND 1,500 207.00/M 
5.0 60 150 0.69 SS5P6-E3/86AGICT-ND 8 4.14 34.53 SS5P6-E3/86AGITR-ND 1,500 207.00/M 
8.0 20 150 0.57 SS8P2L-E3/86AGICT-ND 52 4.43 36.90 SS8P2L-E3/86AGITR-ND 1,500 221.00/M 
8.0 30 150 0.57 SS8P3L-E3/86AGICT-ND 52 4.43 36.90 SS8P3L-E3/86AGITR-ND 1,500 221.00/M 
8.0 100 150 0.90 SS8PH10-E3/86AGICT-ND 52 4.43 36.90 SS8PH10-E3/86AGITR-ND 1,500 221.00/M 
@ RoHS Compliant § Bulk Pricing — + Tape and Box (Continued) 
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va Suicoxpucroxk General Purpose and Schottky Diodes (con, 


Fig. 15 NEW! 
[+ 4.75 
Cathode_ 
Maximum | Maximum Peak Maximum 
Average Peak Forward Instant Cut Tape 
Rect. Reverse Surge Forward | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Pinning Package Current (A)| Voltage (V) | Current (A) | Voltage (V) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
High Current Density Surface Mount Trench MOS Barrier Schottky Rectifiers - ROHS Compliant 
10 100 180 0.68 V10P10-E3/86AGICT-ND Ot 7.80 65.00 V10P10-E3/86AGITR-ND 1,500 | 390.00/M 
14 F spc 12 100 200 0.70 V12P10-E3/86AGICT-ND 1.01 8.65 72.08 V12P10-E3/86AGITR-ND 1,500 | 432.00/M 
8 100 150 0.68 V8P10-E3/86AGICT-ND 15 6.43 53.58 V8P10-E3/86AGITR-ND 1,500 | 321.00/M 
8 100 150 0.68 V8P10-E3/87AGICT-ND NEW! 5 6.43 53.58 V8P10-E3/87AGITR-ND NEW! 6,500 | 300.02/M 
45 F spc 10 100 180 0.68 V10P10-E3/87AGICT-ND NEW! O 7.80 65.00 V10P10-E3/87AGITR-ND NEW! 6,500 | 364.00/M 
12 100 200 0.70 V12P10-E3/87AGICT-ND NEW! 1.01 8.65 72.08 V12P10-E3/87AGITR-ND NEW! 6,500 | 403.62/M 
High Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifiers - ROHS Compliant 
4 B T0-263AB 30 100 250 0.85 VB30100S-E3/8WGICT-ND 1.91 16.40 136.70 VB30100S-E3/8WGITR-ND 800 726.40 
20 100 250 0.85 VB20100S-E3/8WGICT-ND NEW! 1.60 13.67 113.95 VB20100S-E3/8WGITR-ND NEW! 800 605.30 
20 100 150 0.97 V20100SG-E3/4WGI-ND 1.18 10.15 84.55 = = _ 
5 E TO-220AB 20 120 150 1.23 \V20120SG-E3/4WGI-ND 1.33 11.40 94.98 — - - 
30 120 300 0.95 V30120S-E3/45GI-ND 2.08 17.79 148.23 _ - =_ 
TO-220AB 20 100 250 0.85 VF20100S-E3/45GI-ND 1.54 13.17 109.78 = = _ 
6 E ITO-220AB 20 120 200 1.12 VF20120S-E3/45GI-ND NEW! 1.55 13.27. 110.60 - - - 
ITO-220AB 20 100 150 0.97 VF20120SG-E3/45GI-ND NEW! 1.38 11.82 98.48 - - - 
ITO-220AB 30 100 250 0.97 VF30100SG-E3/45GI-ND NEW! 1.69 14.51 120.90 = - =- 
20 100 150 0.97 V120100SG-E3/4WGI-ND 1.28 10.94 91.13 _ - _ 
20 100 250 0.85 VI20100S-E3/4WGI-ND NEW! 1.45 12.45 103.73 - - - 
16 E TO-262AA 20 120 200 1.12 V120120S-E3/4WGI-ND NEW! 1.41 12.07 100.58 = - - 
30 100 250 0.85 VI30100S-E3/4WGI-ND NEW! 1.91 16.33 136.10 = - =- 
30 100 250 0.97 VI30100SG-E3/4WGI-ND NEW! 1.48 12.70 105.85 - - - 
Dual High Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifiers - RoHS Compliant 
5 ¢ T0-220AB 2x20A 120 250 0.88 V40120C-E3/45GI-ND NEW! 3.20 27.41 228.40 = = = 
2x30A 120 300 0.95 \V60120C-E3/45GI-ND NEW! 3.14 26.88 224.00 = - _ 
6 C ITO-220AB 2x 20A 100 250 0.73 VF40100C-E3/45GI-ND NEW! 3.22 27.63 230.28 = = = 
60 100 350 0.79 V60100P-E3/45GI-ND 448 38.39 = 319.88 — - _ 
7 C TO-247AD 2x20A 100 250 0.81 \V40100PG-E3/45GI-ND NEW! 3.60 30.86 257.18 - - - 
80 100 500 0.78 V80100P-E3/45GI-ND NEW! 5.16 44.23 368.60 _ od - 
2x20A 100 250 0.73 V140100C-E3/4WGI-ND NEW! 3.26 = 27.97 233.05 = — _ 
16 C TO-262AA 2x20A 100 200 0.81 V140100G-E3/4WGI-ND NEW! 247 21.19 176.55 - - - 
2x 20A 120 250 0.88 V140120C-E3/4WGI-ND NEW! 3.10 26.53 221.08 - - - 
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Bridge Rectifiers 


#6 screw 
@4.01 


6.35 >| it 
° ij Hole f 
Bl tel ols feet. 
t 5.59 Dia. 
— ns 
Maximum | Maximum Peak Maximum Maximum | Maximum Peak Maximum 
Average Peak Forward Instant Average Peak Forward Instant 
Rect. Reverse Surge Forward | Digi-Key Pricing Rect. Reverse Surge Forward | Digi-Key Pricing 
Fig. | Package |Current (A)| Voltage (V)| Current (A) |Voltage (V)| Part No. 1 10 100 Fig. | Package |Current (A) | Voltage (V) |Current (A) | Voltage (V)| Part No. ‘ 10 100 
Silicon and Glass Passivated Bridge Rectifiers 4 | GBPCE 60 800 175 1.0 GBPC608-E4/51GI-ND® 2.45 21.04 175.30 
50 50 1.0 [WO005G-E4/51GI-ND@ 61 5.19 43.23 i 1000 175 1.0 | GBPC610-E4/51GI-ND® 2.45 21.04 175.30 
100 50 1.0 | WO01G-E4/51GI-ND 61 519 43.23 100 200 1.1 |GBPC1201-E4/51GI-ND@ 5.51 47.21 393.43 
100 50 1.0 | WO01G-E4/1GI-ND@ 61 519 43.23 400 200 1.1 |GBPC1204-£4/51GI-ND® 5.51 47.21 393.43 
200 50 1.0 | WO02G-E4/51GI-ND® 61 519 43.23 12 600 200 1.1 |GBPC1206-E4/51GI-ND 5.51 47.21 393.43 
1 | woG 15 200 50 1.0 | W02G-E4/1GI-ND@ 615.19 43.23 1000 200 1.14 |GBPC1210-E4/51GI-ND 5.51 47.21 393.43 
400 50 1.0 |WO04G-E4/51GI-ND® 61 5.19 43.23 50 300 1.1 |GBPC25005-E4/51GI-ND® 5.51 47.21 393.43 
600 50 1.0 | WO06G-E4/51GI-ND® 61 5.19 43.23 100 300 1.1 | GBPC2501-E4/51GI-ND 5.51 47.21 393.43 
800 50 1.0 | WO8GE4/51GI-ND@ 61 5.19 43.23 200 300 1.1 | GBPC2502-E4/51GI-ND 5.51 47.21 393.43 
1000 50 1.0 __|W10G-E4/51GI-ND@ 61 5.19 43.23 25 400 300 1.1 |GBPC2504-E4/51GI-ND 5.51 47.21 393.43 
50 60 1.1 | 2KBPOOSM-E4/51GI-ND® eee cP ee 600 300 1.1 | GBPC2506-E4/51GI-ND@ 5.51 47.21 393.43 
100 60 1.1 | 2KBPOIM-E4/S1GI-ND® 69 5.89 49.05 800 300 1.1 |GBPC2508-£4/1GI-ND@ 5.51 47.21 393.43 
200 60 1.1) 2KBPO2M-E4/1GI-ND® 69 5.89 49.05 50 400 TT |GBPC35005-E4/1G-ND® 6.37 54.59 454.90 
2 | KBPM 2.0 400 60 14 | 2KBPO4M-E4/51GI-ND® 69 5.89 49.05 400 400 141 |GBPC3501-E4/51GI-NDe 637 5459 454.90 
600 60 1.1 | 2KBPO6M-E4/51GI-ND® 69 5.89 _ 49.05 200 400 1.1 |GBPC3502-E4/1GI-ND@ 6.37 54.59 454.90 
800 60 14 | 2KBPO8M/1GI-ND 69 5.89 49.05 i 
400 400 1.1 |GBPC3504/1GI-ND 6.37 54.59 454.90 
1000 60 1.4 | 2KBP10M-E4/51GI-ND@ 69 5.89 49.05 35 
400 400 1.1 |GBPC3504-E4/51GI-ND® 6.37 54.59 454.90 
50 200 14 |KBLO05-E4/51GI-ND® 1.32 11.28 94.00 
600 400 TT |GBPC3506-E4/51GI-ND® 6.37 5459 454.90 
100 200 14 | KBLO1-£4/51GI-ND@ 1.32 11.28 94.00 
800 400 1.1 |GBPC3508-E4/51GI-ND@ 6.37 54.59 454.90 
200 200 1.4 | KB\LO2-E4/51GI-ND® 1.32 11.28 94.00 
1000 400 1.4 |GBPC3510-E4/51GI-ND@ 6.37 54.59 454.90 
3] Ka | 40 400 200 oe He Ie 132 11.28 94.001 |S ro-69ma) 0.5 200 35 1.0 _ [MB2S-E3/45GI-ND® 51 433 36.10 
600 200 1.1 | KBLO6-£4/51GI-ND@ 1.32 11.28 94.00 : : : : : 
800 200 4 KBLO8-E4/51GI-ND@ 68. 5.85 48.75 Miniature Glass Passivated Single-Phase Surface Mount 
800 200 1.1 | KBLO8-E4/1GI-ND@ 1.32 11.28 94.00 Bridge Rectifiers — RoHS Compliant 
1000 200 1.1 | KBL10-£4/51GI-ND@ 1.32 11.28 94.00 200 50 1.41 /DF02S-E3/45GI-ND 61 519 43.25 
100 175 1.0 | GBPC601-£4/51GI-ND 2.45 21.04 175.30) | 7 | DFS 1.0 400 50 1.1 |DFO4S-E3/45GI-ND 61 5.19 43.25 
4 | GBPC6 6.0 200 175 1.0 | GBPC602-E4/51GI-ND 2.45 21.04 175.30 600 50 1.1 |DFO6S-E3/45GI-ND 61 5.19 43.25 
600 175 1.0 | GBPC606-E4/51GI-ND@ 245 21.03 175.25] RoHS Compliant 
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VISHAY. Siliconix [MOSFETs 


Multiple pinout configurations available, 
see Digi-Key website for data sheet. 


Voss Ip Rps(on) Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt Vishay Fig. 1 — 1206-8 
Fig. Package RR (A) (0) Part No. il 25 100 Oty. Pricing | Part No. 
N-Channel 
12 6.9 0.017 SI5406DC-T1-E3CT-ND 155 112 1.05 | 3,000 486.00/M | SI5406DC-T1-E3 
20 44 0.032 $I5856DC-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 | 3,000 364.50/M | SI5856DC-T1-E3 
dl 1206-8 20 5.4 0.022 $15404BDC-T1-E3CT-ND 1.29 93 87 | 3,000 405.00/M | SI5404BDC-T1-E3 
30 49 0.029 $15402BDC-T1-E3CT-ND 1.29 93 87 | 3,000 405.00/M | SI5402BDC-T1-E3 
30 6 0.020 $15424DC-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 3,000 459.00/M_| S15424DC-T1-E3 
8 35 0.0029 SI7100DN-T1-E3CT-ND 2.31 1.60 1.52 | 3,000 715.00/M | SI7100DN-T1-E3 
20 12.5 0.0051 $I7106DN-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 | 3,000 871.00/M | SI7106DN-T1-E3 
20 13.5 0.0044 $17110DN-T1-E3CT-ND 3.44 238 2.26 | 3,000 | 1066.00/M | SI7110DN-T1-E3 
20 14 0.0041 $17108DN-T1-E3CT-ND 2.73 1.89 1.79 | 3,000 845.00/M | SI7108DN-T1-E3 
30 6.5 0.015 $17804DN-T1-E3CT-ND 2.69 1.86 1.76 | 3,000 832.00/M_| SI7804DN-T1-E3 
30 9 0.009 SI7806ADN-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 | 3,000 567.00/M | SI7806ADN-T1-E3 
30 11.3 0.006 $17112DN-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 | 3,000 871.00/M | SI7112DN-T1-E3 
30 11.7 0.0062 $17114DN-T1-E3CT-ND 3.02 2.09 1.98 | 3,000 936.00/M | SI7114DN-T1-E3 
2A 1212-8 40 10.5 0.0065 $17116DN-T1-E3CT-ND 3.02 2.09 1.98 | 3,000 936.00/M | SI7116DN-T1-E3 Fig. 2 — 1212-8 
60 5.6 0.021 $17414DN-T1-E3CT-ND 2.73 1.89 1.79 | 3,000 845.00/M_| S17414DN-T1-E3 
60 6 0.046 $17308DN-T1-E3CT-ND 146 = 1.06 99 | 3,000 459.00/M | SI7308DN-T1-E3 A 
60 6.3 0.015 $17120DN-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 | 3,000 871.00/M | SI7120DN-T1-E3 
75 16 0.031 $17812DN-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 | 3,000 871.00/M | SI7812DN-T1-E3 
100 3.4 0.052 $17810DN-T1-E3CT-ND 214 148 1.41 | 3,000 663.00/M | SI7810DN-T1-E3 
150 2.2 0.112 $17818DN-T1-E3CT-ND 2.06 149 1.40 | 3,000 648.00/M_| SI7818DN-T1-E3 
200 17 0.200 $17820DN-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 | 3,000 871.00/M | SI7820DN-T1-E3 
250 1.24 0.360 $17802DN-T1-E3CT-ND 3.68 2.73 2.63 | 3,000 | 1344.00/M_| SI7802DN-T1-E3 
8 12.2 0.025 $18404DB-T1-E1CT-ND 1.16 84 79 | 3,000 364.50/M | SI8404DB-T1-E1 
3 4-MFP 8 12.2 0.025 $18424DB-T1-E1CT-ND 1.29 93 87 | 3,000 405.00/M | S18424DB-T1-E1 
20 5.3 0.031 $18402DB-T1-E1CT-ND 1.98 143 1.34 | 3,000 621.00/M_ | S18402DB-T1-E1 
4 6-MFP 20 3.9 0.038 $18902EDB-T2-E1CT-ND 2.39 1.66 1.57 | 3,000 741.00/M | SI8902EDB-T2-E1 
30 3.8 0.037 $18904EDB-T2-E1CT-ND 210 145 1.38 | 3,000 650.00/M_| SI8904EDB-T2-E1 
5 10-MFP 20 5.4 0.020 SI8900EDB-T2-E1CT-ND 4.29 3.03 2.86 | 3,000 | 1408.00/M | SI8900EDB-T2-E1 
20 50 0.0029 SIE820DF-T1-E3CT-ND 445 3.14 2.97 | 3,000 | 1459.20/M | SIE820DF-T1-E3 
20 50 0.0028 SIE822DF-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 | 3,000 | 1235.00/M | SIE822DF-T1-E3 
6A 10-PolarPAK 30 50 0.006 SIESQODF-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 | 3,000 | 1118.00/M | SIESO00ODF-T1-E3 
30 50 0.0035 SIE830DF-T1-E3CT-ND 3.99 2.97 2.85 | 3,000 | 1459.20/M | SIE830DF-T1-E3 
40 50 0.0046 SIE832DF-T1-E3CT-ND 3.99 2.97 2.85 | 3,000 | 1459.20/M_| SIE832DF-T1-E3 
20 60 0.0011 SIE810DF-T1-E3CT-ND 484 3.41 3.23 | 3,000 | 1587.20/M | SIE810DF-T1-E3 
20 60 0.0013 SIE808DF-T1-E3CT-ND 5.58 3.94 3.72 | 3,000 | 1830.40/M | SIE808DF-T1-E3 
6B 40-PolarPAK 30 60 0.0014 SIESO6DF-T1-E3CT-ND 5.58 3.94 3.72 | 3,000 | 1830.40/M | SIE806DF-T1-E3 
30 60 0.0016 SIE802DF-T1-E3CT-ND 5.19 3.66 3.46 | 3,000 | 1702.40/M | SIE802DF-T1-E3 
40 60 0.0022 SIE812DF-T1-E3CT-ND 484 3.41 3.23 | 3,000 | 1587.20/M | SIE812DF-T1-E3 
75 60 0.0078 SIE818DF-T1-E3CT-ND 5.58 3.94 —3.72_| 3,000 | 1830.40/M | SIE818DF-T1-E3 
i: 6-PowerPAK 20 7.0 0.018 SIF902EDZ-T1-E3CT-ND 1631.18 1.14 | 3,000 513.00/M_| SIF902EDZ-11-E3 
40 110 0.0019 SUM110N04-2M3L-E3CT-ND 8.00 564 5.33 800 2296.00 | SUM110N04-2M3L-E3 
40 110 0.0025 SUM110N04-03P-E3CT-ND 819 578 546 800 2352.00 | SUM110N04-03P-E3 
40 110 0.0028 SUM110N04-04-E3CT-ND 7A1 5.23 4.94 800 2128.00 | SUM110N04-04-E3 
40 110 0.0044 SUM110N04-05H-E3CT-ND 819 578 5.46 800 2352.00 | SUM110N04-05H-E3 
60 50 0.013 SUM50N06-16L-E3CT-ND 3.28 2.27 2.15 800 889.20 | SUMS5ON06-16L-E3 
60 90 0.0075 SUM75N06-09L-E3CT-ND 402 284 268 800 1153.60 | SUM75N06-09L-E3 
60 110 0.0028 SUM110N06-3M4L-E3CT-ND 8.00 564 5.33 800 2296.00 | SUM110N06-3M4L-E3 
60 110 0.00325 SUM110N06-3M9H-E3CT-ND 780 550 5.20 800 2240.00 | SUM110N06-3M9H-E3 Fig. 3— 4-MFP 
75 90 0.004 SUM90N08-4M8P-E3CT-ND 8.07 570 5.39 800 2318.40 | SUM9ON08-4M8P-E3 i 
100 40 0.024 SUM40N10-30-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 800 980.40 | SUM40N10-30-E3 
100 47 0.019 SUM47N10-24L-E3CT-ND 416 288 2.73 800 1128.60 | SUM47N10-24L-E3 
8 D2PAK 100 60 0.013 SUM60N10-17-E3CT-ND §.93 418 3.96 800 1702.40 | SUM60N10-17-E3 
100 110 0.0078 SUM110N10-09-E3CT-ND 10.01 744 7.15 800 3146.00 | SUM110N10-09-E3 
150 23 0.059 SUM23N15-73-E3CT-ND 569 402 3.80 800 1635.20 | SUM23N15-73-E3 
150 40 0.030 SUM40N15-38-E3CT-ND 4.84 3.41 3.23 800 1388.80 _| SUM40N15-38-E3 
150 85 0.015 SUM85N15-19-E3CT-ND 9.71 685 6.48 800 2788.80 | SUM85N15-19-E3 
200 9 0.216 SUMO9N20-270-E3CT-ND 3.02 2.09 1.98 800 820.80 | SUMO9N20-270-E3 
200 27 0.064 SUM27N20-78-E3CT-ND 460 325 3.07 800 1321.60 | SUM27N20-78-E3 
200 33 0.0485 SUM33N20-60P-E3CT-ND 484 3.41 3.23 800 1388.80 | SUM33N20-60P-E3 
200 36 0.0435 SUM36N20-54P-E3CT-ND 6.58 3.94 3.72 800 1601.60 | SUM36N20-54P-E3 
200 52 0.031 SUM52N20-39P-E3CT-ND 632 446 4.22 800 1814.40 | SUM52N20-39P-E3 
200 65 0.023 SUM65N20-30-E3CT-ND 788 556 5.26 800 2262.40 | SUM65N20-30-E3 
250 18 0.130 SUM18N25-165-E3CT-ND 4.41 3.11 2.94 800 1176.00 | SUM18N25-165-E3 
250 45 0.047 SUM45N25-58-E3CT-ND 7.06 4.98 4.71 800 2027.20 _| SUM45N25-58-E3 
20 12 0.012 $15486DU-T1-E3CT-ND 146 = 1.06 99 | 3,000 459.00/M | SI5486DU-T1-E3 P 
20 12 0.013 $15484DU-T1-E3CT-ND 1.46 1.06 99 | 3,000 | 459.00/M | sis484DU-T1-E3 Rig. 0-MEP 
9A P-PAK 30 12 0.0125 $15482DU-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 3,000 459.00/M | SI5482DU-T1-E3 
30 12 0.013 $15480DU-T1-E3CT-ND 163 118 1.11 | 3,000 513.00/M | SI5480DU-T1-E3 
60 12 0.028 $15476DU-T1-E3CT-ND 163 1.18 1.11 | 3,000 513.00/M_| SI5476DU-T1-E3 
9B 8-PowerPAK 20 6 0.032 $15858DU-T1-E3CT-ND 1.29 93 87 | 3,000 405.00/M_[ S15858DU-11-E3 
40A $C70-6 20 _ 0.8 SIA450DJ-T1-E3CT-ND. 1.16 84 79 | 3,000 364.50/M | SIA450DJ-T1-E3 
20 4.5 0.043 SIA810DJ-T1-E3CT-ND_ 1.16 84 79 | 3,000 364.50/M_| SIA810DJ-T1-E3 
20 140 5 $11032R-T1-E3CT-ND 53 36 .32 | 3,000 142.50/M_ | $11032R-T1-E3 
11 SC-75A 20 500 0.41 $11012R-T1-E3CT-ND 64 A3 .38 | 3,000 172.50/M_ | $11012R-T1-E3 
60 330 1.25 $11022R-T1-E3CT-ND 13 9 43 | 3,000 195.00/M_| $11022R-T1-E3 
12A $C75-6 20 9 0.028 $1B412DK-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 | 3,000 364.50/M_ | SIB412DK-T1-E3 
43 SC-89 20 -200 5 $11032X-T1-E3CT-ND 59 39 .35 | 3,000 157.50/M | S11032X-T1-E3 
20 -500 0.41 $11012X-T1-E3CT-ND 64 3 .38 | 3,000 172.50/M_| $11012X-T1-E3 
20 0.42 0.47 TNO201K-T1-E3CT-ND 18 52 7 | 3,000 210.00/M | TNO201K-T1-E3 
20 0.73 0.2 TNO200K-T1-E3CT-ND 56 37 33 | 3,000 150.00/M | TNO200K-T1-E3 
20 21 0.045 $12302ADS-T1-E3CT-ND 81 54 48 | 3,000 217.50/M | S12302ADS-T1-E3 
20 3.77 0.027 $12314EDS-T1-E3CT-ND 95 69 63 | 3,000 294.00/M | S12314EDS-T1-E3 
20 3.9 0.025 $12312BDS-T1-E3CT-ND 12 52 48 | 3,000 224.00/M_| S12312BDS-T1-E3 Fig. 5 — 10-MFP 
30 2.6 0.055 $12304BDS-T1-E3CT-ND 18 52 7 | 3,000 210.00/M | S12304BDS-T1-E3 
14 SOT-23 30 29 0.042 $12316DS-T1-E3CT-ND 155 112 1.05 | 3,000 486.00/M | S12316DS-T1-E3 
30 3.16 0.038 $12306BDS-T1-E3CT-ND 76 50 45 | 3,000 202.50/M | SI2306BDS-T1-E3 
40 3.0 0.036 $12318DS-T1-E3CT-ND 64 3 .38 | 3,000 172.50/M_ | $12318DS-T1-E3 
60 2.0 0.125 $12308DS-T1-E3CT-ND 90 65 60 | 3,000 280.00/M_| S12308DS-T1-E3 
60 -300 2 2N7002K-T1-E3CT-ND 38 21 16 | 3,000 60.00/M | 2N7002K-T1-E3 
100 1.15 0.195 $12328DS-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 3,000 459.00/M | S12328DS-T1-E3 
240 0.2 2.2 TN2404K-T1-E3CT-ND 1.04 75 69 | 3,000 322.00/M_| TN2404K-T1-E3 
20 0.4 0.65 SI1300BDL-T1-E3CT-ND 56 36 .29 | 3,000 128.00/M | SI1300BDL-T1-E3 
15 S0T-323 30 0.60 0.410 $11302DL-T1-E3CT-ND 53 36 .32 | 3,000 142.50/M | $11302DL-T1-E3 
30 0.90 0.216 $11304BDL-T1-E3CT-ND 53 36 .32 | 3,000 142.50/M_ | SI1304BDL-T1-E3 
60 0.24 1.0 $11330EDL-T1-E3CT-ND 64 43 .38 | 3,000 172.50/M_| SI1330EDL-T1-E3 
8 6.04 0.039 $11450DH-T1-E3CT-ND TT 56 51 | 3,000 238.00/M | S11450DH-T1-E3 
16 SOT-363 20 1.6 0.123 $11400DL-T1-E3CT-ND 76 50 45 | 3,000 202.50/M | S11400DL-T1-E3 
20 61 0.041 $11488DH-T1-E3CT-ND 16 50 45 | 3,000 202.50/M_ | S11488DH-T1-E3 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Bulk (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1328 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


VISHAY. Siliconix MOSFETs (cont) 


Multiple pinout configurations available, 
see Digi-Key website for data sheet. 


Voss Ip Rps(on) Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel Vishay Fig. 6 — 10-PolarPAK 
Fig. Package (V) (A) (0) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
30 28 0.061 $11426DH-T1-E3CT-ND 68 A9 45 | 3,000 | 210.00/M | SI1426DH-T1-E3 & 
16 SOT-363 30 5.1 0.055 $11470DH-T1-E3CT-ND 68 9 45 | 3,000 | 210.00/M | SI1470DH-T1-E3 
30 5.6 0.046 $11472DH-11-E3CT-ND 68 9 45 | 3,000 | 210.00/M_|$11472DH-11-E3 
8 1.34 0.071 $11050X-T1-E3CT-ND 16 50 45 | 3,000 | 202.50/M | SI1050X-T1-E3 
20 180 5 $11034X-T1-E3CT-ND 67 A5 40 | 3,000 | 180.00/M | SI1034X-T1-E3 
17 SOT-563 20 1.32 0.074 $11056X-T1-E3CT-ND 76 50 45 | 3,000 | 202.50/M | SI1056X-T1-E3 
20 1.3 0.076 $11058X-T1-E3CT-ND 716 50 45 | 3,000 | 202.50/M | SI1058X-T1-E3 
30 1.2 0.082 $11070X-T1-E3CT-ND 68 9 45 | 3,000 | 210.00/M | SI1070X-T1-E3 
30 1.3 0.077 $11072X-T1-E3CT-ND 64 43 -38_ | 3,000 | 172.50/M_| $I1072X-T1-E3 
20 6 0.031 SI3446ADV-T1-E3CT-ND 68 A9 45 | 3,000 | 210.00/M | SI3446ADV-T1-E3 
20 8 0.023 SI3460BDV-T1-E3CT-ND 1.04 15 69 | 3,000 | 322.00/M | SI3460BDV-T1-E3 
20 2.0 0.100 $13812DV-T1-E3CT-ND 1.04 75 69 | 3,000 | 322.00/M | SI13812DV-T1-E3 
20 3.0 0.045 $13442BDV-T1-E3CT-ND 68 9 45 | 3,000 | 210.00/M | SI3442BDV-T1-E3 
30 3.4 0.048 SI3454ADV-T1-E3CT-ND 86 62 57 | 3,000 | 266.00/M_| SI3454ADV-T1-E3 
18 6-TSOP 30 45 0.028 SI3456BDV-T1-E3CT-ND AT 56 51 | 3,000 | 238.00/M | SI3456BDV-T1-E3 
30 46 0.028 $13434DV-T1-E3CT-ND 1.10 80 74 | 3,000 | 343.00/M | SI3434DV-T1-E3 
30 5.0 0.023 $13424DV-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 | 3,000 | 567.00/M | SI3424DV-T1-E3 
60 3.2 0.085 $13458DV-T1-E3CT-ND 211 152 1.43 | 3,000 | 661.50/M | SI3458DV-T1-E3 
100 1.8 0.148 $13430DV-T1-E3CT-ND 1.55 1.12 1.05 | 3,000 | 486.00/M | SI3430DV-T1-E3 
150 1.2 0.310 $13440DV-T1-E3CT-ND 1.89 1.37 1.28 | 3,000 | 594.00/M_| SI3440DV-T1-E3 
19 8-TSSOP 30 78 0.011 $16410DQ-11-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 | 3,000 | 1235.00/M | SI6410DQ-11-E3 
12 17 0.0024 $14838DY-T1-E3CT-ND 437 3.08 2.92 | 2,500 | 1433.60/M | SI4838DY-T1-E3 
20 19 0.0022 $14378DY-T1-E3CT-ND 410 289 273 | 2,500 | 1344.00/M | SI4378DY-T1-E3 
20 19 0.0023 $l4398DY-T1-E3CT-ND 434 3.23 3.10 | 2,500 | 1587.20/M | Sl4398DY-T1-E3 
20 9.5 0.0055 $l4466DY-T1-E3CT-ND 3.78 261 2.48 | 2,500 | 1170.00/M | SI4466DY-T1-E3 
20 14 0.0035 $14408DY-T1-E3CT-ND 468 3.30 3.12 | 2,500 | 1536.00/M_| SI4408DY-T1-E3 
20 14 0.0037 $14876DY-T1-E3CT-ND 410 289 2.73 | 2,500 | 1344.00/M | SI4876DY-T1-E3 
25 40 0.0022 Sl4630DY-T1-E3CT-ND 3.61 250 2.37 | 2,500 | 1118.00/M | SI4630DY-T1-E3 
25 40 0.0022 $14632DY-T1-E3CT-ND 3.61 250 2.37 | 2,500 | 1118.00/M | SI4632DY-T1-E3 
30 5.9 0.019 $l4346DY-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 | 2,500 | 364.50/M | SI4346DY-T1-E3 
30 6.5 0.0155 Sl4800BDY-T1-E3CT-ND 151 109 1.02 | 2,500 | 472.50/M_| SI4800BDY-T1-E3 
30 73 0.013 $14812BDY-T1-E3CT-ND 1.55 1.12 1.05 | 2,500 | 486.00/M | SI4812BDY-T1-E3 
30 75 0.028 $14620DY-T1-E3CT-ND 1.08 78 73 | 2,500 | 337.50/M | SI4620DY-T1-E3 7 
30 8.0 0.0105 $14348DY-T1-E3CT-ND 286 1.98 1.87 | 2,500 | 884.00/M | SI4348DY-T1-E3 Fig. 7 — 6-PowerPAK 
30 8.9 0.009 $l4894BDY-T1-E3CT-ND 1.63 1.18 1.11 | 2,500 | 513.00/M | SI4894BDY-T1-E3 
30 9.5 0.007 $14420BDY-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 | 2,500 | 741.00/M_| $I4420BDY-T1-E3 
30 10 0.007 $14384DY-T1-E3CT-ND 2.06 149 1.40 | 2,500 | 648.00/M | SI4384DY-T1-E3 
30 11 0.0058 $l4386DY-T1-E3CT-ND 2.23 154 1.46 | 2,500 | 689.00/M | SI4386DY-T1-E3 
30 1 0.0098 $l4890DY-T1-E3CT-ND 3.99 276 2.62 | 2,500 | 1235.00/M | SI4890DY-T1-E3 
30 12 0.0057 $14874BDY-T1-E3CT-ND 281 1.95 1.85 | 2,500 | 871.00/M | $I4874BDY-T1-E3 
30 14 0.0037 $14430BDY-T1-E3CT-ND 3.11215 2.04 | 2,500 | 962.00/M_| SI4430BDY-T1-E3 
30 15 0.0035 $14442DY-T1-E3CT-ND 3.96 294 2.83 | 2,500 | 1446.40/M | S14442DY-T1-E3 
30 16 0.0095 $l4396DY-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 | 2,500 | 567.00/M | SI4396DY-T1-E3 
21A 8-SOIC 30 17 0.0026 $l4336DY-T1-E3CT-ND 427 318 3.05 | 2,500 | 1561.60/M | SI4336DY-T1-E3 
30 17 0.0026 $l4368DY-T1-E3CT-ND 452 319 3.02 | 2,500 | 1484.80/M | SI4368DY-T1-E3 
30 18 0.007 $14322DY-T1-E3CT-ND 2.27 1.57 1.49 | 2,500 | 702.00/M_| $14322DY-T1-E3 
30 18.2 0.0078 SI4686DY-T1-E3CT-ND 1.94 140 = 1.31 | 2,500 | 607.50/M | SI4686DY-T1-E3 
30 34 0.0031 $14642DY-T1-E3CT-ND 319 2.21 2.09 | 2,500 | 988.00/M | SI4642DY-T1-E3 
40 3.9 0.033 $14446DY-T1-E3CT-ND 86 62 57 | 2,500 | 266.00/M | SI4446DY-T1-E3 
40 10 0.0075 $l4840DY-T1-E3CT-ND 3.11 215 2.04 | 2,500 | 962.00/M | SI4840DY-T1-E3 
40 33 0.0031 $14456DY-T1-E3CT-ND 3.78 2.61 2.48 | 2,500 | 1170.00/M | SI4456DY-T1-E3 Fig. 8 — D2PAK 
60 6.0 0.018 SI4850EY-11-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 | 2,500 | 741.00/M | SI4850EY-T1-E3 s- 
60 8 0.030 $14436DY-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 | 2,500 | 364.50/M | SI4436DY-T1-E3 
60 9.0 0.009 S14470EY-T1-E3CT-ND 3.78 261 2.48 | 2,500 | 1170.00/M | $I4470EY-T1-E3 
80 6.0 0.026 $l4480DY-T1-E3CT-ND 319 2.21 2.09 | 2,500 | 988.00/M | SI4480DY-T1-E3 
80 6.7 0.0135 Sl4896DY-T1-E3CT-ND 3.82 264 2.51 | 2,500 | 1183.00/M_ | SI4896DY-T1-E3 
100 48 0.028 S14484EY-11-E3CT-ND 286 1.98 1.87 | 2,500 | 884.00/M |SI4484EY-T1-E3 
100 5.4 0.021 Sl4486EY-T1-E3CT-ND 349 241 2.29 | 2,500 | 1079.00/M | SI4486EY-T1-E3 
150 27 0.068 $l4848DY-T1-E3CT-ND 2.02 146 1.37 | 2,500 | 634.50/M | SI4848DY-T1-E3 
150 3.5 0.041 $l4488DY-T1-E3CT-ND 3.57 247 2.34 | 2,500 | 1105.00/M | SI4488DY-T1-E3 
150 77 0.036 $14472DY-T1-E3CT-ND 434 3.23 3.10 | 2,500 | 1587.20/M_|$14472DY-T1-E3 
200 1.15 0.39 $14462DY-T1-E3CT-ND 163 1.18 = 1.11 | 2,500 | 513.00/M | SI4462DY-T1-E3 
200 17 0.195 $14464DY-T1-E3CT-ND 214 148 1.41 | 2,500 | 663.00/M | SI4464DY-T1-E3 
200 2.3 0.110 $14418DY-T1-E3CT-ND 319 2.21 2.09 | 2,500 | 988.00/M | S14418DY-T1-E3 
200 2.85 0.065 $l4490DY-T1-E3CT-ND 3.82 264 2.51 | 2,500 | 1183.00/M | Sl4490DY-T1-E3 
250 21 0.129 $14434DY-T1-E3CT-ND 445 3.14 2.97 | 2,500 | 1459.20/M_|S14434DY-T1-E3 
12 20 0.0020 SI7858ADP-11-E3CT-ND 480 357 3.43 | 3,000 | 1753.60/M | SI7858ADP-T1-E3 
20 11 0.006 $17344DP-T1-E3CT-ND 2.86 1.98 1.87 | 3,000 | 884.00/M | SI7344DP-T1-E3 
20 13 0.0045 $I7366DP-T1-E3CT-ND 3.61 250 2.37 | 3,000 | 1118.00/M | SI7366DP-T1-E3 Fig. 9 — 8-PowerPAK / P-PAK 
20 13.4 0.0054 $17448DP-T1-E3CT-ND 3.99 276 2.62 | 3,000 | 1235.00/M | SI7448DP-T1-E3 
20 30 0.0026 $17136DP-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 | 3,000 | 1235.00/M_|SI7136DP-T1-E3 A 
20 40 0.0019 SI7866ADP-T1-E3CT-ND 5.58 3.94 3.72 | 3,000 | 1830.40/M | SI7866ADP-T1-E3 
30 11 0.007 $17384DP-T1-E3CT-ND 3.15 218 2.07 | 3,000 | 975.00/M | SI7384DP-T1-E3 
30 12 0.0058 $I7386DP-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 | 3,000 | 741.00/M | SI7386DP-T1-E3 
30 14 0.0037 $17382DP-T1-E3CT-ND 3.02 2.09 1.98 | 3,000 | 936.00/M | SI7382DP-T1-E3 
30 15 0.0034 $17892BDP-11-E3CT-ND 4172.95 2.79 | 3,000 | 1369.60/M_| SI7892BDP-T1-E3 
30 17 0.0033 $I7636DP-T1-E3CT-ND 3.53 244 2.31 | 3,000 | 1092.00/M | SI7636DP-T1-E3 
30 24 0.0046 $17374DP-T1-E3CT-ND 3.99 297 2.85 | 3,000 | 1459.20/M | SI7374DP-T1-E3 
30 30 0.0024 SI7336ADP-T1-E3CT-ND 410 289 2.73 | 3,000 | 1344.00/M | SI7336ADP-T1-E3 
30 35 0.0078 SI7686DP-T1-E3CT-ND 211 152 1.43 | 3,000 | 661.50/M | SI7686DP-T1-E3 
40 10.4 0.0075 $17848DP-T1-E3CT-ND 462 344 3.30 | 3,000 | 1689.60/M_|SI7848DP-T1-E3 
21B 8-SOIC 40 15 0.0042 $17476DP-T1-E3CT-ND 445 314 2.97 | 3,000 | 1459.20/M | SI7476DP-T1-E3 
60 6.2 0.018 $17850DP-T1-E3CT-ND 281 1.95 1.85 | 3,000 | 871.00/M | SI7850DP-T1-E3 
60 9.6 0.009 $17370DP-T1-E3CT-ND 416 288 2.73 | 3,000 | 1287.00/M | SI7370DP-T1-E3 
60 15 0.006 $17478DP-T1-E3CT-ND 445 314 297 | 3,000 | 1459.20/M | SI7478DP-T1-E3 
60 30 0.0065 $17138DP-T1-E3CT-ND 445 3.14 2.97 | 3,000 | 1459.20/M_|SI7138DP-T1-E3 
75 28 0.0091 $17148DP-T1-E3CT-ND 410 289 273 | 3,000 | 1344.00/M | SI7148DP-T1-E3 
80 76 0.0135 $17852DP-T1-E3CT-ND 413 292 2.76 | 3,000 | 1356.80/M | SI7852DP-T1-E3 
100 5.0 0.028 $17454DP-T1-E3CT-ND 319 2.21 2.09 | 3,000 | 988.00/M | SI7454DP-T1-E3 
100 5.7 0.021 $17456DP-T1-E3CT-ND 3.82 264 2.51 | 3,000 | 1183.00/M | SI7456DP-T1-E3 
150 3.0 0.068 $17898DP-T1-E3CT-ND 248 1.72 1.63 | 3,000 | 767.00/M_|SI7898DP-T1-E3 
150 24.5 0.041 $17846DP-T1-E3CT-ND 3.99 276 2.62 | 3,000 | 1235.00/M | SI7846DP-T1-E3 
150 26 0.036 $17430DP-T1-E3CT-ND 5.04 3.75 3.60 | 3,000 | 1843.20/M | SI7430DP-T1-E3 
200 18 0.195 $17464DP-T1-E3CT-ND 256 1.77 1.68 | 3,000 | 793.00/M | SI7464DP-T1-E3 
200 2.6 0.110 $17462DP-T1-E3CT-ND 3.53 244 2.31 | 3,000 | 1092.00/M | SI7462DP-T1-E3 
200 3.2 0.065 $17450DP-T1-E3CT-ND 407 282 2.67 | 3,000 | 1261.00/M | SI7450DP-T1-E3 
250 2.3 0.129 $17434DP-T1-E3CT-ND 484 341 3.23 | 3,000 | 1587.20/M | SI7434DP-T1-E3 
Dual N-Channel 
8 4 0.025 $15920DC-T1-E3CT-ND 1.38 1.00 93 | 3,000 | 432.00/M | SI5920DC-T1-E3 
1 4206-8 20 3.4 0.065 $15904DC-T1-E3CT-ND 1.38 1.00 93 | 3,000 | 432.00/M | SI5904DC-T1-E3 
20 44 0.032 $15908DC-T1-E3CT-ND 1.72 1.24 1.16 | 3,000 | 540.00/M | SI5908DC-T1-E3 
30 2.9 0.072 $15902DC-T1-E3CT-ND 189 1.3 1.28 | 3,000 | 594.00/M | SI5902DC-T1-E3 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Bulk (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1329 


VISHAY. Siliconix MOSFETs (cont) 


Voss Ip Rps(on) Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt Vishay 
Fig. Package RR (A) (0) Part No. 1 25 100 Oty. Pricing | Part No. 
2A 1212-8 20 6 0.020 SI7900AEDN-T1-E3CT-ND 2.11 1.52 1.43 | 3,000 661.50/M_| SI7900AEDN-T1-E3 
20 6 0.025 SI7904BDN-T1-E3CT-ND 163 118 1.11 | 3,000 513.00/M | SI7904BDN-T1-E3 
30 46 0.0333 $17214DN-T1-E3CT-ND 2.06 149 1.40 | 3,000 648.00/M | SI7214DN-T1-E3 
30 49 0.030 $17212DN-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 | 3,000 | 1118.00/M | $I7212DN-T1-E3 
2B 1212-8 40 6 0.025 $17216DN-T1-E3CT-ND 2.06 149 1.40 | 3,000 648.00/M | SI7216DN-T1-E3 
40 6 0.035 $17222DN-T1-E3CT-ND 413 3.07 2.95 | 3,000 | 1510.40/M_| S1I7222DN-T1-E3 
60 3.4 0.048 $17220DN-T1-E3CT-ND 3.71 2.76 2.65 | 3,000 | 1356.80/M | SI7220DN-T1-E3 
100 18 0.162 $17922DN-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 _| 3,000 741.00/M_| S17922DN-T1-E3 
9B 8-PowerPAK 20 6 0.032 $15938DU-T1-E3CT-ND 146 = 1.06 99 | 3,000 459.00/M | SI5938DU-T1-E3 
40 6 0.093 $15944DU-T1-E3CT-ND 155 1.12 1.05 | 3,000 486.00/M_| S15944DU-T1-E3 
10A $¢70-6 20 45 0.043 SIA914DJ-T1-E3CT-ND_ 1.16 84 79 | 3,000 364.50/M_ | SIA914DJ-T1-E3 
20 0.66 0.320 $11902DL-T1-E3CT-ND 64 3 .38 | 3,000 172.50/M | $11902DL-T1-E3 
20 1.13 0.220 $11912EDH-T1-E3CT-ND 159 115 1.08 | 3,000 499.50/M | S11912EDH-T1-E3 
16 SOT-363 20 1.3 0.139 $11988DH-T1-E3CT-ND 68 9 A5 | 3,000 210.00/M | SI1988DH-T1-E3 
20 1.3 0.165 $11958DH-T1-E3CT-ND 68 Ag 45 | 3,000 210.00/M | SI1958DH-T1-E3 
30 1.3 0.155 $11972DH-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 | 3,000 210.00/M | S11972DH-T1-E3 
30 1.3 0.185 $11970DH-T1-E3CT-ND 68 9 45 | 3,000 210.00/M_| SI1970DH-T1-E3 
17 SOT-563 20 485 0.41 $11024X-T1-E3CT-ND 67 A5 40 | 3,000 180.00/M | S11024X-T1-E3 
60 -305 1.40 $11026X-T1-E3CT-ND 64 43 .38 | 3,000 172.50/M_| S11026X-T1-E3 
48 6-TSOP 20 2.0 0.100 SI3900DV-T1-E3CT-ND 1.38 = 1.00 93 | 3,000 432.00/M | SI3900DV-T1-E3 
30 2.5 0.0085 $13948DV-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 3,000 459.00/M_| SI3948DV-T1-E3 
20 3.3 0.035 $16925ADQ-T1-E3CT-ND 155 112 1.05 | 3,000 486.00/M | SI6925ADQ-T1-E3 
20 41 0.024 $I6926ADQ-T1-E3CT-ND 1.55 112 1.05 | 3,000 486.00/M | SI6926ADQ-T1-E3 
19 8-TSSOP 20 5.2 0.0165 SI6968BEDQ-T1-E3CT-ND 1.72 124 1.16 | 3,000 540.00/M | SI6968BEDQ-T1-E3 
30 3.4 0.044 $16954ADQ-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 3,000 459.00/M | SI6954ADQ-T1-E3 
30 4.0 0.027 $16928DQ-T1-E3CT-ND 2.27. 1.57 1.49 | 3,000 702.00/M_| S16928DQ-T1-E3 
20 14-SOIC 20 7.3/9.5 0.0095/0.007 $14340DY-T1-E3CT-ND 3.44 2.38 2.26 | 2,500 | 1066.00/M | SI4340DY-T1-E3 
20 6.2 0.016 SI9926BDY-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 | 2,500 567.00/M | SI9926BDY-T1-E3 
30 5.7 0.017 $14804BDY-T1-E3CT-ND 163 118 1.11 | 2,500 513.00/M | SI4804BDY-T1-E3 
30 5.7 0.017 $l4830ADY-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 | 2,500 741.00/M | Sl4830ADY-T1-E3 
30 5.7 0.017 $14834BDY-T1-E3CT-ND 2.06 149 1.40 | 2,500 648.00/M | SI4834BDY-T1-E3 
30 6.6 0.013 $l4330DY-T1-E3CT-ND 2.56 1.77 1.68 | 2,500 793.00/M_| S14330DY-T1-E3 
30 6.9 0.029 $I4936BDY-T1-E3CT-ND 163° 461.18 «1.11 | 2,500 513.00/M | SI4936BDY-T1-E3 
30 8 0.0135 $14922BDY-T1-E3CT-ND 2.23 154 1.46 | 2,500 689.00/M | SI4922BDY-T1-E3 
30 9.3 0.0075 $14944DY-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 | 2,500 | 1235.00/M | SI4944DY-T1-E3 
30 10.7/11.3 0.013/0.0125 $l4388DY-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 | 2,500 741.00/M | Sl4388DY-T1-E3 
30 8.0/15.2 0.014/0.0083 $14618DY-T1-E3CT-ND 3.19 2.21 2.09 | 2,500 988.00/M_ | SI4618DY-T1-E3 
1A 8-SOIC 30 5.8/8.2 0.0155/0.0093 $14816BDY-T1-E3CT-ND 2.23 154 1.46 | 2,500 689.00/M | SI4816BDY-T1-E3 
30 5.5/5.7 0.019/0.016 $14914DY-T1-E3CT-ND 2.69 1.86 1.76 | 2,500 832.00/M | Sl4914DY-T1-E3 
30 10/10.5 0.0145/0.015 S14916DY-T1-E3CT-ND 2.23 1.54 1.46 | 2,500 689.00/M | SI4916DY-T1-E3 
30 10.8/7.2 0.012/0.022 $14972DY-T1-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 | 2,500 871.00/M | Sl4972DY-T1-E3 
30 6.0/4.4 0.016/0.029 $14974DY-T1-E3CT-ND 210 145 1.38 | 2,500 650.00/M_| SI4974DY-T1-E3 
40 5 0.048 $l4908DY-T1-E3CT-ND 1.08 18 73 | 2,500 337.50/M | Sl4908DY-T1-E3 
40 6.6 0.032 SI4906DY-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 | 2,500 364.50/M | SI4906DY-T1-E3 
40 76 0.022 $14910DY-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 | 2,500 567.00/M | SI4910DY-T1-E3 
40 8 0.013 $14904DY-T1-E3CT-ND 3.02 2.09 1.98 | 2,500 936.00/M | SI4904DY-T1-E3 
60 5.3 0.046 SI4900DY-T1-E3CT-ND 1.55 112 1.05 | 2,500 486.00/M_| Sl4900DY-T1-E3 
60 6.5 0.033 SI4946BEY-T1-E3CT-ND. 2.23 1.54 1.46 | 2,500 689.00/M | SI4946BEY-T1-E3 
75 3.6 0.039 S14992EY-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 | 2,500 | 1235.00/M | SI4992EY-T1-E3 
30 6.3 0.018 $17842DP-T1-E3CT-ND 3.11 2.15 2.04 | 3,000 962.00/M | SI7842DP-T1-E3 
30 6.4 0.018 $17844DP-T1-E3CT-ND 3.07 212 2.01 | 3,000 949.00/M | SI7844DP-T1-E3 
30 6.4 0.017/0.016 $17872DP-T1-E3CT-ND 2.90 2.01 1.90 | 3,000 897.00/M | SI7872DP-T1-E3 
40 TA 0.0135 $17962DP-T1-E3CT-ND 452 3.36 3.23 | 3,000 | 1651.20/M | SI7962DP-T1-E3 
1c 8-SOIC 40 7.2 0.013 $17958DP-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 | 3,000 | 1118.00/M_| SI7958DP-T1-E3 
60 61 0.019 $17964DP-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 | 3,000 | 1118.00/M | SI7964DP-T1-E3 
60 6.2 0.017 SI7960DP-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 | 3,000 | 1235.00/M | SI7960DP-T1-E3 
100 3.8 0.041 $17942DP-T1-E3CT-ND 410 289 2.73 | 3,000 | 1344.00/M | SI7942DP-T1-E3 
150 21 0.124 SI7946DP-T1-E3CT-ND 5.36 3.98 3.83 | 3,000 | 1958.40/M | SI7946DP-T1-E3 
150 2.6 0.088 SI7956DP-T1-E3CT-ND 445 3.14 2.97 | 3,000 | 1459.20/M | SI7956DP-T1-E3 
P-Channel 
8 5.2 0.027 $15445BDC-11-E3CT-ND 1.25 90 85 | 3,000 391.50/M | SI5445BDC-T1-E3 
8 6 0.030 $I5499DC-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 | 3,000 391.50/M | SI5499DC-T1-E3 
12 5.9 0.022 $15473DC-T1-E3CT-ND 1.33 97 90 | 3,000 418.50/M | S15473DC-T1-E3 
20 27 0.095 $15853DC-T1-E3CT-ND 248 1.72 1.63 | 3,000 767.00/M | SI5853DC-T1-E3 
20 2.7 0.095 $15855DC-T1-E3CT-ND 1.04 15 69 | 3,000 322.00/M_ | SI5855DC-T1-E3 
1 4206-8 20 3.5 0.064 $15447DC-11-E3CT-ND 1.16 84 79 | 3,000 364.50/M | S15447DC-T1-E3 
20 3.8 0.051 $15463EDC-T1-E3CT-ND 235 1.63 1.54 | 3,000 728.00/M | SI5463EDC-T1-E3 
20 44 0.036 $15441BDC-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 3,000 459.00/M | S15441BDC-T1-E3 
20 48 0.030 $15433BDC-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 | 3,000 391.50/M | SI5433BDC-T1-E3 
20 5.2 0.026 $15401DC-T1-E3CT-ND 1.08 78 73 | 3,000 337.50/M | S15401DC-T1-E3 
30 43 0.035 $15435BDC-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 | 3,000 391.50/M_| S15435BDC-T1-E3 
20 75 0.015 $17411DN-T1-E3CT-ND 155 1.12  ~=1.05 | 3,000 486.00/M | SI7411DN-11-E3 
20 8 0.059 $17403BDN-T1-E3CT-ND 1.08 78 73 | 3,000 337.50/M | SI7403BDN-T1-E3 
20 8.4 0.012 $17413DN-T1-E3CT-ND 163 118 1.11 | 3,000 513.00/M | S17413DN-T1-E3 
20 9.8 0.0090 $17107DN-T1-E3CT-ND 239 1.66 1.57 | 3,000 741.00/M | S17107DN-T1-E3 
30 6.4 0.020 $17421DN-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 | 3,000 567.00/M_| S17421DN-T1-E3 
OA 4212-8 30 7 0.0015 SI7409ADN-T1-E3CT-ND 3.44 238 2.26 | 3,000 | 1066.00/M | SI7409ADN-T1-E3 
30 74 0.014 $17423DN-T1-E3CT-ND 1.98 143 1.34 | 3,000 621.00/M | SI7423DN-T1-E3 
60 3.6 0.054 $17415DN-T1-E3CT-ND 239 1.66 1.57 | 3,000 741.00/M | SI7415DN-T1-E3 
60 8 0.092 $I7309DN-T1-E3CT-ND 1.29 93 87 | 3,000 405.00/M | SI7309DN-T1-E3 
100 13.2 0.108 $17113DN-T1-E3CT-ND 3.95 2.73 2.59 | 3,000 | 1222.00/M | SI7113DN-T1-E3 
150 247 1.0 $17117DN-T1-E3CT-ND 163° «1.18 = 1.11 ‘| 3,000 513.00/M | S17117DN-T1-E3 
200 3.8 0.86 $17119DN-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 | 3,000 391.50/M_| SI7119DN-T1-E3 
2B 1212-8 20 43 0.041 $17703EDN-11-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 | 3,000 567.00/M_ | SI7703EDN-T1-E3 
8 11.7 0.029 $18429DB-T1-E1CT-ND 1.29 93 87 | 3,000 405.00/M | S18429DB-T1-E1 
12 3.6 0.045 $18405DB-T1-E1CT-ND 3.11 2.15 2.04 | 3,000 962.00/M | SI8405DB-T1-E1 
12 5.3 0.031 $18415DB-T1-E1CT-ND 146 1.06 99 | 3,000 459.00/M | S18415DB-T1-E1 
3 4-MFP 20 3.6 0.057 $18401DB-T1-E1CT-ND 3.11 2.15 2.04 | 3,000 962.00/M | S18401DB-T1-E1 
20 48 0.0393 $18413DB-T1-E1CT-ND 1.72 1.24 1.16 | 3,000 540.00/M_ | S18413DB-T1-E1 
20 10.0 0.034 $18435DB-T1-E1CT-ND 7.25 90 85 | 3,000 391.50/M | S18435DB-T1-E1 
30 46 0.038 $18409DB-T1-E1CT-ND 1.38 1.00 93 | 3,000 432.00/M_| SI8409DB-T1-E1 
4 6-MFP 20 5.8 0.022 $18407DB-T2-E1CT-ND 2.06 149 1.40 | 3,000 648.00/M | S18407DB-T2-E1 
20 3.5 0.048 $18901EDB-T2-E1CT-ND 2.14 148 1.41 | 3,000 663.00/M_ | SI8901EDB-T2-E1 
40 110 0.0041 SUM110P04-05-E3CT-ND 667 = 4.71 445 800 1915.20 | SUM110P04-05-E3 
60 55 0.015 SUM55P06-19L-E3CT-ND 3.99 276 2.62 800 1083.00 | SUM55P06-19L-E3 
8 DOPAK 60 110 0.0055 SUM110P06-07L-E3CT-ND 667 4.71 4.45 800 1915.20 | SUM110P06-07L-E3 
80 110 0.092 SUM110P08-11L-E3CT-ND 632 446 4.22 800 1814.40 | SUM110P08-11L-E3 
100 90 0.0156 SUM90P10-19L-E3CT-ND 632 446 4.22 800 1814.40 | SUM90P10-19L-E3 
30 75 0.0055 SUB75P03-07-E3-NDt 6.06 505 4.25 = —_| SUB75P03-07-E3 
oA P-PAK 20 12 0.018 $15481DU-T1-E3CT-ND 163° «1.18 = 1.11 -| 3,000 513.00/M | S15481DU-11-E3 
20 12 0.021 $15485DU-T1-E3CT-ND 163 1.18 1.11 | 3,000 513.00/M_| SI5485DU-T1-E3 
9B 8-PowerPAK 20 6.0 0.048 $15857DU-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 3,000 459.00/M_|S15857DU-11-E3 
10A $C70-6 20 45 0.078 SIA811DJ-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 | 3,000 391.50/M_ | SIA811DJ-T1-E3 
10B $C70-6 20 9 0.037 SIA443DJ-T1-E3CT-ND_ 1.04 5 69 | 3,000 322.00/M | SIA443DJ-T1-E3 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. _ t Bulk 


Multiple pinout configurations available, 
see Digi-Key website for data sheet. 


Fig. 10 — SC70-6 
A 


Fig. 11 — SC-75A 


Fig. 12 — SC75-6 
A 


Fig. 13 — SC-89 
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VISHAY. Siliconix [MOSFETs (cont) 


Multiple pinout configurations available, 
see Digi-Key website for data sheet. 


Fig. 14 — SOT-23 


Fig. 15 — SOT-323 


Fig. 16 — SOT-363 


Fig. 17 — SOT-563 


Fig. 18 — 6-TSOP 


Voss Ip Rps(on) Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel Vishay 
Fig. Package RR (A) (0) Part No. 1 25 100 Oty. Pricing | Part No. 
10B $C70-6 20 12 0.025 SIA411DJ-T1-E3CT-ND 1.04 15 69 | 3,000 322.00/M_| SIA411DJ-T1-E3 
20 140 8 $11031R-T1-E3CT-ND 50 34 30 | 3,000 135.00/M | S11031R-T1-E3 
an SC-75A 20 .350 0.8 $11013R-T1-E3CT-ND 59 39 35 | 3,000 157.50/M | S11013R-T1-E3 
60 -190 4 $11021R-T1-E3CT-ND 67 45 40 | 3,000 180.00/M_| S11021R-T1-E3 
12A $C75-6 20 9 0.055 SIB411DK-T1-E3CT-ND 1.08 18 73 | 3,000 337.50/M_| SIB411DK-T1-E3 
13 SC-89 20 350 0.8 $11013X-T1-E3CT-ND 53 36 32 | 3,000 142.50/M_| S11013X-T1-E3 
8 3.5 0.044 $12305DS-T1-E3CT-ND 1.29 93 87 | 3,000 405.00/M | SI2305DS-T1-E3 
12 3.0 0.040 $12315BDS-T1-E3CT-ND abt 56 51 | 3,000 238.00/M | S12315BDS-T1-E3 
12 41 0.025 $12333DS-T1-E3CT-ND 1.08 78 73 | 3,000 337.50/M | S12333DS-T1-E3 
20 0.58 0.42 TP0101K-T1-E3CT-ND 67 45 40 | 3,000 180.00/M | TPO101K-T1-E3 
20 2.2 0.080 $12301BDS-T1-E3CT-ND 64 AS 38 | 3,000 172.50/M_| $12301BDS-T1-E3 
20 2.8 0.092 $12351DS-T1-E3CT-ND 86 62 57 | 3,000 266.00/M | S12351DS-T1-E3 
20 3.7 0.031 $12323DS-T1-E3CT-ND 1.33 97 90 | 3,000 418.50/M | $12323DS-T1-E3 
30 1.49 0.150 $12303BDS-T1-E3CT-ND 64 3 38 | 3,000 172.50/M | S12303BDS-T1-E3 
14 SOT-23 30 2.5 0.063 $12307BDS-T1-E3CT-ND 86 62 57 | 3,000 266.00/M | SI2307BDS-T1-E3 
30 3.1 0.043 $12343DS-T1-E3CT-ND 1.33 97 90 | 3,000 418.50/M_| $12343DS-T1-E3 
30 385 1.25 TP0202K-T1-E3CT-ND 718 52 47 | 3,000 210.00/M | TP0202K-T1-E3 
40 2.3 0.065 $12319DS-T1-E3CT-ND 86 62 57 | 3,000 266.00/M | S12319DS-T1-E3 
60 1.25 0.275 $12309DS-T1-E3CT-ND 1.38 1.00 93 | 3,000 432.00/M | SI2309DS-T1-E3 
60 185 6 TP0610K-T1-E3CT-ND 56 37 33 | 3,000 150.00/M | TPO610K-T1-E3 
80 2.2 0.216 $12337DS-T1-E3CT-ND 1.25 -90 85 | 3,000 391.50/M_| $12337DS-T1-E3 
150 0.53 1.0 $12325DS-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 | 3,000 391.50/M | S12325DS-T1-E3 
200 0.38 1.9 $12327DS-T1-E3CT-ND 1.25 -90 85 | 3,000 391.50/M_| S12327DS-T1-E3 
8 0.86 0.230 $11305DL-T1-E3CT-ND 62 Al 37 | 3,000 165.00/M | SI1305DL-T1-E3 
15 SOT-323 12 0.85 0.240 $11307EDL-T1-E3CT-ND 62 AL 37 | 3,000 165.00/M | SI1307EDL-T1-E3 
20 0.67 0.360 $11303DL-T1-E3CT-ND 62 AL 37 | 3,000 165.00/M_| S11303DL-T1-E3 
8 1.6 0.0622 $11499DH-T1-E3CT-ND alt 56 51 | 3,000 238.00/M | SI1499DH-T1-E3 
12 27 0.070 $11417EDH-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 | 3,000 210.00/M | S11417EDH-T1-E3 
20 1.4 0.120 $11403BDL-T1-E3CT-ND 64 AS 38 | 3,000 172.50/M | S11403BDL-T1-E3 
20 1.6 0.065 $11469DH-T1-E3CT-ND sf! 52 48 | 3,000 224.00/M | SI1469DH-T1-E3 
16 S0T-363 20 2.3 0.095 $11413EDH-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 | 3,000 210.00/M_| S11413EDH-T1-E3 
30 1.6 0.080 $11471DH-T1-E3CT-ND M2 52 48 | 3,000 224.00/M | S11471DH-T1-E3 
30 1.6 0.084 $11473DH-T1-E3CT-ND 72 52 48 | 3,000 224.00/M | S!1473DH-T1-E3 
30 19 0.120 $11433DH-T1-E3CT-ND AT 56 51 | 3,000 238.00/M | S11433DH-T1-E3 
150 0.42 2.05 $11411DH-T1-E3CT-ND 1.04 15 69 | 3,000 322.00/M | S11411DH-T1-E3 
200 0.3 3.98 $11419DH-T1-E3CT-ND 1.04 15 69 | 3,000 322.00/M_| S11419DH-T1-E3 
12 0.87 0.140 $11039X-T1-E3CT-ND 95 69 63 | 3,000 294.00/M | S11039X-T1-E3 
12 1.18 0.108 $11065X-T1-E3CT-ND 86 62 57 | 3,000 266.00/M | SI1065X-T1-E3 
17 SOT-563 20 1.06 0.125 $11067X-T1-E3CT-ND 86 62 57 | 3,000 266.00/M | S11067X-T1-E3 
20 145 8 $11033X-T1-E3CT-ND 59 39 35 | 3,000 157.50/M | S11033X-T1-E3 
30 0.96 0.139 $11071X-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 | 3,000 210.00/M_| S11071X-T1-E3 
8 5.3 0.019 S13499DV-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 | 3,000 391.50/M | SI3499DV-T1-E3 
12 45 0.033 $13447BDV-T1-E3CT-ND 68 ct) 45 | 3,000 210.00/M | SI3447BDV-T1-E3 
12 5.9 0.019 $13473DV-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 | 3,000 391.50/M | SI3473DV-T1-E3 
20 1.6 0.160 S13853DV-T1-E3CT-ND 1.04 15 69 | 3,000 322.00/M | SI3853DV-T1-E3 
20 2.45 0.070 $13441BDV-T1-E3CT-ND 76 50 45 | 3,000 202.50/M_| SI3441BDV-T1-E3 
20 2.8 0.092 $13451DV-T1-E3CT-ND 86 62 57 | 3,000 266.00/M | SI3451DV-T1-E3 
20 3.0 0.065 S13465DV-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 | 3,000 210.00/M | SI3465DV-T1-E3 
20 3.6 0.048 $13443BDV-T1-E3CT-ND AT 56 51 | 3,000 238.00/M | SI3443BDV-T1-E3 
20 3.8 0.042 $13467DV-T1-E3CT-ND AT 56 51 | 3,000 238.00/M | SI3467DV-T1-E3 
20 3.9 0.041 $13867DV-T1-E3CT-ND 1.04 15 69 | 3,000 322.00/M_| SI3867DV-T1-E3 
18 6-TSOP 20 43 0.034 $13433BDV-T1-E3CT-ND 1.08 18 72 | 3,000 336.00/M | SI3433BDV-T1-E3 
20 5.0 0.024 S13469DV-T1-E3CT-ND 1.33 97 90 | 3,000 418.50/M | SI3469DV-T1-E3 
20 5.3 0.020 S13495DV-T1-E3CT-ND 1.40 1.01 95 | 3,000 438.75/M | SI3495DV-T1-E3 
20 8.0 0.023 S13493BDV-T1-E3CT-ND 1.08 78 73 | 3,000 337.50/M | SI3493BDV-T1-E3 
30 1.6 0.165 $13851DV-T1-E3CT-ND 1.08 78 73 | 3,000 337.50/M_| S13851DV-T1-E3 
30 27 0.080 SI3455ADV-T1-E3CT-ND 95 69 63 | 3,000 294.00/M | SI3455ADV-T1-E3 
30 3.7 0.044 $13457BDV-T1-E3CT-ND tt 56 51 | 3,000 238.00/M | SI3457BDV-T1-E3 
30 4.0 0.038 $13481DV-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 | 3,000 364.50/M | SI3481DV-T1-E3 
30 47 0.028 $13483DV-T1-E3CT-ND 1.31 95 89 | 3,000 411.75/M_ | SI3483DV-T1-E3 
60 2.2 0.190 S13459DV-T1-E3CT-ND 2.02. 146 1.37 _| 3,000 634.50/M_| SI3459DV-T1-E3 
150 1.4 0.61 $13437DV-T1-E3CT-ND 1.06 AT 71 | 3,000 329.00/M | SI3437DV-T1-E3 
200 0.95 1.34 $13475DV-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 | 3,000 364.50/M_| S13475DV-T1-E3 
12 4.0 0.032 $16433BDQ-11-E3CT-ND 1.08 18 73 | 3,000 337.50/M | S16433BDQ-T1-E3 
12 6.8 0.010 $16467BDQ-T1-E3CT-ND 2.10 145 1.38 | 3,000 650.00/M | SI6467BDQ-T1-E3 
12 8.2 0.0068 $16423DQ-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 | 3,000 741.00/M | S16423DQ-T1-E3 
19 8-TSSOP 20 6.2 0.011 $16463BDQ-T1-E3CT-ND 1.81 1.31 1.22 | 3,000 567.00/M | SI6463BDQ-T1-E3 
30 47 0.024 $16435ADQ-T1-E3CT-ND 1.98 1.43 1.34 | 3,000 621.00/M_| SI6435ADQ-T1-E3 
30 6.5 0.015 $16415DQ-11-E3CT-ND 2.52 1.74 1.65 | 3,000 780.00/M | S16415DQ-T1-E3 
60 2.2 0.092 S16459BDQ-T1-E3CT-ND 1.29 93 87 | 3,000 405.00/M_| SI6459BDQ-T1-E3 
8 13.7 0.0075 SI4465ADY-T1-E3CT-ND 265 1.83 1.74 | 2,500 819.00/M | SI4465ADY-T1-E3 
20 27 0.175 S14845DY-T1-E3CT-ND 1.08 78 73 | 2,500 337.50/M | Sl4845DY-T1-E3 
20 45 0.030 $19433BDY-T1-E3CT-ND 163 118 1.11 | 2,500 513.00/M | SI9433BDY-T1-E3 
20 45 0.033 $19434BDY-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 2,500 459.00/M | SI9434BDY-T1-E3 
20 5.6 0.014 $19424BDY-T1-E3CT-ND 2.14 148 1.41 | 2,500 663.00/M_| SI9424BDY-T1-E3 
20 6.2 0.042 $14621DY-T1-E3CT-ND 95 69 63 | 2,500 294.00/M | S14621DY-T1-E3 
20 7.3 0.014 S14403BDY-T1-E3CT-ND 1.94 140 1.31 | 2,500 607.50/M | Sl4403BDY-T1-E3 
20 9.8 0.0085 S14463BDY-T1-E3CT-ND 2.39 1.66 1.57 | 2,500 741.00/M | SI4463BDY-T1-E3 
20 10 0.007 $14421DY-T1-E3CT-ND 3.36 2.32 2.20 | 2,500 | 1040.00/M | S14421DY-T1-E3 
20 10 0.006 $14423DY-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 | 2,500 | 1118.00/M | Sl4423DY-T1-E3 
30 41 0.033 $19435BDY-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 | 2,500 364.50/M | SI9435BDY-T1-E3 
21A 8-SOIC 30 46 0.059 S14833ADY-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 | 2,500 391.50/M | Sl4833ADY-T1-E3 
30 5 0.036 $14831DY-T1-E3CT-ND 2.31 1.60 1.52 | 2,500 715.00/M | S14831DY-T1-E3 
30 5.7 0.023 $14431BDY-T1-E3CT-ND 1.38 1.00 93 | 2,500 432.00/M | S14431BDY-T1-E3 
30 ite 0.015 S14435BDY-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 2,500 459.00/M_| SI4435BDY-T1-E3 
30 74 0.014 S14835BDY-T1-E3CT-ND 1.89 1.37 = 1.28 | 2,500 594.00/M | SI4835BDY-T1-E3 
30 841 0.012 $14825DY-T1-E3CT-ND 3.02 2.09 1.98 | 2,500 936.00/M | SI4825DY-T1-E3 
30 8.8 0.010 S14425BDY-T1-E3CT-ND 2.65 1.83 1.74 | 2,500 819.00/M | Si4425BDY-T1-E3 
30 9.7 0.0088 $14427BDY-T1-E3CT-ND 248 1.72 1.63 | 2,500 767.00/M | S14427BDY-T1-E3 
30 10 0.007 SI4483EDY-11-E3CT-ND 2.81 1.95 1.85 | 2,500 871.00/M_| SI4483EDY-T1-E3 
40 3.3 0.045 $14447DY-T1-E3CT-ND 95 69 63 | 2,500 294.00/M | Sl4447DY-T1-E3 
40 87 0.011 $14401BDY-T1-E3CT-ND 3.28 = 2.27, 2.15 | 2,500 | 1014.00/M | SI4401BDY-T1-E3 
30 10.5 0.0063 S14413ADY-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 | 2,500 | 1118.00/M_| S14413ADY-T1-E3 
20 12.5 0.006 S17485DP-T1-E3CT-ND 3.94 2.78 = 2.63 | 3,000 | 1292.80/M | SI7485DP-T1-E3 
30 an 0.007 $17491DP-T1-E3CT-ND 3.94 2.78 2.63 | 3,000 | 1292.80/M | SI7491DP-T1-E3 
30 13 0.0056 $17459DP-T1-E3CT-ND 437 3.08 2.92 | 3,000 | 1433.60/M | SI7459DP-T1-E3 
218 8-SOIC 30 14 0.0047 $17483ADP-T1-E3CT-ND 468 3.30 3.12 | 3,000 | 1536.00/M | SI7483ADP-T1-E3 
40 hl 0.0075 S17463DP-T1-E3CT-ND 3.99 2.76 2.62 | 3,000 | 1235.00/M_| SI7463DP-T1-E3 
60 3.2 0.051 S17465DP-T1-E3CT-ND 163 118 1.11 | 3,000 513.00/M | SI7465DP-T1-E3 
60 8.6 0.0115 $17461DP-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 | 3,000 | 1118.00/M | SI7461DP-T1-E3 
80 28 0.021 S17469DP-T1-E3CT-ND 3.61 2.50 2.37 | 3,000 | 1118.00/M | SI7469DP-T1-E3 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. t Bulk 
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Ty 
VISHAY. Siliconix [VIOSFETS (cont) (S) Boks 
Multiple pinout configurations available, 
see Digi-Key website for data sheet. 
Vpss Ip Rps(on) Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt Vishay Fig. 20 — 14-SOIC 
Fig. Package RR (A) (0) Part No. 1 25 100 Oty. Pricing | Part No. 
100 28 0.033 $17489DP-T1-E3CT-ND 3.61 250 2.37 | 3,000 | 1118.00/M | SI7489DP-T1-E3 
21B 8-SOIC 150 3.0 0.073 $17439DP-T1-E3CT-ND 5.58 394 3.72 | 3,000 | 1830.40/M | SI7439DP-T1-E3 
200 2.2 0.145 $17431DP-T1-E3CT-ND 5.73 4.05 3.83 | 3,000 | 1881.60/M | SI7431DP-T1-E3 
09 T0-92 60 0.27 3.1 BS250KL-TR1-E3CT-ND 16 50 45 | 2,000 | 202.50/M | BS250KL-TR1-E3 
60 0.27 34 TP0610KL-TR1-E3CT-ND 86 62 57 | 2,000 | 266.00/M | TPO610KL-TR1-E3 
Dual P-Channel 
20 24 0.130 $15903DC-T1-E3CT-ND 260 1.80 1.71 | 3,000 | 806.00/M | SI5903DC-T1-E3 
1 1206-8 20 a? 0.095 $15933DC-T1-E3CT-ND 2.86 1.98 1.87 | 3,000 | 884.00/M | SI5933DC-T1-E3 
20 3 0.069 $15935DC-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 | 3,000 | 364.50/M_| SI5935DC-T1-E3 
20 4.2 0.040 $17911DN-T1-E3CT-ND 163 1.18 1.11 | 3,000 | 513.00/M | SI7911DN-T1-E3 
2B 1212-8 20 5.0 0.029 $17913DN-T1-E3CT-ND 2.23 154 1.46 | 3,000 | 689.00/M | SI7913DN-T1-E3 
30 4.3 0.038 $17923DN-T1-E3CT-ND 214 148 1.41 | 3,000 | 663.00/M | SI7923DN-T1-E3 
9B | 8-PowerPAK 12 6 0.053 $15943DU-T1-E3CT-ND 1.38 1.00 93 | 3,000 | 432.00/M | SI5943DU-T1-E3 
20 6 0.048 $15947DU-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 3,000 | 459.00/M_| SI5947DU-T1-E3 
10A $C70-6 20 45 0.078 SIA911DJ-11-E3CT-ND 1.08 18 73_| 3,000 | 337.50/M_| SIA911DJ-T1-E3 
12B $C75-6 20 2.6 0.242 SIB911DK-T1-E3CT-ND .95 69 63 | 3,000 | 294.00/M | SIB911DK-T1-E3 Fig. 21 — 8-SOIC 
8 0.57 0.51 $11905DL-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 | 3,000 | 210.00/M | SI1905DL-T1-E3 A 
16 S0T-363 12 1.00 0.300 $11917EDH-T1-E3CT-ND 1.38 1.00 93 | 3,000 | 432.00/M | SI1917EDH-T1-E3 
20 0.41 0.850 $11903DL-T1-E3CT-ND 64 A3 38 | 3,000 | 172.50/M | SI1903DL-T1-E3 
20 0.88 0.400 $11913DH-T1-E3CT-ND 64 43 38 | 3,000 | 172.50/M_| SI1913DH-T1-E3 
17 S0T-563 20 370 0.8 $11023X-T1-E3CT-ND 53 36 32 | 3,000 | 142.50/M | SI1023X-T1-E3 
60 -190 4 $11025X-T1-E3CT-ND 64 43 38 | 3,000 | 172.50/M_| SI1025X-T1-E3 
20 1.6 0.146 $13981DV-T1-E3CT-ND AT 56 51 | 3,000 | 238.00/M | SI3981DV-T1-E3 
20 18 0.115 $13911DV-T1-E3CT-ND 86 62 57 | 3,000 | 266.00/M | SI3911DV-T1-E3 
18 6-TSOP 20 24 0.086 $13983DV-T1-E3CT-ND 1.04 75 69 | 3,000 | 322.00/M | SI3983DV-T1-E3 
20 27 0.092 $13951DV-T1-E3CT-ND 1.04 75 69 | 3,000 | 322.00/M | SI3951DV-T1-E3 
30 1.8 0.107 $13993DV-T1-E3CT-ND 1.04 75 69 | 3,000 | 322.00/M_| SI3993DV-T1-E3 
12 2.3 0.06 $16943BDQ-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 3,000 | 459.00/M | SI6943BDQ-T1-E3 
12 4.0 0.024 SI6969BDQ-T1-E3CT-ND 210 1.45 1.38 | 3,000 | 650.00/M | SI6969BDQ-T1-E3 
12 49 0.016 $16913DQ-T1-E3CT-ND 290 201 1.90 | 3,000 | 897.00/M | SI6913DQ-T1-E3 
19 8-TSSOP 20 3.4 0.036 $16963BDQ-T1-E3CT-ND 218 151 1.43 | 3,000 | 676.00/M | SI6963BDQ-T1-E3 
20 44 0.026 $16981DQ-T1-E3CT-ND 256 1.77 1.68 | 3,000 | 793.00/M_| S16981DQ-T1-E3 
20 46 0.019 $16983DQ-T1-E3CT-ND 290 2.01 1.90 | 3,000 | 897.00/M | SI6983DQ-T1-E3 
30 3.6 0.024 $16993DQ-T1-E3CT-ND 290 2.01 1.90 | 3,000 | 897.00/M | SI6993DQ-T1-E3 
12 48 0.028 $19934BDY-T1-E3CT-ND 1.72 1.24 116 | 2,500 | 540.00/M | SI9934BDY-T1-E3 
12 67 0.0145 $14931DY-T1-E3CT-ND 2.81 195 1.85 | 2,500 | 871.00/M | SI4931DY-T1-E3 
12 74 0.0115 $14933DY-T1-E3CT-ND 3.44 2.38 2.26 | 2,500 | 1066.00/M | SI4933DY-T1-E3 
20 3.6 0.048 $19933BDY-T1-E3CT-ND 1.55 112 1.05 | 2,500 | 486.00/M | SI9933BDY-T1-E3 
20 49 0.025 $14963BDY-T1-E3CT-ND 2.31 1.60 1.52 | 2,500 | 715.00/M | SI4963BDY-T1-E3 
20 6.3 0.016 $14943BDY-11-E3CT-ND 281 1.95 1.85 | 2,500 | 871.00/M | SI4943BDY-T1-E3 
21A 8-SOIC 20 LA 0.0125 $14913DY-T1-E3CT-ND 3.78 261 248 | 2,500 | 1170.00/M | SI4913DY-T1-E3 
30 3.0 0.062 $14947ADY-T1-E3CT-ND 1.38 1.00 93 | 2,500 | 432.00/M | SIl4947ADY-T1-E3 
30 37 0.045 SI4953ADY-T1-E3CT-ND 1.76 1.28 119 | 2,500 | 553.50/M | SI4953ADY-T1-E3 
30 5.3 0.020 $14925BDY-T1-E3CT-ND 2.31 1.60 1.52 | 2,500 | 715.00/M | SI4925BDY-T1-E3 
30 5.8 0.018 $14973DY-T1-E3CT-ND 374 259 245 | 2,500 | 1157.00/M | SI4973DY-T1-E3 
30 10 0.017 $14941 EDY-T1-E3CT-ND 2.73 189 1.79 | 2,500 | 845.00/M | SI4941EDY-T1-E3 
60 24 0.100 $14948BEY-T1-E3CT-ND 163 1.18 1.11 | 2,500 | 513.00/M_| SI4948BEY-T1-E3 
20 71 0.014 $17983DP-T1-E3CT-ND 391 270 256 | 3,000 | 1209.00/M | SI7983DP-T1-E3 
21C 8-SOIC 30 7.0 0.016 $17945DP-T1-E3CT-ND 3.61 250 2.37 | 3,000 | 1118.00/M | SI7945DP-T1-E3 
60 3.2 0.051 $17949DP-T1-E3CT-ND 2.23 154 1.46 | 3,000 | 689.00/M | SI7949DP-T1-E3 
N/P-Channel 
20 3.1/2.1 0.065/0.130 $15513DC-T1-E3CT-ND 1.38 1.00 93 | 3,000 | 432.00/M | SI5513DC-T1-E3 
20 4.4/3 0.032/0.069 $15515DC-T1-E3CT-ND 1.33 97 90 | 3,000 | 418.50/M | SI5515DC-T1-E3 
1 1206-8 20 6.1/4.8 0.043/0.074 $15509DC-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 | 3,000 | 391.50/M | SI5509DC-T1-E3 
30 2.9/2.1 0.072/0.137 $15504DC-T1-E3CT-ND 260 1.80 1.71 | 3,000 | 806.00/M | SI5504DC-T1-E3 
30 4/3.6 0.045/0.125 $15511DC-T1-E3CT-ND 1.08 78 73_| 3,000 | 337.50/M_| SI5511DC-T1-E3 
2A 1212-8 30 5.4/4.5 0.028/0.041 $17501DN-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 3,000 | 459.00/M_| SI7501DN-T1-E3 
9B | 8-PowerPAK 20 6 0.032/0.060 $15517DU-T1-E3CT-ND 146 1.06 99 | 3,000 | 459.00/M_| SI5517DU-T1-E3 
20 0.29/0.41 1.55/0.850 $11551DL-T1-E3CT-ND 67 45 40 | 3,000 | 180.00/M | SI1551DL-T1-E3 
20 0.66/0.41 0.320/0.850 $11553DL-T1-E3CT-ND 64 A3 38 | 3,000 | 172.50/M | SI1553DL-T1-E3 
16 S0T-363 20/8 0.66/0.57 0.320/0.510 S$11555DL-T1-E3CT-ND 64 AB 38 | 3,000 | 172.50/M | SI1555DL-T1-E3 
20 1.13/0.88 0.220/0.400 $11563DH-T1-E3CT-ND 70 AT 42 | 3,000 | 187.50/M | SI1563DH-T1-E3 
20 1.13/0.88 0.220/0.400 $11563EDH-T1-E3CT-ND 76 50 45 | 3,000 | 202.50/M | SI1563EDH-T1-E3 
30 0.54/0.42 0.410/0.800 $11539DL-T1-E3CT-ND 64 A3 38 | 3,000 | 172.50/M_| SI1539DL-T1-E3 
20 -180/.145 5/8 $11035X-T1-E3CT-ND 59 39 35 | 3,000 | 157.50/M | SI1035X-T1-E3 
17 SOT-563 20 -485/.370 0.41/0.80 $11016X-T1-E3CT-ND 59 39 .35 | 3,000 | 157.50/M | SI1016X-T1-E3 
60 -305/.190 1.40/4 $11029X-T1-E3CT-ND 64 43 38 | 3,000 | 172.50/M_| SI1029X-T1-E3 
20 1.4/0.96 0.240/0.510 $I3850ADV-T1-E3CT-ND 68 AQ 45 | 3,000 | 210.00/M | SI3850ADV-T1-E3 
20 2.0/1.5 0.100/0.160 $13585DV-T1-E3CT-ND 86 62 57 | 3,000 | 266.00/M | SI3585DV-T1-E3 Fig. 22 — TO-92 
48 6-TSOP 20 2.5/0.57 0.064/0.115 $13588DV-T1-E3CT-ND 1.76 1.28 1.19 | 3,000 | 553.50/M | SI3588DV-T1-E3 
20 2.9/2.1 0.047/0.086 S$I3586DV-T1-E3CT-ND 1.25 90 85 | 3,000 | 391.50/M | SI3586DV-T1-E3 
30 2.5/1.7 0.062/0.135 SI3590DV-T1-E3CT-ND 1.04 75 69 | 3,000 | 322.00/M | SI3590DV-T1-E3 
30 2.5/1.8 0.085/0.165 $13552DV-T1-E3CT-ND .95 69 63 | 3,000 | 294.00/M_| SI3552DV-T1-E3 
19 8-TSSOP 20 4.5/3.5 0.023/0.040 $16562DQ-T1-E3CT-ND 227 157 1.49 | 3,000 | 702.00/M | SI6562DQ-T1-E3 
30 3.7/3.8 0.025/0.034 $16544BDQ-T1-E3CT-ND 181 1.31 1.22 | 3,000 | 567.00/M | SI6544BDQ-T1-E3 
20 6.6/3.8 0.016/0.048 SI4500BDY-T1-E3CT-ND 1.46 = 1.06 99 | 2,500 | 459.00/M | SIl4500BDY-T1-E3 
20 7.2/4.6 0.0115/0.022 $14511DY-T1-E3CT-ND 2.06 1.49 1.40 | 2,500 | 648.00/M | SI4511DY-T1-E3 
30/8 6.3/4.1 0.015/0.030 $14501ADY-T1-E3CT-ND 1.72 1.24 116 | 2,500 | 540.00/M | SI4501ADY-T1-E3 
1A 8-80IC 40 5/4.4 0.048/0.068 $14567DY-T1-E3CT-ND 1.29 93 87 | 2,500 | 405.00/M | SI4567DY-T1-E3 
40 6.6/5.6 0.032/0.045 SI4565ADY-T1-E3CT-ND 1.63 1.18 1.11 | 2,500 | 513.00/M_| SI4565ADY-T1-E3 
40 7.6/7.9 0.022/0.024 SI4569DY-T1-E3CT-ND 214 148 1.41 | 2,500 | 663.00/M | SI4569DY-T1-E3 
40 8 0.013/0.020 $14563DY-T1-E3CT-ND 3.02 2.09 1.98 | 2,500 | 936.00/M | SI4563DY-T1-E3 
60 5.3/3.9 0.046/0.1 SI4559ADY-T1-E3CT-ND 206 149 1.40 | 2,500 | 648.00/M | SI4559ADY-T1-E3 
216 8-SOIC 12 7.6/5.7 0.014/0.026 $17540DP-T1-E3CT-ND 3.28 227 215 | 3,000 | 1014.00/M | SI7540DP-T1-E3 
60 3.0/3.2 0.060/0.051 $17530DP-T1-E3CT-ND 2.39 166 1.57 | 3,000 | 741.00/M | SI7530DP-T1-E3 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND._ t¢ Bulk 


Application Specific Integrated Circuits HS 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Package Description Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
SOT-563 1.8-8V Load Switch with Level Shift $11040X-T1-E3CT-ND 95 69 63 $11040X-T1-E3TR-ND 3,000 294.00/M | SI1040X-T1-E3 
$C70-6 1.8-8V Load Switch with Level-Shift S11865DL-T1-E3CT-ND 50 34 .30 $11865DL-T1-E3TR-ND 3,000 135.00/M | SI1865DL-T1-E3 
$C70-6 1.8-20V Load Switch with Level-Shift $11869DH-T1-E3CT-ND 68 AQ AS $11869DH-T1-E3TR-ND 3,000 210.00/M | SI1869DH-T1-E3 
6-TSOP 4.5-20V Load Switch with Level-Shift $13861BDV-T1-E3CT-ND 86 62 57 $13861BDV-T1-E3TR-ND 3,000 266.00/M | SI3861BDV-T1-E3 
6-TSOP 1.8-8V Load Switch with Level-Shift SI3865BDV-T1-E3CT-ND 1.16 84 79 $13865BDV-T1-E3TR-ND 3,000 364.50/M_| SI3865BDV-T1-E3 
16-SOIC 6-30V Battery Disconnect Switch $14720CY-T1-E3CT-ND 8.11 5.72 5.41 $14720CY-T1-E3TR-ND 2,500 2662.40/M_ | SI4720CY-T1-E3 
8-TSSOP 2.5V N-Channel Battery Switch S16924AEDQ-T1-E3CT-ND 2.14 1.48 1.41 $16924AEDQ-11-E3TR-ND 3,000 663.00/M | SI6924AEDQ-T1-E3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ALPHA & OMEGA Cee : : - 
NEW! 42 Ceres MOSFETs Mutiple proutcontguraionsevaiabe, Agee” 


Alpha and Omega Semiconductor (AOS) has a portfolio of approximately 400 products making AOS a well ing high current density designs. These packages are designed to complement AOS’ latest highly efficient 
known, high volume, global supplier of Power MOSFETs. This diverse product range includes both N and P_ MOSFET processes such as SRFET™ and SDMOS™. Through an in depth understanding of customers’ ap- 
channel technologies in popular industry standard packages from the small form factor SC-89, to the robust plications these products are optimized to support the Power Management requirements of the Computing, 


TO-220. In addition AOS boasts some unique advanced low Rps(on) surface mount packages for demand- Consumer, Communications and Industrial Market Segments. Dimensions in mm 
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Rps(on) Cut Tape Alpha and Omega 
Vps Ip Max. Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Semiconductor 
Fig. Package (V) (A) (mo) Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
N-Channel 
30 5.7 26.5 785-1000-1-ND A7 31 26 785-1000-2-ND 3,000 113.90/M AO3400A 
30 4 55 785-1002-1-ND 52 31 25 785-1002-2-ND 3,000 99.00/M A03402 
30 5.8 28 785-1004-1-ND 46 30 25 785-1004-2-ND 3,000 110.50/M A03404A 
30 3.6 65 785-1005-1-ND 51 30 24 785-1005-2-ND 3,000 97.20/M AOQ3406 
20 4.2 50 785-1009-1-ND 51 30 24 785-1009-2-ND 3,000 97.20/M AQ3414 
1 SOT-23 20 6.5 22 785-1011-1-ND 53 35 29 785-1011-2-ND 3,000 129.20/M AO3416 
30 3.8 60 785-1012-1-ND 48 .29 23 785-1012-2-ND 3,000 91.80/M AO3418 
20 6 24 785-1014-1-ND A6 31 26 785-1014-2-ND 3,000 112.20/M A03420 
55 21 160 785-1015-1-ND 53 31 25 785-1015-2-ND 3,000 100.80/M AQ3422 
30 2 80 785-1017-1-ND 55 31 24 785-1017-2-ND 3,000 88.00/M A03424 
30 4.2 52 785-1018-1-ND 54 32 26 785-1018-2-ND 3,000 102.60/M A03434 
30 8.5 24 785-1020-1-ND 46 27 22 785-1020-2-ND 3,000 86.40/M A04404B 
30 11.5 14 785-1021-1-ND 69 53 46 785-1021-2-ND 3,000 214.20/M A04406 
30 18 5.5 785-1028-1-ND 1.13 87 76 785-1028-2-ND 3,000 353.70/M A04430 
60 8.2 22 785-1032-1-ND 93 71 63 785-1032-2-ND 3,000 289.80/M A04438 
60 5 55 785-1033-1-ND 68 46 40 785-1033-2-ND 3,000 181.50/M AQ4440 
30 20 4.6 785-1035-1-ND 1.19 92 81 785-1035-2-ND 3,000 372.60/M AO4456 
30 9.4 23 785-1037-1-ND 62 At 34 785-1037-2-ND 3,000 151.30/M AO4466 
2 8-SOIC 30 11.6 14 785-1038-1-ND 58 40 34 785-1038-2-ND 3,000 154.50/M AO4468 
30 13.4 11.5 785-1039-1-ND 78 59 52 785-1039-2-ND 3,000 242.20/M AQ4474 
40 14 11.5 785-1040-1-ND 97 74 65 785-1040-2-ND 3,000 302.40/M AQ4480 
30 16.5 6.8 785-1048-1-ND 1.02 78 69 785-1048-2-ND 3,000 317.80/M AO4706 
30 15 8.7 785-1049-1-ND 75 57 51 785-1049-2-ND 3,000 233.80/M AO4708 
30 12.7 11.8 785-1050-1-ND 69 53 AT 785-1050-2-ND 3,000 215.60/M A04710 
30 11.2 14.5 785-1051-1-ND 79 54 AT 785-1051-2-ND 3,000 211.50/M AOQ4712 
30 20 47 785-1052-1-ND 1.23 95 84 785-1052-2-ND 3,000 387.45/M AQ4714 
30 6.9 28 785-1067-1-ND 55 37 31 785-1067-2-ND 3,000 134.30/M AOQ6400 
30 4 27 785-1069-1-ND 57 38 32 785-1069-2-ND 3,000 139.40/M AOQ6402A 
3 6-TSOP 20 8.6 wig 785-1071-1-ND 53 36 32 785-1071-2-ND 3,000 141.00/M AQ6404 
20 8.8 18 785-1073-1-ND 58 40 34 785-1073-2-ND 3,000 154.50/M AO6408 
55 2.4 160 785-1075-1-ND 46 30 25 785-1075-2-ND 3,000 110.50/M AQ6414 
30 3.6 65 785-1080-1-ND 58 40 34 785-1080-2-ND 3,000 154.50/M AQ6704 
4 §C70-3 30 1.7 85 785-1084-1-ND 55 37 31 785-1084-2-ND 3,000 134.30/M AQ7400 
20 ah 225 785-1086-1-ND A6 30 25 785-1086-2-ND 3,000 110.50/M AQ7404 
5 SC70-6 30 2.1 90 785-1090-1-ND -60 40 33 785-1090-2-ND 3,000 146.20/M AOQ7412 
30 12 37 785-1104-1-ND 58 39 32 785-1104-2-ND 2,500 141.10/M AOQD4102 
60 38 20 785-1107-1-ND 1.04 79 69 785-1107-2-ND 2,500 322.00/M AOD442 
60 12 60 785-1108-1-ND 76 52 45 785-1108-2-ND 2,500 204.00/M AOD444 
25 55 8.5 785-1109-1-ND 84 .57 50 785-1109-2-ND 2,500 225.00/M AOD452 
TO-252 25 50 6 785-1110-1-ND 86 66 58 785-1110-2-ND 2,500 268.80/M AOD456A 
6 (D-PAK) 25 50 6 785-1111-1-ND 86 66 58 785-1111-2-ND 2,500 268.80/M AOQD472 
20 25 21 785-1112-1-ND 62 At 34 785-1112-2-ND 2,500 149.60/M AOD476 
30 25 23 785-1113-1-ND 62 At 34 785-1113-2-ND 2,500 149.60/M AOD480 
30 25 15 785-1114-1-ND 59 40 35 785-1114-2-ND 2,500 157.50/M AOD484 
40 50 9.8 785-1115-1-ND 93 71 62 785-1115-2-ND 2,500 288.40/M AOD486A 
30 62 9.5 785-1116-1-ND -80 61 54 785-1116-2-ND 2,500 249.20/M AOD496 
30 85 3.9 785-1119-1-ND 1.30 1.00 88 785-1119-2-ND 3,000 407.70/M AOL1412 
30 85 6.5 785-1120-1-ND 1.23 95 84 785-1120-2-ND 3,000 387.45/M AOL1414 
30 85 6 785-1121-1-ND AA: -90 79 785-1121-2-ND 3,000 365.85/M AOL1418 
va Ultra SO-8 30 85 3.7 785-1122-1-ND 1.32 1.02 -90 785-1122-2-ND 3,000 414.45/M AOL1422 
30 70 5.4 785-1123-1-ND 1.07 81 72 785-1123-2-ND 3,000 333.20/M AOL1424 
30 46 10.5 785-1124-1-ND 1.03 78 69 785-1124-2-ND 3,000 319.20/M AOL1426 
30 45 9.5 785-1125-1-ND 1.04 79 -70 785-1125-2-ND 3,000 324.80/M AOL1428 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ALPHA & OMEGA Reel” [Sa 
NEW! SEMICONDUCTOR MOSFETs (Cont) = 
Rps(on) Cut Tape Alpha and Omega 
Vps ID Max. Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Semiconductor 
Fig. Package (Vv) (A) (mo) Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
25 44 8.5 785-1126-1-ND 81 62 55 785-1126-2-ND 3,000 253.40/M AOL1432 
7 Ultra SO-8 25 75 3.2 785-1127-1-ND 1.45 1.12 98 785-1127-2-ND 3,000 454.95/M AOL1440 
30 85 4.2 785-1128-1-ND 1.54 1.19 1.05 785-1128-2-ND 3,000 484.65/M AOL1700 
30 70 5.8 785-1129-1-ND 1.17 -90 AAS) 785-1129-2-ND 3,000 367.20/M AOQL1702 
30 20 12 785-1135-1-ND 1.08 83 13 785-1135-2-ND 3,000 338.85/M AON6410 
30 10 12.5 785-1136-1-ND 99 75 66 785-1136-2-ND 3,000 308.00/M AON7400 
8 8-DFN 30 1 15 785-1137-1-ND 77 53 AB 785-1137-2-ND 3,000 205.50/M AON7406 
30 12 8.5 785-1138-1-ND 1.12 87 76 785-1138-2-ND 3,000 352.35/M AON7700 
30 13.5 10 785-1139-1-ND 1.05 -80 -70 785-1139-2-ND 3,000 326.20/M AOQN7702 
105 40 28 785-1144-1-ND 1.41 1.08 95 785-1144-2-ND 1,000 490.50 AOT404 
9 TO-220 75 80 11.5 785-1145-1-ND 1.73 1.33 1.17 785-1145-2-ND 1,000 603.00 AOT430 
60 85 75 785-1146-1-ND 1.90 1.46 1.28 785-1146-2-ND 1,000 663.00 AOT460 
60 70 18 785-1147-1-ND 1.24 95 84 785-1147-2-ND 1,000 432.00 AOT462 
P-Channel 
30 4.3 44 785-1001-1-ND A3 29 24 785-1001-2-ND 3,000 105.40/M AO3401A 
30 2.6 130 785-1003-1-ND 51 30 24 785-1003-2-ND 3,000 97.20/M A03403 
30 4.3 48 785-1006-1-ND 50 34 .28 785-1006-2-ND 3,000 122.40/M AQ3407A 
{ SOT-23 30 2.6 130 785-1007-1-ND 51 30 24 785-1007-2-ND 3,000 97.20/M AOQ3409 
20 3 97 785-1008-1-ND 50 -30 24 785-1008-2-ND 3,000 95.40/M AQ3413 
20 4 43 785-1010-1-ND 51 34 .28 785-1010-2-ND 3,000 124.10/M AO3415 
20 3.5 75 785-1013-1-ND 50 30 24 785-1013-2-ND 3,000 95.40/M A03419 
20 2 92 785-1016-1-ND 44 -26 21 785-1016-2-ND 3,000 82.80/M AQ3423 
30 6.1 46 785-1019-1-ND 73 50 44 785-1019-2-ND 3,000 196.50/M A04403 
30 12 1 785-1022-1-ND 87 66 59 785-1022-2-ND 3,000 271.60/M AQ4407A 
30 15 75 785-1023-1-ND 1.25 96 85 785-1023-2-ND 3,000 391.50/M A04409 
30 9.7 20 785-1024-1-ND 83 57 50 785-1024-2-ND 3,000 223.50/M A04419 
60 6.2 40 785-1025-1-ND 80 61 54 785-1025-2-ND 3,000 249.20/M AQ4421 
38 14 10 785-1026-1-ND 1.25 97 85 785-1026-2-ND 3,000 392.85/M AQ4425 
2 8-SOIC 30 12.5 12 785-1027-1-ND 87 66 58 785-1027-2-ND 3,000 270.20/M AQ4427 
30 abl 14 785-1029-1-ND 72 55 48 785-1029-2-ND 3,000 222.60/M A04433 
30 10 18 785-1030-1-ND a7 53 46 785-1030-2-ND 3,000 205.50/M A04435 
12 abl 16 785-1031-1-ND 88 67 59 785-1031-2-ND 3,000 274.40/M A04437 
30 15 75 785-1034-1-ND 1.37 1.05 93 785-1034-2-ND 3,000 429.30/M AQ4447 
30 6.5 46 785-1036-1-ND 66 45 39 785-1036-2-ND 3,000 175.50/M A04459 
30 5 49 785-1047-1-ND -76 58 51 785-1047-2-ND 3,000 235.20/M AQ4701 
30 5 44 785-1068-1-ND 53 35 29 785-1068-2-ND 3,000 127.50/M AOQ6401A 
30 6 35 785-1070-1-ND 55 .38 33 785-1070-2-ND 3,000 147.00/M AOQ6403 
3 6-TSOP 30 5 52 785-1072-1-ND 55 37 31 785-1072-2-ND 3,000 134.30/M AQ6405 
20 5 45 785-1074-1-ND 55 37 31 785-1074-2-ND 3,000 134.30/M AOQ6409 
30 2.3 135 785-1079-1-ND 55 -38 33 785-1079-2-ND 3,000 147.00/M AQ6701 
30 1.2 150 785-1085-1-ND 55 37 31 785-1085-2-ND 3,000 134.30/M AQ7401 
4 SC70-3 20 1.2 135 785-1088-1-ND 53 35 29 785-1088-2-ND 3,000 129.20/M AOQ7407 
20 1.4 113 785-1091-1-ND 52 35 29 785-1091-2-ND 3,000 125.80/M AQ7413 
30 1.6 150 785-1087-1-ND 52 35 29 785-1087-2-ND 3,000 125.80/M AQ7405 
5 SC70-6 20 1.8 120 785-1089-1-ND 58 39 32 785-1089-2-ND 3,000 141.10/M AQ7411 
20 2 100 785-1092-1-ND -60 40 33 785-1092-2-ND 3,000 146.20/M AQ7415 
30 85 6 785-1101-1-ND 1.54 1.18 1.04 785-1101-2-ND 2,500 481.96/M AOD403 
To0-252 60 12 115 785-1102-1-ND 75 57 51 785-1102-2-ND 2,500 233.80/M AOQD407 
6 (D-PAK) 60 26 40 785-1103-1-ND 99 -76 67 785-1103-2-ND 2,500 309.40/M AOD409 
40 12 45 785-1105-1-ND 75 57 50 785-1105-2-ND 2,500 232.40/M AOD413 
30 25 34 785-1106-1-ND -60 42 -36 785-1106-2-ND 2,500 162.00/M AQD417 
8 8-DFN 20 3.4 90 785-1133-1-ND 80 61 54 785-1133-2-ND 3,000 249.20/M AOQN4703 
Dual N-Channel 
30 6.9 27 785-1053-1-ND 68 51 45 785-1053-2-ND 3,000 210.00/M AO04800B 
20 9.4 14 785-1056-1-ND 95 72 63 785-1056-2-ND 3,000 294.00/M AO4806 
30 8.5 16 785-1059-1-ND 77 59 52 785-1059-2-ND 3,000 240.80/M A04818B 
30 8.5 16 785-1060-1-ND 88 67 59 785-1060-2-ND 3,000 274.40/M A04822A 
60 6.3 25 785-1061-1-ND 1.33 1.02 -90 785-1061-2-ND 3,000 417.15/M A04826 
2 8-SOIC 60 4.5 56 785-1062-1-ND 85 64 57 785-1062-2-ND 3,000 263.20/M A04828 
40 6 31 785-1063-1-ND 84 57 50 785-1063-2-ND 3,000 225.00/M A04840 
30 7.5 22 785-1064-1-ND 73 50 43 785-1064-2-ND 3,000 195.00/M A04842 
30 8.6 16 785-1066-1-ND 1.00 76 67 785-1066-2-ND 3,000 310.80/M A04946 
30 9 15.8 785-1065-1-ND 99 75 66 785-1065-2-ND 3,000 308.00/M A04932 
20 7.6 23 785-1100-1-ND 69 A7 Al 785-1100-2-ND 3,000 184.50/M AOQ9926B 
30 3.4 60 785-1081-1-ND 60 42 36 785-1081-2-ND 3,000 162.00/M AOQ6800 
3 6-TSOP 30 3.1 75 785-1082-1-ND -60 42 36 785-1082-2-ND 3,000 162.00/M AOQ6802 
20 5 32 785-1083-1-ND 59 At 35 785-1083-2-ND 3,000 159.00/M AQ6804 
5 SC70-6 20 0.9 300 785-1094-1-ND 58 40 34 785-1094-2-ND 3,000 154.50/M AQ7800 
20 6.8 26 785-1130-1-ND 73 56 49 785-1130-2-ND 3,000 228.20/M AON3806 
8 8-DFN 20 7 24 785-1131-1-ND 74 51 4 785-1131-2-ND 3,000 198.00/M AON3810 
20 4 22 785-1132-1-ND 79 54 AZ 785-1132-2-ND 3,000 211.50/M AON3816 
20 le 20 785-1096-1-ND 76 58 51 785-1096-2-ND 3,000 236.60/M AOQ8810 
10 8-TSSOP 20 7 21 785-1097-1-ND 68 52 AB 785-1097-2-ND 3,000 212.80/M AOQ8820 
20 a4 21 785-1098-1-ND 68 52 AB 785-1098-2-ND 3,000 212.80/M AOQ8822 
20 6 27 785-1099-1-ND 82 56 49 785-1099-2-ND 3,000 220.50/M AQ8830 
11 6-DFN 30 7.2 20 785-1134-1-ND 92 70 62 785-1134-2-ND 3,000 287.00/M AON5802A 
Dual P-Channel 
30 5 46 785-1054-1-ND 83 57 50 785-1054-2-ND 3,000 223.50/M A04803A 
2 8-SOIC 30 8 19 785-1055-1-ND 4.17 -90 79 785-1055-2-ND 3,000 365.85/M AOQ4805 
30 6 35 785-1057-1-ND 84 64 57 785-1057-2-ND 3,000 261.80/M AQ4807 
30 7A 25 785-1058-1-ND 1.07 81 72 785-1058-2-ND 3,000 333.20/M AQ4813 
10 8-TSSOP 12 £ 18 785-1095-1-ND 1.17 -90 79 785-1095-2-ND 3,000 365.85/M AOQ8803 
N/P-Channel 
60 4.5/3.2 56 785-1041-1-ND 85 64 57 785-1041-2-ND 3,000 263.20/M AQ4612 
40 6/5 31 785-1042-1-ND 76 58 51 785-1042-2-ND 3,000 236.60/M AQ4614A 
2 8-SOIC 30 8.1/7.1 20 785-1043-1-ND 1.14 .88 Wie 785-1043-2-ND 3,000 356.40/M AOQ4616 
30 7.4/5.2 24 785-1044-1-ND .78 54 A7 785-1044-2-ND 3,000 210.00/M A04619 
30 7.2/5.3 24 785-1045-1-ND 71 54 48 785-1045-2-ND 3,000 221.20/M A04620 
20 7.3/5 23 785-1046-1-ND 73 -50 43 785-1046-2-ND 3,000 195.00/M AQ4622 
30 3.4/2.3 60 785-1076-1-ND 61 Al 34 785-1076-2-ND 3,000 147.90/M AQ6601 
3 6-TSOP 30 3.1/2.7 75 785-1077-1-ND 53 36 32 785-1077-2-ND 3,000 141.00/M AQ6602 
20 3.4/2.5 60 785-1078-1-ND 53 37 32 785-1078-2-ND 3,000 142.50/M AQ6604 
5 SC70-6 20 0.9/0.6 300 785-1093-1-ND 58 40 34 785-1093-2-ND 3,000 154.50/M AQ7600 
12 TO-252-4 40 8/8 33 785-1118-1-ND 1.04 79 -70 785-1118-2-ND 2,500 324.80/M AOD606 
13 TO-252-5 40 8/8 33 785-1117-1-ND 1.03 -78 69 785-1117-2-ND 2,500 320.60/M AOQD604 
30 7.5/6.6 28 785-1140-1-ND 87 66 58 785-1140-2-ND 5,000 258.02/M AOP605 
14 8-PDIP 60 4.7/3.4 56 785-1141-1-ND 95 72 63 785-1141-2-ND 5,000 279.30/M AOP607 
60 4.7/3.5 60 785-1142-1-ND 94 71 63 785-1142-2-ND 5,000 277.97/M AOP609 
30 7.7/6.2 24 785-1143-1-ND 97 75 65 785-1143-2-ND 5,000 287.28/M AOP610 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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BY ECS ine. Surface Mount Oscillat viegeacn | "*Pricingt 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricingt ECS 
il INTERNATIONAL u r ace ou n scl a ors (MHz) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
ECS-3953M-BN Industrial Temperature — 3.3V, -40°C ~ 85°C, +50ppm 
5.0 x 7.0 x 1.7mm Packaging DigiReel” 1.843200 | XC329CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 |] ECS-3953M-018-BN-TR 
3.579545 | XC330CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-035-BN-TR 
3.686400 | XC331CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-036-BN-TR 
Pin Connection 4.000000 | XC332CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-040-BN-TR 
Tl asus 8.000000 | _XC333CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 _| ECS-3953M-080-BN-TR 
3 GND 10.000000 | XC334CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-100-BN-TR 
Side View 12.000000 | _XC335CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-120-BN-TR 
3 Output 16.000000 | _XC336CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-160-BN-TR 
Top View Bott View 4 Vpb 20.000000 | XC337CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-200-BN-TR 
24.000000 | _XC338CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 _| ECS-3953M-240-BN-TR 
SE aa eee ' : ; 25.000000 | XC339CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-250-BN-TR 
Note: Frequency stability is inclusive of 25°C tolerance, operating temperature range, input voltage change, 
| ‘brati 32.000000 | XC340CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-320-BN-TR 
load change, aging, shock, and vibration 
aisle 40.000000 | XC341CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-400-BN-TR 
Cut Tape Tape and Reel 50.000000 | XC342CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-500-BN-TR 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricingt | ECS 66.666000 | _XC343CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 _| ECS-3953M-666-BN-TR 
(MHz) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 80.000000 | XC344CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-800-BN-TR 
ECS-3951C — 5.0V, 0°C ~ 70°C, +100ppm 100.000000 | XC345CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-1000-BN-TR 
1.843200 | XC653CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951C-018-TR 125.000000 | XC346CT-ND 5.55 5.00 417 2775.00 | ECS-3953M-1250-BN-TR 
3.686400 | XC654CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951C-036-TR ECS-3953M-AU Automotive Temperature — 3.3V, -55°C ~ 125°C, +100ppm 
12.000000 | XC655CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 ECS-3951C-120-TR 1.843200 | XC1442CT-ND 5.55 5.00 417 2775.00 ECS-3953M-018-AU-TR 
16.000000 | XC656CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951C-160-TR 4.000000 | XC1443CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-040-AU-TR 
20.000000 | XC657CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951C-200-TR 8.000000 | XC1444CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-080-AU-TR 
33.000000 | XC658CT-ND 525. 473. 3.94 2625.00 | ECS-3951C-330-TR 10.000000 | XC1445CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-100-AU-TR 
40.000000 | XC659CT-ND 525 473 3:94 2625.00 | ECS-3951C-400-TR 16.000000 | XC1446CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 _| ECS-3953M-160-AU-TR 
50.000000 | XC660CT-ND 525 473 3.94 2625.00 | ECS-3951C-500-TR 20.000000 | XC1447CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-200-AU-TR 
5.000000 | XC661CT-ND 525 «473 ~—(3.94 2625.00 | ECS-3951C-650-TR 24.000000 | XC1448CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-240-AU-TR 
66.666000 | XC662CT-ND 525 473 394 2625.00 | ECS-3951C-666-TR 40.000000 | XC1449CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-400-AU-TR 
80.000000 | XC1450CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3953M-800-AU-TR 
ECS-3951M-B — 5.0V, -10°C ~ 70°C, +50, 
7823000 EXGHEUGAENID Son ATES Sod OBOE we Sosaosi Noe Ban 100.000000 | XC1451CT-ND 654 589 4.91 3270.00 | ECS-3953M-1000-AU-TR 
: ; : : : 125.000000 | XC1452CT-ND 7.68 692 5.76 3840.00 _| ECS-3953M-1250-AU-TR 
3.686400 | XC781CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951M-036-B-TR 
12.000000 | XC782CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951M-120-B-TR t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
16.000000 | XC783CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951M-160-B-TR 
20.000000 | XC784CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951M-200-B-TR oo i 
33,000000 | XC78SCT-ND 5.25. 473 ~~ «3.94 2625.00 | ECS-3951M-330-B-TR Subminiature Clock Oscillators DigiReel® 
40.000000 | XC786CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951M-400-B-TR 
50.000000 | XC787CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3951M-500-B-TR Fig. 1 — ECS-2532HS Binc 7 
65.000000 | XC788CT-ND 525 473 3.94 2625.00 | ECS-3951M-650-B-TR Gi 0.7 = 9 mn Connection 
66.666000 | _XC789CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 _| ECS-3951M-666-B-TR ——| 2\ [3] {See 
ECS-3951M-BN Industrial Temperature — 5.0V, -40°C ~ 85°C, 50ppm 2 et 
1.843200 | XC291CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-018-BN-TR Side View a el aia ouput 
3.579545 | XC292CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-035-BN-TR si NoG P ; 
3.686400 | XC293CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-036-BN-TR Bbitgin a ; ee Ones 
4.000000 | XC294CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-040-BN-TR 
8.000000 | XC295CT-ND 555 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-080-BN-TR 
10.000000 | XC296CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-100-BN-TR Dimensions 
12.000000 | XC297CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-120-BN-TR Side View Pin Connection ECS-3963 
16.000000 | XC298CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-160-BN-TR 1 | Tri-State ECS-3525 
20.000000 | XC299CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-200-BN-TR : 2 | Ground 
24.000000 | XC300CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-240-BN-TR 3 | Output ECS-3518 
25.000000 | XC321CT-ND 5.55 5.00 417 2775.00 | ECS-3951M-250-BN-TR Top View 4 3 4 Vpp ECS-2033 
32.000000 | XC322CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-320-BN-TR Baton view ECS-2018 
40.000000 | XC323CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-400-BN-TR 
50.000000 | XC324CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-500-BN-TR 
66.666000 | XC325CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-666-BN-TR Cut Tape 
0.000000 | XC326CT-ND 555 5.00. 4.17 2775.00 | ECS-3951M-800-BN-TR __ | Frequency | Digi-Key Eco Each fapeanalneslisiEcs 
100.000000 |_XC327CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 _| ECS-3951M-1000-BN-TR Fig.) (MHz) _| Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
ECS-3951M-AU Automotive Temperature — 5.0V, -55°C ~ 125°C, 100ppm ECS-2532HS High Stability — 3.3V, -30°C ~ 85°C, t10ppm 
1.843200 | XC1453CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-018-AU-TR 20.000000 | XC1476CT-ND 13.80 12.42 10.35 | 500 | 3450.00 | ECS-2532HS-200-3-G 
4.000000 | XC1454CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-040-AU-TR 
3.000000 ROMEEGENDIN «=S55 500 417 Brae Be , (EGS aGE INL 060 AUTH 22.118400 | XC1477CT-ND 13.80 12.42 10.35 | 500 | 3450.00 | ECS-2532HS-221-3-G 
40.000000 | XC1456CT-ND 555 5.00. 4.17 2775.00 | ECS-3951M-100-AU-TR 24.000000 | XC1478CT-ND 13.80 12.42 10.35 | 500 | 3450.00 | ECS-2532HS-240-3-G 
16.000000 | XC1457CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 _| ECS-3951M-160-AU-TR , 26.000000 | XC1479CT-ND 13.80 12.42 10.35 | 500 | 3450.00 | ECS-2532HS-260-3-G 
20.000000 | XC1458CT-ND = 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-200-AU-TR 27.000000 | XC1480CT-ND 13.80 12.42 10.35 | 500 | 3450.00 | ECS-2532HS-270-3-G 
40.000000 | XC1459CT-ND 5.55 5.00 4.17 2775.00 | ECS-3951M-400-AU-TR 
0.000000 ROREGERREM 555 500 417 Bee opis KECe Son ih abo AlicTR 32.000000 | XC1481CT-ND 13.80 12.42 10.35 | 500 | 3450.00 | ECS-2532HS-320-3-G 
400.000000 | XC1461CT-ND 654 589 4.91 3270.00 | ECS-3951M-1000-AU-TR 40.000000 | XC1482CT-ND 16.20 14.58 12.15 | 500 | 4050.00 | ECS-2532HS-400-3-G 
ECS-3953C — 3.3V, 0°C ~ 70°C, +100ppm 44.000000 | XC1483CT-ND 16.20 14.58 12.15 | 500 | 4050.00 | ECS-2532HS-440-3-G 
20.000000 | XC721CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 ECS-3953C-200-TR ECS-3963-BN Industrial Temperature — 3.0V, -40°C ~ 85°C, +50ppm 
24.000000 | XC722CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953C-240-TR 
25.000000 IMeeeaeurNn a ey Beoein. ECS Ganse DEG TH 4.00000 |XC1028CT-ND 2.97 2.68 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-040-BN-TR 
32.000000 | XC724CT-ND 525 473 3.94 2625.00 | ECS-3953C-320-TR 8.00000 |XC1029CT-ND 297 268 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-080-BN-TR 
40.000000 | _XC725CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 _| ECS-3953C-400-TR 10.00000 |XC1030CT-ND 2.97 2.68 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-100-BN-TR 
50.000000 | XC726CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953C0-500-TR 12.00000 |XC1031CT-ND 2.97 2.68 2.23 | 1,000} 1485.00 | ECS-3963-120-BN-TR 
66.666000 | XC727CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953C-666-TR 
go.o00000 Wereeerenn Bon. aca?’ soe Beano ECSnORaG B60 TIA 14.31818 |XC1032CT-ND 2.97 2.68 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-143-BN-TR 
ECS-3953M-B — 3.3V, -10°C ~ 70°C, +50ppm 20.00000 | XC1033CT-ND 2.97 2.68 2.23 | 1,000 | 1485.00 | ECS-3963-200-BN-TR 
1.843200 | XC284CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953M-018-B-TR 24.00000 |XC1034CT-ND 2.97 268 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-240-BN-TR 
3.686400 | XC285CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953M-036-B-TR 25.00000 |XC1035CT-ND 2.97 268 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-250-BN-TR 
4.000000 | XC286CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953M-040-B-TR 
8.000000 Teena BOR ieee, vane EOE Obi. ECS ROFSNL OBO OTR ‘ 32.00000 |XC1036CT-ND 2.97 268 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-320-BN-TR 
40.000000 | xC288CT-ND 525 473 3,94 2625.00 | ECS-3953M-100-B-TR 33.33300 |XC1037CT-ND 2.97 268 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-333-BN-TR 
12.000000 | XC289CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953M-120-B-TR 40.00000 |XC1038CT-ND 2.97 268 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-400-BN-TR 
S conoos eae ae pee ao Seoe on epecseamoonaere 48.00000 |XC1039CT-ND 2.97 268 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-480-BN-TR 
F 790CT- 5.25 7: f 5. -3953M-200-B- 
24.000000 IRVerarenmntny Boe laze: vad 5635.00°. | ECS:396sNce40-5-7R 50.00000 |XC1040CT-ND 2.97 268 2.23 | 1,000] 1485.00 | ECS-3963-500-BN-TR 
25.000000 | XC792CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953M-250-B-TR 60.00000 |XC1041CT-ND 327 295 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3963-600-BN-TR 
32.000000 | XC793CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 | ECS-3953M-320-B-TR 66.66600 |XC1043CT-ND 3.27 295 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3963-666-BN-TR 
ae conobe cere a HES S Soe ep machotraver eal 80.00000 |XC1044CT-ND 3.27 295 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3963-800-BN-TR 
50.000000 arerebenttn Boe eee 49 oa 3655.00) ECS -S96SKLS0D-BTR 100.00000 |XC1045CT-ND 5.97 5.38 ~—4.48_ | 1,000 | 2985.00 | ECS-3963-1000-BN-TR 
66.666000 | XC796CT-ND 525 4.73 3,94 2625.00 | ECS-3953M-666-B-TR 125.00000 | XC1046CT-ND 8.07 7.27 __—-6.06 | 1,000) 4035.00 | ECS-3963-1250-BN-TR 
80.000000 | _XC797CT-ND 5.25 4.73 3.94 2625.00 _| ECS-3953M-800-B-TR + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 1335 


mm : LVDS, LVPECL, Spread 
ECS inc. Surface Mount Oscillators Spectrum and Thermoplastic 


Subminiature Clock Oscillators (Cont.) Digi@Reel’ |! 


Pin Connection 
Cut Tape 1 Tri-State 
Frequency | Digi-Key Price Each Tape and Reelt | ECS 2 NC 
Fig.| (MHz) Part No. 1 10 100 Qty. | Pricing | Part No. OU 1 3 Ground 
ECS-3525-B — 2.5V, OC ~ 70°C, +50ppm Side View 8 Oa 2 Soe al 
4.00000 |XC1047CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3525-040-B-TR Asiacn View 6 VDD 


8.00000 | XC1048CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000} 1635.00 | ECS-3525-080-B-TR 
10.00000 | XC1049CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000} 1635.00 | ECS-3525-100-B-TR 
12.00000 | XC1050CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000} 1635.00 | ECS-3525-120-B-TR 
14.31818 | XC1051CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000 | 1635.00 | ECS-3525-143-B-TR 


20.00000 | XC1052CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000} 1635.00 | ECS-3525-200-B-TR 


24.00000 |XC1053CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000} 1635.00 | ECS-3525-240-B-TR ane iew - LNaae al = 
25.00000 | XC1054CT-ND 3.27 2.95 —.2.46 | 1,000) 1635.00 | ECS-3525-250-B-TR Pree Top View Top View Boum view 
32.00000 |XC1055CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3525-320-B-TR = _ - : E 

2 | 3333300 |XC1056CT-ND 3.27 2.95 _2.46 | 1,000| 1635.00 | ECS-3525-333-B-TR Fin Connection 1 Safi 4.06 Pin Connection 
40.00000 |XC1057CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000| 1635.00 | ECS-3525-400-B-TR ( GND { i 2 GND 
48.00000 |XC1058CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3525-480-B-TR Output Siok a. 3 Output 
50.00000 |XC1059CT-ND 3.27. 2.95 2.46 | 1,000 | 1635.00 | ECS-3525-500-B-TR Bottom View VoD Side View 4 Vec 
60.00000 |XC1060CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3525-600-B-TR 
64.00000 | XC1061CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3525-640-B-TR Note: Frequency stability inclusive of 25°C tolerance, operating temperature range, input voltage change, load 
66.66600 |XC1062CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000| 1635.00 | ECS-3525-666-B-TR ehange;:aging, sneck-and vibration: 
80.00000 | XC1063CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000) 1635.00 | ECS-3525-800-B-TR Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape and Reelt | ECS 
100.00000 | XC1064CT-ND 5.97 5.38 4.48 | 1,000] 2985.00 | ECS-3525-1000-B-TR Fig-| | (MHz) __| Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
125.00000 | XC1065CT-ND__8.07__—7.27_~—_—«6.06 _ | 1,000 | 4035.00 | ECS-3525-1250-B-TR ECS-LVDS25-A — 2.5V, 0°C ~ 70°C, +100ppm — RoHS Compliant 

ECS-3518-B — 1.8V, 0°C ~ 70°C, +50ppm 00.000000| XCT466CT-ND 21.72 19.55 16.29 | 500 | 5430.00] ECS-LVDS25-1000-A 


106.250000 | XC1467CT-ND 21.72 19.55 16.29 | 500 | 5430.00 | ECS-LVDS25-1062.5A 
1 |125.000000 | XC1468CT-ND 22.08 19.88 16.56 | 500 | 5520.00 | ECS-LVDS25-1250-A 
156.250000 | XC1469CT-ND 27.63 24.87 20.73 | 500 | 6907.50 | ECS-LVDS25-1562.5-A 


4.00000 | XC1066CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000} 1635.00 | ECS-3518-040-B-TR 
8.00000 | XC1067CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000} 1635.00 | ECS-3518-080-B-TR 


10.00000 | XC1068CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000 | 1635.00 | ECS-3518-100-B-TR 200.000000| XC1470CT-ND 27.63 24.87 20.73 | 500 | 6907.50 | ECS-LVDS25-2000-A 

12.00000 |XC1069CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000| 1635.00 | ECS-3518-120-B-TR ECS-PEC25-B-N — 2.5V, -40°C ~ 85°C, +50ppm — RoHS Compliant 

14.31818 |XC1070CT-ND 3.27, -2.95 2.46 | 1,000 | 1635.00 | ECS-3518-143-B-TR 100.000000| XC1471CT-ND 21.18 19.07 15.89 | 500 ] 5295.00 | ECS-PEC25-1000-B-N 
20.00000 |XC1071CT-ND 3.27. 295 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3518-200-B-TR 106.250000| XC1472CT-ND 21.18 19.07 15.89 | 500 | 5295.00 | ECS-PEC25-1062.5-B-N 
24.00000 |XC1072CT-ND 327 295 2.46 | 1,000| 1635.00 | ECS-3518-240-B-TR 1 |125.000000| XC1473CT-ND 21.72 19.55 16.29 | 500 | 5430.00 | ECS-PEC25-1250-B-N 


155.520000 | XC1474CT-ND 27.27 24.55 20.46 | 500 | 6817.50 | ECS-PEC25-1555.2-B-N 
156.250000 | XC1475CT-ND_ 27.27 24.55 20.46 | 500 | 6817.50 | ECS-PEC25-1562.5-B-N 
ECS3250SS Spread Spectrum — 3.3V, -10°C ~ 70°C, +50ppm — RoHS Compliant 
27.000000 | XC1484CT-ND 15.12 13.61. 11.34 | 500 | 3780.00 | ECS-3250SS-270-3B 


25.00000 | XC1073CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000} 1635.00 | ECS-3518-250-B-TR 
32.00000 | XC1074CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000} 1635.00 | ECS-3518-320-B-TR 
2 | 33.33300 | XC1075CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000 | 1635.00 | ECS-3518-333-B-TR 


40.00000 | XC1076CT-ND 3.27, 2.95 2.46 | 1,000 | 1635.00 | ECS-3518-400-B-TR 2 | 40.000000| XC1485CT-ND 16.20 14.58 12.15 | 500 | 4050.00 | ECS-3250SS-400-3B 
48.00000 |XC1077CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000 | 1635.00 | ECS-3518-480-B-TR 54.000000| XC1486CT-ND 16.20 14.58 12.15 | 500 | 4050.00 | ECS-3250SS-540-3B 
50.00000 |XC1078CT-ND 3.27 2.95 2.46 | 1,000] 1635.00 | ECS-3518-500-B-TR ECS-8FM — 5.0V, -10°C ~ 70°C, +100ppm 
60.00000 |XC1079CT-ND 3.57 3.22 2.68 | 1,000] 1785.00 | ECS-3518-600-B-TR 1.000000] XC703CT-ND 2.97 248 1.98 ] 1,000) 1503.00 | ECS-8FM-010-TR 
64.00000 | XC1080CT-ND 3.57 3.22 2.68 | 1,000] 1785.00 | ECS-3518-640-B-TR 1.843200 | XC704CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-018-TR 
e500 [xCIOGIGT-ND 957 22 268 | 1000] 179500] CS.os10-0955-7R sco a 20) 218 108/100] onmt| Gis Sow 
80.00000 |XC1082CT-ND 3.57 3.22 2.68 | 1,000] 1785.00 | ECS-3518-800-B-TR 3.579545|XC707CT-ND 297 248 19811000] 1503.00 | ECS-8FM-035-TR 
100.00000 | XC1083CT-ND 6.57 5.92 4.93 | 1,000 | 3285.00 | ECS-3518-1000-B-TR 3.686400 | XC708CT-ND 2.97 2.48 1.98 1,000 1503.00 | ECS-8FM-036-TR 
125.00000 | XC1084CT-ND 7.47. —-«6.73__5.61_| 1,000 | 3735.00 | ECS-3518-1250-B-TR 4.000000] XC635CT-ND 2.97 2.48_~—- 1.98 | 1,000) 1503.00 | ECS-8FM-040-TR 
ECS-2033-BN Industrial Temperature — 3.3V, -40°C ~ 85°C, +50ppm 4.915200 | XC636CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000} 1503.00 | ECS-8FM-049-TR 
3.579545 |XC1419CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000] 2970.00 | ECS-2033-035-BN 8.000000 PRESSE «6297 = 2.48 1.98 | 1,000) 1508.00, ECS-8FM-060-TR 
3.686400 |XC1420CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 2970.00 | ECS-2033-036-BN 15372000 ees ook 1248 1.98 11,000) 1508.00 EGS BkM-073-K 
: 8.000000|XC638CT-ND 2.97. 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-080-TR 
4.000000 |XC1421CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2033-040-BN 9.830400|XC710CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-098.3-TR 
6.000000 |XC1422CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2033-060-BN 10.000000| XC639CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-100-TR 
7.372800 |XC1423CT-ND 5.94. 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2033-073-BN 11.059200|XC711CT-ND 2.97 2.48_~—- 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-110.5-TR 
8.000000 |XC1424CT-ND 5.94. 5.35. 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2033-080-BN 12.000000| XC640CT-ND 2.97 2.48 _—_—‘1.98 | 1,000| 1503.00 | ECS-8FM-120-TR 


3 | 12.288000 | XC712CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-122.8-TR 


10.000000 ee eaeneg 85:94 65.25 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2083-100-BN 14.318180|XC641CT-ND 297 248 1.98 |1,000| 1503.00 | ECS-8FM-143-TR 


12.000000 | XC1426CT-ND| 5.94 = 5.35 4.46 | 1,000) 2970.00 | ECS-2033-120-BN 16.000000| XC642CT-ND 2.97 2.48_-—-1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-160-TR 
13.000000 | XC1427CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000] 2970.00 | ECS-2033-130-BN 18.432000 | XC643CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-184-TR 
14.318180 |XC1428CT-ND 5.94 _5.35_—_—«4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2033-143-BN 19.660800|XC713CT-ND 2.97 2.48 __‘1.98 | 1,000| 1503.00 | ECS-8FM-196.6-TR 
2 | 14.745600 |XC1429CT-ND 5.94 5.35 — 4.46 ‘| 1,000] 2970.00] ECS-2033-147.4-BN 20.000000 | XC644CT-ND = 2.97 2.48 1.98 | 1,000) 1503.00 | ECS-8FM-200-TR 
16.000000 |XC1430CT-ND 5.94 5.35 — 4.46 | 1,000| 2970.00 | ECS-2033-160-BN ae oopeey ETE «say eae an tocol deeoeo| EGootmoseE 
20.000000 [Gi eucdanog 86.94 65.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2033-200-BN 25.175000|XC646CT-ND 297 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-251.7-TR 
24.000000 | XC1432CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2033-240-BN 28.322000 | XC647CT-ND 297 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-283.2-TR 
25.000000 | XC1433CT-ND 5.94 5.35 _—_—-4.46 ‘| 1,000 | 2970.00 | ECS-2033-250-BN 32.000000|XC648CT-ND 2.97. 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-320-TR 
27.000000 | XC1434CT-ND 5.94. 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2033-270-BN 32.514000 | XC649CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-325.1-TR 
30.000000 |XC1435CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1.000) 2970.00 | ECS-2033-300-BN 40.000000| XC650CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-400-TR 


48.000000 | XC651CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FM-480-TR 


32.000000 | XC1436CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2033-320-BN 50.000000 | XC6S2CT-ND 297 248 1.98 |1\000| 1803.00 | ECS-8FM-500-TR 
40.000000 | XC1437CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2033-400-BN 66.666000 | XC715CT-ND 297 2.48 1.98 |1.000| 1503.00 | ECS-8FM-666-TR 
48.000000 | XC1438CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2033-480-BN ECS-8FMX — 5.0V, -10°C ~ 70°C, +100ppm — RoHS Compliant 
50.000000 | XC1439CT-ND_ 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2033-500-BN 1.000000] XC1342CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 ] ECS-8FMX-010-TR 

ECS-2018-BN Industrial Temperature — 1.8V, -40°C ~ 85°C, +50ppm 1.843200 | XC1343CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-018-TR 
3.579545 |XC1396CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000| 2970.00 | ECS-2018-035-BN 2.000000 | XC1344CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000) 1503.00 | ECS-8FMX-020-TR 
3.686400 |XC1397CT-ND 5.94 535 4.46 | 1.000 2970.00 | ECS-2018-036-BN 2.457600 | XC1345CT-ND 2.97 248 1.98 | 1,000) 1503.00 | ECS-8FMX-024-TR 

3.579545 | XC1346CT-ND_ 2.97 2.48 ‘1.98 | 1,000 1503.00 | ECS-8FMX-035-TR 
4.000000 [ACISOBCIEND) 95.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2018-040-BN 3.686400 | XC1347CT-ND 2.97. 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-036-TR 
6.000000 | XC1399CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000) 2970.00 | ECS-2018-060-BN 4.000000| XC1328CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000) 1503.00 | ECS-8FMX-040-TR 
7.372800 |XC1400CT-ND_ 5.94 5.35_—_—-4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2018-073-BN 4.915200|XC1329CT-ND 2.97 248 1.98 | 1,000) 1503.00 | ECS-8FMX-049-TR 
8.000000 |XC1401iCT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000| 2970.00 | ECS-2018-080-BN 6.000000| XC1330CT-ND 2.97 248 1.98 | 1,000) 1503.00 | ECS-8FMX-060-TR 
10.000000 |XC1402CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,.000| 2970.00 | ECS-2018-100-BN 7.372800 | XC1348CT-ND_ 2.97 2.48 ‘1.98 | 1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-073-TR 
¥2,000000 | XC1408CT.ND 6.94 5.95 4.46 | 1,000) 2970.00 | ECS-2018-120-8N 9.830400 |XCta9CT ND 297 2.48 1.98 |1'000| 1508.00 | ECS-SFMX.096.3-TR 
13.000000 | XC1404CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 ) 2970.00 | ECS-2018-130-BN 10.000000| XC1332CT-ND 297 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-100-TR 
14.318180 | XC1405CT-ND_ 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2018-143-BN 3 | 11.059200| XC1350CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-110.5-TR 

2 | 14.745600 |XC1406CT-ND 5.94 5.35 — 4.46 ‘| 1,000] 2970.00] ECS-2018-147.4-BN 12.288000|XC1351CT-ND 2.97 2.48 __1.98 | 1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-122.8-TR 
16.000000 | XC1407CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2018-160-BN 14.318180 | XC1333CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-143-TR 
20.000000 |XC1408CT-ND 5.94 535 4.46 | 1.000| 2970.00 | ECS-2018-200-BN 16.000000| XC1334CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-160-TR 

19.660800|XC1352CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-196.6-TR 

24.000000 | XC1409CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2018-240-BN 20.000000|XC1335CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-200-TR 
25.000000 |XC1410CT-ND_ 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2018-250-BN 24.000000| XC1336CT-ND_ 2.97 2.48 1.98 | 1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-240-TR 
27.000000 |XC1411CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2018-270-BN 25.000000|XC1353CT-ND 2.97 2.48 1.98 |1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-250-TR 
30.000000 | XC1412CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2018-300-BN 25.175000 | XC1337CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000} 1503.00 | ECS-8FMX-251.7-TR 
32.000000|XC1413CT-ND 5.94 5.35 4.46 | 1.000) 2970.00 | ECS-2018-320-BN 32.000000| XC1338CT-ND 2.97 2.48 1.98 |1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-320-TR 
40.000000 ROGER 594 535 44s |1.000| 2970.00| ECs-2018-400-BN 40.000000| XC1339CT-ND 2.97 2.48 1.98 | 1,000] 1503.00 | ECS-8FMX-400-TR 
: 48.000000| XC1340CT-ND 2.97 2.48 _~—-1.98 | 1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-480-TR 

48.000000 | XC1415CT-ND = 5.94 5.35 4.46 | 1,000) 2970.00 | ECS-2018-480-BN 50.000000|XC1341CT-ND 2.97 248 1.98 |1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-500-TR 
50.000000 | XC1416CT-ND 5.94. 5.35__—_—4.46 | 1,000 | 2970.00 | ECS-2018-500-BN 66.666000| XC1354CT-ND 2.97 2.48 ~—-1.98 | 1,000| 1503.00 | ECS-8FMX-666-TR 

+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1336 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


BIECS inc = 
INTERNATIONAL Connection 
a —— 1| Vcontrol 
VC-TCXO and VCXO Oscillators Digi@Reel’ | 2 8 [af eno 
3 | Output 
Fre- Cut Tape 4| Vcc 
quency) Supply | Digi-Key Price Each Tape and Reelt | ECS Top View Bottom View 

Fig.) (MHz) |Voltage| Part No. 1 10 100 | Qty.] Pricing | Part No. 

VC-TCXOs, -40°C ~ 85°C, +2.5ppm Fig. 2 Pi 
10.00 | 3.0 | X493CT-ND 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SM-100-TR enpatieg 
13.00 | 3.0 | X490CT-ND 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SM-130-TR k Veontrol 
16.80 | 3.0 | X491CT-ND 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SM-168-TR a . [#3] 0. GND 
19.44 | 3.0 | X492CT-ND 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SM-194.4-TR Side View gol Output 

1 | 10.00 | 3.0 | X1126CT-ND@ 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SMX-100-TR Sani iai Veo 
12.80 | 3.0 | X1127CT-ND@ 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SMX-128-TR 
13.00 | 3.0 | X1128CT-ND@ 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SMX-130-TR 
16.80 | 3.0 | X1129CT-ND@ 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SMX-168-TR Fig. 3 Pin 
19.44 | 3.0 | X1130CT-ND@ 15.13 12.38 11.00 | 500 | 4950.00 | VC-TXO-39SMX-194.4-TR E = 2.24) 0.4 sianection 
12.00 | 3.0 | XC1018CT-ND@ 17.85 16.07 13.39 | 500 | 5355.00 | VC-TXO-35SM-120-B-TR (nh alftoss Veontvol 
12.80 | 3.0 | XC348CT-ND@ 14.85 13.37 11.14 |1,000] 7425.00 | VC-TXO-35SM-128-B-TR Ho. i (40.7 nD 
13.00 | 3.0 | XC1019CT-ND@ 17.85 16.07 13.39 |1,000] 8925.00 | VC-TXO-35SM-130-B-TR Side view 4 3 

2] 14.40 | 3.0 | xXC1020CT-NDe 17.85 16.07 13.39 | 500 | 5355.00 | VC-TXO-35SM-144-B-TR ; Output 
16.80 | 3.0 _| XC349CT-ND¢@ 14.85 13.37 11.14 |1,000| 7425.00 | VC-TXO-35SM-168-B-TR Bottom View vbC 
19.20 | 3.0 | XC1021CT-ND@ 17.85 16.07 13.39 | 500 | 5355.00 | VC-TXO-35SM-192-B-TR 
19.44 | 3.0 _| XC350CT-ND@ 14.85 13.37__11.14 |1,000| 7425.00 | VC-TXO-35SM-194-B-TR Pin Connection 
10.00 | 3.0 | XC1618CT-ND@ 9.57 8.62 7.18 |1,000] 4785.00 | VC-TXO-23SM-100-B T)-V Control 
19.20 | 3.0 | XC1462CT-ND@ 6.57 5.92 4.93 |1,000| 3285.00 | VC-TXO-23SM-192-B 2} TriState 

3] 19.68] 3.0 | XC1463CT-ND@ 6.57 5.92 4.93 |1,000] 3285.00 | VC-TXO-23SM-196.8-B 7 31 Ground 
20.00 | 3.0 | XC1464CT-ND@ 6.57 5.92 4.93 |1,000| 3285.00 | VC-TXO-23SM-200-B —aL 4|_Output 
26.00 | 3.0 | XC1465CT-ND@ 6.57 5.92 4.93 |1,000| 3285.00 | VC-TXO-23SM-260-B Side View 4 5|_NC 

VCXOs, -40°C ~ 85°C, +50ppm — RoHS Compliant Bi att om View 6| Vcc 
19.44 | 3.3. | XC1110CT-ND 3.87 3.49 2.91 |1,000] 1935.00 | ECS-VXO-73-19.440-TR 
27.00 | 3.3 | XC1112CT-ND 3.87 3.49 2.91 |1,000] 1935.00 | ECS-VXO-73-27.00-TR : 

4 | 3277 | 33 | XC1113CT-ND 3.87 3.49 2.91 |1,000] 1935.00 | ECS-VXO-73-32.768-TR ; 0.9 Pin 
35.33 | 3.3. | XC1114CT-ND 3.87 3.49 2.91 1,000] 1935.00 | ECS-VXO-73-35.328-TR 40.7 Connection 
40.00 | 3.3 | XC1115CT-ND 477 4.30 3.58 |1,000] 2385.00 | ECS-VXO-73-40.00-TR i i $0.9 1|_Vcontrol 
44.74 | 3.3 | XC1116CT-ND 5.67 5.11 4.26 |1,000| 2835.00 | ECS-VXO-73-44.736-TR Side View a GND 

5 | 27.00 | 2.8 |XC1487CT-ND 27.63 2487 20.73 | 500 | 6907.50 | ECS-2532VXO-270B-2.8 Output 
54.00 | 2.8 | XC1488CT-ND 27.63 24.87 20.73 | 500 | 6907.50 | ECS-2532VXO-540B-2.8 Top View Bottom View Vpp 


@ RoHS Compliant _ + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Thru-Hole Oscillators 


A SETTING OF 

Pin Connection - DIVIDING OUTPUT 

1 |TriState Pin Connection Input Output 

4 |Case Ground Output Select F (Original | D (Divided 
5 [Output Frequency) | Waveform) 
8 [5vDC c c 

fo clock _| fo 1/2 clock 
fo clock _| fo 1/22clock 
fo clock _| fo 1/28clock 
fo clock _| fo 1/24clock 
fo clock _| fo 1/25clock 
fo clock _| fo 1/2®clock 
fo clock _| fo 1/2’clock 
fo clock _| fo 1/28clock 


Dividing Ratio 
Standby 

GND 

A (Programming) 
B (Programming) 
C (Programming) 
VDD (5V) 


Pin Connection 
1 |NC “ot { NC 
4 |Ground is Case Ground 
5 |Output - Output 
8 [5VDC. 5VDC 


@)Niolalalofrmo]— 


x|x}x|x)-|-|r|-}x|o 
x|x}r|-)x|z}-|-}x|o 
Lr] Lr |LyrH | Lr yx |S 
X|X)X|I}T]=T|z]=TI\r-|4 


Frequency | Digi-Key Price Each ECS Frequency | Digi-Key Price Each ECS 
Fig. | (MHz) Part No. 1 10 100 500 | PartNo. Fig. | (MHz) Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 
ECS-2200B Half Size Oscillators, 5.0V, OC ~ 70°C, +50ppm 20.00000 | XC1188-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-200 
4.00000 | XC259-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-040 24.00000 | XC1189-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-240 
4.91520 | XC260-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-049 32.00000 | XC1190-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-320 
6.00000 [PxXC261,NID) 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-060 1A | 40.0000 | XC1191-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-400 
8.14400 [Bxe2e2,ND 2.63 2.87 1.89 1.68 | ECS-2200B-061 48.00000 | XC1192-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-480 
7.37280 | XC263-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-073 
3.00000 IEKGeeaTNInl 563 337 189 Tas | EGSD2008-080 50.00000 | XC1193-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-500 
9.21600 | XC265-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-092.1 80.00000_[EACsIISHEND) 2.63 tale —_ HGS | ;EGS 22008 X:800 
9.83040 | XC266-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-098 ECS-2100A Half Size Oscillators, 5.0V, OC ~ 70°C, +100ppm 
10.00000 | XC267-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-100 1.000000 ) XC229-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-010 
11.05920 | XC268-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-110.5 1.228800 | XC230-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-012.2 
12.00000 | XC269-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-120 1.843200 | XC231-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-018 
14.31818 | XC270-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-143 2.000000 | XC232-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-020 
1A | 16.0000 | XC271-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-160 2.457600 | XC233-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-024 
18.43200 | XC272-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-184 3.579545 | XC235-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-035 
19.66080 | XC273-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-196 3.686400 | XC234-ND 213 1.92 153 1.36 | ECS-2100A-036 
20.00000 | XC274-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-200 4.000000 [ReeGentny ae i163 1:53 4.36 | ECS-2100A-040 
24.00000 | XC275-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-240 
25.00000 | XC276-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-250 4.915200 [ie eonney 2.18 _ 1.48 TS6) | ECS 2100\ 0% 
28.32200 | XC277-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-283 5.000000 [EACZS7ENE} atk —_ —_ 1-967 IEGS:2100A-050 
32.00000 | XC278-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-320 5.068800 | XC238-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-051 
40.00000 | XC279-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-400 6.000000 | XC239-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-060 
48.00000 | XC280-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-480 1B 6.144000 | XC240-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-061 
50.00000 | XC281-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-500 7.372800 | X208-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-073.2 
66.66600 | XC282-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-666 8.000000 | X209-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-080 
80.00000 | XC283-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200B-800 9.216000 | XC241-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-092.1 
ECS-2200BX Half Size Oscillators, 5.0V, 0'C ~ 70°C, +5O0ppm — RoHS Compliant 9.830400 | XC242-ND 213 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-098.3 
4.00000 | XC1178-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-040 40.000000 | xc243-ND 2413 1.92 153 1.36 | ECS-2100A-100 
4.91520 | XC1179-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-049 11.059200 IBXGouain ae 465 es 4.36 | ECS-2100A-1105 
6.00000 | XC1180-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-060 
12,000000 | XC245-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-120 
7.37280 | XC1181-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-073 74518180 eon O13 +90 153 +36 1 E0s100A143 
- 8.00000 | XC1182-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-080 ta7ascoo FCoaeINS Bia 165 tea 436 | posBiogaddea 
9.83040 | XC1183-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-098 : : : : : : 
10.00000 | XC1184-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-100 16.000000 | X216-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-160 
11.05920 | XC1185-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-110.5 16.257000 | XC248-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-162.5 
16.00000 | XC1186-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-160 18.000000 | XC249-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-180 
19.66080 | XC1187-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 | ECS-2200BX-196 (Continued) 


Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1337 


. Frequenc' Digi-Ke" Price Each ECS 
ECS Inc. Thru-Hole Oscillators (cont.) Fig.| (MHz) | PartNo. 1 10 100 500 | Part No. 
INTERNATIONAL 
16.000000 | X947-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-160 
Frequency) | Dighkey Price Each ECS 18.432000 | X948-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-184 
Fig. | (MHz) Part No. 1 10 100 500 | Part No. 19.660800 | XC1155-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-196.6 
18.432000 | XC250-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-184 20.000000 | X949-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-200 
19.660800 | XC251-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-196.6 25.000000 | XC1156-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-250 
20.000000 | X220-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-200 2 | 30.000000 | XC1157-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-300 
24.000000 | X221-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-240 32.000000 | X957-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-320 
25.000000 | XC252-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-250 40.000000 | X950-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100Ax-400 
Be serbon epee Bee i ips Re Boe sponses 48.000000 | X958-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-480 
1p | 30.000000 | XC253-ND 213 192 153 1.36 | ECS-2100A-300 50.090000 eeanu i | [leanne 
32,000000 | XC254-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-320 64000000 _JEX@aSenID) ibe mee 1.35 1:20), | KECS-100AX5690 
32.514000 | x224-ND 2.13 4.92 1.53 1.36 ECS-2100A-325.1 ECS-300C Dual Output Oscillators, 5.0V, -10°C ~ 70°C, +100ppm 
35.000000 | XC255-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-350 12.000000 | XC301-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-120 
40.000000 X225-ND. 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100A-400 12.288000 XC302-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-122.8 
48.000000 | XC256-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-480 12.800000 | XC303-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-128 
50.000000 | X226-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-500 14.318180 | XC304-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-143 
64.000000 | XC257-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100A-640 14.745600 | XC305-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-147.4 
86.666000_|_XC258-ND. 2.13 1.92 1.53 1.36_| ECS-2100A-666 15.974400 | XC306-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-159.7 
ECS-2100AX Half Size Oscillators, 5.0V, 0'C ~ 70°C, +100ppm — RoHS Compliant 3 146.000000 | XC307-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300C-160 
‘000000 | X9G0ND -«2'43.«Sst82—=«sts8~—«1.6 | EOS.2100aX-040 t6.a84000 | xC908ND «5.95 4488.67 2.88 | ECS-2000-169.8 
aoise00 Mrotieonn a8 98 oe ia6:| EOS 100AX.040 17.734476 | XC309-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-177.3 
7.372800 | X961-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-073.7 16.432000_|BXCSI0:ND) 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-3000-184 
8.000000 | x962-ND 213 1.92 153 1.36 | ECS-2100AX-080 19.660800 | XC311-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-196.6 
9.216000 | XC1160-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-092.1 20.000000 | XC312-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-200 
9.830400 | XC1161-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-098.3 24.000000 | XC313-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300C-240 
10.000000 | XC1162-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-100 ECS-300CX Dual Output Oscillators, 5.0V, -10°C ~ 70°C, +100ppm — RoHS Compliant 
11.059200 | XC1163-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 ECS-2100AX-110.5 12.000000 | XC1170-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 ECS-300CX-120 
4p [12.000000 | xC1164-ND 2.13 1.92 1.53 1.36_| ECS-2100AX-120 42800000 | xc1171-ND 5.35 4.46 3.57 288 | ECS-300CX-128 
14.745600 | XC1165-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-147.4 14318180 | xc1172-ND 5.35 4.46 357 288 | ECS-300CX-143 
16.000000 [ees Ne eee hee RR hee | ee 210A 160 16.000000 | XC1173-ND 535 446 357 2.88 | ECS-300CX-160 
18.432000 | XC1166-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-184 3 | seaaao00 (ann Bae 446 a7 Bae.| Eos a0nckieat 
19.660800 | XC1167-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-196.6 : : : : : : 
0.000000 | X964-ND 213 1192 1153 136 | ECS-2100Ax-200 18.432000 | XC1175-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300CX-184 
28.322000 | X965-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-283.2 20.000000 | XC1176-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300CX-200 
30.000000 | XC1168-ND 2.13 1.92 1.53 1.36 | ECS-2100AX-300 24.000000 | XC1177-ND 5.35 4.46 3.57 2.88 | ECS-300CX-240 
pee ua te i i= pe Eee i ehincaae A463-ND Aries Electronics Inc. Half Size 4-Pin Oscillator Sockets....... $.55/1 $11.60/25 $37.59/100 
50.000000 eee 213 1.92 ae 136 ECS-2100AX-500 A462-ND Aries Electronics Inc. Full Size 4-Pin Oscillator Sockets....... $.55/1 $11.60/25 $37.59/100 
ECS-100A Full Size Oscillators, 5.0V, 0°'C ~ 70°C, +100ppm 
1.000000 | X107-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-010 
1.228800 | X102-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-012.2 
1.843200 | X103-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-018 Quartz Crystals 
2.000000 | X104-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-020 
2.457600 | X105-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-024 F 
3.579545 | XC227-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-035 CSM-7X-3L Series 
3.686400 | X106-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-036 
4.000000 | X107-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-040 
4.915200 | X108-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-049 
5.000000 | X109-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-050 
5.068800 | X110-ND 7.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-051 
6.000000 | X111-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-060 
6.144000 | X122-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-061 Bide View 
7.372800 | X123-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-073 
8.000000 | X112-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-080 
9.216000 | X113-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-092.1 
9.830400 | X124-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-098.3 
10.000000 | X114-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-100 
11.059200 | X125-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-110.5 
12.000000 | X126-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-120 ——— 
2 | 14318180 | X115-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-143 Top View Top View 
14.745600 | X127-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-147.4 
16.000000 | X116-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-160 
16.257000 | X128-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-162.5 
18.000000 | X117-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-180 Cut Tape T&Rt 
soesoe00 | XC2¢ND «4.88 t.69«1.a5~—1.20 | ECS-100a-100.6 Frequency | Load | Digi-Key pelea ened) | Pens. ECs 
: : : ; : es eo (MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 | 1,000 | Part No. 
20.000000 | X119-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-200 
24.000000 | X129-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100A-240 CSM-7X-3L-DS Extended Temperature, -40°C ~ 125°C, Case Ground 
25.000000 | XC315-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-250 3.579545 | 18pF |XC1490CT-ND 1.05 95 79 525.00 | ECS-35-18-5G3XDS-TR 
pe hey i tes = io ee teas 3.686400 | 20pF |XC1491CT-ND 1.05 .95 79 | 525.00 | ECS-36-20-5G3XDS-TR 
30.000000 | XC316-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-300 4.000000 | 20pF |XC1492CT-ND 1.05 95 79 | 525.00 | ECS-40-20-5G3XDS-TR 
92.000000 [Roan 150 a Mes Pe Pace 6.000000 | 20pF |XC1493CT-ND 1.05 95 79 | 525.00 | ECS-60-20-5G3XDS-TR 
32.514000 | X133-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-325.1 
35.000000 | X134-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-350 8.000000 | 20pF |XC1494CT-ND 1.05 95 79 | 525.00 | ECS-80-20-5G3XDS-TR 
40.000000 | X120-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-400 9.830400 | 20pF | XC1495CT-ND 1.05 95 79 525.00 | ECS-98.3-20-5G3XDS-TR 
Pianeta ee te ic fe ion ae Ronee 10.000000 | 20pF |XC1496CT-ND 1.05 95 79 | 525.00 | ECS-100-20-5G3XDS-TR 
64.000000 | X136-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100A-640 11.059200 | 20pF |XC1497CT-ND 1.05 95 79 | 525.00 | ECS-110.5-20-5G3XDS-TR 
86.666000_JBR@228: ND) 1.88 1.69 a 1.20 | ECS-100A-666 12.000000 | 18pF |XC1498CT-ND 1.05 95 .79 | 525.00 | ECS-120-18-5G3XDS-TR 
ECS-100AX Full Size Oscillators, 5.0V, 0'C ~ 70°C, +100ppm — RoHS Compliant 
1.000000 | X937-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-010 12.000000 | 32pF |XC1499CT-ND 1.05 95 79 | 525.00 | ECS-120-32-5G3XDS-TR 
1.228800 | X938-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-012.2 12.288000 | 20pF | XC1500CT-ND 1.05 95 .79 | 525.00 | ECS-122.8-20-5G3XDS-TR 
eee ei bes bes ie ee aoe pies 14.318180 | 20pF |XC1501CT-ND 1.05 95 79 | 525.00 | ECS-143-20-5G3XDS-TR 
3.579545 | XC1154-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-035 14.745600 | 20pF |XC1502CT-ND 1.05 95 79 | 525.00 | ECS-147.4-20-5G3XDS-TR 
3.686400 Bae 188 Hes 195 HAO. | EGS 1008%-088 16.000000 | 20pF |XC1503CT-ND 1.05 95 79 | 525.00 | ECS-160-20-5G3XDS-TR 
4.000000 | X942-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-040 
» | 6.000000 | xe43-ND 1.88 1.69 135 1.20 | ECS-100Ax-060 18.432000 | 20pF |XC1504CT-ND 1.05 95 79 | 525.00 | ECS-184-20-5G3XDS-TR 
6.144000 | X952-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-061 20.000000 | 20pF | XC1505CT-ND 1.05 95 .79 | 525.00 | ECS-200-20-5G3XDS-TR 
a ae i= = = i = ae 24.000000 | 20pF |XC1506CT-ND 1.05 .95 79 | 525.00 | ECS-240-20-5G3XDS-TR 
9.830400 | X954-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-098.3 24.576000 | 20pF |XC1507CT-ND 1.05 95 79 | 525.00 | ECS-245.7-20-5G3XDS-TR 
10.000000 | X945-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-100 25.000000 | 20pF |XC1508CT-ND 1.05 95  .79 | 525.00 | ECS-250-20-5G3XDS-F-TR 
11.059200 | X955-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 | ECS-100AX-110.5 
14318180 | X946-ND 1.88 169 1.35 1.20 | ECS-100AXx-143 27.000000 | 20pF |XC1509CT-ND 1.05 95 79 | 525.00 | ECS-270-20-5G3XDS-F-TR 
14.745600 | X956-ND 1.88 1.69 1.35 1.20 ECS-100AX-147.4 + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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WECS we, Quartz Crystals (com) regime tout ourtey | en | PED ES, 
CSM-7 Series, SMD, Low Profile @PReel° 5.990400 | Series | XC676CT-ND 73. 61 .49 | 405.00 | ECS-59-S-5P-TR 
5.990400 | 20pF | XC677CT-ND 73 61  .49 | 405.00 | ECS-59.9-20-5P-TR 
6.000000 | Series | XC678CT-ND 73 61  .49 | 405.00 | ECS-60-S-SP-TR 
Dinigncioni 6.000000 | 32pF | XC679CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-60-32-5P-TR 
10.3) 3.8 : (mm) 6.144000 | 32pF | XC567CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-61-32-5P-TR 
£ Ti Ll 6: cane as 7.372800 | Series |XC568CT-ND 73. ~«61.+~=«49:~«|~-405.00 | ECS-73-S-5P-TR 
+} : 7.372800 | 20pF | XC680CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-73-20-5P-TR 
0.75¢ -— 713.2 — Come as 8.000000 | Series | XC569CT-ND 73 61  .49 | 405.00 | ECS-80-S-5P-TR 
Side View Ena viow Bottom View cSM-7SS 2.6 8.000000 | 18pF | XC681CT-ND 73. 61 49 | 405.00 | ECS-80-18-5P-TR 
8.000000 | 32pF | XC682CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-80-32-5P-TR 
9.216000 | Series | XC683CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-92.1-S-5P-TR 
Fonusrey lied! (pisnkey Cut Tape. ene eee 9.216000 | 20pF | XC684CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-92.1-20-5P-TR 
(MHz) | Cap. | Part No. A 10 100 | 1,000. | Part No. 9.830400 | Series | XC570CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-98.3-S-5P-TR 
CSM-7-DN Industrial Temperature Range, -40°C ~ 85C 9.830400 | 20pF | XC571CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-98.3-20-5P-TR 
3570545 | 17pF [XC7S0CT.ND 1.05. ~88.~=71'~«|«52650 | ECS-65-17-5PDNAA 10.000000 | Series | XC572CT-ND 73.61.49 | 405.00 | ECS-100-S-5P-TR 
3.686400 | 20pF |XC731CT-ND 1.05 88 71 | 526.50 | ECS-36-20-5PDN-TR 10.000000 ) 18pF geome «7S = 61 a9 | 405.00 | ECS-100-18-5P-TR 
4.000000 | 20pF |XC732CT-ND 1.05 88 71 | 526.50 | ECS-40-20-SPDN-TR 11.000000 |) Series RCo <3 = 6149 | 405.00 | EGS-110-S-EP-TR 
6.000000 | sapr PAGARIETNIDI) 1.05 8871 | 28.80 |E09-60826PDN-TR v1.0ce200 | coor MMMM 75 gi a9. | aon00 |ece-tioeeose-Tn 
7.372800 | 20pF |XC734CT-ND 1.05 88 _—.71_|_ 526.50 | ECS-73-20-5PDN-TR 11.058200 | spr Eeeeeemns et Set | Sell grees ll ce ane 
8.000000 | 1épF ero iNom 1-05 BES «adh | 3028:00). |. BOS 80 16 SED IETR 12.000000 | Series | XC575CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-120-S-5P-TR 
12.000000 | 20pF |XC736CT-ND 1.05 88 71 | 526.50 | ECS-120-20-5PDN-TR 12.000000 | taoF [Reames Sa. Bi’ 46. ||| apsies || cesee46- be R 
14.318180 | 20pF |XC737CT-ND 1.05 ~=—«.88._—S—71_-|_ 526.50 | ECS-143-20-5PDN-TR 12.000000 | soor |eeeerennn aa: conte a6')\ aoson | EGScibe.4e-6R=Te 
16.000000 | 20pF Reape 125 = 88-71) 526.50 | ECS-160-20-5PDN-TR 12000393 | 18pF |XC688CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-120.003-18-5PTR 
18.432000 | 20pF |XC739CT-ND 1.05 —«.88._——=71_|_ 526.50 | ECS-184-20-5PDN-TR 42.8800 | Series IRGRIROTENEN ai wae). Lash ||| agRbO ECS 1a3.e.6-6PaTA 
19.660800 | 20pF |XC740CT-ND 1.05 88 71 | 526.50 | ECS-196-20-5PDN-TR 12288000 | 20pF | XC690CT-ND Was <e1- 2740" |) 408(00| ECS op e20sean 
20.000000 | 20pF |XC741CT-ND 1.05 88 —.71_ | 526.50 | ECS-200-20-5PDN-TR 14318180 | Series ROBIBeRERID ye. de ~cagcilll tapeton | lhe iiaze-eo aa 
24.000000 | 20pF |XC742CT-ND 1.05 _—«.88_~—_—=«.71._—‘|_- 526.50 | ECS-240-20-5PDN-TR 44318180 | 20pF | XC718CT-ND 93 cet. ao. | 408.00. iG@S449:90-5RTR 
CSM-7X-DN Industrial Temperature Range, -40°C ~ 85°C — RoHS Compliant 14.745600 | Series | XC691CT-ND 73 61 AQ 405.00 | ECS-147.4-S-5P-TR 
3.579545 | 17pF | XC1292CT-ND 1.05 88 7A, 527.00 | ECS-35-17-5PXDN-TR 14.745600 | 20pF | XC692CT-ND 73 61 49 405.00 | ECS-147.4-20-5P-TR 
3.686400 | 20pF | XC1293CT-ND 1.05 88 71 527.00 | ECS-36-20-5PXDN-TR 45.000000 | Series | XC693CT-ND 73 61 49 405.00 | ECS-150-S-5P-TR 
4.000000 | 20pF | XC1294CT-ND 1.05 88 71 527.00 | ECS-40-20-5PXDN-TR 16.000000 | Series | XC577CT-ND 73 61 49 405.00 | ECS-160-S-5P-TR 
6.000000 | 32pF |XC1295CT-ND 1.05 88 .71 | 527.00 | ECS-60-32-5PXDN-TR 16.000000 | 20pF | XC694CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-160-20-5P-TR 
7.372800 | 20pF |XC1296CT-ND 1.05 88 _.71_|_ 527.00 | ECS-73-20-5PXDN-TR 16.000312 | 18pF | XC695CT-ND 73 61.49 | 405.00 | ECS-160.003-18-5PTR 
8.000000 | 18pF |XC1297CT-ND 1.05 88 71 | 527.00 | ECS-80-18-5PXDN-TR 16.257000 | Series | XC697CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-162.5-S-5P-TR 
12,000000 | 20pF |XC1298CT-ND 1.05 88 71 | 527.00 | ECS-120-20-5PXDN-TR 16.257000 | 20pF | XC696CT-ND 73. 61 49 | 405.00 | ECS-162.5-20-5P-TR 
16.000000 | 20pF |XC1299CT-ND 1.05 88 71 | 527.00 | ECS-160-20-5PXDN-TR 18.000000 | Series | XC698CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-180-S-5P-TR 
18.432000 | 20pF |XC1300CT-ND 1.05 88 71 | 527.00 | ECS-184-20-5PXDN-TR 18.432000 | Series | XC578CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-184-S-5P-TR 
19.660800 | 20pF | XC1301CT-ND 1.05 88 71 527.00 | ECS-196-20-5PXDN-TR 18.432000 | 18pF | XC699CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-184-18-5P-TR 
20.000000 | 20pF | XC1302CT-ND 1.05 88 .71 | 527.00 | ECS-200-20-5PXDN-TR 18.432000 | 20pF | XC700CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-184-20-5P-TR 
24.000000 | 20pF | XC1303CT-ND 1.05 88 71 527.00 | ECS-240-20-5PXDN-TR 19.660800 | Series | XC579CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-196.6-S-5P-TR 
CSM-7X-DU Automotive Temperature, -55°C ~ 125°C — RoHS Compliant 19.660800 | 20pF |XE701CIEND) 73 61 A9_| 405.00 | ECS-196.6-20-5P-TR 
3.579545 | 18pF |XC1522CT-ND 1.17 1.06 88 | 585.00 | ECS-35-18-5PXDU-TR 20.000000 | Series Peo ems =8-75 «661 AD | 405.00 | ECS-200-5-SP-TR 
3.686400 | 20pF |XC1523CT-ND 1.17 1.06 .88 | 585.00 | ECS-36-20-5PXDU-TR 20.000000 | 16pF | XC719CT-ND 73 61.49) 405.00. | ECS-200-16-5P-TR 
4.000000 | 20pF |XC1524CT-ND 1.17 1.06 88 | 585.00 | ECS-40-20-SPXDU-TR 20.000000 | 20pF EXCESIGCIENDE 73 61 49 | 405.00 | ECS-200-20-5P-TR 
6.000000 | 20pF |XC1525CT-ND 1.17 1.06 88 | 585.00 | ECS-60-20-5PXDU-TR 20.480000 | 20pF RC GcoyOme 78 = =.61 49 | 405.00 | ECS-204.8-20-5P-TR 
8.000000 | 20pF |XC1526CT-ND 1.17 1.06 _.88_| 585.00 | ECS-80-20-5PXDU-TR 24.000000 | 16pF iceauomm <5 = 61 49 | 405.00 | ECS-240-16-5P-TR 
ssn | mar [ecrorag irr 100 ar | so [ecoseazosnmya | | [tint | ae |xcaacran | aso |eceiomar rn 
10.000000 | 20pF |XC1528CT-ND 1.17 1.06 88 | 585.00 | ECS-100-20-5PXDU-TR >a,576000 | 20pF aeeennie ac week. .asll| uecne ecamie Gseee te 
11.059200 | 20pF |XC1529CT-ND 1.17 1.06 88 | 585.00 | ECS-110.5-20-5PXDU-TR 3.000000 | 1epF Re ZeGaNG Se ae PADS G0 ECSSEEIB-SP-EAT 
12.000000 | 18pF |XC1530CT-ND 1.17 1.06 88 | 585.00 | ECS-120-18-5PXDU-TR 48.000000 | 200t [RERMIGENEEM 7s 61 40 | 40800 |CS-480:205P-7h 
12.000000 | 32pF |XC1531CT-ND 1.17 1.06 88 | 585.00 | ECS-120-32-5PXDU-TR CSM-7x, 40°C S70 = RoHS Compliant 
12.288000 | 20pF |XC1532CT-ND 1.17 1.06 88 | 585.00 | ECS-122.8-20-5PXDU-TR 357005 |Seies GEGEN 7a 61 49 | 40500 | ECSSS.S5RGTA 
14.318180 | 20pF |XC15338CT-ND 1.17 1.06 88 | 585.00 | ECS-143-20-5PXDU-TR 3.579545 | 17pF |XC1234CT-ND 73. 61 ~—-49:'|-«408.00 | ECS-95-17-5PX-TR 
14.745600 | 20pF |XC1534CT-ND 1.17 1.06 88 _| 585.00 | ECS-147.4-20-5PXDU-TR 3.696400 | Sores IMCIESSGRNIGI 73 61 49 | 408.00 |ECS-36S-5PX:-1R 
16.000000 | 20pF |XC1535CT-ND 1.17 1.06 88 | 585.00 | ECS-160-20-5PXDU-TR 3.686400 | 20pF |Xc1236CT-ND 73 61 ~—~.49:'| 405.00 | ECS-36-20-SPX-TR 
18.432000 | 20pF |XC1536CT-ND 1.17 1.06 _.88_| 585.00 | ECS-184-20-5PXDU-TR 4.000000 | Series |XC1237CT-ND 73. ~«61.~—S—«49.-*| 405.00 | ECS-40-S-SPX-TR 
20.000000 | 20pF |XC1537CT-ND 1.17 1.06  .88 | 585.00 | ECS-200-20-5PXDU-TR 4.000000 | 20pF |XC1238CT-ND..73.~~61~-~«49:«| 408.00 | ECS-40-20-5PX-TR 
24.000000 | 20pF |XC1538CT-ND 1.17 1.06 .88 | 585.00 | ECS-240-20-SPXDU-TR 4.032000 | Series |XC1259CT-ND 73. 61. +49 | 405.00 | ECS-40.3-S-SPX-TR 
24.576000 | 20pF | XC1539CT-ND 117 1.06 88 585.00 | ECS-245.7-20-5PXDU-TR 4.032000 | 20pF | XC1258CT-ND 73 61 49 405.00 | ECS-40.3-20-5PX-TR 
25.000000 | 20pF |XC1540CT-ND 1.17 1.06 .88 | 585.00 | ECS-250-20-5PXDU-F-TR 4.096000 | 20pF |XC1260CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-41-20-5PX-TR 
27.000000 | 20pF |XC1541CT-ND 1.17 1.06 _.88 | 585.00 | ECS-270-20-5PXDU-F-TR 4.194304 | 12pF |XC1261CT-ND 73 ~—«.61_~—=—=.49.:|_ 405.00 ‘| ECS-42-12-5PX-TR 
CSM.7, -10°C ~ 70°C 4.194304 | 16pF |XC1262CT-ND 73 61 ~«.49 -| 405.00 | ECS-42-16-5PX-TR 
3.579545 | Series |XC663CT-ND 73 61 +49 | 405.00 | ECS-35-S-5P-TR 4.433618 | 20pF |XC1263CT-ND 73 61 49 ‘| 405.00 | ECS-44-20-5PX-TR 
3.579545 | 17pF |XCS560CT-ND 73 61 ~—-.49 ‘| 405.00 | ECS-35-17-5P-TR 4.915200 | Series |XC1289CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-49-S-5PX-TR 
3.686400 | Series |XC561CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-36-S-5P-TR 4.915200 | 20pF |XC1240CT-ND 73. ~—«61_—S49.:|_ 405.00 ‘| ECS-49-20-5PX-TR 
3.686400 | 20pF | XC562CT-ND 73 61 49 405.00 | ECS-36-20-5P-TR 5.000000 | Series | XC1264CT-ND 73 61 49 405.00 | ECS-50-S-5PX-TR 
4.000000 | Series | XC563CT-ND .73 61 49 405.00 | ECS-40-S-5P-TR 5.000000 | 20pF | XC1265CT-ND 73 61 -49 | 405.00 | ECS-50-20-5PX-TR 
4.000000 | 20pF | XC564CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-40-20-5P-TR 5.185000 | 32pF | XC1266CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-52-32-5PX-TR 
4.032000 | Series | XC665CT-ND 73. 61 49 | 405.00 | ECS-40.3-S-5P-TR 5.990400 | 20pF | XC1267CT-ND = 73, 61 49-| 405.00 | ECS-59.9-20-5PX-TR 
4.032000 | 20pF | xcee4cT-ND 736i de: | cadBi00: EGS e-bo-SPTA 6.000000 | Series |XC1268CT-ND 73 61  .49 | 405.00 | ECS-60-S-5PX-TR 
4.096000 | 20pF | xceseCT-ND ae et 4o: | 40 00" | ROS 205PITR 6.000000 | 20pF |XC1000CT-ND_ _—.81_—Ss.73._—_—61._|_ 405.00 _| ECS-60-20-5PX-TR 
4.194304 | 12pF | xC667CT-ND ae et _-dov| geo: Leesan 1a cea 6.000000 | 32pF |XC1269CT-ND 73 61 + .49 | 405.00 | ECS-60-32-5PX-TR 
4.194304 | 46pF 1XC868CT-ND as ie Ss AOR OO ECS ae ETI 6.144000 | 32pF |XC1241CT-ND 78 G1_—49._| 405.00 | ECS-61-32-5PX-TR 
4.433618 | 20pF |XCe69CT-ND 73. ~=«.61._~—S.49:|| 405.00 | ECS-44-20-5P-TR keel pao oe ae fa a ms pee av elamehatoetl 
4.915200 | Sones Tm oe) 48 40500 | Fos SSF TH eatotd uted ae 73 61.49 | 405.00 | ECS-80-S-5PX-TR 
4.915200 | 20pF ecco fo - er eee] hones | Eee eels 8.000000 | 18pF |XC1271CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-80-18-5PX-TR 
5.000000 | Series | XC670CT-ND 73 61.49 | 405.00 | ECS-50-S-5P-TR 2.000000 | sor OER 73 61 a9. | 40s00 |ECS-e0-a2EPX-TR 
5.000000 | 20pF CeCe 72 = =61 49 | 405.00 | ECS-50-20-5P-TR 9.216000 | Series |XC1273CT-ND 73. ~=«.61._~—S—.49:| 405.00 | ECS-92.1-S-SPX-TR 
5.068600 | Series eee ey eS RN ce | Ae OB OOH ECS ol srar un 9.216000 | 20pF |XC1274CT-ND 73. ~=-«.61._~—S—«.49.: | 405.00 | ECS-92.1-20-5PX-TR 
5.068800 | 20pF cco 7S = 61 49 | 405.00 | ECS-51-20-5P-TR 9.830400 | Series |XC1244CT-ND_ 73 —«.61_—=—=.49_:|_ 405.00 | ECS-98.3-S-SPX-TR 
5.185000 | Series | XC674CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-52-S-SP-TR eee einen 
5.185000 | 32pF_| XC675CT-ND 73 61 49 405.00 | ECS-52-32-5P-TR + Due to manufacturer, product may come Cut Tape or Bulk § 3rd Overtone (Continued) 
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Cut Tape T&R 
rh ECS nc. Quartz Crystals Frequency | Load | Digi-Key Price Each ean ECS 
(MHz) | Cap. | Part No. 1 10 100 | 1,000 | PartNo. 
CSM-7 Series, SMD, Low Profile (Cont.) Re I 22.627800 | 12pF | XC1360-ND¥$ 1.95 1.76 1.47 — | ECS-226.278-CDX-0376 
23.264300 | 12pF |XC1361-ND¢ 1.95 1.76 1.47 — | ECS-232.643-CDX-0377 
Fredvency)|plondl (DlattKey eurepey ieee ECS 23.512200 | 12pF |XC1362-ND$ 195 1.76 1.47 — | ECS-235.122-CDx-0378 
(MHz) | Cap. | Part No. 1 10 100 | 1,000 | PartNo. 25.223500 | 12pF |XC1363-ND¢ 1.95 1.76 1.47 — | ECS-252.235-CDX-0379 
9.830400 | 20pF |XC1245CT-ND —.73 61 .49 | 405.00 | ECS-98.3-20-5PX-TR 25.456300 | 12pF |XC1364-ND¢ 1.95 1.76 1.47 — | ECS-254.563-CDX-0380 
10.000000 | Series |XC1246CT-ND —-.73 61 .49 | 405.00 | ECS-100-S-5PX-TR 26.451300 | 12pF |XC1365-NDt 1.95 1.76 1.47 — |ECS-264.513-CDX-0381 
10.000000 | 18pF | XC1288CT-ND -73 61 49 | 405.00 | ECS-100-18-5PX-TR 26.597100 | 12pF | XC1366-ND$ 195 1.76 1.47 — | ECS-265.971-CDX-0382 
10.245000 | 16pF |XC1004CT-ND 1.95 1.76 1.47 | 975.00 | ECS-102.45-16-5PX-TR 27.134400 | 12pF |XC1367-ND$t 195 1.76 1.47 — | ECS-271.344-CDX-0383 
11.059200 | Series |XC1247CT-ND__.73 61 .49 | 405.00 | ECS-110.5-S-5PX-TR 27.468800 | 12pF |XC1368-ND$ 195 1.76 1.47 — | £CS-274.688-CDX-0384 
11.059200 | 20pF |XC1248CT-ND —-.73 61 .49 | 405.00 | ECS-110.5-20-5PX-TR 28,259400 | 12pF |XC1369-ND$ 1.95 176 147 — | Ecs-282.594-CDx.0385 
11.059200 | 32pF |XC1275CT-ND —.73 61 .49 | 405.00 | ECS-110.5-32-5PX-TR 28.593800 | 12pF |XC1370-NDE 195 1.76 147 — | EcS-285.938-CDx-0388 
12.000000 | Series |XC1249CT-ND —-.73 61 .49 | 405.00 | ECS-120-S-5PX-TR 
12.000000 | 18pF |XC1289CT-ND _—.73 61 49 | 405.00 | ECS-120-18-5PX-TR + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
12.000000 | 32pF | XC1276CT-ND .73 61 49 | 405.00 | ECS-120-32-5PX-TR $ Due to manufacturer, product may come Cut Tape or Bulk § 3rd Overtone 
12.288000 | Series |XC1277CT-ND —.73 61 .49 | 405.00 | ECS-122.8-S-5PX-TR 
12.288000 | 20pF |XC1278CT-ND —-.73 61 .49 | 405.00 | ECS-122.8-20-5PX-TR ; 7 
13.560000 | 12pF |XC1003CT-ND 1.95 1.76 1.47 | 975.00 | ECS-135.6-12-5PX-TR CSM-4A Series, SMD, Low Profile 
14.818180 | Series Reon zie 1 ae || e020) | EO een Electrical Specifications: * The CSM-4A is also pin-out compatible with the Epson MA-506 » Frequency 
14.318180 | 20pF | XC1290CT-ND 73 61 49 405.00 _| ECS-143-20-5PX-TR Tolerance: +30ppm * Operating Mode: Fundamental * Shunt Capacitance: 7pF * Storage Temperature: 
14.745600 | Series | XC1279CT-ND 73 61 49 405.00 | ECS-147.4-S-5PX-TR -30°C ~ 85°C * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Drive Level: 500uW 
14.745600 | 20pF | XC1280CT-ND _—.73 61 .49 | 405.00 | ECS-147.4-20-5PX-TR 
15.000000 | Series |XC1281CT-ND —-.73 61 .49 | 405.00 | ECS-150-S-5PX-TR 
16.000000 | Series |XC1251CT-ND —-.73 61 .49 | 405.00 | ECS-160-S-5PX-TR : 
16.000000 | 20pF | XC1282CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-160-20-5PX-TR ; (Top View) 
16.000312 | 18pF |XC1283CT-ND 73 61 .49 | 405.00 | ECS-160.003-18-5PX-TR ay 99 esis a 
18.000000 | Series | XC1284CT-ND —.73 61 .49 | 405.00 | ECS-180-S-5PX-TR ate view tot 
18.432000 | Series |XC1252CT-ND _—-.73 61 .49 | 405.00 | ECS-184-S-5PX-TR &45i6 
18.432000 | 18pF |XC1285CT-ND _—-.73 61 .49 | 405.00 | ECS-184-18-5PX-TR 4 | beg ml 
18.432000 | 20pF | XC1286CT-ND__.73 61 .49 | 405.00 | ECS-184-20-5PX-TR BIC R20 ref. te, 
19.660800 | 20pF |XC1287CT-ND 73 61 49 | 405.00 | ECS-196.6-20-5PX-TR 1 2 eniiview 
20.000000 | Series |XC1253CT-ND _—.73 61 .49 | 405.00 | ECS-200-S-5PX-TR Top View 
20.000000 | 16pF |XC1291CT-ND _—_.73 61 .49 | 405.00 | ECS-200-16-5PX-TR 
20.000000 | 20pF |XC1254CT-ND —.73 61 .49 | 405.00 | ECS-200-20-5PX-TR Cut Tape Tape anal Heel 
24.000000 | 12pF |XC1001CT-ND _.81 73.61 _| 405.00 | ECS-240-12-5PX-TR Frequencyll illoadi |ipigikey Price Each Pricingt | ECS 
24.000000 | 16pF | XC1256CT-ND 73 61 49 405.00 | ECS-240-16-5PX-TR (MHz) Cap. | Part No. 4 10 100 1,000 Part No. 
24.000000 | 20pF |XC1255CT-ND ——.73 61 .49 | 405.00 | ECS-240-20-5PX-TR CSM-4A 
24.576000 | 20pF |XC1304CT-ND —.73 61 .49 | 405.00 | ECS-245.7-20-5PX-TR 3.579545 | i7pF | XC747CT.ND138 124 1.02 B7500. ECSS57 SBT 
25.000000 | 18pF |XC1305CT-ND —.73 61 .49 | 405.00 | ECS-250-18-5PX-F-TR 3.686400 | 20pF | XC748CT-ND 135 124 1.02 675.00 | ECS-36-20-28A-TR 
27.000000 | 18pF | XC1002CT-ND —.73 61 49 | 405.00 | ECS-270-18-5PX-F-TR 4.000000 | 20pF | XC749CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-40-20-28A-TR 
48.000000 | 20pF | XC1306CT-ND§__.73 61 49 | 405.00 | ECS-480-20-5PX-TR 4.915200 | 20pF | XC751CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-49-20-28A-TR 
CSM-7SSX Low Profile, -10°C ~ 70°C — RoHS Compliant 5.000000 | 20pF | XC750CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-50-20-28A-TR 
3.579545 | 18pF | XC1588CT-ND 1.02 92 -77 | 10.00 | ECS-35-18-5PVX 6.000000 | 32pF | XC752CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-60-32-28A-TR 
3.686400 | 20pF | XC1589CT-ND 1.02 92 77 | 510.00 | ECS-36-20-5PVX 7.372800 | 20pF | XC753CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-73-20-28A-TR 
4.000000 | 20pF | XC1590CT-ND 1.02 92.77 | 510.00 | ECS-40-20-5PVX 8.000000 | 16pF | XC754CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-80-16-28A-TR 
6.000000 | 20pF | XC1591CT-ND 1.02 92.77 | 510.00 | ECS-60-20-5PVX 9.830400 | 20pF | XC778CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-98.3-20-28A-TR 
8.000000 | 20pF | XC1592CT-ND 1.02 92 77 510.00 | ECS-80-20-5PVX 10.000000 | Series | XC755CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-100-S-28A-TR 
9.830400 | 20pF |XC1593CT-ND 1.02 92.77 | 510.00 | ECS-98.3-20-5PVX 10.000000 | 20pF | XC756CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-100-20-28A-TR 
10.000000 | 20pF | XC1594CT-ND 1.02 92.77 | 510.00 | ECS-100-20-5PVX 11.059200 | Series ] XC757CT-ND 1.35. «1.24 1.02 675.00 | ECS-110.5-S-28A-TR 
11.059200 | 20pF | XC1595CT-ND 1.02 92.77 | 510.00 | ECS-110.5-20-5PVX 11.059200 | 20pF | XC758CT-ND 1.35 (1.24 1.02 675.00 | ECS-110.5-20-28A-TR 
12,000000 | 18pF |XC1596CT-ND 1.02 92 ~—=«.77_| 510.00 | ECS-120-18-5PVX 12.000000 | Series ] XC760CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-120-S-28A-TR 
12.000000 | 32pF |XC1597CT-ND 1.02 ‘92 77 | 510.00 | ECS-120-32-5PVx 12.000000 | 18pF | XC759CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-120-18-28A-TR 
12.288000 | 20pF |XC1598CT-ND 1.02 92.77 | 510.00 | ECS-122.8-20-5PVX 12.000000 | 32pF | XC761CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-120-32-28A-TR 
14.318180 | 20pF | XC1599CT-ND 1.02 .92 77 510.00 | ECS-143-20-5PVX 12.288000 | 20pF | XC762CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 ECS-122.8-20-28A-TR 
14.745600 | 20pF |XC1600CT-ND 1.02 92 ~=.77_| 510.00 | ECS-147.4-20-5PVX 14.318180 | Series |] XC764CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-143-S-28A-TR 
46.000000 | 20pF | XC1601CT-ND 1.02 ‘92 77. | 510.00 | ECS-160-20-5PVXx 14.318180 | 20pF | XC763CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-143-20-28A-TR 
18432000 | 20pF |XC1602CT-ND 1.02 ‘93: -77| 81000. ./EGS-dedeo-seVe 14.745600 | Series | XC765CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-147.4-S-28A-TR 
20.000000 | 20pF |XC1603CT-ND 1.02 "92.77 | 510.00 | ECS-200-20-5PVX 14.745600 | 20pF | XC766CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-147.4-20-28A-TR 
zcanowo | ape |xcieosorso 1.02 82 7 | stogo /ecS2t0z0s0vx Precis) =| Beer mr crrdll eater 
A P| - i E i if -160-20- - 
pate: ene eee anes 3 gs ae Sanaa e 18.432000 | Series | XC769CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-184-S-28A-TR 
; : : : ; 18.432000 | 20pF | XC770CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-184-20-28A-TR 
27.000000 | 20pF | XC1607CT-ND 1.02 92.77 _| 510.00 | ECS-270-20-5PVX 
CSI. or Molex and Other RF Applications, 19 - 70 Pad 6 6lC Ee 
7.150500 | 12pF (eee oS (1760 1.47 ga eet peg ake 24.000000 | Series | XC773CT-ND 138 124 102| 67800 | ECS.240-S-28A-TR 
9.843800 | 12pF (eee DE 1951.76 (1.47 — | ECS-098.438-CD-0371 24.000000 | 12pF | XC1008CT-ND 1.35 1.22 1.02 675.00 | ECS-240-12-28A-TR 
18.062500 | 12pF Pee ieOe Mee i tee 18) =F [Co NeO:Ges-CDi03873 24.000000 | 20pF | XC774CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 _ | ECS-240-20-28A-TR 
Se case ee ele = ee ' 2 ' a _ Eee ee epee 24.576000 | 20pF | XC775CT-ND 1.85 1.24 1.02 675.00 | ECS-245.7-20-28A-TR 
S3.5D7000 | 12pE PRGRTENIDE toe 76 4a —EOS-506 578 6D 0a7e 25.000000 | 20pF | XC776CT-ND (1.35 (1.24 1.02 675.00 _| ECS-250-20-28A-F-TR 
23.264300 | 12pF | XC877-ND$ 195 1.76 1.47 — | ECS-232.643-CD-0377 CSM ann Sone cormplars 
23.512200 | 12pF | XC878-ND+ 195 1.76 1.47 — | Ecs-235.122-CD-0378 3.686400 | 20pF | XC1308CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-36-20-28AX-TR 
zezzon| tr |xcaronng 135 178 tar | — |eosarzamcoaare | | | $umno | zor | cleacrND 13s 124 jaz) green eceana0zaeh Th 
E 'p| - ki i A Ht }-60-32-; - 
aes oe ey = a : 3 : a = eee 7.372800 | 20pF | XC1311CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-73-20-28AX-TR 
26.587100 | 12pF [RCRA jee 456 4a | posses e71-cacoanD 8.000000 | 16pF | XC1312CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-80-16-28AX-TR 
10.000000 | 20pF | XC1313CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-100-20-28AX-TR 
oe scaes i erat = ae ' ie i oe a Be od er ono 11.059200 | 20pF | XC1314CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-110.5-20-28AX-TR 
12.000000 | Series | XC1316CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-120-S-28AX-TR 
28.250400 | 12pF Become eo (176 1.47 = See ee 12.000000 | 18pF | XC131SCT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-120-18-28AX-TR 
28.593800 | _12pF_| XCB86-NDF 1.95 1.76 _1.47 — | ECS-285.938-CD-0386 12.000000 | 32pF | XC1317CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 _| ECS-120-32-28AX-TR 
CSM:7X for Melexis and Other HE Applications, «10°C ~'70 C—ineHS Compliant 12.288000 | 20pF | XC1318CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-122.8-20-28AX-TR 
4.897000 | 20pF ]XC1023CT-ND 1.95 1.76 1.47 | 975.00 | ECS-48.97-CDX-0065-TR 44318180 | 20pF | XC1319CT-ND 135 124 1.02 675.00 | ECS-143-20-28AX-TR 
6.498300.) 20pF eee 195 «61.76 «(1.47 | 975.00 | ECS-64.083-CDX-0067-TR 14.745600 | Series | XC1320CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-147.4-S-28AX-TR 
6.745800 | 20pF |XC1025CT-ND 1.95 1.76 1.47 975.00 | ECS-67.458-CDX-0068-TR 14.745600 | 20pF | XC1321CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-147.4-20-28AX-TR 
7.150500 | 12pF |XC1355-ND$¢ 1.95 1.76 1.47 — | ECS-071.505-CDX-0370 16.000000 | Series | XC1323CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-160-S-28AX-TR 
9.843750 | 10pF |XC1026CT-ND 1.95 1.76 _1.47_| 975.00 | ECS-98.4375-CDX-0314-TR 16.000000 | 20pF | xC1922CT-ND 135 124 1.02 675.00 | ECS-160-20-28AX-TR 
9.843800 | 12pF | XC1356-ND¥$ 195 1.76 1.47 — | ECS-098.438-CDX-0371 18.432000 | 20pF | XC1324CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-184-20-28AX-TR 
13.062500 | 12pF | XC1357-ND¥ 195 1.76 1.47 — | ECS-130.625-CDX-0373 20.000000 | 20pF | XC1325CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-200-20-28AX-TR 
13.560000 | 10pF |XC1027CT-ND 1.95 1.76 1.47 | 975.00 | ECS-135.60-CDX-0317-TR 24.000000 | 20pF | XC1326CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-240-20-28AX-TR 
13.560000 | 12pF |XC1358-ND$ 1.95 1.76 1.47 — | ECS-135.600-CDX-0374 25.000000 | 20pF | XC1327CT-ND 1.35 1.24 1.02 675.00 | ECS-250-20-28AX-F-TR 
20.356300 | 12pF |XC1359-ND¢ 1.95 1.76 ‘1.47 — | ECS-203.563-CDX-0375 + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ECS inc. ECX-3S Series Surface Mount Quartz Crystals 


INTERNATIONAL 


Electrical Characteristics: 


¢ Frequency Tolerance: +30ppm 
¢ Shunt Capacitance: 7pF 

* Drive Level: 100W 

* Operating Temperature: -10°C ~ 70°C 1 2 : ; 

¢ Storage Temperature: -40°C ~ 85°C Top View Side View 
* Operating Mode: Fundamental 
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Cut Tape ‘Tape and Reel Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Load | Digi-Key Price Each Pricingt ECS Frequency | Load | Digi-Key Price Each Pricingt ECS 
(MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 1,000 Part No. (MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
ECX-3S 20.000000 | 16pF | XC489CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-200-16-7S-TR 
3.579545 | Series | XC529CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-35-S-7S-TR 20.000000 | 20pF | XC525CT-ND« 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-200-20-7S-TR 
3.579545 | 17pF | XC501CT-ND« 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-35-17-7S-TR 23.592000 | Series | XC559CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-235.92-S-7S-TR 
3.686400 | Series | XC502CT-ND* 2.03 169 1.35) 101250 | ECS-36-S-7S-TR 24.000000 | Series | XC526CT-ND* 2.03 1.69 1.35] 1012.50 | ECS-240-S-7S-TR 


24.000000 | 16pF | XC528CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-240-16-7S-TR 
24.000000 | 20pF | XC527CT-ND« 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-240-20-7S-TR 
ECX-3SX — RoHS Compliant 
3.579545 | Series | XC1229CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-35-S-7SX-TR 


3.686400 | 20pF | XC503CT-ND « 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-36-20-7S-TR 
4.000000 | Series | XC504CT-ND « 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-40-S-7S-TR 
4.000000; 20pF | XC505CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-40-20-7S-TR 


4.096000) 16pF eo 86705 «(1.69 (1.35) 1012.50 | ECS-41-16-78-TR 3.579545 | 17pF | XC1206CT-ND 2.03 1.69 1.35 | 1013.00 | ECS-35-17-7SX-TR 
4.194304 | 12pF | XC530CT-ND 2.03 1.69 1.35 | 1012.50 ECS-42-12-7S-TR 3.686400 | Series | XC1207CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-36-S-7SX-TR 

4.433618 | 20pF | XC506CT-ND* 2.03 1.69 1.35 | 1012.50 ECS-44-20-7S-TR 3.686400 | 20pF | XC1208CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-36-20-7SX-TR 
4.915200 | Series | XC507CT-ND* 2.03 1.69 1.35 | 1012.50 ECS-49-S-7S-TR 4.000000 | Series | XC1209CT-ND_ 2.038 1.69 1.35 1013.00 ECS-40-S-7SX-TR 

4.915200] 20pF | XC508CT-ND* 2.03 1.69 1.35] 1012.50 ECS-49-20-7S-TR 4.000000] 20pF | XC1210CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-40-20-7SX-TR 
5.000000] 20pF | XC499CT-ND 203 1.69 1.35 1012.50 ECS-50-20-7S-TR 4.096000 | 16pF | XC1205CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-41-16-7SX-TR 
6.000000 | Series | xC497CT-ND 203 169 «+1351 1012.50 ECS-60-S-78-TR 4.194304] 12pF | XC1230CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-42-12-7SX-TR 


4.915200 | Series | XC1211CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-49-S-7SX-TR 
4.915200 | 20pF | XC1212CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-49-20-7SX-TR 
5.000000} 20pF | XC1204CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-50-20-7SX-TR 
6.000000 | Series | XC1202CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-60-S-7SX-TR 


6.000000 | 32pF | XC498CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-60-32-7S-TR 
6.144000 | 320pF | XCS5O09CT-ND « 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-61-32-7S-TR 
6.553600 | 12pF | XC496CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-65-12-7S-TR 


7.872800 | Series PRC oeg 8205 (1.69 (1.35) 101250 | ECS-73-8-75-TR 6.000000 | 32pF | XC1203CT-ND 2.03 1.69 1.35 | 1125.00 | ECS-60-32-7SX-TR 
7.372800 | 20pF | XC536CT-ND 2.03 1.69 1.35 | 1012.50 ECS-73-20-7S-TR 6.144000] 32pF | XC1213CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-61-32-7SX-TR 
8.000000 | Series | XC511CT-ND* 2.03 1.69 1.35) 1012.50 ECS-80-S-7S-TR 6.553600 | 12pF | XC1201CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-65-12-7SX-TR 
8.000000| 16pF | XC495CT-ND 2.03 1.69 1.35] 1012.50 ECS-80-16-7S-TR 7.372800 | Series | XC1214CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-73-S-7SX-TR 
9.830400 | Series | XC512CT-ND « 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-98.3-S-7S-TR 7.372800 | 20pF | XC1231CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-73-20-7SX-TR 
9.830400] 20pF | XC513CT-ND « 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-98.3-20-7S-TR 8.000000 | Series | XC1215CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-80-S-7SX-TR 
10.000000| Series | XC514CT-ND* 2.03 1.69 1.35| 1012.50 ECS-100-S-7S-TR 8.000000] 16pF | XC1200CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-80-16-7SX-TR 


9.830400 | 20pF | XC1216CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-98.3-20-7SX-TR 
10.000000 | Series | XC1217CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-100-S-7SX-TR 
11.059200 | Series | XC1218CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-110.5-S-7SX-TR 
11.059200} 20pF | XC1219CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-110.5-20-7SX-TR 


11.059200 | Series | XC515CT-ND « 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-110.5-S-7S-TR 
11.059200 | 20pF | XC516CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-110.5-20-7S-TR 
12.000000 | Series | XC517CT-ND « 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-120-S-7S-TR 


12.000000 | 18pF | XCa48CT-ND = 2.03 1.69 1.85) 1012.50 | ECS-120-18-78-TR 12,000000 | Series | XC1220CT-ND 2.03 1.69 1.35 | 1013.00 | ECS-120-S-7SX-TR 

12000000) 32pF —xeizcieomy 8203 1.69 (1.35) 101250 | ECS-120-32-78-TR 12.000000 | 18pF | XC1232CT-ND_ 2.03 1.69 1.35 | 1013.00 __| ECS-120-18-7SX-TR 
12.288000 | Series | XC518CT-ND* 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-122.8-S-7S-TR 12.288000 | Series | XC1221CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-122.8-S-7SX-TR 
12.288000| 20pF | XC498CT-ND 2.08 1.69 =«1.35| 1012.50 | ECS-122.8-20-7S-TR 12.288000| 20pF | XC1199CT-ND 2.03 1.69 1.35 | 1013.00 | ECS-122.8-20-7SX-TR 
14.318180 | Series | XC519CT-ND* 2.03 169 1.35] 1012.50 | ECS-143-S-7S-TR 14.318180 | Series | XC1222CT-ND 2.03 1.69 1.35 | 1013.00 | ECS-143-S-7SX-TR 

14.318180| 20pF | XC492CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-143-20-7S-TR 14.745600 | Series | XC1223CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-147.4-S-7SX-TR 
14.745600 | Series | XC520CT-ND* 203 169 1.35| 101250 | ECS-147.4-S-7S-TR 14.745600 | 20pF | XC1198CT-ND 2.03 1.69 1.35 | _1013.00_| ECS-147.4-20-7SX-TR 


ECS-147 4-20-7S-TR 16.000000 | Series | XC1224CT-ND 2.03 1.69 1.35 | 1013.00 | ECS-160-S-7SX-TR 
16.000000 20pF | XC1283CT-ND 2.03 1.69 1.35 | 1013.00 | ECS-160-20-7SX-TR 
18.432000 | Series | XC1225CT-ND 2.03 1.69 1.35 | 1013.00 | ECS-184-S-7SX-TR 
19.660800 | 20pF | XC1197CT-ND 2.03 1.69 1.35 | 1013.00 | ECS-196.6-20-7SX-TR 


14.745600 | 20pF | XC491CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 
16.000000 | Series | XC521CT-ND « 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-160-S-7S-TR 
16.000000} 20pF | XC550CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-160-20-7S-TR 


18,482000 | Series PACe ees 8203 «(1.69 (1.85) 1012.50 | ECS-184-8-75-TR 20.000000 | Series | XC1226CT-ND 2.03 1.69 1.35 | 1013.00 | ECS-200-S-7SX-TR 
19.660800 | Series | XC523CT-ND* = 2.03 1.69 1.35 | 1012.50 | _ECS-196.6-S-7S-TR 20.000000| 16pF |XC1196CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-200-16-7SX-TR 
19.660800 | 20pF | XC490CT-ND 2.03 1.69 1.35 1012.50 ECS-196.6-20-7S-TR 20.000000] 20pF | XC1227CT-ND 2.03 1.69 1.35 1013.00 ECS-200-20-7SX-TR 
20.000000 | Series | XC524CT-ND* 2.03 1.69 1.35] 1012.50 _| ECS-200-S-7S-TR 24.000000| 20pF | XC1228CT-ND 2.03 1.69 1.35 | 1013.00 _| ECS-240-20-7SX-TR 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


* XC-KIT-ND Digi-Key® SMT Low Profile Quartz Crystal Kit 3 each of values denoted (78 total pieces). Notebook style storage case and bin storage guide included $169.00 


Surface Mount Quartz Crystals 
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Maximum Cut Tape Tape and Reel 
ESR Load Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
Fig. (Ohm) Cap. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
CSM-12, -10°C ~ 70°C 
200 17pF 3.579545 XC584CT-ND 1.95 1.76 1.47 TAZ XC584TR-ND 975.00 ECS-35-17-18-TR 
200 Series 3.686400 XC585CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC585TR-ND 975.00 ECS-36-S-18-TR 
200 20pF 3.686400 XC586CT-ND 1.95 1.76 1.47 WAZ XC586TR-ND 975.00 ECS-36-20-18-TR 
150 Series 4.000000 XC588CT-ND 1.95 1.76 1.47 Taz XC588TR-ND 975.00 ECS-40-S-18-TR 
1 150 20pF 4.000000 XC587CT-ND 1.95 1.76 1.47 lsd: XC587TR-ND 975.00 ECS-40-20-18-TR 
150 Series 4.915200 XC590CT-ND 1.95 1.76 1.47 BP kd XC590TR-ND 975.00 ECS-49-S-18-TR 
150 20pF 4.915200 XC589CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC589TR-ND 975.00 ECS-49-20-18-TR 
100 32pF 6.144000 XC591CT-ND 1.95 1.76 1.47 TA? XC591TR-ND 975.00 ECS-61-32-18-TR 
100 Series 7.372800 XC592CT-ND 1.95 1.76 1.47 TAZ XC592TR-ND 975.00 ECS-73-S-18-TR 
100 Series 8.000000 XC593CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC593TR-ND 975.00 ECS-80-S-18-TR 
* 3rd Overtone t Bluetooth™ RF (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1341 


ECS we, Surface Mount Quartz Crystals (cont) 


Maximum Cut Tape Tape and Reel 
ESR Load Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
Fig. (Ohm) Cap. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
100 20pF 8.000000 XC1007CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC1007TR-ND 975.00 ECS-80-20-18-TR 
100 Series 9.830400 XC594CT-ND 1.95 1.76 1.47 117 XC594TR-ND 975.00 ECS-98.3-S-18-TR 
100 20pF 9.830400 XC595CT-ND 1.95 1.76 1.47 TA? XC595TR-ND 975.00 ECS-98.3-20-18-TR 
80 Series 10.000000 XC596CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC596TR-ND 975.00 ECS-100-S-18-TR 
80 Series 11.059200 XC597CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC597TR-ND 975.00 ECS-110.5-S-18-TR 
80 20pF 11.059200 XC598CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC598TR-ND 975.00 ECS-110.5-20-18-TR 
80 Series 12.000000 XC599CT-ND 1.95 1.76 1.47 117. XC599TR-ND 975.00 ECS-120-S-18-TR 
50 Series 14.318180 XC600CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC600TR-ND 975.00 ECS-143-S-18-TR 
‘ 50 20pF 14.318180 XC937CT-ND 1.95 1.76 1.47 Ae XC937TR-ND 975.00 ECS-143-20-18-TR 
50 Series 16.000000 XC601CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC601TR-ND 975.00 ECS-160-S-18-TR 
50 Series 18.432000 XC602CT-ND 1.95 1.76 1.47 TA? XC602TR-ND 975.00 ECS-184-S-18-TR 
50 Series 19.660800 XC603CT-ND 1.95 1.76 1.47 1:47 XC603TR-ND 975.00 ECS-196.6-S-18-TR 
50 Series 20.000000 XC604CT-ND 1.95 1.76 1.47 17. XC604TR-ND 975.00 ECS-200-S-18-TR 
50 20pF 20.000000 XC605CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC605TR-ND 975.00 ECS-200-20-18-TR 
50 16pF 24.000000 XC607CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC607TR-ND 975.00 ECS-240-16-18-TR 
50 20pF 24.000000 XC606CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC606TR-ND 975.00 ECS-240-20-18-TR 
ECX-19A, -10°C ~ 70°C 
200 17pF 3.579545 XC850CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC850TR-ND 1650.00 ECS-35-17-19A-TR 
200 20pF 3.686400 XC851CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC851TR-ND 1650.00 ECS-36-20-19A-TR 
150 20pF 4.000000 XC852CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC852TR-ND 1650.00 ECS-40-20-19A-TR 
150 20pF 4.915200 XC853CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC853TR-ND 1650.00 ECS-49-20-19A-TR 
100 32pF 6.144000 XC854CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC854TR-ND 1650.00 ECS-61-32-19A-TR 
100 20pF 7.372800 XC855CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC855TR-ND 1650.00 ECS-73-20-19A-TR 
100 20pF 8.000000 XC856CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC856TR-ND 1650.00 ECS-80-20-19A-TR 
100 20pF 9.830400 XC857CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC857TR-ND 1650.00 ECS-98.3-20-19A-TR 
80 Series 10.000000 XC858CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC858TR-ND 1650.00 ECS-100-S-19A-TR 
80 20pF 11.059200 XC859CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC859TR-ND 1650.00 ECS-110.5-20-19A-TR 
2 80 Series 12.000000 XC860CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC860TR-ND 1650.00 ECS-120-S-19A-TR 
80 20pF 12.000000 XC861CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC861TR-ND 1650.00 ECS-120-20-19A-TR 
50 Series 14.318180 XC862CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC862TR-ND 1650.00 ECS-143-S-19A-TR 
50 20pF 14.318180 XC863CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC863TR-ND 1650.00 ECS-143-20-19A-TR 
50 Series 16.000000 XC864CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC864TR-ND 1650.00 ECS-160-S-19A-TR 
50 Series 18.432000 XC865CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC865TR-ND 1650.00 ECS-184-S-19A-TR 
50 Series 19.660800 XC866CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC866TR-ND 1650.00 ECS-196.6-S-19A-TR 
50 Series 20.000000 XC867CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC867TR-ND 1650.00 ECS-200-S-19A-TR 
50 20pF 20.000000 XC868CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC868TR-ND 1650.00 ECS-200-20-19A-TR 
50 Series 24000000 XC870CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC870TR-ND 1650.00 ECS-240-S-19A-TR 
50 20pF 24,000000 XC869CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC869TR-ND 1650.00 ECS-240-20-19A-TR 
CSM-8, -10°C ~ 70°C 
60 20pF 8.000000 XC1010CT-ND. 3.30 2.97 2.48 1.98 XC1010TR-ND 1650.00 ECS-80-20-20A-TR 
60 Series 9.830400 XC608CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC608TR-ND 1650.00 ECS-98.3-S-20A-TR 
60 20pF 9.830400 XC609CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC609TR-ND 1650.00 ECS-98.3-20-20A-TR 
60 Series 10.000000 XC610CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC610TR-ND 1650.00 ECS-100-S-20A-TR 
60 Series 11.059200 XC611CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC611TR-ND 1650.00 ECS-110.5-S-20A-TR 
60 20pF 11.059200 XC612CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC612TR-ND 1650.00 ECS-110.5-20-20A-TR 
60 Series 12.000000 XC613CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC613TR-ND 1650.00 ECS-120-S-20A-TR 
60 20pF 12.000000 XC1011CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC1011TR-ND 1650.00 ECS-120-20-20A-TR 
60 20pF 12.288000 XC1012CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC1012TR-ND 1650.00 ECS-122.8-20-20A-TR 
60 Series 14.318180 XC614CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC614TR-ND 1650.00 ECS-143-S-20A-TR 
60 20pF 14.318180 XC938CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC938TR-ND 1650.00 ECS-143-20-20A-TR 
60 Series 14.745600 XC615CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC615TR-ND 1650.00 ECS-147.4-S-20A-TR 
40 Series 16.000000 XC616CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC616TR-ND 1650.00 ECS-160-S-20A-TR 
40 20pF 16.000000 XC939CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC939TR-ND 1650.00 ECS-160-20-20A-TR 
40 Series 18.432000 XC617CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC617TR-ND 1650.00 ECS-184-S-20A-TR 
40 Series 19.660800 XC618CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC618TR-ND 1650.00 ECS-196.6-S-20A-TR 
40 Series 20.000000 XC619CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC619TR-ND 1650.00 ECS-200-S-20A-TR 
2 40 20pF 20.000000 XC620CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC620TR-ND 1650.00 ECS-200-20-20A-TR 
40 Series 24.000000 XC621CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC621TR-ND 1650.00 ECS-240-S-20A-TR 
40 12pF 24.000000 XC1009CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC1009TR-ND 1650.00 ECS-240-12-20A-TR 
40 20pF 24.000000 XC622CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC622TR-ND 1650.00 ECS-240-20-20A-TR 
40 Series 24.000140 XC623CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC623TR-ND 1650.00 ECS-240.0014S20A-TR 
40 Series 30.000000 XC630CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC630TR-ND 1650.00 ECS-300-S-20A-F-TR 
80 Series 30.000000 XC624CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC624TR-ND* 1650.00 ECS-300-S-20A-TR 
40 Series 32.000000 XC631CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC631TR-ND 1650.00 ECS-320-S-20A-F-TR 
80 Series 32.000000 XC625CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC625TR-ND* 1650.00 ECS-320-S-20A-TR 
80 Series 33.000000 XC626CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC626TR-ND* 1650.00 ECS-330-S-20A-TR 
40 Series 35.251200 XC632CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC632TR-ND 1650.00 ECS-352.512-S20AF-TR 
40 Series 36.000000 XC633CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC633TR-ND 1650.00 ECS-360-S-20A-F-TR 
80 Series 36.000000 XC627CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC627TR-ND* 1650.00 ECS-360-S-20A-TR 
40 Series 40.000000 XC634CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC634TR-ND 1650.00 ECS-400-S-20A-F-TR 
80 Series 40.000000 XC628CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC628TR-ND* 1650.00 ECS-400-S-20A-TR 
80 Series 40.320000 XC629CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 XC629TR-ND* 1650.00 ECS-403.2-S-20A-TR 
80 20pF 48.000000 XC940CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC940TR-ND 1650.00 ECS-480-20-20A-TR 
ECX-64A-EN Industrial Temperature, -40°C ~ 85°C, +50ppm 
80 Series 14.318180 XC980CT-ND 2.94 2.65 2.21 Lee XC980TR-ND 1470.00 ECS-143-S-23A-EN-TR 
80 20pF 14.318180 XC979CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC979TR-ND 1470.00 ECS-143-20-23A-EN-TR 
80 20pF 14.745600 XC981CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC981TR-ND 1470.00 ECS-147-20-23A-EN-TR 
60 Series 16.000000 XC983CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC983TR-ND 1470.00 ECS-160-S-23A-EN-TR 
60 20pF 16.000000 XC982CT-ND 2.94 2.65 2.21 Lee XC982TR-ND 1470.00 ECS-160-20-23A-EN-TR 
60 Series 18.432000 XC985CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC985TR-ND 1470.00 ECS-184-S-23A-EN-TR 
4 60 20pF 18.432000 XC984CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC984TR-ND 1470.00 ECS-184-20-23A-EN-TR 
60 Series 19.660800 XC987CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC987TR-ND 1470.00 ECS-196-S-23A-EN-TR 
60 20pF 19.660800 XC986CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC986TR-ND 1470.00 ECS-196-20-23A-EN-TR 
40 Series 20.000000 XC989CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC989TR-ND 1470.00 ECS-200-S-23A-EN-TR 
40 20pF 20.000000 XC988CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC988TR-ND 1470.00 ECS-200-20-23A-EN-TR 
40 Series 24.000000 XC991CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC991TR-ND 1470.00 ECS-240-S-23A-EN-TR 
40 20pF 24.000000 XC990CT-ND 2.94 2.65 2.21 1.77 XC990TR-ND 1470.00 ECS-240-20-23A-EN-TR 
* 3rd Overtone t Bluetooth™ RF (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ECS we. Surface Mount Quartz Crystals (cont) ® 
Maximum Cut Tape Tape and Reel 
ESR Load Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
Fig. (Ohm) Cap. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
ECX-64A, -10°C ~ 70°C, +50ppm 
80 Series 14.31818 XC822CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC822TR-ND 1650.00 ECS-143-S-23A-TR 
80 20pF 14.31818 XC821CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC821TR-ND 1650.00 ECS-143-20-23A-TR 
80 20pF 14.74560 XC823CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC823TR-ND 1650.00 ECS-147-20-23A-TR 
60 Series 16.00000 XC825CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC825TR-ND 1650.00 ECS-160-S-23A-TR 
60 20pF 16.00000 XC824CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC824TR-ND 1650.00 ECS-160-20-23A-TR 
“ 60 Series 18.43200 XC827CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC827TR-ND 1650.00 ECS-184-S-23A-TR 
60 20pF 18.43200 XC826CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC826TR-ND 1650.00 ECS-184-20-23A-TR 
60 Series 19.66080 XC829CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC829TR-ND 1650.00 ECS-196-S-23A-TR 
60 20pF 19.66080 XC828CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC828TR-ND 1650.00 ECS-196-20-23A-TR 
40 Series 20.00000 XC831CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC831TR-ND 1650.00 ECS-200-S-23A-TR 
40 20pF 20.00000 XC830CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC830TR-ND 1650.00 ECS-200-20-23A-TR 
40 Series 24.00000 XC832CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 XC832TR-ND 1650.00 ECS-240-S-23A-TR 
ECX-64B, -10°C ~ 70°C, +50ppm 
80 9pF 12.00000 XC1022CT-NDt 1.95 1.76 1.47 117 XC1022TR-NDt 975.00 ECS-120-CD-0330-TR 
80 20pF 12.00000 XC1013CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC1013TR-ND 1875.00 ECS-120-20-23B-TR 
80 Series 14.31818 XC810CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC810TR-ND 1875.00 ECS-143-S-2 3B-TR 
80 20pF 14.31818 XC809CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC809TR-ND 1875.00 ECS-143-20-23B-TR 
80 20pF 14.74560 XC811CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC811TR-ND 1875.00 ECS-147-20-23B-TR 
60 Series 16.00000 XC813CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC813TR-ND 1875.00 ECS-160-S-23B-TR 
60 20pF 16.00000 XC812CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC812TR-ND 1875.00 ECS-160-20-23B-TR 
60 Series 18.43200 XC815CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC815TR-ND 1875.00 ECS-184-S-23B-TR 
? 60 20pF 18.43200 XC814CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC814TR-ND 1875.00 ECS-184-20-23B-TR 
60 Series 19.66080 XC817CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC817TR-ND 1875.00 ECS-196-S-23B-TR 
60 20pF 19.66080 XC816CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC816TR-ND 1875.00 ECS-196-20-23B-TR 
40 Series 20.00000 XC819CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC819TR-ND 1875.00 ECS-200-S-23B-TR 
40 20pF 20.00000 XC818CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC818TR-ND 1875.00 ECS-200-20-23B-TR 
40 Series 24,00000 XC820CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC820TR-ND 1875.00 ECS-240-S-23B-TR 
40 20pF 24,00000 XC1014CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC1014TR-ND 1875.00 ECS-240-20-23B-TR 
40 18pF 25.00000 XC1015CT-ND 3.75 3.38 2.82 2.25 XC1015TR-ND 1875.00 ECS-250-18-23B-F-TR 


* 3rd Overtone t Bluetooth™ RF 


Subminiature Surface Mount Quartz Crystals Digi@Reel’ 


Dimensions (mm) 
Series L WwW 
ECX-53B 5.0 3.2 
ECX-42 4.0 2.5 
ECX-32 3.2 2.5 


- Top View Bottom View ECX-2236 25 20 
Top View ECX-1637 2.0 1.6 


Side View 


Maximum Cut Tape Tape and Reel 
ESR Load Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
(Ohm) Cap. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
ECX-53B-DU Automotive Temperature Range, -55°C ~ 125°C, 5.0 x 3.2 x .85mm 
80 20pF 10.000000 XC1510CT-ND AZ? 1.60 1.33 1.07 XC1510TR-ND 885.00 ECS-100-20-30B-DU 
80 20pF 12.000000 XC1511CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1511TR-ND 885.00 ECS-120-20-30B-DU 
80 20pF 14.318180 XC1512CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1512TR-ND. 885.00 ECS-143-20-30B-DU 
60 20pF 16.000000 XC1513CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1513TR-ND 885.00 ECS-160-20-30B-DU 
40 20pF 20.000000 XC1514CT-ND 177 1.60 1.33 1.07 XC1514TR-ND. 885.00 ECS-200-20-30B-DU 
30 20pF 24.000000 XC1515CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1515TR-ND 885.00 ECS-240-20-30B-DU 
30 20pF 25.000000 XC1516CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1516TR-ND 885.00 ECS-250-20-30B-DU 
30 20pF 27.000000 XC1517CT-ND AT? 1.60 1.33 1.07 XC1517TR-ND 885.00 ECS-270-20-30B-DU 
30 20pF 30.000000 XC1518CT-ND AZ? 1.60 1.33 1.07 XC1518TR-ND 885.00 ECS-300-20-30B-DU 
30 20pF 32.000000 XC1519CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1519TR-ND. 885.00 ECS-320-20-30B-DU 
30 20pF 40.000000 XC1520CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1520TR-ND 1035.00 ECS-400-20-30B-DU 
30 20pF 48.000000 XC1521CT-ND 2.37 2.14 1.78 1.43 XC1521TR-ND. 1185.00 ECS-480-20-30B-DU 
ECX-53B, -20°C ~ 70°C, +50ppm, 5.0 x 3.2 x .85mm 
80 20pF 10.000000 XC1117CT-ND 177. 1.60 1.33 1.07 XC1117TR-ND 885.00 ECS-100-20-30B-TR 
80 20pF 12.000000 XC1118CT-ND AZ? 1.60 1.33 1.07 XC1118TR-ND 885.00 ECS-120-20-30B-TR 
80 20pF 14.318180 XC1119CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1119TR-ND 885.00 ECS-143-20-30B-TR 
60 20pF 16.000000 XC1120CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1120TR-ND. 885.00 ECS-160-20-30B-TR 
50 20pF 20.000000 XC1121CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1121TR-ND. 885.00 ECS-200-20-30B-TR 
50 20pF 24.000000 XC1122CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1122TR-ND. 885.00 ECS-240-20-30B-TR 
50 20pF 24.576000 XC1123CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1123TR-ND 885.00 ECS-245-20-30B-TR 
50 20pF 25.000000 XC1124CT-ND 1.77 1.60 1.33 1.07 XC1124TR-ND 885.00 ECS-250-20-30B-TR 
50 Series 27.000000 XC1126CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1126TR-ND 1035.00 ECS-270-S-30B-TR 
50 20pF 27.000000 XC1125CT-ND AT? 1.60 1.33 1.07 XC1125TR-ND 885.00 ECS-270-20-30B-TR 
50 Series 30.000000 XC1128CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1128TR-ND 1035.00 ECS-300-S-30B-TR 
50 20pF 32.000000 XC1129CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1129TR-ND 1035.00 ECS-320-20-30B-TR 
50 Series 36.000000 XC1132CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1132TR-ND 1035.00 ECS-360-S-30B-TR 
50 20pF 36.000000 XC1131CT-ND 2.07 1.87 1.56 1.25 XC1131TR-ND 1035.00 ECS-360-20-30B-TR 
50 20pF 40.000000 XC1133CT-ND 2.37 2.14 1.78 1.43 XC1133TR-ND 1185.00 ECS-400-20-30B-TR 
50 20pF 50.000000 XC1135CT-ND 2.37 2.14 1.78 1.43 XC1135TR-ND 1185.00 ECS-500-20-30B-TR 
ECX-42 For Bluetooth™ and Zigbee Applications, +10/+10, -20°C ~ 70°C, 4.0 x 2.5 x .80mm 
80 QpF 12.000000 XC1608CT-ND 1.65 1.49 1.24 99 XC1608TR-ND 825.00 ECS-120-9-42-CKM-TR 
80 pF 13.000000 XC1609CT-ND 1.65 1.49 1.24 -99 XC1609TR-ND 825.00 ECS-130-9-42-CKM-TR 
80 QpF 14.400000 XC1610CT-ND 1.65 1.49 1.24 -99 XC1610TR-ND 825.00 ECS-144-9-42-CKM-TR 
80 QpF 16.000000 XC1611CT-ND 1.65 1.49 1.24 -99 XC1611TR-ND 825.00 ECS-160-9-42-CKM-TR 
80 QpF 19.680000 XC1612CT-ND 1.65 1.49 1.24 99 XC1612TR-ND. 825.00 ECS-196.8-9-42-CKM-TR 
60 13pF 24.000000 XC1613CT-ND 1.65 1.49 1.24 99 XC1613TR-ND 825.00 ECS-240-13-42-CKM-TR 
60 13pF 26.000000 XC1614CT-ND 1.65 1.49 1.24 99 XC1614TR-ND. 825.00 ECS-260-13-42-CKM-TR 
60 13pF 32.000000 XC1615CT-ND 1.74 1.57 1.31 1.05 XC1615TR-ND. 870.00 ECS-320-13-42-CKM-TR 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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INTERNATION, 


HECS 


inc. Subminiature Surface Mount Crystals (cont,) 


@Reel° 


Maximum Cut Tape Tape and Reel 
ESR Load Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
(Ohm) Cap. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
ECX-32, -20°C ~ 70°C, +50ppm, 3.2 x 2.5 x .70mm 
100 20pF 16.000000 XC1137CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1137TR-ND 1785.00 ECS-160-20-33-TR 
100 20pF 18.432000 XC1138CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1138TR-ND 1785.00 ECS-184-20-33-TR 
100 20pF 19.660800 XC1139CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1139TR-ND 1785.00 ECS-196-20-33-TR 
100 20pF 20.000000 XC1140CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1140TR-ND 1785.00 ECS-200-20-33-TR 
100 20pF 24.000000 XC1141CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1141TR-ND. 1785.00 ECS-240-20-33-TR 
100 20pF 25.000000 XC1142CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1142TR-ND 1785.00 ECS-250-20-33-TR 
100 20pF 27.000000 XC1143CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1143TR-ND 1785.00 ECS-270-20-33-TR 
50 Series 30.000000 XC1145CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1145TR-ND 1785.00 ECS-300-S-33-TR 
50 20pF 30.000000 XC1144CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1144TR-ND. 1785.00 ECS-300-20-33-TR 
50 Series 32.000000 XC1147CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1147TR-ND 1785.00 ECS-320-S-33-TR 
50 20pF 32.000000 XC1146CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1146TR-ND 1785.00 ECS-320-20-33-TR 
50 Series 36.000000 XC1149CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1149TR-ND 1785.00 ECS-360-S-33-TR 
50 20pF 36.000000 XC1148CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1148TR-ND. 1785.00 ECS-360-20-33-TR 
50 Series 40.000000 XC1151CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1151TR-ND 1785.00 ECS-400-S-33-TR 
50 20pF 40.000000 XC1150CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1150TR-ND 1785.00 ECS-400-20-33-TR 
50 Series 48.000000 XC1153CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1153TR-ND 1785.00 ECS-480-S-33-TR 
50 20pF 48.000000 XC1152CT-ND 3.57 3.22 2.68 2.15 XC1152TR-ND. 1785.00 ECS-480-20-33-TR 
ECX-2236 for Bluetooth™ and Zigbee Applications, +10/+10, -20°C ~ 70°C, 2.5 x 2.0 x .55mm 
100 8pF 16.000000 XC1552CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1552TR-ND. 1725.00 ECS-160-8-36CKM 
100 8pF 18.432000 XC1553CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1553TR-ND. 1725.00 ECS-184-8-36CKM 
100 8pF 19.200000 XC1554CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1554TR-ND 1725.00 ECS-192-8-36CKM 
100 8pF 19.660800 XC1555CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1555TR-ND. 1725.00 ECS-196-8-36CKM 
100 8pF 20.000000 XC1556CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1556TR-ND. 1725.00 ECS-200-8-36CKM 
100 8pF 24.000000 XC1557CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1557TR-ND. 1725.00 ECS-240-8-36CKM 
100 8pF 24.576000 XC1558CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1558TR-ND. 1725.00 ECS-245.7-8-36CKM 
100 8pF 25.000000 XC1559CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1559TR-ND. 1725.00 ECS-250-8-36CKM 
100 8pF 26.000000 XC1560CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1560TR-ND 1725.00 ECS-260-8-36CKM 
100 8pF 27.000000 XC1561CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1561TR-ND. 1725.00 ECS-270-8-36CKM 
100 8pF 30.000000 XC1562CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1562TR-ND 1725.00 ECS-300-8-36CKM 
100 8pF 32.000000 XC1563CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1563TR-ND. 1725.00 ECS-320-8-36CKM 
100 8pF 36.000000 XC1564CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1564TR-ND. 1725.00 ECS-360-8-36CKM 
100 8pF 40.000000 XC1565CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1565TR-ND 1725.00 ECS-400-8-36CKM 
100 8pF 48.000000 XC1566CT-ND 3.45 3.11 2.59 2.07 XC1566TR-ND. 1725.00 ECS-480-8-36CKM 
100 8pF 80.000000 XC1567CT-ND 5.37 4.84 4.03 3.23 XC1567TR-ND. 2685.00 ECS-800-8-36CKM 
ECX-1637 for Bluetooth™ and Zigbee Applications, +10/+10, -20°C ~ 70°C, 2.0 x 1.6 x .45mm 
100 8pF 24.000000 XC1543CT-ND 3.87 3.49 2.91 2.33 XC1543TR-ND 1935.00 ECS-240-8-37CKM 
100 8pF 26.000000 XC1545CT-ND 3.87 3.49 2.91 2.33 XC1545TR-ND 1935.00 ECS-260-8-37CKM 
100 8pF 27.000000 XC1546CT-ND 3.87 3.49 2.91 2.33 XC1546TR-ND. 1935.00 ECS-270-8-37CKM 
100 8pF 32.000000 XC1547CT-ND 3.87 3.49 2.91 2.33 XC1547TR-ND 1935.00 ECS-320-8-37CKM 
100 8pF 40.000000 XC1549CT-ND 3.87 3.49 2.91 2.33 XC1549TR-ND 1935.00 ECS-400-8-37CKM 


32.768kHz Crystals and Oscillators 
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Dimensions 


Man. Part Number 


ECS-327SMO 


ECS-327KO 


Digi@Reel° 


Pin Connection 


Tri-State 


Ground 


Output 


VDD 


Dimensions (mm! 


Man. Part Number 


L 


ECS-3X8 
ECS-3X8X 


8.2 


ECS-.327-12.5-13 
ECS-.327-12.5-13X 


6.2 


ECS-.327-8-14 
ECS-.327-8-14X 


5.1 


ESR Load Cut Tape 
Maximum Capacitance Digi-Key Price Each Digi-Key Wepeiand|Reel ECS 
Fig. (Q) (pF) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Surface Mount Crystals 
50k 6.0 XC746CT-ND 1.08 -90 72 XC746TR-ND 3,000 560.00/M ECS-.327-6-17-TR 
1 50k 6.0 XC1307CT-ND@ 1.08 -90 72 XC1307TR-ND® 3,000 560.00/M ECS-.327-6-17X-TR 
50k 12.5 XC488CT-ND 1.08 -90 72 XC488TR-ND 3,000 560.00/M ECS-.327-12.5-17-TR 
50k 12.5 XC1195CT-ND® 1.08 -90 fh XC1195TR-ND@ 3,000 560.00/M ECS-.327-12.5-17X-TR 
2 65k 12.5 XC1616CT-ND® 1.32 1.19 .99 XC1616TR-ND® 3,000 660.00/M ECS-.327-12.5-38 
3 50k 12.5 XC1085CT-ND@ 4.47 4.03 3.36 = = = ECS-.327-12.5-32-TR 
4 70k 12.5 XC1617CT-ND@ 177 1.60 1.33 XC1617TR-ND@® 3,000 885.00/M ECS-.327-12.5-34B 
Surface Mount Oscillators — RoHS Compliant 
5 — = XC777CT-ND 6.74 §.52 4.90 XC777TR-ND 2,000 3430.00/M ECS-327SMO-TR 
= = XC1489CT-ND 8.97 8.08 6.73 XC1489TR-ND 1,000 4485.00 ECS-327KO-TR 
Cylinder Type Crystals 
35k 12.5 X801-NDt 30 27 22 = = = ECS-3X8 
35k 12.5 X1123-NDt@ 30 27 22 rar _ — ECS-3X8X 
6 35k 12.5 X802-NDt 30 27 22 = _ = ECS-.327-12.5-13 
35k 12.5 X1124-NDt® 30 27 22 = = = ECS-.327-12.5-13X 
40k 8.0 X803-NDt 2.63 2.37 1.89 _— _ = ECS-.327-8-14 
40k 8.0 X1125-NDt@ 63 57 45 =— _ = ECS-.327-8-14X 
@ RoHS Compliant t Bulk 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ECS we. Quartz Crystals — ECS-31 Series 
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Specifications: = 5 Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 
¢ Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C * Temperature Coefficient: (kHz) Capacitance Part No. 1 10 100 500 Part No. 
0.034ppm/°C_ * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C »* Storage Tem- ECS-31 
perature: -40°C ~ 85°C * Equivalent Series Resistance (ESR): 30kQ ~ 32.000 12.50F XCO72.ND z 23 75 60 53 ECS..32012.643 
50kQ Maximum ¢ Shunt Capacitance: .8pF ~ 1.7pF ¢ Drive Level: 1pW z “Op . u ‘ 2 2 ee 
Maximum « Insulation Resistance: 500MO Minimum/DC 100V +15V + Ag- Pane 1b opr oni eS gh ep ce Sate pre 
ing (First Year): +Sppm Maximum @25°C +3°C 65.536 12.5pF XC975-ND 83 475 60 53 ECS-.655-12.5-13 
75.000 12.5pF XC976-ND 83 75 -60 53 ECS-.750-12.5-13 
100.000 12.5pF XC977-ND 83 15 60 53 ECS-1.00-12.5-13 
125.000 12.5pF XC999-ND ‘83 75 60 53 ECS-1.25-12.5-13 
153.600 12.5pF XC978-ND 83 75 -60 53 ECS-1.536-12.5-13 
ECS-31X — RoHS Compliant 
32.000 12.5pF XC1392-ND 83 75 -60 53 ECS-.320-12.5-13X 
65.536 12. 5pF XC1393-ND 83 75 “60 53 ECS-.655-12.5-13X 
100.000 12.5pF XC1394-ND 83 75 -60 53 ECS-1.00-12.5-13X 
153.600 12.5pF XC1395-ND 83 75 -60 53 ECS-1.536-12.5-13X 
rtz r t | — High Fr n Miniatur Frequency Digi-Key Price Each ECS 
Qua Cc ys a s g eque cy ature (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Specifications: * Frequency Tolerance: +50ppm @ 25°C and over Operating Temperature »* Operating ECS-3X9 
Temperature: -10°C ~ 60°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C * Load Capacitance: 18.0pF * Shunt 
Capacitance: 5pF Maximum » Drive Level: 50uW ~ 100HW «Insulation Resistance: 500MQ Minimum/DC 8.192000 XC951-ND 73 66 53 47 ECS-81.92-18-9 
100V +5 * Aging (First Year): +5ppm Maximum @ 25°C +3°C 9.830400 XC952-ND 73 66 53 A7 ECS-98.3-18-9 
10.000000 XC953-ND 73 66 53 A7 ECS-100-18-9 
11.059200 XC954-ND 73 66 53 A7 ECS-110.5-18-9 
u Equivalent Series 12.000000 XC955-ND 73 66 53 47__| ECS-120-18-9 
O32 — Frequency | Resistance (ESR) 
Tape qb (MHz) (0) Maximum 14.318180 XC956-ND 73 66 53 47 | ECS-143-18-9 
i 35-4 200 14.745600 XC957-ND 73 66 53 AT ECS-147.4-18-9 
3X10 4-6 150 16.000000 XC958-ND 73 66 53 47 | ECS-160-18-9 
ees 6-10 100 Fundamental 18.432000 XC959-ND 73 .66 53 47 | ECS-184-18-9 
o a 10 ~ 30 50 19.660800 XC960-ND 73 66 53 AT ECS-196.6-18-9 
Fi 99—-— 100 — 14 30 ~ 36 100 20.000000 XC961-ND 73 66 53 47 | ECS-200-18-9 
3x9 36 ~ 70 80 24.000000 XC962-ND 73 66 53 A7 ECS-240-18-9 
24.576000 XC963-ND 73 66 53 AT ECS-245.7-18-9 
25.000000 XC964-ND 73 66 53 A7 ECS-250-18-9 
Frequency Digi-Key Price Each ECS 27.000000 XC965-ND 73 66 53 AT ECS-270-18-9 
EZ) Rasunor u 10 OOS 0) Barun 32000000 XC966-ND 73 66 53 47 | ECS-320-18-9-F 
ECS-3X10 32.768000 XC967-ND 73 66 53 AT ECS-327-18-9-F 
3.579545 XC944-ND 73 66 53 ‘AT ECS-35-18-10 40.000000 XC968-ND 73 66 53 AT ECS-400-18-10-30T 
3.686400 XC945-ND 73 66 53 AT ECS-36-18-10 50.000000 XC969-ND 73 66 53 AZ ECS-500-18-9-30T 
4.000000 XC946-ND 73 66 53 AT ECS-40-18-10 ECS-3X9X — RoHS Compliant 
4.915200 xCo END 33 66 53 AT ECS-49-18-10 10.000000 XC1378-ND 73 66 53 47 | ECS-100-18-9X 
6.000000 XC948-ND 73 66 53 AT ECS-60-18-10 11.059200 XC1379-ND 73 66 53 47 | ECS-110.5-18-9X 
7.372810 XC949-ND 73 66 53 47 ECS-73-18-10 42.000000 XC1380-ND 73 66 53 47 ECS-120-18-9X 
8.000000 XC950-ND 73 66 53 AT ECS-80-18-10 14.318180 XC1381-ND 73 66 53 47 | ECS-143-18-9X 
ECS-3X10X — RoHS Compliant 14.745600 XC1382-ND 73 66 53 A7 ECS-147.4-18-9X 
3.579545 XC1371-ND .73 66 53 47 ECS-35-18-10X 16.000000 XC1383-ND 73 66 53 AT ECS-160-18-9X 
3.686400 XC1372-ND .73 66 53 47 ECS-36-18-10X 18.432000 XC1384-ND 73 66 53 A7 ECS-184-18-9X 
4.000000 XC1373-ND 73 66 53 7 ECS-40-18-10X 20.000000 XC1386-ND 73 66 53 AT ECS-200-18-9X 
4.915200 XC1374-ND .73 66 53 47 ECS-49-18-10X 24.576000 XC1387-ND 73 66 53 AT ECS-245.7-18-9X 
6.000000 XC1375-ND 73 66 53 AT ECS-60-18-10X 25.000000 XC1388-ND 73 -66 53 A7 ECS-250-18-9X 
7.372810 XC1376-ND 73 66 53 47 ECS-73-18-10X 27.000000 XC1389-ND 73 66 53 AT ECS-270-18-9X 
8.000000 XC1377-ND .73 66 53 47 ECS-80-18-10X 32.000000 XC1390-ND 73 66 53 A7 ECS-320-18-9X-F 
HC-49U 
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¢ Frequency Tolerance @ 25°C: +30ppm »* Frequency Stability: s50ppm * Shunt Capacitance: 7pF Maxi- 
mum ¢ Drive Level: 1.800 ~ 3.000MHz 200uW; 3.000 ~ 100.000MHz 100LpW * Operating Temperature: 
-10°C ~ 70°C * Storage Temperature: -30°C ~ 85°C » Aging Characteristics (First Year): s5ppm @ 25°C 
¢ Mode of Operation: Fundamental except when noted 

HC-49US 

« Frequency Tolerance @ 25°C: +30ppm ¢ Frequency Stability @ 25°C: Standard -10°C ~ 70°C +50ppm 
¢ Shunt Capacitance: 7pF Maximum ¢ Drive Level: 500W * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C « Stor- 
age Temperature: -40°C ~ 105°C * Aging Characteristics (First Year): +5ppm @ 25°C » Mode of Opera- 
tion: Fundamental except when noted 
HC-49US-DN 

¢ Frequency Tolerance @ 25°C: +30ppm 


¢ Frequency Stability @ 25°C: +100ppm from -40°C ~ 85°C 


Shunt Capacitance: 7pF Maximum ° Drive Level: 500 pW »¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


¢ Storage Temperature: -40°C ~ 105°C » Aging Characteristics (per year) @ 25°C +3°C: +5ppm Max 
* Mode of Operation: Fundamental except when noted 
HC-49USS 
¢ Frequency Tolerance @ 25°C: +30ppm * Frequency Stability: 50ppm * Shunt Capacitance: 5pF Maxi- 
mum ¢ Drive Level: 500uW + Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 
105°C » Aging Characteristics (per year) @ 25°C +3°C: +5ppm Max » Mode of Operation: Fundamental 
except when noted 
HC49INS-ND Base Insulator. $.90/10 $7.50/100 
Frequency Load Digi-Key Price Each ECS Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 
Fig. (MHz) Capacitance | Part No. i 10 100 500 | Part No. Fig. (MHz) Capacitance | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
HC-64 3.579550 17pF X049-ND 40 36 32 .29 | ECS-35-17-1 
al 2.949120 32pF X014-ND 1.37. 1.14 91 .70 | ECS-29.4-32-2P 3.686400 Series X080-ND 40 36 32 -29 | ECS-36-S-1 
HC-49U 3.686400 18pF X071-ND 40 36 32 .29 | ECS-36-18-1 
3.932160 17pF X013-ND 40 36 32 .29 | ECS-39-17-1 
1.000000 13pF XO66B-ND* 17.88 14.85 8.09 7.54 | ECS-10-13-1H 4.000000 Series X081-ND ‘40 36 "32 ‘29 | ECS-40-S-1 
1.843200 Series X002-ND 195 162 129 1.00 | ECS-18-S-1 4.000000 DOPE X006-ND 40863289 | ECS-40-20-41 
1.843200 13pF X067-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 | ECS-18-13-1 4.032000 Series X015-ND 40 36 32 .29 | ECS-40.3-S-1 
2.000000 Series X004-ND 1.95 162 1.29 1.00 | ECS-20-S-1 2 4.032000 20pF X072-ND 40 36 32 .29 | ECS-40.3-20-1 
2.000000 20pF X068-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 | ECS-20-20-1 4.096000 20pF X082-ND 40 -36 32 -29 | ECS-41-20-1 
2 | 2.048000 12pF X098-ND 195 1.62 1.29 1.00 | ECS-20.48-12-1 4.194304 12pF CAND) AQ) BBE 2 382. BOn ECS 4212-1 
2.457600 32pF X069-ND 163 1.35 1.08 .83| ECS-24-32-1 4.433620 20pF XO8S-ND 400 360 8229 | ECS-44-20-1 
2.500000 Seri X070-ND 163 135 1.08 83 | ECS-25-S-4 4.915200 Series X050-ND 40 36 32 .29 | ECS-49-S-1 
; eres : ‘ : : : Peo 4.915200 20pF X084-ND 40 36 32 .29 | ECS-49-20-1 
3.000000 Series X009-ND 163 1.35 1.08  .83 | ECS-30-S-1 5000000 Series X099-ND 40 436~=—32—St«—« | ES-80-S-1 
3.276800 17pF X022-ND 65 54 43 -34 | ECS-32-17-1 5.000000 20pF X051-ND 40 36 -32 -29 | ECS-50-20-1 
3.579550 Series X011-ND -40 36 32 .29 | ECS-35-S-1 * 1.0 Frequency: 100ppm @ 25°C; +100ppm from 0°C ~ 60°C + 3rd Overtone (Continued) 
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ECS Inc. Through-Hole Quartz Crystals (cont) 


ha BY INC. 


Frequency Load Digi-Key Price Each ECS Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 
Fig. (MHz) Capacitance | Part No. 1 10 100 500 | Part No. Fig. (MHz) Capacitance | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
5.068800 Series X052-ND 40 36 32 .29| ECS-51-S-1 4.194304 12pF X972-ND 40. 36 32 29 | ECS-42-12-1X 
5.068800 20pF X085-ND 40 36 32 29] ECS-51-20-1 4.433620 20pF X1013-ND 40 36 32 29] ECS-44-20-1Xx 
5.185000 Saiies X053-ND 40 36 32 29| ECS-52-S-1 4.915200 Series X988-ND 40 36 32 29] ECS-49-S-1x 
5.185000 32pF X016-ND Pe ee ee 4.915200 20pF X1014-ND 40 36 32 .29 | ECS-49-20-1x 
somoao | somes | xorno__40_S6_‘Se_0 poss. cmon | sos _tuumsno o_o = gletemen 
5.990400 20pF OA) 400 860 82.29] ECS-59.9-20-1 5.068800 Series X990-ND 40 36 32 29] ECS-51-8-1x 
6.000000 Series X026-ND 40 36 32 29] ECS-60-S-1 5.068800 20pF X1015-ND ‘40. 364«S32Ss«w29 | ECS-51-20-1X 
6.000000 32pF X086-ND 40 36 =.32-—.29 | ECS-60-32-1 6.000000 Series X982-ND 40 36 32 .29 | ECS-60-S-1X 
6.144000 32pF X054-ND 40 36 32 .29 | ECS-61-32-1 6.000000 32pF X1016-ND 40.36 _—.32_~——=.29 | ECS-60-32-1X 
6.553600 12pF X018-ND 40.36.32 ~——.29 | ECS-65-12-1 6.553600 12pF X977-ND 40 36 32 29 | ECS-65-12-1X 
7.372800 Series X074-ND 40. 36 32 .29| ECS-73-S4 7.372800 Series X1006-ND 40 36 32 29] ECS-73-S-1x 
7.372800 20pF X019-ND 40 36 32 .29 | ECS-73-20-1 7.372800 20pF X978-ND 40 36 32 -29 | ECS-73-20-1X 
7.680000 20pF X020-ND 40 36 ©.32~S««29 | ECS-76.8-20-1 8.000000 Series X991-ND 40 36 32 29] ECS-80-S-1x 
8.000000 Series X056-ND 40. 36 32 © .29 | ECS-80-S-1 — SOE aa “ = = = ae 
eon 16pE otOOEND oA eee eee 8.000000 32pF X1028-ND 40 36 32 .29 | ECS-80-32-1X 
8.000000 20pF x021-ND 40 360 32.29 | ECS-80-20-1 9.216000 Series X1007-ND 40 36 32 .29 | ECS-92.1-S-1X 
8.000000 32pF X137-ND 40 36 32.29 | ECS-80-32-1 9.216000 20pF X1029-ND 40 36 32 29] ECS-92.1-20-1X 
9.216000 Series X075-ND 40 36 32 .29 | ECS-92.1-S-1 9.830400 Series X981-ND 40 36 32 .29 | ECS-98.3-S-1X 
9.216000 20pF X138-ND 40 36 32 29] ECS-92.1-20-1 9.830400 20pF X1017-ND 40 36 32 29 | ECS-98.3-20-1X 
9.830400 Series X023-ND 40 36 32  .29| ECS-98.3-S-1 10.000000 Series X992-ND 40 36 32 29] ECS-100-S-1x 
9.830400 20pF X087-ND. 40 36 32 .29 | ECS-98.3-20-1 11.000000 Series X1018-ND 40 36 32 .29 | ECS-110-S-1X 
40.000000 Series X057-ND 40 36 32 ~.29 | ECS-100-S-1 2 | 11.059200 Series X1009-ND 40 36 32 29] ECS-110.5-S-1x 
10.738640 Safes GLEN aD. 36 8! bg: EeS 4074-634 11.059200 20pF X1019-ND 40.36 —«.32_~—.29 | ECS-110.5-20-1X 
. 11.059200 32pF X1030-ND 40 36 32 29 | ECS-110.5-32-1X 
py oeoene Seres [Bea ee. ee ee 12.000000 Series | Xx999-ND 40. 36 32 29 | ECS-120-8-1x 
11.046000 Series X025-ND 40.36 32 ~—.29 | ECS-110.4-S-1 75 600000 32pF ORBAN WO. Bex ak. -001|4ees490 6b1x 
11.059200 Series MOA SNID) 400 360 8229 | ECS-110.5-8-1 12.288000 Series X1020-ND 40 36 32.29 | ECS-122.8-S-1X 
11.059200 20pF X089-ND 40.36 32.29 | ECS-110.5-20-1 12.288000 20pF X1031-ND 40.36 ~—.32_~——=.29 | ECS-122.8-20-1X 
11.059200 32pF X139-ND 40 36 32 .29 | ECS-110.5-32-1 14.318180 Series X1021-ND 40 36  .32 29 | ECS-143-S-1X 
11.228000 Series X028-ND 40 36 32 29] ECS-112.2S-1 14.745600 Series X1022-ND 40 36 32 29] ECS-147.4-S-1x 
11.520000 Series X140-ND 40 .36 32 .29 | ECS-115.2-S-1 14.745600 20pF X1032-ND 40 36 32 -29 | ECS-147.4-20-1X 
11.981350 Series X029-ND 40 36 32  .29 | ECS-119.8-S-1 15.000000 Series x994-ND 40 36 32.29 | ECS-150-S-1X 
12.000000 Series X058-ND 40 36 32 29 | ECS-120-S-1 pees Series ene a 3 2 2 cee 
| es00000) S2pF aos Sam I el paca 48.000000 Ae X1034-ND 40 36 32  .29 | ECS-180-20-1x 
12.000390 18pF X147-ND 40 36 32 29] ECS-120.003-18-1 pees ennea SOG dg! “ae. 4d. be REGadaas aK 
12.096000 Series X031-ND 40 36 32  .29| ECS-121-S-1 49492000 18pF GES Aor See ge. Solhece gaan 
12.288000 Series X090-ND 40 36 32 29] ECS-1228S-1 48.432000 20pF X1036-ND ‘40 36+ ©«©32~S««29 | ECS-184-20-1x 
12.288000 20pF X141-ND -40 36 82 -29 | ECS-122.8-20-1 19.660800 Series X1023-ND 40 .36 32 .29 | ECS-196.6-S-1X 
13.516800 Series X032-ND 40 36 32 .29] ECS-135-S-1 19.660800 20pF X984-ND 40 36 .32 .29 | ECS-196.6-20-1x 
14.318180 Series x091-ND 40 36 32 .29] ECS-143-S-1 20.000000 Series X996-ND 40 36 .32 29] ECS-200-S-1x 
14.690000 Series X033-ND 40 .36 32 .29 | ECS-146-S-1 20.000000 20pF X985-ND 40 36 32 -29 | ECS-200-20-1X 
14.745600 Series X092-ND 40 36 32 .29| ECS-147.4-S-41 22.118400 Series x997-ND A036 3229 | ECS-221-S-1X 
14.745600 20pF X142-ND 40 36 32 .29] ECS-147.4-20-1 Bi coher ae ae A ee 2 = ECS 240-20-1K 
esas Series eee pen RE RE ed pec 48.000000 Series X998-NDt 4036.32.29 | ECS-480-8-1X 
16.000000 Series X077-ND 40 36 32 29] ECS-160-S-1 HC-49US 
16.000000 20pF X143-ND 40.36 32. ~——.29 | ECS-160-20-1 3.570550 Sones X153-ND 8 E242 ) ECS-35- 54 
16.000310 18pF X148-ND 40 36 32 .29 | ECS-160.003-18-1 3.579550 17pF X079-ND 58 52 42 .87 | ECS-35-17-4 
18.000000 Series X060-ND 40 36 32 29] ECS-180-S-1 3.686400 Series X403-ND 58 52 42 37 | ECS-36-S-4 
18.000000 20pF X144-ND 40 36 32 29] ECS-180-20-1 3.686400 18pF X402-ND 58 52 42 37 | ECS-36-18-4 
18.432000 Series X061-ND 40 36 32 29] ECS-184-S-1 4.000000 Series X404-ND 68 52 42_—_—37 | ECS-40-S-4 
18.432000 18pF X145-ND 40 36 32  .29 | ECS-184-18-1 4.000000 20pF X405-ND 58 52 42 — .37 | ECS-40-20-4 
18.432000 20pF X146-ND 40. 36 32 29 | ECS-184-20-1 a eceeog a oy ape ie 2 pe a ea atiee: 
19.660800 Series x094-ND 40 36 .32 29] ECS-196.6-S-1 7 eaebas a SOLAN a. Ses. ae. “Cae ieeetadaos 
19.660800 20pF X035-ND 40 36 32 29] ECS-196.6-20-1 A1SA800 12pF CGN ee ee Ce Ee ee 
20.000000 Series X062-ND 4O 36 32 29] ECS-200-S-1 7194300 16pF Xi57-ND Sgr aor. AD a7 NESS aD oa 
20.000000 20pF X036-ND 40 36 32  .29 | ECS-200-20-1 4.433620 20pF X407-ND ‘58 452 «= 42.~Ss37 | ECS-44-20-4 
22.118400 Series X063-ND .40 36 32 .29 | ECS-221-S-1 4.915200 Series X408-ND 58 52 42 .87 | ECS-49-S-4 
24.000000 Series X095-ND 40 36 32 .29] ECS-240-S-1 4.915200 20pF X409-ND 58 52 42 37 | ECS-49-20-4 
24.000000 20pF X037-ND 40 36 32 29] ECS-240-20-1 5.000000 Series X158-ND 58 52.42 ~_—.37 | ECS-50-S-4 
24.000100 18pF X149-ND -40 36 32 .29 | ECS-240.001-18-1 5.000000 20pF X410-ND 58 52 2 -37 | ECS-50-20-4 
35.251200 18pF X151-NDt 50 45 36 32 | ECS-352.5-18-1 5.068800 Series X159-ND 58 «5200 4287 | ECS-51-S-4 
38.000530 18pF X150-NDt 50 45 36 32 | ECS-380.005-18-1 5.068800 20pF CAND) $800 520 4287 | ECS-51-20-4 
40.320000 18pF X152-NDt «50. 45.——«36-——«w32.| ECS-403.2-18-1 ppaen pas ene Se es ee, a eeaee, 
48.000000 Series X065-NDt 40 36 .32 29] ECS-480-S-1 5.990400 Geiics SAIGIEND asa 4237 | ECS-50-8-4 
48.000000 20pF XC943-NDt 50 45 36  .32 | ECS-480-20-1 5990400 20pF X162-ND ‘58 4 52~=S42—~Sts«C37 | EGS-59.9-20-4 
49.860000 20pF X038-NDt 40.3632 _—29 | ECS-498.6-20-1 3 6.000000 Series X412-ND 58 52 42 37 | ECS-60-S-4 
HC-49UX — RoHS Compliant 6.000000 32pF X413-ND 68 52 42 37 | ECS-60-32-4 
1.000000 13pF X999-ND* 17.88 14.85 8.09 7.54] ECS-10-13-1XH 6.144000 32pF X414-ND 58 52 42 _.37 | ECS-61-32-4 
1.843200 Series X969-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 | ECS-18-S-1X 6.500000 20pF X415-ND 58 52 42 -37 | ECS-65-20-4 
1.843200 13pF X1000-ND 4.95 162 1.29 1.00 | ECS-18-13-1X 7.372800 Series X416-ND 58 52 42 37 | ECS-73-S-4 
2.000000 Series X970-ND 195 1.62 1.29 1.00 | ECS-20-S-1x 7.372800 20pF XOTEND 75 63 80.39 | ECS-73-20-4 
2.000000 20pF X1001-ND 1.95 162 1.29 1.00 | ECS-20-20-1x sta: ees ae oe es oe ee eee 
2.048000 12pF X1025-ND 1.95 1.62 1.29 1.00 | ECS-20.48-12-1x 000000 TaF SaBEENT 5g so do ay LEGS 0a 
2.457600 32pF X1002-ND 163 135 1.08  .83| ECS-24-32-1x 8.000000 20pF X165-ND ‘584 62~=S42~Sté«Ci7 | ES-80-20-4 
2.500000 Series X1003-ND 163 135 1.08  .83| ECS-25-S-1x 8.000000 32pF X166-ND ‘58 52 42 37 | ECS-80-32-4 
3.000000 Series X973-ND 1.63 1.35 1.08 .83 | ECS-30-S-1X 8.500000 Series X418-ND 58 52 42 .87 | ECS-85-S-4 
> |_3.276800 17pF X980-ND 65 54 43 34 | ECS-32-17-1X 9.000000 Series X419-ND 58 52 42 _.37 | ECS-90-S-4 
3.579550 Series X974-ND 40 36 32 .29| ECS-35-S-1X 9.216000 Series X167-ND 68 52 42 37 | ECS-921-S-4 
3.579550 17pF X987-ND 40 .36 32 .29 | ECS-35-17-1X 9.216000 20pF X168-ND 58 52 42 -37 | ECS-92.1-20-4 
3.686400 Series X1010-ND 40 36 32 .29| ECS-36-S-1X 9.545000 Series ee ONG 58 520 4237 | ECS-95.4-5-4 
3.686400 18pF X1004-ND 40 36 32 29 | ECS-36-18-1x oa ae EN 2. ] . pe Deeeete 
3.902160 pk XS75:NO SE ea Le 10.000000 Series X422-ND 58 452. «.42~—37 | ECS-100-S-4 
4.000000 Series X1011-ND 40 36 32 29] ECS-40-S-1X {0.000000 18pF X443-ND ee eee abe” sap eS Od 
4.000000 20pF a 40 88. 82-29") ECS+40-20:1X 10.738640 Series X423-ND 58 52 42 37 | ECS-107.3-S-4 
4.032000 Series X976-ND 40 36 32 .29 | ECS-40.3-S-1X 11.000000 Series X424-ND 58 52 42 .87 | ECS-110-S-4 
4.032000 20pF X1005-ND 4O 36 32 29] ECS-40.3-20-1X 11,059200 Series X425-ND 58 52 42 _.37 | ECS-110.5-S-4 
4.096000 20pF X1012-ND 40 36 32 .29 | ECS-41-20-1X * 1.0 Frequency: 100ppm @ 25°C; +100ppm from 0°C ~ 60°C t 3rd Overtone (Continued) 
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ECS Inc. Through-Hole Quartz Crystals (cont) 


Frequency Load Digi-Key Price Each ECS Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 
Fig. (MHz) Capacitance | Part No. 1 10 100 500 | Part No. Fig. (MHz) Capacitance | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
11.059200 20pF X426-ND 58 62. «.42.~—~«37 | ECS-110.5-20-4 10.738640 Series X1062-ND 58 52 42 37 | ECS-107.3-S-4x 
11.059200 32pF X170-ND 58 52 42 37 | ECS-110.5-32-4 i i cceson Hike aes = = ps ae ae : Ne ay 
‘ l eries a a id a ai .9-9~ 
11.520000 Series X171-ND 58 62 42 .37| ECS-115.2-S-4 i ipecaen 20pE SAGCSATD ea. ee sae. “aa (ROSALIE DOLAK 
11.981350 Series X427-ND 58 52 42 .37| ECS-119.8-S-4 41.059200 32pF X1098-ND 58 452 42 ~37 | ECS-110.5-32-4X 
12,000000 Series X428-ND 58 52.42 ~—_—«.37 | ECS-120-S-4 11.520000 Series X1099-ND 68 52 42 37 | ECS-1152-S-4x 
12.000000 20pF X227-ND 58 52 42 .37 | ECS-120-20-4 11.981350 Series X1066-ND 58 52 42 .37 | ECS-119.8-S-4X 
4a000000 32pF SSRPUND 68. 5D 4d 67. | ROSs0-apu4 12.000000 Series X1067-ND 58 52 42 37 | ECS-120-S-4x 
12.000390 18pF X173-ND 58 52 42 37) ECS-120.003-18-4 ‘scone aad Shee a = ce x Fon ak ae 
12.096000 Series x429-ND 58 0 5200 42037 | ECS-121-S-4 12.288000 Series X1101-ND 58 52 42 37 | ECS-1228-S-4x 
12.288000 Series X174-ND 58 62 42 .37| ECS-122.8-S-4 12.288000 20pF X1038-ND 68 52 42 37 | ECS-122.8-20-4x 
12.288000 20pF X228-ND 58 52 42 37) ECS-122.8-20-4 12.960000 18pF X1083-ND 75 63 50 39 | ECS-129.6-18-4x 
S5oRD000 18pF RRND Se. “egy . 806° ..30-| Boge boleaed 14.318180 Series X1068-ND 58 52 42 37 | ECS-143-S-4x 
: 14.318180 20pF X1081-ND 58 52 -.42_~—_—37 | ECS-143-20-4Xx 
ese lie Sens ee eNLD 08 get ude) «ster | ECS ASS 14.745600 Series X1069-ND 58 52 42 37 | ECS-147.4-S-4X 
14.318180 20pF X444-ND 58 52 42 -87 | ECS-143-20-4 14.745600 20pF X1102-ND 58 52 42 .37 | ECS-147.4-20-4X 
14,745600 Series X431-ND 58 62 42  .37| ECS-147.4-S-4 15.000000 Series X1070-ND 58 52 42 37 | ECS-150-S-4x 
14.745600 20pF X175-ND 58 52 42 37 | ECS-147.4-20-4 15.360000 20pF X1082-ND 75 63 50 — .39 | ECS-153-20-4xX 
15.000000 Series X432-ND 58 52 42 37 | ECS-150-S-4 3 ee oan a 2 2 2 2 ae 
15.360000 20pF XCoeNG 75 63 = 80.89.) ECS-153-20-4 16.000310 18pF X1104-ND 58 52 42 37 | ECS-160.003-18-4x 
16.000000 Series X433-ND 58 52 42 37 | ECS-160-S-4 18.000000 Series X1072-ND 58 52 42 .387 | ECS-180-S-4X 
16.000000 20pF X176-ND 58 52 42  .37| ECS-160-20-4 18.000000 20pF X1105-ND 58 52 42 37 | ECS-180-20-4x 
16.000310 18pF X177-ND 58 52 42 37] ECS-160.003-18-4 18.432000 Series X1073-ND 58524237 | ECS-184-S-4X 
* sezsrno | come xeon sso az sv fecoumaees || [WORN ie [mien a eee 
16:257000 20pF HN) teens Gen, Gee | poe eee 19.660800 Series X1074-ND 58 52 42 87 | ECS-196.6-S-4X 
18.000000 Series X435-ND 58 52 42 .37 | ECS-180-S-4 49.660800 20pF X1108-ND 58 52 42 37 | ECS-196.6-20-4X 
18.000000 20pF X178-ND 58 52 42 .87 | ECS-180-20-4 20.000000 Series X1075-ND 58 52 42 .37 | ECS-200-S-4X 
18.432000 Series X436-ND 58 «520.4237 | ECS-184-S-4 20.000000 20pF 2SikGrAS ND) 38 52 A287") ECS-200-20-4Xx 
20.480000 20pF X1039-ND 58 52 42 37 | ECS-204.8-20-4x 
1eeeoee 18pF BUND BB capes 2. 3B 7) BOS 8 a4 22.118400 Safes xt iene 58 52 42 37 | ECS-221-S-4X 
18.432000 20pF X180-ND 58 «5204237 | ECS-184-20-4 24.000000 Series X1077-ND 58 52 42 37 | ECS-240-S-4x 
19.660800 Series X437-ND 58 62 42  .37| ECS-196.6-S-4 24.000000 12pF XC1005-ND 5852S 42 ——«w37 | ECS-240-12-4x 
19.660800 20pF X181-ND 58 52 42 .37 | ECS-196.6-20-4 24.000000 16pF X1078-ND 58 52 42 .37 | ECS-240-16-4X 
20.000000 Series X438-ND 58 52. «42 ~—«.87 | ECS-200-S-4 oie reoay poate Sea = es be Be Sapa ee 
57 - 5 5 : 37 -245.7-20- 
20.000000 20pF Ro ND) 38 52 ABST) ECS+200:20-4 25.000000 {Bp X1041-ND ‘58 52. »«.42.~—«37 | ECS-250-18-4X-F 
20.480000 20pF X229-ND 58 52 42 37 | ECS-204.8-20-4 27.000000 18pF XC1006-ND 58 52 42 37 | ECS-270-18-4X-F 
21.477270 Series X044-ND 75 63 50 39 | ECS-214.7-S-4 HC-49US-DN, Industrial Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
22.118400 Series X182-ND 58 52 42 .87 | ECS-221-S-4 3.579550 17pF X184-ND -80 72 58 .52 | ECS-35-17-4DN 
24,000000 Series X440-ND 58 «52—S—2S(37 | ECS-240-S-4 Sone eed eae be es = os maGreay 
24.000000 16pF AAD) 08° 82) 342 87") |ECS:240-16-4 6.000000 32pF X187-ND ‘80 72 58 52 | ECS-60-32-4DN 
24.000000 20pF X442-ND 58 52 42 .37 | ECS-240-20-4 7.372800 20pF X188-ND 80 72 58 52 | ECS-73-20-4DN 
24.000140 18pF X183-ND 58 562 42  .37 | ECS-240.001-18-4 8.000000 18pF X189-ND 80 .72 58 52 | ECS-80-18-4DN 
24.576000 20pF X230-ND 58 52 42 37 | ECS-245.7-20-4 3 | 12.000000 20pF X190-ND 80 72 = 58 52 | ECS-120-20-4DN 
14.318180 20pF X191-ND 80 72 58 52] ECS-143-20-4DN 
25.000000 18pF X231-ND 58 52 42 37 | ECS-250-18-4-F 16000000 eae ine ND Sa” WB ge eo ee 460.50-ADK 
48.000000 20pF XC942-ND 58 52 42  .37| ECS-480-20-4 48.452000 20pF X193-ND ‘60.72: eB. - (52. Bes 484200-4DN 
HC-49USX — RoHS Compliant 19.660800 20pF X194-ND 80 72 58 .52 | ECS-196.6-20-4DN 
3.579550 Series X1086-ND 58 62 42  .37]| ECS-35-S-4x 20.000000 20pF X195-ND 80 72 58 52] ECS-200-20-4DN 
3.579550 17pF X1085-ND 58 52 42 37 | ECS-35-17-4x 24.000000 20pF PAISE:ND) 8072 ___—-B8_.82'| ECS-240-20-4DN 
z HC-49USX-DN, Industrial Temperature Range: -40°C ~ 85°C — RoHS Compliant 
3.686400 Series X1043-ND 58 52 42 .37| ECS-36-S-4x 367955011). . A17pF a a a ; is 73 BR BB | ECS - 17-4x0N 
3.686400 18pF X1042-ND 58 62 42 37 | ECS-36-18-4x 3.686400 20pF X44144-ND ‘30 72 58 52. | ECS-36-20-4XDN 
4.000000 Series X1044-ND 58 52 42 .37 | ECS-40-S-4X 4.000000 20pF X1112-ND 80 72 58 52 | ECS-40-20-4XDN 
4.000000 20pF X1045-ND 58 52 42  .37 | ECS-40-20-4x 6.000000 32pF X1113-ND 80 72 58 52 | ECS-60-32-4XDN 
4.032000 20pF X1087-ND 58 52 42  .37| ECS-40.3-20-4x rere or a i ; ae 2 ze 2 2 eee eee 
z z : z 5 5 -80-18- 
086000 20pF AEN a aaa ine BT EGS 204K 3 | 12.000000 Be X1116-ND 80 72 58 .52 | ECS-120-20-4XDN 
4.194300 12pF X1046-ND 58 52 42 37 | ECS-42-12-4x 14.318180 20pF X1117-ND 80 72 58 .52 | ECS-143-20-4XDN 
4.194300 16pF X1090-ND 58 62 42 37 | ECS-42-16-4x 16.000000 20pF X1118-ND 80 72 58 52] ECS-160-20-4XDN 
4.433620 20pF X1047-ND 58 52 42 37 | ECS-44-20-4X 18.432000 20pF X1119-ND -80 ne 58 52 | ECS-184-20-4XDN 
4.915200 Series ONG 58a’. a7 | Ecst9-8-aK 19.660800 20pF X1120-ND ‘80 72 58 52 | ECS-196.6-20-4XDN 
neice aes eee ic CRB. dor. ‘san LORS ONax 20.000000 20pF X1121-ND 80 72 58 52] ECS-200-20-4XDN 
24.000000 20pF X1122-ND 80.72 58 _.52 | ECS-240-20-4XDN 
5.000000 Series X1091-ND 58 52 42  .37| ECS-50-S-4x HC-6/U 
5.000000 20pF X1050-ND 58 52 42  .37| ECS-50-20-4x 4 | 3.640000 32pF X008-ND 124 103 82 64] ECS-36.4-32-2P 
5.068800 20pF X1051-ND 58 52 42 37 | ECS-51-20-4X 3.700000 32pF X012-ND 1.24 1.03 82 __—.64 | ECS-37-32-2P 
6.000000 Series X1052-ND 58 52 42 37 | ECS-60-S-4x HC-ASUSSX Series Low Profle = Hons:Compliant, 
9.1 eaaoce aoe seus ee bag | HS BAAR 3.579545 18pF XC1568-ND 73 66 53 47 | ECS-35-18-4VX 
: : : ; ; 3.686400 20pF XC1569-ND 73 66 53 47 | ECS-36-20-4Vx 
6.144000 32pF X1054-ND 58 52 42 -37 | ECS-61-32-4X 4.000000 20pF XC1570-ND 73 66 53 47 | ECS-40-20-4VX 
6.500000 20pF X1055-ND 58 52 42  .37| ECS-65-20-4X 6.000000 20pF XC1571-ND 73 66 53 47 | ECS-60-20-4Vx 
7.372800 Series X1056-ND 58 52 42 37 | ECS-73-S-4x 8.000000 20pF RGIVZNDS 73 66 5347 | ECS-80-20-4VX 
9.830400 20pF XC1573ND 73 66 53  .47 | ECS-98.3-20-4VX 
-372800 20pF AED fBre 268+ BOE 588 (ROS ye 20 140.000000 _ XC1574-ND 73 66 53  .47 | ECS-100-20-4Vx 
7.680000 20pF OND) 68 82 AB BT | ECS-76:8-20-4X 11.059200 20pF XC1575-ND 73 66 53  .47 | ECS-110.5-20-4VX 
8.000000 Series X1057-ND 58 52 42 .387 | ECS-80-S-4X 12.000000 18pF XC1576-ND .73 66 53 47 | ECS-120-18-4VX 
8.000000 18pF X1093-ND 58 52 42  .37| ECS-80-18-4x 5 |_12.000000 32pF XC1577-ND 7366 ~——«53_—_—CA’_| ECS-120-32-4VX 
8.000000 20pF X1094-ND 68. 52 42 37 | ECS-80-20-4x 12.288000 20pF XC1578ND 73 66 53  .47 | ECS-122.8-20-4VX 
14.318180 20pF XC1579-ND 73 66 53 47 | ECS-143-20-4Vx 
pues ae ACN sis aE eC ole al an areata 14.745600 ae XC1580-ND 73 66 53 47 | ECS-147.4-20-4Vx 
8.500000 Series X1058-ND 58 52 42  .37| ECS-85-S-4x 6.000000 20pF XCI581-ND 73. 66 53 .47 | ECS-160-20-4VX 
9.000000 Series X1059-ND 58 62 42 — .37 | ECS-90-S-4x 18.432000 20pF XC1582-ND 73 ~—66_~—S—53_—_—=CA’_| ECS-184-20-4VX 
9.216000 20pF X1096-ND 58 52 42 .37 | ECS-92.1-20-4X 20.000000 20pF XC1583-ND 73 66 53 .47 | ECS-200-20-4VX 
9.830400 Series X1060-ND 58 52 42 37 | ECS-98.3-S-4x oi eateo ue eeiecene es = = pe Ee ae en 
9.830400 20pF X1097-ND 58 52 42  .37| ECS-98.3-20-4x 35 GoG000 ie Rae 75 66 53. 47. | EOS.250-20-4VX 
10.000000 Series X1061-ND 58 62 42  .37| ECS-100-S-4x 27000000 20pF XC1587-ND 73 66 53 47 | ECS-270-20-4VX 
10.000000 18pF X1080-ND 58 52 42 37 | ECS-100-18-4x * 1.0 Frequency: 100ppm @ 25°C; +100ppm from 0°C ~ 60°C 3rd Overtone 
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ABRACON 
CORPORATION 
The Power of Linking Together 


| }«-11.5 Max. 
1 inne Max. 
| $3.5 Max. 


IY 635 min 
0.47 =f oP 
+l 4.88 


Crystals 


ABL Series HC49US Crystals 
Specifications: 
Frequency Stability: +50ppm, -20°C ~ 70°C 
« Frequency Tolerance: +20ppm 


¢ Load Capacitance: 18.0pF 


Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 


3.8 Max. 


Frequency 
(MHz) 


Digi-Key 
Part No. 


Price Each 
1 10 50 


Abracon 


100 |Part No. 


as = 
5.0 Max. 
Orso 


20.000000 


535-9046-ND 


39 3331 


.28 |ABL-20.000MHZ-B2 


22.118400 


535-9047-ND 


39 3331 


.28 |ABL-22.1184MHZ-B2 


ABLS Series HC49US SMD Crystals 


Specifications: 


Frequency Stability: +50ppm, -20°C ~ 70°C * Frequency Tolerance: +20ppm * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 


¢ Load Capacitance: 18.0pF 


Cut Tape Tape & Reelt 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing Abracon 
(MHz) Part No. il 10 50 1,000 Part No. 

3.579545 | 535-9081-1-ND 56 AQ AB 263.00 ABLS-3.579545MHZ-B2-T 

3.686400 | 535-9082-1-ND 56 Ag A3 263.00 ABLS-3.6864MHZ-B2-T 

4.000000 | 535-9085-1-ND 56 Ag 3 263.00 ABLS-4.000MHZ-B2-T 

4.915200 | 535-9086-1-ND 56 Ag AB 263.00 ABLS-4.9152MHZ-B2-T 

5.000000 | 535-9087-1-ND 56 Ag AB 263.00 ABLS-5.000MHZ-B2-T 

7.372800 | 535-9088-1-ND 56 AQ AB 263.00 ABLS-7.3728MHZ-B2-T 

8.000000 | 535-9089-1-ND 56 Ag A3 263.00 ABLS-8.000MHZ-B2-T 

8.192000 | 535-9090-1-ND 56 Ag A3 263.00 ABLS-8.192MHZ-B2-T 
10.000000 | 535-9065-1-ND 56 Ag A3 263.00 ABLS-10.000MHZ-B2-T 
11.059200 | 535-9066-1-ND 56 Ag A3 263.00 ABLS-11.0592MHZ-B2-T 
12.000000 | 535-9067-1-ND 56 49 3 263.00 ABLS-12.000MHZ-B2-T 
12.288000 | 535-9068-1-ND 56 Ag 3 263.00 ABLS-12.288MHZ-B2-T 
14.318180 | 535-9069-1-ND 56 Ag AB 263.00 ABLS-14.31818MHZ-B2-T 
14.745600 | 535-9070-1-ND 56 re ) A3 263.00 ABLS-14.7456MHZ-B2-T 
16.000000 | 535-9071-1-ND 56 Ag A3 263.00 ABLS-16.000MHZ-B2-T 
18.432000 | 535-9072-1-ND 56 et) AB 263.00 ABLS-18.432MHZ-B2-T 
19.660800 | 535-9073-1-ND 56 Ag 3 263.00 ABLS-19.6608MHZ-B2-T 
20.000000 | 535-9074-1-ND 56 Ag AB 263.00 ABLS-20.000MHZ-B2-T 
22.118400 | 535-9075-1-ND 56 Ag AB 263.00 ABLS-22.1184MHZ-B2-T 
24.000000 | 535-9076-1-ND 56 et) A3 263.00 ABLS-24.000MHZ-B2-T 
24.576000 | 535-9077-1-ND 56 AQ A3 263.00 ABLS-24.576MHZ-B2F-T 
25.000000 | 535-9078-1-ND 56 Ag A3 263.00 ABLS-25.000MHZ-B2F-T 
27.000000 | 535-9079-1-ND 56 AQ AB 263.00 ABLS-27.000MHZ-B2F-T 
32.000000 | 535-9080-1-ND 56 Ag AB 263.00 ABLS-32.000MHZ-B2-T 
48.000000 | 535-9083-1-ND 56 Ag 43 263.00 ABLS-48.000MHZ-B2-T 
49.152000 | 535-9084-1-ND 56 et) AB 263.00 ABLS-49.152MHZ-B2-T 


Crystals for RF Transceivers — Specifications: ¢ Frequency Stability: :5Oppm * Frequency Tolerance: +50ppm « Operat- 


ing Temperature: -40°C ~ 85°C 


Zigbee Specification Crystal — Specifications: * Frequency Stability: +25ppm * Frequency Tolerance: +10ppm * Operat- 


ing Temperature: -40°C ~ 85°C 


ABMS Series 5.0 x 3.2 SMD Crystals 


Specifications: » Frequency Stability: +100ppm, -20°C ~ 70°C * Frequency Tolerance: +20ppm * Operating Tempera- 
ture: -20°C ~ 70°C * Load Capacitance: 18.0pF 


Cut Tape Tape & Reel ¢ 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing Abracon 
(MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 

12.00000 | 535-9100-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-12.000MHZ-B2-T 
13.56000 | 535-9101-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-13.560MHZ-B2-T 
14.31818 | 535-9102-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-14.31818MHZ-B2-T 
16.00000 | 535-9103-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-16.000MHZ-B2-T 
18.43200 | 535-9104-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-18.432MHZ-B2-T 
20.00000 | 535-9105-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-20.000MHZ-B2-T 
24.00000 | 535-9106-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-24.000MHZ-B2-T 
24.57600 | 535-9107-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-24.576MHZ-B2-T 
25.00000 | 535-9108-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-25.000MHZ-B2-T 
27.00000 | 535-9109-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-27.000MHZ-B2-T 
28.63630 | 535-9110-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-28.6363MHZ-B2-T 
29.49120 | 535-9111-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-29.4912MHZ-B2-T 
30.00000 | 535-9112-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-30.000MHZ-B2-T 
33.00000 | 535-9113-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-33.000MHZ-B2-T 
40.00000 | 535-9114-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-40.000MHZ-B2-T 
48.00000 | 535-9115-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 ABM3-48.000MHZ-B2-T 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


ABM3B Series 5.0 x 3.2 SMD Crystals 


Top View 


Specifications: * Frequency Stability: +10ppm, -10°C ~ 60°C 
* Operating Temperature: -10°C ~ 60°C 


¢ Frequency Tolerance: +10ppm @ 25°C 


Cut Tape Tape & Reelt 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing Abracon 
(MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
10.00000 | 300-8195-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-10.000MHZ-10-1-U-T 
11.05920 | 300-8196-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-11.0592MHZ-10-1-U-T 
12.00000 | 300-8197-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-12.000MHZ-10-1-U-T 
12.28800 | 300-8198-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-12.288MHZ-10-1-U-T 
12.80000 | 300-8199-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-12.800MHZ-10-1-U-T 
13.00000 | 300-8200-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-13.000MHZ-10-1-U-T 
13.50000 | 300-8201-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-13.500MHZ-10-1-U-T 
13.56000 | 300-8202-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-13.560MHZ-10-1-U-T 
14.40000 | 300-8203-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-14.400MHZ-10-1-U-T 
14.74560 | 300-8204-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-14.7456MHZ-10-1-U-T 
15.36000 | 300-8205-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-15.360MHZ-10-1-U-T 
16.00000 | 300-8206-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-16.000MHZ-10-1-U-T 
16.38400 | 300-8207-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-16.384MHZ-10-1-U-T 
16.80000 | 300-8208-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-16.800MHZ-10-1-U-T 
18.43200 | 300-8209-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-18.432MHZ-10-1-U-T 
19.20000 | 300-8210-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-19.200MHZ-10-1-U-T 
19.44000 | 300-8211-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-19.440MHZ-10-1-U-T 
19.68000 | 300-8212-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-19.680MHZ-10-1-U-T 
19.80000 | 300-8213-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-19.800MHZ-10-1-U-T 
20.00000 | 300-8214-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-20.000MHZ-10-1-U-T 
22.00000 | 300-8215-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-22.000MHZ-10-1-U-T 
24.00000 | 300-8216-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-24.000MHZ-10-1-U-T 
24.57600 | 300-8217-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-24.576MHZ-10-1-U-T 
25.00000 | 300-8218-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-25.000MHZ-10-1-U-T 
26.00000 | 300-8219-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-26.000MHZ-10-1-U-T 
28.63636 | 300-8220-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-28.63636MHZ-10-1-U-T 
29.49120 | 300-8221-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-29.4912MHZ-10-1-U-T 
30.00000 | 300-8222-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-30.000MHZ-10-1-U-T 
40.00000 | 300-8223-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-40.000MHZ-10-1-U-T 
44.00000 | 300-8224-1-ND 1.93 1.58 1.40 980.00 ABM3B-44.000MHZ-10-1-U-T 
48.00000 | 300-8225-1-ND 1.73 1.42 1.26 882.00 ABM3B-48.000MHZ-10-1-U-T 


Specifications: * Frequency Stability: +50ppm, -20°C ~ 70°C 
* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 


¢ Frequency Tolerance: +20ppm @ 25°C 


toad Cut Tape Tape & Reelf Cut Tape Tape & Reelt 

Freq. |Cap.| Digi-Key Price Each Pricing | Abracon Frequency | Digi-Key Price Each Pricing Abracon 

(MHz) | (pF) | Part No. 1 10 50 1,000 —_| Part No. (MHz) | Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
Crystals for RF Transceivers {2.00000 | 535-9116-1-ND 138 113 1.00 700.00 | ABM3B-12.000MHZ-B2-T 
12.28800 | 535-9117-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 | ABM3B-12.288MHZ-B2-T 
4.80700 | 20 Eee ale aCe iSO nh | S0800:> [ABS OME EO RIOD 13.0000 | 535-9118-1-ND 1.38 113 © 1.00 700.00 | ABM3B-13.000MHZ-B2-T 
6.74580 | 20 | 535-9686-1-ND 61 50 AA 308.00 | ABLS-6.7458MHZ-20-R60-D 4382400 | 535-9119-1-ND 138 113 100 70000 | ABM3B-13.824MHZ-B2-T 

9.79410] 10 | 535-9694-1-ND 61 504A 308.00 | ABLS-9.7941MHZ-10-R20-D 14.31818 | 535-9120-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 | ABM3B-14.31818MHZ-B2-T 

9.84375 | 10 | 535-9689-1-ND 61 50 AA 308.00 | ABLS-9.84375MHZ-10-R20-D recon SNE is ia 1 70000 Pate ae 
12.18750| 10 | 535-9696-1-ND 61 50 AA 308.00 | ABLS-12.1875MHZ-10-R20-D 1638400 | 535-9123-1-ND 138 113 100 500.00 ABM3B-16 384MHZ-B2-T 
13.06250 | 10 535-9697-1-ND 61 50 44 308.00 | ABLS-13.0625MHZ-10-R20-D 18.43200 | 535-9124-1-ND 1.38 1.13 4.00 700.00 ABM3B-18.432MHZ-B2-T 
13.56000| 10 | 535-9687-1-ND 61 50 AA 308.00 | ABLS-13.560MHZ-10-R20-D 20.00000_| 535-9125-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 | ABM3B-20.000MHZ-B2-T 
Toned . LON:RENE 24,00000 | 535-9126-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 | ABM3B-24.000MHZ-B2-T 
13.60500| 20 | 535-9690-1-ND 61 50 44 308.00 | ABLS-13.6050MHZ-20-R50-D sheen \peseter seein 138 i ton eyo. |taaMae a4 e7eMiziaDE 
13.94916 | 10 | 535-9695-1-ND 61 50 AA 308.00 | ABLS-13.94916MHZ-10-R20-D 25.0000 | 535-9128-1-ND 138 113 100 70000 | ABM3B-25 OOOMHZ-B2-T 
14.33590| 20 | 535-9691-1-ND$ 61 50 44 308.00 | ABLS-14.3359MHZ-20-R50 27.00000 | 535-9129-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 | ABM3B-27.000MHZ-B2-T 
14.35940 | 20 | 535-9692-1-ND$ 61 50 AA 308.00 _ | ABLS-14.3594MHZ-20-R50 30.00000_| 535-9130-1-ND 138 4431.00 700.00 ___| ABM3B-30.000MHZ-B2-T 
Dinban Siacincatian GHsial 32.00000 | 535-9131-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 | ABM3B-32.000MHZ-B2-T 
ig P ued 40.0000 | 535-9132-1-ND 1.38 1.13 1.00 700.00 | ABM3B-40.000MHZ-B2-T 
24.00000 | 18 | 535-9701-1-ND 4 88S 375.00 _ | ABLS-24.000MHZ-D-R60-1-W-T 48,00000 | 535-9133-4-ND 1.38 113 1.00 700.00 | ABM3B-48,000MHZ-B2-T 


1348 (1083) 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


+ Operating Temperature: 0°C ~ 70°C 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


ABM10 Series 2.5 x 2.0 SMD Crystals 


ABRACON Crystals 
i cas ABM3B Series 5.0 x 3.2 SMD Crystals (Cont.) 


Specifications: * Frequency Stability: s5O0ppm »* Frequency Tolerance: +30ppm * Operating Tempera- 


ture: -40°C ~ 85°C . 
10.55 0.65} j cl 
Load Cut Tape Tape & Reelt 0.6} (y2 “a 
Freq. | Cap. | Digi-Key Price Each Pricing | Abracon fi = 0 
(MHz) | (pF) | Part No. 1 10 50 1,000 _| Part No. : 
Crystals for RF Transceivers oe use 
Specifications: * Frequency Stability: +20ppm (-20°C ~ 70°C) * Frequency Tolerance: +20ppm * Operat- 
42.1875 | 10 | 535-9698-1-ND 173 142 1.26 | 882.00 | ABM3B-12.1875MHZ-10-D4 ing Temperature: -20°C ~ 70°C 
13.0625 | 10 | 535-9699-1-ND 1.73 142 1.26 | 882.00 | ABM3B-13.0625MHZ-10-D4 
Zighee Specification Crystal tele Ase rest a eo 
24.0000] 18 | 535-9700-1-NDt 206 193 1.65 | 825.00 | ABM3B-24.000MHZ-D-R60-1-W-T 0.00000 1 535-9091--ND 316 3.59 330 1610.00 | ABM10-20. OOOMHZ-E20-T 
; ‘eons 22.11840 | 535-9092-1-ND 3.16 2.59 2.30 1610.00 | ABM10-22.1184MHZ-E20-T 
¥ See data sheet for electrical specifications 24.0000 | 535-9093-1-ND 3.16 2.59 2.30 1610.00 | ABM10-24.000MHZ-E20-T 
1 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 24.57600 | 535-9094-1-ND 3.16 2.59 2.30 1610.00 | ABM10-24.576MHZ-E20-T 
25.00000 | _535-9095-1-ND 3.16 2.59 2.30 1610.00 | ABM10-25.000MHZ-E20-T 
A 27.00000 | 535-9096-1-ND 3.16 2.59 2.30 1610.00 | ABM10-27.000MHZ-E20-T 
ABM8 Series 3.2 x 2.5 SMD Crystals 30.00000 | 535-9097-1-ND 3.16 2.59 2.30 1610.00 | ABM10-30.000MHZ-E20-T 
40.00000 | 535-9098-1-ND 3.16 2.59 2.30 1610.00 | ABM10-40.000MHZ-E20-T 
48.00000 | _535-9099-1-ND 3.16 2.59 2.30 1610.00 _| ABM10-48.000MHZ-E20-T 


Specifications: ¢ Frequency Stability: +15ppm (-10°C ~ 60°C) * Frequency Tolerance: +15ppm ¢ Operat- 
ing Temperature: -10°C ~ 60°C 


Freq. Load | Digi-Key Cut Tape Price Each T&R Pricingt | Abracon 
Top View (MHz) |Cap. (pF)| Part No. 1 10 50 1,000 —_| Part No. 
Crystals for Wireless, Bluetooth and AV/OA 
Specifications: * Frequency Stability: +50ppm, -20°C ~ 70°C ° Frequency Tolerance: +20ppm @ 25°C Seed fo 285-3607 ne qo a a a6 100 SO DOOM TAS z 
* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 28.63636| 8.0 |535-9623-1-ND 4.03 345 2.59 1610.00 | ABM10-28.63636MHZ-8-7A15-T 
32.0000] 8.0 |535-9625-1-ND 403 345 259 1610.00 | ABM10-32.000MHZ-8-7A15-T 
Cut Tape Tape & Reelt 32.0000} 10.0 |535-9626-1-ND 4.03 345 259 1610.00 | ABM10-32.000MHZ-7A15-T 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing | Abracon 40.00000| 8.0 |535-9627-1-ND 403 345 2.59 1610.00 | ABM10-40.000MHZ-8-A15-T 
(halt) Rar! t uy ou) UD BartiNgy t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
6.00000 | 535-9134-1-ND 193 «158 ~——«*1.40 980.00 | ABM8-16.000MHZ-B2-T 
18.43200 | 535-9135-1-ND 193 158 = 1.40 980.00 | ABM8-18.432MHZ-B2-T 
20.0000 | 535-9136-1-ND 1931.58 1.40 980.00 | ABM8-20.000MHZ-B2-T ABMM Series 5.0 x 7.0 SMD Crystals 
22.11840 | 535-9137-1-ND 193 158 = 1.40 980.00 | ABM8-22.1184MHZ-B2-T 
24.00000 | 535-9138-1-ND 193 158 1.40 980.00 | ABM8-24.000MHZ-B2-T 
2457600 | 535-9139-1-ND 193 «158 ~—«1.40 980.00 | ABM8-24.576MHZ-B2-T 
25.00000 | 535-9140-1-ND 193 158 = 1.40 980.00 | ABM8-25.000MHZ-B2-T 
27.00000 | 535-9141-1-ND 193 158 = 1.40 980.00 | ABM8-27.000MHZ-B2-T - Top View 
28.37500 | 535-9142-1-ND 193 158 = 1.40 980.00 | ABM8-28.375MHZ-B2-T Bottomvigw 
28.63636 | 535-9143-1-ND 193 158 1.40 980.00 | ABM8-28.63636MHZ-B2-T ihe ” 5 i : F : 
29.49120 | 535-9144-1-ND 193 1.58 1.40 980.00 | ABM8-29.4912MHZ-B2-T ia Tenpeatrcr 20 LIVOSLRMCAEREIEO ee 
30.00000 | 535-9145-1-ND 193 158 = 1.40 980.00 | ABM8-30.000MHZ-B2-T 
33.00000 | 535-9146-1-ND 193 158 = 1.40 980.00 | ABM8-33.000MHZ-B2-T Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each T&RPricingt | Abracon 
40.0000 | 535-9147-1-ND 193 158 = 1.40 980.00 | ABM8-40.000MHZ-B2-T (MHz) | Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
44.0000 | 535-9148-1-ND 1.93 158 = 1.40 980.00 | ABM8-44.000MHZ-B2-T (on ae a v o taoe. || Rate open 
48.0000 | 535-9149-1-ND 193 158 1.40 980.00 | ABM8-48.000MHZ-B2-T 1105920 | 535-9151-1-ND "38 0 ‘eA 44g.00 | ABMM-11.0592MHZ-B2-T 
Specifications: * Frequency Tolerance: +10ppm @ 25°C * Frequency Stability: +10ppm, -10°C ~ 60°C ae Betas ea u iw tines PCE etree 
*Operating Femperature: "10:0 =00°S 14.74560 | 535-9154-1-ND 88 72 64 448.00 | ABNIM-14.7456MHZ-B2-T 
16.00000 | 535-9155-1-ND 88 72 64 448.00 | ABMM-16.000MHZ-B2-T 
ae Cut Tape Tape & Reelt 16.93440 | 535-9156-1-ND 88 72 64 448.00 | ABMM-16.9344MHZ-B2-T 
Frequency| Digi-Key RrcoEach Pricing | Abracon 19.66080 | 535-9157-1-ND ‘88 72 ‘64 448.00 | ABMIM-19.6608MHZ-B2-T 
(ui) | Gettin: u 10 50 UT) || Le TaL 20.0000 | 535-9158-1-ND 88 2 64 448.00 _ | ABMM-20.000MHZ-B2-T 
Wireless Communication Crystals 24.00000 | 535-9159-1-ND 88 72 64 448.00 | ABMM-24.000MHZ-B2-T 
73.0000 | 535-9673-1-ND 312 267 2.01 1246.00 _] ABM8-13.000MHZ-10-1-U-T 24.57600 | 535-9160-1-ND 88 72 64 448.00 | ABMM-24.576MHZ-B2-T 
14.7456 | 535-9674-1-ND 3.12 267 © 2.01 4246.00 | ABM8-14.7456MHZ-10-1-U-T 25.00000 | 935-9161-1-ND 88 2 64 448.00 | ABMM-25.000MHZ-B2-T 
27.0000 | 535-9162-1-ND 88 72 64 448.00 | ABMM-27.000MHZ-B2-T 
16.0000 | 535-9675-1-ND 312 267 2.01 1246.00 | ABM8-16.000MHZ-10-1-U-T 3200000 Wesstaieseans ‘a8 a ‘ba 448,00 > ||| ABMINI-39 ODOMUZBET 
16.3676 | 300-8226-1-ND 245 2.01 1.78 1246.00 | ABM8-16.3676MHZ-10-1-U-T crop SEM ESA nba ego eaD 
16.3840 | 535-9676-1-ND 312 267 2.01 1246.00 | ABM8-16.384MHZ-10-1-U-T : 
16.8000 | 300-8227-1-ND 245 2.01 178 1246.00 | ABM8-16.800MHZ-10-1-U-T 
19.2000 | 300-8228-1-ND 2.45 2.01 1.78 1246.00 | ABM8-19.200MHZ-10-1-U-T ABMM2 Series 6.0 x 3.6 SMD Crystals 
20.0000 | 535-9677-1-ND 312 267 2.01 4246.00 | ABM8-20.000MHZ-10-1-U-T 
24.5535 | 300-8229-1-ND 245 2.01 1.78 1246.00 | ABM8-24.5535MHZ-10-1-U-T 
24.5760 | 535-9678-1-ND 312 267 2.01 1246.00 | ABM8-24.576MHZ-10-1-U-T 
26.0000 | 300-8230-1-ND 245. 2.01 178 1246.00 | ABM8-26.000MHZ-10-1-U-T 
27.0000 | 535-9679-1-ND 312 267 2.01 4246.00 | ABM8-27.000MHZ-10-1-U-T 
30.0000 | 535-9680-1-ND 3.12 2.67 2.01 1246.00 | ABM8-30.000MHZ-10-1-U-T 2 a TOP VIEW 
36.0000 | 535-9681-1-ND 312 267 2.01 4246.00 | ABM8-36.000MHZ-10-1-U-T 
40.0000 535-9682-1-ND 3.12 267 201 1246.00 ABM8-40.000MHZ-10-1-U-T Specifications: * Frequency Stability: +20ppm, -20°C ~ 70°C »* Frequency Tolerance: +20ppm »* Operat- 


ing Temperature: -20°C ~ 70°C * Load Capacitance: 18.0pF 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each T&RPricingt | Abracon 
(MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
i i 8.00000 | 535-9628-1-ND 1.19 1.02 AT 476.00 ABMM2-8.000MHZ-E2-T 
ABMS Series 4.0 x 2.5 SMD RF Transceiver Crystals 10.00000 | 535-9629-1-ND 1.19 1.02 17 476.00 ABMM2-10.000MHZ-E2-T 
11.05920 | 535-9630-1-ND 1.19 1.02 17 476.00 ABMM2-11.0592MHZ-E2-T 
12.00000 | 535-9631-1-ND 1.19 1.02 17 476.00 ABMM2-12.000MHZ-E2-T 
14.31818 | 535-9632-1-ND 1.19 1.02 AT 476.00 ABMM2-14.31818MHZ-E2-T 
14.74560 | 535-9633-1-ND 1.19 1.02 AT 476.00 ABMM2-14.7456MHZ-E2-T 
16.00000 | 535-9634-1-ND 1.19 1.02 17 476.00 ABMM2-16.000MHZ-E2-T 
16.93440 | 535-9635-1-ND 1.19 1.02 17 476.00 ABMM2-16.9344MHZ-E2-T 
1 19.66080 | 535-9636-1-ND 1.19 1.02 17 476.00 ABMM2-19.6608MHZ-E2-T 
TOP VIEW 20.00000 | 535-9637-1-ND 1.19 1.02 AT 476.00 ABMM2-20.000MHZ-E2-T 
24,00000 | 535-9638-1-ND 1.19 1.02 a 476.00 ABMM2-24.000MHZ-E2-T 
24.57600 | 535-9639-1-ND 1.19 1.02 17 476.00 ABMM2-24.576MHZ-E2-T 
Specifications: * Frequency Stability: +10ppm »* Frequency Tolerance: +10ppm @ 25°C » Operating 25.00000 | 535-9640-1-ND 1.19 1.02 JT 476.00 ABMM2-25.000MHZ-E2-T 
Temperature: -40°C ~ 85°C 27.00000 | 535-9641-1-ND 1.19 1.02 17 476.00 ABMM2-27.000MHZ-E2-T 
32.00000 | 535-9642-1-ND 1.19 1.02 AT 476.00 ABMM2-32.000MHZ-E2F-T 
Cut Tape Tape & Reelt 32.76800 | 535-9643-1-ND 1.19 1.02 AT 476.00 ABMM2-32.768MHZ-E2F-T 
Frequency | Digi-Key Price Each Pricing Abracon 40.00000 | 535-9644-1-ND 1.19 1.02 17 476.00 ABMM2-40.000MHZ-E2F-T 
(MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 48.00000 | 535-9645-1-ND 1.19 1.02 J7 476.00 ABMM2-48.000MHZ-E2F-T 
50.00000 | 535-9646-1-ND 1.19 1.02 17 476.00 ABMM2-50.000MHZ-E2F-T 
16.000 535-9693-1-ND 2.26 1.85 1.64 1148.00 ABM9-16.000MHZ-10-D-1U 64.00000 | 535-9648-1-ND 1.58 1.35 1.02 630.00 ABMM2-64.000MHZ-E2-T 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1349 


ABRACON 32.768kHz Crystals 


The Power of Linking Together an d Osci | | ators atl 
Specifications: ¢ Frequency: 32.768kHz * Frequency Tolerance: +20ppm Bar — 
Load Cut Tape ae ase 045 
Cap.| Operating | Digi-Key Price Each Tape & Reelt | abracon ‘ 9.0 (py 0.80 
Fig.| (pF) | Temperature | Part No. ll 10 50 Qty. | Pricing |Part No. ‘ i 9.0 (min.) 1.10 
Through Hole Tuning Fork Crystals 
12.5) -10°C~60°C | 535-9031-NDt 74 63 58) — — |AB15T-32.768KHZ 
1 112.5} -10°C~60°C | 535-9032-NDt 25 21 20) — — |AB26T-32.768KHZ 
12.5) -10°C~60°C | 535-9034-NDt 25 21 20 | — — |AB38T-32.768KHZ 
Surface Mount Tuning Fork Crystals 
2 112.5} -40°C~85°C | 535-9033-1-ND 60 51 39 | 2,000} 238.00/M )AB26TRB-32.768KHZ-T 
3 [12.5] -40°C~85°C | 535-9165-1-ND 1.30 1.11 -84 | 3,000) 518.00/M |ABS13-32.768KHZ-T 
4 |12.5) -40°C~85°C | 535-9166-1-ND 84 ate 54 | 3,000) 224.00/M |ABS25-32.768KHZ-T 
12.5] -40°C~85°C | 535-9536-1-ND 1.05 90 68 | 3,000} 420.00/M |ABS10-32.768KHZ-T 
7.0 | -40°C~85°C | 535-9537-1-ND 1.05 90 68 | 3,000) 420.00/M |ABS10-32.768KHZ-7-T <6.45-+| 
9.0 | -40°C~85°C | 535-9538-1-ND 1.05 90 68 |3,000| 420.00/M |ABS10-32.768KHZ-9-T a | i 6.241 
12.5| -40°C-85°C | 535-9539-1-ND 123 1.05 —.79 |3,000| 490.00/M |ABS09-32.768KHZ-T eomeaiee ‘ oo .7 
5 | 7.0 | -40°C~85°C | 535-9540-1-ND 1.23 1.05 79 | 3,000} 490.00/M |ABS09-32.768KHZ-7-T 
9.0 | -40°C~85°C | 535-9541-1-ND 1.23 1.05 -79 | 3,000} 490.00/M |ABS09-32.768KHZ-9-T il H 
12.5| -40°C-85°C | 535-9542-1-ND 147 1.26 95 |3,000) 588.00/M |ABSO7-32.768KHZ-T : > in | __Function 
7.0 | ~40°C~85°C | 535-9543-1-ND 147 126 95 |3,000| 588.00/M |ABSO7-32.768KHZ-7-T i ‘ es 
9.0 | -40°C~85°C | 535-9544-1-ND 1.47 1.26 95 | 3,000} 588.00/M |ABS07-32.768KHZ-9-T ; ; i is I Output 
Specifications: ¢ Frequency: 32.768kHz »* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C ¢ Frequency Stability: vee 
+20ppm * Supply Voltage: 3.3V 
Digi-Key pee Tape & Reelt Abracon - Sl in | Function 
Fig. | Part No. il 10 50 aty. Pricing Part No. : enn 
Surface Mount Oscillators | _~* Output 
6 | 535-9545-1-ND 3.85 3.30 2.48 1,000 1540.00 | ASVK-32.768KHZ-LJT [2] Voc 
7 | 535-9546-1-ND 4.38 3.75 2.82 1,000 1750.00 | ASFLK-32.768KHZ-LJT 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Bulk Pricing 


Oscillators ASD Series 2.5 x 2.0 SMD Oscillators 
. . Specifications: * Frequency Stability: +50ppm * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
ACH and ACO Series Oscil lators Note: For nonstandard frequencies, please reference AP2S Series Programmable Oscillators. 


Specifications:+ Frequency Stability: +30ppm (-20°C ~ 70°C) * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
Features: * HCMOS and TTL compatible 


R0.1 


“ i Function 
1 i 2 40.7 Enable/Disable (STBY)*| *H or Open= Oscillation 
0.8 0.6) 5 GND/Case L= Oscillation stops/Hi 
‘ s = {3} 40.7 Output impedance 
Function 5800 Vdd 
22 NC 0.8 0.9 0.8 
are GRND/Case 
eS San | Output 
20.46 x4 mt os Vdd Cut Tape Tape & Reel 
sts Frequency] Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
(MHz) | Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 1,000 Part No. 


ASD1 Series — 3.0V 
1.54400 | 535-9579-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9579-2-ND 2310.00 | ASD1-1.544MHZ-ECT 
3.68640 | 535-9580-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9580-2-ND 2310.00 | ASD1-3.6864MHZ-ECT 


Function 
O NC 4.00000 | 535-9581-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9581-2-ND 2310.00 | ASD1-4.000MHZ-ECT 
30.2 Max. | GRND/Case 7.37280 | 535-9582-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9582-2-ND 2310.00 | ASD1-7.3728MHZ-ECT 
5.08; Goa Nise +o oo Sutput 8.00000 | 535-9583-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9583-2-ND 2310.00 | ASD1-8.000MHZ-ECT 
Max. an “tLe Paral 10.0000 | 535-9584-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30|535-9584-2-ND 2310.00 | ASD1-10.000MHZ-ECT 
oilis7 2.08 Min. [Fo 11.05920 | 535-9585-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9585-2-ND 2310.00 | ASD1-11.0592MHZ-ECT 
-45,24-1 12.0000 | 535-9586-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9586-2-ND 2310.00 | ASD1-12.000MHZ-ECT 


14.31818 | 535-9587-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9587-2-ND 2310.00 | ASD1-14.31818MHZ-ECT 


ee nese SERENE ae 14.74560 | 535-9588-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9588-2-ND 2310.00 | ASD1-14.7456MHZ-ECT 

Fig. | (MHz) Part No- 1 10 100 SOON cPanNGE 18.43200 | 535-9589-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30|535-9589-2-ND 2310.00 | ASD1-18.432MHZ-ECT 

ACH Series Hall Size Oscillators = 5V 20.0000 | 535-9590-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30) 535-9590-2-ND 2310.00 | ASD1-20.000MHZ-ECT 

comm [armies stir paar —| | |Mamo|amameia are as are a]sianiai9 zt jr sume 

signed eae Vas te nae BE | ene EE 25.0000 | 535-9593-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9593-2-ND 2310.00 | ASD1-25.000MHZ-ECT 

1 en ebeaS edly 130 aM as so8s*| AG HEIe OOUMHIZER 27.00000 | 535-9594-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30]535-9594-2-ND 2310.00 | ASD1-27.000MHZ-ECT 

1431618 ee 60 17 on #82 || ACHE SI GIMHZER 30.0000 | 535-9595-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9595-2-ND 2310.00 | ASD1-30.000MHZ-ECT 

32.76800 535-9178-5-ND 1.30 117 4 84) ACH-32.768MHZ-EK 32,0000 | 535-9596-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30/|595-9596-2-ND 2310.00 | ASD1-32.000MHZ-ECT 

40.00000 535-9180-5-ND 1.30 17 94 ‘84 | ACH-40.000MHZ-EK 33.0000 | 535-9597-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | §35-9597-2-ND 2310.00 | ASD1-33.000MHZ-ECT 

ACHL Series Half Size Oscillators — 3.3V 33.33300 | 535-9598-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9598-2-ND 2310.00 | ASD1-33.333MHZ-ECT 

3.68640 535-9197-5-ND 1.30 147 94 84 | ACHL-3.6864MHZ-EK 40.00000 | 535-9599-1-ND 578 4.95 3.72 3.30) 535-9599-2-ND 2310.00 | ASD1-40.000MHZ-ECT 

4.00000 535-9200-5-ND 1.30 147 94 84 | ACHL-4,000MHZ-EK 48.0000 | 535-9600-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30) 535-9600-2-ND 2310.00 | ASD1-48.000MHZ-ECT 

: 27.00000 535-9194-5-ND 1.30 117 94 84 ACHL-27.000MHZ-EK 50.00000 | 535-9601-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9601-2-ND 2310.00 | ASD1-50.000MHZ-ECT 

32.00000 535-9195-5-ND 1.30 117 94 84 ACHL-32.000MHZ-EK 60.00000 | 535-9602-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9602-2-ND 2310.00 | ASD1-60.000MHZ-ECT 
ACO Series Full Size Oscillators — 5V ADS ponies tev 

A008 FESS 130 a7 Gi ‘ae ACOA NOOMAEER 14.31818 | 535-9603-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30] 535-9603-2-ND 2310.00 | ASD3-14.31818MHZ-ECT 

s4aiaia OREN 450 1a a Jga.| | capgctaaiaienniene 20.0000 | 535-9604-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30) 535-9604-2-ND 2310.00 | ASD3-20.000MHZ-ECT 

2) se anna Byeapiae ny ‘a9 aap ios sai: | caGOHi6 AObNREE-EIC 24,0000 | 535-9605-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30) 535-9605-2-ND 2310.00 | ASD3-24.000MHZ-ECT 

24.57600 | 535-9606-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30) 535-9606-2-ND 2310.00 | ASD3-24.576MHZ-ECT 

48.00000 [MESSE SANE 190 1.17 ca a6 | AGO-AB COOMHZER 25.00000 | 535-9607-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 | 535-9607-2:ND 2310.00. | ASD3-25.000MHZ-ECT 

ACOL Series Full Size Oscillators — 3.3V. 27.00000 | 535-9608-1-ND 578 495 3.72 3.30/|535-9608-2-ND 2310.00 | ASD3-27.000MHZ-ECT 

24.57600 535-9228-5-ND 1.30 117 94 84 | ACOL-24.576MHZ-EK 29.49120 | 535-9609-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 535-9609-2-ND 2310.00 | ASD3-29.4912MHZ-ECT 

2 | 25.00000 535-9229-5-ND 1.30 117 94 84 | ACOL-25.000MHZ-EK 40.00000 | 535-9610-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30) 535-9610-2-ND 2310.00 | ASD3-40.000MHZ-ECT 

50.0000 535-9237-5-ND 1.30 147 94 .84 | ACOL-50.000MHZ-EK 50.00000 | 535-9611-1-ND 5.78 4.95 3.72 3.30 |535-9611-2-ND 2310.00 | ASD3-50.000MHZ-ECT 


(Continued) 
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aBEACON Oscillators (con) (Ros 


The Power of Linking Together 


ASE Series 3.2 x 2.5 SMD Oscillators Cut Tape Tape & Reel 
HH Price Each rH Prici 
Specifications: ¢ Frequency Stability: +5Oppm ¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C © Supply Voltage: 3.3Vdc +5% See Dist Key 1 ai ar 500 Digt Key aca Abracan 


Note: For nonstandard frequencies, please reference AP3S or ASEP Series Programmable Oscillators. 


10.00000 | 300-8242-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8242-2-ND 2030.00 | ASFL1-10.000MHZ-EC-T 
10.00000 | 535-9251-1-ND 2.97 268 2.23 1.79 | 535-9251-2-ND 1485.00 | ASFL1-10.000MHZ-EK-T 
Function 11.05920 | 300-8243-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8243-2-ND 2030.00 | ASFL1-11.0592MHZ-EC-T 
Tri-state 11.05920 | 535-9252-1-ND 2.97 268 2.23 1.79 |535-9252-2-ND 1485.00 | ASFL1-11.0592MHZ-EK-T 
GND/Case 12.00000 | 300-8244-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8244-2-ND 2030.00 | ASFL1-12.000MHZ-EC-T 
Output 12.00000 | 535-9253-1-ND 2.97 268 2.23 1.79 | 535-9253-2-ND 1485.00 | ASFL1-12.000MHZ-Ek-T 
Vdd 12.28800 | 300-8245-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8245-2-ND 2030.00 | ASFL1-12.288MHZ-EC-T 
14.31818 | 300-8246-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8246-2-ND 2030.00 | ASFL1-14.31818MHZ-EC-T 
14.31818 | 535-9254-1-ND 2.97 268 2.23 1.79 | 535-9254-2-ND 1485.00 | ASFL1-14.31818MHZ-EK-T 


Cut T: Tape & Reel 
Frequency| Digi-Key Pa Eee Digi-Key opieinay ‘Abracon 14.74560 | 300-8247-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8247-2-ND 2030.00 | ASFL1-14.7456MHZ-EC-T 
(MHz) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 1,000 | Part No. 14.74560 | 535-9255-1-ND 2.97 268 2.23 1.79 | 535-9255-2-ND 1485.00 | ASFL1-14.7456MHZ-EK-T 
1.84320 | 535-9555-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9555-2-ND 4386.00 | ASE-1.8432MHZ-LC-T 16.00000 | 300-8248-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8248-2-ND 2030.00 | ASFL1-16.000MHZ-EC-T 
4.00000 | 535-9556-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9556-2-ND 4386.00 | ASE-4.000MHZ-LC-T 16.00000 | 535-9256-1-ND 2.97 268 2.23 1.79 | 535-9256-2-ND 1485.00 | ASFL1-16.000MHZ-EK-T 
7.37280 | 535-9557-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9557-2-ND 1386.00 | ASE-7.3728MHZ-LC-T 16.38400 | 300-8249-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8249-2-ND 2030.00 | ASFL1-16.384MHZ-EC-T 
3.00000 | 535-9558-1-ND 347 2.97 2.23 1.98 | 535-9558-2-ND 1386.00 | ASE-8.000MHZ-LC-T 18.43200 | 300-8250-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8250-2-ND 2030.00 | ASFL1-18.432MHZ-EC-T 
10.00000 | 535-9559-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9559-2-ND 1386.00 | ASE-10.000MHZ-LC-T 18.43200 | 535-9257-1-ND 2.97 268 2.23 1.79 | 535-9257-2-ND 1485.00 | ASFL1-18.432MHZ-EK-T 


20.00000 | 300-8251-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8251-2-ND 2030.00 / ASFL1-20.000MHZ-EC-T 
20.00000 | 535-9259-1-ND 2.97 2.68 2.23 1.79 | 535-9259-2-ND 1485.00 |) ASFL1-20.000MHZ-EK-T 
24.00000 | 300-8252-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8252-2-ND 2030.00 |) ASFL1-24.000MHZ-EC-T 
24.00000 | 535-9260-1-ND 297 2.68 2.23 1.79 | 535-9260-2-ND 1485.00 | ASFL1-24.000MHZ-EK-T 
24.57600 | 300-8253-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8253-2-ND 2030.00 | ASFL1-24.576MHZ-EC-T 
24.57600 | 535-9261-1-ND 2.97 2.68 2.23 1.79 | 535-9261-2-ND 1485.00 | ASFL1-24.576MHZ-EK-T 


11.05920 | 535-9560-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9560-2-ND 1386.00 | ASE-11.0592MHZ-LC-T 
12.00000 | 535-9561-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9561-2-ND 1386.00 | ASE-12.000MHZ-LC-T 
14.31818 | 535-9562-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9562-2-ND 1386.00 | ASE-14.31818MHZ-LC-T 
14.74560 | 535-9563-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9563-2-ND 1386.00 | ASE-14.7456MHZ-LC-T 
18.43200 | 535-9564-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9564-2-ND 1386.00 | ASE-18.432MHZ-LC-T 


20.0000 | 535-9565-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9565-2-ND 1386.00 | ASE-20.000MHZ-LC-T 25.00000 | 300-8254-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8254-2-ND 2030.00 | ASFL1-25.000MHZ-EC-T 
24.00000 [S25s05863-ND) 9.47 297 2.23 1.98 [S859566-2ND)) 1986.00 | ASE-24.000MHZ-LC-T 25.0000 | 535-9262-1-ND 2.97 2.68 223 1.79 | 535-9262-2-ND 1485.00 | ASFL1-25.000MHZ-EK-T 
24.5760 | 535-9567-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 |535-9567-2-ND 1386.00 | ASE-24.576MHZ-LC-T 27.0000 | 300-8255-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8255-2-ND 2030.00 | ASFL1-27.000MHZ-EC-T 
25.0000 | 535-9568-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98] 535-9568-2-ND 1386.00 / ASE-25.000MHZ-LC-T 27.0000 | 535-9263-1-ND 2.97 268 2.23 1.79 |535-9263-2-ND 1485.00 | ASFL1-27.000MHZ-EK-T 
27.00000 | 535-9569-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9569-2-ND ‘1386.00 | ASE-27.000MHZ-LC-T 29.49120 | 300-8256-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8256-2-ND 2030.00 | ASFL1-29.4912MHZ-EC-T 
29.49120|535-9570-1-ND 3.47 2.97 223 1.98 |535-9570-2-ND 1386.00 | ASE-29.4912MHZ-LC-T 30.00000 | 300-8257-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8257-2-ND 2030.00 | ASFL1-30.000MHZ-EC-T 
30.0000 | 535-9571-1-ND 3.47 2.97 223 1.98 |535-9571-2-ND 1386.00 | ASE-30.000MHZ-LC-T 30.00000 | 535-9264-1-ND 2.97 2.68 2.23 1.79 | 535-9264-2-ND 1485.00 | ASFL1-30.000MHZ-EK-T 
32.00000 | 535-9572-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9572-2-ND 1386.00 | ASE-32.000MHZ-LC-T 32.00000 | 300-8258-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8258-2-ND 2030.00 | ASFL1-32.000MHZ-EC-T 
33.00000 | 535-9573-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9573-2-ND 1386.00 | ASE-33.000MHZ-LC-T 32.00000 | 535-9265-1-ND 2.97 2.68 2.23 1.79 | 535-9265-2-ND 1485.00 | ASFL1-32.000MHZ-EK-T 
33.33300 | 535-9574-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9574-2-ND 1386.00 | ASE-33.333MHZ-LC-T 32.76800 | 300-8259-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8259-2-ND 2030.00 | ASFL1-32.768MHZ-EC-T 


33,0000 | 535-9266-1-ND 2.97 268 223 1.79 |535-9266-2-ND 1485.00 | ASFL1-33.000MHZ-EK-T 
33.3300 | 300-8260-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8260-2-ND 2030.00 | ASFL1-33.333MHZ-EC-T 
33.3300 | 535-9267-1-ND 2.97 268 223 1.79 | 535-9267-2-ND 1485.00 | ASFL1-33.333MHZ-EK-T 
35.32800 | 300-8261-1-ND 4.35 3.92 327 261 |300-8261-2-ND 2030.00 |ASFL1-35.328MHZ-EC-T 
40.00000 | 300-8262-1-ND 4.35 3.92 327 261 |300-8262-2-ND 2030.00 |ASFL1-40.000MHZ-EC-T 
40.00000 | 535-9269-1-ND 297 268 223 1.79|535-9269-2-ND 1485.00 |ASFL1-40.000MHZ-EK-T 
48.00000 | 300-8263-1-ND 4.35 3.92 3.27 261 |300-8263-2-ND 2030.00 |ASFL1-48.000MHZ-EC-T 
48.00000 | 535-9270-1-ND 2.97 268 2.23 1.79|535-9270-2-ND 1485.00 |ASFL1-48.000MHZ-EK-T 
50.00000 | 300-8264-1-ND 4.35 3.92 327 261 |300-8264-2-ND 2030.00 |ASFL1-50.000MHZ-EC-T 
50.00000 | 535-9272-1-ND 2.97 268 223 1.79|535-9272-2-ND 1485.00 |ASFL1-50.000MHZ-EK-T 
60.00000 | 300-8265-1-ND 4.35 3.92 327 261 |300-8265-2-ND 2030.00 |ASFL1-60.000MHZ-EC-T 
64.00000 | 300-8266-1-ND 4.35 3.92 327 261 |300-8266-2-ND 2030.00 |ASFL1-64.000MHZ-EC-T 


44.00000 | 535-9575-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9575-2-ND 1386.00 | ASE-44.000MHZ-LC-T 
48.00000 | 535-9576-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9576-2-ND 1386.00 | ASE-48.000MHZ-LC-T 
50.00000 | 535-9577-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9577-2-ND 1386.00 | ASE-50.000MHZ-LC-T 
60.00000 | 535-9578-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9578-2-ND 1386.00 | ASE-60.000MHZ-LC-T 


ASE3 Series 3.2 x 2.5 SMD Oscillators 


Specifications: * Frequency Stability: +30ppm (-20°C ~ 70°C) * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Supply Voltage: 
1.8Vdc 5% 
Note: For nonstandard frequencies, please reference AP3S or ASEP Series Programmable Oscillators. 


Funetion 66.6600 | 300-8267-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8267-2-ND 2030.00 | ASFL1-66.666MHZ-EC-T 

GNDiCase 75.00000 | 300-8268-1-ND 4.95 446 372 297|300-8268-2-ND 2310.00 |ASFL1-75.000MHZ-EC-T 

Output 80.00000 | 300-8269-1-ND 4.95 4.46 372 297|300-8269-2-ND 2310.00 |ASFL1-80.000MHZ-EC-T 

Vdd 100.00000 | 300-8270-1-ND 4.95 4.46 372 297|300-8270-2-ND 2310.00 |ASFL1-100.000MHZ-EC-T 

106.25000 | 300-8271-1-ND 4.95 4.46 372 297|300-8271-2-ND 2310.00 |ASFL1-106.250MHZ-EC-T 

ci DOE 125.00000 | 300-8272-1-ND 4.95 4.46 372 297|300-8272-2-ND 2310.00 |ASFL1-125.000MHZ-EC-T 

Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 133.3300 | 300-8273-1-ND 4.95 4.46 3.72 2.97 | 300-8273-2-ND 2310.00 _|ASFL1-133.330MHZ-EC-T 
(MHz) | Part No. 110 50 100 | PartNo. 1,000 —_| Part No. 


14.31818 | 535-9547-1-ND 3.47 2.97 223 1.98 | 535-9547-2-ND 1386.00 | ASE3-14.31818MHZ-KT 
20.00000 | 535-9548-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9548-2-ND 1386.00 | ASE3-20.000MHZ-KT 
24.57600 | 535-9549-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9549-2-ND 1386.00 | ASE3-24.576MHZ-KT 
25.00000 | 535-9550-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9550-2-ND 1386.00 | ASE3-25.000MHZ-KT 
27.00000 | 535-9551-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9551-2-ND 1386.00 | ASE3-27.000MHZ-KT 
29.49120 | 535-9552-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9552-2-ND 1386.00 | ASE3-29.4912MHZ-KT 
40.00000 | 535-9553-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9553-2-ND 1386.00 | ASE3-40.000MHZ-KT 
50.00000 | 535-9554-1-ND 3.47 2.97 2.23 1.98 | 535-9554-2-ND 1386.00 | ASE3-50.000MHZ-KT 


ASFL3 Series 3.2 x 5.0 SMD Oscillators 


Specifications: * Frequency Tolerance: +30ppm * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Load Capacitance: 15.0pF 
© Supply Voltage: 1.8V + 5% Features: * Low current consumption « Tri-State output 


Function 
Tri State 
GND/Case 
Output 

12+ *|F0.8 Vdd 


ASFL1 Series 3.2 x 5.0 SMD Oscillators 


Cut Tape Tape & Reel 
a Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
Specifications: ; (MHz) | Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 1,000 | Part No. 
Frequency Stability: EC: 50ppm (20°C ~ 70°C), EK: +30ppm, (20°C ~ 70°C) * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
Supply Voltage: 3.3V + 10% Features: * Low current consumption ¢ Glass sealed package 


1.84320 | 535-9407-1-ND 3.71 347 2.97 2.23 | 535-9407-2-ND 1386.00 | ASFL3-1.8432MHZ-EK-T 
3.68640 | 535-9408-1-ND 3.71 347 297 2.23 | 535-9408-2-ND 1386.00 /ASFL3-3.6864MHZ-EK-T 
4.00000 | 535-9409-1-ND 3.71 3.47 2.97 2.23 | 535-9409-2-ND 1386.00 /ASFL3-4.000MHZ-EK-T 
8.00000 | 535-9410-1-ND 3.71 3.47 2.97 2.23 | 535-9410-2-ND 1386.00 /ASFL3-8.000MHZ-EK-T 
10.00000 | 535-9411-1-ND 3.71 347 2.97 2.23) 535-9411-2-ND 1386.00 | ASFL3-10.000MHZ-EK-T 
11.05920 | 535-9412-1-ND 3.71 347 2.97 2.23 | 535-9412-2-ND 1386.00 | ASFL3-11.0592MHZ-EK-T 
12.00000 | 535-9413-1-ND 3.71 3.47 2.97 2.23 | 535-9413-2-ND 1386.00 | ASFL3-12.000MHZ-EK-T 
14.31818 | 535-9414-1-ND 3.71 3.47 2.97 2.23 | 535-9414-2-ND 1386.00 | ASFL3-14.31818MHZ-EK-T 
16.00000 | 535-9415-1-ND 3.71 347 2.97 2.23) 535-9415-2-ND 1386.00 | ASFL3-16.000MHZ-EK-T 


Function 
[Tri State E/D| 
GND/Case 
Output 
Vdd 


ul Tape Tans Reel 20.00000 | 535-9416-1-ND 3.71 3.47 2.97 2.23 | 535-9416-2-ND 1386.00 |ASFL3-20.000MHZ-EK-T 
Frequency| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 2 : : : é : : 
(MHz) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 1,000 Part No. 24.00000 | 535-9417-1-ND 3.71 3.47 2.97 2.23 | 535-9417-2-ND 1386.00 |ASFL3-24.000MHZ-EK-T 


24.57600 | 535-9418-1-ND 3.71 347 297 2.23 | 535-9418-2-ND 1386.00 /ASFL3-24.576MHZ-EK-T 
25.00000 | 535-9419-1-ND 3.71 3.47 2.97 2.23 | 535-9419-2-ND 1386.00 /ASFL3-25.000MHZ-EK-T 
27.00000 | 535-9420-1-ND 3.71 3.47 2.97 2.23 | 535-9420-2-ND 1386.00 /ASFL3-27.000MHZ-EK-T 
30.00000 | 535-9421-1-ND 3.71 347 297 2.23 | 535-9421-2-ND 1386.00 /ASFL3-30.000MHZ-EK-T 
32.00000 | 535-9422-1-ND 3.71 3.47 297 2.23 | 535-9422-2-ND 1386.00 /ASFL3-32.000MHZ-EK-T 
32.76800 | 535-9423-1-ND 4.88 4.55 3.90 2.93 | 535-9423-2-ND 1820.00 | ASFL3-32.768MHZ-EK-T 
40.00000 | 535-9424-1-ND 3.71 3.47 2.97 2.23 | 535-9424-2-ND 1386.00 /ASFL3-40.000MHZ-EK-T 
48.00000 | 535-9425-1-ND 3.71 347 297 2.23 | 535-9425-2-ND 1386.00 /ASFL3-48.000MHZ-EK-T 


(Continued) 


1.84320 | 300-8237-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 |300-8237-2-ND 2030.00 | ASFL1-1.8432MHZ-EC-T 
1.84320 | 535-9258-1-ND 2.97 268 2.23 1.79 |535-9258-2-ND 1485.00 | ASFL1-1.8432MHZ-EK-T 
3.68640 | 300-8238-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8238-2-ND 2030.00 | ASFL1-3.6864MHZ-EC-T 
3.68640 | 535-9268-1-ND 2.97 2.68 2.23 1.79 | 535-9268-2-ND 1485.00 | ASFL1-3.6864MHZ-EK-T 
4.00000 | 300-8239-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8239-2-ND 2030.00 | ASFL1-4.000MHZ-EC-T 
4.00000 |535-9271-1-ND 2.97 268 223 1.79 |535-9271-2-ND 1485.00 | ASFL1-4.000MHZ-EK-T 
7.37280 | 300-8240-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8240-2-ND 2030.00 | ASFL1-7.3728MHZ-EC-T 
7.37280 | 535-9273-1-ND 2.97 2.68 2.23 1.79 | 535-9273-2-ND 1485.00 | ASFL1-7.3728MHZ-EK-T 
8.00000 | 300-8241-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 300-8241-2-ND 2030.00 | ASFL1-8.000MHZ-EC-T 
8.00000 | 535-9274-1-ND 2.97 2.68 2.23 1.79 |535-9274-2-ND 1485.00 | ASFL1-8.000MHZ-EK-T 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1351 
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The Power of Linking Together 


ASFLM1 Series 3.2 x 5.0 SMD MEMS Oscillators Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Abracon 
Specifications: * Frequency Tolerance: +50ppm * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Supply Voltage: 3.0Vdc (MHz) | Part No. {l 10 50 =100 | Part No. 1,000 |Part No. 


Features: » Suitable for high shock resistance, industrial/COTS and military applications 16.38400 |535-9313-1-ND 3.00 280 240 1.80 | 535-9313-2-ND 1120.00 | ASV-16.384MHZ-EJ-T 
18.43200 | 535-9314-1-ND 3.00 280 2.40 1.80 | 535-9314-2-ND 1120.00 | ASV-18.432MHZ-EJ-T 
Function 20.00000 | 535-9316-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9316-2-ND 1120.00 | ASV-20.000MHZ-EJ-T 
- 24.00000 | 535-9317-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9317-2-ND 1120.00 | ASV-24.000MHZ-EJ-T 
Tristate 24.57600 | 535-9318-1-ND_ 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9318-2-ND_—_1120.00_| ASV-24.576MHZ-EJ-T 
GND/Case 25.00000 | 535-9319-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9319-2-ND 1120.00 | ASV-25.000MHZ-EJ-T 
Output 27.00000 | 535-9320-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9320-2-ND 1120.00 | ASV-27.000MHZ-EJ-T 

Vdd 29.49120 | 535-9321-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9321-2-ND 1120.00 | ASV-29.4912MHZ-EJ-T 
30.00000 | 535-9322-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9322-2-ND 1120.00 | ASV-30.000MHZ-EJ-T 
32.00000 | 535-9323-1-ND_ 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9323-2-ND 1120.00 _|ASV-32.000MHZ-EJ-T 


Bulk 33.00000 |535-9324-1-ND 3.00 280 240 1.80 |535-9324-2-ND 1120.00 |ASV-33.000MHZ-EJ-T 
Frequency | Digi-Key Price Each Abracon 33.33300 | 535-9325-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9325-2-ND 1120.00 |ASV-33.333MHZ-EJ-T 
(MHz) Part No. 1 10 50 1400 Part No. 40.00000 | 535-9327-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9327-2-ND 1120.00 |ASV-40.000MHZ-EJ-T 
-9640-5- z 48.00000 | 535-9328-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9328-2-ND 1120.00 |ASV-48.000MHZ-EJ-T 
Teas eee Bae oh 13 eH ecoepeertite 50.00000 | 535-9330-1-ND 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9330-2-ND 1120.00 | ASV-50.000MHZ-EJ-T 
4.00000 535-9651-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-4.000MHZ-C 100.0000 | 300-8232-1-ND* 4.69 4.38 3.75 2.82 | 300-8232-2-ND* 1750.00 |ASV-100.000MHZ-E-C-T 
7.37280 535-9652-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-7.3728MHZ-C 106.25000 | 300-8233-1-ND* 4.69 4.38 3.75 2.82 | 300-8233-2-ND* 1750.00 |ASV-106.250MHZ-E-C-T 
8.00000 535-9653-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-8.000MHZ-C 125.0000 | 300-8234-1-ND* 4.69 4.38 3.75 2.82 | 300-8234-2-ND* 1750.00 |ASV-125.000MHZ-E-C-T 
10.0000 535-9654-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLMA1-10.000MHZ-C 133.33000 | 300-8235-1-ND* 4.69 4.38 3.75 2.82 | 300-8235-2-ND* 1750.00 |ASV-133.330MHZ-E-C-T 
11.05920 535-9655-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-11.0592MHZ-C 150.00000 | 300-8236-1-ND* 7.50 7.00 6.00 4.50 | 300-8236-2-ND* 2800.00 _|ASV-150.000MHZ-E-C-T 
12.00000 535-9656-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-12.000MHZ-C af Tol Bae 
14.31818 535-9657-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-14.31818MHZ-C Fequency: (oO eraneest2Uppm 
14.74560 535-9658-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-14.7456MHZ-C 
16.0000 535-9659-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-16.000MHZ-C : . 
18.43200 | 535-9660-5-ND 2.45 210 158 140 | ASFLM1-18.432MH2-C ASVTX-09 Series VCTCXO 3.2 x 5.0 SMD Oscillators 
20.0000 535-9661-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-20.000MHZ-C oe) ie ' 
24.00000 535-9662-5-ND 2.45 210 1.58 1.40 ASFLM1-24.000MHZ-C Specifications:» Frequency Stability: +2.5ppm (-30°C ~ 75°C) * Frequency Tolerance: +0.5ppm @ 25°C » Operating 
24.57600 535-9663-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-24.576MHZ-C Temperature: -30°C ~ 85°C » Supply Voltage: 3 +5% 
25.0000 535-9664-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-25.000MHZ-C 
27.00000 535-9665-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-27.000MHZ-C : : 
30.00000 535-9666-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-30.000MHZ-C a i : Function 
32.00000 535-9667-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-32.000MHZ-C Vec 
33.00000 535-9668-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-33.000MHZ-C k : et GND 
33.33300 535-9669-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-33.333MHZ-C u . Output 
40.00000 535-9670-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-40.000MHZ-C mei Vdd 
48.00000 535-9671-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-48.000MHZ-C 
50.00000 535-9672-5-ND 2.45 2.10 1.58 1.40 ASFLM1-50.000MHZ-C 
Fre- Cut Tape T&R 
quency) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
ASML Series 10 x 14 SMD Oscillators (MHz) | Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 1,000 | Part No. 
ificat i 1360 /BE SEND Be 788 BAR ART | RBIS ND 881088) ASyneos-ia.comiz 
EL aaa Hi ge dl de ae s Snera ing Temneranie: OG = 70°C: Supply Voltage: 3.3V + 10% 14.40 |535-0335-1-ND 8.06 7.53 645 484 | 535-9335-2-ND 3010.00 | ASVTX-09-14.400MHZ-T 
: P P 16.00 | 535-9336-1-ND 8.06 7.53 645 4.84 | 535-9336-2-ND 3010.00) ASVTX-09-16.000MHZ-T 
16.80 | 535-9337-1-ND 8.06 7.53 6.45 4/84 | 535-9337-2-ND _ 3010.00 | ASVTX-09-16.800MHZ-T 
7 ; 79.20 [535-9338-1-ND 8.06. 7.53 645 4.84 | 535-9338-2-ND 3010.00 ASVIX-09-19 200MHZ-T 
PETS. oo Srecwel|| (PHISH G8 Th 48 GR SEHREM Gam SutceaomT 
i k Tri State Enabl f 5 x : -9709-2- i 
— ae a yi TAT Max. 2074 Le "GNDIGEEE 26.00 | 535-9340-1-ND 8.06 7536.45 4.84 | 535-9340-2-ND___30710.00 | ASVIX-09-26.000MHZ-T 
7.621025 ost] 0.25 Outut 
Max. 2 pu 
Vdd ASVTX11 Series VCTCXO 3.2 x 2.5 SMD Oscillators 
Specifications: * Frequency Stability: +2.5ppm (-30°C ~ 75°C) * Operating Temperature: -30°C ~ 75°C * Supply Volt- 
Cut Tape Tape & Reel age: 3V +5% 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
(MHz) | Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 1,000 _ | Part No. : : 
1.84320 |535-9386-1-ND 2.44 2.28 1.95 1.47 |535-9386-2-ND 910.00 [ASML-1.8432MHZ-T F eae Function 


3.68640 | 535-9387-1-ND 244 2.28 1.95 1.47 | 535-9387-2-ND 910.00 |ASML-3.6864MHZ-T GND 
4.00000 | 535-9388-1-ND 244 2.28 1.95 1.47 | 535-9388-2-ND 910.00 |ASML-4.000MHZ-T ; Output 
8.00000 | 535-9389-1-ND 244 2.28 1.95 1.47 | 535-9389-2-ND 910.00 |ASML-8.000MHZ-T 4 . . Vee 
10.00000 | 535-9390-1-ND 2.44 2.28 1.95 1.47 | 535-9390-2-ND 910.00 |ASML-10.000MHZ-T 

14.31818 | 535-9393-1-ND 244 2.28 1.95 1.47 | 535-9393-2-ND 910.00 |ASML-14.31818MHZ-T 


16.00000 | 535-9394-1-ND 244 2.28 1.95 1.47 |535-9394-2-ND 910.00 |ASML-16.000MHZ-T Fre- Pare ou ane aa ae ot 
ej et LORRI 7 .- quency | Digi-Key igi-Key racon 
24.0000 |535-9396-1-ND 2.44 2.28 1.95 1.47 | 535-9396-2-ND 910.00 |ASML-24.000MHZ-T {MHz}. | Part Nov 4 ay eo leo 1.000 [Part No. 
2457600 Pescoigiag 244 228 (1.95 1.47 eee yey = 910.00 | ASML-24.576MHZ-T 13.000 |535-9612-1-ND 7.88 6.75 5.07 4.50 |535-9612-2-ND 3150.00 |ASVTX-11-A-13.000MAZ-T 
27.00000 | 535-9399-1-ND 2.44 2.28 1.95 1.47 | 535-9399-2-ND 910.00 _| ASML-27.000MHZ-T 14.400 | 535-9613-1-ND 788 675 5.07 4.50 |535-9613-2-ND 3150.00 |ASVTX-11-A-14.400MHZ-T 
~9400-1- 79400-2- Z : 16.357 | 535-9614-1-ND 7.88 6.75 5.07 4.50 |535-9614-2-ND 3150.00 |ASVTX-11-A-16.357MHZ-T 
32.0000 Pescepoumging 244 2.28 1.05 147 ele) 910.00 ASML-32.000MH2-T 16.368 | 535-9615-1-ND 7.88 6.75 5.07 4.50 |535-9615-2-ND 3150.00 |ASVTX-11-A-16.368MH2-T 
32.76800 | 535-9401-1-ND 2.44 2.28 1.95 1.47 | 535-9401-2-ND = 910.00 | ASML-32.768MHZ-T 19.200 | 535-9616-1-ND 7.88 6.75 5.07 _ 4.50 | 535-9616-2-ND 3150.00 |ASVTX-11-A-19.200MHZ-T 
33.0000 |535-9402-1-ND 2.44 2.28 1.95 1.47 | 535-9402-2-ND 910.00 |ASML-33.000MHZ-T 20.009 /535-9817-1-ND 7.88 B75 SOT 450 |535-9617-2ND 3150.00 TASVTX-11-A-20.000MHZ-T 
33.3330 eoreganeg 2-44 2.28 1.95 1.47 ea) (910.00 ASML-33.833MHZT 26.000 |535-9619-1-ND 7.88 675 507 4.50 |535-9619-2-ND 3150.00 |ASVTX-11-A-26.000MHZ-T 
48.00000 | 535-9405-1-ND 244 228 1.95 1.47 | 535-9405-2-ND 910.00 | ASML-48.000MHZ-T 33.600 | 535-9620-1-ND 7.88 6.75 5.07 4.50 | 535-9620-2-ND 3150.00 |ASVTX-11-A-33.600MHZ-T 
50.00000 | 535-9406-1-ND 244 2.28 1.95 1.47 | 535-9406-2-ND 910.00 |ASML-50.000MHZ-T 38.400 | 535-9621-1-ND 7.88 6.75 5.07 —_ 4.50 | 535-9621-2-ND 3150.00 _|ASVTX-11-A-38.400MHZ-T 
ASV Series 5 x 7 SMD Oscillators ASVV Series VCXO 7 x 5 SMD Oscillators 
Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Supply Voltage: 3.3V + 10% * Frequency Tolerance: +20ppm Specifications: * Frequency Stability: SOppm (0°C ~ 70°C) * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Supply Voltage: 
(unless noted) Features: * HCMOS and TTL compatible 3.3V +5% * Pullability (+) @ Voltage: 150ppm @ 3VDC (N152); 100ppm @ 3VDC (N102) 
6 5 4 rae in| Function | Pin| Function 
i VC Output 
2 =n Tri State E/D| NIC 
ak ak 
Te 3 Le ae GND/Case Vad 
Cut Tape Tape & Reel 
Frequency| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Abracon 
Pan aaa (MHz) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 1,000 | Part No. 
a ; > ie 1.544 |535-9343-1-ND 4.95 462 396 2.97 |535-9343-2-ND 1848.00 | ASVV-1.544MHZ-N152 
aay DIO Key 4 pave each fan eae a Abracon 4.096 |535-9351-1-ND 4.95 462 3.96 297 |535-9351-2-ND 1848.00 | ASVV-4.096MHZ-N152 
: : : : 6.176 | 535-9352-1-ND 4.95 4.62 3.96 2.97 |535-9352-2-ND 1848.00 | ASVV-6.176MHZ-N152 
soa pee eaaNG a at oa ma pee aay een paneer tere 16.384 | 535-9341-1-ND 4.95 4.62 3.96 2.97 |535-9341-2-ND 1848.00 | ASVV-16.384MHZ-N152 
400000 | 535-9329-1-ND 300 280 240 180 |535-9329-2-ND 1120.00 | ASV-4. OOOMHY-EJ-T 19.440 | 535-9342-1-ND 4.95 462 3.96 2.97 |535-9342-2-ND 1848.00 | ASVV-19.440MHZ-N152 
7.37280 | 535-9331-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9331-2-ND 1120.00 | ASV-7.3728MHZ-EJ-T 20.000 |535-9344-1-ND 495 462 3.96 297 |535-9344-2-ND 1848.00 | ASVV-20.000MHZ-N152 
8.00000 | 535-9332-1-ND_ 3.00 2.80 2.40 1.80 | 535-9332-2-ND 1120.00 | ASV-8.000MHZ-EJ-T 27.000 |535-9345-1-ND 495 4.62 396 2.97 |535-9345-2-ND 1848.00 | ASVV-27.000MHZ-N152 
10.0000 | 535-9307-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 | 535-9307-2-ND 1120.00 | ASV-10.000MHZ-EJ-T 32.768 | 535-9346-1-ND 4.95 4.62 3.96 2.97 |535-9346-2-ND 1848.00 | ASVV-32.768MHZ-N152 
1.05020 Peace 200 280 240 10 (eemeereney 10.00 | Fey OSeeMzeeT 35.328 |535-9347-1-ND 4.95 4.62 3.96 2.97 | 535-9347-2-ND 1848.00 | ASVV-35.328MHZ-N152 
1431818 | 535-9310-1-ND 3.00 280 240 1.80 |535-9310-2-ND 1120.00 | ASV-14.31818MHZ-EJ-T 98.880 ESSCSaeaED) 4.95 462 3.96 2.07 |PGRSSAEAANEY 1848.00 | ASWW~38.B20MHZ-N152 
14.74560 | 535-9311-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 |535-9311-2-ND 1120.00 | ASV-14.7456MHZ-EJ-T 40.000 | 535-9349-1-ND 4.95 4.62 3.96 2.97 | 535-9349-2-ND 1848.00 _/ ASVV-40.000MHZ-N102 
16.00000 | 535-9312-1-ND 3.00 2.80 240 1.80 |535-9312-2-ND 1120.00 _| ASV-16.000MHZ-EJ-T 44.736 | 535-9350-1-ND 4.95 4.62 3.96 2.97 | 535-9350-2-ND 1848.00 | ASVV-44.736MHZ-N102 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1352 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


=CITIZEN” CSX325F Series Ceramic 5 me CutTape | Tape & Reel | 
—— a upply | Frequency | Digi-Key Price Each Pricing Citizen 
= SMT Oscillators Voltage| (MHz) | Part No. 1 10 50 2,000 Part No. 
16.3676 | 300-8274-1-ND 5.00 370 3.30 | 2660.00/M | CSX532116.3676M2-UT-10 
Specifications: * Frequency Stability: +100ppm (-20°C ~ 70°C) * Operating Temperature 16.8000 | 300-1101-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T16.800M2-UT10 
Range: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Current Consumption: 19.2000 | 300-1102-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T19.200M2-UT10 
5mA (<30MHz) / 7mA Max. (<54MHz) * Duty: 40-60% * Output Voltage: VoH: 0.8 Vdd Min; 28 | 19.8000 | 300-8724-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T19.800M2-UT10 
VOL: 0.2Vdd max. * Output Load: CMOS 15pF max. °¢ Rise and Fall Time: 10 nsec max. 20.0000 | 300-8725-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T20.000M2-UT10 
* Start-up Time: 10 msec max. Aging (first year): +2ppm 24.5535 | 300-8276-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T24.5535M2-UT-10 
26.0000 | 300-1103-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T26.000M2-UT10 
12.8000 | 300-8719-1-ND 5.00 370 3.30 | 2660.00/M | CSX532T12.800M3-UT10 
Pin sj fa 3273] 13.0000 | 300-1104-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T13.000M3-UT10 
Connection : H_il f 16.0000 | 300-8722-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T16.000M3-UT10 
Open or Vdd 16.3676 | 300-8275-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T16.3676M3-UT-10 
Gnd no. pin 3.9 |-16:8000_| 300-1105-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T16.800M3-UT10 
Out fot matking 49.2000 | 300-1106-1-ND 5.00 370 3.30 | 2660.00/M | CSX532T19.200M3-UT10 
Vdd 19.6800 | 300-8723-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T19.680M3-UT10 
20.0000 | 300-8726-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T20.000M3-UT10 
24.5535 | 300-8277-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T24.5535M3-UT-10 
oe Cut Tape ~ Tape &Reel| 26.0000 | 300-1107-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T26.000M3-UT10 
ae) pia iey pura eael 50 ney Pricing citizen * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
CSX325FJC — 3.3V 
12.500 | 300-8686-1-ND 469 4.38 2.82 | 300-8686-2-ND | 2075.00/M | CSX325FJC12.500M-UT . 
13.500 | 300-8687-1-ND 4.69 4.38 2.82 | 300-8687-2-ND | 2075.00/M | CSX325FJC13.500M-UT CSX-750 FCC, FBC, FJC Series 
20.000 | 300-8688-1-ND 4.69 4.38 2.82 | 300-8688-2-ND | 2075.00/M | CSX325FJC20.000M-UT . 
22.000 | 300-8689-1-ND 4.69 4.38 2.82 | 300-8689-2-ND | 2075.00/M | CSX325FJC22.000M-UT SM D Oscillators 
24.000 | 300-8690-1-ND 4.69 4.38 ~—-2.82 | 300-8690-2-ND | 2075.00/M | CSX325FJC24.000M-UT 
25.000 | 300-8691-1-ND 4.69 438 2.82 | 300-8691-2-ND | 2075.00/M | CSX325FJC25.000M-UT SPECIFICATIONS CSX-750FCC CSX-750FBC | CSX-750FJC 
27.000 | 300-8692-1-ND 4.69 4.38 2.82 | 300-8692-2-ND | 2075.00/M | CSX325FJC27.000M-UT Frequency Range (MHz): | 1.000 ~ 39.999 | 40.000 ~ 70.000 | 1.000 ~ 39.999 | 40.000 ~ 80.000 
40.000 | 300-8693-1-ND 4.69 4.38 2.82 | 300-8693-2-ND | 2075.00/M | CSX325FJC40.000M-UT Frequency Stability: C: £100ppm @ (-20°C ~ 70°C) 
44.000 | 300-8694-1-ND 4.69 4.38 2.82 | 300-8694-2-ND | 2075.00/M | CSX325FJC44.000M-UT Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
48.000 | 300-8695-1-ND 4.69 +~—«4.38~—_—-2.82 | 300-8695-2-ND | 2075.00/M | CSX325FJC48.000M-UT Storage Temperature: BSC = 125°C 
[E500 | SOO REUETND AGT ABE 282 7 300-56GSDND| DOTS OOM | CSXGTFACTOSOONFUT Supply Voltage: wae BOON Voge SBNaOSN | Ned 20a SY 
13.500 | 300-8697-1-ND 469 438 282 | 300-8697-2-ND | 2075.00/M | CSX325FHC13.500M-UT Supply Cutten ——___f a i ee tie ismawe outils 
20.000 | 300-8698-1-ND 4.69 4.38 2.82 | 300-8698-2-ND | 2075.00/M | CSX325FHC20.000M-UT Duty: ouios nape Se 1% = 
22.000 | 300-8699-1-ND 4.69 4.38 2.82 | 300-8699-2-ND | 2075.00/M | CSX325FHC22.000M-UT : a 
24.000 | 300-8700-1-ND 4.69 4.38 __-2.82 | 300-8700-2-ND | 2075.00/M | CSX325FHC24.000M-UT Output Voltage: VOH: 0.9V Min. 
25.000 | 300-8701-1-ND 4.69 4.38 2.82 | 300-8701-2-ND | 2075.00/M | CSX325FHC25.000M-UT VOL: 0.4V Max. 0.1V Max. 0.1V Max. 
27.000 | 300-8702-1-ND 4.69 4.38 2.82 | 300-8702-2-ND | 2075.00/M | CSX325FHC27.000M-UT Output Load: TTL: JOTTL Max. = = 
40.000 | 300-8703-1-ND 4.69 4.38 2.82 | 300-8703-2-ND | 2075.00/M | CSX325FHC40.000M-UT cmos: 50pF Max. 30pF Max. 30pF Max. 
44.000 | 300-8704-1-ND 4.69 4.38 2.82 | 300-8704-2-ND | 2075.00/M | CSX325FHC44.000M-UT Rise & Fall Time: | CMOS: | tr, tf: 8nsec Max. | tr, tf: 6nsec Max. | tr, tf: 8nsec Max. | tr, tf: 6nsec Max. 
48.000 | 300-8705-1-ND 4.69 4.38 2.82 | 300-8705-2-ND | 2075.00/M_ | CSX325FHC48.000M-UT Start Up Time: 4msec Max. 10msec Max. 4msec Max. 10msec Max. 
Input (OE) Voltage: V IH: 2.0V Min. VIH: 2.0V Min. [V IH: 0.7VDD Min. 
: V IL: 0.8V Max. VIL: 0.4V Max. |V IL: 0.3VDD Max. 
1 Disable Current: FC, FB 10mA Max. 20mA Max. 5mA Max. —_ 
CSX325T Series SM D TCXO Rous Stand-by Current: FJ = = = 10pyA Max. 
Osci | lators Shock Resistance +20ppm Max. (75cm height drop on hardwood board 3 times.) 
Specifications: * Frequency Stability: +2.5ppm (-30°C ~ 75°C) * Operating Temperature Range: -30°C 
~ 75°C »* Storage Temperature Range: -40°C ~ 85°C »* Supply Voltage: 2.4V ~ 3.0V * Frequency 
Adjustment Range: +8ppm Min. ¢ Current Consumption: 1.5mA (13 ~ 19.68MHz) / 2mA Max. (26MHz) Pin Connection 
* Output Voltage: 0.8Vp-p Min. » Aging (first year): +1ppm 1 | OE or Standby 
2 Gnd 
Pin Connection 
1 |_VC or Gnd fa 2s = Out 
2 Gnd | 4 Vdd 
3 Output 
4 Vec 
i i 2 Cut Tape Tape & Reel 
Connection Function. : mang Frequency Digi-Key Price Each Pricing* Citizen 
— Toxo (MHz) Part No. 1 10 50 2,000 Part No. 
CSX750FBC 
1.843200 | 300-7230-1-ND 338 345 270 | 1260.00/M | CSX750FBC1.8432M-UT 
CuTape Tape & Ree ‘ooo000 | S00-7252-1.ND -338.««345.—«270 | 126000M | CSKTSOFBCAODONAUT. 
ae j cane A : -7232-1-| : 15 7 i 750FBC4.000M- 
ee | a | 7 ee a | ee | 7.372800 | 300-7233-1-ND 3.38 ©=3.15.-—«2.70 | 1260.00/M | CSX750FBC7.3728M-UT 
13.000 | 300-8706-1-ND 625 463 413 | 3325.00/M | CSX325713.000M2-UTI0 8.000000 [BRSO0s/2¢ealgNb) $38 3.15 2.70 | 1260.00/M_| CSX750FBC8.000M-UT 
46.000 | 300-8708-1-ND 625 463 4413 | 3325.00/M | CSX325T16000M2-UT10 70.000000 | 300-7235-1-ND 338 315 270 | 1260.00/M | CSX750FBC10.000M-UT 
49.200 | 300-8710-1-ND 625 463 4413 | 3325.00/m | CSX325T19 200M2-UT10 12.000000 | 300-7236-1-ND 3.00 280 240 | 1120.00/M | CSX750FBC12.000M-UT 
2.8 26.000 300-8712-1-ND 625 463 413 | 3325.00/M | CSX325T26.000M2-UT10 12.288000 300-7237-1-ND 3.00 2.80 2.40 1120.00/M CSX750FBC12.288M-UT 
33.600 300-8714-1-ND 6.25 4.63 443 3325.00/M | CSX325T33.600M2-UT10 14.318180 300-7238-1-ND 3.00 2.80 2.40 1120.00/M CSX750FBC14.31818M-UT 
38.400 | 300-8716-1-ND 6.25 4.63 «4.13 _|_3325.00/M | CSX325T38.400M2-UT10 14.745600_| _300-7239-1-ND 3.00 280 2.40 | 1120.00/M_|_CSX750FBC14.7456M-UT 
73.000 | 300-8707-1-ND 6.25 463 4.13 | 3325.00/M | CSX325T13.000M3-UT10 16.000000 | 300-7240-1-ND 338 3.15 270 | 1260.00/M | CSX750FBC16.000M-UT 
16.000 | 300-8709-1-ND 6.25 4.63 4.13 | 3325.00/M | CSX325T16.000M3-UT10 16.384000 | 300-7241-1-ND 3.00 280 240 | 1120.00/M | CSX750FBC16.384M-UT 
4% 19.200 | 300-8711-1-ND 6.25 4.63 4.13 | 3325.00/M | CSX325T19.200M3-UT10 18.432000 | 300-7242-1-ND 338 345 270 | 1260.00/M | CSX750FBC18.432M-UT 
: 26.000 | 300-8713-1-ND 6.25 4.63 413 | 3325.00/M | CSX325T26.000M3-UT10 20.000000 | 300-7243-1-ND 3.00 280 240 | 1120.00/M | CSX750FBC20.000M-UT 
33.600 | 300-8715-1-ND 6.25 4.63 4.13 | 3325.00/M | CSX325T33.600M3-UT10 24.000000 | 300-7244-1-ND 338 3.45 2.70 | 1260.00/M_| CSX750FBC24.000M-UT 
38.400 | 300-8717-1-ND_ 6.25 4.63 4.13 | 3325.00/M _| CSX325T38.400M3-UT10 24.576000 | 300-7245-1-ND 3.38 3.15 270 | 1260.00/M | CSX750FBC24.576M-UT 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 25.000000 | 300-7246-1-ND 338 345 270 | 1260.00/M | CSX750FBC25.000M-UT 
27.000000 | 300-7247-1-ND 338 345 270 | 1260.00/M | CSX750FBC27.000M-UT 
‘ . 29.491200 | 300-7248-1-ND 3.00 280 240 | 1120.00/M | CSX750FBC29.4912M-UT 
32,000000 | 300-7249-1-ND 3.38 3.45 2.70 | 1260.00/M_| CSX750FBC32.000M-UT 
CSX532T Series SMD TCXO Oscillators 32.768000 | 300-7250-1-ND 338 3.15 270 | 1260.00/M | CSX750FBC32.768M-UT 
Specifications: 33.333000 | 300-7251-1-ND 338 345 270 | 1260.00/M | CSX750FBC33.333M-UT 
+ Frequency Stability: +2.5ppm (-30°C ~ 75°C) * Operating Temperature Range: -30°C ~ 35.328000 | 300-7252-1-ND 338 3.45 2.70 | 1260.00/M_| CSX750FBC35.328M-UT 
75°C »* Storage Temperature Range: -40°C ~ 85°C »* Frequency Adjustment: +8ppm Min./ qr4a000 ROR ECOS EN _ ESXTSOFCE 7360.00/M CSXTE0FOC1 B4SONGUT 
Veont=Vadl2=10¥'s Output Yottage: OVP p Mi. 3.686400 | 300-7201-1-ND 338 315 270 | 1260.00/M | CSX750FCC3.6864M-UT 
4.000000 | 300-7202-1-ND 338 345 270 | 1260.00/M | CSX750FCC4.000M-UT 
Pin Connection 7.372800 | 300-7203-1-ND 3.38 345 270 | 1260.00/M | CSX750FCC7.3728M-UT 
1] VC or Gnd 8.000000 | 300-7204-1-ND 3.38 3.45 2.70 | 1260.00/M_|_CSX750FCC8.000M-UT 
2 Gnd 70.000000 | 300-7205-1-ND 338 3.15 270 | 1260.00/M | CSX750FCC10.000M-UT 
3 | Output 12.000000 | 300-7206-1-ND 338 345 270 | 1260.00/M | CSX750FCC12.000M-UT 
4 Wes 12.288000 | 300-7207-1-ND 338 345 270 | 1260.00/M | CSX750FCC12.288M-UT 
14.318180 | 300-7208-1-ND 338 345 270 | 1260.00/M | CSX750FCC14.31818M-UT 
14.745600 | 300-7209-1-ND 3.00 280 2.40 | 1120.00/M_| CSX750FCC14.7456M-UT 
16.000000 | 300-7210-1-ND 338 3.15 270 | 1260.00/M | CSX750FCC16.000M-UT 
Cut Tape Tape & Reel 
Sunny] | Frequency (DIneKey Price Each Pricing* | Citizen 16.384000 | 300-7211-1-ND 338 345 270 | 1260.00/M | CSX750FCC16.384M-UT 
Voltage| (MHz). | Part No. 1 10 50 2,000 Part No. 18.432000 | 300-7212-1-ND 338 345 270 | 1260.00/M | CSX750FCC18.432M-UT 
73.0000 [S00s720sEND SON, (370. 3.40' | 26ED/00/MINT GSXSseT18 DOOMIFUTIO 20.000000 | 300-7213-1-ND 3.00 280 240 | 1120.00/M | CSX750FCC20.000M-UT 
24 24.000000 | 300-7214-1-ND 3.38 3.45 2.70 | 1260.00/M | CSX750FCC24.000M-UT 
26.0000 _[SOOsS727a len 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/MI | CSX532T26.000MI-UTIO 24.576000 | 300-7215-1-ND 3.38. 3.15 2.70 | 1260.00/M | CSX750FCC24.576M-UT 
12.8000 | 300-8718-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532712.800M2-UT10 25.000000 | 300-7216-1-ND 3.38 345 2.70 | 1260.00/M | CSX750FCC25.000M-UT 
2.8 13.0000 | 300-1100-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T13.000M2-UT10 27.000000 300-7217-1-ND 3.00 2.80 2.40 1120.00/M CSX750FCC27.000M-UT 
16.0000 | 300-8721-1-ND 5.00 3.70 3.30 | 2660.00/M | CSX532T16.000M2-UT10 * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
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CMX309FLC Series Oscillators 


SMD Oscillators (Cont) samath 
Specifications: 
Cut Tape Tape & Reel ¢ Frequency Tolerance: +100ppm (-20°C ~ 70°C) * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Tem- 
Frequency Digi-Key Price Each Pricing* Citizen perature: -55°C ~ 125°C » Supply Voltage: 5V +0.5V * Supply Current: 23mA Max. * Duty @ TTL Level 
(MHz) Part No. 10 50 2,000 Part No. (1.4V): 45% ~ 55% * Duty @ CMOS Level (VDD/2): 40% ~ 60% * Output Voltage: -0.4V (VOH) Min. * Out- 
29.491200 | 300-7218-1-ND 338 315 270 | 1260.00/M | CSX750FCC29.4912M-UT put Voltage: 0.4V (VOL) Max. * Output Load TTL: 10TTL Max. * Output Load CMOS: 50pF Max. « Rise 
SF aeons See af oe a Oa BR Fees Peale Time TTL: 8ns Max. « Fall Time TTL: 8ns Max. « Rise Time CMOS: &ns Max. * Fall Time CMOS: 8ns Max. 
33.333000 | 300-7221-1-ND 3.38 3.15 270 | 1260.00/M | CSX750FCC33.333M-UT Pipes ee beige erties areata se pee oe * Output Enable-Voltage: 0.8V (VIL) 
35.328000 | 300-7222-1-ND 3.38 3.15 2.70 | _1260.00/M_| CSX750FCC35.328M-UT ax, * Disable Current:12mA Max: * Aging (First Year): e5ppm Max. 
40.000000 | 300-7223-1-ND 338 315 270 | 1260.00/M | CSX750FCC40.000M-UT 
44.000000 | 300-7224-1-ND 338 315 270 | 1260.00/M | CSX750FCC44.000M-UT 
45.000000 | 300-7225-1-ND 338 315 270 | 1260.00/M | CSX750FCC45.000M-UT 
49.152000 | 300-7226-1-ND 338 315 = 2.70 — | CSX750FCC49.152M-UT Pin 
50.000000 | 300-7227-1-ND 3.38 3.15 2.70 | _1260.00/M_| CSX750FCC50.000M-UT Connection 
60.000000 | 300-7228-1-ND 338 315 270 | 1260.00/M | CSX750FCC60.000M-UT 5 OE i 
66.666000 | 300-7229-1-ND 3.38 3.15 2.70 | _1260.00/M_| CSX750FCC66.666M-UT Py etse 
CSX750FUC 2 Gnd ; 
40.000000 | 300-7253-1-ND 338 315 270 | 1260.00/M | CSX750FJC40.000M-UT 3 On (on 
44.000000 | 300-7254-1-ND 3.38 315 2.70 | 1260.00/M | CSX750FJC44.000M-UT = 15.08 fo. 
45.000000 | 300-7255-1-ND 3.38 315 270 | 1260.00/M | CSX750FJC45.000M-UT 4 Vdd 1+ 14.0 Max —+| 
49.152000 | 300-7256-1-ND 338 315 2.70 | 1260.00/M | CSX750FJC49.152M-UT 
50.000000 | 300-7257-1-ND 3.00 280 2.40 | __1120.00/M_| CSX750FJC50.000M-UT 
60.000000 | 300-7258-1-ND 338 3.15 270 | 1260.00/M | CSX750FJC60.000M-UT 
66.666000 | 300-7259-1-ND 3.00 280 240 | 1120.00/M | CSX750FJC66.666M-UT 
80.000000 | 300-8191-1-ND 469 438 3.75 | 1750.00/M | CSX750FJB80.000M-UT Cut Tape Tape & Reel 
80.000000 | 300-8231-1-ND 3.94 3.68 3.15 | _1470.00/M_| CSX750FJC80.000M-UT Freaueney] RDIaIKey Piicelesch Digi-Key Pricing | Citizen 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (MHz) Part No. 1 10 50 | PartNo. 1,000 Part No. 
1.54400 | 300-7001-1-ND 3.00 280 1.80) — — | CMX309FLC1.544MT 
H H 3.07200 | 300-7006-1-ND 3.00 280 1.80} 300-7006-2-ND 1328.00 | CMX309FLC3.072MT 
CSX-750A Series High Frequency 
7 ; 3.579545 | 300-7007-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-7007-2-ND 1328.00 | CMX309FLC3.579545MT 
Ceramic Surface Mount Clock Oscillators 6.14400 | 300-7014-1-ND 3.00 280 1.80] 300-7014-2-ND 1328.00 | CMX309FLC6.144MT 
Specifications: * CSX750AC: 10TTL/30pF, OE, 5.0V operation type * CSX750AB: 15pF, OE, RoHS 8.19200 | 300-7017-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-7017-2-ND 1328.00 | CMX309FLC8.192MT 
3.3V operation type * Nominal Frequency: CSX750AC/AB 70.0 ~ 140.0MHz * Operating Tem- | sss = ae a _ 
perature: -40°C ~ 85°C * Supply Voltage: CSX750AC 5.0 +0.5V, CSX750AB 3.3 +0.3V ° Fre- 9.83040 SOO TOeRID 3.00 2.80 1.80 CMXS09FLCS.8304MT 
quency Stability: B: 50ppm(-20°C ~ 70°C) * Current Consumption: 50mA Max (CSX750AC), 11.00000 | 300-7021-1-ND 3.00 2.80 1.80) 300-7021-2-ND 1328.00 | CMX309FLC11.000MT 
S0mA,Max:(CSX750AB),* Duty Cycle: 40%:~\G0% (TTL level), 45% ~'65%(CMOS level) 11.28960 | 300-7023-1-ND 3.00 280 1.80| 300-7023-2-ND 1328.00 | CMX309FLC11.2896MT 
eal 12.35200 | 300-7026-1-ND 3.00 280 1.80] 300-7026-2-ND 1328.00 | CMX309FLC12.352MT 
Pin Connection 13.50000 | 300-7027-1-ND 3.00 280 1.80] 300-7027-2-ND 1328.00 | CMX309FLC13.500MT 
OE or Standby 14.31818 | 300-7028-1-ND 3.00 280 1.80| 300-7028-2-ND 1328.00 | CMX309FLC14.31818MT 
Gnd 16.38400 | 300-7034-1-ND 3.00 280 1.80] 300-7034-2-ND 1328.00 | CMX309FLC16.384MT 
oe 16.66660 | 300-7035-1-ND 3.00 280 1.80] 300-7035-2-ND 1328.00 | CMX309FLC16.6666MT 
18.00000 | 300-7037-1-ND 3.00 280 1.80] 300-7037-2-ND 1328.00 | CMX309FLC18.000MT 
18.43200 | 300-7038-1-ND 3.00 280 1.80] 300-7038-2-ND 1328.00 | CMX309FLC18.432MT 
Cut Tape Tape & Reel = ee — _ 
Freuueneyt| nlacKey en Digi-Key Picingea| Clizen 19.66080 | 300-7039-1-ND 3.00 280 1.80 CMX309FLC19.6608MT 
(MHz) | Part No. 110 50 | PartNo. 2,000 _| Part No. 24.00000 | 300-7042-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-7042-2-ND 1328.00 | CMX309FLC24.000MT 
106.250 | 300-8154-1-ND 413 3.38 3.00] 300-8154-2-ND 2100.00/M CSX750ABB106.250MTR ee pe, _ 
106.250 | 300-8148-1-ND 4.13 3.38 3.00] 300-8148-2-ND 2100.00/M | CSX750ACB106.250MTR 25.17500 eae 200 2.80 1.80 ser eee 7M 
133.330 | 300-8150-1-ND 413 3.38 3.00] — — | CSX750ACB133.330MTR 27.00000 | 300-7046-1-ND 3.00 2.80 1.80| 300-7046-2-ND 1328.00 | CMX309FLC27.000MT 
28.32200 | 300-7047-1-ND 3.00 280 1.80; — — | CMX309FLC28.322MT 
. 28.63636 | 300-7048-1-ND 3.00 280 1.80; — — | CMX309FLC28.63636MT 
CSX-750V Series Voltage Controlled 29.498928 | 300-7049-1-ND 3.00 2.80 1.80] 300-7049-2-ND 1328.00 | CMX309FLC29.498928MT 
Crystal Oscillators 30.00000 | 300-7050-1-ND 3.00 280 1.80; — — | CMX309FLC30.000MT 
Specifications: * CSX750VJ: 2TTL/30pF, OE<pin#5>, +100ppm Pullability, 5.0V operation type »* CSX- RoHS Compliant 
750VB: 30pF, OE<pin#5>, +90ppm Pullability, 3.3V operation type * Nominal Frequency: CSX750VJB/VKB 2.45760) 300-8584-1-ND 2.63 2.45 158] — — | CMX309FLC2.4576M-UT 
4.096 ~ 35.328MHz * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Supply Voltage: CSX750VC 5.0 +0.5V, 
CSX750VB 3.3 +0.3V * Frequency Stability: B: 50ppm(-10°C ~ 70°C) * Current Consumption: 30mA 3.579545 ) 300-8586-1-ND 3.00 2.80 1.80) — — | CMX309FLC3.579545M-UT 
Max. (CSX750VJ), 11mA Max. (CSX750VK) * Duty Cycle: 40% ~ 60% (TTL level), 45% ~ 55% (CMOS level) 3.68640 | 300-8587-1-ND 263 245 1.58} 300-8587-2-ND 1162.00 | CMX309FLC3.6864M-UT 
¢ Pullability: +100ppm Min./Vc=2.5V+2.0V, +90ppm Min./1.65V+1.65V * Modulation Band Width: 10kHz 
Min./gain-3dB * Phase Noise: -120dBc/Hz Max /otfset 1kHz 4.00000 | 300-8588-1-ND 263 245 158] — — | CMX309FLC4.000M-UT 
4.09600 | 300-8589-1-ND 263 245 158] — — | CMX309FLC4.096M-UT 
Pin 2.54, 2.54, 4.91520 | 300-8590-1-ND 263 245 1.58] 300-8590-2-ND 1162.00 | CMX309FLC4.9152M-UT 
Connection 5.00000 | 300-8591-1-ND 263 245 1.58] 300-8591-2-ND 1162.00 | CMX309FLC5.000M-UT 
6.00000 | 300-8592-1-ND 3.00 280 180} — — | CMX309FLC6.000M-UT 
6.14400 | 300-8593-1-ND 3.00 280 1.80} — — | CMX309FLC6.144M-UT 
2.54 [ee 12.54 7.37280 | 300-8594-1-ND 3.00 280 1.80] — — | CMX309FLC7.3728M-UT 
8.00000 | 300-8595-1-ND 263 245 1.58] 300-8595-2-ND 1162.00 | CMX309FLC8.000M-UT 
8.19200 | 300-8596-1-ND 263 245 158] — — | CMX309FLC8.192M-UT 
a Cut Tape a Tape & Reel) 9.83040 | 300-8597-1-ND 2.63 245 1.58] — — | CMX309FLC9.8304M-UT 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
(MHz) | Part No. 1 10 50 | PartNo. 2,000 _| Part No. 11.28960 | 300-8600-1-ND 263 245 1.58] 300-8600-2-ND 1162.00 | CMX309FLC11.2896M-UT 
fae een rie — aon = -_ Be Cer VARAOneLA 12.28800 | 300-8602-1-ND 2.63 2.45 1.58] 300-8602-2-ND 1162.00 | CMX309FLC12.288M-UT 
‘ -8157-1- ‘ : 00 | — —| CSX750VJB4.096M- 
8.000 | 300-8174-1-ND 413 3.38 3.00| 300-8174-2-ND  2100.00/M | CSX750VKB8.000M-UT 18.50000 | 300:86031-NDY 3.00 280 1.80) = — | GMX309FLC13.500M-UT 
8.000 | 300-8158-1-ND 4.13 3.38 3.00 | 300-8158-2-ND 2100.00/M| CSX750VJB8.000M-UT 14.31818 | 300-8604-1-ND 263 245 1.58] 300-8604-2-ND 1162.00 | CMX309FLC14.31818M-UT 
8.192 | 300-8175-1-ND 4.13 3.38 3.00 | — — | CSX750VKB8.192M-UT RAR oe _ 
{2.288 | 300-8160-1-ND 4.13 3.38 3.00; — — | CSX750VJB12.288M-UT 15.26000 ot uog 220 2.80 1.80 SMSO ECIS Se 
12.352 300-8177-1-ND 4.13 3.38 3.00) — — | CSX750VKB12.352M-UT 16.38400 | 300-8608-1-ND 2.63 245 1.58} — — | CMX309FLC16.384M-UT 
12.352 | 300-8161-1-ND 4.13 3.38 3.00 | 300-8161-2-ND 2100.00/M | CSX750VJB12.352M-UT 17.734475 | 300-8609-1-ND 3.00 2.80 1.80} 300-8609-2-ND 1328.00 | CMX309FLC17.734475M-UT 
13.500 | 300-8178-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8178-2-ND  2800.00/M| CSX750VKB13.500M-UT 
13.500 | 300-8162-1-ND 825 6.75 6.00 | 300-8162-2-ND _2800.00/M| CSX750VJB13.500M-UT 18.00000 (RSCSOUaaNEg 3.00 2.80 1.60 fae — | GMXSO9FLC18.000M-UT 
16.384 | 300-8163-1-ND 4.13 3.38 3.00 | 300-8163-2-ND 2100.00/M| CSX750VJB16.384M-UT 18.43200 | 300-8611-1-ND 263 245 158] — — | CMX309FLC18.432M-UT 
19.440 et eicegave 413 3.38 3.00 REO saubgs = 2100.00/M | CSX750VJB19.440M-UT 22.11840| 300-8614-1-ND 2.63 2.45 1.58| 300-8614-2-ND 1162.00 | CMX309FLC22.1184M-UT 
24.704 | 300-8183-1-ND 4.13 3.38 3.00 | — — | CSX750VKB24.704M-UT 
24.704 | 300-8167-1-ND 4.13 3.38 3.00 | 300-8167-2-ND 2100.00/M | CSX750VJB24.704M-UT 24.0000) 300-8615-1-ND 263 245 1.58) — — | CMX309FLC24.000M-UT 
25.000 | 300-8168-1-ND 4.13 3.38 3.00 | — — | CSX750VJB25.000M-UT 25.00000 | 300-8617-1-ND 2.63 2.45 1.58] 300-8617-2-ND 1162.00 | CMX309FLC25.000M-UT 
27.000 | 300-8169-1-ND 413 338 3.00 | — — | CSX750VJB27.000M-UT 
32.000 | 300-8186-1-ND 4.13 3.38 3.00 | 300-8186-2-ND  2100.00/M| CSX750VKB32,000M-UT 27.00000 (ESOS aauDe 263° 245 1.566 te = || CMRBOSELCE/-OOOM UT 
32.000 | 300-8170-1-ND 413 3.38 3.00] — — | CSX750VJB32.000M-UT 28.32200 | 300-8620-1-ND 2.63 2.45 1.58] 300-8620-2-ND 1162.00 | CMX309FLC28.322M-UT 
32.768 | 300-8171-1-ND 4.13 3.38 3.00 | — — | CSX750VJB32.768M-UT 28.63636 | 300-8621-1-ND 3.00 280 180} — — | CMX309FLC28.63636M-UT 
35.328 | 300-8188-1-ND 4.13 3.38 3.00 | 300-8188-2-ND  2100.00/M | CSX750VKB35.328M-UT 
35328 | 300-8172-1-ND 413 338 300| — — | 68X750VJB35.328M-UT 30.00000 | 300-8623-1-ND 263 245 1.58; — — | CMX309FLC30.000M-UT 
More Product Available Online: www.digikey.com 
1354 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


== CITIZEN” 
CMX309FBC Series Oscillators 


Specifications: 


il 


* Rise Time CMOS: 6ns Max. 

Fall Time CMOS: 6ns Max. 

¢ Start-up Time: 4ms Max. 

* Output Enable-Voltage: 2V (VIH) Min. 

* Output Enable-Voltage: 0.8V (VIL) Max. 
* Disable Current: 5mA Max. 

* Aging (First Year): +5ppm Max. 


« Frequency Tolerance: +100ppm (-20°C ~ 70°C) 

* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 

* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 

* Supply Voltage: 3.3V +0.3V * Supply Current: 
9mA Max. 

* Duty @ CMOS Level (VDD/2): 40% ~ 60% 

* Output Voltage: -0.4V (VOH) Min. 

* Output Voltage: 0.4V (VOL) Max. 


CMX309HWC Series Oscillators 


Specifications: e Frequency Tolerance: +100ppm (-20°C ~ 70°C) * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
¢ Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Supply Voltage: 5V +0.5V * Supply Current: 35mA Max. * Duty 
@ TTL Level (1.4V): 45% ~ 55% *Duty @ CMOS Level (VDD/2): 40% ~ 60% * Output Voltage: -0.5V 
(VOH) Min. * Output Voltage: 0.5V (VOL) Max. * Output Load TTL: 10TTL Max. * Output Load CMOS: 
50pF Max. * Rise Time TTL: 5ns Max. ¢ Fall Time TTL: S5ns Max. * Rise Time CMOS: 7ns Max. ¢ Fall Time 
CMOS: 7ns Max. * Start-up Time: 10ms Max. * Output Enable-Voltage: 2V (VIH) Min. * Output Enable- 
Voltage: 0.8V (VIL) Max. * Disable Current: 28mA Max. » Aging (First Year): +5ppm Max. 


Pin 
Connection 


Pin 
Connection 


OE 


Gnd 


Out 


Vdd 


1.52 + |-1.52 


OE 


Gnd 


Out 


Vdd 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
(MHz) | Part No. 1 10 50 | PartNo. 1,000 | Part No. 
32.7680 | 300-7102-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7102-2-ND 1328.00 | CMX309HWC32.768MT 
33.0000 | 300-7103-1-ND 3.00 280 1.80 | — — | CMX309HWC33.000MT 
33.3333 | 300-7104-1-ND 3.00 280 1.80 | — — | CMX309HWC33.3333MT 
44.2368 | 300-7108-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7108-2-ND 1328.00 | CMX309HWC44.2368MT 
49.1520 | 300-7110-1-ND 300 280 1.80} — — | CMX309HWC49.152MT 
50.0000 | 300-7111-1-ND 319 2.98 1.92 | 300-7111-2-ND 1411.00 | CMX309HWC50.000MT 
53.1250 | 300-7112-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7112-2-ND 1328.00 | CMX309HWC53.125MT 
60.0000 | 300-7113-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7113-2-ND 1328.00 | CMX309HWC60.000MT 
66.6667 | 300-7116-1-ND 3.00 280 1.80 | — — | CMX309HWC66.6667MT 
RoHS Compliant 
32.0000 | 300-8624-1-ND 263 245 1.58 | 300-8624-2-ND 1162.00 | CMX309HWC32.000M-UT 
32.7680 | 300-8625-1-ND 263 245 1.58 | — — | CMX309HWC32.768M-UT 
33.0000 | 300-8626-1-ND 263 245 1.58 | — — | CMX309HWC33.000M-UT 
48.0000 | 300-8629-1-ND 263 245 1.58 | 300-8629-2-ND 1162.00 | CMX309HWC48.000M-UT 
50.0000 | 300-8631-1-ND 263 245 1.58 | — — | CMX309HWC50.000M-UT 


CMX309HBC Series Oscillators 


Specifications: 

° Frequency Tolerance: +100ppm (-20°C ~ 70°C) * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Tem- 
perature: -55°C ~ 125°C »* Supply Voltage: 3.3V +0.3V * Duty Cycle @ CMOS Level: 40% ~ 60% * Output 
Voltage: -0.4V (VOH) Min. * Output Voltage: 0.4V (VOL) Max. * Rise Time CMOS: 6ns Max. °¢ Fall Time 
CMOS: 6ns Max. ¢ Start-up Time: 10ms Max. * Output Enable-Voltage: 2.4V (VIH) Min. * Output Enable- 
Voltage: 0.6V (VIL) Max. * Output Load CMOS: 30pF Max. » Disable Current: 15mA Max. * Aging (First 
Year): +5ppm Max. 


Pin 
Connection 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
(MHz) Part No. 1 10 50 | Part No. 1,000 Part No. 
1.54400 | 300-2101-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2101-2-ND 1245.00 | CMX309FBC1.544MTR 
1.84320 | 300-2102-1-ND 2.81 263 1.69 | — — | CMX309FBC1.8432MTR 
2.00000 | 300-2103-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2103-2-ND 1245.00 | CMX309FBC2.000MTR 
2.45760 | 300-2105-1-ND 2.81 263 169) — — | CMX309FBC2.4576MTR 
3.68640 | 300-2106-1-ND 281 263 169) — — | CMX309FBC3.6864MTR 
4.00000 | 300-2107-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2107-2-ND 1245.00 | CMX309FBC4.000MTR 
5.00000 | 300-2108-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2108-2-ND 1245.00 | CMX309FBC5.000MTR 
8.00000 | 300-2109-1-ND 281 263 1.69 | — — | CMX309FBC8.000MTR 
8.19200 | 300-2110-1-ND 2.81 2.63 1.69 | — — | CMX309FBC8.192MTR 
9.83040 | 300-2111-1-ND 281 263 1.69) — — | CMX309FBC9.8304MTR 
14.74560 | 300-2118-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2118-2-ND 1245.00 | CMX309FBC14.7456MTR 
16.00000 | 300-2119-1-ND 2.81 263 1.69 | — — | CMX309FBC16.000MTR 
16.38400 | 300-2120-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2120-2-ND 1245.00 | CMX309FBC16.384MTR 
18.43200 | 300-2121-1-ND 2.81 2.63 1.69 | — — | CMX309FBC18.432MTR 
20.00000 | 300-2122-1-ND 281 263 1.69 | — — | CMX309FBC20.000MTR 
24.00000 | 300-2123-1-ND 2.81 2.63 1.69 | 300-2123-2-ND 1245.00 | CMX309FBC24.000MTR 
RoHS Compliant 
1.00000 | 300-8366-1-ND 263 245 1.58) — — | CMX309FBC1.000M-UT 
1.84320 | 300-8368-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8368-2-ND 1162.00 | CMX309FBC1.8432M-UT 
2.00000 | 300-8369-1-ND 2.63 245 1.58 | — — | CMX309FBC2.000M-UT 
2.45760 | 300-8371-1-ND 263 245 1.58) — — | CMX309FBC2.4576M-UT 
3.68640 | 300-8372-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8372-2-ND 1162.00 | CMX309FBC3.6864M-UT 
5.00000 | 300-8374-1-ND 263 245 1.58 | — — | CMX309FBC5.000M-UT 
8.00000 | 300-8375-1-ND 2.63 245 1.58 | 300-8375-2-ND 1162.00 | CMX309FBC8.000M-UT 
8.19200 | 300-8376-1-ND 263 2.45 1.58 | 300-8376-2-ND 1162.00 | CMX309FBC8.192M-UT 
9.83040 | 300-8377-1-ND 2.63 245 1.58 | — — | CMX309FBC9.8304M-UT 
14.31818 | 300-8383-1-ND 2.63 245 1.58 | — — | CMX309FBC14.31818M-UT 
14.74560 | 300-8384-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8384-2-ND 1162.00 CMX309FBC14.7456M-UT 
16.00000 | 300-8385-1-ND 2.63 2.45 1.58 | 300-8385-2-ND 1162.00 CMX309FBC16.000M-UT 
16.38400 | 300-8386-1-ND 263 245 1.58 | — _ CMX309FBC16.384M-UT 
18.43200 | 300-8387-1-ND 263 245 1.58 | — _ CMX309FBC18.432M-UT 
20.00000 | 300-8388-1-ND 263 245 1.58 | — _ CMX309FBC20.000M-UT 
24.0000 | 300-8389-1-ND 263 245 1.58 | — — | CMX309FBC24.000M-UT 
25.00000 | 300-8391-1-ND 263 245 1.58 | — _ CMX309FBC25.000M-UT 


1 


OE 


Gnd 


Out 


2 
3 
4 


Vdd 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
(MHz) Part No. fl 10 50 | PartNo. 1,000 Part No. 
32.0000 | 300-2200-1-ND 2.81 2.63 1.69) 300-2200-2-ND 1245.00 CMX309HBC32.000MTR 
32.7680 | 300-2201-1-ND 2.81 2.63 1.69) 300-2201-2-ND 1245.00 CMX309HBC32.768MTR 
33.0000 | 300-2202-1-ND 2.81 2.63 1.69) 300-2202-2-ND 1245.00 CMX309HBC33.000MTR 
33.3333 | 300-2203-1-ND 2.81 2.63 1.69] 300-2203-2-ND 1245.00 CMX309HBC33.3333MTR 
36.8640 | 300-2204-1-ND 2.81 2.63 1.69] 300-2204-2-ND 1245.00 CMX309HBC36.864MTR 
53.1250 | 300-2208-1-ND 2.81 2.63 1.69] 300-2208-2-ND 1245.00 CMX309HBC53.125MTR 
RoHS Compliant 

32.0000 | 300-8393-1-ND 2.63 245 1.58) — _ CMX309HBC32.000M-UT 
32.7680 | 300-8394-1-ND 2.63 2.45 1.58) 300-8394-2-ND 1162.00 CMX309HBC32.768M-UT 
33.0000 | 300-8395-1-ND 2.63 245 1.58) — =_ CMX309HBC33.000M-UT 
33.3333 | 300-8396-1-ND 2.63 2.45 1.58] 300-8396-2-ND 1162.00 CMX309HBC33.3333M-UT 
40.0000 | 300-8398-1-ND 2.63 2.45 1.58] 300-8398-2-ND 1162.00 CMX309HBC40.000M-UT 
48.0000 | 300-8399-1-ND 2.63 2.45 1.58] 300-8399-2-ND 1162.00 CMX309HBC48.000M-UT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1355 


SSCITIZEN” 32.768kHz Tuning Fork Crystals 


SPECIFICATIONS: 

« Frequency: 32.768kHz * Operating Temperature: -40°C ~ 
85°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C « Drive Level: 
1pW ° Aging (First Year): +3ppm Max. @ 25°C +3°C 
FEATURES: 

CMR200T Series: * Lead formed SMD type with embossed 
tape * Automatic mounting and reflowable type * Most ap- 
propriate for clock source for portable and other various equip- 
ment with low power consumption 


CMJ206T Series: * High-density mounting SMD with jacket 
* Automatic mounting and reflowable type * Most appropriate 
for clock source for portable and other various equipment with 
low power consumption 


CM130 Series: «Most appropriate for high-density circuit 
board by the small surface mount type * Embedded with heat 
resistant cylinder type crystal bring highly stable characteris- 
tics * Suitable for small mobile telecommunications devices 


CM315 and CM415 Series: * Tuning fork crystal with ceramic 
package type ¢ High-density SMD type » High-stability as- 
sured with tight vacuum sealing * Most appropriate for por- 
table devices and mobile telecommunications devices 


CM519 Series: * Tuning fork crystal with ceramic package 
type * Small and thin packaging and light weight * Most ap- 
propriate for portable devices and mobile telecommunications 


Dimensions (mm) 


devices i 5 i Series 5 WwW H (max.) 
CM200S Series: e Embedded with heat resistant cylinder type [aaa a CM315 3.2 1.5 0.9 
crystal bring highly stable characteristics * Automatic mount- A ; cM415 44 15 09 
ing and reflowable type * Most appropriate for clock source beset = — 
for portable and automotive equipment with low power con- M519 4.9 1.8 1.0 
sumption. 
Load Shunt Frequency ESR a Cut Tape as Tape and Reel AK 
Capacitance | Capacitance | Tolerance @ @ 25°C Digi-Key Price Each Digi-Key Citizen 
Fig. (pF) (pF) 25°C (Max.) Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Cylinder Type Tuning Fork Crystals — SMT 
6.0 +20ppm 50kQ 300-8341-1-ND 63 54 At 300-8341-2-ND 2,000 252.00/M CMR200T32.768KDZB-UT 
a 7.0 1.35 +20ppm 50kQ 300-8736-1-ND 63 54 At 300-8736-2-ND 2,000 252.00/M CMR200T32.768KDZY-UT 
12.5 +20ppm 50kQ 300-8340-1-ND 63 54 At 300-8340-2-ND 2,000 252.00/M CMR200T32.768KDZF-UT 
2 6.0 1.35 +20ppm 50kQ 300-8664-1-ND 77 66 50 300-8664-2-ND 3,000 308.00/M CMJ206T32.768KDZB-UT 
12.5 +20ppm 50kQ 300-8663-1-ND 77 66 50 300-8663-2-ND 3,000 308.00/M CMJ206T32.768KDZF-UT 
Surface Mount Tuning Fork Crystals 
3 12.5 1.20 +20ppm 65kO 300-8633-1-ND 94 wt 68 300-8633-2-ND 3,000 619.00/M CM130 32.768KDZF-UT 
7.0 +20ppm 70kQ 300-8730-1-ND 2.28 1.95 1.47 300-8730-2-ND 3,000 1183.00/M CM315 32.768KDZY-UT 
9.0 1.05 +20ppm 70kQ 300-8729-1-ND 2.28 1.95 1.47 300-8729-2-ND 3,000 1183.00/M CM315 32.768KDZC-UT 
12.5 +20ppm 70kQ 300-8728-1-ND 2.28 1.95 1.47 300-8728-2-ND 3,000 1183.00/M CM315 32.768KDZF-UT 
7.0 +20ppm 70kQ 300-8732-1-ND 1.93 1.65 1.24 300-8732-2-ND 3,000 1001.00/M CM415 32.768KDZY-UT 
4 9.0 1.05 +20ppm 70kQ 300-8731-1-ND 1.93 1.65 1.24 300-8731-2-ND 3,000 1001.00/M CM415 32.768KDZC-UT 
12.5 +20ppm 70kQ 300-8193-1-ND 1.93 1.65 1.24 300-8193-2-ND 3,000 1001.00/M CM415 32.768KDZF-UT 
7.0 +20ppm 70kQ 300-8734-1-ND 1.58 1.35 1.02 300-8734-2-ND 3,000 819.00/M CM519 32.768KDZY-UT 
9.0 1.33 +20ppm 70kQ 300-8733-1-ND 1.58 1.35 1.02 300-8733-2-ND 3,000 819.00/M CM519 32.768KDZC-UT 
12.5 +20ppm 70kQ 300-8194-1-ND 1.58 1.35 1.02 300-8194-2-ND 3,000 819.00/M CM519 32.768KDZF-UT 
6.0 +20ppm 50kQ 300-8317-1-ND 84 72 54 300-8317-2-ND 3,000 437.00/M CM200S32.768KDZB-UT 
5 12.5 1.35 +20ppm 50kQ 300-8305-1-ND 84 72 54 300-8305-2-ND 3,000 437.00/M CM200S32.768KDZF-UT 
12.5 +30ppm 50kQ 300-8735-1-ND 84 72 54 300-8735-2-ND 3,000 437.00/M CM200S32.768KAZF-UT 


CS325 Series 
Miniature SMT Crystals 


SPECIFICATIONS: 

¢ Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C * Frequency Stability: +50ppm (-10°C ~ 
60°C) * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature Range: 
-55°C ~ 125°C *Load Capacitance: 18pF * Shunt Capacitance: 5.0pF Max. »¢ Drive 
Level: 10uW (100”HW Max.) * Insulation Resistance: 500MQ Min. 


Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Citizen 

(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. Part No. 

13.000 300-8665-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8665-2-ND 840.00/M CS325 13.000MABJ-UT 
13.5600 300-8666-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8666-2-ND 840.00/M CS325 13.560MABJ-UT 

14.31818 300-8667-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8667-2-ND 840.00/M CS325 14.31818MABJ-UT 

16.0000 300-8668-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8668-2-ND 840.00/M CS325 16.000MABJ-UT 
16.3840 300-8669-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8669-2-ND 840.00/M CS325 16.384MABJ-UT 
18.4320 300-8670-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8670-2-ND 840.00/M CS325 18.432MABJ-UT 
19.2000 300-8671-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8671-2-ND 840.00/M CS325 19.200MABJ-UT 
24.0000 300-8672-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8672-2-ND 840.00/M CS325 24.000MABJ-UT 
24.5760 300-8673-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8673-2-ND 840.00/M CS325 24.576MABJ-UT 
25.0000 300-8674-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8674-2-ND 840.00/M CS325 25.000MABJ-UT 
26.0000 300-8675-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8675-2-ND 840.00/M CS325 26.000MABJ-UT 
27.0000 300-8676-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8676-2-ND 840.00/M CS325 27.000MABJ-UT 
28.6363 300-8677-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8677-2-ND 840.00/M CS325 28.6363MABJ-UT 
30.0000 300-8678-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8678-2-ND 840.00/M CS325 30.000MABJ-UT 
32.0000 300-8679-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8679-2-ND 840.00/M CS325 32.000MABJ-UT 
33.0000 300-8680-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8680-2-ND 840.00/M CS325 33.000MABJ-UT 
33.3333, 300-8681-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8681-2-ND 840.00/M CS325 33.3333MABJ-UT 
40.0000 300-8682-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8682-2-ND 840.00/M CS325 40.000MABJ-UT 
44.0000 300-8683-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8683-2-ND 840.00/M CS325 44.000MABJ-UT 
48.0000 300-8684-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8684-2-ND 840.00/M CS325 48.000MABJ-UT 
53.1250 300-8685-1-ND 1.65 1.35 1.20 300-8685-2-ND 840.00/M CS325 53.125MABJ-UT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1356 (toss) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


= CITIZEN” 
CS10 Series Ceramic Surface 
Mount Crystals 


Specifications: * Frequency/Temperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C 
¢ Drive Level: 50uW Maximum 


85°C 


¢ Frequency Tolerance: +30ppm 


¢ Operating Temperature: -40°C ~ 
*Load Capacitance: 18.0pF 


¢ Equivalent Series Resistance (ESR): 500 Maximum ¢ Operating Mode: Fundamental 


Cut Tape Tape & Reel 

Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 

(MHz) Part No. 1 10 50 | Part No. 2,000 Part No. 
12.000000 | 300-8089-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8089-2-ND 630.00/M | CS10 12.000MABJ-UT 
12.288000 | 300-8090-1-ND 1.24 1.02 .90 | 300-8090-2-ND 630.00/M | CS10 12.288MABJ-UT 
12.500000 | 300-8091-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8091-2-ND 630.00/M | CS10 12.500MABJ-UT 
13.560000 | 300-8092-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8092-2-ND 630.00/M | CS10 13.560MABJ-UT 
14.318180 | 300-8093-1-ND 1.24 1.02 _.90 | 300-8093-2-ND 630.00/M | CS10 14.31818MABJ-UT 
14.745600 | 300-8094-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8094-2-ND 630.00/M | CS10 14.7456MABJ-UT 
15.360000 | 300-8095-1-ND 1.65 1.35 1.20|— _ CS10 15.360MABJTR 
16.000000 | 300-8096-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8096-2-ND 630.00/M | CS10 16.000MABJ-UT 
18.432000 | 300-8098-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8098-2-ND 630.00/M | CS10 18.432MABJ-UT 
19.660800 | 300-8100-1-ND 1.24 1.02 .90 | 300-8100-2-ND 630.00/M__| CS10 19.6608MABJ-UT 
20.000000 | 300-8101-1-ND 1.24 1.02 .90 | 300-8101-2-ND 630.00/M | CS10 20.000MABJ-UT 
22.118400 | 300-8102-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8102-2-ND 630.00/M | CS10 22.1184MABJ-UT 
24.000000 | 300-8103-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8103-2-ND 630.00/M | CS10 24.000MABJ-UT 
24.576000 | 300-8104-1-ND 1.24 1.02 .90 | 300-8104-2-ND 630.00/M | CS10 24.576MABJ-UT 
25.000000 | 300-8105-1-ND 1.24 1.02 .90 | 300-8105-2-ND 630.00/M__| CS10 25.000MABJ-UT 
27.000000 | 300-8106-1-ND 1.24 1.02  .90| 300-8106-2-ND 630.00/M | CS10 27.000MABJ-UT 
28.636360 | 300-8107-1-ND 1.24 1.02  .90 | 300-8107-2-ND 630.00/M | CS10 28.63636MABJ-UT 
33.000000 | 300-8112-1-ND 1.24 1.02 .90 | 300-8112-2-ND 630.00/M | CS10 33.000MABJ-UT 
40.000000 | 300-8114-1-ND 1.24 1.02 .90 | 300-8114-2-ND 630.00/M | CS10 40.000MABJ-UT 
48.000000 | 300-8115-1-ND 1.24 1.02 .90 | 300-8115-2-ND 630.00/M | CS10 48.000MABJ-UT 


CS20 Series Ceramic Surface 
Mount Crystals 


Specifications: 


Equivalent Series Resistance (ESR Maximum) 


CM250S Series Quartz Crystals 


Specifications: 
¢ Frequency Tolerance: +30ppm * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C » Storage Temperature: -55°C 
~ 125°C *Load Capacitance: 12.5pF * Shunt Capacitance: .8pF ~ 1.7pF » Drive Level: 1.W Maximum 
¢ Insulation Resistance: 500MQ Minimum « Aging (First Year): +5ppm Maximum 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
(kHz) Part No. 1 10 50 | PartNo. 3,000 Part No. 
60.000 | 300-2018-1-ND 1.65 1.35 1.20) 300-2018-2-ND 864.00/M | CM250S60.000KAZFT 
60.005 | 300-2019-1-ND 1.65 1.35 1.20) 300-2019-2-ND 864.00/M | CM250S60.005KAZFT 
65.536 | 300-2020-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2020-2-ND 864.00/M | CM250S65.536KAZFT 
75.000 | 300-2021-1-ND 1.65 1.35 1.20) 300-2021-2-ND 864.00/M | CM250S75.000KAZFT 
76.790 | 300-2022-1-ND_ 1.65 (1.35 1.20 | 300-2022-2-ND 864.00/M | CM250S76.790KAZFT 
76.800 | 300-2023-1-ND 1.65 1.35 1.20)— — | CM250S76.800KAZFT 
76.810 | 300-2024-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2024-2-ND 864.00/M | CM250S76.810KAZFT 
77.500 | 300-2025-1-ND 1.65 1.35 1.20) 300-2025-2-ND 864.00/M | CM250S77.500KAZFT 
77.503 _| 300-2026-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2026-2-ND 864.00/M_| CM250S77.503KAZFT 
RoHS Compliant 
32.000 | 300-8309-1-ND 1.38 1.13 1.00) 300-8309-2-ND 720.00/M | CM250S32.000KAZF-UT 
40.000 | 300-8310-1-ND 1.38 1.13 1.00 | 300-8310-2-ND 720.00/M | CM250S40.000KAZF-UT 
60.000 | 300-8311-1-ND 1.38 1.13 1.00) 300-8311-2-ND 720.00/M | CM250S60.000KAZF-UT 
65.536 | 300-8312-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8312-2-ND 864.00/M | CM250S65.536KAZF-UT 
75.000 | 300-8313-1-ND 1.38 1.13 1.00 | 300-8313-2-ND 720.00/M_| CM250S75.000KAZF-UT 
76.800 | 300-8314-1-ND 1.38 1.13 1.00 | 300-8314-2-ND 720.00/M | CM250S76.800KAZF-UT 
96.000 | 300-8315-1-ND 1.38 1.13 1.00 | 300-8315-2-ND 720.00/M | CM250S96.000KAZF-UT 
100.000 | 300-8316-1-ND 1.38 1.13 1.00 | 300-8316-2-ND 720.00/M_| CM250S100.000KAZF-UT 
CM309S Series P lastic Equivalent Series Resistance (ESR, R1) 
ESR 
Surface Mount Crystals _ [Frequency (a'Wax) 
ieincei . 3.579545MHz < fo < 3.6864MHz| 200 
Specitications: 4MHz < fo < 5.5296MHz 150 
¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 6MHz < fo < 9.6MHz 400 
* Drive Level: 100uW Maximum 10MHz < fo < 29.4912MHz 50 
¢ Load Capacitance: 18.0pF 32MHz s fo < 33.8688MHz 100 
* Frequency/Temperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C 36MHz < fo < 66.6666MHz 80 


#4 


12.5 Maxra] 


a 


-—9.4—~ 


AKO8 0.81 


¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Frequency ESR Mode a Py 6 
¢ Drive Level: 100uW Maximum 3.579545MHz < fo < 3.6864MHz | 200 Max. 
* Frequency Tolerance: +30ppm 4.0MHz < fo < 5.0MHz 150 #1 #2 
* Load Capacitance: 18.0pF 6.0MHz < fo < 8.0MHz 100 Fundamental 
* Frequency/Temperature: +50ppm, 10.0MHz s fo < 12.288MHz 80 
10°C ~ 60°C 14.7456MHz < fo < 25.0MHz 50 a Cuurene ve Hane eiReel i 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
(MHz) Part No. i 10 50 | PartNo. 1,000 Part No. 
fe 11.6 5.120000 | 300-2036-1-ND 110 90 80 | 300-2036-2-ND 664.00 | CM309S5.120MABJTR 
@0.5| 1.5.08) 
8.000156 | 300-2038-1-ND 110 90 80 | — — | CM309$8.000156MABJTR 
9.600000 | 300-2041-1-ND 110 90 80 | 300-2041-2-ND 664.00 | CM309S9.600MABJTR 
10.240000 | 300-8052-1-ND 110 90 80 | 300-8052-2-ND 664.00 | CM309S10.240MABJTR 
12.288000 | 300-8056-1-ND 1.10 90 80 | 300-8056-2-ND 664.00 | CM309S12.288MABJTR 
12.352000 | 300-2042-1-ND 110 90 80 | 300-2042-2-ND 664.00 | CM309S12.352MABJTR 
13.500000 | 300-2044-1-ND 110 90 80 | — — | CM309S13.500MABJTR 
15.000000 | 300-8059-1-ND 1.10 90 80 | 300-8059-2-ND 664.00 | CM309S15.000MABJTR 
16.000312 | 300-2045-1-ND 110 90 80 | 300-2045-2-ND 664.00 | CM309S16.000312MABJTR 
16.257000 | 300-2046-1-ND 1.10 90 80 | 300-2046-2-ND 664.00 | CM309S16.257MABJTR 
Cut Tape Tape & Reel 16.384000 | 300-2047-1-ND 1.10 90 .80 | — — | CM309S16.384MABJTR 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing —_| Citizen 16.934400 | 300-2048-1-ND 1.10 .90 80 | 300-2048-2-ND 664.00 | CM309S16.9344MABJTR 
$5056 a = 16-1-ND a 0 a a a 16-2-ND ss0nm on 579545MABJ-UT 1773075 ae (oO 80 Tie Meee 
3.686400 RRTTIEIGN 110 90 80 REGOEATRAOn IT 560.00/M | C5203 6864MABJ-UT 18.000000 | 300-2050-1-ND 1.10 90 80 | 300-2050-2-ND 664.00 | CM309S18.000MABJTR 
4.000000 |300-8118-1-ND 110 90 80 | 300-8148-2-ND 560.00/M | S20 4,000MABJ-UT 18.432000 | 300-8063-1-ND 1.10 90 80 | 300-8063-2-ND 664.00 | CM309S18.432MABJTR 
4.096000 | 300-8119-1-ND 1.10 90 80 | 300-8119-2-ND 560.00/M | CS20 4.096MABJ-UT 18.869000 | 300-2051-1-ND 110 90 80 | 300-2051-2-ND 664.00 | CM309S18.869MABJTR 
4.915200 | 300-8120-1-ND_ 1.10 90 _.80 | 300-8120-2-ND 560.00/M_| CS20 4.9152MABJ-UT 19.660800 | 300-8065-1-ND 1.10 90 80 | 300-8065-2-ND 664.00 | CM309S19.6608MABJTR 
5.000000 |300-8121-1-ND 1.10 90 80 | 300-8121-2-ND 560.00/M | CS20 5.000MABJ-UT 95175000 | 300-2053-1-ND 110 90 80 | — — | c309s25.175MABUTR 
6.000000 | 300-8122-1-ND 1.10 90  .80 | 300-8122-2-ND 560.00/M | CS20 6.000MABJ-UT ape en 
6144000 [BOORSSERIIN 132 108 96 (eontetontolnn eo Gui |Ceo0 ¢ TaaMABITR 28.000000 | 300-2054-1-ND 110 .90 80 | 300-2054-2-ND 664.00 | CM309S28.000MABJTR 
7.372800 | 300-8124-1-ND 110 90 80 | 300-8124-2-ND 560.00/M_| CS20 7.3728MABJ-UT 28.322000 (RSOUZ0SSaENE 1.10.90 80 [RSOUUSS NES 664.00 _| GM309828.322MABJTR 
8.000000 | 300-8126-1-ND_ 1.10 90 _.80 | 300-8126-2-ND 560.00/M_| CS20 8.000MABJ-UT 32.000000 | 300-8076-1-ND 1.10 90 80 | — — | CM309S32.000MABJTR 
10.000000 |300-8127-1-ND 1.10 90 80 | 300-8127-2-ND 560.00/M | CS20 10.000MABJ-UT 32.768000 | 300-8077-1-ND 110 .90 80 | 300-8077-2-ND 664.00 | CM309S32.768MABJTR 
11.059200 | 300-8128-1-ND 1.10 90 .80 | 300-8128-2-ND 560.00/M | CS20 11.0592MABJ-UT 33.000000 | 300-8078-1-ND 1.10 .90 20 _— =. CM309S33.000MABJTR 
Doren ECE an so OER SercUMt | Geog IoccoeaneuT 33.868800 | 300-2056-1-ND 1.10 .90 80 | 300-2056-2-ND 664.00 _| CM309S33.8688MABJTR 
12.288000 | 300-8131-1-ND 1.10 90 _.80 | 300-8131-2-ND __560.00/M_| CS20 12.288MABJ-UT 36.000000 | 300-8080-1-ND_ 1.10 90 80 | — — _| €M309836.000MABJTR 
14.745600 |300-8133-1-ND 1.10 90 —_.80 | 300-8133-2-ND 560.00/M | CS20 14.7456MABJ-UT 48.000000 | 300-8082-1-ND 1.10 .90 .80 | 300-8082-2-ND 664.00 | CM309S48.000MABJTR 
15.360000 | 300-8134-1-ND 1.32 1.08  .96 |— — | CS20 15.360MABUTR 53.125000 | 300-8085-1-ND 110 .90 80 | — — | CM309S53.125MABJTR 
16.000000 | 300-8135-1-ND 1.10 90 .80 | 300-8135-2-ND 560.00/M | CS20 16.000MABJ-UT 60.000000 | 300-8086-1-ND 1.10 .90 20 —_ = CM309S60.000MABJTR 
19.440000 | 300-8138-1-ND 1.32 1.08 — .96 | 300-8138-2-ND 560.00/M | CS20 19.440MABJTR eer = © 
20.000000 | 300-8139-1-ND 1.10 90 _.80 | 300-8139-2-ND 560.00/M_| CS20 20.000MABJ-UT 66.666500 [RSOUSHOBSSRNDE 1-10 90 wai Compll eiisteenesevevadI 
20.480000 [300-8140-1-ND 132 1.08  .96 |/— — | CS20 20.480MABJTR a ompliant 
22.118400 | 300-8141-1-ND 110 .90  .80 | 300-8141-2-ND 560.00/M | CS20 22.1184MABJ-UT 3.579545 | 300-8634-1-ND 94.77 68 | 300-8634-2-ND 564.00 | CM309S3.579545MABJ-UT 
24.576000 | 300-8143-1-ND 1.10  .90  .80 | 300-8143-2-ND 560.00/M | CS20 24.576MABJ-UT 3.686400 | 300-8635-1-ND 94 77 68 | 300-8635-2-ND 564.00 | CM309S3.6864MABJ-UT 
25.000000 |300-8144-1-ND 1.10 90 _.80 | 300-8144-2-ND 560.00/M_| CS20 25.000MABJ-UT (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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CITIZEN” CM309S Series Plastic Surface Mount Crystals (Cont.) Cut Tape Tape & Reel 
Frequency Digi-Key Price Each Pricing* Citizen 
(MHz) Part No. il 10 50 1,000 Part No. 
es Cut Tape ae: Tape & Reel) 33.000000 | 300-4059-1-ND 751 1.30 98 — | CM309A33.000MABJT 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 33.333300 300-4060-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309A33.3333MABJT 
(MHz) Part No. 1 10 50 | PartNo. 1,000 Part No. 33.868800 300-4061-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309A33.8688MABJT 
4.000000 | 300-8636-1-ND 94 .77 68 | 300-8636-2-ND 564.00 | CM309S4.000MABJ-UT Peea a et an va 130 2 a oe NOMI COMA 
4.096000 | 300-8637-1-ND .94 .77  .68 | 300-8637-2-ND 564.00 CM309S4.096MABJ-UT 50.000000 300-4066-1-ND 151 130 98 756.00 CIM309A50 OOOMABJT 
4.800000 | 300-8318-1-ND .96 .79 .70 | 300-8318-2-ND 581.00 | CM309S4.800MABJ-UT 53.125000 300-4067-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309A53.125MABUT 
4.915200 | 300-8638-1-ND .94 .77 .68 | 300-8638-2-ND 564.00 CM309S4.9152MABJ-UT 60.000000 300-4068-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309A60.000MABJT 
5.120000 | 300-8319-1-ND 96.79 .70 | 300-8319-2-ND _581.00_| CM309S5.120MABJ-UT 64.000000 | 300-4069-1-ND 151 1.30.98 756.00 | CM309A64.000MABUT 
5.529600 | 300-8320-1-ND 96 .79 70 | 300-8320-2-ND 581.00 | CM309S5.5296MABJ-UT 66,666600_[ESQUssOz0aIEN 4.50 108 756.00 _| GM309A66.6666MABST 
6.000000 | 300-8639-1-ND 94 .77 .68 | 300-8639-2-ND 564.00 CM309S6.000MABJ-UT CM309B 
6.144000 | 300-8640-1-ND .94 .77 .68 | 300-8640-2-ND 564.00 CM309S6.144MABJ-UT 
7.372800 | 300-8641-1-ND 94 .77 68 | 300-8641-2-ND 564.00 | CM309S7.3728MABJ-UT Cut Tape Tape & Reel 
8.000000 | 300-8642-1-ND  .94 .77  .68 | 300-8642-2-ND 564.00 CM309S8.000MABJ-UT Frequency Digi-Key Price Each Pricing* Citizen 
8.000156 | 300-8321-1-ND 96 .79 70 | 300-8321-2-ND 581.00 | CM309S8.000156MABJ-UT cr ee an a a a 1,000 ane — 
8.192000 | 300-8322-1-ND .94 .77 .68 | 300-8322-2-ND 564.00 CM309S8.192MABJ-UT 5120000 300-4107-1-ND 151 130 98 _ CM309B5.120MABJT 
9.216000 | 300-8323-1-ND 96 .79 .70 | 300-8323-2-ND 581.00 | CM309S9.216MABJ-UT 7.680000 | 300-4112-1-ND 151 1.30 ‘98 = CM309B7.680MABJT 
10.000000 | 300-8643-1-ND 94 .77 .68 | 300-8643-2-ND 564.00 CM309S10.000MABJ-UT 8.000156 300-4114-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309B8.000156MABJT 
10.240000 | 300-8644-1-ND 94.77 68 | 300-8644-2-ND __564.00_| CIM309S10.240MABJ-UT 9.600000_| 300-4117-1-ND 1.51__1.30__.98 — __| CM309B9.600MABJT 
9.830400 300-4118-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309B9.8304MABJT 
11.059200 | 300-8645-1-ND 94 77 68 | 300-8645-2-ND 564.00 | CM309S11.0592MABJ-UT 10240000 | 300-4120-1-ND {si «1308 756.00 | CM309B10.240MABIT 
12.000000 | 300-8646-1-ND 94 .77 68 | 300-8646-2-ND 564.00 CM309S12.000MABJ-UT 11.000000 300-4121-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309B11.000MABJT 
12.288000 | 300-8647-1-ND  .94 .77 .68 | 300-8647-2-ND 564.00 | CM309S12.288MABJ-UT tpehooe sus as ae ret ie 2 ree RHEE ETE 
12.352000 | 300-8324-1-ND 96 .79 .70 | 300-8324-2-ND 581.00 CM309S12.352MABJ-UT 15 360000 300-4132-1-ND T5t 130 98 756.00 CM309B15 360MABJT 
12.500000 | 300-8325-1-ND 94 .77  .68 | 300-8325-2-ND 564.00 | CM309S12.500MABJ-UT 16.000312 300-4134-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309B16.000312MABJT 
13.500000 | 300-8326-1-ND 94 .77  .68 | 300-8326-2-ND 564.00 | CM309S13.500MABJ-UT tooo Soe a an 1a 1 BH ae 756.00 pee NT 
14.318180 | 300-8648-1-ND 94 77  .68 | 300-8648-2-ND 564.00 | CM309S14.31818MABJ-UT 48000000 300-4140-1-ND 151 130 98 756.00 CM309B18 OOOMABJT 
14.745600 | 300-8649-1-ND 94 .77 .68 | 300-8649-2-ND 564.00 _ | CM309$14.7456MABJ-UT 48:869000 1 300-4142-1-ND Tet 413098 756.00 1 CM309B18 869MABIT 
15.000000 | 300-8650-1-ND 94 .77  .68 | 300-8650-2-ND 564.00 | CM309S15.000MABJ-UT 20.480000 300-4145-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309B20.480MABJT 
if ae i -2- 4 24.000000 300-4147-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309B24.000MABJT 
cor otesriao st | amestzap ston fomescomaessr_| | | 3 | eile is) i |S | Sle 
i is an : : SI at ‘i i 28.000000 300-4152-1-ND 1.51 1.30 98 = CM309B28.000MABJT 
16.934400 | 300-8328-1-ND .96 .79 .70 | 300-8328-2-ND 581.00 | CM309S16.9344MABJ-UT 32.000000 300-4157-1-ND 151 1.30 98 756.00 CM309B32.000MABJT 
17.734475 | 300-8329-1-ND 96 .79 .70 | 300-8329-2-ND 581.00 | CM309S17.734475MABJ-UT sa ieoeng oe Be a 13 ' a0 at = PERCE a 
18.000000 | 300-8330-1-ND .94 .77  .68 | 300-8330-2-ND 564.00 | CM309S18.000MABJ-UT 3.868800 300-4161-1-ND 154 130 ‘98 756.00 CM309B33.8688MABJT 
18.432000 | 300-8652-1-ND 94 .77 68 | 300-8652-2-ND 564.00 | CM309S18.432MABJ-UT 48.000000 300-4164-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309B48.000MABJT 
19.660800 | 300-8653-1-ND 94 .77  .68 | 300-8653-2-ND 564.00 | CM309S19.6608MABJ-UT ae sus ae a 1 : ao oo rene Bee ou 
Lf ete i -9- ie 50. b -1 -| As} “ : 756. 50. 
20.000000 | 300-8654-1-ND 94 .77 .68 | 300-8654-2-ND 564.00 | CM309S20.000MABJ-UT 53125000 300-4167-1-ND 151 130 08 756.00 CM309B53 125MABIT 
22.118400 | 300-8655-1-ND 94 .77 68 | 300-8655-2-ND 564.00 | CM309S22.1184MABJ-UT 80000000 | 300-4168-1-ND 151. 130~=~S« 98 75600 | CM309B60.000MAB,T 
24.000000 | 300-8656-1-ND 94 .77 .68 | 300-8656-2-ND 564.00 | CM309S24.000MABJ-UT 64.000000 300-4169-1-ND 1.51 1.30 98 _ CM309B64.000MABJT 
24.576000 | 300-8331-1-ND 94.77.68 | 300-8331-2-ND _—_‘564.00_| CM309S24.576MABJ-UT 66.666600_| 300-4170-1-ND 1.51 _1.30_.98 756.00 _| CM309B66.6666MABJT 
25.000000 | 300-8657-1-ND 94 .77 .68 | 300-8657-2-ND 564.00 | CM309S25.000MABJ-UT * For Tape & Reel Part No., change -1-ND to -2-ND. 
25.175000 | 300-8332-1-ND 96 .79 .70 | 300-8332-2-ND 581.00 | CM309S25.175MABJ-UT 
27.000000 | 300-8658-1-ND 94 .77 .68 | 300-8658-2-ND 564.00 | CM309S27.000MABJ-UT . 
28.322000 | 300-8333-1-ND 96 .79 70 | 300-8333-2-ND 581.00 | CM309S28.322MABJ-UT HCM49 Series Surface Mount Crystals 
29.491200 | 300-8659-1-ND 94.77 __ 68 | 300-8659-2-ND 564.00 CM309829.4912MABJ-UT Specifications: * Frequency Tolerance: +30ppm * Frequency Stability: +5Oppm, -10°C ~ 60°C » Operat- 
32000000 | 300-8660-1-ND 96 79 70 | 300-8660-2-ND 581.00 | CM309S32.000MABJ-UT ing Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Load Capacitance: 18.0pF 
40.000000 | 300-8300-1-ND 94 .77 68 | 300-8300-2-ND 564.00 | CM309S40.000MABJ-UT + Shunt Capacitance: 7pF Maximum ~ 100W + Insulation Resistance: 500MQ Minimum » Aging (First 
48.000000 | 300-8662-1-ND 94 .77  .68 | 300-8662-2-ND 564.00 | CM309S48.000MABJ-UT Year): +5ppm Maximum 
a F106 Max Equivalent Series Resistance 
CM309 Series Crystals . (ESR, Ri) (0 Maximum) 
fee alee F 7 Frequency ESR 
Specifications: Equivalent Series Resistance (ESR, R1) 40.15 Max O64 3.5MHz < fo < 4.0MHz 200 
mice Tolerance: *30ppm 2 Frequency/ Frequency ESR Mode 4.0MHz < fo <6,0MHz 150 
emperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C « Operat- 74.096MHz = fo < 5.12MH, 150 
ing Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Tem- : aegis | 483 = ; 6.0MHz < fo < 10.0MHz | 100 
perature: -55°C ~ 125°C » Load Capacitance: 7.68MHz < fo < 9.8304MHz 100 | Fundamental 7 10.0MHz < fo < 14.0MHz | 80 
18.0pF * Shunt Capacitance: 7pF « Drive Level: 10.24MHz < fo < 28.63636MHz| 50 H+ 5.51 3.0*++ 5.5 +} F 14.0MHz < fo < 30.0MHz | 50 
50yuW ~ 100uW « Insulation Resistance: 500MQ =| 32MHz < fo < 33.8688MHz 100 3rd OT ! a [ 30.0MHz < fo < 36.0MHz 
Minimim ¢ Aging (First Year): +5ppm Maximum 40MHz < fo < 66.6666MHz 80 | 36.0MHz < fo < 50.0MHz 


: +|1+0.8 
}— — aot t Cut Tape Tape & Reel 
I 5.08 Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | citizen 
eaaeee ol Rigo (MHz) _ | Part No. 110 50 | PartNo. 1,000 | Part No. 
r 4.80 4.433619 |300-6107-1-ND 90 78 68 | 300-6107-2-ND 420.00 | HCM49-4.433619MABJT 
|.-13.4 Max el 5.990400 |300-6111-1-ND 90 78 68 | 300-6111-2-ND 420.00 | HCM49-5.9904MABJT 
a B 4.60 9.000000 | 300-6118-1-ND 90 78 68 |— — | HCM49-9.000MABUT 
= : ent 11.000000 | 300-6123-1-ND 90 78 68 |— — | HCM49-11.000MABJT 
1090 1.520000 | 300-6125-1-ND _—«.90_—=«78_—_—~68_| 300-6125-2-ND 420.00 _| HCM49-11.520MABJT 
M3098 : : ? oesali 72.000393 |300-6128-1-ND 90 78 68 | 300-6128-2-ND 420.00 | HCM49-12.000393MABJT 
16.000312 |300-6135-1-ND 90 78 68 | 300-6135-2-ND 420.00 | HCM49-16.000312MABJT 
16.257000 | 300-6136-1-ND 90 78 68 |— — | HCM49-16.257MABJT 
CM309A 21.477270 |300-6143-1-ND 90 78 68 |— — | HCM49-21.47727MABJT 
24.000140 | 300-6146-1-ND 90.78 ~—«.68_ | — —_| HoMm49-24.00014MABJT 
ae Cut Tape Tape &Reel | 32.000000 |300-6153-1-ND 90 78 68 |— — | HCM49-32.000MABJT 
Frequency | Digi-Key Price Each Erleing Citizen 33.868800 | 300-6156-1-ND 90 78 .68 | 300-6156-2-ND 420.00 | HCM49-33.8688MABJT 
(MHz) RartiNoy i wy) OOO EE PEartiN: 49.152000 |300-6159-1-ND 90-78 ~—.68 |— —_| Hom49-49.152MABJT 
5.120000 | 300-4007-1-ND 151 130 98 756.00 | CM309A5.120MABJT RoHS Compliant 
7.680000 ) 300-4012-1-ND 1.51 130.98 — __ | CM309A7.680MABJT 3.579545 | 300-8524-1-ND 75.65 57 | 300-8524-2-ND 350.00 | HCM49 3.579545MABJ-UT 
8.000156 | 300-4014-1-ND 151 130.98 756.00 | CM309A8.000156MABJT 3.686400 | 300-8525-1-ND 75 65 57 | 300-8525-2-ND 350.00 | HCM49 3.6864MABJ-UT 
9.830400 | 300-4018-1-ND 151 130 98 756.00 | CM309A9.8304MABJT 4.000000 | 300-8526-1-ND 75 65 57 | 300-8526-2-ND 350.00 | HCM49 4.000MABJ-UT 
12.352000 | 300-4026-1-ND 151 130.98 756.00 | CM309A12.352MABJT 4.032000 | 300-8527-1-ND 90 78 68 | 300-8527-2-ND 420.00 | HCM49 4.032MABJ-UT 
72500000 | 300-4027-1-ND 751 130 98 756.00 | CM309A12.500MABJT 4.096000 | 300-8528-1-ND «75 —=«.65_—=57_ | 300-8528-2-ND 350.00 _| HCM49 4.096MABJ-UT 
15.000000 300-4031-1-ND 1.51 1.30 98 756.00 CM309A15.000MABJT 4.194304 | 300-8529-1-ND 75 65 ~—-.57_ | 300-8529-2-ND 350.00 | HCM49 4.194304MABJ-UT 
45.360000 | 300-4032-1-ND 151 130 98 756.00 | CM309A15.360MABJT 4.433619 | 300-8530-1-ND 90 78 68 | 300-8530-2-ND 420.00 | HCM49 4.433619MABJ-UT 
46.000312 | 300-4034-1-ND 151 130 98 — — | cm309a16.o00312MABJT 4.915200 | 300-8531-1-ND 75 65 57 | 300-8531-2-ND 350.00 | HCM49 4.9152MABJ-UT 
5.000000 | 300-8532-1-ND  .75 65 57 | 300-8532-2-ND 350.00 | HCM49 5.000MABJ-UT 
ia eee a = + ee ee 5.068800 | 300-8533-1-ND 90 «78 ~_.68_ | 300-8533-2-ND 420.00 _| HCM49 5.0688MABJ-UT 
5.175000 [meonbicenetnin ee. fraps. 7198 <= ' Fenapaioe 7eAnit 5.990400 | 300-8534-1-ND 90 78  .68 | 300-854-2-ND 420.00 | HCM49 5.9904MABJ-UT 
: : : ; ‘ 6.000000 | 300-8535-1-ND .75 65 57 | 300-8535-2-ND 350.00 | HCM49 6.000MABJ-UT 
28.000000 // 300-4052:1-ND 161 1.3088 756.00 | CM309A28.000MABJT 6.144000 |300-8536-1-ND 75 65 57 | 300-8536-2-ND 350.00 | HCM49 6.144MABJ-UT 
28.322000 | 300-4053-1-ND 1.51 130 98 — | €M309A28.322MABJT 6.500000 | 300-8537-1-ND 90 78 68 | 300-8537-2-ND 420.00 | HCM49 6.500MABJ-UT 
32.000000  300-4057-1-ND 151 1.30 98 756.00 | CM309A32.000MABJT 7.372800 _| 300-8538-1-ND 75.65 _.57_ | 300-8538-2-ND 350.00 | HCM49 7.3728MABJ-UT 
32.768000 | 300-4058-1-ND 151 130 98 756.00 _| CM309A32.768MABJT (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1358 (toss) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


tag . Cut Tape Tape & Reel 
CITIZEN” HCM49 Series Surface Mount Crystals (Cont) pean (tiga toes. (pees Pristiaiea ene 
(MHz) | Part No. 1 10 50 | Part No. 1,000 _| Part No. 
Recnenmy neces, pcultane mee, Sea aen 48.00000 | 300-2091-1-ND 98 84 63} 300-2097-2-ND 490.00 | CMR309T48.000MABJTR 
(MHz) | Part No. 1 10 50 | PartNo. 1,000 | Part No. 49.15200 | 300-2092-1-ND 98 .84 63 | 300-2092-2-ND 490.00 | CMR309T49.152MABJTR 
7.680000 | 300-8539-1-ND 75. 65. .57 | 300-8539-2-ND 350.00 | HCM49 7.680MABJ-UT 50.00000 | 300-2093-1-ND 98 84  .63 | 300-2093-2-ND 490.00 | CMR309T50.000MABJTR 
8.000000 | 300-8540-1-ND 75  .65 57 | 300-8540-2-ND 350.00 | HCM49 8.000MABJ-UT 60.00000 | 300-2094-1-ND. 98 .84  .63 | 300-2094-2-ND 490.00 CMR309T60.000MABJTR 
9.000000 | 300-8541-1-ND 90 .78 68 | 300-8541-2-ND 420.00 | HCM49 9.000MABJ-UT 66.66600 | 300-2095-1-ND 98-84 _.63 | 300-2095-2-ND 490.00 _ | CMR309T66.666MABJTR 
9.830400 | 300-8542-1-ND 75 65 57 | 300-8542-2-ND 350.00 | HCM49 9.8304MABJ-UT RoHS Compliant 
10.000000 | 300-8543-1-ND 75.65 _.57 | 300-8543-2-ND 350.00 _| HCM49 10.000MABJ-UT 4.09600] 300-8345-1-ND 84 72 54 | 300-8345-2-ND 420.00 | CMR309T4.096MABJ-UT 
10.240000 | 300-8544-1-ND 75 65 57 | 300-8544-2-ND 350.00 | HCM49 10.240MABJ-UT 4.91520 | 300-8346-1-ND 84.72 54 | 300-8346-2-ND 420.00 | CMR309T4.9152MABJ-UT 
11.000000 | 300-8545-1-ND 90 .78 .68 | 300-8545-2-ND 420.00 | HCM49 11.000MABJ-UT 5.00000 | 300-8347-1-ND 84.72 ~=©.54 | 300-8347-2-ND 420.00 CMR309T5.000MABJ-UT 
11.059200 | 300-8546-1-ND 75 65  .57 | 300-8546-2-ND 350.00 | HCM49 11.0592MABJ-UT 6.00000 | 300-8348-1-ND (84 72 54 | 300-8348-2-ND 420.00 | CMR309T6.000MABJ-UT 
11.520000 | 300-8547-1-ND 90.78.68 | 300-8547-2-ND 420.00 | HCM49 11.520MABJ-UT 7.37280 | 300-8349-1-ND___.84_—.72_.54 | 300-8349-2-ND 420.00 _ | CMR309T7.3728MABJ-UT 
12.000000 | 300-8548-1-ND 75 65 _.57 | 300-8548-2-ND 350.00 _| HCM49 12.000MABJ-UT .000001 300-83504-ND 8472-54 1 300-850-2-ND 420.00 | CMR309T8 OOOMABJ-UT 
12.000393 | 300-8549-1-ND 90 78  .68 | 300-8549-2-ND 420.00 | HCM49 12.000393MABJ-UT 40.00000|300-8351-1-ND 84 72 54 | 300-8351-2-ND 420.00 | CMR309T10.000MABJ-UIT 
begets Seeds 2 = a Sele Sa TC ueta HME 11.05920 | 300-8352-1-ND 84 .72 54 | 300-8352-2-ND 420.00 _| CMR309T11.0592MABJ-UT 
: see Ba , : 12.00000 | 300-8353-1-ND 84.72.54 | 300-8353-2-ND 420.00 | CMR309T12.000MABJ-UT 
14.318180 | 300-8551-1-ND 75 65.57 | 300-8551-2-ND 350.00 | HCM49 14.31818MABJ-UT 
44745000 [GGReceER «756557 [eae 460 00-. NHCMA044 7466MABILUT 12.28800 | 300-8354-1-ND 84.72.54 | 300-8354-2-ND 420.00 _ | CMR309T12.288MABJ-UT 
15.000000 IGOOSSEgEENKIGN 7565 57 IROntassaomND 35000 HCM4045,000MABIELUT 14.31818 | 300-8355-1-ND 84 72 54 | 300-8355-2-ND 420.00 | CMR309T14.31818MABJ-UT 
45.360000 | 300-8554-1-ND 75 65 57 | 300-8554-2-ND 350.00 | HCM49 15 360MABJ-UT 16.00000 | 300-8356-1-ND 84 72 54 | 300-8356-2-ND 420.00 | CMR309T16.000MABJ-UT 
46.000000 | 300-8555-1-ND 75 65 57 | 300-8555-2-ND 350.00 | HCM49 16 00OMABJ-UT 16.38400 | 300-8357-1-ND 84.72.54 | 300-8357-2-ND 420.00 | CMR309T16.384MABJ-UT 
16.000312 | 300-8556-1-ND 90 78 .68 | 300-8556-2-ND 420.00 | HCM49 16.000312MABJ-UT 18.43200 | 300-8358-1-ND = 84.72.54 | 300-8358-2-ND 420.00 | CMR309T18.432MABJ-UT 
16.257000 | 300-8557-1-ND 90 .78  .68 | 300-8557-2-ND 420.00 | HCM49 16.257MABJ-UT 22.11840 | 300-8359-1-ND 98 84 63 | 300-8359-2-ND 490.00 CMR309T22.1184MABJ-UT 
16.384000 |300-8558-1-ND 75 65 57 | 300-8558-2-ND 350.00 | HCM49 16.384MABJ-UT 24.00000 | 300-8360-1-ND 98 .84  .63 | 300-8360-2-ND 490.00 | CMR309T24.000MABJ-UT 
17.734475 | 300-8559-1-ND 90 78 .68 | 300-8559-2-ND 420.00 | HCM49 17.734475MABJ-UT 24.57600 | 300-8361-1-ND 98 .84 63 | 300-8361-2-ND 490.00 | CMR309T24.576MABJ-UT 
18.000000 | 300-8560-1-ND 90 .78 .68 | 300-8560-2-ND 420.00 | HCM49 18.000MABJ-UT 27.00000 | 300-8362-1-ND 98 84 63 | 300-8362-2-ND 490.00 | CMR309T27.000MABJ-UT 
18.432000 | 300-8561-1-ND 75 65.57 | 300-8561-2-ND 350.00 | HCM49 18.432MABJ-UT 40.00000 | 300-8363-1-ND 98 .84 63 | 300-8363-2-ND 490.00 | CMR309T40.000MABJ-UT 
19.660800 | 300-8562-1-ND___.75_—.65_.57_ | 300-8562-2-ND 350.00 _| HCM49 19.6608MABJ-UT 48.00000 | 300-8364-1-ND 98 .84 63 | 300-8364-2-ND 490.00 | CMR309T48.000MABJ-UT 
20.000000 | 300-8563-1-ND 75 65.57 | 300-8563-2-ND 350.00 | HCM49 20.000MABJ-UT 50.00000 | 300-8365-1-ND 98 _—.84_.63 | 300-8365-2-ND 490.00 _ | CMR309T50.000MABJ-UT 
21.477270 | 300-8564-1-ND 90 78 .68 | 300-8564-2-ND 420.00 | HCM49 21.47727MABJ-UT 
22.118400 | 300-8565-1-ND 75 65 .57 | 300-8565-2-ND 350.00 | HCM49 22.1184MABJ-UT 
24,000000 | 300-8566-1-ND 75 65 _.57 | 300-8566-2-ND 350.00 | HCM49 24.000MABJ-UT H 
24.000140 | 300-8567-1-ND 90.78 _.68 | 300-8567-2-ND 420.00 _| HCM49 24.00014MABJ-UT CMR31 OT Series Crystals 
24576000 | 300-8568-1-ND 75 65 57 | 300-8568-2-ND 350.00 | HCM49 24.576MABJ-UT Specifications: 
25.000000 | 300-8569-1-ND 75 65 .57 | 300-8569-2-ND 350.00 | HCM49 25.000MABJ-UT + Frequency/Temperature: «50pm, -10°C ~ 60°C 
25.175000 | 300-8570-1-ND 90 .78 .68 | 300-8570-2-ND 420.00 | HCM49 25.175MABJ-UT + Aging (first year): «5ppm max. @ 25°C 
27.000000 | 300-8571-1-ND 75 65.57 | 300-8571-2-ND 350.00 | HCM49 27.000MABJ-UT sipraquanicy Tolereniee! 280ppin 
28.636360 | 300-8572-1-ND 90.78 _.68 | 300-8572-2-ND 420.00 _| HCM49 28.63636MABJ-UT : ee 7 
32.000000 |300-8573-1-ND 75. .65 57 | 300-8573-2-ND 350.00 | HCM49 32.000MABJ-UT Operating J emperature: 0G 82-0 
33.868800 | 300-8574-1-ND 90 78 68 | 300-8574-2-ND 420.00 | HCM49 33.8688MABJ-UT * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 
40.000000 | 300-8575-1-ND  .75 65 57 | 300-8575-2-ND 350.00 | HCM49 40.000MABJ-UT + Load Capacitance: 18.0pF 
48.000000 | 300-8576-1-ND 75 .65 57 | 300-8576-2-ND 350.00 | HCM49 48.000MABJ-UT * Shunt Capacitance: SpF 
49.152000 | 300-8577-1-ND .75 65 57 | 300-8577-2-ND 350.00 | HCM49 49.152MABJ-UT * Drive Level: 100W 
50.000000 | 300-8578-1-ND 75 65 __.57 | 300-8578-2-ND 350.00 _| HCM49 50.000MABJ-UT * Insulation Resistance: 500MQ Min. 
Cut Tape Tape & Reel 
H Frequency | Digi-Ke Price Each Digi-Ke Pricing | Citizen 
CMR250T Series Crystals (liz) ” | Part Now 1 10 50 | PatNo. 1,000 _| Part No. 


3.579545 | 300-8342-1-ND 84 72 54 | 300-8342-2-ND 420.00 CMR310T3.579545MABJ-UT 
3.686400 | 300-8343-1-ND 84 .72 54 | 300-8343-2-ND 420.00 CMR310T3.6864MABJ-UT 
4.000000 | 300-8344-1-ND 84.72.54 | 300-8344-2-ND 420.00 CMR310T4.000MABJ-UT 


Specifications: 

¢ Frequency Tolerance: +30ppm ¢ Oper- 
ating Temperature: -40°C ~ 85°C * Stor- 
age Temperature: -55°C ~ 125°C * Load 
Capacitance: 12.5pF ¢ Shunt Capaci- 
tance: .8pF ~ .7pF «Drive Level: 1pW 
Max. ¢ Insulation Resistance: 500MQ 
Min. ¢ Aging (First Year): +5ppm Max. 


Cylinder Type Crystals 


Specifications: 
* Frequency Tolerance: CFS Series: +20ppm; CFV and CSA 


Cut Tape Tape & Reel baie Sa ces 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen Series: 20ppm Frequency Temperature Characteristics: 
(kHz) Part No. 1 10 50 | PartNo. 2,000 Part No. CSA Series: +50ppm (-10°C ~ 60°C) * Operating Tempera- 
5 Pa = = ture Range: -20°C ~ 70°C * Storage Temperature Range: 
40.000 | 300-2058-1-ND 1.75 1.50 1.13 CMR250TB40.000KAZFTR -40°C ~ 85°C * Drive Level: CFS and CFV Series: 1)W Max. 
65.535 | 300-2060-1-ND 1.75 1.50 1.13 | 300-2060-2-ND 700.00/M CMR250TB65.535KAZFTR CSA Series: 100uW Insulation Resistance: 500MO Min 
75.000 | 300-2061-1-ND 1.75 1.50 1.13 | 300-2061-2-ND 700.00/M CMR250TB75.000KAZFTR ies v 2 os oe ‘ 
96.000 | 300-2063-1-ND 1.75 1.50 1.13] — — _| CMR250TB96.000KAZFTR + Aging (first year): CFS Series: +3ppm Max.; CFV and CSA 
RoHS Compliant Series: +Sppm Max. Dimensions (mm) 
60.000 | 300-8335-1-ND 1.75 1.50 1.13 | 300-8335-2-ND 700.00/M CMR250T60.000KAZF-UT Equivalent Series Resistance (ESR, R1) uu Di 
75000 |S0D83371ND 175 150 113|300-89972ND — 7oooon | cmRasor7songKazrut | | | Fteawency a 
76.800 | 300-8338-1-ND 1.75 150 1.13] — —__ | CMR250T76.8KAZF-UT SOMH2 sio/< AMEE ee ee SUN ea 
100.000 | 300-8339-1-ND 1.75 1.50 1.13 | 300-8339-2-ND 700.00/M CMR250T100.000KAZF-UT 4MHz = fo < 6MHz 150 Fundamental CFS206 | 6.2 | 10| 2.1 |0.26| 0.7 
6MHz < fo < 10MHz 100 CFS308 | 8.2 | 10/ 3.1 |0.35] 1.1 
“ 10MHz < fo <s 30MHz 50 CFV206 | 6.2 | 10) 2.1 | 0.26] 0.7 
CM R309T Series Crystals 30MHz < fo < 36MHz 100 Baer csa3io | 105] 10] 3.2 [0.32] 1.4 
36MHz < fo < 66.6666MHz 80 . CSA309 9 10} 3.2 |0.32] 1.41 
Specifications: 
* Frequency/Temperature: +50ppm, -10°C ~ 60°C 
+ Aging (first year): +5ppm max. @ 25°C Load | Shunt re 3 7" 
* Frequency Tolerance: +30ppm _ Cap. | Cap. | Digi-Key Price Each Citizen 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Series Frequency (pF) (pF) | Part No. 1 10 50 | Part No. 


60.005000kHz | 12.5 | 0.8 ~ 1.7 | 300-3019-ND 1.00 90 65 | CFV206 60.005KAZF 
75.000000kHz | 12.5 | 0.8 ~ 1.7 | 300-3021-ND 1.00 90 65 | CFV206 75.000KAZF 
CFV206 76.790000kHz | 12.5 | 0.8 ~ 1.7 | 300-3022-ND 1.00 90 65 | CFV206 76.790KAZF 
76.810000kHz | 12.5 | 0.8 ~ 1.7 | 300-3024-ND 1.00 90 65 | CFV206 76.810KAZF 
77.503000kHz | 12.5 | 0.8 ~ 1.7 | 300-3026-ND 1.00 90 65 | CFV206 77.503KAZF 
8.000156MHz | 18.0 5.0 | 300-5011-ND 81 69 .58 | CSA309-8.000156MABJ 


* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 

* Load Capacitance: 18.0pF 

¢ Shunt Capacitance: 5pF 

¢ Drive Level: 100W 

* Insulation Resistance: 500MO Min. 

* Mode of Oscillation: Fundamental: 4.096MHz to 
27.000MHz; Third Overtone: 32.000MHz to 66.6660MHz 


Cut Tape Tape & Reel 10.240000MHz | 18.0 | 5.0 |300-5017-ND 81 ~—-.69_—«58 | CSA309-10.240MABJ 
aie Dist Key Pa Dipl Key a euler. 11,000000MHz | 18.0 | 5.0 | 300-5018-ND 81.69 58 | CSA309-11.000MABJ 
5.00000 | 300-2072-1-ND 98 84 63 | 300-2072-2-ND 490.00 | CMIR309T5.000MABJTR T2288000MHz | 180 | 5.0 eieegeme 8! | 9 5B | CSAR00-12.288MABI 
9.83040 | 300-2076-1-ND 98 84 63 | 300-2076-2-ND 490.00 | CMR309T9.8304MABJTR 12.352000MHz | 18.0 | 5.0 |300-5023-ND _—.81._—=«.69_—_—«58 | CSA309-12.352MABJ 
ines gear lager g ate lemme, | | [O° | eam [eo | so |amamrio st ae 3 [oso eon 
16.38400 | 300-2083-1-ND 98.84 _.63 | 300-2083-2-ND___490.00_| CMR309T16.384MABJTR 14.318180MHz | 18.0 | 5.0 (EO SOe Lb 81 69.8 | GSAS09-14.31818MAB! 
18.43200 | 300-2084-1-ND  .98 84 63 | 300-2084-2-ND 490.00 | CMR309T18.432MABJTR 15.000000MHz | 18.0 | 5.0 |300-5028-ND 81 + ©—.69_~—«58 | CSA309-15.000MABJ 
24.00000 | 300-2086-1-ND 98 84 63 |— — | CMR309T24.000MABJTR -5029- 3 

ae eee oC ee eee 15.360000MHz | 18.0 | 5.0 |300-5029-ND 81 +~—-.69_~—~«58 | CSA309-15.360MABJ 
32.0000 | 300-2089-1-ND 98 .84 .63 | 300-2089-2-ND 490.00 | CMR309T32.000MABJTR 16.000312MHz | 18.0 | 5.0 | 300-5031-ND 8169-58 | CSA309-16.000312MABJ 
40.00000 |300-2090-1-ND___-98 84.63 | 300-2090-2-ND 490.00 _| CMR309T40.000MABJTR (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1359 


CITIZEN” Cylinder Type Crystals (cont) HC49US Series Through-Hole Crystals 


Specifications: 


Shunt r a a 0 CC} = 40% 
Load | Cap. | Digi-Key Price Each | citizen Cee «lLded Capachancs: 18.0or © shunt capacitance: 7AF Manimum «Dive Laver: 160M Maxi 
Series Frequency Cap. (pF) _| Part No. 1 10 50_| Part No. ¢ Insulation Resistance: 500MQ Minimum »« Aging (First Year): +5ppm Maximum 
16.257000MHz |18.0pF/ 5.0 |300-5032-ND 81 69  .58 | CSA309-16.257MABJ Equivalent Seiteeifiedistance 
17.734475MHz |18.0pF) 5.0 |300-5036-ND 81 69 —.58 | CSA309-17.734475MABJ ; 
18.869000MHz |18.0pF} 5.0 |300-5039-ND 81 .69 58 | CSA309-18.869MABJ (ESR, R1) (0 Maximum) 
20.480000MHz |18.0pF) 5.0 |300-5042-ND 81 69 58 | CSA309-20.480MABJ Frequency ESR 
25.175000MHz |18.0pF| 5.0 |300-5047-ND 81 69 — .58 | CSA309-25.175MABJ 3.579545MHz s fo < 3.6864MHz 200 
28.000000MHz |18.0pF/ 5.0 |300-5049-ND 61 69 58 | CSA309-28.000MABJ 4.0MHz s fo < 5.9904MHz 150 
32.000000MHz | 18.0pF| 5.0 |300-5054-ND 81 69  .58 | CSA309-32.000MABJ 6.0MHz < fo < 9.8304MHz 100 
CSA309| 33.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-5056-ND 81 69  .58 | CSA309-33.000MABJ ae Nex 10.0MHz < fo < 13.5MHz 80 
33.333300MHz |18.0pF) 5.0 |300-5057-ND 81 69 58 | CSA309-33.3333MABJ : 14.31818MHz < fo < 28.63636MHz 50 
33.868800MHz |18.0pF| 5.0 |300-5058-ND 81 69 _.58 | CSA309-33.8688MABJ 32.0MHz s fo = 33.8688MHz 140 
40.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-5060-ND 81 69 58 | CSA309-40.000MABJ 40.0MHz s fo < 50.0MHz 100 
48.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-5061-ND 81 .69 58 | CSA309-48.000MABJ 
53.125000MHz |18.0pF| 5.0 |300-5064-ND 81 69 58 | CSA309-53.125MABJ Rredtency Digi-Key Price Each Citizen 
60.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-5065-ND 81 69 58 | CSA309-60.000MABJ (MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 
66.666600MHz |18.0pF| 5.0 |300-5067-ND 81 69 _.58 | CSA309-66.6666MABJ 4.032000 300-6004-ND 70 60 55 HC49US4.032MABJ 
RoHS Compliant 5.990400 300-6011-ND 70 60 55 HC49US5.9904MABJ 
CFS145 | 32.768000kHz | 12.5pF 1 300-8304-ND 77 66 55 | CFS145 32.768KDZF-UB 6.500000 300-6014-ND .70 60 55 HC49US6.500MABJ 
crsoog | 32:768000kHz | 6.0pF | 1.35 |300-8301-ND 28.24.16 | CFS206 32.768KDZB-UB 7.680000 300-6016-ND 70 60 55 HC49US7.680MABJ 
32.768000kHz |12.5pF) 1.35 | 300-8303-ND 28.24 16 | CFS206 32.768KDZF-UB 9.216000 300-6019-ND 70 60 55 HC49US9.216MABJ 
32.000000kHz | 12.5pF/0.8-1.7|300-8402-ND 75 68 49 | CFV206 32.000KAZF-UB 10.240000 300-6022-ND 70 60 55 HC49US10.240MABJ 
40.000000kHz | 12.5pF/0.8-1.7|300-8403-ND 75 68 —_.49 | CFV206 40.000KAZF-UB 12.000393 300-6028-ND 70 60 55 HC49US12.000393MABJ 
60.000000kKHz | 12.5pF|0.8-1.7|300-8404-ND 75 68 —_.49 | CFV206 60.000KAZF-UB 16.000312 300-6035-ND 70 60 55 HC49US16.000312MABJ 
65.536000kHz | 12.5pF| 0.8-1.7 | 300-8405-ND 1.00 .90 .65 | CFV206 65.536KAZF-UB 16.257000 300-6036-ND .70 60 55 HC49US16.257MABJ 
CFV206 75.000000kHz | 12.5pF | 0.8 - 1.7 | 300-8406-ND 75 68 49 | CFV206 75.000KAZF-UB 21.477270 300-6043-ND .70 60 55 HC49US21.47727MABJ 
76.800000kKHz | 12.5pF/0.8-1.7|300-8407-ND 75 68 49 | CFV206 76.800KAZF-UB 24.000140 300-6046-ND 70 60 55 HC49US24.00014MABJ 
77.503000kKHz | 12.5pF|0.8- 1.7] 300-8408-ND 1.00 90 65 | CFV206 77.503KAZF-UB 25.175000 300-6049-ND 70 60 55 HC49US25.175MABJ 
96.000000kKHz | 12.5pF|0.8-1.7/300-8409-ND 91 82 59 | CFV206 96.000KAZF-UB 33.868800 300-6056-ND 70 60 55 HC49US33.8688MABJ 
100.000000kHz | 12.5pF | 0.8-1.7 | 300-8410-ND 75 68 _—_.49 | CFV206 100.000KAZF-UB RoHS Compliant 
4.096000MHz |18.0pF) 5.0 |300-8412-ND 63 54 45 | CSA309 4.096MABJ-UB 3.579545 300-8467-ND 63 54 50 HC49US3.579545MABJ-UB 
4.800000MHz | 18.0pF) 5.0 |300-8413-ND 81 69 58 | CSA309 4.800MABJ-UB 3.686400 300-8468-ND 63 54 50 HC49US3.6864MABJ-UB 
4.915200MHz | 18.0pF) 5.0 |300-8414-ND 63 54 45 | CSA309 4.9152MABJ-UB 4.000000 300-8469-ND 63 54 50 HC49US4.000MABJ-UB 
5.120000MHz |18.0pF] 5.0 |300-8415-ND 81 .69 58 | CSA309 5.120MABJ-UB 4.032000 300-8470-ND 70 60 55 HC49US4.032MABJ-UB 
5.529600MHz |18.0pF| 5.0 |300-8416-ND 81 69 _58 | CSA309 5.5296MABJ-UB 4.096000 300-8471-ND 63 54 50 HC49US4.096MABJ-UB 
6.000000MHz |18.0pF] 5.0 |300-8417-ND 63 54 45 | CSA309 6.000MABJ-UB 4.194304 300-8472-ND 63 54 50 HC49US4.194304MABJ-UB 
6.144000MHz | 18.0pF) 5.0 |300-8418-ND 63 54 45 | CSA309 6.144MABJ-UB 4.433619 300-8473-ND 70 60 55 HC49US4.433619MABJ-UB 
7.372800MHz |18.0pF) 5.0 |300-8419-ND 63 54 45 | CSA3097.3728MABJ-UB 4.915200 300-8474-ND 63 54 50 HC49US4.9152MABJ-UB 
7.680000MHz | 18.0pF) 5.0 |300-8420-ND 63 54 45 | CSA309 7.680MABJ-UB 5.000000 300-8475-ND 63 54 50 HC49US5.000MABJ-UB 
8.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8421-ND 63 54 _.45 | CSA309 8.000MABJ-UB 5.068800 300-8476-ND 70 60 55 HC49US5.0688MABJ-UB 
8.192000MHz |18.0pF] 5.0 |300-8422-ND 63 54 45 | CSA3098.192MABJ-UB 5.990400 300-8477-ND 70 60 55 HC49US5.9904MABJ-UB 
9.216000MHz | 18.0pF) 5.0 | 300-8423-ND 81 69 58 | CSA309 9.216MABJ-UB 6.000000 300-8478-ND 63 54 50 HC49US6.000MABJ-UB 
9.600000MHz | 18.0pF) 5.0 |300-8424-ND 81 69 58 | CSA309 9.600MABJ-UB 6.144000 300-8479-ND 63 54 50 HC49US6.144MABJ-UB 
9.830400MHz | 18.0pF/ 5.0 |300-8425-ND 63 54 45 | CSA309 9.8304MABJ-UB 6.500000 300-8480-ND 70 60 55 HC49US6.500MABJ-UB 
10.000000MHz |18.0pF| 5.0 | 300-8426-ND 63 —«54_—_45_ | CSA309 10.000MABJ-UB 7.372800 300-8481-ND 63 54 50 HC49US7.3728MABJ-UB 
10.240000MHz |18.0pF] 5.0 |300-8427-ND 81 69 58 | CSA309 10.240MABJ-UB 7.680000 300-8482-ND 63 54 50 HC49US7.680MABJ-UB 
11.059200MHz |18.0pF/ 5.0 |300-8428-ND 63 54 45 | CSA309 11.0592MABJ-UB 8.000000 300-8483-ND 63 54 50 HC49US8.000MABJ-UB 
11.289600MHz |18.0pF/ 5.0 |300-8429-ND 63 54 45 | CSA309 11.2896MABJ-UB 9.000000 300-8484-ND 70 60 55 HC49US9.000MABJ-UB 
12.000000MHz | 18.0pF/ 5.0 |300-8430-ND 63 54 45 | CSA309 12.000MABJ-UB 9.216000 300-8485-ND 70 60 55 HC49US9.216MABJ-UB 
12.288000MHz |18.0pF| 5.0 | 300-8431-ND 63-54 _—_45 | CSA309 12.288MABJ-UB 9.830400 300-8486-ND 63 54 50 HC49US9.8304MABJ-UB 
12.500000MHz |18.0pF/ 5.0 |300-8432-ND 63 54 45 | CSA309 12.500MABJ-UB 10.000000 300-8487-ND 63 54 50 HC49US10.000MABJ-UB 
13.500000MHz | 18.0pF/ 5.0 | 300-8433-ND 63 54 45 | CSA309 13.500MABJ-UB 10.240000 300-8488-ND 63 54 50 HC49US10.240MABJ-UB 
14.318180MHz |18.0pF/ 5.0 |300-8434-ND 63 54 45 | CSA309 14.31818MABJ-UB 11.000000 300-8489-ND 70 60 55 HC49US11.00MABJ-UB 
14.745600MHz |18.0pF/ 5.0 |300-8435-ND 63 54 45 | CSA309 14.7456MABJ-UB 11.059200 300-8490-ND 63 54 50 HC49US11.0592MABJ-UB 
15.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8436-ND 63 54 _.45 | CSA309 15.000MABJ-UB 11.520000 300-8491-ND 70 60 55 HC49US11.520MABJ-UB 
16.000000MHz |18.0pF] 5.0 |300-8437-ND 63 54 45 | CSA309 16.000MABJ-UB 12.000000 300-8492-ND 63 54 50 HC49US12.000MABJ-UB 
16.000312MHz |18.0pF} 5.0 |300-8438-ND 63 54 45 | CSA309 16.000312MABJ-UB 12.000393 300-8493-ND 70 60 55 HC49US12.000393MABJ-UB 
CSA309| 16.384000MHz |18.0pF} 5.0 |300-8439-ND 63 54 45 | CSA309 16.384MABJ-UB 12.288000 300-8494-ND 63 54 50 HC49US12.288MABJ-UB 
16.667000MHz | 18.0pF/ 5.0 |300-8440-ND 81 69 58 | CSA309 16.667MABJ-UB 13.500000 300-8523-ND 63 54 50 HC49US13.500MABJ-UB 
16.934400MHz |18.0pF| 5.0 |300-8441-ND _—.81_—«69_—_—=58 | CSA309 16.9344MABJ-UB 14.318180 300-8495-ND 63 54 50 HC49US14.31818MABJ-UB 
17.734475MHz |18.0pF] 5.0 |300-8442-ND 81 69 58 | CSA309 17.734475MABJ-UB 14.745600 300-8496-ND 63 54 50 HC49US14.7456MABJ-UB 
18.000000MHz | 18.0pF/ 5.0 |300-8443-ND 63 54 45 | CSA309 18.000MABJ-UB 15.000000 300-8497-ND 63 54 50 HC49US15.000MABJ-UB 
18.432000MHz | 18.0pF/ 5.0 |300-8444-ND 63 54 45 | CSA309 18.432MABJ-UB 15.360000 300-8498-ND 63 54 50 HC49US15.360MABJ-UB 
19.660800MHz | 18.0pF/ 5.0 |300-8445-ND 63 54 45 | CSA309 19.6608MABJ-UB 16.000000 300-8499-ND 63 54 50 HC49US16.000MABJ-UB 
20.000000MHz |18.0pF| 5.0 | 300-8446-ND_ _—-.63—«54_.45 | CSA309 20.000MABJ-UB 16.000312 300-8500-ND 70 60 55 HC49US16.000312MABJ-UB 
20.480000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8447-ND 63 54 45 | CSA309 20.480MABJ-UB 16.257000 300-8501-ND 70 60 55 HC49US16.257MABJ-UB 
22.118000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8448-ND 77 66 55 | CSA309 22.1184MABJ-UB 16.384000 300-8502-ND 63 54 50 HC49US16.384MABJ-UB 
24.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8449-ND 77 66 _ .55 | CSA309 24.000MABJ-UB 17.734475 300-8503-ND 70 60 55 HC49US17.734475MABJ-UB 
24.576000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8450-ND 77 66 — .55 | CSA309 24.576MABJ-UB 18.000000 300-8504-ND 70 60 55 HC49US18.000MABJ-UB 
25.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8451-ND 77 66 _.55 | CSA309 25.000MABJ-UB 18.432000 300-8505-ND 63 54 50 HC49US18.432MABJ-UB 
27.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8452-ND 77 66  .55 | CSA309 27.000MABJ-UB 19.660800 300-8506-ND 63 54 50 HC49US19.6608MABJ-UB 
28.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8453-ND 81 69 — .58 | CSA309 28.000MABJ-UB 20.000000 300-8507-ND 63 54 50 HC49US20.000MABJ-UB 
28.322000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8454-ND 81 69 — .58 | CSA309 28.322MABJ-UB 21.477270 300-8508-ND 70 60 55 HC49US21.47727MABJ-UB 
28.636360MHz |18.0pF| 5.0 |300-8455-ND 77 66 — .55 | CSA309 28.63636MABJ-UB 22.118400 300-8509-ND 63 54 50 HC49US22.1184MABJ-UB 
29.491200MHz |18.0pF| 5.0 | 300-8456-ND 77 66 _.55 | CSA309 29.4912MABJ-UB 24.000000 300-8510-ND 63 54 50 HC49US24.000MABJ-UB 
30.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8457-ND 77 66 55 | CSA309 30.000MABJ-UB 24.000140 300-8511-ND 70 60 55 HC49US24.00014MABJ-UB 
32.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8458-ND 77 66 _.55 | CSA309 32.000MABJ-UB 24.576000 300-8512-ND 63 54 50 HC49US24.576MABJ-UB 
32.768000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8459-ND 77 66 — .55 | CSA309 32.768MABJ-UB 25.000000 300-8513-ND 63 54 50 HC49US25.000MABJ-UB 
33.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8460-ND 77 66 — .55 | CSA309 33.000MABJ-UB 25.175000 300-8514-ND 70 60 55 HC49US25.175MABJ-UB 
33.333300MHz |18.0pF| 5.0 | 300-8461-ND 77 —«66_.55 | CSA309 33.3333MABJ-UB 27.000000 300-8515-ND 63 54 50 HC49US27.000MABJ-UB 
33.868800MHz |18.0pF| 5.0 |300-8462-ND 81 69  .58 | CSA309 33.8688MABJ-UB 28.224000 300-8516-ND 63 54 50 HC49US28.224MABJ-UB 
40.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8463-ND 77 66 — .55 | CSA309 40.000MABJ-UB 28.636360 300-8517-ND 70 60 55 HC49US28.63636MABJ-UB 
48.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8464-ND 77 66 _.55 | CSA309 48.000MABJ-UB 32.000000 300-8518-ND 63 54 50 HC49US32.000MABJ-UB 
49.152000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8465-ND 77 66  .55 | CSA309 49.152MABJ-UB 33.868800 300-8519-ND 70 60 55 HC49US33.8688MABJ-UB 
64.000000MHz |18.0pF| 5.0 |300-8466-ND 77 66 55 | CSA309 64.000MABJ-UB 40.000000 300-8520-ND 63 54 50 HC49US40.000MABJ-UB 
3.579545MHz |18.0pF/ 5.0 |300-8306-ND 63 54 45 | CSA3103.579545MABJ-UB 48.000000 300-8521-ND 63 54 50 HC49US48.000MABJ-UB 
CSA310| 3.686400MHz |18.0pF| 5.0 |300-8307-ND 63 54 45 | CSA310 3.6864MABJ-UB 50.000000 300-8522-ND 63 54 50 HC49US50.000MABJ-UB 
4.000000MHz | 18.0pF/ 5.0 |300-8308-ND 63 54 —_.45 | CSA310 4.000MABJ-UB 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1360 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


HIECS ne. Programmable Oscillators 


The ability to create a custom oscillator to certain specifications provides engineers with a great deal of flexibil- Size Dip Package. Frequency ranges are available from 1MHz ~ 125MHz in 3.3V and 1MHz ~ 150MHz in 5V* 
ity. They allow for last minute changes in circuitry or design. ECS Blanks are “Twice Programmable”. This isa and in +50ppm** and +100ppm Frequency Stability Options. 

cost saving feature which allows you to reprogram the same part to different specifications. ECS Programmable 3.2 x 5.0 SMD package: Frequency range 1MHz ~ 125MHz in 5V. 

Oscillators are available in four different package styles: 3.2 x 5.0 SMD, 5.0 x 7.5 SMD, Half Size Dip and Full **50ppm not available in Extended Temperature Range Option. 


Pin Connection Pin Connection Pin Connection Pin Connection 


Tri-State Tri-State Tri-State “| 5 Tri-State 


Gnd | Gnd H Gnd ake Gnd 


Output i Output Output 8 Output 


Vec Vec : Vec Vec 


ECS-P53 (3.3V) Tri-State Control Voltage ECS-P73 (3.3V) Tri-State Control Voltage ECS-P83 (3.3V) Tri-State Control Voltage ECS-P143 (3.3V) Tri-State Control Voltage 


Pin #1 = Open #3 = Output Pin #1 = Open #3 = Output Pin #1 = Open #5 = Output Pin #1 = Open #8 = Output 


Pin #1 =+0.7V Min. | #3 = Output Pin #1 =+0.7V Min. | #3 = Output Pin #1 =+0.7V Min. | #5 = Output Pin #1 =+0.7V Min. | #8 = Output 


Pin #1 = +0.2V Max. | #3 = High Impedance Pin #1 = +0.2V Max. | #3 = High Impedance Pin #1 =+0.2V Max. | #5 = High Impedance Pin #1 = +0.2V Max. | #8 = High Impedance 


ECS-P55 (5V) Tri-State Control Voltage ECS-P75 (5V) Tri-State Control Voltage ECS-P85 (5V) Tri-State Control Voltage ECS-P145 (5V) Tri-State Control Voltage 


Pin #1 = Open #3 = Output Pin #1 = Open #3 = Output Pin #1 = Open #5 = Output Pin #1 = Open #8 = Output 


Pin #1 =+2.0V Min. | #3 = Output Pin #1 =+2.0V Min. | #3 = Output Pin #1 =+2.0V Min. | #5 = Output Pin #1 =+2.0V Min. | #8 = Output 


Pin #1 = +0.8V Max. | #3 = High Impedance Pin #1 = +0.8V Max. | #3 = High Impedance Pin #1 = +0.8V Max. | #5 = High Impedance Pin #1 = +0.8V Max. | #8 = High Impedance 


Supply /Frequency| Operating Digi-Key + Price Each Supply /|Frequency| Operating Digi-Key ¢ Price Each 
Fig.| Voltage (V)| Tolerance | Temperature} Case Style | Part No. 1 10 50 100 Fig.| Voltage (V)| Tolerance |Temperature|Case Style| Part No. 1 10 50 100 
Surface Mount — RoHS Compliant -40°C ~ 85°C | 14 Pin DIP} ECS-P143-AN-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 
+100ppm -40°C ~ 85°C| 3.2x5 | ECS-P53-AN-ND 11.03 9.45 6.93 6.30 a3 | PT oc 700 [14pm oie) ECS-PI 43-A-ND 677 5.81 4.26 3.87 
a3 10°C ~70°C| 3.2x5 | ECS-PSSAND 11.03 9.45 6.93 6.30 +50ppm | 0°C~ 70°C |14Pin DIP) ECS-P143-B-ND 6.77 581 4.26 3.87 
; 250ppm |-10°C~70°C| 3.2x5 | ECS-P5SBND 11.03 945 693 630 | |“ srooppm A°C=85'C|M4PinDIP] ECSPMEANND 677 561 426 3.97 
#4 00pptH -40°C ~ 85°C 3.2x5 ECS-P55-AN-ND 11.03 9.45 6.93 6.30 5 0°C ~ 70°C |14 Pin DIP| ECS-P145-A-ND 677 581 426 3.87 
° “OG ~ 70°C) 3.2xS PECSESND ME 1103 945 (6.93 6.20 50ppm | 0°C~70°C [14 PinDIP| ECS-P145-B-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 


+50ppm |-10°C~ 70°C} 3.2x5 ECS-P55-B-ND 11.03 9.45 693 6.30 
-40°C ~ 85°C 5x7 ECS-P73-AN-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 


Through Hole — RoHS Compliant 


£100ppm -40°C ~ 85°C| 8 Pin DIP | ECS-P83-ANX-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 
3.3 0°c ~ 70°C 5x7 ECS-P73-A-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 +100ppm - 

3.3 O°C ~ 70°C | 8 Pin DIP | ECS-P83-AX-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 

+50ppm | 0°C ~ 70°C 5x7 ECS-P73-B-ND 6.77 5.81 426 3.87 
2 +50ppm | 0°C ~ 70°C | 8 Pin DIP | ECS-P83-BX-ND 6.77 581 4.26 3.87 

-40°C ~ 85°C] 5x7 ECS-P75-AN-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 3 
+100ppm -40°C ~ 85°C| 8 Pin DIP | ECS-P85-ANX-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 
5 0°C ~ 70°C 5x7 ECS-P75-A-ND 6.77 581 4.26 3.87 +100ppm 

5 0°C ~ 70°C | 8 Pin DIP | ECS-P85-AX-ND 677 581 4.26 3.87 


+50ppm | 0°C ~ 70°C 5x7 ECS-P75-B-ND 6.77 581 4.26 3.87 
Through Hole 
-40°C ~ 85°C} 8Pin DIP | ECS-P83-AN-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 


+50ppm | 0°C ~ 70°C | 8 Pin DIP | ECS-P85-BX-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 


-40°C ~ 85°C | 14 Pin DIP] ECS-P143-ANX-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 


+100ppm 


ga | TPP" cso | epnpie WEGSREMNOM G77 591 420 907 3.3 oC ~70°C |14PinDIP| ECS-P143-AX-ND 6.77 5.81 4.26 3.87 

: 250ppm | ©C~70°C | sPmbIP | ECS-PERBND 677 581 426 987 | |, 50ppm | 0°C~70°C |14 Pin DIP| ECS-P143-BX-ND 677 581 426 387 
“aoc -85°C| BPinDIP | ECS-P85ANND 677 5.81 426 387 -40°C ~ 85°C|14 Pin DIP| ECS-P145-ANX-ND 6.77 581 426 3.87 

5 | *10°PP™ Cc - 700 | BPinDIP | ECS-PESAND 677 581 426 387 5 | *00PPM Tc - 70° [14 PinDIP| ECS-PIAS-AXND 677 581 4.26 3.87 
+50ppm | 0°C~70°C | 8PinDIP | ECS-P85-B-ND 677 5.81 4.26 387 +50ppm | 0°C~70°C [14 Pin DIP| ECS-P145-BX-ND 677 581 426 387 


t Call Digi-Key with your Selected Base Part Number, and a Sales Representative will enter your desired frequency. 
Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 


CrystalPro Oscillator Programming System 


Programmer Blank Oscillator 
Designed specifically to program oscillator devices, the CrystalPro is a fast, accurate, Digi-Key 
low cost solution for your low to mid volume programming needs. Software and firmware Description Part No. Price Each 
upgrades can be downloaded off the web to support future parts from manufacturers and - - 
new technologies such as programmable TCXO and VCXO devices. The user-friendly Blank Oscillator, Full Size ECS-UPO-14PIN-ND 4.52 
PC Based Programmer CrystalWindow graphical interface insures complete and valid part specification and fast Blank Oscillator, Half Size BCSiU ROSE INAND 4.52 
part type switching. Attaches to any Windows PC via standard serial port. RoHS Compliant 
Features: ¢ Fast - average programming is less than two seconds ¢ Accurate frequency Blank Oscillator, 3 x 5 SMD ECS-UPO-3X5-ND 7.35 
at time of programming cycle is within 5ppm ¢ Simple - just select part number, type in Blank Oscillator, 5 x 7 SMD ECS-UPO-5X7-ND 4.52 
desired frequency and click PROGRAM » Flexible - handling devices up to 250MHz and Blank Oscillator, Full Size ECS-UPO-14PINX-ND 4.52 
LVTTL/TTL/CMOS/ECL/PECL I/O technologies, the CrystalPro is designed to handle Blank Oscillator, Half Size ECS-UPO-8PINX-ND 4.52 
tomorrow's technologies as they become available. 
Adapter 
ECS-PCPRO-ND J Digi-Key Digi-Key 

Description Part No. Price Each Description Part No. Price Each 

PC Based Programmer ECS-PCPRO-ND® 1521.00 Adapter 3 x 5 SMD ECS-UPO-3X5-FXT-ND 87.75 
¢ RoHS compliant Adapter 5 x 7 SMD. ECS-UPO-5X7-FXT-ND 67.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1361 


li 


=> CITIZEN" 
CSX-325P and CSX-750P Series 


Programmable Oscillator 


11.2 +2 


Pin Connection 


1.0 1 | OEorST 


Gnd 


2 
3 Out 
4 Vdd 


Connection 


OE, ST 


Gnd 
Out 


How to Select Base Number: 
#1 Select Supply Voltage, Output and Function 

#2 Select Frequency Stability / Operating Temperature 
#3 Select Packaging (leave last two boxes blank for Tube packaging). 


Call Digi-Key with your selected Base Part Number, 


Vdd 


ABRACON 
CORPORATION 


The Power of Linking Together 


AP2S and AP3S Series Low Jitter 


Programmable Oscillators 


Fig. 1 — AP2S 


RoHS 


Dim. in mm 


Pin Connection 
1 Standby 


Ground 


2 
3 Output 
4 Vdd 


Connection 
Tri-state 


Ground 


How to Select a Base Part Number: 


#1 Select Package 


and a Sales Representative will enter your desired frequency. 
Parts come marked with Manufacture Date Lot Code only. 


Example Part Number: 
CSX325 0) - ND 
CSx750 DOUIO0 - ND 


ee 


#2 Select Supply Voltage 
#3 Select Frequency over Temperature Range 


Call Digi-Key with your selected Base Part Number and a 
Sales Representative will enter your desired frequency. 


Example Part Number: 
APOOOOO-ND 


Output 
Vdd 


ee ee 


+ Bulk 


nvvave’ Clock Oscillators 


Programmable Clock Oscilator 


Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 


CTS. cps/cp7 Programmable 


RoHS 


cemrviant 


Dim. in mm ® 


#1 #2 #3 
Supply : Frequency Stability/ Packaging 
Voltage Output Function Operating Temperature Th = a Rel #1 #2 Le 
PD| 5.0 |CMOS| Standby C | «100ppm @ -20°C ~ 70°C Seu Package Supply Voltage Frequency Stability over 
- A Temperature Range 
PC| 5.0 |CMOS| OutputEnable | [B | +50ppm @-20°C-70°C | For Tube packaging, leave a8 20X25 i ch ae 
= soos oS Eec last two boxes blank. 3S 25x32 2 1.8V EJ +20ppm (-20°C ~ 70°C) 
Pil! S38: | OMOS)/' _ Standby, zee 3 3.3V ER ~25ppm (-20°C ~ 70°C) 
PB 3.3 CMOS | Output Enable Frequency: ; ; EC =50ppm (-20°C ~ 70°C) 
PK| 5.0 TTL Standby 3.3V = 1.000 ~ 100.000 MHz AP2S Series Frequency: AP3S Series Frequency: ry 3 
2.5V = 3.0MHz ~90.0MHz 2.5V = 1.0MHz ~ 166.0MHz | ¥ scoppmis Ore 85°C) 
PT| 5.0 | TTL | Output Enable 5.0V = 1.000 ~ 125.000 MHz BV = 3. ~ 90. BV 1. ~ 166. eae 
p 1.8V =3.0MHz ~75.0MHz 1.8V = 1.0MHz~133.0MHz |_LR 225ppm (-40°C ~ 85°C) 
3.3V = 3.0MHz ~ 110.0MHz —3.3V = 1.0MHz ~ 200.0MHz Le +50ppm (-40°C ~ 85°C) 
Tube Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing jai. i 
Fig.| Part No. 1410 50 | Part No. 100 500 1,000 ei pigeney ; pce Each a 
1 | CSX325LIL-ND+ 7.09 6.08 4.46 |— - RSSSRITEIND ro 56 5 
2 | CSX750_ILIL-ND 4.73 4.05 2.97 |CSX750LILILILIL-ND 270.00 1012.50 1800.00 OOM : te Bs 
Blank Oscillator — SMD 2 AP3SCILIL-ND 6.83 5.85 4.29 
1_| CSX325P1P-UB-ND¢ 5.40 5.00 4.46 [— = = = 
2 | CSX-750P1P-ND 3.60 3.33 2.97 |— = = = Note: For fixed frequency oscillators please reference ASD and ASE Series Oscillators. 


Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 


ASEP Series 3.2mm x 2.5mm 
Programmable Oscillators 


Metal lid 


How to Select a Base Part Number: 


#1 Select Output Voltage 
#2 Select Frequency Tolerance 
#3 Select Temperature Range 

#4 Select Function 


Example Part Number: 


Dim. in mm 


Pin Connection 


OE or Standby 


GND 


Output 


Vdd 


Call Digi-Key with your selected Base Part Number and a 
Sales Representative will enter your desired frequency. 


Pin1 Pin3 Pin Symbol Description 
Logic 1 Output 1 EOH Enable Input (Standby) 
2 GND Circuit and Package Ground 
Open Output 3 Output RF Output 
Logic 0 High Impedance 4 Vec Supply Voltage 
Supply Operating Case . 
Voltage | Frequency | Temperature Style Digi-Keyt Price Each 
Fig.| (V) Stability Range (mm) Part No. 1 10 50 
-20°C ~ 70°C CP5NA-ND 9.98 8.55 6.27 
1 25 | #80ppm_ | gore ~ asc | 32%5 | CrsNB-ND 9.98 855 6.27 
33 +50ppm -20°C ~ 70°C 3.2x5 CP5LA-ND 9.98 8.55 6.27 
a -40°C ~ 85°C : CP5LB-ND 9.98 8.55 6.27 
-20°C ~ 70°C CP7NA-ND 4.99 4.28 3.14 
> 2S | #80PPm | -4orc-asrc | 5%? | CP7NB-ND 499 428 3.14 
33 £50ppm -20°C ~ 70°C 5x7 CP7LA-ND 4.99 4.28 3.14 
: -40°C ~ 85°C CP7LB-ND 4.99 4.28 3.14 


t Call Digi-Key with your selected base part number and a sales representative will enter your desired fre- 


quency. Frequency Range: 2.000MHz ~ 200.000MHz 
Parts come marked with Manufacture Date Lot Code only. 


1362 (1083) 


Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 


ASEP (]10 00)-ND 


#1 ‘4 
Output Frequency Temperature Select 
Voltage Tolerance Range Function 

3 3.3V J +20ppm D -10°C ~ 60°C Blank Output Enable 
5 5.0V R +25ppm F -30°C ~ 70°C B Standby 
K +30ppm N -30°C ~ 85°C 
H +35ppm L -40°C ~ 85°C 
‘4 +100ppm 
Frequency Range: 1.0MHz ~ 125.0MHz 

Digi-Key Price Each 

Part No. 1 10 50 

ASEPLIDOO-ND 6.30 5.40 3.96 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 


y ' s 
Z COMPONENTS, inc. FIPO™ Field Instantly Programmable Oscillators 


The CPP Series is a Standard series and is available in Styles 1, 4, 5, 7 and 8. The frequency range is 1.000MHz ~ 133.000MHz The CPPFX Series is an Extended Temperature, High Stability series and is available in Style 7 only. The frequency range 
for 5V and 1.000MHz for 3.3V. The CPPL Series is an Ultra Low Jitter series and is available in Styles 1, 4,5, 7 and 8. The is 1.000MHz ~ 133.000MHz for both 5V and 3.3V. The temperature range is -40°C ~ 85°C and the frequency stability is 
frequency range is 1.000MHz ~ 133.000MHz for both 5V and 3.3V. +25ppm. 


Fig. 1 — (Style 4) Half Size, 8-Pin Dip Fig. 2 — (Style 1) Full Size 14 Pin Dip Fig. 3 — (Style 7) 5x7 Ceramic SMD Fig. 4 — (Style 5) 3.2 x 5 Ceramic SMD Fig. 5 — (Style 8) Plastic SMD 
br 13.2 + — 20.8 17 (5.08 717 [13.0 


TH 41.2 


I I 
| jf5.6 i 7.0 — 5a : “4 c 5.8 
1 H .! ! ae 
J : 916. 13. #4 #3 + ‘ 4 1 el | : 1 (13.0 
| jt ° my f 1.5 32 : ; variggiht.27 


“#1 #2 1.9b07 i 2.541 


| 


Pin Connection : in Connection am Pin Connection 
0 1 | Control Control om 1| Control : 1| Control 
0° i 4 | GND GND . : 2| GND fi i 2| GND 
#8 #5 5 | Output Output 3 | Output ; St 3| Output 
Bottom View 8 | VOD Bottom View VOD 4 4| VoD 


ae 
$ Pin Connection 1 : Pin Connection #2 


VDD 


Bottom View 


Example Part Number: 


CPP/CPPL/CPPFX ue aa O-ND 
ie ia —S 7 ses | 7 : 
#1 | Output #2 | Package Style #3 | Voltage #4 | Packaging #5 | Operating Temp. #6 | Stability #7| Function |-—Tri-State Mode — The output of the part is weakly 
c | CMos 1 | Full Size H [5 Volt T [Tube 0 | OC ~ 70°C 6 | +100ppm T | Tri-State pulled low when the control pin goes low. The active 
T | TIL 4 | Half Size L [3.3 Volt Z | Tape & Reel 5 | -20°C ~ 70°C P | +50ppm P | Power Down circuitry continues to operate, allowing a rapid return 
5 | 3.2x5 Ceramic H =1 thru 133MHz Package style 1 and 4 7 | -40°C ~ 85°C R | +25ppm to normal operation when the control pin goes high. 
7 | 5x7 Ceramic L=1 thru 100MHz available in tube pack- CPPFX available in R not available in Power Down Mode - When the control pin goes low, 
8 | Plastic SMD aging only. Package -40°C ~ 85°C only. -40°C to 80°C 7 active circuitry nit ship wt the oscilatr is 
5 7 style 7 and 8 available CPPFX available shut down. ror reactivation, time in which the pai 
BEEBE Avalabletis Onl in tube and tape & reel in #25ppm only. regains its output is minimal. 
How to Select a ; Digi-Key * Price Each Tape and Reel Pricing Digi-Key * Price Each Tape and Reel Pricing 
Base Number: Fig.| Base Part No. 1 10 50 100 500 «1,000 Fig.| Base Part No. 1 10 50 100 500 1,000 
#1 = Select Output CPPC4-OTOIOO-ND 7.09 6.08 4.46 — = = CPPFXC7-IDVRO-ND«8.72—Ss7.47~—Ss«i5.48 | 498.00 1867.50 3320.00 
#2 = Select Package Style CPPC4-COTORO-ND 814 6.98 5.12 _ - - CPPFXT7-OO7RO-ND ©«-«-88.72,—=s«—«7.47~=Sé=«*S BSF «498.00 1867.50 3320.00 
#3 = Select Volt , | CPPLC4-OTOOD-ND = 8.14 6.98 5.12 _ _ - | CPPLC7-OOUOO-ND 756 648 476 | 432.00 1620.00 2880.00 
= Select Voltage CPPLT4-OTOOO-ND 408.14. 6.985. 12 — = — CPPLT7-OOOoOo-ND «© 7.56 «©6648 «= 4.76 | 432.00 1620.00 2880.00 
# 4 = Select Packaging CPPT4-CTODIG-ND 709 6.08 4.46 — - — CPPT7-OOUO-ND 656 © 5.63» «4.13 | 382.50 1434.38 2550.00 
#5 = Select Operating Temp. CPPT4-CTORO-ND 8.14 6.98 5.12 _ - _ CPPT7-CIUORO-ND 7.56 6.48 4.76 439.50 1648.13 2930.00 
#6 = Select Stability CPPCI-OTOOO-ND = 7.09 6.08 4.46 - _ —]| | 4] cPpicsoroooND 99.98 8.55 6.27 = — = 
#7 = Select Function CPPC1-OTORO-ND 8.14 6.98 5.12 _ _— _ CPPLT5-OTOOC-ND 9.98 8.55 6.27 _ _— _ 
CPPLCI-OTOOO-ND «= 8.14. 6.98 ~—5.12 = = = 
2 CPPC8-OO000-ND 7.09 6.08 4.46 405.00 1518.75 2700.00 
* Call Digi-Key with your selected Base CPPLTI-OTOOO-ND = 8.14 6.98 5.12 i = = CPPC8-OUORO-ND 814 698 512 | 465.00 1743.75 3100.00 
Part Number, and a Sales Representa~ CPPTI-OTOOO-ND =» 7.09 6.08 4.46 i iz = CPPLC8-OOOCC-ND «6-814. «Ss «6.98 = 5.12 | 465.00 1743.75 3100.00 
tive will enter your desired frequency. CPPT1-OOTORO-ND 8.14 6.98 5.12 = = = 5] ppLts-GOooo-ND 8.14 6.98 5.12 465.00 1743.75 3100.00 
eee CPPC7-OOOOU-ND 656 563 443 | 375.00 1406.25 2500.00 CPPT8-COCOIC-ND 709 608 446 | 41250 1546.88 2750.00 
Programmable parts aré non-cancel- | 3 | CoocOmOROND 736 648 476 | 432.00 1620.00 2880.00 CPPT8-GOORO-ND 814 698 512 | 47250 1771.88 3150.00 


Programmers and Adapter Sockets 


PG-3000-ND PC Based Programmer for FIPO Parts. .............0.0.c0eeeeceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee $489.00 
SC-5320-ND Socket for 5mm x 3.2mm Oscillators (use with PG-3000, PG3100 and PG2000P)........ $47.25 
$C2000-ND Socket for 5mm x 7mm Ceramic Oscillators (use with PG-3000, PG3100 and PG2000P) ... $47.38 
$C2500-ND Socket for Style 8 Plastic Oscillators (use with PG-3000, PG3100 and PG2000P) ........ $88.00 


Note: For Programmer features and system requirements, please see appropriate data sheets on Digi- 
Key website. 


FX5X7-ND 5x7 Ceramic SMD, +25ppm.... 
LX1FS-ND — Full Size, +50ppm or +100ppm. 
LX4HS-ND Half Size, +50ppm or +100ppm .. 
LX5-ND 3.2 x 5mm SMD, +50ppm or +100ppm 
LX7-ND 5x7 Ceramic SMD, +50ppm or 100ppm 5X715-ND 5x7 Ceramic SMD, +50ppm or 100ppm. 
LX8-ND Plastic SMD J-lead, +50ppm or +100ppm...$5.43 X8J2-ND Plastic SMD, +25ppm SMD 
X1FS2-ND Full Size, +25ppm ...............0.::ceeeeee $5.43 X8J15-ND Plastic SMD, +50ppm or +100ppm. 


X1FS15-ND Full Size, +50ppm or +100ppm.. 
X4HS2-ND Half Size, +25ppm............. 
X4HS15-ND Half Size, +50ppm or +100ppm . 
5X72-ND 5x7 Ceramic SMD, +25ppm... 


x B A B c D E 
- 7 “ - Pin Connection Pin Connection Pin Connection| |PinConnection| |Pin Connection 
[Pin Connection} Pin Connection| Ort DISABLE 1 [ENABLE 1 |VCONTROL | [4 |VCONTROL | [1 |VCONTROL 
1] LVPECL- | | 1] LVDSL- NOCONNECT| [2|NOCONNECT| [2 [ENABLE 2 [DISABLE 2 [ENABLE 
2 | Ground 2 | Ground i ce Ground 3 |Ground 3 |Ground 3 [Ground 3 |Ground 
3 | LVPECL+ | [3| LVDS+ GGL LVPECL+ 4 |LVDS+ 4 |LVPECL+ 4 [LVPECL+ 4 |LVDS+ 
41 VDD 41 VoD . LVPECL- 5 (LVDS- 5 |LVPECL- 5 |LVPECL- 5 |LVDS- 
S Vdd 6 |Vdd 6 |Vad 6 Vdd 6 |Vad 
Frequency | Digi-Key Price Each Cardinal Components Frequency | Digi-Key Price Each Cardinal Components 
Fig. | Output Type (MHz) Part No. if 5 10 | Part No. Fig. | Output Type (MHz) Part No. 1 5 10 | Part No. 
7 ee Gsciliators ees 755.520 | 370-1030-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVL-A7BP-155.52TS 
; -1000- , ; f -A7BP-155. 156.250 | 370-1031-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVL-A7BP-156.25TS 
156.250 | 370-1001-ND 80.00 48.00 45.61 | CFE4-A7BP-156.25 2e | Lvps 212.500 | 370-1032-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVL-A7BP-212.5TS 
1A | LVPECL | 212.500 | 370-1002-ND 60.00 48.00 45.61 | CFE4-A7BP-212.5 at1040  ezounealta 7750. “ehGo: seat | CRML-ATBP-4 1110478 
Ae ee Tee oan - (eer | Gee RaEp bea ne 622.080 _|_370-1034-ND 77.50 62.00 _58.91 | CFVL-A7BP-622.08TS 
155.520 | 370-1005-ND 60.00 48.00 45.61 | CFL4-A7BP-155.52 TCXOs 
156.250 | 370-1006-ND 60.00 4800 45.61 | CFL4-A7BP-156.25 755.520 | 370-1035-ND 72.50 68.00 55.11 | CTED-A5B3-155.52TS 
1B LVDS 212.500 | 370-1007-ND 60.00 48.00 45.61 | CFL4-A7BP-212.5 156.250 | 370-1036-ND 72.50 58.00 55.11 | CTED-A5B3-156.25TS 
3t 1 949 aha 08:ND 72.50 38.00 35, i Crla-A7Be 34 i oe 2A | LVPECL | 212.500 | 370-1037-ND 72.50 58.00 55.11 | CTED-A5B3-212.5TS 
155.520 | 370-1010-ND 60.00 48.00 45.61 | CFED-A7BP-155.52TS ee Sens par) oo oat ere es 
156.250 | 370-1011-ND 60.00 48.00 45.61 | CFED-A7BP-156.25TS : : : : 3 
2a | LVPECL | 212.500 | 370-1012-ND 60.00 48.00 45.61 | CFED-A7BP-212.5TS 155.520 [3 70s1040-ND 7250 98.00 55.11 | CTL-ASB3-155.527S 
311.040 | 370-1013-ND 7250 58.00 55.11 | CFED-A7BP-311.04TS 156.250 | 370-1041-ND 72.50 58.00 = 55.11 | CTL-A5B3-156.25TS 
622.080__| _370-1014-ND 72.50 58.00 _55.11 | CFED-A7BP-622.08TS 2B LVDS 212.500 | 370-1042-ND 72.50 58.00 55.11 | CTL-A5B3-212.5TS 
755.520 | 3/0-1015-ND 60.00 48.00 45.61 | CFL-A7BP-155.52TS, 311.040 | 370-1043-ND 85.00 68.00 64.61 | CTL-A5B3-311.04TS 
156.250 | 370-1016-ND 60.00 48.00 45.61 | CFL-A7BP-156.25TS 622.080 | _370-1044-ND 85.00 68.00 _64.61 | CTL-A5B3-622.08TS 
28 LVDS 212.500 | 370-1017-ND 60.00 4800 45.61 | CFL-A7BP-212.5TS TCVCXOs 
311.040 | 370-1018-ND 7250 58.00 55.11 | CFL-A7BP-311.04TS 
755.520 | 370-1045-ND 72.50 68.00 55.11 | CTVED-A5B3-155.521S 
622.080 _[RSAUSLOENOEE poe) 56.00 _86.11 | GFL“ATBP-622.087S 156.250 | 370-1046-ND 72.50 58.00 55.11 | CTVED-A5B3-156.25TS 
755590) 370-1020-ND 500 52.00 40.41 | CEVE-ATBP-155 5OTS 20 | LvPECL | 212.500 | 370-1047-ND 72.50 58.00 55.11 | CTVED-A5B3-212.5TS 
156.250 370-1021-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVE-A7BP-156.25TS 311.040 370-1048-ND 85.00 68.00 64.61 | CTVED-A5B3-311.04TS 
2c | LVPECL | 212500 | 370-1022-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVE-A7BP-212.5TS 622.080 | 370-1049-ND 85.00 68.00 _—_—64.61 | CTVED-A5B3-622.08TS 
311.040 | 370-1023-ND 7750 62.00 58.91 | CFVE-A7BP-311.04TS 155.520 | 370-1050-ND 7250 58.00 55.11 | CTVL-A5B3-155.52TS 
622.080 370-1024-ND 77.50 62.00 58.91 | CFVE-A7BP-622.08TS 156.250 370-1051-ND 72.50 58.00 55.11 | CTVL-A5B3-156.25TS 
155.520 | 370-1025-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVED-A7BP-155.52TS 1052-1 “ABB 
156.250 | 370-1026-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVED-A7BP-156.25TS 7 ENDS einen sea Les are ae Geraci 
2D | LVPECL | 212500 | 370-1027-ND 65.00 52.00 49.41 | CFVED-A7BP-212.5TS aoo.ono  meaotioen REN’ eBi00 Seales |CTVICABS-629 (0878 
311.040 | 370-1028-ND 7750 62.00 58.91 | CFVED-A7BP-311.04TS : ald : ! 5 “ABBS-622. 
622.080 370-1029-ND 77.50 62.00 __58.91 | CFVED-A7BP-622.08TS Note: For additional specifications, please see the manufacturer's data sheets. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 1363 


@ EPSON TOYOCOM SGs8002 Programmable Oscillators 


The SG-8002 Series gives you the flexibility to solve many different application problems with a one time different packages available in SMD and Thru-Hole styles. All packages are pin compatible with the Epson 
programmable device. Programmable Oscillators provide the ability to pick a custom frequency in one of seven SG-645, SG-636, SG-615, SG-531, SG-51, SG-710 and SG-310 Oscillators. 


Fig. 1 — SG-645 Package (JF) Fig. 2 — SG-636 Package (JC) Example Part Number: 


SG-8002 
ser-soo2 LIO- OOD -Np 


EES | iT 
1.0 egg +1.0 *s 
#3 


53 | 


| 4. 5.0 #1 #2 #4 
q #1 Function Power Supply Frequency Operating 
4 : t Package Duty Level Stability Temperature 
Top View 27-1 — JA] SG-615 P | Output Enable B | =50ppm_ | no20 _ 70°0 
t poe Megan JC | SG-636 S| Standby H | 5.0v,cmMos | C | +100ppm 
M: 100 -40°C ~ 85°C 
DB| SG-51 it s0cem 
#50ppm_! _50°¢ ~ 70°C 
DC} SG-531 T 5.0V, TTL c +100ppm 
Fig. 3 — SG-615 Package (JA) Fig. 4 — SG-531 Package (DC) CAl SG-710 Mt +100ppm -40°C ~ 85°C 
B +50ppm 920% 0, 
cas c | 3sav,cmos [¢ | =t00ppm | “°C ~ 70°C 


— 


a heres i . 90 to| 


«2-62 
pa CE| SG-310 Mf [| 100ppm | -40°C ~ 85°C 
Fe 


t+ Not available in JC Package 
8.65], #4 #3 105° 


9.8 | 44 #2 i How to order: 


Top View ‘ a 7 #1 — Select Package 
0.5toii— i #2 — Select Function 
: #3 — Select Power Supply Duty Level 
I 5.08 >! #4 — Select Frequency Stability and Operating Temperature 


Call Digi-Key with your Base Part Number and an Operator will enter your desired frequency. 


Available Frequency Range: 1.000MHz ~125.000MHz (except for those listed below) 


SG-8002CA/DB/DC/JA: PHM/PTM/SHM/STM: 1.000MHz ~ 55.000MHz 
SG-8002JF: PHM/PTM/SHM/STM: 1.000MHz ~ 40.000MHz 
SG-8002CE: PHM/PTM/SHM/STM: 1.000MHz ~ 27.000MHz 


Parts coming from Digi-Key are marked with Manufacture Date Lot Code only. 


On y Fully marked parts are available as a non-catalog order. 
Top View One Time Programmable parts are non-cancelable, non-returnable! 
Top View Digi-Key Price Each 

Fig. Base Part No.t il 10 50 
1A SG-8002JF-OOO-ND 5.25 4.50 3.30 
2A SG-8002JC-OOO-ND 5.88 5.04 3.70 
Fig. 7 — SG-310 Package (CE) NE 3A SG-8002JA-OO0-ND 5.78 4.95 3.63 
4B SG-8002DC-O00-ND 5.15 4.41 3.24 
A B c 5C $G-8002DB-O100-ND 5.15 4.1 3.24 

~—— 3.2 Pin ; Pin : Pin : Lead Free/RoHS Compliant 

sal lis ; Connection) | Connection | | Connection 1A SGR-8002JF-DIOO-ND 5.25 4.50 3.30 
OE or ST) |1|OE or ST OE or ST 2A SGR-8002JC-OOO0-ND 5.88 5.04 3.70 
GND 4| GND GND 3A SGR-8002JA-OO0-ND 5.78 4.95 3.63 
Out 5! Out Out 4B SGR-8002DC-O100-ND 5.15 4.41 3.24 
Vdd al vad Vad 5C SGR-8002DB-CI00-ND 5.15 4.41 3.24 
6A $G-8002CA-O00-ND 6.25 5.36 3.93 
7A SG-8002CE-OO0-ND NEW! 6.25 5.36 3.93 


t For Complete Base Part Number, substitute the corresponding letter for 0. 


Real Time Clock Modules 


Frequency Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Mapsleneiiesl Epson 

Tolerance Package Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 

523ppm 14-SOP SE3245CT-ND 5.04 4.32 3.60 SE3245TR-ND 1,000 2400.00 RTC-4543SA:A0 
+10ppm 18-Dip SE3247-ND 8.58 7.15 5.07 _ =_ _ RTC-62421A 
+50ppm 18-Dip SE3248-ND 7.74 6.45 4.57 _ _ _ RTC-62421B 
+20ppm 24-SOP SE3249CT-ND 12.25 10.50 8.75 SE3249TR-ND 250 1457.50 RTC-62423A:3 
+10ppm 18-Dip SE3231-ND 7.62 6.35 4.51 =_ =_ — RTC-72421A 
+50ppm 18-Dip SE3232-ND 7.05 5.88 4.18 = — _ RTC-72421B 
+20ppm 24-SOP SE3241-ND 8.55 7.13 5.07 =_ _ _ RTC-72423A 
+20ppm 24-SOP = SE3241TR-ND 250 1187.50 RTC-72423A:3 
+50ppm 24-SOP SE3242-ND 7.50 6.25 4.44 - - _ RTC-72423B 
+50ppm 24-SOP = _ _ _ SE3242TR-ND 250 1041.67 RTC-72423B:3 
5+23ppm 20-VSOJ SE3252CT-ND 5.88 5.04 4.20 SE3252TR-ND 250 697.50 RTC-8564JE:3 
523ppm 14-SOP SE3253-ND 3.50 3.00 2.50 =- - _ RX-8581SA:B 

RoHS Compliant 

5+23ppm 14-SOP SER3245CT-ND 5.04 4.32 3.60 SER3245TR-ND 1,000 2016.00 RTC-4543SA:A0:ROHS 
+10ppm 18-Dip SER3247-NDt 10.01 8.58 6.58 — — — RTC-62421A:ROHS 
+50ppm 18-Dip SER3248-NDt 9.03 7.74 5.94 — — — RTC-62421B:ROHS 
+20ppm 24-SOP SER3249CT-ND 12.25 10.50 8.75 SER3249TR-ND 250 1247.00 RTC-62423A:3:ROHS 
+10ppm 18-Dip SER3231-NDt 8.89 7.62 5.85 _ _ _ RTC-72421A:ROHS 
+20ppm 24-SOP SER3241-NDT 9.98 8.55 6.56 _ — a RTC-72423A:ROHS 
+20ppm 24-SOP = SER3241TR-ND 250 1015.25 RTC-72423A:3:ROHS 
+50ppm 24-SOP SER3242-NDt 8.75 7.50 5.75 — =— _ RTC-72423B:ROHS 
+50ppm 24-SOP SER3242CT-ND 8.75 7.50 6.25 SER3242TR-ND 250 906.25 RTC-72423B:3:ROHS 
5+23ppm 20-VSOJ SER3252CT-ND 5.88 5.04 4.20 SER3252TR-ND 250 630.00 RTC-8564JE:3:ROHS 
5+23ppm 14-SOP SER3253CT-ND 3.50 3.00 2.50 SER3253TR-ND 250 382.50 RX-8581SA:B3:ROHS 


t+ Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1364 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


@ EPSON TOYOCOM 
SG-3030JC 32.768kHz Crystal Oscillators 


Specifications: 

* Voltage: 1.5V ~ 5.5V «Interface Power Supply Voltage: 1.5V ~ 5.5V * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Operating Tem- 
perature: -40°C ~ 85°C * Frequency Tolerance: +5/-23ppm * Supply Current: 2uA Maximum ¢ Duty Cycle: 45% ~ 55% ¢ Start-up 
Time: 1s * Output Load CMOS: 15pF Maximum ¢ Rise Time CMOS: 200ns Maximum «¢ Fall Time CMOS: 200ns Maximum 


Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epson 
(kHz) Part No. 1 10 50 Part No. 250 Part No. 
93) 32.768 | SE3618CT-ND 3.12 2.67 2.23 | SE3618TR-ND 371.58 SG-3030JC 32.7680KB3 
Recommended i 
RoHS Ci liant 
Soldering Pattern 2 paid 
32.768 SER3618CT-ND 3.12 2.67 2.23 | SER3618TR-ND 345.00 SG-3030JC 32.7680KB3:ROHS 


SG-9001CA Series Oscillators with Spread Spectrum Rots 


Specifications: Spread Spectrum Specifications Frequency Digi-Key Price Each Epson 

* Supply Voltage: 3.3V + .3V * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C | Center Code | C10P | C15P | C20P (MHz) Part No. 1 10 50 _| PartNo. 

* Storage Temperature: -40°C ~ 125°C * Supply Current: 30mA Spread % 41.0% 141.5% |42.0% 

* Duty Cycle: 45% ~ 55% » Start-up Time: 10ms * Output Voltage: Cod DI5P = : 16.6667 SE1915-ND 6.69 5.73 4.40 SG-9001CA C10P 16.6667MC 
-0.4V (VOH); .4V (VOL) * Load Capacitance: 15.0pF » Rise Time Down oe = = 

CMOS: 2.7ns ¢ Fall Time CMOS: 2.7ns Spread % 1.5% | = 25.0000 SE1916-ND 6.69 5.73 4.40 SG-9001CA C10P 25.0000MC 


25.0000 SE1917-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA C20P 25.0000MC 


33.3333 SE1918-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA C15P 33.3333MC 


33.3333 SE1919-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA D15P 33.3333MC 


#4 = #5 #6 


40.0000 SE1920-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA C20P 40.0000MC 


50.0000 SE1921-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA D15P 50.0000MC 


50.0000 SE1922-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA C20P 50.0000MC 


* SSON Terminal should 
be kept open or GND . ry 66.6667 SE1923-ND 6.69 5.73 4.40 SG-9001CA C20P 66.6667MC 


66.6667 SE1924-ND 6.69 5.73 4.40 | SG-9001CA D15P 66.6667MC 


EG2001CA Series Surface Mount SAW Oscillators 


Specifications: 
¢ Supply Voltage: 3.3V + .3V * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 100°C »* Supply 
Current: 50mA Maximum »¢ Start-up Time: 10ms Maximum ¢ Rise Time CMOS: 2ns Maximum » Fall Time CMOS: 


hits - 2ns Maximum ¢ Frequency Stability: +100ppm, 0°C ~ 70°C ¢ Duty Cycle: 45%-55% @ 1/2 VDD « Output Load: 25pF 
Maximum 
Ai = Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel__| Enson 
Pin Connection a (MHz) | Part No. 1 10 50 Part No. aty. Pricing | Part No. 
OE j-—5.08—| 
106.25 | SE1008CT-ND = 11.25 10.13 9.00 | SE1008TR-ND / 1,000] 7497.00 | EG-2001CA 106.2500M-PCHLO 


1 
2 
3 Recommended 
4 Soldering Pattern 125.00 | SE1009CT-ND = 11.25 10.13 9.00 | SE1009TR-ND / 1,000] 7503.00 | EG-2001CA 125.0000M-PCHLO 


133.00 | SE1007CT-ND = 15.75 13.50 11.25 | SE1007TR-ND | 250 1875.68 | EG-2001CA 133.0000M-PCHL3 


EG2101CA Series Surface Mount LV-PECL SAW Oscillators 


Specifications: 


¢ Supply Voltage: 3.3V + .15V * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 100°C * Supply 
Current: 60mA Maximum * Start-up Time: 10ms Maximum ¢ Frequency Tolerance: +100ppm * Duty Cycle: 45% ~ 55% 
¢ Rise Time: 600ps Maximum ° Fall Time: 600ps Maximum * Accumulated Jitter: 4ps typ.; 5ps Maximum * Output Load: 


500 * Output Disable Current: 25mA Maximum 
Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epson 
(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 250 Part No. 
125.0000 | SE3610CT-ND. 38.15 32.70 27.25 | SE3610TR-ND 4542.49 EG-2101CA 125.0000M-PCHL3 
Pin’ Connection 155.5200 | SES611CT-ND 38.15 32.70 27.25 | SE611TR-ND 4542.49 | EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 
156.2500 | SE3612CT-ND. 42.35 36.30 30.25 | SE3612TR-ND 5042.49 EG-2101CA 156.2500M-PCHL3 
Recommended 

Soldering Pattern 159.3750 | SE3613CT-ND. 42.35 36.30 30.25 | SE3613TR-ND 5042.49 EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 
161.1328 | SE3614CT-ND. 42.35 36.30 30.25 | SE3614TR-ND 5042.49 EG-2101CA 161.1328M-PCHL3 
250.0000 | SE3615CT-ND 42.35 36.30 30.25 | SE3615TR-ND 5042.49 EG-2101CA 250.0000M-PCHL3 


EG2121CA Series Surface Mount LV-PECL SAW Oscillators 


Specifications: 


Al al acy 4 . * Supply Voltage: 2.5V + .125V * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 100°C * Supply 
— 5.08 —+| : ; Current: 80mA Maximum « Start-up Time: 10ms Maximum »¢ Frequency Tolerance: +100ppm »¢ Duty Cycle: 40% ~ 60% 
: ety * Rise Time: 400ps * Fall Time: 400ps * Accumulated Jitter: 4ps typ.; 5ps Maximum ¢ Output Load: 500 

Fin Connection ql i 4 Cut Tape Tape and Reel 

Qe 1 eb Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Epson 

GND | ] ra ot | (MHz) | Part No. 1 10 50 _| Part No. 250 Part No. 

}-  12.54 y 

— 5.08 —" 125.00 | SE3616CT-ND 46.20 39.60 33.00 | SE3616TR-ND 5500.01 | EG-2121CA 125.0000M-PHPAL3 

OUT 7.0 Recommended 

wee Soldering Pattem 156.25 |SE3617CT-ND 49.35 42.30 35.25 | SE3617TR-ND 5875.01 | EG-2121CA 156.2500M-PHPAL3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 1365 


@ EPSON TOYOCOM SGé615 Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


Specifications: SG-615P SG-615PTJ SG-615PH SG-615PCV | SG-615PCG 
Supply Voltage 5V+.5V 2.7V ~ 5.5V 2.7V ~ 3.6V 
Storage Temperature -55°C ~ 125°C 
Operating Temperature -20°C ~ 70°C -10°C ~ 70°C -40°C ~ 85°C 
Frequency Stability Parts ending in MB +50ppm, MC +100ppm 
Current Consumption 23mA Max. 35mA Max. 50mA Max. 12mA Max. 
Output Disable Current 12mA Max. 28mA Max. 20mA Max. 27mA Max. 10mA Max. 
Oscillation Start-up Time 4ms Max. 10ms Max. 12ms Max. 
Duty 
cmos 40% ~ 60% = 40% ~ 60% 35% ~ 60% 45% ~ 55% 
TTL 40% ~ 60% 45% ~ 55% = 
Output Voltage 
VOH Vcc -.4V Min. 2.4V Min. Vec -.4VMin. Vec -.5V Vcc -.4VMin. 
VOL AV Max. Pin Connection 
Output Enable / Disable Input Volt. 1 OE or ST 
VIH 2V Min. 3.5V Min. 2V Min. .7V Min. 70% Vec Min. 2 GND 
VIL .8V Max. 1.5V Max. .BV Max. 2V Max. 20% Voc Max. FA Ot jor 381 -TaF 
Output Fall Time a Gag Recommended 
cmos 8ns Max. _ 7ns Max. 4ns Max. Soldering Pattern 
TTL 8ns Max. 5ns Max. _- 
Cut Tape Tanolani Reel Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each f u Epson Frequency | Digi-Key Price Each 4 U Epson 
(MHz) | Part No. 1 10 50 Qty. Pricing Part No. (MHz) | Part No. 1 10 50 Qty. Pricing Part No. 
SG-615P (CMOS, TTL compatible type) 11.05920 |SER2232CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615P 11.0592MCO:ROHS 
4.54400 | SE2217CT-ND 3.50 3.00 250 | 1,000 4670.00 | SG-615P 1.5440MCO 12.00000 | SER2210CT-ND = 3.50 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 12.0000MCO:ROHS 
1.84320 | SE2201CT-ND 3.50 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 1.8432MCO 12.28800 |SER2233CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 12.2880MCO:ROHS 
2.00000 | SE2202CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 2.0000MCO 1431818 |SER2211CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 14.31818MCO:ROHS 
2.04800 | SE2218CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 2.0480MCO 1474560 |SER3G19CT-ND 350 3.00 250 | 250 416.67 | SG-615P 14.7456MC3:ROHS 
2.45760 | SE2203CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 2.4576MCO 16.0000 |SER2212CT-ND 350 300 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 16.0000MCO:ROHS 
3.07200 | SE2219CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 3.0720MCO 18.43200 |SER2213CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 18.4320MC0:ROHS 
3.57900 | SE2222CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 3.579545MCO 19.66080 |SER2239CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 19.6608MCO:ROHS 
3.68640 | SE2204CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 3.6864MCO 20.00000 | SER2214CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615P 20.0000MCO:ROHS 
4.00000 | SE2205CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 4.0000MCO 22.11840 |SER2241CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615P 22.1184MCO:ROHS 
5.00000 | SE2224CT-ND 3.50 3.00 2.50 | 1,000 1670.00 | SG-615P 5.0000MCO 24.00000 |SER2215CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615P 24.0000MCO:ROHS 
6.00000 | SE2207CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 6.0000MCO 25.00000 |SER2242CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615P 25.0000MC0:ROHS 
6.14400 | SE2226CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 6.1440MCO SG-615PCG (CMOS compatible type) 
7.37200 |SE2227CTND) 3.50 = 3.00 2.50 | 1,000 | 1670.00 | 8G-615P 7.2728MC0 25.00000 |SE3621CT-ND 350 3.00 250 | 250 463.43 | SG-615PCG 25.0000MB3 
8.19200 | SE2228CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 8.1920MCO SG-615PCG (CMOS compatible type) — RoHS Compliant 
9.83000 |SEZZzC Nom 950) 3.00280 | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 9.8300MCO 25.00000 |SERS621CT-ND 389 333 278 | 250 424.50 | SG-615PCG 25.0000MB3:ROHS 
10.0000 | SE2209CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 10.0000MCO SG-615PCV (CMOS compatible type) 
1105000 Cem 20 800 2.50 | 7,000) 1670.00 | SE-615P 11.0582MC0 75.00000 |SESS11CT-ND 585 488 340 | 1,000 | 2550.00 | SG-615PCV75.000MCO 
1200000 Oem 8290) | 8.00 2.50 | 7,000.) 1670.00 | SE-615P 12,0000MC0 106.25000 | SES515CT-ND 645 5.38 3.85 | 1,000 | 2900.00 | sG-815Pcv 106.250Mco 
12.28800 | SE2233CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 12.2880MCO SG:61SPH (CMOS compatible tips) 
14.31818 | SE2211CT-ND® 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 14.31818MCO 
32.00000 | SE2337CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1670.00 | SG-615PH 32.0000MCO 
1474560 eeu B50) S00), eel | 200 AVESD! | /S6-015P 4: 7450M03 33.00000 | SE2339CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615PH 33.0000MCO 
16.0000 | SE2212CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 16.0000MCO 
33.33300 | SE2340CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615PH 33.3333MCO 
18.43200 | SE2213CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 18.4320MCO 
36.00000 |SE2341CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1670.00 | SG-615PH 36.0000MCO 
18.86900 | SE2238CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 18.8696MCO 
40.00000 | SE2343CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615PH 40.0000MCO 
19.66000 | SE2239CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 19.6608MCO 
44.90000 | SE2344CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615PH 44.9000MCO 
20.0000 | SE2214CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 20.0000MCO 
‘ 5CT- 5 ; 5 i 70. -615PH 48, 
20.48000 | SE2240CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 20.4800MCO 4800000 eam OO 300 250 | 1,000 1670.00: "36 615FH 48 -0000MC0 
2911900 (Rene wee” “ano. “260° cron 17000: |saceiesgoadaatied 50.00000 | SE2346CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615PH 50.0000MCO 
24,0000 | SE2215CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1670.00 | SG-615P 24.0000MCO 5.00000 Pie oo | 200 260 | 1.000 1670, 00-2)| SG-0) SEH ES OOOO 
os 00000 |MEreneette seg aan Dyar| BE hasies. | SezC1RPSS(OGOOMES 66.6600 | SE2352CT-ND 364 312 260 | 1,000 1850.00 | SG-615PH 66.6660MCO 
25,00000 | SE2242cT-ND 350 3.00 250 | 1,000 | 1670.00 | SG-615P 25.0000Mco SG:615PH (CMOS compatible'type)'— ‘Hols Compliant 
'SG-615P (CMOS, TTL compatible type) — RoHS Compliant 32.00000 | SER2337CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615PH 32.0000MCO:ROHS 
154400 VSERQUITGTNDD 850 3002.50 1 1000 7400.00] SG-615P 1.5440MCO-ROHS 33.00000 | SER2339CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615PH 33.0000MCO:ROHS 
1.94320 |SER220ICT-ND 350 3.00 250 | 1.000 1400.00 | $6-615P 1.8432MCO:ROHS 40.00000 | SER2343CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615PH 40.0000MCO:ROHS 
2.00000 | SER2202CT-ND 350 3.00 250 | 1.000 4400.00 | $G-615P 2.0000MCO:ROHS 48.00000 | SER2345CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615PH 48.0000MCO:ROHS 
2.04800 |SER2218CT-ND 3.50 3.00 250 | 1,000 4400.00 | $G-615P 2.0480MCO:ROHS 50.00000 | SER2346CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615PH 50.0000MCO:ROHS 
2.45760 |SER2203CT-ND 3.50 3.00 250 | 1,000 4400.00 | $G-615P 2.4576MCO:ROHS 55.00000 |SER2347CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615PH 55.0000MCO:ROHS 
3.07200 |SER2219CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 3.0720MCO:ROHS SG-615PTJ (TTL compatible type) 
3.68640 |SER2204CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 3.6864MCO:ROHS 27.0000 | SE2326CT-ND 3.50 3.00 ~=—-2.50 | 1,000 1670.00 | SG-615PTJ 27.0000MCO 
4.00000 |SER2205CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 4.0000MCO:ROHS 30.00000 | SE2330CT-ND 3.50 3.00 ~=—.2.50 | 1,000 1670.00 | SG-615PTJ 30.0000MCO 
5.00000 |SER2224CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 5.0000MCO:ROHS 40.0000 | SE3622CT-ND 3.50 3.00 +=—-2.50 | 250 417.50 | SG-615PTJ 40.0000MCc3 
6.00000 |SER2207CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615P 6.0000MCO:ROHS 50.00000 | SE3608CT-ND 350 3.00 250 | 250 417.50 | SG-615PTJ 50.0000MC3 
6.14400 |SER2226CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615P 6.1440MCO:ROHS SG-615PTJ (TTL compatible type) — RoHS Compliant 
7.37280 |SER2227CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 7.3728MCO:ROHS 27.00000 | SER2326CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00] SG-615PTJ 27.0000MC0:ROHS 
8.19200 |SER2228CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 8.1920MCO:ROHS 30.00000 |SER2330CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615PTJ 30.0000MCO:ROHS 
9.83000 |SER2229CT-ND 350 3.00 2.50 | 1,000 1400.00 | SG-615P 9.8300MCO:ROHS 50.00000 |SER3608CT-ND 3.50 3.00 250 | 250 382.50 | SG-615PTJ 50.0000MC3:ROHS 
10.00000 | SER2209CT-ND 350 3.00 250 | 1,000 1400.00 | SG-615P 10.0000MCO:ROHS + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND @ RoHS Compliant 
More Product Available Online: www.digikey.com 
1366 (toss) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


®@ EPSON TOYOCOM 
SG636PCE Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


Specifications: 
¢ Supply Voltage: 3.3V +.3V 


1.3 
¢ Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Pin Connection 
1 OE 


* Storage Temperature: -55°C ~ 100°C 
¢ Frequency Tolerance: +100ppm t 
* Supply Current: 9mA 2 GND 
. Disable Current: 5mA . 0.5-le, 08 Lo pg 3 Out 
¢ Duty @ CMOS Level (VDD/2): 45% ~ 55% ° 

¢ Fall Time CMOS: Sns Maximum a Vdd 
¢ Rise Time CMOS: 5ns Maximum 
*¢ Start-up Time: 4ms Maximum 


Fre- Cut Tape Tape and Reel Fre- Cut Tape Tape and Reel 
quency | Digi-Key Price Each Pricingt Epson quency | Digi-Key Price Each Pricingt Epson 
(MHz) | Part No. 1 10 50 1,000 Part No. (MHz) | Part No. il 10 50 1,000 Part No. 
2.4576|SE2801CT-ND 4.38 3.75 3.13 2080.00 | SG-636PCE 2.4576MCO 38.0000|SE2850CT-ND 4.38 3.75 3.13 2080.00 | SG-636PCE 38.0000MCO 
3.6864|SE2806CT-ND 438 375 3.13 2080.00 | SG-636PCE 3.6864MCo 40.0000|SE2851CT-ND 4.38 375 3.13 2080.00 | SG-636PCE 40.0000MCO 
4.0000|SE2807CT-ND 4.38 3.75 3.13 2080.00 | SG-636PCE 4.0000MCo RoHS Compliant 
5.0000 CEE 49@ 0 a7s ata Saaeieo: _/Seces6RGE SossoNCe 2.4576 |SER2801CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 2.4576MC0:ROHS 
3.6864 |SER2806CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 3.6864MC0:ROHS 
6.0000] SE2812CT-ND 4.38 3.75 3.13 2080.00 | SG-636PCE 6.0000MCO 
4.0000|SER2807CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 4.0000MCO:ROHS 
8.0000 | SE2815CT-ND 4.38 3.75 3.13 2080.00 | SG-636PCE 8.0000MCO 5.0000|SER2810CT-ND 4.38 375 3.13 1750.00 | SG-636PCE 5.0000MCO:ROHS 
8.1920] SE2816CT-ND 4.38 3.75 3.13 2080.00 | SG-636PCE 8.1920MCO 6.0000|SER2812CT-ND 438 3.75 313 1750.00 | SG-636PCE 6.0000MC0:ROHS 
10.0000|SE2818CT-ND 4.38 375 3.13 2080.00 | SG-636PCE 10.0000MCo 8.0000|SER2815CT-ND 438 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 8.0000MC0:ROHS 
10.2400|SE2819CT-ND 4.38 375 3.13 2080.00 | SG-636PCE 10.2400MCO 8.1920|SER2816CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 8.1920MC0:ROHS 
12.0000 | SE2822CT-ND 4.38 3.75 3.13 2080.00 SG-636PCE 12.0000MCO 10.0000 | SER2818CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 SG-636PCE 10.0000MCO:ROHS 
14.7456 (GESEEEGIENIN 49a. 495 8.19 2080.00 | SG-636PCE 14.745eMCD 12.0000|SER2822CT-ND 438 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 12.0000MCO:ROHS 
45.0000 GEaeneED 64984375 a3 Bean .06.- | Peeckaseec as oOONGG 14.7456 |SER2825CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 14.7456MCO0:ROHS 
16.0000|SER2827CT-ND 438 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 16.0000MCO:ROHS 
16.0000 Ea OO 875 8.18 2080.00: - | SG‘826RCE 18.0000MC0 18.4320|SER2830CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 18.4320MCO:ROHS 
18.4320 (eee 438 3753.13 OB OI00:. || HOSS ROE 18 422060 20.0000|SER2833CT-ND 4.38 3.75 313 | 1750.00 | SG-636PCE 20.0000MCO:ROHS 
20.0000 [SEC6SSCTEND) 4.580 3.75 3.18 2080.00 | SG-636PCE 20.0000MCO 24.0000|SER2836CT-ND 4.38 3.75 313 1750.00 | SG-636PCE 24.0000MCO:ROHS 
24.0000| SE2836CT-ND 4.38 3.75 3.13 2080.00 | SG-636PCE 24.0000MCO 25.0000 |SER2837CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 25.0000MCO:ROHS 
25.0000| SE2837CT-ND 4.38 3.75 3.13 2080.00 | SG-636PCE 25.0000MCO 25.1750 |SER2838CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 25.1750MC0:ROHS 
25.1750 | SE2838CT-ND 4.38 3.75 S13 2080.00 SG-636PCE 25.1750MCO 27.0000 | SER2839CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 SG-636PCE 27.0000MC0:ROHS 
27.0000/SE2839CT-ND 4.38 375 3.43 2080.00 | SG-636PCE 27.0000MCo 29.4912|SER2842CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 29.4912MC0:ROHS 
29.4912|SE2842CT-ND 4.88 375 3.13 2080.00 | SG-636PCE 29.4912MCo 30.0000 |SER2843CT-ND 438 375 3.13 1750.00 | SG-636PCE 30.0000MCO:ROHS 
32.0000 |SER2844CT-ND 438 375 3.13 1750.00 | SG-636PCE 32.0000MCO:ROHS 
50.0000 Eee OO 875 8.18 SOO | ee Seek CE eo 000Nee 33.0000 |SER2847CT-ND 438 375 3.13 1750.00 | SG-636PCE 33.0000MC0:ROHS 
92.0000 See TO 8S 818 2080-00:, | SErSser GE 2 0O00MCO 33.3333 |SER2848CT-ND 438 375 3.13 1750.00 | SG-636PCE 33.3333MC0:ROHS 
38.0000 [SEZSE7GIEND) 94.38 63.75 63.13 2080.00 | SG-636PCE 33.0000MCO 36.0000|SER2849CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 | SG-636PCE 36.0000MCO:ROHS 
33.3333 | SE2848CT-ND 4.38 3.75 3.13 2080.00 SG-636PCE 33.3333MC0 40.0000 | SER2851CT-ND 4.38 3.75 3.13 1750.00 SG-636PCE 40.0000MCO:ROHS 
36.0000|SE2849CT-ND 4.38 3.75 3.13 2080.00 | SG-636PCE 36.0000MCO + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TRND. 


SG636PCV Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


Specifications: 

© Supply Voltage: 3.3V +.3V * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature: -55°C 
Pin i ~ 100°C * Frequency Tolerance: +100ppm * Supply Current: 9mA * Disable Current: 5mA * Duty @ 

Connection CMOS Level (VDD/2): 45% ~ 55% ¢ Fall Time CMOS: 5ns Maximum ¢ Rise Time CMOS: 5ns Maximum 

1 OE ¢ Start-up Time: 4ms Maximum 

2 GND 

3 Out Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Epson 

4) vad (MHz) __| Part No. 1 10 50 Part No. 


55.0000 | SE2855CT-ND 6.15 5.13 3.60 SG-636PCV 55.000MCO 


SG636PTF Series Surface Mount Quartz Crystal Oscillators 


Specifications: 

° Supply Voltage: 5V +.5V * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage Temperature: -55°C ~ 100°C * Frequency Toler- 
ance: +100ppm ¢ Supply Current: 17mA ¢ Disable Current: 10mA * Duty @ CMOS Level (VDD/2): 40% ~ 60% »* Fall Time 
CMOS: 7ns Maximum ¢ Rise Time CMOS: 7ns Maximum » Start-up Time: 4ms Maximum 


Ganhaction Cut Tape Tape & Reel 
1 OE Frequency| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epson 
(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 250 Part No. 
2 25.0000 | SE3623CT-ND 3.50 3.00 2.50 | SE3623TR-ND 417.50 SG-636PTF 25.0000MC3 
3 Out 40.0000 | SE3624CT-ND 3.50 3.00 2.50 | SE3624TR-ND 417.50 SG-636PTF 40.0000MC3 
is 2 RoHS Compliant 
25.0000 | SER3623CT-ND 3.50 3.00 2.50 | SER3623TR-ND. 382.50 SG-636PTF 25.0000MC3:ROHS 
40.0000 | SER3624CT-ND 3.50 3.00 2.50 | SER3624TR-ND. 382.50 SG-636PTF 40.0000MC3:ROHS 


Voltage Controlled Crystal Oscillators (VCXO) VG-1011JA Series 


Features: ¢ Reflowable and high density * SMD mounting * Using the heat-resisting type AT cut quartz crystal allows 
almost the same temperature soldering as universal SMD IC » Using C-MOS IC allows low current consumption and 
assures high reliability 


Pin Connection Specifications: * Frequency Adjustment Range: +75ppm ° Frequency Control Sensitivity: 2.5, +2.0V,+10% * Sup- 
1 vc ply Voltage: 5V +.5V * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Frequency 

Tolerance: +20ppm * Supply Current: 13mA * Output Voltage: .4V (VOL) * Output Current: -0.8mA IOH; .8mA IOL 
2 GND * Duty @ CMOS Level (VDD/2): 40% ~ 60% * Control Voltage: 4.5V ~ 5.5V * Fall Time: 8ns * Rise Time: 8ns 
3 Out 

Frequency Digi-Key Cut Tape Price Each Epson 
4 Vdd (MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 
19.2000 SE3605CT-ND 15.96 13.68 11.40 VG-1011JA 19.2000MAVKO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1367 


EPSON TOYOCOM CMOS/TTL Oscillators 


Features: ¢ High reliability by cylinder type AT Crystal * Automatic mountable » Lower current con- 
Specifications Preis alt irae sumption by C-MOS IC THL-10 cutout load by using -MOS IC * DIP 14-pin plastic package compatible with 
metal package oscillator * DIP 8-pin plastic package compatible with half size metal package oscillator 
Supply Voltage 5.0V + 0.5V 
Storage Temperature -55°C ~ 125°C 5 
Operating Temperature -20°C ~ 70°C Half Size 
Frequency Tolerance +100ppm SG-531P, PH, PTJ 
Current Consumption 23mA Max. 35mA Max. Pin Connection 2 < 904105" 
Output Disable Current 12mA Max. 28mA Max. 20mA Max. ; 
Du 
as 40% ~ 60% = 40% ~ 60% 5 
TTL 40% ~ 60% 45% ~ 55% = 8 
Output Voltage 
VOH Vec -0.4V Min. 2.4V Min. Vec -0.4V Min. Full Size 
VOL 0.4V Max. SG-51P, PH, PTJ 
Output Enable / Disable Input Voltage Pin Connection 
VIH 2.0V Min. 3.5V Min. 2.0V Min. 
VIL 0.8V Max. 1.5V Max. 0.8V Max. 
Output Rise Time 8ns Max. = 7ns Max. 90~105° 
Output Fall Time 8ns Max. 5ns Max. _- 
Oscillation Start-up Time 4ms Max. 10ms Max. 
Frequency | Digi-Key Price Each Epson Frequency | Digi-Key Price Each Epson 
Series (MHz) Part No. 1 10 50 Part No. Series (MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 
Half Size Full Size 
1.544000 SE1216-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 1.5440MC 1.544000 | SE1716-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 1.5440MC 
1.843200 SE1201-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 1.8432MC 1.843200 | SE1701-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 1.8432MC 
2.000000 SE1217-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 2.0000MC 2.000000 | SE1717-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 2.0000MC 
2.048000 SE1218-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 2.0480MC 2.048000 | SE1718-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 2.0480MC 
2.457600 SE1202-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 2.4576MC 3.072000 | SE1719-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 3.0720MC 
3.072000 SE1219-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 3.0720MC 3.088000 | SE1720-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 3.0880MC 
3.088000 SE1220-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 3.0880MC 3.276800 | SE1721-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 3.2768MC 
3.276800 SE1221-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 3.2768MC 3.579545 | SE1722-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 3.579545MC 
3.579545 SE1222-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 3.579545MC 3.686400 | SE1723-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 3.6864MC 
3.686000 SE1223-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 3.6864MC 4.000000 | SE1703-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 4.0000MC 
4.000000 SE1203-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 4.0000MC 4.096000 | SE1724-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 4.0960MC 
4.096000 SE1224-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 4.0960MC 4.915200 | SE1704-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 4.9152MC 
4.915200 SE1204-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 4.9152MC 5.000000 | SE1705-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 5.0000MC. 
5.000000 SE1205-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 5.0000MC 5.068000 | SE1725-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 5.0680MC 
5.068800 SE1225-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 5.0688MC 6.000000 | SE1706-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 6.0000MC. 
6.000000 SE1206-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 6.0000MC 6.144800 | SE1726-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 6.1448MC 
6.144000 SE1226-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 6.1440MC 7.372800 | SE1727-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 7.3728MC 
7.372800 SE1227-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 7.3728MC 8.000000 | SE1707-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 8.0000MC 
SG-531P 8.000000 SE1207-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 8.0000MC 8.192000 | SE1728-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 8.1920MC 
CMOS/TTL 8.192000 SE1228-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 8.1920MC $G-51P 9.830400 | SE1729-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 9.8304MC 
with Output 9.830400 SE1229-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 9.8304MC CMOS/TTL | 10.000000 | SE1708-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 10.0000MC 
Enable 10.000000 | SE1208-ND 2.94 2.45 1.71] SG-531P 10.0000MC with Output | 10.240000 | SE1730-ND 2.94 245  1.71| SG-51P 10.2400MC 
10.240000 SE1230-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 10.2400MC Enable 11.000000 | SE1731-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 11.0000MC 
11.000000 SE1231-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 11.0000MC 11.059200 | SE1732-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 11.0592MC 
11.059200 SE1232-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 11.0592MC 12.000000 | SE1709-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 12.0000MC 
12.000000 SE1209-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 12.0000MC 12.288000 | SE1733-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 12.2880MC 
12.288000 SE1233-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 12.2880MC 14.318180 | SE1710-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 14.318MC 
14.318180 SE1210-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 14.31818MC 14.745600 | SE1734-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 14.7456MC 
14.745600 SE1234-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 14.7456MC 15.000000 | SE1735-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 15.0000MC 
15.000000 SE1235-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 15.0000MC 16.000000 | SE1711-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 16.0000MC 
16.257000 SE1236-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 16.2570MC 16.257000 | SE1736-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 16.2570MC 
18.000000 SE1237-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 18.0000MC 18.000000 | SE1737-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 18.0000MC 
18.432000 SE1238-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 18.4320MC 18.432000 | SE1738-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 18.4320MC 
18.869600 SE1239-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 18.8696MC 18.869000 | SE1739-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 18.8690MC 
19.660800 SE1240-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 19.6608MC 19.660800 | SE1740-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 19.6608MC 
20.480000 SE1241-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 20.4800MC 20.000000 | SE1712-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 20.0000MC 
22.118400 SE1242-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 22.1184MC 20.480000 | SE1741-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 20.4800MC 
24.000000 SE1213-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 24.0000MC 22.118000 | SE1742-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 22.1184MC 
25.175000 SE1215-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 25.1750MC 24.000000 | SE1713-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 24.0000MC 
25.576000 SE1243-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531P 25.5760MC. 24.576000 | SE1743-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 24.5760MC 
32.000000 SE11114-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PH 32.0000MC 25.000000 | SE1714-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 25.0000MC 
32.514000 SE1112-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PH 32.5140MC 25.175000 | SE1715-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51P 25.1750MC 
32.768000 SE1113-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PH 32.7680MC 32.768000 | SE1902-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PH 32.7680MC 
33.000000 SE1114-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PH 33.0000MC 33.000000 | SE1903-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PH 33.0000MC 
33.333000 SE1115-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PH 33.3330MC 33.333000 | SE1904-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PH 33.3330MC 
SG-531PH 36.000000 SE1116-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PH 36.0000MC 36.000000 | SE1905-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PH 36.0000MC 
CMOS 38.000000 SE1117-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PH 38.0000MC SG-51PH 38.000000 | SE1906-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PH 38.0000MC 
with Output 42.000000 SE1119-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PH 42.0000MC CMOS/TTL | 42.000000 | SE1908-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PH 42.0000MC 
Enable 44.900000 SE1120-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PH 44.9000MC with Output | 44.900000 | SE1909-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PH 44.9000MC 
48.000000 SE1122-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PH 48.0000MC Enable 46.000000 | SE1910-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PH 46.0000MC 
64.000000 SE1126-ND 3.09 2.58 1.80 | SG-531PH 64.0000MC 48.000000 | SE1911-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PH 48.0000MC 
65.000000 SE1127-ND 3.09 2.58 1.80 | SG-531PH 65.0000MC 50.000000 | SE1912-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PH 50.0000MC 
66.000000 SE1128-ND 3.09 2.58 1.80 | SG-531PH 66.0000MC 55.000000 | SE1913-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PH 55.0000MC 
66.666700 SE1129-ND 3.09 2.58 1.80 | SG-531PH 66.6667MC 60.000000 | SE1914-ND 3.09 2.58 1.80 | SG-51PH 60.0000MC 
27.000000 SE1817-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PTJ 27.0000MC 28.000000 | SE1806-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PTJ 28.0000MC 
28.000000 SE1818-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PTJ 28.0000MC 28.322000 | SE1807-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PTJ 28.3220MC 
28.322000 SE1819-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PTJ 28.3220MC 28.636360 | SE1808-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PTJ 28.63636MC 
28.636360 SE1820-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PTJ 28.63636MC SG-51PTJ 29.491200 | SE1809-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PTJ 29.4912MC 
SG-531PTJ 29.491000 SE1821-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PTJ 29.4910MC TIL 30.000000 | SE1810-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PTJ 30.0000MC 
wilh, Output 30.000000 SE1822-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PTJ 30.0000MC we Output | 32.000000 | SE1811-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PTJ 32.0000MC 
Enable 32.514000 | SE1824-ND 2.94 2.45 1.71] SG-531PTJ 32.5140MC nable | 32.768000 | SE1813ND 2.94 245 1.71| SG-51PTJ32.7680MC 
32.768000 SE1825-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PTJ 32.7680MC 33.000000 | SE1814-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PTJ 33.0000MC 
33.000000 SE1826-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PTJ 33.0000MC 33.333300 | SE1815-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PTJ 33.3333MC 
33.333300 SE1827-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PTJ 33.3333MC 36.000000 | SE1816-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-51PTJ 36.0000MC 
36.000000 SE1828-ND 2.94 2.45 1.71 | SG-531PTJ 36.0000MC : 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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@ EPSON TOYOCOM 
CMOS/TTL Oscillators (Cont) 


Quartz Crystals - C-2-Type, 


Specifications: 

* Operating Temperature: -10°C ~ 60°C 

¢ Drive Level: 1.0uW Maximum 

¢ Crystal Load Capacitance/Tolerance: All 
parts have 11pF load capacitance, +100ppm 
except: C-2 32.560KH-AG, 7pF, +190ppm; 
C-2 38.000KA-P 12.5pF, +20ppm 

* Series Resistance Over 20kHz and Under 


Frequency | Digi-Key Price Each Epson 
Series (MHz) Part No. iW 10 50 | Part No. 
Half Size — RoHS Compliant 
1.544000 | SER1216-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 1.5440MC:ROHS 
1.843200 | SER1201-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 1.8432MC:ROHS 
2.457600 | SER1202-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 2.4576MC:ROHS 
3.276800 | SER1221-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 3.2768MC:ROHS 
3.579545 | SER1222-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 3.579545MC:ROHS 
3.686400 | SER1223-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 3.6864MC:ROHS 
4.000000 | SER1203-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 4.0000MC:ROHS 
4.096000 | SER1224-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 4.0960MC:ROHS 
4.915200 | SER1204-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 4.9152MC:ROHS 
Choate. | 7.372800 | SER1227-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 7.3728MC:ROHS 
with Output 8.000000 | SER1207-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 8.0000MC:ROHS 
enable 8.192000 | SER1228-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 8.1920MC:ROHS 
10.000000 | SER1208-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 10.0000MC:ROHS 
11.059200 | SER1232-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 11.0592MC:ROHS 
12.288000 | SER1233-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 12.2880MC:ROHS 
14.745600 | SER1234-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 14.7456MC:ROHS 
18.432000 | SER1238-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 18.4320MC:ROHS 
19.660800 | SER1240-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 19.6608MC:ROHS 
22.118400 | SER1242-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 22.1184MC:ROHS 
24.000000 | SER1213-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531P 24.0000MC:ROHS 
SG-531PH 32.000000 | SER1111-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531PH 32.0000MC:ROHS 
CMOS 33.000000 | SER1114-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531PH 33.0000MC:ROHS 
with Output | 48.000000 | SER1122-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531PH 48.0000MC:ROHS 
Enable 66.000000 | SER1128-ND 3.61 3.09 2.37 | SG-531PH 66.0000MC:ROHS 
SG-531PTJ 27.000000 | SER1817-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531PTJ 27.0000MC:ROHS 
TAL. 28.636360 | SER1820-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531PTJ 28.63636MC:ROHS 
with Output | 29.491000 | SER1821-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531PTJ 29.4910MC:ROHS 
Enable 33.000000 | SER1826-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-531PTJ 33.0000MC:ROHS 
Full Size — RoHS Compliant 
1.843200 | SER1701-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 1.8432MC:ROHS 
2.000000 | SER1717-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 2.0000MC:ROHS 
4.000000 | SER1703-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 4.0000MC:ROHS 
6.000000 | SER1706-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 6.0000MC:ROHS 
7.372800 | SER1727-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 7.3728MC:ROHS 
8.000000 | SER1707-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 8.0000MC:ROHS 
EMOSTIL 10.000000 | SER1708-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 10.0000MC:ROHS 
with Output | 12.000000 | SER1709-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 12.0000MC:ROHS 
Enable 12.288000 | SER1733-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 12.2880MC:ROHS 
14.745600 | SER1734-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 14.7456MC:ROHS 
16.000000 | SER1711-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 16.0000MC:ROHS 
18.432000 | SER1738-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 18.4320MC:ROHS 
20.000000 | SER1712-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 20.0000MC:ROHS 
24.576000 | SER1743-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51P 24.5760MC:ROHS 
SG-51PTJ 
Totigut | 2.000000 | SERI811-ND 3.43 2.94 2.26 | SG-51PTJ 32.0000MC:ROHS 
Enable 


A462-ND Aries Electronics Inc., Full Size, 4-Pin Oscillator Socket: 
A463-ND Aries Electronics Inc., Half Size, 4-Pin Oscillator Sockets. 


Specifications: 


* Nominal Frequency: 32.768kHz * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C « Drive Level: 1.0uW Maxi- 
mum ¢ Frequency Tolerance (Standard): +20ppm * Series Resistance: C-001R = 35kQ Maximum (18kQ. 


Quartz Crystals - C-Type, Cylinder 


55/1 
55/1 


$11.60/25 $37.59/100 
$11.60/25 $37.59/100 


Typ.); C-002RX and C-004R = 50kQ Maximum (30kQ Typ.); and C-005R = 50kQ Maximum (37kQ Typ.) 


99KHz: 35kQ ~ 15k Model | L1 Max. |L2 Min.| D1 Max.| D2 
* Series Resistance Over 100kHz and Under C-2-Type 60 40 22.0 202 
200kHz: 12k0 ~ 8k 
Frequency Price Each Epson 
(kHz) 1 10 50 Part No. 
20.0000 SE3301-ND 1.23 1.03 73 C-2 20.0000K-P 
25.6000 SE3302-ND 1.23 1.03 73 C-2 25.6000K-P 
26.6670 SE3303-ND 1.23 1.03 73 C-2 26.6670K-P 
31.2500 SE3308-ND 1.23 1.03 73 C-2 31.2500K-P 
31.5000 SE3309-ND 1.23 1.03 73 C-2 31.5000K-P 
32.5600 SE3311-ND 1.23 1.03 73 C-2 32.5600KH-AG 
32.9190 SE3312-ND 1.23 1.03 73 C-2 32.9190KC-P 
36.0000 SE3313-ND 1.23 1.03 73 C-2 36.0000K-P 
38.0000 SE3314-ND 1.35 1.13 73 C-2 38.0000KA-P 
38.4000 SE3315-ND. 1.23 1.03 73 C-2 38.4000K-P 
46.6084 SE3317-ND 1.23 1.03 73 C-2 46.6084KC-P 
50.0000 SE3318-ND 1.23 1.03 73 C-2 50.0000K-P 
60.0020 SE3321-ND 1.23 1.03 73 C-2 60.0020KC-P 
75.0000 SE3323-ND 1.23 1.03 73 C-2 75.0000K-P 
76.8000 SE3324-ND 1.23 1.03 73 C-2 76.8000K-P 
83.0000 SE3330-ND 1.47 1.23 87 C-2 83.0000K-P 
111.0000 SE3334-ND 1.47 1.23 87 C-2 111.0000K-P 
120.8475 SE3336-ND 1.47 1.23 87 C-2 120.8475K-P 
149.4750 SE3338-ND 1.77 1.48 1.04 C-2 149.4750K-P 
RoHS Compliant 
20.0000 SER3301-ND 1.44 1.23 95 C-2 20.0000K-P:PBFREE 
25.6000 SER3302-ND 1.44 1.23 95 C-2 25.6000K-P:PBFREE 
26.6670 SER3303-ND 1.44 1.23 95 C-2 26.6670K-P:PBFREE 
28.0000 SER3304-ND 1.44 1.23 95 C-2 28.0000K-P:PBFREE 
30.0000 SER3305-ND 1.44 1.23 95 C-2 30.0000K-P:PBFREE 
31.2500 SER3308-ND 1.44 1.23 95 C-2 31.2500K-P:PBFREE 
32.0000 SER3310-ND 1.44 1.23 95 C-2 32.0000K-P:PBFREE 
36.0000 SER3313-ND 1.44 1.23 95 C-2 36.0000K-P:PBFREE 
38.0000 SER3314-ND 1.58 1.35 1.04 C-2 38.0000KA-P:PBFREE 
38.4000 SER3315-ND 1.44 1.23 95 C-2 38.4000K-P:PBFREE 
40.0000 SER3316-ND 1.44 1.23 95 C-2 40.0000K-P:PBFREE 
60.0000 SER3320-ND 1.44 1.23 95 C-2 60.000K-P:PBFREE 
65.5350 SER3322-ND 1.44 1.23 95 C-2 65.5350K-P:PBFREE 
75.0000 SER3323-ND 1.44 1.23 95 C-2 75.0000K-P:PBFREE 
76.8000 SER3324-ND 1.44 1.23 95 C-2 76.8000K-P:PBFREE 
83.0000 SER3330-ND 1.72 1.47 1.13 C-2 83.0000K-P:PBFREE 
96.0000 SER3331-ND 1.72 1.47 1.13 C-2 96.0000K-P:PBFREE 
100.0000 SER3333-ND 1.72 1.47 1.13 C-2 100-0000K-P:PBFREE 
120.0000 SER3335-ND 1.72 1.47 1.13 C-2 120.0000K-P:PBFREE 
131.0720 SER3337-ND 2.07 1.77 1.36 C-2 131.0720K-P:PBFREE 
149.4750 SER3338-ND 2.07 1.77 C-2 149.4750K-P:PBFREE 


Specifications: 


¢ Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Drive Level: 2mW Maximum * Recommended Level: 10yW ~ 


Quartz Crystals - CA-301 Type, Cylinder 


100yW Typ. * Frequency Tolerance (Standard): +30ppm * Load Capacitance: 18pF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Model Li Max. | L2 Min. | D1 Max. D2 B Frequency MHz Series 
c-o01R | 80 | 90 | 031 | 003 | 1.4 B be Over | Under | Resistance | Mode 
- 40 | 55 | 1500 Max. 
c-002Rx | 6.0 4.0 02.0 | 00.2 |07 D1 = 5.5 | 60 | 1000 Max. 
6.0 | 10.0 [ 800Max |e ontal 
c-o04R | 5.0 4.0 01.5 | 00.18/05 i4-—_— 9 t0.0 14201 600 Max) Fundamental 
C-005R | 46 | 40 | 012 | 00.15/03 1210" | 1600;4| S00/Max: Li ] l2 | D1 
16.0 30.0 400 Max. Model Max. | Min. | Max. | D2 
30.0 | 36.0 | 1000 Max. Under 5.5MHz | 9.3 | 9.5 | 03.1 | 00.3] 14 
aes z 3rd Overtone 
Load Digi-Key Price Each Epson 36.0 64.0 800 Max. Over 5.5MHz 8.9 9.5 | 03.1 | 90.3) 1.1 
Cap. (pF) Part No. 1 10 50 Part No. 
9 $E3204-ND 5.64 4.70 3.33 | C-005R 32.7680K-AC Frequency | Digi-Key Price Each Epson 
RoHS Compliant (MHz) Part No. 1 10 50 | Part No. 
ioe SER3201-ND 32 37 21] G-001R 32.7680K-A:PBFREE 4.194304 | SE3405-ND 213 1.78 1.26 | CA-301 4.194304M-C 
12.5 SER3202-ND 32 27 21 | C-002RX 32.7680K-A:PBFREE ocean as or we pa oa patty pias 
6 SER3205-ND 32 27 21 | C-002RX 32.7680K-E:PBFREE 6.124000 (aaaerons ag Pe a> | |cqaan ed a4onee 
12.5 SER3203-ND 1.61 1.38 1.06 | C-004R 32.7680K-A:PBFREE 6.757000 [Menaemenny op 60 “66 - || S@A:301:6.7570NEC 
9 SER3204-ND 6.58 5.64 4.33 | C-005R 32.7680K-AC:PBFREE (Continued) 


(tos3) 1369 


@ EPSON TOYOCOM auartz Crystals - CA-301 Type, Cylinder (cont) 


Frequency | Digi-Key Price Each Epson Frequency | Digi-Key Price Each Epson 
(MHz) Part No. 1 10 50 PartiNos (MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 
7.200000 | SE3412-ND 96 80 56 | CA-301 7.200M-C RoHS Compliant 
7.372800 SE3413-ND 96 80 56 CA-301 7.372M-C 4.000000 SER3404-ND 2.49 2.13 1.64 CA-301 4.0000M-C:PBFREE 
8.432000 SE3416-ND .96 80 56 CA-301 8.432M-C 4.194304 SER3405-ND 2.49 2.13 1.64 CA-301 4.194304M-C:PBFREE 
10.624400 | SE3422-ND 96 80 56 | CA-301 10.6244M-C 4.915200 | SER3407-ND 249 2413 1.64 | CA-301 4.9152M-C:PBFREE 
11.059200 | SE3423-ND .96 80 56 | CA-301 11.0592M-C 5.500000 | SER3408-ND 1.12 96 .74 | CA-301 5.5000M-C:PBFREE 
12.000000 | SE3424-ND 96 80 56 | CA-301 12.0000M-C 6.000000 | SER3409-ND 1.12 96 .74 | CA-301 6.000M-C:PBFREE 
12.096000 | SE3425-ND 96 80 56 | CA-301 12.0960M-C 6.144000 | SER3410-ND 1.12 96 74 | CA-301 6.1440M-C:PBFREE 
13.500000 | SE3427-ND 96 80 .56 | CA-301 13.5000M-C 7.200000 | SER3412-ND 1.12 96 .74 | CA-301 7.200M-C:PBFREE 
14.000000 | SE3428-ND 96 80 56 | CA-301 14.0000M-C 7.372800 | SER3413-ND 1.12 96 .74 | CA-301 7.372M-C:PBFREE 
14.500000 | SE3430-ND .96 80 56 | _CA-301 14.500M-C 8.000000 | SER3414-ND 1:42 96 .74 | CA-301 8.000M-C:PBFREE 
14.745600 | SE3431-ND 96 80 56 CA-301 14.7456M-C 8.388608 | SER3415-ND 1.12 96 74 CA-301 8.388M-C:PBFREE 
15.000000 | SE3432-ND 96 80 ‘56 | CA-301 15.000M-C 8.432000 | SER3416-ND 1.12 96 74 | CA-301 8.432M-C:PBFREE 
18.000000 | SE3435-ND -96 80 56 | CA-301 18.0000M-C 9.600000 | SER3418-ND 1.12 96 .74 | CA-301 9.600M-C:PBFREE 
18.432000 | SE3436-ND 96 80 56 | CA-301 18.4320M-C 9.830000 | SER3419-ND 1.12 96 .74 | CA-301 9.830M-C:PBFREE 
19.660800_|_SE8437-ND 96 80 56__| CA-301 19.6608M-C 10.000000 | SER3420-ND 1.12 96 .74 | CA-301 10.000M-C:PBFREE 
20.000000 | RSESISS,ND. 96 80 56 | CA-301 20.0000M-C 10.240000 | SERS421-ND 1.12 96 .74_| CA-301 10.2400M-C:PBFREE 
2.118400 EoD id pe 298) || “CASO 122 SANE 11.059200 | SER3423-ND 1.12 96 74 | CA-301 11.0592M-C:PBFREE 
24.000000 Seon Bad a0 #28 (| |, OA S012 0000M-C 12.000000 | SER3424-ND 1.12 96 .74 | CA-301 12.0000M-C:PBFREE 
Sane Reape a = et Sante. (eons) 12,288000 | SER3426-ND ‘1.12 96 74 | CA-301 12.2880M-C:PBFREE 
8.000000  NESEaHaNID) OB 20 “56 | CA-301 28. 0000M-C:(FUND) 14.318180 | SER3429-ND 1.12 96 .74 | CA-301 14.31818M-C:PBFREE 
28.320000 [Maneater a a ‘56 | GA-301 28.200M-C:(FUND) 14.745600 | SER3431-ND 1.12 96 .74_|_CA-301 14.7456M-C:PBFREE 
2.000000 (Manama 96 -_ Be. || <encanicas cocatec 16.000000 | SER3433-ND 1.12 96 .74 | CA-301 16.0000M-C:PBFREE 
32768000 [MOnemeenn O6 20 66. . | -GASS01°93 ‘7680KKC 18.000000 | SER3435-ND 1.12 96 .74 | CA-301 18.0000M-C:PBFREE 
33000000 Manemienn 56 _ 66. | @Axs04S3.0000KKC 18.432000 | SER3436-ND 1.12 96 .74 | CA-301 18.4320M-C:PBFREE 
33.333000 | SE3449-ND 06 “80 “56 | CA-301 33.3330M-C 19.660800 | SER3437-ND 4.42 96 .74 | CA-301 19.6608M-C:PBFREE 
36.000000 | SE3450-ND ‘96 80 ‘56 | CA-301 36.0000M-C 20.000000 | SER3438-ND 1.12 96 .74_| _CA-301 20.0000M-C:PBFREE 
40.000000 | SE3451-ND 96 80 ‘56 | CA-301 40.0000M-C 22.118400 | SER3439-ND 1.12 96 74 | CA-301 22.1184M-C:PBFREE 
46.000000 SE3453-ND 96 80 56 CA-301 46.0000M-C 24.000000 SER3440-ND 1.12 96 74 CA-301 24.0000M-C:PBFREE 
49.860000 SE3454-ND 96 80 56 CA-301 49.8600M-C 25.000000 SER3441-ND 1.12 .96 .74 CA-301 25.0000M-C:PBFREE 
50.000000 | SE3455-ND 96 80 ‘56 | CA-301 50.0000M-C 27.000000 | SER3443-ND 1.12 96 .74 | CA-301 27.0000M-C:(FUND):PBFREE 
55.000000 | SE3456-ND 96 80 56 | CA-301 55.0000M-C 33.000000 | SER3448-ND 1.12 96 .74 | CA-301 33.0000M-C:PBFREE 
60.000000 | SE3457-ND 144 93 64 | CA-301 60.000M-C 40.000000 | SER3451-ND 1.12 96 .74_|_CA-301 40.0000M-C:PBFREE 
NEW! Chipset Crystals Reel’ 
Load Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Capacitance | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epson Compatible Chip Sets 
(MHz) (pF) Part No. 1 10 50 Part No. 250 Part No. and Applications 
76.0000 9.0 SER3628CT-ND 4.03 3.45 2.88 SER3628TR-ND 862.50 TSX-3225 16.0000MFO9Z-AC3 CSR, Bluetooth® 
16.0000 9.0 SER3636CT-ND 4.03 3.45 2.88 SER3636TR-ND 862.50 TSX-3225 16.0000MF18X-AC3 Freescale, ZigBee™ 
20.0000 9.0 SER3629CT-ND 4.03 3.45 2.88 SER3629TR-ND 862.50 TSX-3225 20.0000MF20G-AC3 CSR, Bluetooth® 
24.0000 9.0 SER3634CT-ND 4.03 3.45 2.88 SER3634TR-ND 862.50 TSX-3225 24.0000MF20G-AC3 Freescale, ZigBee™ 
24.0000 9.0 SER3635CT-ND 4.03 3.45 2.88 SER3635TR-ND 862.50 TSX-3225 24.0000MF15X-AC3 Freescale, ZigBee™ 
26.0000 9.0 SER3627CT-ND 4.03 3.45 2.88 SER3627TR-ND 862.50 TSX-3225 26.0000MFO9Z-AC3 CSR, Bluetooth®, GSM 
38.4000 8.5 SER3625CT-ND 4.03 3.45 2.88 SER3625TR-ND 862.50 TSX-3225 38.4000MF10Z-AS3 Marvell, WLAN 
40.0000 9.0 SER3626CT-ND 4.03 3.45 2.88 SER3626TR-ND 862.50 TSX-3225 40.0000MF10Z-AC3 Marvell, WLAN, WIMAX 
16.0000 9.0 SER3630CT-ND 2.56 2.19 1.83 SER3630TR-ND 547.50 TSX-4025 16.0000MFO9Z-AC3 CSR, Bluetooth® 
26.0000 9.0 SER3633CT-ND 5.08 4.35 3.63 SER3633TR-ND 7087.50 FA-20H 26.0000ML81Z-AC3 CSR, Bluetooth®, GSM 
38.4000 8.5 SER3631CT-ND 5.08 4.35 3.63 SER3631TR-ND 1087.50 FA-20H 38.4000MF10Z-AS3 Marvell, WLAN 
40.0000 9.0 SER3632CT-ND 5.08 4.35 3.63 SER3632TR-ND 1087.50 FA-20H 40.0000MF15Z-AC3 Analog Devices, WLAN, WIMAX 


MA-306 Series Crystal 


Specifications: * Storage Temperature: -55°C ~ 100°C, stored as naked product 


Internal 
Connection 
#4 #3 


after unpacking * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Maximum Drive Level: 

2mW_ » Recommended Drive Level: 10uW ~ 100”UW » Frequency Tolerance (stan- e 

dard): +50ppm * Frequency Temperature Characteristics (standard): +30ppm, -20°C 

~ 70°C, DL=100uW * Load Capacitance: 18pF »* Series Resistance: 600 Maximum, Recommended 

-20°C ~ 70°C, DL=100HW * Shunt Capacitance: 5pF Maximum * Aging: +5ppm/ Soldering Pattern 

year Maximum 

Cut Tape Tape and Reel 
Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epson 
(MHz) Part No. 10 50 Part No. 1,000 Part No. 
18.00000 SE2701CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2701TR-ND 1020.00 MA-306 18.0000M-CO 
18.43200 SE2702CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2702TR-ND 1020.00 MA-306 18.4320M-CO 
19.66080 SE2704CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2704TR-ND 1020.00 MA-306 19.6608M-CO 
22.11840 SE2707CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2707TR-ND 1020.00 MA-306 22.1184M-CO 
24.00000 SE2708CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2708TR-ND 1020.00 MA-306 24.0000M-CO 
24.57600 SE2709CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2709TR-ND 1020.00 MA-306 24.5760M-CO 
25.00000 SE2710CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2710TR-ND 1020.00 MA-306 25.0000M-CO 
25.17500 SE2711CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2711TR-ND 1020.00 MA-306 25.1750M-CO 
27.00000 SE2712CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2712TR-ND 1020.00 MA-306 27.0000M-CO 
28.00000 SE2713CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2713TR-ND 1020.00 MA-306 28.0000M-CO 
28.63636 SE2715CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2715TR-ND 1020.00 MA-306 28.63636M-CO 
29.49120 SE2716CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2716TR-ND 1020.00 MA-306 29.4912M-CO 
32.00000 SE2718CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2718TR-ND 1020.00 MA-306 32.0000M-CO 
40.00000 SE2725CT-ND 2.14 1.83 1.53 SE2725TR-ND 1020.00 MA-306 40.0000M-CO 
RoHS Compliant 

18.00000 SER2701CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2701TR-ND 885.00 MA-306 18.0000M-CO:ROHS 
18.43200 SER2702CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2702TR-ND 885.00 MA-306 18.4320M-CO:ROHS 
19.66080 SER2704CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2704TR-ND 885.00 MA-306 19.6608M-CO:ROHS 
20.00000 SER2705CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2705TR-ND 885.00 MA-306 20.0000M-CO:ROHS 
22.11840 SER2707CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2707TR-ND 885.00 MA-306 22.1184M-CO:ROHS 
24.00000 SER2708CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2708TR-ND 885.00 MA-306 24.0000M-CO:ROHS 
24.57600 SER2709CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2709TR-ND 885.00 MA-306 24.5760M-CO:ROHS 
25.00000 SER2710CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2710TR-ND 885.00 MA-306 25.0000M-CO:ROHS 
25.17500 SER2711CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2711TR-ND 885.00 MA-306 25.1750M-CO:ROHS 
27.00000 SER2712CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2712TR-ND 885.00 MA-306 27.0000M-CO:ROHS 
28.00000 SER2713CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2713TR-ND 885.00 MA-306 28.0000M-CO:ROHS 
29.49120 SER2716CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2716TR-ND 885.00 z 
32.00000 SER2718CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2718TR-ND 885.00 MA-306 32.0000M-CO:ROHS 
40.00000 SER2725CT-ND 2.14 1.83 1.53 SER2725TR-ND 885.00 MA-306 40.0000M-CO:ROHS 

Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


@ EPSON TOYOCOM Surface Mount Quartz Crystal Products 


Features: ¢ Capable of withstanding reflow temperatures of 260°C for 20 seconds » Suitable for use in today’s high density surface mount boards 


Package FC-135 FC-255 MA-505 MA-506 MC-146 MC-156 MC-306 MC-405 MC-406 
Operating Temperature -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -20°C ~ 70°C -20°C ~ 70°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C -40°C ~ 85°C 
Maximum Drive Level 0.5uW 0.5uW 10uW ~ 100UW 10uW ~ 100W 1.0uW 1.00W 1.0uW 1.00W 1.0uW 
Frequency Tolerance +20ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C +50ppm @ 25°C +50ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C +20ppm @ 25°C 
Load Capacitance 12.5pF 12.5pF 18pF 18pF 9pF 12.5pF A=12.5pf; E=6pF 12.5pF 12.5pF 
Series Resistance 70KQ Max. 65KO Max. _ = 65KQ Max. 65KO Max. 50KQ Max. 50KO Max. 50KQ Max. 
Shunt Capacitance 1.3pF Typ. 1.3pF Typ. 5pF Max. 5pF Max. 0.8pF _ 0.9pF Max. 0.85pF Typ. 0.85pF 


internal Conpection Internal Connection 
#4, #3 = [414 #4. ___ #8 

f 
Recommended Soldering Pattern i f tH 4 0.15 


Dimensions #1 #2 0.3 ia Places 


Type (mm) ct: MA-506 
B c +! 254 254-1 Internal Connection 
z #4, #3 


=o 


=" 13.46 
FC-135 1.7 18 i: a == fe 


Fo-255 | 12 | 32 | 22 
MA-505 zo | 5.61 
MA-506 6.86 | 2.06 | 1. Fig. 3 
me-14e | 12 | 51 | 06 Win-d08 
me-se | 12 | 388 | 15 MC-146 
me-306 | 13 | 42 | 19 MC-156 


MC-306 
MC-405 : 3.9 1.5 MC-406 


Do not connect #2 and 
#3 to external device 


— 
td 
0.75-! cel Lo7s 


Internal Connection U : Internal Connection 


#4 #3 ol 5 #4 #3 


ate | 


Le] 


/K-— 7.1 —| 


#1 #2 3 1.9 0: #2 


MC-406 ‘ 3.9 1.5 . Do not connect #2 and : Do not connect #2 and 
13 #3 to external device #3 to external device 


tort, 


[| 
ost lost a = 
2.29 : cy 
0.51 = 
—<@q-$\—ir15 ol 3 ; Internal Connection iBawom view) 
12.54 2.54 he {4 | ce) le 
.20 #T FO) Be S L rr 
Digi-Key Price Boch Digi-Key Tapejand/Res! Epson 
Fig. Series Frequency Part No. ul 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
4.00000 MHz SE2518CT-ND. 2.80 2.40 2.00 SE2518TR-ND 1,000 1330.00 MA-505 4.0000M-CO 
4.09600 MHz SE2519CT-ND 2.80 2.40 2.00 SE2519TR-ND 1,000 1330.00 MA-505 4.0960M-CO 
4.91520 MHz SE2520CT-ND 2.80 2.40 2.00 SE2520TR-ND 1,000 1330.00 MA-505 4.9152M-CO 
6.00000 MHz SE2501CT-ND 1.12 96 80 SE2501TR-ND 1,000 530.00 MA-505 6.0000M-CO 
7.37280 MHz SE2503CT-ND 1.12 96 80 SE2503TR-ND 1,000 530.00 MA-505 7.3728M-CO 
8.00000 MHz SE2504CT-ND 1.12 96 80 SE2504TR-ND 1,000 530.00 MA-505 8.0000M-CO 
9.83000 MHz SE2524CT-ND 1.12 -96 80 SE2524TR-ND 1,000 530.00 MA-505 9.8304M-CO 
10.00000 MHz SE2505CT-ND 1.12 96 80 SE2505TR-ND 1,000 530.00 MA-505 10.0000M-CO 
10.24000 MHz SE2525CT-ND 1.12 -96 -80 SE2525TR-ND 1,000 530.00 MA-505 10.2400M-CO 
11.05920 MHz SE2506CT-ND 1.12 -96 80 SE2506TR-ND 1,000 530.00 MA-505 11.0592M-CO 
12.00000 MHz SE2507CT-ND 1.12 96 80 SE2507TR-ND 1,000 530.00 MA-505 12.0000M-CO 
14.31800 MHz SE2528CT-ND 1.12 96 80 SE2528TR-ND 1,000 530.00 MA-505 14.3180M-CO 
14.74560 MHz SE2529CT-ND 1.12 96 80 SE2529TR-ND 1,000 530.00 MA-505 14.7456M-CO 
Mae 16.00000 MHz SE2508CT-ND 1.12 96 80 SE2508TR-ND 1,000 530.00 MA-505 16.0000M-CO 
18.43200 MHz SE2533CT-ND 1.12 -96 80 SE2533TR-ND 1,000 530.00 MA-505 18.4320M-CO 
19.66000 MHz SE2535CT-ND 1.12 96 80 SE2535TR-ND 1,000 530.00 MA-505 19.6600M-CO 
20.00000 MHz SE2509CT-ND 1.12 -96 80 SE2509TR-ND 1,000 530.00 MA-505 20.0000M-CO 
24.00000 MHz SE2510CT-ND 1.12 96 -80 SE2510TR-ND 1,000 530.00 MA-505 24.0000M-CO 
24.57600 MHz SE2538CT-ND 1.12 96 80 SE2538TR-ND 1,000 530.00 MA-505 24.5760M-CO 
25.00000 MHz SE2539CT-ND 1.12 -96 80 SE2539TR-ND 1,000 530.00 MA-505 25.0000M-CO 
1 29.49120 MHz SE2543CT-ND 1.12 96 80 SE2543TR-ND 1,000 530.00 MA-505 29.4912M-C0:(30T) 
30.00000 MHz SE2544CT-ND 1.12 -96 -80 SE2544TR-ND 1,000 530.00 MA-505 30.0000M-CO 
32.76800 MHz SE2546CT-ND 1.12 96 80 SE2546TR-ND 1,000 530.00 MA-505 32.7680M-CO 
33.33330 MHz SE2514CT-ND. 1.12 96 80 SE2514TR-ND 1,000 530.00 MA-505 33.3330M-CO 
36.00000 MHz SE2548CT-ND 1.12 96 80 SE2548TR-ND 1,000 530.00 MA-505 36.0000M-CO 
40.00000 MHz SE2515CT-ND 1.12 96 80 SE2515TR-ND 1,000 530.00 MA-505 40.0000M-CO 
4.00000 MHz SE2618CT-ND 2.80 2.40 2.00 SE2618TR-ND 1,000 1330.00 MA-506 4.0000M-CO 
4.09600 MHz SE2619CT-ND 2.80 2.40 2.00 SE2619TR-ND 1,000 1330.00 MA-506 4.0960M-CO 
4.91520 MHz SE2620CT-ND 2.80 2.40 2.00 SE2620TR-ND 1,000 1330.00 MA-506 4.9152M-CO 
6.00000 MHz SE2601CT-ND 1.12 96 80 SE2601TR-ND 1,000 530.00 MA-506 6.0000M-CO 
6.14400 MHz SE2602CT-ND 1.12 96 -80 SE2602TR-ND 1,000 530.00 MA-506 6.1440M-CO 
7.37280 MHz SE2603CT-ND 1.12 96 80 SE2603TR-ND 1,000 530.00 MA-506 7.3728M-CO 
8.00000 MHz SE2604CT-ND 1.12 96 80 SE2604TR-ND 1,000 530.00 MA-506 8.0000M-CO 
MA-506 9.83000 MHz SE2624CT-ND 1.12 96 80 SE2624TR-ND 1,000 530.00 MA-506 9.8300M-CO 
10.00000 MHz SE2605CT-ND 1.12 96 80 SE2605TR-ND 1,000 530.00 MA-506 10.0000M-CO 
10.24000 MHz SE2625CT-ND 1.12 96 80 SE2625TR-ND 1,000 530.00 MA-506 10.2400M-CO 
11.00000 MHz SE2626CT-ND 1.12 96 80 SE2626TR-ND 1,000 530.00 MA-506 11.0000M-CO 
11.05920 MHz SE2606CT-ND 1.12 96 80 SE2606TR-ND 1,000 530.00 MA-506 11.0592M-CO 
12.00000 MHz SE2607CT-ND 1.12 96 80 SE2607TR-ND 1,000 530.00 MA-506 12.0000M-CO 
12.28800 MHz SE2627CT-ND 1.12 96 80 SE2627TR-ND 1,000 530.00 MA-506 12.2880M-CO 
14.74560 MHz SE2629CT-ND 1.12 -96 80 SE2629TR-ND 1,000 530.00 MA-506 14.7456M-CO 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1371 


@ EPSON TOYOCOM ‘Surface Mount Quartz Crystal Products (cont) 


Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key dapeandiReel Epson 
Fig. Series Frequency Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
15.00000 MHz SE2630CT-ND 112 96 80 SE2630TR-ND 7,000 530.00 MA-506 15.0000M-CO 
16.0000 MHz SE2608CT-ND 412 96 80 SE2608TR-ND 4,000 530.00 MA-506 16.0000M-CO 
16.25700 MHz SE2631CT-ND 442 96 80 SE2631TR-ND 4,000 530.00 MA-506 16.2570M-CO 
18.00000 MHz SE2632CT-ND 142 96 80 SE2632TR-ND 4,000 530.00 MA-506 18.0000M-CO 
18.43200 MHz SE2633CT-ND 142 96 80 SE2633TR-ND 4,000 530.00 MA-506 18.4320M-CO 
19.66080 MHz SE2635CT-ND 12 96 80 SE2635TR-ND 7,000 530.00 MA-506 19.6608M-CO 
20.0000 MHz SE2609CT-ND 442 96 80 SE2609TR-ND 4,000 530.00 MA-506 20.0000M-CO 
20.48000 MHz SE2636CT-ND 442 96 80 SE2636TR-ND 4,000 530.00 MA-506 20.4800M-CO 
2.11840 MHz SE2637CT-ND 442 96 80 SE2637TR-ND 4,000 530.00 MA-506 22.1184M-CO 
1 MA-506 2400000 MHz SE2610CT-ND 4.12 96 80 SE2610TR-ND 4,000 530.00 MA-506 24.0000M-CO 
24.57600 MHz SE2638CT-ND 112 96 80 SE2638TR-ND 7,000 530.00 MA-506 24.5760M-CO 
25.0000 MHz SE2639CT-ND 442 96 80 SE2639TR-ND 4,000 530.00 MA-506 25.0000M-CO 
2700000 MHz SE2641CT-ND 142 96 80 SE2641TR-ND 4,000 530.00 MA-506 27.0000M-CO:(FUND) 
28.63600 MHz SE2642CT-ND 142 96 80 SE2642TR-ND 4,000 530.00 MA-506 28.6360M-CO0:(307) 
33.0000 MHz SE2647CT-ND 412 96 80 SE2647TR-ND 4,000 530.00 MA-506 33.0000M-CO 
40.0000 MHz SE2615CT-ND 12 96 80 SE2615TR-ND 7,000 530.00 MA-506 40.0000M-CO 
48.00000 MHz SE2651CT-ND 142 96 80 SE2651TR-ND 4,000 530.00 MA-506 48.0000M-CO 
50.0000 MHz SE2616CT-ND 142 96 80 SE2616TR-ND 4,000 530.00 MA-506 50.0000M-CO 
64.0000 MHz SE2653CT-ND 1.23 4.05 88 SE2653TR-ND 4,000 530.00 MA-506 64.0000M-CO 
2 MC-146 32,76800 KHz SE2416CT-ND 140 120 1.00 SE2416TR-ND 250 16750 MC-146 32,768KA-AC3 
3 | MC-156 32,76800 KHz SE2412CT-ND 130 rer 93 SE2412TR-ND 7,000 620.00 MC-156 32,7680KA-AO 
SE2407CT-ND 95 BI 68 SE2407TR-ND 7,000 450.00 MC-306 32.7680K-AO 
fate Reber: Ee sa SE2417CT-ND 95 81 68 SE2417TR-ND 250 112.50 MC-306 32.768K-E3 
5 | MC-405 32,76800 KHz SE2405CT-ND 95 BI 68 SE2405TR-ND 7,000 450.00 MC-405 32.7680K-A0 
6 | _MC-406 32,76800 KHz SE2418CT-ND 95 BI 68 SE2418TR-ND 250 112.50 MC-406 32.768K-A3 
RoHS Compliant 
7 FO-135 32,76800 KHz SE2413CTND 2.98 2.55 2.13 SE2413TR-ND 250 355.00 FC-135 32. 7680KA-A3 
8 FC-255 32,76800 KHz SE2415CT-ND 186 159 133 SE2415TR-ND 250 220.00 FC-255 32.7680K-A3 
4.00000 MHz SER2518CT-ND 2.80 2.40 2.00 SER2518TR-ND 7,000 7140.00 MA-505 4.0000M-CO:ROHS 
4.09600 MHz SER2519CT-ND 2.80 2.40 2.00 SER2519TR-ND 4,000 1140.00 MA-505 4.0960M-CO:ROHS 
4.91520 MHz SER2520CTND 2.80 2.40 2.00 SER2520TR-ND 4,000 1140.00 MA-505 4.9152M-CO:ROHS 
6.00000 MHz SER2501CT-ND 412 96 80 SER2501TR-ND 4,000 480.00 MA-505 6.0000M-CO:ROHS 
7.37280 MHz SER2503CT-ND 412 96 80 SER2503TR-ND 4,000 480.00 MA-505 7.3728M-C0:ROHS 
8.00000 MHz SER2504CTND 12 96 80 SER2504TR-ND 7,000 480.00 MA-505 8.0000M-CO:ROHS 
9.83040 MHz SER2524CT-ND 412 96 80 SER2524TR-ND 4,000 480.00 MA-505 9.8304M-CO:ROHS 
10.00000 MHz SER2505CT-ND 412 96 80 SER2505TR-ND 4,000 480.00 MA-505 10.0000M-CO:ROHS 
11,05920 MHz SER2506CT-ND 442 96 80 SER2506TR-ND 4,000 480.00 MA-505 11.0592M-CO:ROHS 
12.0000 MHz SER2507CTND 442 96 80 SER2507TR-ND 4,000 480.00 MA-505 12.0000M-C0:ROHS 
14.31800 MHz SER2528CT ND 12 96 80 SER2528TR-ND 7,000 480.00 MA-505 14.3180M-CO:ROHS 
MA‘S05 14.74560 MHz SER2529CT-ND 412 96 80 SER2529TR-ND 4,000 480.00 MA-505 14.7456M-CO:ROHS 
16.00000 MHz SER2508CT-ND 412 96 80 SER2508TR-ND 4,000 480.00 MA-505 16.0000M-C0:ROHS 
18.43200 MHz SER2533CT-ND 442 96 80 SER2533TR-ND 4,000 480.00 MA-505 18.4320M-CO:ROHS 
19.6000 MHz SER2535CT-ND 142 96 80 SER2535TR-ND 4,000 480.00 MA-505 19.6600M-CO:ROHS 
20.0000 MHz SER2509CTEND 12 96 80 SER2509TR-ND 7,000 480.00 MA-505 20.0000M-CO:ROHS 
24.0000 MHz SER2510CT-ND 442 96 80 SER2510TR-ND 4,000 480.00 MA-505 24.0000M-CO:ROHS 
24.57600 MHz SER2538CT-ND 412 96 80 SER2538TR-ND 4,000 480.00 MA-505 24.5760M-CO:ROHS 
25.0000 MHz SER2539CT-ND 142 96 80 SER2539TR-ND 4,000 480.00 MA-505 25.0000M-CO:ROHS 
29.49120 MHz SER2543CT-ND 412 96 80 SER2543TR-ND 4,000 480.00 MA-505 29.4912M-CO:(30T): ROHS 
30.0000 MHz SER2544CT ND 12 96 80 SER25447R-ND 7,000 480.00 MA-505 30.0000M-CO:ROHS 
40.0000 MHz SER2515CT-ND 442 96 80 SER2515TR-ND 4,000 480.00 MA-505 40.0000M-C0:ROHS 
4.00000 MHz SER2618CT ND 2.80 2.40 2.00 SER2618TR-ND 7,000 7140.00 MA-506 4.0000M-CO:ROHS 
4.09600 MHz SER2619CT-ND 2.80 2.40 2.00 SER2619TR-ND 4,000 1140.00 MA-506 4.0960M-CO:ROHS 
1 4.91520 MHz SER2620CT-ND 2.80 2.40 2.00 SER2620TR-ND 4,000 1140.00 MA-506 4.9152M-CO:ROHS 
6.00000 MHz SER2601CT-ND 442 96 80 SER2601TR-ND 4,000 480.00 MA-506 6.0000M-CO:ROHS 
6.14400 MHz SER2602CT-ND 412 96 80 SER2602TR-ND 4,000 480.00 MA-506 6.1440M-CO:ROHS 
737280 MHz SER2603CTEND 12 26 80 SER2603TR-ND 7,000 480.00 MA-506 7.3728M-CO:ROHS 
8.00000 MHz SER2604CT-ND 442 96 80 SER2604TR-ND 4,000 480.00 MA-506 8.0000M-CO:ROHS 
9.83000 MHz SER2624CTND 442 96 80 SER2624TR-ND 4,000 480.00 MA-506 9.8300M0CO:ROHS 
10.00000 MHz SER2605CT-ND 442 96 80 SER2605TR-ND 4,000 480.00 MA-506 10.0000M-C0:ROHS 
11.05920 MHz SER2606CT-ND 112 96 80 SER2606TR-ND 4,000 480.00 MA-506 11.0592M-CO:ROHS 
72.00000 MHz SER2607CEND 12 96 80 SER2607TR-ND 7,000 480.00 MA-506 12.0000M-CO:ROHS 
12.28800 MHz SER2627CT-ND 412 96 80 SER2627TR-ND 4,000 480.00 MA-506 12.2880M-C0:ROHS 
14.31818 MHz SER2628CT-ND 142 96 80 SER2628TR-ND 4,000 480.00 MA-506 14.31818M-CO:ROHS 
MA-506 14.74560 MHz SER2629CT-ND 442 96 80 SER2629TR-ND 4,000 480.00 MA-506 14.7456M-CO:ROHS 
16.0000 MHz SER2608CT-ND 442 96 80 SER2608TR-ND 4,000 480.00 MA-506 16.0000M-C0:ROHS 
78.00000 MHz SER26320TND T2 96 80 SER2632TR-ND 7,000 480.00 MA-506 18.0000M-CO:ROHS 
18.43200 MHz SER2633CT-ND 442 96 80 SER2633TR-ND 4,000 480.00 MA-506 18.4320M-CO:ROHS 
20.0000 MHz SER2609CTND 442 96 80 SER2609TR-ND 4,000 480.00 MA-506 20.0000M-C0:ROHS 
2.11840 MHz SER2637CT-ND 442 96 80 SER2637TR-ND 4,000 480.00 MA-506 22.1184M-CO:ROHS 
24.0000 MHz SER2610CT-ND 412 96 80 SER2610TR-ND 4,000 480.00 MA-506 24.0000M-CO:ROHS 
24.57600 MHz SER2638C TEND 12 96 80 SER2638TR-ND 7,000 480.00 MA-506 24.5760M-CO:ROHS 
25.0000 MHz SER2639CT-ND 442 96 80 SER2639TR-ND 4,000 480.00 MA-506 25.0000M-C0:ROHS 
27.0000 MHz SER2641CT-ND 412 96 80 SER2641TR-ND 4,000 480.00 MA-506 27.0000M-CO:(FUND):ROHS 
28.63600 MHz SER2642CT-ND 412 96 80 SER2642TR-ND 4,000 480.00 MA-506 28.6360M-C0:(30T):ROHS 
32.76800 MHz SER2646CT-ND 442 96 80 SER2646TR-ND 4,000 460.00 MA-506 32.7680M-CO:ROHS 
48.0000 MHz SER2651CEND 12 26 80 SER2651TR-ND 7,000 480.00 MA-506 48,0000M-CO:ROHS 
64.0000 MHz SER2653CT-ND 1.23 4.05 88 SER2653TR-ND 4,000 525.00 MA-506 64.0000M-CO:ROHS 
2 MC-146 32,76800 KHz SER2416CT-ND 140 1.20 1.00 SER2416TR-ND 250 163.00 MC-146 82,768KA-AC3:ROHS 
3 | MC-156 32,76800 KHz SER2412CT- ND 130 rer 93 SER2412TR-ND 7,000 537.00 MC-156 32,7680KA-A0:ROHS 
32,76800 KHz SER2407CEND 95 BI 68 SER2407TR-ND 7,000 413.00 MC-306 32.7680K-A0:ROHS 
Be |, M808 32,76800 KHz SER2417CT ND 95 BI 68 SER2417TR-ND 250 116.75 MC-306 32.768K-E3:ROHS 
| wean 32,76800 KHz SER2405CEND 95 BI 68 SER2405TR-ND 7,000 413.00 MC-406 32.7680K-A0:ROHS 
32,76800 KHz SER2418CT- ND 95 BI 68 SER2418TR-ND 250 116.75 MC-406 32.768K-A3:ROHS 
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CTS. 400 Series SMD Crystals 


Features: 

¢ Lead (Pb) Free 

¢ Stable frequency over temperature and drive level 

* Ideal for application to high-density circuit boards with 
reliable precision and excellent shock performance in lt 2 — 6.0 —_} 
wireless telecommunications devices 

Specifications: 

° Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C (403C11 only: 
+10ppm) 

¢ Temperature Reflow Condition: 255°C +5°C @ 10 sec- 
onds Maximum 

¢ Frequency Stability: +50ppm (403C11 only: +10ppm) 

* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 

* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 

¢ Drive Level: 100LW Maximum; 25uW Typical (403 Se- Top View Top View Top View 
ries only: 100uW Maximum; 10uW Typical) 


Fig. 3 f 
1.20 max 
r 


Cut Tape 
Frequency | Operating Load Shunt ESR | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel cts 
(MHz) Mode Capacitance | Capacitance | (Q) | PartNo. J 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 - 403 Series 
13.00000 90 | CTX731CT-ND 2.10 1.68 1.40 CTX731TR-ND | 3,000 812.00/M | 403C35E13M00000 
16.00000 90 | CTX732CT-ND 5.14 4 3.43 CTX732TR-ND | 3,000 198700/M | 403C11E16M00000 
26.00000 | Fundamental]  20pF 5pF 60 | CTX733CT-ND 2.10 1.68 1.40 CTX733TR-ND | 3,000 812.00/M | 403C35E26M00000 
2700000 60 | CTX734CT-ND 2.10 1.68 1.40 CTX734TR-ND | 3,000 812.00/M | 403C35E27M00000 
32.00000 50_| CTX735CT-ND 5.14 4.1 3.43 CTX735TR-ND__| 3,000 198700/M_| 403C11E32M00000 
Fig. 2 - 405 Series 
11.05920 CTX638CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX638TR-ND | 1,000 753.00 ] 405C35B11M05920 
12.00000 CTX639CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX639TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B12M00000 
12.80000 CTX640CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX640TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B12M80000 
13.00000 CTX641CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX641TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B13M00000 
14.31818 CTX642CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX642TR-ND_ | _ 1,000 753.00 | 405C35B14M31818 
14.4000 CTX643CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX643TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B14M40000 
14.74560 CTX644CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX644TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B14M74560 
15.36000 CTX645CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX645TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B15M36000 
16.00000 CTX646CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX646TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B16M00000 
16.36800 CTX647CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX647TR-ND_| 1,000 753.00 | 405C35B16M36800 
79.20000 |Fundamental | —13.0pF 7pF 50 | cTxe4sCTND 1.95 156 1:30 CTX648TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B19M20000 
19.68000 CTX649CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX649TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B19M68000 
20.0000 CTX650CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX650TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B20M00000 
24.00000 CTX651CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX651TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B24M00000 
25.00000 CTX652CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX652TR-ND_| 1,000 753.00 | 405C35B25M00000 
26.00000 CTX653CT-ND 1.95 156 1.30 CTX653TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B26M00000 
32.00000 CTX654CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX654TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B32M00000 
33.00000 CTX655CT-ND 1.95 1.56 1.30 CTX655TR-ND | 1,000 753.00 | 405C35B33M00000 
40.0000 CTX656CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX656TR-ND | 1,000 83700 | 405C35B40M00000 
44.0000 CTX657CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX657TR-ND | 1,000 83700 | 405C35B44M00000 
Fig. 3 - 406 Series 
18.43200 CTX668CT-ND 2.16 174 1.45 CTX668TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B18M43200 
19.44000 CTX669CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX669TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B19M44000 
20.48000 CTX670CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX670TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B20M48000 
22.00000 CTX671CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX671TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B22M00000 
24.57600 CTX672CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX672TR-ND_| 1,000 83700 | 406C35B24M57600 
2700000 CTX673CT-ND 2.16 174 1.45 CTX673TR-ND | 1,000 837.00 | 406C35B27M00000 
30.00000 40 | cTx674C7-ND 2.16 1.74 1.45 CTX674TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B30M00000 
32.76800 CTX675CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX675TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B32M76800 
35.32800 CTX676CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX676TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B35M32800 
38.88000 CTX677CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX677TR-ND_| 1,000 83700 | 406C35B38M88000 
4454500 | Fundamental) 13.0pF 4pF CTX678CT-ND 2.16 174 145 CTX678TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B44M54500 
48.0000 CTX679CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX679TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B48M00000 
10.00000 CTX658CT-ND 2.16 174 1.45 CTX658TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B10M00000 
10.24500 CTX659CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX659TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B10M24500 
12.28800 CTX660CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX660TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B12M28800 
12.68800 CTX661CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX661TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B12M68800 
13.00000 60 | CTX662CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX662TR-ND_| 1,000 83700 | 406C35B13M00000 
13.22500 CTX663CT-ND 2.16 174 1.45 CTX663TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B13M22500 
14.0000 CTX664CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX664TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B14M00000 
14.31818 CTX665CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX665TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B14M31818 
14.85000 CTX667CT-ND 2.16 1.74 1.45 CTX667TR-ND | 1,000 83700 | 406C35B14M85000 
Fig. 4 - 407 Series 
16.38400 CTX682CT-ND 1.58 1.26 1.05 CTX682TR-ND | 1,000 609.00 | 407F35E016M3840 
16.67000 CTX683CT-ND 1.58 1.26 1.05 CTX683TR-ND | 1,000 609.00 | 407F35E016M6700 
22.11840 CTX684CT-ND 1.58 1.26 1.05 CTX684TR-ND | 1,000 609.00 | 407F35E022M1184 
29.49120 40 | CTxXe8SCT-ND 1.58 1.26 1.05 CTX685TR-ND | 1,000 609.00 | 407F35E0294912 
36.00000 | Fundamental) — 20.0pF 4pF CTX686CT-ND 1.73 1.38 115 CTX686TR-ND | 1,000 66700 | 407F35E036M0000 
44.73600 CTX687CT-ND 1.88 1.50 1.25 CTX687TR-ND | 1,000 725.00 | 407F35E044M7360 
9.60000 60 | CIX680CT-ND 158 1.26 1.05 CTX680TR-ND | 1,000 609.00 | 407F35E009M6000 
12.50000 CTX681CT-ND 158 1.26 1.05 CTX681TR-ND | 1,000 609.00 | 407F35E012M5000 
50.00000 |3rdOvertone| __20.0pF 4pF 100 | CTX688CT-ND 173 139 116 CTX688TR-ND_ | 1,000 670.00 | 407T35E050M0000 
ATS Series Crystals 
Specifications: « Frequency Tolerance: +30ppm Frequency| Load | Digi-Ke Price Each cTSs Frequency | Load | Digi-Key Price Each cTs 
Harve Lavell 100m c Frequency Sapline (Hz) | Cap. | Part No. 1 10 50__100 | Part No. (Miltz) | Gap. | Part No- 1 10 -50__—_—100 | Part No. 
“sOppm* Operating Temperature: -20°C . | 9579545 | 18.0pF | CTX400-ND 89 ‘78.71.49 | ATS036 | | 12.000000 | Series | CTX410-ND 80. +70 + +«63.+~+~+~«45 | ATS120 
70°C * Operating Mode: Fundamental 3.686400 | 20.0pF | CTX401-ND 89 78 74 49 | ATSO37 | | 12.288000 |20.0pF) CTX411-ND 0 70 63 45 | ATS122 
4.000000 | 20.0pF | CTX402-ND ‘80 ‘70 63 45 |ATSO40 | | 14.318180 | Series| CTX412-ND 80 70 + =.63. ~—=.45 | ATS143 
10.85 450 4.915200 | 20.0pF | CTX403-ND. 80 70 63  .45 | ATS042 | | 15.360000 |20.0pF| CTX413-ND 80 +=.70~S.63.—Ss«45 | ATS15A 
Ps =| oF 5.068800 | 20.0pF | CTX404-ND. 80 ‘70.63 _.45 | ATS050 | | 16.000000 | Series | CTX414-ND 80-70 ~—— 63-45 | ATS160 
3.68 6.000000 | 20.0pF| CTX405-ND 80 ‘70.63.45 |ATSO60 | | 16.000000 |20.0pF| CTX415-ND 80. +70. ~+~+«63.~«45 | ATS16A 
f 8.000000 | 20.0pF | CTX406-ND. 80 70.63  .45 | ATSO8A | | 20.000000 | Series | CTX416-ND 80 70 63 45 | ATS200 
9.830400 | 20.0pF | CTX407-ND ‘80 ‘70.63 45 | ATSog8 | | 20.480000 |20.0pF | CTX417-ND 51 450 AT 28 | ATS204 
43 12.7 10.000000 | Series | CTX408-ND .80 .70 63.45 | ATS100 24.576000 | Series | CTX418-ND 1.35 117 1.07 .74 | ATS245 
| 11.059200 | 20.0pF | CTX409-ND 80 70.63 45 | ATS111 25.000000 | Series | CTX419-ND_ 1.35117 ——«-.07__——.74_| ATS250 
HGAGINS:ND "Base Ihisulator sac cncssiciadcgndsciei dina’ idddanseasdearasraesbtbnaigndd iota adhe Sanda dspetsoiudostaadsiaasdaotadeessdciad anton beanania $.90/10  $7.50/100 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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CTS. ATS-SM Series Crystals 


Specifications: 
¢ Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C 12.3 

ante 7 Ct23-7| cya 
* Shunt Capacitance: 7.0pF Maximum if 1.10> Crystal 
¢ Drive Level: 100W 
« Frequency Stability: +50ppm 
* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C 
* Operating Mode: Fundamental 


Metal Can 


Lead 7 4. 


Insulation 
Base 


632 HCMOS/TTL 
Clock Oscillators 


Model 632 is a ceramic packaged clock oscillator offering reduced size and enhanced stability. The small size 
means it’s perfect for any application. Enhanced stability means it’s the perfect choice for today’s communica- 
tion applications that require tight frequency control. 

Specifications: * Frequency Stability: 50ppm »* Supply Voltage: 3.3V * Output Load: 15pF * Output 
Duty Cycle: 45% ~ 55% * Rise/Fall Time: 10ns ¢ Start-up Time: 10ms * Enable Time: 10ms * Standby 
Current: 10uA * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C. 


Pin| Symbol | Description 
EOH | Enable Input 


— 


Bulk T&R 
Frequency) Load |Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |CTS 
(MHz) Cap. |Part No. 1 10 50  100/Part No. 1,000 |Part No. 


3.579545 | 18.0pF |CTX500-ND@® 1.31 114 .99 .69/CTX500TR-ND®@ 540.00 )ATSO36SM-T 
3.686400 |20.0pF |CTX501-ND® 1.31 114 .99 .69/CTX501TR-ND@ 540.00 /ATSO37SM-T 
4.000000 | 20.0pF |CTX502-ND® 1.31 1.14  .99 .69/CTX502TR-ND®@ 540.00 )ATSO40SM-T 
4.915200) 20.0pF |CTX503-ND® 131 1.14 .99 .69/CTX503TR-ND® 540.00 |ATSO42SM-T 
5.068800 |20.0pF |CTX504-ND® 1.31 1.14  .99 .69/CTX504TR-ND® 540.00 )/ATSOSOSM-T 


6.000000 |20.0pF |CTX505-ND® 1.31 1.14 .99 .69/CTX5O05TR-ND® 
8.000000|20.0pF |CTX506-ND@® 1.31 114 .99 .69/CTX506TR-ND® 
9.830400 |20.0pF |CTX507-ND®@® 1.31 1.14 .99 .69/CTX507TR-ND® 
10.000000| Series |CTX508-ND® 1.31 1.14 .99 .69|CTX508TR-ND® 
11.059200|20.0pF |CTX509-ND® 1.31 1.14 .99 .69/CTX509TR-ND® 


540.00 | ATSO60SM-T 
540.00 | ATSO8ASM-T 
540.00 | ATSO98SM-T 
540.00 |ATS100SM-T 
540.00 |ATS111SM-T 


540.00 |ATS120SM-T 
540.00 |ATS122SM-T 
540.00 |ATS143SM-T 
540.00 | ATS1SASM-T 
540.00 |ATS160SM-T 


12.000000| Series |CTX510-ND® 1.31 1.14 .99  .69|CTX510TR-ND® 
12.288000|20.0pF /CTX511-ND® 1.31 1.14 .99  .69|/CTX511TR-ND 

14.318180| Series |CTX512-ND® 1.31 1.14 .99 .69|CTX512TR-ND® 
15.360000|20.0pF |CTX513-ND® 1.31 1.14 .99  .69|CTX513TR-ND® 
16.000000| Series |CTX514-ND® 1.16 = 1.01 88 .61 |CTX514TR-ND® 


20.000000) Series |CTX515-ND® 1.16 = 1.01 88  .61 |CTX515TR-ND® 
20.480000)20.0pF |CTX516-ND@® 135 1.17 1.03 .72|CTX516TR-ND® 
24.576000) Series |CTX517ND®@® 1.35 117 1.03 .72|CTX517TR-ND® 


540.00 | ATS200SM-T 
680.00 | ATS204SM-T 
680.00 | ATS245SM-T 


@ RoHS Compliant 


RoHS 


Microprocessor Crystals 


Specifications: 


GND Circuit and Package 


2 Ground 

3 | Output | RF Output 

4 Vec Supply Voltage 

Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape & Reel Pricing*| CTS 

(MHz) Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
10.000 CTX736CT-ND 735 5.88 4.90 2842.00/M 632L31010M00000 
20.000 CTX737CT-ND 735 5.88 4.90 2842.00/M 632L31020M00000 
25.000 CTX740CT-ND 735 5.88 4.90 2842.00/M 632L31025M00000 
40.000 CTX738CT-ND 735 5.88 4.90 2842.00/M 632L31040M00000 
48.000 CTX739CT-ND 735 5.88 4.90 2842.00/M 632L31048M00000 
50.000 CTX741CT-ND 735 5.88 4.90 2842.00/M 632L31050M00000 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


636 Series SMD 
Clock Oscillators 


Features: * HCMOS »* Output enable standard * Standard 5x3.2mm surface mount footprint * Ceramic 
construction for long-term reliability Specifications: « Enable Input Voltage: 2V Minimum ¢ Disable Input 
Voltage: 0.5V Maximum ¢ Phase Jitter (Bandwidth 12kHz-20MHz): 1ps RMS Maximum «¢ Frequency 
Tolerance: +50ppm » Supply Voltage: 3.3V * Supply Current: 20mA Maximum « Operating Tem- 
perature: -20°C ~ 70°C ° Rise/Fall Time: 14.31818MHz ~ 48MHz: 6ns Maximum; 75MHz ~ 125MHz: 3ns 
¢ Output Load CMOS: 15pF «¢ Duty Cycle: 45% ~ 55% » Start-up Time: 10ms Maximum «¢ Stand-by 
Current: 10uA Maximum 


Digi®Reel” 


Pin Connection 
Enable 
Circuit/Pkg. Gnd. 
RF Output 
Supply Voltage 


Enable Truth Table 


Pin 1 Pin 3 
oat ha Output 
“o” High Imp. 

Open Output 


« Frequency Tolerance: +30ppm @ 25°C ft 40.85 
¢ Temperature Stability: +0.005% (+50ppm) G ze 5 I 
7 + -20°C ~ 70° Freq. |Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T &R Pricing |CTS 
+ Operating: Temperaiures 200 10 4.88 - >| 4.35 er (MHz) |Part No. 1 10 100 |Part No. 1,000 _|Part No. 
“Rally hermite tesislanee weld package “If 14.31818 |CTX6B89CTND 3.75 3.00 2.50 |CTX689TR-ND 1450.00 |6a6L3C014ma1818 
* Low start-up resistance 14.74560 |CTX690CT-ND 3.92 3.14 2.61 |CTX690TR-ND 1514.00 /636L3C014M74560 
16.00000 |CTX691CT-ND 3.92 3.14 2.61 |CTX691TR-ND 1514.00 |636L3C016M00000 
Frequency Load Digi-Key Price Each cTs 16.38400 |CTX692CT-ND 3.92 3.14 2.61 |CTX692TR-ND 1514.00 /636L3C016M38400 
(MHz) Capacitance Part No. 1 10 100 Part No. 18.43200 |CTX693CT-ND 3.92 3.14 2.61 |CTX693TR-ND 1514.00 |636L3C018M43200 
1.843200 13.0pF CTX067-ND 1.76 1.47 1.08 MP018S 20.00000 |CTX694CT-ND. 3.92 3.14 2.61 |CTX694TR-ND 1514.00 |636L3C020M00000 
zommo | mow | cose irs sar ton | roms | | [aoasmeememern® Sez git 251 earns ence: (eonateas 
pepahaes 32.0pF CweOSND) 76 a7 ae veo 25.00000 |CTX697CT-ND 3.92 3.14 2.61 |CTX697TR-ND _—_ 1514.00 /636L3C025M00000 
3.579545 18.0pF CTX049-ND 72 60 44 MPO36S 32.00000 |CTX698CT-ND 3.75 3.00 2.50 |CTX698TR-ND —_ 1450.00 _|636L3C032M00000 
3.686400 20.0pF CTX071-ND 72 60 44 MP037 32.76800 |CTX699CT-ND 3.92 3.14 2.61 |CTX699TR-ND 1514.00 |636L3C032M76800 
4.000000 Series CTX080-ND 72 60 44 MP04A 33.00000 |CTX700CT-ND 3.92 3.14 2.61 |CTX700TR-ND 1514.00 |636L3C033M00000 
a =< (nen 400000 |GTxT0eCFND 382 314261 orxrozTRND 151400. [eseLscossto0000 
F 7 H . 3 7 1 514. 
A 1G4808 12.0pF Cwenane) ee 300 ps ve 75.00000 |CTX703CT-ND 5.44 4.35 3.63 |CTX703TR-ND 2417.00 |636L3C075M00000 
#215200 20.0pF ND 72 60 Ag Mpod2 100.00000/CTX725CT-ND 15.08 12.06 10.05 |CTX725TR-ND 5829.00 |636L3C100M00000 
5.000000 Series CTX081-ND 72 -60 44 MPO5B 125.00000|CTX726CT-ND 15.08 12.06 10.05 |CTX726TR-ND 5829.00 |636L3C125M00000 
5.000000 20.0pF CTX051-ND 72 60 44 MPO5A 
5.068800 Series CTX052-ND 2 -60 44 MP050 
6.000000 | 20.0pF CTX026-ND 72 60 44 | MPo60 635 Series LVPECL SMD 
6.144000 20.0pF CTX054-ND 72 60 44 MP061 . 
7372800 Series CTX074-ND 72 60 44 | MP073 Clock Oscillators 
peotae Selles SCPE ND Te 80 a M080 Model 635 is a ceramic packaged clock oscillator offering reduced size and enhanced stability. The small 
8.000000 20.0pF CTX082-ND 72 60 44 MPO80A size means it is perfect for any application. The enhanced stability means it is the perfect choice for today’s 
9.830400 20.0pF CTX084-ND 72 60 44 MP098 communications applications that require tight frequency control. 
10.000000 Series CTX057-ND 72 60 44 MP100 Features: ¢ Low phase jitter * Differential LVPECL Output Specifications: « Enable Input Voltage: 
4 0.7VCC Minimum ¢ Disable Input Voltage: 0.3VCC Maximum « Phase Jitter (Bandwidth 12kHz~20MHz): 
aoronnoo 30.0pF CLXOBSENO) we ao -_ MEI ips RMS »* Frequency Tolerance: +50ppm »* Supply Voltage: 3.3Vdc * Supply Current: 100mA 
10.738635 32.0pF CTX085-ND 72 60 44 MP107 Maximum @ Maximum Load ¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C « Rise/Fall Time: <100MHz 1.0ns 
11.000000 18.0pF CTX086-ND 72 60 4 MP110 Maximum; >100MHz 0.6ns Maximum ¢ Output Duty Cycle: 45% ~ 55% « Start-up Time: 5ms Maximum 
11.059200 Series CTX078-ND 72 60 A4 MP 111 
12.000000 Series CTX058-ND 72 60 44 MP120 Pin| Symbol Description 
12.288000 32.0pF CTX087-ND w2 .60 44 MP122 1 | EOH or N.C. | Enable (std) or optional No Connect 
14.318180 Series CTX088-ND 72 60 A4 MP143 2 | EOH or N.C. | No Connect (std) or optional Enable 
14.745600 Series CTX089-ND 72 60 44 MP147 3 GND Circuit and Package Ground 
15.000000 Series CTX059-ND 72 60 A4 MP150 4 | Output | RF Output 
16.000000 Series CTX077-ND 72 60 A4 MP160 5 | Output | Complimentary RF Output 
18.432000 Series CTX061-ND 72 60 A4 MP184 6 Vcc _| Supply Voltage 
19.660800 Series CTX090-ND 2. -60 44 MP196 
20.000000 Series CTX062-ND 72 60 44 MP200 Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each T&R Pricing* | CTS 
22.118400 Series CTX063-ND 72 60 A4 MP221 (MHz) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
24.000000 Series CTX091-ND 2 -60 A4 MP240 77.76 CTX727CT-ND 15.56 12.45 10.38 6018.00 635P313077M7600 
aisrowo | sete | on@eno 2 mat | woes || | mem [CtEEIN ee e| See | Seescianae 
26,000000) Series, TXOSS:ND) ue 260) aa M250 155.52 _| CTX730CT-ND__30.00__-24.00 _20.00 11600.00__|_635P313155M5200 
HGASINS-ND: [Base 'INSUALOF sisi5 itn ce siren ence nse vaicnlesantateabnviecilaeeiulea tii dale $.90/10 $7.50/100 * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


CTS. Surface Mount Clock Oscillators @PReel° 


Features: 
* Standard miniature surface mount footprint * PCMCIA Type II and IIl compatible * HCMOS/TTL compat- 


ible * 16mm Tape and Reel * Ceramic construction for long-term reliability * Seam welded and shielded with Denotes 44 


eee Cad ik Pin Connection 
Specifications: [heal] T] Output Enable 
¢ Frequency Stability: 3C and 31: +50 ppm; 51: +25 ppm » Supply Voltage: CB3: 4.5V ~ 5.5V; CB3LV: 3.0V ~ EEE : r 2| Cover/CKT GND 
3.6V * Supply Current Maximum: 1.5MHz ~ 20.00MHz: CB3: 25mA; CB3LV: 12mA; 20.1MHz ~ 80MHz: CB3: Top View y 4 3 Out 
50mA; CB3LV: 40mA; 80.1MHz ~ 160MHz: CB3: 100mA; CB3LV: 60mA * Operating Temperature: 3C: -20°C 441.8 L) 4 Vec 
~ 70°C; 3I and 51: -40°C ~ 85°C « Rise and Fall Time Maximum: 1.5MHz ~ 20.00MHz: CB3: 10ns; CB3LV: —SS== Pad Layout F 5.08 = 
8ns; 20.1MHz ~ 80MHz: CB3: 8ns; CB3LV: 4ns; 80.1MHz ~ 160MHz: CB3: 5ns; CB3LV: 3ns * Output Load: a : Boron view 
4.5MHz ~ 50.0MHz: 50pf; 50.1MHz ~ 80.0MHz: 30pf; 80.1MHz ~ 160MHz: 15pF * Enable Input Voltage: 2V Side View 
Minimum « Disable Input Voltage: 0.8V Maximum 
Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each T & R Pricing* | CTS Frequency Cut Tape Price Each T & R Pricing* | CTS 
(MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. (MHz) 1 10 50 1,000 Part No. 
CB3 Surface Mount Clock Oscillators 16.38400 | CTX708LVCT-ND 4.14 3.75 2.18 1221.00 | CBSLV-3I-16M3840 
1.54400 | CTX290CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3C-1M5440 16.38400 | CTX321LVCT-ND 5.46 5.03 2.89 1527.00 | CB3LV-5I-16M3840 
1.84320 | CTX291CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3C-1M8432 18.43200 | CTX293LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3C-18M4320 
3.68640 HEE Oe 3.75 9.46 1.99 1050.00 | CB3-3C-3M6864 18.43200 | CTX305LVCT-ND 414 3.82219 1159.00 | CBSLV-3I-18M4320 
4.00000 Ean ab B82) 5218 M1S9.00', | CBS-8C-4M0000 19.4000 | CTX272LVCTND 4.14. 3.82.19 1159.00 | CBSLV-3C-19M4400 
6.17600 | CTX262CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 _ | CB3-3C-6M1760 
Seen Sane = _ a oor stooge Teas 2 ale oE 19.4000 | CTX709LVCT-ND 4.14 3.75 2.18 1221.00 | CBSLV-3I-19M4400 
8.00000 (RORnReenIDy dad age er Gieaionr . \icha-accaMonnb 20.00000 | CTX273LVCT-ND 3.75 3.46 1.99 1050.00 | CB3LV-3C-20M0000 
40.0000 [eneeeenta ae ago “B46 aindoo. | (Ra actoRiOGOG 20.00000 | CTX306LVCT-ND 414 382 2.19 1159.00 | CB3LV-3I-20M0000 
42.00000 | CTX292CT:ND 4.44 a.92 219 1159.00 | CB3-3C-12Mo000 20.00000 | CTX322LVCT-ND 5.46 5.03 2.89 1527.00 | CB3LV-51-20M0000 
42.28800 | CTX266CT:ND 414 3.82 2419 4159.00 | CB3-3C-12M2880 20.48000 | CTX274LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3C-20M4800 
12.35200 CTX267CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 CB3-3C-12M3520 24.00000 CTX294LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 CB3LV-3C-24M0000 
14.31818 | CTX268CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3C-14M31818 24.00000 | CTX307LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3I-24M0000 
15.36000 | CTX269CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3C-15M3600 24.57600 | CTX326LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1221.00 | CB3LV-3I-24M5760 
16.00000 | CTX270CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3C-16M0000 24.70400 | CTX275LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3C-24M7040 
16.00000 | CTX304CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3I-16M0000 25.00000 | CTX276LVCT-ND 3.75 3.46 1.99 1050.00 | CB3LV-3C-25M0000 
16.38400 HO er Ne ald "382, BAD 1159.00 | CB3-3C-16M3840 25.00000 | CTX308LVCT-ND 433° 399 2.29 1211.00 | CBSLV-3i-25M0000 
18.43200 Ee aoe iis a M1BS:00) © CBS 3G-1eMss20 25.00000 | CTX323LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 1595.00 | CBSLV-5I-25M0000 
18.43200 | CTX300CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3I-18M4320 
ao aaa nae pa vieeeo:. | caacsesienaane 2700000 | CTX710LVCT-ND 4.14 3.75 2.18 1221.00 | CBSLV-3I-27M0000 
20.0000 |eaRenneente aie). 1aae oa Saco’ . (ieaeac sanioaco 2700000 | CTX324LVCT-ND 5.70 525 3.02 1595.00 | CB3LV-5I-27M0000 
20.0000 NGIRSCeGrND qase, =Saigo., > 5956 4a11 007 GBS S/-S0MN0000 29.49120 | CTX295LVCT-ND 414 3822.19 1159.00 | CB3LV-3C-29m4912 
20.48000 | CTX274CT.ND 4.14 3.92 2.19 1159.00 | CB3-3C-20M4a00 30.00000 | CTX296LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3C-30M0000 
24.00000 CTX294CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 CB3-3C-24M0000 30.00000 CTX309LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 CB3LV-3I-30M0000 
24.70400 | CTX275CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3C-24M7040 32.00000 | CTX277LVCT-ND 3.75 3.46 1.99 1050.00 | CBSLV-3C-32M0000 
25.00000 | CTX276CT-ND 3.75 3.46 1.99 1050.00 | CB3-3C-25M0000 32.00000 | CTX310LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3I-32IM0000 
29.49120 | CTX295CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3C-29M4912 32.76800 | CTX278LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3C-32M7680 
30.00000 | CTX296CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3C-30M0000 32.76800 | CTX311LVCT-ND 4.44 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3I-32M7680 
92.00000 |BCTXA77C END 3.75 3.46 1.99 1050.00 | CB3-3C-32M0000 33.00000 | CTX312LVCT-ND 433 399 229 1211.00 | CBSLV-3I-38M0000 
32.76800 Eee ane ee 618 1159:00:) | | CB8:aG-ceM76e0 33.33300 | CTX279LVCT-ND 375 346 199 1050.00 | CBSLV-3C-33M3330 
89:33800 [RCM END SS. asd ae? 1090:001_ [CBS SG aMeee0) 33.33330 | CTX313LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-31-33M3333 
40.00000 | CTX280CT-ND 3.75 3.46 1.99 1050.00 | CB3-3C-40M0000 
tocccoo an a 345 ates Gon. | SEBAAMODNO 40.00000 | CTX280LVCT-ND 3.75 3.46 1.99 1050.00 —_| CBSLV-3C-40M0000 
4473600 [onCeenan aan. cae 219 Gqee00) 1 (Caa-aC-Adkaraco 40.00000 | CTX314LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CBSLV-31-40M0000 
5.00000 Meimcoreune veri ve 249 tis9.00. | Caaac-asmoooo 44.73600 | CTX281LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3C-44M7360 
49.15200 | CTX282CT-ND 414 3.82 2.19 1159.00 | CB3-30-49M1520 44.73600 | CTX711LVCT-ND 4.14 3.75 2.18 1221.00 | CBSLV-3I-44M7360 
50.00000 CTX283CT-ND 3.75 3.46 1.99 1050.00 CB3-3C-50M0000 45.00000 CTX297LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 CB3LV-3C-45M0000 
51.84000 | CTX284CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3C-51M8400 48.00000 | CTX315LVCT-ND 4.33 3.99 2.29 1211.00 | CB3LV-3I-48M0000 
60.00000 | CTX285CT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3-3C-60M0000 49.15200 | CTX282LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3C-49M1520 
64.00000 | CTX286CT-ND 4.19 3.87 2.22 1174.00 | CB3-3C-64M0000 50.00000 | CTX283LVCT-ND 3.75 3.46 1.99 1050.00 | CB3LV-3C-50M0000 
66.66660_ | CTX287CT-ND 4.19 3.87 2.22 1174.00 __| CB3-3C-66M6666 50.00000 | CTX327LVCT-ND 4.33 3.99 2.29 1275.00 | CB3LV-3I-50M0000 
72.00000  |HCTX25SC END 419 387 2.22 1174.00 | GB3-3C-72M0000 5184000 | CTX284LVCT-ND 414 382 219 1159.00 | CBSLV-3C-51M8400 
80.00000 [CIES ern) ge) = Sees 209 Aes OU © GBS 3G-COMOn0 60.00000 | CTX28SLVCT-ND 4144 3822.49 1159.00 | CBSLV-3C-60M0000 
CBSLY .Surtdes Mount Clock Oscillators 60.00000 | CTX712LVCT-ND 414. 3.75218 1221.00 | CBSLV-3I-60M0000 
1.54400 | CTX290LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3C-1M5440 
194320 (CeCe aaa a 545 Asoioge | (@Baiaoa Maas 64.00000 | CTX286LVCT-ND 4.19 3.87 2.22 1174.00 | CB3LV-3C-64M0000 
acceso [Romenentennn nee. add sas aaa ag | | GuaINRCaniead 64.0000 | CTX328LVCT-ND 419 387 2.22 1236.00 | CB3LV-31-64M0000 
4.00000 | CTX261LVCT:ND 4a ano BH6 dae6.00.-. (GHaL\-ae:aManoo 65.53600 | CTX713LVCT-ND 4.38 3.97 2.31 1291.00 | CBSLV-3I-65M5360 
6.17600 | CTX262LVCT-ND 414 3.82 2419 4159.00 | CBSLV-3C-6M1760 66.00000 | CTX316LVCT-ND 4.38 4.04 2.32 1226.00 _| CBSLV-3I-66M0000 
7.37280 CTX263LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 CB3LV-3C-7M3728 66.66660 CTX287LVCT-ND 4.19 3.87 2.22 1174.00 CB3LV-3C-66M6666 
7.37280 | CTX325LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1221.00 | CB3LV-3I-7M3728 72.00000 | CTX288LVCT-ND 4.19 3.87 2.22 1174.00 | CB3LV-3C-72M0000 
8.00000 | CTX264LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3C-8M0000 74.25000 | CTX714LVCT-ND 4.19 3.80 2.21 1236.00 | CBSLV-3I-74M2500 
8.00000 CTX301LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 CB3LV-31-8M0000 74.75280 | CTX715LVCT-ND 4.19 3.80 2.21 1236.00 CB3LV-31-74M7528 
8.19200 |BCRAe02VeEND, 4149.82 2:19 1159.00__| CBSLV-31-8M1920 75.00000 | CTX716LVCT-ND 4.38 3.97 2.31 1291.00 | CBSLV-3I-75M0000 
10.00000 eee Tt 63820 2.19 tee.00, + [CBS ae OMo0ee. 7776000 | CTX717LVCTND 4.45 4.08 2.84 1310.00 | CB3LV-31-77M7600 
1.00000 Oe END alt ate ene Tee LOOT, (SeSev es! 1OMO008: 80.00000 | CTX289LVCT-ND 4.45 4.10 2.35 1244.00 | CB3LV-3C-80M0000 
12.00000 | CTX292LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3C-12M0000 
pee. 80.00000 | CTX317LVCT-ND 4.45 4.10 2.35 1244.00 | CB3LV-3I-80M0000 
12.00000 | CTX303LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3I-12M0000 
1228600 |enenntenes Aaa aap 346 410.00. - |CBBiV-acaiaMbseo 100.00000 | CTX318LVCT-ND 5.91 5.45 3.13 1654.00 | CB3LV-3I-100M0000 
1295000 MencerlGrID 1544 aga er 5160°001 "|| GBGLVIaGABRIGEOO 106.25000 | CTX718LVCT-ND 8.79 7.96 4.63 2590.00 | CB3LV-3I-106M2500 
44.31818 | CTX268LVCT.ND 414 3.82 2.19 1159.00 | CBSLV-30-14M31818 125.00000 | CTX319LVCT-ND 8.29 7.64 4.38 2320.00 | CBSLV-3I-125M0000 
45.36000 | CTX269LVCT-ND 414 3.82 219 4159.00 | CBSLV-3C-15M3600 133.33000 | CTX320LVCT-ND 10.61 9.78 5.61 2970.00 | CB3LV-3I-133M3300 
16.00000 CTX270LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 CB3LV-3C-16M0000 150.00000 CTX719LVCT-ND 28.31 25.63 14.90 8344.00 CB3LV-31-150M0000 
16.38400 | CTX271LVCT-ND 4.14 3.82 2.19 1159.00 | CB3LV-3C-16M3840 156.25000 | CTX720LVCT-ND 28.31 25.63 14.90 8344.00 | CB3LV-3I-156M2500 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 1375 


CTS. NEw! ™1x045 Clock Oscillators 


Specifications: 


¢ Frequency Stability: +50ppm * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C » Supply Voltage: 5.0V Full Size 

© Supply Current: 1.0 ~ 20MHz: 10 ~ 25mA; 20.1 ~ 80MHz: 30 ~ 50mA ¢ Output Load CMOS: 1 ~ 50MHz: z 7 

50pF; 50.1 ~ 80MHz: 30pF * Output Load TTL: 1 ~ 80MHz: 10TTL » Output Current: VoH=3.9V: -16mA; Pin Connection Denotes Pin 1 

VoL=0.4V: 16mA ¢ Output Duty Cycle: 45 ~ 55% « Rise and Fall Time: 1.0 ~ S50MHz: 8 ~ 10ns; 50.1 ~ Enable Input 4 7. 

80MHz: 4 ~ 8ns ¢ Start Up Time: 10ms ¢ Enable Input (Vin): 2V Min.; (Vit): 0.8V Max. * Enable Time: Circuit and 

100ns ¢ Phase Jitter: 1ps Package Ground awl e4 8. 

Standard Output: RF Output ) Leo i ¥ Dot Denotes 


Pin 1 Location 


Features: * CMOS/TTL compatible ¢ Fully hermetically-sealed package * Standard 14-Pin or 8-Pin DIP 
footprint * Drives up to 10 standard TTL Loads 


Tri-State Output: 7 
Tri-State Logic uses the two standard logic levels of high (logic 1) and low (logic 0) but has added a third state Half Size 


Bottom View 


Supply Voltage 


that is not a logic level but an open circuit condition that effectively disconnects the output from your circuit Denotes Pin 1 
with a high impedance (floating) state, thereby enabling the use of numerous oscillators on the same bus line. Pin Connection 
Also, by using the enable pin to control the output, the crystal is still running even when the output is disabled Enable Ini a © © 
sLaaetiy s i put 520 000 “ 
(stand-by mode), thus eliminating any start-up time for the oscillator. a (13.200) Bell (7.620) 
CTS HCMOS/TTL products utilize an Application Specific Integrated Circuit (ASIC) design strategy. Employ- Circuit and ° a. or . 
ing a single design family supporting both HCMOS/TTL applications helps in reducing costs and lead times. Package Ground aa 
Utilizing ASIC technology reduces the number of components inside the XO (crystal oscillator), thus increasing RF Output 
reliability and further reducing cost. 
Features: * CMOS/TTL compatible ¢ Drives up to 10 standard TTL loads »* Fully hermetic resistance weld Supply Voltage 


package 


Frequency | Digi-Key Price Each cTS Frequency | Digi-Key Price Each cTs 

(MHz) Part No. 1 10 100 250 500 _| Part No. (MHz) Part No. 1 10 100 250 500 _| Part No. 
Full Size — Standard Output 8.0000 CTX743-ND 2.78 2.47. 1.87. 1.66.~—-1.42_ | MXO45HS-3C-8M0000 

1.0000 CTX775-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45-3C-1M0000 10.0000 CTX753-ND 2.78 247 187 166 142 | MXO45HS-3C-10M0000 
16482 ae AT ABT 166142 | MXO45-3C-1MB492 14.31818 | CTX752-ND 2.78 247 187 166 142. | MXO45HS-3C-14M31818 
2.0000 CTX770-ND 2.78 2.47, 1.87. 1.66 ~—-1.42_ | MXO45-3C-2IM0000 16.0000 ova 3 sis 4 abe ~aiae lNaNGasie Recenecon 
3.6864 CTX781-ND 2.78 247 187 166 142 | MXO45-3C-3M6864 , SO; f et re ‘ : sical 
4.0000 CIX774-ND 278 247 187 1466. ~—«-142._:«| MxO45-3C-4Mo0000 18.4320 | CTX754-ND 2.78 247 187 166 142 | MXO45HS-3C-18M4320 
4.9152 CTX783-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45-3C-4M9152 19.6608 CTX760-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45HS-3C-19M6608 
5.0000 CTX769-ND 2.78 247 1.87 = 1.66 += 1.42 | MXO45-3C-5M0000 20.0000 | CTX756-ND 2.78 247 187 166 142 | MXO45HS-3C-20M0000 
6.0000 CTX771-ND 2.78 2.47 0 1.87 1.66 1.42 | MXO45-3C-6M0000 24.0000 | CTX757ND 2.78 247 187 166 1.42 | MXO45HS-3C-24M0000 
6.1440 Co 8 AT ET 6G 1.42" | MXO45-8C-6M1440 25.0000 | CTX758-ND 278 247 1487 166 142 | MXO4SHS-3C-25M0000 
73728 CTX788-ND 2.78 2.471.871.6642 | MXO45-3C-7M3728 
50000 CDCERIEM 278.247 187 168142 | mxo4s-30-eMon00 25.1750 | CTX761-ND 2.78 247 187 166 142 | MXO45HS-3C-25M1750 
10.0000 | CTX772:ND 278 247 187 166 142 | MXO45-3C-10Moo00 32.0000 | CTX749-ND 2.78 247 187 166 142 | MXO45HS-3C-32IM0000 
12.0000 | CTX766-ND 2.78 247 187 166 142 | MxO45-3C-12M0000 40.0000 | CTX748-ND 278 247 187 166 1.42 | MXO45HS-3C-40M0000 
16.0000 | CTX767ND 2.78 247 187 166 142 | MxO45-3C-16M0000 50.0000 | CTX759-ND 2.78 247 187 166 142 | MXO45HS-3C-50M0000 
18.4320 CTX777ND_ 2.78 2.47 1.87 1066 1.42 | MX045-3C-18M4320 80.0000 | CTX751-ND 585 5.18 3.94 350 2.99 | MXO45HS-3C-80M0000 


20.0000 CTX778-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45-3C-20M0000 


Half Size — Tri-State Output 
24.0000 CTX773-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 | MXO45-3C-24M0000 


25.0000 [GEO «573 4247 «187168 ~—1a2._| Mxaas-3c-25Mo0000 1.0000 CTX793-ND 2.78 247 187 166 142 | MXO4SHST-3C-1M0000 
28,3220 | CTX780-ND 278 247 1487 166 ~~ «1.42: | MXO45-3C-28M3220 1.8432 CTX794-ND 2.78 247 187 166 1.42 | MXO4SHST-3C-1M8432 
32.0000 | CTX782-ND 278 247 187 166 _1.42_| MXO45-3C-32M0000 3.6864 CTX798-ND 278 247 187 166 142 | MXO4SHST-3C-3M6864 
40.0000 | CTX784ND 2.78 247 187 166 142 | MXO45-3C-40M0000 5.0000 CTX800-ND 2.78 247 187 166 142 | MXO4SHST-3C-5M0000 
50.0000 | CTX785ND 2.78 247 187 166 = 1.42 | MXO45-3C-50M0000 6.0000 CTX792-ND 2.78 247 187 1.66 ~—-1.42_: | MXO45HST-3C-6M0000 
64.0000 [GIRGSENDES 364 3.22 245 _216 __ 186 | MXO45-3C-64M0000 8.0000 | CTX803ND 278 247 187 166 142 | MXO4SHST-3C-8M0000 

Half Size — Standard Output 10.0000 | CTX789-ND 278 24 18 1.66 1.42. | MXO4SHST-3C-10M0000 
70000 | CTX/™45ND 278 247 187 166 142 | MXO4SHS-30-1M0000 ; i zs ae ne : Be ee 
118432 CIX744-ND 2.78 247 «+1487. ~—«166.~S«1.42.: | MXO4SHS-2C-1Ma432 16.0000 | CTX795-ND 278 247 187 466 142 | MXO45HST-3C-16M0000 
2.0000 CTX755-ND 2.78 247 1487 166 142 | MXO4S5HS-3C-2IM0000 18.4320 | CTX796-ND 278 247 187 466 142 | MXO45HST-3C-18M4320 
3.6864 CTX762-ND 2.78 247 1487 166 142 | MXO4S5HS-3C-3M6864 20.0000 | CTX791-ND 278 247 187 166 142 | MXO45HST-3C-20M0000 
4.0000 CTXM2ND 2.78 2.47 187 1.66 1.42 | MXO45HS-3C-4M0000 25.0000 | CTX797ND 278 247 187 166 1.42 | MXO45HST-3C-25M0000 
40152 ee 278 247 187 L6G 142 | MXOASHS-3C-4M9152 32.0000 | CTX799-ND 278 247 187 166 142 | MXO4SHST-3C-32M0000 
5.0000 CTX746-ND 2.78 247 1487 166 142 | MXO4SHS-3C-5IM0000 400000 ona i Sea? 4ao ll aneacieree-aaticnde 
6.0000 CTX7M7ND 2.78 247 187 166 142 | MXO4SHS-3C-6M0000 ; e . af ee : ; apd 
6.1440 CTx764-ND 278 247 187 +166 ~©1.42.:~«| MXO4S5HS-3C-6M1440 50.0000 | CTX801-ND 278 247 187 166 142 | MXO4SHST-3C-50M0000 
73728 CTX765-ND 2.78 247 1487 1.66 142: | MXO45HS-3C-7M3728 6.66666 | CTX802-ND 364 322 245 248 186 | MXO4S5HST-3C-66M66c66 
A462-ND Aries Electronics Inc. Full Size 4-Pin Oscillator SOCKetS .........2....0cccccceescenasneseccenaeees ea nesne ces eeesea sea aacesecneneaseebeaesnaasdsaceeneaeceaacasasaaagacaseenensanenee $.55/1 $11.60/25  $37.59/100 
A463-ND Aries Electronics Inc. Half Size 4-Pin Oscillator Sockets .............0ccccccccecce cece eee ne eee e eed ee nade nent ne ned ee AeA A GRE EG RS EA ESSE AE SE EG EEE;EE Es RSD OG;G;GE GAG SSE; EGE EE DASE EE EEE $.55/1 $11.60/25  $37.59/100 


357L Series Surface Mount VCXO Digi@Reel° 


Specifications: 


P os P ? Cut Tape Tape & Reel 
* Output Voltage Level: Logic “1” Minimum 0.9V; Logic “O” Maximum 0.1V * Output Transition Rise and Frequency Digi-Key Price Each Pricing* cTs 

Fall Time: 5.0ns * Output Duty Cycle (SYM): 45% Minimum, 55% Maximum @ 50% level * Phase Jitter (MHz) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
(Bandwidth 12kHz-20MHz): 1ps RMS Maximum » Linearity: 10% » Input Impedance: 50kQ Minimum 1.544 CTX630CT-ND 6.86 5.49 4.58 2654.00 | 357LB31001M5440 
¢ Modulation Roll-Off: 10kHz @ -3dB * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 2.048 CTX721CT-ND 4.69 3.75 3.13 4813.00 | 357LB31002Mo0480 
4.096 CTX626CT-ND 6.86 5.49 4.58 2654.00 | 357LB31004M0960 
Enable Truth Table 6.176 CTX631CT-ND 6.86 5.49 4.58 | 2654.00 | 357LB31006M1760 
Pin2| Pind 16.384 CTX632CT-ND 6.86 5.49 4.58 | 2654.00 | 357LB31016m3840 
aa Output 19.440 CTX627CT-ND 6.86 5.49 4.58 2654.00 | 357LB31019M4400 
“o” | High Imp. | 20.000 CTX633CT-ND 6.86 5.49 4.58] 2654.00 | 357LB31020M0000 
Open Output 27.000 CTX634CT-ND 6.86 5.49 4.58 2654.00 | 357LB31027M0000 
32.768 CTX635CT-ND 6.86 5.49 4.58 2654.00 | 357LB31032M7680 
Pin Connection 35.328 CTX628CT-ND 6.86 5.49 4.58 2654.00 | 357LB31035M3280 
Control Voltage 38.880 CTX636CT-ND 6.86 5.49 4.58 2654.00 | 357LB31038M8800 
Tri-State Enable 40.000 CTX637CT-ND 7.24 5.79 4.83 2799.00 | 357LB31040M0000 
Circuit/Package Ground 44.736 CTX629CT-ND 7.24 5.79 4.83 2799.00 | 357LB31044M7360 
RF Output 61.440 CTX722CT-ND 18.94 15.15 12.63 7323.00 | 357LB31061M4400 
Not Connected Internally 65.360 CTX723CT-ND 18.94 15.15 12.63 7323.00 | 357LB3lI065M3600 
Bottom View Supply Voltage 77.760 CTX724CT-ND 29.51 2361 19.68] 11412.00 | 357LB31077M7600 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1376 (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CONNOR CWX Series HCMOS 
WINFIELD SMD Oscillators 


Enable/Disable Function Output 

Pin 1 Open Pin 3 Active 

Pin 122.2V Pin 3 Active 
Pin1<2.2V Pin 3 High Impedance 


Pad Connection 
1 Enable/Disable 
2 Ground 
3 Output 
4 Vec 


CWX813 and CWX823 Cut Tape Tape & Reel 
Fi Digi-K Price Each Digi-K Prici Cc Winfield 
Specifications: * Duty Cycle at 50% of Vcc: 40% ~ 60% * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C “(MHz) pat Ne 1 at eo 100 mee Nee taone Rene ue 
* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Output Current: -8mA IOH ¢ Output Current: 8mA IOL * Load ; 
Capacitance: 15.0pF * Output Enable Voltage: 2.97V (VOH) * Output Enable Voltage: .33V (VOL) 49.1520 | CW461CT-ND 2.13 1.78 143 |CW461TR-ND — 1066.50 | CWX823-49.152M 
* Supply Voltage: 3.30V « Start-up Time: 10ms 50.0000 |CW462CT-ND 2.13 1.78 143 |CW462TR-ND 1066.50 | CWX823-50.0M 
60.0000 |CW463CT-ND 2.13 178 1.43 |CW463TR-ND 1066.50 _ | CWX823-60.0M 
Cut Tape Tape & Reel 
Frequency|| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Connor-Winfield 64.0000 |CW464CT-ND 2.40 2.01 1.61 |CW464TR-ND — 1201.50 | CWX823-64.0M 
(MHz) _| Part No. 4 10 100 | Part No. 1,000 _| Part No. 66.6666 |CW465CT-ND 2.40 2.01 1.61 |CW465TR-ND 1201.50 | CWX823-66.6666M 
+25ppm 72.0000 |CW466CT-ND 2.40 2.01 161 |CW466TR-ND 1201.50 | CWX823-72.0M 
1.5440] CWS10CT-ND 2.81 2.34 188/|CWS510TR-ND 1404.00 | CWx813-1.544M g0.0000|/CW467CT.ND 240 201 161 |Cw4e7TR-ND 1201.50 | cwxs23-80.0M 
1.8432|CWS511CT-ND 2.81 2.34 188|CWS11TR-ND 1404.00 | CWX813-1.8432M 100.0000 (AEE 3.41 259 2.07 [OREEREEEM «155250 | cwxe2a-100.0m 
3.6864|CW512CT-ND 2.81 2.34 1.88|CW512TR-ND 1404.00 | CWX813-3.6864M 
4.0000 ORETRGERDM 2.01 294 120 ROWEIERRINIM 1404.00 | CWxe1e-4.0M 125.0000 |CW469CT-ND 5.94 4.95 3.96 |CW469TR-ND 2970.00 _| CWX823-125.0M 
73728|CWS14CEND 281 234 188/CWS514TRND 1404.00 | CWx813-73728M 156.2500 |CW470CT-ND 11.48 9.57 765 |CW470TR-ND 5737.50 ‘| CWX823-156.25M 
8.0000|CW515CT-ND 2.81 2.34 1.88|/CW515TR-ND 1404.00 | CWX813-8.0M 
10.0000 | CW516CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW516TR-ND 1404.00 | CWX813-10.0M CWX815 and CWX825 
12.0000] CW517CT-ND 2.81 2.34 1.88|CWS517TR-ND 1404.00 | CWX813-12.0M eaaciieait uty Cuca eh hse ak ees aosete GORE. @Onaraita cn : spiee: 70°: 
- a a pecitications: « Duty Cycle ai fo O1 cc: jo ~  * Operating lemperature: -: ~ 
12.2880 REWSIECI NES 281 234 1.86 (eyo ND 1404.00 CWX813-12.288M * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Output Current: -8mA IOH * Output Current: 8mA IOL * Load 
14.3182 | CWS19CT ND 2.81 2.34 1.88 |CWS519TR-ND 1404.00 | CWX813-14.31818M Capacitance: 50.0pF * Output Enable Voltage: 4.50V (VOH) » Output Enable Voltage: .40V (VOL) 
15.3600] CW520CT-ND 2.81 2.34 1.88]/CW520TR-ND 1404.00 | CWX813-15.36M * Supply Voltage: 5.00V « Start-up Time: 10ms 
16.0000| CW521CT-ND 2.81 2.34 1.88|CW521TR-ND 1404.00 _ | CWX813-16.0M 
16.3840 | CW522CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW522TR-ND 1404.00 | CWX813-16.384M Cut Tape Tape & Reel 
18.4320| CW523CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW523TR-ND 1404.00 | CWX813-18.432M Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Connor-Winfield 
19.4400 | CW524CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW524TR-ND 1404.00 _ | CWX813-19.44M (MHz) _ | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 _| Part No. 
20.0000| CW525CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW525TR-ND 1404.00 | CWX813-20.0M +25ppm 
20.4800| CW526CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW526TR-ND 1404.00 | CWX813-20.48M 1.8432 |CWS49CT-ND 2.81 2.34 188 |CWS549TR-ND 1404.00 | CWX815-1.8432M 
24.0000 | CW527CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW527TR-ND = 1404.00 | CWX813-24.0M 3.6864 |CWS550CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS550TR-ND 1404.00 | CWX815-3.6864M 
24.5760 |CW528CT-ND 2.81 2.34 188/CW528TR-ND 1404.00 | CWX813-24.576M 73728 |CWS552CT-ND 2.81 2.34 188 |CWS52TR-ND 1404.00 _ | CWx815-73728M 
25.0000| CW529CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW529TR-ND 1404.00 | CWX813-25.0M 8.0000 |CWSS3CT.ND 2.81 2.34 188 |— ==» || GWxEi1S-8.0M 
27.0000 [EWESOCTNDG 2.61 234 1.68 [CWesOTRNDR 1404.00 | CWX813-270M 10.0000 |CWS54CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS554TR-ND _1404.00_| CWX815-10.0M 
29.4912| CWS31CT-ND 2.81 2.34 188/CWS531TR-ND 1404.00 | CWX813-29.4912M 42.0000 IGWEESGENDM 2.81 2.94 180 IGWESETRNIDN 1404.00 | cwxe1s-12.0m 
20.0000 Gea 2° cot 100 EERIE) 140400 | cwxetoo0.0M 12.2880 |CWSSECEND 281 2.34 188 [CWSSETRLND 1404.00 | CWxe1s-12.208M 
32.7680 |CWS534CT-ND 2.81 2.34 188/CWS534TR-ND 1404.00 | CWX813-32.768M — aan ee ap a i GRETUD ee! acme 
33.0000 | CW535CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS535TR-ND 1404.00 | CWX813-33.0M wae eases Seicokek “be Be er 14dki00 Senne 
33.3330 | CWS36CT-ND 2.81 2.34 188/CWS536TR-ND 1404.00 | CWX813-33.333M : peels : : 86 [EWG Tbs : sald 
40.0000| CWS537CEND 281 234 188 /CWS37TR-ND 1404.00 | CWx813-40.0M 19.4400 |CW562CT-ND 2.81 2.34 1.88]/CW562TR-ND 1404.00 | CWX815-19.44M 
44.7360 | CW538CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW538TR-ND 1404.00 | CWX813-44.736M 20.0000 | CWSE38CT-ND 2.81 2.34 1.88 |— — | CWX815-20.0M 
45.0000] CW539CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CWS539TR-ND 1404.00 _| CWX813-45.0M 20.4800 | CW5S64CT-ND 2.81 2.34 188 |CW564TR-ND = 1404.00 | CWX815-20.48M 
49.1520 CWS540CT-ND 2.81 2.34 1.88 /CWS540TR-ND = 1404.00 | CWX813-49.152M 24.6760 |CWSESE TEND) 2.81 2.34 1.88 |CWS66TH:NDS) 1404.00 | CWX815-24.576M 
50.0000] CWS41CT-ND 2.81 2.34 188/CWS541TR-ND 1404.00 | CWX813-50.0M 27.0000 |CWS68CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW568TR-ND 1404.00 _ | CWX815-270M 
60.0000] CW542CT-ND 2.81 2.34 188/CWS542TR-ND 1404.00 | CWX813-60.0M 30.0000 |CWS570CT-ND 2.81 2.34 188 /CW570TR-ND 1404.00 | CWX815-30.0M 
64.0000] CW543CT-ND 3.21 2.68 2.15|/CWS543TR-ND 1606.50 | CWX813-64.0M 32.7680 |CW572CT-ND 2.81 2.34 188|CWS572TR-ND 1404.00 | CWX815-32.768M 
66.6666 | CW544CT-ND 3.21 2.68 2.15 | CW544TR-ND 1606.50 CWX813-66.6666M 33.3330 |CW574CT-ND 2.81 2.34 1.88 | CW574TR-ND 1404.00 CWX815-33.333M 
72.0000| CW545CT-ND 3.21 2.68 2.15 |CW545TR-ND 1606.50 | CWX813-72.0M 45.0000 |CWS577CT-ND 2.81 2.34 1.88 |CW577TR-ND = 1404.00 _ | CWX815-45.0M 
80.0000 | CW546CT-ND 3.21 2.68 2.15 | CWS46TR-ND — 1606.50 | CWX813-80.0M 49.1520 |CW578CT-ND 2.81 2.34 188 |CW578TR-ND 1404.00 _| CWX815-49.152M 
100.0000 | CW547CT-ND 3.92 3.27 2.61 | CW547TR-ND _195750_| CWX813-100.0M 64.0000 |CWS581CTND 321 2.68 2.15 |CWS81TR-ND 1606.50 | CWX815-64.0M 
+50ppm 66.6666 |CWS582CT-ND 3.21 2.68 2.15 |CWS582TR-ND 1606.50 | CWX815-66.6666M 
15440 eee 219 178 143 eae §=1068.50 | CWX823-1.544M 72.0000 |CWS583CT-ND 3.21 2.68 2.15 |CWS583TR-ND 1606.50 | CWX815-72.0M 
Bake aoe as i Seas aes sei sen soraeer 80.0000 |CWS84CT-ND 3.21 268 2.15|CWs84TR-ND 1606.50 _| CWx815-80.0M 
° i : : : j ‘ - 100.0000 | CWS85CT-ND 3.92 3.27 2.61 |CWS585TR-ND _195750_| CWX815-100.0M 
4.0000| CW434CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW434TR-ND 1066.50 | CWX823-4.0M 6 
73728|CW435CT-ND 213 178 143/CW435TR-ND 1066.50 | CWX823-7.3728M #50ppm 
3.0000 IGKSEGENEN 2.10 17a 14a T@WHOEIRRIDN ~1oce.s0 | cwxeoa-.om 1.8432 |CW472CT-ND 2.13 1.78 143 ])CW472TR-ND 1066.50 | CWX825-1.8432M 
100000 GWGENEM 219 w7e 149 (EWRGRINEM 1066.0 | Cwxeo3-10.0M 3.6864 |CW473CT-ND 2.13 178 143 |CW473TR-ND 1066.50 _| CWX825-3.6864M 
12.0000] CW438CT-ND 2.13 178 1.43 |CW438TR-ND 1066.50 | CWX823-12.0M 4.0000 (EWEZCTNDR 2.13 178 143 [ie — | CWX825-4.0M 
12.2880 |CW439CT-ND 213 178 1.43|CW439TR-ND 1066.50 | CWX823-12.288M 73728 | CWA75CTND 2.13 1.78 1.43 |CW475TR-ND — 1066.50 | CWX825-7.3728M 
14.3182|CW440CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW440TR-ND 1066.50 | CWX823-14.31818M 8.0000 |CW476CT-ND 2.13 178 1.43 |— —__|Cwxs25-8.0M 
15.3600 | CW441CT-ND 2.13 1.78 143|CW441TR-ND 1066.50 | CWX823-15.36M 10.0000 | CW477CT-ND 2.13 1.78 = 1.43 | — — | CWX825-10.0M 
16.0000| CW442CT-ND 2.13 178 1.43 |CW442TR-ND 1066.50 | CWX823-16.0M 12.0000 |CW478CT-ND 2.13 178 143 |CW478TR-ND 1066.50 | CWX825-12.0M 
16.3840|CW443CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW443TR-ND 1066.50 | CWX823-16.384M 12.2880 |CW479CT-ND 2.13 178 1.43 |CW479TR-ND 1066.50 _ | CWX825-12.288M 
18.4320| CW444CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW444TR-ND 1066.50 | CWX823-18.432M 14.3182 |CW480CT-ND 2.13 1.78 143 |CW480TR-ND 1066.50 | CWX825-14.31818M 
19.4400 | CW445CT-ND 2.13 1.78 143 |CW445TR-ND 1066.50 | CWX823-19.44M 15.3600 |CW481CT-ND 2.13 1.78 143 |CW481TR-ND 1066.50 | CWX825-15.36M 
20.0000 | CW446CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW446TR-ND — 1066.50 | CWX823-20.0M 16.3840 |CW483CT-ND 2.13 178 143 ]|CW483TR-ND 1066.50 | CWX825-16.384M 
20.4800 [CWZSTCUNDE 2.13 1.78 143 (CWEEARNDR 1066.50 | CWX823-20.48M 19.4400 |CW485CT-ND 2.13 178 143 |CW485TR-ND 1066.50 | CWX825-19.44M 
24.0000 (eee 21S 178 143 eu §=1086.50 | CWX823-24.0M 20.4800|CW487CT-ND 2.13 178 143 |CW487TR-ND 1066.50 | CWX825-20.48M 
ie eipedelee ae es eee irsaees eau 24.5760 |CW489CT-ND 2.13 1.78 143 |CW489TR-ND 1066.50 | CWX825-24.576M 
: : s : : slay : = 270000 |CW491CT-ND 2.13 1.78 143 |CW491TR-ND 1066.50 | CWX825-270M 
zn ees Ses cee ome | | [som ees ae oe — owes 
30,0000 (AMEN 21a 173 143 ROWPREMEERE jose.s0 | cwrcaoa-a0 0M 33.3330 | CW496CT-ND 2.13 1.78 143 |CW496TR-ND 1066.50 | CWX825-33.333M 
32.0000 RGMEIGRNION 2713 173 143 REWEEIERINIOM tocas0 | Cwxe2a-90.0M 45.0000 |CW499CT-ND 2.13 178 143 |CW499TR-ND 1066.50 _ | CWX825-45.0M 
32.7680|CW455CT.ND 213 478 143/CW455TR-ND 106650. | CWxa23-32.76aM 49.1520|CWSO00CT-ND 2.13 178 143 |CWS500TR-ND 1066.50 | CWX825-49.152M 
33.0000| CW456CT-ND 2.13 178 143 |CW4S6TR-ND 1066.50 | CWX823-33.0M 64.0000 [EWEOSSINDE 2.40 2.01 1.61 (EMSOSTESND 120150 _ | CWX825-64.0M 
33.3330 |CW457CT-ND 213 1478 143)/CW457TR-ND 1066.50 | CWx823-33.333M 66.6666 |CWS504CT-ND 2.40 2.01 1.61 |CWS504TR-ND 1201.50 | CWX825-66.6666M 
40.0000] CW458CT-ND 2.13 1.78 143|CW458TR-ND 1066.50 | CWX823-40.0M 72.0000 | CWSO05CT-ND 2.40 2.01 1.61 | CW505TR-ND 1201.50 | CWX825-72.0M 
44.7360 | CW459CT-ND 2.13 1.78 1.43 | CW459TR-ND 1066.50 | CWX823-44.736M 80.0000 | CWSO06CT-ND 2.40 2.01 1.61 | — —__| CWX825-80.0M 
45.0000|CW460CT-ND 2.13 1.78 1.43 |CW460TR-ND 1066.50 | CWX823-45.0M 100.0000 |CWS07CT-ND 3.11 2.59 2.07 |CWS507TR-ND —1552.50_| CWX825-100.0M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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CONNOR 
ae 2.5V and 3.3V LVPECL SMD Oscillators 


Specifications: 2 7 
¢ Output Load: 500 « Duty Cycle at 50% of Vcc: 45% ~ 55% PiniFunenor 
* Output must be terminated into 500 to Vcc-2V or Thevenin 1 | Enable/Disable 
equivalent * Fall Time: ins * Rise Time: 1ns 2/1NC 
Enable/Disable Output 3 | Ground 
Function (Pad 1) UIpu 4 | Q Output 
High or Open Enable 5 | Output 
Low Disable (High Impedance) 6 | Vcc 
P212, P213, P222 and P223 P122, P123, P142 and P143 
° Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C 
Output | Output q Output | Output 
Supply | Frequency | Freq. | Voltage | Voltage | Digi-Key Price Each Connor-Winfield Supply | Frequency | Freq. | Voltage | Voltage | Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
Voltage | Stability | (MHz) | V(VOH) | V(VOL) | Part No. 1 10 100 | Part No. Voltage | Stability | (MHz) | V(VOH) | V (VOL) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
100.00 | 1.475 88 | CW610-ND 27.00 21.60 17.40) P212-100.0M 100.00 | 1.475 88 | CW594-ND 24.75 19.80 15.95 | P142-100.00M 
125.00 | 1.475 88 |CW611-ND 27.00 21.60 17.40 | P212-125.0M 125.00 | 1.475 88 | CWS95-ND = 24.75 19.80 15.95 | P142-125.0M 
#25ppm J ss550 | 1475 | 98 |cwW612-ND 2813 22.50 18.13 po12-155.52M 20pm | 455.52 | 1475 | 88 | CWS96ND 25.88 20.70 1668 P142-155.52M 
156.25 | 1.475 88 | CW613-ND 28.13 = 22.50 = 18.13 | P212-156.25M 156.25 | 1.475 88) CW597-ND 25.88 = 20.70 = 16.68 | P142-156.25M 
# 2.5V 
am 100.00 | 1.475 88 | CW614-ND 24.75 19.80 15.95 ) P222-100.0M 100.00 | 1.475 88 | CW598-ND 22.50 18.00 14.50 | P122-100.0M 
125.00 | 1.475 88 |CW615-ND 24.75 19.80 15.95) P222-125.0M 50 125.00 | 1.475 88 | CW599-ND 22.50 18.00 14.50 | P122-125.0M 
+50PPM | ses59 | 1475 | 98 |CW616-ND 25.88 2070 16.68 | P222-155.52M sovpem | 455.52 | 1.475 | .88 |CW600-ND 2363 1890 15.23 P122-155.52M 
156.25 | 1.475 88 | CW617-ND 25.88 20.70 16.68 | P222-156.25M 156.25 | 1.475 -88 | CW601-ND 23.63 18.90 15.23 | P122-156.25M 
100.00 | 2.275 1.68 |CW602-ND 27.00 21.60 17.40 | P213-100.0M 100.00 | 2.275 1.68 | CW586-ND 24.75 19.80 15.95 | P143-100.0M 
125.00 | 2.275 1.68 |CW603-ND 27.00 21.60 17.40 | P213-125.0M 7 125.00 | 2.275 1.68 | CW587-ND 24.75 19.80 15.95 | P143-125.0M 
azappm 155.52 | 2.275 1.68 |CW604-ND 28.13 22.50 18.13 | P213-155.52M seupem | 455.52 | 2.275 1.68 | CW588-ND 25.88 20.70 16.68 | P143-155.52M 
156.25 | 2.275 1.68 |CW605-ND 2813 22.50 18.13 | P213-156.25M 156.25 | 2.275 1.68 | CW589-ND 25.88 20.70 16.68 | P143-156.25M 
3.3V 3.3V 
100.00 | 2.275 1.68 |CW606-ND 24.75 19.80 15.95 | P223-100.0M 100.00 | 2.275 1.68 | CW590-ND 22.50 18.00 14.50 | P123-100.0M 
- 125.00 | 2.275 1.68 |CW607-ND 24.75 19.80 15.95 | P223-125.0M 50 125.00 | 2.275 1.68 | CW591-ND 22.50 18.00 14.50 | P123-125.0M 
souppm | 455.52 | 2.275 1.68 |CW608-ND 25.88 20.70 16.68 | P223-155.52M sOUPPM™ | 455.52 | 2.275 1.68 | CW592-ND 23.63 18.90 15.23 | P123-155.52M 
156.25 | 2.275 1.68 |CW609-ND 25.88 20.70 16.68 | P223-156.25M 156.25 | 2.275 1.68 | CW593-ND 23.63 18.90 15.23 | P123-156.25M 
3.3V LVDS SMD Oscillator 


Pin Specifications: 

Function ¢ Output Differential Voltage: 450mV Max. * Enable Voltage: 0.3Vcc Max. * Disable Voltage: 0.7Vcc Min. 

T)NC ¢ Output Load: 1000 ¢ Duty Cycle at 50% of Vcc: 45% ~ 55% »* Freq. Stability: +20ppm * Operating 
= Temperature: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C «¢ Fall Time: 10ns ¢ Rise Time: 10ns 

2 | Enable/Disable Note: Vod measured with 1000 resistor between the true output and the complementary output 
3 | Ground (Case) 
4 | Output Q Frequency Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
5 | Comp Output @ (MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 
6 | Vcc 622.08 CW618-ND 64.13 51.30 41.33 X502-622.08M 


LVCMOS and LVPECL SMD VCXOs 


Specifications: ¢ Supply Voltage: 3.3V * Absolute Pull Range (+): 50ppm * Duty Cycle: 45% ~ 55% 


0° 2 40° 0, Output | Output Fall | Rise 
*Operal ng Temperature: 0°C'~'70 ¢ a Storage Temperature: 40° Cc ~ 85°C ; Frequency | Voltage | Voltage} Load |Time|Time| Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
Note: For pin outs and output characteristics, please see datasheet on Digi-Key website. (MHz) V(VOH)/V(VOL)| Cap. | (ns) | (ns) | Part No. 1 10 400 | Part No. 
LvcCMOoSsS 


74.1758 | 2.400 40 |15.0pF] 2.0 | 2.0 | CW621-ND 31.50 25.20 20.30 | V802-74.1758M 

74.2500 | 2.400 40 |15.0pF] 2.0 | 2.0 | CW622-ND 31.50 25.20 20.30 | V802-74.25M 
100.0000} 2.400 40 |15.0pF] 2.0 | 2.0 | CW623-ND 33.75 2700 21.75] V802-100.0M 
125.0000 | 2.400 40 |15.0pF] 2.0 | 2.0 | CW624-ND 33.75 2700 21.75] V802-125.0M 
LVPECL — Output Load: 50 Ohms 


155.5200 | 2.275 1.68 = 1.5 | 15 |CW625-ND 3713 29.70 23.93 | V702-155.52M 
156.2500 | 2.275 1.68 _ 1.5 | 15 |CW626-ND 3713 29.70 23.93 | V702-156.25M 


Frequency | Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
Fig. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 

4.9152 CW301-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 HSM93-4.9152 
8.0000 | CW302-ND 11.61 9.68 774 6.24 HSM93-8.0000 


Surface Mount Oscillators 


HSM92 - HSM93 Series: * Frequency Stability: HSM92: +50ppm; HSM93: +100ppm * Temperature Range: 0°C ~ 70°C 
* Waveform: HCMOS Squarewave, Tri-State * Output: Voh: 4.5V Minimum; Vol: 0.5V Max. * Current: loh: 16mA; lol: 16mA 


¢ Rise/Fall Time: 7ns Max. * Duty Cycle: 45/55 Max. * Start Up Time: 10mS Max. * Supply Voltage: 5VDC, +10% 10.0000 CW303-ND 11.61 9.68 a4 6.24 HSM93-10.0000 
* Enable/Disable Time: 100ns Max. * Output Load: 50pF 16.0000 CW304-ND 11.61 9.68 774 6.24 HSM93-16.0000 
HSM 536 Series: ¢ Frequency Stability: +100ppm * Temperature Range: 0°C ~ 70°C * Waveform: HCMOS Squarewave 20.0000 _| CW305-ND 11.61 9.68 774 6.24 | HSM93-20.0000 
* Output: Voh: 4.5V Minimum; Vol: 0.5V Max. * Rise/Fall Time: 7ns Max. * Duty Cycle: 50/50%, +10% * Start Up Time: 25.0000 | CW306-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 | HSM93-25.0000 


29.4912 | CW341-ND 12.15 10.13 8.10 6.53 | HSM92-29.4912 
32.0000 | CW307-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 | HSM93-32.0000 
40.0000 | CW308-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 | HSM93-40.0000 
44.2368 | CW342-ND 12.15 10.13 8.10 6.53 | HSM92-44.2368 
50.0000 | CW309-ND 11.61 9.68 774 6.24 | HSM93-50.0000 
60.0000 | CW310-ND 13.23 11.03 8.82 71 HSM93-60.0000 


10mS Max. * Supply Voltage: 5VDC, +10% * Output Load: 50pF 


Lag +|5.08 |- : 11.05 as? 10.0000 | CW321-ND 10.80 9.00 720 5.80 | HSM536-10.0000 

crea i Lvop J 4] gp Suet 3 54 ONS 18.4320 | CW322-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 | HSM536-18.4320 

T 20.0000 | CW323-ND 10.80 9.00 720 5.80 | HSM536-20.0000 

- C-by : 25.0000 | CW324-ND 10.80 9.00 720 5.80 | HSM536-25.0000 

C-by Bin'Conn, ooo Pin Conn. 32.0000 | CW325-ND 10.80 _9.00 7.20 5.80 _| HSM536-32.0000 

7 Ground] Enable yp Enable ? | 40.0000 | Cw326-ND 1080 9.00 720 5.80 | HSMS536-40.0000 

1.98 1 1.78 Ground | 3.43 Ground 50.0000 | CW327ND 10.80 9.00 720 5.80 | HSM536-50.0000 
Output Output 60.0000 | CW328-ND 11.07 9.23 738 5.95 | HSM536-60.0000 

Suggested Pad Layout Vdd Suggested Pad Layout Vdd 64.0000 | CW329-ND 1107 923 738 5.95 | HSMs536-64.0000 


66.6666 | CW330-ND 11.07 9.23 7.38 5.95 | HSM536-66.6666 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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WINFIELD 3.3V and 5V HCMOS OCXO 


3.3V HCMOS SMD TCXO 


Specifications: * Duty Cycle at 50% of Vcc: 45% ~ 55% »* Supply Voltage: 3.3V * Frequency Stal 
+4.6ppm ¢ Output Voltage: 2V (Voh) ~ .4V (Vol) * Load Capacitance: 15.0pF « 


5ns * Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C 


ise Time: 5ns ¢ Fall Time: 


Supply ; - - >| 5.33 | 
Mounting | Freq. | Voltage | Digi-Key Price Each Connor-Winfield Pin Connection 
Type (MHz) (V) | Part No. 1 10 100 Part No. N/C 
10.00 3.3 CW627-ND 112.50 90.00 72.50 | ASOF3S3-10.0M N/C 
10.00 3.3 CW634-ND 202.50 162.00 130.50 | BSOF3S3E-10.0M Ground 
10.00 5.0 CW635-ND® = 213.75 171.00 137.75 OFC5DJ3BS-10.0M Output 
Surface 12.80 3.3 CW628-ND 112.50 90.00 72.50 | ASOF3S3-12.8M N/C 
Mount 12.80 5.0 CW630-ND 112.50 90.00 72.50 | ASOF5S3-12.8M Voc 
19.44 5.0 CW631-ND 112.50 90.00 72.50 | ASOF5S3-19.44M 
20.00 3.3 CW629-ND® 112.50 90.00 72.50 | ASOF3S3-20.0M 
20.00 5.0 CW636-ND 213.75 171.00 137.75 OFC5DJ3BS-20.0M 
Through 10.00 5.0 CW632-ND 135.00 108.00 87.00 DGOF5S3-10.0M Freq. Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
Hole 20.00 5.0 CW633-ND 135.00 108.00 87.00 DGOF5S3-20.0M (MHz) Part No. J 100 Part No. 
@ RoHS Compliant 12.8 CW619-ND 49.50 39.60 31.90 TFLD546-12.8M 
Note: For package specifications and additional information, please see datasheet on Digi-Key website. 20.0 CW620-ND 49.50 39.60 31.90 TFLD546-20.0M 


Surface Mount Crystals 


Specifications: * Temperature Stability: +50ppm * Frequency Tolerance: +50ppm @ 25°C ¢ Operating Tempera- 
ture: -10°C ~ 65°C * Drive Level: 1mW Typical 
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Frequency | Load | Digi-Key Price Each Connor-Winfield 
Fig.| (MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 500 Part No. 
10.0000 | 16pF | CW401-ND 4.73 3.94 3.15 2.54 XL-1C-10.0000 
12.0000 16pF | CW402-ND 4.73 3.94 3.15 2.54 XL-1C-12.0000 
16.0000 | 16pF | CW403-ND 4.73 3.94 3.15 2.54 XL-1C-16.0000 
18.4320 16pF | CW404-ND 4.73 3.94 3.15 2.54 XL-1C-18.4320 
1 20.0000 16pF | CW405-ND 4.73 3.94 3.15 2.54 XL-1C-20.0000 
29.4912 16pF | CW407-ND 5.54 4.62 3.69 2.98 XL-1C-29.4912 
40.0000 | Series | CW408-ND 5.13 4.28 3.42 2.76 XL-1C-40.0000 
44.2368 | Series | CW409-ND 5.13 4.28 3.42 2.76 XL-1C-44.2368 
50.0000 | Series | CW410-ND 5.13 4.28 3.42 2.76 XL-1C-50.0000 
10.0000 16pF | CW421-ND 7.83 6.53 §.22 4.21 XM-1-10.0000 
12.0000 16pF | CW422-ND 7.83 6.53 5.22 4.21 XM-1-12.0000 
16.0000 16pF | CW423-ND 7.83 6.53 5.22 4.21 XM-1-16.0000 
18.4320 16pF | CW424-ND 7.83 6.53 §.22 4.21 XM-1-18.4320 
2 20.0000 16pF | CW425-ND 7.83 6.53 §.22 4.21 XM-1-20.0000 
29.4912 | Series | CW427-ND 9.32 7.77 6.21 5.01 XM-1-29.4912 
40.0000 | Series | CW428-ND 8.51 7.09 5.67 4.57 XM-1-40.0000 
44.2368 | Series | CW429-ND 8.51 7.09 5.67 4.57 XM-1-44.2368 
50.0000 | Series | CW430-ND 8.51 7.09 5.67 4.57 XM-1-50.0000 


0.5-7 “TEO.5 
Ik 5.5 —1 


Load Frequency Operating ESR Cut Tape Tape and Reel 
Capacitance Tolerance Temperature Max. Drive Level | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Seiko Instruments 
Fig. (pF) (ppm) Range (Q) Typ. Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 Part No. 
1 6.0 +20 -10°C ~ 60°C 50K 0.1pW 728-1000-NDt 35 30 20 = = VT200F-6PF20PPM 
12.5 +20 -10°C ~ 60°C 50K 0.1W 728-1001-NDt 35 30 20 = = VT200F-12.5PF20PPM 
2 7.0 +20 -40°C ~ 85°C 65K 0.1pW 728-1002-1-ND 1.05 -90 75 728-1002-2-ND 460.00/M SSPT7F-7PF20PPM 
12.5 +20 -40°C ~ 85°C 65K 0.1W 728-1003-1-ND 1.05 -90 75 728-1003-2-ND 460.00/M SSPT7F-12.5PF20PPM 
3 6.0 +20 -40°C ~ 85°C 50K 0.1pW 728-1004-1-ND .70 60 50 728-1004-2-ND 307.00/M SPT2AF-6PF20PPM 
12.5 +20 -40°C ~ 85°C 50K 0.1W 728-1005-1-ND -70 -60 50 728-1005-2-ND 307.00/M SPT2AF-12.5PF20PPM 
+ Bulk 


HH . Features: Linear’s solid-state “instant clocks” can be set to output a broad = 
f ) LINEAR Si | | co n Osc | | lato rs range of frequencies using a single resistor, or via an SPI or 12C interface. Reel iJ 
ar Cut Tape Tape and Reel 
Fig. Jt SOt2s5 Frequency Supply Current | Digi-Key Price Each Pricing 
vt Fig. | Description Range @ Frequency Part No. fl 25 100 500 
GND 2 Resistor Programmable Oscillator 1kHz ~ 33MHz 1.14mA @ 3MHz LTC1799CS5#TRMPBFCT-ND® 3.89 3.48 3.13 1040.00 
SET Lo 4ov Resistor Programmable Oscillator 1kHz ~ 33MHz 1.1mA @ 3MHz LTC17991S5#TRMPBFCT-ND® 431 3.85 3.47 1420.00 
Resistor Programmable Oscillator 1kHz ~ 33MHz 1.14mA @ 3MHz LTC1799HS5#TRMPBFCT-ND® 4.70 4.20 3.78 1545.00 
SPINE OF omitoevoe aes 1 P Resistor Programmable Oscillator | 1kHz~20MHz | 860uA @ 10MHz | LTCB900CSS#TRMCT-ND 3.89 3.48 3.13 = 
Fig. 2— 10-MSOP Resistor Programmable Oscillator 1kHz ~ 20MHz 860A @ 10MHz | LTC6900CS5#TRMPBFCT-ND® 3.89 3.48 3.13 1040.00 
vet Resistor Programmable Oscillator 1kHz ~ 20MHz 860A @ 10MHz_ | LTC6900IS5#TRMPBFCT-ND® 4.31 3.85 3.47 1420.00 
Diva 2 Resistor Programmable with SS 5kHz ~ 20MHz 1.8mA @ 10MHz | LTC6902CMS-NDt 4.40 2.93 2.40 _ 
outs Resistor Programmable with SS_|  5kHz~20MHz | 1.8mA@10MHz | LTC6902CMS#PBF-ND@+ 4.40 2.93 2.40 = 
OUT2 5 SPI Programmable Oscillator 1kHz ~ 68MHz 3.1mA @ 1MHz LTC6903CMS8#PBF-ND 3.90 2.59 2.20 _ 
3 | C Programmable Oscillator 1kHz ~ 68MHz 3.1mA @ 1MHz LTC6904CMS8-NDt 4.20 2.79 2.35 =_ 
Fig. 3 — 8-MSOP l?C Programmable Oscillator 1kHz ~ 68MHz 3.1mA @ 1MHz LTC6904CMS8#PBF-ND@$ 4.20 2.79 2.35 _ 
@np 1] Fixed Frequency Oscillator 25/50/100MHz 12mA @ 100MHz | LTC6905CS5-100#TRMPBFCT-ND® 2.80 2.50 2.25 730.00 
spi 2 C_] Fixed Frequency Oscillator 33.3/66.7/133MHz | 15mA @133MHz | LTC6905CS5-133#TRM-ND+ 2.50 1.71 1.41 _ 
ine = Fixed Frequency Oscillator 33.3/66.7/133MHz | 15mA@133MHz | LTC6905CS5-1334TRMPBFCT-ND® 2.80 2.50 2.25 730.00 
“SEN (1708903) 1 Fixed Frequency Oscillator 20/40/80MHz 11mA @ 80MHz LTC6905CS5-804TRM-ND$ 2.50 1.71 1.41 = 
“ADR (LTC6904) Fixed Frequency Oscillator 20/40/80MHz 11mA @ 80MHz_| LTC6905CS5-80#TRMPBFCT-ND® 2.80 2.50 2.25 730.00 
Fixed Frequency Oscillator 24/48/96MHz 12mA @ 96MHz LTC6905CS5-964TRM-ND$ 2.50 1.71 1.41 = 
Fig. 4 — SOT23-6 Fixed Frequency Oscillator 24/48/96MHz 12mA @ 96MHz | LTC6905CS5-964TRMPBFCT-ND® 2.80 2.50 2.25 730.00 
ouT1(-] Resistor Programmable Oscillator | _17MHz~ 170MHz 5mA @ 21MHz LTC6905CS5#TRMPBFCT-ND® 3.95 3.53 3.18 1035.00 
anp2C J 4 Resistor Programmable Oscillator 10kHz ~ 1MHz 15A @ 100kHz | LTC6906CS64TRMPBFCT-ND® 3.02 2.70 2.43 790.00 
pws Resistor Programmable Oscillator 40kHz ~ 4MHz 481A @ 400kHz LTC6907CS6#TRMPBFCT-ND® 3.02 2.70 2.43 790.00 


@ RoHS Compliant 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


+ Bulk 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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FOXElectronics SMD Tuning Fork Crystals 


Specifications: « Frequency Tolerance: +20ppm * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -55°C ~ 
125°C ¢ Load Capacitance: 12.5pF ¢ Insulation Resistance [Min]: 500MQ « Drive Level: 1.W 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | ESR | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fox Electronics 
Fig.| (kHz) (kQ) | Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 Part No. 

FSRLF Series 

1 32.768 50 | 631-1000-1-ND 1.03 89 .67 | 631-1000-2-ND 484.00/M_ | FSRLF327 
FSXLF Series 

2 32.768 65 | 631-1001-1-ND 3.33 2.86 2.14 | 631-1001-2-ND 1731.00/M_ | FSXLF327 
FX135 Series 

3 32.768 70 | 631-1002-1-ND 2.07 1.77 1.33 | 631-1002-2-ND 1074.00/M | FX135A-327 


FOXSDLF Series Cut Tape Tape & Reel 
Load Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fox Electronics 
SM D Cc rysta | Ss Capacitance (MHz) Part No. il 10 50 Part No. 1,000 Part No. 
12.0pF 4.194304 | 631-1006-1-ND 83 72 62 631-1006-2-ND 385.00 FOXSDLF/041 
Specifications: 18.0pF 3.579545 631-1003-1-ND 91 79 68 631-1003-2-ND 424.00 FOXSDLF/036S 
* Frequency Tolerance: +50ppm 3.686400 | 631-1004-1-ND 91 79 68 631-1004-2-ND 424.00 FOXSDLF/0368-20 
* Operating Temperature: -20°C 4.000000 | 631-1005-1-ND 83 72 62 631-1005-2-ND 385.00 FOXSDLF/040 
= 0G. eStorage: Temperature: 400 = 830 4.915200 | 631-1007-1-ND 83 72 62 631-1007-2-ND 385.00 FOXSDLF/049-20 
¢ Drive Level: 0.5mW * Shunt Capacitance: 7pF 
6.000000 | 631-1008-1-ND 83 72 62 631-1008-2-ND 385.00 FOXSDLF/060-20 
7.372800 | 631-1009-1-ND 83 72 62 631-1009-2-ND 385.00 FOXSDLF/073-20 
8.000000 | 631-1010-1-ND 83 72 62 631-1010-2-ND 385.00 FOXSDLF/080-20 
10.000000 | 631-1011-1-ND 83 72 62 631-1011-2-ND 385.00 FOXSDLF/100-20 
11.059200 | 631-1012-1-ND 83 72 62 631-1012-2-ND 385.00 FOXSDLF/115-20 
20 OnE 12.000000 | 631-1013-1-ND 83 72 62 631-1013-2-ND 385.00 FOXSDLF/120-20 
12.288000 | 631-1014-1-ND 83 72 62 631-1014-2-ND 385.00 FOXSDLF/128-20 
14.318180 | 631-1015-1-ND 67 58 50 631-1015-2-ND 312.00 FOXSDLF/143-20 
14.745600 | 631-1016-1-ND 83 72 62 631-1016-2-ND 385.00 FOXSDLF/147-20 
16.000000 | 631-1017-1-ND 83 72 62 631-1017-2-ND 385.00 FOXSDLF/160-20 
20.000000 | 631-1018-1-ND 83 72 62 631-1018-2-ND 385.00 FOXSDLF/200-20 
22.118400 | 631-1019-1-ND 83 72 62 631-1019-2-ND 385.00 FOXSDLF/221-20 
24.000000 | 631-1020-1-ND 91 79 68 631-1020-2-ND 424.00 FOXSDLF/240F-20 
24.576000 | 631-1021-1-ND 91 79 68 631-1021-2-ND 424.00 FOXSDLF/245F-20 
25.000000 | 631-1022-1-ND 1.01 88 76 631-1022-2-ND 473.00 FOXSDLF/250F-20 


FQ Series All Quartz SMD Crystals = Cut Tape 5 Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fox Electronics 
Specifications: * Frequency Tolerance: +30ppm * Operating Tempera- Fig. (MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 Part No. 
ture: 0°C ~ 70°C * Storage Temperature: -30°C ~ 85°C « Drive Level: FQ1045A Series 
0.5mW * Shunt Capacitance: 7pF * Load Capacitance: 20.0pF 
3.6864 631-1032-1-ND 88 72 64 631-1032-2-ND 448.00 FQ1045A-3.6864 
1 4.0000 631-1033-1-ND 88 72 64 631-1033-2-ND 448.00 FQ1045A-4 
4.9152 631-1034-1-ND 88 72 64 631-1034-2-ND 448.00 FQ1045A-4.9152 
6.0000 631-1035-1-ND 88 72 64 631-1035-2-ND 448.00 FQ1045A-6 
FQ5032B Series 
12.0000 631-1023-1-ND .80 66 58 631-1023-2-ND 406.00 FQ5032B-12 
16.0000 631-1024-1-ND 80 66 58 631-1024-2-ND 406.00 FQ5032B-16 
2 20.0000 631-1025-1-ND 80 66 58 631-1025-2-ND 406.00 FQ5032B-20 
24.0000 631-1026-1-ND 80 66 58 631-1026-2-ND 406.00 FQ5032B-24 
24.5760 631-1027-1-ND 80 66 58 631-1027-2-ND 406.00 FQ5032B-24.576 
FQ7050B Series 
7.3728 631-1028-1-ND 66 54 48 631-1028-2-ND 336.00 FQ7050B-7.3728 
8.0000 631-1029-1-ND 66 54 48 631-1029-2-ND 336.00 FQ7050B-8 
: 10.0000 631-1030-1-ND 66 54 48 631-1030-2-ND 336.00 FQ7050B-10 
11.0592 631-1031-1-ND 66 54 48 631-1031-2-ND 336.00 FQ7050B-11.0592 


Specifications: 
¢ Frequency Tolerance: +50ppm * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C * Load Capacitance: 20.0pF 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fox Electronics 
Fig. (MHz) Part No. il 10 50 Part No. 1,000 Part No. 

FX252B Series 

16.0000 631-1036-1-ND 4.54 3.72 3.30 631-1036-2-ND 2310.00 FX252B-16 

1 20.0000 631-1037-1-ND 4.54 3.72 3.30 = = FX252B-20 

24.0000 631-1038-1-ND 4.54 3.72 3.30 631-1038-2-ND 2310.00 FX252B-24 
FX425B Series 

12.0000 631-1039-1-ND 2.09 1.71 1.52 631-1039-2-ND 1064.00 FX425B-12 

16.0000 631-1040-1-ND 2.09 1.71 1.52 = = FX425B-16 

20.0000 631-1041-1-ND 2.09 1.71 1.52 = = FX425B-20 

24.0000 631-1042-1-ND 2.09 1.71 1.52 = _ FX425B-24 
FX532B Series 

10.0000 631-1044-1-ND 4.40 3.60 3.20 631-1044-2-ND 2240.00 FX532B-10 

12.0000 631-1046-1-ND 4.40 3.60 3.20 = = FX532B-12 

: 16.0000 631-1047-1-ND. 4.40 3.60 3.20 = = FX532B-16 

24.0000 631-1049-1-ND 4.40 3.60 3.20 = _ FX532B-24 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FOXE lectronics Thru-Hole Crystals 
Specifications: . Load Frequency Price Each Fox Electronics 
¢ Shunt Capacitance: 7pF * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C Fig. | Capacitance (MHz) a 1 10 50 Part No. 
7.372800 | 631-1098-ND 57 49 45 | FOXSLF/073-20 
I 11.05 —) 8.000000 | 631-1100-ND 57 49 .45 | FOXSLF/080-20 
kK— 11.35 —| JH 10.15— 10.000000 | 631-1101-ND 57 49 .45 | FOXSLF/100-20 
[10.05 —| 11.059200 | 631-1103-ND 57 49 .45 | FOXSLF/115-20 
(las ;j 20.0pF 12.000000 | 631-1105-ND 57 49 .45 | FOXSLF/120-20 
i 4 : 14.745600 | 631-1106-ND 57 49 .45 | FOXSLF/147-20 
37 Cc) 4.65 o4oof | i 16.000000 | 631-1108-ND 57 49 .45 | FOXSLF/160-20 
7 aos 127 18.432000 | 631-1109-ND 57 49 .45 | FOXSLF/184-20 
20.000000 | 631-1111-ND 57 49 .45 | FOXSLF/200-20 
25.000000_| 631-1112-ND 57 49 .45__ | FOXSLF/250F-20 
HC49ULF 
3.686400 | 631-1079-ND 53 45 42 | FOXLF0368S 
4.000000 | 631-1082-ND 53 45 .42 | FOXLFO40A 
Series 11.059200 | 631-1085-ND 53 45 42 | FOXLF115 
: 12.000000 | 631-1087-ND 53 45 .42 | FOXLF120 
Load Frequency | Digi-Key Price Each Fox Electronics 16.000000_| 631-1089-ND 53 AS 42__| FOXLF160 
Fig. | Capacitance (MHz) _| Part No. 1 10 50 _| Part No. 13.0pF 1.843200 | 631-1076-ND 1.21 1.05 .96 | FOXLFO18S 
HC49SLF 18.0pF 3.579545 _| 631-1078-ND 53 45 42 [FOXLFO36S 
3.686400 1637-1094-ND 65 56 51] FOXSLE/03688 3.686400 | 631-1080-ND 53 45 42 | FOXLF0368-20 
4.000000 | 631-1096-ND 57 49 45 | FOXSLF/040A 2 4.000000 | 631-1081-ND 53 45 42 | FOXLFO40 
8.000000 | 631-1099-ND 57 “49 “45 | FOXSLF/080 8.000000 | 631-1083-ND 53 45 .42 | FOXLF080-20 
Series 11.059200 | 631-1102-ND 57 49 45. | FOXSLF/115 10.000000 | 631-1084-ND 53 A5 42 | FOXLF100-20 
12.000000 | 631-1104-ND 57 49 45 FOXSLF/120 20.0pF 11.059200 | 631-1086-ND 53 45 42 FOXLF 115-20 
1 16.000000 | 631-1107-ND ‘57 ‘49 ‘45 | FOXSLF/160 12.000000 | 631-1088-ND 53 45 42 | FOXLF120-20 
20.000000_| 631-1110-ND 57 49 45 __ | FOXSLF/200 16.000000 | 631-1090-ND 53 45 42 | FOXLF160-20 
18.0pF 3.579545 _| 631-1093-ND. 65 56 -51__ | FOXSLF/036S 20.000000 | 631-1091-ND 54 46 .43 | FOXLF200-20 
20.0pF 3.686400 | 631-1095-ND 65 56 51 | FOXSLF/0368-20 25.000000_| 631-1092-ND 61 52 .48 | FOXLF250F-20 
: 4.000000 _| 631-1097-ND 57 49 45 _ | FOXSLF/040 32.0pF 2.457600 | 631-1077-ND 1.09 94 86 | FOXLFO24S 
ge TM . . 
X@ee8sQ FXO-HC735 Series SMD Oscillators 
Specifications: « Supply Voltage: 3.3V +5% * Input Current (Typ): 40mA » Output Cut Tape Tape & Reel 
Symmetry: 45% ~ 55% * Rise Time/Fall Time: 2nS * Output Voltage: (VOL) 10% Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fox Electronics 
Vop, (VOH) 90% Von Minimum * Output Enable/Disable Time: 100nS * Output Load (MHz) Part No. 10 50 Part No. 1,000 Part No. 
(Typ): 15pF * Start-up Time: 10mS + Frequency Tolerance: +50ppm * Storage 1.84320 | 631-1051-1-ND 1.80 1.68 1.44 | 631-1051-2-ND 672.00 | FXO-HC735-1.8432 
Temperature: -55°C ~ 125°C 3.68640 | 631-1114-1-ND 1.80 1.68 1.44 | 631-1114-2-ND 696.00 | FXO-HC735-3.6864 
4.00000 | 631-1115-1-ND 1.80 1.68 1.44 | 631-1115-2-ND 696.00 | FXO-HC735-4 
Pin Connections 10.00000 | 631-1052-1-ND 1.80 1.68 1.44 | 631-1052-2-ND 672.00 | FXO-HC735-10 
ED 4 Out 16.00000 | 631-1053-1-ND 1.80 1.68 1.44 | 631-1053-2-ND 672.00 _| FXO-HC735-16 
12.00000 | 631-1116-1-ND 1.80 1.68 1.44 | 631-1116-2-ND 696.00 | FXO-HC735-12 
2 NC 5 NC 12.28800 | 631-1117-1-ND 1.80 1.68 1.44 | 631-1117-2-ND 696.00 | FXO-HC735-12.288 
GND 6 Vop 14.31818 | 631-1118-1-ND 1.80 1.68 1.44 | 631-1118-2-ND 696.00 | FXO-HC735-14.31818 
18.43200 | 631-1119-1-ND 1.80 1.68 1.44 | 631-1119-2-ND 696.00 | FXO-HC735-18.432 
20.00000 | 631-1054-1-ND 1.80 1.68 1.44 | 631-1054-2-ND 672.00 _| FXO-HC735-20 
ENABLE/DISABLE Function 24.57600 | 631-1120-1-ND 1.80 1.68 1.44 | 631-1120-2-ND 696.00 | FXO-HC735-24.576 
EO (Fin 1 Ouisut Pind’ 25.00000 | 631-1055-1-ND 1.80 1.68 1.44 | 631-1055-2-ND 672.00 | FXO-HC735-25 
(Pin 1) utput (Pin 4) | | ‘5700000 | 631-1056-1-ND 180 168 1.44 | 631-1056-2-ND 672.00 | FXO-HC735-27 
OPEN ACTIVE 32.00000 | 631-1121-1-ND 1.80 1.68 1.44 | 631-1121-2-ND 696.00 | FXO-HC735-32 
33.33300 | 631-1057-1-ND 1.80 1.68 1.44 | 631-1057-2-ND 672.00 _| FXO-HC735-33.333 
‘1’ Level Vin = 70% Vob ACTIVE 40.00000 | 631-1058-1-ND 1.80 1.68 1.44 | 631-1058-2-ND 672.00 | FXO-HC735-40 
a - 48.00000 | 631-1059-1-ND 1.80 1.68 1.44 | 631-1059-2-ND 672.00 | FXO-HC735-48 
0" Level Vi. = 30% Vop High Z 50.00000 | 631-1060-1-ND 180 168 ——*1.44_| 631-1060-2-ND 672.00_| FXO-HC735-50 
F254 Series 32.768kHz SMD Oscillator 


Specifications: 


chen c Pin- ° Supply Voltage: 3.3V +10% » Frequency Tolerance: +20ppm «Input Current: 1.5uA + Output Volt- 
onnections: age: -0.4V (VOH); 0.4V (VOL) * Output Load: 15pF »* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage 
(Pin 1) pina) 1 E/D Temperature: -55°C ~ 125°C 
in 
open ACTIVE 2 GND Cut Tape Tape & Reel 
evel 5 i & an aes ' 
ACTIVE Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fox Electronics 
‘iz 90% Voo 3. _ Supa (kHz) _| Part No. 110 100 | Part No. 1,000 _| Part No. 
Vue to%Voo | Highz 4 Voo 32.768 | 631-1113-1-ND 3.77 3.09 _—_2.74 | 631-1113-2-ND 1918.00 | F254 
FOX914B Series 3.0V SMD TCXO 
Specifications: * Supply Voltage: 3V +5% * Frequency Tolerance: +1ppm ¢ Input Current: 2mA 
* Output Voltage [Minimum]: 0.8V p-p (Clipped Sine) * Output Load: 10pF * Operating Temperature: ulabe WOE Reel 
-20°C ~ 75°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C Frequency | Digi-Key Price Each Pricing Fox Electronics 
(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 Part No. 
Scnnecions 12.80 631-1062-1-ND 6.45 4.78 4.26 | 631-1062-2-ND 3431.00 | FOX914B-12.8 
1 GND 19.20 631-1063-1-ND 6.05 4.48 4.00 |— — | FOX914B-19.2 
2 GND 19.44 631-1064-1-ND 5.45 4.04 3.60 |— — | FOX914B-19.44 
3 Output 20.00 631-1065-1-ND 5.45 4.04 3.60 | 631-1065-2-ND 2899.00 | FOX914B-20 
4 Vpp 26.00 631-1066-1-ND 5.45 4.04 3.60 |— — | FOX914B-26 
FOX924B Series 3.3V HCMOS SMD TCXO 
Specifications: * Supply Voltage: 3.3V +5% »* Frequency Tolerance: +1.5ppm ¢ Input Current: 5mA Cut Tape Tape & Reel 
¢ Output Voltage: (VOL) 10% Von, (VOH) 90% Von Minimum * Output Load: 15pF * Operating Tem- | Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Fox Electronics 
perature: -30°C ~ 85°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C (MHz) | Part No. 1 10 50 (| Part No. 1,000 Part No. 
10.0000 | 631-1067-1-ND 8.38 6.20 5.53 | 631-1067-2-ND 4456.00 | FOX924B-10 
Pin 12.0000 | 631-1068-1-ND 8.38 6.20 5.53 | 631-1068-2-ND 4456.00 | FOX924B-12 
Connections 12.2880 | 631-1069-1-ND 8.38 6.20 5.53 | 631-1069-2-ND 4456.00 | FOX924B-12.288 
14.7456 | 631-1070-1-ND 8.38 6.20 5.53 | 631-1070-2-ND 4456.00 | FOX924B-14.7456 
1 NC 16.0000 | 631-1071-1-ND 9.08 6.72 5.99 4828.00 | FOX924B-16 
2 GND 19.4400 | 631-1072-1-ND 9.08 6.72 5.99 | 631-1072-2-ND 4828.00 | FOX924B-19.44 
3 Output 20.0000 | 631-1073-1-ND 9.08 6.72 5.99 | 631-1073-2-ND 4828.00 | FOX924B-20 
25.0000 | 631-1074-1-ND 9.08 6.72 5.99 | 631-1074-2-ND 4828.00 | FOX924B-25 
4 Voo 27.0000 | 631-1075-1-ND 9.08 6.72 5.99 | 631-1075-2-ND 4828.00 | FOX924B-27 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1381 


P CRYSTEK High Performance Clock Oscillators 


= 
Dimensions in'mm Fre- Cut Tape Tape & Reel$ 
quency | Input | Output | Digi-Key Price Each Pricing Crystek Corporation 
: Fig.| (MHz) |Voltage| Type | PartNo. 1 5 10 1,000 Part No. 
Connection CCHD-950 Series -162dBc/Hz Phase Noise Floor 
Ne 1 80.0000} 3.3V CMOS _ | 744-1055-NDt 28.24 26.83 25.42 — | CCHD-950-50-80.000 
OUT 100.0000} 3.3V CMOS _| 744-1054-NDt 30.54 29.01 2749 —__| CCHD-950-50-100.000 
Vdd CCPD-033 and CCPD-034 Series Differential LVPECL 
777600} 3.3V_ | LVPECL | 744-1036-1-ND 8.38 7.24 6.86 5030.00 CCPD-033-50-77.760 
100.0000} 3.3V | LVPECL | 744-1030-1-ND 8.78 758 718 5270.00 CCPD-033-50-100.000 
106.2500} 3.3V_ | LVPECL | 744-1031-1-ND 8.78 758 718 5270.00 CCPD-033-50-106.250 
125.0000} 3.3V_ | LVPECL | 744-1032-1-ND 9.39 8.11 769 5640.00 CCPD-033-50-125.000 
155.5200} 3.3V_| LVPECL | 744-1033-1-ND 12.65 10.93 10.35 7590.00 CCPD-033-50-155.520 
2 156.2500} 3.3V_ | LVPECL | 744-1034-1-ND 12.65 10.93 10.35 7590.00 CCPD-033-50-156.250 
161.1328 | 3.3V | LVPECL | 744-1035-1-ND 14.34 12.39 11.74 8610.00 CCPD-033-50-161.1328| 
200.0000} 3.3V | LVPECL | 744-1041-NDt 19.60 16.93 16.04 — | CCPD-034-50-200.000 
212.5000} 3.3V | LVPECL | 744-1042-NDt 19.84 1714 16.24 — | CCPD-034-50-212.500 
250.0000} 3.3V_| LVPECL | 744-1043-NDt 33.59 29.01 2749 —__| CCPD-034-50-250.000 
311.0400 | 3.3V | LVPECL | 744-1044-NDt 53.17 45.92 43.51 — | CCPD-034-50-311.040 
312.5000 | 3.3V_| LVPECL | 744-1253-NDt NEW! 71.54 54.27 44.41 —__| CCPD-034-50-312.500 
PAD 1 ry CCLD-033 Series Differential LVDS 
100.0000} 3.3V LVDS _| 744-1037-1-ND 11.22 9.69 9.18 6730.00 CCLD-033-50-100.000 
= 125.0000} 3.3V LVDS _ | 744-1038-1-ND. 11.22 9.69 9.18 6730.00 CCLD-033-50-125.000 
Connection 2 | 433.0000! 3.av | Lvs |744-1039-1-ND 11.62 10.03 9.50 | 6970.00 | CCLD-033-50-133.000 
NC 156.2500} 3.3V LVDS __| 744-1040-1-ND. 13.35 11.53 10.93 8010.00 CCLD-033-50-156.250 
GND ; CCO-083 Series True SineWave 
OUT ny 3 100.0000} 3.3V_ | Sinewave | 744-1045-5-NDt 62.13 61.72 61.09 — | CCO-083-100.000 
col 200.0000} 3.3V_| Sinewave | 744-1046-5-NDt 68.55 68.09 67.41 —__|CCO-083-200.000 
cc 


t+ Bulk + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Note: For additional specifications please see the manufacturer's data sheets. 


High Performance, Low Phase Noise 
VCXOs, vcsOs, TCXOs and OCXOs Dimensions in mm 


eg a 


7.62 7.62 9.80 +I 
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Connection Tt 12-3 
NC or Volt Control ; 1.40 654 
GND Le 

OUT 5.08 2.54 =| 

Vdd 


Connection Connection Connection 
c. Volt Cont. Volt Cont. Volt Cont. Connection Connection 
Connection Pad | Connection E/D E/D NC Control Volt. 
Volt Cont. 1 GND GND RF Output No Connect 
2 
3 
4 


GND OUT OUT Supply Volt. Supply Volt. 
OUT COUT COUT Case Ground RF Output 
Vdd Vdd Vdd Case Ground Case Ground 


vot Output Digi-Key Price Each Crystek Corporation i Output Digi-Key Price Each Crystek Corporation 
Fig.) Frequency | age Type |Part No. 1 5 10 Part No. Fig.| Frequency | age Type |Part No. 1 5 10 Part No. 
CVHD-950 Series -162dBc/Hz Phase Noise Floor VCXO 3 [622.0800MHz| 3.3V | LVPECL |744-1224-ND 78.24 74.33 70.42 | CVPD-970X-622.080 
54.0000MHz| 3.3V ) CMOS |744-1217-ND 26.80 25.46 24.12 | CVHD-950-54.000 CVCSO-914 Series High Frequency SAW SineWave VCSO 
74.1758MHz) 3.3V | CMOS |744-1216-ND 27.40 26.03 24.66 | CVHD-950-74.175800 1B]  1.0000GHz] 5.0V | SineWave |744-1051-ND 116.66 11083 104.99 ] CVCSO-914-1000 
74.2500MHz) 3.3V | CMOS |744-1215-ND 27.40 26.03 24.66 | CVHD-950-74.250 NEW! CCSO-914X Series Ultra-Low Phase Noise SAW Oscillator NEW! 
1A | 80.0000MH2) 3.2V) CMOS (tee 27.70 26.82 24.93 | CVHD-950-80.000 iC] 1.0000GHz | 5.0V | SineWave |744-1254-ND 56.66 53.83 51.00 | CCSO-914X-1000.000 
100.0000MHz| 3.3V | CMOS |744-1213-ND 27.70 26.32 24.93 | CVHD-950-100.000 GVS575 Series Voltage Controlled SAW Oscillator 
422.8800MHz| 3.3V | CMOS |744-1271-ND NEW! 50.30 47.79 47.79 | CVHD-950-122.880 soo oouoMez | aay | LvPECL aaROSamn GEAR SIDI Gp 01 CVSETEEOTOND 
126.0000MlH2] 33V | CMOS |744-1272-ND NEW! 50.30 47.79 45.27 | CVHD-960-126.000 4 |eoo og0omts| 3.3y | LvPEcL. REReREnT cade) ida. engt'| esre-aae nae 
CVPD-034, CVPD-940, CVPD-970 Series Differential VCXO 
77.7600MHz| 3.3V | LVPECL |744-1218-ND 37.88 34.44 32.72 | CVPD-034-50-77.76 CXON2Z0 Series TEXO! 
2 |155.5200MHz| 3.3V | LVPECL |744-1219-ND 41.71 37.92 36.02 | CVPD-034-50-155.52 5 | 10.0000MHz| 5.0V | CMOS |744=1050:ND 46.16 44.62 43.08 | CXOH20-BP-10.000 
156.2500MHz| 3.3V | LVPECL |744-1220-ND 41.71 37.92 36.02 | CVPD-034-50-156.25 ©027V Series OCXO 
77.7600MHz| 3.3V | LVPECL |744-1223-ND 44.50 42.28 40.05 | CVPD-940X-77.760 10.0000MHz | 5.0V | SineWave |744-1049-ND 259.86 256.20 252.54 | CO27VSO5DE-02-10.000 
3 |155.5200MHz| 3.3V | LVPECL |744-1221-ND 47.90 45.51 43.11 | CVPD-940X-155.520 6 | 10.0000MHz | 12.0V | SineWave |744-1048-ND 259.86 256.20 252.54 | CO27VS12DE-02-10.000 
212.5000MHz| 3.3V | LVPECL |744-1222-ND 56.30 53.49 50.67 | CVPD-940X-212.500 10.0000MHz|15.0V} CMOS |744-1047-ND 259.86 256.20 252.54 | CO27VH1SDE-02-10.000 


Note: For additional specifications please see the manufacturer's data sheets. 


Chipset Crystals and Oscillators 


For data sheets, please visit Crystek Corporation’s website to register for release of documents. 


Product Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T &R Pricing | Crystek Corporation 
Type (MHz) Part No. il 5 10 Part No. 1,000 Part No. Compatible Chipsets and Applications 

4.096250 | 744-1016-1-ND 1.64 1.56 1.44 | 744-1016-2-ND 570.00 017057 Atmel: U3741, T5743, T5744, 315MHz, -40°C ~ 85°C, 3mm 
4.746870 | 744-1001-1-ND 1.48 1.41 1.30 | 744-1001-2-ND 520.00 016867 Maxim: Max1470/1473 

Crystal 4.906250 | 744-1020-1-ND 1.48 1.41 1.30 | 744-1020-2-ND 520.00 017126 Atmel: U3741, T5743, T5744, 315MHz, 0°C ~ 70°C, 3mm 
4.915200 | 744-1013-1-ND 88 84 -77 | 744-1013-2-ND 310.00 017418 Texas Instruments: TRF6903, -40°C ~ 85°C. 
5.223438 | 744-1007-1-ND 1.68 1.60 1.47 | 744-1007-2-ND 590.00 016991 Maxim: MAX1470/1473, 345MHz, -40°C ~ 85°C 

t Bulk (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Chipset Crystals and Oscillators (cont) 


CORPORATION 


av RYSTEK 


Product Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T & R Pricing | Crystek Corporation 
Type (MHz) Part No. 1 5 10 Part No. 1,000 Part No. Compatible Chipsets and Applications 
6.612813 | 744-1002-1-ND 1.48 1.41 1.30 | 744-1002-2-ND 520.00 016868 Maxim: Max1470/1473 
6.764380 | 744-1021-1-ND 1.48 1.41 1.30 | 744-1021-2-ND 520.00 017128 Atmel: U3741, T5743, T5744, 433.92MHz, 0°C ~ 70°C, 3mm 
9.509375 | 744-1011-1-ND 1.76 1.67 1.54 | 744-1011-2-ND 620.00 017034 Maxim: MAX1471, 315MHz, -40°C ~ 85°C 
9.843750 | 744-1017-1-ND 1.68 1.60 1.47 | 744-1017-2-ND 590.00 017113 Atmel: T5753, 315MHz, -40°C ~ 85°C, 5mm 
9.843750 | 744-1009-1-ND 1.76 1.67 1.54 | 744-1009-2-ND 620.00 017000 Maxim: MAX1472, 315MHz, -40°C ~ 85°C 
9.843750 | 744-1003-1-ND 1.28 1.22 1.12 | 744-1003-2-ND 450.00 016875 Microchip: rfPIC12C509AG/509AF, rfHCS362G/362F, rfPIC12F675K 
13.062500 | 744-1004-1-ND 1.28 1.22 1.12 | 744-1004-2-ND 450.00 016876 Microchip: rfPIC12F675K, (ASK) 418MHz, -40°C ~ 85°C 
13.225600 | 744-1012-1-ND 1.76 1.67 1.54 | 744-1012-2-ND 620.00 017035 Maxim: MAX1471, 433.92MHz, -40°C ~ 85°C 
13.560000 | 744-1024-1-ND 1.12 1.06 -98 | 744-1024-2-ND 390.00 017196 Atmel: T5754, 433.92MHz, 0°C ~ 70°C, 5mm 
Crystal 13.560000 | 744-1010-1-ND 1.76 1.67 1.54 | 744-1010-2-ND 620.00 017001 Maxim: MAX1472, 433.92MHz, -40°C ~ 85°C 
13.560000 | 744-1005-1-ND 1.28 1.22 1.12 | 744-1005-2-ND 450.00 016877 Microchip: rfPIC12C509AG/SO9AF, (ASK) 433.92MHz, -40°C ~ 85°C 
14.745600 | 744-1018-1-ND 2.72 2.58 2.38 | 744-1018-2-ND 950.00 017116 Texas Instruments: TRF6901/6903/4903, -40°C ~ 85°C 
19.660800 | 744-1019-1-ND 2.72 2.58 2.38 | 744-1019-2-ND 950.00 017119 Texas Instruments: TRF6901/6903/4903, -40°C ~ 85°C 
20.356250 | 744-1008-1-ND 1.08 1.03 -95 | 744-1008-2-ND 380.00 016999 Microchip: rfRXD0420, (ASK) 315MHz, -40°C ~ 85°C 
24.000000 | 744-1000-1-ND 92 87 -81 | 744-1000-2-ND 320.00 016808 Texas Instruments: USB Chipset 
26.451250 | 744-1006-1-ND 1.08 1.03 -95 | 744-1006-2-ND 380.00 016985 Microchip: rfRXD0420, (ASK) 433.92MHz, -40°C ~ 85°C 
26.800000 | 744-1014-1-ND 1.08 1.03 -95 | 744-1014-2-ND 380.00 017053 Microchip: rfRXD0920, (ASK) 868.3MHz, -40°C ~ 85°C 
28.259375 | 744-1015-1-ND 1.08 1.03 -95 | 744-1015-2-ND 380.00 017055 Microchip: rfRXD0920, (ASK) 915MHz, -40°C ~ 85°C 
49.152000 | 744-1022-1-ND 16.64 15.81 14.56 | 744-1022-2-ND. 5820.00 017149 Texas Instruments: FireWire TSB41BA3, -40°C ~ 85°C 
49.152000 | 744-1023-1-ND 13.32 12.65 11.66 | 744-1023-2-ND 4660.00 017150 Texas Instruments: FireWire TSB41BA3, 0°C ~ 70°C 
49.152000 | 744-1026-1-ND 5.00 4.75 4.38 | 744-1026-2-ND 1750.00 601188 Texas Instruments: FireWire TSB41BA3, -40°C ~ 85°C, 1.8V 
49.152000 | 744-1027-1-ND 4.68 4.45 4.10 | 744-1027-2-ND 1640.00 601230 Texas Instruments: FireWire TSB41BA3, 0°C ~ 70°C, 1.8V 
Oscillator 98.304000 | 744-1025-1-ND 4.64 4.41 4.06 | 744-1025-2-ND 1620.00 601107 Texas Instruments: DSP Radio, 0°C ~ 70°C, 3.3V 
98.304000 | 744-1029-1-ND 11.80 11.21 10.33 | 744-1029-2-ND. 4130.00 601252 Texas Instruments: FireWire TSB81BA3, -40°C ~ 85°C, 1.8V 
98.304000 | 744-1028-1-ND 11.00 10.45 9.63 | 744-1028-2-ND 3850.00 601251 Texas Instruments: FireWire TSB81BA3, 0°C ~ 70°C, 1.8V 
80.000000 | 744-1252-ND+ NEW! 57.12 54.29 49.98 |— = 602019 Linear Technologies DC1216A-C. 
VCXO 100.000000 | 744-1250-ND+ NEW! 5712 54.29 49.98 |— = 601964 Linear Technologies DC1216A-A 
122.880000 | 744-1251-NDt NEW! 59.12 56.19 51.73 |— _ 602017 Linear Technologies DC1216A-B 
+ Bulk 


NEW! PRO Series 


(Pocket Reference Oscillator) 


Crystek’s PRO Series is an industry first. A complete 
HCMOS crystal clock oscillator has been integrated in 
a rugged SMA housing. Simply connect 3.3Vdc to the 
female SMA side and it will output a clean low jitter sig- 
nal from the male SMA side. In effect, each PRO is a 
fixed frequency portable crystal generator. Frequency 
stability is +25ppm over 0°C ~ 70°C. 

Pocket Reference Oscillators are available off the 


1 
| id 


NEW! SMA 500 Attenuators 


The Attenuator Series offers end users a rugged SMA 
attenuator housing for easy connection. Attenuators 
are available from 1dB to 20dB with one Watt power 
dissipation. 

Tolerance matching is used to provide superior tem- 
perature tracking to individual components. 


Attenuator frequency range is from DC to 3GHz. 


Dim. in mm 


ba 
+ 


SMA Female 


SMA Male 


pur ae standard frequencies and are perfect SMA Male SMA Female Attenuation Digi-Key Price Each Crystek Corporation 
A (dB) Part No. 1 5 10 Part No. 
Frequency | Digi-Key Price Each Crystek Corporation 10 Bete ae tee 160 CATTEN OIRO 
(MHz) Part No. 1 5 10 Part No. 1.5 744-1256-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-01R5 
4.000 744-1225-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-4.000 2.0 744-1257-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-02RO 
5.000 744-1226-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-5.000 3.0 744-1258-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-03RO 
8.000 744-1227-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-8.000 4.0 744-1259-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-04RO 
10.000 744-1228-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-10.000 5.0 744-1260-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-O5RO 
12.000 744-1229-ND 49.61 44,95 43.86 CPRO33-12.000 6.0 744-1261-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-O6RO 
16.000 744-1230-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-16.000 70 744-1262-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-07RO 
16.384 744-1231-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-16.384 8.0 744-1263-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-08RO 
20.000 744-1232-ND 49.61 44,95 43.86 CPRO33-20.000 9.0 744-1264-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-O9RO 
25.000 744-1233-ND 49.61 44,95 43.86 CPRO33-25.000 10.0 744-1265-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-0100 
32.768 744-1234-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-32.768 15.0 744-1266-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-0150 
44.736 744-1235-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-44.736 20.0 744-1267-ND 18.56 16.56 16.04 CATTEN-0200 
45.000 744-1236-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-45.000 Note: For additional specifications please see the manufacturer's data sheets. 
50.000 744-1237-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-50.000 
62.500 744-1238-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-62.500 
77.760 744-1239-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-77.760 N. E w' SM A R F Cables 
80.000 Ae ND a0! 44.95 ee seg s3:80,000 For use with Crystek product: * PRO (Pocket Reference Oscillators) * Attenuators * DC Block 
100.000 744-1241-ND 49.61 44.95 43.86 CPRO33-100.000 
106.250 744-1242-ND 49.61 44,95 43.86 CPRO33-106.250 
125.000 744-1243-ND 49.61 44,95 43.86 CPRO33-125.000 


Note: For additional specifications please see the manufacturer's data sheets. 


NEW! SMA DC Block 


Features: 
* Low insertion loss 


(A 


SMA Male 


(A 


SMA Male 


Fin 


BNC Male 


SMA Male 


Dim. in mm 
* Flat frequency response 


* Excellent return loss through 3GHz Digi-Key Price Each Crystek Corporation 
Maximum Ratings: Type Part No. 1 5 10 Part No. 
* 16WVDC Max. * Operating Temperature: -55°C Fig. 1 
~ 90°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 1105 SMA Male/Male RG174 Cable; 6” 744-1244-ND 14.37 12.02 10.94 | CCSMA-MM-6 
Applications: —_¥ SMA Male/Male RG174 Cable; 12” 744-1245-ND 1453 12.16 11.07 | CCSMA-MM-12 
* DC blocking + Broadband coupling * Test and SMA Male SMA‘Remale SMA Male/Male RG174 Cable; 18” 744-1246-ND 15.36 12.84 1170 | CCSMA-MM-18 
measurement. SMA Male/Male RG174 Cable; 24” 744-1247-ND 15.51 12.97 11.81 | CCSMA-MM-24 
Digi-Key Price Each enya Corporadon SMA Male/Male RG174 Cable; 36” 744-1248-ND 15.67 13.11._—-11.94_ | CCSMA-MM-36 
Part No. 1 5 10 Part No. Fig. 2 
744-1268-ND 18.56 16.56 16.04 CBLK-300-3 SMA/BNC Male/Male RG174 Cable; 36” | 744-1249-ND 12.70 10.99 10.01 | CCBNS-MM-36 


Note: For additional specifications please see the manufacturer's data sheets. Note: For additional specifications please see the manufacturer's data sheets. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (Tos3) 1383 


2a” GRYSTEK \vCO’s (Voltage Controlled Oscillators) 


=> 


Dimensions in mm 
Fig. 1 — 0.30” x 0.30” Fig. 2 — 0.50” x 0.50” Fig. 3 — 0.40” x 0.496” 


NEW! VCO Evaluation Boards 


|+-— 7.62 —+| [12.70 + 12.60 —» Crystek’s VCO Evaluation Boards are a turn key solution to easy 


11.81 SQ— stand alone testing. Evaluation boards are constructed using rigid 
40.16 0.062” FR4 PCB material. Solder down connection method insures 
—  ) that the VCO will receive proper grounding for best testing results. 
J L 2.54 had bl Evaluation boards are available for 0.3” x 0.3” and 0.5” x 0.5” indus- 
Top Orientation Mark Top Orientation Mark Top Orientation Mark tel standard YOO Teolpmnts; 
Features: 
* Connectors: Gold plated SMA female connectors * Frequency 
Pad | Connection Pad | Connection Connection range: DC to 6GHz * PCB: 0.062” FR4 » Operating temperature: 
Vt 2 Vt Vt -40°C ~ 85°C 
RF-OUTPUT 10 RF-OUTPUT Vec 
11 Veo 14 Veo RF-OUTPUT 744-1269-ND (CEVAL-033) 0.30” x 0.30” VCO CVCO33.... $92.99 
GROUND Others | GROUND Others | GROUND 744-1270-ND (CEVAL-055) 0.50” x 0.50” VCO CVCO55.... $92.99 
Frequency Phase Noise Tuning Tuning Harmonic Supply 
Range @ 10kHz Typ. Voltage Sensitivity |Suppression Power Vec Current Digi-Key Price Each Crystek Corporation 
Fig. (MHz) (dBc/Hz) (Vdc) (MHz/V) (dBc) (dBm) (Vdc) (mA) Part No. 1 5 10 Part No. 
110 ~ 150 -110 0.0 ~ 5.0 an -10 043 3.3 +0.165 10 744-1056-ND 26.25 23.10 21.00 | CVCO83CL-0110-0150 
125 ~ 200 -100 0.5 ~ 6.0 12 -15 6 +3 5.0 +0.25 30 744-1057-ND 26.25 23.10 21.00 | CVCO33CL-0125-0200 
204 ~ 206 -112 1.0 ~ 4.0 an -12 -143 5.0 +0.25 15 744-1058-ND 26.25 23.10 21.00 | CVCO33CL-0204-0206 
390 ~ 410 -105 0.5 ~4.5 12 “12 043 5.0 +0.25 10 744-1059-ND 26.25 23.10 21.00 | CVCO33CL-0390-0410 
1 415 ~ 435 -103 0.5 ~ 4.5 12 -15 3 +3 5.0 +0.25 15 744-1060-ND 26.75 23.54 21.40 | CVCO33CL-0415-0435 
435 ~ 470 -106 0.5 ~ 5.0 15 -10 3 +3 5.0 +0.25 15 744-1061-ND 26.75 23.54 21.40 | CVCO33CL-0435-0470 
559 ~ 561 -95 0.5~4.5 12 “15 242 5.0 +0.25 15 744-1062-ND 26.75 23.54 21.40 | CVCO33CL-0559-0561 
750 ~ 770 -103 0.5 ~2.5 30 -20 4.5 43 2.7 +0.135 abl 744-1063-ND 26.75 23.54 21.40 | CVCO83CL-0750-0770 
770 ~ 870 -107 0.0 ~ 10.0 10 -10 3.5 +1.5 5.0 +.25 6 744-1064-ND 26.75 23.54 21.40 | CVCO33CL-0770-0870 
42 ~ 46 -116 0.5 ~4.5 3 -13 -142 5.0 +0.25 8 744-1164-ND 2763 24.31 22.10 | CVCOS55CL-0042-0046 
45 ~ 70 -115 0.5 ~ 10.5 4 -10 5 +3 5.0 +0.25 15 744-1165-ND 2763 24.31 22.10 | CVCOS55CL-0045-0070 
60 ~ 110 -114 0.5 ~ 9.5 8 -10 8 +3 5.0 +0.25 25 744-1181-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0060-0110 
72 ~76 -110 0.3 ~ 3.0 7 -15 0+2 3.3 +0.165 5 744-1182-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0072-0076 
140 ~ 250 -106 0.5 ~ 10.0 55 -14 3 +2 5.0 +0.25 15 744-1204-ND 30.38 26.73 24.30 | CVCOS55CW-0140-0250 
150 ~ 200 -115 0.3 ~ 4.7 16 “15 444 5.0 +0.25 35 744-1183-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0150-0200 
180 ~ 200 -110 0.5~4.5 8 -10 3 +2 5.0 +0.25 15 744-1166-ND 2763 24.31 22.10 | CVCOS55CL-0180-0200 
184 ~ 190 -110 0.0 ~ 5.0 3 -20 043 5.0 +0.25 15 744-1167-ND 2763 24.31 22.10 | CVCOS55CL-0184-0190 
200 ~ 400 -109 0.0 ~ 5.0 50 -10 3 +3 5.0 +0.25 15 744-1184-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCP55CL-0200-0400 
209 ~ 277 -112 0.3 ~ 4.7 20 “15 5 +3 7.0 +0.35 15 744-1185-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0209-0277 
225 ~ 425 -100 0.5 ~ 6.5 75 -15 -10 +3 7.0 40.25 5 744-1168-ND 2763 24.31 22.10 | CVCOS5CL-0225-0425 
250 ~ 450 -96 0.3 ~ 4.7 50 “15 0+3 5.0 +0.25 12 744-1205-ND 30.38 26.73 24.30 | CVCO5S5CW-0250-0450 
250 ~ 500 -106 0.5 ~ 19.0 75 -15 10 +3 14.25 +0.75 25 744-1206-ND 30.38 26.73 24.30 | CVCOS55CW-0250-0500 
260 ~ 285 -110 0.5~4.5 20 -15 4.75 43.75 4.5 +0.25 20 744-1169-ND 2763 24.31 22.10 | CVCOS5CL-0260-0285 
305 ~ 345 “111 0.5 ~4.5 21 -10 6.5 +3.5 5.0 +0.25 13 744-1186-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0305-0345 
350 ~ 405 -110 0.5 ~ 5.0 39 -3 7.25 42.75 5.0 +0.25 15 744-1170-ND 2763 24.31 22.10 | CVCOS55CL-0350-0405 
370 ~ 450 -110 0.5 ~4.5 35 -4 742 5.0 +0.25 15 744-1187-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0370-0450 
393 ~ 428 -112 0.5 ~ 4.5 15 -12 3 +3 5.0 +0.25 8 744-1171-ND 2763 24.31 22.10 | CVCOS5CL-0393-0428 
400 ~ 800 -105 0.0 ~ 12.0 47 5 745 5.0 +0.25 17 744-1071-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-0400-0800 
400 ~ 800 -105 0.0 ~ 12.0 47 5 7+5 5.0 +0.25 17 744-1207-ND 30.38 26.73 24.30 | CVCO55CW-0400-0800 
434 ~ 452 -110 1.5 ~3.5 18 “15 O+4 5.0 +0.25 16 744-1188-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCOS55CL-0434-0452 
450 ~ 470 -110 1.5 ~ 3.5 20 “15 O+4 5.0 +0.25 16 744-1189-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0450-0470 
467 ~ 493 -110 0.5 ~ 4.5 15 “12 3 -34+2 5.0 +0.25 15 744-1172-ND 2763 24.31 22.10 | CVCOS55CL-0467-0493 
470 ~ 520 -109 0.5 ~ 4.5 24 7 142 2.0 +0.10 10 744-1173-ND 2763 24.31 22.10 | CVCOS55CL-0470-0520 
482 ~ 498 -118 0.5 ~ 4.5 8 -10 2.5 +2.5 5.0 +0.25 15 744-1190-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0482-0498 
490 ~ 540 -108 0.5~4.5 31 -12 3 +3 5.0 +0.25 15 744-1174-ND 2763 24.31 22.10 | CVCOS55CL-0490-0540 
500 ~ 1000 -104 0.5 ~ 18.0 60 5 743 12.0 +0.60 14 744-1208-ND 30.88 2717 24.70 | CVCO55CW-0500-1000 
510 ~ 770 -106 1.0 ~ 8.0 58 5 6.5 +4.5 9.0 +0.45 14 744-1072-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-0510-0770 
535 ~ 560 -110 0.2 ~4.7 18 -12 1.5 +1.5 5.0 +0.25 16 744-1191-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0535-0560 
2 575 ~ 675 -110 0.3 ~ 4.7 30 -15 2.5 +2.5 5.0 +0.25 15 744-1192-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0575-0675 
600 ~ 660 -105 0.3 ~ 4.7 22 -15 242 5.0 +0.25 20 744-1193-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0600-0660 
600 ~ 880 -100 0.5 ~4.5 60 -10 343 5.0 +0.25 20 744-1175-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0600-0880 
640 ~ 690 -100 0.5 ~ 4.5 30 -12 6.5 +15 5.0 +0.25 15 744-1176-ND. 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0640-0690 
680 ~ 720 -109 0.5~4.5 29 -15 242 5.0 +0.25 25 744-1194-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0680-0720 
760 ~ 860 -105 0.3 ~ 4.7 40 -15 441 2.0 +0.10 22 744-1195-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0760-0860 
800 ~ 1600 -100 0.5 ~ 19.0 60 -10 6 +2 11.5 +0.5 15 744-1073-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-0800-1600 
800 ~ 980 -100 0.5 ~ 5.0 75 -22 343 5.0 +0.25 25 744-1196-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0800-0980 
805 ~ 900 -105 0.5 ~ 5.0 30 -15 243 5.0 +0.25 20 744-1177-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0805-0900 
902 ~ 928 -115 0.5~4.5 13 “15 5 +3 5.0 +0.25 15 744-1197-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0902-0928 
902 ~ 928 -114 0.3 ~ 4.7 13 -15 10 +2 12.0 +0.50 25 744-1203-ND 29.38 25.85 23.50 | CVCOS55CT-0902-0928 
920 ~ 980 -105 1.0 ~ 5.0 30 -12 5 +2 5.0 +0.25 35 744-1178-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0920-0980 
925 ~ 970 -110 0.5~4.5 13 -15 5 +3 5.0 +0.25 15 744-1198-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-0925-0970 
954 ~ 980 -100 0.5 ~2.5 33 -10 0+3 3.0 40.15 8 744-1179-ND 31.25 2750 25.00 | CVCOS55CLS-0954-0980 
960 ~ 1200 -96 0.5~4.5 150 -10 3 +3 3.0 +0.15 8 744-1110-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-0960-1200 
1000 ~ 1500 -95 0.5 ~ 4.5 150 -15 3 +3 3.0 +0.15 10 744-1112-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-1000-1500 
1000 ~ 2000 -100 1.0 ~ 20.0 52 -10 5.5 +2.5 10.0 +0.25 15 744-1111-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-1000-2000 
1100 ~ 1200 -104 0.0 ~ 5.0 35 -20 242 5.0 +0.25 25 744-1199-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-1100-1200 
1100 ~ 2100 -100 1.0 ~ 20.0 67 -10 5.5 +2.5 10.0 +0.25 15 744-1074-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1100-2100 
1165 ~ 1175 -110 0.5 ~ 4.5 10 -20 2.5 +2.5 5.0 +0.25 35 744-1200-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCOS55CL-1165-1175 
1188 ~ 1212 -110 0.0 ~ 8.0 15 -20 8 +2 12.0 +0.60 20 744-1201-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-1188-1212 
1200 ~ 2300 -100 0.5 ~ 20.0 58 -10 442 5.0 +0.25 25 744-1075-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-1200-2300 
1256 ~ 1264 -112 0.5 ~ 4.5 15 -17 5 +2 5.0 +0.25 20 744-1180-ND 29.38 25.85 23.50 | CVCOS55CL-1256-1264 
1350 ~ 1400 -103 0.5 ~ 4.5 25 -15 745 5.0 +0.25 20 744-1113-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-1350-1400 
1360 ~ 1380 -108 0.3 ~ 4.7 8 “15 6 +2 8.0 +0.40 30 744-1202-ND 28.75 25.30 23.00 | CVCO55CL-1360-1380 
1400 ~ 1624 -102 0.3 ~ 4.7 65 -10 0+3 5.0 +0.25 30 744-1076-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1400-1624 
1440 ~ 1670 -100 0.5 ~4.5 99 -13 442 5.0 +0.25 12 744-1077-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-1440-1670 
1480 ~ 1600 -99 0.5 ~4.5 65 “12 6.5 +15 5.0 +0.25 15 744-1114-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-1480-1600 
1520 ~ 1635 -100 0.5 ~ 4.5 45 “15 2.5 +2.5 5.0 +0.25 35 744-1078-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1520-1635 
1530 ~ 2700 -87 0.5 ~ 10.0 140 “15 6.5 +15 5.0 +0.25 15 744-1115-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-1530-2700 
1550 ~ 1650 -102 0.5 ~ 4.5 45 -15 3 +3 5.0 +0.25 17 744-1116-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1550-1650 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1384 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CORPORATION 


sv GRYSTEK VCO’s (Voltage Controlled Oscillators (cont) 


Frequency Phase Noise Tuning Tuning Harmonic Supply 
Range @ 10kHz Typ. Voltage Sensitivity | Suppression Power Vec Current Digi-Key Price Each Crystek Corporation 
Fig. (MHz) (dBc/Hz) (Vdc) (MHz/V) (dBc) (dBm) (Vdc) (mA) Part No. 1 5 10 Part No. 
1550 ~ 2050 -106 0.5 ~ 15.5 36 -15 -2.5 +2.5 8.0 +0.40 17 744-1079-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1550-2050 
1550 ~ 2500 -95 0.5 ~ 9.5 115 7 643 10.0 +0.25 13 744-1080-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1550-2500 
1600 ~ 2700 -98 1.0 ~ 20.0 84 -15 545 10.0 +0.50 22 744-1081-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1600-2700 
1630 ~ 1665 -102 0.5~4.5 18 -20 442 5.0 +0.25 15 744-1117-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS5BE-1630-1665 
1640 ~ 1840 -101 0.5~4.5 85 -15 342 4.5 +0.25 10 744-1082-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1640-1840 
1650 ~ 1850 -105 0.5 ~ 10.0 25 -12 342 5.0 +0.25 25 744-1083-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOSS5BE-1650-1850 
1650 ~ 2050 -105 0 ~ 20.0 25 “15 -2.5 +2.5 8.0 +0.4 28 744-1084-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1650-2050 
1650 ~ 2150 -95 0.5~4.5 160 “15 543 5.0 +0.25 15 744-1085-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS5BE-1650-2150 
1658 ~ 1662 -104 0.5 ~ 2.0 20 -15 6 +2 8.0 +0.2 35 744-1118-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOSS5BE-1658-1662 
1660 ~ 1760 -100 0.3 ~ 4.7 45 “15 2.5 +2.5 5.0 +0.25 35 744-1086-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS5BE-1660-1760 
1680 ~ 1740 -103 0.5~4.5 70 -15 343 5.0 +0.25 W 744-1119-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1680-1740 
1690 ~ 2062 -96 0.0 ~ 5.0 145 -22 5 42 5.0 +0.25 20 744-1120-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1690-2062 
1750 ~ 1810 -103 0.5~4.5 70 -15 343 5.0 +0.25 ab 744-1121-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS5BE-1750-1810 
1750 ~ 2150 -100 0.3 ~ 4.7 85 -15 043 5.0 +0.25 25 744-1087-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOSS5BE-1750-2150 
1770 ~ 1830 -105 0.3 ~ 4.7 25 -15 343 5.0 +0.25 25 744-1088-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1770-1830 
1775 ~ 1845 -105 0.5~4.5 22 -15 442 5.0 +0.25 16 744-1089-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOSS5BE-1775-1845 
1785 ~ 1900 -100 0.3 ~ 4.7 45 “15 2.5 42.5 5.0 +0.25 35 744-1090-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS5BE-1785-1900 
1800 ~ 2200 -100 0.5 ~ 18.0 57 “15 -3 +3 10.0 +0.5 15 744-1122-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1800-2200 
1820 ~ 2100 -105 0.5 ~ 18.0 20 “15 043 8.0 +0.4 30 744-1091-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1820-2100 
1845 ~ 1877 -106 0.5 ~ 4.0 20 -15 6 +2 8.0 +0.4 35 744-1092-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1845-1877 
1848 ~ 1852 -104 0.5 ~ 2.0 20 “15 6 +42 8.0 +0.2 35 744-1123-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOSS5BE-1848-1852 
1896 ~ 1924 -104 0.3 ~ 4.7 18 -15 4425 5.0 +0.25 33 744-1093-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOSS5BE-1896-1924 
1900 ~ 2762 -92 0.5~9.5 140 a 643 10.0 +0.25 13 744-1094-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1900-2762 
1930 ~ 1990 -105 0.5~4.5 70 -15 2-243 5.0 +0.25 15 744-1124-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1930-1990 
1930 ~ 2400 -100 0.5 ~ 18.0 40 “15 043 8.0 +0.4 35 744-1095-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1930-2400 
1950 ~ 2070 -102 0.5~4.5 40 -20 442 5.0 +0.25 18 744-1125-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1950-2070 
1950 ~ 2150 -96 0.5~4.5 72 -15 5 42 5.0 +0.25 16 744-1126-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-1950-2150 
2000 ~ 2800 -92 1.0 ~ 24.0 25 -15 545 5.0 +0.25 25 744-1127-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-2000-2800 
2050 ~ 2474 -103 0.0 ~ 16.0 30 -15 -2.5 +2.5 8.0 +0.4 28 744-1128-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOSS5BE-2050-2474 
2060 ~ 2300 -100 0.3 ~ 4.7 65 -15 4.5 42.5 5.0 +0.25 33 744-1096-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-2060-2300 
2074 ~ 2284 -100 0.5~4.5 60 -20 5 42 5.0 +0.25 27 744-1097-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOSS5BE-2074-2284 
2100 ~ 2200 -98 0.5~4.5 50 -12 442 5.0 +0.25 15 744-1129-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOSS5BE-2100-2200 
2100 ~ 2300 -103 0.3 ~ 4.7 60 -18 043 5.0 +0.25 25 744-1098-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOSS5BE-2100-2300 
2110 ~ 2170 -105 0.5~4.5 70 -15 343 5.0 +0.25 1 744-1130-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOS5BE-2110-2170 
2130 ~ 2220 -101 0.5 ~4.5 35 -12 0+2 5.0 +0.25 20 744-1131-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOS55BE-2130-2220 
2130 ~ 2360 -103 0.5~4.5 70 -12 0 +2 5.0 +0.25 20 744-1132-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOS5BE-2130-2360 
2200 ~ 2570 -101 1.0 ~ 170 46 -15 043 5.0 +0.25 35 744-1133-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOS55BE-2200-2570 
2250 ~ 2290 -106 0.3 ~ 4.7 20 “15 6 +2 8.0 +0.4 35 744-1099-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-2250-2290 
2270 ~ 2330 -103 1.0 ~ 5.0 30 -12 5 42 5.0 +0.25 35 744-1134-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOS55BE-2270-2330 
2270 ~ 3180 -85 1.0 ~ 20.0 50 “12 5 +2 5.0 +0.25 35 744-1135-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOS5BE-2270-3180 
2 2300 ~ 2360 -101 0.5~4.5 25 -12 0+2 5.0 +0.25 20 744-1136-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCO55BE-2300-2360 
2300 ~ 2450 -100 0.5~4.5 56 -15 442 5.0 +0.25 29 744-1100-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-2300-2450 
2300 ~ 2500 -103 0.5 ~ 11.0 50 -12 644 8.0 +0.4 29 744-1137-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCO55BE-2300-2500 
2300 ~ 2575 -102 0.5 ~ 18.0 20 -15 043 8.0 +0.4 30 744-1101-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS5BE-2300-2575 
2400 ~ 2670 -102 1.0 ~ 170 35 -15 242 5.0 +0.25 38 744-1138-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOS55BE-2400-2670 
2425 ~ 2820 -100 0.5 ~ 18.0 28 -10 042.5 8.0 +0.4 35 744-1139-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOS55BE-2425-2820 
2430 ~ 2585 -101 0.2~4.8 45 -16 242 5.0 +0.25 15 744-1140-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOS5BE-2430-2585 
2475 ~ 2900 -100 0.0 ~ 16.0 30 -15 -2.5 +2.5 8.0 +0.4 28 744-1141-ND 30.75 27.06 24.60 | CVCOS55BE-2475-2900 
2495 ~ 2625 -100 0.5~4.5 59 -20 043 5.0 +0.25 25 744-1102-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS5BE-2495-2625 
2550 ~ 2570 -105 0.5 ~4.5 12 -15 442 8.0 +0.4 30 744-1103-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCOS55BE-2550-2570 
2560 ~ 2920 -102 0.0 ~ 18.0 28 -10 043 8.0 +0.4 35 744-1142-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS55BE-2560-2920 
2560 ~ 3200 -90 0.5 ~ 11.0 110 -20 643 10.0 +0.5 23 744-1143-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS55BE-2560-3200 
2600 ~ 2900 -95 0.3 ~ 4.7 87 -22 543 5.0 +0.25 25 744-1104-ND 29.50 25.96 23.60 | CVCO55BE-2600-2900 
2600 ~ 3100 -90 1.0 ~ 10.0 110 -20 643 10.0 +0.5 23 744-1144-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS5BE-2600-3100 
2620 ~ 2910 -100 1.0 ~ 170 35 “15 242 5.0 +0.25 38 744-1145-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOSS5BE-2620-2910 
2650 ~ 2700 -105 2.0 ~ 7.0 20 -15 6 42 8.0 +0.4 15 744-1146-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS55BE-2650-2700 
2650 ~ 2800 -102 0.5~4.5 40 -15 043 5.0 +0.25 25 744-1147-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS55BE-2650-2800 
2675 ~ 2950 -100 1.0 ~ 170 35 -15 242 5.0 +0.25 38 744-1148-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS55BE-2675-2950 
2700 ~ 3275 -95 0.0 ~ 15.0 75 -22 5 +2 5.0 +0.25 15 744-1149-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS5BE-2700-3275 
2732 ~ 3120 -101 0.5 ~ 18.0 30 -10 043 8.0 +0.4 35 744-1150-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS5BE-2732-3120 
2865 ~ 3100 -90 0.5~4.5 110 -15 143 5.0 +0.25 15 744-1151-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS55BE-2865-3100 
2900 ~ 3100 -98 1.0 ~ 170 35 -15 242 5.0 +.25 38 744-1152-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS5S5BE-2900-3100 
2900 ~ 3273 -100 0.5 ~ 18.0 28 -10 043 8.0 +0.4 35 744-1153-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS55BE-2900-3273 
2900 ~ 3300 -95 0.0 ~ 16.0 30 -15 -2.5 +2.5 8.0 +0.4 28 744-1154-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCO55BE-2900-3300 
2974 ~ 3274 -98 0.3 ~ 4.7 100 -15 242 5.0 +0.25 27 744-1155-ND 33.00 29.04 26.40 | CVCOS55BE-2974-3274 
3000 ~ 3100 -101 0.5 ~ 11.5 23 -15 543 5.0 +0.25 17 744-1156-ND 33.75 29.70 27.00 | CVCOS55BE-3000-3100 
3020 ~ 3050 -98 0.3 ~ 4.7 12 “15 442 8.0 +0.4 30 744-1105-ND 34.00 29.92 2720 | CVCO55BE-3020-3050 
3020 ~ 3265 -98 0.5 ~ 11.5 30 “15 446 6.8 +0.34 25 744-1157-ND 34.38 30.25 2750 | CVCOS55BES-3020-3265 
3025 ~ 3125 -98 0.3 ~ 4.7 34 “15 0243 5.0 +0.25 35 744-1106-ND 34.00 29.92 2720 | CVCOS55BE-3025-3125 
3050 ~ 3400 -98 1.0 ~ 20.0 40 “15 2.5 42.5 5.0 +0.25 25 744-1158-ND 33.75 29.70 27.00 | CVCO55BE-3050-3400 
3070 ~ 3325 -98 1.0 ~ 170 36 -15 2.5 42.5 5.0 +0.25 38 744-1159-ND 33.75 29.70 27.00 | CVCO55BE-3070-3325 
3100 ~ 3350 -98 0.3 ~ 4.7 30 -15 444 5.0 +0.25 25 744-1160-ND 33.75 29.70 27.00 | CVCO55BE-3100-3350 
3130 ~ 3230 -96 0.5~4.5 40 -15 043 5.0 +0.25 30 744-1161-ND 33.75 29.70 27.00 | CVCO55BE-3130-3230 
3150 ~ 3250 -98 0.3 ~ 4.7 75 -20 444 5.0 +0.25 35 744-1107-ND 34.00 29.92 2720 | CVCO55BE-3150-3250 
3206 ~ 3306 -97 0.5 ~4.5 40 -15 043 5.0 +0.25 25 744-1162-ND 33.75 29.70 27.00 | CVCO55BE-3206-3306 
3245 ~ 3500 -97 1.0 ~ 20.0 27 “15 2.5 42.5 5.0 +0.25 38 744-1163-ND 33.75 29.70 27.00 | CVCOS55BE-3245-3500 
3350 ~ 3500 -97 0.3 ~ 4.7 45 -30 2.5 +2 5.0 +0.25 20 744-1108-ND 34.00 29.92 2720 | CVCO55BE-3350-3500 
3430 ~ 3480 -97 0.5~4.5 48 -30 2.5 42.5 5.0 +0.25 22 744-1109-ND 34.00 29.92 2720 | CVCO55BE-3430-3480 
3600 ~ 3800 -92 0.5~4.5 100 “15 442 5.0 +0.25 10 744-1209-ND 39.88 35.09 31.90 | CVCO55BH-3600-3800 
4100 ~ 4300 -90 0.5~4.5 100 -15 442 5.0 +0.25 15 744-1210-ND 39.88 35.09 31.90 | CVCO55BH-4100-4300 
5256 ~ 5356 -86 1.0 ~ 4.0 56 -10 0+2 5.0 +0.25 25 744-1211-ND 41.00 36.08 32.80 | CVCO55BH-5256-5356 
5450 ~ 5550 -85 0.5 ~ 4.5 50 -10 1.5 £1.5 5.0 +0.25 25 744-1212-ND 41.00 36.08 32.80 | CVCOS55BH-5450-5550 
100 ~ 140 -105 0.0 ~ 5.0 10 -15 343 3.0 40.15 15 744-1065-ND 25.75 22.66 20.60 | CVCO45CL-0100-0140 
350 ~ 460 -105 0.0 ~ 5.0 10 -15 343 3.0 +0.15 15 744-1066-ND 25.75 22.66 20.60 | CVCO45CL-0350-0460 
3 421 ~ 441 -100 0.5 ~ 2.7 15 -15 043 3.0 +0.15 10 744-1067-ND 25.75 22.66 20.60 | CVCO45CL-0421-0441 
430 ~ 470 -104 0.0 ~ 4.5 18 “15 242 5.0 +0.25 10 744-1068-ND 25.75 22.66 20.60 | CVCO45CL-0430-0470 
795 ~ 825 -108 0.5~4.5 12 -15 043 5.0 +0.25 15 744-1069-ND 26.88 23.65 21.50 | CVCO45CL-0795-0825 
900 ~ 940 -104 0.5~4.5 28 -20 043 5.0 +0.25 17 744-1070-ND 2775 24.42 22.20 | CVCO45CL-0900-0940 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 1385 


IN MMMIK SWNT Crystals BaD heel’ 


NX201 6A B Series Frequency | Load Cap. Frequency Frequency Stability | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel Pricingt | NDK 
(MHz) (pF) Tolerance @ 25°C | Over Operating Temp. | Part No. 1 10 50 3,000 Part No. 
26.000 644-1118-1-ND 1.57 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-26MHZ ST1 
32.000 8.0 420 420 644-1119-1-ND 1.57 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-32MHZ ST2 
36.000 : iS 644-1120-1-ND 1.57 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-36MHZ ST3 
38.400 644-1121-1-ND 1.57 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-38.4MHZ ST4 
26.000 +10 +15 644-1122-1-ND 1.57 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-26MHZ SB1 
26.000 +15 +15 644-1123-1-ND 1.57 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-26MHZ SB2 
38.400 70 +10 +10 644-1124-1-ND 1.57 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-38.4MHZ SW1 
38.400 . +20 +20 644-1125-1-ND 1.57 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-38.4MHZ SWW 
40.000 +10 +10 644-1126-1-ND 1.57 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-40MHZ SW2 
40.000 +20 +20 644-1127-1-ND 1.57 1.29 1.15 801.00/M NX2016AB-40MHZ SW2W 


Note: For applications and additional specifications, please see the manufacturer's data sheets. 
t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NX2520SA Series Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel Pricingt | NDK 
(MHz) Part No. u 10 50 3,000 Part No. 
Electrical Characteristics: ¢ Frequency Tolerance (25+3°C): +10ppm ¢ Frequency Stability: +10ppm ¢ Operating 16.000000 | 644-1059-1-ND. 1.50 1.23 1.09 763.00/M NX2520SA-16.000000MHZ 
Mode: Fundamental ¢ Load Capacitance: 10pf * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C © Drive Level: 10W 20.000000 | 644-1060-1-ND 1.50 1.23 1.09 763.00/M NX2520SA-20.000000MHZ 
24.000000 | 644-1061-1-ND 1.50 1.23 1.09 763.00/M NX2520SA-24.000000MHZ 
24.576000 | 644-1062-1-ND 1.50 1.23 1.09 763.00/M NX2520SA-24.576000MHZ 
Note: Pins #2 and 26.000000 | 644-1063-1-ND 1.50 1.23 1.09 763.00/M NX2520SA-26.000000MHZ 
#4 are common 30.000000 | 644-1064-1-ND 1.50 1.23 1.09 763.00/M NX2520SA-30.000000MHZ 
to the cover. 32.000000 | 644-1065-1-ND 1.50 1.23 1.09 763.00/M NX2520SA-32.000000MHZ 
Please connect 40.000000 | 644-1066-1-ND 1.62 1.33 1.18 826.00/M NX2520SA-40.000000MHZ 
to ground or 44.000000 | 644-1067-1-ND 1.62 1.33 1.18 826.00/M NX2520SA-44.000000MHZ 
power supply 48.000000 | 644-1068-1-ND 1.62 1.33 1.18 826.00/M NX2520SA-48.000000MHZ 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NX3225SA Series Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel Pricingt | NDK 
(MHz) Part No. 1 10 50 3,000 Part No. 
Electrical Characteristics: Frequency Tolerance (253°C): +15ppm ¢ Frequency Stability: 15ppm ¢ Operating 72.000000 | 644-1047-1-ND 15 62 55 381.00/M NX3225SA-12.000000MHZ 
Mode: Fundamental ¢ Load Capacitance: 8pf ° Operating Temperature: -10°C ~ 75°C ¢ Drive Level: 50uW 14.318180 | 644-1048-1-ND i) 62 55 381.00/M NX3225SA-14.318180MHZ 
16.000000 | 644-1049-1-ND 15 62 55 381.00/M NX3225SA-16.000000MHZ 
20.000000 | 644-1050-1-ND 15 62 55 381.00/M NX3225SA-20.000000MHZ 
22.000000_ | 644-1051-1-ND. 15 62 55 381.00/M NX3225SA-22.000000MHZ 
Note: Pins #2 and 24.000000 | 644-1052-1-ND 15 62 55 381.00/M NX3225SA-24.000000MHZ 
#4 are common 24576000 | 644-1053-1-ND 75 ‘62 55 381.00/M NX3225SA-24.576000MHZ 
to the cover. 26.000000 | 644-1054-1-ND 75 62 55 381.00/M NX3225SA-26.000000MHZ 
Please connect 27.000000 | 644-1055-1-ND 75 62 55 381.00/M NX3225SA-27.000000MHZ 
to ground or 32.000000 | 644-1056-1-ND__.75 62 55 381.00/M NX3225SA-32.000000MHZ 
power supply 40.000000 | 644-1057-1-ND 82 68 60 419.00/M NX3225SA-40.000000MHZ 
44.000000_ | 644-1058-1-ND 82 68 60 419.00/M NX3225SA-44.000000MHZ 
t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
i Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel Pricingt | NpK 
NX5032GA Series (MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
Electrical Characteristics: 10.000000 | 644-1033-1-ND yA AT 42 291.00 NX5032GA-10.000000MHZ 
© Frequency Tolerance (253°C): +50ppm Frequency Stability: :50ppm ¢ Operating Mode: Fundamental ¢ Load 12.000000 | 644-1034-1-ND AOL. AT 42 291.00 NX5032GA-12.000000MHZ 
Capacitance: 8pf * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C © Drive Level: 50uW 12.288000 | 644-1035-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-12.288000MHZ 
13.560000 | 644-1036-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-13.560000MHZ 
16.000000_ | 644-1037-1-ND bf AT 42 291.00 NX5032GA-16.000000MHZ 
16.384000 | 644-1038-1-ND Of AT 42 291.00 NX5032GA-16.384000MHZ 
20.000000 | 644-1039-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-20.000000MHZ 
24.000000 | 644-1040-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-24.000000MHZ 
25.000000 | 644-1041-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-25.000000MHZ 
27.000000_| 644-1042-1-ND 57. AT 42 291.00 NX5032GA-27.000000MHZ 
30.000000 | 644-1043-1-ND OT AT 42 291.00 NX5032GA-30.000000MHZ 
32.000000 | 644-1044-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-32.000000MHZ 
40.000000 | 644-1045-1-ND 5? AT 42 291.00 NX5032GA-40.000000MHZ 
48.000000_| 644-1046-1-ND 57 AT 42 291.00 NX5032GA-48.000000MHZ 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


i Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel Pricingt | NDK 

NX8045G B Series (MHz) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 

Electrical Characteristics: 8.000000 | 644-1018-1-ND 5 37 33 229.00 NX8045GB-8.000000MHZ 

¢ Frequency Tolerance (253°C): +50ppm ¢ Frequency Stability: +50ppm ¢ Operating Mode: Fundamental ¢ Load 10.000000 | 644-1019-1-ND 45 37 33 229.00 NX8045GB-10.000000MHZ 

Capacitance: 8pf * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C ¢ Drive Level: 50uW 12.000000 | 644-1020-1-ND 5 37 33 229.00 NX8045GB-12.000000MHZ 
12.288000 | 644-1021-1-ND 5 37 33 229.00 NX8045GB-12.288000MHZ 
13.560000_ | 644-1022-1-ND. 5 37 33 229.00 NX8045GB-13.560000MHZ 
14.318180 | 644-1023-1-ND 45 37 33 229.00 NX8045GB-14.318180MHZ 
16.934400 | 644-1024-1-ND A5 37 33 229.00 NX8045GB-16.934400MHZ 
18.432000 | 644-1025-1-ND A5 37 33 229.00 NX8045GB-18.432000MHZ 
20.000000 | 644-1026-1-ND A5 37 33 229.00 NX8045GB-20.000000MHZ 
24.000000_| 644-1027-1-ND A5 37 33 229.00 NX8045GB-24.000000MHZ 
25.000000 | 644-1028-1-ND 5 37 33 229.00 NX8045GB-25.000000MHZ 
27.000000 | 644-1029-1-ND 5 37 33 229.00 NX8045GB-27.000000MHZ 
30.000000 | 644-1030-1-ND A5 37 33 229.00 NX8045GB-30.000000MHZ 
32.000000 | 644-1031-1-ND 5 37 33 229.00 NX8045GB-32.000000MHZ 
40.000000_| 644-1032-1-ND A5 37 33 229.00 NX8045GB-40.000000MHZ 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NX1 255G B SERIES Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel Pricingt | NDK 
(MHz) Part No. i 10 50 1,000 Part No. 
Electrical Characteristics: _ ; 3.579545 | 644-1000-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-3.579545MHZ 
Frequency Tolerance (25+3°C): +50ppm ¢ Frequency Stability: 50ppm ¢ Operating Mode: Fundamental ¢ Load 4.000000 | 644-1001-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-4.000000MHZ 
Capacitance: 12pf * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C » Drive Level: 100W 4.194304 | 644-1002-1-ND. 92 76 68 470.00 NX1255GB-4.194304MHZ 
4.915200 | 644-1003-1-ND. 92 76 68 470.00 NX1255GB-4.915200MHZ 
6.000000 | 644-1004-1-ND. 92 76 68 470.00 NX1255GB-6.000000MHZ 
6.144000 | 644-1005-1-ND. 92 16 68 470.00 NX1255GB-6.144000MHZ 
7.372800 | 644-1006-1-ND. 92 76 68 470.00 NX1255GB-7.372800MHZ 
8.000000 | 644-1007-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-8.000000MHZ 
10.000000 | 644-1008-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-10.000000MHZ 
12.000000 | 644-1009-1-ND. 92 76 68 470.00 NX1255GB-12.000000MHZ 
12.288000 | 644-1010-1-ND 92 16 68 470.00 NX1255GB-12.288000MHZ 
13.560000 | 644-1011-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-13.560000MHZ 
14.318180 | 644-1012-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-14.318180MHZ 
16.000000 | 644-1013-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-16.000000MHZ 
18.432000 | 644-1014-1-ND 92 76 68 470.00 NX1255GB-18.432000MHZ 
20.000000 | 644-1015-1-ND 92 16 68 470.00 NX1255GB-20.000000MHZ 
24.000000 | 644-1016-1-ND 92 716 68 470.00 NX1255GB-24.000000MHZ 
25.000000 | 644-1017-1-ND 92 16 68 470.00 NX1255GB-25.000000MHZ 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1386 (toss) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


IN MMK 2°5E Series Spread NZ2520SA Series SMT Oscillators 
N/ Ss pectru m Ss MT Osc i | lato rs Electrical Characteristics: * Supply Voltage: 2.5V +0.1 * Output Level: CMOS » Frequency Stability: s30ppm * Current 


Consumption: 10.5mA Maximum »* Current Consumption (Standby): 10A »* Operating Temperature: -10°C ~ 60°C 
Electrical Characteristics: * Supply Voltage: 3.3V +0.3 * Output Level: CMOS » Frequency Stability: ¢ Rise Time/Fall Time: 5nS Maximum « Duty Cycle: 45% ~ 55% at % VDD 
+100ppm ¢ Current Consumption: 30mA Maximum « Current Consumption (Standby): 30pA 


* Operating Temperature: -20°C ~ 70°C « Rise Time/Fall Time: 5nS Maximum » Duty Cycle: 40% 


~ 60% at % VDD . ; - i Connection 
a STAND-BY 
GND. 
Connection OUTPUT 
STAND-BY Voo 
GND 
OUTPUT 
Vpp Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reelt NDK 
(MHz) Part No. 1 10 100 Oty. Pricing Part No. 
rh | GEWCE 2S SH HOR) SSSR | Mens a 
Frequency | Digi-Key CutiTape/Erice|Eachiaags itis Winning aaNDK 760 | 644-1080-1-ND 232 209 1:74 | 31000 | 1158.00/M | NZ2520SA-7.600000MHz 
Se ee A ee ey et OM Mee 
25.000000 | 644-1071-1-ND 340 307 256 1702.00 2765E-25.000000MHZ E E k . i 19. 
20.00 | 644-1082-1-ND 232 2.09 1.74 | 3,000 | 1158.00/M | NZ2520SA-20.000000MHZ 
40.000000 | 644-1073-1-ND 3.40 3.07 2.56 1702.00 2765E-40.000000MHZ 2:00 | 644-1083-1-ND 232 209 1:74 | 3.000 | 1158.00/M | NZ2520SA-22.000000MHZ 
50.000000 | 644-1074-1-ND 368 332 2.76 1839.00 2765E-50.000000MHZ 2580 | GATISND 240 216 1-80 | 1.000 1198.00 | Nz2520SA-25 GOOMHZ 
66.0000) EE eee me ea 1e9e.00 21 SoE 68 O0D000MHZ 40.00 | 644-1084-1-ND 2.40 2.16 _1:80_| 3/000 | _1198.00/M |_NZ2520SA-40.000000MHZ 
66.667000 | 644-1076-1-ND 368 332 276 1839.00 2765E-66.667000MHZ aaa Pea a7aGND 40016 180000 TE ETAUAM WM LELEIIGRRe Real t trd 
80.000000 | 644-1077-1-ND 3.68 3.322.768 1839.00 2765E-80.000000MHZ 4400 | 644-1085-1-ND_ 2.40 2.16 ——1'80_| 3,000 | 1198.00/M |_NZ2520SA-44'000000MHZ 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
NT3225SA Series SMT TCXO os| | NEW! Automotive 


Application Crystals 


Electrical Characteristics: * Supply Voltage: 3.0VDC * Load: 10KQ//10pF »* Current Consumption: 1.5mA 
Maximum ¢ Frequency Stability: +2.5ppm * Operating Temperature: -30°C ~ 75°C »* Output Voltage: 0.8V(P-P), 


DC Coupling * AFC: +9ppm ~ +15ppm/1.5V +1V Fre- |Load) Cut Tape Tape and Reel 
quency | Cap. | Digi-Key Price Each Pricingt NDK 
(MHz) | (pF) | Part No. 1 10 50 1,000 —_| Part No. 
— Wide Temperature Range Automotive Applications 
Connection 72.00 | 80) 6441128-T-ND 137 128 1.10 510.00 | NX3225SA 12MHZ AT-W 
VCONT 16.00 | 8.0 | 644-1129-1-ND 1.37 128 © 1.10 510.00 | NX3225SA 16MHZ AT-W 
GND 20.00 | 8.0 | 644-1130-1-ND 137 1.28 1.10 510.00 | NX3225SA 20MHZ AT-W 
40.00 | 8.0 | 644-1131-1-ND 144 1.35 1.16 539.00 _ | NX3225SA 40MHZ AT-W 
OUTPUT 8.00 | 8.0 | 644-1132-1-ND 164 1.53 1.32 612.00 _ | NX5032GA MHZ AT-W 
Veo 10.00 | 8.0 | 644-1133-1-ND 164 153 132 612.00 | NX5032GA 10MHZ AT-W 
12.00 | 80 | 644-1134-1-ND 164 153 132 612.00 | NX5032GA 12MHZ AT-W 
16.00 | 80 | 644-1135-1-ND 1.64 153 132 612.00 | NX5032GA 16MHZ AT-W 
20.00 | 8.0 | 644-1136-1-ND 164 153 1.32 612.00 | NX5032GA 20MHZ AT-W 
= ; = 40.00 | 8.0 | 644-1137-1-ND 164 1.53 1.32 612.00 _ | NX5032GA 40MHZ AT-W 
Frequency| Digi-Key Cut Tape Price Each T&RPricingt | NDK 4.00 | 8.0 | 644-1138-1-ND 1.44 1.35 _—*‘1.16 539.00 | NX8045GB 4MHZ AT-W 
(MHz) Part No. 1 10 50 2,000 Part No. Automotive TPMS Applications 
73.00 | 644-1086-1-ND 405. 3.793.205 1513.00/M | NT3225SA-13.000000MHZ BARTS 50 Sal al wD i 64 153 132 ai 2.00 NXSOS2GA SBAS7SMAZ AT-TEMS 
1087-1. r 56 | 8. -1140-1- i 5 : i 5 5 Z 
1920 eee aes fies ae TONS-OOIM) || PN Iseee 812 cDUN0OMIE 9.84375 12.0| 644-1147-1-ND 176. 1.64 1.41 655.00 | NX5032SD 9.843/5MHZ AT-TPMS 
19.68 | 644-1088-1-ND 4.05 3.79 3.25 1513.00/M | NT3225SA-19.680000MHZ 43.56 | 12.0 | 644-1142-1-ND 1.76 1.64141 655.00 _ | NX5032SD 13.56MHZ AT-TPMS 
26.00 | 644-1089-1-ND 405 3.79 3.25 1513.00/M | NT3225SA-26.000000MHZ t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Note: For additional specifications please reference the manufacturer's data sheets. 


Chip Set TCXOs and Crystals 


Frequency Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt NDK Compatible Chip Sets 

Type (MHz) Part No. 1 10 50 Qty. Pricing Part No. and Applications 

26.00 644-1113-1-ND 4.05 3.79 3.25 1,000 1513.00 NT2520SA-26.000000MHZ-A1 NXP (Philips), GSM 

19.20 644-1111-1-ND 2.97 2.44 2.17 1,000 1513.00 NT3225SA-19.200000MHZ-T3 QUALCOM, CDMA (MSM6000) 

19.20 644-1090-1-ND 2.97 2.44 2.17 1,000 1513.00 NT3225SA-19.200000MHZ-T2 NXP (Philips), TV ON MOBILE 
TCXO 26.00 644-1091-1-ND 2.97 2.44 2.17 1,000 1513.00 NT3225SA-26.000000MHZ-G5 NXP (Philips), 3G UMTS/CDMA 

26.00 644-1092-1-ND 2.97 2.44 2.17 1,000 1513.00 NT3225SA-26.000000MHZ-G7 ADI, GSM 

26.00 644-1110-1-ND 2.97 2.44 2.17 1,000 1513.00 NT3225SA-26.000000MHZ-G8 ADI, GSM (AD6548) 

52.00 644-1112-1-ND 2.97 2.44 2.17 1,000 1513.00 NT3225SA-52.000000MHZ-S1 FREESCALE, GSM (PYTHON) 

16.00 644-1093-1-ND 1.62 1.33 1.18 3,000 826.00/M NX2520SA-16.000000MHZ-W1 FREESCALE, ZIGBEE 

24.00 644-1094-1-ND 1.62 1.33 1.18 3,000 826.00/M NX2520SA-24.000000MHZ-B8 NXP (Philips), Bluetooth 

26.00 644-1095-1-ND 1.62 1.33 1.18 3,000 826.00/M NX2520SA-26.000000MHZ-B9 NXP (Philips), Bluetooth 

40.00 644-1096-1-ND 1.62 1.33 1.18 3,000 826.00/M NX2520SA-40.000000MHZ-W2 STEPMIND, WLAN-WIFI 

40.00 644-1097-1-ND 1.62 1.33 1.18 3,000 826.00/M NX2520SA-40.000000MHZ-W3 NXP (Philips), WLAN-WIFI 

16.00 644-1099-1-ND 92 76 67 3,000 467.00/M NX3225SA-16.000000MHZ-B3 Cambridge Silicon Radio, Bluetooth 

16.00 644-1100-1-ND 92 76 67 3,000 467.00/M NX3225SA-16.000000MHZ-T1 NXP (Philips), TV ON MOBILE 

20.00 644-1098-1-ND 92 76 67 3,000 467.00/M NX3225SA-20.000000MHZ-B2 Cambridge Silicon Radio, Bluetooth 
Crystal 26.00 644-1101-1-ND 92 76 67 3,000 467.00/M NX3225SA-26.000000MHZ-B1 Broadcom, Bluetooth 

26.00 644-1109-1-ND 92 76 67 3,000 467.00/M NX3225SA-26.000000MHZ-G2 Atheros, GSM 

26.00 644-1102-1-ND 92 76 67 3,000 467.00/M NX3225SA-26.000000MHZ-G3 Atheros, GSM 

26.00 644-1103-1-ND 92 76 67 3,000 467.00/M NX3225SA-26.000000MHZ-G4 INFINEON, GSM 

39.00 644-1104-1-ND 92 76 67 3,000 467.00/M NX3225SA-39.000000MHZ-B4 XEMICS-SEMTECH, Bluetooth 

13.00 644-1105-1-ND 1.04 86 76 3,000 531.00/M NX4025DA-13.000000MHZ-B6 NXP (Philips), Bluetooth 

15.36 644-1106-1-ND 1.04 86 76 3,000 531.00/M NX4025DA-15.360000MHZ-B7 FREESCALE, Bluetooth 

16.00 644-1107-1-ND 1.04 86 76 3,000 531.00/M NX4025DA-16.000000MHZ-B5 Cambridge Silicon Radio, Bluetooth 

13.00 644-1108-1-ND 92 76 67 5,000 467.00/M NX5032SA-13.000000MHZ-G1 Atheros, GSM 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Note: For additional specifications please reference the manufacturer's data sheets. 


ip \V/): CX49G FWB Series Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each | pigi-Key Tape & Reel Pricing | ayy 
(MHz) Part No. ‘iJ 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 

nm SMT Crystals 3.579545 | 478-4339-1-ND 1.00 63 A7_|478-4339-2-ND 400.00 CX49GFWB03579HOPESZZ 
4.000000 | 478-4340-1-ND 1.00 63 47 | 478-4340-2-ND 400.00 CX49GFWBO4000HOPESZZ 

Features: ° Crystal unit for audio-visual and office equipment » Metal package * Hermetic sealed resistance weld 4.194304 | 478-4341-1-ND 1.00 63 47 | 478-4341-2-ND 400.00 CX49GFWB04194HOPESZZ 

Applications: * Digital electronics * Audio-visual » Office equipment Specifications: * Frequency Tolerance: 4.332000 | 478-4342-1-ND 1.00 63 AT | 478-4342-2-ND 400.00 CX49GFWB04332HOPESZZ 

+50ppm « Frequency Temperature Characteristics: +50ppm * Load Capacitance: 12pF * Operating Tempera- 4.433619 | 478-4343-1-ND__1.00 63 AT_| 478-4343-2-ND 400.00 CX49GFWB04433HOPESZZ 

ture Range: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature Range: -40°C ~ 85°C 4.915200 |478-4344-1-ND 1.00.63 47 | 478-4344-2-ND 400.00 CX49GFWB0491SHOPESZZ 
6.000000 | 478-4345-1-ND 1.00 63 47 | 478-4345-2-ND 400.00 CX49GFWBO6G000HOPESZZ 
7.200000 | 478-4346-1-ND 1.00 63 47 | 478-4346-2-ND 400.00 CX49GFWB07200HOPESZZ 
8.000000 | 478-4347-1-ND 1.00 63 47 | 478-4347-2-ND 400.00 CX49GFWBO8000HOPESZZ 
10.000000 | 478-4348-1-ND__1.00 63 -47_| 478-4348-2-ND 400.00 CX49GFWB10000HOPESZZ 
12.000000 | 478-4349-1-ND 1.00 63 47 | 478-4349-2-ND 400.00 CX49GFWB12000HOPESZZ 
14.318180 | 478-4350-1-ND 1.00 63 47 | 478-4350-2-ND 400.00 CX49GFWB14318HOPESZZ 
16.000000 | 478-4351-1-ND 1.00 63 47 | 478-4351-2-ND 400.00 CX49GFWB16000HOPESZZ 
16.934000 | 478-4352-1-ND 1.00 63 47 | 478-4352-2-ND 400.00 CX49GFWB16934HOPESZZ 
18.432000 | 478-4353-1-ND___1.00 63 A7_| 478-4353-2-ND 400.00 CX49GFWB18432HOPESZZ 
20.000000 | 478-4354-1-ND 1.00 63 47 | 478-4354-2-ND 400.00 CX49GFWB20000HOPESZZ 
24.000000 | 478-4355-1-ND 1.00 63 47 | 478-4355-2-ND 400.00 CX49GFWB24000HOPESZZ 
24.576000 | 478-4356-1-ND 1.00 63 47 | 478-4356-2-ND 400.00 CX49GFWB24.576HOPESZZ 
27.000000 | 478-4357-1-ND__1.00 63 -47_| 478-4357-2-ND 400.00 CX49GFWB27000HOPESZZ 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1387 


@Reel” 


Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Frequency Tolerance: +20 x 10° Maximum » Frequency vs. Temperature 


IN 1X4 ST Series 32.768kHz Crystals 


= Characteristics: -0.04 x 10° Maximum/°C_ * Maximum Level of Drive: 0.51W * Recommended Level of Drive: 0.1 « Insulation 
IT Resistance: 500MQ « Frequency Aging: +3 x 10°/Year 
15 
Load Cut Tape Tape & Reel 
———<—— Capacitance| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
10.75 (pF) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
7 Fig. 1 
j++ 2.7 _-0.62. 12.5 478-4655-1-ND 1.50 1.35 1.13 | 478-4655-2-ND 750.00/M $13215SB32768HSHPWZZ 
rT 9 478-4656-1-ND 1.50 1.35 478-4656-2-ND 750.00/M $13215SB32768EQHPWZZ 
1.34 Fig. 2 
| 12.5 478-4653-1-ND 1.44 1.30 1.08 | 478-4653-2-ND 720.00/M $T4115SB32768HSHPWZZ 
_ 9 478-4654-1-ND 1.44 1.30 1.08 | 478-4654-2-ND 720.00/M $14115SB32768EOHPWZZ 


Features: ¢ Crystal unit for audio-visual and office equipment * Small and low profile * Ceramic package * Reflow compatible 
Applications: Digital electronics * Audio-visual * Office equipment 

Specifications: * Frequency Tolerance: +50ppm »* Frequency Temperature Characteristics: +50ppm * Load Capacitance: 
12pF * Operating Temperature Range: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
(MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
10.00000 | 478-4358-1-ND 1.52 95 71 478-4358-2-ND 608.00 CX5032GB10000HOPESZZ 
12.00000 | 478-4359-1-ND 1.52 95 71 608.00 CX5032GB12000HOPESZZ 
14.31818 | 478-4360-1-ND 1.52 95 71 608.00 CX5032GB14318HOPESZZ 
14.74560 | 478-4361-1-ND 1.52 95 71 608.00 CX5032GB14745HOPESZZ 
16.00000_| 478-4362-1-ND 1.52 95 71 608.00 CX5032GB16000HOPESZZ 
20.00000 | 478-4363-1-ND 1.52 95 71 608.00 CX5032GB20000HOPESZZ 
24.57600 | 478-4364-1-ND 1.52 95 71 608.00 CX5032GB24576HOPESZZ 
27.00000_| 478-4365-1-ND 1.52 95 71 478-4365-2-ND 608.00 CX5032GB27000HOPESZZ 


Clock Oscillators (SMD) 


K30-3C Series: ¢ Highly reliable miniature SMD ceramic package ° Tri-state output inhibit * Low current con- 
sumption * Frequency Tolerance: +50ppm »* Supply Current: 25mA Maximum » Rise/Fall Time: 10nsec 
Maximum ¢ Load Capacitance: 15pF Maximum » Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Tem- 
perature: -55°C ~ 125°C 

K50-3C Series: * Highly reliable SMD ceramic package »° Tri-state output inhibit * Frequency Tolerance: 
+50ppm ¢ Supply Current: 25mA Maximum « Rise/Fall Time: 10nsec Maximum * Load Capacitance: 15pF 
Maximum * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 

K50-HC Series: ¢ Highly reliable SMD ceramic package ¢Tri-state output inhibit * Frequency Tolerance: 
+50ppm ¢ Supply Current: 50mA Maximum ° Rise/Fall Time: 10nsec Maximum * Load Capacitance: 50pF 
Maximum ¢ Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 


K50H-3C Series: * Special design package for high frequency applications ¢ Tri-state output inhibit * Lower jit- 
ter ¢ Frequency Tolerance: +50ppm * Supply Current: 6(0mA Maximum « Rise/Fall Time: 10nsec Maximum 
*Load Capacitance: 15pF Maximum * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C »* Storage Temperature: 
-55°C ~ 125°C 

KC2520B-C2 Series: * Miniature ceramic package * Highly reliable with seam welding * Low power supply 
consumption * Wide operating voltage range from 2.25V to 3.63V * Frequency Tolerance: +50ppm » Sup- 
ply Current: 5mA Maximum ° Rise/Fall Time: 5nS * Load Capacitance: 15pF * Operating Temperature: 
-40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 

KC3225A-C3 Series: ¢ Miniature ceramic package ¢ Highly reliable with seam welding * CMOS output ¢ Fre- 
quency Tolerance: +50ppm * Supply Current: 25mA «¢ Rise/Fall Time: 3nS * Load Capacitance: 15pF 
* Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 


1388 (1083) 


Supply Cut Tape 
0.8>| >| /-1.2 Frequency] Voltage | Digi-Key Price Each Tape and Reel t | avx 
Fig.| (MHz) (V)__| Part No. 1 10 100 500 | Qty. Pricing _| Part No. 
29 K30-3C Series 
| 1431818] 3.3 [478-20941-ND 300 270 225 180) 1,000 1500.00 | KC5032C14.31818C30E00 
16.00000] 3.3  |478-2095-1-ND 3.00 2.70 225 1.80] 1,000 1500.00 | KC5032C16.0000C30E00 
20.00000| 3.3 |478-2096-1-ND 3.00 2.70 225 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C20.0000C30E00 
24.57600| 3.3 |478-2097-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C24.5760C30E00 
25.00000| 3.3 |478-2098-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C25.0000C30E00 
ta | 27.0000] 3.3 | 478-2099-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C27.0000C30E00 
29.49890| 3.3 |478-2100-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C29.4989C30E00 
40.00000| 3.3 |478-2101-1-ND 3.00 270 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C40.0000C30E00 
50.00000| 3.3 |478-2102-1-ND 3.00 2.70 225 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C50.0000C30E00 
60.00000| 3.3 | 478-2103-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C60.0000C30E00 
64.00000| 3.3. |478-2104-1-ND 3.00 2.70 225 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C64.0000C30E00 
66.66670| 3.3 | 478-2105-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | KC5032C66.6667C30E00 
K50-3C Series 
1431818] 3.3 [478-20841-ND 300 2.70 225 180) 1,000 1500.00 | K50-3C0SE14.31818MR 
16.00000] 3.3  |478-2085-1-ND 3.00 2.70 225 1.80] 1,000 1500.00 | K50-3COSE16.0000MR 
24.57600| 3.3 |478-2086-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-3COSE24.5760MR 
on | 2500000} 3.3 | 478-2087-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-3COSE25.0000MR 
29.49890| 3.3 | 478-2088-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-3COSE29.4989MR 
40.00000| 3.3. |478-2089-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-3COSE40.0000MR 
50.00000| 3.3 |478-2090-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-3COSE50.0000MR 
66.66670| 3.3 |478-2091-1-ND 3.00. 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-3COSE66.6667MR 
K50-HC Series 
7.84320] 5.0 |478-2066-1-ND 300 270 225 180] 1,000 7500.00 | K50-HCOCSE1.8432MR 
3.68640] 5.0 |478-2067-1-ND 3.00 2.70 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE3.6864MR 
8.00000] 5.0 |478-2068-1-ND 3.00 2.70 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE8.0000MR 
14.31818| 5.0 |478-2069-1-ND 3.00 2.70 225 1.80] 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE14.31818MR 
16,00000| 5.0 _|478-2071-1-ND__ 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE16.0000MR 
20.00000| 5.0 |478-2072-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE20.0000MR 
24.00000| 5.0 |478-2073-1-ND 3.00 2.70 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE24.0000MR 
24.57600| 5.0 |478-2074-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE24.5760MR 
2A | 25.00000| 5.0 |478-2075-1-ND 3.00 2.70 225 1.80] 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE25.0000MR 
27.00000| 5.0 | 478-2076-1-ND 5.25. 4.73 3.94 3.15 | _ 1,000 2625.00 | K50-HCOCSE27.0000MR 
28.63630| 5.0 |478-2077-1-ND 3.00 270 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE28.6363MR 
29.49890| 5.0 |478-2078-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE29.4989MR 
40.00000| 5.0 |478-2079-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE40.0000MR 
48.00000| 5.0 |478-2080-1-ND 3.00 2.70 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE48.0000MR 
49.15200| 5.0 | 478-2081-1-ND 3.00 2.70 2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE49.1520MR 
50.00000| 5.0 |478-2082-1-ND 3.00 2.70 225 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE50.0000MR 
66.66670| 5.0 | 478-2083-1-ND 3.00 2.70 «2.25 1.80 | 1,000 1500.00 | K50-HCOCSE66.6667MR 
r 7 = K50H-3C Series 
Enable/Disable Function Connection 3a 10625000] 3.3 |478-2092-1-ND 600 540 450 3.60 | 1,000 3000.00 | K50H-3C0-SE106.250MR 
Pad #1 Pad #3 Control 125.00000| 3.3 | 478-2093-1-ND 6.00 5.40 4.50 3.60 |_1,000 3000.00 | K50H-3C0-SE125.000MR 
“H” or Open _| Oscillation Case GND KC2520B-C2 Series 
High Impedance or Oscillation Stop 7 4.09600] 2.5/3.3 ]478-4585-1-ND 4.20. 378 3.15 2.52 | 2,000 ] 2100.00/M] KC2520B4.09600C2GE00 
ae (K50-HC Series does not include utput 7.37280 | 2.5/3.3 | 478-4586-1-ND 4.20 3.78 3.15 2.52 | 2,000 | 2100.00/M | KC2520B7.37280C2GE00 
Oscillation Stop) Veco 4p | 25.00000} 2.5/3.3 | 478-4587-1-ND 4.20 3.78 3.15 2.52 | 2,000 | 2100.00/M | KC2520B25.0000C2GE00 
27.00000 | 2.5/3.3 | 478-4588-1-ND 4.20 3.78 3.15 2.52 | 2,000 | 2100.00/M|KC2520B27.0000C2GE00 
: : 33.33330 | 2.5/3.3 | 478-4589-1-ND 4.20 3.78 3.5 2.52 | 2,000 | 2100.00/M|KC2520B33.3333C2GE00 
Enable/Disable Function Pad Connection 48.00000 | 2.5/3.3 | 478-4590-1-ND_ 4.20. 3.78 3.15 2.52 | 2,000 | 2100.00/M | KC2520B48.0000C2GE00 
Pad 1 Pad 3 (Output) Enable/Disable KC3225A-C3 Series 
Open Active Case GND 700.00000] 3.3 [478-4591-1-ND 435 392 3.27 261 ] 2,000 | 2175.00/M] KC3225A100.000C30E00 
“H” Level Active Output 5B |106.25000} 3.3  |478-4592-1-ND 4.35 3.92 3.27 2.61 | 2,000 | 2175.00/M|KC3225A106.250C30E00 
“0 Level High Z (No Oscillation) Vee 125.00000| _3.3_|478-4593-1-ND 4.35 3.92 —3.27, 2.61 | 2,000 | 2175.00/M | KC3225A125.000C30E00 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


I:ENV/)'( NEW! Kc2520 Series SMT Oscillators 


Pad Connections 


Reel* 


Features: » Miniature ceramic package « Highly reliable with seam welding * CMOS output ¢ Supply Voltage Vcc: 1.8V/2.5V/3.3V » Wide 
Operating Voltage Range 1.62V ~ 3.63V Specifications: » Operating Temp. Range: -10°C ~ 70°C » Max. Current Consumption: 3.5mA 


Enable/Disable (14.3182 ~ 24MHz), 5mA (24.5760 ~ 27MHz), 6mA (48MHz) * Stand-by Current: 101A  Rise/Fall Time: 5nS * Output Load: 15pF 
Case GND 
4 6 Output Cut Tape Tape and Reel 
=? Vec Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
40-6 Enable/Disable Function (MHz) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 2,000 Part No. 
[0.6 Pall Palato 143182 | 478-4777-1-ND 330 297 248 | 478-4777-2-ND 7650.00/M | KC2520B14.3182C10E00 
t a ad3 (Output) 24.0000 | 478-4778-1-ND 330 297 248 | 478-4778-2-ND 1650.00/M | KC2520B24.0000C10E00 
a Open Active 24.5760 | 478-4779-1-ND 3.30 2.97 2.48 478-4779-2-ND 1650.00/M KC2520B24.5760C10E00 
“H” Level Active 25.0000 | 478-4780-1-ND 3.30 2.97 2.48 478-4780-2-ND 1650.00/M KC2520B25.0000C10E00 
"L" Level| High Z (No Oscillation) 27.0000 | 478-4781-1-ND 330 297 248 | 478-4781-2-ND 1650.00/M | KC2520B27.0000C10E00 
48.0000 | 478-4782-1-ND 3.30 2.97 2.48 478-4782-2-ND 1650.00/M KC2520B48.0000C10E00 
NEW! KC3225 Series SMT Oscillators Digi@Reel 
Features: « Miniature ceramic package * Highly reliable with seam welding * CMOS output » Supply Voltage Cut Tape Tape and Reel 
Vcc: 3.3V Specifications: » Operating Temperature Range: -10°C ~ 70°C » Max. Current Consumption: 6mA (12 Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
~ 25MHz, 8mA (27 ~ 50MHz), 12mA (54MHz), 20mA (72 ~ 75MHz) * Stand-by Current: 10yA * Rise/Fall Time: (MHz) Part No 1 10 100 Part No 2.000 Part No 
5ns (12 ~ 54MHz), 3nS (72 ~ 75MHz) » Output Load: 15pF = = 2 = 
12.0000 | 478-4783-1-ND 2.97 2.68 2.23 | 478-4783-2-ND 1485.00/M KC3225A12.0000C30E00 
14.3182 | 478-4784-1-ND 2.97 2.68 2.23 | 478-4784-2-ND 1485.00/M KC3225A14.3182C30E00 
Pad Connections 24.5760 | 478-4785-1-ND 2.97 2.68 2.23 | 478-4785-2-ND 1485.00/M KC3225A24.5760C30E00 
Enable/Disable 25.0000 | 478-4786-1-ND 2.97 2.68 2.23 | 478-4786-2-ND 1485.00/M KC3225A25.0000C30E00 
Case GND 27.0000 | 478-4787-1-ND 2.97 2.68 2.23 | 478-4787-2-ND 1485.00/M KC3225A27.0000C30E00 
futbut 30.0000 | 478-4788-1-ND 2.97 2.68 2.23 | 478-4788-2-ND 1485.00/M KC3225A30.0000C30E00 
40.0000 | 478-4789-1-ND 2.97 2.68 2.23 | 478-4789-2-ND 1485.00/M KC3225A40.0000C30E00 
Enable/Disable Function 48.0000 | 478-4790-1-ND 2.97 2.68 2.23 | 478-4790-2-ND 1485.00/M KC3225A48.0000C30E00 
Pad1 Pad3 (Output) 49.1520 | 478-4791-1-ND 2.97 2.68 2.23 | 478-4791-2-ND 1485.00/M KC3225A49.1520C30E00 
Open Active 50.0000 | 478-4792-1-ND 2.97 2.68 2.23 | 478-4792-2-ND 1485.00/M KC3225A50.0000C30E00 
“H” Level Active 54.0000 | 478-4793-1-ND 3.45 3.11 2.59 | 478-4793-2-ND 1725.00/M KC3225A54.0000C30E00 
“L” Level] High Z (No Oscillation) 72.0000 | 478-4794-1-ND 3.45 3.11 2.59 | 478-4794-2-ND 1725.00/M KC3225A72.0000C30E00 
75.0000 | 478-4795-1-ND 3.45 3.11 2.59 | 478-4795-2-ND 1725.00/M KC3225A75.0000C30E00 
Digi Reel 
- Features: * Miniature ceramic package * Highly reliable with seam welding * CMOS output * Supply Voltage Vcc: 3.3V 
Pad Connections Specifications: * Operating Temp. Range: -10°C ~ 70°C * Max. Current Consumption: 35mA (75 ~ 100MHz), 45mA (106.25 ~ 125MHz), 
case CNS e 60mA (150MHz) « Stand-by Current: 10HA « Rise/Fall Time: 5nS (75 ~100MHz), 2.5nS (106.25 ~150MHz) » Output Load: 15pF 
Butput Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
Enable/Disable Function (MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
Padi Pad3 (Output) 75.0000 | 478-4796-1-ND 2.76 2.49 2.07 | 478-4796-2-ND 1380.00 KC5032C75.0000C30E00 
Open Active 100.000 | 478-4797-1-ND 4.50 4.05 3.38 | 478-4797-2-ND 2250.00 KC5032C100.000C30E00 
“H” Level Active 106.250 | 478-4798-1-ND 4.50 4.05 3.38 | 478-4798-2-ND 2250.00 KC5032C106.250030E00 
*L” Level High Z (No Oscillation) 125.000 | 478-4799-1-ND 450 405 3.38 | 478-4799-2-ND 2250.00 KC5032C125.000C30E00 
150.000 | 478-4800-1-ND 13.80 12.42 10.35 | 478-4800-2-ND 6900.00 KC5032C150.000C30E00 
NEW! KC7050A Series SMT Oscillators Digi® Reel 
= Features: * Miniature ceramic package Highly reliable with seam welding * CMOS output * Supply Voltage Vcc: 3.3V 
Pad Connections Specifications: * Operating Temp. Range: -10°C ~ 70°C » Max. Current Consumption: 35mA (75 ~ 100MHz), 45mA (106.25 ~ 125MHz), 
i Enable/Disable 60mA (150MHz) * Stand-by Current: 101A ¢ Rise/Fall Time: 5nS (75 ~100MHz), 2.5nS (106.25 ~150MHz) * Output Load: 15pF 
Output a Cut Tape on Tape and Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
Enable/Disable Function (MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
Pad Pad3 (Output) 75.0000 | 478-4801-1-ND 2.76 2.49 2.07 | 478-4801-2-ND 1380.00 KC7050A75.0000C30E00 
Open Active 100.000 | 478-4802-1-ND 4.50 4.05 3.38 | 478-4802-2-ND 2250.00 KC7050A100.000C30E00 
“AP Level Active 106.250 | 478-4803-1-ND 450 405 3.38 | 478-4803-2-ND 2250.00 KC7050A106.250C30E00 
*L Level High Z (No Oscillation) 125.000 | 478-4804-1-ND 4.50 4.05 3.38 | 478-4804-2-ND 2250.00 KC7050A125.000C30E00 
150.000 | 478-4805-1-ND 13.80 12.42 10.35 | 478-4805-2-ND 6900.00 KC7050A150.000030E00 
NEW! KC7050P Series LVDS and PECL SMT Oscillators Digi Reel 
Features: * Miniature ceramic package « Highly reliable with seam welding * Supply Voltage Vcc: 3.3V Specifica- Cut Tape Tape and Reel 
tions: * Operating Temperature Range: 0°C ~ 70°C * Max. Current Consumption: 70mA (LVDS), 90mA (PECL) Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
Stand-by Current: 30A  Rise/Fall Time: 0.6ns * Output Load: 1009 (LVDS), 500 (PECL) (MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
LvpDs 
Pad Connections 125.000 | 478-4806-1-ND 17.40 15.66 13.05 | 478-4806-2-ND 8700.00 KC7050P125.000L30E00 
1 [rable 4 publ a 150.000 | 478-4807-1-ND 20.40 18.36 15.30 | 478-4807-2-ND 10200.00 | KC7050P150.000L30E00 
NC 5 Output ry 155.520 | 478-4808-1-ND 20.40 18.36 15.30 | 478-4808-2-ND 10200.00 KC7050P155.520L30E00 
Case GND 16 Tee 156.250 | 478-4809-1-ND 20.40 18.36 15.30 | 478-4809-2-ND___—-10200.00_| _KC7050P156.250L30E00 
LV-PECL 
Enable/Disable Function 700.000 | 478-4810-1-ND 1740 15.66 13.05 | 478-4810-2-ND 8700.00 | KC7050P100.000P30E00 
Padi_| Padé/PadS (Output) 106.250 | 478-4811-1-ND 17.40 15.66 13.05 | 478-4811-2-ND 8700.00 | KC7050P106.250P30E00 
ee etive 125.000 | 478-4812-1-ND 17.40 15.66 13.05 | 478-4812-2-ND 8700.00 KC7050P125.000P30E00 
*L" Level | High Z (No Oscillation) 155.520 | 478-4813-1-ND 20.40 18.36 15.30 | 478-4813-2-ND 10200.00 KC7050P155.520P30E00 
156.250 | 478-4814-1-ND 20.40 18.36 15.30 | 478-4814-2-ND 10200.00 KC7050P156.250P30E00 
- b] 
NEW! Chipset Crystals and TCXO’s Digi 
Cut Tape Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Tape and Reelt | ayx IC Manufacturer | | Frequency| Digi-Key Price Each Pricingt | AVX IC Manufacturer 
(MHz) | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. and Application (MHz) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. and Application 
Chipset Crystals TCXO’s 
16.000 | 478-4815-1-ND 3.20 2.00 1.48 |1,000 1280.00 | CX3225SB16000E0FPZ25 | Freescale Zigbee 40.000 | 478-4821-1-ND 450 4.05 3.38 2250.00 KT2520Y40000ECV28TBA | BeCeem WiMax 
24.000 | 478-4820-1-ND 4.00 250 1.85 ]2,000) 1600.00/M | CX2520SB24000D0PESZZ | BeCeem WiMax 40.000 | 478-4822-1-ND 4.50 4.05 3.38 | 2250.00 | KT3225R40000ECV28TBA | BeCeem WiMax 
40.000 | 478-4816-1-ND 3.20 2.00 1.48/1,000] 1280.00 Cx-96F-040.000-E0107 _| Atheros Wii CTASe: GROIN oie ee aoe | eee | Rie RaRer GZ ZELAD | Erie GPS 
ae A = -1- 540 4.86 4.05 2700.00 KT3225R26000ZAW28TMA | E-Ride GPS 
40.000 |) 478-4817-1-ND 3.20 2.00 1.48 |1,000] 1280.00 | CX101F-040.000-H0445 —_—| Atheros WiFi 16369 | 478-4825-1-ND 540 486 405) 270000 |KkT2520v16369AcW2aTMA | SIRF GPS 
40.000 | 478-4818-1-ND 4.00 2.50 1.85 /2,000| 1600.00/M | CX2520SB40000HODZFO8 =| Atheros WiFi 16.369 | 478-4826-1-ND 5.40 4.86 4.05 2700.00 KT3225F16369ACW28TAO | SIRF GPS 
40.000 | 478-4819-1-ND_ 4.00 2.50 1.85 [2,000] 1600.00/M | Cx2520SB40000HOWZKO6 | BeCeem WiMax | +For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1389 


ECS inc. Monolithic Crystal Filters 


INTERNATIONAL 


Center | Pass- Cut Tape 
Freq. | band |No. of | Digi-Key Price Each ilapelandiHeett, ECS 
Fig.| (MHz) | (kHz) | Poles | Part No. il 10 100 Qty. | Pricing | Part No. 
SMD 
214 | 75 | 2 |X715CT-ND 810 729 6.08 | 500 | 2025.00] ECS-96SMF21A75 ry 
214 | 15 | 2 |X713CT-ND 731 6.08 4.84 | 1,000) 3375.00 | ECS-96SMF21A15 10 4 = 
214 | 20 | 2 |X716CT-ND 8.10 729 6.08 | 500 | 2025.00] ECS-96SMF21A20 461s f Side View 
1 | 2144 | 30 | 2 |x717cTND 8.31 748 6.24 | 500 | 207750| ECS-96SMF21A30 a) 4.6-~ 
45 | 30 | 2 |X714CT-ND 10.56 8.78 6.99 | 1,000| 4875.00 | ECS-96SMF45A30 mide wiew Bottom View 
45 | 75 | 4 |X718CT-ND 2799 25.20 21.00 | 500 | 699750 | ECS-75SMF45A75B Dimensions. Ww ii 
45 | 30 | 4 |x719CT-ND 2799 25.20 21.00 | 500 | 699750 | ECS-75SMF45A30B ECS-96SMF |Z 5.0145 
>| % 15 | 2 |X720CT-ND 21.00 18.90 15.75 | 500 | 5250.00| ECS-38SMF45A15 ECS-75SMF |Z. 5.0 | 08 | pa ae 
45 | 30 | 2 |x721CTND 21.00 18.90 15.75 | 500 | 5250.00 | ECS-38SMF45A30 Pole Pad —_ | Input 
Through-Hole Connections Connections & : 2 | Ground 
10.7 | 75 | 2 | X7O1-ND¥ 520 432 344) — —]ECS-10.7-75A in/Out Giound 3 | Ground 
10.7 | 75 | 4 |X702-ND#§ 1203 999 796] — —| ECS-10.7-75B Ground Zo 4 | Ground 
3 10.7 15 2 | X703-ND¥ 3.09 2.57 2.05 | — — | ECS-10.7-15A Ground Out/In 5 | Output 
10.7 | 15 | 4 |X704-ND$§ 634 5.27 4.20 | — —| ECS-10.7-15B Out/in Ground —— g eroune 
107 | 30 | 2 |x705-NDE 423 351 280] — —| ECS-10.7-30A Ground SS Bottom View a} Geng 
10.7 | 30 | 4 | X706-ND+§ 878 729 5.81 | — —| ECS-10.7-30B 
214 | 75 | 2 | X707-ND$ 439 365 291 | — —| ECS-21K-75A Fig 4 7.3 )--m 
214 | 75 | 4 |X708-ND$§ 10.24 851 678] — —| ECS-21K-75B : 
a | 244 | 18 | 2 | x709-NDE 439 365 291] — —| ECS-21K-15A : fs 
214 | 15 | 4  |X710-ND$§ 10.24 851 678] — —| ECS-21K-15B . 
214 | 30 | 2 |x711-ND$ 439 365 291] — —| ECS-21K-30A T ti 
214 | 30 | 4 |Xx712-ND$§ 10.24 851 6.78 | — —| ECS-21K-30B ; 4 f eel | 
t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Bulk - Dali be Abr), 8.0 


§ Through hole 4 pole filters are packaged in matched pairs. 


Ceramic Resonators — Surface Mount 


CR-2 Series: * Frequency Accuracy: 0.5% * Stability in Temperature: -20°C ~ 80°C, 0.3% * Aging for Ten Years: +0.5% ¢ Built-In = = 
Capacitance CR-2B: 10.0 ~ 12.0MHz 30pF, 16.0 ~ 20.0MHz 15pF +20% Dimensions 
HFR Series: * Frequency Accuracy: 0.5% * Stability in Temperature: -20° ~ 80°C; 20.0 ~ 30.0MHz +0.4%; 40.0 ~ 50.0MHz +0.3% 
* Aging for Ten Years: +0.3% »* Built-In Capacitance HFR-B: 8pF +20% 
SR1 Series: + Frequency Accuracy: +0.5% * Stability in Temperature: -20°C ~ 80°C, +0.3% * Aging for Ten Years: +0.3% ¢ Built-In 
Capacitance SR1-B: 30pF +20% 


Cut Tape 
Frequency | Digi-Key Price Each Tape and Reelt Ecs Pad Pad 
Fig. Series (MHz) Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing Part No. Connections Connections 
10.00 | XC1102CT-ND 51 46.39 | 1,000 255.00| ECS-CR2-10.00-A-TR 1 {In/Out 1 | In/Out 
1 | ECS-cR2-A | 16.00 | XC1104CT-ND 51 46 39 | 1,000 255.00 | ECS-CR2-16.00-A-TR 2 | Out/in 2 Ground 
20.00 | XC1105CT-ND 51 6 .39 | 1,000 255.00 | ECS-CR2-20.00-A-TR 2 
10.00 | XC1106CT-ND 5752 43° | 1,000 285.00 | ECS-CR2-10.00-B-TR 2 4 3 jic 
ECS-CR2-B 16.00 XC1108CT-ND 57 52 43 | 1,000 285.00 | ECS-CR2-16.00-B-TR Top View Side View Top View Side View 
2 20.00 | XC1109CT-ND 57 62 43. | 1,000 285.00 | ECS-CR2-20.00-B-TR — 
EcS-HeRp | 3009 | XC1098CT-ND 57 52 43 | 1,000 285.00 ECS-HFR-30.00-B-TR Terminations 
40.00 | XC1099CT-ND 57 62 43. | 1,000 285.00 | ECS-HFR-40.00-B-TR 
3.58 | X932CT-ND 70 60 47 |2,500]  280.00/M| ECS-SR1-3.58-A-TR 
4.00 | X933CT-ND 70 60 47 | 2,500)  280.00/M| ECS-SR1-4.00-A-TR 
3 | ECS-SR1-A 4.19 | X934CT-ND 70 60 47 | 2,500) 280.00/M| ECS-SR1-4.19-A-TR 
6.00 | X935CT-ND 70 60 47 | 2,500)  280.00/M| ECS-SR1-6.00-A-TR 
8.00 | X936CT-ND 70 60 47 | 2,500] — 280.00/M| ECS-SR1-8.00-A-TR 
3.58 | X927CT-ND 77~~«66 52 | 2,500]  308.00/M| ECS-SR1-3.58-B-TR 
4.00 | X928CT-ND 77 66 52 | 2,500}  308.00/M| ECS-SR1-4.00-B-TR 
4 | ECS-SR1-B 4.19 | X929CT-ND 77 66 52 | 2,500)  308.00/M| ECS-SR1-4.19-B-TR 
6.00 | X930CT-ND 77 66 52 | 2,500)  308.00/M| ECS-SR1-6.00-B-TR 
8.00 | X931CT-ND 7766 52 | 2,500] 308.00/M| ECS-SR1-8.00-B-TR 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Ceramic Resonators — Through Hole 


Digi-Key Price Each ECS ZTT Series with Built-In Load Capacitance: * Frequency Accuracy: +0.5% * Stabi 
Fig. Model/Series Frequency Part No. 1 10 400 Part No. ity in Temperature: -20°C ~ 80°C, +0.3% * Aging for Ten Years: +0.3% ¢ Built-in 
au Capacitance: 30pf +20% 
Booka eee ns 20 88 rpet0 ZTA and ZTB Series: * Frequency Accuracy: +0.5% © Stability in Temperature: 
455kHz X921-ND 68 57 45 ZTB455E -20°C ~ 80°C, +0.3% »* Aging for Ten Years: +0.5% »* Operating Temperature: -20°C 
1 ZB 500kHz X922-ND 68 57 45 ZTB500E ~ 80°C 
540kHz X923-ND 68 57 45 ZTB540P 
640kHz X924-ND 68 57 45 ZTB640P 
800kHz X925-ND 68 57 45 ZTB800J 
1,000kHz X926-ND 68 57 45 ZTB1000J 
3.58MHz X901-ND. 54 45 36 ZTT-3.58MG 
3.68MHz XC1017-ND. 50 45 36 Freq. Dimensions 
au, | ie 2 8 & oe 
- Iz - 7 : . 
a om 6MHz X904-ND 54 45 36 foo. (188 | 38 a7) 
8MHz X905-ND 54 45 36 ZTT-8.00MT 455~640 70 35 9.0 5.0 
10MHz X906-ND 54 45 36 ZTT-10.00MT 800~1,000 52 28 6.0 25 
12MHz X907-ND 54 45 36 ZTT-12.00MT —_ - - - - 
16MHz X908-ND 54 45 36 ZTT-16.00MX 
20MHz X909-ND 54 45 36 ZTT-20.00MX 
6MHz X913-ND 49 At 33 ZTA-6.00MT 
8MHz X914-ND 49 At .33 ZTA-8.00MT 
3 ZTA 10MHz X915-ND 49 At 33 ZTA-10.00MT 
12MHz X916-ND 49 At 33 ZTA-12.00MT 
16MHz X917-ND 49 At .33 ZTA-16.00MX 
20MHz X918-ND 49 Al -33 ZTA-20.00MX 
3.58MHz X910-ND 49 Al 33 ZTA-3.58MG 
4 ZTA 4MHz X911-ND i) At .33 ZTA-4.00MG 
4.19MHz X912-ND 49 Al 33 ZTA-4.19MG 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1390 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


. Fig. 1 
ECS Inc. SAW Filters 10 
INTERNATIONAL 
Pin Connection 
Inser. ae Cut Tape Tape and Reel f ae Pin Connection 
Freq. | Loss Digi-Key Price Each Pricingt | ECS GND GND 
Fig.| (MHz) | (dB) | Min. | Max. | Part No. 110 100 | 1,000 | PartNo. 
GND Pin Connection 
1 | 400.0] 6.0 |399.917|400.083| XC994CT-ND 3.57 3.22 2.68 | 1785.00 | ECS-DSF400.0A-51-TR Output ; 1 Input 
oi i 2 Output 
2 |9475| 3.3 | 9225] — |xcogscT-no 357 3.22 268) 1785.00 | ECS-DSF947.5B-21-TR GND 2.08 d ; 3 GND 
2s 
4795| 23 | 453.8 | 507.2 |XC992-ND$ 2.25 203 1.62 — | Ecs-D479.58 
3 
480.0} 21 | 463.4 | 498.6 |XC993-ND$ 2.25 203 1.62 — | Ecs-D480a 


t+ For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. + Bulk 


ECS-SDR1 — One Port SAW Resonators 


Pin Connection 


Cut Tape Tape and Reel : 7 No Conn. | 5 | No Conn. 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS Input |6| Output 
(MHz) Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 
No Conn. | 7 | No Conn. 
8 


315.00 |XC996CT-ND 357 322 268 |XC996TRND 1785.00 | ECS-SDR1-3150-TR Ground Ground 
418.00 |XC997CTND 357 3.22 268 |XC997TRND — 1785.00 _| ECS-SDR1-4180-TR 
433.92 |XC998CT-ND 3.57 3.22 2.68 |XC998TR-ND _1785.00_| ECS-SDR1-4339-TR 


ABRACON AFS Series — 


CORPORATION : 
The Power of Linking Together SMD Saw Filters 
Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Abracon 
Fig.| (MHz) | Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 1,000 Part No. 
1 1,575.420 | 535-9239-1-ND 149 1.24 .99 | 535-9239-2-ND 825.00 AFS1575.4284 


1.65 

1,842.500 | 535-9240-1-ND__1.65 

303.825 | 535-9241-1-ND 1.47 

315.020 | 535-9242-1-ND 1.47 
374.000 | 535-9243-1-ND 1.47) 1.33) 1.11 .89 | 535-9243-2-ND 735.00 | AFS374E 

1.47 

1.47 

1.47 

1.47 


5 (1575.420 MHz} 
( 


1.49 1.24 .99 | 535-9240-2-ND 825.00__| AFS1842.584 . y 1842.500 MHz) 


1 
1.3300 1.11 .89 | 535-9241-2-ND 735.00 | AFS303.825E = 


1.3300 1.11 .89 | 535-9242-2-ND 735.00 | AFS315E 


2 
390.000 | 535-9244-1-ND 1.33 1.11 89 | 535-9244-2-ND 735.00__| AFS390E 
418.000 | 535-9245-1-ND 1.3300 1.11 .89 | 535-9245-2-ND 735.00 | AFS418S3 
3 869.000 | 535-9247-1-ND 1.3300 1.11 .89 | 535-9247-2-ND 735.00 | AFS869S3 
915.000 | 535-9248-1-ND 1.3300 1.11 .89 | 535-9248-2-ND 735.00 | AFS915S3 
916.500 | 535-9249-1-ND_ 1.47, 1.33 1.11 .89 | 535-9249-2-ND 735.00 | AFS916.5S3 


4 930.500 [535-9250-1-ND 1.47 1.33 (1.11 89 | 535-9250-2-ND 735.00 | AFS930S3 
See manufacturer's data sheets for pinout information 


ASR Series — SMD Saw Resonators 


Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing | Abracon 
Fig.| (MHz) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 1,000 Part No. 
303.825 |535-9275-1-ND 141 127 1.06 85 |535-9275-2-ND 705.00 | ASR303.825E 
390.000 |535-9277-1-ND 1.41 127 1.06 85 | 535-9977-2-ND 705.00 _| ASR390E 
315.000 | 535-9276-1-ND 1.41 1.27 1.06.85 | 55-9276-2-ND 705.00 | ASR315E 
1.41 
1.41 
1.41 


7 
423.220 | 535-9278-1-ND 1.27 1.06 .85 | 535-9278-2-ND 705.00 | ASR423.22E 2.08, 7 
433.420 | 535-9279-1-ND 1.27 1.06 .85 | 535-9279-2-ND 705.00 | ASR433.42E 6 

433.920 | 535-9280-1-ND : 1.27 1.06 .85 | 535-9280-2-ND 705.00 | ASR433.92E 5 
868.350 | 535-9281-1-ND = 1.41 1.27 1.06 .85 | 535-9281-2-ND 705.00 | ASR868.35E 
915.000 | 535-9282-1-ND 1.41 1.27. 1.06 .85_| 535-9282-2-ND 705.00 | ASR915E 0.6 +R =+|1.2 


See manufacturer's data sheets for pinout information 


AWSCR Series — SMD Ceramic Resonators Fin Function| | HWZT Series — 
with Built-In Cap z {GND Leaded Ceramic 


Resonators 


Specifications: * Frequency Tolerance: +0.5% »* Op- 
erating Temperature: -40°C ~ 85°C Features: 
«Low resonant impedance » Reflow solderable 


Specifications: * Frequency Tolerance: +0.5% »* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Features: « Industrial grade 


+{ 1.4 x3 12+) ig) L.2 


ov 


78 t | *High stability © Industrial grade * Excellent 
aa ae environmental resistance 
2.5F FAS 7 
° ° Frequency (MHz) H (Max.) 
2.00 ~ 13.0 295 (75) 
13.01 ~ 20.00 -395 (10.0) 
Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Abracon an ; 
‘ Frequency | Digi-Key Price Each Abracon 
“ cz oe an 1-ND 2 = m= 7 = an 2-ND ; on TEE 58MGD-T etic) AL Ne: u eS SON OS Eat 
" 5 oe E 5 : : ‘3 ay ? a 2 2.00 535-9381-ND 22. 18 15 12) HWZT-2.00MD 
i 6.00 535-9367-1-ND 42 36 29 .24 | 535-9367-2-ND 168.00 AWSCR-6.00MGD-T 3.58 535-9382-ND 29 18 15 “42 | HWZT-3.58MD 
16.00 535-9362-1-ND AG 39 31 .26 | 535-9362-2-ND 182.00 AWSCR-16.00MTD-T poo So eeane a ae a an ee OD 
2 20.00 535-9363-1-ND 6 39 31 .26 | 535-9363-2-ND 182.00 AWSCR-20.00MTD-T 12:00 535-9378-ND 00 48 45 42. | Mw2T-12. 00MD 
24.00 535-9364-1-ND 46 39 31 .26 | 535-9364-2-ND 182.00 AWSCR-24.00MTD-T 16.00 535-9379-ND ‘09 48 45 “42 | HWZT-16.00MD 


i Pin | Function 
AWSZT Series — ve | Fane 
SMD Ceramic Resonators 2 [GND 
Freq. Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel Pricingt | Abracon 
Fig. | (MHz) | Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
3.58 535-9373-1-ND 39 33 26 22 154.00 AWSZT-3.58MGD-T 
1 4.00 535-9374-1-ND 39 33 26 22 154.00 AWSZT-4.00MGD-T 
6.00 535-9375-1-ND 39 33 26 22 154.00 AWSZT-6.00MGD-T 
2 12.00 | 535-9369-1-ND 49 42 33 28 154.00 AWSZT-12.00MWD-T 
16.00 | 535-9370-1-ND 39 33 26 22 154.00 AWSZT-16.00MXD-T 
3 20.00 | 535-9371-1-ND 39 33 26 22 154.00 AWSZT-20.00MXD-T 
24.00 | 535-9372-1-ND 39 33 26 22 154.00 AWSZT-24.00MXD-T 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1391 


= ® 
P n ‘al EFO-MN EFO-MC — Built-In Capacitors Type: 
Includes two capacitors, constructing Colpitts oscillation 


circuits. High accuracy and stable characteristics will be 


Cc ram i R n t rs - Th r h H | Oscillation realized with the selected capacitors encased, small in size 
e a Cc eso a (e) Ss (eo) u g O e Frequency, due to the new design of construction. 
Oscillation 
Freq. Digi-Key Pricing Panasonic Frequency ce i fey] Oscillation Circuit 
(MHz) Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. Dat 14 13 11 9 
Ceramic Resonators — EFO-MN sare 
3.00 PX300MN-ND 1.04 8.91 69.80 424.00 396.00/M | EFO-MN3004A4 
4.00 PX400MN-ND 63 5.37 42.09 255.86 238.80/M | EFO-MN4004A4 
5.00 PX500MN-ND 63 5.37 42.09 255.86 238.80/M | EFO-MN5004A4 e i 
Ceramic Resonators with Built-In Capacitor — EFO-MC 4 Frequency 
6.00 PX600MC-ND® 63 5.37 42.09 255.86 238.80/M | EFO-MC6004A4 i k ----+ Counter 


@ RoHS Compliant 


Ceramic Resonators Surface Mount 


Features: * Constructed with ceramic package * High reliability against soldering heat and mechanical stress for better mountings Applications: * Clock generator for various microprocessers * Carrier between telecom- 
¢ Moisture-proof sealing * Stable against solvent cleaning * Designed for reflow soldering » Flat-bottom plate munication equipment (telephone to telephone, personal computer to printer, etc.) 


Manufacturer's Logo Oscillating Frequency Manufacturers OStillating 


——— : 1.60 Frequency fe ; : 
7 Date Code ig Le Oscillating 
3.20 || & ni = | SS A Frequency 


}e—\- 7.80 —| a —% . A 
Terminations ry , Terminal Manufacturer's 


Electrodes Logo 
Terminations Ground Terminations . Terminal Electrodes LTerminal Electrodes. Terminal Electrodes 
f 25+ 25+ 
T T T 
R(0.20) , “Fy R(0.20) 
a le 
1.35 0.80 
Manufacturer's Qscillati 5 Oscillating Fig. 7 
Oscillating Frequency 1.6 Menego Frequency " eee 
Frequency Bacon! pi) ay Sera 
Serial No. 
"a : a : res 
Terminal Electrodes pees Terminations = 16. 000 1.15 
Nas Terminal Electrodes . . : 
+1 2.5 + 2.5 | fs. pe 15+ 16.930] 1.15 
T T 20.000| 1.05 
30.000 | 0.95 
32.000| 0.9 
0.60 >|] ke | >| 0.55 . 33.868 | 0.9 
1.50 : i i 40.000] 0.9 
Frequency | Freq. Drift Built In Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key depelendinesl Panasonic 
Fig. (MHz) -20°C ~ 80°C Cap Part No. 1 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
EFO-S Surface Mount with Built-In Capacitor +.5% 
3.580 +£.3% = PX358SCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX358STR-ND 2,500 294.00/M EFO-S3584E5 
4.000 +£.3% = PX400SCT-ND 97 8.30 65.00 290.43 PX400STR-ND 2,500 228.58/M EFO-S4004E5 
1 4.190 +£.3% = PX419SCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95 PX419STR-ND 2,500 655.72/M EFO-S4194E5 
5.000 +.3% = PX500SCT-ND 1.64 14.04 109.98 491.40 PX500STR-ND 2,500 668.58/M EFO-S5004E5 
6.000 +£.3% = PX600SCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX600STR-ND 2,500 294.00/M EFO-S6004E5 
8.000 +£.3% = PX800SCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX800STR-ND 2,500 294.00/M EFO-S8004E5 
EFO-SS Surface Mount with Built-in Capacitor +.5% 
4.000 +.2% 21pF PX400SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX400SSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-SS4004E5 
4.190 +.2% 21pF PX419SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX419SSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-SS4194E5 
2 5.000 +.2% 21pF PX500SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX500SSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-SS5004E5 
6.000 +.2% 21pF PX600SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX600SSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-SS6004E5 
8.000 +.2% 21pF PX800SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX800SSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-SS8004E5 
10.000 +£.3% 21pF PX100SSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX100SSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-SS1005E5 
EFO-BM Surface Mount with Built-In Capacitor +.5% 
16.000 +£.3% 33pF PX160BCT-ND 64 5.49 42.98 192.05 PX160BTR-ND 1,000 261.00 EFO-BM1605E5 
3 16.930 +£.3% 33pF PX169BCT-ND 72 6.19 48.46 216.51 PX169BTR-ND 1,000 295.00 EFO-BM1695E5 
20.000 +£.3% 33pF PX200BCT-ND 72 6.19 48.46 216.51 PX200BTR-ND 1,000 295.00 EFO-BM2005E5 
EFO-JM Surface Mount with Built-In Capacitor +.5% 
32.000 +.2% 10pF PX320JCT-ND 72 6.19 48.46 216.51 PX320JTR-ND 1,000 295.00 EFO-JM3205E5 
4 33.868 +.2% 10pF PX338JCT-ND 72 6.19 48.46 216.51 PX338JTR-ND 1,000 295.00 EFO-JM3385E5 
40.000 +.2% 10pF PX400JCT-ND 64 5.49 42.98 192.05 PX400JTR-ND 1,000 261.00 EFO-JM4005E5 
EFO-P Surface Mount +.5% 
3.580 +.2% 33pF PX358PCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX358PTR-ND 2,500 294.00/M EFO-P3584E5 
4.000 +.2% 33pF PX400PCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX400PTR-ND 2,500 294.00/M EFO-P4004E5 
4.190 +.2% 33pF PX419PCT-ND 1.58 13.50 105.75 472.50 PX419PTR-ND 2,500 642.86/M EFO-P4194E5 
5 5.000 +.2% 33pF PX500PCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95 PX500PTR-ND 2,500 655.72/M EFO-P5004E5 
6.000 +.2% 33pF PX600PCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95 PX600PTR-ND 2,500 655.72/M EFO-P6004E5 
8.000 +£.2% 33pF PX800PCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX800PTR-ND 2,500 294.00/M EFO-P8004E5 
EFO-PS Surface Mount +.5% 
4.000 +.6% — PX400PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX400PSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-PS4004E5 
4.190 +.6% = PX419PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX419PSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-PS4194E5 
6 5.000 +.6% = PX500PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX500PSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-PS5004E5 
6.000 +.6% = PX600PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX600PSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-PS6004E5 
8.000 +.6% —= PX800PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX800PSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-PS8004E5 
10.000 +1% = PX100PSCT-ND 72 6.17 48.36 216.09 PX100PSTR-ND 2,000 294.00/M EFO-PS1005E5 
EFJ-C Surface Mount with Built-In Capacitor +.5% 
16.000 +.2% 8pF PX160CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX160CTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-C1605E5B 
16.930 +.2% 8pF PX169CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX169CTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-C1695E5B 
7 30.000 +.2% 8pF PX300CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 = = = EFJ-C3005E5B 
32.000 +.2% 8pF PX320CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX320CTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-C3205E5B 
33.868 +£.2% 8pF PX338CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX338CTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-C3385E5B 
40.000 +.2% 8pF PX400CCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 = = = EFJ-C4005E5B 
EFJ-N Surface Mount +.5% 
16.000 +.2% = PX160NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX160NTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-N1605J5B 
16.930 +£.2% — PX169NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX169NTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-N1695J5B. 
20.000 +.2% = PX200NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX200NTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-N2005J5B. 
7 30.000 +.2% — PX300NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX300NTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-N3005J5B. 
32.000 +.2% — PX320NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX320NTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-N3205J5B 
33.868 +.2% = PX338NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX338NTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-N3385J5B 
40.000 +.2% = PX400NCT-ND 62 5.28 41.34 184.70 PX400NTR-ND 3,000 251.00/M EFJ-N4005J5B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1392 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Pp = ® 
anasonic SAW Fi Iters Features: * Small case size based on CSP technology * Low loss with excellent attenuation 


A B 
Input - Unbalanced = Input - Unbalanced Input - Unbalanced 
QOutput-Balanced Output - Unbalanced Output - Unbalanced 
Pin Connection Pin Connection . 1.6 Pin Connection 
il Input Input ll Input 
2 GND GND 2 GND 
3 Output GND 3 Output 
4 Output Output j 4 GND 
5 GND GND 
Frequency Passband Insertion Input/Output Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing | Panasonic 
Fig. (MHz) (MHz) Loss (dB) Impedance (Q) | Application Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
881.50 869 ~ 894 14 50/150 GSM850 Rx Filter P13003CT-ND 1.14 1.03 86 P13003TR-ND 567.75/M | EFCH881MTCA1 
881.50 869 ~ 894 1.5 50/100 CDMA800 Rx Filter P13009CT-ND 1.14 1.03 86 P13009TR-ND 567.75/M | EFCH881MTCA7 
1A | 1,575.42 1,574.42 ~ 1,576.42 11 50/100 GPS Rx Filter P13012CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13012TR-ND 757.50/M | EFCH1575TCA1 
1,960.00 1,930 ~ 1,990 1.5 50/150 PCS1900 Rx Filter P13002CT-ND 1:52 1.37 1.14 P13002TR-ND 757.50/M | EFCH1960TCA1 
2,140.00 2,110 ~ 2,170 1.8 50/100 WCDMA Rx Filter P13011CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13011TR-ND 757.50/M | EFCH2140TCA1 
836.50 824 ~ 849 17 50/50 CDMA800 Tx Filter; GSM850 Tx Filter P13008CT-ND 1.14 1.03 86 P13008TR-ND 567.75/M | EFCH836MTCD1 
881.50 869 ~ 894 1.6 50/50 GSM850 Rx Filter; CDMA800 Rx Filter) P13007CT-ND 1.14 1.03 86 P13007TR-ND 567.75/M | EFCH881MTCD1 
4B 942.50 925 ~ 960 et 50/50 EGSM900 Rx Filter P13004CT-ND 1.14 1.03 86 P13004TR-ND 567.75/M | EFCH942MTCD1 
1,842.50 1,805 ~ 1,880 1.9 50/50 DCS1800 Rx Filter P13005CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13005TR-ND 757.50/M | EFCH1842TCD1 
1,950.00 1,920 ~ 1,980 2.3 50/50 WCDMA Tx Filter P13010CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13010TR-ND 757.50/M | EFCH1950TCD1 
1,960.00 1,930 ~ 1,990 17 50/50 PCS1900 Rx Filter P13006CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13006TR-ND 757.50/M | EFCH1960TCD1 
2 | 1,575.42 1,573.92 ~ 1,576.92 1.15 50/50 GPS Rx Filter P13013CT-ND 1.52 1.37 1.14 P13013TR-ND 757.50/M | EFCH1575TCB1 


SAW Resonators 


Capable of fundamental wave oscillation, and it is particularly suited for simplification, size reduction and stabilization of the circuit, compared with conventional LC 
oscillation and quartz crystal oscillation. 

Features: * Capable of fundamental oscillation * Superior temperature characteristics Recommended Applications: Oscillation circuit for remote control (garage 
door opener, security system) * Various kinds of local oscillation circuit Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 80°C » Max. Frequency Drift: -150 ~ 
50 ppm/°C (-20°C ~ 80°C) 1 Port Type: * Resonant Resistance: 300 Max. * Capacitance: 2.0pF +0.5 2 Port Type: « Insertion Loss: 15dB Max. * Loaded Q: 7000 
Minimum (5000 Minimum for 418.00 and 433.92 frequency) * Capacitance: 1.3pF +0.3 * Phase Shift: 180° 


Frequency Digi-Key Pricing Panasonic ul Connection 

Port Type (MHz) Part No. 1 10 100 Part No. | 4pFS.6200 In/Out 
apc 224.5 +0.25% PX224S1-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H224MS12 

ort Type 418 40.25% PX418S1-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H418MS12 a Out/In 

9 Port T 224.5 40.25% PX224S2-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H224MS03 Example Circuit for Reference Only GND 
SEINE 418 +0.25% PX418S2-ND 6.87 58.86 461.07 EFO-H418MS03 


FEENV/)( Thin Film Low Pass Filters 


OO00000 


The LPO603 ITF (Integrated Thin Film) Lead-Free LGA Low Pass Filter is based on thin-film multilayer technology. The technology provides a hi Neg IN NGG} 
miniature part with excellent high frequency performance and rugged construction for reliable automatic assembly. The ITF Low Pass Filters i H_i GND GND 
are offered in a variety of frequency bands compatible with various types of high frequency wireless systems. ©) . BG q ouT|a O é 
Features: * Miniature Size (0603) * Frequency Range: 900MHz ~ 2.4GHz * Low profile » Self alignment during reflow * Excellent sol- . 
derability * Low Parasitics « Better heat dissipation * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C » Power 
Rating: 3W * VSWR: 1.4 dB Max. * Impedance: 500 
Frequency Insertion Loss Attenuation (Min) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing AVX 
Range (GHz) Typ. (dB) @ Frequency (GHz) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
-890 ~ 915 35 25dB @ 1.804; 14dB @ 2.706 478-2908-1-ND 1.09 95 87 478-2908-2-ND 508.00/M LPO603A0902ANTR 
.935 ~ 960 35 25dB @ 1.894; 17dB @ 2.841 478-2909-1-ND 1.09 95 87 478-2909-2-ND 508.00/M LP0603A0947ANTR 
1.710 ~ 1.785 3 25dB @ 3.494; 17dB @ 5.241 478-2910-1-ND 1.09 95 87 478-2910-2-ND 508.00/M LP0603A1747ANTR 
1.805 ~ 1.880 3 27dB @ 3.684; 15dB @ 5.526 478-2911-1-ND 1.09 95 87 478-2911-2-ND 508.00/M LP0603A1842ANTR 
1.840 ~ 1.920 3 25dB @ 3.760; 17dB @ 5.640 478-2912-1-ND 1.09 95 87 478-2912-2-ND 508.00/M LP0603A1880ANTR 
1.920 ~ 1.980 3 27dB @ 3.900; 15dB @ 5.850 478-2913-1-ND 1.09 95 87 478-2913-2-ND 508.00/M LP0603A1950ANTR 
2.110 ~ 2.170 3 27dB @ 4.280; 17dB @ 6.420 478-2914-1-ND 1.09 95 87 478-2914-2-ND 508.00/M LP0603A2140ANTR 
2.412 ~ 2.472 3 25dB @ 4.884; 17dB @ 7.326 478-2915-1-ND 1.09 95 87 478-2915-2-ND 508.00/M LP0603A2442ANTR 
3.400 ~ 3.600 3 30dB @ 7.000; 20dB @ 10.500 478-4320-1-ND 1.31 1.14 1.05 478-4320-2-ND 613.00/M LPO603N3500ANTR 
5.050 ~ 5.350 2 30dB @ 10.400; 20dB @ 15.600 478-4321-1-ND 1.31 1.14 1.05 478-4321-2-ND 613.00/M LPO603N5200ANTR 
5.350 ~ 5.650 2 30dB @ 11.000; 20dB @ 16.500 478-4322-1-ND 1.31 1.14 1.05 478-4322-2-ND 613.00/M LPO603N5500ANTR 


PBRC/PRQC Series (MHz Band Ceramic Resonators) 


Freq. Range | Tolerance | Temperature Standard 
(MHz) (25°C) Stability Frequency Specifications: Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
40.5% 40.5% 3.58, 4.00, Features: * Excellent frequency stability «Low profile * Reflow 
3.58 ~ 8.00 (op. #0.3%) | (-40°C ~ 85°C) |4.19, 6.00, 8.00 Sorina Excellent solderability (Nickel barrier + gold flash 
= 20.7% 20.1% 10.0, 12.0, Applications: * Automotive and automotive accessories * Cam- 
8.01 ~ 20.00 | (op. +0.5%) (-40°C ~ 85°C) | 16.0, 20.0 carers * Digital cameras * PDAs * PC peripherals 
Fre- Cut Tape 
quency | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel _—_| ayy 
Fig. | (MHz) | Part No. 1 10 100 |Part No. Qty. Pricing | Part No. 
PBRC Series 
3.58 |478-2106-1-ND 56 49  .38 |478-2106-2-ND 2,000 | + 262.50/M | PBRC-3.58HR 
4.00 |478-2107-1-ND 56 49 38 |478-2107-2-ND 2,000 | 262.50/M | PBRC-4.00HR 
4.19 |478-2108-1-ND 56 49  .38 |478-2108-2-ND 2,000 | 262.50/M | PBRC-4.19HR 
6.00 |478-2109-1-ND 56 49  .38 |478-2109-2-ND 2,000 | 262.50/M | PBRC-6.00HR 
1 | 8.00 |478-2110-1-ND 56 49.38 |478-2110-2-ND 2,000 | _262.50/M | PBRC-8.00HR 
10.00 )478-2111-1-ND 94 82 63 |478-2111-2-ND 2,000 | 437.50/M | PBRC-10.00HR 
12.00 )478-2112-1-ND 94 82 63 |478-2112-2-ND 2,000 | 437.50/M | PBRC-12.00HR 
16.00 )478-2113-1-ND 94 82 63 |478-2113-2-ND 2,000 | 437.50/M | PBRC-16.00HR 
20.00 |478-2114-1-ND 94.82 63 |478-2114-2-ND 2,000 | _437.50/M | PBRC-20.00HR 
4.00 |478-4580-1-ND 56 49 45 |478-4580-2-ND 3,000 | 263.00/M | PBRC4.00MR50X000 
2 5.00 |478-4581-1-ND 56 49 45 |478-4581-2-ND 3,000 | 263.00/M | PBRC5.00MR50X000 
6.00 |478-4582-1-ND 56 49 45 |478-4582-2-ND 3,000 | 263.00/M | PBRC6.00MR50X000 
7.37 _|478-4583-1-ND 56.49 45 |478-4583-2-ND 3,000 | _263.00/M | PBRC7.37MR50X000 
PRQC Series 
3 | 8.00 |478-4584-1-ND 56.49 45 |478-4584-2-ND 3,000 | _263.00/M | PRQC8.00SR5010X000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1393 


INVA 


PARS Series (SAW Resonators) 


Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
Features: Low profile * Highly reliable SMD ceramic package * Excellent temperature characteristics 


4-1.0 +0.2> Applications: * Keyless entry systems (automotive) * Garage door openers * Security systems ¢1 port 
type SMD resonator 
Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
1 (MHz) Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
315.00 | 478-2115-1-ND 2.10 1.80 1.41 | 478-2115-2-ND 840.00/M | PARS315.00K04R 
418.00 | 478-2116-1-ND 2.10 1.80 1.41 | 478-2116-2-ND 840.00/M | PARS418.00K04R 
433.92 | 478-2117-1-ND 2.10 1.80 1.41 | 478-2117-2-ND 840.00/M | PARS433.92K04R 
Sanovator 
&x Elcetpontes 
Murata Electronics 
mi ani ® 
Ceramic Resonators - Surface Mount Digi@Reel Rolls 
Fre- Cut Tape 
quency] Operating | Digi-Key Price Each Tape & Reel* | murata 
Fig.| (MHz) | Temperature | Part No. i 10 100 | Qty. | Pricing |Part No. 
l= 6.6 max.» CSTCC-G Series - Commercial 
id t 1 2.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1193-1-ND 68 57 -44 |2,000| 341.00/M |CSTCC2M00G53-RO 
B® ty 3.58 | -20°C ~ 80°C | 490-1194-1-ND_—_—.55 46 .36 [2,000] 27Z00/M |CSTCC3M58G53-RO 
0.45(ref.) (X3 ples.) CSTCC-G Series - Industrial 
1 2.00 |-40°C ~ 125°C | 490-1216-1-ND at 66 -52 |2,000] 307.00/M |CSTCC2M00G53Z-RO 
CSTCE-G and CSTCR-G Series - Commercial 
8.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1195-1-ND 50 42 -33 [3,000] 251.00/M |CSTCE8M00G55-RO 
2 | 10.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1196-1-ND 50 42 -33  |3,000] 251.00/M |CSTCE10M0G55-RO 
12.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1197-1-ND 50 42 -33 [3,000] 251.00/M |CSTCE12M0G55-RO 
(3)o.4(@) (1) 4.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1200-1-ND 45 38 .30 |3,000] 227.00/M |CSTCR4M00G53-RO 
{+3.0 max} 0.421 el bel 1+ 0.4 
A 0.7 yoiy te 4.19 | -20°C ~ 80°C | 490-1201-1-ND 45 38 -30 [3,000] 227.00/M |CSTCR4M19G53-RO 
0.5 (ref.) *1 Rl bet Eon iret) fp ft 3 4.91 | -20°C ~ 80°C | 490-1202-1-ND 48 40 -31 |3,000] 238.00/M |CSTCR4M91G53-RO 
(ret) 5.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1203-1-ND 43 36 -28 |3,000| 217.00/M |CSTCR5M00G53-RO 
6.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1204-1-ND 45 38 -30 |3,000] 227.00/M |CSTCR6M00G53-RO 
CSTCE-G and CSTCR-G Series - Industrial 
8.00 | -40°C ~ 125°C | 490-1219-1-ND 53 44 -35 |3,000] 265.00/M |CSTCE8M00G55Z-RO 
2 | 10.00 |-40°C ~ 125°C | 490-4715-1-ND 71 62 .57 [3,000] 253.00/M )CSTCE10M0G55Z-RO 
12.00 | -40°C ~ 125°C | 490-1220-1-ND 53 44 -35 |3,000] 265.00/M |CSTCE12M0G55Z-RO 
4.1 max. 4.00 |-40°C ~ 125°C | 490-1217-1-ND 48 40 -32 [3,000] 193.00/M |CSTCR4M00G53Z-RO 
$1.15 4.19 | -20°C ~ 80°C | 490-4718-1-ND 60 52 -48 |3,000| 278.00/M |CSTCR4M19G53Z-RO 
oe lle alle ole 0 0 
Sot Oaltet) OS pies.) 3 | 4.91 | -20°C ~ 80°C | 490-4719-1-ND 60 52 48 |3,000] 278.00/M |CSTCR4M91G53Z-RO 
5.00 | -20°C ~ 80°C | 490-4720-1-ND 60 52 -48 |3,000] 278.00/M |CSTCR5M00G53Z-RO 
6.00 |-40°C ~ 125°C | 490-1218-1-ND 48 40 -32 |3,000] 242.00/M |CSTCR6M00G53Z-RO 
CSTCE-V Series - Commercial 
2 16.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1198-1-ND 59 49 -38 [3,000] 294.00/M |CSTCE16MOV53-RO 
20.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1199-1-ND 59 49 -38 |3,000] 294.00/M |CSTCE20MOV53-RO 
CSTCE-V Series - Industrial 
2 16.00 | -40°C ~ 125°C | 490-4716-1-ND 61 54 -50 |3,000] 287.00/M |CSTCE16M0V53Z-RO 
20.00 |-40°C ~ 125°C | 490-4717-1-ND 75 66 -61 |3,000] 351.00/M | CSTCE20MOV53Z-RO 
CSTCW-X Series - Commercial 
4 24.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1205-1-ND 25 .21 -16 /3,000} 123.00/M |CSTCW24M0X53-RO 
48.00 | -20°C ~ 80°C | 490-1206-1-ND 25 21 -16 {3,000} 123.00/M |CSTCW48M0X51-RO 
* For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
RoHS 
Operating Digi-Key Price Each Murata 
Fig. | Frequency | Temperature Part No. 10 100 | Part No. 
CSBLA Series - Commercial 
400.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1186-ND 76 64 -49 | CSBLA400KECE-BO 
455.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1187-ND 73 61 .47_ | CSBLA455KEC8-BO 
1 480.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1188-ND 62 52 -40 | CSBLA480KEC8-BO 
500.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1189-ND 73 61 -47_ | CSBLASOO0KEC8-BO 
540.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1190-ND 70 59 -46 | CSBLA540KEC8-BO 
640.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1191-ND -60 50 -39 | CSBLA640KEC8-BO 
2 800.00kHz -20°C ~ 80°C 490-1192-ND 81 68 .53 | CSBLA800KJ58-BO 
1.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1185-ND 82 68 -53 | CSBLA1M00J58-BO 
CSTLS Series - Commercial 
3.58MHz -20°C ~ 80°C 490-1207-ND or .23 18 | CSTLS3M58G53-BO 
4.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1208-ND 26 22 .17 | CSTLS4M00G53-BO 
4.19MHz -20°C ~ 80°C 490-1209-ND 27 .23 18 | CSTLS4M19G53-BO 
3 5.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1210-ND 27 .23 -18 | CSTLS5M00G53-BO 
6.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1211-ND 27 23 -18 | CSTLS6M00G53-BO 
8.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1212-ND 26 22 .17 | CSTLS8M00G53-BO 
10.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1213-ND .28 24 .19 | CSTLS10M0G53-BO 
16.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1214-ND 50 42 -32 | CSTLS16MOX55-BO 
4 20.00MHz -20°C ~ 80°C 490-1215-ND 56 47 -37_ | CSTLS20M0X53-BO 
50.00MHz -20°C ~ 80°C 490-2606-ND 56 47 -37_ | CSTLS50M0X51-BO 
CSTLS Series - Industrial 
+7 =3.5#1.0 (16.00 - 32.99MHz) 4.00MHz | -40°C ~ 125°C | 490-1221-ND 29 24 19 | CSTLS4M00G53Z-BO 
T = 3.01.0 (33.00 - 70.00MHz) 3 6.00MHz | -40°C ~ 125°C | 490-1222-ND 32 27 .21 | CSTLS6MO0G53Z-BO 
8.00MHz | -40°C ~ 125°C 490-1223-ND 29 25 -19 | CSTLS8M00G53Z-BO 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Sanovator 


i Hctenics Ceramic Filters Reel’ 


Murata Electronics 


SFECV10M7 Series for FM receivers are monolithic type ceramic filters which utilize the thickness expander mode of the piezoelectric ceramic. 


Fig. 1 — SFECV Fig. 2 — SFSCE Fig. 3 — SFECF Fig. 4 — SFELF and SFVLF Fig. 5 — SFKLF 


(1)-—— 4.5 —_?) b+ 3.45 —| 
a 


12 


Side Electrode 
4 


(4): Input 
(4): Input (2): Ground (3) (2) (1) 
(2): Output ‘ 
ONaAg a ae | chee | 
Bottom Electrode i (6): Output (3): Output (3): Output 
Insertion Input/Output Cut Tape 
Frequency | Attenuation (Min) | Bandwidth Loss Attenuation | Impedance | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata 
(MHz) @ Frequency (kHz) (dB) (dB) (Q) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — SFECV 
10.7 +30kHz | 20dB @ 320kHz 110 6 35 330/330 490-1229-1-ND 1.29 1.12 87 490-1229-2-ND 2,000 603.00/M | SFECV10M7KA00-RO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 380kHz 150 5.5 35 330/330 490-1230-1-ND 99 86 66 490-1230-2-ND 2,000 461.00/M | SFECV10M7JA00-RO 
10.7 +40kHz | 20dB @ 950kHz 500 2 20 470/470 490-1231-1-ND 2.26 1.96 1.51 490-1231-2-ND 2,000 1052.45/M | SFECV10M7CQ0C01-RO 
Fig. 2— SFSCE 
10.7 20dB @ 2.2MHz 500 2 30/25 470/470 490-4675-1-ND 1.88 1.64 1.51 490-4675-2-ND 1,500 878.00/M | SFSCE10M7WFO03-RO 
10.7 20dB @ 1.8MHz 400 1.5 30/25 470/470 490-4676-1-ND 1.88 1.64 1.51 490-4676-2-ND 1,500 878.00/M | SFSCE10M7WF04-RO 
10.7 20dB @ 1.7MHz 325 1.5 40/30 470/470 490-4677-1-ND 1.88 1.64 1.51 490-4677-2-ND 1,500 878.00/M | SFSCE10M7WFO5-RO 
Fig. 3 — SFECF 
10.7 20dB @ 990kHz 150 6 20 330/330 490-4678-1-ND 1.26 1.10 1.01 490-4678-2-ND 2,000 587.00/M | SFECF10M7DF00-RO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 700kHz 330 3 30 330/330 490-4679-1-ND 1.25 1.08 1.00 490-4679-2-ND 2,000 581.00/M | SFECF10M7EA00-RO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 590kHz 280 3 30 330/330 490-4680-1-ND 81 70 65 490-4680-2-ND 2,000 376.00/M | SFECF10M7FA00-RO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 510kHz 230 3.5 30 330/330 490-4681-1-ND 83 73 67 490-4681-2-ND 2,000 389.00/M | SFECF10M7GA00-RO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 470kHz 180 4 30 330/330 490-4682-1-ND 83 72 67 490-4682-2-ND 2,000 385.00/M | SFECF10M7HAOO-RO 
Fig. 4 — SFELF 
10.7 20dB @ 950kHz 175 3 20 470/470 490-4705-ND 64 53 At = = — | SFELF10M7DF00-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 680kHz 330 4 30 330/330 490-4706-ND A5 38 29 = = — | SFELF10M7EA00-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 650kHz 280 4 30 330/330 490-4707-ND 31 26 20 = = — | SFELF10M7FA00-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 570kHz 230 4 40 330/330 490-4708-ND 31 26 20 = = — | SFELF10M7GA00-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 520kHz 180 iA 40 330/330 490-4709-ND 36 30 23 = = — | SFELF10M7HAO0-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 360kHz 150 4.5 35 330/330 490-4710-ND 43 36 28 — — — | SFELF10M7JAAO-BO 
10.7 +30kHz | 20dB @ 350kHz 110 7 45/30 330/330 490-4711-ND 64 53 Al = = — | SFELF10M7KABO-BO 
Fig. 4 — SFVLF 
10.7 — 25 5.5 30 330/330 490-4712-ND 1.99 1.65 1.28 = = — | SFVLF10M7LF00-BO 
10.7 20dB @ 135kHz 13 5 35 330/330 490-4713-ND 2.02 1.68 1.31 = = — | SFVLF10M7MFO00-BO 
Fig. 5 — SFKLF 
10.7 +15kHz 20dB @ 95kHz 20 6 24 600/600 490-4714-ND 2.67 2.22 1.72 = _ — | SFKLF10M7NLOO-BO 


Ceramic Discriminator 


CDSCB and CDALF Series: 
They form a resonator on a piezoelectric ceramic substrate. In combination with ICs, these types obtain stable demodulation characteristics in a wide bandwidth. 


0.4 (ref.) 0.4 (ref. 


Min. Cut Tape 
Frequency | Recovered Digi-Key Price Each Digi-Key depe.endieel Murata 
Fig. (MHz) Audio Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

40mV 490-4721-1-ND 1.15 1.00 92 490-4721-2-ND 2,000 534.00/M CDSCB10M7GA042-RO 

67mV 490-4723-1-ND 92 .80 .74 490-4723-2-ND 2,000 430.00/M CDSCB10M7GA085-RO 

75mV 490-1240-1-ND 86 72 56 490-1240-2-ND 2,000 430.00/M CDSCB10M7GA119-RO 

75mV 490-4726-1-ND 92 -80 74 490-4726-2-ND 2,000 430.00/M CDSCB10M7GA135-RO 
1 107 75mV 490-4727-1-ND 1.03 -90 83 490-4727-2-ND 2,000 480.00/M CDSCB10M7GA135S-RO 
7 110mV 490-4725-1-ND 92 -80 74 490-4725-2-ND 2,000 430.00/M CDSCB10M7GA105A-RO 

130mV 490-4724-1-ND 92 -80 .74 490-4724-2-ND 2,000 430.00/M CDSCB10M7GA096-RO 

= 490-4722-1-ND 1.02 89 82 490-4722-2-ND 2,000 475.00/M CDSCB10M7GA061-RO 

= 490-4728-1-ND 1.02 89 82 490-4728-2-ND 2,000 475.00/M CDSCB10M7GF123-RO 
= 490-4729-1-ND 1.10 96 89 490-4729-2-ND 2,000 515.00/M CDSCB10M7GF123S-RO 

50mV 490-4730-ND .84 -70 54 = _ = CDALF10M7GA042-B0O 

70mV 490-4732-ND 51 43 .33 = = = CDALF10M7GA085-BO 

2 10.7 110mV 490-4733-ND 86 72 56 = = = CDALF10M7GA096-BO 
130mV 490-4734-ND 81 67 52 = = _ CDALF10M7GA105A-BO 

180mV 490-4731-ND 68 57 44 = = = CDALF10M7GA084-BO 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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&TDK Ceramic Resonators - Leaded 


Features: * The FCR series provide a high degree of stability between the quartz oscillator and the LC or RC oscillating circuits. Temperature 
characteristics: -20°C ~ 85°C 
Specifications: * Frequency Tolerance: +0.5% »* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing TDK 
Fig. (MHz) Part No. if 10 100 Part No. 1,500 Part No. 
FCR Series 
1 16.00 445-1646-ND* 39 3.24 25.13 = a FCR16.0M2G 
4.00 445-1642-ND* -30 2.51 19.50 — = FCR4.0M5 
4.19 445-1643-ND* -30 2.51 19.50 — = FCR4.19M5 
2 6.00 445-1644-ND* -30 2.51 19.50 — = FCR6.0M5 
8.00 445-1645-ND* 31 2.56 19.87 — = FCR8.0M5 
4.00 445-1638-ND* 31 2.56 19.87 — = FCR4.0MC5 
4.19 445-1639-ND* 31 2.56 19.87 = = FCR4.19MC5 
. 6.00 445-1640-ND* 31 2.56 19.87 — = FCR6.0MC5 
8.00 445-1641-ND* -33 2.71 21.00 _ = FCR8.0MC5 
16.00 445-2568-1-ND 34 3.08 25.63 445-2568-2-ND 171.00/M FCR16.0M6T 
18.00 445-2569-1-ND 34 3.08 25.63 445-2569-2-ND 171.00/M FCR18.0M6T 
4 18.43 445-2570-1-ND 34 3.08 25.63 = = FCR18.43M6T 
24.00 445-2571-1-ND 34 3.08 25.63 445-2571-3-NDt 171.00/M FCR24.0M6T 
25.00 445-2572-1-ND 34 3.08 25.63 = = FCR25.0M6T 


* Bulk Packaging 


Ceramic Resonators - Surface Mount 


Features: 


+ Tape and Box Packaging 


Digi®Reel° 


ioHS 


* The CCR Series are thin type ceramic chip resonators. 3rd overtone thickness mode elements are used for the 16.93 ~ 50MHz band. 


* Built-in load capacitance 
Specifications: 


¢ Frequency Tolerance: +0.5% »* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Cut Tape Tape & Reel 
Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing TDK 
(MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
CCR Series 
0.5 3 ples. 16.93 445-1648-1-ND 63 55 43 445-1648-2-ND 294.58/M CCR16.93MXC7T 
| 20.00 445-1649-1-ND 63 55 43 445-1649-2-ND 294.58/M CCR20.0MXC7T 
27 25.00 445-1650-1-ND 63 55 A3 445-1650-2-ND 294.58/M CCR25.0MXC7T 
| 30.00 445-1651-1-ND -60 52 40 445-1651-2-ND 280.00/M CCR30.0MXC7T 
33.86 445-1652-1-ND -60 52 40 445-1652-2-ND 280.00/M CCR33.86MXC7T 
48.00 445-1654-1-ND 1.09 95 73 445-1654-2-ND 507.50/M CCR48.0MXC7A15T 


[%« TOKO Ceramic Resonators - Surface Mount 


Features: 

TOKO ceramic resonators utilize the piezoelectric principle converting a mechanical force (stress) into an electrical signal or 
converting an electrical signal into a mechanical force. 

The ceramic resonator is a thin section of piezoelectric ceramic material, such as quartz, whose sides are metallized into a 
corresponding pair of electrodes and upon the application of current produce a lengthwise vibration. 


Output Oscillating External Digi-Key Brice Each Toko 
1/5y - PD4069 Frequency Components Part No. u 10 100 Part No. 
+5V CRK Type 
Ceramic Element 

Capacitors 400kHz +1% C1-560pF, C2-200pF | TK9940-ND 1.88 1.52 .94 | BP11DCRK400 
A Pin Configuration 

= SAW Bandpass 1 Input 

I" Fil 2 Input - Ground 
I ters T ats 3 Chip Carrier - Ground 
E P Cc fe] Ss 0.34.) F 4 Output 
5. Output 
Frequency Insertion Loss Bandwidth Price Each Epcos 
Fig. (MHz) (dB) (MHz) 1 25 50 100 Part No. 
495-1952-5-ND 9.56 8.29 765 6.37 B39438X6964M100 
1 43.75 14.8 6 

495-1953-5-ND 3.19 2.77 2.55 2.13 B39438X6964N201 

14.7 6 495-1691-5-ND. 9.56 8.29 765 6.37 B39440X6965N201 
2 44 16.2 8 495-1954-5-ND 16.88 14.63 13.50 11.25 B39440X6855M100 

20 6.5 495-1690-5-ND 8.04 6.98 6.44 5.37 B39440X6941N201 

Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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A 

= 
—_ SAW Filters - Surface Mount 
EPCOS 


Applications: The front-end SAW filter in the receiver eliminates interference from the incoming RF signal, thus increasing selectivity and sensitivity in short-range devices. 
Tighter tolerances are available upon request. 


Frequency Passband Loss Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Epcos 

Fig. (MHz) (MHz) (dB) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
312.2 311.9 ~ 312.5 1.8 495-2354-1-ND 2.07 1.86 1.56 495-2354-2-ND 9,000 965.00/M B39311B3712U410 
315 314.7 ~ 315.3 1.7 495-1667-1-ND 2.07 1.86 1.56 495-1667-2-ND 9,000 965.00/M B39321B3711U410 
315 314.85 ~ 315.15 2.4 495-2619-1-ND 2.33 2.10 1.75 495-2619-2-ND 9,000 1164.00/M B39321B3731H110 
433.92 433 ~ 434.71 2.0 495-1870-1-ND 2.07 1.86 1.56 495-1870-2-ND 9,000 916.00/M B39431B3710U410 
433.92 433.70 ~ 434.14 2.4 495-3691-1-ND NEW! 2.33 2.10 1.75 495-3691-2-ND NEW! 9,000 1086.00/M B39431B3730H110 
433.92 433.70 ~ 434.14 2.2 495-3693-1-ND NEW! 2.33 2.10 1.75 495-3693-2-ND NEW! 9,000 1086.00/M B39431B3736H110 
864 862.5 ~ 865.5 4.0 495-2353-1-ND 1.50 1.35 1.13 495-2353-2-ND 9,000 700.00/M B39861B3563U410 
a 868.30 868.15 ~ 868.45 3.2 495-3692-1-ND NEW! 2.33 2.10 1.75 495-3692-2-ND NEW! 9,000 1086.00/M B39871B3734H110 
869 868 ~ 870 24 495-2361-1-ND 2.33 2.10 1.75 495-2361-2-ND 9,000 1086.00/M B39871B3715U410 
915 902 ~ 928 2.9 495-1674-1-ND 1.08 98 81 495-1674-2-ND 9,000 503.00/M B39921B3588U410 
916 914.25 ~ 917.75 24 495-3690-1-ND NEW! 2.33 2.10 1.75 495-3690-2-ND NEW! 9,000 1086.00/M B39921B3718U410 
1575.42 1574.22 ~ 1576.62 1.3 495-2363-1-ND 2.33 2.10 1.75 495-2363-2-ND 9,000 1086.00/M B39162B3520U410 
1575.42 1574.42 ~ 1576.42 3.2 495-3689-1-ND NEW! 2.33 2.10 1.75 495-3689-2-ND NEW! 9,000 1086.00/M B39162B3521U410 
1575.42 1574.22 ~ 1576.62 3.3 495-3699-1-ND NEW! 2.33 2.10 1.75 495-3699-2-ND NEW! 9,000 1396.00/M B39162B4050U510 
2 1575.42 1574.22 ~ 1576.62 1.3 495-2341-1-ND 2.33 2.10 1.75 495-2341-2-ND 9,000 1086.00/M B39162B4060U810 
303.8 303.62 ~ 303.98 3.0 495-2325-1-ND 3.62 3.26 2.72 = = = B39301B3553U310 
311.06 310.94 ~ 311.18 2.0 495-2326-1-ND 3.62 3.26 2.72 495-2326-2-ND 3,000 1808.00/M B39311B3577U310 
315 314.84 ~ 315.16 2A 495-2329-1-ND 3.36 3.03 2.52 495-2329-2-ND 3,000 1679.00/M B39321B3751U310 
315 314.9 ~ 315.1 3.3 495-2327-1-ND 3.87 3.49 2.91 495-2327-2-ND 3,000 1937.00/M B39321B3576U310 
345.03 344.9 ~ 345.1 2.0 495-2330-1-ND 3.62 3.26 2.72 495-2330-2-ND 3,000 1808.00/M B39351B3559U310 
433.42 433.31 ~ 433.53 3.3 495-2332-1-ND 2.34 2.11 1.76 495-2332-2-ND 3,000 1170.00/M B39431B3567U310 
433.92 433.76 ~ 434.08 2.0 495-2335-1-ND 3.36 3.03 2.52 495-2335-2-ND 3,000 1679.00/M B39431B3750U310 
3 433.92 433.83 ~ 434.01 3.4 495-2289-1-ND 2.34 2.11 1.76 495-2289-2-ND 3,000 1170.00/M B39431B3575U310 
433.96 433.8 ~ 434.12 2.2 495-2359-1-ND 1.86 1.68 1.40 495-2359-2-ND 3,000 930.00/M B39431B3555U310 
434.42 434.26 ~ 434.58 2.0 495-2336-1-ND 3.36 3.03 2.52 495-2336-2-ND 3,000 1679.00/M B39431B3757U310 
868.3 868.2 ~ 868.4 4.2 495-2337-1-ND 2.34 2.11 1.76 495-2337-2-ND 3,000 1170.00/M B39871B3574U310 
868.39 868 ~ 868.78 2.7 495-1961-1-ND 2.34 2.11 1.76 495-1961-2-ND 3,000 1170.00/M B39871B3570U310 
868.69 868 ~ 869.38 3.1 495-2338-1-ND 3.87 3.49 2.91 495-2338-2-ND 3,000 1937.00/M B39871B3571U310 
869.69 869.2 ~ 870.18 2.8 495-2339-1-ND 3.87 3.49 2.91 495-2339-2-ND 3,000 1937.00/M B39871B3573U310 
312.2 312.05 ~ 312.35 1.9 495-2355-1-ND 3.10 2.79 2.33 495-2355-2-ND 3,000 1550.00/M B39311B3766Z810 
313.85 313.7 ~ 314 1.9 495-2356-1-ND 3.10 2.79 2.33 495-2356-2-ND 3,000 1550.00/M B39311B3768Z810 
315 314.5 ~ 315.5 27 495-2328-1-ND 1.77 1.60 1.33 495-2328-2-ND 3,000 885.00/M B39321B3581Z810 
315 314.85 ~ 315.15 1.9 495-1668-1-ND 3.10 2.79 2.33 495-1668-2-ND 3,000 1550.00/M B39321B3761Z810 
315.15 315 ~ 315.3 1.9 495-2357-1-ND 3.10 2.79 2.33 495-2357-2-ND 3,000 1550.00/M B39321B3763Z810 
315.5 315.35 ~ 315.65 1.9 495-2358-1-ND 3.10 2.79 2.33 495-2358-2-ND 3,000 1550.00/M B39321B3765Z810 
4 345 344.6 ~ 345.4 2.5 495-2352-1-ND 3.10 2.79 2.33 495-2352-2-ND 3,000 1550.00/M B39351B3583Z810 
433.92 433 ~ 434.71 2.8 495-2334-1-ND 1.77 1.60 1.33 495-2334-2-ND 3,000 885.00/M B39431B3580Z810 
433.92 433.76 ~ 434.08 1.9 495-1672-1-ND 3.10 2.79 2.33 495-1672-2-ND 3,000 1550.00/M B39431B3760Z810 
433.92 433.645 ~ 434.195 2.0 495-3694-1-ND NEW! 3.36 3.03 2.52 495-3694-2-ND NEW! 3,000 1679.00/M B39431B3780Z810 
433.92 433.86 ~ 433.98 3.6 495-3695-1-ND NEW! 3.36 3.03 2.52 495-3695-2-ND NEW! 3,000 1679.00/M B39431B3790Z810 
868.3 868 ~ 868.6 3.1 495-1673-1-ND 3.36 3.03 2.52 495-1673-2-ND 3,000 1679.00/M B39871B3762Z810 
914.7 913.9 ~ 915.5 4.0 495-2340-1-ND 3.10 2.79 2.33 495-2340-2-ND 3,000 1550.00/M B39921B3705Z810 
942.5 925 ~ 960 1.4 495-1875-1-ND 1.56 1.41 1.17 495-1875-2-ND 9,000 780.00/M B39941B7837K410 
5 1575.42 1574.42 ~ 1576.42 5 495-1880-1-ND 1.59 1.44 1.20 495-1880-2-ND 9,000 742.00/M B39162B9000C710 
2140 2110.0 ~ 2170 2.6 495-1873-1-ND. 1.83 1.65 1.38 495-1873-2-ND 9,000 854.00/M B39212B7835C710 
6 2140 2110.0 ~ 2170.0 2.4 495-2629-1-ND 1.62 1.46 1.22 495-2629-2-ND 9,000 756.00/M B39212B7750C810 
EA 1575.42 1574.22 ~ 1576.62 2.8 495-3696-1-ND NEW! 2.33 2.10 1.75 495-3696-2-ND NEW! 9,000 1086.00/M B39162B4059U810 


SAW Resonators - Surface Mount 


Applications: 
In remote control applications, SAW resona- 
tors provide stable frequencies for the RF 


carrier signal to transmit data over a range of 
10-300m or for the local oscillators of super- 
het receivers. 
Tighter tolerances are available upon request. 
No. of Frequency Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Epcos 
Fig. Ports (MHz) Part No. 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
315 495-3698-1-ND NEW! 1.71 1.54 1.29 495-3698-2-ND NEW! 9,000 797.00/M B39321R961H110 
4 1 433.92 495-2380-1-ND 1.50 1.36 1.13 9,000 701.00/M B39431R900U410 
433.92 495-2392-1-ND 1.71 1.54 1.29 9,000 854.00/M B39431R960H110 
433.92 495-2381-1-ND 1.30 1.17 98 9,000 605.00/M B39431R980U410 
1 314.875; 315.125 495-2368-1-ND* 4.54 4.09 3.41 495-2368-2-ND* 3,000 2271.00/M B39311R771U310 
433.81; 434.06 495-2377-1-ND* 4.54 4.09 3.41 495-2377-2-ND* 3,000 2271.00/M B39431R770U310 
311.063 495-2344-1-ND 2.43 2.19 1.83 495-2344-2-ND 3,000 1215.00/M B39311R2710U310 
315 495-2346-1-ND 2.43 2.19 1.83 3,000 1215.00/M B39321R2704U310 
2 418.05 495-2375-1-ND 2.43 2.19 1.83 3,000 1215.00/M B39421R2702U310 
2 433.92 495-2349-1-ND 2.43 2.19 1.83 3,000 1215.00/M B39431R2701U310 
804.5 495-2384-1-ND 2.43 2.19 1.83 3,000 1215.00/M B39801R2712U310 
868.35 495-2385-1-ND 2.43 2.19 1.83 495-2385-2-ND 3,000 1215.00/M B39871R2711U310 
915 495-1675-1-ND. 1.77 1.60 1.33 = = = B39921R2706U310 
303.825 495-2365-1-ND 1.50 1.36 1.13 495-2365-2-ND 3,000 752.00/M B39301R807H210 
304.3 495-2343-1-ND 2.22 2.01 1.67 = = = B39301R852H210 
314.5 495-2367-1-ND 2.22 2.01 1.67 495-2367-2-ND 3,000 1112.00/M B39311R854H210 
315 495-1669-1-ND 99 90 5 495-1669-2-ND 3,000 495.00/M B39321R801H210 
315 495-2372-1-ND -99 90 75 495-2372-2-ND 3,000 495.00/M B39321R821H210 
3 1 315.02 495-2345-1-ND 2.22 2.01 1.67 495-2345- 3,000 1112.00/M B39321R851H210 
433.42 495-2348-1-ND 99 90 75 495-2348- 3,000 495.00/M B39431R806H210 
433.92 495-2378-1-ND 99 90 75 495-2378- 3,000 495.00/M B39431R820H210 
433.92 495-2350-1-ND -90 81 68 495-2350- 3,000 450.00/M B39431R880H210 
433.94 495-2379-1-ND 2.22 2.01 1.67 495-2379-2-ND 3,000 1112.00/M B39431R850H210 
868.35 495-3697-1-ND NEW! 4.54 4.09 3.41 495-3697-2-ND NEW! 3,000 2271.00/M B39871R858H210 


* 2 resonators in 1 housing 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1397 


°o 
®sumida Surface Mount Power Inductors 


Series CR43 


Standard SMD small size power inductors. Non-shielded. 


D.C.R (0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 1,500 Part No. 
1.8yH .0637 1.95 308-1118-1-ND 1.24 1.13 84 455.00/M | CR43-1R8MC 
6.81H 1312 0.95 308-1125-1-ND 1.24 1.13 84 455.00/M | CR43-6R8MC 
8.21H 1462 0.84 308-1126-1-ND 1.24 1.13 84 455.00/M | CR43-8R2MC 
RoHS Compliant 
1.0HH .0487 2.56 308-1521-1-ND 1.10 1.00 715 403.00/M | CR43NP-1ROMC 
1.4yH .0562 2.52 308-1522-1-ND 1.10 1.00 i) 403.00/M | CR43NP-1R4MC. 
1.81H .0637 1.95 308-1523-1-ND 1.10 1.00 75 403.00/M | CR43NP-1R8MC. 
2.2\1H 0712 1.75 308-1524-1-ND 1.10 1.00 15 403.00/M | CR43NP-2R2MC 
3.31H .0862 1.44 308-1525-1-ND 1.10 1.00 15 403.00/M | CR43NP-3R3MC. 
3.91H .0937 1.33 308-1526-1-ND 1.10 1.00 75 403.00/M | CR43NP-3R9MC. 
4.7H 1087 1.15 308-1527-1-ND 1.10 1.00 16 403.00/M | CR43NP-4R7MC. 
6.8uH 1312 0.95 308-1528-1-ND 1.10 1.00 16 403.00/M | CR43NP-6R8MC 
8.2uH 1462 0.84 308-1529-1-ND 1.10 1.00 16 403.00/M | CR43NP-8R2MC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDPH4D19F 


Double-stacked flatwire windings allow for supercompact size and current handling efficiency. 


EMI shielding to minimize crosstalk interference. 


D.C.R (Q) | Saturation Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100) 1,000 | Part No. 
3.31H 026 1.50 308-1315-1-ND 1.49 1.36 1.01) 756.00 | CDPH4D19FNP-3R3MC 
4.71H .030 1.15 308-1317-1-ND 1.49 1.36 1.01) 756.00 | CDPH4D19FNP-4R7MC 
6.8u1H .040 1.00 308-1318-1-ND 1.49 1.36 1.01) 756.00 | CDPH4D19FNP-6R8MC 
8.0uH 045 0.90 308-1319-1-ND 1.49 1.36 1.01) 756.00 | CDPH4D19FNP-8ROMC 
10H 052 0.80 308-1311-1-ND 1.49 1.36 1.01] 756.00 | CDPH4D19FNP-100MC 
15H 075 0.66 308-1312-1-ND 1.49 1.36 1.01] 756.00 | CDPH4D19FNP-150MC 
22\H 108 0.54 308-1313-1-ND 1.49 1.36 1.01] 756.00 | CDPH4D19FNP-220MC 
33H 160 0.43 308-1314-1-ND 1.49 1.36 1.01] 756.00 | CDPH4D19FNP-330MC 
47H 234 0.36 308-1316-1-ND 1.49 1.36 1.01] 756.00 | CDPH4D19FNP-470MC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CR54 


Standard SMD small size power inductors. Non-shielded. 


D.C.R.(0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing Sumida 
Inductance at 20°C) (A) Part No. qd 10 50 1,500 Part No. 
33H 0.23 0.88 | 308-1535-1-ND 117° 1.07.96 | 594.00/M | CR54NP-330LC 
68H 0.46 0.61 308-1536-1-ND 117 1.07.96 | 594.00/M | CR54NP-680KC 
220uH 1.57 0.35 | 308-1534-1-ND 117 1.07.96 | 594.00/M | CR54NP-221KC 


*For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDRH5D18 


Low Profile SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. EMI 
shielding to minimize crosstalk interference. 


2.15 


2.0 2.15 


(Bottom View) 


D.C.R. 
(9) Cut Tape T&R* 

(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 

Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 2,000 Part No. 
4.141H 042 1.95 | 308-1481-1-ND 92 84 63 | 468.00/M | CDRH5D18NP-4R1NC 
5.4uH .056 1.60 | 308-1482-1-ND 92 84 63 | 468.00/M | CDRH5D18NP-5R4NC 
10H 092 1.20 | 308-1479-1-ND 92 84 63 | 468.00/M | CDRH5D18NP-100NC 
22uH 215 0.80 | 308-1480-1-ND 92 84 63 | 468.00/M | CDRH5D18NP-220NC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDH53 


SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. Unshielded. 


D.C.R. 
(9) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 1,500 | Part No. 
10H 0.16 1.23 308-1421-1-ND 99 91 68 | 504.00/M| CDH53NP-100LC 
100yH 1.57 0.37 308-1422-1-ND 99 91 68 | 504.00/M) CDH53NP-101JC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDRH62B 


SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. EMI shielding to minimize crosstalk 


interference. 


D.C.R.(0) Cut Tape T&R 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 2,000 | PartNo. 
2.91H 0.068 1.94 |308-1148-1-ND 96 88 65 —|CDRH62B-2R9NC 
27UH 0.38 0.66 /308-1159-1-ND 96 88 = 65 486.00/M | CDRH62B-270MC 
RoHS Compliant 
2.91H 0.068 1.94 |308-1485-1-ND 92 84 63 468.00/M | CDRH62BNP-2RONC 
10H 0.15 1.10 |308-1483-1-ND 1.28 117 87 468.00/M | CDRH62BNP-100MC 
22uH 0.34 0.74 /308-1484-1-ND 92 84 63 468.00/M | CDRH62BNP-220MC 
47H 0.69 0.50 |308-1486-1-ND 1.28 1417 87 468.00/M | CDRH62BNP-470MC. 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


L ny Cc DOtINOC 
2.2uH~8.5uH 10uH~2200H 
D.C.R.(0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing Sumida 
Inductance at 20°C) (A) Part No. 1 10 50 1,500 Part No. 
2.2\1H 0234 3.84 | 308-1295-1-ND 117° 107.96 — | CR54-2R2MC 
3.3HH 0286 3.20 | 308-1299-1-ND 117 1.07 96 — | CR54-3R3MC 
7.6uH 0624 2.08 | 308-1308-1-ND 117° 107 = .96 — | CR54-7R6MC 
12uH 0.12 1.40 | 308-1286-1-ND 117 1.07 96 — | CR54-120MC 
39H 0.32 0.80 |) 308-1298-1-ND 117° 1.07 = 96 — | CR54-390LC 
56uH 0.42 0.68 | 308-1303-1-ND 147 107 96 — | cR54-560KC 
82uH 0.60 0.58 | 308-1309-1-ND 147 107 96 — | cR54-820KC 
420yH 0.93 0.48 | 308-1287-1-ND 147 107 96 — | cR54-121KC 
180yH 1.38 0.38 | 308-1291-1-ND 147 107 96 — | CR54-181KC 
RoHS Compliant 
10H 0.10 1.44 | 308-1530-1-ND 117 1.07.96 | 594.00/M | CR54NP-100MC 
15yH 0.14 1.30 | 308-1531-1-ND 117 1.07.96 | 594.00/M | CR54NP-150MC 
18H 0.15 1.23 | 308-1532-1-ND 117 1.07 96 | 594.00/M | CR54NP-180MC 
22uH 0.18 1.11 308-1533-1-ND 117 1.07.96 | 594.00/M | CR54NP-220MC 
1398 (toss) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


° 
4 sumida Surface Mount Power Inductors (cont) 


Series CDRH6D28 


Low profile SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. EMI shielding to minimize 


crosstalk interference. 


3.0 


pH ~ 6.0 pH 


7.3 H ~ 100 pH 


Series CDRH74 


SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. EMI shielding to minimize crosstalk 
interference. 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CR75 


Standard SMD small size power inductors. Non-shielded. 


10 pH ~ 220 pH 


POWMO SG 


D.C.R. 
(0) Cut Tape T&R 

(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 

Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
10H 0.07 2.3 308-1537-1-ND 1.28 117 87 648.00 | CR75NP-100KC 
33H 0.13 1.2 308-1539-1-ND 1.28 1.17 87 648.00 | CR75NP-330KC 
47H 0.18 11 308-1540-1-ND 1.28 117 87 648.00 | CR75NP-470KC 
220H 0.96 0.49 308-1538-1-ND 1.28 1.17 87 648.00 | CR75NP-221KC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDR7D28MN 


DC supercomposition characteristic is extended by using a hybrid Ni-Zn/Mn-Zi core. EMI 


shielding to minimize crosstalk interference. 


D.C.R.(0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
D.C.R. Inductance | at20°C) | (A) | PartNo. 1 10 100 | 1,000 | Part No. 
(0) Cut Tape T&R 
(Maximum } Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 10H 0.049 1.84 | 308-1502-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-100MC 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 1,500 | Part No. 15H 0.081 1.47 | 308-1505-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-150MC 
7.3pH 0.054 2.10 | 308-1222-1-ND 110 1.00 475 — | CDRH6D28-7R3NC 18H 0.091 1.31 | 308-1507-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-180MC 
12H 0.070 1.55 | 308-1225-1-ND 110 1.00 75 — | CDRH6D28-120NC 22uH 0.11 1.23 | 308-1509-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-220MC 
82H 0.390 0.60 | 308-1235-1-ND 110 1.00 75 — | CDRH6D28-820NC 47H 0.26 0.88 | 308-1512-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-470MC 
RoHS Compliant 56H 0.35 0.75 | 308-1514-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-560MC 
3.0uH 0.024 3.00 | 308-1495-1-ND 1.03.94 70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-3RONC 68uH 0.38 0.69 | 308-1516-1-ND 142 1.29 .96 | 720.00 | CDRH74NP-680MC 
3.91H 0.027 2.60 | 308-1496-1-ND 1.03 94.70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-3R9NC 100pyH 0.61 0.60 | 308-1503-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-101MC 
5.0HH 0.031 2.40 | 308-1498-1-ND 1.03 94 70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-5RONC 150pH 0.88 0.46 = | 308-1506-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-151MC 
6.0HH 0.035 2.25 | 308-1499-1-ND 1.03 94.70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-6RONC 180H 0.98 0.42 | 308-1508-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-181MC 
7.3HH 0.054 2.10 | 308-1500-1-ND 1.03 94.70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-7R3NC 220uH 147 0.36 | 308-1510-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-221MC 
10pH 0.065 1.70 | 308-1487-1-ND 1.03 94.70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-100NC 330yH 1.86 0.32 | 308-1511-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-331MC 
12uH 0.070 1.55 | 308-1489-1-ND 1.03 94.70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-120NC 470uH 3.01 0.26 | 308-1513-1-ND 1.42 1.29 96 | 720.00 | CDRH74NP-471MC 
15yH 0.084 1.40 | 308-1490-1-ND 1.03 94 70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-150NC 560)H 3.62 0.23 | 308-1515-1-ND 1.42 4.29 96! 720.00! CDRH74NP-561MC 
Tey | 0.085 | 1.82 Cee aNe 1.03 94.70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-180NC 1.0mH 6.00 0.18 |308-1504-1-ND 1.42 1.29.96 | _ 720.00 | CDRH74NP-102MC 
22H 0.128 1.20 _| 308-1492-1-ND 1.03 94.70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-220NC = 
27H 0142 | 1.05 | 308-1493-1-ND 1.03 94 70 | 522.00/M| CDRHD28NP-270NG For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND- 
33H 0.165 0.97 | 308-1494-1-ND 1.03 94 70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-330NC 
47H 0.238 0.80 | 308-1497-1-ND 1.03 94.70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-470NC . 
82uH 0.390 0.60 | 308-1501-1-ND 1.03 94.70 | 522.00/M | CDRH6D28NP-820NC Series CDR1 05 
100pH 0.535 0.54 | 308-1488-1-ND 1.03.94 70 | _522.00/M | CDRH6D28NP-101NC Standard SMD power inductor. EMI shielding to minimize crosstalk interference. 


D.C.R.(0) Cut Tape 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* |Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing |Part No. 
RoHS Compliant 
10H 0.06 2.53 | 308-1423-1-ND 1.99 1.81 1.35} 500 378.00 |CDR105NP-100MC 
22uH 0.09 1.71 )308-1425-1-ND 1.99 1.81 1.35) 500 378.00 |CDR105NP-220MC 
100yH 0.35 0.80 |308-1424-1-ND 1.99 1.81 1.35} 500 378.00 |CDR105NP-101MC 
CD105 Series 
100HH 0.35 0.97 | 308-1342-1-ND 287 262 1.95} — — |CD105-101KC 
CD105 Series — RoHS Compliant 
100yH 0.35 0.97 |308-1415-1-ND 288 262 1.95} 500 549.00 |CD105NP-101KC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDRH104R 


R-series SMD power inductors with low AC and DC resistance characteristics. 
crosstalk interference. 


EMI shielding to minimize 


1 


| set se! iS 
i ca ay 
+ +|3.0 127 z 2 2 
2.5H~10,H 22uH~33uH 47H~330H 
Inductance | D.C.R.(0) Cut Tape T&R* 
@100kHz | (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Ww at 20°C) (A) Part No. 1 10 50 1,000 | Part No. 
D.C.R (0) | Saturation Cut Tape T&R* 2.5uH 0.5m | 7.50 |308-1276-1-ND 2.45 2.23 2.01] 1242.00] CDRH104R-2R5NC 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 47H 128m 2.10 | 308-1280-1-ND 245 2.23 2.01 1242.00 | CDRH104R-470NC 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 | 1,000 | Part No. 100uH 304m 1.35 | 308-1270-1-ND 245 2.23 2.01] 1242.00] CDRH104R-101NC 
1.2uH .0164 6.8 308-1322-1-ND 2.04 1.86 1.38) 972.00} CDR7D28MNNP-1R2NC A 
2.00H 019 43 | 308-1324-1-ND 192 1.75 1.30] 972.00/CDR7D28MNNP-2RONG Holts Compuant 
3.6uH 026 3.4 308-1326-1-ND 2.04 1.86 1.38| 972.00|CDR7D28MNNP-3R6NC 2.5)H 10.5m 7.50 | 308-1432-1-ND 245 2.23 2.01) 1242.00 | CDRH104RNP-2R5NC 
4.6uH .030 3.15 308-1327-1-ND 1.92 1.75 1.30} 972.00} CDR7D28MNNP-4R6NC 3.81H 13.0m 6.00 | 308-1434-1-ND 245 2.23 2.01 1242.00 | CDRH104RNP-3R8NC 
6.8uH .037 2.75 308-1328-1-ND 1.92 1.75 1.30] 972.00} CDR7D28MNNP-6R8NC 10H 35m 4.40 | 308-1429-1-ND 245 223 2.01 1242.00 | CDRH104RNP-100NC 
8.0uH .040 2.5 308-1329-1-ND 1.92 1.75 1.30] 972.00} CDR7D28MNNP-8RONC 22uH 73m 2.90 | 308-1431-1-ND 245 2.23 2.01 1242.00 | CDRH104RNP-220NC 
nae te 7 ae Sra 7 a i oan CORT ROCNNDSE Se 33H 93m 2.30 |308-1433-1-ND 245 223 201] 1242.00) CDRH104RNP-330NC 
Dou ‘096 te | 308-1393--ND 204 186 138/ 972.00|CDR7D2eMNNP-220NC 47H 128m | 210 [308-1435-1-ND 245 2.23 201 1242.00 | CDRH104RNP-470NC 
33H 157 13 308-1325-1-ND 2.04 1.86 1.38] 972.00|CDR7D28MNNP-330NC 100yH 304m 1.35 | 308-1430-1-ND 245 2.23 2.01 1242.00 | CDRH104RNP-101NC 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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° 
®sumida Surface Mount Power Inductors (cont) 
Series CDRH127/LD 


Low DCR direct drop-in version of Sumida’s most popular series, CDRH127. Shielded. 


10 pH ~ 56 pH 


D.C.R. 
() Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current} Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) | Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1.0uH 005 14.0 | 308-1334-1-ND 2.03 185 1.38 513.00 | CDRH127/LDNP-1RONC 
10H 015 6.70 | 308-1330-1-ND 2.03 185 1.38 513.00 | CDRH127/LDNP-100MC 
15H 0203 5.65 | 308-1333-1-ND 163 #149 1.11 513.00 | CDRH127/LDNP-150MC 
22H 028 4.70 | 308-1335-1-ND 2.03 185 1.38 513.00 | CDRH127/LDNP-220MC 
27\1H 032 4.20 | 308-1336-1-ND 2.70 246 1.83 513.00 | CDRH127/LDNP-270MC 
33)1H 041 3.90 | 308-1337-1-ND 2.03 185 1.38 513.00 | CDRH127/LDNP-330MC 
39H 0465 3.50 | 308-1338-1-ND 2.03 1.85 1.38 513.00 | CDRH127/LDNP-390MC 
47H 06 3.25 | 308-1339-1-ND 2.03 1.85 1.38 513.00 | CDRH127/LDNP-470MC 
56H 069 2.90 | 308-1340-1-ND 2.03 1.85 1.38 513.00 | CDRH127/LDNP-560MC 
68H 092 2.60 | 308-1341-1-ND 2.02 1.84 1.37 513.00 | CDRH127/LDNP-680MC 
100uH 4119 | 2.40 | 308-1331-1-ND 2.03 1.85 = 1.38) 513.00) CDRH127/LDNP-101MC 
1.0mH | .00115 | 0.70 | 308-1332-1-ND 2.03 1.85 1.38 513.00 | CDRH127/LDNP-102MC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDRH125 


SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. EMI shielding to minimize crosstalk 


interference. 


1.3 pH ~ 5.8 pH 


56 pH ~ 1 mH 


10 pH ~ 47 pH 


OPO 


D.C.R.(0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current) Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance) at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
1.3H 0.012 8.00 | 308-1040-1-ND 2.13 1.94 1.44 — | CDRH125-1R3NC 
10H 0.025 4.00 | 308-1046-1-ND 2.13 1.94 1.44 540.00 | CDRH125-100MC 
39H 0.068 2.00 | 308-1053-1-ND 2.13 1.94 1.44 540.00 | CDRH125-390MC 
56H 0.11 1.70 | 308-1055-1-ND 2.13 1.94 1.44 — | CDRH125-560MC 
82H 0.14 1.40 | 308-1057-1-ND 2.13 1.94 1.44 — | CDRH125-820MC 
150yH 0.23 1.00 | 308-1060-1-ND 2.13 1.94 1.44 540.00 | CDRH125-151MC 
8201 1.34 0.43 | 308-1069-1-ND 2.13 1.94 1.44 — | CDRH125-821MC 
RoHS Compliant 
1.3H 0.012 8.00 | 308-1444-1-ND 2.02 1.84 1.37 513.00 | CDRH125NP-1R3NC 
2.1p1H 0.014 7.00 | 308-1447-1-ND 2.02 1.84 1.87 513.00 | CDRH125NP-2R1NC 
5.8uH 0.021 4.40 | 308-1453-1-ND 2.02 1.84 1.37 513.00 | CDRH125NP-5R8NC 
10H 0.025 4.00 | 308-1436-1-ND 2.02 1.84 1.37 513.00 | CDRH125NP-100MC 
15,1H 0.030 3.30 | 308-1440-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 513.00 | CDRH125NP-150MC. 
18H 0.034 3.00 | 308-1442-1-ND 2.02 1.84 9 1.87 513.00 | CDRH125NP-180MC. 
22H 0.036 2.80 | 308-1445-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 513.00 | CDRH125NP-220MC 
33H 0.057 2.10 | 308-1448-1-ND 2.02 1.84 1.87 513.00 | CDRH125NP-330MC 
39H 0.068 2.00 | 308-1450-1-ND 2.02 1.84 = 1.87 513.00 | CDRH125NP-390MC 
47H 0.075 1.80 | 308-1451-1-ND 2.02 1.84 1.37 513.00 | CDRH125NP-470MC 
56H 0.11 1.70 | 308-1452-1-ND 2.02 1.84 = 1.37 513.00 | CDRH125NP-560MC 
68H 0.12 1.50 | 308-1454-1-ND 2.02 1.84 1.37 513.00 | CDRH125NP-680MC 
82uH 0.14 1.40 | 308-1455-1-ND 2.02 1.84 9 1.87 513.00 | CDRH125NP-820MC 
100yH 0.16 1.30 | 308-1437-1-ND 2.02 1.84 1.37 513.00 | CDRH125NP-101MC 
120H 0.17 1.10 | 308-1439-1-ND 2.02 1.84 1.87 513.00 | CDRH125NP-121MC 
150yH 0.23 1.00 | 308-1441-1-ND 2.02 1.84 = 1.87 513.00 | CDRH125NP-151MC. 
180H 0.29 0.90 | 308-1443-1-ND 2.02 1.84 1.87 513.00 | CDRH125NP-181MC. 
2201H 0.40 0.80 | 308-1446-1-ND 2.02 1.84 = 1.87 513.00 | CDRH125NP-221MC 


1400 1083) 


D.C.R.(0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current) Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance| at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
330uH 0.51 0.68 | 308-1449-1-ND 2.02 1.84 1.37 513.00 | CDRH125NP-331MC 
820uH 1.34 0.43 | 308-1456-1-ND 2.02 1.84 1.37 513.00 | CDRH125NP-821MC 
1.0mH 1.53 0.40 | 308-1438-1-ND 2.02 184 1.37 513.00 | CDRH125NP-102MC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDRH127 


SMD power inductors with electrodes directly attached to ferrite core. EMI shielding to minimize crosstalk 
interference. 


3.5 WH ~ 56 pH 


220 H ~ 470 pH 


OO 


68 WH ~ 150 pH 


oe 


D.C.R. (0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 

Inductance | at 20°C) (A) Part No. i 10 100 500 Part No. 
3.51H 0135 7.50 | 308-1073-1-ND 3.05 2.78 2.07 774.00 | CDRH127-3R5NC 
7.6H .0200 5.90 | 308-1076-1-ND 3.05 2.78 2.07 774.00 | CDRH127-7R6NC 

RoHS Compliant 

3.51H 0135 7.50 | 308-1470-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-3R5NC 
4.7H .0158 6.80 | 308-1473-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-4R7NC 
6.11H .0176 6.60 | 308-1476-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-6R1NC 
7.61H .0200 5.90 | 308-1477-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-7R6NC 
10H 0216 5.40 | 308-1457-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-100MC 
12uH 0243 4.90 | 308-1459-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-120MC 
15yH .0270 4.50 | 308-1461-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-150MC 
18H 0392 3.90 | 308-1463-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-180MC 
22H 0432 3.60 | 308-1464-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-220MC 
27H 0459 3.40 | 308-1466-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-270MC 
33H 0648 3.00 | 308-1467-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-330MC 
39H .0729 2.75 | 308-1469-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-390MC 
47H 0.10 2.50 | 308-1471-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-470MC 
56H 0.11 2.35 | 308-1474-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-560MC 
68H 0.14 2.10 | 308-1475-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-680MC 
82uH 0.16 1.95 | 308-1478-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-820MC 
100yH 0.22 1.70 | 308-1458-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-101MC 
120H 0.25 1.60 | 308-1460-1-ND 3.27 2.97 2.21 738.00 | CDRH127NP-121MC 
150yH 0.28 1.42 | 308-1462-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-151MC 
220H 0.39 1.16 | 308-1465-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-221MC 
330uH 0.64 0.95 | 308-1468-1-ND 291 265 1.97} 738.00 | CDRH127NP-331MC 
470uH 0.98 0.79 | 308-1472-1-ND 2.91 2.65 1.97 738.00 | CDRH127NP-471MC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDR125 


Standard SMD power inductor. EMI shielding to minimize crosstalk interference. 


7 10.0 Typ. 


D.C.R.(0) Cut Tape T&R* 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. if 10 100 500 Part No. 
22H 0.07 2.20 308-1020-1-ND 2.59 236 1.76 657.00 |CDR125-220MC 
RoHS Compliant 
10H 05 2.65 308-1426-1-ND 245 2.23 1.66 621.00 |CDR125NP-100MC 
22\1H 0.07 2.20 308-1428-1-ND 245 2.23 1.66 621.00 |CDR125NP-220MC 
100yH 0.25 1.05 308-1427-1-ND 245 2.23 1.66 621.00 |CDR125NP-101MC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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4 sumida Surface Mount Power Inductors (cont) 
Series CEP125 


High current handling and low DCR achieved in a small package with flat wire technology. 


Non-shielded. 


D.C.R (Q) |Saturation Cut Tape T&R 
(Maximum| Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance} at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 500 ‘| Part No. 
0.8yH 0022 25.7 308-1517-1-ND 3.87 3.52 2.62 981.00) CEP125NP-OR8NC-UD 
1.0HH 0022 20.0 308-1519-1-ND 3.87 3.52 2.62 981.00) CEP125NP-1ROMC-HD 
1.0HH 0025 20.0 308-1518-1-ND 3.87 3.52 2.62 981.00) CEP125NP-1ROMC-H 
1.5yH 0022 14.0 308-1520-1-ND 3.87 3.52 2.62 981.00) CEP125NP-1R5MC-D 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDEP134 


High current handling and low DCR achieved in a small package with flat wire technology. EMI shielding to 
minimize crosstalk interference. 


Series LF2420 


Large inductance is possible with closed magnetic core. 
Applications: Noise prevention for TV, VCR, AV, OA devices 


D.C.R.(Q) 
Inductance| (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Sumida 
(Min.) at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 | PartNo. 

35.0mH 1.58 0.6 308-1365-ND 3.05 2.53 1.96 LF2420NP-353 


Series UUSLF 


Small size common mode choke 


Applications: Multi-function telephone, AC adapter, FAX, small size fluorescent light, VCR, TV 


D.C.R.(Q) 
Inductance | (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Sumida 

(Min.) at 20°C) (mA) Part No. u 10 100 Part No. 

4.7mH 1.6 340 308-1377-ND 1.23 1.02 79 UU9LFNP-B472 


Series UUSLFH 


Small size common mode choke. 


D.C.R.(0) Cut Tape T&R Applications: Multi-function telephone, AC adapter, FAX, small size fluorescent light, VCR, TV 
(Maximum | Current | Digi-Key Price Each Pricing /Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. u 10 100 500 [Part No. 
4.8uH 0120 9.3 | 308-1008-1-ND 447 4.07 3.03 | 1134.00 |CDEP134-4R8MC 
RoHS Compliant 
0.66uH .0025 29.0 | 308-1416-1-ND 447 4.07 3.03 | 1134.00 |CDEP134NP-OR6NC-H 
1.2U1H .0037 21.0 | 308-1417-1-ND 447 4.07 3.03 | 1134.00 |CDEP134NP-1R2MC-H 
1.61H .0037 16.0 | 308-1418-1-ND 447 4.07 3.03 | 1134.00 |CDEP134NP-1R6MC 
3.6U1H 0120 12.5 | 308-1419-1-ND 447 4.07 3.03 | 1134.00 |CDEP134NP-3R6MC-H 
4.8uH 0120 9.3 | 308-1420-1-ND 447 4.07 3.03 | 1134.00 |CDEP134NP-4R8MC 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Inductance Cee Current | Digi-Key Price Each Sumida 
(Min.) at 20°C) | (mA) | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
Common Mode Chokes 1.0mH 0.35 700 308-1387-ND 1.51 1.25 -97 | UUSLFHNP-HB102 
10.0mH 4.0 200 308-1392-ND 1.51 1.25 -97 | UUSLFHNP-HB103 


Series LF2020 


Applications: Noise prevention for TV, VCR, AV, OA equipment 


D.C.R.(Q) 
Inductance | (Maximum |Current | Digi-Key Price Each Sumida 

(Min.) at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 | PartNo. 

22mH 2.04 0.4 308-1351-ND 1.65 1.37 1.06 LF2020NP-223 
Series LF2115 


A low profile type of the LF2020 Series. 
Applications: Noise prevention for TV, VCR, AV, OA equipment 


Series UU10LF 


Small size common mode choke. Applications: VCR, TV 


D.C.R.(Q) 
Inductance | (Maximum | Current Digi-Key Price Each Sumida 
(Min.) at 20°C) (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. 
6.8mH 1.26 430 308-1394-ND 12.36 10.24 7.95 UU10LFNP-B682 
33mH 5.74 200 308-1397-ND 12.36 10.24 7.95 UU10LFNP-B333 


Series UU16LF 


AC common mode choke coil which has excellent attenuation characteristics in low frequency band. 
Applications: VCR, TV 


bk — 28.5 r+ 


4.5 
— 


D.C.R.(Q) 
Inductance | (Maximum | Current | Digi-Key Price Each Sumida 

(Min.) at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 Part No. 

18mH 1.63 0.5 308-1356-ND 6.30 5.22 4.05 LF2115NP-183 


D.C.R.(Q) 
Inductance |(Maximum | Current Digi-Key Price Each Sumida 

(Min.) at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 Part No. 

8.0mH 0.46 0.9 308-1401-ND 3.05 2.53 1.96 UU16LFNP-802 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Connection Options: 


COILTRONICS Digi@Ree! 
Parallel Connection: 


~B. 
OCTA-PAC®/ECONO-PAC™ Power - Dols the curen 
Inductors and Transformers (4 pics) 


These parts are commonly used in reference designs for manufacturers like Linear Technology, Texas 
Instruments, On-Semiconductor™, Maxim, National Semiconductor™, Fairchild Semiconductor®, 


Series Connection: | 


Analog Devices and many more. Dimensions (mm) Four oe 2 
Features: * Surface mount magnetics that can be used as single or coupled inductors or 1:1 Series D E 
transformers that provide isolation between two windings * OCTA-PACs are designed around high 
frequency, low loss MPP core material * ECONO-PACs are a lower cost version of OCTA-PACs offering CTX-1,-1P A 11.43 | 10.72 z 44 
high saturation flux density Applications: * Computer and portable power devices * LCD panels, DVD CTX-2,-2P E . 11.43 | 10.72 | 7, i . 1:1 Ratio Transformer: 1 
players * Inductor: DC-DC converters * Buck, boost, forward and resonant converters * Noise filtering CTX-3,-3P 13.97 | 12.50 : For isolation and some 3 
and filter chokes » Transformers: 1:1 300Vdc isolation, flyback, sepic Specifications: * Operating CTX-4,-4P 13.97 | 12.50 z flyback applications 2 
Temperature Range: -40°C ~ 85°C (Range is application specific) Solder Reflow Temperature: 260°C Transformer 
for 10 seconds maximum 
Parallel Connection Series Connection 
Open Circuit) FullLoad | FullLoad | DC Resistance | Open Circuit | FullLoad | FullLoad | DC Resistance Cut Tape 
Inductance | Current DC |Inductance) Maximum Inductance | Current DC | Inductance Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
20% (WH) (A) Min. (WH) (0) 20% (WH) (A) Min. (WH) (0) Part No. 1 10 100 | PartNo. Qty. Pricing Part No. 
OCTA-PAC Series 
4.70 3.00 2.66 021 18.80 1.50 10.65 084 §13-1214-1-ND 4.72 4.29 3.20 | 513-1214-2-ND 800 1596.00 | CTX5-2-R 
4.90 4.40 2.59 014 19.60 2.20 10.37 .056 §13-1215-1-ND 4.87 4.43 3.30 | 513-1215-2-ND 600 1234.20 | CTX5-4-R 
9.60 3.40 4.82 019 38.42 1.70 19.28 .078 513-1002-1-ND 5.42 4.93 3.67 | 513-1002-2-ND 600 1373.40 | CTX10-4-R 
10.00 1.90 4.85 044 40.00 95 19.40 176 513-1003-1-ND 4.97 4.52 3.36 | 513-1003-2-ND 1,100 2100.00/M | CTX10-1-R 
10.58 2.50 5.18 031 42.30 1.25 20.72 125 513-1004-1-ND 5.23 4.76 3.54 | 513-1004-2-ND 800 1768.80 | CTX10-2-R 
14.16 3.00 6.76 024 56.64 1.50 27.03 .096 513-1202-1-ND 5.42 4.93 3.67 | 513-1202-2-ND 600 1373.40 | CTX15-4-R 
19.60 1.00 11.54 146 78.40 50 46.15 583 §13-1203-1-ND 4.97 4.52 3.36 | 513-1203-2-ND 1,100 2100.00/M | CTX20-1-R 
19.60 2.10 10.68 055 78.40 1.05 42.73 .220 513-1007-1-ND 5.42 4.93 3.67 | 513-1007-2-ND 600 1373.40 | CTX20-4-R 
20.18 1.50 10.76 078 80.74 715 43.04 312 513-1008-1-ND 5.31 4.83 3.59 | 513-1008-2-ND 800 1793.60 | CTX20-3-R 
20.73 1.30 12.36 107 82.91 65 49.46 426 513-1204-1-ND 5.23 4.76 3.54 | 513-1204-2-ND 800 1768.80 | CTX20-2-R 
25.92 2.00 13.32 063 103.68 1.00 53.27 253 §13-1207-1-ND 5.42 4.93 3.67 | 513-1207-2-ND 600 1373.40 | CTX25-4-R 
31.77 1.40 15.90 105 127.09 70 63.59 420 §13-1210-1-ND 5.23 4.76 3.54 | 513-1210-2-ND 800 1768.80 | CTX33-2-R 
32.86 96 19.69 083 131.42 48 78.77 331 §13-1012-1-ND 5.31 4.83 3.59 | 513-1012-2-ND 800 1793.60 | CTX33-3-R 
33.12 1.80 16.82 072 132.50 90 67.27 .287 §13-1211-1-ND 5.42 4.93 3.67 | 513-1211-2-ND 600 1373.40 | CTX33-4-R 
50.18 1.50 25.03 AN 200.70 15 100.11 443 513-1014-1-ND 5.67 5.16 3.84 | 513-1014-2-ND 600 1438.20 | CTX50-4-R 
50.63 64 29.34 365 202.50 32 117.38 1.461 §13-1212-1-ND §.25 4.78 3.56 | 513-1212-2-ND 1,100 2220.00/M | CTX50-1-R 
51.18 92 28.79 .210 204.73 AG 115.16 839 §13-1016-1-ND 5.49 4.99 3.72 | 513-1016-2-ND 800 1856.00 | CTX50-2-R 
67.08 1.20 35.29 157 268.32 60 141.15 630 §13-1216-1-ND 5.67 5.16 3.84 | 513-1216-2-ND 600 1438.20 | CTX68-4-R 
99.23 44 58.72 784 396.90 22 234.88 3.137 §13-1195-1-ND §.25 4.78 3.56 | 513-1195-2-ND 1,100 2220.00/M | CTX100-1-R 
99.23 92 54.56 302 396.90 AG 218.25 1.210 513-1198-1-ND 5.50 5.00 3.72 | 513-1198-2-ND 600 1395.00 | CTX100-4-R 
99.45 63 57.45 457 397.81 32 229.79 1.828 513-1196-1-ND 5.49 4.99 3.72 | 513-1196-2-ND 800 1856.00 | CTX100-2-R 
101.40 70 52.48 2345 405.60 35 209.93 1.381 §13-1197-1-ND 5.60 5.09 3.79 | 513-1197-2-ND 800 1892.80 | CTX100-3-R 
148.23 82 T7AT 372 592.90 AL 308.69 1.488 513-1201-1-ND 5.67 5.16 3.84 | 513-1201-2-ND 600 1438.20 | CTX150-4-R 
200.70 64 111.08 545 802.82 32 444.32 2.180 §13-1023-1-ND 5.67 5.16 3.84 | 513-1023-2-ND 600 1438.20 | CTX200-4-R 
254.40 60 122.30 615 1017.60 308 489.20 2.460 513-1206-1-ND 5.50 5.00 3.72 | 513-1206-2-ND 600 1395.00 | CTX250-4-R 
298.12 62 147.92 672 1192.46 31 591.66 2.687 613-1208-1-ND 5.67 5.16 3.84 | 513-1208-2-ND 600 1438.20 | CTX300-4-R 
ECONO-PAC Series 
1.07 4.50 13 008 4.28 2.25 2.92 032 §13-1524-1-ND 2.85 2.60 1.93 | 513-1524-2-ND 1,100 1206.00/M | CTX1-1P-R 
8.08 1.80 5.31 052 32.33 90 21.23 .207 §13-1124-1-ND 2.85 2.60 1.93 | 513-1124-2-ND 1,100 1206.00/M | CTX8-1P-R 
9.62 1.70 6.23 057 38.48 85 24.94 227 513-1026-1-ND 2.85 2.60 1.93 | 513-1026-2-ND 1,100 1206.00/M )CTX10-1P-R 
9.83 2.10 6.73 045 39.30 1.05 26.92 179 513-1199-1-ND 2.94 2.68 1.99 | 513-1199-2-ND 800 994.40 | CTX10-2P-R 
9.79 2.70 5.71 033 39.15 1.35 22.85 131 513-1544-1-ND NEW! 2.94 2.68 1.99 | 513-1544-2-ND NEW! 800 994.40 |CTX10-3P-R 
9.88 2.50 6.70 047 39.53 1.25 26.79 187 513-1200-1-ND 2.94 2.68 1.99 | 513-1200-2-ND 600 745.80 | CTX10-4P-R 
19.58 1.50 13.37 097 78.34 15 53.48 387 §13-1029-1-ND 2.94 2.68 1.99 | 513-1029-2-ND 800 994.40 | CTX20-2P-R 
20.62 1.90 13.44 084 82.47 95 53.76 337 513-1205-1-ND 2.94 2.68 1.99 | 513-1205-2-ND 600 745.80 | CTX20-4P-R 
24.79 1.40 16.60 -109 99.14 70 66.38 436 §13-1235-1-ND 2.94 2.68 1.99 | 513-1235-2-ND 800 994.40 | CTX25-2P-R 
32.33 80 22.27 .250 129.32 40 89.06 1.001 513-1209-1-ND 2.85 2.60 1.93 | 513-1209-2-ND 1,100 1206.00/M_|CTX33-1P-R 
32.67 1.30 21.29 126 130.70 65 85.17 503 513-1033-1-ND 2.94 2.68 1.99 | 513-1033-2-ND 800 994.40 | CTX33-2P-R 
48.80 1.20 32.21 201 195.20 60 128.83 805 §13-1213-1-ND 2.94 2.68 1.99 | 513-1213-2-ND 600 745.80 | CTX50-4P-R 
67.37 1.10 43.04 238 269.50 55 172.16 952 513-1035-1-ND 2.94 2.68 1.99 | 513-1035-2-ND 600 745.80 | CTX68-4P-R 
99.01 54 63.64 557 396.06 27 254.55 2.227 513-1036-1-ND 2.85 2.60 1.93 | 513-1036-2-ND 1,100 1206.00/M | CTX100-1P-R 
201.59 AB 138.49 951 806.34 23 553.97 3.804 §13-1545-1-ND NEW! 3.44 3.13 2.33 | 513-1545-2-ND NEW! 800 1163.20 | CTX200-2P-R 
300.42 42 197.52 1.176 1201.70 21 790.08 4.703 513-1546-1-ND NEW! 2.94 2.68 1.99 | 513-1546-2-ND NEW! 800 994.40 | CTX300-2P-R 
™ —— 
UNI-PAC™ and Amorphous Surface Mount Power Inductors Digi@Reel° 


Features: 
These specified parts are designed for use in National n anna 
Semiconductors Webench program, but are also used Dimensions - Max. Sau 
in many power applications like DC-DC converters (mm) mm) 
and battery powered equipment. Miniature size with : Series| A B Cc A B c 
maximum power density and are rugged enough for ~ UP1B| 8.89 | 6.10 | 5.0 13.74 | 8.76 | 5.87 
design in high shock environments. p28 113.971 1041160 19.30 | 13.21 | 6.8 
Specifications: * Operating Temperature Range: ‘ - - - 17.70 | 12.85 | 7.55 
-40°C ~ 85°C. » Solder Reflow Temperature: 260°C ed UP2G | 12.90] 9.40 | 5.2 22.10 | 15.00 | 7.87 
for 10 seconds maximum 
Rated Inductance oci(1) inms(2) Isat(3) per(4) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
Fig. (WH) + 20% (1H) Amperes Amperes (Q) (Maximum) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
UP0O.4C Series 
22 21.8 0.76 0.77 0.360 513-1061-1-ND 99 90 67 |513-1061-2-ND 2,500 419.00/M | UP0.4C-220-R 
33 32.2 0.64 0.63 0.560 513-1063-1-ND 99 90 67 |513-1063-2-ND 2,500 419.00/M | UP0.4C-330-R 
1 47 46.5 0.53 0.53 0.820 513-1064-1-ND 99 90 67 |513-1064-2-ND 2,500 419.00/M | UP0.4C-470-R 
68 68.2 0.45 0.43 1.10 513-1227-1-ND 99 90 67 |513-1227-2-ND 2,500 419.00/M | UP0.4C-680-R 
100 102.5 0.37 0.35 1.58 513-1060-1-ND 99 90 67 _|513-1060-2-ND 2,500 419.00/M | UP0.4C-101-R 
UP1B Series 
0.47 0.569 60 77 0.0097 513-1183-1-ND 110 1.00 75 1513-1183-2-ND 900 497.60 | UP1B-R47-R 
1.0 1.20 44 5.3 0.0177 513-1181-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1181-2-ND 900 417.60 | UP1B-1R0-R 
47 5.15 2.2 2.6 0.0544 513-1182-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1182-2-ND 900 417.60 | UP1B-4R7-R 
10.0 11.00 1.5 1.9 0.1107 513-1180-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1180-2-ND 900 417.60 | UP1B-100-R 
15.0 16.00 1.2 15 0.1747 513-1228-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1228-2-ND 900 417.60 | UP1B-150-R 
22.0 23.50 1.0 172 0.2541 513-1069-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1069-2-ND 900 417.60 | UP1B-220-R 
2 33.0 36.00 0.82 0.99 0.3670 513-1071-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1071-2-ND 900 417.15 | UP1B-330-R 
47.0 48.50 0.72 0.87 0.4740 513-1073-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1073-2-ND 900 417.60 | UP1B-470-R 
68.0 73.52 0.58 0.67 0.7320 513-1074-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1074-2-ND 900 417.60 | UP1B-680-R 
100.0 112.67 0.47 0.53 1.11 513-1066-1-ND 1.10 1.00 75 _|513-1066-2-ND 900 417.60 | UP1B-101-R 
150.0 152.40 0.40 0.46 1.61 513-1229-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1229-2-ND 900 417.60 | UP1B-151-R 
220.0 223.10 0.36 0.38 1.96 513-1070-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1070-2-ND 900 417.60 | UP1B-221-R 
330.0 331.90 0.28 0.31 3.10 513-1072-1-ND 1.10 1.00 75 |513-1072-2-ND 900 417.60 | UP1B-331-R 
+ Tolerance is +25% Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C at an ambient temperature of 85°C 
Note (3): Peak current for approximately 30% rolloff UP0.4C, UP1B, 3B, 4B. 10% roll off UP2B at 20°C Note (4): DCR limits 20°C (Continued) 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1402 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


UNI-PAC™ and Amorphous Surface Mount Power Inductors (cont) 


Rated Inductance oct(1) inms(2) Isat(3) per(4) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
Fig. (uH) + 20% (pH) Amperes Amperes (Q) (Maximum) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
UP2B Series 
1.0 1.00 9.3 9.9 0.0065 513-1186-1-ND 1.32 1.20 90 |513-1186-2-ND 550 306.35 | UP2B-1R0-R 
22 2.56 7.2 6.1 0.0107 513-1556-1-ND NEW! 1.32 1.20 90 |513-1556-2-ND NEW! 550 306.35 | UP2B-2R2-R 
47 4.77 5.5 42 0.0165 §13-1187-1-ND 1.32 1.20 90 |513-1187-2-ND 550 306.35 | UP2B-4R7-R 
10.0 9.73 43 3.3 0.0267 §13-1185-1-ND 1.32 1.20 90 |513-1185-2-ND 550 306.35 | UP2B-100-R 
15.0 15.43 3.5 2.4 0.0410 513-1076-1-ND 1.32 1.20 90 | 513-1076-2-ND 550 306.35 | UP2B-150-R 
22.0 22.50 2.8 2.0 0.0617 513-1230-1-ND 1.32 1.20 90 | 513-1230-2-ND 550 306.35 | UP2B-220-R 
2 33.0 33.13 21 Le 0.0917 513-1080-1-ND 1.32 1.20 90 |513-1080-2-ND 550 306.35 | UP2B-330-R 
47.0 48.65 7 14 0.1388 §13-1082-1-ND 1.32 1.20 90 |513-1082-2-ND 550 306.35 | UP2B-470-R 
68.0 68.17 15 1.2 0.1787 513-1083-1-ND 1.32 1.20 90 |513-1083-2-ND 550 306.35 | UP2B-680-R 
100.0 102.60 1.2 0.95 0.2707 513-1075-1-ND. 1.32 1.20 90 |513-1075-2-ND 550 306.35 | UP2B-101-R 
150.0 150 1.0 0.77 0.4100 513-1077-1-ND 1.32 1.20 90 |513-1077-2-ND 550 306.35 | UP2B-151-R 
220.0 223 0.773 0.637 0.6717 §13-1079-1-ND 1.32 1.20 90 |513-1079-2-ND 550 306.35 | UP2B-221-R 
330.0 338 0.676 0.510 0.8783 513-1081-1-ND 1.32 1.20 90 |513-1081-2-ND 550 306.35 | UP2B-331-R 
UP2C Series 
2 33.0 32.11 2.16 2.20 79.7 513-1188-1-ND 1.43 1.30 97 _[513-1188-2-ND 900 542.70 | UP2C-330-R 
UP2 Series 
3 100 102.60 1.4 0.95 0.2772 §13-1184-1-ND 1.90 1.73 1.29 |513-1184-2-ND 600 482.40 | UP2-101-R 
UP3B Series 
47 5.00 6.5 77 0.0114 §13-1557-1-ND NEW! 1.61 1.47 1.09 |513-1557-2-ND NEW! 450 306.45 | UP3B-4R7-R 
10.0 11.00 43 5.2 0.0260 513-1084-1-ND 1.61 1.47 1.09 | 513-1084-2-ND 450 306.45 | UP3B-100-R 
15.0 16.38 3.9 43 0.0317 §13-1231-1-ND 1.61 1.47 1.09 | 513-1231-2-ND 450 306.45 | UP3B-150-R 
22.0 22.93 34 3.7 0.0490 §13-1088-1-ND 1.61 1.47 1.09 | 513-1088-2-ND 450 306.45 | UP3B-220-R 
33.0 33.85 2.4 3.0 0.0688 §13-1089-1-ND 1.61 1.47 1.09 _|513-1089-2-ND 450 306.45 | UP3B-330-R 
3 47.0 51.00 1.9 24 0.1082 513-1232-1-ND 1.61 1.47 1.09 |513-1232-2-ND 450 306.45 | UP3B-470-R 
68.0 69.50 1.6 2.0 0.1558 513-1092-1-ND 1.61 1.47 1.09 |513-1092-2-ND 450 306.45 | UP3B-680-R 
100.0 101.40 14 1.8 0.2053 513-1085-1-ND 1.61 1.47 1.09 | 513-1085-2-ND 450 306.45 | UP3B-101-R 
120.0 120.0 2.0 17 0.0620 §13-1539-1-ND¢ NEW! 1.42 1.29 96 |513-1539-2-ND¢ NEW! 400 240.00 | CTX01-16025-R 
150.0 152.9 1.2 14 0.2960 §13-1087-1-ND 1.61 1.47 1.09 | 513-1087-2-ND 450 306.45 | UP3B-151-R 
330.0 332.80 0.75 0.98 0.7330 513-1090-1-ND 1.61 1.47 1.09 | 513-1090-2-ND 450 306.45 | UP3B-331-R 
UP4B Series 
1.0 0.916 17.3 37.3 0.0023 513-1189-1-ND 1.83 1.67 1.24 |513-1189-2-ND 275 212.57 | UP4B-1R0-R 
15 1.52 13.4 28.9 0.0039 513-1190-1-ND 1.83 1.67 1.24 |513-1190-2-ND 275 212.57 | UP4B-1R5-R 
15.0 15.61 5.5 94 0.0230 §13-1094-1-ND 1.83 1.67 1.24 |513-1094-2-ND 275 212.57 | UP4B-150-R 
22.0 22.61 45 76 0.0340 513-1096-1-ND 1.83 1.67 1.24 |513-1096-2-ND 275 212.57 | UP4B-220-R 
3 47.0 48.10 3.1 5.2 0.0740 513-1098-1-ND 1.83 1.67 1.24 |513-1098-2-ND 275 212.57 | UP4B-470-R 
68.0 69.14 24 43 0.1200 513-1099-1-ND 1.83 1.67 1.24 |513-1099-2-ND 275 212.57 | UP4B-680-R 
100.0 99.42 2.0 3.6 0.1700 513-1093-1-ND 1.83 1.67 1.24 |513-1093-2-ND 275 212.57 | UP4B-101-R 
150.0 146.90 17 3.0 0.2392 513-1233-1-ND 1.83 1.67 1.24 |513-1233-2-ND 275 212.57 | UP4B-151-R 
220.0 221.40 14 24 0.3571 §13-1234-1-ND 1.83 1.67 1.24 |513-1234-2-ND 275 212.57 | UP4B-221-R 
CTX06 Series 
22 23.1$ 8.5 6.8 0.0117 §13-1102-ND 6.89 6.26 466 |— — — | CTX06-14622 
4 33 34.14 Te 77 0.0141 §13-1101-ND 6.96 6.33 4T1 |— — — | CTX06-14621 
47 47.24 7A 8.5 0.0166 513-1100-ND 9.09 8.26 6.15 |— al — | CTX06-14620 


$ Tolerance is +25% Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C at an ambient temperature of 85°C —_— Note (3): Peak current 
for approximately 30% rolloff UP0.4C, UP1B, 3B, 4B. 10% roll off UP2B at 20°C Note (4): DCR limits 20°C + CTX01 Series — Mechanical package is similar to the UP3B Series. See data sheet for more information. 


Sh ielded H | g h P ower Reel a Square 3X Square Series aimensions FT 
| “NS 
Inductors — DR Series (SMD) ss <> > bars 18 355 
Features: Designed for use in many power applications, DC-DC converters, LCD panels, Computer, DVD players and portable power devices. Rs sil aie a a0 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Solder Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds maximum Height DR127 12.5 8.00 
Rated Induct- oci(1) Inms(2) Igqq(3) pcr(4) Volt-ySec(5) | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
ance (lH) + 20% (1H) Amperes Amperes Peak (Q) (Typ.) Typ. Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
DR73 Series 
1.00 0.992 5.28 7.97 0.0102 3.56 513-1130-1-ND 1.57 1.43 1.07 | 513-1130-2-ND 1,350 665.00/M | DR73-1RO-R 
1.50 1.482 4.67 6.52 0.0130 4.36 513-1132-1-ND 1.57 1.43 1.07 | 513-1132-2-ND 1,350 665.00/M | DR73-1R5-R 
2.20 2.070 4.15 5.52 0.0165 5.15 513-1533-1-ND 1.57 1.43 1.07 | 513-1533-2-ND 1,350 665.00/M | DR73-2R2-R 
3.30 3.540 3.31 4.22 0.0259 6.73 513-1534-1-ND 1.57 1.43 1.07 | 513-1534-2-ND 1,350 665.00/M | DR73-3R3-R 
4.70 4.422 3.09 3.78 0.0297 7.52 513-1133-1-ND 1.57 1.43 1.07 | 513-1133-2-ND 1,350 665.00/M |_DR73-4R7-R 
6.80 6.480 2.55 3.12 0.0435 911 513-1134-1-ND 1.57 1.43 1.07 | 513-1134-2-ND 1,350 665.00/M | DR73-6R8-R 
10.0 10.30 2.08 2.47 0.0656 11.5 513-1129-1-ND 1.57 1.43 1.07 | 513-1129-2-ND 1,350 665.00/M | DR73-100-R 
15.0 15.01 1.83 2.05 0.0844 13.9 513-1135-1-ND 1.57 1.43 1.07 | 513-1135-2-ND 1,350 665.00/M | DR73-150-R 
22.0 22.65 1.62 1.67 0.107 17.0 513-1532-1-ND 1.57 1.43 1.07 | 513-1532-2-ND 1,350 665.00/M | DR73-220-R 
33.0 34.41 1.31 1.35 0.1660 21.0 513-1131-1-ND 1.57 1.43 1.07 | 513-1131-2-ND 1,350 665.00/M | _DR73-330-R 
47.0 48.62 1.08 1.14 0.2410 24.9 513-1136-1-ND 1.57 1.43 1.07 | 513-1136-2-ND 1,350 665.00/M | DR73-470-R 
100 101.4 0.73 0.79 0.527 36.0 513-1531-1-ND 1.57 1.43 1.07 | 513-1531-2-ND 1,350 665.00/M | DR73-101-R 
DR74 Series 
1.00 0.952 5.39 10.2 0.0099 3.08 513-1139-1-ND 1.61 1.47 1.09 | 513-1139-2-ND 1,100 681.00/M | DR74-1R0-R 
1.50 1.422 4.94 8.35 0.0118 3.76 513-1389-1-ND 1.61 1.47 1.09 | 513-1389-2-ND 1,100 681.00/M | DR74-1R5-R 
2.20 1.986 4.76 7.06 0.0126 4.45 513-1140-1-ND 1.61 1.47 1.09 | 513-1140-2-ND 1,100 681.00/M | DR74-2R2-R 
4.70 5.182 3.34 4.37 0.0254 7.18 513-1550-1-ND NEW! 1.61 1.47 1.09 | 513-1550-2-ND NEW! | 1,100 681.00/M | DR74-4R7-R 
6.80 7.344 2.60 3.67 0.0418 8.55 513-1536-1-ND 1.61 1.47 1.09 | 513-1536-2-ND 1,100 681.00/M | _DR74-6R8-R 
10.0 9.882 2.41 3.17 0.0489 9.92 513-1137-1-ND 1.61 1.47 1.09 | 513-1137-2-ND 1,100 681.00/M | DR74-100-R 
15.0 16.09 2.11 2.48 0.0637 127 513-1138-1-ND 1.61 1.47 1.09 | 513-1138-2-ND 1,100 681.00/M | DR74-150-R 
22.0 21.73 1.75 2.13 0.0925 14.7 513-1390-1-ND 1.61 1.47 1.09 | 513-1390-2-ND 1,100 681.00/M | DR74-220-R 
33.0 33.01 1.41 1.73 0.143 18.1 513-1141-1-ND 1.61 1.47 1.09 | 513-1141-2-ND 1,100 681.00/M | DR74-330-R 
47.0 49.64 1.15 1.41 0.216 22.2 513-1535-1-ND 1.61 1.47 1.09 | 513-1535-2-ND 1,100 681.00/M | _DR74-470-R 
100 101.6 0.86 0.99 0.383 31.8 513-1225-1-ND 1.61 1.47 1.09 | 513-1225-2-ND 1,100 681.00/M | DR74-101-R 
150 150.0 0.69 0.81 0.591 38.6 513-1388-1-ND 1.61 1.47 1.09 | 513-1388-2-ND 1,100 681.00/M | DR74-151-R 
220 227.0 0.56 0.66 0.907 47.5 513-1391-1-ND 1.61 1.47 1.09 | 513-1391-2-ND 1,100 681.00/M | DR74-221-R 
330 335.6 0.45 0.54 1.41 57.8 513-1392-1-ND 1.61 1.47 1.09 | 513-1392-2-ND 1,100 681.00/M | DR74-331-R 
1000 1009 0.27 0.31 3.89 100 513-1387-1-ND 1.61 1.47 1.09 | 513-1387-2-ND 1,100 681.00/M | DR74-102-R 
DR124 Series 
1.0 0.83 13.9 18.00 .003 _ 513-1427-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1427-2-ND 750 522.00 | DR124-1R0-R 
1.5 1.37 W4 14.00 00475 - 513-1428-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1428-2-ND 750 522.00 | DR124-1R5-R 
2.2 2.04 94 11.45 .00592 _ 513-1429-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1429-2-ND 750 522.00 | DR124-2R2-R 
47 4.88 65 7.65 .01350 - 513-1430-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1430-2-ND 750 522.00 | DR124-4R7-R 
10 8.94 45 5.80 02333 - 513-1431-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1431-2-ND 750 522.00 | DR124-100-R 
12 11.5 44 4.96 03167 = 513-1432-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1432-2-ND 750 522.00 | DR124-120-R 
15 14.2 3.6 4.62 .03730 _ 513-1433-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1433-2-ND 750 522.00 | DR124-150-R 
22 20.7 3.2 3.83 .05399 - 513-1434-1-ND 1.65 1.50 At2 513-1434-2-ND 750 522.00 | DR124-220-R 
33 31.2 26 3.12 .08083 - 513-1435-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1435-2-ND 750 522.00 | DR124-330-R 
47 44.0 2.2 2.63 12466 _ 513-1436-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1436-2-ND 750 522.00 | DR124-470-R 
100 95.1 1.5 1.79 .25667 - 513-1437-1-ND 1.65 1.50 4.12 513-1437-2-ND 750 522.00 | DR124-101-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc _— Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the 
part not exceed 125°C. Note (3): Peak current for approximately 30% roll off at 20°C Note (4): DCR limits 20°C —_— Note (5): Applied Volt-Time product (V-S) across the inductor at 100kHz necessary to 
generate a core loss equal to 10% of the total losses for 40°C temperature rise. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1403 


COILTRONICS'| Shielded High Power Inductors — DR Series (SMD) (cont) Digi>Reel” | Bsks 
Rated Induct- oct(1) Inms'2) Igqt'3) ocr(4) Volt-ySec(5) | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
ance (IH) + 20% (WH) Amperes Amperes Peak (Q) (Typ.) Typ. Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
220 216 1.0 1.15 -55800 - 513-1438-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1438-2-ND 750 522.00 | DR124-221-R 
330 327 0.83 0.92 -82500 _ 513-1439-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1439-2-ND 750 522.00 | DR124-331-R 
DR125 Series 
1.00 0.894 15.0 23.6 0.0024 4.43 513-1126-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1126-2-ND 600 417.60 | DR125-1R0-R 
3.30 3.084 9.26 12.7 0.0063 8.23 513-1529-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1529-2-ND 600 417.60 | DR125-3R3-R 
4.70 5.274 7.18 9.71 0.0105 10.8 513-1125-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1125-2-ND 600 417.60 | DR125-4R7-R 
6.80 6.588 6.64 8.68 0.0123 12.0 513-1530-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1530-2-ND 600 417.60 | DR125-6R8-R 
10.0 9.654 5.35 TAT 0.0189 14.6 513-1525-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1525-2-ND 600 417.60 | DR125-100-R 
15.0 15.35 4.27 5.69 0.0298 18.4 513-1527-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1527-2-ND 600 417.60 | DR125-150-R 
22.0 22.36 3.70 471 0.0396 22.2 513-1127-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1127-2-ND 600 417.60 | DR125-220-R 
33.0 33.74 3.28 3.84 0.0505 27.2 513-1528-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1528-2-ND 600 417.60 | DR125-330-R 
47.0 47.47 271 3.24 0.0740 32.3 513-1128-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1128-2-ND 600 417.60 | DR125-470-R 
68.0 67.91 2.22 2.70 0.101 38.6 513-1386-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1386-2-ND 600 417.60 | DR125-680-R 
100 102.7 1.78 2.20 0.170 47.5 513-1526-1-ND 1.65 1.50 1.12 513-1526-2-ND 600 417.60 | DR125-101-R 
220 216.8 1.19 1.51 0.384 69.0 513-1549-1-ND NEW! 1.65 1.50 1.12 513-1549-2-ND NEW! 600 417.60 | DR125-221-R 
DR127 Series 
0.47 0.419 17.9 56.0 0.00195 3.50 513-1059-1-ND 1.78 1.62 1.20 | 513-1059-2-ND 350 262.50 | DR127-R47-R 
1.00 0.821 15.5 40.0 0.00313 4.90 513-1218-1-ND 1.78 1.62 1.20 | 513-1218-2-ND 350 262.50 | DR127-1R0-R 
1.50 1.357 13.5 314 0.00341 6.30 513-1219-1-ND 1.78 1.62 1.20 | 513-1219-2-ND 350 262.50 | DR127-1R5-R 
2.20 2.027 12.5 25.5 0.00402 7.70 513-1220-1-ND 1.78 1.62 1.20 | 513-1220-2-ND 350 262.50 | DR127-2R2-R 
3.30 2.831 10.5 21.5 0.00567 9.10 513-1221-1-ND 1.78 1.62 1.20. | 513-1221-2-ND 350 262.50 | DR127-3R3-R 
4.70 4.841 8.25 16.5 0.00917 11.9 513-1222-1-ND 1.78 1.62 1.20 | 513-1222-2-ND 350 262.50 | DR127-4R7-R 
6.80 7.387 7.34 13.3 0.0116 147 513-1055-1-ND 1.78 1.62 1.20 | 513-1055-2-ND 350 262.50 | DR127-6R8-R 
8.20 8.861 6.32 12.2 0.0157 16.1 513-1058-1-ND 1.78 1.62 1.20 | 513-1058-2-ND 350 262.50 | DR127-8R2-R 
10.0 10.47 6.04 11.2 0.0172 17.5 513-1037-1-ND 1.78 1.62 1.20 | 513-1037-2-ND 350 262.50 | DR127-100-R 
15.0 14.09 5.03 9.66 0.0247 20.3 513-1040-1-ND 1.78 1.62 1.20 | 513-1040-2-ND 350 262.50 | DR127-150-R 
22.0 22.93 4.00 757 0.0391 25.9 513-1044-1-ND 1.78 1.62 1.20 | 513-1044-2-ND 350 262.50 | DR127-220-R 
33.0 33.92 3.23 6.22 0.0600 31.5 513-1047-1-ND 1.78 1.62 1.20 | 513-1047-2-ND 350 262.50 | DR127-330-R 
47.0 47.05 2.95 5.28 0.0719 37.1 513-1050-1-ND 1.78 1.62 1.20 | 513-1050-2-ND 350 262.50 | DR127-470-R 
68.0 66.48 2.44 4.44 0.105 444 513-1053-1-ND 1.78 1.62 1.20 | 513-1053-2-ND 350 262.50 | DR127-680-R 
82.0 79.75 2.09 4.06 0.143 48.3 513-1056-1-ND 1.78 1.62 1.20 | 513-1056-2-ND 350 262.50 | DR127-820-R 
100 99.31 1.96 3.64 0.163 53.9 513-1038-1-ND 1.72 1.57 1.17 | 513-1038-2-ND 350 276.15 | DR127-101-R 
150 144.9 1.59 3.01 0.247 65.1 513-1041-1-ND 1.78 1.62 1.20 | 513-1041-2-ND 350 262.50 | DR127-151-R 
220 221.5 1.29 2.43 0.376 80.5 513-1045-1-ND 1.78 1.62 1.20 | 513-1045-2-ND 350 262.50 | DR127-221-R 
330 323.6 1.04 2.01 0.574 97.3 513-1048-1-ND 1.78 1.62 1.20 | 513-1048-2-ND 350 262.50 | DR127-331-R 
470 467.1 0.85 1.68 0.861 117 513-1051-1-ND 1.78 1.62 1.20 | 513-1051-2-ND 350 262.50 | DR127-471-R 
680 676.7 0.76 1.39 1.08 141 513-1223-1-ND 1.78 1.62 1.20 | 513-1223-2-ND 350 262.50 | DR127-681-R 
820 818.1 0.65 1.27 147 155 513-1224-1-ND 1.78 1.62 1.20 | 513-1224-2-ND 350 262.50 | DR127-821-R 
1000 1005 0.61 1.14 1.66 172 513-1217-1-ND 1.78 1.62 1.20 | 513-1217-2-ND 350 262.50 | DR127-102-R 
Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc _—Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not exceed 
125°C. Note (3): Peak current for approximately 30% roll off at 20°C Note (4): DCR limits at 20°C —_ Note (5): Applied Volt-Time product (V-S) across the inductor at 100KHz necessary to generate a core loss equal to 
10% of the total losses for 40°C temperature rise. 
Shielded Low Profile, High Power 
. Dimensions — Max. (mm) 
Inducto rs - SD Series (SM D) Series Square Height 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Solder Reflow Temperature: 240°C for 30 seconds SD10 5.20 1.00 
maximum, 260°C for 10 seconds maximum for ROHS Compliant components sD14 5.20 1.45 
Rated Induct- ocL(1) | ipms(2) Isat(3) Dcr(4) | Volt-pSec(5) | Part Digi-Key Digi-Key T & R Pricing Coiltronics 
ance (tH) +20% (HH) | Amperes | Amperes Peak (Q) Typ. Typ. Marking Part No. 100 Part No. 3,800 Part No. 
SD10 Series 
1.00 1.119 1.93 2.25 0.0448 3.3 B 513-1168-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1168-2-ND 758.00/M $D10-1R0-R 
2.20 2.081 1.35 1.65 0.0912 45 D 513-1169-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1169-2-ND 758.00/M $D10-2R2-R 
3.30 3.339 1.24 1.31 0.1078 57 E 513-1170-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1170-2-ND 758.00/M $D10-3R3-R 
4.70 4.893 1.04 1.08 0.1535 6.9 F 513-1226-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1226-2-ND 758.00/M $D10-4R7-R 
6.20 6.743 0.94 0.92 0.218 84 G 513-1172-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1172-2-ND 758.00/M $D10-6R2-R 
8.20 8.889 0.800 0.800 0.2607 9.3 H 513-1173-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1173-2-ND 758.00/M $D10-8R2-R 
10.0 10.07 0.760 0.752 0.336 9.9 J 513-1167-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1167-2-ND 758.00/M $D10-100-R 
SD14 Series 
3.2 3.19 1.94 2.08 0.0663 79 G 513-1176-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1176-2-ND 758.00/M $D14-3R2-R 
45 4.53 1.64 1.74 0.0935 9.4 H 513-1177-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1177-2-ND 758.00/M $D14-4R5-R 
6.9 6.98 1.35 1.41 0.1363 11.6 J 513-1178-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1178-2-ND 758.00/M $D14-6R9-R 
8.8 8.88 1.14 1.25 0.1913 13.1 K 513-1179-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1179-2-ND 758.00/M $D14-8R8-R 
10 9.93 4a 1.18 0.2058 13.9 L 513-1174-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1174-2-ND 758.00/M $D14-100-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc _— Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not exceed 
125°C. Note (3): Peak current for approximate 30% roll off at 20°C. | Note (4): DCR limits 20°C. —_ Note (5): Applied Volt-Time product (V-uS) across the inductor at 100kHz necessary to generate a core loss equal to 
10% of the total losses for 40°C temperature rise. 


Dual Winding, Shielded Inductors/Transformers 
DRQ/Low Profile — SDQ Series (SMD) 


Features: Dual winding inductors can be used as either a single inductor, or in coupled inductor/ Dimensions — Max. (mm) 
transformer applications (1:1 turns ratio), offering a broad range of inductance and current ratings. Series Square Height 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C, SDQ Series -40°C ~ 85°C (ranges are sbpQi2 5.2 1.20 
application specific) DRQ73 76 3.55 
DRQ74 7.6 4.45 
Solder Reflow Temperature: 260°C for 10 second maximum, 200VAC isolation between DRQ125 12.5 6.00 Dual Inductor Series Mod 
windings. Turns Ratio: (1-2):(3-4) 1:1 DRQ127 12.5 8.00 eries Mode Parallel Mode 
Parallel Ratings Series Ratings 
Rated Isat(3) Isat(3) 
Inductance | OCL(1) | Ipms(2) | (Amperes | DCR(4) | vort(5)| ocL(1) | Ipms(2) | (Amperes | DcR(4) | voit(5) | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel¢ Coiltronics 
(nH) +20% (!H)| Amperes Peak) (Q) (Typ.) | wSec. | +20% (WH) | Amperes | Peak) (Q) (Typ.) | pSec. | PartNo. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
SDQ12 Series 
8.2 8.41 0.868 1.05 0.3318 | 10.15 33.64 0.434 0.524 1.33 20.3 | 513-1112-1-NDA 1.98 1.80 1.34 | 3,800 | 836.00/M | SDQ12-8R2-R 
DRQ73 Series 
0.33 0.306 6.19 14.4 0.0074 1.98 1.224 3.10 7.18 0.0296 3.96 | 513-1236-1-ND 1.72 1.57 1.17 1,350 | 728.00/M | DRQ73-R33-R 
1.00 0.992 5.25 7.97 0.0103 3.56 3.968 2.63 3.99 0.0411 7.12 | 513-1237-1-ND 1.72 1.57 1.17 1,350 | 728.00/M | DRQ73-1R0-R 
1.50 1.482 4.64 6.52 0.0132 4.36 5.928 2.32 3.26 0.0527 8.72 | 513-1238-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 | 728.00/M | DRQ73-1R5-R 
2.20 2.070 441 5.52 0.0167 5.15 8.280 2.06 2.76 0.0669 10.3 | 513-1239-1-ND 1.72 1.57 1.17 1,350 | 728.00/M | DRQ73-2R2-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc 


125°C. 


10% of the total losses for a 40°C temperature rise. 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi@Reel 


1404 (1083) 


A Part Marking: H 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not exceed 
Note (3): Peak current for approximately 30% roll off at 20°C Note (4): DCR limits at 20°C —_— Note (5): Applied Volt-Time product (V-uS) across the inductor at 100kHz necessary to generate a core loss equal to 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


.| Dual Winding, Shielded Inductors / Transformers 
DRQ/Low Profile - SDQ Series (SMD) (cont) 


Parallel Ratings Series Ratings 
Rated Isat(3) Igat(3) Cut Tape 
Inductance | OCL(1) | Ipms(2) | (Amperes | pcR(4) | voit(5)} ocL(t) | ipns(2) | (Amperes | dcR(4) | volt(5) | Digi-Key Price Each Tape and Reel¢ Coiltronics 
(1H) +20% (1H) | Amperes Peak) (0) (Typ.) | Sec. | +20% (WH) | Amperes | Peak) (Q) (Typ.) | wSec. | PartNo. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
3.30 3.540 3.31 4.22 0.0259 6.73 14.16 1.66 2.11 0.1035 13.5 §13-1240-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-3R3-R 
4.70 4.422 3.09 3.78 0.0297 7.52 17.69 1.55 1.89 0.1188 15.0 | 513-1241-1-ND 1:72. 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-4R7-R 
6.80 6.480 2.55 3.12 0.0435 9.11 25.92 1.28 1.56 0.1742 18.2 513-1242-1-ND 1.72 1.57 WAZ 1,350 728.00/M | DRQ73-6R8-R 
8.20 8.930 2.19 2.66 0.0592 10.7 35.72 1.10 1.33 0.2368 21.4 513-1243-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-8R2-R 
10.0 10.30 2.08 2.47 0.0656 11.5 41.20 1.04 1.24 0.2623 23.0 | 513-1244-1-ND 1.72 1.57 uPelrg 1,350 728.00/M | DRQ73-100-R 
15.0 15.01 1.83 2.05 0.0844 13.9 60.04 0.916 1.03 0.339 27.8 | 513-1245-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-150-R 
22.0 22.65 1.62 1.67 0.107 17.0 90.60 0.811 0.83 0.429 34.0 | 513-1246-1-ND ae72: 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-220-R 
33.0 34.41 1.31 1.35 0.166 21.0 137.6 0.653 0.68 0.665 42.0 | 513-1247-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-330-R 
47.0 48.62 1.08 1.14 0.241 24.9 194.5 0.542 0.57 0.965 49.8 513-1248-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-470-R 
68.0 68.91 0.89 0.96 0.358 29.7 275.6 0.444 0.48 1.43 59.4 §13-1249-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-680-R 
82.0 80.37 0.86 0.89 0.384 32.1 321.5 .0430 0.44 1.54 64.2 | 513-1250-1-ND 1.72 1.57 1.17 1,350 728.00/M | DRQ73-820-R 
100 101.4 0.73 0.79 0.527 36.0 405.6 0.367 0.39 2.11 72.0 | 513-1251-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-101-R 
150 150.9 0.58 0.65 0.851 44.0 603.6 0.289 0.32 3.41 88.0 | 513-1252-1-ND 1.72. 1.57 AA 1,350 728.00/M | DRQ73-151-R 
220 223.3 0.52 0.53 1.05 53.5 893.2 0.260 0.27 4.20 107 513-1253-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-221-R 
330 325.5 0.42 0.44 1.59 64.5 1302 0.211 0.22 6.36 129 513-1254-1-ND 1.72 1.57 1417 1,350 728.00/M | DRQ73-331-R 
470 465.8 0.35 0.37 2.36 77.2 1863 0.173 0.18 9.44 154 §13-1255-1-ND 1.72 1.57 TAZ 1,350 728.00/M | DRQ73-471-R 
680 676.5 0.29 0.31 3.47 93.1 2706 0.143 0.15 13.88 186 513-1256-1-ND 1.72 1.57 AA7 1,350 728.00/M | DRQ73-681-R 
820 821.7 0.27 0.28 3.93 103 3287 0.134 0.14 15.72 206 §13-1257-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-821-R 
1000 995.0 0.26 0.25 4.34 113 3980 0.128 0.13 17.36 226 513-1258-1-ND 1.72 1.57 117 1,350 728.00/M | DRQ73-102-R 
DRQ74 Series 
0.33 0.294 6.20 18.4 0.0074 1.71 1.176 3.10 9.18 0.0295 3.42 | 513-1259-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-R33-R 
1.00 0.952 5.33 10.2 0.0100 3.08 3.808 2.66 5.10 0.0400 6.16 | 513-1260-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-1R0-R 
1.50 1.422 4.96 8.35 0.0115 3.76 5.688 2.48 417 0.0461 7.52 | 513-1261-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-1R5-R 
2.20 1.986 4.66 7.06 0.0130 4.45 7.944 2.33 3.53 0.0521 8.9 §13-1262-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-2R2-R 
3.30 3.396 3.94 5.40 0.0183 5.81 13.58 1.97 2.70 0.0732 11.6 | 513-1263-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-3R3-R 
4.70 5.182 3.34 4.37 0.0254 7.18 20.73 1.67 2.19 0.102 14.4 §13-1264-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-4R7-R 
6.80 7.344 2.60 3.67 0.0418 8.55 29.38 1.30 1.84 0.167 17.1 513-1265-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-6R8-R 
8.20 8.566 2.53 3.40 0.0441 9.23 34.26 1.27 1.70 0.177 18.5 513-1266-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-8R2-R 
10.0 9.882 2.41 3.17 0.0489 9.92 39.53 1.20 1.58 0.196 19.8 513-1267-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-100-R 
15.0 16.09 2.11 2.48 0.0637 12.7 64.36 1.05 1.24 0.255 25.4 513-1268-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-150-R 
22.0 21.73 1.75 2.13 0.0925 14.7 86.92 0.874 1.07 0.371 29.4 513-1148-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-220-R 
33.0 33.01 1.41 1.73 0.143 18.1 132.0 0.702 0.87 0.574 36.2 513-1269-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-330-R 
47.0 49.64 1.15 1.41 0.216 22.2 198.6 0.573 0.71 0.865 44.4 513-1270-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-470-R 
68.0 69.67 1.03 1.19 0.265 26.3 278.7 0.517 0.60 1.06 52.6 | 513-1271-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-680-R 
82.0 80.95 0.91 1.11 0.345 28.4 323.8 0.453 0.55 1.38 56.8 | 513-1272-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-820-R 
100 101.6 0.86 0.99 0.383 31.8 406.4 0.430 0.49 1.53 63.6 | 513-1273-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-101-R 
150 150.0 0.69 0.81 0.591 38.6 600.0 0.346 0.41 2.37 77.2 513-1274-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-151-R 
220 227.0 0.56 0.66 0.907 47.5 908.0 0.279 0.33 3.63 95.0 | 513-1275-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-221-R 
330 335.6 0.45 0.54 1.41 57.8 1342 0.224 0.27 5.66 116 513-1276-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-331-R 
470 465.3 0.40 0.46 1.74 68.1 1861 0.202 0.23 6.97 136 §13-1277-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-471-R 
680 671.2 0.33 0.38 2.58 81.7 2685 0.166 0.19 10.3 163 513-1278-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-681-R 
820 812.7 0.31 0.35 2.93 89.9 3251 0.156 0.17 11.7 180 §13-1279-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-821-R 
1000 1009 0.27 0.31 3.89 100 4036 0.135 0.16 15.6 200 513-1280-1-ND 1.76 1.60 1.19 1,100 743.00/M | DRQ74-102-R 
DRQ125 Series 
0.47 0.456 17.6 33.0 0.0018 3.17 1.824 8.80 16.5 0.0078 6.34 513-1281-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-R47-R 
1.00 0.894 15.0 23.6 0.0024 4.43 3.576 7.51 11.8 0.096 8.86 | 513-1282-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-1R0-R 
1.50 1.478 13.8 18.3 0.0029 5.70 §.912 6.89 9.15 0.0114 11.4 513-1283-1-ND 1.87 1.70 1:27: 600 473.40 | DRQ125-1R5-R 
2.20 2.208 10.9 15.0 0.0045 6.97 8.832 5.46 7.50 0.0182 13.9 | 513-1284-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-2R2-R 
3.30 3.084 9.26 12.7 0.0063 8.23 12.34 4.63 6.35 0.0253 16.5 §13-1285-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-3R3-R 
4.70 5.274 7.18 9.71 0.0105 10.8 21.10 3.59 4.86 0.0420 21.6 | 513-1286-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-4R7-R 
6.80 6.588 6.64 8.68 0.0123 12.0 26.35 3.32 4.34 0.0492 24.0 | 513-1287-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-6R8-R 
8.20 8.048 5.54 7.86 0.0176 13.3 32.19 2.77 3.93 0.0705 26.6 | 513-1288-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-8R2-R 
10.0 9.654 5.35 7A7 0.0189 14.6 38.62 2.67 3.59 0.0757 29.2 513-1289-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-100-R 
15.0 15.35 4.27 5.69 0.0298 18.4 61.40 2.13 2.85 0.120 36.8 §13-1290-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-150-R 
22.0 22.36 3.70 471 0.0396 22.2 89.44 1.84 2.36 0.159 44.4 513-1291-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-220-R 
33.0 33.74 3.28 3.84 0.0505 27.2 135.0 1.64 1.92 0.203 54.4 513-1292-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-330-R 
47.0 47.47 2.71 3.24 0.0740 32.3 189.9 1.35 1.62 0.297 64.6 | 513-1293-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-470-R 
68.0 67.91 2.22 2.70 0.101 38.6 271.6 1.11 1.35 0.440 77.2 513-1294-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-680-R 
82.0 86.89 2.05 2.39 0.128 43.7 347.6 1.03 1.20 0.515 87.4 513-1295-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-820-R 
100 102.7 1.78 2.20 0.170 47.5 410.8 0.892 1.10 0.682 95.0 | 513-1296-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-101-R 
150 151.1 1.48 1.81 0.248 57.6 604.4 0.739 0.905 0.991 115.2 | 513-1297-1-ND 1.87 1.70 27: 600 473.40 | DRQ125-151-R 
220 216.8 1.19 1.51 0.384 69.0 867.2 0.594 0.755 1.54 138 513-1298-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-221-R 
330 332.6 1.06 4.22 0.482 85.5 1330 0.530 0.610 1.93 171 513-1299-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-331-R 
470 473.1 0.87 1.02 0.718 102 1892 0.434 0.510 2.87 204 §13-1300-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-471-R 
680 679.8 0.70 0.85 1.10 122 2719 0.350 0.425 4.42 244 §13-1301-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-681-R 
820 828.0 0.60 0.77 1.49 135 3312 0.301 0.385 5.96 270 513-1302-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-821-R 
1000 1008 0.57 0.70 1.69 149 4032 0.283 0.350 6.76 298 513-1303-1-ND 1.87 1.70 1.27 600 473.40 | DRQ125-102-R 
DRQ127 Series 
0.47 0.419 17.9 56.0 0.00195 3.50 1.676 8.94 28 0.0078 7.0 513-1304-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-R47-R 
1.00 0.821 15.5 40.0 0.00261 4.90 3.284 7.74 20 0.0104 9.8 513-1305-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-1R0-R 
1.50 1.357 13.5 31.4 0.00341 6.30 5.428 6.77 15.6 0.0137 12.6 | 513-1306-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-1R5-R 
2.20 2.027 12.5 25.5 0.00373 7.70 8.108 6.23 12.7 0.0161 15.4 513-1307-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-2R2-R 
3.30 2.831 10.4 21.5 0.00567 9.10 11.32 5.23 10.8 0.0229 18.2 | 513-1308-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-3R3-R 
4.70 4.841 8.25 16.5 0.00917 11.9 19.36 4.13 8.24 0.0367 23.8 | 513-1147-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-4R7-R 
6.80 7.387 7.34 13.3 0.0116 14.7 29.55 3.67 6.67 0.0465 29.4 513-1309-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-6R8-R 
8.20 8.861 6.32 12.2 0.0157 16.1 35.44 3.16 6.09 0.0627 32.2 513-1310-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-8R2-R 
10.0 10.47 6.04 11.2 0.0172 17.5 41.88 3.02 5.60 0.0686 35.0 | 513-1143-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-100-R 
15.0 14.09 5.03 9.66 0.0247 20.3 56.36 2.51 4.83 0.099 40.6 | 513-1144-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-150-R 
22.0 22.93 4.00 7.57 0.0391 25.9 91.72 2.00 3.78 0.157 51.8 | 513-1145-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-220-R 
33.0 33.92 3.23 6.22 0.0600 31.5 135.7 1.61 3.11 0.241 63.0 | 513-1146-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-330-R 
47.0 47.05 2.95 5.28 0.0719 37.1 188.2 1.47 2.64 0.288 74.2 513-1311-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-470-R 
68.0 66.48 2.44 4.44 0.105 444 265.9 1.22 2.22 0.421 88.2 513-1312-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-680-R 
82.0 79.75 2.09 4.06 0.143 48.3 319.0 1.04 2.03 0.573 96.6 | 513-1313-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-820-R 
100 99.31 1.96 3.64 0.163 53.9 397.2 0.980 1.82 0.653 107.8 | 513-1314-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-101-R 
150 144.9 1.59 3.01 0.247 65.1 579.6 0.796 1.51 0.989 130.2 | 513-1315-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-151-R 
220 221.5 1.29 2.43 0.376 80.5 886.0 0.645 1.22 1.50 161 513-1316-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-221-R 
330 323.6 1.04 2.01 0.574 97.3 1294 0.522 1.01 2.30 195 513-1317-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-331-R 
470 467.1 0.85 1.68 0.861 117 1868 0.427 0.838 3.44 234 513-1318-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-471-R 
680 676.7 0.76 1.39 1.08 141 2707 0.380 0.697 4.32 282 513-1319-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-681-R 
820 818.1 0.65 1.27 1.47 155 3272 0.325 0.633 5.88 310 513-1320-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-821-R 
1000 1005 0.61 1.14 1.66 172 4020 0.307 0.571 6.64 344 §13-1321-1-ND 2.02 1.84 1.37 350 299.25 | DRQ127-102-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100KHz, 0.250Vrms, 0.0 Adc _— Note (2): RMS current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not exceed 
125°C. Note (3): Peak current for approximately 30% roll off at 20°C Note (4): DCR limits at 20°C —_ Note (5): Applied Volt-Time product (V-yS) across the inductor at 100kHz necessary to generate a core loss equal to 
10% of the total losses for a 40°C temperature rise. 

+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND A Part Marking: H 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1405 


Cc comTronics’) CO™Mmon Mode Inductors (SMD) — cus series Digi@Re 

: z OCL Nominal(1) IRMsS DCR @ 20°C | Digi-Key Cut Tape Price Each | Tape and Reel§ | Coiltronics 

Sari Dimensions {mm 20% (UH) Amperes (Max.)t | (m) (Typ.) | Part No. i 10 100 Qty. | Pricing | Part No. 
Cust 941721236 x a 45 7.00 27 513-1114-1-ND 216 1.97 1.46 | 2,000 |912.00/M | CMS1-1-R 
cms2 | 89 | 11.4] 60 | (msi sh A B 28 5.70 5 513-1543-1-ND NEW! 3.73 3.39 2.52 | 600 945.00 | CMS3-1-R 
CMS3 | 11.4 | 14.0] 6.0 ( own): Cc 41.5 2.60 19 513-1113-1-ND 2.16 1.97 1.46 | 2,000 | 912.00/M | CMS1-7-R 
Tat tee . . 102 2.80 19 513-1115-1-ND 3.09 2.81 2.10 800 1045.32 | CMS2-4-R 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 160°C »* Isolation 217 2.85 20 513-1523-1-ND 3.53 3.09 2.39 600 860.40 | CMS3-6-R 


Voltage: 300Vdc, Noise attenuation up to 44dB ¢ Frequency Range: 
Up to 100MHz ¢ Solder Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds Note (1): Definition: OCL = Open Circuit Inductance + 160°C maximum, inductance values are sustained up to 160°C 


maximum § For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Toroidal Power Inductors Induc- | OCL(1) | Ipcl2) | IsaT() [DCR@20°C | Digi-Key Price Each _| Coiltronics 
fi 9 
Specifications: Operating Temperature: -40°C ~ 75°C, Fig. |tance (uH) | + 20% (uH) |Amperes | Amperes | Max. (m) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
meets UL94V-0 flammability standards 1 50 50.29 2.6 27 71.5 513-1108-ND 1.51 1.37 1.02 | CTX50-1-52-R 
7 7 50 50.00 4.9 4.9 32.6 513-1548-ND NEW! 2.91 2.64 1.97 | CTX50-2-52-R 
Dimensions (mm) 
Series oD | Thickness 50 50.29 2.6 27 71.5 |513-1116-ND 2.60 2.37 1.76 | CTX50-1-52LP-R 
CTX50-+1 162 90 i 50 50.00 4.9 4.9 32.6 513-1547-ND NEW! 6.39 5.81 4.32 | CTX50-2-52LP-R 
- - - 250 251.1 4.2 4.2 83.3 513-1117-ND 4.39 3.99 2.97 | CTX250-2-52LP-R 
CTX50-2 21.6 13.6 ates = 
Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.250 Vrms, 0.0 Adc. Note (2): DC Current for an approximate AT of 
CTX250-2 31.2 19.0 30°C at 75°C ambient with no core loss. Note (3): Peak current for an approximate 30% roll-off in open circuit inductance. 


Hig h Current Induce | ocr) Jipms()]Isar() DCR @ 20°C] Digi-Key Cut Tape Price Each | T&R Pricing§ | Coiltronics 
P d P tance (uH) | +20% (uH)| Amps | Amps | (Max) (mQ) | Part No. i 10 100 1,500 Part No. 
0.15 0.15 26 52 2.5 513-1366-1-ND 2.09 1.90 1.42 881.00/M HCP0703-R15-R 
resse owe r @®Reel ® 0.22 0.22 23 40 2.8 513-1367-1-ND 2.09 1.90 1.42 881.00/M HCP0703-R22-R 
0.47 0.47 17 26 4.2 513-1368-1-ND 2.09 1.90 1.42 881.00/M HCP0703-R47-R 
Inductors (SMD) 2 a 0.68 0.68 15 25 5.5 513-1369-1-ND 2.09 1.90 1.42 881.00/M HCP0703-R68-R 
* 0.82 0.82 13 24 8.0 513-1370-1-ND 2.09 1.90 1.42 881.00/M HCP0703-R82-R 
— HCP0703 Series i : 1.0 1.0 11 22 10 513-1359-1-ND 7.61 1.47 1.09 680.00/M | HCP0703-1RO-R 
A oe 1.5 1.5 9 18 15 513-1360-1-ND 2.09 1.90 1.42 881.00/M HCP0703-1R5-R 
2.2 2.2 8 14 20 2.09 1.90 1.42 881.00/M HCP0703-2R2-R 
3.3 3.3 6 13.5 30 513-1362-1-ND 2.09 1.90 1.42 881.00/M HCP0703-3R3-R 
x Dim. in mm 47 47 5.5 10 40 513-1363-1-ND 2.09 1.90 1.42 881.00/M HCP0703-4R7-R 
24 3.0 6.8 6.8 4.5 8 60 513-1364-1-ND 2.09 1.90 1.42 881.00/M HCP0703-6R8-R 
. 8.2 8.2 4 75 68 513-1365-1-ND 2.09 1.90 1.42 881.00/M HCP0703-8R2-R 
* Core Material: Pressed powdered iron * Frequency Range: Up to 10.0 10.0 3 7.0 105 513-1358-1-ND 2.09 1.90 1.42 881.00/M_| HCP0703-100-R 
1MHz ¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Solder Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.25V, 0.0Adc. Note (2): DC current for an approximate AT of 40°C without core 
Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds max. loss. Note (3): Peak for approximately 20% rolloff (at 25°C) § For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Sh ielded H igh Power Ind uctors * Core Material: Ferrite 


. = * Frequency Range: Up to 1MHz 
Low Profi le (SM D) — DR10 Series * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C Ree 
© Solder Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds maximum 
Induc- oci(1) Inms(2) Isat(3) DCR @20°C Dimension | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
tance (uH) | +30% (WH) Amps Amps (mQ) (max.) H (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
DR1030 
1.4 11 7.0 9.50 7.9 3.0 513-1327-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1327-2-ND 1,000 810.00 DR1030-1R1-R 
1.8 1.9 5.9 7.41 11.0 3.0 513-1328-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1328-2-ND 1,000 810.00 DR1030-1R8-R 
2.8 2.8 5.1 6.08 14.5 3.0 513-1330-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1330-2-ND 1,000 810.00 DR1030-2R8-R 
3.9 4.0 43 5.13 20.0 3.0 513-1332-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1332-2-ND 1,000 810.00 DR1030-3R9-R 
5.2 5.2 3.7 4.75 27.5 3.0 513-1334-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1334-2-ND 1,000 810.00 DR1030-5R2-R 
6.8 6.8 3.5 3.90 30.0 3.0 513-1336-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1336-2-ND 1,000 810.00 DR1030-6R8-R 
8.2 8.4 3.3 3.54 34.1 3.0 513-1338-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1338-2-ND 1,000 810.00 DR1030-8R2-R 
10 10.4 2.8 3.18 48.0 3.0 513-1322-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1322-2-ND 1,000 810.00 DR1030-100-R 
15 14.8 2.3 2.66 68.8 3.0 513-1325-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1325-2-ND 1,000 810.00 DR1030-150-R 
22 22.8 1.8 2.19 114.6 3.0 513-1329-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1329-2-ND 1,000 810.00 DR1030-220-R 
33 32.4 1.6 1.81 136.3 3.0 513-1331-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1331-2-ND 1,000 810.00 DR1030-330-R 
47 47.9 1.3 1.52 200.0 3.0 513-1333-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1333-2-ND 1,000 810.00 DR1030-470-R 
68 66.6 1.4 1.24 303.7 3.0 513-1335-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1335-2-ND 1,000 810.00 DR1030-680-R 
82 82.4 1.0 1.14 382.3 3.0 513-1337-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1337-2-ND 1,000 810.00 DR1030-820-R 
100 100 0.9 1.05 450.0 3.0 513-1323-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1323-2-ND 1,000 810.00 DR1030-101-R 
120 119.3 0.8 0.95 602.0 3.0 513-1324-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1324-2-ND 1,000 810.00 DR1030-121-R 
150 155.3 0.7 0.86 700 3.0 513-1326-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1326-2-ND 1,000 810.00 DR1030-151-R 
DR1040 
15 14 6.5 10.00 84 4.0 513-1393-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1393-2-ND 850 688.50 | DR1040-1R5-R 
2.5 2.4 6.10 7.80 9.0 4.0 513-1394-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1394-2-ND 850 688.50 DR1040-2R5-R 
3.8 3.6 5.50 6.40 13.0 4.0 513-1395-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1395-2-ND 850 688.50 DR1040-3R8-R 
5.2 5.2 5.40 5.50 17.0 4.0 513-1396-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1396-2-ND 850 688.50 DR1040-5R2-R 
7.0 6.8 4.50 4.80 20.0 4.0 513-1397-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1397-2-ND 850 688.50 DR1040-7RO-R 
8.2 8.1 3.98 4.60 29.0 4.0 513-1398-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1398-2-ND 850 688.50 DR1040-8R2-R 
10 9.6 3.80 4.40 35.0 4.0 513-1399-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1399-2-ND 850 688.50 DR1040-100-R 
15 14.9 3.10 3.60 50.0 4.0 513-1400-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1400-2-ND 850 688.50 DR1040-150-R 
22 21.4 2.50 2.90 73.0 4.0 513-1401-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1401-2-ND 850 688.50 DR1040-220-R 
33 32.6 2.20 2.45 93.0 4.0 513-1402-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1402-2-ND 850 688.50 DR1040-330-R 
47 45.8 1.90 2.10 128 4.0 513-1403-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1403-2-ND 850 688.50 DR1040-470-R 
68 65.3 1.42 1.65 183 4.0 513-1404-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1404-2-ND 850 688.50 DR1040-680-R 
82 86.8 1.29 1.47 260 4.0 513-1405-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1405-2-ND 850 688.50 DR1040-820-R 
100 101.4 1.25 1.35 304 4.0 513-1406-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1406-2-ND 850 688.50 DR1040-101-R 
150 148.3 0.85 1.15 430 4.0 513-1407-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1407-2-ND 850 688.50 DR1040-151-R 
220 216.2 0.70 0.92 640 4.0 513-1408-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1408-2-ND 850 688.50 DR1040-221-R 
330 323.4 0.52 0.70 1090 4.0 513-1409-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1409-2-ND 850 688.50 DR1040-331-R 
DR1050 
0.8 0.70 9.70 13.50 4.0 5.0 513-1410-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1410-2-ND 500 405.00 DR1050-R80-R 
1.5 1.37 8.60 10.50 5.0 5.0 513-1411-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1411-2-ND 500 405.00 DR1050-1R5-R 
2.2 2.27 7.52 9.25 6.8 5.0 513-1412-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1412-2-ND 500 405.00 DR1050-2R2-R 
47 4.43 6.13 6.70 11.9 5.0 513-1413-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1413-2-ND 500 405.00 DR1050-4R7-R 
8.2 8.09 5.24 5.00 19.0 5.0 513-1414-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1414-2-ND 500 405.00 DR1050-8R2-R 
10 10.1 4.80 4.58 22.5 5.0 513-1415-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1415-2-ND 500 405.00 DR1050-100-R 
15 14.8 3.80 3.70 32.5 5.0 513-1416-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1416-2-ND 500 405.00 DR1050-150-R 
22 23.5 3.12 3.00 48.4 5.0 513-1417-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1417-2-ND 500 405.00 DR1050-220-R 
33 34.3 2.56 2.50 71.9 5.0 513-1418-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1418-2-ND 500 405.00 DR1050-330-R 
47 47.1 2.06 2.10 111 5.0 513-1419-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1419-2-ND 500 405.00 DR1050-470-R 
56 56.7 1.96 1.94 123 5.0 513-1420-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1420-2-ND 500 405.00 DR1050-560-R 
68 67.2 1.84 1.70 139 5.0 513-1421-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1421-2-ND 500 405.00 DR1050-680-R 
100 97.5 1.52 1.45 205 5.0 513-1422-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1422-2-ND 500 405.00 DR1050-101-R 
150 149.2 1.26 1.15 298 5.0 513-1423-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1423-2-ND 500 405.00 DR1050-151-R 
220 221.8 1.00 0.98 472 5.0 513-1424-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1424-2-ND 500 405.00 DR1050-221-R 
330 320.6 0.83 0.80 693 5.0 513-1425-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1425-2-ND 500 405.00 DR1050-331-R 
390 396.5 0.76 0.72 810 5.0 513-1426-1-ND 1.92 1.75 1.30 513-1426-2-ND 500 405.00 DR1050-391-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.1V, 0.0Adc Note (2): DC current for an approximate AT of 30°C without core loss. Note (3): Peak for approximately 35% rolloff maximum (at 25°C) 


Digi@Reel 
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"ee COILTRONICS® 


Low Profile Power 
Inductors Drum Core (SMD) 


Specifications: 
¢ Frequency Range: up to 1MHz »* Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 
¢ Solder Reflow Temperature: 260°C max. for 10 seconds maximum 


Bottom View 


Inductance] OCL() | Irms(2) | Isat(3)| DCR (mo) Dimension (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
(uH) +30% (uH) | Amps | Amps |@20°C (Typical)} A B c Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
$D6020 Series 
41 3.9 2.22 1.95 47.5 6.0 6.0 2.0 | 513-1463-1-ND 98 89 66 513-1463-2-ND 2,600 413.00/M SD6020-4R1-R 
6.2 6.5 1.63 1.40 80.0 6.0 6.0 2.0 | 513-1464-1-ND 98 89 66 513-1464-2-ND 2,600 413.00/M SD6020-6R2-R 
10 9.7 1.39 1.20 103.3 6.0 6.0 2.0 | 513-1465-1-ND 98 89 66 513-1465-2-ND 2,600 413.00/M SD6020-100-R 
12 a 1.31 1.10 115.0 6.0 6.0 2.0 | 513-1466-1-ND 98 89 66 513-1466-2-ND 2,600 413.00/M SD6020-120-R 
22 20 0.94 0.80 241.7 6.0 6.0 2.0 | 513-1467-1-ND 98 89 66 513-1467-2-ND 2,600 413.00/M SD6020-220-R 
47 45 0.61 0.54 495.8 6.0 6.0 2.0 | 513-1468-1-ND 98 89 66 513-1468-2-ND 2,600 413.00/M SD6020-470-R 
68 68 0.50 0.43 700.0 6.0 6.0 2.0 | 513-1469-1-ND 98 89 66 513-1469-2-ND 2,600 413.00/M SD6020-680-R 
100 94 0.42 0.36 1000 6.0 6.0 2.0 | 513-1470-1-ND 98 89 66 513-1470-2-ND 2,600 413.00/M SD6020-101-R 
SD6030 Series 
2.7 2.7 4.08 2.60 13 6.0 6.0 3.0 | 513-1471-1-ND 98 89 66 513-1471-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-2R7-R 
3.3 3.3 3.54 2.40 18 6.0 6.0 3.0 | 513-1472-1-ND 98 89 66 513-1472-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-3R3-R 
4.2 41 3.11 2.20 23 6.0 6.0 3.0 | 513-1473-1-ND 98 89 66 513-1473-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-4R2-R 
7.8 78 2.38 1.60 39 6.0 6.0 3.0 | 513-1474-1-ND 98 89 66 513-1474-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-7R8-R 
10 9.3 2.15 1.30 48 6.0 6.0 3.0 | 513-1475-1-ND 98 89 66 513-1475-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-100-R 
12 11.3 1.99 1.20 56 6.0 6.0 3.0 | 513-1476-1-ND 98 89 66 513-1476-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-120-R 
22 20.4 1.57 0.90 90 6.0 6.0 3.0 | 513-1477-1-ND 98 89 66 513-1477-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-220-R 
44 44.0 1.10 0.62 185 6.0 6.0 3.0 | 513-1478-1-ND 98 89 66 513-1478-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-440-R 
68 65.6 0.92 0.52 263 6.0 6.0 3.0 | 513-1479-1-ND 98 89 66 513-1479-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-680-R 
100 94.4 0.76 0.42 385 6.0 6.0 3.0 | 513-1480-1-ND 98 89 66 513-1480-2-ND 2,000 413.00/M SD6030-101-R 
$D7030 Series 
3.3 3.3 3.7 3.00 20 7.0 7.0 3.0 | 513-1481-1-ND 1.17 1.07 -80 513-1481-2-ND 1,500 495.00/M SD7030-3R3-R 
5.0 4.9 3.2 2.40 26 7.0 7.0 3.0 | 513-1482-1-ND 1.17 1.07 -80 513-1482-2-ND 1,500 495.00/M SD7030-5R0-R 
7.3 7.0 2.3 2.10 45 7.0 7.0 3.0 | 513-1483-1-ND 1.17 1.07 -80 513-1483-2-ND 1,500 495.00/M SD7030-7R3-R 
8.0 78 2.2 1.85 48 7.0 7.0 3.0 | 513-1484-1-ND 1.17 1.07 -80 513-1484-2-ND 1,500 495.00/M SD7030-8R0-R 
10 10.0 21 1.70 54 7.0 7.0 3.0 | 513-1485-1-ND 1.17 1.07 -80 513-1485-2-ND 1,500 495.00/M SD7030-100-R 
22 21.0 1.4 1.20 107 7.0 7.0 3.0 | 513-1486-1-ND 1.17 1.07 .80 513-1486-2-ND 1,500 495.00/M $D7030-220-R 
44 43.4 TA 0.80 198 7.0 7.0 3.0 | 513-1487-1-ND TAZ 1.07 -80 513-1487-2-ND 1,500 495.00/M SD7030-440-R 
68 66.6 0.85 0.65 253 7.0 7.0 3.0 | 513-1488-1-ND 1.17 1.07 -80 513-1488-2-ND 1,500 495.00/M SD7030-680-R 
100 95.5 0.70 0.54 446 7.0 7.0 3.0 | 513-1489-1-ND 1.17 1.07 -80 513-1489-2-ND 1,500 495.00/M SD7030-101-R 


Note (1): Open circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.1V, 0.0Adc. Note (2): Irms: DC current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not exceed 125°C 
under worst case operating conditions verified in the end application. Note (3): Isat Amperes peak for 35% rolloff (@25°C). 


Low Profile RoHS 
Power Inductors 2) 
Shielded Drum Core 
(SMD) 


Specifications: * Frequency Range: up to 1MHz * Operating Bottom View Bottom View 
Temperature Range: -40°C ~ 125°C » Solder Reflow 
Temperature: 260°C max. for 10 seconds maximum 


Inductance | OCL(1) | Irms(2) | Isat(3) DCR (mo) Dimension | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
(uH) (uH) Amps Amps _ | @20°C (Typical) A (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — SD53 Series 
2.00 2.00 2.64 3.30 17 _ 513-1453-1-ND .99 90 67 513-1453-2-ND 2,600 419.00/M | SD53-2R0-R 
3.30 3.30 2.26 2.60 29 _ 513-1454-1-ND .99 -90 67 513-1454-2-ND 2,600 419.00/M | SD53-3R3-R 
4.70 4.70 2.01 2.10 39 _ 513-1455-1-ND .99 90 67 513-1455-2-ND 2,600 419.00/M | SD53-4R7-R 
6.80 6.80 1.65 1.85 59 _ 513-1456-1-ND .99 90 67 513-1456-2-ND 2,600 419.00/M | SD53-6R8-R 
10.0 10.0 1.41 1.40 77 _ 513-1457-1-ND 99 -90 67 513-1457-2-ND 2,600 419.00/M | SD53-100-R 
15.0 15.0 1.10 1.10 122 _— 513-1458-1-ND .99 90 67 513-1458-2-ND 2,600 419.00/M | SD53-150-R 
22.0 22.0 0.81 0.94 179 _— 513-1459-1-ND .99 90 67 513-1459-2-ND 2,600 419.00/M | SD53-220-R 
47.0 47.0 0.64 0.64 303 _— 513-1460-1-ND .99 90 67 513-1460-2-ND 2,600 419.00/M | SD53-470-R 
68.0 68.0 0.52 0.58 452 _— 513-1461-1-ND .99 90 67 513-1461-2-ND 2,600 419.00/M | SD53-680-R 
100 100 0.44 0.45 689 = 513-1462-1-ND -99 -90 67 513-1462-2-ND 2,600 419.00/M_ | SD53-101-R 
Fig. 2 — SD8328 Series 
2.5 2.7 6.6 45 12 3.0 513-1490-1-ND 1.07 97 72 513-1490-2-ND 1,280 450.00/M | SD8328-2R5-R 
3.3 3.4 6.1 4.0 14 3.0 513-1491-1-ND 1.07 97 72 513-1491-2-ND 1,280 450.00/M | SD8328-3R3-R 
47 5.0 4.5 3.6 19 3.0 513-1492-1-ND 1.07 97 72 513-1492-2-ND 1,280 450.00/M | SD8328-4R7-R 
7.3 7.6 3.4 2.9 30 3.0 513-1493-1-ND 1.07 97 72 513-1493-2-ND 1,280 450.00/M | SD8328-7R3-R 
10 9.1 3.3 2.6 36 3.0 513-1494-1-ND 1.07 97 72 513-1494-2-ND 1,280 450.00/M | SD8328-100-R 
15 14.5 2.35 2.0 53 3.0 513-1495-1-ND 1.07 97 72 513-1495-2-ND 1,280 450.00/M | SD8328-150-R 
22 211 1.85 1.7 76 3.0 513-1496-1-ND 1.07 97 72 513-1496-2-ND 1,280 450.00/M | SD8328-220-R 
33 31.9 1.45 1.4 120 3.0 513-1497-1-ND 1.07 97 72 513-1497-2-ND 1,280 450.00/M | SD8328-330-R 
47 44.9 1.30 1.2 150 3.0 513-1498-1-ND 1.07 97 72 513-1498-2-ND 1,280 450.00/M | SD8328-470-R 
68 64.2 0.98 1.0 220 3.0 513-1499-1-ND 1.07 97 72 513-1499-2-ND 1,280 450.00/M | SD8328-680-R 
100 97.0 0.80 0.8 330 3.0 513-1500-1-ND 1.07 97 72 513-1500-2-ND 1,280 450.00/M | SD8328-101-R 
Fig. 2 — SD8350 Series 
47 4.2 4.10 5.5 18.5 45 513-1501-1-ND AA? 1.07 80 513-1501-2-ND 750 371.25 | SD8350-4R7-R 
6.8 6.8 3.90 4.4 20.8 4.5 513-1502-1-ND 1.17 1.07 80 513-1502-2-ND 750 371.25 | SD8350-6R8-R 
10 9.9 3.20 4.0 31.4 4.5 513-1503-1-ND AAG 1.07 80 513-1503-2-ND 750 371.25 | SD8350-100-R 
22 20.4 1.80 2.6 63.5 4.5 513-1504-1-ND 1.17 1.07 80 513-1504-2-ND 750 371.25 | SD8350-220-R 
47 44.9 1.30 1.8 130 4.5 513-1505-1-ND AAT 1.07 80 513-1505-2-ND 750 371.25 | SD8350-470-R 
68 65.1 1.00 1.5 200.8 4.5 513-1506-1-ND AAT 1.07 80 513-1506-2-ND 750 371.25 | SD8350-680-R 
100 99.7 0.80 1.3 308.0 4.5 513-1507-1-ND 1.17 1.07 80 513-1507-2-ND 750 371.25 | SD8350-101-R 
Fig. 3 — LDSO705 Series 
47 5.08 3.32 3.53 21 = 513-1445-1-ND 1.24 1.13 84 513-1445-2-ND 1,000 525.00 | LDS0705-4R7M-R 
10.0 9.30 2.54 2.61 36 = 513-1446-1-ND 1.24 1.13 84 513-1446-2-ND 1,000 525.00 | LDSO705-100M-R 
15.0 14.78 2.04 2.07 56 = 513-1447-1-ND 1.24 1.13 84 513-1447-2-ND 1,000 525.00 | LDSO705-150M-R 
22.0 21.53 1.66 1.71 84 = 513-1448-1-ND 1.24 1.13 84 513-1448-2-ND 1,000 525.00 | LDS0705-220M-R 
47.0 45.71 1.21 1.18 158 _ 513-1449-1-ND 1.24 1.13 84 513-1449-2-ND 1,000 525.00 | LDSO705-470M-R 
100.0 98.9 0.808 0.800 357 = 513-1450-1-ND 1.24 1.13 84 513-1450-2-ND 1,000 525.00 | LDSO705-101M-R 
150.0 152.0 0.649 0.645 554 _ 513-1451-1-ND 1.24 1.13 84 513-1451-2-ND 1,000 525.00 | LDSO705-151M-R 
220.0 216.5 0.584 0.541 680 = 513-1452-1-ND 1.24 1.13 84 513-1452-2-ND 1,000 525.00 | LDS0705-221M-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.1V, 0.0Adc. Note (2): Irms: DC current for an approximate AT of 40°C (LDS0705 30°C) without core loss. It is recommended that the temperature of the part not 
exceed 125°C under worst case operating conditions verified in the end application. Note (3): Isat Amperes peak for approximately 30% (SD53), 35% (SD8328, SD8350), 15% (LDS0705) rolloff @25°C. 
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Dimensions (mm) Frequency Operating Ambient 
COILTRONICS’ Series A B c Series Range Temperature Range 
@ FP3 6.7 7.3 3.0 FP3 Up to 2MHz -40°C ~ 155°C 
@Reel BOSSA FP1308 12.95 | 13.7 8.0 FP1308 | Up to 2MHz -40°C ~ 125°C 
s . s HC7 13.0 13.8 5.5 HC7 1kHz ~ 500kHz -40°C ~ 155°C 
Shielded Low Profile H igh e nes 104 ) 10.4 ) 40 HC8 1kHz ~ 500kHz | — -40°C ~ 155°C 
catososteuap lisa | agar! cee HCaLP | 4kHz~500kKHz |  -40°C ~ 155°C 
Current Power Inductors (SMD) (22-470pH) | 134 iean'|, ene HC9 4kHz ~ 500kHz -40°C ~ 155°C 
Specifications: * Solder Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds HCP 1104 10.0 11.5 4.0 MCR T104 Up to IMHz “SB°C ~ 125°C 
maximum HCP1305 12.9 13.8 5.0 HCP1305 Up to 1MHz -55°C ~ 125°C 
Inductance ocL(1) IrRus(2) Isat(3) DCR Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
(uH) + 20% (uH) | Amperes Amperes Peak | (m0) (Max.)| Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
FP3 Series — FLAT PAC™ 
470 440 10.9 11.6 3.67 513-1553-1-ND NEW! 2.12 1.93 1.44 513-1553-2-ND NEW!| 1,700 897.00/M FP3-R47-R 
-680 .720 9.72 9.0 4.63 513-1554-1-ND NEW! 2.12 1.93 1.44 513-1554-2-ND NEW!) 1,700 897.00/M FP3-R68-R 
1.0 1.10 6.26 95 11.2 513-1149-1-ND 2.12 1.93 1.44 513-1149-2-ND 1,700 897.00/M FP3-1R0-R 
2.0 2.00 5.40 6.9 15.0 513-1151-1-ND 2.12 1.93 1.44 513-1151-2-ND 1,700 897.00/M FP3-2R0-R 
3.3 3.20 3.63 5.5 30.0 513-1152-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1152-2-ND 1,700 758.00/M FP3-3R3-R 
47 4.70 3.23 4.2 40.0 513-1150-1-ND 1.79 1.63 1.22 513-1150-2-ND 1,700 758.00/M FP3-4R7-R 
8.2 8.50 2.91 2.6 74.0 513-1552-1-ND NEW! 1.79 1.63 1.22 513-1552-2-ND NEW!| 1,700 758.00/M FP3-8R2-R 
15.0 14.9 2.22 2.0 127 513-1551-1-ND NEW! 1.79 1.63 1.22 513-1551-2-ND NEW!| 1,700 758.00/M FP3-150-R 
FP1308 Series — FLAT PAC™ 
110 110 68 120 0.24 513-1440-1-ND 2.20 2.00 1.49 513-1440-2-ND 400 372.00 FP1308-R11-R 
210 .210 68 72 0.24 513-1441-1-ND 2.20 2.00 1.49 513-1441-2-ND 400 372.00 FP1308-R21-R 
-260 .260 68 60 0.24 513-1442-1-ND 2.20 2.00 1.49 513-1442-2-ND 400 372.00 FP1308-R26-R 
-320 -320 68 45 0.24 513-1443-1-ND 2.20 2.00 1.49 513-1443-2-ND 400 372.00 FP1308-R32-R 
440 440 68 32 0.24 513-1444-1-ND 2.20 2.00 1.49 513-1444-2-ND 400 372.00 FP1308-R44-R 
HC7 Series — High Current 7 
1.0 1.05 20.30 19.6 21 513-1164-1-ND 3.32 3.02 2.25 513-1164-2-ND 610 855.83 HC7-1RO-R 
2.2 2.58 13.00 12.5 5.2 513-1166-1-ND 3.32 3.02 2.25 513-1166-2-ND 610 855.83 HC7-2R2-R 
47 4.81 9.80 9.2 9.0 513-1165-1-ND 3.32 3.02 2.25 513-1165-2-ND 610 855.83 HC7-4R7-R 
HC8 Series — High Current 8 
0.39 0.390 28.3 26 1.55 513-1110-1-ND 3.32 3.02 2.25 513-1110-2-ND 800 1122.12 HC8-R39-R 
1.2 1.32 16.0 14.4 4.70 513-1109-1-ND 3.62 3.29 2.45 513-1109-2-ND 800 1224.00 HC8-1R2-R 
HC8LP Series — High Current 8LP (Low Profile) 
0.39 0.430 20.2 49: 2.8 513-1344-1-ND 3.32 3.02 2.25 513-1344-2-ND 800 1122.40 HC8LP-R39-R. 
0.75 0.830 15.6 13.5 4.7 513-1345-1-ND 3.22 2.93 2.18 513-1345-2-ND 800 1224.00 HC8LP-R75-R 
1.9 1.92 10.1 8.7 11.5 513-1340-1-ND 3.32 3.02 2.25 513-1340-2-ND 800 1122.40 HC8LP-1R9-R 
45 4.57 6.5 5.6 27.6 513-1342-1-ND 3.32 3.02 2.25 513-1342-2-ND 800 1122.40 HC8LP-4R5-R 
6.9 6.98 5.2 4.6 42.8 513-1343-1-ND 3.32 3.02 2.25 513-1343-2-ND 800 1122.40 HC8LP-6R9-R 
10.0 9.90 4.3 6.8 62.9 513-1339-1-ND 3.32 3.02 2.25 513-1339-2-ND 800 1122.40 HC8LP-100-R 
33.0 32.10 2.3 21 224 513-1341-1-ND 3.32 3.02 2.25 513-1341-2-ND 800 1122.40 HC8LP-330-R 
HC9 Series — High Current 9 
0.20 0.218 46.7 65 0.50 513-1356-1-ND 2.23 2.03 1.51 513-1356-2-ND 450 423.00 HC9-R20-R 
0.47 0.544 33.7 40 0.88 513-1357-1-ND 2.23 2.03 1.51 513-1357-2-ND 450 423.00 HC9-R47-R 
1.0 1.04 23.7 28 1.87 -ND 2.23 2.03 1.51 513-1347-2-ND 450 423.00 HC9-1R0-R 
1.5 1.70 21.0 22 2.27 -ND 2.23 2.03 1.51 513-1348-2-ND 450 423.00 HC9-1R5-R 
2.2 2.53 17.2 18 3.37 -ND 2.23 2.03 1.51 513-1350-2-ND 450 423.00 HC9-2R2-R 
3.3 3.52 14.3 15 4.87 -ND 2.23 2.03 1.51 513-1352-2-ND 450 423.00 HC9-3R3-R 
4.3 4.67 13.0 13.2 5.90 513-1354-1-ND 2.23 2.03 1.51 513-1354-2-ND 450 423.00 HC9-4R3-R 
6.8 7.45 10.3 11.4 9.40 513-1355-1-ND 2.23 2.03 1.51 513-1355-2-ND 450 423.00 HC9-6R8-R 
10.0 10.9 8.50 8.6 14.0 513-1346-1-ND 2.23 2.03 1.51 513-1346-2-ND 450 423.00 HC9-100-R 
22.0 22.4 6.30 6.0 25.7 513-1349-1-ND 2.23 2.03 1.51 513-1349-2-ND 450 423.00 HC9-220-R 
33.0 34.5 4.42 48 48.8 513-1351-1-ND 2.23 2.03 1.51 513-1351-2-ND 450 423.00 HC9-330-R 
47.0 49.2 3.65 3.9 72.3 513-1353-1-ND 2.23 2.03 1.51 513-1353-2-ND 450 423.00 HC9-470-R 
HCP1104 Series — High Current, Pressed Iron Core (1104 Pkg) 
0.20 0.20 32 42 0.9 513-1371-1-ND 3.15 2.86 2.13 513-1371-2-ND 950 1263.50 HCP1104-R20-R 
0.36 0.36 30 40 1:2 513-1372-1-ND 3.15 2.86 2.13 513-1372-2-ND 950 1263.50 HCP1104-R36-R 
0.45 0.45 30 35 1.4 513-1373-1-ND 3.15 2.86 2.13 513-1373-2-ND 950 1263.50 HCP1104-R45-R 
0.56 0.56 25 32 1.8 513-1374-1-ND 3.15 2.86 2.13 513-1374-2-ND 950 1263.50 HCP1104-R56-R 
0.90 0.90 22 25 2.5 513-1375-1-ND 3.15 2.86 2.13 513-1375-2-ND 950 1263.50 HCP1104-R90-R 
HCP1305 Series — High Current, Pressed Iron Core (1305 Pkg) 
0.47 0.47 38 65 1.3 513-1379-1-ND 2.38 2.16 1.60 513-1379-2-ND 400 402.00 HCP1305-R47-R 
0.56 0.56 36 55 1.5 513-1380-1-ND 2.38 2.16 1.60 513-1380-2-ND 400 402.00 HCP1305-R56-R 
0.68 0.68 34 53 1.7 513-1381-1-ND 2.38 2.16 1.60 513-1381-2-ND 400 402.00 HCP1305-R68-R 
0.82 0.82 31 52 2.3 513-1382-1-ND 2.38 2.16 1.60 513-1382-2-ND 400 402.00 HCP1305-R82-R 
1.0 1.0 29 50 2.5 513-1376-1-ND 2.38 2.16 1.60 513-1376-2-ND 400 402.00 HCP1305-1R0-R 
15 1.5 23 48 41 513-1377-1-ND 2.38 2.16 1.60 513-1377-2-ND 400 402.00 HCP1305-1R5-R 
2.2 2.2 20 32 5.5 513-1378-1-ND 2.38 2.16 1.60 513-1378-2-ND 400 402.00 HCP1305-2R2-R 


Note (1): OCL; Open Circuit Inductance at no load, see data sheet for test parameters Note (2): IRs; Ampere rating for normal operation without core related losses Note (3): Isat; Saturation Ampere rating, see data 
sheet for percentage rolloff at 20°C 


High Current Power Inductors (SMD) — 
HCF1305 Series 


Specifications: 


¢ Frequency Range: 100kHz ~ 1MHz 


* Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C Bottom View 
* Solder Reflow Temperature: 260°C maximum for 10 seconds 
Inductance ocL(1) Inus(2) Isat(3) DCR Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 

(uH) + 20% (uH) | Amperes Amperes Peak | (Typ) (mQ) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.47 0.47 32.0 36.0 0.83 513-1508-1-ND 2.72 2.47 1.84 513-1508-2-ND 600 688.20 HCF1305-R47-R 
0.56 0.56 32.0 30.0 0.83 513-1509-1-ND 2.72 2.47 1.84 513-1509-2-ND 600 688.20 HCF1305-R56-R 
1.00 1.00 22.0 24.0 1.58 513-1510-1-ND 2.72 2.47 1.84 513-1510-2-ND 600 688.20 HCF1305-1R0-R 
1.20 1.20 22.0 20.0 1.58 513-1511-1-ND 2.72 2.47 1.84 513-1511-2-ND 600 688.20 HCF1305-1R2-R 
1.80 1.80 16.3 18.0 2.58 513-1512-1-ND 2.72 2.47 1.84 513-1512-2-ND 600 688.20 HCF1305-1R8-R 
2.20 2.20 16.3 15.0 2.58 513-1513-1-ND 2.72 2.47 1.84 513-1513-2-ND 600 688.20 HCF1305-2R2-R 
3.00 3.00 13.2 14.4 4.08 513-1514-1-ND 2.72 2.47 1.84 513-1514-2-ND 600 688.20 HCF1305-3R0-R 
3.30 3.30 13.2 12.5 4.08 513-1515-1-ND 2.72 2.47 1.84 513-1515-2-ND 600 688.20 HCF1305-3R3-R 
4.00 4.00 10.9 12.0 6.0 513-1516-1-ND 2.72 2.47 1.84 513-1516-2-ND 600 688.20 HCF1305-4R0-R 
4.70 4.70 10.9 10.4 6.0 513-1517-1-ND 2.72 2.47 1.84 513-1517-2-ND 600 688.20 HCF1305-4R7-R 


Note (1): OCL: Open Circuit Inductance test parameters: 100kHz, 0.1Vrms, 0.0Adc. OCL @ -40°C can be lower than OCL @20°C by 15% max. Note (2): Irms: DC current for an approximate DT of 40°C without core loss. 
Derating is necessary for AC currents. PCB layout, trace thickness and width, air-flow, and proximity of other heat generating components will affect the temperature rise. It is recommended that the temperature of the part 
not exceed 125°C under worst case operating conditions verified in the end application. Note (3): Isat1: Amperes Peak for approximately 30% rolloff (@25°C). 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1408 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


High Current Power Inductors 


Cc sch nian (Thru Hole) — HcPT1309 Series 


Specifications: 


¢ Frequency Range: up to 1MHz * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C » Solder Reflow Temperature: 260°C. 
for 10 seconds maximum. 


yas 1 
13.2 13.2 OC 
a6 or ~_— B—>| 
do b $ 
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= Bottom View 


oct) IsaT() 
nominal +/- Inms(2) Peak 30% DCR (moO) Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Coiltronics 
20% (WH) Amperes Rolloff @ 20°C nom @ 20°C B c D Part No. 1 10 100 Part No. 
0.20 43.1 72.2 0.426 12.2 1.63 2.13 513-1518-ND 2.60 2.37 1.76 HCPT1309-R20-R 
0.96 19.4 30.9 1.90 12.0 1.29 1.60 513-1519-ND 2.60 2.37 1.76 HCPT1309-1RO-R 
1.59 13.7 24.1 3.82 11.8 1.15 1.40 513-1520-ND 2.60 2.37 1.76 HCPT1309-1R5-R 
2.27 12.5 19.7 4.10 11.8 1.15 1.40 513-1521-ND 2.60 2.37 1.76 HCPT1309-2R2-R 
3.31 11.4 16.7 4.80 11.8 1.15 1.40 513-1522-ND 2.60 2.37 1.76 HCPT1309-3R3-R 


Note: (1) OCL: Open Circuit Inductance test parameters: 100kKHz, 0.1Vrms, 0.0Adc. Note: (2) IRMs DC current for an approximate AT of 40°C without core loss. It is recommended that the temperature of the part not exceed 
105°C under worst case operating conditions. Note: (3) Isat Amperes Peak for approximately 30% rolloff (@25°C) See data sheet for additional rolloff ratings. 


Dimensions (mm) 


Foil Technology, High Current Power Inductors (SMD) 


Series A B c 
Features: * Designed for high current, high frequency, low voltage applications where low DCR and high efficiency are needed. o HC1 13 13 10 
Specifications: * Operating Ambient Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Solder Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds @Reel HC2LP 192 | 19.2 | 11.18 
maximum ¢ Frequency Range: 1kHz ~ 1MHz : 7 = 
Inductance ocL(1) Inms@) Isat) DCR (mQ) Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
(uH) + 20% (uH) | Amperes | Amperes Peak | Max. @ 20°C 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
HC1 Series 
0.22 0.218 51.42 40.5 0.36 513-1160-1-ND 2.64 2.40 1.79 513-1160-2-ND 250 278.75 | HC1-R22-R 
1.0 1.12 28.01 25.4 1.23 513-1154-1-ND 2.64 2.40 1.79 513-1154-2-ND 250 278.75 | HC1-1RO-R 
1.7 1.66 22.3 22.2 2.0 513-1155-1-ND 2.64 2.40 1.79 513-1155-2-ND 250 278.75 | HC1-1R7-R 
2.3 2.29 22.3 16.7 2.0 513-1156-1-ND 2.64 2.40 1.79 513-1156-2-ND 250 278.75 | HC1-2R3-R 
3.6 3.59 16.76 13.4 3.5 513-1157-1-ND 2.64 2.40 1.79 513-1157-2-ND 250 278.75 | HC1-3R6-R 
5.1 5.15 12.79 11.2 5.7 513-1158-1-ND 2.64 2.40 1.79 513-1158-2-ND 250 278.75 | HC1-5R1-R 
78 7.85 12.79 6.7 5.7 513-1159-1-ND 2.64 2.40 1.79 513-1159-2-ND 250 278.75 | HC1-7R8-R 
10 10.5 12.79 5.3 5.7 513-1153-1-ND 2.64 2.40 1.79 513-1153-2-ND 250 278.75 | HC1-100-R 
HC2LP Series 
1.0 1.15 33.0 42.50 1.3 §13-1555-1-ND NEW! 5.15 4.68 3.48 513-1555-2-ND NEW! 130 282.75 | HC2LP-1R0-R 
2.2 2.00 24.3 31.90 2.3 513-1161-1-ND 4.03 3.66 = 513-1161-2-ND 130 221.13 | HC2LP-2R2-R 
47 4.55 17.0 21.25 4.6 513-1162-1-ND 4.03 3.66 = 513-1162-2-ND 130 221.13 | HC2LP-4R7-R 
6.0 6.00 17.0 16.50 4.6 513-1163-1-ND 4.03 3.66 = 513-1163-2-ND 130 221.13 | HC2LP-6RO-R 


Note (1): Open Circuit Inductance Test Parameters: 300kHz, .25Vrms, 0.0 Adc and Isat. Note (2): IRMs Amperes for approximately AT of 40°C. DC current for an approximate AT of 40°C without core loss. Derating is 
necessary for AC currents. It is recommended that the temperature of the part not exceed 125°C under worst case operating conditions verified in the end application. Note (3): Isat Amperes Peak for approximately 30% 
rolloff at 20°C. 


Power Over Ethernet Transformers (SMD) DigiReel® 


Features: Versatile design allows multiple output variations. For use in IEEE 802.3af compliant Series A B c 
applications, UPS, VoiP Phone, Wireless LAN Access points, Bluetooth® Access points. 

Specifications: « Operating Temperature: -40°C ~ 85°C »* Solder Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds maximum, 1500VAC isolation POE13W 18.0 24.6 10.0 
primary to secondary * Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.1Vrms, 0.0Adc * Leakage Inductance: POE13W: 200kHz, POE26W 21.5 10.8 28.5 
0.01Vrms, 0.0Adc; POE26W: 300kHz, 0.01Vrms, 0.0Adc 


Dimensions (mm) 


Inductance Output Ratings Leakage Inductance | Primary Current | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel Coiltronics 
Wattage (uH) (No. of Outputs) x (V @ A) Typ. (UH) Peak (Adc) Part No. 1 10 [ Qty. Pricing | Part No. 
Flyback Topology 
13 100 (3) x 3.3V @ 1.35A 1.50 1.60 513-1104-1-ND 7.28 6.62 513-1104-2-ND 140 430.78 POE13W3X3.3-R 
13 100 (3) x 5.0V @ 0.90A 1.20 1.60 513-1105-1-ND 7.28 6.62 513-1105-2-ND 140 430.78 POE13W3X5.0-R 
13 100 (2) x 12.0V @ 0.60A 1.00 1.70 513-1103-1-ND 7.28 6.62 513-1103-2-ND 140 430.78 POE13W2X12-R 
V1:7.0 @ 1.1A 
13 100 V2:3.3V @ 1.1A 1.00 1.70 513-1107-1-ND 7.28 6.62 513-1107-2-ND 140 430.78 POE13W3VERS-R 
V3:1.8V @ 1.1A 
V1:5.0V @ 1.6A 
13 100 2:3.3V @ 1.6A 1.20 1.70 513-1106-1-ND 7.28 6.62 513-1106-2-ND 140 430.78 POE13W2VERS-R 
Forward Topology 
26 160 (2) 3.3V @ 4.0A 1.0 2.6 513-1384-1-ND 6.62 6.02 513-1384-2-ND 115 321.88 POE26W3.3VS5-R 
26 160 (2) 3.3V @ 4.0A 1.0 2.6 513-1383-1-ND 6.62 6.02 513-1383-2-ND 115 321.88 POE26W3.3VS10-R 
26 160 (2) 5.0V @ 2.6A 1.0 2.6 513-1385-1-ND 6.62 6.02 513-1385-2-ND 115 321.88 POE26W5V-R 
VE RSA-PAC® Inductors/ DigiReel® |fotts Dimensions (mm) VP1,2.and VPH1 Series | VP3, 4, VPH4 and VP5 Series 
“| | Series | A B c 
Transformers (SMD) @)| [vei mK oe 
ate, VPH1 12.9 13.0 6.2 Cc = 
Specifications: VP2 163 768 78 & <C> 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C VP3 17.1 22.3 8.4 > 3 4 Ss 
¢ Isolation Voltage: S00OVAC VP4 18.0 24.6 10.0 A 7 we es 
¢ Frequency Range: 1MHz VPH4 : : : isd 
* Solder Reflow Temperature: 260°C for 10 seconds maximum VP5 21.0 28.5 10.8 
Inductance(1) Isat(2,3) Inms(2:4) Volt-pSec(5) Cut Tape 
(BASE) (BASE) (BASE) (BASE) i Price Each Digi-Key Tape and Reel Coiltronics 
20% (H) Max. (Amperes) | Typ. (Amperes) Max. (uVs) 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
3.4 4.59 2.08 65.6 513-1540-ND§ 8.38 7.62 5.67 = = = VP5-0053-R, 
5.7 1.41 1.26 33.7 513-1537-1-ND 6.81 6.19 4.61 513-1537-2-ND 300 862.80 VP2-0116-R 
6.1 1.75 1.70 44.7 513-1539-ND§ 7.72 7.02 5.23 = _ = VP4-0075-R, 
9.9 1.60 2.08 65.6 513-1193-ND§ 8.38 7.62 5.67 = = = VP5-0155-R, 
10.6 0.76 1.26 33.7 513-1192-1-ND 6.81 6.19 4.61 513-1192-2-ND 300 862.80 VP2-0216-R 
10.9 0.72 0.55 32.9 513-1559-1-ND NEW! 6.96 6.33 4.71 513-1559-2-ND NEW! 600 1764.00 VPH1-0076-R 
11.2 0.59 1.47 27.7 513-1538-1-ND 6.99 6.35 4.73 513-1538-2-ND 200 590.80 VP3-0138-R 
11.3 0.95 1.70 44.7 513-1558-ND§ NEW! 11.79 10.71 7.97 = = = VP4-0140-R, 
12.2 0.43 0.85 21.8 513-1191-1-ND 6.62 6.02 4.48 513-1191-2-ND 600 1679.40 VP1-0190-R 
12.7 1.21 1.41 64.6 513-1541-ND§ 15.73 14.29 10.64 = = = VPH4-0075-R 
21.6 0.53 0.95 48.3 513-1560-1-ND NEW! 8.20 7.45 5.55 513-1560-2-ND NEW! 300 1039.50 VPH2-0216-R 
27.4 0.29 0.55 32.9 513-1194-1-ND 6.62 6.02 4.48 513-1194-2-ND 600 1679.40 VPH1-0190-R 
159.65 0.14 1.41 64.6 513-1542-ND§t¢ 10.28 9.35 6.96 = =_ = VPH4-0860-R 


Note (1): Lsase = Nominal Inductance of a single winding. Note (2): lsase = is the lesser of Isat(ease) and IRms(ease) Note (3): Peak current that will result in 30% saturation of the core. This current value assumes that equal 
current flows in all six windings. Saturation current per winding may be calculated as follows: ISAT = 6 x IsaT(@ase)/Number of windings driven. Note (4): IRs current that results in a surface temperature of approximately 
40°C above ambient. The 40°C rise occurs when the specified current flows through each of the six windings. Note (5): For multiple windings in series, the volt-sec Tota (Vs) capability varies as the number of windings in 
series (S): Volt-~sec totat = S x Volt-ysec(ease). For multiple windings in parallel, the Volt-usecond Tora (Vs) capability is as shown in the table above. t These devices are designed for feed-forward applications, 
where load current dominates magnetizing current § Bulk 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1409 


ee aie High Current Low Profile Surface Mount Inductors — 
IHLP Series 


Features: * Shielded construction * Frequency range up to 5.0MHz (1.0MHz for IHLP1616AB and 20% Applications: PDA/Notebook/Desktop/Server applications (PDA application does not apply for 
IHLP1616BZ series) * Lowest DCR/uH, in this package size * Handles high transient current spikes IHLPS5050EZ and IHLP5050FD series) * High current POL converters ¢ Low profile, high current power 
without saturation » Ultra low buzz noise, due to composite construction Specifications: * All test data is supplies »* Battery powered devices * DC/DC converters in distributed power systems * DC/DC converters 
referenced to 25°C ambient * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Inductance Tolerance: for Field Programmable Gate Array (FPGA) 


Reel* 
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Inductance 
HH +20% Heat Rating Saturation Cut Tape 
@ 100kHz DCRmQ. DCRmO Current DC Current DC Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay 

Fig.| 0.25V,0A | Typical 25°C | Max. 25°C Amps Typical Amps Typical} Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.22 11.0 12.0 8.5F 20.0 541-1041-1-ND 2.15 1.74 1.45 541-1041-2-ND 4,000 986.00/M | IHLP1616ABERR22M01 
0.47 20.0 22.0 5.0F 13.0 541-1042-1-ND 2.15 1.74 1.45 541-1042-2-ND 4,000 986.00/M | IHLP1616ABERR47M01 
1A 1.0 50.0 52.5 4.0t 8.5 541-1043-1-ND 2.15 1.74 1.45 541-1043-2-ND 4,000 986.00/M | IHLP1616ABER1ROMO01 
1.0 43.0 47.0 4.2F 4.5 541-1044-1-ND 2.15 1.74 1.45 541-1044-2-ND 4,000 986.00/M | IHLP1616ABER1ROM11 
2.2 90.0 100.0 2.75¢ 3.0 541-1045-1-ND 2.15 1.74 1.45 541-1045-2-ND 4,000 986.00/M_| IHLP1616ABER2R2M11 
0.22 7.3 8.0 13.0F 24.0 541-1046-1-ND 2.18 1.77 1.48 541-1046-2-ND 4,000 | 1003.00/M | IHLP1616BZERR22M01 
1.0 33.0 37.0 3.75t 8.5 541-1047-1-ND 2.18 1.77 1.48 | 541-1047-: 4,000 | 1003.00/M | IHLP1616BZER1ROMO01 
1B 2.2 80.0 90.0 2.85t 6.0 541-1048-1-ND 2.18 1.77 1.48 | 541-1048-: 4,000 | 1003.00/M | IHLP1616BZER2R2M01 
1.0 24.0 27.0 4.5F 5.0 541-1049-1-ND 2.18 1.77 1.48 541-1049-: 4,000 | 1003.00/M | IHLP1616BZER1ROM11 
2.2 61.0 68.0 3.25t 3.25 541-1050-1-ND 2.18 1.77 1.48 | 541-1050-: 4,000 | 1003.00/M | IHLP1616BZER2R2M11 
47 95.0 105.0 1.7t 1.75 541-1051-1-ND 2.18 1.77 1.48 541-1051-: 4,000 | 1003.00/M | IHLP1616BZER4R7M11 
0.10 1.5 1.7 32.5 60.0 541-1000-1-ND 1.89 1.53 1.28 | 541-1000-: 2,000 867.00/M | IHLP2525CZERR10M01 
0.20 2.4 3.0 24.0 41.0 541-1001-1-ND 1.89 1.53 1.28 541-1001-2-ND 2,000 867.00/M | IHLP2525CZERR20M01 
0.33 3.5 3.9 20.0 30.0 541-1002-1-ND 1.89 1.53 1.28 | 541-1002-2-ND 2,000 867.00/M | IHLP2525CZERR33M01 
0.47 4.0 4.2 17.5 26.0 541-1003-1-ND 1.89 1.53 1.28 541-1003-2-ND 2,000 867.00/M | IHLP2525CZERR47M01 
0.68 5.0 5.5 15.54 25.0 541-1004-1-ND 1.89 1.53 1.28 | 541-1004-2-ND 2,000 867.00/M_| IHLP2525CZERR68M01 
0.82 6.7 8.0 13.04 24.0 541-1005-1-ND 1.89 1.53 1.28 541-1005-2-ND 2,000 867.00/M | IHLP2525CZERR82M01 
2 1.0 9.0 10.0 11.04 22.0 541-1006-1-ND 1.89 1.53 1.28 | 541-1006-2-ND 2,000 867.00/M | IHLP2525CZER1ROMO01 
1.5 14.0 15.0 9.04 18.0 541-1007-1-ND 1.89 1.53 1.28 541-1007-2-ND 2,000 867.00/M | IHLP2525CZER1R5M01 
2.2 18.0 20.0 8.04 14.0 541-1008-1-ND 1.89 1.53 1.28 | 541-1008-2-ND 2,000 867.00/M | IHLP2525CZER2R2M01 
3.3 28.0 30.0 6.04 13.5 541-1009-1-ND. 1.89 1.53 1.28 541-1009-2-ND. 2,000 867.00/M_| IHLP2525CZER3R3M01 
47 37.0 40.0 5.54 10.0 541-1010-1-ND 1.89 1.53 1.28 541-1010-2-ND 2,000 867.00/M | IHLP2525CZER4R7M01 
6.8 54.0 60.0 45 8.0 541-1011-1-ND 2.26 1.83 1.53 | 541-1011-2-ND 2,000 | 1037.00/M | IHLP2525CZER6R8M01 
8.2 64.0 68.0 4.04 75 541-1012-1-ND 2.26 1.83 1.53 | 541-1012-2-ND 2,000 | 1037.00/M | IHLP2525CZER8R2M01 
10.0 102.0 105.0 3.0a 7.0 541-1013-1-ND 2.26 1.83 1.53 | 541-1013-2-ND 2,000 | 1037.00/M | IHLP2525CZER100M01 
3 0.47 1.6 2.0 32.0 55.0 541-1014-1-ND 4.26 3.45 2.88 541-1014-2-ND 500 977.50 | IHLPS5050CEERR47M01 
0.68 2.3 2.5 28.0t 49.0 541-1015-1-ND 4.26 3.45 2.88 | 541-1015-2-ND 500 977.50 | IHLP5050CEERR68M01 
0.82 2.6 3.0 25.0t 44.0 541-1016-1-ND 4.26 3.45 2.88 500 977.50 | IHLP5050CEERR82M01 
1.0 3.3 3.5 24.0 40.0 541-1017-1-ND 4.26 3.45 2.88 500 977.50 | IHLP5050CEER1ROMO01 
1.5 5.1 5.5 19.0F 35.0 541-1018-1-ND 4.26 3.45 2.88 500 977.50 | IHLP5050CEER1R5M01 
4 2.2 7.2 8.0 16.0t 29.0 541-1019-1-ND 4.26 3.45 2.88 500 977.50 | IHLP5050CEER2R2M01 
3.3 11.0 12.0 12.0F 27.0 541-1020-1-ND 4.26 3.45 2.88 500 977.50 | IHLP5050CEER3R3M01 
47 14.3 15.0 10.0F 24.0 541-1021-1-ND 4.26 3.45 2.88 500 977.50 | IHLP5050CEER4R7M01 
5.6 18.3 19.0 9.5F 19.0 541-1022-1-ND 4.77 3.87 3.23 500 1096.50 | IHLP5050CEER5R6M01 
6.8 19.8 22.0 9.0F 18.0 541-1023-1-ND 4.77 3.87 3.23 | 541-1023-2-ND 500 1096.50 | IHLP5050CEER6R8M01 
10.0 30.4 34.0 7.0t 14.0 541-1024-1-ND 4.77 3.87 3.23 | 541-1024-2-ND 500 1096.50 | IHLP5050CEER100M01 
1.0 21 2.5 29.0t 50.0 541-1025-1-ND 4.88 3.96 3.30 250 561.00 | IHLP5050EZER1ROMO1 
2.2 4.6 5.5 20.0 32.0 541-1026-1-ND 4.88 3.96 3.30 | 541-1026-2-ND 250 561.00 | IHLP5050EZER2R2M01 
5A 3.3 Pea 9.2 15.0F 32.0 541-1027-1-ND 4.88 3.96 3.30 | 541-1027-2-ND 250 561.00 | IHLP5050EZER3R3M01 
47 12.8 15.0 12.0F 27.0 541-1028-1-ND 4.88 3.96 3.30 | 541-1028-2-ND 250 561.00 | IHLP5050EZER4R7M01 
6.8 15.4 18.5 11.0F 21.0 541-1029-1-ND 7.10 5.76 4.80 | 541-1029-2-ND 250 629.00 | IHLP5050EZER6R8M01 
10.0 21.4 25.5 9.0F 16.0 541-1030-1-ND 5.48 4.44 3.70 | 541-1030-2-ND 250 629.00 | IHLP5050EZER100M01 
0.47 1.0 1.2 41.0t 63.0 541-1031-1-ND 5.48 4.44 3.70 | 541-1031-2-ND 250 629.00 | IHLP5050FDERR47M01 
1.0 1.7 2.0 32.0 49.0 541-1032-1-ND 5.48 4.44 3.70 | 541-1032-2-ND 250 629.00 | IHLP5050FDER1ROMO01 
B 2.2 3.5 4.2 22.0t 40.0 541-1033-1-ND 7.29 5.91 4.93 | 541-1033-2-ND 250 629.00 | IHLP5050FDER2R2M01 
5 3.3 5.7 6.8 18.0t 35.0 541-1034-1-ND 5.48 4.44 3.70 | 541-1034-2-ND 250 629.00 | IHLP5050FDER3R3M01 
47 9.3 11.2 13.5F 30.0 541-1035-1-ND 5.48 4.44 3.70 | 541-1035-2-ND 250 629.00 | IHLP5050FDER4R7M01 
10.0 16.4 17.2 10.0F 15.5 541-1036-1-ND 8.21 6.66 5.55 541-1036-2-ND 250 943.50 | IHLP5050FDER100M01 


+ DC current (A) that will cause an approximate AT of 40°C A DC Current (A) that will cause an approximate AGT of 40°C + DC current (A) that will cause Lo to drop approximately 20% 
NOTE: The part temperature (ambient + temp rise) should not exceed 125°C under worst case operating conditions. Circuit design, component placement, PWB trace size and thickness, airflow and other cooling provisions 
all affect the part temperature. Part temperature should be verified in the end application. 


High Current Surface Mount Inductors — . 
IHSM4825 Series @Reel 


Features: * Flame retardant encapsulant (UL 94V-0) * Completely encapsulated winding provides superior environmental protection and moisture resistance »* High current 
unit in surface mount package printed with model, inductance value and date code » Compatible with infrared or conventional reflow soldering methods » Pick and place 


16.76 
compatible Applications: * Excellent for power line noise filters * Filters for switching regulated power supplies * DC/DC converters * SCR and Triac controls * RFI rm -_ 7 
suppression Electrical Specifications: « Inductance: Measured at 1V with no DC current * Inductance Tolerance: +15% ¢ Incremental Current: The typical current at 5.58) 8.58 
which the inductance will be decreased by 5% from its initial zero DC value * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C (no load); -55°C ~ 85°C (at full rated current) Material 4.57 +1+-7.62 1<+14.57 
Specifications: * Core: High resistivity ferrite core * Encapsulant: Epoxy * Terminals: 100% Sn over Ni E 
Inductance DCR Rated Incremental Cut Tape Tape and Reel 
@ 1kHz Max. Current Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay 
(uH) (Q) (Max Amps) (Amps Approx.) Part No. 1 10 100 Part No. 750 Part No. 
1.0 0.013 8.6 41 541-1037-1-ND 3.15 2.55 2.13 541-1037-2-ND 1083.75 IHSM4825ER1ROL 

22.0 0.152 1.7 1.02 541-1038-1-ND 3.29 2.67 2.23 541-1038-2-ND 1134.75 IHSM4825ER220L 

47.0 0.362 1.07 0.74 541-1039-1-ND 2.96 2.40 2.00 541-1039-2-ND 1020.00 |IHSM4825ER470L 

100.0 0.672 0.73 0.5 541-1040-1-ND 2.96 2.40 2.00 541-1040-2-ND 1020.00 IHSM4825ER101L 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Unshielded Drum Core — DU Series 


Features: * Drop in replacements for industry prevalent competitor series * High energy storage and low resistance Ideal for DC-DC buck or boost conversion »* Robust 
temperature deflection to prevent damage during solder reflow 


Ccocv 


MAGNETIGS 


Inductors 


Specifications: * Operating Temperature Rating: -40°C ~ 85°C Note (A): Nominal Inductance tested at 100kHz, 100mVrms at 20°C Note (B): DC current applied to produce a 
typical 10% drop in inductance Note (C): DC resistance is maximum at 20°C 


Induc- DCR Cut Tape 
tance Pkg. IsaT Max. Dimension (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel CoEv 
pH) Size Tol. A(®) ate) L Ww H Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
MGDU2 Series 
10 2.00 0.110 436-1140-1-ND 1.60 1.44 1.20 = = = MGDU2-00001 
47 1330 420% 0.80 0.390 12.95 9.40 3.30 436-1142-1-ND 1.45 1.31 1.09 = _ = MGDU2-00005 
100 0.60 0.840 436-1141-1-ND 1.60 1.44 1.20 436-1141-2-ND 1,000 544.00 MGDU2-00007 
470 0.20 4.000 436-1143-1-ND 1.45 1.31 1.09 = = = MGDU2-00011 
MGDUS Series 
1.0 6.80 0.0092 436-1146-1-ND 1.65 1.49 1.24 436-1146-2-ND 700 346.50 MGDU3-00004 
47 4.80 0.0184 436-1149-1-ND 1.65 1.49 1.24 = = = MGDU3-00003 
10 1352 +20% 3.90 0.0380 | 12.95 9.40 5.21 436-1144-1-ND 1.65 1.49 1.24 = _ _ MGDU3-00009 
100 1.30 0.2800 436-1145-1-ND 1.65 1.49 1.24 436-1145-2-ND 700 346.50 MGDU3-00015 
470 0.50 1.2700 436-1148-1-ND 1.55 1.40 AAG 436-1148-2-ND 700 325.50 MGDU3-00019 
MGDU4 Series 
10 3.50 0.040 436-1136-1-ND 1.70 1.53 1.28 436-1136-2-ND 250 127.50 MGDU4-00002 
47 1311 420% 1.60 0.110 12.95 9.40 11.43 436-1138-1-ND 1.70 1.53 1.28 = _ = MGDU4-00006 
100 1.20 0.220 436-1137-1-ND 1.70 1.53 1.28 = _ = MGDU4-00008 
470 0.30 0.950 436-1139-1-ND 1.70 1.53 1.28 = = = MGDU4-00012 
MGDUS Series 
10 4.30 0.031 436-1150-1-ND 1.80 1.62 1.35 436-1150-2-ND 250 135.00 MGDU5-00008 
47 2.60 0.086 436-1153-1-ND 1.80 1.62 1.35 436-1153-2-ND 250 135.00 MGDUS5-00012 
100 1971 +20% 1.80 0.190 18.54 15.24 7.40 436-1151-1-ND 1.80 1.62 1.35 436-1151-2-ND 250 135.00 MGDU5-00014 
470 0.82 0.850 436-1154-1-ND 2.00 1.80 1.50 = _ = MGDU5-00018 
1,000 0.56 1.800 436-1152-1-ND 1.80 1.62 1.35 = = = MGDU5-00025 


Shielded Drum Core — DS Series 


Features: * Drop-in replacements for industry prevalent competitor series * Ideal for DC-DC buck or boost conversion * High energy storage and low resistance »* Robust 
temperature deflection to prevent damage during solder reflow Specifications: * Operating Temperature Rating: -40°C ~ 85°C Note (A): Nominal Inductance tested at 100kHz, 
100mVrms at 20°C Note (B): DC current applied to produce a typical 10% drop in inductance Note (C): DC resistance is maximum at 20°C. 


DCR : P Cut Tape 
Inductance | Pkg. Isat Max. Dimension (mm) Digi-Key Price Each CoEv 
pHa) Size Tol. A®) ate) L Ww H Part No. 1 10 100 Part No. 
MGDS5 Series 
47 2.40 0.097 436-1134-1-ND 2.20 1.98 1.65 MGDS5-00005 
1976 +20% 18.54 15.25 7.62 
470 0.73 1.080 436-1135-1-ND 2.20 1.98 1.65 MGDS5-00011 


Shielded Drum Core - DQ Series 


Features: * High energy storage and low resistance * Smaller real estate than other common inductors * Robust temperature deflection to prevent damage during solder reflow 
Highly resistive core for EMI suppression applications Specifications: * Operating Temperature Rating: -40°C ~ 85°C Note (A): Nominal Inductance tested at 1kHz, 1Vrms at 
20°C Note (B): DC current applied to produce a typical 30% drop from the measured nominal inductance Note (C): DC resistance is maximum at 20°C 


Induc- DCR Cut Tape 
tance | Pkg. Isat Max. Dimension (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel CoEv 
uH) | Size Tol. A®) ale) E w H Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
MGDGQ4 Series 
10 1.84 0.049 436-1129-1-ND 1.65 1.49 1.24 436-1129-2-ND 1,000 495.00 MGDQ4-00004 
47 7545 +20% 0.88 0.260 7.50 7.50 4.50 436-1131-1-ND 1.55 1.40 1.17 = = = MGDQ4-00012 
100 0.60 0.610 436-1130-1-ND 1.55 1.40 1.17 = _— = MGDQ4-00016 
MGD@QS5 Series 
10 4.00 0.025 436-1120-1-ND 1.35 1.22 1.02 = = == MGDQ5-00005 
47 1260 420% 1.80 0.075 12.80 12.80 6.00 436-1123-1-ND 1.30 VAT 98 = _— == MGDQ5-00013 
100 1.30 0.160 436-1121-1-ND 1.35 1.22 1.02 = = = MGDQ5-00017 
1,000 0.40 1.530 436-1122-1-ND 1.35 1.22 1.02 = _ = MGDQ5-00029 
MGDGQ6 Series 
47 13.50 0.016 436-1128-1-ND 1.80 1.62 1.35 436-1128-2-ND 300 162.00 MGDQ6-00006 
10 5.40 0.022 436-1124-1-ND 1.70 1.53 1.28 = _— — MGDQ6-00009 
47 1280 +20% 2.50 0.100 12.50 12.50 8.00 436-1127-1-ND 1.80 1.62 1.35 436-1127-2-ND 300 162.00 MGDQ6-00017 
100 1.70 0.220 436-1125-1-ND 1.80 1.62 1.35 436-1125-2-ND 300 162.00 MGDQ6-00021 
1,000 0.55 1.820 436-1126-1-ND 1.80 1.62 1.35 436-1126-2-ND 300 162.00 MGDQ6-00033 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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LQP03T_00 Series 


Chip Coils Monolithic Digi@Reel” 
tanorator tn Electronics and Film Type SMD Coloring side 


F , 2 + f 
Dimensions in mm 0.3 
Induct- Test | Rated SRF Cut Tape 4 4 
ance | Toler- |Freq. |Current) Q DCR Min. Digi-Key Pricing Tape and Reel* _| Murata Bale oe utara 70:3 
(nH) | ance |(MHz)| (mA) |(Min.)} (ohm) (MHz) Part No. A 10 100 Qty. Pricing | Part No. us 9 al os — 09 — 
LQP0O3T_0O Series — Case 0201 
1.0 |+0.2nH| 500 | 400 | 13 |0.10max.| 6,000 490-2481-1-ND 25 2.41 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN1NOCOOD Murata’s original thin film technology contributes further to miniaturizing 
1.2 |+0.2nH| 500 | 280 | 13 |0.143max.| 6,000 | 490-2482-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000  73.85/M | LQPO3TN1N2CO0D high performance equipment because the size is small and the Q-value 
1.5 |+0.2nH| 500] 280 | 13 |016max.] 6,000 | 490-2483-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LOPO3TN1NSCO0D is high. 
1.8 |+0.2nH| 500} 280 | 13 |0146max.] 6,000 | 490-2484-1-ND 25 2.41 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LQPO3TN1N8COOD 
2.2 |+0.2nH | 500 | 220 | 13 |0.18max.| 6,000 | 490-2485-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 73.85/M_| LOPO3TN2N2Co0D LQP03T_04 Series 
27 |+0.2nH| 500] 220 | 13 |0.21max.f 6,000 | 490-2486-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LOPO3TN2N7COOD = 
3.3 | +0.2nH| 500] 190 | 13 |0.30max.} 6,000 | 490-2487-1-ND 25 2.41 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LOPO3TN3N3CO0D Coloring side 
3.9 |+0.2nH| 500] 170 | 13 |045max.] 6,000 | 490-2488-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LOPO3TN3N9COOD 
47 | +5% | 500] 160 | 13 |0.55max.) 6000 | 490-2489-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LOPO3TN4N7JOOD 
5.6 | +5% | 500| 140 | 13 |0.68max.| 6,000 | 490-2490-1-ND 25 2.41 16.88 | 10,000 | 73.85/M_| LOPO3TNSN6JOOD 
6.8 | +5% | 500] 130 | 13 |0.75max.| 6,000 | 490-2491-1-ND 25. 2.41 16.88 | 10,000 | 73.85/M | LOPO3TNGN8JO0D Polarity 
8.2 | +5% | 500| 110 | 13 |0.86max.| 5,500 | 490-2492-1-ND 25 2.41 16.88 | 10,000 | 73.85/M_| LOPO3TN8N2J00D Marking 
LQPO03T_04 Series — Case 0201 
1.0 ]+0.2nH] 500] 400 | 13 |0140max.] 6,000 | 490-4069-1-ND 25 2.41 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LOPO3TN1NOCO4D 
1.2 |+0.2nH| 500 | 280 | 13 |013max.] 6,000 | 490-4070-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LOPO3TN1N2co4D 
1.5 |+0.2nH| 500} 280 | 13 |0.16max.] 6,000 | 490-4071-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LPO3TN1NS5CO4D : ah F 
1.8 |#0.2nH| 500) 280 | 13 |0.16max.| 6.000 | 490-4072-1-ND 25° 211 16.88 | 10.000 | 74.00/M | LOPO3TNINECO4D anor ara smal O20 Sze tion value of seme arms has a 
2.2 |+0.2nH| 500 | 220 | 13 |018max.| 6,000 | 490-4073-1-ND 25 2.41 16.88 | 10,000 | 74.00/M_| LaPOsTN2N2co4D i 4 : has ‘been able 
3.3 |+0.2nH| 500 | 190 | 13 |0.20max.) 6,000 | 490-4074-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LOPOSTN3N3CO4D impedance at matching RF and IF circuits * High frequency designing. 
3.9 |+0.2nH| 500] 170 | 13 |0.30max.] 6,000 | 490-4075-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LOPO3TN3N9CO4D 
47 | +#5% | 500} 160 | 13 |0.40max.) 6000 | 490-4076-1-ND 25 2.41 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LOPO3TNAN7JO4D LQP15M Series 
5.6 | +5% | 500] 140 | 13 |055max.J 6,000 | 490-4077-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LOPO3TNSN6JO4D 
6.8 | +5% | 500| 130 | 13 |0.60max.| 6,000 | 490-4078-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M_| LPO3TN6N8J04D = 
8.2 | 45% | 500] 110 | 13 |0.86max.| 5,500 | 490-4079-1-ND 25 2.41 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LOPO3TN8N2J04D 05 0°35 
40 | +5% | 500| 100 | 13 |140max.J 4,500 | 490-4080-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LOPO3TN10NJO4D j fi 
42 | 45% | 500| 90 | 11 |145max.} 3,700 | 490-4081-1-ND 25 2.41 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LOPO3TN12NJO4D |= >10.25 = 
15 | +5% | 500| 90 | 11 |140max. 3,700 | 490-4082-1-ND 33 2.77 22.12 | 10,000 | 27.00/M | LOPO3TN15NJO4D jk-— 1.0 —+| 
18 | +5% | 500| 80 | 11 |1.60max.| 3,100 | 490-4083-1-ND 25 2.41 16.88 | 10,000 | 74.00/M_| LQPO3TN18NJO4D 
22 | 25% | 500; 70 | 11 |255max. 2,800 | 490-4084-1-ND 25 2.41 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LOPO3TN22NJO4D Features: « Tight inductance tolerance * Ultra small size 0402 inductor, 
27 | +5% | 500} 70 | 11 |2.90max.) 2500 | 490-4085-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LaPO3TN27NJO4D low profile and lightest weight in the world, enables miniaturization of 
33 | +5% | 300; 60 | 8 |2.95max.) 2000 | 490-4086-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LOPO3TN33NJO4D mobile telecommunication equipment * Weight: LOP15M Series 0.61mg/ 
39 | +5% | 300} 60 | 8 |3.35max.) 1,800 | 490-4087-1-ND 25 2.11 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LOPO3TN39NJO4D pes. multilayer film type inductor 0.94mg/pcs 
47 | +5% | 300} 50 | 8 |360max.) 1,600 | 490-4088-1-ND 25 2.41 16.88 | 10,000 | 74.00/M | LOPO3TN47NJO4D 
56 | +5% | 300| 50 | 8 |4.30max.| 1,400 | 490-4089-1-ND 09 79 6.28 | 10,000 | _74.00/M_| LPO3TNS6NJO4D j 
LQG15HS Series 
LQP15M Series — Case 0402 
1.0 ]+0.1nH] 500] 400 | 13 [040max.] 6,000 | 490-1124-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LOP15MN1NOBO2D Direction 
1.2 |+0.1nH| 500] 390 | 13 |0140max.) 6,000 | 490-1125-1-ND 20. 167 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LOP15MN1N2B02D 0.25 _/nelcator yr 
1.5 |+0.1nH| 500} 280 | 13 |0.20max.} 6,000 | 490-1126-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LOP15MN1NS5Bo2D 05 
1.8 |+0.1nH| 500] 280 | 13 |0.20max.] 6,000 | 490-1127-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LOP15MN1N8BO2D i“ 
2.2 |+0.1nH| 500 | 220 | 13 |0.30max.| 6,000 | 490-1128-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M_| LOP15MN2N2B02D i ops 
27 |+0.1nH| 500] 220 | 13 |0.30max.| 6,000 | 490-1129-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LOP15MN2N7BO2D : : 
3.3 |+0.1nH| 500] 190 | 13 |040max.] 6,000 | 490-1130-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LOP15MN3N3B02D Chip inductors specifically designed for high frequency applications. They 
3.9 |+0.1nH| 500] 170 | 13 |0.50max.} 6,000 | 490-1131-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LOP15MN3N9BO2D are designed to realize stable characteristics in high frequency range 
47 |+0.1nH| 500 | 160 | 13 |0.60max.) 6000 | 490-1132-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LOP15MN4N7BO2D applying integrated multilayer process. Integrated multilayer process 
5.6 | +0.1nH| 500 | 140 | 13 |0.70max.| 6,000 | 490-1133-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M_| LOP15MNSN6BO2D enables a wide range of inductance values with tight tolerance. 
6.8 |+0.1nH| 500 | 130 | 13 |090max.[ 6,000 | 490-1134-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M | LOP{5MINEN@BO2D 
8.2 |+0.1nH| 500 | 110 | 13 |110max.| 5,500 | 490-1135-1-ND 20 1.67 13.36 | 10,000 | 58.45/M_| LOP15MN8N2Bo2D ; 
LQG15HS Series — Case 0402 LOMIBr Senes 
1.0 ]+0.3nH] 100] 300 | 8 |0.07max.] 10,000 | 490-2610-1-ND 09 74 5.88 ] 10,000 | 25.73/M | LOGI5HS1NOSO2D +03, 
1.2 |+0.3nH|} 100} 300 | 8 |0.09max.} 6,000 | 490-2611-1-ND 09 ©.74 += 5.88 | 10,000 | 25.73/M_ | LAG15HS1N2S02D 
1.5 |+0.3nH|} 100] 300 | 8 |010max.} 6,000 | 490-2612-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LAG15HS1N5S02D 
1.8 |+0.3nH|} 100} 300 | 8 |040max.} 6,000 | 490-2613-1-ND 09 74 += 5.88 | 10,000 | 25.73/M_ | LAG15HS1N8so2D 
2.2 |+0.3nH| 100 | 300 | 8 |012max.| 6,000 | 490-2614-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | _25.73/M_| LAG1SHS2N2S02D 
27 |+0.3nH| 100] 300 | 8 |015max.f 6,000 | 490-2615-1-ND 09.74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LOGISHS2N7S02D eae : , : 
3.3 |+0.3nH|} 100] 300 | 8 |047max.} 6,000 | 490-2616-1-ND 09 ©.74 ~—-5.88 | 10,000 | 25.73/M | LAG15HS3N3S02D Special ferrite material, whose inductance change caused by bias current 
3.9 |+0.3nH| 100} 300 | 8 |0.18max.| 6,000 | 490-2617-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LOG15HS3N9S02D is small, enables large rated current of 50mA at 10 micro H. Magnetically 
47 |+0.3nH| 100} 300 | 8 |0.18max.) 6000 | 490-2618-1-ND 09 ©.74~—-5.88 | 10,000 | 25.73/M | LAG1SHS4N7S02D shielded structure enables good crosstalk characteristics. 
5.6 |+0.3nH| 100 | 300 | 8 |0.20max.| 4,500 | 490-2619-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | _25.73/M_| LOG1S5HSSN6SO2D 
6.2 |+0.3nH| 100] 300 | 8 |022max.| 4,500 | 490-2620-1-ND 09.74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LOGISHS6N2S02D LQM18N Series 
68 | +5% | 100} 300 | 8 |0.24max.} 4,500 | 490-2621-1-ND 09 §©.74 +» 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LAGISHS6N8J02D Electrode 
75 | +5% | 100] 300 | 8 |024max.} 4,200 | 490-3456-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LOG15HS7N5J020 
8.2 | 45% | 100] 300 | 8 |024max.| 3,700 | 490-2622-1-ND 09 ©.74 ~=—-5.88 | 10,000 | 25.73/M | LOG1SHS8N2J020 
40 | +5% | 100| 300 | 8 |026max.| 3,400 | 490-2623-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LOG15HS10NJ02D 
12 | +5% | 100| 300 | 8 |028max.| 3,000 | 490-2624-1-ND 09 74 5.88 | 10,000 | 25.73/M_| LOG15HS12NJ02D moat 
15 | 45% [100] 300 | 8 |032max.[ 2,500 | 490-2625-1-ND 09.74 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LOGISHS15NJ02D 0.8 
18 | +5% | 100| 300 | 8 |0.36max.| 2,200 | 490-2626-1-ND 09 §©.74 += 5.88 | 10,000 | 25.73/M | LAG15HS18NJo2D ; : ee are 
22 | 45% | 100| 300 | 8 |042max.) 1,900 | 490-2627-1-ND 09 ~=.74-—«5.88 | 10.000 | 25.73/M | LaG15HS22NJ02D Magnetically shielded chip coils were developed by using original 
27 | 25% | 100) 300 | 8 |046max.) 1.700 | 490-2628-1-ND ‘09 «= 74 ~—«5.88 | 10.000 | 25.73/M | Lag1sHs27NJo2D multilayer process technology and magnetic materials. Compact size is 
33_| 45% | 100 | 200 | 8 |0.58max.| 1,600 | 490-2629-1-ND 09-74 __5.88 | 10,000 |_25.73/M_| LOG15HS33NJ02D Suitable for high density mounting. Shielded construction is not affected 
39 | 25% | 100) 200 | 8 |065max.] 1,200 | 490-2630-1-ND 09.79 6.32 | 10,000 | 27.65/M | LOGI5HS39NJ02D by interference from peripheral components. 
47 | +5% | 100| 200 | 8 |0.72max.) 1,000 | 490-2631-1-ND 09 79 6.32 | 10,000 | 27.65/M | LAGISHS47NJO2D 
56 | +5% | 100| 200 | 8 |0.82max.) 800 | 490-2632-1-ND 09 79 6.32 | 10,000 | 27.65/M | LAGISHSS6NJ02D LQG18H Series 
68 | +5% | 100| 180 | 8 |0.92max.) 800 | 490-2633-1-ND 09 79 6.32 | 10,000 | 27.65/M | LAGISHS68NJo2D Direction 
82_| +5% | 100 | 150 | 8 |1.20max.| 700 | 490-2634-1-ND 11.88 7.00 | 10,000 | 30.63/M_| LaG1SHS82NJO2D Indicator 
100 | #5% | 100] 150 | 8 |1.25max.) 600 | 490-2635-1-ND 11.88 7.00 | 10,000 | 30.63/M | LOGI5HSR10J02D : 
120 | +5% | 100] 150 | 8 |1.30max.) 600 | 490-2636-1-ND 11.88 ~— 7.00 | 10,000 | 30.63/M | LAGISHSR12J020 
150 | #5% | 100] 140 | 8 |299max.) 550 | 490-2637-1-ND 11.96 7.64 | 10,000 | 33.00/M | LaG1SHSR15J020 Lo 
180 | +5% | 100] 130 | 8 |3.38max.) 500 | 490-2638-1-ND 11.96 7.64 | 10,000 | 33.43/M | LAG15HSR18J02D 0.8 1.6 —| 
220 | +5% | 100] 120 | 8 |377max.| 450 | 490-2639-1-ND 11.96 7.64 | 10,000 | 33.00/M | LaG1SHSR22J020 ; : tate ; 
270 | +5% | 100| 110 | 8 |494max.| 400 | 490-2640-1-ND 11.96 7.64 | 10,000 | 33.00/M_| LAG15HSR27J02D Designed to realize stable characteristics in high frequency range applying 
LQM18F Series — Case 0603 integrated multilayer process. Monolithic air core. 
1000] +20% | 1 | 150 ] — |0.20+30%] 120 | 490-4022-1-ND 16 1.30 10.36] 4,000 | 45.00/M | LOMi8FNiROMOOD - 
2200 | +20% | 1 | 120 | — |0.40230%) 80 490-4023-1-ND 16 1.30 10.36 | 4,000 | 45.00/M | LOM18FN2R2Mo0D LQM21D Series 
4700 | +20% | 1 | 80 | — |0.60+30%] 50 490-4024-1-ND 16 1.30 10.36 | 4,000 | 45.00/M | LaM18FN4R7MooD 
10000] +20% | 1 | 50 | — |0.90+30%] 30 490-4025-1-ND 16 1.30 10.36 | 4,000 | 45.00/M_| LOM18FN100MooD Electrode 
LQM18N Series — Case 0603 
47 | +20% | 50 | 50 | 10 [0.30max] 260 | 490-1110-1-ND 23 «1.93 15.44] 4,000 | 67.55/M | LOMI8NN47NMOOD 
68 | +20% | 50 | 50 | 10 |0.30max.) 250 | 490-4032-1-ND 23 1.93 15.44 | 4,000 | 68.00/M | LOM18NN68NMooD 
100 ] +10% | 25 | 50 | 15 |0.50max.) 240 | 490-1111-1-ND 23 1.93 15.44 | 4,000 | 67.55/M | LOM18NNR10K00D 
150 | +10% | 25 | 50 | 15 |0.60max.) 180 | 490-4033-1-ND 23 1.93 15.44 | 4,000 | 68.00/M | LOM18NNR1SK00D 
220 | +10% | 25 | 50 | 15 |0.80max.| 150 | 490-4034-1-ND 231.93 15.44 | 4.000 | 68.00/M_| LOM18NNR22K00D Consists of magnetically shield- Pan: ; 
330 | +10% | 25 | 35 | 15 |0.85max.| 125 | 490-4035-1-ND 23. 1.93 15.44 | 4,000 | 68.00/M | LOM18NNR33K00D ed chip inductors. It has less 
470 | +10% | 25 | 35 | 15 |1.35max.) 105 490-4036-1-ND 23° 1.93 15.44 | 4,000 | 68.00/M | LOQM18NNR47K00D than half the DC resistance of | LOM21DN4R7NOOD | 4 9. yo 
680 | +10% | 25 | 35 | 15 |1.70max.| 90 490-4037-1-ND 23 1.93 15.44 | 4,000 | 68.00/M | LOM18NNR68K00D our conventional monolithic | LOM21DN1o0NooD | 
1000 | +10% | 10 | 25 | 35 |0.60max.) 75 490-1112-1-ND 26 248 17.40 | 4,000 | 76.13/M | LOM18NN1ROKOOD chip inductors as well as high 
1500 | =10% | 10 | 25 | 35 |0.80max.) 60 | 490-4038-1-ND 26 2.18 17.40 | 4,000 | 76.00/M | LOM18NNiRS5KOOD inductance. Monolithic design. [| LOM2IDN220NOOL_ | 1.25 +0.2 
2200) +10% | 10 | 15 | 35 |115max.) 50 490-1113-1-ND 26 2.48 17.40 | 4,000 | 76.13/M | LOMi8NN2R2kK00D 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Chip Coils Monolithic Digi@Reel” | [LamziF series 7 
. jectrode 
fuorater in Heerntcs ANA Film Type SMD (cont.,) os 
Induct-| Test | Rated SRF Cut Tape 4 25 
ance | Toler- | Freq./Current] Q DCR Min. Digi-Key Pricing Tape and Reel* | Murata + 2571 
(nH) | ance |(MHz)} (mA) |(Min.)} (ohm) (MHz) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
7 Suitable for power line choke because of its excellent direct current 
LQG18H Series — Case 0603 characteristics. The series has larger rated current (60mA at 10 micro H) 
1.2 |+0.3nH| 100 | 500 12 | 0.10 max.} 6,000 490-1099-1-ND 21 1.75 14.00 | 4,000 61.25/M | LQG18HN1N2S00D than conventional rated current. Monolithic ferrite core. 
1.5 |+0.3nH| 100) 500 | 12 |0.10max.) 6,000 | 490-1100-1-ND 214 1.75 14.00] 4,000 | 61.25/M | LOGi8HN1N5S00D 
1.8 |+0.3nH| 100) 500 | 12 |0.10max.) 6,000 | 490-1101-1-ND 214. 1.75 14.00] 4,000 | 61.25/M | LaGi8HN1NssooD LOMDIN Seri 
2.2 |40.3nH| 100| 500 | 12 |0.10max.) 6,000 | 490-1102-1-ND 21 1.75 14.00] 4,000 | 61.25/M | LaGi8HN2N2S00D jones: Electrode 
2.7 [+0.3nH| 100 | 500 | 12 [0.15max.| 6,000 | 490-1103-1-ND 21.175 14.00 | 4,000 | 61.25/M | LOGi8HN2N7S00D 
3.3 [+0.3nH| 100 | 500 | 12 /015max., 6,000 | 490-1104-1-ND 21 «1.75 14.00] 4,000 | 61.25/M | LOGI8HN3N3S00D kK 2.0 I 
3.9 |+0.3nH| 100} 450 | 12 |0.15max.) 6,000 | 490-1105-1-ND 25 2.05 16.40 4,000 | 72.00/M | LaGi8HN3NgS00D log5+02 
4.7 |+0.3nH| 100} 450 | 12 |0.20max.) 6,000 | 490-1106-1-ND 21. 1.75 14.00] 4,000 | 61.25/M | LaGi8HN4N7SooD 1 
5.6 |+0.3nH| 100| 430 | 12 |0.20max.) 5,000 | 490-1107-1-ND 21 1.75 14.00] 4,000 | 61.25/M | LGi8HNSNeSOOD 
68 | +5% | 100} 430 | 12 |0.25max.) 5,000 | 490-1108-1-ND 21 1.75 14.00] 4,000 | 61.25/M | LGi8HN6NgJoOD : 
8.2 +5% | 100 | 400 12 | 0.25 max. 4,000 490-1109-1-ND zi 1.75 14.00 | 4,000 61.25/M_| LOG18HN8N2J00D Consists of magnetically shielded chip inductors developed using Murata’s 
LQM21D Series — Case 0805 original multilayer process technology and magnetic materials. The 
47uH] #30% | 1 | 30 ] — ]030max] 35 | 490-1120-1-ND 26 249 17.52] 4000 | T665/M | LOMAIDNARTNODD | J pintnte.Sz° Ol 2-Dunim:x1-2omnm enables compact. des| gh: of elec 
10uH | +30% | 1 | 15 | — |050max.) 24 490-1121-1-ND 26 2419 17.52] 4,000 | 76.65/M | LOM21DN100N00D . 
22uH | +30% | 1 | 13 | — [065max.| 16 490-1123-1-ND 26 219 17.52 | 3,000 | 76.65/M | LOM21DN220NO0L ; : 
LQM21F Series — Case 0805 LQM21P Series: NEW? 
4.0uH] +30% | 1 | 220 | — ]0.20+30%] 105 | 490-4026-1-ND 15 1.29 10.32] 4,000 | 45.00/M | LOM21FNtRONOOD Electrode 
2.2uH} +30% | 1 | 150 | — |0.28+30%| 70 490-4027-1-ND 15 1.29 10.32 | 4,000 | 45.00/M | LaM21FN2R2NO0D i ‘ ew 
4.7yH| +20% | 1 | 120 | — |0.35+30% 25 490-4028-1-ND 25 210 1676 | 3,000 | 73.00/M | LQM21FN4R7M70L | Ferrite i 
10uH | +20% | 1 | 100 | — |0.60+30%) 15 490-4029-1-ND 27 2.22 17.72 | 3,000 | 78.00/M | LOM21FN100M70L 
10H | +30% | 1 | 60 | — |0.50+30%| 15 490-1122-1-ND 18 1.51 12.08 | 3,000 | 52.85/M | LOM21FN100NOOL ; area 
22H | +30% | 1 | 13 | — [0.35230%| 15 490-4030-1-ND 18 151 12.08 | 3,000 | 53.00/M | LOM21FN220NO0L i Je— 2.0 >] 
47pH | +30% | 1 7 | — |0.60+30%| 7.5 490-4031-1-ND 18 151 12.08 | 3,000 | 53.00/M | LOM21FN470NOOL 
LQM21N Series — Case 0805 Feat +» Small size in 2.0x1.251 L file © L fed A 
OAH] +10% | 25 | 250 | 20 [026max.) 340 | 490-1174-1-ND 23. 1.88 15.04] 4,000 | 65.80/M | LOM21NNR10K10D io ec are Hp an Landes 
0.22uH| +10% | 25 | 250 | 20 |0.38max.| 220 | 490-1115-1-ND 23 1.88 15.04 | 4,000 | 65.80/M | LaMZiNNR22K10D | | Of 1100mA * Magnetically shielded structure Outstanding solder heat 
0.47uH] +10% | 25 | 200 | 25 |057max.) 150 | 490-1116-1-ND 23° 1.88 15.04] 4,000 | 65.80/M | LOM21NNR47K10D Aaslicatiene:s DC-DG cowvarter chreaite for mobile sautamene 
1.0uH] #10% | 10 | 50 | 45 |040max.) 107 | 490-1117-1-ND 24 2.03 16.20] 4,000 | 70.88/M | LOM21NN1ROK10D PP : quip 
4.5uH| +10% | 10 | 50 | 45 |050max.) 87 490-1118-1-ND 24 2.03 16.20] 4,000 | 70.88/M | LOM21NN1R5K10D 
2.2uH| +10% | 10 | 30 | 45 [063max.) 71 490-1119-1-ND 24 2.03 16.20 | 4,000 | 70.88/M | LOM21NN2R2K10D | | LQM31P Series 
NEW! LQM21P Series — Case 0805 NEW! 
0.47uH] +20% | 1 | 1100] — ]0.12+25%] 100 | 490-4991-1-ND 31 2.60 20.80] 4,000 | 91.00/M | LaM21PNR47MCOD roi 0.6 
1.0uH| +20% | 1 | 800 | — |0.19+25%) 90 490-4992-1-ND 31 2.60 20.80] 4,000 | 91.00/M | LaM21PN1ROMCOD | =a0 Se 
4.5uH| +20% | 1 | 700 | — |0.26+25%] 70 490-4993-1-ND 36 3.04 24.32 | 4,000 | 106.00/M | LOM21PNiR5MCOD : 
2.2uH| +20% | 1 | 600 | — [0.34+25%| 50 490-4994-1-ND 31 2.60 20.80 | 4,000 | 91.00/M | LaM21PN2R2MCOD 
LQM31P Series — Case 1206 Features low DC resistance and magnetically shielded structure. 
TOuH] #20% | 1 | 1200] — [0.12225%] 60 | 490-4039-1-ND ‘54454 36.28 | 3,000 | 159.00/M | LOMS1PNIROMOOL | | Outstanding solder heat resistance. Either flow or reflow soldering 


methods can be employed. 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Dimensions in mm 


Chip Coils Wound Type SMD DigiDReel’ 


LQW15A Series 
Induct- | Toler- | Test Freq. Rated Q DCR Max. | SRF Min. | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel* Murata 
ance (nH)) ance (MHz) |Current (mA) | (Min.) (ohm) (GHz) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
LQW15A Series — Case 0402 
15 +0.5nH 100 1000 10t 0.03 18 490-1136-1-ND AB 36 29 | 10,000 } 126.00/M) LQW15AN1N5D00D 
27 +0.5nH 100 850 20t 0.05 15 490-1137-1-ND AB 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN2N7D00D 
43 +0.2nH 100 750 25t 0.07 10 490-1138-1-ND A3 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN4N3C00D 
47 +0.2nH 100 750 25t 0.07 8 490-1139-1-ND AB 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN4N7CO0D 
6.1 +0.5nH 100 600 25t 0.12 8 490-1140-1-ND AB 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN5N1D00D 
6.2 +0.5nH 100 700 25t 0.09 8 490-1141-1-ND AB 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN6N2D00D Elo 2 0.2 
6.8 +5% 100 700 25t 0.09 6 490-1142-1-ND AB 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN6N8JO0D 3 ne 
75 +5% 100 570 25t 0.13 6 490-1143-1-ND AB 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN7N5J00D {__\ 
8.2 +5% 100 540 25t 0.14 5.5 490-1144-1-ND A4 37 30 | 10,000 | 129.15/M) LQW15AN8N2J00D ( 
91 +5% 100 540 25t 0.14 5.5 490-1145-1-ND AB 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN9N1J00D IE 
10 +5% 100 500 25t 0.17 5.5 490-1146-1-ND AB 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN10NJOOD w 
12 | 45% | 100 500 30t 0.14 5.5 | 490-1147-1-ND 43 36 ~—-.29 ‘| 10,000 | 126.00/M) LaW1SAN12NJooD *W: 0.640.1 (1.5-22nH) 
15 +5% 100 460 30t 0.16 5 490-1148-1-ND AB 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN15NJOOD 0.5+0 1 (27-56nH) : 
18 +5% 100 370 25t 0.27 45 490-1149-1-ND AB 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN18NJOOD ry a 
22 +5% 100 310 25t 0.30 4 490-1150-1-ND AB 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN22NJO0D 
27 +5% 100 280 25t 0.52 3.5 490-1151-1-ND AB 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN27NJOOD i i : a) usi ni fi 
33 | 35% | 100 260 zt | 063 3.2 | 490-1152-1-ND 43 36-29 | 40,000 | 126.007) LaWiSaNgaNJoop | } Consists of air core chip coll using a miniature alumina 
core. Has high Q value and high self resonant frequency in 
39 | 25% | 100 250 25t | 0.70 3 | 490-1153-1-ND 43.36.29. | 10,000 | 126.00/M] Law15aN39NJooD high frequency range. Suitable for high frequency circuits 
47 | 45% | 100 210 25§ | 1.08 2.9 | 490-1154-1-ND 43-36 ~—-.29 ‘| 10,000 | 126.00/M) LaW1SAN47NJoOD which are used in telecommunication equipment 
56 +5% 100 200 25§ 1417 28 490-1155-1-ND AB 36 29 | 10,000 | 126.00/M | LQW15AN56NJO0D . 
82 +5% 100 130 204 2.24 2.3 490-1157-1-ND A4 37 30 | 10,000 | 129.15/M | LQW15AN82NJOOD LQW18A Series 
100 +5% 100 120 204 2.52 1.5 490-4090-1-ND A4 37 -30 | 10,000 | 129.00/M | LQW15ANR10J00D 
120 5% 100 110 20a 2.66 1.0 490-4091-1-ND A4 37 -30 | 10,000 | 129.00/M | LQW15ANR12J00D 


+ Test Frequency at 250MHz_ § Test Frequency at 200MHz A Test Frequency at 150MHz 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Induct- | Toler- |Test Freq. Rated Q DCR SRF Min.) Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel* Murata 
ance (nH)| ance (MHz) | Current (mA) | (Min.) (ohm) (MHz) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | PartNo. 
LQW18A Series — Case 0603 
22 | +05nH | 100 700 16+ | 0.049max.] 6,000 | 490-1158-1-ND 39° »=«.33—«.27 | 4,000 | 115.15/m] LawisAN2N2D00D 
3.6 | +0.5nH | 100 850 25+ | 0.059max.| 6,000 | 490-1159-1-ND 39 ©3327 | 4,000 | 115.15/M] Law18AN3N6D00D 
3.9 | 405nH | 100 850 35+ | 0.059max.| 6,000 | 490-1160-1-ND 39.33.27 | 4,000 | 115.15/M) Law18AN3NgD00D F+10.3 0.3K 
43 | 40.5nH | 100 850 35+ | 0.059max.| 6,000 | 490-1161-1-ND 39 = 33.27 | 4,000 | 115.15/M) Law18AN4N3D00D 
47 | 40.5nH | 100 850 36+ | 0.059max.} 6,000 | 490-1162-1-ND 39.33.27 | 4,000 | 115.15/M| LaW18AN4N7D00D 
5.6 | +0.5nH | 100 750 36+ | 0.082max.| 6,000 | 490-1164-1-ND 39° ©3327 | 4,000 | 115.15/m] Lawi8ANSNeDo0D is 
62 | +05nH | 100 750 35+ | 0.082max.| 6,000 | 490-1163-1-ND 39 ©3327 | 4,000 | 115.15/M] Lawi8ANeN2D00D 7 o82! 
68 | +05nH | 100 750 35+ | 0.082max.| 6,000 | 490-1165-1-ND 39 33-27 | 4,000 | 115.15/M] Law18AN6N8D00D 1 LQW18AN 
75 | +0.5nH | 100 750 36+ | 0.082max.| 6,000 | 490-1166-1-ND 39 33-27 | 4,000 | 115.15/M] Law18AN7N5D00D 10:0.840.3 ~ 
8.2 | +0.5nH | 100 650 36t | 0.11 max. | 6,000 | 490-1167-1-ND 39.33.27 | 4,000 | 115.15/M| Law18ANsN2D00D 
87 | +05nH | 100 650 35t | 0.11max.| 6,000 | 490-1168-1-ND 39 =.33.——«.27 -| 4,000 | 115.15/M | LaW18AN8N7D00D Horizontal winding structure enables tight inductance. 
10 | 5% | 100 650 35t | 011max.| 6,000 | 490-1169-1-ND 39 «©.33 = 27 | 4,000 | 115.157] LaW18ANt0oNJOOD Gable HUGE SLRUH eden La be valle an 
12 45% 100 600 36t | 0.13max. | 6,000 | 490-1170-1-ND 39.33.27 | 4,000 | 115.15/M] Law18AN12NJooD a parle 
15 | #5% | 100 600 40+ | 0.13max. | 6,000 | 490-1171-1-ND 39 3327 | 4.000 | 115.15 Lawisantsnuoop | | ges steal for low loss, high output and low power 
+ Test Frequency at 250MHz § Test Frequency at 200MHz Test Frequency at150MHz + Test Frequency at 100MHz 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1413 


LQH2MC_02 Series 


Chip Coils Wound Type SMD (cont) 


finovator tn Elcetrontes 


Induct- | Toler- |Test Freq. Rated Q DCR SRF Min.) Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel* Murata 
ance (nH)| ance (MHz) | Current (mA) | (Min.) (ohm) (MHz) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | PartNo. 
78 | 25% | 100 550 40t | 0.16max. | 5,500 | 490-1172-1-ND 39 ~—«.33~—«27 | 4,000 | 115.15/M | LOWt8ANt8NJOOD — 96°0:8° 08 
22 +5% | 100 500 4ot | 0.17max. | 4,600 | 490-1173-1-ND 39 33.27 | 4,000 | 115.15/M | Law18ANz2NJooD 1 
27 +5% | 100 440 40t | 0.21max. | 3,700 | 490-1174-1-ND 39 ©3327 | 4,000 | 115.15/M | Law18AN27NJoOD L-1.6—+| 
33 +5% | 100 420 40t | 0.23max. | 3,200 | 490-1175-1-ND 39 33.27 | 4,000 | 115.15/M | LaW18AN33NJoOD 
39 +5% 100 400 40 0.26 max. | 2,800 490-1176-1-ND 39 .33 27 | 4,000 | 115.15/M | LQW18AN39NJOOD Wire wound type with low profile (0.95mm) and wide 
56 +5% 700 360 38§ | 0.35max. | 2,400 | 490-1177-1-ND 39 = 33.27 | 4,000 | 115.15/M | LQW18ANS6NJO0D inductance range. 
68 +5% | 100 340 38§ | 0.38max. | 2,200 | 490-1178-1-ND 39 33.27 | 4,000 | 115.15/M | Law18AN68NJooD : 
100 25% 100 220 34 | 0.68max. | 1,800 | 490-1179-1-ND 39 33.» -.27 | 4,000 | 115.15/M | LaW18ANRtOJ00D | | LQH2MC_52 Series NEW! 
120 | +5% | 100 180 32a | 1.3max. | 1,600 | 490-1180-1-ND 39 33.27 | 4,000 | 115.15/M | Lawi8ANR12J00D 
270 | +5% | 100 110 30 3.4max. | 960 | 490-1181-1-ND 43 36 ~=—-«.29 | 4,000 | 126.00/M | Lawi8ANR27J00D 
330 | 25% | 100 85 30 5.5max. | 800 | 490-1182-1-ND 43.36 «29 | 4,000 | 126.00/M | LaWi8ANR33J00D ao 
390 | +5% | 100 80 30 6.2max. | 800 | 490-1183-1-ND 43 36 ~=—-.29 | 4,000 | 126.00/M | Lawi8ANR39J00D 0.65 
470 | +5% | 100 75 30 7.0max. | 700 | 490-1184-1-ND 43 36 = -.29 | 4,000 | 126.00/M | Lawi8ANR47Jo0D = 
LQH2MC_02 Series — Case 0806 je 2.0 Seal t 
4000 | +20% 1 485 — | 03+30% | 100 | 490-4040-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/m | LaH2McNniRoMo2L 
1500 | +20% 1 445 — | 0.4430% | 95 | 490-4041-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LaH2McNiRSMo2L ieee 
2200 | +20% 1 425 — | 0.48+30%) 70 | 490-4042-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LaH2McN2R2mo2L Features: » Wire wound type with 0.70mm maximum ultra 
3300 | +20% 1 375 — | 0.630% | 65 | 490-4043-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LOH2MCN3R3Mo2L low-profile» Rated current: S95mA (1.0UH) » Inductance 
4700 | +20% 1 300 — | 0.830% | 60 | 490-4044-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LOH2MCN4R7Mo2L range: 1.0HH ~ 10uH 
Applications: * DC-DC converter 
6800 | +20% 1 255 — | 1.0+30% | 55 | 490-4045-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/m | LaH2MCcNéR8Mo2L 
10000 | +10% 1 225 — | 1.230% | 48 | 490-4046-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LaH2MCNt00KO2L | | L@yaap Series 
15000 | +10% 1 200 — | 16+30% | 40 | 490-4047-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LaH2MCN150KO2L 
22000 | +10% 1 185 — | 24430% | 30 | 490-4048-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LaH2McN220K02L 
33000 | +10% 1 160 — | 28430% | 28 | 490-4049-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LaH2MCcN330K02L 
47000 | +10% 1 120 — | 51+30% | 18 | 490-4050-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/m | LaH2McN470KO2L 
68000 | +10% 1 100 — | 66+30% | 14 | 490-4051-1-ND 72 60 48 | 3,000 | 209.00/M | LaH2McN680KO2L 
NEW! LQH2MC_52 Series — Case 0806 NEW! 
1.0 | +20% 1 595 — | 0.25+30%] 215 | 490-4984-1-ND 89 75 «60 | 3,000 | 261.00/M | LAH2MCNiROMS2L 
1.5 | +20% 1 540 — | 0.33+30% | 165 | 490-4985-1-ND 89 75 60 | 3,000 | 261.00/M | LaH2McNiRSMs2L a? 
22 | +20% 1 500 — | 0.42430% | 125 | 490-4986-1-ND 89 ©.75 ~—«.60 | 3,000 | 261.00/M | LaHaMcN2R2Ms2L emrall 8 Bae Tae Bek cient arabes etek 
3.3 | +20% 1 360 — | 074+30%) 110 | 490-4987-1-ND 89 75 60 | 3,000 | 261.00/M | LaH2MCNSR3M52L 7 t ; 
47 | 220% | 4 335 — | 0.91+30% | 90 | 490-4988-1-ND 89 75 60 | 3.000 | 26%.00m | LaHamenar7msar| | Bejormanre Tor TDG converter. Magnetically shielded 
68 | +20% 1 285 — | 4.23230%| 65 | 490-4989-1-ND ‘89 75 ~—«60 | 3,000 | 261.00/M | LOH2MCN6REM52L 
10 | +20% 1 200 — | 227+30%) 60 | 490-4990-1-ND 89 75 60 | 3,000 | 261.00/M | LaH2McNiooms2L| | LQH32C_23 Series 
LQY33P Series 
2200 | +20% 1 720 — | 036+30% | 270 | 490-4052-1-ND 72 60 48 | 1,500 | 209.00/m | Lay33PN2R2Mo2L 
4700 | +20% 1 600 — | 053+30%| 160 | 490-4053-1-ND 72 60 4) — — | Lay33PN4R7MO2L 


+ Test Frequency at 250MHz § Test Frequency at 200MHz Test Frequency at150MHz + Test Frequency at 100MHz 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Induct- | Toler- | Test Freq. Rated Q DCR SRF Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel* | Murata 
ance (wH)| ance (MHz) |Current(mA)| (Min.) | (ohm) (MHz) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
LQH32C_23 Series — Case 1210 
1.0 +20% 1 800 _ 0.09+30% 96 490-2493-1-ND 39 33 .26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32CN1ROM23L 
2.2 | #20% 1 600 — | 0.13330% | 64 490-2494-1-ND 39° 33.26 | 2,000 | 113.05/M | LOH32cN2R2M23L Consists of miniature chip coils with low DC resistance 
47 420% 1 450 = 0.230% 43 490-2495-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32CN4R7M23L high current capacity, and high impedance characteristics. 
10 +10% 1 300 - 0.44+30% 26 490-2496-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32CN100K23L Features are possible by the development of Murata’s 
47 | 10% 1 170 — | 1.3230% | 15 490-2497-1-ND 39.33.26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32CN470K23L ST ks tosis Excellent for use as power 
220 +10% 1 70 _ 8.4230% 6.8 490-4066-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.00/M | LQH32CN221K23L ; 
330 | +10% 1 60 — | 10#30% | 5.6 | 490-2498-1-ND 39.33.26 | 2,000 | 113.05/M | LaHs2cN331k28L | TL Qua2c 53 Series 
390 +10% 1 60 =- 17230% 5 490-4067-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.00/M | LQH32CN391K23L 
470 +10% 1kHz 60 = 19130% 5 490-2499-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32CN471K23L 
560 +10% 1kHz 60 = 22+30% 5 490-4068-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.00/M | LQH32CN561K23L 
LQH32C_53 Series — Case 1210 
1.0 +20% 1 1000 — |0.060+30%} 100 490-4055-1-ND 42 36 .29 | 2,000 | 123.00/M | LQH32CN1ROM53L 
2.2 +20% i) 790 —  |0.097+30% 64 490-4056-1-ND 42 36 .29 | 2,000 | 123.00/M | LQH32CN2R2M53L 
47 +20% 1 650 = 0.15230% 43 490-4057-1-ND 42 36 29 | 2,000 | 123.00/M | LQH32CN4R7M53L 
6.8 +20% 1 540 = 0.25230% 32 490-4058-1-ND 42 36 29 | 2,000 | 123.00/M | LQH32CN6R8M53L 
10 +10% 1 450 =- 0.30230% 26 490-4059-1-ND 42 36 29 | 2,000 | 123.00/M | LQH32CN100K53L 
15 +10% 1 300 = 0.58+30% 26 490-4060-1-ND 42 36 .29 2,000 | 123.00/M | LQH32CN150K53L Consists of miniature chip coils with low DC resistance, 
22 | 410% 1 250 — |0.71430%) 19 490-4061-1-ND 42.36 ~=—-.29 | 2,000 | 123.00/M | LQH32CN220K53L high current capacity and high impedence characteristics. 
33 | -£10% 1 200 — | 11230% | 17 | 490-4062-1-ND 42 36 29 | 2,000 | 123.00/M | LQH32CN330K53L Excelent for use as choke cols ln De power “sunby 
47 | £10% 1 170 — | 13#30% | 15 | 490-4063-1-ND 42 36 29 | 2,000 | 123.00/M | LGH32CN470K53L height of 1-7mm " 
68 +10% 1 130 - 2.2430% 12 490-4064-1-ND 42 36 29 | 2,000 | 123.00/M | LQH32CN680K53L 
100 | #10% 1 100 — | 35#30% | 10 | 490-4065-1-ND 42 36 29 | 2,000 | 123.00/M | LaH32CN101K53L | | QHagc Series 
LQH43C Series — Case 1812 
1.0 420% i 1080 _ 0.08 max. 100 490-2514-1-ND 64 54 43 500 93.10 | LQH43CN1ROMO3L 
2.2 420% 1 900 =_ 0.14 max. 60 490-2515-1-ND 64 54 43 500 93.10 | LQH43CN2R2M03L. 
3.3 +20% 1 800 =- 0.13 max. 47 490-2516-1-ND 64 54 3 500 93.10 | LQH43CN3R3M03L 
47 420% 1 750 _ 0.15 max. 35 490-2517-1-ND 64 54 43 500 93.10 | LQH43CN4R7M03L 
6.8 420% 1 720 =_ 0.20 max. 30 490-2518-1-ND 64 54 43 500 93.10 | LQH43CN6R8MO3L 
10 +10% 1 650 =- 0.24 max. 23 490-2519-1-ND 64 54 43 500 93.10 | LQH43CN100K03L 
33 +10% 1 310 - 1.0 max. 12 490-2520-1-ND 64 54 43 500 93.10 | LQH43CN330K03L 
47 +10% 1 280 =- 1.1 max. 10 490-2521-1-ND 64 54 43 500 93.10 | LQH43CN470K03L 
68 +10% 1 220 =- 1.7 max. 8.4 490-2522-1-ND 64 54 43 500 93.10 | LQH43CN680K03L 
330 +10% 1 100 =- 6.8 max. 3.6 490-2523-1-ND 67 56 A5 500 97.65 | LQH43CN331K03L i t We als ile. 
470 | 210% | 4kHz 90 — | 85max.| 30 490-2524-1-ND 67 56 ©.45. |-_«500 97.65 | LQH43CN471KO3L . 10°10 10 
LQH43M Series — Case 1812 Consists of miniature chip inductors with low DC 
39] 220%] 1 500 20.1 038max.] 41 | 490-2525-1-ND 79 66 53 | 500 | 114.89] LON4aMNaRamoaL| | ‘sistance, high current capacity, and high impedance 
56 | +10% 1 500 30 | 0.47max.| 33 490-2526-1-ND 79 66 53 | 500 114.89 | LQH43MNSR6KO3L power supply circuits. 
27 +10% 1 300 35 1.1 max. 14 490-2527-1-ND 63 53 43 500 92.58 | LQH43MN270K03L. 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Test Frequency at 796kHz (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1414 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Chip Coils Wound Type SMD (cont) — 
tanovator én Edcetrontes 
Induct- | Toler- | Test Freq. Rated Q DCR SRF Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel* | Murata 
ance (WH)| ance (MHz) |Current (mA) | (Min.) (ohm) (MHz) | PartNo. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
82 +10% 1 170 35 2.2 max. 75 490-2528-1-ND 63 53 AB 500 92.58 | LQH43MN820K03L 
150 +10% iL 130 40+ 3.7 max. 5.5 490-2529-1-ND 63 53 A3 500 92.58 | LQH43MN151K03L 
LQH32M Series — Case 1210 1 | 
1.0 +20% 1 445 20 0.5 max. 100 490-2500-1-ND 39 .33 26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32MN1ROM23L L—as5—l 
2.2 +10% 1 370 20 0.8 max. 50 490-2501-1-ND 39 33 .26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32MN2R2K23L Consists of winding type chip coils for general use by 
47 | st0% | 4 270 20 | 12max. | 31 | 490-2502-1-ND 39.33.26 | 2,000 | 113.057 | LaH32MNaR7K23L | | HE Teeter ate te rene 
6.8 +10% 1 240 20 1.5 max. 25 490-2503-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32MN6R8K23L 
8.2 +10% 1 225 20 1.6 max. 23 490-2504-1-ND 39 .33 26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32MN8R2K23L LQH32M Series 
10 45% 1 190 35 1.8 max. 20 490-2505-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32MN100J23L il I 
22 45% il 150 35 2.8 max. 14 490-2506-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32MN220J23L | U 
33 +5% 1 115 40 3.5 max. 12 490-2507-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32MN330J23L L a "| 
47 45% 1 100 40 4.3 max. an 490-2508-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32MN470J23L 0.9 1.3 0.9 
150 45% 1 70 40+ 9.3 max. 6 490-2509-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32MN151J23L pe 25—| 
aE Ta 
270 +5% if 65 40+ 12.5 max. 5 490-2510-1-ND 39 .33 26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32MN271J23L 2.0 
330 45% 1 65 40+ 13.0 max. 5 490-2511-1-ND 39 33 26 | 2,000 | 113.05/M | LQH32MN331J23L oy 
390 | 45% 1 50 50¢ | 22.0 max. 5 490-2512-1-ND 39 33» .26 | 2,000 | 113.05/M | LOH32IMIN391J23L Consists of miniature chip inductors wound on a special 
560 | 45% | 1kHz 40 50¢ | 28.0 max. 5 | 490-2513-1-ND 39 = .33-——«.26 | 2,000 | 113.05/M | LOH32MIN561J23L {eco High Q value at high frequency and low DC 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Test Frequency at 796kHz 


Common Mode Choke Coils wound Type, Film Type and Film Type Arrays 


DLW21H Series: Excellent noise suppression for limited board space applications. Suitable for differential _DLWS5BT Series: Suitable for noise suppression at DC power line and portable equipment. Low profile. Small 
signal line like USB2.0, IEEE1394 and LVDS. DLW21H does not provide distortion to high speed signal _ size and high rated current. High common mode impedance. 


transmission due to its high coupling. (USB2.0:DLW21HN900SQ2). DLP31S Series: Has excellent performance at high frequency range. Suitable for differential signal line like 
DLW31S Series: High common mode impedance at high frequency provides excellent noise suppression USB, because DLP31S does not provide distortion to high speed signal transmission due to its high coupling 
performance. DLW31S series enables noise suppression for differential signal line without distortion in high (coupling coefficient: 0.98 minimum). 


Speed signal transmission due to its high coupling. Small dimension enables higher density mounting. DLP31D Series: Utilizing ferrite materials and thin film technology, this common mode choke coil array has 


DLWS5BS Series: High performance wound type chip common mode choke coil. Its high impedance characteristic high impedance characteristics all packaged in a small case size. 2 components are included in 3.2 x 1.6mm. 
enables great noise suppression, but it does not damage high speed signal due to low normal mode impedance. DLP31D can suppress common mode noise without damage to signal wave. 
Dimensions in mm 


DLW21H Series DLWS5BT Series 
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DLWS5BS Series DLP31D Series 
0.4 
Common Mode Insulation With- DC 
Impedance Rated Rated | Resistance | standing Resis- Cut Tape 
(at 100MHz) Current | Voltage (min.) Voltage tance Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata 
(ohm) (mA) (Vdc) (M ohm) (Vdc) (ohm) Part No. 10 50 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
DLW21H Series — Wound Type 
67 330 50 10 125 0.35 max. 490-1063-1-ND 60 52 48 490-1063-2-ND 3,000 276.50/M | DLW21HN670SQ2L 
90 330 50 10 125 0.35 max. 490-1064-1-ND 60 52 48 490-1064-2-ND 3,000 276.50/M | DLW21HN900SQ2L 
120 280 50 10 125 0.45 max. 490-1065-1-ND 60 52 48 490-1065-2-ND 3,000 276.50/M | DLW21HN121SQ2L 
180 250 50 10 125 0.50 max. 490-1066-1-ND -60 52 48 490-1066-2-ND 3,000 276.50/M_ | DLW21HN181SQ2L 
DLW31S Series — Wound Type 
2200 (Typ.) 200 50 10 125 1.2 490-1070-1-ND 1.07 93 .86 490-1070-2-ND 2,000 498.75/M | DLW31SN222SQ2L 
1000 (Typ.) 230 50 10 125 1.0 490-1069-1-ND 1.07 93 86 490-1069-2-ND 2,000 498.75/M | DLW31SN102SQ2L 
600 (Typ.) 260 50 10 125 0.8 490-1068-1-ND 1.07 93 86 490-1068-2-ND 2,000 498.75/M | DLW31SN601SQ2L 
90 (Typ.) 370 50 10 125 0.3 490-1067-1-ND 1.07 93 86 490-1067-2-ND 2,000 498.75/M_ | DLW31SN900SQ2L 
DLW5BS Series — Wound Type 
1000 (Typ.) 1500 50 10 125 0.06 490-1072-1-ND 2.11 1.83 1.69 490-1072-2-ND 400 392.56 | DLW5BSN102SQ2L 
350 (Typ.) 2000 50 10 125 0.04 490-1071-1-ND 2.11 1.83 1.69 490-1071-2-ND 400 392.40 | DLW5BSN351SQ2L 
DLW5BT Series — Wound Type 
100 (Typ.) 6000 50 10 125 0.009+40% 490-4019-1-ND 1.18 1.02 94 490-4019-2-ND 700 383.60 | DLWS5BTN101SQ2L 
1000 (Typ.) 2000 50 10 125 0.024+40% 490-4018-1-ND 1.18 1.02 94 490-4018-2-ND 700 383.60 | DLW5BTN102SQ2L 
1400 (Typ.) 1500 50 10 125 0.040+40% 490-4017-1-ND 1.22 1.05 97 490-4017-2-ND 700 383.60 | DLWS5BTN142SQ2L 
DLP31S Series — Film Type 
120 +20% 100 16 100 40 2.0 max. 490-4020-1-ND 1.40 1.21 1.12 490-4020-2-ND 3,000 650.00/M | DLP31SN121ML2L 
550 +20% 100 16 100 40 3.6 max. 490-4021-1-ND 1.40 1.21 1.12 490-4021-2-ND 3,000 650.00/M | DLP31SN551ML2L 
DLP31D Series — Film Type Arrays 
90 160 10 100 25 1.1 max. 490-2474-1-ND 1.46 1.27 PAZ. 490-2474-2-ND 3,000 678.83/M | DLP31DN900ML4L 
130 120 10 100 25 1.6 max. 490-2475-1-ND 1.46 1.27 1.17 490-2475-2-ND 3,000 678.83/M | DLP31DN131ML4L 
200 100 10 100 25 2.2 max. 490-2476-1-ND 1.46 1.27 117 490-2476-2-ND 3,000 678.83/M | DLP31DN201ML4L 
320 80 10 100 25 3.5 max. 490-2477-1-ND 1.46 1.27 117 490-2477-2-ND 3,000 678.83/M | DLP31DN321ML4L 
440 70 10 100 25 4.3 max. 490-2478-1-ND 1.46 1.27 1.17 490-2478-2-ND 3,000 678.83/M | DLP31DN441ML4L 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 1415 


E anasonic Item _|Non Wound Type Wire Wound Type 
Styles F E K J D c A B 
0402 0603 0402 0603 0805 1008 1210 1812 
S u rfa ce M ou nt ] n d u ctors D @PReel ® | Type (1005) | (1608) | (1005) | (1608) | (2012) | (2520) | (3225) | (4532) 
Non Magnetic Core ELJRF | ELJRE | ELUNK = ELJND | ELJNC | ELJNA — 
Non Wound and Wire Wound type chip inductors for automatic and high-density mounting. Higher Q Type ELJQF = = ELJFJ = conn = = 
Features: * High Q * Good for mounting »* Wide availability range (1.0nNH ~ 1000UH) * Stable L-value in any Regular = = _ ELJFJ | ELJFD | ELJFC | ELJFA | ELJFB 
mounting direction (non winding type) Shield supr- + EupE ELJSC | ELJSA cae 
Recommended Applications: ¢ Portable telephones, Wireless Communication equipment (W-LAN, BT), PDA, igh Power . = =e _ ELJPC ELPA 
Camcorder, DSC, Various modules, HIC, TV, VTR, PC peripherals ow sistance = 


Fig. 1 - 0402 (1005) Fig. 2 - 0603 (1608) 
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RF Type (Non-winding design): * High Q * High self-resonant RE Type (Non-winding design): * Small size * High self-resonant 

frequency * Non Polarity frequency ¢ Tight tolerance 

QF Type: * High Q * Lead-Free PE Type (Non-winding design): * Small size * High self-resonant | ND Type: * High Q » High self-resonant frequency 
PF Type: * High power type » Stable for power line as choke coil frequency FD Type: * High Q ¢ Standard version of ND Type 


Fig. 4 - 1008 (2520) Fig. 5 - 1210 (3225) Fig. 6 - 1812 (4532) 
Code of value "| Code of Value =a Code of Value 
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L a 
NC Type: ¢ Low inductance, tight tolerance and small size »* Suitable | FA Type: * Chip inductor for general use * Compact size with a L3.0-+/ L-o6 
for high-frequency circuits * Coreless type *L is stable with respect to | wide inductance range 
temperature and humidity NA Type: * Coreless Type *L is stable with respect to temperature 
FC/SC Type: * Smallest of the coil type inductors * Suitable for a | and humidity suitable for high-frequency circuits 
variety of small processing circuits * SC Type is equipped with a | SA Type: ¢ Use of ferrite resin giving it an additional function of 
magnetic shield function magnetic shield * Compact size with high inductance 
PC Type: * High rated DC current * Low DC resistance ¢ Suitable for | PA Type: * High power * High rated DC current * Suitable for power 
power circuits line as choke coil EA Type: * Low DC resistance FB and PB Type: « Chip inductor for general use * High inductance 


Induc- Tol- L,QTest | S.R.F.Min.| RDC Max. | IDC Max.| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
tance erance Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

. 1, 0402 (1005) — Type RF (2% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.05 400 PCD1898CT-ND 12 96 7.56 PCD1898TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF1NOZFB 
1.2nH +0.2nH 8 _ 100 6000 0.06 400 PCD1899CT-ND 12 96 7.56 PCD1899TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF1N2ZFB 
1.5nH +0.2nH 8 — 100 6000 0.07 400 PCD1900CT-ND 12 96 7.56 PCD1900TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF1N5ZFB 
1.8nH +0.2nH 8 — 100 6000 0.08 400 PCD1901CT-ND 12 96 7.56 PCD1901TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF1N8ZFB 
2.2nH +0.2nH 8 — 100 6000 0.09 400 PCD1902CT-ND 12 96 7.56 PCD1902TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF2N2ZFB 
2.7nH +0.2nH 8 _ 100 5500 0.10 400 PCD1903CT-ND 12 96 7.56 PCD1903TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF2N7ZFB 
3.3nH +0.2nH 8 _ 100 5500 0.12 400 PCD1904CT-ND A2 96 7.56 PCD1904TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF3N3ZFB 
3.9nH +0.2nH 8 —_— 100 5200 0.15 360 PCD1905CT-ND 12 96 7.56 PCD1905TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF3N9ZFB 
4.7nH +0.2nH 8 _ 100 4800 0.17 360 PCD1906CT-ND 12 96 7.56 PCD1906TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF4N7ZFB 
5.6nH +0.2nH 8 boat 100 4600 0.19 340 PCD1907CT-ND 12 -96 7.56 PCD1907TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RFS5N6ZFB 
6.8nH +0.2nH 8 — 100 4000 0.30 320 PCD1908CT-ND 12 96 7.56 PCD1908TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF6N8ZFB 
8.2nH +0.2nH 8 —_— 100 3500 0.35 320 PCD1909CT-ND 12 96 7.56 PCD1909TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF8N2ZFB 
10nH 42% 8 _ 100 2800 0.41 320 PCD1910CT-ND 12 96 7.56 PCD1910TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF10NGFB 
12nH 42% 8 _ 100 2800 0.45 320 PCD1911CT-ND 12 96 7.56 PCD1911TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF12NGFB 
15nH +2% 8 = 100 2500 0.60 240 PCD1912CT-ND 12 96 7.56 PCD1912TR-ND 10,000 41.00/M_| ELJ-RF1S5NGFB 
18nH 42% 8 = 100 2200 0.70 240 PCD1913CT-ND 12 96 7.56 PCD1913TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF18NGFB 
22nH +2% 8 _ 100 2000 0.80 200 PCD1914CT-ND 12 96 7.56 PCD1914TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF22NGFB 
27nH +2% 8 — 100 1800 1.20 200 PCD1915CT-ND 12 96 7.56 PCD1915TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF27NGFB 
33nH 42% 8 —_— 100 1800 1.40 170 PCD1916CT-ND 12 96 7.56 PCD1916TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF33NGFB 
39nH 42% 8 = 100 1800 1.70 150 PCD1917CT-ND 12 96 7.56 PCD1917TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF39NGFB 
47nH +2% 8 _ 100 1800 2.10 140 PCD1918CT-ND 12 96 7.56 PCD1918TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF47NGFB 
56nH 42% 8 _ 100 1500 2.50 130 PCD1919CT-ND 12 96 7.56 PCD1919TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF56NGFB 
68nH +2% 8 —_— 100 1500 4.50 120 PCD1920CT-ND 12 96 7.56 PCD1920TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF68NGFB 
82nH 42% 8 _ 100 1400 4.50 110 PCD1921CT-ND 12 96 7.56 PCD1921TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RF82NGFB 
100nH +2% 8 _ 100 1200 5.50 90 PCD1922CT-ND 12 96 7.56 PCD1922TR-ND 10,000 41.00/M | ELJ-RFR10GFB 

Fig. 1, 0402 (1005) — Type RF (5% Tolerance) 

1.0nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.05 400 PCD1264CT-ND WW 93 7.29 = = — | ELJ-RF1NODF 
1.2nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.06 400 PCD1265CT-ND 11 93 7.29 = _ — | ELJ-RF1N2DF 
1.5nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.07 400 PCD1266CT-ND | 93 7.29 PCD1266TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF1NS5DF 
1.8nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.08 400 PCD1267CT-ND id 93 7.29 = _ — | ELJ-RF1N8DF 
2.2nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.09 400 PCD1268CT-ND 1 93 7.29 PCD1268TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF2N2DF 
2.7nH +0.3nH 8 21 100 5500 0.10 400 PCD1269CT-ND 1 93 T.29 = _ — | ELJ-RF2N7DF 
3.3nH +0.3nH 7 21 100 5500 0.12 400 PCD1270CT-ND WW 93 7.29 PCD1270TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF3N3DF 
3.9nH +0.3nH 7 20 100 5200 0.15 360 PCD1271CT-ND al 93 7.29 PCD1271TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF3N9DF 
4.7nH +0.3nH 7 20 100 4800 0.17 360 PCD1272CT-ND WW 93 7.29 PCD1272TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF4N7DF 
5.6nH +0.3nH 7 20 100 4600 0.19 340 PCD1273CT-ND 11 93 7.29 PCD1273TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF5N6DF 
6.8nH 5% ve 19 100 4000 0.30 320 PCD1274CT-ND 1 93 7.29 PCD1274TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF6N8JF 
8.2nH 5% 7 19 100 3500 0.35 320 PCD1275CT-ND eu 93 7.29 PCD1275TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF8N2JF 
12.0nH 5% ir 19 100 2800 0.45 320 PCD1277CT-ND 11 93 7.29 = _ — | ELJ-RF12NJF 
18.0nH 5% 7 19 100 2200 0.70 240 PCD1279CT-ND | 93 7.29 = = — | ELJ-RF18NJF 
22.0nH 5% 7 19 100 2000 0.80 200 PCD1280CT-ND aU 93 7.29 PCD1280TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF22NJF 
27.0nH 5% 7 19 100 1800 1.20 200 PCD1281CT-ND 11 93 7.29 = = — | ELJ-RF27NJF 


(Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1416 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


moe 
Panasonic surface Mount Inductors (cont) Ree 
Induc- Tol- Q | QTyp.@| L,QTest | S.R.F. Min. | RDC Max. | IDC Max.| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
tance erance Min. | 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. u 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
33.0nH 5% Tt 18 100 1800 1.40 170 PCD1282CT-ND | 93 7.29 PCD1282TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF33NJF 
39.0nH 5% ie 18 100 1800 1.70 150 PCD1283CT-ND Plo] 93 7.29 PCD1283TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF39NJF 
47.0nH 5% 7h = 100 1800 2.10 140 PCD1326CT-ND | 93 7.29 = = — | ELJ-RF47NJF 
56.0nH 5% va _ 100 1500 2.50 130 PCD1327CT-ND 11 93 7.29 = _ — | ELJ-RF56NJF 
68.0nH 5% te = 100 1500 4.00 120 PCD1328CT-ND Pb] 93 7.29 PCD1328TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF68NJF 
82.0nH 5% 7 = 100 1400 4.50 110 PCD1329CT-ND Pil 93 7.29 PCD1329TR-ND 10,000 40.00/M | ELJ-RF82NJF 
1, 0402 (1005) — Type RF (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.05 400 PCD1923CT-ND .08 68 5.36 PCD1923TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF1NODFB 
1.2nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.06 400 PCD1924CT-ND .08 68 5.36 PCD1924TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF1N2DFB 
1.5nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.07 400 PCD1925CT-ND -08 68 5.36 PCD1925TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF1NS5DFB 
1.8nH +0.3nH 8 _ 100 6000 0.08 400 PCD1926CT-ND -08 68 5.36 PCD1926TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF1N8DFB 
2.2nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.09 400 PCD1927CT-ND 08 68 5.36 PCD1927TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF2N2DFB 
2.7nH +0.3nH 8 _ 100 5500 0.10 400 PCD1928CT-ND .08 68 5.36 PCD1928TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF2N7DFB 
3.3nH +0.3nH 8 = 100 5500 0.12 400 PCD1929CT-ND -08 68 5.36 PCD1929TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF3N3DFB 
3.9nH +0.3nH 8 = 100 5200 0.15 360 PCD1930CT-ND .08 68 5.36 PCD1930TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF3N9DFB 
4.7nH +0.3nH 8 = 100 4800 0.17 360 PCD1931CT-ND .08 68 5.36 PCD1931TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF4N7DFB 
5.6nH +0.3nH 8 = 100 4600 0.19 340 PCD1932CT-ND -08 68 5.36 PCD1932TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF5N6DFB 
6.8nH +5% 8 = 100 4000 0.30 320 PCD1933CT-ND .08 68 5.36 PCD1933TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF6N8JFB 
8.2nH +5% 8 = 100 3500 0.35 320 PCD1934CT-ND .08 68 5.36 PCD1934TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF8N2JFB 
10nH +5% 8 = 100 2800 0.41 320 PCD1935CT-ND .08 68 5.36 PCD1935TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF10NJFB 
12nH +5% 8 = 100 2800 0.45 320 PCD1936CT-ND .08 68 5.36 PCD1936TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF12NJFB 
15nH +5% 8 = 100 2500 0.60 240 PCD1937CT-ND -08 68 5.36 PCD1937TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF1SNJFB 
18nH +5% 8 = 100 2200 0.70 240 PCD1938CT-ND .08 68 5.36 PCD1938TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF18NJFB 
22nH +5% 8 = 100 2000 0.80 200 PCD1939CT-ND .08 68 5.36 PCD1939TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF22NJFB 
27nH +5% 8 = 100 1800 1.20 200 PCD1940CT-ND .08 68 5.36 PCD1940TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF27NJFB 
33nH +5% 8 = 100 1800 1.40 170 PCD1941CT-ND .08 68 5.36 PCD1941TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF33NJFB 
39nH +5% 8 = 100 1800 1.70 150 PCD1942CT-ND -08 68 5.36 PCD1942TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF39NJFB 
47nH +5% 8 — 100 1800 2.10 140 PCD1943CT-ND .08 68 5.36 PCD1943TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF47NJFB 
56nH +5% 8 = 100 1500 2.50 130 PCD1944CT-ND .08 68 5.36 PCD1944TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF56NJFB 
68nH +5% 8 = 100 1500 4.50 120 PCD1945CT-ND .08 68 5.36 PCD1945TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF68NJFB 
82nH +5% 8 = 100 1400 4.50 110 PCD1946CT-ND -08 68 5.36 PCD1946TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RF82NJFB 
100nH +5% 8 — 100 1200 5.50 90 PCD1947CT-ND .08 68 5.36 PCD1947TR-ND 10,000 29.00/M | ELJ-RFR10JFB 
Fig. 1, 0402 (1005) — Type PF (5% Tolerance) 
2.2nH +0.3nH 7 _— 100 5300 0.04 1900 PCD1539CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1539TR-ND 10,000 124.50/M | ELJ-PF2N2DF 
2.7nH +0.3nH ft _— 100 5300 0.05 1800 PCD1540CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1540TR-ND 10,000 124.50/M | ELJ-PF2N7DF 
3.3nH +0.3nH 7 _— 100 5000 0.07 1500 PCD1541CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1541TR-ND 10,000 124.50/M | ELJ-PF3N3DF 
3.9nH +0.3nH 7 _ 100 4800 0.08 1400 PCD1542CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1542TR-ND 10,000 124.50/M | ELJ-PF3N9DF 
4.7nH +0.3nH a = 100 4600 0.10 1300 PCD1543CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1543TR-ND 10,000 124.50/M | ELJ-PF4N7DF 
5.6nH +0.3nH ra _ 100 4200 0.12 1200 PCD1544CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1544TR-ND 10,000 124.50/M | ELJ-PF5N6DF 
6.8nH 5% ie _ 100 4000 0.16 1100 PCD1545CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1545TR-ND 10,000 124.50/M | ELJ-PF6N8JF 
8.2nH 5% Te = 100 3700 0.21 900 PCD1546CT-ND 35 2.91 22.83 = = — | ELJ-PF8N2JF 
10.0nH 5% ff = 100 3200 0.26 750 PCD1547CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1547TR-ND 10,000 124.50/M | ELJ-PF10NJF 
Fig. 1, 0402 (1005) — Type PF (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
2.2nH +0.3nH 7 = 100 5300 0.040 1900 PCD1889CT-ND 17 1.37 10.78 PCD1889TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF2N2DFB 
2.7nH +0.3nH ihe = 100 5300 0.050 1800 PCD1890CT-ND 17 1.37 10.78 PCD1890TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF2N7DFB 
3.3nH +0.3nH 7 = 100 5000 0.070 1500 PCD1891CT-ND Az. 1.37 10.78 PCD1891TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF3N3DFB 
3.9nH +0.3nH ‘ft = 100 4800 0.080 1400 PCD1892CT-ND 17 1.37 10.78 PCD1892TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF3N9DFB 
4.7nH +0.3nH 7 = 100 4600 0.100 1300 PCD1893CT-ND Az 1.37 10.78 PCD1893TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF4N7DFB 
5.6nH +0.3nH vf = 100 4200 0.120 1200 PCD1894CT-ND 17 1.37 10.78 PCD1894TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF5N6DFB 
6.8nH +5% 7 = 100 4000 0.160 1100 PCD1895CT-ND id 1.37 10.78 PCD1895TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF6N8JFB 
8.2nH +5% i = 100 3700 0.210 900 PCD1896CT-ND 17 1.37 10.78 PCD1896TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF8N2JFB 
10nH +5% 7 = 100 3200 0.260 750 PCD1897CT-ND Az 1.37 10.78 PCD1897TR-ND 10,000 59.00/M | ELJ-PF10NJFB 
Fig. 1, 0402 (1005) — Type QF (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0nH +0.3nH 10 4 100 6000 0.05 400 PCD1846CT-ND 26 2.17 17.05 PCD1846TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF1NODF 
1.2nH +0.3nH 10 4 100 6000 0.06 400 PCD1847CT-ND 26 217 17.05 PCD1847TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF1N2DF 
1.5nH +0.3nH 10 40 100 6000 0.07 400 PCD1848CT-ND 26 217 17.05 PCD1848TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF1NS5DF 
1.8nH +0.3nH 10 40 100 6000 0.08 400 PCD1849CT-ND 26 217 17.05 PCD1849TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF1N8DF 
2.2nH +0.3nH 10 40 100 6000 0.09 400 PCD1850CT-ND -26 2.17 17.05 PCD1850TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF2N2DF 
2.7nH +0.3nH 10 40 100 5500 0.10 400 PCD1851CT-ND 26 2.17 17.05 PCD1851TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF2N7DF 
3.3nH +0.3nH 10 39 100 5500 0.12 400 PCD1852CT-ND 26 2AT 17.05 PCD1852TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF3N3DF 
3.9nH +0.3nH 10 39 100 5200 0.15 360 PCD1853CT-ND 26 2.17 17.05 PCD1853TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF3N9DF 
4.7nH +0.3nH 10 39 100 4800 0.17 360 PCD1854CT-ND 26 217 17.05 PCD1854TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF4N7DF 
5.6nH +0.3nH 10 39 100 4600 0.19 340 PCD1855CT-ND 26 217 17.05 PCD1855TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF5N6DF 
6.8nH 5% 10 39 100 4000 0.30 320 PCD1856CT-ND 26 2.17 17.05 PCD1856TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF6N8JF 
8.2nH 5% 10 39 100 3500 0.35 320 PCD1857CT-ND 26 217 17.05 PCD1857TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF8N2JF 
10nH 5% 10 39 100 2800 0.41 320 PCD1858CT-ND 26 2AT 17.05 PCD1858TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF10NJF 
12nH 5% 10 38 100 2800 0.45 320 PCD1859CT-ND 26 217 17.05 PCD1859TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF12NJF 
15nH 5% 10 36 100 2500 0.60 240 PCD1860CT-ND 26 2AT 17.05 PCD1860TR-ND 10,000 93.00/M_| ELJ-QF15NJF 
18nH 5% 10 36 100 2200 0.70 240 PCD1861CT-ND 26 2.17 17.05 PCD1861TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF18NJF 
22nH 5% 10 36 100 2200 0.80 200 PCD1862CT-ND 26 2AT 17.05 PCD1862TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF22NJF 
27nH 5% 10 36 100 1800 1.20 200 PCD1863CT-ND 26 2.17 17.05 PCD1863TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF27NJF 
33nH 5% 10 35 100 1800 1.40 170 PCD1864CT-ND 26 2.17 17.05 PCD1864TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF33NJF 
39nH 5% 10 35 100 1800 1.70 150 PCD1865CT-ND -26 217 17.05 PCD1865TR-ND 10,000 93.00/M | ELJ-QF39NJF 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type RE (2% Tolerance) 
1.8nH +0.2nH 8 45 100 6000 0.08 500 PCD1285CT-ND 15 1.23 9.63 = = — | ELJ-RE1N8ZF2 
2.2nH +0.2nH 8 35 100 6000 0.09 500 PCD1286CT-ND 15 1.23 9.63 = _ — | ELJ-RE2N2ZF2 
2.7nH +0.2nH 8 35 100 6000 0.10 500 PCD1287CT-ND Ad: 1.23 9.63 = _ — | ELJ-RE2N7ZF2 
3.3nH +0.2nH 9 35 100 5500 0.12 500 PCD1288CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1288TR-ND 3,000 52.50/M | ELJ-RE3N3ZF2 
6.8nH +0.2nH 9 36 100 3550 0.20 430 PCD1292CT-ND Ad: 1.23 9.63 = = — | ELJ-RE6N8ZF2 
8.2nH +0.2nH 9 36 100 3500 0.28 400 PCD1293CT-ND 15 1.23 9.63 = = — | ELJ-RE8N2ZF2 
68nH 2% 12 35 100 1500 1.3 250 PCD1304CT-ND Ad: 1.23 9.63 = _ — | ELJ-RE68NGF3 
82nH 2% 12 33 100 1500 15 250 PCD1305CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1305TR-ND 3,000 52.50/M | ELJ-RE82NGF3 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type RE (2% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0nH +0.2nH zt _ 100 6000 0.05 500 PCD1990CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1990TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE1NOZFA 
1.2nH +0.2nH de = 100 6000 0.06 500 PCD1991CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1991TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE1N2ZFA 
1.5nH +0.2nH 8 _ 100 6000 0.07 500 PCD1992CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1992TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE1N5ZFA 
1.8nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.08 500 PCD1993CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1993TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE1N8ZFA 
2.2nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.09 500 PCD1994CT-ND Ad: 1.23 9.63 PCD1994TR-ND 3,000 53.00/M_| ELJ-RE2N2ZFA 
2.7nH +0.2nH 8 = 100 6000 0.10 500 PCD1995CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1995TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE2N7ZFA 
3.3nH +0.2nH 9 = 100 5500 0.12 500 PCD1996CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1996TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE3N3ZFA 
3.9nH +0.2nH 9 = 100 5500 0.15 450 PCD1997CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1997TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE3N9ZFA 
4.7nH +0.2nH 9 = 100 4800 0.17 450 PCD1998CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1998TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE4N7ZFA 


(Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) 
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Induc- Tol- Q | QTyp.@| L,QTest | S.R.F. Min. | RDC Max. | IDC Max.| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
tance erance Min. | 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
5.6nH +0.2nH 9 = 100 4600 0.18 430 PCD1999CT-ND 15 1.23 9.63 PCD1999TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RESN6ZFA 
6.8nH +0.2nH 9 _ 100 3550 0.20 430 PCD2000CT-ND AS 1.23 9.63 PCD2000TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE6N8ZFA 
8.2nH +0.2nH 9 _ 100 3550 0.28 400 PCD2001CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2001TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE8N2ZFA 
10nH 42% 10 _ 100 2800 0.32 400 PCD2002CT-ND AS. 1.23 9.63 PCD2002TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE10NGFA 
12nH +2% 10 = 100 2800 0.35 400 PCD2003CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2003TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE12NGFA 
15nH +2% 10 = 100 2500 0.41 350 PCD2004CT-ND 5 1.23 9.63 PCD2004TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE1S5NGFA 
18nH 42% 10 _ 100 2300 0.45 350 PCD2005CT-ND AS. 1.23 9.63 PCD2005TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE18NGFA 
22nH +2% 10 = 100 2000 0.50 300 PCD2006CT-ND AS 1.23 9.63 PCD2006TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE22NGFA 
27nH +2% 10 = 100 2000 0.55 300 PCD2007CT-ND 5 1.23 9.63 PCD2007TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE27NGFA 
33nH +2% 10 = 100 1800 0.60 300 PCD2008CT-ND 5 1.23 9.63 PCD2008TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE33NGFA 
39nH +2% 11 = 100 1800 0.80 300 PCD2009CT-ND 5 1.23 9.63 PCD2009TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE39NGFA 
47nH 42% abl _ 100 1800 0.95 250 PCD2010CT-ND AS 1.23 9.63 PCD2010TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE47NGFA 
56nH 42% 12 _ 100 1800 1.20 250 PCD2011CT-ND AS 1.23 9.63 PCD2011TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RES6NGFA 
68nH 42% 12 = 100 1500 1.30 250 PCD2012CT-ND 5 1.23 9.63 PCD2012TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE68NGFA 
82nH +2% 12 = 100 1500 1.50 250 PCD2013CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2013TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RE82NGFA 
100nH +2% 12 = 100 1300 1.80 200 PCD2014CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2014TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RER10GFA 
120nH 42% 5 = 25.2 1200 3.00 130 PCD2015CT-ND 15. 1.23 9.63 PCD2015TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RER12GFA 
150nH 42% 5 = 25.2 1100 4.50 100 PCD2016CT-ND 15 1.23 9.63 PCD2016TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RER15GFA 
180nH +2% 4 = 25.2 1000 6.50 80 PCD2017CT-ND 5 1.23 9.63 PCD2017TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RER18GFA 
220nH 42% 4 = 25.2 900 7.50 70 PCD2018CT-ND 5 1.23 9.63 PCD2018TR-ND 3,000 53.00/M | ELJ-RER22GFA 
Fig. 2, O603 (1608) — Type RE (5% Tolerance) 
2.7nH +0.3nH 8 35 100 6000 0.10 500 PCD1144CT-ND 1 93 7.29 = = — | ELJ-RE2N7DF2 
4.7nH 5% 9 36 100 4800 0.17 450 PCD1147CT-ND Fa lak 93 7.29 = = — | ELJ-RE4N7JF2 
6.8nH 5% 9 36 100 3550 0.20 430 PCD1149CT-ND 211; 93 7.29 PCD1149TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE6N8JF2 
10nH 5% 10 37 100 2800 0.32 400 PCD1151CT-ND 1 93 7.29 PCD1151TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE10NJF2 
15nH 5% 10 38 100 2500 0.41 350 PCD1153CT-ND lal 93 7.29 = = — | ELJ-RE15NJF2 
18nH 5% 10 39 100 2300 0.45 350 PCD1154CT-ND 1 93 7.29 PCD1154TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE18NJF2 
33nH 5% 10 40 100 1800 0.60 300 PCD1157CT-ND at: 93 7.29 = = — | ELJ-RE33NJF2 
39nH 5% 1 39 100 1800 0.80 300 PCD1158CT-ND ms lak 93 7.29 = = — | ELJ-RES9NJF2 
150nH 5% 5 22 25.2 1100 4.50 100 PCD1323CT-ND 1 93 7.29 = = — | ELJ-RER15JF3 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type RE (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0nH +0.3nH 7 = 100 6000 0.05 500 PCD1961CT-ND 21 93 7.29 PCD1961TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE1NODFA 
1.2nH +0.3nH 7 = 100 6000 0.06 500 PCD1962CT-ND “At 93 7.29 PCD1962TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE1N2DFA 
1.5nH +0.3nH 8 _— 100 6000 0.07 500 PCD1963CT-ND 1 93 7.29 PCD1963TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE1NS5DFA 
1.8nH +0.3nH 8 _ 100 6000 0.08 500 PCD1964CT-ND ati 93 7.29 PCD1964TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE1N8DFA 
2.2nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.09 500 PCD1965CT-ND zt 93 7.29 PCD1965TR-ND. 3,000 40.00/M_| ELJ-RE2N2DFA 
2.7nH +0.3nH 8 = 100 6000 0.10 500 PCD1966CT-ND a 93 7.29 PCD1966TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE2N7DFA 
3.3nH +0.3nH 9 = 100 5500 0.12 500 PCD1967CT-ND 241, 93 7.29 PCD1967TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE3N3DFA 
3.9nH 45% 9 _— 100 5500 0.15 450 PCD1968CT-ND M1 93 7.29 PCD1968TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RESNQJFA 
4.7nH 45% 9 _ 100 4800 0.17 450 PCD1969CT-ND elit 93 7.29 PCD1969TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE4N7JFA 
5.6nH +5% 9 = 100 4600 0.18 430 PCD1970CT-ND aA; 93 7.29 PCD1970TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RESN6JFA 
6.8nH +5% 9 = 100 3550 0.20 430 PCD1971CT-ND Pa ik 93 7.29 PCD1971TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE6N8JFA 
8.2nH 45% 9 _ 100 3550 0.28 400 PCD1972CT-ND jal 93 7.29 PCD1972TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE8N2JFA 
10nH 45% 10 _ 100 2800 0.32 400 PCD1973CT-ND 1 93 7.29 PCD1973TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE10NJFA 
12nH 45% 10 = 100 2800 0.35 400 PCD1974CT-ND hal 93 7.29 PCD1974TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE12NJFA 
15nH +5% 10 = 100 2500 0.41 350 PCD1975CT-ND 24; 93 7.29 PCD1975TR-ND. 3,000 40.00/M | ELJ-RE1S5NJFA 
18nH +5% 10 = 100 2300 0.45 350 PCD1976CT-ND Pa ok 93 7.29 PCD1976TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE18NJFA 
22nH 45% 10 _ 100 2000 0.50 300 PCD1977CT-ND At 93 7.29 PCD1977TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE22NJFA 
27nH +5% 10 = 100 2000 0.55 300 PCD1978CT-ND 1 93 7.29 PCD1978TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE27NJFA 
33nH +5% 10 = 100 1800 0.60 300 PCD1979CT-ND elit 93 7.29 PCD1979TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE33NJFA 
39nH +5% abl = 100 1800 0.80 300 PCD1980CT-ND zt; 93 7.29 PCD1980TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE39NJFA 
47nH +5% 11 = 100 1800 0.95 250 PCD1981CT-ND Pk 93 7.29 PCD1981TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE47NJFA 
56nH +5% 12 _ 100 1800 1.20 250 PCD1982CT-ND fal 93 7.29 PCD1982TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RES6NJFA 
68nH +5% 12 _ 100 1500 1.30 250 PCD1983CT-ND 1 93 7.29 PCD1983TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE68NJFA 
82nH +5% 12 = 100 1500 1.50 250 PCD1984CT-ND Fa fal 93 7.29 PCD1984TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RE82NJFA 
100nH +5% 12 = 100 1300 1.80 200 PCD1985CT-ND ZA; 93 7.29 PCD1985TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RER10JFA 
120nH +5% 5 = 25.2 1200 3.00 130 PCD1986CT-ND Fs bE 93 7.29 PCD1986TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RER12JFA 
150nH +5% 5 _ 25.2 1100 4.50 100 PCD1987CT-ND Bs jal 93 7.29 PCD1987TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RER15JFA 
180nH 45% 4 _ 25.2 1000 6.50 80 PCD1988CT-ND 1 93 7.29 PCD1988TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RER18JFA 
220nH +5% 4 = 25.2 900 7.50 70 PCD1989CT-ND Fa iE 93 7.29 PCD1989TR-ND 3,000 40.00/M | ELJ-RER22JFA 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type PE (10% Tolerance) 
2.2nH 10% 8 _ 100 6000 0.030 2.1 PCD1404CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1404TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE2N2KF 
2.7nH 10% 8 = 100 5500 0.030 21 PCD1405CT-ND 35 2.91 22.83 = = — | ELJ-PE2N7KF 
3.3nH 10% 8 = 100 5500 0.040 2.1 PCD1406CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1406TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE3N3KF 
3.9nH 10% 9 = 100 5200 0.040 2.1 PCD1407CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1407TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE3N9KF 
4.7nH 10% 9 = 100 4800 0.050 2.1 PCD1408CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1408TR-ND 3,000 125.00/M_| ELJ-PE4N7KF 
5.6nH 10% 9 = 100 4600 0.055 21 PCD1409CT-ND 35 2.91 22.83 = = — | ELJ-PESN6KF 
6.8nH 10% 9 = 100 4000 0.055 1.9 PCD1410CT-ND 35 2.91 22.83 = = — | ELJ-PE6N8KF 
8.2nH 10% 9 = 100 3500 0.060 1.7 PCD1411CT-ND 35 2.91 22.83 = = — | ELJ-PE8N2KF 
10nH 10% 9 = 100 2800 0.065 1.4 PCD1412CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1412TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE10NKF 
12nH 10% 9 = 100 2500 0.080 1.3 PCD1413CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1413TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE12NKF 
15nH 10% 9 _ 100 2200 0.100 0.9 PCD1414CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1414TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE15NKF 
18nH 10% 9 _ 100 2000 0.120 0.8 PCD1415CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1415TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE18NKF 
22nH 10% 9 = 100 1800 0.150 0.7 PCD1416CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1416TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE22NKF 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type PE (10% Tolerance) — RoHS Compliant 
2.2nH +10% 8 _ 100 = 30 2100 PCD1948CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1948TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE2N2KFA 
2.7nH +10% 8 = 100 = 30 2100 PCD1949CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1949TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE2N7KFA 
3.3nH +10% 8 = 100 = 40 2100 PCD1950CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1950TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE3N3KFA 
3.9nH +10% 9 = 100 = 40 2100 PCD1951CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1951TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE3N9KFA 
4.7nH +10% 9 = 100 = 50 2100 PCD1952CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1952TR-ND. 3,000 125.00/M_ | ELJ-PE4N7KFA 
5.6nH +10% 9 = 100 — 55 2100 PCD1953CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1953TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PESN6KFA 
6.8nH +10% 9 = 100 = 55 1900 PCD1954CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1954TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE6N8KFA 
8.2nH +10% 9 = 100 = 60 1700 PCD1955CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1955TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE8N2KFA 
10nH +10% 9 = 100 = 65 1400 PCD1956CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1956TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE10NKFA 
12nH +10% 9 = 100 = 80 1300 PCD1957CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1957TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE12NKFA 
15nH +10% 9 _ 100 = 100 900 PCD1958CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1958TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE15NKFA 
18nH +10% 9 = 100 = 120 800 PCD1959CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1959TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE18NKFA 
22nH +10% 9 = 100 = 150 700 PCD1960CT-ND 35 2.91 22.83 PCD1960TR-ND 3,000 125.00/M | ELJ-PE22NKFA 
Fig. 3, 0805 (2012) — Type ND (10% Tolerance) — RoHS Compliant 
10nH 10% 10 48 100 3300 0.14 540 PCD1160CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1160TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND10NKF 
12nH 10% 10 53 100 3300 0.18 535 PCD1161CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1161TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND12NKF 


(Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic § Surface Mount Inductors (cont) 


Induc- Tol- Q |QTyp.@| L,QTest | S.R.F.Min.| RDC Max. | IDC Max.| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
tance erance Min. | 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
15nH 10% 12 55 100 3000 0.18 520 PCD1162CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1162TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND15NKF 
18nH 10% 12 55 100 3000 0.22 480 PCD1163CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1163TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND18NKF 
22nH 10% 15 55 100 2600 0.22 465 PCD1164CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1164TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND22NKF 
27nH 10% 15 57 100 2500 0.26 455 PCD1165CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1165TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND27NKF 
33nH 10% 15; 58 100 2050 0.30 395 PCD1166CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1166TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND33NKF 
Fig. 3, 0805 (2012) — Type ND (5% Tolerance) 
330nH 5% 10 = 25.2 200 1.66 160 PCD1178CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1178TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR33JF 
390nH 5% 10 _— 25.2 150 1.82 150 PCD1179CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1179TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR39JF 
Fig. 3, 0805 (2012) — Type ND (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
12nH 5% 10 53 100 3300 0.18 535 PCD1185CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1185TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND12NJF 
39nH 5% 15 55 100 2000 0.31 390 PCD1167CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1167TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND39NJF 
47nH 5% 15 50 100 1650 0.35 385 PCD1168CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1168TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND47NJF 
56nH 5% 15 45 100 1550 0.39 360 PCD1169CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1169TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND56NJF 
68nH 5% 15 44 100 1450 0.44 340 PCD1170CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1170TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND68NJF 
82nH 5% 15 40 100 1100 0.48 330 PCD1171CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1171TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND82NJF 
100nH 5% 8 35 25.2 800 0.66 285 PCD1172CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1172TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR10JF 
120nH 5% 8 = 25.2 600 0.76 275 PCD1173CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1173TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR12JF 
150nH 5% 10 = 25.2 600 1.13 230 PCD1174CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1174TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR15JF 
180nH 5% 10 = 25.2 600 1.24 195 PCD1175CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1175TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR18JF 
220nH 5% 10 = 25.2 500 1.41 170 PCD1176CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1176TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR22JF 
270nH 5% 10 = 25.2 300 1.50 165 PCD1177CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1177TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR27JF 
470nH 5% 10 = 25.2 150 1.97 145 PCD1180CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1180TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR47JF 
560nH 5% 10 = 25.2 100 2.07 140 PCD1181CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1181TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR56JF 
680nH 5% 10 = 25.2 100 2.32 130 PCD1182CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1182TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR68JF 
820nH 5% 10 _ 25.2 80 2.60 125 PCD1183CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1183TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-NDR82JF 
1000nH 5% 8 —_— 7.96 80 2.98 120 PCD1184CT-ND 35 2.85 22.36 PCD1184TR-ND 3,000 122.00/M | ELJ-ND1ROJF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type NC (10% Tolerance) 
15nH 10% 10 _ 100 1800 0.38 255 PCD1039CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1039TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC15NKF 
18nH 10% 10 = 100 1550 0.40 250 PCD1040CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1040TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC18NKF 
33nH 10% 15 = 100 1000 0.51 220 PCD1043CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1043TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC33NKF 
39nH 10% 15 = 100 890 0.55 215 PCD1044CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1044TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC39NKF 
47nH 10% 15 = 100 770 0.59 205 PCD1045CT-ND of 2.26 17.79 PCD1045TR-ND 2,000 97.00/M_ | ELJ-NC47NKF 
56nH 10% 15 _— 100 670 0.63 200 PCD1046CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1046TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCS56NKF 
68nH 10% 15 = 100 590 0.68 190 PCD1047CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1047TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC68NKF 
82nH 10% 15 = 100 520 0.73 185 PCD1048CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1048TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC82NKF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type NC (10% Tolerance) — RoHS Compliant 
10nH 10% 10 = 100 2500 0.32 280 PCD1037CT-ND 127 2.26 17.79 PCD1037TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC10NKF 
12nH 10% 10 = 100 2200 0.34 270 PCD1038CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1038TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC12NKF 
22nH 10% 15 _ 100 1350 0.43 240 PCD1041CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1041TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC22NKF 
27nH 10% 15 _ 100 1150 0.47 230 PCD1042CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1042TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC27NKF 
100nH 10% 10 = 25.2 460 0.80 175 PCD1049CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1049TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR10KF 
120nH 10% 10 = 25.2 400 0.87 170 PCD1050CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1050TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR12KF 
150nH 10% 10 = 25.2 340 0.98 160 PCD1051CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1051TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR15KF 
180nH 10% 10 = 25.2 300 1.05 155 PCD1052CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1052TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR18KF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type NC (5% Tolerance) 
68nH 5% 15 = 100 590 0.68 190 PCD1206CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1206TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC68NJF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type NC (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
33nH 5% 15 = 100 1000 0.51 220 PCD1202CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1202TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC33NJF 
39nH 5% 15 _ 100 890 0.55 215 PCD1203CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1203TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC39NJF 
47nH 5% 15 = 100 770 0.59 205 PCD1204CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1204TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC47NJF 
56nH 5% 15 = 100 670 0.63 200 PCD1205CT-ND sor 2.26 17.79 PCD1205TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCS56NJF 
82nH 5% 15 = 100 520 0.73 185 PCD1207CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1207TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NC82NJF 
100nH 5% 10 = 25.2 460 0.80 175 PCD1208CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1208TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR10JF 
120nH 5% 10 _ 25.2 400 0.87 170 PCD1209CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1209TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR12JF 
150nH 5% 10 = 25.2 340 0.98 160 PCD1210CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1210TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR15JF 
180nH 5% 10 = 25.2 300 1.05 155 PCD1211CT-ND 2 2.26 17.79 PCD1211TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR18JF 
220nH 5% 10 —= 25.2 260 1.15 145 PCD1212CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1212TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR22JF 
270nH 5% 10 = 25.2 230 1.25 140 PCD1213CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1213TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR27JF 
330nH 5% 10 _ 25.2 200 1.37 135 PCD1214CT-ND Py i 2.26 17.79 PCD1214TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR33JF 
390nH 5% 10 = 25.2 180 1.47 130 PCD1215CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1215TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR39JF 
470nH 5% 10 = 25.2 160 1.58 125 PCD1216CT-ND or 2.26 17.79 PCD1216TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR47JF 
560nH 5% 10 = 25.2 145 1.70 120 PCD1217CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1217TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR56JF 
680nH 5% 10 = 25.2 130 1.85 110 PCD1218CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1218TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR68JF 
820nH 5% 10 —_— 25.2 100 2.10 100 PCD1219CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1219TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NCR82JF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type FC (20% Tolerance) 
0.22uUH 20% 25 _— 25.2 230 0.7 190 PCD1053CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1053TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR22MF 
0.33yH 20% 25 = 25.2 190 0.85 170 PCD1055CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1055TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR33MF 
0.39yH 20% 25 = 25.2 175 0.95 160 PCD1056CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1056TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR39MF 
0.47pH 20% 25 = 25.2 160 1.0 155 PCD1057CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1057TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR47MF 
0.56UH 20% 25 = 25.2 150 11 150 PCD1058CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1058TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCRS56MF 
0.68yH 20% 25 _ 25.2 135 1.25 140 PCD1059CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1059TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR68MF 
0.82UH 20% 25 = 25.2 125 1.4 130 PCD1060CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1060TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR82MF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type FC (20% Tolerance) — RoHS Compliant 
0.27pH 20% 25 = 25.2 210 0.75 180 PCD1054CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1054TR-ND | 2,000 97.00/M | ELJ-FCR27MF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type FC (10% Tolerance) 
0.22uUH 10% 25 = 25.2 230 0.70 190 PCD1220CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1220TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR22KF 
0.33yH 10% 25 = 25.2 190 0.85 170 PCD1222CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1222TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR33KF 
0.39yH 10% 25 = 25.2 175 0.95 160 PCD1223CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1223TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR39KF 
0.56uH 10% 25 = 25.2 150 1.10 150 PCD1225CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1225TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR56KF 
1.5yH 10% 25 — 7.96 90 0.85 170 PCD1063CT-ND oF 2.26 17.79 PCD1063TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1R5KF 
8.2UH 10% 25 _ 7.96 40 2.2 105 PCD1072CT-ND 227 2.26 17.79 PCD1072TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC8R2KF 
12uH 10% 25 = 2.52 30 3.8 75 PCD1074CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1074TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC120KF 
15yH 10% 25 = 2.52 28 44 70 PCD1075CT-ND or 2.26 17.79 PCD1075TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC150KF 
18uH 10% 25 = 2.52 25 5.0 65 PCD1076CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1076TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC180KF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type FC (10% Tolerance) — RoHS Compliant 
0.27pH 10% 25 = 25.2 210 0.75 180 PCD1221CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1221TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR27KF 
0.47pH 10% 25 = 25.2 160 1.00 155 PCD1224CT-ND fF 2.26 17.79 PCD1224TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR47KF 
0.68yH 10% 25 _ 25.2 135 1.25 140 PCD1226CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1226TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR68KF 
0.82UH 10% 25 = 25.2 125 1.40 130 PCD1227CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1227TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCR82KF 
1.0uH 10% 25 a 7.96 115 0.65 195 PCD1061CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1061TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1ROKF 
1.2uH 10% 25 = 7.96 100 0.75 180 PCD1062CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1062TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1R2KF 
1.8yH 10% 25 — 7.96 85 0.95 160 PCD1064CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1064TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1R8KF 
2.2UH 10% 25 _ 7.96 80 1.05 155 PCD1065CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1065TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC2R2KF 
2.7UH 10% 25 = 7.96 75 1.2 145 PCD1066CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1066TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC2R7KF 
3.3H 10% 25 _ 7.96 65 1.3 135 PCD1067CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1067TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC3R3KF 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) 


Induc- Tol- Q |QTyp.@| L,QTest | S.R.F. Min. | RDC Max. | IDC Max.| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
tance erance Min. | 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
3.9UH 10% 25 _ 7.96 60 1.4 130 PCD1068CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1068TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC3R9KF 
4.7UH 10% 25 = 7.96 55 1.55 125 PCD1069CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1069TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC4R7KF 
5.6uH 10% 25 _ 7.96 50 1.75 120 PCD1070CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1070TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC5R6KF 
6.8yH 10% 25 = 7.96 45 1.95 115 PCD1071CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1071TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC6R8KF 
10yH 10% 25 _ 2.52 32 3.5 80 PCD1073CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1073TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC100KF 
22uH 10% 25 _ 2.52 22 5.8 60 PCD1077CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1077TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC220KF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type FC (5% Tolerance) 
1.5uH 5% 25 _ 7.96 90 0.85 170 PCD1230CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1230TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1R5JF 
39H 5% 20 = 2.52 18 9.5 90 PCD1247CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1247TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC390JF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type FC (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0uH 5% 25 _ 7.96 115 0.65 195 PCD1228CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1228TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1ROJF 
1.2uH 5% 25 = 7.96 100 0.75 180 PCD1229CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1229TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1R2JF 
1.8uH 5% 25 _ 7.96 85 0.95 160 PCD1231CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1231TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC1R8JF 
2.2UH 5% 25 = 7.96 80 1.05 155 PCD1232CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1232TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC2R2JF 
2.7H 5% 25 = 7.96 75 1.20 145 PCD1233CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1233TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC2R7JF 
3.3yH 5% 25 = 7.96 65 1.30 135 PCD1234CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1234TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC3R3JF 
3.9UH 5% 25 _ 7.96 60 1.40 130 PCD1235CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1235TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC3R9JF 
4.7uH 5% 25 = 7.96 55 1.55 125 PCD1236CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1236TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC4R7JF 
5.6uH 5% 25 _ 7.96 50 1.75 120 PCD1237CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1237TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FCSR6JF 
6.8uH 5% 25 = 7.96 45 1.95 115 PCD1238CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1238TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC6R8JF 
8.2uUH 5% 25 = 7.96 40 2.2 105 PCD1239CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1239TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC8R2JF 
10yH 5% 25 _ 2.52 32 3.5 80 PCD1240CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1240TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC100JF 
12uH 5% 25 = 2.52 30 3.8 75 PCD1241CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1241TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC120JF 
15uH 5% 25 _ 2.52 28 44 70 PCD1242CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1242TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC150JF 
18yH 5% 25 = 2.52 25 5.0 65 PCD1243CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1243TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC180JF 
22uH 5% 25 _ 2.52 22 5.8 60 PCD1244CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1244TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC220JF 
27uH 5% 20 = 2.52 21 6.3 115 PCD1245CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1245TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC270JF 
33yH 5% 20 _— 2.52 20 7A 110 PCD1246CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1246TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC330JF 
47H 5% 20 = 2.52 17 11.00 80 PCD1248CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1248TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC470JF 
56yuH 5% 20 = 2.52 16 12.1 75 PCD1249CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1249TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC560JF 
68H 5% 20 = 2.52 15 16.6 70 PCD1250CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1250TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC680JF 
82uH 5% 20 = 2.52 13 19.0 65 PCD1251CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1251TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC820JF 
100UH 5% 15 = 0.796 12 21.0 60 PCD1252CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1252TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FC101JF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type SC (10% Tolerance) 
33H 10% 40 _ 2.52 18 5.2 14 PCD1079CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1079TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SC330KF 
39H 10% 40 = 2.52 15 5.7 13 PCD1080CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1080TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SC390KF 
56yuH 10% 40 _ 2.52 13 Teil 10 PCD1082CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1082TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SCS60KF 
68H 10% 25 = 2.52 13 6.5 17 PCD1083CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1083TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SC680KF 
82uH 10% 25 = 2.52 13 74 14 PCD1084CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1084TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SC820KF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type SC (10% Tolerance) — RoHS Compliant 
27H 10% 40 = 2.52 20 4.5 18 PCD1078CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1078TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SC270KF 
47uH 10% 40 _ 2.52 14 6.6 12 PCD1081CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1081TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SC470KF 
100yH 10% 25 = 0.796 12 8.4 10 PCD1085CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1085TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SC101KF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type PC 
1.5uH 20% 10 _ 7.96 85 0.55 435 PCD1087CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1087TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC1R5MF 
2.2UH 20% 10 = 7.96 65 0.65 390 PCD1088CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1088TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC2R2MF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type PC — RoHS Compliant 
1.0uH 20% 10 = 7.96 95 0.45 475 PCD1086CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1086TR-ND | 2,000 97.00/M | ELJ-PC1ROMF 
3.3pH 20% 8 - 7.96 55 0.85 340 PCD1089CT-ND 27 2.26 17.79 | PCD1089TR-ND | 2,000 97.00/M | ELJ-PC3R3MF 
4.7uH 20% 8 _— 7.96 43 1.2 285 PCD1090CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1090TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC4R7MF 
6.8yH 10% 8 = 7.96 39 1.3 275 PCD1091CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1091TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC6R8KF 
10yH 10% 20 = 2.52 32 2.2 210 PCD1092CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1092TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC100KF 
12uH 10% 20 = 2.52 25 27 195 PCD1093CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1093TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC120KF 
15uH 10% 20 _ 2.52 21 3.2 175 PCD1094CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1094TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC150KF 
22uH 10% 20 = 2.52 18 4.0 160 PCD1095CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1095TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC220KF 
33H 10% 20 _ 2.52 16 6.5 120 PCD1096CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1096TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PC330KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type FA 
0.27UH 20% 25 _ 25.2 210 0.32 345 PCD1001CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1001TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR27MF2 
0.39UH 20% 25 = 25.2 175 0.39 305 PCD1003CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1003TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR39MF2 
0.68yH 20% 25 _ 25.2 135 0.55 260 PCD1006CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1006TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR68MF2 
1.2uH 10% 30 _ 7.96 100 0.75 215 PCD1009CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1009TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1R2KF2 
3.9uH 10% 30 _ 7.96 60 1.3 175 PCD1015CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1015TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA3R9KF 
5.6uH 10% 30 = 7.96 50 1.6 160 PCD1261CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1261TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FASR6KF 
6.8uH 10% 30 _ 7.96 45 1.8 150 PCD1262CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1262TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA6R8KF 
8.2uUH 10% 30 _ 7.96 40 2.0 140 PCD1263CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1263TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA8R2KF 
33H 10% 30 _— 2.52 20 5.6 85 PCD1026CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1026TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA330KF 
56yH 10% 30 _— 2.52 15 8.0 70 PCD1029CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1029TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA560KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type FA — RoHS Compliant 
0.22uH 20% 25 = 25.2 230 0.29 360 PCD1000CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1000TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR22MF2 
0.33yH 20% 25 _ 25.2 190 0.35 330 PCD1002CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1002TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR33MF2 
0.47pH 20% 25 _ 25.2 160 0.44 290 PCD1004CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1004TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR47MF2 
0.56UH 20% 25 = 25.2 150 0.49 275 PCD1005CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1005TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR56MF2 
0.82UH 20% 25 = 25.2 125 0.61 245 PCD1007CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1007TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAR82MF2 
1.0uH 10% 30 = 7.96 115 0.69 230 PCD1008CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1008TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1ROKF2 
1.5uH 10% 30 — 7.96 90 0.75 210 PCD1010CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1010TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1RSKF 
1.8yH 10% 30 _— 7.96 85 0.82 200 PCD1011CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1011TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1R8KF 
2.2UH 10% 30 _ 7.96 80 0.95 190 PCD1012CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1012TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA2R2KF 
2.7UH 10% 30 = 7.96 75 11 180 PCD1013CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1013TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA2R7KF 
3.3yH 10% 30 = 7.96 65 1.2 180 PCD1014CT-ND .27 2.26 17.79 PCD1014TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA3R3KF 
4.7uH 10% 30 _— 7.96 55 1.5 165 PCD1016CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1016TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA4R7KF 
10yH 10% 30 _ 2.52 36 21 140 PCD1020CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1020TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA100KF 
12uH 10% 30 _ 2.52 33 2.5 125 PCD1021CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1021TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA120KF 
15yH 10% 30 = 2.52 30 2.8 120 PCD1022CT-ND 2 2.26 17.79 PCD1022TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA150KF 
18uH 10% 30 _— 2.52 27 3.3 110 PCD1023CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1023TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA180KF 
22uH 10% 30 _ 2.52 25 3.7 105 PCD1024CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1024TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA220KF 
27H 10% 30 = 2.52 22 5.0 90 PCD1025CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1025TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA270KF 
39H 10% 30 _ 2.52 20 6.4 80 PCD1027CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1027TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA390KF 
47uH 10% 30 = 2.52 15 7.0 75 PCD1028CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1028TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA470KF 
68yH 10% 30 _— 2.52 15 9.0 65 PCD1030CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1030TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA680KF 
82uH 10% 30 _ 2.52 1 10.0 60 PCD1031CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1031TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA820KF 
100yH 10% 20 _ 0.796 10 10.0 60 PCD1032CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1032TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA101KF 
120uH 10% 20 _ 0.796 10 11.0 55 PCD1033CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1033TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA121KF 
150uH 10% 20 _ 0.796 8.0 15.0 50 PCD1034CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1034TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA151KF 
180uH 10% 20 _ 0.796 7.0 17.0 50 PCD1035CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1035TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA181KF 
220UH 10% 20 _ 0.796 7.0 21.0 45 PCD1036CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1036TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA221KF 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont) 


Induc- Tol- Q |QTyp.@| L,QTest | S.R.F.Min.| RDC Max. | IDC Max.| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
tance erance Min. | 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. ‘l 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type FA (5% Tolerance) 
18yH 5% 30 = 2.52 27 3.3 110 PCD1823CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1823TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA180JF 
220uH 5% 20 = 0.796 7 21 45 PCD1830CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1830TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA221JF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type FA (5% Tolerance) — RoHS Compliant 
1.0uH 5% 30 = 7.96 115 0.69 230 PCD1825CT-ND dj 2.26 17.79 PCD1825TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1ROJF2 
1.2uH 5% 30 = 7.96 100 0.75 215 PCD1826CT-ND sot 2.26 17.79 PCD1826TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1R2JF2 
1.5yH 5% 30 = 7.96 90 0.75 210 PCD1827CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1827TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1R5JF 
1.8yH 5% 30 = 7.96 85 0.82 200 PCD1828CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1828TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA1R8JF 
2.2UH 5% 30 = 7.96 80 0.95 190 PCD1832CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1832TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA2R2JF 
2.7UH 5% 30 = 7.96 75 VA 180 PCD1833CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1833TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA2R7JF 
3.3y1H 5% 30 = 7.96 65 1.2 180 PCD1836CT-ND 2h 2.26 17.79 PCD1836TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FASR3JF 
3.9uUH 5% 30 — 7.96 60 1.3 175 PCD1837CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1837TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FASRQJF 
4.7UH 5% 30 = 7.96 55 1.5 165 PCD1839CT-ND nel, 2.26 17.79 PCD1839TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA4R7JF 
5.6uH 5% 30 — 7.96 50 1.6 160 PCD1841CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1841TR-ND 2,000 97.00/M_| ELJ-FASR6JF 
6.8uH 5% 30 = 7.96 45 1.8 150 PCD1843CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1843TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA6R8JF 
8.2UH 5% 30 = 7.96 40 2.0 140 PCD1845CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1845TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA8R2JF 
10uH 5% 30 = 2.52 36 21 140 PCD1817CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1817TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA100JF 
12uH 5% 30 = 2.52 33 2.5 125 PCD1819CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1819TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA120JF 
15yH 5% 30 = 2.52 30 2.8 120 PCD1821CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1821TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA150JF 
22uH 5% 30 = 2.52 25 3.7 105 PCD1829CT-ND dg 2.26 17.79 PCD1829TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA220JF 
27uH 5% 30 = 2.52 22 5.0 90 PCD1831CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1831TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA270JF 
33yH 5% 30 = 2.52 20 5.6 85 PCD1834CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1834TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA330JF 
39H 5% 30 = 2.52 20 6.4 80 PCD1835CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1835TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA390JF 
47uH 5% 30 = 2.52 15 7.0 75 PCD1838CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1838TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA470JF 
56yuH 5% 30 = 2.52 15 8.0 70 PCD1840CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1840TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FAS60JF 
68yuH 5% 30 _ 2.52 15 9.0 65 PCD1842CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1842TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA680JF 
82uH 5% 30 _— 2.52 1 10 60 PCD1844CT-ND Pr 2.26 17.79 PCD1844TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA820JF 
100yH 5% 20 = 0.796 10 10 60 PCD1818CT-ND 21 2.26 17.79 PCD1818TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA101JF 
120uH 5% 20 _ 0.796 10 ah 55 PCD1820CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1820TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA121JF 
150uH 5% 20 = 0.796 8 15 50 PCD1822CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1822TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA151JF 
180uH 5% 20 = 0.796 3 a? 50 PCD1824CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1824TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-FA181JF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type NA 
0.056yH 20% 10 — 100 600 0.22 420 PCD1116CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1116TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAS6NMF 
0.068yH 20% 10 = 100 540 0.25 400 PCD1117CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1117TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA68NMF 
0.082uH 20% 10 = 100 500 0.27 380 PCD1118CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1118TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA82NMF 
0.12uH 20% 10 = 25.2 400 0.67 240 PCD1120CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1120TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR12MF 
0.15yH 20% 10 = 25.2 350 0.72 230 PCD1121CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1121TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR15MF 
0.27uH 10% 10 = 1.0, 25.2 250 1.0 200 PCD1124CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1124TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR27KF 
0.33yH 10% 10 = 1.0, 25.2 220 VA 190 PCD1125CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1125TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR33KF 
0.39yH 10% 10 = 1.0, 25.2 200 1.2 180 PCD1126CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1126TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR39KF 
3.9uUH 5% 13 = 1.0, 7.96 57 4.4 95 PCD1138CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1138TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA3R9JF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type NA — RoHS Compliant 
0.047uH 20% 10 = 100 680 0.20 450 PCD1115CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1115TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA47NMF 
0.10yH 20% 10 = 100 450 0.30 360 PCD1119CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1119TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR10MF 
0.18uH 20% 10 rae 25.2 320 0.81 220 PCD1122CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1122TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR18MF 
0.22uH 10% 10 = 1.0, 25.2 280 0.90 210 PCD1123CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1123TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR22KF 
0.47uH 10% 10 = 1.0, 25.2 180 1.4 175 PCD1127CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1127TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR47KF 
0.56uH 10% 10 = 1.0, 25.2 160 1.5 170 PCD1128CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1128TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NARS6KF 
0.68yH 10% 10 — 1.0, 25.2 150 1 155 PCD1129CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1129TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR68KF 
0.82uH 10% 10 = 1.0, 25.2 135 1.9 145 PCD1130CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1130TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NAR82KF 
1.0uH 5% 13 = 1.0, 7.96 120 21 125 PCD1131CT-ND ra 2.26 17.79 PCD1131TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA1ROJF 
1.2uH 5% 13 = 1.0, 7.96 110 2.3 120 PCD1132CT-ND era 2.26 17.79 PCD1132TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA1R2JF 
1.5yH 5% 13 = 1.0, 7.96 95 rg 115 PCD1133CT-ND 7 2.26 17.79 PCD1133TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA1R5JF 
1.8yH 5% 13 = 1.0, 7.96 85 3.0 110 PCD1134CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1134TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA1R8JF 
2.2UH 5% 13 = 1.0, 7.96 80 3.2 110 PCD1135CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1135TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA2R2JF 
2.7UH 5% 13 = 1.0, 7.96 70 3.6 105 PCD1136CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1136TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA2R7JF 
3.3uH 5% 13 = 1.0, 7.96 62 4.2 100 PCD1137CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1137TR-ND 2,000 97.00/M_| ELJ-NA3R3JF 
4.7UH 5% 13 = 1.0, 7.96 52 TH 70 PCD1139CT-ND wd 2.26 17.79 PCD1139TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA4R7JF 
5.6uH 5% 13 = 1.0, 7.96 46 8.7 65 PCD1140CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1140TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NASR6JF 
6.8yH 5% 13 = 1.0, 7.96 42 10.0 60 PCD1141CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1141TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA6R8JF 
8.2UH 5% 13 — 1.0, 7.96 38 11.0 60 PCD1142CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1142TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-NA8R2JF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type SA (10% Tolerance) 
15yH 10% 40 = 1.0, 5.0 25 2.2 15 PCD1099CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1099TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA150KF 
18yH 10% 40 = 1.0, 5.0 23 2.5 13 PCD1100CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1100TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA180KF 
33yuH 10% 40 _ 1.0, 5.0 17 3.5 10 PCD1103CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1103TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA330KF 
39H 10% 40 = 1.0, 5.0 15 3.8 9.0 PCD1104CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1104TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA390KF 
47H 10% 40 = 1.0, 5.0 14 4.0 8.0 PCD1105CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1105TR-ND 2,000 99.00/M_| ELJ-SA470KF 
56yH 10% 40 — 1.0, 5.0 13 4.5 7.0 PCD1106CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1106TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA560KF 
82uH 10% 40 = 1.0, 1.5 11 6.0 6.0 PCD1108CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1108TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA820KF 
120uH 10% 40 = 1.0, 1.5 9.0 8.0 5.0 PCD1110CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1110TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA121KF 
150uH 10% 40 = 0.1, 1.5 5.0 9.0 5.0 PCD1111CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1111TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA151KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type SA (10% Tolerance) — RoHS Compliant 
10yH 10% 40 = 1.0, 5.0 30 1.8 18 PCD1097CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1097TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA100KF 
12uH 10% 40 = 1.0, 5.0 28 2.0 17 PCD1098CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1098TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA120KF 
22uH 10% 40 = 1.0, 5.0 20 2.8 12 PCD1101CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1101TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA220KF 
27uH 10% 40 a 1.0, 5.0 18 3.2 10 PCD1102CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1102TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA270KF 
68H 10% 40 — 1.0, 1.5 12 5.0 6.0 PCD1107CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1107TR-ND 2,000 99.00/M_ | ELJ-SA680KF 
100uH 10% 40 = 1.0, 1.5 10 7.0 5.0 PCD1109CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1109TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA101KF 
180yH 10% 40 — 0.1, 1.5 5.0 11.0 5.0 PCD1112CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1112TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA181KF 
220uH 10% 40 _ 0.1, 1.5 4.0 12.0 5.0 PCD1113CT-ND 28 2.31 18.15 PCD1113TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA221KF 
270uH 10% 40 — 0.1, 1.5 4.0 14.0 5.0 PCD1114CT-ND .28 2.31 18.15 PCD1114TR-ND 2,000 99.00/M | ELJ-SA271KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type EA 
1.5yH 20% e _ 7.96 80 0.10 390 PCD1418CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1418TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA1R5MF 
3.3yH 20% 7 = 7.96 50 0.16 270 PCD1420CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1420TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA3R3MF 
68yuH 10% 10 = 2.52 10 1.95 60 PCD1428CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1428TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA680KF 
150uH 10% 20 = 0.796 7.0 4.03 45 PCD1430CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1430TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA151KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type EA — RoHS Compliant 
1.0uH 20% e _ 7.96 100 0.09 500 PCD1417CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1417TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA1ROMF 
2.2UH 20% 7 = 7.96 65 0.13 350 PCD1419CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1419TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA2R2MF 
4.7UH 20% 7 = 7.96 46 0.18 240 PCD1421CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1421TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA4R7MF 
6.8yH 20% 7 = 7.96 36 0.25 200 PCD1422CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1422TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA6R8MF 
10H 10% 10 = 2.52 29 0.34 160 PCD1423CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1423TR-ND 2,000 123.00/M_ | ELJ-EA100KF 
15yH 10% 10 = 2.52 25 0.42 145 PCD1424CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1424TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA150KF 
22uH 10% 10 = 2.52 18 0.65 115 PCD1425CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1425TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA220KF 
33yH 10% 10 = 2.52 16 0.91 95 PCD1426CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1426TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA330KF 
(Continued) 
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Panasonic Surface Mount Inductors (cont, Reel” 
Induc- Tol- Q | QTyp.@| L,QTest | S.R.F. Min. | RDC Max. | IDC Max. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
tance erance Min. | 800 MHz | Freq. (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47H 10% 10 = 2.52 13 1.30 80 PCD1427CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1427TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA470KF 
100yH 10% 20 = 0.796 8.0 3.12 50 PCD1429CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1429TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA101KF 
220uH 10% 20 = 0.796 5.0 7.15 35 PCD1431CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1431TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA221KF 
330UH 10% 20 = 0.796 4.0 9.23 30 PCD1432CT-ND 35 2.88 22.61 PCD1432TR-ND 2,000 123.00/M | ELJ-EA331KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type PA 
1.5yH 20% ra = 7.96 110 0.18 550 PCD1479CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1479TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA1R5MF 
27uH 10% 15 = 2.52 13 1.45 165 PCD1489CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1489TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA270KF 
56yH 10% 15 = 2.52 8.5 3.30 110 PCD1493CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1493TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PAS60KF 
120uH 10% 20 _ 0.796 6.0 7.00 75 PCD1497CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1497TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA121KF 
150uH 10% 20 = 0.796 5.5 8.00 70 PCD1498CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1498TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA151KF 
270uH 10% 20 = 0.796 3.5 14.5 55 PCD1501CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1501TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA271KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type PA — RoHS Compliant 
1.0uH 20% 7 = 7.96 150 0.15 600 PCD1478CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1478TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA1ROMF 
2.2UH 20% 7 = 7.96 80 0.23 500 PCD1480CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1480TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA2R2MF 
3.3y1H 20% 7 = 7.96 58 0.28 400 PCD1481CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1481TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA3R3MF 
4.7UH 20% 7 = 7.96 46 0.34 350 PCD1482CT-ND ar 2.26 17.79 PCD1482TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA4R7MF 
6.8uH 20% 7 = 7.96 38 0.42 300 PCD1483CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1483TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA6R8MF 
10yH 10% 15 = 2.52 23 0.50 240 PCD1484CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1484TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA100KF 
12uH 10% 15 = 2.52 21 0.60 230 PCD1485CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1485TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA120KF 
15yH 10% 15 = 2.52 18 0.74 220 PCD1486CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1486TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA150KF 
18yH 10% 15 = 2.52 17 0.90 205 PCD1487CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1487TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA180KF 
22uH 10% 15 = 2.52 15 1.15 185 PCD1488CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1488TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA220KF 
33H 10% 15 = 2.52 12 1.65 155 PCD1490CT-ND er 2.26 17.79 PCD1490TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA330KF 
39H 10% 15 = 2.52 1 1.90 145 PCD1491CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1491TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA390KF 
47H 10% 15 _ 2.52 9.5 2.25 135 PCD1492CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1492TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA470KF 
68H 10% 15 = 2.52 75 3.70 105 PCD1494CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1494TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA680KF 
82uH 10% 15 = 2.52 7.0 4.20 100 PCD1495CT-ND or 2.26 17.79 PCD1495TR-ND 2,000 97.00/M_| ELJ-PA820KF 
100uH 10% 20 = 0.796 6.5 5.00 90 PCD1496CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1496TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA101KF 
180yH 10% 20 _ 0.796 5.0 9.50 65 PCD1499CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1499TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA181KF 
220uH 10% 20 = 0.796 4.0 11.0 60 PCD1500CT-ND 27 2.26 17.79 PCD1500TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA221KF 
330UH 10% 20 = 0.796 3.0 16.0 50 PCD1502CT-ND 4 2.26 17.79 PCD1502TR-ND 2,000 97.00/M | ELJ-PA331KF 
Fig. 6, 1812 (4532) — Type FB 
27uH 20% 30 = 25.2 200 0.32 650 PCD1434CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1434TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR27MF 
39H 20% 30 = 25.2 155 0.37 620 PCD1436CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1436TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR39MF 
47uH 20% 30 = 25.2 135 0.40 580 PCD1437CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1437TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR47MF 
56yH 20% 30 = 25.2 120 0.42 560 PCD1438CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1438TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR56MF 
68H 20% 30 = 25.2 105 0.48 530 PCD1439CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1439TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR68MF 
82uH 20% 30 = 25.2 90 0.50 500 PCD1440CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1440TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR82MF 
1.5yH 10% 30 = 25.2 60 0.61 430 PCD1443CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1443TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB1R5KF 
3.3yH 10% 50 = 7.96 39 0.66 380 PCD1447CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1447TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB3R3KF 
5.6uH 10% 50 = 5.0 30 0.88 330 PCD1450CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1450TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB5R6KF 
8.2uUH 10% 50 a 5.0 24 1.6 250 PCD1452CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1452TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB8R2KF 
33yH 5% 50 = 2.52 12 3.1 175 PCD1459CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1459TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB330JF 
82uH 5% 40 = 2.52 7.5 5.9 110 PCD1464CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1464TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB820JF 
Fig. 6, 1812 (4532) — Type FB — RoHS Compliant 
22uH 20% 30 = 25.2 230 0.30 700 PCD1433CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1433TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR22MF 
33H 20% 30 = 25.2 180 0.35 630 PCD1435CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1435TR-ND 500 78.00 | ELJ-FBR33MF 
1.0uH 10% 30 = 25.2 80 0.52 470 PCD1441CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1441TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB1ROKF 
1.2uH 10% 30 = 25.2 70 0.55 460 PCD1442CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1442TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB1R2KF 
1.8yH 10% 30 = 25.2 50 0.61 410 PCD1444CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1444TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB1R8KF 
2.2UH 10% 30 = 7.96 45 0.61 410 PCD1445CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1445TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB2R2KF 
2.7UH 10% 50 = 7.96 43 0.61 400 PCD1446CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1446TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB2R7KF 
3.9UH 10% 50 = 7.96 36 0.74 360 PCD1448CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1448TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB3R9KF 
4.7UH 10% 50 = 5.0 33 0.81 350 PCD1449CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1449TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB4R7KF 
6.8yH 10% 50 = 5.0 26 1.0 310 PCD1451CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1451TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB6R8KF 
10yH 5% 50 = 5.0 22 1.8 235 PCD1453CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1453TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB100JF 
12uH 5% 50 = 5.0 20 1.9 225 PCD1454CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1454TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB120JF 
15yH 5% 50 _ 5.0 18 21 215 PCD1455CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1455TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB150JF 
18yH 5% 50 = 5.0 16 2.3 205 PCD1456CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1456TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB180JF 
22uH 5% 50 = 2.52 15 2.6 195 PCD1457CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1457TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB220JF 
27uH 5% 50 = 2.52 13 2.9 185 PCD1458CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1458TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB270JF 
39H 5% 50 _ 2.52 10 3.6 165 PCD1460CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1460TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB390JF 
47H 5% 50 = 2.52 9.7 4.2 130 PCD1461CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1461TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB470JF 
56H 5% 40 = 2.52 9.0 47 125 PCD1462CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1462TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB560JF 
68H 5% 40 = 2.52 8.2 5.3 115 PCD1463CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1463TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB680JF 
100yH 5% 40 = 2.52 6.7 8.8 105 PCD1465CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1465TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB101JF 
120uH 5% 40 = 1.5 6.1 10 100 PCD1466CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1466TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB121JF 
150uH 5% 40 = 1.5 5.5 1 95 PCD1467CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1467TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB151JF 
180uH 5% 40 = 1.5 6.1 13 85 PCD1468CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1468TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB181JF 
220uH 5% 40 = 0.796 4.5 13 85 PCD1469CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1469TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB221JF 
270uH 5% 40 = 0.796 41 14 80 PCD1470CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1470TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB271JF 
330UH 5% 40 = 0.796 3.7 16 75 PCD1471CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1471TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB331JF 
390UH 5% 40 _ 0.796 3.3 19 70 PCD1472CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1472TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB391JF 
470uH 5% 30 = 0.796 3.3 31 55 PCD1473CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1473TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB471JF 
560uH 5% 30 = 0.796 2.7 35 50 PCD1474CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1474TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB561JF 
680uH 5% 30 = 0.796 2.5 39 50 PCD1475CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1475TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB681JF 
820uH 5% 30 = 0.796 2.4 45 45 PCD1476CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1476TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB821JF 
1000yH 5% 30 = 0.796 21 53 40 PCD1477CT-ND 49 4.01 26.76 PCD1477TR-ND 500 78.00 | ELJ-FB102JF 
Fig. 6, 1812 (4532) — Type PB (10% Tolerance) 
18yH 10% 10 = 2.52 14 0.90 310 PCD1525CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1525TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB180KF 
27uH 10% 10 = 2.52 1 1.20 270 PCD1527CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1527TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB270KF 
39H 10% 10 _ 2.52 9.5 1.60 230 PCD1529CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1529TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB390KF 
82uH 10% 10 = 2.52 6.5 3.50 160 PCD1533CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1533TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB820KF 
Fig. 6, 1812 (4532) — Type PB (10% Tolerance) — RoHS Compliant 
10yH 10% 10 = 2.52 19 0.65 360 PCD1522CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1522TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB100KF 
12uH 10% 10 = 2.52 ig 0.70 340 PCD1523CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1523TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB120KF 
15yH 10% 10 = 2.52 15 0.80 320 PCD1524CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1524TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB150KF 
22uH 10% 10 _— 2.52 13 1.00 300 PCD1526CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1526TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB220KF 
33H 10% 10 = 2.52 10 1.40 250 PCD1528CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1528TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB330KF 
47H 10% 10 = 2.52 8.5 1.90 210 PCD1530CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1530TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB470KF 
56yuH 10% 10 = 2.52 8 2.20 190 PCD1531CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1531TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB560KF 
68H 10% 10 = 2.52 t 2.60 170 PCD1532CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1532TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB680KF 
100yH 10% 20 = 0.796 6 4.00 150 PCD1534CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1534TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB101KF 
120uH 10% 20 = 0.796 5.5 4.50 130 PCD1535CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1535TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB121KF 
150uH 10% 20 _ 0.796 5 6.50 120 PCD1536CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1536TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB151KF 
180yH 10% 20 = 0.796 45 7.50 110 PCD1537CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1537TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB181KF 
220uH 10% 20 = 0.796 4 9.00 90 PCD1538CT-ND 61 4.99 33.24 PCD1538TR-ND 500 97.00 | ELJ-PB221KF 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


°* Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


THIN FILM TECHNOLOGY 


FY! SUSUMU CO., LTD 


Delay Lines 


CL2LA 
ale 
a A1 O-“WOIIHIT-O Bt 
Time Delay Time Delay O~DOH0000 0 
0.1 ~ 5.0ns_| 6.35 max. 0.1 ~ 1.0ns ne Be 
5.5 ~ 10.0ns| 9.20 max. 1.1 ~ 5.0ns 1345 6 8 9 1112131416 Dimensions in mm 
Delay Tolerance Impedance Insertion Loss Return Loss Digi-Key Price Each Susumu 
Fig. (Ns) (pS) (Q) MHz (-3dB) MHz (-15dB) Part No. i 10 50 Part No. 
DS1L Series 3 Pin SIP Delay Lines 
0.1 +50 50 +5 2980 2380 408-1108-ND 9.23 6.55 5.69 DS1L5DJ010S-C 
0.5 +50 50 +5 2580 800 408-1109-ND 9.23 6.55 5.69 DS1L5DJ050S-C 
1.0 +50 50 +5 1260 185 408-1110-ND 9.23 6.55 5.69 DS1L5DJ100S-C 
15 +50 50 +5 1140 180 408-1111-ND 9.23 6.55 5.69 DS1L5DJ150S-C 
2.0 +50 50 +5 910 118 408-1112-ND 9.23 6.55 5.69 DS1L5DJ200S-C 
3.0 #125 50 +5 610 322 408-1113-ND 17.10 12.14 10.55 DS1L5DJ300S-C 
3.5 #125 50 +5 560 415 408-1114-ND 1710 12.14 10.55 DS1L5DJ350S-C 
4.0 #125 50 +5 480 436 408-1115-ND 17.10 12.14 10.55 DS1L5DJ400S-C 
4.5 #125 50 +5 440 388 408-1116-ND 1710 12.14 10.55 DS1L5DJ450S-C 
1 5.0 #125 50 +5 590 341 408-1117-ND 1710 12.14 10.55 DS1L5DJ500S-C 
6.0 +250 50 +5 470 294 408-1118-ND 20.81 14.77 12.84 DS1L5VJ600S-C 
7.0 +250 50 +5 400 200 408-1119-ND 20.81 14.77 12.84 DS1L5VJ700S-C 
8.0 +250 50 +5 350 209 408-1120-ND 20.81 14.77 12.84 DS1L5VJ800S-C 
9.0 +250 50 +5 310 181 408-1121-ND 20.81 14.77 12.84 DS1L5VJ900S-C 
10.0 +250 50 +5 280 166 408-1122-ND 20.81 14.77 12.84 DS1L5VJA00S-C 
0.1 +25 50 +5 3500 2200 408-1123-ND 10.13 718 6.25 DS1L5DJ010K-C 
0.5 +25 50 +5 2700 2000 408-1124-ND 10.13 718 6.25 DS1L5DJO50K-C. 
1.0 +50 50 +5 2100 2000 408-1125-ND 10.13 718 6.25 DS1L5DJ100K-C 
1.3 +50 50 +5 2300 1500 408-1126-ND 10.13 718 6.25 DS1L5DJ130K-C 
Delay Tolerance Impedance Insertion Loss Return Loss Digi-Key Price Each Susumu 
Fig. (Ns) (pS) () GHz (-3dB) GHz (-15dB) Part No. 1 10 50 Part No. 
GL1L Series 16 Pin SOIC Delay Lines 
0.1 +50 50 +5 8.41 3.67 408-1127-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5LS010S-C 
0.5 +50 50 +5 3.86 1.80 408-1128-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5LS050S-C 
1.0 +50 50 +5 2.92 1.43 408-1129-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5LS100S-C 
1.5 +50 50 +5 1.99 1.87 408-1130-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS150S-C 
2.0 +50 50 +5 1.78 1.48 408-1131-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS200S-C 
2 25: +50 50 +5 1.51 1.58 408-1132-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS250S-C 
3.0 +50 50 +5 1.15 1.64 408-1133-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS300S-C 
3.5 +50 50 +5 1.11 125 408-1134-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS350S-C 
4.0 +50 50 +5 0.93 1.35 408-1135-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS400S-C 
4.5 +50 50 +5 0.69 1.34 408-1136-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS450S-C 
5.0 +50 50 +5 0.60 1.59 408-1137-ND 19.35 13.73 11.94 GL1L5MS500S-C 
Delay Tolerance Individual 20 ~ 80% Digi-Key Price Each Susumu 
Fig. (Ps) (pS) Impedance () Risetime (ps) Part No. 1 10 50 Part No. 
GL2L Series 16 Pin SOIC Delay Lines 
0.1 +50 50 +5 <144 408-1138-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5LS010D-C 
0.5 +50 50 +5 <200 408-1139-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5LS050D-C 
1.0 +50 50 +5 <270 408-1140-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5LS100D-C 
1.5 +50 50 +5 <340 408-1141-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS150D-C 
2 2.0 +50 50 +5 <410 408-1142-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS200D-C 
2.5 +50 50 +5 <480 408-1143-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS250D-C 
3.0 -0.5 50 +5 <550 408-1144-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS300D-C 
3.5 +100 50 +5 <620 408-1145-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS350D-C 
4.0 +100 50 +5 <690 408-1146-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS400D-C 
4.5 +100 50 +5 <760 408-1147-ND 35.33 25.07 21.79 GL2L5MS450D-C 
Insertion Return Cut Tape Tape and Reel 
Delay Tolerance | Impedance Loss Loss Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Susumu 
Fig. (Ns) (pS) (Q) GHz (-3dB) | GHz (-15dB) Part No. 1 10 50 Part No. 100 Part No. 
CL1L Series 1210 Chip Delay Lines 
40 +10 50 +5 11 4.6 408-1148-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1148-2-ND 441.00 CL1ILS5ATOO4L-T1 
60 +10 50 +5 12.4 4.3 408-1149-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1149-2-ND 441.00 CL1ILSATOO6L-T1 
80 +10 50 +5 1 7.4 408-1150-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1150-2-ND 441.00 CL1IL5ATOO8L-T1 
100 +10 50 +5 9.4 4.3 408-1151-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1151-2-ND 441.00 CL1IL5ATO10L-T1 
3 120 +10 50 +5 8.4 6.3 408-1152-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1152-2-ND 441.00 CL1IL5ATO12L-T1 
140 +10 50 +5 74 6.1 408-1153-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1153-2-ND 441.00 CL1ILSATO14L-T1 
160 +10 50 +5 6.6 5.9 408-1154-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1154-2-ND 441.00 CL1L5ATO16L-T1 
180 +10 50 +5 5.9 4.5 408-1155-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1155-2-ND 441.00 CL1LS5ATO18L-T1 
200 +10 50 +5 5.5 5.4 408-1156-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1156-2-ND 441.00 CL1ILS5ATO20L-T1 
220 +10 50 +5 4.9 4.9 408-1157-1-ND 8.21 5.83 5.07 408-1157-2-ND 441.00 CL1IL5AT022L-T1 
Differential 20 ~ 80% Cut Tape Tape and Reel 
Delay Tolerance Impedance Risetime Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Susumu 
Fig. (Ns) (pS) (Q) (ps) Part No. 1 10 50 Part No. 100 Part No. 
CL2L Series 1210 Chip Delay Lines 
40 +10 100 +10 <20 408-1158-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1158-2-ND 785.00 CL2LAAT004D-C-T1 
60 +10 100 +10 <24 408-1159-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1159-2-ND 785.00 CL2LAATOO6D-C-T1 
80 +10 100 +10 <24 408-1160-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1160-2-ND 785.00 CL2LAATOO8D-C-T1 
100 +10 100 +10 <27 408-1161-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1161-2-ND 785.00 CL2LAAT010D-C-T1 
3 120 +10 100 +10 <31 408-1162-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1162-2-ND 785.00 CL2LAAT012D-C-T1 
140 +10 100 +10 <37 408-1163-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1163-2-ND 785.00 CL2LAAT014D-C-T1 
160 +10 100 +10 <37 408-1164-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1164-2-ND 785.00 CL2LAATO16D-C-T1 
180 +10 100 +10 <39 408-1165-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1165-2-ND 785.00 CL2LAAT018D-C-T1 
200 +10 100 +10 <45 408-1166-1-ND 14.63 10.38 9.03 408-1166-2-ND 785.00 CL2LAATO20D-C-T1 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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oom SUSUMU CO., LTD Power Choke Coils — 


Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 


& . 2 : i Lo Heat Rating Current) Saturation Current Cut Tape Tape & Reel 
125°C Features: * High rower * High einen Inductance Rdc (mQ) DC Amps. Ide DC Amps. Isat Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Susumu 
Current * Inductance Tolerance: 20% Applications: |(yH) @ (0A) | Typical | Maximum| Typical (A) Typical (A) _ | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 | Part No. 
=DGIDE Converter ton CPUs., siihin-type:sn-board 010 | 15 17 32.5 60.0 408-1096-1-ND 1.40 1.20 80 | 408-1096-2-ND 500.00 _|PCMCO63T-R1OMN 
Power Supply Module for the Exchanger 0.22 1.9 25 26.0 52.0 408-1097-1-ND 1.40 1.20 80 408-1097-2-ND 500.00 |PCMC063T-R22MN 
0.33 3.5 3.9 20.0 30.0 408-1098-1-ND 1.40 1.20 80 408-1098-2-ND 500.00 |PCMC063T-R33MN 
0.47 4.0 42 17.5 26.0 408-1099-1-ND 1.40 1.20 80 408-1099-2-ND 500.00 |PCMC063T-R47MN 
Dimensions im 0.68 5.0 55 15.5 25.0 408-1100-1-ND___1.40 1.20 80__| 408-1100-2-ND 500.00 _ | PCMC063T-R68MN 
0.82 67 8.0 13.0 24.0 408-1101-1-ND 1.40 1.20 80 408-1101-2-ND 500.00 |PCMC063T-R82MN 
1.00 9.0 10.0 11.0 22.0 408-1102-1-ND 1.40 1.20 80 408-1102-2-ND 500.00 |PCMCO63T-1ROMN 
1.20 10.0 12.0 10.0 20.0 408-1103-1-ND 1.40 1.20 80 408-1103-2-ND 500.00 |PCMC063T-1R2MN 
1.50 14.0 15.0 9.0 18.0 408-1104-1-ND 1.40 1.20 80 408-1104-2-ND 500.00 | PCMCO063T-1R5MN 
2.20 18.0 20.0 8.0 14.0 408-1105-1-ND 1.75 1.50 1.00 408-1105-2-ND 625.00 _ | PCMC063T-2R2MN 
3.30 28.0 30.0 6.0 13.5 408-1106-1-ND 1.75 1.50 1.00 408-1106-2-ND 625.00 +|PCMC063T-3R3MN 
4.70 37.0 40.0 5.5 10.0 408-1107-1-ND 1.75 1.50 1.00 408-1107-2-ND 625.00 | PCMC063T-4R7MN 
Thin Film Chip LC Filter Digi@Reel® TAF Series Dimensions in mm 
TBF1608/TBF2012 
Electrical Specifications: TBF-1608-245-R1: * Application: Bluetooth, W-LAN »* FO: 2450MHz » Band: 2400 ~ 2500MHz 1.6 40.1) 2.02041 TBF1608/ TBF2012 b+ 
* Insertion Loss: 1.7dB @ 25°C, 1.9dB @ -40°C ~ 85°C * Attenuation: 20.0dB @ 1710 ~ 1910MHz, 30.0dB @4800 ~ 082011125201 Input_| Output iT 
5000MHz, 30.0dB @ 7200 ~ 7500MHz »* VSWR in BW: 2.0 max. *Impedance: 500 » Power: 500mW Max. TBF-2012- 0.4 max. | 0.4 max. Output Input 
245-R1: ¢ Application: Bluetooth, W-LAN * FO: 2450MHz ¢ Band: 2400 ~ 2500MHz * Insertion Loss: 1.5dB @ 25°C; 1.6dB 06 +0 1 0.75 +0 1 GND GND 
@ -40°C ~ 85°C * Attenuation: 30.0dB @ 880 ~ 960MHz, 25.0dB @1710 ~ 1910MHz, 30.0dB @ 4800 ~ 5000MHz, 30.0dB = - ~ a GND GND 
@ 7200 ~ 7500MHz » VSWR in BW: 2.0 max. * Impedance: 500 » Power: 500mW Max. TBL-1608-245-M2: « Application: 0.4 #0.1 | 0.4 #0.1 
Bluetooth, W-LAN * FO: 2450MHz * Band: 2400 ~ 2500MHz * Unbalance Port Impedance: 500 « Balance Port Impedance: 
100Q ¢ Phase: 180+10 deg * Insertion Loss: 1.0dB max. @ 25°C * VSWR in BW: 2.0 max. * Power: 500mW max. TBL Series 
Cut Tape Tape and Reel GND or DC feed h—— 1.6 —+ 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Susumu NG t Oe 
Series | Part No. 1 40 100 | Part No. 4,000 Part No. Unbalance Port 0.8 }o 
Tar | 408-1300-1-ND 95 58  .42| 408-1300-2-ND 319.00/M TBF-1608-245-R1N a Port 1 ia | 
408-1301-1-ND 1.03 ——.63_——-46.|_ 408-1301-2-ND 348.00/M TBF-2012-245-R1 Balance Por 0.141 0.30! 
TBL | _408-1302-1-ND 58 .36~——«.26 | 408-1302-2-ND 196.00/M TBL-1608-245-M2 mance Po 
Thin Film Inductors _ Digi@Reel” Dimension - mm Mi 
Series L WwW P Ee 
Features: | 
¢ Excellent inductance tolerances * Thin package profiles * Self resonant HELIS BOOS 10 0.50 +0.10 ele D010 z +t Pe 
frequencies of more than 1GHz * High Q values * High rated currents TELOB16 1.60 +£0.10 0.80 #0.10 0.30 #0.20 0.45 £0.10 it + L—— 
Test Cut Tape 
Inductance Frequency | S.R.F. Min.| DCR Max. | Rated Current | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Susumu 
(nH) Tolerance | Q Min. (MHz) (GHz) (Q) (mA) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
HPL1005 Series 0402 Package 
1.0 +0.2nH 15 300 rd 0.03 1800 408-1000-1-ND 89 7.35 28.88 408-1000-2-ND 10,000 32.00/M | HPL1005-1NO 
11 +0.2nH 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~0.4 340 ~ 1800 408-1310-1-ND 89 7.35 28.88 408-1310-2-ND 10,000 32.00/M | HPL1005-1N1 
1:2 +0.2nH 15 300 7 0.08 1400 408-1001-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-1N2 
1.3 +0.2nH 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~ 0.4 340 ~ 1800 408-1311-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-1N3 
1.5 +0.2nH 15 300 EA 0.10 1200 408-1002-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M_| HPL1005-1N5 
1.6 +0.2nH 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~0.4 340 ~ 1800 408-1312-1-ND 89 7.35 28.88 408-1312-2-ND 10,000 32.00/M | HPL1005-1N6 
1.8 +0.2nH 15 300 7 0.14 1000 408-1003-1-ND 89 7.35 28.88 408-1003-2-ND 10,000 32.00/M | HPL1005-1N8& 
2.0 +0.2nH 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~0.4 340 ~ 1800 408-1313-1-ND .89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-2NO 
2.2 +0.2nH 15 300 7 0.15 900 408-1004-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-2N2 
2.4 +0.2nH 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~0.4 340 ~ 1800 408-1314-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M_| HPL1005-2N4 
2.7 +0.2nH 13 300 7 0.23 750 408-1005-1-ND 89 7.35 28.88 408-1005-2-ND 10,000 32.00/M | HPL1005-2N7 
3.0 +0.2nH 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~0.4 340 ~ 1800 408-1315-1-ND .89 7.35 28.88 408-1315-2-ND 10,000 32.00/M | HPL1005-3NO 
3.3 +0.2nH 13 300 7 0.25 700 408-1006-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-3N3 
3.6 +0.2nH 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~0.4 340 ~ 1800 408-1316-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-3N6 
3.9 +0.2nH 13 300 ra 0.30 620 408-1007-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M_| HPL1005-3N9 
4.3 +0.2nH 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~0.4 340 ~ 1800 408-1317-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-4N3 
47 +0.2nH 13 300 6 0.50 500 408-1008-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-4N7 
5.1 +0.2nH 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~0.4 340 ~ 1800 408-1318-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-5N1 
5.6 +0.2nH 10 300 5.5 0.70 450 408-1009-1-ND .89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-5N6 
6.2 +0.2nH 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~0.4 340 ~ 1800 408-1319-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M_| HPL1005-6N2 
6.8 +0.2nH 10 300 4.5 0.80 430 408-1010-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-6N8 
75 +0.2nH 15 ~ 20 300 4.0~7.0 | 0.01 ~ 0.4 340 ~ 1800 408-1320-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-7N5 
8.2 +0.2nH 10 300 4 1.10 340 408-1011-1-ND .89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-8N2 
10 42% 10 300 3.5 1.40 300 408-1012-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-10N 
abl 42% 13 ~ 15 300 3.5 0.5 ~ 0.8 240 ~ 300 408-1308-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M_| HPL1005-11N 
12 42% 10 300 3.5 1.65 270 408-1013-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-12N 
13 42% 13 ~ 15 300 3.5 0.5 ~ 0.8 240 ~ 300 408-1309-1-ND 89 7.35 28.88 10,000 32.00/M | HPL1005-13N 
15 42% 10 300 3.5 2.25 240 408-1014-1-ND 89 7.35 28.88 408-1014-2-ND 10,000 32.00/M_| HPL1005-15N 
TFLO816 Series 0603 Package 
1.0 +0.2nH 20 300 6 0.10 1000 408-1025-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1025-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-1NO 
1:2 +0.2nH 20 300 6 0.10 1000 408-1026-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1026-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-1N2 
1.5 +0.2nH 20 300 6 0.10 1000 408-1027-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1027-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-1N5 
1.8 +0.2nH 20 300 6 0.15 800 408-1028-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1028-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-1N8& 
2.2 +0.2nH 20 300 6 0.15 800 408-1029-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1029 5,000 60.00/M_| TFLO816-2N2 
2.7 +0.2nH 20 300 6 0.15 800 408-1030-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1030: 5,000 60.00/M | TFLO816-2N7 
3.3 +0.2nH 20 300 6 0.20 700 408-1031-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1031 5,000 60.00/M | TFLO816-3N3 
3.9 +0.2nH 20 300 6 0.20 700 408-1032-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1032-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-3N9. 
47 +0.2nH 20 300 5 0.25 600 408-1033-1-ND 1.70 14.00 55.00 408-1033-2-ND 5,000 60.00/M | TFLO816-4N7 
5.6 +0.2nH 15 300 5 0.50 400 408-1034-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M_ | TFLO816-5N6 
6.8 +0.2nH 15 300 5 0.50 400 408-1035-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-6N8 
8.2 +0.2nH 15 300 4 0.50 400 408-1036-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-8N2 
10 42% 15 300 4 1.00 300 408-1037-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-10N 
12 +2% 15 300 3 1.00 300 408-1038-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-12N 
15 +2% 15 300 3 1.00 300 408-1039-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M_| TFLO816-15N 
18 42% 15 300 2 1.50 250 408-1040-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-18N 
22 42% 15 300 2 1.50 250 408-1041-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-22N 
27 +2% 15 300 2 2.00 200 408-1042-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-27N 
33 +2% 15 200 1.5 2.00 200 408-1043-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-33N 
39 +2% 15 200 15 3.00 180 408-1044-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-39N 
47 42% 15 200 1.5 3.00 180 408-1045-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-47N 
56 42% 15 200 1 4.00 150 408-1046-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-56N 
68 42% 15 200 1 4.50 140 408-1047-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-68N 
82 42% 10 200 al 6.00 120 408-1048-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-82N 
100 42% 10 200 1 8.50 100 408-1049-1-ND 1.70 14.00 55.00 5,000 60.00/M | TFLO816-R10 


SSMH1005-KIT-ND HPL1005 Series 0402 SMD Thin Film Inductor Kit, 40 each of 28 values (1.0NH ~ 1512H)....... 0.0... e cece cece eee eee nent eee eee e eset ee ee eee ee eee eeeee eens eeeeteeeeeeeeeeeeteneeeenereeneenes 
SSMT0816-KIT-ND TFLO816 Series 0603 SMD Thin Film Inductor Kit, 40 each of 25 values (1.0nH ~ 100nH) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Voltage Step-Up Coil —ELT-3KN, ELT-5KN and ELT-5KT Types 


High inductance Voltage Step-up coil chip series inductance [lllnated Cut Tape 
lol piezo electiic buzzer and Dee Clee ober @ 100kHz | Tolerance| Current RDC | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Features: * Small and thin *High inductance [fF Tqi ImN(EN) (%) mA | Ohm | PartNo. 1 10 100 | PartNo. Qty. | Pricing | Part No. 
Recommended Applications: * Watches, Toys, 
Camera, Electronic thermometers, Pagers, PHS, 3KN Type 
Portable telephones Operating Temperature: 560 = 45 15 PCD1397CT-ND 2.10 1.74 1.37 PCD1397TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN128B 
-20°C ~ 85°C (-20°C ~ 105°C for the S5KT Type). 1.0 = 30 35 PCD1398CT-ND 2.10 1.74 1.37 PCD1398TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN104B 
1.0 _— 40 23 PCD1399CT-ND 2.10 1.74 1.37 PCD1399TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN121B 
1 1.0 _— 30 25 PCD1400CT-ND 2.10 1.74 1.37 PCD1400TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN123B 
2.0 = 20 44 PCD1401CT-ND 2.10 1.74 1.37 PCD1401TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN131B 
2.5 = 20 64 PCD1402CT-ND 2.10 1.74 1.37 PCD1402TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN118B 
4.0 = 15 85 PCD1403CT-ND 2.10 1.74 1.37 PCD1403TR-ND 1,000 743.00 | ELT-3KN124B 
5KN Type 
220.0 +10 100 2.4 PCD1550CT-ND 2.23 1.84 1.45 PCD1550TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN127C 
560.0 +10 60 6.0 PCD1551CT-ND 2.23 1.84 1.45 PCD1551TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN118C 
2 390 +10 120 2.8 PCD1552CT-ND 2.23 1.84 1.45 PCD1552TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN131C 
1000 +10 55 11.5 PCD1553CT-ND 2.23 1.84 1.45 PCD1553TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN134C 
1500 +10 40 20.0 | PCD1554CT-ND 2.23 1.84 1.45 PCD1554TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN135C 
2700 +10 35 33.0 | PCD1555CT-ND 2.23 1.84 1.45 PCD1555TR-ND 4,000 788.00/M | ELT-5KN120C 
5SKT Type 
47 +20 950 0.20 | PCD1557CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1557TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT4R7MA 
6.8 +20 760 0.30 | PCD1558CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1558TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-SKT6R8MA 
10.0 +20 680 0.36 | PCD1559CT-ND 2.44 2.02 1.59 = _— — | ELT-5KT100MA 
15.0 +15 510 0.58 | PCD1560CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1560TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT150LA 
3 22.0 +15 420 0.90 | PCD1561CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1561TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT220LA 
33.0 +15 360 1.20 | PCD1562CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1562TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT330LA 
47.0 +15 300 1.70 | PCD1563CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1563TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT470LA 
68.0 #15 260 2.60 | PCD1564CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1564TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT680LA 
100.0 £15 190 4.30 | PCD1565CT-ND 2.44 2.02 1.59 PCD1565TR-ND 5,000 863.00/M | ELT-5KT101LA 
5SKT Type - RoHS Compliant 
3.3 +20 1000 0.17 | PCD2024CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2024TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT3R3MB 
47 +20 950 0.20 | PCD2025CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2025TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT4R7MB 
6.8 +20 760 0.30 | PCD2026CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2026TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT6R8MB 
10.0 +20 680 0.36 PCD2027CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2027TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT100MC 
3 15.0 #15 510 0.58 | PCD2028CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2028TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT150LB 
22.0 +15 420 0.90 | PCD2029CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2029TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT220LB 
33.0 +15 360 1.20 | PCD2030CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2030TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT330LB 
47.0 +15 300 1.70 | PCD2031CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2031TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT470LB 
68.0 +15 260 2.60 | PCD2032CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2032TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT680LB 
100.0 +15 190 4.30 | PCD2033CT-ND 1.28 1.05 83 PCD2033TR-ND 5,000 450.00/M | ELT-5KT101LB 
SM D Cc h Oo ke Coi | Ss Inductance RDC Rated Cut Tape Tape and Reel 
at 100kHz /Tolerance | at 20°C | Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
ELC-3N Type (uH) (%)  |Tol.+20%| (mA) | Part No. 1 10 100 |Part No. 2,000 Part No. 
ELC-3FN 
pits ge Pe pertance and! large current 1.0 +30 080 1400 | PCD2034CT-ND 75 62.49 |PCD2034TR-ND 266.00/M_ | ELC-3FN1RON 
Recommended Applications: * DC/DC converter 1.8 +30 -110 1100 |PCD2035CT-ND 75 62 -49 |PCD2035TR-ND 266.00/M_ | ELC-3FN1R8N 
circuitry for computer peripherals and cellular hand sets 2.2 +30 -120 1000 |PCD2036CT-ND 75 62 .49 |PCD2036TR-ND 266.00/M_ | ELC-3FN2R2N 
* Chopper circuit decoupling chokes in DC/DC converter 27 +30 -150 950 PCD2037CT-ND 75 62 .49 |PCD2037TR-ND 266.00/M_ | ELC-3FN2R7N 
circuitry 4.7 +30 -280 750 PCD2038CT-ND 75 62 -49 _|PCD2038TR-ND 266.00/M_| ELC-3FN4R7N 
Rated Current: This indicates the value of current 5.6 +30 -310 680 PCD2039CT-ND 75 62 .49 |PCD2039TR-ND 266.00/M_ | ELC-3FNSR6N 
when the inductance is 70% of nominal value and case 6.8 +30 -360 620 PCD2040CT-ND 75 62 49 |PCD2040TR-ND 266.00/M_ | ELC-3FN6R8N 
temperature has risen At=45°C (at 20°C) 7.5 +30 -390 600 PCD2041CT-ND 75 62 .49 |PCD2041TR-ND 266.00/M_ | ELC-3FN7R5N 
Operating Temperature: -40 ~ 105°C (Including self- 10.0 +20 -430 530 PCD2042CT-ND 75 62 .49 |PCD2042TR-ND 266.00/M_ | ELC-3FN100M 
temperature rise) 15.0 +20 1.000 370 PCD2043CT-ND 75 62 -49 _|PCD2043TR-ND 266.00/M_| ELC-3FN150M 
22.0 +20 1.180 330 PCD2044CT-ND 75 62 -49 |PCD2044TR-ND 266.00/M_ | ELC-3FN220M 
33.0 +20 1.900 260 PCD2045CT-ND 75 62 -49 |PCD2045TR-ND 266.00/M_ | ELC-3FN330M 
47.0 +20 2.450 230 PCD2046CT-ND 75 62 .49 |PCD2046TR-ND 266.00/M_ | ELC-3FN470M 
68.0 +20 4.200 170 PCD2047CT-ND 75 62 .49 |PCD2047TR-ND 266.00/M_ | ELC-3FN680M 
ELC-3GN 
1.0 +30 64 1300 |PCD2048CT-ND 79 65 -51 |PCD2048TR-ND 278.00/M_ | ELC-3GN1RON 
1.6 +30 83 1200 |PCD2049CT-ND 79 65 51 |PCD2049TR-ND 278.00/M_ | ELC-3GN1R6N 
2.2 +30 -100 1000 |PCD2050CT-ND 79 65 -51 |PCD2050TR-ND 278.00/M_ | ELC-3GN2R2N 
3.3 +30 -130 970 PCD2051CT-ND 79 65 -51 |PCD2051TR-ND 278.00/M_ | ELC-3GN3R3N 
4.7 +30 -200 760 PCD2052CT-ND 79 65 -51__|PCD2052TR-ND 278.00/M_| ELC-3GN4R7N 
6.8 +30 .250 680 |PCD2053CT-ND 79 65 51 |PCD2053TR-ND 278.00/M_ | ELC-3GN6R8N 
8.2 +30 -410 540 PCD2054CT-ND 79 65 51 |PCD2054TR-ND 278.00/M_ | ELC-3GN8R2N 
10.0 +20 -430 530 PCD2055CT-ND 79 65 51 |PCD2055TR-ND 278.00/M_ | ELC-3GN100M 
15.0 +20 -600 430 PCD2056CT-ND 79 65 -51 |PCD2056TR-ND 278.00/M_ | ELC-3GN150M 
Height 22.0 +20 -950 330 PCD2057CT-ND 79 65 -51__|PCD2057TR-ND 278.00/M_| ELC-3GN220M 
12 Hae 33.0 +20 1.400 280 |PCD2058CT-ND 79 65 51 |PCD2058TR-ND 278.00/M_ | ELC-3GN330M 
7.55 max 47.0 +20 1.950 240 | PCD2059CT-ND 79 65 51 |PCD2059TR-ND 278.00/M | ELC-3GN470M 
68.0 +20 3.000 190 PCD2060CT-ND 79 65 -51__|PCD2060TR-ND 278.00/M_| ELC-3GN680M 
Rated Current: This indicates the value of current when the inductance is 70% more than nominal value and temperature rising At=45°C lower at D.C. 
superposition (at 20°C) Operating Temperature: -40 ~ 105°C (Including self-temperature rise) 
Inductance Rated RDC Cut Tape Tape & Reel 
at 100kHz | Tolerance | Current | at 20°C Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) (%) mA Tol. +20% | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 Part No. 
1.3 +30 5.40 7.80 PCD2132CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2132TR-ND 328.50 ELL-8UV1R3N 
2.0 +30 5.10 8.70 PCD2133CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2133TR-ND 328.50 ELL-8UV2RON 
2.7 +30 4.75 10.00 PCD2134CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2134TR-ND 328.50 ELL-8UV2R7N 
47 +30 4.20 12.00 PCD2135CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2135TR-ND 328.50 ELL-8UV4R7N 
6.2 +30 3.80 16.00 PCD2183CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2183TR-ND 328.50 ELL-8UV6R2N 
10.0 +20 3.00 22.00 PCD2136CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2136TR-ND 328.50 ELL-8UV100M 
15.0 +20 2.50 26.00 PCD2137CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2137TR-ND 328.50 ELL-8UV150M 
22.0 +20 2.05 40.00 PCD2138CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2138TR-ND 328.50 ELL-8UV220M 
27.0 +20 1.80 53.00 PCD2139CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2139TR-ND 328.50 ELL-8UV270M 
33.0 +20 1.65 78.00 PCD2184CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2184TR-ND 328.50 ELL-8UV330M 
39.0 +20 1.50 90.00 PCD2140CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2140TR-ND 328.50 ELL-8UV390M 
47.0 +20 1.25 100.00 PCD2141CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2141TR-ND 328.50 ELL-8UV470M 
68.0 +20 1.10 130.00 PCD2142CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2142TR-ND 328.50 ELL-8UV680M 
100.0 +20 0.82 160.00 PCD2143CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2143TR-ND 328.50 ELL-8UV101M 
220.0 +20 0.66 370.00 PCD2185CT-ND 1.86 1.54 1.21 | PCD2185TR-ND 328.50 ELL-8UV221M 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic SMD Choke Coils (con) 


ELL6RH, ELL6SH and ELL6UH Types [] [] 38 
Magnetic Shielded Series | 
Features: I 4.0->| 

¢ Thin type (ELL6RH — 2.5mm height, ELL6SH — 3.0mm height, ELL6UH — 4.7mm height) r  Lsoa!| 


* Higher reliability in mounting by separated user terminal and internal connection 
* High current 

Recommended Applications: Date Code —4 
¢ Video, audio, mobile communications, electric battery driving equipment 

* Choke coils for chopper circuit, and decoupling choke in DC/DC convertor circuit 


Marking —4 


Cautions for Use: : 

* DC/DC convertor — Chopper type: 1W maximum "| Type Height 

* Operating Temperature: 105°C maximum (including self-temperature rise) ELL6RH | 2.5+0.3mm 
Rated Current: ELL6SH | 3.0+0.3mm 
ELL6RH and ELL6SH: This indicates the value of current when the inductance is 80% more ELL6UH | 4.7+0.3mm 
than nominal value and temperature rising At=45°C lower at D.C. superposition (at 20°C) (TOP VIEW) 


ELL6UH: This indicates the value of current when the inductance is 70% more than nominal 
value and temperature rising At=45°C lower at D.C. superposition. (20°C) 


Inductance RDC Rated Cut Tape Tape and Reel 
at 100kHz at 20°C Current i Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Tolerance +20% Tolerance +20% (mA) 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
ELLG6RH Series 
1.0uH 0.0190 3000 PCD1337CT-ND@ 1.22 1.01 -80 PCD1337TR-ND@ 432.00 ELL-6RH1ROM 
1.5yH 0.0240 2400 PCD1338CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1338TR-ND 432.00 ELL-6RH1R5M 
2.7UH 0.0390 1800 PCD1339CT-ND@ 1.22 1.01 -80 PCD1339TR-ND® 432.00 ELL-6RH2R7M 
3.3yH 0.0440 1600 PCD1340CT-ND@ 1.22 1.01 -80 PCD1340TR-ND® 432.00 ELL-6RH3R3M 
5.1p1H 0.0560 1550 PCD1341CT-ND® 1.22 1.01 -80 PCD1341TR-ND® 432.00 ELL-6RH5R1M 
6.2uH 0.0620 1400 PCD1342CT-ND@ 1.22 1.01 -80 PCD1342TR-ND® 432.00 ELL-6RH6R2M 
7.5uH 0.0800 1250 PCD1343CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1343TR-ND 432.00 ELL-6RH7R5M 
8.2uUH 0.0870 1200 PCD1344CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1344TR-ND 432.00 ELL-6RH8R2M 
10H 0.0950 1100 PCD1345CT-ND® 1.22 1.01 .80 PCD1345TR-ND® 432.00 ELL-6RH100M 
12uH 0.130 1000 PCD1346CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1346TR-ND 432.00 ELL-6RH120M 
15uH 0.150 850 PCD1347CT-ND@ 1.22 1.01 -80 PCD1347TR-ND@® 432.00 ELL-6RH150M 
18yH 0.170 800 PCD1348CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1348TR-ND 432.00 ELL-6RH180M 
22uH 0.220 700 PCD1349CT-ND@ 1.22 1.01 -80 PCD1349TR-ND® 432.00 ELL-6RH220M 
27uH 0.260 650 PCD1350CT-ND® 1.22 1.01 -80 PCD1350TR-ND® 432.00 ELL-6RH270M 
33H 0.380 600 PCD1351CT-ND@ 1.22 1.01 -80 PCD1351TR-ND@ 432.00 ELL-6RH330M 
39H 0.410 550 PCD1352CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1352TR-ND 432.00 ELL-6RH390M 
47H 0.480. 500 PCD1353CT-ND@ 1.22 1.01 -80 PCD1353TR-ND® 432.00 ELL-6RH470M 
56yuH 0.540 450 PCD1354CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1354TR-ND 432.00 ELL-6RH560M 
68H 0.770 400 PCD1355CT-ND® 1.22 1.01 .80 PCD1355TR-ND® 432.00 ELL-6RH680M 
82uH 0.870 350 PCD1356CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1356TR-ND 432.00 ELL-6RH820M 
100yH 1.000 300 PCD1357CT-ND® 1.22 1.01 -80 PCD1357TR-ND® 432.00 ELL-6RH101M 
120uH 1.500 280 PCD1358CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1358TR-ND 432.00 ELL-6RH121M 
150uH 1.800 250 PCD1359CT-ND® 1.22 1.01 -80 PCD1359TR-ND® 432.00 ELL-6RH151M 
180uH 2.000 230 PCD1360CT-ND 1.22 1.01 -80 PCD1360TR-ND 432.00 ELL-6RH181M 
220uH 2.300 200 PCD1361CT-ND® 1.22 1.01 -80 PCD1361TR-ND® 432.00 ELL-6RH221M 
ELL6SH Series 
1.0uH 0.0190 3400 PCD1362CT-ND® 1.20 99 .78 PCD1362TR-ND® 422.00 ELL-6SH1ROM 
1.5yH 0.0240 3200 PCD1363CT-ND@ 1.20 99 78 PCD1363TR-ND® 422.00 ELL-6SH1R5M 
2.7pH 0.0310 2400 PCD1364CT-ND® 1.20 99 .78 PCD1364TR-ND® 422.00 ELL-6SH2R7M 
3.3yH 0.0340 2200 PCD1365CT-ND@ 1.20 99 .78 PCD1365TR-ND® 422.00 ELL-6SH3R3M 
4.7UH 0.0420 2000 PCD1366CT-ND® 1.20 99 -78 PCD1366TR-ND® 422.00 ELL-6SH4R7M 
5.6uH 0.0490 1800 PCD1367CT-ND® 1.20 99 .78 PCD1367TR-ND® 422.00 ELL-6SH5R6M 
6.8yH 0.0520 1500 PCD1368CT-ND® 1.20 99 .78 PCD1368TR-ND® 422.00 ELL-6SH6R8M 
8.2uUH 0.0610 1400 PCD1369CT-ND 1.20 99 .78 PCD1369TR-ND 422.00 ELL-6SH8R2M 
10H 0.0650 1300 PCD1370CT-ND@ 1.20 99 .78 PCD1370TR-ND® 422.00 ELL-6SH100M 
12uH 0.0710 1200 PCD1371CT-ND® 1.20 -99 78 PCD1371TR-ND® 422.00 ELL-6SH120M 
15uH 0.0960. 1100 PCD1372CT-ND@ 1.20 99 78 PCD1372TR-ND® 422.00 ELL-6SH150M 
18uH 0.130 1000 PCD1373CT-ND® 1.20 99 .78 PCD1373TR-ND® 422.00 ELL-6SH180M 
22uH 0.140 900 PCD1374CT-ND® 1.20 99 .78 PCD1374TR-ND® 422.00 ELL-6SH220M 
27uH 0.160 800 PCD1375CT-ND 1.20 99 78 PCD1375TR-ND 422.00 ELL-6SH270M 
33H 0.180 700 PCD1376CT-ND® 1.20 -99 -78 PCD1376TR-ND® 422.00 ELL-6SH330M 
39H 0.240, 650 PCD1377CT-ND® 1.20 99 78 PCD1377TR-ND® 422.00 ELL-6SH390M 
47H 0.270 600 PCD1378CT-ND® 1.20 99 .78 PCD1378TR-ND® 422.00 ELL-6SH470M 
56yuH 0.290 550 PCD1379CT-ND 1.20 99 .78 PCD1379TR-ND 422.00 ELL-6SH560M 
68H 0.520 500 PCD1380CT-ND® 1.20 99 .78 PCD1380TR-ND® 422.00 ELL-6SH680M 
82uH 0.600 450 PCD1381CT-ND 1.20 99 .78 PCD1381TR-ND 422.00 ELL-6SH820M 
100UH 0.680. 400 PCD1382CT-ND@ 1.20 99 .78 PCD1382TR-ND@ 422.00 ELL-6SH101M 
120uH 0.750 370 PCD1383CT-ND® 1.20 99 .78 PCD1383TR-ND® 422.00 ELL-6SH121M 
150yH 0.860. 350 PCD1384CT-ND® 1.20 99 .78 PCD1384TR-ND® 422.00 ELL-6SH151M 
180yH 1.300 300 PCD1385CT-ND® 1.20 99 .78 PCD1385TR-ND® 422.00 ELL-6SH181M 
220uH 1.400 280 PCD1386CT-ND@ 1.20 -99 -78 PCD1386TR-ND@ 422.00 ELL-6SH221M 
270uH 2.400 260 PCD1387CT-ND 1.20 99 78 PCD1387TR-ND 422.00 ELL-6SH271M 
330puH 2.700 240 PCD1388CT-ND® 1.20 99 .78 PCD1388TR-ND® 422.00 ELL-6SH331M 
390yH 2.800 210 PCD1389CT-ND@ 1.20 99 .78 PCD1389TR-ND@ 422.00 ELL-6SH391M 
470uH 3.200 200 PCD1390CT-ND® 1.20 99 .78 PCD1390TR-ND® 422.00 ELL-6SH471M 
560uH 3.700 180 PCD1391CT-ND@ 1.20 99 .78 PCD1391TR-ND® 422.00 ELL-6SH561M 
680yuH 4.300 160 PCD2182CT-ND® 1.20 99 .78 PCD2182TR-ND® 422.00 ELL-6SH681M 
ELL6UH Series — RoHS Compliant 
10H 0.0630 1800 PCD2107CT-ND 86 71 56 PCD2107TR-ND 302.00 ELL-6UH100M 
12uH 0.0710 1700 PCD2108CT-ND 86 rfl 56 PCD2108TR-ND 302.00 ELL-6UH120M 
15yH 0.0790 1600 PCD2109CT-ND 86 71 56 PCD2109TR-ND 302.00 ELL-6UH150M 
18uH 0.0880 1400 PCD2110CT-ND 86 71 56 PCD2110TR-ND 302.00 ELL-6UH180M 
22uH 0.0980 1300 PCD2111CT-ND 86 71 56 PCD2111TR-ND 302.00 ELL-6UH220M 
27uH 0.1100 1200 PCD2112CT-ND 86 771 56 PCD2112TR-ND 302.00 ELL-6UH270M 
33H 0.1300 1100 PCD2113CT-ND 86 71 56 PCD2113TR-ND 302.00 ELL-6UH330M 
39H 0.1500 1000 PCD2114CT-ND 86 71 56 PCD2114TR-ND 302.00 ELL-6UH390M 
47H 0.1600 900 PCD2115CT-ND 86 fi 56 PCD2115TR-ND 302.00 ELL-6UH470M 
56yuH 0.2100 800 PCD2116CT-ND 86 71 56 PCD2116TR-ND 302.00 ELL-6UH560M 
68H 0.2300 700 PCD2117CT-ND 86 71 56 PCD2117TR-ND 302.00 ELL-6UH680M 
82uH 0.2600 650 PCD2118CT-ND 86 71 56 PCD2118TR-ND 302.00 ELL-6UH820M 
100UH 0.3600 600 PCD2119CT-ND 86 71 56 PCD2119TR-ND 302.00 ELL-6UH101M 
120uH 0.4800 580 PCD2120CT-ND 86 71 56 PCD2120TR-ND 302.00 ELL-6UH121M 
150yH 0.6800 500 PCD2121CT-ND 86 FTA 56 PCD2121TR-ND 302.00 ELL-6UH151M 
180uH 0.7500 470 PCD2122CT-ND 86 4 56 PCD2122TR-ND 302.00 ELL-6UH181M 
220uH 0.8400 410 PCD2123CT-ND 86 71 56 PCD2123TR-ND 302.00 ELL-6UH221M 
270uH 1.2000 370 PCD2124CT-ND 86 71 56 PCD2124TR-ND 302.00 ELL-6UH271M 
330yUH 1.3600 330 PCD2125CT-ND 86 71 56 PCD2125TR-ND 302.00 ELL-6UH331M 
390H 1.5000, 300 PCD2126CT-ND 86 771 56 PCD2126TR-ND 302.00 ELL-6UH391M 
470uH 1.6800, 270 PCD2127CT-ND 86 71 56 PCD2127TR-ND 302.00 ELL-6UH471M 
560uH 2.5300 260 PCD2128CT-ND 86 71 56 PCD2128TR-ND 302.00 ELL-6UH561M 
680yH 2.8300 240 PCD2129CT-ND 86 71 56 PCD2129TR-ND 302.00 ELL-6UH681M 
820uH 3.1400 200 PCD2130CT-ND 86 71 56 PCD2130TR-ND 302.00 ELL-6UH821M 
1000yH 3.6700 180 PCD2131CT-ND 86 a 56 PCD2131TR-ND 302.00 ELL-6UH102M 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic SMD Power Choke Coils 


ELL6GM Type 


Features: * Magnetic shielded structure »* Low 
DC resistance and high current » Structure for 
withstanding fall shock ¢ Available on tape and reel 
for automatic insertion 


Recommended Applications: * DC/DC converter 
* Chopper circuit, decoupling choke 

Note: *Rated Current: This indicates the value of 
current when the inductance is 70% more than nominal 
value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. 
superposition. (at 20°C) 


ELL6PM Type 


Features: 


* Magnetic shielded structure * Low DC resistance 
and high current * Structure for withstanding fall shock 
* Available on tape and reel for automatic insertion 
Recommended Applications: 

* DC/DC converter * Chopper circuit, decoupling choke 
Note: *Rated Current: This indicates the value of 
current when the inductance is 70% more than nominal 


value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. 
superposition. (at 20°C) 


ELL6PV Type 


Features: 


¢ Thin type (height, 1.8mm) »* Capable of corre- 
sponding high current * Low DC resistance 
Recommended Application: 

* Videos, audio, mobile communications, electric 
battery driving equipment »* Choke coils for chopper 
circuit decoupling choke in DC/DC convertor circuit 
Cautions for Use: 

* DC/DC power converter * Chopper type: 1W 
maximum ¢ Operating temperature: 105°C maximum 
(Including self-temperature rise) 

Note: *Rated Current: This indicates the value of 
current when the inductance is 70% more than nominal 
value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. 
superposition. (at 20°C) 


Inductance DCR (@20°C) | *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) | TOL. | (Ohm) | TOL. | (ma) 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
1.8 +30% 0.028 | +20% 1900 PCD1674CT-ND@ 78 73 60 = _— ELL-6GM1R8N 
2.2 +30% 0.035 | +20% 1800 PCD1675CT-ND .78 73 60 = = ELL-6GM2R2N 
3.6 +30% 0.057 | +20% 1500 PCD1677CT-ND 78 73 60 = = ELL-6GM3R6N 
5.6 +30% 0.086 | +20% 1200 PCD1679CT-ND .78 73 60 = = ELL-6GM5R6N 
6.8 +30% 0.096 | +20% 1100 PCD1680CT-ND 78 73 60 = — ELL-6GM6R8N 
12 +20% 0.17 +20% 830 PCD1683CT-ND .78 73 60 PCD1683TR-ND 462.50 ELL-6GM120M 
15 +20% 0.19 +20% 740 PCD1684CT-ND 78 73 60 = _ ELL-6GM150M 
18 +20% 0.26 +20% 710 PCD1685CT-ND .78 73 60 PCD1685TR-ND 462.50 ELL-6GM180M 
27 +20% 0.35 +20% 560 PCD1687CT-ND 78 73 60 PCD1687TR-ND 462.50 ELL-6GM270M 
33 +20% 0.49 +20% 500 PCD1688CT-ND .78 73 60 = = ELL-6GM330M 
39 +20% 0.55 +20% 460 PCD1689CT-ND 78 73 60 = = ELL-6GM390M 
47 +20% 0.62 +20% 420 PCD1690CT-ND .78 73 60 = = ELL-6GM470M 
56 +20% 0.70 +20% 380 PCD1691CT-ND 78 73 60 PCD1691TR-ND 462.50 ELL-6GM560M 
68 +20% 0.82 +20% 350 PCD1692CT-ND .78 73 60 = = ELL-6GM680M 
@ RoHS Compliant 
Inductance DCR (@20°C) | *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current i-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(uH) TOL. (Ohm) | TOL. (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Part No. 
1.5 +30% | 0.020 | +20%| 2450 PCD1694CT-ND® 82 77 63 PCD1694TR-ND® 487.50 ELL-6PM1R5N 
27 +30% | 0.029 | +20%| 2000 PCD1696CT-ND 82 SAL 63 PCD1696TR-ND 487.50 ELL-6PM2R7N 
3.9 +30% | 0.040 | +20%| 1800 PCD1698CT-ND 82 77 63 = _ ELL-6PM3R9N 
5.6 +30% | 0.052 +20% | 1500 PCD1700CT-ND 82 wire 63 = — ELL-6PM5R6N 
75 +30% | 0.070 | +20%]| 1300 PCD1702CT-ND 82 77 63 — _— ELL-6PM7R5N 
9.1 +30% | 0.077 | +20%| 1200 PCD1703CT-ND 82 St 63 = = ELL-6PM9R1N 
12 +20% 0.11 +20% 950 PCD1705CT-ND 82 wire 63 PCD1705TR-ND 487.50 ELL-6PM120M 
15 +20% 0.13 +20% 950 PCD1706CT-ND® 82 77 63 = _— ELL-6PM150M 
18 +20% 0.14 +20% 820 PCD1707CT-ND® 82 sl 63 = = ELL-6PM180M 
27 +20% 0.22 +20% 620 PCD1709CT-ND 82 ht 63 = = ELL-6PM270M 
33 +20% 0.29 +20% 550 PCD1710CT-ND 82 LAL 63 = = ELL-6PM330M 
39 +20% 0.31 +20% 520 PCD1711CT-ND 82 Lt 63 = _ ELL-6PM390M 
56 +20% 0.50 +20% 420 PCD1713CT-ND 82 Wid 63 PCD1713TR-ND 487.50 ELL-6PM560M 
82 +20% 0.68 +20% 360 PCD1715CT-ND 82 ane 63 PCD1715TR-ND 487.50 ELL-6PM820M 
100 +20% 0.97 +20% 320 PCD1716CT-ND 82 lt 63 — _— ELL-6PM101M 
@ RoHS Compliant 
Inductance DCR (@20°C) *Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) TOL. (Ohm) | TOL. (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
1.5 +30% | 0.019 | +20%| 2600 PCD1718CT-ND 68 64 52 PCD1718TR-ND 406.25 ELL-6PV1R5N 
1.8 +30% | 0.024 | +20%| 2500 PCD1719CT-ND 68 64 52 = = ELL-6PV1R8N 
3.3 +30% | 0.032 | +20%| 1900 PCD1721CT-ND 68 64 52 = = ELL-6PV3R3N 
5.6 +30% | 0.049 | +20%| 1450 PCD1724CT-ND 68 64 52 = = ELL-6PV5R6N 
6.8 +30% | 0.055 | +20%| 1250 PCD1725CT-ND 68 64 2 = = ELL-6PV6R8N 
8.2 +30% | 0.070 | +20%| 1150 PCD1726CT-ND® 68 64 52 PCD1726TR-ND® 406.25 ELL-6PV8R2N 
9.1 +30% | 0.076 | +20%| 1100 PCD1727CT-ND 68 64 52 = _ ELL-6PV9R1N 
10 +20% | 0.085 | +20%| 1000 PCD1728CT-ND® 68 64 52 = = ELL-6PV100M 
12 +20% | 0.090 | +20% 980 PCD1729CT-ND® 68 64 52 PCD1729TR-ND@ 406.25 ELL-6PV120M 
15 +20% 0.12 +20% 880 PCD1730CT-ND 68 64 52 = = ELL-6PV150M 
18 +20% 0.14 +20% 840 PCD1731CT-ND 68 64 52 = ad ELL-6PV180M 
22 +20% 0.20 +20% 700 PCD1732CT-ND 68 64 52 PCD1732TR-ND 406.25 ELL-6PV220M 
27 +20% 0.22 +20% 670 PCD1733CT-ND 68 64 52 = = ELL-6PV270M 
39 +20% 0.33 +20% 550 PCD1735CT-ND 68 64 52 = = ELL-6PV390M 
56 +20% 0.41 +20% 450 PCD1737CT-ND 68 64 52 = a ELL-6PV560M 
68 +20% 0.57 +20% 420 PCD1738CT-ND® 68 64 52 PCD1738TR-ND@ 406.25 ELL-6PV680M 
82 +20% 0.65 +20% 380 PCD1739CT-ND 68 64 52 PCD1739TR-ND 406.25 ELL-6PV820M 
100 +20% 0.75 +20% 340 PCD1740CT-ND 68 64 52 = _ ELL-6PV101M 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SMD Choke Coils 


Features: * Magnetic shielded structure * Low DC resistance, high current * Shock resistant * Available on tape and reel for automatic insertion * Rated 
Current: This indicates the value of current when the inductance is 70% more than nominal value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. superposition. 
(at 20°C) 

Recommended Applications: * DC/DC Converter Circuit for computer peripheral, Hand phone ¢ Choke coils for chopper circuit decoupling choke in DC/DC 


Panasonic 


ELL3GM Type 


Converter Circuit 


Inductance (100kHz) RDC (@20°C) Rated Cut Tape 
Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Panasonic 
(WH) TOL. (0) TOL. (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 
1.3 +30% 0.058 +20% 1500 PCD1642CT-ND 1.26 1.04 82 ELL-3GM1R3N 
3.9 +30% 0.14 +20% 940 PCD1646CT-ND 1.26 1.04 82 ELL-3GM3R9N 
4.3 +30% 0.22 +20% 720 PCD1647CT-ND 1.26 1.04 82 ELL-3GM4R3N 
5.6 +30% 0.26 +20% 670 PCD1649CT-ND@ 1.26 1.04 82 ELL-3GM5R6N 
8.2 +30% 0.31 +20% 620 PCD1651CT-ND 1.26 1.04 82 ELL-3GM8R2N 
12 +20% 0.40 +20% 530 PCD1653CT-ND@ 1.26 1.04 82 ELL-3GM120M 
18 +20% 0.64 +20% 420 PCD1655CT-ND 1.26 1.04 82 ELL-3GM180M 
27 +20% 1.05 +20% 330 PCD1657CT-ND 1.26 1.04 82 ELL-3GM270M 
@ RoHS Compliant 
ELL4LM and ELL4GM Types Inductance(100kHz)) RDC (@20°C) | Rated Cut Tape 
Feat . Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
ae oo (wH) | TOL. | (Q) | TOL. | (ma) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
Series ELL4LM: ¢ Magnetic shielded structure *Low DC 
resistance, high current » Structure for withstanding fall . 
shock * Available on tape and reel for automatic insertion ELL4LM Series 
Recommended Applications: * DC/DC Converter Circuit 
for Computer peripheral, hand phone * Choke coils for 1.0 +30% | 0.026 | +20% | 2000 PCD1659CT-ND 1.40 1.16 91 _ — — | ELL-4LM1RON 
chopper circuit decoupling choke in DC/DC Converter Circuit 
*Rated Current: This indicates the value of current when the 6.2 430% | 0.14 | 420% | 800 PCD1665CT-ND 1.40 1.16 91 = _ — | ELL-4LM6R2N 
inductance is 70% more than nominal value and temperature 
rising A t=45°C lower at D.C. superposition (at 20°C) 75 +30% | 0.15 | +20%| 720 PCD1666CT-ND 1.40 1.16 a =- - — | ELL-4LM7R5N 
Series ELL4GM: « Low Profile * High Power * High y ‘ 
Inductance * Shock Resistant Recommended Applications: 18 +30% | 0.32 | +20%| 460 PCD1670CT-ND 1.40 1.16 91 - _ — | ELL-4LM180M 
* Digital Base Band *CPA and PA Rated Current: The i Cf 
Maximum allowable current is a D.C. current which causes 27 +30% | 0.42 | +20%| 370 PCD1672CT-ND@ 1.40 1.16 a PCD1672TR-ND® | 3,000} 495.00/M | ELL-4LM270M 
a 30% inductance reduction from its nominal value or coil 
temperature to rise 45°C, whichever is smaller (Reference ELL4GM Series — RoHS Compliant 
ambient temperature 20°C) 
Operating Temperature: -40 ~ 105°C (Including self- 24 +30% | 0.066 | +20% | 1150 PCD2061CT-ND 96 719 62 = = — | ELL-4GM2R4N 
temperature rise) 
3.6 +30% | 0.10 | +20%| 950 PCD2062CT-ND 96 19 62 = - — | ELL-4GM3R6N 
5.6 +30% | 0.13 | +20%| 750 PCD2064CT-ND 96 19 62 PCD2064TR-ND 2,000) 338.00/M | ELL-4GMS5RE6N 
Height 6.8 +30% | 0.18 | +20%| 640 PCD2065CT-ND 96 79 62 - - — | ELL-4GM6R8N 
1s52018 82 | «30% | 0.22 | +20%| 580 | — PCD2066CT-ND 96 nan 2 = — | ELL-4GmaR2N 
1.6540.15 
15 +20% | 0.29 | +20%| 410 PCD2179CT-ND 96 19 62 PCD2179TR-ND 2,000) 338.00/M | ELL-4GM150M 
heed 18 +20% | 0.49 | +20%| 400 PCD2068CT-ND 96 19 62 PCD2068TR-ND 2,000) 338.00/M | ELL-4GM180M 
27 +20% | 0.64 | +20%| 330 PCD2070CT-ND 96 19 62 PCD2070TR-ND 2,000) 338.00/M | ELL-4GM270M 
33 +20% | 0.70 | +20%| 300 PCD2071CT-ND 96 79 62 = - — | ELL-4GM330M 
1.25 1.25 47 +20% | 1.05 | +20%| 260 PCD2180CT-ND 96 19 62 PCD2180TR-ND 2,000) 338.00/M | ELL-4GM470M 
@ RoHS Compliant 
Inductance (100kHz)| RDC (@20°C) Rated Cut Tape Tape & Reel 
| Nominal Nominal Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) TOL. | (mOhm) | TOL. | (mA) Part No. i 10 100 Part No. 500 Part No. 
15 430% 5.3 +20% | 6700 PCD1741CT-ND® 217 1.79 1.41 PCD1741TR-ND® 382.50 ELL-ATV1R5N 
2.2 430% 6.3 +20% | 6200 PCD1742CT-ND® 217 1.79 1.41 PCD1742TR-ND® 382.50 ELL-ATV2R2N 
3.3 430% 8.8 +20% | 5350 PCD1743CT-ND® 217 1.79 1.41 PCD1743TR-ND® 382.50 ELL-ATV3R3N 
43 430% 10 +20% | 5000 PCD1744CT-ND® 217 1.79 1.41 PCD1744TR-ND® 382.50 ELL-ATV4R3N 
5.1 430% 14 +20% | 4350 PCD1745CT-ND@ 2.17 1.79 1.41 PCD1745TR-ND® 382.50 ELL-ATV5R1N 
6.8 +30% 16 +20% | 4000 PCD1746CT-ND® 217 1.79 1.41 PCD1746TR-ND® 382.50 ELL-ATV6R8N 
8.2 +30% 18 +20% | 3700 PCD1747CT-ND® 217 1.79 1.41 PCD1747TR-ND® 382.50 ELL-ATV8R2N 
10 420% 23 +20% | 3300 PCD1748CT-ND@ 217 1.79 1.41 PCD1748TR-ND® 382.50 ELL-ATV100M 
12 420% 25 +20% | 2900 PCD1749CT-ND@ 217 1.79 1.41 PCD1749TR-ND® 382.50 ELL-ATV120M 
15 +20% 32 +20% | 2800 PCD1750CT-ND 217 1.79 1.41 PCD1750TR-ND 382.50 ELL-ATV150M 
18 420% 38 +20% | 2500 PCD1751CT-ND® 217 1.79 1.41 PCD1751TR-ND® 382.50 ELL-ATV180M 
22 420% 45 +20% | 2200 PCD1752CT-ND@ 247 1.79 1.41 PCD1752TR-ND® 382.50 ELL-ATV220M 
27 420% 56 +20% | 2000 PCD1753CT-ND® 217 1.79 1.41 PCD1753TR-ND® 382.50 ELL-ATV270M 
33 +20% 62 +20% | 1800 PCD1754CT-ND@ 217 1.79 1.41 PCD1754TR-ND® 382.50 ELL-ATV330M 
39 +20% 74 +20% | 1600 PCD1755CT-ND@ 217 1.79 1.41 PCD1755TR-ND® 382.50 ELL-ATV390M 
47 420% 94 +20% | 1550 PCD1756CT-ND® 217 1.79 1.41 PCD1756TR-ND® 382.50 ELL-ATV470M 
56 +20% 100 +20% | 1350 PCD1757CT-ND® 217 1.79 1.41 PCD1757TR-ND® 382.50 ELL-ATV560M 
68 420% 130 +20% | 1200 PCD1758CT-ND 217 1.79 1.41 PCD1758TR-ND 382.50 ELL-ATV680M 
82 420% 150 +20% | 1100 PCD1759CT-ND@ 217 1.79 1.41 PCD1759TR-ND® 382.50 ELL-ATV820M 
100 +20% 180 +20% | 1000 PCD1760CT-ND@ 2.17 1.79 1.41 PCD1760TR-ND® 382.50 ELL-ATV101M 
120 420% 210 420% 940 PCD1761CT-ND@ 217 1.79 1.41 PCD1761TR-ND® 382.50 ELL-ATV121M 
150 420% 300 420% 850 PCD1762CT-ND@ 217 1.79 1.41 PCD1762TR-ND® 382.50 ELL-ATV151M 
Features: 180 420% 350 420% 770 PCD1763CT-ND 217 1.79 1.41 PCD1763TR-ND 382.50 ELL-ATV181M 
* Magnetic shielded structure * Low DC resistance and 220 420% 400 420% 700 PCD1764CT-ND@ 217 1.79 1.41 PCD1764TR-ND® 382.50 ELL-ATV221M 
capable of corresponding high current * Available on tape and 270 +20% 500 +20% 630 PCD1765CT-ND 217 1.79 1.41 PCD1765TR-ND 382.50 ELL-ATV271M 
reel for automatic insertion * Rated Current: This indicates 330 420% 600 420% 550 PCD1766CT-ND@ 2417 1.79 1.41 PCD1766TR-ND® 382.50 ELL-ATV331M 
the value of current when the inductance is 70% more than 390 420% 750 420% 520 PCD1767CT-ND 2417 1.79 1.41 PCD1767TR-ND 382.50 ELL-ATV391M 
nominal value and temperature rising A t=45°C lower at D.C. 470 +20% 850 +20% 480 PCD1768CT-ND® 2.17 1.79 1.41 PCD1768TR-ND® 382.50 ELL-ATV471M 
superposition. (at 20°C) 560 +20% | 1100 | +20% 440 PCD1769CT-ND 217 1.79 1.41 PCD1769TR-ND 382.50 ELL-ATV561M 
Pie eo 680 +20% | 1250 | +20% 400 PCD1770CT-ND® 2.17 1.79 1.41 PCD1770TR-ND® 382.50 ELL-ATV681M 
Recommended Applications: : 820 | +20%| 1700 | +20%| 360 PCD1771CT-ND 27179 PCD1771TR-ND 382.50 | ELL-ATV82iM 
= DO/DG convertel clu cuit Jol computor penpnetal LCD 1000 | +20% | 2000 | +20% | 330 PCD17720T-ND® 2471.79 1.44 PCD1772TR-ND@ 382.50 | ELL-ATV102M 
¢ Choke coils for chopper circuit decoupling choked in DC/DC 
Converter Circuit @ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ae : 
Panasonic = SMD Choke Coils ont, 
ELL5GM and ELL5PM Types Inductance (100kHz) | RDC (@20°C) | Rated Cut Tape Tape & Reel 
Features: Nominal TOL. + 20% | Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
+ Magnetic shielded structure (uH) | TOL. (mo) (mA) Part No. 1 10-100 Part No. 2,000 Part No. 
¢ Low DC resistance and large current capability ELL5GM Series 
¢ Shock resistant structure 
Recommended Applications: 1.0 430% 32 2200 PCD2072CT-ND 99 82 64 — — | ELL-5GM1RON 
°*DC/DC converter circuitry for computer peripherals and 
eallular hand sats 3.6 | 430% 70 1300 PCD2074CT-ND 99 82 64 = — | ELL-SGM3R6N 
pasiiew circuit decoupling chokes in DC/DC converter 5.6 £30% 100 1000 PCD2076CT-ND 99 82 64 PCD2076TR-ND 349.00/M | ELL-5SGMSR6N 
Rated Current: This indicates the value of current when 8.2 £30% 140 850 PCD2078CT-ND 99 82 64 - — | ELL-SGM8R2N 
the inductance is 70% of nominal value or when the case 15.0 | +20% 250 650 PCD2081CT-ND 99 82 64 PCD2081TR-ND 349.00/M | ELL-SGM150M 
temperature has risen 45°C (at 20°C) 
Operating Temperature: -40 ~ 105°C (Including self- 27.0 +20% 430 450 PCD2084CT-ND .99 82 64 PCD2084TR-ND 349.00/M | ELL-5GM270M 
empetetitertiee) 33.0 | 220%) 490 400 | — PCD2085CT-ND 99 82 6A PCD2085TR-ND 349.00/M | ELL-5GM330M 
47.0 | +20% 930 390 PCD2181CT-ND 99 82 64 PCD2181TR-ND 349.00/M_| ELL-5GM470M 
ELL5PM Series 
3.0 | 430% 36 1800 PCD2089CT-ND 1.08 90 wal = — | ELL-SPM3RON 
3.9 | 430% 47 1600 PCD2090CT-ND 1.08 90 wal PCD2090TR-ND 383.00/M | ELL-SPM3RON 
6.8 | 430% 74 1200 PCD2093CT-ND 1.08 90 wal PCD2093TR-ND 383.00/M | ELL-5PM6R8N 
8.2 | 430% 81 1050 PCD2094CT-ND 1.08 90 wal = — | ELL-SPM8R2N 
12.0 | +20% 120 850 PCD2096CT-ND 1.08 90 wal PCD2096TR-ND 383.00/M | ELL-5PM120M 
18.0 | +20% 180 720 PCD2098CT-ND 1.08 90 wal PCD2098TR-ND 383.00/M | ELL-5PM180M 
22.0 | +20% 210 680 PCD2099CT-ND 1.08 90 wal = — | ELL-5PM220M 
33.0 | +20% 270 530 PCD2101CT-ND 1.08 90 wal PCD2101TR-ND 383.00/M | ELL-5PM330M 
56.0 | +20% 610 400 PCD2104CT-ND 1.08 90 wal = — | ELL-5PM560M 
82.0 | +20% 780 320 PCD2106CT-ND 1.08 90 wal PCD2106TR-ND 383.00/M | ELL-5PM820M 
ELLCTV Type Inductance (100kHz)| RDC (@20°C) Rated Cut Tape Tape & Reel 
Nominal TOL. + 20% Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
Psatures ss cnreeiel (uH) | TOL. (mo) (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. 500 _| Part No. 
+ Low DC festatanice and large cllfient eapabiiny 12 | 30% 46 6500 | PCD2144CT-ND 224 185 1.46 | PCD2144TR-ND 396.00 | ELL-CTVIRON 
7 icalApolicatisna: 2.0 | +30% 56 6300 PCD2145CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2145TR-ND 396.00 | ELL-CTV2RON 
SDCIDG’ converien GhaUiiy t , infisialevand 27 | #30% 7.0 5700 PCD2146CT-ND 224 1.85 1.46 | PCD2146TR-ND 396.00 | ELL-CTV2R7N 
Sek Pe ee 3.9 | 430% 85 5600 PCD2147CT-ND 2.24 4.85 1.46 | PCD2147TR-ND 396.00 | ELL-CTV3R9N 
: id'se : : 47 | 430% 9.9 5200 PCD2148CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2148TR-ND 396.00 | ELL-CTV4R7N 
Bean circuit decoupling chokes In DG/DC converter 5.6 | #30% 1 4900 PCD2149CT-ND 224 1.85 1.46 | PCD2149TR-ND 396.00 | ELL-CTVSREN 
Behia e 6.8 | +30% 14 4500 PCD2150CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2150TR-ND 396.00 | ELL-CTV6REN 
Rated: Current: This. indicates: the: value.or current: when 8.2 | 130% 15 4400 PCD2151CT-ND 2.24 © 1.85 1.46 | PCD2151TR-ND 396.00 | ELL-CTV8R2N 
ied ee is 70 A oe value or when the case 10.0 | 20% 17 3900 PCD2152CT-ND 224 1.85 1.46 | PCD2152TR-ND 396.00 | ELL-CTV100M 
PURSES NES Sen (a ) 12.0 | +20% 22 3700 PCD2153CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2153TR-ND 396.00 | ELL-CTV120M 
Operating Temperature: -40 ~ 105°C (Including self- 15.0 | +20% 25 3100 PCD2154CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2154TR-ND 396.00 | ELL-CTV150M 
temperature rise) 18.0 | +20% 30 3000 PCD2155CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2155TR-ND 396.00 | ELL-CTVi80M 
22.0 | +20% 37 2700 PCD2156CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2156TR-ND 396.00 | ELL-CTv220M 
27.0 | +20% 43 2300 PCD2157CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2157TR-ND 396.00 | ELL-CTv270M 
33.0 | +20% 50 2200 PCD2158CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2158TR-ND 396.00 _| ELL-CTV330M 
39.0 | 220% 61 2100 PCD2159CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2159TR-ND 396.00 | ELL-CTV390M 
47.0 | +20% 69 1900 PCD2160CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2160TR-ND 396.00 | ELL-CTV470M 
56.0 | +20% 87 1600 PCD2161CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2161TR-ND 396.00 | ELL-CTV560M 
68.0 | +20% 100 1500 PCD2162CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2162TR-ND 396.00 | ELL-CTV680M 
82.0 | +20% 120 1400 PCD2163CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2163TR-ND 396.00 _| ELL-CTv820M 
100.0 | #20% 150 1200 PCD2164CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2164TR-ND 396.00 | ELL-CTVi01M 
120.0 | +20% 190 1100 PCD2165CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2165TR-ND 396.00 | ELL-CTVi21M 
150.0 | +20% 220 1000 PCD2166CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2166TR-ND 396.00 | ELL-CTVi51M 
180.0 | +20% 270 930 PCD2167CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2167TR-ND 396.00 | ELL-CTVi81M 
220.0 | +20% 310 840 PCD2168CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2168TR-ND 396.00 | ELL-CTv221M 
270.0 | +20% 400 810 PCD2169CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2169TR-ND 396.00 | ELL-CTV271M 
330.0 | +20% 500 660 PCD2170CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2170TR-ND 396.00 | ELL-CTV331M 
390.0 | +20% 560 630 PCD2171CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2171TR-ND 396.00 | ELL-CTV391M 
470.0 | +20% 690 580 PCD2172CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2172TR-ND 396.00 | ELL-CTV471M 
560.0 | +20% 810 540 PCD2173CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2173TR-ND 396.00 | ELL-CTV561M 
680.0 | +20% 1010 470 PCD2174CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2174TR-ND 396.00 | ELL-CTV681M 
820.0 | +20% 1140 440 PCD2175CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2175TR-ND 396.00 | ELL-CTV821M 
1000.0 | +20% 1500 410 PCD2176CT-ND 2.24 1.85 1.46 | PCD2176TR-ND 396.00 | ELL-CTV102M 
SMD Power Choke Coils ETQP4L Type 
RoHS) 


Features: * Small size, space-saving (11.5 x 10 x 4 mm) * Capable of corresponding high current (15A to 21A) * Low loss (DCR :0.7 to 1.6mQ) 
* Capable of corresponding high frequency (to 1MHz) * Surface mount and lead-free type Recommended Applications: * DC/DC converter for 


driving CPU at high speed such as server and router ¢ Electric power supply for CPU peripherals of Notebook PC and Desktop PC 


® 


Inductance (at 20°C) (Tol. = +20%) | DC Resist. 
L1 (i (at 20°C) Cut Tape Tape & Reel 
Meas. Meas. RDC Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) Current | (uH) |Current| (mQ) Max. | Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
-56+20% 15A 0.53 21A 1.7 PCD1638CT-ND 3.56 3.06 2.04 | PCD1638TR-ND 687.49 ETQ-P4LR56WFC 
.36420% 17A 0.34 24A ‘ PCD1637CT-ND 3.56 3.06 2.04 | PCD1637TR-ND 687.49 ETQ-P4LR36WFC 
-19+20% 21A__|0.176| 30A 0.7 PCD1636CT-ND 3.56 3.06 2.04 | PCD1636TR-ND 687.49 ETQ-P4LR19WFC 


* Reference Only 


Features: ¢ Small size, space-saving (11.5 x 10 x 4 mm) * Capable of corresponding high current (21A to 28A) * Low loss (DCR: 0.7 ~ 1.6m) 
* Capable of corresponding high frequency (to 1MHz) * Low buzz noise due to gap-less structure Recommended Applications: * DC/DC 


converter for driving CPU at high speed such as server and router * Desktop PC power supply modules 


RoHS) 


courant 


® 


Inductance (at 20°C) (Tol. = +20%) |DC Resist. 
[ey Ea* (at 20°C) Cut Tape Tape & Reel 
Meas. Meas. DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(uH) Current | (uH) | Current| (mQ) Max. | Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
0.50+20% 30A 0.46 42A 0.847% | PCD2021CT-ND 3.43 2.94 1.96 PCD2021TR-ND 661.50 ETQ-P5LR50XFA 
0.60+20% 30A 0.54 42A 1.145% | PCD2022CT-ND 3.43 2.94 1.96 PCD2022TR-ND 661.50 ETQ-P5LR60XFA 


* Reference Only 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic SMD Power Choke Coils 


PCC-N6 Type — Thin, Compact and High Power Po 
Features: A 1 Th _- 
¢ High power type ¢ Thin type (5.7mm height) * Low leakage flux Sp [5.7 " 6.0 
Recommended Applications: Wwe J Pl Baikal Marking 
* DC/DC converter for driving PC at high speed »* Thin type on-board power supply module for Bottom: View. y Top View 
exchanger (10 ~ 40W) P 
Inductance Saturation Current Heat Rating DC 
Initial Flat Point is = Current Resistance Tape and 
@ 25°C @ 25°C DES | ee er intes @20°C Cut Tape aa 
(100 KHz) (100 KHz) Isat I sat lo (A) DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Series Lo (uH) Ly (uH) (A) Min. (A) Min. Ref. Only (mQ) Max. | Part No. il 10 100 Part No. 500 Part No. 
2.3430% 1.2+30% 14.3 11.7 14.2 2.24 PCD1307CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1307TR-ND 646.50 ETQ-P6F1R2HFA 
3.5430% 2.0430% 10.7 8.7 12.5 3.30 PCD1308CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1308TR-ND 646.50 ETQ-P6F2ROHFA 
4.8425% 3.2425% 8.6 tail 10.8 4.92 PCD1309CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1309TR-ND 646.50 ETQ-P6F3R2HFA 
HL 6.6425% 4.6425% 7.3 6.0 9.3 6.48 PCD1310CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1310TR-ND 646.50 ETQ-P6F4R6HFA 
8.3425% 6.4425% 6.2 5.2 79 8.64 PCD1311CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1311TR-ND 646.50 ETQ-P6F6ER4HFA 
10.4425% 8.2425% 5.6 47 7.2 10.9 PCD1312CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1312TR-ND 646.50 ETQ-P6F8R2HFA 
12.5+25% 10.24+25% 47 4.0 6.5 13.3 PCD1313CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1313TR-ND 646.50 ETQ-P6F102HFA 
1.9+30% 1.0430% 19.4 15.4 14.2 2.24 PCD1314CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1314TR-ND 646.50 ETQ-P6F1ROSFA 
sp 2.8430% 1.6+30% 14.9 12.2 12.5 3.30 PCD1315CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1315TR-ND 646.50 ETQ-P6F1R6SFA 
3.6430% 2.5430% 11.3 9.3 10.8 4.92 PCD1316CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1316TR-ND 646.50 ETQ-P6F2R5SFA 
4.930% 3.54+30% 9.5 8.0 9.3 6.48 PCD1392CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1392TR-ND 646.50 ETQ-P6F3R5SFA 
1.8430% 0.8430% 25.2 20.0 14.2 2.24 PCD1317CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1317TR-ND 646.50 ETQ-P6FOR8LFA 
2.530% 1.3430% 18.6 15.8 12.5 3.30 PCD1318CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1318TR-ND 646.50 ETQ-P6F1R3LFA 
LB 3.1430% 2.0430% 15.1 12.1 10.8 4.92 PCD1319CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1319TR-ND 646.50 ETQ-P6F2ROLFA 
4.1430% 2.9430% 12.0 10.0 9.3 6.48 PCD1320CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1320TR-ND 646.50 ETQ-P6F2R9LFA 
5.0+20% 4.1420% 10.8 8.7 7.9 8.64 PCD1321CT-ND 3.35 2.88 1.92 PCD1321TR-ND 646.50 ETQ-P6F4R1LFA 
N6B Type — High Rated Current, Low Profile and Low Loss 
Applications: Inductance (@ 20°C) (Tolerance = +20%) | DC Resistance Tape and 
* DC/DC converter for cpu in PC or video game machine Li L2 @ 20°C Cut Tape Reel 
* Thin type on-board power supply for switchboards Measuring Measuring DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
= 6.0 (WH) Current (uH) Current (mQ) Max. Part No. 1 10 100 | Part No. 500 Part No. 
fF 12.5 Marking min. 0.58 19A 0.54 27A 1.44 PCD1393CT-ND 3.35 2.88 1.92 |PCD1393TR-ND| 646.50 |ETQ-P6FOR6BFA 
{ 1.06 16A 0.99 22A 2.24 PCD1394CT-ND 3.35 2.88 1.92 |PCD1394TR-ND| 646.50 |ETQ-P6F1R1BFA 
6.0 1.71 14A 1.50 20A 3.30 PCD1395CT-ND 3.35 2.88 1.92 |PCD1395TR-ND| 646.50 |ETQ-P6F1R8BFA 
12.5 7 1.3 2.45 12A 217 17A 4.92 PCD1396CT-ND 3.35 2.88 1.92 |PCD1396TR-ND| 646.50 |ETQ-P6F2R5BFA 
{ = pemin; 3.32 10A 2.96 14A 6.48 PCD1639CT-ND 3.35 2.88 1.92 |PCD1639TR-ND| 646.50 |ETQ-P6F3R4BFA 


PCC-NX1/NX2 Type — Small and Ultra Thin, High Current and Low Loss ETQ-PIH ETQ-P2H ETQ-P3H 


Features: * High Power: 1 sat (<29A) * High Inductance: 0.7 ~ 2.5 UH ETQ-P3H: 3.9mm; ETQ-P2H: 4.9mm; ETQ-P1H: 6.0mm 
* Low Resistance: .89 ~ 5.0mQ * Small Mount Area: 13.0 ~ 12.9 * Height: | Applications: * PC High speed of CPU: Notebook PC 


Inductance (@ 20°C) DC Resist. Tape and 
L1 Uh @20°C Cut Tape Reel 
Meas. Meas. DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic Leo , 
Series (uw) | Current | (WH) |Current | (mo) Max. | Part No. 110 100 | PartNo. 500 | Part No. ++] 6.0 (ETQ-P1H Series) 


0.60225% 26A 0.45 | 36A 0.90 PCD1634CT-ND 434 3.72 2.48 | PCD1634TR-ND 837.00 | ETQ-P1HORGBFA 
1.00+20% 19A 0.80 | 27A 1.56 PCD1635CT-ND 4.34 3.72 2.48 | PCD1635TR-ND | 837.00 | ETOQ-P1H1ROBFA 
0.33420% 23A 0.30 | 32A 0.89 PCD1566CT-ND 3.96 340 2.27 | PCDIS66TR-ND | 764.10 | ETOQ-P2HORSBFK 
0.69+20% 21A 0.59 | 29A 1.30 PCD1567CT-ND 3.96 340 2.27 | PCD1567TR-ND | 764.00 | ETQ-P2HOR7BFA 


3.9 (ETQ-P3H Series) 


4.9 (ETQ-P2H Series) 
ETQ-P1H | 


ETQ-P2H | 1.22+20% | 16A 1.04 | 22A 2.27 PCD1568CT-ND 3.96 340 2.27 | PCDI568TR-ND | 764.10 | ETQ-P2H1R2BFA oN 
1.83:20% | 14A 1.49 | 20A 3.48 PCD1569CT-ND 3.96 340 2.27 | PCDI569TR-ND | 764.10 | ETQ-P2H1R8BFA 
2.61220% | 12A 2412 | 17A 4.98 PCD1570CT-ND 3.96 3.40 2.27 | PCDI570TR-ND | 764.10 | ETQ-P2H2R6BFA 
0.36220% | 23A 0.32 | 32A 1.04 PCD1640CT-ND 3.96 340 2.27 | PCDI640TR-ND | 764.10 | ETQ-P3HOR4BFA Polarity 
ETQ-P3H | 0.80:20% | 16A 0.71 | 22A 2.33 PCD1571CT-ND 3.96 340 2.27 | PCDI571TR-ND | 764.10 | ETQ-P3HOR8BFA 
1.43+20% | 12A 1.25 | 17A 4.52 PCD1572CT-ND 3.96 3.40 2.27 | PCD1572TR-ND | 764.10 | ETQ-P3H1R4BFA 
* Reference only o NC 
PCC-S1 Type — High Inductance and High Current 
Features: ¢ High inductance ¢ High current Recommended Applications: * DC/DC converter * Computer network »* Telcom base station 
Inductance Saturation Current Heat Rating pc 
Initial At Flat Point : S Current Resistance Tape and 
eae | @ac | S286 | @100°C | AT age @ 20°C Cut Tape Reel 
(100KHz) (100KHz) I sat Isat Io (A) DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
Series | Lo (wH) L1 (wH) (A) Min. | (A) Min. Ref. Only (mQ) Max. | Part No. 1 10 100 | PartNo. 250 Part No. 
P2 2.9+30% 1.230% 21.4 18.0 22.6 1.00 PCD1331CT-ND 1214 810 6.72] PCD1331TR-ND 1365.25 | ETQ-PAFIR2HFA 
4.6130% 2.7430% 15.5 12.5 17.5 1.56 PCD1332CT-ND 1214 810 6.72) PCD1332TR-ND 1365.25 | ETQ-PAF2R7HFA 
HL 6.830% 4.8130% 10.6 9.0 14.4 2.29 PCD1333CT-ND 1214 810 6.72} PCD1333TR-ND 1365.25 | ETQ-PAF4R8HFA 
9.7+30% 7.2+30% 8.6 7.3 12.0 3.31 PCD1334CT-ND 12.14 810 6.72 | PCD1334TR-ND 1365.25 | ETQ-PAF7R2HFA 
P1 of 1.930% 0.730% 50.4 42.3 22.6 1.00 PCD1335CT-ND 1214 810 6.72] PCD1335TR-ND 1365.25 | ETQ-PAFOR7EFA 
+ Polarity EX 2.9+30% 1.330% 36.7 30.0 17.5 1.56 PCD1336CT-ND 1214 8.10 6.72 | PCD1336TR-ND 1365.25 | ETQ-PAFIR3EFA 
Choke Coil for Low Pass Filter _ 
For LPF of multi-channel digital amplifiers, with a small mounting area (small size, low RDC, high power) { 7'5 
Features: ¢ Low leakage flux * Low loss with low RDC and low core loss * High quality sound, low distortion A | i 
Recommended Applications: * Home theater digital amplifiers, AV-Receivers, Audio/Visual equipment * DC/DC Bl 
B 
Induct- Saturation Heat | t 
ance |Toler-| Current Current RDC 4é ° 
Dimensions (mm) | pH @ | ance} @ 100°C | AT=40°C Max. Digi-Key Price Each Panasonic ur) | 48 
Series A B C_ | 10kHZ| (%) (A) (A) @ 20°C | Part No. 1 10 100 Part No. 4 t Connection 
15B |15.0+0.5 | 16.0| 14.5 | 33.0 10 4.0 4.0 15.0mQ | P13501-ND 1.38 1.19 79 ETQ-A15B330 Schematic 
10.0 10 21.0 11.0 17.0mQ | P13502-ND 1.73 1.48 99 ETQ-A17B100 
17B |17.0+0.5 | 18.0 | 15.0 | 15.0 10 15.0 10.0 17.0mQ | P13503-ND 1.73 1.48 99 ETQ-A17B150 
33.0 10 7.0 6.0 17.0mQ | P13505-ND 1.73 1.48 99 ETQ-A17B330 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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A TECHNITROL COMPANY 


-Wound RF Chip Inductors 0402, 0603, 0805 


Specifications: Suggested Pad Layout in Inches (mm) 
Wire-wound ceramic core construction Series A B c 
¢ Operating Temperature: -40°C ~ PE-0402CD 0.018 (0.46) 0.026 (0.66) 0.014 (0.36) 
425°C PE-0603CD 0.025 (0.64) 0.050 (1.27) 0.025 (0.64) 
swechear eiming GomiiNe) wR PE-0805CM 0.030 (0.76) 0.070 (1.78) 0.040 (1.02) 
or Gold manufacturers’ discretion Dimensions in Inches (mm) Maximum 
(0603) 080°) Series T w H 
Note: PE-0402CD 0.047 (1.19) 0.026 (0.66) 0.024 (0.61) 
Inductance information is not stamped PE-0603CD 0.071 (1.80) 0.049 (1.24) 0.049 (1.24) 
on part because of the small size. PE-0805CM 0.090 (2.29) 0.066 (1.68) 0.057 (1.45) 
Inductancet IDC+ Qs Q Tested SRFA Rocd Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pulse 
(nH) + 5% | (mA) Max. | Min. | @ (MHz) | (MHz) Min. | (Q) Max. | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0402 Wire-Wound 
| 1360 13 250 6000 0.045 553-1000-1-ND 49 28 19 = = = PE-0402CD1NOJTG 
3.3 840 20 250 6000 0.066 553-1001-1-ND 49 28 19 = = = PE-0402CD3N3JTG 
3.6 840 20 250 6000 0.066 553-1002-1-ND 52 30 .20 553-1002-2-ND 3,000 139.00/M PE-0402CD3N6JTG 
5.6 760 23 250 5800 0.083 553-1004-1-ND 52 30 .20 553-1004-2-ND 3,000 139.00/M PE-0402CD5N6JTG 
75 680 25 250 5800 0.104 553-1006-1-ND 52 -30 .20 553-1006-2-ND 3,000 139.00/M PE-0402CD7NSJTG 
8.2 680 25 250 4400 0.104 553-1007-1-ND 49 28 19 = = = PE-0402CD8N2JTG 
15 560 26 250 3280 0.172 553-1009-1-ND 49 28 19 = = = PE-0402CD150JTG 
23 400 26 250 2720 0.214 553-1010-1-ND 49 28 19 553-1010-2-ND 3,000 139.00/M PE-0402CD230JTG 
27 400 26 250 2480 0.298 553-1011-1-ND A9 28 19 = _ _ PE-0402CD270JTG 
33 350 24 250 2350 0.35 553-1012-1-ND 52 30 .20 553-1012-2-ND 3,000 139.00/M PE-0402CD330JTG 
40 320 26 250 2240 0.438 553-1013-1-ND A9 28 19 553-1013-2-ND 3,000 139.00/M PE-0402CD400JTG 
0603 Wire-Wound 
5.1 700 20 250 5700 0.108 553-1015-1-ND 42 24 -16 553-1015-2-ND 2,000 113.00/M PE-0603CD5N1JTT 
6.2 700 25 250 5800 0.11 553-1016-1-ND 42 24 16 553-1016-2-ND 2,000 113.00/M PE-0603CD6N2JTT 
8.2 700 30 250 4600 0.12 553-1017-1-ND 42 24 -16 = _ _— PE-0603CDO080JTT 
10 700 30 250 4800 0.13 553-1018-1-ND AB .27 AZ 553-1018-2-ND 2,000 122.00/M PE-0603CD100JTT 
15 700 30 250 4000 0.17 553-1019-1-ND 46 .27 17 553-1019-2-ND 2,000 122.00/M PE-0603CD150JTT 
18 700 35 250 3100 0.17 553-1020-1-ND 42 24 16 = = = PE-0603CD180JTT 
22 700 35 250 3000 0.19 553-1021-1-ND 46 27 AZ 553-1021-2-ND 2,000 122.00/M PE-0603CD220JTT 
27 600 35 250 2800 0.22 553-1022-1-ND 46 .27 17 553-1022-2-ND 2,000 122.00/M PE-0603CD270JTT 
33 600 35 250 2300 0.22 553-1023-1-ND 46 .27 7 553-1023-2-ND 2,000 122.00/M PE-0603CD330JTT 
39 600 35 250 2200 0.25 553-1024-1-ND 46 .27 17 553-1024-2-ND 2,000 122.00/M PE-0603CD390JTT 
47 600 35 200 2000 0.28 553-1025-1-ND AB 27 AT 553-1025-2-ND 2,000 122.00/M PE-0603CD470JTT 
68 600 35 200 1700 0.34 553-1027-1-ND AB 27 17 553-1027-2-ND 2,000 122.00/M PE-0603CD680JTT 
82 400 34 150 1700 0.54 553-1028-1-ND 42 24 -16 553-1028-2-ND 2,000 122.00/M PE-0603CD820JTT 
120 300 32 150 1300 0.65 553-1029-1-ND 42 24 16 553-1029-2-ND 2,000 113.00/M PE-0603CDR12JTT 
220 200 25 100 900 1.9 553-1030-1-ND AB 27 AZ 553-1030-2-ND 2,000 122.00/M PE-0603CD221JTT 
330 150 22 100 500 2.3 553-1031-1-ND AB 27 17 553-1031-2-ND 2,000 122.00/M PE-0603CD331JTT 
390 130 20 100 350 2.9 553-1032-1-ND 46 .27 AZ 553-1032-2-ND 2,000 122.00/M PE-0603CD391JTT 
0805 Wire-Wound 
10 600 60 500 3900 0.10 553-1033-1-ND 39 23 15 553-1033-2-ND 2,000 105.00/M PE-0805CM100JTT. 
12 600 50 500 2900 0.13 553-1034-1-ND 39 23 15 — = = PE-0805CM120JTT. 
18 600 50 500 2600 0.13 553-1035-1-ND 39 23 15 = = = PE-0805CM180JTT. 
33 500 58 500 1800 0.18 553-1037-1-ND 46 .27 17 553-1037-2-ND 2,000 122.00/M PE-0805CM330JTT 
39 500 60 500 2000 0.23 553-1038-1-ND 39 23 15 553-1038-2-ND 2,000 122.00/M PE-0805CM390JTT 
47 500 60 500 1650 0.25 553-1039-1-ND 39 23 AS 553-1039-2-ND 2,000 122.00/M PE-0805CM470JTT. 
56 500 60 500 1300 0.16 553-1040-1-ND 39 23 15 553-1040-2-ND 2,000 122.00/M PE-O805CM560JTT. 
68 500 60 500 1350 0.18 553-1041-1-ND AB .27 AZ 553-1041-2-ND 2,000 122.00/M PE-O805CM680JTT 
120 350 45 250 1100 0.56 553-1043-1-ND 39 23 15 553-1043-2-ND 2,000 105.00/M PE-0805CM121JTT. 
150 350 50 250 900 0.56 553-1044-1-ND 39 23 AS 553-1044-2-ND 2,000 105.00/M PE-0805CM151JTT. 
330 300 40 100 775 1.28 553-1045-1-ND 46 27 7 553-1045-2-ND 2,000 122.00/M PE-0805CM331JTT. 
470 240 38 100 600 3.25 553-1046-1-ND 46 .27 17 553-1046-2-ND 2,000 122.00/M PE-0805CM471JTT. 
560 240 40 100 600 3.1 553-1047-1-ND 46 .27 7 553-1047-2-ND 2,000 122.00/M PE-O805CM561JTT. 
680 240 32 50 550 3.5 553-1048-1-ND 46 .27 17 553-1048-2-ND 2,000 122.00/M PE-O805CM681JTT. 
820 200 23 50 215 2.35 553-1049-1-ND 39 23 15 553-1049-2-ND 2,000 105.00/M PE-0805CM821JTT. 


+ Inductance measured using a HP4286A RF Impedance Analyzer. + Based on a 15°C maximum temperature rise. § Q measured using a HP4291A RF Impedance Analyzer with a HP16193A Test Fixture. A SRF 
measured using a HP8753C Network Analyzer.  Rpc measured using a Valhalla Scientific model 4100 ATC Digital Ohmmeter. 
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SM T Powe r l n d u cto rs RoHS) | !nductancet DCR | Saturation? | Heating? Cut Tape 
= Compuast @ IPk Aoc | Irated* Max. Current Current | Digi-Key Price Each Tape & Reel* | Pulse 
U n sh ielded ) (uH) +20% | (A) (ma) | @ 25°C (A) (A) _| Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing| Part No. 
1.5 6.4 12 8.0 6.4 553-1056-1-ND 82 48 .33 = — | PO751.152NLT 
Drum Core 3.3 5.4 18 6.4 5.4 | 553-1058-1-ND 98 57 40 | 800 | 248.00 | Po751.332NLT 
P0751 /2 Series 47 4.8 33 5.4 48 553-1059-1-ND 98 57 40 800 | 248.00 | PO751.472NLT 
6.8 4.4 44 4.6 4.4 553-1060-1-ND 98 57 40 800 | 248.00 | P0751.682NLT 
Peer! 7 10 3.8 50 3.8 3.9 553-1061-1-ND 98 57 40 800 | 248.00 | PO751.103NLT 
Specifications: 
* Operating Temperature: -40°C ~ 130°C 15 3.0 55 3.0 3.1 | 553-1062-1-ND 98 57 40 | 800 | 248.00] P0751.153NLT 
+ Footprint: 13.0mm X 9.4mm maximum 22 2.6 114 2.6 2.7 | 553-1063-1-ND 98 57.40 | 800 | 248.00] P0751.223NLT 
* Current Rating: Up to 6.8A 33 2.0 120 2.0 2.1 | 553-1064-1-ND 98 57.40 | 800 | 248.00 | P0751.333NLT 
+ Inductance Range: 1.0uH ~ 1000uH 47 1.6 168 1.6 1.8 | 553-1065-1-ND 98 57 40 | 800 | 248.00 | P0751.473NLT 
68 1.4 240 1.4 1.5 553-1066-1-ND 98 57 40 800 | 248.00 | PO751.683NLT 
100 1.2 380 a2 1.3 553-1067-1-ND 1.03 60 42 800 | 261.60 | P0752.104NLT 
150 1.0 570 1.0 1.0 553-1068-1-ND 1.03 60 42 800 | 261.60 | P0752.154NLT 
220 0.8 840 0.8 0.8 553-1069-1-ND 1.03 60 A2 800 | 261.60 | P0752.224NLT 
330 0.6 1020 0.6 0.6 553-1070-1-ND 1.03 60 A2 800 | 261.60 | P0752.334NLT 
470 0.5 1460 0.5 0.5 553-1071-1-ND 1.03 60 42 800 | 261.60 | PO752.474NLT 
680 0.4 2170 0.4 0.4 553-1072-1-ND 1.03 60 42 800 | 261.60 | P0752.684NLT 
1000 0.3 3300 0.3 0.3 553-1073-1-ND 1.03 60 A2 800 | 261.60 | P0752.105NLT 
Notes: The temperature of the component (ambient plus temperature 3. AT = 15°C rise typical at the Heating Current. 
rise) must be within the specified operating temperature range. 4. The rated current is the lower of the saturation or heating current. 
1. Inductance tested at 100kHz, 10 mVawms. 
2. Inductance drop = 10% typical at the Saturation Current. * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SMT Power Inductor Shielded Drum Core 7 
P1167 Series eae . | | [| 


Specifications: COMrLLART 


) l—5.00 +| 
* Operating Temperature: -40°C ~ 130°C * Current Rating: Up to 3.5A I+ 7.29 ——+| 
¢ Footprint: 7.5mm x 7.5mm maximum ¢ Inductance Range: 1.8H ~ 750uH 
Inductance @ Rated Inductance | Saturation Heating Cut Tape Tape & Reel 
Rated Current | Current DCR (m0) @olIDCc Current Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Pulse 
(HH) Minimum IDC Typical | Maximum] (uH) +20% @ 25°C (A) (A) Part No. 1 10 100 Part No. 900 Part No. 
1.8 3.5 13 16 27° 3.5 3.6 553-1074-1-ND 1.34 78 54 553-1074-2-ND 382.50 P1167.272NLT 
2.3 3.1 15 20 3.6* 3.1 3.4 553-1075-1-ND 1.34 .78 54 553-1075-2-ND 382.50 P1167.362NLT 
2.9 2.6 25 30 4.5* 2.9 2.6 553-1076-1-ND 1.28 75 52 = _ P1167.452NLT 
3.5 2.5 27 33 5.4* 2.7 2.5 553-1077-1-ND 1.34 .78 54 553-1077-2-ND 382.50 P1167.542NLT 
41 24 30 35 6.3* 2.5 24 553-1078-1-ND 1.34 78 54 553-1078-2-ND 382.50 P1167.632NLT 
75 2.0 42 50 10 21 2.0 553-1079-1-ND 1.34 78 54 553-1079-2-ND 382.50 P1167.103NLT 
9.0 1.9 46 57 12 1.9 1.9 553-1080-1-ND 1.34 .78 54 553-1080-2-ND 382.50 P1167.123NLT 
11.3 1.7 53 66 15 1.7 1.8 553-1081-1-ND 1.34 78 54 553-1081-2-ND 382.50 P1167.153NLT 
13.5 15 59 73 18 1.5 17 553-1082-1-ND 1.34 78 54 553-1082-2-ND 382.50 P1167.183NLT 
16.5 1.4 87 105 22 1.4 1.4 553-1083-1-ND 1.34 .78 54 553-1083-2-ND 382.50 P1167.223NLT 
20.3 2 100 130 27 1.2 1.3 553-1084-1-ND 1.34 78 54 553-1084-2-ND 382.50 P1167.273NLT 
24.8 11 139 170 33 tat 11 553-1085-1-ND 1.34 .78 54 553-1085-2-ND 382.50 P1167.333NLT 
29.3 1.0 156 200 39 1.0 1.0 553-1086-1-ND 1.34 .78 54 553-1086-2-ND 382.50 P1167.393NLT 
35.3 0.94 173 220 47 0.94 1.0 553-1087-1-ND 1.34 78 54 553-1087-2-ND 382.50 P1167.473NLT 
42.0 0.88 225 270 56 0.86 0.86 553-1088-1-ND 1.34 .78 54 553-1088-2-ND 382.50 P1167.563NLT 
51.0 0.78 251 310 68 0.78 0.81 553-1089-1-ND 1.34 .78 54 553-1089-2-ND 382.50 P1167.683NLT 
61.5 0.70 282 350 82 0.70 0.77 553-1090-1-ND 1.34 78 54 553-1090-2-ND 382.50 P1167.823NLT 
75.0 0.63 317 390 100 0.63 072 553-1091-1-ND 1.34 .78 54 553-1091-2-ND 382.50 P1167.104NLT 
113 0.52 497 610 150 0.52 0.58 553-1093-1-ND 1.34 78 54 553-1093-2-ND 382.50 P1167.154NLT 
135 0.47 635 820 180 0.47 0.51 553-1094-1-ND 1.34 .78 54 553-1094-2-ND 382.50 P1167.184NLT 
165 0.43 745 930 220 0.43 0.47 553-1095-1-ND 1.34 .78 54 553-1095-2-ND 382.50 P1167.224NLT 
248 0.35 1162 1470 330 0.35 0.38 553-1097-1-ND 1.34 78 54 553-1097-2-ND 382.50 P1167.334NLT 
293 0.32 1237 1570 390 0.32 0.37 553-1098-1-ND 1.28 75 52 = = P1167.394NLT 
353 0.29 1688 2180 470 0.29 0.31 553-1099-1-ND 1.34 .78 54 553-1099-2-ND 382.50 P1167.474NLT 
420 0.26 2240 2960 560 0.26 0.27 553-1100-1-ND 1.28 75 52 = — P1167.564NLT 
510 0.23 2402 3180 680 0.23 0.26 553-1101-1-ND 1.28 75 52 = = P1167.684NLT 
750 0.19 3703 4930 1000 0.19 0.21 553-1103-1-ND 1.28 75 52 = = P1167.105NLT 


* Inductance at 0 IDC tolerance on indicated part numbers is +30%; tolerance is +20% on all other parts. 


Toroid Power Inductors — Bare Coil Series 


Specifications: « Current Range: Up to 48A * Frequency Range: Up to 1MHz * Operating Temperature: -40°C ~ 130°C * Electrical Specifications: Measured at 25°C 


Inductance @ | Rated DCR Inductance 
Rated Current |Current | Maximum| @ 0 IDC Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Pulse 
(uH) Typical Ipc (ma) | (wH) +20% A B ic D Part No. 1 10 100 Part No. 
1.05 19.0 2.7 2.24 -604 (15.30) | .323 (8.20) | .556 (14.10) | .250 (6.40) 553-1112-ND 1.02 58 38 PAO489L 
1.81 14.3 5.0 3.50 -610 (15.50) | .325 (8.30) = -300 (7.60) 553-1114-ND 92 53 34 P1715L 
3.22 20.5 5.5 7.80 874 (22.20) | .374 (9.50) = -240 (6.10) 553-1115-ND 1.03 60 42 PA0431L 
5.00 20.5 7.5 12.10 -980 (24.90) | .440 (11.20) | .980 (24.90) | .310 (7.90) 553-1116-ND 1.23 72 50 PA0432L 
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A TECHNITROL COMPANY 


Power Toroid Inductors - for National Simple Switcher™ 


Specifications: * Base Material meets flammability requirements of UL94V-0 * Operating Dimensions — Inches (mm) 
Temperature: -40°C ~ 130°C 
Package Type A B c 
150kHz Inductors are tested and recommended by National Semiconductor for the LM259X LCI-20 340 (8.64) 340 (8.64) 270 (6.86) 
series regulators. 
LCI-30 .435 (11.05) 440 (11.18) .360 (9.14) 
260kHz Inductors are tested and recommended by National Semiconductor for the LM267X LCI-37 565 (14.35) 570 (14.48) 360 (9.14) 
series regulators. 
LCI-44 600 (15.24) .620 (15.75) .390 (9.91) 
LCI-50 .670 (17.02) .700 (17.78) .390 (9.91) 
HCI-68 .940 (23.87) .940 (23.87) .400 (10.16) 
Dimensions — Inches (mm) 
Package Type A B Cc Lead Space 
Big Foot 1.00 (25.40) 1.22 (30.99) 0.50 (12.70) = 
KM-1.1 0.35 (8.89) 0.58 (14.74) 0.71 (18.17) 0.22 (5.60) 
KM-2.0 0.45 (11.43) 0.65 (21.08) 0.70 (17.78) 0.30 (7.62) 
KM-2.1 0.46 (11.69) 0.67 (17.02) 0.75 (19.05) 0.30 (7.62) 
KM-3.0 0.45 (11.43) 0.83 (21.09) 0.95 (24.13) 0.30 (7.62) 
KM-4.0 0.60 (15.24) 0.95 (24.13) 1.35 (34.29) 0.45 (11.44) 
150kHz Inductors 
Inductance Rated ETop DCR National 
Package Nominal Current Maximum Nominal Reference Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. Type (uH) +20% (IDC) (V-pSec)* (Q) No. Part No. 1 10 100 Part No. 
LCI-20 178 0.16 16.5 2.8 LM259X-L2 553-1390-ND® 2.18 1.48 1.14 PE-53802SNL 
LCI-20 55 0.3 6.6 1.0 LM259X-L5 553-1270-5-ND 2.16 1.41 1.08 PE-53805S, 
LCI-20 39 0.34 6.6 0.8 LM259X-L6 553-1392-ND® 1.95 1.27 97 PE-53806SNL 
LCI-30 374 0.2 75.9 ar LM259X-L8 553-1393-ND® 1.72 1.07 78 PE-53808SNL 
LCI-30 176 0.3 26.4 1.4 LM259X-L10 553-1394-ND® 1.68 1.04 76 PE-53810SNL 
LCI-30 118 0.38 19.8 1.2 LM259X-L11 553-1395-ND® 1.68 1.04 76 PE-53811SNL 
LCI-30 78 0.46 16.5 0.8 LM259X-L12 553-1396-ND® 2.09 1.36 1.04 PE-53812SNL 
LCI-30 39 0.68 9.9 0.3 LM259X-L14 553-1398-ND® 2.08 1.29 .95 PE-53814SNL 
LCI-30 26 0.84 6.6 0.2 LM259X-L15 553-1399-ND® 1.92 1.19 87 PE-53815SNL 
LCI-30 17 1.02 6.6 0.1 LM259X-L16 553-1400-ND® 1.95 1.27 97 PE-53816SNL 
LCI-37 375 0.36 75.9 1.3 LM259X-L17 553-1401-ND® 2.09 1.36 1.04 PE-53817SNL 
LCI-37 252 0.44 49.5 0.9 LM259X-L18 553-1281-5-ND 1.88 1.22 94 PE-53818S 
LCI-37 252 0.44 49.5 0.9 LM259X-L18 553-1438-ND® 1.75 1.13 87 PE-53818SNL 
LCI-37 173 0.54 36.30 0.6 LM259X-L19 553-1402-ND® 1.68 1.04 76 PE-53819SNL 
1 LCI-37 115 0.67 29.7 0.4 LM259X-L20 553-1403-ND@ 2.33 1.52 1.16 PE-53820SNL 
LCI-37 78 0.82 23.1 0.3 LM259X-L21 553-1404-ND® 1.95 1.27 97 PE-53821SNL 
LCI-37 54 1.0 16.5 0.2 LM259X-L22 553-1405-ND® 1.95 1.27 97 PE-53822SNL 
LCI-37 38 1.2 13.2 0.1 LM259X-L23 553-1406-ND® 1.95 1.27 97 PE-53823SNL 
LCI-37 26 1.48 9.9 0.1 LM259X-L24 553-1407-ND® 2.08 1.29 95 PE-53824SNL 
LCI-37 18 1.81 9.9 0.06 LM259X-L25 553-1408-ND® 1.95 1.27 97 PE-53825SNL 
LCI-44 377 0.68 75.9 1.0 LM259X-L26 553-1409-ND® 1.95 1.27 97 PE-53826SNL 
LCI-44 248 0.83 72.6 0.6 LM259X-L27 553-1410-ND® 1.95 1.27 97 PE-53827SNL 
LCI-44 168 1.02 56.1 0.4 LM259X-L28 553-1411-ND® 1.95 1.27 97 PE-53828SNL 
LCI-44 112 1.26 42.9 0.3 LM259X-L29 553-1412-ND® 1.91 1.25 96 PE-53829SNL 
LCI-44 77 1.54 33 0.2 LM259X-L30 553-1413-ND® 2.08 1.29 -95 PE-53830SNL 
LCI-44 53 1.87 26.4 0.13 LM259X-L31 553-1414-ND® 2.08 1.29 .95 PE-53831SNL 
LCI-44 37 2.24 19.8 0.1 LM259X-L32 553-1415-ND® 1.95 1.27 97 PE-53932SNL 
LCI-44 24 2.74 16.5 0.07 LM259X-L33 553-1416-ND® 1.95 1.27 97 PE-53933SNL 
LCI-44 17 3.0 13.2 0.05 LM259X-L34 553-1417-ND® 2.08 1.29 95 PE-53934SNL 
HCI-68 250 1.5 72.6 0.23 LM259X-L35 553-1418-ND® 2.30 1.50 1.15 PE-53935SNL 
HCI-68 168 1.81 75.9 0.18 LM259X-L36 553-1419-ND® 2.71 1.77 1.35 PE-54036SNL 
HCI-68 114 2.22 62.7 0.1 LM259X-L37 553-1420-ND® 2.64 1.72 1.32 PE-54037SNL 
2 HCI-68 ih 2.7 52.8 0.09 LM259X-L38 553-1421-ND@ 2.68 1.74 1.34 PE-54038SNL 
HCI-68 38 3.0 29.7 0.05 LM259X-L40 553-1303-5-ND 2.26 1.47 1.13 PE-54040S 
HCI-68 38 3.0 29.7 0.05 LM259X-L40 553-1423-ND@ 2.12 1.38 1.06 PE-54040SNL 
1 LCI-50 25 3.0 19.8 0.04 LM259X-L41 553-1424-ND@ 2.17 1.34 98 PE-54041SNL 
2 HCI-68 77 3.0 59.4 0.08 LM259X-L44 553-1305-5-ND 2.71 1.77 1.35 PE-54044S 
HCI-68 77 3.0 59.4 0.08 LM259X-L44 553-1425-ND® 2.71 1.77 1.35 PE-54044SNL 
* ETop rated at 150kHz. @ RoHS Compliant 
260kHz Inductors 
Inductance Rated ETop DCR National 
Package Nominal Current Maximum Nominal Reference Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. Type (uH) +20% (IDC) (V-pSec)$ (0) No. Part No. 1 10 100 Part No. 
KlipMount™ 
KM-3.0 22.8 4.9 23.3 036 LM267X-L41 553-1117-ND 3.10 2.02 1.54 PO841NL 
KM-1.1 10.2 4.3 10 026 LM267X-L45 553-1118-ND 1.55 .96 71 PO845NL 
KM-2.1 14.8 5.0 17 023 LM267X-L46 553-1119-ND 2.00 1.24 91 PO846NL 
3 KM-2.0 10 5.0 13 025 LM267X-L47 553-1120-ND 1.76 1.09 80 PO847NL 
KM-4.0 50 5.0 40 .050 LM267X-L48 553-1121-ND 3.03 1.97 1.51 PO848NL 
KM-4.0 33 5.0 36 047 LM267X-L49 553-1122-ND 3.13 2.04 1.56 PO849NL 
KM-3.0 23 5.0 24 026 LM267X-L50 553-1123-ND 3.13 2.04 1.56 PO850NL 
Surface Mount 
2 HCI-68 22.8 49 23.3 036 LM267X-L41 553-1124-ND 2.26 1.47 1.13 P0841SNL 
LCI-44 10 4.3 10 .050 LM267X-L45 553-1125-5-ND 1.72 1.07 .78 PO845SNL 
1 LCI-50 15 5.0 17 .027 LM267X-L46 553-1126-5-ND 1.88 1.17 85 PO846SNL 
LCI-50 11 5.0 13 025 LM267X-L47 553-1127-5-ND 2A7 1.34 98 P0847SNL 
52 5.0 40 025 LM267X-L48 553-1128-ND 3.51 2.29 1.75 PO848SNL 
2 Big Foot 36 5.0 36 019 LM267X-L49 553-1129-ND 3.62 2.35 1.80 PO849SNL 
24.7 5.0 24 013 LM267X-L50 553-1130-ND 3.48 2.26 1.73 PO850SNL 


$ ETop rated at 260kHz. 


Note: Simple Switcher is a trademark of National Semiconductor. 
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SMT Power Inductor Toroid SLIC Series 


Dimensions — Inch (mm) 


Package A Package z Dimensions = Inch {om 
LCI-20 -340 (8.64 -340 (8.64) | .270 (6.86 
Lel-30 | .435 ( 1 08) 440 (iste) 360 (6.14) ——— HCI-37 | .620 (15.75) | 605 (15.37) | .370 (9.40) 
Lc1-37 | .565 (14.35) | .570 (14.48) | .360 (9.14) Package Dimensions — Inch (mm) HCI-44 | .670 (17.02) | .670 (17.02) | .390 (9.91) 
Leiaa_ | {600 (18.24) | 620 (15.75) | 390 (9.91) A B ¢ HCI-50_ | .740 (18.80) | .740 (18.80) | .390 (9.91) 
LCI-50_ | .670 (17.02) | .700 (17.78) | .390 (9.91) LCCI-44 | .590 (14.99) | .715 (18.16) | .390 (9.91) HCI-68 | .940 (23.88) | .940 (23.88) | .390 (9.91) 
Inductance @ Irated | Irated |Inductance @ 0 Apc DCR (mo) Reference ET Package Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. (uH) (A) (uH) Typical | Maximum | (Volt-uSec) Type Part No. if 10 100 Part No. 
Low Current Inductors - LCI Type — RoHS Compliant 
1.01 3.4 i a) 9.35 abl 0.53 LCI-20 553-1434-ND 1.25 Wid 58 PE-53630NL 
2.5 8.0 3.8 7.055 8.3 1.77 LCI-37 553-1383-ND 1.55 .96 71 PE-53661NL. 
3.8 4.8 5.2 14.705 17.3 1.76 LCI-30 553-1436-NDt 1.00 63 A7 PE-53650NL 
5.1 5.4 75 15.045 17.7 2.51 LCI-37 553-1380-ND 1.59 99 73 PE-53651NL. 
9.0 5.5 14 25.0 28 4.06 LCl-44 553-1381-ND 1.49 87 60 PE-53652NL. 
9.3 7.2 16 15.895 18.7 4.9 LCI-50 553-1384-ND 1.80 1.12 82 PE-53663NL 
9.4 2.8 12.3 36.89 43.4 2.70 LCI-30 553-1435-ND 117 72 54 PE-53631NL 
16.1 5.1 25.9 27.2 32 6.27 LCI-50 553-1382-ND 1.47 91 67 PE-53653NL 
1 16.2 2.7 21.9 63.0 72 4.29 LCI-37 553-1377-ND 1.51 94 69 PE-53632NL 
29.1 2.7 40.5 85.0 100 6.90 LCI-44 553-1378-ND 1.43 89 65 PE-53633NL 
29.7 1.4 35.3 141.1 166 4.60 LCI-30 553-1371-ND 1.44 84 58 PE-53602NL 
50 2.6 72.9 113.05 133 10.5 LCI-50 553-1379-ND 1.59 99 73 PE-53634NL 
58.1 1.3 73 246.5 290 7.83 LCI-37 553-1372-ND 1.64 1.01 74 PE-53604NL. 
114 0.94 167 365 405 10.0 LCI-30 553-1433-ND 1.22 77 58 PE-53606NL. 
192 0.90 292 476 560 15.7 LCI-37 553-1373-ND 1.80 1.12 82 PE-53608NL 
383 0.72 672 732.7 862 23.5 LCI-37 553-1374-ND 2.25 1.39 1.02 PE-53611NL 
645 0.74 1134 1062.5 1250 36.5 LCl-44 553-1375-ND 1.64 1.01 74 PE-53613NL 
1070 0.71 1950 1445 1700 54.4 LCI-50 553-1376-ND 1.59 -99 73 PE-53614NL 
Low Current Coupled Inductors - LCCI Type 
2 21.9 2.7 39.5 72.4 90.5 6.90 LCCI-44 553-1153-ND 2.02 1.31 1.01 PE-53718 
High Current Inductors - HCI Type 
0.81 14.3 1.25 2.125 2.5 1.035 HCI-37 553-1155-ND 1.84 1.14 84 PE-53690 
1.32 11.5 21 3.4 4.0 1.33 HCI-37 553-1385-ND® 1.72 1.07 78 PE-53680NL 
1.68 13.9 2.8 3.06 3.6 1.83 HCI-44 553-1388-NDt@ 1.64 1.01 74 PE-53691NL. 
3 2.5 11.4 4.2 4.59 5.4 2.23 HCI-44 553-1386-ND® 1.64 1.01 74 PE-53681NL 
3.5 12.4 6.5 5.61 6.6 3.10 HCI-50 553-1159-NDt 2.00 1.24 91 PE-53692 
3.5 12.4 6.5 5.61 6.6 3.10 HCI-50 553-1437-NDt@ 1.69 1.09 83 PE-53692NL 
5.2 15.4 10.5 5.27 6.2 5.21 HCI-68 553-1389-NDt@ 2.29 1.42 1.04 PE-53700NL 
9.4 10.9 17.6 10.455 12.3 6.84 HCI-68 553-1387-ND® 2.04 1.27 93 PE-53683NL 


t Dimension “C” is .400” (10.16mm) for the marked models because of heavier wire gauge. 
Note: Electrical Specification tested at 25°C. Reference values are for an inductor with a 55°C temperature rise. 
@ RoHS Compliant 


Telecommunication Transformers T1/E1 and T3/E3 


Transformers designed for digital and analog telecom applications supporting a wide variety of leading Specifications: e Standard Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Extended Temperature: -40°C ~ 85°C 


transceiver IC manufacturers. * Agency Approvals: UL1459 / UL1950, EN60950 per BABT * Isolation Voltage: 1500Vrms 
Schematic: 
Temperature Turns Ratio B Primary Inductance Primary Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. Schematic Rating Primary : Secondary (+5%) (mH Minimum) Pins Part No. 1 10 100 Part No. 
T1/E1 Dual Transmit and Receive Transformer 
1CT:1CT / 1CT:2CT 1.2 16-14,6-8 553-1445-ND® 3.06 2.04 1.67 PE-68678NL 
A Standard 1CT:1.41CT / 1CT:1.41CT 1.0 16-14, 11-9 553-1169-ND 3.55 2.31 1.77 PE-68786 
1CT:1.41CT / 1CT:1.41CT 1.0 16-14, 11-9 553-1446-ND® 3.06 2.04 1.67 PE-68786NL 
1CT:2CT / 1CT:2CT 1.2 16-14,6-8 553-1170-ND 3.55 2.31 1.77 PE-65861 
Standard 1CT:2CT / 1CT:2CT 1.2 16-14,6-8 553-1440-ND@ 3.06 2.04 1.67 PE-65861NL 
Standard 1CT:2.42CT / 1CT:2.42CT 1.2 1-3, 6-8 553-1171-ND 3.55 2.31 rgd T1137 
A Standard 1CT:2.42CT / 1CT:2.42CT 1.2 1-3, 6-8 553-1450-ND® 3.06 2.04 1.67 T1137NL 
1 Extended 1CT:1CT / 1CT:2CT 1.2 16-14,6-8 553-1172-ND 3.55 2.31 177 T1094 
Extended 1CT:1CT / 1CT:2CT 1.2 16-14,6-8 553-1449-ND@ 3.06 2.04 1.67 T1094NL 
1CT:1CT / 1CT:2.4CT 1.0 9-11, 1-3 553-1451-ND® 3.06 2.04 1.67 T1144NL 
A Extended 10T:1.15C T / 1CT:1.15CT 2. 1-3, 6-8 553-1448-ND® 3.06 2.04 1.67 T1093NL 
1CT:2CT / 1CT:2CT 1.2 16-14,6-8 553-1177-ND 3.55 2.31 VE T1090 
1CT:2CT / 1CT:2CT 1.2 16-14,6-8 553-1447-ND@ 3.06 2.04 1.67 T1090NL 
A Extended 1CT:2.42CT / 1CT:2.42CT 1.2 1-3, 6-8 553-1178-ND 3.55 2.31 77 TX1287 
B 1CT:2CT / 1:1.36CT 1.2 16-14,6-8 553-1176-ND 3.55 2.31 1.77 T1091 
T3/E3 Single Transmit and Receive Transformer 
Standard 1i1# 040 4-6 553-1179-ND 4.59 2.99 2.29 PE-65967 
c Standard 11# 040 4-6 553-1441-ND@ 3.83 2.64 2.16 PE-65967NL 
Extended 1i# -100 1-3 553-1181-ND 4.91 3.19 2.44 T3001 
2 Extended 11# -100 1-3 553-1452-ND@ 4.09 2.82 2.30 T3001NL 
D Standard 1:2CT# 019 4-6 553-1442-ND@ 3.83 2.64 2.16 PE-65968NL 
Extended 1:2CT# 040 4-6 553-1453-ND® 4.09 2.82 2.30 T3002NL 
# Primary : Secondary Tolerance is +2% @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= Pulse’ 


A TECHNITROL COMPANY 


Pulse offers the most comprehensive line of discrete LAN 
magnetics modules available to the OEM worldwide. With 
technological advancements such as patented InterLock 
Base construction. Modules for 10/100/1000BASE- 
TX (Gigabit), 10/100BASE-TX, 10BASE-T, and ATM 
applications are optimized for all major LAN transceivers. 
All modules provide electrical circuit isolation that meets 
applicable IEEE and ANSI standards, while maintaining 


LAN Discrete Modules 


signal integrity needed for the most demanding 
applications. 10BASE-T modules have various levels of 
filtering for use with each referenced IC. 10/100BASE- 
TX and Gigabit modules provide “tuned” common mode 
noise attenuation best matched to the transceiver being 
considered. 

Operating Temperature: 0°C ~ 70°C (unless otherwise 
noted) 


Package 
No. of Turns LxWxH** Digi-Key Price Each Pulse 
Ports Ratio Configuration* Style** Inches (mm) - Maximum Part No. 1 10 100 Part No. 
Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 
1CT:1CT T.C 24-PIN SOIC -690 x .630 x .225 (17.53 x 16 x 5.71) 553-1189-ND 8.71 6.38 5.28 H5004 
1CT:1CT T.Cc 24-PIN SOIC -690 x .630 x .225 (17.53 x 16 x 5.71) 553-1430-ND® 7.30 5.26 4.38 H5004NL 
1CT:1CT T.C 24-PIN SOIC -690 x .630 x .225 (17.53 x 16 x 5.71) 553-1343-ND§@ 8.21 6.01 4.98 HX5004NL 
1CT:1 T.C,S 24-PIN SOIC -690 x .630 x .225 (17.53 x 16 x 5.71) 553-1334-ND® 6.45 4.42 3.52 H5007NL 
1 1CT:1CT T.C,S 24-PIN SMD 537 x .740 x .225 (13.64 x 18.80 x 5.71) | 553-1335-ND@ 10.23 7.01 5.57 H5008NL 
1CT:1CT T,C 24-PIN SOIC .650 x .380 x .082 (16.51 x 9.65 x 2.08) | 553-1454-5-ND® 6.68 4.89 4.25 H5120NL 
1CT:1 T,C,S 24-PIN SMD 537 x .740 x .225 (13.64 x 18.80 x 5.71) | 553-1344-ND§@ 8.94 6.54 5.42 HX5008NL 
1CT:1CT T,Cc 24-PIN SOIC 542 x .750 x .230 (13.77 x 19.05 x 5.84) | 553-1462-5-ND§® 8.13 6.02 5.37 HX5009NL 
1CT:1CT T.C,S 48-PIN SMD 1.095 x .600 x .285 (27.81 x 15.24 x 7.24) | 553-1336-ND0O® 13.61 9.96 8.25 H5012NL 
1CT:1CT T.C 48-PIN SMD 1.095 x .600 x .285 (27.81 x 15.24 x 7.24) | 553-1337-ND0® 11.82 8.65 7A7 H5014NL 
1CT:1CT T.C 48-PIN BGA .580 x .680 x .440 (14.73 x 17.27 x 11.18) | 553-1455-ND® 9.79 7.35 6.74 H5200NL 
2 1CT:1CT CT 48-PIN BGA -580 x .680 x .440 (14.73 x 17.27 x 11.18) | 553-1456-ND$@ 9.79 7.35 6.74 H5201NL 
1CT:1CT T.C 48-PIN SMD 1.095 x .600 x .285 (27.81 x 15.24 x 7.24) | 553-1431-ND§0® 11.43 8.79 7.37 HX5014NL 
1CT:1CT T.C 50-PIN SMD 1.100 x .430 x .340 (27.94 x 10.92 x 8.64) | 553-1338-ND0® 12.93 9.46 7.84 H5020NL 
1CT:1CT T,Cc 50-PIN SMD 1.100 x .430 x .340 (27.94 x 10.92 x 8.64) | 553-1432-ND§0@ 11.43 8.79 7.37 HX5020NL 
4 1CT:1CT T.C 96-PIN BGA  /1.120 x .680 x .440 (28.45 x 17.27 x 11.18)| 553-1457-ND@ 16.98 13.13 12.74 H5400NL 
1CT:1CT CT 96-PIN BGA /|1.120 x .680 x .440 (28.45 x 17.27 x 11.18)| 553-1458-ND+@ 16.98 13.13 12.74 H5401NL 
Package 
No. of Turns Configuration* LxWxH** Digi-Key Price Each Pulse 
Ports Ratio ™ RX Style** Inches (mm) - Maximum Part No. if 10 100 Part No. 
Fast Ethernet 10/100BASE-TX 
1CT:1CT T,C CT 16-PIN SOIC -560 x .670 x .082 (14.22 x 17.02 x 2.08) | 553-1314-ND@ 5.28 3.62 2.88 HOOO9NL 
1CT:1CT T,Cc CT 16-PIN SOIC -500 x .380 x .084 (12.7 x 9.65 x 2.13) 553-1315-ND® 5.46 3.74 2.98 HOO19NL 
1CT:1CT T,C,S CT 12-PIN SOIC -465 x .450 x .085 (11.81 x 11.43 x 2.16) | 553-1316-ND® 6.00 4.11 3.27 HO022NL 
1CT:1CT T,C,S CT 16-PIN SMT 1.00 x .505 x .245 (25.4 x 12.83 x 6.22) 553-1317-ND@ 4.26 2.92 2.32 H1012NL 
1CT:1CT T,Cc T,C 16-PIN SOIC -500 x .370 x .235 (12.7 x 9.4 x 5.97) 553-1323-ND@ 3.84 2.63 2.10 H1102NL 
1 1CT:1CT T,C,S CT 12-PIN SMD 583 x .580 x .192 (14.81 x 14.73 x 4.88) | 553-1324-ND@ 3.93 2.69 2.14 H1112NL 
1CT:1CT Tc T.C 16-PIN SOIC -500 x .380 x .236 (12.7 x 9.65 x 5.99) 553-1205-ND 4.42 2.88 2.21 H1260 
1CT:1CT TC T.C 16-PIN SOIC -500 x .380 x .236 (12.7 x 9.65 x 5.99) 553-1328-ND® 3.83 2.49 1.91 H1260NL 
1CT:1CT T,C,S CT 24-PIN SOIC 690 x .630 x .225 (17.53 x 16.00 x 5.71) | 553-1206-ND 4.21 2.74 2:41 H1267 
1CT:1CT T,C,S CT 24-PIN SOIC -690 x .630 x .225 (17.53 x 16.00 x 5.71) | 553-1429-ND® 3.48 2.32 1.90 H1267NL 
1CT:1CT T,C,S CT 16-PIN SMT 1.00 x .505 x .245 (25.4 x 12.83 x 6.22) 553-1339-ND§@ 6.81 4.66 3.71 HX1148NL 
1CT:1CT TC T,C 16-PIN SOIC -500 x .380 x .235 (12.7 x 9.65 x 5.97) 553-1340-ND§@ 4.63 3.01 2.30 HX1188NL 
1CT:1CT GT. CT 16-PIN SOIC -500 x .380 x .235 (12.7 x 9.65 x 5.97) 553-1341-ND§@ 3.48 2.39 1.90 HX1198NL 
1CT:1CT T,C,S CT 40-PIN SOIC | 1.125 x .640 x .230 (28.58 x 16.26 x 5.84) | 553-1318-ND® 9.15 6.27 4.99 H1028NL 
2 1CT:1CT T,C CT 24-PIN SMD 515 x 590 x .145 (13.08 x 14.99 x 3.68) | 553-1326-ND0® 6.93 4.75 3.78 H1174NL 
1CT:1CT T,Cc T,C 24-PIN SMD 515 x .590 x .145 (13.08 x 14.99 x 3.68) | 553-1329-ND0® 6.60 4.52 3.60 H1270NL 
1CT:1CT T,Cc CT 24-PIN SOIC -743 x .538 x .231 (18.87 x 13.67 x 5.87) | 553-1460-5-ND® 5.36 3.81 3.22 HX1294NL 
1CT:1CT T,C T,C 40-PIN SOIC | 1.125 x .630 x .230 (28.58 x 16.00 x 5.84) | 553-1325-ND¢@ 8.89 6.51 5.39 H1164NL 
4 1CT:1CT Tc T.C 40-PIN SOIC | 1.120 x .630 x .280 (28.45 x 16.00 x 7.11) | 553-1459-5-ND§@ 6.86 5.02 4.36 HX1204NL 
1CT:1CT T,Cc T.C 40-PIN SOIC | 1.125 x .630 x .230 (28.58 x 16.00 x 5.84) | 553-1342-ND§¢@ 9.47 6.93 5.74 HX1234NL 
10BASE.T Filter Modules 
1CT:1CT F,T,C F,T,C 16-PIN SMT -920 x .500 x .230 (23.37 x 12.7 x 5.84) 553-1223-ND 8.79 6.02 4.79 PE-68026 
1 1CT:1CT F,T,C Fr 16-PIN THT 1.005 x .405 x .338 (25.53 x 10.29 x 8.59) | 553-1428-ND@ 5.02 3.46 2.82 FL1012NL 
1CT:1CT Fats: F,TC 10-PIN SIL -900 x .210 x .450 (22.86 x 5.33 x 11.43) | 553-1225-ND 6.48 4.44 3.53 PE-68017S 
1CT:1CT F,T,C F,TC 10-PIN SIL -900 x .210 x .450 (22.86 x 5.33 x 11.43) | 553-1444-ND@ 5.80 4.04 3.32 PE-68017SNL 
10BASE-T Transformer/Choke Modules 
1 1CT:1CT:2CT T,C T,C 16-PIN SOIC .457 x .375 xX .233 (11.61 x 9.53 x 5.92) 553-1226-ND 4.32 2.96 2.36 ST4202T 
VoIP (Voice over Internet Protocol) Transformer Modules 
1CT:1CT T,C,S C,T 24-PIN SMD -510 x .740 x .280 (12.95 x 18.8 x 7.11) 553-1228-ND 7.26 4.97 3.96 H2005A 
2 1CT:1CT T,C,S CT 24-PIN SMD -510 x .740 x .280 (12.95 x 18.8 x 7.11) 553-1330-ND@ 6.60 4.52 3.60 H2005ANL 
1CT:1CT T,C,S T 24-PIN SMD 537 x .590 x .245 (13.64 x 14.99 x 6.22) | 553-1229-ND 6.39 4.38 3.48 H2008 
1CT:1CT T,C,S Te 24-PIN SMD 537 x .590 x .245 (13.64 x 14.99 x 6.22) | 553-1331-ND@ 5.85 4.01 3.19 H2008NL 
1 1CT:1CT TC T,C 16-PIN SOIC -500 x .370 x .235 (12.7 x 9.4 x 5.97) 553-1333-ND@ 5.67 3.88 3.09 H2019NL 
AUI Ethernet Transformer — RoHS Compliant 
= qd = = 16-PIN SOIC -500 x .370 x .200 (12.7 x 9.4 x 5.08) 553-1439-ND 2.24 1.46 1.15 PE-65728NL 
Package 
No. of Inductance DC Resistance ExiwadHss? Digi-Key Price Each Pulse 
Lines (uH) Minimum (Q) Maximum Style** Inches (mm) - Maximum Part No. u 10 100 Part No. 
LAN Common Mode Chokes 
68 0.20 8-PIN SOIC .230 x .360 x .215 (5.84 x 9.14 x 5.46) 553-1233-ND 2.40 1.56 1.20 23Z104SM 
68 0.20 8-PIN SOIC -230 x .360 x .215 (5.84 x 9.14 x 5.46) 553-1427-ND@ 2.11 1.37 1.08 23Z104SMNL 
4 100 0.60 8-PIN SMT -475 x .600 x .340 (12.06 x 15.24 x 8.64) | 553-1234-ND 3.51 2.41 1.92 PE-67540 
100 0.60 8-PIN SMT -475 x .600 x .340 (12.06 x 15.24 x 8.64) | 553-1443-ND@ 3.24 2.16 1.77 PE-67540NL 
140 0.60 8-PIN DIP 500 x .500 x .375 (12.7 x 12.7 x 9.52) 553-1235-ND 3.51 2.29 1.75 PE-67539 


* F = Filter, T = Transformer, C = Chokes, S = Shunt Inductor 

** SOIC = 50 mil pitch leads, SMT = 100 mil pitch leads (Surface Mount), THT = Through Hole, DIP = Dual In-Package (Through Hole), SIL = Single In-Line (Through Hole), SMD = Varying lead pitch (Surface Mount), 
BGA = Ball Grid Array 

*** Lx W x H = Width is measured on surface mount parts pin-tip to pin-tip (height includes wash area) 

§ Suitable for industrial temperature applications, -40°C ~ 85°C. 

% .039” (0.99mm) pitch leads 

+ Each has a different pinout for optimization in layout with various IC Manufacturers 

@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Schematic Information 
Primary Secondary Digi-Key Price Each Newava 
Fig. | Description (applications and notes) Inductance | Start |CTap| Finish | Start CTap | Finish Part No. 1 10 50 100 500 | Part No. 
1 Transformer for Maxim 250/251; 5V to 5V @ 50ma 2.5mH 1 —_ 3 4 — 6 470-1001-ND@ 10.36 7.13 4.15 3.97 3.50 | S22601 
2 Transformer for Maxim 250/251; For RS232 Isolation 2mH il 2 3 4 5 6 470-1002-ND@ 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S22100 
Isolation for Digital Audio; Crystal CS8401/2/11/12 225uH al = 2 3 = 4 470-1003-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S22083 
3 | Digital Audio, SMD;Transformer 225uH ‘t = 4 5 = 8 470-1000-ND® 8.96 6.16 3.48 3.03 2.69 | S37211 
Isolation for Digital Audio: Crystal CS8401/2/11/12 225uH 1 — 3 4 = 6 470-1004-ND® 8.36 5.75 3.35 3.20 2.83 | S22160 
Transformer for Maxim 250/251; RS232 Isolation 2mH 3 2 1 6 5 4 470-1005-ND@ 8.36 5.75 3.35 3.20 2.83 | S22230 
4 | Isolation for Digital Audio, Shielded, Crystal CS8401/2/11/12 225uH 1 = 3 4 = 6 470-1006-ND® 8.60 5.92 3.44 3.29 2.91 | S22133 
Digital Audio, Shielded, 70-110 ohm, Crystal 8401, _ = * 7 
8402, 8411 and 8412 225uH 1 3 4 6 470-1007-ND® 8.60 5.92 3.44 3.29 2.91 | $22523 
5 | Inductor, 3.6A 33H 1-5 = 6-10 _ = = 470-1009-ND® 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S34568 
6 Inductor DCR 0.15 ohms, 0.63A 150uH 1-4 = 5-8 = — = 470-1010-ND® 8.96 6.16 3.59 3.43 3.03 | S34547 
Inductor DCR 0.04 ohms, 3.7A 47uH ~ = 5-8 = = = 470-1011-ND 9.44 6.49 3.78 3.62 3.19 | S34567 
7 Inductor DCR 0.300 ohms SMD, 0.45A 150uH il = 6 — = = 470-1012-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S34582 
Inductor DCR 0.150 ohms SMD, 0.63A 150uH 1-4 = 5-8 = = = 470-1013-ND 8.96 6.16 3.59 3.43 3.03 | S34591 
8 | 1A Inductor, Buck for LM257x 330yH 1 = 3 4 = 6 470-1018-ND 11.88 8.17 4.76 4.55 4.01 | S34042 
9 3A Inductor, Buck for LM257x 150uH 1 = 3 4 = 6 470-1008-ND® 12.12 8.34 4.85 4.64 4.10] S34045 
0.9A Inductor, Buck for LM257x 1000yH i = 3 4 = 6 470-1014-ND 13.00 8.94 5.20 4.98 4.39 | S34050 
10 | 3.25A Inductor, for LM259x 68yH 1 = 4 5 = 8 470-1017-ND 9.44 6.49 3.78 3.62 3.19 | S34566 
4 2.25A Inductor, SMD for LM259x 47uH 6 1 2 3 4 5 470-1016-ND 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S34603 
1.5A Inductor, SMD for LM259x 100uH 1-5 = 6-10 = — = 470-1019-ND® 9.20 6.33 3.68 3.52 3.11 | S34601 
@ RoHS Compliant 


Helically Wou nd Features: * Very high rated current * Extremely low DC resistance *Very Enamel copper flat wire ¢ Self-leaded construction under 
low profile and smallest possible footprint * Suitable for pick-and-place body termination General Technical Data: * Operating 


A 
7 — 
| 4 Power In du cto rs processes Construction: ¢ Ferrite core * Magnetically shielded * Winding: Temperature: -40°C ~ 130°C 


Induc- | Toler-| Isat | Rmax | Dim. h | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Epcos 
Fig. | tance (uH)} ance | (A) | (mQ) | (mm) | Part No. 1 10 50 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
0.50 30 V1 4.95 | 495-1866-1-ND¥ 3.38 3.07 2.77 | 495-1866-2-ND 750 1249.50 | B82559A0501A013 
0.95 25 1.4 5.95 | 495-1867-1-ND¥ 3.38 3.07 2.77 | 495-1867-2-ND 550 916.30 | B82559A0951A013 
11 +10% | 20 2.2 4.95 | 495-1860-1-ND¥ 3.38 3.07 2.77 | 495-1860-2-ND 750 1249.50 | B82559A0112A013 
1 1.4 22 1.8 5.95 | 495-1861-1-ND¥ 3.38 3.07 2.77 | 495-1861-2-ND 550 916.30 | B82559A0142A013 
2.2 15 4.2 4.95 | 495-1862-1-ND¥ 3.38 3.07 2.77 _| 495-1862-2-ND 750 1249.50 | B82559A0222A013 
24 16.5} 3.2 5.95 | 495-1863-1-ND¥ 3.38 3.07 2.77 | 495-1863-2-ND 550 916.30 | B82559A0242A013 
3.0 +10% | 13 5.1 4.95 3.38 3.07 2.77 | 495-1864-2-ND 750 1249.50 | B82559A0302A013 
3.9 12 6.0 5.95 | 495-1865-1-ND¥ 3.38 3.07 2.77 _| 495-1865-2-ND 500 833.00 | B82559A0392A013 
0.44 71 | 0.23 8.95 | 495-3452-NDt 5.24 3.74 3.37 |— _ — | B82559A1042A25 
1.25 50 | 0.46 | 10.75 | 495-3453-NDt 5.85 418 3.77 |— _ — | B82559A2122A25 
2.3 47% | 41 0.7 11.95 | 495-3454-NDt 6.62 4.73 4.26 |— = — | B82559A3232A25 
2 2.9 33 | 1.15 | 10.75 | 495-3455-NDt 6.16 440 3.96 |— = — | B82559A3292A25 
4.35 30 1.5 10.75 | 495-3456-NDt 7.08 5.06 4.56 |— = — | B82559A4432A25 
6.1 28 | 1.75 | 11.95 | 495-3457-NDt 8.62 6.16 5.55 |— = — | B82559A5612A25 
79 +7% | 26 | 2.15 | 12.85 | 495-3458-NDft 9.55 682 6.14 |— _ — | B82559A6792A25 
10 24 2.5 12.85 | 495-3459-NDt 9.55 682 6.14 |— = — | B82559A7103A25 
+ Bulk 


+ 495-1686-ND Power Inductor Kit (2 each of part numbers denoted, 16 total pieces) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1436 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Za 
2 Surface Mount Inductors 
EPCOS 


Features: B82496C Series: * High resonance frequency Free of polarization effect * Close inductance tolerance * High 
mechanical stability B82498F Series: * High resonance frequency * Suitable for reflow (IR and vapor phase) and wave 
soldering B82422A Series: * Very wide temperature range (up to 145°C) *High Q factor » High resonance frequency 
B82422H Series: * Very high current handling capability * Suitable for reflow soldering * Qualified to AEC-Q200 B82422T 
Series: * High Q factor * High resonance frequency * High inductance value B82432T Series: * High current handling 
capability * Suitable for reflow (IR and vapor phase) and wave soldering B82442A Series: * High current handling 
capability * High inductance rating Suitable for reflow (IR and vapor phase) and wave soldering 


Reel* 


B82442H Series: * Very high current handling capability * High inductance value * Suitable for reflow (IR and vapor phase) 
and wave soldering B82467, B82468, B82469, B82470 Series: * Low profile * High rated current * Low DC resistance 
B82462 Series: * Wide temperature range * High rated current * Low DC resistance B82476 Series: « Very high rated 
current *Low DC resistance » Suitable for reflow soldering B82464G/A/Z Series: * Wide temperature range * Very high 
rated current * Low DC resistance * Suitable for reflow soldering B82477 Series: * Wide temperature range * Very high 
rated current * Low DC resistance B82479 Series: * Very high rated current * Low DC resistance Suitable for reflow 
soldering 


DC Res. | Current Cut Tape 
Inductance | Inductance Max. Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Epcos 
(uH) Tolerance | Qmin. (9) (A) Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — B82496C Series — 0603 
0.001 +0.3nH 7 0.02 1.8 495-1826-1-ND 30 2.70 12.02 495-1826-2-ND 4,000 105.00/M B82496C3109A 
0.0015 +0.3nH 8 0.03 1.5 495-1832-1-NDt 30 2.70 12.02 495-1832-2-ND 4,000 105.00/M B82496C3159A 
0.0018 +0.3nH 12 0.033 1.5 495-2028-1-NDt 30 2.70 12.02 495-2028-2-ND 4,000 105.00/M B82496C3189A 
0.0022 +0.3nH 14 0.035 1.5 495-1835-1-NDt -30 2.70 12.02 495-1835-2-ND 4,000 105.00/M B82496C3229A 
0.0027 +0.3nH 14 0.04 1.4 495-2030-1-ND¢ 30 2.70 12.02 4,000 105.00/M B82496C3279A 
0.0033 +0.3nH 14 0.06 1.2 495-1837-1-NDt -30 2.70 12.02 4,000 105.00/M B82496C3339A 
0.0039 +5% 14 0.065 11 495-2032-1-NDt 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3399J 
0.0047 45% 14 0.10 0.8 495-1839-1-NDt 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3479J 
0.0056 +5% 14 0.15 0.7 495-2034-1-NDt 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3569J 
0.0068 +5% 14 0.15 0.7 495-1841-1-NDt 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3689J 
0.0082 +5% 14 0.18 0.65 | 495-1843-1-NDT 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3829J 
0.01 45% 14 0.20 0.60 | 495-1824-1-NDT 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3100J 
0.012 45% 14 0.35 0.45 | 495-1827-1-NDT 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3120J 
0.015 45% 14 0.40 0.42 | 495-1830-1-NDT 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3150J 
0.018 +5% 14 0.45 0.40 | 495-2026-1-NDt 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3180J 
0.022 +5% 14 0.50 0.38 | 495-1833-1-NDf 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3220J 
0.027 +5% 14 0.55 0.36 | 495-2029-1-NDt 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3270J 
0.033 +5% 14 0.60 0.35 | 495-1836-1-NDT 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3330J 
0.039 +5% 14 0.80 0.30 | 495-2031-1-NDt 32 2.86 12.70 4,000 111.00/M B82496C3390J 
0.047 +5% 14 0.95 0.27 __| 495-1838-1-NDt 32 2.86 12.70 495-1838-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3470J 
0.056 +5% 14 1.2 0.25 | 495-2033-1-NDT 32 2.86 12.70 495-2033-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3560J 
0.068 45% 14 1.3 0.23 | 495-1840-1-NDT 32 2.86 12.70 495-1840-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3680J 
0.082 +5% 14 1.5 0.22 | 495-1842-1-NDT 32 2.86 12.70 495-1842-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3820J 
0.1 +5% 14 1.8 0.20 | 495-1825-1-NDt 32 2.86 12.70 495-1825-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3101J 
0.12 +5% 5 3.0 0.16 | 495-1828-1-ND 32 2.86 12.70 495-1828-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3121J 
0.15 +5% 5 5.0 0.13 | 495-1831-1-ND 32 2.86 12.70 495-1831-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3151J 
0.18 45% 4 6.0 0.12 | 495-2027-1-ND 32 2.86 12.70 495-2027-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3181J 
0.22 +5% 4 7.0 0.141 495-1834-1-NDt 32 2.86 12.70 495-1834-2-ND 4,000 111.00/M B82496C3221J 
+.495-1684-ND B82496C Series Inductor Kit 15 Each of Values Denoted...... 2.0... ieee ee eee eee eee eee eee eee eee e eee eeeeeeeeseneeeeeeeeeeee $87.75 
Fig. 2 — B82498F Series — 0805 
0.0027 +10% 50 0.03 1.0 495-2058-1-NDT 58 5.25 23.32 495-2058-2-ND 3,000 204.00/M B82498F3279K 
0.0056 +10% 50 0.04 0.9 495-2113-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3569K 
0.0068 +10% 50 0.05 0.8 495-1857-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3689K 
0.0082 +10% 50 0.09 0.7 495-1859-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3829K 
0.01 +5% 50 0.09 0.7 495-1848-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3100J 
0.012 +5% 50 0.09 0.7 495-2035-1-NDft 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3120J 
0.015 +5% 50 1.13 0.65 | 495-2036-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3150J 
0.018 +5% 60 0.08 0.7 495-2037-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3180J 
0.022 45% 60 0.08 0.7 495-1850-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3220J 
0.027 +5% 60 0.09 0.7 495-2038-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3270J 
0.033 +5% 65 0.11 0.6 495-1852-1-NDt 58 5.25 23.32 495-1852-2-ND 3,000 204.00/M B82498F3330J 
0.039 +5% 65 0.12 0.6 495-2040-1-NDt 58 5.25 23.32 495-2040-2-ND 3,000 204.00/M B82498F3390J 
0.047 45% 65 0.13 0.6 495-1854-1-NDt 58 5.25 23.32 495-1854-2-ND 3,000 204.00/M B82498F3470J 
0.056 45% 60 0.14 0.6 495-2041-1-NDt 58 5.25 23.32 495-2041 3,000 204.00/M B82498F3560J 
0.068 +5% 60 0.18 0.5 495-1856-1-NDt 58 5.25 23.32 495-1856-2-ND 3,000 204.00/M B82498F3680J 
0.082 +5% 60 0.19 0.5 495-1858-1-NDt 58 5.25 23.32 495-1858-2-ND 3,000 204.00/M B82498F3820J 
0.1 45% 55 0.28 0.45 | 495-1849-1-NDT 58 5.25 23.32 495-1849-2-ND 3,000 204.00/M B82498F3101J 
0.12 +5% 50 0.31 0.44 | 495-3433-1-NDT 58 5.25 23.32 495-3433-2-ND 3,000 204.00/M B82498F3121J 
0.15 +5% 45 0.42 0.40 | 495-3434-1-NDT 58 5.25 23.32 495-3434-2-ND 3,000 204.00/M B82498F3151J 
0.22 +5% 45 0.70 0.32 | 495-1851-1-NDT 58 5.25 23.32 495-1851-2-ND 3,000 204.00/M B82498F3221J 
0.33 +5% 45 1.5 0.22 | 495-1853-1-NDt 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3331J 
0.47 +5% 30 1.9 0.19 | 495-1855-1-NDT 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3471J 
0.68 45% 23 1.7 0.19 | 495-3436-1-NDT 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3681J 
0.82 +5% 23 1.9 0.18 | 495-3435-1-NDT 58 5.25 23.32 3,000 204.00/M B82498F3821J 
1.0 +5% 20 0.55 0.24 | 495-1844-1-ND -76 6.88 30.56 3,000 267.00/M B82498F1102J 
2.2 +5% 20 1.6 0.13 | 495-1845-1-ND 76 6.88 30.56 3,000 267.00/M B82498F 1222J 
47 +5% 20 3.8 0.09 | 495-1846-1-ND 76 6.88 30.56 3,000 267.00/M B82498F1472J 
6.8 +5% 20 4.7 0.08 | 495-1847-1-ND 267.00/M B82498F 1682J 
+ 495-1685-ND B82498F Series Inductor Kit 15 Each of Values Denoted 
Fig. 3 — B82422A Series — 1210 
0.0082 +10% 20 0.08 0.8 495-1721-1-ND 34 3.09 13.72 495-1721-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3829K100 
0.01 +10% 20 0.09 0.75 | 495-1707-1-ND 34 3.09 13.72 = = — | B82422A3100K100 
0.012 +10% 25 0.10 0.7 495-1966-1-ND 34 3.09 13.72 495-1966-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3120K100 
0.015 +10% 27 0.12 0.64 | 495-1709-1-NDt 34 3.09 13.72 495-1709-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3150K100 
0.022 +10% 30 0.14 0.6 495-1713-1-NDt 34 3.09 13.72 495-1713-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3220K100 
0.033 +10% 20 0.17 0.54 | 495-1715-1-NDT 34 3.09 13.72 495-1715-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3330K100 
0.047 +10% 26 0.19 0.51 495-1717-1-NDt 34 3.09 13.72 495-1717-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3470K100 
0.068 +10% at 0.21 0.48 | 495-1971-1-NDt 34 3.09 13.72 495-1971-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3680K100 
0.1 +10% 25 0.26 0.44 | 495-1708-1-NDT 34 3.09 13.72 495-1708-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3101K100 
0.12 +10% 22 0.32 0.4 495-1967-1-ND 34 3.09 13.72 495-1967-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3121K100 
0.15 +10% 25 0.33 0.39 | 495-1710-1-NDT 34 3.09 13.72 495-1710-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3151K100 
0.22 +10% 25 0.64 0.28 | 495-1714-1-NDT 34 3.09 13.72 495-1714-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3221K100 
0.27 +10% 20 0.90 0.235 | 495-1968-1-ND 34 3.09 13.72 495-1968-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3271K100 
0.33 +10% 22 1.3 0.2 495-1716-1-NDt 34 3.09 13.72 495-1716-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3331K100 
0.39 +10% 22 1.4 0.19 | 495-1970-1-ND 34 3.09 13.72 495-1970-2-ND 2,000 120.00/M B82422A3391K100 
0.47 +10% 22 2.2 0.15 | 495-1718-1-NDT 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A3471K100 
0.68 +10% 22 2.4 0.145 | 495-1972-1-NDt 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A3681K100 
0.82 410% 22 2.5 0.14 | 495-1720-1-ND 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A3821K100 
1.0 +10% 20 0.34 0.38 | 495-1694-1-NDT 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A1102K100 
+10% 20 0.50 0.34 | 495-1697-1-NDt 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A1152K100 
+10% 25 0.60 0.29 | 495-1963-1-ND 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A1182K100 
+10% 25 0.75 0.27 | 495-1699-1-NDT 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A1222K100 
+10% 27 1.2 0.2 495-1701-1-NDt 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A1332K100 
+10% 2F 2.2 0.15 | 495-1703-1-NDt 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A1472K100 
+10% 2¢. 2.6 0.14 | 495-1964-1-ND 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A1562K100 
+10% 27 2.8 0.135 | 495-1705-1-NDT 34 3.09 13.72 2,000 120.00/M B82422A1682K100 
+10% 27 3.0 0.13 | 495-1965-1-ND 34 3.09 13.72 495-1965-2-ND 2,000 120.00/M B82422A1822K100 
+10% 27 1.6 0.18 | 495-1695-1-NDT 29 2.57 11.44 495-1695-2-ND 2,000 120.00/M B82422A1103K100 
+10% 27 1.65 0.175 | 495-1962-1-ND 34 3.09 13.72 495-1962-2-ND 2,000 120.00/M B82422A1123K100 
+10% 27. 1.85 0.165 | 495-1698-1-NDt 34 3.09 13.72 495-1698-2-ND 2,000 120.00/M B82422A1153K100 
+10% 27 2.65 0.14 | 495-1700-1-NDT 34 3.09 13.72 495-1700-2-ND 2,000 120.00/M B82422A1223K100 
+10% 27 4.5 0.105 | 495-1702-1-NDt 34 3.09 13.72 495-1702-2-ND 2,000 120.00/M B82422A1333K100 
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DC Res. | Current Cut Tape 
Inductance | Inductance Max. Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Epcos 
(uH) Tolerance | Qmin. (Q) (A) Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47 +10% 27 7.0 0.085 | 495-1704-1-NDt 34 3.09 13.72 495-1704-2-ND 2,000 120.00/M | B82422A1473K100 
68 +10% 27 tt 0.08 | 495-1706-1-NDt 34 3.09 13.72 = — — | B82422A1683K100 
100 +10% 27 11.5 0.065 | 495-1696-1-NDf 34 3.09 13.72 495-1696-2-ND 2,000 120.00/M | B82422A1104K100 
t+ 495-1679-ND B82422A Series Inductor Kit 15 Each of Values Denoted....... 00.2... ecient ee eee e ee eee ee essen eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees $87.75 
Fig. 4 — B82422H Series — 1210 
1.0 +10% 8 0.10 1.15 | 495-2637-1-ND 56 5.02 22.32 495-2637-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1102K 
1.5 +10% 8 0.14 0.9 495-2640-1-ND 56 5.02 22.32 495-2640-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1152K 
2.2 +10% 8 0.16 0.8 495-2643-1-ND 56 5.02 22.32 495-2643-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1222K 
3.3 +10% 8 0.18 0.77 | 495-2646-1-ND 56 5.02 22.32 495-2646-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1332K 
4.7 +10% 8 0.25 0.7 495-2649-1-ND 56 5.02 22.32 495-2649-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1472K 
6.8 +10% 8 0.35 0.57 | 495-2652-1-ND 56 5.02 22.32 495-2652-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1682K 
10 +10% 12 0.46 0.5 495-2638-1-ND 56 5.02 22.32 495-2638-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1103K 
15 +10% 12 0.72 0.39 | 495-2641-1-ND 56 5.02 22.32 2,000 195.00/M | B82422H1153K 
22 +10% 12 1.0 0.33 | 495-2644-1-ND 56 5.02 22.32 495-2644-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1223K 
33 +10% 15 1.4 0.28 | 495-2647-1-ND 56 5.02 22.32 495-2647-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1333K 
47 +10% 15 21 0.23 | 495-2650-1-ND 56 5.02 22.32 495-2650-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1473K 
68 +10% 15 3.4 0.18 | 495-2653-1-ND 56 5.02 22.32 2,000 195.00/M | B82422H1683K 
100 +10% 20 48 0.15 | 495-2639-1-ND 56 5.02 22.32 2,000 195.00/M | B82422H1104K 
150 +10% 20 75 0.12 | 495-2642-1-ND 56 5.02 22.32 2,000 195.00/M | B82422H1154K 
220 +10% 20 10.9 0.1 495-2645-1-ND 56 5.02 22.32 2,000 195.00/M | B82422H1224K 
330 +10% 20 13 0.09 | 495-2648-1-ND 56 5.02 22.32 2,000 195.00/M | B82422H1334K 
470 +10% 20 20 0.076 | 495-2651-1-ND 56 5.02 22.32 2,000 195.00/M | B82422H1474K 
680 +10% 20 31 0.061 | 495-2654-1-ND 56 5.02 22.32 495-2654-2-ND 2,000 195.00/M | B82422H1684K 
Fig. 5 — B82422T Series — 1210 
3.3 +10% 30 1.2 0.26 | 495-2656-1-ND 29 2.64 11.74 495-2656-2-ND 2,000 103.00/M | B82422T1332K 
6.8 +10% 27 1.8 0.18 | 495-2657-1-ND 29 2.61 11.74 495-2657-2-ND 2,000 103.00/M | B82422T1682K 
15 +10% 27 2.8 0.13 | 495-2655-1-ND 29 2.64 11.74 495-2655-2-ND 2,000 103.00/M | B82422T1153K 
68 +10% 27 9.0 0.06 | 495-2658-1-ND 29 2.64 11.74 495-2658-2-ND 2,000 103.00/M | B82422T1683K 
Fig. 6 — B82432T Series — 1812 
1.0 +10% 10 0.08 1.3 495-1753-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1753-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1102K 
1.5 +10% 10 0.11 1.15 | 495-1975-1-ND 64 5.80 25.76 495-1975-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1152K 
1.8 +10% 10 0.13 1.05 | 495-1978-1-ND 64 5.80 25.76 495-1978-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1182K 
2.2 +10% 10 0.15 1.0 495-1757-1-ND: 59 5.29 23.52 495-1757-2-ND 2,500 206.00/M | B82432T1222K 
3.3 +10% 10 0.19 0.9 495-1760-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1760-2-ND 2,500 225.00/M |_B82432T1332K 
3.9 +10% 10 0.20 0.85 | 495-1980-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1980-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1392K 
47 +10% 10 0.22 0.8 495-1763-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1763-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1472K 
6.8 +10% 10 0.30 0.7 495-1766-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1766-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1682K 
8.2 +10% 10 0.33 0.67 | 495-1983-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1983-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1822K 
10 +10% 10 0.35 0.65 | 495-1754-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1754-2-ND 2,500 225.00/M |_ B82432T1103K 
15 +10% 10 0.50 0.6 495-1976-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1976-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1153K 
18 +10% 10 0.60 0.55 | 495-3437-1-ND: 68 6.10 27.12 495-3437-2-ND 2,500 237.00/M | B82432T1183K 
22 +10% 10 0.70 0.45 | 495-1758-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1758-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1223K 
33 +10% 10 1.2 0.4 495-1761-1-ND 64 5.80 25.76 495-1761-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1333K 
39 +10% 10 1.3 0.38 | 495-1981-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1981-2-ND 2,500 225.00/M |_ B82432T1393K 
47 +10% 10 1.35 0.35 | 495-1764-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1764-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1473K 
56 +10% 10 2.0 0.3 495-1982-1-ND 64 5.80 25.76 495-1982-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1563K 
68 +10% 10 2.5 0.25 | 495-1767-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1767-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1683K 
100 +10% 20 3.5 0.2 495-1755-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1755-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1104K 
150 +10% 20 6.0 0.16 | 495-1977-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1977-2-ND 2,500 225.00/M |_ B82432T1154K 
220 +10% 20 75 0.13 | 495-1759-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1759-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1224K 
270 +10% 20 10.5 0.12 | 495-1979-1-ND 64 5.80 25.76 495-1979-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1274K 
330 +10% 20 11.0 0.12 | 495-1762-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1762-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1334K 
470 +10% 20 15 0.1 495-1765-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1765-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1474K 
680 +10% 20 23 0.08 | 495-1768-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1768-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1684K 
820 +10% 20 27 0.08 | 495-1984-1-ND 64 5.80 25.76 495-1984-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1824K 
1000 +10% 20 30 0.07__| 495-1756-1-ND: 64 5.80 25.76 495-1756-2-ND 2,500 225.00/M | B82432T1105K 
t+ 495-1680-ND B82432T Series Inductor Kit 15 Each of Values Denoted................... as 
Fig. 7 — B82442A Series — 2220 
1.0 +10% 10 0.024 1.8 495-1769-1-ND: 94 8.50 37.76 495-1769-2-ND 1,500 330.00/M | B82442A1102K 
2.2 +10% 10 0.048 1.3 495-1774-1-ND -99 8.88 39.48 495-1774-2-ND 1,500 345.00/M | B82442A1222K 
47 +10% 10 0.088 0.95 | 495-1778-1-ND: 99 8.88 39.48 495-1778-2-ND 1,500 345.00/M | B82442A1472K 
10 +10% 10 0.168 0.69 | 495-1770-1-ND: 94 8.50 37.76 495-1770-2-ND 1,500 330.00/M | B82442A1103K 
22 +10% 10 0.35 0.48 | 495-1775-1-ND -99 8.88 39.48 495-1775-2-ND 1,500 345.00/M | B82442A1223K 
47 +10% 10 0.68 0.34 | 495-1779-1-ND: 99 8.88 39.48 495-1779-2-ND 1,500 345.00/M | B82442A1473K 
100 +10% 20 1.28 0.25 | 495-1771-1-ND 94 8.50 37.76 495-1771-2-ND 1,500 330.00/M | B82442A1104K 
220 +10% 20 2.72 0.17 | 495-1776-1-ND 99 8.88 39.48 495-1776-2-ND 1,500 345.00/M | B82442A1224K 
470 +10% 20 5.6 0.12 | 495-1780-1-ND: 99 8.88 39.48 1,500 345.00/M | B82442A1474K 
1000 +10% 30 12 0.085 | 495-1772-1-ND: 94 8.50 37.76 1,500 330.00/M | B82442A1105K 
4700 +10% 30 62.4 0.036 | 495-1781-1-ND’ 99 8.88 39.48 1,500 345.00/M | B82442A1475K 
10000 +10% 30 120 0.025 | 495-1773-1-ND: 94 8.50 37.76 1,500 330.00/M | B82442A1106K 
Fig. 7 — B82442H Series — 2220 
1.0 +10% 10 0.024 2.5 495-1782-1-ND 1.26 611.35 50.44 495-1782-2-ND 1,500 441.00/M |] B82442H1102K 
2.2 +10% 10 0.048 1.8 495-1787-1-ND 1.26 11.35 50.44 495-1787-2-ND 1,500 441.00/M | B82442H1222K 
47 +10% 10 0.088 1.35 | 495-1791-1-ND 1.26 11.35 50.44 495-1791-2-ND 1,500 441.00/M | B82442H1472K 
10 +10% 10 0.168 1.0 495-1783-1-ND 1.26 11.35 50.44 495-1783-2-ND 1,500 441.00/M | B82442H1103K 
22 +10% 10 0.35 0.67__| 495-1788-1-ND 1.26 11.35 50.44 1,500 441.00/M | B82442H1223K 
47 +10% 10 0.68 0.48 | 495-1792-1-ND 1.26 11.35 50.44 1,500 441.00/M | B82442H1473K 
100 +10% 20 1.28 0.35 | 495-1784-1-ND 1.26 11.35 50.44 1,500 441.00/M | B82442H1104K 
220 +10% 20 2.72 0.24 | 495-1789-1-ND 1.26 11.35 50.44 1,500 441.00/M | B82442H1224K 
330 +10% 20 3.92 0.2 495-3438-1-NDt 1.26 11.35 50.44 1,500 441.00/M | B82442H1334K 
470 +10% 20 5.6 0.17 | 495-1793-1-ND 1.26 11.35 50.44 1,500 441.00/M | B82442H1474K 
1000 +10% 30 12 0.12 | 495-1785-1-NDf 1.26 611.35 50.44 1,500 441.00/M | B82442H1105K 
2200 +10% 30 28 0.075 | 495-1790-1-ND 1.26 11.35 50.44 495-1790-2-ND 1,500 441.00/M | B82442H1225K 
4700 +10% 30 62.4 0.05 | 495-1794-1-ND 1.26 11.35 50.44 495-1794-2-ND 1,500 441.00/M | B82442H1475K 
10000 +10% 30 120 0.035 | 495-1786-1-ND 1.26 11.35 50.44 495-1786-2-ND 1,500 441.00/M | B82442H1106K 
t+ 495-1682-ND B82442A/B82442H Series Inductor Kit 15 Each of Values Denoted. .......... 0.0... c cece ene cnet e enn ee enn e teed beast ee beset eee eee eens $87.75 
DC Res. Current Cut Tape 
Inductance | Inductance Max. Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Epcos 
(uH) Tolerance (Q) (A) Part No. it 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 8 — B82468 Series 
1.0 +20% 0.051+ 1.95 495-2709-1-ND 77 7.01 31.54 495-2709-2-ND 1,000 381.00 B82468A4102M 
2.2 +20% 0.087+ 1.48 495-2711-1-ND 77 7.01 31.54 1,000 381.00 B82468A4222M 
47 +20% 0.185+ 1.03 495-2713-1-ND et 7.01 31.54 1,000 381.00 B82468A4472M 
10 +20% 0.334 0.75 495-2710-1-ND 77 7.01 31.54 1,000 381.00 B82468A4103M 
22 +20% 0.814 0.48 495-2712-1-ND 77 7.01 31.54 495-2712-2-ND 1,000 381.00 B82468A4223M 
Fig. 9 — B82470 Series 
1.0 +20% 0.045 1.8 495-2678-1-ND 85 7.75 34.83 495-2678-2-ND 1,000 420.00 B82470A1102M 
2.2 +20% 0.09 1.35 495-2680-1-ND 85 7.75 34.83 495-2680-2-ND 1,000 420.00 B82470A1222M 
4.7 +20% 0.19 0.95 495-2682-1-ND 85 7.75 34.83 495-2682-2-ND 1,000 420.00 B82470A1472M +[5 he 7 aH 
10 +20% 0.305 0.75 495-2679-1-ND 85 7.75 34.83 495-2679-2-ND 1,000 420.00 B82470A1103M 
+ Typical (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1438 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Ze 
ff ~ Surface Mount Inductors (cont) Digi 


EPCOS 
DC Res. Current Cut Tape 
Inductance | Inductance Max. Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Epcos 
(uH) Tolerance (Q) (A) Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 +20% 0.69 0.48 495-2681-1-ND 85 7.75 34.83 495-2681-2-ND 1,000 420.00 | B82470A1223M 
47 +20% 1.5 0.32 495-2683-1-ND 85 7.75 34.83 495-2683-2-ND 1,000 420.00 | B82470A1473M 
Fig. 10 — B82462A4 Series 
1.0 +20% 0.024 3.0 495-2659-1-ND 79 719 32.35 495-2659-2-ND 2,500 390.00/M | B82462A4102M 
3.3 +20% 0.06 2.0 495-2663-1-ND 79 7.19 32.35 2,500 390.00/M | B82462A4332M 
47 +20% 0.08 1.65 495-2665-1-ND 79 7.19 32.35 2,500 390.00/M | B82462A4472M 
6.8 +20% 0.1 1.4 495-2667-1-ND a9, 7.19 32.35 2,500 390.00/M | B82462A4682M 
10 +20% 0.14 1.15 495-2660-1-ND 79 719 32.35 2,500 390.00/M_| B82462A4103M 
22 +10% 0.26 0.8 495-2662-1-ND 79 719 32.35 2,500 390.00/M | B82462A4223K 
47 +10% 0.64 0.54 495-2666-1-ND 79 7.19 32.35 2,500 390.00/M | B82462A4473K 
100 +10% 1.28 0.35 495-2661-1-ND 79 7.19 32.35 2,500 390.00/M | B82462A4104K 
330 +10% 3.9 0.2 495-2664-1-ND 79 7A9 32.35 495-2664-2-ND 2,500 390.00/M | B82462A4334K 
Fig. 11 — B82462G4 Series 
1.0 +20% 0.016 3.4 495-1985-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1985-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G4102M 
1.5 +20% 0.020 3.1 495-1988-1-ND 1.46 13.13 58.34 2,500 510.00/M | B82462G4152M 
2.2 +20% 0.025 2.55 495-1991-1-ND 1.46 13.13 58.34 2,500 510.00/M | B82462G4222M 
3.3 +20% 0.031 2.3 495-1994-1-ND 1.46 13.13 58.34 2,500 510.00/M | B82462G4332M 
47 +20% 0.040 2.0 495-1997-1-ND 1.46 13.13 58.34 2,500 510.00/M | B82462G4472M 
6.8 +20% 0.050 1.65 495-1999-1-ND 1.46 13.13 58.34 2,500 510.00/M | B82462G4682M 
10 +20% 0.062 1.5 495-1986-1-ND 1.46 13.13 58.34 2,500 510.00/M | B82462G4103M 
15 +20% 0.097 1.25 495-1989-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1989-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G4153M 
22 +20% 0.15 1.05 495-1992-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1992-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G4223M 
33 +20% 0.23 0.85 495-1995-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1995-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G4333M 
47 +20% 0.34 0.75 495-1998-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1998-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G4473M 
68 +20% 0.42 0.65 495-2000-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-2000-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G4683M 
100 +20% 0.58 0.53 495-1987-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1987-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G4104M Soee Mae 
150 +20% 0.96 0.38 495-1990-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1990-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G4154M 7 7 
220 +20% 1.35 0.35 495-1993-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1993-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G4224M 
330 +20% 2.30 0.27 495-1996-1-ND 1.46 13.13 58.34 495-1996-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G4334M 
Fig. 12 — B82462G2 Series 
0.82 +20% 0.017 3.25 495-2677-1-ND .86 7.84 35.24 495-2677-2-ND 2,500 425.00/M | B82462G2821M 
2.2 +20% 0.032 2.3 495-2670-1-ND 86 7.84 35.24 495-2670-2-ND 2,500 425.00/M | B82462G2222M 
3.3 +20% 0.04 2.0 495-2672-1-ND 1.04 9.41 42.30 495-2672-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G2332M 
47 +20% 0.061 1.6 495-2674-1-ND 1.04 9.41 42.30 495-2674-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G2472M 
6.8 +20% 0.078 1.45 495-2676-1-ND 1.04 9.41 42.30 495-2676-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G2682M 
10 +20% 0.106 1.25 495-2668-1-ND 1.04 9.41 42.30 495-2668-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G2103M 
22: +20% 0.245 0.83 495-2671-1-ND 1.04 9.41 42.30 495-2671-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G2223M 
47 +20% 0.42 0.62 495-2675-1-ND 1.04 9.41 42.30 495-2675-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G2473M 
100 +20% 0.95 0.41 495-2669-1-ND 1.04 9.41 42.30 495-2669-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G2104M 
330 +20% 3.25 0.22 495-2673-1-ND 1.04 9.41 42.30 495-2673-2-ND 2,500 510.00/M | B82462G2334M 
Fig. 13 — B82476 Series 
1.0 +20% 0.008 6.8 495-2684-1-ND 89 8.04 36.16 495-2684-2-ND 750 327.00 | B82476A1102M 
2.2 +20% 0.0105 6.1 495-2687-1-ND 1.16 10.51 47.27 495-2687-2-ND 750 428.25 | B82476A1222M 
3.3 +20% 0.0135 5.4 495-2688-1-ND 1.16 10.51 47.27 750 428.25 | B82476A1332M 
47 +20% 0.0165 4.8 495-2690-1-ND 1.16 10.51 47.27 750 428.25 | B82476A1472M 
6.8 +20% 0.021 4.4 495-2693-1-ND 1.16 10.51 47.27 750 428.25 | B82476A1682M 
10 +20% 0.027 3.9 495-2685-1-ND 1.16 10.51 47.27 750 428.25 | B82476A1103M 
33 +20% 0.088 21 495-2689-1-ND 1.16 10.51 47.27 750 428.25 | B82476A1333M 
47 +20% 0.12 1.8 495-2691-1-ND 1.16 10.51 47.27 750 428.25 | B82476A1473M 
68 +20% 0.16 15 495-2694-1-ND 1.16 10.51 47.27 750 428.25 | B82476A1683M 
100 +20% 0.23 1.3 495-2686-1-ND 1.16 10.51 47.27 750 428.25 | B82476A1104M 
470 +20% 1A 0.5 495-2692-1-ND 1.16 10.51 47.27 495-2692-2-ND 750 428.25 | B82476A1474M 
Fig. 14 — B82464Z Series 
1.0 +20% 0.007 75 495-3460-1-ND .86 7.80 35.09 495-3460-2-ND 750 318.00 | B82464Z4102M 
1.5 +20% 0.009 7.0 495-3464-1-ND 86 7.80 35.09 750 324.00 | B82464Z4152M 
2.2 +20% 0.01 6.5 495-3467-1-ND .86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4222M 
3.3 +20% 0.012 5.5 495-3470-1-ND 86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4332M 
4.7 +20% 0.015 4.9 495-3473-1-ND 86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4472M 
6.8 +20% 0.02 4.3 495-3476-1-ND .86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4682M 
10 +20% 0.03 3.4 495-3461-1-ND 86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4103M 
15 +20% 0.04 2.75 495-3465-1-ND .86 7.80 35.09 495-3465-2-ND 750 318.00 | B82464Z4153M 
22 +20% 0.052 2.25 495-3468-1-ND 86 7.80 35.09 495-3468-2-ND 750 318.00 | B82464Z4223M 
33 +20% 0.075 1.85 495-3471-1-ND .86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4333M 
47 +20% 0.095 1.55 495-3474-1-ND 86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4473M 
68 +20% 0.13 1.3 495-3477-1-ND .86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4683M 
100 +20% 0.22 1.05 495-3462-1-ND 86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4104M 
150 +20% 0.32 0.85 495-3466-1-ND .86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4154M 
220 +20% 0.44 0.7 495-3469-1-ND 86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4224M 
330 +20% 0.65 0.59 495-3472-1-ND .86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4334M 
470 +20% 0.93 0.5 495-3475-1-ND 85 6.41 30.25 750 318.00 | B82464Z4474M 
680 +20% 1.3 0.42 495-3478-1-ND .86 7.80 35.09 750 318.00 | B82464Z4684M 
1000 +20% 2.2 0.34 495-3463-1-ND 86 7.80 35.09 495-3463-2-ND 750 318.00 | B82464Z4105M 
Fig. 14 — B82464G Series 
1.0 +20% 0.007 75 495-1795-1-NDt 2.15 19.31 85.80 495-1795-2-ND 750 563.25 | B82464G4102M 
1.5 +20% 0.009 7 495-2021-1-NDt 1.52 13.84 62.21 750 563.25 | B82464G4152M 
2.2 +20% 0.01 6.5 495-1799-1-NDt 1.52 13.84 62.21 750 563.25 | B82464G4222M 
47 +20% 0.015 4.9 495-1805-1-NDt¢ 2.15 19.31 85.80 750 563.25 | B82464G4472M 
6.8 +20% 0.02 4.3 495-1808-1-NDt 2.15 19.31 85.80 750 563.25 | B82464G4682M 
10 +20% 0.03 3.4 495-1796-1-ND¢ 2.15 19.31 85.80 750 563.25 | B82464G4103M 
15 +20% 0.04 2.75 495-2023-1-NDt 2.15 19.31 85.80 750 563.25 | B82464G4153M 
22 +20% 0.052 2.25 495-1800-1-NDt¢ 2.15 19.31 85.80 750 563.25 | B82464G4223M 
33 +20% 0.075 1.85 495-1803-1-NDt 2.15 19.31 85.80 750 563.25 | B82464G4333M 
47 +20% 0.095 1.55 495-1806-1-NDt¢ 2.15 19.31 85.80 750 563.25 | B82464G4473M 
68 +20% 0.13 1.3 495-1809-1-NDT¢ 2.15 19.31 85.80 495-1809-2-ND 750 563.25 | B82464G4683M 
100 +20% 0.22 1.05 495-1797-1-NDt 2.15 19.31 85.80 495-1797-2-ND 750 563.25 | B82464G4104M 
150 +20% 0.32 0.85 495-2024-1-ND 2.15 19.31 85.80 495-2024-2-ND 750 563.25 | B82464G4154M 
220 +20% 0.44 0.7 495-1801-1-NDt¢ 2.15 19.31 85.80 495-1801 750 563.25 | B82464G4224M 
330 +20% 0.65 0.59 495-1804-1-ND 2.15 19.31 85.80 495-1804-2-ND 750 563.25 | B82464G4334M 
470 +20% 0.93 0.5 495-1807-1-ND¢ 2.15 19.31 85.80 495-1807-2-ND 750 563.25 | B82464G4474M 
680 +20% 1.3 0.42 495-1810-1-ND 2.15 19.31 85.80 495-1810-2-ND 750 563.25 | B82464G4684M 
1000 +20% 2.2 0.34 495-1798-1-NDt¢ 2.15 19.31 85.80 495-1798-2-ND 750 563.25 | B82464G4105M 
Fig. 15 — B82464A Series 
+20% 0.009 7.0 495-2001-1-NDt¢ 1.54 13.90 61.78 495-2001-2-ND 750 405.75 | B82464A4102M 
+20% 0.01 6.5 495-2005-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2005-2-ND 750 405.75 | B82464A4152M 
+20% 0.012 5.7 495-2008-1-NDt+ 1.54 13.90 61.78 750 405.75 | B82464A4222M 
+20% 0.015 4.9 495-2011-1-NDt 1.54 13.90 61.78 750 405.75 | B82464A4332M 
+20% 0.018 4.3 495-2014-1-NDt¢ 1.54 13.90 61.78 750 405.75 | B82464A4472M 
+20% 0.027 3.5 495-2017-1-NDt 1.54 13.90 61.78 750 405.75 | B82464A4682M 
+20% 0.038 2.9 495-2002-1-NDt 1.54 13.90 61.78 750 405.75 | B82464A4103M 
+10% 0.046 2.5 495-2006-1-NDt 1.54 13.90 61.78 750 405.75 | B82464A4153K 
+10% 0.085 21 495-2009-1-NDt 1.54 13.90 61.78 750 405.75 | B82464A4223K 
+10% 0.1 1.8 495-2012-1-NDt 1.54 13.90 61.78 750 405.75 | B82464A4333K 
+10% 0.14 1.5 495-2015-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2015-2-ND 750 405.75 | B82464A4473K 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1439 


A 
—_ Surface Mount Inductors (cont) Digi@Reel’ | sss 
EPCOS 
DC Res. Current Cut Tape 
Inductance | Inductance Max. Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Epcos 

(uH) Tolerance (Q) (A) Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 

68 +10% 0.2 1.25 495-2018-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2018-2-ND 750 405.75 | B82464A4683K 
100 +10% 0.28 1.03 495-2003-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2003-2-ND 750 405.75 | B82464A4104K 
150 +10% 0.40 0.86 495-2007-1-ND 1.54 13.90 61.78 495-2007-2-ND 750 405.75 | B82464A4154K 
220 +10% 0.61 0.69 495-2010-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2010-2-ND 750 405.75 | B82464A4224K 
330 +10% 1.0 0.58 495-2013-1-ND 1.54 13.90 61.78 495-2013-2-ND 750 405.75 | B82464A4334K 
470 +10% 1.27 0.5 495-2016-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2016-2-ND 750 405.75 | B82464A4474K 
680 +10% 2.0 0.4 495-2019-1-ND 1.54 13.90 61.78 495-2019-2-ND 750 405.75 | B82464A4684K 
1000 +10% 3.0 0.33 495-2004-1-NDt 1.54 13.90 61.78 495-2004-2-ND 750 405.75 | B82464A4105K 

t+ 495-1683-ND B82464G/B82464A Series Inductor Kit 3 Each of Values Denoted...... 2.00.2... cee eect eee cece eee e ee eeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeaes $126.75 
Fig. 16 — B82477 Series 
1.0 +20% 0.009 9 495-2695-1-ND 1.60 1453 65.32 495-2695-2-ND 600 472.80 | B82477G2102M 
47 +20% 0.02 5 495-2698-1-ND 1.60 1453 65.32 495-2698-2-ND 600 472.80 | B82477G2472M 
10 +20% 0.025 4 495-2696-1-ND 1.27 11.56 51.96 495-2696-2-ND 600 376.20 | B82477G2103M 
47 +20% 0.075 1.8 495-2699-1-ND 1.60 1453 65.32 495-2699-2-ND 600 472.80 | B82477G2473M 
100 +20% 0.16 1.3 495-2697-1-ND 1.60 1453 65.32 495-2697-2-ND 600 472.80 | B82477G2104M 
470 +20% 0.77 0.58 495-2700-1-ND 1.60 14.53 65.32 495-2700-2-ND 600 472.80 | B82477G2474M 
Fig. 17 — B82479 Series 

1.0 +20% 0.011 8.6 495-2701-1-ND 1.30 11.85 53.29 495-2701-2-ND 250 160.75 | B82479A1102M 
10 +20% 0.032 4.3 495-2702-1-ND 1.71 15.50 69.67 495-2702-2-ND 250 210.25 | B82479A1103M 
47 +20% 0.087 2.6 495-2704-1-ND 1.71 15.50 69.67 495-2704-2-ND 250 210.25 | B82479A1473M 
100 +20% 0.19 1.8 495-2703-1-ND 1.71 15.50 69.67 495-2703-2-ND 250 210.25 | B82479A1104M 
470 +20% 0.85 0.82 495-2705-1-ND 1.71 15.50 69.67 495-2705-2-ND 250 210.25 | B82479A1474M 


+ Typical 


Chokes for Data and Signal Lines Digi@Reel° 


B82790S0513N201: Features: * Current compensated ring core choke with ferrite core * Case flame- B82793S0513N201: Features: * Current compensated ring core choke with ferrite core 
retardant per UL94V-0 * Suitable for reflow soldering Specifications: * Rated voltage: 42VAC (50/60Hz) /  * High rated current * Reduced component height * Case flame-retardant per UL94V-0 * Suitable for reflow 


80VDC soldering Specifications: * Rated voltage: 42VAC (50/60Hz) / 80VDC 
DC | Current Cut Tape Tape & Reel 
Induct. | Typical | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epcos 
Fig.| (uH) (Q) | (mA) | Part No. 1 10 50 | Part No. 1,500 Part No. 


1 51 0.16 500 | 495-1868-1-ND 4.29 3.86 ~—_-3.43| 495-1868-2-ND | 1500.00/M | B82790S0513N201 
2 51 0.16 800 | 495-1869-1-ND 1.97 1.78 1.58} 495-1869-2-ND 691.00/M | B82793S0513N201 


Chokes for Power Lines Current Compensated Ring Core Double Chokes 


Construction: * Current-compensated ring core double choke with ferrite core * Polycarbonate case * Polyurethane potting * Sector winding Features: * Case and potting flame-retardant per UL94V-0 
* High resonance frequency owing to a special winding technique * Approximately 1% stray inductance for symmetrical interference suppression Specifications: * Rated voltage: 250VAC «Test 
voltage: 1500VAC for 2 seconds (line/line) * Inductance tolerance: +30% 


DC Res. | Current DC Res. | Current 
. Inductance | Typical | Rating | Digi-Key Price Each Epcos Inductance | Typical | Rating | Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. (uH) (9) (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. (WH) (Q) (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. 
400 0.035 3600 495-2726-ND 2.20 1.65 1.29 | B82721A2362N1 27 40- 
400 0.06 3600 495-2725-ND 990 16 19 | BaD7DIAD96ON1 10000 0.48 1000 dee aie 2.33 1.76 1.37 | B82722A2102N1 
3 27000 1.2 500 495-2744-ND 2.33 1.76 1.37 | B82722A2501N1 
1000 0.09 2000 495-2724-ND 2.20 1.65 1.29 | B82721A2202N1 
0799.1 47000 25 300 495-2742-ND 2.33 1.76 1.37 _| B82722A2301N1 
3300 0.19 1500 495-2723-ND 220 1.65 1.29 | B82721A2152N1 1200 0.056 3000 495-2748-ND 033 176 13 B82722J2302Nt 
1 6800 0.28 1200__| 495-2722-ND 2.20 1.65 1.29 | B82721A2122N20 ee aH ; 16 Lat f 
70000 0.6 700 | 495-2730-ND 2.20 1.65 1.29 | B82727A2701N20 2200 0.13 2000 | 495-2746-ND 2.33 1.76 1.87 | B82722J2202N1 
18000 15 500 495-2729-ND 220 1.65 1.29 | B82721A2501N1 4 10000 0.48 1000 495-2745-ND 2.33 1.76 1.37 | B82722J2102N1 
27000 17 400 495-2728-ND 2.20 165 1.29 | B82721A2401N21 27000 1.2 500 495-2749-ND 233 1.76 1.37 | B82722J2501N1 
39000 2.0 400 495-2727-ND 2.20 1.65 (1.29 | B82721A2401N20 47000 25 300 495-2747-ND 2.33 1.76 1.37 _| B82722J2301N1 
400 0.035 3600 495-2735-ND 2.20 1.65 1.29 | B82727K2362N1 3300 0.066 4000 495-2753-ND 3.44 259 2.01 | B82724J2402N1 
Seu ae Stay pane Son ie 155 Be 6800 0.19 2000 | 495-2752-ND 3.44 259 2.01 | B82724J2202N1 
3300 019 1500 495.2732-ND 250 168 129 | BaD7DIKOISONI 5 27000 0.5 1400 Cee GHD 344 259 2.01 | B82724J2142N1 
33000 0.81 1000 495-2750-ND 3.44 259 2.01 | B82724J2102N1 
2 6800 0.28 1200 495-2731-ND 2.20 1.65 1.29 | B82721K2122N20 
STAGE 82000 27 500 495-2754-ND 344 2.59 2.01 | B82724J2501N1 
10000 06 700 495-2739-ND 220° 1.65 1.29 | B82721K2701N20 
18000 15 500 495-2738-ND 220 165 1.29 | B82721K2501N1 2700 0.022 8000 495-2759-ND 5.69 427 3.32 | B82725A2802N1 
27000 17 400 | 495-2737-ND 220 1.65 1.29 | B82721K2401N21 3900 0.041 6000 | 495-2758-ND 5.69 4.27 3.32 | BB2725A2602N1 
39000 20 400 495-2736-ND 220 1.65 1.29 | B82721K2401N20 6 6800 0.087 4000 495-2757-ND 5.69 4.27 3.32 | B82725A2402N1 
3 1200 0.056 3000 495-2743-ND 2.33 1.76 1.37 | B82722A2302N1 18000 0.35 2000 495-2756-ND 5.69 427 3.32 | B82725A2202N1 
2200 0.13 2000 495-2741-ND 2.33 1.76 1.37 | B82722A2202N1 68000 1.3 1000 495-2755-ND 5.69 427 3.32 | B82725A2102N1 
D Core Chokes WwW 
J+ 32.5 Max. 
Construction: * Current-compensated double choke with closed, rectangular ! = 
ferrite core * Closed polycarbonate coil former with 4 sections * Without at | i al 
encapsulation * 2-section winding Features: * Coil former is flame-retardant i i 
per UL94V-0 * High resonance frequency due to 2-section winding * Low is AIH 4 
leakage due to closed core shape * High pulse strength * Approximately 1% tl 
stray inductance for symmetrical interference suppression Specifications: E OU is ws 
* Rated voltage: 250VAC/DC * Test voltage: 1500VAC for 2 seconds (line/ ; e007 
line) * Inductance tolerance: -30/+50% 
DC Res. | Current DC Res. | Current 
Inductance Typical Rating Digi-Key Price Each Epcos Inductance Typical Rating Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. (wH) (Q) (mA) Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig. (WH) (Q) (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. 
3300 0.14 1800 495-2762-ND 1.86 1.40 1.09 | B82731M2182A30 39000 15 600 495-2766-ND 1.86 140 1.09 | B82731M2601A30 
6800 0.28 1300 495-2761-ND 1.86 1.40 1.09 |) B82731M2132A30 { 47000 2.0 500 495-2765-ND 1.86 140 1.09 | B82731M2501A30 
1 10000 0.4 1100 495-2760-ND 1.86 1.40 1.09 |) B82731M2112A30 68000 3.0 400 495-2764-ND 1.86 1.40 1.09 | B82731M2401A33 
15000 0.6 900 495-2768-ND 1.86 1.40 1.09 | B82731M2901A30 100000 45 350 495-2763-ND 186 1.40 1.09 | B82731M2351A30 
27000 1.0 700 495-2767-ND 1.86 1.40 1.09 | B82731M2701A30 (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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-_ Chokes for Power Lines 
Epcos’ DCore Chokes (Cont.) 


DC Res. | Current DC Res. | Current 
Inductance Typical Rating Digi-Key Price Each Epcos Inductance Typical Rating Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. (WH) (Q) (mA) Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig. (nH) (Q) (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. 
3300 0.11 2200 495-2779-ND 218 164 1.27 | B82732R2222B30 3300 0.046 4600 495-2796-ND 3.74 281 2419 | B82734R2462B30 
6800 0.19 1700 495-2778-ND 218 1.64 1.27 | B82732R2172B30 6800 0.085 3200 495-2795-ND 3.74 2.81 2419 | B82734R2322B30 
10000 0.3 1400 495-2777-ND 218 1.64 1.27 | B82732R2142B30 10000 0.13 2600 495-2794-ND 3.74 281 2419 | B82734R2262B30 
2 15000 0.44 1100 495-2776-ND 218 1.64 1.27 | B82732R2112B30 3 15000 0.185 2300 495-2793-ND 3.74 2.81 2419 | B82734R2232B30 

27000 0.75 900 495-2782-ND 2.18 1.64 1.27 | B82732R2901B30 27000 0.32 1700 495-2792-ND 3.74 2.81 2.19 | B82734R2172B30 
39000 1 700 495-2781-ND 2.18 1.64 = 1.27 | B82732R2701B30 39000 0.46 1400 495-2791-ND 3.74 2.81 2419 | B82734R2142B30 
47000 1.4 600 495-2780-ND 2.18 1.64 1.27 | B82732R2601B30 47000 0.56 1300 495-2790-ND 3.74 2.81 219 | B82734R2132B30 

FC Core Chokes 

Construction: * Current-compensated double choke * Closed magnetic circuit with frame construction allows usage in lamp ballasts * High pulse-handling capability 

* 4-section winding with direct winding of the core Specifications: * Rated voltage: 250VAC «Test voltage: 1500VAC for 2 seconds (line/line) * Inductance 


Features: * High inductance with low resistance ¢ Excellent differential-mode suppression * Low height tolerance: +30% 


i DC Res. | Current 
Fig. 1 [==24.5 Max. Inductance Typical Rating Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. (WH) (Q) (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. 
10000 0.29 1600 495-2770-ND 2.22 1.67 1.30 | B82732F2162B001 
15000 0.43 1300 495-2769-ND 2.22 1.67 1.30 | B82732F2132B001 
27000 0.77 900 495-2775-ND 2.22 1.67 1.30 | B82732F2901B001 
E 1 39000 lel 800 495-2774-ND 2.22 1.67 1.30 | B82732F2801B001 
00.7 47000 1.26 700 495-2773-ND 2.22 1.67 1.30 | B82732F2701B001 
68000 1.97 600 495-2772-ND 2.22 1.67 1.30 | B82732F2601B001 
100000 2.93 450 495-2771-ND 2.22 1.67 1.30 | B82732F2451B001 
10000 0.188 2300 495-2787-ND 234 1.76 1.37 | B82733F2232B001 
15000 0.279 1900 495-2786-ND 234 1.76 1.37 | B82733F2192B001 
27000 0.44 1400 495-2785-ND 234 1.76 1.37 | B82733F2142B001 
2 39000 0.696 1200 495-2784-ND 234 1.76 1.37 | B82733F2122B001 
47000 0.804 1100 495-2783-ND 2.34 1.76 —_:1.37_| B82733F2112B001 
68000 11 900 495-2789-ND 234 1.76 1.37 | B82733F2901B001 
100000 1.81 700 495-2788-ND 2.34 1.76 —_1.37_| B82733F2701B001 
Features: ¢ High insertion loss * Cost-effective solution 


Applications: * Medium-performance switch-mode power supplies * Data systems, gambling machines, 


Power Line Filters 
small-size equipment * DC applications 


B84110A Series Specifications: + Rated voltage: 250VDC/AC @ 50/60Hz * Test voltage: 1414VDC for 2 seconds (line/line); 
2700VDC for 2 seconds (lines/ground) * Climatic category (IEC 60068-1): 25/100/21 


Rated Current Rated 
Voltage Rating Inductance | Digi-Key Price Each Epcos 
(VAC/DC) (A) (mH) Part No. 1 10 100 Part No. 
0.5 2x39 495-2800-ND 7.27 6.37 5.28 | B84110A0000A005 
250 1 2x10 495-2797-ND 7.43 6.50 5.39 | B84110A0000A010 
2 2x56 495-2798-ND 7.56 6.62 5.49 | B84110A0000A020 
4 2x27 495-2799-ND 7.56 6.62 5.49 | B84110A0000A040 


Features: 

* Compact Design 

* Optimized leakage current 

Applications: 

* Switch-mode power supplies in industrial electronics, telecommunications, data systems and medical equipment 
¢ DC Applications 

Specifications: 

¢ Test voltage: 1414VDC for 2 seconds (line/line); 2700VDC for 2 seconds (lines/case) 

* Climatic category (IEC 60068-1): 25/100/21 


Rated Voltage Current Rated 
@ 50/60Hz Rating Inductance Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. (VAC/DC) (A) (mH) Part No. 1 10 100 | PartNo. 
i ‘ 3 2x10 495-2803-ND 14.04 12.29 10.19 ) B84112G0000B030 
14.5 6 2x33 495-2804-ND 14.33 12.55 10.40 | B84112G0000B060 
1 250 10 2x18 495-2801-ND 15.75 13.79 11.42 | B84112G0000B110 
—1 Tab connector 16 2x18 495-2802-ND 18.01 15.76 13.06 | B84112G0000B116 
‘A6.3x0.8 ad 20 2x18 495-2805-ND 34.83 30.48 25.26 | B84112G0000G120 
89.5 2 250 25 2x16 495-2806-ND 38.30 33.52 27.77 | B84112G0000G125 
36 2x 0.75 495-2807-ND 42.13 36.87 30.55 | B84112G0000G136 


B84113H Series io 


Features: 

* Low leakage current 

* Compact Design 

Applications: 

* Switch-mode power supplies in industrial electronics, telecommunications, 
data systems and medical engineering 

Specifications: 

* Test voltage: 1414VDC for 2 seconds (line/line); 2700VDC for 2 seconds 
(line/ground) 

* Climatic category (IEC 60068-1): 25/100/21 
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Rated Voltage Current Rated 
@ 50/60Hz Rating Inductance Digi-Key Price Each Epcos = 
Fig. (VAC) (A) (mH) Part No. 1 10 100 Part No. i 

3 4x59 495-2810-ND 16.93 14.82 12.28 B84113H0000B030 i < 

1 250 6 4x36 495-2811-ND 19.06 16.68 13.82 B84113HO000B060 i g 
10 4x39 495-2808-ND 20.27 17.74 14.70 B84113H0000B110 Haat PE 

g 250 16 4x13 495-2809-ND 23.18 20.29 16.81 B84113HO000B116 0.5-\ ~M5x20 
20 4x12 495-2812-ND 56.18 49.16 40.73 B84113H0000G120 Threaded- 

3 250 25 4x08 495-2813-ND 61.79 54.07 44.80 B84113H0000G125 bolts M5 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Max. Max. | Max. 
evan Induc- Test / Current) ’ API Induc-] DC | Current API 
D tance | Q |Freg. | Rating | Digi-Key Price Each [Delevan tance | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Delevan 
Coils and Inductors ve % (uH) | Min. |(MHz) (mA) |Part No. 1 10 100 |Part No. (uk) | (Ohms) | (Amps) | Part No. ay to lenire: 
a 27 | 44| 79 | 545 |DN41272-ND 1.37 1417 .78|1641-272K o70 | 0587 | 090 [GRPEENNOMM 209 955 1.70|2a74-a01 
Series 1025 : 3.3 | 44] 7.9 | 490 |DN42092-ND@ 1.37 1.17 .78 |1641R-332K 330 | 0650 | 074 |DN7733:ND® 298 255 1.70 /2474R-41L 
Molded Unshielded L 39 | 44) 7.9] 455 |DNA2096-ND@ 1.37 1.17 78 /1641R-392K 390 | 0.70 | 0.68 |DN7432-ND 2.98 2.55  1.70]2474-32L 
RF Coils ? we 47 | 44] 7.9 | 390 |DN42100-ND®@ 1.37 1.17 .78 |1641R-472K 470 1.03 0.59 |DN7734-ND@® 2.98 2.55 1.70|2474R-33L 
5.6 | 44| 79 | 340 |DN42104-ND@ 1.37 1.17 .78 |1641R-562K 560 | 114 | 0.56 |DN7735-ND® 2.98 255 1.70/2474R-34L 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C (Phenolic Core), -55°C 
~ 105°C (iron and Ferrite Core) Maximum Power Dissipation @ 90°C: 68 | 50| 7.9 ) 285 |DN42108-ND® 1.37 1.17 .78|1641R-682K 680 | 150 | 0.49 |DN7435-ND 298 255 1.70|2474-35L 
.21W (Phenolic Core), .09W (Iron Core), .073W (Ferrite Core) 82 | 50! 79 | 250 |DN42110-ND® 1.37 1.17 .78 11641R-822K 680 | 1.50 | 0.49 |DN7736-ND@ 2.98 255 1.70)2474R-35L 
Dimensions ~ Inch (mm) Lead Size Lead Length to | 50] 79 | 228 |DN42077-ND® 1.37 1.17 .78|1641R-103K 1,000) 230 | 0.39 /BNgeiiie, 361 3.09 2.06 /2474R-371 
L D AWG #24 (TCW) | Inch (mm) 12 | 55) 25 | 205 |onatt23-no 1.37 1.17. .78|1641-123K 1,200) 2.55 | 0.87 (BNgouem 361 3.09 2.06 /2474-38L 
250 (6.35) 095 (2.41) “020 (51) 15 (38.1) : , 1,800} 4.00 | 0.30 |DN7440-ND 3.61 3.09 2.06/2474-40L 
Series 1641: Ferrite'Core 2200 | 4.40 | 0.28 |DN7738-ND@ 3.61 3.09 206|2474R-41L 
Max. Ferrite Sleeve (LT10K) — RoHS Compliant 2,700 | 5.80 | 0.25 |DN7767-ND®@ 263 225 1.50|2474R-42L 
Induc- Test /Current| : API 15 | 45] 25] 325 ]DN42082-ND 1.37 1.17.78 |1641R-153K 5,600 | 11.2 | 0.18 |DN7446-ND 3.61 3.09 2.06 |2474-46L 
tance | Q | Freq. | Rating |Digi-Key Price Each Delevan 
(wH) |Min. | (MHz) | (mA) [Part No. 110 100 |Part No. 18 | 45 | 25 | 305 |DN42085-ND 1.37 1.17 .78 |1641R-183K 8,200 | 20.8 | 0.13 |DN7448-ND 3.61 3.09 2.06 |2474-48L 
Series 1025 Phenolic Core (LT4K) 22 | 45] 25 | 295 |DN42089-ND 1.37 1.17 .78 |1641R-223K 10,000] 284 | 0.12 |DNZSSSNDES 3.61 3.09 2.06 |2474-49L 
70 | 40] 25 | 1380 [DN7708-ND® 77 .66 .44)1025R-94K o7 | 45/25 | 265 |pNd2091-ND 137 447 78 /1641R-273K 15,000] 36.0 | 0.10 |DN7451-ND 3.61 3.09 2.06|2474-51L 
12) 40) 25 | 1300 |DN2596-ND = 77.66.44 | 1025-96K a3 | 5} 95 | 248 ERORORINOIN 497 417 7a 1e¢1naasK 18,000} 40.0 | 0.09 |DN7452-ND 3.61 3.09 2.06 |2474-52L 
42 | 40 | 25 | 1300 /DN7709-ND@ 77 66 44 |1025R-96K ; 3717. 
33 ) 30 | 25 | 830 JDN2508-ND 77 66 44 |1025-08K 39 | 50125 | 209 lonazoo7-ND 137 147 78 |1641R-393K @ RoHS Compliant 
33 | 30 | 25 | 830 |DN7677-ND@ 77 66 _.44 |1025R-08K 
39130 1-95-1710 TONBSIO-ND. 7768 44 H1025-10K 47 | 50| 25] 200 JDN42t01-ND 1.37 1.417 .78|1641R-473K 
39 | 30} 25 | 710 |DN7678-ND@ 77 66  .44/1025R-10K 56 | 50] 25 | 194 |DN42105-ND 1.37 147 .78 |1641R-563K Series 4590 High Current 
47 | 30 | 25 | 660 JDN2512-ND 77 66 44 |1025-12K ' : , 
‘47 | 30) 25 | 660 |DN7679-ND® 77 66 .44|1025R-12K 6B) 50) 25) 176 om 127 1-17.78) 164 1R-68K Filter Inductors aad 
56 |30 | 25 | 550 |pN7eso-No® 77 66 44 {1025R-14K joo | 50] 25 | 164 |DN42078-ND 1.51 1.29.86 |1641R-104K 
: : : ; Mechanical Configuration: Ferrite bobbin 211.55 
eel oe | ae eee ee 120 | 55] 79 | 183 |DN42080-ND 1.51 1.29.86 /1641R-124K protected with a flame retardant polyolefin sleeve. 
> |oa:|\c56 | 480 meee ie: T7664 |1005R-18K 150 | 55| .79 | 143 |DN42083-ND 1.51 1.29 .86 |1641R-154K High saturation bobbin allows for high inductance ais 
b 5 x with low DCR. High resistivity core offers very 
1.0 | 25 | 25 | 390 |DN7683-ND@ 77 66 _.44 |1025R-20K 180 | 55| .79 | 138 |DN42086-ND 1.51 1.29 .86 |1641R-184K high parallel resistance, resulting in maximum coil 
Series 1025 Iron Core (LT10K) — RoHS Compliant 220 | 55 | .79 | 130 |DN42090-ND 1.51 1.29 .86 |1641R-224K performance. Operating Temperature: -55° ~ L213 <i 
-| z 125°C (-55° ~ 85°C @ full rated it) Maxii #20 
el te | eo ee eRe 330 | 55] 79] 115 |oN42094-ND 151 1.29 86 |1641R-334K eee Disalpation @ eee Se cacti 
22 | 30| 79 | 415 |DN7686-ND 77 66 44 |1025R-28K 390 | 60 | 79 | 107 |DN42098-ND 1.51 1.29 .86 |1641R-394K Withstanding Voltage: 2500VRMS 
27 | 37 | 70 | 355 (BNIGeEND 77 66 44) 1025R-30K 470 | 60) 79 | 94 ]DN42t02-ND 1.51 1.29 .86 |1641R-474K 
3.3 | 45 | 7.9 | 285 |DN7688-ND 77.66.44 |1025R-32K Nom. | Max. | Max. 
47145 179 1 239 IDN7E8G-ND 7766 44 [1005R-36K 560 | 60| 79 | 90 |DN42106-ND 1.51 1.29 .86 |1641R-564K Induct.| DC | Current API 
56 | 50| 79 | 195 |DN7690-ND 77 .66 .44|1025R-38K 1,000 | 60 | 79 | 70 |DN42079-ND 1.51 1.29 .86 /1641R-105K ae ea ce pale , his eae) ch pelea 
6.8 | 50| 79 | 185 |DN7691-ND 77 66 44 |1025R-40K b : 
8.2 | 55 | 79 | 160 |DN7692-ND 77 66 44 |1025R-42K @ RoHS Compliant 3.9 | 0.007] 9.75 |DN4495-ND 2.63 2.25 1.50/4590-392k 
10 | 55 | 79 | 144 |DN7693-ND 77.66 _—.44 |1025R-44K 3.9 | 0.007 | 9.75 |DN7769-ND@ 263 225 1.50/4590R-392K 
72 [45 | 25 | 160 |DN7694-ND 77 66  .44/1025R-40K ‘ 4.7 | 0.008 ) 9.11 |DN7773-ND® 263 225 1.50/4590R-472k 
zz | 0 | 25 | 144 [owressND 77 66 44/1025R-SaK Series 2474 56 | oo | 7.77 |DN7777-ND® 263 225 1.50|4590R-s62k 
715 5 | 4 7696- i766 SR-5: P 6.8 | 0.011 | 7.60 |DN4498-ND 2.63 2.25 1.50 |4590-682K 
: , ower Inductors 8 O01 La acaleme 
Series 1025 Ferrite (LT10K) 6.8 | 0.011 | 7.60 |DN7781-ND® 263 225 1.50)4590R-682K 
33 | 45 | 2.5 130 |DN7697-ND® 98 84  .56|1025R-56K Mechanical Configuration: Units are axial leaded for printed circuit 10 | 0.016 | 6.44 JDN7748-ND@ 2.63 2.25 1.50|/4590R-103K 
[ee | 28 | passage at as rsat | | ment, esas nan oon add cae, Honey | | v5 [pon | 576 [OMGIBND 252 225 159 H0 15K 
A | r : “ - errite core allows for high inductance wi OW resistance. 15 0.020 5.76 DN7756-ND@ 2.63 2.25 1.50 |4590R-153K 
47 | 45 | 2.5 110 |DN7699-ND@® 98 .84  .56 |1025R-60K Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Current Rating: 22 | 0.024 | 5.26 |DN7760-ND@ 263 2.25  1.50/4590R-223K 
82 | 50 | 2.5 88 _|DN2566-ND 98.84 56 |1025-66K 40°C Rise over 85°C Ambient Maximum Power Dissipation @ = = ; : 
joo | 50 | 25 | 84 |DN7700-ND® 98 84 .56|1025R-68K 85°C: .S50W Inductance: Measured at 1V with no DC current a a ee pHa ae see = puedes 
120 | 30} .79 | 66 |DN2570-ND 98 .84 56 |1025-70K ; i ; 25 1. i 
150 | 30] 79 | 61 |DN7701-ND@ 98 84  .56|1025R-72K Dimensions — Inch (mm) Lead Size Lead Length 33 | 0.028 | 4.87 |DN7766-ND@ 2.63 2.25 1.50 |4590R-333K 
180 | 30| 79 | 57 |DN7702-ND® 98 .84 .56/1025R-74K L D AWG #20(TCW)) — Inch (mm) 39 | 0.028 | 4.87 |DN4507-ND 2.63 2.25 1.50 |4590-393K 
220 | 30 | 79 | 52 |DN7703-ND@ 98 84 _.56 |1025R-76K a0 (18.80) 240 (610) | .032"( 81mm) | 1.44 (26.58) 39 | 0.028 | 4.87 |DN7770-ND@ 2.63 2.25 1.50 |4590R-393K 
270 [30 | 79 | 47 |DN2578-ND 123 1.05  .70|1025-78K 47 | 0.034] 4.45 |DN7774-ND® 263 225 1.50/4590R-473K 
330 | 30 | 79] 45 |DN7704-ND® 1.23 1.05 .70/1025R-80K 7 i 56 | 0.043 | 3.93 |DN7778-ND®@ 263 225 1.50]4590R-563K 
at < is . Te Oe be i a ee aoe lone Ae 68 | 0.059 | 3.35 |DN7782-ND® 263 2.25 1.50|4590R-683K 
560 | 30] 79 | 35 |DN7706-ND® 1.23 1.05 70 /1025R-86K Resist. | Rating | Digi-Key Price Each | Delevan “e rt on pee oe eee oe pedi 
1,000 | 30 | 79 | 28 |DN7707-ND@ 1.23 1.05 70 |1025R-92K (Ohms) | (Amps) | Part No. 1 10 100 |Part No. : : ; a 
Salis Comaliaat - - 120 | 0.113 | 2.43 |DN7753-ND@ 263 2.25 1.50 |4590R-124K 
lols Compllan Series 2474 Ferrite Core 150 | 0.129 | 2.27 |DN7757-ND@ 263 2.25 1.50|4590R-154K 
0.009 | 6.27 ]DN7710-ND@ 298 255 1.70 |2474R-01L 180 | 0.150 | 210 |DN4515-ND 263 2.25 1.50|4590-184K 
Series 1641 0.011 | 5.67 |DN7711-ND@ 298 2.55 1.70 |2474R-03L 220 | 0.162 | 2.02 |DN4516-ND 263 2.25 1.50/4590-224K 
saelsed : , 0.012 | 5.43 |DN7404-ND 298 2.55 1.70 |2474-04L 220 | 0.162 | 2.02 |DN7761-ND@ 2.63 2.25 1.50|4590R-224K 
Molded Shielded RF Coils 0.013 | 5.22 |DN7712-ND@ 298 2.55 1.70 |2474R-05L 270 | 0.226 | 1.71 |DN7765-ND® 263 2.25 1.50 |4500R-274K 
: F 0.016 | 4.70 |DN7713-ND@ 2.98 2.55 1.70 |2474R-07L 330 | 0.257 | 1.61 |DN7767-ND® 263 225 1.50/4590R-334K 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C, Maximum Power 
Dissipation @ 90°C: .11W 0.022 4.01 |DN7714-ND@ 2.98 2.55  1.70)2474R-09L 390 | 0.288 | 1.52 |DN7771-ND@ 2.63 2.25 1.50 |4590R-394K 
0.026 | 369 |DN7715-ND@ 298 255 170/247a4R11L 470 | 0.393 | 1.30 |DN7775-ND® 263 225 1.50/4590R-474K 
Dimensions - Inch (mm) Lead Size Lead Length 0.028 | 3.55 |DN7412-ND 298 2.55 1.70)2474-12L 560 | 0.504 | 1.15 [DN4521-ND 2.63 2.25 1.50 |4590-564K 
L D AWG #22 (TCW) Inch (mm) 0.028 | 3.55 |DN7716-ND@ 2.98 2.55 1.70)2474R-12L 560 | 0.504 | 1.15 |DN7779-ND® 2.63 2.25 1.50 |4590R-564K 
A0 (10.47) 162 (4.11) | .025" (64mm) | 1.44 (36.58) 0.033 | 3.27 |DN7717-ND@ 2.98 2.55 1.70 |2474R-13L 680 | 0.570 | 1.08 /DN7783-ND@ 2.63 2.25 1.50 |4590R-684k 
0.037 | 3.09 |DN7718-ND® 298 255 1.70 |2474R-14L aah Fen ra peed ae ye i on cee 
Max. 0.040 | 2.97 |DN7719-ND@ 298 2.55 1.70 |2474R-15L y : an ade a 
ladue: Test | Current AP 0044 | ona \BRPBRIEMG 903 255 170 loaanieL 1,200 | 0.97 | 0.82 |DN4525-ND 2.87 2.46 1.64 |4590-125K 
tance | Q | Freq.| Rating | Digi-Key Price Each | Delevan 0.050 | 2.66 |DN7721-ND® 298 255  1.7012474R-17L 1,200 | 0.977 | 0.82 |DN7754-ND® 2.87 2.46 1.64 |4590R-125K 
HH) | Min.|(MHz)} (mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. 7 - 7 ” 7 | x 
(uH) J (MHz)| (mA) : 0070 | 225 |DN7722-NDe 298 255 170\2474R-1€L 1,500} 1.18 | 0.75 |DN7758-ND® 287 2.46 1.64/4590R-155K 
Series 1641 — Phenolic Core Iron Sleeve (LT10K) 2,200 | 1.76 | 0.61 |DN7762-ND® 2.87 2.46 1.64] 4590R-225K 
( y] 
0.075 | 217 ]DN7723-ND@ 298 2.55 1.70 |2474R-19L * : 
70) 0] 06 | 1030 TONGEOTEMING ay a7 velaeaiasoiK 3,300 | 2.53 | 0.51 |DN7768-ND® 287 246 1.64/4590R-335K 
4 37 447 3 0.084 | 2.05 |DN7724-ND@ 298 2.55 1.70 |2474R-20L 3900 | 284 | 048 |DN7772NDe 287 246 1.64/4590R-395k 
18 | 50] 25 | 1330 |DN41181-ND 1.37 1417 .78]1641-181K 0.104 | 1.84 |DN7725-ND@® 2.98 2.55  1.70)2474R-21L : : : ? ; 
4,700] 3.79 | 0.41 |DN7776-ND@ 287 246 1.64 |4590R-475K 
22 | 49 | 25 | 1120 )DN42087-ND@ 1.37 1.17 .78]1641R-221K 0.130 | 1.65 |DN7422-ND 298 255 1.70 |2474-22L 5600 | 424 | 0.39 |DN7780-ND® 287 246 164 /4590R-565K 
39 | 44] 25 | 680 /DN42095-ND@ 1.37 1.17 .78]1641R-391K 0.130 | 1.65 |DN7726-ND@ 2.98 2.55 1.70 |2474R-22L 600/575 | 034 |DN4534-ND 287 246 164) 4590-685K 
AT | 44] 25 580 | DN42099-ND®@ 1.37 1.17 .78|1641R-471K 0.145 | 1.56 |DN7423-ND 2.98 2.55 1.70 |2474-23L 6,800 | 5.75 | 0.34 |DN7784-ND@ 2.87 2.46 1.64|4590R-685K 
56 | 43} 25 | 505 /DN42103-ND@ 1.37 1.17 .78]1641R-561K 0.145 | 1.56 |DN7727-ND@ 298 2.55 1.70 |2474R-23L 3,200 | 6.44 | 0.32 |DN7787-ND® 287 246 1.64/4590R-825K 
68 | 42 | 25 | 430 |DN42107-ND@ 1.37 117 .78|1641R-681K 0.152 | 1.53 /DN7424-ND = 2.98 2.55 1.70 )2474-24L 10,000] 7.30 | 0.30 |DN7751-ND@ 287 2.46 1.64|4590R-106K 
Sores 14 — rn Gore on lor (70K cas | ios (Mem cm ce tomers’ | | (250) sat [0m UR 22 248 ‘oleae 
1.0 | 44) 25 ) 1090 | DN42076-ND® 1.37 1.17 .78| 1641R-102k 0.208 | 1.30 |DN7729-ND@ 298 255 1.70 |2474R-25L 15,000} 10.7 | 0.25 |DN7759-ND@ 2.87 2.46 1.64|4590R-156K 
1.5 | 44) 7.9 | 835 |DN42081-ND@ 1.37 1.17 .78) 1641R-152K 0.283 | 1.42 |DN7730-ND@ 2.98 2.55 1.70 /2474R-26L 22,000} 18.0 | 0.19 |DN7763-ND® 287 2.46 1.64|4590R-226K 
18 | 44) 7.9 | 775 |DN41182-ND 1.37 1.17 .78|1641-182K 0.362 | 0.99 |DN7731-ND® 2.98 2.55 1.70 |2474R-28L 47,000) 33.7 | 0.14 |DN4544-ND 2.87 2.46 1.64 |4590-476K 
18 | 44] 79) 775 |DN42084-ND@ 1.37 1.17 .78] 1641R-182k 0.505 | 0.84 |DN7429-ND 298 255 1.70 |2474-29L 100,000) 76.0 | 0.09 |DN7752-ND® 287 246 1.64/4590R-107K 
22 | 44| 79 | 665 /DN42088-ND@ 1.37 1.17 .78|1641R-222K 0.505 | 0.84 |DN7732-ND@ 298 2.55 1.70 |2474R-29L @ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1442 (1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


i Test Current Cut Tape T&R | API 
API Delevan Coils and Inductors (Cont.) Induct.| Freg.| Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
Series 1008 (WH) | (MHz) | Min.|Max.(mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 | Part No. 
Bi O ot | 25 | 40| 685 |DN7902CT-ND® 294 280 1.82 |DN7902TR-ND® 542.50 |S1008R-911K 
Unshielded 40 | 79 | 30| 670 |DN7880cT-ND® 294 280 1.82 |DN7880TR-ND® 542.50 |S1008R-102K 
Ai 1.2 | 79 | 30| 625 | DN1O17CT-ND 2.94 280 1.82|DN1017TR-ND  542.50|S1008-122k 
Surface Mount Inductors (026-78) 12 | 79 | 30| 625 |DN7882cT-ND® 294 280 1.82 |DN7882TR-ND® 542.50 |S1008R-122K 
Operating Temperature Range: -67°F ~ 257°F (-55°C ~ 125°C) 15 7.9 | 30 545 DN1018CT-ND. 2.94 2.80 1.82 |— — |$1008-152K 
Maximum Power Dissipation @ 90°C: .169W (Phenolic), .208W (Ferrite) 15 | 79 | 30| 545 |DN7884CT-ND® 294 280 1.82 |DN7884TR-ND® 542.50 |S1008R-152K 
— 22 | 79 | 30| 9375 | DN1O20CT-ND 2.94 280 1.82|DN1020TR-ND  542.50|$1008-222k 
A (over terminals) 5 Fae ane eee) 5 E (Rat only) 22 | 79 | 30| 375 |DN7887CT-ND® 2.94 280 1.82 |DN7887TR-ND® 542.50 |S1008R-222k 
"100 2.54) 80 2.05) "O80 (2.03) TEE (LA) 046 117} 27 | 79 | 30| 365 | DN1O21CT-ND 2.94 280 1.82|DN1021TR-ND  542.50|S1008-272k 
27 | 79 | 30| 365 | DN7889CT-ND® 2.94 2.80 1.82 |DN7889TR-ND@ 542.50 |S1008R-272K 
33 | 79 | 30| 355 |DN7892CT-ND® 294 280 1.82 |DN7892TR-ND® 542.50 |S1008R-332K 
induct Hed Q pats Digi-key Relic Digi-Key fies aa 47 | 79 | 30| 305 |DN7895CT-ND@ 294 280 1.82 |DN7895TR-ND@ 542.50|S1008R-472K 
(ul) | (tmz) [ min. [Max (mA)| Part No. aa alleen san eacitn. 68 | 79 | 30| 250 |DN7899CT-ND® 294 280 1.82 |DN7899TR-ND® 542.50 |S1008R-682K 
” = 8.2 | 79 | 30| 240 |DN7901CT-ND® 294 280 1.82 |DN7901TR-ND® 542.50 |S1008R-822K 
Serfes 1000 Phenolic Core’ —K-Tolerante, 210% to | 79 | 30| 230 | DN78siCT-ND® 2.94 2.80 1.82 |DN7881TR-ND@ 542.50 |S1008R-103K 
010 | 50 | 40] 1562 |DN42005CT-ND® 256 2.44 1.59/DN42005TR-ND@ 472.75 |1008R-100K 49-138 1301 200 IEREeSO ENE 5043.8) 71.82 THNNGOOTRENGIM G40 0 151008-123K 
gig 2 | 0] 1a) Jonnie” ase 2a see ommismeym’ srs lowsaae | | | 72 | 35 | | Zn [pnrascrnoe —2at_Zan ic pwrestnne soso n 
022 | 50 | 35| 1235 |DNO8220cT-ND 256 244 159/— —|1008-220K 15) 25 ) 30) 210 | DN1030CT-ND 2.94 2.80 1.82 )— — |$1008-153k 
022 | 50 | 35| 1235 |DN42013CT-ND@ 2.56 2.44 _1.59/DN42013TR-ND@ _ 472.75 | 1008R-220K be ee o oan Deano Sak at be DN7scoTeNDe} 542.50 ates 
33 | 30 | 30| 1405 |pnossaocr-ND 255 24a 150|NossaoTRND 47275] 008-390n | | | 18 | 25 | 30] 200 [ONTa86CT:ND® 294 280 +82 [ONTGBGTR-ND® 642.50 |/sto0eR-t83K 
033 | 50 | 30] 1105 |DN42017CT-ND@ 2.56 244 1.59/DN42017TR-ND@ 472.75 |1008R-330K 22) 25 | 30} 170 | DN1032CT-ND 2.94 280 1.82 |— — |81008-223k 
.039 | 50 | 30] 1053 |DNO8390CT-ND 2.56 244 1.59/DNO8390TR-ND 472.75 | 1008-390K 22 7 25 | 30/ 170 | DN7888CT-ND®@ 294 280 1.82 |DN7888TR-ND@ 542.50 )S1008R-223K 
047 | 50 | 30 | 1108 |DNO8470CT-ND 2.56 2.44 1.59/DNO8470TR-ND _ 472.75 | 1008-470K 27) 25 | 30} 160 | DN1033CT-ND 2.94 2.80 1.82 |DN1033TR-ND 542.50 |$1008-273K 
047 | 50 | 30 | 1108 |DN42019CT-ND® 256 2.44 1.59/DN42019TR-ND® 472.75 ]1008R-470K 27 | 25 | 30{ 160 | DN7890CT-ND@ _2.94 2.80 1.82 |DN7890TR-ND@ 542.50 |S1008R-273K 
.056 | 50 | 25} 847 |DNO8560CT-ND 2.56 2.44 1.59/DNO8560TR-ND 472.75 | 1008-560K 33 | 25 | 30) 125 | DN7893CT-ND@ 2.94 2.80 1.82 |DN7893TR-ND® 542.50 )S1008R-333K 
068 | 50 | 25] 823 |DNO8680CT-ND 256 244 1.59/DNO8680TR-ND 472.75 |1008-680K 47 | 25 | 30| 110 |DN7896CT-ND@ 294 280 1.82|DN7896TR-ND@ 542.50|S1008R-473K 
068 | 50 | 25) 823 |DN42024CT-ND® 256 2.44 1.59/DN42024TR-ND@ 472.75 |1008R-680K 
082 | 50 | 25] 801 |DN42026CT-ND® 256 244 1.59/DN42026TR-ND@ 472.75 |1008R-820K $1008RKIT-ND@ (S1008RKIT) Series $1008 Inductor Kit 
100 | 25 | 15 | 728 |DN42006CT-ND® 2.56 2.44 1.59|DN42006TR-ND@ 472.75 |1008R-101K 5 each of 36 values (0.1,H to 47.0uH), 180 total pieces... eee cece ee eeeeeeeeees $236.25 
Series 1008 Ferrite Core — K Tolerance, +10% RoHS Compliant 
42 | 25 | 40] 1225 ]DNOS121CT-ND 256 244 1.59/DNOB121TR-ND 472.75] 1008-121K 
45 | 25 | 40| 1168 |DNos151CT-ND 256 244 1.59|— —|1008-151K z E 
15 | 25 | 40| 1168 |DN42010CT-ND® 256 2.44 1.59/DN42010TR-ND@® 472.75 |1008r-151k| | Series 1210 Unshielded o> 
48 | 25 | 40| 1119 |DNos18icT-ND 256 244 1.59/DNO8181TR-ND 472.75] 1008-181K 
22 | 25 | 40| 1055 |DNos221CT-ND 2.56 2.44 1.59|— —|1008-221K Surface Mount Inductors QJ Y 
22 | 25 | 40] 1055 |DN42014CT-ND® 2.56 2.44 1.59/DN42014TR-ND® 472.75 | 1008R-221K Operating Temperature Range: ll c 
33 | 25 | 40| 954 |DNos331CT-ND 256 244 1.59/DNO8331TR-ND 472.75 1008-331K -67°F ~ 257°F (-55°C ~ 125°C) O eS >t 
47 | 25 | 40| 846 |DNos471CT-ND 256 244 1.59/DNO8471TR-ND 472.75] 1008-471K Maximum Power Dissipation @ 90°C Ambient: NDNA 
47 | 25 | 40| 846 |DN42020CT-ND@ 256 244 1.59/DN42020TR-ND® 472.75] 1008R-471K 168W (Phenolic), .287W (Iron and Ferrite) +1016 (0.41) a aia a 
56 | 25 | 40| 808 |DNOS561CT-ND 2.56 2.44 1.59|DNO8561TR-ND _472.75 | 1008-561K 
68 | 25 | 40] 760 |DN42025CT-ND® 2.56 2.44 1.59/DN42025TR-ND@ 472.75 /1008R-681K Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) 
2 | 25 | 40| 708 |DNOS821CT-ND 2.56 244 1.59|DNO8821TR-ND _ 472.75 | 1008-821K A (over terminals) B C (over terminals) D E (Ref. only) 
Series 1008 Ferrite Core — J Tolerance, +5% 118 ~ .138 085 ~ .105 .081 ~ .101 041 ~ .061 054 
1.0 | 79 | 30] 685 |DN42007JCT-ND® 256 244 1.59/DN42007JTR-ND@ 472.75] 1008R-102J (9.00 ~ 3.51) (2.16 ~ 2.67) (2.06 ~ 2.57) (1.04 ~ 1,55) (1.37) 
12 | 79 | 30] 591 |DNos122JCT-ND 256 244 1.59/DNO8122JTR-ND 472.75 | 1008-122) 
1.2 | 79 | 30] 591 |DN42009JCT-ND® 256 244 1.59|DN42009JTR-ND@ 472.75 | 1008R-122J Test Current Cut Tape TaR API 
15 | 79 | 30] 548 |DNO8152JCT-ND 256 244 1.59/DNOB152JTR-ND 472.75 | 1008-152J Induct.) Freq.| Q | Rating | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Pricing | Delevan 
15 | 79 | 30| 548 |DN42011JCT-ND@ 2.56 2.44 1.59|DN42011JTR-ND@ 472.75 | 1008R-152J (uH) | (MHz) | Min.|Max.(mA) | Part No. 110 100 | Part No. 500 | Part No. 
22 | 79 | 30] 433 |DN42015JCT-ND@ 256 244 1.59/DN42015JTR-ND® 472.75 |1008R-222J Series 1210 Phenolic Core, +10% 
33 | 79 | 30| 398 |DNo8332JCT-ND 256 244 1.59/DNO8332JTR-ND 472.75 |1008-332J tio 1 50 1301960 JoNIotoocTND 9288 58 JDNio100TR-NDU™ 470501 1210-100K 
33 | 79 | 30| 398 |DN42018JCT-ND@ 256 244 1.59/DN42018JTR-ND® 472.75 |1008R-332J ‘cio | 50 | 30 | 966 \pNazoo7cT.NDe® 92 © 88.:«=« 58 |DN42097TR-ND® 17050/1210R-100K 
39 | 79 | 30| 354 |DNos392JCT-ND 256 244 1.59/DNO8392JTR-ND 472.75 |1008-392J 
47 | 79 | 30 | 334 [DN42021JCT-ND@ 256 244 1.59|DN42021JTR-ND@ 472.75 |1008R-472J Ae > EERE > . 2 Rone 170.50 aria 
5.6 | 79 | 30| 312 |DNOS562JCT-ND 256 244 1.59/DNO8562JTR-ND 472.75 | 1008-562J 
56 | 79 | 30| 312 |DN42023JCT-ND@ 256 244 1.59/DN42023JTR-ND® 472.75 | 1008R-562J ms * at Sree 2 - 3 AIMAOOHSTRNINSS 170.50 AIRES 
68 | 79 | 30| 274 |DNos6s2JCT-ND 256 244 1.59/DNO8682JTR-ND 472.75 |1008-682J 7 | 50 | 30| 743 \BRIORRORTIMN oo gece (ll lain ook 
10 | 79 | 30| 245 |DN42008JCT-ND® 256 244 1.59/DN42008JTR-ND@ 472.75 | 1008R-103J ‘cas | 50 | 30| 711 \GNGSOSERTIN ‘oo 9a ce INIDGOTREIINM 170.50| 1210-330 
15 | 25 | 30| 194 |DNO8153JCT-ND 2.56 2.44 1.59|DNOB153JTR-ND _ 472.75 | 1008-153J os. | so | 30| 711. WONG] 00 aaa HORCDREETAIRIRM 470.50 | 1o10R-a20K 
H ce = ia RUSaTI Ie oe oii ia Deano, 472.75 Maar 039 | 50 | 30| 670 |DNio390cT-ND 928858 |— —|1210-390K 
22 | 25 | 30] 158 |DNog223/cT-ND 256 244 1.59/DNog223/TR-ND 472.75 |1008-223J | | ce eee eee REED tonec| soa araK 
22 | 25 | 30| 158 |DN42016JCT-ND@ 256 244 1.59/DN42016JTR-ND® 472.75 |1008R-223J ‘ss | co | 30] cos (GREGOR oo goon pad Pipe 
33_| 25 | 30| 135 |DNO8333JCT-ND 2.56 244 1.59/DNO8333JTR-ND 472.75 | 1008-333J tee | so | a0} sep (ENGR oo sa cp (ENDPRRERERIN «7 50| toto e80K 
47 | 25 | 30| 120 |DNO8473JCT-ND 256 244 159/— — | 1008-473) : : : : : 
47 | 25 | 30 | 120 |DN42022JCT-ND@ 2.56 2.44 1.59] DN42022JTR-ND@ 472.75 |1008R-473J 082 | 50) 30) 551 OMADEZOCTENERy 82 8858 PONICEZOTR Ey 170-50) 1210-820K 
082 | 50 | 30| 551 |DN42072CT-ND® 92 88 _.58 |DN42072TR-ND@ 170.50|1210R-820K 
1008RKIT-ND@ (1008RKIT) Series 1008 Inductor Kit Series 1210 Iron Core, +10% 
5 each of 54 values (0.0018UH ~ 47.0yH), 270 total pieces ........... cece cece eee eee $338.10 40 25 30 1018 DN10101CT-ND 92 88 58 /— —)4210-101K 
* ROHS Compliant 40 | 25 | 30] 1018 |DN42028CT-ND® 92 .88 58 |DN42028TR-ND@ 170.50) 1210R-101k 
42 | 25 | 30] 971 JDN10121CT-ND 92 88 58 |DN10121TR-ND 170.50] 1210-121K 
. 412 | 25 | 30] 971 JDN42032CT-ND® 92 88 58 |DN42032TR-ND@ 170.50) 1210R-121K 
Series $1008 415 | 25 | 30] 910 [DN10151CT-ND 92.8858 |DN1O151TR-ND _170.50|1210-151K 
Shielded Surface O 15 | 25 | 30] 910 |DN42035CT-ND® 92 88 58 |DN42035TR-ND@ 170.50|1210R-151K 
22 | 25 | 30] 805 JDN10221CT-ND 92 88  .58|DN10221TR-ND 170.50) 1210-221K 
Mount Inductors +! t=702030 22 | 25 | 30| 805 |DN42049CT-ND® 92 88 58 |DN42049TR-ND@ 170.50|1210R-221K 
: Saeetetoa bed 0.26-0.76 27 | 25 | 30| 759 |DN42052CT-ND® 92 88 58 |DN42052TR-ND@ 170.50) 1210R-271K 
Gee iene oe, ane : y 33 | 25 | 30| 720 [DN10331CT-ND _92_—.88_—=58|DN10331TR-ND _170.50| 1210-331K 
ea 39 | 25 | 30] 679 |DN10391CT-ND 92 88 .58|— —}1210-391K 
Dimensions = Inch (mm) 39 | 25 | 30] 679 JDN42058CT-ND® 92 88 58 |DN42058TR-ND@ 170.50] 1210R-391K 
A (over terminals) B C (over terminals) D E 47 | 25 | 30] 644 |DN42062CT-ND® 92 88 58 |DN42062TR-ND@ 170.50] 1210R-471K 
100 (2.54) 1080 (2.03) 080 (2.03) 055 (1.40) 046 (1.17) 56 | 25 | 30] 614 JDN42065CT-ND® 92 88  .58|DN42065TR-ND@ 170.50) 1210R-561K 
68 | 25 | 30| 588 [DN42069CT-ND® 92 88 _—_—58 |DN42069TR-ND@ _170.50|1210R-681K 
Test Cunent Cut Tape TaR |API 82 | 25 | 30] 556 |DN1082ICT-ND 92 88  .58|— —}1210-821K 
Induct.| Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 82 25 | 30 556 DN42073CT-ND@ _.92 88 58 |DN42073TR-ND@ 170.50} 1210R-821K 
(uH)_ | (MHz)| Min.|Max.(mA)| Part No. 110 100 | Part No. 500 |Part No. Series 1210 Ferrite Core, +5% 
Series $1008 Ferrite Core, +10% 10 | 79 ] 30] 515 |DN42029JCT-ND@ 1.05 1.00 65 |DN42029JTR-ND@ 193.75] 1210R-102J 
40 | 25 | 40] 1120 ]DN7879CT-ND® 294 280 1.82) DN7879TR-ND® 542.50 |S1008R-101K 12 | 7.9 | 30| 497 |DN42033JCT-ND@ 1.05 1.00 65 |DN42033JTR-ND@ 193.75) 1210R-122J 
45 | 25 | 40] 1015 | DN1o03cT-ND 2.94 280 1.82|DN1003TR-ND 542.50 |/S1008-151K 15 | 7.9 | 30| 467 |DN42036JCT-ND@ 1.05 1.00 65 |DN42036JTR-ND@ 193.75) 1210R-152J 
27 | 25 | 40] 900 | DN1006CT-ND 2.94 2.80 1.82|DN1006TR-ND 542.50 |S1008-271K 18 | 79 | 30| 454 JDN10182JCT-ND 1.05 1.00 65 |DN10182JTR-ND 193.75) 1210-182J 
33° | 25 | 40) 865 | DN7891CT-ND® = 2.94 2.80 1.82) DN7891TR-ND@ 542.50 |S1008R-331K 18 | 7.9 | 30| 454 | DN42046JCT-ND@ 1.05 1.00 _.65 | DN42046JTR-ND@ 193.75 | 1210R-182J 
39 | 25 | 40 | 840 _| DN1008CT-ND 2.94 2.80 1.82 | DN1008TR-ND__542.50 (S1008-391K 22 | 79 | 30] 431  |DN42050JCT-ND@ 1.05 1.00 65 /DN42050JTR-ND@ 193.75] 1210R-222J 
AT | 25) 40] 815) DN7894CT-ND® = 2.94 2.80 1.82) DN7894TR-ND® 542.50 |S1008R-471k 27 | 79 | 30] 411  |DN42053JCT-ND® 1.05 1.00 65 |DN42053JTR-ND@ 193.75] 1210R-272J 
‘56 | 25 | 40| 790 | DN1Ot0CT-ND 294 280 1.82|DNI010TR-ND 542.50 |/S1008-561K 
56 | 25 | 40) 790 | DN7897CT-ND® 294 280 1.82/DN7897TR-ND® 542.50 |S1008R-561K 33 | 79 | 30) 393° [DNIOSS2ICTNDR 1.05 1.00 65 (DNICSSPUTRSNDR) 193.75 | 1210-332) 
a | 25 | 40) 750 | DNTO12CT-ND 294 280 182|/DN1O12TRND 542.50 S1008-681K 33 | 79 | 30| 393 |DN42143JCT-ND® 1.05 1.00 65 |DN42143JTR-ND@ 193.75] 1210R-332J 
68 95 | 40 750 DN7898CT-ND® 294 280 1.82|DN7898TR-ND@ 542.50 |S1008R-681K 3.9 7.9 | 30 378 DN42059JCT-ND® 1.05 1.00 65 | DN42059JTR-ND® 193.75 | 1210R-392J 
“82 | 25 | 40] 715 | DNIO14CT-ND 2.94 2.80 1.82{DN1014TR-ND 542.50 /S1008-821K 47 [79 | 30| 352 |DN10472JCT-ND 1.05 1.00 65 |DN10472JTR-ND _199.75| 1210-472 
‘2 | 25 | 40| 715 | DN7900CT-ND® 294 280 1.82|DN7900TR-ND® 542.50 |S1008R-821K © RoHS Compliant (Continued) 
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(tos3) 1443 


API Delevan Coils and Inductors 


Series 1210 Unshielded 
Surface Mount Inductors (Cont.) 


Series 1812 Unshielded 
Surface Mount Inductors 


Operating Temperature Range: -67°F ~ 257°F (-55°C ~ 125°C) 
Max. Power Dissipation @ 90°C: .278W (Iron and Ferrite), .210W (Phenolic). 


Test Current Cut Tape T&R API = : : : 
Induct.| Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan Kever FE a Ee {mm) 
(WH) | (MHz) | Min.) Max.(mA) | Part No. il 10 100 | Part No. 500 Part No. 4166 ~ 190 418 ~ 434 4118 ~ 134 054.078 | 2066 
47 | 79 | 30| 352 |DN42063JCT-ND@ 1.05 1.00 65 |DN42063JTR-ND@ 193.75 |1210R-472J (4.22 = 4.83) [13.00 = 3.40)[ (6.00 = 3.40) | (1.37 = 1.98) | (1.68) 
56 | 7.9 | 30] 341 |DN10562JCT-ND 1.05 1.00 65 |DN10562JTR-ND 193.75 |1210-562J 
5.6 | 7.9 | 30} 341 |DN42066JCT-ND® 1.05 1.00 65 |DN42066JTR-ND@ 193.75 |1210R-562J Test Current Cut Tape T&R {API 
68 | 7.9 | 30] 321  |DN42070JCT-ND@ 1.05 1.00 65 |DN42070JTR-ND@ 193.75 |1210R-682J Induct.| Freq. | Q | Rating Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
82 | 7.9 | 30] 305 |DN42074JCT-ND@ 1.05 1.00 _.65 |DN42074JTR-ND@ 193.75 |1210R-822J (WH) | (MHz) | Min./Max. (mA)| Part No. 110 _100 | Part No. 500 _|Part No. 
jo | 7.9 | 30] 297 ]DN42030JCT-ND® 1.05 1.00 65 |DN42030JTR-ND@ 193.75 |1210R-103J Series 1812 Iron Core, +10% 
15 | 25 | 30) 257 |DNIO1S3JCT-ND 1.05 1.00 65 |DN10153JTR-ND 193.75 |1210-153J 12 |] 25 | 30] 818 ]ON12121CT-ND 84 80 52 |DN12121TR-ND 155.00 |1812-121K 
15 | 25 | 30) 257 |DN42037JCT-ND® 1.05 1.00 65 |DN42037JTR-ND@ 193.75 |1210R-153J 18 ) 25 | 30) 757 |ODN12181CT-ND 84. ».80-- 52 |DN12181TR-ND 155.00 |1812-181K 
18 25 | 30 237 DN10183JCT-ND 1.05 1.00 65 |DN10183JTR-ND 193.75 |1210-183J .22 25 | 30 708 DN42123CT-ND@ 84 80 52 |DN42123TR-ND@ 155.00 |1812R-221K 
18 | 25 | 30} 237 |DN42047JCT-ND@ 1.05 1.00 _.65 |DN42047JTR-ND@ 193.75 |1210R-183J 27 | 25 | 30) 668 | DN12271CT-ND 84 80.52 /DN12271TR-ND 155.00 |1812-271K 
22 | 25 | 30] 224 |DN42051JCT-ND@ 1.05 1.00 65 |DN42051JTR-ND@ 193.75 |1210R-223J 56 | 25 | 30| 409 | DNIZ561CT-ND .84_—80_—52 | DNI2561TR-ND__ 155.00 |1812-561K 
27 | 25 | 30] 193 |DN10273JCT-ND 1.05 1.00  .65 |DN10273JTR-ND 193.75 |1210-273J 68 | 25 | 30| 379 | DN12681CT-ND 8480.52 |DNI2681TR-ND 155.00 |1812-681K 
27 | 25 | 30] 193 |DN42054JCT-ND@ 1.05 1.00 65 |DN42054JTR-ND@ 193.75 |1210R-273J Series 1812 Ferrite Core — J Tolerance, +5% 
33 | 25 | 30] 182 |DN42057JCT-ND@ 1.05 1.00 65 |DN42057JTR-ND@ 193.75 |1210R-333J 1.0 | 7.9 | 50] 634 ]DN42111JCT-ND@ 1.22 116 76 |DN42111JTR-ND@ 224.75 ]1812R-102J 
39 | 25 | 30| 170 |DN42060JCT-ND@ 1.05 1.00 _.65 |DN42060JTR-ND@ 193.75 |1210R-393J 1.2 | 7.9 | 50) 604 |ODN42115JCT-ND@ 1.22 116 76 |DN42115JTR-ND@ 224.75 |1812R-122J 
47 | 25 | 30] 163 |DN42064JCT-ND@ 1.05 1.00 65 |DN42064JTR-ND@ 193.75 ]1210R-473J 15 | 7.9 | 50) 578 |ON42117JCT-ND@ 1.22 116 76 |DN42117JTR-ND@ 224.75 |1812R-152J 
56 | 25 | 30| 152 |DN10563J/CT-ND 1.05 1.00 65 |— —|1210-563u 18 | 7.9 | 50) 556 |ON12182JCT-ND 1.22 116 .76/— — |1812-182J 
56 25 | 30 152 DN42067JCT-ND@ 1.05 1.00 65 |DN42067JTR-ND® 193.75 |1210R-563J 1.8 7.9 | 50 556 DN42120JCT-ND@ 1.22 1.16 76 |DN42120JTR-ND® 224.75 |1812R-182J 
68 | 25 | 30] 144 |DN10683JCT-ND 1.05 1.00  .65 |DN10683JTR-ND 193.75 |1210-683J 22 | 79 | 50] 535 |DN12222JCT-ND 1.22 146 76 |DN12222JTR-ND 224.75 |1812-222J 
68 | 25 | 30} 144 |DN42071JCT-ND@ 1.05 1.00 65 |DN42074JTR-ND@ 193.75 |1210R-683J 22 | 7.9 | 50] 535 | DN42124JCT-ND® 1.22 146 76 |DN42124JTR-ND® 224.75 |1812R-222J 
100 | 25 | 30| 120 |DN42031JCT-ND@ 1.05 1.00 _.65 |DN42031JTR-ND@ 193.75 |1210R-104J 27 | 7.9 | 50} 517 | DN42127JCT-ND® 1.22 1.416 76 |DN42127JTR-ND® 224.75 |1812R-272J 
33 | 7.9 | 50] 501 | DN42130JCT-ND® 1.22 1.46 76 |DN42130JTR-ND® 224.75 |1812R-332J 
1210RKIT-ND@ (1210RKIT) Series 1210 Inductor Kit _ 39 | 7.9 | 50] 472 | DN12392JCT-ND 1.22 1.46 76 |DN12392JTR-ND 224.75 |1812-392J 
5 each of 58 values (0.0018yH to 100.0yH), 290 total pieces......... 0... cece cee eee eee ee $236.25 3.9 79 | 50 472 DN42133JCT-ND@ 122 146 76 |DN42133JTR-ND@ 224.75 |1812R-392) 
RoHS Compliant 47 | 79 | 50| 448 |DN42135JCT-ND@ 1.22 1.16 76 |DN42135JTR-ND® 224.75 |1812R-472J 
56 | 7.9 | 50] 427 |DN42138JCT-ND® 1.22 1.16 76 |DN42138JTR-ND® 224.75 |1812R-562J 
. : 82 | 7.9 | 50] 375 | DN42141JCT-ND® 1.22 146 76 |DN42141JTR-ND® 224.75 |1812R-822J 
Series $1210 Shielded jo | 7.9 | 50] 354 | DN42112JCT-ND@ 1.22 1.16 76 |DN42112JTR-ND@ 224.75 |1812R-103J 
Surface Mount Inductors @ 12 | 25 | 50] 317 |DN42t16ICT-ND® 1.22 1.16 76 |DN42116JTR-ND@ 224.75 |1812R-123) 
Operating Temperature Range: -86°C ~ 125°C 15 | 25 | 50) 283 |DNI21S3JCT-ND 1.22 1.16 .76 |DN12153JTR-ND 224.75 |1812-153J 
Maximum Power Dissipation @ 90°C: .266W (Iron), +! 016 (0.41) 15 | 25 | 50) 283 |DN42118JCT-ND® 1.22 116 76 |DN42118JTR-ND@ 224.75 |1812R-153J 
‘224W (Ferrite) 18 | 25 | 50) 268 |ONI2183JCT-ND 1.22 116 .76 |DN12183JTR-ND 224.75 |1812-183J 
18 | 25 | 50] 268 |DN42121JCT-ND@ 1.22 1.16 76 |DN42121JTR-ND@ 224.75 |1812R-183J 
Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) 22 2.5 | 50 250 DN12223JCT-ND 1.22 1.16 .76)/— — |1812-223J 
A (over terminals) wast 705 € (over terminals) = 2 22 | 25 | 50] 250 |DN42125JCT-ND® 1.22 1.46 76 |DN42125JTR-ND® 224.75 |1812R-223J 
AIG = 085 ~. 1081 = 041i=: ‘ 27 | 25 | 50] 236 | DN42128JCT-ND® 1.22 1.46 76 |DN42128JTR-ND® 224.75 |1812R-273J 
(8:00/<'5.51) 2162.67) {2.06i= 2:57) (hO4 21:58) MS) 33 | 25 | 50) 224 |DNA2131JCT-ND@ 1.22 1.16 76 |DN42131UTR-ND® 224.75 |1812R-333J 
Test caren Cut Tape Tan API 39 | 25 | 50] 211 | DN12393J/CT-ND 1.22 1.46 .76 |DN12393JTR-ND 224.75 |1812-393J 
Induct.| Freq.) Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 39 2.5 | 50 211 DN42134JCT-ND® 1.22 1.16  .76 |DN42134JTR-ND@ 224.75 |1812R-393J 
(uH) | (MHz) |Min. |Max. (mA)| Part No. 1 40 100 | Part No. 500 [Part No 47 | 25 | 50} 200 |DN42136JCT-ND® 1.22 1.46 76 |DN42136JTR-ND® 224.75 |1812R-473J 
7 56 | 25 | 50] 191 |DN4213QJCT-ND® 1.22 1.46 76 |DN4213QJTR-ND® 224.75 |1812R-563J 
Series 51210 JromCore;it10% 82 | 25 | 50| 169 |DN12823/CT-ND 122 1.16 .76|DN12823JTR-ND 224.75 |1812-823J 
a4 es 40.) 1175 |DN1OSOCT-ND = 1.30 1.24.81) DNIOSOTR-ND 240.25 |$1210-101K too | 25 | 50| 158 |DN42113JCT-ND@ 1.22 116 .76 |DN42113JTR-ND@ 224.75 |1812R-104J 
: 5 | 40) 1175 |DN7903CT-ND® 1.30 1.24 — .81| DN7903TR-ND@ 240.25 |$1210R-101K 100 1079 | 401458 IBRNSHOMIGTENIN 22 41e 7s = =Nhe84 50g 
12] 25 | 40 | 1104 |DN1051CT-ND 1.30 1.24 81 | DN1O51TR-ND 240.25 |S1210-121K 
12 | 25 | 40] i104 VORPSGZORRIS®) 130 424 81 IDNTGHTARMIINN 040.95 GiotoR-11K 150 | 0.79 | 40| 149 |DN12154JCT-ND 1.22 1.16 .76|DN12154JTR-ND 224.75 |1812-154J 
is | 25 |40| 1017 WRNTRECORNSIM 130 104 a1 (Al = Risto RIC 150 | 0.79 | 40| 149 |DN42119JCT-ND® 1.22 1.16  .76 |DN42119JTR-ND@ 224.75 |1812R-154J 
180 | 0.79 | 40| 145 | DN42122JCT-ND® 1.22 1.16  .76 |DN42122JTR-ND@ 224.75 |1812R-184J 
: = 40.) 1017 |DN7909CT-ND@® 1.30 1.24 .81| DN7909TR-ND® 240.25 /S1210R-151K 220 | 0.79 | 40| 142 | DN42126JCT-ND@ 1.22 1.16 .76 |DN42126JTR-ND@ 224.75 |1812R-224J 
; 5 40) ort EN) 130 12481 Ere 240.25 181210R-181k 270 | 0.79] 40) 129 |ON42129JCT-ND@ 1.22 116 76 |DN42129JTR-ND@ 224.75 |1812R-274J 
33 | 25 | 40 | 831 |DN7918CT-ND® 1.30 1.24 81 | DN7918TR-ND® 240.25 |S1210R-331K 
aa | 08 | 40 | 720 \ENRERIGRINTOM 730 104 81 RONPSDIRRIIA 940.95 |stzton.ao1K 330 | 0.79} 40) 120 |ON42132JCT-ND@ 1.22 1.16 76 |DN42132JTR-ND@ 224.75 |1812R-334J 
7 | 95 |40 | 670 \GNPROMORINTOM 130 104 81 WONTSOMERIIRRA 940.95 stotona7iK 470 | 0.79] 40) 88 |ON42137JCT-ND@ 1.22 1.16 76 |DN42137JTR-ND@ 224.75 |1812R-474J 
560 | 0.79] 30) 82 |ON42140JCT-ND@ 1.22 1.16 76 |DN42140JTR-ND@ 224.75 |1812R-564J 
56 | 25 |40 | 644 |DN7927CT-ND® 1.30 1.24 81] DN7927TR-ND® 240.25 |S1210R-561K 680 | 079 | 30/ a2 |oNi26e4ICT-ND 122 116 76 \DNio6s4ITR-ND 22475 Ha1o-ceq) 
S| 2 [a] st [omarne 1p 12 tlommemane aoassursst| | Fo fam | at] ot fowamata tz 116 75 owzenutRa 215 rzt 
820 | 0.79] 30) 67 |ON42142JCT-ND@ 1.22 1.16 76 |DN42142JTR-ND@ 224.75 |1812R-824J 
Series $1210 Ferrite Core, +10% 1,000] 0.79} 30) 55 |DN42114JCT-ND® 1.22 1.16 76 |DN42114JTR-ND@ 224.75 |1812R-105J 
4.0 | 79 | 40 | 679 |DN7904CT-ND® 1.30 1.24 81 | DN7904TR-ND@ 240.25 |S1210R-102K {pAKreioe (isin center aindccerki 
1.2 | 79 | 40 | 650 |DN1063CT-ND 1.30 1.24  .81|DN1063TR-ND 240.25 /S1210-122K 5 F 
12 79 | 40 650 DN7908CT-ND® 430 1.24 '81| DN7908TR-ND@ 240.25 |s1210R-122K 5 each of 61 values (0.0101H to 1000.0u1H), 305 total pieces... 0... eee eee eee $338.10 
15 | 79 |40 | 603 |DN1064CT-ND 130 1.24 81f— —|$1210-152K @ RoHS Compliant 
15 | 79 | 40 | 603 |DN7910CT-ND® 1.30 1.24 _.81 | DN7910TR-ND@ 240.25 |$1210R-152K 
18 | 79 |40 | 564 |DNIO65CT-ND 1.30 1.24 81 DNIO65TR-ND 240.25 S1210-182K i i 
18 | 7.9 | 40 | 564 |DN7913CT-ND® 1.30 1.24 81 DN7913TR-ND@ 240.25 |S1210R-182K Series $1812 Shielded Co 
22 | 7.9 | 40] 533 |DN7914CT-ND® 1.30 1.24 — .81| DN7914TR-ND@ 240.25 |S1210R-222K Surface Mount Inductors Ra 
27 | 79 |40 | 526 |DN7916CT-ND@ 1.30 1.24 81 | DN7916TR-ND@ 240.25 |S1210R-272K ee OSB O82): | f 
3.3 7.9 | 40 509 DN7919CT-ND@ 1.30 1.24 .81 | DN7919TR-ND® 240.25 |S1210R-332K _ ae to a ee {mm) 5 al OS 
(over terminals) ‘over terminals) 
39 | 79 | 40 | 500 |DNto6gcT-ND 1.30 1.24 ~—.81 [DN1069TR-ND 240.25 |S1210-392k {over terminals) B |S (over termite) | ets <A 
39 | 7.9 | 40] 500 |DN7922CT-ND® 1.30 1.24 — .81| DN7922TR-ND@ 240.25 |$1210R-392K (4224.83) |(3.00-3.40) | (300-340) _ | (4.37 -1.98)| (1.68) BK NN 
47 | 7.9 | 40] 455 |DN7925CT-ND@ 1.30 1.24 — .81| DN7925TR-ND@ 240.25 |S1210R-472K 
56 | 7.9 | 40) 399 |DN1O71CT-ND 1.30 1.24 81] DN1071TR-ND 240.25 |S1210-562K Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Maximum Power Dissipation @ 90°C: .278W 
56 | 7.9 | 40 | 399 |DN7928CT-ND@ 1.30 1.24 _.81| DN7928TR-ND@ 240.25 |$1210R-562K ari arian tine Tay 
68 7.9 | 40 372 DN7930CT-ND@® 1.30 1.24 .81 | DN7930TR-ND@® 240.25 |S1210R-682K Induct.| Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
82 | 7.9 | 40] 349 |DN1073CT-ND 1.30 1.24 81] DN1073TR-ND 240.25 |$1210-822K (uH)_| (MHz) | Min. |Max.(mA) | Part No. 1 10100 | Part No. 500 _|Part No. 
10 | 25 | 40) 330 |DN7905CT-ND@ 1.30 1.24 — .81| DN7905TR-ND@ 240.25 |S1210R-103K Series $1812 Iron Core, +20% 
15 | 25 | 40] 288 |DN7911CT-ND@ 1.30 1.24 — .81| DN7911TR-ND@ 240.25 |S1210R-153K 12 7 25 ] 50] 1412] DN1101CT-ND 151 144 94]DNTTOTTR-ND 519.25 /81812-121M 
22 | 25 | 40 | 262 |DN7915CT-ND@ 1.30 1.24 _.81 | DN7915TR-ND@ 240.25 [S1210R-223K 15) 25 | 50) 1347 | DN1102CT-ND 151 1.44 .94)DN1102TR-ND 519.25 |$1812-151M 
18 | 25 ] 50} 1290 | DN1103CT-ND 1.51 144 .94|DN1103TR-ND 519.25 /$1812-181M 
27 | 25 | 40) 228 |DN7917CT-ND@ 1.30 1.24 — .81| DN7917TR-ND@ 240.25 |$1210R-273K ‘47 | 25 | 40 | 802 | DNAt08CT-ND 451 144 94\—  |s4812-471M 
33 2.5 | 40 215 DN7920CT-ND@ 1.30 1.24 .81 | DN7920TR-ND@ 240.25 |S1210R-333K 56 25 | 40 735 DN1109CT-ND 1.51 1.44 .94/DN1109TR-ND 519.25 |S1812-561M 
39 | 25 | 40) 204 |DN1081CT-ND 1.30 1.24 — 81] DN1081TR-ND 240.25 |$1210-393K 82 | 25 | 40} 614 | DN1141CT-ND 1.51 144 .94|DN1111TR-ND _519.25|$1812-821M 
39 | 25 | 40] 204 |DN7923CT-ND@ 1.30 1.24 — .81| DN7923TR-ND@ 240.25 |$1210R-393K Series $1812 Ferrite Core, +10% 
47 | 25 | 40} 194 |DN7926CT-ND@® 1.30 1.24 —.81| DN7926TR-ND@ 240.25 |S1210R-473K 10 [79 | 40] 755 |ON7932CT-ND® 1.76 1.68 1.10)ON7932TR-ND@ 325.50 ]S1812R-102K 
100 | 25 | 40 | 144 |DN7906CT-ND® 1.30 1.24 —_.81| DN7906TR-ND® 240.25 |S1210R-104K 1.2 | 7.9 ) 40} 725 | ON1113CT-ND 1.76 1.68 1.10 /— — |S1812-122K 
15 | 7.9 | 40} 706 | ON1114CT-ND 1.76 168 1.10/— —|S1812-152K 
$1210RKIT-ND¢ (S1210RKIT) Series $1210 Inductor Kit 15 | 7.9 | 40] 706 |ON7937CT-ND® 1.76 1.68 1.10/DN7937TR-ND@ 325.50 |S1812R-152K 
5 each of 37 values (0.101 to 100.0uH), 185 total pieces................cceccceceeeeseseesseeeeeees $236.25 18 | 7.9 | 40] 681 | DN1115CT-ND 1.76 1.68 1.10 |DNIT1STR-ND 325.50 |S1812-182K 
RoHS Compliant R (Continued) 
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API Delevan Coils and Inductors 


Series P1330 


| 
Series $1812 Shielded Surface Mount u f= 
Surface Mount Inductors (Cont.) Power | | 7 t 
Inductors - ae F | 
Test Current Cut Tape T&R |API 
Induct.| Freg.| Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
(WH) | (MHz) | Min.)Max.(mA) | Part No. 1 10 = 100 | Part No. 500 |Part No. 
Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) 
22 | 79 | 40] 658 |DN7940CT-ND® 1.76 1.68 1.10|DN7940TR-ND® 325.50 /S1812R-222K Fi 5 é D (in) 
33 | 79 | 40] 534 |DN7943CT-ND® 1.76 1.68 1.10 |DN7943TR-ND® 325.50 /S1812R-332K 3005 cabs (nes ania) | tobe ABs e678 48\| Has ade (a i8laee) "020 (506) 
39 | 79 | 40] 487 | DN1119CT-ND 1.76 1.68 1.10|DN1119TR-ND 325.50 /$1812-392K 
39 | 79 | 40] 487 |DN7946CT-ND® 1.76 1.68 1.10 |DN7946TR-ND® 325.50 /S1812R-392K E F (Ref. only} & (Ref. only) 
: ; : : ; : .040 ~ .060 (1.02 ~ 1.52) .190 (4.83) .070 (1.78) 
47 | 7.9 | 40) 471 | DN1120CT-ND 1.76 1.68 1.10|DN1120TR-ND 325.50 /S1812-472k 
47 | 7.9 | 40] 471 |DN7947CT-ND@ 1.76 168 1.10/DN7947TR-ND@ 325.50 |S1812R-472K Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Maximum Power Dissipation @ 90°C: .210W 
56 | 79 | 40] 447 |DN79S50CT-ND® 1.76 1.68 1.10|DN7950TR-ND® 325.50 /S1812R-562K ime 
68 | 79 | 40] 408 |DN7953CT-ND® 1.76 1.68 1.10 |DN7953TR-ND® 325.50 /S1812R-682K Induct. pe a 
82 | 79 | 40] 372 |DN7956CT-ND® 1.76 1.68 1.10 |DN7956TR-ND® 325.50 /S1812R-822K (uH) | Resist. | Current | Current Cut Tape T&R 
10 | 25 | 50] 333 |DN7933CT-ND® 1.76 1.68 1.10/DN7933TR-ND@ 325.50 |S1812R-103K #10% | Max. | Rating | Rating | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Pricing | API Delevan 
|@ 1KHz|(Ohms)| (mA) |(mA DC)/Part No. 1 10 100 [Part No. 500 | Part No. 
a oened pose oer 176 1.68 1.10 |DRMICSIRN 225.50 /81812-153K 1.0 | 0.035 | 2780 | 1526 |DN3260CT-ND 1.87 1.79 1.16/DN3260TR-ND 480.50) P1330-102K 
15 | 25 | 50) 301 | DN7938CT-ND® = 1.76 1.68 1.10 |DN7938TR-ND@ 325.50 |/$1812R-153K 1.0 | 0.035 | 2780 | 1526 |DN7855CT-ND®@ 2.60 2.48 1.62|DN7855TR-ND@ 480.50 |P1330R-102K 
22 | 25 | 50] 277 |DN7941CT-ND@ 1.76 168 1.10|/DN7941TR-ND@ 325.50 |S1812R-223K 2.2 | 0.075 | 1690 | 1104 |DN7860CT-ND@ 2.60 2.48 1.62|/DN7860TR-ND® 480.50|P1330R-222K 
33 | 25 | 50| 258 |DN7944CT-ND® 14.76 168 140/DN7944TR-ND® 325.50 /S1812R-333K 5.6 | 0.145 | 1110 | 612 |DN7865CT-ND@ 260 2.48 1.62|/DN7865TR-ND® 480.50|P1330R-562K 
7 25 | 60} 222 [ARR 570 469 119 ROM a6 00 |iq19R-47aK 10 | 0.216 | 946 | 564 |DN7856CT-ND@ 260 2.48 1.62|DN7856TR-ND® 480.50 | P1330R-103K 
: s : : i 22 | 0.384 | 694 | 348 |DN3276CT-ND 1.87 1.79 146]/DN3276TR-ND — 372.00/P1330-223K 
56 | 25 | 50) 235 |DN7951CT-ND@ 1.76 168 1.10|/DN7951TR-ND@ 325.50 |S1812R-563K 22 | 0.384 | 694 | 348 |DN7861CT-ND® 2.60 2.48 1.62/DN7861TR-ND@ 480.50|P1330R-223K 
68 | 25 | 50] 215 |ON1134CT-ND 1.76 1.68 1.10|DN1134TR-ND 325.50 |$1812-683K ‘ Hee ies Hs sere aa te aun te Preeene 250.50 A ute 
68 | 25] 50 | 215 | DN79S4CT-ND@® = 1.76 1.68 1.10 /DN7954TR-ND@ 325.50 )/S1812R-683K 68_| 1.020 | 384 | 174 |DN7866CT-ND@ 260 248 1.62|DN7866TR-ND@ 480.50|P1330R-683K 
82) 25 | 50) 196 | DN1135CT-ND 1.76 1.68 1.10 )— — |81812-823K 82 | 1.380] 362 | 150 |DN7867CT-ND® 260 2.48 1.62/DN7867TR-ND@ 480.50]P1330R-823K 
100 | 79 | 40} 169 |DN7934CT-ND® 1.76 1.68 1.10/DN7934TR-ND@ 325.50/S1812R-104K 100 | 1.680 | 347 | 132 |DN3284CT-ND 2.20 210 1.36/DN3284TR-ND 558.00) P1330-104K 
100 | 1.680 | 347 | 132 |DN7857CT-ND@ 3.02 2.88 1.88/DN7857TR-ND@ 558.00/P1330R-104K 
120 | 79 | 40} 163 | DN1137CT-ND 1.76 1.68 1.10|DN1137TR-ND 325.50 /S1812-124K 150 | 2040 | 272 | 106 lpNaesecT-ND 220 210 136|— — | P1330-154K 
120 | 79 | 40} 163 |DN7936CT-ND® 1.76 1.68 1.10/DN7936TR-ND@ 325.50/S1812R-124K 150 | 2.040 | 272 | 106 |DN7859CT-ND@ 3.02 2.88 1.88|DN7859TR-ND@ 558.00/P1330R-154K 
180 | 79 | 40} 153 | DN1139CT-ND 1.76 1.68 1.10|DN1139TR-ND 325.50 /S1812-184K 330 | 4.800 | 179 57 |DN3290CT-ND 2.20 210 136/— —]P1330-334K 
130 | 79 | 40| 153 | pNv9a9cT-ND® 1476 168 4140/DN7939TR-ND@ 325.50 /Sig12R-184K 330 | 4.800 | 179 57 |DN7862CT-ND® 3.02 2.88 1.88/DN7862TR-ND@ 558.00/P1330R-334K 
470 | 6.000 | 161 41 |DN7864CT-ND@ 3.02 2.88 1.88/DN7864TR-ND@ 558.00/P1330R-474K 
220 | 79 | 40 | 149 [IDNZBAECTENDS = 1.76 1.68 1.10 (DNISAATRNDS, 325.50 |S1812R-224K 1,000 }11.160] 105 | 22 |DN7858CT-ND@ 3.02 288 1.88|DN7858TR-ND@ 558.00) P1330R-105K 
330 | .79 | 40] 129 | DN7945CT-ND® 1.76 1.68 1.10 |DN7945TR-ND® 325.50 /S1812R-334K , 
RoHS Compliant 
390 | .79 | 40] 105 | DN1143CT-ND 1.76 1.68 1.10|DN1143TR-ND 325.50 /S1812-394K 
470 | .79 | 40] 91 — | DN1144CT-ND 1.76 1.68 1.10|DN1144TR-ND 325.50 /S1812-474K 2 é 
470 | 79 | 40| 91 |DN7949CT-ND® 1.76 1.68 1.10|DN7949TR-ND@ 325.50 |sist2n-474x| | Series 4922 High Current 
560 | .79 | 40] 84 |DN7952CT-ND® 1.76 1.68 1.10 |DN7952TR-ND@ 325.50 /S1812R-564K Surface Mount Power Inductors 
680 | .79 | 40] 79 | DN1146CT-ND 1.76 1.68 1.10|DN1146TR-ND 325.50 /S1812-684K M : ' eens : 
lechanical Configuration: Units are encapsulated in a 
680 | .79 | 40] 79 |DN7955CT-ND® 1.76 1.68 1.10 |DN7955TR-ND® 325.50 /S1812R-684K surface mount package using an epoxy molded case. Leads 
1,000 | .25 | 40 60 DN7935CT-ND® 1.76 1.68 1.10|/DN7935TR-ND@  325.50/S1812R-105K are pre-tinned. A high resistivity ferrite core allows for high f a 
inductance with low DC resistance. +! 050 (1.27) = f 
$1812RKIT-ND@ (S1812RKIT) Series $1812 Inductor Kit * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C ¢ Current x c 
5 each of 49 values (0.101H to 1000.0y1H), 245 total pieces ........ 0. e eee eee $330.40 Rating: 40°C Rise over 85°C Ambient * Maximum Power LA a Sh 
@ RoHS Compliant Dissipation @ 85°C: .55W »* Inductance: Measured at 1V Ng ea 
with no DC current 
Series P1 81 2 Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) 
| F—-| oN A B c D E (Ref. only) 
Surface Mount or 500 (12.70) (240 (6.10) 220 (5.59) 065 (1.66) 100 (2.54) 
Power Ey oe. 
In t r = A Induct. | DC | Rated | Incre- 
duc Ons —D aa (HH) | Resist. | Current} mental Cut Tape T&R | API 
+15% | Max. | (Max. | Current/Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) @ 1KHz | (Ohms) | Amps) | (Amps)/Part No. al 10 = 100 | Part No. 800 Part No. 
A (over terminals) B C (over terminals) D (Min.) Series 4922 Ferrite Core, +15% 
-166 ~ .190 (4.22 ~ 4.83) | .118 ~ .134 (3.00 ~ 3.40) | .118 ~ .134 (3.00 ~ 3.40) -015 (.38) 0.22 | 0.0080 | 7.00 | 7.00 |DN2193CT-ND 269 256 1.67|— —| 4922-221L 
E F (Ref. only) G (Ref. only) 0.22 | 0.0080} 7.00 | 7.00 |DN7802CT-ND® 290 276 1.80/DN7802TR-ND® 855.60) 4922R-221L 
.054 ~ .078 (1.37-1.98) 118 (3.00) .066 (1.68) 0.33 | 0.0090 | 6.50 | 6.50 |DN2195CT-ND 269 256 1.67] DN2195TR-ND 855.60) 4922-331L 
0.39 | 0.0095 | 6.25 | 6.25 |DN2196CT-ND 269 256 1.67] DN2196TR-ND 855.60) 4922-391L 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Maximum Power Dissipation @ 90°C: .278W. 0.47 [0.0100 | 6.00 | 6.00 |DN2197CT-ND_ 2.69 2.56 1.67 | DN2197TR-ND 855.60 | 4922-471L 
re 0.47 | 0.0100 | 6.00 | 6.00 |DN7817CT-ND@ 290 276 1.80) DN7817TR-ND@ 855.60) 4922R-471L 
hee. || me mere 0.56 | 0.0105 | 5.80 | 5.80 |DN2198CT-ND 269 256 1.67] DN2198TR-ND 855.60) 4922-561L 
(Aa. care | Care ct ra oa jour a7t | 60 ae 2 2 ay 800) ease 
+10% | Max. | Rating | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | API Delevan . . 5 5. x ; 5 67 : 
@ 1kHz|(Ohms)| (ma) |(mA DC) | Part No. 1 10 100 PartNo. 500 |Part No. 1.0 | 0.013 | 5.50 | 5.50 |DN7788CT-ND@ 290 276 1.80|DN7788TR-ND@ 855.60 4922R-O1L 
1.2 | 0.018 | 4.69 | 4.69 |DN2202CT-ND 269 256 1.67/— —] 4922-02L 
1.0 | 0.113 ] 1050 | 2400 |DN7868CT-ND® 1.26 1.20 .78| DN7868TR-ND® 232.50|P1812R-102K 15 | 0.020 | 4.45 | 4.45 |DN2203CT-ND 269 256 1.67| DN2203TR-ND 855.60) 4922-03L 
47 | 0.401 | 650 1131 |DN3308CT-ND 1.26 1.20 .78|— —|P1812-472K 18 0.021 | 4.34 | 4.34 |DN2204CT-ND 2.69 2.56 1.67 | DN2204TR-ND 855.60 | 4922-04L 
2.2 | 0.029 | 3.70 | 3.70 |DN7789CT-ND@ 290 276 1.80/DN7789TR-ND@ 855.60] 4922R-05L 
47 | 0.401) 650 | 1131 |DN7875CT-ND@ 1.26 1.20 .78| DN7875TR-ND@ 232.50|P1812R-472K 27 | 0004 | 241 | 341 AREORRGRIIANM 960 256 167 (i =| Genoa: 
5.6 | 0437 | 650 |) 1060 /DNFS77CTNDe 1.26 1.20 78 )|DN7S77TR:ND@, 282.50) P1812R-562K 3.3 | 0.038 | 3.23 | 3.23 |DN7790CT-ND® 290 276 1.80/DN7790TR-ND® 855.60) 4922R-07L 
68 | 0.472] 600 | 990 |DN3310CT-ND 1.26 1.20 .78|— —|P1812-682K 3.9 | 0.042 | 3.07 | 3.07 |DN7791CT-ND@ 290 276 1.80/DN7791TR-ND®@ 855.60] 4922R-08L 
47 | 0.047 | 2.90 | 2.90 |DN7792CT-ND@ 290 276 1.80/DN7792TR-ND@ 855.60] 4922R-09L 
68 | 0.472] 600 | 990 |DN7878CT-ND® 1.26 1.20 .78| DN7878TR-ND® 232.50|P1812R-682K 56 | 0.051 | 279 | 279 IDN779aCT:-ND® 290 276 180/DN7793TR-ND®  955.60| 4929R-101 
10 | 0.608] 550 | 772 |DN7869CT-ND® 1.26 1.20 .78| DN7869TR-ND® 232.50|P1812R-103K 8.2 | 0.063 | 2.51 | 2.51 |DN7794CT-ND@ 290 2.76 1.80|DN7794TR-ND@ 855.60 | 4922R-12L 
15 | 0.780) 450 693 /DN7871CT-ND@ 1.26 1.20  .78| DN7871TR-ND® 232.50|P1812R-153K 10 | 0.071 | 236 | 2.36 )DN7795CT-ND®@ 2.90 2.76 1.80) DN7795TR-ND® = 855.60) 4922R-13L 
15 | 0.089 | 2.11 | 2.11 |DN7797CT-ND®@ 290 276 1.80) DN7797TR-ND@ 855.60) 4922R-15L 
18) 0.875 | 400 | 614 ONES 126 1.20.78 PONS 282.50 /Pta12k-18ak 22 | 0.152 | 1.61 | 1.61 |DN7798CT-ND@ 290 276 1.80/DN7798TR-ND®@ 855.60] 4922R-17L 
22 1.200 | 370 515 |DN7873CT-ND® 1.26 1.20  .78] DN7873TR-ND® 232.50 |P1812R-223K 27 0.179 | 1.48 | 1.48 |DN2218CT-ND 3.07 2.92 1.90] DN2218TR-ND 855.60 | 4922-18L 
33 | 1.578 | 300 | 425 |DN7874CT-ND@ 1.26 1.20 .78| DN7874TR-ND® 232.50|P1812R-333K x ro S is aoe co oe ‘oD oe eee eon tak 
E ; : 7800CT-ND® 2. 76 1. 7800TR-ND® 855, : 
47 | 2.064] 260 | 366 |DN7876CT-ND®@ 1.26 1.20 .78| DN7876TR-ND@ 232.50|P1812R-473K a9 | oais | 112 | 112 (ENEeeNeRNAIM 307 292 1.90 =| eo8501 
68 | 3.408) 220 | 297 |DN3322CT-ND 1.26 1.20 .78]DN3322TR-ND — 232.50|P1812-683K 47 | 0.362 | 1.04 | 1.04 |DN7801CT-ND@ 290 276 1.80/DN7801TR-ND@ 855.60] 4922R-21L 
100 | 4.320 | 180 | 238 |DN7870CT-ND@ 1.26 1.20 78] DN7870TR-ND@ 232.50/P1812R-104K 56 | 0.397 | 1.00 | 1.00 |DN7803CT-ND@ 2.90 2.76 1.80) DN7803TR-ND@ — 855.60 | 4922R-22L 
68 | 0.418 | 0.97 | 0.97 |DN7804CT-ND@ 290 2.76 1.80/DN7804TR-ND@ 855.60] 4922R-23L 
120 | 6.000} 160 | 208 (ENSCCIEDS 126 1.20.78 IDNSCSUNEy 282.50 P1812-124K 82_| 0.604 | 0.81 | 0.81 |DNZ224CT-ND 3.28 3.12 2.03/DN2224TR-ND _855.60| 4922-241 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant (Continued) 
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(tos3) 1445 


API Delevan Coils and Inductors Induct. |Max. DC | Current Cut Tape Tar [API 


@1 KHz | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 

Series 4922 High Current (wH)+15%| (Ohms) |Max.(A) | Part No. 1 10 100 | Part No. 480 | Part No. 
Surface Mount Power Inductors (Cont.) 12 0.037 | 3.09 | DN3214CT-ND 4.03 3.84 2.50|/DN3214TR-ND —751.44]8532-14LTR 
15 0.040 | 297 | DN3215CT-ND 4.03 384 2.50|— —]8532-15LTR 
Induct. | DC | Rated | Incre- 15 0.040 | 297 | DN7827CT-ND® 4.24 4.04 2.63 | DN7827TR-ND@ 751.44)8532R-15L 
(uH) | Resist. ) Current | mental Cut Tape T&R | API 18 0.044 | 2.84 | DNS216CT-ND 4.03 3.84  2.50|DN3216TR-ND —751.44]8532-16LTR 
#15% | Max. | (Max. /Current|Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing | Delevan 18 | 0.044 | 284 | DN7828CT-ND@ 4.24 4.04 2.63 | DN7828TR-ND@ 751.44/8532R-16L 
Saiki |(Otting) Amis 1} (Ans) Reali Ne A HOO |LEartiN; 22 | 0.050 | 266 |DN7829CT-ND® 4.24 4.04 263|DN7829TR-ND® 751.44/8532R-17L 
82 | 0.604 | 0.81 | 0.81 |DN7805CT-ND@ 2.90 2.76 1.80 |DN7805TR-ND® 855.60 | 4922R-24L 07 0.070 | 225 |DN3218CT-ND 4.03 384 250/DN3018TR-ND  751.4418532-18LTR 
100 | 0.672 | 0.76 | 0.76 |DN7806CT-ND® 290 2.76 1.80 |DN7806TR-ND® — 855.60 | 4922R-25L 47 o104 | 184 | DN7830CT-ND® 424 404 263/DN7830TR-ND® 751.44/8539R-21L 


120 | 0.735 | 0.73 | 0.73 |DN2226CT-ND 3.28 3.12 2.03 |— — | 4922-26L 
120 | 0.735 | 0.73 | 0.73 |DN7807CT-ND® 290 2.76 1.80 |DN7807TR-ND® 855.60 | 4922R-26L 
150 | 0.998 | 0.63 | 0.63 |DN7808CT-ND@ 290 2.76 1.80 |DN7808TR-ND@ 855.60 | 4922R-27L 


56 0.130 1.65 | DN3222CT-ND 4.03 3.84 2.50) — —]8532-22LTR 
56 0.130 1.65 | DN7831CT-ND@ 4.24 4.04 2.63 | DN7831TR-ND@ —751.44/8532R-22L 


180 | 1.37 | 053 | 0.53 |DN2228CT-ND 3.28 3.12 2.03 /DN2228TR-ND 855.60 | 4922-28L 68 | 0.145 | 1.56 | DN7832CT-ND@ 4.24 = 4.04 2.63 | DN7832TR-ND@ 751.44) 8532R-23L 
180 | 1.37 | 0.53 | 0.53 |DN7809CT-ND@ 290 276 1.80 |DN7809TR-ND@ 855.60 | 4922R-28L 82 0.152 | 1.53 | DN3224CT-ND 4.03 3.84 2.50) DNB224TR-ND = 751.44/8532-24LTR 
220 | 1.58 | 0.50 | 0.50 |DN7810CT-ND@ 290 2.76 1.80 |DN7810TR-ND® 855.60 | 4922R-29L 100 | 0.208 | 1.30 | DN7833CT-ND® 4.83 4.60 2.99 | DN7833TR-ND@ —855.60/8532R-25L 
9270 1.77 0.47 | 0.47 |DN2230CT-ND 3.28 3.12 2.03 |— — | 4922-30L 180 0.362 0.99 | DN3228CT-ND 4.24 404 2.63 | DN3228TR-ND 855.60 | 8532-28LTR 
330_| 251 | 0.39 | 0.39 |DN2231CT-ND 3.28 3.12 _ 2.03 |DN2231TR-ND 855.60 | 4922-31L 180 | 0.362 | 0.99 | DN7834CT-ND@ 4.83 4.60 _2.99 | DN7834TR-ND@ 855.60 |8532R-28L 
330 | 251 | 039 | 0.39 |DN7811CT-ND® 290 276 1.80 |DN7811TR-ND® 855.60 | 4922R-31L 220 | 0505 | 0.84 | DN7835CT-ND@ 4.83 4.60 2.99/DN7835TR-ND@  855.60/8532R-29L 
390 | 2.73 | 0.38 | 0.38 |DN2232CT-ND 3.28 3.12 2.03 |— — | 4922-32L 270 | 0.557 | 0.80 | DN7836CT-ND@ 4.83 4.60 2.99/DN7836TR-ND@ 855.60/8532R-30L 
390 2.73 | 0.38 | 0.38 |DN7812CT-ND®@ 290 2.76 1.80 |DN7812TR-ND® 855.60 | 4922R-32L 560 1.14 0.56 | DN3234CT-ND 424 4.04 2.63 | DN3234TR-ND 855.601 8532-34LTR 
470 | 3.25 | 0.35 | 0.35 |DN2233CT-ND 3.28 3.12 2.03 |— — | 4922-33L 560 1.14 | 0.56 | DN7837CT-ND@ 4.83 4.60 2.99] DN7837TR-ND@  855.60/8532R-34L 
470 | 3.25 | 0.35 | 0.35 |DN7813CT-ND® 290 2.76 1.80 |DN7813TR-ND® 855.60 | 4922R-33L. 680 150 | 049 | DN3235CT-ND 424 404 263/DN3235TR-ND  955.60/8532-35LTR 
680 | 4.31 | 0.30 | 0.30 |DN2235CT-ND 3.36 3.20 2.08 |DN2235TR-ND 1041.60 | 4922-35L 680 150 | 049 | DN78S8CT-ND® 4.83 460 2.99 | DN7egaTRND® 9655.60] a5a9R-a5L 


680 431 0.30 | 0.30 |DN7814CT-ND@ 3.53 3.36 2.19 |DN7814TR-ND@ 1041.60 | 4922R-35L 
1,000 | 6.90 | 0.24 | 0.24 |DN2237CT-ND 3.36 3.20 2.08 |— — | 4922-37L 
1,000 | 6.90 | 0.24 | 0.24 |DN7815CT-ND@® 3.53 3.36 2.19 |DN7815TR-ND@ 1041.60 | 4922R-37L 


1,000 2.30 0.39 | DN3237CT-ND 449 428 2.79)— —|8532-37LTR 
1,000 2.30 0.39 | DN7839CT-ND@® 4.83 4.60 2.99/DN7839TR-ND@ 855.60)8532R-37L 


1.200 | 10.00 | 0.20 | 0.20 [DN7S16CT-ND® 353 336 219 |DN7816TR-ND® 1041.60 | 4922R-38L 1200 | 255 | 0.97 (RRCeccm NO 449 428 2.79 TORRZS eRe = 855.60 /8532-36LTR 
1,500 | 12.50 | 0.178 | 0.178 |DN2239CT-ND 3.36 3.20 2.08 |— — | 4922-391 1,500 | 3.00 | 0.34 IONE2SSGIND 449 428 2.79 te — |8582-39LTR 
1,800 | 16.00 | 0.157 | 0.157 |DN2333CT-ND 3.36 3.20 2.08 |DN2333TR-ND —-1041.60 | 4922-40L 1,800 | 4.00 | 0.30 | DNS240CT-ND = 4.49 4.28 2.79 DN3240TR-ND 855.60) 8532-40LTR 
2,700 | 23.00 | 0.131 | 0.131 |DN2335CT-ND 3.36 3.20 2.08 |DN2335TR-ND 1041.60 | 4922-42L 2,200 4.40 0.28 | DN38241CT-ND 449 4.28 2.79) DN3241TR-ND 855.60) 8532-41 LTR 
3,900 | 33.00 | 0.110 | 0.110 |DN2337CT-ND 3.36 3.20 2.08 |DN2337TR-ND 1041.60 | 4922-44L 2,700 5.80 0.25 | DN3242CT-ND 449 4.28  2.79|DN3242TR-ND —- 855.60] 8532-42LTR 
4,700 | 37.00 | 0.103 | 0.103 |DN2338CT-ND 3.36 3.20 2.08 |DN2338TR-ND 1041.60 | 4922-45L 3,900 8.63 0.20 | DN3244CT-ND 449 4.28 2.79 | DN3244TR-ND —- 855.60] 8532-44LTR 
5,600 | 40.00 | 0.100 | 0.100 |DN2339CT-ND 3.36 3.20 2.08 |DN2339TR-ND 1041.60 | 4922-46L 5,600 11.2 0.18 | DN3246CT-ND 449 4.28 2.79 | DN3246TR-ND _855.60|8532-46LTR 
6,800 | 62.00 | 0.080 | 0.080 )DN2340CT-ND 3.53 3.36 2.19 |— — | 4922-47. 6,800 15.0 0.15 | DN3247CT-ND 449 4.28  2.79|DN3247TR-ND —- 855.60) 8532-47LTR 
6,800 | 62.00 | 0.080 | 0.080 |DN7818CT-ND® 3.53 3.36 2.19 |DN7818TR-ND® 1041.60 | 4922R-47L 8,200 20.8 0.13 | DN7840CT-ND@ 4.83 4.60 2.99|DN7840TR-ND@  855.60]8532R-48L 
8,200 | 66.00 | 0.077 | 0.077 |DN7819CT-ND@ 3.53 3.36 2.19 |DN7819TR-ND® 1041.60 | 4922R-48L 45,000 | 36.0 0.10 | DN3251CT-ND 4.49 428 2.79)|DN3251TR-ND  855.60/8532-51LTR 
10,000 | 74.00 | 0.071 | 0.071 |DN2342CT-ND 3.53 3.36 2.19 |DN2342TR-ND 1041.60 | 4922-49L 48000 | 400 0.09 | DN3252CT-ND 449 428 279|/— —| 8539-52LTR 
10,000 | 74.00 | 0.071 | 0.071 |DN7820CT-ND@ 3.53 3.36 2.19 |DN7820TR-ND® 1041.60 | 4922R-49L Ronse Ti 
12,000 | 93.00 | 0.065 | 0.065 |DN2343CT-ND 3.53 3.36 219 |— — | 4922-50L Rohs Compliant 
22,000 | 160.00 | 0.050 | 0.050 |DN7821CT-ND@ 3.53 3.36 2.19 |DN7821TR-ND® 1041.60 | 4922R-53L 
@ RoHS Compliant ; H 477 
Se Series SPD42 Shielded fig -2% [> 
; SMD Power Chokes 
Series 5022 24 (6.10), I 
: ] Specifications: | 
Surface Mount Inductors sea bosses = | 8 
1 T * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C u 
Mechanical Configuration: Units are encapsulated | L050 , 
in a surface mount package using an epoxy molded (1.27) min. DC Curr. 
case. Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Induc- | Test | Resist. | Rating Cut Tape T&R |API 
Meee Ta arek Sores Ghen wa Haine actly tance | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
1.5 grams P es 9 (HH) | (MHz) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 500 |Part No. 
1.2 | 100 | .019 | 1.80 | DN7659CT-ND 210 2.00 1.30] DN7659TR-ND 387.50}SPD42R-122M 
DC |Current 2.2 | 100 ) .023 | 1.35 | DN7660CT-ND 2.10 2.00 1.30) DN7660TR-ND 387.50|SPD42R-222M 
Induct. Test | Resist. | Rating Cut Tape T&R {API 3.3 | 100 | .032 | 1.10 | DN7661CT-ND 210 2.00 1.30] DN7661TR-ND 387.50] SPD42R-332M 
(wH) | Q | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 47 | 100 | .045 | 0.90 | DN7662CT-ND 2.10 2.00 1.30) DN7662TR-ND 387.50|SPD42R-472M 
+ 5% |Min.| (MHz) | (Ohms)| (mA) | Part No. 1 10 100] Part No. 800 [Part No. 6.8 | 100 | 060 | 0.73 | DN7663CT-ND 210 2.00 1.30 | DN7663TR-ND 387.50 |SPD42R-682M 
Series 5022 Phenolic Core 10 | 100 | .083 | 0.58 | DN7664CT-ND 210 2.00 1.30} DN7664TR-ND 387.50}SPD42R-103M 
0.20} 50) 25 | 0.047 | 2790 | DN2243CT-ND 3.28 3.12 2.03] DN2243TR-ND 967.20 |5022-201J 12 1.0 | 100 | 0.53 | DN7665CT-ND 2.10 2.00 1.30] DN7665TR-ND 387.50]SPD42R-123M 
0.62} 50) 25 | 0.140 ) 1615 | DN2255CT-ND 2.52 240 1.56] DN2255TR-ND 967.20 |5022-621J 15 1.0 | 115 | 0.46 | DN7666CT-ND 2.10 2.00 1.30] DN7666TR-ND 387.50|SPD42R-153M 
2.0 | 33 | 7.9 | 0.800 | 675 | DN2267CT-ND 2.52 240 1.56] DN2267TR-ND 967.20 |5022-202J 18 4.0 | .150 0.42 | DN7667CT-ND 2.10 2.00 1.30) DN7667TR-ND 387.50|SPD42R-183M 
3.9 | 33 | 7.9 | 2.300 | 395 | DN2274CT-ND 2.52 240 1.56| DN2274TR-ND 967.20 |5022-392J 29 1.0 | 160 | 0.38 | DN7668CT-ND 210 2.00 1.30] DN7668TR-ND 387.50|SPD42R-223M 
Series 5022 Iron Core 27 | 1.0 | .190 | 0.35 | DN7669CT-ND 210 2.00 1.30] DN7669TR-ND 387.50|SPD42R-273M 
100 | 50 | 25 | 4.500 | 275 | DN2308CT-ND 2.98 2.84 1.85] DN2308TR-ND 967.20 |5022-104J 33 4.0 | .215 0.32 | DN7670CT-ND 2.10 2.00 1.30] DN7670TR-ND 387.50|SPD42R-333M 
39 1.0 | .290 | 0.30 | DN7671CT-ND 2.10 2.00 1.30) DN7671TR-ND 387.50|SPD42R-393M 
47 1.0 | 320 | 0.28 | DN7672CT-ND 2.10 2.00 1.30) DN7672TR-ND 387.50}SPD42R-473M 
Series 8532 56 1.0 | 365 | 0.25 | DN7673CT-ND 2.10 2.00 1.30 | DN7673TR-ND 387.50 |SPD42R-563M 
68 1.0 | 480 | 0.22 | DN7674CT-ND 2.10 2.00 1.30) DN7674TR-ND 387.50} SPD42R-683M 
Surface Mount Power f 82 | 1.0 | 520 | 0.20 | DN7675CT-ND 2.10 2.00 1.30] DN7675TR-ND —387.50|SPD42R-823M 
ole | | e 
Inductors .050 (1.27) “| +> 100 | 1.0 | .700 | 0.12 | DN7676CT-ND 210 2.00 1.30} DN7676TR-ND 387.50}SPD42R-104M 
E U) Cc 
Mechanical Configuration: Units are encapsulated in a surface mount pack- BY | ss 
age using an epoxy molded case. High resistivity ferrite core allows for high Ke “DSN e-. Series SPD62 de Tl __ 
inductance with low DC resistance. Operating Temperature Range: -55°C ~ B NZ H ° 4.6 t 
125°C Current Rating: 40°C Rise over 85°C Ambient Maximum Power Shielded Surface | | (erg 
Dissipation at 85°C: .50W Inductance: Measured at 1V with no DC current Mount Inductors —— ras 38° 
6.2 127° 15 
Minimum to Maximum Dimensions — Inch (mm) This low cost : F pat oe 
7 7 power choke is suitable for PDA, palmtop and other power management applications requiring 
A {over terminals) a0” 330 c {over terminals) -_ T10 E {Ref only) small size, high current capacity and a shielded winding to reduce EMI/RFI. The flat top construction lends 
(21.34 ~ 21.84) (7.87 ~ 8.38) (6.76 ~ 7.26) (1,78 ~ 2.79) (6.08) itself to auto-insertion. Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
DC Curr. 
induct mak BS cure fic peulitans. nae aan sd Induct.| Test | Resist. | Rating Cut Tape T&R {API 
4S GETS eG) rceEaG LOGREY, HCHOG eleven (wH) | Freg.| Max. | Max. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing | Delevan 
(WH)+15% | (Ohms) | Max.(A) | Part No. 1 10 100 | Part No. 480 | Part No. + 20% | (KHz) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 1 40  100| Part No. 1,500 |Part No. 
Series 8532 Ferrite Core, +15% 
10 0.009 | 627 | DN3201CT-ND 361 344 294)DN3201TR-ND 751.44] 6532-01LTR 1.2 | 100 | 0.040 | 3.50 |DN7959CT-ND@ 1.93 1.84 1.20|DN7959TR-ND@ 644.00/M )SPD62R-122M 
1.0 0.009 6.27 | DN7822CT-ND@® 4.24 4.04  2.63|/DN7822TR-ND@ 751.44] 8532R-01L. 4.7 | 100 | 0.070 | 2.00 |DN7960CT-ND@ 1.93 1.84 1.20) DN7960TR-ND@ 644.00/M |SPD62R-472M 
1.2 0.010 | 5.95 | DN3202CT-ND 3.61 3.44 2.24]DN3202TR-ND —_751.44) 8532-02LTR 10 | 100 | 0.12 ) 1.40 |DN7961CT-ND@ 1.93 1.84 1.20} DN7961TR-ND@ 644.00/M |SPD62R-103M 
15 | 0.011 | 5.67 | DN3203CT-ND 3.61 3.44 2.24) — —] 8532-03LTR 18 | 1 | 019 | 140 |DN7508CT-ND 1.81 1.72 112}/— —|SPD62-183M 
2.2 0.013 | 5.22 | DN3205CT-ND 3.61 3.44 2.24 |— —| 8532-05LTR 
35 0.016 | 4701 DNaD07CT-ND 361344 04 —18539-071TR 22 1 0.20 | 1.00 |DN7509CT-ND 1.81 1.72 1.12) DN7509TR-ND 2086.00/M )SPD62-223M 
3.3 0.016 | 4.70 | DN7823CT-ND@ 4.24 4.04 2.63 )DN7823TR-ND® 751.44] 8532R-07L 22 1 0.20 | 1.00 |DN7962CT-ND@ 1.93 1.84 1.20) DN7962TR-ND@ 644.00/M )SPD62R-223M 
3.9 0.017 | 4.56 | DN3208CT-ND 3.61 3.44 2.24 | DN3208TR-ND 751.44) 8532-08LTR 33 il 0.28 | 0.82 |DN7963CT-ND@ 1.93 1.84 1.20) DN7963TR-ND@ 644.00/M )SPD62R-333M 
47 0.022 | 4.01 | DN3209CT-ND 3.61 3.44 2.24]DN3209TR-ND 751.44) 8532-09LTR 39 1 040 | 0.78 |DN7512CT-ND 1.81 1.72 112/— —|spp62-393M 
47 0.022 | 4.01 | DN7824CT-ND@ 4.24 4.04 2.63 | DN7824TR-ND@ 751.44] 8532R-09L : i : : . 
56 0.0241 3.841 DN3210CT-ND 361 3442.24 DNS20TRND 751.4418532-10LTR 47 1 0.44 | 0.70 |DN7964CT-ND®@ 1.93 1.84 1.20) DN7964TR-ND@ 644.00/M )SPD62R-473M 
56 0.024 | 3.84 | DN7825CT-ND® 4.24 4.04 2.63)/DN7825TR-ND@ 751.44] $532R-10L 56 1 0.51 0.68 |DN7965CT-ND@ 1.93 1.84 1.20}DN7965TR-ND® 644.00/M |SPD62R-563M 
6.8 0.026 | 3.69 | DN3211CT-ND 3.61 3.44 2.24])DN3211TR-ND = 751.44) 8532-11LTR 68 1 0.64 | 0.56 |DN7515CT-ND 1.81 1.72 1.12} DN7515TR-ND 2086.00/M |SPD62-683M 
10 0.033 | 3.27 | DN7826CT-ND@ 4.24 4.04 2.63) DN7826TR-ND® 751.44] 8532R-13L @ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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API Delevan Coils and Inductors 


Series SPD62 Shielded 
Surface Mount Inductors (Cont.) 


oc Curr. 
Induct.| Test | Resist. | Rating Cut Tape T&R {API 
(wH) | Freq. | Max. Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing §|Delevan 
+ 20% | (KHz) | (Ohms) | (Amps)| Part No. 1 10 100) Part No. 1,500 |Part No. 
68 1 0.64 0.56 | DN7966CT-ND@ 1.93 1.84 1.20)DN7966TR-ND® 644.00/M |SPD62R-683M 
120 1 0.95 0.39 | DN7518CT-ND 1.81 1.72 1.12) — — |SPD62-124M 
150 1 1.07 0.37 | DN7519CT-ND 1.81 1.72 1.12)]DN7519TR-ND 2086.00/M |SPD62-154M 
270 1 2.77 0.29 | DN7522CT-ND 1.81 1.72 1.12) — — |SPD62-274M 
RoHS Compliant 
Series HCT RoHS | t 
High Current Toroidal ® A =3 — 
Inductors | =e 
SSS es 
Features: 
* Surface mount » Low profile, self-leaded Dimensions (mm) 
Specifications: Series A Cc D 
* Frequency Range: 1KHz ~ 1MHz * Operating Temperature Range: | HCTR-3/7x | 0.615 | 0.6 | 0.37 | 05 
-30°C ~ 130°C * Materials: Meets UL94V-0 * Max. Power Dissipation | HCTR-44x | 0.665 | 0.665 | 0.4 | 0.56 
@ 25°C: HCTR-37x: 0.9W; HCTR-44x: 1.0W; HCTR-50x: 1.1W; |_HCTR-50x 0.74 0.74 | 04 | 0.63 
HCTR-68x: 1.2W « Test Frequency: 100KHz HCTR-68x_| 0.945 | 0.94 | 0.4 | 0.82 
Induc- | Max. |DC Amps to Produce 
tance DC Max. Temp. Rise Typ. 
(uH) | Resis- | from 25°C Ambient | Q | SRF | Digi-Key Price Each API Delevan 
+25% | tance (Q)| 25°C 55°C =| Typ.|(MHz)) Part No. 100 | PartNo. 
HCTR-37x 
1.25 0025 12.3 174 32 | 260 | DN4791-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-371 
21 004 9.87 13.9 27 160 | DN4792-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-372 
2.8 .0063 7.82 11.0 27 110 | DN4793-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-373 
4.2 .0079 6.97 9.83 24| 100 | DN4794-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-374 
HCTR-44x 
2.8 .0036 11.0 15.6 83] 110 | DN4795-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-441 
4.2 0054 9.14 12.8 29] 85 | DN4796-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-442 
5.7 .0075 7.78 10.9 29) 65 | DN4797-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-443 
9.0 0114 6.28 8.87 26| 55 | DN4798-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-444 
HCTR-50x 
6.5 0066 8.56 12.0 25] 55 | DN4799-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-501 
8.4 0083 7.66 10.8 23) 45 | DN4800-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-502 
12.5 0114 6.56 9.25 23] 35 | DN4801-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-503 
17.0 017 5.37 7.58 22| 29 | DN4802-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-504 
HCTR-60x 
10.5 0062 9.39 13.2 35] 30 | DN4803-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-681 
17.6 0123 6.6 9.32 35 | 24 | DN4804-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-682 
22.0 0175 5.58 7.87 30] 21 | DN4805-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-683 
29.0 025 4.66 6.57 30| 16 | DN4806-ND 5.64 4.83 3.22 | HCTR-684 
Series SPD73/SPD74 | 0.384 r er 
Shielded SMD Power C} ds A eS, 
Inductors | | oe 
Specifications: 73 3.9 SPD73 (eae) 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C (4.7 SPD74) 
oc Curr. 
Induc- | Test | Resist. | Rating Cut Tape T&R {API 
tance | Freg.| Max. | Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
(WH) | (MHz) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,000 {Part No. 
SPD73 Series 
10 100 | .067 2.50 | DN7592CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7592TR-ND 910.00 /SPD73R-103M 
15 1 091 2.00 | DN7593CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7593TR-ND 910.00 /SPD73R-153M 
18 1 14 1.80 | DN7594CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7594TR-ND 910.00 /SPD73R-183M 
22 1 19 1.75 | DN7595CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7595TR-ND 910.00 /SPD73R-223M 
47 1 36 1.16 | DN7596CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7596TR-ND 910.00 |SPD73R-473M 
56 1 AT 1.10 | DN7597CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7597TR-ND 910.00 |SPD73R-563M 
68 1 52 1.05 | DN7598CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7598TR-ND 910.00 |SPD73R-683M 
100 1 19 85 | DN7599CT-ND 2.73 2.60 1.69| DN7599TR-ND 910.00 |SPD73R-104M 
150 1 89 70 | DN7600CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7600TR-ND 910.00 |SPD73R-154M 
180 1 1.45 62 | DN7601CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7601TR-ND 910.00 |SPD73R-184M 
220 1 1.65 57 | DN7602CT-ND 2.73 2.60 1.69| DN7602TR-ND 910.00 |SPD73R-224M 
330 1 2.62 50 | DN7603CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7603TR-ND 910.00 |SPD73R-334M 
470 1 4.18 38 | DN7604CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7604TR-ND 910.00 |SPD73R-474M 
560 1 4.67 35 | DN7605CT-ND 2.73 2.60 1.69] DN7605TR-ND 910.00 |SPD73R-564M 
SPD74 Series 
10 100 | .049 2.50 | DN7606CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7606TR-ND 910.00 |SPD74R-103M 
15 1 081 2.30 | DN7607CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7607TR-ND 910.00 |SPD74R-153M 
18 1 091 2.15 | DN7608CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7608TR-ND 910.00 |SPD74R-183M 
22 1 WM 2.00 | DN7609CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7609TR-ND 910.00 |SPD74R-223M 
47 1 .26 1.30 | DN7610CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7610TR-ND 910.00 /SPD74R-473M 
56 1 35 1.20 | DN7611CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7611TR-ND 910.00 /SPD74R-563M 
68 1 38 1.10 | DN7612CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7612TR-ND 910.00 /SPD74R-683M 
100 1 61 86 | DN7613CT-ND 2.73 2.60 1.69] DN7613TR-ND 910.00 |SPD74R-104M 
150 1 88 70 | DN7614CT-ND 2.73 2.60 1.69] DN7614TR-ND 910.00 |SPD74R-154M 
180 1 98 68 | DN7615CT-ND 2.73 2.60 1.69] DN7615TR-ND 910.00 |SPD74R-184M 
220 1 117 60 | DN7616CT-ND 2.73 2.60 1.69] DN7616TR-ND 910.00 |SPD74R-224M 
330 1 1.86 50 | DN7617CT-ND 2.73 2.60 1.69] DN7617TR-ND 910.00 |SPD74R-334M 
470 1 3.01 40 | DN7618CT-ND 2.73 2.60 1.69] DN7618TR-ND 910.00 |SPD74R-474M 
560 1 3.62 37. | DN7619CT-ND 2.73 2.60 1.69) DN7619TR-ND 910.00 |SPD74R-564M 
1,000 1 6.0 26 | DN7620CT-ND 2.73 2.60 1.69] DN7620TR-ND 910.00 |SPD74R-105M 


Series SPD125/SPD127 =i 

Shielded SMD Power fi 18° 

Inductors SS 

jt 7 
Specifications: 6.0 SPD125 
: (8.0 SPD127) 
Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
oc Curr. 

Induc- | Test | Resist. | Rating Cut Tape T&R |API 

tance | Freq. | Max. Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 

(WH) | (MHz) | (Ohms) | (Amps) | Part No. i 10 100 | Part No. 500 | Part No. 

SPD125 Series 
10 100 | .055 4.00 | DN7621CT-ND 3.02 2.88 1.88} DN7621TR-ND 558.00 | SPD125R-103M 
15 1 065 3.30 | DN7622CT-ND 3.02 2.88 1.88} DN7622TR-ND 558.00 | SPD125R-153M 
18 1 .070 3.00 | DN7623CT-ND 3.02 2.88 1.88} DN7623TR-ND 558.00 | SPD125R-183M 
22 i 075 2.80 | DN7624CT-ND 3.02 2.88 1.88} DN7624TR-ND 558.00 | SPD125R-223M 
33 1 095 2.10 | DN7625CT-ND 3.02 2.88 1.88} DN7625TR-ND 558.00 | SPD125R-333M 
39 i 105 2.00 | DN7626CT-ND 3.02 2.88 1.88} DN7626TR-ND 558.00 | SPD125R-393M 
47 1 15: 1.80 |DN7627CT-ND 3.02 2.88 1.88) DN7627TR-ND 558.00 | SPD125R-473M 
56 1 135 1.60 | DN7628CT-ND 3.02 2.88 1.88) DN7628TR-ND 558.00 |SPD125R-563M 
68 1 170 1.50 | DN7629CT-ND 3.02 2.88 1.88) DN7629TR-ND 558.00 | SPD125R-683M 
82 1 -190 1.40 | DN7630CT-ND 3.02 2.88 1.88) DN7630TR-ND 558.00 | SPD125R-823M 
100 1 210 1.30 | DN7631CT-ND 3.02 2.88 1.88) DN7631TR-ND 558.00 | SPD125R-104M 
120 1 .250 1.10 | DN7632CT-ND 3.02 2.88 1.88) DN7632TR-ND 558.00 |SPD125R-124M 
150 1 300 1.00 | DN7633CT-ND 3.02 2.88 1.88) DN7633TR-ND 558.00 |SPD125R-154M 
180 i 350 90 | DN7634CT-ND 3.02 2.88 1.88) DN7634TR-ND 558.00 | SPD125R-184M. 
220 1 420 80 | DN7635CT-ND 3.02 2.88 1.88) DN7635TR-ND 558.00 | SPD125R-224M 
330 1 600 70 |DN7636CT-ND 3.02 2.88 1.88) DN7636TR-ND 558.00 | SPD125R-334M 
820 1 1.65 45 | DN7637CT-ND 3.02 2.88 1.88] DN7637TR-ND 558.00 | SPD125R-824M 
1,000 1 2.00 40 | DN7638CT-ND 3.02 2.88 1.88| DN7638TR-ND 558.00) SPD125R-105M 
SPD127 Series 

47 100 | .022 6.80 | DN7639CT-ND 3.23 3.08 2.01} DN7639TR-ND 596.75 | SPD127R-472M 
10 100 | .040 5.40 | DN7640CT-ND 3.23 3.08 2.01} DN7640TR-ND 596.75 | SPD127R-103M 
15 1 048 4.50 | DN7642CT-ND 3.23 3.08 2.01] DN7642TR-ND 596.75 | SPD127R-153M 
18 1 052 3.90 | DN7643CT-ND 3.23 3.08 2.01] DN7643TR-ND 596.75 | SPD127R-183M 
22 1 055 3.60 | DN7644CT-ND 3.23 3.08 2.01] DN7644TR-ND 596.75 | SPD127R-223M 
27 1 .060 3.40 | DN7645CT-ND 3.23 3.08 2.01] DN7645TR-ND 596.75 | SPD127R-273M 
33 1 065 3.00 | DN7646CT-ND 3.23 3.08 2.01] DN7646TR-ND 596.75 | SPD127R-333M 
39 1 .080 2.80 | DN7647CT-ND 3.23 3.08 2.01} DN7647TR-ND 596.75 | SPD127R-393M 
47 1 -100 2.50 | DN7648CT-ND 3.23 3.08 2.01] DN7648TR-ND 596.75 | SPD127R-473M 
56 1 120 2.30 | DN7649CT-ND 3.23 3.08 2.01] DN7649TR-ND 596.75 | SPD127R-563M 
68 1 -140 2.10 | DN7650CT-ND 3.23 3.08 2.01} DN7650TR-ND 596.75 | SPD127R-683M 
82 1 170 1.90 | DN7651CT-ND 3.23 3.08 2.01) DN7651TR-ND 596.75] SPD127R-823M 
100 1 .220 1.70 | DN7652CT-ND 3.23 3.08 2.01) DN7652TR-ND 596.75] SPD127R-104M 
120 1 .250 1.60 | DN7653CT-ND 3.23 3.08 2.01) DN7653TR-ND 596.75] SPD127R-124M 
150 1 320 1.40 | DN7654CT-ND 3.23 3.08 2.01) DN7654TR-ND 596.75] SPD127R-154M 
220 1 390 1.20 | DN7655CT-ND 3.23 3.08 2.01) DN7655TR-ND 596.75] SPD127R-224M 
330 1 620 1.00 | DN7656CT-ND 3.23 3.08 2.01) DN7656TR-ND 596.75] SPD127R-334M 
470 1 .980 80 | DN7657CT-ND 3.23 3.08 2.01) DN7657TR-ND 596.75 | SPD127R-474M 
1,000 1 1.54 62 | DN7658CT-ND 3.23 3.08 2.01| DN7658TR-ND 596.75 | SPD127R-105M 

Series SDS130 

Shielded SMD 2.2 

Power Chokes 

er 77+] be 

Specifications: 2.5 

* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C ie 

* Core Material: Ferrite dT eilte 

a 
oc Curr. 

Induc- | Test | Resist. | Rating Cut Tape T&R API 

tance | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 

(HH) | (MHz) | (Ohms) | (Amps) | Part No. i 10 100 | Part No. 1,000 | Part No. 

2.2 100 | .045 3.5 | DN7524CT-ND 1.13 1.08 .71) DN7524TR-ND = 378.00) SDS130R-222N 
3.0 100 | .062 3.0 | DN7525CT-ND 1.13 1.08 .71) DN7525TR-ND 378.00) SDS130R-302N 
3.9 100 | .070 2.8 | DN7526CT-ND 1.13 1.08 .71) DN7526TR-ND 378.00) SDS130R-392N 
47 100 | .078 2.5 | DN7527CT-ND 1.13 1.08 .71) DN7527TR-ND = 378.00) SDS130R-472N 
68 100 | .100 2.2 | DN7528CT-ND 1.13 1.08 .71) DN7528TR-ND 378.00) SDS130R-682N 
10 1 145 2.0 | DN7529CT-ND 1.13 1.08 .71) DN7529TR-ND 378.00) SDS130R-103M 
22 1 30 1.3. | DN7530CT-ND 1.13 1.08 .71| DN7530TR-ND  378.00|SDS130R-223M 
33 1 A5 1.1 | DN7531CT-ND 1.13 1.08 .71| DN7531TR-ND 378.00|SDS130R-333M 
47 1 65 80 | DN7532CT-ND 1.13 1.08 .71| DN7532TR-ND  378.00|SDS130R-473M 
68 1 80 70 | DN7533CT-ND 1.13 1.08 .71) DN7533TR-ND 378.00) SDS130R-683M 
100 1 1.40 60 | DN7534CT-ND 1.13 1.08 .71) DN7534TR-ND 378.00) SDS130R-104M 
150 1 1.80 50 | DN7535CT-ND 1.13 1.08 .71| DN7535TR-ND  378.00|SDS130R-154M 
330 1 3.60 30 | DN7536CT-ND 1.13 1.08 .71) DN7536TR-ND 378.00) SDS130R-334M 
470 1 5.10 20 | DN7537CT-ND 1.13 1.08 .71| DN7537TR-ND  378.00|SDS130R-474M 
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(tos3) 1447 


API Delevan Coils and Inductors (cont) 


Series SDS680 
Shielded SMD 
Power Chokes 


Specifications: 


* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Be 
* Core Material: Ferrite 1 
Induc- oc Curr. 
tance Resist. | Rating Cut Tape T&R {API 
(WH) | SRF | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
+20% | (MHz) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 | Part No. 
1.0 | 250 | .040 3.0 | DN7538CT-ND 1.18 1.12 .73 |DN7538TR-ND 372.40/M | SDS680R-102M 
1.5 | 125 | .045 2.8 | DN7539CT-ND 1.18 1.12 .73 |DN7539TR-ND 372.40/M | SDS680R-152M 
2.2 | 120 | .050 1.8 | DN7540CT-ND 1.18 112 .73 |DN7540TR-ND 372.40/M | SDS680R-222M 
3.3 | 120 | .055 1.6 | DN7541CT-ND 1.18 112 .73 |DN7541TR-ND 372.40/M | SDS680R-332M 
47 | 105 | .060 1.4 | DN7542CT-ND 1.18 112 .73 |DN7542TR-ND 372.40/M | SDS680R-472M 
68 | 50 | .065 1.2 | DN7543CT-ND 1.18 1.12 .73 |DN7543TR-ND 372.40/M | SDS680R-682M 
10 38 | .075 1.0 | DN7544CT-ND 1.18 112 .73 |DN7544TR-ND 372.40/M |SDS680R-103M 
15 33 | .090 80 | DN7545CT-ND 1.18 1.12 .73 |DN7545TR-ND 372.40/M | SDS680R-153M 
22 25 | 110 70 | DN7546CT-ND 1.18 112 .73 |DN7546TR-ND 372.40/M | SDS680R-223M 
33 20 | 190 60 | DN7547CT-ND 1.18 1.12 .73 |DN7547TR-ND 372.40/M | SDS680R-333M 
47 20 | .230 50 | DN7548CT-ND 1.18 1.12 .73 |DN7548TR-ND 372.40/M | SDS680R-473M 
68 15 | .290 40 | DN7549CT-ND 1.18 112 .73 |DN7549TR-ND 372.40/M | SDS680R-683M 
100 | 10 | .480 30 | DN7550CT-ND 1.18 1.12 .73 |DN7550TR-ND 372.40/M | SDS680R-104M 
150 9 590 26 | DN7551CT-ND 1.18 112 .73 |DN7551TR-ND 372.40/M |SDS680R-154M 
220 6 770 22 | DN7552CT-ND 1.18 1.12 .73 |DN7552TR-ND 372.40/M | SDS680R-224M 
330 5 1.40 20 | DN7553CT-ND 1.18 112 .73 |DN7553TR-ND 372.40/M | SDS680R-334M 
470 4 1.80 19 | DN7554CT-ND 1.18 112 .73 |DN7554TR-ND 372.40/M |SDS680R-474M 
680 3 2.20 18 | DN7555CT-ND 1.18 1.12 .73 |DN7555TR-ND 372.40/M | SDS680R-684M 
1,000} 2 3.40 15 | DN7556CT-ND 1.18 112 .73 |DN7556TR-ND 372.40/M |SDS680R-105M 
1,500} 2 4.20 12 | DN7557CT-ND 1.18 1.12  .73 |DN7557TR-ND 372.40/M | SDS680R-155M 
2,200) 2 8.50 10 | DN7558CT-ND 1.18 112 .73 |DN7558TR-ND 372.40/M |SDS680R-225M 
3,300) 1 11.0 08 | DN7559CT-ND 1.18 1.12 .73 |DN7559TR-ND 372.40/M | SDS680R-335M 
4700) 1 13.9 06 | DN7560CT-ND 1.18 112 .73 |DN7560TR-ND 372.40/M |SDS680R-475M 
6,800} 1 25.0 04 | DN7561CT-ND 1.18 1.12 .73 |DN7561TR-ND 372.40/M | SDS680R-685M 
10,000} 0.8 | 328 02 | DN7562CT-ND 1.18 112 .73 |DN7562TR-ND 372.40/M |SDS680R-106M 
Series SDS850 RoHS 
Shielded SMD 


Power Chokes 


Specifications: 


* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


¢ Core Material: Ferrite 


oc Curr. 

Induc- | Test | Resist. | Rating Cut Tape T&R |API 

tance | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 

(WH) | (MHz) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,000 | Part No. 

2.2 | 100 | .040 2.50 | DN7563CT-ND 1.22 1.16 .76| DN7563TR-ND 406.00) SDS850R-222N 
3.9 | 100 | .055 2.10 | DN7564CT-ND 1.22 1.16 .76| DN7564TR-ND 406.00] SDS850R-392N 
5.6 | 100 | .065 1.95 | DN7565CT-ND 1.22 1.16 .76| DN7565TR-ND 406.00) SDS850R-562N 
8.2 | 100 | .080 1.75 | DN7566CT-ND 1.22 1.16 .76| DN7566TR-ND 406.00) SDS850R-822N 
10 1 100 1.50 | DN7567CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7567TR-ND 406.00] SDS850R-103M 
12 1 120 1.40 | DN7568CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7568TR-ND 406.00] SDS850R-123M 
15 1 140 1.30 | DN7569CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7569TR-ND 406.00] SDS850R-153M 
18 1 160 1.20 | DN7570CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7570TR-ND 406.00] SDS850R-183M 
22 1 180 1.10 | DN7571CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7571TR-ND 406.00 | SDS850R-223M 
27 1 .200 1.00 | DN7572CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7572TR-ND 406.00] SDS850R-273M 
33 1 .240 920 | DN7573CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7573TR-ND 406.00 | SDS850R-333M 
39 1 .260 840 | DN7574CT-ND 1.22 116 .76) DN7574TR-ND 406.00 | SDS850R-393M 
47 1 .280 750 | DN7575CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7575TR-ND 406.00 SDS850R-473M 
56 1 380 680 | DN7576CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7576TR-ND 406.00] SDS850R-563M 
68 1 440 600 | DN7577CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7577TR-ND 406.00 | SDS850R-683M 
82 1 550 540 | DN7578CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7578TR-ND 406.00] SDS850R-823M 
100 1 600 500 | DN7579CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7579TR-ND 406.00] SDS850R-104M 
120 1 750 450 | DN7580CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7580TR-ND 406.00] SDS850R-124M 
150 1 900 400 | DN7581CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7581TR-ND 406.00] SDS850R-154M 
180 1 1.05 350 | DN7582CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7582TR-ND 406.00] SDS850R-184M 
220 1 1.18 300 | DN7583CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7583TR-ND 406.00] SDS850R-224M 
270 1 1.40 270 | DN7584CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7584TR-ND 406.00] SDS850R-274M 
330 1 1.80 240 | DN7585CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7585TR-ND 406.00] SDS850R-334M 
390 1 2.10 220 | DN7586CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7586TR-ND 406.00] SDS850R-394M 
470 1 2.25 200 | DN7587CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7587TR-ND 406.00] SDS850R-474M 
560 1 3.00 180 | DN7588CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7588TR-ND 406.00] SDS850R-564M 
680 1 3.40 170 | DN7589CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7589TR-ND 406.00] SDS850R-684M 
820 1 4.00 160 | DN7590CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7590TR-ND 406.00] SDS850R-824M 
1,000 1 5.00 150 | DN7591CT-ND 1.22 1.16 .76) DN7591TR-ND 406.00] SDS850R-105M 


1448 (1083) 


Series DC630 High Current [Rons) = —169— Hole for 
. — 4/40 screw 
Power Line Chokes aL : 
Features: © Insulated ferrite bobbin protected with a i © B 
flame retardant polyolefin sleeve * Center hole allows for mechanical poe : / | 
mounting Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 4 Ais ja 
(-55°C ~ 80°C @ full rated current) * Power Dissipation at 80°C: 1.0W Ht 
Nom. Ind. Max. | Max. DC 
Induc- |Toler-| Current | Resis- | Dim. B | Digi-Key Price Each API Delevan 
jtance (wH)| ance |Rating (A) | ance (Q) | (mm) | Part No. 1 10 50 | Part No. 
1.0 +20% 14.0 .003 12.45 | DN4758-ND 3.89 3.33 2.78 | DC630R-102M 
15 +20% 13.5 004 12.45 | DN4763-ND 3.89 3.33 2.78 | DC630R-152M 
2.2 +20% 12.8 .005 12.45 | DN4768-ND 3.89 3.33 2.78 | DC630R-222M 
27 +20% 12.8 005 12.45 | DN4771-ND 3.89 3.33 2.78 | DC630R-272M 
3.3 +20% 12.8 .005 12.45 | DN4774-ND 3.89 3.33 2.78 | DC630R-332M 
3.9 +20% 12.3 .006 12.45 | DN4777-ND 3.89 3.33 2.78 | DC630R-392M 
47 +20% 11.7 .007 12.45 | DN4780-ND 3.89 3.33 2.78 | DC630R-472M 
5.6 +20% 11.7 .007 12.45 | DN4783-ND 3.89 3.33 2.78 | DC630R-562M 
6.8 +20% 10.5 .008 12.45 | DN4786-ND 3.89 3.33 2.78 | DC630R-682M 
8.2 +20% 10.0 .009 12.45 | DN4789-ND 3.89 3.33 2.78 | DC630R-822M 
10 +10% 9.5 .010 12.45 | DN4759-ND 5.18 4.44 3.70 | DC630R-103K 
12 +£10% 91 011 12.45 | DN4761-ND 5.18 444 3.70 | DC630R-123K 
15 +£10% 8.09 015 11.94 | DN4764-ND 5.18 4.44 3.70 | DC630R-153K 
18 +10% 7.0 02 11.68 | DN4766-ND 5.18 444 3.70 | DC630R-183K 
22 +10% 6.26 025 11.68 _| DN4769-ND 5.18 444 3.70 | DC630R-223K 
27 +10% 5.72 .030 11.18 | DN4772-ND 5.18 4.44 3.70 | DC630R-273K 
33 +10% 4.95 .040 10.92 | DN4775-ND 5.18 4.44 3.70 | DC630R-333K 
39 +10% 4.43 .050 10.67 | DN4778-ND 5.18 4.44 3.70 | DC630R-393K 
47 +10% 3.98 .062 12.19 | DN4781-ND 5.18 4.44 3.70 | DC630R-473K 
56 +10% 3.77 .069 12.19 | DN4784-ND 5.18 444 3.70 | DC630R-563K 
68 +£10% 3.57 077 12.19 | DN4787-ND 5.18 4.44 3.70 | DC630R-683K 
82 +10% 3.44 .083 12.19 | DN4790-ND 5.18 444 3.70 | DC630R-823K 
100 +£10% 3.21 095 12.19 | DN4760-ND 5.18 444 3.70 | DC630R-104K 
120 +10% 3.12 -100 12.19 | DN4762-ND 5.18 444 3.70 | DC630R-124K 
150 +10% 2.97 AN 12.19 | DN4765-ND 5.18 444 3.70 | DC630R-154K 
180 +£10% 2.80 125 12.19 | DN4767-ND 5.18 444 3.70 | DC630R-184K 
220 +10% 2.42 168 11.94 | DN4770-ND 5.18 444 3.70 | DC630R-224K 
270 +10% 2.09 .225 11.43 | DN4773-ND 5.18 4.44 3.70 | DC630R-274K 
330 +10% 1.72 315 11.43 | DN4776-ND 5.18 444 3.70 | DC630R-334K 
390 +10% 1.66 2342 12.19 | DN4779-ND 5.18 444 3.70 | DC630R-394K 
470 +10% 1.58 377 12.19 | DN4782-ND 5.18 444 3.70 | DC630R-474K 
560 +10% 1.52 408 12.19 | DN4785-ND 5.18 4.44 3.70 | DC630R-564K 
680 +£10% 1.42 468 12.19 | DN4788-ND 5.18 444 3.70 | DC630R-684K 
Series DC780 
High Current + _~1.79 (20.06) 
. 195 
Power Line Chokes I (4.95) 
Mechanical Configuration: Ferrite bobbin pro- (2020) A 
tected with a flame retardant polyolefin sleeve. | at) 
Center hole allows for mechanical mounting. f Hole-4/40 screw 
Insulated bobbins. Operating Temperature: -55°C -750 (19.05) 
~ 125°C, -55°C ~ 80°C @ full rated current __+ min. 
Nom. Max. | Max. Rated API 
Induct. DCR Current Dimension A | Digi-Key Price Each Delevan 
(HH) (Ohms) (ADC) Inch (mm) Part No. 1 10 50 | Part No. 
Series DC780, +15% 
1.0 0.003 114 -620 (15.748) | DN7841-ND® 4.03 3.45 2.88 | DC780R-102L 
3.9 0.005 114 -620 (15.748) | DN2407-ND 4.03 3.45 2.88 |DC780-392L 
5.6 0.006 11.4 .620 (15.748) | DN2409-ND 4.03 3.45 2.88 | DC780-562L 
8.2 0.007 11.4 .620 (15.748) | DN7854-ND@ 4.03 3.45 2.88 | DC780R-822L 
Series DC780, +10% 
10 0.009 114 .620 (15.748) | DN7842-ND® 5.39 4.62 3.85 | DC780R-103K 
12 0.009 11.4 .620 (15.748) | DN7844-ND@ 5.39 4.62 3.85 | DC780R-123K 
15 0.013 9.0 .625 (15.875) | DN2414-ND 5.39 4.62 3.85 | DC780-153K 
22 0.019 7.2 -630 (16.002) | DN2416-ND 5.39 4.62 3.85 | DC780-223K 
22 0.019 7.2 -630 (16.002) | DN7847-ND® 5.39 4.62 3.85 | DC780R-223K 
33 0.029 5.5 -546 (13.868) | DN7850-ND@ 5.39 4.62 3.85 | DC780R-333K 
56 0.039 5.5 .625 (15.875) | DN7852-ND@ 5.39 4.62 3.85 | DC780R-563K 
100 0.080 4.0 -593 (15.062) | DN7843-ND® 5.39 4.62 3.85 | DC780R-104K 
120 0.090 4.0 -593 (15.062) | DN2425-ND 5.39 4.62 3.85 | DC780-124K 
150 0.098 4.0 -593 (15.062) | DN7845-ND@ 5.39 4.62 3.85 | DC780R-154K 
180 0.110 4.0 -593 (15.062) | DN7846-ND@ 5.39 4.62 3.85 | DC780R-184K 
220 0.150 2.8 .593 (15.062) | DN7848-ND® 5.39 4.62 3.85 | DC780R-224K 
330 0.305 1.6 -590 (14.986) | DN7851-ND® 5.39 4.62 3.85 | DC780R-334K 
470 0.355 1.6 -590 (14.986) | DN2432-ND 5.39 4.62 3.85 | DC780-474K 
560 0.388 1.6 -590 (14.986) | DN7853-ND@ 5.39 4.62 3.85 | DC780R-564K 
2,200 1.540 0.8 -590 (14.986) | DN7849-ND® 5.39 4.62 3.85 | DC780R-225K 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


API Delevan Coils and Inductors (cont) 


Series CM6296 Surface Mount 
Common Mode Chokes 


Features: 


Series CM9900 PC Mount 
Common Mode Chokes 


Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Current Rating at 80°C Ambient: 40°C Rise 
Mechanical Configuration: Tape wrapped winding sections; varnish impregnated assembly 


Notes: (1) Leakage inductance tested at L1 with L2 shorted or at L2 with L1 shorted (2) Windings balanced 


¢ Flat top surface mount case with excellent coplanarity of terminals Specifications: Operating Tem- within 1% 
perature: -55°C ~ 125°C * Maximum Power Dissipation @ 25°C: 2.5W « Inductance Test Frequency: 1KHz 213 18.8 
4 a [- yi 1 ime 
41 | 4 
a dos end : ple 1.0 17.0 _ Ve 
5.33] 22.10 3 6 tg ri iif 
iA 3 | “4 Le 64 Sq.-[-| 44.4 iy fi == 
=) | b54 L299 —| 13.4 
26.87 10.74=15.08 2 3 
Inductance Current API 
Induc- | Maximum| Max. DC (uH) Rating Max. Digi-Key Price Each Delevan 
jtance +25%| Current Resis- Price Each API Delevan Li or L2 (Amps) Part No. 1 10 100 Part No. 
(HE) eal Rating (A) /etance (2) i LOT SS100 8 kRarhNo: 820 14 DN4614-ND 4.20 3.60 2.40 | CM9900-824 
25 20 014 DN4724-ND 12.15 10.41 6.94 | CM6296R-253 2,200 55 DN4619-ND 4.20 3.60 2.40 CM9900-225 
50 20 .014 DN4728-ND 12.15 10.41 6.94 | CM6296R-503 
100 19 016 DN4719-ND 12.15 10.41 6.94 | CM6296R-104 
150 19 016 DN4721-ND 12.15 10.41 6.94 | CM6296R-154 . 
200 17 016 DN4723-ND 12.15 10.41 _6.94_| CM6296R-204 Series CM6149 
300 15 020 DN4726-ND 1215 10.41 6.94 | CM6296R-304 Surface Mount Low Profile Common 
450 13 024 DN4727-ND 1215 10.41 6.94 | CM6296R-454 . 
650 11 .030 DN4729-ND 1215 10.41 6.94 | CM6296R-654 Mode Chokes / Isolation Transformers 
1000 ie -050 DN4720-ND 12.15 10.41 6.94 | CM6296R-105 Operating Temperature Range: —55°C ~ 105°C Electrical Characteristics: Measured @ 25°C Maximum 
1500 5 -090 DN4722-ND 12.15 10.41 6.94 | CM6296R-155 Power Dissipation @ 25°C: .200W 
2500 44 162 DN4725-ND 12.15 10.41 6.94 _ | CM6296R-255 
250 (6.35)- 
212 200° 
* e (5.08), Start 
Series CM6460 Surface Mount Aga edlieas ne Logo aceet 4 1 
“3 e e 
Common Mode Chokes Are een (1.52) (0.64) 
Features: ; -300 ] | (2-54) L2 li 
* Excellent coplanarity of terminals Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C (88) 
* Maximum Power Dissipation at 25°C: .605W »* Test Frequency: 10kHz EJ 
.300 (7.62) 
10.16 [300 (7.62) 3 oe 2 
<6) Start 400 (10.16) ms 
12.44» 4994 — | 
#1 7 a) L2 FgL1 
e e Inductance | Max. Rated API 
13.46—! \=la417 S200 2 #25% (WH) | DCR RMS Current | Digi-Key Price Each Delevan 
: L1 or L2 (Ohms) | (Amps DC) Max. | Part No. 1 10 100 | Part No. 
induce Bote aa | Maximum] iia 5 68 020 2.0 DN42145-ND® 12.53 10.74 7.16 | CM6149R-683 
HES [bem] Wea | Giglecy FULD AMOR 100 030 16 DN42143-ND@ 1253 10.74 7.16 | CM6149R-104 
25% (UH) t (A (a) Part No. 1 10 100 | PartNo. 
= =e ) om ) se ae - ee ee 330 090 75 DN12831-ND 1253 10.74 7.16 | cM6149-334 
155 -_ oie BREMEN) 44.90 in30 Bip. | SEMBAGORMAEA 1,200 350 30 DN12835-ND 1253 10.74 7.16 | CM6149-125 
290 50 ‘O12 DN4736-ND 4190 1020 680 | CMe460R-224 1,500 500 24 DN12836-ND 1253 10.74 7.16 | CM6149-155 
330 4.0 017 | DN4738-ND 1190 10.20 6.80 | CM6460R-334 2,200 | 750 18 DN12837-ND 12.53 10.74 7.16 | CM6149-225 
500 3.3 .024__| DN4740-ND 11.90 10.20 —6.80_| CM6460R-504 2,200 .750 18 DN42144-ND® 1253 10.74 7.16 | CM6149R-225 
750 27 035 DN4742-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6460R-754 
1000 2.2 .049 DN4731-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6460R-105 RoHS Compliant 
1200 17 068 DN4733-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6460R-125 
1800 14 106 DN4735-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6460R-185 i 
2200 14 .150 DN4737-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6460R-225 Series CM6350 
3300 85 .210 | DN4739-ND 1190 10.20 6.80 _| CM6460R-335 Surface Mount Common Mode Chokes 
5000 .70 320 DN4741-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6460R-505 
7500 44 640 DN4743-ND 11.90 10.20 6.80 CM6460R-755 Operating Temperature Range: —55°C ~ 105°C Electrical Characteristics: Measured @ 25°C Maximum 
10,000 .33 .900 DN4732-ND 11.90 10.20 6.80 | CM6460R-106 Power Dissipation @ 25°C: .400W 
(:350 (8.90) 
200" | { 
Series CM6560 Surface Mount Common [@pens | eae 6.08), | ae 
Mode Chokes (.2e8) ples: 100 (1.52) (0.64) 
2.54) Start 
Features: 505 £ - eae 4 1 
* Excellent coplanarity of terminals Specifications: « Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C (12.827) 405 | -100 #1 (7.24) — $ be 
* Maximum Power Dissipation at 25°C: .725W * Test Frequency: 10kKHZ (10.287) + 7(2.54) - 
1 a 285 La u 
|+-12.6—-| Start (7.24) 
5) 4 1 405 i 
Or © —15.8—» efie |.(10.287) +| 1@ & 4 . 
i |__..360 __| aie 
7.8810 fl L2 '13L1 |_-505 (12.827) | 0.14) Finish 
Fal t 
© 6) 513.81 3 2 
k-16.0 —+ Finish Inductance | Maximum Rated API 
25% (WH) DCR RMS Current | Digi-Key Price Each Delevan 
Induc- Rated |Maximum L1 or L2 (Ohms) | (Amps) Max. | Part No. ll 10 100 | Part No. 
pence me DBM SiC Ur Chay BDIGEKSY Ericajeach BUDS every 33 0.007 5.50 DN42151-ND 9.52 8.16 5.44 | CM6350R-333 
9 
2570) ater (B YS eae) [ortiNo2 i uy LOO Batting: a7 0.008 5.00 DN42154-ND 952 816 5.44 | CM6350R-473 
100 85 005 =| DN4744-ND 1733 14.85 9.90 | CM6560R-104 68 0.010 420 DN42157-ND 952 816 5.44 | CM6350R-683 
180 7 .007 DN4749-ND 1733 14.85 9.90 | CM6560R-184 : ‘ : : : 
_ re 015 RRRteeeinny eas as oor | “cumesacn:aea 100 0.014 3.30 DN42146-ND 952 8.16 5.44 | CM6350R-104 
500 36 023 | DNa754-ND 1733 14.85 9.90 | cMes60R-504 220 0.027 2.20 DN42149-ND 952 8.16 5.44 | CM6350R-224 
750 3.0 .034__| DN4756-ND 17.33 14.85 9.90 | CM6560R-754 330 0.040 1.80 DN42152-ND 952 8.16 5.44 | CM6350R-334 
1000 24 .047 | DN4745-ND 17338 14.85 =: 9.90_ | CM6560R-105 470 0.060 1.50 DN42155-ND 952 816 5.44 | CM6350R-474 
1800 1.9 08 DN4750-ND 1733 14.85 9.90 | CM6S560R-185 680 0.090 1.20 DN42158-ND 952 8.16 5.44 | CM6350R-684 
Gan ve pe aeons bs yee aa Peepe ae 1,000 0.130 0.90 DN42147-ND 9.52 816 5.44 | CM6350R-105 
E06 ase Pre ascenm 4758 14.85 9.90" | scMeBe0R 506 1,500 0.190 0.75 DN42148-ND 952 8.16 5.44 | CM6350R-155 
7500 0.75 .360 DN4757-ND 1733 14.85 9.90 | CM6560R-755 2,200 0.300 0.60 DN42150-ND 952 816 5.44 | CM6350R-225 
10,000 0.55 530 | DN4746-ND 1733 14.85 9.90 | CM6560R-106 3,300 0.550 0.40 DN42153-ND 952 8.16 5.44 | CM6350R-335 
12,000 0.45 .730 | DN4747-ND 17.33 14.85 9.90 | CM6560R-126 4,700 1.050 0.25 DN42156-ND 952 8.16 5.44 | CM6350R-475 
15,000 0.35 1.05 | DN4748-ND 1733 14.85 9.90 | CM6560R-156 = 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1449 


API Delevan Coils and Inductors (cont) 


Series 4426 Surface Mount Air Core Inductors 


High Q, wire wound air cores designed to operate over a wide frequency range. Flat cap top is suitable for 


automatic placement. Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Series BF Split Ferrite Suppressors for 
Round Cables 


One of the most versatile and cost effective shielding methods that can be used today is the API Delevan bisected ferrite 
cable snap assembly. The bisected styling, or familiar clamshell enclosure design, offers the ultimate in adaptability. The 
RF absorbing material interacts directly with unwanted high frequency energy and dissipates it effectively while allowing 


Top [] Side Encapsulant —-H data signals to pass unimpeded. 
T T All plastic and adhesive components are UL Recognized with Flammability Ratings of UL94V-0, UL-510 or UL-746C. 
B i! | Color is black. 
| Bottom i ry 
(| End a Al] F 
EA = 1 
Lo | 
{ -G—+} 
kL IE ; 
Lp Strip length Typical Pad Layout 
Max: 90°, Min: 0° 
Size A Size B 
(Inch) (mm) (Inch) (mm) 
A Max. 120 3.05 -120 3.05 
B Max. 125 3.18 125 3.18 
C Max. 145 3.68 270 6.86 
D -115+.010 2.92+.25 -230+.010 5.84+.25 
E -05+.015 1.274.38 .05+.015 1.27+.38 
E -165 419 285 7.23 
G -110 2.79 110 2.79 
H -130 3.30 -130 3.30 
Il .050 1.27 -050 1.27 
J .065 1.65 185 4.69 
Cut Tape API 
Size | Induct. Q | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Delevan 
Code| (nH) | Turns} Min. | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
Series 4426 Air Core Inductors 
2.5 +10%| 1 145 |DN7739CT-ND@ 97 .92 .60 | DN7739TR-ND@} 650 231.73 | 4426R-1 
5.010%] 2 140 |DN7741CT-ND@® 97 .92  .60 | DN7741TR-ND@} 650 231.73 |4426R-2 
A |8.025%|] 3 140 |DN7742CT-ND@® 97 .92  .60 | DN7742TR-ND@} 650 231.73 |4426R-3 
a 4 re ' Impedance (0) Dimensions (mm) Digi-Key Price Each API Delevan 
12.5 +5%| 4 137 |DN7743CT-ND@® 97 .92  .60 | DN7743TR-ND@} 650 231.73 |4426R-4 Fig. (@25MHz |@100MHz| A B C D [| paniNae 1 10 400 | Part No. 
18.5 +5%| 5 132 |DN7744CT-ND@® 97 .92  .60 | DN7744TR-ND@} 650 231.73 |4426R-5 136 250 223 233 10 326 — | DNA715-ND 298 255 1.70 |BF2223 
22045%| 7 | 102|pN4oo7cT-ND 97 92 60 |— = — |4426-7 1 | 155 257 | 296 30.5 13 33 — | DN4716-ND 2.98 255 1.70 |BF2930 
22.0 +5%| 7 102 |DN7745CT-ND® 97 .92 60 | DN7745TR-ND@} 400 142.60 |4426R-7 a ae 178 108 65 325 — (ONSA0:N0 2.98 2.55 _1.70 {BFI719 
tayo et . “ ‘ a A a 
in 96 154 1.7 13 5 25  — | DN4707-ND 2.03 1.74 1.16 |BF1125-5 
F 28.0+5%| 8 | 105 | DN4008CT-ND 97.92.60 |DN4008TR-ND | 400 142.60 | 4426-8 2} 112 172 18 197 9 35 — | DN4711-ND 203 1.74 1.16 |BF1835 
28.0 +5%| 8 105 |DN7746CT-ND@® 97 .92  .60 | DN7746TR-ND@} 400 142.60 | 4426R-8 139 191 17 13 3.5 25 ~— | DN4706-ND 2.03 1.74 1.16 |BFI125-3 
35.5 45%) 9 | 112 |DN7747CT-ND@ 97 .92 .60 |DN7747TR-ND@| 400 | 142.60 |4426R-9 3 | 82 146/128 14.7 4 = 25 = — | DN4708-ND 1.72 1.47 98 | BF1225 
43.0 +5%| 11 | 106 |DN7740CT-ND@ 97 92 60 |DN7740TR-ND@| 400 | 142.60 |4426R-10 & Wr Ma TBE 88 One ne Le AT Eee 
wee cS FC JACIRED S| : - 4 95 |315 — 15 15.2 — | DN4718-ND 1.86 1.59 1.06 |BF3121 
4426RKIT-ND® (4426RKIT) Series 4426 Inductor Kit 4 42 94 215 — 815 16.8 — | DN4713-ND 1.86 1.59 1.06 | BF2123 
5 each of 10 values (2.5nH to 43nH), 50 total pieces ........ 0... e eee eee $147.00 50 107 215 — 815 19.7 — | DN4714-ND 1.86 41.59 1.06 |BF2125 
RoHS Compliant 51 103 30.5 — 114 17.7 — | DN4717-ND 1.86 1.59 1.06 | BF3024 
5 126 174 186 — 9 31 35.2 | DN4712-ND 217 1.86 1.24 | BF1835-9 


Series SMB 2.5 Surface Mount Shield Beads 


High resistivity ferrite material eliminates the need to insulate windings. 
Lead wire is plated copper. Operating Temperature Range: —40°C ~ 125°C 


Flexible Ferrite Absorbent Tubing 


.265 (6.73) -460 (11.68) Features: ¢ Provides effective EMI suppression in a wide frequency range (10MHz to 3GHz) * High 
(— =" = Max. = electrical resistance (106 to 108) » Easy and fast to process » Extremely flexible * Six sizes to chose from 
sll 2075 * Can be incorporated into the over-molding process on cable assemblies * Eliminates the task of soldering 
tas! "19| .095 (1.91) braid » Effectively eliminates EMI and RFI problems on internal and external power, data and signal lines 
(4.70), (4.82) (2.41) ; - =! Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C *Length: 1 meter 
+ 178 (4.52) 
+ .089 (2.29) i Inside Outside Typical 
\\\ tags 056 Diameter | Diameter Impedance (Q) | Digi-Key Price Each API Delevan 
4 (4.90) (1.42) (mm) (mm) @ 100MHz Part No. 1 10 100 | Part No. 
[_ | L|075 (1.91) 1.8 2.9 140 DN41988-ND 19.53 16.74 11.16 | FFAT32 
29 (7.37) Min. 4 5 138 DN41989-ND. 20.62 1767 ~—-11.78 | FFAT54 
: 5 6.5 132 DN41990-ND 46.41 39.78 26.52 | FFAT65 
Minimum Impedance (Ohms) 6 9 134 DN41991-ND. 84.14 72.12 48.08 | FFAT96 

API Delevan 70 00 ey 50 20 ie bax? {DCR Max: 7 4 137 DN41992-ND 104.69 89.73 59.82 | FFAT117 

Part No. Turns MHz MHz MHz MHz (Amps) (Ohms) 10 14 149 DN41993-ND. 125.86 10788 71.92 | FFAT1410 

SMB2.5-1 21/2 210 385 400 375 9.5 0.005 

SMB2.5-2 212 NA 490 635 650 95 0.005 

Flexible Ferrite Absorbent Material 
Cut Tape Tape & Reel 

Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing API Delevan Features: » Provides effective EMI suppression in a wide frequency range (10MHz to 3GHz) ° Effective 

Part No. 10 50 100 Part No. 700 Part No. in preventing resonance and suppressing coupling ¢ Ultra thin (.25mm through 2.5mm) »* High electrical 

DN7957CT-ND 92 15 60 DN7957TR-ND 249.55 SMB2.5R-1 resistance (106 to 108 ohms) » Extremely flexible 

DN7958CT-ND 92 75 60 DN7958TR-ND 249.55 SMB2.5R-2 Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 

Sheet Sheet 
Series 4221 Surface Mount Size Thickness Adhesive Impedance | Digi-Key Price Each API Delevan 
Filter Beads Fy (mm) (mm) Backing | @100MHz | Part No. if 10 100 | Part No. 

I i | 1 0.25 Yes 55 DN41994-ND 14.11 12.09 8.06 | FFAM025-1*1*T 
Specifications: * Operating Temperature Range: 7 C 0.6 No 58 DN41995-ND 10.33 8.85 5.90 | FFAMO6-1*1 
Pee sayoake ae paung: 5A mexum RY 0.6 Yes 58 DN41996-ND 11.76 10.08 6.72 | FFAMO6-1"1*T 

atonal nerite baad withiplated couper teal Ee kD 1.0 No 60 | DN41997-ND 1281 10.98 7.32 | FFAMt0-1"1 

Tape and Reeld 1.0 Yes 60 DN41998-ND 14.21 1218 8.12 | FFAM10-1*1*T 

Impedance (0) Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Pricing API Delevan 100 x 100 15: No 61 DN41999-ND 19.11 16.38 10.92 | FFAM15-1*1 

z[@100MHz| A DE | PartNo. 110 100 500 Part No. 15 Yes 61 DN42000-ND 20.55 17.61 11.74 | FFAM15-1*1*T 

22 47 5.0 3.05 3.05 1.5 1.25) DN4702CT-ND 55 5.20 33.80 100.75 }4221R-1 20 No 62 DN42001-ND 25.69 22.02 14.68 | FFAM20-1*1 

45 95 |/9.5 3.05 3.05 1.5 1.25) DN4703CT-ND .55 5.20 33.80 100.75 |4221R-2 if 44 

22 42 |55 297 35 15 125/DN4704CT-ND 55 520 33.80 100.75 |4221R-3 oe ie pam 0 een alle. fence «19-024 EAM EL 

43 85 |8.9 4.75 3.5 1.5 1.85/DNA705CT-ND 55 5.20 33.80 100.75 |4221R-4 25 No 63 DN42003-ND eee cife: 1090) REM eS tt 
¢ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 2.5 Yes 63 DN42004-ND 33.85 29.01 19.34 | FFAM25-1*1*T 


1450 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Mdcom 


Features: * Extremely low profile power inductor * High current capability » High reliability and perfect soldering Specifications: » Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 
characteristics because of an integrated soldering pad * Magnetically shielded which results in a low leakage field 


*WE—- 


WURTH ELEKTRONIK 


WE-TPC Series — Shielded Low Profile 
Power Inductors 


Applications: * Portable power like PDA Digital camera * PCMCIA cards and diplays * DC/DC converter 


Dim. in mm 


Rated Cut Tape Rated Cut Tape 
Inductance DCR Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* Wurth Inductance DCR Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Wurth 
(WH) Max. (0) (A) Part No. il 25 100 | Qty. Pricing Part No. (WH) Max. (0) (A) Part No. 1 25 100 | Qty. Pricing Part No. 
T-Type — Fig. 1 L-Type — Fig. 6 
on 0.020 48 | 732-43214-ND 1.92 160 1.36 11,500 | 640.00/M | 74402800011 12 0.03 3.0 | 732-1026-1-ND 192 160 1.36] 500 400.00 | 7440520012 
0.33 0.035 3.0 | 732-1322-1-ND 1.92 160 1.36 | 1,500 | 640.00/M | 74402800033 18 0.035 26 | 732-1027-1-ND 1.92 160 1.36 | 500 400.00 | 7440520018 
0.47 0.042 2.6 | 732-1323-1-ND 1.92 160 1.36] 1,500 | 640.00/M | 74402800047 25 0.04 24 | 732-1028-1-ND 1.92 160 1.36 | 500 400.00 | 744052002 
0.82 0.065 2.2 | 732-1324-1-ND 1.92 160 1.36] 1,500 | 640.00/M | 74402800082 3.0 0.045 22 | 732-1029-1-ND 1.92 1.60 1.36 | 500 400.00 | 744052003 
1.0 0.085 2.2 | 732-1000-1-ND 1.92 1.60 ‘1.36. | 1,500 | _640.00/M | 744028001 3.9 0.055 2.0 | 732-1030-1-ND 1.92 1.60 ‘1.36 | 500 400.00 | 7440520039 
22 0.130 18 | 732-1001-1-ND 1.92 1.60 1.36 [1,500 | 640.00/M | 744028002 5.0 0.06 1.65 | 732-1031-1-ND = 192 1.60 1.36 | 500 400.00 | 744052005 
3.3 0.210 1.3 | 732-1002-1-ND 1.92 1.60 = 1.36 | 1,500 | | 640.00/M | 744028003 6.2 0.08 1.45 | 732-1032-1-ND 1.92 1.60 1.36 | 500 400.00 | 744052006 
47 0.300 115 | 732-1003-1-ND 1.92 160 1.36) 1,500 | 640.00/M | 744028004 78 0.09 1.35 | 732-1033-1-ND 1.92 160 1.36 | 500 400.00 | 744052007 
68 0.460 0.9 | 732-1004-1-ND 1.92 1.60 1.36 | 1,500 | 640.00/M | 744028006 9.0 on 1.25 | 732-10341-ND 1.92 1.60 1.36 | 500 400.00 | 744052009 
10 0.740 0.7 | 732-1092-1-ND 1.92 «1.60 ~—_—‘1.36 | 1,500 | _640.00/M | 744028100 10 0.13 VA | 73240354-ND 1.92 1.601.386 | 500 400.00 | 744052100 
TH Type — Fig. 2 26 0.03 3.0 | 732-1036-1 ee 0 = Z 7.49 | 400 385.20 | 744053002 
4395-414 ; r 0 | 732-1036-1- ; mk 5.20 | 74405: 
O41 0.016 5.0] 732-1925-1-ND 1.98 7.65 1.4777,200 J 660.00/M 774402900011 an oo a3 esoGeENIDM of10 tee 14g | ano Baron [7adgeanns 
0.33 0.028 3.2 | 732-1326-1-ND 1.98 165 1.41] 1,200 | 660.00/M | 74402900033 
era 4.0 0.035 25 | 732-1038-1-ND 210 175 1.49] 400 385.20 | 744053004 
0.47 0.037 28 | 732-1327-1-ND 1.98 165 1.41 1,200 | 660.00/M | 74402900047 
ee 47 0.038 24 | 732-1039-1-ND 210 1.75 1.49] 400 385.20 | 7440530047 
0.82 0.046 26 | 732-1328-1-ND 1.98 165 1.41] 1,200 | 660.00/M | 74402900082 a O04 23 OREN =ooi0 478 449| 400 38500 | 744053008 
1.0 0.064 25 | 732-1086-1-ND —-1.98 1.65 ‘1.41 | 1,200 | _660.00/M | 744029001 : : : : : : : 
22 0.410 | 1.9 | 732-1087--ND 1.98 1.65 1.41 | 1,200 | 660.00/M | 744029002 oe oot | oe eae Fe 8 a0 be 20 | raseat0s 
33 0.155 1.55 | 732-1088-1-ND 198 1.65 1.41 | 1,200 | 660.00/M | 744029003 : : : : : : : 
10 0.07 15 | 732-1043-1-ND 210 1.75 1.49} 400 385.20 | 744053100 
47 0.210 1.2 | 732-1089-1-ND 1.98 1.65 1.41 | 1,200 | 660.00/M | 744029004 
12 0.08 1.46 | 732-1044-1-ND 240 1.75 1.49) 400 385.20 | 744053120 
68 0.380 1.0 | 732-1090-1-ND 1.98 1.65 += 1.41 | 1,200 | 660.00/M | 744029006 15 01 138 |73210454-ND 240 175 1491 400 385.20 | 744053150 
10 0.500 0.8 | 732-1091-1-ND 1.98 1.65 ‘1.41 | 1,200 | _660.00/M | 744029100 - : : : : : 
: : 18 on 1.25 | 732-1046-1-ND 210 1.75 149/ 400 385.20 | 744053180 
S-Type — Fig. 3 22 0.12 1.15 | 732-1047-1-ND 210 175 1.49) 400 385.20 | 744053220 
1.5 0.047 1.75 | 732-1005-1-ND 1.80 1.50 1.28 | 1,000 600.00 | 744031001 °o7 0.16 1.05 | 732-1048-1-ND 210 1.75 1.49 | 400 385.20 | 744053270 
25 0.058 1.45 | 732-1006-1-ND 180 150 1.28 | 1,000 600.00 | 744031002 33 0.19 90 | 732-1049-1-ND 210 1.75 149 400 385.20 | 744053330 
3.6 0.085 1.38 | 732-1007-1-ND 180 1.50 1.28 | 1,000 600.00 | 744031003 47 0.25 82 | 732-1050-1-ND_ 2.10 (1.75 ~—«:1.49 | 400 385.20 | 744053470 
47 0.105 1.2 732-1008-1-ND 1.80 1.50 1.28 | 1,000 600.00 | 744031004 68 0.35 62 732-1051-1-ND 2.410 1.75 7.49 | 400 385.20 | 744053680 
6.8 0.156 85 732-1009-1-ND 1.80 1.50 1.28 | 1,000 600.00 | 744031006 400 0.48 45 732-1052-1-ND 240 1.75 4.49 | 400 385.20 | 744053101 
10 0.205 74 | 7321010-1-ND 180 1.50 1.28 | 1,000 600.00 | 744031100 XL-Type — Fig. 8 
15 0.285 62 | 732-1011-1-ND 1.80 1.50 ‘1.28 | 1,000 600.00 | 744031150 Te 
22 | oso | st | 7az-t0re1-no 1.20 1.60 128 1,000) 600.00 | 744031200 | | |} | “oor | 72 | raadosatno 234 198 tes | 1000 | 780.00 radoesoots 
33 0.660 42 | 732-1013-1-ND 1.80 1.50 1.28 | 1,000 800.00 | 744031330 22 0.015 6.2 | 732-1055-1-ND 234 1.95 1.66 | 1,000 780.00 | 7440650022 
47 1.0 39) 732-1014-1-ND 1.80 1.50 1.28 | 1,000 800.00 | 744031470 33 0.02 5.3 | 732-1056-1-ND 234 1.95 1.66 | 1,000 780.00 | 7440650033 
100 24 25 | 7321015A-ND 1.80 1.50 1.28 | 1,000 600.00 | 744031101 47 0.023 46 | 732-1057-1-ND 2.34 1.95 _1.66 | 1,000 780.00 | 7440650047 
M-Type — Fig. 4 68 0.033 42 | 732-1058-1-ND 234 195 1.66 | 1,000 780.00 | 7440650068 
1.0 0.030 27 | 7321016-1-ND 1.74 145 1.24] 800 556.80 | 744042001 8.2 0.037 3.8 | 732-1059-1-ND 234 1.95 1.66 | 1,000 780.00 | 7440650082 
18 0.050 | 2.35 | 732-10171-ND 1.74 145 1.24) 800 556.80 | 7440420018 10 0.053 3.0 | 732-1060-1-ND 234 195 1.66 | 1,000 780.00 | 744065100 
27 0.06 2.03 | 732-1018-1-ND 174 1.45 1.24} 800 556.80 | 7440420027 15 0.09 2.2 | 732-1061-1-ND 234 195 1.66 | 1,000 780.00 | 744065150 
33 0.065 1.95 | 732-10191-ND 1.74 145 1.24) 800 556.80 | 744042003 22 0.135 1.8 | 732-1062-1-ND —-2.34_——1.95 1.66 | 1,000 780.00 | 744065220 
3.9 0.075 1.82 | 732-1020-1-ND 1.74 145 (1.24 | 800 556.80 | 7440420039 33 0.18 16 | 732-1063-1-ND 234 1.95 1.66 | 1,000 780.00 | 744065330 
47 0.082 1.72 | 732-1021-1-ND «1.74 «145 ~—«1.24 | 800 556.80 | 744042004 47 0.23 1.4 | 732-1064-1-ND 2.34 1.95 1.66 | 1,000 780.00 | 744065470 
56 0.09 1.64 | 732-1022-1-ND 174 145 1.24) 800 556.80 | 744042005 56 0.27 1.25 | 732-1065-1-ND 234 1.95 1.66 | 1,000 780.00 | 744065560 
6.8 04 1.5 | 732-1023-1-ND 174 145 1.24} 800 556.80 | 744042006 68 0.3 1.2 | 732-1066-1-ND 2.34 1.95 1.66 | 1,000 780.00 | 744065680 
8.2 0.135 14 732-1024-1-ND 1.74 1.45 1.24 | 800 556.80 | 744042008 82 0.42 1 732-1067-1-ND 2.34 1.95 1.66 | 1,000 780.00 | 744065820 
10 0.15 1.3 | 732-1025-1-ND 1.74 1.45 1.24 | 800 556.80 | 744042100 100 0.47 1.0 | 732-1068-1-ND 234 1.95 1.66 | 1,000 780.00 | 744065101 
MH-Type — Fig. 5 120 0.56 .90 | 732-1069-1-ND 2.34 1.95 1.66 | 1,000 780.00 | 744065121 
12 0.020.) 31 |73210031-ND 1.92 1.60 1.36 | 500 400.00 | 7440430012 150 0.68 85 (S2HOUEENDR 234 1.95 __ 1.66 | 1,000 780.00 | 744065151 
18 0.025 27 | 732-1094-1-ND 1.92 160 41.36] 500 400.00 | 7440430018 XLH-Type — Fig. 9 
22 0.028 25 732-1095-1-ND 1.92 1.60 1.36 | 500 400.00 | 7440430022 1.5 0.0075 7.2 732-1071-1-ND 2.70 2.25 1.92 | 800 864.00 | 7440660015 
27 0.03 235 | 732-1096-1-ND 1.92 1.60 1.36 | 500 400.00 | 7440430027 2.2 0.0105 6.7 | 732-1072-1-ND 2.70 2.25 1.92 | 800 864.00 | 7440660022 
33 0.035 2415 | 732-1097-1-ND 1.92 1.60 1.36 | 500 400.00 | 744043003 3.5 0.015 5.8 732-1073-1-ND 2.70 2.25 1.92 | 800 864.00 | 7440660035 
5.0 0.022 49 | 732-10741-ND 270 225 1.92 | 800 864.00 | 744066005 
39 0.06 1.72 | 732-1098-1-ND 192 160 1.36 | 500 400.00 | 7440430039 
47 0.07 | 1.55 | 732-1099-1-ND 1.92 1.60 1.36 | 500 400.00 | 744043004 ae a a eae a ie ie os an Oe 
56 0.085 1.38 | 732-1100-1-ND 192 160 1.36) 500 400.00 | 744043005 B : -1076-1- . . : : 
6.8 0.09 13 | 732-41011-ND 1.92 1.60 1.36 | 500 400.00 | 744043006 1 0.05 3.2 |eetOmEEND® 8270 225 «1.92 | 800 864.00 | 744066150 
Gaye 22 0.075 25 | 732-1078-1-ND 270 225 1.92] 800 864.00 | 744066220 
8.2 04 1.25 | 732-1102-1-ND 192 1.60 ‘1.36 | 500 400.00 | 744043008 
33 0.112 24 | 732-1079-1-ND 270 225 1.92 | 800 864.00 | 744066330 
10 O11 1.19 | 732-11031-ND 192 160 1.36 | 500 400.00 | 744043100 ae 
47 0.16 1.75 | 732-1080-1-ND 2.70 2.25 1.92 | 800 864.00 | 744066470 
12 0.125 112 | 732-11041-ND 192 1.60 1.36 | 500 400.00 | 744043120 
ape 68 0.216 15 | 732-1081-1-ND 270 225 192 | 800 864.00 | 744066680 
15 0.15 1.03 | 732-1105-1-ND 192 160 1.36) 500 400.00 | 744043150 
eee 100 0.3 1.2 | 732-1082-1-ND 270 225 1.92] 800 864.00 | 744066101 
18 0.16 98 | 732-1106-1-ND 1.92 1.60 1.36 | 500 400.00 | 744043180 
Ps nee aos [SOMA 192 160 136 (| 500 ADMD | 744048990 150 0.47 1.0 | 732-1083-1-ND 270 225 192] 800 864.00 | 744066151 
: : 2 : : 2 220 0.74 75 | 732-1084-1-ND 270 225 192] 800 864.00 | 744066221 
33 0.230 82 732-1108-1-ND 1.92 1.60 1.36 | 500 400.00 | 744043330 330 1.0 60 732-1085-1-ND 270 2.95 4.92 | 800 864.00 | 744066331 
47 0.280 75 | 732-1109-1-ND 1.92 1.60 1.36 | 500 400.00 | 744043470 | = 
68 0.400 63 | 732-1110-1-ND 192 160 1.36) 500 400.00 | 744043680 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
100 0.600 | 51 ESZaIEEN 1921.60 1.86 | 600 400.00 | 744043101 | 732-1656-ND (744722) WE-TPC/PD/PD2 Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit) . $126.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ah / Ss WE-HCA Series — High Current Flat Wire 
Mdcom —wetansx SMD Inductors 


Features: ¢ Flat wire coil for lower losses at high frequency ranges * Low leakage field * Extremely low profile Applications: * Graphic cards * Laptops « Industrial computers * Motherboards « High current switching 


design Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 150°C « Inductance Tolerance: +20% regulators * High temperature electronics * Polyphase switching regulators Bim ina 


Rated Cut Tape Rated Cut Tape 
Inductance DCR Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Wiirth Inductance DCR Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Wiirth 
(wH) Max.(mQ)| (A) Part No. il 25 100 Qty. Pricing | Part No. (uH) Max. (mQ)| (A) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
Fig. 1 4.70 7.70 13 732-1128-1-ND 4.50 3.75 3.19 | 400 825.20 | 7443551470 
0.19 0.72 29 732-1112-1-ND 4.32 3.60 3.06 | 400 792.00 | 744355019 6.00 9.00 12 732-1129-1-ND 4.50 3.75 3.19 | 400 825.20 | 7443551600 
0.47 1.30 6 732-1114-1-ND 4.32 3.60 3.06 | 400 792.00 | 744355047 7.30 6.40 13 732-1137-1-ND 4.50 3.75 3.19 | 400 825.20 | 7443551730 
0.90 1.90 94 732-1115-1-ND 4.32 3.60 3.06 | 400 792.00 | 744355090 9.20 8.40 12 732-1138-1-ND 4.50 3.75 3.19 | 400 825.20 | 7443551920 
1.40 2.80 22 732-1116-1-ND 4.32 3.60 3.06 | 400 792.00 | 7443550140 11.30 10.00 ah 732-1139-1-ND 4.50 3.75 3.19 | 400 825.20 | 7443551111 
2.30 4.50 17.5 | 732-1117-1-ND 4.32 3.60 3.06 | 400 792.00 | 7443550230 13.00 12.50 10 732-1140-1-ND 4.50 3.75 3.19 | 400 825.20 | 7443551131 
3.20 6.50 16 732-1118-1-ND 4.32 3.60 3.06 | 400 792.00 | 7443550320 15.40 16.00 9 732-1141-1-ND 4.50 3.75 3.19 | 400 825.20 | 7443551151 
4.80 12.00 af 732-1119-1-ND 4.32 3.60 3.06 | 400 792.00 | 7443550480 Fig. 3 
6.00 15.00 9.5 | 732-1120-1-ND 4.32 3.60 3.06 | 400 792.00 | 7443550600 0.15 0.72 25 732-1142-1-NDF 3.90 3.25 2.77 | 800 7248.00 | 744355215 
Fig. 2 0.30 1.30 22 732-1130-1-ND 3.90 3.25 2.77 | 800 1248.00 | 744355230 
0.20 0.43 32 732-1121-1-ND 4.50 3.75 3.19 | 400 825.20 | 744355122 0.56 1.80 20 732-1131-1-ND 3.90 3.25 2.77 | 800 1248.00 | 744355256 
0.47 0.80 30 732-1122-1-ND 4.50 3.75 3.19 | 400 825.20 | 744355147 1.00 3.80 16 732-1132-1-ND 3.90 3.25 2.77 | 800 1248.00 | 7443552100 
0.82 1.20 7 732-1123-1-ND 4.50 3.75 3.19 | 400 825.20 | 744355182 1.50 5.70 14 732-1133-1-ND 3.90 3.25 2.77 | 800 1248.00 | 7443552150 
1.30 2.00 25 732-1124-1-ND 4.50 3.75 3.19 | 400 825.20 | 7443551130 2.00 8.00 1 732-1134-1-ND 3.90 3.25 2.77 | 800 1248.00 | 7443552200 
2.00 3.00 23 732-1125-1-ND 4.50 3.75 3.19 | 400 825.20 | 7443551200 2.80 13.00 9.5 732-1135-1-ND 3.90 3.25 2.77 | 800 1248.00 | 7443552280 
2.80 3.80 19 732-1126-1-ND 4.50 3.75 3.19 | 400 825.20 | 7443551280 4.30 17.00 8.0 732-1136-1-ND 3.90 3.25 2.77 | 800 1248.00 | 7443552430 
3.70 5.30 7 732-1127-1-ND 4.50 3.75 3.19 | 400 825.20 | 7443551370 * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + +30% Tolerance 


Features: ¢ Flat wire coil for lower losses at high frequencies »* Low leakage field * Extremely low profile design 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 155°C * Inductance Tolerance: +20% Applications: * Graphic 
cards * Laptops « Industrial computers * Motherboards » High current switching regulators » High temperature 
electronics » Polyphase - switching regulators 


WE-HC Series — High Current Flat 
Wire SMD Inductors 


Dim. in mm 


Rated Cut Tape Rated Cut Tape 
Inductance | DCR Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* _| Wiirth Inductance | DCR Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* _| Wiirth 
(uH) Max. (mQ)| (A) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. (uH) Max. (mQ)| (A) Part No. 1 25 100 Oty. Pricing | Part No. 
Fig. 1 1.10 3.80 15 | 732-1157-1-ND 330 275 234] 1,000 | 1100.00) 744314110 
0.13 1.05 22 | 732-1143-1-ND 3.06 = 2.55 2.47 | 1,500 | 1020.00/M | 744310013 1.50 5.20 13 | 732-1158-1-ND 3.30, 2.75 2.34 | 1,000 | 1100.00 | 744314150 
0.24 24 18 732-1144-1-ND 3.06 2.55 247 | 1,500 | 1020.00/M | 744310024 2.00 7.00 11.5 | 732-1159-1-ND 3.30 2.75 2.34 | 1,000 1100.00 | 744314200 
0.52 38 14 | 732-1145-1-ND 3.06 = 2.55 2.17 | 1,500 | 1020.00/M J 744310055 3.30 11.6 9 | 732-1160-1-ND 3.30 2.75 = 2.34 | 1,000 | 1100.00 | 744314330 
0.95 65 11 | 732-1146-1-ND 3.06 2.55 2.17 | 1,500 | 1020.00/M | 744310095 4.90 17.00 6.5 | 732-1161-1-ND 330 275 234 | 1,000} 1100.00) 744314490 
115 9 85 | 732-1147-1-ND 3.06 2.55 2.17 | 1,500 | 1020.00/M | 744310115 6.5 25.00 6 | 732-1162-1-ND 3.30 ~=—«-2.75 2.34 | 1,000 | _ 1100.00 | 744314650 
2 14 6.5 | 732-1148-1-ND 3.06 ~—«-2.55 2.17 | 1,500 | 1020.00/M | 744310200 Fig. 4 
Fig. 2 0.16 0.56 25 | 732-1163-1-ND 4.14 345 2.94 | 700 1207.50 | 744325016 
0.68 35 17 | 732-1149-1-ND 3.12 = 2.60 ©. 2.21 | 1,000 | 1040.00] 744311068 0.40 0.77 24 | 732-1164-1-ND 4.14 345 2.94 | 700 1207.50 | 744325040 
15 78 11 | 732-1150-1-ND = 3.12 2.60 = 2.21 | 1,000 | 1040.00 | 744311150 0.72 1.65 22 | 732-1165-1-ND 4.14 345 2.94 | 700 1207.50 | 744325072 
22 11.5 9 | 732-41511-ND = 3.12260 = 2.21 | 1,000 1040.00 | 744311220 1.20 2.00 20 | 732-1166-1-ND 4.14 345 294 | 700 1207.50 | 744325120 
3.3 18 65 | 732-1152-1-ND = 3.12 2.60 2.21 | 1,000 | 1040.00 | 744311330 1.80 4.00 16 | 732-1167-1-ND 4.14 3.45 ——-2.94 | 700 1207.50 | 744325180 
47 20 8 | 732415341-ND 3.12 2.60 2.21 | 1,000 | __ 1040.00 | 744311470 2.40 5.00 14 | 732-11681-ND 4.14 3.45 2.94 | 700 1207.50 | 744325240 
Fig. 3 3.30 6.60 12 | 732-1169-1-ND 414 345 294 | 700 1207.50 | 744325330 
0.24 115 20 | 732-1154-1-ND 330 275 234 /1,000] 1100.00) 744314024 4.20 8.00 11 | 732-1170-1-ND 4.14 3.45 -2.94 | 700 1207.50 | 744325420 
0.47 2.00 18 | 732-1155-1-ND 330 275 234 |1,000 | 1100.00] 744314047 5.50 14.00 10 | 732-1171-1-ND 4.14 3.45 -2.94 | 700 1207.50 | 744325550 
0.76 2.90 15.5 | 732-4156-1-ND 330 2.75 2.34 | 1,000 | _ 1100.00/ 744314076 _| + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Trilogy of Inductors ABC of Transformers — 
Design Guide for EMC Filters, Switch Mode Application and Design Handbook 


Power Supplies and RF Circuits 


Offers professionals or enthusiasts an enormous accumulation of EMC knowledge. With more than 400 pages, 
it shows all the relevant components, principles of filter circuits, and more than 150 applications. Consists of 3 
main sections and is complimented by basic principles and an alphabetical keyword index. The components 
chapter is based on commercially available components and common interference suppression techniques 
are presented. The various components are examined in regard to their potential applications as well as their 
design advantages and disadvantages. The filter circuits chapter provides the reader with information on the 
basic principles of filtering, on various circuitry techniques, and on the layout of filter circuits. However, the heart 
of the Trilogy of Inductors is the applications chapters with over 150 industry specific practical examples. This 
chapter offers layout designs, simulation models, and circuitry examples for every industry. 


F32-1414-ND (744002): cies i015 cdcasacdseateenaeaistedigasderacibadssdahiohencas aadedadeadeaarianiaasons $100.80 


for Transformer Design 


This application and design handbook is a practical guide for selecting suitable transformers for the 
respective application. The 100 page textbook delivers a detailed insight into the functionality of 
transformers. There is also an overview about the qualities of the transformers and their applications. 
Examples of applications and detailed procedure for an assortment of transformers are also included. 
Contained in the package is free simulation software developed by Wirth Electronics. 


This software will calculate a suitable transformer after the parameters are entered. 


732-1415-ND (749002) .. ... $50.40 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1452 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


bY WE-PD Series — Shielded Power SMD Inductors 
Midlcom =~ wormeteconix 


Features: * Magnetically shielded version which results in a low leakage field * High storage capacity *Low Applications: ¢ Switching regulators with low operating voltages (computer, laptop, mobile phones, pagers) 
self-losses * Highest possible current loading for SMD inductors Specifications: * Operating Temperature: * Integrated DC/DC converter * Perfectly suitable for switching regulators with extremely high efficiency 


-40°C ~ 125°C * Graphics cards eae 
Dim. in mm 


DCR Rated Cut Tape DCR Rated Cut Tape 
Inductance | Max. Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Wurth Inductance | Max. Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Wurth 

(wH) (mQ) (A) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. (uH) (mo) (A) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
S-Type — Fig. 1 22.0 36.00 3.37 732-1211-1-ND 3.06 2.55 2.17 | 500 637.50 | 744771122 

10 | 1200) 597 om §=6240 © 2.00 1.70) 1,000 | 800.00 | 7447789001 33.0 | 57.00 | 268 | 732-1212-1-ND 3.06 255 217 | 500 | 637.50 | 744771133 

2.2 20.00 4.02 732-1173-1-ND 2.40 2.00 1.70 | 1,000 800.00 | 7447789002 39.0 68.00 2.49 732-1213-1-ND 3.06 2.55 217 | 500 637.50 | 744771139 

3.3 30.00 3.42 732-1174-1-ND 2.40 2.00 1.70 | 1,000 800.00 | 7447789003 47.0 75.00 224 730-1214-1-ND 3.06 255 217 | 500 637.50 | 744771147 

47 | 36:00) 290 eee § 240 2.00 1-70 17,000 | 800.00 | 7447788004 56.0 | 110.00 | 201 | 732-1391-1-ND 306 255 217 | 500 | 637.50 | 744771156 

6.8 44.00 2.50 732-1176-1-ND 2.40 2.00 1.70 | 1,000 800.00 | 7447789006 


68.0 120.00 1.91 732-1215-1-ND 3.06 255 2.17 | 500 637.50 | 744771168 
82.0 140.00 1.65 732-1392-1-ND 3.06 255 217 | 500 637.50 | 744771182 
100.0 160.00 1.53 732-1216-1-ND 3.06 255 2.17 | 500 637.50 | 74477120 

XL-Type — Fig. 5 


10.0 72.00 1.83 732-1177-1-ND 2.40 2.00 1.70 | 1,000 800.00 | 744778910 

12.0 98.00 1.73 732-1178-1-ND 2.40 2.00 1.70 | 1,000 800.00 | 7447789112 
18.0 140.00 1.41 732-1179-1-ND 2.40 2.00 1.70 | 1,000 800.00 | 7447789118 
22.0 190.00 1.38 732-1180-1-ND 2.40 2.00 1.70 | 1,000 800.00 | 7447789122 


33.0 | 240.00 | 1.22 | 732-1181-1-ND 240 200 1.70 | 1,000 | 800.00 | 7447789133 2 700 | 1200 Naeem 1 280 BRN) 500 | 650.00 | 74477001 
39.0 320.00 | 1.03 | 732-1182-1-ND 240 200 1.70 1,000) 800.00 | 7447789139 ie 600, | 1000 acc 312 260 2.21 | 500) 650.00 | 744770015 
47.0 | 360.00 | 085 | 732-1183-1-ND 240 200 1.70 | 1,000 | 800.00 | 7447789147 a 1200 | 1010 ee = 32 250 221 | 500 | 650.00 | 74477002 
56.0 | 470.00 | 084 | 732-1388-1-ND 240 200 1.70 | 1,000 | 800.00 | 7447789156 a8 1400) 800 eae 812 260 221 | S00 | 650.00 | 74477003 
68.0 | 520.00 | 0.74 | 732-1184-1-ND 240 200 1.70 | 1,000} 800.00 | 7447789168 47 | 1600 | 850 (Ezelaos 812 260221 | 500 | 650.00 | 74477004 
82.0 | 690.00 | 0.69 | 732-1389-1-ND 240 200 1.70 |1,000 | 800.00 | 7447789182 64 18.00) 7.60 | 732-1222-1-ND = 3.12 2.60 2.21 | 500 ) 650.00 ) 74477006 
100.0 | 790.00 | 0.62 | 732-1185-1-ND 240 2.00 1.70 | 1,000 | 800.00 | 744778920 10.0 | 22.00 | 620 szIeccaRD 868.12 2.60 © 221 | 500 | 650.00 | 74477010 
M-Type — Fig. 2 120 | 24.00 | 590 | 732-1224-1-ND 312 260 221 | 500 | 650.00 | 744770112 
10 =| 11.00 | 5.30 | 732-1186-1-ND 252 240 1.79 |1,000 | 840.00 | 7447779001 15.0 | 27.00 | 5.00 CZAR 868.12 260 6 221 | 500 | 650.00.) 744770115 
22 20.00 | 4.20 | 732-1187-1-ND 252 210 1.79 [1,000 } 840.00 | 7447779002 18.0 | 39.00 | 4.200 | 7321226-1-ND 3.12260 2.21 | 500 | 650.00 | 744770118 
33 30.00 | 3.30 | 732-1188-1-ND 252 210 1.79 |1,000 | 840.00 | 7447779003 22.0 43.00 | 4.10 | 732-41227-1-ND = 3.12 2.60 2.21 | 500 650.00 | 744770122 
47 32.00 | 3.16 | 732-1189-1-ND 252 240 1.79 | 1,000 840.00 | 7447779004 27.0 46.00 | 3.70 | 732-1228-1-ND 3.42 260 2.21 | 500 650.00 | 744770127 
6.8 35.00 | 2.91 | 732-1190-1-ND 252 210 1.79 | 1,000 840.00 | 7447779006 33.0 64.00 |) 3.20 | 732-1229-1-ND 312 2.60 2.21 | 500 650.00 | 744770133 
10.0 | 4900 | 200 | 7324191-1-ND 252 210 1.79 |1,000 | 840.00 | 744777910 39.0 | 7290 | 3.00 | 732-1230-1-ND 312 260 221 | 500 | 650.00 | 744770139 
120 | 58.00 | 182 | 732-1192-1-ND 252 210 1.79 | 1,000 | 840.00 | 7447779112 470 | 100.00 | 270 | 732-1231--ND 312 260 221 | 500 | 650.00 | 744770147 
18.0 | 91.00 | 150 | 732-1193-1-ND 252 210 1.79 | 1,000 | 840.00 | 7447779118 56.0 | 110.00 | 240 | 732-1232-1-ND 342 260 221 | 500 | 650.00 744770156 
22.0 | 110.00 | 141 | 732-1194-1-ND 252 210 1.79 | 1,000 | 840.00 | 7447779122 68.0 | 140.00 | 230 | 732-1233-1-ND 342 260 221 | 500 | 650.00 | 744770168 
33.0 | 170.00 | 113 | 732-1195-1-ND 252 210 1.79 | 1,000 | 840.00 | 7447779133 82.0 | 160.00 | 225 | 732-1234-1-ND 312 260 221 | 500 | 650.00 | 744770182 
39.0 | 230.00 | 111 | 732-1196-1-ND 252 210 1.79 [1,000] 840.00 | 7447779139 100.0 | 220.00 | 220 | 732-1235-1-ND 312 260 221 | 500 | 650.00) 74477020 
47.0 | 260.00 | 1.03 | 732-1197-1-ND 252 210 1.79 | 1,000 | 840.00 | 7447779147 XXL-Type — Fig. 6 
56.0 | 350.00 | 093 | 732-1390-1-ND 252 210 1.79 1,000 | 840.00 | 7447779156 10 560. | 1300 [7S04264.NDU 378. 345 268 | 250 | 433.95 | 7447709001 
68.0 | 380.00 | 087 | 732-1198-1-ND 252 210 1.79 | 1,000) 840.00 | 7447779168 22 goo | 1150 (eeeeeNO a7e 315 268 | 260 | 4a395 | 7aay709000 
82.0 | 430.00 | 084 | 732-1202-1-ND 252 210 1.79 1,000 | 840.00 | 7447779182 ae aso | 1100 [eee «=oa7a gas. 268 | 980 | 43a.08.| 7aazz09009 
100.0 | 610.00 | 0.79 | 732-1199-1-ND 252 2140 1.79 |1,000) 840.00 | 744777920 14 1100 | 930 [EeeERReEENEM =370 345 200 | 260 | 4398 | 74avvogona 
M-Type — Fig. 3 68 | 1400 | 840 | 732-1240-1-ND 3.78 3.15 268 | 250 | 433.25 | 7447709006 


10.0 49.00 2.00 | 732-1200-1-ND 252 210 1.79 | 1,000 840.00 | 74477710 
22.0 110.00 1.41 732-1201-1-ND 252 210 1.79 | 1,000 840.00 | 744777122 
L-Type — Fig. 4 


10.0 21.00 7.10 732-1241-1-ND 3.78 3.15 2.68 | 250 433.25 | 7447709100 
15.0 26.00 6.50 732-1242-1-ND 3.78 3.15 2.68 | 250 433.25 | 7447709150 
22.0 28.00 5.30 732-1243-1-ND 3.78 3.15 2.68 | 250 433.25 | 7447709220 


150 | 6.00 / 1050 iO auom §8306° 2556 217 | 800 | 687.50 | 744771001 33.0 | 45.00 | 4.20 | 732-1244-1-ND 3.78 315 268 | 250 | 433.25 | 7447709330 
220 | 800 | 1000 eg «806 255 2.17 | 500 | 697.60 | 744771002 390 | 5600 | 410 | 732-1245-1-ND 378 3.15 268 | 250 | 433.25 | 7447709390 
350 | 800 | 925 | 732-1205-1-ND 306 255 217 | 500 | 637.50 | 744771003 


47.0 60.00 3.80 732-1246-1-ND 3.78 3.15 2.68 | 250 433.25 | 7447709470 
68.0 88.50 3.20 732-1247-1-ND 3.78 3.15 2.68 | 250 433.25 | 7447709680 
100.0 110.00 2.50 732-1248-1-ND 3.78 3.15 2.68 | 250 433.25 | 7447709101 


4.70 11.00 8.25 732-1206-1-ND 3.06 2.55 217 | 500 637.50 | 744771004 
8.20 20.00 6.25 732-1207-1-ND 3.06 2.55 217 | 500 637.50 | 744771008 
10.0 25.00 4.09 732-1208-1-ND 3.06 2.55 217 | 500 637.50 | 74477110 

12.0 27.00 3.91 732-1209-1-ND 3.06 2.55 217 | 500 637.50 | 744771112 
18.0 34.00 3.48 732-1210-1-ND 3.06 2.55 217 | 500 637.50 | 744771118 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


732-1656-ND (744722) WE-TPC/PD/PD2 Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit)................. $126.00 
732-1645-ND (744720) WE-PD/PD2/PD3/PD4 Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit)............ $126.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1453 


WE-PD2 Series — SMD Power Inductors 


WE—— 


Midcom WURTH ELEKTRONIK 


Feature: « Industry standard sizes Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 
Applications: * Switching regulators with low operating voltage (computer, laptop, mobile phones and pagers) 


¢ Integrated DC/DC converter ¢ Perfectly suitable for switching regulators with extremely high efficiency 


* Graphics cards 
, Dim. in mm 


DCR Rated Cut Tape DCR Rated Cut Tape 
Inductance | Max. | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Wurth Inductance | Max. | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Wurth 
(WH) (mQ) (A) Part No. al 25 100 Qty. Pricing | Part No. (uH) (mQ) (A) Part No. 1 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
S-Type — Fig. 1 4.70 65.00 2.50 732-1316-1-ND 1.32 1.10 94 | 2,000 | 440.00/M | 7447745047 
1.0 49.00 4.00 | 732-1249-1-ND 1.62 1.35 4.15 11,500] 540.00/M | 7447730 5.60 78.00 2.30 | 732-1317-1-ND 1.32 1.10 94 | 2,000 | 440.00/M | 7447745056 
18 64.00 2.70 | 732-1394-1-ND 1.62 1.35 4.15 11,500 | 540.00/M | 744773018 6.20 92.00 2.10 | 732-1318-1-ND 1.32 1.10 94 | 2,000 | 440.00/M | 7447745062 
22 71.00 2.50 732-1250-1-ND 1.62 1.35 1.15 |1,500 | 540.00/M | 744773022 7.60 105.00 1.90 732-1319-1-ND 1.32 1.10 94 | 2,000 | 440.00/M | 7447745076 
3.3 86.00 2.00 732-1251-1-ND 1.62 1.35 1.15 |1,500 | 540.00/M | 744773033 10.00 130.00 1.60 732-1320-1-ND 1.32 1.10 94 | 2,000 | 440.00/M | 7447745100 
47 110.00 1.82 732-1252-1-ND 1.62 1.35 1.15 | 1,500 | 540.00/M | 744773047 L-Type — Fig. 4 
5.6 126.00 1.58 | 732-1395-1-ND 1.62 1.35 4.15 11,500] 540.00/M | 744773056 1.50 20.00 6.00 | 732-1279-1-ND 1.74 1.45 1.24 | 1,000 580.00 | 744775015A 
6.8 131.00 1.54 732-1253-1-ND 1.62 1.35 1.15 | 1,500 | 540.00/M | 744773068 2.50 20.00 5.00 732-1280-1-ND 1.74 1.45 1.24 | 1,000 580.00 | 7447750254 
8.2 146.00 4.50 732-1254-1-ND 1.62 1.35 1.15 |1,500 | 540.00/M | 744773082 3.30 20.00 4.60 732-1281-1-ND 1.74 1.45 1.24 | 1,000 580.00 | 744775033A 
10.0 182.00 1.45 732-1255-1-ND 1.62 1.35 4.15 |1,500 | 540.00/M | 74477310 4.70 30.00 3.70 732-1282-1-ND 1.74 1.45 1.24 | 1,000 580.00 | 744775047A 
12.0 210.00 1.28 732-1256-1-ND 1.62 1.35 1.15 [1,500 | 540.00/M | 744773112 6.80 40.00 3.20 732-1283-1-ND 1.74 1.45 1.24 | 1,000 580.00 | 744775068A 
18.0 338.00 1.10 | 732-1257-1-ND 1.62 1.35 1.15 | 1,500 | 540.00/M | 744773118 L-Type — Fig. 5 
22.0 370.00 1.00 | 732-1258-1-ND 1.62 1.35 1.15 | 1,500 | 540.00/M | 744773122 10.0 70.00 2.30 732-1284-1-ND 1.74 1.45 1.24 500 362.50 | 74477510 
33.0 540.00 0.86 | 732-1259-1-ND 1.62 1.35 1.15 | 1,500 | 540.00/M | 744773133 12.0 80.00 2.18 732-1285-1-ND 1.74 1.45 1.24 500 362.50 | 744775112 
39.0 587.00 0.77 | 732-1260-1-ND 1.62 1.35 1.15 | 1,500 | 540.00/M | 744773139 18.0 100.00 1.89 732-1286-1-ND 1.74 1.45 1.24 500 362.50 | 744775118 
47.0 844.00 0.68 732-1261-1-ND 1.62 1.35 1.15 | 1,500 | 540.00/M | 744773147 22.0 110.00 1.76 732-1287-1-ND 1.74 1.45 1.24 500 362.50 | 744775122 
56.0 937.00 0.64 732-1262-1-ND 1.62 1.35 1.15 | 1,500 | 540.00/M | 744773156 33.0 130.00 1.35 732-1288-1-ND 1.74 1.45 1.24 500 362.50 | 744775133 
68.0 1117.00 0.56 | 732-1263-1-ND 1.62 1.35 1.15 [1,500 | 540.00/M | 744773168 39.0 160.00 1.25 732-1289-1-ND 1.74 1.45 1.24 500 362.50 | 744775139 
M-Type — Fig. 2 47.0 180.00 1.17 732-1290-1-ND 1.74 1.45 1.24 500 362.50 | 744775147 
2.2 41.00 4.60 | 732-1267-1-ND 1.50 1.25 1.07 | 1,500 | 500.00/M | 744774022 68.0 280.00 0.99 732-1291-1-ND 1.74 1.45 1.24 500 362.50 | 744775168 
27 45.00 4.00 | 732-1396-1-ND 1.50 1.25 1.07 | 1,500 | 500.00/M | 744774027 100.0 430.00 0.77 732-1292-1-ND 1.74 1.45 1.24 500 362.50 | 74477520 
3.3 60.00 4.00 | 732-1265-1-ND 1.50 1.25 1.07 | 1,500 | 500.00/M | 744774033 XL-Type — Fig. 6 
47 71.00 3.00 | 732-1266-1-ND 1.50 1.25 1.07 |1,500 | 500.00/M | 744774047 1.2 20.00 5.50 732-1293-1-ND 1.98 1.65 1.41 800 633.60 | 744776012A 
6.8 82.00 2.40 | 732-1268-1-ND 1.50 1.25 1.07 | 1,500 | 500.00/M | 744774068 2.2 20.00 5.40 732-1294-1-ND 1.98 1.65 1.41 800 633.60 | 744776022A 
10.0 100.00 2.20 | 732-1269-1-ND 1.50 1.25 1.07 | 1,500 | 500.00/M | 74477410 3.3 20.00 5.00 732-1295-1-ND 1.98 1.65 1.41 800 633.60 | 744776033A 
12.0 110.00 2.00 | 732-1270-1-ND 1.50 1.25 1.07 | 1,500 | 500.00/M | 744774112 47 40.00 4.00 732-1296-1-ND 1.98 1.65 1.41 800 633.60 | 744776047A 
18.0 150.00 1.45 732-1271-1-ND 1.50 1.25 1.07 | 1,500 | 500.00/M | 744774118 6.8 40.00 3.40 732-1297-1-ND 1.98 1.65 1.41 800 633.60 | 744776068A 
22.0 180.00 1.28 732-1272-1-ND 1.50 1.25 1.07 | 1,500 | 500.00/M | 744774122 XL-Type — Fig. 7 
27.0 200.00 1.19 | 732-1273-1-ND 1.50 1.25 1.07 | 1,500 | 500.00/M | 744774127 10.0 60.00 2.98 732-1298-1-ND 1.98 1.65 1.41 500 412.50 | 74477610 
33.0 230.00 1.09 | 732-1274-1-ND 1.50 1.25 1.07 | 1,500 | 500.00/M | 744774133 12.0 70.00 2.72 732-1299-1-ND 1.98 1.65 1.41 500 412.50 | 744776112 
39.0 320.00 0.94 | 732-1275-1-ND 1.50 1.25 1.07 | 1,500 | 500.00/M | 744774139 18.0 90.00 2.36 732-1300-1-ND 1.98 1.65 1.41 500 412.50 | 744776118 
47.0 370.00 0.86 | 732-1276-1-ND 1.50 1.25 1.07 | 1,500 | 500.00/M | 744774147 22.0 100.00 2.04 732-1301-1-ND 1.98 1.65 1.41 500 412.50 | 744776122 
68.0 460.00 0.64 732-1277-1-ND 1.50 1.25 1.07 |1,500 | 500.00/M | 744774168 27.0 110.00 1.95 732-1397-1-ND 1.98 1.65 1.41 500 412.50 | 744776127 
100.0 650.00 0.57 | 732-1278-1-ND 1.50 1.25 1.07 | 1,500 | 500.00/M | 74477420 33.0 120.00 1.78 732-1302-1-ND 1.98 1.65 1.41 500 412.50 | 744776133 
MS-Type — Fig. 3 39.0 140.00 1.62 732-1303-1-ND 1.98 1.65 1.41 500 412.50 | 744776139 
0.12 3.50 10.00 | 732-1307-1-ND 1.32 1.10 94 | 2,000 | 440.00/M | 74477450012 47.0 170.00 1.45 732-1304-1-ND 1.98 1.65 1.41 500 412.50 | 744776147 
0.27 5.30 7.00 | 732-1308-1-ND 1.32 1.10 94 | 2,000 | 440.00/M | 74477450027, 56.0 190.00 1.36 732-1398-1-ND 1.98 1.65 1.41 500 412.50 | 744776156 
0.56 9.50 6.50 | 732-1309-1-ND 1.32 1.10 94 | 2,000 | 440.00/M | 74477450056) 68.0 220.00 1.19 732-1305-1-ND 1.98 1.65 1.41 500 412.50 | 744776168 
0.82 14.00 5.60 | 732-1310-1-ND 1.32 1.10 94 | 2,000 | 440.00/M | 74477450082 82.0 250.00 11 732-1399-1-ND 1.98 1.65 1.41 500 412.50 | 744776182 
1.20 21.00 5.00 | 732-1311-1-ND 1.32 1.10 94 [2,000 | 440.00/M | 7447745012 100.0 350.00 1.02 732-1306-1-ND 1.98 1.65 1.41 500 412.50 | 74477620 
1.70 27.00 3.90 | 732-1312-1-ND 1.32 1.10 94 | 2,000 | 440.00/M ) 7447745017 
220 | 36.00 | 3.60 |732-13131-ND 132 110 94 |2,000 | 440.00/M | 7447745022 | * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
3.30 49.00 | 280 | 732-13141-ND 1.32 = 1.10 94 | 2,000 | 440.00/M ) 7447745033 | 732-1656-ND (744722) WE-TPC/PD/PD2 Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit). ... . $126.00 
3.90 54.00 | 270 | 732-1315-1-ND 1.32 ‘1.10 94 | 2,000 | 440.00/M | 7447745039 | 732-1645-ND (744720) WE-PD/PD2/PD3/PD4 Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit). . $126.00 
WE-PD3 Series — Shielded SMD Power Inductors 
recat . Magner shielded as which results in a low leakage field » Extremely low profile * Low DCR Rated Cut Tape 
inherent losses * Fi storage capaci ini i oe 
Pa nee = Operating “Tempers hire: -40°C ~ 125°C * Operating Frequencies: Up to 10MHz « Test a aaa rat a plat key 1 ieee 100 ee aed aul 
Applications: + EMI filter » Perfectly suitable for switching regulators with extremely S-Type — Fig. 1 
high efficiency Dim. in mm 1.0 0.040 3.0 732-1402-1-ND 1.38 1.15 98 | 500 287.50 | 7445101 
7 2.2 0.050 1.80 732-1403-1-ND 1.38 1.15 98 | 500 287.50 | 74451022 
3.3 0.055 1.60 732-1404-1-ND 1.38 1.15 98 | 500 287.50 | 74451033 
47 0.060 1.40 732-1405-1-ND 1.38 1.15 98 | 500 287.50 | 74451047 
6.8 0.065 1.20 732-1406-1-ND 1.38 1.15 98 | 500 287.50 | 74451068 
10.0 0.075 1.00 732-1407-1-ND 1.38 1.15 98 | 500 287.50 | 7445110 
15.0 0.090 0.80 732-1408-1-ND 1.38 1.15 98 | 500 287.50 | 74451115 
22.0 0.110 0.70 732-1409-1-ND 1.38 1.15 98 | 500 287.50 | 74451122 
33.0 0.190 0.60 732-1410-1-ND 1.38 1.15 98 | 500 287.50 | 74451133 
47.0 0.230 0.50 732-1411-1-ND 1.38 1.15 98 | 500 287.50 | 74451147 
L-Type — Fig. 2 
47 0.040 2.70 732-1412-1-ND 1.38 1.15 98 | 600 345.00 | 7445404 
6.8 0.055 2.20 732-1413-1-ND 1.38 1.15 98 | 600 345.00 | 74454068 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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-WE—- 


Mdcom WURTH ELEKTRONIK 


WE- P D4 Series Features: * Compact Size « Industry standard size * Low-loss ferrite core * High storage capacity RoHS| 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C * Application Frequency Range: Up to 10MHz » Test Frequency: L = 100kHz oN 


SM D Power Ind uctors Applications: * Noise suppression * Perfectly suitable for switching regulators with extremely high efficiency 


Max. Rated Cut Tape Max. Rated Cut Tape 
Inductance | DCR Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Wurth Inductance | DCR Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel* | Wurth 
(uH) (ma) (A) | Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing | PartNo. (nH) (mo) (A)__| Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing | PartNo. 
S-Type — Fig. 1 XL-Type — Fig. 3 
10 500 | 290 173243204-ND 132 140 94 | 500 275.00 | 7445501 1.0 3.6 15.0 ]732-1357-1-ND 210 1.75 149] 250 240.75 | 74457010 
15 50.0 | 280 |732-1330-1-ND 132 1.10 94) 500 | 275.00 | 74455015 1.2 3.8 15.0 | 732-1358-1-ND = 2.10) 1.75 1.49) 250 | 240.75 | 74457012 
18 54 13.0 | 732-1359-1-ND 210 1.75 1.49) 250 240.75 | 74457018 
22 70.0 | 240 eteuog 861382 1.10.84) 500 | 275.00 | 74455022 27 84 | 100 | 732-1360-1-ND 210 1.75 1.49] 250 | 240.75 | 74457027 
33 80.0 | 2.00 | 732-1332-1-ND 1.32 1.10 .94 | 500 275.00 | 74455033 33 92 90 |7a0t361--ND 210 175  149| 950 940.75 | 74457033 
47 90.0 1.50 | 732-1333-1-ND 1321.10 .94 | 500 275.00 | 74455047 a 410 a5 BSoRGCORENEN 210 175 149 | 250 340.75 | 74457047 
68 130.0 1.40 | 732-1334-1-ND 1.32 1.10 94 | 500 275.00 | 74455068 5.6 15.0 78 732-1363-1-ND 210 1.75 1.49 | 250 240.75 | 74457056 
10 160.0 1.20 | 732-1335-1-ND 1.32 1.10 .94 | 500 275.00 | 7445510 6.8 17.0 7.5 | 732-1364-1-ND 210 9 1.75 1.49 ] 250 240.75 | 74457068 
15 230.0 | 1.10 | 732-1336-1-ND 132 1.40 .94 | 500 275.00 | 74455115 8.2 19.0 7.0 | 732-1365-1-ND 2.10 1.75 1.49] 250 240.75 | 74457082 
22 370.0 | 0.80 | 732-1337-1-ND 132 1.40 .94 | 500 275.00 | 74455122 10.0 21.0 6.5 | 732-1366-1-ND 210 1.75 1.49 | 250 240.75 | 7445710 
33 510.0 | 0.60 | 732-1338-1-ND 1.32 (1.10 94 | 500 275.00 | 74455133 12.0 28.0 55 | 732-1367-1-ND 210 175 149] 250 240.75 | 74457112 
47 640.0 0.50 | 732-1339-1-ND 132 1.10 94 | 500 275.00 | 74455147 15.0 35.0 5.0 732-1368-1-ND 210 9 1.75 1.49 | 250 240.75 | 74457115 
68 860.0 | 0.40 | 732-1340-1-ND 1.32 140 94] 500 | 275.00 | 74455168 bo i He ie sete ete : a re ai Sie ea . 
100 1270.0 | 0.30 | 732-1341-1-ND 1.32 : 1.10 .94 | 500 275.00 | 7445520 _ te a4 (BeOMGe =oo40 178. 149 | on0 oa 7 qaasniaa 
L-Type — Fig. 2 470 | 1090 | 28 | 732-13721-ND 210 1.75 1.49 250 | 240.75 | 74457147 
1.0 7.0 8.60 | 732-1342-1-ND 1.38 1.15 -98 | 600 345.00 | 7445601 56.0 116.0 26 | 732-13731-ND 210 1.75 1.49 | 250 240.75 | 74457156 
15 9.0 7.20 | 732-1343-1-ND 138 1.15 98 | 600 345.00 | 74456015 68.0 134.0 24 | 73213741-ND 210 1.75 1.49] 250 240.75 | 74457168 
22 11.0 | 650 | 732-13441-ND 138 145 .98 | 600 345.00 | 74456022 82.0 173.0 | 22 | 732-1375-1-ND 210 1.75 149] 250 240.75 | 74457182 
33 15.0 | 5.30 | 732-1345-1-ND 138 145 .98 | 600 345.00 | 74456033 100.0 | 2020 | 20 | 732-1376-1-ND 210 175 149] 250 240.75 | 7445720 
47 19.0 | 5.00 | 732-1346-1-ND 138 (1.45 .98 | 600 345.00 | 74456047 X-Type — Fig. 4 
56 32.0 | 4.00 | 732-1347-1-ND 1.38 = 1.15 .98 | 600 345.00 | 74456056 1.0 9.0 8.60 ]732-1377-1-ND 1.44 1.20 1.02] 300 198.00 | 74458001 
68 34.0 | 3.80 | 732-1348-1-ND 1.38 1.15 98 | 600 345.00 | 74456068 22 14.0 | 740 | 732-13781-ND 144 1.20 1.02 | 300 198.00 | 74458002 
8.2 40.0 3.20 | 732-1349-1-ND 1.38 115 98 | 600 345.00 | 74456082 3.3 18.0 6.20 | 732-1379-1-ND 144 1.20 1.02 | 300 198.00 | 74458003 
10.0 45.0 | 3.30 | 732-1350-4-ND 138 1.15 98] 600 | 345.00 | 7445610 56 20.0 | 5.30 SeISBOSENDH 1.44 1.20 1.02 | 300 | 198.00 | 74458005 
15.0 60.0 | 290 | 732-1351-1-ND 138 1.15 98 | 600 | 345.00 | 74456115 10 $1.0 | 4:30 (B2SSSIIND 1.44 1.20 1.02 | 300_| 198.00 | 74458010 
22.0 | 950 | 260 | 732-1352-1-ND 1.38 115 98] 600 | 945.00 | 74456122 15 36.0 | 400 eee NO 144 1.20 4.02) 300 | 198.00 | 7458115 
22 47.0 | 3.50 | 732-1383-1-ND 144 120 1.2] 300 198.00 | 74458122 
33.0 120.0 | 230 | 732-1353-1-ND 1.38 1.15 .98 | 600 345.00 | 74456133 33 660 | 300 | 730-19844-ND 144 120 102) 300 198.00 | 74458133 
47.0 190.0 | 1.80 | 732-1354-1-ND 1.38 1.15 .98 | 600 345.00 | 74456147 47 s60 | 260 |732-13854-ND 144 120 102) 300 498.00 | 74458147 
68.0 240.0 | 1.60 | 732-13551-ND 138 1.15 .98 | 600 345.00 | 74456168 68 430.0 | 230 |732-1386-4-ND 144 120 1021 300 498.00 | 74458168 
100.0 330.0 1.40 732-1356-1-ND 1.38 1.15 98 | 600 345.00 | 7445620 100 190.0 1.80 732-1387-1-ND 1.44 1.20 1.02 | 300 198.00 | 7445820 
220.0 | 780.0 | 0.90 | 732-1400-1-ND 1.38 1.15 .98 | 600 345.00 | 74456222 * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
470.0 | 1700.0 | 0.60 | 732-1401-1-ND 1.38 1.15 .98 | 600 345.00 | 74456247 


732-1645-ND (744720) WE-PD/PD2/PD3/PD4 Series Kit (See Digi-Key website for contents of kit)... $126.00 


A V, v Inductance | Tolerance Q SRF Min. | Roc Max. | Ipc Max. Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reelt AVX 
ir A (nH) +(nH) | Typical | (GHz) (Q) (mA) Part No. 10 100 500 Oly. Pricing Part No. 
0402 Series 
Hi h-Q RE w 82 04 40 20 0.06 500 478-4191-1-ND 510 42.00 165.00 ] 5,000] 174.00/M ] LO402R82BHNTR 
g > 1.0 0.4 30 20 0.15 500 478-4192-1-ND 510 42.00 165.00 | 5,000} 174.00/M | L04021ROBHNTR 
1.2 0.4 30 20 0.20 400 478-4193-1-ND 510 42.00 165.00 | 5,000} 174.00/M | L04021R2BHNTR 
SM D Ind uctors Tf > 15 04 25 18 0.20 400 478-4194-1-ND 510 42.00 165.00 | 5,000} 174.00/M | L04021R5BHNTR 
1.8 0.1 20 16 0.20 400 478-4195-1-ND 510 42.00 165.00 | 5,000 | 174.00/M_| L04021R8BHNTR 
Dimensions 22 0.1 20 15 0.20 400 478-4196-1-ND 510 42.00 165.00 | 5,000} 174.00/M | L04022R2BHNTR 
; imensions - (mm) 27 04 20 95 0.25 250 478-4197-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 5,000} 232.00/M | Lo4022R7BHNTR 
Series L w T 33 0.1 20 85 0.40 250 478-4198-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 5,000} 232.00/M | Lo4023R3BHNTR 
0402 10 058 0.35 3.9 0.4 20 8 0.45 250 478-4199-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 5,000} 232.00/M | Lo4023R9BHNTR 
0603 7 081 061 47 0.1 20 75 0.45, 250 478-4200-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 5,000 | 232.00/M_| L04024R7BHNTR 
: : : 5.6 0.1 20 7 0.65 200 478-4201-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 5,000| 232.00/M | LO4025R6BHNTR 
Tis ‘Acoucl@ SiO: inductor ts ibaséd on thin ilen muliitayée 68 0.4 15 65 0.90 200 ie ee 6.80 56.00 220.00 | 5,000 | 232.00/M_| Lo4026R8BHNTR 
technology. This technology provides a level of control on the 
lectrical and physical characteristics of th t which gi 12 02 49 10 0.04 1,000 478-4324-1-ND 638 52.50 206.25 | 3,000] 225.00/M ] LO6031R2CGSTR 
earaicicit chase cles walin a latina ie aelet We Ge 15 02 26 10 0.06 | 1,000 | 478-4325-1-ND 638 5250 206.25 | 3,000| 225.00/M | Lo6031R5CGSTR 
ana ‘4 i iiege akc arf 9 1.8 0.2 20 10 0.07 1,000 478-4326-1-ND 638 52.50 206.25 | 3,000] 225.00/M | LO6031R8CGSTR 
esighiprovides sma size), excer'ent snigit-requenicy; erormance 22 0.2 20 10 0.08 1,000 478-4328-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 3,000] 240.00/M | LO6032R2CGSTR 
and rugged construction for reliable automatic assembly. The 27 0.2 24 9 0.08 750 478-4329-1-ND 6.80 -56.00__—-220.00 | 3,000 | 240.00/M_| L06032R7CGSTR 
Accu-L Inductor is particularly suited for the telecommunications 3.3 0.2 24 8.4 0.08 750 478-4330-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 3,000) 240.00/M | LO6033R3CGSTR 
industry where there is a continuing trend towards miniaturization 3.9 0.2 25 6.5 0.12 500 478-4331-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 3,000} 240.00/M LO6033R9CGSTR 
and increasing frequencies. The Accu-L Inductor meets both 47 0.2 23 55 0.15 500 478-4332-1-ND 680 56.00 220.00 | 3,000] 240.00/M | LO6034R7CGSTR 
the performance and tolerance requirements of present cellular 56 0.2 26 5 0.25 300 478-4333-1-ND 680 56.00 220.00 | 3,000] 240.00/M | LO6035R6CGSTR 
; : 6.8 0.2 23 45 0.30 300 478-4334-1-ND 6.80 56.00 _—-220.00 | 3,000 | 240.00/M_| LO6036R8CGSTR 
dl ea Erie of future frequencies, such 82 02 23 38 0.35 300 478-4335-1-ND 6.80 56.00 220.00 | 3.000| 240.00/M | LO6038R2CGSTR 
ae 2 ean ca 10 2% 28 35 0.45 300 478-4336-1-ND 765 63.00 —«-247.50 | 3,000} 270.00/M_ | Lo603100GGSTR 
Features: 12 2% 28 3 0.50 300 478-4337-1-ND 765 63.00 ~—-247.50 | 3,000] 270.00/M | L0603120GGSTR 
*High-Q * RF Power Capability *High SRF * Low DC Resistance 15 2% 28 25 0.60 300 478-4338-1-ND 7.65 63.00 247.50 | 3,000} 270.00/M L0603150GGSTR 
+ Ultra-Tight Tolerance on Inductance *Low Profile *Rugged + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Construction 478-2948-ND ACCU-L 0402KITO1 Inductor Kit 20 each of 12 values (0402 Series). .. $206.25 
Operating / Storage Temperature: -55°C ~ 125°C 478-4323-ND | ACCU-L 0603KITO2 Inductor Kit 20 each of 14 values (0603 Series) $221.93 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T083) 1455 


€& TDK inductors — MLK, MLF, GLF, MLG and MLZ Series Digi@Reel” 


MLK Series: Supports operating frequency bands of up to 12GHz with nominal inductance values from 1 ~ 100nH. 
Provides high Q characteristics. Advanced monolithic structure is formed using a lamination and firing process with high- 
frequency ceramic and conductive materials. Because the part is non-polarized, it can be used in bulk cassette loaders. 
= Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 
0.3 035 03 ; ~ MLF Series - Magnetic Shielded Inductor: TDK’s MLF multi-layer chip inductor combines high performance with the most 
max max max . 4 0. compact design available today. MLF inductor’s multi-layer technology utilizes ferrite paste and electric conductor paste 
layered in a monolithic structure. Sintering of ferrite and electric conductors forms a perfect closed magnetic circuit and a 
magnetic shield. Magnetic shielding is ideally suited for high density circuit application in disk drives, personal computers, 
measuring equipment, and telephone equipment. Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 
GLF Series: Features: * Delivers low Rdc with high Idc * Construction supports bulk mounting Applications: Perfect coil 
for step-up circuits, step-down circuits and decoupling circuits for each set power supply circuit » Portable audio visual 
devices * Mobile communication devices * Information devices (GLF1608) * Amusement devices (GLF1608) Operating 
Temperature: -40°C ~ 105°C 
MLG Series: Supports operating frequency bands of up to 10GHz with nominal inductance values from 0.6 ~ 390nH. 
Provides high Q characteristics. Advanced monolithic structure is formed using a lamination and firing process with high- 
frequency ceramic and conductive materials. Operating Temperature: (MLG1005S, MLGO603S and MLGO603Q) -55°C ~ 
125°C; (MLG1608) -25°C ~ 85°C 
MLZ Series: This is a multi-layered inductor primarily designed for choking power lines. With one of the best resistance 
performance in the industry, this product delivers a significantly lower DC resistance value compared to our previous 
products. This reduces the loss at the power supply and contributes to power conservation. Applications: Choke coil to 
use for DVC, DSC, MD, power supply circuit such as various module. Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 


Induct- DC | Rated Tape & Induct- DC | Rated Tape & 
Induct-] ance | Test | Res. | Current} SRF Cut Tape Reelt Induct-| ance | Test | Res. | Current} SRF Cut Tape Reelt 
ance | Toler- | Freq.| Max. | Max. | Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK ance | Toler- | Freq.) Max. | Max. Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 
(nH) | ance |(MHz)| (0) | (mA) | (GHz) | Part No. 110 100 | 15,000 | Part No. (uH) | ance |(MHz)| (0) | (mA) | (MHz) | Part No. 110 100 | 4,000 | PartNo. 
Fig. 1 — MLKO603 (0201) Fig. 4 — MLF1608 (0603) 


1.0 [+0.3nH] 100] 0.20] 300 | 12.0 |445-1570-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M ] MLKO603L1NOS 0.047) +20% | 50 | 0.20) 200 | 600 | 445-1000-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608D47NM 
1.2 |+0.3nH | 100 | 0.22} 300 | 11.0 | 445-1571-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M| MLKO6O3LIN2S | | 0.068) #20% | 50 | 0.30} 200 | 550 /445-1001-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608D68NM 
15 “baal too | 024 300 | 100 |44548704-ND 48 147 1176) 51 ais MLKOBO3LINES 0.082} +20% | 50 | 0.30] 200 | 500 |445-1002-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608D82NM 
tg |aoanH| 100) 0271 300 | 100 WReehereSiNG 48 147 11.76 | s100/m | MLKocoaLiNnas 0.4 | 10% | 25 | 0.35) 200 | 450 |445-1003-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF1608DR10K 
a2 \2oant|%00| 020 | 300 | 90 (EMER 8 447 1176-1 51000 | MLKOBCaLoNDS 0.12| +10% | 25 | 0.40] 200 | 400 | 445-1004-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608DR12k 
= {Sen : : : : s 3 0.15] +10% | 25 | 045] 200 | 350 |445-1005-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M] MLF1608DR15K 
2.7 |20.3nH | 100] 0.35 | 300 | 8.5 | 445-1575-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L2N7S 0.18 | +10% | 25 | 0.50] 150 | 320 |445-1006-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF1608DR18K 
3.3 |20.3nH | 100] 0.40} 200 | 8.0 | 445-1576-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L3N3S 0.22 | +10% | 25 | 0.55] 150 | 290 |445-1007-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608DR22k 
3.9 |+0.3nH | 100 | 0.45] 200 | 8.0 | 445-1577-1-ND 18 147 11.76 | 51.00/M | MLKO603L3N9S 0.27 | +10% | 25 | 0.60] 150 | 260 |445-1008-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF1608DR27k 
4.7 |+0.3nH | 100 | 0.50) 200 7.5 | 445-1578-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L4N7S 0.33 | #10% | 25 | 0.75 | 100 | 230 |445-1009-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608DR33K 
5.6 |+0.3nH | 100 | 0.60] 200 | 6.5 | 445-1579-1-ND 18 147 11.76 | 51.00/M | MLKO603L5N6S 0.39] +10% | 25 | 0.85] 100 | 210 |445-1010-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M]| MLF1608DR39K 

4 5804: 0.47 | +10% | 25 | 0.95] 100 | 190 |445-1011-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608DR47k 
He ah i a a . pas ps Hee me hes Seeciett 0.56 | +10% | 25 | 1.05] 100 | 170 |445-1012-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF1608DR56K 
oe lee : : : : : : 0.68 | +10% | 25 | 1.25] 70 | 150 |445-1013-1-ND 41 3.45 27.56 | 120.58/M | MLF1608DR68K 


: a he mae aH = pone 7 i oe eet spare 1.2 | +10% | 10 | 0.65] 50 | 110 |445-1014-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608A1R2K 
25% fl k = 1 - é f A i 
: 15 | #10% | 10 | 070; 50 | 100 |445-1015-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF1608A1R5K 
15 | 45% | 100| 1.10] 150 | 45 | 445-1584-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L15NJ 13 | s10%! 10 | 08) 50 | 90 |445-tot6-1-ND 41 340 2720) 119.00/M| MLE16O8A1R8K 
18 | «5% | 100| 1.30] 100 | 4.0 | 445-1585-1-ND 18 1.47 11.76 | 51.00/M | MLKO603L18NJ 22 | +10% | 10 | 1.00] 30 | 80 | 445-1017-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608A2R2K 
22 | +5% | 100| 160} 100 | 35 |445-1586-1-ND 18 147 11.76 | 51.00/M | MLKO603L22NJ 27 | 210%) 10 | 115] 30 | 70 |445-1018-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608A2R7K 
3.3 | +10% | 10 | 130] 30 | 65 |445-1019-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608A3R3K 
imdnce De | Rated Tape & 47 | +10% | 10 | 160] 30 | 55 |445-1021-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608A4R7K 
duct. Narco’ cesta (Recs | CurrentiSRE Cut Tape Reelt 56 | +10% | 4 | 110] 15 | 45 | 445-1022-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608E5R6K 
ance eraleral| Frage | Max’ ENtaxea | Mind MDigi’Key Bricing Pricing | TDK 68 | +10% | 4 | 130] 15 | 40 |445-1023-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608E6R8K 
H MHz)| (0) | (mA) \(GHz)| Part No. 4 10-100 10,000 | Part No. 82] +10% | 4 | 150] 10 | 35 |445-1024-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608E8R2K 
naan MHZ) AKO) ECA aE sis salts 10 | 10% | 2 | 170] 10 | 30 |445-1025-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608E100K 
Fig. 2 — MLK1005 (0402) 15 | 210%] 1 | 150] 2 | 22 |445-t027-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF1608C150K 
1.2 |#0.3nH| 100 {0.12} 500 | 11 | 445-1456-1-ND 15 1.22 9.72) 42.53/M]MLK1005S1N2S 18 | +10% | 1 1.60 2 20 | 445-1028-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF1608C180K 
4.5 |+0.3nH] 100 |0.15| 500 | 95 | 445-1457-1-ND 151.22 9.72] 42.53/M|MLK1005S1N5S 22 | 10% | 1 | 170) 2 18 | 445-1029-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608C220K 
4.8 |+0.3nH] 100 |0.17} 500 | 85 | 445-1458-1-ND 151.22 9.72] 42.53/M|MLK1005S1N8S 27 | +10% | 1 | 180] 2 15 | 445-1030-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608C270K 
2.2 |+0.3nH] 100 /0.18} 500 | 8 | 445-1459-1-ND 15 1.22 = 9.72] 42.53/M|MLK1005S2N2S 33 | +10% | 1 | 2.20 2 10 | 445-1031-1-ND_ 413.40 27.20 | 119.00/M | MLF1608C330K 
2.7 |+0.3nH] 100 |0.20| 500 | 7.5 | 445-1460-1-ND «151.22 —-9.72| 42.53/M|MLK1005S2N7S 
3.3 |+0.3nH] 100 [0.22] 500 | 7 | 445-1461-1-ND 15 1.22 9.72] 42.53/M]MLK1005S3N3S Induct- DC | Rated Tape & 
3.9 |20.3nH] 100 |0.25} 400 | 6.5 | 445-1462-1-ND 15 1.22 9.72] 42.53/M/MLK1005S3N9s | |Induct-) ance | Test} Res. |Current) SRF | Cut Tape Reelt 
47 |s0.3nH] 100 |0.28] 400 ) 6 | 445-1463-1-ND 15 1.22 972] 42.53/M|MLK1005S4N7S | | ance | Toler- | Freq.) Max. | Max. | Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TOK 
5.6 |+0.5nH] 100 |0.30) 400 | 5.7 | 445-1464-1-ND 15 1.22 9.72) 42.53/M/mLK100sssNep | | (HH) | ance [(MHHz)| (9) | (mA) | (MHz) |Part No. OG 20 Rare: 
6.8 |+0.5nH] 100 | 0.35; 400 | 5.5 | 445-1465-1-ND 15 1.22 9,72] 42.53/M |MLK1005S6N8D Fig. 5 — MLF2012 (0805) 


82 |s0SnH) 100 1038) 350 | 5 | 4454466--ND 151.02 9,70) 42.5a/MImuKioossanop | | 0.047] 220% | 50 ] 010] 300 | 550 |445-1032-1-ND 41 3.40 27.20] 119.00/M| MLF2012D47NM 
i ean 0.082) +20% | 50 | 0.15) 300 | 450 |445-1034-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012D82NM 

10 | +5% | 100 |0.42| 350 | 4.7 | 445-1467-1-ND 151.22» 9.72] 42.53/M|MLK1005S10NJ 
01 | 210% | 25 | 0.15| 300 | 400 | 445-1035-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012DR10K 

12 | +5% | 100 |0.47| 350 | 4.3 | 445-1468-1-ND 151.22» 9.72] 42.53/M)MLK1005$12NJ 
0.12} 10% | 25 | 0.20] 300 | 360 |445-1036-1-ND 41 3.40 27.20] 119.00/M| MLF2012DR12k 
| tee lion lec} cer lay MP eee Pret Miclobeeteny | 18 | sto% | 25 | 0.20 300 | 320 |445-t097-1-ND__41_3.40_27.20 | 119.00/M | MLF20T20R15K 
951 a5% | 100 10701 20071 3 Ned NIRIN —aq 4 a0 9.72 | vas sa | MLKiooSSzoNT 0.22 | 10% | 25 | 030] 250 | 250 |445-1039-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF2012DR22K 
_ eA pe) ed eae 2 0.27 | 210% | 25 | 0.35] 250 | 220 |445-1040-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012DR27K 
27 | 45% | 100 |0.80) 200 | 3 Teaeeggtome 15 122 0.72) 42.59/M /MLKI005827NJ 0.33 | +10% | 25 | 040} 250 | 200 |445-1041-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF2012DR33K 
33 | 5% | 100 |0.90) 200 | 2.5 | 445-1473-1-ND 15 1.22 9.72) 42.53/M)MLK1005S33NJ 0.47 | +10% | 25 | 0.50} 200 | 160 |445-1043-1-ND .39 3.28 26.24 | 114.80/M| MLF2012DR47K 
47 | #5% | 100 | 1.20) 200 | 1.8 | 445-1475-1-ND 15 1.22 9.72) 42.53/M | MLK1005S47NJ 0.56 | +10% | 25 | 0.55| 150 | 150 |445-1044-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012DR56K 


56_| 25% | 100 |1.30/ 200 | 15 | A4S1A76-1-ND 15 1.22 9.72| 42.53/M/MLKTO05S56NI | 7 O68 | st0% | 25 | 0.60; 150 | 140 |445-1045-1-ND 39 3.28 26.24 | 114.80/M | MLF2012DR68K 
68 | #5% | 100 [1.50] 150 | 1.4 | 445-147-1-ND 181.22 9.72) 42.5a/M|mLKto0ss6anJ | | 0.82) 210% | 25 | 0.65| 150 | 130 [445-1046-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF2012DR82K 


82 | 45% | 100 |1.80) 150 | 13) 445-1478-1-ND 15 1.22 «= 9.72] 42.53/M|MLK1005S82NJ 1 | 10% | 10 | 0.30] 80 | 120 |445-1047-1-ND 39 3.28 26.24 | 114.80/M | MLF2012A1ROK 
100 | +5% | 100 |2.20| 100 | 14 | 445-1479-4-ND 15 1.22 9.72| _42.53/M|MLK1005SR10J 12 | +10% | 10 | 035] 80 | 110 |445-1048-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF2012A1R2K 
NEW! Fig. 2— MLF1005 (0402) NEW! 1.8 | +10% | 10 | 045] 80 | 90 |445-1050-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M| MLF2012A1R8K 


0.1 [410%] 25 ]0.60] 25 0.45] 445-3502-1-ND 60 5.00 40.00] 175.00/M]MLF1005DR10KT 2.2 ) +10% | 10 | 0.50) 50 80 | 445-1051-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012A2R2K 
0.12 | 10% | 25 | 0.70] 25 |0.40| 445-3503-1-ND 605.00 40.00) 175.00/M|MLF1005DR12KT| | 27 | 210% | 10 | 0.55} S50 | 70 |445-1052-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012A2R7K 
0.15 | 210% | 25 ]0.80| 25 |0.35| 445-3504-1-ND 60 5.00 40.00) 175.00/M|MLFtoo5DR15KT| | 3:3 | 210% | 10 | 0.60} 50 | 60 | 445-1053-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012A3R3K 
0.18 |#10%) 25 }0.90| 25 |0.32| 445-3505-1-ND 60 5.00 40.00] 175.00/M|MLFtoospRigkT| | 47 | *10% | 10 | 0.70) 30 | 50 | 445-1055-1-ND 39 3.28 26.24 ) 114.60/M | MLF2012A4R7K 
0.22 | s10% | 25 | 4.10] 25 |0.29| 445-3506-1-ND 60 5.00 40.00/ 175.00/m|MLFtoospRa2KT| 25 | #10% | 4 | 0.60 | 15 | 45 [4#5-1056-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012ESR6K 
0.27 [210% | 25 11.30) 25 |0.26| 445-3507-1-ND 60 5.00 40.00| 175.00/M|MLF1005DR27KT| | &8 | +10% 065) 15 | 40 Peeaeemggem 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012E6RBK 


4 
ps 10 | 410% | 2 0.80} 15 30 | 445-1059-1-ND 39 3.28 26.24 | 114.80/M ) MLF2012E100K 
0.33 | 410% | 25 | 1.50} 25 | 0.23) 445-3508-1-ND 60 5.00 40.00) 175.00/M | MLF1005DR33KT 42 | s10% | 2 090) 415 95 |445-1060-1-ND 41 340 2720 4119.00/M)| MLF2012E120K 
1 
1 
1 
1 


0.39 | =10% | 10 0.60] 10 [0.21 | 445-3509-1-ND 605.00 40.00) 175.00/MJMLFIOOSAR39KT) | 45 | 1gy, o70| § | 22 |4ds-to6t-t-ND 41 340 2720 | 119,007 | MLF2012c150K 
0.47 | 210% | 10 ]0.65| 10 |0.19| 445-3510-1-ND 605.00 © 40.00| 175.00/M|MLF1005AR47KT| | 43 | 4g oso! 5 | 20 |4a5-t062-1-ND 41 3.40 2720 | 119,007 | mLF2012c180K 
0.56 | #10%| 10 [0.70| 10 |0.17| 445-3511-1-ND 60 5.00 _40.00| 175.00/M | MLF1005AR56KT 


22 | 210% 0.90]; 5 18 [445-1063-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/m | MLF2012C220K 
0.68 [210% | 10 |0.80| 10 | 0.15] 445-3512-1-ND 60 5.00 40.00] 175.00/M|MLF1O05AR68KT| | 57 | 19% 100) 5 17 |445-1064-1-ND 41 340 2720 | 119.00 | MLF2012c270K 
0.82 | 210% | 10 ]0.90| 10 | 0.13) 445-3513-1-ND 605.00 40.00] 175.00/M|MLF1005AR82KT) | 33 | 410% | 04] 110| 5 15 |445-1065-1-ND 41 340 2720/1490 | MLF2012C330K 
4.0 | 210% | 10 | 1.00) 10 | 0.12) 445-3514-1-ND 60 5.00 40.00] 175.00/M|MLF1005A1ROKT) | 39 | +10%| 2 | 240] 4 13 |445-1066-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012K390K 
1.2 |210%| 10 | 4.10] 10 | 0.11] 445-3515-1-ND 60 5.00 40.00] 175.00/M|MLF1005A1R2KT) | 47 | 210% | 2 | 270| 4 11 |445-1067-1-ND 39 3.28 26.24 — | MLF2012K470K 
1.5 |+10%| 10 | 1.30] 10 [0.10| 445-3516-1-ND 605.00 40.00] 175.00/M|MLF1005A1R5KT| [—¢@g | a1o%l 1 12901 2 9 144540694-ND 41340 27.201 119.0011 MLF20120680K 
1.8 [210% | 10 [1.55] 10 [0.09] 445-3517-1-ND 60 5.00 40.00] 175.00/M|MLFIO05A1R8KT| | 100 | +10%| 1 | 3t0| 2 7 |445-1071-1-ND 41 3.40 27.20 | 119.00/M | MLF2012C101K 
22 | 210% | 10 [1.80] 10 [0.08 | 445-3518-1-ND 60 5.00 40.00] 175.00/M) MLF1005A2R2KT| + F5, tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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&TDK _ Inductors — mk, MLF, GLF, MLG and MLZ Series (Cont) 


Induct- Induct- DC | Rated Tape & 
Induct- | ance DC | Rated Cut Tape Induct-| ance | Test | Res. |Current} SRF Cut Tape Reelt 
ance | Toler- | Res. |Current) Digi-Key Pricing Tape and Reel+ | TDK ance | Toler- |Freq.| Max. | Max. | Min. | Digi-Key Pricing Pricing |TDK 
(uH) | ance | (a) | (ma) | Part No. 110 100| Qty. | Pricing |Part No. (nH) | ance |(MHz)] (0) | (mA) | (GHz) | Part No. 110 100 | 15,000 |Part No. 
Fig. 3 — GLF1608 (0603) Fig. 1 — MLGO603Q (0201) 

720% aq BAA 06 |+02nH] 100) 01 ] 300 | 10 |445-3120-1-ND 31 272 23.80] 104.00/MjMLGO60300N6C 
oe th ae Un pas etel ND ee tea Aan sate A lonaton 0.7 |+02nH | 100) 04 | 300 | 10 |445-3121-1-ND 31 2.72 23.80 104.00/M|MLG060300N7C 
> (| 00% | 0. REG : : : ‘ ; 0.8 |+02nH | 100) 04 | 300 | 10 |445-3122-1-ND 31 2.72 23.80/ 104.00/M|MLG060300N8C 
4.7 | +20% | 0.55 | 70 | 445-3153-1-ND  .22 1.92 16.80] 4,000 | 84.00/M |GLF1608T4R7M 

i 0.9 |+02nH | 100) 04 | 300 | 10 |445-3123-1-ND 31 2.72 23.80) 104.00/M/MLG060300N9C 
10.0 | +20% | 0.70 | 50 | 445-3154-1-ND 22 192 16.80) 4,000} 84.00/M /GLF1608T100M 10 [son | 400 | 02 | 300 | 40 WedeeoMetial a1 79 2380 | 404-00/M/MLGOEDa0INOS 
22.0 | +20% | 3.00 | 35 | 445-3155-1-ND 22 1.92 16.80| 4,000 | 84.00/M |GLF1608T220M +7 tep ann 400 [cot 300-1 10 EEE 31:75 —p 60 {toa comm MLGOROSGINTE 
- Fig. > — GERZ012 (0605) 12 |s03nH | 100} 02 | 300 | 10 |445-3126-1-ND 31 272 23.80 | 104.00/M/MLGO60301N2S 
1.0 | 20% | 0.07 | 400 | 445-3156-1-ND 22 1.92 16.80 2,000 ) 84.00/M | GLF2012T1ROM 1.3 |20.3nH | 100 | 02 | 300 | 9 |445-3127-1-ND 31 2.72 23.80 | 104.00/M|MLGO60301N3S 
2.2 | +20% | 0.10 | 300 | 445-3157-1-ND 22 1.92 16.80 2,000 | 84.00/M |GLF2012T2R2M 1.5 |20.3nH | 100) 03 | 300 | 9 | 445-3128-1-ND 31 2.72 23.80) 104.00/M)MLG060301N5S 
47 | 220% | 0.24 | 200 | AesSISBeINDE 22 1.92 16.80) 2,000 | 84.00/M |GLF2012T4R7M 1.6 |+0.3nH | 100 | 0.3 | 300 9 | 445-3129-1-ND 31 2.72 23.80 104.00/M|MLG0603Q1N6S 
10.0 | 210% | 0.36 | 140 RAIS OM Ogg 22 1.92 16.80) 2,000 | 84.00/M | GLF2012T100K 18 |s0.3nH| 100) 03 | 300 | 65 |445-3130-1-ND 31 2.72 23.80| 104.00/M|MLGOG0301N8S 
22.0 | 10% | 1.00 | 100 [AIS SICOSNDS 22 1.92 16.80) 2,000 | 84.00/M | GLF2012T220K 20 |+0.3nH | 100) 03 | 300 | 7.5 |445-3131-1-ND 31 2.72 23.80| 104.00/M|MLGO60302N0S 
47.0 | *10% | 1.70 | 75 |SAASSIGISINDE 22 1.92 16.80 2,000 | 84.00/M | GLF20127470K 22 |+0.3nH | 100) 04 | 300 | 7.5 |445-3132-1-ND 31 2.72 23.80] 104.00/M|MLGo60302N2S 
100.0 | #10% | 4.00 | 50 | 445-31621-ND 22 1.92 16.80| 2.000 | 84.00/M_|GLF2012T101K 24 |+03nH | 100) 04 | 300 | 7 |445-3133-1-ND 31 2.72 23.80 104.00/M/MLG060302N4S 
27 |+03nH | 100] 04 | 300 | 65 |445-3134-1-ND 31 2.72 23.80| 104.00/M|MLG060302N7S 
Induct- DC | Rated Tape & 3.0 |+03nH| 100) 04 | 300 | 6 |445-3135-1-ND 31 2.72 23.80| 104.00/M/MLGO60303N0S 
Induct-) ance | Test | Res. | Current) SRF Cut Tape Reelt 3.3 |+0.3nH | 100 | 0.5 | 300 | 5.5 |445-3136-1-ND 31 2.72 23.80 | 104.00/M|MLGO60303N3S 
7 Toler- ie Va is tae Diol Rey : Eaelng i Pring TOK 3.6 |+03nH| 100) 05 | 300 | 5 |445-3137-1-ND 31 2.72 23.80 104.00/M/MLG060303N6S 
nH) | ance |(MHz mi 2) | Part No. : art No. 3.9 |+03nH| 100) 05 | 300 | 5 |445-3138-1-ND 31 2.72 23.80 104.00/M/MLG060303N9S 
Fig. 3 — MLG1608 (0603) 43 |+0.3nH | 100 | 0.6 | 300 | 45 | 445-3139-1-ND 31 2.72 23.80 | 104.00/M|MLGO60304N3S 
7.0 |20.3nH| 100] 0.10] 600 | 10.0 ]445-1480-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B1NOS 47 |203nH | 100 | 06 | 300 | 45 |445-3140-1-ND 31 272 23.80] 104.00/M/MLGOGO304N7S 
1.2 |403nH| 100] 0.10) 600 | 10.0 |445-1481-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B1N2S 5.1 |40.3nH | 100) 06 | 200 | 4.2 |445-3141-1-ND 31 2.72 23.80) 104.00/M)MLG060305N1S 
1.5 |+03nH| 100] 0.10] 600 | 10.0 |445-1482-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B1N5S 5.6 |+0.3nH | 100 | 06 | 200 | 4.2 |445-3142-1-ND 31 2.72 23.80 | 104.00/M|MLGO60305N6S 
1.8 |203nH| 100] 0.10) 600 | 10.0 |445-1483-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B1N8S 6.2 |+03nH | 100) 07 | 200 | 35 |445-3143-1-ND 31 2.72 23.80) 104.00/M|MLG060306N2S 
2.2 |+0.3nH| 100] 0.10] 600 | 8.0 |445-1484-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B2N2S 6.8 | +5% | 100] 07 | 200 | 35 |445-3144-1-ND 31 2.72 23.80| 104.00/M|MLG060306N8J 
27 |+03nH| 100 0.12] 600 | 7.0 |445-1485-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B2N7S 75 | +5% | 100] 08 | 200 | 35 |445-3145-1-ND 31 2.72 23.80] 104.00/M/MLG060307N5J 
3.3 /403nH| 100] 0.12) 600 | 6.5 |445-1486-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B3N3S 8.2 | 25% | 100) 08 | 200 | 3.2 |445-3146-1-ND 31 2.72 23.80 104.00/M)MLG060308N2J 
3.9 |+03nH| 100] 0.14) 600 | 6.0 |445-1487-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B3N9S 91 | +5% | 100) 09 | 200 | 3 | 445-3147-1-ND .31 2.72 23.80) 104.00/M)MLG0603Q9N1J 
47 |+0.3nH| 100] 015] 600 | 5.0 |445-1488-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B4N7S 10 | #5% | 100| 09 | 200 | 28 |445-3148-1-ND 31 2.72 23.80 | 104.00/M|MLGO603Q1ONJ 
5.6 [+0.5nH | 100 | 0.16| 600 | 5.0 |445-1489-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B5NGD 2 _ 1900 id 150 a4 coat a a5 ea He hepeeleet ny 
+5% x Io -1- : H i 


6.8 |+0.5nH | 100 | 0.18} 600 4.5 | 445-1490-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B6N8D 
8.2 |+0.5nH | 100 | 0.20} 600 4.5 |445-1491-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B8N2D 


10 | 5% | 100) 0.20) 600 | 35 |445-1492-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B10NJ Induet- DC | Rated Tape & 
12 | 45% | 100) 0.25) 600 | 3.0 |445-1493-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B12NJ | |Induct-| ance | Test | Res. | Current| SRF Cut Tape Reelt 
15 | 5% | 100| 0.28] 600 | 28 |445-1494-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B15NJ | | ance | Toler- | Freq.| Max.) Max. | Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 
18 | +5% | 100| 0.32] 600 | 26 [445-1495-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1G08B18NJ (nH) | ance |(MHz)| () | (mA) | (GHz) | PartNo. 1__10 100 | 15,000 | Part No. 
22 | 45% | 100| 035] 500 | 23 |445-1496-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B22NJ Fig. 1 — MLGO603S (0201) 
27 | +5% | 100| 040] 500 | 20 |445-1497-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B27NJ 06 [s02nH| 100] 01 | 300 | 10 |445-3079-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGOGO3SONGC 
33 | 45% | 100| 050] 500 | 18 |445-1498-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B33NJ 0.7 |+0.2nH| 100) 04 | 300 | 10 |445-3080-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603SON7C 
39 | +5% | 100| 055] 400 | 16 |445-1499-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B39NJ 08 |+0.2nH| 100] 01 | 300 | 10 |445-3081-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M| MLGO603SON8C 
47 1 25% 11001 0.601) 400114 144545004-ND 461.34 0.68 | 46.73/m | MLG1c0aB47NJ 0.9 |+0.2nH| 100) 01 | 300 | 10 |445-3082-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603SON9C 
56 | 25% | 100| 070| 400 | 12 |4451501-1-ND 16 134 1068 | 46,73/M | MLG160aBSGNJ 1.0 |+0.3nH | 100] 02 | 300 | 10 |445-3083-1-ND 22 1.96 _17.15| 75.00/M|MLG0603S1NOS 
68 | +5% | 100| 075] 300 | 11 |445-1502-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B68NJ 41 |203nH | 100] 02 | 300 | 10 |445-3084-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603S1N1S 
82 | 45% | 100| 080] 300 | 1.0 |445-1503-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608B82NJ 1.2 |203nH| 100] 02 | 300 | 10 |445-3085-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLG0603S1N2S 
100 | +5% | 100 | 1.00} 300 | 0.80 |445-1504-1-ND 16 1.34 10.68 | 46.73/M | MLG1608BR10J 13 |+03nH| 100] 02 | 300 | 9 | 445-3086-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLG0603S1N3S 
15 |+03nH| 100] 03 | 300 | 9 | 445-3087-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLG0603S1N5S 
naa GEE Te 1.6 |+03nH | 100| 03 | 300 | 9 | 445-3088-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M| MLG0603S1N6S 
induct’ cancel irest lies (Currant SRE Cut Tape Reelt 1.8 |+03nH| 100] 03 | 300 | 85 |445-3080-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603S1N8S 
ance | Toler- |Freq.| Max.) Max. | Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 2.0 |+0.3nH | 100 | 0.3 300 7.5 | 445-3090-1-ND .22 1.96 17.15] 75.00/M|MLG0603S2NOS 
(nH) | ance |(MHz)} (©) | (mA) | (GHz) | Part No. 1 10 100 | 10,000 | Part No. 2.2 |+0.3nH | 100 | 0.4 300 7.5 | 445-3091-1-ND 22) 1.96 17.15] 75.00/M}MLG0603S2N2S 
Fig. 2 — MLG1005 (0402) 24 |+03nH| 100] 04 | 300 | 7 |445-3092-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603S2N4S 
SEGA Oo a) 1000] 16 ESOSIEIENDN 17.00 8.757 SE.OO/N T MLGTOOSSONEC 27 |+03nH | 100 | 04 | 300 | 6.5 | 445-3093-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M| MLGO603S2N7S 
0.7 |+0.2nH | 100] 04 | 1000] 10 | 445-3032-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M) MLG1005SON7C 3.0 |+0.3nH | 100) 0.4 | 300 | 6 | 445-3094-1-ND 22, 1.96 17.15] 75.00/M) MLG0603S3N0S 
08 |02nH| 100! 07 | 1000! i0 |445-3033-1-ND 11 100 875 | 38.00/M| MLGi005SoNac 3.3 |+03nH| 100] 05 | 300 | 5.5 | 445-3095-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLG0603S3N3S 
0.9 |20.2nH | 100 | 0.1 | 1000) 10 | 445-3034-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG@1005SoN9C 3.6 /20.3nH | 100) 05 | 300 | 5 ra0zeaNEy 22 1.96 17.15) 75.00/M | MLGO603S3N6S 
to |:03nH| 100! 071 | 1000! i0 |445-3035-1-ND 11 100 875 | 38.00/M| MLG1005S1NOS 3.9 |+03nH| 100) 05 | 300 | 5 |445-3097-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603S3N9S 
43 |+0.3nH| 100 | 0.6 | 300 | 4.5 |445-3098-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M| MLGO603S4N3S 
11 |20.3nH| 100] 074 | 1000] 10 |445-3036-1-ND 11 1.00 875 | 38.00/M| MLG1005SiN1S 
42 /203nH | 1001 04 | 10001 10 | 445-3037-1-ND 11 100 875 | 38.00/M| MLG1oossiNos 47 [#03nH| 100; 0.6 | 300 | 45 |445-3099-1-ND 22 1.96 17.15| 75.00/M|MLGOGO3S4N7S 
13 /203nH| 100! 01 | 1000} 8 |a45-30381-ND 11 100 875 | 38.00/M| MLG1005SiN3s 5.1 |+03nH| 100] 06 | 200 | 42 |445-3100-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603S5N1S 
15 /203nH| 100 04 | 1000! 8 |445-3030-1-ND 11 100 875 | 38.00/M| MLG1oossiNes 5.6 |+0.3nH| 100] 06 | 200 | 42 |445-3101-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603S5N6S 
16 /203nH | 100 | 015 | 1000} 7 |a4s-3040--ND 11 100 875 | 38.00/M| MLG1005SiN6s 6.2 20.3nH | 100] 0.7 | 200 | 35 |445-3102-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M] MLGO603S6N2S 
ta-tenant 400 04g} g00 1 8 INT a1 oo 8.7 aa. onnal MLetonesiNas 8 [25% | 100 | 07 | 200 | 35 | 445-8108-1-ND_.22 _1.96_17.15| 76.00 MLGo603sen8J 
20 |03nH | 100] 048) 900 | 7 |44sa04-4-ND 11 100 a75 | 38.00M| MLGioossoNos 75 | 45% | 100] 08 | 200 | 35 |445-3104-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGO603S7N5J 
99 |03nH | 100] 048! 900 | 6 |44830494-ND 41 100 875 | 38.00/M| MLGi0DSSoNDS 82 | 25% | 100] 08 | 200 | 32 /445-3105-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLGo603SBNaJ 
24 |s0.3nH| 100| 0.15} 800 | 6 | 445-3044-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M] MLG1005S2N4s au 26% | 100) 09 | 200 | 3 [PROIOBSIENDH 22 1.96 17-15) 75.00/M) MLGOG03SON1,) 
97 |x03nH | 100] 048! 800 | § |44830464-ND 41 100 75 | 38.00M| MLGI0DSSoN7S 25% | 100! 09 | 200 | 28 | 445-3107-1-ND 22 196 17.15] 75.00/M|MLG0603S10NJ 
30 lapanti 100" oo aoe ERAN ta 1:00 875 | a onna | MUG TooSSan0S 12 | 5% | 100| 14 | 150 | 24 [445-3108-1-ND 22 1.96 _17.15| 75.00/M| MLGO603S12NJ 
33 \s0aH| 100) 02 | soo | § (eee 31 100 27s | acon MLGIoossaNgs 15 | 45% | 100| 12 | 150 | 22 |445-3109-1-ND 22 1.96 17.15| 75.00/M|MLGOGO3S15NJ 
36 |20aH|100| 02 | 700 | § (BeeeCeRINGH 11 100 a7 | a8co/m| MLeioossaNes 18 | 45% | 100| 14 | 150 | 2 |445-3110-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M| MLGO603S18NJ 
a9 |soaH| 100) 02 | 700 | &§ (eeSeGeING 14 100 27s | 38conm| MLGIoOSssaNos 22 | 45% | 100} 1.7 | 150 | 4.7 | 445-3111-1-ND 22 1.96 17.15] 75.00/M|MLG0603S22NJ 
43 [oan] i00| o2 | 700 | 4 (eeeoeeGtnnl 11 1100 875 | ago] mLGioossanss 27 | +5% | 100] 1.7 | 100 | 145 | 445-3112-1-ND 22 196 17.15] 75.00/M|MLG0603S27NJ 
Ay leon 400 one 700 | a EERE a1 on 8751 2a.00na | ML ToOSSaN7S 33 | +5% | 100} 2 | 100 | 143 | 445-3113-4-ND 22 1.96 17.15| 75.00/M|MLGO603S33NJ 
51 |+0.3nH| 100 | 0.25} ooo | 35 | 445-3052-1-ND 11 1.00 875 | 38.00/M| MLG1005S5N1S Ff ee ee) oy | dd RUIN So ee eae | ceoenl Miceeoeeseny 
5.6 |+0.3nH | 100] 0.25] 600 | 3.5 | 445-3053-1-ND 11 1.00 875 | 38.00/M| MLG1005S5N6S se | use |i100| 4 | so | o6 (AMeeeneeenDN ‘o> 196 i718| 7eo0n|MuGoeoaSscNJ 
6.2 |+0.3nH| 100] 03 | 600 | 3 | 445-3054-1-ND 11 1.00 875 | 38.00/M| MLG1005S6N2S ge | zee |i00/ 4 | 80 | 08 |4dB3117-4-ND 20 198 17481 7e00/m|MLGOo3seaNd 
6.8 | +5% | 100| 03 | 600 | 3 | 445-3055-1-ND 11 1.00 875 | 38.00/M| MLG1005S6N8J go | as% |i00/ 4 | 50 | 08 |4dB3i1a4-ND 20 196 17481 7500/M|MLGoo3saoNs 
75 | 45% | 100] 03 | 500 | 3 | 445-3056-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S7N5J 100 | +5% | 100) 5 | 50 | 05 |445-3119-1-ND 22 196 17.15] 75.00/M|MLG0603SR10J 
8.2 | 45% | 100 500 | 3 | 445-3057-1-ND 11 1.00 875 | 38.00/M| MLG1005S8N2J 
9.1 | 5% | 100 500 | 25 | 445-3058-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S9N1J 
10 | +5% | 100 500 | 25 | 445-3059-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M] MLG1005S10NJ Induct- Tape & 
12 | +5% | 100 400 | 2 | 445-3060-1-ND 11. 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S12NJ | | !nduct-| ance | Test | DC. | Rated | SRF Cut Tape Reelt 


ance | Toler- | Freq. | Res. | Current) Min. | Digi-Key Pricing Pricing | TDK 


445-3061-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S15NJ 
445-3062-1-ND “11 1.00 8.75 | 38.00/M| MuGioossteny | |-CHH)| ance [(MHA)] (0) |_(ma)_| (MHZ) | PartNo. aa53} ed 


8 
5 7 
Fig. 
350 3 | 445-3063-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M | MLG1005S22NJ 
300 2 | 445-3064-1-ND 11 1.00 8.75 aN MLG1005S27NJ +20% | 10 ] 0.17] 150 120 | 445-3163-1-ND 23 2.00 17.50 | 88.00/M) MLZ1608A1ROMT 


TO 
300 | 1 | 445-3065-1-ND 11 100 875 | 3800/M| MLG1008S33NJ 22 | 220% | 10 | 0.30] 100 | 80 | 445-3164-1-ND 23 2.00 17.50 | 88.00/M] MLZ1608A2R2MT| 
111.00 8. i a 
0 


15 45% | 100 
18 45% | 100 
22 45% | 100 
27 45% | 100 
33 45% | 100 


0.35 
0.35 
04 
0.45 
06 | 400 
07 
08 
09 
1 
39 | +5% | 100; 1.2 | 250 | 1 |445-3066-1-ND 11 1.00 875 | 38.00/M| MLG1005S39NJ 10 
14 ; 
14 
15 
1.6 
2 
22 
35 
3.8 
42 
48 
7 
8 


350 


420% | 2 0.50) 60 50 | 445-3165-1-ND 23 2.00 17.50 | 88.00/M| MLZ1608E4R7MT 
420% | 2 0.90| 40 30 | 445-3166-1-ND 23 2.00 17.50 | 88.00/M| MLZ1608E100MT 


47 | +5% | 100 250 | 07 | 445-3067-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S47NJ 
56 | +5% | 100 200 | 07 | 445-3068-1-ND 11 1.00 875 | 38.00/M| MLG1005S56NJ 
68 | +5% | 100 200 | 06 | 445-3069-1-ND 11 1.00 875 | 38.00/M| MLG1005S68NJ Induct- 
82 | +5% | 100 200 | 05 | 445-3070-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005S82NJ | |Induct-/ ance | Test | DC. | Rated | SRF Cut Tape 
100 | +5% | 100 200 | 05 |445-3071-1-ND 11 1.00 875 | 38.00/M| MLG1005SR10J ance |Toler- | Freq. | Res. Current) Min. | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | TDK 

120 | +5% | 100 150 | 0.5 | 445-3072-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLG1005SR12J (uH) | ance |(MHz)| (9) | (mA) _| (MHz) | Part No. 110 100 | Qty. [Pricing | Part No. 
150 | +5% | 100 150 | 0.45 | 445-3073-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M] MLG1005SR15J Fig. 5 — MLZ2012 (0805) 
180 | +5% | 100 150 | 0.4 | 445-3074-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M MLG1005SR18J 1.0 [220%] 10 | 012] 220 | 160 ]445-3167-1-ND .23 2.00 17.50] 4,000 | 68.00/M |MLZ2012A1ROMT 
220 | +5% | 100 100_| 0.35 | 445-3075-1-ND__11_ 1.00 __ 8.75 | 38.00/M| MLG1005SR22J 2.2 |+20% | 10 | 0.20) 160 | 100 /445-3168-1-ND .23 2.00 17.50) 4,000 | 88.00/M | MLZ2012A2R2MT 
270 | «5% | 100 100 | 0.3 |445-3076-1-ND 11 1.00 875 | 38.00/M| MLG1005SR27J 47 |+20%| 2 | 0.30) 80 | 70 |445-3169-1-ND 23 2.00 17.50) 4,000 | 88.00/M | MLZ2012E4R7MT 
330 | +5% | 50 50 | 0.28 | 445-3077-1-ND 11 1.00 8.75 | 38.00/M| MLGto05sR33J | | 10.0 |+20%| 2 | 040] 60 | 30 |445-3170-1-ND 23 2.00 17.50| 2.000 | 88.00/M |MLZ2012E100MT 
390 | +5% | 50 50 | 025 | 445-3078-1-ND 11 1.00 875 | 38.00/M| MLG1005SR3QJ 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 1457 


T ae ® Rated Tape & 
BS DK Inductors Digi Reel Induct-|Induct-| Test DC | Current) SRF Cut Tape Reel§ 
< ance | ance | Freq. | Res. | Max. | Min. | Digi-Key Price Each Pricing | TDK 
NLFC, NLV, NLCV, NLFV and NLC Series noe - no as =e ‘0 SATOH a 2 ae 770M HLVDST DATE 
NLFC Series: This product has good heat durability that withstands lead-free compatible reflow soldering 0.068 100 | 0.65 320 | 1050 | 445-1711-1-ND 27.23.18} 77.70/M| NLV25T-068J-PF 
conditions. Lead-free materials are used for the plating on the terminal. The NLFC series features magnetic | 0.082 | +5% | 100 | 0.75 | 300 900 | 445-1712-1-ND 27.23 18) 77.70/M| NLV25T-082J-PF 
shielding and is recommended for power supply line applications. DCR: +30% Operating Temperature: 041 100 0.8 280 800 | 445-1713-1-ND .27- 23) 18 | 77.70/M) NLV25T-R10J-PF 
-40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) 0.12 25.2 | 0.3 | 550 | 700 | 445-1714-1-ND 27.23.18 | _77.70/M| NLV25T-R12J-PF 
0.15 25.2 | 0.35 | 500 550 | 445-1715-1-ND 27.23 18) 77.70/M| NLV25T-R15J-PF 
NLV Series: This product supports lead-free solder reflow condition. Lead-free materials are used to terminal 0.18 952 | 0.4 460 500 | 445-1716-1-ND 27 23 18) 77.70/M| NLV25T-R18J-PF 
plating. This product uses metal terminal, therefore it is high connection reliability. They are wire wound. 0.22 | +5% | 25.2 | 05 430 450 | 445-1717-1-ND 27°) 23 18} 77.70/M| NLV25T-R22J-PF 
Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) 0.27 25.2 | 0.55 | 420 425 | 445-1718-1-ND 27.23 18) 77.70/M| NLV25T-R27J-PF 
NLCV Series: Lead-free materials are used to terminal plating in this product. Applications: ¢ Universal a8 ae Ae. 2 ao wee 3 3 4 eM Hevea 
inductance circuit use * AV components * Car electronics * IT equipment This series is a large current type: 0.47 252 | 0.68] 350 350 | 445-1721-1-ND ‘97 93 18] 77.70/M| NLV25T-R47J-PF 
1.0 to 33 UH (NLCV32: 1.0 to 330 pH) DCR: +30% Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) 0.56 | +5% | 25.2 | 0.75 325 325 | 445-1722-1-ND 27 23 18] 77.70/M) NLV25T-R56J-PF 
NLFV Series: Provides low DC resistance while using 252018 size winding construction. Applications: ae 55 ag Ser eek TeeeaaitaR me = ae a Reece ee 
ee —_ drives ¢ Other types of electronics DCR: +20% Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 10 796 114 345 945 | 445-172541-ND 0723-18) 77, 70/M| NLV25T-1ROJ-PE 
1.2 7.96 | 1.2 230 230 | 445-1726-1-ND 27.23 18 | 77.70/M| NLV25T-1R2J-PF 
NLC4532 Series: Designed to be used on power lines and support rated current in the range from 90 15 45% | 7.96 | 1.3 220 182 | 445-1727-1-ND 27° 23° 18} 77.70/M) NLV25T-1R5J-PF 
to 150mA. NLC Series has only half as much DC resistance and twice as much DC current. Operating 1.8 7.96 | 1.45) 210 | 135 | 445-1728-1-ND = .27| 23. 18 | 77.70/M| NLV25T-1R8J-PF 
Temperature: -40°C ~ 105°C (-40°F ~ 221°F) —_ 2.2 7.96 | 1.55 | 200 | 105 | 445-1729-1-ND 27.23.18 | 77.70/M| NLV25T-2R2J-PF 
Dim. in mm. 27 7.96 | 1.7 195 70 | 445-1730-1-ND 27.23 18 | 77.70/M| NLV25T-2R7J-PF 
7 " 3.3 7.96 | 1.9 185 55 | 445-1731-1-ND 27.23 18) 77.70/M| NLV25T-3R3J-PF 
ee aaa ceVaET Euan 39 | «5% | 796 | 21 | 180 | 48 | 445-1732-1-ND 27 23 18 | 77-70/M| NLV25T-3RQU-PF 
47 7.96 | 2.3 175 43 | 445-1733-1-ND 27.23 18) 77.70/M| NLV25T-4R7J-PF 
5.6 7.96 | 25 170 42_| 445-1734-1-ND 27.23.18 |_77.70/M| NLV25T-5R6J-PF 
6.8 7.96 | 27 165 39 | 445-1735-1-ND 27.23 18) 77.70/M| NLV25T-6R8J-PF 
8.2 7.96 | 3.05 | 160 36 | 445-1736-1-ND 27.23 18) 77.70/M| NLV25T-8R2J-PF 
10 25% | 2.52 | 3.5 155 33 | 445-1737-1-ND 27.23 18) 77.70/M| NLV25T-100J-PF 
12 2.52 | 3.8 150 30 | 445-1738-1-ND 27.23 18) 77.70/M| NLV25T-120J-PF 
15 2.52 | 4.4 140 26_| 445-1739-1-ND 27.23.18 |_77.70/M| NLV25T-150J-PF 
18 2.52 | 4.8 130 24 | 445-1740-1-ND 27.23 18) 77.70/M| NLV25T-180J-PF 
22 2.52 | 55 125 22 | 445-1741-1-ND 27.23 18) 77.70/M| NLV25T-220J-PF 
27 25% | 2.52 | 6.3 115 21 | 445-1742-1-ND 27.23 18) 77.70/M| NLV25T-270J-PF 
33 2.52 | 7.1 110 20 | 445-1743-1-ND 27.23 18) 77.70/M| NLV25T-330J-PF 
Fig. 3 — NLCV25T, NLFV25 Fig. 4 — NLC4532 39 2.52 | 9.5 90 18 _| 445-1744-1-ND 27.23.18 |_77.70/M| NLV25T-390J-PF 
and NLV25T (ElA1008) (E1A1812) 47 2.52 | 11.1 80 17 | 445-1745-1-ND 27.23 18} 77.70/M| NLV25T-470J-PF 
56 2.52 | 124 75 16 | 445-1746-1-ND 27.23 18) 77.70/M| NLV25T-560J-PF 
68 25% | 2.52 | 16.6 70 15 | 445-1747-1-ND 27.23.18) 77.70/M| NLV25T-680J-PF 
82 2.52 19 66 13 | 445-1748-1-ND 27° 23 18) 77.70/M| NLV25T-820J-PF 
100 0.796 | 21 60 12_ | 445-1749-1-ND 27.23.18 |_77.70/M| NLV25T-101J-PF 
Fig. 3 — NLCV25T Series 
1.0 7.96 | 0.34] 475 200 | 445-1752-1-ND 27.23 18 | 77.70/M\ NLCV25T-1ROM-PF 
1.5 7.96 | 0.42 | 435 165 | 445-1753-1-ND 27.23 18) 77.70/M\ NLCV25T-1R5M-PF 
2.2 | 2-96 | 0.5 390 95 | 445-1754-1-ND 27.23 18) 77.70/M| NLCV25T-2R2M-PF 
33 | *20%| 796 | 0.65 | 340 | 55 | 445-1755-1-ND 27 23.18 | 77.70/M) NLCV25T-3R3M-PF 
47 7.96 | 0.8 285 43 | 445-1756-1-ND 27 23 18) 77.70/M\ NLCV25T-4R7M-PF 
6.8 7.96 1 275 39_| 445-1757-1-ND 27.23.18 |_77.70/M| NLCV25T-6R8M-PF 
Rated Tape & 10 2.52 | 1.69] 210 32 | 445-1750-1-ND 27.23 18) 77.70/M| NLCV25T-100K-PF 
Induct-|Induct-| Test | pc | c t| SRE Cut T: ReelS 15 40% 2.52 | 2.2 175 21 | 445-1751-1-ND 27.23 18) 77.70/M| NLCV25T-150K-PF 
Rowe sean sere [teed [Fae Meek’ ia 22 | #19) 252 | 28 | 160 | 18 | 445-1758-1-ND 27 23 .18| 77.70/M| NLCV25T-220K-PF 
janice ance Ere a Ros a aniaxca mung DIC Rey Ecce) caches WEricing a iLO 33 252 | 4.2 | 120 | 16 | 445-1759-1-ND 27.23.18 | 77.70/M| NLCV25T-330K-PF 
(wH) | Tol. | (MHz) | (0) | (mA) | (MHz)| Part No. 1 10 100 | 2,000 | PartNo. Fig. 3 — NLFV25 Series 
Fig. 1 — NLFC2016 Series 1.0 7.96 | 0.07 | 455 100 | 445-1904-1-ND 64.60.50 | 178.20/M| NLFV25T-1ROM-PF 
22 |+20%| 7.96 | 0.23 | 240 | 80 | 445-1899-1-ND 65.60 _.50 | 180.00/M| NLFC201614T-2R2M-PF 15 7.96 | 0.09) 350 | 80 | 445-1905-1-ND 64 60 50 | 178.20/M) NLFV25T-1R5M-PF 
2 | «10%! 252) 171.75 | 16 | 4451808-1-ND 6560 50 — | NEFC201614T-220K-PF 22 | sogo,| 7-98 | 01 | 315 | 70 | 445-1907-1-ND 64.60.50 | 178.20/M] NLFV25T-2R2M-PF 
Fig. 2— NLV32T Series 3.3 7.96 | 0.2 280 55 | 445-1909-1-ND 64.60.50 | 178.20/M| NLFV25T-3R3M-PF 
47 7.96 | 0.24] 210 45 | 445-1911-1-ND 64.60.50 | 178.20/M| NLFV25T-4R7M-PF 
0.010 100 | 0.13 | 450 | 2500) 445-1505-1-ND = 29.25.20 | 84.53/M| NLV32T-010J-PF 6.8 7.96 | 0.29 | 175 38 | 445-1913-1-ND 64.60.50 | 178.20/M| NLFV25T-6R8M-PF 
0.047 100 | 0.30 | 450 | 1200} 445-1509-1-ND 29 .25 .20| 84.53/M|NLV32T-047J-PF 10 2.52 | 0.36 | 155 | 32 | 445-1901-1-ND  .64 60 .50 | 178.20/M| NLFV25T-100K-PF 
0.15 | 45% | 25.2 | 0.25 | 450 450 | 445-1512-1-ND 29.25.20) 84.53/M| NLV32T-R15J-PF 15 2.52 | 0.75 | 130 28 | 445-1903-1-ND 64.60.50 | 178.20/M] NLFV25T-150K-PF 
0.22 25.2 | 0.32 | 450 | 350 | 445-1513-1-ND 29.25.20) 84.53/M) NLV32T-R22J-PF me te 5 a eg M Eee a 2 He Deaths NEDeee an PL 
0.33 25.2 | 0.40 | 450 300_| 445-1514-1-ND 29.25.20 | 84.53/M| NLV32T-R33J-PF 10%) 2. - Z at 7 : 4 “ ; + 
0.47 252 | 0501 450 990 | 445-1515-1-ND 29 25 201 84 on NLV32T-R47J-PF 47 2.52 | 1.7 60 11 | 445-1910-1-ND 64.60.50 | 178.20/M] NLFV25T-470K-PF 
‘ : ‘ , : ‘ : 68 2.52 | 3.3 50 10 | 445-1912-1-ND 64.60.50 | 178.20/M] NLFV25T-680K-PF 
0.68 25.2 | 0.60 | 450 160 | 445-1516-1-ND 29.25.20) 84.53/M] NLV32T-R68J-PF 400 0.796 | 4.0 40 8 | 445-1902-1-ND 64.60.50 |178.20/M| NLFV25T-101K-PF 
1.0 | +5% | 7.96 | 0.70 | 400 120 | 445-1517-1-ND 29.25.20) 84.53/M] NLV32T-1ROJ-PF 
2.2 7.96 | 1.00] 320 75 | 445-1519-1-ND 29.25.20) 84.53/M] NLV32T-2R2J-PF DC | Rated Tape & 
3.3 7.96 | 1.20 | 260 | 60 | 445-1520-1-ND 29.25.20 | 84.53/M| NLV32T-3R3J-PF Induct-|Induct-| Test | Res. |Current | SRF Cut Tape ReelS 
47 7.96 | 1.50 220 50 | 445-1521-1-ND 29° 25 .20 | 84.53/M| NLV32T-4R7J-PF ance | ance |Freq. |Max.| Max. | Min. | Digi-Key Price Each Pricing | TDK 
10 2.52 | 2.10] 150 30 | 445-1523-1-ND 29.25 20) 84.53/M| NLV32T-100J-PF (wH) | Tol. _[(MHz) | (®) | (mA) | (MHz) | Part No. 1 10100) 500 | Part No. 
22 45% | 2.52 | 3.70 | 110 20 | 445-1525-1-ND 29.25 20) 84.53/M| NLV32T-220J-PF a 756 Tear 050 wets 4 — NE C4552 Series” WORE TE NLGASSOSTTAROPE 
a AS as 4 : es - . . ae peleiaaad 1.2 7.96 |0.12 | 1000 | 160 | 445-1945-1-ND 59 .49 .40 | 85.75 | NLC453232T-1R2K-PF 
: ; : : : = 1.5 |410% | 7.96 | 0.15 | 950 130 | 445-1946-1-ND 59 .49 40 | 85.75 | NLC453232T-1R5K-PF 
100 0.796 | 10.00} 40 | 10 | 445-1529-1-ND = 29.25.20) 84.53/M| NLV32T-101J-PF 18 7.96 |0.16] 900 | 100 | 445-1947-1-ND 59 .49 .40 | 85.75 | NLC453232T-1R8K-PF 
220 45% 0.796 | 21.00} 50 7 ‘| 445-1531-1-ND 29.25) .20 | 84.53/M| NLV32T-221J-PF 2.2 7.96 | 0.18 | 850 80 | 445-1948-1-ND_ 59.4940 | 85.75 | NLC453232T-2R2K-PF 
330 ° | 0.796 | 34.00) 40 5 | 445-1532-1-ND 29 .25 .20| 84.53/M| NLV32T-331J-PF 27 796 | 02 | 800 | 60 /445-1949-1-ND 59° 49°40 | 85.75 | NLC423232T-2R7K-PF 
3.3 7.96 | 0.22 | 750 45 |445-1950-1-ND 59 49 .40 | 85.75 | NLC453232T-3R3K-PF 
470 0.796 | 40.00 | 26 4 BssalSacalaND) a 225% 220) -BASS/M) NUVSZTA AER 3.9 |#10% | 7.96 | 0.24) 700 | 40 | 445-1951-1-ND 59 .49 .40 | 85.75 | NLC453232T-3R9K-PF 
Fig. 2— NLCV32T Series 47 7.96 |0.27| 650 | 35 |445-1952-1-ND 59 49 .40 | 85.75 | NLC453232T-4R7K-PF 
1.0 7.96 | 0.08 | 850 100 | 445-1534-1-ND 29.25 .20 | 84.53/M| NLCV32T-1ROM-PF 5.6 7.96 | 0.3 | 650 30 | 445-1953-1-ND_ 59.49.40 | 85.75 | NLC453232T-5R6K-PF 
15 7.96 | 0.11 | 700 | 80 | 445-1535-1-ND 29.25.20 | 84.53/M| NLCV32T-1R5M-PF 68 7.96 | 0.35 | 600 | 28 | 445-1954-1-ND 59° 49.40 | 85.75 | NLC453232T-6R8K-PF 
2.2 | +20%| 7.96 | 0.13 | 600 | 68 | 445-1536-1-ND 29 .25 .20| 84.53/M| NLCV32T-2R2M-PF oe 796 | 04 | 600 | 25 (peepee 59 49 40 | 85.75 | NLC4532927-BR2K-PF 
10 |#10% | 2.52 | 0.5 | 550 22 | 445-1956-1-ND 59 .49 .40 | 85.75 | NLC453232T-100K-PF 
33 7.96 | 0.16 | 500 | 54 | 445-1537-1-ND 29.25 .20| 84.53/M| NLCV32T-3R3M-PF 12 2521061 500 | 21 |448-1957-7-ND 89 49 40 | g575 | NLC4S30307-120K-PF 
10 2.52 | 0.36 | 300 30_| 445-1538-1-ND 29.25.20 | 84.53/M| NLCV32T-100K-PF 15 2.52 | 0.7 | 450 20 | 445-1958-1-ND_ 59.49.40 | 85.75 | NLC453232T-150K-PF 
15 2.52 | 0.56 | 250 26 | 445-1539-1-ND 29.25.20 | 84.53/M| NLCV32T-150K-PF 18 2.52 | 0.8 | 400 19 | 445-1959-1-ND = 59.49.40 | 85.75 | NLC453232T-180K-PF 
22 252 | 0.77 | 210 | 21 | 445-1540-1-ND 29.25 .20| 84.53/M| NLCV32T-220K-PF 7 2.52) 0.9 | 370 | 18 [AeosecoaNoy 59 49.40 | 85.75 | NLC453292T-220K-PF 
33 | 10%) 252 | 110) 170 47 | 445-1541-1-ND 29 25 201 84 aH NLCV32T-330K-PF 27 | 410% | 2.52 | 1.2 | 330 16 | 445-1961-1-ND 59 .49 40 | 85.75 | NLC453232T-270K-PF 
‘ . ; i : . 33 2.52 | 1.4 | 300 14 | 445-1962-1-ND 59 .49 40 | 85.75 | NLC453232T-330K-PF 
47 2.52 | 1.64] 150 14 | 445-1542-1-ND = 29.25.20 | 84.53/M] NLCV32T-470K-PF 39 252 | 16 | 280 12 |445-1963-1-ND 59 .49 .40 | 85.75 | NLC453232T-390K-PF 
100 0.796 | 3.70 | 100 10_| 445-1543-1-ND 29.25.20 | 84.53/M| NLCV32T-101K-PF 47 2.52 | 1.9 | 260 11.5 | 445-1964-1-ND 59° 49° 40 | 85.75 | NLC453232T-470K-PF 
150 0.796 | 6.10) 85 8 | 445-1544-1-ND 29.25.20 | 84.53/M| NLCV32T-151K-PF 56 2.52 | 2.2 | 240 | 11 | 445-1965-1-ND 59 49 40 | 85.75 | NLC453232T-560K-PF 
220 | «10%! 0.796 | 8.40 70 7 | 445-1545-1-ND 29 25 .20| 84.53/M| NLCV32T-221K-PF 68 | 410% | 2.52 | 26 | 220 10 | 445-1966-1-ND 59 .49 40 | 85.75 | NLC453232T-680K-PF 
82 2.52 | 3.5 | 200 9 | 445-1967-1-ND 59 .49 .40 | 85.75 | NLC453232T-820K-PF 
330 0.796 | 123 | 60 | 6 | 445-1546-1-ND 29.25.20 | 84.53/M| NLCV32T-331K-PF 400 0796/4 | 180 | 8 |445-1968-1-ND 59 49 40 | 85.75 | NLG4S3039T-101K-PF 
Fig. 3 — NLV25T Series 120 0.796 | 4.5 | 160 7.5 |445-1969-1-ND 59 49° 40 | 85.75 | NLC453232T-121K-PF 
0.01 100 | 0.26 | 530 | 2150] 445-1701-1-ND 27, 23.18) 77.70/M| NLV25T-010J-PF 13 om 85 ue Py eee pe oH A oe ere 
0.022 100 | 037 | 420 | 1650) 445-1705-1-ND 27.23 18] 77.70/M| NLV25T-022J-PF dep [#t0% |p| 6 | ion | Se WARMER “So ag. an | gee | NLoateosorostic pe 
0.027 | 25% | 100 | 0.4 | 410 | 1550) 445-1706-1-ND 27.23. .18| 77.70/M) NLV25T-027J-PF 270 0796} 11 | 100 | § |445-4973-4-ND 59 49 40 | 85:75 | NLC453230T-271K-PE 
0.033 100 | 0.42 | 400 | 1450 | 445-1707-1-ND 27.23 18) 77.70/M\ NLV25T-033J-PF 330 0.796 | 13 90 4 | 445-1974-1-ND 59 =.49 40 | 85.75 | NLC453232T-331K-PF 
0.039 100 | 0.45 | 380 | 1350 | 445-1708-1-ND_ 27.23.18 | 77.70/M|NLV25T-039U-PF § For Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND. 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ATDK Inductors - vLP, SLF, RLF, VLCF and VLF 


VLP Series: 

This is a SMD power inductor for power supplies that has an open magnetic path construction based on a low- 
height drum core (upright). User terminals are contact-formed on the bottom of the drum core using copper 
(finished with tin plating). It uses crosswise windings and supports large currents. 

SLF Series: 

SLF series large current lead less inductors have been developed for SMD of power circuits. High per- 
formance ferrite core material and low-profile design, ensure superior characteristics and high reliability. 
Features: * Low-profile SMD type * Magnetic shielded type suitable for high density mounting »* Provided 
with embossed carrier tape packaging for automatic mounting machines * Only reflow soldering is applicable 
Characteristics: Sizes SLF6028, SLF7032, and SLF7045: Operating temperature is -20°C ~ 85°C; Size 
SLF10145: Operating temperature is -20°C ~ 90°C 

RLF Series: 

This series of inductors is designed for power circuits that require a low profile, low inductance and large 
current such as those used in notebook PC's. Features: With the height at only 4.5mm and retaining the 


Fig. 1 — VLP46 Fig. 2 — VLP56 Fig. 3 — SLF6028 


Fig. 7 — RLF12545/12560 
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Fig. 10 — VLCF5020/5020-1 Fig. 11 — VLF3010A/3012A 


A ® 
Series DigiReel 
DC current superimposition characteristic, this inductor reduces DC resistance 20% to 50% lower than 
TDK’s existing products. Applicatio: Choke coils in power circuit of notebook computers, LCD, DVD, 
entertainment electronics, etc. Specifications: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 105°C * Storage 
Temperature Range: -40°C ~ 105°C. 

VLCF Series: 

Features: ¢ Miniature size * Generic use for portable DC to DC converter line * High magnetic shield 
construction should actualize high resolution for EMC protection Specifications: * Operating Temperature 
Range: -40°C ~ 105°C (including self-temperature rise) 

VLF Series: 

Features: * These are compact inductors for power line measuring at L2.6 x W2.8mm and 1mm in 
height, considerably smaller compared to inductors with comparable characteristics * They feature low 
coil resistance, making them suitable for large currents (e.g., 0.7A at 0.240) © They offer an excellent 
shielding effect Applications: * For mobile phones, hard disk drives and DSCs Specifications: » Operating 
Temperature Range: -40°C ~ 105°C (including self-temperature rise) 


Fig. 4 — SLF7032 Fig. 5— SLF7045 Dimensions in mm 
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Test DC Res. Rated Cut Tape 
Inductance | Inductance | Frequency | Maximum | Current Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
(uH) Tolerance (kHz) (Q) (A) Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — VLP46 Series 
1.0 +20% 100 0.11 2.30 445-1916-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1916-2-ND 3,000 525.60/M VLP4612T-1ROM1R5 
1.8 +20% 100 0.14 1.70 445-1917-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1917-2-ND 3,000 525.60/M VLP4612T-1R8M1R3 
2.5 +20% 100 0.17 1.40 445-1919-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1919-2-ND 3,000 525.60/M VLP4612T-2R5M1R1 
3.3 +20% 100 0.26 0.90 445-1920-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1920-2-ND 3,000 525.60/M VLP4612T-3R3MR85 
4.7 +20% 100 0.28 0.88 445-1921-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1921-2-ND 3,000 525.60/M VLP4612T-4R7MR72 
6.8 +20% 100 0.38 0.77 445-1922-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1922-2-ND 3,000 525.60/M VLP4612T-6R8MR67 
10.0 +20% 100 0.62 0.59 445-1914-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1914-2-ND 3,000 525.60/M VLP4612T-100MR52 
15.0 +20% 100 0.96 0.45 445-1915-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1915-2-ND 3,000 525.60/M VLP4612T-150MR42 
22.0 +20% 100 1.42 0.39 445-1918-1-ND 1.90 1.76 1.46 445-1918-2-ND 3,000 525.60/M VLP4612T-220MR34 
Fig. 2 — VLP56 Series 
2.7 +20% 100 0.17 1.26 445-1926-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1926-2-ND 3,000 698.40/M VLP5610T-2R7M1RO 
4.7 +20% 100 0.24 1.08 445-1929-1-ND 2.52 2.33 1.94 3,000 698.40/M VLP5610T-4R7MR90 
6.8 +20% 100 0.30 0.90 445-1930-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1930-2-ND 3,000 698.40/M VLP5610T-6R8MR80 
10.0 +20% 100 0.45 0.72 445-1923-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1923-2-ND 3,000 698.40/M VLP5610T-100MR65 
15.0 +20% 100 0.71 0.63 445-1924-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1924-2-ND 3,000 698.40/M VLP5610T-150MR52 
22.0 +20% 100 0.96 0.50 445-1925-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1925-2-ND 3,000 698.40/M VLP5610T-220MR45 
33.0 +20% 100 1.47 0.41 445-1927-1-ND 2.52 2.33 1.94 3,000 698.40/M VLP5610T-330MR36 
47.0 +20% 100 1.93 0.36 445-1928-1-ND 2.52 2.33 1.94 445-1928-2-ND 3,000 698.40/M VLP5610T-470MR29 
Test DC Res. Rated Cut Tape 
Inductance | Inductance | Frequency | Nominal | Current | Digi-Key Price Each i-Key Tape and Reel TDK 
(uH) Tolerance (kHz) (Q) 20% (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 3 — SLF6028 Series 
47 20% 100 0.0284 1.6 445-1995-1-ND 2.73 2.28 1.82 445-1995-2-ND 1,000 796.25 SLF6028T-4R7M1R6-PF 
6.8 20% 100 0.0354 15 445-1997-1-ND 2.73 2.28 1.82 445-1997-2-ND 1,000 796.25 SLF6028T-6R8M1R5-PF 
10 20% 100 0.0532 1.3 445-1989-1-ND 2.73 2.28 1.82 445-1989-2-ND 1,000 796.25 SLF6028T-100M1R3-PF 
15 20% 100 0.0745 1.0 445-1991-1-ND 2.73 2.28 1.82 445-1991-2-ND 1,000 796.25 SLF6028T-150M1RO-PF 
22 20% 100 0.104 0.77 445-1992-1-ND 2.73 2.28 1.82 445-1992-2-ND 1,000 796.25 SLF6028T-220MR77-PF 
33 20% 100 0.148 0.69 445-1993-1-ND 2.73 2.28 1.82 445-1993-2-ND 1,000 796.25 SLF6028T-330MR69-PF 
47 20% 100 0.21 0.59 445-1994-1-ND 2.73 2.28 1.82 445-1994-2-ND 1,000 796.25 SLF6028T-470MR59-PF 
68 20% 100 0.29 0.5 445-1996-1-ND 2.73 2.28 1.82 445-1996-2-ND 1,000 796.25 SLF6028T-680MR50-PF 
100 20% 100 0.43 0.42 445-1990-1-ND 2.73 2.28 1.82 445-1990-2-ND 1,000 796.25 SLF6028T-101MR42-PF 
Fig. 4 — SLF7032 Series 
3.3 20% 100 0.023 1.9 445-2007-1-ND 1.16 97 78 445-2007-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-3R3M1R9-2-PF 
47 20% 100 0.036 17 445-2010-1-ND 1.16 97 78 445-2010-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-4R7M1R7-2-PF 
6.8 20% 100 0.041 1.6 445-2013-1-ND 1.16 97 -78 445-2013-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-6R8M1R6-2-PF 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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€& TDK inductors — vip, SLF, RLF, VLCF and VLF Series (Cont) @Reel® 


Test DC Res. Rated Cut Tape 
Inductance | Inductance | Frequency | Nominal | Current | Digi-Key Price Each i-Key Tape and Reel TDK 
(uH) Tolerance (kHz) (Q) +20% (A) Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 20% 100 0.053 1.4 445-1998-1-ND 1.16 oF .78 445-1998-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-100M1R4-2-PF 
15 20% 100 0.075 11 445-2001-1-ND 1.16 97 .78 445-2001-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-150M1R1-2-PF 
22 20% 100 0.11 0.96 445-2003-1-ND 1.16 97 78 445-2003-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-220MR96-2-PF 
33 20% 100 0.16 0.75 445-2005-1-ND 1.16 97 .78 445-2005-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-330MR75-2-PF 
47 20% 100 0.24 0.67 445-2008-1-ND 1.16 oF .78 445-2008-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-470MR67-2-PF 
68 20% 100 0.31 0.59 445-2011-1-ND 1.16 97 .78 445-2011-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-680MR59-2-PF 
100 20% 100 0.45 0.45 445-1999-1-ND 1.16 97 .78 445-1999-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-101MR45-2-PF 
150 20% 100 0.65 0.37 445-2002-1-ND 1.16 97 .78 445-2002-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-151MR37-2-PF 
220 20% 100 1.05 0.29 445-2004-1-ND 1.16 97 .78 445-2004-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-221MR29-2-PF 
330 20% 100 1.67 0.22 445-2006-1-ND 1.16 oF .78 445-2006-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-331MR22-2-PF 
470 20% 100 2.05 0.2 445-2009-1-ND 1.16 97 .78 445-2009-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-471MR20-2-PF 
680 20% 100 3.15 0.16 445-2012-1-ND 1.16 97 .78 445-2012-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-681MR16-2-PF 
1000 20% 100 4.78 0.13 445-2000-1-ND 1.16 97 78 445-2000-2-ND 1,000 337.75 SLF7032T-102MR13-2-PF 
Fig. 5 — SLF7045 Series 
3.3 20% 100 0.02 2.5 445-2023-1-ND 1.31 1.09 88 445-2023-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-3R3M2R5-PF 
47 20% 100 0.03 2 445-2026-1-ND 1.31 1.09 88 445-2026-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-4R7M2RO0-PF 
6.8 20% 100 0.039 Az 445-2029-1-ND 1.31 1.09 88 445-2029-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-6R8M1R7-PF 
10 20% 100 0.036 1.3 445-2014-1-ND 1.31 1.09 88 445-2014-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-100M1R3-PF 
15 20% 100 0.052 11 445-2017-1-ND 1.31 1.09 88 445-2017-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-150M1R1-PF 
22 20% 100 0.061 0.9 445-2019-1-ND 1.31 1.09 88 445-2019-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-220MR90-PF 
33 20% 100 0.096 0.82 445-2021-1-ND 1.31 1.09 88 445-2021-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-330MR82-PF 
47 20% 100 0.125 0.75 445-2024-1-ND 1.31 1.09 88 445-2024-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-470MR75-PF 
68 20% 100 0.175 0.6 445-2027-1-ND 1.31 1.09 88 445-2027-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-680MR60-PF 
100 20% 100 0.25 0.5 445-2015-1-ND 1.31 1.09 88 445-2015-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-101MR50-PF 
150 20% 100 0.34 0.4 445-2018-1-ND 1.31 1.09 88 445-2018-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-151MR40-PF 
220 20% 100 0.52 0.33 445-2020-1-ND 1.31 1.09 88 445-2020-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-221MR33-PF 
330 20% 100 0.74 0.25 445-2022-1-ND 1.31 1.09 88 445-2022-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-331MR25-PF 
470 20% 100 1.05 0.22 445-2025-1-ND 1.31 1.09 88 445-2025-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-471MR22-PF 
680 20% 100 1.48 0.2 445-2028-1-ND 1.31 1.09 88 445-2028-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-681MR20-PF 
1000 20% 100 2.28 0.14 445-2016-1-ND 1.31 1.09 88 445-2016-2-ND 1,000 381.50 SLF7045T-102MR14-PF 
Fig. 6 — SLF10145 Series 
10 20% 1 0.0364 2.5 445-1975-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1975-2-ND 500 256.38 SLF10145T-100M2R5-PF 
15 20% 1 0.0472 2.2 445-1978-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1978-2-ND 500 256.38 SLF10145T-150M2R2-PF 
22 20% 1 0.0591 1.9 445-1981-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1981-2-ND 500 256.38 SLF10145T-220M1R9-PF 
33 20% 1 0.0815 1.6 445-1983-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1983-2-ND 500 256.38 SLF10145T-330M1R6-PF 
47 20% 1 0.1 1.4 445-1985-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1985-2-ND 500 256.38 SLF10145T-470M1R4-PF 
68 20% 1 0.14 1.2 445-1987-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1987-2-ND 500 256.38 SLF10145T-680M1R2-PF 
100 20% 1 0.2 1.0 445-1976-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1976-2-ND 500 256.38 SLF10145T-101M1RO-PF 
150 20% 1 0.35 0.79 445-1979-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1979-2-ND 500 256.38 SLF10145T-151MR79-PF 
220 20% 1 0.47 0.65 445-1982-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1982-2-ND 500 256.38 SLF10145T-221MR65-PF 
330 20% 1 0.68 0.54 445-1984-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1984-2-ND 500 256.38 SLF10145T-331MR54-PF 
470 20% 1 1.03 0.47 445-1986-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1986-2-ND 500 256.38 SLF10145T-471MR47-PF 
680 20% 1 1.6 0.38 445-1988-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1988-2-ND 500 256.38 SLF10145T-681MR38-PF 
1000 20% 1 2.8 0.29 445-1977-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1977-2-ND 500 256.38 SLF10145T-102MR29-PF 
1500 20% 1 3.4 0.22 445-1980-1-ND 1.76 1.47 1.18 445-1980-2-ND 500 256.38 SLF10145T-152MR22-PF 
Fig. 7 — RLF12545/RLF 12560 Series 
1.9 30% 100 0.0036 13 445-2948-1-ND 3.96 3.30 2.64 445-2948-2-ND 500 577.50 RLF12545T-1R9N100-PF 
27 30% 100 0.0045 12 445-2949-1-ND 3.96 3.30 2.64 445-2949-2-ND 500 577.50 RLF12545T-2R7N8R7-PF 
4.2 30% 100 0.0074 9.5 445-2950-1-ND 3.96 3.30 2.64 445-2950-2-ND 500 577.50 RLF12545T-4R2N6R5-PF 
5.6 30% 100 0.0085 8 445-2951-1-ND 3.96 3.30 2.64 445-2951-2-ND 500 577.50 RLF12545T-5R6N6R1-PF 
78 30% 100 0.0102 7 445-2952-1-ND 3.96 3.30 2.64 445-2952-2-ND 500 577.50 RLF12545T-7R8N5R4-PF 
10 20% 100 0.0124 6 445-2947-1-ND 3.96 3.30 2.64 445-2947-2-ND 500 577.50 RLF12545T-100M5R1-PF 
1.0 30% 100 0.0028 18.5 445-2954-1-ND 4.20 3.50 2.80 445-2954-2-ND 500 612.50 RLF12560T-1RON140 
1.9 30% 100 0.0036 15.6 445-2955-1-ND 4.20 3.50 2.80 445-2955-2-ND 500 612.50 RLF12560T-1R9N120 
2.7 30% 100 0.0045 14.4 445-2956-1-ND 4.20 3.50 2.80 445-2956-2-ND 500 612.50 RLF12560T-2R7N110 
4.2 30% 100 0.0074 10.2 445-2957-1-ND 4.20 3.50 2.80 445-2957-2-ND 500 612.50 RLF12560T-4R2N100 
5.6 30% 100 0.0085 9.7 445-2958-1-ND 4.20 3.50 2.80 445-2958-2-ND 500 612.50 RLF12560T-5R6N9R2 
78 30% 100 0.0102 8.2 445-2959-1-ND 4.20 3.50 2.80 445-2959-2-ND 500 612.50 RLF12560T-7R8N8R2 
10 20% 100 0.0124 75 445-2953-1-ND 4.20 3.50 2.80 445-2953-2-ND 500 612.50 RLF12560T-100M7R5 
Fig. 8 — RLF7030 Series 
1.0 30% 100 0.0073 79 445-2960-1-ND 2.88 2.40 1.92 445-2960-2-ND 1,000 840.00 RLF7030T-1RON6R4 
1.5 30% 100 0.0080 6.5 445-2961-1-ND 2.88 2.40 1.92 445-2961-2-ND 1,000 840.00 RLF7030T-1R5N6R1 
2.2 20% 100 0.0100 5.5 445-2962-1-ND 2.88 2.40 1.92 445-2962-2-ND 1,000 840.00 RLF7030T-2R2M5R4 
3.3 20% 100 0.0174 4.4 445-2963-1-ND 2.88 2.40 1.92 445-2963-2-ND 1,000 840.00 RLF7030T-3R3M4R1 
47 20% 100 0.0260 3.5 445-2964-1-ND 2.88 2.40 1.92 445-2964-2-ND 1,000 840.00 RLF7030T-4R7M3R4 
6.8 20% 100 0.0373 3.0 445-2965-1-ND 2.88 2.40 1.92 445-2965-2-ND 1,000 840.00 RLF7030T-6R8M2R8 
Test DC Res. Rated Cut Tape 
Inductance | Inductance | Frequency | Nominal | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel TDK 
(uH) Tolerance (kHz) (Q) (A) Part No. il 10 100 Qty. Pricing Part No. 
Fig. 9 — VLCF4018-2 Series 
1.6 +30% 100 0.044 1.72 445-3171-1-ND at 68 60 445-3171-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-1R6N1R7-2 
2.2 +30% 100 0.052 1.44 445-3172-1-ND at 68 -60 445-3172-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-2R2N1R4-2 
3.3 +30% 100 0.069 1.26 445-3173-1-ND tt 68 -60 445-3173-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-3R3N1R2-2 
4.7 +30% 100 0.088 1.07 445-3174-1-ND ae 68 -60 445-3174-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-4R7N1RO-2 
6.8 +30% 100 0.108 0.94 445-3175-1-ND 77 68 -60 445-3175-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-6R8NR94-2 
10 +20% 100 0.163 0.74 445-3176-1-ND 77 68 60 445-3176-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-100MR74-2 
15 +20% 100 0.233 0.59 445-3177-1-ND 77 68 60 445-3177-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-150MR59-2 
22 +20% 100 0.321 0.49 445-3178-1-ND ht 68 -60 445-3178-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-220MR49-2 
33 +20% 100 0.469 0.42 445-3179-1-ND 77 68 60 445-3179-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-330MR42-2 
47 +20% 100 0.661 0.34 445-3180-1-ND 77 68 60 445-3180-2-ND 1,000 298.00 VLCF4018T-470MR34-2 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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€&$TDK Inductors — vip, sLF, RLF, VLCF and VLF Series (Cont) @Reel® 


Test DC Res. Rated Cut Tape 
Inductance | Inductance | Frequency | Nominal | Current | Digi-Key Price Each Tape and Reel TDK 
(uH) Tolerance (kHz) (OQ) (A) Part No. il 10 100 Qty. Pricing Part No. 
Fig. 9 — VLCF4020 Series 
1.8 +30% 100 0.046 1.97 445-3181-1-ND 77 68 60 445-3181-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-1R8N1R9 
2.2 +30% 100 0.054 1.72 445-3182-1-ND 77 68 60 445-3182-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-2R2N1R7 
3.3 +30% 100 0.071 1.52 445-3183-1-ND 77 68 60 445-3183-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-3R3N1R5 
47 +30% 100 0.089 1.24 445-3184-1-ND 77 68 60 445-3184-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-4R7N1R2 
6.8 +30% 100 0.119 1.05 445-3185-1-ND 77 68 60 445-3185-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-6R8N1RO 
10 +20% 100 0.168 0.85 445-3186-1-ND 77 68 60 445-3186-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-100MR85 
15 +20% 100 0.275 0.68 445-3187-1-ND 77 68 60 445-3187-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-150MR68 
22 +20% 100 0.391 0.56 445-3188-1-ND 77 68 60 445-3188-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-220MR56 
27 +20% 100 0.451 0.48 445-3189-1-ND 77 68 60 445-3189-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-270MR48 
33 +20% 100 0.571 0.47 445-3190-1-ND 77 68 60 445-3190-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-330MR47 
47 +20% 100 0.849 0.39 445-3191-1-ND 77 68 60 445-3191-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-470MR39 
100 +20% 100 1.308 0.26 445-3192-1-ND 77 68 60 445-3192-2-ND 1,000 298.00 VLCF4020T-101MR26 
Fig. 10 — VLCF5020 Series 
1.8 +30% 100 0.049 2.07 445-3193-1-ND 81 72 63 445-3193-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-1R8N2RO 
2.7 +30% 100 0.058 1.76 445-3194-1-ND 81 72 63 445-3194-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-2R7N1R7 
3.3 +30% 100 0.069 1.6 445-3195-1-ND 81 72 63 445-3195-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-3R3N1R6 
47 +30% 100 0.079 1.4 445-3196-1-ND 81 72 63 445-3196-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-4R7N1R4 
6.8 +30% 100 0.102 1.41 445-3197-1-ND 81 72 63 445-3197-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-6R8N1R1 
10 +20% 100 0.151 0.87 445-3198-1-ND 81 72 63 445-3198-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-100MR87 
15 +20% 100 0.214 0.71 445-3199-1-ND 81 72 63 445-3199-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-150MR71 
22 +20% 100 0.311 0.58 445-3200-1-ND 81 72 63 445-3200-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-220MR58 
33 +20% 100 0.435 0.48 445-3201-1-ND 81 72 63 445-3201-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-330MR48 
47 +20% 100 0.623 0.40 445-3202-1-ND 81 72 63 445-3202-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-470MR40 
100 +20% 100 1.375 0.27 445-3203-1-ND 81 72 63 445-3203-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-101MR27 
Fig. 10 — VLCF5020-1 Series 
2.2 +30% 100 0.058 2.62 445-3204-1-ND 81 72 63 445-3204-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-2R2N2R6-1 
2.7 +30% 100 0.069 2.28 445-3205-1-ND 81 72 63 445-3205-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-2R7N2R2-1 
3.3 +30% 100 0.079 2.02 445-3206-1-ND 81 72 63 445-3206-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-3R3N2RO0-1 
47 +30% 100 0.102 1.7 445-3207-1-ND 81 72 63 445-3207-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-4R7N1R7-1 
6.8 +30% 100 0.138 1.39 445-3208-1-ND 81 72 63 445-3208-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-6R8N1R3-1 
10 +20% 100 0.198 1.13 445-3209-1-ND 81 72 63 445-3209-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-100M1R1-1 
15 +20% 100 0.292 0.90 445-3210-1-ND 81 72 63 445-3210-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-150MR90-1 
22 +20% 100 0.413 0.75 445-3211-1-ND 81 72 63 445-3211-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-220MR75-1 
33 +20% 100 0.597 1.62 445-3212-1-ND 81 72 63 445-3212-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-330MR62-1 
47 +20% 100 0.875 0.51 445-3213-1-ND 81 72 63 445-3213-2-ND 500 157.50 VLCF5020T-470MR51-1 
Fig. 11 — VLF3010A Series 
1.5 +30% 100 0.068 1.2 445-3214-1-ND -90 80 .70 445-3214-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-1R5N1R2 
2.2 +20% 100 0.10 1.0 445-3215-1-ND -90 80 .70 445-3215-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-2R2M1RO 
3.3 +20% 100 0.15 0.87 445-3216-1-ND 90 80 .70 445-3216-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-3R3MR87 
47 +20% 100 0.24 0.70 445-3217-1-ND -90 80 .70 445-3217-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-4R7MR70 
6.8 +20% 100 0.34 0.61 445-3218-1-ND -90 80 .70 445-3218-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-6R8MR61 
10 +20% 100 0.58 0.49 445-3219-1-ND -90 80 .70 445-3219-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-100MR49 
15 +20% 100 0.75 0.40 445-3220-1-ND -90 80 .70 445-3220-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-150MR40 
22 +20% 100 1.3 0.33 445-3221-1-ND -90 80 .70 445-3221-2-ND 2,000 350.00/M VLF3010AT-220MR33 
Fig. 11 — VLF3012A Series 
1.5 +30% 100 0.059 1.2 445-3222-1-ND 86 76 67 445-3222-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-1R5N1R2 
22 +20% 100 0.088 1.0 445-3223-1-ND 86 76 67 445-3223-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-2R2M1RO 
3.3 +20% 100 0.11 0.87 445-3224-1-ND 86 76 67 445-3224-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-3R3MR87 
47 +20% 100 0.16 0.74 445-3225-1-ND 86 76 67 445-3225-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-4R7MR74 
6.8 +20% 100 0.23 0.59 445-3226-1-ND 86 76 67 445-3226-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-6R8MR59 
10 +20% 100 0.36 0.49 445-3227-1-ND 86 76 67 445-3227-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-100MR49 
15 +20% 100 0.54 0.41 445-3228-1-ND 86 76 67 445-3228-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-150MR41 
22 +20% 100 0.66 0.33 445-3229-1-ND 86 76 67 445-3229-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-220MR33 
33 +20% 100 14 0.27 445-3230-1-ND 86 76 67 445-3230-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-330MR27 
47 +20% 100 1.9 0.22 445-3231-1-ND 86 76 67 445-3231-2-ND 2,000 333.00/M VLF3012AT-470MR22 
Fig. 12 — VLF4012A Series 
1.5 +20% 100 0.069 1.8 445-3232-1-ND 81 72 63 445-3232-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-1R5M1R6 
2.2 +20% 100 0.076 1.5 445-3233-1-ND 81 72 63 445-3233-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-2R2M1R5 
3.3 +20% 100 0.1 1.3 445-3234-1-ND 81 72 63 445-3234-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-3R3M1R3 
47 +20% 100 0.14 11 445-3235-1-ND 81 72 63 445-3235-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-4R7M1R1 
6.8 +20% 100 0.2 0.96 445-3236-1-ND 81 72 63 445-3236-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-6R8MR96 
10 +20% 100 0.3 0.80 445-3237-1-ND 81 72 63 445-3237-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-100MR79 
15 +20% 100 0.46 0.63 445-3238-1-ND 81 72 63 445-3238-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-150MR63 
22 +20% 100 0.71 0.52 445-3239-1-ND 81 72 63 445-3239-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-220MR51 
33 +20% 100 1.2 0.44 445-3240-1-ND 81 72 63 445-3240-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-330MR39 
47 +20% 100 2.0 0.36 445-3241-1-ND 81 72 63 445-3241-2-ND 1,000 315.00 VLF4012AT-470MR30 
Fig. 13 — VLF5014A Series 
47 +20% 100 0.12 Af, 445-3242-1-ND 1.26 1.12 98 445-3242-2-ND 1,000 490.00 VLF5014AT-4R7M1R1 
6.8 +20% 100 0.16 1.4 445-3243-1-ND 1.26 1.12 98 445-3243-2-ND 1,000 490.00 VLF5014AT-6R8MR99 
10 +20% 100 0.19 11 445-3244-1-ND 1.26 1.12 98 445-3244-2-ND 1,000 490.00 VLF5014AT-100MR92 
15 +20% 100 0.28 0.97 445-3245-1-ND 1.26 1.12 98 445-3245-2-ND 1,000 490.00 VLF5014AT-150MR76 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Afalmag =e Size Dimensions - Inches +0.010 (mm +0.25) 
i i i Code A B C D 
Electnoniea ‘ductors for National Simple Switcher Me steer ~ SRA PS 
$2 |0.394 (10.0) | 0.394 (10.0) | 0.256 (6.5) | 0.339 (8.6) 
Features: * High energy storage with minimum saturation » High stability from no load to full ; ji] fae: + Pr $3 | 0.503 (12.8) | 0.503 (12.8) | 0.276 (7.0) | 0.449 (11.4) 
load. Operating Temp. Range: -40°C ~ 125°C (SOKHz and 150KHz), 40°C ~ 130°C (260KH2) | ret —_imonslons - inches 20.010 (mm 29.25) s4 | 0.591 (15.0) | 0.591 (15.0) | 0.315 (8.0) | 0508 (12.9) 
* Electrical specifications at 25°C ambient * Inductance is measured at 20KHz, 10mVrms 50KHz S5 | 0.669 (17.0) | 0.701 (17.8) | 0.390 (9.91) | 0.591 (15.0) 
Inductors are compatible with National Simple Switcher LM2574, LM2475, and LM2576 Series | ©! | 0.580 (14.73) | 0.340 (8.64) | 0.220 (5.58) | 0.650 (16.51) $6 | 0.925 (23.5) | 0.925 (23.5) | 0.496 (12.6) | 0.827 (21.0) 
of Regulators. 50KHz Inductance will be typical for the Ipc and ETop values listed. 150KHz | 2 | 0.650(16.5) | 0.449(11.4) | 0.299(7.6) | 0.700 (17.78) $7_|1.063 (27.0) | 1.220 (30.99) | 0.500 (12.7) |_1.40 (27.9) 
Inductors are compatible with National Simple Switcher part numbers LM259X-L1 through | ©3 | 9-827 (21.0) | 0.449(11.4) | 0.299 (7.6) | 0.950 (24.13) TT | 0.339 (8.6) | 0.339 (8.6) | 0.185 (4.7) | 0.250 (6.35) 
LM259X-L44 and LM258X-L. 260KHz Inductors are compatible with National Simple Switcher | ©4 | 0.949 (24.1) | 0.598 (15.2) | 0.449 (11.4) | 1.100 (27.94) T2 | 0.394 (10.0) | 0.394 (10.0) | 0.256 (6.5) | 0.300 (7.62) 
part numbers LM267X-L41 and LM267X-L45 through LM267X-L50 C5__| 1.252 (31.8) | 0.701 (17.8) | 0.500 (12.7) | 1.400 (35.56) T3 | 0.503 (12.8) | 0.503 (12.8) | 0.276 (7.0) | 0.375 (9.52) 
T4 |0.591 (15.0) | 0.591 (15.0) | 0.315 (8.0) | 0.500 (12.70) 
Typical Schematic B Serles'=-Base Mount 50kHz Inductors T5_| 0.669 (17.0) | 0.701 (17.8) | 0.390 (9.91) | 0.600 (15.24) 
| J LN Ipc ETop DCR Size 
o. SX, (uH) Current | (V-ySec) (Ohms) Code Digi-Key Price Each AlfaMag 
1 imag Typ. (A) Max. Max. (Dim.) Part No. il 10 25__| Part No. 
47 3.0 90 0.05 C2 TE2000-ND® T53 1.04 94 | SWC-3.0-47 
1 2 BS 47 3.0 90 0.05 S5 TE2001-ND@ 1.29 87 79 
TE2133 —TE2135 are . 47 3.0 90 0.05 T5 TE2002-ND@ 1.37 .93 84 
2 4 pin parts, : ee aa 68 3.0 90 0.02 c4 TE2003-ND® 2.14 1.70 1.54 
series connection required, ( 100 3.0 90 0.04 C4 TE2004-ND@ 1.93 1.53 1.39 
pin 2 to 4 150 2.0 90 0.10 C4 TE2005-ND® 1.86 1.48 1.34 
150 2.0 90 0.10 S6 TE2006-ND@ 1.98 1.34 1.22 
- : 150 3.0 200 0.10 c4 TE2024-ND® 1.83 1.45 1.32 
C Series — Clip Mount F Series — Encapsulated 220 14 90 0.38 S5 TE2007-ND@ 1.86 1.26 4.14 
Flat Mount 220 1.4 90 0.38 15 TE2008-ND@ 1.98 1.34 1.22 
220 14 90 0.38 FSeries | TE2009-ND@ 2.02 1.37 1.24 
220 1.4 90 0.38 VSeries | TE2010-ND 1.86 1.48 1.34 
220 1.4 90 0.14 c3 TE2011-ND@ 1.90 1.28 1.17 | SWC-1.4-220 
220 14 90 0.14 S6 TE2012-ND@ 1.82 1.23 1.12 | SWS6-1.4-220 
220 3.0 200 0.07 C5 TE2025-ND® 2.57 2.04 1.85 | SWC-3.0-220 
330 09 90 0.74 $5 TE2013-ND® 1.94 1.31 1.19 | SWS-0.90-330 
330 0.9 90 0.74 15 TE2014-ND@ 2.02 1.37 1.24 | SWT-0.90-330 
330 0.9 90 0.74 F Series | TE2015-ND@ 1.76 1.39 1.27 | SWF-0.90-330 
330 0.9 90 0.74 VSeries | TE2016-ND@ 1.90 1.50 1.37 | SWV-0.90-330 
330. 0.9 90 0.18 c3 TE2017-ND@ 2.02 1.37 1.24 | SWC-0.90-330 
330 0.9 90 0.18 S6 TE2018-ND® 1.90 1.28 1.17 | SWS6-0.90-330 
S Series — T Series — V Series — 330 3.0 200 0.15 C5 TE2026-ND@ 2.54 2.01 1.83 | SWC-3.0-330 
i 470 0.64 90 0.16 c4 TE2019-ND 217 1.72 1.57 | SWC-0.64-470 
Surface Mount Thru-Hole Mount pe a Verlcal 470 2.0 200 0.17 cs TE2027-ND 261 207 1.88 | SWC-2.0-470 
512 680. 0.85 90 1.25 $5 TE2020-ND@ 1.76 1.39 1.27_| SWS-0.85-680 
(13.0)? 709 680 0.85 90 1.25 T5 TE2021-ND@ 1.83 1.45 1.32 | SWT-0.85-680 
as ed 680 0.85 90 1.25 F Series | TE2022-ND@ 1.93 1.53 1.39 | SWF-0.85-680 
(18.0) 680 0.85 90 1.25 V Series | TE2023-ND@ 2.07 1.64 1.49 | SWV-0.85-680 
i 680 1.3 200 0.20 C5 TE2028-ND@ 2.71 2.15 1.95 | SWC-1.3-680 
1000 0.95 200 0.24 C5 TE2029-ND 2.92 2.31 2.10 | SWC-0.95-1000 
aw 1500 0.62 200 1.00 B Series | TE2030-ND@ 2.82 2.23 2.03 | SWB-0.62-1500 
gw 84 2200 0.42 200 1.80 BSeries | TE2031-ND 2.82 2.23 2.03 | SWB-0.42-2200 
9) RoHS Compliant 
150kHz Inductors 
Ln Ipc ETop DCR Simple Size Size 
(uH) Current | (V-ySec) | (Ohms) Switcher™ Code Digi-Key Price Each AlfaMag Code Digi-Key Price Each AlfaMag 
+20% (A) Max. Max. Reference No.t (Dim.) Part No. 1 10 25 Part No. (Dim.) Part No. ul 10 25 Part No. 
Surface Mount Thru-Hole 
118 0.20 13.2 1.80 LM259X-L3 St TE2034-ND 1.09.74 67 SWS-0.20-118 T1 TE2079-ND@ 1.15 78 71 | SWT-0.20-118 
55 0.30 6.6 1.00 LM259X-L5 S1 TE2036-ND@ 1.03 69 63 SWS-0.30-55 11 TE2081-ND 1.09 .74 67 | SWT-0.30-55 
374 0.20 75.9 2.70 LM259X-L8 s2 TE2039-ND@ 1.38 93 85 SWS-0.20-374 T2 TE2084-ND@ 1.44 .97 88 | SWT-0.20-374 
256 0.25 33.0 2.20 LM259X-L9 s2 TE2040-ND@ 1.32 89 81 SWS-0.25-256 T2 TE2085-ND@ 1.38 .93  .85 | SWT-0.25-256 
176 0.30 26.4 1.40 LM259X-L10 s2 TE2041-ND@ 1.26 85 a7 SWS-0.30-176 T2 TE2086-ND@ 1.32.89 ~—_—.81_| SWT-0.30-176 
118 0.38 19.8 1.20 LM259X-L11 $2 TE2042-ND@ 1.19 81 73 SWS-0.38-118 T2 TE2087-ND@ 1.26 85 77 | SWT-0.38-118 
55 0.56 13.2 0.50 LM259X-L13 s2 TE2044-ND@ 1.13 77 70 SWS-0.56-55 T2 TE2089-ND 1.19.81 .73_| SWT-0.56-55 
26 0.84 6.6 0.20 LIM259X-L15 s2 TE2046-ND 107 73 66 SWS-0.84-26 T2 TE2091-ND 113.77 .70 | SWT-0.84-26 
17 1.02 6.6 0.10 LM259X-L16 s2 TE2047-ND 107 73 66 SWS-1.02-17 T2 TE2092-ND 1.19.81 .73_| SWT-1.02-17 
375 0.36 75.9 1.30 LIM259X-L17 $3 TE2048-ND@ 1.55 1.04 .95 SWS-0.36-375 13 TE2093-ND@ 1.61 (1.09 _.99 _| SWT-0.36-375 
252 0.44 49.5 0.90 LM259X-L18 $3 TE2049-ND@® 1.42 96 87 SWS-0.44-252 T3 TE2094-ND 1.55 1.04  .95 | SWT-0.44-252 
173 0.54 36.3 0.60 LM259X-L19 $3 TE2050-ND@ 1.42 96 87 SWS-0.54-173 13 TE2095-ND@ 1.48 1.00 .91 | SWT-0.54-173 
115 0.67 29.7 0.40 LM259X-L20 $3 TE2051-ND@ 1.36 92 84 SWS-0.67-115 13 TE2096-ND@ 1.42 .96 87 | SWT-0.67-115 
78 0.82 23.1 0.30 LM259X-L21 $3 TE2052-ND@ 1.30 .88 80 SWS-0.82-78 13 TE2097-ND@ 1.36 .92 84 | SWT-0.82-78 
54 1.00 16.5 0.20 LM259X-L22 $3 TE2053-ND@ 1.30 _—.88 80 SWS-1.00-54 13 TE2098-ND 1.36.92 _.84_| SWT-1.00-54 
38 1.20 13.2 0.10 LM259X-L23 $3 TE2054-ND@ 1.30 88 80 SWS-1.20-38 T3 TE2099-ND@ 1.36 92 84 | SWT-1.20-38 
26 1.48 9.9 0.10 LIM259X-L24 $3 TE2055-ND@ 1.24 84 76 SWS-1.48-26 13 TE2100-ND 1.30  .88 .80 | SWT-1.48-26 
18 1.81 9.9 0.06 LIM259X-L25 $3 TE2056-ND@ 1.24 84 76 SWS-1.81-18 13 TE2101-ND 1.30  .88 .80 | SWT-1.81-18 
377 0.68 75.9 1.00 LIM259X-L26 s4 TE2057-ND 1.55 1.04 .95 SWS-0.68-377 T4 TE2102-ND@ 1.67 1.13 1.02 | SWT-0.68-377 
248 0.83 72.6 0.60 LM259X-L27 S4 TE2058-ND@ 1.55 1.04 95 SWS-0.83-248 T4 TE2103-ND@ 1.61 1.09 99 | SWT-0.83-248 
168 1.02 56.1 0.40 LM259X-L28 S4 TE2059-ND@ 148 1.00 91 SWS-1.02-168 T4 TE2104-ND@ 1.55 1.04 95 | SWT-1.02-168 
112 1.26 42.9 0.30 LIM259X-L29 S4 TE2060-ND@ 1.42 .96 87 SWS-1.26-112 T4 TE2105-ND@ 1.48 1.00 91 | SWT-1.26-112 
77 1.54 33.0 0.20 LIM259X-L30 s4 TE2061-ND@® 1.42 96 87 SWS-1.54-77 T4 TE2106-ND@ 1.48 1.00 91 | SWT-1.54-77 
53 1.87 26.4 0.13 LM259X-L31 S4 TE2062-ND@ 1.41 .95 86 SWS-1.87-53 T4 TE2107-ND@ 1.53 1.03 94 | SWT-1.87-53 
37 2.24 19.8 0.10 LM259X-L32 S4 TE2063-ND@ 1.36 92 84 SWS-2.24-37 T4 TE2108-ND@ 1.42 96 _.87_| SWT-2.24-37 
24 2.74 16.5 0.07 LM259X-L33 S4 TE2064-ND@ 1.36 92 84 SWS-2.74-24 T4 TE2109-ND@ 142 96 87 | SWT-2.74-24 
17 3.00 13.2 0.05 LM259X-L34 s4 TE2065-ND® 1.36 .92 84 SWS-3.00-17 C1 TE2110-ND@ 1.42 .96 87 | SWC-3.00-17 
250 1.50 72.6 0.23 LIM259X-L35 sé TE2066-ND 278 2.20 2.00 SWS-1.50-250 C3 TE2111-ND@ 284 2.25 2.04 | SWC-1.50-250 
168 1.81 75.9 0.18 LM259X-L36 sé TE2067-ND@ 268 2.12 1.93 SWS-1.81-168 C3 TE2112-ND@ 2.73 216 1.97 | SWC-1.81-168 
114 2.22 62.7 0.10 LM259X-L37 S6 TE2068-ND@ 268 212 1.93 SWS-2.22-114 C3 TE2113-ND@ 2.73 2.16 1.97 | SWC-2.22-114 
77 2.70 52.8 0.09 LM259X-L38 S6 TE2069-ND 261 2.07 1.88 SWS-2.70-77 C3 TE2114-ND@ 266 211 1.92 | SWC-2.70-77 
53 3.00 42.9 0.08 LIM259X-L39 sé TE2070-ND@ 252 2.00 1.82 SWS-3.00-53 C3 TE2115-ND@ 257 2.04 1.85 | SWC-3.00-53 
38 3.00 29.7 0.05 LIM259X-L40 sé TE2071-ND@ 252 2.00 1.82 SWS-3.00-38 C3 TE2116-ND@ 2.57 2.04 1.85 | SWC-3.00-38 
25 3.00 19.8 0.04 LM259X-L41 $5 TE2072-ND@ 1.88 1.27 1.15 SWS-3.00-25 c2 TE2117-ND@ 1.94 1.31 1.19 | SWC-3.00-25 
167 2.50 75.9 0.14 LM259X-L42 S6 TE2073-ND@ 345 2.73 2.48 SWS-2.50-167 C4 TE2118-ND@ 3.09 284 258 | SWC-2.50-167 
110 3.00 75.9 0.09 LM259X-L43 S6 TE2074-ND@ 3.05 280 255 SWS-3.00-110 C4 TE2119-ND@ 3.17 291 2.65 | SWC-3.00-110 
77 3.00 59.4 0.08 LIM259X-L44 S6 TE2075-ND@ 266 2.11 1.92 SWS-3.00-77 C3 TE2120-ND@ 272 2.15 1.96 | SWC-3.00-77 
19 4.50 32.0$ 0.02 LM258X-L sé TE2076-ND@ 264 2.09 1.90 SWS-4.50-19 C3 TE2121-ND@ 269 213 1.94 | SWC-4.5-19 
@ RoHS Compliant + To be used for reference only. + ETop for part number SWL_1-4.50-19 is based on a frequency of 100kHz. All other items are rated at 150kHz. Note: Simple Switcher is a trademark of National Semiconductor. 
260kHz Inductors 
LN Ipc ETop | DCR Simple Size LN DCR Size 
(uH) | Current |(V-ySec) |(Ohms) Switcher™ Code ji-Key Price Each AlfaMag (uH) | (Ohms) | Code Digi-Key Price Each AlfaMag 
+20% (A) Max. Max. | Reference No.t] (Dim.) | Part No. 1 10 25 Part No. +20% Max. (Dim.) Part No. il 10 25 Part No. 
Surface Mount Clip Mount (Thru-Hole) 
228 | 49 23.3 36 LM267X-L41 $6 | TE2129-ND 3.03 2.78 2.53 |SW260S-4.9-23 | 228 36 C3 TE2122-ND@ 3.06 281 2.55 |SW260C-4.9-23 
10 4.3 10 26 LM267X-L45 | S4 | TE2130-ND@ 2.33 1.85 1.68 | SW260S-4.3-10 | 10.2 26 C1 TE2123-ND 3.34 2.64 2.40 |SW260C-4.3-10 
15 5.0 17.0 27 LM267x-L46 | S5 | TE2131-ND 2.82 2.23 2.03 | Sw260S-5.0-15 | 14.8 23 c2 TE2124-ND@ 2.92 2.31 2.10 |SW260C-5.0-15 
11 5.0 13.0 25 LM267X-L47 | S5 | TE2132-ND@ 2.64 2.09 1.90 |SW260S-5.0-10 | 10 25 c2 TE2125-ND 2.75 218 1.98 |SW260C-5.0-10 
52§ 5.0 40.0 25 LM267x-L48 | S7 | TE2133-ND 4.74 4.35 3.95 | Sw260S-5.0-50 | 50 50 C4 TE2126-ND 4.08 3.74 3.40 |SW260C-5.0-50 
36§ 5.0 36.0 19 LiM267x-L49 | S7 | TE2134-ND 453 4.16 3.78 | Sw260S-5.0-33 | 33 47 c4 TE2127-ND@ 3.84 3.52 3.20 |SW260C-5.0-33 
24.7§ | 5.0 24.0 13 LM267x-L50 | S7 | TE2135-ND 3.84 3.52 3.20 | SW260S-5.0-23 | 23 26 C3 TE2128-ND@ 3.06 2.81 2.55 |SW260C-5.0-23 


@ RoHS Compliant + To be used for reference only. _ § 4 pin part, series connection with pins 2-4 connected for correct inductance ( LN) rating. | Note: Simple Switcher is a trademark of National Semiconductor. 
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| A | YO Y U D Ee N D Dimensions in Inch (mm) 
Size L WwW T e 
A ‘ 0201 | 0.024+0.001 (0.6+0.03) [0.012+0.001 (0.30.03) 0.012+0.001 (0.30.03)|0.006+0.002 (0.15+0.05) 
M u Iti layer Ch I p In du cto ‘rS HK Series 0402 [0.039+0.002 (1.00:0.05)| 0.020:0.002 (0.50.05) | 0.020+0.002 (0.5:0.05)|0.0100.004 (0.25+0.10) 
0603 | 0.063+0.006 (1.6+0.15) |0.031+0.006 (0.80.15) | 0.031+0.006 (0.8+0.15)| 0.012+0.008 (0.30.2) 


Features: ¢ Multilayer inductor made of advanced ceramics with low-resistivity silver used as internal conductors provides excellent Q and SRF characteristics * Designed 
to address surface mount inductor needs for applications above 100MHz » Multilayer block structure ensures outstanding reliability, high productivity and product quality 


Ct © E 


I*— L —| Applications: * Portable telephones, PHS and pagers * Miscellaneous high-frequency circuits * EMI countermeasure in high-frequency circuits 
Induct- Test Q Typical | Max. Rated Cut Tape 
ance Frequency | (Typical) | DC Resis-| Current Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Size (nH) Tolerance (MHz) @ 100MHz | tance (Q) (mA) Part No. 10 50 100 _| Part No. Qty. Pricing Part No. 
1.0 +0.3nH 100 6 .088 250 587-1473-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1473-2-ND 15,000 21.00/M HK06031NOS-T 
1.2 +0.3nH 100 6 .089 250 587-1474-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1474-2-ND 15,000 21.00/M HK06031N2S-T 
1.5 +0.3nH 100 6 WW 230 587-1475-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1475-2-ND 15,000 21.00/M HK06031N5S-T 
1.8 +0.3nH 100 6 12 200 587-1476-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1476-2-ND 15,000 21.00/M HK06031N8S-T 
2.2 +0.3nH 100 6 14 200 587-1477-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1477-2-ND 15,000 21.00/M HKO6032N2S-T 
2.7 +0.3nH 100 4 16 200 587-1478-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1478-2-ND 15,000 21.00/M HK06032N7S-T 
3.3 +0.3nH 100 7 a9 180 587-1479-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1479-2-ND 15,000 21.00/M HKO6033N3S-T 
3.9 +0.3nH 100 vd 20 170 587-1480-1-ND§ 65 2.93 5.20 | 587-1480-2-ND 15,000 21.00/M HKO6033N9S-T 
4.7 +0.3nH 100 7 24 150 587-1481-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HK06034N7S-T 
5.6 +0.3nH 100 va 27 150 587-1482-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HKO6035N6S-T 
6.8 45% 100 EA 30 150 587-1483-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HKO6036N8J-T 
8.2 45% 100 ae 34 150 587-1484-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HKO6038N2J-T 
0201 10 45% 100 7 At 150 587-1485-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HK060310NJ-T 
12 45% 100 ra 45 100 587-1486-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HK060312NJ-T 
15 45% 100 vd 50 100 587-1487-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HK060315NJ-T 
18 45% 100 7 57 100 587-1488-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HK060318NJ-T 
22 45% 100 va 71 100 587-1489-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HKO60322NJ-T 
27 45% 100 6 1.11 50 587-1490-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HK060327NJ-T 
33 45% 100 6 1.33 50 587-1491-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HKO60333NJ-T 
39 45% 100 6 1.51 50 587-1492-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HKO60339NJ-T 
47 45% 100 6 1.74 50 587-1493-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HK060347NJ-T 
56 45% 100 6 1.85 50 587-1494-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HKO60356NJ-T 
68 45% 100 6 2.30 50 587-1495-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HKO60368NJ-T 
82 45% 100 6 2.60 50 587-1496-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HKO60382NJ-T 
100 45% 100 6 3.00 40 587-1497-1-ND§ 65 2.93 5.20 15,000 21.00/M HKO603R10J-T 
1.0 +0.3nH 100 11 04 300 587-1498-1-NDft 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK10051NOS-T 
12. +0.3nH 100 1 04 300 587-1499-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK10051N2S-T 
15 +0.3nH 100 11 .05 300 587-1500-1-NDt -60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK10051N5S-T 
1.8 +0.3nH 100 1 .06 300 587-1501-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK10051N8S-T 
2.0 +0.3nH 100 11 06 300 587-1502-1-ND 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK10052NOS-T 
2.2 +0.3nH 100 10 .07 300 587-1503-1-NDt -60 2.70 4.80 | 587-1503-2-ND 10,000 19.00/M HK10052N2S-T 
2.4 +0.3nH 100 10 .07 300 587-1504-1-ND -60 2.70 4.80 | 587-1504-2-ND 10,000 19.00/M HK10052N4S-T 
2.7 +0.3nH 100 10 .08 300 587-1505-1-NDt -60 2.70 4.80 | 587-1505-2-ND 10,000 19.00/M HK10052N7S-T 
3.0 +0.3nH 100 10 .09 300 587-1506-1-ND 60 2.70 4.80 | 587-1506-2-ND 10,000 19.00/M HK10053NOS-T 
3.3 +0.3nH 100 10 10 300 587-1507-1-NDt 60 2.70 4.80 | 587-1507-2-ND 10,000 19.00/M HK10053N3S-T 
3.6 +0.3nH 100 10 11 300 587-1508-1-ND 60 2.70 4.80 | 587-1508-2-ND 10,000 19.00/M HK10053N6S-T 
3.9 +0.3nH 100 10 312 300 587-1509-1-NDt -60 2.70 4.80 | 587-1509-2-ND 10,000 19.00/M HK10053N9S-T 
4.3 +0.3nH 100 10 12 300 587-1510-1-ND 60 2.70 4.80 | 587-1510-2-ND 10,000 19.00/M HK10054N3S-T 
47 +0.3nH 100 10 12 300 587-1511-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK10054N7S-T 
5.1 +0.3nH 100 10 13 300 587-1512-1-ND 60 2.70 4.80 | 587-1512-2-ND 10,000 19.00/M HK10055N1S-T 
5.6 +0.3nH 100 10 15 300 587-1513-1-NDft 60 2.70 4.80 | 587-1513-2-ND 10,000 19.00/M HK10055N6S-T 
6.2 +0.3nH 100 10 16 300 587-1514-1-ND 60 2.70 4.80 | 587-1514-2-ND 10,000 19.00/M HK10056N2S-T 
6.8 45% 100 10 A7 300 587-1515-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK10056N8J-T 
7.5 45% 100 10 18 300 587-1516-1-ND 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK10057N5J-T 
8.2 45% 100 10 21 300 587-1517-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK10058N2J-T 
0402 9.1 45% 100 10 22 300 587-1518-1-ND 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK10059N1J-T 
10 45% 100 10 23 300 587-1519-1-NDft 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100510NJ-T 
12 45% 100 1 .28 300 587-1520-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100512NJ-T 
15 45% 100 1 31 300 587-1521-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100515NJ-T 
18 45% 100 1 35 300 587-1522-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100518NJ-T 
22 45% 100 11 42 300 587-1523-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100522NJ-T 
27 45% 100 1 A7 300 587-1524-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100527NJ-T 
33 45% 100 1 50 200 587-1525-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100533NJ-T 
39 45% 100 1 52 200 587-1526-1-NDt -60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100539NJ-T 
47 45% 100 afl 58 200 587-1527-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100547NJ-T 
56 45% 100 11 61 200 587-1528-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100556NJ-T 
68 45% 100 1 -70 180 587-1529-1-NDt -60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100568NJ-T 
82 45% 100 10 81 150 587-1530-1-NDt -60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK100582NJ-T 
100 45% 100 10 94 150 587-1531-1-NDt 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK1005R10J-T 
120 +5% 100 10 1.10 150 587-1532-1-NDt 60 2.70 4.80 | 587-1532-2-ND 10,000 19.00/M HK1005R12J-T 
150 45% 100 12 2.57 140 587-1788-1-ND -60 2.70 4.80 | 587-1788-2-ND 10,000 19.00/M HK1005R15J-T 
180 45% 100 12 2.97 130 587-1789-1-ND 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK1005R18J-T 
220 45% 100 12 3.29 120 587-1790-1-ND 60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK1005R22J-T 
270 +5% 100 12 3.92 110 587-1791-1-ND -60 2.70 4.80 10,000 19.00/M HK1005R27J-T 
1.0 +0.3nH 100 14 015 300 587-1533-1-ND -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16081NOS-T 
1.2 +0.3nH 100 14 .015 300 587-1534-1-ND -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16081N2S-T 
15 +0.3nH 100 14 03 300 587-1535-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16081N5S-T 
1.8 +0.3nH 100 10 .06 300 587-1536-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16081N8S-T 
2.2 +0.3nH 100 12 06 300 587-1537-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16082N2S-T 
2.7 +0.3nH 100 13 .06 300 587-1538-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16082N7S-T 
3.3 +0.3nH 100 14 06 300 587-1539-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16083N3S-T 
3.9 +0.3nH 100 13 07 300 587-1540-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16083N9S-T 
47 +0.3nH 100 13 08 300 587-1541-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16084N7S-T 
5.6 +0.3nH 100 14 .09 300 587-1542-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16085N6S-T 
6.8 45% 100 14 WW 300 587-1543-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16086N8J-T 
8.2 45% 100 14 13 300 587-1544-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK16088N2J-T 
10 45% 100 14 16 300 587-1545-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK160810NJ-T 
12 45% 100 14 A7 300 587-1546-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK160812NJ-T 
15 45% 100 15 -20 300 587-1547-1-ND$ -80 3.60 6.40 | 587-1547-2-ND 4,000 28.00/M HK160815NJ-T 
18 45% 100 15 .21 300 587-1548-1-ND$ -80 3.60 6.40 | 587-1548-2-ND 4,000 28.00/M HK160818NJ-T 
0603 22 45% 100 16 25 300 587-1549-1-ND$ -80 3.60 6.40 | 587-1549-2-ND 4,000 28.00/M HK160822NJ-T 
27 45% 100 16 28 300 587-1550-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK160827NJ-T 
33 45% 100 17 35 300 587-1551-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK160833NJ-T 
39 +5% 100 18 38 300 587-1552-1-ND$ -80 3.60 6.40 | 587-1552-2-ND. 4,000 28.00/M HK160839NJ-T 
47 45% 100 17 45 300 587-1553-1-ND$ .80 3.60 6.40 | 587-1553-2-ND 4,000 28.00/M HK160847NJ-T 
56 45% 100 17 50 300 587-1554-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK160856NJ-T 
68 45% 100 18 55 300 587-1555-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK160868NJ-T 
82 45% 100 18 -60 300 587-1556-1-ND$ 80 3.60 6.40 | 587-1556-2-ND 4,000 28.00/M HK160882NJ-T 
100 45% 100 18 65 300 587-1557-1-ND$ -80 3.60 6.40 | 587-1557-2-ND 4,000 28.00/M HK1608R10J-T 
120 45% 50 16 68 300 587-1558-1-ND$ -80 3.60 6.40 | 587-1558-2-ND 4,000 28.00/M HK1608R12J-T 
150 45% 50 13 73 300 587-1559-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK1608R15J-T 
180 45% 50 13 85 300 587-1560-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK1608R18J-T 
220 45% 50 12 95 300 587-1561-1-ND$ -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK1608R22J-T 
270 +5% 50 14 1.34 150 587-1562-1-ND -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK1608R27J-T 
330 45% 50 14 1.53 150 587-1563-1-ND -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK1608R33J-T 
390 45% 50 13 1.72 150 587-1564-1-ND -80 3.60 6.40 4,000 28.00/M HK1608R39J-T 
470 45% 50 13 2.04 150 587-1565-1-ND -80 3.60 6.40 | 587-1565-2-ND 4,000 28.00/M HK1608R47J-T 


§ 587-1793-ND (TAIYO-HK0603-V1) 50 each of values denoted (1250 total pieces). . $67.50 
+ 587-1787-ND (TAIYO-HK1005-V1) 50 each of values denoted (1300 total pieces). . $67.50 
$ 587-1792-ND (TAIYO-HK1608-V1) 50 each of values denoted (1350 total pieces). . $67.50 (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1463 


TAIYO YUDEN Multilayer Chip Inductors (cont) Reel” 
LK Series 


Features: ¢ Internal printed coil structure creates a closed magnetic circuit which Dimensions in Inch (mm) 
a as a magnate Sd eames ose wus penning higher mounting Size E WwW T e [lI] fw (LL ii 
S ileatlenet Ane General GHCLIC Gt Goreble ved donner aii ; 0.06340.006 | 0.031+0.006 | 0.031+0.006 | 0.012+0.008 + 
perigee 2 Sta ata eeemeenemenneireimataa” | oe | Men | wena | esa | esoy | i —e— el 
Induct- Test Max. DC Max. Rated Cut Tape 
ance Freq. Q Resistance Current Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Size (uH) Tolerance (MHz) (min.) (Q) (mA) Part No. 10 50 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
.047 +20% 50 10 -30 50 587-1597-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1597-2-ND 4,000 48.00/M LK160847NM-T 
.068 +20% 50 10 .30 50 587-1598-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1598-2-ND 4,000 48.00/M LK160868NM-T 
.082 +20% 50 10 -30 50 587-1599-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1599-2-ND 4,000 48.00/M LK160882NM-T 
-10 +10% 25 15 50 50 587-1566-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1566-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R10K-T 
12 +10% 25 15 50 50 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1567-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R12kK-T 
15 +10% 25 15 60 50 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1568-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R15K-T 
18 +10% 25 15 60 50 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1569-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R18K-T 
22 +10% 25 15 -80 50 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1570-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R22K-T 
wee +10% 25 15 -80 50 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1571-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R27K-T 
33 +10% 25 15 85 35 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1572-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R33K-T 
.39 +10% 25 15 1.00 35 -ND 1.37 6.14 10.92 587-1573-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R39K-T 
47 +10% 25 15 1.35 35 587-1574-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1574-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R47K-T 
56 +10% 25 15 1.55 35 587-1575-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1575-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R56K-T 
68 +10% 25 15 1.70 35 587-1576-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1576-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R68K-T 
82 +10% 25 15 2.10 35 587-1577-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1577-2-ND 4,000 48.00/M LK1608R82K-T 
1.0 +10% 10 35 60 25 587-1578-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1578-2-ND 4,000 48.00/M LK16081ROK-T 
0603 12 +10% 10 35 -80 25 587-1579-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1579-2-ND 4,000 48.00/M LK16081R2K-T 
1.5 +10% 10 35 -80 25 587-1580-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1580-2-ND 4,000 48.00/M LK16081R5K-T 
1.8 +10% 10 35 95 25 587-1581-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1581-2-ND 4,000 48.00/M LK16081R8K-T 
2.2 +10% 10 35 1.15 15 587-1582-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1582-2-ND 4,000 48.00/M LK16082R2K-T 
2.7 +10% 10 35 1.35 15 587-1583-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1583-2-ND 4,000 48.00/M LK16082R7K-T 
3.3 +10% 10 35 1.55 15 587-1584-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1584-2-ND 4,000 48.00/M LK16083R3K-T 
3.9 +10% 10 35 1.70 15 587-1585-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1585-2-ND 4,000 48.00/M LK16083R9K-T 
47 +10% 10 35 2.10 15 587-1586-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1586-2-ND 4,000 48.00/M LK16084R7K-T 
5.6 +10% 4 35 1.55 5 587-1587-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1587-2-ND 4,000 48.00/M LK16085R6K-T 
6.8 +10% 4 35 1.70 5 587-1588-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1588-2-ND 4,000 48.00/M LK16086R8K-T 
8.2 +10% 4 35 2.10 5 587-1589-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1589-2-ND 4,000 48.00/M LK16088R2K-T 
10 +10% 2 35 2.55 5 587-1590-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1590-2-ND 4,000 48.00/M LK1608100K-T 
12 +10% 2 35 2.75 5 587-1591-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1591-2-ND 4,000 48.00/M LK1608120K-T 
15 +20% 1 20 1.70 1 587-1592-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1592-2-ND 4,000 48.00/M LK1608150M-T 
18 +20% 1 20 1.85 1 587-1593-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1593-2-ND 4,000 48.00/M LK1608180M-T 
22 +20% 1 20 2.10 1 587-1594-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1594-2-ND 4,000 48.00/M LK1608220M-T 
27 +20% 1 20 2.75 1 587-1595-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1595-2-ND 4,000 48.00/M LK1608270M-T 
33 +20% 1 20 2.95 1 587-1596-1-ND 1.37 6.14 10.92 587-1596-2-ND 4,000 48.00/M LK1608330M-T 
CK Series Dimensions in Inch (mm) > 
Features: ¢ Internal printed coil structure creates a closed 0.063+0.006 0.031£0.006 0.031£0.006 0.012+0.008 
magnetic circuit which acts as a magnetic shield eliminating 0603 (1.6+0.15) (0.8+0.15) (0.8+0.15) (0.3+0.2) 1 
crosstalk, thus permitting higher mounting densities * Multi- 0805 0.079 +0.012 -0.004 0.049+0.008 0.033+0.008 0.020+0.012 r E | [ i 
layer block structure yields higher reliability Applications: (R10M~2R2M) (2.0 +0.3 -0.1) (1.25+0.2) (0.85+0.2) (0.5+0.3) 
* Separation of analog and digital circuits * Prevents 0805 0.079 +0.012 -0.004 0.049+0.008 0.049+0.008 0.020+0.012 sek 
interference between PLL and the other digital circuits (4R7M~100M) (2.0 +0.3 -0.1) (1.25+0.2) (1.25+0.2) (0.50.3) 
Test Max. DC Max. Rated Cut Tape 
Inductance Freq. Q Resistance Current Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Size (uh) Tolerance (MHz) | (min.) (Q) (mA) Part No. 10 50 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0603 47 +20% 4 20 50 60 587-1683-1-ND 1.55 6.98 12.40 587-1683-2-ND 4,000 54.00/M CK16084R7M-T 
10 420% 2 20 85 40 1.55 6.98 12.40 587-1684-2-ND 4,000 54.00/M CK1608100M-T 
10 +20% 25 15 16 500 1.15 5.18 9.20 587-1685-2-ND 4,000 40.00/M CK2125R10M-T 
22 +20% 25 15 .23 400 1.15 5.18 9.20 587-1686-2-ND 4,000 40.00/M CK2125R22M-T 
AT +20% 25 15 32 400 1.15 5.18 9.20 587-1687-2-ND 2,000 40.00/M CK2125R47M-T 
0805 1.0 +20% 10 20 .26 220 1.15 5.18 9.20 587-1688-2-ND 4,000 40.00/M CK21251ROM-T 
2.2 +20% 10 20 35 150 1.15 5.18 9.20 587-1689-2-ND 4,000 40.00/M CK21252R2M-T 
47 +20% 10 20 48 80 1.15 5.18 9.20 587-1690-2-ND 2,000 40.00/M CK21254R7M-T 
10 +20% 2 20 65 60 587-1691-1-ND 1.15 5.18 9.20 587-1691-2-ND 2,000 40.00/M CK2125100M-T 
AQ Series 7 
Features: * High Q and high SRF suitable for high frequency circuit * Excellent mountability and heat resistance suitable for replacement of wirewound oo 
inductors * Monolithic structure provides high reliability gle i 4 
cael $ : , ; bai 0.175 b<— 1.0 —+! 
Applications: * Mobile telephone, wireless LAN * High frequency module ¢ Tuner * High frequency circuits 
Max. DC Rated Cut Tape Tape and Reel 
Inductance Q Resistance Current Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Taiyo Yuden 
Size (nH) Tolerance (min.) (Q) (mA) Part No. 10 50 100 Part No. 10,000 Part No. 
1.0 +0.3nH 0.07 760 587-1970-1-ND 1.75 788 14.00 587-1970-2-ND 56.00/M AQ1051NOS-T 
1.2 +0.3nH 0.07 760 587-1971-1-ND 1.75 788 14.00 587-1971-2-ND 56.00/M AQ1051N2S-T 
1.5 +0.3nH 8 0.07 760 587-1972-1-ND 1.75 788 14.00 587-1972-2-ND 56.00/M AQ1051N5S-T 
1.8 +0.3nH 0.07 760 587-1973-1-ND 1.75 788 14.00 587-1973-2-ND 56.00/M AQ1051N8S-T 
2.0 +0.3nH 0.08 710 587-1974-1-ND 1.75 7.88 14.00 587-1974-2-ND 56.00/M AQ1052NOS-T 
2.2 +0.3nH 0.08 710 587-1975-1-ND 1.75 788 14.00 587-1975-2-ND 56.00/M AQ1052N2S-T 
24 +0.3nH 0.09 670 587-1976-1-ND 1.75 788 14.00 587-1976-2-ND 56.00/M AQ1052N4S-T 
2.7 +0.3nH 8 0.09 670 587-1977-1-ND 1.75 788 14.00 587-1977-2-ND 56.00/M AQ1052N7S-T 
3.0 +0.3nH 0.11 610 587-1978-1-ND 1.75 788 14.00 587-1978-2-ND 56.00/M AQ1053NOS-T 
3.3 +0.3nH 0.12 580 587-1979-1-ND 1.75 788 14.00 587-1979-2-ND 56.00/M AQ1053N3S-T 
3.6 +0.3nH 0.14 540 587-1980-1-ND 1.75 788 14.00 587-1980-2-ND 56.00/M AQ1053N6S-T 
0402 3.9 +0.3nH 0.15 520 587-1981-1-ND 1.75 788 14.00 587-1981-2-ND 56.00/M AQ1053N9S-T 
4.3 +0.3nH 8 0.16 500 587-1982-1-ND 1.75 788 14.00 587-1982-2-ND 56.00/M AQ1054N3S-T 
47 +0.3nH 0.17 490 587-1983-1-ND 1.75 788 14.00 587-1983-2-ND 56.00/M AQ1054N7S-T 
5.1 +0.3nH 0.19 460 587-1984-1-ND 1.75 7.88 14.00 587-1984-2-ND 56.00/M AQ1055N1S-T 
5.6 +0.3nH 0.20 450 587-1985-1-ND 1.75 788 14.00 587-1985-2-ND 56.00/M AQ1055N6S-T 
6.2 +0.3nH 0.22 430 587-1986-1-ND 1.75 788 14.00 587-1986-2-ND 56.00/M AQ1056N2S-T 
6.8 +5% 8 0.23 420 587-1987-1-ND 1.75 788 14.00 587-1987-2-ND 56.00/M AQ1056N8J-T 
75 +5% 0.25 400 587-1988-1-ND 1.75 788 14.00 587-1988-2-ND 56.00/M AQ1057N5J-T 
8.2 +5% 0.27 390 587-1989-1-ND 1.75 7.88 14.00 587-1989-2-ND 56.00/M AQ1058N2J-T 
9.1 +5% 0.29 370 587-1990-1-ND 1.75 788 14.00 587-1990-2-ND 56.00/M AQ1059N1J-T 
10.0 +5% 8 0.31 360 587-1967-1-ND 1.75 788 14.00 587-1967-2-ND 56.00/M AQ10510NJ-T 
12.0 45% 0.39 320 587-1968-1-ND 1.75 788 14.00 587-1968-2-ND 56.00/M AQ10512NJ-T 
15.0 +5% 0.45 300 587-1969-1-ND 1.75 788 14.00 587-1969-2-ND 56.00/M AQ10515NJ-T 


587-1991-ND (TAIYO-AQ105-V1) 20 each of 24 values (480 total pieces) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1464 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


I i iB bg DC | Max. 
A I YO ib U D E N Digi Ree Induc- Resist-| Rated Cut Tape 
. tance | Toler-| ance |Current} Digi-Key Pricing Tape & Reelt | Taiyo Yuden 
Wound Chip Power Inductors (wH) | ance | (9) | (mA) | Part No. 10 50 100 | Qty. | Pricing | PartNo. 
47 | 20% | 0.715 | 400 | 587-2065-1-ND 315 14.18 25.20 | 3,000 | 110.00/M | BRL2012T4R7M 
CB Series 10 20% | 1.105 | 330 | 587-2066-1-ND 3.15 14.18 25.20) 3,000 ) 110.00/M | BRL2012T100M 
22 20% | 1.69 270 | 587-2067-1-ND 3.15 14.18 25.20) 3,000 ) 110.00/M | BRL2012T220M 
The CB Series wound chip inductors can be used for small DC/DC converters and are suited for choke uses. 47 | 20% | 4.55 | 160 | 587-2068-1-ND 3.15 14.18 25.20 | 3,000 | 110.00/M | BRL2012T470M 
Applications: *DSC/DVC/HDD *LCD Portable telephones »Game equipment Various audio visual equipment 100 | 20% | 10.01 | 85 | 587-2069-1-ND 3.15 14.18 25.20 | 3,000 | 110.00/M | BRL2012T101M 
¢ Various communication equipment BRL2518 Type 
1.0 | 20% | 0.080 | 1000 | 587-1952-1-ND 3.55 15.98 28.40 | 3,000 | 124.00/M | BRL2518T1ROM 
Dimensions - Inch (mm) 1.5 | 20% | 0.100 | 920 | 587-1953-1-ND 3.55 15.98 28.40 | 3,000 | 124.00/M| BRL2518T1R5M 
Size L WwW T e 2.2 | 20% | 0.135 | 850 | 587-1954-1-ND 3.55 15.98 28.40 | 3,000 | 124.00/M | BRL2518T2R2M 
0603 0.063+0.2 0.031+0.008 0.031+0.008 0.015+0.006 3.3 | 20% | 0.300 | 580 | 587-1955-1-ND 3.55 15.98 28.40 | 3,000 | 124.00/M| BRL2518T3R3M 
(1.620.2) (0.820.2) (0.820.2) (0.4+0.15) 4.7 | 20% | 0.400 | 470 | 587-1956-1-ND 3.55 15.98 28.40 | 3,000 | 124.00/M | BRL2518T4R7M 
0805 | 0.0790.008 | 0.049+0.008 | 0.04920.008 | 0.020+0.008 $ For Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND. 
(CBC) | (2.00.2) (1,250.2) (1,250.2) (0.50.2) 
0805 0.079+0.008 0.049+0.008 0.035+0.004 0.020+0.008 
(CBL) | (2.00.2) (1.2520.2) (0.90.1) (0.50.2) : 
0806 0.79+0.008 0.063+0.008 0.0630.008 0.020+0.008 LB Series 
(2.0+0.2) (1.6+0.2) (1.6+0.2) (0.5+0.2) The LBMF Series wound chip inductor covers customers’ wide range module design by wide-line-up shape, standard, 
4007 | 9-09840.008 ] 0.071+0.008 ) 0.071+0.008 | 0.020+0.008 low Rade, and high electric current series. The LBM2016 Series High Q and narrow tolerance are achieved by adopting 
(2.5+0.2) (1.8+0.2) (1.8+0.2) (0.5+0.2) bottom-surface electrode structure. Wound chip inductors are suited for module design of signal line uses. The LBC Series 
4210 0.12620.008 0.098:0.008 0.098:0.008 0.02420.012 has super high Ide and low Rdc characteristics. The LBR Series features super low Rdc and high Ide characteristics. 
(3.20.2) (2.540.2) (2.50.2) (0.60.3) ian : A a / 
sas pee eas ache Applications: *DSC/DVC/HDD *LCD * Portable telephones *Game equipment »* Various audio visual equipment 
¢ Various communication equipment 
DC | Max. 
Induc- Resis-| Rated Cut Tape Dimensions — Inch (mm) 
tance | Toler- | tance | Current| Digi-Key Pricing Tape & Reelt | Taiyo Yuden Type L WwW T e 
Size| (uH) | ance | (Q) | (mA) (PartNo. 1050-100 | Oty. | Pricing | Part No. 0.063+0.008 | 0.031+0.008 | 0.031+0.008 | 0.016+0.006 
[2a Bee Ree See ee eee 
¥ % 5 587- ele i sd I H i 
oeo3) 4” | 20% | 0.24 ) 145 |587-1719-1-ND 2.60 11.70 20.80/3,000 | 91.00/M | CBMF1608T4R7M LBM2016 riers eirenin were “Osby 
10 | 10% | 0.36 | 115 |587-1720-1-ND 2.60 11.70 20.80} 3,000 | 91.00/M |CBMF1608T100K [BC2518.1 0.098+0.008 0.07120.008 0.07420.008 0.020+0.008 
22 | 10% | 1.0 70 = |587-1721-1-ND 2.60 11.70 20.80} 3,000 | 91.00/M | CBMF1608T220K LBR2518 05 02 ‘a 8 02 ‘a 8 02 05 0.2 
47_| 10% | 25 | 50 |587-1722-1-ND 2.60 11.70 20.80|3,000 | _91.00/M |CBMF1608T470K eee ee ee ea 
1.0 | 20% | 0.19 | 700 |587-1600-1-ND§ 2.60 11.70 20.80)3,000) 91.00/M |CBC2012T1ROM LBR2012 Beh eae Euibeies Pea tae eae 
2.2 | 20% | 0.33 | 530 |587-1601-1-ND§ 2.60 11.70 20.80]3,000) 91.00/M|CBC2012T2R2M (2.0+0.2) (1.25+0.2) (1.25+0.2) (0.50.2) 
47 | 20% | 0.50 | 360 /587-1602-1-ND§ 260 11.70 20.80/3,000} 91.00/M )CBC2012T4R7M LB3218 0.1280.008 0.0720.008 0.0720.008 0.0240.008 
10 | 20% | 1.2 | 240 ]587-1603-1-ND§ 2.60 11.70 20.80]3,000| 91.00/M |CBC2012T100M (3.20.2) (1.80.2) (1.80.2) (0.6+0.2) 
22 | 20% | 37 170 |587-1604-1-ND§ 2.60 11.70 20.80} 3,000} 91.00/M |CBC2012T220M 
0805 47 | 20% | 58 120 _|587-1605-1-ND§ 2.60 11.70 20.80 | 3,000 | 91.00/M |CBC2012T470M De Max 
22 | 20% | 039 | 440 [sertes0-tnd 278 1238 2000) 4000| seoom lcaLavioraRom | | [Idue-| _ | | Resis- | Rated Deltas 
i % | 0.3! -1630-1- 75 12, 00 | 4, i ; nerts in ; 
47 | 20% | 0.66 | 275 |587-1631-1-ND 275 1238 22.00/4,000| 96.00/M/CBL2012T4R7M ra role sak Fe Dig Key ee bay aeeae Talyo Yuden 
10 | 20% | 1.0 205 |587-1632-1-ND 2.75 12.38 22.00] 4,000 | 96.00/M |CBL2012T100M - LBMF1608 Type - - 
a Sst 4 ie pee ND ae ieee aan fa oooh Soa lame 70 | 20% | 009 | 230 |S87-1711-1-ND 245 11.03 1960)3,000] 86.00/M | LBMFi608TiROM 
7.0 | 20% | 0.10 | 1100 |587-1608-1-ND§ 2.45 11.03 19.60 2.000 86.00/M |CBC2016T1ROM 2.2 20% | 0.17 160 | 587-1712-1-ND 2.45 11.03 19.60/3,000) 86.00/M | LBMF1608T2R2M 
fi 9) ‘ ; f ‘i fi i 47 20% 0.24 110 | 587-1713-1-ND 2.45 11.03 19.60}3,000) 86.00/M | LBMF1608T4R7M 
2.2 | 20% | 0.20 | 720 /587-1610-1-ND§ 245 11.03 19.60}2,000} 86.00/M )CBC2016T2R2M 10 40% 036 30 |587-1714-1-ND 245 1103 19.60/3000| 86 oom | LBMF1608T100K 
4.7 | 20% | 0.37 | 530 |587-1612-1-ND§ 2.45 11.03 19.60}2,000 | 86.00/M |CBC2016T4R7M 99 40% 10 50 |587-1715-1-ND 245 41103 1960/3000 86.00/M LBMF1608T220K 
0806} 10 | 20% | 0.82 | 350 |587-1606-1-ND§ 2.45 11.03 19.60] 2,000 | 86.00/M |CBC2016T100M ar : ‘ . ' : 
22 | 20% | 18 | 240 |587-1609-1-ND§ 2.45 11.03 19.60/2.000| 86.00/M |CBC20167220M AT | 10: | 25 88 ee Mors Tipe 19.60 |3,000| 86.00/M_| LBMF1608T470K 
47 | 20% | 43 150 |587-1611-1-ND§ 2.45 11.03 19.60] 2,000 | 86.00/M |CBC2016T470M 5 
100 | 20% | 8.0 | 110 |587-1607-1-ND§ 2.45 11.03 19.60| 2,000 | 86.00/M |CBC2016T101M 0.15 | 5% | 0.15 ) 570 | 587-1800-1-ND 1.95 8.78 15.60 /2,000) 68.00/M | LBM2016TRI5J 
1.0 | 20% | 0.08 | 1000 587-1615-1-ND§ 2.45 11.03 19.60] 2,000 | 86.00/M |CBC2518T1ROM ae te | oat | cay cee Tce oe eo) Coon | Lemoorortaay 
2.2 | 20% | 0.13 | 890 /587-1618-1-ND§ 245 11.03 19.60/2,000} 86.00/M )CBC2518T2R2M 0.47 5% 0.26 430 | 587-1803-1-ND 195 878 1560/2000 68.00/M LBM2016TR47J 
47 | 20% | 0.20 | 680 /587-1621-1-ND§ 245 11.03 19.60/2,000} 86.00/M )CBC2518T4R7M 068 5% 032 400 | 587-1804-1-ND 195 878 1560/2000 68.00/M LBM2016TR68J 
10 | 20% | 0.36 | 480 |587-1613-1-ND§ 2.45 11.03 19.60]2,000) 86.00/M |CBC2518T100M 7.0 Bu; 0:38 3851 587-1805-1-ND 195878 15.6012. 000 68 00/M TBM2016TIROJ 
1007|_ 22 | 20% | 0.77 | 320 |[587-1616-1-ND§ 2.45 11.03 19.60| 2,000 | 86.00/M |CBC2518T220M 15 5% 0.47 350 | 587-1806-1-ND 195 878 1560/2000 68.00/M LBM2016T1RSJ 
47 | 20% | 19 240 |587-1619-1-ND§ 245 11.03 19.60) 2,000} 86.00/M |CBC2518T470M 22 5%, 054 340 | 587-1807-1-ND 195 878 1560/2000 68.00/M LBM2016T2R2J 
100 | 20% | 37 160 |587-1614-1-ND§ 2.45 11.03 19.60] 2,000 | 86.00/M |CBC2518T101M 33 5% 0.68 990 | 587-1808-1-ND 195 878 1560/2000 68.00/M LBM2016T3R3J 
220 | 20% | 8.4 110 |587-1617-1-ND§ 2.45 11.03 19.60} 2,000 | 86.00/M |CBC2518T221M 47 5% 078 970 | 587-1809-1-ND 195 878 1560/2000 68.00/M LBM2016T4R7J 
470 | 20% 22 70 _|587-1620-1-ND§ 2.45 11.03 19.60| 2,000 | 86.00/M |CBC2518T471M 68 50; 0.97 340 1587-1810-1-ND 195878 15 6012.000 68 00/M [BM2016T6R8J 
1.0 | 20% | 0.055 | 1440 |587-1622-1-ND§ 3.50 15.75 28.00] 1,000 123.00 |CBC3225T1ROMR 10 5% 12 205 | 587-1811-1-ND 195 878 1560/2000 68.00/M LBM2016T100J 
2.2 | 20% | 0.08 | 1130 /587-1623-1-ND§ 350 15.75 28.00} 1,000 123.00 | CBC3225T2R2MR 15 5% 15 185 | 587-1812-1-ND 195 878 15.60/2.000 68.00/M LBM2016T150J 
47 | 20% | 0.10 | 1010 /587-1624-1-ND§ 350 15.75 28.00} 1,000 123.00 | CBC3225T4R7MR 29 5% 28 440 |587-1813-1-ND 195 878 15.60/2\000/ 68.00/M | LBM2016T220J 
1210} 10 | 20% | 0.133) 900 /587-1625-1-ND§ 350 15.75 28.00/ 1,000 123.00 |CBC3225T100MR 33 5% 36 425 |587-1914-1-ND 195 878 15.60)2.000 68.00/M LBM2016T330J 
22 | 20% | 0.27 | 620 |587-1626-1-ND§ 3.50 15.75 28.00/ 1,000 123.00 |CBC3225T220MR 47 5% 7A 1051 587-1815-1-ND 1.95. 8.78 15.601 2.000 68.00/M LBM20161470J 
47 | 20% | 0.67 | 390 |587-1627-1-ND§ 3.50 15.75 28.00/1,000| 123.00 |CBC3225T470MIR 63 | 5% | 70 | 87 |587-1816-1-ND 195 878 1560/2000; 68.00/M | LBM2016T680J 
100 | 20% | 14 | 270 |587-1628-1-ND§ 3.50 15.75 28.00] 1,000] 123.00 |CBC3225T101MR too | 5% | 80 | 70 |s87-1817-1-ND 198 878 1860|2,000| 68.00/M | LBM2016T101/ 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. LBC2518 Type 
1.0 20% 0.08 775 | 587-1933-1-ND 1.65 7.43  13.20]2,000) 58.00/M | LBC2518T1ROM 
§ 587-1796-ND (TAIYO-CBCCOIL-V1) 5 each of values denoted (145 total pieces). . $67.50 22 20% | 0.13 630 | 587-1934-1-ND 1.65 7.43 13.20}2,000) 58.00/M | LBC2518T2R2M 
47 20% 0.20 510 | 587-1935-1-ND 1.65 7.43 13.20}2,000) 58.00/M | LBC2518T4R7M 
7 10 10% | 0.36 375 | 587-1936-1-ND 1.65 7.43 13.20}2,000) 58.00/M | LBC2518T100K 
BR Series 22 10% 0.77 250 __| 587-1937-1-ND 1.65 7.43 13.20|2,000| 58.00/M_| LBC2518T220K 
47 10% 1.9 165 | 587-1938-1-ND 1.65 7.43  13.20}2,000) 58.00/M | LBC2518T470K 
The best efficiency design is achieved by adopting bottom-surface electrode structure. Small 100 | 10% | 37 125 | 587-1939-1-ND = 1.65 7.43 13.20) 2,000) 58.00/M | LBC2518T101K 
and low-profile wound chip inductors are suited for module design which needs high electric 220 | 10% | 84 80 | 587-1940-1-ND 1.65 97.43 13.20) 2,000) 58.00/M | LBC2518T221K 
current like DC/DC converters. Applications: * Small DC/DC converters in cell phones * HDD, 470 | 10% | 22 50 |587-1941-1-ND 1.65 7.43 13.20] 2,000} 58.00/M | LBC2518T471K 
DVC, DSC, PDA, LCD displays NEW! LBR2518 Type NEW! 
1.0 20% | 0.0585 | 960 | 587-2049-1-ND 1.40 630 11.20]2,000) 49.00/M | LBR2518T1ROM 
Dimensions — Inch (mm) 2.2 20% | 0.091 | 480 | 587-2050-1-ND 1.40 630 11.20}2,000) 49.00/M | LBR2518T2R2M 
Type E Ww H - Maximum e 47 20% | 0.13 345 | 587-2051-1-ND 1.40 630 11.20}2,000) 49.00/M | LBR2518T4R7M 
0.063+0.008 0.031+0.008 0.031+0.008 0.016+0.006 10 10% | 0.247 | 235 | 587-2052-1-ND 1.40 630 11.20}2,000) 49.00/M | LBR2518T100K 
BRC1608 (1.60.2) (0.80.2) (0.80.2) (0.45+0.15) 22 | 10% | 0.572 | 175 | 587-2053-1-ND 1.40 6.30 _11.20|2,000| _49.00/M_| LBR25187220K 
0.0780.008 0.0490.008 0.040 0.020+.008 47 10% | 1.092 | 120 |587-2054-1-ND 1.40 630 11.20/2,000] 49.00/M | LBR2518T470K 
BRL2012 (2.00.2) (1.25:0.2) (1.0) (0.50.2) 100 | 10% | 2457 | 80 |587-2055-1-ND 140 6.30 11.20/2,000| 49.00/M | LBR2518T101K 
0.098+0.008 0.071+0.008 0.048 0.020:0.008 NEW! LBR2012 Type NEW! 
BRL2518 (2.50.2) (1.820.2) (1.2) (0.50.2) TO | 20% | 0.091 | 400 [587-20421-ND 1.40 6.30 11.20]3,0007 49.00/M | LBR2072T1ROM 
2.2 20% | 0.169 | 260 | 587-2043-1-ND 1.40 630 11.20}3,000) 49.00/M | LBR2012T2R2M 
47 20% | 0.312 | 200 | 587-2044-1-ND 1.40 630 11.20}3,000) 49.00/M | LBR2012T4R7M 
pc Max. 10 10% | 0.468 | 150 | 587-2045-1-ND 1.40 6.30 11.20}3,000) 49.00/M | LBR2012T100K 
Induc- Resist-) Rated | Cut Tape : 22 | 10% | 1.3 | 100 | 587-2046-1-ND_ 1.40 6.30 _11.20|3,000| 49.00/M | LBR2012T220K 
tance | Toler-| ance |Current) Digi-Key Pricing Tape & Reelt | Taiyo Yuden 47 10% 2.21 75 | 587-2047-1-ND 1.40 6.30 11.20}3,000) 49.00/M | LBR2012T470K 
(wH) | ance | (0) (mA) | Part No. 10 50 100 Qty. Pricing | Part No. 100 10% 5.2 50 | 587-2048-1-ND 1.40 6.30 11.20} 3,000) 49.00/M | LBR2012T101K 
NEW! BRC1608 Type NEW! NEW! LB3218 Type NEW! 
0.2 | 20% | 0.078 | 980 | 587-2056-1-ND 3.60 16.20 28.80 | 3,000 | 126.00/M | BRC1608TR20M 1.0 20% | 0.078 ] 1075 | 587-2032-1-ND 1.55 6.98 — 12.40)2,000] 54.00/M | LB3218T1ROM 
0.35 | 20% | 0.104 | 810 |587-2057-1-ND 3.60 16.20 28.80 | 3,000 | 126.00/M] BRC1608TR35M re ae Hee us Ser 0g TAD ie on oH eon ay tae eM 
0.45 | 20% | 0.117 | 800 | 587-2058-1-ND 3.60 16.20 28.80 | 3,000 | 126.00/M | BRC1608TR45M e td 3 x ne : ; = 3 : 
0.56 | 20% |0.1235| 760 |587-2059-1-ND 3.60 16.20 2880 | 3,000 | 126.00/M| BRC1608TR56M HO) 10s | 0.825 | S10 pear ee 688 1240/2000 ey ee 
0.77 | 20% | 0.143 | 660 | 587-2060-1-ND_ 3.60 16.20 28.80 | 3,000 | 126.00/M | BRC1608TR77M a7 10% 1196 | 305 587-0037-4-ND 155698 12.4012.000 54.00/M [B3218T470K 
1.0 | 20% | 0.234 | 520 | 587-2061-1-ND 3.60 16.20 28.80 | 3,000 | 126.00/M | BRC1608T1ROM 100 10% 3.12 140 | 587-2038-1-ND 155 698 1240/2000 54,00/M LB3218T101K 
2.2 | 20% | 0.715 | 280 | 587-2062-1-ND 3.60 16.20 28.80 | 3,000 | 126.00/M | BRC1608T2R2M 220 40% 702 80 | 587-2039-1-ND 155 698 1240/2000 54.00/M LB3218T221K 
NEW! BRL2012 Type NEW! 470 10% 18.2 50 | 587-2040-1-ND 1.55 6.98 12.40} 2,000) 54.00/M | LB3218T471K 
1.0 | 20% | 0.1755] 850 | 587-2063-1-ND 3.15 14.18 25.20 | 3,000 | 110.00/M |) BRL2012T1ROM 1000 | 10% | 35.1 40 | 587-2041-1-ND 1.55 6.98 12.40} 2,000] 54.00/M | LB3218T102K 
2.2 | 20% | 0.39 550 | 587-2064-1-ND 3.15 14.18 25.20 | 3,000 | 110.00/M | BRL2012T2R2M +For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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TAIYO YUDEN DC] Max. 
Induc- Resist-| Rated Cut Tape 
i tance | Toler- | ance |Current) Digi-Key Pricing Tape & Reel¢ | Taiyo Yuden 
Wound Chip Power Inductors (cont) (uH) | ance | (0) | (mA) | Part No. 10 50 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
NP Series om as 
1.0 | 30% | 0.03 | 2100 [587-1647-1-ND 495 22.28 39.60 | 2,000 | 173.00/M | NR3015TIRON 
Faaturas: 2.2 | 20% | 0.06 | 1480 |587-1648-1-ND 4.95 22.28 39.60 | 2,000 | 173.00/M | NR301ST2R2M 
ana mT fig-ebecaned ec hinh ipaacieaiarseut 47 | 20% | 0.12 | 1020 |587-1649-1-ND 4.95 22.28 39.60 | 2,000 | 173.00/M | NR3015T4R7M 
Ta SAREE See SOW PIOIIG! “PESIHES TOF NIGH SURENE Ap pICALOHS Wiehe a 10 | 20% | 0.23 | 700 |587-1650-1-ND 4.95 22.28 39.60 | 2,000 | 173.00/M | NR3015T100M 
surface mount component is required 22 | 20% | 052 | 470 |587-1651-1-ND 4.95 22.28 39.60 | 2,000 | 173.00/M ] NR3015T220M 
Applications: 47 | 20% | 1.34 | 320 |587-1652-1-ND 4.95 22.28 39.60 | 2,000 | 173.00/M | NR3015T470M 
+ Power supply circuits/DC-DC converters in a variety of applications where compact size NR4010 Type 
is vital, such as digital camcorders, HDD and notebook PC's 47 | 20% | 0.21 | 900 |587-1658-1-ND 6.20 27.90 49.0 | 5,000 | 217.00/M | NR4O10T4R7™M 
10 | 20% | 0.38 | 560 |587-1653-1-ND 6.20 27.90 49.60 | 5,000 | 217.00/M | NR4O10T100M 
Dimensions — Inch (mm) 47 | 20% | 1.81 | 240 |587-1657-1-ND 6.20 27.90 49.60 | 5,000 | 217.00/M | NR4010T470M 
_ = = Benn z 22 | 20% | 0.09 | 1200 | 587 ER 308s 42.40 | 4,500 | 186.00/M | NR4012T2R2M 
npoaga | -197#0.008 | 0.19740.008 | 0.118 | 0.0510.004 | 0.22820.012 47 | 20% | 0.14 | 960 |587-1663-1-ND 5.30 23.85 42.40 | 4.500 | 186.00/M | NR4O12T4R7M 
(5,040.2) | (5.0+0.2) (3.0) (1.3401) | (5.8+0.3) 10 | 20% | 0.24 | 740 |587-1659-1-ND 5.30 23.85 42.40 | 4,500 | 186.00/M | NR4012T100M 
NPO4SB/ | 0.197+0.008 | 0.197+0.008] 0.079 | 0.051+0.004 | 0.228+0.012 22 | 20% | 0.48 | 510 |587-1660-1-ND 5.30 23.85 42.40 | 4,500 | 186.00/M ) NR4012T220M 
NPO4SZB | (5.0+0.2) (5.0+0.2) (2.0) (1,320.1) (5.8+0.3) 47 20% 1.0 350 | 587-1662-1-ND 5.30 23.85 42.40 | 4,500 | 186.00/M | NR4012T470M 
NR4018 Type 
Typ. DG] Max. 1.0 | 30% | 0.03 | 1830 [587-1666-1-ND 4.45 20.03 35.60 | 3,500 | 156.00/M | NR4018T1RON 
ndues Resist-| Rated CuilTane 2.2 | 20% | 0.06 | 1440 |587-1669-1-ND 4.45 20.03 35.60 | 3,500 | 156.00/M | NR4O18T2R2M 
tance |Toler-| ance | Current! Digi-Key Pricing Tape & Reelt Taiyo Yuden 47 20% | 0.09 | 1200 | 587-1671-1-ND 4.45 20.03 35.60 | 3,500 | 156.00/M | NR4018T4R7M 
(uH) | ance | (0) (A) | Part No. 10 50 100 |" Qty. Pricing | Part No. 10 20% 0.18 840 | 587-1664-1-ND 4.45 20.03 35.60 | 3,500 | 156.00/M | NR4018T100M 
NPO4SA Type 22 | 20% | 0.36 | 590 |587-1667-1-ND 4.45 20.03 35.60 | 3,500 | 156.00/M | NR4018T220M 
10 ] 20% | 0.054 ] 0.90 [587-1672-1-ND 5.50 24.75 44.00) 2,000 | 193.00/M] NPO4SA100M 47 | 20% | 0.65 | 420 | 587-1670-1-ND 4.45 20.03 35.60 | 3,500 | 156.00/M | NR4018T470M 
22 | 20% | 0.09 | 053 |587-1673-1-ND 5.50 24.75 44.00| 2,000 | 193.00/M| NPO4SA220M 100 | 20% | 1.5 | 270 | 587-1665-1-ND 4.45 20.03 35.60 | 3,500 | 156.00/M | NR4018T101M 
NPO4SB Type 220 | 20% | 4.0 | 170 |587-1668-1-ND 4.45 20.03 35.60 | 3,500 | 156.00/M | NR4018T221M 
47 | 30% | 0.033) 12 |587-1674-1-ND 550 24.75 44.00] 3,000 | 193.00/M) NPO4SB4R7N NR6012 Type 
10 | 20% | 0.054 | 0.90 |587-1675-1-ND 5.50 24.75 44.00| 3,000 | 193.00/M| NPO04SB100M 25 | 30% | 0.108 | 1730 |587-2024-1-ND§ 5.95 26.78 47.60 | 1,000 | 208.00 | NRGO12T2RSNE 
22 | 20% | 0.12 | 0.51 |587-1676-1-ND 5.50 24.75 44.00] 3,000 | 193.00/M| NPo4sB220m 3.0 | 20% | 0.092 | 2000 |587-1703-1-ND 5.95 26.78 47.60 | 1,000 | 208.00 | NR6012T3ROM 
47 | 20% | 0.27 | 0.38 |587-1677-1-ND 4.50 20.25 36.00| 3,000 | 158.00/M| NPO4SB470M 4.0 | 30% | 0.126 | 1570 |587-2025-1-ND§ 5.95 26.78 47.60 | 1,000 | 208.00 | NRG012T4RONE 
NPO4SZB Type 4.0 | 20% | 0.107 | 1800 |587-1704-1-ND 5.95 26.78 4760) — — | NR6012T4ROM 
1.0 | 30% | 0.021 4.0 ]587-1678-1-ND 5.50 24.75 44.00] 3,000 | 193.00/M] NPO4SZB1RON 5.3 20% | 0.132 | 1400 | 587-2026-1-ND§ 5.95 26.78 47.60 | 1,000 208.00 | NR6012T5R3ME 
22 | 30% | 0.03 | 27 |587-1679-1-ND 5.50 24.75 44.00) 3,000 | 193.00/M| NPO4SZB2R2N 68 | 20% | 0.198 | 1180 |587-2027-1-ND§ 5.95 26.78 47.60 | 1,000 | 208.00 | NRGO12T6REME 
47 | 30% | 0.075 | 1.8 |587-1680-1-ND 5.50 24.75 44.00) 3,000 | 193.00/M) NPO4SZB4R7N 10 | 20% | 0.282 ) 1000 |587-2028-1-ND§ 5.95 26.78 47.60 | 1,000 | 208.00 | NR6012T100ME 
10 | 20% | 0.1 | 1.3 |587-1681-1-ND 5.50 24.75 44.00| 3,000 | 193.00/M| NP04SZB100M 22 | 20% | 0.636 | 630 |587-2029-1-ND§ 5.95 2678 47.60 | 1,000 | 208.00 | NR6012T220ME 
22 =| 20% | 0.21 0.77 |587-1682-1-ND 5.50 24.75 44.00] 3,000 | 193.00/M| NP04SZB220M 47 20% | 1.26 460 | 587-2030-1-ND§ 5.95 26.78 47.60 | 1,000 208.00 | NR6012T470ME 
For Tape and Reel part number, change the 1-ND to 2-ND 100 | 20% | 2.616 | 320 |587-2031-1-ND§ 5.95 26.78 47.60 | 1,000 | 208.00 | NR6012T101ME 
: : NEW! NR6020 Type NEW! 
08 | 30% | 0.026 | 3800 |587-2070-1-ND 5.25 2363 42.00) 2,500 | 184.00/M | NRGOZOTOREN 
NR Series 2.2 | 30% | 0.0442) 2700 |587-2071-1-ND 5.25 23.63 42.00 | 2,500 | 184.00/M | NRGOZ0T2R2N 
4.7 | 30% | 0.0754) 2000 |587-2072-1-ND 5.25 23.63 42.00 | 2,500 | 184.00/M | NRGOZ0T4R7N 
Features: « Small and low profile * Corresponds to high current » Simple and original magnetic shield structure * Structure 10 | 20% | 0.1625] 1400 | 587-2073-1-ND 5.25 23.63 42.00 | 2,500 | 184.00/M | NR6020T100M 
is strong against shock Applications: * Small DC/DC converters in cell phones * HDD, DVC, DSC, PDA, LCD displays NEW! NR6045 Type NEW! 
1.0 | 30% | 0.0182] 4200 [587-2074-1-ND 475 21.38 38.00 | 1,500 | 166.00/M | NR6O45T1RON 
NR3010, NR3012, NR3015, NR4010, NR6020, NR6045 Types NEW! 1.3. | 30% |0.0208| 4000 | 587-2075-1-ND 4.75 21.38 38.00 | 1,500 | 166.00/M | NR6045T1R3N 
NR4012, NR4018, NR6012, NR8040 Types 1.8 | 30% |0.0234| 3700 | 587-2076-1-ND 4.75 21.38 38.00 | 1,500 | 166.00/M | NR6045T1R8N 
H 2.3 | 30% | 0.0273) 3500 |587-2077-1-ND 4.75 21.38 38.00 | 1,500 | 166.00/M | NRGO4ST2R3N 
+H 3.0 | 30% |0.0312| 3200 |587-2078-1-ND 4.75 21.38 38.00 | 1,500 | 166.00/M | NRGO45T3RON 
c=" 45 | 20% | 0.0403) 3000 |587-2079-1-ND 4.75 21.38 38.00 | 1,500 | 166.00/M | NRGO4ST4RS5M 
+ a L 6.3 | 20% | 0.0494) 2800 |587-2080-1-ND 4.75 21.38 38.00 | 1,500 | 166.00/M | NRGO4ST6R3M 
{ > e TB | 10 | 20% | 0.0611) 2500 |587-2081-1-ND 4.75 21.38 38.00 | 1,500 | 166.00/M | NRGO45T100M 
- t r 22 | 20% |0.1495| 1500 |587-2082-1-ND 4.75 21.38 38.00 | 1,500 | 166.00/M ) NR6045T220M 
f i | ¥ 47 | 20% | 0.286 | 1100 |587-2083-1-ND 4.75 21.38 38.00 | 1,500 | 166.00/M | NR6045T470M 
a = 100 | 20% | 0.65 | 700 |587-2084-1-ND 4.75 21.38 38.00 | 1,500 | 166.00/M | NR6045T101M 
e 
a a NR8&040 Type 
0.9 | 30% | 0.0078] 7800 |587-1995-1-ND 6.75 30.38 54.00] 1,000 | 236.00 | NR8040TORON 
—_ 1.4 | 30% |0.0091| 7000 | 587-1996-1-ND 6.75 30.38 54.00 | 1,000 | 236.00 | NR8040T1R4N 
Dimensions ~ Inch (mm) 2.0 | 30% | 0.0117) 6300 |587-1997-1-ND 6.75 30.38 54.00 | 1,000 | 236.00 | NR8040T2RON 
Type L H- Maximum e f 3.6 | 30% | 0.0195] 4900 |587-1998-1-ND 6.75 30.38 54.00 | 1,000 | 236.00 | NR8040T3R6N 
NR3010 O.17820.004 0.039 0.035=0.008 U.07520.008 4.7 | 30% | 0.0234| 4100 |587-1999-1-ND 6.75 30.38 54.00 | 1,000 | 236.00 | NR8040T4R7N 
(3.00.1) (1.0) (0.920.2) 6.8 | 30% |0.0325| 3700 |587-2000-1-ND 6.75 30.38 54.00 | 1,000 | 236.00 | NR8O40TEREN 
NR3O12 ae Pe Wak ee eae 10 | 20% | 0.0442) 3100 |587-2001-1-ND 6.75 30.38 54.00 | 1.000 | 236.00 | NR8040T100M 
(3.020) (3.020.1) (1.2) (0.930.2) (1.930.2) 22 | 20% | 0.0858] 2200 | 587-2002-1-ND 6.75 30.38 54.00 | 1.000 | 236.00 | NR8040T220M 
NR3O15 aoe 0.178:0.004 ey aes eee 47 | 20% | 0.195 | 1400 | 587-2003-1-ND 6.75 30.38 54.00 | 1.000 | 236.00 | NR8040T470M 
Wey eta As) eee (1.930.2) 100 | 20% | 0.377 | 1000 |587-2004-1-ND 6.75 30.38 54.00 | 1,000 | 236.00 | NR8040T101M 
NR4010 (4,040.2) (1.0) ( 140.2) $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. § NEW! 
0.15720.008 0.047 0.04320.008 
NRA012 (4.00.2) (1.2) (1.10.2) NR10050 Seri 
0.15720.008 0.071 0.04320.008 eries 
NR4018 (4.00.2) : (1.8) (1,120.2) ( 
NR6O12 0.23620.008 0.236: 0.047 0.039+0.008 0.189: Features: * High current * Simple and 
(6.0+0.2) (6.0+0.2) (1.2) (1.0+0.2) (4.8+0.2) original magnetic shield structure 
rh 0.236+0.008 0.236+0.008 0.078 0.053:0.008 0.1570.008 Applications: * Power supply circuits 
(6.00.2) (6.00.2) (2.0) (1,350.2) (4.00.2) *DC/DC converters in a variety of 
G 0.236+0.008 0.236+0.008 0.177 0.053:0.008 0.1570.008 applications such as PDP TV, LCD 
(6.00.2) (6.00.2) (4.5) (1.35+0.2) (4.00.2) TV, HCC, PC 
0.165 
siasag 0.315+0.008 0.315+0.008 (4.2)t 0.063+0.012 0.220+0.012 Dimensions ~ Inch (mm) 
(8.00.2) (8.00.2) oe (1.60.3) (5.60.3) L W H- Maximum ; b 
: 0.39420.012 0.386+0.02 0.197 0.16 0.07 
T0.9uH ~6.8HH — § 10HH ~ 100uH (10.0+0.3) (9.80.5) (5.0) (4.0) (1.75) 
oc Max. 
Induc- Resist-| Rated Cut Tape DC | Max. 
tance | Toler- | ance |Current] Digi-Key Pricing Tape & Reel _| Taiyo Yuden Induc- Resist-| Rated Cut Tape 
(uH) | ance (0) (mA) | Part No. 10 50 100 Qty. Pricing | Part No. tance | Toler- | ance |Current) Digi-Key Pricing Tape & Reelt | Taiyo Yuden 
NR3010 Type (wH) | ance (0) (mA) | Part No. 10 50 100 | Qty. Pricing |Part No. 
1.0) 30% | 0.065 | 1300 | 587-1636-1-ND 6.80 30.60 54.40 / 2,000 / 238.00/M | NR3010T1RON 21 | 30% | 0.008 | 8300 | 587-1693-1-ND 11.00 49.50 88.00] 500 | 192.50 |NR10050T2R1N 
fe | 20% | 0.005 | 1100 Peerage io 680 30 eat | 2.000 Set SR ate 29 | 30% | 0.0093) 7300 |587-1694-1-ND 11.00 49.50 88.00) 500 | 192.50 |NR10050T2RON 
to | 20% | 045 | 500 |587-1635-1-ND 60 3060 5440 | 2000 | 238.00 | NR3O10T100M 3.8 | 30% | 0.013 | 6800 |587-1695-1-ND 11.00 4950 88.00) 500 | 192.50 |NR10050T3R8N 
22 20% | 1.03 350 | 587-1637-1-ND 680 30.60 5440 2/000 238.00/M | NR3010T220M 49 30% | 0.015 | 6000 | 587-1696-1-ND 11.00 49.50 88.00] 500 192.50 |NR10050T4RON 
47 | 20% | 2.05 | 220 |587-1639-1-ND 6.80 30.60 54.40 | 2,000 | 238.00/M | NR3010T470M 6.5 | 30% | 0.018 | 5200 |587-1697-1-ND 11.00 4950 88.00| 500 | 192.50 |NR10050T6R5N 
NR3012 Type 10 | 20% | 0.025 | 4100 |587-1698-1-ND 11.00 4950 88.00) 500 | 192.50 |NR10050T100M 
1.0) 30% | 0.05 | 1500 | S87-1641-1-ND 5.50 24.75 44.00 | 2,000 / 193.00/M | NR3012T1RON 22 | 20% | 0.045 | 2500 |587-1699-1-ND 11.00 49.50 88.00) 500 | 192.50 |NR10050T220M 
ec eral iat OgMd pie 47 | 20% | 0.092 | 1800 |587-1700-1-ND 11.00 4950 88.00] 500 | 192.50 |R10050T470M 
to | 20% | o29 | 540 |sa7tedaqnD 50 02478 4400 | 2000 |193.00/M | NR3O12TIOOM 100 | 20% | 0.209 | 1200 | 587-1701-1-ND 11.00 49.50 88.00| 500 | 192.50 |NR10050T101M 
22 | 20% | 063 | 375 |587-1645-1-ND 550 24.75 44.00 | 2,000 | 193.00/m | NR30127220M 220 | 20% | 0.45 | 800 |587-1702-1-ND 11.00 49.50 88.00 | 500 | 192.50 |NR10050T221M 
47 | 20% | 145 | 250 |587-1646-1-ND 5.50 2475 44.00 | 2,000 | 193.00/M | NR3012T470M For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
DigiReel? Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
9) 
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Re TO KO Induct.| L DC Max. Cut Tape Tape & Reelt 
a L |Tol.| Test /Resistance) DC  |Digi-Key Price Each Pricing Toko 
‘< (WH) |(%)| Freq. (0) |Current |Part No. a 10 100 500 Part No. 
Fixed Surface Mount Inductors D10F Type 
12 |+20/100kHz) 0.050 | 2.48A |TKS5461CT-ND 478 3.68 2.76 1050.00 | A814AY-120M 
32CS, 33CS, 36CS, D73F, D75C, D75F, D52FU, 15 |+20/100kHz) 0.058 | 2.27A |TKS5462CT-ND 478 3.68 2.76 1050.00 | A814AY-150M 
D62CB, D10F and D32FU Types 18 |+20]100KHz} 0.067 | 215A |TKSS463CT-ND 4.78 368 276 — |astaay-180m 
Features: 32CS: « For dip-soldering type Very small 33 /+20]100kHz} 0.095 | 1.72A |TKS5466CT-ND 478 3.68 2.76 — | A814AY-330M 
33CS, 36CS: * High current * High Q for reflow soldering 39 |+20|100kHz} 0.12 1.58A |TKS5467CT-ND 478 3.68 2.76 —_| A814AY-390M 
D73F, D75F/C: » Miniature surface mount type * Low profile (3.2 or 4.8mm height) * Available in magnetically shielded 180 |+10/100kHz) 0.53 0.73A |TKS5475CT-ND 478 368 2.76 — | A814AY-181K 
or unshielded versions * Operating Temperature: -40°C ~ 80°C * Step up/Step down inductor for up to 4W DC/DC 390 | +10] 100kHz 1.09 0.49A ITKS5479CT-ND 478 3.68 2.76 1050.00 | A814AY-391K 
converter circuit * Current limiting inductor for DC/AC inverter circuit 
D52FU: * Low profile (2.2mm typical height) and 5mm square « Ideal for IC inverter EL lamp driver applications 560 | #10) 100kHz 1.63 0.418 /TRSSa81C TEND, 478 368 2.76 — | ABISAY-661K 
* Magnetically shielded version » Available on tape and reel for auto-insertion * Suitable for reflow soldering 1200 |+10)100kHz| 3.67 0.27A |TKS5485CT-ND 4.78 3.68 2.76 — | A814AY-122K 
D62CB (with Ferrite Shield): * Low profile (2.5mm maximum) «Ideal for a variety of DC-DC converter inductor 
applications * Magnetically shielded Induct ik DC Max. Cut Tape Tape & Reelt 
D10F: * Low profile SMD type (5mm high) © Suitable for large current Suitable for reflow soldering (I, Tol. |Resistance| DC Digi-Key Price Each Pricing Toko 
D32FU: * Low profile (2.2mm maximum) and 3.5mm square « Ideal for IC inverter EL lamp driver applications » Available (mH) | (%) (0) Current | Part No. il 10 = 100 2,000 Part No. 
on tape and reel for auto-insertion » Suitable for reflow soldering D32FU Type 
0.39 | +20 12 98mA | TKS5531CT-ND 213 164 1.23 — | 887FU-391M 
0.47 | +20 14 90mA | TKS5532CT-ND 213 1.64 1.23 — | 887FU-471M 
0.68 | +20 20 74mA | TKS5534CT-ND 213 164 1.23 660.00/M | 887FU-681M 
0.82 | +20 30 71mA | TKS5535CT-ND 213 164 1.23 660.00/M | 887FU-821M 
1.2 +20 35 57mA__|TKS5537CT-ND 2.13 1.64 1.23 820.00/M_| 887FU-122M 
18 +20 59 46mA | TKS5539CT-ND 213 1.64 1.23 820.00/M | 887FU-182M 
DISC -7.3— 25 | 420 | 8 4omA |TKSS541CT-ND 2.13 1.64 1.23 | —820.00/M_| 887FU-252M 
27 +20 93 38mA | TKS5542CT-ND 2.13 164 1.23 — | 887FU-272M 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Surface Mount Inductors 


LL1005FH, LL1608F, LL1608FH, LL2012F, 
PTL1608F and PTL2012F Types 


FEATURES: 


LL1005FH — World’s smallest chip inductor For reflow soldering * Temperature Coefficient: +250ppm/°C maximum 
© Temperature Range: -40°C ~ 100°C * Miniature size (1.0mm x 0.5mm) 


LL1608F and LL2012F — For reflow soldering * Temperature Coefficient: +250ppm/°C maximum * Temperature Range: 
-40°C ~ 100°C * Laminated ceramic allows high SRF 
PTL1608 and PTL2012 — Are photolithographically etched single layer ceramic chip inductor providing high SRF, excellent 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Q, and superior temperature stability. Highly stable and specifically designed for critical tolerance inductor needs. Solves 
the tight tolerance needs of GaAs matching and VCO circuits. Tolerance: C=+0.2nH, S=+0.3nH, T=3% 
LL1005FH LL1608F, LL1608FH, LL2012F, PTL2012F 
Induct.| L Rated Cut Tape : Eyl aeere 
L |Tol.| Q | Test DC | Digi-Key Price Each Tape & Reelt | Toko Moning 
Nom. | (%) |Min|Frequency| Current | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | PartNo. ~ < 
32CS Type 
68nH | +20] 26 | 100MHz | 320mA |TKS1011CT-ND 1.50 1.16 87 | 1,500] 524.00/M | 380NB-68NM 
1.0uH | #10] 30 | 7.96MHz | 235mA |TKS1025CT-ND 1.50 1.16 87 | 1,500] 524.00/M | 380LB-1ROK 
220uH | +5 | 18 | .796MHz | 30.0mA |TKS1053CT-ND 1.50 1.16 87 | — — | 380HB-221J 
33CS Type 
6.8nH | +10] 70 | 150MHz | 1000mA ]TKS2673CT-ND 1.01 .78 59 | 2,000] 760.00/M | Y655LY-01K 0603 Package 0805 Package 
15.3nH | +10 | 75 | 150MHz | 1000mA |TKS2675CT-ND 2.18 1.68 1.26 | — — | Y655LY-03K 
36CS Type = 
22nH | 210] 85 | 150MHz | 1000mA |TKS2677CT-ND 213 1.64 1.23 ] 2,000] 820.00/M | 656LZ-05K a ni reyes pits us niece pret Tapele Retsil (Toke 
27.5nH | +10) 85 | 150MHz | 1000mA |TKS2678CT-ND 2.13 1.64 1.23 | 2,000) 820.00/M | 656LZ-06K (mm)| (n)| ance | (a) | (MHz) | (mA) |Part No. 40 100 500/ aly. | Pricing [Part No. 
Induct. L Rated Cut Tape Tape & Reelt LL1005FH — RoHS Compliant 
L Tol. Test DC Digi-Key Price Each Pricing Toko 
Nom. | (%) | Frequency | Current |Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 0.50 | 4.7 | +10% | 28 | 4300} 300 |TKS2588CT-ND 60 56 28) — —|LL1005-FH4N7K 
D73F Type, Unshielded 0.50 | 6.8 | +10% | 28 | 3650} 300 |TKS2590CT-ND 60 56 28) — —|LL1005-FH6N8K 
10H | +20 | 100kHz | 1.41A |TKS2526CT-ND 3.17 2.44 1.83 — |636FY-100M " 
6a +20 | 100kHz | .49A |TKS2536CT-ND 317 2.44 1.83 1110.00 /636FY-680M 0.80) 8.2 | 210% | 28 | 3200 | 300 ee OO E28) = | RUG tHENEK 
82H +20 400kHz 44A |TKS2537CT-ND 2.27 1.75 1.32 — |636FY-820M 0.50 | 10 | +10% | 23 | 2800 | 300 |TKS2592CT-ND 60 56  .28 | 10,000} 159.00/M )LL1005-FH10NK 
100uH | +20 | 100kHz | .38A |TKS2538CT-ND 3.17 —-2.44_—1.83 1110.00 _[636FY-101M 050) 18 |+10% | 17 | 2000 | 300 TKs2s95cT-ND 60 56 28/ — —|LL1005-FH18NK 
D75C Type, with Ferrite Shield 
Won [220 | joo [047A [TKS2560CT-ND 3.17 2.44 1.89 = [eaacvaaan 0.50 | 22 | 410%) 23 | 1800 | 300 |TKS2596CT-ND 60 56 28] — —|LL1005-FH22NK 
D75F Type, Unshielded LL1608F 
180uH | +10 | 100kHz ] 0.35A |TKS2553CT-ND 3.54 272 2.04 — ]646FY-181K 
220uH | +10 | 100kHz | 0.29A /TKS2554CT-ND 3.54 272 2.04 1240.00 | 646FY-221K 0.80 | 3.9) +10% | 31 | 5700 | 300 |TKS2340CT-ND 68 «61 30) — — |LL1608-F3N9K 
270H | +10 | 100kKHz | 0.28A |TKS2555CT-ND = 3.54 2.72 2.04 — |646FY-271K 0.80 | 12 | 10% ) 24 | 2750 | 300 |TKS2346CT-ND 68 +61 .30| 4,000 | 210.00/M|LL1608-F12NK 
390UH | +10 | 100kHz |0.215A |TKS2557CT-ND 3.54 272 2.04 1360.00 | 646FY-391K 
470uH | +10 | 100KHz |0.195A |TKS2558CT-ND 354 272 204 4240.00 | 646FY-471K 0.80 | 18 | +10% | 24 | 2300 | 300 |TKS2348CT-ND 68 61 .30| 4,000 | 210.00/M|LL1608-F18NK 
0.80 | 33 | 10% ) 24 | 1500 | 300 |TKS2351CT-ND 68 61 .30| 4,000 | 210.00/M|LL1608-F33NK 
Induct. | _L DC | Rated CutTape —/ Tape & Reelt 0.80 | 39 | +10% | 20 | 1300 | 300 |TKS2352CT-ND 68 61 30) — —|LL1608-F39NK 
L Tol. | SRF |Resistance} DC | Digi-Key Price Each Pricing Toko 
Nom (%) | (MHz) (0) Current | Part No. 1 10 100 2,000 Part No. LL1608FH 
D52FU Type 
470uH | 220] 517] 678 |140mA]TKS3500CT-ND 1.88 1.41 1.30] 807.00/M | 875FU-471M 0.80 | 1.5 [20.3nH) 13 |>6000) 1000 (IRSSZOTD 68 61 30) — = | LLIGOB-FHINSS 
680uH | +20 | 4.27 | 10.79 |115mA|TKS3502CT-ND 1.88 1.41 1.30) 801.00/M | 875FU-681M PTL1608F 
820uH | +20) 3.94 | 12.35 |105mA|TKS3503CT-ND 1.88 1.41 1.30) 801.00/M | 875FU-821M 
1200pH | +20 | 3.17 | 18.64 | 88mA |TKS3505CT-ND 1.88 1.41 1.30] 801.00/M | 875FU-122M 0.50 | 1.5 £0.2nH} 9 | 10000] 800 |TKS2902CT-ND 75 67 33] — —|PTL1608-F1N5SC 
SO00uH | +20] 1.81 | 58.84 | S0mA WIRSESINIGTENOA 1.88 7.41 1.30)  BO7.00/M_| B75FU-302M 0.50 | 2.2 |s0.2nH) 9 | 8400) 650 \TKs2904cT-ND 75 67 .33| 6,000 | 233.00/M|PTL1608-F2N2c 
Taner as De Max. Cut Tape Tape & Reelt 0.50 | 3.3 40.2nH] 9 | 6600 | 500 |TKS2906CT-ND 75 67 33] — —|PTL1608-F3N3C 
L | Tol.| Resistance} DC | Digi-Key Price Each Pricing Toko 0.50 | 5.6 |+0.2nH} 10 | 4700) 400 |TKS2909CT-ND 75 67 33) — — | PTL1608-F5N6C 
EE ie ren roe Sd Ee 0.50 | 8.2 |20.anl| 9 | 3750 | 300 |TKS2911cT-ND 7567 33 | — —|PTL1608-FeN2s 
D62CB Type 
27.0 [+20] 170 | 0.64A ] TKS5521CT-ND 3.22 248 1.86 —J] A920cY-270M 0.50| 15 | 3% | 8 | 2650| 200 |TKS2914CT-ND 90.81.40 | 6,000 | 210.00/M|PTL1608-F15NT 
39.0 [+20] 245 | 0.53A_| TKS5523CT-ND 3.22 2.48 1.86 1128.00/M | A920CY-390M + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


(tos3) 1467 


[Xs TOKO. Surface Mount Inductors (cont) 


FSLU, FSLM, 3DF and 5CA Types 


Features: FSLU — Conforms to EIA Standard 1008 footprint » Typical maximum Q: 40-50 « Proprietary wire-wound 


Dim. Typ. | Max. Cut Tape structure with welded terminations offers high reliability. * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C » Superior 
A | Lo |Toler-|) Typ.) SRF | IDC |Digi-Key Price Each Tape & Reelt | Toko solderability and high heat-resistance for flow and reflow soldering FSLM — Ferrite core wirewound inductor conforms 
(mm)|(nH)| ance | (Q) | (MHz)| (mA) |Part No. 40 100 500/ Qty. | Pricing |Part No. to EIA Standard 1008 footprint. » Proprietary welded termination offers superior reliability and high heat-resistance for 
flow and reflow soldering capability. * Recommended for general signal conditioning, RF or IF filtering applications and 
LL2012F as matching elements 
0.60 | 1.8 |+0.3nH] 42 | 6000 | 300 |TKS2360CT-ND 90 .81 .40| 4,000 | 280.00/M)LL2012-F1N8S FSLU FSLM 1008 Package 
PTL2012F 1008 Package 
0.50 | 1.0 |+0.2nH] 11 | 10000} 1300 |TKS2950CT-ND 98 88 43) — —| PTL2012-F1NOC | | 
0.50 | 1.2 |+0.2nH] 10 | 9000 | 1100 |TKS2951CT-ND 98 88 43) — —| PTL2012-F1N2C 18 14 
0.50 | 1.5 |+0.2nH] 8 | 8500 | 800 |TKS2952CT-ND 98 .88 .43 | 6,000 | 303.00/M | PTL2012-F1N5C iZ wena 
0.50 | 1.8 |+0.2nH] 9 | 8000 | 800 |TKS2953CT-ND 98 88 43) — —| PTL2012-F1N8C 
0.50 | 2.2 |+0.2nH] 10 | 7000 | 750 |TKS2954CT-ND 98 88 43) — —|PTL2012-F2N2C 
0.50 | 6.8 |+0.3nH] 10 | 3600 | 450 |TKS2960CT-ND 90 81 40) — —| PTL2012-F6N8S 
0.50] 12 | 3% | 12 | 2500 | 350 |TKS2963CT-ND 90 81 40) — —| PTL2012-F12NT 
0.50 | 22 | 3% | 12 | 1800 | 250 |TKS2966CT-ND 90 81 40) — —| PTL2012-F22NT 
0.50] 27 | 3% | 12 | 1650 | 200 |TKS2967CT-ND 90 81 40) — —| PTL2012-F27NT 
0.50] 56 | 3% | 11 | 1070 | 120 |TKS2971CT-ND 90 81 40) — —| PTL2012-F56NT 
0.50] 68 | 3% | 11 | 950 | 100 |TKS2972CT-ND 90 81 40) — —| PTL2012-F68NT 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Rated Cut Tape Tape & Reel¢ 
[l, Qa Test oc Digi-Key Price Each Pricing Toko 
Nom. | Tol. |Min. Freq. Current | Part No. 1 10 100 2,000 Part No. 
FSLU Type 
.012uH | 10% | 15 | 100MHz | 690mA | TKS2650CT-ND 1.36 1.20 1.08 320.00/M | FSLU2520-12NK 
O15uH | 10% | 15 | 100MHz | 660mA | TKS2651CT-ND 1.36 1.20 1.08 320.00/M | FSLU2520-15NK 
.018uH | 10% | 15 | 100MHz | 600mA | TKS2652CT-ND 1.36 1.20 1.08 320.00/M | FSLU2520-18NK 
022uH | 210% | 15 | 100MHz | 550mA | TKS2653CT-ND 1.36 1.20 1.08 320.00/M | FSLU2520-22NK 
027yH | 10% | 15 | 100MHz | 520mA | TKS2654CT-ND 1.36 1.20 1.08 320.00/M | FSLU2520-27NK 
.033uH | 10% | 20 | 100MHz | 480mA | TKS2655CT-ND 1.36 1.20 1.08 — | FSLU2520-33NK 
.039uH | 10% | 20 | 100MHz | 460mA | TKS2656CT-ND 1.36 1.20 1.08 — | FSLU2520-39NK 
47H | 210% | 20 | 100MHz | 440mA | TKS2657CT-ND 1.36 1.20 1.08 320.00/M | FSLU2520-47NK 
.056uH | +10% | 20 | 100MHz | 420mA | TKS2658CT-ND 1.36 1.20 1.08 — | FSLU2520-56NK 
.082uH | 10% | 20 | 100MHz | 390mA | TKS2660CT-ND 1.36 1.20 1.08 240.00/M | FSLU2520-82NK 
O.1pH | 210% | 30 | 25.2MHz | 540mA | TKS2661CT-ND 1.36 1.20 1.08 260.00/M | FSLU2520-R10K 
12H | 10% | 30 | 25.2MHz | 500mA | TKS2662CT-ND 1.36 1.20 1.08 — | FSLU2520-R12K 
15H | 10% | 30 | 25.2MHz | 480mA | TKS2663CT-ND 1.36 1.20 1.08 — | FSLU2520-R15K 
For reflow soldering 18H | 10% | 30 | 25.2MHz | 430mA | TKS2664CT-ND 1.36 1.20 1.08 260.00/M | FSLU2520-R18K 
type. Small size. .22uH | +10% | 30 | 25.2MHz | 420mA | TKS2665CT-ND 1.36 1.20 1.08 —| FSLU2520-R22K 
.271H_ | 10% | 30 | 25.2MHz | 410mA | TKS2666CT-ND 1.36 1.20 1.08 240.00/M | FSLU2520-R27K 
ae 68H | 10% | 30 | 25.2MHz | 320mA | TKS2671CT-ND 1.36 1.20 1.08 — | FSLU2520-R68K 
TK9999-ND Ceramic Driver Holder ............. 0.00.0: ccc ccec cece cece nsec nsec eee ee ee eeeeeteeeeeeeeneee $4.16 4.2uH | 25% | 25 | 7.96MHz | 235mA | TKS2621CT-ND 136 1.20 1.08 260.00/M | FSLU2520-1R2J 
1.8uH | +5% | 25 | 7.96MHz | 220mA | TKS2623CT-ND 1.36 1.20 1.08 260.00/M | FSLU2520-1R8J 
Rated Cut Tape 27H | +5% | 25 | 7.96MHz | 200mA | TKS2625CT-ND 1.36 1.20 1.08 — | FSLU2520-2R7J 
L a| test | oc | Digi-Key Pricing Tape and Reelt: | Toko 3.9uH | 25% | 25 | 7.96MHz | 185mA |TKS2627CT-ND 1.36 1.20 1.08] — 240.00/M| FSLU2520-3R9J 
Narre (Mine a ereqem | current! (PartNo! 1 10 100 | Gly. | Pricing | Part No 5.6uH | 25% | 20 | 7.96MHz | 175mA | TKS2629CT-ND 1.36 1.20 1.08}  260.00/M| FSLU2520-5R6J 
8.2uH | +5% | 20 | 7.96MHz | 160mA | TKS2631CT-ND 1.36 1.20 1.08 — | FSLU2520-8R2J 
43FS Type 18H | +5% | 20 | 2.52MHz | 135mA | TKS2635CT-ND 1.36 1.20 1.08 260.00/M | FSLU2520-180J 
47H | +5% | 20 | 2.52MHz | 80mA | TKS2640CT-ND 1.36 1.20 1.08 240.00/M | FSLU2520-470J 
22uH + 20% | 22 |25.2MHz | 190mA | TKSI205CT-ND 1.50 11.52 86.40 | — — | 300Ns-R22M T0OuH | 25% | 15 10.796MHz| GomA | TKS2644CT-ND 1.36 1.20 1.08 —T FSLua520-101J 
68H + 20% | 18 | 25.2MHz | 140mA | TKS1211CT-ND 1.50 11.52 86.40 —_ — | 300NS-R68M 120yH | +5% | 15 |0.796MHz| 52mA_ | TKS2645CT-ND 1.36 1.20 1.08 240.00/M | FSLU2520-121J 
82uH + 20% | 17 |25.2MHz | 135mA | TKSI212CT-ND 1.50 11.52 98640 | — — | 300Ns-Re2m FSLM Type 
; 0.12H | +5% | 30 | 25.2MHz | 550mA | TKS3601CT-ND 85 75 67 — | FSLM2520-R12J 
1.2uH 10% | 50 ]7.96MHz | 240mA | TKS1214CT-ND 2.81 21.60 162.00 | 500 | 540.00 | 300LS-1R2K 015uH| 25% | 30 | 25.2MH2 | SoomA | TKS3602cT-ND 85 75 67) ~—_250.00/m1| FSLM2520-R15J 
1.5uH + 10% | 50 | 7.96MHz | 230mA | TKS1215CT-ND 2.81 21.60 162.00 = — | 300LS-1R5K 0.18NH | +5% | 30 | 25.2MHz | 460mA | TKS3603CT-ND 8575: 67 250.00/M | FSLM2520-R18J 
0.56H | +5% | 30 | 25.2MHz | 330mA | TKS3608CT-ND 85 75 67 250.00/M | FSLM2520-RS56J 
1.8H + 10% | 50 | 7.96MHz | 220mA | TKS1216CT-ND 2.81 21.60 162.00 | 500 540.00 | 300LS-1R8K 1.5uH | +5% | 30 | 7.96MHz | 230mA | TKS3613CT-ND 85 75 67 250.00/M | FSLM2520-1R5J 
18.0H + 10%] 50 )2.52MHz | 125mA | TKS1228CT-ND 2.81 21.60 162.00 | 500 575.00 | 300LS-180K 3DF Type 
22.0uH + 10%) 50 |2.52MHz | 1145mA | TKS1229CT-ND 2.81 21.60 162.00 | — — | 300Ls-220K 95H | — | — | V00kH2 | 21mA | TKSI200-ND 1.31 1.30 1.22 — | 682AE-014=P3 
5 5CA Type 
68.0uH + 10%] 50 | 2.52MHz | 75mA | TKS1235CT-ND 2.81 21.60 162.00 | 500 575.00 | 300LS-680K T2mH) — | 70 | 252kHz bamA | 1KS2318CT-ND 446 354 050 7700.00/M] 395GN-00911B=P3 
82.0HH + 10%] 50 | 2.52MHz | 75mA | TKS1236CT-ND 2.81 21.60 162.00 | 500 540.00 | 300LS-820K $ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
120UH + 5% | 50 | 796kHz | 70mA | TKS1238CT-ND 2.81 21.60 162.00 | 500 575.00 | 300HS-121J 
180H + 5% | 50 | 796kHz | 60mA | TKS1240CT-ND 2.81 21.60 162.00 | 500 540.00 | 300HS-181J 
220j1H + 5% | 50 | 796kHz | 60mA | TKS1241CT-ND 2.81 21.60 162.00 | — — | 300HS-221J 
330uH + 5% | 50] 796kHz | SOMA | TKS1243CT-ND 2.81 21.60 162.00 | 500 | 575.00 | 300HS-331J 10RHB2 
470pH £5% | 50 | 796kKHz | 45mA | TKS1245CT-ND 2.81 21.60 162.00 | 500 | 575.00 | 300HS-471J Bator 
indicates 
5CCD Type serio 
22.0UH +3%| 45 }2.52MHz) — | TKS2258CT-ND 3.32 25.68 194.40 | 1,000 | 1168.00 | 614BN-9220Z Winding 
82.0UH + 3% | 30 /2.52MHz| — | TKS2265CT-ND 3.32 25.68 194.40 | 1,000 |1284.00 | 614AN-9820Z Erection 
1201H + 3% | 45 | 796kKHz | — |TKS2267CT-ND 3.32 25.68 194.40 | 1,000 | 1168.00 | 614AN-9121Z 
180H + 3% | 45 | 796kKHz | — |TKS2269CT-ND 3.32 25.68 194.40 | — — | 614AN-9181Z 
390pH + 3% | 45 | 796kKHz | — | TKS2273CT-ND 3.32 25.68 194.40 | 1,000 | 1168.00 | 614AN-9391Z 
560uH + 3% | 45 | 796kKHz | — |TKS2275CT-ND 3.32 25.68 194.40 | 1,000 | 1284.00 | 614AN-9561Z L. Test Q. | Rated DC | Digi-Key Price Each Toko 
Nom. Freq. Min. Current | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
5CCE Type 7BA Type 
82nH+5% | 63 | 100MHz | — | TKS2421CT-ND 5.80 46.40 348.00 | 750 | 2122.50 | A638AN-0151Z 1.6uH | 7.96MHz 30 30mA | TK4205-ND 56 50 45 42 | 144LY-1R6K 
270nH + 5% | 72 |100MHz | — |TKS2427CT-ND 5.80 46.40 348.00 | — — | A63BaN-01572 SHH | 7.86MHz) 20) 30mA Hop oAMGr TSI 288 | MALY SHO 
8.2uH_ | 7.96MHz 30 30mA __| TK4222-ND 1.95 1.45 1.31 98 | 144LY-8R2K 
820nH + 5% | 48 | 30MHz — |TKS2433CT-ND 5.80 46.40 348.00 | — — | A638AN-0163Z 
8RB Type 
1000nH + 5%| 50 ) 30MHz — | TKS2434CT-ND 5.80 46.40 348.00 | — — | AG38AN-0164Z 29mH | 796kHz 80 200ma_ | TK4304-ND 76 68 61 56 | 187LY-2214 
1500nH + 5%) 48 | 30MHz —  |TKS2436CT-ND 5.80 46.40 348.00 | 750 | 1305.00 | A638AN-0166Z 6.8mH | 252kHz 90 50mA_ | TK4322-ND 2.04 1.67 83 70 | 187LY-682J 
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$ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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wrOoKO Dia] Lt | Test | 0. | Digi-Key Pricing Toko 
gram | Nom. Freq. Min. | Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Fixed Inductors (cont. 0.68uH| 50.0MHz | 60 | TK3144-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1371Z 
ed Inductors (cont, | 150uH] 796nz | 40. | 1k3146-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292kNS-11373z 
7 5 3.30.H| 7.96MHz | 40 | TK3148-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-11375z 
Le Test Rated DC | Digi-Key Price Each Toko 
tim. | Gon || ee (eke lea: TOS Giatennaetcage (esas: 4.70uH| 7.96MHz | 40 | Tk3149-ND 5s 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-11376Z 
ype 
10RHB2 Type a | TOW] 796KH2 | 80 | TK2AT7-ND 420 37.80 287.00 850.00 | A7BRS-11040Z 
Yeu | tkHz |16.0MHz| 177A | TK5155-ND 557 477 225 1.89 | 24MY-160K ‘20uH | zoekt | 90. | Tke4teND one. car an Sarin “ean abl Mane aay 
27uH | tkHz |8.30MHz| 4.56 | TK5157-ND 557 477 225 1.89 | 824MY-270K aPA Tipe 
B2uH | kHz | SGOMHZ| 1.058 RSI Bey ORL | eee. dee Beem eel 1.8mH] 252kH2 | 60 ] 1K3204-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1097Z 
Y200uH ) tkH2 )O.83MHz) 0.284 TRS mad ATT eit 189: | B2AMY-IZ2R 6.8mH | 252kHz | 60 | TK3211-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1104z 
Ve0QUH ) ikHe /O.71MHz) 0.25 RST made REL (eb. BS ibeaMy Week 10.0mH) 79.6kHz | 60 | TK3213-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1106z 
27O0uH | Ake |O.61MH2) 0.19A (AIRSET 0h SA _Peb = 188 Bea 7ek, A |42.0mH| 79.6kHz | 60 | TK3214-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1107z 
18.0mH| 79.6kHz | 60 | TK3216-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1109z 
Lt. | Test | a. | Rated DC | Digi-Key Price Each Toko smH | 259kHz | 70 | TK3218-ND 474 40.83 323,00 960.00 | 126LNS-62852 
Nom. Freq. Min. | Current | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 7PH Type 
10RB Type 5.6uH | 7.96MHz | 80 | TK2402-ND 431 37.38 294.00 875.00 | A119ANS-T1030Z 
: : 15.0uH) 2.52MHz | 80 | TK2407-ND 431 37.38 294.00 875.00 | A119ANS-T1035z 
Biome | SOKH2 | 70 | 60mA GUY SS OBE SNe Eee [eee 27.0uH| 2.52MHz | 80 | TK2410-ND 431 37.38 294.00 875.00 | A119ANS-T1038Z 
fn [390uH| 252MHz | 0 | TK2412-ND 431 37.38 294.00 875.00 | A119ANS-Tt040z 
10.7uH| 2.52MHz | 95 | TK2427-ND 431 37.38 294.00 875.00 | A119ANS-171527 
10.7uH] 2.52MHz | 90 | 1K2428-ND 1.63. 1463 130.00 601.25 | AI19ANS-17153Y 
11.8uH) 2.52MHz | 114 | TK2429-ND 163 1463 130.00 601.25 | A119AN-T1018z 
Diagana 10.9pH| 44MHz | 80 | TK2430-ND 1.63 1463 130.00 _601.25 | 119LNS-A3753G0 
10K Type 
a JOtSuH] 75Miz [60 | TK1404-ND 412 37.20 281.00 635.00 | BTKENS-T1045z 
4.5uH | 7.96MH2 | 60 | TK1412-ND 412 37.20 281.00 _ 835.00 | BTKANS-9449HM 
B | 66H | 2.52MHz | 60 | TK1421-ND 412 37.20 281.00 635.00 | BKANS-K4087HU 
10PA Type 
79.6kHz TK1723-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1038Z 


SMT MC152 


TK9996-ND Ceramic Tuning Driver (MC 120) (Requires Holder TK9999-ND, below) 
TK9999-ND Ceramic Driver Holder 
Turns/ iL Test Q. |Digi-Key Pricing Toko 
Color Nom. Freq. | Min.|Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
MC120 with Case 
41/2YEL | .141yH | 100MHz | 100 |TK2704-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | ES526HNA-100297 
71/2VIO | .241yH | 50MHz | 80 |TK2707-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HNA-100300 
81/2GRY | .29uH | 5OMHz | 80 |TK2708-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HNA-100301 
11/2 BRW | .0367uH | 100MHz | 80 |TK2710-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | ES526HNA-100310 
51/2 GRN | .137yH | 100MHz | 110 |TK2714-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100309 
aes MC120 without Case 
TIRS999-ND!“Cotamic Driver Holder ni cnses inv nissininnnaientins inten st deneidneiesenwetien eatin $4.16 11/2 BRW | .0461uH] 100MHz | 120 [TK2715-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100302 
21/2 RED | .0845yH | 100MHz | 130 |TK2716-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100303 
Dia- L Test Q. | Digi-Key Pricing Toko 41/2 YEL | .195yH | 100MHz | 140 |TK2718-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | ES526HN-100305 
gram | Nom Freq. Min. | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 71/2VIO | .358yH | 50MHz | 100 \TK2721-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100308 
5K Type 91/2 WHT | .534uH | 50MHz | 100 |TK2723-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | ES526HN-100109 
“08uH | 75.0MHz | 45 | TK5001-ND 4.85 41.23. 325.80 974.50 | 294SN-11008Z 1 1/2 BRW | .0437H | 100MHz | 100 |TK2724-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100315 
“ou | 45.0MH2 | 45 | TK5004-ND 485 4123 32580 974.50 | 294SN-TtO11z 31/20RG | .118uH | 100MHz | 170 |Tk2726-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100317 
a | 33uH | 450mHz | 45 | TK5005-ND 485 4123 32580 974.50 | 294SN-Tt012z 51/2GRN | .211yH | 100MHz | 190 |Tk2728-ND 5.44 47.60 207.00 775.00 | E526HN-100319 
-A7HH | 45.0MHz | 45 | TK5006-ND 4.85 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1013Z MC122 with Case 
68H | 45.0MHz | 45 | TK5007-ND 4.85 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1014Z 21/2 RED | .0523yH | 100MHz | 80 |TK2802-ND 2.96 25.90 113.00 425.00 | E528SNAS-100073 
5P Type 31/2 ORG | .078H | 100MHz | 90 |TK2803-ND 2.96 25.90 113.00 425.00 | E528SNAS-100074 
33H | 2.52MHz | 40 | TK5110-ND 5.14 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T1005Z MC122 without Case 
39uH | 2.52MHz | 40 | TK5111-ND 5.14 44.28 350.00 1040.00 | 5PNR-T1006Z 44/2 YEL | .137uH | 100MHz | 120 ]TK2817-ND 2.96 25.90 113.00 425.00 | E528SN-100062 
82uH | 2.52MHz | 40 | TKS115-ND 5.14 44.28 350.00 1040.00 | 5PNR-T1010Z 31/2 ORG | .0918H | 57MHz | 100 |TK2819-ND 2.96 25.90 113.00 425.00 | E528SN-100064 
A 120NH | .796MHz | 40 | TK5117-ND 5.14 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T1012Z 41/2YEL | .130yH | 57MHz | 100 |TK2820-ND 2.96 25.90 113.00 425.00 | E528SN-100065 
150NH | .796MHz | 40 | TK5118-ND 5.14 44.28 350.00 1040.00 | 5PNR-T1013Z 101/2 ORG} .447H | 45MHz | 70 |TK2826-ND 2.96 25.90 113.00 425.00 | E528SN-100071 
390yH | .796MHz | 40 | TK5123-ND 5.14 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T1018Z MC134 with Case 
470pH | .796MHz | 40 | TK5124-ND 5.14 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T1019Z 111/2BRW] .294uH | 50MHz | 50 |TK3002-ND 4.48 39.20 171.03 643.24 | E540SNA-11003 
560uH | .796MHz | 40 | TK5125-ND 5.14 44.28 350.00 _ 1040.00 | 5PNR-T1020Z 121/2RED| .317uH | 50MHz | 60 |TK3003-ND 4.48 39.20 171.03 643.24 | E540SNA-12003 
5PH Type 13 1/2 ORG} .350yH | SOMHz | 60 |TK3004-ND 448 39.20 171.03 643.24 | E540SNA-13003 
1.5yH | 7.96MHz | 55 | TK5132-ND 4.21 36.23 287.00 + = 855.00 | 332PN-T1014Z 141/2YEL | .383yH | 50MHz | 55 |TK3005-ND 448 39.20 171.03 643.24 | E540SNA-14002 
A | 1.8uH | 7.96MHz | 55 | TK5133-ND 4.21 36.23 287.00 + —855.00 | 332PN-T1015Z 151/2GRN| .422uH | 50MHz | 80 |TK3006-ND 448 39.20 171.03 643.24 | E540SNA-15002 
3.9NH | 7.96MHz | 55 | TK5137-ND 4.21 36.23 287.00 855.00 | 332PN-T1019Z MC134 without Case 
7KMM Type 111/2 BRW] .451pH | 50MHz | 80 |TK3008-ND 448 39.20 171.03 643.24 | E540SN-11002 
0.15yH} 50.0MHz | 35 | TK3102-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1030Z 121/2 RED | .483uH | 50MHz | 80 |TK3009-ND 448 39.20 171.03 643.24 | E540SN-12002 
0.33uH} 50.0MHz | 50 | TK3104-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1034Z 141/2YEL | .603yH | 50MHz | 80 |TK3011-ND 4.48 39.20 171.03 643.24 | E540SN-14001 
0.68uH} 50.0MHz | 50 | TK3106-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1038Z 
3.3yH | 7.96MHz | 40 | TK3110-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1046Z Cut Tape T&R 
4.7H | 7.96MHz | 40 | TK3111-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1048Z Times iL Test | 0. |Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Toko 
a, | 88uH | 4.0MH2 | 85 | TK3115-ND 210 1890 168.00 777.00 | MF292CNS-T1082Z Calor | Name |e Freqa| Mint| Part Nos 1+. 10 100 | PartNo. 1,500 | Part No. 
0.18uH} 50.0MHz | 35 | TK3117-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1031Z MC152 Ferrite Core — Surface Mount 
0.27H} 50.0MHz | 50 | TK3118-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1033Z 
0.39uH| 50.0MHz | 50 | TK3119-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1035Z 1.1/2 WHT|.032WH}100MHz} 90 |TKS2700CT-ND 3.95 34.80 310.00 |TKS2700TR-ND 1580.00/M | E558CN-100020 
0.56uH} 50.0MHz | 50 | TK3120-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1037Z MC152 Air Core — Surface Mount 
1.2uH | 7.96MHz | 40 | TK3122-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1041Z 21/2 VIO |.046yH]100MHz| 100 |TKS2707CT-ND 1.48 13.04 98.78 |— — | E558HN-100097 
33.0H| 2.52MHz | 35 | TK3132-ND 5.61 50.40 383.00 1140.00 | F292CNS-T1058Z 41/2 YEL |.073yH|100MHz| 105 |TKS2709CT-ND 1.48 13.04 98.78 | TKS2709TR-ND 1580.00/M | E558HN-100099 
7KMM High Frequency Type 5 1/2 WHT|.091yH|100MHz|120 |TKS2710CT-ND 1.48 13.04 98.78 |— —|E558HN-100100 
0.10HH} 80.0MHz | 50 | TK3139-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1366Z MC152 Brass Core — Surface Mount 
A 0.15yH} 80.0MHz | 60 | TK3140-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1367Z 3 1/2 ORG |.048yH|100MHz| 56 |TKS2714CT-ND 3.95 34.80 310.00 |— — | E558AN-100042 
0.22uH} 80.0MHz | 60 | TK3141-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1368Z 5 1/2 WHT|.072yH|100MHz| 50 |TKS2716CT-ND 2.28 20.08 152.11 |— — | ES558AN-100044 
0.47pH} 50.0MHz | 60 | TK3143-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1370Z 6 1/2 BLU |.084yH)100MHz| 50 |TKS2717CT-ND 2.28 20.08 152.11 | — — | E558AN-100045 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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L(uH) | Q | Test | SRF | DCR 


JW. Miller 


4 45% (Min.) | Freq. | (MHz) | (Q) | 1, DC |Digi-Key Price Each J.W.Miller 
MAGNETIC S Fixed Inductors @1kHz | @50kHz | (kHz) | Min. | Max. | (mA) |Part No. 1 10 25 50 100|PartNo. 
A Bourns Company RL262 Series 
RL181S Series: Features: ¢ Ferrite shield for low radiation *High Q * High reliability, high efficiency 100 60 796 | 6.1 | 2.0 | 200 |M10030-ND 1.18 94 71 .59  .47 | RL262-101J-RC 
* Operating temperature: -55°C ~ 105°C Applications: * Switch mode power supplies * DC-DC converters 470 60 796 3.2 5.0 | 100 |M10031-ND 118 94 71 59 .47|RL262-471J-RC 
* Desktop, notebook computers, servers Digital TV, DVD, cable modems, DSS set-top boxes ¢ Battery 1500 80 252 1.8 | 11.0 | 50 |M10033-ND 1.18 94 71 59 47 | RL262-152J-RC 
chargers * Output chokes » EMI filters 2200 80 252 | 1.5 | 14.0 | 50 |M10034-ND 118 94 .71 59 .47|RL262-222J-RC 
RL187 Series: Features: * High Q * High reliability, high efficiency * Winding covered with shrink tubing 8200 80 252 | 0.6 | 45.0 | 30 JM10035-ND 1.18 94 .71 59  .47 | RL262-822J-RC 
* Operating temperature: -55°C ~ 105°C Applications: * Switch mode power supplies * DC-DC converters 70000 60 79.6 0.6 | 55.0) 20 |M10036-ND 1.18 94 74 59.47 | RL262-103J-RC 


* Desktop, notebook computers, servers «Digital TV, DVD, cable modems, DSS set-top boxes ¢ Battery 


chargers * Output chokes * EMI filters 15000 60 79.6 | 0.5 | 80.0 | 20 |M10037-ND 118 94 71 59 .47|RL262-153J-RC 


RL262 Series: Features: * High Q * High reliability, high efficiency »* Winding covered with shrink tubing BLo22 Serres: 
* Operating temperature: -55°C ~ 105°C Applications: * Switch mode power supplies * DC-DC converters 1.0 20 7.96 | 150 |0.013] 10 JM9975-ND 113 .90 68 57 .45|RL622-1ROK-RC 
* Desktop, notebook computers, servers ¢ Digital TV, DVD, cable modems, DSS set-top boxes * Battery 15 20 7.96 | 130 |0.016 | 8.5 |M9976-ND 113 .90 .68 .57 .45)RL622-1R5K-RC 
chargers * Output chokes * EMI filters 2.2 20 7.96 | 100 |0.021| 6.5 |M9977-ND 113 90 .68 57 .45 | RL622-2R2K-RC 
RL622 Series: Features: * High current capacity * Ferrite bobbin core »* Low core loss «High reliability, 3.3 20 7.96 | 79 |0.025] 5.5 JM9978-ND 113 .90 68 57 .45|RL622-3R3K-RC 
high efficiency * Winding covered with shrink tubing * Operating temperature: -55°C ~ 105°C Applications: 47 20 7.96 | 51 |0.030] 4.3 |M9979-ND 113 90 .68 57 .45|RL622-4R7K-RC 
* Switch mode power supplies *DC-DC converters * Desktop, notebook computers, servers ° Digital TV, 68 20 7.96 29 10.035| 37 IM9980-ND 113 00. 68 57 45 |RL622-6R8K-RC 
DVD, cable moderns; DSS aia boxes ¢ Gately chatgets . Output chokes * EMI filters a 10 50 250 14 10.045! 3.0 lmoggt-ND 143 ‘90 68 57 45 |RL622-100K-RC 
ce ee nt ee oasee as ctigemmm: | | 2 | so [252] 10 |noo| 27 wea 119 90 a7 ss |umaramc 
. : i nes ‘ 15 40 252) 12 | 0.056) 2.3 |M9983-ND 113 90 .68 57 .45 | RL622-150K-RC 

* Switch mode power supplies *DC-DC converters * Desktop, notebook computers, servers ¢ Digital TV, 

DVD, cable modems, DSS set-top boxes * Battery chargers * Output chokes ¢ EMI filters 18 40 2.52 11 [0.061 | 2.2 [M9984-ND 1.13 90 6857-45 | RL622-180K-RC 
RL824 Series: Features: * High current capacity ¢ Ferrite bobbin core »* Low core loss * High reliability, 22 40 2.52 9.2 0.070} 2.0 |M9985-ND 1.13 90 68 57.45 | RL622-220K-RC 
high efficiency * Winding covered with shrink tubing * Operating temperature: -55°C ~ 105°C Applications: 27 30 2.52 | 8.5 / 0.080} 1.7 |M9986-ND 1.13 .90 .68 57.45 | RL622-270K-RC 
* Switch mode power supplies *DC-DC converters * Desktop, notebook computers, servers » Digital TV, 33 30 2.52 | 7.8 | 0.090] 1.6 |M9987-ND 1.13 90 68 57 .45|RL622-330K-RC 
DVD, cable modems, DSS set-top boxes * Battery chargers * Output chokes ¢ EMI filters 39 30 2.52 | 69 | 0.10 | 1.5 |M9988-ND 113 .90 .68 .57 .45 | RL622-390K-RC 
47 30 252) 6.5 | 0.16 | 1.4 |M9989-ND 113 90 .68 57 .45 | RL622-470K-RC 
Bie Peres Pee ones nieoe sence 56 | 30 |252| 54 [ote | 13 |M9900-ND 113 90 68 57 45 |RL622-560K-RC 
68 30 252) 4.9 | 0.21 | 1.2 |M9991-ND 113 90 .68 57 45 | RL622-680K-RC 
82 30 252) 4.1 | 0.23 | 1.1 |M9992-ND 113 90 .68 57 45 | RL622-820K-RC 


100 20 0.796} 3.7 | 0.28 | 0.91 JM9993-ND 113 .90 68 57 .45|RL622-101K-RC 
120 20 0.796} 3.4 | 0.32 | 0.84 |M9994-ND 113 90 68 57 .45|RL622-121K-RC 
150 20 0.796) 3.2 | 0.37 | 0.75 JM9995-ND 113 90 68 57 .45|RL622-151K-RC 
180 20 0.796) 28 | 0.58 | 0.69 |M9996-ND 113 90 68 57 .45|RL622-181K-RC 
220 20 0.796) 2.7 | 0.65 | 0.64 |M9997-ND 113 90 68 57 .45|RL622-221K-RC 
270 20 0.796} 2.4 | 0.75 | 0.57 JM9998-ND 113 90 68 57 .45|RL622-271K-RC 
330 20 0.796} 2.3 | 0.85 | 0.54 |M9999-ND 113 .90 68 57 .45|RL622-331K-RC 


390 20 0.796) 21 1.0 | 0.48 |M10000-ND 1.13 90 .68 .57  .45 | RL622-391K-RC 


RL622 Series RL822 Series RL824 Series 470 20 0.796) 1.9 | 1.1 | 046 M10001-ND 113 .90 68 57 .45|RL622-471K-RC 
t 560 20 0.796) 1.8 | 1.4 | 0.41 )M10002-ND 113 90 68 57 .45|RL622-561K-RC 

680 20 0.796) 1.6 | 1.6 | 0.38 JM10003-ND 113 .90 68 57 .45|RL622-681K-RC 

T 820 20 0.796) 1.5 | 1.8 | 0.35 JM10004-ND 113 90 68 57 .45|RL622-821K-RC 


1000 50 0.252) 1.3 | 2.9 | 0.29 |M10005-ND 113 90 68 57 .45|RL622-102K-RC 
1200 50 0.252) 1.1 4.0 | 0.13 JM10006-ND 113 90 68 57 .45|RL622-122K-RC 
1500 20 0.252) 1.0 | 6.1 | 0.08 JM10007-ND 113 90 68 57 .45|RL622-152K-RC 


| 11.0 in 
8.5 we dia ji 1800 20 0.252) 1.0 | 6.4 | 0.08 JM10008-ND 113 90 68 57 .45 | RL622-182K-RC 
7 a = 


2200 20 0.252) 0.9 | 6.8 | 0.08 JM10009-ND 113 90 68 57 .45|RL622-222K-RC 
2700 20 0.252) 0.9 | 7.7 | 0.08 M10010-ND 113 90 68 57 .45|RL622-272K-RC 
3300 20 0.252) 0.7 | 9.0 | 0.08 M10011-ND 113 90 68 57 .45 | RL622-332K-RC 
3900 20 0.252) 0.6 | 14.0 | 0.08 JM10012-ND 113 90 68 57 .45|RL622-392K-RC 


5.0 


Tai) | 0) Test | SRF] DCR 4700 | 20 | 0.252) 0.5 | 16.0 | 0.05 Jm10013-ND 1.13 90 68 57 .45|RL622-472K-RC 
+5% | (Min.) | Freq. | (MHz) | (9) |1, DC |Digi-Key Price Each J.W.Miller 5600 20 0.252 | 0.4 | 18.0 | 0.05 |M10014-ND 1.13 90 68 57 .45|RL622-562K-RC 
@ttkHz | @S0kHz | (kHz) | Min. | Max. | (mA) |Part No. Yeates. 6800 | 20 [0.252] 04 | 19.0 |0.05 |M10015-ND 113 90 .68 57 .45|RL622-682K-RC 
RL181S Series 8200 20 0.252} 0.3 | 21.0 | 0.05 |M10016-ND 1.13 90 68 57 .45|RL622-822K-RC 
1500 70 — | 064) 40 | 70 IMt0065-ND 1.98 1.49 1.12 .99 .87/RL181S-152J-RC 10000 40 0.079} 0.3 | 25.0 | 0.05 |M10017-ND 1.13 90 .68 57 .45|RL622-103K-RC 
3300 100 — | 044 | 64 50 |M10066-ND 1.98 1.49 1.12 .99 .87/RL181S-332U-RC 15000 40 0.079} 0.2 | 37.0 | 0.04 |M10019-ND 1.13 90 .68 57 .45|RL622-153K-RC 
5600 100 — | 035 | 84 | 40 |mtooes-ND 1.98 1.49 1.12 .99 .87/RL181S-562J-RC 18000 30 0.079} 0.2 | 40.0 | 0.04 |M10020-ND 1.13 90 68 57 .45|RL622-183K-RC 
tooo0 | 100 | — | 025 | 421) 25 Itoo7o-ND 1.98 149 1412 99 .87/RL181$-103u-RC 22000 | 30 |0079| 04 | 56.0 | 0.03 |m10021-ND 113 90 68 57 .45|RL622-223K-RC 
15000 | 100 | — | 022 | 150 22 IMio071-ND 4.98 149 142 99 .87/RL181S-15au-RC 39000 | 30 | 0.079) 0.1 | 80.0 | 0.03 |Mt10024-ND 113 90 68 57 .45|RL622-393K-RC 
tooo [100 [=] ose [7.0] a1 futoorend 198 149 112 s0 a7 |ALHBISTeOPAC] | |S | > oars] at |1350| 002 MONOND 113 90 68 57 as AlazeseOKRC 
33000 100 — | O16 | 26.0) 17 Bag 128 149 112 8887 /RL1818-8331-R6 68000 20 0.079} 0.1 | 150.0 | 0.02 |M10027-ND 1.13 90 .68 57 .45|RL622-683K-RC 
39000 100 — | 0.12 | 45.0 | 15 |M10075-ND 1.98 1.49 112 .99  .87 | RL181S-393J-RC 
47000 400 — | 012 | 52.0) 13 |mto076-ND 1.98 149 412 99 .87/RL181S-473u-RC 82000 20 0.079} 0.1 | 212.0 | 0.02 |M10028-ND 1.13 90 68 57 .45|RL622-823K-RC 
jooo00 100 — | 009 | 8201 9 |Mioo77-ND 1.98 149 1.12 99 .87/RL181S-104J-RC 100000 20 0.025 | 0.1 | 235.0 | 0.02 |M10029-ND 1.13 90 68 57 .45|RL622-104K-RC 
120000] 100 | — | 009 | 97 | 8 |mio078-ND 198 149 112 99 .87|RL181S-124J-RC Lecdaiathedadbac 
RL187 Series 47 | — | — | 51 [0.030] 2.27 |Mgg59-ND 118 94 71 59 47 | RL822-4R7K-RC 
10 _ — 14 | 0.045] 1.96 |M9960-ND 1.18 94 71 59  .47 | RL822-100K-RC 
100 80 796 5.3 2.0 | 200 JM10038-ND 1.18 94 .71  .59  .47)RL187-101J-RC 15 = = 42 |0.058| 4.75 Imoget-ND 1.18 494 71 +5947 |RL822-150K-RC 
150 80 796 | 38 2.0 | 200 JM10039-ND 1.18 94 .71  .59  .47)RL187-151J-RC 47 = = 65 | 0.17 | 0.79 Imo963-ND 1.18 94 71 .59  .47|RL822-470K-RC 
220 80 796 | 2.9 3.0 | 200 JM10040-ND 1.18 94 .71 59  .47 |RL187-221J-RC 56 = ous 54 | 0.20) 0.76 |M9964-ND 118 94 71 59  .47|RL822-560K-RC 
se |e |e | i [49 [am pmo ie am a fureure| | pS ar fa fo mae 
470 _ _ 1.9 | 1.37 | 0.25 |M9970-ND 1.18 94 71 59  .47 | RL822-471K-RC 
470 | 80 | 796 | 19 | 4.0 | 200 |m10043-ND 118 94 71 59 47 |RL187-471U-RC 560 | — | — | 18 1153 |023 \mog71-ND 148 94 71 59 47 | RL822-561K-RC 
560 80 796 | 1.7 | 4.0 | 200 )M10044-ND 1.18 94 71 59  .47|RL187-561J-RC 680 _ =, 1.6 | 2.00 | 0.21 |M9972-ND 1.18 94 4.71 59 .47|RL822-681K-RC 
820 80 796 14 6.0 | 200 |M10046-ND 1.18 .94 71 59  .47|RL187-821J-RC 820 _ =. 1.5 | 2.70 | 0.18 JM9973-ND 118 .94 .71 59  .47|RL822-821K-RC 
1200 90 252 1.2 9.0 | 150 )M10048-ND 1.18 94 71 59  .47 |RL187-122J-RC 1000 _— _ 1.3 | 2.96 | 0.16 JM9974-ND 118 94 71 .59 .47|RL822-102K-RC 
1500 | 90 | 252] 1.1 | 9.0 | 150 |Mtoo49-ND 118 94 71 59 .47|RL187-152J-RC RL824 Series 
5600 | 90 | 252] 05 | 18 | 50 |Mi0055-ND 118 94 71 59 .47/RL187-562J-RC 15 — |] — ] 2 ]o065]193 Iwg944-ND 130 98 74 65 57|RL824-150K-RC 
6800 | 90 | 252) 05 | 26 | 50 JM10056-ND 1.18 94 .71 59 .47|RL187-682J-RC to | — | — | 28 | 018 | 4.02 IMoo4e-ND 130 98 74 65 .57|RL824-101K-RC 
8200 90 252 0.4 26 50 |M10057-ND 1.18 .94 .71  .59  .47|RL187-822J-RC 120 = i 26 | 0.19 | 0.94 |M9947-ND 1.30 98 .74 .65  .57|RL824-121K-RC 
15000 100 79.6 | 0.4 60 40 |M10059-ND 1.18 94 71 59  .47 |RL187-153J-RC 220 — = 1.9 | 0.28 | 0.82 JM9949-ND 130 .98 .74 65  .57|RL824-221K-RC 
18000 100 79.6 | 0.3 60 30 |M10060-ND 1.18 94 71 59  .47 | RL187-183J-RC 330 _ —_ 1.5 | 0.50 | 0.56 |M9950-ND 1.30 98 74 .65 .57|RL824-331K-RC 
22000 100 79.6 | 0.3 80 30 |M10061-ND 1.18 94 71 59  .47 | RL187-223J-RC 390 _ _ 1.4 | 0.56 | 0.52 |M9951-ND 1.30 98 .74 .65  .57 | RL824-391K-RC 
27000 100 79.6 | 0.3 80 30 |M10062-ND 1.18 .94 71 59  .47 |RL187-273J-RC 680 _— _ 1.1 | 0.79 | 0.44 |M9953-ND 1.30 98 .74 65  .57 | RL824-681K-RC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1470 (71083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


JW. Miller Surface Mount Chip Inductors 


MAGNETIC S 


‘ABourns Company. M1812 and PM1210 Series 


PM1812 Series q PM1210 Series 


+ 3.2 + 
a 


Test Frequency | SRF (MHz) | DCR (0) Ide Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel J.W.Miller 
L (uH) Q Min. (MHz) Max. Max. (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 


PM1812 Series 10% 


0.10 28.00 25.20 300.00 0.18 800.00 M8526CT-ND 45 A 34 M8526TR-ND 500 66.75 | PM1812-R10K-RC 


PM1812 Series 5% 


1.00 50.00 7.96 100.00 0.50 450.00 M8527CT-ND 45 A 34 M8527TR-ND 500 66.75 | PM1812-1ROJ-RC 
3.30 50.00 7.96 45.00 0.80 355.00 M8530CT-ND 45 AN 34 M8530TR-ND 500 66.75 | PM1812-3R3J-RC 
10.00 50.00 2.52 20.00 1.60 250.00 M8531CT-ND 45 A 34 M8531TR-ND 500 66.75 | PM1812-100J-RC 
12.00 50.00 2.52 18.00 2.00 225.00 M8532CT-ND 45 A 34 M8532TR-ND 500 66.75 | PM1812-120J-RC 
1000.00 30.00 0.796 2.00 2.00 40.00 M8539CT-ND 45 A 34 M8539TR-ND 500 66.75 | PM1812-102J-RC 


PM1210 Series 5% 


1.00 28.00 7.96 120.00 0.70 400.00 M8540CT-ND 45 A 34 M8540TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-1ROJ-RC 
1.50 28.00 7.96 85.00 0.85 370.00 M8541CT-ND 45 A 34 M8541TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-1R5J-RC 
2.20 30.00 7.96 75.00 1.00 320.00 M8542CT-ND 45 A 34 M8542TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-2R2J-RC 
4.70 30.00 7.96 50.00 1.70 220.00 M8543CT-ND 45 AN 34 M8543TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-4R7J-RC 
5.60 30.00 7.96 47.00 1.80 200.00 M8544CT-ND 45 A 34 M8544TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-5R6J-RC 
10.00 30.00 2.52 36.00 2.50 150.00 M8545CT-ND 45 AN 34 M8545TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-100J-RC 
12.00 30.00 2.52 33.00 2.80 140.00 M8546CT-ND 45 A 34 M8546TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-120J-RC 
15.00 30.00 2.52 30.00 3.20 130.00 M8547CT-ND 45 A 34 M8547TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-150J-RC 
33.00 30.00 2.52 17.00 5.60 70.00 M8548CT-ND 45 AN 34 M8548TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-330J-RC 
47.00 30.00 2.52 15.00 7.00 60.00 M8549CT-ND 45 AN 34 M8549TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-470J-RC 
68.00 30.00 2.52 12.00 9.00 50.00 M8550CT-ND 45 A 34 M8550TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-680J-RC 
82.00 30.00 2.52 11.00 10.00 45.00 M8551CT-ND 45 Al 34 = = — | PM1210-820J-RC 
100.00 20.00 0.796 10.00 10.00 40.00 M8552CT-ND 45 A 34 M8552TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-101J-RC 
120.00 20.00 0.796 10.00 11.00 70.00 M8553CT-ND 45 A 34 M8553TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-121J-RC 
150.00 20.00 0.796 8.00 15.00 65.00 M8554CT-ND 45 A 34 M8554TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-151J-RC 
180.00 20.00 0.796 7.00 17.00 60.00 M8555CT-ND 45 AN 34 M8555TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-181J-RC 
220.00 20.00 0.796 7.00 21.00 50.00 M8556CT-ND 45 A 34 M8556TR-ND 2,000 133.50/M | PM1210-221J-RC 


Surface Mount High Power Inductors 
PM7232S, PM12639S, PM12645S, PM12651S, PM13560S and PM13666S Series 


Features: 


¢ldeal for very high current DC/DC converter 
output inductors 


¢ Magnetically shielded for low radiation 


¢ High saturation current 


¢ Low DC resistance 


* Low Profile 


¢ Test Frequency: 100kHz 


Pad Layout for both. 


* Operating Temperature: -40°C ~150°C 


L (uH) DCR Irated Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel J.W.Miller 
+20% O Max. (A) A B c D zt iF G H Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — PM7232S Series 
0.10 | 0.0011 22 72 66 32 35 13 30 40 7.5 | M8494CT-ND 2.41 2.20 1.64 M8494TR-ND 1,500 1020.00/M | PM7232S-R10M-RC 
0.22 | 0.0017 17 72 66 32 35 13 30 40 7.5 | M8495CT-ND 241 2.20 1.64 M8495TR-ND 1,500 1020.00/M | PM7232S-R22M-RC 
0.47 | 0.0030 15 72 66 32 35 13 30 40 7.5 | M8496CT-ND 241 2.20 1.64 M8496TR-ND 1,500 1020.00/M | PM7232S-R47M-RC 
0.72 | 0.0080 125 |72 66 32 35 13 30 40 7.5 | M8497CT-ND 2.41 2.20 1.64 M8497TR-ND 1,500 1020.00/M | PM7232S-R72M-RC 
15 0.0095 9 72 66 32 35 13 30 40 7.5 | M8498CT-ND 2.41 2.20 1.64 M8498TR-ND 1,500 1020.00/M | PM7232S-1R5M-RC 
Fig. 1 — PM12639S Series 
0.67 | 0.0014 23 126 126 39 58 24 60 65 13.0 | M8105CT-ND 3.12 2.84 2.12 _ _ — | PM12639S-R67M-RC 
1.2 0.0028 185 |126 126 39 58 24 60 65 13.0 | M8106CT-ND 3.12 2.84 2.12 M8106TR-ND 800 1056.00 | PM12639S-1R2M-RC 
Fig. 1 — PM12645S Series 
1.2 0.0018 24 126 126 45 58 24 60 65 13.0 | M8107CT-ND 2.54 2.31 1.72 M8107TR-ND 800 858.00 | PM12645S-1R2M-RC 
27 0.0044 15 126 126 45 58 24 60 65 13.0 | M8109CT-ND 2.54 2.31 1.72 M8109TR-ND 800 858.00 | PM12645S-2R7M-RC 
Fig. 1 — PM12651S Series 
47 0.0072 12 12.6 126 51 58 24 60 65 13.0 | M8500CT-ND 2.54 2.31 1.72 M8500TR-ND 800 858.00 | PM12645S-4R7M-RC 
Fig. 1 — PM13560S Series 
10 0.0149 75 13.0 126 56 58 24 64 65 13.4 | M8501CT-ND 2.59 2.36 1.76 M8501TR-ND 500 547.50 | PM13560S-6ROM-RC 
10 0.0149 75 13.0 126 56 58 24 64 65 13.4 | M8502CT-ND 2.59 2.36 1.76 M8502TR-ND 500 547.50 | PM13560S-100M-RC 
Fig. 2 — PM13666S Series 
1.0 0.0012 25 13.6 126 66 24 35 5.3 5.0 14.7 | M8499CT-ND 2.59 2.36 1.76 M8499TR-ND 500 547.50 | PM13666S-1ROM-RC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1471 


Surface Mount Power Inductors 
PM3316 Series 


JW Miller Surface Mount 


44extt1<s Chip Inductors 


A Bourns Company 


Features: * Ceramic Core, Wire Wound for Superior Reliability * High Self-Resonant Frequency * Flat Top 


Surface for Automated Pick and Place 


PM0603 Series PM0805 Series PM1008 Series 
f ~1.78- 2.794 
1.12 
t 
k—1.80— 
L R, de Cut Tape T&R* 
+20% | Max. | |, sat.|1,rms| Digi-Key Price Each Pricing |J.W.Miller 
(uH) io} Amp | Amp | Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1.0 | 0.009) 90 | 68 | M8557CT-ND 1.20 1.08  .90| 180.00 |PM3316-1ROM-RC 
1.5 |0.010) 80 | 64 | Me5s8CT-ND 1.20 1.08 .90| 180.00 |PM3316-1R5M-RC 
22 |0.012| 7.0 | 61 | M8559CT-ND 1.20 1.08  .90| 180.00 |PM3316-2R2M-RC 
47 |0.018} 5.4 | 4.8 | M8561CT-ND 1.20 1.08  .90| 180.00 |PM3316-4R7M-RC 
L Test) Ryde | Ide Cut Tape T&R* 33 | 010 | 20 | 21 | M8566CT-ND 1.20 1.08 90} 180.00 |PM3316-330M-RC 
L Q | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Pricing | J.W.Miller 
(nH)| Tol. |Min.) MHz | © | mA | PartNo. 14 10 100/ 3,000 | PartNo. 68 | 020 | 14 | 1.5 | M8s568CT-ND 1.20 1.08  .90| 180.00 |PM3316-680M-RC 
PMO0603 Series joo | 0.28 | 12 | 1.3 | Mas69cT-ND 1.20 1.08 .90| 180.00 |PM3316-101M-RC 
3.9 |0.3nH] 22] 250 | 0.08] 700 | M8489CT-ND 39 36 ©—.30] + 117.00/M| PIM0603-3N9-RC 150 | 0.40 | 1.0 ) 1.0 | M8570CT-ND 1.20 1.08 = 90) 180.00 |PM3316-151M-RC 
10 | +5% | 30| 250 | 0.15) 700 | M8484cT-ND 39 36 30] + 117.00/M| PMo603-10NJ-RC 330 | 1.02 | 0.6 | 0.6 | m8572CT-ND 1.20 1.08  .90| 180.00 |PM3316-331M-RC 
18 | 5% | 35} 250 | 0.17 | 700 | M8485CT-ND 39° 36.30} = 117.00/M| PM0603-18NJ-RC 470 1.27 | 05 | 0.5 | M8573CT-ND 1.20 1.08 90 180.00 |PM3316-471M-RC 
27 | +5% | 40 | 250 | 0.23] 700 | Ma4g6cT-ND 39 36 ©.30| —117.00/M| PMo603-27NJ-RC ‘ _ er 
33 | +5% | 43 | 250 | 0.23 | 600 | ma487CT-ND 39.36 _.30| _117.00/M| PM0603-33NJ-RC 1000 | $00 | 03 | 03 (EMBs ey PEG AGS 300 PMAS TOL GEM :AG 
39 | +5% | 43] 250 | 0.25) 600 | M8488CT-ND 39° 36 = .30| = 117.00/M| PM0603-39NJ-RC * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
47 | +5% | 40 | 200 | 0.28 | 600 | Me4gocT-ND 39 36 30] + 117.00/M| PM0603-47NJ-RC 
82 | +5% | 35 | 150 | 0.54] 400 | ma491CT-ND 39 36 ©.30| + 117.00/M| PMo603-82NJ-RC 
120| +5% | 35 | 150 | 0.65 | 300 | M8493CT-ND 39.36 —.30| _117.00/M|PM0603-R12J-RC Surface Mount Power Inductors 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. PM3340 Ss . 
eries 
LTest | R,dce | Ide Cut Tape T&R* 
Tol.| Q | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Pricing | J.W.Miller 
L | % |Min.) MHz | | mA | PartNo. 110 100/ 2,000 _|Part No. 
PM0805 Series 
6.8nH | 20] 50 | 250 | 0.11 | 600 |Ms452cT-ND 40 36 ~— 30 120.00/M| PMO0805-6N8M-RG 
8.2nH | 20] 50} 250 | 0.12 | 600 |M8453CT-ND 40 36 30) 120.00/M | PMo805-8N2M-RC 
12nH | 20] 50} 250 | 0.15 | 600 |M8454CT-ND 40 36 = .30| 120.00/M | PMO805-12NM-RG 
22nH | 20 | 55 | 250 | 0.22 | 500 |M8455CT-ND 40 36 ~—-.30 120.00/M| PMo0805-22NM-RG 
27nH | 20 | 55 | 250 | 0.25 | 500 |M8456CT-ND 40.36 30} _120.00/M | PMO805-27NM-RG 
33nH | 20] 60 | 250 | 0.27] 500 |Ms457CT-ND 40.36 30) 120.00/M| PM0805-33NM-RC 
39nH | 20] 60 | 250 | 0.29} 500 |M8458CT-ND 40 36 30 120.00/M| PM0805-39NM-RG 
47nH | 20] 60 | 200 | 0.31 | 500 |M8459CT-ND 40 36 30) 120.00/M| PMO805-47NM-RG 
.056uH} 10 | 60) 200 | 0.34) 500 |ma46ocT-ND 40 36 = 30 + 120.00/M | PMO805-56NK-RC = 
068uH| 10 | 60 | 200 | 0.38) 500 |M8461CT-ND 40 36 30) 120.00/M/| PMO0805-68NK-RC a sles ee lh ae eee uae Ae 
+20 | 
0s2uH} 10 | 65 | 150 | 0.42 | 400 |Me4e2cT-ND 40 36 .30| 120.00/M|PM0805-82NK-RC faint pice Pe Bete i Be sn mee Bening or 
40H} 10} 65) 150 | 0.46) 400 |ma463cT-ND 40 36 ~— 30 120.00/M | PMO805-R10K-RC u P P : : 
12H} 10} 50) 150 | 0.51] 400 |me464cT-ND 40 36 ~—-.30  120.00/M| PMO0805-R12K-RC jo | 0033] 80 | 35 | meseact-No 175 158 132 418.13 |PM3340-100M-RC 
22H | 10 | 50 | 100 | 0.70 | 400 | mad66cT-ND 40.36 30 _120.00/M | PMO0805-R22K-RC is | oo! 70 | 30 (anes fee” ieee yas 4 jades| Bhicada- de0RRe 
Aria ea ae ee ee a Ser es 22 | 0.054] 55 | 25 | MB585CT-ND 175 158 132] 118.13 /PM3340-220M-RC 
i 50] 5 ; 7CT- : 4 . = -1 8NM- : anon 
27nH | 20] 55 | 50 | 0.13 | 1000 |M8469CT-ND 40 36 = 30) 120.00/M| PM1008-27NM-RG 33) 0.08 | 40 | 20 Ee 175 168" 182 TITS: | PMSS40 30M RG 
68nH | 10] 65 | 50 | 0.20] 1000 | mg470CT-ND 40 36.30) 120.00/M|PM1008-68NK-RC 47_| 01 | 38 | 1.6 | M8587CT-ND 1.75 1.58 1.32 118.13 | PM3340-470M-RC 
82nH | 10] 60 | 50 | 0.22 | 1000 |M8471CT-ND 40 36 30 120.00/M| PM1008-82NK-RC 6s. | o17 | 30 | 142 | maseacT-ND 175 158 132 118.13 |PM3340-680M-RC 
33uH | 10} 45) 25 | 1.05 | 450 |ma472cT-ND 40 36 30 120.00/M | PM1008-R33K-RC 100 | 02 | 5 | 12. [neem joy Age Gao sae (3 BUSSAOTIM RE 
47H] 10; 45] 25 | 1.19] 470 |Me473cT-ND 40 36 30 — |PM1008-R47K-RC . . . : : . . 
68H} 10| 45) 25 | 1.47] 400 |me474cT-ND 40.36 ~©—.30|_ 120.00/M| PM1008-R68K-RC 150 | 0.34 ) 2.0 | 0.9 | M8590CT-ND 175 1.58 1.32 118.13 | PM3340-151M-RC 
82H} 10} 45) 25 | 1.61] 400 |Mma475cT-ND 40 36 ~—.30 120.00/M | PM1008-R82K-RC 220 | 044 | 1.6 | 07 | M8S9ICT-ND 1.75 158 1.32 118.13 | PM3340-221M-RC 
1.0HH | 10 | 35 | 25 | 1.75 | 370 | M8476CT-ND A036 = -.30) == 120.00/M | PM1008-1 ROK-RC 330 07 12 | 06 M8592CT-ND 1.75 158 1.32 418.13 |PM3340-331M-RC 
4.2uH | 10 | 35 | 7.9 | 2.00] 340 |me477cT-ND 40.36 30 120.00/M | PM1008-1R2K-RC 400 | 20 | 08 | 01 |More aye sacar. 4iae ig i Pudaaag GANG 
1.5uH| 10 | 28 | 7.9 | 230] 330 |M8478CT-ND 40 36 30] 120.00/M|PM1008-1R5K-RC : : : : : : : 
1.8uH} 10} 28) 7.9 | 260] 300 |ma479cT-ND 40.36 = 30 120.00/M | PM1008-1R8K-RC * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
2.2uH | 10 | 28 | 7.9 | 2.80 | 290 |Ms480cT-ND 40 36 = —.30| 120.00/M| PM1008-2R2K-RC 
27H | 10] 22} 7.9 | 3.20] 290 |M8481CT-ND 40 36 ~—.30| 120.00/M| PM1008-2R7K-RC 
3.3uH | 10] 22 | 7.9 | 3.40| 290 |M84g2CT-ND 40 36 = .30| 120.00/M | PM1008-3R3K-RC 
47H] 10] 20| 7.9 | 4.00| 260 |Me4sscT-ND  .40-~=«.36_-—«.30|_-120.00/M|PM1008-4R7K-RC Su rface Mount Power Inductors 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Surface Mount Power Inductors 


PM3308 Series 


PM5022 Series 


[E R, de Cut Tape T&R* 
+20% | Max. | I, sat.) I, rms Digi-Key Price Each Pricing | J.W.Miller 
(uH) a Amp | Amp Part No. il 10 100 250 Part No. 

EP GEE tiaras T&R* 5.6 | 0.022} 12] 5.3 | M8594CT-ND 1.35 1.22 1.02 101.25 | PM5022-5R6M-RC 
#20% | Max. | 1, sat. | I,rms | Digi-Key Price Each Pricing | J.W.Miller 10 | 0.032) 10] 4.3 | M8597CT-ND 1.35 1.22 1.02 101.25 | PM5022-100M-RC 
wh on ane ame ee re as + ae “ we Se CON ¥ 6s | 013 | 35] 23 | maso2cT-No 135 1.22 1.02} 101.25] PMs022-s80M-RC 

k i i 576CT- 7 5 ; 510. -100M- 

oo | 023 | 16 13 Mas77CT-ND 170 153 128 510.00 | PM3308-220M-RC 100 | 019) 3.0] 1.8 | M8603CT-ND 1.35 1.22 1.02 101.25 | PM5022-101M-RC 
33 | 0.30 | 1.4 1 M8578CT-ND 1.70 1.53 1.28 510.00 | PM3308-330M-RC 220 | 0.38 | 24] 1.2 | M8605CT-ND 1.35 1.22 1.02 101.25] PM5022-221M-RC 
47 | 0.39 | 1.0 0.8 M8579CT-ND 1.70 «1.53 1.28 510.00 | PM3308-470M-RC 
ea | ose | 09 07 MassOCT-ND 170 153 © 128 510.00 | PM3308-680M-RC 470 | 0.85 | 1.4] 0.82 | M8607CT-ND 1.35 1.22 1.02 101.25 | PM5022-471M-RC 
330 o7 04 03 M8581CT-ND 1.70 1.53 1.28 510.00 | PM3308-331M-RC 680 112 1.2} 0.72 M8608CT-ND 1.35 1.22 = 1.02 101.25) PM5022-681M-RC 
470 | 40 | 03 0.2 M8582CT-ND 170 153 1.28 510.00 | PM3308-471M-RC 1000 | _ 1.8 | 1.0| 0.56 | M8609CT-ND 1.35 1.22 1.02 101.25 | PM5022-102M-RC 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


1472 (1083) 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


es 
Max. Cut Tape T&R* 
JW. Miller Surface Mount L |Tol.| Test | DCR | Rated!| Digi-Key Price Each Pricing | J.W.Miller 
pe H)} % | Freq. Q | Amps | Part No. 1 10 100 500 Part No. 
wer In tor L. 
A Bourns Company owe ductors 27 | 20]25MHz| 0.10] 1.32 | ms43ecT-ND 147 1.33 1.11] 220.50] PM105SB-270M-RC 
PM10s5e 33 | 15 |25mMHz| 0.11) 1.16 | Ms439cT-ND 147 133 1.11] 220.50| PM105SB-330L-RC 
47 | 15|25MHz| 0.14) 1.00 | ms44tcT-ND 147 133 1.11] 198.00| PM105SB-470L-RC 
82 | 15 |2.5MHz| 0.28) 0.79 | ms443cT-ND 147 133 1.11] —220.50| PM105SB-820L-RC 
100} 10} 1kHz | 0.34] 0.72 | meaa4cT-ND 147 1.83 1.11] 220.50) PM105SB-101K-RC 
120/10] 1kHz | 037] 0.63 | mea4scT-ND 147133001. —| Pimi05sB-121K-RC 
150/10] 1kHz | 0.51] 0.55 | Med46cT-ND 1.47 1.33 1.11] 220.50] PM105SB-151K-RC 
330/10] 1kHz | 1.20] 0.37 | MedsocT-ND 147 1.33 1.11] 220.50) PM105SB-331K-RC 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Terminal 
Dimensions 


Surface Mount High Current Toroid 
Inductors — PM2110 and PM2120 Series 


Dimensions (mm) 
Series A B Cc D Typ. E Typ. F Typ. 
PM43 4.0403 45403 3.2403 45 4.0 12 
PM54 5.2403 5.8403 45403 5.8 52 13 
PM105 9.0 +04 10.004 5.4+04 10.0 95 25 
PM105/SB 9.2404 10.0+0.4 5.0+0.5 10.0 95 25 
L(uH) | DCR | Dim. 
Max. Cut Tape T&R* L (WH) Ide +#20% (0) A(mm) Digi-Key Price Each J.W.Miller 
L |Tol.| Test | DCR |Rated!) Digi-Key Price Each Pricing | J.W.Miller @tkHz| (A) | @Rated! | Max. | Max. Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
(HH)| % | Freq. Q | Amps | Part No. 1 10 100 1,500 Part No. PM2110 Series 20% 
PM43 Series 1.00 | 2270} 080 | 000] 14.48 | me754-nD 273 205 1.82 | PM2110-1ROM-RC 
10 | 20 |2.5MHz) 0.182] 1.04 | M8s03CT-ND 1.45 1.31 1.09] 435.00/M/) PM43-100M-RC 5.60 | 13.70 | 3.90 | 0.01 | 14.48 | M8755-ND 2.73 2.05 1.82 | PM2110-SR6M-RC 
22 | 20 |2.5MHz| 0.378] 0.68 | M8506CT-ND 1.45 1.31 1.09) 435.00/M| PM43-220M-RC PM2110 Series 10% 
33 | 10 |2.5MHz|0.540) 0.56 | M8507CT-ND 145 1.31 1.09) 435.00/M| PM43-330K-RC 10.00 | 11.70 6.50 0.01 | 14.48 M8756-ND 273 2.05 1.82 | PM2110-100K-RC 
56 | 10 |2.5MHz)0.937| 0.42 | MssogcT-ND 145 1.31 1.09] 435.00/M| PIM43-560K-RC 12.00 | 17:30) 7.60 | 0.01) 14.48 IMB ZSGNE 273 2.05, 1.82 | PM2110-120K-RC 
15.00 | 10.70} 920 | 0.01 | 1448 | M8758-ND 273 205 1.82 | PM2110-150K-RC 
68 | 10 |2.5MHz| 1.117] 0.37 | M8510CT-ND 145 1.31 1.09] 435.00/M| PM43-680K-RC ta00 | 1020 | 4070 | o01| 1443 [eens pia; + SOE 01-80. PMOTAG-IBOIGRC 
PM54 Series 22.00 | 9.70 | 1270 | 0.01 | 1448 | M8760-ND 273 205 1.82 | PM2110-220K-RC 
10 | 20 ]2.5MHz| 0.10 | 1.44 | M8511CT-ND 1.45 1.31 1.09) 435.00/M| PM54-100M-RC 27.00 | 8.20 16.00 | 0.01) 13.72 | M8761-ND 273 2.05 1.82 | PM2110-270K-RC 
33.00 | 7.00 | 2010 | 0.02] 13.21 | Ms762-ND 273 205 1.82 | PM2110-330K-RC 
12 | 20 |2.5MHz| 0.12 | 1.40 | M8s13cT-ND 145 1.31 1.09) 435.00/M| PM54-120M-RC so00 | 620 | 2320 | coo) 1675 lees sae dip “i a5 | PHBIIE QO AG 
18 | 20 |2.5MHz| 0.15 | 1.23 | M85t6cT-ND 145 1.31 1.09) 435.00/M| PM54-180M-RC 4700 | 650 | 2720 | 002 | 1575 |MMereaND 7a; D0: “4 -a0" l PMDTADATOICRG 
22 | 20 |2.5MHz| 0.18 | 1.11 | M8518CT-ND 145 1.31 1.09) 435.00/m| PM54-220M-RC 56.00 | 620 | 31.60 | 0.02 | 15.75 | M8765-ND 273 2.05 1.82 | PM2110-560K-RC 
27 | 20 |2.5MHz| 0.20 | 0.97 | M8520CT-ND 145 1.31 1.09) 435.00/m| PM54-270M-RC eao0 | 590 | 3740 | 003 | 4675 IRNRenn D978 Ds: 1'304| PMOIAOERBOICRE 
33 | 15 |2.5MHz| 0.23) 0.88 | M8521CT-ND 1.45 1.31 1.09) 435.00/M| PM54-330L-RC 100.00 | 5.40 51.40 | 0.03 ) 15.75 M8767-ND 2.73 2.05 1.82 | PM2110-101K-RC 
39 | 15 |2.5MHz| 0.32 | 0.80 | ms522CT-ND 145 1.31 1.09] 435.00/M| PMS4-390L-RC 180.00) 4.30 | 7.30 0.05 | 14.99 eee 273 2.05 1.82 | PM2110-151K-RC 
180.00 | 370 | 9630 | 0.07 | 13.46 | Ms769-ND 273 205 1.82 | PM2110-181K-RC 
47°) 16 /2.6MHz) 0.37 | 0.72 Seo er 1.45 4.31 1.08) 435.00/M) PM54-470L-RC 220.00 | 350 | 11380 | 0.07 | 15.24 | Me770-ND 273 205 1.82 | pM2110-221K-RC 
68 | 10 /2.5MHz| 0.46 | 0.61 | M8524CT-ND 145 1.31 1.09) 435.00/M| PM54-680K-RC 
270.00 | 340 | 13490 | 0.08 | 15.24 | Ms771-ND 273 205 1.82 | PM2110-271K-RC 
82 | 10 /2.5MHz| 0.60 | 0.58 | M8525CT-ND 145 1.31 1.09) 435.00/M| PM54-820K-RC 330.00 | 390. | 15050 | 009 | 1824 IeeeenNn oa 508.4 ao. | PMBTAGaaTICRG 
100) 10| 1kHz | 0.70) o52 | me512cT-ND 145 1.31 1.09) 435.00/M| PM54-101K-RC 390.00 | 310 | 182.90 | 0.10 | 15.24 | M8773-ND 2.73 2.05 1.82 | PM2110-391K-RC 
450/10) 1kHz | 4.10) 0.40 | M8515CT-ND 145 1.81 1.09] 435.00/M] PMS54-151K-RC 470.00 | 2.60 ) 230.40 | 0.13 | 1448 ee D 2.73 2.05 1.82 | PM2110-471K-RG 
40/401 tite (108 | 033 fie. adi 0. 54 Oat ade Oona PUERCO 820.00 | 2.00 | 39410 | 0.22 | 15.24 | Ms775-ND 273 205 1.82 | PM2110-821K-RC 
Z| 1. ; BASE ow ; sepia lima 1000.00} 1.90 | 463.70 | 0.24) 15.24 | ma776-ND 273 2.05 1.82 | PM2110-102K-RC 
220) 10| 1kHz | 1.57 | 0.35 | m8519CT-ND 145 1.31 1.09) 435.00/M| PM54-221K-RC 
PM2120 Series 20% 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 2.20 | 19.70 1.80 0.00 | 20.83 | M8777-ND 3.30 248 2.20 | PM2120-2R2M-RC 
470 | 1660 | 3.70 | 0.01 | 20.83 | Ms778-ND 3.30 248 2.20 | PM2120-4R7M-RC 
Max. Cut Tape T&R* 
hen! wea Iitealeennl| omen maa matty | MTU Te 5.60 | 1560 | 420 | 0.01 | 20.83 | ms779-ND 3.30 248 2.20 | PM2120-5R6M-RC 
ut] %| Fren | | Amps | PartNo. 4 Sar aieadl Gear Wee t 6.80 | 1470 | 500 | 0.01 | 20.83 | Ms780-ND 3.30 248 2.20 | PM2120-6R8M-RC 
PM105 Series PM2120 Series 10% 
15 | 20 lzemuz) 00s) por [NRG og, ito -1as! <onsnn pMTOSHEDMAG 10.00 | 13.90 | 7.20 | 0.01 | 2083 | Ms781-ND 3.30 248 2.20 | PM2120-100K-RC 
5 -SMHZ/ 0. oe ; : ’ / i S=150M: 12.00 | 12.70) 8.30 | 0.01) 2083 | ma7e2-ND 3.30 248 2.20 | PM2120-120K-RC 
39 ) 20|}2.5MHz| 0.14] 1.37 | M8417CT-ND 190 1.71 1.43 | 285.00} PM105-390M-RC 45.00 | 12.20 40.20 0.01 | 20.83 M8783-ND 3.30 2.48 2.20 | PM2120-150K-RC 
47 | 10) 2.5MHz| 0.17) 1.28 | M8418CT-ND 190 1.71 1.43] 285.00) PM105-470K-RC 18.00 | 11.80 | 12.00 | 0.01 | 20.83 | M8784-ND 3.30 2.48 2.20 | PM2120-180K-RC 
82 | 10) 2.5MHz| 0.25] 1.00 | me421cT-ND 1.90 1.71 1.43] 285.00 | PIM105-820K-RC 22.00 | 11-00 | 1420) | 0.01 | 20.88 ERE BAR ed. EM EONS 
400/10) 1kHz | 0.35] 0.97 | Mme422cT-ND 4.90 1.71 1.43) 285.00] PM105-101K-RC 27.00 | 10.40 | 16.90 | 0.01 | 20.83 | M8786:ND 3.30 2.48 2.20 | PM2120-270K-RC 
33.00 | 10.10 | 2030 | 0.01 | 2083 | Ms8787-ND 3.30 248 2.20 | PM2120-330K-RC 
120| 10 1kHz | 0.40| 0.89 | Ma423cT-ND 1.90 1.71 1.43] 285.00 | PM105-121K-RC 99.00 | 960 | 2390 | 0.01 | 2083 Mmenereeitn 450. <3 dae 901 PSSA AC 
yo| 10] tkHz | 0.63! o72 | Ma425cT-ND 199 171 4148 —| pM105-181K-RC 47.00 | 820 | 2920 | 002 | 2007 | me7s9-nD 3.30 248 2.20 | PM2120-470K-RC 
270| 10) 1kHz | 0.97| 0.57 | M8427CT-ND 1.90 1.71 1.43] 285.00 | PIM105-271K-RC 56.00_| 7.90 | 33.60 | 0.02 | 20.07 REIN S80 BABE 20. EMEIZ02GO RG 
68.00 | 670 | 4220 | 0.03 | 19.56 | M8791-ND 3.30 248 2.20 | PM2120-680K-RC 
330| 10) tkHz | 1.15| 0.52 | Ma42scT-ND 1.90 1.71 1.43] 285.00 | PIM105-331K-RC 
i 82.00 | 640 | 4950 | 0.03 | 2210 | Ms792-ND 3.30 248 2.20 | PM2120-820K-RC 
470) 10| 1kHz |1.48| 0.42 | me42gcT-ND 1.90 1.71 1.43] 285.00 | PM105-471K-RC to0.00 | 10 | 5870 | 004 | 2210 | Mavos-nD 3.90 248 2.20 | PM2120-101K-AC 
560| 10 1kHz | 1.90| 0.33 | Ma430cT-ND 1.90 1.71 1.43] 285.00 | PM105-561K-RC 120.00 | 5.80 | 68.10 | 0.04 | 22.10 | Ms794-ND 3.30 248 2.20 | PM2120-121K-RC 
680) 10} 1kHz | 2.25| 0.28 | me431cT-ND 4.90 4.71 1.43] 285.00] PM105-681K-RC 150.00 | 5.50 | 82.50 | 0.04 | 22.10 | M8795-ND 3.30 2.48 2.20 | PM2120-151K-RC 
easy ben (shisiiaal’San 180.00 | 5.30 | 96.20 | 0.05 | 21.08 | Ms796-ND 3.30 248 2.20 | PM2120-181K-RC 
(Shielded) Series 220.00 | 5.00 | 113.70 | 0.05 | 21.08 | mg797-ND 3.30 248 2.20 | PM2120-221K-RC 
10 | 20|2.5MHz| 0.06} 2.06 | M8433CT-ND 1.47 1.33 = 1.11] 220.50] PM105SB-100M-RC 330.00 | 3.60 183.40 | 0.10 | 19.81 M8798-ND 3.30 2.48 2.20 | PM2120-331K-RC 
390.00 | 350 | 211.60 | 0.11 | 19.81 | Ms799-ND 3.30 248 2.20 | PM2120-391K-RC 
12 | 20)2.5mHz| 0.07] 1.94 | Ms434cT-ND 147 1.33 1.41] 220.50 | PM105SB-120M-RC 
2 470.00 | 3.30 | 247.10 | 0.12 | 21.59 | Ms800-ND 3.30 248 2.20 | PM2120-471K-RC 
15 | 20)2.5mHz| 0.07] 1.72 | M8435CT-ND 147 1.33 1.41] 220.50] PM105SB-150M-RC 1000.00! 250 | 49970 | 022 | 2083 | meso1-ND 330 248 2.20 | PM2120-102K-RC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1473 


JW.Miller Surface Mount Dual Toroid Inductors 


A Bourns Company 
The PM3602 and PM3604 Series are versatile surface mount coils that can provide different functions in a 
single package. A bifilar method is used in the winding of these coils. The user can utilize these coils in four 
different ways, depending on the external connection chosen: 


1.—— 23,—— 4 
SATA GOL 


(1) Parallel Connection: Doubles the current capacity 


(2) Series Connection: 4 times the parallel inductance Series Mode 


(3) Dual Inductor: Creates two differential mode inductors <-> 
Series or parallel con- 


(4) 1:1 Ratio Transformer: For isolation and some flyback applications , 
nections are made at 


Features: the circuit level (not an Dimensions (mm) 

* Toroidal core design to minimize RFI radiation * Low loss core material * Encapsulated in case for pick and internal connection of Part # B Cc D E 
place capability * Reflow soldering * Hi-pot 500V * Operating temperature: -55°C ~ 125°C the device). PM3602 8.99 15.71 | 2.54 12.54 
Typical Applications: 1:1 Transformer/ 


Dual Differential Mode PM3604 11.48 | 6.73 | 4.06 | 2.54 


* Switching power supplies * Converters * Data communications * Processor/controller circuits * Personal 
computers * Filters 


Parallel Series 
[l Ide L +20% Ryde i Ide | L+20% | R,de 
+20% Max. @l,dc Max. 20% | Max. | @I,de | Max. Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel J.W.Miller 
HH Amps pH 10} pH Amps uH 10} Part No. 1 10 25 Part No. ty. Pricing Part No. 
PM3602 Series 

5 2.41 3.8 0.023 20 1.20 15.2 0.09 M8662-ND® 2.07 1.48 1.18 _ _ _ PM3602-5-B-RC 

5 2.41 3.8 0.023 20 1.20 15.2 0.09 M10135CT-ND@ 1.77 1.33 1.18 M10135TR-ND® 700 619.50 PM3602-5-RC 

8 1.90 61 0.037 32 0.95 23.2 0.15 M8663-ND® 2.07 1.48 1.18 - — _ PM3602-8-B-RC 

8 1.90 61 0.037 32 0.95 23.2 0.15 M10136CT-ND@ 1.77 1.33 1.18 M10136TR-ND® 700 619.50 PM3602-8-RC 

10 1.83 74 0.040 40 0.92 29.6 0.16 M10137CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10137TR-ND® 700 619.50 PM3602-10-RC 
15 1.45 1W4 0.063 60 0.73 44.4 0.25 M1212-ND 1.77 1.63 1.48 = = — PM3602-15-B 

15 1.45 114 0.063 60 0.73 44.4 0.25 M10138CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10138TR-ND® 700 619.50 PM3602-15-RC 
15 1.45 Wd 0.063 60 0.73 44.4 0.25 M8665-ND® 2.07 1.48 1.18 = — — PM3602-15-B-RC 
20 1.25 15.2 0.086 80 0.63 60.8 0.34 M10139CT-ND@ 1.77 1.33 1.18 M10139TR-ND® 700 619.50 PM3602-20-RC 
25 1.17 18.5 0.098 100 0.59 74.0 0.39 M10162CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10162TR-ND® 700 619.50 PM3602-25-RC 
33 0.98 24.8 0.14 132 0.49 99.2 0.56 M10140CT-ND@ 1.77 1.33 1.18 M10140TR-ND® 700 619.50 PM3602-33-RC 
50 0.78 37.5 0.22 200 0.38 150.0 | 0.88 M10141CT-ND@ 177 1.33 1.18 M10141TR-ND® 700 619.50 PM3602-50-RC 
68 0.72 49.6 0.26 272 0.36 198.4 | 1.04 M1217-ND 2.07 1.48 1.18 =_ = _ PM3602-68-B 

68 0.72 49.6 0.26 272 0.36 198.4 | 1.04 M10142CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10142TR-ND® 700 619.50 PM3602-68-RC 
100 0.58 74.0 0.40 400 0.29 296.0 | 1.60 M10143CT-ND@ 1.77 1.33 1.18 M10143TR-ND® 700 619.50 PM3602-100-RC 
150 0.47 111 0.60 600 0.24 444.0 | 2.40 M10144CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10144TR-ND® 700 619.50 PM3602-150-RC 
200 0.40 150.0 0.84 800 0.20 600.0 | 3.36 M8673-ND® 1.77 1.33 1.18 = - — PM3602-200-B-RC 
200 0.40 150.0 0.84 800 0.20 600.0 | 3.36 M10145CT-ND@ 1.77 1.33 1.18 M10145TR-ND® 700 619.50 PM3602-200-RC 
250 0.33 192.5 1.19 1000 0.17 770.0 | 4.76 M1221-ND 1.77 1.33 1.18 _ _— _ PM3602-250-B 
250 0.33 192.5 1.19 1000 0.17 770.0 | 4.76 M8674-ND® 1.77 1.33 1.18 =_ _— _ PM3602-250-B-RC 
250 0.33 192.5 1.19 1000 0.17 770.0 | 4.76 M10146CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10146TR-ND® 700 619.50 PM3602-250-RC 
300 0.32 225.0 1.31 1200 0.16 900.0 | 5.24 M10147CT-ND@ 1.77 1.33 1.18 M10147TR-ND® 700 619.50 PM3602-300-RC 

PM3604 Series 

5 3.30 3.8 0.019 20 1.65 15.2 | 0.076 | M8676-ND@ 2.07 1.48 1.18 _ — — PM3604-5-B-RC 

5 3.30 3.8 0.019 20 1.65 15.2 | 0.076 | M10148CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10148TR-ND® 400 365.80 PM3604-5-RC 

8 3.00 5.8 0.024 32 1.50 23.2 | 0.096 | M8677-ND@ 2.07 1.48 1.18 _ _ _ PM3604-8-B-RC 

8 3.00 5.8 0.024 32 1.50 23.2 | 0.096 | M10149CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10149TR-ND® 400 365.80 PM3604-8-RC 

10 2.70 7.3 0.028 40 1.35 29.2 0.11 M10150CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10150TR-ND® 400 365.80 PM3604-10-RC 
15 2.20 11.0 0.041 60 1.10 44.0 0.16 M8679-ND® 2.07 1.48 1.18 =_ _ — PM3604-15-B-RC 
15 2.20 11.0 0.041 60 1.10 44.0 0.16 M10151CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10151TR-ND® 400 365.80 PM3604-15-RC 
20 2.02 14.2 0.049 80 1.01 56.8 0.20 M10152CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10152TR-ND® 400 365.80 PM3604-20-RC 
25 1.91 17.0 0.054 100 0.96 68.0 0.22 M1228-ND 2.07 1.48 1.18 = al =— PM3604-25-B 

25 1.91 17.0 0.054 100 0.96 68.0 0.22 M10153CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10153TR-ND® 400 365.80 PM3604-25-RC 
33 1.60 23.1 0.078 132 0.80 92.4 0.31 M10154CT-ND@ AT? 1.33 1.18 M10154TR-ND® 400 365.80 PM3604-33-RC 
50 1.28 35.5 0.12 200 0.64 142.0 | 0.48 M10155CT-ND® AT? 1.33 1.18 M10155TR-ND® 400 365.80 PM3604-50-RC 
68 1.19 46.2 0.14 272 0.60 184.8 | 0.56 M8684-ND® 2.07 1.48 1.18 _ _ _ PM3604-68-B-RC 
68 1.19 46.2 0.14 272 0.60 184.8 | 0.56 M10156CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10156TR-ND® 400 365.80 PM3604-68-RC 
100 0.98 68.0 0.21 400 0.49 272.0 | 0.84 M10157CT-ND@ 1.77 1.33 1.18 M10157TR-ND® 400 365.80 PM3604-100-RC 
150 0.78 103.5 0.32 600 0.39 414.0 | 1.28 M1233-ND 1.77 1.33 1.18 - _— _ PM3604-150-B 
150 0.78 103.5 0.32 600 0.39 414.0 | 1.28 M10158CT-ND@ 1.77 1.33 1.18 M10158TR-ND® 400 365.80 PM3604-150-RC 
200 0.65 140.0 0.47 800 0.33 560.0 | 1.88 M8687-ND® ATT: 1.33 1.18 _ _ _ PM3604-200-B-RC 
200 0.65 140.0 0.47 800 0.33 560.0 | 1.88 M10159CT-ND® ATT 1.33 1.18 M10159TR-ND® 400 365.80 PM3604-200-RC 
250 0.60 172.5 0.53 1000 0.30 690.0 | 2.12 M8688-ND® ATT: 1.33 1.18 = _ _ PM3604-250-B-RC 
250 0.60 172.5 0.53 1000 0.30 690.0 | 2.12 M10160CT-ND® 1.77 1.33 1.18 M10160TR-ND® 400 365.80 PM3604-250-RC 
300 0.52 213.0 0.73 1200 0.26 852.0 | 2.92 M10161CT-ND@ 1.77 1.33 1.18 M10161TR-ND® 400 365.80 PM3604-300-RC 

@ RoHS Compliant 
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JW. Miller High Current Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 


MAGNETIC S A- Horizontal A - Horizontal A - Horizontal 


A Bourns Company Toroid Inductors 
11.43 max. 


5700 Series 6701 - 6704 and 6706 - 6725 Series | 
6729 - 6731 Series 


| ih | 


B - Vertical B - Vertical 


11.43) Te 13.97|—= Tw 16.511-—| 
max. # 
oe 21.84 S 


max. 


Lead tinned 
to within 3.18 
of body 


L (nH) L(uH) | DCR | Dim. (mm) JW. 
215% | Ide | 215% | Max. A B Digi-Key Price Each | Miller 
Fig. | @1kHz | (A) |@!IRated| 0 Max. Min. Part No. 1 10 | Part No. 
2100 Series 
a5 hee fis ‘ Dinanslone (a . een proeey pa jo [108] 63 |0.006|19.56 1.35]  Ms802-ND 2.99 2.14] 2101-H-RC 
: : : 15 | 7.7) 10.2 |0.012|19.30 1.07 | M8803-ND 2.99 2.14] 2103-H-RC 
£15% | Al QO | Max. Max. Nom. Nom. Part No. 1 10 | PartNo. 
268 2 eee = 22 | 70) 142 |0.015|19.30 1.07 |  mae04-ND 2.99 2.14] 2105-H-RC 
5700 Series 33 | 5.0} 228 | 0.029] 19.05 0.86 | M8805-ND 2.99 2.14] 2107-H-RC 
10 | 11.00] 008 | 2223 1110 813 1.63 M8709-ND 5.25 3.94 | 5701-RC 47__| 3.6 | 34.7 | 0.055 | 19.05 0.69 | _ M8806-ND 2.99 2.14 | 2109-H-RC 
25 | 550) 014 | 2223 11.10 7.62 1.02 M8710-ND 5.25 3.94 | 5702-RC 56 | 3.4] 40.6 | 0.060] 19.05 0.69 | M8807-ND 2.99 2.14] 2110-H-RC 
125 | 275 | 12 | 22.23 1110 762 51 M8711-ND 5.25 3.94 | 5703-RC 68 | 3.3] 483 | 0.067 | 19.05 0.69 | M8808-ND 2.99 2.14] 2111-H-RC 
275 | 2.00 | .24 | 22.23 1110 7.62 41 M8712-ND 5.25 3.94 | 5704-RC ja | 100 [24] 75.2 | 0.13 | 18.80 0.56 M8809-ND 2.99 2.14) 2112-H-RC 
450 | 1.50 | 49 | 2223 1110 7.62 30 M8713-ND 5.25 3.94 | 5705-RC 120 | 22) 88.5 | 0.15 | 18.80 0.56 | M8810-ND 2.99 2.14) 2113-H-RC 
25 | 9.00 | .012 | 2858 14.27 1143 1.63 M8714-ND 5.25 3.94 | 5706-RC a + a oe a ee eee oa a aie 
75 | 5.00 | .04 | 2858 14.27 1067 .91 M8715-ND 5.25 3.94 | 5707-RC S96 lanl dads host llieag 30.56 Wane oaS Odd Rete 
400 | 2.25 | 33 | 2858 14.27 1067 46 M8716-ND 5.25 3.94 | 5708-RC aay | 47 9163 | 029. |19.30 056 eententn p69, sta | Ode 
50 | 950 | 012 | 31.75 15.88 13.46 1.63 M8717-ND 5.25 3.94 | 5711-RC 470 | 16\ 2938 | 028 11930 056 |  Masté-ND 999 2.14 |0120-H-RC 
150 | 4.75 | 046 | 31.75 15.88 12.70 91 M8718-ND 5.25 3.94 | 5712-RC 560 115) 3415 | 030 |2007 056 M8817-ND 299 214/2121-H-RC 
700 | 2.25 | 42 | 31.75 1588 12.70 46 M8719-ND 5.25 3.94 | 5713-RC 1000 | 1.3] 559.2 | 0.40 | 20.57 0.56 | M8818-ND 2.99 2.14] 2124-H-RC 
1600 | 1.50 | 1.27 | 31.75 1588 1219 30 M8720-ND 5.25 3.94 | 5715-RC 40 |i08) 63  |o00e | 864 1.35 INIERTERID Dg) 14 | DIDTALRG 
125 | 7.75 | 032 | 46.02 19.05 17.27 1.63 M8721-ND 7.03 6.25 | 5716-RC 18 74) 119 |0.013| 838 1.07 M8849-ND 299 2.14| 2104-V-RC 
500 | 4.00 | 15 | 46.02 19.05 1651 81 M8722-ND 7.03 6.25 | 5717-RC 2 |70| 142 |o018| a38 107 |  Messo-ND 999 2.14 | 2105-V-RC 
1100 | 2.50 | 33 | 46.02 19.05 16.51 64 M8723-ND 7.03 6.25 | 5718-RC o7 ~|53/ 191 |0026/813 086 |  M8851-ND 299 214] 2106-V-RC 
2250 | 1.75 | .92 | 46.02 19.05 16.51 46 M8724-ND 7.03 6.25 | 5719-RC 33 | 5.0| 228 | 0.029] 813 0.86 | M8852-ND 2.99 2.14 | 2107-V-RC 
250 | 8.00 | 041 | 5398 2380 2007 1.57 M8725-ND 8.33 7.40 | 5721-RC 39] 48] 264 | 0.032] 813 0.86 |  M8853-ND 2.99 2.14] 2108-V-RC 
900 | 3.75 | 175 | 5398 2380 1905 81 M8726-ND 8.33 7.40 | 5722-RC 47 | 3.6] 34.7 | 0.055 | 7.87 0.69 | M8854-ND 2.99 2.14] 2109-V-RC 
1800 | 2.50 | 55 | 53.98 2380 19.05 58 M8727-ND 8.33 7.40 | 5723-RC 1g | 55 | 34] 406 | 0.060 | 7.87 0.69)  M8855-ND 299 2.14] 2110-V-RC 
4000 | 1.75 | 1.16 | 53.98 23.80 1880 46 M8728-ND 8.33 7.40 | 5724-RC 100 | 24) 75.2 | 013 | 7.87 0.56 M8856-ND 2.99 2.14) 2112-V-RC 
go00 | 1.00 | 3.34 | 5398 2380 18.80 30 M8729-ND 833 7.40 | 5725-RC - o a oe ie = ae os at aS 
25 | 250 | 040 | 1397 559 533 51 M8730-ND 470 3.53 | 5726-RC Bae ae. tole eel anes ee nae be rae 
35 | 250) 035 | 1778 813 7.62 64 M8731-ND 4.70 3.53 | 5727-RC a90 | 47 o163 | 023. | 838 056 eneReTnTR p99) 9:14 O14 8-V-RG 
50 | 250 | 060 | 1905 813 711 51 M8732-ND 470 3.53 | 5728-RC 300 | 17) 2501 | 025 | 838 056 |  Msa61-ND 299 244/2119-V-RC 
100 | 2.50 | .080 | 21.59 914 838 51 M8733-ND 4.70 3.53 | 5729-RC 470 |16| 2938 | 028 | 889 056)  Mese2-ND 299  2.14/ 2120-V-RC 
70 | 3.00 | 050 | 2159 914 838 64 M8734-ND 4.70 3.53 | 5730-RC 1000 | 1.3 | 559.2 | 0.40 | 9.40 0.56 | M8863-ND 2.99 2.14] 2124-V-RC 
40 | 4.00 | 025 | 2159 914 864 81 M8735-ND 4.70 3.53 | 5731-RC 2200 Series 
22 103] 13.4 | 0.010) 22.35 1.35)  Mg819-ND 3.99 2.85 | 2205-H-RC 
a ae Hee A ee a F nian Rates ant 27 98] 16.0 | 0.011 | 22.35 1.35 M8820-ND 3.99 2.85 | 2206-H-RC 
lH ax. || Max: igt-Key rice Fac iter 33. | 74] 21.6 | 0.020) 2210 1.07 | gs21-ND 3.99 2.85 | 2207-H-RC 
sivo|ilue|| Gl | libs ibe ek) eel) ue |L_ Lei u LO art Noe 47 |67| 293 |0.024|2210 1.07 |  mes22-ND 3.99 2.85 | 2209-H-RC 
6700 Series 56 | 64] 34.1 | 0.026 | 22.10 1.07 | _M8823-ND 3.99 2.85 | 2210-H-RC 
25 | 5.50] .014 | 22.23 10.79 1524 635 25.40 M8737-ND 6.60 4.95 | 6702-RC on | 88 | 49] 45.7 | 0.046 | 21.84 0.86 | — M8824-ND 3.99 2.85 | 2211-H-RC 
125 | 2.75] 12 | 22.23 1079 15.24 635 25.40 M8738-ND 6.60 4.95 | 6703-RC 100 | 44) 64.0 | 0.056 | 21.84 0.86 | M8825-ND 3.99 2.85 | 2212-H-RC 
100 | 2.50 | .080 | 21.59 10.79 15.24 635 25.40 M8751-ND 7.12 5.35 | 6729-RC 150) 34 | 1027 | 0.11 | 21.84 0.69 M8826-ND 3.99 2.85 | 2214-H-RC 
70 | 3.00 | .050 | 21.59 10.79 1524 6.35 25.40 M8752-ND 742 5.35 | 6730-RC 270 | 34) 149.4 | 0.092 | 22.86 0.86 | M8827-ND 4.34 3.10 | 2217-H-RC 
40 | 4.00 | .025 | 21.59 1079 15.24 6.35 25.40 | __M8753-ND 712 5.35 | 6731-RC 330_| 3.3 | 176.8 | 0.10 | 22.86 0.86 | _M8828-ND 4.34 3.10 | 2218-H-RC 
150 | 4.75 | 046 | 31.75 20.32 22.86 15.24 34.93 | M8744-ND 6.60 4.95 | 6712-RC Fe | aie ee eer ae eae pee cas cali 
700 | 2.25 | 42 | 31.75 20.32 22.86 15.24 34.93 M8745-ND 6.60 4.95 | 6713-RC : : : a : : 
250 | 8.00 | .041 | 53.98 27.94 3810 2286 57.15 M8748-ND 9.32 8.29 | 6721-RC 10/125} 67 |0.007) 11.68 1.35 | M8864-ND 4.69 3.35 | 2201-V-RC 
900 | 3.75 | 175 | 53.98 27.94 3810 2286 57.15 M8749-ND 9.32 8.29 | 6722-RC 12/120) 7.9 | 0.008 | 11.68 1.35 |  M8865-ND 3.99 2.85 | 2202-V-RC 
27.94 38.10 22.86 57.15 M8750-ND 9.32 8.29 | 6725-RC 15/113) 9.6 | 0.008 | 11.68 1.35 | M8866-ND 4.69 3.35 | 2203-V-RC 
18 |108) 11.3 | 0.009] 11.68 1.35] M8867-ND 3.99 2.85 | 2204-V-RC 
22/103} 13.4 [0.010 | 11.68 1.35 | _M8868-ND 3.99 2.85 | 2205-V-RC 
i i 27 ~©- 98] 16.0 [0.011] 11.68 1.35 |  Mg869-ND 3.99 2.85 | 2206-V-RC 
High Current Toroid Inductors RoHS 33. | 74] 21.6 | 0.020] 11.43 1.07 | Mg870-ND 3.99 2.85 | 2207-V-RC 
2100, 2200 and 2300 Series (std., HT and LL) 2B | 47 | 67] 29.3 | 0.024]11.43 1.07 | Mg871-ND 3.99 2.85 | 2209-V-RC 
: 56 | 64] 341 | 0.026] 11.43 1.07 | Mg872-ND 3.99 2.85 | 2210-V-RC 
aime, 2200, nd aathaclgat a selomiariedi oie aeeeae Galan tees cae 100 | 44| 64.0 | 0.056 | 11.18 0.86 | _M8873-ND 3.99 2.85 | 2212-V-RC 
eatures: * High curren ¢ Low radiation * ./O0mm lea eng inne oO within 1. mm ol ody I -\/- 
* Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Typical Applications: * DC-DC converters * EMI filters * Output ie - ee ee Hee es ola ne pe pete 
Chokes Notes: Rated Idc causes a 30°C temperature rise : ° _ ; 7 7 
330 | 33) 1768 | 0.10 |1219 0.86 | M8876-ND 4.34 3.10 | 2218-V-RC 
2100LL and 2200LL Series: 470 | 23] 2759 | 019 11.68 0.69 | M8877-ND 5.04 3.60 | 2220-V-RC 
Features: * Low core loss * Low magnetic radiation * High current capacity * Horizontal mount * Operating 1000 19 5213 0.28 112.45 0.69 M8878-ND 434 3.10 | 2224-V-RC 
Temperature: -55°C ~ 125°C Typical Applications: * Switch mode power supplies *DC-DC converters - - - - = - - - 
* Output chokes * EMI filters Notes: * Rated Idc causes a 30°C temperature rise 2300 Series 
2100HT, 2200HT and 2300HT Series: jo [200] 67 | 0.005 |29.97 1.68]  Ms831-ND 3.99 3.00 | 2301-H-RC 
Features: * High temperature rating, up to 200°C *Low magnetic radiation * High current capacity 3A 15 18.0 9.5 0.006 | 29.97 1.68 M8832-ND 3.99 3.00 | 2303-H-RC 
* Horizontal or vertical mount available *Low cost * Operating Temperature: -55°C ~ 200°C *12.70mm 22 16.4 13.2 0.007 | 29.97 1.68 M8833-ND 3.99 3.00 | 2305-H-RC 


lead length tinned to within 1.59mm of body Notes: « Rated Idc causes a 50°C temperature rise (Continued) 
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JW Miller L (nH) L(uH) | DCR | Dim. (mm) J.W. 
MAGNETIC S$ 215% | Ide | 215% | Max. A B Digi-Key Price Each | Miller 
A Bourns Company Fig. | @1kHz | (A) |@IRated| 0 Max. Min. Part No. 1 10 | Part No. 
. . 2200HT Series 
High Current Toroid Inductors (cont, 12 }109; 94 |0.015]2235 1.35]  g923-ND 3.26 2.33 | 2200HT-120-H-RC 
(uh) L(uH) | DCR | Dim. (mm) TW. on | 39 | 81] 274 |] 0.026 | 22.10 1.07 | m8924-ND 2.79 2.10 | 2200HT-390-H-RC 
215% | Ide | 215% |Max.| A B Digi-Key Price Each | Miller 100 | 53) 68.9 | 0.061 |22.86 0.86] M8925-ND 2.79 2.10 | 2200HT-101-H-RC 
Fig. |@ 1kHz | (A) |@1Rated| 9 | Max. Min. | PartNo. 1 10 | Part No. 180 | 46 | 115.6 | 0.082 |22.86 0.86 | M8926-ND 2.79 2.10 | 2200HT-181-H-RC 
27 «| 156] 15.7 | 0.008 | 29.97 1.68 | M8834-ND 3.99 3.00 | 2306-H-RC 2300HT Series 
4710.7} 29.0 | 0.016 | 28.96 1.35 | M8835-ND 3.99 3.00 | 2309-H-RC 10 233) 72 |0.006]29.97 1.68] Mg927-ND 4.29 3,22 | 2300HT-100-H-RC 
56/102) 33.7 | 0.017 | 28.96 1.35 M8836-ND 3.99 3.00) 2310-H-RC 33/136] 23.0 | 0.015 | 28.96 1.35 M8928-ND 4.29 3.22 | 2300HT-330-H-RC 
68 | 7.7) 45.2 | 0.030 | 28.70 1.07 M8837-ND 3.99 3.00) 2311-H-RC 47 |10.0) 34.7 | 0.028 | 28.70 1.07 Mg929-ND 4.29 3.22 | 2300HT-470-H-RC 
100 | 7.0 | 63.1 | 0.037 | 28.70 1.07 M8838-ND 3.99 3.00 | 2312-H-RC 3A} 150 | 75 | 97.9 | 0.050 | 29.72 1.07 M8930-ND 4.29 3.22 | 2300HT-151-H-RC 
120 | 67] 73.9 |0.040 | 28.70 1.07] M8839-ND 3.99 3.00] 2313-H-RC 220 | 68 | 136.6 | 0.061 [29.72 1.07 | _M8931-ND 4.29 3.22 | 2300HT-221-H-RC 
3a | 180 | 4.8] 118.9 | 0.078 | 28.45 0.86 | —M8840-ND 3.99 3.00 | 2315-H-RC 330 | 49] 2183 | 0.10 [29.46 0.94]  M8932-ND 4.29 3.22 | 2300HT-331-H-RC 
220 | 58) 1238 | 0.054 | 29.72 1.07]  M8841-ND 3.99 3.00 | 2316-H-RC 470 | 45} 297.9 | 014 |29.46 0.94)  g933-ND 4.29 3.22 | 2300HT-471-H-RC 
se aa oor ae i sega es aoe ce to 233) 72 |0.006]1422 1.68 |  Maga4-no 4.29 3.22] 2300HT-100-V-RC 
: : : eas : : 3B | 22 |190]} 145 | 0.008] 14.22 1.68)  Mg935-ND 4.29 3.22 | 2300HT-220-V-RC 
470 | 38) 2714 | 0.13 | 2046 0.86 Eee 3:99, 3.00 | 2820-H-RC 47 10.0) 347 |0.028|13.21 1.07)  wg936-ND 4.29 3.22 | 2300HT-470-V-RC 
560 | 36) 3148 | 0.14 |29.46 0.86 | M8845-ND 3.99 3.00 | 2321-H-RC 
680 | 34] 3707 | 0.15 [29.46 0.86 | M8846-ND 3.99 3.00 | 2322-H-RC 
1000 | 24] 5936 | 0.30 | 28.96 0.69 | M8847-ND 3.99 3.00 | 2324-H-RC . 
10/200] 67 |0.005 | 14.22 1.68]  ™M8879-ND 3.99 3.00 | 2301-V-RC Common Mode Choke with Header 
12 191) 7.8 | 0.005 | 14.22 1.68 | M8880-ND 3.99 3.00 | 2302-V-RC 8100 Series 
22 |164} 13.2 | 0.007 | 14.22 1.68) M88s1-ND 3.99 3.00 | 2305-V-RC 
27 «| 15.6} 15.7 | 0.008 | 14.22 1.68 | M8882-ND 3.99 3.00 | 2306-V-RC 8101-8103 Series 8104-8121 Series 
33 | 11.7] 21.3 [0.013 | 13.46 1.35 | _M8883-ND 3.99 3.00 | 2307-V-RC 
39/112) 24.7 [0.014] 13.46 1.35 | M8884-ND 3.99 3.00 | 2308-V-RC le B>| 
47 |107] 29.0 | 0.016 | 13.46 1.35 | M8885-ND 3.99 3.00 | 2309-V-RC 
56 |102| 33.7 |0.017]13.46 1.35) M8886-ND 3.99 3.00 | 2310-V-RC 
3B) 68 | 7.7] 45.2 | 0.030] 13.21 1.07 | M8887-ND 3.99 3.00 | 2311-V-RC 
100 | 7.0| 631 | 0.037 | 13.21 1.07 | _M8888-ND 3.99 3.00 | 2312-V-RC 
120 | 67] 73.9 |0.040/13.21 1.07] M8889-ND 3.99 3.00 | 2313-V-RC 
150 | 5.0) 101.4 | 0.071 |12.95 0.86 | M8890-ND 3.99 3.00 | 2314-V-RC 
270 | 55) 147.2 | 0.060] 14.22 1.07]  Ms89i-ND 3.99 3.00 | 2317-V-RC 
330 | 52) 1741 | 0.067 | 14.22 1.07] Ms8g2-ND 3.99 3.00 | 2318-V-RC 
390 | 5.0 | 200.2 | 0.072 | 14.22 1.07 | _M8893-ND 3.99 3.00 | 2319-V-RC 
470 | 38] 271.4 | 013 11372 0.86 | Mg894-ND 3.99 3.00 | 2320-V-RC 
1000 | 24] 5936 | 0.30 |13.46 0.69 | M8895-ND 3.99 3.00 | 2324-V-RC 


2100LL Series 


jo [114] 52 [0.005] 2032 1.35]  M1400-ND 3.50 2.63] 2100LL-100H-RC 
42/109] 64 | 0.006) 20.32 1.35} M1401-ND 3.50 2.63 | 2100LL-120H-RC 
15/105] 7.3 | 0.006) 20.32 1.35 | M1402-ND 3.50 2.63 | 2100LL-150H-RC 
18 |101) 85 | 0.007) 20.32 1.35 | M1403-ND 3.50 2.63 | 2100LL-180H-RC L(mH) | 1 | Ryde Dimensions (mm) JW. 
22/75] 11.8 | 0.012 [19.81 1.07 | _M1404-ND 3.50 2.63 | 2100LL-220H-RC Min. | Max. | Max. | A B c D E F | Digi-Key Price Each | Miller 
071731 142 1001211981 1.07 | w1405-ND 3.50 2.63 | 2100LL-270H-RC @ kHz | (A) | (0) | Max. +0.01 +0.015 +0.015 Max. Max. | Part No. 1 10 | Part No. 
33. | 69] 166 | 0.014] 19.81 1.07 | M1406-ND 3.50 2.63 | 2100LL-330H-RC 4 1.7 [0173/1930 10.79 15.24 6.35 22.86 1.02|M8896-ND 5.70 4.28 | 8101-RC 
39 | 66] 188 | 0.015 ]19.81 1.07 | M1407-ND 3.50 2.63 | 2100LL-390H-RC 25 | 24 | 0.09 |19.30 10.79 15.24 6.35 22.86 1.02|M8897-ND 5.70 4.28 | 8102-RC 
47 | 5.2] 25.3 | 0.024} 19.30 0.86 | M1408-ND 3.50 2.63 | 2100LL-470H-RC 1 48 |0.022]19.30 10.79 15.24 635 22.86 1.02|M8898-ND 5.70 4.28 | 8103-RC 
56 | 5.0| 29.3 | 0.026 |19.30 0.86 | _M1409-ND 3.50 2.63 | 2100LL-560H-RC 10 | 24 | 0.17 [30.48 15.24 2032 10.16 30.48 1.27|M8899-ND 7.98 5.99 | 8104-RC 
ia | 68 | 47{ 340 |0.030/19.30 086 | M1410-ND 3.50 2.63 | 2100LL-680H-RC 7 28 | 012 | 30.48 15.24 20.32 10.16 30.48 1.27|M8900-ND 7.98 5.99 | 8105-RC 
$2) 45) 99.9 | 0.082 | 19.90 0.86 ACD 800) 12:69) 21000 L820 RG 5 | 37 | 007 |3048 15.24 20.32 1016 30.48 1.27 |M8901-ND 7.98 5.99 | 8106-RC 
. Pe . bees a ped Se ee oe a eaere 2 66 | 0.022] 30.48 15.24 20.32 10.16 3048 1.27|M8902-ND 7.98 5.99 | 8107-RC 
iso |39| e398 |0043/1930 ose (MmReieinn Bey 268 | 1OOAeILERG 1 10 | 0.01 | 30.48 15.24 2032 10.16 30.48 1.27|M8903-ND 7.98 5.99 | 8108-RC 
: : : —— : : 30 | 23 | 033 | 34.29 20.32 22.86 15.24 36.83 1.27|M8904-ND 12.54 9.41 | 8109-RC 
180) 3.7) 73.3 0.048) 19.20 0.86 3.50 2.63 | 2100LL~181H-RC 20 | 29 | 021 | 34.29 2032 2286 15.24 36.83 1.27/M8905-ND 12.54 9.41 | 8110-RC 
220 | 35) 851 | 0.053) 19.30 0.86 | M1416-ND 3.50 2.63 | 2100LL-221H-RC 
270 271 124.2 |0.093 | 18.80 0.69 M1417-ND. 3.50 2.63) 2100LL-271H-RC 12 4 0.11 | 34.29 20.32 22.86 15.24 36.83 1.27 |M8906-ND 12.54 9.41 | 8111-RC 
330 951 1451 0.103 | 18.80 0.69 M1418-ND 3.50 2.63] 2100LL-331H-RC 8 5.6 | 0.055 | 34.29 20.32 22.86 15.24 36.83 1.27 |M8907-ND 1254 9.41 | 8112-RC 
390 941] 165.4 |0.112|18.80 0.69 M1419-ND 3.50 2.63 2100LL-391H-RC 5 8.9 | 0.022 | 36.83 20.32 22.86 15.24 38.10 1.09 )M8908-ND 12.54 9.41 | 8113-RC 
470 |23] 1901 |0.124]19.30 0.69 | M1420-ND 3.50 2.63 | 2100LL-471H-RC 25 | 125 |0.011| 36.83 20.32 2286 15.24 3810 1.35 |M8909-ND 12.54 9.41 | 8114-RC 
2200LL Series 1.2 | 16 |0.006|38.10 20.32 2286 15.24 38.86 1.52|M8910-ND 12.54 9.41 | 8115-RC 
jo [143] 60 |0.006) 2667 1.35]  M1421-ND 4.75 3.57 | 2200LL-100H-RC 50 | 23 | 0.45 |39.37 20.32 22.86 15.24 41.91 1.27|M8911-ND 11.97 10.64 | 8116-RC 
12/142] 69 | 0.006) 26.67 1.35 | M1422-ND 4.75 3.57 | 2200LL-120H-RC 36 | 29 | 03 |3937 20.32 22.86 15.24 41.91 1.27 |M8912-ND 11.97 10.64 | 8117-RC 
15/136] 83 | 0.007 ) 26.67 1.35 | M1423-ND 4.75 3.57 | 2200LL-150H-RC 73 | 93 |0.032] 41.91 2032 2286 15.24 41.91 1.09|M8913-ND 11.97 10.64 | 8118-RC 
18/134) 97 | 0.007 ) 26.67 1.35 | M1424-ND 4.75 3.57 | 2200LL-180H-RC 4 | 14.5 0.012) 43.18 2286 30.48 17.78 41.91 1.52 |M8914-ND 11.97 10.64 | 8119-RC 
22 |126| 115 | 0.008 | 26.67 1.35 | _M1425-ND 4.75 3.57 | 2200LL-220H-RC 24 | 17 |0.008/43.18 22.86 3048 17.78 41.91 1.70|M8915-ND 11.97 10.64 | 8120-RC 
a7 |118/ 135 | 0.009 | 26.67 1.35 | M1426-ND 4.75 3.57 | 2200LL-270H-RC 1 20 | 0.007] 43.18 22.86 30.48 17.78 41.91 1.70|M8916-ND 11.97 10.64 | 8121-RC 
33/414] 15.7 | 0.010 | 26.67 1.35 | M1427-ND 4.75 3.57 | 2200LL-330H-RC 
39/108; 181 | 0.011 |26.67 1.35 | M1428-ND 4.75 3.57 | 2200LL-390H-RC 
47/103} 20.9 | 0.012 | 26.67 1.35 | M1429-ND 4.75 3.57 | 2200LL-470H-RC SMT 
56 | 9.8] 239 | 0.013 | 26.67 1.35 | _M1430-ND 4.75 3.57 | 2200LL-560H-RC 
2A Tes | 76] 33.9 | 0.022 | 26.16 1.07 | M431-ND 475 3.57 | 2200LL-680H-RC Common 
82 | 71] 39.0 | 0.024] 26.16 1.07 | M1432-ND 4.75 3.57 | 2200LL-820H-RC 
100 | 68) 456 | 0.027) 2616 1.07} M1433-ND 4.75 3.57 | 2200LL-101H-RC 
420 | 51) 634 | 0.047) 25.65 0.86 | M1434-ND 4.75 3.57 | 2200LL-121H-RC Mode Chokes 
150 | 4.9] 76.0 | 0.052 | 25.65 0.86 | _M1435-ND 4.75 3.57 | 2200LL-151H-RC 3700 Series 
180 | 47] 885 | 0.057] 2565 0.86 |  M1436-ND 475 3.57 | 2200LL-181H-RC 
220 | 4.4) 1031 | 0.063) 25.65 0.86 | M1437-ND 4.75 3.57 | 2200LL-221H-RC 
270 | 4.0) 141.9 | 0.077) 25.65 0.69} M1439-ND 4.75 3.57 | 2200LL-331H-RC 
390 | 38) 161.2 | 0.084) 25.65 0.69} M1440-ND 4.75 3.57 | 2200LL-391H-RC 
470 | 3.7 | 185.7 | 0.092 | 25.65 0.69 | M1441-ND 4.75 3.57 | 2200LL-471H-RC 
DCR Freq. Range Tape and Reel 
2100HT Series iL (Q) | I* | with 20dB Atten. | Digi-Key Price Each Pricing$ J.W.Miller 
io [99] 76 |0012]1930 1.07]  Ms9t7-ND 2.63 1.88 | 2100HT-100-H-RC ett) Mana R{R) (Typ) baciNos i i aut pattie; 
15 |91] 11.0 |o.014}1930 1.07 |  mg918-No 2.63 1.88 | 2100HT-150-H-RC 02 / 0.008) 7.0)  S-55MHz A «85 2.14) 266.00) -PM3700-10-RC 
i 33 641 24.0 | 0.031 | 20.07 0.86 M8919-ND 2.63 1.88 | 2100HT-330-H-RC 0.75 | 0.012 | 5.5 1-20MHz M8938CT-ND 2.85 214 266.00 PM3700-30-RC 
47 |56| 331 | 0.036 |20.07 0.86 |  Mg920-ND 2.63 1.88 | 2100HT-470-H-RC 2.0 | 0.03 |3.5| 300kHz-20MHz | M3939CT-ND 285 214) 266.00 PM3700-50-RC 
100 | 4.6) 645 | 0.053) 20.07 0.86 | M8921-ND 2.63 1.88 | 2100HT-101-H-RC 20 | 0.25 | 1.0)  25kHz-4MHz | M3940CT-ND 285 214) 266.00 PM3700-80-RC 
47 | 56] 334 |0.036] 889 0.86 | Mg922-ND 2.63 1.88 | 2100HT-470-V-RC 


* Current to cause 35°C maximum temperature rise. + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1476 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


JWMille =e eae 
e e r +20% (Q) | Ide A B Digi-Key Price Each J.W.Miller 
MAGNETICS @1kHz | Max. | (A) | Approx. Nom. | PartNo. 1 10 25 | Part No. 
A Bourns Company 
. 1500.00 | 052 |200 | 1905 0.76 | Mea71-ND 615 4.62 4.10] 1130-152k-RC 
High Current RF Chokes 3300.00 | 1.27 | 1.30 | 1905 0.51 | M8372-ND 615 4.62 4.10) 1130-332K-RC 
1110, 1120, 1130 and 1140 Series 4700.00 | 1.86 | 1.00 | 19.05 051 | ma373-ND 6.15 4.62 4.10] 1130-472K-RC 
1140 Series 10% 
1110 Series 1120 Series 
18.00 | 0.01 [27.00 | 2921 203 | Ms374-ND 956 850  7.44|1140-180K-RC 
33.00 | 0.01 [21.00 ) 2921 1.78 | 8375-ND 956 850  7.44|1140-330K-RC 
68.00 | 0.02 |1440 | 2921 1.52 | Ms376-ND 956 850  7.44|1140-680K-RC 
B (DIA) re 100.00 | 0.03 |14.40 | 29.21 1.52 | M8377-ND 956 850  7.44|1140-101K-RC 
qh 120.00 | 0.03 |14.40 | 29.21 152 | M8378-ND 956 850  7.44|1140-121K-RC 
220.00 | 0.05 |1140 | 29.21 1.27 | M8379-ND 956 850 7.44|1140-221K-RC 
Lead tinned Lead tinned 
to within to within 330.00 | 0.07 |11.40 | 29.21 1.27 | M8380-ND 956 850  7.44|1140-331K-RC 
3.175 of body 3.175 of body 
820.00 | 0.15 | 7.20 | 29.21 1.02 | Ms381-ND 956 850 7.44|1140-821K-RC 
Aiap Saties 4940 Series 1200.00 | 0.23 |550 | 2896 1.02 | Me3e2-ND 956 850  7.44|1140-122K-RC 
ne ee 2200.00 | 0.49 | 4.00 | 2794 0.76 | Meae3-ND 956 850  7.44|1140-222k-RC 
3900.00 | 0.85 |280 | 2794 0.76 | Me3e4-ND 956 850  7.44|1140-392K-RC 
B (DIA.) 4700.00 | 1.14 | 200 | 2845 0.76 | Mma385-ND 956 850  7.44|1140-472K-RC 
27.941 __£38.10+4 
—— —— 10,000.00) 2.76 | 1.30 | 28.19 0.51 | M8386-ND 956 850  7.44|1140-103K-RC 
20.16 15,000.00] 3.39 | 1.30 | 27.94 0.51 | Me3e7-ND 956 850 7.44) 1140-153K-RC 
¢_Lead tinned . Lead tinned 
to within 12.70 to within 
3.175 of body + 3.175 of body 
Conformal Coated RF Chokes 
L (uH) DCR Dimension (mm) Features: 
220% (Q) | Ide A B Digi-Key Price Each J.W.Miller * Epoxy coating 
@1kHz | Max. | (A) | Approx. Nom. Part No. 1 10 25 | Part No. * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C 
1110 Series 10% 
10.00 | 001 | 900 | 1397 1.27 | Ms33e-ND 265 1.99 — 1.77|1110-100K-RC 
1200 | 0.01 | 900 | 1397 1.27 | MB339-ND 265 1.99  1.77|1110-120K-RC 
15.00 | 0.02 | 7.20 | 1346 1.27 | M8340-ND 265 1.99  1.77|1110-150K-RC 
22.00 | 002 |550 | 1346 1.27 | Me341-ND 265 1.99  1.77|1110-220K-RC 
47.00 | 0.06 |280 | 1346 1.02 | ma342-ND 265 1.99 1.77|1110-470K-RC 
[l, Test Ide 
100.00 | 0.10 | 280 | 1270 0.76 | M8343-ND 265 1.99 —1.77| 1110-101K-RC (uH) | @ | Freq. | Max. | Digi-Key Pricing J.W.Miller 
s : 
150.00 | 0.18 | 1.60 | 1270 0.76 | M8344-ND 265 1.99 1.77|1110-151K-RC 2072 | MDa | ECM): en) 2) Here: 4 A Bete: 
220.00 | 0.24 | 1.60 | 1270 0.76 | M8345-ND 265 1.99 1.77|1110-221K-RC 0.10 | 35 | 25 | 700 | M8110-ND¢@ 30 2.40 79FR10M-RC 
330.00 | 0.34 | 1.30 | 11.94 0.51 | M8346-ND 265 1.99  1.77|1110-331K-RC 0.12 | 35 | 25 | 660 | M8111-ND¢@ 30 2.40 79FR12M-RC 
560.00 | 0.70 | 0.80 | 11.94 0.51 | M8347-ND 265 1.99 ‘1.77 | 1110-561K-RC 015 | 35 | 25 | 620 | M8112-NDe 30 2.40 79FR15M-RC 
1120 Series 20% 018 | 35 | 25 | 600 | M8113-ND@ 30 2.40 79FR18M-RC 
470 | 001 11.40 | 1600 1.52 | Mma34s-ND 3.99 3.00 2.66] 1120-4R7M-RC o22 | 3 | 25 | 400 ENSUES, 90 B40. | CTBERREMAS 
; 027 | 35 | 25 | 380 | M8115-ND@ 30 2.40 79FR27M-RC 
1120 Series 10% 
033 | 35 | 25 | 370 | M8116-ND@ 30 2.40 79FR33M-RC 
10.00 | 001 |11.40 | 16.00 1.52 | Ms349-ND 3.99 3.00 2.66|1120-100K-RC 
039 | 35 | 25 | 350 | m1357-ND 24 2.10 79FR39M 
1200 | 0.01 |11.40 | 16.00 1.52 | M8350-ND 3.99 3.00 2.66/1120-120K-RC 
047 | 35 | 25 | 330 | M8118-NDe@ 30 2.40 79FR47M-RC 
47.00 | 0.04 |550 | 1575 1.27 | M8351-ND 3.99 3.00 2.66 | 1120-470K-RC 
68.00 | 005 |480 | 1575 1.02 | Ms352-ND 3.99 3.00 2.66 | 1120-680K-RC oe | 8 | 25 | 310 Bie ibS 80 ene ees! 
82.00 | 006 |480 | 1575 1.02 | Me353-ND 3.99 3.00 2.66 /1120-820K-RC 
E Test I,dc 
100.00 | 0.08 | 4.00 | 15.75 1.02 | M8354-ND 3.99 3.00 2.66 | 1120-101K-RC (uH) Q | Freq. | Max. | Digi-Key Pricing J.W.Miller 
10% | Min. | (MHz) | (mA) | PartNo. 1 10 Part No. 
150.00 | 0.10 | 4.00 | 15.75 0.76 | M8355-ND 3.99 3.00 2.66 /1120-151K-RC 
220.00 | 015 | 280 | 15.75 0.76 | M8356-ND 399 3.00 2.66 |1120-221K-RC 10) 35 | 25 | 270 OE eS oe en far ARORE 
270.00 | 0.21 | 200 | 15.24 0.76 | M8357-ND 3.99 3.00 2.66) 1120-271K-RC 12) 40 | 79 | 260 RES 30 ano cere 
470.00 | 0.36 | 160 | 1524 0.76 | M8358-ND 3.99 3.00 2.66 |1120-471K-RC 15) 40 | 7.9 | 250 Ree = ano COR ARSICRG 
18 40 | 79 | 240 | Me125-NDe@ 30 2.40 79F1R8K-RC 
1000.00 | 0.82 | 1.00 | 1524 0.51 | M8359-ND 3.99 3.00 2.66 /1120-102K-RC 
3.9 4o | 79 | 200 | M8129-NDe 30 2.40 79F3R9K-RC 
1500.00 | 126 |080 | 1524 0.51 | Mg360-ND 3.99 3.00 2.66 |1120-152k-RC 
47 4o | 79 | 190 | M8130-NDe 30 2.40 79F4R7K-RC 
iAag carlesi20% 15 4o | 25 | 145 | Me136-NDe 30 2.40 79F150K-RC 
120 | 0.00 |21.00) 2032 203 | mea61-ND 6.15 4.62 4.10 /1130-1R2M-RC! 27 4o | 25 so | mg139-NDe 30 2.40 79F270K-RC 
3.20 | 0.00 |21.00 | 2083 2.03 | ma362-ND 6.15 4.62 4.10 |1130-8R2M-RC! 39 4o | 25 74 | Mige1-ND 24 240 79F 390K 
1130 Series 10% 39 40 | 25 74 | M8141-NDe 30 2.40 79F390K-RC 
10.00 | 0.01 |17.00} 2083 203 | M8363-ND 6.15 4.62 4.10|1130-100K-RC 47 40 25 70 | M8142-ND@ 30 2.40 79F470K-RC 
39.00 | 0.02 |11.40 | 20.07 1.52 | M8364-ND 6.15 4.62 4.10| 1130-390K-RC 56 40 25 68 | M8143-ND@ 30 2.40 79FS60K-RC 
100.00 | 0.03 | 9.00 | 20.07 1.27 | M8365-ND 615 4.62 4.10/ 1130-101K-RC 100 40 | 25 44 | M8146-ND@ 30 2.40 79F101K-RC 
120.00 | 0.05 | 7.20 | 20.07 1.27 | M8366-ND 6.15 4.62 4.10) 1130-121K-RC 120 40 | 0.79 42 | M8147-ND@ 30 2.40 79F121K-RC 
220.00 | 0.08 | 5.50 | 19.56 1.02 | M8367-ND 6.15 4.62 4.10 1130-221K-RC 150 | 40 | 079 | 39 | M8148-NDe 30 2.40 79F151K-RC 
470.00 | 019 | 4.00 | 1956 1.02 | ma368-ND 6.15 4.62 4.10 1180-471K-RC 180 | 40 | 079) 37 eS = ean TEP IEC 
560.00 | 0.21 | 4.00 | 1956 0.76 | M8369-ND 6.15 4.62 4.10 1130-561K-RC 220 | 40 | O79 | 35 [MeOES 30 2.40 aoree iene 
680.00 | 0.26 | 280 | 1956 0.76 | M8370-ND 6.15 4.62 4.10 1130-681K-RC ¢ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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JW Miller Molded RF Chokes iL Q Re me oe Digi-Key Price Each sae 


MAGNETIC S 9230 Series: (WH) |Min.|(MHz)) (mA) | Max. | Part No. 1 10 | Part No. 


A Bourn. ompa Form Length: 6.35mm; Form Diameter: 2.41mm; Lead Length: i aE 
‘0 's Company 38.10mm; Tolerance: +10% 820 | 60] .79 | 80 | 13.0 | M8243-ND@ 2.39 1.71/9250-824-RC 


H H ies: 1,500 | 45| .25 | 55 | 26.5 | M8246-ND®@ 2.74 1.96) 9250-155-RC 
Radial Lead High =o. re ; 
orm Length: 10.41mm; Form Diameter: 4.11mm; Lead Length: 1,800 | 45] .25 | 50 | 29.9 | M8247-ND@ 3.06 2.19] 9250-185-RC 
Current RF Chokes a gas #10% 2,700 | 45| 25 | 40 | 47.3 | Me249-ND@ 2.74 1.96) 9250-275-RC 
Form Length: 10.41mm; Form Diameter: 4.11mm; Lead Length: 3,900 | 45] .25 | 35 | 73.8 | M8251-ND@ 2.74 1.96] 9250-395-RC 
J. 25.4mm; Tolerance: +10%. The 9250A uses a ferrite compound for 
Parts finished : 4 the shield, as opposed to the 9250 which uses a ferrite sleeve. 4,700 | 45 | .25 ) 31 | 81.6 | M8252-ND@ 2.95 2.11) 9250-475-RC 


with VWI 1 5,600 | 44| .25 ] 28 | 89.9 | M8253-ND@ 3.24 2.32/9250-565-RC 
rated sleeving t 1 6,800 | 40| .25 | 27 | 111 | M8254-ND@ 3.24 2.32] 9250-685-RC 


—————— I] —— 8,200 | 40) .25 | 26 | 119 | me255-ND® 2.95 2.11] 9250-825-RC 


12,000} 30 |.079} 23 | 143 | M8257-ND@ 2.81 2.11/9250-126-RC 


L Test |, dc) R,de 

(wH) | Q | Freq. |Max.|Max.| Digi-Key Price Each | J.W.Miller 15,000} 30 |.079| 22 | 157 | M8258-ND@ 3.68 2.63} 9250-156-RC 

10% |Min.|(MHz)| (A) |Ohms; Part No. ul 10 | Part No. Test ||, de | DCR J.W. 27,000) 27 | .079|) 16 | 308 | M8261-ND® 4.80 3.60) 9250-276-RC 
1 ¥ ¥ L Q /Freg.|Max.) © | Digi-Key Price Each| Miller 3 ye 

12 | 50) 2.52] 3.1] .050)M8617-ND 1.00 —.75|6000-120K-RC (uh) |Min.|(Hz)| (ma) | Max. | Part No. AlmeeA0 IPaitINo® 33,000} 27 |.079]) 15 | 343 | M8262-ND® 4.80 3.60) 9250-336-RC 


18 | 40 | 2.52 | 2.66] .061 | M8619-ND 1.00 .75)6000-180K-RC 47,000) 23 | .079| 13 | 473 | M8263-ND@ 4.80 3.60] 9250-476-RC 


ielded - RoHS Compliant 


22 | 40 | 2.52 | 2.4] .070 | M8620-ND 1.00 = .75/6000-220K-RC 56,000) 23.079) 13 | 512 | M8264-ND@ 7.47 5.61|9250-566-RC 
Phenolic Core 

39 | 30 | 2.52 1.85] 10 | M8623-ND 1.00  .75|6000-390K-RC ur) 401250 100) co? Te ara er 68,000] 23}.079] 12 | 580 | M9273-ND 7.53 6.99] 9250-686 

820 | 20 | 796) 56] 1.8 | M8639-ND 1.00  .75/6000-821K-RC f , : , 68,000] 23 | .079| 12 | 580 | M8265-ND® 6.45 4.84) 9250-686-RC 


0.15 | 38 | 25.0 |1100) 0.10 | M8657-ND 1.63 1.30) 9230-00-RC 
0.22 | 33 | 25.0 | 935 | 0.14 | M8658-ND 1.63 1.30] 9230-04-RC 


Coiled RF Chokes [Grows | 0.33 | 30 | 25.0 | 780 | 0.20 | M8659-ND 1.63 1.30) 9230-08-RC 


0.47 | 30 | 25.0 | 590 | 0.35 | M8660-ND 1.63 1.30) 9230-12-RC 
0.68 | 28 | 25.0 | 450 | 0.60 | M8661-ND 1.63 1.30) 9230-16-RC 


82,000) 21 | .079|) 11 | 618 | M8266-ND® 6.54 4.91] 9250-826-RC 
100,000} 18 | .079| 11 | 678 | M8267-ND®@ 8.10 6.08} 9250-107-RC 


9250A Series — Shielded — RoHS Comp: 


Phenolic Core 


@ 0.025 for 
0.1-22,000ph Coil Dia. 1.0 | 25|25.0/ 350 | 1.0 | M8641-ND 1.63 1.30] 9230-20-RC 10 | 50} 25 |1790} 0.025 | M10079-ND 1.84 1.38) 9250A-101-RC 
oa Gere 0.15 | 51 25 |1470| 0.037 | M10090-ND 1.84 1.38] 9250A-151-RC 
t 0.18 | 50| 25 |1300| 0.047 | M10095-ND 1.84 1.38] 9250A-181-RC 
@ 0.082 for 22) 30) 7.9 | 550 | 0.40 eres 120 -98/8280-28-RG 0.22 | 49 25 |1100| 0.067 | M10099-ND 1.84 1.38/ 92504-221-RC 
25,000-500,000ph 3.3 | 45) 7.9 | 380) 0.85 | M8650-ND 1.30 98] 9230-32-RC i if : a aa HOE ne i aie 
47 | 45) 7.9 | 320) 1.2 | M8653-ND 1.30 .98/9230-36-RC : sll z dt 
[k Test | I, dc | DCR J.W. 68 | 5017.9 | 245 | 2.0 | M8655-ND 1.30  .98] 9230-40-RC 0.39 | 44} 25 | 670 | 0.18 | M10115-ND 1.84 1.38] 9250A-391-RC 
(WH) | Q |Freq.| Max.) 0 | Digi-Key Price Each |Miller ¥ -A4-| 0.82 | 40) 25 | 370 | 0.59 | M10129-ND 1.84 1.38/ 9250A-821-RC 
5% (Min (mHz)| (mA) | Max. | Part No. any erat. 10 | 55) 7.9 | 180) 3.7 | Ma642-ND 1.30 .98/9230-44-RC 
Iron Care 22 | 50/25 |190| 3.3 |M8645-ND 1.30 98] 9230-52-RC Iron Core 
Tor | 41] 25 | 2041] 419 | M@388-ND 1.25 1.00|70F106AI-RC Ferrite Core 1.0 | 40| 25 |1070| 0.07 | M10080-ND 1.84 1.38] 9250A-102-RC 
2.2tt | 43] 7.9 | 1132] 4.06 | M8398-ND 1.25 —1.00|70F226AI-RC 33 | 45] 251487) 34 | ee48-ND 1.60 1.20] 9230-56-RC 1.2 | 44| 7.9 | 895 | 0.10 | M10086-ND 1.84 1.38] 9250A-122-RC 
3.3tt | 40] 7.9 | 912 | 3.81 | M8403-ND 1.25 1.00|70F336AI-RC 7 |a5| 25 |165| 45 (MRR 1.60 1201 90a0-e0-nc 15 144) 79] 815 | 012 |mtoog1-nD 1.84 1.38/ 92508-152-RC 
47tt | 43| 7.9 | 661 | 3.81 | M8409-ND 1.25 — 1.00|70F476AI-RC 
ett | 40] 7.9 | 566 | 3.81 | M8412-ND 1.25 1.00|70F686al-RC 68 | 50) 25) 135) 67 | M8654ND 1.60 1.20/ 9280-64-RC 22 | 44) 7.9 | 650 | 019 HAOICE Ug 1-24 1.38) 92508-222-RC 
r -68- 33 | 44) 7.9 | 480) 0.35 | M10110-ND 1.84 1.38] 9250A-332-RC 
tott | 36| 7.9 | 277 | 4.06 | M8389-ND 1.20 .90/70F105AI-RC 100/50) 25/125) 80 ees 160 1.20) 9230-68-26 
22 |51| 25 | 229 | 4.19 | mg394-ND 1.20 —.90/70F225AI-RC 220 | 30|0.79| 73 | 21 |M8646-ND = 1.60 1.20) 9280-76-RC 3.9 | 44] 7.9 | 450 | 0.40 |M10116-ND 1.84 1.38] 9250A-392-RC 
33) 50) 2.5 | 208 | 4.32 | M8399-ND = 1.20 .90)70F335AI-RC 330 | 300.79] 62 | 28 |M8649-ND 1.60 1.20} 9230-80-RC 47 | 44} 7.9 | 380 | 0.55 |M10118-ND 1.84 1.38] 9250A-472-RC 
i : - ies Me ster bes . eased 470 | 30| 0.79) 50 | 42 |we6s2-ND 1.60 1.20] 9230-84-RC 5.6 | 44| 7.9 | 335 | 0.72 )M10123-ND 1.84 1.38) 92504-562-RC 
: : : : 1,000 | 30}0.79] 38 | 72 |M8644-ND 1.60 _1.20/9230-92-RC 8.2 | 50| 7.9 | 250) 1.32 | M10130-ND 1.84 1.38) 9250A-822-RC 
470 | 35| 79 | 95 | 4.70 | M8405-ND 1.28 96] 70F474aI-RC 
h i 40 | 50) 7.9 | 220) 1.62 | M10081-ND 1.84 1.38] 9250A-103-RC 
1,000 | 30] 79) 79 | 5.71 | s391-ND 1.52 1.14|70F103AI-RC 2250 Serie? aaomelded 
2,200 | 40} .25 | 57 | 6.10 | M8395-ND 1.52 1.14]70F223AI-RC Phenolic Core Ferrite Core 
oe i : : ae a a Bcradas 0.1 | 50 | 25.0 1790 | 0.025 | M8206-ND® 2.18 1.64] 9250-101-RC 12 | 55 | 2.6 | 200) 2.0 | M10087-ND 1.84 1.38/9260A-123-RC 
: : : : : 0.15 | 51 | 25.0 ]1470 | 0.037 | M8207-ND@ 1.90 1.36] 9250-151-RC 15 | 45) 2.5 / 315 | 0.80 | M10092-ND 1.84 1.38] 9250A-153-RC 
oan 7 eS ] ae en Be es Beenie 0.18 | 50 | 25.0 |1300| 0.047 | Ms208-ND@ 1.90 1.36|9250-181-RC 18 | 45] 25 | 300 | 0.89 | M10096-ND 1.84 1.38/ 92504-183-RC 
; ‘ : a ; : ‘ ‘| . 22 | 45/25 | 290 | 0.96 | M10101-ND 1.84 1.38] 9250A-223-RC 
22,000| 50/079 41 | 8.38 | Me396-ND 1.75 1.25|70F222AI-RC O27 | 47 )25.0 | 855 | 0.11 CPOs 218 1.91 / 9250-271 
- 0.33 | 46 |25.0 | 780 | 0.13 | M8210-ND@ 1.90 1.36| 9250-331-RC 27 | 45] 2.5 | 260 | 119 | M10105-ND 1.84 1.38/ 9250A-273-RC 
Ferrite Core 
33,000 | 61 | .079| 43 | 8.97 | mg401-ND 1.75  1.25/70F332AF-RC 0.47 | 44 | 25.0 | 565 | 0.25 | M8211-ND® 1.90 1.36) 9250-471-RC 33 | 45) 2.5 | 240 | 1.37 | M10111-ND = 1.84 1.38] 9250A-333-RC 
47,000 | 57 | .079| 38 | 9.75 | M8407-ND 1.75 1.25|70F472AF-RC 0.68 | 42|25.0| 420 | 0.45 | mg92t1-ND 1.77 1.65| 9250-681 39 | 50| 25 | 205 | 1.93 | M10117-ND 1.84 1.38) 9250A-393-RC 
68,000 | 57 | .079| 34 | 10.54) M8411-ND 1.75 1.25)70F682AF-RC Iron Core 47 | 50125 | 195 | 2.11 |M10119-ND 1.84 1.38] 92504-473-RC 
400,000] 48 | 079} 29 | 11.93] M8393-ND 2.45 —1.75|70F101AF-RC 
220,000] 51 | .025| 39 | 13.72) M8397-ND 1.75 1.25/70F221AF-RC 1.5 | 44| 7.9 | 815 | 0.12 | M9215-ND 1.99 1.85] 9250-152 - . - ies bs ae ih a aN 
330,000/ 54] .025] 34 | 14.73] Me402-ND 2.45 1.75]70F331AF-RC 18 | 44) 7.9 | 775 | 0.14 | M8215-ND@ 1.99 1.42/ 9250-182-RC : 
470,000] 55 | .025 | 30 | 15.62 | M8408-ND 2.45 1.75|70F471AF-RC 3.3 | 44 | 7.9 | 480 | 0.35 | M8217-ND@ 1.99 1.42/9250-332-RC 150 | 55} 0.79] 140 | 4.1 | M10093-ND 1.84 1.38] 9250A-154-RC 
+ 20% tolerance tt 10% tolerance 3.9 | 44] 7.9 | 450 | 0.40 | M8218-ND@ 1.99 1.42] 9250-392-RC 180 | 55/0.79) 135 | 4.4 | M10097-ND 1.84 1.38] 9250A-184-RC 
47 | 44| 7.9 | 380 | 0.55 | M8219-ND@ 1.99 1.42] 9250-472-RC 220 | 55/079] 125) 5.0 | M10102-ND 1.84 1.38] 9250A-224-RC 
Hash Chokes 5.6 | 44| 7.9 | 335 | 0.72 | M9224-ND 1.99 1.85] 9250-562 270 | 55}0.79) 115 | 5.8 | M10106-ND 1.84 1.38) 9250A-274-RC 
82 | 5017.9 | 250 | 1.32 | M8220-ND@ 1.99 1.42/9250-822-RC 330 | 55 | 0.79) 110 | 6.4 | M10112-ND 1.84 1.38) 9250A-334-RC 
Ferrite Core 470 | 60/079] 92 | 95 | M10120-ND 1.84 1.38) 9250A-474-RC 
ts | 451251315 | 0.80 |ma222-ND@ 199 142] 9250-153-RC 560 | 60/079] 90 | 105 | M10124-ND 1.84 1.38] 9250A-564-RC 
18 | 45] 2.5 | 300 | 0.89 | M8223-ND@ 2.39 1.71/9250-183-RC 680 | 60}0.79) 80 | 11.8 | M10126-ND 1.84 1.38) 9250A-684-RC 
: 22 | 45| 25 | 290 | 0.96 |M8224-ND® 1.99 1.42|9250-223-RC 820 | 60} 0.79) 80 | 13.0 | M10132-ND 1.84 1.38/ 9250A-824-RC 
rm Length is 22.23 o7 | 45) 25 | 260 | 1.19 | Me225-ND® 2.39 1.71/9250-273-RC 4,000 | 60/079) 70 | 175 | M10083-ND 1.84 1.38| 9250-105-RG 
mina eee rw 33 | 45 | 25 | 240 | 1.37 | M8226-ND@ 2.19 1.57/ 9250-333-RC 1,200 | 450.25] 60 | 22.1 | M10088-ND 1.61. 1.15] 9250A-125-RC 
(uH) | Max. | Max. |Dia. Max. | Digi-Key Price Each | Miller 39 | 50] 25 | 205 | 1.93 | M8227-ND®@ 2.19 1.57] 9250-393-RC 1,500 | 45/025] 55 | 26.5 | M10094-ND 1.61 1.15] 9250A-155-RC 
20% | (9) | (A) | (mm) _| PartNo. 110 | PartNo. 56 | 50| 25 | 190 | 2.23 | s229-ND@ 2.39 1.71/9250-563-RC 1,800 | 45 0.25] 50 | 29.9 | M10098-ND 1.61. 1.15] 9250A-185-RC 
pte ean EET 68 | 50) 25 | 170) 2.70 | M8230-ND® 2.39 1.71]9250-683-RC 2,200 | 45 | 0.25) 50 | 33.8 | M10103-ND 1.61 1.15| 9250A-225-RC 
4o | ‘oso | a | 797 WRGSESIM 160 420 | soao-rc 82 | 50] 25 | 180 | 2.44 | M8231-ND@ 2.39 1.71]9250-823-RC 2,700 | 45 | 0.25) 40 | 47.3 | M10107-ND 1.61 1.15|9250A-275-RC 
68 | 054 5 | 1422 | M8270-ND 1.40 1.00 | 5248-RC 180 | 55 | 79 | 185 | 44 MESSED eS] 280 1.71) 9250-184 RC 3,300 | 45 ]0.25| 40 | 53.0 | Mi0113-ND 1.61 1.15] 92504-335-RC 
is on se mn oan 7 oy ones 270 | 55) .79 ] 115) 5.8 | M9244-ND 2.39 2.22) 9250-274 4,700 | 45 | 0.25) 31 | 81.6 | M10121-ND 1.61 1.15|9250A-475-RC 
250 | 471 25 | aise WRIRSZaNTIN 1.40 1.00 | gosa-nc 270 | 55| .79 | 115) 5.8 | M8237-ND® 2.39 1.71] 9250-274-RC 6,800 | 40 |0.25) 27 | 111 | M10127-ND 1.61. 1.15|9250A-685-RC 
500} 26 | 2 | 1422 | g274-ND 1.40 1.00 | 5256-RC 390 | 60) .79 | 105) 7.4 | M8239-ND@ 2.39 1.71] 9250-394-RC 8,200 | 40 | 0.25] 26 | 119 | M10133-ND 1.61. 1.15] 9250A-825-RC 
4,000} 55 | 1 | 12.70 | M8275-ND 140 1.00 | 5258-RC 560 | 60| .79 | 90 | 105 | M8241-ND@ 2.39 1.71/9250-564-RC @ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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JWMiller woided RF Chokes (com) | EPOXy Conformal Epoxy Conformal 


MAGNETIC S 


“A Bourns Company Coated Inductors Coated Inductors 
Test | I, dc | DCR J.W. Specifications: 
iL Freq.|Max.| © | Digi-K Price Each | Mill 
(uk) ee (ma) Cire Pa hina bie 0 Paine * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Working Voltage: 


250VDC maximum » Material: Coating-Epoxy Leads-Tinned Copper 


10,000] 40 |0.25] 24 ] 137 | M10084-ND 1.61 1.15] 9250A-106-RC | [47.62 | 43.05 aos, * Core Material: Ferrite 
12,000) 30 |0.079} 23 | 143 | M10089-ND 1.61 1.15/9250A-126-RC —— p= 

22,000 | 27 |0.079] 17 | 274 | M10104-ND 1.61 1.15]9250A-226-RC FT 

27,000 | 27 |0.079] 16 | 308 | M10108-ND 1.61 1.15] 9250A-276-RC 


33,000 | 27 0.079} 15 | 343 | M10114-ND 1.61 1.15] 9250A-336-RC 
47,000| 23 |0.079) 13 | 473 | M10122-ND 1.61 1.15) 9250A-476-RC 


56,000] 23 0.079) 13 | 512 | M10125-ND 1.61. 1.15/9250A-566-RC le Test | 1, de TW. 
68,000) 23 0.079) 12 | 580 | m10128-ND 1.61 1.15|9250A-686-RC 10% | Q | Freq. | Max. |Digi-Key Price Each | Miller 
82,000] 21 |o.079) 11 | 618 | M10134-ND 1.38 1.04/9250A-826-RC vH | Min. | MHz | mA | Part No. 110 | PartNo. cE rast mae Price .W. 
100,000] 18 |0.079| 11 | 678 | M10085-ND 1.38 1.04) 9250A-107-RC Phenolic Core 20% | Q | Freq. | Max. | Digi-Key Each _|Miller 
RoHS Compliant 40 | 40 | 25.0] 1100 |Msoo1-ND 2.75 2.20 | 8230-94 CHE) (OA) (nA) eartiNs aa OF EartIN 
—_ 40 | 40 | 250 | 1100 |Ms159-ND® 2.75 2.20| 8230-94-RC a i a = lias os . aie 
. at 18 | 35 | 25.0 | 1010 jMs004-ND 2.75 2.20 | 8230-02 : ; A a 
Filter and Miniature ol 18 | 35 | 25.0 | 1010 |Ms160-ND@ 2.75 2.20) 8230-02-RC aA “ eg See . - amg 
; 22 | 33 | 25.0 | 935 |Ms005-ND 2.75 2.20 | 8230-04 : 4 a Sia i 
High Current Chokes cies  ScEnicenr 22 | 50 | 7.9 | 395 |M10140-ND@ 30.24 |78F2R2K-RC 
3 . -ND@® 8 B -04- 
Inductance + 15% @ 1kHz. Coils finished with sleeving VW1 Rated. 27 | a3. | 950 | 975 IREMEORIN 275 9201 eoa0-06-RC 4.7 | 45 ) 7.9 | 230 /M10143-NDe@ 30.24 /78F4R7J-RC 
Leads No. 20 tinned copper 1” long minimum ‘33 30 | 2 0 so |me163-ND 2. 220 8230-08-RC 8.2 | 40 | 7.9 | 155 |M10146-ND@ 30 .24|78F8R2J-RC 
Ambient Temperature: -55°C ~ 125°C ; 50) 7 pune, 275 2. eal 10 | 40 | 7.9 | 130 |M10135-ND@ 30 .24|78F100J-RC 
39 | 30 | 25.0 | 640 /MBOO8:NDI) 2.75 2.20) 8230-10 22 | 50| 25 | 140 |Mi0138-ND® 30 .24|78F220J-RC 
39 | 30 | 25.0] 640 |Msi64-ND@ 275 2.20| 8230-10-RC a7 | 60| 28 | 67 RORaeNe ‘ant - 24! 7aRATOLAC 
5800 Series So00) Series 47 | 30 | 25.0 | 590 /M8165-ND® 275 2.20 8230-12-RC 68 | 60 | 25 | 137 |m10144-NDe 30 .24|78F680J-RC 
: 6.99 i fats 56 | 30 | 25.0 | 495 /M8010-ND 2.75 2.20] 8230-14 82 | 60 | 25 | 132 |M10145-NDe 30.24 |78F820J-RC 
0.64 081 56 | 30 | 25.0] 495 |Ms166-ND@ 275 2.20| 8230-14-RC too | 60) 25 | 125 |M10136-NDe 30 .24|78F101U-RC 
: : ; ; 68 | 28 | 25.0] 450 |Ms167-ND@ 2.75  2.20| 8230-16-RC 220 | 60 | 0.79 | 76 |M10139-ND@ 30 .24|78F221U-RC 
82 | 28 | 25.0 | 380 |M8012-ND 2.75 2.20 | 8230-18 470 | 60 | 0.79| 53 |M10142-ND@ 30.24 |78F471J-RC 
Max. | Rated 62 | 28 | 250] 380 |Msi68-ND® 275  2.20| 8230-18-RC 560t | 60 | 0.79] 85 /M8155-ND® 30.24 |78F561J-RC 
L(wH) | DCRQ |Current ) Digi-Key Price Each /J.W.Miller 1.00 | 25 | 25.0] 350 |M8169-ND® 2.75 2.20] 8230-20-RC 680t | 60 | 0.79 | 68 |M8156-ND® 30.24 |78F681J-RC 
210% |@+20°C| Amp _| PartNo. 110 |Part No. too0t| 60 | 0.79] 60 |Ms158-NDe 30.24 |78F102U-RC 
5800 Series ron Gore @ RoHS Compliant * Rated atL+ 10% yH + Rated at L + 5% pH 
3.9 ] 019 | 1.28 ] M8276-ND 1.33 1.00 /5800-3R9-RC 1.20 | 25 | 79 | 825 |Msi70-ND@ 2.20 1.65 | 8230-22-RC OHS Compliant * Ratediat 10%. ph ‘Tj Rated at ht 5% 
- a 7 eae i‘ a lei 150 | 28 | 79 | 745 |M8171-ND@ 220 1.65) 8230-24-RC 
; ; H : -00 |5800-100- 1.80 | 30 | 79 | 640 |mst72-ND® 220 1.65) 8230-26-RC : 
12 | 037 | 1.28 | Ms279-ND 1.33 1.00 |5800-120-RC Wide-Band 


2.20 30 | 7.9 | 550 |M8173-ND® 2.20 1.65) 8230-28-RC 


15 | 040 | 128 | mazgo-ND 1.33 1.00 |5800-150-RC 
270 | 37 | 79 | 495 |Msi74-ND® 220 1.65|8230-30-kc] | Chokes 


18 044 1.28 | M8281-ND 1.33 1.00 |5800-180-RC 


22 | .050 | 1.28 | Mg2g2-ND 1.33 1.00 /5800-220-RC 330 | 45 | 79 | 380 |MB175-ND@® 2.20  1.65| 8230-32-RC 
27 | .058 | 1.28 | Mg283-ND 1.38 1.00 /5800-270-RC 3.90 | 45 | 7.9 | 350 |Mgoz0-ND 2.20 1.65 8230-34 
33 | 075 | 1.008) M8284-ND 1.33 1.00 |5800-330-RC 3.90 | 45 | 7.9 | 350 |M8176-ND® 2.20 1.65 | 8230-34-RC 


39 .094 0.804 | M8285-ND 1.33 1.00 |5800-390-RC 
47 109 0.804 | M8286-ND 1.33 1.00 |5800-470-RC 
56 140 0.804 | M8287-ND 1.33 1.00 |5800-560-RC 


4.70 45 | 7.9 | 320 |M8177-ND® 2.20 1.65) 8230-36-RC 
5.60 50 | 7.9 | 260 |M8022-ND 2.20 1.65 | 8230-38 


68 | 145 | 0.804 | mg288-ND 1.33 1.00 |5800-680-RC 5.60 | 50 | 79 | 260 |M8178-ND@ 2.20 1.65 | 8230-38-RC 
82 152 | 0.804 ) M8289-ND 1.33 1.00 ]5800-820-RC 6.80 | 50 | 7.9 | 245 |M8179-ND® 2.20 1.65 | 8230-40-RC 
100 _| .208 | 0.632 TEMEZECNDEEE 1.98 __1.00 /5800-101-RC 8.20 | 55 | 79 | 210 |MB180-ND® 2.20 1.65) 8230-42-RC 
| oe | fee ce too leemiaune 10.00 | 55 | 7.9 | 180 |Msisi-ND® 220 1.65 | 8230-44-RC 
180 | 362 | 0.508 | M8293-ND 1.33 ‘1.00 |5800-181-RC 12.00 | 45 | 25 | 210 REMC 1-19.97 | 8230-46 
220 | .430 | 0.508 | M8294-ND 1.33 1.00 |5800-221-RC 12.00 | 45 | 25 | 210 |Me182-ND® 2.20 1.65 | 8230-46-RC 5.95 
270_| .557 | 0.400 | M8295-ND 1.33 1.00 |5800-271-RC 15.00 | 45 | 25 | 205 |M8183-ND®@ 2.20 1.65] 8230-48-RC z 
330 665 | 0.400 | M8296-ND 1.33 1.00 /5800-331-RC 18.00 | 50 | 25 | 195 /M8184-ND®@ 2.20 1.65] 8230-50-RC .-43.97-l 0.64 
oT ie tae ere i va Stee 22.00 | 50 | 25 | 190 |M8185-ND® 2.20 1.65] 8230-52-RC 
sor | ae | oor. MORSE cn +o leonpsenne 27.00 | 50 | 25 | 185 |Mstg6-ND® 220 1.65 | 8230-54-RC 
680_| 1.61 | 0.250 | M8300-ND 1.33 1.00 |5800-681-RC Ferrite Core No. | Ba ; ; 
1,000 | 2.30 | 0.200 | M8301-ND 1.33 1.00 [5800-102-RC 33.00 | 45 | 25 | 187 |Mele7-ND® 272 2.04] 8230-56-RC _ | of | Min. | Freq. | Digi-Key Price Each | J.W.Miller 
1,200 | 2.65 | 0.200 | m8302-ND 1.33 1.00 |5800-122-RC 9900 | 45 | 25 | 120 WRROGeIOM 972 204|a0a0-s8 Fig.| Turns | Z (9) | (MHz)| Part No. 1 10 | Part No. 
1,500 | 3.45 | 0.158 | M8303-ND 1.33 1.00 |5800-152-RC ; ; ; : +] aap | 225) 10 |Me69s-ND 85-68] FB20009-38-RC 
1,800 | 4.03 | 0.158 | M8304-ND 1.33 1.00 |5800-182-RC 39.00 | 45 | 25 | 180 |M8188-ND® 2.72 2.04) 8230-58-RC 175 | 10 |M8696-ND 85 _.68| FB20019-4B-RC 
2,200 4.48 0.158 | M8305-ND 1.33 1.00 |5800-222-RC 47.00 | 45 | 2.5 | 165 |M8189-ND® 2.72 2.04) 8230-60-RC 5 ape 460 | 10 | M8694-ND 85 "68 | FB20010-3B-RC 
2,700 | 5.90 | 0.125 | M8306-ND 1.33 1.00 |5800-272-RC 56.00 | 45 | 25 | 145 |M8034-ND 2.72 2.04 | 8230-62 30 | 10 |M8697-ND 85 __.68| FB20020-4B-RC 
an eee ae tee cs 1 Sei 56.00 | 45 | 25 | 145 |M8190-ND@ 2.72 2.04] 8230-62-RC 3 loxt1p| 215] 10 | Ma695-ND 85.68) FB20011-3B-RC 
«700 | 403 | 0700 \AMescaits 4a. 400 Sn arane 68.00 | 50 | 25 | 135 |M8035-ND 2.72 2.04] 8230-64 175 | 10 |M8698-ND 85 _—_—.68| FB20021-4B-RC 
5,600 | 13.9 | 0.082 | Ma310-ND_ 1.33 __1.00 |5800-562-RC 68.00 | 50 | 25 | 135 [MBIGI-ND® 272 2.04) 8230-64-RC 
6800 | 163 | 0.082 | ma311-ND 1.33 1.00 [5800-682-RC 82.00 ) 50 | 25 | 130 |M8036-ND 2.72 2.04) 8230-66 : 
8,200 | 208 | 0.065 | mg312-ND 1.33 1.00 |5800-822-RC 82.00 | 50 | 25 | 130 |M8192-ND® 2.72 2.04) 8230-66-RC Ferrite Beads RoHS 
+eaon fe are ai a i ye eat 100.00 | 50 | 25 | 125 |Mg193-ND® 2.72 2.04 | 8230-68-RC - 
tend | ane | pose ERIM Ges on leone 120.00 | 30 | 79 | 97 |maose-ND 2.72 2.04] 8230-70 The addition of a 
: _ ; : 00 |§800-183-RC 120.00 30 | 79 | 97 |MBi94-ND® 272 2.04) 8230-70-Rc| | Ferrite Bead to a 
5900 Series ‘ : ; ; : nee piece of wire causes 
39] 007 40] Ma3i6-ND 2371.69 15900-3R9-RC 150.00 | 30 | .79 | 85 |M8195-ND®@ 272 2.04] 8230-72-RC ihe impedance of 
47 008 4.0 M8317-ND 2.37 1.69 |5900-4R7-RC| 180.00 | 30 | .79 79 |M8040-ND 2.72 2.04 | 8230-74 ihe lead He inctease 
4 4 NI and acts like a smal 
5 tb i ora oa 3 Seed 180.00 30 | 79 | 79 |M8196-ND® 272 2.04) 8230-74-RC| | RF choke at high 
3 | 03 | 40. leat pare teal ee00 aac 220.00 | 30 | 79 | 73 |M8041-ND 272 2.04| 8230-76 frequencies. i 
47 "035 4.0 M8321-ND 2.37 1.69 5900-470-RC 220.00) 30) 70) 78 Ba 272 2.04) 8280-76-AC sic high fientere) parasitic signals and attenuate undesirable 
68 047 2.5 M8322-ND 2.37 1.69 |5900-680-RC 270.00 | 30 | .79 65 | M8042-ND 2.72 2.04) 8230-78 frequencies that travel on DC circuits by the use of beads. 
82 060 20 M8323-ND 237 1.69 |5900-820-RC 270.00 | 30 | .79 65 |M8198-ND® 2.72 2.04 | 8230-78-RC 
400 | 090 | 1.6 | m324-ND 2.37 1.69 |5900-101-RC 330.00 | 30 | 79 | 62 |mai99-np® 272 2.04/ e230-80-RC Dimensions 
150 129 alt M8325-ND 2.37 1.69 |5900-151-RC 390.00 | 30 | .79 55 |M8044-ND 272 2.04/ 8230-82 Frequency (mm) Digi-Key Pricing | J.W.Miller 
a0 | 150 | 16 ee oe 1.88 [5900 te-AC 390.00 | 30 | 79 | 55 |M8200-ND@ 2.72 2.04) 8230-82-RC Wa || Neth OR erin, 
220 |) tee) 18 ea le eer Bin 47000 | 30 | 79 | 50 |Me201-nDe 272 2.04| a230-a4-Rc O-40MHz [1.32 69 216|M8699-ND  .25 2.00 | FB73-085-RC 
: : ; ‘ 40-200MHz | 3.12 1.02 5.61 |M8700-ND 18 1.40 | FB43-226-RC 
$00) 281 | 6 oe 23! 1.69 /5000-301-RC 560.00 | 30_| 70 | 40 MEREGND 2.72 _ 2.08 | 8200-86 O-40MHz | 3.18 1.02 5.61 |M8701-ND  .25 2.00 | FB73-226-RC 
470_| 380 _| 1.2 | M8330-ND___2.37 _1.69 {5900-471-RC 560.00 | 30 | .79 | 48 |M8202-ND® 2.72 2.04] 8230-86-RC 40-200MHz | 3.18 1.02 2.87 |M8702-ND 18 1.40 | FB43-110-RC 
soy a ae et peu “ See 680.00 | 30 | .79 | 42 |M8047-ND 2.72 2.04 | 8230-88 200+MHz | 3.18 1.02 2.87 |M8703-ND 18 1.40 | FB64-110-RC 
2200 | 200 | 05 | ma333-ND 237 169 /5900-222-RC 680.00 | 30 | .79 | 42 |M8203-ND@ 2.72 2.04 | 8230-88-RC 0-40MHz | 3.12 1.02 2.87 |M8704-ND 25 2.00 | FB73-110-RC 
3.900 | 2.75 0.4 | M8334-ND 237 1.69 |5900-392-RC 820.00 | 30 | 79 | 40 |M8048-ND 2.72 2.04 | 8230-90 40-200MHz | 4.70 1.27 10.46}M8705-ND 25 2.00 | FB43-422-RC 
4,700 3.19 04 M8335-ND 237 1.69 |5900-472-RC 820.00 | 30 | .79 40 |M8204-ND@ 2.72 2.04 | 8230-90-RC 0-40MHz | 4.70 1.27 10.46|M8706-ND 30 2.40 | FB73-422-RC 
10,000 | 7.30 | 0.250 | M8336-ND 2.03 1.53 /5900-103-RC 1,000.00} 30 | 79 | 38 |M8205-ND® 2.72 2.04] 8230-92-RC Sani ay oa es eee of Ei 
100,000] 89.7 | 0.065 | ma337-ND 2.03 1.53 |5900-104-RC] | RoHS Compliant -40MH2 | 7.14 2.13 7. H : ; -287- 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Dimensions in mm 


JW.Miller EMI Filters 


MAGNETICS 


A Bourns Company (For Electromagnetic Interference) 


Applications: * Communication equipment, cordless phones, automotive phones »* Digital audio and video equipment 
¢ Electronic automotive equipment such as engine controls, panels and audio systems » Electronic musical instruments 
and other digital devices Specifications: * Rated Current: 5A * Rated Voltage: 50VDC * DCR: 0.059 Maximum 0.5 x 0.5 Sq. +1 + 2.5 2-Ples. Internal Connection 
Insulation Resistance: 10GQ Minimum @ 50VDC *HI-Pot: 125VDC * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 


|_|} 2.8 Max. 


Capacitance 25dB AH. 15dB AH. Cut Tape Tape and Box 

+20% Frequency Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing J.W.Miller 
(pF) (MHz) (MHz) Part No. 10 100 | PartNo. 2,000 Part No. 
22 800 220 ~ 800 M9936CT-ND 48 43 M9936TB-ND 142.50/M EMI220T-RC 
47 550 ~ 700 350 ~ 800 M9938CT-ND 48 43 M9938TB-ND 142.50/M EMI470T-RC 
100 350 ~ 500 200 ~ 800 M9941CT-ND 48 43 M9941TB-ND 142.50/M EMI101T-RC 
220 200 ~ 350 100 ~ 800 M9939CT-ND 48 43 M9939TB-ND 142.50/M EMI221T-RC 
270 200 ~ 300 80 ~ 800 M9940CT-ND 48 43 M9940TB-ND 142.50/M EMI271T-RC 
470 120 ~ 300 50 ~ 800 M9937CT-ND 48 43 M9937TB-ND 142.50/M EMI471T-RC 

1,000 70 ~ 200 30 ~ 800 M9934CT-ND 48 43 M9934TB-ND 142.50/M EMI102T-RC 

2,200 45 ~ 200 20 ~ 800 M9942CT-ND 48 43 M9942TB-ND 142.50/M EMI222T-RC 

10,000 15 ~ 200 6 ~ 800 M9935CT-NDt 48 43 M9935TB-NDT 142.50/M EMI103T-RC 


t+ Capacitance Tolerance: -20%, +80% 


Pulse’ RF Wide Band Balun Transformers 


A TECHNITROL COMPANY 


The Pulse balun transformer offers an excellent 
insertion loss device in a low cost SMT format. 


Schematic 1 Schematic 2 


The RF Baluns are ideal for balanced to 
unbalanced applications and have been 


designed for applications such as CATV 
Distribution/Drop Amplifiers, Set Top Boxes 
and Home Gateways. 
Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
Impedance Ratio Turns Ratio Bandwidth 
(+ -2%) (+ -2%) (MHz Typ.) | Insertion Loss Dimensions - Inches Digi-Key Price Each Pulse 
Fig.| Schematic | Primary:Secondary | Primary:Secondary | Midband Loss| (dB Typ.) [E W H Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
{ 2 Wa 1 10 ~ 1000 0.4 0.202 +.015] 0.204 +.015 0.14 Max. 553-1050-ND 1.80 1.12 82 72 | CX2024 
1 1:2CTt 1:1.4CTT 3 ~ 300 0.8 0.15 +.015 |0.15 +.02/-.015 0.11 +.015 553-1052-ND 2.04 1.27 93 -82 | CX2045L 
2 2 1 Wa 2.3 ~ 2700 0.2 0.169 +.004} 0.209 +.004 | 0.118 +.018/-.012 | 553-1051-ND 2.04 1.27 93 -82 | CX2156 
1 1ACTT 1ACTT 5 ~ 200 0.3 0.272 Max. | 0.272 Max. 0.173 Max. 553-1053-ND 1.84 1.14 84 -74 | CX2147 
3 1 1:4CTt 1:2CTt 5 ~ 165 0.6 0.36 Max. 0.265 Max. 0.098 Max. 553-1054-ND 2.44 1.59 1.22 1.08 | CX2032 


+ CT indicates Center Tap 


[ta FE OKO Balun Transformers 2 ue ele alll 


SMD K : Leaded 


Toko's high quality balun (balanced/unbalanced) transformers are precisely wound around a double 
ferrite core. Toko's baluns are ideally suited for designing double balanced mixers, directional 
couplers, signal splitters, signal distributors, and impedance matching circuits. 


Operating Cut Tape Tape & Reel 
Frequency Insertion Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Toko 
Fig.| Winding Range Loss Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 
Type B5F - Surface Mount 
1 nea 50MHz ~ 400MHz 10dB Maximum TKS2514CT-ND 2.89 2.58 1.87 | TKS2514TR-ND 1610.00 | 458DB-1012 
Type B7T - Leaded 
2 n=6 6MHz ~ 600MHz IN to OUT-1 0.8dB Maximum; IN to OUT-2 15dB ~ 17dB TK2516-ND. 5.55 4.35 2.59 |i — | 456PS-1011 


4ST DKK RF Balun Transformers HHM Series - Surface Mount 


Dimensions in mm 


Pin Configuration 
Unbalanced Port 


0.25) Bottom 
GND or DC Feed + RF GND t i View 
BS a > 
Balanced Port . F L.| 
Note: These products are GND { oat are 7 
intended for wireless LAN (Local : : 
Area Network) applications. 6 NC 
Operating Impedance Insertion Difference Cut Tape 
Frequency In/Out Loss-Max. of Phase Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel TDK 
Fig. Application (GHz) (Q) (dB) (Deg.) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Bluetooth and IEEE802.11b/g 2.4~2.5 50/50 1.2 180+ 10 445-1233-1-ND 1.06 80 54 | 445-1233-2-ND 2,000 329.00/M | HHM1517 
Bluetooth and IEEE802.11b/g 2.4~2.5 50/100 1.0 180 + 10 445-1234-1-ND 2.05 1.54 1.03 | 445-1234-2-ND 2,000 635.19/M | HHM1520 
Bluetooth and IEEE802.11b/g 2.4~2.5 50/200 1.0 180 + 10 445-1229-1-ND 2.05 1.54 1.03 | 445-1229-2-ND 2,000 635.19/M | HHM1521 
Wideband-LAN 4.9 ~ 5.95 50/100 1.0 180 + 10 445-1231-1-ND 2.05 1.54 1.03 | 445-1231-2-ND 2,000 635.19/M | HHM1570B1 
1 Wideband-LAN 5.15 ~ 5.875 50/100 1.0 180 + 10 445-1230-1-ND 2.05 1.54 1.03 | 445-1230-2-ND 2,000 635.19/M | HHM1562B 
Bluetooth 2.3 ~2.5 50/75 1.0 180 + 10 445-3249-1-ND 2.25 1.92 1.58 | 445-3249-2-ND 2,000 675.00/M | HHM1541E1 
UWB 3.1~4.9 50/100 1.0 180 + 10 445-3250-1-ND 2.25 1.92 1.58 | 445-3250-2-ND 2,000 675.00/M | HHM1583B1 
UWB 3.1~4.9 50/100 1.0 180+ 15 445-3386-1-NDt 2.25 1.92 1.58 | 445-3386-2-NDft 2,000 675.00/M | HHM1596A1 
UWB 3.0 ~ 8.0 50/100 1.5 180 + 20 445-3387-1-ND 2.25 1.92 1.58 | 445-3387-2-ND 2,000 675.00/M | HHM1595A1 
Bluetooth and IEEE802.11b/g 2.4~2.5 50/100 1.2 180 + 10 445-1232-1-ND 2.05 1.54 1.03 | 445-1232-2-ND 2,000 635.19/M | HHM1711D1 
2 Bluetooth and IEEE802.11b/g 2.4~2.5 50/50 1.2 180 + 10 445-3246-1-ND 2.25 1.92 1.58 | 445-3246-2-ND 4,000 653.00/M | HHM-1710D1 
Wideband-LAN 4.9 ~ 5.95 50/100 1.0 180 + 10 445-3247-1-ND 2.25 1.92 1.58 | 445-3247-2-ND 4,000 653.00/M | HHM1732B1 
Wideband-LAN 4.9 ~ 5.95 50/200 1.2 180 + 10 445-3248-1-ND 2.25 1.92 1.58 | 445-3248-2-ND 4,000 653.00/M | HHM1752A2 


+ Pin Configuration — Pin1 NC, Pin 6 Unbalanced Port 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1480 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


&TDIK 


Multilayer RF Filters DEA Series - Surface Mount 


Dimensions in mm 


Pin Configuration Pin Configuration Pin Configuration 


1 | GND 1 fe) 1 Pin Configuration 
2 | IN (OUT) GND 2 4 | GND 
3 | GND VO 3 5 | OUT 
4 | OUT (IN) GND 4 6 | GND 


0.25 +] 


Pin Configuration Pin Configuration 


10.35 
Pin Configuration Unbalanced Port Unbalanced Port 


Pin Configuration Unbalanced DC Feed + RF GND or GND DC Feed 
GND 4 | GND DC Feed or RF GND NC NC 

IN 5 | OUT GND GND GND 

GND 6 | GND Balanced Balanced Port Balanced Port 


Center Maximum | Minimum Cut Tape 
Frequency Filter Insertion Return Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
Fig. (GHz) Type Application Loss (dB) | Loss (dB) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
l 2.450 Band Pass | Wideband-LAN and Bluetooth 2.3 9.0 445-3251-1-ND 2.58 2.20 1.81 | 445-3251-2-ND 2,000 775.00/M | DEA202450BT-1195A1 
2 5.425 Band Pass Wideband-LAN 2.0 9.0 445-3252-1-ND 2.58 2.20 1.81 | 445-3252-2-ND 2,000 775.00/M | DEA205425BT-2028A4 
3 4.000 Band Pass UWB 1.9. 10 445-3388-1-ND 4.50 3.83 3.15 | 445-3388-2-ND 2,000 1350.00/M | DEA453960BT-3002B1 
4.000 Band Pass UWB 1.9 10 445-3389-1-ND 4.50 3.83 3.15 | 445-3389-2-ND 2,000 1350.00/M | DEA453960BT-3007B1 
2.440 Band Pass | Wideband-LAN and Bluetooth 3.0 10 445-3253-1-ND 2.75 2.34 1.93 | 445-3253-2-ND 2,000 825.00/M | DEA252450BT-2024C2 
4 2.450 Band Pass | Wideband-LAN and Bluetooth 1.2 10 445-3254-1-ND 2.75 2.34 1.93 | 445-3254-2-ND 2,000 825.00/M | DEA252450BT-2027A1 
2.400 Band Pass | Wideband-LAN and Bluetooth 1.4 10 445-3255-1-ND 2.75 2.34 1.93 | 445-3255-2-ND 2,000 825.00/M | DEA252400BT-2030A1 
5 2.450 Low Pass | Wideband-LAN and Bluetooth 42 14 445-3257-1-ND 2.50 2.13 1.75 | 445-3257-2-ND 4,000 725.00/M | DEA162500LT-1212A1 
2.450 Low Pass | Wideband-LAN and Bluetooth 48 14 445-3258-1-ND 2.50 2.13 1.75 | 445-3258-2-ND 4,000 725.00/M | DEA162500LT-1217A1 
6 5.425 Low Pass Wideband-LAN -70 12 445-3259-1-ND 2.50 2.13 1.75 | 445-3259-2-ND 4,000 725.00/M | DEA165850LT-1197B2 
7 2.442 High Pass | Wideband-LAN and Bluetooth 80 = 445-3260-1-ND 2.58 2.20 1.81 | 445-3260-2-ND 2,000 775.00/M | DEA202484HT-8002A1 
2.450 Band Pass | Wideband-LAN and Bluetooth 3.0 _— 445-3256-1-ND 3.83 3.26 2.69 | 445-3256-2-ND 2,000 1150.00/M | DEA252450BT-7022B1 
8 2.450 Band Pass Bluetooth 3.6 8 445-3381-1-ND 3.29 2.80 2.30 | 445-3381-2-ND 2,000 986.00/M | DEA252450BT-7035B2 
2.450 Band Pass Bluetooth 3.0 8 445-3382-1-ND 3.29 2.80 2.30 | 445-3382-2-ND 2,000 986.00/M | DEA252450BT-7046A1 
9 2.450 Band Pass | Wideband-LAN and Bluetooth 3.5 9 445-3383-1-ND 2.93 2.49 2.05 | 445-3383-2-ND 2,000 879.00/M | DEA202450BT-7077A1 
10 2.440 Band Pass Bluetooth 5.0 10 445-3384-1-ND 2.93 2.49 2.05 | 445-3384-2-ND 2,000 879.00/M | DEA202450BT-7041E1 


Dimensions in mm 


Terminal Functions Terminal Functions 


Terminal Functions LOW (2.4 GHz) HIGH (5.0 GHz) 
GND GND GND 

ANT (Common) GND GND 

GND | HIGH (5.0 GHz) LOW (2.4 GHz) 
HIGH (5.0 GHz) i GND GND 

GND GND ANT (Common 

LOW (2.4 GHz) ANT (Common) GND 

GND GND 


High Low Cut Tape Tape & Reel 
Frequency Frequency Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing TDK 
Fig. (GHz) (GHz) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
1 4.0 2.4 445-3390-1-ND 4.00 3.40 2.80 445-3390-2-ND 1200.00/M DPX204752DT-4028A1 
1 5.0 2.4 445-3261-1-ND 2.75 2.34 1.93 445-3261-2-ND 825.00/M DPX205950DT-9008A1 
2A 5.0 2.4 445-3262-1-ND 3.83 3.26 2.69 445-3262-2-ND 1150.00/M DPX315950DT-5006C1 
2B 5.0 2.4 445-3263-1-ND 3.83 3.26 2.69 445-3263-2-ND 1150.00/M DPX315950DT-5005B2 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1481 


Panasonic Hybrid Passive RF/Microwave Devices 


These components are suited for Mobile Phones (Handsets/Base Stations), Navigation Devices (GPS), Pagers, Mobile 
Computing (PCs and PDAs), Mobile Data Terminals, Wireless Microphones, Cordless Phones and Wireless Local Area 


Network (WLAN) applications. 


SPECIFICATIONS: * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C * Soldering: 230°C for 5 seconds 


BALUN: Ultra small, thin, high precision, with ultra-fine geometry baluns to meet your single-ended to double-ended to 


electronic circuitry interface requirements. Application: Single/Double Ended Mixer, Differential Amp, Matching. 
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Note: All drawings are top view. 


DIRECTIONAL COUPLER: Miniaturized, high coupling efficiency, low-cost, with ultra-fine geometry directional couplers to 
meet your most demanding coupling needs. Application: To control transmitted power. 


DIRECTIONAL COUPLER with LC FILTER: A directional coupler having the above same features and benefits, but also 
incorporating an LC Filter. Application: To control transmitted power while suppressing spurious noise. 


circuitry power handling requirements. Application: To divide internal signals (ex. VCO). 
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POWER DIVIDER: Miniaturized, high efficiency/low-loss, with ultra-fine geometry, three port power divider to meet your 
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Operating Impedance Insertion Difference Cut Tape 
Frequency In/Out Loss of Phase Size Digi-Key Price Each Tape and Reel} Panasonic 
Fig. Description (Mhz) (Q) (Maximum) (Degree) (mm) Part No. ‘] 10 100 Qty. Pricing Part No. 
1 Balun 380 ~ 430 50/200 1dB 180 +15 3.2x 1.6 P10702CT-ND 1.32 1.23 1.01 500 393.40 | EHF-FD1617 
1700 ~ 1900 50/50 .8dB 180 +10 3.2x 1.6 P12025CT-ND 1.27 1.18 .97 = — | EHF-1BD1800 
2 Balun 1700 ~ 1900 50/100 .8dB 180 +10 3.2x 1.6 P12026CT-ND 1.27 1.18 97 = —| EHF-1BE1800 
1700 ~ 1900 50/200 .8dB 180 +10 3.2x 1.6 P12028CT-ND 1.27 1.18 97 = — | EHF-1BG1800 
3 Balun 824 ~ 894 50/200 1dB 180 +15 1.6x 1.6 P10703CT-ND 1.32 1.23 1.01 4,000 755.33/M | EHF-FD1622 
880 ~ 960 50/200 2dB 180 +15 16x16 P10706CT-ND 1.32 1.23 1.01 4,000 755.33/M | EHF-FD1620 
4 Balun 1700 ~ 1900 50/200 1dB 180 +15 3.2x 1.6 P10711-NDt 1.19 1.11 92 = —| EHF-FD1626 
1700 ~ 1900 50/50 1.0dB 180 +15 2.0 x 1.25 P12029CT-ND tie? 1.18 .97 = — | EHF-2BD1800 
1920 ~ 2170 50/50 1.0dB 180 +15 2.0 x 1.25 P12030CT-ND 1.27 1.18 .97 = — | EHF-2BD2060 
1700 ~ 1900 50/100 1.0dB 180 +15 2.0 x 1.25 P12033CT-ND 1.27 1.18 .97 = —| EHF-2BE1800 
1920 ~ 2170 50/100 1.0dB 180 +15 2.0 x 1.25 P12034CT-ND 1.27 1.18 .97 = — | EHF-2BE2060 
5 Balun 2400 ~ 2500 50/100 1.0dB 180 +15 2.0 x 1.25 P12035CT-ND@ 1.27 1.18 .97 = — | EHF-2BE2450 
1700 ~ 1900 50/200 1.0dB 180 +15 2.0 x 1.25 P12037CT-ND 1.27 1.18 .97 = — | EHF-2BG1800 
1920 ~ 2170 50/200 1.0dB 180 +15 2.0 x 1.25 P12038CT-ND 1.27 1.18 .97 = — | EHF-2BG2060 
2400 ~ 2500 50/200 1.0dB 180 +15 2.0 x 1.25 P12039CT-ND ti27 1.18 97 = —| EHF-2BG2450 
3400 ~ 4000 50/100 1.0dB 180 +20 2.0 x 1.25 P12041CT-ND 1.27 1.18 97 = — | EHF-FD1755T 
6 Balun 5150 ~ 5350 50/100 1.2dB 180 +15 16x08 P12428CT-ND 3.36 3.13 2.57 _ —| EHF-4BE5250 
Operating | Coupling Insertion Voltage Standing Cut Tape 
Frequency Factor Loss Isolation Wave Ratio Size Digi-Key Price Each Tape and Reel} Panasonic 
Fig. | Description (Mhz) (dB) (Maximum) | (Minimum) (Maximum) (mm) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
7 Direc. Coupler] 1710 ~ 1785 1441 -35dB 22dB 1.3 1.6x.8 P12043CT-ND 1.07 1.00 82 = = EHF-4CM1747 
8 Directional 800 ~ 1000 1742 .30dB 24dB 1.3 16x 1.6 P10684CT-ND 1.13 1.06 87 4,000 647.81/M EHF-FD1540 
Coupler 1850 ~ 1950 1442 -40dB 19dB 1.3 16x16 P10691CT-ND 1.13 1.06 87 4,000 647.81/M EHF-FD1541 
9 Directional | 1710~ 1910] 17+1.5 .25dB 27dB 1.3 16x .8 P12044CT-ND 1.07 1.00 82 = a EHF-4CQ1810 
Coupler 820 ~ 850 20 +1 .25dB 30dB 1.3 1.6x.8 P12045CT-ND. 1.07 1.00 82 = = EHF-4CT0835 
140 Directional | 1850 ~ 1950 20 +1 .3dB 26dB 1.3 1.6x 1.6 P12046CT-ND 1.07 1.00 82 = se EHF-FD1542 
Coupler 1850 ~ 1950 17+1 -3dB 23dB 1.3 16x16 P12047CT-ND. 1.07 1.00 82 500 317.80 EHF-FD1548 
11__|Direc. Coupler| 800 ~ 1000 1442 4qdB 20dB 1.3 3.2.x 1.6 P12048CT-ND 1.07 1.00 82 — = EHF-FD1556 
S80 81 182 “Sed ene ae 2.0x1.25| P12049CT-ND 1.07 1.00 82 500 317.80 | EHF-FD1812D 
cee) eee) ea ee 
1710 ~ 1785 {aad “45dB 18dB 15 2.0 x 1.25 P12050CT-ND 1.07 1.00 82 = a EHF-FD1824 
Operating Coupling | Insertion 2FO 3FO Cut Tape 
Frequency Factor Loss Attenuation | Attenuation Size Digi-Key Price Each Tape and Reel¢ Panasonic 
Fig. Description (Mhz) (dB) (Maximum)} (Minimum) i (mm) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
13 Direc. Coupler 880 ~ 915 20 +1 45d 22dB 2.0 x 1.25 P12051CT-ND 1.27 1.18 97 = = EHF-FD1728 
with Filter 1710 ~ 1785 20 +1 45d 22dB 2.0 x 1.25 P12052CT-ND. 1.27 1.18 97 500 377.30 EHF-FD1729 
Operating Insertion Voltage Standing Cut Tape 
Frequency Loss Isolation Wave Ratio Size Digi-Key Price Each Tape and Reel+ Panasonic 
Fig. Description (Mhz) (Maximum) | (Minimum) (Maximum) (mm) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
14 Power Divider 720 ~ 760 4.0dB 18dB 1.8 3.2x 1.6 P10715-NDf 1.42 1.32 1.08 _ — | EHF-FD1502 
981 ~ 1008 4.0dB 18dB 21 3.2x 1.6 P10716-NDf 1.42 1.32 1.08 _ —| EHF-FD1508 
1546 ~ 1630 4.0dB 18dB 1.9 3.2x 1.6 P10717CT-ND 1.35 1.26 1.04 4,000 772.80/M | EHF-FD1503 
15 Power Divider 1607 ~ 1685 4.0dB 18dB 1.6 3.2 x 1.6 P10718-NDt 1.35 1.26 1.04 = —| EHF-FD1506 
1880 ~ 1920 4.0dB 18dB 1.6 3.2 x 1.6 P10720-NDt 1.35 1.26 1.04 = —| EHF-FD1507 
2043 ~ 2104 4.0dB 18dB 1.6 3.2 x 1.6 P10721-NDt 1.35 1.26 1.04 = — | EHF-FD1509 
16 Power Divider 945 ~ 979 4qdB 18dB 21 16x 1.6 P12054CT-ND 1.07 1.00 82 = —| EHF-FD1779 
@ RoHS Compliant ft BulkPackage + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Is TOKO Helical Filters 


Fig. 1 — 5CHW Type — Surface Mount Fig. 2 — 5CHT Type — Surface Mount Fig. 3 — 5CHLW Type — Surface Mount 
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Test/Bw Ripple/ Cut Tape Tape and Test / Bw Ripple/ 
Freq./Min. | Selectivity(Min.) | Loss | Digi-Key Pricing Reelt Toko Freq. / Min. Selectivity (Min.) Loss | Digi-Key Pricing Toko 
(MHz)/(MHz)] dB (MHz) dB (MHz) | dB/dB | Part No. 1 10 Pricing _| Part No. (MHz) /(MHz) | dB (MHz) dB (MHz) | dB/dB | Part No. 1 10 50 ‘| PartNo. 
Fig. 1 — 5CHW Type - Surface Mount 480/14 26 (-50) 22 (+50) | 1.0/4.0) TK5404-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-48030AS-480 
427/110 | 20 (+50) 14(-50) | 0.5/3.0 | TKS5441CT-ND 19.90 159.20]  8932.50/750 ] 492S-1053A 515/16 25 (50) 20(+50) | 1.0/4.0) TK5405-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-51535AS-515 
435/10 | 20 (+50) 14 (-50) | 0.5/3.5 | TKS5442CT-ND 19.90 159.20 — | 4928-1055A 655/12 30 (50) 26 (+50) | 1.0/4.0) TK5407-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-65550F-655 
456/10 | 16 (+50) 12(-50) | 0.5/3.5 | TKS5444CT-ND 19.90 159.20 | _8932.50/750 | 4925-1059A 735 /15 pel 24 (+50) | 1.0/4.0] TK5408-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-73565F-735 
Fig. 2— 5CHT Type - Surface Mount 830/15 26 (-50) 22 (+50) | 1.0/4.0 | TK5409-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-83050F-830 
425/10 | 30 (+50) 30(-50) | 0.5/4.5 | TKS5450CT-ND 27.25 218.00] 10218.75/750 | 493S-1068A Fig. 6 — 7HW Type 
430/10 | 30 (+50) 30(-50) | 0.5/4.5 | TKS5451CT-ND 27.25 218.00 | 10218.75/750 | 493S-1069A 435/105 17 (5) 14 (#15) | 15/30) TK3302-ND 2045 16360 777.10 | 250MXPR-2537A 
440/10 | 27 (+50) 27 (-50) | 0.5/4.5 | TKS5452CT-ND 27.25 218.00 — | 4938-10714 453/11.5 16 (-3) 13(4+7) | 1.5/2.5 | 1K3303-ND 20.45 163.60 777.10 | 252MXPR-2767A 
452/10 | 27 (+50) 27 (-50) | 0.5/4.5 | TKS5453CT-ND 27.25 218.00 | 10218.75/750 | 493S-1073A 480/125 | 14(-10) 11(410) | 15/25 |7K3305-ND 19.43. 17483. 777.00 | 252MXPR-2765 
Fig. 3 — 5CHLW Type - Surface Mount 550/7 23 (-10) 20(+15) | 1.5/3.5] TK3307-ND 10.23 92.03 409.00 | 252HXPK-2736F 
836/23 |14 (+100) 22 (-100)| 1.5/4.0 | TKS5432CT-ND 13.17 104.23 — | 477MS-1093A 600/8 23 (-5) 21 (415) | 1.5/3.5 | TK3308-ND 20.45 163.60 777.10 | 252HXPK-2733F 
881/23 /12 (+100) 19 (100) ) 1.0/3.5 | TKS5435CT-ND 13.17 104.23 — | 477MS-1094A 830 /13.5 20 (-35) 18 (+10) | 1.5/3.0 | TK3311-ND 20.45 163.60 777.10 | 252HXPK-2774F 
915/25 |18 (+100) 25 (-100)) 1.0/2.5 | TKS5437CT-ND 20.90 167.20} 5800.00/1000 | 477MS-1035A Fig. 7 — 7HT Type 
933/25 _|18 (+100) 25 (-100) | 1.0/2.5 | TKS5438CT-ND 20.90 167.20 | 5800.00/1000 | 477MS-1036A 
880 /20 16 (-40) 10(+40) | 2.0/3.0 | TK3404-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1339D1 
For: Tape-and'Reel part number, change: CT-ND ito TR¢NB: 1015/20 | 20(-40) 16(+40) | 2.0/4.0|TK3406-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1271B 
Test / Bw Ripple/ 813/17 ie 50) 16(+50) | 0.5/3.0) TK3409-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1341D1 
Freq./Min. | Selectivity(Min.) | Loss | Digi-Key Pricing Toko 456 / 4.5 29 (-20) 22 (+20) | 0.5/5.0 | TK3410-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1035D 
(MHz) / (MHz) | dB (MHz) dB (MHz) | dB/dB | Part No. 1 10 50 | Part No. Fig. 8 — CBW Type 
Fig. 4 — SHW Type 220/2.0 20 (-15) 18 (+15) | 0.5/3.0] TK3601-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1166A 
365/6 20 (-50) 25 (+50) | 1.0/4.5 | TK5414-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-35045A-365 167/24 19(-10) 17 (+10) | 1.0/2.5 | TK3605-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1136A 
oa it an bees Wiest ae oe ay seen ieee 187/28 15(-10) 14(+10) | 1.0/2.5 | TK3603-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1143A 
‘a + A e sa ut .! i bel \" 
1010/16 | 14(-100) 18 (+100) | 1.0/3.5 | TK5421-ND 26.05 208.40 989.90 SHW-100090A-1010 Eisis0 15 (10) 14 (10) | 1.0/9.0 [RURSBOESNDIE 92.25 258.00 1226.60 | 271MT-1145A 
1305/25 | 18 (-100) 20(+100) | 1.0/3.5 | TK5423-ND 26.05 208.40 989.90 | 5HW-125055F-1305 Fig. 9 — CBT Type 
Fig. 5 — SHT Type 145/28 25 (-6) 25(+6) | 0.5/8.0 | TK3506-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1006A 
360/16 33 (50) 25 (+50) | 1.0/4.0] TK5401-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-36020AS-360 145 /1.2 30 (-6) 30(+6) | 0.5/8.0 | TK3504-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1008A 
440/14 28 (50) 25(+50) | 1.0/4.0 | TK5403-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-44020AS-440 223/26 28(-10) 40(+20) | 0.5/6.0) TK3501-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1080A 


A 
ys . . 

= NEW! Ferrite Toroid Cores iD oD 

ef for Chokes and Transformers ‘OO OD 
EPCOS = 
Epcos Ferrite Toroid Cores are used primarily as EMC chokes for suppressing RF interference in the MHz 
region and in signal. 

Relative Initial AL Relative Initial | AL 

Dimensions - mm Permeability | Value | Digi-Key Pricing Epcos Dimensions - mm Permeability | Value | Digi-Key Pricing Epcos 

oD ID H (ni) (nH) | Part No. 1 10 100 | Part No. oD ID H (ni) (nH) | Part No. 1 10 100 | Part No. 

63 | 38 2.5 10,000 2,530 | 495-3873-ND 38 2.81 21.88 | B64290P0037X038 25.3 | 14.8 | 10.0 6,500 6,970 | 495-3859-ND 83 6.26 48.65 | B64290L0618X037 
63 | 38 | 25 4,300 1,090 | 495-3874-ND 35 2.59 20.13 | B64290P0037X830 25.3 | 14.8 | 10.0 5,000 5,400 | 495-3860-ND 89 6.68 51.98 | B64290L0618X035 
10.0 | 60 | 4.0 10,000 4,090 | 495-3847-ND 32 241 18.73 | B64290L0038X038 25.3 | 14.8 | 10.0 10,000 10,700 | 495-3861-ND 1.21 9.07 70.53 | B64290L0618X038 
10.0 | 60 | 4.0 4,300 1,760 | 495-3848-ND 23 1.73 13.48 | B64290L0038X830 25.3 | 14.8 | 10.0 4,300 4,620 | 495-3862-ND 78 5.83 45.33 | B64290L0618X830 
10.0 | 60 | 40 2,200 900 | 495-3849-ND 22 1.62 12.60 | B64290L0038X087 34.0 | 20.5 | 12.5 4,300 5,460 _| 495-3857-ND 3.71 27.83 216.48 | B64290L0048X830 
125 | 75 5.0 10,000 5,110 | 495-3851-ND 45 3.35 26.08 | B64290L0044x038 34.0 | 20.5 | 10.0 4,300 4,360 | 495-3858-ND 2.39 17.91 139.30 | B64290L0058X830 
125 | 75 5.0 4,300 2,200 | 495-3852-ND 30 2.23 17.33 | B64290L0044X830 36.0 | 23.0 | 15.0 10,000 13,500 | 495-3868-ND 3.90 29.23 227.33 | B64290L0674Xx038 
12.7 | 7.9 | 6.35 2,200 1,330 | 495-3870-ND A4 3.33 25.90 | B64290L0742Xx087 36.0 | 23.0 | 15.0 4,300 5,750 | 495-3869-ND 3.32 24.91 193.73 | B64290L0674X830 
16.0 | 96 | 63 6,000 3,870 | 495-3853-ND 50 371 28.88 | B64290L0045X035 38.1 | 19.05) 12.7 10,000 17,600 | 495-3867-ND 3.28 24.62 191.45) B64290L0668X038 
16.0 | 96 | 63 10,000 6,440 | 495-3854-ND 54 4.07 __ 31.68 | B64290L0045x038 40.0 | 24.0 | 16.0 4,300 7,000 | 495-3866-ND 3.47 26.03 202.48 | B64290L0659X830 
16.0] 96 | 63 4,300 2,770 | 495-3855-ND A6 3.47 26.95 | B64290L0045x830 41.8 | 26.2 | 125 4,300 5,000 | 495-3846-ND 3.78 28.37 220.68 | B64290L0022X830 
16.0 | 96 | 63 2,200 1,420 | 495-3856-ND 66 4.95 38.50 | B64290L0045x087 50.0 | 30.0 | 20.0 4,300 8,700 | 495-3871-ND 745 55.87 434.53) B64290L0082X830 
20.0 | 10.0 | 7.0 5,100 5,000 | 495-3863-ND 80 6.03 46.90 | B64290L0632Xx035 50.0 | 30.0 | 20.0 2,200 4,460 | 495-3872-ND 8.25 61.88 481.25 | B64290L0082X087 
20.0 | 10.0 | 7.0 4,300 4,160 | 495-3864-ND 60 452 35.18 | B64290L0632X830 58.3 | 40.8 | 17.6 4,300 5,400 | 495-3850-ND 11.24 84.29 655.55 | B64290L0040x830 
22.1 | 13.7 | 6.35 2,200 1,340 _| 495-3865-ND 67 5.00 38.85 | B64290L0638X087 102 | 65.8 | 15.0 4,200 5,500 | 495-3845-ND 51.53 386.46 3005.80 | B64290L0084x830 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1483 


“bff > WE-FI Series — Leaded Toroidal Line Chokes 
Midlcomm 3 ~ warts etexrronix 


aati erfect filtering for interference frequencies up to Inductance DCR_ [Rated Current Dimensions — mm Digi-Key Price Each Wurth 

per gr q uP (uH) Max. (0) (A) A B c D Part No. 1 25 100 Part No. 
10MHz * High storage capacity * Iron powder cores with low 

losses *Low magnetically leakage field » +20% inductance 10.0 0.020 2.00 105 | 5.5 | 150 | 5.0 | 732-1416-ND 2.52 2.10 1.86 7447054 
iolaranbe: 12.0 0.030 1.00 10.0 | 5.0 | 15.0 | 4.0 | 732-1417-ND 2.52 2.10 1.86 | 7447053 
ne 22.0 0.015 5.00 19.0 10.5 15.0 8.0 732-1418-ND 2.86 2.38 2.11 7447017 
Applications: 29.0 0.015 5.00 18.5 9.7 15.0 8.0 732-1419-ND 2.86 2.38 2a 7447016 
* Switching regulator up to 100kHz switching frequency 35.0 0.025 3.00 18.5 8.5 15.0 8.0 732-1420-ND 2.86 2.38 2.11 7447015 
* Perfect for filtering of symmetric interferences 43.0 0.060 1.00 13.0 6.5 15.0 45 732-1421-ND 2.56 2.14 1.90 7447034 
68.0 0.100 0.80 12.0 5.5 15.0 4.5 732-1422-ND 2.56 2.14 1.90 7447041 
68.0 0.055 2.00 14.0 7.0 15.0 6.0 732-1423-ND 2.56 2.14 1.90 7447033 
100.0 0.070 2.00 15.5 8.0 15.0 7.0 732-1424-ND 2.56 2.14 1.90 7447021 
100.0 0.035 5.00 25.0 11.0 15.0 8.0 732-1425-ND 3.11 2.59 2.30 7447070 
150.0 0.130 1.00 16.0 8.0 20.0 7.0 732-1426-ND 2.56 2.14 1.90 7447028 
150.0 0.045 5.00 27.5 13.0 15.0 11.5 732-1427-ND 3.70 3.08 2.73 7447076 
220.0 0.220 0.80 14.0 1: 15.0 6.0 732-1428-ND 2.56 2.14 1.90 7447036 
220.0 0.160 1.00 15.8 7.5 15.0 7.0 732-1429-ND 2.56 2.14 1.90 7447020 
300.0 0.130 2.00 21.0 11.0 25.0 9.0 732-1430-ND 3.11 2.59 2.30 7447060 
360.0 0.400 0.40 13.5 6.0 15.0 5.0 732-1431-ND 2.52 2.10 1.86 7447037 
470.0 0.225 1.00 18.5 9:5: 15.0 9.0 732-1432-ND 2.56 2.14 1.90 7447010 
470.0 0.110 3.00 25.0 12.0 25.0 11.0 732-1433-ND 3.11 2.59 2.30 7447071 
860.0 0.150 3.00 28.5 15.0 25.0 14.0 732-1434-ND 3.70 3.08 2.73 7447075 


WE-CMB Series — Current 
Compensated Chokes 


Features: 


* Broadband screening because of anticapacitance coiling technique * Very compact design 
* Highest possible current with small sizes 


Applications: 


* Power electronics » Power line input and output filter * Filtering of devices without a stable 
ground connection ¢ Radio interference suppression in motors 


Inductance DCR Rated Current Dimensions — mm Digi-Key Price Each Wurth 
(mH) | Max. (ma) (A) A B ic D E F Part No. 1 25 100 Part No. 
XS-Type 
1.0 45 2.0 732-1435-ND 4.20 3.50 3.10 744821201 
4.0 140 1.5 732-1436-ND 4.20 3.50 3.10 744821240 
10.0 350 0.7 15.0 78 108 ag 18.0 2.5 | 732-1437-ND 4.20 3.50 3.10 744821110 
20.0 1000 0.5 732-1438-ND 4.20 3.50 3.10 744821120 
14 15 4.0 732-1459-ND 4.20 3.50 3.10 744841414 
30 26 3.0 732-1460-ND 4.20 3.50 3.10 744841330 
47 40 2.0 16.0 75 10.0 45 175 = 732-1461-ND 4.20 3.50 3.10 744841247 
100 80 1.5 732-1462-ND 4.20 3.50 3.10 744841210 
S-Type 
1.0 35 3.0 732-1439-ND 5.04 4.20 3.72 744822301 
2.2 70 2.0 732-1440-ND 5.04 4.20 3.72 744822222 
3.3 120 1.5 17.5 13.0 vere 5.0 22.0 3.0 732-1441-ND 5.04 4.20 3.72 744822233 
10.0 360 1.0 732-1442-ND 5.04 4.20 3.72 744822110 
20.0 540 0.5 732-1443-ND 5.04 4.20 3.72 744822120 
M-Type 
1.0 10 6.0 732-1444-ND 6.30 5.25 4.65 744823601 
2.2 30 4.0 732-1445-ND 6.30 5.25 4.65 744823422 
3.3 60 2.5 23.0 17.0 7.5 10.7 28.0 3.0 732-1446-ND 6.30 5.25 4.65 744823333 
10.0 125 2.0 732-1447-ND 6.30 5.25 4.65 744823210 
20.0 270 1.5 732-1448-ND 6.30 5.25 4.65 744823220 
L-Type 
1.0 7 10.0 732-1449-ND 7.14 5.95 5.27 744824101 
2.2 20 6.0 732-1450-ND 7.14 5.95 5.27 744824622 
3.3 35 4.0 27.5 18.5 10.0 12.0 33.0 5.0 732-1451-ND 7.14 5.95 5.27 744824433 
10.0 105 3.0 732-1452-ND 7.14 5.95 5.27 744824310 
20.0 220 2.0 732-1453-ND 7.14 5.95 5.27 744824220 
XL-Type 
1.0 9 12.0 732-1454-ND 11.76 9.80 8.68 7448251201 
2.2 14 8.0 732-1455-ND 11.76 9.80 8.68 7448258022 
3.3 25 6.0 30.0 21.0 25.0 15.0 35.0 5.0 732-1463-ND 11.76 9.80 8.68 7448256033 
10.0 55 5.0 732-1457-ND 11.76 9.80 8.68 744825510 
20.0 160 3.0 732-1458-ND 11.76 9.80 8.68 744825320 
Features: 
¢ High common mode suppressor at high frequency »* Small influence for high speed signals through winding 


symmetry * Rated voltage: 50V 


Applications: 
¢ USB 2.0 ¢ Firewire/IEEE 1394 *LVDS ¢ High Speed Data Lines * Common Mode Filters 


Cut Tape Tape and Reel 
Impedance DCR Rated Current Dimensions — mm Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Wurth 
(Q) @ 100MHz Max. (Q) (A) A B Cc D [= Part No. i 25 100 Part No. 2,000 Part No. 
0805 Type 
67 0.25 0.4 732-1464-1-ND il 88 75 732-1464-2-ND 350.00/M 744231061 
120 0.30 0.37 732-1465-1-ND 1.05 88 75 732-1465-2-ND 350.00/M 744231121 
180 0.35 0.33 2.0 1.2 1.2 0.45 0.4 732-1466-1-ND 1.05 88 75 732-1466-2-ND 350.00/M 744231181 
260 0.40 0.3 732-1467-1-ND 1.05 88 75 732-1467-2-ND 350.00/M 744231261 
370 0.45 0.28 732-1468-1-ND 1 88 75 732-1468-2-ND 350.00/M 744231371 
1206 Bauform Type 
90 0.30 0.37 732-1469-1-ND 1.62 1.35 1.15 732-1469-2-ND 540.00/M 744232090 
160 0.40 0.34 732-1470-1-ND 1.62 1.35 1.15 732-1470-2-ND 540.00/M 744232161 
260 0.50 0.31 3.2 19 16 06 06 732-1471-1-ND 1.62 1.35 1.15 732-1471-2-ND 540.00/M 744232261 
600 0.80 0.26 . . . . . 732-1472-1-ND 1.62 1.35 1.15 732-1472-2-ND 540.00/M 744232601 
1000 1.00 0.23 732-1473-1-ND 1.62 1.35 1.15 732-1473-2-ND 540.00/M 744232102 
2200 1.20 0.2 732-1474-1-ND 1.62 1.35 1.15 732-1474-2-ND 540.00/M 744232222 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1484 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


“WE== WE-SL2 Series — SMD Common Mode Noise Suppressor 


Midcom WURTH ELEKTRONIK 


Features: 


* For distortion-free removal of noise from transmitted electrical signals * Double current- 
compensated choke * Offering a wide bandwidth with the core materials NiZn / MnZn 


Specifications: 
* Nominal Voltage: 80VDC (42VAC) * UL compliant housing 
Applications: 


* Current compensated choke for data and signal lines * Power supply systems ° Filter for 
measurement signals 


Maximum Maximum DC Rated DC Cut Tape Tape and Reel 
Inductance Impedance Resistance Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Wurth 
(uH) (a) (0) (A) Part No. 1 25 100 Part No. 1,000 Part No. 
2x10 920 0.08 1.6 732-1475-1-ND 3.24 2.70 2.30 732-1475-2-ND 1080.00 744226 
2x10 920 0.08 1.6 732-1476-1-NDt 3.24 2.70 2.30 732-1476-2-NDt 1080.00 744226S 
2x25 2800 0.12 1.0 732-1477-1-ND 3.24 2.70 2.30 732-1477-2-ND 1080.00 744228 
2x25 2800 0.12 1.0 732-1478-1-NDt 3.24 2.70 2.30 732-1478-2-NDt 1080.00 744228S 
2x40 3100 0.25 0.9 732-1479-1-ND 3.24 2.70 2.30 732-1479-2-ND 1080.00 744225 
2x40 3100 0.25 0.9 732-1480-1-NDt 3.24 2.70 2.30 732-1480-2-NDt 1080.00 744225S 
2x51 5500 0.16 1.0 3.24 2.70 2.30 732-1481-2-ND 1080.00 744227 
2x51 5500 0.16 1.0 3.24 2.70 2.30 732-1482-2-NDt 1080.00 7442278 
2x 250 1800 0.13 1.2 3.24 2.70 2.30 732-1483-2-ND 1080.00 744224 
2x 500 3300 0.15 1.0 732-1484-1-ND 3.24 2.70 2.30 732-1484-2-ND 1080.00 744223 
2x 1000 6000 0.31 0.8 732-1485-1-ND 3.24 2.70 2.30 732-1485-2-ND 1080.00 744222 
2x 2000 9200 0.42 0.6 3.24 2.70 2.30 732-1486-2-ND 1080.00 744221 
2x 4700 20000 0.75 0.5 732-1487-1-ND 3.24 2.70 2.30 732-1487-2-ND 1080.00 744220 
2x 6500 18400 0.95 0.4 732-1488-1-ND 3.24 2.70 2.30 732-1488-2-ND 1080.00 744229 


+ Sectional Winding 


WE-SL5 Series — SMD Common 
Mode Line Filters 


Dim. in mm 


Features: 

* Small size * Low profile * Low stray/leakage inductance » UL compliant housing (UL 94-VO) * Rated 

voltage: 60V 

Applications: 

*USB *CAN * Firewire * Data Lines * Power Lines 

Impedance Maximum DC Rated DC Cut Tape Tape and Reel 
Inductance Maximum Resistance Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Wurth 
(uH) (Q) (0) (A) Part No. 1 25 100 Part No. 800 Part No. 

2x 120 460 0.025 2.5 732-1489-1-ND 3.90 3.25 2.77 732-1489-2-ND 1248.00 744272121 
2x 220 780 0.032 2.2 732-1490-1-ND 3.90 3.25 2.77 732-1490-2-ND 1248.00 744272221 
2x 250 970 0.035 2.0 732-1491-1-ND 3.90 3.25 2.77 732-1491-2-ND 1248.00 744272251 
2x 470 1750 0.065 1.6 732-1492-1-ND 3.90 3.25 2.77 732-1492-2-ND 1248.00 744272471 
2x 1000 3600 0.180 .95 732-1493-1-ND 3.90 3.25 2.77 732-1493-2-ND 1248.00 744272102 
2x 2200 7500 0.300 75 732-1494-1-ND 3.90 3.25 2.77 732-1494-2-ND 1248.00 744272222 
2x 3300 8900 0.360 65 3.90 3.25 2.77 732-1495-2-ND 1248.00 744272332 
2x 3900 9600 0.540 52 732-1496-1-ND 3.90 3.25 2.77 732-1496-2-ND 1248.00 744272392 
2x 4700 13000 0.720 35 732-1497-1-ND 3.90 3.25 2.77 732-1497-2-ND 1248.00 744272472 


Locking Clamp-On Ferrites for Cable Assembly [fons 


COMerLineT 


STAR-FLAT, STAR-TEC, STAR-RING and STAR-GAP Series ) 


STAR-FLAT, STAR-TEC, STAR-RING Series: 

Features: ¢ Prefixing cable system eases the cable assembling process * Patented case design prevents air gaps for a 
perfect EMI suppression ¢ The security lock guarantees electromagnetic compatibility because only authorized persons can 
unlock the snap ferrite with the STAR-TEC key =» Innovative sleek design without any sharp edges makes the STAR-TEC 
blend in on the cable ¢ The ferrite core is made of NiZn, a material which provides broadband suppression from 30MHz ~ 
1.5GHz * Reinforced hinge design out performs competition 

Specifications: * Material: plastic case PA 6, UL 94V-0 * Operating Temperature: -25°C ~ 105°C 


STAR-GAP Series: 

Features: ¢ First split case ferrite with ‘defined air-gap’ * Especially helpful for EMI problems in frequency range of 100MHz 
up to 2.5GHz « Data signals up to 100MHz will not be effected * Best performance (impedance) especially with 2 windings 
* Low magnetic saturation of the material in cases of high DC current applications which therefore gives a low reduction of 
impedance in comparison to other manufacturers » Pre-fixing and cable protection system is time saving and makes it easier 
to assemble * Not possible to remove from the cable without the WE key ¢ Non visible locking in closed conditions 
Specifications: « Material: plastic case UL 94V-0 * Operating Temperature: -25°C ~ 105°C * 0.8mm air gap 


Max. Cable Typical Impedance (Q) 
Diameter with 1 Turn Dimensions — mm Digi-Key Price Each Wurth 
(mm) @ 25MHz @ 100MHz A B Cc D Part No. 1 25) 100 Part No. 
STAR-FLAT Series — Fig. 1 
26 Conductor 97 194 53.3 33.1 16.0 34.0 732-1499-ND 8.56 7.14 6.32 7427246 
40 Conductor 78 180 71.3 33.1 16.0 52.0 732-1501-ND 11.89 9.91 8.78 7427248 
50 Conductor 72 192 84.5 33.1 16.0 64.5 732-1500-ND 15.69 13.08 11.59 7427247 
50 Conductor 42 114 84.5 19.6 16.0 64.5 732-1502-ND 14.26 11.89 10.53 74272475 
STAR-TEC Series — Fig. 2 
6.0 176 321 23.7 36.9 18.2 = 732-1503-ND 3.42 2.86 2.53 74271112 
75 145 246 24.2 36.4 20.1 = 732-1504-ND 3.42 2.86 2.53 74271131 
8.5 141 241 24.2 36.3 19.7 _ 732-1505-ND 3.71 3.10 2.74 74271132 
10.5 151 270 33.6 37.7 29.5 = 732-1506-ND 4.39 3.66 3.24 74271221 
12.5 145 265 33.5 37.6 28.8 _ 732-1507-ND 6.89 5.75 5.09 74271222 
STAR-RING Series — Fig. 3 
8.0 83 165 23 20 20 30 732-1508-ND 1.90 1.59 1.41 7427153 
14.5 64 119 32 30 20 40 732-1509-ND 2.71 2.26 2.00 7427151 
16.0 71 130 35 32 20 43 732-1510-ND 3.14 2.62 2.32 7427154 
27.0 142 327 48 44 20 55 732-1511-ND 8.08 6.74 5.97 7427155 
STAR-GAP Series — Fig. 4 
8.5 28 100 22.5 35 19.3 = 732-1514-ND 4.04 3.37 2.99 74271633S 
12.5 35 140 31.5 35 28.3 _ 732-1513-ND 8.08 6.74 5.97 74271622S 
STAR-TEC Key to open all clamps listed above. ................6 0c ccc cece eee cece cece acne esses ee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen eee 732-1498-ND 34 28 25 74271 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 1485 


= == EMI Suppression WE-CBF Series — SMD EMI [te 
= 2 H H H H HS: High Speed 
. a_,_/ caress : 
Midcom ~wirnaamon TOroidal Ferrite Cores Suppression Ferrite Beads __| ':tis" sees, 
Features: Features: - - 
¢ Ferrite core made of NiZn, a material which works in Ly Sea ee eee - Size A pimensians tl D 
pu’ rectly on the printed circul' oar 
a broadband frequency range B * Offers excellent anti-EMI properties 0402 | 1.0 0.5 0.5 | 0.25 
Applications: A 4 and low DC-resistance 0603 1.6 0.8 0.8 0.3 
*Wires * Coaxial cables * Wire-wrapping cables | Applications: ine so fs 7 ae 
* Multiconductor wires * Power supplies » Data Cc * Reliable Ni-Sn electrodes * Suitable 1210 32 2 13 0. 
signal lines for wave and reflow soldering as well as : 5 - 9 
pasting » Perfect as data lined filter and _ ic oe is 7 
Max. Cable | Typical Impedance () Dimensions for uncoupling of distribution voltage : : : : 
Diameter with 1 Turn mm Digi-Key Pricing Wurth [EEEEE Max 
(mm) [@25MHz]@100MHz | A | B | C_ | PartNo. 1 25 100 | Part No. acef@y EROCH (Currart cut Tape 
3.0 30 50 7.3 | 33 | 4.3 | 732-1515-ND 16 3.24 11.47 | 74270111 100MHz | Max. | Rating Digi-Key Pricing Tape and Reel*_| Wurth 
(9) (9) (A) | Type | Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
46 76 123 95 | 5.0 | 14.5 | 732-1517-ND 33 6.91 24.49 | 742701121 . 
0402 Size 
46 68 1260 | 11.5 | 5.0 | 9.0 [ieee Le Ny 26) BA 19:22. | 74270118 to | 005] 5 | HS | 732-1566-1-ND 10 213 7.23 |10,000] 23.00/M| 742792701 
47 25 37 10.0 | 5.0 | 37 | 732-1519-ND 35 7.35 26.04 | 74270161 40 | 030} 3 HS | 732-1567-1-ND 40 2.43 7.23 | 4,000} 30.00/M | 74279270 
60 | 035 | 3 HS | 732-1568-1-ND 10 243 7.23 | 4,000) 30.00/M | 74279276 
84 a 4 | 11.0 | 6.75 | 15.0 BERRA NE —53 10.04 98,75 | 74270162 120 | 040 | 3 | we | 732-1570-1-ND 40 243 723 | 4000) 30.00/m| 74279271 
96 4 161 14.0 | 10.0 | 8.0 | 732-1522-ND 53 10.94 38.75 | 74270117 220 | 040 | 2 HS _| 732-1569-1-ND AO 2.13 7.23 | 4,000} 30.00/M | 742792780 
eon 240 | 0.70 | 2 | WB | 732-1571-1-ND 10° 243 7.23 | 4,000] 30.00/m | 74279278 
190 sd is 186 | 10.2 | 10.0 eae sO8. ARTE: 1000) cA2tN Ge 300 | 0.80 | .2 | WB | 732-1572-1-ND 10 243 7.23 | 4,000) 30.00/M | 74279272 
10.3 59 83 17.5 | 10.7 | 12.7 | 732-1525-ND 95 19.78 70.06 | 74270181 600 | 1.00 | .2 | WB | 732-1573-1-NDt 40 2.13 7.23 | 4,000} 30.00/M | 74279279 
405 30 50 490/115) 80 |732-1526-ND 1.01 21.00 74.40 | 74270121 4000 | 1.50 | .05 | wB | 732-1574-1-ND 10 2.13 7.23 |10,000| 23.00/M | 742792795 
11.5 47 70 16.0 | 12.0 | 16.0 | 732-1527-ND 95 19.78 70.06 | 74270110 0603'Size 
15 [oto] 5 HS | 732-1575-1-ND 09 1.88 6.38 | 4,000] 26.00/M | 74279268 
118 76 148 23.5 | 12.6 | 14.0 | 732-1528-ND = 1.09 22.75 80.60 | 7427012 22 | 0.05 | 10 | HC | 732-1597-1-ND: 44 © 3.00 10.20 | 4,000 42.00/m | 742792604 
12.3 30 70 21.2 | 12.7 | 6.0 | 732-1529-ND 66 13.83 48.98 | 74270118 28 0.03 40 HC | 732-1590-1-ND 14° 3.00 10.20 | 4,000} 42.00/M | 742792603 
30 | 0.04 | 3.0 | HC | 732-1591-1-ND 14 3.00 = 10.20 | 4,000} 42.00/M | 742792609 
13.3 45 133 22.5 | 13.8 | 6.4 | 732-1530-ND 66 13.83 48.98 | 74270119 40 lot | 4 Hs | 732-1576-1-ND ‘og 88 ~—6.38 | 4,000| 26.00/M/ 74279260 
15.5 72 159 28.0 | 16.0 | 13.0 | 732-1532-ND 1.43 29.75 105.40 | 7427013 a7 |o10 |; 5 HS | 732-1596-1-ND 09. 1.88 6.38 | 4,000/ 26.00/M| 742792608 
eae 60 | 0.30 | .5 | WB | 732-1595-1-ND: 09 188 6.38 | 4,000) 26.00/M | 74279267 
175 45 152 28.0 | 18.0 | 7.5 | 732-1533-ND 1.01. 21.00 74.40 | 742701110 aor | Oan || 63 us. eaoeeehtnn te. aia’ 638.||a.000 |-36 oon zazone! 
18.5 55 155 29.5 | 19.0 | 7.7. | 732-1534-ND 95 19.78 70.06 | 742701111 100 | 015 | .5 | WB | 732-1579-1-ND 09 188 6.38 | 4,000) 26.00/M | 742792620 
18.5 35 67 317) 19.0! 8.0 |732-1535-ND 105 21.79 77.19 | 74270104 120 | 0.30 | 5 | WB | 732-1594-1-ND: 09 188 6.38 | 4,000 | 26.00/M | 74279262 
180 | 030] 5 | WB | 732-1580-1-ND 09 «1.88 ~—«6.38 | 4,000] 26.00/M | 742792622 
18.5 80 167 31.5 | 19.0 | 16.0 | 732-1536-ND 2.02 42.00 148.80 | 74270115 220 | 030 | 5 | we | 732-1581-1-ND ‘09 «188 ~=—-6.38 | 4'000| 26.00/m| 74279263 
20.4 56 101 34.6 | 20.8 | 12.7 | 732-1537-ND 2.02 42.00 148.80 | 74270151 300 | 0.15 | 20 | HC | 732-1592-1-ND 14 3.00 10.20 | 4,000) 42.00/m | 742792641 
300 | 035] 3 HS | 732-1578-1-ND 09 188 6.38 | 4,000) 26.00/M | 742792640 
24.8 39 127 35.6 | 25.4 | 7.5 | 732-1538-ND 1.66 34.65 122.76 | 742701112 470 | 045 | 2 | we | 7a91580-1-ND ‘09 «4198 ~—«6.38 | 4,000| 2600/m| 742792642 
26.9 54 108 40.6 | 27.4 | 15.0 | 732-1539-ND 1.90 39.64 140.43 | 7427015 600 | 020 | 1.0 | HC | 732-1593-1-ND 143.00 10.20 | 4,000] 42.00/M | 742792651 
600 | 045) .2 | WB | 732-1583-1-NDt 09 188 6.38 | 4,000) 26.00/M | 74279265 
4000 | 0.60 | .2 | WB | 732-1598-1-ND+ 14 3.00 10.20 | 4,000} 42.00/M | 74279266A 
. . 4000 | 0.60 | 3 HS | 732-1586-1-ND 09 1.88 6.38 | 4,000] 26.00/M | 742792664 
EMI Suppression Axial RoHS tooo | oss | 1 | we | 732-1585-1-ND 09 1.88 6.38 | 4.000 | 26.00/m | 742792663 
. 1500 | 0.70 | .05 | WB | 732-1587-1-ND 09 «1.88 ~—«6.38 | 4,000] 26.00/M | 742792691 
Ferrite Beads 2200 | 0.80 | .05 | we | 732-1588-1-ND¢ (09 ©6188 + ~—«G.38 | 4.000} 26.00/M | 742792693 
7 : 2500 | 1.00 | .05 | WB | 732-1589-1-ND 09 188 —_ 6.38 | 4,000| 26.00/M | 742792695 
eatures: 0805 Size 
* Ferrite core made ‘of NiZn, a material which works in a broadband frequency range ° Suitable for 7 0.030 3.0 He | 732-1618-1-ND¢ 14 3.00 10.20 | 4,000] 42.00/m | 742792010 
interference suppression within the HF and VHF range 41 | 0.15 | .60 | HS | 732-1616-1-ND+ 09 1.88 6.38 | 4,000) 26.00/m | 7427920 
Applications: 30 |0.025]} 3.0 | HC | 732-1611-1-ND$ 14 3.00 10.20 | 4,000) 42.00/m | 74279206 
32 | 0.15 | 05 | HS | 732-1599-1-ND 09 1.88 6.38 | 4,000] 26.00/M | 74279201 
¢ Wires * Coaxial cables * Wire-wrapping cables * Multiconductor wires »* Power supplies » Data signal lines 60 10.025] 3.0 HC | 732-1612-1-NDt 14 ~~ 3.00 40.20 | 4,000} 42.00/M | 742792063 
75 | 0.20 | 30 | HS | 732-1600-1-ND 09 188 6.38 | 4,000] 26.00/m | 742792064 
120 | 0.03 | 3.0 | HC | 732-1613-1-ND 14 3.00 10.20 | 4,000} 42.00/M | 742792023 
7 120 | 010 | 50 | HS | 732-1601-1-ND¢ 09 1.88 6.38 | 4,000] 26.00/M | 74279202 
5 A 220 | 0.05 | 20 | HC | 732-1614-1-ND 14 3.00 10.20 | 4,000) 42.00/m | 742792022 
F 220 | 0.30 | .30 | HS | 732-1602-1-ND 09 188 6.38 | 4,000 | 26.00/M | 742792034 
Y Le — 4! 330 | 0.08 | 20 | HC | 732-1619-1-NDt 143.00 10.20 | 4,000 | 42.00/M | 742792037 
470 | 0.30 | .20 | WB | 732-1603-1-ND 09 188 6.38 | 4,000) 26.00/M | 742792036 
600 | 0.15 | 20 | HC | 732-1620-1-ND 14 3.00 10.20 | 4,000) 42.00/m | 742792040 
. — 600 | 0.30 | .50 | WB | 732-1605-1-ND 09 1.88 6.38 | 4,000] 26.00/M | 7427920415 
Max. Cable | Typical Impedance (0) Dimensions ee. 2 600 | 0.35 | 20 | WB | 732-1617-1-ND+ 09 1.88 6.38 | 4,000| 26.00/M | 74279204 
Diameter with 1 Turn mm Digi-Key Pricing Wurth 600 | 040 | 20 | WB | 732-1604-1-ND 09 «1.88 ~—-<6.38 | 4,000] 26.00/M | 742792041 
(mm) |@25MHz |@100MHz | A | B | C | PartNo. 1 25 100 | PartNo. 4000 | 0.45 | 20 | WB | 732-1606-1-ND: 09 188 6.38 | 4,000) 26.00/M | 74279205 
ARAB 1500 | 0.55 | .20 | WB | 732-1607-1-ND 09 1.88 6.38 | 4,000] 26.00/M | 742792091 
oe 162 95 475 | 88 eee BA A898 NTO! | 4210088 1800 | 0.40 | 20 | HS | 732-1608-1-ND 09 188 6.38 | 4,000) 26.00/M | 742792090 
46 125 158 | 11.5 | 5.0 | 18.5 | 732-1541-ND 57 11.81 41.85 | 74270030 2200 | 0.60 | .20 | WB | 732-1609-1-ND: 09 1.88 6.38 | 4,000] 26.00/M | 742792093 
46 163 198 | 11.5 | 5.0 | 20.5 | 732-1542-ND 66 13.83 48.98 | 74270031 2700 | 0.60 | .20 | WB | 732-1610-1-ND 09 1.88 _6.38 | 4,000 26.00/M | 742792095 
46 170 255 | 11.5 | 5.0 | 25.0 | 732-1543-ND 81 16.80 59.52 | 74270032 1206 Size 
54 450 o40 |105 | 55 | 285 | 732-1544-ND 66 13.83 48.98 | 74270036 31 ]0.040; 3.0 | HC | 732-1626-1-ND: 25 5.13 17.43 | 3,000] 72.00/M] 742792112 
50 |0.025| 3.0 | HC | 732-1621-1-ND 25 5.13 17.43 | 3,000} 72.00/M | 742792114 
5.2 119 199 | 12.0 | 5.6 | 20.0 | 732-1545-ND 53 10.94 38.75 | 74270037 80 | 0.03 | 3.0 | HC | 732-1629-1-ND$ 25 5.13 17.43 | 3,000} 72.00/M | 74279215 
59 120 192 14.1 | 6.3 | 18.0 | 732-1546-ND 71 14.88 52.70 | 74270060 120 0.03 3.0 HC | 732-1622-1-ND 25 = 6.13 17.43 | 3,000] 72.00/M | 742792113 
220 | 0.30 | .30 | WB | 732-1624-1-ND 25 513 17.43 | 3,000| 72.00/M | 742792122 
a “ 258/141 | 68 | 28.6 eee 8, ARTE. 1008-21008 600 | 0.10 | 20 | HC | 732-1623-1-NDt 25 5.13 17.43 | 3,000 72.00/M] 74279218 
60 85 120 | 99 | 6.35 | 19.5 | 732-1548-ND 76 15.84 56.11 | 74270061 600 | 0.30 | .20 | WB | 732-1625-1-ND 25 513 17.43 | 3,000| 72.00/M| 74279213 
65 173 275 15.5 | 6.9 | 20.0 | 732-1549-ND 90 18.81 66.65 | 74270035 1000 | 0.45 20 WB | 732-1627-1-ND: 25 5.13 17.43 | 3,000 | 72.00/M | 74279214 
7.0 133 a1 142 | 7.2 | 25.0 |732-1550-ND 1.09 22.75 80.60 | 74270045 sa10iSize 
30 | 0.05 | 3.0 | HC | 732-1631-1-ND 25 513 17.43 | 2,000] 82.00/m| 742792310 
en a 160 121) 78 | 15.5 02 1286. 45.97. |: 74270034, 52 | 0.05 | 3.0 | HC | 732-1632-1-ND 25 5.13 17.43 | 2'500| 72.00/M| 742792311 
75. 300 451 15.85 | 7.93 | 50.8 | 732-1552-ND 3.33 69.30 245.52 | 74270044 65 0.03 3.0 HC | 732-1633-1-ND+ 25 5.13 17.43 | 2,000} 82.00/M | 742792312 
76 195 258 16.0 | 8.0 | 28.5 | 732-1554-ND 1.14 23.80 84.32 | 74270053 90 0.30 40 HS | 732-1634-1-ND: 25 5.13 17.43 | 2,000 | 82.00/M | 7427923 
84 46 70 |12.0 | 85 | 15.0 | 732-1555-ND 76 15.84 56.11 | 7427006 1806 Size 
60 | 0.01 | 6.0 | HC | 732-1635-1-ND+ 35 7.38 25.08 | 2,000 | 118.00/M ] 742792410 
86 83 143° 16.0) 9.0 | 17.0 Eee ee 86° 17.85 63.24" | 74270054 so | 004 | 3.0 | HC | 732-1636-1-ND '35 7.38 25.08 | 2,000 | 118.00/m| 742792411 
86 133 217 | 16.0 | 9.0 | 28.0 | 732-1557-ND 4.05 21.79 77.19 | 7427005 110 | 0.035) 4.0 | HC | 732-1638-1-ND 35 7.38 25.08 | 2,000 | 118.00/M | 74279245 
O41 n 370 «6/175 | 95 | 127 | 732-1588-ND 90 18.81 66.65 | 74270091 150 | 0.50 | .20 | WB | 732-1639-1-ND¢ 35 © 7.388 ~—-25.08 | 2,000 | 118.00/M | 74279242 
850 | 010 | 1.5 | HC | 732-1637-1-ND 35 7.38 25.08 | 2,000 | 118.00/M | 74279244 
98 133 225 | 186 | 10.2 | 28.5 | 732-1559-ND 1.43 29.75 105.40 | 74270055 161a'Size 
10.0 90 150 | 17.5 | 10.7 | 25.0 | 732-1560-ND 1.43 29.75 105.40 | 74270093 70 100s | 60) no ESESenOaENn 35 7.58 25.08 11.000] 118.00] 7an700510 
11.0 202 338 | 19.0 | 11.5 | 50.8 | 732-1561-ND 3.81 79.28 280.86 | 74270057 120 | 0.05 | 3.0 | HC | 732-1641-1-ND 35 7.38 25.08 | 1,000) 118.00 | 742792511 
ees 530 | 0.05 | 3.0 | HC | 732-1642-1-ND¢ 35 7.38 25.08 | 1,000) 118.00 | 742792515 
15.0 116 192 | 26.0 | 15.5 | 28.5 | 732-1563-ND 3.33 69.30 245.52 | 74270096 eo loca | 30 | He fesameretins ae 7382508. |1'00:| adeon| zaavaosta 
175 115 153 | 28.0 | 18.0 | 28.5 | 732-1564-ND 2.38 49.53 175.46 | 74270095 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
33.4 64 133 | 61.0 | 35.5 | 12.7 | 7321565-ND 5.23 108.94 385.95 | 74270097 +732-1644-ND WE-CBF Series SMD EMI Suppression Ferrite Bead Kit (30 each of 36 different components)... $63.00 
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= Cap. | Cap. Rated Max. Leakage | Digi-Key Price Each Corcom 
= ‘i 
Tyco Electronics Corcom ID | (nF) | Current (A)| Current (mA) | Part No. : 1 25 50 Part No. 
AFC Series 
Authorized Distributor A | 22 10 0.21 CCM1796-ND 50.46 48.59 46.73 | 10AFC6-A 
. oa 10 0.44 CCM1797-ND 50.52 48.65 46.78 | 10AFC6-B 
Feedth rough Filters Resin fil B | 47| 16 0.44 CCM1798-ND 46.40 44.68 42.96 | 16AFC6-B 
= 32 0.44 CCM1801-ND 47.16 45.41 43.66 | 32AFC6-B 
and Capac itors @ llao.l:82 0.94 CCM1802-ND 47.90 46.12 44.35 | S2AFCO-C 
63 0.94 CCM1794-ND 53.64 51.65 49.67 | 63AFC6-C 
Filters — FFD and FFA Series 11 (Terminal thread) [ae 31 Ream so0)_“Arat 4014 | SUID 
All parts are UL approved and CSA pending. ie isn rea G | 47 100 44 CCM1795-ND 76.65 73.81 70.99 | 100AFC6-G 
The FFD and FFA series are designed to meet the very 16 94 CCM1800-ND 52.95 50.99 49.03 | 16AFC6-H 
stringent safety requirements of EN132400 class Y4 and i Salpkes H | 100 32 94 CCM1793-ND 54.39 52.38 50.36 | 32AFC6-H 
the class Y2 | 200 94 CCM1803-ND 84.15 81.04 77.91 | 200AFC6-H 
Specifications: * UL94V-0 Rated * Category Temperature N_ | 470 300 44 CCM1840-ND 236.30 227.56 218.80 | 300AFC6-N 
Range: -40°C ~ 85°C « Insulation Resistance: For C<0.33yF, Filter Frequency (MHz) P [i000/ 250 94 CCM1839-ND 225.48 217.13 208.78 | 250AFC6-P 
Ro TSOHOMA / Tor Co0.33uF, RO(MA UF) >S000s * MTBF: series) 1D _[0.01[0.03[ 0.1 [0.3[ 1 | 10 [100 [1000 DFC Series 
ypcally >6 million hours CA — [21] 4 | 10] 22] 65 | 100 10 = CCM1807-ND 50.52 4865 46.78 | 10DFC6-C 
FFA Series (Class Y2): + Rated Voltage: 250 VDC 50/60 DG —J| 3] 7 | 15} 40 | 72 | 100 c | 10 16 = CCM1808-ND 46.59 44.86 43.14 | 16DFC6-C 
. ect Test Voltage (two seconds): 5000 Ne GJ —| 5 | 12 | 21] 60 | 90 | 100 32 = CCM1812-ND 47.34 45.59 43.84 | 32DFC6-C 
* Operating Ambient Temp. Range: 10 ~ imps: -40° FFA | HF | —| 2 | 10 | 18 | 27 | 60 |100) 100 16 = CCIM1809-ND 4840 4661 44.81 | 16DFC6-G 
~ 60°C; 200 Amps: -40°C ~ 50°C; 250 & 300 Amps: -40°C HN) 2 | 4 | 10] 17 | 24] 75 | 90 | 100 6 | 47 32 = CCM1813-ND 49.52 4768 45.85 | 32DFC6-G 
~ 40°C + Pulse Test (EN132400): 5000V Peak NP | 7 | 15 | 24 | 31 | 44 | 80 |100| 100 63 = CCM1804-ND 57.63 55.50 53.36 | 63DFC6-G 
FFD Series (Class Y4): * Rated Voltage: 130VDC maxi- PP | 12 | 20 | 29 | 33 | 56 | 80 {100 | 100 16 _ CCM1810-ND 48.96 47.15 45.34 | 16DFC6-H 
mum Test Voltage (two seconds): 2500VDC * Operating CA) —| —| 2 | 4 | 10] 23 | 65 | 100 H | 100 100 = CCM1805-ND 80.53 77.55 74.57 | 100DFC6-H 
Ambient Temperature Range: -40°C ~ 60°C © Pulse Test | FFD ) HE | 2 | 4 | 10| 18 | 27 | 67 | 95 | 100 16 = CCM1811-ND 65.75 63.31 60.88 | 16DFC6-N 
(EN132400): 2500V Peak PAC] 14 [2 | 30] 94] 835] 75-1100 [100 N [470] 32 = CCM1814-ND 6661 6414 _—_61.68 | 32DFC6-N 
5 A A : P__| 1000 100 = CCM1806-ND 96.74 93.16 89.58 | 100DFC6-P 
__ | Corcom Dimensions (mm) Ta (larminal Thread). || _Tii(Tenminalithread) a | 3300| 300 = CCM1841-ND 193.85 186.67 179.50 | 300DFC6-0 
Series | Part No. A] B/C] OD] E | F {Thread [Torque (in.-lbs.)| Thread | Torque (In.-Ibs.) R 14700 200 = CCM1842-ND 123.04 118.68 114.11 1 200DFC6-R 
32FFA6-CA 106| 20] 61] 12 | 18 | 17 | M4 "1 M16 x1 62 “ ~ - 
16FFA6-DG 116} 25 | 69 | 14 | 18 | 22 | M4 an M16 x1 62 
10FFA6-GJ 140} 20 | 99 | 12 | 16] 17 | M3 4 M12x1 35 
FFA | 300FFA6-HF | 200} 54 | 93 | 19 | 46 | 40 | M16 177 M82 x 1.5 212 
32FFA6-HN 148} 25 | 101) 14 | 18 | 22 | M4 an M16 x1 62 
200FFAG-NP | 243] 54 | 146] 19 | 40 | 40 | M10 70 M27 x 1.5 142 
1OOFFA6-PP__| 227| 54 | 144/ 19 | 32 | 40 | M8 44 M27 x 1.5 142 FI xi Id® N "I S r ao n 
10FFD6-CA 90 | 20 | 49) 12 | 16 | 17 | M3 4 M12x1 35 
32FFD6-CA 98 | 20 | 53) 12 | 18 | 17 | M4 an M12x1 35 exie oise upp ‘essio ¢ 
FFD | 10FFD6-HE 130} 20 | 89 | 12) 16] 17 | M3 4 M12x1 35 - 
16FFD6-HE 139} 20 | 94 | 12 | 18] 17 | M4 1 M12x1 35 Sheets Flexible Ferrite Material 
JOOFFD6-PK | 228} 38 | 145] 19 | 32 | 27 | M8 44 M24 x1 124 Flexield is an absorptive electromagnetic shielding material consisting of magnetic material and resin. It suppresses 
noise radiated from electronic equipment over a wide range of frequencies, offers flexibility in fabrication, and delivers 
Rated | Induct- DC particularly excellent performance in high frequency ranges. Flexield is the ideal sheet-type noise reduction product for 
Filter | Cap. |Current} ance | Resistance | Digi-Key Price Each Corcom mobile devices including notebook PCs, digital cameras, and cell phones. 
ID (nF) (A) (nH) | (MQ) Max. | Part No. 1 25 50 | Part No. Features: « Flexible-will not crack * Well suited for thin and compact devices * Support a wide range of frequency bands 
FFA Series * Excellent performance at high frequencies 
CA | 2x10 32 70 q CCM1830-ND 99.36. 95.68 92.00 | 32FFAG-CA Applications: « Electromagnetic noise reduction for electric equipment « Internal EMI . Resonance reduction . Amplifier 
DG | 2x22 16 170 4 CCM1832-ND 98.05 94.42 90.79 | 16FFAG-DG *Radiated noise reduction * Surface current suppression * Improvement of noise immunity « Electrostatic discharge 
GJ 2x47 10 210 9 CCM1834-ND 93.31 89.86 86.40 | 10FFAG-GJ countermeasure * Improved antenna reception sensitivity 
HF | 2x100 | 300 160 <1 CCM1831-ND 271.44 = 261.40 251.34 | 300FFAG-HF 
HN | 2x100 32 250 6 CCM1835-ND 114.26 110.04 105.80 | 32FFA6-HN Suggested Minimum 
NP | 2x470 | 200 330 <2 CCM1833-ND 219.74 211.60 203.46 | 200FFAG-NP Frequency Initial 
PP_ | 2x1000 | 100 330 <2 CCM1836-ND 198.77 191.42 184.05 | 100FFA6-PP LxWxT Range Material | Permeability | Digi-Key Price Each | TDK 
FFD Series (mm) MHz/GHz Name | (ui)@10MHz | Part No. al 10 | Part No. 
CA | 2x10 10 70 6 CCM1815-ND 83.01 79.94 76.86 | 10FFD6-CA 5 . 7 
cA | 2x10 | 32 | 70 6 CCM1816-ND 94.62 91.12 87.61 | 32FFD6-CA Operating Temperature Range ~40°C ~ 85°C 
HE | 2x100 10 140 8 CCM1817-ND 88.75 85.46 82.19 | 10FFD6-HE 300 x 200x.5} 100/10 IRLO3 25 445-2581-ND 52.50 45.00 | IRLO3AB 300X200X0.5 
HE | 2x100 16 140 5 CCM1837-ND 96.67 93.09 89.52 | 16FFD6-HE 200 x 200 x 1 100/10 IRLO2 25 445-2582-ND 43.75 37.50 | IRLO2A 200X200X1 
PK | 2x1000| 100 | 240 2 CCM1838-ND 189.30 __182.30_175.29 | 100FFD6-HE 300 x 200x.25} 50/10 IRLO4 35 445-2584-ND 52.50 45.00 | IRLO4EAB 300X200X0.25 
- 300 x 200 x .5 50/10 IRLO4 35 445-2585-ND 66.50 57.00 | IRLO4EAB 300X200X0.5 
Capacitors = Cap. Frequency (MHz) 300 x 200 x .1 30/10 IRLOS 60 445-2586-ND 78.75 67.50 | IRLOS5AB 300X200X0.1 
* Series} ID [0.01/0.03|0.1 | 0.3| 1 | 10 |100/1000 = ° 2, 
AFC and DFC Series i —{—1—l—18 1381 4 Operating Temperature Range -40°C ~ 125°C 
The AFC and DFC Series are designed to meet the very : ==> z a a af 300 x 200 x .25} 50/10 IRJO4 35 445-2587-ND 66.50 57.00 | IRJO4AB 300X200X0.25 
stringent safety requirements of EN132400 class Y2 F —|—] 4 | 42} 30 | 48 | 90 
ane AFC | 2 | 6 | 15 | 34 | 50) 90 . 
Specifications: *UL94V-0 Rated Operating Ambient a 3) ® 
Temperature Range: 10 ~ 200 Amps: -40°C ~ 60°C; 250 F 6 i ny a o oo Ferrite Beads / SMD D Reel 
& 300 Amps: -40°C ~ 40°C «Insulation Resistance: For ~Dicital Si I icati ss fi icatl 
CcO.33UF, A >15000MO/ For C>0.33uF, RC(MO“HF) p 110! 15 | 22) 30140 | 42 | 90 | 90 MMZ - Digital Signal Line pplication MPZ — Power Supply Line Application 
>5000s * MTBF: Typically >10 million hours c —lT]7] 3/21 { 8] 7 MATERIAL CHARACTERISTICS: ; ; cies Ss 
AFC Series (Class Y2): « Rated Voltage: 250VAC maximum G —| 2 | 6 | 15 | 34 | 50) 90 A Material: This high-impedance product is based on the quencies (200 ~ 500MH7z) for signal line applications. 
*Test Voltage (two seconds): 5000VDC * Pulse Test a 2) 3.) at | 20) 40) 65.) 90 impedance frequency characteristics of our Y-material. The & Material: This new product inherits the characteristic of 
EN132400): 5000V Peak DFC | N | 6 | 9 | 15 | 22 | 33 | 33 | 90 ) 90 product offers excellent impedance characteristics, which i i i ise ti 
( ) ' . cht the D Material, namely its sharp impedance rise time, and 
DFC Series (Class Y4): ¢ Rated Voltage: 130VDC max- P } 10 | 15 | 24 | 32 | 42 | 50 | 90) 90 is greater than 25000, in the vicinity of 100MHz range ts impedance peak frequency has been shifted higher into 
imum_* Test Voltage (two seconds): 2500VDC Pulse Q | 13 | 21 | 31° | 42 | 80.) 58/90.) 90 (MMZ1608A2528). range. The product offers excellent noise suppression from 
Test (EN132400): 2500V Peak R | 18 | 26 | 36 | 45 | 52 | 70 | 90 | 90 B Material: This type is perfectly suited for fast digital 


Corcom Dimensions (mm) T1 (Terminal Thread) T2 (Mounting Thread) 
Series| Part No. A[B {Cc {OD E F [Thread | Torque (In.-Ibs.) | Thread | Torque (In.-Ibs.) 
10AFC6-A 57 | 15 | 18 | 10 | 16 | 13 M3 4 M10X1 27 
10AFC6-B 57 | 15 | 18 | 10 | 16 | 13 M3 4 M10X1 27 
16AFC6-B 63 | 20) 18 | 12 | 18) 17 | M4 11 M12X1 35 
16AFC6-G 75 | 20 | 30 | 12 | 18) 17 | M4 1 M12X1 35 
16AFC6-H 77 | 25 | 30 | 14 | 18 | 22 M4 11 M16 X1 62 
32AFC6-B 63 | 20 | 18 | 12 | 18) 17 | M4 1 M12X1 35 
AFC 32AFC6-C 63 | 20 | 18 | 12 | 18) 17 | M4 11 M12X1 35 
32AFC6-F 75 | 20 | 30 | 12 | 18) 17 | M4 1 M12X1 35 
32AFC6-H 77 | 25 | 30 | 14 | 18 | 22 M4 11 M16 X1 62 
63AFC6-C 96 | 25 | 30 | 14 | 26 | 22 M6 22 M16 X1 62 
1O0AFC6-G | 113) 32 | 33 | 16 | 32 | 27 | M8 44 M20 X1 89 
200AFC6-H | 130] 38 | 33 | 19 | 40 | 27 | M10 71 M24 X1 124 
250AFC6-P | 160 | 54 | 54 | 19 | 46 | 40 | M12 97 M82 X 1.5 212 
300AFC6-N | 160 | 54 | 54 | 19 | 46 | 40 | M16 177 M82 X 1.5 212 
TODFC6-C 67 | 15 | 18 | 10 | 16 | 13 M3 4 M10X1 27 
16DFC6-C 63 | 20) 18 | 12 | 18) 17 | M4 1 M12X1 35 
16DFC6-G 75 | 20 | 30 | 12 | 18) 17 | M4 1 M12X1 35 
16DFC6-H 75 | 20 | 30 | 12 | 18) 17 | M4 11 M12X1 35 
16DFC6-N 82 | 32 | 33 | 16 | 18 | 27 | M4 am M20 X 1 89 
32DFC6-C 63 | 20 | 18 | 12 | 18) 17 | M4 11 M12X1 35 
DFC | 32DFC6-G 75 | 20 | 30 | 12 | 18) 17 | M4 1 M12X1 35 
32DFC6-N 82 | 32 | 33 | 16 | 18 | 27 | M4 11 M20 X1 89 
63DFC6-G 96 | 25 | 30 | 14 | 26 | 22 M6 22 M16 X1 62 
1O0DFC6-H | 113) 32 | 33 | 16 | 32 | 27 | M8 44 M20 X1 89 
100DFC6-P | 133) 38 | 50 | 19 | 32 | 27 | M8 44 M24 X1 124 
200DFC6-R | 165| 54 | 68 | 19 | 40 | 40 | M10 Fil M27 X 1.5 142 
300DFC6-Q | 160 | 54 | 54 | 19 | 46 | 40 | M16 177 M82 X 1.5 212 


signals. By equalizing R components and X components 
that beads possess at a frequency of 5MbHz, it is able to 
suppress overshooting, undershooting and ringing of fast 
digital signals. 

D Material: For applications calling for low insertion loss 
at low frequencies and sharply increasing impedance at 
high frequencies. Designed for high impedance at high fre- 


600MHz to as high as in the GHz range. 
R Material: For digital signal line applications. 


§ Material: For signal line applications in which the block- 
ing region is near 100MHz. 

Y Material: High frequency range type intended for the 
100MHz region and above. For signal line applications in 
which the signal frequency is far from the cutoff frequency. 


Top View Side View Dimensions - mm 
Series A B C D E F T 
MMZ0603 0.3 0.6 = 0.3 0.8 | 0.3 0.3 
MMZ1005 0.5 1 0.1 0.5 14 | 05 0.5 
MPZ1005 0.5 1 0.1 0.5 14 | 05 0.5 
MMZ1608 0.8 1.6 0.3 0.8 2.0 | 08 0.8 
MMZ1608-C 0.8 1.6 0.3 0.8 2.0 | 08 0.6 
MPZ1608 0.8 1.6 0.3 0.8 2.0 | 08 | 0.6* 
MMZ2012 1.25 2 0.5 1 3.6 [ 1.2 | 0.85 
MPZ2012 1.25 2 0.5 1 3.6 [ 1.2 | 0.85 
* 2200 and 6000 = 0.8 
Imp. 1 | Rdc Cut Tape 
100MHz | Max. | Max.| Mate-| Digi-Key Pricing Tape and Reel* | tpK 
(0)#25%| (A) | (0) | rial |Part No. 10 50 100 | dty. | Pricing | Part No. 
MMZ0603 Series — 0201 Size 
33 0.10 | 1.0 D 445-2140-1-ND 140 605 11.16 )15,000) 65.12/M|MMZ0603D330C 
56 0.10 | 1.3 445-3332-1-ND 1.36 5.88 10.86 |15,000| 63.00/M | MMZ0603D560C 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Impedance tolerance is +50. (Continued) 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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i ® Imp. | | Rdc Cut Tape 
&TDIK minnie gees 1 OPE (core) Digi@Reel [@uss] me Max. | Max.| Mate-| Digi-Key Fini Tape and Reel* | tp 
iam. | 0 lake Cut Tape (0)+25%| (A) | (0) | rial |Part No. 10 50 100 | ty. | Pricing | Part No. 
400MHz | Max. | Max./ Mate-|Digi-Key Pricing Tape and Reel* | tpK 60 | 35 |0.02 445-1563-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M] MPZ1608S600A 
(Q)+25% | (A) | (9) | rial |Part No. 1050100 | tty. | Pricing | Part No. 400 | 3.0 | 0.03 445-1564-1-ND 53 2.28 4.21} 4,000 | 24.56/M) MPZ1608S101A 
80 0.10) 1.5} D |445-3333-1-ND 1.36 5.88 10.86 |15,000| 63.00/M | MMZ0603D800C 220 2.0 | 0.05 8 445-1565-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M|MPZ1608S221A 
io | 0.20; 08) F |445-3334-1-ND$ 1.36 5.88 10.86 |15,000) 63.00/M | MMZz0603F100C 600 | 1.0 | 0.15 445-2205-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M|MPZ1608S601A 
10 | 0.50 | 0.15 445-2141-1-ND$ 140 6.05 11.16 |15,000) 65.12/M|MMzo603S100C 390 | 12 | 12] R [445-2982-1-ND 54 2.36 4.35 | 4,000 | 25.00/M|MPZ1608R391A 
80 | 0.20] 0.5 445-2142-1-ND 1.40 6.05 11.16 |15,000) 65.12/M|MMzo6o3sso0c 60 | 23 | .03 445-2983-1-ND 542.36 4.36 | 4,000 | 25.00/m|mPz1608v6e00B 
120 | 0.20| 0.8) o |445-2143-1-ND 1.40 6.05 11.16 |15,000) 65.12/M|MMzo603S121¢ 400 | 20) 05] Y |445-2984-1-ND 54 2.36 4.35 | 4,000 | 25.00/M|mPz1608V101B 
240 | 0.10] 1.0 445-2144-1-ND 1.40 6.05 11.16 |15,000) 65.12/M|MMzo603S241¢ 150 | 1.8 | .07 445-2985-1-ND 54 2.36 4.35 | 4,000 | 25.00/m|MPz1608V151B 
470 | 0.05 | 1.8 445-2145-1-ND 1.40 6.05 11.16 |15,000) 65.00/M|mMzo603S471¢ 30 | 1.8 | .07 445-2986-1-ND 54 2.36 4.35 | 4,000 | 25.00/m|mpz16080300B 
600 | 0.05 | 2.0 445-2146-1-ND 1.40 6.05 11.16 |15,000) 65.12/M|MMzo603S601C 6o | 12] 412] dD |445-2987-1-ND 54 236 4.35 | 4,000 | 25.00/m|mpzi6osp6008 
120 | 0.20] 08 445-2147-1-ND 140 6.05 11.16 |15,000) 65.12/M|MmMzo6o3v121¢ 400 | 10 | 15 445-2988-1-ND 54 2.36 4.35 | 4,000 | 25.00/m|MPz1608D101B 
240 | 0.10] 1.0) Y 445-2148-1-ND 1.40 6.05 11.16 |15,000) 65.12/M|MMzo603v241C MMZ2012 Series — 0805 Size 
470 | 0.05 | 1.8 445-2149-1-ND 1.40 6.05 11.16 |15,000) 65.12/M|MMzo603¥471C ae - 1S 008 SSSR 7 289 634] 4000 | a1.16n|MMZ2012R 1608 
MMZ1005 Series — 0402 Size 30 | 15 |0.05 445-2199-1-ND 67 289 5.34) 4,000 | 31.15/M|MMz2012R300A 
80 0.45 | 0.2 445-3335-1-ND o7 2.47 4.57 10,000) 27.00/M|MMZ1005B800C 60 1.0 | 0.1 445-2200-1-ND 67 2.89 5.34] 4,000 | 31.15/M]MMZ2012R600A 
120 0.40} 0.25) B |445-3336-1-ND 57 2.47 4.57 |10,000) 27.00/M | MMZ1005B121C 120 0.8 |0.12) R |445-2190-1-ND 67 =©2.89 5.34] 4,000 | 31.15/M}MMZ2012R121A 
600 | 0.20| 0.85 445-3337-1-ND 57 2.47 4.57 |10,000| 27.00/M|MMZ1005B601C 300 | 06 |015 445-2191-1-ND 67 289 5.34| 4,000 | 31.15/m|mMz2012R301A 
10 | 0.50) 0.1 445-3338-1-ND$ 57 = 2.47 4.57 /10,000] 27.00/M | MMZ1005D100C 600 | 05 | 02 445-1554-1-ND 67 =©2.89 5.34} 4,000 | 31.15/M|MMZ2012R601A 
22 | 0.40) 0.2 445-3339-1-ND 57 247 4.57 /10,000) 27.00/M | MMZ1005D220C 1000 | 05 | 03 445-1555-1-ND 67 2.89 5.34] 4,000 | 31.15/M}MMZ2012R102A 
33 0.40 | 0.35 445-3340-1-ND 57 = 2.47 4.57 |10,000} 27.00/M | MMZ1005D330C 40 1.0 | 0.1 445-2201-1-ND 67 §=©2.89 5.34] 4,000 | 31.15/M|MMz2012S400A 
68 | o40|0.55) © |445-3341-1-ND 57 2.47 4.57 |10,000] 27.00/m|MMz1005D680C so | os! o4 445-2192-1-ND 67 289 5.34| 4,000 | 31.15/m|mmzzo12s800a 
120 | 0.35 | 0.75 445-3342-1-ND 57 2.47 ~~ 4.57 |10,000] 27.00/M|MMz1005D121¢ 420 | 08 |015 445-2193-1-ND 67 289 5.34| 4,000 | 31.15/m|mmz20128121A 
2801 1/020) Te expe ease) BBE 2 OA = 2822 10;000 | 27-000 [MME LOS D2AIG 180 | 06 fos) Ss |445-2194-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M|MMZ20128181A 
33 | 0.20] 06 445-3344-1-ND ‘57.247 4.57 [10,000] 27.00/m|MMz1005F330C 300 | o6 | 02 445-0195-1-ND 67.289 5.34) 4,000 | 31.15/mMMzz0128301A 
47 | 010] 08} F |445-3345-1-ND 57 2.47 ~— 4.57 |10,000] 27.00/m|MMz1005F470C pit as oe HGS GEREN 672.89 5.34) 4000 | 31.15/m|MMzzo12s601A 
2622 .Oi10) | 20:8 esos ee0GND) BT BAT ASE 110,000) 27. 00/M | MMZI005FS600 1000 | 05 | 0.35 445-1557-1-ND 67 289 5.34 4,000 | 31.15/m|mMz2012S102A 
80 | 050] 02 445-2159-1-ND 59 2.54 4.69|10,000| 27.37/m|MMz1005S800C ae las: loins Sar oENIT 672.89 6.341 4,000 | 31.1590 MMZ201271508 
ba oe a i ee aa ee ete atl eal 30 | 15 foos) — |445-2208-1-ND 67 289 5.34] 4.000 | 31.15/m|MMz2012v300B 
600 | 0.30] 06 445-2162-1-ND 59 2.54 4.69 |10,000| 27.37/M|MMZ1005S601C eo «ite Os eee ABP ED. 8184 12,000) lel | MMZ2012YE008 
1000 | 0.20} 1.0 445-2163-1-ND 59 2.54 4.69 |10,000| 27.37/M|MMZ1005$102C 120), | 08) 0.412 pee) BGP EOD 28.94) 4000, peel MM O12 1218 
40 | 0.55 | 0.12 445-2150-1-ND 59254 4.69|10,000| 27.377M|MMzioosy400c 900 | 0.6 0.15) Yuan eB E2289. S991) 2.000) | HLM (MMOL YS018 
80 | 0.45] 0.17 445-2151-1-ND 59 2.54 4.69|10,000| 27.37/M|mztoosyeooc BOs tee po eee) gE = 2289, -S:98)) 2,000, | Ste1/M |MMZ20LYOOIB 
120 | 0.40 | 0.21 445-2152-1-ND 59 2.54 4,69 |10,000| 27.37/M|mMztoosy121c 1000 eee see) BP 2:89: . 98194.) 4,000, | :S115/M MM 220127 1028 
240 | 0.30 | 0.33 445-2153-1-ND 59 254 4.69 |10,000] 27.37/M|MMz1005v241¢ 1500 | 05 | 04 poe CUaNE G7 12.89, 5.34) 4,000 | 31-15/M)/MMZ2012V'1528 
300 | 0.25]0.38) Y |445-2154-1-ND 59 254  4.69|10,000] 27.37/M|MMz1005Y301C 2000 | 0.4 | 05 eos OUISIEND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M| MMZ2012V2028 
470 | 0.25| 0.5 445-2155-1-ND 59 254 4.69 |10,000] 27.37/m|mmz1005Y471C 80 |) 05 | 03 445-2187-1-ND 87 = 2.89 5.34) 4,000 | 31.15/M|MMZ2012D800B 
600 | 0.25 | 0.56 445-2156-1-ND 59 2.54 4.69 |10,000| 27.37/M|MMZ1005Y601C 120, | 05) 03) D )445-2188-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M)MMZ2012D121B 
4000 | 0.20 | 0.74 445-2157-1-ND 59 254 4.69 /10,000) 27.37/M|MMz1005Y102C 300 | 04 | 05 445-2189-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M|MMZ201203018 
1500 | 0.10 | 1.15 445-2158-1-ND 59 2.54 4.69 |10,000| 27.37/M|MMZ1005Y152C MPZ2012 Series — 0805 Size 
MPZ1005 Series — 0402 Size 30 | 5.0 | 0.01 445-1566-1-ND 67 2.89 5.34] 4,000 | 31.15/M]MPz2012S300A 
10 2.0 | .045 445-2978-1-ND 60 262 4.83 |10,000) 28.00/M | MPZ1005S100C 100 | 4.0 | 0.02 445-1567-1-ND 67 = 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M)MPZ2012S101A 
30 1.7 | .050 445-2979-1-ND 60 2.62 4.83 10,000] 28.00/M|MPz1005S300C 220 3.0 | 0.04) S |445-1568-1-ND 67 =2.89 5.34} 4,000 | 31.15/M | MPZ2012S221A 
60 4.5 |.075 s 445-2980-1-ND 60 262 4.83 |10,000) 28.00/M)MPZ1005S600C 330 2.5 | 0.05 445-1569-1-ND 67 2.89 5.34 | 4,000 | 31.15/M|MPZ2012S331A 
120 | 1.2 |.090 445-2981-1-ND 60 2.62 4.83 |10,000| 28.00/m|mPz1005S121C 600 | 20 | 0.1 445-2206-1-ND 67 2.89 5.34] 4,000 | 31.15/M]MPZ2012S601A 
MMZ1608 Series — 0603 Size * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Impedance tolerance is +50. 
15 | 1.5 | 0.05 445-2180-1-ND 53 2.28 4.21] 4,000 | 24.56/M]MMZ1608R150A 
30 | 1.5 | 0.05 445-2181-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M|MMZ1608R300A . ® 
60 | 08 | 04 445-2182-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M| MMZ1608R600A Chip Beads (SMD Array) = DigiqReel 
120 | 05 )0.18} R |445-2170-1-ND 53 2.28 4.21) 4,000 | 24.56/M|MMZ1608R121A MZA3216 Series 
300) 0.5 | 0.25 445-2171-1-ND 532.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M) MMZ1608R301A Features: * A single MZA series chip provides noise Applications: » Computers * Printers * VCRs * Televisions 
600 0.5 | 0.4 445-1547-1-ND 53 2.28 4.21) 4,000 | 24.56/M|MMZ1608R601A attenuation for four lines, making it ideal for use with /0 — * Portable telephones * Electronic equipment, such as 
tooo | 04 | 05 445-1548-1-ND 532.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M|MMZ1608R102A Heecan adlabert citar: Interna ceettides tora ta portable Pee one ee 
40 | 06 | 04 445-2183-1-ND 532.28 4.21] 4,000 | 24.56/M]MMZ1608S400A DG resistance, minimizing wasteful power consumption SiMaterlale For signal line applications in which the 
12 0h || (Gs Oe SIRE) BS 2 8B 12 1-4:000,). 24 56/M | MME TGS 1214 = Contains no lead and also supports lead-free soldering ” {00MH2 region and above. For signal line applications in 
180 05 | 0.2) S |445-2174-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M) MMZ1608S181A Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C which the signal frequency is far from the cutoff frequency. 
300 | 05 | 03 445-2175-1-ND 53 2.28 © 4.21] 4,000 | 24.56/M|MMZ1608S301A 
600 | 05 | 04 445-1549-1-ND 53 2.28 4.21] 4,000 | 24.56/M|MMZ1608S601A 
jo00 | 04 | 05 445-1550-1-ND 532.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M|MMZ1608S102A 
15 | 15 [0.05 445-2184-1-ND 53 2.28 4.21] 4,000 | 24.56/M)MMZ1608Y150B 
30 | 1.5 | 0.05 445-2185-1-ND 53 2.28 4.21 4,000 | 24.56/M|MMZ1608Y300B 
60 | 05 |0.15 445-2186-1-ND 53 2.28 4.21 4,000 | 24.56/M|MMZ1608Y600B 
120 | 05 | 02) y |445-2176-1-ND 53 2.28 = 4.21 4,000 | 24.56/M|MMZ1608Y121B Dimensions in mm 
300 | 05 | 03 445-2177-1-ND 53 2.28 © 4.21 4,000 | 24.56/M|MMZ1608Y301B 
600 | 05 | 04 445-1551-1-ND 532.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M|MMZ1608Y601B Imp.) 1) Rae Cut Tape Tape and Reel 
4000 | 04 | 05 445-1552-1-ND 53 2.28 © 4.21 4,000 | 24.56/M|MMZ1608Y102B 100MHz| Max. |Max.|Mate-| Digi-Key Pricing Pricing* | TDK 
1500 | 0.3 | 06 445-1553-1-ND 532.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M|MMZ1608Y152B (0)+25%| (A) | (0) | rial | Part No. 10 50 100 4,000 Part No. 
1500 | 03] 1.0] , [445-2178-1-ND 532.28 4.21] 4,000 | 24.56/M]MMZ1608A152E 60 | 0.30] 02 445-3347-1-ND 413 17.88 33.00]  193.00/M —_| MZA3216S600A 
2500 | 0.2 | 08 445-2179-1-ND 532.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M|MMZ1608A252B 120 | 0.25) 02] , | 445-3348-1-no 443 17.88 33.00]  193.00/M —_| MZA3216S121A 
80 0.5 | 04 445-2167-1-ND 53 2.28 = 4.21) 4,000 | 24.56/M | MMZ1608D800B 300 | 0.20) 0.4 445-3349-1-ND 413 17.88 33.00 193.00/M — |MZA3216S301A 
120 | 04) 0.5] D /445-2168-1-ND 53 2.28 © 4.21) 4,000 | 24.56/M)MMZ1608D121B 600 | 020! 05 445-3350-1-ND 443 1788 33.00; 193.007 — |MzA3216S601A 
S000 OSs [Oe cee HID abt 7228) = 22 A000; | 2 00/M | MMC IGOBD2018 60 | 0.30] 02 445-3351-1-ND 413 17.88 33.00| 193.00 — |Mza3216Y600B 
MMZ1608-C Series — 0603 Size 120 | 0.25| 02 445-3377-1-ND 4413 17.88 33.00)  193.00/M | MZA3216Y121B 
120 0.6 | 0.15 445-2164-1-ND 53 2.28 = 4.21 | 4,000 | 24.56/M | MMZ1608B121C 240 | 0.20] 0.3 445-3352-1-ND 413 17.88 33.00 193.00/M MZA3216Y241B 
300 | 05 [0.25] B /445-2165-1-ND 53 2.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M|MMZ1608B301C 300 | 0.20] 04 : 445-3378-1-ND 443 1788 33.00; 193.007 — |MzA3216v301B 
600 | 05 | 04 eae esEND 532.28 4.21 | 4,000 | 24.56/M) MMZ1608B601C 600 | 0.20| 05 445-3379-1-ND 413 1788 33.00] 193.007 —_|mza3216ve01B 
MPZ1608 Series — 0603 Size 1000 | 0.15] 0.6 445-3380-1-ND 4.13 17.88 33.00} 193.00/M —_| MZA3216Y102B 
30 | 5.0 ]0.01] § |445-1562-1-ND 532.28 4.21] 4,000 | 24.56/M]MPZ1608S300A For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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3-Terminal Filters for Signal Line and 
DC Power Line / SMD — AcF and ACH Series 


Digi@Reel” 


Features: * The ACF and ACH series are T-type EMC filters incorporating ferrite chip beads and multilayer ceramic chip 
capacitors. * The external structure consists entirely of ferrite, enabling these parts to achieve superior attenuation 
characteristics despite their extremely compact dimensions. * Because they can be mounted on edge, the ACF and ACH 
series are ideal for high-density circuit configurations. Dimensions in mm 


Fig. 1 — ACF321825, ACF451832, ACH3218 and 
ACH4518 Series 


Fig. 2— ACH32C Series 


Resist 
[) Land Pattern 


2 
No Polarity 


Dimensions (mm) 


Series 


Bi; C|W| a/b 


ACF321825 


-35/ 0.3/1.8 | 1.4/2.2 


ACF451832 


-35] 0.41.8 |1.75) 3.5 


ACH3218 


-35/ 0.3/1.8 | 1.4/2.2 


ACH4518 


-35] 0.4/1.8 |1.75] 3.5 


Attenuation| | Rdc Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Max. | Max. | Digi-Key Pricing Pricing* TDK 
(MHz) Max.| (A) | (0) | PartNo. 1 10 50 1,000 | Part No. 
35 2 0.04 445-2119-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-682-TD01 
40 2 0.04 | 445-2120-1-ND 61 5.26 24.27 = ACH4518-472-TD01 
50 2 0.04 445-2121-1-ND 61 6.26 24.27 283.15 ACH4518-332-TD01 
60 2 0.04 | 445-2122-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-222-TD01 
75 2 0.04 | 445-2123-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-152-TD01 
90 2 0.04 | 445-2124-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-102-TD01 
105 2 0.04 | 445-2125-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-681-TD01 
125 2 0.04 | 445-2126-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-471-TD01 
150 2 0.04 445-2127-1-ND 61 6.26 24.27 283.00 ACH4518-331-TD01 
190 2 0.04 | 445-2128-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-221-TD01 
230 2 | 0.04 | 445-2129-1-ND 61 526 24.27 —~_| ACH4518-151-TD01 
280 2 0.04 | 445-2130-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-101-TD01 
340 2 0.04 | 445-2131-1-ND 61 6.26 24.27 283.15 ACH4518-680-TD01 
410 2 0.04 445-2132-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-470-TD01 
500 2 0.04 445-2133-1-ND 61 6.26 24.27 283.15 ACH4518-330-TD01 
600 2 0.04 | 445-2134-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 ACH4518-220-TD01 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Guaranteed Tape 
Frequency |Guaranteed| | | Rdc Cut Tape and Reel 
Bandwidth Attenuation | Max.| Max. | Digi-Key Pricing Pricing* | TDK 
(MHz) (dB) | (A) |(mq) | Part No. 110 50 | 2,000 | PartNo. 
Fig. 2 — ACH32C Series, Operating Temperature -40°C ~ 125°C 
3.5 ~ 150 25 6 2 445-2998-1-ND 56 4.88 22.52 | 263.00/M | ACH32C-104-T 
10 ~ 300 -25 6 2 445-2997-1-ND 56 4.88 22.52 | 263.00/M | ACH32C-333-T 
30 ~ 300 -25 6 2 445-2996-1-ND 56 4.88 22.52 | 263.00/M | ACH32C-103-T 
55 ~ 300 -25 6 2 445-2995-1-ND 56 4.88 22.52 | 263.00/M | ACH32C-222-T 
100 ~ 500 25 6 2 445-2994-1-ND 56 4.88 22.52 | 263.00/M | ACH32C-102-T 
200 ~ 800 -25 6 2 445-2993-1-ND 6 =4.88 22.52 | 263.00/M | ACH32C-331-T 
450 ~ 1300 -20 6 2 445-2992-1-ND 56 4.88 22.52 | 263.00/M | ACH32C-101-T 
650 ~ 2500 15 6 2 445-2991-1-ND 56 4.88 22.52 | 263.00/M | ACH32C-470-T 
1300 ~ 2500 15 6 2 445-2990-1-ND 56 4.88 22.52 | 263.00/M | ACH32C-220-T 
2000 ~ 5500 15 6 2 445-2989-1-ND 56 4.88 22.52 | 263.00/M | ACH32C-100-T 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Attenuation | 1 Rde Cut Tape Tape and Reel 
Frequency | Max.) Max. | Digi-Key Pricing Pricing* TDK a ‘a = 
(MHz) Max. | (A) | (0) | PartNo. 1 10 50 1,000 _| Part No. 3-Terminal Filters for Digi@Reel’ 
Fig. 1 — ACF321825 Series, Operating Temperature -25°C ~ 85°C « « 
7 03 | 0.15 | 445-2059-1-ND 51 438 2022] 235.95 | ACF321825-223-TDO1 Signal Line / SMD — meEm2012T Series 
27 0.3 | 0.15 | 445-2060-1-ND 51 4.38 = 20.22 235.95 | ACF321825-103-TD01 
37 03 | 0.15 445-2061-1-ND 51 438 20.22 235.95 ACF321825-682-TD01 Features: * Multilayer chip EMC filter utilizing a T-type circuit * Entirely monolithic structure results in high reliability 
45 03 | 0.15 445-2062-1-ND 54 438 20.22 235.95 ACF321825-472-TDO1 * Due to closed magnetic circuit architecture, high-density installation becomes possible and crosstalk generation is pre- 
55 03 | 015 445-2063-1-ND 51 438 20.29 935,95 ACF321825-332-TDO1 vented bs Steep attenuation characteristic blot. Highly effective noise suppression * Covers a wide range of frequencies 
65 | 03 | 0.45 | 445-2064-1-ND 51 4.38 20.22| 235.95 | ACF321825-222-TD01 * Operating Temperature Range: -40°G ~ 85°C Dimensions in mm 
80 0.3 | 0.15 | 445-2065-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-152-TDO1 
100 0.3 | 0.15 | 445-2066-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-102-TDO1 Pad Layout for 
120 0.3 | 0.15 | 445-2067-1-ND 51 438 20.22 235.95 | ACF321825-681-TDO1 Fig. 1 and Fig. 2 
145 0.3 | 0.15 | 445-2068-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-471-TDO1 
165 0.3 | 0.15 | 445-2069-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-331-TDO1 
200 0.3 | 0.15 | 445-2070-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-221-TDO1 
240 0.3 | 0.15 | 445-2071-1-ND 514.38 20.22 235.95 | ACF321825-151-TDO1 
300 0.3 | 0.15 | 445-2072-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-101-TDO1 
370 0.3 | 0.15 | 445-2073-1-ND 51 4.38 = 20.22 235.95 | ACF321825-680-TD01 facie 
450 0.3 | 0.15 | 445-2074-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-470-TDO1 P 
530 0.3 | 0.15 | 445-2075-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACF321825-330-TD01 Inductor, 
650 0.3 | 0.15 | 445-2076-1-ND 51 4.38 20,22 235.95 | ACF321825-220-TD01 ar nee 
Fig. 1 — ACF451832 Series, Operating Temperature -25°C ~ 85°C In/Out Gnd Out/In 
12 0.3] 0.15 | 445-2077-1-ND 615.26 24.27 283.15 | ACF451832-333-TDO1 
15 0.3 | 0.15 | 445-2078-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-223-TDO1 
18 03 | 0.15 | 445-2079-1-ND 61 5.26 2427) 283.15 | ACF451832-153-TDO1 Cutoff} to} Cut Tape 
23 03 | 0.15 | 445-2080-1-ND 61 5.26 24.27| 283.15 | ACF451832-103-TD01 __ | Freq. | Max. | Digi-Key Pricing Tape and Reel_| TDK 
35 0.3 | 0.15 | 445-2081-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-682-TDO1 Fig. | (MHz) | (A) _| Part No. 1 10 50 | Qty. | Pricing» | Part No. 
40 0.3 | 0.15 | 445-2082-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-472-TD01 10 | 0.1 | 445-2135-1-ND 26 © 2.28 10.52 ]1,000] 122.69 | MEM2012T10RO 
50 0.3 | 0.15 | 445-2083-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-332-TDO1 25 | 0.15 | 445-2136-1-ND 26 © 2.28» 10.52 | 1,000] 122.69 | MEM2012T25RO 
60 0.3 | 0.15 | 445-2084-1-ND 61 = 5.26 = 24.27 283.15 | ACF451832-222-TD01 1] 50 | 0.15 | 445-2137-1-ND 26 © 2.28» 10.52] 1,000 122.69 | MEM2012T50RO 
75 0.3 | 0.15 | 445-2085-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-152-TDO1 75 | 0.25 | 445-2138-1-ND 51 4.38 20.22 | 1,000 | 235.95 | MEM2012T75RO 
90 0.3 | 0.15 | 445-2086-1-ND 615.26 24.27 283.15 | ACF451832-102-TD01 100_| 0.25 | 445-2139-1-ND 26 2.28 10.52 |1,000| _122.69 | MEM2012T101R 
105 03 | 015 | 445-2087-1-ND 61 526. 24.27 283.15 ACF451832-681-1D01 25 0.1 | 445-3357-1-ND 25 217 10.01 | 4,000 | 117.00/M | MEM2012T25ROTOS1 
9088-1 -AT4- 35 | 0.1 | 445-3358-1-ND 25 247 10.01 | 4,000 | 117.00/M | MEM2012T35ROTOS1 
tea He a eae a oe aioe oe Peete a 2 | 50 | 0.1 | 445-3359-1-ND 25 247 10.01 | 4,000 | 117.00/M | MEM2012T50ROTOS1 
190 03 | 015 | 445-2090-1-ND 61 526 2497 783.15 | ACF451832-221-TD01 100 | 0.25 | 445-3360-1-ND 25 247 10.01 | 4,000 | 117.00/M | MEM2012T101RTOS1 
930 o3 | ots | 442001t-ND 61 «526-2497 98315 | ACF451832-161-TDOt 200 | 0.25 | 445-3361-1-ND 25 247 10.01 | 4,000 | 117.00/M | MEM2012T201RTOS1 
280 0.3 | 0.15 | 445-2092-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-101-TD01 * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
340 0.3 | 0.15 | 445-2093-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-680-TD01 
410 0.3 | 0.15 | 445-2094-1-ND 61 «= 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-470-TDO1 7 . 
500 0.3 | 0.15 | 445-2095-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACF451832-330-TDO1 a i iD ® 
600 0.3 | 0.15 | 445-2096-1-ND 615.26 24.27 283.15 | ACF451832-220-TDO1 3 ‘Terminal Filters for Digi Reel 
Fig. 1 — ACH3218 Series, Operating Temperature -25°C ~ 85°C Sig nal Line if SM D — MEM2012D Series Sa eee 
17 1.5 | 0.06 | 445-2097-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACH3218-223-TD01 
27 1.5 | 0.06 445-2098-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 ACH3218-103-TD01 This chip type EMC filter eliminates the noise component from 
37 1.5 | 0.06 | 445-2099-1-ND Al 4.38 20.22 235.95 ACH3218-682-TDO1 a communication line. This noise component can be eliminated 
45 1.5 | 0.06 | 445-2100-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACH3218-472-TD01 by inserting these products in series with the communication 
55 1.5 | 0.06 | 445-2101-1-ND 51-438 20.22 235.95 _| ACH3218-332-TD01 line. In comparison to earlier multilayer chip EMC filters, signal 
65 15 | 0.06 | 445-2102-1-ND 51 4.38 20.22 | 235.95 | ACH3218-222-TDO1 wave-form distortion is low after the signal has passed through 
80 | 1.5 | 0.06 | 445-2103-1-ND 51 4.38 © 20.22 | 235.95 | ACH3218-152-TD01 the filter. Therefore this filter can'be used for high speed pulse 
too =| 15) 0.06 | 445-2104-1-ND 51 438 20.22] 235.95 | ACH3218-102-TDO1 signal circuits and wide band analog RGB circutts. 
120 1.5 | 0.06 | 445-2105-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 ACH3218-681-TD01 Features: * Small size * Steep attenuation characteristic 
145 1.5 | 0.06 | 445-2106-1-ND 514.38 20.22 235.95 | ACH3218-471-TDO1 * Low distortion of signal after passing through filter * Capable 
165 15 | 0.06 | 445-2107-1-ND 51 438 20.22 235.95 | ACH3218-331-TD01 of reflow soldering 
200 15 | 0.06 | 445-2108-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACH3218-221-TDO1 Applications: *PCs_*CRTs *LC display panels * Printers 
240 1.5 | 0.06 | 445-2109-1-ND 51 4.38 20.22 236.00 | ACH3218-151-TD01 * Game machines * DVD equipment 
300 1.5 | 0.06 445-2110-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 ACH3218-101-TDO1 Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
370 1.5 | 0.06 | 445-2111-1-ND 514.38 20.22 235.95 | ACH3218-680-TD01 
450 15 | 0.06 | 445-2112-1-ND 51 4.38 20.22 235.95 | ACH3218-470-TD01 Cut-off fl Cut Tape Tape and Reel 
530 1.5 | 0.06 | 445-2113-1-ND 51 438 20.22 235.95 ACH3218-330-TD01 Frequency] Maximum | Digi-Key Pricing Pricing* TDK 
650 15 | 0.06 | 445-2114-1-ND 51 4.38 _ 20.22 235.95 | ACH3218-220-TD01 (MHz) (a) | Part No. 1 10 50 4,000 Part No. 
Fig. 1 — ACH4518 Series, Operating Temperature -25°C ~ 85°C 200 0.2 | 445-3353-1-ND 33.289 ~©13.34 | 156.00/M | MEM2012D201R 
12 2 | 0.04 | 445-2115-1-ND 615.26 = 24.27 283.15 | ACH4518-333-TD01 300 0.2 | 445-3354-1-ND 33 2.89 13.34 | 156.00/M | MEM2012D301R 
15 2 | 0.04 | 445-2116-1-ND 61 5.26 24.27 283.15 | ACH4518-223-TD01 400 0.2 | 445-3355-1-ND 33 2.89 13.34 | 156.00/M | MEM2012D401R 
18 2 | 0.04 | 445-2117-1-ND 61 «5.26 24.97 283.15 | ACH4518-153-TD01 500 0.2 | 445-3356-1-ND 332.89 13.34 | 156.00/M__| MEM2012D501R 
23 2 | 0.04 | 445-2118-1-ND 615.26 24.27 283.15 | ACH4518-103-TD01 * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1489 


ATDK Common Mode Choke Digi®Reel” 


: : Coils for Signal Line / SMD — 2uys Series 
3-Terminal Filters for Digi®Reel® Festus 
Wide-Band / SMD — MEM2012P Series quality signals 


A common mode filter for distortion-free noise removal from transmitted signals. Optimized for transmission of high 
¢ Best filter for countering the common mode noise resulting from data signal processing by PCs, phone equipment, etc 
Features: ; , Di faut + Due to a maximum current tolerance of 5A, can also be used to counter power line noise 
* Multilayer chip EMC filter that is small and low- imenstonsiinimm * The ZJYS81R5-2PL is a high inductance common mode filter designed to use with a CAN-BUS 


profile due to the use of a n-type circuit » Entirely 7 
HA Jee 


monolithic structure results in high reliability 
* Due to closed magnetic circuit architecture, 


Fig. 1 — ZJYS51R5-2P, -2PB, -2PL 


high-density installation becomes possible, = (0) KR 
and crosstalk generation is prevented. * Steep IN/OUT GND OUT/IN 43 
attenuation characteristic plot, highly effective 1+0.4 C | 
noise suppression * Covers a wide range of YF 
frequencies » n-type circuit with 1 coil / 2 cap- GND H 2 
acitors construction — —= q 2 
Applications: ! i 
Computers * Computer peripherals »* VCRs IN OUT | | 
°TVs *Car audio equipment ¢ Printers *Game =e zee! "awl 
machines GND 3 1.6 
Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
Cut-off ] Cut Tape Tape and Reel 
Frequency| Maximum | Digi-Key Pricing Pricing* TDK 
(MHz) (A) | Part No. 1 10 50 4,000 Part No. 
10 0.2 445-3362-1-ND 33 2.89 13.34 156.00/M MEM2012P10R0 
25; 0.2 445-3363-1-ND 33 2.89 13.34 156.00/M MEM2012P25R0 
50 0.2 | 445-3364-1-ND 33° 289 = 13.34 | 156.00/M | MEM2012P50RO Fig. 2— ZJYS51R5-4P, -M4PA 
75 0.2 445-3365-1-ND 33 2.89 13.34 156.00/M MEM2012P75R0 
100 0.2 445-3366-1-ND 33 2.89 13.34 156.00/M MEM2012P101R 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


3-Terminal Filters for Digi Reel” 
Wide-Band / SMD — mMEm2012TC Series 


Features: * Multilayer chip EMC filter utilizing 
a T-type circuit * Entirely monolithic structure 
results in high reliability * Due to closed magnetic 
circuit architecture, high-density installation 
becomes possible, and crosstalk generation is 
prevented » Steep attenuation characteristic plot. 
Highly effective noise suppression »* Covers a 
wide range of frequencies * Combines a bead 
inductor with a through-type capacitor 


Applications: * Computer and computer 
peripherals * VCRs *TVs Car audio equipment ; 
Printers * Game machines el0.4 


ZJYS51R5-4P 


Dimensions in mm 


IN/_ GND OUT/ 
OUT IN 


110.2 


Fig. 3 — ZJYS81R5-2PL25-G01, -2PL51-G01 


Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C L1L2 

Cap. i] Cut Tape Tape and Reel H 
(pF) Maximum | Digi-Key Pricing Pricing* TDK ie 

+30% | (mA) | PartNo. 1 10 50 4,000 Part No. +06 +t 
10 1 445-3367-1-ND .33 2.89 13.34 156.00/M MEM2012TC100 
22 1 445-3368-1-ND .33 2.89 13.34 156.00/M MEM2012TC220 
47 1 445-3369-1-ND .33 2.89 13.34 156.00/M MEM2012TC470 

100 1 445-3370-1-ND .33 2.89 13.34 156.00/M MEM2012TC101 

150 1 445-3371-1-ND .33 2.89 13.34 156.00/M MEM2012TC151 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


3-Terminal Filters for Digi®Reel” 
Wide-Band / SMD — meEm2012W Series 


These SMD Type 3-terminal filters are used for 
elimination of high frequency noise from signal 
lines. Due to a higher cutoff frequency than earlier 
SMD type 3-terminal filters and steep attenuation 
characteristics, these filters are effective for 


Dimensions (mm) 
A B c D G TDK 
Fig. |(Max.) | (Max.) | (Max.) | (Max.)|  E F (Max.) H Part No. 


1 | 55 | 686 | 4.57 | 5.08 | 1.3 | 2.54 9 0.25 | ZJYS51R5-2P, -2PB, -2PL 
2/105 | 686 | 457 | 508 | 13 | 2.54 9 0.25 | ZJYS51R5-4P, -M4PA 
3 6 7A 45 5 1.3) 2.54 9 0.25 | ZJYS81R5-2PL25-G01, -2PL51-G01 


Dimensions in mm 


elimination of a high level of high frequency noise. i IN/ GND IN/ Minimum | Rated Cut Tape 
OUT OUT Impedance |Current] Digi-Key Price Each Tape and Reel* | TDK 
Features: (MHz) 1(A) | Part No. 1 10 50 | Qty. Pricing | Part No. 


© Small size * Entirely monolithic architecture 


Fig. 1 — 50V, Operating Temperature -25°C ~ 85°C 


Applications: 

*PCs «Liquid crystal panels «Printers * Game 
machines «Cellular phones » Digital video 
cameras 


200 (20 ~ 300) 2 445-2219-1-ND 1.31 1.14 1.06 | 1,500} 613.48/M | ZJYS51R5-2PT-01 


200 (20 ~ 300) 2 445-2220-1-ND 1.52 1.32 1.22 | 1,500} 707.86/M | ZJYS51R5-2PBT-01 


Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 200 (20 ~ 300) 2 445-2221-1-ND 1.42 1.23 1.14 | 1,500 | 660.66/M | ZJYS51R5-2PLT-01 


Fig. 2 — 50V, Operating Temperature -25°C ~ 85°C 


Cut-off ] Cut Tape Tape and Reel 
Frequency) Maximum | Digi-Key Pricing Pricing* TDK i en Te 

(MHz) (A) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 200 (20 ~ 300) 2. 445-2224-1-ND 2.22 1.93 1.78 | 1,000} 1038.19 | ZJYS51R5-4PT-01 
420 01 445-3372-1-ND 42 3.61 16.68 195.00 MEM2012W121R 200 (20 ~ 300) | 0.5 445-2225-1-ND 2.22 1.93 1.78 |1,000] 1038.19 | ZJYS51R5-M4PAT-01 
150 0.1 |445-3373-1-ND 42 3.61 16.68 | 195.00 | MEM2012W151R Fig. 3 — 80V, Operating Temperature -40°C ~ 125°C 
180 0.1 445-3374-1-ND 42 3.61 16.68 195.00 MEM2012W181R 
210 01 | 445-3975-1-ND 42 361 1668 | 195.00 | MEMeot12we11R 600 (10~100)} 0.5 | 445-2222-1-ND 152 1.32 1.22 | 1,500) 707.86/M |ZJYS81R5-2PL25T-GO1 
240 0.1 | 445-3376-1-ND 42 3.61 16.68 195.00 MEM2012W241R 1000 (10~100)} 0.5 | 445-2223-1-ND 1.52 1.32 1.22 | 1,500] 707.86/M |ZJYS81R5-2PL51T-GO1 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AT DK Common Mode Choke Coils for DC Power and Signal Line / SMD 


Features: ¢ A chip-type common mode filter for large current applications * Common mode impedance surpasses 80 ~ 10000 at 100MHz * Noise is greatly suppressed » Height and size have been 


considered, resulting in a compact and light weight choke coil » Applicable for the miniaturization required to reduce the size and weight of portable equipment 


ae 


0. 


75 0.75 


Digi@Reel° 


Oo coos 
pala laale 


T (mm) TDK 
Fig. (mm) (mm) Max. (mm) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) Type (mm) | (mm) (mm) (mm) (mm) Part No. Family 
2 3.2 25 2.3 0.7 0.65 15 1.6 14 14 ACM3225-xxx-2P 
45 3.2 3.0 1 1 1.8 2.3 ALZ5 14 ACM4532-xxx-2P 
7.0 6.0 3.5 _ _ 15 1.5 15 4.0 2.2 2.5 4.0 1.5 1.5 ACM7060-xxx-2PL 
4 9.0 7.0 45 _— =_ 15 2.0 15 6.0 29 2.5 6.0 15 2.0 ACM9070-701-2PL 
12.0 11.0 6.0 _ - 2.7 2.5 23 74 3.8 3.2 7.6 27 25 ACM1211-xxx-2PL 
15.0 13.0 6.0 _- - 2.7 3.8 2.3 10.4 3.8 3.3 10.4 27 3.8 ACM1513-551-2PL 
Typical Max. DC Max. Rated Cut Tape 2 
Impedance @ | Resistance Current No. of Digi-Key Price Each Tape and Reel TDK 
Fig. | 100MHz (0) (0) Ide (A) Lines Part No. 1 10 50 ty. Pricing Part No. 
ACM Series 
90 0.19 0.4 2 445-2207-1-ND 57 50 AG 2,000 264.27/M | ACM2012-900-2P-T 
1 120 0.22 0.37 2 445-2208-1-ND 57 50 AG 2,000 264.27/M | ACM2012-121-2P-T000 
200 0.25 0.35 2 445-2209-1-ND 57 50 AG 2,000 264.27/M | ACM2012-201-2P-T000 
360 0.5 0.22 2 445-2210-1-ND 57 50 6 2,000 264.27/M_ | ACM2012-361-2P-T000 
80 0.15 0.4 2 445-2030-1-ND 97 85 78 1,000 453.02 | ACM3225-800-2P-T001 
270 0.3 0.3 2 445-2032-1-ND 97 85 78 1,000 453.02 | ACM3225-271-2P-T001 
2 1000 0.5 0.2 2 445-2033-1-ND 97 85 78 1,000 453.02 | ACM3225-102-2P-T001 
600 0.2 1.0 2 445-2035-1-ND 97 85 78 1,000 453.02 | ACM3225-601-2P-T001 
600 0.1 15 2 445-2036-1-ND 1.05 92 85 500 245.39 | ACM4532-601-2P-T001 
800 0.1 1.0 2 445-2037-1-ND 1.05 92 85 500 245.39 | ACM4532-801-2P-T001 
3 1000 0.6 0.2 3 445-2034-1-ND 1.05 92 85 500 245.39 | ACM4532-102-3P 
300 0.01 5 2 445-2214-1-ND 1.58 1.37 1.27 1,500 736.18/M | ACM7060-301-2PL-TL 
700 0.015 4 2 445-2215-1-ND 1.58 1.37 1.27 1,500 736.18/M | ACM7060-701-2PL-TL 
4 700 0.01 5 2 445-2216-1-ND 1.58 1.37 1.27 800 588.94 | ACM9070-701-2PL-TL 
700 0.006 8 2 445-2212-1-ND 2.22 1.93 1.78 500 519.09 | ACM1211-701-2PL-TL 
1000 0.014 6 2 445-2213-1-ND 2.22 1.93 1.78 500 519.09 | ACM1211-102-2PL-TL 
550 0.004 10 2 445-2211-1-ND 2.63 2.28 2.11 500 613.48 | ACM1513-551-2PL-TL 
300 0.35 0.4 2 445-2966-1-ND 79 69 64 2,000 370.00/M | ACM2520-301-2P 
5 450 0.4 0.35 2 445-2967-1-ND 79 69 64 2,000 370.00/M | ACM2520-451-2P 
600 0.45 0.3 2 445-2968-1-ND 79 69 64 2,000 370.00/M | ACM2520-601-2P-T 
1000 0.9 0.2 2 445-2969-1-ND 79 69 64 2,000 370.00/M | ACM2520-102-2P 
TCM Series 
65 15 0.10 2 445-2970-1-ND 58 61 A7 4,000 272.00/M | TCM1210-650-2P 
6 90 1.75 0.10 2: 445-2971-1-ND 58 61 AT 4,000 272.00/M | TCM1210-900-2P-T 
200 27 0.10 2 445-2972-1-ND 58 51 AT 4,000 272.00/M | TCM1210-201-2P-T 
300 3.5 0.05 2 445-2973-1-ND 58 51 AZ 4,000 272.00/M_| TCM1210-301-2P-T 
65 15 0.10 4 445-2974-1-ND 94 82 76 4,000 438.00/M | TCM2010-650-4P 
7 100 15 0.10 4 445-2975-1-ND 94 82 76 4,000 438.00/M | TCM2010-101-4P-T 
200 2.0 0.10 4 445-2976-1-ND 94 82 76 4,000 438.00/M | TCM2010-201-4P-T 
260 5.0 0.04 4 445-2977-1-ND 94 82 76 4,000 438.00/M | TCM2010-261-4P-T 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Clamp Filters for Cable 


i 


Fete. 


Fig. 1 — ZCAT Type 


Applicable Cable 


Features: * Unique plastic case ensures simple, convenient installation and includes a self-holding mechanism to prevent slippage on cables ¢ Ferrite core provides A 
excellent absorption of high-frequency EMC * Highly effective as countermeasure against common mode EMC without adverse effect on signal quality * Large core B 
size prevents saturation during large signal surges iC] 
Minimum Outer Cable 
Dimensions (mm) Impedance @ Diameter Case | Digi-Key Price Each TOK 
Fig. | A B | eC | OD E 50 ~ 500MHz (0) (mm) Color | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
ZCAT Type - 
22 | 18 |7 ) 15 = 35 7 Max. Gray | 445-2040-ND 1.09 90 78.70 | ZCAT1518-0730 Fig. 2— ZCAT-A Type 
22 18 | 7 15 - 35 7 Max. Black | 445-2041-ND 1.09 90 78 .70 | ZCAT1518-0730-BK 
21 7 | 9 20 - 35 9 Max. Gray | 445-2044-ND 1.29 1.07 93 83 | ZCAT2017-0930 
21 7 | 9 20 - 35 9 Max. Black | 445-2045-ND 1.29 1.07 93 83 | ZCAT2017-0930-BK +—A 
1 36 32_ | 11 | 20.5 - 50 11 Max. Gray | 445-2048-ND 1.16 96 83 75 | ZCAT2132-1130 | » B—~ 
36 32>) 11 | 205 = 50 TT Max. Black | 445-2049-ND 1.16 96 83 75 | ZCAT2132-1130-BK 
39 34 | 13 | 30 - 100 13 Max. Gray | 445-2054-ND 2:55 2.11 1.82 1.64 | ZCAT3035-1330 
39 34 | 13 | 30 - 100 13 Max. Black | 445-2055-ND 2.55 2.11 1.82 1.64 | ZCAT3035-1330-BK 
ZCAT-A Type 
25 20 | 5 | 128 | 11.2 50 3~5 Gray | 445-2038-ND Wa) 60 51 46 | ZCAT1325-0530A 
25 20 | 5 | 128 | 11.2 50 3~5 Black | 445-2039-ND 1 60 51 A6 | ZCAT1325-0530A-BK 
30 23°) 7 | 165 15 50 4~7 Gray | 445-2042-ND 1.22 1.02 88 .79 | ZCAT1730-0730A 
30 23°) 7 | 16.5 15 50 4-7 Black | 445-2043-ND 1.22 1.02 88 79 | ZCAT1730-0730A-BK 
35 28 | 9 | 195 | 17.4 80 6~9 Gray | 445-2046-ND 1.22 1.02 88 .79 | ZCAT2035-0930A 
2 7°35 28°) 9 | 195 | 174 80 6-9 Black | 445-2047-ND 1.22 1.02 88 79 | ZCAT2035-0930A-BK 
35 28 | 10 | 21.5 20 80 8~10 Gray | 445-2050-ND 1.60 1.33 1.14 1.03 | ZCAT2235-1030A 
35 28 | 10 | 21.5 20 80 8~10 Black | 445-2051-ND 1.60 1.33 1.14 1.03 | ZCAT2235-1030A-BK 
36 29 | 13 | 23.5 22 50 10~13 Gray | 445-2052-ND 2.04 1.69 146 1.31 | ZCAT2436-1330A 
36 29 | 13 | 23.5 22 50 10 ~13 Black | 445-2053-ND 2.04 1.69 146 1.31 | ZCAT2436-1330A-BK 
ZCAT-D Type 
3 | 45.5 | 24.5 | 34 | 12 - 35 26 Conductor Flat | Black | 445-2057-ND 4.07 3.38 291 262 | ZCAT4625-3430D-BK 
67.5 | 18.5 | 52 | 16 - 35 40 Conductor Flat | Black | 445-2058-ND 6.79 5.63 485 4.37 | ZCAT6819-5230D-BK 


Thickness 1.3mm Max. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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TAIYO YUDEN Highc t SMT Ferrite Chip Bead oes mm 
Ig urren errite Ip BeAadS | Sse cote) 1 W T e 
. FBMH Series 
Peskuree: ; : / ates ss 0603 | 1620.1 | 0.8201 | 0820.1 | 0.32015 
¢ Large withstanding voltage * Resistance to high energy ¢ High reliability @®Reel 0805 2.0+0.2 | 1.25+0.2 | 0.85+0.2 | 0.5+0.3 
‘Apsileations: 0806 «| 2.0+0.2 | 1.6+0.2 | 1.620.2 | 0520.3 
PP : 1206 [-3.220.3 | 1.60.2 | 1.60.2 | 0.5203 
* Automotive * Computer Peripherals ° Differential transmission line on USB and similar products » Mobile devices which require Cae 1210 3.2+0.3 | 2.5+0.3 | 2540.3 | 0.5+0.3 
lower power consumption ¢ Provides waveform correction of digital signals and high frequency noise countermeasures in various L 1806 | 4.5+0.3 | 1.6+0.2 | 1.6+0.2 | 0.50.3 
types of digital equipment » Works well with power line radiated and conducted noise 1810 4520.4 | 2.5%0.3 | 2540.3 | 0.9406 
b> 1812 | 45x04 | 3.2403 | 3.2203 | 0.906 
Taiyo Yuden’s Type Breakout: T FBMJ Series 
HS: For Broadband applications a 0603 1.6+0.2 | 0.8+0.2 | 0.8+0.2 | 0.3+0.2 
oer > 0805 =| 2.0+0.2 | 1.25+0.2 | 0.850.2 | 0.50.3 
* HM: For upper MHz range applications < Ww 1206 [-3.2+0.3 | 1.60.2 | 1.120.2 | 0.540.3 
¢ HL: For GHz range applications e > 1806 4.5+0.3 | 1.6+0.2 | 1140.2 | 0.5+0.3 
Impedence Maximum Maximum DC. 
Size (Q) @ Rated Resistance Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code |_ Type 100MHz Current (A) (Q) 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
FBMH Series 
HL 30 2.5 0.028 587-1733-1-ND 71 5.70 21.38 587-1733-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HL300-T 
HM 47 3.5 0.020 587-1743-1-ND 71 5.70 21.38 587-1743-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HM470-T 
HL 60 1.8 0.045 587-1736-1-ND 71 5.70 21.38 587-1736-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HL600-T 
HM 60 3.0 0.025 587-1745-1-ND 71 5.70 21.38 587-1745-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HM600-T 
HM 100 2.0 0.035 587-1738-1-ND ail 5.70 21.38 587-1738-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HM101-T 
HL 120 19) 0.130 587-1731-1-ND Ff 5.70 21.38 587-1731-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HL121-T 
HM 150 2.0 0.050 587-1740-1-ND 71 5.70 21.38 587-1740-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HM151-T 
0603 HL 220 7 0.170 587-1732-1-ND PY fal 5.70 21.38 587-1732-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HL221-T 
HM 220 1.5 0.070 587-1741-1-ND 71 5.70 21.38 587-1741-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HM221-T 
HL 330 6 0.210 587-1734-1-ND 71 5.70 21.38 587-1734-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HL331-T 
HM 330 i) 0.130 587-1742-1-ND 71 5.70 21.38 587-1742-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HM331-T 
HL 470 5 0.350 587-1735-1-ND 71 5.70 21.38 587-1735-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HL471-T 
HM 470 Tg 0.150 587-1744-1-ND 71 5.70 21.38 587-1744-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HM471-T 
HL 600 4 0.45 587-1737-1-ND 71 5.70 21.38 587-1737-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HL601-T 
HM 600 ie 0.170 587-1746-1-ND PY fal 5.70 21.38 587-1746-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HM601-T 
HM 1000 3 0.350 587-1739-1-ND 71 5.70 21.38 587-1739-2-ND 4,000 33.00/M FBMH1608HM102-T 
HM 80 27 0.025 587-1750-1-ND 94 7.50 28.13 587-1750-2-ND 4,000 44.00/M FBMH2012HM800-T 
0805 HM 120 2.5 0.032 587-1747-1-ND 94 7.50 28.13 587-1747-2-ND 4,000 44.00/M FBMH2012HM121-T 
HM 220 2.0 0.060 587-1748-1-ND 94 7.50 28.13 587-1748-2-ND 4,000 44.00/M FBMH2012HM221-T 
HM 330 1.8 0.080 587-1749-1-ND 94 7.50 28.13 587-1749-2-ND 4,000 44.00/M FBMH2012HM331-T 
0806 HM 250 2.0 0.050 587-1751-1-ND 1.13 9.00 33.75 587-1751-2-ND 2,000 53.00/M FBMH2016HM251NT 
1206 HM 500 2.0 0.070 587-1752-1-ND 1.88 15.00 56.25 587-1752-2-ND 2,000 88.00/M FBMH3216HM501NT 
HM 600 3.0 0.042 587-1755-1-ND 3.56 28.50 106.88 587-1755-2-ND 1,000 166.00 FBMH3225HM601NT 
1210 HM 1000 2.0 0.100 587-1753-1-ND 3.56 28.50 106.88 587-1753-2-ND 1,000 166.00 FBMH3225HM102NT 
HM 2000 1.2 0.130 587-1754-1-ND 3.56 28.50 106.88 587-1754-2-ND 1,000 166.00 FBMH3225HM202NT 
1806 HM 850 1.5 0.100 587-1756-1-ND 3.75 30.00 112.50 587-1756-2-ND 2,000 175.00/M FBMH4516HM851NT 
4810 HM 1000 3.0 0.060 587-1757-1-ND 6.38 51.00 191.25 587-1757-2-ND 1,000 298.00 FBMH4525HM102NT 
HM 1600 2.0 0.130 587-1758-1-ND 6.38 51.00 191.25 587-1758-2-ND 1,000 298.00 FBMH4525HM162NT 
HM 680 4.0 0.028 587-1761-1-ND 5.14 41.10 154.13 587-1761-2-ND 2,000 240.00/M FBMH4532HM681-T 
1812 HM 1300 3.0 0.060 587-1759-1-ND 5.14 41.10 154.13 587-1759-2-ND 2,000 240.00/M FBMH4532HM132-T 
HM 2000 1.3 0.130 587-1760-1-ND 5.14 41.10 154.13 587-1760-2-ND 2,000 240.00/M FBMH4532HM202-T 
FBMJ Series 
0603 HM 23 4.0 0.007 587-1762-1-ND 94 7.50 28.13 587-1762-2-ND 4,000 44.00/M FBMJ1608HM230NT 
HS 28 4.0 0.007 587-1763-1-ND 94 7.50 28.13 587-1763-2-ND 4,000 44.00/M FBMJ1608HS280NT 
HL 8 2.0 0.010 587-1764-1-ND 15 6.00 22.50 587-1764-2-ND 4,000 35.00/M FBMJ2125HL8RONT 
HM 21 6.0 0.004 587-1765-1-ND 15 6.00 22.50 587-1765-2-ND 4,000 35.00/M FBMJ2125HM210NT 
0805 HS 25 6.0 0.004 587-1767-1-ND 75 6.00 22.50 587-1767-2-ND 4,000 35.00/M FBMJ2125HS250NT 
HM 33 4.0 0.008 587-1766-1-ND 75 6.00 22.50 587-1766-2-ND 4,000 35.00/M FBMJ2125HM330-T 
HS 42 4.0 0.008 587-1768-1-ND 75 6.00 22.50 587-1768-2-ND 4,000 35.00/M FBMJ2125HS420-T 
HM 38 6.0 0.005 587-1769-1-ND 1.13 9.00 33.75 587-1769-2-ND 2,000 53.00/M FBMJ3216HM380NT 
4206 HS 48 6.0 0.005 587-1771-1-ND 1.13 9.00 33.75 587-1771-2-ND 2,000 53.00/M FBMJ3216HS480NT 
HM 60 4.0 0.010 587-1770-1-ND 1.13 9.00 33.75 587-1770-2-ND 2,000 53.00/M FBMJ3216HM600-T 
HS 80 4.0 0.010 587-1772-1-ND 1.13 9.00 33.75 587-1772-2-ND 2,000 53.00/M FBMJ3216HS800-T 
HM 56 6.0 0.007 587-1773-1-ND 1.31 10.50 39.38 587-1773-2-ND 2,000 61.00/M FBMJ4516HM560NT 
4806 HS 72 6.0 0.007 587-1776-1-ND 1.31 10.50 39.38 587-1776-2-ND 2,000 61.00/M FBMJ4516HS720NT 
HM 90 4.0 0.014 587-1774-1-ND 1.31 10.50 39.38 587-1774-2-ND 2,000 61.00/M FBMJ4516HM900-T 
HS 110 4.0 0.014 587-1775-1-ND 1.31 10.50 39.38 587-1775-2-ND 2,000 61.00/M FBMJ4516HS111-T 


Multilayer Ferrite Chip Beads 


Features: ¢ Internal silver printed layer creates a closed circuit which acts as a magnetic shield minimizing heat generation and crosstalk * No need for > a 
grounding provides greater circuit design flexibility * Several material types and a broad range of impedance values provide noise countermeasures for L w 
various applications Ka 

Applications: * High frequency noise countermeasure in personal computers, digital cameras and other information system products * For use on digital aT 

product clock lines and general signal lines * Radiated noise suppression in computer or printer interfaces and harness connectors * Noise suppression ~ 

in video and other AV products ¢ Prevents interference between circuits in cellular phones * Due to the closed internal circuit which acts as a magnetic 
shield, the TS material is extremely effective as a noise filter on LSI power supply lines where downsizing of components is needed 

Taiyo Yuden’s Type Breakout: 

* HS: Suppresses the XL component. Helps stop the reduction of the wave-form integrity. (digital wave-form overshoot, etc.) 


Dimensions - mm 


¢ HM: Increases the Z characteristic sharply above 20MHz and is applicable for radiated noise in the 100MHz ~ 300MHz range. Especially effective on Size Code L W e T 

video signal lines. 0201 0.60+0.03 | 0.30+0.03 | 0.15+0.05 | 0.3 
¢ LL: Designed as a noise countermeasure for the 200MHz ~ 500MHz range where the rise of the Z component is in the high frequency area. 0402 1.00+0.05 | 0.50+0.05 0.25+0.10 0.5 
* LM: Intended for noise suppression around 200MHz. Effectively increases attenuation. 0603 1.6£0.15 0.840.15 0.3402 08 


* HW: The best material in the BK Series to suppress the XL component and stop the reduction of the wave-form integrity while maintaining attenuation in 
the high frequency area. 
* TS: Reduced DC resistance version for noise countermeasures around LSI power supplies. 


0805 (< 15000) 2.0+0.2 1.2540.2 0.50.3 0.85 
0805 (218000) 2.0+0.2 1.2520.2 0.520.3 1.25 


Imped- | Max. | Max. Imped- | Max. | Max. 
ance | Rated | DC Cut Tape ance Rated | DC Cut Tape 
Size (0) @ Cur- | Res. | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Taiyo Yuden Size (0) @ Cur- | Res. | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Taiyo Yuden 
Code | Type | 100MHz |rent (A); (0) | PartNo. 10 50 | Qty. | Pricing | PartNo. Code | Type | 100MHz |rent(A)| (©) | PartNo. 10 50 | Qty. | Pricing | Part No. 
BK Series HM 240 0.2 0.80 | 587-1822-1-ND 86 3.74 | 15,000} 39.00/M | BKO603HM241-T 
LL 10 0.2 0.25 | 587-1831-1-ND 86 3.74 | 15,000 | 39.00/M | BKO603LL100-T 0201 HS 240 0.2 0.65 | 587-1827-1-ND 86 3.74 | 15,000} 39.00/M | BKO603HS241-T 
HS 22 0.5 | 0.065 | 587-1826-1-ND 86 3.74 | 15,000 | 39.00/M | BKO603HS220-T HM 470 0.1 1.05 | 587-1823-1-ND 86 3.74 | 15,000} 39.00/M | BKO603HM471-T 
LL 22 0.2 0.45 | 587-1832-1-ND 86 3.74 | 15,000 | 39.00/M | BKO603LL220-T HS 600 0.15 | 1.20 | 587-1829-1-ND 86 3.74 | 15,000 | 39.00/M | BKO603HS601-T 
HS 33 0.5 | 0.070 | 587-1828-1-ND 86 3.74 | 15,000 | 39.00/M | BKO603HS330-T HS 10 1.0 0.03 | 587-1840-1-NDt 45 1.95 | 10,000} 21.00/M | BK1005HS100-T 
0201 LL 33 0.15 | 0.55 | 587-1833-1-ND 86 3.74 | 15,000 | _39.00/M | BKO603LL330-T LL 10 0.5 0.11 | 587-1853-1-NDt 45° 1.95 | 10,000} 21.00/M | BK1005LL100-T 
LL 47 0.15 | 0.70 | 587-1834-1-ND 86 3.74 | 15,000 | 39.00/M | BKO603LL470-T 0402 LL 22 0.4 0.18 | 587-1856-1-NDt 45 1.95 | 10,000} 21.00/M | BK1005LL220-T 
HM 60 0.2 0.25 | 587-1824-1-ND 86 3.74 | 15,000 | 39.00/M | BKO603HM600-T HS 33 0.7 0.06 | 587-1844-1-NDt 45° 1.95 | 10,000} 21.00/M | BK1005HS330-T 
HS 80 0.2 0.40 | 587-1830-1-ND 86 3.74 | 15,000 | 39.00/M | BKO603HS800-T LL 33 0.4 0.25 | 587-1858-1-NDt 45 1.95 | 10,000} 21.00/M | BK1005LL330-T 
HM 120 0.2 0.40 | 587-1821-1-ND 86 3.74 | 15,000 | 39.00/M | BKO603HM121-T LL 47 0.35 | 0.33 | 587-1859-1-NDt 45 1.95 | 10,000} 21.00/M | BK1005LL470-T 
HS | 120 | 02 | 045 | 587-1825-1-ND 86 _3.74 | 15,000 |_39.00/M | BKO603HS121-T_| 4 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1492 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


TAIYO YUDEN (“Multilayer Ferrite Chip Beads (cont) Dire’ [O& 
Imped- | Max. | Max. Imped- | Max. | Max. 
ance | Rated | DC Cut Tape ance Rated | DC Cut Tape 

Size (Q) @ Cur- | Res. | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Taiyo Yuden Size (0) @ Cur- | Res. | Digi-Key Pricing Tape and Reel¢ | Taiyo Yuden 

Code | Type | 100MHz |rent(A)| (Q) | PartNo. 10 50 | Qty. | Pricing | PartNo. Code | Type | 100MHz |rent(A)| (0) | PartNo. 10 50 | Qty. | Pricing | PartNo. 
HS | 68 0.7 | 0.41 | 587-1847-1-NDt 45 1.95 | 10,000) 21.00/M | BK100SHS680-T tL | 680 | 0.15 | 1.0 | 587-1890-1-ND 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608LL681-T 
HW 68 0.5 | 0.47 | 587-1852-1-ND: 45 1.95 | 10,000) 21.00/M | BK1005HW680-T LM 750 03 0.6 | 587-1894-1-ND 411.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608LM751-T 
LL 68 0.4 0.31 | 587-1860-1-ND 45 1.95 | 10,000) 21.00/M | BK1005LL680-T HM 1000 0.2 0.7. | 587-1862-1-ND A 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608HM102-T 
HS) 80 0.7 | 0.1 | 587-1820-1-ND == 451.95 | 10,000) 21.00/M | BK1005HS800-T HS | 1000 | 0.3 | 06 | 587-1867-1-ND 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608HS102-T 
HM | 120 | 0.3 | 0.18 | 587-1836-1-NDt 451.95 | 10,000| 21.00 | Bk1oosHM121-T | |°6°3 | 7.) tong | 93 | 039 | 5e7-1895-1-n> 411.79 | 4,000 | 19.00/m| Bkie08Ts102-7 
HS | 120 | 05 | 0.2 oMeeamuoig § 45 1.95 | 10,000) 21.00/M | BK100SHS121-T um | 1500 | 0.25 | 0.75 | 587-1891-1-ND 411.79 | 4,000 | 19.007 | BK1608LM152-T 
Hw] 120 | 0.45 | 0.24 | 587-1848-1-NDt 45 1.95 | 10,000] 21.00/M | BK1005HW121-T im | te00 | o2 | 085 | 587-1892-1-ND 41 1.79 | 4,000 | 19.001 Bki6oaLMis2-1 
fim fess fou Jamgeraay  e]ran) ome pcre 11 | to aon | oe | (ewan 1_oe| | go sca 
HM | 240 | 03 | 03 | 587-1837-1-nDt 45 1.95 | 10,000| 21.00 | Bk1005HM241-T He) 15) 12) 005 cea 85 2.44.) 4,000 |) 26.00 | BRATZ5HS150-7 

oaon | FS | 240 | 04 | 03 | s87-1843-1-nDF 45 1.95 | 10,000] 27.007 | BKTO0SHS241-T fe . ee ae pines! 7 Pe bai Sead Saeed 
Hw] 240 | 04 | 0.31 | 587-1849-1-NDt 45 1.95 | 10,000] 21.00/M | BK1005HWw241-T : : : . : : 
LL | 240 | 0.25 | 0.7 | 587-1857-1-NDt 45 1.95 | 10,000| 21.00/M | BK1005LL241-T HS) 47 | 1.0 | 0.05 BSCmISUNGmy 856 2.44) 4,000 | 26.00/M | BK2125H8470-T 
HS | 430 | 0.35 | 0.45 | 587-1845-1-ND 451.95 | 10,000} 21.00/M | BK1005HS431-T LL | 56 06 | 0.2 | S87-1916-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125LL560-T 
Hw | 430 | 0.35 | 0.5 | 587-1850-1-NDt 45 —_1.95 | 10,000] 21.00/M | BK1005HW431-T HS | 75 1.0 | 0.1 | 587-1913-1-ND 562.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125HS750-T 
HM | 470 0.25 | 0.45 | 587-1838-1-ND 45 1.95 | 10,000) 21.00/M | BK1005HM471-T HS 100 0.9 0.4 | 587-1903-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125HS101-T 
HM] 600 | 0.25 | 05 | 587-1839-1-ND 45 1.95 | 10,000] 21.00/M | BK1005HiM601-T HM | 120 | 0.8 | 0.15 | 587-1899-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125HIM121-T 
HS | 600 | 0.3 | 0.55 | 587-1846-1-ND 45 1.95 | 10,000) 21.00/M | BK1005HS601-T HS | 120 | 0.8 | 0.15 | 587-1905-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125HS121-T 
Hw] 600 | 0.3 | 06 | 587-1851-1-ND 45 1.95 | 10,000] 21.00/M | BK1005HW601-T uL_| 120 | 04 | 03 | 587-1914-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125LL121-T 
HM 1000 0.15 0.7 | 587-1835-1-ND 45 1.95 | 10,000] 21.00/M | BK1005HM102-T HM 240 0.6 0.2 | 587-1900-1-ND 56 2.44) 4,000 ) 26.00/M | BK2125HM241-T 
HS | 1000 ) 0.3 | 0.58 | 587-1841-1-ND = 451.95 | 10,000) 21.00/M | BK1005HS102-T 0805 | HS | 240 0.6 | 0.2 | 587-1908-1-ND 56 2.44] 4,000 | 26.00/M | BK2125HS241-T 
um | 1800 | 042 | 0.9 | 587-1861-1-ND 451.95 | 10,000 21.00/M | BK1005LM182-T i | 240 | 03 | 035 | se7-to1s-1-no 56 2.44| 4.000) 26.00/m| BK2t25LL241-7 
HS) 22 | 15 | 0.05 SS718681ENDI) 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608HS220-T Hs | 430 | 05 | 0.25 | 587-1910-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/| Bk2125HS431-T 
LL) 80] 05 |) 0.2 (SISeeaNOmy 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BKIGO8LL300-T Hm | 470 | 05 | 0.25 | 587-1901-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125HM471-T 
HS) 93) 12 | 008 Beau At (1-79) 4.000 | 19.00/M | BK1608HS320-T Hm | 600 | 05 | 0.25 | 587-1902-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125HM601-T 
S| @ | ae [a [primate a el amt] rea locimamor || | | sn | 05 [oo Jseromin 562m | ao | som cies 
i | 66 | 04 | 03 | Se7-1888-1-nD 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1G08LL560-T LM) 750 | 04 | 03 bean = © 244) 4,000) 26.00/M | BKT2ELM751-T 
Hs | 60 o3 | o1 | 587-1873-1-ND 411.79 | 4.000 | 19.00/ | BK1G08HS600-T HM | 1000 | 0.4 | 0.35 | 587-1898-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125HIM102-T 
ul 68 03 | 0.35 | 587-1889-1-ND 41 1.79 | 4.000 | 19.00/M | BKi608LL680-T HS | 1000 | 0.3 | 04 | 587-1904-1-ND 562.44 | 4,000 | 26.00/M | BK2125HS102-T 
us | 80 06 | ot | 587-1875-4-ND 411.79 | 4.000 | 19.00/M | BK16osHss00-T um | 1500 | 0.4 | 0.35 | 587-1917-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/m | BK2125LM152-T 
HM 120 0.35 0.2 | 587-1863-1-ND 411.79] 4,000 ] 19.00/M | BK1608HM121-T LM 1800 0.3 0.45 | 587-1918-1-ND 56 2.44 | 2,000 | 26.00/M | BK2125LM182-T 
HS. 120 0.5 0.18 | 587-1868-1-ND 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608HS121-T LM 2500 0.2 0.75 | 587-1919-1-ND -56 = 2.44 | 2,000 | 26.00/M | BK2125LM252-T 
Hw] 120 | 0.6 | 0.15 | 587-1876-1-ND 411.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1G08HW121-T BKP Series 
LL | 120 0.3} 0.5 | 587-1880-1-ND = 411.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608LL121-T Hs | 120 1.0 | 0.14 | 587-1921-1-ND 562.44 ] 10,000] 26.00/M | BKP1005HS121-T 

ogo3 | LL | 180 |) 0.25 | 0.65 | 587-1881-1-ND = 411.79] 4,000 | 19.00/M ) BK1608LL181-T 0402 | HM} 120 | 1.1 | 0.12 | 587-2089-1-ND§ 45 1.95 | 10,000] 21.00/M | BKP100SHIM121-T 
HM | 240 | 0.3 | 0.35 [RSS7IGC#2IENDRS 41 1.79 | 4,000 | _19.00/M | BK1608HM241-T Hs | 220 | 08 | 02 | 587-2088-1-ND§ 45 _1.95 | 10,000| 21.00/M | BKP1005HS221-T 
HS | 240 | 0.4 | 0.25 eGmICigGNomy 41 1.79) 4,000) 19.00/M | BK1608H5241-T us | 33 | 3.0 | 0.025 | 587-1926-1-ND 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BKP1608HS330-T 
Hw] 240 | 0.45 | 0.25 | 587-1877-1-ND 411.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1Go8Hw241-T ie | wee 25 | 004 ERE 41 1.79| 4000 | 19.00) BkP1eosHs600-T 
LL) 240 | 0.25 | 08 eee ft 179) 4,000 | 19.00/M | BK1608LL241-T HS | 100 | 1.7 | 0.05 | 587-1922-1-ND 411.79 | 4,000 | 19.00/M | BKP1608HS101-T 
LL | 330 | 02 | 0.85 | 587-1884-1-ND 41 1.79] 4,000 | 19.00/M | BK1608LL331-T : 
nw] 430 | 04 | 03 | Saz-te7et-no 41-179 | 4.000 | tooo) BktGoshwagr-t | [2603 | HS | 120 | 27 | 0.035) 587-1923-4-ND 411.79 | 4,000 | 19.00/M | BKP1608HS121-T 
tL} 4301021 0.88 | 587-1885-4-ND 41179 | 4.000 | 19.0001 BK1608LL431-7 Hs | 180 | 1.5 | 0.075 | 587-1924-1-ND___—.41._1.79 | 4,000 | _19.00/M | BKP1608HS181-T 
ts | 430 | o4 | 032 | 587-1896-1-ND 41 1.79 | 4.000 | 19.00/m | BKigoTs43i-T Hs | 270 | 1.2 | 0.11 | 587-1925-1-ND 411.79 | 4,000 ] 19.00/M | BKP1608HS271-T 
um | 470 | 025 | 045 | 587-1865-1-ND 41 1.79) 4.000 | 19.00/M | BKieogHM471-T Hs | 390 | 1.0 | 0.14 | 587-1927-1-ND___.41._1.79 | 4,000 |_19.00/M | BKP1608HS391-T 
LL 510 0.2 0.9 | 587-1887-1-ND 41 1.79) 4,000 | 19.00/M | BK1608LL511-T HS 33 4.0 0.02 | 587-1931-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BKP2125HS330-T 
HM 600 0.25 0.6 | 587-1866-1-ND 411.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608HM601-T 0805 HS 60 3.0 | 0.025 | 587-1932-1-ND -56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BKP2125HS600-T 
Hs | 600 | 0.35 | 0.45 | 587-1874-1-ND 41 1.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608HS601-T HS | 100 | 25 | 0.04 | 587-1929-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BKP2125HS101-T 
Hw] 600 | 0.3 | 04 | 587-1879-1-ND 411.79 | 4,000 | 19.00/M | BK1608Hw601-T HS | 220 | 20 | 0.05 | 587-1930-1-ND 56 2.44 | 4,000 | 26.00/M | BKP2125HS221-T 
Ts | 600 | 0.35 | 0.35 | 587-1897-1-ND .41._—-1.79| 4,000 | 19.00/M | BK1608TS601-T For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND. § NEW! 

+ 587-1957-ND (TAIYO-0402BEAD-V1) Kit contains 50 each of values denoted (1,200 total pieces). $67.50 


E:NV/)( Feedthru 0805/1206 Filters/Capacitors Digi@Reel” 


Available in both a standard 0805 and 1206 size, AVX’s line of feedthru capacitors are ideal choices for EMI 


suppression, broadband 1/O filtering, or Vcc power line conditioning. Common Ground 


Feedthru Pad 


The unique construction of a feedthru capacitor provides low parallel inductance and offers excellent decoupling Feedthru Pad g 
capability for all high di/dt environments and provides significant noise reduction in digital circuits to <6GHz. ft 
Characteristics:* Current Rating: 300mA » Insulation Resistance: 1,000MQ » DC Resistance: <0.6Q »* Operating Ld 
Temperature: -55°C ~ 125°C. Ew-le& 
= Common Ground 
Dimensions (mm) SS TOP VIEW 
Series | A B Cc D E F L Ww T BW BL Ew x s 
2.01 1.25 | 114 | 0.46 0.18 0.25 | 1.02 | 0.23 
O85" | .A5 OST 1'0-70:) 1:20) 1.02.) 046 40.20 | +£0.20 | Max. | #0.10 | +0.25/-0.08 | #0.13 | +0.10 | +0.15 
3.20 | 1.60 | 1.27 | 0.89 0.18 0.38 ) 1.60 | 0.46 SIDE VIEW Dimensions in mm 
TANG. tio) Diba s POE: | aTeBe, | 1:08.) Oc 40.20 | +0.20 | Max. | +0.10 | +0.25/-0.08 | +0.18 | +0.10 | +0.15 
Cut Tape Tape and Reel 
Size wv Capacitance Capacitance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
Code Type vpc (pF) Tolerance (%) Part No. 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
NPO 100 220 +50, -20 478-2232-1-ND 1.07 64 37 478-2232-2-ND 174.60 W2F11A2218AT1F 
NPO 100 470 +50, -20 478-2233-1-ND 1.07 64 37 478-2233-2-ND 174.60 W2F11A4718AT1F 
0805 X7R 50 1000 +50, -20 478-2234-1-ND 1.13 67 39 478-2234-2-ND 183.60 W2F15C1028AT1F 
X7R 50 10,000 +50, -20 478-2235-1-ND 1.13 67 39 478-2235-2-ND 183.60 W2F15C1038AT1F 
X7R 50 22,000 +50, -20 478-2236-1-ND 1.13 67 39 478-2236-2-ND 183.60 W2F15C2238AT1F 
X7R 50 47,000 +50, -20 478-2237-1-ND 1.13 67 39 478-2237-2-ND 183.60 W2F15C4738AT1F 
1206 NPO 100 47 +50, -20 478-2238-1-ND 1.10 65 38 478-2238-2-ND 180.00 W3F11A4708AT1F 
X7R 50 2200 +50, -20 478-2239-1-ND 1.16 69 40 478-2239-2-ND 189.00 W3F15C2228AT1F 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1493 


Aanovator tn Electronics 


BLMO03A, BLM15A, BLM18A and BLM21A Series - For General Use: BLM-A 
Series generates an impedance from the relatively low frequencies. Therefore 
BLM-A Series is effective in noise suppression in the wide frequency range (SOMHz 
~ several hundred MHz). 


BLM15B, BLM18B and BLM21B Series - For High Speed Signal: BLM-B Series 
can minimize attentuation of the signal waveform due to its sharp impedance 
characteristics. Various impedances are available to match signal frequency. 


BLM18P, BLM21P, BLM31P, BLM41P and BLM18S Series - For Large Current: 
BLM-P/S Series can be used in high current due to its low DC resistance. It can 
match power lines to a maximum of 6A DC. 


BLM15E, BLM18E, BLM15H and BLM18H - For GHz Range Noise Suppression: 
BLM-H/E Series has horizontal wire wound structure that minimizes stray 
capacitance and increases the effective frequency range. 


BLA2AA and BLA2AB Series: The BLA2AA/AB Series provides attenuation across 
a broad frequency range. Two types of impedance characteristics are available, one 
is for the general signal lines and the other is for high speed signal line. The BLA2 
Series original inner electrode structure enables extra low crosstalk. 


BLA31A and BLA31B Series: The BLA31A/B is capable of filtering 4 circuits in 
a 3216 package size. BLA31A/B is suitbale for EMI suppression in smaller digital 
equipment. 
BLMO03A BLM15A, BLM15B, 
BLM15E and BLM15H 


BLM18A, BLM18B, BLM18P, 
BLM18S, BLM18E and BLM18H 


BLM21A, BLM21B, BLM21P 


BLM31P 


BLM41P 


BLA2AA and BLA2AB 


EMI Suppression Ferrite Chips and Arrays 


Digi@Reel’” 


7 8 


2.0 ——| 


| fos 
0.2521 be b+lo5 


Digi@Reel 


Impedance | Rated | DC Resist- 
(@100MHz) | Current | ance (max.) | Digi-Key Pricing Tape & Reelt MuRata 
(0) (mA) (0) Part No. 10 50 100 Qty. Pricing Part No. 
BLMO3 Series — 0201 Case Size 
10 (Typ.) 500 04 490-2555-1-ND 1.30 5.64 10.41 15,000 61.00/M | BLMO3AG100SN1D 
70 (Typ.) 200 0.5 490-2556-1-ND 1.30 5.64 10.41 15,000 61.00/M | BLMO3AG700SN1D 
120225% 200 0.8 490-2557-1-ND 1.30 5.64 10.41 15,000 61.00/M | BLMO3AG121SN1D 
240+25% 100 1.0 490-2558-1-ND 1.30 5.64 10.41 15,000 61.00/M | BLMO3AG241SN1D 
BLM15 Series — 0402 Case Size 
120225% 300 0.55 490-1008-1-ND 62 2.70 4.98 10,000 29.05/M | BLM15BB121SN1D 
120+25% 300 07 490-4000-1-ND 1.41 613 11.31 10,000 66.00/M | BLM15HB121SN1D 
120225% 500 0.25 490-1005-1-ND 62 2.70 4.98 10,000 29.05/M | BLM15AG121SN1D 
120225% 1500 0.095 490-4004-1-ND 1.74 7.52 13.89 10,000 81.00/M | BLM15EG121SN1D 
220+25% 250 1.0 490-4001-1-ND 1.41 613 11.31 10,000 66.00/M | BLM15HB221SN1D 
220225% 700 0.28 490-4005-1-ND 1.74 7.52 13.89 10,000 81.00/M | BLM15EG221SN1D 
600225% 200 0.65 490-1009-1-ND 69 2.97 5.49 10,000 32.03/M | BLM15BD601SN1D 
600225% 300 0.60 490-1006-1-ND 66 2.84 5.25 10,000 30.63/M | BLM15AG601SN1D 
600+25% 300 07 490-3998-1-ND 1.41 613 11.31 10,000 66.00/M | BLM15HG601SN1D 
600+25% 300 0.85 490-4002-1-ND 1.41 613 11.31 10,000 66.00/M | BLM15HD601SN1D 
1000+25% 200 0.90 490-1010-1-ND 69 2.97 5.49 10,000 32.03/M | BLM15BD102SN1D 
1000+25% 200 1.00 490-1007-1-ND 66 2.84 5.25 10,000 30.63/M | BLM15AG102SN1D 
1000+25% 250 Al 490-3999-1-ND 1.41 613 11.31 10,000 66.00/M | BLM15HG102SN1D 
1000+25% 250 1.25 490-4003-1-ND 141 613 11.31 10,000 66.00/M | BLM15HD102SN1D 
BLM18 Series — 0603 Case Size 
22425% 500 0.35 490-1016-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BA220SN1D 
26+25% 6000 0.007 490-3995-1-ND 88 3.82 7.05 10,000 33.00/M | BLM18SG260TN1D 
30 (Typ.) 1000 0.05 490-1035-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18PG300SN1D 
47425% 300 0.55 490-1017-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BA470SN1D 
60 (Typ.) 500 0.10 490-1036-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | _BLM18PG600SN1D 
75425% 300 0.70 490-1018-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BA750SN1D 
120225% 200 0.20 490-1011-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18AG121SN1D 
120225% 200 0.50 490-1020-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BB121SN1D 
120225% 200 0.90 490-1019-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BA121SN1D 
120+25% 2000 0.04 490-3991-1-ND 1.78 7.70 14.22 4,000 83.00/M | BLM18EG121SN1D 
120+25% 2000 0.05 490-1037-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18PG121SN1D 
120+25% 3000 0.025 490-3996-1-ND 88 3.82 7.05 10,000 33.00/M | BLM18SG121TN1D 
220225% 200 0.30 490-1012-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18AG221SN1D 
220+25% 2000 0.05 490-3992-1-ND 1.78 7.70 14.22 4,000 83.00/M | BLM18EG221SN1D 
330+25% 1500 0.070 490-3997-1-ND 88 3.82 7.05 10,000 41.00/M | BLM18SG331TN1D 
470425% 50 1.00 490-1021-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BB471SN1D 
470225% 100 1.20 490-1029-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M | BLM18HD471SN1D 
470225% 200 0.50 490-1013-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18AG471SN1D 
470225% 200 0.55 490-1022-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BD471SN1D 
470225% 200 0.85 490-1032-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M | _BLM18HG471SN1D 
470+25% 500 0.21 490-3993-1-ND 1.78 7.10 = 14.22 4,000 83.00/M | BLM18EG471SN1D 
600225% 100 1.50 490-1030-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M | BLM18HD601SN1D 
600+25% 200 0.50 490-1014-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18AG601SN1D 
600+25% 200 0.65 490-1023-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BD601SN1D 
600+25% 200 1.00 490-1033-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M | _BLM18HG601SN1D 
600+25% 500 0.35 490-3994-1-ND 1.76 7.64 14.10 4,000 82.00/M | BLM18EG601SN1D 
1000+25% 50 1.80 490-1031-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M | BLM18HD102SN1D 
1000+25% 100 1.60 490-1034-1-ND 1.20 5.20 9.60 4,000 56.00/M | BLM18HG102SN1D 
1000+25% 100 0.70 490-1015-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18AG102SN1D 
1000+25% 100 0.85 490-1024-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | _BLM18BD102SN1D 
1500+25% 50 1.20 490-1025-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BD152SN1D 
1800+25% 50 1.50 490-1026-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BD182SN1D 
2200+25% 50 1.50 490-1027-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | BLM18BD222SN1D 
2500+25% 50 1.50 490-1028-1-ND 56 2.44 4.50 4,000 26.25/M | _BLM18BD252SN1D 
BLM21 Series — 0805 Case Size 
30 (Typ.) 3000 0.015 490-1052-1-ND Pal 3.06 5.64 4,000 32.90/M | BLM21PG300SN1D 
60 (Typ.) 3000 0.025 490-1053-1-ND Al 3.06 5.64 4,000 32.90/M | _BLM21PG600SN1D 
120225% 200 0.15 490-1038-1-ND 14 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21AG121SN1D 
120+25% 200 0.25 490-1044-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21BD121SN1D 
120225% 200 0.25 490-1042-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21BB121SN1D 
220 (Typ.) 2000 0.050 490-1054-1-ND 56 241 4.44 4,000 25.90/M | BLM21PG221SN1D 
470425% 200 0.25 490-1039-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21AG471SN1D 
470225% 200 0.35 490-1045-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21BD471SN1D 
470225% 200 0.45 490-1043-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21BB471SN1D 
600225% 200 0.30 490-1040-1-ND 74 3.22 5.94 4,000 34.65/M | BLM21AG601SN1D 
600+25% 200 0.35 490-1046-1-ND 19 3.41 6.30 4,000 36.75/M | BLM21BD601SN1D 
1000+25% 200 0.40 490-1047-1-ND 83 3.58 6.60 4,000 38.50/M | BLM21BD102SN1D 
1000+25% 200 0.45 490-1041-1-ND 83 3.58 6.60 4,000 38.50/M | BLM21AG102SN1D 
1500+25% 200 0.45 490-1048-1-ND 1.13 4.88 9.00 4,000 53.00/M | _BLM21BD152SN1D 
1800225% 200 0.50 490-1049-1-ND 1.13 4.88 9.00 4,000 53.00/M | BLM21BD182SN1D 
2200+25% 200 0.60 490-1050-1-ND 1.13 4.88 9.00 4,000 53.00/M | BLM21BD222TN1D 
2700+25% 200 0.80 490-1051-1-ND 1.13 4.88 9.00 3,000 53.00/M | BLM21BD272SN1L 
BLM31 Series — 1206 Case Size 
50 (Typ.) 3000 0.025 490-1055-1-ND 2.00 8.65 15.96 3,000 93.10/M | BLM31PG500SN1L 
120 (Typ.) 3000 0.025 490-1056-1-ND 2.00 8.65 15.96 3,000 93.10/M | BLM31PG121SN1L 
600 (Typ.) 1500 0.09 490-1057-1-ND 2.00 8.65 15.96 3,000 93.10/M | BLM31PG601SN1L 
BLM41 Series — 1806 Case Size 
60 (Typ.) 6000 0.01 490-1058-1-ND 253 10.95 20.22 2,500 | 117.96/M| BLM41PG600SN1L 
75 (Typ.) 3000 0.025 490-4013-1-ND 2538 10.95 20.22 2,500 | 118.00/M| BLM41PG750SN1L 
80 (Typ.) 1000 0.10 490-1059-1-ND 217 9.39 17.34 2,500 | 101.16/M}| BLM41PF800SN1L 
470 (Typ.) 2000 0.05 490-1060-1-ND 2.33 10.09 18.63 2,500 | 108.68/M| BLM41PG471SN1L 
1000 (Typ.) 1500 0.09 490-1061-1-ND 257 11.12 20.52 2,500 | 119.70/M | BLM41PG102SN1L 
BLA2 Series — 0804 Case Size 
120225% 50 0.60 490-4009-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 | 220.00/M | BLA2ABB121SN4D 
120225% 100 0.35 490-4011-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 | 220.00/M | BLA2ABD121SN4D 
120225% 100 0.50 490-4006-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 | 220.00/M | BLA2AAG121SN4D 
220+25% 50 0.90 490-4010-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 | 220.00/M | BLA2ABB221SN4D 
600+25% 50 1.10 490-4007-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 | 220.00/M | BLA2AAG601SN4D 
600+25% 100 0.80 490-4012-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 | 220.00/M | BLA2ABD601SN4D 
1000+25% 50 1.00 490-4092-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 | 220.00/M | BLA2ABD102SN4D 
1000+25% 50 1.30 490-4008-1-ND 471 20.39 37.65 10,000 | 220.00/M | BLA2AAG102SN4D 
BLA31 Series — SMD Array 
120225% 150 0.20 490-1000-1-ND 450 19.50 36.00 4,000 | 210.00/M] BLA31AG121SN4D 
120225% 150 0.30 490-1003-1-ND 450 1950 36.00 4,000 | 210.00/M) BLA31BD121SN4D 
600+25% 100 0.35 490-1004-1-ND 450 1950 36.00 4,000 | 210.00/M |) BLA31BD601SN4D 
600+25% 100 0.45 490-1001-1-ND 450 1950 36.00 4,000 | 210.00/M |) BLA31AG601SN4D 
1000+25% 50 0.45 490-1002-1-ND 450 1950 36.00 4,000 | 210.00/M |) BLA31AG102SN4D 


For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1494 (71083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


NFM21CC Series 
ag 


Chip EMI Filters Capacitor Type 


Sanovator tn Elcetronics 


NFM21CC Series: The chip EMIFIL NFM21C series is a chip type 3-terminal EMI suppression filter. It can reduce residual inductance to an 
extremely low level making it excellent for noise suppression at high frequencies. 

NFM21PC Series: NFM21P is a 3-terminal structure component. This product can be applied to large current DC power lines. NFM21P is | NFM21PC Series 
suitable for noise suppression of DC power lines where relatively large current operates. 03 06 
NFE31PT Series: Its large rated current of 6A and low voltage drop due to small DC resistance are suitable for DC power line use. The z fenee— 
feedthrough capacitor realizes excellent high frequency characteristics. The structure incorporates built-in ferrite beads which minimize 
resonance with surrounding circuits. 

NFM41PC Series: The chip EMIFIL NFM41P series consists of 3-terminal structure. These components are able to be applied to large 
current DC power lines. NFM41P series are suitable in noise suppression in DC lines where relatively large currents operate. 

NFE61PT Series: Its large rated current of 2A and low voltage drop due to small DC resistance are suitable for DC power line use. The 
feedthrough capacitor realizes excellent high frequency characteristics. 


Rated | Rated 
Capaci- | Voltage | Current | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel | Murata 
tance (Vdc) (mA) | Part No. ll 10 50 100 Qty. Pricing | Part No. 
NFM21CC Series — 0805 Case Size 
22pF 50 700 | 490-2532-1-ND 24 2.04 9.42 15.70 | 4,000 109.90/M | NFM21CC220U1H3D 
47pF 50 700 | 490-2533-1-ND 24 2.04 9.42 15.70 | 4,000 109.90/M | NFM21CC470U1H3D 
100pF 50 700 | 490-2534-1-ND 24 2.04 9.42 15.70 | 4,000 109.90/M | NFM21CC101U1H3D 
2200pF 50 1000 | 490-2535-1-ND 24 2.04 9.42 15.70 | 4,000 109.90/M | NFM21CC222R1H3D 
NFM21PC Series — 0805 Case Size 
0.10uF 25 200 | 490-2536-1-ND 18 1.57 7.25 12.08 | 4,000 84.53/M | NFM21PC104R1E3D 
0.47pF 16 200 | 490-2537-1-ND 23 2.00 9.23 15.38 | 4,000 107.63/M | NFM21PC474R1C3D 
1.0uF 16 400 | 490-3912-1-ND 24 2.10 9.68 16.13 | 4,000 113.00/M | NFM21PC105B1C3D 
NFE31PT Series — 1206 Case Size 
22pF 25 600 | 490-2544-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 | 2,000 | 251.13/M | NFE31PT220R1E9L 
100pF 25 600 | 490-2545-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 | 2,000 | 251.13/M | NFE31PT101C1E9L 0.7L 
470pF 25 600 | 490-2546-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 | 2,000 | 251.13/M | NFE31PT471F1E9L 45 
2200pF 25 600 | 490-2547-1-ND 54 4.66 21.53 35.88 | 2,000 | 251.13/M | NFE31PT222Z1E9L 
NFM41PC Series — 1806 Case Size NEEGIPT Soni 
0.20uF | 50 200 | 490-2550-1-ND 847.25 33.45 55.75 | 4,000 | 390.25/M | NFM41PC204F1H3L fd 
NFE61PT Series — 2606 Case Size 07 
33pF 50 200 | 490-2551-1-ND -70 6.08 28.07 46.78 | 2,500 | 327.43/M | NFE61PT330B1H9L 
680pF 50 200 | 490-2552-1-ND -70 6.08 28.07 46.78 | 2,500 | 327.43/M | NFE61PT681B1H9L 1 
1000pF 50 200 | 490-2553-1-ND -70 6.08 28.07 46.78 | 2,500 | 327.43/M | NFE61PT102E1H9L 
4700pF 50 200 | 490-2554-1-ND 85 7.39 34.13 56.88 | 2,500 | 398.13/M | NFE61PT472C1H9L — 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


LC Combined Chip EMIFIL® Digi Reel” ade 8 | errs 


NFL18ST Series: The NFL18ST series is an EMI suppression filter for NFW31S Series: The signal line chip EMI filter NFW31S series consists of a. T 
high speed signal lines, achieving T-type structure in 1.6 x 0.8mm size with high performance EMI suppression filters LC combined wound type. They Log-l 40.4 0.6 

Murata’s multilayer technology. Noise suppression for video signal lines are designed for noise suppression in high speed signal digital circuits in} 0.25 0.4 0.25 r ie 
(RGB lines) and high speed clock lines. which the signal harmonics are prone to becoming noise sources. These | 
NFL21S Series: Murata’s original internal structure design enables excellent _ filters achieve a 100dB/dec. (typical) damping characteristic with Murata’s 
noise suppression up to high frequencies. Available in five different values of innovative circuit design. This makes these chips effective in applications 


cut off frequency ranging from 20MHz up to 5S0OMHz. where the signal and noise frequencies are close to each other. 
Cut-off Induc- | Rated | Rated Cut Tape Tape and Reelt 
Freq. | Cap.| tance | Voltage |Current | Digi-Key Pricing Pricing Murata 
(MHz) | (pF) | (nH) | (Vdc) | (mA) | Part No. 1 10 50 100 4,000 Part No. 
NFL18ST Series 
150 32 140 16 100 490-2531-1-ND 50 4.37 20.19 33.65 235.55/M NFL18ST157X1C3D 
200 25 110 16 150 490-4014-1-ND 50 4.37 20.19 33.65 236.00/M NFL18ST207X1C3D ~ © 0.4-3 ples. 
300 18 62 16 200 490-2530-1-ND 50 4.37 20.19 33.65 235.55/M NFL18ST307X1C3D 
500 10 43 16 200 490-4015-1-ND 50 4.37 20.19 33.65 236.00/M NFL18ST507X1C3D 
NFL21S Series 
10 670 680 16 100 490-4016-1-ND 1.05 9.10 42.00 70.00 238.00/M NFL21SP106X1C3D 
20 240 700 16 100 490-4540-1-ND 38 3.32 15.35 25.58 185.00/M NFL21SP206X1C7D 
50 84 305 16 150 490-2542-1-ND 40 3.43 15.84 26.40 184.80/M NFL21SP506X1C3D 
70 76 185 16 150 490-2541-1-ND 37 3.22 14.88 24.80 173.60/M NFL21SP706X1C3D 
100 44 135 16 200 490-2540-1-ND .29 2.54 11.72 19.53 136.68/M NFL21SP107X1C3D 
300 19 45 16 300 490-2539-1-ND 28 2.40 11.07 18.45 129.15/M NFL21SP307X1C3D 
NFW31S Series 
Nominal Cut-off] Attenuation at | Attenuation at | Digi-Key Pricing Tape and Reel# | Murata 23. 
Freq.(MHz) | 10MHz(dB) | 400 MHz (dB) | Part No. 1 10 50 100 | Pricing 2,000 | Part No. res 
NFW31S Series 
10 6 maximum — 490-2548-1-ND 79 6.86 31.65 52.75 369.00/M NFW31SP106X1E4L 
400 _ 6 maximum 490-2549-1-ND 79 6.86 31.65 52.75 369.00/M NFW31SP407X1E4L 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NEW! Block Type EMIFIL® 
LC Combined Type Filters Digi@Reel’ 


The block type EMIFIL BNX series incorporates through-type, monolithic chip 

and bead capacitors. The BNX capacitors are high performance capacitors, for use in DC power 
circuits. 

Features: 

¢ Enables obtaining high insertion loss in wide frequency ranges from 0.5MHz ~ 1GHz * Effective for 
impulse noise such as electrostatic discharge or spike noise 

Applications: 

* Displays ¢ Digital AV equipment * Amusement equipment * PC peripheral equipment « Industry 
equipment 


Rated Rated Insulation Tape and Reel 
Voltage Current Resistance Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Murata 
Fig. (Vdc) (A) Min. (Ohm) Part No. 1 10 50 Part No. 400 Part No. 
FI 25 15) 50M 490-5055-ND 5.93 51.38 23712 | — = BNX016-01 
50 15 500M 490-5054-ND 5.93 51.38 237.12 | — _ BNX012-01 
2 50 10 100M 490-5053-ND 11.90 103.09 475.80 | — peri BNX002-01 
3 50 10 500M 490-5052-1-NDt 6.35 55.04 254.01 490-5052-2-ND 1185.20 BNX022-01L 


t+ Cut Tape 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1495 


Laird. Surface Mount EMI Suppression Ferrite Chips for Signal and Power Filtering 


Steward’s Part Number Prefix Code 


Steward | 


Chips up to 10 Amps continuous operation 


Applications: 
¢ Filters power input pins of oscillators and logic devices using high speed clocks 


* Filters low frequency input/output signals entering/exiting shielded enclosures Di @Reel’” 


High frequency filtering of medium speed clocks and video signals 


DM: Differential Mode and Ultra High Current HZ: High Impedance 
HF: High Frequency LI: Low Current 


HI: High Current LF: Low Frequency 
HR: High Retention under bias MI: Mid Current 


Current Typical Typical Peak 
Rating | Impedance Peak Impedance Cut Tape 
Size Dimensions —- mm Max. (mA) | @ 100MHz | Impedance| Frequency | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Steward 
Code ig WwW H Continuous (Q) (0) (MHz) Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing Qty. Pricing Part No. 
200 300 549 374 240-2360-1-ND 89 3.87 7.14 | 240-2360-2-ND 10,000 42.00/M | 30,000 39.00/M | L10402B301R-10 
200 80 243 769 240-2553-1-ND 89 3.87 7.14 | 240-2553-2-ND 10,000 42.00/M } 30,000 39.00/M | LI0402B800R-10 
300 220 453 440 240-2554-1-ND 89 3.87 7.14 | 240-2554-2-ND 10,000 42.00/M | 30,000 39.00/M | L10402C221R-10 
300 47 59 1402 240-2589-1-ND NEWF 79 3.41 6.30 | 240-2589-2-ND NEW! | 10,000 36.75/M | 30,000 34.65/M | L10402C470R-10 
400 120 213 682 240-2361-1-ND 83 3.59 6.63 | 240-2361-2-ND 10,000 39.00/M | 30,000 36.00/M | LI0402D121R-10 
0402 | 1.01 0.50 0.50 500 19 24 1519 240-2590-1-ND NEWF 79 3.41 6.30 | 240-2590-2-ND NEW! | 10,000 36.75/M | 30,000 34.65/M | LI0402E190R-10 
500 30 58 1,195 240-2362-1-ND 89 3.87 7.14 | 240-2362-2-ND 10,000 42.00/M | 30,000 39.00/M | LI0402E300R-10 
500 60 97 801 240-2363-1-ND 89 3.87 7.14 | 240-2363-2-ND 10,000 42.00/M_} 30,000 39.00/M_ | LI0402E600R-10 
50 1,500 1,875 143 240-2588-1-ND NEW! 1.13 4.91 9.06 | 240-2588-2-ND NEW! | 10,000 52.85/M 30,000 49.83/M | HZ0402A152R-10 
100 600 965 241 240-2364-1-ND 81 3.53 6.51 | 240-2364-2-ND 10,000 38.00/M | 30,000 36.00/M | HZ0402A601R-10 
200 1,000 1116 182 240-2555-1-ND. 98 4.24 7.83 | 240-2555-2-ND 10,000 46.00/M_} 30.000 43.00/M_]_HZ0402B102R-10 
200 200 362 420 240-2556-1-ND 81 3.53 6.51 | — L10603B201R-10 
400 300 389 261 240-2365-1-ND 70 3.02 5.58 | 240-2365-2-ND i 33.00/M Hl 30.00/M | LI0603D301R-10 
500 47 91 1,000 240-2557-1-ND 70 3.02 5.58 | 240-2557-2-ND 33.00/M i 30.00/M | LIO603E470R-10 
500 150 209 332 240-2366-1-ND 70 3.02 5.58 | 240-2366-2-ND i 33.00/M 4 30.00/M | LI0603E151R-10 
700 120 177 389 240-2367-1-ND 58 252 4.65 | 240-2367-2-ND 27.00/M i 25.00/M | LI0603G121R-10 
700 220 283 251 240-2368-1-ND 70 3.02 5.58 | 240-2368-2-ND i 33.00/M H 30.00/M | LI0603G221R-10 
700 80 101 500 240-2369-1-ND 70 3.02 5.58 | 240-2369-2-ND A 33.00/M Hl 30.00/M | LIO603G800R-10 
1,000 60 96 700 240-2370-1-ND 81 3.53 6.51 | 240-2370-2-ND 38.00/M i 35.00/M | MI0603J600R-10 
1,000 600 620 150 240-2371-1-ND 87 = =3.77 ~—- 6.96 | 240-2371-2-ND 41.00/M | 37.00/M | MI0603J601R-10 
1,000 68 110 650 240-2372-1-ND 81 3.53 6.51 | 240-2372-2-ND 38.00/M i 35.00/M | MI0603J680R-10 
1,500 30 45 1000 240-2373-1-ND 81 3.53 6.51 | 240-2373-2-ND i 38.00/M i 35.00/M | MI0603K300R-10 
0603 1.60 0.80 0.80 2,000 300 412 200 240-2374-1-ND 95 413 7.62 | 240-2374-2-ND i 44.00/M 4 41.00/M } MIO603L301R-10 
‘ 2,000 220 240 280 240-2558-1-ND 95 413 7.62 | 240-2558-2-ND 44.00/M i 41.00/M } MIO603L221R-10 
2,500 120 171 420 240-2375-1-ND 95 4.13 7.62 | 240-2375-2-ND i 44.00/M Hl 41.00/M_]| MI0603M121R-10 
4,000 60 100 750 240-2376-1-ND 95 4.13 7.62 | 240-2376-2-ND A 44.00/M i 41.00/M_] HI0603P600R-10 
50 1,800 2,420 180 240-2560-1-ND 83 3.58 6.60 | 240-2560-2-ND 39.00/M i 35.00/M | HZ0603A182R-10 
50 2,500 3,065 149 240-2561-1-ND 83 3.58 6.60 | 240-2561-2-ND 39.00/M i 35.00/M | HZ0603A252R-10 
100 1,500 2,306 190 240-2559-1-ND 83 3.58 6.60 | 240-2559-2-ND 39.00/M i 35.00/M | HZ0603A152R-10 
100 2,200 3,051 122 240-2377-1-ND 83 3.58 6.60 | 240-2377-2-ND 39.00/M i 35.00/M | HZ0603A222R-10 
200 1,000 992 135 240-2378-1-ND 63 2.71 5.01 | 240-2378-2-ND 29.00/M | 27.00/M | HZ0603B102R-10 
200 1,100 1,539 288 240-2379-1-ND 83 3.58 6.60 | 240-2379-2-ND 39.00/M i 35.00/M | HZ0603B112R-10 
200 750 863 137 240-2547-1-ND 70 3.02 5.58 | 240-2547-2-ND H 33.00/M A 30.00/M | HZ0603B751R-10 
300 600 775 168 240-2380-1-ND 63 2.71 5.01 | 240-2380-2-ND 29.00/M i 27.00/M | HZ0603C601R-10 
300 650 964 380 240-2381-1-ND 81 3.53 6.51_| 240-2381-2-ND 38.00/M. 35.00/M_}_HZ0603C651R-10 
700 200 272 250 240-2549-1-ND 75 3.25 ~~ 6.00 | 240-2549-2-ND 35.00/M A 32.00/M | LI0805G201R-10 
700 300 350 205 240-2382-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2382-2-ND 35.00/M i 32.00/M | LI0805G301R-10 
2.00 1.25 0.90 800 120 171 340 240-2383-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2383-2-ND 35.00/M 4 32.00/M | LI0805H121R-10 
800 150 209 400 240-2384-1-ND 75 3.25 ~~ 6.00 | 240-2384-2-ND 35.00/M i 32.00/M | LI0805H151R-10 
800 76 132 769 240-2385-1-ND 75 3.25 ‘6.00 | 240-2385-2-ND 35.00/M H 32.00/M_ | LIO805H750R-10 
2.00 1.25 1.25 100 1,267 5,138 25 240-2563-1-ND 1.29 5.59 10.32 | 240-2563-2-ND 60.00/M 57.00/M | LFO805A252R-10 
1,000 1,000 1,112 120 240-2551-1-ND 1.03 445 8.22 | 240-2551-2-ND A 48.00/M A 44.00/M | MI0805J102R-10 
1,500 1 20 1,000 240-2387-1-ND 91 3.93 7.26 | 240-2387-2-ND 42.00/M i 39.00/M | Ml0805K110R-10 
1,500 40 69 903 240-2389-1-ND 91 3.93 7.26 | 240-2389-2-ND 42.00/M | 39.00/M | MI0805K400R-10 
1,500 600 723 130 240-2390-1-ND 96 418 7.71 | 240-2390-2-ND 45.00/M i 41.00/M } MI0805K601R-10 
0805 2,000 300 350 200 240-2391-1-ND 1.03 445 8.22 | 240-2391-2-ND 48.00/M i 44.00/M } MIO805L301R-10 
2,500 220 284 260 240-2392-1-ND 96 4.18 7.71 | 240-2392-2-ND 45.00/M Hl 41.00/M_ | MI0805M221R-10 
3,500 120 167 270 240-2393-1-ND 1.03 445 8.22 | 240-2393-2-ND 48.00/M i 44.00/M | HI08050121R-10 
2.00 1.25 0.90 4,500 31 45 800 240-2394-1-ND 1.03 445 8.22 | 240-2394-2-ND 48.00/M 4 44.00/M } HI0805Q310R-10 
5,000 80 100 200 240-2395-1-ND 89 3.84 7.08 | 240-2395-2-ND 41.00/M il 38.00/M_ | HI0805R800R-10 
200 2,700 2,900 88 240-2504-1-ND 147° 6.37 = 11.76 | 240-2504-2-ND 69.00/M 65.00/M | HZ0805B272R-10 
300 2,000 2,000 100 240-2396-1-ND 96 418 7.71 | 240-2396-2-ND 45.00/M 4 41.00/M } HZ0805C202R-10 
400 1,000 1,268 113 240-2397-1-ND 75 3.25 ~— 6.00 | 240-2397-2-ND i 35.00/M A 32.00/M | HZ0805D102R-10 
400 1,500 1,525 110 240-2398-1-ND 96 418 7.71 | 240-2398-2-ND 45.00/M i 41.00/M } HZ0805D152R-10 
500 600 696 155 240-2399-1-ND 70 3.02 5.58 | 240-2399-2-ND 33.00/M | 30.00/M | HZ0805E601R-10 
700 470 572 149 240-2400-1-ND 75 3.25 6.00 | 240-2400-2-ND 35.00/M i 32.00/M_|_HZ0805G471R-10 
2.00 4.25 1.25 200 2.200 2.200 100 240-2562-1-ND. 964.18 7.71_| 240-2562-2-ND 39.00/M. 35.00/M_]_HZ0805B222R-10 
2,000 390 460 130 240-2578-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2578-2-ND 46.00/M 43.00/M_| MI1206L391R-10 
800 120 145 422 240-2401-1-ND 90 3.92 7.23 | 240-2401-2-ND 42.00/M 40.00/M | L11206H121R-10 
800 150 182 241 240-2402-1-ND 90 3.92 7.23 | 240-2402-2-ND 42.00/M 40.00/M_} LI1206H151R-10 
100 740 5,650 19 240-2564-1-ND 1.29 5.59 10.32 | 240-2564-2-ND 60.00/M 57.00/M | LF1206A302R-10 
300 915 2,505 4 240-2565-1-ND 113 489 9.03 | 240-2565-2-ND 53.00/M 50.00/M | LF1206C202R-10 
500 950 1,564 57 240-2566-1-ND 1.01 436 8.04 | 240-2566-2-ND 47.00/M 44.00/M_ | LF1206E152R-10 
1,000 2 111 5,450 240-2540-1-ND 1.13 4.88 9.00 | 240-2540-2-ND 51.00/M 48.00/M | HF1206J150R-10 
3.20 1.60 1.10 1,500 26 46 1000 240-2403-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2403-2-ND a 46.00/M 43.00/M | MI1206K260R-10 
1,500 31 4 1,018 240-2404-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2404-2-ND 46.00/M 43.00/M } MI1206K310R-10 
1,500 600 650 79 240-2405-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2405-2-ND 46.00/M 43.00/M } MI1206K601R-10 
1206 1,500 90 154 867 240-2406-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2406-2-ND 46.00/M 43.00/M } MI1206K900R-10 
2,000 500 500 100 240-2407-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2407-2-ND 46.00/M 43.00/M_ | MI1206L501R-10 
3,000 100 149 600 240-2408-1-ND 97 = 4.19 7.74 | 240-2408-2-ND 45.00/M i 43.00/M ] HI1206N101R-10 
3,000 80 131 800 240-2409-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2409-2-ND 46.00/M 43.00/M } HI1206N800R-10 
4,000 120 144 300 240-2410-1-ND 90 3.92 7.23 | 240-2410-2-ND 42.00/M 40.00/M_ | HI1206P121R-10 
3.20 1.60 1.35 6,000 160 229 250 240-2411-1-ND 1.26 5.48 10.11 | 240-2411-2-ND 59.00/M 56.00/M | HI1206T161R-10 
6,000 50 70 1,000 240-2412-1-ND 48 2.06 3.81 | 240-2412-2-ND 22.00/M 21.00/M | HI1206T500R-10 
300 915 2,505 41 240-2413-1-ND 1.10 4.75 8.76 | 240-2413-2-ND 51.00/M 48.00/M | HZ1206C202R-10 
3.20 1.60 1.10 400 1,000 1,000 100 240-2414-1-ND 90 392 7.23 | 240-2414-2-ND 42.00/M 40.00/M } HZ1206D102R-10 
500 950 1,564 57 240-2548-1-ND 98 4.23 7.80 | 240-2548-2-ND 46.00/M 43.00/M } HZ1206E152R-10 
500 600 674 75 240-2415-1-ND 903.92 7.23 | 240-2415-2-ND 3 42.00/M_}_6. 40.00/M_}_HZ1206E601R-10 
7210 | 320 | 250 | 140 | 1,500 60 100 900 240-2416-1-ND. 1.48 6.42 _11.85 | 240-2416-2-ND MI1240K600R-10 
1612 | 406 3.05 0.98 10,000 56 81 940 240-2417-1-ND 5.63 24.38 45.00 | 240-2417-2-ND 2,500 | 270.00/M } 5,000 254.00/M | DM1612X560R-10 
: : Z 10,000 56 il 1000 240-2499-1-ND 415 17.99 33.24 | 240-2499-2-ND 5,000 | 183.00/M {10,000 | 177.00/M | _HI1612x560R-10 
4.50 1.52 1.60 3,000 91 150 1,000 240-2541-1-ND. 1.51 6.55 12.09 | 240-2541-2-ND 71.00/M 66.00/M_ | HI1806N910R-10 
300 150 223 871 240-2418-1-ND 1.53 665 12.27 | 240-2418-2-ND 72.00/M 67.00/M | LI1806C151R-10 
500 100 166 966 240-2419-1-ND 1.52 660 12.18 | 240-2419-2-ND 71.00/M 67.00/M | LI1806E101R-10 
1806 450 1.60 1.60 500 80 117 1,100 240-2420-1-ND 1.54 6.68 12.33 | 240-2420-2-ND 72.00/M 68.00/M_ | LI1806E800R-10 
' . . 6,000 60 92 1,000 240-2421-1-ND 1.66 7.18 13.26 | 240-2421-2-ND 77.00/M 73.00/M_| HI1806T600R-10 
1,500 1,000 1,390 135 240-2579-1-ND 448 19.42 35.85 | 240-2579-2-ND 209.00/M 197.00/M | HZ1806K102R-10 
1,000 80 119 903 240-2552-1-ND. 1.61 6.97 12.87 | 240-2552-2-ND 75.00/M. 71.00/M_|_M11806J800R-10 
400 120 186 738 240-2567-1-ND 2.58 11.18 20.64 | 240-2567-2-ND 120.00/M A 114.00/M_ | LI1812D121R-10 
1812 4.50 3.20 1.40 1,500 120 170 900 240-2422-1-ND 2.68 11.60 21.42 | 240-2422-2-ND 125.00/M A 118.00/M_ | MlI1812K121R-10 
6,000 80 108 1,000 240-2423-1-ND 2.87 12.45 22.98 | 240-2423-2-ND 134.00/M fl 126.00/M_| _HI1812T800R-10 
4.50 3.20 2.30 8.000 100 139 800 240-2543-1-ND 2.83 12.27 22.65 | 240-2543-2-ND 132.00/M_]_5. 125.00/M_}_HI1812V101R-10 
152] 4,000 170 256 500 240-2424-1-ND 4.86 21.08 38.91 | 240-2424-2-ND 2,000 | 227.00/M | 6,000 | 214.00/M | HI2220P171R-10 
2220 | 559 | 5.08 | 1.80 | 4,000 250 350 200 240-2425-1-ND 5.69 24.64 45.48 | 240-2425-2-ND 2,000 | 265.00/M | 6,000 | 250.00/M | HI2220P251R-10 
1.97 4,000 550 851 300 240-2426-1-ND 10.07 43.62 80.52 | 240-2426-2-ND 2,000 | 470.00/M } 6,000 443.00/M } HI2220P551R-10 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1496 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Steward | ‘zie Surface Mount EMI Suppression Ferrite Chips for Signal and Power Filtering (cont) igi@Reel 
Current Typical Typical Peak 
Rating | Impedance Peak Impedance Cut Tape 
Size Dimensions —- mm Max. (mA) | @ 100MHz | Impedance| Frequency | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Steward 
Code iC W H Continuous (0) (Q) (MHz) Part No. 10 50 100 | PartNo. Qty. Pricing Qty. Pricing Part No. 
3.05 4,000 600 600 100 240-2427-1-ND 7.51 32.53 60.06 | 240-2427-2-ND 2,000} 350.00/M } 6,00 330.00/M | HI2220P601R-10 
3.05 4,000 700 700 100 240-2428-1-ND 743 32.19 59.43 | 240-2428-2-ND 2,000} 347.00/M } 6,000 327.00/M } HI2220P701R-10 
1.80 5,000 150 226 500 240-2429-1-ND 4.86 21.04 38.85 | 240-2429-2-ND 2,000 | _227.00/M_} 6,000 214.00/M_ | HI2220R151R-10 
5.59 5.08 3.20 4,000 270 390 300 240-2544-1-ND 6.41 27.76 51.24 | 240-2544-2-ND 2,000 | 299.00/M } 6,000 282.00/M | HI2220P271R-10 
2220 " 3.20 4,500 400 450 150 240-2545-1-ND 6.54 28.34 52.32 | 240-2545-2-ND 2,000} 305.00/M } 6,000 288.00/M } HI22200401R-10 
1.80 5,000 180 270 400 240-2546-1-ND 5.17 22.41 41.37 | 240-2546-2-ND 2,000} 241.00/M } 6,000 228.00/M } HI2220R181R-10 
3.20 5,000 300 374 200 240-2430-1-ND 6.90 29.90 55.20 | 240-2430-2-ND 2,000 | 322.00/M } 6,000 304.00/M } HI2220R301R-10 
1.80 6,000 100 158 600 240-2431-1-ND 4.92 21.34 39.39 | 240-2431-2-ND 2,000 | 230.00/M_}_ 6,000 217.00/M_]_Hl2220T101R-10 
559 5.08 3.05 4,000 600 600 104 240-2432-1-ND 9.88 42.82 79.05 | 240-2432-2-ND 2,000} 461.00/M } 6,000 435.00/M | HR2220P601R-10 
: é 3.61 8.000 800 910 96 240-2433-1-ND. 16.45 71.27_ 131.58 | 240-2433-2-ND. 2,000 |__768.00/M_}_6,000 724.00/M_}_HR2220V801R-10 
3312 | 850 3.05 2.08 10,000 100 173 1,059 240-2434-1-ND 10.13 43.88 81.00 | 240-2434-2-ND 2,500 | _479.00/M_} 5,000 452.00/M_} DM3312X101R-10 
J : : 10,000 100 173 1,000 240-2498-1-ND 5.39 23.34 43.08 | 240-2498-2-ND 5,000 | 237.00/M 4 10,000{ 230.00/M | HI3312X101R-10 
240-2227-ND Surface Mount Ferrite Chip Bead Sample Kit (10-30 samples of each part listed) ......... 0... 6c ccc cece cece cence cece eee reece eee e eee e eee e eet e ee ee eet ee ese ee esse es eeesseeesteessetessetestetesteteseeeees $60.00 


EMI Filters, Chokes, Chips and Power Inductor Chips 


Surface Mount Four Line Chip Arrays for Differential Signal Filtering < H 


Features: * Small footprint * Rugged construction * Broad range of impedance values * Good high frequency performance (peaks well above 100MHz) * Lower installation cost (one pick and place motion instead of 
four discrete installations) * Equivalent performance to four 0603 sized chips 


Typical Typical Peak |Number| Current 
Impedance Peak Impedance| of Rating Cut Tape 
Size |_ Dimensions — mm (0) Impedance | Frequency |Filtered|! Max. (mA)| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 
Code) L WwW H | @100MHz (0) (MHz) | Circuits | Continuous | Part No. 1 50 100 | Part No. Qty. Pricing Qty.| Pricing Qty. Pricing | Part No. 
1,000 1,129 175 4 200 240-2483-1-ND 1.21 1.05 .97 | 240-2483-2-ND 3,000 561.00/M 6,000} 529.00/M | 9,000) 513.00/M | DA1206B102R-10 
600 761 214 4 200 240-2482-1-ND 1.21 1.05 .97 | 240-2482-2-ND 3,000 561.00/M 6,000} 529.00/M | 9,000) 513.00/M | DA1206B601R-10 
4206] 3.20 | 1.60 | 0.80 120 211 559 4 300 240-2480-1-ND 1.21 1.05 .97 | 240-2480-2-ND | 3,000 561.00/M 6,000} 529.00/M | 9,000) 513.00/M | DA1206C121R-10 
i : : 300 450 500 4 400 240-2481-1-ND 1.21 1.05 97 | 240-2481-2-ND 3,000 561.00/M }6,000} 529.00/M | 9,000) 513.00/M | DA1206D301R-10 
60 133 1,103 4 400 240-2539-1-ND 1.21 1.05 .97 | 240-2539-2-ND 3,000 561.00/M 6,000} 529.00/M | 9,000) 513.00/M | DA1206D600R-10 
30 56 1,161 4 500 240-2479-1-ND 1.21 1.05 97 | 240-2479-2-ND 3,000 561.00/M 6,000} 529.00/M | 9,000} 513.00/M | DA1206E300R-10 


Single Line Surface Mount Differential Mode Bead Assemblies 


Steward SMT Bead Assemblies provide filtering in circuits carrying up to 10 Amps continuous current. Products are offered for low frequency and high frequency EMI filtering. The robust construction and low DCR are 
well suited for applications operating in extreme conditions or applications that are sensitive to added circuit DCR. 
Features: * 10 Amps Continuous Operating Current Capability * Very Low DCR « Broadband (28F) and Low Frequency (35F) parts available 


Typical Impedance Peak Impedance | DCR | Rated | Max. Cut Tape 
Size Dimensions — mm (0) Frequency Max. | Continuous | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Steward 
Code A B C |@100MHz |@ 500MHz (MHz) (0) (mA) Part No. 10 50 100 | PartNo. Qty. Pricing Qty. Pricing Part No. 
612 | 3.05 | 254 | 4.06 36 34 13 .00075 10,000 240-2520-1-ND 2.53 10.97 20.25} 240-2520-2-ND 2,500 118.00/M } 5,000 111.00/M] 35F0121-0SR-10 
: : : 48 53 800 .00075 10,000 240-2435-1-ND 2.76 11.94 22.05 | 240-2435-2-ND 2,500 129.00/M | 5,000 121.00/M] 28F0121-0SR-10 
3312 | 3.05 | 254 | 9851 76 67 17 001 10,000 240-2521-1-ND 3.13 13.57 25.05 | 240-2521-2-ND 2,500 146.00/M } 5,000 138.00/M] 35F0121-1SR-10 
‘i i i 96 115 833 -001 10,000 240-2436-1-ND 3.45 14.93 27.57 | 240-2436-2-ND 2,500 161.00/M | 5,000 152.00/M] 28F0121-1SR-10 
3318 | 4.57 | 2.54 | 8.51 115 123 900 001 10,000 240-2511-1-ND 3.18 13.80 25.47| 240-2511-2-ND 2,500 149.00/M } 5,000 140.00/M| 28F0181-1SR-10 


Power Inductor Chip / Monolithic Surface Mount 


> 
Steward’s DI2220V301R-10 is a surface mount, high current power inductor (the industry's smallest package) with exceptional performance under DC Bias Features: * Very low DCR provides superior thermal per- sc 
formance under DC bias * Compact, monolithic component produces flat inductance over the driven current range (from 3 to 8 amps) comparable to a larger, heavier, wire-wound toroidal inductor * EMI resistant, fully Ke 
shielded internal coil * Tuned to work with high frequency multiphase DC-DC converters * Mounting can be on back side of PC boards * Low profile, small footprint and vibration resistant Ds 
L@ 2MHz DCR | Rated | Max. Cut Tape 

Size Dimensions —- mm Typical nH (+ 10%) Max. | Continuous Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 

Code A B C D 5 Amps 8 Amps (0) (mA) Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 

2220 5.59 5.08 3.61 0.76 300 270 0.010 8,000 240-2484-1-ND 1.60 1.39 1.28 | 240-2484-2-ND 2,000 703.00/M DI2220V301R-10 


Miniature High Current Common Mode Choke Chip Beads 


Steward’s monolithic surface mount common mode chokes are designed for power and data line EMI filtering where high current, small size or high frequency performance is required. x Cc 
Features: * Low Normal Mode Impedance and Low DCR to minimize signal distortion * Up to 10 Amps continuous operating current capability in an 1812 size «Vibration resistant » Excellent performance beyond 
1GHz « Very stable impedance under load 


Typical Impedance Peak Impedance DCR | Rated! Max. | Cut Tape 
Size Dimensions — mm Common Mode (0) Frequency Max. | Continuous | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 
Code A B Cc @100MHz | @ 500MHz (MHz) (0) (mA) Part No. 10 50 100} Part No. Qty. Pricing Qty. Pricing | Part No. 
4812 4.57 3.05 1.60 33 62 2,359 0.003 10,000 240-2455-1-ND 72 62 57 | 240-2455-2-ND } 2,500 | 332.00/M | 5,000 313.00/M |CM1812X330R-10 
4.57 3.05 2.36 60 112 1,519 0.0005 5,000 240-2454-1-ND 75 65 — 60 | 240-2454-2-ND } 2,500 | 349.00/M | 5,000 329.00/M |CM1812R600R-10 
3312 | 8.50 3.05 2.36 110 168 800 0.005 5,000 240-2500-1-ND 89 77 71] 240-2500-2-ND } 2,500 | 413.00/M | 5,000 389.00/M |CM3312R111R-10 


Common Mode Chip Beads for Power and Signal EMI Filtering 


Features: * Monolithic * Compact size * High current carrying capability * Very low DCR to minimize signal distortion * Smaller, lighter, and less susceptible to vibration than wire-wound 
chokes ¢ Performance peaks beyond 2GHz ° Very stable impedance under load 


Typical Peak Current 
Impedance Impedance} DCR Rating Cut Tape 
Size | Dimensions - mm Common Mode (9) Frequency | Max. | | Max. (mA)| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 
Code) L WwW H 100MHz 500MHz (MHz) (0) Continuous | Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing | Qty. Pricing | Qty. Pricing | Part No. 
Low Profile Surface Mount - Monolithic 

1922] 4.70 | 5.60 | 2.84 33 64 1,783 .003 10,000 | 240-2456-1-ND 82 pall 66 | 240-2456-2-ND }2,500 381.00/M }5,000 360.00/M ] 10,000 | 349.00/M | CM1922X330R-10 
3322 8.50 | 5.60} 2.10 61 123 1,581 .009 7,000 240-2457-1-ND 95 82 76 | 240-2457-2-ND }2,500 440.00/M } 5,000 415.00/M | 10,000 | 403.00/M | CM3322U610R-10 

8.50 | 5.60} 2.84 63 114 1,459 .008 10,000 | 240-2458-1-ND_ 1.07 93 86 | 240-2458-2-ND }2,500 497.00/M 5,000 469.00/M | 10,000 | 454.00/M | CM3322X630R-10 

High Frequency - Low Profile Surface Mount - Monolithic 

3322] 8.50 | 5.60} 2.10 40 121 1,931 .030 4,000 240-2459-1-ND 1.00 86 80 | 240-2459-2-ND }2,500 463.00/M | 5,000 436.00/M | 10,000 | 423.00/M [cws322P400R-10 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1497 


Laird. EMI Filters, Chokes, Chips and Power Inductor Chips (cont) 


Steward 


Common Mode Chokes - Series 05 


Steward’s Series 05 Common Mode Chokes provide excellent filtering capabilities for workload normal mode impedance allows signals to pass. Available in package size EIA 0805. =) ai 
speeds of 25 to 480 Mb/s. Series 05 Common Mode Chokes handle filtering for bandwidth- Applications: ee 
hungry data lines in USB 2.0 designs. By using these parts on data lines (D+ and D-), they »*USB 2.0 * Broadband * Video applications * Imaging * High density storage devices * Low 

will suppress common mode noise without affecting the integrity of the differential signal. Low normal mode impedance 


Typical Typical Peak Current 
Impedance Peak Impedance| DCR Rating Cut Tape 

Size | Dimensions - mm Common Mode (0) Impedance] Frequency | Max. |1 Max. (mA) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 

Code} L WwW H | 100MHz/500MHz| 1GHz (0) (MHz) (Q) | Continuous | Part No. 10 50 100 |Part No. Qty. Pricing Qty. Pricing | Part No. 
90 340 435 445 1,405 0.30 400 240-2568-1-ND§ 1.97 1.71 1.58 | 240-2568-2-ND 2,000 | 916.00/M | 6,000} 864.00/M | CMO805D900R-10 
160 540 684 684 1,000 0.35 300 240-2569-1-ND§ 1.97 1.71 1.58 | 240-2569-2-ND 2,000 | 916.00/M | 6,000} 864.00/M |CM0805C161R-10 
9805] 2.00) 1.20] 1.20) 559 | 570 | 720) 724 1,147 | 0.40| 300 | 240-2570-1-ND§ 1.97 1.71 1.58 |240-2570-2-ND 2,000} 916.00/M }6,000) 864.00/m | cmoso5c221R-10 
370 730 878 878 1,000 0.50 100 240-2571-1-ND§ 1.97 1.71 1.58 | 240-2571-2-ND 2,000 | 916.00/M | 6,000} 864.00/M |CM0805A371R-10 
§ 240-2581-ND Series 05 USB Common Mode Sample Kit (20 each of parts denoted) .......... 6... c cece cece cece ence eee eee e ete e teens et ee eet ee teens teers teens teens estes eeteseeeneeeenseeereeeeneeeeneeeeneeeeneeeenes $10.00 


Common Mode Chokes - 
Low Frequency Series LF 


Applications: * Medical Equipment * Telecom * Automotive 


Features: * Low Frequency Peak Impedance * Up to 13,2000 of Peak Impedance 


Typical Impedance |Peak Impedance| Peak DCR | Rated | Max. Cut Tape 
Size | Dimensions - mm | Common Mode (Q)| Frequency |impedance); Max. | Continuous | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 
Fig.| Code] L WwW H_ | 4MHz_| 100MHz (MHz) (0) (0) (mA) Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing Qty. Pricing Part No. 
8,900 400 2 13,200 | 1.3000 200 240-2572-1-ND§ 6.54 5.67 5.24 | 240-2572-2-ND 1,500 3051.00/M] 6,000 2877.00/M] CM2824B103R-10 
1 |o804| 75 | 55 | 38 570 1,800 80 1,920 | 0.2600 500 240-2573-1-ND§ 6.54 5.67 5.24 | 240-2573-2-ND 1,500 3051.00/M] 6,000 2877.00/M] CM2824E182R-10 
1,400 3,500 45 3,950 | 0.3000 500 240-2574-1-ND§ 3.48 3.02 2.79 | 240-2574-2-ND 1,500 1622.00/M] 6,000 1529.00/M] CM2824E352R-10 
7,000 800 6 7,200 | 0.2600 500 240-2575-1-ND§ 7.16 6.20 5.73 | 240-2575-2-ND 1,500 3337.00/M] 6,000 3146.00/M] CM2824E702R-10 
2 | 1812] 5.00 | 3.50 | 5.55 | 1,100 2,800 50 3,500 | 0.5000 300 240-2576-1-ND§ 4.71 4.08 3.77 | 240-2576-2-ND | 2,000 2194.00/M] 6,000 2068.00/M]J CM1812C282R-10 
3 | 5740|14.48) 10.03] 10.54) 240 100 3 276 0.0013 20,000 240-2577-ND§t 4.63 3.99 3.60 | — (M5740Z241B-10 
t Bulk Packaging 
§ 240-2582-ND Low ‘Frequency CommoniMode:Sample:Kit.(10:each of parts: denOted) acc csisiciccsact casa efniieislsicais bateisiin's cid pls ainieiutsta sists valeleigalaiva’s winltlile sino’ alolevis a iblh 4 sinless alsivala/a/elaeteiiin dtininieategidisiecalelnmais sibiia’p Sinauelesiiisa alin $10.00 


SMD Common Mode Arrays for Power and Signal EMI Filtering 


An advanced family of ferrite common mode choke arrays provides electromagnetic interference (EMI) filtering for both 
power and data lines in one part. 


Features: ¢ High continuous operating current capability (6 Amps) * Very low normal mode impedance allows desired 
signals to pass ¢ Parts have no crosstalk * One single part can be used as a multi-line array or installed as a multi-pass 
choke in series to multiply impedance « Excellent filters for USB, Firewire and RJ11 to RUJ45 Modular Data/Power Port 


applications * DCR Maximum is 0.0200 ° Will easily fit behind connector port jacks Two Chokes Three Chokes Four Chokes 


Current Rating Cut Tape 

Size Dimensions - mm Typical Impedance (Q) 1 Max. (A) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 

Fig. | Code Ih WwW H 100MHz 300MHz Continuous | PartNo. 1 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing | Qty. Pricing Qty. Pricing _| Part No. 
6.99 | 5.72 | 7.62 150 170 5 240-2470-1-ND — 179 155 1.43 |240-2470-2-ND | 600 499.80 } 3,000 785.00/M | 6,000 762.00/M | CM2722R151R-10 
1 | 2722) 699 | 5.72 | 9.53 200 210 5 240-2471-1-ND — 185 1.60 1.48 |240-2471-2-ND | 1,000 862.00 } 2,500 812.00/M | 5,000 788.00/M | CM2722R201R-10 
6.99 | 5.72 | 4.32 80 95 5 240-2472-1-ND — 174 1.51 1.39 |240-2472-2-ND | 1,000 809.00 } 5,000 762.00/M | 10,000 739.00/M | CM2722R800R-10 
9.78 | 5.72 | 7.62 150 170 5 240-2473-1-ND — 205 1.78 1.64 |240-2473-2-ND | 600 573.60 } 3,000 901.00/M | 6,000 874.00/M | CM3822R151R-10 
2 | 3822) 9.78 | 5.72 | 4.32 80 95 5 240-2475-1-ND — 2.00 1.73 1.60 |240-2475-2-ND | 1,000 931.00 } 5,000 878.00/M | 10,000 851.00/M | CM3822R800R-10 
9.78 | 5.72 | 9.53 200 210 5 240-2474-1-ND — 210 1.82 1.68 | 240-2474-2-ND | 500 490.00 } 2,500 924.00/M | 5,000 896.00/M | CM3822R201R-10 
12.57 | 5.72 | 7.62 150 170 5 240-2476-1-ND — 269 233 216 |240-2476-2-ND | 600 753.00 | 3,000] 1183.00/M] 6,000 | 1147.00/m J cm5022R151R-10 
3 | 5022) 12.57 | 5.72 | 9.53 200 210 5 240-2477-1-ND 2.97 2.79 242 2.23) 240-2477-2-ND | 375 486.75 | 1,875 | 1224.00/M] 3,750 | 1187.00/M | CM5022R201R-10 
12.57 | 5.72 | 4.32 80 95 5 240-2478-1-ND — 263 2.28 2.10) 240-2478-2-ND | 1,000 | 1225.00} 5,000 | 1155.00/M} 10,000} 1120.00/M | CM5022R800R-10 


Common Mode Chokes for Ultra High Current Power EMI Filtering (Capable of 8 to 75 Amps Continuous Operation) 


Fig. 1- Two Chokes | Fig.2-—Three Chokes | Fig. 3- Four Chokes Fig. 4 - One Choke ig. Fig. 6 - One Choke Fig. 7— One Choke 


Wace Lb 
es 


Features: * Surface mount design ° Filters groups of signals * Multi pass | Features: * High continuous | Features: e Can be used | Features: * High continuous oper- | Features: * Surface mount 
board layout application can effectively install 2, 3 or 4 chokes in series to | Operating current capability (10 | as multi-pass device | ating current capability up to 75A | design ¢ High continuous 


— 20 Amps) * Compact size | to multiply impedance | * Small footprint * Smaller and | operating current (15 Amps) 
¢ Parts available in both thru- | * Parts available in both | lighter than older style wire wound | * Low profile * Low DCR 
hole (B) and surface mount (R) | thru-hole (B) and surface | high current chokes * Very low DCR | « Resistant to board flex 


multiply impedance up to 10009 at 100MHz * High continuous operating current 
capability (8 Amps) Will fit behind RJ45 Jack * Eliminates the need for an 


expensive filtered connector * Surface mount * Very low DCR versions mount (R) versions * Stable under load stress 
Common Mode Current Rating Cut Tape 
Size |_ Dimensions - mm Impedance (0) 1 Max. (A) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 
Fig. | Code 1 WwW H 100MHz | 300MHz Continuous Part No. il 10 50 100 | Part No. Qty. | Pricing [ Qty. Pricing | Qty. Pricing Part No. 
High Current Surface Mount 
7.62 | 8.13 | 9.45 200 205 8 240-2461-1-ND§ — 2414 1.85 1.71) 240-2461-2-ND 400 398.00} 2,000 939.00/M | 4,000 910.00/M | CM3032V201R-10 
1 | 3032 | 7.62 | 8.13 | 14.48 300 295 8 240-2462-1-ND§ — 328 285 — | 240-2462-2-ND 100 153.00] 500 721.00} 1,000 1398.00} CM3032V301R-10 
7.62 | 8.13 | 5.72 120 128 8 240-2538-1-ND — 199 1.72 1.59) 240-2538-2-ND 400 370.00} 2,000 872.00/M | 4,000 846.00/M} CM3032V121R-10 
9 | 4732 11.94] 8.13 | 9.45 200 220 8 240-2465-1-ND — 234 2.03 1.87] 240-2465-2-ND 400 435.60] 2,000 | 1026.00/M J 4,000 995.00/M | CM4732V201R-10 
11.94 | 8.13 | 14.48 300 305 8 240-2466-1-ND — 357 3.10 — | 240-2466-2-ND 150 249.90] 750 1178.25} 1,500 | —1523.00/M} CM4732V301R-10 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1498 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Laird EMI Filters, Chokes, Chips and Power Inductor Chips 


TECHNOLOGIES: 


Steward 


Common Mode Chokes for Ultra High Current Power EMI Filtering (Capable of 8 to 75 Amps Continuous Operation) (Cont.) 


Common Mode Current Rating Cut Tape 
Size |_ Dimensions - mm Impedance (0) 1 Max. (A) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 
Fig. | Code | Ww H 100MHz | 300MHz Continuous Part No. 1 10 50 100 | Part No. Qty. | Pricing Qty. Pricing Qty. Pricing Part No. 
3 | 6032 15.24 | 8.13 | 9.45 200 210 8 240-2468-1-ND§ — 291 252 2.33 | 240-2468-2-ND 250 338.75 | 1,250 | 1278.00/M] 2,500 | 1239.00/M] CM6032V201R-10 
15.24 | 8.13 | 14.48 300 300 8 240-2469-1-ND§ — 428 371 — | 240-2469-2-ND 100 199.70} 500 941.50 | 1,000 1826.00} CM6032V301R-10 
4 2545 | 11.38 | 6.30 | 9.32 170 180 10 240-2460-1-ND — 147 1.27 1.18 | 240-2460-2-ND 400 273.20] 2,000 644.00/M 4,000 624.00/M]| CM2545X171R-10 
3440 | 10.03 | 8.51 | 9.32 170 170 20 240-2463-1-ND§ 1.96 1.84 1.60 1.47 | 240-2463-2-ND 375 321.38 | 1,875 808.00/M } 3,750 783.00/M | CM3440Z171R-10 
5 4545 | 11.38 | 11.38 | 9.32 130 145 10 240-2464-1-ND — 165 1.43 1.32 | 240-2464-2-ND 400 307.60} 2,000 725.00/M } 4,000 703.00/M} CM4545Z131R-10 
5740 | 14.48 | 10.03 | 9.32 170 190 20 240-2467-1-ND§ 2.48 2.33 2.02 1.86 | 240-2467-2-ND 375 406.88 | 1,875 | 1023.01/M } 3,750 992.00/M | CM5740Z171R-10 
7 2021 | 5.60 | 5.00 | 2.85 33 35 15 240-2502-1-ND — 34 30 .27 | 240-2502-2-ND 2,500) 157.00/M | 5,000 148.00/M | 10,000 143.00/M | CM2021Y330R-10 
3421 | 8.68 | 5.60 | 2.85 60 65 15 240-2501-1-ND = 34 30 .27 | 240-2501-2-ND 2,500] 157.00/M | 5,000 148.00/M | 10,000 143.00/M | CM3421Y600R-10 
High Current Thru Hole 
2545 | 11.38 | 6.30 | 9.32 170 175 10 240-2485-NDt 1.22 1.02 88 19 |= CM2545X171B-10 
5 | 4545 | 11.38 | 11.38 | 9.32 130 145 10 240-2486-NDt 1.70 141 1.22 110}— (€M4545Z131B-10 
Ultra High Current Thru Hole 
4 |3440 | 10.03 | 8.51 | 9.32 170 175 20 240-2487-ND§t 1.57 1.311.143 1.01 |— €M3440Z171B-10 
5 [5740 | 14.48 | 10.03 | 9.32 170 175 20 240-2490-ND§t 2.06 1.71 147 1.33|— €M5740Z171B-10 
6 15441 13.72 | 10.41 | 15.24 160 150 75 240-2488-ND§t 2.16 1.80 1.55 1.40}— (M5441Z161B-10 
13.72 | 10.41 | 10.52 100 112 75 240-2489-ND§t 1.81 1.50 1.29 117;/— €M5441Z101B-10 
t Bulk Packaging 
§ 240-2228-ND High Current (200mA ~ 75A) Common Mode Choke Sample Kit (4 each of parts denoted). ......... 20... c cece cece cece cece eee cnet eee ence cent eee ee eee ee es eeteseet eset ee eeteseeteeeeteseetesteteseeteseeeees $45.00 


Common Mode Chokes for Data/Signal Lines and CAN-Bus Applications 


Automotive, Medical, Industrial, Consumer Electronics, etc. 
Strong low and high frequency impedance! 


Surface mount chokes for Controller Area Networks (CAN-Bus) and other common mode EMI filtering applications. Current compensated 
surface mount chokes, filter common mode noise currents and minimize emissions from high speed data lines. Also suppresses interference 
with on-board electronics. Available in 1812 and 2824 sizes. Four chokes offer peak impedance below 10MHz. Over 12,0000 at 2MHz. 
Operating Temp. Range: -40°C to +125°C for = 1,000UH. 


Fig. A A1 Max. B c C1 Max. D 11 T2 Steward Part No. Family 
1 7.50 9.00 5.50 3.80 4.90 2.54 1.75 0.50 CC2824xxxxR-x0 
5.00 5.20 3.50 3.55 _— 1.70 1.00 1.00 CC1812xxxxR-x0 
Hi-Pot 
Lp Inductance — pH Typical Peak TRP (VAC) | DCR Cut Tape 
Test Impedance 100kHz/ |0.5 mA,| Typical | Idc | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Steward 
Fig.| Conditions Min. Nom. | Max. 0 @ MHz 50mV 2 sec. (Q) | (mA) | Part No. 10 50 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
100kHz/50mV| 3.5 5.0 6.5 388 @ 500 1:145%) 250 0.10 |1,200 | 240-2445-1-ND$ 6.54 5.67 5.24 | 240-2445-2-ND 1,500 3051.00/M | CC2824J502R-10 
100kHz/50mV| 7.7 11.0 14.3 780 @ 200 1:145%) 250 0.12 | 800 | 240-2446-1-ND$ 5.32 4.61 4.26 | 240-2446-2-ND 1,500 2480.00/M | CC2824E113R-10 
100kHz/50mV| 17.5 25.0 32.5 1,971 @ 100 1:145%) 250 0.13 | 800 | 240-2447-1-ND$ 6.54 5.67 5.24 | 240-2447-2-ND 1,500 3051.00/M | CC2824E253R-10 
1 100kHz/50mV | 35.0 51.0 66.3 3,805 @ 50 1:145%) 250 0.16 | 800 | 240-2448-1-ND$ 3.48 3.02 2.79 | 240-2448-2-ND 1,500 1622.00/M | CC2824E513R-10 
100kHz / 50mV | 329.0 | 470.0 | 611.0 8,580 @5 1:145%) 750 0.20 | 700 | 240-2449-1-ND$ 7.16 6.20 5.73 | 240-2449-2-ND 1,500 3337.00/M | CC2824E474R-10 
100kHz / 50mV | 700.0 | 1,000.0 | 1,500.0 4,250 @7 1:145%) 750 0.20 | 700 | 240-2450-1-ND$ 7.00 6.07 5.60 | 240-2450-2-ND 1,500 3266.00/M | CC2824E105R-10 
10kHz / 50mV |1,540.0 |2,200.0 | 3,300.0 5,278 @5 1:145%) 750 0.40 | 500 | 240-2451-1-ND$ 7.00 6.07 5.60 | 240-2451-2-ND 1,500 3266.00/M | CC2824D225R-10 
10kHz / 50mV |3,290.0 |4,700.0 | 7,050.0 12,300 @ 2 1:145%) 750 0.55 | 400 | 240-2452-1-ND$ 6.54 5.67 5.24 | 240-2452-2-ND 1,500 3051.00/M | CC2824B475R-10 
2 |100kHz/50mV| 35.7 51.0 66.3 3,530 @ 40 1:145%) 250 0.50 | 200 | 240-2453-1-ND$ 4.71 4.08 3.77 | 240-2453-2-ND 2,000 2194.00/M | CC1812C513R-10 


+ 240-2583-ND CAN-Bus Common Mode Sample Kit (5 each of parts denoted) 


Differential Mode Surface Fig. 1 - Surface Mount (R) Fig. 2— Through Hole 
Mount and Through Hole Law < S 
Ferrite EMI Filters Digi@)Reel * nH BS 


Differential Mode Multi-Line Arrays for Power EMI Filtering 
3, 4, 5, and 8 Line Filters Rated up to 10 Amps Continuous Operation 


These multi-line ferrite products provide economical EMI filtering of and differential mode EMI noise on groups of data/power lines. The surface up to 10 Amps continuous operation per line. Rugged construction provides 
differential mode noise in surface mount and through hole PCB applications. mount differential mode EMI filters are rated for up to 9 Amps continuous protection against transient events as well as much higher peak current 
They are designed to provide high frequency suppression of both common operation per filtered line (channel) and the through hole filters are rated handling capability than most other EMI suppression devices. Low DCR. 


oY 


Surface Mount 


Typical Current Rating | No. Cut Tape 
Dimensions - mm Impedance (0) | Max. (A) of | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Steward 
Figs Ww H | 100MHz | 300MHz Continuous Lines | Part No. 10 50 100 | Part No. Qty.| Pricing | Qty. Pricing Qty. Pricing | Part No. 
8.33 | 10.87 | 6.35 | 200 210 9 3 | 240-2441-1-ND 16.11 69.83 128.91 | 240-2441-2-ND 450]  338.40]2,250} 709.00/M] 4,500) — 688.00/M] 29F0330-2SR-10 
10.87 | 10.87 | 6.35 | 200 210 8 4 | 240-2443-1-ND 17.27 74.82 138.12 | 240-2443-2-ND 450] 362.70] 2,250} 760.00/MJ 4,500) — 737.00/M] 29F0430-2SR-10 
11.43 | 4.50 | 419} 119 120 6 8 | 240-2444-1-ND 25.80 111.78 206.37 | 240-2444-2-ND 900] 1083.60] 4,500} 1135.00/MJ 9,000) 1101.00/Mj 29F0818-1SR-10 
1 | 4.83 | 4.50 | 419} 119 128 6 3 | 240-2515-1-ND 15.83 68.58 126.60 | 240-2515-2-ND 900} 665.10] 4,500} 696.00/M] 9,000)  675.00/M] 29F0318-1SR-10 
6.10 | 4.50 | 2.92 83 83 6 4 | 240-2517-1-ND 14.73 63.85 117.87 | 240-2517-2-ND 900]  619.20]4,500} 648.00/M] 9,000)  629.00/M] 29F0418-0SR-10 
6.10 | 4.50 | 4.19) 119 118 6 4 | 240-2442-1-ND NEW! 15.08 65.33 120.60 | 240-2442-2-ND NEW! | 900]  633.60]4,500|} 663.00/MJ 9,000)  643.00/M] 29F0418-1SR-10 
10.87 | 10.87 | 8.89 | 290 299 9 4 | 240-2518-1-ND 20.86 90.38 166.86 | 240-2518-2-ND 400} 389.20] 2,000} 918.00/M] 4,000)  890.00/M] 29F0430-4SR-10 
11.43 | 4.50 | 2.92 75 81 6 8 | 240-2519-1-ND 25.02 108.42 200.16 | 240-2519-2-ND 900} 1051.20] 4,500} 1101.00/MJ 9,000) 1068.00/M] 29F0818-0SR-10 
Through Hole 
No. of Dimensions —- mm Current Rating Typical Impedance (Q) | Digi-Key Price Each Steward 
Fig. Lines A B c D 1 Max. (A) Continuous | @ 100MHz | @ 300MHz Part No. if 10 50 100 | Part No. 

3 7.62 5.08 10.44 2.54 8 266 288 240-2514-ND 85 fl 61 55 | 29F0303-0T0-10 

3 8.34 10.88 10.57 7.62 10 342 400 240-2516-ND 1.13 94 81 -73 | 29F0328-0T0-10 

2 4 10.87 10.87 10.57 7.62 10 342 400 240-2494-ND 1.31 1.09 94 -85 | 29F0428-0T0-10 

4 10.87 5.49 10.44 2.54 8 245 290 240-2495-ND 1.00 83 we -65 | 29F0429-0T0-10 

5 13.41 10.87 10.57 7.62 10 342 400 240-2496-ND 1.97 1.64 1.41 1.27 | 29F0528-0T0-10 

(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1499 


Steward iaird > Differential Mode Surface Mount and Through Hole Ferrite EMI Filters (cont) 


Axial Lead Ferrite Beads for Broad Band EMI Filtering 
Through Hole Applications 


Steward’s two-terminal axial lead ferrite beads provide economical filtering for differential mode EMI suppression applications. Constructed 
using a continuous 22 gauge conductor, these devices are able to withstand high peak currents that can destroy other surface mount devices. 
Through hole installation. Low DCR. 


Current Cut Tape 
Dimensions — mm | Typical Impedance (Q) |Rating | Max. (A) | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Steward 
Fig.| A B c @ 100MHz | @ 300MHz Continuous __| Part No. 10 50 100 Part No. Qty. Pricing Qty. Pricing Part No. 
1 | 3.51) 25.40] 4.45 143 165 5 240-2437-1-ND 98 4.23 7.80] 240-2437-2-ND 1,800 46.00/M] 5,400 43.00/M} 28J0138-11R-10 
3.51] 59.00] 4.45 75 80 5 240-2438-1-ND 98 4.24 7.83] 240-2438-2-ND 4,500 46.00/M]} 9,000 43.00/M] 28L0138-10R-10 
3.51] 59.00 | 8.89 135 138 5 240-2439-1-ND 91 3.93 7.26] 240-2439-2-ND 4,500 42.00/M]} 9,000 40.00/M} 28L0138-40R-10 
2 | 3.51} 59.00 | 13.97 220 210 5 240-2440-1-ND 1.80 7.82 14.43] 240-2440-2-ND 4,500 84.00/M]} 9,000 79.00/M} 28L0138-70R-10 
3.51] 59.00 | 9.53 153 160 5 240-2512-1-ND 95 410 7.56) — 28L0138-50R-10 
3.51] 59.00 | 5.23 86 78 5 240-2513-1-ND 96 4.18 7.71} 240-2513-2-ND 4,500 45.00/M] 9,000 42.00/M] 28L0138-80R-10 
Wound Bead 


Chokes for 
Differential Mode 
EMI Filtering 


Broad Band EMI Filtering 


; ; 
+ Plastic Spacer 


1.26 
- Through Hole 
Multi-aperture, multiple turn ferrite Dimensions — mm Typical Impedance (Q) | Digi-Key Pricing Steward 
chokes. Three turn configurations Fig. A B [o} @ 50MHz | @ 100MHz Part No. 1 10 50 100 Part No. 
provide lossy impedance over 1,0000. 1 6.00 50.53 10.00 845 1,000 240-2492-ND 39 3.27 14.09 25.36 28C0236-0EW-10 
These parts offer excellent broadband 2 6.00 86.46 10.00 700 835 240-2491-ND 39 3.27 14.09 25.36 28C0236-0BW-10 
p 3 6.00 20.96 10.00 845 1,000 240-2493-ND 51 4.26 18.38 33.08 28C0236-0JW-10 
frequency performance. Current rating 4 5.99 14.99 10.00 680 835 240-2510-ND 58 4.83 20.83 37.49 28C0236-0BS-10 
is up to 5 Amps continuous operation. 5 5.99 86.46 10.00 360 460 240-2509-ND 51 4.19 18.08 32.54 28C0236-0DW-10 
Ferrite EMI Disks and Plates Dimensions —mm | Digi-Key Steward 
a iz Fig. A B c Part No. 1 50 Part No. 
with Adhesive Disks 
Steward’s Ferrite Disks and Plates provide a simple, cost-effective solution for radiated and inductively coupled 20.00 = 1.27 | 240-2248-ND§t 14 1.20 5.16 HM0787-100 
electromagnetic interference. After the PC board soldering process, a ferrite disk or plate can be installed directly 20.00 == 1.91 | 240-2249-ND§t A7 1.42 6.11 HM0787-200 
on the source of EMI (such as active devices or unwanted antennas). Can also be utilized either as inductively- 35.56 _ 1.91 | 240-2250-ND§t 35 2.87 12.36 HM1400-200 
coupled components or EMI shields on PC board components and traces. 35.56 — 2.54 | 240-2251-ND§t 43 3.60 15.51 HM1400-300 
Inductive coupling occurs when the ferrite affects the conducted wave form leaving the active component. The rise 1 | 16.51 = 1.27 | 240-2252-ND§ 130 1.06 4.55 MM0650-100 
time of the wave form is effectively slowed by the ferrite, and the overshoot and associated ringing are attenuated. 20.00 = 1.27 | 240-2253-ND§ 14 4.20 5.16 MMo787-100 
EM kg cme wen tft she hy rei EM miele fom ane comeanriefetosy | [aco | — | 101 NM 17 tae att | smererao 
Eaicaicn ° ; 35.56 | — | 1.91 | 240-2255-ND§ 35 289 12.45 | MM1400-200 
: 35.56 _ 2.54 | 240-2256-ND§ 44 3.61 15.55 MM1400-300 
Features: * Parts have 3M VHB double-sided permanent adhesive * Can be used to locate unwanted EMI 
antennas ¢ Flat Flex and Ribbon Cable Shields ¢ Provides retrofit auxiliary EMI attenuation Plates 
z 2 : 26.42 26.42 1.27 | 240-2257-ND§t 21 1.74 7.49 HP1040-100 
Fig. 1 — Disks Fig:2'= Plates 26.42 | 26.42 | 1.91 | 240-2258-ND§t 27 223 9.61 | HP1040-200 
8.00 8.00 2.00 | 240-2259-ND 1 89 3.85 MP0315-200 
A 26.42 8.89 1.27 | 240-2260-ND 13 1.08 4.65 MP0350-000 
| | 11.00 11.00 | 2.00 | 240-2261-ND 12 1.02 4.38 MP0433-000 
2 13.00 13.00 | 2.00 | 240-2262-ND 14 1.13 4.86 MP0512-200 
21.00 15.00 | 2.00 | 240-2263-ND 18 1.46 6.28 MP0590-200 
15.00 15.00 | 2.00 | 240-2264-ND 15 1.26 5.41 MP0591-200 
19.30 19.30 | 1.27 | 240-2265-ND§ 15 1.28 5.50 MP0760-100 
26.42 26.42 1.27 | 240-2266-ND§ 21 1.74 7.49 MP 1040-100 
26.42 26.42 1.91 | 240-2267-ND§ .27 2.23 9.61 MP 1040-200 
: F ; 38.00 38.00 | 2.00 | 240-2268-ND 48 3.97 17.11 MP 1496-000 
§ 240-2247-ND Ferrite EMI Disk and Plate Kit (5 each of parts denoted) 
“Sample kit contains parts with temporary adhesives so they can be repositioned” ........ $30.00 + For Higher EMI Frequencies 
Ferrite Toroid Cores for Transformers and Chokes Rors| [ oo 
communat 
Features: Steward 35 and 40 material ferrite toroids provide low losses and high performance in transformers at kHz to low MHz frequencies. They provide i) TY 
high impedance below 10MHz for suppression for undesired signals. The H coating is an epoxy with typical thickness of 0.003 inches. The Hipot rating is Mt 
1000 VAC minimum of coating. Application: » Switched mode power supplies * Current sensing transformers * DC to DC converters * Telecommunications 
transformers and chokes ° Lighting Ballast * Ground Fault Interrupter Application * EMI filters 
Dimensions — Inches (mm) Initial AL @ 100kHz Digi-Key Pricing Steward 
oD ID H Permeability (nH per turn squared) Part No. 1 10 50 Part No. 
-230 (5.84) -120 (3.05) -060 (1.52) 5,000 991 240-2584-ND 06 53 2.30 35T0231-00P. 
-230 (5.84) -120 (3.05) -125 (3.18) 5,000 2,066 240-2585-ND 09 78 3.38 35T0231-20P. 
-230 (5.84) -120 (3.05) -100 (2.54) 5,000 1,652 240-2586-ND 09 2 3.09 35T0231-30P. 
-300 (7.62) 125 (3.18) -188 (4.78) 5,000 4,181 240-2587-ND 19 1.54 6.64 35T0301-00P. 
.375 (9.53) 187 (4.75) 125 (3.18) 5,000 2,214 240-2522-ND 18 1.51 6.52 35T0375-10H 
-500 (12.70) .281 (7.14) -250 (6.35) 5,000 3,659 240-2524-ND .23 1.94 8.35 35T0501-10H 
1.000 (25.40) -610 (15.50) -394 (10.00) 5,000 4,830 240-2526-ND 1.19 9.86 42.49 35T1000-00H 
1.417 (36.00) -906 (23.00) -394 (10.00) 5,000 4,543 240-2528-ND 2.51 20.83 89.77 35T1417-00H 
-500 (12.70) .281 (7.14) .250 (6.35) 10,000 7,318 240-2532-ND 27 2.20 9.50 40T0501-10H 
1.000 (25.40) -610 (15.50) -394 (10.00) 10,000 9,660 240-2534-ND 1.37 11.36 48.97 40T1000-00H 
1.417 (36.00) -906 (23.00) .591 (15.00) 10,000 13,440 240-2537-ND 3.46 28.71 123.75 40T1417-10H 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1500 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


auntot 
r Laird. Fig. 1 — One Piece Ferrite Fig. 2 — One Piece Ferrite Fig. 3 -— 
Ste wa d TecinoLoces| > Assembly 


with 


Broad Band (30 MHz — 900 MHz | 2 hinged 
Optimized) Ribbon and Flex Cable Ey : case. 
Ferrite Cores for EMI 


One Piece Ferrite EMI Cores for Flat Cables: Cable must be inserted into the ferrite cores before cable 
ends are connected for figures 1 and 2. Parts made from high performance material. 

Split Ribbon Cable Core Assemblies with Hinged Plastic Cases: Conveniently contain both ferrite core 
halves within the same fully assembled, hinged black plastic case. Order one part for each assembly . 
Split Ribbon Cable Cores with Plastic End Clips: Easy to use where assembled cable connectors prevent two plastic 
the use of one piece ferrite cores. White end clips provide secure closure of ferrite parts onto the flat cable. clipped 
Tabs with screw holes for mounting the assembly included. Order two parts for each assembly. parts (_P0) 
Split Ribbon Cable Cores with Metal Clips: Split ferrite cores for flat ribbon cables clamp together with 
small metal clips that provide secure closure. Order two parts for each assembly. 


Assembled 
Example of 
two metal 
clipped 
parts (_M0) 


Assembled 
Example of 


Dimensions (mm) Typical Impedance (0) Digi-Key Pricing Steward 
Fig. A B Cc D E @ 100 MHz @300 MHz Part No. 1 2 10 50 100 Part No. 


Rectangular Shaped One Piece Ferrite EMI Cores for Flat Cables 


8.00 6.00 12.00 0.70 2.70 102 250 240-2320-ND 12 _ 1.04 4.46 8.03 28R0315-200 
11.50 8.00 12.00 0.70 3.00 153 335 240-2155-ND 14 = 1.20 5.16 9.29 28R0453-200 
12.20 8.00 18.00 1.00 5.50 190 320 240-2156-ND 25 = 2.04 8.80 15.84 28R0480-000 
15.01 10.00 22.86 1.50 7.49 227 370 240-2229-ND 41 = 3.36 14.48 26.06 28R0592-010 
17.00 13.00 12.00 0.75 3.50 110 270 240-2157-ND 18 = 1.48 6.40 11.52 28R0669-000 
22.35 14.00 19.05 1.50 7.75 187 356 240-2082-ND 51 = 4.22 18.20 32.76 28R0880-000 
22.80 18.70 16.00 0.70 2.80 127 280 240-2161-ND 21 = 1.75 7.53 13.55 28R0898-200 
28.00 23.00 20.00 0.80 5.80 192 380 240-2162-ND 50 _ 4.16 17.91 32.24 28R1102-100 
28.00 23.00 27.00 1.10 6.10 230 480 240-2325-ND 65 _ 5.39 23.24 41.83 28R1103-000 
1 31.12 24.77 13.30 1.91 8.26 128 300 240-2327-ND 49 _ 4.07 17.53 31.55 28R1227-100 
31.40 23.00 19.00 1.50 7.75 162 370 240-2328-ND 66 _ 5.45 23.51 42.32 28R1236-000 
31.40 23.00 21.00 1.00 7.75 211 440 240-2329-ND 75 = 6.24 26.88 48.38 28R1240-010 
38.10 26.67 25.40 1.91 12.07 230 520 240-2084-ND 1.58 = 13.10 56.45 101.61 28R1517-000 
45.08 34.42 28.58 1.52 12.45 260 530 240-2086-ND 217 = 17.99 77.53 139.55 28R1775-000 
63.50 52.07 28.58 1.68 12.70 298 588 240-2088-ND 3.03 = 25.11 108.25 194.85 28R1779-000 
63.50 52.07 12.98 1.68 12.70 170 375 240-2335-ND 1.42 = 11.78 50.79 91.42 28R1779-100 
45.72 35.05 27.94 1.52 12.70 260 555 240-2336-ND 2.20 = 18.25 78.65 141.57 28R1800-010 
50.80 40.60 15.20 2.00 12.20 170 380 240-2338-ND 1.25 = 10.39 44.79 80.62 28R2000-010 
55.12 43.69 25.40 1.27 12.70 280 550 240-2090-ND 2.42 _ 20.09 86.59 155.86 28R2170-000 
55.12 43.69 12.70 1.27 12.70 170 370 240-2092-ND 1.25 = 10.38 44.73 80.51 28R2170-100 
79.98 68.58 12.70 1.91 11.99 135 318 240-2094-ND 1.59 = 13.21 56.95 102.51 28R3149-000 


Oval Shaped One Piece Ferrite EMI Cores for Flat Cables 


15.50 13.50 10.00 1.40 3.40 80 216 240-2322-ND 14 = 117 5.03 9.05 28R0610-000 
19.20 15.00 10.00 1.15 5.35 107 258 240-2323-ND 21 = 1.73 7.48 13.46 28R0756-000 
19.20 15.00 16.00 1.15 5.35 140 308 240-2159-ND 28 = 2.30 9.93 17.87 28R0756-200 
25.00 18.00 24.00 0.90 7.70 220 430 240-2160-ND 66 = 5.46 23.54 42.37 28R0984-000 
25.00 18.00 16.00 0.90 7.70 170 370 240-2324-ND A7 = 3.90 16.83 30.29 28R0984-200 
28.58 23.50 31.00 1.70 7.70 220 430 240-2230-ND 86 = 7.13 30.73 55.31 28R1127-000 
28.58 23.50 17.00 1.70 7.70 150 330 240-2231-ND 51 = 4.26 18.36 33.05 28R1127-400 
> 28.58 23.50 9.70 1.70 7.70 110 265 240-2326-ND .33 = 2.70 11.64 20.95 28R1127-500 
37.00 27.00 18.25 1.50 8.00 168 380 240-2163-ND 72 = 6.00 25.85 46.53 28R1141-010 
32.00 25.10 35.00 0.90 7.75 350 700 240-2330-ND 1.16 _ 9.61 41.44 74.59 28R1261-100 
32.00 25.10 9.70 0.90 7.75 135 310 240-2331-ND .39 = 3.21 13.85 24.93 28R1261-200 
34.00 28.00 25.00 1.00 7.00 220 449 240-2332-ND 82 = 6.81 29.36 52.85 28R1340-200 
36.83 29.58 10.00 0.75 115 130 290 240-2164-ND 45 = 3.71 16.01 28.82 28R1450-100 
37.01 33.00 13.46 0.51 4.50 140 310 240-2333-ND 39 = 3.19 13.75 24.75 28R1457-400 
42.00 37.50 5.00 0.70 5.00 84 200 240-2334-ND .22 = 1.81 7.79 14.02 28R1654-010 
49.61 44.00 12.00 1.45 7.62 127 300 240-2165-ND 60 = 5.01 21.59 38.86 28R1953-000 
Split Ribbon Cable Core Assemblies with Hinged Plastic Cases 
3 67.08 53.75 27.53 1.91 16.66 236 480 240-2341-ND 2.75 _ 22.79 98.25 176.85 28S82001-2A2 
Split Ribbon Cable Cores with Plastic End Clips* 
63.50 52.07 28.58 84 6.35 280 590 240-2097-ND = 3.26 13.49 58.13 104.63 28S2001-0P0 
4 76.20 65.28 28.58 84 6.35 280 600 240-2099-ND = 3.38 14.00 60.34 108.61 28S2011-0P0 
45.09 34.42 28.58 84 6.35 250 550 240-2103-ND ft 2.39 9.90 42.66 76.79 28S2022-0P0 
Split Ribbon Cable Cores with Metal End Clips (1 Set = 2 Filters and 2 Clips) * 
63.50 52.07 28.58 84 6.35 280 590 240-2096-ND = 3.26 13.49 58.13 104.63 28S2001-0MO 
76.20 65.28 28.58 84 6.35 280 600 240-2098-ND _ 3.38 14.00 60.34 108.61 28S2011-0MO 
4 88.90 78.23 28.58 84 6.35 240 630 240-2100-ND _ 4.52 18.74 80.79 145.42 28S2012-0M0 
45.09 34.42 28.58 84 6.35 250 550 240-2102-ND = 2.39 9.90 42.66 76.79 28S2022-0M0 
38.10 26.67 25.40 84 6.35 250 520 240-2104-ND = 2.06 8.55 36.84 66.31 28S2023-0M0 


Extra Accessories 


Extra Plastic End Clip with Mounting Hole for a Split Ribbon Cable Core..................... 240-2345-ND 13 = 1.04 4.49 8.08 ASSE001-2 
Extra Metal End Clip for Split Ribbon Cable Core .............. 0.00.0 ccc ec eee ene ee ene ee eneeee 240-2346-ND 14 = 117 5.06 9.11 ASSE017-2 


* Note: Split ribbon cable cores require two ferrite pieces per one complete assembly (except split cores in fully assembled hinged plastic cases). 


240-2507-ND Ferrite EMI Cores for Flat Ribbon and Flex Cables (3-11 each of 36 different sizes) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1501 


a unit of 


Steward | ‘zit. Ferrite EMI Cores for Cables and Wiring Harnesses 


Low Frequency (300kHz — 30MHz) 
Cores for Round Cables RoHS o HI 
Steward LFB ferrite material provides excellent impedance at lower frequencies. —_ 1 Turn 2 Turn 5 Turn 


Optimum EMI attenuation is between 300kHz and 30MHz, however, with additional wire ® 
turns, much broader EMI frequencies can be effectively attenuated. 


Additional wire turns will multiply impedance. 


Net Impedance (0) 

Dimensions (mm) @ 1MHz @ 1MHz @ 1MHz @ 5MHz @ S5MHz @ S5MHz Digi-Key Pricing Steward 

A B c (1 Turn) (2 Turn) (5 Turn) (1 Turn) (2 Turn) (5 Turn) Part No. i 10 50 100 500 Part No. 
9.00 7.00 5.00 21 90 558 36 140 867 240-2135-ND§ 15 1.26 5.44 9.79 39.15 | LFBO90050-000 
9.50 19.05 5.10 63 240 1464 86 332 2514 240-2277-ND§ 45 3.71 15.99 28.78 115.11 | LFBO95051-000 
12.70 7.00 7.92 16 70 436 25 102 593 240-2278-ND§ 19 1.55 6.66 11.99 47.97 | LFB127079-000 
14.27 28.58 6.35 122 490 2842 120 480 2646 240-2279-ND§ 1.71 14.14 60.94 109.69 438.75| LFB143064-000 
14.27 13.46 6.35 57 220 1169 53 215 1552 240-2136-ND§ 79 6.57 28.30 50.94 203.76} LFB143064-100 
15.88 28.58 7.87 105 410 2615 100 390 2305 240-2281-ND§ 1.09 9.05 39.00 70.20 280.80 | LFB159079-000 
17.40 28.58 9.50 91 350 2184 85 340 2044 240-2282-ND§ 2.16 17.92 77.25 139.05 556.20) LFB174095-000 
18.10 10.00 10.00 31 138 809 29 115 722 240-2283-ND§ 51 4.23 18.25 32.85 131.40} LFB180100-000 
18.70 28.58 10.16 91 350 1969 84 330 1863 240-2284-ND§ 2.34 19.36 83.44 150.19 600.75] LFB187102-000 
22.10 12.70 14.00 30 30 818 28 110 699 240-2137-ND§ 65 5.41 23.30 41.94 167.76 | LFB220140-000 
25.00 13.00 15.00 34 136 850 26 80 624 240-2285-ND§ 92 7.66 33.00 59.40 237.60) LFB250150-000 
25.91 28.58 12.83 106 420 2647 62 240 1487 240-2138-ND§ 3.30 27.37 117.96 212.33 849.33} LFB259128-000 
28.98 15.21 19.05 34 155 963 22 70 573 240-2286-ND§ 1.47 12.16 52.41 94.34 377.37} LFB290190-000 
31.00 13.00 19.00 33 143 845 22 88 554 240-2139-ND§ 1.45 11.98 51.63 92.93 371.70} LFB310190-000 
36.00 15.00 23.00 27 110 653 19 75 438 240-2287-ND 2.80 23.18 99.90 179.82 719.28] LFB360230-300 


§ 240-2508-ND 


Broad Band (optimized 30MHz — 800MHz +) 
Bead Cores for Round Cables and Wire Bundles 


One-piece ferrite tubular bead cores for effectively attenuating a broad range the smallest and most cost effective EMI solution when filtering both common 
of conducted and radiated electromagnetic interference (EMI). Install over mode and differential mode EMI on internal and external cable assemblies. By 
round cables or wire bundles. Ferrite beads can be over molded or covered using Steward’s high performance material, one is able to use the smallest and 
with heat shrink coating if desired. Additional wire turns will multiply impedance. lowest weight core size possible with the highest EMI attenuation performance 
Steward’s cylindrical beads for round cables in Broad Band 28 material provide available. 


Dimensions (mm) Typical Impedance 0 Digi-Key Pricing Steward 
Fig. A B Cc @ 50MHz @ 100MHz @ 300MHz Part No. 1 10 50 100 500 Part No. 
6.35 15.88 3.18 131 182 300 240-2289-ND 14 AZ 5.04 9.07 36.27 28B0250-100 
6.78 14.22 3.99 100 138 260 240-2112-ND 14 1.12 4.83 8.69 34.74 28B0268-000 
7.00 13.50 3.80 84 146 268 240-2290-ND 14 1.16 4.99 8.98 35.91 28B0275-000 
8.00 4.78 3.17 69 100 220 240-2291-ND 12 97 4.19 7.54 30.15 28B0315-000 
8.00 10.06 3.17 112 158 281 240-2292-ND 15 1.22 5.26 9.47 37.89 28B0315-100 
8.60 10.00 3.80 85 143 264 240-2293-ND 15 1.27 5.46 9.83 39.33 28B0339-000 
9.00 20.00 4.75 148 205 360 240-2295-ND .21 1.76 7.58 13.64 54.54 28B0355-000 
9.53 14.48 5.08 114 154 282 240-2067-ND 19 1.55 6.69 12.04 48.15 28B0375-100 
9.53 19.05 5.08 146 194 310 240-2113-ND 22 1.82 7.86 14.15 56.61 28B0375-300 
9.53 4.83 5.08 52 81 200 240-2296-ND 12 1.02 4.39 7.90 31.59 28B0375-400 
9.75 10.00 3.80 125 159 286 240-2297-ND 18 1.45 6.26 11.27 45.09 28B0384-000 
9.75 25.00 3.80 254 322 473 240-2298-ND 30 2.51 10.84 19.51 78.03 28B0384-200 
9.91 15.00 6.35 88 128 248 240-2299-ND 18 1.50 6.46 11.63 46.53 28B0390-200 
12.00 10.00 3.55 152 195 320 240-2240-ND 23 1.87 8.08 14.54 58.14 28B0473-000 
12.00 25.00 3.55 318 424 558 240-2241-ND 43 3.60 15.51 27.92 111.69 28B0473-200 
12.32 25.40 4.88 253 320 450 240-2114-ND 43 3.60 15.50 27.90 111.60 28B0485-000 
12.70 6.35 7.92 52 83 200 240-2301-ND 16 1.29 5.58 10.04 40.14 28B0500-100 
14.27 10.16 6.35 101 145 270 240-2302-ND .26 2.18 9.38 16.88 67.50 28B0562-000 
14.27 28.58 6.35 262 317 470 240-2078-ND 58 4.81 20.74 37.33 149.31 28B0562-200 
14.27 15.24 7.26 121 173 295 240-2303-ND 33 2.76 11.91 21.44 85.77 28B0563-000 
14.27 28.57 7.26 197 287 406 240-2304-ND 55 4.53 19.54 35.17 140.67 28B0563-200 
14.48 5.51 8.51 51 82 200 240-2305-ND ALA 1.41 6.06 10.91 43.65 28B0570-000 
15.00 35.00 5.90 348 450 580 240-2242-ND 79 6.57 28.31 50.96 203.85 28B0591-200 
1 15.65 28.58 7.00 232 310 450 240-2306-ND 68 5.64 24.30 43.74 174.96 28B0616-000 
15.88 14.27 7.87 87 163 273 240-2307-ND 38 3.11 13.43 24.17 96.66 28B0625-000 
15.88 28.58 7.87 209 280 400 240-2115-ND 66 5.49 23.65 42.57 170.28 28B0625-100 
16.00 28.00 9.25 171 243 370 240-2308-ND 60 4.94 21.29 38.32 153.27 28B0631-100 
17.42 6.35 9.52 61 91 214 240-2310-ND 23 1.93 8.30 14.94 59.76 28B0686-000 
17.42 28.57 9.52 191 242 390 240-2079-ND 73 6.06 26.11 47.00 188.01 28B0686-200 
18.67 28.58 10.16 197 250 400 240-2080-ND 83 6.88 29.66 53.39 213.57 28B0735-000 
18.67 14.27 10.16 108 150 270 240-2311-ND AB 3.79 16.35 29.43 117.72 28B0735-300 
22.10 6.35 13.72 53 85 205 240-2312-ND 29 2.41 10.39 18.70 74.79 28B0870-000 
22.10 12.70 13.72 80 122 236 240-2116-ND 49 4.05 17.46 31.43 125.73 28B0870-100 
25.40 12.70 15.49 83 122 247 240-2313-ND 63 5.21 22.45 40.41 161.64 28B0999-000 
25.40 12.70 12.70 106 151 278 240-2117-ND 74 6.10 26.29 47.32 189.27 28B1000-000 
25.91 28.58 12.83 104 276 412 240-2081-ND 1.62 13.40 57.78 104.00 415.98 28B1020-100 
28.50 28.58 13.77 218 307 440 240-2243-ND 1.96 16.21 69.89 125.80 503.19 28B1122-100 
29.01 7.49 19.00 53 85 200 240-2118-ND A7 3.87 16.68 30.02 120.06 28B1142-000 
29.01 13.84 19.00 res 114 235 240-2314-ND 79 6.55 28.23 50.81 203.22 28B1142-100 
31.12 15.93 19.05 100 140 270 240-2315-ND 1.10 9.15 39.43 70.97 283.86 28B1225-000 
31.12 10.00 19.05 70 110 240 240-2316-ND 72 6.00 25.88 46.58 186.30 28B1225-300 
31.75 22.22 19.05 134 186 292 240-2119-ND 1.60 13.28 57.24 103.03 412.11 28B1250-000 
36.00 12.70 23.00 78 115 230 240-2317-ND i abl 9.22 39.76 71.57 286.29 28B1417-200 
39.12 22.22 16.76 204 254 405 240-2319-ND 3.03 25.07 108.05 194.49 777.96 28B1540-000 
50.80 28.70 25.40 218 305 442 240-2244-ND 5.97 49.46 213.20 383.76 1535.04 28B2000-100 
60.96 12.70 35.56 90 135 285 240-2120-ND 3.07 25.46 109.75 197.55 790.20 28B2400-000 
2 38.86 28.58 12.95 161 210 347 240-2318-ND 2.25 18.66 80.43 144.77 579.06 28B1531-000 
19.64 12.70 5.10 100 141 273 240-2497-ND 67 5.54 23.90 43.02 172.08 28B0773-050 


240-2505-ND Ferrite Broad Band EMI Cores for Round Cables and Wire Bundles Sample Kit (1-12 each of 36 part sizes) ......... 6.62. cece cece cece eee neta e eens ee ee eee eeeee este eter eee 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1502 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


High Frequency (300MHz — 2GHz) Cylindrical Cores for Round Cables 


Made from special high frequency material, these ferrite cylinders and toroids have EMI attenuation (impedance) that peaks above 1GHz for most part sizes. Also available in A 
split clamp-on shapes (in plastic cases) listed at the bottom of this page. Size and shape of the part can affect performance and frequency response. nwa 
Dimensions (mm) Net Impedance (0) Digi-Key Pricing Steward 
A B c @ 500MHz @ 800MHz Part No. 1 10 50 100 500 Part No. 

7.52 10.00 2.39 136 138 240-2146-ND 25 2.04 8.80 15.84 63.36 HFB075024-000 

9.52 10.00 5.08 74 85 240-2145-ND .29 2.41 10.40 18.72 74.88 HFB095051-100 

9.52 19.00 5.08 135 183 240-2140-ND 48 3.95 17.03 30.65 122.58 HFB095051-200 

12.32 5.00 4.88 56 62 240-2269-ND .29 2.39 10.29 18.52 74.07 HFB123049-000 

12.32 10.00 4.88 110 127 240-2149-ND 49 4.10 17.66 31.79 127.17 HFB123049-100 

12.32 25.40 4.88 287 305 240-2270-ND 1.13 9.39 40.46 72.83 291.33 HFB123049-300 

14.27 5.00 6.35 50 64 240-2271-ND .33 2.78 11.96 21.53 86.13 HFB143064-000 

14.27 10.00 6.35 100 113 240-2147-ND 60 4.93 21.25 38.25 153.00 HFB143064-100 

14.27 28.58 6.35 315 306 240-2148-ND 1.56 12.94 55.76 100.37 401.49 HFB143064-300 

15.24 10.00 3.38 190 189 240-2151-ND 78 6.48 27.91 50.24 200.97 HFB152034-000 

15.65 20.00 6.99 200 216 240-2273-ND 1.32 10.94 47.16 84.89 339.57 HFB157070-000 

15.88 28.58 7.87 290 302 240-2142-ND 1.83 15.13 65.23 117.41 469.62 HFB159079-100 

16.00 19.00 9.25 145 155 240-2274-ND 4.17 9.23 39.79 71.62 286.47 HFB160093-200 

16.00 27.99 9.25 198 261 240-2152-ND 1.60 13.28 57.25 103.05 412.20 HFB160093-300 

16.99 10.00 7.01 115 127 240-2153-ND -84 6.96 30.00 54.00 216.00 HFB170070-000 

16.99 20.00 7.01 215 234 240-2275-ND 1.59 13.21 56.93 102.47 409.86 HFB170070-100 

18.67 30.00 10.16 250 276 240-2143-ND 2.40 19.91 85.81 154.46 617.85 HFB187102-100 

25.91 28.58 12.83 246 268 240-2154-ND 4.67 38.67 166.66 299.99 1199.97 HFB259128-100 
240-2225-ND High Frequency Ferrite Clamp-On and Solid Cylinder Core Sample Kit for Round Cables (one each of 18 different sizes) ............ 0.0... e cece eee eee eee eee eee e eee eee ee ee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeees $30.00 
Clamp-On, Split Ferrite Cores in Plastic Cases RoHS 


for Round Cables and Wire Bundles ) 


Split ferrite bead cores in clamp-on (or snap-on) plastic cases can be easily used for EMI attentuation where one-piece cores cannot be installed. Clamp-on cores are also 
convenient for use during EMI testing. Cylinder, round and box shaped plastic cased part shapes available. Additional wire turns will multiply impedance. High performance material. 


Broad Band Plastic Clamp-On Cores Optimized for 30MHz — 800MHz + 


Plastic Case Max. Cable 
Case Dimensions (mm) Diameter Typical Impedance (Q) Digi-Key Price Each Steward 
Fig. Color A B c (mm) 100MHz 300MHz Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Cylinder Clamp-On Ferrite 
Black 25.20 13.00 3.50 3.50 240 400 240-2233-ND§$ 1.37 1.14 98 89 28A0350-0B2 
White 29.08 12.80 5.44 4.65 170 320 240-2068-ND 94 79 68 61 28A0392-0A0 
Black 29.08 12.80 5.44 4.65 170 320 240-2070-ND§¢ 94 79 68 61 28A0392-0A2 
Black 42.55 14.30 5.35 5.10 277 449 240-2344-ND§¢ 1.17 97 84 76 28A0434-0A2 
Black 53.39 18.75 4.80 4.50 572 688 240-2245-ND§$ 1.76 1.46 1.26 1.13 28A0592-0A2 
1 Black 53.39 18.75 6.60 6.55 471 575 240-2246-ND§$ 1.80 1.49 1.29 1.16 28A0593-0A2 
White 40.36 19.10 9.09 8.95 240 390 240-2065-ND 1.30 1.08 94 84 28A0640-0A0 
Black 40.36 19.10 9.09 8.95 240 390 240-2066-ND§¢ 1.30 1.08 94 84 28A0640-0A2 
Black 55.91 24.82 10.00 10.00 348 514 240-2580-ND 3.68 3.05 2.63 2.37 28A0807-0A2 
Black 41.68 21.03 7.00 6.35 270 460 240-2122-ND§$ 1.36 1.13 98 88 28A2026-0A2 
Black 35.10 18.00 9.00 9.00 220 360 240-2124-ND§$ 1.16 96 83 ie} 28A2736-0A2 
Black 33.70 30.00 13.00 12.85 260 410 240-2127-ND§¢ 6.08 5.04 4.34 3.91 28A3851-0A2 
Round Clamp-On Ferrite 
Black 19.90 19.20 8.20 8.13 160 300 240-2123-ND§$ 1.86 1.55 1.33 1.20 28A2432-0A2 
2 Black 13.60 24.55 10.20 10.19 130 250 240-2125-ND$ 1.96 1.63 1.40 1.26 28A3039-0A2 
Black 15.40 28.80 13.60 13.55 120 230 240-2128-ND$ 2.25 1.87 1.61 1.45 28A4155-0A2 
Box Clamp-On Ferrite 
White 32.50 29.00 13.00 12.70 280 440 240-2072-ND 2.92 2.43 2.09 1.88 28A2024-0A0 
Black 32.50 29.00 13.00 12.70 280 440 240-2073-ND§$ 2.92 2.43 2.09 1.88 28A2024-0A2 
White 32.03 17.58 7.26 6.35 320 510 240-2074-ND 1.28 1.06 92 83 28A2025-0A0 
3 Black 32.03 17.58 7.26 6.35 320 510 240-2075-ND§$ 1.28 1.06 92 83 28A2025-0A2 
White 32.84 21.77 10.00 9.91 250 420 240-2076-ND 1.67 1.39 1.20 1.08 28A2029-0A0 
Black 32.84 21.77 10.00 9.91 250 420 240-2077-ND§$ 1.67 1.39 1.20 1.08 28A2029-0A2 
Black 42.00 29.20 19.30 18.80 210 360 240-2121-ND§$ 7.15 5.93 5.11 4.60 28A5776-0A2 
Large Round Clamp-On 
4 Black 56.64 19.50 45.00 25.40 425 533 240-2199-ND 9.87 8.18 7.05 6.35 28A5131-0A2 
§ 240-2224-ND Split Clamp-On Broad Band EMI Ferrite Cores Small Sample Kit for Round Cables (one each of parts denoted) ... ... $30.00 
+ 240-2506-ND Split Clamp-On Broad Band EMI Ferrite Cores Large Sample Kit for Round Cables (1-12 each of parts denoted) .. ... $60.00 
High Frequency (300MHz — 2GHz) Clamp-On Ferrite Cores 
Plastic Case Max. Cable Net 
Case Dimensions (mm) Diameter Impedance (Q) Digi-Key Price Each Steward 
Fig. | Color A B c D (mm) 500MHz 800MHz Part No. i 10 50 100 Part No. 
Cylinder Clamp-On Ferrite 
29.30 12.80 5.30 12.40 4.65 152 168 240-2129-ND Act 92 80 72 HFA100049-0A2 
5 Black | 41.68 21.03 8.13 21.03 6.35 340 281 240-2132-ND 2.63 2.19 1.89 1.70 HFA150068-0A2 
40.36 19.10 9.09 20.80 8.95 260 262 240-2130-ND 2.42 2.01 1.73 1.56 HFA163090-0A2 
Box Clamp-On Ferrite 
32.50 17.88 7.00 18.39 6.35 350 339 240-2131-ND 2.66 2.21 1.90 1.71 HFA150066-0A2 
6 Black | 32.64 21.77 10.00 21.84 9.91 290 280 240-2133-ND 3.60 2.99 2.58 2.32 HFA187102-0A2 
32.51 29.01 13.00 29.60 12.70 315 275 240-2134-ND 6.64 5.51 4.75 4.28 HFA259131-0A2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 1503 


Panasonic 
EMI Bead Cores (For Electromagnetic Interference) 


SPECIFICATIONS: * DC Resistance: 10mQ maximum « Insulation Resistance: 10MQ minimum 


ELDR35 
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10 100 1000 
Frequency (MHz) 


Dim. in mm 
Imp. (Q) | Digi-Key Pricing Panasonic 

Description 100 MHz | Part No. 10 100 1,000 2,000 | PartNo. 
Radial Dual Type (Tape and Box) | 140 min. | P9817TB-ND = — 88.00 82.00/M | EXC-ELDR35V 
Radial Dual Type (Bulk) 140 min. | P9817BK-ND 1.79 14.58 _— — | EXC-ELDR35C 
Axial Single Type (Tape and Box) | 110 min. | P9818TB-ND — — 58.00 — | EXC-ELSA39V 
Axial Single Type (Bulk) 110 min. | P9818BK-ND 1.27 10.34 _— — | EXC-ELSA39 
Radial Dual Type (Tape and Box) | 100 min. | P9819TB-ND — =— —  82.00/M | EXC-ELDR25V 
Radial Dual Type (Bulk) 100 min. | P9819BK-ND 1.73 14.08 114.00 — | EXC-ELDR25C 
Axial Single Type (Tape and Box) | 60min. | P9820TB-ND — — 58.00 — | EXC-ELSA35V 
Axial Lead Type (Bulk) 60 min. | P9820BK-ND 1.27 8.78 =- — |_EXC-ELSA35 
Radial Single Type (Tape and Box)| 60 min. | P9821TB-ND — — 58.00 — | EXC-ELSR35T 
Radial Form Type (Bulk) 60 min. | P9821BK-ND 1.27 8.78 = — |_EXC-ELSR35S 
Surface Mount Bead Cores 
0603 
FEATURES: EXC-3BB Series: * High impedance for high speed signal line » Increase the A 


characteristics sharply above 40MHz and is applicable for radiated noise in the 100MHz ~ 
300MHz range EXC-3BP Series: * Reduced DC resistance for EMI suppression * High current 
rating » Effective noise suppression at high frequency, up to 2GHz 

APPLICATIONS: Clock line, signal line, I/O interface circuit 


Imp. 100 Cut Tape Tape & Reel 
MHz ] Rac | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
25% | (mA) | (Q) | PartNo. 10 100 500 |Part No. 4,000 Part No. 
2200. 200 | 0.3 |P10188CT-ND 1.52 10.23 34.65 |P10188TR-ND 45.00/M | EXC-3BB221H 
6000 100 | 0.8 )P10189CT-ND 1.52 10.23 34.65 |P10189TR-ND 45.00/M | EXC-3BB601H 
10000 50 1 |P10190CT-ND 1.52 10.23 34.65 |P10190TR-ND 45.00/M | EXC-3BB102H 
600 1000 | 0.07)P10749CT-ND 1.72 12.10 41.80 |P10749TR-ND 66.00/M | EXC-3BP600H 
1200 500 | 0.1 |P10750CT-ND ‘1.72 12.10 41.80 |P10750TR-ND 66.00/M_ | EXC-3BP121H 


High Current 

FEATURES: 

Super small, high self-resonant frequency and excellent tolerance 
SPECIFICATIONS: 

© Tolerance: +25% »* Test Frequency: 100MHz 


Rdc Dim. Cut Tape Tape and Reel 
Imp| 1 | Max. (mm) Digi-Key Pricing Pricing* Panasonic 
Size | (0) |(A)|(m0)| A BC |Part No. 10 100 500 | 3,000 4,000 |Part No. 
0603/27/14 | 6 |16 8 8 |P10436CT-ND 2.61 1843 63.65 — __ 87.00/M|EXC-ML16A270U 


0805|39|4 | 8 /20 12 9 |PIOI9ICT-ND 261 1843 63.65 — __ 87.00/M |EXC-ML20A390U 


1206/68 | 3 | 12 |3.2 1.6 9 |P10437CT-ND_ 2.56 18.25 65.70 | 102.00/M — |EXC-ML32A680U 


1806] 91 | 3 | 16 [4.5 1.6 1.1|P11956CT-ND 2.82 20.13 72.45 | 121.00/M — |EXC-ML45A910H 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Surface Mount Bead Core Assortment Kit: 
EXC1-KIT-ND 20 each of 9 values (180 pieces) (ROHS Compliant).............+2seeseeeeseeeeee $61.95 


Surface Mount Bead Cores 


SPECIFICATIONS: © Tolerance: +25% © Test Frequency: 100MHz Rated Current: 2 (A) ¢ Flow/ Reflow Soldering 


Frequency Characteristics 


A 


10 100 1000 
Frequency (MHz) 


Cut Tape 
Price Each|Digi-Key 


Tape and Reel 


Imp.) Dimensions (mm)| Digi-Key Pricing Panasonic 


Surface Mount Bead Core Array 
0804 (0402x4) 

FEATURES: * .02 inch (0.51mm) height, lightweight (typically only 5mg), 
narrow pitch, compatible with SSOP pitch 


EXC-28BB Series: * Suitable for high speed signals (over 50MHz), excellent 
cross talk characteristics (100MHz: <-25dB) APPLICATIONS: « PC, LCD, DSC, 
Printer, PDA, MD, CD, NAVI 

EXC-28BA Series: * Suitable for ring suppression while maintaining wave 


form, excellent cross talk characteristics (100MHz: <-30dB) APPLICATIONS: 
+ HDD, E-IDE (Ultra DMA 33), DVD, CD-ROM, C-DR, CDR-RW 


Dim. in mm 


Imp. Cut Tape Tape and Reel 

100 MHz} | | Rdc| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
25% |(mA)| (0) | Part No. 10 100 500 | PartNo. 5,000 Part No. 
1200 | 100 | 0.5 | P10751CT-ND 71 52.38 =| P10751TR-ND 298.00/M EXC-28BB121U 
2200 | 100 | 0.7 | P10752CT-ND 71.52.38 =| P10752TR-ND 298.00/M EXC-28BB221U 
1200 | 100 | 0.5 | P10753CT-ND 71 52.38 =| ~P10753TR-ND 298.00/M EXC-28BA121U 
2200 | 100 | 0.7 | P10754CT-ND 71 52.38 =| P10754TR-ND 298.00/M EXC-28BA221U 


Common Mode Noise Filter 
0504 


Features: * Low profile * Low DC resistance High reliability and high mounting efficiency due to multilayer construction 
Applications: General electronic equipment 
Specifications: Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


@ 


Dim. in mm 


Imp. @100MHz | Rated| Rated Cut Tape Tape & Reel 
Common | Differen- | Volt. | Current} Rdce | Digi-Key Price Each Pricing* | Panasonic 
Mode | tial Mode |(V DC)|(mA DC)| (0 Max.) | Part No. 1 10 100) 5,000 | Part No. 
900 150, 5 160 1.75 | P12972CT-ND 61.46 = .34] = 192.00/M | EXC-24CE900U 
1200 180 5 140 2.20 | P12970CT-ND 61.46 = .34] = 192.00/M | EXC-24CE121U 
2000 200 5 130 2.70 | P12971CT-ND 61.46 34] — 192.00/M | EXC-24CE201U 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Common Mode Noise Filter Array 
0804 


Features: * Low profile * Low DC resistance * High reliability and high mounting efficiency due to multilayer construction 
2 filters in one small package 
Applications: General electronic equipment 


Specifications: Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Dim. in mm 
Imp. @100MHz /|Rated| Rated Cut Tape Tape & Reel 
Common | Differen- | Volt. | Current | Rdce | Digi-Key Price Each Pricing* Panasonic 
Mode | tial Mode |(V DC)| (mA DC) | ( Max.) | Part No. 1 10 100 5,000 Part No. 
900 150, 5 160 15 P12975CT-ND 88 66 49] 277.00/M |EXC-28CE900U 
1200 180 5 140 2.0 P12973CT-ND 88 66 49]  277.00/M |EXC-28CE121U 
2000 200 5 130 2.5 P12974CT-ND 88 66 49] —277.00/M |EXC-28CE201U 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


LC/LR Composite Devices 


Features: 


+ Effective for noise and ESD at the same time 


* Simple pattern without connecting GND pattern 


Applications: Dim. in mm 


+ Information/communication devices with LCD displays 


Inductance} Q Imp. @ | SRF@ 

@100MHz | Min. | 800-900 | +50MHz | RDC | IDC Cut Tape Reel 
+20% |@100) MHz Nom. /|Max.]Max. | Digi-Key Pricing Pricing* | Panasonic 
Nom. | MHz) Nom. | (MHz) | (0) |(mA)|Part No. 1 10 100 |10,000 | PartNo. 


Tape & 


99nH 4 | 15000 | 850 10 | 90 |P13345CT-ND 161.35 10.58 | 61.00/M| ELW-CF800F01 


Dia|(Q)|L WH _ A |PartNo. 10 100 |Part No. 2,000 10,000 | Part No. Inductance@ |DCR@|] SRF | Ic Cut Tape Tape & Reel 

A | 25 3.2 1.6 1.6 0.5)P9810CT-ND@ 41.31 |P9810TR-ND® —173.00/M__160.00/M|EXC-CL3216U1 400MHz, +5% | +20% Min. | Max. | Digi-Key Pricing Pricing* | Panasonic 

B | 45 |3.2 25 1.6 0.5|P9811CT-ND 53.39 |P9811TR-ND 221.00/M —_205.00/M| EXC-CL3225U1 Nom. Nom. | (MHz) | (mA) | Part No. 1 10 100] 10,000 | Part No. 

C 4115/4.5 3.2 1.8 0.5}P9812CT-ND® 62 .46 |P9812TR-ND® —  240.00/M | EXC-CL4532U1 100nH 1000 | 1200 | 23 |P13346CT-ND 15 1.26 9.87 57.00/M | ELW-RFR10101F 


@ RoHS Compliant 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1504 1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


SMT Digital Noise Filters series k: type E 


High performance noise filter for digital signal processing circuits. 


Panasonic 


Surface Mount 2 Mode Noise Filters Ete atieruclonibancl dios ala otitalraunc ioral 14 
¢ Wide attenuation band in noise signal * Minimal rounding of waveforms of the signal * High rated DC 
EXC-24CB and EXC-24CP Series current: 2.0A * Rated Voltage VDC: 50V P9870-P9878; 25V P13159 * DCR (DC Resistance Q): 0.02 » High 
magnetic shielding characteristics * Selection for: high current in small size 
FEATURES: APPLICATIONS: 
* Acoustic quality improvement of mobile phone and portable audio equipment » Effectively suppresses both * Office automated equipment * TVs, VTRs * Communication equipment 


common mode noise and normal mode noise * Small size and light weight 

APPLICATIONS: 

* Receiver line, microphone line and headset of mobile phone * Small digital equipment such as personal 
computers, printer, HDD, DVD-ROM, CD-ROM and LCD ¢ Digital audio and video equipment such as PDA, 
DSC, DVC, CD Player, DVD Player and MD Player 

SPECIFICATIONS: 

¢ Tolerance: +25% »* Rated Voltage: 5VDC 


Dim. in mm 
Induct. Nom- Frequency Tape 
(1-3) | Capacitance | inal Range @ Cut Tape and Reelt 
+40 -30% (1-2) Cap. 15dB Min. | Digi-Key Price Each Pricing | Panasonic 

(nH) (pF) (pF) (MHz) Part No. 110 100) 2,000 Part No. 
10 20% 10 1,000 ~ 1,500 | P9870CT-ND 63° 47.35} 197.00/M | ELK-E100FA 
Circuit Configuration 22 420% 22 700~ 1,000 | P9871CT-ND 63 47.35} 197.00/M | ELK-E220FA 
fibebsr sree, usenis pecliiadl 47 +20% 47 | 500~1,000 |P9872CT-ND 63 47 35 | 197.00/M | ELK-E470FA 
100 +20% 100 400 ~ 1,000 | P9873CT-ND 63 47.35} 197.00/M | ELK-E101FA 
60 220 +20% 220 250 ~ 1,000 | P9874CT-ND 63.47.35 | 197.00/M | ELK-E221FA 
485 +20% 470 150~ 1,000 | P9875CT-ND 63 47.35} 197.00/M | ELK-E471FA 
1,030 30% | 1,000 80~1,000 | P9876CT-ND 63° 47.35} 197.00/M | ELK-E102FA 
2,140 +30% | 2,200 50~1,000 | P9877CT-ND 63.47.35} 197.00/M | ELK-E222FA 
9,700 +30% | 10,000} 15~1,000 | P9878CT-ND 63.47.35} 197.00/M | ELK-E103FA 
32,200 +30% | 33,000 | 10~1,000 | P13159CT-ND 1.48 35 | 197.00/M | ELK-E333FA 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Open Mode Rated Doc Cut Tape Tape and Reelt| 
Impedance Current | Resist. | Digi-Key Price Each Pricing Panasonic 
@100MHz (0) | (mADC) | Max. (0) | Part No. 1 10 100 5,000 Part No. inl H H 
1000 50 15 | PI169CT-ND 68 51 38 | 215.00/M | EXC-24CB102U Digital Noise Filters 1+-7.0-+| 
220 100 07 P11170CT-ND 68-5138 215.00/M | EXC-24CB221U ELKT Type Marking] 
220 350 0.4 | PI1598CT-ND 71 53.39 | 223.00/M | EXC-24CP221U Useful EMI noise filter when signal and noise : 
120 500 0.3 P11597CT-ND 71 53.39 223.00/M EXC-24CP121U frequency are close in frequency. T type radial 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. ea filler: consisting of one capacitor and two 
FEATURES: : i005 
Dim. i Flat response at signal frequency and sharp noise 
Su rface Mou nt miro attenuation characteristics »* Minimal distortion 3-0 1.0 
of pulse signal wave form and excellent noise id 
Common Mode attenuation toward high frequency noise (good EMI 
50" filter for analog signal line such as video signal) 
N Hf Filt ue he APPLICATIONS: 
oise I ers > ¢ Reduction of EMI noise on the signal line, I/O line 
F xe > and DC line circuit within OA, AV, communication 
APPLICATIONS: AV Equipment, USB, LVDS, IEEE1394, HDMI, SATA 1.25 6 equipment 
SPECIFICATIONS: « Rated Voltage: 5VDC SNe Replaces ELK-A series 
Cut-off | Imped- | Rated Cut Tape ‘Tape & Box 
Imp. @ 100MHz (0) oc Tape Frequency) ance | Current) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
x ae fae bees ae a dy eaten F 7 (MHz) ) Zo(a) | (mA) | Part No. 1 10 100| Part No. 1,000 [Part No. 
aero [screed | teense’ iaaeetce, [rae anie eck ee |e ae 40 550 90 | PI1099CT-ND 7.14 1.06 77 | P11099TB-ND | 439.00 |ELK-TT150GA 
Mas [SIMONE [MADE eet Rey Rar E101 00; ee O00 ES Hart NO: 55 300 | 100 | PHTiOICT-ND 444 1.06.77 | PIT101TB-ND | 439.00 [ELK-TT180EA 
120 35 140 2 | P11171CT-ND 95 71 52 | 299.00/M |EXC-24cD121U 60 550 90 | PIT102CE.ND 1.14 1.0677 = — TELK-TTI00FA 
200 40 130 3 P11172CT-ND 95 71 .52 | 299.00/M |EXC-24CD201U 
60 20 160 2 P11173CT-ND 95 71 .52 | 299.00/M |EXC-24CD600U 
90 30 160 2 |P11174CT-ND 95 71.52 | 299.00/M |EXC-24CD900U ESD Su ppressor 
36 20 200 1 P13759CT-ND 73.55 40 | 230.00/M |EXC-24CE360UP FEATURES: 
90 20 130 2.5 | P13761CT-ND 73° 55 40 | 230.00/M |EXC-24CF900U * ESD Protection of high-speed data lines * Low capacitance 0.05 pF: 0402 size, 0.1pF: 0603 
24 15 460 4.5 | P13760CT-ND 95 71 .52 | 298.00/M |Exc-24cG240U size * Good ESD suppression characteristics * Good ESD withstanding »* Operating Temperature 
é . : : : Range: -55°C ~ 125°C 
90 20 100 3 P13570CT-ND 93.70.52 | 293.00/M |EXC-24CG900U APPLICATIONS: 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. « High-Speed Data Lines (HDMI, SATA, USB, IEEE1394) » Antenna Circuitry So a 
(Cellular Phones) WwW > 
SPECIFICATIONS: L 
Rated Voltage: 15V 


SMT EMI Filters. speciricaions: -sovoc + 24 Maximum : — ae 
ne 7 Dimensions - mm ts 


a b t 
Dininmm EZAEG2A (0402) | 1.00 | 050 | 020 | 0.25 | 0.38 
EZAEG3A (0603) | 1.60 0.80 0.30 0.30 0.50 
Frequency Characteristics Max. Max. Cut Tape 

is Peak | Clamping | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 

o <a Voltage | Voltage | Part No. 1 10 ~=100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 

i = 500V joov P13571CT-ND 33° 23.16 /P13571TR-ND | 10,000 99.00/M | EZA-EG2A50AX 

2 ail P13682CT-ND 39.27.19 | P13682TR-ND 5,000 | 124.00/M_| EZA-EG3A50AV 

S 

e cD 

= ami ® 

CAN NEW! ESD Suppressor __ Digi@Reel 
Frequency (MHz) Array = 0805 Series 
FEATURES: Dim. in mm 
250B 450B Cut Tape Tape & Reel * ESD Protection of high-speed data lines * Low capacitance 0.25pF ZZ <a~ 
Cap. | Frequency | Frequency | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing Panasonic * Good ESD suppression characteristics * Good ESD withstanding 2.0 

Dia.| (pF) | (MHz) (MHz) | Part No. 10 100 | Part No. 1,000 | Part No. APPLICATIONS: ~sS 
H 22 {800 ~ 1,000] 600 ~ 1,000 | P9825CT-ND 69 51 | P9825TR-ND 289.00 |EXC-CET220U High-Speed Data Lines (HDMI, IEEE1394) xy 
G | 47 [450-550 [350~1,000/P9s26cT-ND 69 51 | P9B26TR-ND | 289.00 |EXC-CETA70U SPECIFICATIONS: a a 
F | 100 | 300~450 | 200-900 |P9827CT-ND 69 51 |P9827TR-ND | 289.00 |EXC-CET101U + Rated Voltage: 15V* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
E | 270 | 200~300 | 80~700 |P9828CT-ND 69 .51_ | P9828TR-ND 289.00 |EXC-CET271U 
D | 470 [100-220 | 50~700 |P9829CT-ND 69 51 |POB20TR-ND | 289.00 |EXC-CET471U Max. | Max. | Cut Tape 7 ; 
C |1,000| 65-200 | 30~700 |P9s30cT-ND 69 51 |P9B30TR-ND | 289.00 |EXC-CET102U Hie eae aay , Se ee a Tape and Reet ease 
B |2,200| 35-180 | 15~700 |P9BS1CT-ND 69 51 |P9B31TR-ND | 289.00 _|EXC-CET222U oe ENE etal Gul iis wang) ne 
A }10,000] 15 ~ 120 5~700 |P9832CT-ND 69 51 | P9832TR-ND 289.00 |EXC-CET103U 500V 100V |P14127CT-ND 1.50 1.03 .70 |P14127TR-ND 5,000 473.00/M | EZA-EGCASOAV 


DigiReel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Ree!®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 1505 


Panasonic 


ELB-1A (0603) Type and ELB-2A (0805) Type 


High Frequency Bandpass Filters 


FEATURES: « Helical resonator structure * High attenuation at 
high frequency » Low insertion loss * Small size 


APPLICATIONS: * Cordless phones * Wireless LAN 


Dim. in mm 


Frequency Characteristics Cut Tape 
Frequency | Insertion Loss Attenuation VSWR Impedance Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. (GHz) (dB) Maximum | (dB) Min./(GHz) | Maximum (0) Applications Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0603 
1 5.80 2.5 13/4.8 2.0 50 Cordless Phone P13149CT-ND 1.00 93 P13149TR-ND 4,000 399.00/M ELB-1A001 
2.45 2.2 25/4.8 2.0 50 Cordless Phone/Wireless LAN P13150CT-ND 1.00 93 P13150TR-ND 4,000 399.00/M ELB-1A002 
0805 
5.50 15 15/4 2.0 50 Wireless LAN P13151CT-ND 1.00 93 P13151TR-ND 3,000 399.00/M ELB-2A002 
5.40 1.8 25/7.5 2.0 50 Wireless LAN P13152CT-ND 1.00 93 P13152TR-ND 3,000 399.00/M ELB-2A003 
7 5.80 2.0 28/3.275 2.0 50 Cordless Phone P13154CT-ND 1.00 93 P13154TR-ND 3,000 399.00/M ELB-2A005 
2.45 1.6 25/3.4 2.0 50 Cordless Phone P13157CT-ND 1.00 93 P13157TR-ND 3,000 399.00/M ELB-2A009 
3 5.50 1.2 25/2.45 2.0 50 Wireless LAN P13158CT-ND 1.00 93 P13158TR-ND 3,000 399.00/M ELB-2A501 


Digital Noise Filters evk-ev type 


FEATURE 


* Effective on both EMI noise and ESD * Improves the varistor suppression and spike voltage * Small size (1216 size) 


S: 


© Good DC loaded characteristics up to 2A 
SPECIFICATIONS: 
Rated Current: 2.0A Maximum * DCR (DC Resistance): 0.020 Typical 
APPLICATIONS: * Countermeasure for ESD and EMI noise on DC line such as POS, FA machine, Amusement and etc. 


Inductance Capacitance | Frequency 

(1-3) Varistor (1-2) Range @ Cut Tape | Tape & Reel 

+40% Voltage Typical 15dB Min. | Digi-Key Price Each | Pricing$ | Panasonic 

(nH) (V1mA) (pF) (MHz) | Part No. 1 10} 2,000 PartNo. 
27 425% 16 700 ~ 1500 |P13170CT-ND 1.05 .98| 405.00/M | ELK-EV150FF 
27 +25% 30 450~ 1000 |P13171CT-ND 1.05 .98| 405.00/M | ELK-EV300FF 
27 425% 160 150~ 1000 |P13172CT-ND 1.05 .98| 405.00/M | ELK-EV161FF 

60 27 425% 430 80~1000 |P13173CT-ND 1.05 98} 405.00/M | ELK-EV431FF 

22 425% 560 60~1000 |P13174CT-ND 1.05 .98| 405.00/M | ELK-EV561FE 
12 25% 1050 40~1000 |P13175CT-ND 1.05 .98} 405.00/M | ELK-EV112FC 
12 25% 3500 15~1000 |P13176CT-ND 1.05 .98| 405.00/M | ELK-EV352FC 


21C Type 


25C Type 


Marking 


Combination Line Filters 
Series C, types 21C, 25C and 25C (F) 


Marking 


15.0 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digital Noise Filters evk-ca type 


FEATURES: 
* Small size * Good DC loaded characteristics up to 5A » Steep attenuation and stable frequency characteristics at high 
impedance load 
SPECIFICATIONS: 
Rated Current: 5.0A Maximum « Rated Voltage Maximum: 50V P13160-P13168; 25V P13169 * DCR (DC Resistance): 
4m0Q Typical 
Dim. in mm 
Inductance Frequency 
(1-3) Capacitance | Nominal Range @ CutTape Tape & Reel 
+40% (1-2) Capacitance | 15dB Min. | Digi-Key Price Each Pricing} | Panasonic 
(nH) (pF) (pF) (MHz) | Part No. 1 10 | 2,000 | PartNo. 
10 20% 10 1200 ~ 1500) P13160CT-ND 63 59 | 243.00/M | ELK-EA100FA 
22 420% 22 700 ~ 1000 | P13161CT-ND 63 59 | 243.00/M | ELK-EA220FA 
47 +20% 47 400 ~ 1000 | P13162CT-ND 63 59 | 243.00/M | ELK-EA470FA 
100 +20% 100 250 ~ 1000 | P13163CT-ND 63 59 | 243.00/M | ELK-EA101FA 
14 220 +20% 220 150 ~ 1000 | P13164CT-ND 63 59 | 243.00/M | ELK-EA221FA 
485 +20% 470 70 ~ 1000 | P13165CT-ND 63 59 | 243.00/M | ELK-EA471FA 
1030 +30% 1000 40 ~ 1000 | P13166CT-ND 63 59 | 243.00/M | ELK-EA102FA 
2140 +30% 2200 20 ~ 1000 | P13167CT-ND 63 59 | 243.00/M | ELK-EA222FA 
9700 +30% 10000 4~1000 | P13168CT-ND 63 59 | 243.00/M | ELK-EA103FA 
32000 +30% 33000 2~1000 | P13169CT-ND 63 59 | 243.00/M | ELK-EA333FA 


0 i 3 
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Combination line filters applicable for attenuation of both the common mode and normal mode. 


FEATURES: « Addition of superior normal mode attenuation characteristics * Compact and high inductance * Low profile 
and suitable for high density mounting 


RECOMMENDED APPLICATIONS: ¢ Lighting equipment * AV Equipment * Communication equipment * Power supply 


SPECIFICATIONS: © Operating Temperature: -20°C ~ 115°C * Voltage: AC 250Vrms Maximum « Dielectric withstanding 
voltage: AC 2kV 1 minute » Temperature rise: 45 K Maximum 


Dim. in mm 


DCR (at20°C)| Rated 
Inductance (mH Min.) (Q) Current Digi-Key Price Each Panasonic 
Common | Normal +20% Tol. |(Arms) Max.| Part No. 1 10 100 | PartNo. 
21C Type 
43.0 1.70 3.07 0.3 PLK1294-ND@ 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C003A 
25.0 960 1.75 04 PLK1295-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C004A 
11.0 440 790 0.6 PLK1296-ND® 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C006A 
6.40 .250 450 0.9 PLK1297-ND@ 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C009A 
3.90 150 -300 14 PLK1298-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C011A 
2.30 .090 170 15 PLK1299-ND 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C015A 
1.70 065 120 18 PLK1300-ND® 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C018A 
1.00 .040 .080 2.3 PLK1301-ND® 3.68 3.15 2.63 | ELF-21C023A 
25C Type 
184.0 5.30 5.031 0.3 PLK1302-ND® 4.64 3.98 3.32 | ELF-25C003A 
72.0 2.10 1.891 0.5 PLK1303-ND® 4.64 3.98 3.32 | ELF-25C005A 
34.0 0.90 916 0.7 PLK1304-ND®@ 4.64 3.98 3.32 | ELF-25C007A 
20.0 0.52 510 0.9 PLK1305-ND@ 4.64 3.98 3.32 | ELF-25C009A 
11.0 0.31 310 1.2 PLK1306-ND 4.64 3.98 3.32_| ELF-250012A 
6.70 180 180 1.6 PLK1307-ND® 4.64 3.98 3.32 | ELF-25C016A 
4.40 110 113 2.0 PLK1308-ND 4.64 3.98 3.32 | ELF-25C020A 
3.00 080 .080 25 PLK1309-ND® 4.64 3.98 3.32 | ELF-25C025A 
1.80 .050 .053 3.2 PLK1310-ND 4.64 3.98 3.32 | ELF-25C032A 
1.20 03 .037 3.8 PLK1311-ND® 4.64 3.98 3.32_| ELF-25C038A 
25C (F) Type — RoHS Compliant 
85.0 2.10 1.891 0.5 PLK1312-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25C005F 
52.0 1.28 1.270 0.6 PLK1313-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25C006F 
34.0 0.90 0.916 0.7 PLK1314-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25C007F 
26.0 0.68 0.673 0.8 PLK1315-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25C008F 
20.0 0.52 0.510 0.9 PLK1316-ND 4.48 3.84 3.20_| ELF-25C009F 
11.0 0.31 0.310 1.2 PLK1317-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25C012F 
6.7 0.18 0.180 1.6 PLK1318-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25C016F 
44 0.11 0.113 2.0 PLK1319-ND 4.48 3.84 3.20 | ELF-25C020F 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


1506 (1083) 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic Line Filters 


V Series (290, 450, 650, 850, 21V, 22V, 24V Types) 


H Series (200, 270, 400, 600 Types) 
F Series (23F, 25F Types) 

M Series (11M, 14M, 16M Types) 

N Series (15N, 18N, 20N Types) 


High N Series (17N, 19N, 21N Types) 


290 Type 


450, 650 Type Dimensions: shown in[_] are for 450 type. 


Mounting Dimensions 


Mounting Dimensions 


Standard Circuit Diagram 


® 
u S18 2 
@ 


200, 400, 600 Type 
—e 


Cs = 


b+ — A—ol 


Circuit Example 


Mounting Dimensions 
Q1.19 


Line filters for suppressing conductive noise ranging from low to high frequencies 


generated from power supply circuits of various equipment 


V Series (Vertical Structure): Excellent attenuation in high frequency characteristics 


H Series (Horizontal Structure): Greatly decreases leakage flux 
F Series (Thin Structure): 15 mm height max. 
M Series (Small Structure): Small size and lightweight 


N Series (Vertical Structure): Suitable for high-density automatic insertion 
High N Series (High L Structure): High inductance (same size with N Series) 


17N Type 


Dim. in mm 


Mounting Dimensions 


01.40 20.00 21.00 20.00 13.00 10.00 13.00 10.00 
33.53 4 . 24.00 24.50 19.50 21.00 15.00 21.00 15.00 
[28.8] 28.50 29.00 22.50 24.00 20.00 24.00 20.00 
_]4.0 
850 Type Mounting Dimensions 
1. 020 4 
Mounting Dimensions 
15.0 
een. 
B c if 
. Max. Max. D 
14 1620.5 10205 1620.1 10:07 
21V Type 15 2140.5 1140.5 2140.1 1120.1 
HI TEN Type 
ae — Mounting Dimensions 
—_ 4-0 1.2 
r 
to 
22V Type Mounting Dimensions 
21.0 
18N Type 
27.5 >| Mounting Dimensions 
401.2 
24V Type 
270 Type Mounting Dimensions Mounting Dimensions 
yr 119 4 401.2 
+—1 3.0—+ 
Induc- | Rated Induc- | Rated 
tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic 
Type | mH min. | Arms Part No. ‘J 10 100 1,000 Part No. Type | mH min. | Arms Part No. a 10 100 1,000 Part No. 
V Series 47 2.0 PLK1221-ND 6.21 §3.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650Y 
33.0 | 03 PLK1005-ND® 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290H 3.3 24 PLK1009-ND@ 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650B 
220 | 0A PLK1004-ND@ 3.36 28.80 ~~ 240.00 += 1433.00 | ELF-18D290C 18 28 PLK1222-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D6506 
10.0 0.6 PLK1003-ND® 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290G 650 15 34 PLK1008-ND® 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650M 
290 | 33 1 PLK1002-ND@ 3.36 28.80 «240.00 +=: 1433.00 | ‘ELF-18D290S 47 25 PLK1229-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656Y 
2.2 13 PLK1001-ND® 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290T 27 27 PLK1230-ND 6.21 §3.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656Z 
0.82 2.0 PLK1000-ND@ 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290B 2.2 2.8 PLK1037-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D666A 
56.0 0.45 PLK1206-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D4500 82.0 0.8 PLK1231-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850R 
39.0 0.50 PLK1207-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450H 56.0 11 PLK1017-ND® 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850T 
18.0 0.8 PLK1007-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450B 47.0 1.2 PLK1232-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850U 
10.0 1.0 PLK1208-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450J 33.0 14 PLK1233-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850H 
8.2 141 PLK1209-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450G 27.0 15 PLK1234-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850Z 
450 6.8 1.2 PLK1210-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450L 22.0 1.8 PLK1018-ND® 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D860C 
5.6 14 PLK1211-ND@ 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450D 18.0 1.9 PLK1235-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850Q 
3.9 18 PLK1212-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450K 850 15.0 2.0 PLK1236-ND® 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850D 
27 2.0 PLK1006-ND@ 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450A 10.0 25 PLK1016-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850W. 
2.2 2.2 PLK1213-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450C 8.2 3.0 PLK1237-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850C 
1.2 3.0 PLK1214-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450M 5.6 3.4 PLK1238-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850X 
68.0 0.6 PLK1223-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656S AT 3.5 PLK1015-ND® 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850Y 
47.0 0.7 PLK1012-ND® 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650U 3.9 3.7 PLK1239-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850P 
39.0 0.7 PLK1215-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650P 3.3 4.2 PLK1014-ND@ 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850B 
33.0 0.8 PLK1216-ND® 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650H 27 45 PLK1240-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D860B 
27.0 1.0 PLK1224-ND@ 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656V 1.5 5.0 PLK1013-ND® 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850M 
22.0 1.0 PLK1011-ND® 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650L 68.0 0.6 PLK1102-ND® 4.66 39.93 332.75 1987.00 | ELF-21V006A 
18.0 1.0 PLK1217-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D6500 56.0 07 PLK1103-ND 4.66 39.93 332.75 1987.00 | ELF-21V007A 
650 18.0 Ae. PLK1225-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D6560 33.0 08 PLK1104-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V008A 
15.0 1.3 PLK1226-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656D 27.0 1.0 PLK1105-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V010A 
12.0 1.3 PLK1218-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650J ov 18.0 1.2 PLK1106-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V012A 
12.0 1.6 PLK1038-ND® 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656J 15.0 1.3 PLK1107-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V013A 
10.0 14 PLK1219-ND® 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650W 12.0 1.6 PLK1108-ND® 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V016A 
8.2 17 PLK1010-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650C 8.2 1.8 PLK1109-ND® 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V018A 
6.8 18 PLK1220-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D650K 6.8 2.0 PLK1110-ND® 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V020A 
6.8 2.0 PLK1227-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656K 5.6 2.2 PLK1111-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V022A 
5.6 2.2 PLK1228-ND 6.21 53.25 443.75 2649.00 | ELF-18D656X @ RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic Line Filters (cont, induc ] Rated J x ; 
tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic 
Induc- | Rated Type | mH min. | Arms Part No. fl 10 100 1,000 Part No. 
tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic 100.0 0.4 PLK1273-ND® 6.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D620 
Type | mH min. | Arms Part No. 1 10 100 1,000 | PartNo. 68.0 | 0.5 PLK1274-ND@ 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D607 
45 25 PLK1112-ND 5.78 49.50 412.50 2463.00 | ELF-21V025A 47.0 0.7 PLK1287-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D605F 
aw) 27 27 PLK1113-ND@ 5.78 4950 412.50 2463.00 | ELF-21V027A 390 | 07 PLK1275-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D615 
2.2 3.0 PLK1114-ND 5.78 4950 412.50 2463.00 | _ELF-21V030A 33.0 | 0.8 PLK1036-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | _ELF-18D624F 
233 | 20 PLK1320-ND® 5.04 4348 359.85 2159.10 | ELF-22V020A 27.0 | 08 PLK1276-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D618 
126 | 25 PLK1321-ND 5.04 4348 359.85 2159.10 | ELF-22V025A 27.0 1.0 PLK1288-ND 5.75 49.29 410.75 ~—-2452.00 | ELF-18D618F 
9.8 3.0 PLK1322-ND@ 5.04 43.48 359.85 2159.10 | ELF-22V030A 22.0 1.0 PLK1034-ND® 5.75 49.29 410.75 ~—«-2452.00 | ELF-18D612 
22v 7.3 3.5 PLK1323-ND® 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22V035A 18.0 1.0 PLK1277-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D606 
(A) | 5.8 4.0 PLK1324-ND@ 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22V040A 18.0 1.2 PLK1289-ND 575 49.29 410.75 ~—-2452.00 | _ ELF-18D606F 
4.0 5.0 PLK1325-ND® 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22V050A 12.0 13 PLK1278-ND 575. 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D609 
3.0 6.0 PLK1326-ND@ 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22V060A 120 | 16 PLK1290-ND@ 5.75 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D609F 
2.0 7.0 PLK1327-ND@ 5.04 43.18 359.85 2159.10 | _ELF-22V070A ‘OG id BiiCoronn 7s. capo. “iAig7e. ~o4eo0n | ELENaDGIe 
27.0 2.0 PLK1328-ND® 5.04 43.18 369.85 = 2159.10 | ELF-22v020B 600 | 199 16 PLK1291-ND 575 4929 410.75 2452.00 | ELF-18D601F 
bet ae pant om mae ee Sea iG Feavonee 82 17 PLK1280-ND 5.75 49.29 410.75 ~—«-2452.00 |_ELF-18D602 
av) 93 | 35 PLK1331-ND@ 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22V035B 56 | 18 ASAPH 5:75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D603 
(8) | 6.9 4.0 PLK1332-ND@ 5.04 4348 359.85 2159.10 | ELF-22V040B 5.6 24 PLK1292-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D603F 
45. | 50 PLK1333-ND® 5.04. 43.18 35985 2159.10 | ELF-22V050B 7 iil see! FUER: elo. Ae eee ELE epee 
32 | 6.0 PLK1334-ND@ 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22V060B oe || ee ALAS 5.75 49.29 410.75 © 2452.00 | ELF-18D604F 
22 7.0 PLK1335-ND@ 5.04 4318 359.85 2159.10 | ELF-22V070B 3.9 2.2 PLK1283-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D613 
16.0 | 20 PLK1336-ND 5.04 4348 359.85 2159.10 | ELF-22V020C 33 25 PLK1033-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D605 
ay | 98 25 PLK1337-ND@ 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22V025C 27 26 PLK1284-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D611 
(cy | 8° 3.0 PLK1338-ND@ 5.04 43.18 359.85 2159.10 | ELF-22v030C 2.2 28 PLK1035-ND 5.75 49.29 410.75 = 2452.00 | ELF-18D617F 
58 35 PLK1339-ND® 5.04 4348 359.85 2159.10 | ELF-22V035C 1.8 28 PLK1285-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D614 
45 4.0 PLK1340-ND 5.04 43.18 369.85 «2159.10 | ELF-22v040C 15 34 PLK1286-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D610 
820 | 08 PLK1115-ND 578 4950 41250 2463.00 | ELF-24V008A 1.0 34 PLK1032-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | _ELF-18D608 
56.0 1.0 PLK1116-ND 5.78 4950 412.50 2463.00 | ELF-24V010A F Series 
ae : 5 a : : ae a yee i ech een Seen 50.0 | 03 PLK1039-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F003A 
a5 is aTrerREATA ST - 4950. — A135. -odea.oo|| -FLRSAVO1EA 200 | 05 PLK1041-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F005A 
0 | 1 | PRN 78 ag) 410.50 24680] ELFORITEA 40 | as | pkiowenD 8584.89 700.25 419800 | ELF-Z9FOIGA 
18.0 1.9 PLK1121-ND 5.78 4950 412.50 2463.00 | ELF-24V019A ea 09 Biicrhin Oak Biot <7aaoe. dia 00 SELF OAEOODA 
15.0 | 20 PLK1122-ND 5.78 4950 412.50 2463.00 | ELF-24V020A : : : : : : 
joo | 25 PLK1123-ND 578 4950 41250 246300 | ELF-24V025A 23F | 5.0 1.0 PLK1046-ND@ 9.85 8439 703.25 4198.00 | ELF-23F010A 
9.0 28 PLK1124-ND 578 4950 412.50 2463.00 | ELF-24V028A 3.5 12 PLK1047-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F012A 
2av [82 | 3.0 PLK1125-ND 578 4950 41250 2463.00 | ELF-24V030A 20 | 16 Aton eaD SBD BAY iteee = 419800) | ELE iearOleh 
56 34 PLK1126-ND 578 4950 41250 246300 | ELF-24voa4a 15 1.8 PLK1049-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F018A 
47 35 PLK1127-ND 8.58 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V035A 1.2 2.0 PLK1050-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F020A 
3.9 3.7 PLK1128-ND 8.58 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V037A 1.0 2.2 PLK1051-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F022A 
33 42 PLK1129-ND® 8.58 73.50 612.50 3657.00 | _ELF-24V042A 200 | 07 PLK1053-ND 1149 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F107A 
27 45 PLK1130-ND 858 7350 612.50 3657.00 | ELF-24V045A 120 | 09 PLK1055-ND 11.49 98.46 820.50 ~—-4898.00 | ELF-25F109A 
15 5.0 PLK1131-ND 858 73.50 612.50 3657.00 | ELF-24V050A 10.0 1.0 PLK1056-ND@ 1149 98.46 820.50 ~—-4898.00 | ELF-25F110A 
080 | 7.0 PLK1132-ND@ 858 73.50 612.50 3657.00 | _ELF-24V070A 7.0 1.2 PLK1057-ND 1149 98.46 = 820.50 + -4898.00 | ELF-25F112A 
040 | 8.0 PLK1133-ND 858 73.50 612.50 3657.00 | _ELF-24V080A 5.0 14 PLK1058-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | _ELF-25F114A 
Oe. | ae SESH 858 73.60 61250 3657.00 | ELF-24vO90A | | 25F (ay PLK1059-ND 1149 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F116A 
015 | 10.0 PLK1135-ND@ 858 7350 612.50 3657.00 | ELF-24V100A a 18 aU 4i40. seeds ROQEO. ~<4R0R 00 ELE-SSELIBA 
H Series 2.0 2.0 PLK1061-ND 1149 98.46 820.50 ~—-4898.00 | ELF-25F020A 
68.0 | 0.25 PLK1247-ND® 3.84 32.88 + ~=—-274.00 1636.00 | ELF-18D222F 16 22 PLK1062-ND 1149 98.46 ~—820.50 + -4898.00 | ELF-25F022A 
47.0 0.3 PLK1248-ND® 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D235F 13 25 PLK1063-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F025A 
330 | 0.4 PLK1024-ND® 3.84 32.88 274.00 + 1636.00 | ELF-18D221F M Series 
220 | 04 PLK1021-ND 3.84 32.88 += 274.00 ~—- 1636.00 | ELF-18D218 
180 | 05 PLK1241-ND@ 384 3288 27400 ~~ 163600 | ELF-180210 30.0 | 0.4 PLK1136-ND® 2.96 25.41 211.73 1264.02 | ELF-11MO10E 
1501 08 PIKGgazEN qeds goae > 3700 ea 00 |) ELRTaDoIs 120 | 02 PLK1137-ND@ 2.96 25.41 211.73 1264.02 | ELF-11M020E 
82 | 07 PLK1243-ND 3.84 32.88 © -274.00 1636.00 | ‘ELF-180214 G0. || aes Alsat tak Eee mae ade 
68 08 PLK1244-ND 384 3288 27400 163600 | ELF-18D225 35 04 PLK1139-ND@ 296 25.41 211.73 1264.02 | ELF-11MO40E 
200) 47 1.0 PLK1249-ND 3.84 3288 274.00 + ~—- 1636.00 | ELF-18D227F sim |__2° 0.5 PLK1140-ND 296 541 211.73 1264.02 | ELF-11MOSOE 
39 1.0 PLK1020-ND 3.84 3288 274.00 —*1636.00 | ELF-18D216 15 06 PLK1141-ND@ 296 2541 211.73 1264.02 | ELF-1iMO60E 
33 1.0 PLK1245-ND 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D213 1.0 07 PLK1142-ND 296 25.41 211.73 1264.02 | ELF-11MO70E 
27 13 PLK1246-ND 3.84 3288 274.00 «1636.00 | ELF-18D219 0.8 0.8 PLK1143-ND 2.96 25.41 211.73 1264.02 | ELF-11MO80E 
2.2 15 PLK1023-ND 3.84 32.88 274.00 ~—- 1636.00 | ELF-18D228F 07 09 PLK1144-ND@ 2.96 25.41 211.73 1264.02 | ELF-11MO90E 
15 16 PLK1019-ND® 3.84 32.88 += 274.00 ~—- 1636.00 | ELF-18D217 05 1.0 PLK1145-ND® 2.96 25.41 211.73 1264.02 | ELF-11M100E 
12 20 PLKT250-ND 3.84 3288 274.00 1636.00 | FLF-18D230F 30.0 | 04 PLK1146-ND@ 3.26 27.95 232.90 1390.44 | ELF-14MO10E 
BE i ec susie Od 8208B) 2700, eAGSEHO0::| ELF 1D 2t2E: 120 | 02 PLK1147-ND@ 3.26 27.95 232.90 1390.44 | ELF-14MO20E 
33.0 03 PLK1251-ND 3.36 28.80 = 240.00 = 1433.00 | ELF-18D270J 6.0 03 PLK1148-ND@ 3.26 27.95 232.90 + 1390.44 | ELF-14MO030E 
220 | 04 EEN oan 3360 28.80 240.00 1483.00 | ELF-18D270B 3.5 0.4 PLK1149-ND@ 3.26 27.95 ~—232.90 1390.44 | ELF-14MO40E 
aa eee E eGeaine eee oe en  caane  aaeety:| Letepoeoe || (ta (22) 05 PLK1150-ND@ 3.26 27.95 232.90 1390.44 | ELF-14MO50E 
270| gg 07 SORES aah a'a0..-38g00: 4494.00. ||-ELEABDD7ON 15 06 PLK1151-ND® 3.26 27.95 232.90 1390.44 | ELF-14MO60E 
a6 08 PI(gEeNT 336° B.8D a0. 443300 | ELFAaD2700 1.0 07 PLK1152-ND@ 3.26 27.95 232.90 1390.44 | ELF-14MO70E 
0.8 08 PLK1153-ND@ 3.26 27.95 232.90 1390.44 | ELF-14MO80E 
27 1 PLK1256-ND 3.36 28.80 240.00 +~—«- 1433.00 | ELF-18D270D 
< +5 Biren Sag T= *98807- coaponk casa Go| ELEAanovoe 07 09 PLK1154-ND@ 3.26 27.95 232.90 1390.44 | ELF-14MO90E 
68.0 | 04 PLK1266-ND 455 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D437F ura eB BEMIS NGS, Seb AOR “ee. | EL ENNDOE 
39.0 | 05 PLK1267-ND 4.55 39.03» 325.25 ~—-1942.00 | ‘ELF-18D427F 28.0 | 02 leer los > 180 15.46 -128.80 768.95 | ELF-16MO20A 
330 | 0.5 PLK1029-ND® 455 39.03 325.25 ~~ 1942.00 | ELF-18D428 20.0 | 0.3 PLK1157-ND@ 1.80 15.46 128.80 768.95 | ELF-16M030A 
27.0 06 PLK1258-ND® 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D423 15.0 0.4 PLK1158-ND® 1.80 15.46 128.80 768.95 | ELF-16M040A 
22.0 06 PLK1259-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D422 8.0 0.5 PLK1159-ND@ 1.80 15.46 128.80 768.95 | ELF-16M050A 
18.0 07 PLK1260-ND 455 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D417 7.0 06 PLK1160-ND@ 1.80 15.46 128.80 768.95 | ELF-16MO60A 
180 | 08 PLK1268-ND 4.55 39.038 325.25 = 1942.00 | ELF-18D417F tem | 2&2 07 PLK1161-ND® 180 15.46 128.80 768.95 | ‘ELF-16MO70A 
120 | 09 PLK1028-ND 455 39.038 325.25 += 1942.00 | ELF-18D430 35 08 PLK1162-ND 1.80 15.46 128.80 768.95 | ELF-16M080A 
10.0 1.0 PLK1031-ND@ 4.55 39.03 325.25 = 1942.00 | ELF-18D431F 2.0 1.0 PLK1163-ND 1.80 15.46 128.80 768.95 | ELF-16M100A 
8.2 1.0 PLK1261-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D415 1.0 13 PLK1164-ND 1.80 15.46 128.80 768.95 | ELF-16M130A 
400 | 68 12 PLK1262-ND 455 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D412 0.8 15 PLK1165-ND 1.80 15.46 128.80 —768.95 | _ELF-16M150A 
5.6 13 PLK1263-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D424 06 17 PLK1166-ND 180 15.46 128.80 768.95 | ELF-16M170A 
56 14 PLK1269-ND® 455 39.03 325.25 = 1942.00 | ELF-18D424F 05 20 PLKI167-ND@ 180 1546 12880 768.95 | ELF-16M200A 
39 15 PLK1264-ND 4.55 39.03 325.25 ~~ 1942.00 | ELF-18D433 - 
3.3 18 PLK1265-ND® 4.55 39.03 325.25 —-1942.00 | ELF-18D414 N Series 
27 2.0 PLK1270-ND@ 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D434F 104.0 0.2 PLK1064-ND® 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N002A 
22 20 PLK1027-ND® 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D416 43.0 0.3 PLK1065-ND® 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N003A 
22 22 PLK1030-ND 4.55 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D435F 15N 26.0 0.4 PLK1066-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N004A 
15 24 PLK1026-ND® 455 39.03 325.25 +=: 1942.00 | ELF-18D419 19.0 | 05 PLK1067-ND@ 2.42 20.76 173.00 ~—- 1033.00 | ELF-15N005A 
1.2 3.0 PLK1271-ND 4.55 39.03 325.25 ~~ 1942.00 | ELF-18D420F 120 | 06 PLK1068-ND® 2.42 20.76 173.00 ‘1033.00 | _ELF-15NO06A 
056 | 34 PLK1272-ND@ 455 390332525 1942.00 | ELF-A8D441F | § pons Compliant (Continued) 


1508 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Pg . = 
Panasonic Line Filters (con) Freel Nisa ee . 
tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic 
Induc- | Rated Type | mH min. | Arms Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
tance | Current Digi-Key Pricing Panasonic High N Series 
Type | mH min. | Arms Part No. 1 10 100 1,000 | PartNo. 142.0 | 02 PLK1168-ND@ 142 1221 ~—«-101.75 ~—~—~«607.00 | ELF-17NOO2A 
10.0 | O7 PLK1069-ND@ 242 20.76 173.00 1033.00 | ELF-1SNOO7A oe | ea Ee eon te Aaah Ipeee. eoeee | Be eeee 
68 | 08 Peete BAe 120TGs” TR OO™ «cal 088-00" [ELE 1ON00GH 26.0 | 05 PLKI171-ND@ 142 1221 101.75 607.00 | _ELF-17NOO5A 
5.3 1.0 PLK1071-ND@ 242 20.76 = 173.00 1033.00 | ELF-15N010A 16.0 0.6 PLK1172-ND@ 142 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NOO6A 
4.0 Ww PLK1072-ND@ 242 20.76 = 173.00 1033.00 | ELF-15NO11A 14.0 07 PLK1173-ND® 142 1221 ‘101.75 607.00 | ELF-17NOO7A 
15N | 27 13 PLK1073-ND 2.42 20.76 173.00 __ 1033.00 | ELF-ISNO13A | | 1] 92 0.8 PLK1174-ND 142 1224 ~—101.75 ~—«607.00 | ELF-17NOO8A 
24 15 PLK1074-ND@ 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15NO15A 72 1.0 PLK1175-ND@ 1.42 12.21 101.75 607.00 | ELF-17NO10A 
17 | 47 PLK1075-ND@ 242 20.76 173.00 1033.00 | ELF-1SNO17A ae aA eomine te ABT ABRee-eoeeo | EEpnetaR 
1.0 22 PLK1076-ND@ 242 20.76 173.00 ~—-1033.00 | ELF-15N022A 55 15 SS 1 aoe oo PELE NOTA 
0.6 3.0 PLK1077-ND@ 242 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15NO30A aa 17 Bia rohines jap. MBSR Yolgeh 60700") EIPAINOTTA 
80.0 04 PLK1078-ND 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18N004A 13 22 PLK1180-ND 1.42 12.21 101.75 607.00 | ELF-17N022A 
50.0 | 05 PLK1079-ND@ 467 40.05 333.75 ~~: 1993.00 | ELF-18NO05A 08 3.0 PLK1181-ND@ 142 1221 101.75 607.00 |_ELF-17NO30A 
35.0 | 06 PLK1080-ND@ 4.67 40.05 333.75 ~—«- 1993.00 | ELF-18NO06A 990 | 04 PLK1182-ND 257 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19NO04A 
20.0 | 08 PLK1081-ND@ 467 40.05 333.75 ~—- 1993.00 | ELF-18NO08A 62.0 | 05 PLK1183-ND 257 22.05 183.75 ~—«-1097.00 | ELF-19NO05A 
tan |_15-9 1.0 PLK1082-ND@ 467 40.05 ~—-333.75 ——-1993.00 | ELF-18NO10A 43.0 0.6 PLK1184-ND@ 257 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19N006A 
250 | 08 PLK1185-ND 257 22.05 183.75 ~—«-1097.00 | ELF-19N008A 
95 12 PLK1083-ND@ 467 40.05 333.75: 1993.00 | ELF-18NO12A i ; 
ie is Senne hey anon, sige. tenon | cietanoies: | | aan 1202] 1.0 PLK1186-ND@ 257 22.05 183.75 1097.00 |_ELF-19N010A 
120 | 12 PLK1187-ND@ 257 22.05 183.75 1097.00 | ELF-19NO12A 
4.2 2.0 PLK1085-ND@ 467 40.05 333.75 ~—- 1993.00 | ELF-18N020A 74 16 PLK1188-ND 257 +2205 + «18375 +~~«-109700 | ELF-19NO16A 
24 25 PLK1086-ND@ 467 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18N025A 54 2.0 PLK1189-ND@ 257 22.05 183.75 ~—-1097.00 | ELF-19NO20A 
14 3.2 PLK1087-ND@ 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18N032A 3.0 25 PLK1190-ND@ 257 22.05 183.75 ~—«-1097.00 | ELF-19N025A 
69.0 | 06 PLK1088-ND 5.11 43.77 364.75 ~—«-2178.00 | ELF-20NO06A Ls 32 EURIISIEND®, 257 22.05 183.75 «1087.00 |_ELF-19N032A 
43.0 | 08 PLK1089-ND@ 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N008A 87.0 | 06 PUKITS22ND ® 331 28.36 286.30 1410.74) ELF-21NO06A 
‘ 540 | 08 PLK1193-ND@ 331 28.36 ~©=- 236.30 »=1410.74 | ELF-21NO08A 
ae lide Sate ee mee maces ad Ee 360 | 10 PLK1194-ND@ 331 2836 © 236.30 «1410.74 | ELF-21NO10A 
: : ath 2 : ; ; ; ; 220 | 13 PLK1195-ND 331 28.36 ©. 236.30» 1410.74 | ELF-21NO13A 
14.0 15 PLK1092-ND S11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N015A 18.0 15 PLK1196-ND@ 3.31 28.36 236.30 1410.74 | ELF-21NO15A 
120 | 16 PLK1093-ND@ 511 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N016A 5.0 | 16 PLK1197-ND 331 2836 236.30 1410.74 | ELF-2INO16A 
75 18 PLK1094-ND 511 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20NO18A | | o4y) 94 18 PLK1198-ND@ 331 28.36 ~=— 236.30» 1410.74 | ELF-21N018A 
20N) 70 2.0 PLK1095-ND@ 5411 43.77 ~—«-364.75 ~—=«2178.00 | ELF-20N020A 87 2.0 PLK1199-ND@ 3.31 28.36 «= -236.30 «1410.74 | ELF-21NO20A 
62 22 PLK1096-ND 5114377 ~—«36475 ~—«-2178.00 | ELF-20NO22A 78 2.2 PLK1200-ND 331 28.36 «=. 236.30» 1410.74 | ELF-21NO22A 
is BA miretaenen gh. Maas agar: . <oiveGor | ELE SONIA 6.4 24 PLK1201-ND 3.31 28.36 236.30 1410.74 | _ELF-21NO24A 
: : : : : : 58 27 PLK1202-ND@ 331 2836 236.30 (1410.74 | ELF-21NO27A 
nas cal CES ONS. S11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N027A 37 3.0 PLK1203-ND 331 28.36 ©=— 236.30 «1410.74 | ELF-21NO30A 
29 3.0 PLK1099-ND® 6.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N030A 25 35 PLK1204-ND 3.31 28.36 236.30 1410.74 | ELF-21N035A 
2.0 35 PLK1100-ND 541 43.77 364.75 ~—«-2178.00 | ELF-20N035A 19 4.0 PLK1205-ND@ 331 28.36 ~=—«-236.30 1410.74 | ELF-21NO40A 
15 4.0 PLK1101-ND¢@ B11 43:7 364.75 2178.00 | ELF-2ONOAOA | RoHS Compliant 


Ring Core 
Ferrites T1 series 


Applications: General purpose noise reduction, such as 
for power circuits, motor areas and TV circuits. 
Measuring Wire: UL1015 AWG #14, 100mm, 1 turn 


Ring Core with Casing Ferrites 
TA and TB Series 


Applications: Low frequency noise reduction. TB Series has Fixed Hole. 
Material of Case: PP 
Measuring Wire: UL1015 AWG #14, 100mm, 1 turn 


Dimensions - mm Typical Impedance (0) Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| A B c 30MHz | 50MHz | 100MHz | Part No. 1 10 50 | Part No. 
12.0 80 55 20 27 42 P12713-ND Al 30 20 | KR16TT120805 
13.0 71 63 30 40 55 P12715-ND AQ 36 .24 | KR16TT130706 
16.0 12.0 80 20 30 45 P12721-ND AQ 36 .24 | KR16TT161208 
18.0 10.0 6.0 30 40 55 P12722-ND 62 45 .30 | KR16TT181006 
18.0 10.0 10.0 35 50 80 P12723-ND 66 48 .32_ | KR16TT181010 
18.5 10.0 8.0 42 51 68 P12724-ND OT 42 28 | KR16TT191008 
18.5 10.0 10.0 35 50 80 P12725-ND 62 45 .30 | KR16TT191010 
1 | 20.5 10.6 10.3 55 65 80 P11378-ND 70 51 34 | KR16TT201110 - 
20.5 10.6 12.0 65 75 95 P11379-ND 74 54 36 | KR16TT201112 Typical 
22.0 14.0 6.0 25 30 48 P11380-ND 62 45 -30_| KR161T221406 Case Dimensions - mm Impedance Digi-Key Price Each Panasonic 
22.0 14.0 10.0 35 45 60 P11381-ND 18 57 .38 | KR16TT221410 Fig./Color] A  B (6 i) /MHz Part No. 1 10 50 |Part No. 
25.0 15.0 8.0 35 44 64 P11382-ND 1.07 78 52 | KR16TT251508 TA Series 
25.0 15.0 12.0 35 50 80 P11383-ND 1.19 87 58 | KR16TT251512 
28.5 18.0 7.5 30 40 60 P11385-ND 90 66 44 | KR16TT281807 1 |White} 19.6 8.7 11.0 1.0+ | 35/30 | 50/50 | 80/100 | P11398-ND 1:15 84.56 |KR16TA191010W 
28.5 18.0 15.0 53 67 88 P11386-ND 1.52 1.14 74_| KR16TT281815 2 |White) 26.5 13.5 14.0 3.0+ | 35/30 ) 50/50 | 80/100 | P11399-ND 1.68 1.23.82 |KRI6TA251512W 
90 60 10.0 | 30 38 56 P{2710-ND 493624 | KRI6TTO9O6T0 2 [Black] 26.5 13.5 14.0 3.0¢ | 20/1 | 18/5 | 14/10 | P11400-ND 1.80 1.32 _.88 |KR50TA251512B1 
95 49 10.4 40 50 70 P12711-ND 57 42 .28 | KR16TT100510 TB Series 
2| 12.0 8.0 15.0 35 50 80 P12714-ND AQ 36 24 | KR16TT120815 
16.0 9.0 18.0 80 95 110 P12719-ND 94 69 46 | KR16TT160918 3 |Black| 29.5 13.4 13.5 23.0 | 35/30 | 50/50 |80/100| P11401-ND =. 2.34 —s1.71 1.14 |KR16TB251512B1 
26.0 13.0 290 | 155 | 170 | 160 | P11384-ND 234 1.71 1.14 | KR16TT261329 + Maximum 
10.7 64 20.0 72 88 110 P12712-ND 82 60 40 | KR16TT110620 
14.3 64 20.0 120 140 140 P12716-ND 90 66 44 | KR16TT140620 
3 143 64 28.6 200 220 175 P12717-ND 1.19 87 58 | KR16TT140629 S O Cc F. it 
16.0 7.8 28.0 150 180 170 P12718-ND 1.31 96 64 | KR16TT160828 - 
16.0 9.0 28.0 120 140 140 P12720-ND 1.39 1.02 68 | KR16TT160928 nap n ore errl es 
18.5 10.0 29.0 130 150 150 P11377-ND 1.52. 1.11 74_| KR16TT191029 KRCB Series 


Applications: Noise reduction on AC power cable for PCs and other electronic devices. Their "snap-on" construction 
allows for easy installation at any point in the production cycle. 


Material of Case: Nylon 66 Material of Core: KR16 Measuring Wire: UL1015 AWG #14, 100mm, 1turn 


Flat Cable Core Ferrites rp series 


Applications: Noise reduction for flat cables 
Measuring Wire: * 1 — 1UEW 0.5, 50mm, tturn * 2—UL1007 AWG26, 65mm, tturn *3- 1UEW 0.5, 100mm, 1 turn 


Meas- Typical 

uring Dimensions — mm Impedance (0) Digi-Key Price Each | Panasonic Typical 
Fig.| Wire | A B ec oD E | 30MHz| 50MHz| 100MHz| Part No. uJ 10 50] Part No. Case Dimensions - mm Impedance (0) Digi-Key Price Each Panasonic 
1 1 225 17.5 6.0 1.0 10.3) 32 40 56 |P11387-ND 82-60 ~—.40| KR16FP220610 Fig.| Color} A B Cc D | 30MHz |50MHz|100MHz| Part No. 1 10 50 |Part No. 


3 | 33.5 27.0 65 1.3 10.0} 28 38 73 |P11388-ND 86 .63 .42|KR16FP340710 1 Black) 6.5 19.0 15.5 21.0) 35 50 80 | P11393-ND 1.39 1.02 68 |KRCBC130714B 
2) 2 | 335 285 7.5 2.5 120] 25 32 53 |P11389-ND 90 .66 .44|/KR16FP340812 White] 6.5 19.0 15.5 21.0] 35 50 80 |P11394-ND 1.48 1.08 .72 |KRCBG130714 
2 | 36.0 310 65 15 90 | 23 30 48 |P11390-ND 86 63 .42| KRIGFP360709 9 Black} 8.5 22.0 21.0 37.0] 110 | 140 140 | P11395-ND 2.58 1.89 1.26 /KRCBC160928B 
3 2 | 40.0 348 65 1.3 10.0} 24 34 65 |P11391-ND 1.03 .75 .50|KR16FP400710 White} 8.5 22.0 21.0 37.0| 110 | 140 140 | P11396-ND 2.46 1.80 1.20 |KRCBN160928 
3 | 45.2 40.0 65 1.3 12.0] 28 40 83 |P11392-ND 1.15 .84 .56|KR16FP450712 3 | Black] 12.8 33.0 31.5 34.0] 130 | 160 170 | P11397-ND 5.74 4.20 2.80 |KRCBC261329B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1509 


Qualtek ELECTRONICS CORP. AC Line Cords 


¢ Temperature Rating: 60°C SPT-1: All thermoplastic, parallel-jacketed, with or without third SVT: Two or three-conductor, all plastic construction with or without third 
* Volt Rating: 125VAC conductor for grounding purposes only. Light duty cord for pendant or conductor for grounding purposes only. 300V, 60° C 

¢ Small Appliance Line Cord: NEMA 1-15 P Polarized Plug portable use in damp locations. 300V SJT: Junior hard service thermoplastic or rubber-insulated conductors 
* Male Plug Power Cord: NEMA 5-15 P Plug SPT-2: Thermoplastic, PVC/No jacket, 16-18AWG, 2 or 3 Conductors, _ with overall thermoplastic jacket. 300V, 60°C ~ 105°C 

* Detachable Power Cord: NEMA 5-15 P Plug, IEC 320 Connector 300V HO5VV-F: Unshielded, CEC, 250V 70°C 


Length Cord/Plug Rating Amps Cord Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. Description Color Codet Feet (Meter) Color AWG @ 125V Type Part No. 1 10 100 250 | Part No. 
North American Power Cords 
60” (1.83) Brown/Brown 18/2 10 SPT-1 Q100-ND 2.23 2.01 1.62 1.37 | 221001-03 
1 Small Appliance — 60” (1.83) White/White 18/2 10 SPT-1 Q101-ND 2.23 2.01 1.62 1.37 | 221001-08 
Line Cord 60” (1.83) Black/Black 18/2 10 SPT-1 Q114-ND 2.23 2.02 1.62 1.37 | 221001-01 
UL Listed 9'0” (2.74) Black/Black 18/2 10 SPT-1 Q121-ND 3.31 2.99 2.41 2.03 | 221002-01 
2 CUL -_ 60” (1.83) Black/Black 18/2 7 SPT-2 Q348-ND 3.08 2.79 2.24 1.89 | 223020-01 
870” (2.44) Black/Black 18/2 7 SPT-2 Q349-ND 3.77 3.41 2.74 2.31 | 223021-01 
6'7” (2.01) Black/Black 18/3 10 SVT Q106-ND 4.74 4.28 3.44 2.91 | 311007-01 
9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SVT Q107-ND 6.45 5.83 4.69 3.96 | 311010-01 
6'7” (2.01) Black/Black 18/3 10 SJT Q108-ND 5.02 4.54 3.65 3.08 | 311013-01 
Male Plug CEE 9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q109-ND 6.62 5.99 4.81 4.06 | 311016-01 
3 Power Cord 6'7” (2.01) Black/Black 16/3 13 SJT Q110-ND 6.51 5.88 4.73 3.99 | 311019-01 
UL Listed 9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q111-ND 9.70 8.77 7.05 5.95 | 311022-01 
CUL 67” (2.01) Black/Black 14/3 15 SJT Q112-ND 9.82 8.87 7.13 6.02 | 311024-01 
9°10” (3.00) Black/Black 14/3 15 SJT Q113-ND 13.56 12.25 9.85 8.32 | 311027-01 
E 870” (2.44) Gray/Gray 18/3 10 SVT Q122-ND 5.48 4.95 3.98 3.36 | 211012-06 
North American 
870” (2.44) Gray/Gray 18/3 10 SJT Q123-ND 5.54 5.01 4.02 3.40 | 211018-06 
67” (2.01) Black/Black 18/3 10 SJT Q102-ND 5.59 5.05 4.06 3.43 | 312007-01 
9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q103-ND 7.54 6.81 5.47 4.62 | 312010-01 
67” (2.01) Black/Black 16/3 13 SJT Q115-ND 7.42 6.71 5.39 4.55 | 312011-01 
Detachable 9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q116-ND 10.10 9.13 7.34 6.20 | 312014-01 
Power Cord CEE 9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q120-NDt 18.15 16.40 13.18 11.13 | 312040-01 
4 UL Listed 7'6” (2.29) Black/Black 16/3 13 SJT Q124-ND 8.68 7.84 6.30 5.32 | 212013-01 
CUL 7'6” (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT Q125-ND 5.94 5.37 4.31 3.64 | 312003-01 
76” (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT Q126-ND* 6.34 5.73 4.60 3.89 | 312021-01 
7'6” (2.29) Black/Black 18/3 10 SJT Q352-ND 6.91 6.24 5.02 4.24 | 312008-01 
9°10” (3.00) Black/Black 14/3 15 SJT Q353-ND 14.23 12.86 10.33 8.73 | 312019-01 
North American 7'6” (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT Q347-ND 6.17 5.57 4.48 3.78 | 212004-01 
67” (2.01) Black/Black 18/3 10 SJT Q104-ND 5.94 5.37 4.31 3.64 | 313006-01 
67” (2.01) Black/Black 16/3 13 SJT Q117-ND 9.00 8.14 6.54 5.52 | 313010-01 
Detachable 9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q105-ND 8.16 7.38 5.93 5.01 | 313009-01 
5 Power Cord CEE 9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q118-ND 10.85 9.80 7.88 6.65 | 313014-01 
UL Listed 9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q119-NDt 23.98 21.66 17.41 14.70 | 313026-01 
CUL 7'6” (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT Q354-ND 5.71 5.16 4.15 3.50 | 313001-01 
6'7” (2.01) Black/Black 18/3 10 SVT Q355-ND 5.42 4.90 3.94 3.33 | 313003-01 
7'6” (2.29) Black/Black 16/3 13 SJT Q360-ND 8.79 7.95 6.39 5.39 | 313011-01 
t Shielded with Mylar Foil = * Temperature Rating: 105°C VW-1 + Note: CEE Color Code: Brown/Blue/Green-Yellow; North American Color Code: Black/White/Green (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1510 (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Qualtek ELECTRONICS CORP. AC Line Cords (con) [Gms] 
Length Cord/Plug Rating Amps Cord Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. Description Color Codet Feet (Meter) Color AWG @ 125V Type Part No. 1 10 100 250 | Part No. 
3'3” (.99) Black/Black 18/3 10 SVT Q127-ND 3.83 3.46 2.78 2.35 | 318002-01 
6 CEE 3'3” (.99) Black/Black 18/3 10 SJT Q128-ND 4.05 3.66 2.95 2.49 | 318005-01 
Detachable Power Cord 3'3” (.99) Black/Black 16/3 13 SJT Q356-ND 5.08 4.59 3.69 3.12 | 318007-01 
7 UL Listed CEE 9°10” (3.00) Black/Black 14/3 15 SJT Q268-ND 17.52 15.83 12.72 10.75 | 331010-01 
8 CUL CEE 9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SJT Q129-ND 6.79 6.14 4.93 417 | 315008-01 
9 CEE 6'0” (1.83) Black/Black 18/3 10 SVT Q139-ND 5.37 4.85 3.90 3.29 | 350049-LD01 
10'0” (3.50) Black/Black 18/3 10 SVT Q140-ND 7.82 7.07 5.68 4.80 | 350050-LD01 
10 North American 10’0” (3.05) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q130-ND 10.73 9.70 7.79 6.58 | 232003-06 
10'0” (3.05) Gray/Gray 18/3 10 SJT Q131-ND 10.73 9.70 7.79 6.58 | 232011-06 
Hospital Grade 10'0” (3.05) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q132-ND 10.99 9.93 7.98 6.74 | 233003-06 
1 UL Listed NowhAmerean 10'0” (3.05) Gray/Gray 18/3 10 SJT Q133-ND 10.99 9.93 7.98 6.74 | 233009-06 
CSA Certified 8'0” (2.44) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q350-ND 9.84 8.89 7.14 6.03 | 233002-06 
80” (2.44) Gray/Gray 18/3 10 SJT Q351-ND 9.84 8.89 7.14 6.03 | 233008-06 
12 North American 10'0” (3.05) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q263-ND 13.01 11.76 9.45 7.98 | 243003-06 
Universal Power Cord 
6 Detachable Power Cord CEE 3'3” (.99) Black/Black 18/3 10 SJT/ Q345-ND 5.13 4.64 3.73 3.15 | 319002-T01 
UL Listed, CUL & VDE Certified 8'2” (2.5) Black/Black 18/3 10 @ 250V HO5VV-F | Q136-ND 8.24 7.45 5.99 5.06 | 319004-T01 
+ Shielded with Mylar Foil * Temperature Rating: 105°C VW-1 + Note: CEE Color Code: Brown/Blue/Green-Yellow; North American Color Code: Black/White/Green 
Length Cord Conductors Rating Amps Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. Description Feet (Meter) Color Type (MM2) @ 250V Part No. 1 10 100 250 Part No. 
International Power Cords 
13 Continental 8'2” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q134-ND 5.97 5.40 4.34 3.67 363012-D01 
14 Europe 82” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q135-ND 6.95 6.28 5.05 4.27 364002-D01 
15 8'2” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q346-ND 7.01 6.33 5.09 4.30 367003-D01 
16 United Kingdom 82” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q137-ND 9.23 8.34 6.71 5.66 369003-E01 
17 82” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q138-ND 10.21 9.23 7.42 6.26 370001-E01 
18 8'2” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q359-ND 8.36 7.56 6.08 5.13 374003-A01 
19 Australia / New Zealand 82” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q406-ND 6.25 5.65 4.54 3.83 373003-A01 
19 5’9” (1.8) Black HO5VV-F 3x 1.00 10 Q407-ND 5.11 4.62 3.71 3.13 373008-01 
20 59” (1.8) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q408-ND 6.19 5.60 4.50 3.80 374009-01 
| 872” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q409-ND 6.14 5.55 4.46 3.77 377003-E01 
21 Switzerland 5’9” (1.8) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q410-ND 5.00 4.52 3.63 3.07 377009-01 
22 82” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q411-ND 7.33 6.63 5.33 4.50 378001-E01 
22 5°9” (1.8) Black HO5VV-F 3x 1.00 10 Q412-ND 6.08 5.50 4.42 3.73 378005-01 
23 82” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q413-ND 6.08 5.50 4.42 3.73 380003-E01 
23 Italy 59” (1.8) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q414-ND 5.00 4.52 3.63 3.07 380007-01 
24 82” (2.5) Black HO5VV-F 3x 1.00 10 Q415-ND 7.55 6.82 5.48 4.63 381002-D01 
24 5’9” (1.8) Black HO5VV-F 3x 1.00 10 Q416-ND 6.08 5.50 4.42 3.73 381003-01 
25 82” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q417-ND 6.57 5.94 4.77 4.03 390001-01 
25 Argentina 5’9” (1.8) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q419-ND 5.16 4.67 3.75 3.17 390003-01 
26 8'2” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q418-ND 4.24 3.83 3.08 2.60 390002-01 
26 59” (1.8) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q420-ND 6.25 5.65 4.54 3.83 390004-01 
27 82” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q421-ND 771 6.97 5.60 4.73 398001-01 
27 Israel 5’9” (1.8) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q422-ND 6.36 5.74 4.62 3.90 398002-01 
28 82” (2.5) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q423-ND 6.63 5.99 4.82 4.07 398005-01 
28 5’9” (1.8) Black HOSVV-F 3x 1.00 10 Q424-ND 5.27 4.76 3.83 3.23 398006-01 


AC Receptacles 


ane UL,CSA, VDE © T70W-X2/xx, 771W-X2/02 and 771W-xxx/01: UL, CSA, VDE * 848-0X/00x, 849-0X/00x, 850-0X/00x, 851-0X/00x, 858-0X/Oxx, 869-0X/00x, 
+ 738W-X2/xx, 739W-X2/xx and 740W-D/02: UL, CSA © 761,762,763,764,765: UL, CSA, SEMKO 882-0X/Oxx, 883-0X/Oxx, 860-0X/Oxx, 861-0X/00x, 862-0X/00x, 864-0X/00x, 
© 701W-X2/xx, 701W-15/xx, 703W-00/xx, 704-00/00, 705-00/00, 709-00/00, +» 770W-00/01: UL, CSA, VDE 880-0X/00x: UL, CSA, VDE 
710W-00/xx, 711-00/00, 712-00/00, 716W-15/xx, 716W-X2/xx, 723W-X2/xx, * 736W-B-101, -102: UL, CSA, VDE 
744W-00/04: UL, CSA, VDE © 738W-CX2-01: ULR, CSA 
Mount | Panel Cutout Contact Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig.| Description Type | HxW(mm) Type Part No. fl 10 100 |Part No. 
Power Inlets with Single 5x20mm Fuseholder 
AC Receptacle, Straight, Male Screw | 31.4x 27.0 Solder Tab Q201-ND 140 1.27 1.02 |719W-00/02 
1 | AC Receptacle, Straight, Male Screw) 31.4x 27.0 -187” (4.75mm) Fast-On Q202-ND 2.71 2.45 1.97 |719W-00/03 
AC Receptacle, Straight, Male Screw | 31.4x 27.0 .248” (6.35mm) Fast-On Q203-ND 140 1.27 1.02 |719W-00/04 
AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) |Snap-In} 27.0x 31.4 Solder Tab Q204-ND 2.71 245 1.97 |723W-X2/02 
2 |AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) |Snap-In} 27.0 x 31.4 -187” (4.75mm) Fast-On Q205-ND 1.51 1.37 1.10 )723W-X2/03 
AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) |Snap-In} 27.0 x 31.4 .248” (6.35mm) Fast-On Q206-ND 1.51 1.37 1.10 )723W-xX2/04 
AC Power Inlets 
AC Receptacle, Straight, Male (front or rear mt.) | Screw | 19.8 x 27.4 frt. Solder Tab Q210-ND 92 84 67 |703W-00/02 
3 | AC Receptacle, Straight, Male (front or rear mt.) | Screw | or 22.8 x 30.0 -187" (4.75mm) Fast-On Q211-ND 92 84 67 |703W-00/03 
AC Receptacle, Straight, Male (front or rear mt.) | Screw | rear mount .248” (6.35mm) Fast-On Q212-ND 92 84 67 |703W-00/04 
4 | Power Receptacle Screw) 24.5x32.5 | .248” (6.3mm) Quick Connect Q235-ND 1.02 93 75 |744W-00/04 
AC Power Plug Assemblies 
5 | In-Line Plug, Straight, Female Cord = Screw Terminals Q213-ND 5.27. 4.77 3.83 |704-00/00 
6 | In-Line Plug, Right Angle, Female Cord = Screw Terminals Q214-ND 7.35 6.64 5.34 |705-00/00 
7 | In-Line Plug, Right Angle, Male Cord _ Screw Terminals Q215-ND 875 7.91 6.36 |711-00/00 
8 | In-Line Plug, Straight, Male Cord = Screw Terminals Q216-ND 875 7.91 6.36 |712-00/00 
9 | In-Line Plug, Straight, Female Cord = Screw Terminals Q217-ND 5.83 5.27 4.23 |709-00/00 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1511 


Qualtek ELECTRONICS CORP. AC Receptacles con, 


Mount | Panel Cutout Contact Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig.) Description Type | HxW(mm) Type Part No. 1 10 100 |Part No. 
Angled Inlet PCB Mount 
10 AC Receptacle, Right Angle, Male Screw | 23.3 x 31.1 Round PC Terminals Q218-ND 97 88 71 |703W-00/52 
AC Receptacle, Right Angle, Male Screw | 23.3 x 31.1 Flat PC Terminals Q219-ND 97 88 71 |703W-00/53 
11 | AC Receptacle, Right Angle, Male Screw | 23.3 x 31.1 Flat PC Terminals Q220-ND 97 88 71 |703W-00/54 
AC Power Inlets IEC 320 
AC Receptacle, Straight, Male (front or rear mt.) | Screw |19.8 x 27.4 frt. .187” (4.75mm) Fast-On Q335-ND 92 84 67 |703W-00/07 
: AC Receptacle, Straight, Male (front or rear mt.) | Screw pe stig .250” (6.35mm) Fast-On Q336-ND 92 84 67 |703W-00/08 
20.0 x 28 frt. 
3 |AC Receptacle, Straight, Male (front or rear mt.) | Screw | or 22.5 x 30.3 Solder Tab Q334-ND 92 84 67 |703W-00/06 
rear mount 
AC Receptacle, Straight, Female Screw | 25.0 x 32.5 Solder Tab Q221-ND 1.13 1.02 82 |710W-00/01 
12 | AC Receptacle, Straight, Female Screw | 25.0 x 32.5 .187” (4.75mm) Fast-On Q222-ND 1.13 1.02 82 |710W-00/02 
AC Receptacle, Straight, Female Screw | 25.0 x 32.5 .248” (6.35mm) Fast-On Q223-ND 113 1.02 82 |710W-00/03 
AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) Snap-In} 27.0 x 20.5 Solder Tab Q207-ND 82 714 60 |701W-X2/02 
13 | AC Receptacle, Straight, Male, 031" (0.8mm) —|Snap-In|_ 27.0 x 20.5 -187” (4.75mm) Fast-On Q208-ND 82 74 60 |701W-X2/03 
AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) Snap-In} 27.0 x 20.5 .248” (6.35mm) Fast-On Q209-ND 82 14 60 |701W-X2/04 
Power Receptacle, .059” (1.5mm), Male Snap-In} 27.2 x 19.7 Solder Tab Q256-ND 82 74 60 |701W-15/21 
13 | Power Receptacle, .059” (1.5mm), Male Snap-In} 27.2x 19.7 |.187” (4.7mm) Fast-On/Solder Tab) Q257-ND 82 14 60 |701W-15/26 
Power Receptacle, .059” (1.5mm), Male Snap-In} 27.2 x 19.7 .250” (6.35mm) Fast-On Q258-ND 82 14 60 |701W-15/31 
Power Receptacle, .059” (1.5mm), Female Snap-In} 25.3 x 32.6 Solder Tab Q259-ND 1.18 1.07 86 |716W-15/05 
14 | Power Receptacle, .059” (1.5mm), Female Snap-In} 25.3 x 32.6 |.187” (4.7mm) Fast-On/Solder Tab) Q260-ND 1.18 1.07 86 |716W-15/10 
Power Receptacle, .059” (1.5mm), Female Snap-In} 25.3 x 32.6 .250” (6.35mm) Fast-On Q261-ND 1.18 1.07 86 |716W-15/15 
AC Recept., Straight, Female, .031” (0.8mm) Snap-In} 25.3 x 32.6 Solder Tab Q224-ND 87 19 64 |716W-X2/01 
15 | AC Recept., Straight, Female, .031” (0.8mm) Snap-In} 25.3 x 32.6 .187” (4.75mm) Fast-On Q225-ND 87 19 64 |716W-X2/02 
AC Recept., Straight, Female, .031” (0.8mm) Snap-In} 25.3 x 32.6 .248” (6.35mm) Fast-On Q226-ND 87 719 64 |716W-X2/03 
NEMA 5-15R Power Outlets 
b—19—| 16 | AC Receptacle, Dual, Female Bay (2) 28.5 x 27.5 Spring Contact Q339-ND 1.2300 1.11 90 |740W-D/02 
Panel Cutout 
17 AC Receptacle, Straight, Female, .031” (0.8mm) |Snap-In See Drawing .187” (4.75mm) Fast-On Q227-ND 85 JT 62 |738W-X2/03 
AC Receptacle, Straight, Female, .031” (0.8mm) |Snap-In .187” (4.75mm) Fast-On Q337-ND 85 JT 62 |738W-X2/01 
18 AC Receptacle, Straight, Female, .031” (0.8mm) |Snap-In| 24.6 x 24.6 IDC Crimp Terminals Q228-ND 84 76 61 |739W-X2/03 
AC Receptacle, Straight, Female, .031” (0.8mm) |Snap-In} 24.5 x 24.5 IDC Crimp Terminals Q338-ND 1.08 98 79 |739W-X2/04 
NEMA 5-20P Power Outlets 
19 | AC Receptacle, Straight, Female, .031” (0.8mm) |Snap-In} 24.5 x 24.5 IDC Crimp Terminals Q282-ND 1.18 1.07 86 |739W-X2/20 
Power Receptacles 
Power Receptacle Screw | 12.4x 21.0 Solder Tab Q269-ND 61 56 45 |770W-X2/03 
20 | Power Receptacle Panel | 12.4 x 21.0 Right Angle, PCB Pins Q273-ND 61 56 45 |770W-X2/10 
Power Receptacle Snap-In} 12.5 x 24.5 PCB Pins Q277-ND 87 19 64 |771W-X2/02 
21 | Power Receptacle, 2 Conductors Snap-In} 12.4 x 22.1 4.8mm Tab Q281-ND AT 10 56 |738W-CX2-01 
AC Adapter 
22 | AC Adapter 3 Prong/2 Prong = _ Wall Plug Q280-ND 86 718 63 |738W-E-01 
Circuit Breaker Switch 
23 | lluminated, Black Body Panel | 14.0x 28.5 Solder Tab Q278-ND 2.15 1.95 1.57 |736W-B/101 
with Red Actuator, 15 Amp 
23 | Nor-illuminated, Black Body Panel | 14.0x 28.5 Solder Tab Q279-ND 1.89 «1.71 1.38 |736W-B/102 


with Red Actuator, 15 Amp 


Multi-Function Modules with Switch 


24 Male, Plastic Housing, SPST, Single Fuse 5x20 |Snap-In} 66.0 x 27.0 Solder Tab Q300-ND 8.68 6.21 5.15 |761-18/003 

Male, Plastic Housing, DPST, Single Fuse 5x20 |Snap-In} 66.0 x 26.9 Solder Tab Q301-ND 11.98 856 7.11 |761-18/004 

25 Male, Metal Housing, SPST, Single Fuse 5x20 Snap-In} 66.0 x 27.0 .250” Fast-On Q302-ND 11.56 826 6.86 |762-18/002 

Male, Metal Housing, DPST, Single Fuse 5x20 |Snap-In} 66.0 x 27.0 .250” Fast-On Q303-ND 18.07 12.91 10.72 |762-18/003 

26 Male, Metal Housing, SPST, Single Fuse 5x20 Snap-In} 66.0 x 27.0 .250” Fast-On Q304-ND 18.07 12.91 10.72 |762-18/004 

Male, Metal Housing, DPST, Single Fuse 5x20 |Snap-In} 66.0 x 27.0 .250” Fast-On Q305-ND 21.82 15.59 12.94 |762-18/005 

27 Male, Plastie Housing, DPS. Screw | 58.9 x 27.5 Solder Tab Q306-ND 939 6.71 5.57 |763-00/001 

5x20 or 6.3x32mm Fuseholder 

28 | Male, Plastic Housing, DPST, Double 5x20 Screw | 72.4x 27.9 Solder Tab Q307-ND 10.81 7.72 6.41 |764-00/002 

29 | Male, Plastic Housing, DPST, Double 5x20 Screw | 72.4x 27.9 Solder Tab Q308-ND 1246 890 7.39 |764-00/003 

30 | Male, Plastic Housing, DPST Screw | 55.9 x 28.5 Solder Tab Q340-ND 10.08 9.11 7.32 |765-00/001 

Low Power Inlets 

31 | Male, Thermoplastic Housing Screw | 21.0x 12.4 Solder Tab Q309-ND ht 70 56 |770W-00/01 
32 | Male, Thermoplastic Housing Screw | 24.5x 12.5 Solder Tab Q310-ND 140 1.27 1.02 )771W-AX2/01 
33 | Male, Thermoplastic Housing Panel | 24.5x 12.5 Solder Tab Q311-ND 1.08 98 79 |771W-BX2/01 
34 | Male, Thermoplastic Housing Panel | 24.5x 12.5 Solder Tab Q312-ND 1.24 1.12 90 |771W-CX2/01 

EMI Multi-Purpose Filters 

3A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On Q449-ND 13.15 940 7.80 |848-03/001 

6A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On Q450-ND 18.33 13.10 10.87 |848-06/002 

35 10A EMI Power Line Filter Flange = Fast-On Q451-ND 18.33 13.10 10.87 |848-10/003 

3A EMI Power Line Filter Flange = Fast-On Q425-ND 14.10 10.08 8.36 |849-03/001 

6A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On Q426-ND 18.97 13.56 11.25 |849-06/002 

10A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On Q427-ND 18.97 13.56 11.25 |849-10/003 
(Continued) 
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Qualtek ELECTRONICS CORP. AC Receptacles (cont &! 


Mount | Panel Cutout Contact Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig.) Description Type | HxW(mm) Type Part No. i 10 100 |Part No. 
3A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On Q453-ND 14.32 10.23 8.49 /850-03/001 
35 | 6A EMI Power Line Filter Flange — Fast-On Q454-ND 19.19 13.71 11.38 |850-06/002 
10A EMI Power Line Filter Flange = Fast-On Q455-ND 19.19 13.71 11.38 |850-10/003 
20A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On Q452-ND 32.99 23.57 19.56 |848-20/004 
36 | 20A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On Q428-ND 32.99 23.57 19.56 |849-20/004 
20A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On Q456-ND 33.20 23.72 19.69 |850-20/004 
3A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On Q458-ND 10.05 7.18 5.96 |851-03/003 
37 | 5A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On Q460-ND 9.31 666 5.53 |851-05/005 
10A EMI Power Line Filter Flange _ Fast-On Q462-ND 12.07 863 7.16 |851-10/007 
3A EMI Power Line Filter Flange _ Wire-Lead Q459-ND 9.53 6.81 5.65 |851-03/004 
38 | 5A EMI Power Line Filter Flange _ Wire-Lead Q461-ND 10.22 7.30 6.06 |851-05/006 
10A EMI Power Line Filter Flange _ Wire-Lead Q463-ND 11.17 7.98 6.63 |851-10/008 
39 10A EMI Power Line Filter Flange _ Screw Terminal Q464-ND 16.26 11.62 9.64 |851-10/009 
20A EMI Power Line Filter Flange _ Screw Terminal Q465-ND 18.76 13.40 11.13 |851-20/011 
1A EMI Power Line Filter Panel | 21.2x 30.5 Quick Connect Q466-ND 746 5.33 4.43 |858-01/003 
3A EMI Power Line Filter Panel | 21.2x 30.5 Quick Connect Q467-ND 746 5.33 4.43 |858-03/007 
3A EMI Power Line Filter Panel | 21.2x 30.5 Quick Connect Q429-ND 8.62 6.16 5.12 |858-03/013 
40 | 6A EMI Power Line Filter Panel | 21.6 x 28.4 Quick Connect Q468-ND 746 5.33 4.43 |858-06/011 
6A EMI Power Line Filter Panel | 21.2x 30.5 Quick Connect Q430-ND 746 5.33 4.43 |858-06/014 
10A EMI Power Line Filter Panel | 21.2x 30.5 Quick Connect Q469-ND 7.94 5.67 4.71 |858-10/015 
10A EMI Power Line Filter Panel | 21.2x 30.5 Quick Connect Q431-ND 8.84 6.32 5.25 |858-10/022 
41 | 20A EMI Power Line Filter Panel | 26.5 x 34.5 Quick Connect Q432-ND 19.40 13.86 11.51 |858-20/069 
3A EMI Power Line Filter Snap-In| 21.9 x 28.4 Quick Connect Q433-ND 9.79 7.00 5.81 |869-03/006 
42 | 6A EMI Power Line Filter Snap-In| 21.9 x 28.4 Quick Connect Q434-ND 9.79 7.00 5.81 |869-06/007 
10A EMI Power Line Filter Snap-In| 21.9 x 28.4 Quick Connect Q435-ND 9.79 7.00 5.81 |869-10/008 
43 | 20A EMI Power Line Filter Snap-In| 26.5 x 36.0 Quick Connect Q436-ND 20.27 14.48 12.02 |869-20/042 
EMI Multi-Function Module Filters 
3A EMI Power Entry Module with Fuse Snap-In| 28.5 x 55.9 Solder Tab Q437-ND 28.46 20.33 16.88 |882-03/001 
3A EMI Power Entry Module with Fuse Snap-In| 28.5 x 55.9 Solder Tab Q438-ND 28.46 20.33 16.88 |882-03/003 
44 6A EMI Power Entry Module with Fuse Snap-In| 28.5 x 55.9 Solder Tab Q439-ND 28.46 20.33 16.88 |882-06/011 
6A EMI Power Entry Module with Fuse Snap-In} 28.5 x 55.9 Solder Tab Q440-ND 28.46 20.33 16.88 |882-06/013 
10A EMI Power Entry Module with Fuse Snap-In| 28.5 x 55.9 Solder Tab Q441-ND 29.06 20.76 17.24 |882-10/016 
10A EMI Power Entry Module with Fuse Snap-In} 28.5 x 55.9 Solder Tab 442-ND 29.06 20.76 17.24 |882-10/018 
3A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 28.5 x 55.9 Solder Tab Q443-ND 27.55 19.69 16.34 |883-03/001 
3A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 28.5 x 55.9 Solder Tab Q444-ND 27.55 19.69 16.34 |883-03/003 
45 6A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 28.5 x 55.9 Solder Tab Q445-ND 27.55 19.69 16.34 |883-06/011 
6A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 28.5 x 55.9 Solder Tab Q446-ND 27.55 19.69 16.34 |883-06/013 
10A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 28.5 x 55.9 Solder Tab Q447-ND 28.16 20.12 16.70 |883-10/016 
10A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 28.5 x 55.9 Solder Tab 448-ND 28.16 20.12 16.70 |883-10/018 
46 | 6A EMI Power Entry Mod., Fuse Snap-In| 27.0 x 66.0 Fast-On 0483-ND 27.17 19.41 16.11 |862-06/007 
Fused General Purpose Filters 
2A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 29.0x 33.1 Fast-On Q470-ND 15.35 10.97 9.11 /860-02/001 
47 | 4A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 29.0 x 33.1 Fast-On Q473-ND 15.35 10.97 9.11 |860-04/002 
6A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 29.0x 33.1 Fast-On Q475-ND 15.35 10.97 9.11 |860-06/005 
2A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel | 29.0x 33.1 Fast-On Q471-ND 21.43 15.31 12.71 |860-02/006 
48 | 4A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel | 29.0x 33.1 Fast-On 0474-ND 22.34 15.96 13.25 |860-04/014 
6A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel | 29.0x 33.1 Fast-On Q476-ND 23.55 16.82 13.96 |860-06/016 
3A EMI Power Entry Module with Fuse/Switch Panel | 28.5 x 39.0 Fast-On Q472-ND 19.88 14.20 11.79 |860-03/008 
49 | 6A EMI Power Entry Module with Fuse/Switch Panel | 28.5 x 39.0 Fast-On Q477-ND 20.48 14.63 12.15 |860-06/018 
10A EMI Power Entry Module with Fuse/Switch | Panel | 28.5 x 39.0 Fast-On Q478-ND 21.13 15.10 12.53 |860-10/024 
EMI Multi-Function Module Filters with Switch 
6A EMI Power Entry Mod., Fuse, Without Switch |Snap-In} 27.0 x 66.0 Fast-On Q480-ND 19.75 14.11 11.71 |862-06/001 
25 | 6A EMI Power Entry Mod., Fuse Snap-In| 27.0 x 66.0 Fast-On Q481-ND 21.91 15.65 12.99 |862-06/002 
6-4A EMI Power Entry Mod., Fuse Snap-In| 27.0 x 66.0 Fast-On 482-ND 25.40 18.15 15.06 |862-06/003 
3A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel | 29.0 x 60.2 Fast-On 0484-ND 34.97 24.98 20.74 |864-03/001 
3A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 29.0 x 60.2 Fast-On Q485-ND 34.97 24.98 20.74 |864-03/003 
50 6A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel | 29.0 x 60.2 Fast-On Q486-ND 34.97 24.98 20.74 |864-06/005 
6A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 29.0 x 60.2 Fast-On 487-ND 34.97 24.98 20.74 |864-06/007 
10A EMI Power Entry Module with Double Fuse | Panel | 29.0 x 60.2 Fast-On 0488-ND 34.97 24.98 20.74 |864-10/009 
10A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 29.0 x 60.2 Fast-On Q489-ND 34.97 24.98 20.74 |864-10/011 
1A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel | 29.5 x 60.0 Fast-On Q490-ND 29.76 21.26 17.65 |880-01/001 
1A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 29.5 x 60.0 Fast-On Q491-ND 29.76 21.26 17.65 |880-01/004 
54 3A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel | 29.5 x 60.0 Fast-On Q492-ND 29.76 21.26 17.65 |880-03/002 
3A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 29.5 x 60.0 Fast-On Q493-ND 29.76 21.26 17.65 |880-03/005 
6A EMI Power Entry Module with Double Fuse Panel | 29.5 x 60.0 Fast-On Q494-ND 30.40 21.72 18.03 |880-06/003 
6A EMI Power Entry Module with Fuse Panel | 29.5 x 60.0 Fast-On Q495-ND 30.40 21.72 18.03 |880-06/006 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. A B c D E F Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Power Plug Retainer Clips 
1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40 (35.56) 250 (6.35) 125 (3.18) 196 (4.98) | Q264-ND 2.85 2.40 217 1.90 | 730B-00/00 
50 1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40 (35.56) 218 (5.54) 125 (3.18) 196 (4.98) | Q265-ND 4.13 3.47 3.14 2.75 | 732-00/00 
1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.32 (33.53) .250 (6.35) 125 (3.18) 196 (4.98) | Q266-ND 2.27 1.91 1.73 1.51 730-00/05 
1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40 (35.56) 250 (6.35) 125 (3.18) 352 (8.94) | Q267-ND 3.55 2.99 2.70 2.36 | 731B-00/00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EISCHURTER Ac Connectors 


ELECTRON COMPONENTS 


OBAOwme|OBA 


Fig. 8 


486-1026-ND: G8) cSANus 
486-1027-ND: OY. AXG 


Plug/ 


Connector 
Terminal/ Digi-Key Price Each Schurter Terminal/ Digi-Key Price Each Schurter 
Fig. Mounting Pin Space Part No. 1 25 50 | PartNo. Fig. Mounting Pin Space Part No. il 25 50 | Part No. 
AC Connectors 24 Snap-In 1.5mm Solder/Q.C. | 486-1028-ND 3.88 3.11 2.80 | 4300.0301 
Solder 138” | 486-1001-ND 144° 115 1.04] 6100.3100 29 Sewn QC. .250" | 486-1068-NDt 2.81 2.25 2.03 | 4797.0000 
1 Screw-On Q.C..187" | 486-1002-ND 1.44 145 1.04] 6100.3200 Solder___| 486-1072-NDt 2.81 225 2.03 | 4797.3000 
Qc. .250" | 486-1003-ND 144 145 1.04) 6100.3300 23 Front Snap-In QC 250” | 486-1105-NDt 281 225 2.03 | 4797.0015 
Rivet Solder .138” | 486-1341-ND 144 1415 1.04] 6100.9100 24 Front Side Snap-In Solder .138” | 486-1082-ND 95 ad .69 | 4300.0701 
Solder 138” | 486-1004-ND 150 1.20 1.08 | 61004115 25 | _ Front Side Snap-In Q.C. Sockets | 486-1083-ND 1.22.98 89 | 4300.0703 
2 Snap-In 1.5mm Q.C..187" | 486-1005-ND 1.50 1.20 1.08) 6100.4215 
Q.C..250" | 486-1006-ND 1.50 1.20 1.08 | 6100.4315 Maximum — | Digi-Key Price Each Schurter 
9.05/9.7mm | 486-1007-ND 163 1.31 1.18 | GSP1.8101.1 Lily Mounting lites Zola Barn 230s | arNGS 
3 Screw-On 7/7.3mm 486-1130-ND§ 1.63. 1.31 1.18 | GSP1.9103.1 Power Entry Connectors 
7/7.3mm 486-1008-ND 2:13. 1.71 1.54 | GSP1.9113.1 a 18 AWG 486-1048-ND 529 4.24 3.82 | 4782.0000 
i Sow on Pen 9.05/9.7mm | 486-1009-ND 246 1.97 1.77 | GSP2.8101.13 7 Straight Entry 14 AWG | 486-1107-ND 5.29 4.24 3.82 | 4782.0100 
7/7.3mm__| 486-1117-ND 3.04 244 2.20 | GSP2.9113.13 27 Angled Entry 18AWG — | 486-1049-ND 6.35 5.08 4.58 | 4785.0000 
Front Snap-In Q.¢..187” | 486-1011-ND 3.44 276 2.48 | GSF2.1011.01 28 Straight Entry 18AWG | 486-1050-ND$ 476 3.81 3.43 | 4781.0000 
Screw-On Q.¢..250" | 486-1038-ND 16.99 13.60 12.24 | 5110.0133.1 29 Angled Entry 18AWG — | 486-1051-ND¢ 5.29 424 3.82 | 4784.0000 
7 Snap-In .8-3.0mm Q.C..250" | 486-1039-NDA 16.99 13.60 12.24 | 5110.0343.1 30 Straight Entry 18AWG | 486-1052-ND 741 5.93 5.34 | 4732.0000 
Q.C..250" | 486-1040-ND& 16.99 13.60 12.24 | 5110.1043.1 31 Angled Entry 18 AWG 486-1053-ND 7.94 6.35 5.72 | 4733.0000 
Front or Rear Screw-On | Q.C..250" | 486-1069-ND 646 5.17 4.65 | 5120.0000.0 32 Straight Entry 14AWG — | 486-1054-NDt 850 6.80 6.12 | 4795.0000 
8 Rear Screw-On Q.C..250" | 486-1070-ND 646 5.17 4.65 | 5120.1003.0 33 Angled Entry t4awe | 486-1108-NDt 1024 8.20 7.38 | 4789.1200 
Rear Screw-On Q.¢..250" | 486-1071-ND 646 5.17 4.65 | 5120.1006.0 34 Straight Entry 14 AWG) 486-1055-NDF 964 7.72. "6-95 <|4796 0000 
9 Screw-On Solder 138" | 486-1012-ND$ 1.97 1.58 1.43 | 6110.3100 35 ‘Angled Entry 14AWG | 486-1109-NDt 9.02 7.22 6.50 | 4790.1200 
Q.C..250" | 486-1013-ND$ 1.97 158 1.43 | 6110.3300 = . - 
10 Snap-In 1.5mm Solder 138” | 486-1014-ND+ 1.97. 158 1.43 | 6110.4115 Seda T High Current (204) ASA Rated Current” a 104 Rated Current 
4 canton Solder 150” | 486-1015-NDt 2.08 1.67 1.50 | 4798.9200 
Q.C. .250” 486-1016-NDf 2.08 1.67 1.50 | 4798.9000 Dimension (mm) Digi-Key Price Each Schurter 
12 Snap-In 1.5mm Q.C..250" | 486-1018-NDt 2.08 167 1.50 | 4793.4000 Kit Design A B Part No. u 25 50__| Part No. 
13 Rear Screw-On Q.C..250" | 486-1080-NDt 30.77 24.62 22.16 | C20F.0121 Fig. 36 — Cord Retaining Strain Relief Kits 
14 Screw-On Solder 250" | 486-1043-NDt 30.77 24.62 22.16 | C20F.0001 A Flat Head 8 45.5 | 486-1120-ND 436 349 3.15 | 4700.0001 
15 Front Snap-In Q.C..250" | 486-1081-NDt 30.77 24.62 22.16 | C20F.0111 rae “4 i alee in re ae pe teas 
” ountersun hs ‘al _ = s is . 
16 Screw-On oe pee Son ee te ses D | Countersunk 4 40 | 486-1123-ND 4.36 3.49 3.15 | 4700.0004 
oe : : : : E Flat Head 45 40 | 486-1124-ND 4.36 3.49 3.15 | 4700.0005 
17 | Snap-in 1.5mm See peebeat Bap a tea lene ia F | Countersunk | 4 45.5 | 486-1125-ND 4.36 3.49 3.18 | 4700.0006 
ane : : : : G Flat Head 45 45.5 | 486-1126-ND 4.36 3.49 3.15 | 4700.0007 
18 Rear Screw-On PCB Solder .157” | 486-1343-ND NEW! =2.28 = 1.83 1.64 | 6182.0033 H Flat Head 55 45.5 486-1127-ND 436 3.49 3.15 | 4700.0008 
19 eawon Q.¢..250" | 486-1024-ND 340 272 2.45 | 4721.0000 J Countersunk 8 37.5 | 486-1128-ND 436 3.49 3.15 | 4700.0009 
Solder 150” | 486-1025-ND 3.40 272 2.45 | 4721.0300 K | Countersunk 66 37.5 | 486-1129-ND 4.36 3.49 3.15 | 4700.0010 
Solder 150” | 486-1026-ND 426 3.41 3.07 | 0909.0021 L Flat Head 55 37.5 | 486-1118-ND 436 3.49 3.15 | 4700.0011 
20 Snap-In 1.5mm OC.127” | a gis By 559 laser ands M Flat Head 55 40 | 486-1119-ND 4.36 3.49 3.15 | 4700.0012 
Insulated See Data Sheet on Digi-Key’s website for Kit contents. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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S|. SCHURTER power Entr 


ELECTRONIC COMPONENTS 


Oa ©.w @ 


y Modules 


Terminal/ | Digi-Key Terminal/ | Digi-Key Price Each 
Fig.| Mounting Pin Space | Part No. il 25 Fig.| | Mounting Pin Space | Part No. i 25 
Power Entry Modules Q.C. .250” | 486-1319-ND§ 38.22 30.58 
Solder .138”| 486-1031-NDt0 3.78 3.03 Q.C. .250" | 486-1320-NDtW 33.40 26.73 
1 | Screw-On Q.C 187” | 486-1086-ND+0 3.78 3.03 Q.C. .250" | 486-1321-ND§ 34.00 27.20 
Q.C..250” | 486-1032-ND+0 3.78 3.03 34}  Screw-On Q.C. .250” | 486-1322-ND§ 38.22 30.58 
Solder .138”| 486-1033-ND+0 3.78 3.03 Q.C. .250" | 486-1323-NDtW 33.40___ 26.73 
2 Snap-In Q.C. 187” | 486-1087-ND+0 3.78 3.03 Q.C. .250" | 486-1324-ND§ 34.00 27.20 
Q.C. 250” | 486-1034-NDt0 3.78 3.03 Q.C. .250" | 486-1325-ND§ 38.22 30.58 
3 Snap-In Q.C..250" | 486-1036-ND§ 4.68 3.75 Q.C. .187" | 486-1275-NDT¥ 10.65 8.52 
4 | Frontor Rear | Q.C. 187” | 486-1090-ND& 5.91 4.73 Q.C. .187" | 486-1276-NDtW 11.21 8.97 
Screw-On__|_Q.C..250” | 486-1035-ND§ 4.68 3.75 Q.C. .187" | 486-1277-NDtW 12.26 9.81 
5 [Rear Screw-On | 0.C. 250" | 486-1075-ND§ 25.02 20.02 Q.C. .187" | 486-1278-NDtW 12.90 10.32 
Front Screw-On | Q.C. 250° | 486-1089-ND§ 25.02 20.02 Q.C. .187" | 486-1279-NDtW 12.26 9.81 
6 | Front Snap-In_| O.C. 250° | 486-1088-ND§ 25.02 20.02 | |35| screw-on | 2-C--187" | 486-1280-NDt¥ 12.90 10.32 
Q.C. .250" | 486-1262-ND+O 27.76 22.21 Q.C. 187” | 486-1281-ND§ 16.81 13.45 
Q.C. .250” | 486-1264-NDO 29.42 23.54 Q.C. .187" | 486-1282-ND§ 17.70 14.16 
Front Screw-On | 9-6: 250” | 486-1266-NDO 35.30 28.24 Q.C. 187" | 486-1283-ND§ 19.35 15.48 
Font ocrew-On | Q. 250" | 486-1268-NDtO 27.76 = 22.24 Q.C. 187” | 486-1284-ND§ 20.37 16.30 
Q.C..250” | 486-1270-NDO 29.42 23.54 Q.C. .187" | 486-1285-ND§ 19.35 15.48 
7 Q.C..250” | 486-1272-NDO 35.30 28.24 Q.C. 187" | 486-1286-ND§ 20.37 __ 16.30 
Q.C. 250" | 486-1263-NDt0 27.76 22.21 Q.C. 250” | 486-1287-NDt¥ 26.52 21.22 
Q.C. .250” | 486-1265-NDO 29.42 23.54 Q.C. 250” | 486-1288-ND§ 27.00 21.60 
Q.C. .250” | 486-1267-NDO 35.30 28.24 Q.C. 250” | 486-1289-ND§ 30.36 24.29 
Rear Screw-On | qc. '950" | 486-1269-ND+0 27.76 = 22.2 Q.C. .250” | 486-1290-NDtW 26.52 21.22 
Q.C..250” | 486-1271-NDO 29.42 23.54 Q.C. 250" | 486-1291-ND§ 27.00__21.60 
Q.C. .250” | 486-1273-NDO 35.30 28.24 Q.C. 250” | 486-1292-ND§ 30.36 24.29 
Q.C. 187” | 486-1305-ND¢¥ 14.16 11.33 Q.C. .250” | 486-1293-NDt¥ 26.52 21.22 
Q.C. .187” | 486-1306-NDtW 16.28 13.03 oe oe Foon fate Shop 
.C. 187” | 486-1307-ND+¥ 16.28 13.03 ‘ .C. | -1295- . . 
g |  Screw-On ae ae ‘eeoetoAm 295 1789 | 2; See"Or | ac. 250” | 486-1296-NDTW 26.52 21.22 
Q.C. 187” | 486-1309-ND§ 25.71 20.57 Q.C. 250” | 486-1297-ND§ 27.00 21.60 
Q.C. 187” | 486-1310-ND§ 25.71 20.57 Q.C. 250” | 486-1298-ND§ 30.36 24.29 
Rear Screw-On PCB | 486-1076-ND 12.31 9.85 Q.C. .250” | 486-1299-NDtW 26.52 21.22 
9 | Rear Screw-On PCB | 486-1077-ND 34.40 27.52 Q.C. 250” | 486-1300-ND§ 27.00 21.60 
10 | Screw-On | _O.C..187” | 486-1073-ND 9.72 7.78 Q.C. .250" | 486-1301-ND§ 30.36__24.29 
11 | Front Snap-In_[_0.C..187" | 486-1091-ND 9.72 7.18 Q.C. .250” | 486-1302-NDt¥ 26.52 21.22 
12 | Rear Screw-On | 0.C. 250" | 486-1078-ND 34.99 28.00 Q.C. 250” | 486-1303-ND§ 27.00 21.60 
13 | Front Snap-In_|_0.C. .250" | 486-1079-ND 32.92 26.34 Q.C. .250” | 486-1304-ND§ 30.36 24.29 
14 | Front Screw-On |_0.C..250" | 486-1074-ND 32.92 26.34 
15 Screw-On Q.C. .250” | 486-1101-ND: 18.10 14.49 Digi-Key Price Each 
16 front Snap-In ee 486-1102 NDS a oe Mounting Style | Fuseholder | Part No. 1 25 50 
ront ocrew-On es. - -t le E 
18[ Screw-On | Q.C..187" | 486-1041-ND$ 5.98 4.79 FT eT ee cae aa 
19 | Front Screw-On | Q.C..187” | 486-1110-ND+ 34.29 27.43 >-Pole Meena Bids. talon. «a8 
20 | Front Snap-In_| Q.C. 187” | 486-1092-ND§ 15.95 12.76 Fingergrip : ” ; 
21 | Front Snap-In | _Q.C. 187" | 486-1093-ND§ 18.23 14.58 2-Pole | 486-1037-ND 34600 2.77 2.50 
22 | Front Snap-In | O.C..187" | 486-1094-ND§ 28.90 23.12 2-Pole__| 486-1112-ND 5.89 4.72 4.25 
Q.C..187” | 486-1046-ND$ 20.12 16.10 1-Pole | 486-1342-ND 201 1.61 1.45 
23} Screw-On " Extra-Safe 2-Pole | 486-1274-ND 346 92.77 2.50 
Q.C..187” | 486-1095-NDA 21.37 17.10 
Q.C. 187” | 486-1047-ND$ 49.36 39.49 2-Pole | 486-1114-ND 5.54 4.43 3.99 
24 | Front Screw-On | Qo’ “437 486-1115-ND¢ 49.36 39.49 Voltage Selector Insert 486-1113-ND. 6.90 5.52 4.97 
25 Screw-On | 0.C..187” | 486-1096-ND xe 22.83 18.26 | + One-Pole 
26 | Front Screw-On | 0.C..187” | 486-1116-NDxe 68.59 54.87 | xk High Current 
27 Screw-On | _0.C..187” | 486-1084-ND 10.01 8.01 | Comes with Fusedrawer 
28 | Front Screw-On | Q.C. .250” | 486-1085-NDO 71.98 57.59 | § Fuse Drawer (486-1037-ND) or (486-1274-ND) available for this part, sold 
29/ Screw-On | _0.C. .250" | 486-1097-ND 29.73 23.79 separately. 
30 | Front Screw-On | Q.C. .250” | 486-1098-ND 62.28 49.82 + Fuse Drawer (486-1042-ND) available for this part, sold separately. 
31 | Front Snap-In_| Q.C. 250" | 486-1103-ND-« 28.42 22.74 A Fuse Drawer with voltage selector (486-1111-ND) available for this part, sold 
32] Screw-On | _0.C. 250" | 486-1104-ND}* 24.88 19.90 separately. 
33 | Front Screw-On | Q.C. 250” | 486-1099-ND=« 64.62 51.70 4 Fuse Drawer with voltage selector (486-1112-ND) available for this part, sold 
Q.C. 250" | 486-1311-NDT¥ 33.40 26.73 separately. 
Q.C. .250” | 486-1312-ND§ 34.00 27.20 * Voltage Selector Insert (486-1113-ND) available for this part, sold separately. 
Q.C. .250” | 486-1313-ND§ 38.22 30.58 * Fuse Drawer (486-1114-ND) available for this part, sold separately. 
Q.C. .250” | 486-1314-ND+W 33.40 26.73 'v Fuse Drawer (486-1342-ND) available for this part, sold separately. 
34) Serew-On | q.c. 250" | 486-1315-ND§ 34.00 27.20 | All parts are Two-Pole unless otherwise noted 
Qe. 250" 486-1316-ND§ 38.22 30.58 Note: Fuse drawers accept two 5X20 mm fuses unless otherwise noted. 
Q.C. .250" | 486-1317-NDtW 33.40 26.73 | 6 3x32mm fuse drawers are optional for Fig’s 14, 19, 23, 24, 25 and 26. All fitters 
Q.C. .250" | 486-1318-ND§ 34.00 27.20 are rated at 10A, other rated current versions are available. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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z Tyco Electronics Corcom Power Entry Modules 


Authorized Distributor 


C Series: The C series is a two-function power entry module combining a DPST switch and an IEC 320 power line 
connector. 

GG Series: The GG series power entry modules combine the functions of a general purpose RFI filter with IEC power cord 
connector and single or dual metric fusing, in the smallest possible panel space. 

HG Series: A medical version of our GG series, these filters offer the same compact design but reduce the line-to-ground 
capacitance in order to meet UL2601 patient care requirements. 

P Series: This series of power entry modules offers full flexibility of design in the most compact package. As the first 
10 Amp module to provide all five power entry functions in one compact design, the "Chameleon" readily adapts to its 
environment and the needs of international markets. * Snap-in or flange mounting * IEC power line connector * Both North 
American and European fusing capabilities * Two voltage selection * Optional DPST on/off switch * Filtering options for 
general purpose, high performance and medical applications. 

J Series: The most widely accepted of all the power entry modules, the J series combines an IEC connector, 2 voltage, or 4 
voltage selection, and a North American fuse holder. 

L Series: The L series power entry modules are compact units that combine a multi-function power entry module and high 
performance RFI filtering capabilities. They are available with either a four voltage selector or a DPST on/off switch. 

LA Series: A multi-function power entry connector with a choice of filtering capabilities. The series features an IEC line 
connector, selectable North American or dual European fusing capabilities, DPST on/off switch and 120/240 voltage 


SR Series: The SR series includes a full line of popular AC receptacles. These male and female power line connectors 
include snap-in and flange mounted models. All have complete safety agency approvals for worldwide usage. 


Part Numbering System for P Series (Figure 5A & 5B) 


Mounting 
Style 


Extender 
Options 


Switch 
Options 


Voltage 
Select 


Fuse 
Options 


Filter 
Type 


Filter 
Current 


Shield 
Options 


P 


E = Mtg. Ears 


(horiz.) 
S = Snap-in 
M = Mtg. Ears 
(Vertical) 


0=None 

C =FN260 
J=J Series 
L=L Series 


selection. The filtered LA units provide a one piece solution to all power entry needs and provide a filtering solution for 
almost any RFI problem. Their vertical design is flange mounted and will meet requirements for worldwide markets. 
M Series: This series of power entry modules offers the most choices of power entry components and filtering options to 


fit a specific need. 


I 
0 = Blank 
S = DPST 


0 = Single voltage 

S = Dual voltage select 
(SMPS) 

X = Dual voltage select 
(series/parallel) 


D = Dual fuse 
S = Single fuse 


0 = No filter 


B = Intercon. block x 


H = Medical Filter 
S = Gen. purpose 


T 
0 =No filter 
3=3 amps 
6 =6 amps 


L = High Performance 


Med. 


Z = High Performance 


0 = No shield 


=10amps A=Filter shield 


B = Complete 
shield 

C = Complete Can 

(for L & Z models) 


P Series — See chart for 
part number break down 


Rated Current Dimensions in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B c D E F | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
C Series — Switch with IEC Connector — RoHS Compliant 
3 31.24 64.26 4VA7 _ _ — | CCM1690-ND 28.02 19.59 16.36 | 3CFS1 
6 31.24 64.26 41.17 _ - — | CCM1699-ND 26.15 18.31 15.27 | 6CFS1 
1 10 Faston, Straight 31.24 24.64 41.17 = = — | CCM1647-NDO 9.44 6.62 5.52 | 10CS1 
10 31.24 64.26 AAT = = —_ | CCM1668-ND 29.04 20.30 16.96 | 10CFS1 
10 44.2 24.64 41417 2692 — 36.0 | CCM1666-NDO 9.44 6.62 5.52 | 10CE1 
9 3 Faston, Straight 44.2 64.26 41.17 28.5 — 36.0 | CCM1689-ND 28.02 19.59 16.36 | 3CFE1 
6 serene 442 6426 4117 285 — 36.0 | CCM1698-ND 27.42 19.20 16.02 | 6CFE1 
10 44.2 64.26 AAT 28.5 - 36.0 | CCM1667-ND 29.77 20.82 17.39 | 10CFE1 
GG Series — Power Entry Modules With Fuse holders — RoHS Compliant 
1 54.5 28.7 32.8 36.0 44.7 — | CCM1681-ND§ 19.00 13.30 11.10 ) 1EGG1-1 
3 54.5 28.7 32.8 36.0 44.7 — | CCM1692-ND§ 17.66 12.36 10.33 | 3EGG1-1 
3 3 Faston, Straight 54.5 28.7 32.8 36.0 44.7 — | CCM1693-NDt 21.03 14.72 12.29 ) 3EGG1-2 
6 54.5 28.7 32.8 36.0 44.7 — | CCM1620-ND§ 16.68 11.66 9.75 | 6EGG1-1 
6 54.5 28.7 32.8 36.0 44.7 —_ | CCM1650-NDt 20.33 14.22 11.88 | 6EGG1-2 
6 Wire Lead 51.4 28.7 32.8 36.0 44.7 —_ | CCM1756-ND§ 23.44 16.39 13.68 | 6EGG8-1 
3 54.0 28.7 32.5 36.0 36.1 — | CCM1790-NDt 20.37 14.24 11.89 | 3EGS1-2 
4 3 Faston, Straiahit 54.0 28.7 32.5 36.0 36.1 — | CCM1791-ND§ 17.14 11.99 10.02 | 3EGS1-1 
6 . 9 54.0 28.7 32.5 36.0 36.1 — | CCM1792-ND§ 16.55 11.58 9.68 | 6EGS1-1 
6 54.0 28.7 32.5 36.0 36.1 —_ | CCM1705-NDt 20.19 14.14 11.81 | 6EGS1-2 
HG Series — Power Entry Modules With Fuse holders — RoHS Compliant 
3 3 Faston, Straight 54.5 28.7 32.8 36.0 44.7 — | CCM1694-NDt 19.29 13.51 11.28 ) 3EHG1-2 
6 aso ee 54.5 28.7 32.8 36.0 44.7 = — | CCM1707-NDt 18.35 12.83 10.73 | 6EHG1-2 
P Series, Chameleon — For General, High Performance or Medical Applications — RoHS Compliant 
(See chart for part number break down) 
3 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — |CCM1719-ND 28.95 20.24 16.91 | PSOSODH3B 
3 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — |CCM1759-ND 30.08 21.03 17.56 | PSOSODS3B 
3 Faston 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — |CCM1722-ND 28.47 19.90 16.62 | PSOSOSS3A 
3 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — |CCM1723-ND 30.08 21.03 17.56 | PSOSOSS3B 
3 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1377-ND 24.68 17.26 14.41 | PSOSXSS30 
3 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — |CCM1376-ND 25.18 17.61 14.71 | PSO00SS3B 
6 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — |CCM1724-ND 27.93 19.53 16.32 | PSOSXSS6A 
6 Faston 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1382-ND 28.15 19.68 16.44 | PSOSOSS6A 
6 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — |CCM1753-ND 25.64 17.93 14.98 | PSOSSDS60 
6 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1720-ND 29.43 20.58 17.18 | PSOSODS6B 
6 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — |CCM1378-ND 25.64 17.93 14.98 | PSOSXSS60 
5A 6 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — |CCM1381-ND 25.64 17.93 14.98 | PSOSXDS60 
6 Faston 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1600-ND 25.64 17.93 14.98 | PSOSOSS60 
10 31.49 49.02 58.67 26.93 55.91 — |CCM1372-NDO 17.81 12.45 10.40 | PSOSXS000 
10 31.49 49.02 58.67 26.93 55.91 — | CCM1373-NDO 13.90 9.72 8.13 | PS000S000 
10 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — |CCM1374-ND 21.26 14.87 12.43 | PSOSOSBXO 
10 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — |CCM1379-ND 30.08 21.04 17.56 | PSOSOSSXA 
10 Faston 31.49 49.02 58.67 26.93 55.91 — |CCM1733-NDO 17.96 12.56 10.51 ) PSOSXDO00 
10 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — |CCM1735-ND 31.05 21.71 18.15 | PSOSOSSXB 
10 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1721-ND 32.02 22.39 18.71 | PSOSODSXB 
10 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — |CCM1750-ND 28.14 19.68 16.43 | PSOSODHXO 
10 Fast 31.49 49.02 58.67 26.93 55.91 — |CCM1718-NDO 17.81 12.45 10.40 | PSOSOD000 
10 aston 31.49 54.4 58.67 26.93 55.91 — |CCM1789-ND 24.38 17.04 14.23 | PSOOOSSXO 
10 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — | CCM1380-ND 28.10 19.63 16.41 | PSOOOSSXB 
3 50.29 54.1 58.67 28.5 55.91 40.00 | CCM1385-ND 25.84 18.07 15.09 | PEOSOSS30 
6 50.29 54.1 58.67 28.5 55.91 40.00 | CCM1383-ND 26.83 18.76 15.67 | PEOSSSS60 
5B 6 Fast 50.29 54.1 58.67 28.5 55.91 40.00 | CCM1760-ND 32.68 22.86 19.09 | PEOSODH6B 
10 en 50.29 49.02 58.67 28.5 55.91 40.00 | CCM1375-NDO 18.97 13.26 11.08 | PEOSSS000 
10 50.29 54.1 58.67 28.5 55.91 40.00 | CCM1384-ND 28.77 20.12 16.80 | PEOSSSSXO 
10 31.49 54.1 58.67 26.93 55.91 — |CCM1822-NDO 17.32 12.11 10.12 | PSOSOSO00 
Cable Assembly for P Series 4 Position with 6” Wire ....... 0.2... ....cceeeeceeceeeeeeeeeeeeeeeeees CCM1664-ND 2.83 2.56 — | PA100 
Rated Available 
Current RFI Voltage | DPST 
120V Filter Selection | On/Off Dimensions in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | (Amps) Type Position |Switch| A B c D E F | Part No. 1 25 100 | Part No. 
J Series — Power Entry Modules — RoHS Compliant 
6 6 Unfiltered 4 — | 68.07 3861 29.72 31.24 _ — | CCM1200-ND 21.92 15.33 12.79 | 6VJ1 
6 Gen. Purpose 4 — | 6985 47.50 29.73 40.13 _ —_ | CCM1201-ND 38.64 27.01 22.55 | 6J4 
L Series — Power Entry Modules with RFI Power Line Filter 
2 Gen. Purpose 1 Yes | 32.51 51.05 58.42 2819 54.36 — |CCM1108-ND 47.20 33.02 27.56 | 2EDL1SC 
4 Gen. Purpose 1 Yes | 32.51 51.05 58.42 2819 54.36 — |CCM1112-ND® 45.21 31.63 26.40 | 4EDL1SC 
2 Gen. Purpose 1 Yes | 32.51 51.05 58.42 2819 54.36 — |CCM1051-ND® 50.43 35.27 29.45 | 2EDL1SCM 
5A 4 Gen. Purpose 1 Yes | 32.51 51.05 5842 2819 54.36 — |CCM1055-ND® 46.70 32.66 27.27 | 4EDL1SCM 
6 Gen. Purpose 1 Yes | 32.51 51.05 5842 2819 54.36 — |CCM1059-ND@ 46.70 32.66 27.27 | 6EDLISCM 
6 Gen. Purpose 4 No | 3251 51.05 5842 28.19 54.36 — |CCM1061-ND@ 46.70 32.66 27.27 | 6EDL4CM 
6 Medical 4 No | 3251 51.05 58.42 28.19 54.36 — _ | CCM1065-ND@ 46.70 32.66 27.27 | 6EHL4CM 
2 Gen. Purpose 1 Yes | 50.29 51.05 58.42 2819 54.36 40.0 | CCM1107-ND® 44.92 31.40 26.24 | 2EDL1S 
5B 4 Gen. Purpose 1 Yes | 50.29 51.05 58.42 2819 54.36 40.0 | CCM1111-ND® 44.92 31.40 26.24 | 4EDL1S 
6 Gen. Purpose 1 Yes | 50.29 51.05 58.42 2819 54.36 40.0 | CCM1115-ND® 44.92 31.40 26.24 | 6EDLIS 
6 Gen. Purpose 4 No | 50.29 51.05 58.42 28.19 54.36 40.0 | CCM1117-ND@ 44.92 31.40 26.24 | 6EDL4 
@ RoHS Compliant Unfiltered —_§ (-1 Models) Utilizes 1 5x20 fuse —_t (-2 Models) Utilizes 2 5x20 fuses (Continued) 
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Tyco Electronics Corcom Power Entry Modules (cont.) 
Authorized Distributor 
Rated Available 
Current RFI Voltage | DPST 
120V Filter Selection | On/Off Dimensions in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | (Amps) Type Position |Switch| A B Cc D E F | Part No. 1 25 100 | Part No. 
6 Medical 1 Yes | 50.29 51.05 58.42 2819 54.36 40.0 | CCM1119-ND® 44.92 31.40 26.24 | 6EHL1S 
5B 6 Medical 1 Yes | 50.29 51.05 58.42 2819 54.36 40.0 | CCM1062-ND® 47.03 32.88 27.45 | 6EHL1SM 
6 Medical 4 No | 50.29 51.05 58.42 28.19 54.36 40.0 | CCM1064-ND@ 49.38 34.53 28.82 | 6EHL4M 
Fusesholder for'S:X:20mtmib: Senes sx sci tieesesscintsec ce ule aetna edie ada siselcleasiagtsiicl ocean ediccch ees CCM1662-ND@ 1.19 1.07 —| LA201 
-Function Power Entry Modules — RoHS Compliant 
7 5 Gen. Purpose 2 Yes | 50.5 39.9 65.79 61.21 68.07 — |CCM1614-ND 73.17 51.16 42.74 | SEFLA2S 
3 Premium 2 Yes | 50.5 39.9 65.79 61.21 105.7 — |CCM1731-ND 94.16 65.84 54.97 | 3EZLA2S 
M Series — Power Entry Modules — RoHS Compliant 
8A 6 Unfiltered 1 No 86.1 721 29.0 62.0 36.8 — |CCM1000-ND 20.06 14.03 11.71) 6VM1 
8B 6 Unfiltered 2 No 98.6 84.3 29.0 74.2 36.8 — |CCM1002-ND 23.89 16.71 13.95 | 6VM2 
8B 6 Unfiltered 4 No 98.6 84.3 29.0 74.2 36.8 — |CCM1004-ND 24.22 16.93 14.14 | 6VM4 
9A 6 Unfiltered 1 Yes | 105.9 91.9 29.0 81.8 36.8 — |CCM1001-ND 24.33 17.01 14.19 | 6VM1S 
9B 6 Unfiltered 2 Yes | 118.1 104.1 29.0 94.5 36.8 =— | CCM1003-ND 28.38 19.84 16.58 | 6VM2S 
9B 6 Unfiltered 4 Yes [118.1 104.1 29.0 94.5 36.8 — |CCM1005-ND 28.38 19.84 16.58 | 6VM4S 
9C 5 Medical 1 Yes | 105.9 91.9 29.0 81.8 55.6 — |CCM1011-ND 36.07 25.22 21.06 | 5EHM1S 
9D 5 Medical 4 Yes | 118.1 104.1 29.0 74.2 55.6 — |CCM1013-ND 40.08 28.03 23.39 | 5EHM4S 
9C 5 Gen. Purpose 1 Yes | 105.9 91.9 29.0 81.8 55.6 — |CCM1021-ND 35.47 24.81 20.73 | SEFM1S 
9D 5 Gen. Purpose 4 Yes | 118.1 104.1 29.0 74.2 55.6 = — _ | CCM1023-ND 39.53 27.65 23.09 | 5EFM4S 
8C 5 Medical 1 No 86.1 72.1 29.0 62.0 55.6 — |CCM1010-ND 31.90 22.31 18.63 | SEHM1 
9D 5 Medical 4 No 98.6 84.3 29.0 74.2 55.6 — |CCM1012-ND 35.01 24.47 20.43 | 5EHM4 
8C 5 Gen. Purpose 1 No 86.1 721 29.0 62.0 55.6 — |CCM1020-ND 30.40 21.27 17.77 | SEFMA1 
8D 5 Gen. Purpose 4 No 98.6 84.3 29.0 74.2 55.6 —_ |CCM1022-ND 36.19 25.29 21.14 | SEFM4 
10 3 Premium 4 Yes | 118.1 104.1 29.0 94.5 43.7 78.49 | CCM1033-ND 70.25 49.12 41.03 | 3EZM4S 
Connector Plug for M Series ...................00006 .. | CCM1665-ND 12 65 —] MA101 
Insulating Boot for VM/EFM Models fits M4S Versions . . | CCM1663-ND 3.21 2.90 —| MA601 
Insulating Boot for VM/EFM Models fits M1S Versions . .. | CCM1725-ND 3.20 2.90 —| MA602 
Insulating Boot for VM/EFM Models fits M4 Versions. .............. 0002000. ccee eee cence cece cnet cess eee nes CCM1818-ND 3.20 2.90 2.53 | MA603 
Rated Current Output Mounting | Input Dimensions in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 125V (Amps) Terminals Style | Config. A D Part No. 1 25 100 | PartNo. 
SR Series — AC Connector — RoHS Compliant 
15 PC Terminals Flange | Male] 50.01 40.01 28.19 26.70 | CCM1400-ND 347 244 2.04 | 6ESRM-P 
15 Quick Disconnect | Flange Male | 50.22 40.01 22.76 31.09 | CCM1401-ND 2.59 1.80 1.52 | 6ESRM-3 
1 15 Quick Disconnect | Snap-In | Male | 30.40 =— 22.66 30.61 | CCM1402-ND 2.74 1.90 1.59 | 6ESRMC2 
15 Quick Disconnect | Snap-In | Female} 35.31 = 28.19 35.71 | CCM1403-ND 3.17 2.20 1.83 | 6ESRFC3 
16 Quick Disconnect | Flange | Female} 50.01 40.01 29.31 35.71 | CCM1404-ND 3.17 2.20 1.83 | G6ESRF-3 


@ ROHS Compliant Unfiltered —§ (-1 Models) Utilizes 1 5x20 fuse 


t (-2 Models) Utilizes 2 5x20 fuses 


RF Line Filters 3 Phase RFI Filters 


A Series: The 3-phase filters are designed for 3-phase, four wire, WYE applications providing filtering in each of the three lines plus the neutral and ground line. 


AYO Series: The AYO series filters are designed for 3-phase, four wire, WYE applications providing filtering in each of the three lines plus neutral. These lower 


current RFI filters provide filtering to industrial 3-phase applications. 


Dimensions in mm 
Termination A B Cc D 


Rated Current 
Fig. | 120V (Amps) 


A Series — High Performance 3-Phase RFI Line Filter 


30 Single Stage Stud 224.0 141.5 65.0 117.2 
1 60 Single Stage Stud 239.5 175.8 = 122.4 151.1 
60 Dual Stage Stud 351.3 175.8 122.4 151.1 


Digi-Key Price Each Corcom 

E Part No. 1 25 100 | Part No. 
38.1 | CCM1727-ND 256.79 233.78 197.73 | 30AYP6C 
95.3 | CCM1736-ND 349.12 317.70 268.74 | 6OAYP6C 
95.3 | CCM1730-ND 507.56 461.84 390.85 | GOAYT6C 


AYO Series — Lower Current 3-Phase RFI Filter 


2 20 Faston 85.6 52.5 38.7 74.63 


— | CCM1684-ND 50.24 35.15 29.34 | 20AY01 


Mounting Studs 


No. 8-32 (8) 


General Purpose RFI Filters 


B Series: These general purpose common-mode RFI power line filters effectively provide 
RFI control of line-to-ground noise in a small size at a low cost. 

DK Series: The DK series RFI power line filters are general purpose common mode and 
differential mode filters with higher performance line-to-line attenuation than the VK 
series. 

EMC Series: The EMC series of RFI filters has been developed to reduce conducted noise 
to acceptable limits for equipment that must comply with the requirements of CISPR in 
Europe and the FCC specifications in the USA. The EMC series was designed to address 
the need for more differential mode attenuation in the lower frequency range while still 
maintaining high common mode performance. This type of performance is typically 
needed for motor drives and switch mode power supplies with increased operating 
frequencies. 

EP/VP Series: The EP/VP series of RFI filters has been developed to reduce conducted 
noise to acceptable limits for equipment that must comply with requirements of CISPAR 
in Europe and the FCC specifications in the USA. 

FC Series: The FC filters provide filtering for frequency inverters and variable speed motor 
drives. Designed for very noisy applications, they attenuate conducted interference at low 
and high frequency ranges and protect programmable logic controllers from RF noise on 
the AC power line. 

G Series: The G series RFI filters are designed to provide excellent common-mode and 
differential-mode attenuation for most digital electronic equipment (particularly switching 
power supplies) over the frequency range of 20kHz to 30MHz. 

K Series: These power line filters are general purpose common-mode and differential- 
mode filters. They are effective in the control of line-to-line as well as line-to-ground RFI 
interference. They are particularly suited in applications where pulsed, continuous and/or 
intermittent RFI interference is present. 

N Series: The N series RFI filters are designed to provide superior common-mode 
attenuation for most digital electronic equipment (particularly switching power supplies) 


over the frequency range of 10kHz to 30MHz. 

Q Series: A series of RFI power line filters that has been developed specifically for 
switching power supplies and is designed to be all the power line filtering needed to 
control conducted emissions all the way down to 10kHz. 

R Series: These dual T section RFI power line filters provide premium performance 
at a moderate cost. They are well suited for low impedance loads where noisy RFI 
environments are present. They control pulsed, continuous and/or intermittent 
interference, insuring protection of your equipment from line power noise in addition to 
protecting the line from equipment noise. 

RK Series: The RK Series filters are compact, single stage, chassis mount filters 
that provide significant differential mode performance ideal for industrial machinery 
equipment. Low input leakage current makes this series suitable for portable equipment. 

S Series: The S series of RFI power line filters combines successful line-to-ground 
interference rejection filters with additional circuitry designed to reduce line-to-line noise 
and transients. 

SK Series: This series of RFI power line filters was designed to reduce conducted noise to 
acceptable limits for equipment that must comply with the FCC specifications in the USA 
and CISPAR specifications in Europe. 

T Series: These RFI power line filters provide superior common-mode and premium 
differential-mode attenuation, exceeded only by that of Q series filters. 

U Series: The U series was designed to meet the RFI needs created by power factor 
corrected power supplies. This high performance filter offers a high impedance circuit to 
mismatch the power supply's impedance characteristics. 

V and W Series: These RFI power line filters will protect equipment from malfunctions 
due to conducted interference coming into the equipment from the line, especially line- 
to-line noise and transients. The W series has a two-stage construction that provides 
excellent suppression at high frequency. 


Rated Current Dimension in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B c D E | Part No. u 25 100 Part No. 
B Series — RFI Power Line Filter for High Impedance Loads — RoHS Compliant 
1 57.2 46.2 16.8 53.98 64.3 | CCM1300-ND 15.62 10.94 9.13 | 1VB1 
2 57.2 46.2 16.8 53.98 64.3 | CCM1301-ND 14.07 9.82 8.21 | 2VB1 
3 Faston 66.3 46.2 19.8 53.98 64.3 | CCM1302-ND 16.25 11.38 9.50 | 3VB1 
5 66.3 46.2 19.8 53.98 64.3 | CCM1303-ND 15.05 10.54 8.79 | 5VB1 
1 10 66.3 46.2 29.5 53.98 64.3 | CCM1304-ND 16.78 11.74 9.80__| 10VB1 
5 66.3 46.2 19.8 53.98 64.3 | CCM1762-ND 16.99 11.88 9.94 | 5EB1 
20 Faston 85.3 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1634-ND 26.01 18.20 15.21 | 20EB1 
20 85.3 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1305-ND 25.78 18.03 15.06 | 20VB1 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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= RF Line Filters 


Tyco Electronics Corcom 


Authorized Distrbutor General Purpose RFI Filters (cont.) 
Rated Current Dimension in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B Cc D E | PartNo. u 25 100 Part No. 
9 10 Stud 69.1 46.2 29.5 53.98 64.3 | CCM1320-ND 21.04 14.71 12.28 | 10VB6 
20 87.9 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1321-ND 30.66 21.45 17.92 | 20VB6 
3 30 Stud 135.6 85.9 38.9 95.3 106.7| CCM1322-ND 58.54 40.94 34.18 | 30VB6 
1 24.4 46.2 16.8 53.98 64.3 | CCM1310-ND 16.64 11.64 9.73 | 1VB3 
2 24.4 46.2 16.8 53.98 64.3 | CCM1311-ND 15.15 10.59 8.86 | 2VB3 
4 3 Wire Lead 33.5 46.2 198 53.98 64.3 | CCM1312-ND 17.30 12.12 10.11 | 3VB3 
5 33.5 46.2 198 53.98 64.3 | CCM1313-ND 15.92 11.13 9.31 | 5VB3 
10 33.5 46.2 29.5 53.98 64.3 | CCM1314-ND 17.54 12.26 10.26 | 10VB3 
DK Series — Enhanced Performance RFI Power Line Filters — RoHS Compliant 
20 Faston 97.8 65.5 45.2 74.63 85.1 | CCM1686-ND 51.49 36.01 30.09 | 20VDK1 
5 20 Stud 87.9 65.5 45.2 74.63 85.1 | CCM1748-ND 51.49 36.01 30.09 | 20VDK6 
EMC Series — Compact Dual Stage RFI Filters — RoHS Compliant 
6 3 Faston 85.1 46.0 29.5 60.3 — | CCM1738-ND 23.28 16.27 13.60 | 3EMC1 
10 97.8 52.6 38.91 74.6 —_|_CCM1741-ND 24.59 17.19 14.36 | 10EMC1 
EP/VP Series — Line Filter For Switching Power Supply Noise Suppression — RoHS Compliant 
3 97.8 52.6 45.2 74.63 — | CCM1619-ND 38.55 26.96 22.52 | 3EP1 
6 10 Faston 168.1 52.6 70.6 142.88 — | CCM1644-ND 87.30 61.05 50.98 | 10EP1 
20 125.7 57.7 45.7 103.2 —_| CCM1685-ND 70.25 49.12 41.03 | 20EP1 
7 10 Wire Lead 135.9 52.6 70.6 142.88 —_| CCM1749-ND 87.30 61.05 50.98 | 10EP3 
8 20 Stud 127.3 57.2 45.2 103.2 — | CCM1827-ND 75.44 52.75 44.05 | 20EP6 
127.3 57.2 45.2 103.2 —_|_CCM1765-ND 75.44 52.75 44.05 | 20VP6 
FC Series — Single Phase External Power Line Filter for Frequency Converters — RoHS Compliant 
9 25 DIN Type 175.3 139.2 64.77 124.5 70.0 | CCM1763-ND 159.17 111.32 92.94 | 25FC10 
G Series — High Performance RFI Filter for Switching Power Supplies — RoHS Compliant 
10A 6 Faston 90.4 54.6 39.6 74.63 — | CCM1744-ND 47.62 33.30 27.83 | 6EG1 
K Series — RFI Power Line Filters for High Impedance Load 
1 78.7 52.6 23.1 60.33 71.4 | CCM1683-ND® 20.89 14.62 12.20 | 1VK1 Fig. 9 SLOTS: .260 X . 
2 78.7 52.6 23.1 60.33 71.4 | CCM1627-ND@ 17.96 12.56 10.50 | 2VK1 
3 Faston 78.7 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1618-ND® 21.34 14.95 12.49 | 3VK1 
5 78.7 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1613-ND® 18.30 12.80 10.69 | 5VK1 
1 10 85.1 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1641-ND® 19.31 13.51 11.29 | 10VK1 
20 85.1 65.0 38.9 74.63 85.1 | CCM1632-ND® 28.76 20.13 16.81 | 20VK1 
5 Faston 78.7 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1757-ND® 20.53 14.36 12.00 | 5EK1 
20 85.1 65.0 38.9 74.63 85.1 | CCM1633-ND® 29.09 20.35 16.99 | 20EK1 
2 20 Stud 87.9 65.0 38.9 74.63 85.1 | CCM1631-ND® 33.31 23.30 19.44 | 20VK6 
30 135.6 85.9 38.9 95.25 106.7| CCM1625-ND@ 62.41 43.64 36.45 | 30VK6 
2 46.0 52.6 23.1 60.33 71.4 | CCM1626-ND® 19.40 13.59 11.35 | 2VK3 
3 Wire Lead 46.0 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1697-ND 22.04 15.42 12.89 | 3VK3 
4 5 46.0 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1612-ND 20.60 14.40 12.04 | 5VK3 
10 52.6 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1674-ND® 20.32 14.20 11.86 | 10VK3 
10 Stud 87.9 52.6 29.5 60.33 71.4 | CCM1820-ND® 22.82 15.94 13.32 | 10VK6 
NN Series — High Performance Line Filter for Switching Power Supplies — RoHS Compliant 
40a 6 Faston 90.4 54.6 45.9 74.63 — | CCM1713-ND 57.68 40.33 33.69 | 6VN1 
10 119.1 57.7 45.7 103.2 — _| CCM1649-ND 93.91 65.67 54.83 | 10VN1 
Q Series — Line Filters For Switching Power Supply Emissions Down to 10kHz — RoHS Compliant 
3 97.8 52.6 45.2 74.63 — | CCM1651-ND 60.04 41.98 35.06 | 3EQ1 
6 126.5 57.7 45.7 103.2 — | CCM1605-ND 87.04 60.88 50.85 | 6EQ1 
6 20 Faston 168.1 52.6 57.9 142.9 — | CCM1726-ND 111.25 77.80 64.97 | 20EQ1 
3 97.8 52.6 45.2 74.63 — | CCM1728-ND 60.04 41.98 35.06 |) 3VQ1 
20 168.1 52.6 57.9 142.9 — | CCM1687-ND 111.25 77.80 64.97__| 20V01 
11 6 Wire Lead 93.7 57.7 45.7 103.2 113.5] CCM1739-ND 87.04 60.88 50.85 | 6EQ3 
12 6 Wire Lead 138.9 52.6 45.2 40.01 68.0 | CCM1751-ND 94.44 66.04 55.15 | 6EQ8 
R Series — 2 Stage General Purpose Line Filter 
1 85.1 46.0 29.5 60.33 — | CCM1330-ND@ 28.52 19.97 16.65 | 1VR1 Gar Volow 
2 85.1 46.0 29.5 60.33 — | CCM1331-ND® 25.84 18.06 15.08 | 2VR1 Bown 
3 Faston 97.8 52.6 29.5 74.63 — | CCM1332-ND® 27.70 19.37 16.17 | 3VR1 
6 5 97.8 52.6 29.5 74.63 — | CCM1333-ND 26.06 18.24 15.23 | 5VR1 
10 97.8 52.6 38.9 74.63 — _| CCM1769-ND® 31.48 22.02 18.39 | 10ER1 
10 Faston 97.8 52.6 38.9 74.63 — | CCM1334-ND@ 27.34 19.12 15.97 | 10VR1 
20 132.8 85.6 38.9 95.25 — _| CCM1335-ND® 66.31 46.36 38.74 | 20VR1 
8 10 Stud 100.6 52.6 38.9 74.63 — _| CCM1360-ND@ 32.42 22.66 18.92 | 10VR6 
3 20 Stud 132.8 85.6 38.9 95.25 106.7) CCM1752-ND® 66.31 46.36 38.74 | 20ER1 
132.8 85.6 38.9 95.25 —_-106.7| CCM1361-ND® 68.06 47.59 39.74 | 20VR6 
10B 1 Wire Lead 52.6 46.0 29.5 60.33 — | CCM1340-ND@ 30.12 21.06 17.59 | 1VR3 
2 52.6 46.0 29.5 60.33 — | CCM1341-ND® 28.53 19.96 16.65 | 2VR3 
7 3 Wire Lead 65.0 52.6 29.5 74.63 — | CCM1342-ND® 29.58 20.70 17.27 | 3VR3 
5 65.0 52.6 29.5 74.63 — | CCM1343-ND® 28.77 20.13 16.82 | 5VR3 
10 65.0 52.6 38.9 74.63 — | CCM1344-ND@ 28.25 19.76 16.50 | 10VR3 
13 5 Faston 110.0 57.2 32.5 40.01 16.3 | CCM1351-ND@ 30.18 21.10 17.62 | 5VR7 
NEW! RK Series — RoHS Compliant NEW! 
10 97.8 25.4 45.2 74.63 — | CCM1845-ND 40.27 28.16 23.52 | 10ERK1 
10€ 15 Faston 97.8 25.4 45.2 74.63 — | CCM1846-ND 46.31 32.38 27.04 | 15ERK1 
20 97.8 25.4 45.2 74.63 —_| CCM1847-ND 53.27 37.24 31.10 | 20ERK1 
S Series — Line Filter For Emission Control — RoHS Compliant 
3 85.30 46.20 29.50 60.33 — | CCM1617-ND 33.96 23.74 19.82 | 3VS1 
6 6 Faston 98.00 52.80 38.90 74.63 — | CCM1603-ND 33.96 23.74 19.82 | 6VS1 
10 98.00 52.80 38.90 74.63 —_| CCM1640-ND 39.95 27.94 23.33 | 10VS1 
14 20 Faston 132.80 85.90 38.90 95.25 — _| CCM1648-ND 88.33 61.75 51.57 | 20VS1 
15 60 Faston 182.88 78.23 57.91 142.87 158.7| CCM1843-ND 144.86 101.30 84.59 | 60VS6 
SK Series — High Performance RFI Line Filter for SMPS Emission Control — RoHS Compliant 
43 6 Faston 81.5 57.2 45.2 40.01 16.0 | CCM1714-ND 51.08 35.75 29.83 | 6VSK7 
10 110.0 57.2 45.2 40.01 16.0 | CCM1675-ND 58.68 41.03 34.25 | 10VSK7 
3 97.8 52.6 29.5 74.63 — | CCM1823-ND 39.06 27.32 22.83 | 3VSK1 
6 6 Faston 110.2 57.2 32.5 87.05 — | CCM1709-ND 45.77 32.02 26.74 | 6ESK1 
6 110.2 57.2 32.5 87.05 — | CCM1732-ND 45.77 32.02 26.74 | 6VSK1 
10 126.2 57.2 45.2 103.2 —_| CCM1729-ND 53.34 37.30 31.14 | 10VSK1 
20 127.3 57.2 45.2 103.2 — | CCM1630-ND 64.31 44.97 37.56 | 20VSK6 
16 20 Stud 127.3 57.2 45.2 103.2 — | CCM1746-ND 64.31 44.97 37.56 | 20ESK6 
30 125.0 79.25 69.85 87.3 — | CCM1688-ND 77.32 54.08 45.16 | 30ESK6 
30 125.0 79.25 69.85 87.3 — _| CCM1624-ND 77.32 54.08 45.16 | 30VSK6 
3 40 Stud 152.4 79.25 55.4 88.9 — _| CCM1615-ND 85.66 59.90 50.01 | 40VSK6 
17 30 Stud 125.0 79.25 69.85 87.3 101.6] CCM1734-ND 97.79 68.40 57.11_| 30VSK6C 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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General Purpose RFI Filters (cont.) 


Rated Current Dimension in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B Cc D E_ | PartNo. 1 100 Part No. 
T Series — High Performance Line Filter For Switching Power Supplies — RoHS Compliant 

"1 6 Wire Lead 64.8 54.6 46.0 74.63 — | CCM1710-ND 52.09 36.43 30.42 | 6ET3 
10 93.7 57.7 45.7 103.2 — | CCM1754-ND 75.29 52.65 43.95 | 10ET3 

13 6 Faston 89.4 57.2 45.2 40.01 16.0 | CCM1711-ND 53.55 37.44 31.28 | 6ET7 
6 90.4 54.6 46.0 74.63 — | CCM1604-ND 52.09 36.43 30.42 | 6ET1 

6 10 Faston 119.1 57.7 45.7 103.2 — | CCM1643-ND 69.21 48.39 40.41 | 10ET1 
10 119.1 57.7 45.7 103.2 — | CCM1639-ND 75.29 52.65 43.95 | 10VT1 
15 138.4 79.2 55.4 88.9 — | CCM1635-ND 99.03 69.27 57.82 | 15ET1 

18 15 Faston 138.4 79.2 55.4 88.9 — | CCM1679-ND 99.03 69.27 57.82 | 15VT1 
20 138.4 79.2 55.4 88.9 — | CCM1764-ND 100.55 70.32 58.73__| 20VT1 

3 15 Stud 151.1 79.2 55.4 88.9 100.6] CCM1678-ND 104.04 72.15 60.75 | 15ET6 

U Series — For Power Factor Corrected Power Supplies — RoHS Compliant 
6 6.5 Faston 125.73 57.66 45.72 103.12 —_| CCM1363-ND 71.33 49.88 41.65 | 6EU1 
V Series — Line Filter For Emission Control — RoHS Compliant 

8 3 Faston 85.3 46.2 32.5 60.33 — | CCM1825-ND 38.34 26.81 22.39 | 3VV1 

6 6 Faston 98.0 52.8 38.9 74.63 — | CCM1602-ND 38.34 26.81 22.39 | 6VV1 
10 98.0 52.8 38.9 74.63 — _| CCM1638-ND 43.27 30.25 25.26 | 10VV1 

14 20 Faston 132.8 85.9 38.9 95.25 106.7| CCM1629-ND 92.43 64.64 53.96 | 20VV1 

W Series — Multipurpose Power Line for Emission Control and High Noise Industrial Environments — RoHS Compliant 

3 85.3 46.2 32.5 60.33 — | CCM1616-ND 40.39 28.23 23.58 | 3VW1 

6 6 Faston 98.0 52.8 38.9 74.63 — | CCM1601-ND 40.39 28.23 23.58 | 6VW1 
10 98.0 52.8 38.9 74.63 —_| CCM1637-ND 46.34 32.40 27.06 _| 10VW1 

14 20 Faston 132.8 85.9 38.9 95.25 106.7| CCM1628-ND 94.47 66.06 55.17 | 20VW1 

3 20 Stud 135.64 85.9 38.9 95.5 106.7| CCM1747-ND 94.84 66.32 55.38 | 20VW6 

@ RoHS Compliant 


Medical Grade Filters 


EAH Series: This is a new generation of compact medical RFI filters with an IEC socket. 
A new design in internal structure and manufacturing process makes the series cost 
effective. This health care series supersedes the H series by providing superior differential 
mode performance while still maintaining a maximum leakage current of 2 micro amps. 


EBH Series: A compact medical RFI filter with IEC socket, the EBH series is a cost 
effective alternative to the H series. Electrically the EBH provides enhanced differential 
mode performance compared to both the EAH and the H series. These filters provide RFI 
common and differential modes performance while still allowing medical equipment to 
meet UL leakage current specifications for medical and dental equipment. 


EJH Series: The 1-15 Amp versions are flange mounted and mechanically equivalent to 
the EAH/EBH series. The performance has been enhanced to meet the needs for more 
attenuation. It has an improved high frequency EMI shielding and larger contact area for 
the panel ground. These medical filters are designed to provide common and differential 
mode performance while maintaining the UL leakage requirements for medical and dental 
equipment. The EJH series also includes a 20 Amp version that uses the inlet IEC 320/ 


H Series: The H series was developed specifically for health care applications. These 
products are suitable for uses in both patient care equipment and non-patient care equip- 
ment. Their extremely low leakage current allows compliance with UL2601 and CSA 22.2 
health care specifications. 


HT Series: This series of power line filters provides superior common-mode and premium 
differential-mode attenuation to RFI noise on the frequency range from 10kHz to 30MHz, 
for IEC60601 and UL2601 patient-connected equipment, as well as all other electronic 
equipment that cannot tolerate any leakage current. 


HQ Series: The HQ series power line filters provide the highest available common-mode 
and differential-mode attenuation to RFI noise in the frequency range from 10kHz to 
30MHz, for IEC 60601 and UL2601 patient-connected equipment, as well as all other 
electronic equipment that cannot tolerate any leakage current. 


MV Series: This series answers the need for a medical filter to help equipment comply 
with increasing noise sources in medical applications while still meeting leakage current 


C20. requirements of UL2601. 
Rated Current Dimension in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B c D [5 Part No. 1 25 100 Part No. 
EAH Series — For UL544 Health Care Equipment — RoHS Compliant 
1 6 Faston 54.61 2845 22.86 40.01 50.29 | CCM1700-ND 15.08 10.54 8.80 | 6EAH1 
EBH Series — For UL544 Health Care Equipment — RoHS Compliant 
1 10 Faston 54.61 2845 22.86 40.01 50.29 | CCM1669-ND 19.67 13.76 11.50 | 10EBH1 
EJH Series — Enhanced Performance Compact RFI Filter IEC Connector Package 
1 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1236-ND® 11.70 8.17 6.84 | 1EJH1 
3 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1237-ND 10.83 7.60 6.35 | 3EJH1 
1 6 Straight 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1238-ND® 10.15 7.09 5.93 | 6EJH1 
10 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1239-ND® 10.83 7.60 6.35 | 10EJH1 
15 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1240-ND® 10.32 7.22 6.02 | 15EJH1 
2 20 Straight 79.38 34.79 29.99 42.01 53.00 | CCM1241-ND® 18.56 12.96 10.83 | 20EJH1 
1 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1242-ND® 11.97 8.38 6.99 | 1EJH2 
3 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1243-ND 9.60 6.72 5.61 | 3EJH2 
3 6 Right Angle 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1244-ND 9.51 6.64 5.56 | 6EJH2 
10 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1245-ND® 10.24 7.16 5.98 | 10EJH2 
15 45.47 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1246-ND 10.41 7.28 6.08 | 15EJH2 
1 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1247-ND® 13.89 9.72 8.11 | 1EJHP 
3 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1248-ND 11.60 8.11 6.78 | 3EJHP 
4 6 PCB 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1249-ND® 11.51 8.05 6.73 | 6EJHP 
10 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1250-ND 12.60 8.84 7.38 | 10EJHP 
15 45.47 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1251-ND@ 12.52 8.75 7.32 | 15EJHP 
H Series — Line Filters for UL2601 Healthcare Equipment 
6 ; 55.90 30.20 20.60 40.01 50.3 | CCM1607-ND® 18.79 13.16 10.99 | 6EH4 
° 10 Faston, Straight 7 66.5 30.2 «206 +~—«40.01-—«50.3 | CCMIG71-NDe 20.34 14.21 11.88 | 10EH4 
3 57.2 46.1 16.7 53.98 64.2 | CCM1758-ND® 15.32 10.71 8.95 | 3EH1 
6 6 Faston 57.2 46.1 16.7 53.98 64.2 | CCM1608-ND® 15.50 10.84 9.06 | 6EH1 
10 57.2 46.1 16.7 53.98 64.2 | CCM1670-ND 16.17 11.30 9.46 | 10EH1 
7 6 Right Angle 39.4 30.2 21.6 40.01 50.3 | CCM1706-ND® 19.22 13.47 11.24 | 6EH9 
HT Series — High Performance RFI Power Line Filter For Medical Equipment — RoHS Compliant 
8 6 Faston 90.4 54.6 46.0 74.63 — | CCM1606-ND 51.34 35.90 29.97 | 6EHT1 
10 119.1 57.7 45.7 103.2 — | CCM1672-ND 77.05 53.87 44.99 | 10EHT1 _ 
9 15 Faston 138.4 79.2 55.4 88.9 — | CCM1821-ND 103.84 72.62 60.64 | 15EHT1 
HQ Series — Highest Performance RFI Filter For Medical Equipment + C= 
8 3 Faston 97.8 52.6 45.2 74.63 — | CCM1695-ND@ 60.82 42.54 35.54 | 3EHQ1 W (ay 
10 3 Wire Lead 84.8 52.6 45.2 74.63 —__| CCM1826-ND@ 59.34 41.50 34.67 | 3EHQ3 
8 6 Faston 126.5 57.7 45.7 103.2 — | CCM1708-ND 88.17 61.67 51.49 | 6EHQ1 
MV Series — Multipurpose Medical Filter for Power Line Noise Protection — RoHS Compliant 
6 98.0 52.8 38.9 74.63 — | CCM1712-ND 39.88 27.90 23.30 | 6MV1 
8 10 Faston 98.0 52.8 38.9 74.63 — | CCM1642-ND 45.06 31.49 26.31 | 10MV1 
20 132.8 85.9 38.9 95.25 — | CCM1824-ND 91.01 63.64 53.15 | 20MV1 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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PC Board Mountable Filters 


EDP Series: These RFI power line filters provide enhanced differential-mode performance for 


RF Line Filters (cont, 


applications requiring more line-to-line protection. 


EOP Series: A general purpose filter which is effective in removing both common and differential-mode noise for susceptibility applications. 


X Series: This series was designed to bring most digital equipment (including switching pow 


er supplies) into compliance with FCC Part 15J, Class B conducted emission limits. 


Z Series: A design that brings most digital equipment (including switching power supplies) into compliance with EN55022 Level B, (as well as FCC Part 15J, Class B) conducted 


emission limits. 


Rated Current Dimension in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120 V (Amps) Termination A B Cc D Part No. 1 25 100 Part No. 
EDP Series — For General Purpose Applications — RoHS Compliant 

1 36.6 31.5 24.15 — | CCM1364-ND 21.99 15.38 12.85 | 1EDP 

1 3 PCB 36.6 31.5 24.15 — | CCM1365-ND 20.05 14.01 11.71 | 3EDP 
10 36.6 31.5 24.15 — | CCM1742-ND 21.77 15.22 12.72 | 10EDP 

EOP Series — For General Purpose Application — RoHS Compliant 

1 36.6 31.5 19.9 — | CCM1366-ND 18.06 12.63 10.55 | 1EOP 

1 3 PCB 36.6 31.5 19.9 — | CCM1367-ND 16.19 11.32 9.45 | 3EOP 
10 36.6 31.5 19.9 — | CCM1673-ND 17.12 12.00 9.99 | 10EOP 

X Series — For Emission Control Applications — RoHS Compliant 

2 3 PCB 66.80 28.70 A115 — | CCM1370-ND 28.71 20.07 16.76 | 3EXP 

6 66.29 28.70 44.45 — | CCM1371-ND 44.28 30.96 25.85 | 6EXP 
2Z Series — For Emission Control Applications 

1 66.3 28.7 414 — | CCM1682-ND@ 35.86 25.08 20.95 | 1EZP 

2 2 PCB 66.3 28.7 44.4 — | CCM1368-ND® 35.77 25.02 20.89 | 2EZP 
3 66.3 28.7 44.4 — | CCM1369-ND 35.86 25.07 20.94 | 3EZP 

3 3 Faston 89.9 52.8 33.3 74.63 | CCM1696-ND® 41.53 29.06 24.25 | 3EZ1 

@ RoHS Compliant 
DC Filters RoHS | 


DA Series: The DA series filters were designed as general purpose line filters for DC 
applications up to 125VDC. They are compact with a 3-pin inlet connector. The DA series 
addresses the increasing need for DC rated filters with a standard DC power inlet. Any 
internal DC connection within larger multi-component systems, or external DC connection 
between user installed components which require filtering will benefit. 


DC Series: The DC series filters were designed as general purpose line filters for DC 
applications. They are available with or without circuit breakers for extra protection. These 
filters are generally used in central office equipment like switches, routers, and hubs to 
clean up the 48VDC power, but are not exclusive to that equipment. They can also be used 
at the primary input of the DC power supply. 


—-| . Ground 


Rated Current Dimension in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig.| 120 V (Amps) Termination A B Cc D E | Part No. 1 25 100 Part No. 
DA Series — Compact RFI Filter with DC Inlet Connector 
1 3 Faston 54.61 — 20.57 40.01 50.29 | CCM1745-ND 16.05 11.22 9.38 | 3DAF1 
10 54.61 — 20.57 40.01 50.29 | CCM1743-ND 16.60 11.60 9.70 | 10DAF1 
DC Series — RFI Power Line Filters for DC Applications 
2 15 Stud 135.40 78.70 45.20 68.0 50.80 | CCM1737-ND 81.47 74.15 62.74 | 15DCF6 
30 157.20 100.60 55.40 88.9 50.80 | CCM1828-ND 100.63 91.59 77.50 | 30DCF6 


IEC Inlet Line Filters 


EAS Series: This filter offers the performance characteristics of the EEA susceptibility 
filter with the additional advantage of a snap-in panel mount. The EAS series supersedes 
the EF series by providing superior performance, particularly in the common mode at low 
frequencies. 


EBF Series: The EBF accessory outlet filters provides an innovative means of connecting 
accessories while filtering noise between a system and the accessories attached. These 
filters provide enhanced performance utilizing common mode inductance and differential 
mode capacitance for attenuation of noise across the frequency range. The filtered 
connector offers the additional advantage of a grounded connection and features low 
leakage current required for international usage. 


EBS Series: This filter offers the performance characteristics of the EEB susceptibility filter 
with the additional advantage of a snap-in panel mount. 


EC Series: This series of filtered power entry modules provides the highest attenuation of 
any standard filter available in a package size limited by the dimensions of the integral IEC 
connector. These filters combine high common-mode inductance with high differential- 
mode capacitance and minimal parasitic elements, for effective attenuation of line-to- 
ground and line-to-line noise across the frequency range. 

ED Series: These filtered power entry modules are more effective than general purpose 


filters in applications where line-to-line and low frequency line-to-ground noise must be 
controlled. 


EEA Series: A new design in both the internal structure and manufacturing process makes 
this series cost effective and compact. 


EEB Series: This is a compact RFI filter with IEC socket. A new design in both the internal 
structure and manufacturing process makes this series cost effective and compact. 
Electrically, the EEB provides enhanced differential mode performance compared to both 
the EEA and EF series. Mechanically, its slimmer size makes it compatible with all similar 
filters on the market. 


EEJ Series: The 1-15 Amp versions are flange mounted and mechanically equivalent to 
the EEA/EEB series. The performance has been enhanced to meet the needs for more 
attenuation. It also has an extended metal flange around the socket for improved high 
frequency EMI shielding. The EEJ series also includes a 20 Amp version that uses the 
inlet IEC 320/020. 


EF Series: This rugged international series of filtered power entry modules incorporates 
the special IEC power line connector. They are UL recognized, CSA certified, and VDE and 
SEV approved. Models with F suffix are SEMKO approved and comply with BSI standards. 


EJS Series: The 1-15 Amp versions are snap-in mounted and mechanically equivalent 
to the EAS/EBS series. The performance has been enhanced to meet the needs for more 
attenuation. It has improved high frequency EMI shielding. The EJS series also includes a 
20 Amp version that uses the inlet IEC 320/C20. 


EJT Series: The EJT Series is a power inlet filter designed to attenuate noise up to 1 GHz. 
This inlet uses an IEC 320/014 input connector. This product was designed to address the 
demand for more noise attenuation at higher frequencies in a compact inlet. 


SRB Series: The SRB series is one of the smallest depth available on the market, it 
features a complete shield design with various capacitance values. The SRB series is rated 
up to 15A, 250VAC, 10A VDE. This product is ideally suited for power supplies or other 
applications which require a minimum depth low cost solution. 


Rated Current Dimension in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120 V (Amps) Termination A B Cc D E Part No. ‘J 25 100 | Part No. 
EAS Series — Snap-in Compact RFI Filter — RoHS Compliant 
A 3 Faston 55.88 29.2 24.38 29.97 35.81 | CCM1691-ND 13.71 9.60 8.01 | 3EAS1 
6 55.88 29.2 24.38 29.97 35.81 | CCM1701-ND 12.83 8.98 7.50 | 6EAS1 
EBF Series — Accessory Outlet Filter — RoHS Compliant 
2 6 Faston 65.3 33.8 25.4 40.01 50.5 | CCM1702-ND 18.53 12.95 10.83 | 6EBF1 
EBS Series — Snap-in Compact RFI Filter — RoHS Compliant 
1 6 Faston, Straight 55.88 29.2 24.38 30.10 34.21 | CCM1761-ND 16.33 11.42 9.55 | 6EBS1 
EC Series — High Performance RFI Filter with IEC Connector — RoHS Compliant 
1 66.5 30.2 20.6 40.1 50.3 | CCM1680-ND 25.68 17.96 15.00 | 1EC1 
3 i 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1623-ND 25.68 17.96 15.00 | 3EC1 
6 Faston, Straight | ges 302 «208 +4001 50.3 | COMI641-ND 25.68 17.98 15.00 | eect 
10 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1646-ND 27.06 18.92 15.80 | 10EC1 
@ RoHS Compliant 
Tt 1250W, 10A ~ 125VAC SVT, Black, UL, CSA. Not recommended for patient care applications due to leakage current of the line cord. (Continued) 
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RF Line Filters 
IEC Inlet Line Filters (Cont, 


Rated Current Dimension in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | 120 V (Amps) Termination A B Cc D E | PartNo. 1 25 100 | Part No. L/Sasrow Ff 
E/e=crve. B 
ED Series — High Performance RFI Power Line Filters with IEC Connectors Haase | 
1 56.0 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1203-ND@ 18.89 13.22 11.05 | 1ED1 
3 56.0 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1204-ND 18.89 13.22 11.05 | 3ED1 
3 6 Faston, Straight 56.0 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1205-ND@ 18.89 13.22 11.05 | 6ED1 
10 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1206-ND@ 19.49 13.62 11.39 | 10ED1 
15 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1676-ND@ 20.75 14.50 12.11 | 15ED1 
3 Wire Lead, Straight 39.4 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1214-ND@ 18.74 13.12 10.97 | 3ED8 
4 6 J 9g 39.4 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1215-ND@ 18.89 13.22 11.05 | 6ED8 
15 Wire Lead, Straight 50.3 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1677-ND® 20.75 14.50 12.11 | 15ED8 
6 : g 50.3 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1218-ND@ 24.00 16.80 14.03 | 6ED8C 
3 6 Faston, Straight 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1216-ND@ 23.79 16.63 13.90 | 6ED1C 
10 - 9g 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1219-ND@ 25.80 18.06 15.08 | 10ED1C 
5 3 Wire Lead, Right Angle | 39.4 30.2 21.6 40.01 50.3 | CCM1211-ND 18.89 13.22 11.05 | 3ED4 
6 Faston, Right Angle | 39.4 30.2 21.6 40.01 50.3 | CCM1209-ND@ 18.89 13.22 11.05 | 6ED2 
EEA Series — Compact RFI Filter IEC Connector Package — RoHS Compliant 
3 54.6 28.4 20.6 40.01 50.3 | CCM1622-ND 12.72 8.90 7.44 | 3EEA1 
6 6 Faston, Straight 54.6 28.4 20.6 40.01 50.3 | CCM1610-ND 11.74 8.20 6.86 | 6EEA1 
10 : 9 54.6 28.4 20.6 40.01 50.3 | CCM1645-ND 12.95 9.05 7.54 | 10EEA1 
15 54.6 28.4 20.6 40.01 50.3 | CCM1766-ND 14.62 10.22 8.55 | 15EEA1 
7 6 Faston, Right Angle | 39.1 28.4 20.6 40.01 50.3 | CCM1703-ND 13.93 9.74 8.14 | 6EEAP 
EEB Series — Compact RFI Filter IEC Connector Package — RoHS Compliant 
7 1 Faston, Right Angle | 39.1 28.4 20.6 40.01 50.3 | CCM1768-ND 20.74 14.52 12.12 | 1EEBP 
3 Faston 54.6 28.4 20.6 40.01 50.3 | CCM1829-ND 16.38 11.45 9.57 | 3EEB1 
6 10 Faston, Straight 54.6 28.4 20.6 40.01 50.3 | CCM1740-ND 16.48 11.53 9.62 | 10EEB1 
EEJ Series — Enhanced Performance Compact RFI Filter IEC Connector Package 
1 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1220-ND@ 11.93 8.34 6.96 | 1EEJ1 
3 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1221-ND@ 9.64 6.76 5.64 | 3EEJ1 
6 6 Straight 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1222-ND@ 9.00 6.30 5.25 | 6EEJ1 
10 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1223-ND@ 9.78 6.86 5.71 | 10EEJ1 
15 54.61 30.48 24.38 40.00 51.76 | CCM1224-ND® 10.62 7.42 6.21 | 15EEJ1 
8 20 Straight 79.38 34.79 29.99 42.01 53.00 | CCM1225-ND@ 17.42 12.18 10.18 | 20EEJ1 
1 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1226-ND 12.82 8.96 7.47 | 1EEJ2 
5 3 Right Angle 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1227-ND 10.52 7.36 6.14 | 3EEJ2 
6 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1228-ND@ 9.78 6.86 5.71 | 6EEJ2 
15 45.47 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1230-ND@ 10.85 7.61 6.35 | 15EEJ2 
1 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1231-ND@ 14.26 9.98 8.34 | 1EEJP 
3 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1232-ND@ 11.35 7.96 6.62 | 3EEJP 
7 6 PCB 39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1233-ND® 10.55 7.37 6.16 | 6EEJP 
39.12 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1234-ND 11.35 7.96 6.62 | 10EEJP 
45.47 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1235-ND@ 12.91 9.02 7.53 | 15EEJP 
EF Series — Compact RFI Filter IEC Connector — RoHS Compliant 
1 55.9 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1100-ND 15.75 11.01 9.20 | 1EFIF 
3 55.9 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1101-ND 15.75 11.01 9.20 | 3EFIF 
6 Faston, Straight 55.9 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1102-ND 15.75 11.01 9.20 | 6EFIF 
3 10 66.5 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1103-ND 16.02 11.22 9.37 | 10EF1F 
3 55.9 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1621-ND 18.86 13.19 11.02 | 3EF1 
6 . 55.9 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1609-ND 19.54 13.66 11.41 | 6EF1 
15 Faston, Straight | ges 302 +2068. ~—«40.01_~—«50.3 | CCM1636-ND 23.30 16.28 13.61 | 1SEFIF 
4 6 Wire Lead, Straight | 39.4 30.2 20.6 40.01 50.3 | CCM1704-ND 15.26 10.67 8.90 | 6EF8 
EJS Series — Enhanced Performance Snap-In Compact RFI Filter IEC Connector Package 
1 55.88 27.94 24.38 30.10 34.21 | CCM1252-ND 12.94 9.06 7.57 | 1EJS1 
3 55.88 27.94 24.38 30.10 34.21 | CCM1253-ND@ 10.71 7.50 6.27 | 3EJS1 
1 6 Straight 55.88 27.94 24.38 30.10 34.21 | CCM1254-ND@ 10.00 6.98 5.84 | 6EJS1 
10 55.88 27.94 24.38 30.10 34.21 | CCM1255-ND 10.78 7.54 6.32 | 10EJS1 
15 55.88 27.94 24.38 30.10 34.21 | CCM1256-ND@ 10.82 7.56 6.33 | 15EJS1 
9 20 Straight 79.375 34.29 29.99 37.08 36.07 | CCM1257-ND@ 20.21 14.14 11.80 | 20EJS1 
EJT1 Series — Compact RFI Filter For Higher Frequency Applications 
1A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1652-ND 19.77 13.84 11.55 | 1EJT1 
3A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1653-ND® 19.72 13.78 11.53 | 3EJT1 
10 6A Faston 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1654-ND 19.69 13.77 11.52 | GEJT1 
10A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1655-ND@ 19.77 13.84 11.55 | 10EJT1 
15A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1656-ND 20.06 14.03 11.72 | 15EJT1 
EJT8 Series — Compact RFI Filter For Higher Frequency Applications 
1A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1657-ND 18.87 13.20 11.03 | 1EJTS 
3A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1658-ND@ 18.87 13.20 11.03 | 3EJT8 
4 6A Wire Lead 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1659-ND@ 19.17 13.39 11.19 | GEJTS 
10A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1660-ND@ 19.25 13.45 11.23 | 10EJT8 
15A 56.6 30.2 22.2 40.0 50.3 | CCM1661-ND 19.54 13.68 11.41 | 15EJT8 
Capacitor Dimension in mm Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. Value (pF) Termination A B c D E Part No. 1 25 100 | Part No. 
SRB Series — 15A, 250VAC, Reduced Footprint, Shielded Line Filter — RoHS Compliant 
- 44.45 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1770-ND 217 1.52 1.26 | 15SRB1 
6 33 Faston 44.45 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1771-ND 5.93 4.16 3.46 | 15SRB1-Q 
3300 44.45 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1772-ND 3.52 2.48 2.07 | 15SRB1-Z 
- 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1773-ND 2.61 1.84 1.54 | 15SRB8 
33 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1774-ND 5.94 4.15 3.48 | 15SRB8-Q 
100 Wire Lead 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1775-ND 2.90 2.03 1.70 | 15SRB8-R 
4 220 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1776-ND 2.90 2.03 1.70 | 15SRB8-S 
330 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1777-ND 2.98 2.10 1.75 | 15SRB8-T 
470 Wire Lead 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1778-ND 2.99 2.09 1.75 | 15SRB8-W 
1000 23.82 28.70 24.38 40.00 51.76 | CCM1779-ND 3.30 2.30 1.93 | 15SRB8-X 
@ RoHS Compliant 
tT 1250W, 10A ~ 125VAC SVT, Black, UL, CSA. Not recommended for patient care applications due to leakage current of the line cord. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(tos3) 1521 


= RF Line Filters 


Tyco Electronics Corcom 


Authorized Distributor IEC Inlet Line Filters (Cont.) 
/om crn B 
Capacitor Dimension in mm Digi-Key Price Each Corcom (Fs BLUE 
Fig. Value (pF) Termination A B Cc D E Part No. 1 25 100 | Part No. 
- 44.45 28.70 24.38 30.10 35.81 | CCM1780-ND 2.43 1.70 1.42 | 15SRBS1 
6 220 Faston 44.45 28.70 24.38 30.10 35.81 | CCM1781-ND 2.99 2.09 1.75 | 15SRBS1-S 
330 44.45 28.70 24.38 30.10 35.81 | CCM1782-ND 3.07 2.16 1.80 | 15SRBS1-T 
1000 44.45 28.70 24.38 30.10 35.81 | CCM1783-ND 3.07 2.16 1.80 | 15SRBS1-X 
_ 28.45 28.70 24.38 30.10 35.81 | CCM1784-ND 2.91 2.04 1.70 | 15SRBS8 
33 28.45 28.70 24.38 30.10 35.81 | CCM1785-ND 6.32 4.41 3.69 | 15SRBS8-Q 
a 100 Wire Lead 28.45 28.70 24.38 30.10 35.81 | CCM1786-ND 3.23 2.25 1.89 | 15SRBS8-R 
470 28.45 28.70 24.38 30.10 35.81 | CCM1787-ND 3.28 2.29 1.92 | 15SRBS8-W 
1000 28.45 28.70 24.38 30.10 35.81 | CCM1788-ND 3.18 2.24 1.87 | 15SRBS8-X 
General — RoHS Compliant 
12 | 7.5’, 3 Conductor Line Cord to Mate with Models within Catalog ...................cceeeeeeeeee CCM1819-NDt 8.23 744 6.51 | GA400 


@ RoHS Compliant t+ 1250W, 10A ~ 125VAC SVT, Black. Not recommended for patient care applications due to leakage current of the line cord. 


ADELTA EMI Filters 


Since 1981, Delta has produced high quality, dependable EMI filters for power supplies, monitors, instruments, networking and medical equipment and many other tools used throughout the world. The present products 
cover IEC inlet filters with a maximum of 20A. * Safety Specifications: For safety ratings and certifications, please see data sheet. 


z 
a | 


y U0 || 
A 
00.8(x5) 
Current Rating Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Delta 
Fig. | 115VAC|250VAC | Termination A B c D Part No. i 25 100 Part No. 
General Purpose Filters 
20A 20A Faston/Solder 2.02 (51.3) 1.16 (29.5) 2.02 (51.3) 3.25 (82.5) 603-1136-ND 11.77 8.53 7.59 20DBAG5 
1 2A 2A Faston/Solder 2.02 (51.3) 0.65 (16.5) 1.77 (45.0) 2.15 (54.6) 603-1141-ND 7.23 4.92 4.43 02DBAG5 
5A 5A Faston/Solder = 1.16 (29.5) 2.04 (51.8) 2.99 (75.9) 603-1143-ND 9.10 6.26 5.69 O5DKAG5 
2 20A 20A Faston/Solder 2.52 (64.0) 1.54 (39.1) 2.02 (51.3) 3.36 (85.3) 603-1139-ND 17.03 12.39 11.03 20DKBG5 
Switching Transient Filters 
3 6A 6A Faston/Solder 3.76 (95.5) 1.83 (46.4) 2.22 (56.5) 4.49 (114.0) 603-1152-ND 26.12 19.59 18.29 O6DCCG5B 
Multi-Purpose Power Line Filters 
4 10A 10A Faston/Solder = 1.54 (39.1) 2.06 (52.3) 3.75 (95.2) 603-1148-ND 14.06 10.23 9.27 10DWCG5 
High Performance Filters 
2 20A 20A Faston/Solder 3.33 (84.6) 1.52 (38.6) = 5.14 (130.5) 603-1147-ND 29.50 22.70 21.19 20DRGG5 
4 10A 10A Faston/Solder 3.33 (84.6) 1.52 (38.6) 2.02 (51.3) 3.75 (95.2) 603-1137-ND 15.44 11.24 10.18 10DRCG5 
Current Rating Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Delta 
Fig. | 115VAC|250VAC | Termination A B c D cE Part No. al 25 100 Part No. 
Power Entry EMI Filters 
5 6A 4A Faston/Solder | 1.15 (29.2) 1.06 (27.0) 2.57 (65.3) 2.65 (67.3) = 603-1131-ND 18.48 13.64 12.54 O6AK2D 
6 6A 6A Faston/Solder | 1.74 (44.2) 1.06 (27.0) 2.57 (65.3) 2.65 (67.3) = 603-1144-ND 19.76 14.59 13.41 O6AK5 
7 10A 10A Faston/Solder | 2.76 (70.1) | 2.37 (60.2) 1.14 (29.0) 1.99 (50.5) | 1.57 (40.0) | 603-1146-ND 24.90 18.68 17.43 10EK3S 
Snap-iIn 
8 8A 4A Faston/Solder | 1.66 (42.2) 1.12 (28.4) 0.84 (21.4) 1.22 (31.0) = 603-1133-ND 6.65 4.61 4.07 O03GENG3E 
8A 4A Faston/Solder | 1.66 (42.6) | 0.82 (20.8) | 1.12(28.4) | 1.22 (31.0) = 603-1151-NDt 7.65 5.21 4.59 06GENG3E-R(H) 
4A 4A Faston/Solder | 1.06 (26.9) 1.15 (29.2) 2.6 (66.0) 2.65 (67.3) = 603-1138-ND 9.12 6.27 5.70 06A2D 
9 6A 4A Faston/Solder | 1.74 (44.2) 1.06 (27.0) 2.57 (65.3) 2.65 (67.3) _ 603-1132-ND 20.00 15.30 14.00 O6AR2D 
6A 6A Faston/Solder | 1.74 (44.2) 1.06 (27.0) 2.57 (65.3) 2.65 (67.3) — 603-1140-ND 20.01 14.78 13.59 O6AR2 
Compact IEC 
10 10A 6A Faston/Solder | 2.01 (51.3) | 2.28 (58.00) | 1.10 (28.00) 1.97 (50.0) | 1.57 (40.0) | 603-1149-ND 16.32 11.88 10.76 10SB3S 
1 10A 6A Faston/Solder | 2.16 (55.00) | 2.28 (58.00) | 1.10 (28.00) 1.26 (32.0) = 603-1150-ND 16.85 12.26 10.92 10NB3S 
EMI Filters 
3A 3A Faston/Solder | 0.85 (21.6) | 0.84 (21.3) 1.12 (28.5) 2.05 (52.1) | 1.57 (40.0) | 603-1153-ND 6.63 4.42 3.96 O03GEEG3E 
12 10A 10A Faston/Solder | 0.85 (21.6) | 0.84 (21.3) 1.12 (28.5) 2.05 (52.1) | 1.57 (40.0) | 603-1154-ND 6.63 4.42 3.96 10GEEG3E 
8A 6A Faston/Solder | 0.85 (21.6) | 0.84 (21.3) 1.12 (28.5) 2.05 (52.1) | 1.57 (40.0) | 603-1155-ND 6.63 4.42 3.96 O6GEEG3E 
t With Bleed Resistor 
PCB Board Mount 
Current Rating Digi-Key Price Each Delta 
Fig. 115VAC 250VAC. Part No. 1 25 100 Part No. 
13 3A 3A 603-1142-ND 9.29 6.39 5.81 O3MK2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1522 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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A DIVISION OF EASTEK INTERNATIONAL 


Curtis Industries power Line EMI Filters SWE Formerly 


EB Series: General purpose EMI filters, which suppress high frequency conducted noise both into and out ER Series: High performance EMI filters with multi-stage design for both common mode and differential mode 


of the equipment through the power lines. The compact and low cost designs make these a good choice for noise suppression. This series is most useful when attenuation is required for compliance with stringent EMI 
cleaning up noisy power lines. emission regulations such as FCC-B and VDE-B. 


EK Series: General purpose EMI filters with enhanced differential mode performance. They are effective in HB Series: General purpose EMI filters specially designed for medical and dental equipment, both patient 

: ‘ ; : ee . care and nonpatient categories. The leakage current in this series is extremely low to satisfy the stringent 
suppressing both common mode and differential mode noise. This series is a very good choice when it is leakage current limit imposed by safety regulations for medical and dental equipment, such as UL544 and 
required to comply with basic EMI emission regulations, such as FCC-A and VDE-A. IEC601. 


Wire Leads, #8-32 Screw 
Mounting Fiange 18AWG “Terminal 
{ 6.35 Faston x (16AWG for 10A) 


Terminal 


#8-32 Screw 
|_ Terminal 


6.35 Faston 
Terminal 


6.35 Faston 
Terminal 


6.35 Faston Wire Leads, #8-32 Screw 
Terminal 18AWG | | Terminal 
——D— | _(16AWG for 10A) 
S| 
°) 
Rated Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Curtis Industries 
Fig. Amps Termination A B c D E Part No. 1 25 100 Part No. 
Series EB 
2A Faston 57.2 46.2 16.8 54.0 64.3 364-1000-ND 9.04 7A1 6.21 02EB11 
3A Faston 66.3 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1001-ND 10.08 8.27 6.92 03EB11 
1 6A Faston 66.3 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1002-ND 9.96 8.17 6.84 O6EB11 
10A Faston 66.3 46.2 29.5 54.0 64.3 364-1008-ND 11.17 9.16 7.67 10EB11 
20A Faston 85.3 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1003-ND 16.96 13.91 11.64 20EB11 
2A Wire 24.4 46.2 16.8 54.0 64.3 364-1004-ND 8.96 7.35 6.15 02EB33 
2 3A Wire 33.5 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1005-ND 10.08 8.27 6.92 03EB33 
6A Wire 33.5 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1006-ND 10.08 8.27 6.92 O6EB33 
10A Wire 33.5 46.2 29.5 54.0 64.3 364-1007-ND 11.13 9.12 7.64 10EB33 
3 10A Screw 69.1 46.2 29.5 54.0 64.3 364-1009-ND 16.58 13.60 11.38 10EB66 
20A Screw 87.9 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1010-ND 19.96 16.37 13.70 20EB66 
4 30A Screw 135.6 85.9 38.9 95.2 106.7 364-1011-ND 37.71 30.92 25.89 30EB66 
1A IEC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 _— 364-1012-ND 9.29 7.62 6.38 01EBM1 
5 3A IEC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 = 364-1013-ND 9.29 7.62 6.38 03EBM1 
6A IEC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 _ 364-1014-ND 9.21 7.55 6.32 O6EBM1 
10A IEC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 = 364-1015-ND 8.96 7.35 6.15 10EBM1 
Series EK 
2A Faston 78.7 52.6 23.1 60.3 71.4 364-1016-ND 11.13 9.12 7.64 02EK11 
3A Faston 78.7 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1017-ND 13.25 10.87 9.10 O3EK11 
1 6A Faston 78.7 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1018-ND 12.04 9.87 8.27 O6EK11 
10A Faston 85.1 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1019-ND 12.92 10.59 8.87 10EK11 
20A Faston 85.1 65.0 38.9 74.6 85.1 364-1020-ND 18.96 15.55 13.01 20EK11 
2A Wire 46.0 52.6 23.1 60.3 71.4 364-1021-ND 12.29 10.08 8.44 02EK33 
2 3A Wire 46.0 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1022-ND 13.92 11.41 9.55 03EK33 
6A Wire 46.0 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1023-ND 13.04 10.69 8.95 O6EK33 
10A Wire 52.6 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1024-ND 12.83 10.52 8.81 10EK33 
3A IEC320/Faston 81.5 57.2 32.5 40.0 _ 364-1025-ND 15.00 12.30 10.30 O3EKM1 
6 6A IEC320/Faston 81.5 57.2 32.5 40.0 = 364-1026-ND 13.88 11.38 9.53 O6EKM1 
10A IEC320/Faston 94.2 57.2 32.5 40.0 = 364-1027-ND 15.42 12.64 10.58 10EKM1 
3 10A Screw 87.9 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1028-ND 16.17 13.26 11.10 10EK66 
20A Screw 87.9 65.0 38.9 74.6 85.1 364-1029-ND 21.92 17.97 15.05 20EK66 
4 30A Screw 135.6 85.9 38.9 95.2 106.7 364-1030-ND 41.04 33.65 28.18 30EK66 
Series ER 
2A Faston 85.1 46.0 29.5 60.3 70.6 364-1031-ND 16.83 13.80 11.56 02ER11 
3A Faston 97.8 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1032-ND 18.04 14.79 12.39 O3ER11 
7 6A Faston 97.8 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1033-ND 17.00 13.94 11.67 O6ER11 
10A Faston 97.8 52.6 38.9 74.6 85.1 364-1034-ND 17.79 14.59 12.21 10ER11 
20A Faston 132.8 85.6 38.9 95.2 106.7 364-1035-ND 39.88 32.70 27.37 20ER11 
2A Wire 52.6 46.0 29.5 60.3 70.6 364-1036-ND 17.21 14.11 11.81 02ER33 
8 3A Wire 65.0 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1037-ND 17.58 14.42 12.07 03ER33 
6A Wire 65.0 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1038-ND 17.92 14.69 12.30 O6ER33 
10A Wire 65.0 52.6 38.9 74.6 85.1 364-1039-ND 18.46 15.14 12.67 10ER33 
3A IEC320/Faston 110.0 57.2. 32.5 40.0 = 364-1040-ND 20.83 17.08 14.30 O3ERM1 
6 6A IEC320/Faston 110.0 57.2 32.5 40.0 = 364-1041-ND 19.67 16.13 13.50 O6ERM1 
10A IEC320/Faston 110.0 57.2 38.9 40.0 = 364-1042-ND 21.17 17.36 14.53 10ERM1 
10A Screw 100.6 52.6 38.9 74.6 85.1 364-1043-ND 21.13 17.32 14.50 10ER66 
20A Screw 135.6 85.6 38.9 95.2 106.7 364-1044-ND 41.00 33.62 28.15 20ER66 
30A Screw 151.1 79.2 55.4 88.9 100.6 364-1045-ND 71.96 59.01 49.40 30ER66 
Series HB 
1 6A Faston 66.3 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1046-ND 10.25 8.41 7.04 O6HB11 
2 6A Wire 33.5 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1047-ND 9.96 8.17 6.84 O6HB33 
5 6A IEC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 _ 364-1048-ND 11.75 9.64 8.07 O6HBM1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1523 


Dim. in mm 


ELNA) Audio Aluminum Electrolytic Capacitors 


AMERICA, INC. RFS Series 


ELNA developed new raw material for the separate paper which uses a silk fiber. Therefore, this series can give high grade sound for any audio design. This series can 
be used to relieve the music’s vibration energy, to decrease the peak feeling sound at high compass, rough quality sound at middle compass and to increase massive 
sound at low compass. 


Specifications: 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
* Standards: JIS C5101-1, -4 1998 (IEC 60384-1 1992, -4 1985) 


Rated Ripple Rated Ripple 
WV | Cap. Current Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing ELNA WV | Cap. Current Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing ELNA 
DC | (nF) (mArms) D U F | Part No. ul 10 100 Part No. DC | (uF) (mArms) D {I F | Part No. 1 10 100 Part No. 
47 25 5.0 11.0 2.0 | 604-1049-ND 5 1.19 9.35 | RFS-25V4R7ME3# 47 30 5.0 11.0 2.0] 604-1060-ND 15 1.19 9.35 | RFS-35V4R7ME3# 
10 35 5.0 11.0 2.0 | 604-1050-ND 15 (1.19 9.35 | RFS-25V100ME3# 10 35 5.0 11.0 2.0) 604-1061-ND 15 1.49 9.35 | RFS-35V100ME3¢ 
2 60 5.0 11.0 2.0 Beem 86-15 1-19 (9185 | RFS-26V220MES# 22 95 8.0 11.5 35] 604-1062-ND 24 1.93 15.11 | ‘RFS-35v220MG3¥ 
. oF - : i . ea . : a lets 33 140 | 100 125 5.0| 604-1063-ND 33 266 20.80 | RFS-35V330MH3# 
- - - 2 = - : = 7 35 47 170 10.0 12.5 5.0 | 604-1064-ND 33 2.66 20.80 | RFS-35V470MH3# 
25 47 140 8.0 11.5 3.5 | 604-1054-ND 24 1.93 15.11 ) RFS-25V470MG3# 100 295 40.0 200 501 604-1065-ND 52 449 3278 | RFS-35V101MH5# 
100 270 10.0 16.0 5.0 | 604-1055-ND 48 3.83 30.03 | RFS-25V101MH4# ‘ . . , . . 
200 505 425 20.0 5.0] 604-1056-ND 86 6.91 54.12 | RFS-25V221MI5¢ 220 550 12.5 25.0 5.0] 604-1066-ND 1.08 8.66 67.87 | RFS-35V221MI6# 
330 675 425 250 50| 604-1057-ND 108 866 67.87 | RFS-25v331MI6# 330 785 16.0 25.0 7.5| 604-1067-ND 138 11.04 86.48 | RFS-35V331MJ6# 
470 940 16.0 25.0 7.5 | 604-1058-ND 138 11.04 86.48 | RFS-25V471MJ6¢ 470 1030 16.0 31.5 7.5] 604-1068-ND 2.27 18.15 142.18 | RFS-35V471MJ7# 
1000 1575 16.0 35.5 7.5 604-1059-ND 3.32 26.56 208.05 | RFS-25V102MJ8# 1000 1690 18.0 35.5 7.5 | 604-1069-ND 2.68 21.41 167.74 | RFS-35V102MK8# 


vag prz___—s_ SAL-A 123 Axial Solid AL Electrolytic Capacitors 


Di ; : DESCRIPTION VALUE 
imensions in mm 
FEATURES: Case sizes (ODnom X Lnom in mm) 6.7 x 15.3 to 12.9 x 32.0 
: Rated it E6 Seri CR 1.5 to 2200 uF 
¢ Polarized aluminum electrolytic capacitors, solid electrolyte MnO2 ae capact a range ( eries), a H 
° Axial leads, aluminum case, ceramic seal, blue insulation sleeve. olerance on'Gn Hele: 
¢ SAL-A: standard version Rated voltage range, UR 6.3 to 40V 
¢ Extremely long useful life: 20,000 hours at 125°C Category temperature range -55°C ~ 125°C 
+ Extended usable temperature range up to 200°C ; Usable temperature range -80°C ~ 200°C 
¢ Excellent low temperature impedance and ESR behavior Endurance test at 155 and 125°C 5000 and 8000 hours 
¢ Charge and discharge proof, application with 0 9 resistance 5 = : 
allowed Useful life at 40°C, IR applied 450,000 hours 
* Reverse DC voltage up to 0.3 x UR allowed Shelf life at 0 V, 125°C 500 hours 
° AC voltage up to 0.8 x UR allowed Based on sectional specification IEC 384-4/CECC 30300 
¢ Advanced technology to achieve high reliability and high stability Detail specification 1EC384-4-2/CECC 30302 
. Climatic category IEC 68 
APPLICATIONS: gory : 
saat oe Oe eee ee (DIN 40040; NF C20-600) 55/125/56 (FKD; 434) 
. , telecommunications, general industrial, automotive, military 
and space Form BA: Taped in box (ammopack) CNET LNZ 44-04 COS-C (PTT) 
* Smoothing, filtering, buffering, timing Approvals Pea ie 
* For power supplies, DC/DC converters 2 


wy Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Box Pricing Vishay 
(VDC) (uF) Current (1A) tans Curr. (mA) L D d Part No. ‘ll 10 Part No. 100 500 1,000 5,000 | Part No. 
63 330 104 0.180 330 23.3 9.3 0.6 | 4267PHCT-ND 10.26 94.02 = 2222 123 13331 
10 33 17 0.180 63 15.3 6.7 0.6 | 4271PHCT-ND 8.33 76.37 = 2222 123 14339 
33 55 0.140 89 20.4 76 0.6 | 4284PHCT-ND 8.67 79.45 = 2222 123 15339 
16 68 110 0.140 180 20.4 76 0.6 | 4286PHCT-ND 9.21 84.43 — 2222 123 15689 
330 500 0.160 510 32 10.3 0.8 | 4290PHCT-ND 13.40 122.82 _ 2222 123 15331 
25 100 250 0.160 250 23.3 9.3 0.6 | 4299PHCT-ND 11.26 103.24 _ 2222 123 16101 
35 15 30 0.120 53 20.4 76 0.6 | 4310PHCT-ND 9.08 83.27 _ 2222 123 10159 
100 200 0.160 220 32 12.9 0.8 | 4315PHCT-ND 15.53 142.40 _ 2222 123 10101 
40 3.3 13 0.120 16 15.3 6.7 0.6 | 4318PHCT-ND 8.17 74.86 4318PHTB-ND 639.70 2615.00 4063.00 3834.00/M | 2222 123 17338 
68 270 0.160 170 32 10.3 0.8 | 4326PHCT-ND 12.48 114.37 4326PHTB-ND 977.40 3995.50 6207.00 5858.00/M | 2222 123 17689 
ASM 021 DESCRIPTION VALUE 
Case sizes (ODnom x Lnom in mm) 4.5 x 10 to 10 x 25 10 x 30 to 21 x 40 
» ae A . Rated capacitance range, Cr 0.47 ~ 15,000uF 
Axial Standard Miniature Electrolytic Capacitors Tolerance on CR 220% 
. Rated voltage range, Ur 6.3 ~ 100V 
FEATURES: Category temperature range —40°C ~ 85°C 
Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid * Axial leads, cylindrical aluminum case, Endurance test at 85°C: Ur = 6.3 ~ 25V 1,000 hours 5,000 hours 
insulated with a blue sleeve * Charge and discharge proof * Case 810mm x 30mm to 21mm x 40mm : Up = 40 ~ 100V 2,000 hours 5,000 hours 
with pressure relief * Taped versions up to case 015mm x 30mm available for automatic insertion : Useful life at 85°C 2,500 hours 8,000 hours 
* Miniaturized, high CV-product per unit volume Case size 10 x 30 and above are bulk Useful life at 40°C, 1.4 x Ir applied 70,000 hours 200,000 hours 
. Form BA: Taped in box (ammo pack) Shelf life at OV, 85°C 500 hours 500 hours 
APPLICATIONS: Case OD x L = Based on sectional specification: TEC 384-4/CECC 30300 | 1EC384-4/CECC 30300 
General purpose, industrial, automotive, audio-video * Coupling, decoupling, smoothing, filtering, 45x 10 to8x 11mm Up = 6.3 ~ 25V GP grade LL grade 
buffering and timing * Portable and mobile equipment (small size, low mass) * Low mounting height Case OD x L = Ur = 40 ~ 100V LL grade LL grade 
boards, vibration and shock resistant. 6.5 x 18 to 10 x 25mm Climatic category IEC 68 (DIN 40040) 70/085/56 (GPF) 
wv Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Box Pricing Vishay 
(voc) | (uF) | Curr. (WA) | tans | Curr.(mA) [ L D d Part No. 1 10 100 Part No. 500 1,000 5,000 10,000 | PartNo. 
470 22 0.250 260 a 8.0 0.6 4000PHCT-ND® 19 6.78 53.11 4000PHTB-ND® 217.00 337.00 318.00/M 294.00/M | 2222 021 33471 
6.3 1000 42 0.250 440 18 8.0 0.8 4001PHCT-ND® 91 717 60.87 4001PHTB-ND® 249.00 387.00 365.00/M 336.00/M | 2222 021 33102 
2200 87 0.290 710 25 10 0.8 4002PHCT-ND® 1.32 11.31 88.60 4002PHTB-ND® 362.00 563.00 531.00/M 490.00/M | 2222 021 90589 
100 10 0.200 100 10 45 0.6 4003PHCT-ND® 56 4.83 37.84 4003PHTB-ND® = 240.00 227.00/M 209.00/M | 2222 021 34101 
220 17 0.200 160 10 6.0 0.6 4004PHCT-ND® 62 5.31 41.60 4004PHTB-ND® _ 264.00 249.00/M 230.00/M | 2222 021 34221 
330 24 0.200 230 af 8.0 0.6 4005PHCT-ND® 719 6.78 53.11 4005PHTB-ND® 217.00 337.00 318.00/M 294.00/M | 2222 021 34331 
470 32 0.200 310 18 6.5 0.8 4006PHCT-ND® 79 6.78 53.11 4006PHTB-ND® = 337.00 318.00/M 294.00/M | 2222 021 34471 
10 1000 64 0.200 550 18 10 0.8 4008PHCT-ND®@ 1.04 8.94 70.03 4008PHTB-ND® 286.50 445.00 420.00/M 387.00/M | 2222 021 34102 
1500 94 0.230 690 25 10 0.8 4009PHCT-ND 1.32 11.31 88.60 4009PHTB-ND 362.00 563.00 531.00/M 490.00/M | 2222 021 90525 
2200 136 0.250 800 30 12.5 0.8 4011PHBK-ND@t 1.84 15.81 123.85 = 506.25 786.56 742.26/M 684.42/M | 2222 021 14222 
3300 202 0.270 1000 30 12.5 0.8 4012PHBK-ND@t 2.02 17.28 = 135.36 = 553.33 859.70 811.27/M 748.06/M | 2222 021 14332 
4700 286 0.290 1180 30 15 0.8 4013PHBK-ND@t 2.35 20.10 157.45 = 643.63 1000.00 943.67/M 870.13/M | 2222 021 14472 
RoHS Compliant t Bulk (Continued) 
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Ey 
“we Hz. ASM 021 Axial Standard Miniature Electrolytic Capacitors (cont) 


wv Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Box Pricing Vishay 
(VDC) (uF) Curr. (WA) tans Curr. (mA) L D d Part No. 1 10 100 Part No. 500 1,000 5,000 10,000 | Part No. 

68 af 0.160 90 10 45 0.6 4017PHCT-ND® 56 4.83 37.84 4017PHTB-ND® _ 240.00 227.00/M 209.00/M | 2222 021 35689 
150 18 0.160 140 10 6.0 0.6 4018PHCT-ND® 62 5.31 41.60 4018PHTB-ND® — 264.00 249.00/M 230.00/M | 2222 021 35151 
220 25 0.160 210 Hb 8.0 0.6 4019PHCT-ND® 79 6.78 53.11 4019PHTB-ND® 217.00 337.00 318.00/M 294.00/M | 2222 021 35221 
330 36 0.160 290 18 6.5 0.8 4020PHCT-ND® 79 6.78 53.11 4020PHTB-ND® oes 337.00 318.00/M 294.00/M | 2222 021 35331 
470 49 0.160 380 18 8.0 0.8 4021PHCT-ND® 91 717 60.87 4021PHTB-ND® 249.00 387.00 365.00/M 336.00/M | 2222 021 35471 
680 69 0.160 500 18 10 0.8 4022PHCT-ND® 1.04 8.94 70.03 4022PHTB-ND® 286.50 445.00 420.00/M 387.00/M | 2222 021 35681 
16 1000 100 0.160 660 25 10 0.8 4023PHCT-ND® 1.32 11.31 88.60 4023PHTB-ND® 362.00 563.00 531.00/M 490.00/M | 2222 021 90518 
1000 100 0.160 700 30 10 0.8 4024PHBK-ND@t 1.59 13.62 106.69 = 436.13 677.61 639.44/M 589.61/M | 2222 021 15102 
2200 216 0.210 890 30 12.5 0.8 4026PHBK-ND@t 2.01 17.19 134.66 = 550.44 855.22 807.05/M 744.16/M | 2222 021 15222 
3300 321 0.230 1130 30 15 0.8 4027PHBK-ND@t 2.39 20.46 160.27 = 655.15 1017.91 960.57/M 885.72/M | 2222 021 15332 
4700 455 0.250 1410 30 18 0.8 4028PHBK-ND@t 2.87 24.63 192.94 = 788.68 1225.37 1156.34/M  1066.24/M | 2222 021 15472 
6800 656 0.300 1780 38 18 0.8 4029PHBK-ND@t 3.61 30.90 242.05 = 989.45 1537.31 1450.71/M 1337.67/M | 2222 021 15682 
10000 964 0.360 2170 38 21 0.8 4030PHBK-ND@+ 4.72 40.44 316.78 = 1294.94 2011.93 1898.59/M__1750.65/M | 2222 021 15103 
47 an 0.140 80 10 45 0.6 4031PHCT-ND® 56 4.83 37.84 4031PHTB-ND® _ 240.00 227.00/M 209.00/M | 2222 021 36479 
100 19 0.140 150 10 6.0 0.6 4032PHCT-ND® 62 5.31 41.60 4032PHTB-ND® = 264.00 249.00/M 230.00/M | 2222 021 36101 
150 27 0.140 190 1 8.0 0.6 4033PHCT-ND 719 6.78 53.11 4033PHTB-ND 217.00 337.00 318.00/M 294.00/M | 2222 021 90535 
150 27 0.140 210 18 6.5 0.8 4034PHCT-ND® 79 6.78 53.11 4034PHTB-ND® _ 337.00 318.00/M 294.00/M | 2222 021 36151 
220 37 0.140 250 18 6.5 0.8 4035PHCT-ND® 79 6.78 53.11 4035PHTB-ND® _ 337.00 318.00/M 294.00/M_| 2222 021 36221 
330 54 0.140 340 18 8.0 0.8 4036PHCT-ND® 91 717 60.87 4036PHTB-ND® 249.00 387.00 365.00/M 336.00/M | 2222 021 36331 
470 75 0.140 450 18 10 0.8 4037PHCT-ND® 1.04 8.94 70.03 4037PHTB-ND® 286.50 445.00 420.00/M 387.00/M | 2222 021 36471 
7 680 106 0.140 560 25 10 0.8 4038PHCT-ND® 1.32 11.31 88.60 4038PHTB-ND® 362.00 563.00 531.00/M 490.00/M | 2222 021 90528 
1000 154 0.140 720 30 12.5 0.8 4040PHBK-ND@t 1.76 15.09 118.21 = 483.20 750.74 708.45/M 653.25/M | 2222 021 16102 
1500 229 0.170 790 30 12.5 0.8 4041PHBK-ND+ 2.02 17.28 135.36 = 553.33 859.70 811.27/M 748.06/M_| 2222 021 16152 
2200 334 0.190 1030 30 15 0.8 4042PHBK-ND@t 2.37 20.34 = 159.33 = 651.31 1011.94 954.93/M 880.52/M | 2222 021 16222 
3300 499 0.210 1310 30 18 0.8 4043PHBK-ND@t 2.93 25.11 196.70 = 804.05 1249.25 1178.88/M  1087.02/M | 2222 021 16332 
4700 709 0.230 1680 38 18 0.8 4328PHBK-ND@t 3.64 31.23 244.64 = 1000.02 1553.72 1466.20/M  1748.05/M | 2222 021 90062 
6800 1024 0.280 2070 38 21 0.8 4045PHBK-ND@t 471 40.38 316.31 = 1293.01 2008.95 _1895.78/M__1748.05/M | 2222 021 16682 
22 9.0 0.110 60 10 4.5 0.6 4046PHCT-ND® 56 4.83 37.84 4046PHTB-ND® _ 240.00 227.00/M 209.00/M | 2222 021 37229 
47 15 0.110 110 10 6.0 0.6 4047PHCT-ND® 62 5.31 41.60 4047PHTB-ND® _ 264.00 249.00/M 230.00/M | 2222 021 37479 
100 28 0.110 170 1 8.0 0.6 4048PHCT-ND® 719 6.78 53.11 4048PHTB-ND® 217.00 337.00 318.00/M 294.00/M | 2222 021 90538 
100 28 0.110 190 18 6.5 0.8 4049PHCT-ND® 719 6.78 53.11 4049PHTB-ND® _ 337.00 318.00/M 294.00/M | 2222 021 37101 
150 40 0.110 250 18 8.0 0.8 4050PHCT-ND® 91 7.77 60.87 4050PHTB-ND® 249.00 387.00 365.00/M 336.00/M | 2222 021 37151 
220 57 0.110 330 18 10 0.8 4051PHCT-ND® 1.04 8.94 70.03 4051PHTB-ND® 286.50 445.00 420.00/M 387.00/M | 2222 021 37221 
330 83 0.110 430 25 10 0.8 4052PHCT-ND® 1.32 11.31 88.60 4052PHTB-ND® 362.00 563.00 531.00/M 490.00/M | 2222 021 37331 
40 470 117 0.110 520 25 10 0.8 4053PHCT-ND® 1.32 11.31 88.60 4053PHTB-ND® 362.00 563.00 531.00/M 490.00/M | 2222 021 90515 
470 117 0.120 570 30 10 0.8 4054PHBK-ND@t 1.53 13.08 102.46 = 418.84 650.74 614.09/M 566.24/M | 2222 021 17471 
680 167 0.120 620 30 12.5 0.8 4055PHBK-ND@+ 1.72 14.73 115.39 = 471.67 732.83 691.55/M 637.67/M_| 2222 021 17681 
1000 244 0.120 770 30 12.5 0.8 4056PHBK-ND+ 2.19 18.81 147.35 = 602.32 935.82 883.10/M 814.29/M | 2222 021 17102 
1500 364 0.150 930 30 15 0.8 4057PHBK-ND@+ 2.37 20.28 = 158.86 = 649.39 1008.95 952.12/M 877.93/M | 2222 021 17152 
2200 532 0.170 1200 30 18 0.8 4058PHBK-ND@+ 2.96 25.35 198.58 = 811.74 = 1261.19 1190.14/M 1097.41/M | 2222 021 17222 
3300 796 0.190 1550 38 18 0.8 4059PHBK-ND@t 3.88 33.24 260.38 = 1064.38 1653.72 1560.57/M  1438.96/M | 2222 021 17332 
4700 1132 0.210 1880 38 21 0.8 4060PHBK-ND@t 5.18 44.43 348.04 = 1422.70 2210.44 —-2085.92/M__1923.38/M | 2222 021 17472 
0.47 42 0.090 8.0 10 4.5 0.6 4061PHCT-ND® 51 441 34.55 4061PHTB-ND® _ 219.00 207.00/M 191.00/M | 2222 021 38477 
1.0 44 0.090 12 10 4.5 0.6 4062PHCT-ND® 51 441 34.55 4062PHTB-ND® = 219.00 207.00/M 191.00/M | 2222 021 38108 
2.2 48 0.090 21 10 4.5 0.6 4063PHCT-ND® 51 441 34.55 4063PHTB-ND® = 219.00 207.00/M 191.00/M | 2222 021 38228 
3.3 5.2 0.090 25 10 45 0.6 4064PHCT-ND® 51 441 34.55 4064PHTB-ND® _ 219.00 207.00/M 191.00/M | 2222 021 38338 
47 5.8 0.090 31 10 4.5 0.6 4065PHCT-ND® 51 4A1 34.55 4065PHTB-ND® = 219.00 207.00/M 191.00/M_| 2222 021 38478 
10 7.8 0.080 50 10 4.5 0.6 4066PHCT-ND® 51 441 34.55 4066PHTB-ND® _ 219.00 207.00/M 191.00/M | 2222 021 38109 
15 9.5 0.080 55 10 4.5 0.6 4067PHCT-ND® 56 4.83 37.84 4067PHTB-ND® _ 240.00 227.00/M 209.00/M | 2222 021 38159 
22 12 0.080 90 10 6.0 0.6 4068PHCT-ND® 56 4.83 37.84 4068PHTB-ND® _ 240.00 227.00/M 209.00/M | 2222 021 38229 
33 16 0.080 100 10 6.0 0.6 4069PHCT-ND® 62 5.31 41.60 4069PHTB-ND® — 264.00 249.00/M 230.00/M | 2222 021 38339 
47 22 0.080 140 abl 8.0 0.6 4070PHCT-ND® 79 6.78 53.11 4070PHTB-ND® 217.00 337.00 318.00/M 294.00/M_| 2222 021 90542 
47 22 0.080 150 18 6.5 0.8 4071PHCT-ND® 79 6.78 53.11 4071PHTB-ND® _— 337.00 318.00/M 294.00/M | 2222 021 38479 
63 68 30 0.080 160 1 8.0 0.6 4072PHCT-ND® 79 6.78 53.11 4072PHTB-ND® 217.00 337.00 318.00/M 294.00/M | 2222 021 90545 
68 30 0.080 170 18 6.5 0.8 4073PHCT-ND 79 6.78 53.11 4073PHTB-ND _— 337.00 318.00/M 294.00/M | 2222 021 38689 
100 42 0.080 250 18 8.0 0.8 4074PHCT-ND® Aol 717 60.87 4074PHTB-ND® 249.00 387.00 365.00/M 336.00/M | 2222 021 38101 
150 61 0.080 320 18 10 0.8 4075PHCT-ND® 1.04 8.94 70.03 4075PHTB-ND® 286.50 445.00 420.00/M 387.00/M | 2222 021 38151 
220 88 0.080 430 25 10 0.8 4076PHCT-ND® 1.32 11.31 88.60 4076PHTB-ND® 362.00 563.00 531.00/M 490.00/M | 2222 021 90512 
220 88 0.080 480 30 10 0.8 4077PHBK-ND@t 1.52 13.02 101.99 = 416.92 647.76 611.27/M 563.64/M | 2222 021 18221 
330 129 0.080 530 30 12.5 0.8 4078PHBK-ND@t 1.70 14.61 114.45 = 467.83 726.86 685.92/M 632.47/M | 2222 021 18331 
470 182 0.080 630 30 12.5 0.8 4079PHBK-ND@t 1.92 16.47 129.02 = 527.39 819.40 773.24/M 712.99/M | 2222 021 18471 
680 261 0.080 830 30 15 0.8 4080PHBK-ND@+ 2.28 19.53 152.99 = 625.37 971.64 916.90/M 845.46/M | 2222 021 18681 
1000 382 0.080 1120 30 18 0.8 4081PHBK-ND@t 2.82 24.21 189.65 = 775.23 =1204.47  1136.62/M 1048.06/M | 2222 021 18102 
1500 571 0.110 1350 38 18 0.8 4082PHBK-ND@t 3.68 31.50 246.75 = 1008.67 1567.16 1478.88/M  1363.64/M | 2222 021 18152 
2200 836 0.130 1780 38 21 0.8 4083PHBK-ND@t 4.89 41.88 328.06 — 1341.05 2083.57 1966.20/M__1812.99/M | 2222 021 18222 
1.0 46 0.080 14 10 45 0.6 4084PHCT-ND 51 4.41 34.55 4084PHTB-ND — 219.00 207.00/M 191.00/M | 2222 021 39108 
2.2 5.3 0.080 20 10 45 0.6 4085PHCT-ND® 61 4.41 34.55 4085PHTB-ND® — 219.00 207.00/M 191.00/M | 2222 021 39228 
47 7.0 0.080 30 10 45 0.6 4086PHCT-ND 56 4.83 37.84 4086PHTB-ND — 240.00 227.00/M 209.00/M | 2222 021 39478 
10 10 0.080 65 10 6.0 0.6 4087PHCT-ND® 60 5.10 39.95 4087PHTB-ND® — 254.00 239.00/M 221.00/M | 2222 021 39109 
15 13 0.080 77 ak 8.0 0.6 4088PHCT-ND 79 6.78 53.11 4088PHTB-ND 217.00 337.00 318.00/M 294.00/M | 2222 021 90548 
16 13 0.080 85 18 6.5 0.8 4089PHCT-ND® 79 6.78 53.11 4089PHTB-ND® — 337.00 318.00/M 294.00/M | 2222 021 39159 
22 17 0.080 95 an 8.0 0.6 4090PHCT-ND® 79 6.78 53.11 4090PHTB-ND® 217.00 337.00 318.00/M 294.00/M | 2222 021 90552 
22 17 0.080 100 18 6.5 0.8 4091PHCT-ND 79 6.78 53.11 4091PHTB-ND — 337.00 318.00/M 294.00/M | 2222 021 39229 
100 33 24 0.080 120 18 6.5 0.8 4092PHCT-ND 79 6.78 53.11 4092PHTB-ND _ 337.00 318.00/M 294.00/M | 2222 021 39339 
47 32 0.080 160 18 8.0 0.8 4093PHCT-ND® 9 TAT 60.87 4093PHTB-ND® 249.00 387.00 365.00/M 336.00/M_| 2222 021 39479 
68 45 0.080 220 18 10 0.8 4094PHCT-ND® 1.04 8.94 70.03 4094PHTB-ND® 286.50 445.00 420.00/M 387.00/M | 2222 021 39689 
100 64 0.080 300 25 10 0.8 4095PHCT-ND® 1.32 11.31 88.60 4095PHTB-ND® 362.00 563.00 531.00/M 490.00/M | 2222 021 90532 
100 64 0.070 360 30 10 0.8 4096PHBK-ND@t 1.55 13.32 104.34 = 426.52 662.68 625.36/M 576.63/M | 2222 021 19101 
220 136 0.080 460 30 12.5 0.8 4098PHBK-ND@t 1.97 16.92 132.54 = 541.80 841.79 794.37/M 732.47/M | 2222 021 19221 
330 202 0.090 580 30 15 0.8 4099PHBK-ND@t 2.43 20.85 163.33 = 667.64 1037.31 978.88/M 902.60/M | 2222 021 19331 
470 286 0.090 740 30 18 0.8 4100PHBK-ND@t 3.01 25.83 202.34 = 827.11 1285.07 1212.68/M 1118.19/M | 2222 021 19471 
1000 604 0.100 1260 38 21 0.8 4102PHBK-ND@+ 5.22 44.73 350.39 — 1432.31 2225.36 2100.00/M  1936.37/M | 2222 021 19102 
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of 
“vw MG... AHT 118 Axial High Temperature Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 

* Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid 

* Axial leads, cylindrical aluminum case, insulated with a blue sleeve 
* Case 910mm x 30mm to 21mm x 40mm with pressure relief 


* Taped versions up to case 015mm x 30 mm available for automatic 


insertion 
* Charge and discharge proof 
* Extra long useful life: 4,000 hours at 125°C, high reliability 
* Extended temperature range: 125°C (usable up to 150°C) 
* Miniaturized, high CV-product per unit volume 
APPLICATIONS: 
» Automotive, industrial and telecommunication 
* Smoothing, filtering, coupling, decoupling, timing 
* For use after very long storage (10 years) without voltage applied 
* Portable and mobile equipment (small size, low mass) 
* Low mounting height boards, vibration and shock resistant 
* Outdoor applications, e.g. aerial amplifiers 


Dimensions in mm 


= Ls 


Case size 10mm x 30mm and above are bulk 
Form BA: Taped in box (ammopack) 
Case OD x L = 6.5mm x 18mm to 10mm x 25mm 


DESCRIPTION VALUE 
Case sizes (ODnom x Lnom in mm) 6.5 x 18 to 10 x 25 10 x 30 to 21 x 40 
Rated capacitance range, CR 1 to 10,000 pF 
Tolerance on CR +20% 
Rated voltage range, UR 6.3 ~ 200V 
Category temperature range -40°C ~ 125°C -55°C ~ 125°C 
Endurance test at 150°C, 

with no IR applied 500 hours 1,000 hours 
Endurance test at 125°C 2,000 hours 3,000 hours 
Useful life at 125°C 4,000 hours 4,000 hours 
Useful life at 40°C, 1.8 x IR applied 500,000 hours 500,000 hours 
Shelf life at 0 V, 125°C 

Up = 6.3 to 638V 500 hours 

Ur = 100 and 200 V 100 hours 
Based on sectional specification IEC 384-4/CECC 30300, LL grade 
Climatic category IEC 68 (DIN 40040) 40/125/56 (GKD) 55/125/56 (FKD) 


wv Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Box Pricing Vishay 
(vDC) | (uF) | Curr.(uA) | tand | Curr.(mA) | L D d__|Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
63 1000 42 0.500 251 18 10 0.8 |4103PHCT-ND® 2.23 19.08 149.46 | 4103PHTB-ND® 611.00 949.00 896.00/M  826.00/M | 2222 118 33102 
1500 61 0.500 352 25 10 0.8 |4104PHCT-ND 2.33 19.98 156.51 | 4104PHTB-ND 640.00 994.00 938.00/M  865.00/M | 2222 118 90503 
220 20 0.350 109 18 6.5 0.8 | 4105PHCT-ND 2.07 17.76 139.12 | 4105PHTB-ND = 884.00 834.00/M  769.00/M | 2222 118 34221 
330 24 0.350 150 18 8.0 0.8 | 4106PHCT-ND 2.12 18.21 142.65 | 4106PHTB-ND® 583.00 906.00 855.00/M 788.00/M | 2222 118 34331 
10 470 32 0.350 179 18 8.0 0.8 |4107PHCT-ND 2.12 18.21 142.65 | 4107PHTB-ND 583.00 906.00 855.00/M  788.00/M | 2222 118 34471 
2200 136 0.400 634 30 12.5 0.8 |4111PHBK-ND@t 3.23 27.66 216.67 | — 885.71 1376.11 1298.59/M 1197.41/M | 2222 118 14222 
4700 286 0.460 1035 30 18 0.8 |4113PHBK-ND@t 4.94 42.30 331.35 | — 1354.50 2104.47 1985.92/M 1831.17/M | 2222 118 14472 
330 36 0.250 204 18 10 0.8 |4117PHCT-ND® 2.23 19.08 149.46 | 4117PHTB-ND® 611.00 949.00 896.00/M  826.00/M | 2222 118 35331 
470 49 0.250 243 18 10 0.8 |4118PHCT-ND® 2.23 19.08 149.46 | 4118PHTB-ND® 611.00 949.00 896.00/M  826.00/M | 2222 118 35471 
16 1000 100 0.220 557 30 12.5 0.8 |4120PHBK-ND@t 2.74 23.46 183.77 | — 751.22 1167.16 1101.41/M 1015.59/M | 2222 118 15102 
2200 215 0.290 790 30 15 0.8 |4122PHBK-ND@t 3.92 33.63 263.44 | — 1076.87 1673.13 1578.88/M 1455.85/M | 2222 118 15222 
4700 455 0.340 1363 38 18 0.8 |4124PHBK-ND@t 6.41 54.90 430.05 | — 1757.96 2731.33 2577.47/M 2376.63/M | 2222 118 15472 
100 20 0.180 102 18 6.5 0.8 |4126PHCT-ND® 2.07 17.76 139.12 | 4126PHTB-ND® = 884.00 834.00/M 769.00/M | 2222 118 36101 
220 37 0.180 196 18 10 0.8 |4127PHCT-ND® 2.23 19.08 149.46 | 4127PHTB-ND® 611.00 949.00 896.00/M  826.00/M | 2222 118 36221 
330 54 0.180 274 25 10 0.8 |4128PHCT-ND® 2.33 19.98 156.51] 4128PHTB-ND® 640.00 994.00 938.00/M  865.00/M | 2222 118 36331 
470 75 0.180 327 25 10 0.8 |4129PHCT-ND® 2.33 19.98 156.51 | 4129PHTB-ND@ 640.00 994.00 938.00/M  865.00/M | 2222 118 90509 
25 470 75 0.180 366 30 10 0.8 |4130PHBK-ND@t 2.60 22.29 174.61 | — 713.75 1108.95 1046.48/M  964.94/M | 2222 118 16471 
1000 154 0.240 531 30 12.5 0.8 |4132PHBK-ND@t 3.41 29.25 229.13 | — 936.62 1455.22 1373.24/M 1266.24/M | 2222 118 16102 
2200 334 0.260 919 30 18 0.8 |4134PHBK-ND@t 5.27 45.15 353.68 | — 1445.76 2246.26 2119.72/M 1954.55/M | 2222 118 16222 
3300 499 0.260 1280 38 18 0.8 | 4135PHBK-NDt 6.93 59.40 465.30 | — 1902.06 2955.21 2788.74/M 2571.43/M | 2222 118 16332 
4700 709 0.280 1464 38 21 0.8 |4136PHBK-ND@t 9.11 78.09 611.71 | — 2500.53 3885.06 3666.20/M 3380.52/M | 2222 118 16472 
47 20 0.110 89.8 18 6.5 0.8 |4137PHCT-ND® 2.07 17.76 139.12 | 4137PHTB-ND@® — 884.00 834.00/M 769.00/M | 2222 118 37479 
100 28 0.110 147 18 8.0 0.8 |4138PHCT-ND® 2.12 18.21 142.65 | 4138PHTB-ND@ 583.00 906.00 855.00/M  788.00/M | 2222 118 37101 
150 40 0.110 207 18 10 0.8 |4139PHCT-ND® 2.23 19.08 149.46 | 4139PHTB-ND® 611.00 949.00 896.00/M  826.00/M | 2222 118 37151 
40 220 57 0.100 338 30 10 0.8 |4141PHBK-ND@t 2.55 21.87 171.32 | — 700.30 1088.05 1026.76/M 946.76/M | 2222 118 17221 
330 83 0.100 484 30 12.5 0.8 |4142PHBK-ND@t 2.90 24.87 194.82 | — 796.37 1237.31 1167.61/M 1076.63/M | 2222 118 17331 
470 Ae 0.110 522 30 12.5 0.8 |4143PHBK-ND@t 3.35 28.68 224.66 | — 918.37 1426.86 1346.48/M 1241.56/M | 2222 118 17471 
1000 244 0.130 852 30 18 0.8 |4145PHBK-ND@t 5.03 43.11 337.70 | — 1380.43 2144.77 2023.95/M 1866.24/M | 2222 118 17102 
1.0 20 0.070 16.4 18 6.5 0.8 |4148PHCT-ND 2.07 17.76 139.12 | 4148PHTB-ND _ 884.00 834.00/M 769.00/M | 2222 118 38108 
2.2 20 0.070 24.3 18 6.5 0.8 |4149PHCT-ND 2.07 17.76 139.12 | 4149PHTB-ND = 884.00 834.00/M  769.00/M | 2222 118 38228 
47 20 0.070 35.6 18 6.5 0.8 |4150PHCT-ND 2.07 17.76 139.12 | 4150PHTB-ND = 884.00 834.00/M  769.00/M | 2222 118 38478 
10 20 0.070 51.9 18 6.5 0.8 |4151PHCT-ND® 2.07 17.76 139.12 | 4151PHTB-ND® = 884.00 834.00/M  769.00/M | 2222 118 38109 
22 20 0.070 of 18 6.5 0.8 |4152PHCT-ND@ 2.07 17.76 139.12 | 4152PHTB-ND® = 884.00 834.00/M  769.00/M | 2222 118 38229 
47 22 0.070 126 18 8.0 0.8 |4153PHCT-ND® 2.12 18.21 142.65 | 4153PHTB-ND@ 583.00 906.00 855.00/M  788.00/M | 2222 118 38479 
63 100 42 0.070 243 25 10 0.8 |4154PHCT-ND® 2.33 19.98 156.51 | 4154PHTB-ND® 640.00 994.00 938.00/M  865.00/M | 2222 118 90514 
100 42 0.070 262 30 10 0.8 |4155PHBK-ND@t 2.56 21.90 171.55 | — 701.26 1089.55 1028.17/M  948.06/M | 2222 118 18101 
150 61 0.070 415 30 12.5 0.8 |4156PHBK-ND@t 2.92 25.05 196.23 | — 802.13 1246.26 1176.06/M 1084.42/M | 2222 118 18151 
220 87 0.080 454 30 12.5 0.8 |4157PHBK-ND@t 3.43 29.43 230.54 | — 942.38 1464.17 1381.69/M 1274.03/M | 2222 118 18221 
330 129 0.090 544 30 15 0.8 |4158PHBK-ND@t 4.24 36.36 284.82 | — 1164.29 1808.95 1707.05/M 1574.03/M | 2222 118 18331 
470 182 0.090 695 30 18 0.8 |4159PHBK-ND@t 5.27 45.15 353.68 | — 1445.76 2246.26 2119.72/M 1954.55/M | 2222 118 18471 
680 261 0.090 971 38 18 0.8 |4160PHBK-ND@t 6.83 58.56 458.72 | — 1875.16 2913.42 2749.30/M 2535.07/M | 2222 118 18681 
1000 383 0.100 1161 38 21 0.8 |4161PHBK-ND@t 9.16 78.48 614.76 | — 2513.02 3904.46 3684.51/M 3397.40/M | 2222 118 18102 
10 20 0.070 52 18 6.5 0.8 |4163PHCT-ND® 2.07 17.76 139.12 | 4163PHTB-ND® _ 884.00 834.00/M 769.00/M | 2222 118 39109 
22 20 0.070 91 18 8.0 0.8 |4164PHCT-ND® 2.12 18.21 142.65 | 4164PHTB-ND® 583.00 906.00 855.00/M 788.00/M | 2222 118 39229 
33 24 0.070 140 25 10 0.8 |4165PHCT-ND® 2.33 19.98 156.51] 4165PHTB-ND® 640.00 994.00 938.00/M  865.00/M | 2222 118 39339 
100 47 33 0.070 170 25 10 0.8 |4166PHCT-ND® 2.33 19.98 156.51 | 4166PHTB-ND® 640.00 994.00 938.00/M  865.00/M | 2222 118 90536 
47 33 0.080 178 30 10 0.8 |4167PHBK-ND@t 2.71 23.22 181.89 | — 743.53 1155.22 1090.14/M 1005.20/M | 2222 118 19479 
100 64 0.090 303 30 12.5 0.8 |4169PHBK-ND@t 3.50 30.03 235.24 | — 961.60 1494.02 1409.86/M 1300.00/M | 2222 118 19101 
220 136 0.100 481 30 18 0.8 |4171PHBK-ND@t 5.32 45.57 356.97 | — 1459.20 2267.15 2139.44/M 1972.73/M | 2222 118 19221 
470 286 0.100 833 38 21 0.8 | 4173PHBK-NDt 9.07 77.70 608.65 | — 2488.04 3865.65 3647.89/M 3363.64/M | 2222 118 19471 
10 20 0.060 85 25 10 0.8 |4176PHCT-ND® 2.33 19.98 156.51] 4176PHTB-ND® 640.00 994.00 938.00/M  865.00/M | 2222 118 90543 
15 22 0.046 129 30 10 0.8 |4177PHBK-ND@t 2.52 21.63 169.44 | — 692.62 1076.11 1015.50/M 936.37/M | 2222 118 92159 
200 22 31 0.046 198 30 12.5 0.8 |4178PHBK-ND@t 2.96 25.35 198.58 | — 811.74 1261.19 1190.14/M 1097.41/M | 2222 118 92229 
33 44 0.046 242 30 15 0.8 |4179PHBK-ND@t 3.63 31.14 243.93 | — 997.14 1549.25 1461.98/M 1348.06/M | 2222 118 92339 
47 61 0.046 317 30 18 0.8 |4180PHBK-ND@t 4.50 38.55 301.98 | — 1234.42 1917.90 1809.86/M 1668.83/M | 2222 118 92479 
100 124 0.046 551 38 21 0.8 |4182PHBK-ND@t 7.78 66.72 522.64 | — 2136.45 3319.39 3132.40/M 2888.31/M | 2222 118 92101 
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Ey 
VISHAY. 


FEATURES: 

* Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid * Axial 
leads, cylindrical aluminum case, insulated with a blue sleeve (case 
@6.3mm x 12.7mm and 7.7mm x 12.7mm are molded with flame 
retardant plastic material) * Case 10mm x 30mm to 21mm x 
40mm with pressure relief * Taped versions up to case @15mm x 30 
mm available for automatic insertion * Charge and discharge proof 
* Long useful life: 2,000 to 10,000 hours at 105°C, high reliability 
* High ripple current capability * Miniaturized, high CV-product per 
unit volume 

APPLICATIONS: 

* Industrial, automotive, EDP and telecommunication * Smoothing, 
filtering, buffering in SMPS; coupling, decoupling, timing » Portable 
and mobile equipment (small size, low mass) * Standby applications 


AML 138 Axial Miniature Long-Life Electrolytic Capacitors 


Dimension inmm | [DESCRIPTION VALUE 
63.5+1.5* Case sizes (ODnom X Lnom in mm) 6.3 x 12.7 ~ 10 x 25 10x 30 ~ 21x40 
73.0+1.6** Rated capacitance range, CR 1.0 ~ 15,000 pF 

-L> Tolerance on CR +20% 
Rated voltage range, UR 6.3 ~ 100V 
| Category temperature range -40°C ~ 105°C 
Endurance test at 105°C 1,000 hours 5,000 hours 
| Useful life at 105°C. 2,000 hours 10,000 hours 
a " 1.3 x IR applied: 1.8 x IR applied: 
| Heetulliio gt 40°C: lin gppled 200,000 rows 500,000 raise 


Case size 10mm x 30mm and above are bulk 

Form BA: Taped in box (ammopack) 

*Case OD x L= 6.3mm x 12.7mm and 7.7mm x 12.7 mm 
**Case OD x L= 6.5mm x 18mm and 10mm x 25 mm 


Shelf life at 0 V, 105°C 


500 hours 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30300 


Climatic category IEC 68 


40/105/56 (GMF) 


* Low mounting height boards * Vibration and shock resistant (DIN 40040) 
wv Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Box Pricing Vishay 
(VDC) (uF) |Current(yA)) tand  |Current(mA)| L D d Part No. if 10 100 Part No. 500 1,000 Part No. 
100 16 0.240 99 12.7 6.3 0.6 4183PHCT-ND® 1.50 12.87 100.82 4183PHTB-ND® = 640.00 2222 138 33101 
220 31 0.240 160 12.7 OT. 0.6 4184PHCT-ND 1.66 14.19 111.16 4184PHTB-ND 454.50 706.00 2222 138 33221 
6.3 470 22 0.240 250 18 6.5 0.8 4185PHCT-ND 1.30 11.10 86.95 4185PHTB-ND _— 552.00 2222 138 33471 
1000 42 0.240 430 18 10 0.8 4186PHCT-ND® 1.76 15.09 118.21 4186PHTB-ND® 483.00 751.00 2222 138 33102 
2200 87 0.290 640 25 10 0.8 4187PHCT-ND 2.12 18.21 142.65 4187PHTB-ND 583.00 906.00 2222 138 33222 
150 33 0.200 140 AZ? ray 0.6 4188PHCT-ND 1.66 14.19 111.16 4188PHTB-ND 454.50 706.00 2222 138 34151 
220 17 0.200 190 18 6.5 0.8 4189PHCT-ND® 1.30 11.10 86.95 4189PHTB-ND® = 552.00 2222 138 34221 
470 32 0.200 300 18 8.0 0.8 4190PHCT-ND® 1.40 12.00 94.00 4190PHTB-ND® 384.50 597.00 2222 138 34471 
10 1000 64 0.200 520 25 10 0.8 4191PHCT-ND® 2.12 18.21 142.65 4191PHTB-ND® 583.00 906.00 2222 138 34102 
2200 140 0.270 750 30 12.5 0.8 4193PHBK-ND@t 2.21 18.90 148.05 = 605.20 940.29 2222 138 14222 
3300 200 0.280 990 30 15 0.8 4194PHBK-ND@t 2.68 22.95 179.78 = 734.89 1141.79 2222 138 14332 
4700 290 0.310 1200 30 18 0.8 4195PHBK-ND@t 3.27 28.05 219.73 = 898.19 1395.52 2222 138 14472 
22 10 0.120 58 12.7 6.3 0.6 4199PHCT-ND® 1.50 12.87 100.82 4199PHTB-ND® = 640.00 2222 138 35229 
47 18 0.160 83 12.7 6.3 0.6 4200PHCT-ND® 1.50 12.87 100.82 4200PHTB-ND® a 640.00 2222 138 35479 
100 35 0.160 130 12.7 aa 0.6 4201PHCT-ND® 1.66 14.19 111.16 4201PHTB-ND@ 454.50 706.00 2222 138 35101 
220 25 0.160 230 18 8.0 0.8 4202PHCT-ND® 1.40 12.00 94.00 4202PHTB-ND® 384.50 597.00 2222 138 35221 
16 470 49 0.160 360 18 10 0.8 4203PHCT-ND® 1.76 15.09 118.21 4203PHTB-ND® 483.00 751.00 2222 138 35471 
1000 100 0.190 530 30 10 0.8 4204PHBK-ND@T 1.90 16.32 127.84 = 522.59 811.94 2222 138 15102 
2200 210 0.210 950 30 15 0.8 4206PHBK-ND@t 2.63 22.50 176.25 = 720.48 1119.40 2222 138 15222 
4700 450 0.280 1400 30 18 0.8 4208PHBK-ND@t 4.13 35.37 277.07 = 1132.59 1759.69 2222 138 15472 
10000 960 0.350 2100 38 21 0.8 4210PHBK-ND@t 7.31 62.64 490.68 = 2005.81 3116.40 2222 138 15103 
10 8.0 0.090 46 12.7 6.3 0.6 4211PHCT-ND® 1.50 12.87 100.82 4211PHTB-ND® = 640.00 2222 138 36109 
22 14 0.140 61 12.7 6.3 0.6 4212PHCT-ND® 1.50 12.87 100.82 4212PHTB-ND® = 640.00 2222 138 36229 
33 20 0.140 74 12.7 6.3 0.6 4213PHCT-ND 1.50 12.87 100.82 4213PHTB-ND = 640.00 2222 138 36339 
47 27 0.140 96 12.7 Ta 0.6 4214PHCT-ND® 1.66 14.19 111.16 4214PHTB-ND® 454.50 706.00 2222 138 36479 
100 19 0.130 160 18 6.5 0.8 4215PHCT-ND® 1.30 11.10 86.95 4215PHTB-ND® = 552.00 2222 138 36101 
220 37 0.130 270 18 10 0.8 4216PHCT-ND® 1.76 15.09 118.21 4216PHTB-ND® 483.00 751.00 2222 138 36221 
25 470 75 0.130 440 25 10 0.8 4217PHCT-ND® 2.12 18.21 142.65 4217PHTB-ND® 583.00 906.00 2222 138 36471 
680 110 0.140 500 30 10 0.8 4218PHBK-ND@t 1.88 16.08 125.96 = 514.90 800.00 2222 138 16681 
1000 150 0.140 670 30 12.5 0.8 4219PHBK-ND@t 2.17 18.63 145.94 = 596.55 926.86 2222 138 16102 
1500 230 0.150 890 30 15 0.8 4220PHBK-ND@t 2.64 22.59 176.96 = 723.36 1123.88 2222 138 16152 
2200 330 0.160 1200 30 18 0.8 4221PHBK-ND@t 3.28 28.14 220.43 = 901.08 1399.99 2222 138 16222 
3300 500 0.170 1600 38 18 0.8 4222PHBK-ND@t 4.31 36.93 289.29 = 1182.54 1837.30 2222 138 16332 
4700 710 0.200 1800 38 18 0.8 4223PHBK-ND@t 5.60 47.97 375.77 = 1536.06 2386.56 2222 138 16472 
6800 1000 0.260 2100 38 21 0.8 4224PHBK-ND@T 7.54 64.65 506.43 = 2070.17 3216.40 2222 138 16682 
33 29 0.110 91 12:7 re a 0.6 4225PHCT-ND® 1.66 14.19 111.16 4225PHTB-ND® 454.50 706.00 2222 138 37339 
47 15 0.100 120 18 6.5 0.8 4226PHCT-ND® 1.30 11.10 86.95 4226PHTB-ND® = 552.00 2222 138 37479 
100 28 0.100 180 18 8.0 0.8 4227PHCT-ND® 1.40 12.00 94.00 4227PHTB-ND® 384.50 597.00 2222 138 37101 
220 57 0.100 350 25 10 0.8 4228PHCT-ND® 2.12 18.21 142.65 4228PHTB-ND® 583.00 906.00 2222 138 37221 
330 83 0.100 410 30 10 0.8 4229PHBK-ND@T 1.81 15.48 121.26 = 495.69 770.15 2222 138 17331 
a0 470 120 0.100 550 30 12.5 0.8 4230PHBK-ND@t 2.01 17.25 135.13 = 552.37 858.20 2222 138 17471 
680 170 0.110 650 30 12.5 0.8 4231PHBK-ND@t 2.32 19.92 156.04 = 637.86 991.04 2222 138 17681 
1000 240 0.110 840 30 15 0.8 4232PHBK-ND@t 2.80 23.97 187.77 = 767.55 1192.53 2222 138 17102 
2200 530 0.130 1500 38 18 0.8 4234PHBK-ND@T 4.57 39.15 306.68 = 1253.63 1947.75 2222 138 17222 
3300 800 0.150 1700 33 21 0.8 4235PHBK-ND@t 6.17 52.89 414.31 = 1693.60 2631.33 2222 138 17332 
10 13 0.090 51 12.7 6.3 0.6 4236PHCT-ND® 1.50 12.87 100.82 4236PHTB-ND® = 640.00 2222 138 31109 
50 22 25 0.090 82 12.7 tt 0.6 4237PHCT-ND® 1.66 14.19 111.16 4237PHTB-ND® 454.50 706.00 2222 138 31229 
100 34 0.080 230 18 10 0.8 4238PHCT-ND® 1.76 15.09 118.21 4238PHTB-ND® 483.00 751.00 2222 138 31101 
47 9.0 0.090 35 12.7 6.3 0.6 4239PHCT-ND® 1.50 12.87 100.82 4239PHTB-ND® — 640.00 2222 138 38478 
10 16 0.080 59 12.7 te 0.6 4240PHCT-ND® 1.66 14.19 111.16 4240PHTB-ND@ 454.50 706.00 2222 138 38109 
22 12 0.070 100 18 6.5 0.8 4241PHCT-ND® 1.30 11.10 86.95 4241PHTB-ND® = 552.00 2222 138 38229 
47 22 0.070 150 18 8.0 0.8 4242PHCT-ND® 1.40 12.00 94.00 4242PHTB-ND® 384.50 597.00 2222 138 38479 
100 42 0.070 280 25 10 0.8 4243PHCT-ND® 2.12 18.21 142.65 4243PHTB-ND® 583.00 906.00 2222 138 38101 
63 150 61 0.110 340 30 10 0.8 4244PHBK-ND@t 1.77 15.21 119.15 = 487.04 756.71 2222 138 18151 
220 88 0.110 470 30 12.5 0.8 4245PHBK-ND@f 1.99 17.04 133.48 = 545.64 847.76 2222 138 18221 
330 130 0.120 570 30 12.5 0.8 4246PHBK-NDt 2.32 19.89 155.81 = 636.90 989.55 2222 138 18331 
470 180 0.120 730 30 15 0.8 4247PHBK-ND@t 2.75 23.55 184.48 = 754.10 1171.64 2222 138 18471 
1000 380 0.120 1300 38 18 0.8 4249PHBK-ND@T 4.35 37.29 292.11 = 1194.07 1855.21 2222 138 18102 
1500 570 0.130 1600 38 21 0.8 4250PHBK-ND@t 5.88 50.43 395.04 = 1614.83 2508.94 2222 138 18152 
1.0 5.0 0.090 16 12.7 6.3 0.6 4251PHCT-ND® 1.50 12.87 100.82 4251PHTB-ND® = 640.00 2222 138 39108 
2.2 7.0 0.090 24 12.7 6.3 0.6 4252PHCT-ND 1.50 12.87 100.82 4252PHTB-ND a 640.00 2222 138 39228 
47 12 0.080 40 A2.7. raya 0.6 4253PHCT-ND® 1.66 14.19 111.16 4253PHTB-ND® 454.50 706.00 2222 138 39478 
10 10 0.070 67 18 6.5 0.8 4254PHCT-ND 1.30 11.10 86.95 4254PHTB-ND — 552.00 2222 138 39109 
22 17 0.070 100 18 8.0 0.8 4255PHCT-ND® 1.40 12.00 94.00 4255PHTB-ND® 384.50 597.00 2222 138 39229 
100 47 32 0.070 190 25 10 0.8 4256PHCT-ND 2.12 18.21 142.65 4256PHTB-ND 583.00 906.00 2222 138 39479 
68 45 0.070 220 30 10 0.8 4257PHBK-ND@t 1.89 16.17 126.67 = 517.78 804.47 2222 138 19689 
100 64 0.070 290 30 12.5 0.8 4258PHBK-ND@t 2.11 18.06 141.47 = 578.30 898.50 2222 138 19101 
220 140 0.070 470 30 15 0.8 4260PHBK-NDt 2.94 25.17 197.17 = 805.97 1252.23 2222 138 19221 
330 200 0.080 620 30 18 0.8 4261PHBK-ND@t 3.70 31.68 248.16 = 1014.43 1576.11 2222 138 19331 
470 290 0.080 840 38 18 0.8 4262PHBK-ND@f 4.67 40.02 313.49 = 1281.49 1991.04 2222 138 19471 
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Panasonic 


FEATURES: 


¢ Ideal for circuits where polarity is not constant or reverse voltage is 
applied when switches are turned on or off. 
* Life: 2000 hours at +85°C. 


SPECIFICATIONS: 

Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C. 

Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, +20°C). 

Leakage Current: | < 0.03CV + 3(y/A) after 5 minutes application of 
rated working voltage at +20°C. 

Low Temperature Characteristics: Impedance ratio max. at 120Hz. 
Following specified values. 


Bi-Polar Series SU Capacitors 


Working Voltage 6.3V | 10V 16V | 25V | 35V | 50V 
ae -25cu200| 4 | 3 2[2{[2 [2 
mpedance | “aoc/+20°C | 8 6 4[4[4]|3 
ENDURANCE: 


Test Conditions: Duration: 2000 hours. Ambient Temperature: +85°C. 
Applied Voltage: Rated DC working voltage to each polarity for 1000 
hours. 


Post Test Requirements: +20°C. Leakage Current: <Initial specified 
value. Capacitance Change: +20% of initial measured value. tan 6: 
<150% of initial specified value. 


Vinyl sleeve wd 


Vent |] 
26.3" | 


Ea 


SHELF LIFE: 


Test Conditions: Duration: 1000 hours. Ambient Temperature: 85°C. 
Applied Voltage: none 


Post Test Requirements (+20°C): Same limits for “Endurance”. 


D.C.L. tand Ripple 
Cap. | (+20°C/5min.) | (120Hz/+20°C) | Current Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Panasonic 
WV | (uF) (uA) max. (max.) (mA) rms D L # d Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
33 9.2 0.30 80 5 1 2.0 0.5 P1141-ND® 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-AOJN330U 
47 11.8 0.30 90 5 1 2.0 0.5 P1142-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-AOJN470U 
100 21.9 0.30 130 6.3 11.2 25 0.5 P1143-ND@ 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M | ECE-AOJN101U 
220 44.5 0.30 200 8 11.5 3.5 0.6 P1144-ND@ 38 2.65 18.95 106.00 99.00/M 95.00/M | ECE-AOJN221U 
330 65.3 0.30 250 8 11.5 3.5 0.6 P1145-ND® 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-AOJN331U 
6.3 | 470 91.8 0.30 310 10 12.5 5.0 0.6 P1146-ND® 53 3.73 27.40 157.00 152.00/M 146.00/M | ECE-AOJN471X 
1000 192.0 0.30 430 10 20 5.0 0.6 P1147-ND@ 80 5.60 41.10 236.00 227.00/M 219.00/M | ECE-AOJN102U 
2200 418.8 0.30 660 12.5 25 5.0 0.6 P1148-ND@ 4.11 7.87 59.02 349.00 336.00/M 328.00/M | ECE-AOJN222U 
3300 626.7 0.30 760 16 25 75 0.8 P1149-ND@ 1.42 10.05 75.40 446.00 429.00/M 419.00/M | ECE-AOJN332U 
4700 891.3 0.30 1170 16 31.5 75 0.8 P1150-ND® 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/M 574.00/M | ECE-AOJN472U 
6800 1288.2 0.30 1450 18 35.5 75 0.8 P1151-ND® 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M 807.00/M | ECE-AOJN682U 
22 9.6 0.25 60 5 1 2.0 0.5 P1152-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1AN220U 
33 12.9 0.25 80 5 1 2.0 0.5 P1153-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1AN330U 
47 171 0.25 90 5 1 2.0 0.5 P1154-ND® 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1AN470U 
100 33.0 0.25 130 6.3 11.2 2.5 0.5 P1155-ND 84 6.27 46.06 265.00 255.00/M 245.00/M | ECE-A1AN101U 
100 33.0 0.25 130 6.3 11.2 25: 0.5 P1370-ND@ 51 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M_ | ECE-A1AN101X 
10 220 69.0 0.25 200 8 11.5 3.5 0.6 P1156-ND@ 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-A1AN221U 
330 102.0 0.25 280 10 16 5.0 0.6 P1157-ND® 53 3.73 27.40 157.00 152.00/M 146.00/M | ECE-A1AN331U 
470 144.0 0.25 340 10 16 5.0 0.6 P1158-ND® 66 4.66 34.24 197.00 189.00/M 182.00/M | ECE-N1AN471U 
1000 303.0 0.25 470 12.5 20 5.0 0.6 P1159-ND® .99 6.99 52.45 310.00 298.00/M 291.00/M | ECE-A1AN102X 
2200 663.0 0.25 690 16 25 75, 0.8 P1160-ND@ 1.42 10.05 75.40 446.00 429.00/M 419.00/M | ECE-A1AN222U 
3300 993.0 0.25 1090 16 31.5 75 0.8 P1161-ND@ 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/M 574.00/M | ECE-A1AN332U 
4700 1413.0 0.25 1200 18 35.5 75 0.8 P1162-ND® 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M 807.00/M | ECE-A1AN472U 
10 7.8 0.20 40 5 1 2.0 0.5 P1163-ND® 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1CN100U 
22 13.5 0.20 60 5 1 2.0 0.5 P1164-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1CN220U 
33 18.8 0.20 80 5 1 2.0 0.5 P1165-ND@ 20 1.38 9.83 55.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1CN330U 
47 25.5 0.20 100 6.3 11.2 2.5 0.5 P1166-ND® 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 7700/M | ECE-A1CN470U 
100 51.0 0.20 180 8 11.5 3.5 0.6 P1167-ND® 43 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-A1CN101U 
16 | 220 108.6 0.20 260 10 12.5 5.0 0.6 P1168-ND® 53 3.73 27.40 157.00 152.00/M 146.00/M | ECE-A1CN221X 
330 161.4 0.20 330 10 16 5.0 0.6 P1169-ND@ 66 4.66 34.24 197.00 189.00/M 182.00/M | ECE-A1CN331U 
470 228.6 0.20 380 10 20 5.0 0.6 P1170-ND@ 74 5.25 39.35 233.00 224.00/M 219.00/M | ECE-A1CN471U 
1000 483.0 0.20 560 12.5 25 5.0 0.6 P1171-ND® 1.23 8.74 65.57 388.00 373.00/M 364.00/M | ECE-A1CN102U 
2200 1059.0 0.20 750 16 31.5 75 0.8 P1172-ND® 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/M 574.00/M | ECE-A1CN222U 
3300 1587.0 0.20 900 18 35.5 75 0.8 P1173-ND@ 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M 807.00/M | ECE-A1CN332U 
3.3 5.4 0.15 20 5 1 2.0 0.5 P1174-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1EN3R3U 
47 6.5 0.15 25 5 11 2.0 0.5 P1175-ND® 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1EN4R7U 
10 10.5 0.15 45 5 an] 2.0 0.5 P1176-ND® 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1EN100U 
22 19.5 0.15 60 5 1 2.0 0.5 P1177-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1EN220X 
33 20 0.15 90 6.3 11.2 25 0.5 P1178-ND@ 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 77.00/M_ | ECE-A1EN330U 
47 38.2 0.15 110 63 11.2 2.5 0.5 P1179-ND@ 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 7700/M | ECE-A1EN470U 
oad 100 78.0 0.15 180 8 11.5 3.5 0.6 P1180-ND® 45 3.17 23.29 134.00 129.00/M 124.00/M | ECE-A1EN101U 
220 168.0 0.15 320 10 16 5.0 0.6 P1181-ND® 67 4.66 34.24 197.00 189.00/M 182.00/M | ECE-A1EN221U 
330 250.5 0.15 350 12.5 20 5.0 0.6 P1182-ND@ 80 5.68 42.62 252.00 242.00/M 237.00/M | ECE-A1EN331U 
470 355.5 0.15 430 12.5 20 5.0 0.6 P1183-ND@ .99 6.99 52.45 310.00 298.00/M 291.00/M | ECE-A1EN471U 
1000 753.0 0.15 680 16 25 75 0.8 P1184-ND@ 1.51 10.81 81.60 530.00 514.00/M 502.00/M | ECE-A1EN102U 
2200 1653.0 0.15 900 18 35.5 75 0.8 P1185-ND® 2.44 17.38 131.14 852.00 826.00/M 807.00/M | ECE-A1EN222U 
47 7.9 0.15 30 5 1 2.0 0.5 P1186-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1VN4R7U 
10 13.5 0.15 43 5 1 2.0 0.5 P1187-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1VN100U 
22 26.1 0.15 80 63 11.2 25 0.5 P1188-ND@ 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 7700/M | ECE-A1VN220U 
33 37.6 0.15 100 8 11.5 3.5 0.6 P1189-ND® 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-A1VN330U 
35 47 52.3 0.15 120 8 11.5 3.5 0.6 P1190-ND® 45 3.17 23.29 134.00 129.00/M 124.00/M | ECE-A1VN470U 
100 108.0 0.15 230 10 16 5.0 0.6 P1191-ND@ 67 4.66 34.24 197.00 189.00/M 182.00/M | ECE-A1VN101U 
220 234.0 0.15 360 12.5 20 5.0 0.6 P1192-ND@ 80 5.68 42.62 252.00 242.00/M 237.00/M | ECE-A1VN221U 
330 349.5 0.15 450 12.5 20 5.0 0.6 P1193-ND® .99 6.99 52.45 310.00 298.00/M 291.00/M | ECE-A1VN331U 
470 496.5 0.15 590 12.5 25 5.0 0.6 P1194-ND® 1.08 7.72 58.28 379.00 367.00/M 358.00/M | ECE-A1VN471U 
0.47 3.7 0.15 10 5 1 2.0 0.5 P1195-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1HNR47U 
1 4.5 0.15 10 5 1 2.0 0.5 P1196-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1HNO10U 
2.2 6.3 0.15 18 5 11 2.0 0.5 P1197-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1HN2R2U 
3.3 7.9 0.15 25 5 EI 2.0 0.5 P1198-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M | ECE-A1HN3R3U 
47 10.0 0.15 30 5 1 2.0 0.5 P1199-ND@ 24 1.53 10.81 59.00 51.00/M 49.00/M_ | ECE-A1HN4R7U 
10 18.0 0.15 50 63 11.2 2.5 0.5 P1280-ND® 31 2.14 15.30 86.00 80.00/M 7700/M | ECE-A1HN100U 
50 22 36.0 0.15 90 8 11.5 3.5 0.6 P1281-ND® 42 2.96 21.13 118.00 110.00/M 106.00/M | ECE-A1HN220U 
33 52.5 0.15 110 8 11.5 3.5 0.6 P1282-ND® 45 3.17 23.29 134.00 129.00/M 124.00/M | ECE-A1HN330U 
47 73.5 0.15 140 10 12.5 5.0 0.6 P1283-ND® 57 3.96 29.12 167.00 161.00/M 155.00/M | ECE-A1HN470U 
100 153.0 0.15 250 10 20 5.0 0.6 P1284-ND® 74 5.25 39.35 233.00 224.00/M 219.00/M_ | ECE-A1HN101U 
220 333.0 0.15 360 12.5 25 5.0 0.6 P1285-ND@ At 787 59.02 349.00 336.00/M 328.00/M | ECE-A1HN221U 
330 498.0 0.15 450 16 25 75 0.8 P1286-ND@ 1.24 8.88 67.02 436.00 422.00/M 412.00/M | ECE-A1HN331U 
470 708.0 0.15 590 16 31.5 7.5 0.8 P1287-ND® 1.73 12.36 93.26 606.00 588.00/M 574.00/M_ | ECE-A1HN471U 
@ RoHS Compliant 
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Panasonic \MSeries Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Low Temperature Characteristics: Impedance ratio at 120 Hz 


Ammo Box Packaging 5-8 mm 10, 12.5 mm 
PANASONIC M SERIES CROSS REFERENCES ie leer WeV.___ 6.3 10 16 25 35 50 
Nichicon: VR; Chemicon: SMG; fu | fu -25°C/20°C 5 4 3 2 2 2 
Marcon: DSM; Rubycon: YK; Elna: RE3; S ~40°C/20°C 12 10 8 5 4 3 
Nitsuko: Mis; SanyorHCHPC LI LI L | For capacitance value >1000 pF, add 0.5 per every 1000 uF for -25°C/20°C. 
FEATURES: © Miniaturized size version for general pur- ( ol Vol To (| i I add 1.0 per every 1000 pF for -40°C/20°C. 
pose use * Life: 2000 hours at 85°C » Vent construc- coal es - 
tion for > @6.3 mm products >| -P +l-o@d =| Pp l-Gd Ripple Current: 120 Hz, 85°C 
SPECIFICATIONS: Frequency (Hz) 50/60 120 1k 10k 
Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C -25°C ~ 85°C Correction Factor (Multiplier) 0.7 1 1.3 1.7 
Rated Working Voltage Range 6.3 ~ 50 V DC. 160 ~ 450 V DC Endi : 
Nominal Capacitance Range 0.47 ~ 2200 pF 1~470 UF ngUrenes: 
C 4 Tol + 420% (120 Hz, 20°C Test Conditions Post Test Requirements at 20°C 
apacitance Tolerance:':£20% ( bid ) Duration 2000 Hours Leakage Current ¢ initial specified value 


Leakage Current 


I< 0.03 CV or 4 (yA) after 1 minute 
I< 0.01 CV or 3 (UA) after 2 minutes 


I< 0.06 CV + 10 (UA) after 2 minutes 
application of rated working voltage 


Ambient Temperature 85°C 


Capacitance Change 


+20% of initial measured value 


Applied Voltage Rated DC Working Voltage 


tan 


< 150% initial specified value 


Whichever is greater measured with at 20°C. 
rated working voltage at 20°C. Shelf Life: 
tan 8: (at 120 Hz, 20°C) Test Conditions Post Test Requirements at 20°C 
WV. 6.3 10 16 25 35 50 Duration 1000 Hours Leakage Current initial specified value 
tan 5 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 Ambient Temperature 85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 pF, add 0.02 per every 1000 pF. Applied Voltage = fan's S 150% initial specified value 
Leakage Ripple 
wv Cap Current tans Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) (uA) Maximum | (mA) rms 9D E |) Od Part No. 500 1,000 2,000 Part No. 
220 13.8 0.28 240 5 | 5.0 0.5 P10357TB-ND = = 27.00/M ECA-0JM221B 
220 13.8 0.28 240 5 "1 2.5 0.5 P10401TB-ND = = 27.00/M ECA-0JM2211 
470 29.6 0.28 380 6.3 11.2 5.0 0.5 P10358TB-ND = = 39.00/M ECA-0JM471B 
470 29.6 0.28 380 6.3 11.2 2.5 0.5 P10402TB-ND = = 39.00/M ECA-0JM4711I 
6.3 1000 63 0.28 580 8 11.5 5.0 0.6 P10359TB-ND = 63.00 = ECA-0JM102B 
1000 63 0.28 580 8 11.5 3.5 0.6 P10403TB-ND —= 63.00 = ECA-0JM102BJ 
2200 138.6 0.3 890 10 16 5.0 0.6 P10360TB-ND 67.00 = 104.00/M ECA-0JM222B 
3300 207.9 0.32 1020 10 20 5.0 0.6 P10361TB-ND 86.50 = 138.00/M ECA-0JM332B 
4700 296.1 0.34 1170 12.5 20 5.0 0.6 P10362TB-ND 124.00 = 197.00/M ECA-0JM472B 
100 10 0.24 150 5 "1 5.0 0.5 P10363TB-ND = _ 27.00/M ECA-1AM101B 
100 10 0.24 150 5 ra 2.5 0.5 P10404TB-ND = = 27.00/M ECA-1AM1011 
220 22 0.24 250 5 al 5.0 0.5 P10364TB-ND _— _ 42.00/M ECA-1AM221B 
220 22 0.24 250 6.3 11.2 2.5 0.5 P10405TB-ND = = 42.00/M ECA-1AM2211 
10 330 33 0.24 330 6.3 11.2 5.0 0.5 P10365TB-ND = = 39.00/M ECA-1AM331B 
330 33 0.24 330 6.3 11.2 2.5 0.5 P10406TB-ND = = 39.00/M ECA-1AM3311 
470 47 0.24 400 8 115 5.0 0.6 P10366TB-ND = 63.00 = ECA-1AM471B 
470 47 0.24 400 8 115 3.5 0.6 P10407TB-ND = 63.00 = ECA-1AM471BJ 
1000 100 0.24 630 10 12.5 5.0 0.6 P10367TB-ND 51.00 = 80.00/M ECA-1AM102B 
2200 220 0.26 920 10 20 5.0 0.6 P10368TB-ND 86.50 = 138.00/M ECA-1AM222B 
100 16 0.2 180 5 a 5.0 0.5 P10369TB-ND = _ 30.00/M ECA-1CM101B 
100 16 0.2 180 5 a 2.5 0.5 P10408TB-ND = _ 30.00/M ECA-1CM1011 
220 35.2 0.2 280 6.3 11.2 5.0 0.5 P10370TB-ND = _ 39.00/M ECA-1CM221B 
220 35.2 0.2 280 6.3 11:2 2.5 0.5 P10409TB-ND _ = 39.00/M ECA-1CM2211 
16 330 52.8 0.3 350 8 11.5 5.0 0.6 P10371TB-ND _ 63.00 = ECA-1CM331B 
330 52.8 0.3 350 8 11.5 3.5 0.6 P10410TB-ND _— 63.00 = ECA-1CM331BJ 
470 75.2 0.2 440 8 11.5 5.0 0.6 P10372TB-ND = 63.00 = ECA-1CM471B 
470 75.2 0.2 440 8 11.5 3.5 0.6 P10411TB-ND = 63.00 = ECA-1CM471BJ 
1000 160 0.2 680 10 16 5.0 0.6 P10373TB-ND 67.00 = 104.00/M ECA-1CM102B 
2200 352 0.22 1000 12.5 20 5.0 0.6 P10374TB-ND 124.00 = 197.00/M ECA-1CM222B 
47 1157: 0.16 130 5 FI 5.0 0.5 P10375TB-ND = = 30.00/M ECA-1EM470B 
47 11.7 0.16 130 5 za 2.5 0.5 P10412TB-ND = = 30.00/M ECA-1EM4701 
100 25 0.16 180 6.3 11.2 5.0 0.5 P10376TB-ND = = 42.00/M ECA-1EM101B 
100 25 0.16 180 6.3 11.2 2.5 0.5 P10413TB-ND = = 42.00/M ECA-1EM1011 
25 220 55 0.16 310 8 11.5 5.0 0.6 P10377TB-ND = 63.00 — ECA-1EM221B 
220 55 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 P10414TB-ND = 63.00 a ECA-1EM221BJ 
330 82.5 0.16 390 8 11.5 5.0 0.6 P10378TB-ND = 63.00 _ ECA-1EM331B 
330 82.5 0.16 390 8 11.5 3.5 0.6 P10415TB-ND = 63.00 _ ECA-1EM331BJ 
470 117.5 0.16 480 10 12.5 5.0 0.6 P10379TB-ND 59.00 = 92.00/M ECA-1EM471B 
1000 250 0.16 850 10 20 5.0 0.6 P10380TB-ND 93.00 = 148.00/M ECA-1EM102B 
33 115 0.14 110 5 1 5.0 0.5 P10381TB-ND = = 30.00/M ECA-1VM330B 
33 11.5 0.14 110 5 1 25 0.5 P10416TB-ND = = 30.00/M ECA-1VM3301 
47 16.4 0.14 130 5 i | 5.0 0.5 P10382TB-ND = = 30.00/M ECA-1VM470B 
47 16.4 0.14 130 5 rT 2.5 0.5 P10417TB-ND = = 30.00/M ECA-1VM470l 
100 35 0.14 210 6.3 11.2 5.0 0.5 P10383TB-ND = = 39.00/M ECA-1VM101B 
35 100 35 0.14 210 6.3 11.2 2.5 0.5 P10418TB-ND = = 39.00/M ECA-1VM1011 
220 77 0.14 350 8 11.5 5.0 0.6 P10384TB-ND = 63.00 = ECA-1VM221B 
220 77 0.14 350 8 11.5 3.5 0.6 P10419TB-ND = 63.00 = ECA-1VM221BJ 
330 115.5 0.14 440 10 12.5 5.0 0.6 P10385TB-ND 59.00 _— 92.00/M ECA-1VM331B 
470 164.5 0.14 550 10 16 5.0 0.6 P10386TB-ND 68.00 = 106.00/M ECA-1VM471B 
1000 350 0.14 900 12.5 20 5.0 0.6 P10387TB-ND 136.50 = 216.00/M ECA-1VM102B 
0.47 3 0.12 5 5 an] 5.0 0.5 P10388TB-ND —_— _— 27.00/M ECA-1HMR47B 
0.47 3 0.12 5 5 "1 2.5 0.5 P10420TB-ND _— = 27.00/M ECA-1HMR47I 
1 3 0.12 10 5 4 5.0 0.5 P10389TB-ND = = 27.00/M ECA-1HM010B 
1 3 0.12 10 5 14 2.5 0.5 P10421TB-ND = = 27.00/M ECA-1HMO0101 
2.2 3 0.12 20 5 iu 5.0 0.5 P10390TB-ND = = 27.00/M ECA-1HM2R2B 
2.2 3 0.12 20 5 1 2.5 0.5 P10422TB-ND — = 27.00/M ECA-1HM2Ra2I 
3.3 3 0.12 35 5 | 5.0 0.5 P10391TB-ND — = 27.00/M ECA-1HM3R3B 
3.3 3 0.12 35 5 1 2.5 0.5 P10423TB-ND — = 27.00/M ECA-1HM3R31 
4.7 3 0.12 45 5 | 5.0 0.5 P10392TB-ND = = 27.00/M ECA-1HM4R7B 
4.7 3 0.12 45 5 afl 2.5 0.5 P10424TB-ND = = 27.00/M ECA-1HM4R7I 
10 5 0.12 65 5 ial 5.0 0.5 P10393TB-ND —= = 27.00/M ECA-1HM100B 
50 10 5 0.12 65 5 "1 2.5 0.5 P10425TB-ND = — 27.00/M ECA-1HM1001 
22 11 0.12 100 5 ial 5.0 0.5 P10394TB-ND = = 30.00/M ECA-1HM220B 
22 11 0.12 100 5 "1 2.5 0.5 P10426TB-ND _— = 30.00/M ECA-1HM2201 
33 16.5 0.12 110 5 al 5.0 0.5 P10395TB-ND = = 30.00/M ECA-1HM330B 
33 16.5 0.12 110 5 1 25 0.5 P10427TB-ND = = 30.00/M ECA-1HM3301 
47 23.5 0.12 130 6.3 11.2 5.0 0.5 P10396TB-ND = = 42.00/M ECA-1HM470B 
47 23.5 0.12 130 6.3 11.2 2.5 0.5 P10428TB-ND = = 42.00/M ECA-1HM4701 
100 50 0.12 250 8 11.5 5.0 0.6 P10397TB-ND = 63.00 = ECA-1HM101B 
100 50 0.12 250 8 115 3.5 0.6 P10429TB-ND = 63.00 = ECA-1HM101BJ 
220 11 0.12 400 10 12.5 5.0 0.6 P10398TB-ND 63.00 = 98.00/M ECA-1HM221B 
330 165 0.12 500 10 16 5.0 0.6 P10399TB-ND 72.00 = 112.00/M ECA-1HM331B 
470 235 0.12 650 10 20 5.0 0.6 P10400TB-ND 93.00 = 148.00/M ECA-1HM471B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic  MSeries Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


PANASONIC M SERIES 
CROSS REFERENCES . 
Nichicon: VR; Chemicon: SMG; Vinyl W.V. 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 250 450 
Marcon, Devs Rubycon: 1 sponse = -25°C/20°C 5 4 [3 [2 [2 | 2 2 2 2 3 6 
Ina: ; Nitsuko: : i 
Sanyo: HC/HPC 


Low Temperature Characteristics: Impedance ratio at 120 Hz 


-40°C/20°C 12 10 8 5 4 3 3 3 = = _ 


For capacitance value >1000 uF, add 0.5 per every 1000 UF for -25°C/20°C. 


FEATURES: add 1.0 per every 1000 pF for -40°C/20°C. 
¢ Miniaturized size version for general 
purpose use 
* Life: 2000 hours at +85°C Ripple Current: 120 Hz, 85°C 
¢ Vent construction for >96.3 mm products Frequency (Hz) 50/60 120 1k 10k 
SPECIFICATIONS: Correction Factor (Multiplier) 0.7 y| 1.3 AZ 
Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C -25°C ~ 85°C 
Rated Working Voltage Range 6.3 ~ 100 VDC 160 ~ 450 VDC Endurance: 
Nominal Capacitance Range 0.33 ~ 22000 pF 1 ~ 470 BF Test Conditions Post Test Requirements at 20°C 
Capacitance Tolerance: +20% (120 Hz, 20°C) Duration 2000 Hours Leakage Current < initial specified value 
Ambient Temperature 85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
Is 0.03 CV or 4 (A) after 1 minute Is 0.06 CV + 10 (yA) after 2 minutes " . pr i 
ilaskage Gunter iz 0.01 cv or 3 He atter 2 minutes application of phe ae voltage Applied Voltage Rated DC Working Voltage tand < 150% initial specified value 
Whichever is greater measured with at 20°C. 
rated working voltage at 20°C. Shelf Life: 
tan 8: (at 120 Hz, 20°C) Test Conditions Post Test Requirements at 20°C 
WV. 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 250 450 Duration 1000 Hours Leakage Current < initial specified value 
tani 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.14 0.10 0.16 0.18 0.20 Ambient Temperature 85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 pF, add 0.02 per every 1000 pF. Applied Voltage _ tani: 150% initial specified value 
Leakage Ripple 
wv Cap. Current tans Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) (uA) max. (mA) rms oD [5 iP od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
100 6.3 0.28 130 5 1 2.0 0.5 P5111-ND 15 at 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-0JM101 
220 13.8 0.28 240 5 11 2.0 0.5 P5112-ND 16 at 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-0JM221 
330 20.7 0.28 300 6.3 11.2 2.5 0.5 P5113-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-0JM331 
470 29.6 0.28 380 6.3 11.2 2.5 0.5 P5114-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-0JM471 
1000 63.0 0.28 580 8 11.5 3.5 0.6 P5115-ND 25 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/M | ECA-0JM102 
63 2200 138.6 0.30 890 10 16 5.0 0.6 P5116-ND AB 2.60 18.58 66.87 104.00 97.00/M | ECA-0JM222 
3300 207.9 0.32 1020 10 20 5.0 0.6 P5117-ND Ef 3.26 23.97 86.70 138.00 133.00/M | ECA-0JM332 
4700 296.1 0.34 1170 12.5 20 5.0 0.6 P5118-ND 82 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M | ECA-0JM472 
6800 428.4 0.38 1270 12.5 25 5.0 0.6 P5119-ND 93 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M | ECA-OJM682 
10000 630.0 0.46 1450 16 25 75 0.8 P5120-ND 1.30 7.43 55.73 198.16 329.00 317.00/M | ECA-0JM103 
15000 945.0 0.56 1700 16 31.5 75 0.8 P5121-ND 1.61 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M | ECA-0JM153 
22000 1386.0 0.70 1900 18 35.5 75 0.8 P5122-ND 2.35 13.52 102.00 382.50 663.00 643.00/M | ECA-0JM223 
100 10.0 0.24 150 5 11 2.0 0.5 P5123-ND 16 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1AM101 
220 22.0 0.24 250 6.3 Ane 2.5 0.5 P5124-ND 24 1.21 8.12 27.51 42.00 35.00/M | ECA-1AM221 
330 33.0 0.24 330 6.3 a2 2.5 0.5 P5125-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-1AM331 
470 47.0 0.24 400 8 11,5 3.5 0.6 P5126-ND 32 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/M | ECA-1AM471 
1000 100.0 0.24 630 10 12.5 5.0 0.6 P5127-ND 34 1.99 14.20 51.12 80.00 74.00/M | ECA-1AM102 
10 2200 220.0 0.26 920 10 20 5.0 0.6 P5128-ND 57 3.26 23.97 86.70 138.00 133.00/M | ECA-1AM222 
3300 330.0 0.28 1090 12.5 20 5.0 0.6 P5129-ND 74 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M | ECA-1AM332 
4700 470.0 0.30 1200 12.5 25 5.0 0.6 P5130-ND 94 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M | ECA-1AM472 
6800 680.0 0.34 1400 16 25 75 0.8 P5131-ND 1.30 7.43 55.73 198.16 329.00 317.00/M | ECA-1AM682 
10000 1000.0 0.42 1600 16 31.5 7.5 0.8 P5132-ND 1.56 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M | ECA-1AM103 
15000 1500.0 0.52 1850 18 35.5 75 0.8 P5133-ND 2.35 13.52 102.00 382.50 663.00 643.00/M | ECA-1AM153 
10 3.0 0.20 30 5 1 2.0 0.5 P5134-ND 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1CM100 
22 3.5 0.20 75 5 11 2.0 0.5 P5135-ND 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1CM220 
33 5.2 0.20 110 5 11 2.0 0.5 P5136-ND 15 At 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1CM330 
47 75 0.20 130 5 1 2.0 0.5 P5137-ND 15 At 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1CM470 
100 16.0 0.20 180 5 11 2.0 0.5 P5138-ND -18 .87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1CM101 
220 35.2 0.20 280 6.3 11.2 2.5 0.5 P5139-ND 19 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-1CM221 
16 330 52.8 0.20 350 8 11.5 3.5 0.6 P5140-ND 32 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/M | ECA-1CM331 
470 75.2 0.20 440 8 11,5 3.5 0.6 P5141-ND 26 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/M | ECA-1CM471 
1000 160.0 0.20 680 10 16 5.0 0.6 P5142-ND 40 2.60 18.58 66.87 104.00 97.00/M | ECA-1CM102 
2200 352.0 0.22 1000 12.5 20 5.0 0.6 P5143-ND 82 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M | ECA-1CM222 
3300 528.0 0.24 1200 12.5 25 5.0 0.6 P5144-ND 1.03 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M | ECA-1CM332 
4700 752.0 0.26 1360 16 25 75 0.8 P5145-ND 1.30 7.43 55.73 198.16 329.00 317.00/M | ECA-1CM472 
6800 1088.0 0.30 1600 16 31.5 75 0.8 P5146-ND 1.58 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M | ECA-1CM682 
10000 1600.0 0.38 1800 18 35.5 75 0.8 P5147-ND 2.35 13.52 102.00 382.50 663.00 643.00/M | ECA-1CM103 
10 3.0 0.16 50 5 11 2.0 0.5 P5148-ND 15 at 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1EM100 
22 5.5 0.16 90 5 1 2.0 0.5 P5149-ND 15 at 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1EM220 
33 8.2 0.16 110 5 1 2.0 0.5 P5150-ND 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1EM330 
47 11.7 0.16 130 5 11 2.0 0.5 P5151-ND 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1EM470 
100 25.0 0.16 180 6.3 1.2 2.5 0.5 P5152-ND 23 1.21 8.12 27.51 42.00 35.00/M | ECA-1EM101 
220 55.0 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 P5153-ND 31 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/M | ECA-1EM221 
25 330 82.5 0.16 390 8 11.5 3.5 0.6 P5154-ND 25 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/M | ECA-1EM331 
470 117.5 0.16 480 10 12.5 5.0 0.6 P5155-ND 39 2.30 16.40 59.04 92.00 85.00/M | ECA-1EM471 
1000 250.0 0.16 850 10 20 5.0 0.6 P5156-ND 58 3.50 25.69 92.91 148.00 142.00/M | ECA-1EM102 
2200 550.0 0.18 1200 12.5 25 5.0 0.6 P5157-ND 1.04 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M | ECA-1EM222 
3300 825.0 0.20 1300 16 25 75 0.8 P5158-ND 1.35 8.31 62.30 221.52 368.00 354.00/M | ECA-1EM332 
4700 1175.0 0.22 1500 16 31.5 75 0.8 P5159-ND 1.72 10.04 75.78 284.18 493.00 477.00/M | ECA-1EM472 
6800 1700.0 0.26 1750 18 35.5 75 0.8 P5160-ND 2.55 14.67 110.74 415.28 720.00 698.00/M | ECA-1EM682 
(Continued) 
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Panasonic M-Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (cont) 


Leakage Ripple 
wv Cap. Current tan Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) (uA) max. (mA) rms oD e [3 od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
10 3.5 0.14 60 5 abl 2.0 0.5 P5161-ND 15 Wed 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1VM100 
22 7.7 0.14 95 5 abl 2.0 0.5 P5162-ND 15 ff 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1VM220 
33 115 0.14 110 5 abl 2.0 0.5 P5163-ND 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1VM330 
47 16.4 0.14 130 5 1 2.0 0.5 P5164-ND 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1VM470 
100 35.0 0.14 210 6.3 11.2 2.5 0.5 P5165-ND -20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-1VM101 
35 220 77.0 0.14 350 8 11.5 3.5 0.6 P5166-ND 26 1.48 10.58 38.07 59.00 55.00/M | ECA-1VM221 
330 115.5 0.14 440 10 12.5 5.0 0.6 P5167-ND 36 2.30 16.40 59.04 92.00 85.00/M | ECA-1VM331 
470 164.5 0.14 550 10 16 5.0 0.6 P5168-ND 43 2.65 18.95 68.22 106.00 99.00/M | ECA-1VM471 
1000 350.0 0.14 900 12.5 20 5.0 0.6 P5169-ND .74 5.13 37.67 136.26 216.00 208.00/M | ECA-1VM102 
2200 770.0 0.16 1250 16 25 7.5 0.8 P5170-ND 1.26 8.31 62.30 221.52 368.00 354.00/M | ECA-1VM222 
3300 1155.0 0.18 1400 16 31.5 75 0.8 P5171-ND 1.48 10.04 75.78 284.18 493.00 477.00/M | ECA-1VM332 
4700 1645.0 0.20 1600 18 35.5 75 0.8 P5172-ND 2.42 14.67 110.74 415.28 720.00 698.00/M | ECA-1VM472 
0.33 3.0 0.12 4.4 5 abl 2.0 0.5 P5349-NDt .21 1.33 8.99 30.45 46.00 39.00/M | ECA-1HMR33 
0.47 3.0 0.12 5 5 1 2.0 0.5 P5173-NDt 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1HMR47 
1.0 3.0 0.12 10 5 abl 2.0 0.5 P5174-NDt 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1HM010 
2.2 3.0 0.12 20 5 abl 2.0 0.5 P5175-NDt 15 77 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1HM2R2 
3.3 3.0 0.12 35 5 1 2.0 0.5 P5176-NDt 15 Wed 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1HM3R3 
47 3.0 0.12 45 5 abl 2.0 0.5 P5177-NDt 15 St 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1HM4R7 
10 5.0 0.12 65 5 abl 2.0 0.5 P5178-NDt 15 SE 5.21 17.64 27.00 23.00/M | ECA-1HM100 
22 11.0 0.12 100 5 abl 2.0 0.5 P5179-NDt 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1HM220 
50 33 16.5 0.12 110 5 abl 2.0 0.5 P5180-NDt 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1HM330 
47 23.5 0.12 130 6.3 11.2 2.5 0.5 P5181-NDt 25 1.21 8.12 27.51 42.00 35.00/M | ECA-1HM470 
100 50.0 0.12 250 8 11.5 3.5 0.6 P5182-NDt .29 1.65 11.63 40.19 63.00 55.00/M | ECA-1HM101 
220 110.0 0.12 400 10 12.5 5.0 0.6 P5183-NDt 37 2.45 17.48 62.91 98.00 91.00/M | ECA-1HM221 
330 165.0 0.12 500 10 16 5.0 0.6 P5184-NDt 43 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M | ECA-1HM331 
470 235.0 0.12 650 10 20 5.0 0.6 P5185-NDt 52 3.50 25.69 92.91 148.00 142.00/M | ECA-1HM471 
1000 500.0 0.12 1050 12.5 25 5.0 0.6 P5186-NDt 1.03 6.12 45.90 163.20 271.00 261.00/M | ECA-1HM102 
2200 1100.0 0.14 1300 16 31.5 7.5 0.8 P5187-NDt 1.85 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M | ECA-1HM222 
3300 1650.0 0.16 1500 18 35.5 7.5 0.8 P5188-NDt 2.51 14.67 110.74 415.28 720.00 698.00/M | ECA-1HM332 
10 6.3 0.11 70 5 1 2.0 0.5 P5189-ND 17 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1JM100 
22 13.8 0.11 105 5 abl 2.0 0.5 P5190-ND 18 87 5.86 19.85 30.00 26.00/M | ECA-1JM220 
33 20.7 0.14 130 6.3 M12 2.5 0.5 P5191-ND 19 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECA-1JM330 
47 29.6 0.11 160 6.3 11.2 2.5 0.5 P5192-ND 21 1.11 7.81 26.98 43.00 37.00/M | ECA-1JM470 
63 100 63.0 0.14 270 8 11.5 3.5 0.6 P5193-ND 31 1.79 12.75 45.90 71.00 66.00/M | ECA-1JM101 
220 138.6 0.11 450 10 16 5.0 0.6 P5194-ND 45 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M | ECA-1JM221 
330 207.9 0.11 550 10 20 5.0 0.6 P5195-ND 63 3.64 26.72 96.65 153.00 148.00/M | ECA-1JM331 
470 296.1 0.11 750 12.5 20 5.0 0.6 P5196-ND 92 5.25 39.35 139.92 233.00 224.00/M | ECA-1JM471 
1000 630.0 0.11 1100 16 25 75 0.8 P5197-ND 1.40 8.31 62.30 221.52 368.00 354.00/M | ECA-1JM102 
2200 1386.0 0.13 1400 18 35.5 75 0.8 P5198-ND 2.64 15.45 116.58 437.18 758.00 734.00/M | ECA-1JM222 
0.47 3.0 0.10 10 5 abl 2.0 0.5 P5199-ND 18 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECA-2AMR47 
1.0 3.0 0.10 20 5 abl 2.0 0.5 P5305-ND 18 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECA-2AM010 
2.2 3.0 0.10 30 5 1 2.0 0.5 P5306-ND 19 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECA-2AM2R2 
3.3 3.3 0.10 40 5 1 2.0 0.5 P5307-ND 19 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECA-2AM3R3 
47 47 0.10 50 5 aa 2.0 0.5 P5308-ND 19 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECA-2AM4R7 
10 10.0 0.10 70 5 abl 2.0 0.5 P5309-ND 19 94 6.32 21.42 33.00 28.00/M | ECA-2AM100 
400 22 22.0 0.10 115 6.3 11.2 2.5 0.5 P5310-ND #4) 1.11 7.81 26.98 43.00 37.00/M | ECA-2AM220 
33 33.0 0.10 145 8 11.5 3.5 0.6 P5311-ND 38 1.99 14.03 48.45 77.00 66.00/M | ECA-2AM330 
47 47.0 0.10 180 8 11.5 3.5 0.6 P5312-ND 32 1.89 13.48 48.51 75.00 70.00/M | ECA-2AM470 
100 100.0 0.10 350 10 16 5.0 0.6 P5313-ND 48 2.89 21.22 76.76 122.00 117.00/M | ECA-2AM101 
220 220.0 0.10 550 12.5 20 5.0 0.6 P5314-ND 94 5.46 40.97 145.68 242.00 233.00/M | ECA-2AM221 
330 330.0 0.10 700 12.5 25 5.0 0.6 P5315-ND 1.21 6.99 52.45 186.48 310.00 298.00/M | ECA-2AM331 
470 470.0 0.10 900 16 25 75 0.8 P5316-ND 1.59 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M | ECA-2AM471 
1000 1000.0 0.10 1300 18 35.5 7.5 0.8 P5317-ND 2.91 17.76 134.06 502.73 871.00 845.00/M | ECA-2AM102 
1.0 19.6 0.16 36 6.3 11.2 2.5 0.5 P5318-ND 32 1.37 9.63 33.25 53.00 46.00/M | ECA-2CM010 
2.2 31.1 0.16 53 6.3 11.2 2.5 0.5 P5319-ND .33 1.37 9.63 33.25 53.00 46.00/M | ECA-2CM2R2 
3.3 41.6 0.16 66 6.3 11.2 2.5 0.5 P5320-ND .29 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/M | ECA-2CM3R3 
47 55.1 0.16 78 6.3 11.2 2.5 0.5 P5321-ND 31 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/M | ECA-2CM4R7 
10 103.0 0.16 105 10 12.5 5.0 0.6 P5322-ND 42 2.30 16.40 59.04 92.00 85.00/M | ECA-2CM100 
460 22 221.0 0.16 175 10 16 5.0 0.6 P5323-ND 51 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M | ECA-2CM220 
33 326.0 0.16 235 10 20 5.0 0.6 P5324-ND 68 3.03 22.25 80.50 128.00 123.00/M | ECA-2CM330 
47 461.0 0.16 320 12.5 20 5.0 0.6 P5325-ND 99 4.81 36.07 128.24 213.00 205.00/M | ECA-2CM470 
100 970.0 0.16 515 12.5 25 5.0 0.6 P5326-ND 1.24 6.12 45.90 163.20 271.00 261.00/M | ECA-2CM101 
220 2122.0 0.16 830 16 31.5 7.5 0.8 P5327-ND 1.79 9.65 72.86 273.23 474.00 459.00/M | ECA-2CM221 
330 3178.0 0.16 1090 18 31.5 75 0.8 P5328-ND 3.07 18.53 139.88 524.55 909.00 881.00/M | ECA-2CM331 
470 4522.0 0.16 1440 18 40 75 0.8 P5329-ND 4.16 24.33 183.60 688.50 1193.00 1157.00/M | ECA-2CM471 
1.0 25.0 0.18 34 6.3 11.2 2.5 0.5 P5330-ND .29 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/M | ECA-2EM010 
2.2 43.0 0.18 50 6.3 11.2 2.5 0.5 P5331-ND .29 1.23 8.75 31.50 49.00 46.00/M | ECA-2EM2R2 
3.3 59.5 0.18 72 8 11.5 3.5 0.6 P5332-ND 36 1.79 12.75 45.90 71.00 66.00/M | ECA-2EM3R3 
47 80.5 0.18 86 8 11.5 3.5 0.6 P5333-ND At 1.79 12.75 45.90 71.00 66.00/M | ECA-2EM4R7 
250 10 160.0 0.18 110 10 16 5.0 0.6 P5334-ND 51 2.56 18.82 68.09 108.00 104.00/M | ECA-2EM100 
22 340.0 0.18 180 10 20 5.0 0.6 P5335-ND 81 3.36 24.65 89.17 142.00 136.00/M | ECA-2EM220 
33 505.0 0.18 250 12.5 20 5.0 0.6 P5336-ND 1.00 4.81 36.07 128.24 213.00 205.00/M | ECA-2EM330 
47 715.0 0.18 350 12.5 25 5.0 0.6 P5337-ND 1.21 6.12 45.90 163.20 271.00 261.00/M | ECA-2EM470 
100 1510.0 0.18 530 16 31.5 7.5 0.8 P5338-ND 1.91 9.65 72.86 273.23 474.00 459.00/M | ECA-2EM101 
220 3310.0 0.18 930 18 40 75 0.8 P5339-ND 4.15 24.33 183.60 688.50 1193.00 1157.00/M | ECA-2EM221 
1.0 37.0 0.20 37 8 11.5 3.5 0.6 P5340-ND 44 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECA-2WM010 
2.2 69.4 0.20 44 10 12.5 5.0 0.6 P5341-ND 52 2.65 18.95 68.22 106.00 99.00/M | ECA-2WM2R2 
3.3 99.1 0.20 60 10 16 5.0 0.6 P5342-ND 59 2.80 20.54 74.29 118.00 114.00/M | ECA-2WM3R3 
450 47 136.0 0.20 79 10 20 5.0 0.6 P5343-ND 85 3.50 25.69 92.91 148.00 142.00/M | ECA-2WM4R7 
10 280.0 0.20 130 12.5 20 5.0 0.6 P5344-ND 1.18 5.46 40.97 145.68 242.00 233.00/M | ECA-2WM100 
22 604.0 0.20 210 16 25 75 0.8 P5345-ND 1.63 8.50 64.12 240.45 417.00 404.00/M | ECA-2WM220 
33 901.0 0.20 285 16 31.5 75 0.8 P5346-ND 1.95 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M | ECA-2WM330 


+ M-KIT-ND Digi-Key® M Series Capacitors Kit 10 each of values denoted. 170 total pieces. Includes notebook style storage case and bin storage guide 
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Panasonic 


Panasonic NHG Series Cross References: 


NHG Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Ripple Current: 120 Hz, 105°C 


Nippon Chemicon: KMG; Nichicon: VZ; Vinyl Sleeve od .05 
ppoteina: Pld, Rubycon: YXA TV vent {7 = pas oo W.V. (V.DC) Cap (uF) 60 720 frequen (He T0k 00k 
FEATURES: Oo — PAL als t © @y- 6.3 ~ 100 ee _ i 138 160 130 
. Compact size (same case size with series M) 46:L+1.0max min min @Ds5 ODs5 1000 ~ 22000 0.85 1 1.10 1.15 1.15 
* Life: 1000 ~ 2000 hours at +105°C 20: Lt 2.0 max max max 160 ~ 450 1.0 ~ 330 0.80 1 1.35 1.50 1.50 
SPECIFICATIONS: Endurance: 
Operating Temperature Range ~55°C ~ 105°C -25°C ~ 105°C Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
Rated Working Voltage Range 6.3 to 100VDC 160 to 450VDC Duration 2000 Hours* Leakage Current < initial specified value 
Nominal Capacitance Range 0.1 to 22000 UF 1.0 to 330 WF Ambient Temperature 105°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
Capacitance Tolerance: +20% (120 Hz, +20°C) Applied Voltage Rated DC Working Voltage tand < 200% initial specified value 
Leakage || < 0.01 CV HA or 3p/A, whichever is greater after 2 |< 0.06 CV + 10pA after 2 minutes appli- =1000 Hours tor-< mm products: 
Current | minutes application of rated working voltage at 20°C. | cation of rated working voltage at 20°C. Shelf Life: 
tan 8: (at 120 Hz, +20°C) Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
W.V. 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 250 450 Duration 1000 Hours Leakage Current < initial specified value 
tan 5 max. 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 ~=0.10 0.08 0.15 0.15 0.24 Ambient Temperature 105°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 uF, add 0.02 per every 1000 pF. Applied Voltage _ ens 200% initial specified value 
D.C.L. Ripple 
wv Cap. (+20°C) tand Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) uF (uA) max. max. (mA) rms oD L P od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
100 6.3 0.28 91 5 11 2.0 0.5 P5505-ND 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-0JHG101 
220 13.8 0.28 140 5 11 2.0 0.5 P5506-ND 19 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-0JHG221 
330 20.7 0.28 190 6.3 11.2 2.5 0.5 P5507-ND 30 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/M ECA-0JHG331 
470 29.6 0.28 230 6.3 11.2 2.5 0.5 P5508-ND 24 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/M ECA-0JHG471 
1000 63.0 0.28 380 8 11.5 3.5 0.6 P5509-ND 38 2.24 16.03 57.69 90.00 83.00/M ECA-0JHG102 
6.3 2200 138.6 0.30 710 10 16 5.0 0.6 P5510-ND 63 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-0JHG222 
3300 207.9 0.32 840 10 20 5.0 0.6 P5511-ND 82 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M ECA-0JHG332 
4700 296.1 0.34 1090 12.5 20 5.0 0.6 P5512-ND .99 5.68 42.62 151.52 252.00 242.00/M ECA-0JHG472 
6800 428.4 0.38 1350 12.5 25 5.0 0.6 P5513-ND 1.27 7.21 54.09 192.32 320.00 308.00/M ECA-0JHG682 
10000 630.0 0.46 1650 16 25 75 0.8 P5514-ND 1.61 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M ECA-0JHG103 
15000 945.0 0.56 2010 16 31.5 75 0.8 P5515-ND 2.14 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-0JHG153 
22000 1386.0 0.70 2350 18 35.5 75 0.8 P5516-ND 3.02 17.38 131.14 491.78 852.00 826.00/M ECA-0JHG223 
100 10.0 0.24 110 5 11 2.0 0.5 P5517-ND 18 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1AHG101 
220 22.0 0.24 170 6.3 11.2 2.5 0.5 P5518-ND 30 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/M ECA-1AHG221 
330 33.0 0.24 200 6.3 11.2 2.5 0.5 P5519-ND 25 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/M ECA-1AHG331 
470 47.0 0.24 250 8 11.5 3.5 0.6 P5520-ND 35 2.04 14.58 52.47 82.00 76.00/M ECA-1AHG471 
1000 100.0 0.24 460 10 12.5 5.0 0.6 P5521-ND At 2.80 20.54 74.29 118.00 114.00/M ECA-1AHG102 
10 2200 220.0 0.26 760 10 20 5.0 0.6 P5522-ND 79 4.43 32.52 117.64 187.00 180.00/M ECA-1AHG222 
3300 330.0 0.28 1000 12.5 20 5.0 0.6 P5523-ND .96 5.68 42.62 151.52 252.00 242.00/M ECA-1AHG332 
4700 470.0 0.30 1260 12.5 25 5.0 0.6 P5524-ND 1.30 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M ECA-1AHG472 
6800 680.0 0.34 1570 16 25 75 0.8 P5525-ND 1.84 10.49 78.68 279.76 465.00 448.00/M ECA-1AHG682 
10000 1000.0 0.42 1890 16 31.5 75 0.8 P5526-ND 2.15 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1AHG103 
15000 1500.0 0.52 2180 18 35.5 05) 0.8 P5527-ND 3.02 17.38 131.14 491.78 852.00 826.00/M ECA-1AHG153 
47 75 0.20 rae 5 11 2.0 0.5 P5528-ND 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1CHG470 
100 16.0 0.20 110 5 11 2.0 0.5 P5529-ND 19 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1CHG101 
220 35.2 0.20 180 6.3 11.2 2.5 0.5 P5530-ND 25 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/M ECA-1CHG221 
330 52.8 0.20 260 8 11.5 3.5 0.6 P5531-ND 37 2.04 14.58 52.47 82.00 76.00/M ECA-1CHG331 
470 75.2 0.20 310 8 11.5 3.5 0.6 P5532-ND 40 2.24 16.03 57.69 90.00 83.00/M ECA-1CHG471 
16 1000 160.0 0.20 560 10 16 5.0 0.6 P5533-ND 63 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-1CHG102 
2200 352.0 0.22 920 12.5 20 5.0 0.6 P5534-ND 99 5.68 42.62 151.52 252.00 242.00/M ECA-1CHG222 
3300 528.0 0.24 1170 12.5 25 5.0 0.6 P5535-ND 1.35 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M ECA-1CHG332 
4700 752.0 0.26 1480 16 25 75 0.8 P5536-ND 1.61 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M ECA-1CHG472 
6800 1088.0 0.30 1780 16 31.5 75 0.8 P5537-ND 2.07 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1CHG682 
10000 1600.0 0.38 2060 18 35.5 75 0.8 P5538-ND 3.02 17.38 131.14 491.78 852.00 826.00/M ECA-1CHG103 
47 11.7 0.16 91 5 1 2.0 0.5 P5539-ND 18 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1EHG470 
100 25.0 0.16 130 6.3 11.2 2.5 0.5 P5540-ND 28 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/M ECA-1EHG101 
220 55.0 0.16 230 8 11.5 3.5 0.6 P5541-ND 35 2.04 14.58 52.47 82.00 76.00/M ECA-1EHG221 
330 82.5 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 P5542-ND 42 2.35 16.75 60.30 94.00 87.00/M ECA-1EHG331 
25 470 117.5 0.16 380 10 12.5 5.0 0.6 P5543-ND 49 2.94 21.57 78.03 124.00 119.00/M ECA-1EHG471 
1000 250.0 0.16 680 10 20 5.0 0.6 P5544-ND 82 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M ECA-1EHG102 
2200 550.0 0.18 1090 12.5 25 5.0 0.6 P5545-ND 1.29 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M ECA-1EHG222 
3300 825.0 0.20 1400 16 25 75 0.8 P5546-ND 1.65 9.85 74.32 278.70 483.00 468.00/M ECA-1EHG332 
4700 1175.0 0.22 1750 16 31.5 75 0.8 P5547-ND 1.84 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1EHG472 
6800 1700.0 0.26 2040 18 35.5 75 0.8 P5548-ND 3.15 18.15 136.98 513.68 890.00 863.00/M ECA-1EHG682 
33 11.5 0.14 75 5 11 2.0 0.5 P5549-ND 18 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1VHG330 
47 16.4 0.14 90 5 11 2.0 0.5 P5550-ND 19 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1VHG470 
100 35.0 0.14 150 6.3 11.2 2.5 0.5 P5551-ND 25 1.38 9.83 35.37 55.00 51.00/M ECA-1VHG101 
220 77.0 0.14 270 8 11.5 3.5 0.6 P5552-ND 42 2.35 16.75 60.30 94.00 87.00/M ECA-1VHG221 
35 330 115.5 0.14 350 10 12.5 5.0 0.6 P5553-ND 52 2.94 21.57 78.03 124.00 119.00/M ECA-1VHG331 
470 164.5 0.14 460 10 16 5.0 0.6 P5554-ND 56 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-1VHG471 
1000 350.0 0.14 810 12.5 20 5.0 0.6 P5555-ND 1.03 5.90 44.26 157.36 262.00 252.00/M ECA-1VHG102 
2200 770.0 0.16 1260 16 25 75 0.8 P5556-ND 1.71 9.85 74.32 278.70 483.00 468.00/M ECA-1VHG222 
3300 1155.0 0.18 1610 16 31.5 75 0.8 P5557-ND 2.15 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1VHG332 
4700 1645.0 0.20 1910 18 35.5 75 0.8 P5558-ND 3.15 18.15 136.98 513.68 890.00 863.00/M ECA-1VHG472 


(Continued) 
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Panasonic 


NHG Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont) 


D.C.L. Ripple 
wv Cap. (+20°C) tanéd Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(vDC) pF (WA) max. max. (mA) rms oD L 2 od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
0.1 3.0 0.12 11 5 1 2.0 0.5 P5559-NDt 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHGOR1 
0.22 3.0 0.12 2.3 5 11 2.0 0.5 P5560-NDt 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHGR22 
0.33 3.0 0.12 3.5 5 11 2.0 0.5 P5561-NDt 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHGR33 
0.47 3.0 0.12 5 5 11 2.0 0.5 P5562-NDt 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHGR47 
1.0 3.0 0.12 10 5 11 2.0 0.5 P5563-NDt 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHG010 
2.2 3.0 0.12 18 5 11 2.0 0.5 P5564-NDt 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHG2R2 
3.3 3.0 0.12 22 5 11 2.0 0.5 P5565-NDt 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHG3R3 
47 3.0 0.12 26 5 11 2.0 0.5 P5566-NDt 24 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHG4R7 
10 5.0 0.12 39 5 1 2.0 0.5 P5567-NDt 22 1.14 7.69 26.04 40.00 33.00/M ECA-1HHG100 
50 22 11.0 0.12 65 5 1 2.0 0.5 P5568-NDt 18 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1HHG220 
33 16.5 0.12 90 5 1 2.0 0.5 P5569-NDt 19 97 6.82 23.56 37.00 32.00/M ECA-1HHG330 
47 23.5 0.12 110 6.3 112 2.5 0.5 P5570-NDt 29 1.53 10.81 37.34 59.00 51.00/M ECA-1HHG470 
100 50.0 0.12 180 8 11.5 3.5 0.6 P5571-NDt 39 2.14 15.30 55.08 86.00 80.00/M ECA-1HHG101 
220 110.0 0.12 330 10 12.5 5.0 0.6 P5572-NDt 50 2.94 21.57 78.03 124.00 119.00/M ECA-1HHG221 
330 165.0 0.12 410 10 16 5.0 0.6 P5573-NDt .57 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-1HHG331 
470 235.0 0.12 530 10 20 5.0 0.6 P5574-NDt 70 4.66 34.24 123.85 197.00 189.00/M ECA-1HHG471 
1000 500.0 0.12 950 12.5 25 5.0 0.6 P5575-NDt 1.19 7.65 57.38 204.00 339.00 326.00/M ECA-1HHG102 
2200 1100.0 0.14 1470 16 31.5 75 0.8 P5576-NDt 1.74 12.36 93.26 349.73 606.00 588.00/M ECA-1HHG222 
3300 1650.0 0.16 1770 18 35.5 TS 0.8 P5577-ND 3.04 18.15 136.98 513.68 890.00 863.00/M ECA-1HHG332 
10 6.3 0.10 46 5 11 2.0 0.5 P5578-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-1JHG100 
22 13.8 0.10 TA 5 1 2.0 0.5 P5579-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-1JHG220 
33 20.7 0.10 100 6.3 11.2 2.5 0.5 P5580-ND 31 1.59 11.22 38.76 61.00 53.00/M ECA-1JHG330 
47 29.6 0.10 120 6.3 11.2 2.5 0.5 P5581-ND 25 1.43 10.20 36.72 57.00 53.00/M ECA-1JHG470 
a 100 63.0 0.10 215 10 12.5 5.0 0.6 P5582-ND 48 3.21 22.95 82.62 129.00 119.00/M ECA-1JHG101 
220 138.6 0.10 335, 10 16 5.0 0.6 P5583-ND 69 3.87 28.41 102.77 163.00 157.00/M ECA-1JHG221 
330 207.9 0.10 510 10 20 5.0 0.6 P5584-ND 91 5.13 37.67 136.26 216.00 208.00/M ECA-1JHG331 
470 296.1 0.10 640 12.5 20 5.0 0.6 P5585-ND 1.15 6.56 49.19 174.88 291.00 280.00/M ECA-1JHG471 
1000 630.0 0.10 930 16 25 75 0.8 P5586-ND 1.78 10.23 77.22 289.58 502.00 486.00/M ECA-1JHG102 
2200 1386.0 0.12 1610 18 35.5 75 0.8 P5587-ND 3.49 20.08 151.54 568.28 985.00 955.00/M ECA-1JHG222 
0.47 3.0 0.08 9 5 an] 2.0 0.5 P5588-ND .20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-2AHGR47 
1.0 3.0 0.08 14 5 1 2.0 0.5 P5589-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-2AHG010 
2.2 3.0 0.08 21 5 abl 2.0 0.5 P5590-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-2AHG2R2 
3.3 3.3 0.08 31 5 1 2.0 0.5 P5591-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-2AHG3R3 
4.7 47 0.08 38 5 abl 2.0 0.5 P5592-ND 20 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M ECA-2AHG4R7 
10 10.0 0.08 54 6.3 11.2 25 0.5 P5593-ND 30 1.59 11.22 38.76 61.00 53.00/M ECA-2AHG100 
100 22 22.0 0.08 93 6.3 11.2 2.5 0.5 P5594-ND 25 1.43 10.20 36.72 57.00 53.00/M ECA-2AHG220 
33 33.0 0.08 130 8 11.5 3.5 0.6 P5595-ND 44 2.45 17.48 62.91 98.00 91.00/M ECA-2AHG330 
47 47.0 0.08 165 10 12.5 5.0 0.6 P5596-ND 53 2.96 21.13 76.05 118.00 110.00/M ECA-2AHG470 
100 100.0 0.08 265 10 20 5.0 0.6 P5597-ND 91 5.13 37.67 136.26 216.00 208.00/M ECA-2AHG101 
220 220.0 0.08 440 12.5 25 5.0 0.6 P5598-ND 1.36 7.78 58.37 207.52 345.00 332.00/M ECA-2AHG221 
330 330.0 0.08 540 16 25 75 0.8 P5599-ND 1.92 10.93 81.97 291.44 485.00 466.00/M ECA-2AHG331 
470 470.0 0.08 715 16 25 75 0.8 P5850-ND 2.02 11.58 87.42 327.83 568.00 551.00/M ECA-2AHG471 
1000 1000.0 0.08 985 18 35.5 75 0.8 P5851-ND 3.49 20.08 151.54 568.28 985.00 955.00/M ECA-2AHG102 
1.0 19.6 0.15 17 6.3 11.2 2.5 0.5 P5852-ND 34 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2CHG010 
2.2 31.1 0.15 25 6.3 11.2 2.5 0.5 P5853-ND 38 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2CHG2R2 
3.3 41.6 0.15 36 6.3 11.2 25; 0.5 P5854-ND At 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2CHG3R3 
47 55.1 0.15 43 6.3 11.2 2.5 0.5 P5855-ND 45 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2CHG4R7 
10 106.0 0.15 70 10 12.5 5.0 0.6 P5856-ND 53 2.70 19.86 71.83 114.00 110.00/M ECA-2CHG100 
160 22 221.0 0.15 130 10 20 5.0 0.6 P5857-ND fi 3.64 26.72 96.65 153.00 148.00/M ECA-2CHG220 
33 326.0 0.15 180 10 20 5.0 0.6 P5858-ND 82 3.41 25.58 90.96 151.00 146.00/M ECA-2CHG330 
47 461.0 0.15 220 12.5 20 5.0 0.6 P5859-ND 1.02 4.81 36.07 128.24 213.00 205.00/M ECA-2CHG470 
100 970.0 0.15 335, 16 25 75 0.8 P5860-ND 1.50 7.87 59.02 209.84 349.00 336.00/M ECA-2CHG101 
220 2122.0 0.15 540 16 31.5 75 0.8 P5861-ND 2.28 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M ECA-2CHG221 
330 3178.0 0.15 705 18 31.5 w5i 0.8 P5862-ND 3.26 19.31 145.72 546.45 947.00 918.00/M ECA-2CHG331 
1.0 25.0 0.15 17 6.3 11.2 25 0.5 P5863-ND 40 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2EHGO10 
2.2 43.0 0.15 29 6.3 11.2 2.5 0.5 P5864-ND 42 1.53 10.93 39.33 61.00 57.00/M ECA-2EHG2R2 
3.3 59.5 0.15 42 8 11.5 3.5 0.6 P5865-ND 45 1.87 13.70 49.56 79.00 76.00/M ECA-2EHG3R3 
47 80.5 0.15 50 8 11.5 3.5 0.6 P5866-ND 52 2.10 15.42 55.76 89.00 85.00/M ECA-2EHG4R7 
250 10 160.0 0.15 88 10 16 5.0 0.6 P5867-ND 78 3.54 26.01 94.10 149.00 144.00/M ECA-2EHG100 
22 340.0 0.15 155 12.5 20 5.0 0.6 P5868-ND 94 5.03 37.71 134.08 223.00 215.00/M ECA-2EHG220 
33 505.0 0.15 190 12.5 20 5.0 0.6 P5869-ND 1.12 5.46 40.97 145.68 242.00 233.00/M ECA-2EHG330 
47 715.0 0.15 230 12.5 25 5.0 0.6 P5870-ND 1.45 6.99 52.45 186.48 310.00 298.00/M ECA-2EHG470 
100 1510.0 0.15 365 16 31.5 Pe] 0.8 P5871-ND 2.22 10.81 81.60 306.00 530.00 514.00/M ECA-2EHG101 
1.0 37.0 0.20 18 8 1145 35 06 P5872-ND 56 2.33 17.13 61.97 98.00 95.00/M | ECA-2WHGO10 
2.2 69.4 0.20 29 10 12.5 5.0 0.6 P5873-ND 60 2.80 20.54 74,29 118.00 114.00/M ECA-2WHG2R2 
3.3 99.1 0.20 41 10 16 5.0 0.6 P5874-ND 84 3.64 26.72 96.65 153.00 148.00/M ECA-2WHG3R3 
450 47 136.0 0.20 49 10 20 5.0 0.6 P5875-ND 88 3.72 27.88 99.12 165.00 159.00/M ECA-2WHG4R7 
10 280.0 0.20 75 12.5 20 5.0 0.6 P5876-ND 1.50 6.56 49.19 174.88 291.00 280.00/M ECA-2WHG100 
22 604.0 0.20 115 16 25 75 0.8 P5877-ND 2.00 9.27 69.94 262.28 455.00 441.00/M ECA-2WHG220 
33 901.0 0.20 155 16 31.5 75 0.8 P5878-ND 2.45 11.58 87.42 327.83 568.00 551.00/M ECA-2WHG330 


+ NHG-KIT-ND Digi-Key® NHG Series Capacitors Kit 10 each of values denoted. 180 total pieces. 


Includes notebook style storage case and bin storage guide 
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Panasonic 


FEATURES: 

* Low impedance * Long life: 1000 ~ 5000 hours at 105°C 

SPECIFICATIONS: 

© Operating Temperature Range: -55 ~ 105°C » Rated Working Voltage Range: 
6.3 to 100VDC *Nominal Capacitance Range: 1.0 ~ 15000uF * Capacitance 
Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3 (yA) 
whichever is greater measured after 2 minutes application of rated working 
voltage at 20°C 


* tan 8: (120Hz, 20°C) 


Endurance: 

Test Conditions — Duration: 1000 hours (for @4 ~ 6.3mm), 2000 hours (for 
8mm), 3000 hours (for 910mm), 5000 hours (for @12.5mm ~ 18mm) » Ambient 
Temperature: 105°C +2°C * Applied Voltage: DC voltage with maximum 
permissible ripple current specified at 105°C (the sum of the DC voltage and 
super-imposed peak AC voltage for maximum permissible ripple current should 
be equal to rated DC working voltage.) 

Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial specified value 
© Capacitance change: +20% of initial measured value * tan 5: < 200% of initial 
specified value 


FC Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Frequency Correction Factor for Ripple Current 


WV. Frequency (Hz) 
(VDC) | Cap. (uF) 60 | 120 | 1K | 10K |100K 
1.0 ~ 330 0.55 | 0.65 | 0.85] 0.90 | 1.00 
63 ~ 100 390 ~ 1000 0.70 | 0.75 | 0.90 | 0.95 | 1.00 
° 1200 ~ 2200 0.75 | 0.80 | 0.90) 0.95 | 1.00 
2700 ~ 15000 0.80 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.00 


- Shelf Life: Vinyl Sleeve Sealing Rubber 
Working Volt. (V)|_6.3 10 16 25 35 50 63_| 100 Test Conditions — Duration: 1000 hours * Ambient Temperature: 105°C t 
tan 5 Maximum | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | +2°C » Applied Voltage: (none) 
F Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial specified value 
For capacitance value > 1000pF, add 0.02 per every 1000pF. * Capacitance change: +20% of initial measured value * tan 8: < 200% of initial 
¢ Impedance at High Frequency: Refer to standard product table (100kHz, specified value 
20°C) © Ripple Current: Refer to standard product table (100kHz, 105°C) * Body Color: Black Blue * Marking Color: Gold 
Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions — mm (20°C) (2 Min.) (100kHz) (20°C) (105°C) Time Digi-Key Pricing Panasonic 
(V) (uF) @D L 2 @d (uA) Maximum (Q) Maximum = |(mA) rms Maximum| (hours) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
68 4 11 1.5 0.45 4.28 1.30 120 1000 P12700-ND@ 28 1.88 13.26 72.00 EEU-FCOJ680 
100 5 11 2.0 0.50 6.3 0.80 175 1000 P10195-ND®@ 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC0J101 
150 5 15 2.0 0.50 9.4 0.50 235 1000 P10196-ND@ 30 2.01 14.19 77.00 EEU-FC0J151 
220 6.3 Wd2 2.0 0.50 13.86 0.350 290 1000 P12701-ND@ 34 1.70 12.02 66.00 EEU-FC0J221 
330 6.3 11.2 2.5 0.50 20.7 0.35 290 1000 P10197-ND@ 28 1.53 10.93 61.00 EEU-FC0J331S 
330 6.3 15 2.5 0.50 20.79 0.250 400 1000 P12702-ND@ 39 2.54 17.90 98.00 EEU-FC0J331 
390 8 11.5 3.5 0.60 24.57 0.117 555 2000 P12703-ND® 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC0J391 
470 8 11.5 3.5 0.60 29.61 0.117 555 2000 P12704-ND® 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC0J471 
560 8 11.5 3.5 0.60 35.28 0.117 555 2000 P12705-ND® 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC0J561 
820 10 12.5 5.0 0.60 51.66 0.090 755 3000 P12706-ND@ 63 3.41 24.04 131.00 EEU-FC0J821 
820 8 15 3.5 0.60 51.6 0.085 730 2000 P10198-ND@ 48 2.80 20.54 118.00 EEU-FC0J821L 
1000 10 12.5 5.0 0.60 63.0 0.090 755 3000 P10199-ND® AT 2.80 20.54 118.00 EEU-FC0J102 
1200 10 16 5.0 0.60 75.6 0.068 1050 3000 P10201-ND@ 61 3.73 27.40 157.00 EEU-FC0J122 
1200 8 20 3.5 0.60 75.6 0.065 995 2000 P10200-ND® 53 3.26 23.97 138.00 EEU-FC0J122L 
1500 12.5 15 5.0 0.60 94.5 0.065 1205 5000 P10203-ND 80 5.45 40.00 230.00 EEU-FC0J152S 
1500 10 20 5.0 0.60 94.5 0.052 1220 3000 P10202-ND® 73 4.48 32.88 189.00 EEU-FC0J152 
1800 10 25 5.0 0.60 113.4 0.045 1440 3000 P12707-ND@ 1.07 6.14 43.29 236.00 EEU-FC0J182 
2200 16 15 75 0.80 138.6 0.043 1690 5000 P10205-ND® 1.05 7.23 54.20 320.00 EEU-FC0J222S 
63 2200 10 25 5.0 0.60 138.6 0.045 1440 3000 P10204-ND@ 80 5.04 36.99 212.00 EEU-FC0J222 
. 2700 16 15 7.5 0.80 170.1 0.043 1690 5000 P11175-ND®@ 1.51 9.40 66.25 361.00 EEU-FC0J272S 
2700 12.5 20 5.0 0.60 170.1 0.038 1655 5000 P12709-ND@ 1.30 7.67 54.09 295.00 EEU-FC0J272 
2700 10 30 5.0 0.60 170.1 0.035 1815 3000 P12708-ND® 1.20 7.56 53.30 291.00 EEU-FC0J272L 
3300 18 15 7.5 0.80 207.9 0.038 2000 5000 P10207-ND@ 1.39 9.78 73.35 434.00 EEU-FC0J332S 
3300 12.5 20 5.0 0.60 207.9 0.038 1655 5000 P10206-ND® -90 5.90 44.26 262.00 EEU-FC0J332 
3900 12.5 25 5.0 0.60 245.7 0.030 1945 5000 P10208-ND@ 1.24 743 55.73 329.00 EEU-FC0J392 
4700 16 20 75 0.80 296.1 0.029 2205 5000 P10210-ND®@ 1.41 9.18 68.85 407.00 EEU-FC0J472S 
4700 12.5 30 5.0 0.80 296.1 0.025 2310 5000 P10209-ND@ 1.26 7.65 57.38 339.00 EEU-FC0J472 
5600 16 20 75 0.80 352.8 0.029 2205 5000 P11176-ND®@ 2.03 11.93 84.15 459.00 EEU-FCOJ562 
5600 12.5 35 5.0 0.80 352.8 0.022 2510 5000 P10211-ND@ 1.39 9.97 74.79 442.00 EEU-FCOJ562L 
6800 18 20 7.5 0.80 428.4 0.028 2490 5000 P10214-ND® 1.61 11.01 83.06 540.00 EEU-FCOJ682S 
6800 16 25 75 0.80 428.4 0.022 2555 5000 P10213-ND@ 1.66 10.93 81.97 485.00 EEU-FCOJ682 
6800 12.5 40 5.0 0.80 428.4 0.018 2655 5000 P10212-ND 1.59 11.42 85.61 506.00 EEU-FCOJ682L 
8200 16 31.5 7.5 0.80 516.6 0.018 3010 5000 P11177-ND@ 3.23 18.19 128.23 699.00 EEU-FC0J822 
10000 18 25 75 0.80 630.0 0.020 2740 5000 P10216-ND@ 2.04 13.90 104.92 682.00 EEU-FC0J103S 
10000 16 35.5 7.5 0.80 630.0 0.016 3150 5000 P10215-ND. 1.99 14.15 106.76 694.00 EEU-FC0J103 
12000 18 31.5 7.5 0.80 756.0 0.016 3635 5000 P11178-ND 3.71 23.63 166.65 909.00 EEU-FC0J123 
12000 16 40 7.5 0.80 756.0 0.015 3360 5000 P11179-ND 3.76 22.93 161.70 882.00 EEU-FC0J123L 
15000 18 35.5 7.5 0.80 945.0 0.015 3680 5000 P10217-ND@ 2.71 17.38 131.14 852.00 EEU-FC0J153 
47 4 1 1.5 0.45 4.7 1.30 120 1000 P11180-ND@ 28 1.88 13.26 72.00 EEU-FC1A470 
82 5 11 2.0 0.50 8.2 0.80 175 1000 P10218-ND®@ 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1A820 
100 5 1 2.0 0.50 10.0 0.80 175 1000 P11181-ND@ 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1A101S 
100 5 15 2.0 0.50 10.0 0.50 235 1000 P10219-ND® 30 2.01 14.19 77.00 EEU-FC1A101 
180 6.3 11.2 2.5 0.50 18.0 0.35 290 1000 P11182-ND@ 34 1.70 12.02 66.00 EEU-FC1A181 
220 6.3 Wt2 2.5 0.50 22.0 0.35 290 1000 P10220-ND® 28 1.53 10.93 61.00 EEU-FC1A221S 
220 6.3 15 2.5 0.50 22.0 0.25 400 1000 P11183-ND® 39 2.54 17.90 98.00 EEU-FC1A221 
330 8 11.5 3.5 0.60 33.0 0.117 555 2000 P11184-ND® 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1A331 
390 8 11.5 3.5 0.60 39.0 0.117 555 2000 P11185-ND® 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1A391 
470 8 11.5 3.5 0.60 47.0 0.117 555 2000 P10221-ND® 40 2.19 15.68 88.00 EEU-FC1A471 
560 10 12.5 5.0 0.60 56.0 0.09 755 3000 P11186-ND@ 63 3.41 24.04 131.00 EEU-FC1A561 
680 10 12.5 5.0 0.60 68.0 0.090 755 3000 P10223-ND® 45 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1A681 
680 8 15 3.5 0.60 68.0 0.085 730 2000 P10222-ND@ 48 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1A681L 
820 10 16 5.0 0.60 82.0 0.068 1050 3000 P11187-ND®@ 81 4.55 32.07. 175.00 EEU-FC1A821 
1000 10 16 5.0 0.60 100.0 0.068 1050 3000 P10225-ND@ 59 3.73 27.40 157.00 EEU-FC1A102 
1000 8 20 3.5 0.60 82.0 0.065 995 2000 P10224-ND® 53 3.26 23.97 138.00 EEU-FC1A102L 
1200 12.5 15 5.0 0.60 120.0 0.065 1205 5000 P10227-ND@ 80 5.45 40.00 230.00 EEU-FC1A122S 
1200 10 20 5.0 0.60 120.0 0.052 1220 3000 P10226-ND® 72 4.48 32.88 189.00 EEU-FC1A122 
1500 10 25 5.0 0.60 150.0 0.045 1440 3000 P10228-ND@ 80 5.04 36.99 212.00 EEU-FC1A152 
10 1800 16 15 7.5 0.80 180.0 0.043 1690 5000 P10229-ND® 1.05 7.23 54.20 320.00 EEU-FC1A182S 
1800 12.5 20 5.0 0.60 180.0 0.038 1655 5000 P11188-ND@ 1.30 7.67 54.09 295.00 EEU-FC1A182 
2200 12.5 20 5.0 0.60 220.0 0.038 1655 5000 P10230-ND® -90 5.90 44.26 262.00 EEU-FC1A222 
2200 10 30 5.0 0.60 220.0 0.035 1815 3000 P11189-ND@ 1.20 7.56 53.30 291.00 EEU-FC1A222L 
2700 18 15 7.5 0.80 270.0 0.038 2000 5000 P10232-ND® 1.39 9.78 73.35 434.00 EEU-FC1A272S 
2700 12.5 25 5.0 0.60 270.0 0.030 1945 5000 P10231-ND@ 1.20 743 55.73 329.00 EEU-FC1A272 
3300 16 20 7.5 0.80 330.0 0.029 2205 5000 P10234-ND® 1.41 9.18 68.85 407.00 EEU-FC1A332S 
3300 12.5 30 5.0 0.80 330.0 0.025 2310 5000 P10233-ND@ 1.26 7.65 57.38 339.00 EEU-FC1A332 
3900 16 20 75 0.80 390.0 0.029 2205 5000 P11190-ND® 2.13 11.93 84.15 459.00 EEU-FC1A392 
3900 12.5 35 5.0 0.80 390.0 0.022 2510 5000 P10235-ND@ 1.39 9.97 74.79 442.00 EEU-FC1A392L 
4700 16 25 7.5 0.80 470.0 0.022 2555 5000 P10237-ND@ 1.81 10.93 81.97 485.00 EEU-FC1A472 
4700 12.5 40 5.0 0.80 470.0 0.018 2655 5000 P10236-ND@ 1.53 11.42 85.61 506.00 EEU-FC1A472L 
5600 18 20 75 0.80 560.0 0.028 2490 5000 P10238-ND@ 1.61 11.01 83.06 540.00 EEU-FC1A562S 
5600 16 25 75 0.80 560.0 0.022 2555 5000 P11191-ND@ 2.60 14.21 100.18 546.00 EEU-FC1A562 
6800 18 25 75 0.80 680.0 0.020 2740 5000 P10240-ND@ 1.97 13.90 104.92 682.00 EEU-FC1A682S 
6800 16 31.5 7.5 0.80 680.0 0.018 3010 5000 P10239-ND@ 1.97 12.36 93.26 606.00 EEU-FC1A682 
8200 18 31.5 7.5 0.80 820.0 0.016 3635 5000 P11193-ND 3.71 23.63 166.65 909.00 EEU-FC1A822 
8200 16 35.5 75 0.80 820.0 0.016 3150 5000 P11192-ND@ 3.27 20.82 146.80 801.00 EEU-FC1A822L 
10000 18 35.5 75 0.80 1000.0 0.015 3680 5000 P10241-ND® 2.71 17.38 131.14 852.00 EEU-FC1A103 
12000 18 40 7.5 0.80 1200.0 0.014 3735 5000 P11194-ND 4.77 30.12 212.41 1159.00 EEU-FC1A123 
39 4 1 1.5 0.45 6.24 1.30 120 1000 P11195-ND® 28 1.88 13.26 72.00 EEU-FC1C390 
47 5 1 2.0 0.50 7.52 0.80 175 1000 P11196-ND@ 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1C470 
56 5 11 2.0 0.50 8.96 0.80 175 1000 P11197-ND®@ 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1C560 
68 5 11 2.0 0.50 10.8 0.80 175 1000 P10242-ND® 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1C680 
82 5 15 2.0 0.50 13.1 0.50 235 1000 P10243-ND® 30 2.01 14.19 77.00 EEU-FC1C820 
16 100 6.3 11.2 2.5 0.50 16.0 0.35 290 1000 P11198-ND@ 34 1.70 12.02 66.00 EEU-FC1C101 
120 6.3 ate 2.5 0.50 19.2 0.35 290 1000 P10244-ND® 28 1.53 10.93 61.00 EEU-FC1C121 
180 6.3 15 2.5 0.50 28.8 0.25 400 1000 P10245-ND® 32 2.28 16.28 91.00 EEU-FC1C181 
220 8 11.5 3.5 0.60 35.2 0.117 555 2000 P11199-ND@ 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC10221 
270 8 11.5 3.5 0.60 43.2 0.117 555 2000 P11200-ND@ 46 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1C271 
330 8 11.5 3.5 0.60 52.8 0.117 555 2000 P10246-ND® 40 2.19 15.68 88.00 EEU-FC1C331 
390 10 12.5 5.0 0.60 62.4 0.09 755 3000 P11201-ND® 63 3.41 24.04 131.00 EEU-FC1C391 
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Panasonic Fc series 


Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont.) 


Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions (mm) (20°C) (2 Min.) (100kHz) (20°C) (105°C) Time Digi-Key Pricing Panasonic 
(V) (uF) 9D L P Od (uA) Maximum (Q) Maximum |(mA) rms Maximum} (hours) Part No. u 10 100 1,000 Part No. 
470 10 12.5 5.0 0.60 75.2 0.090 755 3000 P10248-ND@ 7 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1C471 
470 8 15 3.5 0.60 75.2 0.085 730 2000 P10247-ND® 47 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1C471L 
560 10 16 5.0 0.60 89.6 0.068 1050 3000 P11202-ND@ 81 4.55 32.07 175.00 EEU-FC1C561 
680 10 16 5.0 0.60 108.8 0.068 1050 3000 P10250-ND® 51 3.73 27.40 157.00 EEU-FC1C681 
680 8 20 3.5 0.60 108.8 0.065 995 2000 P10249-ND@ 56 3.26 23.97 138.00 EEU-FC1C681L 
820 12.5 15 5.0 0.60 131.2 0.065 1205 5000 P10252-ND® -80 5.45 40.00 230.00 EEU-FC1C821S 
820 10 20 5.0 0.60 131.2 0.052 1220 3000 P10251-ND@ 74 4.48 32.88 189.00 EEU-FC1C821 
1000 10 20 5.0 0.60 160.0 0.052 1220 3000 P11203-ND@ 1.03 5.46 38.47 210.00 EEU-FC1C102S 
1000 10 25 5.0 0.60 160.0 0.045 1440 3000 P10253-ND® 77 5.04 36.99 212.00 EEU-FC1C102 
1200 16 15 75 0.80 192.0 0.043 1690 5000 P11205-ND@ 1.51 9.40 66.25 361.00 EEU-FC1C122S 
1200 10 25 5.0 0.60 192.0 0.045 1440 3000 P11204-ND® 1.07 6.14 43.29 236.00 EEU-FC1C122 
1500 16 15 75 0.80 240.0 0.043 1690 5000 P11206-ND@ 1.56 9.40 66.25 361.00 EEU-FC1C152S 
1500 12.5 20 5.0 0.60 240.0 0.038 1655 5000 P10254-ND® -90 5.90 44.26 262.00 EEU-FC1C152 
1500 10.0 30 5.0 0.60 240.0 0.035 1815 3000 P10255-ND@ -90 6.20 45.54 262.00 EEU-FC1C152L 
16 1800 18 15 7.5 0.80 288.0 0.038 2000 5000 P10256-ND® 1.39 9.78 73.35 434.00 EEU-FC1C182S 
1800 12.5 25 5.0 0.60 288.0 0.03 1945 5000 P11207-ND® 1.78 9.66 68.12 372.00 EEU-FC1C182 
2200 16 20 75 0.80 352.0 0.029 2205 5000 P10258-ND@ 1.41 9.18 68.85 407.00 EEU-FC1C222S 
2200 12.5 25 5.0 0.60 352.0 0.030 1945 5000 P10257-ND® 1.14 7.43 55.73 329.00 EEU-FC1C222 
2700 16 20 75 0.80 432.0 0.029 2205 5000 P11208-ND@ 2.03 11.93 84.15 459.00 EEU-FC1C272 
2700 12.5 30 5.0 0.80 432.0 0.025 2310 5000 P10259-ND® 1.26 7.65 57.38 339.00 EEU-FC1C272L 
3300 18 20 75 0.80 528.0 0.028 2490 5000 P10261-ND@ 1.61 11.01 83.06 540.00 EEU-FC1C332S 
3300 12.5 35 5.0 0.80 528.0 0.022 2510 5000 P10260-ND® 1.35 9.97 74.79 442.00 EEU-FC1C332 
3900 18 20 75 0.80 624.0 0.028 2490 5000 P11209-ND@ 2.65 16.20 114.21 623.00 EEU-FC1C392S 
3900 16 25 75 0.80 624.0 0.022 2555 5000 P10262-ND@ 1.60 10.93 81.97 485.00 EEU-FC1C392 
4700 18 25 7.5 0.80 752.0 0.020 2740 5000 P10264-ND® 1.97 13.90 104.92 682.00 EEU-FC1C472S 
4700 16 31.5 75 0.80 752.0 0.018 3010 5000 P10263-ND@ 1.97 12.36 93.26 606.00 EEU-FC1C472 
5600 18 31.5 75 0.80 896.0 0.016 3635 5000 P11210-ND® 3.71 23.63 166.65 909.00 EEU-FC1C562 
5600 16 35.5 75 0.80 896.0 0.016 3150 5000 P10265-ND@ 1.87 14.15 106.76 694.00 EEU-FC1C562L 
6800 16 40 75 0.80 1088.0 0.015 3360 5000 P11211-ND® 3.65 22.93 161.70 882.00 EEU-FC1C682 
8200 18 35.5 7.5 0.80 1312.0 0.015 3680 5000 P10266-ND@ 2.71 17.38 131.14 852.00 EEU-FC1C822 
10 4 7 15 0.45 2.5 2 65 1000 P11212-ND® -30 1.25 8.83 48.00 EEA-FC1E100 
22 5 7 2 0.45 5.5 0.95 120 1000 P11213-ND® 32 1.37 9.63 53.00 EEA-FC1E220 
27 4 WW 1.5 0.45 6.75 1.3 120 1000 P11214-ND@ 28 1.88 13.26 72.00 EEU-FC1E270 
39 5 WW 2 0.50 9.75 0.80 175 1000 P11215-ND® .28 1.87 13.20 72.00 EEU-FC1E390 
47 5 W 2.0 0.50 44.7. 0.80 175 1000 P10267-ND@ 28 1.87 13.20 72.00 EEU-FC1E470 
56 5 15 2.0 0.50 14.0 0.50 235 1000 P10268-ND® .30 2.01 14.19 77.00 EEU-FC1E560 
82 6.3 11.2 2.5 0.50 20.5 0.35 290 1000 P11216-ND@ .33 1.70 12.02 66.00 EEU-FC1E820 
100 6.3 11.2 25 0.50 25.0 0.35 290 1000 P10269-ND® .23 1.53 10.93 61.00 EEU-FC1E101S 
120 6.3 15 2.5 0.50 30.0 0.25 400 1000 P10270-ND@ 32 2.28 16.28 91.00 EEU-FC1E121 
180 8 11.5 3.5 0.60 45.0 0.117 555 2000 P11217-ND® 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1E181 
220 8 11.5 3.5 0.60 55.0 0.117 555 2000 P10271-ND® .38 2.19 15.68 88.00 EEU-FC1E221 
270 10 12.5 5 0.60 67.5 0.09 755 3000 P11218-ND@ 63 3.41 24.04 131.00 EEU-FC1E271 
330 10 12.5 5.0 0.60 82.5 0.090 755 3000 P10273-ND® 44 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1E331 
330 8 15 3.5 0.60 82.5 0.085 730 2000 P10272-ND@ A7 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1E331L 
390 10 16 5 0.60 97.5 0.068 1050 3000 P11219-ND® 81 4.55 32.07 175.00 EEU-FC1E391 
470 10 16 5.0 0.60 117.5 0.068 1050 3000 P10275-ND@ 57 3.73 27.40 157.00 EEU-FC1E471 
470 8 20 3.5 0.60 117.5 0.065 995 2000 P10274-ND® 53 3.26 23.97 138.00 EEU-FC1E471L 
560 12.5 15 5.0 0.60 140.0 0.065 1205 5000 P10276-ND@ -80 5.45 40.00 230.00 EEU-FC1E561S 
560 10 20 5 0.60 140.0 0.052 1220 3000 P11220-ND@ 93 5.46 38.47 210.00 EEU-FC1E561 
25 680 10 20 5.0 0.60 170.0 0.052 1220 3000 P10277-ND® 72 4.48 32.88 189.00 EEU-FC1E681 
820 12.5 20 5 0.60 205.0 0.038 1655 5000 P11222-ND@ 1.30 7.67 54.09 295.00 EEU-FC1E821S 
820 10 25 5 0.60 205.0 0.045 1440 3000 P11221-ND® 1.07 6.14 43.29 236.00 EEU-FC1E821 
1000 16 15 75 0.80 250.0 0.043 1690 5000 P10279-ND@ 1.05 7.23 54.20 320.00 EEU-FC1E102S 
1000 12.5 20 5.0 0.60 250.0 0.038 1655 5000 P10278-ND® 87 5.90 44.26 262.00 EEU-FC1E102 
1000 10 30 5 0.60 250.0 0.035 1815 3000 P11223-ND@ 1.20 7.56 53.30 291.00 EEU-FC1E102L 
1200 18 15 75 0.80 300.0 0.038 2000 5000 P10280-ND® 1.39 9.78 73.35 434.00 EEU-FC1E122S 
1200 12.5 25 5 0.60 300.0 0.03 1945 5000 P11224-ND® 1.78 9.66 68.12 372.00 EEU-FC1E122 
1500 16 20 75 0.80 375.0 0.029 2205 5000 P10282-ND@ 1.41 9.18 68.85 407.00 EEU-FC1E152S 
1500 12.5 25 5.0 0.60 375.0 0.030 1945 5000 P10281-ND® 1.24 7.43 55.73 329.00 EEU-FC1E152 
1800 16 20 7.5 0.80 450.0 0.029 2205 5000 P11225-ND@ 2.03 11.93 84.15 459.00 EEU-FC1E182 
1800 12.5 30 5.0 0.80 450.0 0.025 2310 5000 P10283-ND® 1.26 7.65 57.38 339.00 EEU-FC1E182L 
2200 18 20 75 0.80 550.0 0.028 2490 5000 P10285-ND@ 1.61 11.01 83.06 540.00 EEU-FC1E222S 
2200 12.5 35 5.0 0.80 550.0 0.022 2510 5000 P10284-ND® 1.35 9.97 74.79 442.00 EEU-FC1E222 
2700 16 25 75 0.80 675.0 0.022 2555 5000 P10286-ND@ 1.81 10.93 81.97 485.00 EEU-FC1E272 
3300 18 25 75 0.80 825.0 0.020 2740 5000 P10288-ND@ 1.97 13.90 104.92 682.00 EEU-FC1E332S 
3300 16 31.5 75 0.80 825.0 0.018 3010 5000 P10287-ND® 1.97 12.36 93.26 606.00 EEU-FC1E332 
3900 18 31.5 75 0.80 975.0 0.016 3635 5000 P11227-ND@ 3.71 23.63 166.65 909.00 EEU-FC1E392 
3900 16 35.5 75 0.80 975.0 0.016 3150 5000 P11226-ND® 3.27 20.82 146.80 801.00 EEU-FC1E392L 
4700 18 35.5 75 0.80 1175.0 0.015 3680 5000 P10289-ND@ 2.71 17.38 131.14 852.00 EEU-FC1E472 
5600 18 40 7.5 0.80 1400.0 0.014 3735 5000 P11228-ND® 4.77 30.12 212.41 1159.00 EEU-FC1E562 
18 4 ail 1.5 0.45 6.3 1.3 120 1000 P11229-ND@ 28 1.88 13.26 72.00 EEU-FC1V180 
22 5 ani 2 0.50 77 0.80 175 1000 P11230-ND® 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1V220 
27 5 abl 2 0.50 9.45 0.80 175 1000 P11231-ND® 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1V270 
33 5 WW 2.0 0.50 11.5 0.80 175 1000 P10290-ND@ .34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1V330 
39 5 15 2.0 0.50 13.6 0.50 235 1000 P10291-ND® -30 2.01 14.19 77.00 EEU-FC1V390 
47 6.3 11.2 2.5 0.50 16.45 0.35 290 1000 P11232-ND@ .34 1.70 12.02 66.00 EEU-FC1V470 
56 6.3 11.2 25 0.50 19.6 0.35 290 1000 P11233-ND® .33 1.70 12.02 66.00 EEU-FC1V560 
68 6.3 4132 2.5 0.50 23.8 0.35 290 1000 P10292-ND@ 28 1.53 10.93 61.00 EEU-FC1V680 
82 6.3 15 2.5 0.50 28.7 0.25 400 1000 P10293-ND® 32 2.28 16.28 91.00 EEU-FC1V820 
100 8 11.5 3.5 0.60 35.0 0.117 555 2000 P10294-ND@ -38 2.19 15.68 88.00 EEU-FC1V101 
120 8 11.5 3.5 0.60 42.0 0.117 555 2000 P11234-ND@ 46 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1V121 
150 8 11.5 3.5 0.60 52.5 0.117 555 2000 P10295-ND® 36 2.19 15.68 88.00 EEU-FC1V151 
180 10 12.5 5 0.60 63.0 0.09 755 3000 P11235-ND@ 63 3.41 24.04 131.00 EEU-FC1V181 
220 10 12.5 5.0 0.60 77.0 0.090 755 3000 P10297-ND® 44 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1V221 
220 8 15 3.5 0.60 77.0 0.085 730 2000 P10296-ND@ 48 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1V221L 
270 10 16 5 0.60 94.5 0.068 1050 3000 P11236-ND® 81 4.55 32.07 175.00 EEU-FC1V271 
390 12.5 15 5.0 0.60 136.5 0.065 1205 5000 P10300-ND@ -80 5.45 40.00 230.00 EEU-FC1V391S 
330 10 16 5.0 0.60 115.5 0.068 1050 3000 P10299-ND® 61 3.73 27.40 157.00 EEU-FC1V331 
35 330 8 20 3.5 0.60 115.5 0.065 995 2000 P10298-ND® 56 3.26 23.97 138.00 EEU-FC1V331L 
390 10 20 5 0.60 136.5 0.052 1220 3000 P11237-ND@ 96 5.46 38.47 210.00 EEU-FC1V391 
470 10 20 5.0 0.60 164.5 0.052 1220 3000 P10301-ND® 72 4.48 32.88 189.00 EEU-FC1V471 
560 12.5 20 5 0.60 196.0 0.038 1655 5000 P11239-ND@ 1.25 7.67 54.09 295.00 EEU-FC1V561S 
560 10 25 5 0.60 196.0 0.045 1440 3000 P11238-ND® 1.07 6.14 43.29 236.00 EEU-FC1V561 
680 16 15 75 0.80 238.0 0.043 1690 5000 P10303-ND@ 1.01 7.23 54.20 320.00 EEU-FC1V681S 
680 12.5 20 5.0 0.60 238.0 0.038 1655 5000 P10302-ND® -90 5.90 44.26 262.00 EEU-FC1V681 
680 10 30 5 0.60 238.0 0.035 1815 3000 P11240-ND@ 1.20 7.56 53.30 291.00 EEU-FC1V681L 
820 18 15 7.5 0.80 287.0 0.038 2000 5000 P10304-ND@ 1.35 9.78 73.35 434.00 EEU-FC1V821 
820 12.5 25 5 0.60 287.0 0.03 1945 5000 P11241-ND® 1.78 9.66 68.12 372.00 EEU-FC1V821L 
1000 16 20 75 0.80 350.0 0.029 2205 5000 P10876-ND@ 1.42 9.18 68.85 407.00 EEU-FC1V102S 
1000 12.5 25 5.0 0.60 350.0 0.030 1945 5000 P10305-ND® 1.11 7.43 55.73 329.00 EEU-FC1V102 
1200 16 20 75 0.80 420.0 0.029 2205 5000 P11242-ND@ 2.03 11.93 84.15 459.00 EEU-FC1V122 
1200 12.5 30 5.0 0.80 420.0 0.025 2310 5000 P10306-ND® 1.26 7.65 57.38 339.00 EEU-FC1V122L 
1500 18 20 7.5 0.80 525.0 0.028 2490 5000 P11243-ND@ 2.65 16.20 114.21 623.00 EEU-FC1V152S 
1500 16 25 75 0.80 525.0 0.022 2555 5000 P10308-ND® 1.81 10.93 81.97 485.00 EEU-FC1V152 
1500 12.5 35 5.0 0.80 525.0 0.022 2510 5000 P10307-ND® 1.39 9.97 74.79 442.00 EEU-FC1V152L. 
1800 18 20 75 0.80 630.0 0.028 2490 5000 P11246-ND@ 2.65 16.20 114.21 623.00 EEU-FC1V182S 
1800 16 25 75 0.80 630.0 0.022 2555 5000 P11245-ND® 2.39 14.21 100.18 546.00 EEU-FC1V182 
1800 12.5 40 5 0.80 630.0 0.018 2655 5000 P11244-ND@ 2.29 14.84 104.64 571.00 EEU-FC1V182L 
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Panasonic FC Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont.) 


Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions (mm) (20°C) (2 Min.) (100kHz) (20°C) (105°C) Time Digi-Key Pricing Panasonic 
(Vv) (uF) 9D L P Od (uA) Maximum (Q) Maximum = |(mA) rms Maximum] (hours) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
2200 18 25 75 0.80 770.0 0.020 2740 5000 P10310-ND@ 1.97 13.90 104.92 682.00 EEU-FC1V222S 
2200 16 31.5 75 0.80 770.0 0.018 3010 5000 P10309-ND@ 1.78 = 12.36 93.26 606.00 EEU-FC1V222 
35 2700 18 31.5 75 0.80 945.0 0.016 3635 5000 P11248-ND@ 3.71 23.63 166.65 909.00 EEU-FC1V272 
2700 16 35.5 7.5 0.80 945.0 0.016 3150 5000 P11247-ND@ 3.27 20.82 146.80 9801.00 EEU-FC1V272L 
3300 18 35.5 75 0.80 1155.0 0.015 3680 5000 P10311-ND@ 2.71 17.38 131.14 852.00 EEU-FC1V332 
3900 18 40 7.5 0.80 1365.0 0.014 3735 5000 P11249-ND® 4.77 30.12 212.41 1159.00 EEU-FC1V392 
1.0 5 i 2.0 0.50 0.5 2.40 20 1000 P10312-ND® .27 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H1RO 
2.2: 5 1 2.0 0.50 11 1.30 45 1000 P10313-ND@ ef 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H2R2 
3.3 5 11 2.0 0.50 1.6 1.30 65 1000 P10314-ND® 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H3R3 
47 5 1 2.0 0.50 2.3 1.30 95 1000 P10315-ND@ .27 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H4R7 
10 4 i 1.5 0.45 5.0 2.5 90 1000 P11250-ND® 28 1.88 13.26 72.00 EEU-FC1H100 
10 5 "1 2.0 0.50 5.0 1.30 125 1000 P10316-ND@ 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H100L 
15 5 1 2.0 0.50 75 1.30 145 1000 P10317-ND@ 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H150 
18 5 11 2 0.50 9.0 1.3 155 1000 P11251-ND@ 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H180 
22 5 1 2.0 0.50 11.0 1.30 155 1000 P10318-ND® 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1H220 
27 5 15 2.0 0.50 13.5 0.90 215 1000 P10319-ND® 30 2.01 14.19 77.00 EEU-FC1H270 
33 6.3 11.2 2.5 0.50 16.5 0.60 260 1000 P10320-ND@ id 1.53 10.93 61.00 EEU-FC1H330 
47 6.3 11.2 2.5 0.50 23.5 0.60 260 1000 P10321-ND® 28 1.53 10.93 61.00 EEU-FC1H470 
56 6.3 15 2.5 0.50 28.0 0.40 360 1000 P10322-ND® 32 2.28 16.28 91.00 EEU-FC1H560 
68 8 11.5 3.5 0.60 34.0 0.234 485 2000 P11252-ND@ 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1H680 
82 8 11.5 3.5 0.60 41.0 0.234 485 2000 P11253-ND® 43 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1H820 
100 10 12.5 5.0 0.60 50.0 0.162 615 3000 P10323-ND@ 44 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1H101 
120 10 12.5 5 0.60 60.0 0.162 615 3000 P11255-ND® 63 3.41 24.04 131.00 EEU-FC1H121 
120 8 15 3.5 0.60 60.0 0.155 635 2000 P11254-ND@ 65 3.41 24.04 131.00 EEU-FC1H121L 
150 10 16 5 0.60 75.0 0.119 850 3000 P11256-ND@ 81 4.55 32.07 175.00 EEU-FC1H151 
180 8 20 3.5 0.60 90.0 0.120 860 2000 P10324-ND® 56 3.26 23.97 _ 138.00 EEU-FC1H181L 
220 12.5 15 5.0 0.60 110.0 0.110 1150 5000 P10326-ND@ 80 5.45 40.00 230.00 EEU-FC1H221S 
50 220 10 20 5.0 0.60 110.0 0.090 1030 3000 P10325-ND® 72 4.48 32.88 189.00 EEU-FC1H221 
270 10 25 5 0.60 135.0 0.082 1200 3000 P11257-ND@ 1.07 6.14 43.29 236.00 EEU-FC1H271 
330 12.5 20 5 0.60 165.0 0.063 1480 5000 P11258-ND® 1.30 7.67 54.09 295.00 EEU-FC1H331 
390 16 15 75 0.80 195.0 0.080 1610 5000 P10327-ND® 1.05 7.23 54.20 320.00 EEU-FC1H391S 
390 12.5 20 5 0.60 195.0 0.063 1480 5000 P11259-ND@ 1.30 7.67 54.09 295.00 EEU-FC1H391 
470 12.5 25 5.0 0.60 235.0 0.050 1832 5000 P10328-ND® 1.08 7.43 55.73 329.00 EEU-FC1H471 
470 10 30 5 0.60 235.0 0.06 1610 3000 P11260-ND® 1.20 7.56 53.30 291.00 EEU-FC1H471L 
560 18 15 75 0.80 280.0 0.068 1900 5000 P10329-ND® 1.39 9.78 73.35 434.00 EEU-FC1H561S 
560 12.5 25 5 0.60 280.0 0.05 1832 5000 P11261-ND@ 1.78 9.66 68.12 372.00 EEU-FC1H561 
680 16 20 75 0.80 340.0 0.048 1835 5000 P10331-ND@ 1.41 9.18 68.85 407.00 EEU-FC1H681 
680 12.5 30 5.0 0.80 340.0 0.040 2215 5000 P10330-ND® 1.26 7.65 57.38 339.00 EEU-FC1H681L 
820 18 20 75 0.80 410.0 0.042 2420 5000 P11262-ND® 2.65 16.20 114.21 623.00 EEU-FC1H821 
820 12.5 35 5.0 0.80 410.0 0.034 2285 5000 P10332-ND® 1.39 9.97 74.79 442.00 EEU-FC1H821L 
1000 16 25 7.5 0.80 500.0 0.034 2235 5000 P10333-ND@ 1.75 10.93 81.97 485.00 EEU-FC1H102 
1000 12.5 40 5 0.80 500.0 0.03 2590 5000 P11263-ND® 2.29 14.84 104.64 571.00 EEU-FC1H102L 
1200 18 25 75 0.80 600.0 0.029 2610 5000 P11265-ND® 3.23 20.46 144.27 787.00 EEU-FC1H122S 
1200 16 31.5 75 0.80 600.0 0.028 2700 5000 P11264-ND® 3.23 18.19 128.23 699.00 EEU-FC1H122 
1500 16 35.5 75 0.80 750.0 0.025 2790 5000 P10334-ND® 1.99 14.15 106.76 694.00 EEU-FC1H152L 
1800 18 31.5 75 0.80 900.0 0.025 3000 5000 P11267-ND@ 3.58 23.63 166.65 909.00 EEU-FC1H182 
1800 16 40 75 0.80 900.0 0.023 2845 5000 P11266-ND® 3.51 22.93 161.70 882.00 EEU-FC1H182L 
2200 18 35.5 7.5 0.80 1100.0 0.023 3100 5000 P10335-ND@ 2.60 17.38 131.14 852.00 EEU-FC1H222 
6.8 4 1 15 0.45 4.284 3.5 80 1000 P11268-ND® 28 1.88 13.26 72.00 EEU-FC1J6R8 
12 5 11 2.0 0.50 75 2.00 145 1000 P10336-ND® 34 1.37 9.63 53.00 EEU-FC1J120 
18 5 15 2.0 0.50 11.3 1.30 200 1000 P10337-ND@ 30 2.01 14.19 77.00 EEU-FC1J180 
22 6.3 2: 2.5 0.50 13.8 1.00 240 1000 P10338-ND® 27 1.53 10.93 61.00 EEU-FC1J220 
33 6.3 11.2 2.5 0.50 20.7 1.000 240 1000 P10764-ND@ 29 1.53 10.93 61.00 EEU-FC1J330 
39 6.3 15 2.5 0.50 24.5 0.70 330 1000 P10339-ND® 32 2.28 16.28 91.00 EEU-FC1J390 
47 8 11.5 3.5 0.60 29.6 0.342 405 2000 P10340-ND® 38 2.19 15.68 88.00 EEU-FC1J470 
68 8 1S 3.5 0.60 42.8 0.342 405 2000 P10341-ND@ 40 219) 15.68 88.00 EEU-FC1J680 
56 8 11.5 3.5 0.60 35.28 0.342 405 2000 P11269-ND® 48 2.45 17.24 94.00 EEU-FC1J560 
82 10 12.5 5 0.60 51.66 0.256 535 3000 P11270-ND@ 63 3.41 24.04 131.00 EEU-FC1J820 
100 10 12.5 5.0 0.60 63.0 0.256 535 3000 P10343-ND® 44 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1J101 
100 8 15 3.5 0.60 63.0 0.230 535 2000 P10342-ND@ 40 2.80 20.54 118.00 EEU-FC1J101L 
120 10 16 5 0.60 75.6 0.194 600 3000 P11271-ND@ 81 4.55 32.07. 175.00 EEU-FC1J121 
150 8 20 3.5 0.60 94.5 0.178 690 2000 P10344-ND®@ 56 3.26 23.97 138.00 EEU-FC1J151 
180 12.5 15 5.0 0.60 113.4 0.150 1020 5000 P10345-ND@ 80 5.45 40.00 __ 230.00 EEU-FC1J181S 
180 10 20 5 0.60 113.4 0.147 885 3000 P11272-ND@ 99 5.46 38.47 210.00 EEU-FC1J181 
220 12.5 20 5.0 0.60 138.6 0.085 1285 5000 P10347-ND@ 90 5.90 44.26 262.00 EEU-FC1J221S 
220 10 25 5.0 0.60 138.6 0.130 1050 3000 P10346-ND@ 68 5.04 36.99 212.00 EEU-FC1J221 
63 270 16 15 75 0.80 170.1 0.090 1410 5000 P10348-ND® 1.05 7.23 54.20 320.00 EEU-FC1J271 
330 12.5 20 5.0 0.60 207.9 0.085 1285 5000 P10349-ND@ 87 5.90 44.26 262.00 EEU-FC1J331 
330 10 30 5 0.60 207.9 0.09 1300 3000 P11273-ND® 1.20 7.56 53.30 291.00 EEU-FC1J331L 
390 18 15 75 0.80 245.7 0.086 1690 5000 P10350-ND@ 1.39 9.78 73.35 434.00 EEU-FC1J391S 
390 12.5 25 5 0.60 245.7 0.07 1720 5000 P11274-ND® 1.78 9.66 68.12 372.00 EEU-FC1J391 
470 16 20 75 0.80 296.1 0.059 1765 5000 P10352-ND@ 1.36 9.18 68.85 407.00 EEU-FC1J471 
470 12.5 30 5.0 0.80 296.1 0.055 2090 5000 P10351-ND@ 1.26 7.65 57.38 339.00 EEU-FC1J471L. 
560 16 25 7.5 0.80 352.8 0.05 2160 5000 P11275-ND® 2.60 14.21 100.18 546.00 EEU-FC1J561 
680 18 20 75 0.80 428.4 0.055 2290 5000 P11276-ND@ 2.65 16.20 114.21 623.00 EEU-FC1J681S 
680 16 25 75 0.80 428.4 0.050 2160 5000 P10354-ND® 1.78 =10.93 81.97 485.00 EEU-FC1J681 
680 12.5 35 5.0 0.80 428.4 0.047 2265 5000 P10353-ND@ 1.35 9.97 74.79 442.00 EEU-FC1J681L 
820 18 25 7.5 0.80 516.6 0.043 2585 5000 P11279-ND®@ 3.23 20.46 144.27 787.00 EEU-FC1J821S 
820 16 31.5 75 0.80 516.6 0.043 2670 5000 P11278-ND®@ 3.23 18.19 128.23 699.00 EEU-FC1J821 
820 12.5 40 5 0.80 516.6 0.042 2560 5000 P11277-ND@ 2.29 14.84 104.64 571.00 EEU-FC1J821L 
1000 16 31.5 75 0.80 630.0 0.043 2670 5000 P11280-ND® 3.33 18.19 128.23 699.00 EEU-FC1J102U 
1000 16 35.5 75 0.80 630.0 0.036 2770 5000 P10355-ND@ 1.99 14.15 106.76 694.00 EEU-FC1J102 
1200 16 40 7.5 0.80 756.0 0.032 2950 5000 P11282-ND 3.65 22.93 161.70 882.00 EEU-FC1J122L 
1200 18 31.5 75 0.80 756.0 0.03 2825 5000 P11281-ND@ 3.71 23.63 166.65 909.00 EEU-FC1J122 
1500 18 35.5 75 0.80 945.0 0.030 3095 5000 P10356-ND@ 2.71 17.38 131.14 852.00 EEU-FC1J152 
1800 18 40 7.5 0.80 1134.0 0.025 3205 5000 P11283-ND® 4.77 30.12 212.41 1159.00 EEU-FC1J182 
1.0 5 1 2.0 0.50 1.0 7.500 15 1000 P10765-ND@ 24 1.33 9.48 53.00 EEU-FC2A1RO. 
2.2 5 1 2.0 0.50 2.2 5.400 35 1000 P10766-ND® 30 1.33 9.48 53.00 EEU-FC2A2R2 
3.3 5 1 2.0 0.50 3.3 4.400 50 1000 P10767-ND@ 30 1.33 9.48 53.00 EEU-FC2A3R3 
47 5 44 2.0 0.50 47 4.400 65 1000 P10768-ND® 30 1.33 9.48 53.00 EEU-FC2A4R7 
10 6.3 11.2 2.5 0.50 10.0 1.800 114 1000 P10769-ND® 31 1.68 12.03 67.00 EEU-FC2A100 
22 8 11.5 3.5 0.60 22.0 0.680 260 2000 P10770-ND@ 44 2.40 17.13 96.00 EEU-FC2A220 
33 10 12.5 5.0 0.60 33.0 0.530 306 3000 P10771-ND®@ 51 3.08 22.61 130.00 EEU-FC2A330 
33 8 15 3.5 0.60 33.0 0.450 340 2000 P10772-ND@ 54 3.08 22.61 130.00 EEU-FC2A330L 
47 10 20 5.0 0.60 47.0 0.240 463 3000 P10773-ND® 82 4.92 36.17 208.00 EEU-FC2A470 
68 10 25 5.0 0.60 68.0 0.210 599 3000 P10774-ND@ 88 5.55 40.75 234.00 EEU-FC2A680L 
100 100 12.5 20 5.0 0.60 100.0 0.180 671 5000 P10776-ND@ 1.01 6.51 48.85 289.00 EEU-FC2A101 
100 10 30 5.0 0.60 100.0 0.150 698 3000 P10775-ND® 93 6.38 47.86 283.00 EEU-FC2A101L 
150 18 15 7.5 0.80 150.0 0.120 917 5000 P10778-ND@ 1.55 10.76 80.69 477.00 EEU-FC2A151S 
150 12.5 25 5.0 0.60 150.0 0.110 807 5000 P10777-ND® 1.15 7.95 59.60 352.00 EEU-FC2A151 
220 16 25 75 0.80 220.0 0.089 1170 5000 P10780-ND@ 1.76 10.62 80.14 521.00 EEU-FC2A221 
220 12.5 35 5.0 0.80 220.0 0.087 1040 5000 P10779-ND® 1.55 10.97 82.26 486.00 EEU-FC2A221L 
270 12.5 40 5.0 0.80 270.0 0.072 1130 5000 P10781-ND® 1.55 11.09 83.70 544.00 EEU-FC2A271L 
330 18 25 75 0.80 330.0 0.070 1420 5000 P10783-ND® 2.21 15.45 116.58 758.00 EEU-FC2A331S 
330 16 31.5 75 0.80 330.0 0.062 1520 5000 P10782-ND® 2.19 13.59 102.58 667.00 EEU-FC2A331 
390 16 35.5 75 0.80 390.0 0.053 1730 5000 P10784-ND® 2.21 15.56 117.42 763.00 EEU-FC2A391L 
470 16 40 7.5 0.80 470.0 0.047 1920 5000 P10874-ND® 247 17.14 129.36 841.00 EEU-FC2A471 
680 18 40 7.5 0.80 680.0 0.036 2300 5000 P10875-ND® 3.28 22.52 169.94 1105.00 EEU-FC2A681 
@ RoHS Compliant 
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Panasonic FMSeries Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 

* Low Impedance: 40 ~ 70% lower than FC Series * High Ripple Current: 50% 
higher than FC Series * Long Life: 2000 ~ 7000 hours at 105°C »* PVC free, Pb 
free * Appearance: Black body with gold markings 

SPECIFICATIONS: 


© Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% 
(120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01 CV (A) measured after 2 minutes 
application of rated working voltage at 20°C 


«tan 8 (120 Hz, 20°C) 


© Impedance at High Frequency: Refer to standard product table * Ripple Current: 
Refer to standard product table (100kHz, 105°C) 

Endurance: 

Test Conditions — Duration: 3000 hours (for @8x11.5 ~ 15mm), 4000 hours 
(for 08x20, 010x12.5 ~ 16mm), 5000 hours (for 10x20 ~ 25, 912.5x20, 
@16x20mm), 7000 hours (for @12.5x25 ~ 35, @16x25mm) + Ambient 
Temperature: 105°C +2°C »* Applied Voltage: DC voltage with maximum 
permissible ripple current specified at 105°C (the sum of the DC voltage and 
super-imposed peak AC voltage for maximum permissible ripple current should 
be equal to rated DC working voltage.) 

Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial specified value 


Frequency Correction Factor for Ripple Current 


WwW. Frequency (Hz) 
(vbc) | Cap. (uF) 60 | 120 | 1K | 10K |100K 
22 ~ 33 0.45 | 0.55 | 0.75] 0.90 | 1.00 
63 ~50 47 ~ 330 0.60 | 0.70 | 0.85 | 0.95 | 1.00 
me 390 ~ 1000 0.65 | 0.75 | 0.90 | 0.98 | 1.00 
1200 ~ 6800 0.75 | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 1.00 


Working volt. (VDC)| 6.3 10 16 25 35 50 * Capacitance change: 16V ~ 50V: +25% of initial measured value (6.3V ~ 10V: 
tan 5 max. 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 +30%) * tan 8: < 200% of initial specified value 
Shelf Life: After storage for 1000 hours at 105 +2°C with no voltage applied and 
i then being stabilized at 20°C, capacitor shall meet the limits specified in Endurance. 
For capacitance value > 1000pF, add 0.02 per every 1000pF. (With voltage treatment) 
Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions (mm) (20°C) (2 min.) (100kHz) (20°C) | (1000kHz @ 105°C) Time Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) @D L iP Od (HA) Maximum (Q) Maximum = |(mA) rms Maximum] (hours) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
150 5 11 2.0 0.5 9.5 0.300 280 2000 P12917-ND 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM0J151 
330 6 11.2 2.5 0.5 20.8 0.130 455 2000 P12918-ND 20 1.45 10.35 57.96 EEU-FM0J331 
560 8 11.5 3.5 0.6 35.3 0.056 950 3000 P12348-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM0J561 
820 8 15 3.5 0.6 51.7 0.041 1240 3000 P12352-ND 37 2.71 19.35 108.36 EEU-FM0J821L 
1000 10 12.5 5.0 0.6 63.0 0.038 1290 4000 P12340-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM0J102 
1200 10 16 5.0 0.6 75.6 0.026 1790 4000 P12341-ND 50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM0J122 
1200 8 20 3.5 0.6 75.6 0.030 1560 4000 P12342-ND 43 3.16 22.58 126.42 EEU-FMO0J122L 
6.3 1500 10 20 5.0 0.6 94.5 0.019 2180 5000 P12343-ND 59 4.38 31.28 175.14 EEU-FM0J152 
2200 10 25 5.0 0.6 138.6 0.018 2470 5000 P12344-ND 61 4.50 33.06 189.95 EEU-FM0J222L. 
3300 12.5 20 5.0 0.6 207.9 0.018 2600 5000 P12345-ND 76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM0J332 
3900 12.5 25 5.0 0.6 245.7 0.015 3190 7000 P12346-ND 95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM0J392 
4700 12.5 30 5.0 0.8 296.1 0.013 3630 7000 P12347-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM0J472L 
5600 12.5 35 5.0 0.8 352.8 0.012 3750 7000 P12349-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FMO0J562L 
5600 16 20 75 0.8 352.8 0.017 3300 5000 P12350-ND 1.09 8.21 61.58 364.02 EEU-FM0J562S 
6800 16 25 75 0.8 428.4 0.014 3820 7000 P12351-ND 1.30 9.77 73.31 433.31 EEU-FM0J682 
100 5 11 2.0 0.5 10.0 0.300 280 2000 P12919-ND -16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1A101 
220 6 11.2 2.5 0.5 22.0 0.130 455 2000 P12920-ND 20 1.45 10.35 57.96 EEU-FM1A221 
470 8 11.5 3.5 0.6 47.0 0.056 950 3000 P12361-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1A471 
680 10 12.5 5.0 0.6 68.0 0.038 1290 4000 P12364-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1A681 
680 8 15 3.5 0.6 68.0 0.041 1240 3000 P12365-ND 37 2.71 19.35 108.36 EEU-FM1A681L 
1000 10 16 5.0 0.6 100.0 0.026 1790 4000 P12353-ND 50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1A102 
1000 8 20 3.5 0.6 100.0 0.030 1560 4000 P12354-ND 50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1A102L 
10 1200 10 20 5.0 0.6 120.0 0.019 2180 5000 P12355-ND 59 4.38 31.28 175.14 EEU-FM1A122 
1500 10 25 5.0 0.6 150.0 0.018 2470 5000 P12356-ND 61 4.50 33.06 189.95 EEU-FM1A152L 
2200 12.5 20 5.0 0.6 220.0 0.018 2600 5000 P12357-ND 76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1A222 
3300 12.5 25 5.0 0.6 330.0 0.015 3190 7000 P12735-ND 95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1A332 
3900 12.5 30 5.0 0.8 390.0 0.013 3630 7000 P12736-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1A392L 
3900 16 20 7.5 0.8 390.0 0.017 3300 5000 P12737-ND 1.09 8.21 61.58 364.02 EEU-FM1A392S 
4700 12.5 35 5.0 0.8 470.0 0.012 3750 7000 P12362-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1A472L 
5600 16 25 75 0.8 560.0 0.014 3820 7000 P12363-ND 1.30 9.77 73.31 433.31 EEU-FM1A562 
68 5 11 2.0 0.5 10.9 0.300 280 2000 P12921-ND 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1C680 
120 6 11.2 2.5 0.5 19.2 0.130 455 2000 P12922-ND 20 1.45 10.35 57.96 EEU-FM1C121 
330 8 11.5 3.5 0.6 52.8 0.056 950 3000 P12372-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1C331 
470 10 12.5 5.0 0.6 75.2 0.038 1290 4000 P12375-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1C471 
470 8 15 3.5 0.6 75.2 0.041 1240 3000 P12376-ND 37 2.71 19.35 108.36 EEU-FM1C471L 
680 10 16 5.0 0.6 108.8 0.026 1790 4000 P12377-ND 50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1C681 
680 8 20 3.5 0.6 108.8 0.030 1560 4000 P12378-ND 43 3.16 22.58 126.42 EEU-FM1C681L 
16 1000 10 20 5.0 0.6 160.0 0.019 2180 5000 P12366-ND 59 4.38 31.28 175.14 EEU-FM1C102 
1200 10 25 5.0 0.6 192.0 0.018 2470 5000 P12367-ND 61 4.50 33.06 189.95 EEU-FM1C122L. 
1500 12.5 20 5.0 0.6 240.0 0.018 2600 5000 P12368-ND 76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1C152 
2200 12.5 25 5.0 0.6 352.0 0.015 3190 7000 P12369-ND 95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1C222 
2700 12.5 30 5.0 0.8 432.0 0.013 3630 7000 P12370-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1C272L 
2700 16 20 75 0.8 432.0 0.017 3300 5000 P12371-ND 1.09 8.21 61.58 364.02 EEU-FM1C272S 
3300 12.5 35 5.0 0.8 528.0 0.012 3750 7000 P12373-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1C332L 
3900 16 25 75 0.8 624.0 0.014 3820 7000 P12374-ND 1.30 9.77 73.31 433.31 EEU-FM1C392 
47 5 11 2.0 0.5 11.8 0.300 280 2000 P12923-ND 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1E470 
100 6 11.2 2.5 0.5 25.0 0.130 455 2000 P12924-ND 20 1.44 10.28 57.54 EEU-FM1E101 
220 8 11.5 3.5 0.6 55.0 0.056 950 3000 P12383-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1E221 
330 10 12.5 5.0 0.6 82.5 0.038 1290 4000 P12386-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1E331 
330 8 15 3.5 0.6 82.5 0.041 1240 3000 P12387-ND 37 2.71 19.35 108.36 EEU-FM1E331L 
470 10 16 5.0 0.6 117.5 0.026 1790 4000 P12388-ND 50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1E471 
470 8 20 3.5 0.6 4175 0.030 1560 4000 P12389-ND 43 3.16 22.58 126.42 EEU-FM1E471L 
25 680 10 20 5.0 0.6 170.0 0.019 2180 5000 P12390-ND 59 4.38 31.28 175.14 EEU-FM1E681 
820 10 25 5.0 0.6 205.0 0.018 2470 5000 P12391-ND 61 4.50 33.06 189.95 EEU-FM1E821L 
1000 12.5 20 5.0 0.6 250.0 0.018 2600 5000 P12379-ND 76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1E102 
1500 12.5 25 5.0 0.6 375.0 0.015 3190 7000 P12380-ND 95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1E152 
1800 12.5 30 5.0 0.8 450.0 0.013 3630 7000 P12381-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1E182L 
1800 16 20 75 0.8 450.0 0.017 3300 5000 P12382-ND 1.09 8.21 61.58 364.02 EEU-FM1E182S 
2200 12.5 35 5.0 0.8 550.0 0.012 3750 7000 P12384-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1E222L 
2700 16 25 75 0.8 675.0 0.014 3820 7000 P12385-ND 1.30 9.77 73.31 433.31 EEU-FM1E272 
33 5 11 2.0 0.5 11.6 0.300 280 2000 P12925-ND 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1V330 
68 6 11.2 2.5 0.5 23.8 0.130 455 2000 P12926-ND 20 1.44 10.28 57.54 EEU-FM1V680 
150 8 11.5 3.5 0.6 52.5 0.056 950 3000 P12408-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1V151 
220 10 12.5 5.0 0.6 77.0 0.038 1290 4000 P12411-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1V221 
220 8 15 3.5 0.6 77.0 0.041 1240 3000 P12412-ND 37 2.71 19.35 108.36 EEU-FM1V221L 
330 10 16 5.0 0.6 115.5 0.026 1790 4000 P12413-ND 50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1V331 
330 8 20 3.5 0.6 115.5 0.030 1560 4000 P12414-ND 43 3.16 22.58 126.42 EEU-FM1V331L 
35 470 10 20 5.0 0.6 164.5 0.019 2180 5000 P12415-ND 59 4.38 31.28 175.14 EEU-FM1V471 
560 10 25 5.0 0.6 196.0 0.018 2470 5000 P12416-ND 61 4.50 33.06 189.95 EEU-FM1V561L 
680 12.5 20 5.0 0.6 238.0 0.018 2600 5000 P12417-ND 76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1V681 
1000 12.5 25 5.0 0.6 350.0 0.015 3190 7000 P12405-ND 95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1V102 
1200 12.5 30 5.0 0.8 420.0 0.013 3630 7000 P12406-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1V122L 
1200 16 20 75 0.8 420.0 0.017 3300 5000 P12407-ND 1.09 8.21 61.58 364.02 EEU-FM1V122S 
1500 12.5 35 5.0 0.8 525.0 0.012 3750 7000 P12409-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1V152L 
1800 16 25 7.5 0.8 630.0 0.014 3820 7000 P12410-ND 1.30 9.77 73.31 433.31 EEU-FM1V182 
22 5 11 2.0 0.5 11.0 0.340 250 2000 P12927-ND 16 1.16 8.30 46.48 EEU-FM1H220 
56 6 11.2 2.5 0.5 28.0 0.140 405 2000 P12928-ND 20 1.44 10.28 57.54 EEU-FM1H560 
100 8 11.5 3.5 0.6 50.0 0.061 870 3000 P12392-ND 32 2.16 15.25 83.19 EEU-FM1H101 
120 8 15 3.5 0.6 60.0 0.045 1140 3000 P12394-ND 37 2.71 19.35 108.36 EEU-FM1H121L 
150 10 12.5 5.0 0.6 75.0 0.042 1170 4000 P12395-ND 37 2.74 19.55 109.48 EEU-FM1H151 
180 8 20 3.5 0.6 90.0 0.033 1430 4000 P12396-ND 43 3.16 22.58 126.42 EEU-FM1H181L 
220 10 16 5.0 0.6 110.0 0.030 1650 4000 P12397-ND 50 3.65 26.07 145.98 EEU-FM1H221 
50 270 10 20 5.0 0.6 135.0 0.023 1890 5000 P12398-ND 59 4.38 31.28 175.14 EEU-FM1H271 
330 10 25 5.0 0.6 165.0 0.022 2150 5000 P12399-ND 61 4.50 33.06 189.95 EEU-FM1H331L 
470 12.5 20 5.0 0.6 235.0 0.022 2260 5000 P12400-ND 76 5.63 41.35 237.55 EEU-FM1H471 
560 12.5 25 5.0 0.6 280.0 0.018 2660 7000 P12401-ND 95 7.09 52.07 299.13 EEU-FM1H561 
680 12.5 30 5.0 0.8 340.0 0.016 3160 7000 P12402-ND 98 7.30 53.60 307.94 EEU-FM1H681L 
820 12.5 35 5.0 0.8 410.0 0.014 3270 7000 P12403-ND 1.34 10.05 75.41 445.76 EEU-FM1H821L 
820 16 20 75 0.8 410.0 0.019 2870 5000 P12404-ND 1.09 8.21 61.58 364.02 EEU-FM1H821S 
1000 16 25 75 0.8 500.0 0.016 3320 7000 P12393-ND 1.30 9.77 73.31 433.31 EEU-FM1H102 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Sleeve 


Panasonic E5B Series 


Radial Lead Type Capacitor for High Ripple Long Life Applications ee ne 
Ls16:L +1 Max. in °3 Min OD + 0.5 Max. 
FEATURES: ° High Ripple (High Frequency) ¢ Life Time: 105°C 5,000 ~ 10,000 hours L220: L + 2 Max. 
MAIN APPLICATION: Electronic Ballast, Power supply (10 ~ 63 voc) Ripple Current Frequency Multiplier 
SPECIFICATIONS: ¢ Operating Temperature Range: 10 ~ 63VDC: -40°C ~ 105°C, 160 ~ 450VDC: -25°C ~ 105°C » Rated Capacitance Frequency (Hz) 
Working Voltage Range: 10 ~ 450 VDC ¢ Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: 10 ~ 63VDC: (uF) 60 120 1k 40k 100k 
|< 0.01 CV or 3p A, 160 ~ 450VDC: | < 0.06 CV + 10)A, after 2 minutes application of rated working voltage at 20°C, which 0.47 ~ 10 0.75 1 7.40 1.55 1.65 
ever is greater. * Endurance: After following life test with DC voltage and 105+2°C ripple current value applied (the sum of 22 ~ 470 0.85 | 1.20 1.25 1.30 
DC and ripple peak voltage shall not exceed the rated working voltage), the capacitors shall meet the limits. 10 ~ 63VDC: 1000 ~ 3300 0.95 1 1.05 1.10 1.15 
Duration: 5,000 ~ 10,000 hours. Capacitance change: +30% of initial measured value tan 8: < 300% of initial specified value. 
DC Leakage Current: < initial specified value. 160 ~ 450VDC: Duration 5,000 hours. Capacitance change: +20% of initial Frequency (Hz) 
measured value. DF: < 200% of initial specified value. DC Leakage Current: < initial specified value * Shelf Life: After storage W.V. (VDC) 120 1k 10k ~ 30k 30k ~ 100k 
for 1,000 hours at 105+2°C with no voltage applied and then being stabilized at +20°C, capacitors shall meet the limits specified 160 ~ 250 0.55 0.85 0.90 1.00 
in “Endurance” (with voltage treatment). 350 ~ 450 0.50 0.80 0.90 1.00 
D.C.L. tand Ripple Current Life 
WV | Cap. | (20°C/2mm) | = (120Hz/20°C) (105°C) Time Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC)} (uF) | (WA) Max. Maximum (mA) rms Max. |(hours)} sD LP od Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
100 10 0.30 105 @120kHz | 7000 | 5 15 20 05 P13114-ND AT 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1A101 
100 10 0.30 66@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13455-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1A101S 
220 22 0.30 152 @120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 P13116-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1A221 
40 220 22 0.30 100 @120kHz | 5000 | 63 11.2 25 0.5 P13456-ND 14 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EBIA221S 
470 47 0.30 278@120kHz | 10000 | 8 15 35 06 P13118-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M EEU-EB1A471 
470 47 0.30 180 @120kHz | 5000 | 8 11.5 35 06 P13457-ND 21 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1A471S 
2200 220 0.32 540 @120kHz | 10000 | 12.5 20 50 06 P13115-ND 80 5.68 44.51 284.10 265.16/M 246.22/M EEU-EB1A222 
3300 330 0.34 802 @120kHz | 10000 | 12.5 25 50 06 P13117-ND 96 6.78 53.09 338.85 316.26/M 293.67/M EEU-EB1A332 
yg | 1000 160 0.25 430 @120kHz | 10000 | 10 20 50 06 P13119-ND 56 3.93 30.81 196.65 183.54/M 170.43/M EEU-EB1C102 
2200 352 0.27 706 @120kHz | 10000 | 12.5 25 50 06 P13120-ND 96 6.78 53.09 338.85 316.26/M 293.67/M EEU-EB1C222 
47 11.75 0.22 78@120kHz | 7000 | 5 15 20 0.5 P13125-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1E470 
47 11.75 0.22 55@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13458-ND AW 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1E470S 
100 25 0.22 135 @120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 P13122-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1E101 
05 100 25 0.22 95 @120kHz | 5000 | 6.3 11.2 2.5 0.5 P13476-ND 14 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1E101S 
220 55 0.22 125 @120kHz | 5000 | 8 11.5 35 0.6 P13477-ND 21 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1E221S 
330 82.5 0.22 255@120kHz |10000) 8 15 35 06 P13123-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M EEU-EB1E331 
470 117.5 0.22 321 @120kHz | 10000 | 10 16 50 06 P13124-ND A8 3.41 26.72 170.55 159.18/M 147.81/M EEU-EB1E471 
1000 250 0.22 498 @120kHz | 10000 | 12.5 20 50 06 P13121-ND 80 5.68 44.51 284.10 265.16/M 246.22/M EEU-EB1E102 
33 11.55 0.18 66@120kHz | 7000 | 5 15 20 05 P13129-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1V330 
33 11.55 0.18 46@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13475-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1V330S 
35 220 7 0.18 197 @120kHz | 10000 | 8 15 35 06 P13127-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M EEU-EB1V221 
330 115.5 0.18 278 @120kHz | 10000 | 10 16 50 06 P13128-ND A8 3.41 26.72 170.55 159.18/M 147.81/M EEU-EB1V331 
470 164.5 0.18 349 @120kHz | 10000 | 10 20 50 06 P13130-ND 56 3.93 30.81 196.65 183.54/M 170.43/M EEU-EB1V471 
1000 350 0.18 586 @120kHz | 10000 | 12.5 25 50 06 P13126-ND 96 6.78 53.09 338.85 316.26/M 293.67/M EEU-EB1V102 
AT 3 0.15 4 @ 120kHz 5000 | 5 11 20 05 P13466-ND an 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1HR47S 
1.0 3 0.15 8 @ 120kHz 5000 | 5 11 20 05 P13460-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1H1ROS 
2.2 3 0.15 15@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13462-ND AW 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1H2R2S 
3.3 3 0.15 18@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13463-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1H3R3S 
47 3 0.15 18@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13465-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1HR47S 
10 5 0.15 27@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13478-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1H100S 
50 22 an 0.15 55@120kHz | 7000 | 5 15 20 0.5 P13132-ND AT 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1H220 
22 an] 0.15 39@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13461-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1H220S 
47 23.5 0.15 87@120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 P13135-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1H470 
47 23.5 0.15 61.@120kHz | 5000 | 6.3 11.2 25 0.5 P13464-ND 14 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1H470S 
100 50 0.15 99@120kHz | 5000 | 8 115 35 06 P13459-ND 21 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1H101S 
220 110 0.15 234 @120kHz | 10000 | 10 16 50 06 P13131-ND A8 3.41 26.72 170.55 159.18/M 147.81/M EEU-EB1H221 
330 165 0.15 293 @120kHz | 10000 | 10 20 50 06 P13133-ND 56 3.93 30.81 196.65 183.54/M 170.43/M EEU-EB1H331 
470 235 0.15 370 @120kHz | 10000 | 12.5 20 50 06 P13134-ND 80 5.68 44.51 284.10 265.16/M 246.22/M EEU-EB1H471 
0.47 3 0.12 6 @ 120kHz 7000 | 5 15 20 05 P13136-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1JR47 
0.47 3 0.12 45 @120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13474-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1JR47S 
1.0 3 0.12 12@120kHz | 7000 | 5 15 20 05 P13139-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1J1RO 
1.0 3 0.12 9 @ 120kHz 5000 | 5 11 20 05 P13468-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1J1ROS 
2.2 3 0.12 22@120kHz_ | 7000 | 5 15 20 05 P13140-ND AZ 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1J2R2 
2.2 3 0.12 16.5@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13469-ND aa 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1J2R2S 
3.3 3 0.12 30@120kHz | 7000 | 5 15 20 05 P13143-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1J3R3 
3.3 3 0.12 20@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13471-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1J3R3S 
47 3 0.12 30@120kHz | 7000 | 5 15 20 05 P13146-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1J4R7 
47 3 0.12 23@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13473-ND 1 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1J4R7S 
63 10 6.3 0.12 46@120kHz | 7000 | 5 15 20 05 P13138-ND A7 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1J100 
10 6.3 0.12 30@120kHz | 5000 | 5 11 20 05 P13467-ND an 96 7.54 48.15 44.94/M 41.73/M EEU-EB1J100S 
22 13.86 0.12 55@120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 P13142-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1J220 
33 20.79 0.12 71.@120kHz | 7000 | 63 15 25 0.5 P13145-ND 26 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1J330 
33 20.79 0.12 50@120kHz | 5000 | 6.3 11.2 25 0.5 P13470-ND 14 1.22 9.59 61.20 57.12/M 53.04/M EEU-EB1J330S 
47 29.61 0.12 94@120kHz | 10000) 8 15 35 06 P13148-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M EEU-EB1J470 
47 29.61 0.12 80@120kHz | 5000 | 8 115 35 06 P13472-ND 21 1.84 14.38 91.80 85.68/M 79.56/M EEU-EB1J470S 
100 63 0.12 180 @120kHz | 10000 | 8 15 35 06 P13137-ND 36 2.54 19.86 126.75 118.30/M 109.85/M EEU-EB1J101 
220 138.6 0.12 292 @120kHz | 10000 | 10 20 50 06 P13141-ND 56 3.93 30.81 196.65 183.54/M 170.43/M EEU-EB1J221 
330 207.9 0.12 381 @120kHz | 10000 | 12.5 20 50 06 P13144-ND 80 5.68 44.51 284.10 265.16/M 246.22/M EEU-EB1J331 
470 296.1 0.12 454 @120kHz | 10000 | 12.5 25 50 06 P13147-ND 96 6.78 53.09 338.85 316.26/M 293.67/M EEU-EB1J471 
22 221.2 0.15 470@100kHz | 5000 | 10 20 50 06 P5900-ND 67 3.93 30.81 196.00 185.00/M 170.00/M EEU-EB2C220 
33 326.8 0.15 470@100kHz | 5000 | 10 20 50 06 P5901-ND 67 3.93 30.81 196.00 185.00/M 170.00/M EEU-EB2C330 
47 461.2 0.15 600 @100kHz | 5000 | 125 20 50 06 P5902-ND 85 5.90 46.22 294.00 277.00/M 255.00/M EEU-EB2C470 
68 662.8 0.15 750 @100kHz | 5000 | 12.5 25 50 06 P5903-ND 1.09 6.78 53.09 337.00 318.00/M 293.00/M EEU-EB2C680 
68 662.8 0.15 750 @100kHz | 5000 | 16 20 7.5 08 P5904-ND 1.31 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2C680S 
160 | 100 970.0 0.15 1060 @ 100kHz | 5000 | 16 25 7.5 08 P5905-ND 1.31 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2C101 
100 970.0 0.15 1060 @ 100kHz | 5000 | 18 20 7.5 08 P5906-ND 1.53 13.11 102.72 652.00 616.00/M 568.00/M EEU-EB2C101S 
150 1450.0 0.15 1280 @ 100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 08 P5907-ND 1.67 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2C151 
150 1450.0 0.15 1280 @ 100kHz | 5000 | 18 25 7.5 08 P5908-ND 2.20 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M EEU-EB2C151S 
220 2122.0 0.15 1280 @ 100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 P5909-ND 2.04 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2C221 
220 2122.0 0.15 1280 @ 100kHz | 5000 | 18 25 7.5 08 P5910-ND 2.20 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M EEU-EB2C221S 
330 3178.0 0.15 1690 @ 100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 P5911-ND 2.04 17.49 136.98 870.00 821.00/M 757.00/M EEU-EB20331 
22 274.0 0.15 470 @100kHz | 5000 | 10 20 50 06 P5912-ND 64 3.93 30.81 196.00 185.00/M 170.00/M EEU-EB2D220 
200 | 33 406.0 0.15 600 @100kHz | 5000 | 125 20 50 06 P5913-ND 94 5.90 46.22 294.00 277.00/M 255.00/M EEU-EB2D330 
47 574.0 0.15 600 @100kHz | 5000 | 125 20 50 06 P5914-ND 97 6.12 47.94 304.00 287.00/M 265.00/M EEU-EB2D470 
68 826.0 0.15 750 @100kHz | 5000 | 125 25 50 06 P5915-ND 1.33 7.87 61.64 391.00 369.00/M 341.00/M EEU-EB2D680 
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Panasonic 55 Series (cont) 


D.C.L. tans Ripple Current Life 
WV | Cap. | (20°C/2mm) | (120Hz/20°C) (105°C) Time Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) | (uF) ) (WA) Max. Maximum (mA) rms Max. |(hours)} sD L P= od Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
68 826.0 0.15 750 @100kHz | 5000 | 16 20 75 08 P5916-ND 1.72 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2D680S 
100 1210.0 0.15 1060 @100kHz | 5000 | 16 25 75 08 P5917-ND 172 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2D101 
200 100 1210.0 0.15 1060 @ 100kHz | 5000 | 18 20 75 08 P5918-ND 1.93 13.11 102.72 652.00 616.00/M 568.00/M EEU-EB2D101S 
150 1810.0 0.15 1280 @100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 P5919-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2D151 
150 1810.0 0.15 1280 @100kHz | 5000 | 18 25 7.5 0.8 P5920-ND 2.24 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M EEU-EB2D151S 
220 2650.0 0.15 1690 @ 100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 P5921-ND 2.04 17.49 136.98 870.00 821.00/M 757.00/M EEU-EB2D221 
22 340.0 0.15 560 @100kHz | 5000 | 12.5 20 50 0.6 P5922-ND 94 6.34 49.66 315.00 298.00/M 274.00/M EEU-EB2E220 
33 505.0 0.15 560 @ 100kHz | 5000 | 12.5 20 5.0 0.6 P5923-ND 94 6.34 49.66 315.00 298.00/M 274.00/M EEU-EB2E330 
47 715.0 0.15 710 @100kHz | 5000 | 12.5 25 50 0.6 P5924-ND 1.22 7.87 61.64 391.00 369.00/M 341.00/M EEU-EB2E470 
47 715.0 0.15 710 @100kHz | 5000 | 16 20 75 08 P5925-ND 1.65 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2E470S 
250 68 1030.0 0.15 990 @100kHz | 5000 | 16 25 7.5 0.8 P5926-ND 1.65 10.05 78.75 500.00 472.00/M 435.00/M EEU-EB2E680 
68 1030.0 0.15 990 @100kHz | 5000 | 18 20 7.5 0.8 P5927-ND 1.85 13.11 102.72 652.00 616.00/M 568.00/M EEU-EB2E680S 
100 1510.0 0.15 1200 @ 100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 P5928-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2E101 
100 1510.0 0.15 1200 @100kHz | 5000 | 18 25 7.5 0.8 P5929-ND 2.02 14.43 113.01 718.00 677.00/M 625.00/M EEU-EB2E101S 
150 2260.0 0.15 1470 @ 100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 P5930-ND 2.04 17.49 136.98 870.00 821.00/M 757.00/M EEU-EB2E151 
10 220.0 0.20 270 @100kHz | 5000 | 10 20 50 0.6 P5931-ND AA 4.59 35.96 228.00 215.00/M 199.00/M EEU-EB2V100 
22 472.0 0.20 350 @ 100kHz | 5000 | 12.5 20 50 0.6 P5932-ND 97 6.99 54.78 348.00 328.00/M 303.00/M EEU-EB2V220 
33 703.0 0.20 480 @100kHz | 5000 | 16 20 75 08 P5933-ND 1.56 10.93 85.61 544.00 513.00/M 473.00/M EEU-EB2V330S 
350 | 47 997.0 0.20 640 @100kHz | 5000 | 16 25 7.5 0.8 P5934-ND 1.87 11.80 92.45 587.00 554.00/M 511.00/M EEU-EB2V470 
47 997.0 0.20 640 @100kHz | 5000 | 18 20 7.5 0.8 P5935-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2V470S 
68 1438.0 0.20 780 @100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 P5936-ND 2.49 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2V680 
68 1438.0 0.20 780 @100kHz | 5000 | 18 25 75 08 P5937-ND 2.49 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2V680S 
100 2110.0 0.20 970 @100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 P5938-ND 2.35 20.11 157.52 1000.00 944.00/M 871.00/M EEU-EB2V101 
10 250.0 0.24 250 @100kHz | 5000 | 10 20 50 0.6 P5939-ND 78 4.59 35.96 228.00 215.00/M 199.00/M EEU-EB2G100 
22 538.0 0.24 410@100kHz | 5000 |125 25 5.0 06 P5940-ND 1.22 8.74 68.48 435.00 410.00/M 378.00/M EEU-EB2G220 
22 538.0 0.24 410@100kHz | 5000 | 16 20 7.5 08 P5941-ND 1.43 10.93 85.61 544.00 513.00/M 473.00/M EEU-EB2G220S 
400 33 802.0 0.24 600 @100kHz | 5000 | 16 25 75 0.8 P5942-ND 1.87 11.80 92.45 587.00 554.00/M 511.00/M EEU-EB2G330 
33 802.0 0.24 600 @100kHz | 5000 | 18 20 7.5 0.8 P5943-ND 2.03 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2G330S 
47 1138.0 0.24 730 @100kHz | 5000 | 16 31.575 08 P5944-ND 2.70 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2G470 
47 1138.0 0.24 730 @100kHz | 5000 | 18 25 7.5 08 P5945-ND 2.70 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2G470S 
10 280.0 0.24 310 @100kHz | 5000 | 12.5 20 50 0.6 P5946-ND 1.07 6.99 54.78 348.00 328.00/M 303.00/M EEU-EB2W100 
22 604.0 0.24 560 @100kHz | 5000 | 16 25 75 08 P5947-ND 1.79 11.80 92.45 587.00 554.00/M 511.00/M EEU-EB2W220 
450 22 604.0 0.24 560 @100kHz | 5000 | 18 20 7.5 0.8 P5948-ND 1.88 13.99 109.58 696.00 657.00/M 606.00/M EEU-EB2W220S 
33 901.0 0.24 680 @100kHz | 5000 | 16 31.5 7.5 0.8 P5949-ND 2.29 17.05 133.55 848.00 800.00/M 738.00/M EEU-EB2W330 
33 901.0 0.24 680 @100kHz | 5000 | 18 25 7.5 0.8 P5950-ND 2.57 15.74 123.28 783.00 739.00/M 681.00/M EEU-EB2W330S 
47 1279.0 0.24 850 @ 100kHz | 5000 | 18 31.5 7.5 0.8 P5951-ND 2.35 20.11 157.52 1000.00 944.00/M 871.00/M EEU-EB2W470 


ED Series 


FEATURES: 
* High Ripple (High Frequency) * Life Time: 8,000 ~ 10,000 hours @ 105°C 


MAIN APPLICATION: 
Electronic Ballast, Power Supply Input Circuit 


SPECIFICATIONS: 

* Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C »* Rated Working Voltage Range: 160 ~ 450 VDC 
* Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) »* Leakage Current: | < 0.06 CV + 10A, after 2 minutes 
application of rated working voltage at 20°C whichever is greater * Endurance: After following life test with DC 
voltage and 105+2°C ripple current value applied (the sum of DC and ripple peak voltage shall not exceed the 


Ripple Current Frequency Multiplier 


2 aie : au Capacitance Frequency (Hz) 
rated working voltage), the capacitors shall meet the limits. Capacitance change: +20% of initial measured value (uF) 50 7120 300 1k Tok 30k 
tan 8: < 200% of initial specified value. DC Leakage Current: < initial specified value. * Shelf Life: After storage for 
1,000 hours at 105+2°C with no voltage applied and then being stabilized at +20°C, capacitors shall meet the limits Cap. < 100 HF 0.30 0.40 0.55 0.70 0.90 1.00 
specified in “Endurance” (with voltage treatment). 100 uF < Cap. 0.35 0.45 0.60 0.75 0.90 1.00 
D.C.L. tand Ripple Current | Life 
WV | Cap. | (20°C/2mm) | = (120Hz/20°C) (105°C) Time Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) | (uF) | (WA) Max. Maximum (mA) rms Max. |(hours)} sD LP ad Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
22 221.2 0.15 500@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13510-ND 59 4.14 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M EEU-ED2C220 
33 326.8 0.15 580@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13513-ND 59 4.14 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M EEU-ED2C330 
47 461.2 0.15 750@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13515-ND 59 4.14 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M EEU-ED2C470 
68 662.8 0.15 950@100kHz | 10000 | 125 20 50 06 P13516-ND 1 6.42 50.29 321.00 299.60/M 278.20/M EEU-ED2C680 
82 797.2 0.15 1060@100kHz | 10000 |12.5 25 5.0 06 P13517-ND 117 8.28 64.86 414.00 386.40/M 358.80/M. EEU-ED2C820 
ye | 100 970.0 0.15 1170@100kHz / 10000 | 12.5 25 5.0 06 P13506-ND 1.17 8.28 64.86 414.00 386.40/M 358.80/M EEU-ED2C101 
100 970.0 0.15 1280@100kHz / 10000 | 16 20 7.5 08 P13507-ND 1.48 10.47 82.02 523.50 488.60/M 453.70/M EEU-ED2C101S 
150 1450.0 0.15 1400@100kHz / 10000 | 16 25 7.5 08 P13508-ND 1.61 11.34 88.83 567.00 529.20/M 491.40/M EEU-ED2C151 
150 1450.0 0.15 1400@100kHz / 10000 | 18 20 7.5 08 P13509-ND 1.92 13.53 105.99 676.50 631.40/M 586.30/M EEU-ED2C151S 
220 2122.0 0.15 1700@100kHz | 10000 | 16 315 7.5 08 P13511-ND 2.10 14.82 116.09 741.00 691.60/M. 642.20/M EEU-ED2C221 
220 2122.0 0.15 1500@100kHz / 10000 | 18 25 7.5 08 P13512-ND 2.16 15.27 119.62 763.50 712.60/M 661.70/M EEU-ED2C221S 
330 3178 0.15 2000@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 08 P13514-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M EEU-ED2C331 
22 274.0 0.15 600@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13521-ND 59 4.44 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M EEU-ED2D220 
33 406.0 0.15 650@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13523-ND 59 414 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M EEU-ED2D330 
47 574.0 0.15 790@100kHz | 10000 | 125 20 50 06 P13525-ND m1 6.42 50.29 321.00 299.60/M 278.20/M EEU-ED2D470 
68 826.0 0.15 950@100kHz | 10000 | 125 25 50 06 P13526-ND 117 8.28 64.86 414.00 386.40/M 358.80/M EEU-ED2D680 
68 826.0 0.15 950@100kHz | 10000 | 16 20 7.5 08 P13527-ND 1.48 10.47 82.02 523.50 488.60/M 453.70/M EEU-ED2D680S 
200 | 82 994.0 0.15 1100@100kHz / 10000 | 16 20 7.5 08 P13528-ND 1.48 10.47 82.02 523.50 488.60/M 453.70/M EEU-ED2D820S 
100 1210.0 0.15 1300@100kHz / 10000 | 16 25 7.5 08 P13518-ND 1.61 11.34 88.83 567.00 529.20/M 491.40/M EEU-ED2D101 
100 1210.0 0.15 1280@100kHz / 10000 | 18 20 7.5 08 P13519-ND 1.92 13.53 105.99 676.50 631.40/M 586.30/M EEU-ED2D101S 
150 1810.0 0.15 1400@100kHz / 10000 | 16 25 7.5 08 P13520-ND 1.61 11.34 88.83 567.00 529.20/M 491.40/M EEU-ED2D151 
220 2650.0 0.15 2000@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 08 P13522-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M EEU-ED2D221 
330 3970.0 0.15 2400@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 08 P13524-ND 5.44 38.40 300.80 1920.00 1792.00/M 1664.00/M EEU-ED2D331 
22 340.0 0.15 560@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13532-ND 59 4.14 32.43 207.00 193.20/M 179.40/M EEU-ED2E220 
33 505.0 0.15 710@100kHz | 10000 | 125 20 50 06 P13534-ND m1 6.42 50.29 321.00 299.60/M 278.20/M EEU-ED2E330 
47 715.0 0.15 920@100kHz | 10000 | 125 25 50 06 P13535-ND 1.17 8.28 64.86 414.00 386.40/M 358.80/M EEU-ED2E470 
47 715.0 0.15 990@100kHz | 10000 | 16 20 7.5 08 P13536-ND 1.48 10.47 82.02 523.50 488.60/M 453.70/M EEU-ED2E470S 
68 1030.0 0.15 1000@100kHz | 10000 | 16 20 7.5 08 P13537-ND 1.48 10.47 82.02 523.50 488.60/M 453.70/M EEU-ED2E680S 
250 | 82 1240.0 0.15 1200@100kHz / 10000 | 16 25 7.5 08 P13538-ND 1.61 11.34 88.83 567.00 529.20/M 491.40/M EEU-ED2E820 
82 1240.0 0.15 1200@100kHz / 10000 | 18 20 7.5 08 P13539-ND 1.92 13.53 105.99 676.50 631.40/M 586.30/M EEU-ED2E820S 
100 1510.0 0.15 1500@100kHz / 10000 | 16 315 7.5 08 P13529-ND 2.10 14.82 116.09 741.00 691.60/M 642.20/M EEU-ED2E101 
100 1510.0 0.15 1500@100kHz / 10000 | 18 25 7.5 08 P13530-ND 2.16 15.27 119.62 763.50 712.60/M 661.70/M EEU-ED2E101S 
150 2260.0 0.15 1800@100kHz / 10000 | 18 315 7.5 08 P13531-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M EEU-ED2E151 
220 3310.0 0.15 2100@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 08 P13533-ND 5.44 38.40 300.80 1920.00 1792.00/M 1664.00/M EEU-ED2E221 
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Panasonic Ep Series (cont) 


D.C.L. tand Ripple Current | Life 
WV | Cap. | (20°C/2mm) | (120Hz/20°C) (105°C) Time Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) | (uF) | (WA) Max. Maximum (mA) rms Max. |(hours)} sD LP ad Part No. fl 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
10 220.0 0.20 350@100kHz 8000 | 10 20 50 06 P13549-ND 68 4.80 37.60 240.00 224.00/M 208.00/M EEU-ED2V100 
22 472.0 0.20 480@100kHz | 10000 | 12.5 20 5.0 06 P13551-ND 1.04 7.32 57.34 366.00 341.60/M 317.20/M EEU-ED2V220 
33 703.0 0.20 640@100kHz | 10000] 16 20 7.5 08 P13552-ND 1.67 11.79 92.36 589.50 550.20/M 510.90/M EEU-ED2V330S 
47 997.0 0.20 800@100kHz | 10000] 16 25 75 08 P13553-ND 1.85 13.08 102.46 654.00 610.40/M 566.80/M EEU-ED2V470 
350 | 47 997.0 0.20 800@100kHz | 10000 | 18 20 7.5 08 P13554-ND 2.22 15.69 122.91 784.50 732.20/M 679.90/M EEU-ED2V470S 
68 1438.0 0.20 1100@100kHz | 10000 | 16 31.5 7.5 0.8 P13555-ND 2.47 17.46 136.77 873.00 814.80/M 756.60/M EEU-ED2V680 
68 1438.0 0.20 1000@100kHz | 10000} 18 25 7.5 08 P13556-ND 2.60 18.33 143.59 916.50 855.40/M 794.30/M EEU-ED2V680S 
82 1732.0 0.20 1100@100kHz | 10000} 18 25 7.5 08 P13557-ND 2.60 18.33 143.59 916.50 855.40/M 794.30/M EEU-ED2V820S 
100 2110.0 0.20 1200@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 08 P13550-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M EEU-ED2V101 
10 250.0 0.24 300@100kHz 8000 | 10 20 50 06 P13540-ND 68 4.80 37.60 240.00 224.00/M 208.00/M EEU-ED2G100 
15 370.0 0.24 410@100kHz | 10000 | 12.5 20 5.0 06 P13541-ND 1.04 7.32 57.34 366.00 341.60/M 317.20/M EEU-ED2G150 
22 538.0 0.24 500@100kHz | 10000 | 12.5 25 50 06 P13542-ND 1.30 9.15 71.68 457.50 427.00/M 396.50/M EEU-ED2G220 
22 538.0 0.24 600@100kHz | 10000] 16 20 7.5 08 P13543-ND 1.67 11.79 92.36 589.50 550.20/M 510.90/M EEU-ED2G220S 
400 | 33 802.0 0.24 730@100kHz | 10000 | 16 20 7.5 08 P13544-ND 1.67 11.79 92.36 589.50 550.20/M 510.90/M EEU-ED2G330S 
47 1138.0 0.24 840@100kHz | 10000] 16 25 7.5 08 P13545-ND 1.85 13.08 102.46 654.00 610.40/M 566.80/M EEU-ED2G470 
47 1138.0 0.24 840@100kHz | 10000] 18 20 7.5 08 P13546-ND 2.22 15.69 122.91 784.50 732.20/M 679.90/M EEU-ED2G470S 
68 1642.0 0.24 1200@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 0.8 P13547-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M EEU-ED2G680 
82 1978.0 0.24 1500@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 08 P13548-ND 5.44 38.40 300.80 1920.00 1792.00/M 1664.00/M EEU-ED2G820 
10 280.0 0.24 350@100kHz | 10000 | 12.5 20 5.0 06 P13558-ND 1.04 7.32 57.34 366.00 341.60/M 317.20/M EEU-ED2W100 
15 415.0 0.24 560@100kHz | 10000 | 12.5 25 5.0 06 P13559-ND 117 8.28 64.86 414.00 386.40/M 358.80/M EEU-ED2W150 
22 604.0 0.24 680@100kHz | 10000] 16 20 7.5 08 P13560-ND 1.67 11.79 92.36 589.50 550.20/M 510.90/M EEU-ED2W220S 
450 | 33 901.0 0.24 850@100kHz | 10000 | 16 31.5 7.5 0.8 P13561-ND 2.47 17.46 136.77 873.00 814.80/M 756.60/M EEU-ED2W330 
33 901.0 0.24 850@100kHz | 10000 | 18 25 7.5 08 P13562-ND 2.60 18.33 143.59 916.50 855.40/M 794.30/M EEU-ED2W330S 
47 1279.0 0.24 1000@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 0.8 P13563-ND 4.02 28.35 222.08 1417.50 1323.00/M 1228.50/M EEU-ED2W470 
68 1846.0 0.24 1300@100kHz | 10000} 18 40 7.5 08 P13564-ND 5.44 38.40 300.80 1920.00 1792.00/M 1664.00/M EEU-ED2W680 


EE Series 


FEATURES: 

* High Ripple (High Frequency) » Life Time: 8,000 ~ 10,000 hours @ 105°C 
MAIN APPLICATION: 

Electronic Ballast, Power Supply Input Circuit 

SPECIFICATIONS: 


° Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C * Rated Working Voltage Range: 160 ~ 450 VDC 
¢ Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.06 CV + 10A, after 2 minutes 
application of rated working voltage at 20°C whichever is greater » Endurance: After following life test with DC Ripple Current Frequency Multiplier 
voltage and 105+2°C ripple current value applied (the sum of DC and ripple peak voltage shall not exceed the 


rated working voltage), the capacitors shall meet the limits. Capacitance change: +20% of initial measured value Cepecitance Frequency:(H2) 
tan 8: < 200% of initial specified value. DC Leakage Current: < initial specified value. * Shelf Life: After storage for (uF) 60 120 300 ik es 30k 
1,000 hours at 105+2°C with no voltage applied and then being stabilized at +20°C, capacitors shall meet the limits 10 ~ 82 0.25 0.35 0.50 0.65 0.90 1.00 
specified in “Endurance” (with voltage treatment). 100 ~ 330 0.30 0.40 0.55 0.70 0.90 1.00 
D.C.L. tand Ripple Current | Life 
WV | Cap. | (20°C/2mm) | (120Hz/20°C) (105°C) Time Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) | (WF) | (WA) Max. Maximum (mA) rms Max. |(hours)} sD L P od Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
22 221.1 0.15 700@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13617-ND 51 4.39 34.36 219.30 204.68/M 190.06/M EEU-EE2C220 
33 326.8 0.15 810@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13618-ND 51 4.39 34.36 219.30 204.68/M 190.06/M EEU-EE2C330 
47 461.2 0.15 1065@100kHz ) 8000 | 10 20 50 06 P13619-ND 51 4.39 34.36 219.30 204.68/M 190.06/M EEU-EE2C470 
68 662.8 0.15 1350@100kHz / 10000 | 12.5 20 5.0 06 P13620-ND 19 6.75 52.90 337.65 315.14/M 292.63/M EEU-EE2C680 
82 797.2 0.15 1480@100kHz | 10000 | 12.5 25 5.0 06 P13621-ND 1.00 8.55 67.00 427.65 399.14/M 370.63/M EEU-EE2C820 
460 100 970.0 0.15 1660@100kHz / 10000 | 12.5 25 5.0 06 P13622-ND 1.00 8.55 67.00 427.65 399.14/M 370.63/M EEU-EE2C101 
100 970.0 0.15 1700@100kHz 10000 | 16 20 7.5 08 P13623-ND 1.28 10.97 85.89 548.25 511.70/M 475.15/M EEU-EE2C101S 
150 1450.0 0.15 1890@100kHz / 10000 | 16 25 7.5 08 P13624-ND 1.48 12.72 99.64 636.00 593.60/M 551.20/M EEU-EE2C151 
150 1450.0 0.15 1820@100kHz 10000 | 18 20 7.5 08 P13625-ND 1.59 13.60 106.50 679.80 634.48/M 589.16/M EEU-EE2C151S 
220 2122.0 0.15 2280@100kHz | 10000 | 16 31.5 7.5 08 P13626-ND 1.79 15.35 120.25 767.55 716.38/M 665.21/M EEU-EE2C221 
220 2122.0 0.15 1950@100kHz / 10000 | 18 25 7.5 08 P13627-ND 1.87 16.01 125.40 800.40 747.04/M 693.68/M EEU-EE2C221S 
330 3178.0 0.15 2600@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 08 P13628-ND 3.12 26.75 209.57 1337.70 1248.52/M 1159.34/M EEU-EE2C331 
22 274.0 0.15 850@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13629-ND 51 4.39 34.36 219.30 204.68/M 190.06/M EEU-EE2D220 
33 406.0 0.15 920@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13630-ND 51 4.39 34.36 219.30 204.68/M 190.06/M EEU-EE2D330 
47 574.0 0.15 1100@100kHz / 10000 | 12.5 20 5.0 06 P13631-ND 79 6.75 52.90 337.65 315.14/M 292.63/M EEU-EE2D470 
68 826.0 0.15 1330@100kHz / 10000 | 12.5 25 5.0 06 P13632-ND 1.00 8.55 67.00 427.65 399.14/M 370.63/M EEU-EE2D680 
68 826.0 0.15 1330@100kHz | 10000 | 16 20 7.5 08 P13633-ND 1.28 10.97 85.89 548.25 511.70/M 475.15/M EEU-EE2D680S 
200 | 82 994.0 0.15 1460@100kHz 10000 | 16 20 7.5 08 P13634-ND 1.28 10.97 85.89 548.25 511.70/M 475.15/M EEU-EE2D820S 
100 1210.0 0.15 1730@100kHz 10000 | 16 25 7.5 08 P13635-ND 1.48 12.72 99.64 636.00 593.60/M 551.20/M EEU-EE2D101 
100 1210.0 0.15 1665@100kHz / 10000 | 18 20 7.5 08 P13636-ND 1.59 13.60 106.50 679.80 634.48/M 589.16/M EEU-EE2D101S 
150 1810.0 0.15 1860@100kHz / 10000 | 16 25 7.5 08 P13637-ND 1.48 12.72 99.64 636.00 593.60/M 551.20/M EEU-EE2D151 
220 2650.0 0.15 2600@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 08 P13638-ND 3.12 26.75 209.57 1337.70 1248.52/M 1159.34/M EEU-EE2D221 
330 3970.0 0.15 3120@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 08 P13639-ND 4.50 38.60 302.35 1929.90 1801.24/M 1672.58/M EEU-EE2D331 
22 340.0 0.15 785@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13640-ND 51 4.39 34.36 219.30 204.68/M 190.06/M EEU-EE2E220 
33 505.0 0.15 995@100kHz | 10000 | 125 20 50 06 P13641-ND 19 6.75 52.90 337.65 315.14/M 292.63/M EEU-EE2E330 
47 715.0 0.15 1290@100kHz / 10000 | 12.5 25 5.0 06 P13642-ND 1.00 8.55 67.00 427.65 399.14/M 370.63/M EEU-EE2E470 
47 715.0 0.15 1400@100kHz 10000 | 16 20 7.5 08 P13643-ND 1.28 10.97 85.89 548.25 511.70/M 475.15/M EEU-EE2E470S 
68 1030.0 0.15 1400@100kHz [10000 | 16 20 7.5 08 P13644-ND 1.28 10.97 85.89 548.25 511.70/M 475.15/M EEU-EE2E680S 
250 | 82 1240.0 0.15 1680@100kHz | 10000 | 16 25 7.5 08 P13645-ND 1.48 12.72 99.64 636.00 593.60/M 551.20/M EEU-EE2E820 
82 1240.0 0.15 1680@100kHz 10000 | 18 20 7.5 08 P13646-ND 1.59 13.60 106.50 679.80 634.48/M 589.16/M EEU-EE2E820S 
100 1510.0 0.15 2100@100kHz | 10000 | 16 31.5 7.5 08 P13647-ND 1.79 15.35 120.25 767.55 716.38/M 665.21/M EEU-EE2E101 
100 1510.0 0.15 2100@100kHz | 10000 | 18 25 7.5 08 P13648-ND 1.89 16.23 127.11 811.35 757.26/M 703.17/M EEU-EE2E101S 
150 2260.0 0.15 2520@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 08 P13649-ND 3.12 26.75 209.57 1337.70 1248.52/M 1159.34/M EEU-EE2E151 
220 3310.0 0.15 2940@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 08 P13650-ND 4.50 38.60 302.35 1929.90 1801.24/M 1672.58/M EEU-EE2E221 
15 325.0 0.20 480@100kHz | 8000 | 10 20 50 06 P13651-ND 59 5.04 39.50 252.15 235.34/M 218.53/M EEU-EE2V150 
22 472.0 0.20 660@100kHz | 10000 | 125 20 50 06 P13652-ND 90 7.68 60.14 383.85 358.26/M 332.67/M EEU-EE2V220 
33 703.0 0.20 790@100kHz | 10000 | 125 25 50 06 P13653-ND 1.13 9.65 75.58 482.40 450.24/M 418.08/M EEU-EE2V330 
33 703.0 0.20 900@100kHz | 10000 | 16 20 7.5 08 P13654-ND 1.43 12.28 96.21 614.10 573.16/M 532.22/M EEU-EE2V330S 
350 47 997.0 0.20 1070@100kHz | 10000 | 16 25 7.5 08 P13655-ND 1.64 14.03 109.93 701.70 654.92/M 608.14/M EEU-EE2V470 
47 997.0 0.20 1070@100kHz / 10000 | 18 20 7.5 08 P13656-ND 1.74 14.91 116.82 745.65 695.94/M 646.23/M EEU-EE2V470S 
68 1438.0 0.20 1530@100kHz / 10000 | 16 315 7.5 08 P13657-ND 215 18.42 144.29 921.00 859.60/M 798.20/M EEU-EE2V680 
68 1438.0 0.20 1330@100kHz 10000 | 18 25 7.5 08 P13658-ND 2.25 19.30 151.18 964.95 900.62/M 836.29/M EEU-EE2V680S 
82 1732.0 0.20 1530@100kHz 10000 | 18 25 7.5 08 P13659-ND 2.25 19.30 151.18 964.95 900.62/M 836.29/M EEU-EE2V820S 
100 2110.0 0.20 1600@100kHz / 10000 | 18 315 7.5 08 P13660-ND 3.43 29.39 230.18 1469.25 1371.30/M 1273.35/M EEU-EE2V101 


(Continued) 
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Panasonic EE series (Cont.) 


D.C.L. tand Ripple Current | Life 
WV | Cap. | (20°C/2mm) | = (120Hz/20°C) (105°C) Time Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) | (WF) | (WA) Max. Maximum (mA) rms Max. |(hours)} 5D L P ad Part No. al 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
10 250.0 0.24 430@100kHz 8000 | 10 20 5.0 06 P13661-ND 59 5.04 39.50 252.15 235.34/M 218.53/M EEU-EE2G100 
15 370.0 0.24 590@100kHz | 10000 ) 12.5 20 5.0 06 P13662-ND 90 7.68 60.14 383.85 358.26/M 332.67/M EEU-EE2G150 
22 538.0 0.24 760@100kHz | 10000 ) 12.5 25 5.0 06 P13663-ND 1.13 9.65 75.58 482.40 450.24/M 418.08/M EEU-EE2G220 
22 538.0 0.24 860@100kHz | 10000) 16 20 7.5 08 P13664-ND 1.43 12.28 96.21 614.10 573.16/M 532.22/M EEU-EE2G220S 
400 33 802.0 0.24 1020@100kHz | 10000 | 16 20 7.5 08 P13665-ND 1.43 12.28 96.21 614.10 573.16/M 532.22/M EEU-EE2G330S 
47 1138.0 0.24 1180@100kHz | 10000 | 16 25 7.5 08 P13666-ND 1.64 14.03 109.93 701.70 654.92/M 608.14/M EEU-EE2G470 
47 1138.0 0.24 1180@100kHz | 10000 | 18 20 7.5 08 P13667-ND 1.79 15.35 120.25 767.55 716.38/M 665.21/M EEU-EE2G470S 
68 1642.0 0.24 1470@100kHz | 10000 | 18 25 7.5 08 P13668-ND 2.35 20.18 158.04 1008.75 941.50/M 874.25/M EEU-EE2G680 
82 1978.0 0.24 1645@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 0.8 P13669-ND 3.43 29.39 230.18 1469.25 1371.30/M 1273.35/M EEU-EE2G820 
100 2410.0 0.24 2060@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 08 P13670-ND 4.50 38.60 302.35 1929.90 1801.24/M 1672.58/M EEU-EE2G101 
10 280.0 0.24 330@100kHz | 8000 ) 10 20 50 06 P13671-ND 59 5.04 39.50 252.15 235.34/M 218.53/M EEU-EE2W100U 
10 280.0 0.24 490@100kHz | 10000 ) 12.5 20 50 06 P13672-ND 90 7.68 60.14 383.85 358.26/M 332.67/M EEU-EE2W100 
15 415.0 0.24 780@100kHz | 10000 ) 12.5 25 50 06 P13673-ND 1.13 9.65 75.58 482.40 450.24/M 418.08/M EEU-EE2W150 
22 604.0 0.24 945@100kHz | 10000) 16 20 7.5 08 P13674-ND 1.43 12.28 96.21 614.10 573.16/M 532.22/M EEU-EE2W220S 
450 33 901.0 0.24 1000@100kHz | 10000 | 16 25 7.5 08 P13675-ND 1.74 14.91 116.82 745.65 695.94/M 646.23/M EEU-EE2W330 
33 901.0 0.24 1000@100kHz | 10000 | 18 20 7.5 08 P13676-ND 1.79 15.35 120.25 767.55 716.38/M 665.21/M EEU-EE2W330S 
47 1279.0 0.24 1200@100kHz | 10000 | 16 31.5 7.5 0.8 P13677-ND 2.20 18.86 147.74 943.05 880.18/M 817.31/M EEU-EE2W470 
47 1279.0 0.24 1200@100kHz | 10000 | 18 25 7.5 08 P13678-ND 2.35 20.18 158.04 1008.75 941.50/M 874.25/M EEU-EE2W470S 
56 1522.0 0.24 1380@100kHz | 10000 | 18 31.5 7.5 08 P13679-ND 3.43 29.39 230.18 1469.25 1371.30/M 1273.35/M EEU-EE2W560 
68 1846.0 0.24 1800@100kHz | 10000 | 18 40 7.5 08 P13680-ND 4.50 38.60 302.35 1929.90 1801.24/M 1672.58/M EEU-EE2W680 


KS Series 


FEATURES: 
¢ Low profile 5mm height for @3 ~ @8 mm 


SPECIFICATIONS: 

° Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Rated Working Voltage Range: 4 ~ 50VDC * Nominal 
Capacitance Range: 0.1 ~ 330F * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 
0.01CV or 3 (A), whichever is greater measured after 2 minutes application of rated working voltage at 20°C 
¢ Endurance: Test Conditions — Duration: 1000 hours * Ambient Temperature: 85°C « Applied Voltage: 
Rated DC working voltage » Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial specified value 
* Capacitance Change: +20% of initial measured value (4V: +30%) * tan 8: < 200% of initial specified value 
° Shelf Life: Test Conditions — Duration: 1000 hours * Ambient Temperature: 85°C » Applied voltage: Body Diameter D 
(None) * Post Test Requirements at 20°C — Leakage Current: < Initial specified value * Capacitance 
Change: +20% of initial measured value (4V: +30%) *tan 5: < 200% of initial specified value Panasonic 
KS Cross Reference: Nippon Chemi-Con: SRE, Nichicon: MA, Elna: RC3, Rubycon: MS5, Marcon: LSM 
Recommended Applications: AV (TV, Audio, Video), Office, Home Appliance 


Lead Diameter d 


Lead Space P 


Characteristics at Low Temperature Impedance ratio maximum at 120Hz 


Working Voltage (V) 4 6.3 10 16 25 35 50 Tan 8: (120Hz, 20°C) 
-25°C/25°C 7 4 3 2 2 2 2 Working Voltage (V) 4 6.3 10 16 25 35 50 
-40°C/20°C 15 8 6 4 4 3 tan 5 Maximum 0.35 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.10 
wv Cap. D.C.L. tand Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(vDC) (uF) (+20°C/2 min.) (120Hz/+20°C) Current oD [é P Part No. 10 100 1,000 Part No. 
22 3.0 0.35 19 3 5 1.0 P950-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-AOGKK220 
33 3.0 0.35 26 4 5 1.5 P951-ND 77 6.02 33.00 ECE-A0GKS330 
4 47 3.0 0.35 34 4 5 15 P952-ND 77 6.02 33.00 ECE-A0GKS470 
100 4.0 0.35 61 5 5 2.0 P953-ND 84 6.60 36.00 ECE-AOGKS101 
220 8.8 0.35 82 6.3 5 25 P954-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A0GKS221 
22 3.0 0.24 29 4 5 15 P955-ND 77 6.02 33.00 ECE-A0JKS220 
33 3.0 0.24 38 5 5 2.0 P956-ND 84 6.60 36.00 ECE-A0JKS330 
6.3 47 3.0 0.24 46 5 5 2.0 P957-ND 84 6.60 36.00 ECE-A0JKS470 
100 63 0.24 71 6.3 5 25 P958-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-AQJKS101 
330 20.7 0.24 130 8 5 25 P959-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A0JKS331 
22 3.0 0.20 35 5 5 2.0 P960-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1AKS220 
33 3.3 0.20 43 5 5 2.0 P961-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1AKS330 
10 47 47 0.20 65 6.3 5 25 P962-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1AKS470 
100 10.0 0.20 80 6.3 5 25 P963-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1AKS101 
220 22.0 0.20 120 8 5 25 P964-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1AKS221 
10 3.0 0.16 20 3 5 1.0 P965-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1CKK100 
10 3.0 0.16 28 4 5 1.5 P966-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1CKS100 
16 22 3.5 0.16 39 5 5 2.0 P967-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1CKS220 
33 5.2 0.16 60 6.3 5 25 P968-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1CKS330 
47 75 0.16 70 6.3 5 25 P969-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1CKS470 
100 16.0 0.16 91 8 5 25 P970-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1CKS101 
2.2 3.0 0.14 8 3 5 1.0 P971-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1EKK2R2 
3.3 3.0 0.14 10 3 5 1.0 P972-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1EKK3R3 
47 3.0 0.14 12 3 5 1.0 P973-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1EKK4R7 
25 47 3.0 0.14 22 4 5 15 P974-ND a 6.02 33.00 ECE-A1EKS4R7 
10 3.0 0.14 28 5 5 2.0 P975-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1EKS100 
22 55 0.14 55 6.3 5 25 P976-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1EKS220 
33 8.2 0.14 65 6.3 5 25 P977-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1EKS330 
3.3 3.0 0.12 16 4 5 15 P978-ND aT 6.02 33.00 ECE-A1VKS3R3 
47 3.0 0.12 22 4 5 1.5 P979-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1VKS4R7 
35 10 3.5 0.12 30 5 5 2.0 P980-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1VKS100 
22 77 0.12 60 6.3 5 25 P981-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1VKS220 
33 11.6 0.12 65 8 5 25 P982-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1VKS330 
47 16.4 0.12 85 8 5 25 P983-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1VKS470 
0.4 3.0 0.10 1 4 5 15 P984-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1HKSOR1 
0.1 3.0 0.10 1 3 5 1.0 P985-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKKOR1 
0.22 3.0 0.10 2 4 5 1.5 P986-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1HKSR22 
0.22 3.0 0.10 2 3 5 1.0 P987-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKKR22 
0.33 3.0 0.10 3 4 5 1.5 P988-ND at 6.02 33.00 ECE-A1HKSR33 
0.33 3.0 0.10 3 3 5 1.0 P989-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKKR33 
0.47 3.0 0.10 5 4 5 15 P990-ND qt 6.02 33.00 ECE-A1HKSR47 
50 0.47 3.0 0.10 5 3 5 1.0 P991-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKKR47 
1.0 3.0 0.10 8 3 5 1.0 P992-ND 1.38 10.81 59.00 ECE-A1HKKO10 
1.0 3.0 0.10 10 4 5 1.5 P993-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1HKS010 
2.2 3.0 0.10 16 4 5 15 P994-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1HKS2R2 
3.3 3.0 0.10 16 4 5 1.5 P995-ND 77 6.02 33.00 ECE-A1HKS3R3 
47 3.0 0.10 23 5 5 2.0 P996-ND 84 6.60 36.00 ECE-A1HKS4R7 
10 5.0 0.10 35 6.3 5 25 P997-ND 1.02 8.00 44.00 ECE-A1HKS100 
22 11.0 0.10 60 8 5 25 P998-ND 1.84 14.44 79.00 ECE-A1HKS220 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic KA-Series Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors 


Rating nimanclons The KA-Series is a tantalum substitute for many appli- 
wv (mm) Digi-Key Pricing Panasonic cations: 
Dc | uF | D L P | Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 | PartNo. Vinyl gees Rubber end seal tinned copper clad steel wire 
22| 40 7.0 1.5 | P800-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A0JKA220 + 
33 | 40 7.0 1.5 | P801-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-AOJKA330 
47| 40 7.0 1.5 | P802-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-AOJKA470 
63} 400 | 5.0 7.0 2.0 | P803-NDt 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-AOJKA101 eT aca ee 
220| 63 7.0 2.5 | P829-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-AOJKA221 
330 | 8.0 7.0 3.5 | P830-ND 23 1.68 12.03 43.29 67.00 63.00/M | ECE-AQJKA331 * Operating Temperature Range: —40°C ~ 85°C 
22] 40 7.0 1.5] P804-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1AKA220 | * Rated DC Voltage Range: 6.3 ~ 63VDC 
33] 40 7.0 1.5] P805-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1AKA330 | * Rated Capacitance Range: 1.0 ~ 100uF 
to | 47] 50 7.0 20] P806-ND 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M| ECE-A1aKaa7o | 1 Capacitance Tolerance: 20% 
100 | 63 7.0 25] P831-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1AKA101 i 
220 | 80 7.0 3.5 | P832-ND 23 1.68 12.03 43,29 67.00 63.00/M | ECE-A1AKA221 wv. | 6.3 10 16 25 35 50 
10 | 40 7.0 15] P807-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1CKA100 tan | 0.24 | 02 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 
22} 40 7.0 1.5 | P808-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1CKA220 
16 33 5.0 7.0 2.0 | P809-NDt 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-A1CKA330 * DC Leakage Current, Maximum: After 5 minutes 
47| 50 7.0 2.0] P810-NDt 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-A1CKA470 | application of the DC working voltage, I=0.01 C V or 3yA, 
100 | 63 7.0 2.5 | P833-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1CKA101_| whichever is greater. 
47/40 70 15] P812NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1EKA4R7 | *Load Life: 1,000 hours application of the rated DC working 
10 4.0 7.0 15 P813-ND 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1EKA100 voltage at 85°C, the capacitor shall meet the following limits: 
25 22} 50 7.0 2.0 | P814-ND 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-A1EKA220 
33] 63 7.0 25] P815-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1EKA330 Capacitance Change | Within +20% of the initial 
47 | 63 7.0 2.5 | P834-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1EKA470 Measured value 
47 [| 40 7.0 1.5] P817-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1VKA4R7 tan 6 Less than 200% of the initial 
10} 50 70 20] P818-NDt 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-A1VKA100 specified value 
35 22} 63 7.0 2.5] P819-NDt 15 1.02 7.24 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1VKA220 DC Leakage Current | Less than the initial specified value 
33 | 63 7.0 2.5 | P835-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1VKA330 
47 | 80 7.0 3.5 | P836-ND 23 1.68 12.03 43.29 67.00 63.00/M | ECE-A1VKA470 | °* Stability at Low and High Temperature: Impedance ratio 
01/40 7.0 15 | P820-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKAOR1 at 120Hz —25/20°C, —40/20°C. 
0.22} 40 7.0 15] P821-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKAR22 
0.33} 4.0 7.0 15 | P822-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKAR33 mY: BA] AO. | 18 28 ||) G8" 4] 480 
047 | 40 7.0 1.5 | P823-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKAR47 ~25/20°C | 4 3 2 2 2 2 
1.0] 40 7.0 15 | P824-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKA010 -40/20°C | 8 6 4 4 3 3 
50 [ 22] 40 7.0 1.5 | P825-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKA2R2 
33| 40 7.0 1.5 | P826-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKA3R3 | ° Shelf Life: After 1,000 hours storage without load at 85°C, 
47) 40 7.0 1.5 | P827-NDt 14 91 6.11 20.69 32.00 27.00/M | ECE-A1HKA4R7 the capacitor shall meet the above “Load life.” 
10 | 50 7.0 2.0] P828-NDt 16 1.01 6.79 23.00 35.00 30.00/M | ECE-A1HKA100 * Others shall be in accordance with JIS-C-5141 (1976). 
22| 63 7.0 2.5 | P837-ND 15 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1HKA220 PANASONIC K CROSS REFERENCES: 
33 | 80 7.0 3.5 | P838-ND 23 1.68 12.03 43.29 67.00 63.00/M | ECE-A1HKA330_| gina: RC2, IC: RSS, Marcon: SSM, Nichicon: SR/SA, 
+ P835-KIT-ND Digi-Key® KA-Series Capacitors Kit 10 each of parts indicated. (160 total pieces) Notebook style storage CaSe...............6eeeeeee eee $29.95 Rubycon: MS7, UCC: SRG/SRA 


KG-Series Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors 105°C 


wv Cap. Size Digi-Key Pricing Panasonic The KG-Series is a tantalum substitute for many applic: 
DC pF Code Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. Features: * Height is 7mm * Anti-solvent in Freon 
22 A P900-ND 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A0JKG220 | Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C 
33 B P901-ND 19 1.02 7.24 24.89 39.00 34.00/M | ECE-AOJKG330 ; ee aes 
a3 47 B P902-ND 20 1.02 7.24 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A0JKG470 | Capacitance Tolerance: +20% ai Z, 
7 68 Cc P903-ND 20 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-AOJKG680 DC Leakage Current: I<0.01CV or 3[yA] after 2 minutes (whichever 
100 C; P904-ND$ 124 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-AOJKG101 | is greater) 
220 D P941-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M_| ECE-AOJKG221 
22 A P905-ND 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1AKG220 | tan 6 (120Hz/120°C): 
33 B P906-ND 24 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1AKG330 
10 47 Cc P907-ND 21 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1AKG470 Wve 63 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 
68 fe P908-ND 124 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1AKG680 tan 5 (Maximum) 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 
100 c P942-ND 24 1.12 8.03 28.89 45.00 42.00/M_| ECE-A1AKG101 
6.8 A P909-ND 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1CKG6R8 | Low Temperature Impedance Stability at 120Hz: 
10 A P910-ND 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1CKG100 
15 A P911-ND 19 1 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1CKG150 W.v. 63 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 
22 B P912-ND 21 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1CKG220 9 a 
18 33 c P913-ND$ 22 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M_| ECE-A1CKG330 ASN) 
47 c P914-ND$ 23 4.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-Ai1CKG470 Z(-40°C)/Z(20°C) 
68 D P943-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECE-A1CKG680 Z(-55°C)/Z(20°C) 8 6 4 4 4 
100 D P944-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M_| ECE-A1CKG101 
6.8 A P915-ND¥$ 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1EKG6R8 | Load Life: 
10 A P916-ND$ -19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M ) ECE-A1EKG100 After 1,000 hours application of DC rated working voltage at 105°C, the 
15 B P917-ND 21 1.02 7.24 24.89 39.00 34.00/M_| ECE-A1EKG150 | capacitor shall meet the following limits. 
25 22 B P918-ND$ .22 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1EKG220 p nee 
33 Cc P919-ND 25 4.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1EKG330 Capacitance change: < +20% of the initial measured value. 
47 D P945-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECE-A1EKG470 | tand: 
68 D P946-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M_| ECE-A1EKG680_| < 200% of the initial specified value. 
47 A P920-ND¥$ 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1VKG4R7 . ‘cit ve 
68 A | P921-ND “19 1 6.41 22.14 35.00 30.00M | ECE-atvKGers | DC !eakage current: < the initial specified value. 
10 B P922-ND$ 21 1.02 7.24 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1VKG100 | Anti-solvent: 
35 15 Cc P923-ND 25 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1VKG150 Can withstand circuit-board cleaning within 5 minutes in Freon TE, TES, or 
22 Cc P924-ND$ 25 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M_| ECE-A1VKG220 | TP-35 at 40°C by dipping, steaming, or ultrasonic. 
33 D P947-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECE-A1VKG330 
47 D P948-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M_| ECE-A1VKG470 Dimensions: (mm) 
04 A P925-ND¥$ 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGOR1 : : 
0.15 A | P926-ND 18 ot 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGR15 Sie Body Diameter Pend Space 
0.22 A P927-ND¢ 18 ‘91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGR22 Code Dp ud 
0.33 A P928-ND$ 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGR33 A 4 1.5 
0.47 A P929-ND$ 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M_| ECE-A1HKGR47 B 5 2 
0.68 A P930-ND 18 ot 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGR68 
1 A P931-ND$ 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKGO10 c os a2 
5 15 A P932-ND 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKG1R5 D 8 3.5 
2.2 A P933-ND$ 18 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKG2R2 
3.3 A P934-ND$ 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M_| ECE-A1HKG3R3 Vinyl Sleeve 
47 A P935-ND$ 19 91 6.41 22.14 35.00 30.00/M | ECE-A1HKG4R7 | 4g 7 Seek AB © 
6.8 B P936-ND 24 1.02 7.21 24.89 39.00 34.00/M | ECE-A1HKG6R8 | oo A 
10 c P937-ND$ .25 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1HKG100 |} j ——— 
15 c P938-ND 26 1.25 8.83 30.50 48.00 42.00/M | ECE-A1HKG150 | | ' © 
22 D P939-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECE-A1HKG220 | | > 
33 D P940-ND 40 1.94 13.85 49.86 78.00 72.00/M | ECE-A1HKG330 [ 
+P900-KIT-ND Digi-Key® KG-Series Capacitors Kit 10 each of parts indicated. (180 pieces total) Notebook style storage case ........... $34.95 15 5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1542 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CORNELL 
DUBILIER 


125°C. The MLS is perfect for hi-rel military systems and applications operating above 85°C 


MLS Series Flatpack, Ultra-Long Life, Aluminum Capacitors 


The Type MLS extends the super performance of the MLP from a maximum operating temperature of 85°C to 125°C. While 
the MLP is inherently capable of operation at 125°C, its flat aluminum case can’t withstand the higher temperature without 
inflating from internal pressure. The MLS incorporates a rugged, stainless steel case which assures flatness to beyond 


Features: * Near hermetic welded seal Stainless steel case *100 years expected operating life * Two inch case size 
* Mounting Style: Two leads/no tabs 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C up to 250VDC Load Life: 2,000 hours @ 125°C * Leakage 


Current: 0.002CV JA @ 25°C and 5 minutes * Terminals: 18AWG copper wire with 60/40 tin-lead electroplate 


18 AWG LEADS Capacitance | ESR Maximum (mQ) @ 25°C| Ripple Current (A) @ 85°C | Dim.L | Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Voltage (uf) 120Hz 20kHz 120Hz 20kHz (mm) Part No. a 10 100 1,000 | Part No. 
= 7 40 4400 97 70 10.3 124 38.1 | 338-1377-ND 209.93 179.94 149.95 95.97 | MLS442M040EKOC 
25.4 44.45 40 6600 62 46 129 15.0 50.8 | 338-1378-ND 227.01 19458 162.15 103.78 | MLS662Mo40EA0C 
rn | 60 1500 106 7 98 115 38.1 | 338-1379-ND 209.93 179.94 149.95 95.97 | MLS152MO60EKOC 
60 2100 72 52 11.9 144 50.8 | 338-1380-ND 227.01 19458 162.15 103.78 | MLS212Mo60EAOC 
k— L ——+-38.1-1 75 1100 112 78 96 11.5 38.1 _| 338-1381-ND 209.93 179.94 149.95 95.97 | MLS112MO75EKOC 
75 2700 46 33 14.9 17.6 76.2 | 338-1382-ND 262.61 225.09 187.58 120.05 | MLS272MO75EB0C 
200 330 426 258 49 6.2 38.1 | 338-1383-ND 209.93 179.94 149.95 95.97 | MLS331M200EKOC 
200 820 172 103 im 10.0 76.2 _| 338-1384-ND 262.61 225.09 187.58 —_120.05 | MLS821M200EBOC 
MLP Series Flatpack, Ultra-Long Life, Aluminum Capacitors 
eve uot energy storage ani hos aleve tiles Capacitance | ESR Maximum (m0) @25°C| Ripple Current (A) @ 85°C | Dim.L | Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
SEM-E modules, telecom circutt packs and computer | Woltage | (uf) T20Hz 20kHzZ 120Hz 2okHz | (mm) | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
cards. The MLP delivers up to 20 joules of energy 16 38000 31 7 9.0 96 76.2 | 338-1210-ND 5879 50.39 41.99 26.88 | MLP383MO16EBOA 
storage in a 1/2” height with a 50 year life at 45°C. 25 20000 34 27 86 96 76.2 | 338-1201-ND 58.79 50.39 41.99 26.88 | MLP203MO25EB0A 
May readily heatsink it to double the ripple-current 35 5600 90 70 34 44 38.1 | 338-1217-ND 46.99 40.28 33.57 ~—«-21.49 | MLP562M035EKOA 
capability. Ratings up to 250V can operate at 75% 35 14000 35 27 8.4 9.6 76.2 338-1197-ND 58.79 50.39 41.99 26.88 | MLP143M035EB0A 
of rated voltage up to 125°C if clamped or potted to 50 4400 97 70 37 44 38.1 | 338-1213-ND 46.99 40.28 -33.57___—-21.49 | MLP442MOSOEKOA 
prevent expanding beyond 1/2”. ; 50 4400 97 70 37 44 38.1 | 338-1214-ND§ 4519 38.73 32.28 20.66 | MLP442MOSOEK1A 
Features: + Low profile replacement for snap-ins 50 11000 36 27 83 96 76.2 | 338-1192-ND 5879 50.39 41.99 26.88 | MLP113MO50EBOA 
* Double the ripple capability with a heatsink * Nearly 50 11000 36 27 83 9.6 76.2 | 338-1193-ND§ 5879 50.39 41.99 26.88 | MLP113MOSOEB1A 
haul weds seal assures 30 Yeats = unstands 80 1500 106 7 3.6 42 38.1 | 338-1199-ND 46.99 40.28 3357 21.49 | MLP152MO080EKOA 
ec dental See EOE: 80 3300 44 31 75 9.0 76.2 | 338-1208-ND 5879 50.39 41.99 _-26.88 | MLP332M080EBOA 
“are - 85°C S00VDG and up. * Leakage Current 100 1100 112 78 35 42 38.1 | 338-1191-ND 46.99 40.28 33.57 21.49 | MLP112M100EKOA 
<0.002CVpA @ 25°C and 5 minutes Terminals. | 200 400 388 253 1.9 23 38.1 | 338-1211-ND 46.99 40.28 3357 —-21.49 | MLP401M200EKOA 
48AWG copper wire with 60/40 tin-lead electroplate 200 1000 158 100 38 5.0 76.2 | 338-1189-ND 58.79 50.39 41.99 26.88 | MLP102M200EB0A 
250 330 426 258 18 23 38.1 | 338-1205-ND 46.99 40.28 3357 21.49 | MLP331M250EKOA 
Sarees 250 820 172 103 38 49 76.2 _| 338-1219-ND 58.79 50.39 41.99 _—-26.88 | MLP821M250EB0A 
eouioie ABA 300 220 597 393 15 19 38.1 | 338-1202-ND 52.63. 45.12 37.60 24.07 | MLP221MS00EKOA 
has 300 560 240 157 32 40 76.2 | 338-1216-ND 65.85 56.45 47.04 +~—«-30.11 | MLP561M300EB0A 
400 130 1320 970 1.0 12 38.1 | 338-1194-ND 121.07 103.77 86.48 ~—«55.35 | MLP131M400EKOA 
400 330 530 390 24 25 76.2 | 338-1206-ND 65.85 56.45 47.04 +~—«-30.11 | MLP331M400EB0A 
420 330 530 390 24 25 76.2 _ | 338-1207-ND 65.85 56.45 47.04 ~—-30.11 | MLP331M420EB0A 
450 110 1456 1190 96 i 38.1 | 338-1190-ND$ 50.61 43.38 36.15 23.14 | MLP111M450EKOC 
450 280 585 480 2.0 23 76.2 | 338-1204-ND 65.85 56.45 47.04 ~—-30.11 | MLP281M450EB0A 


§ Polyester Insulation 


+ Two leads/no tabs, mounting style 


ie 
NESSCAP Ultracapacitors and Pseudocapacitors 


TURBO-POWER 


The NessCap Ultracapacitor (ESHSR Series) is an Electric Double Layer Capacitor (EDLC) that uses an activated carbon powder and coating process to prepare electrodes. The NessCap 


ultracapacitor’s high energy density is made possible through the use of a proprietary binder formulation and specially developed electrode-making process. 


The NessCap Pseudocapacitor (PSHLR Series) differs from the EDLC in that it uses a metal oxide rather than an activated carbon for electrode material. With this advantage, 
pseudocapacitor cell needs to be only 60% in volume as compared to an EDLC of the same capacitance. Conversely, it also means the pseudocapacitor holds 80% more energy than the 


equivalent-size EDLC. 


PCB 
Patterns: 


Working Nominal Internal Series 
Voltage | Capacitance | Resistance at 1KHz Dimensions - (mm) Digi-Key Price Each NessCap 
Fig.| (DC) (F) (mo) A B Cc D E__| Part No. 10 100 | Part No. 
Ultracapacitors (ESHSR Series) 
27 3 75 20 | 15 a 8 3.5 | 589-1000-ND 2.28 195 1.47 | ESHSR-0003C0-002R7 
27 5 60 20 | 15 4 10 5 | 589-1001-ND 2.73 2.34 1.76 | ESHSR-0005C0-002R7 
1 27 10 35 30 15 4 10 5 589-1002-ND 3.54 3.25 2.66 | ESHSR-0010C0-002R7 
27 25 20 25 15 4 16 7.5 | 589-1003-ND 5.70 5.23 4.28 | ESHSR-0025C0-002R7 
2.7 50 16 40 15 4 18 7.5 | 589-1004-ND 8.25 7.57 6.19 | ESHSR-0050C0-002R7 
2 20 100 10 45 6 22 2 10 589-1005-ND 15.30 14.03 11.48 | ESHSR-0100C0-002R7 
27 360 3.2 62 6 35 22.5 = 589-1014-ND 31.88 26.22 20.55 | ESHSR-0360C0-002R7 
5.4 15 150 23 17 9 = 8.8 | 589-1007-ND 5.22 4.79 3.92 | EMHSR-0001C5-005R4 
5.4 2.5 100 23 21 10.5 = 10.6 | 589-1008-ND 6.06 5.56 4.55 | EMHSR-0002C5-005R4 
Pseudocapacitors (PSHLR Series) 
2.3 20 40 30 15 4 10 5 589-1009-ND 5.70 5.23 4.28 | PSHLR-0020C0-002R3 
1 2.3 30 35 40 15 4 10 5 589-1010-ND 6.48 5.94 4.86 | PSHLR-0030C0-002R3 
2.3 50 30 25 15 4 16 7.5 | 589-1011-ND 7.47 6.85 5.61 | PSHLR-0050C0-002R3 
2.3 120 20 40 15 4 18 7.5 | 589-1012-ND 12.57 11.53 9.43 | PSHLR-0120C0-002R3 
2 2.3 220 15 45 6 22 2 10 589-1013-ND 20.01 18.35 15.01 | PSHLR-0220C0-002R3 


~ 
E< 
Insulator recommended for 
certain applications 


TAIYO YUDEN_ High Capacitance PAS Capacitors 


PAS (Polyacenic Semiconductor) which was originally developed by Shoei Electronics (now a Taiyo Yuden 
owned company), is a kind of conductive polymer, synthesized through pyrolytic treatment of phenolic resin. 
When PAS is employed for both positive and negative electrodes, it shows extremely high performance. 
The capacitors are 1/2 ~ 1/3 smaller than conventional electric double layer capacitors and its low internal 


resistance enables quick charging and large current discharging. 


deterioration, compared to a secondary battery 


Nominal Internal 
WV | Capacitance | Resistance Dimensions - (mm) Digi-Key Price Each Taiyo Yuden 
Dc (F) (mo) D E d P Part No. 1 10 100 Part No. 
Large Capacitance (LA Series) 
47 300 10.0 20.0 0.6 5.0 587-2017-ND 7.68 7.04 5.76 PAS1020LA2R3475 
23 10 200 12.5 20.0 0.6 5.0 587-2018-ND 12.81 11.75 9.61 PAS1220LA2R3106 
i 22 100 12.5 35.0 0.6 5.0 587-2019-ND 17.94 16.45 13.46 PAS1235LA2R3226 
56 70 18.0 40.0 0.8 8.0 587-2020-ND 25.65 23.52 19.24 PAS1840LA2R3566 
4.0 300 10.0 20.0 0.6 5.0 587-2021-ND 9.99 9.16 7.50 PAS1020LA3R0405 
3.0 9.0 200 12.5 20.0 0.6 5.0 587-2022-ND 16.68 15.29 12.51 PAS1220LA3R0905 
° 20 100 12.5 35.0 0.6 5.0 587-2023-ND 23.34 21.40 17.51 PAS1235LA3R0206 
50 70 18.0 40.0 0.8 8.0 587-2024-ND 33.33 30.56 25.00 PAS1840LA3R0506 
Low ESR (LR Series) 
23 1.0 70 8.0 15.0 0.6 3.5 587-2015-ND 8.97 8.23 6.73 PAS0815LR2R3105 
° 0 50 10.0 16.0 0.6 5.0 587-2016-ND 11.55 10.59 8.67 PAS1016LR2R3205 


FEATURES: « High Capacitance: PAS can store a large number of ions into its amorphous structure 
(doping), which gives them much more capacitance than conventional electric double layer capacitors * Quick 
Charge & Discharge: These capacitors can be charged and discharged quickly due to low internal resistance 
¢ High Reliability: It's possible to charge/discharge the capacitors more than 100,000 times with less 


Dimensions in mm 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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PowerStor 
Aerogel Supercapacitors — A, B and P Series 


The PowerStor Aerogel Capacitor is a unique, ultra-high capacitance device based on a novel type of carbon 
foam, known as carbon aerogel. Aerogel capacitors are similar to ultracapacitors and electrochemical double 
layer capacitors (EDLCs) and gold capacitors with the added benefit of low ESR. Temperature range: -25°C 
~ 70°C 

A Series: Features: ¢ Ultra low ESR »* Low leakage current » Long cycle life * High usable capacity 
* 2.5VDC working voltage can be configured in series for higher voltage applications Applications: ¢ Pulse 
power * Hold-up power * DC/DC converters * Hybrid battery packs * Valve and solenoid actuation 

B Series: Features: * Higher energy density * Very low ESR ¢ Low leakage currents * Long cycle life 
* 2.5VDC working voltage can be configured in series for higher voltage applications Applications: * Main 
power * Hybrid battery packs * Hold-up power * Pulse power 

P Series: Features: » Available in an ultra-low ESR version (PA), a low ESR but higher energy density 
version (PB) or Ultra Low ESR and high energy density (PM) * 5.0VDC working voltage Applications: PB 
Series: * Memory, microprocessor or RTC backup; PA and PM Series: * Pulse power * Hybrid battery packs 
* Hold-up power ° Valve and solenoid actuation 


NEW! Surface Mount 


Supercapacitors — 
KS, KSL and KSR Series 


KS Series: Features: * Eco-friendly * Long life cycle * High-rated voltage Specifications: « Working Volt- 
age: KS-2R8-334-R: 2.8V; KS-3R3-224-R: 3.3V * Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% (20°C) »* Operating 
Temperature Range: KS-2R8-334-R: -25°C ~ 70°C; KS-3R3-224-R: -10°C ~ 60°C Applications: RTC back- 
up (MP3, PMP, MD Player) DSC Wireless and cellular phones * Pagers and PDAs « Solar watch and solar 
calculators 


KSL Series: Features: ¢ Eco-friendly * Compatible with lead free reflow solder (260°C peak) Specifications: 
* Working Voltage: 3.3V »* Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% (20°C) * Operating Temperature Range: 
-25°C ~ 70°C Applications: * RTC back-up (MP3, PMP, MD Player) DSC Wireless and Cellular phones, 
pagers, PDAs, etc. * Solar watch and solar calculators 


KSR Series: Features: ¢ Eco-friendly Specifications: * Working Voltage: 3.3V * Capacitance Tolerance: 
-20% ~ 80% (20°C) * Operating Temperature Range: -10°C ~ 60°C Applications: * RTC back-up (MP3, PMP, 
MD Player) DSC Wireless and Cellular phones, pagers, PDAs, etc. * Solar watch and solar calculators 


0.07 11.0)21.3}23.0} 06 | 53 


15 283-2857-ND 10.89 10.39 7.54] PM-5ROV155-R 
3.0 0.05 11.0)21.3|325| 0.6 | 53 


283-2858-ND 14.46 13.80 10.02] PM-5SROV305-R 
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Supercapacitors — KR Series 


Features: ¢ Wide range of high capacitance coin cell style products for use in memory and RTC back-up 
applications: computers, camera’s, camcorders, telephones, printers, car stereos, CCTV, set top box and 
PDP * Vinyl sleeve protection Specifications: * Surge Voltage: 6.3V * Capacitance Tolerance: -20% ~ 
80% (20°C) * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C 


Working | Capaci- Internal 
Voltage tance Resis- [Dimensions — mm| Digi-Key Price Each PowerStor 
(DC) (F) tance (Q) [ oD [| H | P| PartNo. 110 100 | PartNo. 

Fig. 1 - C Type 
10 75 13.5 | 7.5 | 5 | 283-2806-ND 2.11 2.02 1.47 | KR-5R5C104-R 
22 75 13.5 | 7.5 | 5 | 283-2807-ND 2.11 1.95 1.47 | KR-5R5C224-R 
55 33 50 13.5 | 7.5 | 5 | 283-2808-ND 2.11 1.95 1.47 | KR-5R5C334-R 
‘ AT 50 13.5 | 7.5 | 5 | 283-2809-ND 3.74 3.45 2.59 | KR-5R5C474-R 
1.0 30 21.5 | 7.5 | 5 | 283-2810-ND 4.23 4.03 2.93 | KR-5R5C105-R 
15 30 21.5 | 7.5 | 5 | 283-2811-ND 5.53 5.10 3.83 | KR-5R5C155-R 

Fig. 2- V Type 
10 75 11.5 | 12.5} 5 | 283-2812-ND 2.11 1.95 1.47 | KR-5R5V104-R 
22 75 11.5 | 12.5} 5 | 283-2813-ND 2.11 2.02 1.47 | KR-5R5V224-R 
55 33 50 11.5 | 12.5} 5 | 283-2814-ND 2.11 2.02 1.47 | KR-5R5V334-R 
A7 50 11.5 | 12.5} 5 | 283-2815-ND 3.74 3.57 2.59 | KR-5R5V474-R 
1.0 30 19 | 19.5) 5 | 283-2816-ND 4.23 3.90 2.93 | KR-5R5V105-R 
15 30 19 | 19.5| 5 | 283-2817-ND 5.53 5.10 3.83 | KR-5R5V155-R 

Fig. 3-H Type 
10 75 115.) 5 10 | 283-2818-ND 2.11. 1.95 1.47 | KR-5R5H104-R 
22 75 11.5.) 5 10 | 283-2819-ND 2.11 1.95 1.47 | KR-5R5H224-R 
55 33 50 11.5] 5 10 | 283-2820-ND 2.11 1.95 1.47 | KR-5R5H334-R 
" AT 50 11.5 | 5 10 | 283-2821-ND 3.74. 3.45 2.59 | KR-5R5H474-R 
1.0 30 19 | 65 | 20 | 283-2822-ND 4.23 3.90 2.93 | KR-5R5H105-R 
15 30 19 | 65 | 20 | 283-2823-ND 5.53 5.10 3.83 | KR-5R5H155-R 


Capac- |Nominal Internal Dimensions — mm 
itance Series Res. d F | Digi-Key Price Each PowerStor 
(F) @1kHz(0) | D | L_ |(+0.02)|(#0.5)| Part No. 1 10 100 ‘|Part No. 
Fig. 1 — A Series 
AT 150 8.5 | 21.0) 50 3.5 |283-2771-ND 390 3.72 2.70 |A0820-2R5474-R 
1.0 .090 10.5 | 22.3} .60 5.0 |283-2772-ND 585 558 4.05 /A1020-2R5105-R 
1.5 .060 10.5) 31.5} .60 5.0 |283-2773-ND 7.80 7.44 5.40 |A1030-2R5155-R 
47 025 16.5 | 38.0} .80 7.5 |283-2774-ND 14.63 13.95 10.13 |A1635-2R5475-R 
Fig. 1 — B Series 
22 3.00 5.5 | 12.0) .50 2.0 |283-2775-ND 146 1.40 1.02 /B0510-2R5224-R 
1.0 400 8.5 | 13.5) 50 3.5 |283-2776-ND 244 233 1.69 /B0810-2R5105-R 
15 .300 10.5] 14.4; .60 5.0 |283-2779-ND 367 3.51 2.55 |B1010-2R5155-R 
2.2 .200 8.5 | 21.0) 50 3.5 |283-2777-ND 488 465 3.38 /B0820-2R5225-R 
3.3 150 10.5 | 22.3} .60 5.0 |283-2780-ND 6.11 5.83 4.23 |B1020-2R5335-R 
47 150 8.5 | 31.0) 50 3.5 |283-2778-ND 650 6.20 4.50 /B0830-2R5475-R Capaci-| Nominal Internal 
6.8 100 10.5) 31.5} 60 | 5.0 |283-2781-ND 7.31 6.98 5.07 /B1030-2R5685-R tance | Series Resistance | Digi-Key Price Each Tape and Reelt | PowerStor 
10 .060 13.5| 28.4] .60 | 5.0 |283-2782-ND 858 819 5.94 |B1325-2R5106-R (F) @1kHz(0) _| Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. 
22 040 16.5| 38.0} .80 | 7.5 |283-2783-ND 17.06 16.28 11.82 |B1635-2R5226-R Fig. 1 — KS Series 
33 .030 18.5 | 38.0} .80 7.5 |283-2784-ND 23.17 22.11 16.05 /B1835-2R5336-R 
0.33 100 283-2862-ND 2.11 2.02 147 | — — | KS-2R8-334-R 
50 025 18.5 | 42.0} .80 7.5 |283-2785-ND 29.02 27.69 20.10 /B1840-2R5506-R 029 200 283-2863-ND 135 177. 129 | — — | KS-3R3-224-R 
100 020 18.5 | 60.0} .80 7.5 |283-2824-ND 37.70 35.96 26.10 /B1860-2R5107-R = - = ——- 
Fig. 2 — KSL Series 
iTauars | Nomiallnlernl Dimeasians =a 0.07 100 283-2860-1-ND¢ 1.69 1.56 1.31 | 4,000 | 585.00/M | KSL-3R3703E-R 
ri - = a fs Fig. 3 — KSL Series 
itance Series Res. d P| Digi-Key Price Each PowerStor 
(F) @1kHz(a) | a | B | c |(«20.02)/(20.5)| Part No. Alani oWmer100) earths’ 0.07 700 283-2861-1-ND¢ 1.69 156 1.31 [4,000] 585.00/M | KSL-3R3703S-R 
Fig. 2 — PA Series Fig. 4 — KSR Series 
22 300 85 168/215] 05 | 11.8 | 283-2786-ND 6.34 6.05 4.39] PA-SROV224-R ua a Caen 146 __140_1.02 | — — LKSR'SRS204-R 
AT .200 10.5 | 20.8 | 21.5} 0.6 5.3 | 283-2787-ND 8.06 7.69 5.58} PA-SROV474-R t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Cut Tape 
Fig. 2 — PB Series 
10 10.0 5.5 |10.8)12.5] 0.5 7.3 | 283-2788-ND 3.41 3.26 2.37] PB-5SROV104-R ® 
AT 2.00 8.5 |16.8)12.5] 0.5 | 11.8 | 283-2790-ND 4.65 4.44 3.22] PB-5SROV474-R = 
1.0 1.00 8.5 |16.8]21.5| 0.5 | 11.8 | 283-2789-ND 7.31 6.98 _5.07| PB-SROV105-R A V, . BestCap Ultra Low ESR 
NEW! Fig. 2— PM Series NEW! rf A 


High Power Pulse Supercapacitor 


Features: AVX’s BestCap technology provides excellent high power pulse characteristics based upon the 
combination of very high capacitance and ultra-low ESR, together with extremely low leakage current. Based 
on a unique patented aqueous chemistry and an innovative design, this series offers high capacitance, even 
with short pulse applications such as in GSM, GPRS, Edge, and PCS based systems. 

While BestCap technology offers more efficient energy savings in battery circuits than conventional 
supercapacitors, its low ESR results in a high current handling capability, making this an ideal solution for any 
portable or wireless device requiring high power availability. 

Specifications: * Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% »* Temperature Range: A Series: -20°C ~ 75°C; B 
Series: -20°C ~ 70°C 


Case Dimensions: Inches (mm) 
BL Ww L EL EW 
Case Size | +1.0 (0.040)/-0 | +1.0(0.040)/-0 | +1.0(0.040) | +0.5 (0.020) | +0.2(0.008) 
Bz01 1.102 (28) 0.669 (17) | 1.524 (38.7)| 0.197 (5.0) | 0.177 (4.5) 
BZ05 0.787 (20) 0.591 (15) 1.024 (26) | 0.138 (3.5) | 0.098 (2.5) 


Case Dimensions: Inches (mm) 
BL 
Case Size | +1.0 (0.040)/-0 
Bz02 1.890 (48) 
BZ12 1.890 (48) 


L 
+1.0(0.040) 
2.047 (52) 
2.087 (53) 


W 
+1.0(0.040)/-0 
1.181 (30) 
1.224 (31) 


Capac-| Rated | Typ. ESR) Maximum 
itance | Voltage | @1 kHz Leakage | Dim. H | Digi-Key Price Each AVX 
Fig.) (F) (V) (mQ) |Current (WA) | (mm) | Part No. il 10 100 | Part No. 
.050 3.6 100 5 3.2 | 478-3521-ND 15.05 12.90 10.75 | BZ013B503ZSB 
-100 §5 80 10 7.2 |478-3522-ND 19.25 16.50 13.75 |BZ015A104ZSB 
1 | .022 12.0 350 5 7.6 | 478-3523-ND 26.25 22.50 18.75 | BZ01CA223ZSB 
015 §5 250 5 2.7 |478-3645-ND 15.75 13.50 11.25 | BZ055B153ZSB 
033 65. 250 5 3.5 | 478-3646-ND 18.20 15.60 13.00 | BZ055A333ZSB 
9 40 5.5 35 40 6.9 | 478-3524-ND 53.90 46.20 38.50 | BZ025A404ZLB 
1.0 5.5 35 40 6.1 |478-3525-ND 68.25 58.50 48.75 | BZ125A105ZLB 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 
SG Series Gold Capacitors 


Electric Double Layer Capacitors 


Specifications: 
¢ Operating Temperature Range: -25°C 
* Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% 


~ 70°C *Nominal Capacitance Range: 0.022F ~ 1.0F (20°C) 


Temperature Characteristics: 
* Capacitance Change -25°C ~ 70°C: +30% at 20°C 
Current at 70°C: <4 times at 20°C 


¢ Internal Resistance -25°C: <5 times at 20°C » Inflow 


Load Life Characteristics: (After 1000 hours with rated voltage of 5.5VDC applied at 70°C) 
* Capacitance Change: +30% of initial measured value ¢ Internal Resistance: <4 times of initial specified 
value ¢ Inflow Current: <2 times of initial specified value 


Horizontal 


G 


Vertical 


EN Series Gold Capacitors Surface Mount 


Electric Double Layer Capacitors 


Features: 


RoHS 


COMPA 


* Surface mount * Longer life than a secondary battery * Lead free stainless steel terminals 


Applications: 

* Audio/Video equipment * Robotics * Computers * Home appliance * Office equipment 

Specifications: 

* Operating Temperature Range: -10°C ~ 60°C * Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% »* Reflow Solder: 
240°C 30 second maximum 

Endurance: (After 500 hours with rated voltage of 3.3VDC applied at 60°C) 


* Current: 300p/A or less (at 30 minutes) * Capacitance Change: +30% of initial measured value ¢ Internal 
Resistance: 4KQ or less 


12.5 
Max. 


1.65 
PN ae [2 Fo 


Side View 


Top View 


Nominal Internal 
wv Capacitance | Resistance | Digi-Key Price Each Panasonic 
DC (F) Q (1kHz) Part No. a 10 100 1,000} Part No. 
Vertical 
0.47 30 P6974-ND 465 3.71 2.91 1.86 | EEC-SSR5V474 
5.5 1.0 30 P6975-ND 482 3.84 3.01 1.93 | EEC-SS5R5V105 
1.5 30 P11343-ND 5.55 442 3.46 2.22 | EEC-S5SR5V155 
Horizontal 
0.47 30 P6980-ND 465 3.71 2.91 1.86 | EEC-SSR5H474 
5.5 1.0 30 P6981-ND 482 3.84 3.01 1.93 | EEC-SSR5H105 
1.5 30 P11342-ND 5.55 442 3.46 2.22| EEC-S5R5H155 


SD Series Gold Capacitors 


Electric Double Layer Capacitors 


Features: 

* 30% smaller than the SG series » Terminal solderability 95% » Longer life than a secondary battery * Best 
choice for pA range IC memory back-up 

Specifications: 

* Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C * Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% 

Temperature Characteristics: 

* Capacitance Change -25°C ~ 70°C: +30% at 20°C * Internal Resistance -25°C: <5 times at 20°C 


Endurance: (After 1000 hours with rated voltage of 5.5VDC applied at 70°C) 
* Capacitance Change: +30% of initial measured value * Internal Resistance: <4 times the initial specified value 


Vertical Horizontal 


1.85 F] 
Max. + 


6.95 


— 


Side View 


Side View 


Top View 


Side View 


Top View 


Nom.) Internal Term- Cut Tape Tape & ReelA 
WV | Cap. | Resist. | Current) inal | Digi-Key Price Each Pricing Panasonic 
DC | (F) |QMax.| pA Type | Part No. 1 10 100 2,000 Part No. 
0.2 | 200 150 A P11067CT-ND 2.19 1.88 1.47 938.00/M |EEC-ENOF204A 
33 0.2 | 200 150 B P11068CT-ND 2.19 1.88 1.47 938.00/M |EEC-ENOF204B 
0.2 | 200 150 J P11070CT-ND 2.50 2.14 1.68} 1070.00/M |EEC-ENOF204J1 
0.2 | 200 150 RL | P11069CT-ND 2.19 1.88 1.47 938.00/M |EEC-ENOF204RL 


A For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


EP Series Gold Capacitors Surface Mount 


Electric Double Layer Capacitors 


Features: 
¢ Re-flow soldering method available (260°C) * Miniature size 


Applications: 
¢ Mobile Phones * PDA’s ¢ Digital Cameras 


Specifications: 
* Operating Temperature Range: -10°C ~ 60°C 


Endurance: (After 500 hours application of 2.6VDC at 60°C 


Wemltie ier bibles the capacitor shall meet the following limits) 
WV Cap. Resistance mm Digi-Key Price Each Panasonic P 3 9 : 
pc (F) Q(1kHz) | (Max.) | Part No 1 10 100 1,000 | Part No. * Capacitance Change: +30% of initial measured value 
a = 2 = * Internal Resistance: 2k0 or less 
Vertical Shelf Life: (After 500 hours storage at 60°C without load, the 
0.022 <150 _ P10789-ND 1.85 1.24 97 .62 | EEC-SOHD223V capacitor shall meet the following limits) 
0.047 <120 = P10790-ND 1.92 1.28 1.01 .65 | EEC-SOHD473V * Capacitance Change: +30% of initial measured value 
55 | 0.10 <75 — | Pto791-ND 1.98 1.33 1.04 67 | EEC-SoHD104v| |‘ Intemal Resistance: 149 or less 
0.22 <75 = P10792-ND 2.06 1.37 1.08 69 | EEC-SOHD224V Moisture Resistance: After 500 hours storage at 40°C, 90 
: , : : . to 95% R.H., the capacitor shall meet the specified limits 
0.33 <75 = P11065-ND 1.85 142 1.11 .71_ | EEC-SOHD334V i 
for shelf life. 
Horizontal 
0.022 <150 5.5 | P10785-ND 1.85 1.24 .97 62 | EEC-SOHD223H Mone inven Cap. Cut Tape) | |Tane)&\ReslA 
0.04 420 SARA son) joes ANO1 6 EEC-SOHD473H WV | Cap. | Resist. | Current | Range | Digi-Key Price Each Pricing Panasonic 
047 s 5.5 Then : : : 65 nl zs pc | (F) |QMax.| pA (F) | PartNo. 1 10 100! 4,000 | PartNo. 
5.5 0.10 <75 5.5 P10787-ND 1.98 1.33 1.04 .67 | EEC-SOHD104H 0.0264 ~ 
0.22 <75 6.0 | P10788-ND 2.06 1.37 1.08 .69 | EEC-SOHD224H 2.6 | 0.033) 350 5 0.0594 P13498CT-ND 2.83 2.15 1.62} 1034.00/M | EEC-EPOE333A 
0.33 <75 6.5 P11064-ND 1.85 1.42 1.11 .71 | EEC-SOHD334H 
A For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic F Series Gold Capacitors 


Electric Double Layer Capacitors 
HZ Series Gold Capacitors 


Features: * Endurance: 85°C 1000 hours 

. . Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Maximum Operating Voltage: 5.5VDC »* Nominal Capac- 
Electric Double Layer Capacitors itance Range: 0.047 ~ 1.0F 
Specifications: * Operating Temperature Range: Temperature Characteristics: * Capacitance Change: +30% of initial measured value at 20°C (-25° ~ 85°C) « Internal 
-25°C ~ 60°C « Terminal Polarity: (—) Negative 3 =~ Resistance: - 25°C: Less than 5 times of initial measured value at 20°C 
Note: Taking into consideration the possibility of aS Px0.5 Endurance: (After 1000 hours of 5.5VDC at 85°C, the capacitor shall meet the following limits) * Capacitance Change: 
L +30% of initial measured value ¢ Internal Resistance: Less than 4 times of initial specified value 

@D+0.5 max. Shelf Life: After 1000 hours storage at 85°C without load, the capacitor shall meet the specified limits for “Endurance” 


Moisture Resistance: After 500 hours storage at 55°C, 90% to 95% R.H., the capacitor shall meet the specified limits 
for “Endurance” 


an imbalance in the voltages across the capacitors, 
make sure that the voltage applied to each capacitor - L+2 max. | 
will not exceed the maximum operating voltage. 


© 
«14/5 
min. min, 


Nominal | Internal 
wy Cap. Resist. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
pc | (F) |O(tkHz)| oD L od  P | PartNo. 1 10 100 | PartNo. Siesve 
3.3 0.3 8.0 20 0.6 3.5 | P13762-ND 2.98 2.34 1.50 | EEC-HZ0E335 
2.5 47 0.3 10 20 06 5.0 | P13763-ND 3.11 2.44 1.56 | EEC-HZ0E475 
10.0 0.2 10 30 0.6 5.0 | P13764-ND 4.04 3.17 2.02 | EEC-HZ0E106 


HW Series Gold Capacitors 


Electric Double Layer Capacitors 


Specifications: * Operating Temperature Range: Internal Dim. 
-25°C ~ 70°C (reflects capacitance range 1.0 ~ 22); WV] Cap. | Capacitance |Current| Resist. |Case| (mm) _ | Digi-Key Price Each Panasonic 
-25°C ~ 60°C (reflects capacitance range 30 ~ 50) fs Od +0.05 DC | (F) Range (F) WA |Q(1kHz)|Code|} oD —L |Part No. 1 10 100 | Part No. 


* Terminal Polarity: (—) Negative 

Warning: If the voltage balance breaks down, an 
over voltage condition could result. To prevent this 
from occurring, add a voltage dividing resistor in 
parallel with each capacitor, allowing for the capaci- 
tor’s leakage current. 


0.047 | 0.0376 ~ 0.0846} 70 120 A |13.5 9.5|/P12914-ND 3.48 2.79 2.18 | EEC-F5R5H473 
0.10 | 0.080~0.180 | 100 100 13.5 9.5/P12912-ND 3.59 2.87 2.25 | EEC-FSR5H104 


A 

5 mig 7 Simin. OD+0.5 max. 5.5| 0.47 | 0376~0.846 | 215 | 75 | B [215 95/P12915-ND 844 6.76 5.30 /EEC-F5RSHA74 
B 
B 


~~ L42 max. 14 min. 


0.68 | 0.476~ 1.224 | 315 50 21.5 9.5|/P12916-ND 872 6.98 5.47 | EEC-FSR5H684 


Narilnall internal 1.00] 080~1.80 | 315 | 50 21.5 9.5|P12913-ND 8.99 7.20 5.64 | EEC-FSR5H105 
Ww Cap. Resist. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
pc | (F) |Q(tkHz)| oD L od  P | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 
3.3 <0.3 12.5 23 0.8 5.0 | P11347-ND 3.03 2.38 = 1.52 | EEC-HW0D335 1 . 
47 | <03 |125 23 08 5.0 | P11344-ND 312 245 1.67 | EEC-HWOD475 NF Series Gold Capacitors 
10.0 <0.2 12.5 35 0.8 5.0 | P11345-ND 4.04 3.17 2.03 | EEC-HW0D106 H i 
23 22.0 <0.1 18.0 35 08 7.5 | P11346-ND 6.95 545 3.48 | EEC-HW0D226 Wet Type Electric Double Layer Capacitors 
30.0 01 18.0 35 08 7.5 | P11348-ND 8.05 6.31 4.03 | EEC-HW0D306 Gold capacitors provide super large capacitance by unique electrode and miniaturization technology meeting the trend of 
50.0 <0.1 18.0 40 0.8 7.5 | P11066-ND 8.79 6.89 4.40 | EEC-HW0D506 compactness. Suitable for a memory back-up for CMOS type RAM in microcomputers. 
21 70.0 <01 18.0 50 08 7.5 | P11349-ND 14.81 11.61 7.41 | EEC-HWO0D706 
Features: * A long period memory back-up is available by excellent self-discharging characteristics * Low profile design 
is 9.5mm maximum in height and has a standardized 5mm terminal spacing * Superior to primary or secondary batteries 
H a in operating temperature range, charge/discharge characteristics, long time reliability and performance stability 
AL Series Gold Capacitors oa ' 
Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C * Surge Voltage: 6.3VDC * Capacitance Tolerance: -20% 


Electric Double Layer Capacitors 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C * Rated Working Voltage: 2.5VDC »* Nominal Capacitance 
Range: 0.22F ~ 10F (20°C) * Capacitance Tolerance: -20% ~ 80% 

Temperature Characteristics: * Capacitance Change -25°C ~ 70°C: +30% at 20°C Internal Resistance -40°C: <3 times at 
20°C * Inflow Current at 70°C: <3 times at 20°C 

Load Life Characteristics: (After 1000 hours with rated voltage of 2.5VDC applied at 70°C) * Capacitance Change: +30% 
of initial measured value * Internal Resistance: <2 times of initial specified value * Inflow Current: <2 times of initial 
specified value 

Shelf Life: After 1000 hours storage at 70°C without load, the capacitor shall meet the specified limits for “Endurance” 
Loading with Moisture: The capacitor shall meet the limits for “High Temperature Loading” after 500 hours exposure at 
55°C/90 to 95% R.H. with 2.5VDC applied 


~ 80% 


Temperature Characteristics: * Capacitance Change: +30% at 20°C «Internal Resistance -25°C: Less than 5 times at 
20°C * Leakage Current at 70°C: Less than 4 times at 20°C 


Load Life Characteristics: (After 1000 hours with rated voltage of 5.5VDC applied at 70°C) » Capacitance Change: +30% 
« Internal Resistance: Less than 4 times * Leakage Current: Less than 2 times 


Sleeve 


Sleeve @d0.05 
co) 


———— 
© 
. L+2 max. == 14 min. i 


3 min. 


@D+0.5 max. 


Inflow | Internal Inflow | Internal Dim. 

WV] Cap. | Current* |) Resistance | Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic WV |Cap.| Capacitance | Current | Resist. (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic 
DC| (F) | (mA) | O(ikHz) | oD Lod P | PartNo. 1 10-100 | Part No. DC | (F) | Range (F) |(30min.)|(1kHz)|/ L oD | Part No. 1 10 100 | Part No. 

1.0 0.18 1.0 8.0 22 0.7 3.5 | P6963-ND 415 3.21 2.52) EEC-AOEL105 
y5| 33| 0.30 03/125 23 08 50 | P6966-ND 522 404 3:17| EEC-AQEL335 0.1] 0.08~0.18 | 100A | 75 |7.5 13.5] P6952-ND 233 1.66 1.30 | EEC-FSR5U104 
“| 47) 0.44 0.2 125 35 0.8 5.0 | P6967-ND 6.11 4.73 3.71) EEC-AOEL475 0.47/0.376 ~ 0.846] 216yA | 30 |80 21.5] P6954-ND 541 4.07 3.19 | EEC-F5R5U474 

10 0.60 01 18.0 35 08 7.5 | P6969-ND 8.71 7.43 5.82 | EEC-AOEL106 §5 

1.0} 08~1.8 315pA 30 8.0 21.5) P6955-ND 5.41 4.07 3.19 | EEC-F5R5U105 

*|nflow current is measured after 90 minutes application of rated working voltage. In use, current will decrease to several 
UA level after approximately 10 hours application of rated working voltage. 16] 12-27 385 30 8.0 21.5 JEMO6S ND) 663482 8.7 |EEC-FoRSUISS 


S I I @ Seiko Instruments Inc. 


XH-H Series Capacitors 


The XH414H capacitor features high capacity, low impedance and long term reliability. It is most suitable for 
clock and memory backup in various electric equipment due to its wide operating voltage. 


Features: * Pb-free reflowable »* Superior heat resistance (260°C peak) allows reflow soldering by Pb-free 
solder * High rated voltage * High capacity * Low impedance * Quick charge/discharge performance * Long 
cycle life * Simple charging circuit (constant-voltage charging) 

Operating Temperature: -25°C ~ 70°C 

Applications: Power supply back up use for cellular phones, wireless phones, PHS, PDA, and MD players 


Electrical Characteristics Cut Tape 
Nominal Voltage Electrostatic Capacity Internal Impedance Weight Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Seiko Instruments 
Fig. (Vv) (F) (Q) (g) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
a 728-1037-1-ND 2.38 2.04 1.60 728-1037-2-ND 3,600 | 1020.00/M | XH414H-II06E 
2 3.0 0.07 70 0.07 728-1038-1-ND 2.24 1.92 1.51 728-1038-2-ND 4,000 960.00/M | XH414H-IVO1E 
3 728-1039-1-ND 2.38 2.04 1.60 728-1039-2-ND 3,600 | 1020.00/M | XH414H-IVO2E 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ELNWA, Electric Double Layer DS/DSK Series 
Features: 


seein el Ca pac ito rs . Reflow soldering method available 
DB/DBJ/DBN Series — 5.5VDC oo 


Features: ¢ Pollution free 
* Small-sized Specifications: 
* Large capacity * Operating Temperature Range: -10°C ~ 60°C 
¢ Excellent volt holdi 
aGene vonage ule Rated | Internal Tape and Reel 
* Wider temperature range than battery WV | Capaci- | Resistance | Digi-Key Cut Tape Price Each Pricing* | ELNA 
* Ideal for backing up of CMOS, Microcomputers and RAM DC | tance(F) | @ 1KHz () | Part No. a 10 100 1,500 Part No. 
Specifications: DS Series 
* Operating Temperature Range: 2.5| 0.22 200 604-1019-1-ND 2.98 2.55 2.00 | 1275.00/M_| DS-2R5H224U-HL 
-25°C ~ 70°C (DB/DBN Series) -10°C ~ 85°C (DBJ DSK Series 
Series) 3.3] 0.22 200 604-1020-1-ND 2.98 2.55 2.00 | 1275.00/M | DSK-3R3H224U-HL 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Rated | Dimensions Internal 
Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 
tance(F) | D L | @4KHz(0) | Part No. 1 10 100 | Part No. DX/DXJ Series — 5.5VDC 
DB Series DX Series Features: * Smaller and lighter than DB Series DXJ Series Features: * High temperature type * 5mm tall 
047 113.5 7.5 120 604-1000-ND 2.48 1.98 1.56 | DB-5R5D473T * Miniaturized but can encase up to 0.33F in 11.5 x 5mm max. thin profile (H-Shaped) * Miniaturized but can encase 
10 13.5 75 75 604-1001-ND 2.48 1.98 4.56 | DB-5R5D104T case Specifications: * Operating Temperature Range: upto 0.33Fin11.5x 5mm case Specifications: * Operating 
22 |185 «75 75 604-1004-ND 248 1.98 1.56 | DB-SR5D224T “25°C ~ 70°C Temperature Range: ~10°G ~ 85°C 
33° 4/135 75 75 604-1005-ND 248 1.98 1.56 | DB-SR5D334T Aas 
47 | 215 80 30 604-1002-ND 416 3.33 —2.61 | DB-SRSD474T = 
10 |215 80 30 604-1003-ND 416 3.33 2.61 | DB-SRSD105T tt 
ne 
DBJ Series fe) @ t 5.0 
047 (135 = (75 200 604-1071-ND 263 210 1.65 | DBJ-SR5D473T 1 10.0 a 
10 |135 75 150 604-1072-ND 263 210 1.65 | DBJ-SR5D104T a 
22 :|135 75 150 604-1073-ND 2.63 210 1.65 | DBU-SR5D224T : 
33° 413575 150 604-1074-ND 263 210 1.65 | DBJ-SR5D334T tL 
DBN Series : 
40 [135 75 75 604-1070-ND 2.59 2.07 1.63 | DBN-SR5D104T 
Rated | Dimensions | Internal 
Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 
z Fig. |tance(F) | D L_ | @ 1KHz (Q) | Part No. 1 10 100 Part No. 
DC/DCK Series Fig. 1 DX Series 
: 07 [i115 50 120 | 604-1021-ND 244 171 ~~ 1.34 | DX-5R5H473U 
Features: ‘ : 40/115 50 75 604-1022-ND 214 4.71 1.34 | DX-5R5H104U 
° Smalll sized snsCu : 22 (11.5 50 75 604-1023-ND 244 1.71 1.34. | DX-5R5H224U 
. : Plated \\_] : 33 [115 50 75 604-1024-ND 214 4.71 1.34 _| DX-5R5H334U 
paige capecily os vu" 047 11.5 124] 120 | 604-1025-ND 221 1.77 1.39 | DX-SRSL473T 
Specifications: 20-2 ; 100/115 124 75 604-1026-ND 210 1.68 1.32 | DX-5R5L104T 
<Operaiina tT tire. Range: 22/115 124 75 604-1027-ND 221 1.77 1.39 | DX-5R5L224T 
“35°C 70°C (DC Series) - 16°C 33 [115 124| 75 | 604-1028-ND 210 1.68 1.32 | DX-SR5L334T 
~ 60°C (DCK Series) 047 [415 130; 120 | 604-1029-ND 214 171 1.34 | DX-5R5V473U 
410/115 13.0 75 604-1030-ND 214 1.71 ~— 1.34 | DX-5RBV104U 
Rated imani 3 22/115 13.0 75 604-1031-ND 214 1.71 1.34. | DX-5R5V224U 
Wy |canacion lunasist Digi-kK Price Each ELNA 33/115 13.0 75 604-1032-ND 244 1.71 1.34 | DX-5R5V334U 
Fig.| 0c | tance(F) | @4KHz(0) | Part No. 9 am lean: 10 |190 205 | 30 [60410330 3.94 3.15 2.47_| DX-SREVIOSU 
De Serics 047 [115 50] 200 | 604 ot eg 8s a9] DK SRETTAU 
1} 25 | 022 100 eos 00c ND 2.44 1.95 1.53 | DC-2RSE224U-E ; | 10 | 115 50} 150 — | 604-1080-ND 236 189 1.49 | DXJ-SRSH104U 
0.20 100 604-1076-ND 2.61 2.09 1.64 | DC-2R5E204T614-E 22 1115 5.0 150 604-1081-ND 236 1.89 149 | DXJ-5R5H224U 
2 [25 | 0.20 100 604-1075-ND 2.61 2.09 1.64 | DC-2R5D204T614 33 [115 50 150 | 604-1082-ND 236 1.89 1.49_|_DXJ-SR5H334U 
DCK Series 047 [its 124}; 200 | 604-1083-ND 2441.95 1.53 | DXJ-5RL473T 
40/115 124) 150 — | 604-1084-ND 244 1.95 1.53. | DXJ-5R5L104T 
1 | 33 | _ SOT O7aND 2.44 1.95 1.53 | DCK-SRSE224U-E 2] '92 |415 124] 150 — | 604-1085-ND 244 195 1.53 | DXJ-SR5L224T 
0.20 200 604-1078-ND 2.61 2.09 1.64 | DCK-3R3E204T614-E 33 [115 124 150 604-1086-ND 244 1.95 —1.53__|_DXJ-5R5L334T 
2 | 33 0.20 200 604-1077-ND 2.61 2.09 1.64 | DCK-3R3D2047614 047 «| 11.5 = 13.0 200 604-1087-ND 2.36 1.89 1.49 | DXJ-5R5V473U 
7 40.) 115 130) 150 — | 604-1088-ND 236 1.89 1.49 | ‘DXJ-5R5V104U 
22/115 13.0) 150 — | 604-1089-ND 236 1.89 1.49 | DXJ-5R5V224U 
33 [11.5 13.0 | 150 | 604-1090-ND 236 1.89 1.49 | DXJ-5R5V334U 


DH Series — 5.5VDC 


Features: 

* High temperature tolerant 

* Highly reliable 

Specifications: 

* Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


DZ/DZN Series — 2.5VDC 


Features: ¢ Low internal resistance allows boosting charge and heavy-current discharge * Unlimited number 
of charges and discharges Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C 


Rated Dimensions Internal 
Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA 
tance(F) D L @ 1KHz (Q) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
047 135 95 300 604-1008-ND 2.85 2.28 1.79 | DH-5R5D473T 
10 135 95 200 604-1009-ND 2.85 2.28 1.79 | DH-5R5D104T 
22 135 95 120 604-1010-ND 2.85 2.28 1.79 | DH-5R5D224T 
AT 215 95 50 604-1011-ND 6.11 4.89 3.84 | DH-5R5D474T 
68 215 95 50 604-1012-ND 6.11 4.89 3.84 | DH-5R5D684T ea Dunepaaiee fuall oe meee a 
i a .! apaci- mm, esistance igi-Ke' rice Eaci 
1.0 215 95 30 604-1013-ND 6.11 4.89 3.84 | DH-5R5D105T fa Ta 0 ee eae Beee A pate cae an IES 
DZ Series 
. 10 | 80 220 35 1.0 | 604-1034-ND 3.19 255 2.00] DZ-2R5D105T 
DK Series — 6.3VDC 33 |125 23.0 5.0 0.3 | 604-1035-ND 413 3.30 2.59] DZ-2R5D335T 
Features: 1 47 |125 315 5.0 0.2 — | 604-1036-ND 5.06 4.05 3.18] DZ-2R5D475T 
+ High voltage tolerance (6.3V guaranteed) 10 | 18.0 35.0 7.5 0.2 — | 604-1037-ND 10.31 8.25  6.47| DZ-2R5D106T 
* Highly reliable « Ideal for backing up Li-battery back equipment 20 18.0 40.0 7.5 0.2 604-1038-ND 12.11 9.69 7.60 | DZ-2R5D206T 
Specifications: 50 [25.0 40.0 — | 0.08 | 604-1039-ND 23.40 18.33 11.70] DZ-2R5D506T 
+ Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C » | 100 | 35.0 50.0 — ] 0.08 | 604-1040-ND 31.66 23.92 19.70) DZ-2R5D107T 
200 | 35.0 50.0 — | 0.08 | 604-1041-ND 45.32 34.24 28.20) DZ-2R5D207S57T 
Rated | Dimensions | Internal 300 | 35.0 50.0 — | 0.08 _| 604-1091-ND 74.16 59.33 51.92 | DZ-2R5D307S57T 
Capaci- (mm) Resistance | Digi-Key Price Each ELNA DZN Series 
Lance (W/o KHHz/( OQ) RartiN i 0 HOO EartiNG: 33 1125 230 50] 02 |604-1043-ND 428 342 2.68] DZN-2R5D335T 
047 | 135 95} 300 604-1014-ND 3.19 2.55 2.00 | DK-6R38D473T , | 47 |125 315 5.0 | 0.10 | 604-1044-ND 5.36 4.29 3.37| DZN-2R5D475T 
10 | 135 9.5 200 604-1015-ND 3.19 2.55 2.00 | DK-6R3D104T 10 | 18.0 35.0 7.5 | 0.10 | 604-1045-ND 1110 8.88 6.96] DZN-2R5D106T 
Ar | 215 95 50 604-1016-ND 6.15 4.92 3.86 | DK-6R3D474T 20 [18.0 40.0 7.5 | 0.10 | 604-1046-ND 15.60 12.48 _ 9.78| DZN-2R5D206T 
68 [215 95 50 604-1017-ND 6.15 4.92 3.86 | DK-6R3D684T 9 50 [25.0 40.0 — | 0.03 | 604-1047-ND 24.27 19.02 12.14] DZN-2R5D506T 
10 | 215 95 30 604-1018-ND 6.15 4.92 3.86 | DK-6R3D105T 100 | 35.0 50.0 — | 0.03 | 604-1048-ND 40.05 30.26 24.92) DZN-2R5D107T 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 1547 


|cDE, connett DCMC Series Screw Terminal Aluminum Electrolytic Capacitors 
85°C High Capacitance Computer Grade 


The DCMC series capacitor is the best 


: : : Max. ESR Max. Ripple Dimensions 
choice for high-capacitance, power supply | wy | Cap. @25°C | Current @ 85°C Inches Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
filters ras energy Seg ee sa pc (uF) | 120Hz(ma) |  120Hz (A) D iL s Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 
pol a renresaniebe: cele tent 4; [_50_| 38000 16.3 11.9 2.000 3.125 0.875 | 338-1220-ND 4159 35.03 32.84 30.65 | DCMC383U050BB2B 
cathode foil oF thie, BCMG assures ical 30000 15.6 12.1 2.000 4.125 0.875 | 338-1221-ND 45.89 38.64 36.23 33.81 | DCMC303U075BC2B 
operation with heatflow from the capacitor | 75 | 46000 12.0 15.8 2.000 5.625 0.875 | 338-1222-ND 6160 5188 48.63 45.39 | DCMC463U075BF2B 
eee ain ga 74000 12.9 17.0 3.000 4.125 1.250_| 338-1223-ND 9135 76.93 72.12 6732 | DCMC743U075DC2B 
cpacdicallenecenaihngteuperine: || con) 222 46.1 74 2.000 3.125 0.875 | 338-1224-ND 45.60 38.40 36.00 33.60 | DCMC432T200BB2B 
eee ae Siete none eae 6900 28.5 97 2.000 4.125 (0.875 _ | 338-1225-ND 62.55 52.68 49.38 46.09 | DCMC692T200BC2B 
a5°C and rated voltaga. (ACapacitanca 1000 137.0 43 2.000 3125 0.875 | 338-1226-ND 4782. 4028 3776 3524 | DCMC102T450BB2B 
2 bere . 1500 89.5 53 2.000 4.125 0.875 ‘| 338-1227-ND 52.44 4416 4140 38.64 | DCMC152T450BC2B 
aan Baie cesar mot 1800 76.0 6.4 2.000 4.625 0.875 | 338-1228-ND 7235 60.93 5712 53.32 | DCMC182T450BD2B 
2200 58.6 74 2.000 5.625 0.875 ‘| 338-1229-ND 84.76 7138 66.92 62.46 | DCMC222T450BF2B 
5 2200 68.2 69 2.500 4.125 1.125 | 338-1230-ND 7131 60.05 56.30 52.55 | _DCMC222T450CC2B 
ec ] ip 450 | 5400 54.7 77 2500 4.125 1.125 | 338-1231-ND 85.50 72.00 6750 63.00 | DCMC242T450CC2B 
° 3300 40.4 9.2 2500 5.125 1.125 | 338-1232-ND 108.66 9108 8480 8166 | DCMC332T450CE2B 
oC) L 4700 32.5 12.0 3.000 5.125 1.250 | 338-1233-ND 95.15 79.75 7425 7150 | DCMC472T450DE2B 
{4 5600 28.8 13.3 3.000 5.625 1.250 | 338-1234-ND 120.77 10123 94.25 90.76 | DCMC562T450DF2B 
S$ 8200 19.0 17.9 3.000 8.625 1.250 | 338-1236-ND 156.53 13120 12215 11763 | DCMCa22T450DG2B 


CGS Series Screw Terminal Aluminum Electrolytic Capacitors 
85°C Computer Grade 


Features: 


Max. ESR Max. Ripple Dimensions 
High CV Product, suitable for use wv Cap. @25°C Current @ 85°C Inches Price Each Cornell Dubilier 
in| most demanding applications DC (uF) | 120Hz (mQ) 120Hz (A) D IE s 1 10 50 100 Part No. 
requiring high current filtering or en- 40 9000 19.0 8.2 1.375 4.125 0.500 338-1238-ND 19.46 16.55 14.60 13.63 | CGS902U040R4C 
ergy storage. 9600 18.0 10.3 2.000 4.125 0.875 338-1239-ND 26.08 22.17 19.56 18.26 | CGS962U050V4C 
Specifications: 18000 34.0 6.8 2.000 3.125 0.875 | 338-1240-ND 25.18 21.41 18.89 1763 | CGS183U050V3C 
*Operatin Temperature: -40°C 50 20000 21.0 9.5 2.000 4.125 0.875 338-1241-ND 26.37 22.42 19.78 18.47 | CGS203U050V4C 
P g Pp 31000 28.0 9.6 2.500 4.125 1.125 338-1242-ND 36.04 30.64 27.03 25.23 | CGS313U050W4C 
~ 85°C 56000 5.0 23.1 3.000 3.625 1.250 338-1243-ND 54.92 46.69 41.19 38.45 | CGS563U050X3L 
D ae ar 75 10000 41.0 6.2 2.000 3.125 0.875 338-1244-ND 24.59 20.91 18.45 1722 | CGS103U075V3C 
| | | 100 15000 51.0 7.9 3.000 4.125 1.250 338-1245-ND 72.16 61.34 54.13 50.52 | CGS153U100X4C 
250 1200 80.0 44 2.000 3.125 0.875 338-1246-ND 24.26 20.63 18.20 16.99 | CGS122T250V3C 
L 350 3300 44.0 9.5 3.000 5.625 1.250 338-1247-ND 73.50 62.48 55.13 51.45 | CGS332T350X5L 
| 450 210 332.0 1.9 1.375 4.125 0.500 338-1248-ND 19.29 16.40 14.47 13.51 | CGS211T450R4C 
2400 38.0 10.3 3.000 5.625 1.250 338-1250-ND 88.08 74.87 66.06 61.66 | CGS242T450X5L 
500C Series Screw Terminal Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS 
95°C Long Life Computer Grade 


Type 500C capacitors are designed for mainframe computers and other long-life UPS operation with heat flow from the capacitor element to the can. 

and power supply filter applications. They deliver nearly as much capacitance as the Features: *Long life *High capacitance For Power supply and UPS systems 
DCMC capacitance, but with two times the life expectancy. They are an excellent » Thermal-Pak™ extended cathode construction. 

choice for high ripple applications. The extended cathode foil of the 500C assures cool Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 95°C 


nie 
ul 


Max. ESR Max. Ripple Dimensions 
wv Cap. @25°C Current @ 85°C Inches Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Dc (uF) 120Hz (mQ) 120Hz (A) D L s Part No. 1 10 50 100 Part No. 
12000 49.1 5.1 1.375 2.125 0.500 338-1251-ND 1744 14.83 13.08 12.21 500C123T025AA2B 
25 22000 41.2 7.0 2.000 2.125 0.875 338-1252-ND 24.70 21.00 18.53 1729 500C223T025BA2B 
47000 19.4 44,7 2.000 3.125 0.875 338-1253-ND 33.28 28.29 24.96 23.30 500C473T025BB2B 
68000 14.9 14.1 2.000 3.625 0.875 338-1254-ND 37.72 31.76 29.78 2779 500C683T025BJ2B 
40 6000 29.0 75 1.375 3.125 0.500 338-1255-ND 1748 14.86 13.11 12.24 500C602T040AB2B 
22000 30.0 9.4 2.000 3.125 0.875 338-1257-ND 31.34 26.64 23.51 21.94 500C223T040BB2B 
4100 35.1 6.9 1.375 3.125 0.500 338-1258-ND 1780 15.13 13.35 12.46 500C412T050AB2B 
6800 46.0 6.0 1.375 3.125 0.500 338-1259-ND 20.32 1728 15.24 14.23 500C682T050AB2B 
50 10000 32.8 79 1.375 4.125 0.500 338-1260-ND 23.54 20.01 1766 16.48 500C103T050AC2B 
15000 20.1 12.7 2.000 4.125 0.875 338-1261-ND 30.50 25.93 22.88 21.35 500C153T050BC2B 
20000 16.5 14.1 2.000 4.125 0.875 338-1262-ND 37.16 31.59 2787 26.02 500C203T050BC2B 
2500 82.0 3.9 1.375 2.125 0.500 338-1263-ND 20.48 1741 15.36 14.34 500C252T100AA2B 
100 4000 57.6 5.9 2.000 2.125 0.875 338-1264-ND 28.72 24.42 21.54 20.11 500C402T100BA2B 
10000 22.9 11.3 2.000 3.625 0.875 338-1265-ND 43.34 36.50 34.22 31.94 500C103T100BJ2B 
18000 12.7 18.2 2.500 4.125 1.125 338-1266-ND 65.74 55.36 51.90 48.44 500C183T100CC2B 
550 99.0 45 1.375 4.125 0.500 338-1267-ND 20.04 17.04 15.03 14.03 500C551T250AC2B 
250 1200 100.0 4.4 2.000 2.125 0.875 338-1268-ND 30.50 25.93 22.88 21.35 500C122T250BA2B 
6000 21.7 14.2 3.000 3.125 1.250 338-1269-ND 81.00 68.21 63.95 59.69 500C602T250DB2B 
10000 16.3 18.6 3.000 4.625 1.250 338-1270-ND 111.43 93.40 86.96 83.74 500C103T250DD2B 
350 1000 142.0 4.0 2.000 2.625 0.875 338-1271-ND 36.14 30.72 27.11 25.30 500C102T350BH2B 
5600 27.0 14.3 3.000 4.625 1.250 338-1272-ND 124.28 104.17 96.99 93.40 500C562T350DD2B 
450 306.0 2.9 2.000 3.125 0.875 338-1273-ND 33.26 28.28 24.95 23.29 500C451T450BB2B 
1000 141.0 4.6 2.000 3.625 0.875 338-1274-ND 48.58 40.92 38.36 35.80 500C102T450BJ2B 
1800 78.0 7.2 2.000 5.625 0.875 338-1275-ND 74.33 62.60 58.68 54.77 500C182T450BF2B 
450 1800 70.0 9.6 3.000 5.625 1.250 338-1276-ND 78.70 66.28 62.13 57.99 500C182T450DF2B 
2200 68.0 7.8 2.500 4.125 1.125 338-1277-ND 8763 73.80 69.18 64.57 500C222T450CC2B 
2400 61.0 9.9 3.000 5.125 1.250 338-1278-ND 88.33 74.04 68.94 66.38 500C242T450DE2B 
3100 48.0 10.4 2.500 5.625 1.125 338-1279-ND 106.00 88.85 82.72 79.66 500C312T450CF2B 
3600 23.0 17.6 3.000 4.625 1.250 338-1280-ND 122.09 102.33 95.27 91.75 500C362T450DD2B 


Capacitor Mounting Hardware 


Dimension - Inches (mm) Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Fig. A Material | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
2.000 (50.80) Metal 338-1364-ND 2.04 1.36 1.18 1.11 | 125565-09 
1 2.500 (63.50) Metal 338-1365-ND 7.05 5.22 4.60 4.32 | 115058-14 
3.000 (76.20) Metal 338-1366-ND 7.50 5.40 4.80 4.50 | 125565-11 
2 3.500 (88.90) Plastic | 338-1367-ND 6.98 5.17 4.55 4.27 | 125309-01 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1548 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


- B43305 Series Aluminum 
B_~=Electrolytic Snap-In Capacitors ultra Compact 85°C 


EPCOS Features: + Extremely high CV product High ripple current capability 
Applications: * Switch-mode power supplies in industrial and entertainment electronics * Uninterruptible power supplies 


Case Size | Typical ESR Rated Ripple 
W.V. | Capacitance DxL @ 20°C Current @85°C | Digi-Key Price Each Epcos 
Dc (uF) (mm) 100Hz (ma) 100Hz (A) Part No. 1 10 50 | Part No. 
680 25 x 30 190 2.13 495-3496-ND 5.19 3.66 3.18 | B43305B2687M000 
200V 1,000 25 x 40 130 2.76 495-3494-ND 6.81 4.80 4.17 | B43305B2108M000 
1,500 30 x 40 85 3.44 495-3495-ND 7.72 5.44 4.72 | B43305B2158M000 
470 30 x 40 290 2.23 495-3497-ND 12.32 8.67 7.53 | B43305B9477M000 
400V 680 35 x 40 200 2.64 495-3498-ND 14.05 11.00 9.48 | B43305B9687M000 
1,000 35 x 50 140 3.38 495-3493-ND 19.97 15.64 13.47 | B43305A9108M000 
B43508 Series Al um in um E lect ro lyti Cc Features: + Extremely high CV product * High reliability * High ripple current capability 
= Applications: * Frequency converters »* Professional power supplies in industrial electronics and in data 
S n a p- | n Ca pac itors U ltra Compact 1 05°C processing equipment * Switch-mode power supplies in entertainment electronics 
Case Size | Typical ESR Rated Ripple 
W.V. Capacitance DxL @ 20°C Current @105°C | Digi-Key Price Each Epcos 
pc (uF) (mm) 400Hz (mo) 100Hz (A) Part No. 1 10 50 | Part No. 

680 25 x 35 170 1.68 495-3503-ND 6.35 4.48 3.89 | B43508B2687M000 
sony 1,000 30 x 35 120 1.95 495-3502-ND 9.51 6.70 _ 5.82 | B43508B2108M000 
470 30 x 40 260 1.70 495-3500-ND 13.78 10.79 9.29 | B43508A9477M000 
560 35 x 40 220 1.83 495-3504-ND 12.38 9.69 8.35 | B43508B9567M000 
any 680 30 x 55 180 2.20 495-3501-ND 18.51 14.49 12.48 | B4a508A9687Mo000 
1,000 35 x 55 120 2.64 495-3499-ND 27.15 21.25 18.30 | B43508A9108M000 


Features: * Good thermal characteristics and high ripple current capability * Compact design * Long useful life 
« Wide temperature range ¢ All-welded construction ensures reliable electrical contact 


B43560 Series Screw Terminal 


Al u m i n u m E lect ro lyti Cc Ca pac ito rs Applications: * Frequency converters » Professional power supplies 
3 és wie Specifications: * Useful life @ 105°C: >6,000 hours * Useful life @ 40°C: >250,000 hours » IEC Climatic 
High Reliability 1 05°C category: 40/105/56 
Case Size | Maximum ESR Rated Ripple 
W.V. | Capacitance DxL @ 20°C Current @105°C | Digi-Key Price Each Epcos 
pc (uF) (mm) 100Hz (mo) 100Hz (A) Part No. 1 10 50 | Part No. 
350V 6,800 76.9 x 143.2 27 16.7 495-3505-ND 156.31 130.26 112.03 | B43560A4688M000 
400V 2,200 64.3 x 105.7 84 7.8 495-3508-ND 69.26 57.72 49.64 | B43560A9228M000 
4,700 76.9 x 168.7 40 14.7 495-3506-ND 178.46 148.72 127.90 | B43560A5478M000 
i 8,200 91.0 x 221.0 23 22 495-3507-ND 320.74 267.28 229.87 | B43560A5828M000 


Features: * Long useful life * High reliability * Extremely good electrical characteristics 
and small dimensions All-welded construction ensures reliable electrical contact ¢ Self- 
extinguishing electrolyte 


B43564 Series Screw Terminal Aluminum 


E lectrolyti Cc Ca pacito rs Applications: * Frequency converters * Professional power supplies * Uninterruptible 
power supplies 
. . ificati re i oC: . 
High Ripple Current 85°C ite @ 40°C: 5250,000 hours * IEC Climate category 2518550 
Case Size | Maximum ESR Rated Ripple 
W.V. | Capacitance DxL @ 20°C Current @85°C | Digi-Key Price Each Epcos 
pc (uF) (mm) 1400Hz (mo) 100Hz (A) Part No. 1 10 50 | PartNo. 
160V 10,000 76.9 x 107.5 26 13 495-3511-ND 108.03 90.03 77.43 | B43564A1109M000 
250V 6,800 76.9 x 105.7 29 14.5 495-3512-ND 64.35 53.63 46.12 | B43564A2688M000 
350V 1,000 51.6 x 80.7 130 5.1 495-3513-ND 21.84 18.20 15.66 | B43564A4108M000 
450V 1,000 51.6 x 105.7 140 5.4 495-3514-ND 30.26 25.22 21.69 | B43564A5108M000 
500V 2,700 76.9 x 105.7 60 10.5 495-3515-ND 103.12 85.93 73.90 | B43564A6278M000 
H Hy H Features: All welded construction ensures reliable electrical contact, high 
NEW! B43310 Series Screw Terminal Aluminum relly and high ripple current capably, : 
. . Applications: Uninterruptible power supplies, frequency converters. 
E lectrolyti Cc Ca pacito rs General Purpose 85°C Specifications: Load life @ 85°C: 2000 hours, climatic category: 25/85/56 
Max. ESR @ Rated Ripple 
W.V. | Capacitance | Case Size 20°C 120Hz Current @ 85°C Digi-Key Price Each Epcos 
pc (uf) DxL(mm) (ma) 120Hz (A) Part No. 1 10 50 Part No. 
2,200 51.6 x 130 87 6.5 495-3653-ND 35.94 29.95 25.76 B43310A9228M000 
2,200 64.3 x 96 87 6.4 495-3654-ND 37.05 30.88 26.56 B43310C9228M000 
2,700 64.3 x 96 71 7A 495-3655-ND 42.84 35.70 30.71 B43310A9278M000 
3,300 64.3 x 115 58 8.5 495-3656-ND 47.88 39.90 34.32 B43310A9338M000 
3,900 64.3 x 130 49 9.7 495-3657-ND 56.70 47.25 40.64 B43310A9398M000 
400 4,700 76.9 x 115 4 10.7 495-3658-ND 67.23 56.03 48.19 B43310A9478M000 
5,600 76.9 x 130 34 12.2 495-3659-ND 77.49 64.58 55.54 B43310A9568M000 
6,800 76.9 x 155 28 14.6 495-3660-ND 88.05 73.38 63.11 B43310A9688M000 
8,200 91.0 x 157 23 16.8 495-3661-ND 112.71 93.93 80.78 B43310A9828M000 
10,000 91.0 x 157 19 18.5 495-3662-ND 144.00 120.00 103.20 B43310A9109M000 
12,000 91.0 x 196 16 22.4 495-3663-ND 165.39 137.83 118.53 B43310A9129M000 
15,000 91.0 x 220 13 26.2 495-3664-ND 202.47 168.73 145.11 B43310A9159M000 
1,800 51.6 x 130 102 6.0 495-3665-ND 36.24 30.20 25.98 B43310A5188M000 
2,200 64.3 x 96 83 6.5 495-3666-ND 42.93 35.78 30.77 B43310A5228M000 
2,700 64.3 x 115 68 7.8 495-3667-ND 50.76 42.30 36.38 B43310A5278M000 
3,300 64.3 x 130 55 9.1 495-3668-ND 59.64 49.70 42.75 B43310A5338M000 
3,900 76.9 x 115 49 9.7 495-3669-ND 70.80 59.00 50.74 B43310A5398M000 
450 4,700 76.9 x 130 4 112 495-3670-ND 84.75 70.63 60.74 B43310A5478M000 
5,600 76.9 x 155 34 13.3 495-3671-ND 101.46 84.55 72.72 B43310A5568M000 
6,800 91.0 x 157 28 15.3 495-3672-ND 127.14 105.95 91.12 B43310A5688M000 
8,200 91.0 x 157 23 16.8 495-3673-ND 150.54 125.45 107.89 B43310A5828M000 
10,000 91.0 x 196 19 20.4 495-3674-ND 184.59 153.83 132.29 B43310A5109M000 
12,000 91.0 x 220 16 23.5 495-3675-ND 216.36 180.30 155.06 B43310A5129M000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 1549 


Panasonic 1s Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors 


Operating Temperature: © TSHA Series: (16 ~ 200V/ -40°C ~ 105°C) 
*TSU Series: (63 ~ 250V/ -40°C ~ 85°C) (400V/ -25°C ~ 105°C) 
08 “TSUP Series: (16 ~ 250V/-40°C ~ 85°C) * TSHB Series: (200 ~ 250V/ -40°C ~ 105°C) 
Flo 2.0 (400 ~ 500V/ -25°C ~ 85°C) (400 ~ 450V/ -25°C ~ 105°C) 
3.5) [7 *TSUQ Series: (160 ~ 250V/ -40°C ~ 85°C) * TSHC Series: (160 ~ 250V/ -40°C ~ 105°C) 
| 15 (350 ~ 450V/ -25°C ~ 85°C) (350 ~ 450V/ -25°C ~ 105°C) 
|. 4.0mm pin length *TSNH Series: (16 ~ 250V/ -40°C ~ 105°C) *TSED Series: (200 ~ 250V/ -40°C ~ 105°C) 
PC Board mounting Holes (400V/ -25°C ~ 105°C) (400 ~ 450V/ -25°C ~ 105°C) 
Polarity Bar Insulated With Vinyl a Capacitance Tolerance (at 120Hz): +20% 
[ j Sleeve \ F Rated DC Voltage: | 16 | 25 | 35 | 50) 63] 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 420 | 450 |500 
4.01 Surge Voltage: 20 | 32 | 44 | 63 | 79 |100| 125 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 470 [500 | 550 
"El te 
1.5 Ripple Current Multiplier (mA): 
6.3mm pin length 
D+0.5 Frequency (Hz): 50 60 120 500 1K 10K ~ 50K 
16V ~ 100V: 0.93 0.95 1.0 1.05 1.08 1.15 
160V ~ 500V: 0.75 08 1.0 12 1.25 14 
Max. {85°C (rms) Max. 85°C (rms) 
ESR Ripple Dim. ESR Ripple Dim. 
W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) _| Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) |(120Hz)Q|(120Hz) A/D] L | PartNo. 1 10 50 200 | PartNo. DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz) A/D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. 
TSU General Purpose 85°C, 2000 Hour Life 5600 | 0.059 | 3.42 |22| 40] P6933-NDe 424 348 244 1.70 | ECO-S1HP562BA 
63 | 3300 | — 24 | 25 | 40 | P6492-ND 4.20 3.45 2.90 _ 2.02 | ECE-S1JU332M at ee ae 3 - eed ioe ee eo te Seay 
2007) ACO! | a= 17 | 26 | 40 (RRBRS2AND) a0 S805 22 al.e8i EGE S2DUG7IM a0 | 0049 | 38s | 90 | 30 | PeoeNDe 507 416 292 203 | ECO-STHPGBODA 
250 | 680 = 2.15 | 30 | 50 | P6553-ND 6.24 5.28 4.56 3.42 | ECE-S2EU681U 8200 | 0.040 | 4.41 | 25 | 45 | P6937-NDe 5.37 4.41 3.09 2.15 | ECO-S1HP822CA 
TSUP Miniaturized Size General Purpose 85°C, 3000 Hour Life 8200 | 0.040 ] 441 |30 | 35] P6938-ND} 5.62 4.61 3.23 2.25 | ECO-S1HP822DA 
4700 | 0.159 | 1.77 | 22] 25 | P7600-NDe 2.20 186 1.34 1.01 | ECO-S1CP472BA 50 | 10000 | 0.036 | 4.97 | 25 | 50 | P6930-ND@ 5.01 4.25 3.06 2.29 | ECO-S1HP103CA 
6800 | 0.110 | 257 | 22] 25 | P7601-ND® 239 203 1.46 1.10 | ECO-S1CP682BA 10000 | 0.036 | 4.97 | 35 | 30 | P6940-ND@ 5.71 4.83 3.48 2.61 | ECO-S1HP103EA 
8200 | 0.091 | 3.10 | 22] 25 | P7602-NDe 250 212 153 1.15 | ECO-S1CP822BA 12000 | 0.032 | 558 | 30] 45 | P6941-NDe 610 516 372 2.79 | ECO-S1HP123DA 
10000 | 0.075 3.78 | 25) 25 | P6861-ND® 3.78 3.03 2.07 1.35 | ECO-S1CP103CA 12000 | 0.032 5.58 | 35 | 35 | P6942-ND@ 6.38 5.40 3.89 2.92 | ECO-STHP123EA 
12000 | 0.062 | 452 | 25 | 25 | P6863-NDe 3.50 288 2.01 1.40 | ECO-S1CP123CA 75000 | 0.028 | 644 |30 | 50 | P6943-NDe 651 551 3.97 2.98 | ECO-S1HP153DA 
15000 | 0.053 5.26 |25| 30 | P6865-ND 3.81 3.13 2.19 1.53 | ECO-S1CP153CA 15000 | 0.028 6.44 | 35 | 40 | P6944-ND@ 7A 6.27 4.52 3.39 | ECO-S1HP153EA 
18000 | 0.046 | 5.57 | 22] 40) P6866-ND® 3.94 3.23 226 1.58 | ECO-S1CP183BA 18000 | 0.023 | 6.94 | 35 | 45 | P6945-ND@ 7.51 648 4.75 3.73 | ECO-STHP183EA 
18000 | 0.046 | 5.57 | 25] 30 | P6867-ND@ 4.00 3.29 230 1.60 | ECO-S1CP183CA 22000 | 0.021 | 7.57 | 35 | 50 | P6946-ND@ 821 7.08 5.19 4.08 | ECO-STHP223EA 
22000 | 0.038 | 610 | 22] 45 | P6s6s-ND® 438 360 252 1.76 | ECO-SiCP223BA 680 | 0.390 | 1.02 | 22 | 25 | P7357-ND@ 2.24 1.90 1.37 1.03 ] ECO-S1KP681BA 
4g [22000 | 0.038 | 6.10 | 30 | 30 | P6869-ND 484 3.97 2.78 1.94 | ECO-S1CP223DA 1000 | 0.265 | 1.51 | 22 | 25] P7358-NDe 246 2.09 1.50 1.13 | ECO-S1KP102BA 
27000 | 0.031 | 6.31 |25| 45 | P6870-ND® 513 4.21 295 2.06 | ECO-SiCP273CA 1200) 0.221 | 1-81 | 22) 25 eieeeeee 225 2.16 1.86 1.17 | ECO-SIKPI22BA 
27000 | 0.031 | 6.31 |30| 35 | P6871-NDe 5.38 4.41 3.09 2.15 | ECO-S1CP273DA 1G aut oa a se cee Ber a ye nae EE CIRCA 
33000 | 0.025 | 684 | 25 | 50 | P6872-ND® 482 4.09 294 2.21 | ECO-S1CP333CA : : alls : : : : 7 
33000 | 0.025 | 6.84 | 35 | 30 | P6873-ND@ 5.47 4.63 3.33 2.50 | ECO-S1CP333EA 1800 ) 0.147 | 252 | 22) 35 | P7362-ND 3.04 2.58 1.86 1.39 | ECO-S1KP182BA 
39000 | 0.021 | 6.94 | 30 | 45 | P6874-ND 5.75 4.87 3.51 _ 2.63 | ECO-S1CP393DA bn at 5 25 | 30 (RRISCS NDS 83.10) 263 1.89 1.42 | ECO-SiKP182CA 
39000 | 0.021 | 694 | 35 | 35 | P6875-ND® 6.03 541 368 2.76 | ECO-SiCP393EA ' To |e | 10 eRe So EBL AOS Te: | EGO-SIKEEeBS 
2200 | 0121 | 273 | 30] 25 | P7365-NDe 3.60 3.05 2.20 1.65 | ECO-S1KP222DA 
47000 | 0.019 | 7.47 | 30] 50 | P6876-ND@ 6.34 537 3.87 2.90 | ECO-S1CP473DA 
2700 | 0.098 | 2.78 |22| 45 | P7366-ND 3.68 3.12 2.25 1.69 | ECO-S1KP272BA 
47000 | 0.021 | 7.47 | 35 | 40 | P6877-ND@ 6.89 5.84 4.20 3.15 | ECO-S1CP473EA 
2700 | 0.098 | 278 |30| 30| P7367-ND 3.94 3.34 240 1.80 | ECO-S1KP272DA 
56000 | 0.019 | 873 | 35] 45 | P6878-ND 7.65 6.48 4.66 3.50 | ECO-S1CP563EA 80 
sso00 | o.oia | 905 | 35. so MReazetNDte Gan. “6 ga dia « a.88 ECO-SICPERSER 3300 | 0.085 | 3.21 | 22] 50| P7368-NDe 3.95 3.34 241 1.81 | ECO-S1KP332BA 
: : : - : : 3300 | 0.085 | 3.21 |30| 30] P7369-ND 4.27 362 261 1.96 | ECO-S1KP332DA 
3300 | 0.161 | 1.68 | 22 | 25 | P7603-NDe® 2.20 1.87 1.35 1.01 | ECO-S1EP332BA 3900 | 0.077 | 3.59 | 25 | 45 | P7370-NDe 447 379 273 2.05 | ECO-S1KP392CA 
en ee oa os Eh aa a ee ie FEEDER 3900 | 0.077 | 3.59 |30| 35 | P7371-NDe 4.76 4.04 2.91 2.18 | ECO-S1KP392DA 
! y i ; : : : i 4700 | 0.063 | 4.09 | 25 | 50 | P7372-NDe 488 443 2.98 2.23 | ECO-SiKP472CA 
6800 | 0.078 | 3.47 | 25 | 25 | P6883-ND® 3.78 3.03 2.08 1.36 | ECO-S1EP682CA 4700 | oo63 | 409 |30| 40 | P7373-NDe 521 441 348 238 | ECO-SIKP472DA 
8200_| 0.065 | 3.57 | 25 | 25 EROSSSND@R) 3.52 2.89 2.02 1.41 | ECO-SIEPB22CA 5600 | 0.056 | 4.55 | 30] 45| P7374-ND@ 585 4.95 3.57 2.68 | ECO-S1KP562DA 
70000 | 0.058 | 3.78 | 22 | 35 | P6886-NDe 371 3.05 244 1.49 | ECO-S1EP103BA 5600 | 0.056 | 4.55 |35| 35 | P7375-NDe 614 5.20 3.75 2.81 | ECO-S1KP562EA 
10000 | 0.058 | 3.78 |30| 25 | P6887-NDe 4.06 3.33 2.34 1.63 | ECO-S1EP103DA 6800 | 0.046 | 5.16 |30| 50 | P7376-NDe 6.48 5.49 3.95 2.96 | ECO-S1KP682DA 
12000 | 0.048 4.10 | 22) 40 | P6888-ND® 4.04 331 2.32 1.62 | ECO-S1EP123BA 6800 | 0.046 5.16 | 35 | 40 | P7377-NDe 7.06 5.98 4.31 3.23 | ECO-S1KP682EA 
12000 | 0.048 4.10 | 30] 30 | P6889-ND® 4.38 3.60 2.52 1.76 | ECO-S1EP123DA 8200 | 0.038 5.83 |35 | 50 | P7378-NDe 7.97 6.75 4.86 3.65 | ECO-S1KP822EA 
ns | 15000 | 0.039 | 4.63 | 22 | 50 | P6890-ND® 4.47 3.67 2.57 1.79 | ECO-S1EP153BA 47010459 14.11.1221 25 | P7379-NDe 2311.96 1.41 4.06 | ECO-S2AP471BA 
75000 | 0.039 | 463 | 30 | 30 | Pés9i-NDe 485 3.98 279 1.94 | ECO-S1EP153DA 560 | 0.385 | 1.32 | 22 | 25 | P7380-ND 241 205 148 1.11 | ECO-S2AP561BA 
18000 | 0.035 | 5.47 | 25 | 45 | P6892-NDe 5.09 4.18 2.93 2.04 | ECO-S1EP183CA 680 | 0.317 | 1.61 | 22) 25 | P7381-ND@ 256 217 1.56 1.17 | ECO-S2AP681BA 
18000 | 0.035 | 5.47 | 30 | 35 | P6893-NDe 5.33 4.38 3.06 2.14 | ECO-S1EP183DA 1000 | 0.216 | 1.96 | 25 | 25 | Peod8-NDe 3.50 2.88 2.01 1.40 | ECO-S2AP102CA 
22000 | 0.029 | 610 | 25 | 50 | P6894-ND@ 5.61 4.61 3.23 2.25 | ECO-S1EP223CA 1200 | 0180 | 2.31 | 20| 40 | Pe949-ND 4713.87 2.71 1.89 | ECO-S2AP122AA 
27000 | 0.023 | 621 |30| 45 | P6896-ND@ 5.82 4.93 3.55 2.66 | ECO-S1EP273DA 7200 | 0180 | 231 |25| 30 | Po990-ND 3.73 3.06 215 1.50 | ECO-S2AP122CA 
27000 | 0.025 | 621 | 35 | 35 | P6897-ND® 611 547 372 2.79 | ECO-S1EP273EA 1500 | 0.155 | 257 | 22] 40 | P6991-NDe 4.05 332 2.33 1.62 | ECO-S2AP152BA 
33000 | 0.020 | 684 | 30] 50 | Pé6898-ND® 649 550 3.96 2.97 | ECO-S1EP333DA 1500 | 0155 | 257 | 30] 25 | Pe992-NDe 435 357 250 1.74 | ECO-S2AP152DA 
33000 | 0.020 | 6.84 | 35] 40 | P6s99-ND 7.04 596 4.29 3.22 | ECO-S1EP333EA 1800 | 0129 | 284 | 22] 45 | P6993-ND 447 3.67 2.57 1.79 | ECO-S2AP182BA 
39000 | 0.019 7.36 | 35 | 45 | P6900-ND® 7.03 6.06 4.44 3.49 | ECO-S1EP393EA 1800 | 0.138 2.84 | 30 | 30 | P6101-ND 471 3.87 2.71 1.89 | ECO-S2AP182DA 
47000 | 0.017 | 8.00 | 35| 50 | P6901-NDe 790 6.81 4.99 3.93 | ECO-S1EPA73EA | | 499 | 2200 | 0.121 | 3.14 | 22 | 50 | P6102-NDe 489 401 281 1.96 | ECO-S2AP222BA 
2200 | 0166 | 152 | 22] 25 | P7606-NDe 2.22 188 1.35 1.02 | ECO-S1VP222BA 2200 | 0.121 | 314 | 30) 30) P6103-ND 445 3.77 271 2.04 | ECO-S2AP222DA 
3300 | 0.111 | 2.29 | 22] 25 | P7607-NDe 2.42 2.05 1.48 1.11 | ECO-S1VP332BA 2700 ) 0.104 | 3.71 | 25 | 45 | P6104-ND® 4.91 4.16 3.00 2.25 | ECO-S2AP272CA 
3900 | 0.094 | 271 | 22] 25] P7e08-ND@® 254 216 155 1.17 | ECO-S1VP392BA 2700 | 0.104 | 371 | 30 | 35 |;PEIO5-ND 5.00 4.24 3.05 2.29 | ECO-S2AP272DA 
4700 | 0.078 | 3.26 | 25] 25] Pego5-ND® 3.85 3.09 211 1.38 | ECO-StVP472CA $300 | 0.000 | 4.06 [25 | 50 |ERGIOGNDeS) 5.44 4.61 3.32 __ 2.49 | ECO-S2AP332CA 
5600 | 0.080 3.36 |25 | 25 | Peg07-ND 4.03 3.23 2.21 1.44 | ECO-S1VP562CA 3300 | 0.090 4.06 | 30] 40 | P6107-ND@ 5.73 4.85 349 2.62 | ECO-S2AP332DA 
ea00 | 00s | 3681221 35 | PaooeNDe 3713042413 1.49 | ECO-SIVPERBA 3900 | 0.077 | 4.54 | 30] 45 | P6108-NDe 6.36 5.39 3.88 2.91 | ECO-S2AP392DA 
3900 | 0.081 | 4.54 | 35 | 35 | P6109-NDe 674 570 4.11 3.08 | ECO-S2AP392EA 
6800 | 0.066 | 3.68 | 25| 30 | P6909-NDe 3.85 346 221 1.54 | ECO-SiVP682CA 
4700 | 0.071 | 5.13 | 30] 50 | P6110-ND@ 644 5.56 4.07 3.20 | ECO-S2AP472DA 
8200 | 0.057 | 4.00 | 22] 40 | P6910-NDe 4.03 3.31 232 1.62 | ECO-S1VP822BA 
ao00 | oos7 | 400 | 25 | 95 MpESRinEes Was “Sas sone en (ECO SiVeRoacA 4700 | 0.071 | 5.13 | 35 | 40 | P6111-ND 6.99 6.03 4.42 3.48 | ECO-S2AP472EA 
: i 5600 | 0.059 | 5.75 |35| 45| P6112-NDe 783 676 4.95 3.89 | ECO-S2AP562EA 
jo000 | 0.050 | 4.42 | 22 | 45 | P6913-NDe 4.48 3.67 2.57 __1.79 | ECO-S1VP103BA 
6800 | 0.049 | 6.60 | 35 | 50| P6113-NDe 792 6.98 5.22 4.33 | ECO-S2AP682EA 
35 | 10000] 0.050 | 4.42 | 35 | 25 | Pé914-ND® 5.33 437 3.06 2.13 | ECO-SiVP103EA 
5 fl 150 | 1216 | 0.71 | 22] 25] P7382-NDe 219 1.86 1.34 1.01 | ECO-S2DP151BA 
12000 | 0.044 | 5.05 | 25 | 45 | P6915-NDe 515 4.22 296 2.06 | ECO-S1VP123CA 
220 | 0.829 | 1.04 | 22 | 25 | P7383-ND@ 237 201 1.45 1.09 | ECO-S2DP221BA 
12000 | 0.044 | 5.05 | 35 | 30 | P6916-NDe 5.79 475 3.33 2.32 | ECO-S1VP123EA 
270 | 0614 | 1.41 | 22 | 25 | P6115-ND@ 3.39 272 1.86 1.22 | ECO-S2DP271BA 
15000 | 0.036 | 5.57 | 25 | 50 | P6917-NDe 5.60 4.59 3.22 2.24 | ECO-S1VP153CA 
15000 | 0.036 | 5.57 | 35 | 30 | P6918-ND@ 5.55 4.70 3.38 2.54 | ECO-S1VP153EA S30) | 156/25 | 25 ean GR eS Be oes anon, ca en, (eeu DeGea DA 
sapao T-bose | Sea ap Las SEEN Soe ea aba EO SPIRO 390 | 0468 | 1.68 | 22 | 30 | P6118-ND@ 3.31272 1.91 1.33 | ECO-S2DP391BA 
, : z : ‘ : : i 390 | 0468 | 1.68 | 25 | 25 | P6119-NDe 344 282 1.98 1.38 | ECO-S2DP391CA 
18000 | 0.030 | 5.68 | 35 | 35 | P6920-NDe 619 5.24 3.77 2.83 | ECO-S1VP183EA 470 | ogee | 185 | 22 | 35 | p6120-ND 359 295 207 144 | ECO-S2DP471BA 
22000 | 0.026 | 610 | 30] 50 | P6921-NDe 6.39 5.41 3.90 2.92 | ECO-SivP223DA avor| tes | 30 | 25 | pe121-ND 411 337 236 165 | ECO-S2DP471DA 
22000 | 0.026 | 6.10 | 35 | 40 | P6922-ND® 6.93 5.87 4.22 3.17 | ECO-SIVP223EA | | 999] 560 | 0.326 | 2.43 | 22] 40| P6122-ND@ 3.77 310 247 1.51 | ECO-S2DP561BA 
27000 | 0.021 | 684 | 35 | 45 | P6923-ND® 7.09 612 4.48 3.53 | ECO-S1VP273EA 560 | 0.326 | 243 |30) 25| pet23ND 443 363 255 177 | ECO-S2DP561DA 
33000 | 0.018 | 7.15 |35| 50 | P6924-ND@ 8.05 6.94 5.09 4.00 | ECO-S1VP333EA 680) 0.268 | 2.68122 | 45 | Pe1oANDe® 4433.39 2.37 1.65 | ECO-SODP6B1BA 
1500 | 0.221 1.24 | 22 | 25 | P7609-ND® 2.28 1.93 1.39 1.05 | ECO-S1HP152BA 680 | 0.268 | 268 | 30] 30] P6125-NDe 4.79 393 275 1.92 | ECO-S2DP681DA 
2200 | 0.151 | 1.82 | 22] 25 | P7610-NDe 2.45 208 1.50 1.12 | ECO-S1HP222BA 820 | 0222 | 293 |25| 45 | P6126-ND 469 3.85 270 1.88 | ECO-S2DP821CA 
2700 | 0.123 | 2.23 | 22] 25 | P7611-NDe 2.62 222 1.60 1.20 | ECO-S1HP272BA 820 | 0.222 | 293 |35 | 25 | P6127-NDe 5.66 4.64 3.25 2.27 | ECO-S2DP821EA 
50 | 3300 | 0.100 | 273 | 25 | 25 | Pé928-ND® 3.48 2.85 2.00 1.39 | ECO-S1HP332CA i000 | 0199 | 3.25 | 25 | 45 | P7384-NDe 4.35 3.68 2.65 1.99 | ECO-S2DP102CX 
3900 | 0.085 | 275 | 25 | 25 | P6930-NDe 3.68 3.02 212 1.48 | ECO-S1HP392CA 7000 | 0199 | 325 | 25] 50] P6128-NDe 452 383 276 2.07 | ECO-S2DP102CA 
4700 | 0.071 | 3.03 | 22] 35 | Péo31-NDe 3.90 3.20 224 1.56 | ECO-S1HP472BA i000 | 0199 | 3.25 | 35 | 30| P6129-NDe 5.37 4.55 3.27 2.46 | ECO-S2DP102EA 
4700 | 0.071 | 3.03 | 30| 25 | P6932-NDe 4.28 3.51 2.46 1.71 | ECO-S1HP472DA | RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic TS Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont.) 


Max. |85°C (rms) Max. 85°C (rms) 
ESR Ripple Dim. ESR Ripple Dim. 
W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz)A| D | L | PartNo. 1 10 50 200 | PartNo. DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz) A; D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. 
1200 | 0.166 | 3.50 | 30 | 40 | P7385-NDe 544 4.60 3.31 2.49 | ECO-S2DP122Dx TSUQ Highly Miniaturized Version 85°C, 
1200 | 0.166 | 3.50 | 30] 45 | P6130-ND 5.58 4.73 3.40 2.55 | ECO-S2DP122DA 2000 Hour Life, 4.0mm Pins — RoHS Compliant 
1200 | 0.166 | 3.50 | 35 | 30 | P7386-NDe 5.82 4.93 3.55 2.66 | ECO-S2DP122EX 5 z 
1200 | 0.166 | 3.50 | 35] 35 | P6131-NDe 5.97 5.06 3.64 2.73 | ECO-S2DP122EA a ee oan i i eas ee rey ae ee EEL UIBCeEIUA 
1500 | 0.144 | 3.87 | 30 | 45 | P7387-ND 6.30 5.33 3.84 2.88 | ECO-S2DP152Dx 320 | 0243 | 275 | 92] 35 | P1a767-ND 304 266 293 156 | EET-UQ2CA21HA 
200 1500 | 0.144 3.87 | 30 | 50 | P6132-ND® 6.55 554 3.99 2.99 | ECO-S2DP152DA 1000 | 0.199 3.00 |22| 40 | P13768-ND 3.54 2.91 2.44 1.70 | EET-UQ2C102HA 
1500 | 0.144 | 387 | 35) 35 | P7388-ND® 668 5.65 4.07 3.05 | ECO-S2DP152EX 1000 | 0199 | 3.00 | 25| 30| P13769-ND 3.60 2.95 248 1.73 | EET-UQ2C102JA 
ao | ae eo eee oe ae eee a eee teope 1200 | 0.166 | 3.25 | 22| 45 | P13770-ND 3.91 3.21 2.70 1.88 | EET-UQ2C122HA 
4a00 | ot20 | 430. | as | a5 Minera ad: BOR daa 4b ECO SODEIAIER 1200 | 0.166 | 3.25 | 25 | 35 | P13771-ND 3.94 3.23 2.72 1.89 | EET-UQ2C122JA 
: : : : : : 1200 | 0166 | 3.25 | 30 | 25 | P13772-ND 4.65 3.82 3.21 2.23 | EET-UQ2C122KA 
2200 | 0.098 ) 4.92 | 35 | 45 | P7390-ND 8.60 7.28 5.24 3.93 | ECO-S2DP222EX 1500 | 0.133 | 3.73 | 22) 50 | P13773-ND 447 3.67 3.08 2.15 | EET-UQ2C152HA 
2200 | 0.098 | 4.92 | 35 | 50 | P6135-ND@ 7.97 6.87 5.04 3.96 | ECO-S2DP222EA 4500 | 0133 | 373 | 25| 40 | P13774-ND 477 391 329 229 | EET-UQ2C159JA 
120 | 1.620 ) O71 | 22 | 25 ieee iD 234 1.99 1.43 1.08 | ECO-S2EP121BA | | 469 | 4500 | 0.133 | 3.73 | 30| 30 | P13775-ND 515 423 355 247 | EET-UQ2C152KA 
150 | 1216 | 0.89 | 22 | 25 emsez ND, 247 2.09 1.51 1.13 | ECO-S2EP151BA 1500 | 0.133 | 3.73 | 35| 25 | P13776-ND 5.52 453 381 2.65 | EET-UQ2C152LA 
Be ne ie = ae Heard bee baa 16 toy Boa 4300 | 0411 | 4.20 | 25] 45 | p13777-ND 499 4.09 3.44 2.40 | EET-UQ2C182JA 
oo | oei4 | tar 22 | ay eee Sag a6s” “ies oan lEGa SERoTIBA 1800 | 0.120 | 4.20 | 30] 35 | P13778-ND 5.67 4.66 3.91 2.73 | EET-UQ2C182KA 
: : : : : : 1800 | 0411 | 4.20 | 35 | 30 | P13779-ND 6.04 4.96 4.16 2.90 | EET-UQ2C182LA 
ee ee ee eceeen 2200 | 0.090 | 4.78 | 30| 40 | P13780-ND 5.43 4.60 3.98 2.98 | EET-UQ2C222KA 
330 | 0502 | 1.75 |25| 30| P7309-ND@® 334 283 2.04 1.53 | ECO-S2EP331CA 2200 / 0.098 | 4.78 | 35) 35 iezeaNe B78: 490) “28: 99:18") BET UO2G22214 
a0 | o4ee | 191. | 22 | a0 Imoicotnnes Tad. 908. oa. 4.60 MECO-SoERAnIBA 2700 | 0.074 | 5.45 | 30] 45 | P13782-ND 617 5.23 4.52 3.39 | EET-UQ2C272KA 
990 | 040s | 491 | 20| 25 MoRiotinNee apor 809: aap. qi7a (ECD SoEPanIDA 2700 | 0.080 | 5.45 | 35 | 40 | P13783-ND 6.57 5.56 4.80 3.60 | EET-UQ2C272LA 
: : ‘ : d : 3300 | 0.070 | 5.75 | 35 | 45 | P13784-ND 753 6.38 5.51 4.13 | EET-UQ2C332LA 
a5 470) Ogee) 2 (22) 45 eee 385 B25 285 176 | ECO-SPEP AIBA 3900 | 0.055 | 6.00 |35| 50 | PI3785-ND 8547.23 6.25 _ 4,69 | EET-UQ2C392LA 
560 | 0.326 | 225 |25| 40| P7404-ND@ 4.33 3.67 264 1.98 | ECO-S2EP561CX 390 | 0.510 | 1.68 | 22 | 25 | P13786-ND 3.09 2.48 2.04 1.33 | EET-UQ2D391HA 
560 | 0.326 | 225 | 35| 25| P7405-ND@® 491 4.16 3.00 2.25 | ECO-S2EPS67EA 470 | 0.428 | 1.85 | 22 | 30 lezen S98 5OG0 220.7 183) EEE NOD EINA 
680 | 0.268 | 250 |25| 45 | P7406-ND@® 4.80 4.06 2.93 2.20 | ECO-S2EP6BiCX 560 | 0.855 ) 243° | 22) 30 area Ny sO sone) ee tied EE UGE Dee I He 
aa0 10268 12.501 35 | 0 praOTENSs 54a 460. 3.31 20.40 TECO:SoEPGRIEA 560 | 0.355 | 2.43 | 25| 25 | P13789-ND 3.16 2.60 2.18 1.52 | EET-UQ2D561JA 
820 | 0.222 | 250 |30| 40| P740s-ND® 567 4.80 3.46 2.60 | ECO-S2EP821Dx 660_| 0.208 | 268 | 22 | 35 BRISzoOSND Ss sere 2A ibS: EET UO2DG8 1K 
820 | 0.222 | 277 |35| 30] P7409-ND® 6.05 5.12 3.69 2.77 | ECO-S2EP821EX 680 | 0.203 | 2.68 | 25 | 30 RIS7e1END 344 2.83 2.37 1.65 | EET-UG2D681JA 
4000 | 0.182 | 3.32 | 30] 45 | P7410-NDe 6.45 5.46 3.93 2.95 | ECO-S2EP102DX 820 | 0.243 | 293° | 22) 40 | P13792-ND 3.72 3.06 2.57 1.79 | EET-UQ2D821HA 
1000 | 0.199 | 332 | 35| 35 | P7411-NDe 6.85 5.80 4.18 3.13 | ECO-S2EP102EX a Here oa 3, 0 ae ne au po is Saran 
1500 | 0493 | 404 [3550 | PratgnDe 905 7.65 Sst 414 | EoO-SEPIS2EA 1000 | ogo | 325 [22] 45| pra7geno 4.12 3.38 204 198 | eeT-vozDt02HA 
7000 | 0.199 | 3.25 |25| 35] P13796-ND 415 3.41 2.86 1.99 | EET-UQ2D102JA 
co | — | o76 |20| %0| poreND. 305 24 227 158 ec0szepsDA| | gop | 1000 | O190 | 325 [30] 30] PrarerND 485 a2 321 228/ EET-UOZDIODKA 
i ; 25 | 35) 25 798-| 5. : 59 2.5 | 
oS Sie nee - - Bese 2 ped aan tae Feeeoepeonaa 1200 | 0166 | 3.50 | 22 | 50 | P13799-ND 461 3.79 3.18 2.22 | EET-UQ2D122HA 
400 | 1658 | 092 |25| 25| Pé14i-ND@ 360 296 207 144 |ECO-S2GP101CA 1200 | 0.166 | 3.50 | 25 | 40 | P13800-ND 4.63 3.80 3.19 2.22 | EET-UQ2D122JA 
720 | 1.382 | 1.02 [25 | 25 | P74i5-NDe 3.30 279 2.01 1.51 | ECO-S2GP121Cx 1200 ) 0.166 ) 3.50 | 30 | 30 | P13801-ND 5.31 4.35 3.66 2.55 | EET-UQ2D122KA 
420 = 4.02 |25]| 30) P6143-NDe 3.84 3415 2.21 1.54 | ECO-S2GP121CA 1500 | 0.133 3.87 | 25 | 50 | P13802-ND 5.38 442 3.71 2.59 | EET-UQ2D152JA 
150 1.105 1.16 | 22] 40 | P6144-ND 4.22 347 2.43 1.69 | ECO-S2GP151BA 1500 | 0.144 3.87 | 30 | 35 | P13803-ND 6.01 4.93 414 2.88 | EET-UQ2D152KA 
150 1.105 1.16 |30| 25 | P6145-NDe 451 3.70 2.59 1.81 | ECO-S2GP151DA 1500 | 0.144 3.87 | 35 | 30 | P13804-ND 5.48 464 4.01 3.01 | EET-UQ2D152LA 
180 0.921 1.44 22 | 45 | P6146-ND 463 3.80 2.66 1.86 | ECO-S2GP181BA 1800 | 0.120 4.32 30 | 45 | P13805-ND 5.72 484 418 3.14 | EET-UQ2D182KA 
180 = 1.44 30 | 30 | P6147-NDe 490 4.02 2.82 1.96 | ECO-S2GP181DA 1800 | 0.120 4.32 35 | 35 | P13806-ND 6.13 519 448 3.36 | EET-UQ2D182LA 
220 | 0.754 1.49 | 22 | 50 | P6148-NDe 5.23 4.29 3.01 2.09 | ECO-S2GP221BA 2200 | 0.098 4.92 | 30 | 50 |) P13807-ND 6.59 5.58 4.82 3.62 | EET-UQ2D222KA 
400 220 0.754 1.49 |30| 30 | P6149-NDe 543 446 3.12 2.18 | ECO-S2GP221DA 2200 | 0.105 4.92 | 35 | 40 | P13808-ND 7.01 594 513 3.85 | EET-UQ2D222LA 
270 | 0.675 | 1.67 | 25) 45| P6150-ND® 5.02 4.25 3.06 2.30 | ECO-S2GP271CA 2700 | 0.086 | 5.45 | 35 | 50 | P13809-ND 8.10 6.86 5.92 4.44 | EET-UQ2D272LA 
270 | 0.675 | 1.67 | 35 | 30 | Pé151-ND 5.58 4.72 3.40 2.55 | ECO-S2GP271EA 270 | 0.737 | 131 | 22] 25 | P13810-ND 3.16 253 2.08 1.36 | EET-UQ2E271HA 
330 | 0.553 | 1.90 |30| 40 | Pe152-NDe 593 5.03 3.62 2.72 | ECO-S2GP331DA 330 | 0.603 | 1.75 | 22] 30 | P13811-ND 3.42 2.74 2.25 1.47 | EET-UQ2E331HA 
330 | 0.553 | 1.90 | 35] 30} P7416-NDe 6.25 5.29 3.81 2.86 | ECO-S2GP331EX 390 | 0.510 | 191 | 22] 30| P13812-ND 318 2.62 2.20 1.53 | EET-UQ2E391HA 
330 | 0.553 | 1.90 | 35] 35 | P6153-NDe@ 6.25 5.30 3.81 2.86 | ECO-S2GP331EA 390 | 0.510 | 1.91 | 25] 25 | P13813-ND 3.24 2.66 2.24 1.56 | EET-UQ2E391JA 
390 | 0.468 | 213 | 30] 45 | Pé154-NDe 6.57 5.57 4.01 3.01 | ECO-S2GP391DA 470 | 0.423 | 241 | 22| 35 | P13814-ND 3.48 2.85 2.40 1.67 | EET-UQ2E471HA 
390_| 0468 | 213 | 35 | 35 | P7417-ND@ 6.95 5.88 4.23 3.18 | ECO-S2GP391EX 470 | 0423 | 241 | 25] 30 | P13815-ND 352 289 243 1.69 | EET-UQ2E471JA 
300 | 0.468 | 213 [35 | 40 | Pe155-NDe 7.07 5.99 4.31 3.23 | ECO-S2GP391EA 560 | 0.355 | 2.25 | 22] 40 | P13816-ND 3.80 3.12 2.62 1.83 | EET-UQ2E561HA 
470 | 0.388 | 2.39 | 35 | 40 | P7418-NDe 7.98 6.75 4.86 3.65 | ECE-S2GP471EX 560 | 0.355 | 2.25 | 25) 30 | P13817-ND 3.86 3.17 2.66 1.85 | EET-UQ2E561JA 
470 | 0.388 | 2.39 | 35 | 45 | P6156-NDe 7.09 6.12 4.48 3.53 | ECO-S2GP471EA 560 | 0.355 | 2.25 | 30] 25 | P13818-ND 4.35 3.57 3.00 2.09 | EET-UQ2E561KA 
560 0.326 2.69 35 | 45 | P7419-ND® 8.88 7.52 5.41 4.06 | ECO-S2GP561EX 680 0.293 2.50 22 | 45 | P13819-ND 4.23 3.47 2.91 2.03 | EET-UQ2E681HA 
560) 0.326 | 2.69 | 35 | 50 | P6157-ND@ 8.23 7.10 5.20 4.09 | ECO-S2GP561EA 680 | 0.293 | 250 | 25] 35 | P13820-ND 4.27 3.50 2.94 2.05 | EET-UQ2E681JA 
680 | 0.268 | 3.00 |35|50| P7420-ND@ 10.60 8.97 6.46 4.85 | ECO-S2GP681EX 630 | 0293 | 230 |30| 25 | P13a21-ND 550 451 379 264 | EET-UQ2E681KF 
33 | 6.028 | 0.41 | 22 | 25 | P7421-NDe 2.42 2.05 1.48 1.11 | ECO-S2WP330BA 680 | 0.293 | 250 | 30] 30| P13822-ND 4.95 4.06 3.41 2.38 | EET-UQ2E681KA 
47 4.233 0.59 | 22 | 25 | P7422-ND® 2.64 2.24 1.61 1.21 | ECO-S2WP470BA 250 820 0.243 277 |22| 50 | P13823-ND 478 3.92 3.29 2.30 | EET-UQ2E821HA 
38 Fee on a 0 Se a3! pag ia 12) Bo let 820 | 0.243 | 277 | 25] 40 | P13824-ND 4773.91 3.29 2.29 | EET-UQ2E821JA 
; : i : 4 ; ; : 820 | 0.243 | 277 | 30] 30 | P13825-ND 5.25 431 3.62 2.52 | EET-UQ2E821KA 
82_| 2.022 | 0.83 | 22 | 30 | P7425-NDe 3.25 2.75 1.98 1.49 | ECO-S2WP820BA 
820 | 0.243 | 277 | 35| 25 | P13826-ND 5.83 4.78 4.02 2.80 | EET-UQ2E821LA 
82 | 2.022 | 0.83 | 25 | 25 | P7426-ND@ 3.27 2.77 2.00 1.50 | ECO-S2WP820CA 1000 | 0.199 | 332 | 25] 45) P13827-ND 541 4.44 3.73 2.60 | EET-UQ2E102JA 
ire oad ee 5 ° ee Be ou oag 124 Soo Nototes 1000 | 0199 | 3.32 | 30] 35 | P13828-ND 5.87 4.82 4.05 2.82 | EET-UQ2E102KA 
ton | 1aee | ioe [a0| a5 | erpenbe ate gue bat ton [eeosomrioies| | [10 | 0190 | 232 [a5 o0| promzewD _s1_47_40n_9.a | ee-unaetoz.a 
150 | 1.105 | 119 |22| 50 | P7430-ND@ 4.38 3.71 2.67 2.01 | ECO-S2WP151BA 4200 | ates | 33. | 35| 35 eRe Rade [iar died cia a0t | eeTUCOE IOS 
450; 150 | 1.105 | 1.19 [30] 30 | P7431-ND 455 3.85 2.78 2.08 | ECO-S2WPI151DA 1500 | 0133 | 404 |30/ 50 | P13eg2-ND 679 575 496 372 | EET-UQ2EIS9KA 
180 | 0.921 | 135 | 25] 40 | P7432-ND@ 4.90 4.15 2.99 2.24 | ECO-S2WP181CX 1600 | 0133 | 404 | 35| 40 | P13e3a-ND 710 601 519 390 | EET-UQ2E15°LA 
180 | 0.921 | 135 | 35) 25 | P7433-ND@ 5.57 4.72 3.40 2.55 | ECO-S2WP181EA qgoo | oti | 455 |35| 45 | piaea4-nD 807 683 590 443 | EET-UOSE1aoLA 
220 | 0.754 | 1.55 | 25) 45 | P7434-ND@ 5.55 4.70 3.39 2.54 | ECO-S2WP221CX ; : : : : ; 
500 | ove | ten | ae | an REeeenaes Ran ea. <caag. Soir? (EGO COWEODIER 2200 | 0.098 | 4.75 | 35 | 50 | P13835-ND 8.40 7.24 6.37 5.01 | EET-UQ2E222LA 
a0 1 0a7e 1178130 1 5 IEeeer 650 550 3.98 2.97 | ECO-SOWPOTIDA 150 | 1.326 | 1.12 | 22 | 25 | P13836-ND 311255 215 1.50 | EET-UQ2V151HA 
270 | oeia | 473 | 25 | 30 ORR Gedy: A? dod. 347: ECO coWPOTIEX 180 | 1405 | 1.22 | 22 | 30 | P13837-ND 3.32 2.72 2.29 1.60 | EET-UQ2V181HA 
aay | ossa | 201 | 20 | 50 (ena PEs (Ait saleo> aan. |IECOLSOWPASIDA 220 | 0.904 | 1.44 | 22] 35 | P13838-ND 3.68 3.02 2.54 1.77 | EET-UQ2V221HA 
a0 | oss | 201 | 35 | a5 Wordaetunes #45, -./6RB: HORS 370 ECE SOWPAaIEX 270 | 0.737 | 1.66 | 22] 40 | P13839-ND 410 3.37 2.83 1.97 | EET-UQ2V271HA 
300 | 0510 | 224 |35| 45) P7440-ND@® 8.79 7.44 5.36 4.02 | ECO-S2WP391EA 270 | 0.737 | 1.66 | 25 | 30 [MBISBA0:ND 421 3.45 2.00 2.02 | EET-UQ2V27 UA 
470 | 0.423 | 253 | 35 | 45 | P7441-ND@® 10.48 8.87 6.39 _ 4.79 | ECO-S2WP471EX ee a ae 2 East ND me ou ay a SE ee 
pi oo oe = 0 bared Be pes a 14 Boe iett 390 | 0.510 | 2.06 | 22] 50 | P13843-ND 5.27 4.32 3.63 2.53 | EET-UQ2V391HA 
ba | 2438 | 078 |o0)| 35 | p7a44-nve 387 328 236 177 | ECO-SOHPGROBA 390 | 0.510 | 2.06 | 25] 40 | P13844-ND 5.25 430 3.62 2.52 | EET-UQ2V391JA 
63 | 2438 | 078 | 25125 | p7ad5-NDe 391 332 239 179 | ECO-S2HPE80CA 390 | 0.510 | 2.06 | 30| 30 | P13845-ND 5.85 4.80 4.03 2.81 | EET-UQ2V391KA 
82 2.022 0.88 22 | 40 | P7446-ND 4.21 3.57 2.57 1.93 | ECO-S2HP820BA 350 390 0.510 2.06 35 | 25 | P13846-ND 5.33 452 3.90 2.93 | EET-UQ2V391LA 
32 12.022 10.88 125130 | P7447-NDe 422358 2.58 7.93 | ECO-S2HP820CA 470 | 0.423 | 2.40 | 25] 45 | P13847-ND 591 4.85 4.08 2.84 | EET-UQ2V471JA 
100 | 1.658 | 099 | 22] 45 | P7448-ND@ 4.66 3.95 2.85 2.14 | ECO-S2HP101BA 470 | 0.423 | 240 | 30) 35 | P13848-ND 5.54 4.69 4.06 3.04 | EET-UQ2V471KA 
100 | 1.658 | 099 | 25) 35 | P7449-ND@ 4.68 3.97 2.86 2.14 | ECO-S2HP101CA 470 | 0.423 | 2.40 | 35 | 30 | P13849-ND 5.79 4.90 4.23 3.18 | EET-UQ2V471LA 
120 | 1382 | 1.13 | 22 | 50 | P7450-NDe 5.23 443 3.19 2.39 | ECO-S2HP121BA 560_| 0.355 | 260 | 25 | 50 | P13850-ND 578 490 4.23 3.17 | FET-UQ2V561JA 
500 | 120 | 1.382 | 1.13 | 30 | 30 | P7451-ND 5.39 457 3.29 2.47 | ECO-S2HP121DA 560 | 0.355 | 2.60 | 30] 40 | P13851-ND 621 526 454 3.41 | EET-UQ2V561KA 
150 | 1.105 7.29 [25 | 45 | P7452-NDe 5.96 5.05 363 2.73 | ECO-S2HP151CA 560 | 0.355 | 2.60 | 35} 30 | P13852-ND 6.55 5.55 4.79 3.60 | EET-UQ2V561LA 
150 | 1.105 1.20 | 35 | 25 | P7453-NDe 6.60 5.59 4.02 3.02 | ECO-S2HP151EA 680 | 0.293 2.96 | 30} 45 | P13853-ND 7.08 6.00 5.18 3.89 | EET-UQ2V681KA 
180 0.921 1.38 25 | 50 | P7454-ND 6.81 576 415 3.11 | ECO-S2HP181CA 680 0.293 2.96 35 | 35 | P13854-ND 746 631 5.45 4.09 | EET-UQ2V681LA 
180 | 0.921 1.36 | 35) 30) P7455-ND® 7.28 6.16 4.44 3.33 | ECO-S2HP181EA 820 | 0.243 3.25 | 30 | 50 | P13855-ND 8.31 7.03 6.08 4.56 | EET-UQ2V821KA 
220 | 0.754 | 1.50 |30| 45 | P7456-ND@ 7.91 6.70 4.82 3.62 | ECO-S2HP221DA 820 | 0.243 | 3.25 | 35| 45 | P13856-ND 8.35 7.07 6.11 4.58 | EET-UQ2V821LA 
220 | 0.754 | 1.54 |35| 35| P7457-NDe 8.28 7.01 5.05 3.79 | ECO-S2HP221EA i000 | 0.199 | 3.54 | 35 | 50 | P13857-ND 8.87 7.65 6.72 __5.29 | EET-UQ2V102LA 
270 | 0.614 | 1.76 | 35) 40| P7458-NDe@ 957 8.10 5.83 4.38 |ECO-S2HP271EA | | go | 120 | 1.658 | 1.02 | 22 | 25 | P13858-ND 3.32 272 2.29 1.60 | EET-UQ2G121HA 
330 | 0.502 | 199 | 35] 45| P7459-ND@ 11.06 9.36 6.74 5.06 | ECO-S2HP331EA 150 | 1.326 | 1.16 | 22 | 30 | P13859-ND 3.36 276 2.32 1.62 | EET-UQ2G151HA 
390_| 0.426 | 2.22 | 35| 50 | P74G0-ND® 12.75 10.79 7.77 5.83 | ECO-SZHP31EA | § Rows Compliant (Continued) 
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Panasonic TS Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont.) 


Max. 85°C (rms) Max. /|85°C(rms) 
ESR Ripple Dim. ESR Ripple Dim. 
W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (WF) |(120Hz)0}(120Hz)A)/ D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. DC | (uF) |(120Hz)Q|(120Hz)A| D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. 
180 1.105 1.44 22 | 30 | P13860-ND 419 344 2.89 2.01 | EET-UQ2G181HF 1800 | 0.120 4.20 30 | 35 | P11831-ND@ 5.69 4.67 3.92 2.73 | EET-UQ2C182DA 
180 1.105 1.44 22 | 35 | P13861-ND 3.67 3.01 2.53 1.76 | EET-UQ2G181HA 1800 | 0.111 4.20 35 | 30 | P11832-ND 6.06 4.97 418 2.91 | EET-UQ2C182EA 
220 0.904 1.49 22 | 35 | P13862-ND 461 3.78 3.18 2.21 | EET-UQ2G221HF 2200 | 0.090 4.78 30 | 40 | P11833-ND® 545 462 3.99 2.99 | EET-UQ2C222DA 
220 0.904 1.49 22 | 40 | P13863-ND 4.09 3.35 2.82 1.96 | EET-UQ2G221HA 160 2200 | 0.098 4.78 35 | 35 | P11834-ND® 5.80 4.91 4.25 3.19 | EET-UQ2C222EA 
220 0.904 1.49 25 | 30 | P13864-ND 416 3.42 2.87 2.00 | EET-UQ2G221JA 2700 | 0.074 5.45 30 | 45 | P11835-ND@ 6.19 5.24 4.53 3.40 | EET-UQ2C272DA 
270 0.737 1.67 22 | 45 | P13865-ND 461 3.79 3.18 2.22 | EET-UQ2G271HA 2700 | 0.080 5.45 35 | 40 | P11836-ND 6.59 5.58 4.82 3.61 | EET-UQ2C272EA 
270 0.737 1.67 25 | 35 | P13866-ND 4.73 3.88 3.26 2.27 | EET-UQ2G271JA 3300 | 0.070 5.75 35 | 45 | P11837-ND 7.56 640 5.53 4.15 | EET-UQ2C332EA 
270 0.737 1.67 30 | 30 | P13867-ND 5.38 442 3.71 2.59 | EET-UQ2G271KA 3900 | 0.055 6.00 35 | 50 | P11838-ND@ 7.75 668 5.87 4.62 | EET-UQ2C392EA 
270 0.737 1.67 30 | 25 | P13868-ND 5.89 484 4.06 2.83 | EET-UQ2G271KF 390 0.510 1.68 22 | 25 | P11856-ND® 3.10 248 2.04 1.33 | EET-UQ2D391BA 
330 0.603 1.90 22 | 50 | P13869-ND 5.42 445 3.73 2.60 | EET-UQ2G331HA 470 0.423 1.85 22 | 30 | P11857-ND 3.34 2.68 2.20 1.44 | EET-UQ2D471BA 
330 0.603 1.90 25 | 40 | P13870-ND 5.38 442 3.71 2.59 | EET-UQ2G331JA 560 0.355 2.43 22 | 30 | P11858-ND 3.11 2.56 215 1.50 | EET-UQ2D561BA 
330 0.603 1.90 30 | 30 | P13871-ND 6.00 4.92 4.13 2.88 | EET-UQ2G331KA 560 0.355 2.43 25 | 25 | P11859-ND 3.18 2.61 2.19 1.53 | EET-UQ2D561CA 
490 | 330 | 0.603 1.90 | 35 | 25 | P13872-ND 5.51 4.67 4.03 3.02 | EET-UQ2G331LA 680 | 0.293 2.68 | 22 | 35 | P11860-ND@ 3.40 2.79 2.35 1.64 | EET-UQ2D681BA 
390 0.510 2.13 25 | 45 | P13873-ND 6.01 4.93 415 2.89 | EET-UQ2G391JA 680 0.293 2.68 25 | 30 | P11861-ND® 3.45 2.83 238 1.66 | EET-UQ2D681CA 
390 0.510 2.13 30 | 35 | P13874-ND 5.64 4.77 4.12 3.09 | EET-UQ2G391KA 820 0.243 2.93 25 | 30 | P11862-ND® 3.75 3.08 259 1.80 | EET-UQ2D821CA 
390 0.510 213 35 | 30 | P13875-ND 5.93 5.03 4.34 3.26 | EET-UQ2G391LA 820 0.243 2.93 30 | 25 | P11863-ND@ 448 3.68 3.09 2.15 | EET-UQ2D821DA 
470 0.423 2.39 251 50 | P13876-ND 6.18 5.23 4.52 3.39 | EET-UQ2G471JA 1000 0.199 3.25 22 | 45 | P11842-ND@ 413 3.39 2.85 1.99 | EET-UQ2D102BA 
470 0.423 2.39 30 | 40 | P13877-ND 618 5.24 4.52 3.39 | EET-UQ2G471KA 1000 | 0.199 3.25 25 | 35 | P11843-ND@ 416 3.41 2.87 2.00 | EET-UQ2D102CA 
470 0.423 2.39 35 | 30 | P13878-ND 6.77 574 4.95 3.72 | EET-UQ2G471LA 200 1000 | 0.199 3.25 30 | 30 | P11844-ND® 466 3.83 3.22 2.24 | EET-UQ2D102DA 
560 0.355 2.69 30 | 45 | P13879-ND 713 6.03 5.21 3.91 | EET-UQ2G561KA 1000 | 0.232 3.25 35 | 25 | P11845-ND® 5.23 4.29 3.60 2.51 | EET-UQ2D102EA 
560 0.355 2.69 35 | 35 | P13880-ND 7.64 647. 5.59 4.19 | EET-UQ2G561LA 1200 0.166 3.50 25 | 40 | P11846-ND® 464 3.81 3.20 2.23 | EET-UQ2D122CA 
680 0.293 2.96 35 | 40 | P13881-ND 8.35 749 6.47 4.86 | EET-UQ2G681LF 1200 | 0.166 3.50 30 | 30 | P11847-ND@ 5.32 4.37 3.67 2.56 | EET-UQ2D122DA 
680 0.293 2.96 30 | 50 | P13882-ND 8.47 717 620 4.65 | EET-UQ2G681KA 1500 0.133 3.87 25 | 50 | P11848-ND@ 5.40 443 3.72 2.59 | EET-UQ2D152CA 
680 0.293 2.96 35 | 45 | P13883-ND 8.51 7.21 6.23 4.67 | EET-UQ2G681LA 1500 | 0.144 3.87 30 | 35 | P11849-ND® 6.02 4.94 415 2.89 | EET-UQ2D152DA 
820 0.243 3.25 35 | 45 | P13884-ND 930 8.02 7.05 5.54 | EET-UQ2G821LF 1500 | 0.144 3.87 35 | 30 | P11850-ND@ 549 465 4.02 3.02 | EET-UQ2D152EA 
820 0.243 3.25 35 | 50 | P13885-ND 8.92 7.69 6.76 5.32 | EET-UQ2G821LA 1800 | 0.120 4.32 30 | 45 | P11851-ND® 5.74 486 4.20 3.15 | EET-UQ2D182DA 
120 1.658 7.08 |22/ 25 | P13886-ND 404. 332 2.79 1.94 | EET-UQ2S121HA 1800 | 0.120 432 | 35] 35 | P11852-ND 6.14 520 449 3.37 | EET-UQ2D182EA 
1450 | 1326 | 7130 | 221 30 | pi3aa7-ND 409 335 282 196 | EET-UO2S151HA 2200 | 0.098 | 4.92 [30] 50| P11853-ND® 6.61 5.60 4.84 _3.63 | EET-UQ2D222DA 
150 1.326 1.30 25 | 25 | P13888-ND 416 3.41 2.87 2.00 | EET-UQ2S151JA 2200 | 0.105 4.92 35 | 40 | P11854-ND@ 7.03 5.95 5.14 3.86 | EET-UQ2D222EA 
180 1.105 1.48 22 | 35 | P13889-ND 445 365 3.07 2.14 | EET-UQ2S181HA 2700 | 0.086 5.54 35 | 50 | P11855-ND® 8.12 6.88 5.94 4.46 | EET-UQ2D272EA 
180 1.105 1.48 25 | 30 | P13890-ND 456 3.74 3.14 2.19 | EET-UQ2S181JA 270 0.737 1.31 22 | 25 | P11872-ND 3.17 2.54 2.09 1.36 | EET-UQ2E271BA 
220 0.904 1.65 22 | 40 | P13891-ND 4.91 4.03 3.38 2.36 | EET-UQ2S221HF 330 0.603 1.75 22 | 30 | P11873-ND@ 3.42 2.74 2.25 1.47 | EET-UQ2E331BA 
920 0.904 1.65 251 35 | P13892-ND 5.03 412 3.46 2.41 | EET-UQ2S221JA 390 0.510 1.91 22 | 30 | P11874-ND 3.20 2.62 2.21 1.54 | EET-UQ2E391BA 
220 0.904 1.65 |30] 25 | P13893-ND 5.63 4.62 3.88 2.70 | EET-UQ2S221KA 390 0.510 1.91 25 | 25 | P11875-ND 3.25 2.67 92.24 1.56 | EET-UQ2E391CA 
270 0.737 1.94 921 45 | P13894-ND 553 454 3.81 2.66 | EET-UQ2S271HF 470 0.423 2.11 22 | 35 | P11876-ND@® 3.49 2.86 2.41 1.68 | EET-UQ2E471BA 
270 0.737 1.94 25 | 40 | P13895-ND 5.59 4.58 3.85 2.68 | EET-UQ2S271JA 470 0.423 2.11 25 | 30 | P11877-ND® 3.53 2.90 243 1.70 | EET-UQ2E471CA 
270 0.737 1.94 30 | 30 | P13896-ND 574 471 3.96 2.76 | EET-UQ2S271KA 560 0.355 2.25 22 | 40 | P11878-ND 3.81 3.13 2.63. 1.83 | EET-UQ2E561BA 
420 330 0.603 247 25 | 45 | P13897-ND 537 455 3.93 2.95 | EET-UQ2S331JA 560 0.355 2.25 25 | 30 | P11879-ND@ 3.87. 3.17. 2.67 1.86 | EET-UQ2E561CA 
330 | 0.603 | 2.17 | 30] 30 | P13898-ND 6.28 532 4.59 3.45 | EET-UQ2S331KF 560 | 0.355 | 2.25 | 30) 25 | P11880-ND 4.36 3.58 3.01 2.09 | EET-UQ2ES61DA 
330 0.603 217 35 | 25 | P13899-ND 5.91 5.00 4.32 3.24 | EET-UQ2S331LA 680 0.293 2.30 30 | 25 | P13319-ND@ 4.70 4.07 3.44 2.58 | EET-UQ2E681DF 
390 0.510 2.27 25 | 50 | P13900-ND 644 545 4.71 3.53 | EET-UQ2S391JA 680 0.293 2.50 22 | 45 | P11881-ND 424 348 2.92 2.04 | EET-UQ2E681BA 
390 | 0.510 | 2.27 130135 | P13907-ND 6545.54 4.79 3.59 | EET-UQ2S391KA 680 | 0.293 | 250 | 25] 35] P11882-ND® 4.28 3.51 295 2.06 | EET-UQ2E681CA 
300 | 0510 | 227 |35| 30 | P13902-ND 6.73 570 492 3.69|EET-UQ2S301LA | | 250) 680 | 0.293 | 250 | 30] 30] P11883-ND® 497 4.07 3.42 2.39 | EET-UQ2E681DA 
470 | 0.423 | 261 | 30] 40 | P13903-ND 7.33 6.21 5.36 4.02 | EET-UQ2S471KF 820 | 0.243 | 2.77 | 22) 50 | P11884-ND 4.79 3.93 3.30 2.30 | EET-UQ2E821BA 
470 | 0423 | 261 | 35/35 | Pi3904-ND 756 640 553 4415 | EET-UQ2S471LA 820 | 0.243 | 277 |25| 40| P11885-ND® 4.78 3.92 3.29 2.30 | EET-UQ2E821CA 
560 | 0.355 2.82 | 30 | 45 | P13905-ND 8.30 7.02 6.07 _ 4.55 | EET-UQ2S561KF oO nae Bu a a Ht ese MDs. ay He at ee ae aA 
560 | 0.355 | 282 | 35 | 40 | P13906-ND 8.63 7.31 6.31 4.73 | EET-UQ2S561LA : 7 5 | 25 yan 4. : : 
680 | 0.293 | 3.11 |30] 50] P13907-ND 1059 913 8.03 6.31 | EET-UQ2S681KF ‘eg ee so a Ee beatae er pee me ee Ee Uae pone 
680 0.293 3.11 35 | 45 | P13908-ND 10.22 8.81 7.75 6.09 | EET-UQ2S681LA 5 ‘ ; H i i a 
820 | 0.243 | 330 |35| 50 | P13909-ND 11.60 10.00 8.79 6.91 | EET-UQ2S821LA 1000 | 0.190 | 3.82 (85 | 30 TRRMMEDGINDS@ 5.53 4.68 4.04 3.03 | EET-UQ2E102EA 
321 2426 10831221) 25 | P13910-ND 343 274.226 1.47 | EET-UQ2W820HA 1200 | 0466 | 353 [30] 40] Pi1867-ND@ 581 492 4.25 319] EET-UO2E122DA 
too | 1989 | 093 | 22) 25 | P13911-ND 326 267 225 157 | EET-UQ2WIO1HA 1200 | 0.166 | 3.53 |35| 35| P11868-ND® 619 5.24 4.53 3.40 | EET-UQ2E122EA 
120 | 1658 | 104 | 92) 30 | piso12-ND 347 285 240 167 | EET-UQ2WI21HA 1500 | 0.133 | 4.04 |30| 50] P11869-ND® 681 5.76 4.98 3.74 | EET-UQ2E152DA 
150 | 1.326 | 1.49 | 22) 30 | P13913-ND 432 354 2.98 2.08 | EET-UQ2W151HF 1500 | 0.133 ) 4.08 [35 | 40 (RaMei Deg §=«712) G03 S21 3.91 | EET-UOZEIS2EA 
150 | 1326 | 419 | 92) 35 | p13914-ND 390 321 269 188 | EET-UQOWIS1HA ta00 | 0.111 | 455 [35 | 45 | P11871-ND@ 8.09 6.85 5.92 4.44 | EET-UO2E182EA 
150 | 1.326 | 149 | 25) 25 | P13915-ND 4483.67 3.09 2.15 | EET-UQ2W151JF ie | qase | rae oof on Perera Boe ies oe] onl EERO VIRIEA 
150 1.326 1.19 25 | 30 | P13916-ND 3.97 3.26 2.74 1.91 | EET-UQ2W151JA 200 Fabd 144 2 | 35 | Pt Tene 3.69 ane 254 177 FET-UQ2V201 BA 
180 1.105 1.35 22 | 35 | P13917-ND 483 3.97 3.33 2.32 | EET-UQ2W181HF : i : : . 5 
180 1.105 135 22 | 40 | P13918-ND 434 356 299 208 | EET-UQ2W181HA 270 0.737 1.66 22 | 40 | P11915-ND 411 3.38 2.84 1.98 | EET-UQ2V271BA 
< i : ‘ i i 270 0.737 1.66 25 | 30 | P11916-ND@ 4.22 3.46 2.91 2.03 | EET-UQ2V271CA 
180 1.105 1.35 25 | 30 | P13919-ND 439 3.60 3.03 2.11 | EET-UQ2W181JA = = = 2 = = 
220 | 0.904 | 1.55 | 22] 45 | P13920-ND 4.88 4.01 3.37 2.35 | EET-UQ2W221HA 330 | 0.603 ) 1.88 | 22) 45 RMSIANDeg 6461 9.78 3.18 2.21) EET-UQ2V331BA 
i 7 330 0.603 1.88 25 | 35 | P11918-ND® 472 3.87 3.26 2.27 | EET-UQ2V331CA 
220 0.904 1.45 25 | 35 | P13921-ND 5.39 442 3.71 2.59 | EET-UQ2W221JF 
290 0.904 155 951 40 | P13922-ND 495 406 341 238 | EET-UQ2W221JA 390 0.510 2.06 22 | 50 | P11919-ND 5.28 4.33 3.64 2.54 | EET-UQ2V391BA 
290 0.904 155 30 | 25 | p13923-ND 5.86 481 4.04 9.99 EET-UQ2W221 KE 390 0.510 2.06 25 | 40 | P11920-ND 5.26 4.32 3.63 2.53 | EET-UQ2V391CA 
i ‘i : if . ‘ 390 0.510 2.06 30 | 30 | P11921-ND 5.86 4.81 4.04 2.82 | EET-UQ2V391DA 
220 0.904 1.55 30 | 30 | P13924-ND 6.38 442 3.71 2.59 | EET-UQ2W221KA 
390 0.510 2.06 35 | 25 | P11922-ND 5.35 453 3.91 2.93 | EET-UQ2V391EA 
220 0.904 1.55 35 | 25 | P13925-ND 5.81 4.77 4.01 2.79 | EET-UQ2W221LA 350 
470 0.423 2.40 25 | 45 | P11923-ND 5.93 4.87 4.09 2.85 | EET-UQ2V471CA 
270 0.737 1.78 22 | 50 | P13926-ND 5.77 4.73 3.97 2.77 | EET-UQ2W271HA 
450 9 470 0.423 2.40 30 | 35 | P11924-ND 5.56 4.71 4.07 3.05 | EET-UQ2V471DA 
70 0.737 1.78 25 | 40 | P13927-ND 6.76 4.72 3.97 2.77 | EET-UQ2W271JA 4 7 
470 0.423 2.40 35 | 30 | P11925-ND® 5.81 4.92 425 3.19 | EET-UQ2V471EA 
270 0.737 1.78 30 | 30 | P13928-ND 5.23 443 3.83 2.87 | EET-UQ2W271KA 560 0.355 2.60 95 | 50 | p11926-ND 580 491 424 348) EET-UQ2V561CA 
270 0.737 1.78 35 | 25 | P13929-ND 6.50 4.66 4.03 3.02 | EET-UQ2W271LF ; ; ; - : 
560 0.355 2.60 30 | 40 | P11927-ND 6.23 5.28 4.56 3.42 | EET-UQ2V561DA 
330 0.603 2.01 25 | 45 | P13930-ND 5.86 4.97 4.29 3.22 | EET-UQ2W331JF 560 0.355 260 35 | 30 | P11928-NDe 657 557 481 361 | EET-UQ2V561EA 
330 0.603 2.01 30 | 35 | P13931-ND 6.29 533 4.60 3.45 | EET-UQ2W331KF ’ fi 7 ‘i i ‘ 7 
680 0.293 2.93 30 | 45 | P11929-ND® AA 6.02 5.20 3.90 | EET-UQ2V681DA 
330 0.603 2.01 30 | 40 | P13932-ND 615 521 4.50 3.38 | EET-UQ2W331KA 680 0.293 2.93 35 | 35 | P11930-NDe 748 633 547 4.0 | EET-UQ2Ve81EA 
330 0.603 2.01 35 | 30 | P13933-ND 649 550 4.75 3.56 | EET-UQ2W331LA : fl ai ‘ ' ‘ i ; 
820 0.243 3.25 30 | 50 | P11931-ND® 8.33 7.06 6.09 4.57 | EET-UQ2V821DA 
390 0.510 2.24 30 | 40 | P13934-ND 6.82 5.78 4.99 3.75 | EET-UQ2W391KA 
820 0.243 3.25 35 | 45 | P11932-ND@ 838 7.09 6.13 4.60 | EET-UQ2V821EA 
390 0.510 2.24 35 | 30 | P13935-ND 7.67 649 5.61 4.21 | EET-UQ2W391LF a | 
1000 | 0.199 3.54 35 | 50 | P11911-ND@ 8.89 7.67 6.74 5.30 | EET-UQ2V102EA 
390 0.510 2.24 35 | 35 | P13936-ND 7.23 612 5.29 3.97 | EET-UQ2W391LA 
120 1.658 1.02 22 | 25 | P11888-ND® 3.32 2.73. 2.29 1.60 | EET-UQ2G121BA 
470 0.423 2.53 30 | 45 | P13937-ND 7.76 657 5.68 4.26 | EET-UQ2W471KA 
i i 150 1.326 1.16 22 | 30 | P11889-ND® 3.37. 2.77 = 2.33 1.62 | EET-UQ2G151BA 
470 0.423 2.53 35 | 35 | P13938-ND 8.51 7.20 6.22 4.67 | EET-UQ2W471LF 
180 1.105 1.30 22 | 30 | P13320-ND® 3.58 3.10 262 1.97 | EET-UQ2G181BF 
470_| 0.423 | 253 [35 | 40 TRIGSSRNOM 8.07 6.83 5.90 4.43 | EET-UQ2WA7ILA 180 | 1105 | 144 [22] 35| Pitego-ND® 368 302 254 1.77 | EET-UQ2G181BA 
560 | 0.355 ) 262 | 30) 50 | RISe40-ND 8.95 7.58 6.55 4.91 | EET-UG2W561KA 220 | 0.904 | 1.40 |22| 35| P13321-ND® 3.94 3.41288 2.16 | EET-UQ2G221BF 
560 0.355 2.82 35 | 40 | P13941-ND 8.67 747 6.57 5.17 | EET-UQ2W561LF 
220 0.904 1.49 22 | 40 | P11891-ND@ 410 3.36 283 1.97 | EET-UQ2G221BA 
560 0.355 2.82 35 | 45 | P13942-ND 828 7.14 6.27 4.94 | EET-UQ2W561LA 290 0.904 149 95 | 30 | P11892-NDe 417 342 288 201 | EET-UQ2G221CA 
680 0.293 3.02 35 | 45 | P13943-ND 10.64 917 8.06 6.34 | EET-UQ2W681LF ' ¥ : % : 
Z se | s 7 : 270 | 0737 | 1.67 |22]| 45] P11893-ND® 463 380 319 2.22 | EET-UQ2G271BA 
TSUQ Highly Miniaturized Version 85°C, 2000 Hour Life, 6.3mm Pins 270 | 0.737 | 1.67 | 25) 35 | P11894-ND 4.75 3.89 3.27 2.28 | EET-UQ2G271CA 
560 0.355 2.25 22 | 25 | P11839-ND@ 3.18 2.55 2.10 1.37 | EET-UQ2C561BA 270 0.737 1.67 30 | 30 | P11895-ND@ 540 443 3.72 2.59 | EET-UQ2G271DA 
680 | 0.293 | 250 | 22} 30 |) P11840-ND@ 342 274 2.25 1.47 | EET-UQ2C681BA 400] 330 | 0603 | 1.90 | 22] 50 | P11896-ND@ 5.43 446 3.75 2.61 | EET-UQ2G331BA 
820 | 0.243 | 2.75 | 22) 35 | P11841-ND® = 3.25 2.66 2.24 1.56 | EET-UQ2C821BA 330 | 0.603 | 1.90 | 25] 40] P11897-ND® 540 4.43 3.72 2.59 | EET-UQ2G331CA 
1000 | 0.199 3.00 | 22] 40 | P11821-ND@ 3.55 291 2.45 1.71 | EET-UQ2C102BA 330 0.603 1.90 |30) 30] P11898-NDe 6.01 4.93 415 2.89 | EET-UQ2G331DA 
1000 | 0.199 | 3.00 | 25| 30 | P11822-ND@ 3.61 2.96 2.49 1.73 | EET-UQ2C102CA 330 | 0.603 | 1.90 |35] 25 | P11899-ND@ 553 4.68 4.04 3.03 | EET-UQ2G331EA 
1200 | 0.166 3.25 22 | 45 | P11823-ND@ 3.92 3.22 2.71 1.89 | EET-UQ2C122BA 390 0.510 2.13 25 | 45 | P11900-ND 6.03 4.95 416 2.90 | EET-UQ2G391CA 
160) 1200 0.166 3.25 25 | 35 | P11824-ND 3.95 3.24 2.72 1.90 | EET-UQ2C122CA 390 0.510 2.13 30 | 35 | P11901-ND 5.65 4.79 414 3.10 | EET-UQ2G391DA 
1200 0.166 3.25 30 | 25 | P11825-ND@ 4.66 3.83 3.22 2.24 | EET-UQ2C122DA 390 0.510 2.13 35 | 30 | P11902-ND@ 5.95 5.04 435 3.27 | EET-UQ2G391EA 
1500 ) 0.133 3.73 | 22 | 50 | P11826-ND® 448 3.68 3.09 2.15 | EET-UQ2C152BA 470 | 0.423 2.39 | 25] 50 | P11903-ND@ 6.19 5.24 4.53 3.40 | EET-UQ2G471CA 
1500 | 0.133 3.73 25 | 40 | P11827-ND@ 4.78 3.92 3.29 2.30 | EET-UQ2C152CA 470 0.423 2.39 30 | 40 | P11904-ND® 6.20 5.25 454 3.40 | EET-UQ2G471DA 
1500 | 0.133 3.73 30 | 30 | P11828-ND 5.16 4.24 3.56 2.48 | EET-UQ2C152DA 470 0.423 2.39 35 | 30 | P11905-ND® 6.79 5.75 497 3.73 | EET-UQ2G471EA 
1500 | 0.133 3.73 35 | 25 | P11829-ND 5.54 4.54 3.82 2.66 | EET-UQ2C152EA 560 0.355 2.69 30 | 45 | P11906-ND@ 7.15 6.05 5.23 3.92 | EET-UQ2G561DA 
1800 | 0.111 | 420 |25| 45 | P11830-ND@ 5.01 4.11__3.45 2.40 | EET-UQ2C182CA | § RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic TS Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont, 


Max. /|85°C(rms) Max. /|105°C (rms) 
ESR Ripple Dim. ESR Ripple Dim. 
W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) | Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) |(120Hz)0](120Hz) A/D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz) A; D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. 
560 | 0.355 | 269 |35] 35| P11907-ND® 7.66 649 560 4.20] EET-UQ2G561EA 5600 | 0.089 | 220 | 20| 35] Pé567-ND 402 330 231 1.61 | ECO-S1EA562AA 
680 | 0.293 | 2.70 |35]| 40] P13322-ND® 888 7.69 649 4.87 | EET-UQ2G681EF 5600 | 0.089 | 2.20 | 22] 30] P6997-ND 3.57 286 1.96 1.28 | ECO-S1EA562BA 
4oo | 80 | 0.293 | 296 | 30] 50| P11908-ND® 7.68 6.62 5.82 4.58 | EET-UQ2G681DA 6800 | 0.073 | 2.40 | 25| 25 | P6570-ND® 3.41 280 1.96 1.37 | ECO-S1EA682CA 
680 | 0.293 | 2.96 |35] 45] P11909-ND® 7.72 665 5.85 4.60 | EET-UQ2G681EA 8200 | 0.061 | 270 | 22] 35] P6571-NDe 3.58 294 2.06 1.44 | ECO-S1EA822BA 
820 | 0.243 | 2.96 |35]| 45 | P13323-ND@ 10.32 893 7.54 5.66 | EET-UQ2G821EF 8200 | 0.061 | 270 | 30| 25 | P6572-ND 3.92 3.22 2.26 1.57 | ECO-S1EA822DA 
820 | 0.243 | 3.25 |35| 50| P11910-ND® 894 7.71 6.78 5.33 | EET-UQ2G821EA 70000 | 0.051 | 3.00 | 22] 40 | P6573-NDe 380 3412 219 1.52 | ECO-STEAT03BA 
150 1.326 1.18 221 301 P13324-ND@ 3.49 3.03 2.56 1.92 | EET-UQ2S151BA 10000 | 0.051 3.00 30 | 30 | P6574-ND® 4.25 3.48 2.44 1.70 | ECO-S1EA103DA 
150 1.326 118 |25] 25 | P13325-NDe 3.55 3.08 2.60 1.95 | EET-UQ2S151CA 12000 | 0.044 3.20 | 22) 45 | P6575-ND@ 4.27 350 245 1.71 | ECO-S1EA123BA 
180 1.105 140 |22]| 35 | P13326-ND® 3.80 3.29 2.78 2.09 | EET-UQ2S181BA 25 | 12000 | 0.044 3.20 | 35 | 25) P6576-ND@ 5.01 4.11 2.88 2.01 | ECO-S1EA123EA 
220 0.904 4.52 |22]| 40 | P13327-ND@ 419 3.63 3.07 2.30 | EET-UQ2S221BA 15000 | 0.036 3.60 | 25 | 45 | P6577-ND@ 487 4.00 2.80 1.95 | ECO-S1EA153CA 
220 | 0.904 | 1.52 | 25] 35 | P13328-ND® 4.30 3.72 3.14 2.36 | EET-UQ2S221CA 15000 ] 0.036 | 3.60 | 35] 30 | P6578-NDe 552 453 3.17 2.21 | ECO-STEA153EA 
200 | 0.904 | 152 130] 25 | P13329-ND® 481 417.352 2.64 | EET-UQ2S221DA 18000 | 0.030 | 390 | 25) 50 | P6996-ND® 5.29 434 3.04 2.12 | ECO-S1EA183CA 
270 | 0.737 | 1.73 |22| 45] P13330-ND® 4.73 410 3.46 2.60 | EET-UQ2S271BA res nee 35 i : ene eae oe aa oag Fp CIEOeaA 
270 | 0.737 | 1.73 | 25] 40] P13331-ND® 4.77 4.14 3.49 2.62 | EET-UQ2S271CA ; : : ; ; : ; ‘ 
joo 330 | 0603 | 1.95 | 25| 45| pigaz2-ND® 5.38 466 3.94 2.95 | EET-Ua2sasica 22000 | 0.025 | 4.30 | 35| 35 | P6592-ND@ 5.75 487 3.51 2.63 | ECO-S1EA223EA 
330 0.603 1.95 |30] 30] P13333-ND@ 5.92 513 433 3.25 | EET-UQ2S331DA 27000 | 0.021 4.80 | 35) 45 | P6593-ND® 6.56 5.56 4.00 3.00 | ECO-S1EA273EA 
3901 0510 | 2171251 50 | p1ag34NDe G46 5.59472 3.54 | EET-UQISAOICA 33000 | 0.018 | 550 | 35| 50 | P6594-ND® 740 627 4.51 3.39 | ECO-S1EA333EA 
390 | 0.510 | 2.17 | 30] 35] P13335-ND® 6.56 5.68 4.80 3.60 | EET-UQ2S391DA 130) one tae z Eee ee a88 eet ee 18 See 
iva | 0423 | 2a [20| 40 | ptaasrnbe 735 637 38 403 | EET-UODSA7IDA 2300 | 0121 | 190 |22| 25] pesoo-nDe 344276 1.89 1.25 | ECO-SiVARS2EA 
470_| 0.423 | 244 | 35| 35 | P13338-ND@ 7.58 6.57 5.55 4.16 | EET-UQ2S471EA 3900 | O11 | 2.00 | 20) 35 Reo WE ee eee 107, EGO SIV 
3900 | 0.111 | 200 | 22| 30| P6598-NDe 3.70 2.97 2.03 _ 1.33 | ECO-S1VA392BA 
560 | 0.355 | 2.74 |30] 45| P13339-ND® 832 7.20 6.08 4.56 | EET-UQ2S561DA 
560 | 0355 | 274 |35| 40) P13340-ND® 8.65 7.49 6.33 4.75 | EET-UQ2S561EA 4700 | 0.088 | 2.20 | 25) 25 |/REBDOND@ = 93.58 294 2.06 1.43 | ECO-SIVA472CA 
eso | 0293 | 311 |35| 45| Piaa4i-NDe 1134 982 829 622 | EET-UQ2S68IEA 5600 | 0.074 | 240 | 22] 35] P6658-NDe 3.76 3.08 2.16 1.51 | ECO-S1VA562BA 
: : : : : : 5600 | 0.074 | 240 | 30] 25] P6659-ND 4.06 333 233 1.63 | ECO-S1VA562DA 
82 | 2.426 | 0.83 | 22) 25 (Baise Neg 898.43 275 2.26 1.48 | EET-UG2W820BA 6800 | 0.061 | 260 | 22| 40| Pes60-ND® 411 3.37 236 1.65 | ECO-S1VA682BA 
100 | 1989 | 0.93] 22 | 25) PI1933-NDe = 3.26 2.68 2.25 1.57 | EET-UGAWIO1BA| | | 6800 | 0.061 | 260 |30| 30| PESSI-ND® 441 362 2.63 1.77 | ECO-S1VA682DA 
120 | 1.658 | 1.04 | 22) 30 Ieee ND SD §=68.48 2.86 2.40 1.68 | EET-UG2Wi21BA 8200 | 0.051 | 290 |22| 50| Pese2-ND® 441 362 253 1.77 | ECO-STVA822BA 
150 | 1326 | 119 |22] 35] P11935-ND@ 392 321 270 1.88 | EET-UQ2W151BA g000 | oosi | 290 | 35/05 | peaRa-NDe 599 498 300 209 | ECO-SIVASD2EA 
150_| 1.326 | 1.19 | 25 | 30 | PI1936-ND@ 3.98 3.27 2.75 1.91 | FET-UQ2W151CA 40000 | 0.041 | 3.20 | 25) 45| Pé664-ND® 513 421 2.95 2.05 | ECO-S1VA103CA 
180 | 1.105 | 1.35 | 22) 40 | P11937-ND@ 4.35 3.57 3.00 2.09 | EET-UQ2W181BA 10000 | 0.041 3.20 |35| 30 | P6665-ND} 571 469 3.28 2.29 | ECO-S1VA103EA 
180 | 1.105 | 1.35 | 25) 30} P11938-ND@ 440 361 3.04 2.12 | EET-UQ2W181CA 12000 | 0.035 | 3.50 | 25] 50 | P6666-ND® 5.60 4.59 3.22 2.24 | ECO-S1VA123CA 
220 | 0.904 | 1.45 | 25) 35 | P13342-ND® = 4.60 3.99 3.37 2.53 | EET-UQ2W221CF 72000 | 0.035 | 350 | 35| 30| Péco7-NDe 635. 521 365 254 | ECO-SiVAT23EA 
220 | 0.904 | 1.55 | 22) 45 | P11939-ND® 4.90 4.02 3.38 2.35 | EET-UQ2W221BA 15000 | 0.030 | 390 | 30] 45 | Pé6668-ND@ 5.88 4.98 3.58 2.69 | ECO-S1VA153DA 
220 | 0.904 | 1.55 | 25 | 40 | PIIS40-ND@® 4.97 4.07 _—3.42__2.39 | EET-UQ2W221CA 15000 | 0.030 | 390 |35| 35 | P6669-ND® 617 523 3.76 2.82 | ECO-S1VA153EA 
220 | 0.904 | 1.55 [30] 30] PI1941-ND® 540 443 3.72 2.59 | EET-UQ2W221DA 18000 | 0.028 | 4.30 | 35) 40 | P6670-ND® 7.04 5.96 4.29 3.22 | ECO-S1VA183EA 
220 | 0.904 | 1.55 |35]| 25] P11942-ND® 5.83 4.78 4.02 2.80 | EET-UQ2W221EA 22000 | 0.023 | 5.00 | 35| 50 | P6671-ND® 7.73654 4.71 3.53 | ECO-S1VA223EA 
450 | 270 | 0.737 | 1.78 | 22 | 50) P11943-ND@ 5.78 4.74 3.99 2.78 | EET-UQ2W271BA 1000 | 0.232 | 0.90 | 22] 25] P7467-NDe 2.91 234 1.60 1.05 | ECO-S1HA102BA 
270 0.737 1.78 25 | 40 | P11944-ND@ 5.77 4.74 3.98 2.77 | EET-UQ2W271CA 4500 0.155 1.25 22 | 25 | P7468-ND® 3.12 250 1.72 1.12} ECO-S1HA152BA 
270 0.737 1.78 30 | 30 | P11945-ND® 5.24 444 3.84 2.88 | EET-UQ2W271DA 4800 0.129 4.50 22 | 25 | P6673-ND® 3.28 263 1.80 1.18 | ECO-S1HA182BA 
330 | 0603 | 1.88 |30] 35| P13343-ND® 6.31 546 461 3.46 | EET-UQ2W331DF 2200 | 0.105 | 1.70 | 22] 30] P6675-NDe 3.57 286 1.96 1.28 | ECO-S1HA222BA 
330 | 0.603 | 2.01 | 25] 50] P11946-ND® 5.88 4.98 4.30 3.23 | EET-UQ2W331CA 2700 | 0.086 | 1.80 | 25| 25| P6677-NDe 3.43 2.82 1.97 _ 1.38 | ECO-S1HA272CA 
330 | 0.603 | 2.01 |30] 40] P11947-ND® 617 5.22 451 3.39 | EET-UQ2W331DA 3300 | 0.070 | 200 | 22] 35] Pé6678-NDe 3.63 298 2.09 1.45 | ECO-S1HA332BA 
330 | 0.603 | 2.01 |35] 30] P11948-ND® 651 551 4.76 3.57 | EET-UQ2W331EA 3300 | 0.070 | 2.00 | 25] 30] P6679-NDe 3.69 3.03 212 1.48 | ECO-S1HA332CA 
390 | 0510 | 2.24 | 30] 40 | P11949-ND 6.85 5.80 5.01 3.76 | EET-UQ2W391DA 3900 | 0.064 | 220 | 22] 40] P6680-ND® 3.88 319 2.23 1.56 | ECO-S1HA392BA 
390 | 0510 | 224 [35] 35 | P11950-ND® 725 614 5.30 3.98 | EET-UQ2W391EA 3900 | 0.064 | 220 | 30) 25 | P6681-NDe 4.23 348 2.43 1.70 | ECO-S1HA392DA 
470 | 0.423 | 253 |30] 45 | P11951-ND@ 7.78 6.59 5.69 4.27 | EET-UQ2W471DA 4700 | 0.053 | 250 | 22 | 45 | P6682-NDe 427 3.51 246 1.71 | ECO-S1HA472BA 
470 | 0.423 | 253 |35] 40] P11952-ND@® 8.09 6.85 5.92 4.44 | EET-UQ2W471EA 50 | 4700 | 0.053 | 250 | 35| 25] P6683-NDe 5.02 412 289 201 | ECO-STHA472EA 
560 | 0.355 2.82 | 30] 50 | P11953-NDe 8.11 7.00 615 4.84 | EET-UQ2W561DA 5600 | 0.050 2.80 | 22 | 50) P6684-ND® 462 379 2.65 1.85 | ECO-S1HA5S62BA 
560 | 0.355 2.82 |35) 45) P11954-ND@ 8.30 7.16 6.29 4.95 | EET-UQ2W561EA 5600 | 0.050 2.80 | 35) 30) P6685-ND® 5.41 4.44 3.41 2.17 | ECO-S1HAS62EA 
680 | 0.293 | 3.02 |35]| 50| P13344-ND® 11.80 10.22 863 6.47 | EET-UQ2W681EA 6800 | 0.046 | 3.30 | 25| 50] P6686-ND® 5.20 4.27 2.99 2.08 | ECO-S1HA682CA 
6800 | 0.046 | 3.30 | 35| 30| P6687-NDe 5.94 487 3.41 2.38 | ECO-S1HA682EA 
Max. _|105°¢ (rms) 8200 | 0.038 | 360 | 30| 45] P6088-NDe 625 513 359 2.50 | ECO-S1HA822DA 
esr | Ripple | Dim. 8200 | 0.038 | 3.60 | 35| 35| P6689-NDe 561 4.75 3.42 2.57 | ECO-S1HA822EA 
weap. arc Cran | (am) ge Picetasn | Ptr ae |G eee See eae 
DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz) A[ D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. } : eed 2 ; ; : é 
12000 | 0.028 | 450 | 35) 45 | P6692-NDe 711 6.02 4.34 3.25 | ECO-S1HA123EA 
TSNH Long Life and High Ripple Current 105°C, 2000 Hour Life 15000 | 0.022 | 480 | 35| 50 | P6693-NDe 817 6.92 4.98 3.74 | ECO-S1HA153EA 
jg | 4700 | — 2.0 | 22 | 31.5) P6450-ND 3.10 2.49 2.04 1.33 | ECE-S1CG472E 680 | 0.414 | 090 | 22] 25| P7469-ND@ 289 231 1.59 1.04 | ECO-S1JAG81BA 
33000 | __— 48 [35 | 51 | P6455-ND 785 6.64 5.74 4.31 | ECE-S1CG333Z 1000 | 0.282 | 117 | 22) 25 | P7470-ND@ 3.07 246 1.68 1.10 | ECO-S1JA102BA 
3300 | — 1.7 | 22 31.5] P6456-ND 3.07 2.46 2.02 1.32 | ECE-S1EG332E 1200 | 0.235 | 1.40 | 20) 30 | P7471-ND 4.28 3.42 2.35 1.53 | ECO-S1JA1220A 
o5 | 6800 | — 26 | 25] 40 | P6458-ND 3.79 341 261 1.82 | ECE-S1EG682M 1200 | 0.235 | 140 | 22) 25 | P7472-NDe 3.22 258 1.77 1.15 | ECO-S1JA122BA 
40000 | — 3.4 | 25] 50 | P6459-ND 469 385 3.24 2.25 | ECE-S1EG103N 1500 | 0.188 | 150 | 20| 35 | P7473-ND 456 3.65 2.50 1.63 | ECO-S1JA152AA 
22000 | — 4.0 {35 | 51 | P6461-ND 816 6.91 596 4.47 | ECE-S1EG223Z 1500 | 0.188 | 1.50 | 22] 30 | P7474-NDe 3.52 282 1.93 1.26 | ECO-S1JA152BA 
35 | 15000 | — 3.9 [35 | 51 | P6467-ND 6.92 5.86 5.06 3.80 | ECE-S1VG153Z 1800 | 0.157 | 1.70 | 22) 30 | P7475-ND 3.73 299 2.05 1.34 | ECO-S1JA182BA 
50 | 10000 = 37 351 51 | P6473-ND 6.61 5.60 4.84 3.63 | ECE-S1HG103Z 1800 0.157 1.70 25 | 25 | P7476-ND@ 3.83 3.07 2.10 1.37 | ECO-S1JA182CA 
63 1 3300 | 25125150) P6536-ND 451370311 2.17 | ECES1JG332N 2200 | 0.128 | 200 | 22] 35] P7477-NDe 4.03 323 221 1.44 | ECO-S1JA222BA 
770 = 721931315 pean aay GS aN ADT ECESOAGATAE 2200 | 0.128 | 2.00 | 25| 30| P7478-NDe 411329 2.25 1.47 | ECO-S1JA222CA 
100} G69 _ +4 |22/ 40 | pes39-ND 332 273 229 160 | ECE-S2AG681G 2700 | 0.104 | 220 | 22] 40] P7479-NDe 438 351 241 1.57 | ECO-S1JA272BA 
- - - - - 2700 | 0.104 | 220 | 30] 25] P7480-NDe 478 383 262 1.71 | ECO-S1JA272DA 
250} 330.) — | 1.25 | 25) 50 [iResen yy 487 400° 3.36 2.84 ECE-S2EG331N 83 | 3300 | 0.090 | 250 | 22) 50| P74si-ND® 479 383 263 1.71 | ECO-S1JA332BA 
680 - 1.8 | 35 | 51 | P6583-ND 671 568 4.91 3.68 | ECE-S2EG681Z 
3300 | 0.090 | 250 | 35| 25] P7482-NDe 5.70 456 3.13 2.04 | ECO-S1JA332EA 
400 | 220 = 1.0 | 30 50 | P6587-ND 6.00 5.08 4.39 3.29 | ECE-S2GG221U 3900 | 0.077 | 270 | 25| 45 | P7483-ND 5.37 4.30 2.95 _ 1.92 | ECO-S1JA392CA 
TSHA Miniaturized Size, Long Life and High Ripple Current 105°C, 3000 Hour Life 3900 | 0.077 270 |35| 30] P7484-NDe 612 4.90 3.36 2.19 | ECO-S1JA392EA 
3300 | 0176 | 130 | 22) 25) Pr46i-NDe 283 227 156 1.02 ] ECO-S1CA332BA 4700 | 0.063 | 3.00 |25| 50| P7485-NDe 584 467 3.20 2.09 | ECO-S1JA472CA 
4700 | 0.123 | 1.52 | 22} 25 | P7462-ND 3.03 2.43 1.67 1.09 | ECO-S1CA472BA 4700 | 0.063 | 3.00 | 35| 30] P7486-NDe 668 5.35 3.66 2.39 | ECO-S1JA472EA 
6800 | 0.085 2.20 | 22 | 25 | P6436-ND@ 3.28 2.63 1.80 1.18 | ECO-S1CA682BA 5600 | 0.053 3.30 | 30] 45 | P7487-NDe 6.96 5.57 3.82 2.49 | ECO-S1JA562DA 
8200 | 0.071 | 240 | 22] 30 | P6441-NDe 3.56 285 1.96 1.28 | ECO-S1CA822BA 5600 | 0.053 | 330 | 35| 35| P7488-ND 734 588 4.03 2.63 | ECO-S1JA562EA 
10000 | 0.066 | 260 | 25 | 25 | P6460-ND@ 3.41 280 1.96 1.37 | ECO-SICA103CA 6800 | 0.049 | 3.60 |30| 50| P7489-NDe 7.66 613 420 2.74 | ECO-S1JA682DA 
12000 | 0.055 | 290 | 22] 35 | P6468-ND@ 3.56 2.93 2.05 1.43 | ECO-S1CA123BA 6800 | 0.049 | 3.60 | 35| 40| P7490-NDe 8.38 671 4.59 3.00 | ECO-S1JA682EA 
12000 | 0.055 | 2.90 | 30] 25 | P6477-ND 3.92 3.22 2.25 1.57 | ECO-S1CA123DA 8200 | 0.040 | 3.90 | 35| 45 | P7491-NDe 9.28 7.43 5.09 3.32 | ECO-S1JA822EA 
15000 | 0.046 | 3.20 | 30] 30 | P6541-ND@ 4.28 3.51 246 1.72 | ECO-S1CA153DA 10000 | 0.033 | 440 |35| 50| P7492-ND@ 10.47 838 574 3.74 | ECO-S1JA103EA 
18000 | 0.040 3.50 | 22) 45 | P6543-ND 419 344 2.41 1.68 | ECO-S1CA183BA 470 0.388 0.80 | 22] 25! P7493-ND 292 234 1.60 1.05 | ECO-S1KA471BA 
16 18000 | 0.040 3.50 | 35 | 25 | P6545-ND@ 6.05 4.14 2.90 2.02 | ECO-S1CA183EA 680 0.268 1.00 | 22) 25] P7494-NDe 316 253 1.73 1.13 | ECO-S1KA681BA 
22000 | 0.033 | 3.80 | 25] 45 | Pé547-NDe 486 399 279 1.95 | ECO-S1CA223CA 820 | 0.222 | 1.20 | 20] 30 | P7495-ND 4.48 359 246 1.60 | ECO-S1KA821AA 
22000 | 0.033 | 380 | 35) 30 | P6550-ND® 552 453 317 2.21 | ECO-S1CA223EA 820 | 0.222 | 1.20 | 22] 25 | P7496-NDe 3.28 263 1.80 1.18 | ECO-S1KA821BA 
27000 | 0.028 | 4.20 | 25) 50] P6552-NDe 5.36 440 3.08 2.15 | ECO-S1CA273CA 1000 | 0.182 | 1.30 | 22) 30 | P7497-ND@ 3.70 2.97 2.03 _ 1.33 | ECO-S1KA102BA 
27000 | 0.028 4.20 35 | 30 | P6558-ND 6.10 5.01 3.51 2.44 | ECO-S1CA273EA 4000 0.182 1.30 25 | 25 | P7498-NDe® 3.83 3.07. 2.10 1.37 | ECO-S1KA102CA 
33000 | 0.023 4.70 30 | 45 | P6559-ND® 5.53 4.69 3.38 2.53 | ECO-S1CA333DA 4200 0.166 4.50 22 | 30 | P7499-ND@ 3.88 3.141 213 1.39 | ECO-S1KA122BA. 
33000 | 0.023 | 4.70 | 35] 35 | Pé560-ND® 583 494 3.55 2.67 | ECO-S1CA333EA 80 | 1200 | 0.166 | 150 | 25| 25] P7500-NDe 3.92 314 2.15 1.41 | ECO-S1KA122CA 
39000 | 0.022 | 510 | 30) 50] PeS561-ND® 6.03 510 3.68 2.76 | ECO-S1CA393DA 1500 | 0.133 | 1.70 | 22) 35 | P7501-ND® 418 335 230 1.50 | ECO-S1KA152BA 
39000 | 0.022 | 510 | 35) 40 | P6562-NDe 656 5.55 4.00 3.00 | ECO-S1CA393EA 1500 | 0.133 | 1.70 | 25| 30 | P7502-ND 444 356 2.44 1.59 | ECO-S1KA152CA 
47000 | 0.020 | 550 | 35) 45 | P6563-NDe 7.29 618 4.45 3.34 | ECO-S1CA473EA 7800 | 0.111 | 180 | 22] 40 | P7503-ND 443. 355 243 1.59 | ECO-S1KA182BA 
56000 | 0.019 | 6.00 | 35| 50 | P6999-ND 777 6.58 4.73 _3.55 | ECO-S1CAS63EA 1800 | 0.111 | 180 | 30) 25 | P7504-ND@ 480 385 264 1.72 | ECO-S1KA182DA 
2200 | 0.241 | 1.30 | 22] 25 | P7463-NDe 281 226 1.55 1.01 | ECO-S1EA222BA 2200 | 0.090 | 210 | 22] 45 | P7505-NDe 489 3.92 268 1.75 | ECO-S1KA222BA 
n5 | 3300 | 0.161 | 1.62 | 22| 25 | P7464-ND@ 3.03 243 1.66 1.09 | ECO-S1EA332BA 2200 | 0.090 | 210 | 35] 25] P7506-NDe 615 493 3.37 2.20 | ECO-S1KA222EA 
4700 | 0.106 | 2.00 | 20] 30) P6998-ND 3.81 313 219 1.53 | ECO-S1EA472AA 2700 | 0.074 | 240 | 25 | 45 | P7507-ND 5.69 455 3.12 2.04 | ECO-S1KA272CA 
4700 | 0.106 | 2.00 | 22| 25 | P6566-NDe 3.29 2.64 1.81 1.18 | ECO-S1EA472BA | & RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic TS Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont) 


Max. /105°C (rms) Max. /105°C (rms) 
ESR Ripple Dim. ESR Ripple Dim. 
W.V.| Cap. | @20°C | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) |(120Hz)0/(120Hz) A/D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. DC | (uF) |(120Hz)0/(120Hz) A/D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. 
2700 | 0.074 | 240 | 35] 30] P7508-NDe 674 5.39 3.69 2.44 | ECO-S1KAQ72EA | | 4,5 | 1200 | 0166 ] 230 [35] 45 | P1O133ND® 6.67 5.66 4.98 3.92 | ECO-S2EBI22EA 
3300 | 0.065 | 260 | 25| 50] P7509-NDe 6.23 4.99 3.42 2.23 | ECO-S1KA332CA 1500 | 0144 | 250 |35| 50] P10134-ND@ 954 8.22 6.02 4.74 | ECO-S2EB152EA 
3300 | 0.065 | 260 | 35| 30] P7510-NDe 7.09 568 3.89 2.54 | ECO-S1KA332EA 82 | 2022 | 064 | 22] 30| PI0135-ND® 359 295 207 1.44 | ECO-S2GB820BA 
80 | 4700 | 0.049 | 330 | 30| 50] P7511-ND® 815 6.53 4.47 2.92 | ECO-S1KA472DA 400 | 1.658 | 0.69 | 22| 30] P10136-ND@ 3.93 3.23 2.26 1.58 | ECO-S2GB101BA 
4700 | 0.049 | 3.30 | 35| 40 | P7512-NDe 8.90 7.12 4.88 3.18 | ECO-S1KA472EA 100 | 1.658 | 069 | 25] 25] P10137-ND@ 4.00 329 2.30 1.60 | ECO-S2GB101CA 
5600 | 0.050 3.70 | 35] 45] P7513-ND@ 9.84 7.87 5.39 3.52 | ECO-S1KA562EA 120 | 1.382 0.75 | 22 ) 35 | P10138-ND@ 4.29 3.52 247 1.72 | ECO-S2GB121BA 
6800 | 0.041 | 390 | 35| 50| P7514-ND@® 11.06 8.85 6.06 _ 3.96 | ECO-S1KA682EA 120 | 1.382 | 075 | 25| 30 | P10139-ND@ 4.29 3.52 2.46 ‘1.72 | ECO-S2GB121CA 
330 0.553 0.80 |22/ 25 | P7515-NDe 3.05 244 1.67 1.09 | ECO-S2AA331BA 150 1.105 0.82 | 22 | 40 | P10140-ND® 4.82 3.95 2.77 1.93 | ECO-S2GB151BA 
470 0.388 0.92 | 22) 25 | P7516-ND@ 341 249 1.71 1.11 | ECO-S2AA471BA 150 1.105 0.82 | 30 | 25 | P10141-ND@ 5.11 419 2.93 2.05 | ECO-S2GB151DA 
560 0.296 4.10 | 20] 30 | Pe694-ND 3.76 3.08 2.16 1.51 | ECO-S2AA561AA 180 0.921 0.95 | 22 | 45 | P10142-ND® 453 3.84 2.77 2.08 | ECO-S2GB181BA 
560 | 0.296 | 140 | 22] 25 | P6695-ND@ 284 2.34 1.64 1.14 | ECO-S2AA561BA 180) 0.921 | 0.95 | 30) 30) P1O143-ND@ = 4.74 4.01 2.89 2.17 | ECO-S2GB181DA 
320 | 0202 | 140 | 201 35 | Pe6g6-ND 436 358 251 175 /ECO-S2AAg2iAA | | 400| 220 | 0.754 | 1.10 | 25 | 45 | P10144-ND@® 5.13 4.34 3.13 _2.35 | ECO-S2GB221CA 
3201 0202 | 140 125) 25 | peso7-NDe 338 2.77 1.94 1.35 | ECO-S2AABDICA 220 | 0754 | 1.10 [35 | 25| P1O145-ND® 577 489 352 2.64 | ECO-S2GB221EA 
4000 | 0182 | 170 |25| 30 Peeoo-NDe 360 296 207 144 | ECO-S2AA102CA 270 | 0614 | 1.20 | 25) 50| P10146-ND@® 592 502 361 2.71 | ECO-S2GB271CA 
1200 | 0152 | 1.80 | 22] 40 | P6700-ND 4.05 3.33 2.33 1.62 | ECO-S2AA122BA 270 | 0.614 | 1.20 | 35) 30 | P10147-ND 6.39 5.41 3.90 2.92 | ECO-S2GB271EA 
1200 | 0.152 | 1.80 | 30) 25 | P6701-ND 413 3.39 237 1.65 | ECO-S2AA122DA 330 | 0.502 ) 1.35 | 30] 45 | PI0148-ND® 6.29 5.43 3.98 3.13 | ECO-S2GB331DA 
1500 | 0.122 | 210 |22| 45 | P6702-ND® 4.49 3.69 2.58 1.80 | ECO-S2AA152BA $30 | 0.502 | 1.35 [35 | 35 |BRIOIMGNDeS 6.63 5.72 4.19 3.30 | ECO-S2GB31EA 
too} 1500 | 0122 | 210 |35| 25 | Pe7i2ND® 497 408 286 1.99 | ECO-S2AAI52EA 890 | 0.425 | 1.55 | 30 | 50) PIOISO-ND® = 7-19 6.20 4.54 3.57 | ECO-S2GB391DA 
tgo0 | 0111 | 230 | 25| 45 | P6728-ND 470 3.86 270 1.88 | ECO-S2AA182CA 1 eae | tee. [ce ay MEM «ae Soe guy ee | eopeocoaeies 
jg00 | 0111 | 230 |35| 30) Pesoe-ND® 457 387 279 2.09 | ECO-S2AA182EA i fe 2D (fe) 25 > ra peel 
200 | 0090 | 260 | 25 | so BRSGaINT died: 3 Ba S46, 3.07 FECOSOANIOICA 560 | 0.296 | 1.80 |35 | 50| P10153-ND® 883 7.79 5.82 4.82 | ECO-S2GB561EA 
2200 | 0.090 | 260 |35| 30| P6995-ND® 5.04 4.27 :3.07 _2.31 | ECO-S2AA222EA i ne 3 s Be eee, He ae oa aa re oN ID TAR 
se | Ott) eo || 3 eae 526 446 (3.21 2.41 | ECO-S2AA2720A too | 1658 | 0.64 |25| 30] P1O156-ND® 456 374 262 1.83 | ECO-S2WBIO1CA 
700 | 0.080 | 290 | 35) 35 | Pes08-ND® 562 476 3.42 2.57 | ECO-S2AA272EA joo | t'3a2 | 072 |92|40| PIOISZ-ND® 508 4147 292 2004 | ECO-SOWB121BA 
3300 | 0.075 | 3.20 | 30] 50 | P6809-NDe 6.04 512 369 2.77 | ECO-S2AA332DA joo | t3a2 | o72 |o5|45| Pio1seND® 501 441 288 201 | ECO-SOWBID1CA 
3300 | 0.075 | 3.20 | 35] 40 | P6810-NDe 643 5.44 3.92 2.94 | ECO-S2AA332EA 450 171.408 10.79 1291 50 RETEST egge=< 4 an aae7 toa ECO SOWRIGIAA 
we: | Gees | see. bce en ROMO ean abe oe | Ropconnieeee 150 | 1.105 | 0.79 |30| 30] Pto1G0-ND® 515 437 3.14 2.36 | ECO-S2WB151DA 
= : : : : : 180 | 0921 | 087 | 25] 45] P10161-ND@ 557 4.72 340 2.55 | ECO-S2WB181CA 
100 | 1.658 | 0.50 / 22) 25 | Proi7-ND@ = 2.79 2.24 1.53 1.00 | ECO-S2DA101BA | | 459] 180 | 0.921 | 0.87 | 30| 35 | P10162-ND 5.76 4.88 3.51 2.64 | ECO-S2WB181DA 
150) 1.105 | 0.68 | 22 | 25 | P7518-NDe 3.07 246 1.68 1.10 | ECO-S2DA151BA 220 | 0.754 | 1.00 | 25| 50| P10163-ND® 648 5.49 3.95 2.96 | ECO-S2WB221CA 
220 | 0.754 | 1.00 | 22] 25 | P6st4-NDe 338 271 1.85 1.21 | ECO-S2DA221BA 2901 0754 | 4.00130) 40 | Ptote4-ND 657556 4013.01 | ECO-S2WB221DA 
270 | 0614 | 1.10 | 25] 25 | P68t6-NDe 331 272 1.91 1.33 | ECO-S2DA271CA o70 | osi4 | 119 |30| 45| Pto1esND® 758 642 462 347 | ECO-SoWBO71DA 
330 | 0502 | 1.20 | 25| 25 | P6sis-NDe 3.55 2.91 2.04 1.42 | ECO-S2DA331CA ‘ : : : : j 
270 | 0614 | 1.19 |35 | 35] P1O166-ND® 795 673 4.85 3.64 | ECO-S2WB271EA 
390 | 0.425 | 1.30 | 22 | 35 | P6819-NDe 3.61 2.96 2.07 1.45 | ECO-S2DA391BA 330 | 0502 | 1.38 | 30) 50] P1O167-ND® 8412 7.01 5.13 4.04 | ECO-S2WB331DA 
= ve a . ia Se ae or 8 Bey bi Ee OBATIRA 330 | 0.502 1.38 | 35 | 40 | P10168-ND@ 8.37 7.22 5.29 4.16 | ECO-S2WB331EA 
: : : ; : : : ; 300 | 0425 | 1.55 [35] 45| P1O169-ND® 936 807 5.91 4.65 | ECO-S2WB301EA 
470 | 0.353 | 1.40 | 30) 25 [Bbbeee Mem 86433 9.56 (2.49 1.74) ECO-S2DA471DA 470 | 0.353 | 1.74 | 35 | 50| P10170-ND 12.55 11.06 9.93 _8.22 | ECO-S2WB471EA 
00 | 560_| 0.296 | 1.50 | 22 | 45 | P6823-ND@ 421 346 2.42 1.69 | ECO-S2DA561BA TSHC Highly Miniaturized Version 105°C, 
560 | 0.296 | 1.50 | 30] 30 | P6824-ND 463 380 266 1.86 | ECO-S2DA561DA 2000 Hour Life, 4.0mm Pins — RoHS Compliant 
680 | 0.244 | 1.70 | 25 | 40 UREBPEND@S) 4.78 (9.93 2.75 1.92 | ECO-S2DAGBICA 470 | 0423 | 140 | 22] 25) P13944-ND 3.01 241 1.98 1.30] EET-HCOC47THA 
680 | 0.244 | 1.70 | 30] 30 | P6826-NDe 510 448 293 2.04 | ECO-S2DA681DA 560 | 0.355 | 150 | 22) 30 | P13945-ND 320 257 2411 138 | FET-HC2CS61HA 
820 | 0.222 | 2.00 | 25] 50 | P6829-NDe 466 3.95 285 2.14 | ECO-S2DA821CA eso | 0293 | 170 |22| 30 | P139046-ND 344 276 226 148 | EET-HC2C681HA 
820 0.222 2.00 | 35 | 30 | P6830-ND® 517 4.38 3.15 2.37 | ECO-S2DA821EA 680 0.293 4.70 |25| 251 P13947-ND 3.07 2.52 242 1.48 | EET-HC2C681JA 
1000 | 0199 | 220 | 30| 45] Pé831-NDe 541 458 3.30 2.48 | ECO-S2DA102DA 820 | 0.243 | 2.00 | 22 | 35 | P13948-ND 3.55 2.91 245 1.71 | EET-HC2C821HA 
1000 | 0.199 2.20 | 35) 35 | P6832-ND® 5.85 4.95 3.57 2.68 | ECO-S2DA102EA 820 0.243 2.00 | 251 30 | P13949-ND 3.32 273 2.29 1.60 | EET-HC2C821JA 
1200 | 0.166 2.30 | 30) 50 | P6833-ND® 614 520 3.74 2.81 | ECO-S2DA122DA 4000 | 0.199 220 |221 40 | P13950-ND 3.58 2.94 2.47 1.72 | EET-HC2C102HA 
1200 | 0.166 2.30 | 35 | 40 | P6834-ND@ 6.53 5.53 3.98 2.99 | ECO-S2DA122EA 1000 | 0.199 220 | 25 35 | P13951-ND 3.62 298 2.50 1.74] EET-HC2C102JA 
1500 | 0.144 2.50 35 | 50 | P6835-ND® 6.85 5.91 433 3.41 | ECO-S2DA152EA 1000 | 0.216 2.20 30 | 25 | P13952-ND 435 3.57 3.00 2.09 | EET-HC2C102KA 
33 | 4521 | 0.30 | 22] 25 | P7519-NDe 347 254 1.74 1.14 | ECO-S2GA330BA 1200 | 0.166 | 230 | 22 | 45 | P13953-ND 3.94 3.23 2.72 1.89 | EET-HC2C122HA 
47 | 2822 | 0.43 | 22) 25 | P7520-ND@ 345 2.77 1.90 1.24 | ECO-S2GA470BA 7200 | 0.166 | 230 | 25] 40 | P13954-ND 4.04 3.32 279 1.94 | EET-HC2C122JA 
56 | 2.368 | 0.51 | 22) 25 | P6s37-ND@ 316 260 1.82 1.27) ECO-S2GA560BA | |... | 1200 | 0.166 | 2.30 | 30 | 30 | P13955-ND 495 4.06 3.41 2.38 | EET-HC2C122KA 
68 | 1.950 | 0.56 | 25) 25 | P6839-ND® 342 281 1.97 1.37 | ECO-S2GA680CA 1200 | 0180 | 2.30 | 35 | 25 | P13956-ND 547 449 3.77 2.63 | EET-HC2C122LA 
82_| 1.617 | 0.64 |20| 40 | Pes40-ND 4.56 3.74 2.62 _ 1.83 | ECO-S2GA820AA 1500 | 0133 | 2.50 | 25 | 45 | P13957-ND 455 3.73 3.14 2.19 | EET-HC2C152UA 
82 1.617 0.64 95 | 25 | P6841-ND 3.67 3.01 2.11 1.47 | ECO-S2GA820CA 1500 | 0.133 2.50 30 | 35 | P13958-ND 5.23 4.29 3.61 2.51 | EET-HC2C152KA 
100 | 1.326 | 0.69 | 22| 35 | P6842-NDe 3.95 3.24 227 1.58 | ECO-S2GA101BA 7500 | 0.155 | 250 | 35] 30 | P13959-ND 574 471 3.96 2.76 | EET-HC2C152LA 
100 | 1.326 | 0.69 | 25| 30 | P6843-ND 3.96 3.25 2.28 1.59 | ECO-S2GA101CA 1800 | 0.111 | 270 | 25] 50] P13960-ND 514 422 354 2.47 | EET-HC2C182JA 
120 | 1105 | 075 | 22| 40 | P6844-NDe 426 349 245 1.71 | ECO-S2GA121BA 1800 | 0.111 | 270 | 30] 40] P13961-ND 576 472 3.97 2.77 | EET-HC2C182KA 
120 | 1105 | 0.75 | 30| 25 | Po845-ND 454 372 2.61 1.82 | ECO-S2GA121DA 1800 | 0120 | 270 | 35 | 30] P13962-ND 533 452 3.90 2.93 | EET-HC2C182LA 
_ 150 0.884 0.82 |22/ 50 | P6s46-ND® 485 3.98 2.79 1.94 | ECO-S2GA151BA 2200 | 0.090 2.90 | 30 | 45 | P13963-ND 5.56 4.71 4.07 3.05 | EET-HC2C222KA 
150 | 0.884 | 0.82 | 30] 30] P6847-ND 5.03 413 2.89 2.01 | ECO-S2GA151DA 2200 | 0.098 | 2.90 | 35 | 35 | P13964-ND 6.01 5.09 440 3.30 | EET-HC2C222LA 
180 | 0.737 | 095 |25| 45 | P6s4s-ND® 533 437 3.06 2.13 | ECO-S2GA181CA 2700 | 0.080 | 3.10 | 30] 50) P13965-ND 635 538 4.64 3.48 | EET-HC2C272KA 
180 0.737 0.95 35 | 25 | P6849-NDe 514 436 3.14 2.35 | ECO-S2GA181EA 2700 | 0.086 3.10 35 | 40 | P13966-ND 6.97 5.90 5.10 3.82 | EET-HC2C272LA 
220 0.603 1.10 25 | 50 | P6850-ND® 5.21 4.41 3.18 2.38 | ECO-S2GA221CA 3300 | 0.070 3.30 35 | 50 | P13967-ND 7.96 6.74 5.82 4.37 | EET-HC2C332LA 
220 | 0.603 1.10 [35] 30 | P6851-ND 5.68 481 346 2.60 | ECO-S2GA221EA 390 | 0.510 | 1.31 | 22 | 25 | P13968-ND 3.21 258 2.12 1.38 ) EET-HC2D391HA 
270 0.491 1.20 |30) 45 | P6852-NDe 6.04 512 3.69 2.77 | ECO-S2GA271DA 470 0.423 1.45 | 22 | 30 | P13969-ND 3.47 2.78 = =2.28 1.49 | EET-HC2D471HA 
270 0.491 1.20 135) 35 | P6853-NDe 6.40 5.42 3.90 2.93 | ECO-S2GA271EA 470 0.423 1.45 | 25 | 25 | P13970-ND 3.53 2.89 2.43 1.70 | EET-HC2D471JF 
330 | 0.402 | 1.35 | 30] 50 | P6854-NDe 7.01 5.94 4.28 3.21 | ECO-S2GA331DA 560 | 0.355 | 1.67 | 22 | 30 | P13971-ND 3.25 2.67 2.24 1.56 | EET-HC2D561HA 
330 | 0.402 | 1.35 | 35 | 40 | P6855-NDe 7.39 6.25 4.50 3.38 | ECO-S2GA331EA 680 | 0.293 | 1.75 | 22 | 40 | P13972-ND 3.56 2.92 2.45 1.71 | FET-HC2D681HA 
300 | 0.340 | 1.55 | 35] 45 | Pesse-NDe 7.35 6.34 4.64 3.65 | ECO-S2GA391EA 680 | 0.293 | 1.75 | 25 ) 30 | P13973-ND 3.60 2.96 2.49 1.73 | EET-HC2D681JA 
470 | 0.282 | 1.75 | 35] 50 | P6857-ND 8.59 7.41 5.43 4.27 | ECO-S2GA471EA on ie a a oo peas oe a 5 ie EEL MRDRES LAE 
TSHB Compact Size, Long Life and High Ripple Current 105°C, 3000 Hour Life oop | ngae Sod a = eee re ae bo4 (EEL UConeoKe 
900 | 0.510 ] 1.80 | 22 | 30 BiaioioeiNney §=6851 288 2.02 1.41 | ECO-S2DB391BA tooo | 0.199 | 230 |22| 50 | P13977-ND 4.45 3.65 3.07 _2.14 | EET-HC2D102HA 
390 | 0510 | 1.30 | 25] 25] P1ot07-ND® 374 3.07 215 1.50 | ECO-S2DB391CA 4000 10.1991 2.301551 20 Tee 513 a 5A a7 | EERIE 
470 | 0.423 | 1.40 | 22] 35 | P1O108-ND® 383 3.45 2.20 1.54 | ECO-S2DB471BA joo | o499 | 230 | 95 | 45 (mermoreinn Wad. 3.64" 306218 | EERHODIOIA 
470 | 0.423 | 1.40 | 25| 30] PI0109-ND® 399 3.27 2.29 1.60 | ECO-S2DB471CA | | 200] 599 | gi99 | 230 | 30 | 30 | Pi3980-ND 4a 431. a3 2.46) EETLHCODIOOKA 
560_| 0.355 | 1.50 | 30 | 25 |EPIONO:ND 463 3.80 __2.66__1.85 | ECO-S2DB561DA jo00 | 0216 | 230 | 35| 25 | P13981-ND 5.49 451 379 2.64 | EET-HC2D102LA 
a ee Bo 2 a ee ee Bie ae Eee oreeaice 1200 | 0.166 | 265 | 25| 45 | P13982-ND 577 473 3.97 2.77 | EET-HC20122JF 
200) 1000 | 0.216 | 220 | 25] 50] P10113-ND@ 519 439 316 2.37 | ECO-S2DB102CA ie ATeG So io 30 ee om tat ae a9 SE capiooks 
1000 | 0.216 | 220 | 35] 30] P10114-ND@ 5.76 488 3.51 2.64 | ECO-S2DB102EA 4200 | ot80 | 265 |35| 30| p13985-ND 601 493 415 289) ERTHCOD1221A 
1200 | 0.198 | 230 | 30 | 40 (REJOINING S68) _6AL 3146: «21601 ECO S2DB 12204 1500 | 0133 | 280 | 30) 40 | P13986-ND 5.46 4.63 4.00 3.00 | EET-HC2D152KA 
1200 | 0.193 2.30 35 | 35 | P10116-ND@ 6.44 546 3.93 2.95 | ECO-S2DB122EA 1500 | 0.144 2.80 35 | 30 | P13987-ND 582 493 4.25 3.19 | EET-HC2D152LA 
1500 ) 0.155 | 2.50 30) 50 |REIONIZND 7.00 5.93 4.27 3.20 | ECO-S2DB152DA 1800 | 0.111 | 3.08 | 30 | 45 | P13988-ND 6.12 518 448 3.36 | EET-HC2D182KA 
1500 | 0.155 | 250 | 35] 40] P10118-ND@ 7.37 6.24 4.49 3.37 | ECO-S2DB152EA 4g00 | 0129 | 308 | 35| 40 | P13989-ND 652 553 477 3.58 | EET-HC2D182LA 
1800 | 0.129 | 2.70 | 35] 45) P1011I9-ND@ 7.42 640 4.69 3.69 | ECO-S2DB182EA 2200 | 0.090 | 3.48 | 30] 50] P13990-ND 7.08 6.00 5.18 3.89 | EET-HC2D222KA 
2200 | 0.105 2.90 | 35 | 50 | P10120-ND@ 879 7.58 5.55 4.37 | ECO-S2DB222EA 2200 | 0.098 3.48 |35 | 45 | P13991-ND 747 632 5.46 4.10 | EET-HC2D222LA 
330 | 0.502 1.20 | 25 | 30 | P10121-ND@ 4.25 349 245 1.70 | ECO-S2EB331CA 270 | 0.614 1.10 | 22 | 25 | P13992-ND 3.22 258 242 1.39 ] EET-HC2E271HA 
390 0.425 1.30 30 | 25 | P10122-ND@ 490 402 281 1.96 | ECO-S2EB391DA 330 0.502 1.20 92 | 30 | P13993-ND 3.50 280 2.30 1.50 | EET-HC2E331HA 
470 0.353 1.40 22 | 50 | P10123-ND® 5.11 419 2.94 2.05 | ECO-S2EB471BA 330 0.502 1.20 95 | 25 | P13994-ND 3.10 254 2414 1.49 | EET-HC2E331JA 
470 0.353 1.40 30 | 30 | P10124-ND® 457 3.87 2.79 2.09 | ECO-S2EB471DA 390 0.425 1.20 92 | 30 | P13995-ND 3.85 3.16 2.66 1.85 | EET-HC2E391HF 
560 0.296 1.50 | 25) 45 | P10125-ND@ 4.82 4.09 294 2.21 | ECO-S2EB561CA 260 390 0.425 1.30 | 22 | 35 | P13996-ND 3.28 2.70 2.27 1.58 | EET-HC2E391HA 
250/ 560 | 0.296 | 150 |35| 25] P10126-ND@ 545 461 332 2.49 | ECO-S2EB561EA 300 | 0425 | 1.30 | 25 | 25 | P13097-ND 332. 273 229 1.60 | EET-HC2E301JA 
680 | 0.244 | 1.70 | 25] 50] P10127-ND@® 555 470 3.39 2.54 | ECO-S2EB681CA 470 | 0.353 | 1.20 | 22 | 35 | P13998-ND 416 3.42 2.87 2.00 | EET-HC2E471HF 
820 | 0.202 | 2.00 | 30] 45] P10129-ND® 641 543 3.91 2.93 | ECO-S2EB821DA 470 | 0.353 | 1.40 | 22 | 40 | P13999-ND 3.57 2.93 2.46 1.72 | EET-HC2E471HA 
820 | 0.202 | 2.00 |35| 35] P10130-ND® 6.77 5.73 4.13 3.10 | ECO-S2EB821EA 470 | 0.353 | 1.40 | 25 | 30 | P14000-ND 3.64 2.99 251 1.75 | EET-HC2E471JA 
1000 | 0.199 | 220 | 30] 50] P10131-ND@ 7.43 6.29 4.53 3.40 | ECO-S2EB102DA 470 | 0.353 | 1.40 | 30 | 25 | P14001-ND 431 353 2.97 2.07 | EET-HC2E471KA 
tooo | 0199 | 220 [35] 40| P10132-ND® 7.82 6.63 4.77 __ 3.58 | ECO-S2EB102EA | RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic TS Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont.) 


Max. /105°C (rms) Max. /105°C (rms) 
ESR Ripple Dim. ESR Ripple Dim. 
W.V.) Cap. | @20°C | Current | (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.) Cap. | @20°C | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (WF) |(120Hz)Q)(120Hz)A| D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. DC | (WF) |(120Hz)Q|(120Hz)A|} D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. 
560 0.296 1.40 22 | 40 | P14002-ND 453 3.71 312 2.17 | EET-HC2E561HF 100 1.824 0.64 22 | 30 | P14100-ND 3.60 2.96 249 1.73 | EET-HC2W101HA 
560 0.296 1.50 22 | 45 | P14003-ND 3.93 3.22) 2.71 1.89 | EET-HC2E561HA 100 1.824 0.64 25 | 25 | P14101-ND 3.68 3.02 2.54 1.77 | EET-HC2W101JA 
560 0.296 1.50 25 | 35 | P14004-ND 3.96 3.25 2.73 1.90 | EET-HC2E561JA 120 1.520 0.72 22 | 35 | P14102-ND 3.97 3.25. 2.73 1.91 | EET-HC2W121HA 
560 0.296 1.50 30 | 25 | P14005-ND 468 3.84 3.23 2.25 | EET-HC2E561KA 120 1.520 0.72 25 | 30 | P14103-ND 4.02 3.30 277 1.93 | EET-HC2W121JA 
680 0.244 1.50 22 | 45 | P14006-ND 5.06 4.15 349 2.43 | EET-HC2E681HF 150 1.216 0.79 22 | 40 | P14104-ND 450 3.69 3.10 2.16 | EET-HC2W151HA 
680 0.244 1.70 22 | 50 | P14007-ND 4.41 3.62 3.04 2.12 | EET-HC2E681HA 150 1.216 0.79 25 | 30 | P14105-ND 454 3.72 3.13 2.18 | EET-HC2W151JA 
680 0.244 1.70 25 | 40 | P14008-ND 440 3.61 3.04 2.12 | EET-HC2E681JA 150 1.216 0.79 30 | 25 | P14106-ND 5.29 4.34 3.64 2.54 | EET-HC2W151KA 
680 0.244 1.70 30 | 30 | P14009-ND 5.09 418 3.51 2.45 | EET-HC2E681KA 180 1.013 0.87 22 | 45 | P14107-ND 5.02 412 3.46 2.41 | EET-HC2W181HA 
680 0.244 1.70 35 | 25 | P14010-ND 5.82 4.78 4.01 2.80 | EET-HC2E681LA 180 1.013 0.79 25 | 35 | P14108-ND 5.61 4.60 3.86 2.69 ) EET-HC2W181JF 
250 820 0.202 2.00 25 | 45 | P14011-ND 494 405 341 2.37 | EET-HC2E821JA 180 1.013 0.87 25 | 40 | P14109-ND 5.08 4.17 3.50 2.44 | EET-HC2W181JA 
820 0.202 2.00 30 | 35 | P14012-ND 5.62 4.61 3.88 2.70 | EET-HC2E821KA 180 1.013 0.87 30 | 30 | P14110-ND 5.80 4.76 4.00 2.78 | EET-HC2W181KA 
820 | 0.202 2.00 | 35 | 30 | P14013-ND 5.33 4.52 3.90 2.93 | EET-HC2E821LA 220 | 0.829 0.90 | 22 | 50 | P14111-ND 5.37 4.55 3.93 2.95 | EET-HC2W221HA 
1000 | 0.166 2.20 25 | 50 | P14014-ND 5.81 4.92 4.25 3.19 | EET-HC2E102JF 220 0.829 1.00 25 | 45 | P14112-ND 5.76 4.73 3.97 2.77 | EET-HC2W221JA 
1000 | 0.166 2.20 | 30 | 40 | P14015-ND 5.36 4.54 3.92 2.94 | EET-HC2E102KA 450 | 220 | 0.829 1.00 | 30] 30 | P14113-ND 5.35 4.53 3.91 2.94 | EET-HC2W221KA 
1000 | 0.166 2.20 35 | 30 | P14016-ND 6.47 548 4.73 3.55 | EET-HC2E102LA 920 0.829 1.00 35 | 25 | P14114-ND 573 4.85 419 3.15 | EET-HC2W221LA 
1200 | 0.138 2.30 30 | 45 | P14017-ND 6.03 510 4.41 3.31 | EET-HC2E122KA 270 0.675 1.19 25 | 50 | P14115-ND 577 488 4.22 3.17 | EET-HC2W271JA 
1200 | 0.138 2.30 | 35 | 35 | P14018-ND 746 6.31 5.45 4.09 | EET-HC2E122LA 270 0.675 1.07 |30| 35 | P14116-ND 6.59 5.58 4.82 3.62 | EET-HC2W271KF 
1500 | 0.111 2.50 35 | 45 | P14019-ND 7.82 662 5.72 4.29 | EET-HC2E152LA 9270 0.675 1.19 30 | 40 | P14117-ND 6.13 519 4.48 3.36 | EET-HC2W271KA 
1800 | 0.092 2.50 | 35 | 45 | P14020-ND 879 7.58 6.66 5.24 | EET-HC2E182LF 270 0.675 119 |35 | 30 | P14118-ND 646 5.47 4.73 3.55 | EET-HC2W271LA 
1800 | 0.092 2.70 | 35 | 50 | P14021-ND 9.02 7.64 6.60 4.95 | EET-HC2E182LA 330 0.553 1.24 |30 | 40 | P14119-ND 749 635 5.48 4.11 | EET-HC2W331KF 
120 1.382 0.75 | 22 | 25 | P14022-ND 3.46 2.77 2.28 = 1.49 | EET-HC2V121HA 330 0.553 1.38 |30/ 45 | P14120-ND 718 6.08 5.25 3.94 | EET-HC2W331KA 
150 1.105 0.82 | 22 | 30 | P14023-ND 3.33 2.73 2.30 1.60 | EET-HC2V151HA 330 0.553 4.38 |35| 35 | P14121-ND 716 6.07 5.24 3.93 | EET-HC2W331LA 
180 / 0.921 | 090 | 22) 30) P14024-ND 3.98 3.26 2.74 1.91 | EET-HC2V181HA 390 | 0468 | 1.39 | 30) 45 | P14122-ND 8.96 7.58 6.55 4.91 | EET-HC2W391KF 
180 0.921 0.90 | 25 | 25 | P14025-ND 403 331 2.78 1.94 | EET-HC2V181JA 390 0.468 4.55 |30]| 50] P14123-ND 8.19 6.93 5.99 4.49 | EET-HC2W391KA 
220 | 0754 | 1.00_| 22 | 35 | P14026-ND 409 336 2.82 1.97 | EET-HC2V221HA 390 | 0468 | 1.55 | 35 | 40 | P14124-ND 8.24 6.98 6.03 4.52 | EET-HC2W391LA 
220 | 0.754 |) 1.00 | 25 | 30 | P14027-ND 411 337 2.83 1,98 | EET-HC2V221JA 470 | 0388 | 1.74 [35 | 45 | P14125-ND 851 7.34 6.45 5.07 | EET-HC2W471LA 
270 | 0.614 | 1.10 | 22 | 40 | P14028-ND 511 419 3.52 2.46 | EET-HC2V271HF 560 | 0.326 | 1.90 | 35 | 50 | P14126-ND 991 854 7.51 5.91 | EET-HC2W561LA 
270 | 0.614 | 1.10 | 25 | 35 area aoe a 1G 5-3: 18, “220 EEL Beever TSHC Highly Miniaturized Version 105°C, 2000 Hour Life, 6.3mm Pins 
270 0.614 1.10 30 | 25 | P14030-ND 5.39 442 3.71 2.59 | EET-HC2V271KA 
470 0.423 1.40 22 | 25 | P11709-ND® 3.02 2.42 1.99 1.30 | EET-HC2C471BA 
330 | 0.502 | 1.20 | 22 | 45 HRISOSNDE 5.23 4.29 3.61_2.51 | EET-HO2V8a1HF 560 | 0355 | 150 |22| 30) PIt710-ND® 321 257 212 1.38 | EET-HC2C561BA 
330 0.502 1.20 25 | 40 | P14032-ND 5.91 485 4.07 2.84 | EET-HC2V331JA g 7 
680 0.293 1.70 22 | 30 | P11711-ND 3.45 2.76 2.27 1.48 | EET-HC2C681BA 
380 | 0.502) 1.20 | 30 | 30 Ren BGT” i400" 4.15 311 | EEL HOCVSS IKK 680 | 0.293 | 1.70 | 25| 25| PI1712-ND@ 3.08 253 213 1.48 | EET-HC2C681CA 
390 0.425 1.30 25 | 45 | P14034-ND 5.81 4.77 4.01 2.79 | EET-HC2V391JA 7 7 
350 820 0.243 2.00 22 | 35 | P11713-ND 3.56 2.92 2.45 1.71 | EET-HC2C821BA 
390 0.425 1.30 30 | 30 | P14035-ND 5.94 5.03 4.35 3.26 | EET-HC2V391KF 
390 0.425 1.30 30 | 35 | P14036-ND 554 469 4.05 3.04 | EET-HC2V391KA 820 0.243 2.00 25 | 30 | P11714-ND® 3.33 2.73. 2.30 1.60 | EET-HC2C821CA 
1000 | 0.199 2.20 22 | 40 | P11696-ND® 3.59 2.95 248 1.73 | EET-HC2C102BA 
470 0.353 1.40 25 | 50 | P14037-ND 5.80 4.91 4.24 3.18 | EET-HC2V471JA 7 7 
1000 | 0.199 2.20 25 | 35 | P11697-ND@ 3.64 2.98 251 1.75 | EET-HC2C102CA 
470 0.353 1.40 30 | 35 | P14038-ND 6.18 5.23 4.52 3.39 | EET-HC2V471KF ' 7 
470 0.353 140 35 | 30 | P14039-ND 640 542 468 351 | FET-HC2VA71LA 1000 | 0.216 2.20 30 | 25 | P11698-ND® 436 3.58 3.01 2.09 | EET-HC2C102DA 
560 0.296 1.50 30 | 40 | P14040-ND 743 6.29 5.43 4.08 | EET-HC2V561KF 160 ue _ ie 2 ae ee => iS & a ee oe 
560 0.296 1.50 30 | 45 | P14041-ND 7.00 5.93 5.12 3.84 | EET-HC2V561KA 5 ‘ i : : " . . 
560 0.296 150 35 | 35 | P14042-ND 7166.07 5.24 3.93 | EET-HC2V561LA 1800 | 0.111 2.70 25 | 50 | P11701-ND® 5.15 4.23 3.55 2.48 | EET-HC2C182CA 
‘ : ' : . 1800 | 0.111 2.70 30 | 40 | P11702-ND® 5.77 4.74 3.98 2.77 | EET-HC2C182DA 
680 0.244 1.70 30 | 45 | P14043-ND 858 7.26 6.27 4.71 | EET-HC2V681KF 1800 | 0.120 270 35 | 30 | P11703-NDe 535 453 391 293 | EET-HC2C182EA 
680 0.244 1.70 30 | 50 | P14044-ND 812 688 5.94 4.46 | EET-HC2V681KA : : ‘ ; i : 
680 0244 170 35 | 40 | p14045-ND 816 691 597 448 | EET-HC2Ve81LA 2200 | 0.090 2.90 30 | 45 | P11704-ND@ 5.58 4.72 4.08 3.06 | EET-HC2C222DA 
320 | 0202 | 190 | 35 | 45) P14046-ND 845 729 641 504 | EET-HCOVB2ILA 2200 | 0.098 | 290 | 35] 35 | P11705-ND® 603 5.11 4.41 3.31 | EET-HC2C222EA 
tooo | 0.202 | 1.90 | 35 | 50 | P14047-ND 9.98 8.60 7.56 _5.95 | EET-HC2V102LF ae A hoe ag a 0 ee ae S pe a Sales 
100 | 1.824 | 070 | 22 | 25 | P14048-ND 3.07252 2.12 1.48 | EET-HC2G101HA sono. | oor | cao. [ae | so ER ccs eae ee toa: | REPHconaeoE 
120 1.520 0.75 22 | 30 | P14049-ND 3.34 2.74 2.30 1.61 | EET-HC2G121HA 390 0510 131 99 | 95 | P1728: ND® 399 2.58 212 139 FET-HC2D391BA 
150 1.216 0.88 22 | 30 | P14050-ND 3.75 3.08 2.59 1.80 | EET-HC2G151HA ? a i a I | s 
150 | 1.216 | 0.88 | 25 | 25 | P14051-ND 4.24 348 2.92 2.04 | EET-HC2G151JF 470 | 0.423 ) 1.45 | 22) 30) PIT729-ND@ = 3.48 2.78 2.29 1.49 | EET-HC2D471BA 
180 1.013 0.95 92 | 35 | P14052-ND 416 342 2.87 2.00 | EET-HC2G181HA 560 0.355 1.67 22 | 30 | P11730-ND@ 3.26 2.68 2.25 1.57 | EET-HC2D561BA 
680 0.293 1.75 22 | 40 | P11731-ND® 3.57 2.93 246 1.71 | EET-HC2D681BA 
180 1.013 0.95 25 | 30 | P14053-ND 419 344 289 2.01 | EET-HC2G181JA 
220 | 0.829 | 1.00 | 22| 40 | P14054-ND 461 378 3.18 2.21 | EET-HC2G221HF 680_| 0.203 | 1.75 [25 | 30 Meee 861 207 249 1.74 | EET-HC2DEBICA 
290 0.829 1.10 22 | 45 | P14055-ND 5.09 418 3.51 2.45 | EET-HC2G221HA 820 0.243 2.04 22 | 45 | P11733-ND® 3.94 3.23 2.72 1.89 | EET-HC2D821BA 
220 | 0.829 | 110 | 25 | 35 | P14056-ND 463 3.80 319 2.22 | EET-HC2G221UA 820 | 0.243 | 2.04 | 25) 35 | PI1734-ND@ = 3.96 3.25 2.73 1.90 | EET-HC2D821CA 
220 | 0.829 | 140 | 30 | 25 | P14057-ND 5.03 4.12 3.46 2.41 | EET-HC2G221KA on ene a ea a ee nc eh e ar Se copiaane 
270 0.675 1.10 22 | 45 | P14058-ND 5.89 4.83 4.06 2.83 | EET-HC2G271HF ’ : 2 . 3 ¢ ; i 
270 0.675 1.29 22 | 50 | p14059-ND 531 436 366 2.55 | EET-HC2G271HA 1000 | 0.199 2.30 22 | 50 | P11715-ND@ 446 3.66 3.07 2.14 | EET-HC2D102BA 
270 0.675 1.22 25 | 40 | P14060-ND 536 440 3.70 2.58) EET-HC2G271JA 1000 | 0.199 2.30 25 | 45 | P11716-ND® 445 3.65 3.07 2.14 | EET-HC2D102CA 
270 0.675 1.22 30 | 30 | P14061-ND 599 492 413 2.88 | EET-HC2G271KA 200 | 1000 | 0.199 2.30 30 | 30 | P11717-ND@ 5.14 4.22 3.54 2.47 | EET-HC2D102DA 
4g |270_| 0.675 | 1.22 | 35 | 25 | P14062-ND 5.30 449 3.88 2.91 | EET-HC2G271LA Wie ha oa oe : Ee a 1 oa sae 
330 0.553 1.44 25 | 45 | P14063-ND 547 464 4.01 3.01 | EET-HC2G331JA : ee : : : % 
330 0.553 1.44 30 | 30 | P14064-ND 598 5.06 4.37 3.28 | EET-HC2G331KF 1200 | 0.166 2.65 25 | 50 | P11719-ND 5.01 4113.46 2.41 | EET-HC2D122CA 
330 0.553 1.44 30 | 35 | P14065-ND 555 4.70 4.06 3.04 | EET-HC2G331KA 1200 | 0.166 2.65 30 | 35 | P11720-ND@ 5.67 4.65 3.91 2.72 | EET-HC2D122DA 
330 0.553 1.44 35 | 30 | P14066-ND 592 501 4.33 3.25 | EET-HC2G331LA 1200 | 0.180 2.65 35 | 30 | P11721-ND 6.03 4.95 416 2.90 | EET-HC2D122EA 
390 0.468 1.55 95 | 50 | P14067-ND 6.00 5.08 4.39 3.29 | EET-HC2G391JA 1500 | 0.133 2.80 30 | 40 | P11722-ND@ 5.48 4.64 4.01 3.01 | EET-HC2D152DA 
390 1046811401301 35 | P14068-ND 664562486364 | EET-HC2G01KF 1500 | 0.144 | 280 | 35] 30) P11723-ND@® 583 4.94 4.27 3.20 | EET-HC2D152EA 
390 | 0468 | 155 |30 | 40 | P14069-ND 643 545 471 353 | EET-HC2G391KA 1800 | 0.111 | 3.08 |30| 45| P11724-ND® 6.14 5.20 4.49 _ 3.37 | EET-HC2D182DA 
390 0.468 1.55 35 | 30 | P14070-ND 6.48 5.49 4.74 3.56 | EET-HC2G391LA 1800 | 0.129 3.08 35 | 40 | P11725-ND 6.54 5.54 4.79 3.59 | EET-HC2D182EA 
470 0.388 1.68 30 | 45 | P14071-ND 7.08 6.00 5.18 3.89 | EET-HC2G471KA 2200 | 0.090 3.48 30 | 50 | P11726-ND® 7.11 6.02 5.20 3.90 | EET-HC2D222DA 
470 0.388 1.68 35 | 35 | P14072-ND 7.54 6.38 551 4.14 | EET-HC2G471LA 2200 | 0.098 3.48 35 | 45 | P11727-ND@ 749 6.34 5.48 4.11 | EET-HC2D222EA 
560 0.326 1.90 30 | 45 | P14073-ND 8.81 746 6.45 4.84 | EET-HC2G561KF 270 0.614 1.10 22 | 25 | P11740-ND® 3.23. 2.59 2.13 1.39 | EET-HC2E271BA 
560 0.326 1.90 30 | 50 | P14074-ND 839 7.10 6.14 4.60 | EET-HC2G561KA 330 0.502 1.20 22 | 30 | P11741-ND@ 3.06 2.51 211 1.47 | EET-HC2E331BA 
560 0.326 1.90 35 | 40 | P14075-ND 8.53 7.22 6.24 4.68 | EET-HC2G561LA 330 0.502 1.20 25 | 25 | P11742-ND@ 3.10 2.55 214 1.49 | EET-HC2E331CA 
680 0.268 2.12 35 | 45 | P14076-ND 8.91 7.68 6.75 5.31 | EET-HC2G681LA 390 0.425 1.20 22 | 30 | P13235-ND® 3.29 2.86 2.41 1.81 | EET-HC2E391BF 
820 0.202 2.30 35 | 50 | P14077-ND 11.03 9.51 8.36 6.58 | EET-HC2G821LA 390 0.425 1.30 22 | 35 | P11743-ND@ 3.29. 2.70 2.27 1.58 | EET-HC2E391BA 
120 1.520 0.74 22 | 30 | P14078-ND 406 3.33 280 1.95 | EET-HC2S121HA 390 0.425 1.30 25 | 25 | P11744-ND® 3.33 2.73. 2.30 1.60 | EET-HC2E391CA 
120 1.520 0.74 25 | 25 | P14079-ND 414 340 286 1.99 | EET-HC2S121JA 470 0.353 1.20 22 | 35 | P13236-ND@ 3.56 3.08 2.60 1.95 | EET-HC2E471BF 
150 1.216 0.84 22 | 35 | P14080-ND 4.09 3.35 2.82 1.96 | EET-HC2S151HA 470 0.353 1.40 22 | 40 | P11745-ND 3.58 2.94 247 1.72 | EET-HC2E471BA 
180 1.103 0.91 22 | 40 | P14081-ND 493 4.05 340 2.37 | EET-HC2S181HA 470 0.353 1.40 25 | 30 | P11746-ND@ 3.65 3.00 252 1.76 | EET-HC2E471CA 
180 1.103 0.91 25 | 30 | P14082-ND 6.06 4.15 3.49 2.43 | EET-HC2S181JA 470 0.353 1.40 30 | 25 | P11747-ND@ 432 3.54 2.98 2.08 | EET-HC2E471DA 
220 0.829 1.05 22 | 45 | P14083-ND 5.53 454 3.81 2.66 | EET-HC2S221HA 560 0.296 1.40 22 | 40 | P13237-ND® 3.87 3.35 2.83 2.13 | EET-HC2E561BF 
220 0.829 1.05 25 | 35 | P14084-ND 5.57 457 3.84 2.68 | EET-HC2S221JA 560 0.296 1.50 22 | 45 | P11748-ND@ 3.93 3.23 2.71 1.89 | EET-HC2E561BA 
220 0.829 1.05 30 | 25 | P14085-ND 5.27 447 3.86 2.89 | EET-HC2S221KA 250 560 0.296 1.50 25 | 35 | P11749-ND® 3.97 3.26 =2.74 1.91 | EET-HC2E561CA 
270 0.675 1.20 22 | 50 | P14086-ND 5.35 453 3.91 2.94 | EET-HC2S271HA 560 0.296 1.50 30 | 25 | P11750-ND@ 4.70 3.85 3.24 2.26 | EET-HC2E561DA 
270 0.675 1.20 25 | 40 | P14087-ND 5.36 454 3.92 2.94 | EET-HC2S271JA 680 0.244 1.50 22 | 45 | P13238-ND® 4.32 3.75 3.16 2.37 | EET-HC2E681BF 
420 270 0.675 1.20 30 | 30 | P14088-ND 610 516 446 3.35 | EET-HC2S271KA 680 0.244 1.70 22 | 50 | P11751-ND 442 3.63 3.05 2.13 | EET-HC2E681BA 
270 0.675 1.20 35 | 25 | P14089-ND 6.04 512 442 3.32 | EET-HC2S271LA 680 0.244 1.70 25 | 40 | P11752-ND® 442 3.62 3.05 2.12 | EET-HC2E681CA 
330 0.553 1.42 25 | 50 | P14090-ND 6.61 5.59 4.83 3.63 | EET-HC2S331JA 680 0.244 1.70 30 | 30 | P11753-ND® 5.10 419 3.52 2.45 | EET-HC2E681DA 
330 0.553 1.42 30 | 35 | P14091-ND 658 557 4.82 3.61 | EET-HC2S331KA 820 0.202 2.00 25 | 45 | P11754-ND@ 4.96 4.07 342 2.38 | EET-HC2E821CA 
330 0.553 1.42 35 | 35 | P14092-ND 6.93 5.87 5.07 _ 3.80 | EET-HC2S331LA 820 0.202 2.00 30 | 35 | P11755-ND® 5.64 4.63 3.89 2.71 | EET-HC2E821DA 
390 0.468 1.55 30 | 40 | P14093-ND 732 620 5.35 4.02 | EET-HC2S391KA 820 0.202 2.00 35 | 30 | P11756-ND 5.35 4.53 3.91 2.94 | EET-HC2E821EA 
390 0.468 1.55 35 | 35 | P14094-ND 768 6.51 5.62 4.22 | EET-HC2S391LA 1000 | 0.166 2.20 25 | 50 | P13239-ND® 5.83 5.05 4.26 3.20 | EET-HC2E102CF 
470 0.388 1.71 30 | 45 | P14095-ND 879 744 6.43 4.82 | EET-HC2S471KA 1000 | 0.166 2.20 35 | 30 | P13240-ND@ 649 5.62 4.75 3.56 | EET-HC2E102EA 
470 0.388 1.71 35 | 35 | P14096-ND 8.66 7.33 6.33 4.75 | EET-HC2S471LA 1000 | 0.166 2.20 30 | 40 | P11736-ND® 5.37. 4.55 3.93 2.95 | EET-HC2E102DA 
560 0.326 1.90 30 | 50 | P14097-ND 8.63 7.44 6.54 5.15 | EET-HC2S561KA 1200 | 0.138 2.30 35 | 35 | P13241-ND® 748 648 5.47 4.10 | EET-HC2E122EA 
560 0.326 1.90 35 | 45 | P14098-ND 9.00 7.76 6.82 5.37 | EET-HC2S561LA 1200 | 0.138 2.30 30 | 45 | P11737-ND@ 6.05 512 442 3.32 | EET-HC2E122DA 
680_| 0.268 | 210 | 35] 50| Pi409¢ND 10.89 9.39 8.26 6.50 | EET-HC2S681LA | § RoHS Compliant (Continued) 
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(tos3) 1555 


Panasonic TS Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont.) 


Max. /105°C (rms) Max. /105°C (rms) 
ESR Ripple Dim. ESR Ripple Dim. 

W.V.| Cap. ) @20°C | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | @20°C | Current | (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 

DC | (uF) |(120Hz)Q|(120Hz)A| D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. DC | (uF) |(120Hz)0|(120Hz)A; D | L | PartNo. 1 10 50 200 | Part No. 
1500 | 0.111 2.50 35 | 45 | P11738-ND® 7.84 664 5.74 4.30 | EET-HC2E152EA TSED Very High Ripple Current 105°C, 3000 Hour Life 

250 | 1800 | 0.092 2.50 | 35} 45 | P13242-ND® 975 844 7.13 5.35 | EET-HC2E182EF 270 0.553 142 122] 25] P11609-ND 3.00 240 1.97 1.29 | EET-ED2D271BA 
1800 | 0.092 2.70 35 | 50 | P11739-ND@ 8.18 7.05 6.20 4.88 | EET-HC2E182EA 330 0.452 1.56 22 | 30 | P11610-ND@ 3.11 2.49 2.05 1.34 | EET-ED2D331BA 
120 1.382 0.75 22 | 25 | P11780-ND@ 3.47 2.78 2.29 1.49 | EET-HC2V121BA 390 0.383 1.71 22 | 30 | P11611-ND@ 3.37. 2.70 2.22 1.45 | EET-ED2D391BA 
150 1.105 0.82 22 | 30 | P11781-ND® 3.34 2.74 2.30 1.60 | EET-HC2V151BA 390 0.383 1.71 25 | 25 | P11612-ND@ 3.44 2.75 2.26 1.48 | EET-ED2D391CA 
180 0.921 0.90 22 | 30 | P11782-ND® 3.99 3.27. 2.75 = 1.92 | EET-HC2V181BA 470 0.317 1.85 22 | 35 | P11613-ND@ 3.18 2.61 2.20 1.53 | EET-ED2D471BA 
180 0.921 0.90 | 25} 25 | P11783-ND@ 4.04 3.32 2.79 1.94 | EET-HC2V181CA 470 0.317 1.85 |25] 30] P11614-NDe® 3.20 2.63 2.21 1.54 | EET-ED2D471CA 
220 0.754 1.00 22 | 35 | P11784-ND@ 411 3.37 2.83 1.97 | EET-HC2V221BA 560 0.266 214 22] 40 | P11615-ND@ 3.43 2.82 2.37 1.65 | EET-ED2D561BA 
220 0.754 1.00 25 | 30 | P11785-ND 412 3.38 2.84 1.98 | EET-HC2V221CA 560 0.266 2.14 25 | 30 | P11616-ND@ 3.46 2.84 2.38 1.66 | EET-ED2D561CA 
270 0.614 1.10 25 | 35 | P11786-ND® 459 3.77 3.17 = 2.21 | EET-HC2V271CA 560 0.266 2.14 30 | 25 | P11617-ND@ 465 3.81 3.21 2.23 | EET-ED2D561DA 
270 0.614 1.10 30 | 25 | P11787-ND® 5.40 443 3.72 2.59 | EET-HC2V271DA 680 0.219 2.42 22 | 45 | P11618-ND@ 3.76 3.09 2.60 ‘1.81 | EET-ED2D681BA 
330 0.502 1.20 | 25) 40 ) P11788-ND@ 5.25 431 3.62 2.52 | EET-HC2V331CA 680 0.219 242 |25] 35 | P11619-NDe 3.81 3.12 2.63 1.83 | EET-ED2D681CA 

350 | 330 0.502 1.20 30 | 30 | P11789-ND® 5.93 4.86 4.09 2.85 | EET-HC2V331DA 680 0.219 2.42 30 | 30 | P11620-ND@ 4.65 3.82 3.21 2.24 | EET-ED2D681DA 
390 0.425 1.30 25 | 45 | P11790-ND 5.83 4.78 4.02 2.80 | EET-HC2V391CA 200} 820 0.182 2.63 22 | 50 | P11621-ND@ 418 343 289 2.01 | EET-ED2D821BA 
390 0.425 1.30 30 | 35 | P11791-ND® 6.56 4.71 4.07 3.05 | EET-HC2V391DA 820 0.182 2.63 25 | 40 | P11622-ND@ 418 343 288 2.01 | EET-ED2D821CA 
470 0.353 1.40 25 | 50 | P11792-ND® 5.82 4.93 4.26 3.19 | EET-HC2V471CA 820 0.182 2.63 30 | 30 | P11623-ND@ 463 3.80 3.19 2.23 | EET-ED2D821DA 
470 | 0.353 ) 1.40 | 35) 30 | P11793-ND®@ 642 5.43 4.69 3.52 | EET-HC2V471EA 820 | 0.182 | 263 |35| 25] P11624-ND® 5.82 477 4.01 2.80 | EET-ED2D821EA 
560 | 0.296 | 1.50 | 30 | 45 | P11794-ND 7.02 5.94 5.13 3.85 | EET-HC2V561DA 1000 | 0.149 | 284 | 25] 45] P11600-ND@® 484 397 3.34 2.33 | EET-ED2D102CA 
560 0.296 1.50 35 | 35 | P11795-ND® 718 6.08 5.25 3.94 | EET-HC2V561EA 1000 | 0.149 2.84 30 | 35 | P11601-ND@ 5.65 4.64 3.90 2.72 | EET-ED2D102DA 
680 0.244 1.70 30 | 50 | P11796-ND 815 690 5.96 4.47 | EET-HC2V681DA 1000 | 0.149 2.84 35 | 30 | P11602-ND@ 5.76 4.73 3.97 2.77 | EET-ED2D102EA 
680 0.244 1.70 35 | 40 | P11797-ND 819 693 5.99 4.49 | EET-HC2V681EA 1200 | 0.124 3.13 30 | 40 | P11603-ND@ 5.75 4.72 3.96 2.76 | EET-ED2D122DA 
820 0.202 1.90 35 | 45 | P11798-ND® 848 7.31 6.43 5.06 | EET-HC2V821EA 1200 | 0.124 3.13 35 | 35 | P11604-ND 5.29 448 3.87 2.91 | EET-ED2D122EA 
100 1.824 0.70 22 | 25 | P11757-ND® 3.08 2.53 2.12 1.48 | EET-HC2G101BA 1500 | 0.099 3.56 30 | 50 | P11605-ND® 5.82 4.93 4.26 3.19 | EET-ED2D152DA 
120 1.520 0.75 22 | 30 | P11758-ND 3.35 2.75 2.31 1.61 | EET-HC2G121BA 1500 | 0.099 3.56 35 | 40 | P11606-ND 613 519 4.48 3.36 | EET-ED2D152EA 
150 1.216 0.88 22 | 30 | P11759-ND® 3.76 3.09 2.59 1.81 | EET-HC2G151BA 1800 | 0.083 3.84 35 | 45 | P11607-ND@ 6.81 5.77 4.98 3.74 | EET-ED2D182EA 
180 1.013 0.95 22 | 35 | P11760-ND® 417 3.42 2.88 2.01 | EET-HC2G181BA 2200 | 0.068 4.12 35 | 50 | P11608-ND@ 816 6.91 5.97 4.48 | EET-ED2D222EA 
180 1.013 0.95 25 | 30 | P11761-ND® 4.20 3.44 2.89 2.02 | EET-HC2G181CA 220 0.678 1.28 22 | 30 | P11628-ND@ 3.31 265 2.18 1.42 | EET-ED2E221BA 
220 0.829 1.00 22 | 40 | P13243-ND@ 435 3.77 3.19 2.39 | EET-HC2G221BF 270 0.553 1.42 22 | 30 | P11629-ND@ 3.18 2.61 2.19 1.53 | EET-ED2E271BA 
220 0.829 1.10 22 | 45 | P11762-ND® 462 379 3.18 2.22 | EET-HC2G221BA 270 0.553 1.42 25 | 25 | P11630-ND@ 3.24 2.66 2.24 1.56 | EET-ED2E271CA 
220 0.829 1.10 25 | 35 | P11763-ND® 4.64 3.81 3.20 2.23 | EET-HC2G221CA 330 0.452 1.64 22 | 35 | P11631-ND® 3.48 286 2.40 1.68 | EET-ED2E331BA 
220 0.829 1.10 30 | 25 | P11764-ND® 6.04 413 3.47 2.42 | EET-HC2G221DA 330 0.452 1.56 25 | 30 | P11632-ND@ 3.52 2.89 2.43 1.69 | EET-ED2E331CA 
270 0.675 1.10 22 | 45 | P13244-ND@ 6.03 4.36 3.68 2.76 | EET-HC2G271BF 390 0.383 1.72 22 | 40 | P11633-ND@ 3.78 310 2.60 1.82 | EET-ED2E391BA 
270 0.675 1.22 22 | 50 | P11765-ND® 5.33 4.37 3.67 2.56 | EET-HC2G271BA 390 0.383 171 25 | 30 | P11634-ND@ 3.81 3.13 2.63 1.83 | EET-ED2E391CA 
270 0.675 1.22 25 | 40 | P11766-ND@ 5.37 4.41 3.71 2.58 | EET-HC2G271CA 390 0.383 1.71 30 | 25 | P11635-ND 4.05 3.32 2.79 1.95 | EET-ED2E391DA 
270 0.675 1.22 30 | 30 | P11767-ND® 6.01 4.93 4.14 2.89 | EET-HC2G271DA 470 0.317 1.85 22 | 45 | P11636-ND@ 415 3.41 2.87 2.00 | EET-ED2E471BA 

400 | 270 0.675 1.22 35 | 25 | P11768-ND® 5.32 4.51 3.89 2.92 | EET-HC2G271EA 470 0.317 1.85 25 | 35 | P11637-ND@ 4.22 346 2.91 2.03 | EET-ED2E471CA 
330_| 0.553 | 1.44 | 25) 45 | PI1769-ND@ 5.49 4.65 4.02 3.01 | EET-HC2G331CA | | 950/470 | 0.317 | 1.85 |30| 30| P11638-ND® 4.87 4.00 3.36 2.34 | FET-ED2E471DA 
330 0.553 1.44 30 | 35 | P11770-ND@ 6.56 4.71 4.07 3.05 | EET-HC2G331DA 560 0.266 2.14 25 | 40 | P11639-ND@ 466 3.83 3.22 2.24 | EET-ED2E561CA 
330 0.553 1.44 35 | 30 | P11771-ND@ 5.93 5.02 4.34 3.26 | EET-HC2G331EA 560 0.266 2.14 30 | 30 | P11640-ND@ 5.32 436 3.67 2.56 | EET-ED2E561DA 
390 0.468 1.40 30 | 35 | P13245-ND® 6.66 5.76 4.87 3.65 | EET-HC2G391DF 680 0.219 2.42 25 | 45 | P11641-ND@ 5.22 4.29 3.60 2.51 | EET-ED2E681CA 
390 0.468 1.55 25 | 50 | P11772-ND@ 6.01 5.09 4.40 3.30 | EET-HC2G391CA 680 0.219 2.42 30 | 35 | P11642-ND@ 5.92 4.86 4.08 2.84 | EET-ED2E681DA 
390_| 0.468 | 1.55 | 30| 40 | P11773-ND 645 5.46 4.72 _ 3.54 | EET-HC2G391DA 680 | 0.219 | 242 |35| 30| P11643-ND® 6.04 495 416 2.90 | EET-ED2EG81EA 
390 0.468 1.55 35 | 30 | P11774-ND® 6.50 550 4.75 3.57 | EET-HC2G391EA 820 0.182 2.63 30 | 40 | P11644-ND@ 5.63 4.77 4.12 3.09 | EET-ED2E821DA 
470 0.388 1.68 30 | 45 | P11775-ND® 7.10 6.01 5.20 3.90 | EET-HC2G471DA 820 0.182 2.63 35 | 35 | P11645-ND@ 5.74 486 4.20 3.15 | EET-ED2E821EA 
470 0.388 1.68 35 | 35 | P11776-ND@ 7.56 6.40 5.53 4.15 | EET-HC2G471EA 1000 | 0.149 2.84 30 | 50 | P11625-ND@ 6.11 5.17 4.47 3.35 | EET-ED2E102DA 
560 0.326 1.90 | 30) 50) P11777-ND@ 842 713 6.16 4.62 | EET-HC2G561DA 1000 | 0.149 2.84 |35) 40 | P11626-NDe 6.42 5.44 4.70 3.52 | EET-ED2E102EA 
560 0.326 1.90 35 | 40 | P11778-ND® 7.73 6.67 5.86 4.61 | EET-HC2G561EA 1500 | 0.099 3.56 35 | 50 | P11627-ND@ 7.88 679 5.97 4.70 | EET-ED2E152EA 
680 0.268 2.12 35 | 45 | P11779-ND@ 8.93 7.70 6.77 5.33 | EET-HC2G681EA 82 1.617 0.80 22 | 25 | P11667-ND@ 3.49 2.79 2.30 1.50 | EET-ED2G820BA 
820 0.202 2.30 | 35 | 50 | P13246-ND@ 12.24 10.60 8.95 6.71 | EET-HC2G821EA 100 1.326 0.91 22 | 30 | P11646-ND@ 3.29 270 2.27 1.58 | EET-ED2G101BA 
120 1.520 0.74 22 | 30 | P13247-ND® 3.47 3.01 2.54 1.91 | EET-HC2S121BA 100 1.326 0.91 25) 25 | P11647-ND@ 3.33 2.74 2.30 1.60 | EET-ED2G101CA 
120 1.520 0.74 25 | 25 | P13248-ND® 3.54 3.07 2.59 1.95 | EET-HC2S121CA 150 0.884 1.07 22 | 40 | P11648-ND® 400 3.29 276 1.93 | EET-ED2G151BA 
150 1.216 0.84 22 | 35 | P13249-ND@ 3.49 3.03 2.56 1.92 | EET-HC2S151BA 150 0.884 1.07 25 | 30 | P11649-ND@ 4.02 3.30 2.77 1.93 | EET-ED2G151CA 
180 1.103 0.91 22 | 40 | P13250-ND® 4.22 3.65 3.09 2.32 | EET-HC2S181BA 150 0.884 1.07 30 | 25 | P11650-ND@ 480 3.94 3.31 2.31 | EET-ED2G151DA 
180 1.103 0.91 25 | 30 | P13251-ND® 432 3.74 3.16 2.37 | EET-HC2S181CA 180 0.737 112 |22) 45 | P11651-NDe 444 364 3.06 2.13 | EET-ED2G181BA 
220 0.829 1.05 22 | 45 | P13252-ND@ 473 410 3.46 2.60 | EET-HC2S221BA 180 0.737 1.12 25 | 35 | P11652-ND@ 447 3.67 3.08 2.15 | EET-ED2G181CA 
220 0.829 1.05 25 | 35 | P13253-ND@ 4.76 412 3.48 2.61 | EET-HC2S221CA 180 0.737 1.12 30 | 30 | P11653-ND@ 5.23 4.29 3.60 2.51 | EET-ED2G181DA 
220 0.829 1.05 30 | 25 | P13254-ND® 5.29 4.58 3.87 2.90 | EET-HC2S221DA 220 0.603 1.42 22 | 50 | P11654-ND@ 5.09 4.17 3.51 2.44 | EET-ED2G221BA 
270 0.675 1.20 | 22) 50) P13255-ND@ 5.36 4.65 3.92 2.94 | EET-HC2S271BA 220 0.603 1.42 |25] 40 | P11655-NDe 5.03 413 3.47 2.42 | EET-ED2G221CA 
270 | 0.675 | 1.20 | 25| 40| P13256-ND® 5.37 «4.65 3.93 2.95 | EET-HC2S271CA | | 490] 599 | o6o3 | 142 |30| 30| Piies6-ND® 546 448 376 262 | EET-ED2G221DA 

420 270 0.675 1.20 30 | 30 | P13257-ND® 612 530 4.47 3.36 | EET-HC2S271DA 220 0.603 1.42 35 | 25 | P11657-ND@ 5.96 489 4.11 2.86 | EET-ED2G221EA 
270 0.675 1.20 35 | 25 | P13258-ND® 6.06 525 4.43 3.33 | EET-HC2S271EA 270 0.491 1.56 25 | 45 | P11658-ND® 5.76 4.72 3.97 2.77 | EET-ED2G271CA 
330 0.553 1.42 25 | 50 | P13259-ND® 6.62 5.74 4.85 3.64 | EET-HC2S331CA 270 0.491 1.56 30 | 35 | P11659-ND@ 6.65 4.79 4.13 3.10 | EET-ED2G271DA 
330 0.553 1.42 30 | 35 | P13260-ND® 6.60 5.72 4.83 3.62 | EET-HC2S331DA 270 0.491 1.56 35 | 30 | P11660-ND 5.67 480 4.15 3.11 | EET-ED2G271EA 
330 0.553 1.42 35 | 35 | P13261-ND® 6.95 6.02 5.08 3.81 | EET-HC2S331EA 330 0.402 171 30 | 40 | P11661-ND@ 6.07 514 4.44 3.33 | EET-ED2G331DA 
390 0.468 1.55 30 | 40 | P13262-ND@ 7.34 636 5.37 4.03 | EET-HC2S391DA 330 0.402 1.71 35 | 30 | P11662-ND@ 635 538 4.64 3.48 | EET-ED2G331EA 
390 0.468 1.55 35 | 35 | P13263-ND® 771 6.67 5.64 4.23 | EET-HC2S391EA 390 0.340 1.85 30 | 45 | P11663-ND® 7.20 610 5.27 3.95 | EET-ED2G391DA 
470 0.388 1.71 30 | 45 | P13264-ND® 8.82 7.63 6.45 4.84 | EET-HC2S471DA 390 0.340 1.85 35 | 35 | P11664-ND@ 7.13 6.04 5.21 3.91 | EET-ED2G391EA 
470 0.388 1.71 35 | 35 | P13265-ND® 8.68 7.52 6.35 4.76 | EET-HC2S471EA 470 0.282 2.01 35 | 40 | P11665-ND@ 8.24 6.97 6.02 4.52 | EET-ED2G471EA 
560 | 0.326 1.90__| 30 | 50 | P13266-ND@ 9.58 8.29 7.00 5.25 | EET-HC2S561DA 560 | 0.237 235 |35| 45 | P11666-ND® 8.37 7.22 6.35 4.99 | EET-ED2G561EA 
560 0.326 1.90 35 | 45 | P13267-ND@ 9.99 8.65 7.30 5.48 | EET-HC2S561EA 56 2.368 0.67 22 | 25 | P11690-ND@ 3.42 274 2.25 1.47 | EET-ED2W560BA 
680 0.268 2.10 35 | 50 | P13268-ND® 12.09 10.47 8.84 6.63 | EET-HC2S681EA 68 1.950 0.76 22] 30 | P11692-ND@ 3.23 265 2.23 1.56 | EET-ED2W680BA 
100 1.824 0.64 22 | 30 | P11799-ND@ 3.61 2.97 2.49 1.74 | EET-HC2W101BA 68 1.950 0.76 25 | 25 | P11693-ND@ 3.29 2.70 2.27 1.58 | EET-ED2W680CA 
100 1.824 0.64 25 | 25 | P11800-ND® 3.69 3.03 2.54 1.77 | EET-HC2W101CA 82 1.617 0.80 22 | 30 | P11694-ND 3.50 2.87 2.41 1.68 | EET-ED2W820BA 
120 1.520 0.72 22 | 35 | P11801-ND 3.98 3.26 2.74 1.91 | EET-HC2W121BA 82 1.617 0.80 25 | 25 | P11695-ND@ 3.55 2.92 2.45 1.71 | EET-ED2W820CA 
120 1.520 0.72 25 | 30 | P11802-ND® 4.03 3.31 2.78 = 1.94 | EET-HC2W121CA 100 1.326 0.91 22 | 35 | P11668-ND@ 3.87 3.18 2.67 1.86 | EET-ED2W101BA 
150 1.216 0.79 22 | 40 | P11803-ND@ 4.51 3.70 3.11 2.17 | EET-HC2W151BA 100 1.326 0.91 25 | 30 | P11669-ND® 3.92 3.21 2.70 1.88 | EET-ED2W101CA 
150 1.216 0.79 25 | 30 | P11804-ND® 455 3.73 3.14 2.19 | EET-HC2W151CA 120 1.105 1.02 22 | 40 | P11670-ND@ 4.25 349 2.93 2.04 | EET-ED2W121BA 
150 1.216 0.79 30 | 25 | P11805-ND® 6.30 4.35 3.65 2.55 | EET-HC2W151DA 120 1.105 1.02 25 | 35 | P11671-ND@ 430 3.53 296 2.07 | EET-ED2W121CA 
180 1.013 0.79 25 | 35 | P13269-ND@ 479 415 3.51 2.63 | EET-HC2W181CF 120 1.105 1.02 30 | 25 | P11672-ND@ 5.01 4.11 3.45 2.40 | EET-ED2W121DA 
180 | 1.013 | 0.87 | 22| 45 | P11806-ND® 5.03 4.13 3.47 2.42 | EET-HC2W181BA 150 | 0884 | 1.07 |22| 45] P11673-ND® 488 4.00 3.36 2.34 | EET-ED2Wi51BA 
180_ | 1.013 | 087 | 25) 40 | PI1807-ND® 5.09 4.18 3.51 2.45 | EET-HC2W181CA 150 | 0.884 | 1.07 |25| 40] P11674-ND® 491 4.03 3.39 2.6 | EET-ED2W151CA 
180 1.013 0.87 30 | 30 | P11808-ND 5.81 477 4.01 2.79 | EET-HC2W181DA 150 0.884 1.07 30 | 30 | P11675-ND® 5.15 423 3.55 2.48 | EET-ED2W151DA 
220 0.829 0.90 22 | 50 | P13270-ND@ 5.38 4.66 3.94 2.95 | EET-HC2W221BA 150 0.884 1.07 35 | 25 | P11676-ND@ 5.74 471 3.96 2.76 | EET-ED2W151EA 
220 0.829 1.00 25) 45 | P11809-ND@ 5.78 4.74 3.98 2.77 | EET-HC2W221CA 450 180 0.737 1.12 22 | 50 | P11677-ND® 5.55 4.55 3.83 2.67 | EET-ED2W181BA 

450 | 220 0.829 1.00 | 30} 30} P11810-ND® 5.36 4.54 3.92 2.94 | EET-HC2W221DA 180 0.737 112 |25] 40 | P11678-NDe 5.51 452 3.80 2.65 | EET-ED2W181CA 
220 0.829 1.00 | 35 | 25 | P11811-ND@ 6.75 4.87 4.20 3.15 | EET-HC2W221EA 180 0.737 112 |30] 30] P11679-NDe 5.27 447 3.86 2.89 | EET-ED2W181DA 
270 0.675 1.07 30} 35 | P13272-ND@ 6.61 5.72 4.83 3.63 | EET-HC2W271DF 180 0.737 1.12 35 | 25 | P11680-ND@ 5.42 459 3.97 2.98 | EET-ED2W181EA 
270 0.675 1.19 25 | 50 | P11812-ND® 5.79 4.90 4.23 3.18 ) EET-HC2W271CA 220 0.603 1.42 25 | 45 | P11681-ND@ 5.51 4.67 4.03 3.03 | EET-ED2W221CA 
270 0.675 1.19 30 | 40 | P11813-ND® 615 521 4.50 3.37 | EET-HC2W271DA 220 0.603 1.42 30 | 35 | P11682-ND@ 5.57 4.72 4.07 3.06 | EET-ED2W221DA 
270 | 0.675 | 1.19 | 35) 30) PI1814-ND@® 6.48 5.49 4.74 3.56 | EET-HC2W271EA 220 | 0.603 | 142 |35| 30| P11683ND® 5.90 499 4.31 3.24 | FET-ED2W221EA 
330_| 0.553 | 1.24 | 30| 40 | P13273-ND@ 7.51 6.51 5.50 4.12 | EET-HC2W331DF 270 | 0.491 | 1.72 |30| 40] P11684-ND® 6.41 543 4.69 3.52 | EET-ED2W271DA 
330 0.553 1.38 30 | 45 | P11815-ND® 7.20 610 5.27 3.95 | EET-HC2W331DA 270 0.491 1.72 35 | 35 | P11685-ND@ 6.73 5.70 4.93 3.70 | EET-ED2W271EA 
330 0.553 1.38 35 | 35 | P11816-ND@ 718 6.08 5.25 3.94 | EET-HC2W331EA 330 0.402 1.85 30 | 50 | P11686-ND@ 7.52 637 550 4.13 | EET-ED2W331DA 
390 0.468 1.39 30 | 45 | P13274-ND@ 8.98 7.78 6.57 4.93 | EET-HC2W391DF 330 0.402 1.85 35 | 40 | P11687-ND@ 7.86 6.66 5.75 4.31 | EET-ED2W331EA 
390 0.468 1.55 30 | 50 | P11817-ND® 8.21 6.95 6.01 4.51 | EET-HC2W391DA 390 0.340 1.97 35 | 40] P11688-ND@ 8.01 6.91 6.07 4.78 | EET-ED2W391EA 
390 0.468 1.55 35 | 40 | P11818-ND® 8.26 7.00 6.04 4.53 | EET-HC2W391EA 470 0.282 2.47 35 | 50 | P11689-ND@ 934 8.05 7.08 5.57 | EET-ED2W471EA 
470 0.388 1.74 35 | 45 | P11819-ND 8.54 7.36 6.47 5.09 | EET-HC2W471EA 560 0.236 3.50 35 | 63 | P11691-ND@ 11.92 10.51 9.43 7.81 | EET-ED2W561EA 
560 | 0.326 | 1.90 |35| 50| P11820-ND® 9.94 8.57 7.53_5.93 | EET-HC2WS61EA| RoHS Compliant 
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T-UP Series Snap-In Capacitors 


Panasonic 


7 = Features: 
4 Pin Terminal Vinyl Sleeve 0.8 2.0 * 4 or 5 terminal mounting provides stability and keyed polarity : 
@ 4atO20 Z ak > a * Replaces T-U series with higher capacitance and ripple current per case size 
C.-OA \ * General purpose rated at 85°C, 3000 hour endurance 
30° Pode ay 30° 6.3 4.0 * 35 and 40mm diameter case sizes up to 80mm in length for 4 terminal mounting 
‘ sk15 and 105mm for 5 terminal mounting 
K i . ¢ Top vent construction 
ee Ut et eee not - 
a cealatad hoin ecu win e Rated Working Voltage 16 ~ 250VDC 350 ~ S500VDC 
= 5 le : 
is Operating Temperature -40°C ~ 85°C -25°C ~ 85°C 
Nominal 4Pin 1500 ~ 120000pF 470 ~ 1800uF 
5 Pin Terminal Capacitance: | 5 Pin | 1200-270000uF(+20%Tol.) | 220 ~ 2700uF(+20%Tol.) 
Neg. APin 2000 hours at 85°C 
Neavariiselate Endurance: with maximum specified ripple current 
= "4 || Bee 3000 hours at 85°C 
Isolate with maximum specified ripple current 
Pos. 
Pos. or Isolate Rated DC Voltage: 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 200 | 250 ] 350 | 400] 450] 500 
Surge Voltage: | 20 | 32 | 44 | 63 | 79 | 100 | 125 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500| 550 
Capac-| Size Max. 85°C Max. 20°C Capac- | Size Max. 85°C Max. 20°C 
itance | (mm) Ripple (Arms) 120Hz Digi-Key Price Each Panasonic itance | (mm) Ripple (Arms) 120Hz Digi-Key Price Each Panasonic 
(uF) | DXL | 120Hz 10k~100kHz| ESR (9) | Part No. 1 10 50 | PartNo. (uF) | DXL_ [120Hz 10k-100kHz| ESR(O) | PartNo. 1 10 50 | PartNo. 
16WV DC ° 4 Pin — RoHS Compliant 1200 | 35x80] 3.64 540 | 0.207 | P10056-ND 14.56 12.83 9.60 | ECE-T2VP122EA 
68000 | 35x50] 9.05 1041 | 0.018 | P10000-ND 10.21 881 6.45 | ECE-TICPO83EA 1200 | 40x60 | 3.64 5.10 | 0.207 | P10058-ND® 14.64 12.90 9.65 | ECE-T2VP122FA 
82000 | 35x60 | 994 11.43 | 0.018 | P10001-ND 11.68 10.07 7.38 | ECE-TICP823EA 1800 | 40x80 | 410 574 | 0.136 | P10059-ND® 17.68 16.00 12.19 | ECE-T2VP182FA 
fe i i -| i s . = . in — RoHS Compliant 
100000} 35x80 | 11.00 12.65 | 0.019 | P10002-ND 10.11 891 8.00 | ECE-T1CP104EA 560 | 35x50 |) 269 377 | 0444 | PIOOOO-ND 11.10 957 7.01 | ECE-T2GP561EA 
100000} 40x60 | 11.36 13.06 | 0.020 | P10004-ND 1213 1069 8.00 | ECE-T1CP104FA 680 | 35x60 | 2.93 410 | 0366 | P10061-ND 11.05 974 7.29 | ECE-T2GP681EA 
120000| 40x80 | 12.42 14.28 | 0.018 | P10005-ND 13.20 11.63 8.70 | ECE-T1CP124FA 680 | 40x50 | 338 4.73 | 0268 | P13183-ND 1048 932 6.99 | ECE-T2GP681FA 
25WV DC « 4 Pin — RoHS Compliant 820 | 40x50) 3.18 4.45 | 0.303 | P10063-ND 1283 11.31 846 | ECE-T2GP821FA 
47000 | 35x50] 8.00 9.20 | 0.017 | P10006-ND 1028 886 649 | ECE-TIEPA73EA 4000 | 35x80 | 342 4.79 | 0.249 | P10062-ND 14.48 12.76 9.54 | ECE-T2GP102EA 
56000 | 35x60 | 864 994 | 0.017 | P10007-ND 11.68 10.07 7.38 | ECE-T1EP563EA 1000 | 40x60 | 342 479 | 0.249 | P10064-ND 14.59 12.86 9.61 | ECE-T2GP102FA 
56000 | 40x50 | 896 10.30 | 0.018 | P10009-ND 11.69 10.08 7.38 | ECE-T1EP563FA 1500 | 40x80 | 391 547 | 0.166 | P10065-ND 17.62 15.94 12.15 | ECE-T2GP152FA 
68000 | 35x80 | 9.44 10.86 | 0.017 | P10008-ND 11.56 10.19 7.62 | ECE-T1EP683EA 450WV DC « 4 Pin — RoHS Compliant 
68000 | 40x60 | 9.76 11.22 | 0.018 | P10010-ND 1210 10.66 7.98 | ECE-T1EP683FA 470] 35x50] 253 3.54 | 0529 | PIO066-ND 1250 1078 7.90 ] ECE-T2WP471EA 
100000 | 40x80 | 11.68 1343 | 0.018 | P1O011-ND 13.36 12.08 9.21 | ECE-T1EP104FA 470 | 40x35 | 253 3.54 | 0423 | P13186-ND 11.03 981 7.36 | ECE-T2WP471FA 
35WV DC - 4 Pin 560 | 35x60 | 2.76 386 | 0.444 | P10067-ND 1387 11.96 876 | ECE-T2WPS561EA 
33000 | 35x50] 7.15 8.22 0.018 | P10012-ND@ 1080 9.31 682 | ECE-T1VP333EA 680 |) 35x80 | 3.17 4.44 0.293 | P13187-ND 14.54 12.93 9.70 | ECE-T2WP681EA 
39000 | 35x60 | 7.94 913 0.015 | P10013-ND 1231 10.61 7.78 | ECE-T1VP393EA 680 |) 40x50 | 299 4.19 0.366 | P10069-ND = 14.53 12.80 9.57 | ECE-T2WP681FA 
39000 | 40x50] 7.79 8.96 0.017 | P10015-ND® 10.96 966 7.23 | ECE-T1VP393FA 820 / 35x80 | 3.22 0 4.51 0.303 | P10068-ND = 14.75 13.34 10.17 | ECE-T2WP821EA 
47000 | 35x80 | 953 10.96 | 0.015 | P10014-ND@ 1213 10.69 8.00 | ECE-T1VP473EA 820 | 40x60 | 3.22 4.51 0.303 | P10070-ND = 16.36 14.41 10.78 | ECE-T2WP821FA 
47000 | 40x60 | 8.58 987 | 0.017 | P10016-ND® 12.72 11.21 838 | ECE-T1VP473FA 1000 | 40x80 | 4.21 5.89 | 0.216 | P13188-ND = 18.45 16.40 12.30 | ECE-T2WP102FA 
56000 | 40x80 [10.17 11.70 | 0.017 | P10017-ND@ 13.77 12.13 9.08 | ECE-T1VPS63FA 1200 | 40x80 | 3.45 a pe 3 pa as a re 12.67 | ECE-T2WP122FA 
50WV DC « 4 Pin — RoHS Compliant id n= Ro ompliant 
20000 | 35x50 1757 B71 0.023] PIOOIBND 1127 9.72742 | ECE-TIHP223EA 33000 | 50x50 110.48 1205 | 0.018 | P13275-ND 2317 20.60 15.45 | ECE-P1HP333HA 
27000 | 35x60 | 831 956 | 0018 | P10019-ND 1320 41138 834 | ECE-TIHP273EA 47000 | 50x63 | 11.54 13.27 | 0.013 | P13276-ND 25.30 22.50 16.87 | ECE-P1HP473HA 
27000 | 40x50 | 812 934 | 0021 | Pioozi-ND 1472 1033 772 | ECE-TIHP273FA 56000 | 50x80 | 12.46 14.33 | 0.012 | P13277-ND 27.38 24.34 18.26 | ECE-P1HP563HA 
33000 | 35x80 | 923 1051 | 0015 | Pio020-ND 1316 11.60 868 | ECE-TIHP333EA 68000 | 50x92] 13.17 15.15 | 0.011 | P13278-ND 30.44 27.07 20.30 | ECE-P1HP683HA 
33000 | 40x60 | 886 1019 | 0018 | Pioo22-ND 1380 1216 9.10 | ECE-TIHP333A 82000 |50x105| 13.87 15.95 | 0.011 | P13279-ND 33.51 _29.79 22.95 |_ECE-PIHP823HA 
39000 | 40x80 | 979 11.26 | 0.015 | P10023-ND 14.92 13.15 9.83 | ECE-T1HP393FA os souvee 25 Fin — Fotis Compliant oe 
SSWV DC ° 4 Pin — RoHS Compliant penoo | soxes [1108 12.74 | opta WAGSRINDI 2515 2298 1677 | ECE-PIKP2DaHA 
72000 | 35x50] 7.15 822 | 0.035 | P10024-ND 996 859 6.29 | ECE-TIJP123EA : ; : ; : : 
45000 | 35x60 | 771 887 | 0.098 | Pi0025-ND 1160 10.00 732 | ECE-TIIPISaEA 27000 | 50x80 | 12.33 1418 | 0.015 | P13282-ND 26.67 23.71 17.79 | ECE-P1KP273HA 
15000 | 40x50 | 7.53 8.66 | 0.033 | Pt0027-ND 11.60 10.00 7.32 | ‘ECE-T1UP153FA snoy betetne dnag’-— dea | apts: MMMM. Geae Geen, prac. | ceepineaestia 
18000 | 35x80 | 941 10.82 | 0.023 | P10026-ND 11.39 10.03 7.50 | ECE-T1UP183EA x : AODWV DC.G's Fins RoHS Conintant : 
18000 | 40x60 | 828 952 | 0.028 | P10028-ND 11.91 1050 7.85 | ECE-T1JP183FA 70000 | G0x50 1-882 toda | 0033 EGESSRIGN O54 1977 1483 | ECESPOAPTOAA 
22000 | 40x80 | 9.97 11.47 | 0.023 | P10029-ND 13.09 11.54 ——8.63_|_ECE-T1UP223FA : ; ‘ : . : 
SOWV DC > 4 Pin — RoHS Compliant 15000 | 50x63 | 10.07 11.58 | 0.022 | P13286-ND 25.81 22.94 17.21 | ECE-P2AP153HA 
BOTTA TET —OM esl | ROSH aT TET emer] | ame |txae [tray aes | now | aD 27e5 Bish 8 | LEAP 
10000 | 35x60 | 638 7.34 | 0.041 | P10031-ND 11.82 10.19 7.47 | ECE-TIKP103EA 97000 |s0x10s 11253 1441 | ool4 MOBENI 3300 2007 2255 | ECE-Poapo7sHA 
10000 | 40x50 | 656 7.54 | 0.041 | P10033-ND 10.08 8.88 6.64 | ECE-T1KP103FA - “200WV DG = 5 Pin — RoHS Compliant - 
12000 | 95x80} 6.02 7.96 | 0.035 AEA 11.08 9.75 7.29 | ECE-TIKPI23EA 3900 | 50x50] 822 1151 | 0.055 | P13200-ND 2358 20.97 15.73 | ECE-PODPS02HA 
12000 | 40x60 | 7.29 838 | 0.035 | P10034-ND 11.59 10.22 7.64 | ECE-TIKP123FA 
45000 | 40x80 | 893 1027 | 0008 WAMOGEMIM joa 4132 ae | ECETIKPISaEA 4700 | 50x63 | 9.32 13.05 | 0.046 | P13291-ND 25.26 2246 16.84 | ECE-P2DP472HA 
7 : re Compliant : e 5600 | 50x63) 957 13.40 | 0.038 | P13292-ND 28.41 25.26 18.94 | ECE-P2DP562HA 
‘ = 6800 | 50x80) 11.41 15.97 | 0.032 | P13293-ND 3015 2680 20.10 | ECE-P2DP682HA 
6800 ) 35x50) 6.60 7.69 | 0.048 IR IOOSEAND) §10.26 0 9.05 6.77 | ECE-T2AP682EA 8200 | 50x92 13.02 1823 | 0.026 | P13294-ND 33.06 2939 22.05 | ECE-P2DP822HX 
8200 ) 35x60) 7.05 = 8.12 | 0.040 MR TONSAND) §=612.03 10.60 7.93 | ECE-T2AP822EA too00 |50x105|1417 1984 | 0.021 | P13295-ND 37.36 33.21 24.91 | ECE-P2DP103HA 
8200 | 40x50) 7.28 8.37 | 0.040 | P10039-ND 1189 10.48 7.84 | ECE-T2AP822FA 250WV DC * 5 Pin — RoHS Compliant 
10000 | 35x80 | 7.74 890 | 0.033 | P10038-ND 11.96 10.82 8.25 | ECE-T2AP103EA 700 | 50x50 | 677 048 | 0074) PIQ206ND 24.68 01.94 1646 | ECE:POEPO7OHA 
10000 ) 40x60 | 7.97 9.17 | 0.033] PIO040-ND =» 14.08 12.41 9.28 | ECE-T2AP103FA 3300 | 50x50 | 7.22 1011 | 0.060 | P13297-ND 26.74 23.77 17.83 | ECE-P2EP332HX 
12000 | 40x80 | 865 9.95 ee 5 = 3.99 12.66 __9.65_|_ ECE-T2AP123FA 4700 | 50x80 | 9.65 1351 | 0.042 | P13298-ND 29.61 26.32 19.74 | ECE-P2EP472HA 
24 Pin 5600 | 50x80 | 14.34 20.08 | 0.036 | P13299-ND 33.43 29.72 22.29 | ECE-P2EP562HX 
2200 | 35x50 | 4.92 6.89 | 0.113 | P10042-ND@ 10.83 9.34 6.84 | ECE-T2DP222EA 6800 |50x105| 12.16 17.02 | 0.029 | P13300-ND 37.38 33.23 24.93 | ECE-P2EP682HA 
2700 | 35x60 | 5.41 = 7.57 | 0.092 | PI0043-ND = 12.11 10.44 7.65 | ECE-T2DP272EA 7500 |50x105| 12.56 17.58 | 0.026 | P13301-ND 39.45 35.07__-26.31_|_ECE-P2EP752HA 
2700 | 40x50) 5.41 7.57 | 0.092 | P10045-ND@ 11.28 9.95 7.44 | ECE-T2DP272FA 400WV DC + 5 Pin — RoHS Compliant 
3300 | 35x80) 5.90 826 | 0.075 | P10044-ND@ 1258 11.09 8.29 | ECE-T2DP332EA 7000 1 50x50) 476.666 | 0199 | P13302-ND 2515 2236 1677 | ECE-P2GPIO2HA 
3300 | 40x60 | 5.90 8.26 0.075 P10046-ND@ 1260 11.10 8.30 ECE-T2DP332FA 4200 | 50x50 | 5.21 7.29 0.166 P13303-ND 26.12 23.23 17.42 ECE-P2GP122HX 
3900 | 35x80 | 6.60 9.24 0.055 P13177-ND@ 14.32 = 12.73 9.55 ECE-T2DP392EA 1500 | 50x63 | 6.12 8.57 0.133 P13304-ND 28.34 25.20 18.90 ECE-P2GP152HX 
3900 | 40x63 | 6.81 9.53 0.055 P13178-ND@ 14.73 13.10 9.83 ECE-T2DP392FX 1800 | 50x80 | 7.09 9.93 0.111 P13305-ND 32.91 29.26 21.95 ECE-P2GP182HX 
3900 | 40x80 | 640 _—8.96 0.064 | P10047-ND__14.28 12.59 —°9.41_ | ECE-T2DP392FA 2200 | 50x92 | 813 11.38 | 0.090 | P13306-ND 33.89 30.13 22.60 | ECE-P2GP222HX 
250WV DC « 4 Pin 2700 [50x105| 9.34 13.08 _| 0.073 | P13307-ND 39.28 34.92 26.19 _| ECE-P2GP272HA 
1500 | 35x50] 4.04 566 | 0.166 | P10048-ND® 11.04 952 6.98 | ECE-T2EP152EA 450WV DC - 5 Pin — RoHS Compliant 
1800 | 35x60 | 4.49 6.29 0.138 P10049-ND® 12.22 10.54 7.72 | ECE-T2EP182EA 820 | 50x50 | 4.31 6.03 0.263 P13308-ND 26.37 23.44 217.58 | ECE-P2WP821HA 
1800 | 40x50 | 449 6.29 | 0.138 | P10051-ND 12.75 10.99 8.05 | ECE-T2EP182FA 4000 | 50x63 | 496 694 | 0.216 | P13309-ND 30.26 26.91 20.18 | ECE-P2WP102HA 
2200 | 35x63 | 470 6.58 | 0.090 | P13179-ND@ 1183 1052 7.89 | ECE-T2EP222EX 1200 | 50x63 | 543 7.60 | 0.180 | P13310-ND 33.27 29.58 22.19 | ECE-P2WP122HX 
2200 | 35x80 | 4.94 6.92 | 0.113 | P10050-ND@ 12.73 11.22 8.39 | ECE-T2EP222EA 1500 | 50x80 | 6.15 8.61 0.144 | P13311-ND 36.92 32.82» -24.62 | ECE-P2WP152HX 
2200 | 40x60 | 4.94 6.92 | 0.113 | P10052-ND@ 12.72 11.21 838 | ECE-T2EP222FA 1800 | 50x92 | 7.02 9.83 | 04120 | P13312-ND 41.35 36.76 _—_27.57_| ECE-P2WP182HX 
2700 | 35x80) 5.63 7.88 | 0.074 | P13180-ND@ 1447 1287 9.65 | ECE-T2EP272EA 500WV DC - 5 Pin — RoHS Compliant 
2700 | 40x63 | 5.81 813 | 0.074 | P13181-ND@ 1497 1331 9.99 | ECE-T2EP272FX 560 | 50x50) 352 4.93 | 0355 | PISS13-ND 25.04 22.26 16.70 | ECE-P2HP5G1HA 
2700 | 40x80) 539 7.55 | 0.092 | P10053-ND@ 14.78 13.02 9.74 | ECE-T2EP272FA 680 | 50x50 | 3.88 543 | 0.293 | P13314-ND 27.77 24.69 18.52 | ECE-P2HP681HX 
3900 | 40x80 | 7.36 10.30 | 0.051 | P13182-ND@ 1852 16.47 12.35 | ECE-T2EP392FA 820 | 50x63 | 447 6.26 | 0.222 | P13315-ND 30.74 27.33 20.50 | ECE-P2HP821HA 
350WV DC ° 4 Pin 1000 | 50x80 | 5.05 7.07 | 0.199 | P13316-ND 33.98 30.21 22.66 | ECE-P2HP102HA 
680 | 35x50 | 2.96 414 | 0366 | P10054-ND 11.21 966 7.08 | ECE-T2VP6S1EA 1200 | 50x80 | 5.35 7.49 | 0.166 | P13317-ND 36.97 32.87 24.65 | ECE-P2HP122HX 
1000 | 35x60 | 319 4.47 | 0.249 | P10055-ND® 1261 11.12 8.31 | ECE-T2VP102EA 1500 |50x105| 6.65 9.31 0.144 | P13318-ND 41.45 36.85 27.64 | _ECE-P2HP152HA 
1000 | 40x50 | 319 4.47 | 0.249 | P10057-ND® 13.13 11.57 8.65 | ECE-T2VP102FA RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1557 


Panasonic T-HA Series Snap-in Capacitors 


Features: 
4 Pin Terminal . © 4 or 5 terminal mounting provides stability and keyed polarit 
Vinyl Sleeve 0.8 2.0 or 9 pI yed polarity 
Vent 4 iM @ 4 at 02.0 le Pl rr « Replaces T-NHE series with higher capacitance and ripple current per case size 
Cc. ‘a OLA ef lis 0 } * Industrial grade with 3000 hour endurance at 105° C 
sof i i A 20" - ¢ 35 and 40mm diameter case sizes up to 80mm in length for 4 terminal mounting and 
al l<1.5 i ; 
i i 105mm for 5 terminal mounting 
Nee bls Oe “T it constructi 
Sage” Terminals A and C are epee 
os not electrically active = 
=| goo5 |e and must be isolated Rated Working Voltage 16 ~ 250VDC 350 ~ 450VDC. 
from circuit wiring. Operating Temperature -40°C ~ 105°C -25°C ~ 105°C 
Nominal 4Pin 1200 ~ 120000yF 470 ~ 1500F 
5 Pin Terminal F 3 Capacitance: | 5 Pin 1000~250000p1F(+20%Tol.) | 330 ~ 2700NF(+20%Tol.) 
i 2000 hours at 105°C 
4Pin ‘ - alta 
Endutanes: with maximum specified ripple current 
Neg. or Isolate a ‘ 5 Pin 3000 hours at 105°C 
Isolate 4 ; ° with maximum specified ripple current 


Pos. 


Rated DC Voltage:) 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 
Surge Voltage: | 20 | 32 | 44 | 63 | 79 |100 | 125 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 


{D? Pos. or Isolate 


Size Max. 85°C Max. 20°C Size Max. 85°C Max. 20°C 
Cap (mm) Ripple (Arms) 120Hz Digi-Key Price Each Panasonic Cap (mm) Ripple (Arms) 120Hz Digi-Key Price Each Panasonic 
(uF) DXL /120Hz 10k~100kHz | ESR(Q) | PartNo. il 10 50 Part No. (uF) DXL |120Hz 10k~100kHz) ESR(Q) | PartNo. 1 10 50 Part No. 
16WV DC ¢ 4 Pin 1200 | 35x80] 3.22 4.51 0.207 P10669-ND® 14.78 13.37 10.19 | ECE-T2VA122EA 
56000 | 35x50| 6.00 6.90 0.018 P10612-ND 9.77 8.42 6.17 | ECE-T1CA563EA 1200 | 40x60) 3.22 4.51 0.207 P10670-ND 14.68 13.27 10.12 | ECE-T2VA122FA 
63000 | 35x60| 6.62 7.61 0.017 P10613-ND 9.97 8.79 6.58 | ECE-TICA683EA 1500 | 40x80) 3.75 5.25 0.166 P10671-ND 17.59 15.91 1213 | ECE-T2VA152FA 
68000 | 40x50} 7.29 8.38 0.019 P10614-ND 10.01 8.82 6.60 | ECE-T1CA683FA 400WV DC ¢ 4 Pin 
82000 | 40x60] 7.29 8.38 0.017 P10615-ND@ 11.49 10.12 7.57 | ECE-T1CA823FA 560 | 35x50) 1.80 2.52 0.444 P10672-ND® 11.42 10.07 7.53 | ECE-T2GA561EA 
100000 | 35x80} 8.03 9.23 0.015 P10616-ND® 1230 10.84 8.11 ECE-T1CA104EA 680 | 40x50) 217 3.04 0.366 P10673-ND 13.36 11.77 8.80 | ECE-T2GA681FA 
120000 | 40x80} 8.79 10.11 0.014 P10617-ND@ 12.55 11.36 8.66 | ECE-TICA124FA 820 | 35x60) 244 3.42 0.303 P10674-ND@® 14.76 13.01 9.73 | ECE-T2GA821EA 
25WV DC + 4 Pin 1000 | 35x80] 3.00 4.20 0.249 | P10675-ND@ 15.36 1389 10.59 | ECE-T2GA102EA 


1000 | 40x60) 3.00 4.20 0.249 P10676-ND® 15.24 13.78 10.51 | ECE-T2GA102FA 


gaN00. | 20 X90.) (2.00 + 1838 0.000 REN 923 7.96 6,08" EGE TI EASSSEA 1200 | 40x80; 3.30 462 0.207 P10677-ND@® 17.80 16.10 12.27 | ECE-T2GA122FA 


47000 | 35x60} 6.56 7.54 0.017 P10619-ND® 10.14 8.94 6.68 | ECE-T1EA473EA 


47000 | 40x50) 647 7.44 0.019 | P10620-ND 10.16 895 6.69 | ECE-T1EA473FA 450WV DC « 4 Pin — RoHS Compliant 

56000 | 35x80] 7.25 8.34 0.017 | P10621-ND 1110 978 7.32 | ECE-TIEAS63EA 470 | 35x50] 174 © 2.44 0529 | P10678-ND 1245 1098 821 | ECE-T2WA71EA 
56000 | 40x60) 7.17 8.25 0.015 | P10622-ND 11.59 10.22 7.64 | ECE-TIEAS63FA 560 | 35x60) 215 3.01 0.444 | P10679-ND 1390 12.25 946 | ECE-T2WASG1EA 
82000 | 40x80] 868 9.98 0.014 | P10623-ND® 1271 1149 876 | ECE-TIEA823FA 560 | 40x50) 210 2.94 0.444 | P10680-ND 14.44 12.72 9.52 | ECE-T2WASG1FA 


TTS = 680 | 40x60) 250 3.78 | 0303 | P10ss1-ND 14.60 13.21 10.07 | ECE-T2WAGBIFA 
SSWY DE'*'4 Pin — RoHS Compliant 820 |35x80| 270 3.50 0.303 | P10682-ND 16.77 15.17 11.56 | ECE-T2WAS21EA 


Bich Shee S oe ae ee ioe be ies DE VAR 1000 | 40x80} 350 4.90 0.249 | P10683-ND 19.73 17.84 13.60 | ECE-T2WA102FA 
x : : : : : : : : 50WV DC ¢ 5 Pin — RoHS Compliant 


27000 | 40x50) 5.44 6.26 0.025 P10626-ND 10.16 8.96 6.70 | ECE-T1VA273FA 


33000 | 40x60| 661 7.60 0.020 | ptos27-ND 11.77 10.37 ~—7.76:'| ‘ECE-TIVA333FA 33000 [50x50] 7.75 891 0.018 | Pi3191-ND 23.87 21.22 15.92 | ECE-P1HA333HA 
39000 | 35x80! 652 7.50 0015 | Pio628-ND 1239 1092 846 | ECE-TiVA393EA 39000 | 50x63| 840 9.66 0.016 | P13192-ND 24.82 22.07 16.55 | ECE-P1HA393HA 
47000 | 40x80! 779 896 0.014 | pto629-ND 1420 1251 936 | ECE-TIVA473FA 47000 | 50x80; 919 1057 | 0.014 | P13193-ND 26.83 23.85 17.89 | ECE-P1HA473HA 


BOWV DC ° 4 Pil 56000 | 50x92} 9.79 11.26 0.012 P13194-ND 29.12 25.89 19.42 | ECE-P1HAS63HA 
ald 68000 |50x 105} 10.42 11.98 0.011 P13195-ND 32.66 29.03 21.78 | ECE-P1HAG83HA 
15000 | 35x50} 480 5.52 0.033 P10630-ND@ 9.99 8.61 6.31 | ECE-TIHA153EA 8OWV DC - 5 Pin — RoHS Compliant 


1B000 |) 22X00 |, Baz (6.08 ooze ies ney 10:18 eae on Eee IMA IBSEA 12000 | 50x50} 6.03 6.93 0.035 P13196-ND 21.76 19.35 14.51 | ECE-P1KA123HA 


ee eeepl ete. cea | tere GMMR 555. nog cea | feeuaoeece 15000 | 50x63| 6.65 7.65 | 0.028 | P13197-ND 2393 21.27 15.96 | ECE-PIKA153HA 
27000 | 35x80] 6.16 7.08 | 0.018 | P10633-ND 1270 11.20 8.37 | ECE-TIHA273EA 
18000 | 50x80| 7.29 8.38 | 0.026 | P13198-ND 25.34 22.53 16.90 | ECE-PIKA183HA 
27000 | 40x60} 6.05 696 | 0.021 | P10634-ND 13.28 11.70 8.75 | ECE-TIHA273FA 
29000 | 40x20| 75s aes | oois WANG 146s i328 1041. | ECE-TIMASOSFA 22000 | 50x92] 7.83 9.00 | 0.022 | P13199-ND 27.55 24.49 18.37 | ECE-P1KA223HA 
: : ; — 27000 |50x 105] 838 9.64 | 0.018 | P13200-ND 30.40 27.03 20.27 ‘| ECE-P1KA273HA 
BSW DG: # Pin — Role Compliant 100WV DC + 5 Pin — RoHS Compliant 


12000 | 35x50} 440° 5.06 / 0.035 PACED 989 8.28 6.19 | ECE-TIWAI23EA 8200 | 50x50] 6.14 7.06 | 0030 | P1320I-ND 2194 1950 1463 | ECE-P2AAB22HA 


15000 | 35x60} 492 5.66 0.028 P10637-ND 11.00 9.70 7.25 | ECE-T1JA153EA i i 
15000 | 40x50; 480 5.52 0.033 P10638-ND 10.97 9.67 703 | ECE-TIJA153FA 12000 | 50x63) 7.17 8.25 0.022 P13202-ND 24.00 21.34 16.01 | ECE-P2AA123HA 


15000 | 50x80] 801 9.21 0.019 | P13203-ND 27.77 2469 1852 | ECE-P2AA1S3HA 
18000 | 35x80] 5.79 6.66 0.023 | P10639-ND = 12.12 10.68 7.99 | ECE-TIJA183EA 48000 | 50x92] 8.64 9.94 0.017 | P13204-ND 31.20 27.74 ~—20.81_| ECE-P2AA183HA 
18000 ) 40x60 5.39 6.20 0.028 | PIO640-ND 12.70 11.19 8.37 | ECE-TIJA183FA 22000 |50x105| 932 10.72 | 0.015 | P13205-ND 33.62 29.89 22.42 _| ECE-P2AA223HA 


27000 | 40x80) 659 7.58 0.018 P10641-ND 14.28 12.92 9.85 | ECE-T1JA273FA 
8OWV DC ¢ 4 Pin — RoHS Compliant 


200WV DC ¢ 5 Pin — RoHS Compliant 
3300 | 50x50] 5.20 7.28 0.075 P13206-ND 22.65 20.14 15.11 | ECE-P2DA332HA 


6800 | 35x50) 390 4.49 0.061 | P10642-ND = 9.05 7.98 5.97 | ECE-TIKA682EA 3900 | 50x50) 5.65 7.91 0.064 | P13207-ND 2499 22.22 16.67 | ECE-P2DA392HX 
8200 | 35x60] 4.39 5.05 0.051 | P10643-ND 10.47 9.23, 6.90 | ECE-TIKA822EA 4700 | 50x63] 6.48 9.07 0.053 | P13208-ND 27.14 24.13 18.10 | ECE-P2DA472HX 
8200 | 40x50) 4.29 4.93 0.051 | P10644-ND 11.21 9.88 7.39 | ECE-TIKA822FA 5600 | 50x92] 7.68 10.75 0.044 | P13209-ND 29.32 26.07 19.55 | ECE-P2DA562HA 
10000 | 35x80} 4.88 5.61 0.041 | PI0645-ND 12.54 11.05 8.26 | ECE-TIKA103EA 6800 | 50x92] 846 11.84 0.034 | P13210-ND 32.18 28.61 21.46 | ECE-P2DA682HX 
10000 | 40x60} 4.73 5.44 0.041 | P10646-ND = 12.51 11.02 8.25 | ECE-TIKA103FA 8200 [50x 105] 956 13.38 0.028 | P13211-ND 36.47 32.42 ~—-24.32_ | _ECE-P2DA822HA 
15000 | 40x80| 5.97 6.87 0.028 | P10647-ND 1358 1229 9.37 | ECE-T1KA153FA 250WV DC * 5 Pin — RoHS Compliant 

100WV DC ¢ 4 Pin — RoHS Compliant 2200 [50x50] 435 6.09 0.098 | P13212-ND 25.63 22.78 17.09 | ECE-P2EA222HA 
4700 | 35x50] 380 4.37 0.071 | P10648-ND 937 8.26 6.18 | ECE-T2AA472EA 2700 | 50x50] 4.80 6.72 0.080 | P13213-ND 27.79 24.70 1853 | ECE-P2EA272HX 
5600 | 35x60) 4.06 4.67 0.059 | P10649-ND 1081 9.52 7.12 | ECE-T2AA562EA 3300 | 50x63] 5.48 7.67 0.065 | P13214-ND 30.27 2691 20.18 | ECE-P2EA332HA 
6800 | 40x50) 4.57 5.26 0.049 «=| P10650-ND 11.96 10.55 7.89 | ECE-T2AA682FA 3900 | 50x80} 6.10 8.54 0.055 | P13215-ND 3260 2898 21.74 | ECE-P2EA392HA 
8200 | 35x80) 5.15 5.92 0.040 | P10651-ND 1337 11.78 8.81 | ECE-T2AA822EA 4300 | 50x92] 6.67 9.34 0.050 | P13216-ND 33.05 2938 22.04 | ECE-P2EA432HA 
8200 | 40x60) 5.02 5.77 0.040 | P10652-ND 12.59 11.39 8.68 | ECE-T2AA822FA 4700 | 50x92] 6.93 9.70 0.046 | P13217-ND 35.89 3190 23.93 | ECE-P2EA472HX 
12000 | 40x80] 6.44 7.41 0.028 | P10653-ND 15.70 14.20 10.83 _| ECE-T2AA123FA 5600 |50x105| 7.67 10.74 0.039 | P13218-ND 38.72 3442 25.82 | ECE-P2EA562HA 

200WV DC ¢ 4 Pin — RoHS Compliant 400WV DC «¢ 5 Pin — RoHS Compliant 
2200 | 35x50] 2.90 4.06 0.113 | P10654-ND 10.41 948 6.86 | ECE-T2DA222EA 820 | 40x50]; 2.58 3.61 0.202 |P13189-ND 1364 1213 910 | ECE-T2GA821FA 
2700 | 35x60) 365 5.11 0.092 | P10655-ND 11.70 1031 7.71 | ECE-T2DA272EA 820 | 50x50} 3.15 4.41 0.202 | P13219-ND 2551 2268 17.01 | ECE-P2GA821HA 
2700 | 40x50] 3.55 4.97 0.092 P10656-ND. 1219 10.74 8.03 ECE-T2DA272FA 1000 | 50x50} 3.45 4.83 0.166 P13220-ND 26.63 23.67 17.76 ECE-P2GA102HA 
3300 | 35x80] 4.52 6.33 0.075 P10657-ND 13.71 12.08 9.04 ECE-T2DA332EA, 1200 | 50x63} 4.22 5.91 0.152 P13221-ND 28.98 25.76 19.32 ECE-P2GA122HA 
3300 | 40x60) 440 6.16 0.075 P10658-ND 13.68 12.06 9.02 | ECE-T2DA332FA 1500 | 50x80) 5.22 7.31 0.122 P13222-ND 31.12 27.67 = 20.75 + | ECE-P2GA152HA 
4700 | 40x80| 5.76 8.06 0.053 | P10659-ND 15.80 14.29 10.89 _| ECE-T2DA472FA 1600 | 50x92) 569 7.97 0.114 | P13223-ND 34.82 30.96 23.22 | ECE-P2GA162HA 


1800 |40x105) 5.06 7.08 0.101 P13190-ND 36.26 32.23 = 24.18 | ECE-T2GA182FA 


ZeOW De 2 arm 100 | 50x80) 550 7.70 | 0101 | P13224-ND 38:32 34.07 25.55 | ECE-P2GA182HX 


scan x 2 5a oa ore Ne ee Ae 6.67 aaallae a 2200 | 50x92] 6.55 9.17 0.082 | P13225-ND 40.20 35.74 26.81 | ECE-P2GA222HA 
500 | 35x 57 3 . 4 : ; 757 -T2EA15: - 
1800 | 40x50) 315 4.41 0.138 | P10662-ND® 13.33 11.74 8.78 | ECE-T2EA182FA A50WY DG's’ Pin — RoHS Compliant 


680 | 50x50) 290 4.06 0.244 P13226-ND 2712 24.11 18.09 | ECE-P2WAG81HA 
820 | 50x50) 342 4.79 0.222 P13227-ND 28.72 25.54 19.15 | ECE-P2WA821HX 
1000 | 50x63) 3.74 5.24 0.172 P13228-ND 31.44 27.95 20.97 | ECE-P2WA102HA 
1200 | 50x80) 4.70 6.58 0.152 P13229-ND 34.20 30.40 22.80 | ECE-P2WA122HA 


2200 | 35x80) 3.75 5.25 0.113 P10663-ND® 13.53 12.24 9.33 | ECE-T2EA222EA 
2200 | 40x60) 368 5.15 0.113 P10664-ND® 13.47 12.19 9.29 | ECE-T2EA222FA 
3300 | 40x80) 4.68 5.80 0.075 P10665-ND@ 16.14 15.07 11.75 | ECE-T2EA332FA 


350WV DC + 4:Pin 1300 | 50x92] 518 7.25 0.140 | P13230-ND 35.67 31.71 23.78 | ECE-P2WA132HA 
680 | 35x50] 215 3.01 0.366 | P1O666-ND 11.13 9.81 7.34 | ECE-T2VAGB1EA 1500 |50x105| 6.03 8.44 0.122 | P13231-ND 38.45 34.19 25.64 | ECE-P2WA152HA 
820 | 35x60) 265 3.71 0.303 | P10667-ND 1243 10.95 8.19 | ECE-T2VA821EA 1800 |50x105} 6.23 8.72 0.101 | P13232-ND 41.75 37.12 27.84 | ECE-P2WA182HA 
820 | 40x50; 265 3.71 0.303 | P10668-ND@ 1293 11.39 8.52 | ECE-T2VA821FA RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1558 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


CROSS REFERENCES 


Panasonic AA-Series Computer Grade Capacitors Sprague: 36D, 36DX, 36DE Mallory: CGS, CGH GE: 23A, 23M UCC: 36DA 


Philips: 3186 CDE: DCMX 


Features: 
¢ Standard 10-32, high post screw threads (included) Ripple Current Frequency Correction Factors | [+ 0.25 (6.4) 
* High ripple current capability with low ESR 100 ~ | 300~ 10K ~ 
Frequency (Hz): | 50 60 120 | 360 1K | 50K Ra i 
ificati : —— 
epeciticaons asowv: | 0.75 | 08 1.0 12 | 125 | 14 a<e 
* Working Voltage: 450VDC i Ss 
* Capacitance Tolerance: -10/+50% 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Ripple Current Temperature Correction Factors 
* Rated Endurance: 85°C for 3000 hours Maximum Temperature | 85°C 70°C 60°C | <45°C Rated Voltage: Ba 
¢ DC Leakage Current: 3VCV (uA) or 5mA maximum e Fi 
after 5 minutes at 20°C GAA 1.0 1.6 2.0 2.2 Surge Voltage: 500 
WV Cap. 120Hz, 20°C | 120Hz, 85°C Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
Dc (uF) ESR (9) R.C. (A) D [5 s Part No. 1 10 50 200 Part No. 
450 1800 0.122 7A7 2.000 (51) 5.625 (143) 0.875 (22.2) P10096-ND 42.28 39.48 36.93 33.11 EEG-A2W182FPE 


sa VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, RoHS 
Panasonic Surface Mount Type — High Temperature (260°C) = 


Features: ¢ General Purpose ¢ Life Time: 2000H @ 85°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement 


Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C » Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) »* Leakage Current: < | = 0.01CV or 3(yA) whichever is greater 
measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 


Following specified values: 


;  0.3Max.-) 
& 1 Can Size - mm Peak Duration Duration Reflow Size Dimensions —- mm 
ll i (Size Code) Temperature (Temp. = 255°C) (Temp. = 230°C) Frequency Code D L A ! WwW P: 
=4 a a a 
erie! oe 260°C 5 seconds 60 seconds ot B 40 | s4 | 43 | 18 | o65s01 | 1.0 
08 x 6.2, 910 x 10.2 Cc 5.0 5.4 5.3 2.2 0.65+0.1 1.5 
A+0.2 (E G) 260°C 5 seconds 60 seconds 1 
—H - : D 6.3 5.4 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
U > + Capacitor must return to room temperature before the second reflow D8 63 77 66 26 0.65201 18 
+ ! Impedance Working Voltage E 8.0 6.2 8.3 34 0.65+0.1 22 
W 120Hz 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 
"25°C /+20°C 4 3 2 2 2 2 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.1 
-40°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 G 10.0 10.2 10.3 3.5 0.90+0.2 4.6 
Rated Nom. tand< Max. Leak Max. Ripple Current Cut Tape 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Endurance Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) (hours) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 0.30 3.0 B 29 2,000 PCE4559CT-ND WT 1.26 2.93 10.83 PCE4559TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-OJA220AR 
33 0.35 3.0 B 22 1,000 PCE4560CT-ND 85 1.41 3.27 12.06 PCE4560TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-OJA330WAR 
47 0.30 3.0 c 46 2,000 PCE4563CT-ND 92 1.51 3.50 12.93 PCE4563TR-ND 1,000 65.00 | EEE-0JA470AR 
100 0.40 6.3 Cc 47 1,000 PCE4556CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16 PCE4556TR-ND 1,000 71.00 | EEE-0JA101WAR 
63 100 0.30 6.3 D 71 2,000 PCE4555CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE4555TR-ND 1,000 76.00 | EEE-QJA101AP 
330 0.30 20.7 D8 188 2,000 PCE4562CT-ND 1.48 2.43 5.65 20.85 PCE4562TR-ND 900 93.60 | EEE-0JA331XAP 
330 0.35 20.7 E 300 2,000 PCE4561CT-ND 1.77 2.91 6.75 24.93 PCE4561TR-ND 1,000 125.00 | EEE-0JA331AP 
470 0.35 29.6 F 380 1,000 PCE4564CT-ND 2.29 3.77 8.76 32.34 PCE4564TR-ND 500 81.00 | EEE-0JA471UAP 
1,000 0.35 63.0 G 700 2,000 PCE4557CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 PCE4557TR-ND 500 94.50 | EEE-OJA102AP 
1,500 0.50 94.5 G 750 1,000 PCE4558CT-ND 2.94 4.85 11.25 41.55 PCE4558TR-ND 500 104.00 | EEE-QJA152UAP 
22 0.30 3.0 B 28 1,000 PCE4568CT-ND WT 1.26 2.93 10.83 PCE4568TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1AA220WAR 
33 0.30 3.3 B 29 1,000 PCE4572CT-ND 85 1.41 3.27 12.06 PCE4572TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1AA330WAR 
33 0.22 3.3 C 43 2,000 PCE4571CT-ND 92 1.51 3.50 12.93 PCE4571TR-ND 1,000 65.00 | EEE-1AA330AR 
47 0.30 47 Cc 47 1,000 PCE4574CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16 PCE4574TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1AA470WAR 
100 0.30 10.0 Cc 50 1,000 PCE4566CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16 PCE4566TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1AA101WAR 
10 100 0.26 10.0 D 70 2,000 PCE4565CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE4565TR-ND 1,000 76.00 | EEE-1AA101AP 
220 0.22 22.0 D8 173 2,000 PCE4570CT-ND 1.48 2.43 5.65 20.85 PCE4570TR-ND 900 93.60 | EEE-1AA221XAP 
220 0.26 22.0 E 250 2,000 PCE4569CT-ND 177 2.91 6.75 24.93 PCE4569TR-ND 1,000 125.00 | EEE-1AA221AP 
330 0.26 33.0 F 390 2,000 PCE4573CT-ND 2.29 3.77 876 = 32.34 PCE4573TR-ND 500 81.00 | EEE-1AA331AP 
470 0.26 47.0 F 390 1,000 PCE4576CT-ND 2.29 3.77 8.76 32.34 PCE4576TR-ND 500 81.00 | EEE-1AA471UAP 
470 0.26 47.0 G 400 2,000 PCE4575CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 PCE4575TR-ND 500 94.50 | EEE-1AA471AP 
1,000 0.35 100.0 G 580 1,000 PCE4567CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 PCE4567TR-ND 500 94.50 | EEE-1AA102UAP 
10 0.16 3.0 B 28 2,000 PCE4577CT-ND Wis 1.26 2.93 10.83 PCE4577TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1CA100AR 
22 0.26 3.5 B 28 1,000 PCE4581CT-ND 85 1.41 3.27 12.06 PCE4581TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1CA220WAR 
22 0.16 3.5 Cc 39 2,000 PCE4580CT-ND 92 1.51 3.50 12.93 PCE4580TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-1CA220AR 
33 0.26 5.2 C 35 1,000 PCE4584CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16 PCE4584TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1CA330WAR 
47 0.26 tes] C 39 1,000 PCE4588CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16 PCE4588TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1CA470WAR 
47 0.16 75 D 70 2,000 PCE4587CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE4587TR-ND 1,000 76.00 | EEE-1CA470AP 
16 100 0.26 16.0 D 70 1,000 PCE4579CT-ND 1.28 2.10 488 18.00 PCE4579TR-ND 1,000 90.00 | EEE-1CA101WAP 
100 0.20 16.0 E 200 2,000 PCE4578CT-ND 1.77 2.91 6.75 24.93 PCE4578TR-ND 1,000 125.00 | EEE-1CA101AP 
220 0.20 35.2 D8 162 2,000 PCE4583CT-ND 1.48 2.43 5.65 20.85 PCE4583TR-ND 900 93.60 | EEE-1CA221XAP 
220 0.20 35.2 E 280 1,000 PCE4582CT-ND 2.29 3.77 876 32.34 PCE4582TR-ND 500 81.00 | EEE-1CA221UAP 
330 0.20 52.8 F 320 1,000 PCE4586CT-ND 2.29 3.77 876 32.34 PCE4586TR-ND 500 81.00 | EEE-1CA331UAP 
330 0.20 52.8 G 380 2,000 PCE4585CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 PCE4585TR-ND 500 94.50 | EEE-1CA331AP 
470 0.26 75.2 F 350 1,000 PCE4590CT-ND 2.49 4.10 951 35.13 PCE4590TR-ND 500 88.00 | EEE-1CA471UAP 
470 0.20 75.2 G 420 2,000 PCE4589CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 PCE4589TR-ND 500 94.50 | EEE-1CA471AP 
47 0.14 3.0 B 22 2,000 PCE4606CT-ND W7 1.26 2.93 10.83 PCE4606TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1EA4R7AR 
10 0.20 3.0 B 22 1,000 PCE4592CT-ND 85 1.41 3.27 12.06 PCE4592TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1EA100WAR 
10 0.14 3.0 C 28 2,000 PCE4591CT-ND 92 1.51 3.50 12.93 PCE4591TR-ND 1,000 65.00 | EEE-1EA100AR 
22 0.20 5.5 C 35 1,000 PCE4597CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16 PCE4597TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1EA220WAR 
22 0.14 5.5 D 55 2,000 PCE4596CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE4596TR-ND 1,000 76.00 | EEE-1EA220AP 
25 33 0.20 8.2 Cc 42 1,000 PCE4601CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16 PCE4601TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1EA330WAR 
33 0.14 8.2 D 65 2,000 PCE4600CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE4600TR-ND 1,000 76.00 | EEE-1EA330AP 
47 0.20 11.7 D 70 1,000 PCE4604CT-ND 1.28 2.10 488 18.00 PCE4604TR-ND 1,000 90.00 | EEE-1EA470WAP 
100 0.16 25.0 D8 143 2,000 PCE4595CT-ND 1.48 2.43 5.65 20.85 PCE4595TR-ND 900 93.60 | EEE-1EA101XAP 
100 0.16 25.0 E 1 1,000 PCE4594CT-ND 1.77 2.91 6.75 24.93 PCE4594TR-ND 1,000 125.00 | EEE-1EA101UAP 
100 0.16 25.0 F 180 2,000 PCE4593CT-ND 2.29 3.77 876 32.34 PCE4593TR-ND 500 81.00 | EEE-1EA101AP 
(Continued) 
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Panasonic VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type — High Temperature (260°C) (Cont.) 


Rated Nom. tand< Max. Leak Max. Ripple Current Cut Tape 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Endurance Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (UF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) (hours) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
220 0.20 55.0 F 230 1,000 PCE4599CT-ND 2.49 4.10 9.51 35.13 PCE4599TR-ND 500 88.00 EEE-1EA221UAP 
220 0.16 55.0 G 310 2,000 PCE4598CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 PCE4598TR-ND 500 94.50 EEE-1EA221AP 
25 330 0.20 82.5 F 270 1,000 PCE4603CT-ND 2.49 4.10 9.51 35.13 PCE4603TR-ND 500 88.00 EEE-1EA331UAP 
330 0.16 82.5 G 340 2,000 PCE4602CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 PCE4602TR-ND 500 94.50 EEE-1EA331AP 
470 0.25 117.5 G 380 1,000 PCE4605CT-ND 2.94 4.85 11.25 41.55 PCE4605TR-ND 500 104.00 | EEE-1EA471UAP 
47 0.12 3.0 B 22 2,000 PCE4643CT-ND AT 1.26 2.93 10.83 PCE4643TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1VA4R7AR 
10 0.12 3.0 Cc 30 2,000 PCE4629CT-ND 92 1.51 3.50 12.93 PCE4629TR-ND 1,000 65.00 | EEE-1VA100AR 
10 0.16 3.5 B 22 1,000 PCE4630CT-ND 85 1.41 3.27 12.06 PCE4630TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1VA100WAR 
22 0.16 77 Cc 36 1,000 PCE4635CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16 PCE4635TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1VA220WAR 
22 0.12 ie D 60 2,000 PCE4634CT-ND 1.08 1.78 4.14 15.27 PCE4634TR-ND 1,000 76.00 | EEE-1VA220AP 
33 0.16 11.5 D 60 1,000 PCE4639CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE4639TR-ND 1,000 90.00 | EEE-1VA330WAP 
33 0.14 11.5 E 130 2,000 PCE4638CT-ND 1.77 2.91 6.75 24.93 PCE4638TR-ND 1,000 125.00 | EEE-1VA330AP 
35 47 0.16 16.4 D 70 1,000 PCE4642CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE4642TR-ND 1,000 90.00 | EEE-1VA470WAP 
47 0.14 16.4 E 165 2,000 PCE4641CT-ND 1.77 2.91 6.75 24.93 PCE4641TR-ND 1,000 125.00 | EEE-1VA470AP 
100 0.14 35.0 D8 132 2,000 PCE4633CT-ND 1.48 2.43 5.65 20.85 PCE4633TR-ND 900 93.60 | EEE-1VA101XAP 
100 0.14 35.0 F 140 1,000 PCE4632CT-ND 2.29 3.77 8.76 32.34 PCE4632TR-ND 500 81.00 | EEE-1VA101UAP 
100 0.14 35.0 G 210 2,000 PCE4631CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 PCE4631TR-ND 500 94.50 | EEE-1VA101AP 
220 0.14 77.0 F 200 1,000 PCE4637CT-ND 2.49 4.10 9.51 35.13 PCE4637TR-ND 500 88.00 | EEE-1VA221UAP 
220 0.14 77.0 G 310 2,000 PCE4636CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 PCE4636TR-ND 500 94.50 | EEE-1VA221AP 
330 0.30 115.5 G 350 1,000 PCE4640CT-ND 2.94 4.85 11.25 41.55 PCE4640TR-ND 500 104.00 | EEE-1VA331UAP 
0.1 0.12 3.0 B ul 2,000 PCE4625CT-ND TT 1.26 2.93 10.83 PCE4625TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1HAR10AR 
0.22 0.12 3.0 B 2 2,000 PCE4626CT-ND ed 1.26 2.93 10.83 PCE4626TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1HAR22AR 
0.33 0.12 3.0 B 3 2,000 PCE4627CT-ND JT 1.26 2.93 10.83 PCE4627TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1HAR33AR 
0.47 0.12 3.0 B 5 2,000 PCE4628CT-ND JT 1.26 2.93 10.83 PCE4628TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1HAR47AR 
1 0.12 3.0 B 10 2,000 PCE4611CT-ND JT 1.26 2.93 10.83 PCE4611TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1HA1ROAR 
2.2 0.12 3.0 B 16 2,000 PCE4615CT-ND ed 1.26 2.93 10.83 PCE4615TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1HA2R2AR 
3.3 0.12 3.0 B 16 2,000 PCE4619CT-ND AT 1.26 2.93 10.83 PCE4619TR-ND 2,000 54.00/M | EEE-1HA3R3AR 
47 0.14 2.3 B 18 1,000 PCE4624CT-ND 85 1.41 3.27 12.06 PCE4624TR-ND 2,000 60.00/M | EEE-1HA4R7WAR 
47 0.12 3.0 c 23 2,000 PCE4623CT-ND 92 1.51 3.50 12.93 PCE4623TR-ND 1,000 65.00 | EEE-1HA4R7AR 
10 0.14 5.0 Cc rig 1,000 PCE4608CT-ND 1.00 1.65 3.84 14.16 PCE4608TR-ND 1,000 71.00 | EEE-1HA100WAR 
50 10 0.12 5.0 D 35 2,000 PCE4607CT-ND 1.08 1.78 4.14 15.27 PCE4607TR-ND 1,000 76.00 | EEE-1HA100AP 
22 0.14 11.0 D 40 1,000 PCE4613CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE4613TR-ND 1,000 90.00 | EEE-1HA220WAP 
22 0.12 11.0 E 120 2,000 PCE4612CT-ND 1.77 2.91 6.75 24.93 PCE4612TR-ND 1,000 125.00 | EEE-1HA220AP 
33 0.14 16.5 D8 65 2,000 PCE4618CT-ND 1.48 2.43 5.65 20.85 PCE4618TR-ND 900 93.60 | EEE-1HA330XAP 
33 0.12 16.5 E 65 1,000 PCE4617CT-ND 1.77 2.91 6.75 24.93 PCE4617TR-ND 1,000 125.00 | EEE-1HA330UAP 
33 0.12 16.5 F 110 2,000 PCE4616CT-ND 2.29 3.77 8.76 32.34 PCE4616TR-ND 500 81.00 | EEE-1HA330AP 
47 0.14 23.5 D8 105 2,000 PCE4622CT-ND 1.48 2.43 5.65 20.85 PCE4622TR-ND 900 93.60 | EEE-1HA470XAP 
47 0.12 23.5 F 110 1,000 PCE4621CT-ND 2.29 3.77 8.76 32.34 PCE4621TR-ND 500 81.00 | EEE-1HA470UAP 
47 0.12 23.5 G 130 2,000 PCE4620CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 PCE4620TR-ND 500 94.50 | EEE-1HA470AP 
100 0.18 50.0 E 200 1,000 PCE4610CT-ND 2.49 4.10 9.51 35.13 PCE4610TR-ND 500 88.00 | EEE-1HA101UAP 
100 0.12 50.0 G 250 2,000 PCE4609CT-ND 2.68 4.42 10.26 37.89 PCE4609TR-ND 500 94.50 | EEE-1HA101AP 
220 0.18 100.0 G 300 1,000 PCE4614CT-ND 2.94 4.85 11.25 41.55 PCE4614TR-ND 500 104.00 | EEE-1HA221UAP 


Panasonic VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: ¢ General Purpose * Life Time: 2000H @ 85°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel 
Packaging for Automatic Placement 


| Belts 


Dimensions — mm 


Size 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C » Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, Code D L A 1 WwW P 
x 0.3 Max.— fF 20°C) + Leakage Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever is greater measured atta a 2 minute application of A 3.0 5.4 33 15 0.55401 06 
S 1] rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 
ite} B 4.0 5.4 4.3 1.8 0.65+0.1 1.0 
| ; Soldering: + Reflow: 3 ~ 6mm case 250°C for 5 seconds; 8 ~ 10mm case 235°C for 5 seconds Cc 5.0 5.4 5.3 22 0.65+0.1 15 
Q 
asia Following specified values: D 6.3 5.4 6.6 26 0.650.1 18 
A+0.2 D8 6.3 it 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
Impedance Working Voltage 
- 4 120Hz 40v | 63V ] tov | tev | 25v | 35v | Sov | 63V | 1o0v 8.0 Bie | 886] S| OGSHO.I | 22 
“An “25°C/+20°C 7 4 3 2 2 2 2 3 3 8.0 102 | 83 | 34 | ogo02 | 3.1 
we -40°C/+20°C 15 8 6 4 4 3 3 4 4 10.0 10.2 10.3 3.5 0.90+0.2 4.6 
Rated Nom. tand< Max. Leak Max. Ripple Current Cut Tape 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Endurance Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (HF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) (hours) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 0.37 3.0 A 19 1,000 PCE3851CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3851TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-0GS220SR 
33 0.35 3.0 B 26 1,000 PCE3849CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3849TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-OGA330SR 
4 47 0.35 3.0 B 34 1,000 PCE3850CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3850TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-OGA470SR 
100 0.35 4.0 Cc 61 1,000 PCE3847CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3847TR-ND 1,000 58.00 | EEE-0GA101SR 
220 0.35 8.8 D 82 1,000 PCE3848CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 PCE3848TR-ND 1,000 68.00 | EEE-0GA221SP 
22 0.35 3.0 A 20 1,000 PCE3865CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3865TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-0JS220WR 
22 0.26 3.0 B 29 2,000 PCE3857CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3857TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-OJA220SR 
33 0.35 3.0 B 22 1,000 PCE3859CT-ND 716 1.25 289 10.68 PCE3859TR-ND 2,000 53.00/M | EEE-OJA330WR 
47 0.35 3.0 B 36 1,000 PCE3863CT-ND 16 1.25 2.89 10.68 PCE3863TR-ND 2,000 53.00/M | EEE-OJA470WR 
47 0.26 3.0 C 46 2,000 PCE3862CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3862TR-ND 1,000 58.00 | EEE-0JA470SR 
100 0.35 6.3 c 47 1,000 PCE3853CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 PCE3853TR-ND 1,000 63.00 | EEE-0JA101WR 
63 100 0.26 6.3 D val 2,000 PCE3852CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 PCE3852TR-ND 1,000 68.00 | EEE-0JA101SP 
: 220 0.35 13.9 D 74 1,000 PCE3858CT-ND 1.13 1.87 434 16.02 PCE3858TR-ND 1,000 80.00 | EEE-0JA221WP 
330 0.26 20.8 D8 188 2,000 PCE3861CT-ND 1.31 2.16 5.01 18.48 PCE3861TR-ND 900 82.80 | EEE-0JA331XP 
330 0.35 20.8 E 300 2,000 PCE3860CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 PCE3860TR-ND 1,000 111.00 | EEE-0JA331P 
470 0.35 29.6 F 380 2,000 PCE3864CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 PCE3864TR-ND 500 72.00 | EEE-QJA471P 
1000 0.35 63.0 F 500 2,000 PCE3855CT-ND 2.21 3.64 846 = 31.23 PCE3855TR-ND 500 78.00 | EEE-OJA102UP 
1000 0.35 63.0 G 700 2,000 PCE3854CT-ND 2.39 3.93 913 33.72 PCE3854TR-ND 500 84.50 | EEE-QJA102P 
1500 0.35 94.5 G 750 2,000 PCE3856CT-ND 2.62 4.32 10.02 36.99 PCE3856TR-ND 500 92.50 | EEE-QJA152P 
22 0.30 3.0 B 28 1,000 PCE3869CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3869TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1AA220WR 
33 0.30 3.3 B 29 1,000 PCE3873CT-ND 716 1.25 2.89 10.68 PCE3873TR-ND 2,000 53.00/M | EEE-1AA330WR 
33 0.20 3.3 c 43 2,000 PCE3872CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3872TR-ND 1,000 58.00 | EEE-1AA330SR 
47 0.30 47 Cc 47 1,000 PCE3875CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 PCE3875TR-ND 1,000 63.00 | EEE-1AA470WR 
10 100 0.30 10.0 C 50 1,000 PCE3867CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 PCE3867TR-ND 1,000 63.00 | EEE-1AA101WR 
100 0.26 10.0 D 70 2,000 PCE3866CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 PCE3866TR-ND 1,000 68.00 | EEE-1AA101SP 
220 0.20 22.0 D8 173 2,000 PCE3871CT-ND 1.31 2.16 5.01 18.48 PCE3871TR-ND 900 82.80 | EEE-1AA221XP 
220 0.26 22.0 E 250 2,000 PCE3870CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 PCE3870TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1AA221P 
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Panasonic VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont) 


Rated Nom. tand< Max. Leak Max. Ripple Current Cut Tape 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Endurance Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) (hours) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing | PartNo. 
330 0.26 33.0 P 390 2,000 PCE3874CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 PCE3874TR-ND 500 72.00 | EEE-1AA331P 
40 470 0.26 47.0 FE 390 2,000 PCE3877CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 PCE3877TR-ND 500 72.00 | EEE-1AA471UP 
470 0.26 47.0 G 400 2,000 PCE3876CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 PCE3876TR-ND 500 84.50 | EEE-1AA471P 
1000 0.26 100.0 G 580 2,000 PCE3868CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 PCE3868TR-ND 500 84.50 | EEE-1AA102P 
10 0.18 3.0 A 20 1,000 PCE3893CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3893TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1CS100SR 
10 0.16 3.0 B 28 2,000 PCE3878CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3878TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1CA100SR 
22 0.26 3.5 B 28 1,000 PCE3882CT-ND 16 1.25 2.89 10.68 PCE3882TR-ND 2,000 53.00/M | EEE-1CA220WR 
22 0.16 3.5 Cc 39 2,000 PCE3881CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3881TR-ND 1,000 58.00 | EEE-1CA220SR 
33 0.26 5.3 C 35 1,000 PCE3886CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 PCE3886TR-ND 1,000 63.00 | EEE-1CA330WR 
47 0.26 75 c 39 1,000 PCE3890CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 PCE3890TR-ND 1,000 63.00 | EEE-1CA470WR 
47 0.16 75 D 70 2,000 PCE3889CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 PCE3889TR-ND 1,000 68.00 | EEE-1CA470SP 
16 100 0.26 16.0 D 70 1,000 PCE3880CT-ND 1.13 1.87 4.34 16.02 PCE3880TR-ND 1,000 80.00 | EEE-1CA101WP 
100 0.20 16.0 E 200 2,000 PCE3879CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 PCE3879TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1CA101P 
220 0.16 35.2 D8 162 2,000 PCE3885CT-ND 1.31 2.16 5.01 18.48 PCE3885TR-ND 900 82.80 | EEE-1CA221XP 
220 0.20 35.2 E 200 2,000 PCE3884CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 PCE3884TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1CA221UP 
220 0.20 35.2 F 280 2,000 PCE3883CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 PCE3883TR-ND 500 72.00 | EEE-1CA221P 
330 0.20 52.8 F 320 2,000 PCE3888CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 PCE3888TR-ND 500 72.00 | EEE-1CA331UP 
330 0.20 52.8 G 380 2,000 PCE3887CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 PCE3887TR-ND 500 84.50 | EEE-1CA331P 
470 0.20 75.2 F 350 2,000 PCE3892CT-ND 2.21 3.64 8.46 31.23 PCE3892TR-ND 500 78.00 | EEE-1CA471UP 
470 0.20 75.2 G 420 2,000 PCE3891CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 PCE3891TR-ND 500 84.50 | EEE-1CA471P 
47 0.16 3.0 A 12 1,000 PCE3911CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3911TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1ES4R7SR 
47 0.14 3.0 B 22 2,000 PCE3910CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3910TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1EA4R7SR 
10 0.20 3.0 B 22 1,000 PCE3895CT-ND 716 1.25 2.89 10.68 PCE3895TR-ND 2,000 53.00/M | EEE-1EA100WR 
10 0.14 3.0 Cc 28 2,000 PCE3894CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3894TR-ND 1,000 58.00 | EEE-1EA100SR 
22 0.20 5.5 Cc 35 1,000 PCE3900CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 PCE3900TR-ND 1,000 63.00 | EEE-1EA220WR 
22 0.14 5.5 D 55 2,000 PCE3899CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 PCE3899TR-ND 1,000 68.00 | EEE-1EA220SP 
33 0.20 8.3 Cc 42 1,000 PCE3904CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 PCE3904TR-ND 1,000 63.00 | EEE-1EA330WR 
33 0.14 8.3 D 65 2,000 PCE3903CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 PCE3903TR-ND 1,000 68.00 ) EEE-1EA330SP 
25 47 0.20 11.8 D 70 1,000 PCE3908CT-ND 1.13 1.87 4.34 16.02 PCE3908TR-ND 1,000 80.00 | EEE-1EA470WP 
100 0.14 25.0 D8 143 2,000 PCE3898CT-ND 1.31 2.16 5.01 18.48 PCE3898TR-ND 900 82.80 | EEE-1EA101XP 
100 0.16 25.0 E 91 2,000 PCE3897CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 PCE3897TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1EA101UP 
100 0.16 25.0 F 180 2,000 PCE3896CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 PCE3896TR-ND 500 72.00 | EEE-1EA101P 
220 0.16 55.0 li 230 2,000 PCE3902CT-ND 2.21 3.64 8.46 31.23 PCE3902TR-ND 500 78.00 | EEE-1EA221UP 
220 0.16 55.0 G 310 2,000 PCE3901CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 PCE3901TR-ND 500 84.50 | EEE-1EA221P 
330 0.16 82.5 F 270 2,000 PCE3906CT-ND 2.21 3.64 8.46 31.23 PCES906TR-ND 500 78.00 | EEE-1EA331UP 
330 0.16 82.5 G 340 2,000 PCE3905CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 PCE3905TR-ND 500 84.50 | EEE-1EA331P 
470 0.16 117.5 G 380 2,000 PCE3909CT-ND 2.62 4.32 10.02 36.99 PCE3909TR-ND 500 92.50 | EEE-1EA471P 
2.2 0.14 3.0 A 8 1,000 PCE3963CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3963TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1VS2R2SR 
3.3 0.14 3.0 A 10 1,000 PCE3964CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3964TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1VS3R3SR 
47 0.12 3.0 B 22 2,000 PCE3962CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3962TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1VA4R7SR 
10 0.16 3.5 B 22 1,000 PCE3948CT-ND 716 1.25 2.89 10.68 PCE3948TR-ND 2,000 53.00/M | EEE-1VA100WR 
10 0.12 3.5 C 30 2,000 PCE3947CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3947TR-ND 1,000 58.00 | EEE-1VA100SR 
22 0.16 77 c 36 1,000 PCE3953CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 PCE3953TR-ND 1,000 63.00 | EEE-1VA220WR 
22 0.12 1a D 60 2,000 PCE3952CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 PCE3952TR-ND 1,000 68.00 | EEE-1VA220SP 
33 0.16 11.6 D 60 1,000 PCE3958CT-ND 1.13 1.87 4.34 16.02 PCE3958TR-ND 1,000 80.00 | EEE-1VA330WP 
35 33 0.14 11.6 E 130 2,000 PCE3956CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 PCE3956TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1VA330P 
47 0.16 16.5 D 70 1,000 PCE3961CT-ND 1.13 1.87 4.34 16.02 PCE3961TR-ND 1,000 80.00 | EEE-1VA470WP 
47 0.14 16.5 E 165 2,000 PCE3960CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 PCES960TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1VA470P 
100 0.12 35.0 D8 132 2,000 PCE3951CT-ND 1.31 2.16 5.01 18.48 PCE3951TR-ND 900 82.80 | EEE-1VA101XP 
100 0.14 35.0 F 140 2,000 PCE3950CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 PCES950TR-ND 500 72.00 | EEE-1VA101UP 
100 0.14 35.0 G 210 2,000 PCE3949CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 PCE3949TR-ND 500 84.50 | EEE-1VA101P 
220 0.14 77.0 F 200 2,000 PCE3955CT-ND 2.21 3.64 8.46 31.23 PCE3955TR-ND 500 78.00 | EEE-1VA221UP 
220 0.14 77.0 G 310 2,000 PCE3954CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 PCE3954TR-ND 500 84.50 | EEE-1VA221P 
330 0.14 115.5 G 350 2,000 PCE3959CT-ND 2.62 4.32 10.02 36.99 PCES959TR-ND 500 92.50 | EEE-1VA331P 
01 0.14 3.0 A 1 1,000 PCE3936CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3936TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1HSOR1SR 
01 0.12 3.0 B 1 2,000 PCE3913CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3913TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1HAOR1SR 
0.22 0.14 3.0 A 2 1,000 PCE3938CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3938TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1HSR22SR 
0.22 0.12 3.0 B 2 2,000 PCE3932CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3932TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1HAR22SR 
0.33 0.14 3.0 A 3 1,000 PCE3939CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3939TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1HSR33SR 
0.33 0.12 3.0 B 3 2,000 PCE3933CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3933TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1HAR33SR 
0.47 0.14 3.0 A 5 1,000 PCE3940CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3940TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1HSR47SR 
0.47 0.12 3.0 B 5 2,000 PCE3934CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3934TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1HAR47SR 
1 0.14 3.0 A 8 1,000 PCE3935CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3935TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1HS010SR 
1 0.12 3.0 B 10 2,000 PCE3912CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3912TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1HA010SR 
2.2 0.14 3.0 A 10 1,000 PCE3937CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3937TR-ND 2,000 58.00/M | EEE-1HS2R2SR 
2.2 0.12 3.0 B 16 2,000 PCE3922CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3922TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1HA2R2SR 
3.3 0.12 3.0 B 16 2,000 PCE3926CT-ND 68 1.13 2.62 9.66 PCE3926TR-ND 2,000 48.00/M | EEE-1HA3R3SR 
50 47 0.14 3.0 B 18 1,000 PCE3931CT-ND 716 1.25 2.89 10.68 PCE3931TR-ND 2,000 53.00/M | EEE-1HA4R7WR 
47 0.12 3.0 C 23 2,000 PCE3930CT-ND 82 1.34 3.12 11.52 PCE3930TR-ND 1,000 58.00 | EEE-1HA4R7SR 
10 0.14 5.0 Cc 27 1,000 PCE3915CT-ND 89 1.46 3.40 12.54 PCE3915TR-ND 1,000 63.00 | EEE-1HA100WR 
10 0.12 5.0 D 35 2,000 PCE3914CT-ND 96 1.58 3.67 13.56 PCE3914TR-ND 1,000 68.00 | EEE-1HA100SP 
22 0.14 11.0 D 40 1,000 PCE3920CT-ND 1.13 1.87 4.34 16.02 PCE3920TR-ND 1,000 80.00 | EEE-1HA220WP 
22 0.12 11.0 E 120 2,000 PCE3918CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 PCE3918TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1HA220P 
33 0.12 16.5 D8 65 2,000 PCE3925CT-ND 1.31 2.16 5.01 18.48 PCE3925TR-ND 900 82.80 | EEE-1HA330XP 
33 0.12 16.5 E 65 2,000 PCE3924CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 PCE3924TR-ND 1,000 111.00 | EEE-1HA330UP 
33 0.12 16.5 F 110 2,000 PCE3923CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 PCE3923TR-ND 500 72.00 | EEE-1HA330P 
47 0.12 23.5 D8 105 2,000 PCE3929CT-ND 1.31 2.16 5.01 18.48 PCE3929TR-ND 900 82.80 | EEE-1HA470XP 
47 0.12 23.5 F 110 2,000 PCE3928CT-ND 2.04 3.36 7.79 28.77 PCE3928TR-ND 500 72.00 | EEE-1HA470UP 
47 0.12 23.5 G 130 2,000 PCE3927CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 PCE3927TR-ND 500 84.50 | EEE-1HA470P 
100 0.12 50.0 F 200 2,000 PCE3917CT-ND 2.21 3.64 8.46 31.23 PCE3917TR-ND 500 78.00 | EEE-1HA101UP 
100 0.12 50.0 G 250 2,000 PCE3916CT-ND 2.39 3.93 9.13 33.72 PCE3916TR-ND 500 84.50 | EEE-1HA101P 
220 0.12 110.0 G 300 2,000 PCE3921CT-ND 2.62 4.32 10.02 36.99 PCE3921TR-ND 500 92.50 | EEE-1HA221P 
22 0.18 13.9 E 35 2,000 PCE3944CT-ND 1.75 2.88 6.69 24.69 PCE3944TR-ND 1,000 123.00 | EEE-1JA220UP 
22 0.18 13.9 F 40 2,000 PCE3943CT-ND 2.24 3.69 8.57 31.65 PCE3943TR-ND 500 79.00 | EEE-1JA220P 
63 33 0.18 20.8 F 45 2,000 PCE3945CT-ND 2.24 3.69 8.57 31.65 PCE3945TR-ND 500 79.00 | EEE-1JA330P 
47 0.18 29.6 F 45 2,000 PCE3946CT-ND 2.24 3.69 8.57 31.65 PCES946TR-ND 500 79.00 ) EEE-1JA470UP 
100 0.18 63.0 G 60 2,000 PCE3942CT-ND 2.62 4.32 10.02 36.99 PCE3942TR-ND 500 92.50 | EEE-1JA101P 
3.3 0.18 3.3 E 50 2,000 PCE3970CT-ND 1.75 2.88 6.69 24.69 PCE3970TR-ND 1,000 123.00 | EEE-2AA3R3P 
47 0.18 47 E 50 2,000 PCE3972CT-ND 1.92 3.16 7.35 27.12 PCE3972TR-ND 1,000 136.00 | EEE-2AA4R7UP 
47 0.18 47 F 80 2,000 PCE3971CT-ND 2.24 3.69 8.57 31.65 PCE3971TR-ND 500 79.00 | EEE-2AA4R7P 
10 0.18 10.0 E 50 2,000 PCE3966CT-ND 1.92 3.16 7.35 27.12 PCES966TR-ND 1,000 136.00 | EEE-2AA100UP 
100 10 0.18 10.0 FE 85 2,000 PCE3965CT-ND 2.24 3.69 8.57 31.65 PCE3965TR-ND 500 79.00 | EEE-2AA100P 
22 0.18 22.0 li 70 2,000 PCE3968CT-ND 2.44 4.03 9.34 34.50 PCE3968TR-ND 500 86.50 | EEE-2AA220UP 
22 0.18 22.0 G 85 2,000 PCE3967CT-ND 2.62 4.32 10.02 36.99 PCE3967TR-ND 500 92.50 | EEE-2AA220P 
33 0.18 33.0 G 90 2,000 PCE3969CT-ND 2.62 4.32 10.02 36.99 PCE3969TR-ND 500 92.50 | EEE-2AA330P 
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Panasonic VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * General Purpose * Life Time: 2000H @ 85°C « High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel = Dimensions - mm 
Packaging for Automatic Placement Bere D C A 1 Ww P 
P 0.3 Max.=; Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, — 
3 1] 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(y)A) whichever is greater measured after a 2 minute application of A 3.0 5.4 3.3 15 0.55+0.1 0.6 
5 | rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) B 4.0 5.4 4.3 1.8 0.6520.1 1.0 
g Following specified values: c 5.0 5.4 5.3 2.2 0.65:0.1 15 
8 ree D 6.3 5.4 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
~—-L—+| ee Impedance Working Voltage D2 6.3 57 66 | 26 | 0.65401 | 1.8 
= | 120Hz aov | 63v | tov | 16v | 25v | 35v | sov | 63v | toov D8 8.8 did 66 | 26 | 0.6501 | 18 
P E 8.0 6.2 8.3 3.4 0.65+0.1 2.2 
+ | -25°C/+20°C ir 4 3 2 2 2 2 3 3 FE 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.1 
A -—~ -40°C/+20°C 15 8 6 4 4 3 3 4 4 G 10.0 10.2 10.3 3.5 0.90+0.2 4.6 
Rated | Nom. fand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tanerand Reel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
(VDC) (uF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
VS General Purpose Low Profile Series: -40°C ~ 85°C (2000 Hour Life) 
22 0.37 3.0 A 19 PCE3051CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3051TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V0GS220SR 
33 0.35 3.0 B 26 PCE3052CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 PCE3052TR-ND 2,000 53.00/M ECE-VOGA330SR 
4 47 0.35 3.0 B 34 PCE3053CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 PCE3053TR-ND 2,000 53.00/M ECE-VOGA470SR 
100 0.35 4.0 C 61 PCE3054CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 PCE3054TR-ND 1,000 64.00 ECE-VOGA101SR 
220 0.35 8.8 D 82 PCE3055CT-ND 1.36 2.24 5.20 19.20 PCE3055TR-ND. 1,000 75.00 ECE-VOGA221SP 
22 0.35 3.0 A 20 PCE3308CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3308TR-ND 2,000 64.00/M ECE-VOJS220WR 
22 0.26 3.0 B 29 PCE3056CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3056TR-ND 2,000 53.00/M ECE-VOJA220SR 
47 0.35 3.0 B 36 PCE3309CT-ND 1.13 1.86 4.31 15.90 PCE3309TR-ND 2,000 59.00/M ECE-VOJA470WR 
47 0.26 3.0 Cc 46 PCE3057CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 PCE3057TR-ND 1,000 64.00 ECE-VOJA470SR 
100 0.26 6.3 D 71 PCE3058CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3058TR-ND. 1,000 75.00 ECE-VOJA101SP. 
63 220 0.35 13.8 D 74 PCE3310CT-ND 1.74 2.87 6.66 24.60 PCE3310TR-ND 1,000 89.00 ECE-VOJA221WP 
i 330 0.26 20.8 D8 188 PCE3351CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3351TR-ND 900 91.80 ECE-VOJA331XP 
330 0.35 20.8 E 300 PCE2034CT-ND 2.76 4.55 10.56 39.00 PCE2034TR-ND 1,000 123.00 ECE-VOJA331P 
470 0.35 29.6 F 380 PCE2035CT-ND 274 4.52 10.48 38.70 PCE2035TR-ND 500 79.50 ECE-VOJA471P 
1000 0.35 63.0 F 500 PCE3173CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3173TR-ND 500 86.50 ECE-VOJA102UP 
1000 0.35 63.0 G 700 PCE2038CT-ND 3.42 5.64 13.08 48.30 PCE2038TR-ND 500 93.00 ECE-VOJA102P 
1500 0.35 94.5 G 750 PCE3174CT-ND 3.76 6.20 14.38 53.10 PCE3174TR-ND. 500 102.00 ECE-VOJA152P 
33 0.30 3.3 B 29 PCE3175CT-ND 111 1.82 4.23 15.60 PCE3175TR-ND 2,000 59.00/M ECE-V1AA330WR| 
33 0.20 3.3 C 43 PCE3059CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3059TR-ND 1,000 64.00 ECE-V1AA330SR 
47 0.20 47 D 65 PCESO60CT-ND 1.93 3.19 7.39 27.30 PCE3060TR-ND 1,000 137.00 ECE-V1AA470SP 
100 0.30 10.0 C 50 PCE3311CT-ND 1.74 2.87 6.66 24.60 PCE3311TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1AA101WR 
100 0.26 10.0 D 70 PCE3176CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE3176TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1AA101SP 
10 220 0.20 22.0 D8 173 PCE3352CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 PCE3352TR-ND 900 91.80 ECE-V1AA221XP 
220 0.26 22.0 E 250 PCE2040CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 PCE2040TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1AA221P 
330 0.26 33.0 EF 390 PCE2041CT-ND 2.74 4.52 10.48 38.70 PCE2041TR-ND 500 79.50 ECE-V1AA331P 
470 0.26 47.0 G 400 PCE2042CT-ND 3.42 5.64 13.08 48.30 PCE2042TR-ND 500 93.00 ECE-V1AA471P 
470 0.26 47.0 F 390 PCE3177CT-ND 274 4.52 10.48 38.70 PCE3177TR-ND 500 79.50 ECE-V1AA471UP 
1000 0.26 100.0 G 580 PCE3178CT-ND 3.42 5.64 13.08 48.30 PCE3178TR-ND 500 93.00 ECE-V1AA102P 
10 0.18 3.0 A 20 PCE3061CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3061TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1CS100SR 
10 0.16 3.0 B 28 PCE3062CT-ND 1.57 2.59 6.01 22.20 PCE3062TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1CA100SR 
22 0.26 3.5 B 28 PCE3179CT-ND 1.42 2.35 5.44 20.10 PCE3179TR-ND 2,000 59.00/M ECE-V1CA220WR 
22 0.16 3.5 Cc 39 PCE3063CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 PCE3063TR-ND 1,000 64.00 ECE-V1CA220SR 
33 0.26 5.3 Cc 35 PCE3180CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3180TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1CA330WR 
47 0.26 75 C 39 PCE3181CT-ND 1.64 2.70 6.26 23.10 PCE3181TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1CA470WR 
47 0.16 75 D 70 PCE3064CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3064TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1CA470SP 
16 100 0.26 16.0 D 70 PCE3182CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3182TR-ND 1,000 89.00 ECE-V1CA101WP 
100 0.20 16.0 E 200 PCE2043CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 PCE2043TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1CA101P 
220 0.16 35.2 D8 162 PCE3353CT-ND 3.19 5:25 12.19 45.00 PCE3353TR-ND. 900 91.80 ECE-V1CA221XP 
220 0.20 35.2 E 200 PCE3275CT-ND 3.19 5.25 12.19 45.00 PCE3275TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1CA221UP 
220 0.20 35.2 E 280 PCE2044CT-ND 3.83 6.30 14.63 54.00 PCE2044TR-ND 500 79.50 ECE-V1CA221P 
330 0.20 52.8 F 320 PCE3183CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 PCE3183TR-ND 500 79.50 ECE-V1CA331UP 
330 0.20 52.8 G 380 PCE2045CT-ND 4.68 7.70 17.88 66.00 PCE2045TR-ND 500 93.00 ECE-V1CA331P 
470 0.20 75.2 F 350 PCE3184CT-ND 4.25 7.00 16.25 60.00 PCE3184TR-ND 500 86.50 ECE-V1CA471UP 
470 0.20 75.2 G 420 PCE2046CT-ND 4.68 7.70 17.88 66.00 PCE2046TR-ND 500 93.00 ECE-V1CA471P 
47 0.16 3.0 A 12 PCE3065CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3065TR-ND 2,000 64.00/M ECE-ViES4R7SR 
47 0.14 3.0 B 22 PCESO66CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 PCE3066TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1EA4R7SR 
10 0.14 3.0 C 28 PCE3067CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3067TR-ND 1,000 64.00 ECE-V1EA100SR 
22 0.14 5.5 D 55 PCE3068CT-ND 1.36 2.24 5.20 19.20 PCE3068TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1EA220SP 
33 0.20 8.3 C 42 PCE3276CT-ND 1.64 2.70 6.26 23.10 PCE3276TR-ND. 1,000 69.00 ECE-V1EA330WR 
33 0.14 8.3 D 65 PCE3069CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3069TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1EA330SP 
25 47 0.16 11.8 D2 70 PCE3185CT-ND 1.72 2.84 6.58 24.30 PCE3185TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1EA470UP 
100 0.14 25.0 D8 143 PCE3354CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 PCE3354TR-ND 900 91.80 ECE-V1EA101XP 
100 0.16 25.0 EB 91 PCE3186CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 PCE3186TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1EA101UP 
100 0.16 25.0 F 180 PCE2047CT-ND 3.19 5125 12.19 45.00 PCE2047TR-ND 500 79.50 ECE-V1EA101P 
220 0.16 55.0 F 230 PCE3187CT-ND 3.40 5.60 13.00 48.00 PCE3187TR-ND 500 86.50 ECE-V1EA221UP 
220 0.16 55.0 G 310 PCE2048CT-ND 3.83 6.30 14.63 54.00 PCE2048TR-ND 500 93.00 ECE-V1EA221P 
330 0.16 82.5 F 270 PCE3188CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3188TR-ND 500 86.50 ECE-V1EA331UP 
470 0.16 117.5 G 380 PCE3189CT-ND 4.46 7.35 17.06 63.00 PCE3189TR-ND 500 102.00 ECE-V1EA471P 
2.2 0.14 3.0 A 8 PCE3070CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3070TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1VS2R2SR 
3.3 0.14 3.0 A 10 PCE3071CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3071TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1VS3R3SR 
47 0.12 3.0 B 22 PCE3072CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3072TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1VA4R7SR 
10 0.16 3.5 B 22 PCE3277CT-ND 1.42 2.35 5.44 20.10 PCE3277TR-ND 2,000 59.00/M ECE-V1VA100WR. 
10 0.12 3.5 Cc 30 PCE3073CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 PCE3073TR-ND 1,000 64.00 ECE-V1VA100SR 
22 0.16 77 C 36 PCE3278CT-ND 1.64 2.70 6.26 23.10 PCE3278TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1VA220WR 
22 0.12 77 D 60 PCE3074CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3074TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1VA220SP 
33 0.16 11.6 D 60 PCE3279CT-ND 1.74 2.87 6.66 24.60 PCE3279TR-ND 1,000 89.00 ECE-V1VA330WP 
35 33 0.14 11.6 D2 65 PCE3190CT-ND 1.72 2.84 6.58 24.30 PCE3190TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1VA330UP 
33 0.14 11.6 E 130 PCE2049CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE2049TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1VA330P 
47 0.16 16.5 D 70 PCE3280CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3280TR-ND 1,000 89.00 ECE-V1VA470WP 
47 0.14 16.5 E 165 PCE2050CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 PCE2050TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1VA470P 
100 0.12 35.0 D8 132 PCE3355CT-ND 3.19 5.25 12.19 45.00 PCE3355TR-ND 900 91.80 ECE-V1VA101XP 
100 0.14 35.0 F 140 PCE3191CT-ND 3.83 6.30 14.63 54.00 PCE3191TR-ND 500 79.50 ECE-V1VA101UP 
100 0.14 35.0 G 210 PCE2051CT-ND 4.46 7.35 17.06 63.00 PCE2051TR-ND 500 93.00 ECE-V1VA101P 
220 0.14 77.0 F 200 PCE3192CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3192TR-ND 500 86.50 ECE-V1VA221UP 
330 0.14 115.5 G 350 PCE3193CT-ND 3.76 6.20 14.38 53.10 PCE3193TR-ND. 500 102.00 ECE-V1VA331P 
04 0.14 3.0 A 1 PCE3075CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3075TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HSOR1SR 
0.1 0.12 3.0 B 1 PCE3076CT-ND 1.06 ASS: 4.06 15.00 PCE3076TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HAOR1SR 
0.22 0.14 3.0 A 2 PCE3077CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3077TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HSR22SR 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE3078CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 PCE3078TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HAR22SR 
0.33 0.14 3.0 A 3 PCE3079CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3079TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HSR33SR 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE3080CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 PCE3080TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HAR33SR 
0.47 0.14 3.0 A 5 PCE3081CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3081TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HSR47SR 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE3082CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 PCE3082TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HAR47SR 
50 1 0.14 3.0 A 8 PCE3083CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3083TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HSO10SR 
1 0.12 3.0 B 10 PCE3084CT-ND 1.06 A75: 4.06 15.00 PCE3084TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HAO10SR 
2.2 0.14 3.0 A 10 PCE3085CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3085TR-ND 2,000 64.00/M ECE-V1HS2R2SR 
22 0.12 3.0 B 16 PCE3086CT-ND 1.02 1.68 3.90 14.40 PCE3086TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HA2R2SR 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE3087CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3087TR-ND 2,000 53.00/M ECE-V1HA3R3SR 
47 0.14 3.0 B 18 PCE3281CT-ND 1.13 1.86 4.31 15.90 PCE3281TR-ND 2,000 59.00/M ECE-V1HA4R7WR 
47 0.12 3.0 C 23 PCE3088CT-ND 1.19 1.96 4.55 16.80 PCE3088TR-ND 1,000 64.00 ECE-V1HA4R7SR 
10 0.14 5.0 C 27 PCE3282CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3282TR-ND 1,000 69.00 ECE-V1HA100WR 
10 0.12 5.0 D 35 PCE3089CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE3089TR-ND 1,000 75.00 ECE-V1HA100SP 
22 0.14 11.0 D 40 PCE3283CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3283TR-ND 1,000 89.00 ECE-V1HA220WP. 


(Continued) 
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Panasonic VS Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 0.12 11.0 D2 60 PCE3194CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3194TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1HA220UP 
22 0.12 11.0 E 120 PCE2053CT-ND 2.55 4.20 9.75 36.00 PCE2053TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1HA220P 
33 0.12 16.5 D8 65 PCE3356CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3356TR-ND 900 91.80 ECE-V1HA330XP 
33 0.12 16.5 E 65 PCE3195CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3195TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1HA330UP 
50 33 0.12 16.5 F 110 PCE2054CT-ND 2.74 4.52 10.48 38.70 PCE2054TR-ND 500 79.50 ECE-V1HA330P 
47 0.12 23.5 D8 105 PCE3357CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3357TR-ND 900 91.80 ECE-V1HA470XP 
47 0.12 23.5 F 110 PCE3196CT-ND 2.74 4.52 10.48 38.70 PCE3196TR-ND 500 79.50 ECE-V1HA470UP 
47 0.12 23.5 G 130 PCE2055CT-ND. 3.55 5.85 13.57 50.10 PCE2055TR-ND 500 93.00 ECE-V1HA470P 
100 0.12 50.0 F 200 PCE3197CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3197TR-ND 500 86.50 ECE-V1HA101UP 
220 0.12 110.0 G 300 PCE3198CT-ND. 3.76 6.20 14.38 53.10 PCE3198TR-ND 500 102.00 ECE-V1HA221P. 
10 0.18 6.3 E 35 PCE3199CT-ND 1.72 2.84 6.58 24.30 PCE3199TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1JA100P 
22 0.18 13.9 E 35 PCE3284CT-ND 2.68 4.41 10.24 37.80 PCE3284TR-ND 1,000 136.00 ECE-V1JA220UP 
63 22 0.18 13.9 F 40 PCE3200CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3200TR-ND 500 87.50 ECE-V1JA220P 
33 0.18 20.8 F 45 PCE3201CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3201TR-ND 500 87.50 ECE-V1JA330P 
47 0.18 29.6 G 50 PCE3202CT-ND 2.90 477 11.07 40.89 PCE3202TR-ND 500 102.00 ECE-V1JA470P 
100 0.18 63.0 G 60 PCE3203CT-ND 3.76 6.20 14.38 53.10 PCE3203TR-ND 500 102.00 ECE-V1JA101P 
3.3 0.18 3.3 E 50 PCE3204CT-ND 2.25 377 8.61 31.80 PCE3204TR-ND 1,000 136.00 ECE-V2AA3R3P 
47 0.18 47 E 50 PCE3285CT-ND 2.68 4.41 10.24 37.80 PCE3285TR-ND 1,000 150.00 ECE-V2AA4R7UP 
47 0.18 47 F 80 PCE3205CT-ND 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3205TR-ND 500 87.50 ECE-V2AA4R7P 
10 0.18 10.0 E 50 PCE3286CT-ND 2.68 4.41 10.24 37.80 PCE3286TR-ND 1,000 150.00 ECE-V2AA100UP 
100 10 0.18 10.0 F 85 PCE3206CT-ND. 3.02 4.97 11.54 42.60 PCE3206TR-ND 500 87.50 ECE-V2AA100P 
22 0.18 22.0 F 70 PCE3287CT-ND 3.42 5.64 13.08 48.30 PCE3287TR-ND 500 95.50 ECE-V2AA220UP 
22 0.18 22.0 G 85 PCE3207CT-ND 3.76 6.20 14.38 53.10 PCE3207TR-ND 500 102.00 ECE-V2AA220P 
33 0.18 33.0 G 90 PCE3208CT-ND. 3.76 6.20 14.38 53.10 PCE3208TR-ND 500 102.00 ECE-V2AA330P 
VS Bi-Polar Series on Soe ee a ee 
i i i B 4.0 5.4 4.3 1.8 | 0.65+0.1 1.0 
Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type Be 84 3 ett ie 
Features: * General Purpose Bi-Polar * Life Time: 1000H @ 85°C » High CV Volumetric 0.3 Max.e) A+0.2 D 6.3 5.4 6.6 2.6 | 0.65+0.1 18 
Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Ped : 7 F - 
@ = fl Following specified values: 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C « Capacitance Tolerance: Fd Pp impedance Working Voltage 
+20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(yA) whichever is greater g # 4120Hz 6.3V | 10V | 16V 25V | 35V | 50V 
measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature 8 n a) if -25°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 
Characteristics: Impedance ratio (120Hz) I-—— L——+| w-H. ~40°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
63 22 0.52 6.0 Cc 29 PCE4286CT-ND 1.22 2.01 467 17.25 PCE4286TR-ND 1,000 86.00 EEE-OJA220NR 
: 47 0.52 6.0 D 46 PCE4287CT-ND 1.44 2.38 5.52 20.37 PCE4287TR-ND 1,000 102.00 EEE-OJA470NP 
10 10 0.40 6.0 B 25 PCE4288CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 PCE4288TR-ND 2,000 73.00/M EEE-1AA100NR 
33 0.40 6.6 D 43 PCE4289CT-ND 1.44 2.38 5.52 20.37 PCE4289TR-ND 1,000 102.00 EEE-1AA330NP. 
47 0.32 6.0 B 20 PCE4290CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 PCE4290TR-ND 2,000 73.00/M EEE-1CA4R7NR 
16 10 0.32 6.0 C 25 PCE4291CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE4291TR-ND 1,000 86.00 EEE-1CA100NR 
22 0.32 7.0 D 39 PCE4306CT-ND 1.44 2.38 5.52 20.37 PCE4306TR-ND 1,000 102.00 EEE-1CA220NP. 
3.3 0.28 6.0 B 12 PCE4292CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 PCE4292TR-ND 2,000 73.00/M EEE-1EA3R3NR 
25 47 0.28 6.0 Cc 21 PCE4293CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE4293TR-ND 1,000 86.00 EEE-1EA4R7NR 
10 0.28 6.0 D 28 PCE4294CT-ND 1.44 2.38 5.52 20.37 PCE4294TR-ND 1,000 102.00 EEE-1EA100NP 
2.2 0.24 6.0 B 12 PCE4295CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 PCE4295TR-ND 2,000 73.00/M EEE-1VA2R2NR 
35 47 0.24 6.0 Cc 22 PCE4296CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE4296TR-ND 1,000 86.00 EEE-1VA4R7NR 
10 0.24 7.0 D 30 PCE4297CT-ND 1.44 2.38 5.52 20.37 PCE4297TR-ND 1,000 102.00 EEE-1VA100NP. 
0.22 0.24 6.0 B 2 PCE4298CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 PCE4298TR-ND 2,000 73.00/M EEE-1HAR22NR 
0.33 0.24 6.0 B 3 PCE4299CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 PCE4299TR-ND 2,000 73.00/M EEE-1HAR33NR 
0.47 0.24 6.0 B 5 PCE4300CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 PCE4300TR-ND 2,000 73.00/M EEE-1HAR47NR 
50 1 0.24 6.0 B 10 PCE4301CT-ND 1.03 1.69 3.93 14.52 PCE4301TR-ND 2,000 73.00/M EEE-1HAO10NR 
2.2 0.24 6.0 C 16 PCE4302CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE4302TR-ND 1,000 86.00 EEE-1HA2R2NR 
3.3 0.24 6.0 Cc 21 PCE4305CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE4305TR-ND 1,000 86.00 EEE-NZ1H3R3R 
3.3 0.24 6.0 D 31 PCE4303CT-ND 1.44 2.38 5.52 20.37 PCE4303TR-ND 1,000 102.00 EEE-1HA3R3NP 
47 0.24 6.0 D 31 PCE4304CT-ND 1.44 2.38 5.52 20.37 PCE4304TR-ND 1,000 102.00 EEE-1HA4R7NP 
i ~ i Size Dimensions - mm 
VS Bi-Polar Series Code [Da | Ww 
i i i B 4.0 5.4 4.3 1.8 | 0.65+0.1 1.0 
Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type SEE ICE EEE EIS Ee 
Features: * General Purpose Bi-Polar * Life Time: 1000H @ 85°C * High CV Volumetric 0.3 Max.=, A+0.2 D 6.3 5.4 6.6 2.6 | 0.65+0.1 1.8 
Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement % rq F f 7 . 
= 1 ‘ollowing specified values: 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C » Capacitance Tolerance: FA Pp Impedance Working Voltage 
+20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(y)A) whichever is greater ¢ +(} j 120Hz 6.3V | 10V | 16v | 25v | 35V | 50V 
measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature fo} -25°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 
Characteristics: Impedance ratio (120Hz) = L—+| w-L. -40°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 85°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
63 22 0.52 6.0 Cc 29 PCE3123CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE3123TR-ND 1,000 95.00 ECE-VOJA220NR 
F 47 0.52 6.0 D 46 PCE3124CT-ND 2.06 3.40 7.88 29.10 PCE3124TR-ND 1,000 113.00 ECE-VOJA470NP 
10 10 0.40 6.0 B 25 PCE3125CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3125TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1AA100NR 
33 0.40 6.6 D 43 PCE3126CT-ND 2.06 3.40 7.88 29.10 PCE3126TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1AA330NP 
47 0.32 6.0 B 20 PCE3127CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3127TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1CA4R7NR 
16 10 0.32 6.0 Cc 25 PCE3128CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE3128TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1CA100NR 
22 0.32 7.0 D 39 PCE3129CT-ND 2.06 3.40 7.88 29.10 PCE3129TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1CA220NP 
3.3 0.28 6.0 B 12 PCE3130CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3130TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1EA3R3NR 
25 47 0.28 6.0 C 21 PCE3131CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE3131TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1EA4R7NR 
10 0.28 6.0 D 28 PCE3132CT-ND 2.13 3.50 8.13 30.00 PCE3132TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1EA100NP 
2.2 0.24 6.0 B 12 PCE3133CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3133TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1VA2R2NR 
35 47 0.24 6.0 C 22 PCE3134CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE3134TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1VA4R7NR 
10 0.24 7.0 D 30 PCE3135CT-ND 2.06 3.40 7.88 29.10 PCE3135TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1VA100NP 
0.22 0.24 6.0 B 2 PCE3136CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3136TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1HAR22NR 
0.33 0.24 6.0 B 3 PCE3137CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3137TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1HAR33NR 
0.47 0.24 6.0 B 5 PCE3138CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3138TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1HAR47NR 
50 1 0.24 6.0 B 10 PCE3139CT-ND 1.55 2.56 5.93 21.90 PCE3139TR-ND 2,000 80.00/M ECE-V1HAO10NR 
2.2 0.24 6.0 C 16 PCE3140CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE3140TR-ND 1,000 95.00 ECE-V1HA2R2NR 
3.3 0.24 6.0 C 24 PCE3141CT-ND 3.38 5.57 12.92 4771 PCE3141TR-ND 1,000 239.00 ECE-V1HA3R3NP 
47 0.24 6.0 D 31 PCE3142CT-ND 2.06 3.40 7.88 29.10 PCE3142TR-ND 1,000 113.00 ECE-V1HA4R7NP 
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HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Digi@Reel’ 
Mount Type — High Temperature (260°C) 


Features: 

¢ General Purpose * Life Time: 1000H @105°C * Surface Mount Type * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement 

Specifications: 

¢ Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C »* Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: < | = 0.01CV or 3(u/A) whichever is greater measured 
after a 2 min. application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 


Panasonic 


A+0.2 
[See meni 
= ; Can Size -mm Peak Duration Duration Reflow Case Dimensions — mm 
a (Size Code) Temperature | (Temp. = 255°C) | (Temp. > 230°C) Frequency Series |Code; D L A | Ww P 
A) 7 
+ I ee eae x a 260°C 5 seconds 60 seconds 2t 7 4.0 5.4 43 18 0.6520.1 1.0 
w 38 x62, 010x102 c | 50 | 54 | 53 | 22 | 0.65401 | 15 
(E, G) 260°C 5 seconds 60 seconds 1 
0.3 Max.» : D 6.3 5.4 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
x + Capacitor must return to room temperature before the second reflow 
= . Ai HA D8 6.3 WEF 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
g Following specified values: 
a Impedance Working Voltage E | 8.0 6.2 83 | 3.4 0.65+0.1 2.2 
L | Series 120Hz 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V F 8.0 10.2 83 3.4 0.90+0.2 34 
aa -25°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 
~40°ce20°c | 8 6 ri 4 3 3 G | 10.0 | 102 | 103] 35 | 0900.2 | 46 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tanctandincel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Pp Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
HA Long Life Series: -40°C ~ 105°C (1,000 Hour Life) 
22 0.30 3.0 B 29 PCE4647CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4647TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HAQJ220AR 
33 0.35 3.0 B 29 PCE4720CT-ND 97 1.60 3.72 13.74 PCE4720TR-ND 2,000 69.00/M EEE-HAJ330WAR 
47 0.30 3.0 Cc 46 PCE4649CT-ND 1.05 1.73 4.01 14.82 PCE4649TR-ND 1,000 74.00 EEE-HAQJ470AR 
100 0.40 6.3 C 47 PCE4718CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4718TR-ND 1,000 81.00 EEE-HAJ101WAR 
100 0.30 6.3 D 71 PCE4645CT-ND 1.24 2.04 4.73 17.46 PCE4645TR-ND 1,000 87.00 EEE-HAQJ101AP 
6.3 330 0.30 20.7 D8 105 PCE4722CT-ND 1.69 2.78 6.44 23.79 PCE4722TR-ND 900 107.10 EEE-HAJ331XAP 
330 0.35 20.7 E 180 PCE4721CT-ND 2.02 3.33 7.74 28.56 PCE4721TR-ND 1,000 143.00 EEE-HAJ331UAP 
330 0.35 20.7 F 230 PCE4648CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4648TR-ND 500 92.50 EEE-HAQJ331AP 
470 0.35 29.6 F 300 PCE4723CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4723TR-ND 500 92.50 EEE-HAJ471UAP 
1,000 0.35 63.0 G 400 PCE4646CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4646TR-ND 500 108.50 EEE-HAQJ102AP 
1,500 0.50 94.5 G 480 PCE4719CT-ND 3.37 5.55 12.88 47.55 PCE4719TR-ND 500 119.00 EEE-HAJ152UAP 
22 0.30 3.0 B 28 PCE4690CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4690TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HAA220WAR 
33 0.30 3.3 B 29 PCE4692CT-ND 97 1.60 3.72 13.74 PCE4692TR-ND 2,000 69.00/M EEE-HAA330WAR 
33 0.22 3.3 C 43 PCE4652CT-ND 1.05 1.73 4.01 14.82 PCE4652TR-ND 1,000 74.00 EEE-HA1A330AR 
47 0.30 47 Cc 43 PCE4693CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4693TR-ND 1,000 81.00 EEE-HAA470WAR 
100 0.30 10.0 D 71 PCE4688CT-ND 1.24 2.04 4.73 17.46 PCE4688TR-ND 1,000 87.00 EEE-HAA101WAP. 
10 100 0.26 10.0 E 110 PCE4650CT-ND 2.02 3.33 714 28.56 PCE4650TR-ND 1,000 143.00 EEE-HATA101AP 
220 0.22 22.0 D8 105 PCE4691CT-ND 1.69 2.78 6.44 23.79 PCE4691TR-ND 900 107.10 EEE-HAA221XAP 
220 0.26 22.0 F 160 PCE4651CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4651TR-ND 500 92.50 EEE-HA1A221AP 
470 0.26 47.0 F 200 PCE4694CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4694TR-ND 500 92.50 EEE-HAA471UAP 
470 0.26 47.0 G 270 PCE4653CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4653TR-ND 500 108.50 EEE-HA1A471AP 
1,000 0.35 100.0 G 400 PCE4689CT-ND 3.37 5.55 12.88 47.55 PCE4689TR-ND 500 119.00 EEE-HAA102UAP 
10 0.16 3.0 B 28 PCE4654CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4654TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1C100AR 
22 0.26 3.5 B 28 PCE4696CT-ND 97 1.60 3.72 13.74 PCE4696TR-ND 2,000 69.00/M EEE-HAC220WAR 
22 0.16 3.5 Cc 39 PCE4655CT-ND 1.05 1.73 4.01 14.82 PCE4655TR-ND 1,000 74.00 EEE-HA1C220AR 
33 0.26 5.2 Cc 35 PCE4699CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4699TR-ND 1,000 81.00 EEE-HAC330WAR 
47 0.26 75 C 39 PCE4701CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4701TR-ND 1,000 81.00 EEE-HAC470WAR 
47 0.16 75 D 70 PCE4658CT-ND 1.24 2.04 473 17.46 PCE4658TR-ND 1,000 87.00 EEE-HA1C470AP 
100 0.26 16.0 D 70 PCE4695CT-ND 1.47 2.42 5.61 20.70 PCE4695TR-ND 1,000 104.00 EEE-HAC101WAP. 
16 220 0.20 35.2 D8 105 PCE4698CT-ND 1.69 2.78 6.44 23.79 PCE4698TR-ND 900 107.10 EEE-HAC221XAP 
220 0.20 35.2 F 150 PCE4697CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4697TR-ND 500 92.50 EEE-HAC221UAP 
220 0.20 35.2 G 210 PCE4656CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4656TR-ND 500 108.50 EEE-HA1C221AP 
330 0.20 52.8 F 170 PCE4700CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4700TR-ND 500 92.50 EEE-HAC331UAP 
330 0.20 52.8 G 230 PCE4657CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4657TR-ND 500 108.50 EEE-HA1C331AP 
470 0.26 75.2 F 340 PCE4702CT-ND 2.85 4.69 10.88 40.17 PCE4702TR-ND 500 100.50 EEE-HAC471UAP 
470 0.20 75.2 G 340 PCE4659CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4659TR-ND 500 108.50 EEE-HA1C471AP 
680 0.26 108.8 G 380 PCE4703CT-ND 3.37 5.55 12.88 47.55 PCE4703TR-ND 500 119.00 EEE-HAC681UAP 
47 0.14 3.0 B 22 PCE4667CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4667TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1E4R7AR 
10 0.20 3.0 B 22 PCE4704CT-ND 97 1.60 3.72 13.74 PCE4704TR-ND 2,000 69.00/M EEE-HAE100WAR 
10 0.14 3.0 Cc 28 PCE4660CT-ND 1.05 1.73 4.01 14.82 PCE4660TR-ND 1,000 74.00 EEE-HA1E100AR 
22 0.20 5.5 Cc 35 PCE4707CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4707TR-ND 1,000 81.00 EEE-HAE220WAR 
22 0.14 55 D 55 PCE4662CT-ND 1.24 2.04 4.73 17.46 PCE4662TR-ND 1,000 87.00 EEE-HA1E220AP 
33 0.20 8.2 C 45 PCE4709CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4709TR-ND 1,000 81.00 EEE-HAE330WAR 
33 0.14 8.2 D 65 PCE4664CT-ND 1.24 2.04 473 17.46 PCE4664TR-ND 1,000 87.00 EEE-HA1E330AP 
47 0.20 11.7 D 70 PCE4711CT-ND 1.47 2.42 5.61 20.70 PCE4711TR-ND 1,000 104.00 EEE-HAE470WAP 
25 47 0.16 11.7 E a PCE4666CT-ND 2.02 3.33 7.74 28.56 PCE4666TR-ND 1,000 143.00 EEE-HA1E470AP 
100 0.16 25.0 D8 91 PCE4706CT-ND 1.69 2.78 6.44 23.79 PCE4706TR-ND 900 107.10 EEE-HAE101XAP 
100 0.16 25.0 E il PCE4705CT-ND 2.02 3.33 7.74 28.56 PCE4705TR-ND 1,000 143.00 EEE-HAE101UAP 
100 0.16 25.0 F 130 PCE4661CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4661TR-ND 500 92.50 EEE-HA1E101AP 
220 0.20 55.0 F 160 PCE4708CT-ND 2.85 4.69 10.88 40.17 PCE4708TR-ND 500 100.50 EEE-HAE221UAP 
220 0.16 55.0 G 190 PCE4663CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4663TR-ND 500 108.50 EEE-HA1E221AP 
330 0.20 82.5 F 180 PCE4710CT-ND 2.85 4.69 10.88 40.17 PCE4710TR-ND 500 100.50 EEE-HAE331UAP 
330 0.16 82.5 G 340 PCE4665CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4665TR-ND 500 108.50 EEE-HATE331AP 
470 0.25 117.5 G 360 PCE4712CT-ND 3.37 5.55 12.88 47.55 PCE4712TR-ND 500 119.00 EEE-HAE471UAP 
47 0.12 3.0 B 22 PCE4687CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4687TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1V4R7AR 
10 0.16 3.5 B 22 PCE4724CT-ND 97 1.60 3.72 13.74 PCE4724TR-ND 2,000 69.00/M EEE-HAV100WAR 
10 0.12 35 Cc 30 PCE4681CT-ND 1.05 1.73 4.01 14.82 PCE4681TR-ND 1,000 74.00 EEE-HA1V100AR 
22 0.16 77 Cc 35 PCE4727CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4727TR-ND 1,000 81.00 EEE-HAV220WAR 
22 0.12 ost D 60 PCE4683CT-ND 1.24 2.04 4.73 17.46 PCE4683TR-ND 1,000 87.00 EEE-HA1V220AP 
33 0.16 11.5 D 42 PCE4729CT-ND 1.47 2.42 5.61 20.70 PCE4729TR-ND 1,000 104.00 EEE-HAV330WAP 
33 0.14 11.5 E 84 PCE4685CT-ND 2.02 3.33 7.74 28.56 PCE4685TR-ND 1,000 143.00 EEE-HA1V330AP 
35 47 0.14 16.4 E 84 PCE4731CT-ND 2.02 3.33 7.74 28.56 PCE4731TR-ND 1,000 143.00 EEE-HAV470UAP 
47 0.14 16.4 F 98 PCE4686CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4686TR-ND 500 92.50 EEE-HA1V470AP 
100 0.14 35.0 D8 84 PCE4726CT-ND 1.69 2.78 6.44 23.79 PCE4726TR-ND 900 107.10 EEE-HAV101XAP 
100 0.14 35.0 F 120 PCE4725CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4725TR-ND 500 92.50 EEE-HAV101UAP 
100 0.14 35.0 G 160 PCE4682CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4682TR-ND 500 108.50 EEE-HA1V101AP 
220 0.14 77.0 F 170 PCE4728CT-ND 2.85 4.69 10.88 40.17 PCE4728TR-ND 500 100.50 EEE-HAV221UAP 
220 0.14 77.0 G 210 PCE4684CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4684TR-ND 500 108.50 EEE-HA1V221AP 
330 0.30 115.5 G 250 PCE4730CT-ND 3.37 5.55 12.88 47.55 PCE4730TR-ND 500 119.00 EEE-HAV331UAP 
0.1 0.12 3.0 B a PCE4677CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4677TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HATHR10AR 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE4678CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4678TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1HR22AR 
50 0.33 0.12 3.0 B 3 PCE4679CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4679TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1HR33AR 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE4680CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4680TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1HR47AR 
1 0.12 3.0 B 10 PCE4670CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4670TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1H1ROAR 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface 
Mount Type - High Temperature (260°C) (Cont.) 


Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 

W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 

(VDC) (nF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE4672CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4672TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1H2R2AR 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE4674CT-ND 88 1.45 3.36 12.42 PCE4674TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1H3R3AR 
47 0.12 3.0 Cc 23 PCE4676CT-ND 1.05 1.73 4.01 14.82 PCE4676TR-ND 1,000 74.00 EEE-HA1H4R7AR 
10 0.12 5.0 D 35 PCE4668CT-ND 1.24 2.04 4.73 17.46 PCE4668TR-ND 1,000 87.00 EEE-HA1H100AP 
22 0.12 11.0 E 70 PCE4671CT-ND 2.02 3.33 7.74 28.56 PCE4671TR-ND 1,000 143.00 EEE-HA1H220AP 

50 33 0.14 16.5 D8 70 PCE4644CT-ND 1.24 2.04 4.73 17.46 PCE4644TR-ND 1,000 87.00 EEE-HAH330XAP 

33 0.12 16.5 E 70 PCE4715CT-ND 2.02 3.33 7.74 28.56 PCE4715TR-ND 1,000 143.00 EEE-HAH330UAP 
33 0.12 16.5 F 91 PCE4673CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4673TR-ND 500 92.50 EEE-HA1H330AP 
47 0.14 23.5 D8 63 PCE4717CT-ND 1.69 2.78 6.44 23.79 PCE4717TR-ND 900 107.10 EEE-HAH470XAP 
47 0.12 23.5 F 95 PCE4716CT-ND 2.62 4.32 10.03 37.05 PCE4716TR-ND 500 92.50 EEE-HAH470UAP 
47 0.12 23.5 G 100 PCE4675CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4675TR-ND 500 108.50 EEE-HA1H470AP 
100 0.18 50.0 E 110 PCE4713CT-ND 2.85 4.69 10.88 40.17 PCE4713TR-ND 500 100.50 EEE-HAH101UAP 
100 0.12 50.0 G 120 PCE4669CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 PCE4669TR-ND 500 108.50 EEE-HA1H101AP 
220 0.18 110.0 G 150 PCE4714CT-ND 3.37 §.55 12.88 47.55 PCE4714TR-ND 500 119.00 EEE-HAH221UAP 


Panasonic. HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: ¢ General Purpose * Life Time: 1000H @105°C * Surface Mount Type * High i i = 
CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Series and D L Pimerssions = WwW P 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C » Capacitance 
A+0.2 Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(UA) whichever B 4.0 5.4 4.3 1.8 0.65+0.1 1.0 
———| is greater measured after a 2 min. application of rated working voltage at 20°C *Low 
= I Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) * Soldering Reflow: 4 ~ 6.3mm ¢ 5.0 5.4 5.3 22 0.65201 1.6 
p case size 250°C for five seconds, 8 ~ 10mm case size 235°C for five seconds D 6.3 5.4 6.6 26 0.65+0.1 1.8 
03Max-= (+(] \| Following specified values: HA | Ds | 63 | 79 | 66 | 26 | 065401 | 1.8 
3 Impedance Working Voltage 
g we. 
& Series 120Hz 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 63V | 100V 8.0 6.2 _ oe O:6520H 22 
a a -25°C/+20°C; 4 3 2 2 2 2 3 3 F 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.1 
as ares -40°C/+20°C| 8 6 4 4 3 3 4 4 G 10.0 10.2 | 10.3 | 3.5 0.90+0.2 4.6 
Rated | Nom. fand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Taneand Reel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (pA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
IA Long Life Series: ~ 105°C (1,000 Hour 
22 0.30 3.0 B 29 PCE4160CT-ND 19 1.30 3.01 11.10 PCE4160TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA0J220R 
33 0.35 3.0 B 29 PCE4162CT-ND 87 1.44 3.33 12.30 PCE4162TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA0J330WR 
47 0.35 3.0 B 36 PCE4166CT-ND 87 1.44 3.33 12.30 PCE4166TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA0J470WR 
47 0.30 3.0 C 46 PCE4165CT-ND 94 1.55 3.59 13.26 PCE4165TR-ND 1,000 66.00 EEE-HA0J470R 
100 0.35 6.3 C 47 PCE4156CT-ND 1.02 1.68 3.91 14.43 PCE4156TR-ND 1,000 72.00 EEE-HA0J101WR 
100 0.30 6.3 D 71 PCE4155CT-ND 111 1.82 4.23 15.60 PCE4155TR-ND 1,000 78.00 EEE-HA0J101P 
6.3 220 0.35 13.8 D 74 PCE4161CT-ND 1.31 2.15 5.00 18.45 PCE4161TR-ND 1,000 92.00 EEE-HA0J221WP 
330 0.30 20.8 D8 105 PCE4164CT-ND 1.51 2.49 5.77 21.30 PCE4164TR-ND 900 96.30 EEE-HA0J331XP 
330 0.35 20.8 F 230 PCE4163CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4163TR-ND 500 82.50 EEE-HA0J331P 
470 0.35 29.6 F 300 PCE4167CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4167TR-ND 500 82.50 EEE-HA0J471UP 
1,000 0.35 63.0 F 300 PCE4158CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4158TR-ND 500 82.50 EEE-HA0J102UP 
1,000 0.35 63.0 G 400 PCE4157CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 PCE4157TR-ND 500 97.00 EEE-HA0J102P 
1,500 0.35 94.5 G 480 PCE4159CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 PCE4159TR-ND 500 106.50 EEE-HA0J152P 
22 0.30 3.0 B 28 PCE4171CT-ND 19 1.30 3.01 11.10 PCE4171TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1A220WR 
33 0.30 3.3 B 29 PCE4175CT-ND 87 1.44 3.33 12.30 PCE4175TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1A330WR 
33 0.22 3.3 C 43 PCE4174CT-ND 94 1.55 3.59 13.26 PCE4174TR-ND 1,000 66.00 EEE-HA1A330R 
47 0.30 47 C 43 PCE4176CT-ND 1.02 1.68 3.91 14.43 PCE4176TR-ND 1,000 72.00 EEE-HA1A470WR 
100 0.30 10.0 D 71 PCE4169CT-ND 111 1.82 4.23 15.60 PCE4169TR-ND 1,000 78.00 EEE-HA1A101WP. 
10 100 0.26 10.0 E 110 PCE4168CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE4168TR-ND 1,000 128.00 EEE-HA1A101P 
220 0.22 22.0 D8 105 PCE4173CT-ND 1.51 2.49 5.77 21.30 PCE4173TR-ND 900 96.30 EEE-HA1A221XP 
220 0.26 22.0 F 160 PCE4172CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4172TR-ND 500 82.50 EEE-HA1A221P 
470 0.26 47.0 F 200 PCE4178CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4178TR-ND 500 82.50 EEE-HA1A471UP 
470 0.26 47.0 G 270 PCE4177CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 PCE4177TR-ND 500 97.00 EEE-HA1A471P 
1,000 0.26 100.0 G 400 PCE4170CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 PCE4170TR-ND 500 106.50 EEE-HA1A102P 
10 0.16 3.0 B 28 PCE4179CT-ND 19 1.30 3.01 11.10 PCE4179TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1C100R 
22 0.26 3.5 B 28 PCE4182CT-ND 87 1.44 3.33 12.30 PCE4182TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1C220WR 
22 0.16 3.5 C 39 PCE4181CT-ND 94 1.55 3.59 13.26 PCE4181TR-ND 1,000 66.00 EEE-HA1C220R 
33 0.26 5.2 C 35 PCE4186CT-ND 1.02 1.68 3.91 14.43 PCE4186TR-ND 1,000 72.00 EEE-HA1C330WR 
47 0.26 75 C 39 PCE4190CT-ND 1.02 1.68 3.91 14.43 PCE4190TR-ND 1,000 72.00 EEE-HA1C470WR 
47 0.16 75 D 70 PCE4189CT-ND 111 1.82 4.23 15.60 PCE4189TR-ND 1,000 78.00 EEE-HA1C470P 
100 0.26 16.0 D 70 PCE4180CT-ND 1.31 2.15 5.00 18.45 PCE4180TR-ND 1,000 92.00 EEE-HA1C101WP. 
16 220 0.16 35.2 D8 105 PCE4185CT-ND 1.51 2.49 5.77 21.30 PCE4185TR-ND 900 96.30 EEE-HA1C221XP 
220 0.20 35.2 F 150 PCE4184CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4184TR-ND 500 82.50 EEE-HA1C221UP 
220 0.20 35.2 G 210 PCE4183CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 PCE4183TR-ND 500 97.00 EEE-HA1C221P 
330 0.20 52.8 F 170 PCE4188CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4188TR-ND 500 82.50 EEE-HA1C331UP 
330 0.20 52.8 G 230 PCE4187CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 PCE4187TR-ND 500 97.00 EEE-HA1C331P 
470 0.20 75.2 F 340 PCE4192CT-ND 2.54 4.19 9.73 35.91 PCE4192TR-ND 500 90.00 EEE-HA1C471UP 
470 0.20 75.2 G 340 PCE4191CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 PCE4191TR-ND 500 97.00 EEE-HA1C471P 
47 0.14 3.0 B 22 PCE4208CT-ND 19 1.30 3.01 11.10 PCE4208TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1E4R7R 
10 0.20 3.0 B 22 PCE4194CT-ND 87 1.44 3.33 12.30 PCE4194TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1E100WR 
10 0.14 3.0 C 28 PCE4193CT-ND 94 1.55 3.59 13.26 PCE4193TR-ND 1,000 66.00 EEE-HA1E100R 
22 0.20 5.5 Cc 35 PCE4198CT-ND 1.02 1.68 3.91 14.43 PCE4198TR-ND 1,000 72.00 EEE-HA1E220WR 
22 0.14 5.5 D 55 PCE4197CT-ND 111 1.82 4.23 15.60 PCE4197TR-ND 1,000 78.00 EEE-HA1E220P 
33 0.20 8.2 C 45 PCE4202CT-ND 1.02 1.68 3.91 14.43 PCE4202TR-ND 1,000 72.00 EEE-HATE330WR 
33 0.14 8.3 D 65 PCE4201CT-ND 111 1.82 4.23 15.60 PCE4201TR-ND 1,000 78.00 EEE-HA1E330P 
2 47 0.20 11.7 D 70 PCE4206CT-ND 1.31 2.15 5.00 18.45 PCE4206TR-ND 1,000 92.00 EEE-HA1E470WP 
5 47 0.16 11.8 E 91 PCE4205CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE4205TR-ND 1,000 128.00 EEE-HA1E470P 
100 0.16 25.0 E 91 PCE4196CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE4196TR-ND 1,000 128.00 EEE-HA1E101UP 
100 0.16 25.0 F 130 PCE4195CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4195TR-ND 500 82.50 EEE-HA1E101P 
220 0.16 55.0 F 160 PCE4200CT-ND 2.55 4.20 9.74 35.97 PCE4200TR-ND 500 90.00 EEE-HA1E221UP 
220 0.16 55.0 G 190 PCE4199CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 PCE4199TR-ND 500 97.00 EEE-HA1E221P 
330 0.16 82.5 F 180 PCE4204CT-ND 2.55 4.20 9.74 35.97 PCE4204TR-ND 500 90.00 EEE-HA1E331UP 
330 0.16 82.5 G 340 PCE4203CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 PCE4203TR-ND 500 97.00 EEE-HA1E331P 
470 0.16 117.5 G 360 PCE4207CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 PCE4207TR-ND 500 106.50 EEE-HA1E471P 
47 0.12 3.0 B 22 PCE4248CT-ND 19 1.30 3.01 11.10 PCE4248TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1V4R7R 
10 0.16 3.5 B 22 PCE4235CT-ND 87 1.44 3.33 12.30 PCE4235TR-ND 2,000 62.00/M EEE-HA1V100WR 
10 0.12 3.5 C 30 PCE4234CT-ND 94 1.55 3.59 13.26 PCE4234TR-ND 1,000 66.00 EEE-HA1V100R 
35 22 0.16 77 C 35 PCE4240CT-ND 1.02 1.68 3.91 14.43 PCE4240TR-ND 1,000 72.00 EEE-HA1V220WR 
22 0.12 77 D 60 PCE4239CT-ND 111 1.82 4.23 15.60 PCE4239TR-ND 1,000 78.00 EEE-HA1V220P 
33 0.16 11.5 D 42 PCE4244CT-ND 1.31 2.15 5.00 18.45 PCE4244TR-ND 1,000 92.00 EEE-HA1V330WP 
33 0.14 11.6 E 84 PCE4243CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE4243TR-ND 1,000 128.00 EEE-HA1V330P 
47 0.14 16.5 E 84 PCE4247CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE4247TR-ND 1,000 128.00 EEE-HA1V470UP 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 1565 


Panasonic HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) ® 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape TaneendiReel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47 0.14 16.5 F 98 PCE4246CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4246TR-ND 500 82.50 EEE-HA1V470P 
100 0.12 35.0 D8 84 PCE4238CT-ND 1.51 2.49 5.77 21.30 PCE4238TR-ND 900 96.30 EEE-HA1V101XP 
100 0.14 35.0 F 120 PCE4237CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4237TR-ND 500 82.50 EEE-HA1V101UP 
35 100 0.14 35.0 G 160 PCE4236CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 PCE4236TR-ND 500 97.00 EEE-HA1V101P 
220 0.14 77.0 F 170 PCE4242CT-ND 2.54 4.19 9.73 35.91 PCE4242TR-ND 500 90.00 EEE-HA1V221UP 
220 0.14 77.0 G 210 PCE4241CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 PCE4241TR-ND 500 97.00 EEE-HA1V221P 
330 0.14 115.5 G 250 PCE4245CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 PCE4245TR-ND 500 106.50 EEE-HA1V331P 
0.1 0.12 3.0 B 1 PCE4224CT-ND 79 1.30 3.01 11.10 PCE4224TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1HR10R 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE4225CT-ND 79 1.30 3.01 11.10 PCE4225TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1HR22R 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE4226CT-ND 79 1.30 3.01 11.10 PCE4226TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1HR33R 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE4227CT-ND 79 1.30 3.01 11.10 PCE4227TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1HR47R 
1.0 0.12 3.0 B 10 PCE4212CT-ND 79 1.30 3.01 11.10 PCE4212TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1H1ROR 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE4215CT-ND 19 1.30 3.01 11.10 PCE4215TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1H2R2R 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE4219CT-ND 79 1.30 3.01 11.10 PCE4219TR-ND 2,000 56.00/M EEE-HA1H3R3R 
47 0.12 3.0 Cc 23 PCE4223CT-ND 94 1.55 3.59 13.26 PCE4223TR-ND 1,000 66.00 EEE-HA1H4R7R 
10 0.12 5.0 D 35 PCE4209CT-ND 1.11 1.82 4.23 15.60 PCE4209TR-ND 1,000 78.00 EEE-HA1H100P 
50 22 0.12 11.0 E 70 PCE4213CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE4213TR-ND 1,000 128.00 EEE-HA1H220P 
33 0.12 16.5 D8 70 PCE4218CT-ND 1.51 2.49 5.77 21.30 PCE4218TR-ND 900 96.30 EEE-HA1H330XP 
33 0.12 16.5 E 70 PCE4217CT-ND 1.81 2.98 6.91 25.50 PCE4217TR-ND 1,000 128.00 EEE-HA1H330UP 
33 0.12 16.5 F 91 PCE4216CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4216TR-ND 500 82.50 EEE-HA1H330P 
47 0.12 23.5 D8 63 PCE4222CT-ND 1.51 2.49 5.77 21.30 PCE4222TR-ND 900 96.30 EEE-HA1H470XP 
47 0.12 23.5 E 95 PCE4221CT-ND 2.34 3.86 8.96 33.09 PCE4221TR-ND 500 82.50 EEE-HA1H470UP 
47 0.12 23.5 G 100 PCE4220CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 PCE4220TR-ND 500 97.00 EEE-HA1H470P. 
100 0.12 50.0 F 110 PCE4211CT-ND 2.55 4.20 9.74 35.97 PCE4211TR-ND 500 90.00 EEE-HA1H101UP 
100 0.12 50.0 G 120 PCE4210CT-ND 2.75 4.52 10.50 38.76 PCE4210TR-ND 500 97.00 EEE-HA1H101P 
220 0.12 110.0 G 150 PCE4214CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 PCE4214TR-ND 500 106.50 EEE-HA1H221P 
10 0.18 6.3 E 25 PCE4228CT-ND 2.01 3.31 7.69 28.38 PCE4228TR-ND 1,000 142.00 EEE-HA1J100P 
22 0.18 13.9 E 25: PCE4230CT-ND 2.21 3.64 8.45 31.20 PCE4230TR-ND 1,000 156.00 EEE-HA1J220UP 
63 22 0.18 13.9 F 30 PCE4229CT-ND 2.54 4.19 9.73 35.91 PCE4229TR-ND 500 90.00 EEE-HA1J220P 
33 0.18 20.8 G 45 PCE4231CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 PCE4231TR-ND 500 106.50 EEE-HA1J330P 
47 0.18 29.7 F 45 PCE4233CT-ND 2.54 4.19 9.73 35.91 PCE4233TR-ND 500 90.00 EEE-HA1J470UP 
47 0.18 29.6 G 50 PCE4232CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 PCE4232TR-ND 500 106.50 EEE-HA1J470P 
33 0.18 33 E 30 PCE4253CT-ND 2.01 3.31 7.69 28.38 PCE42531R-ND 7,000 742.00 | EEE-HA2A3R3P 
47 0.18 47 E 30 PCE4255CT-ND 2.21 3.64 8.45 31.20 PCE4255TR-ND 1,000 156.00 EEE-HA2A4R7UP 
47 0.18 47 F 50 PCE4254CT-ND 2.54 4.19 9.73 35.91 PCE4254TR-ND 500 90.00 EEE-HA2A4R7P 
100 10 0.18 10.0 F 55 PCE4249CT-ND 2.54 4.19 9.73 35.91 PCE4249TR-ND 500 90.00 EEE-HA2A100P 
22 0.18 22.0 E 55: PCE4251CT-ND 2.80 4.61 10.69 39.48 PCE4251TR-ND 500 98.50 EEE-HA2A220UP 
22 0.18 22.0 G 60 PCE4250CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 PCE4250TR-ND 500 106.50 EEE-HA2A220P 
33 0.18 33.0 G 65 PCE4252CT-ND 3.01 4.96 11.52 42.54 PCE4252TR-ND 500 106.50 EEE-HA2A330P 


Panasonic. HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * General Purpose Life Time: 1000H @105°C * Surface Mount Type * High CV Size Dimensions - mm 
Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Series |Code| D L A 1 WwW P 
A022 Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C »* Capacitance Tolerance: 
aes ee +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(yA) whichever is greater measured B 4.0 5.4 43 1.8 0.65+0.1 1.0 
= jl after a 2 min. application of rated working voltage at 20°C 1» Low Temperature Characteristics: Cc 5.0 54 5.3 22 0.65+0.1 1.5 
i Impedance ratio (120Hz) D ae vi ar 56 oeeion aa 
0.3 Max.=| 3 i Following specified values: : : z : oe = 
x + )) 4 Impedance Working Voltage HA D8 6.3 7.9 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
& welts Series 120Hz /6.3V] 10v | 16v | 25v | 35v | 50v | 63V | 100V E | 80 | 62 | 83 | 34 | 0.65401 | 22 
8 r a -25°C/+20°C| 4 3 2 2 2 2 3 3 F 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.1 
L | -40°C/+20°C| 8 6 4 4 3 3 4 4 G 10.0 10.2 | 10.3 | 3.5 0.90+0.2 4.6 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) (nF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
~ 105°C (1,000 Hour Life) 
22 0.30 3.0 B 29 PCE3000CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3000TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA0J220R 
47 0.35 3.0 B 36 PCE3288CT-ND 96 1.59 3.68 13.59 PCE3288TR-ND 2,000 68.00/M EEV-HA0QJ470WR 
47 0.30 3.0 Cc 46 PCE3001CT-ND 1.04 171 3.97 14.64 PCE3001TR-ND 1,000 73.00 EEV-HAQJ470R 
100 0.35 6.3 Cc 47 PCE3289CT-ND 1.13 1.86 4.32 15.96 PCE3289TR-ND 1,000 80.00 EEV-HAQJ101WR 
6.3 100 0.30 6.3 D 71 PCE3002CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3002TR-ND 1,000 86.00 EEV-HAOJ101P 
220 0.35 13.8 D 74 PCE3290CT-ND 1.45 2.38 5.53 20.40 PCE3290TR-ND 1,000 102.00 EEV-HA0J221WP 
330 0.30 20.8 D8 105 PCE3358CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3358TR-ND 900 106.20 EEV-HA0J331XP 
1000 0.35 63.0 F 300 PCE3209CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3209TR-ND 500 91.50 EEV-HAQJ102UP 
1500 0.35 94.5 G 480 PCE3210CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3210TR-ND 500 117.50 EEV-HAQJ152P 
33 0.30 3.3 B 29 PCE3291CT-ND 96 1.59 3.68 13.59 PCE3291TR-ND 2,000 68.00/M EEV-HA1A330WR 
33 0.22 3.3 Cc 43 PCE3003CT-ND 1.04 171 3.97 14.64 PCE3003TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1A330R 
10 100 0.30 10.0 D 71 PCE3211CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3211TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1A101WP. 
220 0.22 22.0 D8 105 PCE3359CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3359TR-ND 900 106.20 EEV-HA1A221XP 
470 0.26 47.0 F 200 PCE3212CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3212TR-ND 500 91.50 EEV-HA1A471UP 
1000 0.26 100.0 G 400 PCE3292CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3292TR-ND 500 117.50 EEV-HA1A102P 
10 0.16 3.0 B 28 PCE3004CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3004TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1C100R 
22 0.26 3.5 B 28 PCE3293CT-ND 96 1.59 3.68 13.59 PCE3293TR-ND 2,000 68.00/M EEV-HA1C220WR 
22 0.16 3.5 C 39 PCE3005CT-ND 1.04 1.71 3.97 14.64 PCE3005TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1C220R 
47 0.26 75 Cc 39 PCE3294CT-ND 1.13 1.86 4.32 15.96 PCE3294TR-ND 1,000 80.00 EEV-HA1C470WR 
47 0.16 5 D 70 PCE3006CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3006TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1C470P 
16 100 0.26 16.0 D 70 PCE3295CT-ND 1.45 2.38 5.53 20.40 PCE3295TR-ND 1,000 102.00 EEV-HA1C101WP. 
220 0.16 35.2 D8 105 PCE3360CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3360TR-ND 900 106.20 EEV-HA1C221XP 
220 0.20 35.2 F 150 PCE3213CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3213TR-ND 500 91.50 EEV-HA1C221UP 
330 0.20 52.8 F 170 PCE3214CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3214TR-ND 500 91.50 EEV-HA1C331UP 
470 0.20 76.2 F 340 PCE3215CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3215TR-ND 500 99.00 EEV-HA1C471UP 
470 0.20 75.2 G 340 PCE3216CT-ND 3.03 5.00 11.60 42.84 PCE3216TR-ND 500 107.00 EEV-HA1C471P 
47 0.14 3.0 B 22 PCE3007CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3007TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1E4R7R 
10 0.14 3.0 Cc 28 PCE3008CT-ND 1.04 171 3.97 14.64 PCE3008TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1E100R 
22 0.14 65 D 55 PCE3009CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3009TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1E220P 
33 0.20 8.2 Cc 45 PCE3296CT-ND 1.13 1.86 4.32 15.96 PCE3296TR-ND 1,000 80.00 EEV-HA1E330WR 
33 0.14 8.3 D 65 PCE3010CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3010TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1E330P. 
25 47 0.20 11.7 D 70 PCE3297CT-ND 1.45 2.38 5.53 20.40 PCE3297TR-ND 1,000 102.00 EEV-HA1E470WP 
47 0.16 11.8 E 91 PCE3217CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3217TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1E470P 
100 0.16 25.0 E 91 PCE3298CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3298TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1E101UP 
100 0.16 25.0 F 130 PCE3218CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3218TR-ND 500 91.50 EEV-HA1E101P 
220 0.16 55.0 E 160 PCE3219CT-ND 2.82 4.64 10.77 39.75 PCE3219TR-ND 500 99.50 EEV-HA1E221UP 
330 0.16 82.5 F 180 PCE3220CT-ND 2.82 4.64 10.77 39.75 PCE3220TR-ND 500 99.50 EEV-HA1E331UP 
470 0.16 117.5 G 360 PCE3221CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3221TR-ND 500 117.50 EEV-HA1E471P. 
35 47 0.12 3.0 B 22 PCE3011CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3011TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1V4R7R 
10 0.16 3.5 B 22 PCE3299CT-ND 96 1.59 3.68 13.59 PCE3299TR-ND 2,000 68.00/M EEV-HA1V100WR 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1566 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic HA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated | Nom. tani< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 0.12 3.5 c 30 PCE3012CT-ND 1.04 1.71 3.97 14.64 PCE3012TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1V100R 
22 0.16 he c 35 PCE3300CT-ND 1.13 1.86 4.32 15.96 PCE3300TR-ND 1,000 80.00 EEV-HA1V220WR 
22 0.12 er D 60 PCE3013CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3013TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1V220P 
33 0.16 11.5 D 42 PCE3301CT-ND 1.45 2.38 §.53 20.40 PCE3301TR-ND 1,000 102.00 EEV-HA1V330WP. 
33 0.14 11.6 E 84 PCE3222CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3222TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1V330P. 
35 47 0.14 16.5 E 84 PCE3302CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3302TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1V470UP 
47 0.14 16.5 F 98 PCE3223CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3223TR-ND 500 91.50 EEV-HA1V470P 
100 0.12 35.0 D8 84 PCE3361CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3361TR-ND 900 106.20 EEV-HA1V101XP 
100 0.14 35.0 F 120 PCE3224CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3224TR-ND 500 91.50 EEV-HA1V101UP 
220 0.14 77.0 F 170 PCE3225CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3225TR-ND 500 99.00 EEV-HA1V221UP 
220 0.14 77.0 G 210 PCE3226CT-ND 3.03 5.00 11.60 42.84 PCE3226TR-ND 500 107.00 EEV-HA1V221P 
330 0.14 115.5 G 250 PCE3227CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3227TR-ND 500 117.50 EEV-HA1V331P. 
0.1 0.12 3.0 B 1 PCE3014CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3014TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR10R 
0.22 0.12 3.0 B 2: PCE3015CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3015TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR22R 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE3016CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3016TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR33R 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE3017CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3017TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HR47R 
1.0 0.12 3.0 B 10 PCE3018CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3018TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1HO10R 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE3019CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3019TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1H2R2R 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE3020CT-ND 87 1.43 3.32 12.27 PCE3020TR-ND 2,000 61.00/M EEV-HA1H3R3R 
47 0.12 3.0 Cc 23 PCE3021CT-ND 1.04 1.71 3.97 14.64 PCE3021TR-ND 1,000 73.00 EEV-HA1H4R7R 
50 10 0.12 5.0 D 35 PCE3022CT-ND 1.22 2.01 4.67 17.25 PCE3022TR-ND 1,000 86.00 EEV-HA1H100P 
22 0.12 11.0 E 70 PCE3228CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3228TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1H220P 
33 0.12 16.5 D8 70 PCE3362CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3362TR-ND 900 106.20 EEV-HA1H330XP 
33 0.12 16.5 E 70 PCE3303CT-ND 2.00 3.29 7.64 28.20 PCE3303TR-ND 1,000 141.00 EEV-HA1H330UP 
33 0.12 16.5 F 91 PCE3229CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3229TR-ND 500 91.50 EEV-HA1H330P 
47 0.12 23.5 D8 63 PCE3363CT-ND 1.67 2.74 6.37 23.52 PCE3363TR-ND 900 106.20 EEV-HA1H470XP 
47 0.12 23.5 F 95 PCE3230CT-ND 2.59 4.27 9.90 36.57 PCE3230TR-ND 500 91.50 EEV-HA1H470UP 
100 0.12 50.0 F 110 PCE3231CT-ND 2.82 4.64 10.77 39.75 PCE3231TR-ND 500 99.50 EEV-HA1H101UP 
100 0.12 50.0 G 120 PCE3232CT-ND 3.03 5.00 11.60 42.84 PCE3232TR-ND 500 107.00 EEV-HA1H101P 
220 0.12 110.0 G 150 PCE3233CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3233TR-ND 500 117.50 EEV-HA1H221P 
10 0.18 6.3 E 25 PCE3234CT-ND 2.22 3.66 8.49 31.35 PCE3234TR-ND 1,000 157.00 EEV-HA1J100P- 
22 0.18 13.9 E 25 PCE3304CT-ND 2.44 4.02 9.34 34.47 PCE3304TR-ND 1,000 172.00 EEV-HA1J220UP 
63 22 0.18 13.9 F 30 PCE3235CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3235TR-ND 500 99.00 EEV-HA1J220P 
33 0.18 20.8 G 45 PCE3236CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3236TR-ND 500 117.50 EEV-HA1J330P, 
47 0.18 29.7 E 45 PCE3305CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3305TR-ND 500 99.00 EEV-HA1J470UP 
47 0.18 29.6 G 50 PCE3237CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3237TR-ND 500 117.50 EEV-HA1J470P. 
3.3 0.18 3.3 E 30 PCE3238CT-ND 2.22 3.66 8.49 31.35 PCE3238TR-ND 1,000 157.00 EEV-HA2A3R3P 
47 0.18 47 E 30 PCE3306CT-ND 2.44 4.02 9.34 34.47 PCE3306TR-ND 1,000 172.00 EEV-HA2A4R7UP 
47 0.18 47 F 50 PCE3239CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3239TR-ND 500 99.00 EEV-HA2A4R7P 
100 10 0.18 10.0 F 55 PCE3240CT-ND 2.81 4.63 10.75 39.69 PCE3240TR-ND 500 99.00 EEV-HA2A100P 
22 0.18 22.0 E 55 PCE3307CT-ND 3.09 5.09 11.82 43.65 PCE3307TR-ND 500 109.00 EEV-HA2A220UP 
22 0.18 22.0 G 60 PCE3241CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3241TR-ND 500 117.50 EEV-HA2A220P 
33 0.18 33.0 G 65 PCE3242CT-ND 3.33 5.48 12.73 47.01 PCE3242TR-ND 500 117.50 EEV-HA2A330P. 
Panasonic HB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Digi@>Reel’ 
Surface Mount Type — High Temperature (260°C) 


Features: * General Purpose ¢ Life Time: 2000H @105°C * Surface Mount Type * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement 


Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: < | = 0.01CV or 3(y/A) whichever is 
greater measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 


Can Size -mm Peak Duration Duration Reflow Case Dimensions - mm 
A+0.2 (Size Code) Temperature (Temp. =255°C) (Temp. =230°C) Frequency Series | Code 
Plt, fea 083, 08x 102 : Des het |loeee | ol wy r 
= I (B, C, D, D8, F) 260°C 5 seconds 60 seconds 2t = a aS ig aie are +0 
P  [@8x 6.2, 010 x 10.2 : - 3 : : ——s : 
+ 1 (E.G) 260°C me seconds 60 Seconds i c | 50 | 58 | 53 | 22 | o6ss01 | 1.5 
wel + Capacitor must return to room temperature before the second reflow 


D 6.3 5.8 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 


Following specified values: 


0.3 Max. 
FA {- HB Impedance Working Voltage He is 63 iis 66 _ ee 6 
5 Series 120Hz 6.3V | 10V 16V 25V 35V 50V eE | go | 62 | 33 | 34 | o6se01 | 22 
& Standard -25°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 
ic} -40°C/+20°C 8 6 4 4 3 3 F 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.1 
Se Miniaturization |_-20°C/+20°C 4 3 2 2 2 2 
Product ~40°C/+20°G | 10 3 6 6 4 4 G | 10.0 | 102 | 103] 35 | 0.90#0.2 | 4.6 
Rated | Nom. tani< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (nF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. oy 20) 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
HB Long Life High Reliability Seri °C ~ 105°C (2,000 Hour Lif 

22 0.30 3.0 B 26 PCE4733CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4733TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB0J220AR 

33 0.30 3.0 B 29 PCE4735CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4735TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB0J330AR 

47 0.50 3.0 B 26 PCE4805CT-ND 1.01 1.66 3.85 14.22 PCE4805TR-ND 2,000 71.00/M | EEE-HBJ470UAR 

47 0.30 3.0 c 46 PCE4737CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.42 PCE4737TR-ND 1,000 77.00 | EEE-HB0J470AR 

100 0.50 6.3 Cc 42 PCE4801CT-ND 1.19 1.97 4.57 16.86 PCE4801TR-ND 1,000 84.00 | EEE-HBJ101UAR 

63 100 0.30 6.3 D 71 PCE4732CT-ND 1.29 2.12 4.92 18.18 PCE4732TR-ND 1,000 91.00 | EEE-HB0J101AP 

220 0.50 13.8 D 80 PCE4803CT-ND 1.77 2.92 6.77 24.99 PCE4803TR-ND 1,000 125.00 | EEE-HBJ221UAP 

220 0.35 13.8 F 150 PCE4734CT-ND 3.50 5.76 13.37 49.35 PCE4734TR-ND 500 123.50 | EEE-HB0J221AP 

330 0.50 20.7 E 180 PCE4804CT-ND 2.98 4.91 11.40 42.09 PCE4804TR-ND 1,000 210.00 | EEE-HBJ331UAP 

330 0.35 20.7 FE 230 PCE4736CT-ND 3.50 5.76 13.37 49.35 PCE4736TR-ND 500 123.50 | EEE-HBOJ331AP 

470 0.50 29.6 F 230 PCE4806CT-ND 3.94 6.48 15.05 55.56 PCE4806TR-ND 500 139.00 | EEE-HBJ471UAP 

1,500 0.50 94.5 G 290 PCE4802CT-ND. 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4802TR-ND 500 154.50 | EEE-HBJ152UAP 

33 0.30 3.3 B 23 PCE4781CT-ND 1.01 1.66 3.85 14.22 PCE4781TR-ND 2,000 71.00/M | EEE-HBA330UAR 

33 0.26 3.3 Cc 43 PCE4740CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.42 PCE4740TR-ND 1,000 77.00 | EEE-HB1A330AR 

68 0.22 6.8 D 70 PCE4742CT-ND 1.29 2.12 4.92 18.18 PCE4742TR-ND 1,000 91.00 | EEE-HB1A680AP 

100 0.30 10.0 D 71 PCE4778CT-ND 1.77 2.92 6.77 24.99 PCE4778TR-ND 1,000 125.00 | EEE-HBA101UAP 

10 100 0.26 10.0 E 110 PCE4738CT-ND. 2.71 447 10.37 38.28 PCE4738TR-ND 1,000 191.00 | EEE-HB1A101AP 

150 0.50 15.0 D 64 PCE4779CT-ND 1.77 2.92 6.77 24.99 PCE4779TR-ND 1,000 125.00 | EEE-HBA151UAP 

220 0.30 22.0 E 110 PCE4780CT-ND 2.98 4.91 11.40 42.09 PCE4780TR-ND 1,000 210.00 | EEE-HBA221UAP 

220 0.26 22.0 F 160 PCE4739CT-ND 3.50 5.76 13.37 49.35 PCE4739TR-ND 500 123.50 | EEE-HB1A221AP 

470 0.35 47.0 F 220 PCE4782CT-ND 3.94 6.48 15.05 55.56 PCE4782TR-ND 500 139.00 | EEE-HBA471UAP 

470 0.26 47.0 G 270 PCE4741CT-ND 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4741TR-ND 500 154.50 | EEE-HB1A471AP 

16 10 0.16 3.0 B 28 PCE4743CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4743TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1C100AR 

22 0.26 3.5 B 29.5 PCE4784CT-ND 1.01 1.66 3.85 14.22 PCE4784TR-ND 2,000 71.00/M | EEE-HBC220UAR 

(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 1567 


Panasonic HB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Digi DReel’ [Sms] aa 
Mount Type — High Temperature (260°C) (Cont.) _ 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (pA) Code (mA rms) Part No. ‘a 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 0.16 3.5 Cc 39 PCE4745CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.42 PCE4745TR-ND 1,000 77.00 | EEE-HB1C220AR 
33 0.16 5.2 D 65 PCE4747CT-ND 1.29 212 4.92 18.18 PCE4747TR-ND 1,000 91.00 | EEE-HB1C330AP 
47 0.26 75 Cc 39 PCE4786CT-ND 1.19 1.97 4.57 16.86 PCE4786TR-ND 1,000 84.00 | EEE-HBC470UAR 
47 0.16 75 D 70 PCE4749CT-ND 1.29 212 4.92 18.18 PCE4749TR-ND 1,000 91.00 | EEE-HB1C470AP 
47 0.16 7.5 D8 84 PCE4787CT-ND 2.26 3.72 8.64 31.89 PCE4787TR-ND 900 143.10 | EEE-HBC470XAP 
16 100 0.26 16.0 D 70 PCE4783CT-ND 1.77 2.92 6.77 24.99 PCE4783TR-ND 1,000 125.00 | EEE-HBC101UAP 
100 0.20 16.0 F 120 PCE4744CT-ND 3.50 5.76 13.37 49.35 PCE4744TR-ND 500 123.50 | EEE-HB1C101AP 
220 0.20 35.2 F 150 PCE4785CT-ND 3.94 6.48 15.05 55.56 PCE4785TR-ND 500 139.00 | EEE-HBC221UAP 
220 0.20 35.2 G 210 PCE4746CT-ND 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4746TR-ND 500 154.50 | EEE-HB1C221AP 
330 0.20 52.8 G 230 PCE4748CT-ND. 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4748TR-ND 500 154.50 | EEE-HB1C331AP 
470 0.40 75.2 F 240 PCE4788CT-ND 3.94 6.48 15.05 55.56 PCE4788TR-ND 500 139.00 | EEE-HBC471UAP 
470 0.20 75.2 G 340 PCE4750CT-ND. 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4750TR-ND 500 154.50 | EEE-HB1C471AP 
47 0.14 3.0 B 22 PCE4757CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4757TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1E4R7AR 
6.8 0.14 3.0 B 25 PCE4758CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4758TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1E6R8AR 
10 0.16 3.0 B 28 PCE4789CT-ND 1.01 1.66 3.85 14.22 PCE4789TR-ND 2,000 71.00/M | EEE-HBE100UAR 
10 0.14 3.0 Cc 28 PCE4751CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.42 PCE4751TR-ND 1,000 77.00 | EEE-HB1E100AR 
22 0.14 55 D 55 PCE4753CT-ND 1.29 212 4.92 18.18 PCE4753TR-ND 1,000 91.00 |_EEE-HB1E220AP 
33 0.20 8.2 C 50 PCE4792CT-ND 1.19 1.97 4.57 16.86 PCE4792TR-ND 1,000 84.00 | EEE-HBE330UAR 
33 0.14 8.2 D 65 PCE4755CT-ND 1.29 212 4.92 18.18 PCE4755TR-ND 1,000 91.00 | EEE-HB1E330AP 
25 47 0.20 11.7 D 65 PCE4794CT-ND 1.77 2.92 6.77 24.99 PCE4794TR-ND 1,000 125.00 | EEE-HBE470UAP 
47 0.16 11.7 E 91 PCE4756CT-ND 2.71 4.47 10.37 38.28 PCE4756TR-ND 1,000 191.00 | EEE-HB1E470AP 
100 0.16 25.0 E 100 PCE4790CT-ND 2.98 4.91 11.40 42.09 PCE4790TR-ND 1,000 210.00 |_EEE-HBE101UAP 
100 0.16 25.0 F 130 PCE4752CT-ND 3.50 5.76 13.37 49.35 PCE4752TR-ND 500 123.50 | EEE-HB1E101AP 
220 0.30 55.0 F 130 PCE4791CT-ND 3.94 6.48 15.05 55.56 PCE4791TR-ND 500 139.00 | EEE-HBE221UAP 
220 0.16 55.0 G 190 PCE4754CT-ND 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4754TR-ND 500 154.50 | EEE-HB1E221AP 
330 0.30 82.5 F 130 PCE4793CT-ND 3.94 6.48 15.05 55.56 PCE4796TR-ND 500 169.50 | EEE-HBE331UAP 
470 0.30 117.5 G 230 PCE4795CT-ND. 4.81 7.92 18.38 67.86 PCE4795TR-ND 500 169.50 | EEE-HBE471UAP 
47 0.12 3.0 B 21 PCE4777CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4777TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1V4R7AR 
6.8 0.12 3.0 B 25 PCE4811CT-ND 1.01 1.66 3.85 14.22 PCE4811TR-ND 2,000 71.00/M | EEE-HBV6R8UAR 
10 0.12 3.5 Cc 28 PCE4772CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.42 PCE4772TR-ND 1,000 77.00 | EEE-HB1V100AR 
22 0.12 77 D 55 PCE4774CT-ND 1.29 212 4.92 18.18 PCE4774TR-ND 1,000 91.00 | EEE-HB1V220AP 
33 0.14 11.5 E 84 PCE4775CT-ND. 2.71 4.47 10.37 38.28 PCE4775TR-ND 1,000 191.00 | EEE-HB1V330AP 
35 47 0.20 16.4 D8 98 PCE4810CT-ND 2.20 3.62 8.41 31.05 PCE4810TR-ND 900 139.50 | EEE-HBV470YAP 
47 0.18 16.4 E 91 PCE4809CT-ND 2.98 4.90 11.38 42.00 PCE4809TR-ND 1,000 210.00 | EEE-HBV470UAP 
47 0.14 16.4 F 98 PCE4776CT-ND 3.50 5.76 13.37 49.35 PCE4776TR-ND 500 123.50 | EEE-HB1V470AP 
100 0.20 35.0 F 98 PCE4807CT-ND 3.94 6.48 15.05 55.56 PCE4807TR-ND 500 139.00 | EEE-HBV101UAP 
100 0.14 35.0 G 160 PCE4773CT-ND 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4773TR-ND 500 154.50 | EEE-HB1V101AP 
220 0.14 77.0 G 180 PCE4808CT-ND 4.81 7.92 18.38 67.86 PCE4808TR-ND 500 169.50 | EEE-HBV221UAP 
0.1 0.12 3.0 B 1 PCE4768CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4768TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1HR10AR 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE4769CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4769TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1HR22AR 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE4770CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4770TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1HR33AR 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE4771CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4771TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1HR47AR 
1 0.12 3.0 B 10 PCE4760CT-ND. 92 1.52 3.53 13.02 PCE4760TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1H1ROAR 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE4762CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4762TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1H2R2AR 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE4764CT-ND 92 1.52 3.53 13.02 PCE4764TR-ND 2,000 65.00/M | EEE-HB1H3R3AR 
47 0.12 3.0 Cc 23 PCE4766CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.42 PCE4766TR-ND 1,000 77.00 | EEE-HB1H4R7AR 
50 6.8 0.12 3.4 Cc 23 PCE4767CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.42 PCE4767TR-ND 1,000 77.00 | EEE-HB1H6R8AR 
10 0.12 5.0 D 35 PCE4759CT-ND 1.29 212 4.92 18.18 PCE4759TR-ND 1,000 91.00 |_EEE-HB1H100AP 
22 0.14 11.0 D 35 PCE4797CT-ND 1.77 2.92 6.77 24.99 PCE4797TR-ND 1,000 125.00 | EEE-HBH220UAP 
22 0.12 11.0 E 70 PCE4761CT-ND 271 4.47 10.37 38.28 PCE4761TR-ND 1,000 191.00} EEE-HB1H220AP 
33 0.12 16.5 F 91 PCE4763CT-ND 3.50 5.76 13.37 49.35 PCE4763TR-ND 1,000 247.00 | EEE-HB1H330AP 
47 0.12 23.5 D8 63 PCE4800CT-ND 2.20 3.62 8.41 31.05 PCE4800TR-ND 900 139.50 | EEE-HBH470YAP 
47 0.12 23.5 F 95 PCE4799CT-ND. 3.94 6.48 15.05 55.56 PCE4799TR-ND 500 139.00 | EEE-HBH470UAP 
47 0.12 23.5 G 100 PCE4765CT-ND 4.37 7.20 16.71 61.71 PCE4765TR-ND 500 154.50 | EEE-HB1H470AP 
100 0.12 50.0 G 250 PCE4796CT-ND 4.81 7.92 18.38 67.86 PCE4796TR-ND 500 169.50 | EEE-HBH101UAP 
220 0.18 110.0 G 150 PCE4798CT-ND 4.81 7.92 18.38 67.86 PCE4798TR-ND 500 169.50 | EEE-HBH221UAP 


Panasonic xB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * General Purpose »* Life Time: 2000H @105°C * Surface Mount Type * High CV Volumetric 5 
Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Specifications: * Operating Temperature Case Dimensions - mm 
A402 Range: -40°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) » Leakage Current: | < 0.01CV or Series | Code 
3(uA) whichever is greater measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C *Low D L A ! w P 
= 1 Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) * Soldering Reflow: 250°C for five seconds 
; 0.3 Max.=) p= = p Following specified values: B 4.0 | 5.8 | 4.3 | 1.8 /0.65+0.1) 1.0 
8 r A 
Fa a 4 Impedance Working Voltage HB | C /5.0|58 | 5.3 | 2.2 |0.65+0.1| 1.5 
¢ ; weEk Series 120Hz 4.0V 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 
8 -25°C/+20°C 7 4 3 2 2 2 2 
HB 
— ie 740°C/+20°C 15 8 6 4 4 3 3 D |63/] 5.8 | 6.6) 2.6 |0.65+0.1} 1.8 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Taneand eel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
~ 105°C (2,000 Hour Lif 
47 0.50 3.0 B 34 PCE4131CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4131TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HBOG470R 
4 100 0.50 4.0 C 61 PCE4129CT-ND 98 1.61 3.75 13.83 PCE4129TR-ND 1,000 69.00 EEE-HBOG101R 
220 0.50 8.8 D 82 PCE4130CT-ND 45 1.90 441 16.29 PCE4130TR-ND 1,000 81.00 EEE-HBOG221P 
22 0.30 3.0 B 26 PCE4133CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4133TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HB0J220R 
63 33 0.30 3.0 B 29 PCE4134CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4134TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HBOJ330R 
‘ 47 0.30 3.0 C 46 PCE4135CT-ND 98 1.61 3.75 13.83 PCE4135TR-ND 1,000 69.00 EEE-HB0J470R 
100 0.30 6.3 D “1 PCE4132CT-ND 15 1.90 441 16.29 PCE4132TR-ND 1,000 81.00 EEE-HB0J101P 
10 33 0.22 3.3 C 43 PCE4136CT-ND 98 1.61 3.75 13.83 PCE4136TR-ND 1,000 69.00 EEE-HB1A330R 
10 0.16 3.0 B 28 PCE4137CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4137TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HB1C100R 
16 22 0.16 3.5 C 39 PCE4138CT-ND 98 1.61 3.75 13.83 PCE4138TR-ND 1,000 69.00 EEE-HB1C220R 
47 0.16 5 D 70 PCE4139CT-ND 1.15 1.90 4.41 16.29 PCE4139TR-ND 1,000 81.00 EEE-HB1C470P 
47 0.14 3.0 B 22 PCE4141CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4141TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HB1E4R7R 
25 6.8 0.14 3.0 B 25 PCE4142CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4142TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HB1E6R8R 
33 0.14 8.3 D 65 PCE4140CT-ND 1.45 1.90 4.41 16.29 PCE4140TR-ND 1,000 81.00 EEE-HB1E330P 
35 10 0.12 3.5 C 28 PCE4153CT-ND 98 1.61 3.75 13.83 PCE4153TR-ND 1,000 69.00 EEE-HB1V100R 
22 0.12 77 D 55 PCE4154CT-ND 1.15 1.90 441 16.29 PCE4154TR-ND 1,000 81.00 EEE-HB1V220P 
0.1 0.12 3.0 B 1 PCE4149CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4149TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HB1HR10R 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE4150CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4150TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HB1HR22R 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE4151CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4151TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HB1HR33R 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE4152CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4152TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HB1HR47R 
50 1 0.12 3.0 B 10 PCE4144CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4144TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HB1H1ROR 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE4145CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4145TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HB1H2R2R 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE4146CT-ND 82 1.35 3.14 11.61 PCE4146TR-ND 2,000 58.00/M EEE-HB1H3R3R 
47 0.12 3.0 C 23 PCE4147CT-ND 98 1.61 3.75 13.83 PCE4147TR-ND 1,000 69.00 EEE-HB1H4R7R 
6.8 0.12 3.4 C 23 PCE4148CT-ND 1.15 1.90 441 16.29 PCE4148TR-ND 1,000 81.00 EEE-HB1H6R8R 
10 0.12 5.0 D 35 PCE4143CT-ND 145: 1.90 441 16.29 PCE4143TR-ND 1,000 81.00 EEE-HB1H100P 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1568 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic HB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type DigiReel® 


Features: * General Purpose * Life Time: 2000H @105°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel : : 
Packaging for Automatic Placement Size Dimensions - mm 
A+0.2 Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, Code D L A I w P 
20°C) « Leakage Current: | < 0.01CV or 3(y/A) whichever is greater measured after a 2 minute application of 
= I rated working voltage at 20°C »* Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) B 4.0 58 43 18 |0.65+0.1) 1.0 
0.3 Max.) P Following specified values: 
3 + 
s TL )) Impedance Working Voltage Cc 5.0 5.8 5.3 2.2 |0.65+0.1) 1.5 
3 wl 120Hz 4.0V 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 
8 -25°C/20°C 7 e 3 2 2 2 2 D 63 | 58 | 66 | 26 |0.6520.1] 1.8 
L | -40°C/20°C 15 8 6 4 4 3 3 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
(VDC) (nF) (120Hz, 20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
HB Long Life High Reliability Series. 
47 0.50 3.0 B 34 PCE3023CT-ND ao] 1.49 3.47 12.81 PCE3023TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB0G470R 
4 100 0.50 4.0 c 61 PCE3024CT-ND 1.08 1.78 4.14 15.27 PCE3024TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB0G101R 
220 0.50 8.8 D 82 PCE3025CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3025TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB0G221P 
22 0.30 3.0 B 26 PCE3026CT-ND 1 1.49 3.47 12.81 PCE3026TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB0J220R 
63 33 0.30 3.0 B 29 PCE3027CT-ND 1 1.49 3.47 12.81 PCE3027TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HBOJ330R 
: 47 0.30 3.0 c 46 PCE3028CT-ND 1.08 1.78 4.14 15.27 PCE3028TR-ND 1,000 76.00 EEV-HBOJ470R 
100 0.30 6.3 D val PCE3029CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3029TR-ND 1,000 90.00 EEV-HBOJ101P 
10 33 0.22 3.3 C 43 PCE3030CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE3030TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1A330R 
10 0.16 3.0 B 28 PCE3031CT-ND o 1.49 3.47 12.81 PCE3031TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1C100R 
16 22 0.16 3.5 c 39 PCE3032CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE3032TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1C220R 
47 0.16 75 D 70 PCE3033CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3033TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1C470P 
47 0.14 3.0 B 22 PCE3034CT-ND 1 1.49 3.47 12.81 PCE3034TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1E4R7R 
6.8 0.14 3.0 B 25 PCE3035CT-ND 1 1.49 3.47 12.81 PCE3035TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1E6R8R 
25 10 0.14 3.0 c 28 PCE3036CT-ND 3.66 6.02 13.98 51.60 PCE3036TR-ND 1,000 258.00 EEV-HB1E100R 
22 0.14 55 D 55 PCE3037CT-ND 4.25 7.00 16.25 60.00 PCE3037TR-ND 1,000 300.00 EEV-HB1E220P 
33 0.14 8.3 D 65 PCE3038CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3038TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1E330P 
35 10 0.12 3.5 i 28 PCE3039CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE3039TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1V100R 
22 0.12 77 D 55 PCE3040CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3040TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1V220P 
0.1 0.12 3.0 B 1 PCE3041CT-ND ao] 1.49 3.47 12.81 PCE3041TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1HR10R 
0.22 0.12 3.0 B 2 PCE3042CT-ND 91 1.49 3.47 12.81 PCE3042TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1HR22R 
0.33 0.12 3.0 B 3 PCE3043CT-ND 1 1.49 3.47 12.81 PCE3043TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1HR33R 
0.47 0.12 3.0 B 5 PCE3044CT-ND o 1.49 3.47 12.81 PCE3044TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1HR47R 
50 1 0.12 3.0 B 10 PCE3045CT-ND 1 1.49 3.47 12.81 PCE3045TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1H1ROR 
2.2 0.12 3.0 B 16 PCE3046CT-ND ao] 1.49 3.47 12.81 PCE3046TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1H2R2R 
3.3 0.12 3.0 B 16 PCE3047CT-ND 1 1.49 3.47 12.81 PCE3047TR-ND 2,000 64.00/M EEV-HB1H3R3R 
47 0.12 3.0 c 23 PCE3048CT-ND 1.08 1.78 414 15.27 PCE3048TR-ND 1,000 76.00 EEV-HB1H4R7R 
6.8 0.12 3.4 C 23 PCE3049CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3049TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1H6R8R 
10.0 0.12 5.0 D 35 PCE3050CT-ND 1.28 2.10 4.88 18.00 PCE3050TR-ND 1,000 90.00 EEV-HB1H100P 
= 0.3 Max-||- A+0.2 a 7 
Panasonic aie aiane T a got |s — 
Negative Polarity é LE fie al ize 
Marking (-)"\_ |O: Series OD) H 8B fp Code] D | L | AB H I w P K 
. 7 WV. Code fl \ LG iT 
HC Series Lot No. “03+ TY Hi B | 40] 58] 43 | 5.5Max. | 1.8 | 0.65201] 1.0] 0.35 
‘ F] H Following specified values: 
Aluminum Electrolytic Capacitors, 5 SP Sauna ScIVNCIEN C | 5.0 | 58 | 53 | 65Max. | 22 | 0.65201] 1.5 | 0.35 
Impedance Orning Novae ated Voltage Mar D | 63 | 58166 | 7.8Max. | 2.6 | 0.65201) 18] 0.35 
Surface Mount Type DigiReel® ‘20H | 6av | tov | tev | 25v | 35V Jo | 6.3V - 
Pl : A 10V D8 | 6.3 | 7.7 | 66 | 7.8Max. | 2.6 | 0.65201} 1.8) 0.35 
Specifications: * Category Temperature Range: -40°C 25°C/20°C 3 3 2 2 2 C 16 
~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) “25°C E 95V F | 8.0 | 10.2] 8.3 | 10.0 Max. } 3.4 | 0.90+0.2 | 3.1 | 0.700.2 
+ Rated Voltage: 6.3, 10, 16, 25, 35 » Surge Voltage: 8, -40°C/20°C 8 5 4 3 3 $ © 
13, 20, 32, 44 « Life Time: 3000 ~ 5000H 08, 010 [2 v 35V G | 10.0 | 10.2) 10.3 | 12.0 Max. | 3.5 | 0.90+0.2 | 4.6 | 0.7020.2 
Rated Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tane and Reel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, 20°C) (pA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
HC Series : -40° 105°C (3000 — 5000 Hour Life) 
22 0.30 3.0 B 26 PCE3739CT-ND 97 1.60 3.71 13.68 PCE3739TR-ND 2,000 68.00/M EEE-HC0J220R 
47 0.30 3.0 Cc 46 PCE3740CT-ND 1.16 1.90 4.42 16.32 PCE3740TR-ND 1,000 82.00 EEE-HC0J470R 
63 100 0.30 6.3 D 71 PCE3741CT-ND 1.36 © 2.25 5.22 19.26 PCE3741TR-ND 1,000 96.00 EEE-HC0J101P 
: 220 0.30 13.8 D8 101 PCE3742CT-ND 186 3.06 7.10 26.22 PCE3742TR-ND 900 117.90 EEE-HC0J221XP 
330 0.30 20.7 F 230 PCE3743CT-ND 289 4.76 11.04 40.77 PCE3743TR-ND 500 102.00 EEE-HC0J331P 
1000 0.50 63.0 G 313 PCE3744CT-ND 3.38 557 12.94 47.76 PCE3744TR-ND 500 119.50 EEE-HC0J102P 
40 33 0.26 3.3 Cc 43 PCE3745CT-ND 97 1.60 3.71 13.68 PCE3745TR-ND 1,000 68.00 EEE-HC1A330R 
220 0.26 22.0 F 160 PCE3746CT-ND 289 4.76 11.04 40.77 PCE3746TR-ND 500 102.00 EEE-HC1A221P 
10 0.20 3.0 B 28 PCE3747CT-ND 97 1.60 3.71 13.68 PCE3747TR-ND 2,000 68.00/M EEE-HC1C100R 
22 0.20 35 Cc 39 PCE3748CT-ND 1.16 1.90 4.42 16.32 PCE3748TR-ND 1,000 82.00 EEE-HC1C220R 
16 47 0.20 75 D 70 PCE3749CT-ND 1.36 2.25 5.22 19.26 PCE3749TR-ND 1,000 96.00 EEE-HC1C470P 
100 0.20 16.0 D8 81 PCE3750CT-ND 186 3.06 7.10 26.22 PCE3750TR-ND 900 117.90 EEE-HC1C101XP 
470 0.20 75.2 G 340 PCE3751CT-ND 3.38 557 12.94 47.76 PCE3751TR-ND 500 119.50 EEE-HC1C471P 
33 0.16 8.2 D 65 PCE3752CT-ND 1.16 1.90 4.42 16.32 PCE3752TR-ND 1,000 82.00 EEE-HC1E330P 
95 47 0.16 AA? D8 65 PCE3753CT-ND 1.86 3.06 7.10 26.22 PCE3753TR-ND 900 117.90 EEE-HC1E470XP 
100 0.16 25.0 F 130 PCE3754CT-ND 289 4.76 11.04 40.77 PCE3754TR-ND 500 102.00 EEE-HC1E101P 
330 0.16 82.5 G 238 PCE3755CT-ND 3.38 5.57 12.94 47.76 PCE3755TR-ND 500 119.50 EEE-HC1E331P 
47 0.14 3.0 B 15 PCE3756CT-ND 97 1.60 3.71 13.68 PCE3756TR-ND 2,000 68.00/M EEE-HC1V4R7R 
10 0.14 35 Cc 28 PCE3757CT-ND 1.16 1.90 4.42 16.32 PCE3757TR-ND 1,000 82.00 EEE-HC1V100R 
35 22 0.14 77 D 55 PCE3758CT-ND 1.36 © 2.25 5.22 19.26 PCE3758TR-ND 1,000 96.00 EEE-HC1V220P 
33 0.14 11.5 D8 57 PCE3759CT-ND 186 3.06 7.10 26.22 PCE3759TR-ND 900 117.90 EEE-HC1V330XP 
220 0.14 77.0 G 220 PCE3760CT-ND 3.38 557 1294 47.76 PCE3760TR-ND 500 119.50 EEE-HC1V221P 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 (toss) 1569 


Panasonic iD Series aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


A+0.2 


Features: * Long Life * Life Time: 5000H @105°C 0.3 Max:=} ; i i 
* High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel = j x — Dimensions (mm) 
Packaging for Automatic Placement « Anti-solvent: ' 2 Code D L A | w P 
Freon-TE, TES, TP-35 % z B 4.0 5.8 43 1.8 | 0.65+0.1 | 1.0 
| 
Specifications: * Operating Temperature Range: ia S L 5.0 5.8 5.3 2.2 0.65+0.1 15. 
-40°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% Following specified values: Wes D 6.3 5.8 6.6 26 0.65+0.1 1.8 
(120Hz, 20°C) »* Leakage Current: | < 0.01CV Impedance Working Voltage E a0 -_ as av Giesso" ar 
i i A F F x .65+0. if 
or 3(yA) whichever is greater measured after a 2: 120Hz Tov fev 25V 35V SOV 6av Toov 
minute application of rated working voltage at 20°C F 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.4 
istics: -25°C/20°C 6 2 2 2 2 2 2 
aie Characteristics: Impedance “40°C/20°C - 5 3 3 3 3 a G 10.0 10.2 10.3 35 0.90+0.2 46 
Rated | Nom. tand< Imped- | Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tane and Reel 
W.V. Cap. Spec. Values ance Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
(VDC) | (uF) (120Hz, 20°C) (0) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Oty. Pricing Part No. 
HD Series: -40°C ~ 105°C (5000 Hour Life) 
100 0.30 2.0 10.0 E 62 PCE3364CT-ND 2.61 4.29 9.97 36.81 PCE3364TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1A101P 
10 220 0.30 15 22.0 F 93 PCE3365CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.70 PCE3365TR-ND 500 119.50 EEV-HD1A221P 
330 0.30 0.8 33.0 G 118 PCE3366CT-ND 3.96 6.52 15.14 55.89 PCE3366TR-ND 500 139.50 EEV-HD1A331P 
10 0.20 12.0 3.0 B 20 PCE3338CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 PCE3338TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1C100R 
22 0.20 7.2 3.5 c 33 PCE3339CT-ND 1.35 2.23 5.17 19.08 PCE3339TR-ND 1,000 95.00 EEV-HD1C0220R 
16 47 0.20 4.0 78: D 55 PCE3340CT-ND 1.59 2.63 6.09 22.50 PCE3340TR-ND 1,000 113.00 EEV-HD1C470P 
100 0.23 15 16.0 FE 89 PCE3367CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.70 PCE3367TR-ND 500 119.50 EEV-HD1C0101P 
220 0.23 0.8 35.2 G 113 PCE3368CT-ND 6.21 10.23 23.75 87.70 PCE3368TR-ND 500 219.00 EEV-HD10221P 
33 0.16 4.0 8.3 D 52 PCE3341CT-ND 1.59 2.63 6.09 22.50 PCE3341TR-ND 1,000 113.00 EEV-HD1E330P 
25 47 0.18 2.0 11.8 E 56 PCE3369CT-ND 2.61 4.29 9.97 36.81 PCE3369TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1E470P 
100 0.18 16 25.0 F 84 PCE3370CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.70 PCE3370TR-ND 500 119.50 EEV-HD1E101P 
47 0.13 12.0 3.0 B 17 PCE3342CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 PCE3342TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1V4R7R 
10 0.13 7.2 3.5 c 28 PCE3343CT-ND 1.35 2.23 5.17 19.08 PCE3343TR-ND 1,000 95.00 EEV-HD1V100R 
35 22 0.13 4.0 77 D 47 PCE3344CT-ND 1.59 2.63 6.09 22.50 PCE3344TR-ND 1,000 113.00 EEV-HD1V220P 
33 0.16 2.0 11.6 E 53 PCE3371CT-ND 2.61 4.29 9.97 36.81 PCE3371TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1V330P 
47 0.16 15 16.5 E 79 PCE3372CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.70 PCE3372TR-ND 500 119.50 EEV-HD1V470P 
100 0.16 0.8 35.0 G 101 PCE3373CT-ND 3.96 6.52 15.14 55.89 PCE3373TR-ND 500 139.50 EEV-HD1V101P 
0.47 0.12 12.0 3.0 B 5 PCE3345CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 PCE3345TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1HR47R 
1.0 0.12 12.0 3.0 B 7 PCE3346CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 PCE3346TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1H1ROR 
2.2 0.12 12.0 3.0 B 12 PCE3347CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 PCE3347TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1H2R2R 
3.3 0.12 12.0 3.0 B 16 PCE3348CT-ND 1.14 1.87 4.35 16.05 PCE3348TR-ND 2,000 80.00/M EEV-HD1H3R3R 
50 47 0.12 7.2 3.0 c 21 PCE3349CT-ND 1.35 2.23 5.17 19.08 PCE3349TR-ND 1,000 95.00 EEV-HD1H4R7R 
10 0.12 40 5.0 D 33 PCE3350CT-ND 159 263 609 22.50 PCE3350TR-ND 7,000 113.00 | EEV-HD1H100P 
22 0.14 2.0 11.0 E 50 PCE3374CT-ND 2.61 4.29 9.97 36.81 PCE3374TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1H220P 
33 0.14 15 16.5 F 74 PCE3375CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.70 PCE3375TR-ND 500 119.50 EEV-HD1H330P 
47 0.14 0.8 23.5 G 94 PCE3376CT-ND 3.96 6.52 15.14 55.89 PCE3376TR-ND 500 139.50 EEV-HD1H470P 
10 0.18 2.0 6.3 E 45 PCE3571CT-ND 2.45 4.60 9.97 30.68 PCE3571TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD1J100P 
63 22 0.18 15 13.8 F 65 PCE3572CT-ND 3.18 5.96 12.92 47.70 PCE3572TR-ND 500 119.50 EEV-HD1J220P 
33 0.18 0.8 20.7 G 80 PCE3573CT-ND 3.73 6.99 15.14 55.89 PCE3573TR-ND 500 139.50 EEV-HD1J330P 
3.3 0.18 2.0 3.3 E 30 PCE3576CT-ND 2.45 4.60 9.97 36.81 PCE3576TR-ND 1,000 184.00 EEV-HD2A3R3P 
100 47 0.18 15 47 F 50 PCE3577CT-ND 3.18 5.96 12.92 47.70 PCE3577TR-ND 500 119.50 EEV-HD2A4R7P 
10.0 0.18 15 10.0 F 55 PCE3574CT-ND 3.18 5.96 12.92 47.70 PCE3574TR-ND 500 119.50 EEV-HD2A100P 
22.0 0.18 0.8 22.0 G 70 PCE3575CT-ND 3.73 6.99 15.14 55.89 PCE3575TR-ND 500 139.50 EEV-HD2A220P 
Bp = ® 5 7 i ; 
anasonic FC Series 3] bee Size Dimensions (mm) 
a Code} D L A i] Ww P 
a 
Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type en : ~ = = i ne s 
5. 5. 5. 650. 5 
Features: * Low Impedance (50% less than HA Series) * Life Time: 1000H @ 105°C * High CV Volumetric Efficiency i fi . 
* Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Following specified values: D 6.3 5.4 6.6 2.6 [0.65201] 1.8 
Specifications: » Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) _| !mpedance Working Voltage E | 80 | 62 8.3 3.4 | 0.65+0.1] 2.2 
Leakage Current: | < 0.01CV or 3(yA) whichever is greater measured after a 2 minute application of rated working 120Hz | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | SOV F | 80 | 102 83 34 10902021 34 
voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) -25°C/20°C | 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - 
Soldering: * Reflow: 4 - 6.3mm case 250°C for 5 seconds; 8 - 10mm case 235°C for 5 seconds -40°C/20°C | 3 3 3 3 3 3 G | 10.0 | 10.2 10.3 3.5 |0.9020.2| 4.6 
Rated | Nom. tand< Imped- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape 1 d Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key eens Panasonic 
(VDC) | (uF) (120Hz, 20°C) (Q) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
FC Low Impe: 
22 0.26 3.00 3.0 B 60 PCE3984CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 PCE3984TR-ND 2,000 68.00/M EEE-FC0J220R 
47 0.26 1.80 3.0 Cc 95 PCE3987CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE3987TR-ND 1,000 81.00 EEE-FC0J470R 
68 0.26 1.00 43 D 140 PCE3988CT-ND 1.35 2.22 5.14 18.99 PCE3988TR-ND 1,000 95.00 EEE-FCOJ680P 
63 100 0.26 1.00 6.3 D 140 PCE3981CT-ND 1.35 2.22 5.14 18.99 PCE3981TR-ND 1,000 95.00 EEE-FC0J101P 
220 0.26 0.40 13.9 E 230 PCE3985CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 PCE3985TR-ND 1,000 155.00 EEE-FC0J221P 
330 0.26 0.30 208 F 450 PCE3986CT-ND 285 4.70 1091 40.29 PCE3986TR-ND 500 700.50 | EEE-FCOJ331P 
1000 0.26 0.15 63.0 G 670 PCE3982CT-ND 3.34 6.50 12.77 47.16 PCE3982TR-ND 500 118.00 EEE-FC0J102P 
1500 0.26 0.15 94.5 G 670 PCE3983CT-ND 3.67 6.04 14.03 51.81 PCE3983TR-ND 500 129.50 EEE-FC0J152P 
33 0.19 1.80 33 c 95 PCE3993CT-ND 114188 ~=«(«4.36)(16.11 PCE3993TR-ND 4,000 81.00 | EEE-FC1A330R 
100 0.19 0.40 10.0 E 230 PCE3989CT-ND 220 363 842 31.08 PCE3989TR-ND 4,000 155.00 | EEE-FC1A101P 
to | 150 0.19 0.40 15.0 E 230 PCE3991CT-ND 2.20 363 842 31.08 PCE3991TR-ND 4,000 155.00 | EEE-FC1A151P 
220 0.19 0.30 22.0 F 450 PCE3992CT-ND 285 4.70 10.91 40.29 PCE3992TR-ND 500 400.50 | EEE-FC1A221P 
470 0.19 0.15 47.0 G 670 PCE3994CT-ND 3.34 6.50 12.77 47.16 PCE3994TR-ND 500 118.00 EEE-FC1A471P 
1000 0.19 0.15 100.0 G 670 PCE3990CT-ND 3.34 6.50 12.77 47.16 PCE3990TR-ND 500 118.00 EEE-FC1A102P 
10 0.16 3.00 3.0 B 60 PCE3995CT-ND 96 158 366 13.50 PCE3995TR-ND 2,000 | 68.00/M | EEE-FCIC100R 
22 0.16 1.80 3.5 Cc 95 PCE3997CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE3997TR-ND 1,000 81.00 EEE-FC1C220R 
47 0.16 1.00 75 D 140 PCE4000CT-ND 1.35 2.22 5.14 18.99 PCE4000TR-ND 1,000 95.00 EEE-FC1C470P 
16 68 0.16 0.40 10.9 E 230 PCE4002CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 PCE4002TR-ND 1,000 155.00 EEE-FC1C680P 
100 0.16 0.40 16.0 E 230 PCE3996CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 PCE3996TR-ND 1,000 155.00 EEE-FC1C101P 
220 0.16 0.15 36.2 6 670 PCE3998CT-ND 334 5.50 1277 47.16 PCE3998TR-ND 500 118.00 | EEE-FC1C221P 
330 0.16 0.15 52.8 G 670 PCE3999CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 PCE3999TR-ND 500 118.00 | EEE-FC1C331P 
470 0.16 0.15 75.2 G 670 PCE4001CT-ND 3.34 6.50 12.77 47.16 PCE4001TR-ND 500 118.00 EEE-FC1C471P 
6.8 0.14 3.00 3.0 B 60 PCE4011CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 PCE4011TR-ND 2,000 68.00/M EEE-FC1E6R8R 
22 0.14 1.00 5.5 D 140 PCE4004CT-ND 1.35 2.22 5.14 18.99 PCE4004TR-ND 1,000 95.00 EEE-FC1E220P 
25 33 0.14 1.00 8.2 D 140 PCE4006CT-ND 1.35 2.22 5.14 18.99 PCE4006TR-ND 1,000 95.00 EEE-FC1E330P 
47 0.14 0.40 11.8 E 230 PCE4008CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 PCE4008TR-ND 1,000 155.00 EEE-FC1E470P 
68 0.14 0.30 17.0 F 450 PCE4010CT-ND 2.85 4.70 10.91 40.29 PCE4010TR-ND 500 100.50 EEE-FC1E680P 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic FC Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont) ®) 
Rated | Nom. tand< Imped- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (uF) (120Hz, 20°C) (0) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
100 0.14 0.30 25.0 F 450 PCE4003CT-ND 2.85 4.70 10.91 40.29 PCE4003TR-ND 500 100.50 EEE-FC1E101P 
95 220 0.14 0.15 55.0 G 670 PCE4005CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 PCE4005TR-ND 500 118.00 EEE-FC1E221P 
330 0.14 0.15 82.5 G 670 PCE4007CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 PCE4007TR-ND 500 118.00 EEE-FC1E331P 
470 0.14 0.15 117.5 G 670 PCE4009CT-ND 3.67 6.04 14.03 51.81 PCE4009TR-ND 500 129.50 EEE-FC1E471P 
1.0 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4024CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 PCE4024TR-ND 2,000 68.00/M EEE-FC1V1ROR 
2.2 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4027CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 PCE4027TR-ND 2,000 68.00/M EEE-FC1V2R2R 
3.3 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4030CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 PCE4030TR-ND 2,000 68.00/M EEE-FC1V3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4032CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 PCE4032TR-ND 2,000 68.00/M EEE-FC1V4R7R 
6.8 0.12 1.80 3.0 c 95 PCE4033CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4033TR-ND 1,000 81.00 EEE-FC1V6R8R 
35 10 0.12 1.80 3.5 c 95 PCE4022CT-ND 1.14 1.88 436 16.11 PCE4022TR-ND 1,000 81.00 EEE-FC1V100R 
22 0.12 1.00 7 D 140 PCE4025CT-ND 1.35 2.22 5.14 18.99 PCE4025TR-ND 1,000 95.00 EEE-FC1V220P 
33 0.12 0.40 11.6 E 230 PCE4028CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 PCE4028TR-ND 1,000 155.00 EEE-FC1V330P 
47 0.12 0.40 16.5 E 230 PCE4031CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 PCE4031TR-ND 1,000 155.00 EEE-FC1V470P 
100 0.12 0.15 35.0 G 670 PCE4023CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 PCE4023TR-ND 500 118.00 EEE-FC1V101P 
220 0.12 0.15 77.0 G 670 PCE4026CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 PCE4026TR-ND 500 118.00 EEE-FC1V221P 
330 0.12 0.15 115.5 G 670 PCE4029CT-ND 3.67 6.04 14.03 51.81 PCE4029TR-ND 500 129.50 EEE-FC1V331P 
1 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE4014CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 PCE4014TR-ND 2,000 68.00/M EEE-FC1H1ROR 
2.2 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE4017CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 PCE4017TR-ND 2,000 68.00/M EEE-FC1H2R2R 
3.3 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE4019CT-ND 96 1.58 3.66 13.50 PCE4019TR-ND 2,000 68.00/M EEE-FC1H3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 Cc 50 PCE4021CT-ND 1.14 1.88 4.36 16.11 PCE4021TR-ND 1,000 81.00 EEE-FC1H4R7R 
50 10 0.12 2.00 5.0 D 70 PCE4012CT-ND 1.35 2.22 5.14 18.99 PCE4012TR-ND 1,000 95.00 EEE-FC1H100P 
22 0.12 0.70 11.0 E 120 PCE4015CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 PCE4015TR-ND 1,000 155.00 EEE-FC1H220P 
33 0.12 0.60 16.5 F 300 PCE4018CT-ND 2.85 4.70 10.91 40.29 PCE4018TR-ND 500 100.50 EEE-FC1H330P 
47 0.12 0.30 23.5 G 500 PCE4020CT-ND 3.34 6.50 12.77 47.16 PCE4020TR-ND 500 118.00 EEE-FC1H470P 
100 0.12 0.30 50.0 G 500 PCE4013CT-ND 3.34 5.50 12.77 47.16 PCE4013TR-ND 500 118.00 EEE-FC1H101P 
220 0.12 0.30 110.0 G 500 PCE4016CT-ND 3.67 6.04 14.03 51.81 PCE4016TR-ND 500 129.50 EEE-FC1H221P 


sae. FC Series Aluminum Electrolytic Capacitors, ;: 
Panasonic Surface Mount Type — High Temperature Reflow (260°C) Digi Res! 


Features: * Low Impedance (50% less than HA Series) * Life Time: 1000H @ 105°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Dimensions (mm) 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C »* Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) » Leakage Current: | < 0.01CV or 3(yA) whichever is Size 
greater measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) Code D L A | WwW P 
Soldering: Reflow (I.R. or 1.R. + Heated Air. VPS not allowed.) x 0.3 Max.-j- B 40 5.4 4.3 1.8 0.65+0.1 1.0 
Can Size - mm Peak Duration Duration Reflow 5 Cc 5.0 5.4 5.3 2.2 0.65+0.1 15 
j er Temperature (Temp. >230°C) (Temp. >255°C) Frequency ai. — au D 63 54 66 26 0.65404 18 
pas . 260°C 60 seconds 5 seconds at 
(B, C, D, F) impedance Rated Working Voltage E 8.0 6.2 8.3 3.4 0.65+0.1 2.2 
8x 6.2, 10x 10.2 260°C 60 seconds 5 seconds 1 120Hz [| 6.3V | 10V | tev | 25V | 35V F | 80 | 10.2 83 34 | 0.90402 | 34 
(E, G) -25°C/20°C 2 2 2. 2 2 
+ Capacitor must return to room temperature before the second reflow. -40°C/20°C 3 3 3 3 3 & _ 10.2 i 35 0.80#0.2 id 
Rated | Nom. tand< Imped- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (uF) (120Hz, 20°C) (0) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 0.26 3.00 3.0 B 60 PCE4329CT-ND 1.05 1.74 4.03 14.88 PCE4329TR-ND 2,000 74.00/M EEE-FCOJ220AR 
47 0.26 1.80 3.0 c 95 PCE4330CT-ND 1.25 2.07 4.79 17.70 PCE4330TR-ND 1,000 89.00 EEE-FC0J470AR 
68 0.26 1.00 43 D 140 PCE4331CT-ND 1.48 2.44 5.66 20.88 PCE4331TR-ND 1,000 104.00 EEE-FCOU680AP 
63 100 0.26 1.00 6.3 D 140 PCE4332CT-ND 1.48 2.44 5.66 20.88 PCE4332TR-ND 1,000 104.00 EEE-FCOJ101AP 
3 220 0.26 0.40 13.8 E 230 PCE4333CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 PCE4333TR-ND 1,000 171.00 EEE-FCOJ221AP 
330 0.26 0.30 20.7 F 450 PCE4334CT-ND 3.14 5.17 11.99 44.28 PCE4334TR-ND 500 110.50 EEE-FC0U331AP 
1000 0.26 0.15 63.0 G 670 PCE4335CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 PCE4335TR-ND 500 130.00 EEE-FCOJ102AP 
1500 0.26 0.15 94.5 G 670 PCE4336CT-ND 4.04 6.65 15.43 56.97 PCE4336TR-ND 500 142.50 EEE-FCOJ152AP 
33 0.19 1.80 3.3 c 95 PCE4337CT-ND 1.25 2.07 4.79 17.70 PCE4337TR-ND 1,000 89.00 EEE-FC1A330AR 
100 0.19 0.40 10.0 E 230 PCE4338CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 PCE4338TR-ND 1,000 171.00 EEE-FC1A101AP 
10 150 0.19 0.40 15.0 E 230 PCE4339CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 PCE4339TR-ND 1,000 171.00 EEE-FC1A151AP 
220 0.19 0.30 22.0 F 450 PCE4340CT-ND 3.14 5.17 11.99 44.28 PCE4340TR-ND 500 110.50 EEE-FC1A221AP 
470 0.19 0.15 47.0 G 670 PCE4341CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 PCE4341TR-ND 500 130.00 EEE-FC1A471AP 
1000 0.19 0.15 100.0 G 670 PCE4342CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 PCE4342TR-ND 500 130.00 EEE-FC1A102AP 
10 0.16 3.00 3.0 B 60 PCE4343CT-ND 1.05 1.74 4.03 14.88 PCE4343TR-ND 2,000 74.00/M EEE-FC1C100AR 
22 0.16 1.80 3.5 c 95 PCE4344CT-ND 1.25 2.07 4.79 17.70 PCE4344TR-ND 1,000 89.00 EEE-FC1C220AR 
47 0.16 1.00 75 D 140 PCE4345CT-ND 1.48 2.44 5.66 20.88 PCE4345TR-ND 1,000 104.00 EEE-FC1C470AP 
68 0.16 0.40 10.8 E 230 PCE4346CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 PCE4346TR-ND 1,000 171.00 EEE-FC1C680AP 
16 100 0.16 0.40 16.0 E 230 PCE4347CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 PCE4347TR-ND 1,000 171.00 EEE-FC1C101AP 
220 0.16 0.15 35.2 G 670 PCE4348CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 PCE4348TR-ND 500 130.00 EEE-FC1C221AP 
330 0.16 0.15 52.8 G 670 PCE4349CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 PCE4349TR-ND 500 130.00 EEE-FC1C331AP 
470 0.16 0.15 75.2 G 670 PCE4350CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 PCE4350TR-ND 500 130.00 EEE-FC1C471AP 
680 0.16 0.15 108.8 G 670 PCE4351CT-ND 4.04 6.65 15.43 56.97 PCE4351TR-ND 500 142.50 EEE-FC1C681AP 
6.8 0.14 3.00 3.0 B 60 PCE4352CT-ND 1.05 1.74 4.03 14.88 PCE4352TR-ND 2,000 74.00/M EEE-FC1E6R8AR 
22 0.14 1.00 5.5 D 140 PCE4353CT-ND 1.48 2.44 5.66 20.88 PCE4353TR-ND 1,000 104.00 EEE-FC1E220AP 
33 0.14 1.00 8.2 D 140 PCE4354CT-ND 1.48 2.44 5.66 20.88 PCE4354TR-ND 1,000 104.00 EEE-FC1E330AP 
47 0.14 0.40 11.7 E 230 PCE4355CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 PCE4355TR-ND 1,000 171.00 EEE-FC1E470AP 
25 68 0.14 0.30 17.0 F 450 PCE4356CT-ND 3.14 5.17 11.99 44.28 PCE4356TR-ND 500 110.50 EEE-FC1E680AP. 
100 0.14 0.30 25.0 F 450 PCE4357CT-ND 3.14 5.17 11.99 44.28 PCE4357TR-ND 500 110.50 EEE-FC1E101AP 
220 0.14 0.15 55.0 G 670 PCE4358CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 PCE4358TR-ND 500 130.00 EEE-FC1E221AP 
330 0.14 0.15 82.5 G 670 PCE4359CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 PCE4359TR-ND 500 130.00 EEE-FC1E331AP. 
470 0.14 0.15 117.5 G 670 PCE4360CT-ND 4.04 6.65 15.43 56.97 PCE4360TR-ND 500 142.50 EEE-FC1E471AP. 
1 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4361CT-ND 1.05 1.74 4.03 14.88 PCE4361TR-ND 2,000 74.00/M EEE-FC1V1ROAR 
2.2 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4362CT-ND 1.05 1.74 4.03 14.88 PCE4362TR-ND 2,000 74.00/M EEE-FC1V2R2AR 
3.3 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4363CT-ND 1.05 1.74 4.03 14.88 PCE4363TR-ND 2,000 74.00/M EEE-FC1V3R3AR 
47 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE4364CT-ND 1.05 1.74 4.03 14.88 PCE4364TR-ND 2,000 74.00/M EEE-FC1V4R7AR 
6.8 0.12 1.80 3.0 c 95 PCE4365CT-ND 1.25 2.07 4.79 17.70 PCE4365TR-ND 1,000 89.00 EEE-FC1V6R8AR 
35 10 0.12 1.80 3.5 c 95 PCE4366CT-ND 1.25 2.07 4.79 17.70 PCE4366TR-ND 1,000 89.00 EEE-FC1V100AR 
22 0.12 1.00 77 D 140 PCE4367CT-ND 1.48 2.44 5.66 20.88 PCE4367TR-ND 1,000 104.00 EEE-FC1V220AP 
33 0.12 0.40 11.5 E 230 PCE4368CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 PCE4368TR-ND 1,000 171.00 EEE-FC1V330AP 
47 0.12 0.40 16.4 E 230 PCE4369CT-ND 2.42 3.99 9.26 34.20 PCE4369TR-ND 1,000 171.00 EEE-FC1V470AP 
100 0.12 0.15 35.0 G 670 PCE4370CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 PCE4370TR-ND 500 130.00 EEE-FC1V101AP 
220 0.12 0.15 77.0 G 670 PCE4371CT-ND 3.68 6.06 14.06 51.90 PCE4371TR-ND 500 130.00 EEE-FC1V221AP 
330 0.12 0.15 115.5 G 670 PCE4372CT-ND 4.04 6.65 15.43 56.97 PCE4372TR-ND 500 142.50 EEE-FC1V331AP 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic FC Seri 2 ey pas ee 
erles al Al “U[', |coefoo[ i [alil w [Pe 
P ‘ F ° ee 
Aluminum Electrolytic Capacitors, sti +0) Py LB [40 | 54 | 43 | 1.8 | 0.66a0.1 | 1.0 
oe Wri C | 5.0] 54 | 53] 2.2 | 0.65201 | 1.5 
Surface Mount Type Following spacified values: : dD |63| 54] 66 | 26 | 0.65201 | 18 
Features: * Low Impedance (50% less than HA Series) * Life Time: 1000H @ 105°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape | Impedance Working Voltage E|a0)62|eala4loess1}o2 
and Reel Packaging for Automatic Placement 120Hz 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 5OV is 2 “ z “ : : 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) » Leakage -25°C/20°C 2 2 2 2 2 2 F | 80 | 10.2) 83 | 3.4 | 0.90+#0.2 | 3.1 
Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever is greater measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low copes 
Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) -40°c/20°C | 3 3 3 3 3 3 G | 10.0 | 10.2] 10.3] 3.5 | 0.9020.2 | 4.6 
Rated | Nom. tand< Imped- | Max. Leakage Max. Ripple Current Cut Tape ranaland|Reel 
W.V. | Cap. | Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, 20°C) (0) (WA) Code (mA rms) Part No. 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
i 105°C (1000 Hour 
22 0.26 3.00 3.0 B 60 PCES3O90CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 PCE3090TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FCOJ220R 
47 0.26 1.80 3.0 Cc 95 PCE3091CT-ND 1.26 2.08 4.83 17.82 PCE3091TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC0J470R 
68 0.26 1.00 43 D 140 PCE3092CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 PCE3092TR-ND 1,000 105.00 EEV-FCOJ680P 
63 100 0.26 1.00 6.3 D 140 PCE3093CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 PCE3093TR-ND 1,000 105.00 EEV-FCOJ101P 
: 220 0.26 0.40 13.9 E 230 PCE3094CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 PCE3094TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC0J221P 
330 0.26 0.30 20.8 F 450 PCE3095CT-ND 3.15 5.19 12.06 44.52 PCE3095TR-ND 500 111.50 EEV-FC0J331P 
1000 0.26 0.15 63.0 G 670 PCE3243CT-ND 3.69 6.08 14.12 52.14 PCE3243TR-ND 500 130.50 EEV-FCOJ102P 
1500 0.26 0.15 94.5 G 670 PCE3244CT-ND 4.05 6.68 15.50 57.24 PCE3244TR-ND 500 143.00 EEV-FCOJ152P 
33 0.19 1.80 3.3 C 95 PCE3096CT-ND 1.26 2.08 4.83 17.82 PCE3096TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1A330R 
100 0.19 0.40 10.0 E 230 PCE3097CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 PCE3097TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1A101P 
10 150 0.19 0.40 15.0 E 230 PCE3098CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 PCE3098TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1A151P 
220 0.19 0.30 22.0 F 450 PCE3099CT-ND 3.15 5.19 12.06 44.52 PCE3099TR-ND 500 111.50 EEV-FC1A221P 
470 0.19 0.15 47.0 G 670 PCE3100CT-ND 3.69 6.08 14.12 52.14 PCE3100TR-ND 500 130.50 EEV-FC1A471P 
1000 0.19 0.15 100.0 G 670 PCE3245CT-ND. 3.69 6.08 14.12 52.14 PCE3245TR-ND 500 130.50 EEV-FC1A102P 
10 0.16 3.00 3.0 B 60 PCE3101CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 PCE3101TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1C100R 
22 0.16 1.80 3.5 C 95 PCE3102CT-ND 1.26 2.08 4.83 17.82 PCE3102TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1C220R 
47 0.16 1.00 75 D 140 PCE3103CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 PCE3103TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1C470P 
16 68 0.16 0.40 10.9 E 230 PCE3104CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 PCE3104TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1C680P 
100 0.16 0.40 16.0 E 230 PCE3105CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 PCE3105TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1C101P 
220 0.16 0.15 35.2 G 670 PCE3106CT-ND 3.69 6.08 14.12 62.14 PCE3106TR-ND 500 130.50 EEV-FC1C221P 
330 0.16 0.15 52.8 G 670 PCE3107CT-ND 3.69 6.08 14.12 52.14 PCE3107TR-ND 500 130.50 EEV-FC10331P 
470 0.16 0.15 75.2 G 670 PCE3246CT-ND 3.69 6.08 14.12 52.14 PCE3246TR-ND 500 130.50 EEV-FC1C471P 
6.8 0.14 3.00 3.0 B 60 PCE3108CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 PCE3108TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1E6R8R 
22 0.14 1.00 5.5 D 140 PCE3109CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 PCE3109TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1E220P 
33 0.14 1.00 8.2 D 140 PCE3110CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 PCE3110TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1E330P 
95 47 0.14 0.40 11.8 E 230 PCE3111CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 PCE3111TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1E470P 
68 0.14 0.30 17.0 F 450 PCE3112CT-ND. 3.15 5.19 12.06 44.52 PCE3112TR-ND 500 111.50 EEV-FC1E680P 
100 0.14 0.30 25.0 F 450 PCE3247CT-ND 3.15 5.19 12.06 44.52 PCE3247TR-ND 500 111.50 EEV-FC1E101P 
330 0.14 0.15 82.5 G 670 PCE3248CT-ND 3.69 6.08 14.12 52.14 PCE3248TR-ND 500 130.50 EEV-FC1E331P 
470 0.14 0.15 117.5 G 670 PCE3249CT-ND 4.05 6.68 15.50 57.24 PCE3249TR-ND 500 143.00 EEV-FC1E471P 
1.0 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE3113CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 PCE3113TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1V1ROR 
2.2 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE3114CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 PCE3114TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1V2R2R 
3.3 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE3115CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 PCE3115TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1V3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE3116CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 PCE3116TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1V4R7R 
6.8 0.12 1.80 3.0 C 95 PCE3117CT-ND 1.26 2.08 4.83 17.82 PCE3117TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1V6R8R 
35 10 0.12 1.80 3.5 C 95 PCE3118CT-ND 1.26 2.08 4.83 17.82 PCE3118TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1V100R 
22 0.12 1.00 77 D 140 PCE3119CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 PCE3119TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1V220P 
33 0.12 0.40 11.6 E 230 PCE3120CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 PCE3120TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1V330P 
47 0.12 0.40 16.5 E 230 PCE3121CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 PCE3121TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1V470P 
100 0.12 0.15 35.0 G 670 PCE3122CT-ND. 3.69 6.08 14.12 52.14 PCE3122TR-ND 500 130.50 EEV-FC1V101P 
220 0.12 0.15 77.0 G 670 PCE3250CT-ND 3.69 6.08 14.12 52.14 PCE3250TR-ND 500 130.50 EEV-FC1V221P 
330 0.12 0.15 115.5 G 670 PCE3251CT-ND 4.05 6.68 15.50 57.24 PCE3251TR-ND 500 143.00 EEV-FC1V331P 
1 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE3252CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 PCE3252TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1H1ROR 
2.2 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE3253CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 PCE3253TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1H2R2R 
3.3 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE3254CT-ND 1.06 1.74 4.05 14.94 PCE3254TR-ND 2,000 75.00/M EEV-FC1H3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 Cc 50 PCE3255CT-ND 1.26 2.08 4.83 17.82 PCE3255TR-ND 1,000 89.00 EEV-FC1H4R7R 
50 10 0.12 2.00 5.0 D 70 PCE3256CT-ND 1.49 2.45 5.69 21.00 PCE3256TR-ND 1,000 105.00 EEV-FC1H100P 
22 0.12 0.70 11.0 E 120 PCE3257CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 PCE3257TR-ND 1,000 172.00 EEV-FC1H220P 
33 0.12 0.60 16.5 F 300 PCE3258CT-ND 3.15 5.19 12.06 44.52 PCE3258TR-ND 500 111.50 EEV-FC1H330P 
47 0.12 0.30 23.5 G 500 PCE3259CT-ND 3.69 6.08 14.12 52.14 PCE3259TR-ND 500 130.50 EEV-FC1H470P 
100 0.12 0.30 50.0 G 500 PCE3260CT-ND 3.69 6.08 14.12 52.14 PCE3260TR-ND 500 130.50 EEV-FC1H101P 
220 0.12 0.30 110.0 G 500 PCE3261CT-ND 4.05 6.68 15.50 57.24 PCE3261TR-ND 500 143.00 EEV-FC1H221P 
FK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Digi Reel” 
H 0, 
Mount Type — High Temperature Reflow (260°C) Following Specified Values: 
A+0.2 Features: * Low impedance (40 ~ 60% lower than FC series) Small Size (30 ~ 50% smaller than FC series) Impedance Rated Working Voltage 
ft * Long Life: 2000 ~ 5000H @ 105°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel packaging for automatic 120Hz 6.3V 10V 16V 25V 35V 
= i placement Specifications: » Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% -25°C / 20°C 2 2 2 2 2 
(120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3 (WA) whichever is greater after a 2 minute application of -40°C / 20°C 3 3 3 3 3 
P rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 55°C / 20°C 4 4 4 3 3 
oe | Soldering: Reflow (I.R or 1.R + Heated Air. VPS is not allowed.) Size Dimensions (mm) 
weLL 03M Can Size - mm Peak Duration Duration Reflow Code oD L A | W P 
sé a Maker (Size Code) Temperature (Temp. >230°C) (Temp. >255°C) Frequency B 4 5.8 4.3 1.8 0.65+0.1 1.0 
& 4-063 o8x102 C 5 5.8 53 22 [0.65201 | 15 
2 (B,C D, D8. F) 260°C 60 seconds 5 seconds 2t D 6.3 5.8 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
S wax6d si0x102 D8 6.3 77 6.6 2.6 0.65:0.1 1.8 
2, . 2 E 8 6.2 8.3 3.4 0.650.1 2.2 
8 (E, 6) ae aus ngeconcs i F 8 10.2 83 | 34 | 0.90202 | 3.1 
Capacitor must return to room temperature before the second reflow. & 10 10.2 10.3 3.5 0.9020.2 46 
Rated | Nom. tand< Imped- | Max. Leakage Max. Ripple Current Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(WDC) | (uF) | (120Hz, 20°C) (0) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE4373CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 | PCE4373TR-ND 2,000 | 85.00/M |  EEE-FKOJ220AR 
47 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE4374CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 | PCE4374TR-ND 2,000 85.00/M EEE-FKJ470UAR 
47 0.26 0.7 3.0 C 160 PCE4375CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4375TR-ND 1,000 101.00 EEE-FKOJ470AR 
100 0.26 0.7 6.3 C 160 PCE4376CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4376TR-ND 1,000 101.00 EEE-FKJ101UAR 
100 0.26 0.36 6.3 D 240 PCE4377CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4377TR-ND 1,000 119.00 EEE-FKOJ101AP 
6.3 220 0.26 0.36 13.8 D 240 PCE4378CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4378TR-ND 1,000 119.00 EEE-FKOJ221AP 
330 0.26 0.34 20.7 D8 280 PCE4379CT-ND 2.31 3.80 8.82 32.55 | PCE4379TR-ND 900 146.70 EEE-FKJ331XAP 
330 0.26 0.26 20.7 E 300 PCE4380CT-ND 2.77 4.56 10.58 39.06 | PCE4380TR-ND 1,000 195.00 EEE-FKOJ331AP 
470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE4381CT-ND 3.59 5.91 13.72 50.67 | PCE4381TR-ND 500 126.50 EEE-FKOJ471AP 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE4382CT-ND 3.59 5.91 13.72 50.67 | PCE4382TR-ND 500 126.50 EEE-FKOJ102AP 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE4383CT-ND 4.20 6.92 16.06 59.31 | PCE4383TR-ND 500 148.50 EEE-FKOJ152AP 
22 0.19 1.35 3.0 B 90 PCE4384CT-ND 1.21 1.99 462 17.04 | PCE4384TR-ND 2,000 85.00/M EEE-FK1A220AR 
40 33 0.19 1.35 3.3 B 90 PCE4385CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 | PCE4385TR-ND 2,000 85.00/M EEE-FKA330UAR 
33 0.19 0.7 3.3 C 160 PCE4386CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4386TR-ND 1,000 101.00 EEE-FK1A330AR 
150 0.19 0.36 15.0 D 240 PCE4387CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4387TR-ND 1,000 119.00 EEE-FK1A151AP 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic FK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type — High Temperature Reflow (260°C) (Cont.) 


Digi@Reel® 


Rated | Nom. tand< Imped- | Max. Leakage Max. Ripple Current Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, 20°C) (0) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
220 0.19 0.34 22.0 D8 280 PCE4388CT-ND 2.31 3.80 8.82 32.55 | PCE4388TR-ND 900 146.70 EEE-FKA221XAP 
220 0.19 0.26 22.0 E 300 PCE4389CT-ND 277 4.56 10.58 39.06 | PCE4389TR-ND 1,000 195.00 EEE-FK1A221AP 
10 330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE4390CT-ND 3.59 5.91 13.72 50.67 | PCE4390TR-ND 500 126.50 EEE-FK1A331AP 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE4391CT-ND 3.59 5.91 13.72 50.67 | PCE4391TR-ND 500 126.50 EEE-FK1A471AP 
680 0.19 0.16 68.0 F 600 PCE4392CT-ND 3.59 6.91 13.72 50.67 | PCE4392TR-ND 500 126.50 EEE-FK1A681AP 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE4393CT-ND 4.20 6.92 16.06 59.31 | PCE4393TR-ND 500 148.50 EEE-FK1A102AP 
10 0.16 1.35 3.0 B 90 PCE4394CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 | PCE4394TR-ND 2,000 85.00/M EEE-FK1C100AR 
22 0.16 1.35 3.5 B 90 PCE4395CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 | PCE4395TR-ND 2,000 85.00/M EEE-FKC220UAR 
22 0.16 07 3.5 c 160 PCE4396CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4396TR-ND 1,000 101.00 EEE-FK1C220AR 
47 0.16 07 75 c 160 PCE4397CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4397TR-ND 1,000 101.00 EEE-FKC470UAR 
47 0.16 0.36 7.5 D 240 PCE4398CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4398TR-ND 1,000 119.00 EEE-FK1C470AP 
68 0.16 0.36 10.8 D 240 PCE4399CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4399TR-ND 1,000 119.00 EEE-FK1C680AP 
16 100 0.16 0.36 16.0 D 240 PCE4400CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4400TR-ND 1,000 119.00 EEE-FK1C101AP 
150 0.16 0.34 24.0 D8 280 PCE4401CT-ND 2.31 3.80 8.82 32.55 | PCE4401TR-ND 900 146.70 EEE-FKC151XAP 
220 0.16 0.34 35.2 D8 280 PCE4402CT-ND 2.31 3.80 8.82 32.55 | PCE4402TR-ND 900 146.70 EEE-FKC221XAP 
220 0.16 0.26 35.2 E 300 PCE4403CT-ND 207 4.56 10.58 39.06 | PCE4403TR-ND 1,000 195.00 EEE-FK1C221AP 
330 0.16 0.16 52.8 F 600 PCE4404CT-ND 3.59 5.91 13.72 50.67 | PCE4404TR-ND 500 126.50 EEE-FK1C331AP 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE4405CT-ND 3.59 5.91 13.72 50.67 | PCE4405TR-ND 500 126.50 EEE-FK1C471AP 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE4406CT-ND 4.20 6.92 16.06 59.31 | PCE4406TR-ND 500 148.50 EEE-FK1C681AP 
10 0.14 1.35 3.0 B 90 PCE4407CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 | PCE4407TR-ND 2,000 85.00/M EEE-FK1E100AR 
22 0.14 0.7 6.5 c 160 PCE4408CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4408TR-ND 1,000 101.00 EEE-FK1E220AR 
33 0.14 0.7 8.2 Cc 160 PCE4409CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4409TR-ND 1,000 101.00 EEE-FKE330UAR 
33 0.14 0.36 8.2 D 240 PCE4410CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4410TR-ND 1,000 119.00 EEE-FK1E330AP 
47 0.14 0.36 11.7 D 240 PCE4411CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4411TR-ND 1,000 119.00 EEE-FK1E470AP 
25 68 0.14 0.36 17.0 D 240 PCE4412CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4412TR-ND 1,000 119.00 EEE-FK1E680AP 
100 0.14 0.34 25.0 D8 280 PCE4413CT-ND 2.31 3.80 8.82 32.55 | PCE4413TR-ND 900 146.70 EEE-FKE101XAP 
100 0.14 0.26 25.0 E 300 PCE4414CT-ND 20 4.56 10.58 39.06 | PCE4414TR-ND 1,000 195.00 EEE-FK1E101AP 
150 0.14 0.16 37.5 F 600 PCE4415CT-ND 3.59 6.91 13.72 50.67 | PCE4415TR-ND 500 126.50 EEE-FK1E151AP 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE4416CT-ND 3.59 6.91 13.72 50.67 | PCE4416TR-ND 500 126.50 EEE-FK1E221AP 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE4417CT-ND 3.59 6.91 13.72 50.67 | PCE4417TR-ND 500 126.50 EEE-FK1E331AP 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE4418CT-ND 4.20 6.92 16.06 59.31 | PCE4418TR-ND 500 148.50 EEE-FK1E471AP. 
47 0.12 1.35 3.0 B 90 PCE4419CT-ND 1.24 1.99 462 17.04 | PCE4419TR-ND 2,000 85.00/M | EEE-FKiV4R7AR 
10 0.12 1.35 3.5 B 90 PCE4420CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.04 | PCE4420TR-ND 2,000 85.00/M EEE-FKV100UAR 
10 0.12 07 3.5 c 160 PCE4421CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4421TR-ND 1,000 101.00 EEE-FK1V100AR 
22 0.12 0.7 vin c 160 PCE4422CT-ND 1.44 2.37 5.49 20.28 | PCE4422TR-ND 1,000 101.00 EEE-FK1V220AR 
33 0.12 0.36 14-5: D 240 PCE4423CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4423TR-ND 1,000 119.00 EEE-FK1V330AP 
35 47 0.12 0.36 16.4 D 240 PCE4424CT-ND 1.69 2.79 6.47 23.88 | PCE4424TR-ND 1,000 119.00 EEE-FK1V470AP 
68 0.12 0.34 23.8 D8 280 PCE4425CT-ND 2.31 3.80 8.82 32.55 | PCE4425TR-ND 900 146.70 EEE-FKV680XAP 
100 0.12 0.16 35.0 F 600 PCE4426CT-ND 3.59 6.91 13.72 50.67 | PCE4426TR-ND 500 126.50 EEE-FK1V101AP 
150 0.12 0.16 62.5 F 600 PCE4427CT-ND 3.59 5.91 13.72 50.67 | PCE4427TR-ND 500 126.50 EEE-FK1V151AP 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE4428CT-ND 3.59 5.91 13.72 50.67 | PCE4428TR-ND 500 126.50 EEE-FK1V221AP 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE4429CT-ND 4.20 6.92 16.06 59.31 | PCE4429TR-ND 500 148.50 EEE-FK1V331AP 


FK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * Low Impedance (40-60% lower than FC) » Small Size (30-50% smaller than FC) * Long Life: ; 
2000-5000H @ 105°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Size 
A+0.2 Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, Code oD L lid 
20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(WA) whichever is greater measured after a 2 minute application of B 4 5.8 4.3 1.8 0.65+0.1 1.0 
I rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) Cc 5 5.8 5.3 2.2 0.65+0.1 15 
Y Soldering: * Reflow: 3 - 6mm case 250°C for 5 seconds; 8 - 10mm case 235°C for 5 seconds; 12.5 - 18mm D 63 58 6.6 26 0.65+0.1 18 
|P 0.3 Max-e} case for 230°C for 5 seconds D8 63 77 6.6 26 | 0.65+0.1 18 
if x Following specified values: E 8 6.2 8.3 3.4 0.65+0.1 2.2 
= i EF 8 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.1 
wel Impedance Working Voltage 
= 3 120Hz 6.3v | iv | tov | 2v | 35v | SOV | 63v | sOV | 100V & 10 10.2 | 10.3 35 | 0.90302 | 46 
a 725°C/+20°C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H13 12.5 13.5 13.5 47 0.90+0.3 44 
Q \ -40°C/+20°C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 J16 16 16.5 17.0 5.5 1.240.3 67 
I~—— L——+| -55°C/+20°C 4 4 4 3 3 3 3 3 3 K16 18 16.5 19.0 6.7 1.220.3 6.7 
Rated | Nom. tand< Imped- | Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape Fane ard Berl 
W.V. | Cap. Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
(VDC) | (WF) | (120Hz, +20°C) (0) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE3765CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.45 | PCE3765TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FKOJ220R 
47 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE3770CT-ND 1.09 1.80 418 15.45 | PCE3770TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FKOJ470UR 
47 0.26 0.70 3.0 Cc 160 PCE3769CT-ND 1.30 2.15 4.98 18.39 | PCE3769TR-ND 1,000 92.00 EEE-FKOJ470R 
100 0.26 0.70 6.3 Cc 160 PCE3762CT-ND 1.30 2.15 4.98 18.39 | PCE3762TR-ND 1,000 92.00 EEE-FKOJ101UR 
100 0.26 0.36 6.3 D 240 PCE3761CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3761TR-ND 1,000 109.00 EEE-FKOJ101P 
220 0.26 0.36 13.9 D 240 PCE3766CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3766TR-ND 1,000 109.00 EEE-FKOJ221P 
330 0.26 0.34 20.8 D8 280 PCE3768CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3768TR-ND 900 133.20 EEE-FKOJ331XP 
63 330 0.26 0.26 20.8 E 300 PCE3767CT-ND 2.52 4.14 9.62 35.52 | PCE3767TR-ND 1,000 178.00 EEE-FK0J331P 
: 470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE3771CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 | PCE3771TR-ND 500 115.00 EEE-FKOJ471P 
470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE4308CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4308TR-ND 500 139.50 EEE-FKOJ471GP. 
7000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE3763CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 | PCE3763TR-ND 500 115.00 EEE-FK0J102P 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE4309CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4309TR-ND 500 139.50 EEE-FKOJ102GP 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE3764CT-ND 3.82 6.29 14.61 53.94 | PCE3764TR-ND 500 135.00 EEE-FKOJ152P 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE4310CT-ND 4.72 7.77 18.04 66.60 | PCE4310TR-ND 500 163.50 EEE-FKOJ152GP 
3300 0.30 0.060 207.9 H13 1100 PCE3454CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3454TR-ND 200 100.00 EEV-FK0J332Q 
6800 0.36 0.035 428.4 J16 1800 PCE3455CT-ND 11.58 19.08 44.29 — | PCE3455TR-ND 125 102.25 EEV-FKOJ682M 
22 0.19 1.35 3.0 B 90 PCE3774CT-ND 1.09 1.80 418 15.45 | PCE3774TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK1A220R 
33 0.19 1.35 3.3 B 90 PCE3778CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.45 | PCE3778TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK1A330UR 
33 0.19 0.70 3.3 Cc 160 PCE3777CT-ND 1.30 2.15 4.98 18.39 | PCE3777TR-ND 1,000 92.00 EEE-FK1A330R 
150 0.19 0.36 15.0 D 240 PCE3773CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3773TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1A151P 
220 0.19 0.34 22.0 D8 280 PCE3776CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3776TR-ND 900 133.20 EEE-FK1A221XP 
220 0.19 0.26 22.0 E 300 PCE3775CT-ND 2.52 414 9.62 35.52 | PCES7751R-ND 7,000 178.00 EEE-FK1A221P 
330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE3779CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 | PCE3779TR-ND 500 115.00 EEE-FK1A331P 
10 330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE4311CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4311TR-ND 500 139.50 EEE-FK1A331GP 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE3780CT-ND 3.26 5.37 1246 46.02 | PCE3780TR-ND 500 115.00 EEE-FK1A471P 
470 0.19 0.16 47.0 lz 600 PCE4312CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4312TR-ND 500 139.50 EEE-FK1A471GP 
680 0.19 0.16 68.0 F 600 PCE3781CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 | PCE3781TR-ND 500 115.00 EEE-FK1AG81P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE3772CT-ND 3.82 6.29 14.61 53.94 | PCE3772TR-ND 500 135.00 EEE-FK1A102P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE4313CT-ND 4.72 7.77 18.04 ~—- 66.60 | PCE4313TR-ND 500 163.50 EEE-FK1A102GP 
2200 0.21 0.060 220.0 H13 1100 PCE3456CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3456TR-ND 200 96.60 EEV-FK1A222Q 
4700 0.25 0.035 470.0 J16 1800 PCE3457CT-ND 11.58 19.08 44.29 — | PCE3457TR-ND 125 102.25 EEV-FK1A472M 
6800 0.29 0.033 680.0 K16 2060 PCE3458CT-ND 13.68 22.53 52.29 — _| PCE3458TR-ND 125 120.63 EEV-FK1A682M 
10 0.16 1.35 3.0 B 90 PCE3782CT-ND 1.09 1.80 418 15.45 | PCE3782TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK1C100R 
16 22 0.16 1.35 3.5 B 90 PCE3786CT-ND 1.09 1.80 418 15.45 | PCE3786TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK1C220UR 
22 0.16 0.70 3.5 Cc 160 PCE3785CT-ND 1.30 2.15 4.98 18.39 | PCE3785TR-ND 1,000 92.00 EEE-FK10220R 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic FK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) Di Reel° 
Rated | Nom. tand< Imped- | Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape Tanetand Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
(VDC) | (WF) | (120Hz, +20°C) (0) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
47 0.16 0.70 75 c 160 PCE3791CT-ND 1.30 2.15 4.98 18.39 | PCE3791TR-ND 1,000 92.00 EEE-FK1C470UR 
47 0.16 0.36 75 D 240 PCE3790CT-ND 1.54 2.53 6.88 21.72 | PCE3790TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1C470P 
68 0.16 0.36 10.9 D 240 PCE3793CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3793TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1C680P 
100 0.16 0.36 16.0 D 240 PCE3783CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3783TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1C101P 
150 0.16 0.34 24.0 D8 280 PCE3784CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3784TR-ND 900 133.20 EEE-FK10151XP 
220 0.16 0.34 35.2 D8 280 PCE3788CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3778TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK10221XP 
220 0.16 0.26 35.2 E 300 PCE3787CT-ND 2.52 4.14 9.62 35.52 | PCE3787TR-ND 1,000 178.00 EEE-FK10221P 
16 330 0.16 0.16 52.8 600 PCE3789CT-ND 3.26 5.37 1246 46.02 | PCE3789TR-ND 500 115.00 EEE-FK10331P 
330 0.16 0.16 52.8 F 600 PCE4314CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4314TR-ND 500 139.50 EEE-FK1C331GP 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE3792CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 | PCE3792TR-ND 500 115.00 EEE-FK10471P 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE4315CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4315TR-ND 500 139.50 EEE-FK1C471GP 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE3794CT-ND 3.82 6.29 14.61 53.94 | PCE3794TR-ND 500 135.00 EEE-FK1C681P 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE4316CT-ND 4.72 7.77 18.04 = 66.60 | PCE4316TR-ND 500 163.50 EEE-FK1C681GP 
1500 0.16 0.060 240.0 H13 1100 PCE3459CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3459TR-ND 200 96.60 EEV-FK10152Q 
3300 0.20 0.035 528.0 J16 1800 PCE3460CT-ND 11.58 19.08 44.29 — | PCE3460TR-ND 125 102.25 EEV-FK10332M 
4700 0.22 0.033 752.0 K16 2060 PCE3461CT-ND 13.68 22.53 52.29 — | PCE3461TR-ND 125 120.63 EEV-FK1C472M 
10 0.14 1.35 3.0 B 90 PCE3795CT-ND 1.09 1.80 418 15.45 | PCE3795TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK1E100R 
22 0.14 0.70 5.5 Cc 160 PCE3799CT-ND 1.30 2.15 4.98 18.39 | PCE3799TR-ND 1,000 92.00 EEE-FK1E220R 
33 0.14 0.70 8.3 Cc 160 PCE3802CT-ND 1.30 2.15 4.98 18.39 | PCE3802TR-ND 1,000 92.00 EEE-FK1E330UR 
33 0.14 0.36 8.3 D 240 PCE3801CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3801TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1E330P 
47 0.14 0.36 11.8 D 240 PCE3804CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3804TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1E470P 
68 0.14 0.36 17.0 D 240 PCE3806CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3806TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1E680P 
100 0.14 0.34 25.0 D8 280 PCE3797CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3797TR-ND 900 133.20 EEE-FK1E101XP 
100 0.14 0.26 25.0 E 300 PCE3796CT-ND 2.52 4.14 9.62 35.52 | PCE3796TR-ND 1,000 178.00 EEE-FK1E101P 
05 150 0.14 0.16 37.5 F 600 PCE3798CT-ND 3.26 5.37 1246 46.02 | PCE3798TR-ND 500 115.00 EEE-FK1E151P 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE3800CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 | PCE3800TR-ND 500 115.00 EEE-FK1E221P 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE4317CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4317TR-ND 500 139.50 EEE-FK1E221GP 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE3803CT-ND 3.26 5.37 1246 46.02 | PCE3803TR-ND 500 115.00 EEE-FK1E331P 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE4318CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4318TR-ND 500 139.50 EEE-FK1E331GP 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE3805CT-ND 3.82 6.29 14.61 53.94 | PCE3805TR-ND 500 135.00 EEE-FK1E471P 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE4319CT-ND 472 7.77 18.04 66.60 | PCE4319TR-ND 500 163.50 EEE-FK1E471GP 
1000 0.14 0.060 250.0 H13 1100 PCE3462CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3462TR-ND 200 96.60 EEV-FK1E1020 
2200 0.16 0.035 550.0 J16 1800 PCE3463CT-ND 11.58 19.08 44.29 — | PCE3463TR-ND 125 102.25 EEV-FK1E222M 
3300 0.18 0.033 825.0 K16 2060 PCE3506CT-ND 13.68 22.53 52.29 — | PCE3506TR-ND 125 120.63 EEV-FK1E332M 
47 0.12 1.35 3.0 B 90 PCE3843CT-ND 1.09 1.80 418 15.45 | PCE3843TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK1V4R7R 
10 0.12 1.35 3.5 B 90 PCE3834CT-ND 1.09 1.80 4.18 15.45 | PCE3834TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK1V100UR 
10 0.12 0.70 3.5 Cc 160 PCE3833CT-ND 1.30 2.15 4.98 18.39 | PCE3833TR-ND 1,000 92.00 EEE-FK1V100R 
22 0.12 0.70 77 c 160 PCE3838CT-ND 1.30 2.15 4.98 18.39 | PCE3838TR-ND 1,000 92.00 EEE-FK1V220R 
33 0.12 0.36 11.6 D 240 PCE3840CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3840TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1V330P 
47 0.12 0.36 16.5 D 240 PCE3842CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3842TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1V470P 
68 0.12 0.34 23.8 D8 280 PCE3844CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3844TR-ND 900 133.20 EEE-FK1V680XP 
100 0.12 0.34 35.0 D8 280 PCE3836CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3836TR-ND 900 133.20 EEE-FK1V101XP 
35 100 0.12 0.16 35.0 FE 600 PCE3835CT-ND 3.26 5.37 1246 46.02 | PCE3835TR-ND 500 115.00 EEE-FK1V101P 
100 0.12 0.16 35.0 E 600 PCE4320CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4320TR-ND 500 139.50 EEE-FK1V101GP 
150 0.12 0.16 62.5 F 600 PCE3837CT-ND 3.26 5.37 12.46 46.02 | PCE3837TR-ND 500 115.00 EEE-FK1V151P 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE3839CT-ND 3.26 5.37 1246 46.02 | PCE3839TR-ND 500 115.00 EEE-FK1V221P 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE4321CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4321TR-ND 500 139.50 EEE-FK1V221GP 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE3841CT-ND 3.82 6.29 14.61 53.94 | PCE3841TR-ND 500 135.00 EEE-FK1V331P 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE4322CT-ND 472 7.77 18.04 66.60 | PCE4322TR-ND 500 163.50 EEE-FK1V331GP 
470 0.12 0.060 164.5 Hi3 7100 PCES464CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCES464TR-ND 200 700.00 EEV-FK1V4710 
680 0.12 0.060 238.0 H13 1100 PCE3465CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3465TR-ND 200 96.60 EEV-FK1V681Q 
1500 0.12 0.035 525.0 J16 1800 PCE3466CT-ND 11.58 19.08 44.29 — | PCE3466TR-ND 125 102.25 EEV-FK1V152M 
47 0.10 29 3.0 B 60 PCE3817CT-ND 1.09 1.80 418 15.45 | PCE3817TR-ND 2,000 77.00/M EEE-FK1H4R7R 
10 0.10 1.52 5.0 Cc 85 PCE3808CT-ND 1.30 2.15 4.98 18.39 | PCE3808TR-ND 1,000 92.00 EEE-FK1H100UR 
10 0.10 0.88 5.0 D 165 PCE3807CT-ND 1.54 2.53 6.88 21.72 | PCE3807TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1H100P 
22 0.10 0.88 11.0 D 165 PCE3811CT-ND 1.54 2.53 5.88 21.72 | PCE3811TR-ND 1,000 109.00 EEE-FK1H220P 
33 0.10 0.68 16.5 D8 195 PCE3814CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3814TR-ND 900 133.20 EEE-FK1H330XP 
33 0.10 0.68 16.5 E 195 PCE3813CT-ND 2.52 4.15 9.64 35.58 | PCE3813TR-ND 1,000 178.00 EEE-FK1H330P 
47 0.10 0.68 23.5 D8 195 PCE3816CT-ND 2.10 3.45 8.02 29.61 | PCE3816TR-ND 900 133.20 EEE-FK1H470XP 
50 47 0.10 0.68 23.5 E 195 PCE3815CT-ND 2.52 4.15 9.64 35.58 | PCE3815TR-ND 1,000 178.00 EEE-FK1H470P 
100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE3809CT-ND 3.26 5.37 1246 46.02 | PCE3809TR-ND 500 115.00 EEE-FK1H101P 
100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE4323CT-ND 4.04 6.65 15.44 57.00 | PCE4323TR-ND 500 139.50 EEE-FK1H101GP 
150 0.10 0.18 75.0 G 670 PCE3810CT-ND 3.82 6.29 14.61 53.94 | PCE3810TR-ND 500 135.00 EEE-FK1H151P 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE3812CT-ND 3.82 6.29 14.61 53.94 | PCE3812TR-ND 500 135.00 EEE-FK1H221P 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE4324CT-ND 4.72 7.77 18.04 ~— 66.60 | PCE4324TR-ND 500 163.50 EEE-FK1H221GP 
330 0.10 0.12 165.0 H13 900 PCE3475CT-ND 7.08 11.66 27.06 99.93 | PCE3475TR-ND 200 96.60 EEV-FK1H3310. 
680 0.10 0.073 340.0 J16 1610 PCE3523CT-ND 11.58 19.08 44.29 — | PCE3523TR-ND 125 102.25 EEV-FK1H681M 
1000 0.10 0.073 500.0 J16 1610 PCE3477CT-ND 11.58 19.08 44.29 — _| PCE3477TR-ND 125 102.25 EEV-FK1H102M 
47 0.08 3.0 3.0 Cc 50 PCE3824CT-ND 1.37 2.26 6.24 19.35 | PCE3824TR-ND 1,000 97.00 EEE-FK1J4R7R 
10 0.08 1.5 6.3 D 80 PCE3818CT-ND 1.62 2.66 6.18 22.80 | PCE3818TR-ND 1,000 114.00 EEE-FK1J100P 
22 0.08 12 13.9 D8 120 PCE3821CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 | PCE3821TR-ND 900 139.50 EEE-FK1J220XP 
22 0.08 1.2 13.9 E 120 PCE3820CT-ND 2.64 4.35 10.11 37.32 | PCE3820TR-ND 1,000 187.00 EEE-FK1J220P 
33 0.08 0.65 20.8 F 250 PCE3822CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3822TR-ND 500 121.00 EEE-FK1J330P 
W 0.08 0.65 29.6 F 250 PCE3823CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3823TR-ND 500 721.00 EEE-FK1J470P 
63 68 0.08 0.65 42.8 F 250 PCE4307CT-ND 3.26 5.37 1246 46.02 | PCE4307TR-ND 500 115.00 EEE-FK1J680UP 
68 0.08 0.65 42.8 G 250 PCE3825CT-ND 4.01 6.61 15.35 56.67 | PCE3825TR-ND 500 141.50 EEE-FK1J680P 
100 0.08 0.35 63.0 G 400 PCE3819CT-ND 4.01 6.61 15.35 56.67 | PCE3819TR-ND 500 141.50 EEE-FK1J101P 
150 0.08 0.16 94.5 H13 800 PCE3526CT-ND 7.438 12.24 28.42 104.94 | PCE3526TR-ND 200 105.00 EEV-FK1J151Q 
220 0.08 0.16 138.6 H13 800 PCE3484CT-ND 7.43 12.24 28.42 104.94 | PCE3484TR-ND 200 105.00 EEV-FK1J2210 
470 0.08 0.082 296.1 J16 1410 PCE3485CT-ND 12.16 20.03 46.51 — | PCE3485TR-ND 125 107.38 EEV-FK1J471M 
680 0.08 0.080 428.4 K16 1690 PCE3486CT-ND 14.35 23.64 54.88 — | PCE3486TR-ND 125 126.63 EEV-FK1J681M 
3.3 0.08 5.0 3.0 c 25 PCE3830CT-ND 1.37 2.26 6.24 19.35 | PCE3830TR-ND 1,000 97.00 EEE-FK1K3R3R 
47 0.08 3.0 3.8 D 40 PCE3832CT-ND 1.62 2.66 6.18 22.80 | PCE3832TR-ND 1,000 114.00 EEE-FK1K4R7P 
10 0.08 24 8.0 D8 60 PCE3827CT-ND 2.20 3.63 8.42 31.08 | PCE3827TR-ND 900 139.50 EEE-FK1K100XP 
10 0.08 24 8.0 E 60 PCE3826CT-ND 2.64 4.35 10.11 37.32 | PCE3826TR-ND 1,000 187.00 EEE-FK1K100P 
22 0.08 1.3 17.6 F 130 PCE3828CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3828TR-ND 500 121.00 EEE-FK1K220P 
80 33 0.08 1.3 26.4 F 130 PCE3829CT-ND 3.42 5.64 13.09 48.33 | PCE3829TR-ND 500 121.00 EEE-FK1K330P 
47 0.08 0.7 37.6 G 200 PCE3831CT-ND 4.01 6.61 15.35 56.67 | PCE3831TR-ND 500 141.50 EEE-FK1K470P 
68 0.08 0.32 54.4 H13 500 PCE3528CT-ND 7.43 12.24 28.42 104.94 | PCE3528TR-ND 200 105.00 EEV-FK1K680Q 
100 0.08 0.32 80.0 H13 500 PCE3493CT-ND 7.43 12.24 28.42 104.94 | PCE3493TR-ND 200 105.00 EEV-FK1K101Q 
150 0.08 0.32 120.0 H13 500 PCE3494CT-ND 7.43 12.24 28.42 104.94 | PCE3494TR-ND 200 105.00 EEV-FK1K151Q 
330 0.08 0.17 264.0 W16 793 PCES495CT-ND 7216 20.03 46.51 — | PCE3495TR-ND 125 107.38 EEV-FK1K331M 
470 0.08 0.153 376.0 K16 917 PCE3496CT-ND 14.35 23.64 54.88 — _| PCE3496TR-ND 125 126.63 EEV-FK1K471M 
22 0.07 1.3 22.0 F 130 PCE3845CT-ND 3.38 5.57 12.92 47.70 | PCE3845TR-ND 500 119.50 EEE-FK2A220P 
33 0.07 0.7 33.0 G 200 PCE3846CT-ND 3.93 6.48 15.03 55.50 | PCE3846TR-ND 500 139.00 EEE-FK2A330P 
47 0.07 0.32 47.0 H13 500 PCE3497CT-ND 7.43 12.24 28.42 104.94 | PCE3497TR-ND 200 105.00 EEV-FK2A470Q 
400 68 0.07 0.32 68.0 H13 500 PCE3498CT-ND 7.43 12.24 28.42 104.94 | PCE3498TR-ND 200 105.00 EEV-FK2A6800 
100 0.07 0.17 100.0 J16 793 PCE3504CT-ND 12.16 20.03 46.51 — | PCE3504TR-ND 125 107.38 EEV-FK2A101M 
150 0.07 0.17 150.0 J16 793 PCE3499CT-ND 12.16 20.03 46.51 — | PCE3499TR-ND 125 107.38 EEV-FK2A151M. 
220 0.07 0.153 220.0 K16 917 PCE3500CT-ND 14.35 23.64 54.88 — | PCE3500TR-ND 125 126.63 EEV-FK2A221M. 
330 0.07 0.153 330.0 K16 917 PCE3505CT-ND 14.35 23.64 54.88 — | PCE3505TR-ND 125 126.63 EEV-FK2A331M. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic FK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * Low Impedance (40-60% lower than FC) * Small Size (30-50% smaller than FC) * Long Life: : 7 
2000-5000H @ 105°C * Surface Mount Type * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging Size Dimensions (mm) 
0.3 Max.=} for Automatic Placement Code oD L A I Ww P 
x Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, B 4 58 43 18 0.65201 1.0 
S 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(uA) whichever is greater measured after a 2 minute application of : : — “ 
8 Ax0.2 rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) c 5 5.8 5.3 2.2 0.65+0.1 1.5 
A ——=sAtl Following specified values: D 6.3 5.8 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
iS) EB = U | Impedance Working Voltage D8 6.3 77 6.6 26 0.65+0.1 1.8 
L—| P 120Hz 6.3v | tov | t6v | 25v | 35v | SOV | 63V | 80V | t1OOv E 3 62 83 341 06501 1 22 
-25°C/+20°C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
“E | -40°C/+20°C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.1 
wel. 55°C/+20°C 4 4 4 3 3 3 3 3 3 G 10 10.2 10.3 3.5 0.90+0.2 46 
Rated | Nom. tand< Imped- | Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | Cap. Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (WF) | (120Hz, +20°C) (0) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
100 Hour) 
22 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE3377CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3377TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK0J220R 
47 0.26 1.35 3.0 B 90 PCE3378CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3378TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK0J470UR 
47 0.26 0.70 3.0 Cc 160 PCE3379CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3379TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK0J470R 
100 0.26 0.70 6.3 Cc 160 PCE3380CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3380TR-ND 1,000 102.00 EEV-FKOJ101UR 
100 0.26 0.36 6.3 D 240 PCE3381CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3381TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK0J101P 
220 0.26 0.36 13.9 D 240 PCE3382CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3382TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK0J221P 
63 330 0.26 0.26 20.8 E 300 PCE3383CT-ND 2.78 4.58 10.63 39.24 PCE3383TR-ND 1,000 196.00 EEV-FK0J331P 
i 330 0.26 0.34 20.8 D8 280 PCE3507CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3507TR-ND 900 147.60 EEV-FK0J331XP. 
470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE3384CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3384TR-ND 500 127.00 EEV-FK0J471P 
470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE3708CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3708TR-ND 500 139.50 EEV-FK0J471GP 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE3385CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3385TR-ND 500 127.00 EEV-FK0J102P 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE3706CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3706TR-ND 500 139.50 EEV-FK0J102GP 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE3386CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 PCE3386TR-ND 500 149.00 EEV-FKOJ152P 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE3707CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40 PCE3707TR-ND 500 163.50 EEV-FK0J152GP 
22 0.19 1.35 3.0 B 90 PCE3387CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3387TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1A220R 
33 0.19 1.35 3.3 B 90 PCE3388CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3388TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1A330UR 
33 0.19 0.70 3.3 Cc 160 PCE3389CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3389TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1A330R 
150 0.19 0.36 15.0 D 240 PCE3508CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3508TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1A151P 
220 0.19 0.34 22.0 D8 280 PCE3509CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3509TR-ND 900 147.60 EEV-FK1A221XP 
220 0.19 0.26 22.0 E 300 PCE3390CT-ND 2.78 4.58 10.63 39.24 PCE3390TR-ND 1,000 196.00 EEV-FK1A221P 
10 330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE3391CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3391TR-ND 500 127.00 EEV-FK1A331P 
330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE3710CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3710TR-ND 500 139.50 EEV-FK1A331GP 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE3392CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3392TR-ND 500 127.00 EEV-FK1A471P 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE3711CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3711TR-ND 500 139.50 EEV-FK1A471GP 
680 0.49 0.016 68.0 G 600 PCE3510CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3510TR-ND 500 127.00 EEV-FK1A681P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE3393CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 PCE3393TR-ND 500 149.00 EEV-FK1A102P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE3709CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40 PCE3709TR-ND 500 163.50 EEV-FK1A102GP 
10 0.16 1.35 3.0 B 90 PCE3394CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3394TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1C100R 
22 0.16 1.35 3.5 B 90 PCE3395CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3395TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1C220UR 
22 0.16 0.70 3.5 Cc 160 PCE3396CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3396TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1C220R 
47 0.16 0.70 75 Cc 160 PCE3397CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3397TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1C470UR 
47 0.16 0.36 7.5 D 240 PCE3398CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3398TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1C470P 
68 0.16 0.36 10.9 D 240 PCE3511CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3511TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1C680P 
100 0.16 0.36 16.0 D 240 PCE3399CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3399TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1C101P 
16 150 0.16 0.34 24.0 D8 280 PCE3512CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3512TR-ND 900 147.60 EEV-FK1C151XP 
220 0.16 0.34 35.2 D8 280 PCE3513CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3513TR-ND 900 147.60 EEV-FK1C221XP 
220 0.16 0.26 35.2 E 300 PCE3400CT-ND 2.78 4.58 10.63 39.24 PCE3400TR-ND 1,000 196.00 EEV-FK10221P 
330 0.16 0.16 52.8 E 600 PCE3401CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3401TR-ND 500 127.00 EEV-FK1C331P 
330 0.16 0.16 52.8 F 600 PCE3712CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3712TR-ND 500 139.50 EEV-FK1C0331GP 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE3402CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3402TR-ND 500 127.00 EEV-FK1C471P 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE3713CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3713TR-ND 500 139.50 EEV-FK1C471GP 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE3501CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 PCE3501TR-ND 500 149.00 EEV-FK1C681P 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE3714CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40 PCE3714TR-ND 500 163.50 EEV-FK1C681GP 
10 0.14 1.35 3.0 B 90 PCE3403CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3403TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1E100R 
22 0.14 0.70 55 Cc 160 PCE3404CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3404TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1E220R 
33 0.14 0.70 8.3 Cc 160 PCE3405CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3405TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1E330UR 
33 0.14 0.36 8.3 D 240 PCE3406CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3406TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1E330P 
47 0.14 0.36 11.8 D 240 PCE3407CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3407TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1E470P 
68 0.14 0.36 17.0 D 240 PCE3514CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3514TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1E680P 
100 0.14 0.34 25.0 D8 280 PCE3515CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3515TR-ND 900 147.60 EEV-FK1E101XP 
25 100 0.14 0.26 25.0 E 300 PCE3408CT-ND 2.78 4.58 10.63 39.24 PCE3408TR-ND 1,000 196.00 EEV-FK1E101P 
150 0.14 0.16 37.5 F 600 PCE3516CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3516TR-ND 500 127.00 EEV-FK1E151P 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE3409CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3409TR-ND 500 127.00 EEV-FK1E221P 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE3715CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3715TR-ND 500 139.50 EEV-FK1E221GP 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE3410CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3410TR-ND 500 127.00 EEV-FK1E331P 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE3716CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3716TR-ND 500 139.50 EEV-FK1E331GP 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE3411CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 PCE3411TR-ND 500 149.00 EEV-FK1E471P 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE3717CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40 PCE3717TR-ND 500 163.50 EEV-FK1E471GP 
47 0.12 1.35 3.0 B 90 PCE3412CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3412TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1V4R7R 
10 0.12 1.35 3.5 B 90 PCE3413CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3413TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1V100UR 
10 0.12 0.70 3.5 Cc 160 PCE3414CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3414TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1V100R 
22 0.12 0.70 ete Cc 160 PCE3415CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3415TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1V220R 
33 0.12 0.36 11.6 D 240 PCE3416CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3416TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1V330P 
47 0.12 0.36 16.5 D 240 PCE3417CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3417TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1V470P 
68 0.12 0.34 23.8 D8 280 PCE3517CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3517TR-ND 900 147.60 EEV-FK1V680XP 
35 100 0.12 0.34 35.0 D8 280 PCE3518CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3518TR-ND 900 147.60 EEV-FK1V101XP 
100 0.12 0.16 35.0 F 600 PCE3418CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3418TR-ND 500 127.00 EEV-FK1V101P 
100 0.12 0.16 35.0 F 600 PCE3720CT-ND 3.95 6.50 15.09 55.71 PCE3720TR-ND 500 139.50 EEV-FK1V101GP 
150 0.12 0.16 52.5 EF 600 PCE3519CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3519TR-ND 500 127.00 EEV-FK1V151P 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE3419CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3419TR-ND 500 127.00 EEV-FK1V221P 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE3721CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3721TR-ND 500 139.50 EEV-FK1V221GP 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE3420CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 PCE3420TR-ND 500 149.00 EEV-FK1V331P 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE3722CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40 PCE3722TR-ND 500 163.50 EEV-FK1V331GP 
47 0.10 2.90 3.0 B 60 PCE3467CT-ND 1.21 1.99 4.62 17.07 PCE3467TR-ND 2,000 85.00/M EEV-FK1H4R7R 
10 0.10 1.52 5.0 Cc 85 PCE3468CT-ND 1.44 2.37 5.51 20.34 PCE3468TR-ND 1,000 102.00 EEV-FK1H100UR 
10 0.10 0.88 5.0 D 165 PCE3469CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3469TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1H100P 
22 0.10 0.88 11.0 D 165 PCE3470CT-ND 1.70 2.80 6.50 24.00 PCE3470TR-ND 1,000 120.00 EEV-FK1H220P 
33 0.10 0.68 16.5 D8 195 PCE3520CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3520TR-ND 900 147.60 EEV-FK1H330XP 
33 0.10 0.68 16.5 E 195 PCE3471CT-ND 2.78 4.59 10.64 39.30 PCE3471TR-ND 1,000 197.00 EEV-FK1H330P 
50 47 0.10 0.68 23.5 D8 195 PCE3521CT-ND 2.32 3.82 8.86 32.70 PCE3521TR-ND 900 147.60 EEV-FK1H470XP 
47 0.10 0.68 23.5 E 195 PCE3472CT-ND 2.78 4.59 10.64 39.30 PCE3472TR-ND 1,000 197.00 EEV-FK1H470P 
100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE3473CT-ND 3.60 5.94 13.78 50.88 PCE3473TR-ND 500 127.00 EEV-FK1H101P 
100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE3718CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 PCE3718TR-ND 500 139.50 EEV-FK1H101GP 
150 0.10 0.18 75.0 G 670 PCE3522CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 PCE3522TR-ND 500 149.00 EEV-FK1H151P 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE3474CT-ND 4.22 6.95 16.14 59.61 PCE3474TR-ND 500 149.00 EEV-FK1H221P 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE3719CT-ND 4.63 7.63 17.71 65.40 PCE3719TR-ND 500 163.50 EEV-FK1H221GP 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 (tos3) 1575 


Panasonic FK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) Digi@Reel” 


Rated | Nom. tand< Imped- | Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape Taneland|Rael 
W.V. | Cap. Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key P Panasonic 
(WDC) | (HF) | (120Hz, +20°C) (0) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47 0.08 3.00 3.0 C 50 PCE3478CT-ND 1.52 2.50 5.79 21.39 PCE3478TR-ND 1,000 107.00 EEV-FK1J4R7R 
10 0.08 1.50 6.3 D 80 PCE3479CT-ND 1.79 2.94 6.83 25.20 PCE3479TR-ND 1,000 126.00 EEV-FK1J100P 
22 0.08 1.20 13.9 D8 120 PCE3524CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 PCE3524TR-ND 900 154.80 EEV-FK1J220XP 
63 22 0.08 1.20 13.9 E 120 PCE3480CT-ND 2.92 4.81 11.17 41.25 PCE3480TR-ND 1,000 206.00 EEV-FK1J220P 
33 0.08 0.65 20.8 F 250 PCE3481CT-ND 3.78 6.23 14.47 53.43 PCE3481TR-ND 500 133.50 EEV-FK1J330P 
47 0.08 0.65 29.6 F 250 PCE3482CT-ND 3.78 6.23 14.47 53.43 PCE3482TR-ND 500 133.50 EEV-FK1J470P 
68 0.08 0.35 42.8 G 400 PCE3525CT-ND 4.43 7.30 16.96 62.61 PCE3525TR-ND 500 156.50 EEV-FK1J680P 
100 0.08 0.35 63.0 G 400 PCE3483CT-ND 4.43 7.30 16.96 62.61 PCE3483TR-ND 500 156.50 EEV-FK1J101P 
3.3 0.08 5.00 3.0 C 25 PCE3487CT-ND 1.52 2.50 5.79 21.39 PCE3487TR-ND 1,000 107.00 EEV-FK1K3R3R 
47 0.08 3.00 3.8 D 40 PCE3488CT-ND 1.79 2.94 6.83 25.20 PCE3488TR-ND 1,000 126.00 EEV-FK1K4R7P 
10 0.08 2.40 8.0 D8 60 PCE3527CT-ND 2.43 4.01 9.30 34.35 PCE3527TR-ND 900 154.80 EEV-FK1K100XP 
80 10 0.08 2.40 8.0 E 60 PCE3489CT-ND 2.92 4.81 11417 41.25 PCE3489TR-ND 1,000 206.00 EEV-FK1K100P 
22 0.08 1.30 17.6 F 130 PCE3490CT-ND 3.78 6.23 14.47 53.43 PCE3490TR-ND 500 133.50 EEV-FK1K220P 
33 0.08 1.30 26.4 F 130 PCE3491CT-ND 3.78 6.23 14.47 53.43 PCE3491TR-ND 500 133.50 EEV-FK1K330P 
47 0.08 0.70 37.6 G 200 PCE3492CT-ND 4.43 7.30 16.96 62.61 PCE3492TR-ND 500 156.50 EEV-FK1K470P 
400 22 0.07 1.30 22.0 E 130 PCE3502CT-ND 3.73 6.15 14.28 62.71 PCE3502TR-ND 500 132.00 EEV-FK2A220P 
33 0.07 0.70 33.0 G 200 PCE3503CT-ND 4.34 7.15 16.61 61.32 PCE3503TR-ND 500 153.50 EEV-FK2A330 


FP Series Aluminum Electrolytic Capacitors, 
Surface Mount Type — High Temperature Reflow (260°C) 


Following Specified Values: 


Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, Impedance Rated Working Voltage 
20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3 (A) whichever is greater after a 2 minute application of rated 120Hz 6.3V 10V 16V 25V 35V 
working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) -25°C / 20°C 2 2 2 2 2 
: : : -40°C / 20°C 3 3 3 3 3 
0.3 Max-e) p= Soldering: Reflow (I.R or |.R + Heated Air. VPS is not allowed) -55°C / 20°C 4 4 4 3 3 
x 
3 Can Size - mm Peak Duration Duration Reflow - 
re) (Size Code) Temperature (Temp. >255°C) | (Temp. >230°C) Frequency Size Dimensions (mm) 
e A+0.2 Code oD L A 1 W P 
a oes 04 ~ 06.3, 08 x 10.2 . B 4.0 5.8 4.3 1.8 0.65+0.1 1.0 
s = ; (8, C, D, D8, F) 260°C 5 seconds 60 seconds 2t C 5.0 5.8 53 2.2 | _0.6520.1 15 
-—— L—+| D 6.3 5.8 6.6 2.6 0.6520.1 1.8 
P 08 x 6.2, 010 x 10.2 D8 6.3 Td 6.6 2.6 0.65+0.1 1.8 
+ i 6.6) 260°C 5 seconds 60 seconds 1 E 8.0 6.2 8.3 34 | 065201 | 22 
" F 8.0 10.2 8.3 3.4 0.90+0.2 3.1 
Wet $ Capacitor must return to room temperature before the second reflow G 10.0 10.2 10.3 3.5 0.90+0.2 46 
Rated | Nom. fand< Imped- | Max. Leakage Max. Ripple Current Cut Tape 
W.V. | Cap. Spec. Values ance Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) | (WF) | (120Hz, 20°C) (0) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 0.26 0.85 3.0 B 160 PCE4510CT-ND 1.33 2.20 5.10 18.84 | PCE4510TR-ND 2,000 94.00/M EEE-FP0J220AR 
47 0.26 0.36 3.0 Cc 240 PCE4511CT-ND 1.59 2.62 6.08 22.44 | PCE4511TR-ND 1,000 112.00 EEE-FP0J470AR 
47 0.26 0.85 3.0 B 160 PCE4512CT-ND 1.40 2.31 5.36 19.80 | PCE4512TR-ND 2,000 99.00/M EEE-FPJ470UAR 
100 0.26 0.26 6.3 D 300 PCE4513CT-ND 1.88 3.09 7A7 26.49 | PCE4513TR-ND 1,000 132.00 EEE-FP0J101AP 
100 0.26 0.36 6.3 C 240 PCE4514CT-ND 1.68 2.76 6.41 23.67_| PCE4514TR-ND 1,000 118.00 EEE-FPJ101UAR 
63 220 0.26 0.26 13.8 D 300 PCE4515CT-ND 1.88 3.09 7.17 26.49 | PCE4515TR-ND 1,000 132.00 EEE-FP0J221AP 
° 330 0.26 0.18 20.7 E 500 PCE4516CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 | PCE4516TR-ND 1,000 217.00 EEE-FP0J331AP 
330 0.26 0.16 20.7 D8 600 PCE4517CT-ND 2.56 4.21 9.78 36.12 | PCE4517TR-ND 900 162.90 EEE-FPJ331XAP 
470 0.26 0.08 29.6 F 850 PCE4518CT-ND 3.98 6.55 15.21 56.16 | PCE4518TR-ND 500 140.50 EEE-FP0J471AP 
1000 0.26 0.08 63.0 F 850 PCE4430CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 _| PCE4430TR-ND. 500 139.50 EEE-FP0J102AP 
1500 0.26 0.06 94.5 G 1190 PCE4431CT-ND 4.63 7.63 17.70 65.37 | PCE4431TR-ND 500 163.50 EEE-FP0J152AP 
1800 0.26 0.08 113.4 G 850 PCE4432CT-ND. 5.10 8.39 19.48 71.94 | PCE4432TR-ND. 500 180.00 EEE-FPJ182UAP 
22 0.19 0.85 3.0 B 160 PCE4519CT-ND 1.33 2.20 5.10 18.84 | PCE4519TR-ND 2,000 94.00/M EEE-FP1A220AR 
33 0.19 0.36 3.3 C 240 PCE4520CT-ND 1.59 2.62 6.08 22.44 | PCE4520TR-ND 1,000 112.00 EEE-FP1A330AR 
33 0.19 0.85 3.3 B 160 PCE4521CT-ND 1.40 2.31 5.36 19.80 | PCE4521TR-ND 2,000 99.00/M EEE-FPA330UAR 
150 0.19 0.26 15.0 D 300 PCE4522CT-ND 1.88 3.09 7A7 26.49 | PCE4522TR-ND 1,000 132.00 EEE-FP1A151AP 
220 0.19 0.18 22.0 E 500 PCE4523CT-ND. 3.07 5.05 11.73 43.32 | PCE4523TR-ND. 1,000 217.00 EEE-FP1A221AP 
10 220 0.19 0.16 22.0 D8 600 PCE4524CT-ND 2.56 4.21 9.78 36.12 | PCE4524TR-ND 900 162.90 EEE-FPA221XAP 
330 0.19 0.08 33.0 F 850 PCE4525CT-ND 3.98 6.55 15.21 56.16 | PCE4525TR-ND 500 140.50 EEE-FP1A331AP 
470 0.19 0.08 47.0 F 850 PCE4526CT-ND 3.98 6.55 15124 56.16 | PCE4526TR-ND 500 140.50 EEE-FP1A471AP 
680 0.19 0.08 68.0 F 850 PCE4433CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 | PCE4433TR-ND 500 139.50 EEE-FP1A681AP 
1000 0.19 0.06 100.0 G 1190 PCE4434CT-ND 4.63 7.63 17.70 65.37 | PCE4434TR-ND 500 163.50 EEE-FP1A102AP 
1200 0.19 0.08 120.0 G 850 PCE4435CT-ND 5.10 8.39 19.48 71.94 | PCE4435TR-ND 500 180.00 EEE-FPA122UAP 
10 0.16 0.85 3.0 B 160 PCE4527CT-ND 1.33 2.20 5.10 18.84 | PCE4527TR-ND 2,000 94.00/M EEE-FP1C100AR 
22 0.16 0.36 3.5 Cc 240 PCE4528CT-ND 1.59 2.62 6.08 22.44 | PCE4528TR-ND 1,000 112.00 EEE-FP1C220AR 
22 0.16 0.85 3.5 B 160 PCE4529CT-ND 1.40 2.31 5.36 19.80 | PCE4529TR-ND 2,000 99.00/M EEE-FPC220UAR 
47 0.16 0.26 78 D 300 PCE4530CT-ND 1.88 3.09 TAZ 26.49 | PCE4530TR-ND 1,000 132.00 EEE-FP1C470AP 
47 0.16 0.36 7.5 C 240 PCE4531CT-ND. 1.68 2.76 6.41 23.67 _| PCE4531TR-ND. 1,000 118.00 EEE-FPC470UAR 
68 0.16 0.26 10.8 D 300 PCE4532CT-ND 1.88 3.09 7.17 26.49 | PCE4532TR-ND 1,000 132.00 EEE-FP1C680AP 
100 0.16 0.26 16.0 D 300 PCE4533CT-ND 1.88 3.09 7A7 26.49 | PCE4533TR-ND 1,000 132.00 EEE-FP1C101AP 
16 100 0.16 0.16 16.0 D8 600 PCE4534CT-ND 2.56 4.21 9.78 36.12 | PCE4534TR-ND 900 162.90 EEE-FPC101XAP 
150 0.16 0.16 24.0 D8 600 PCE4535CT-ND 2.56 4.21 9.78 36.12 | PCE4535TR-ND 900 162.90 EEE-FPC151XAP 
220 0.16 0.18 35.2 E 500 PCE4536CT-ND. 3.07 5.05 11.73 43.32 | PCE4536TR-ND. 1,000 217.00 EEE-FP1C221AP 
220 0.16 0.16 35.2 D8 600 PCE4537CT-ND 2.56 4.21 9.78 36.12 | PCE4537TR-ND 900 162.90 EEE-FPC221XAP 
330 0.16 0.08 52.8 F 850 PCE4538CT-ND 3.98 6.55 15.21 56.16 | PCE4538TR-ND 500 140.50 EEE-FP1C331AP 
470 0.16 0.08 75.2 F 850 PCE4436CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 | PCE4436TR-ND 500 139.50 EEE-FP1C471AP 
680 0.16 0.06 108.8 G 1190 PCE4437CT-ND 4.63 7.63 17.70 65.37 | PCE4437TR-ND 500 163.50 EEE-FP1C681AP 
820 0.16 0.08 131.2 G 850 PCE4438CT-ND. 5.10 8.39 19.48 71.94 | PCE4438TR-ND. 500 180.00 EEE-FPC821UAP 
10 0.14 0.85 3.0 B 160 PCE4539CT-ND 1.33 2.20 5.10 18.84 | PCE4539TR-ND 2,000 94.00/M EEE-FP1E100AR 
22 0.14 0.36 5.5 Cc 240 PCE4540CT-ND 1.59 2.62 6.08 22.44 | PCE4540TR-ND 1,000 112.00 EEE-FP1E220AR 
33 0.14 0.26 8.2 D 300 PCE4541CT-ND 1.88 3.09 7A7 26.49 | PCE4541TR-ND 1,000 132.00 EEE-FP1E330AP 
33 0.14 0.36 8.2 Cc 240 PCE4542CT-ND 1.68 2.76 6.41 23.67 | PCE4542TR-ND 1,000 118.00 EEE-FPE330UAR 
47 0.14 0.26 11.7 D 300 PCE4543CT-ND 1.88 3.09 7.17 26.49 | PCE4543TR-ND 1,000 132.00 EEE-FP1E470AP. 
25 68 0.14 0.26 17.0 D 300 PCE4544CT-ND 1.88 3.09 tA? 26.49 | PCE4544TR-ND 1,000 132.00 EEE-FP1E680AP 
100 0.14 0.18 25.0 E 500 PCE4545CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 | PCE4545TR-ND 1,000 217.00 EEE-FP1E101AP 
100 0.14 0.16 25.0 D8 600 PCE4546CT-ND 2.56 4.21 9.78 36.12 | PCE4546TR-ND 900 162.90 EEE-FPE101XAP 
150 0.14 0.08 37.5 F 850 PCE4547CT-ND 3.98 6.55 15.21 56.16 | PCE4547TR-ND 500 140.50 EEE-FP1E151AP 
220 0.14 0.08 55.0 F 850 PCE4548CT-ND 3.98 6.55 15.21 56.16 _| PCE4548TR-ND 500 140.50 EEE-FP1E221AP. 
470 0.14 0.06 117.5 G 1190 PCE4440CT-ND 4.63 7.63 17.70 65.37 | PCE4440TR-ND 500 163.50 EEE-FP1E471AP 
560 0.14 0.08 140.0 G 850 PCE4441CT-ND 5.10 8.39 19.48 71.94 | PCE4441TR-ND 500 180.00 EEE-FPE561UAP 
10 0.12 0.85 3.5 B 160 PCE4549CT-ND 1.40 2.31 5.36 19.80 | PCE4549TR-ND 2,000 99.00/M EEE-FPV100UAR 
22 0.12 0.36 77 C 240 PCE4550CT-ND 1.59 2.62 6.08 22.44 | PCE4550TR-ND 1,000 112.00 EEE-FP1V220AR 
33 0.12 0.26 11.5 D 300 PCE4551CT-ND 1.88 3.09 7A7 26.49 | PCE4551TR-ND 1,000 132.00 EEE-FP1V330AP 
47 0.12 0.26 16.4 D 300 PCE4552CT-ND 1.88 3.09 7A7 26.49 | PCE4552TR-ND 1,000 132.00 EEE-FP1V470AP 
68 0.12 0.16 16.4 D8 600 PCE4553CT-ND. 3.07 5.05 11.73 43.32 | PCE4553TR-ND 900 195.30 EEE-FPV680XAP 
35 100 0.12 0.16 35.0 D8 600 PCE4554CT-ND 3.07 5.05 11.73 43.32 | PCE4554TR-ND 900 195.30 EEE-FPV101XAP 
100 0.12 0.08 35.0 F 850 PCE4442CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 | PCE4442TR-ND 500 139.50 EEE-FP1V101AP 
150 0.12 0.08 §2.5 F 850 PCE4443CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 | PCE4443TR-ND 500 139.50 EEE-FP1V151AP 
220 0.12 0.08 77.0 EF 850 PCE4444CT-ND 3.95 6.51 15.11 55.80 | PCE4444TR-ND 500 139.50 EEE-FP1V221AP 
330 0.12 0.06 115.5 G 1190 PCE4445CT-ND 4.63 7.63 17.70 65.37 | PCE4445TR-ND 500 163.50 EEE-FP1V331AP 
390 0.12 0.08 136.5 G 850 PCE4446CT-ND 5.10 8.39 19.48 71.94 | PCE4446TR-ND 500 180.00 EEE-FPV391UAP 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1576 (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic EB Series atuminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * Long Life: 3000-5000H @ 105°C *High Voltage * High CV Volumetric 
Efficiency * Tape and Reel Packaging for Automatic Placement Size Dimensions (mm) 
Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C » Capacitance Code D L A I WwW P 
Te ae ei ae sates ne Laney bal eee (aie |-s0_ | |_ane es. [omens 
: 0.3 Max.=; At+0.2 Impedance ratio (120Hz) G17 10 16.5 10.3 3.5 0.90+0.2 46 
& = U_ Soldering: * Reflow: 230°C for 5 seconds H16 12.5 16.5 13.5 47 0.90+0.3 44 
9 - Following specified values: S16 16 165 17.0 55 1.2403 67 
a Impedance Working Voltage J21 16 21.5 17.0 5.5 1.2+0.3 6.7 
Q QD 4 120Hz 160V 200V 250V 350V 400v | 450V Ki6 18 16.5 19.0 65 | 122031 67 
—" Werte “25°C /+20°C 2 2 3 5 6 8 K21 18 215 | 19.0 65 | 1.2203 | 67 
Rated | Nom. tand< Max. Leakage ; Max. Ripple Cur. ve Cut Tape = Tape and Reel ; 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 100KHz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) (uF) (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 ‘| Part No. ty. Pricing Part No. 
EB Long Life, High Ripple Serie: 
10 0.15 106.0 G13 70 PCE3421CT-ND 1.13 93 87 | PCE3421TR-ND 250 99.50 EEV-EB2C1000 
33 0.15 326.8 H16 470 PCE3422CT-ND 1.86 1.53 1.42 | PCE3422TR-ND 150 98.10 EEV-EB2C330SQ 
460 47 0.15 461.2 J16 600 PCE3579CT-ND 2.32 1.91 1.78 | PCE3579TR-ND 125 102.25 EEV-EB2C470SM 
68 0.15 662.8 J21 750 PCE3580CT-ND 2.74 2.26 2.10 | PCE3580TR-ND 75 72.38 EEV-EB2C680M 
68 0.15 662.8 K16 750 PCE3581CT-ND 2.74 2.26 210 | PCE3581TR-ND 125 120.63 EEV-EB2C680SM 
100 0.15 970.0 K21 1060 PCE3578CT-ND 3.26 2.69 2.49 | PCE3578TR-ND 75 86.18 EEV-EB2C101M 
22 0.15 274.0 H16 470 PCE3427CT-ND 1.86 1.53 1.42 | PCE3427TR-ND 150 98.10 EEV-EB2D220SQ 
33 0.15 406.0 J16 600 PCE3583CT-ND 2.32 1.91 1.78 | PCE3583TR-ND 125 102.25 EEV-EB2D330SM 
200 47 0.15 574.0 K16 600 PCE3584CT-ND 2.74 2.26 2.10 | PCE3584TR-ND 125 120.63 EEV-EB2D470SM 
68 0.15 826.0 J21 750 PCE3585CT-ND 2.74 2.26 2.10 | PCE3585TR-ND 75 72.38 EEV-EB2D680M 
100 0.15 1210.0 K21 1060 PCE3582CT-ND 3.26 2.69 2.49 | PCE3582TR-ND 75 86.18 EEV-EB2D101M 
10 0.15 160.0 G17 88 PCE3432CT-ND 1.30 1.07 99 | PCE3432TR-ND 200 91.40 EEV-EB2E1000 
22 0.15 340.0 J16 560 PCE3586CT-ND 2.32 1.91 1.78 | PCE3586TR-ND 125 102.25 EEV-EB2E220SM 
250 33 0.15 505.0 K16 560 PCE3587CT-ND 2.74 2.26 210 | PCE3587TR-ND 125 120.63 EEV-EB2E330SM 
47 0.15 715.0 J21 710 PCE3588CT-ND 2.74 2.26 2.10 | PCE3588TR-ND 75 72.38 EEV-EB2E470M 
68 0.15 1030.0 Kat 990 PCE3589CT-ND 3.26 2.69 2.49 | PCE3589TR-ND 75 86.18 EEV-EB2E680M 
10 0.20 220.0 J16 270 PCE3593CT-ND 2.32 1.91 1.78 | PCE3593TR-ND 125 102.25 EEV-EB2V100SM 
350 22 0.20 472.0 K16 350 PCE3594CT-ND 2.74 2.26 2.10 | PCE3594TR-ND 125 120.63 EEV-EB2V220SM 
33 0.20 703.0 J21 480 PCE3595CT-ND 2.74 2.26 2.10 | PCE3595TR-ND 75 72.38 EEV-EB2V330M 
47 0.20 997.0 K21 670 PCE3596CT-ND 3.26 2.69 2.49 | PCE3596TR-ND 75 86.18 EEV-EB2V470M 
3.3 0.24 89.2 G13 40 PCE3441CT-ND 1.13 93 .87 | PCE3441TR-ND 250 99.50 EEV-EB2G3R3Q 
47 0.24 122.8 G17 50 PCE3442CT-ND 1.30 1.07 99 | PCE3442TR-ND 200 91.40 EEV-EB2G4R70 
400 10 0.24 250.0 J16 250 PCE3590CT-ND 2.32 1.91 1.78 | PCE3590TR-ND 125 102.25 EEV-EB2G100SM 
22 0.24 538.0 J21 410 PCE3591CT-ND 2.74 2.26 210 | PCE3591TR-ND 75 72.38 EEV-EB2G220M 
33 0.24 802.0 K21 600 PCE3592CT-ND 3.26 2.69 2.49 | PCE3592TR-ND 75 86.18 EEV-EB2G330M 
2.2 0.24 69.4 G13 29 PCE3446CT-ND 1.13 93 .87 | PCE3446TR-ND 250 99.50 EEV-EB2W2R2Q 
3.3 0.24 99.1 G17 4 PCE3447CT-ND 1.30 1.07 99 | PCE3447TR-ND 200 88.20 EEV-EB2W3R30 
450 47 0.24 136.9 H16 49 PCE3448CT-ND 1.86 1.53 1.42 | PCE3448TR-ND 150 98.10 EEV-EB2W4R7SQ 
10 0.24 280.0 K16 310 PCE3597CT-ND 2.74 2.26 210 | PCE3597TR-ND 125 120.63 EEV-EB2W100SM 
22 0.24 604.0 K21 560 PCE3598CT-ND 3.26 2.69 2.49 | PCE3598TR-ND 75 86.18 EEV-EB2W220M 


Panasonic TA Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * High Temperature: 125°C * Automotive Applications * Life Time: 1000H @ 125°C * High CV Volumetric Efficiency * Tape and Reel Packaging for Dimensions (mm) 
Automatic Placement Size 
Code D L A I Ww P 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(y/A) whichever 
is greater measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) E 8.0 | 62) 383 | 3.4 |o.65+0.1] 2.2 
. 0.3 Max. A+0.2 Following specified values: 
8 _ | | Impedance Working Voltage FE 8.0 | 10.2] 83 | 3.4 0.90+0.2) 3.1 
Ba | IP 120Hz 10V 16V 25V 35V 50V 
4 
a 1 -25°C/+20°C 8 8 4 3 3 G 10.0 | 10.2| 10.3) 3.5 |0.90+0.2} 4.6 
8 L A i J) -40°C/+20°C 14 12 10 8 8 
Rated Nom. tani< Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape T 1d Reel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 100KHz, 125°C Digi-Key Price Each Digi-Key ape ranaines Panasonic 
(VDC) (uF) | (120Hz, +20°C) (WA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
TA Automotive Series: -40°C ~ 125°C (1000 Hour Life) 
100 0.32 10.0 E 62 PCE3143CT-ND 86 ral 66 61 PCE3143TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1A101P 
10 220 0.32 22.0 F 93 PCE3144CT-ND 1.11 92 85 19 PCE3144TR-ND 500 195.00 EEV-TA1A221P 
330 0.32 33.0 G 118 PCE3145CT-ND 1.31 1.08 1.00 92 PCE3145TR-ND 500 229.50 EEV-TA1A331P 
16 100 0.24 16.0 F 89 PCE3146CT-ND 1.11 92 85 79 PCE3146TR-ND 500 195.00 EEV-TA1C101P 
220 0.24 35.2 G 113 PCE3147CT-ND 1.31 1.08 1.00 92 PCE3147TR-ND 500 229.50 EEV-TA1C221P 
25 47 0.21 11.8 E 56 PCE3148CT-ND 86 wal 66 61 PCE3148TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1E470P 
100 0.21 25.0 F 84 PCE3149CT-ND 1.11 92 85 19 PCE3149TR-ND 500 195.00 EEV-TA1E101P 
33 0.18 11.6 E 53 PCE3150CT-ND 86 ral 66 61 PCE3150TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1V330P 
35 47 0.18 16.5 F 79 PCE3151CT-ND 1.11 92 85 19 PCE3151TR-ND 500 195.00 EEV-TA1V470P 
100 0.18 3.5 G 101 PCE3152CT-ND 1.31 1.08 1.00 92 PCE3152TR-ND 500 229.50 EEV-TA1V101P 
10 0.18 5.0 E 25 PCE3153CT-ND 86 wal 66 61 PCE3153TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1H100P 
50 22 0.18 11.0 E 50 PCE3154CT-ND 86 77 66 61 PCE3154TR-ND 1,000 303.00 EEV-TA1H220P 
33 0.18 16.5 F 74 PCE3155CT-ND 1.11 92 85 19 PCE3155TR-ND 500 195.00 EEV-TA1H330P 
47 0.18 23.5 G 94 PCE3156CT-ND 1.31 1.08 1.00 92 PCE3156TR-ND 500 229.50 EEV-TA1H470P 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1577 


Panasonic TG Series atuminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Features: Life Time: 1000-2000H @ 125°C +Automotive Applications »* Surface Mount Type » Miniaturization (40% less than TA Series) * Low ESR (Low Dimensions (mm) 
Temperature) Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or Size 
3(uA) whichever is greater measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) Code D L A | Ww P 
* Soldering Reflow: 8-10mm case, 235°C for 5 seconds; 12.5-18mm case, 230°C for 5 seconds E 8.0 6.2 8.3 | 3.4|0.65+0.1 | 2.2 
0.3 Max-— A+0.2 
Following specified values: x Ir =O 4 F 8.0 10.2 | 8.3 | 3.4|0.90+0.2| 3.1 
Working Voltage 2 = U ! G 10.0 | 10.2 | 10.3 | 3.5 |0.90+0.2| 4.6 
Impedance 2 
T20H2 tov | tev | 25v | 35v | Sov | 63V | 80V | 100v ¢ | P ANS 23 = [19:50 19.9 | 24-7. 0180808 a4 
725°C/20°C 3 2 2 2 2 2 2 2 8 a I J16 16.0 | 16.5 | 17.0 | 5.5 | 1.20+0.3| 6.7 
-40°C/20°C 6 4 4 3 3 3 3 3 be. |, ——>] wel K16 18.0 | 16.5 | 19.0 | 6.7 |1.20+0.3] 6.7 
Rated | Nom. tani< ESR Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. | Spec. Values | (100kHz) Current Size | 100KHz, 125°C Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) | (WF) | (120Hz, 20°C) | (20°C) (WA) Code (mArms) Part No. 5 10 25 100 | PartNo. Qty. Pricing Part No. 
Series: -40°C ~ 125°C (1000 - 2000 Hour Life) 
100 0.30 1.0 10.0 E 100 PCE4034CT-ND 67 55 51 AT PCE4034TR-ND 1,000 235.00 EEE-TG1A101P 
220 0.30 1.0 22.0 E 100 PCE4038CT-ND 69 57 53 49 PCE4038TR-ND 1,000 243.00 EEE-TG1A221UP 
220 0.30 05 22.0 E 197 PCE4037CT-ND 84 69 64 59 PCE4037TR-ND 500 147.50 EEE-TG1A221P 
330 0.30 0.5 33.0 F 197 PCE4041CT-ND 86 val 66 61 PCE4041TR-ND 500 151.50 EEE-TG1A331UP 
330 0.30 0.3 33.0 G 270 PCE4040CT-ND 1.00 83 ant TA PCE4040TR-ND 500 176.50 EEE-TG1A331P 
10 470 0.30 0.3 47.0 G 270 PCE4044CT-ND 1.03 85 19 13 PCE4044TR-ND 500 180.50 EEE-TG1A471UP 
1000 0.30 0.12 100.0 H13 800 PCE3608CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3608TR-ND 200 125.80 EEV-TG1A102Q 
1500 0.30 0.12 150.0 H13 800 PCE3609CT-ND 1.90 1.56 145 1.34 PCE3609TR-ND 200 133.60 EEV-TG1A152UQ 
2200 0.32 0.08 220.0 J16 1100 PCE3612CT-ND 3.02 2.49 2.31 — | PCE3612TR-ND 125 133.00 EEV-TG1A222M 
3300 0.34 0.075 330.0 K16 1300 PCE3615CT-ND 3.58 2.95 2.74 —__|_PCE3615TR-ND 125 157.75 EEV-TG1A332M 
3300 0.34 0.08 330.0 J16 17100 PCE3616CT-ND 3.07 2.53 2.35 — | PCE3616TR-ND 125 135.25 EEV-TG1A332UM 
4700 0.36 0.075 470.0 K16 1300 PCE3618CT-ND 3.58 2.95 2.74 —__| PCE3618TR-ND 125 157.75 EEV-TG1A472M 
100 0.23 0.5 16.0 F 197 PCE4046CT-ND 84 69 64 59 PCE4046TR-ND 500 147.50 EEE-TG1C101P 
220 0.23 05 35.2 F 197 PCE4050CT-ND 86 Ya 66 61 PCE4050TR-ND 500 151.50 EEE-TG1C221UP 
220 0.23 0.3 35.2 G 270 PCE4049CT-ND 1.00 83 a7 1 PCE4049TR-ND 500 176.50 EEE-TG1C0221P 
330 0.23 0.3 52.8 G 270 PCE4054CT-ND 1.03 85 79 73 PCE4054TR-ND 500 180.50 EEE-TG1C0331UP 
330 0.23 0.12 52.8 H13 800 PCE3626CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3626TR-ND 200 125.80 EEV-TG1C331Q 
16 470 0.23 0.12 75.2 H13 800 PCE3629CT-ND 1.85 1.52 142° 1.31 PCE3629TR-ND 200 130.20 EEV-TG1C4710 
680 0.23 0.12 108.8 H13 800 PCE3630CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3630TR-ND 200 125.80 EEV-TG1C681Q 
1000 0.23 0.08 160.0 J16 1100 PCE3620CT-ND 292 241 2.23 — | PCE3620TR-ND 125 128.63 EEV-TG1C102M 
1000 0.23 0.12 160.0 H13 800 PCE3621CT-ND 1.90 1.56 145 1.34 PCE3621TR-ND 200 133.60 EEV-TG1C102UQ 
2200 0.25 0.075 352.0 K16 1300 PCE3624CT-ND 3.48 2.87 2.66 —_| PCE3624TR-ND 125 153.38 EEV-TG1C222M 
2200 0.25 0.08 352.0 J16 17100 PCE3625CT-ND 297 2.45 2.27 — | PCE3625TR-ND 125 130.88 EEV-TG1C222UM 
3300 0.27 0.075 528.0 K16 1300 PCE3628CT-ND 3.48 2.87 2.66 —__|_PCE3628TR-ND 125 153.38 EEV-TG1C332M 
47 0.18 1.0 11.75 E 100 PCE4067CT-ND 67 55 51 AT PCE4067TR-ND 1,000 235.00 EEE-TG1E470P 
100 0.18 1.0 25.0 E 100 PCE4059CT-ND 69 57 53 49 PCE4059TR-ND 1,000 243.00 EEE-TG1E101UP 
100 0.18 05 25.0 F 197 PCE4058CT-ND 84 69 64 59 PCE4058TR-ND 500 147.50 EEE-TG1E101P 
220 0.18 0.5 55.0 F 197 PCE4063CT-ND 86 77 66 61 PCE4063TR-ND 500 151.50 EEE-TG1E221UP 
220 0.18 0.3 55.0 G 270 PCE4062CT-ND 1.00 83 a7 1 PCE4062TR-ND 500 176.50 EEE-TG1E221P 
330 0.18 0.3 82.5 G 270 PCE4066CT-ND 111 1 85 18 PCE4066TR-ND 500 195.00 EEE-TG1E331UP 
25 330 0.18 0.12 82.5 H13 800 PCE3638CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3638TR-ND 200 125.80 EEV-TG1E331Q 
470 0.18 0.12 117.5 H13 800 PCE3641CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3641TR-ND 200 125.80 EEV-TG1E4710 
680 0.18 0.08 170.0 J16 1100 PCE3642CT-ND 292 241 2.23 — | PCE3642TR-ND 125 128.63 EEV-TG1E681M 
680 0.18 0.12 170.0 H13 800 PCE3643CT-ND 1.90 1.56 145 1.34 PCE3643TR-ND. 200 129.00 EEV-TG1E681UQ 
1000 0.18 0.075 250.0 KT6 1300 PCE3633CT-ND 348 2.87 2.66 — | PCE3633TR-ND 125 153.38 EEV-TGTET02M 
1000 0.18 0.08 250.0 J16 1100 PCE3634CT-ND 297 2.45 2.27 — | PCE3634TR-ND 125 130.88 EEV-TG1E102UM 
2200 0.20 0.075 550.0 K16 1300 PCE3637CT-ND 3.48 2.87 2.66 —__|_PCE3637TR-ND 125 153.38 EEV-TG1E222M 
33 0.16 1.0 11.55 E 100 PCE4113CT-ND 67 55 51 AT PCE4113TR-ND 1,000 235.00 EEE-TG1V330P 
47 0.16 1.0 16.45 E 100 PCE4116CT-ND 69 57 53 AQ PCE4116TR-ND 1,000 243.00 EEE-TG1V470UP 
47 0.16 05 16.45 F 197 PCE4115CT-ND 84 69 64 59 PCE4115TR-ND 500 147.50 EEE-TG1V470P 
100 0.16 0.5 35.0 F 197 PCE4110CT-ND 86 7G 66 61 PCE4110TR-ND 500 151.50 EEE-TG1V101UP 
100 0.16 0.3 35.0 G 270 PCE4109CT-ND 1.00 83 a7 1 PCE4109TR-ND 500 176.50 EEE-TG1V101P 
35 220 0.16 0.3 77.0 G 270 PCE4112CT-ND 1.03 85 19 13 PCE4112TR-ND 500 180.50 EEE-TG1V221UP 
330 0.16 0.12 115.5 H13 800 PCE3687CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3687TR-ND 1,000 564.00 EEV-TG1V331Q 
470 0.16 0.08 164.5 J16 1100 PCE3690CT-ND 292 241 2.23 — | PCE3690TR-ND 125 128.63 EEV-TG1V471M 
470 0.16 0.12 164.5 H13 800 PCE3691CT-ND 1.90 1.56 145 1.34 PCE3691TR-ND 200 129.00 EEV-TG1V471UQ 
680 0.16 0.075 238.0 K16 1300 PCE3692CT-ND 3.48 2.87 2.66 —__|_PCE3692TR-ND 125 153.38 EEV-TG1V681M 
680 0.16 0.08 238.0 J16 17100 PCE3693CT-ND 2.97 2.45 2.27 — | PCE3693TR-ND 125 130.88 EEV-TG1V681UM 
1000 0.16 0.075 350.0 K16 1300 PCE3684CT-ND 3.48 2.87 2.66 —__|_PCE3684TR-ND 125 153.38 EEV-TG1V102M 
10 0.14 1.6 5.0 E 80 PCE4071CT-ND 67 55 51 AT PCE4071TR-ND 1,000 235.00 EEE-TG1H100P 
22 0.14 1.6 11.0 E 80 PCE4074CT-ND 67 55 51 AT PCE4074TR-ND 1,000 235.00 EEE-TG1H220P 
33 0.14 1.6 16.5 E 80 PCE4077CT-ND 69 57 53 AQ PCE4077TR-ND 1,000 243.00 EEE-TG1H330UP 
33 0.14 0.75 16.5 F 133 PCE4076CT-ND 84 69 64 59 PCE4076TR-ND 500 147.50 EEE-TG1H330P 
47 0.14 0.75 23.5 F 133 PCE4080CT-ND 86 Wal 66 61 PCE4080TR-ND 500 151.50 EEE-TG1H470UP 
47 0.14 05 23.5 G 221 PCE4079CT-ND 1.00 83 a7 74 PCE4079TR-ND 500 176.50 EEE-TG1H470P 
50 100 0.14 0.5 50.0 G 221 PCE4072CT-ND 1.03 85 79 13 PCE4072TR-ND 500 180.50 EEE-TG1H101UP 
220 0.14 0.23 110.0 H13 600 PCE3648CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3648TR-ND 200 125.80 EEV-TG1H221Q 
330 0.14 0.23 165.0 H13 600 PCE3651CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3651TR-ND 200 130.20 EEV-TG1H331Q 
470 0.14 0.15 235.0 J16 900 PCE3654CT-ND 2.92 2.41 2.23 —__|_PCE3654TR-ND 125 128.63 EEV-TG1H471M 
680 0.14 0.14 340.0 K16 950 PCE3655CT-ND 348 2.87 2.66 —~ | PCE3655TR-ND 125 153.38 EEV-TGTH681M 
680 0.14 0.15 340.0 J16 900 PCE3656CT-ND 2.97 2.45 2.27 — | PCE3656TR-ND 125 130.88 EEV-TG1H681UM 
1000 0.14 0.14 500.0 K16 950 PCE3646CT-ND 3.48 2.87 2.66 —__|_PCE3646TR-ND 125 153.38 EEV-TG1H102M 
10 0.12 2.2 6.3 E 55 PCE4084CT-ND 67 55 51 AT PCE4084TR-ND 1,000 235.00 EEE-TG1J100P 
22 0.12 1.0 13.86 F 100 PCE4087CT-ND 84 69 64 59 PCE4087TR-ND 500 147.50 EEE-TG1J220P 
33 0.12 1.0 20.79 F 100 PCE4090CT-ND 86 77 66 61 PCE4090TR-ND 500 151.50 EEE-TG1J330UP 
33 0.12 08 20.79 G 150 PCE4089CT-ND 1.00 83 a7 ZA PCE4089TR-ND 500 176.50 EEE-TG1J330P 
47 0.12 1.0 29.61 F 100 PCE4093CT-ND 86 Wil 66 61 PCE4093TR-ND 500 151.50 EEE-TG1J470UP. 
63 47 0.12 08 29.61 G 150 PCE4092CT-ND 1.00 83 Le a7 PCE4092TR-ND 500 176.50 EEE-TG1J470P 
100 0.12 0.8 63.0 G 150 PCE4086CT-ND 1.03 85 79 13 PCE4086TR-ND 500 180.50 EEE-TG1J101UP 
100 0.12 0.26 63.0 H13 350 PCE3658CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3658TR-ND 200 130.20 EEV-TG1J1010 
220 0.12 0.26 138.6 H13 350 PCE3661CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3661TR-ND 200 125.80 EEV-TG1J2210 
330 0.12 0.18 207.9 J16 500 PCE3664CT-ND 292 241 2.23 — | PCE3664TR-ND 125 128.63 EEV-TG1J331M 
470 0.12 0.18 296.1 J16 500 PCE3667CT-ND 292 241 2.23 —__|_PCE3667TR-ND 125 128.63 EEV-TG1J471M 
10 0.12 1.3 8.0 F 70 PCE4095CT-ND 84 69 64 59 PCE4095TR-ND 500 147.50 EEE-TG1K100P 
22 0.12 1.3 17.6 F 70 PCE4099CT-ND 86 4 66 61 PCE4099TR-ND 500 151.50 EEE-TG1K220UP 
22 0.12 1.0 17.6 G 90 PCE4098CT-ND 1.00 83 at 71 PCE4098TR-ND 500 176.50 EEE-TG1K220P 
33 0.12 1.3 26.4 F 70 PCE4103CT-ND 86 wal 66 61 PCE4103TR-ND 500 151.50 EEE-TG1K330UP 
33 0.12 1.0 26.4 G 90 PCE4102CT-ND 1.00 83 a7 Al PCE4102TR-ND 500 176.50 EEE-TG1K330P 
47 0.12 1.0 37.6 G 90 PCE4107CT-ND 1.03 85 19 13 PCE4107TR-ND 500 180.50 EEE-TG1K470UP 
80 47 0.12 0.42 37.6 H13 250 PCE3679CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3679TR-ND 200 125.80 EEV-TG1K470Q 
100 0.12 0.3 80.0 J16 350 PCE3669CT-ND 292 241 2.23 — | PCE3669TR-ND 125 128.63 EEV-TG1K101M 
100 0.12 0.42 80.0 H13 250 PCE3670CT-ND 1.90 1.56 1.45 = 1.34 PCE3670TR-ND 200 129.00 EEV-TG1K101UQ 
220 0.12 0.28 176.0 K16 400 PCE3673CT-ND 3.48 2.87 2.66 —__|_PCE3673TR-ND 125 153.38 EEV-TG1K221M 
220 0.12 0.3 176.0 J16 350 PCE3674CT-ND 297 2.45 2.27 —~ | PCE3674TR-ND 125 130.88 EEV-TG1K221UM 
330 0.12 0.28 264.0 K16 400 PCE3677CT-ND 3.48 2.87 2.66 — | PCE3677TR-ND 125 153.38 EEV-TG1K331M 
330 0.12 0.3 264.0 J16 350 PCE3678CT-ND 297 2.45 2.27 — | PCE3678TR-ND 125 130.88 EEV-TG1K331UM 
470 0.12 0.28 376.0 K16 400 PCE3681CT-ND 3.48 2.87 2.66 —__|_PCE3681TR-ND 125 153.38 EEV-TG1K471M 
10 04 1.3 10.0 F 70 PCE4121CT-ND 84 69 64 59 PCE4121TR-ND 500 147.50 EEE-TG2A100P 
22 0.1 1.3 22.0 F 70 PCE4124CT-ND 86 77 66 61 PCE4124TR-ND 500 151.50 EEE-TG2A220UP 
22 04 1.0 22.0 G 90 PCE4123CT-ND 1.00 83 a7 71 PCE4123TR-ND 500 176.50 EEE-TG2A220P 
400 33 0.1 1.0 33.0 G 90 PCE4126CT-ND 1.00 83 His 71 PCE4126TR-ND 500 176.50 EEE-TG2A330P 
47 0.10 0.42 47.0 H13 250 PCE3701CT-ND 1.85 1.52 142 1.31 PCE3701TR-ND 200 125.80 EEV-TG2A470Q 
100 0.10 0.3 100.0 J16 350 PCE3695CT-ND 2.92 2.41 2.23 — | PCE3695TR-ND 125 128.63 EEV-TG2A101M 
220 0.10 0.28 220.0 K16 400 PCE3698CT-ND 3.48 = 2.87 2.66 — | PCE3698TR-ND 125 153.38 EEV-TG2A221M 
330 0.10 0.28 330.0 K16 400 PCE3700CT-ND 3.48 2.87 2.66 —__|_PCE3700TR-ND 125 153.38 EEV-TG2A331M 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic TG Series aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type DigiReel° 


Features: ¢ Life Time: 1000-2000H @ 125°C * Automotive Applications * Surface Mount Type * Miniaturization (40% less than TA Series) * Low ESR (Low Temperature) 


Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) * Leakage Current: | < 0.01CV or 3(y/A) whichever is greater 
measured after a 2 minute application of rated working voltage at 20°C * Low Temperature Characteristics: Impedance ratio (120Hz) 


Zi 0.3 Max.-) i xs A+0.2 Following specified values: Sie Dimensions (mm) 
$ | | Impedance Working Voltage Code [| p | ct] alitti|w ip 
g P 120Hz 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 80V | 100V E 8.0 6.2 | 8.3 | 3.4 |0.65+0.1|2.2 
a | -25°C/20°C 3 2 2 2 2 2 2 2 F 8.0 10.2 | 8.3 | 3.4 |0.90+0.2|3.1 
Q | Pc/20" ; ; : 4 0. .2|3. 
~40°C/20°C 6 4 4 3 3 3 | 3 | 3 G 10.0 | 10.2 | 10.3 | 3.5 |0.90+0.2|4.6 
Rated | Nom. tand< ESR Max. Leakage Max. Ripple Cur. Cut Tape 
W.V. | Cap. Spec. Values | (100kHz) Current Size 100KHz, 125°C Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(VDC) | (HF) | (120Hz, 20°C) | (20°C) 0 (WA) Code (mArms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
TG SERIES: -40°C ~ 125°C (1000 - 2000 HOUR LIFE) 
100 0.30 1 10.0 E 100 PCE3607CT-ND 74 61 57 52 | PCE3607TR-ND 1,000 | 260.00 | EEV-TG1A101P 
220 0.30 1 22.0 F 197 PCE3610CT-ND 93 76 ral 66 PCE3610TR-ND 1,000 304.00 EEV-TG1A221P 
10 220 0.30 0.5 22.0 E 100 PCE3611CT-ND 76 63 59 54 PCE3611TR-ND 1,000 269.00 EEV-TG1A221UP 
330 0.30 0.3 33.0 G 270 PCE3613CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3613TR-ND 500 195.00 EEV-TG1A331P 
330 0.30 0.5 33.0 F 197 PCE3614CT-ND 95 719 73 67 PCE3614TR-ND 500 167.50 EEV-TG1A331UP 
470 0.30 0.3 47.0 G 270 PCE3617CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3617TR-ND 500 199.50 EEV-TG1A471UP 
100 0.23 0.5 16.0 F 197 PCE3619CT-ND 93 76 a 66 PCE3619TR-ND 500 163.00 EEV-TG1C101P 
16 220 0.23 0.3 35.2 G 270 PCE3622CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3622TR-ND 500 195.00 EEV-TG1C221P 
220 0.23 0.5 35.2 F 197 PCE3623CT-ND 95 719 73 67 PCE3623TR-ND 500 167.50 EEV-TG1C221UP 
330 0.23 0.3 52.8 G 270 PCE3627CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3627TR-ND 500 199.50 EEV-TG10331UP 
47 0.18 1 11.75 E 100 PCE3640CT-ND 714 61 57 52 PCE3640TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1E470P 
100 0.18 0.5 25.0 F 197 PCE3631CT-ND 93 76 YA 66 PCE3631TR-ND 500 163.00 EEV-TG1E101P 
95 100 0.18 1 25.0 E 100 PCE3632CT-ND 716 63 59 54 PCE3632TR-ND 1,000 269.00 EEV-TG1E101UP 
220 0.18 0.3 55.0 G 270 PCE3635CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3635TR-ND 500 195.00 EEV-TG1E221P 
220 0.18 0.5 55.0 F 197 PCE3636CT-ND 95 719 73 67 PCE3636TR-ND 500 167.50 EEV-TG1E221UP 
330 0.18 0.3 82.5 G 270 PCE3639CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3639TR-ND 500 199.50 EEV-TG1E331UP 
33 0.16 1 11.55 E 100 PCE3686CT-ND 14 61 57 52 PCE3686TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1V330P 
47 0.16 0.5 16.45 F 197 PCE3688CT-ND 93 76 val 66 PCE3688TR-ND 500 163.00 EEV-TG1V470P 
35 47 0.16 1 16.45 E 100 PCE3689CT-ND 16 63 59 54 PCE3689TR-ND 1,000 269.00 EEV-TG1V470UP 
100 0.16 0.3 35.0 G 270 PCE3682CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3682TR-ND 500 195.00 EEV-TG1V101P 
100 0.16 0.5 35.0 F 197 PCE3683CT-ND 95 719 13 67 PCE3683TR-ND 500 167.50 EEV-TG1V101UP 
220 0.16 0.3 77.0 G 270 PCE3685CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3685TR-ND 500 199.50 EEV-TG1V221UP 
10 0.14 1.6 5.0 E 80 PCE3644CT-ND 714 61 57 52 PCE3644TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1H100P 
22 0.14 1.6 11.0 E 80 PCE3647CT-ND 714 61 57 52 PCE3647TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1H220P 
33 0.14 0.75 16.5 F 133 PCE3649CT-ND 93 76 a 66 PCE3649TR-ND 500 163.00 EEV-TG1H330P 
50 33 0.14 1.6 16.5 E 80 PCE3650CT-ND 76 63 59 54 PCE3650TR-ND 1,000 269.00 EEV-TG1H330UP 
47 0.14 0.5 23.5 G 221 PCE3652CT-ND 1.11 91 85 18 PCE3652TR-ND 500 195.00 EEV-TG1H470P 
47 0.14 0.75 23.5 F 133 PCE3653CT-ND 95 719 73 67 PCE3653TR-ND 500 167.50 EEV-TG1H470UP 
100 0.14 0.5 50.0 G 221 PCE3645CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3645TR-ND 500 199.50 EEV-TG1H101UP 
10 0.12 2.2 6.3 E 55 PCE3657CT-ND 714 61 57 52 PCE3657TR-ND 1,000 260.00 EEV-TG1J100P 
22 0.12 1 13.86 F 100 PCE3660CT-ND 93 76 ral 66 PCE3660TR-ND 500 163.00 EEV-TG1J220P 
33 0.12 0.8 20.79 G 150 PCE3662CT-ND Ld 91 85 78 PCE3662TR-ND 500 195.00 EEV-TG1J330P 
63 33 0.12 1 20.79 F 100 PCE3663CT-ND 95 719 73 67 PCE3663TR-ND 500 167.50 EEV-TG1J330UP 
47 0.12 0.8 29.61 G 150 PCE3665CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3665TR-ND 500 195.00 EEV-TG1J470P 
47 0.12 1 29.61 F 100 PCE3666CT-ND 95 719 73 67 PCE3666TR-ND 500 167.50 EEV-TG1J470UP 
100 0.12 0.8 63.0 G 150 PCE3659CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3659TR-ND 500 199.50 EEV-TG1J101UP 
10 0.12 1.3 8.0 F 70 PCE3668CT-ND 93 76 a 66 PCE3668TR-ND 500 163.00 EEV-TG1K100P 
22 0.12 1 17.6 G 90 PCE3671CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3671TR-ND 500 195.00 EEV-TG1K220P 
80 22 0.12 1.3 17.6 F 70 PCE3672CT-ND 95 719 73 67 PCE3672TR-ND 500 167.50 EEV-TG1K220UP 
33 0.12 1 26.4 G 90 PCE3675CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3675TR-ND 500 195.00 EEV-TG1K330P 
33 0.12 1.3 26.4 F 70 PCE3676CT-ND 95 719 13 67 PCE3676TR-ND 500 167.50 EEV-TG1K330UP 
47 0.12 1 37.6 G 90 PCE3680CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3680TR-ND 500 199.50 EEV-TG1K470UP 
10 0.10 1.3 10.0 F 70 PCE3694CT-ND 93 76 a7 66 PCE3694TR-ND 500 163.00 EEV-TG2A100P 
400 22 0.10 1 22.0 G 90 PCE3696CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3696TR-ND 500 195.00 EEV-TG2A220P 
22 0.10 1.3 22.0 F 70 PCE3697CT-ND 95 79 73 67 PCE3697TR-ND 500 167.50 EEV-TG2A220UP 
33 0.10 1 33.0 G 90 PCE3699CT-ND 1.11 91 85 78 PCE3699TR-ND 500 195.00 EEV-TG2A330P 


Panasonic TK Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


Specifications: * Category Temperature Range: -40°C ~ 125°C Following specified values: 


* Rated Voltage: 10, 16, 25, 35 * Surge Voltage: 13, 20, 32, 44 Impedance Working Voltage Rated Voltage Mark 

* Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 20°C) 120Hz 10 16 25 35 Cc 16V 

0.3 Max.+|[e J At0.2-+] 4K Z(-25°C)/Z(20°C) 3 2 2 2 E 25V 

7 T { = + Fy Z(-40°C)/Z(20°C) 4 3 3 3 Vv 35V 

ie Capacitance (\F) 
@D H B } +P Negative Polarity Series Size Code D L A,B H l WwW P K 
| | dX I Marking (-) Wil Code F 8.0 | 102 | 83 | 10.0Max. | 3.4 | 0.90102 | 3.1 | 0.70102 
bs 4 aw Lot No. G 10.0 | 10.2 | 103 | 12.0Max. | 35 | 0.90202 | 4.6 | 0.7002 
Rated | Nom. tand< Max. Leak. Max. Ripple Cur. ESR 0 Max. Cut Tape Tape and Reel 
W.V. Cap. Spec. Values Current Size 100KHz, 125°C 100kHz Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(voc) | (uF) | (120Hz, 20°C) (WA) Code (mArms) 20°C = -A0°C_| Part No. 5 10 25 100 | PartNo. 500 Part No. 
TK Series: -40°C ~ 125°C Low ESR (3000 Hour Life) 

220 0.30 22.0 FE 197 0.30 5.0 PCE3723CT-ND 105 87 81 75 PCE3723TR-ND 185.50 EEE-TK1A221P 

40 330 0.30 33.0 F 197 0.30 5.0 PCE3724CT-ND 105 87 81 75 PCE3724TR-ND 185.50 EEE-TK1A331UP 
330 0.30 33.0 G 270 0.20 3.0 PCE3725CT-ND 1.27 104 97 90 PCE3725TR-ND 222.50 EEE-TK1A331P 

470 0.30 47.0 G 270 0.20 3.0 PCE3726CT-ND 1.27 104 97 90 PCE3726TR-ND 222.50 EEE-TK1A471UP 
100 0.23 16.0 F 197 0.30 5.0 PCE3727CT-ND 105 87 81 75 PCE3727TR-ND 185.50 EEE-TK1C101P 

16 220 0.23 35.2 F 197 0.30 5.0 PCE3728CT-ND 1.05 87 81 75 PCE3728TR-ND 185.50 EEE-TK10221UP 
220 0.23 35.2 G 270 0.20 3.0 PCE3729CT-ND 1.27 104 97 90 PCE3729TR-ND 222.50 EEE-TK10221P 

330 0.23 52.8 G 270 0.20 3.0 PCE3730CT-ND 1.27 104 97 90 PCE3730TR-ND 222.50 EEE-TK10331UP 
100 0.18 25.0 2 197 0.30 5.0 PCE3731CT-ND 105 87 81 75 PCE3731TR-ND 185.50 EEE-TK1E101P 

05 220 0.18 55.0 F 197 0.30 5.0 PCE3732CT-ND 105 87 81 75 PCE3732TR-ND 185.50 EEE-TK1E221UP 
220 0.18 55.0 G 270 0.20 3.0 PCE3733CT-ND 1.27 104 97 90 PCE3733TR-ND 222.50 EEE-TK1E221P 

330 0.18 82.5 G 270 0.20 3.0 PCE3734CT-ND 1.27 104 97 90 PCE3734TR-ND 222.50 EEE-TK1E331UP 
47 0.16 16.4 F 197 0.30 5.0 PCE3735CT-ND 105 87 81 75 PCE3735TR-ND 185.50 EEE-TK1V470P 

35 100 0.16 35.0 F 197 0.30 5.0 PCE3736CT-ND 105 87 81 75 PCE3736TR-ND 185.50 EEE-TK1V101UP 
100 0.16 35.0 G 270 0.20 3.0 PCE3737CT-ND 1.27 104 97 90 PCE3737TR-ND 222.50 EEE-TK1V101P 

220 0.16 77.0 G 270 0.20 3.0 PCE3738CT-ND 1.27 104 97 90 PCE3738TR-ND 222.50 EEE-TK1V221UP 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 1579 
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Panasonic $P-Cap a ORT 
1.9+0.2 A Polarity Bar 
i ; — (Positive) 
CX Series Specialty Polymer a ae rt TRV Cone 
Aluminum Electrolytic Capacitors, E a | ee. C_ [Capacitance 
e |. -| 
Surface Mount Type Dig Reel 7.340.2 4,320.2 D | Lot No. 
Continuing the tradition of providing ultra low [Rated Nom. Leakage ESRO [Ripple Current Cut Tape Tape & Reel 
ESR solutions, in the Panasonic SP-Cap | wy. | surge| Cap. | tand |Current Max. 100kHz/20°C | (100KHz/ | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
family, Panasonic has developed the CX (ype) | (ypc)| (uF) | Max.| (WA) Max. | 20°C ~ 105°C) | Part No. i 10 100 500 | PartNo. 3,500 | Part No. 
Series. The CX series has a higher CV 
packing density which allows for better price 25 | 220/006) 440 0.015 2.7Amms | PCE4274CT-ND 122 1.05 79 ~—-.65 | PCE4274TR-ND 523.00/M | EEF-CX0D221R 
performance. It also has a very good noise 2 2.5 | 330 | 0.06 66.0 0.015 2.7Arms PCE4275CT-ND 1.35 1.16 87.72 | PCE4275TR-ND 577.00/M | EEF-CX0D331R 
absorption properties, and is an excellent 2.5 | 390 | 0.06 78.0 0.015 2.7Arms PCE4812CT-ND 1.85 1.74 1.51 1.16 | PCE4812TR-ND 693.00/M | EEF-CX0D391R 
choice for input and output capacitor for 2.5 | 470 | 0.06 94.0 0.015 2.7Arms PCE4813CT-ND 1.85 1.74 1.51 1.16 | PCE4813TR-ND 693.00/M | EEF-CX0D471R 
ee eae 31 | 220] 0.06] 55.0 0.015 | 27Arms | PCE4276CT-ND 135. 116 87 72 | PCE4276TR-ND 577.00/M | EEF-CXOE221R 
P ° 25 3.1 | 330 | 0.06 82.5 0.015 2.7Arms PCE4814CT-ND 1.54 145 1.26 .97 | PCE4814TR-ND 577.00/M | EEF-CX0E331R 
Specifications: 3.1 | 390 | 0.06 97.5 0.015 2.7Arms PCE4815CT-ND 1.85 1.74 1.51 1.16 | PCE4815TR-ND 693.00/M | EEF-CX0E391R 
+ Category Temperature Range: -40°c ~ | , | 5 | 150/008/ 600 0.015 27Arms | PCE4277CT-ND 122 1.05 79 — .65| PCE4277TR-ND 523.00/M | EEF-CXOG151R 
105°C * Rated Voltage: 2V ~ 6.3V »* Cap- 5 | 220 | 0.06 88.0 0.015 2.7Arms PCE4816CT-ND 1.85 1.74 1.51 1.16 | PCE4816TR-ND 693.00/M | EEF-CX0G221R 
aoltances: 1OQHE: = #7 0pb kl eObles20°2) ea | & | 100/006] 63.0 0.015 2.7Arms | PCE4278CT-ND 135 116 87  .72| PCE4278TR-ND 577.00/M | EEF-CXOJ101R 
oy Tolerance: +20% (120H2, | ©3 | g | 499 |0.06| 75.6 0.015 27Arms | PCE4817CT-ND 185 1.74 1.61 146) PCE4817TR-ND 693.00/M | EEF-CXOJ121R 
m8 
aenn ® 
Panasonic $P-Cap Divi@Reel 
Specialty Polymer Capacitor 
i i Impedance | Ripple Current Cut Tape Tape & Reel¢ 
CD Series Specialty Polymer Cap. | (100kHz/ (100kHz/ Digi-Key Price Each Pricing Panasonic 
Aluminum Electrolytic Chip Capacitors, W.V. | (uF) | 20°C) 20°C ~105°C) Part No. 1 10 100 3,500 Part No. 
100 0.0180 2.5Arms PCE3271CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CDOD101R 
Surface Mount Type 120 0.0180 2.5Arms PCE2107CT-ND 1.82 1.37 1.19 545.00/M EEF-CDOD121R 
Features: 5g | 180) 0.0180 2.5Arms PCE3561CT-ND 145 137 «149 | 545.00/M | EEF-CDOD151R 
* Low profile type (1.8mm Height) of D size * Low impedance at high frequency : on aaies ee Baer ie Hs ies a Seda 
(10kHz-10MHz) as low as ceramic capacitors (reduced ESR due to an applying 0180 SAMS & ‘ a7 . 545, : 
speciality polymer with high conductivity) * Excellent noise-absorbent characteristics 220 0.0180 2.5Arms PCE4454CT-ND 1.91 1.44 1.25 573.00/M EEF-CDOD221ER 
* Surface mount (reflow soldering method available) * Very stable capacitance, 82 0.0180 2.5Arms PCE3272CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CDOE820R 
impedance and ESR against temperature * Excellent endurance characteristics 100 0.0180 2.5Arms, PCE2108CT-ND 1.82 1.37 1.19 545.00/M EEF-CDOE101R 
due to adoption of solid electrolyte 2.5 | 120 0.0180 2.5Arms PCE3562CT-ND 1.45 1.37 1.19 545.00/M EEF-CDOE121R 
150 | 0.0180 2.5Arms PCE4448CT-ND 1.82 1.37 1.19 545.00/M EEF-CDOE151R 
Specifications: 150 | 0.0180 2.5Arms PCE4455CT-ND: 1.91 1.44 1.25 573.00/M EEF-CDOE151ER 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: 56 | 0.0180 2.5Arms PCE3274CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CDOG560R 
420% (120Hz/20°C) * DC Leakage Current: Reflow 240°C: 1< 0.06CV 2 minutes 68 | 0.0180 2.5Arms PCE3977CT-ND 1.65 1.24 1.08 | 495.00/M | EEF-CDOG680R 
(2 ~ 4V.DC); Is 0.04CV or 3yA 2 minutes (6.3 ~ 16V.DC, whichever is greater) | 4.0 | 92 | 0.0180 2.5Arms PCE2109CT-ND 182 137 1.19 | 545.00 | EEF-CDOGE20R 
Reflow 260°C: 1< 0.1CV 2 minutes + Dissipation Factor: <0.06 (120Hz/20°C) 100 | 0.0250 1.8Arms PCE3605CT-ND 145 1.28 1.10 | 545.00/M | EEF-CDOG101R 
* Surge Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 * Endurance: After applying 100 | 0.0250 1.8Arms PCE4456CT-ND 191 144 1.25 | 573.00/M | EEF-CDOG101ER 
rn weg wage 100 hour 10, an ar tan sabzed ot | —Tag Tous | tates | PITOTIO ies iat 108 | smal | eran 
measured value) DF and DC leakage current (initial specified value) * Moisture ee 0.0400 1.6Arms Boze eC GNG 1.65 ies 1.08 495:00/M EEF-CD0/220R 
Resi ; 5 a 33 0.0280 2.0Arms PCE3159CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CDOJ330R 
esistance: (After storing for 500 hours at 60°C, 90% R.H.) Capacitance Change 6.3 
of initial measured value, (2, 2.5V.DC: +70%, -20%), (4V.DC: +60%, -20%), (6.3V: a ae i ee eee i te bees ae Se ened 
450%, -20%), (8 ~ 16V.DC: +40, -20%). DF <200% initial specified value. DC : -SArms A : an 545.00 : 
leakage current (initial specified value). 68 0.0180. 2.5Arms PCE4457CT-NDt 1.91 1.44 1.25 573.00/M EEF-CDOJ680ER 
8.2 0.0550 1.4Arms PCE3161CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CDOK8R2R 
15 0.0400 1.6Arms PCE3162CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CDOK150R 
8.0 22 0.0280 2.0Arms PCE3163CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CDOK220R 
® (S) Y . 33 0.0180 2.5Arms PCE3164CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CDOK330R 
‘SOA 47 | 0.0250 1.8Arms PCE3606CT-ND 145 128 «140 | 545.00/M | EEF-CDOK4a70R 
<a —— 47 0.0250. 1.8Arms PCE4458CT-NDt 1.91 1.44 1.25 573.00/M EEF-CDOK470ER 
isa = | Polarity Bar 47 0.0800 1Arms PCE3165CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CD1B4R7R 
7340.2 (Positive) 4a5| 12 | 0.0600 1Arms PCE3166CT-ND 1.65 1.24 += 1.08 | 495.00/M | EEF-CD1B100R 
Cap. : 15 0.0500 1.3Arms PCE3167CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CD1B150R 
22 0.0300 1.6Arms PCE3168CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CD1B220R 
2.2 0.1100 1Arms PCE3169CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CD1C2R2R 
16.0 47 0.0800 1Arms PCE3170CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CD1C4R7R 
: 68 0.0700 1Arms PCE3171CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CD1C6R8R 
8.2 0.0450 1.3Arms PCE3172CT-ND 1.65 1.24 1.08 495.00/M EEF-CD1C8R2R 


W.V. Code 


$ For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. +t 260°C Reflow 


on . 
SP-Ca FD Series Specialty Polymer Aluminum 
Panasonic ae aes aad P Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * Low profile type (1.1mm Height) » Low impedance at high frequency (10kHz-10MHz) as low as ceramic Factor: <0.06 (120Hz/ 20°C) * Surge Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 (15°C ~ 35°C) * Endurance: After applying 
capacitors (reduced ESR due to applying specialty polymer with high conductivity) * Excellent noise-absorbent rated working voltage for 1000 hours at 105+2°C, and then being stabilized at 20°C, capacitor shall meet the following 
characteristics * Surface mount (reflow soldering method avail.) * Very stable capacitance, impedance and ESR against limits: Capacitance change (+10% of initial measured value). tan (<initial specified value). DC leakage current (<initial 
temperature » Excellent endurance character due to adoption of solid electrolyte specified value) * Moisture Resistance: (After storing for 500 hours at 60°C, 90% R.H.) Capacitance Change +40%, -20% 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: 20% (120Hz/ 20°C) *DC Leakage of initial measured value (4 W.V.: +60%, -20%; 6.3 W.V.: +50%, -20%). D.F.<200% initial specified value. DC leakage 
Current: | < 0.04 CV or 3 (WA) after 2 minutes (whichever is the greater) (2 W.V. to 4 W.V.: | < 0.06 CV) * Dissipation current (<initial specified value). 


(+) (-) 1 Impedance | Ripple Current Cut Tape Tape and Reel 
{id 1.140.1 Cap. | (400kHz/ (100kHz/ Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
13 —- W.V. | (HF) 20°C) 20°C ~105°C) Part No. 1 10 100 Part No. 3,500 Part No. 
320.3 sal = | ry 
Polarity Bar 2 68 0.0350 1.6Arms PCE2105CT-ND 2.05 1.54 1.34 PCE2105TR-ND 616.00/M | EEF-FDOD680R 


(Positive) 


25 | 56 0.0350 1.6Arms PCE2106CT-ND 2.05 1.54 1.34 PCE2106TR-ND 616.00/M | EEF-FDOES60R 
4 39 0.0350 1.6Arms PCE3451CT-ND 2.05 1.54 1.34 PCE3451TR-ND 616.00/M ) EEF-FDOG390R 
63 | 33 0.0350 1.6Arms PCE3452CT-ND 2.05 1.54 1.34 PCE3452TR-ND 616.00/M | EEF-FD0J330R 
8 22 0.0350 1.6Arms PCE3453CT-ND 2.05 1.54 1.34 PCE3453TR-ND 616.00/M | EEF-FDOK220R 


W.V. Code 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1580 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


SP-Ca 


Specialty Polymer Capacitor 


io UD/UE Series Specialty Polymer Aluminum 
Panasonic P Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * Low impedance at high frequency (10kHz to 10MHz) as low as ceramic capacitors (Reduced ESR due to applying 
speciality polymer with high conductivity) * Stable temperature characteristics: capacitance, impedance and ESR * Excellent noise- 


absorbent characteristics * Voltage derating not necessary « Excellent endurance characteristics due to adoption of solid electrolyte Ci Polarity Bar (Positive) @® er 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz/20°C) »* DC Leakage 
Current: 4V I< 0.06CV, 6.3 to 8V Is 0.04CV after 2 minutes * Dissipation Factor: <0.1 maximum * Surge Voltage: Rated Working f ry 2.8(UD SERIES) 
Voltage x 1.25 * Endurance: After applying rated working voltage for 1000 hours at 105°C, and then being stabilized at 20°C, 4.3 24 4.2(UE SERIES) 
capacitor shall meet following limits: Capacitance Change (+10% of initial measured value). DF (initial specified value). DC leakage Y Y | 13 aa 
current (initial specified value). * Moisture Resistance: (After storing for 500 hours at 60°C, 90% R.H.) Capacitance Change: (2V, W.V. Code <—73 — 
2.5V: +70%, -20%, 4V: +60%, -20%, 6.3V: +50%, -20%, 8V: +40%, -20% of initial measured value). DF <200% initial specified value. 7 
DC leakage current (initial specified value). 
ESR —_|Ripple Current Tape & Reelt ESR Ripple Current Tape & Reelt 
W.V. |Cap.| (100kHz/ | (100kHz/ | Digi-Key Price Each Pricing Panasonic W.V. |Cap.| (100kHz/ | (100kHz/ | Digi-Key Price Each Pricing Panasonic 
(VDC) | (uF) |20°C) Max] 20°C ~ 105°C) | Part No. fl 10 100 2,000 Part No. (VDC) | (uF) |20°C) Max|20°C ~ 105°C) | Part No. 1 10 100 2,000 Part No. 
UD Series 390] 0.0120 | 3.3Arms | PCE2115CT-ND 483 363 3.15 1450.00/M | EEF-UEOD391R 
180] 0.0150 | 3.0Arms | PCE3262CT-ND 292 2.20 1.91 877.00/M | EEF-UDOD181R 390) 0.0070 | 3.7Arms | PCE4257CT-ND 355 3.05 2.29 1523.00/M | EEF-UEOD391LR 
220} 0.0150 | 3.0Arms | PCE3973CT-ND 292 220 1.91 877.00/M | EEF-UDOD221R 390) 0.0070 | 3.7Arms | PCE4496CT-NDt 4.27 3.74 3.21 1600.00/M | EEF-UEOD391LE 
270} 0.0150 | 3.0Arms | PCE2111CT-ND 3.22 242 2.140 966.00/M | EEF-UDOD271R 470} 0.0120 | 3.3Arms | PCE3567CT-ND 3.87 363 3.15 1450.00/M | EEF-UEOD471R 
270} 0.0090 | 3.4Arms | PCE4269CT-ND 2.37 2.03 1.53 1014.00/M | EEF-UD0D271LR| 9.9 [470| 0.0070 | 3.7Arms _| PCE4258CT-ND 3.55 3.05 2.29 1523.00/M_| EEF-UEOD471LR 
270} 0.0090 | 3.4Arms | PCE4486CT-NDt 284 249 2.13 1064.00/M | EEF-UDOD271LE ~ 1470] 0.0070 | 3.7Arms | PCE4497CT-NDt 427 3.74 3.21 1600.00/M | EEF-UEOD471LE 
330] 0.0150 | 3.0Arms | PCE3563CT-ND 258 242 2.10 966.00/M | EEF-UDOD331R 560) 0.0070 | 3.7Arms | PCE4284CT-ND 3.38 290 2.18 1450.00/M | EEF-UEOD561R 
2.9 | 380} 0.0090 | 3.4Arms |) PCE4270CT-ND 2.37 2.03 1.53 1014.00/M | EEF-UD0D331LR| 560) 0.0070 | 3.7Arms | PCE4256CT-ND 355 3.05 2.29 1523.00/M | EEF-UEOD561LR 
™ 1330) 0.0090 | 3.4Arms | PCE4487CT-NDt 284 249 2.13 1064.00/M | EEF-UDOD331LE 560] 0.0120 | 3.3Arms | PCE4498CT-NDt 406 356 3.05 1523.00/M | EEF-UEOD561ER 
390} 0.0099 | 3.4Arms | PCE4282CT-ND 2.25 194 1.45 966.00/M | EEF-UDOD391R 560| 0.0070 | 3.7Arms _|PCE4499CT-NDt 427 374 3.21 1600.00/M | EEF-UEOD561LE 
390 | 0.0150 3.0Arms PCE4488CT-NDt 270 2.37 2.03 1014.00/M_| EEF-UDOD391ER 220| 0.0120 3.3Arms | PCE3267CT-ND 439 330 2.86 1318.00/M | EEF-UEOE221R 
30 oon aus BCEASOCT NG oa oe oo oe oe ae it 270) 0.0120 | 3.3Arms | PCE3976CT-ND 439 330 2.86 1318.00/M | EEF-UEOE271R 
i -4Arms -NDt ; , - 7 330) 0.0120 | 3.3Arms | PCE2116CT-ND 483 363 3.15 1450.00/M | EEF-UEOE331R 
tA Hanes aa CNN a ae 1s oe Sea if 330) 0.0070 | 3.7Arms | PCE4259CT-ND 355 3.05 2.29 1523.00/M | EEF-UEOE331LR 
. -SArms A 5 5 5 . i 330] 0.0070 | 3.7Arms | PCE4500CT-NDt 427 3.74 3.21 1600.00/M | EEF-UEOE331LE 
150} 0.0150 | 3.0Arms — | PCE3273CT-ND 2.92 220 1.91 877.00/M | EEF-UDOE151R 9.5 | 390] 0.0120 ) 3.3Arms — | PCE3568CT-ND 3.87 363 3.15 1450.00/M | EEF-UEQE391R 
180} 0.0150 | 3.0Arms — | PCE3974CT-ND 2.92 220 1.91 877.00/M | EEF-UDOE181R ~~ | 390] 0.0070 | 3.7Arms | PCE4261CT-ND 355 3.05 2.29 1523.00/M | EEF-UEOE391LR 
220) 0.0150 | 3.0Arms |) PCE2112CT-ND 3.22 242 2.10 966.00/M | EEF-UDOE221R 390) 0.0070 | 3.7Arms | PCE4501CT-NDt 427 3.74 3.21 1600.00/M | EEF-UEOE391LE 
220) 0.0090 3.4Arms PCE4265CT-ND 2.37 2.03 1.53 1014.00/M | EEF-UDOE221LR 470| 0.0070 3.7Arms | PCE4451CT-ND 406 3.56 3.05 1523.00/M | EEF-UEQE471LR 
2.5 | 220} 0.0090 3.4Arms PCE4491CT-NDt 284 249 2.13 1064.00/M_| EEF-UDOE221LE 470| 0.0120 3.3Arms | PCE4452CT-ND 3.87 3.39 2.91 1450.00/M | EEF-UEOE471R 
270) 0.0150 | 3.0Arms — / PCE3564CT-ND 258 242 2.10 966.00/M | EEF-UDOE271R 470 0.0120 | 3.3Arms — | PCE4502CT-NDt 4.06 3.56 3.05 | 1523.00/M | EEF-UEOE471ER 
270} 0.0090 3.4Arms PCE4268CT-ND 2.37 2.03 1.53 1014.00/M | EEF-UD0E271LR 470| 0.0070 3.7Arms | PCE4503CT-ND+ 427 3.74 3.21 1600.00/M | EEF-UEOE471LE 
art) oon | eames: eee oe ao 218) Oot OM Ee UDOERTiLE 480] 0.0120 | 3.3Arms |PCE3268CT-ND 4.39 3.30 2.86 | 1316.00/M |EEF-UEOGI8IR 
~ - - + ~ ~ 220) 0.0120 | 3.3Arms | PCE2117CT-ND 483 363 3.15 1450.00/M | EEF-UEOG221R 
120 0.0150 | 3.0Armms | PCES263C7-ND 292° 2:20) 1 8T |  877.00/M | EEF-UDOGI21R 220] 0.0079 | 3.7Arms | PCE4260CT-ND 3.55 3.05 2.29 | 1523.00/M | EEF-UEOG221LR 
180) 0.0150 | 3.0Arms |ROEAASISNDR §863.22 242 2.10 | _966.00/M | EEPUDOGIS1R 220] 0.0070 | 3.7Arms |PCE4504CT-NDt 4.27 3.74 3.21 | 1600.00/M | EEF-UEOG221LE 
150) 0.0090 | 3.4Arms | PCE4267CT-ND 2.37 2.03 1.53 1014.00/M | EEF-UD0G151LR| 4.0 |579) 0.0150 | 3.0Arms | PCE3602CT-ND 387 339 291 1450.00/M | EEF-UEOG271R 
4.0 |150} 0.0099 | 34Arms | PCE4493CT-ND+ 284 249 2.13 1064.00/M | EEF-UDOG151LE 270) 0.0070 | 3.7A ~ : ; = 
180| 0.0180 | 25Arnms |PCESS99CT-ND 2582.26 1.94 | _ 966.00/M | EEF-UDOG181R ; 7Arms  /GGEAPGRGTAVGM = 3.55 3.05 2.20 |  1528.00/M | EEF-UEOG271LR 
7801 0.0090 1 3.4A\ 330) 0.0070 | 3.7Arms | PCE4285CT-ND 3.38 290 2.18 1450.00/M | EEF-UEOG331R 
i -4Arms — | PCE4271CT-ND 237 2.03 1.53 1014.00/M | EEF-UD0G181LR| af zt 
180| 0.0090 | 3.4Armms _ | PCE4494CT-NDt 284 2492.13 4064.00/M | EEF-UDOG181LE 330] 0.0120 | 3.3Arms | PCE4505CT-NDt 406 356 3.05 1523.00/M | EEF-UEOG331ER 
1001 0.0150 | 3.0Arms | PCE3264CT-ND 792220. 1.91 877.00/M | EEF-UDOJ101R 150) 0.0120 | 3.3Arms | PCE3269CT-ND 439 330 2.86 1318.00/M | EEF-UEOJ151R 
120| 0.0150 | 3.0Arms | PCE2114CT-ND 3.22 242 2.10 966.00/M | EEF-UDOJ121R 150| 0.0120 | 3.3Arms | PCE4506CT-NDt 3.69 3.23 2.77 | —1384.00/M | EEF-UEOJ1S1ER 
6.3 |120) 0.0099 | 3.4Arms | PCE4266CT-ND 237 2.03 1.53 | 1014.00/M | EEF-UDOJ121LR 180) 0.0120 | 3.3Arms — | PCE2118CT-ND 483 3.63 3.15 |  1450.00/M | EEF-UEOJ181R 
150| 0.0180 | 2.5Arms | PCE3600CT-ND 258 2.26 1.94 966.00/M | EEF-UDOJ151R 6.3 | 180) 0.0070 | 3.7Arms | PCE4262CT-ND 3.55 3.05 2.29 | 1523.00/M | EEF-UEQJ181LR 
150| 0.0090 | 3.4Arms | PCE4273CT-ND 2.37 2.03 1.53 | 1014.00/M | EEF-UDOJ151LR 220| 0.0150 | 3.0Arms | PCES603CT-ND 3.87 3.39 2.91 | 1450.00/M | EEF-UEQJ221R 
68 | 0.0150 3.0Arms PCE3265CT-ND 292 220 1.91 877.00/M | EEF-UDOK680R 220} 0.0070 3.7Arms | PCE4263CT-ND 3.55 3.05 2.29 1523.00/M | EEF-UEQJ221LR 
8.0 }100) 0.0180 | 25Arms | PCE3601CT-ND 258 2.26 1.94 966.00/M | EEF-UDOK101R 220| 0.0150 | 3.0Arms _| PCE4507CT-NDt 4.06 3.56 3.05 | _1523.00/M _| EEF-UEQJ221ER 
100) 0.0180 | 2.5Arms | PCE4495CT-NDt 2.70 2.37 2.03 1014.00/M | EEF-UDOK101ER 100} 0.0120 | 3.3Arms | PCE3270CT-ND 439 330 2.86 1318.00/M | EEF-UEOK101R 
UE Series 8.0 | 150| 0.0150 | 3.0Arms | PCE3604CT-ND 3.87 3.39 2.91 1450.00/M | EEF-UEOK151R 
bo | 220] 0.0120 | 3.3Arms [PCES266CT-ND 4.39 3.30 2.86 | 1318.00/M JEEF-UEOD271R 150| 0.0150 | 3.0Ams |RCEASCSCT-NDT) 4.06 3563.05 | 1523.00/M | FEF-UEOKIS1ER 
330] 0.0120 | 3.3Arms | PCE3975CT-ND 439 330 2.86 1318.00/M_| EEF-UEOD331R | + 260°C Reflow + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


La ® 
anasonic SP-Cap 
Specialty Polymer Capacitor 


S Series Specialty Polymer Aluminum 
Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount Type 


Features: * Lower ESR * Higher Ripple Current Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C »* Rated W.V. Range: 2 ~ 6.3VDC * Nominal alt . 
Capacitance Range: 56 ~ 560uF ° Capacitance Tolerance: +20% (120Hz/ 20°C) » DC Leakage Current: |< 0.06CV after 2 minutes (2 ~ 4V.DC); I< 0.04CV 2 minutes 1.8 (SL Saries) 
(6.3V.DC) Reflow 260°C: I< 0.1CV 2 minutes * Dissipation Factor: 0.06 maximum (SL/SX), 0.10 maximum (SD/SE) (120Hz/ 20°C) * Surge Voltage: Rated Working * — 1.9 (SX Series) Bar (+) 
Voltage x 1.25 (15°C ~ 35°C) * Endurance: After applying rated working voltage for 1,000 hours at 105+2°C, and then being stabilized at 20°C, the capacitor shall meet 2.8 (SD Series) 
the following limits. Capacitance change +10% of initial measured value. D.F.and DC leakage current are <Initial specified value * Moisture Resistance: (After storing 1.3 r° 2 (SE Series) 
for 500 hours at 60°C, 90% R.H.) Capacitance Change: (2 W.V./ 2.5 W.V.: +70%, -20%; 4 W.V.: +60%, -20%; 6.3 W.V.: +50%, -20%, of initial measured value). DF 73 — 
<200% initial specified value. DC leakage current initial specified value. W. V. code 
Capacitance ESR Ripple Current Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel+ Panasonic 
W.V. (uF) (100KHz / 20°C) (100KHz / 105°C) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
SL Series 
100 0.0090 3.0Arms PCE3978CT-ND 1.99 1.49 1.30 3,500 596.00/M | EEF-SLOD101R 
100 0.0090 3.0Arms PCE4471CT-NDt 2.08 1.57 1.36 3,500 625.00/M | EEF-SLOD101ER 
120 0.0090 3.0Arms PCE3551CT-ND 1.59 1.49 1.30 3,500 596.00/M | EEF-SLOD121R 
9 120 0.0090 3.0Arms PCE4472CT-NDt 2.08 1.57 1.36 3,500 625.00/M | EEF-SLOD121ER 
150 0.0090 3.0Arms PCE3552CT-ND. 1.59 1.49 1.30 3,500 596.00/M_| EEF-SLOD151R 
150 0.0090 3.0Arms PCE4473CT-NDt 2.08 1.57 1.36 3,500 625.00/M | EEF-SLOD151ER 
180 0.0090 3.0Arms PCE3702CT-ND 1.75 1.64 1.42 3,500 655.00/M | EEF-SLOD181R 
180 0.0090 3.0Arms PCE4474CT-NDt 2.29 1.72 1.49 3,500 687.00/M | EEF-SLOD181ER 
100 0.0090 3.0Arms PCE3553CT-ND 1.59 1.49 1.30 3,500 596.00/M | EEF-SLOE101R 
100 0.0090 3.0Arms PCE4475CT-NDt 2.08 1.57 1.36 3,500 625.00/M | EEF-SLOE101ER 
25 120 0.0090 3.0Arms PCE3554CT-ND 1.59 1.49 1.30 3,500 596.00/M | EEF-SLOE121R 
i 120 0.0090 3.0Arms PCE4476CT-NDt 2.08 1.57 1.36 3,500 625.00/M | EEF-SLOE121ER 
150 0.0090 3.0Arms PCE4449CT-ND 1.99 1.49 1.30 3,500 596.00/M | EEF-SLOE151R 
150 0.0090 3.0Arms PCE4477CT-NDt 2.08 1.57 1.36 3,500 625.00/M_| EEF-SLOE151ER 
4 82 0.0090 3.0Arms PCE3555CT-ND 1.59 1.49 1.30 3,500 596.00/M | EEF-SLOG820R 
82 0.0090 3.0Arms PCE4478CT-NDt 2.08 1.57 1.36 3,500 625.00/M_ | EEF-SLOG820ER 
6.3 56 0.0090 3.0Arms PCE3556CT-ND 1.59 1.49 1.30 3,500 596.00/M_ | EEF-SLOJ560R 
SX Series 
180 0.0090 3.0Arms PCE3557CT-ND 2.09 1.96 1.70 3,500 784.00/M | EEF-SX0D181R 
220 0.0090 3.0Arms PCE3703CT-ND 2.30 2.16 1.88 3,500 864.00/M | EEF-SX0D221R 
220 0.0090 3.0Arms PCE4479CT-NDt 3.02 2.27 1.97 3,500 907.00/M | EEF-SX0D221ER 
270 0.0090 3.0Arms PCE4280CT-ND 2.02 1.73 1.30 3,500 864.00/M | EEF-SX0D271R 
270 0.0090 3.0Arms PCE4480CT-NDt 3.02 2.27 1.97 3,500 907.00/M_| EEF-SX0D271ER 
330 0.0090 3.0Arms PCE4281CT-ND 2.02 1.73 1.30 3,500 864.00/M | EEF-SX0D331R 
2 330 0.0090 3.0Arms PCE4481CT-NDt 3.02 2.27 1.97 3,500 907.00/M | EEF-SX0D331ER 
330 0.0060 3.5Arms PCE4818CT-ND 2.41 2.27 1.96 3,500 905.00/M | EEF-SX0D331XR 
390 0.0090 3.0Arms PCE4820CT-ND 2.50 2.35 2.04 3,500 939.00/M | EEF-SX0D391R 
390 0.0090 3.0Arms PCE4819CT-NDt 2.64 2.48 2.15 3,500 989.00/M_| EEF-SX0D391ER 
470 0.0090 3.0Arms PCE4822CT-ND 2.50 2.35 2.04 3,500 939.00/M | EEF-SX0D471R 
470 0.0090 3.0Arms PCE4821CT-NDt 2.64 2.48 2.15 3,500 989.00/M | EEF-SX0D471ER 
470 0.0060 3.5Arms PCE4823CT-NDt 2.77 2.60 2.25 3,500 1038.00/M |) EEF-SX0D471XE 
470 0.0060 3.5Arms PCE4824CT-ND 2.63 2.47 2.14 3,500 986.00/M | EEF-SX0D471XR 


+ 260°C Reflow + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


(Continued) 


Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1581 


SP-Cap S Series Specialty Polymer Aluminum Electrolytic 
eee eae Chip Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Panasonic 


Capacitance ESR Ripple Current Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt+ Panasonic 
Wv. (uF) (100KHz / 20°C) (100KHz / 105°C) Part No. 1 10 100 Oly. Pricing Part No. 
150 0.0090 3.0Arms PCE3558CT-ND 2.09 1.96 1.70 3,500 784.00/M | EEF-SX0E151R 
150 0.0090 3.0Arms PCE4482CT-NDt 2.74 2.06 1.79 3,500 823.00/M | EEF-SXOE151ER 
180 0.0090 3.0Arms PCE3979CT-ND 2.88 2.16 1.88 3,500 864.00/M | EEF-SX0E181R 
180 0.0090 3.0Arms PCE4483CT-NDt 3.02 2.27 1.97 3,500 907.00/M | EEF-SXOE181ER 
220 0.0090 3.0Arms PCE4826CT-ND 2.30 2.16 1.88 3,500 864.00/M_| EEF-SX0E221R 
220 0.0090 3.0Arms PCE4825CT-NDt 2.42 2.27 1.97 3,500 907.00/M | EEF-SXOE221ER 
25 330 0.0090 3.0Arms PCE4828CT-ND 2.30 2.16 1.88 3,500 864.00/M | EEF-SX0E331R 
: 330 0.0090 3.0Arms PCE4827CT-NDt 2.42 2.27 1.97 3,500 907.00/M | EEF-SXOE331ER 
330 0.0060 3.5Arms PCE4829CT-NDt 2.54 2.39 2.07 3,500 952.00/M | EEF-SXOE331XE 
330 0.0060 3.5Arms PCE4830CT-ND 2.41 2.27 1.96 3,500 905.00/M_| EEF-SX0E331XR 
390 0.0090 3.0Arms PCE4832CT-ND 2.50 2.35 2.04 3,500 939.00/M | EEF-SXOE391R 
390 0.0090 3.0Arms PCE4831CT-NDt 2.64 2.48 2.15 3,500 989.00/M | EEF-SXOE391ER 
390 0.0060 3.5Arms PCE4833CT-NDt 2.77 2.60 2.25 3,500 1038.00/M |) EEF-SX0E391XE 
390 0.0060 3.5Arms PCE4834CT-ND 2.63 247 2.14 3,500 986.00/M_| EEF-SX0E391XR 
82 0.0090 3.0Arms PCE3980CT-ND 2.88 2.16 1.88 3,500 864.00/M | EEF-SX0G820R 
82 0.0090 3.0Arms PCE4485CT-NDt 2.74 2.06 1.79 3,500 823.00/M | EEF-SX0G820ER 
4 100 0.0090 3.0Arms PCE3559CT-ND 2.09 1.96 1.70 3,500 784.00/M | EEF-SX0G101R 
100 0.0090 3.0Arms PCE4484CT-NDt 2.74 2.06 1.79 3,500 823.00/M | EEF-SX0G101ER 
150 0.0090 3.0Arms PCE4836CT-ND 2.30 2.16 1.88 3,500 864.00/M | EEF-SX0G151R 
150 0.0090 3.0Arms PCE4835CT-NDt 2.42 2.27 1.97 3,500 907.00/M_| EEF-SX0G151ER 
6.3 68 0.0090 3.0.Arms PCE3560CT-ND 2.09 1.96 1.70 3,500 784.00/M_| EEF-SX0J680R 
SD Series 
270 0.0070 3.5Arms PCE3539CT-ND 2.81 2.64 2.28 2,000 1052.00/M | EEF-SDOD271R 
270 0.0070 3.5Arms PCE4459CT-NDt 2.95 21 2.40 2,000 1105.00/M | EEF-SDOD271ER 
9 330 0.0070 3.5Arms PCE3540CT-ND 2.81 2.64 2.28 2,000 1052.00/M | EEF-SDOD331R 
330 0.0070 3.5Arms PCE4460CT-NDt 2.95 20 2.40 2,000 1105.00/M |) EEF-SDOD331ER 
390 0.0070 3.5Arms PCE3704CT-ND 3.08 2.90 2.51 2,000 1157.00/M | EEF-SDOD391R 
390 0.0070 3.5Arms PCE4461CT-NDt 3.24 3.04 2.64 2,000 1215.00/M_ | EEF-SDOD391ER 
220 0.0070 3.5Arms PCE3541CT-ND 2.81 2.64 2.28 2,000 1052.00/M | EEF-SD0E221R 
25 220 0.0070 3.5Arms PCE4462CT-NDt 2.95 2.77 2.40 2,000 1105.00/M |) EEF-SDOE221ER 
. 270 0.0070 3.5Arms PCE3542CT-ND 2.81 2.64 2.28 2,000 1052.00/M |) EEF-SD0E271R 
270 0.0070 3.5Arms PCE4463CT-NDt 2.95 2.77 2.40 2,000 1105.00/M_ | EEF-SDOE271ER 
4 150 0.0070 3.5Arms PCE3543CT-ND 2.81 2.64 2.28 2,000 1052.00/M | EEF-SDOG151R 
150 0.0070 3.5Arms PCE4464CT-NDt 2.95 2.77 2.40 2,000 1105.00/M_| EEF-SDOG151ER 
6.3 120 0.0070 3.5Arms PCE3544CT-ND 2.81 2.64 2.28 2,000 1052.00/M_| EEF-SD0J121R 
SE Series 
390 0.0050 4.0Arms PCE3545CT-ND 4.22 3.96 3.43 2,000 1582.00/M | EEF-SEOD391R 
390 0.0050 4.0Arms PCE4465CT-NDt 4.43 4.16 3.60 2,000 1661.00/M |) EEF-SEOD391ER 
9 470 0.0050 4.0Arms PCE3546CT-ND 4.22 3.96 3.43 2,000 1582.00/M | EEF-SEOD471R 
470 0.0050 4.0Arms PCE4466CT-NDt 4.43 4.16 3.60 2,000 1661.00/M |) EEF-SEOD471ER 
560 0.0050 4.0Arms PCE3705CT-ND 4.64 4.36 3.78 2,000 1741.00/M | EEF-SEOD561R 
560 0.0050 4.0Arms PCE4467CT-NDt 4.69 4.40 3.81 2,000 1758.00/M_ | EEF-SEOD561ER 
330 0.0050 4.0Arms PCE3547CT-ND 4.22 3.96 3.43 2,000 1582.00/M | EEF-SEOE331R 
330 0.0050 4.0Arms PCE4468CT-NDt 4.43 4.16 3.60 2,000 1661.00/M | EEF-SEOE331ER 
25 390 0.0050 4.0Arms PCE3548CT-ND 4.22 3.96 3.43 2,000 1582.00/M | EEF-SEOE391R 
390 0.0050 4.0Arms PCE4469CT-NDt 4.43 416 3.60 2,000 1661.00/M | EEF-SEOES91ER 
470 0.0050 4.0Arms PCE4279CT-ND 4.22 3.62 2.72 2,000 1808.00/M | EEF-SEOE471R 
4 220 0.0050 4.0Arms PCE3549CT-ND 4.22 3.96 3.43 2,000 1582.00/M | EEF-SEOG221R 
220 0.0050 4.0Arms PCE4470CT-NDt 4.43 4.16 3.60 2,000 1661.00/M_| EEF-SEOG221ER 
6.3 180 0.0050 4.0Arms PCE3550CT-ND 4.22 3.96 3.43 2,000 1582.00/M | EEF-SEQJ181R 
+ 260°C Reflow 4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
moo 
Panasonic SP- Cap ESR | Ripple Current Cut Tape 
‘Spasialty Polymer Capacltar Cap. | (100KHz/ | — (100KHz/ Digi-Key Price Each Tape and Reelt | panasonic 
_ — @ LW.| (uF) | 20°¢) 125°C) Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing _| Part No. 
H Series Specialty Polymer Digi@Reel HD Series 
2 180 | .0150 2.5Arms PCE2119CT-ND 3.22 2.42 2.10 | 2,000 966.00/M | EEF-HDOD181R 
Aluminum Electrolytic Chip 2 | 220) .0150 2.5Arms PCE3529CT-ND 258 242 210] 2,000) 966.00/M] EEF-HDOD221R 
. 2.5 | 150 | .0150 2.5Arms PCE2120CT-ND 3.22 2.42 2.10 | 2,000 966.00/M | EEF-HDOE151R 
Capacitors Surface Mount Type 25 | 180 | .0150 2.5Arms PCE3530CT-ND 258 242 210] 2,000] 966.00/M ) EEF-HDOE181R 
4 120 | .0150 2.5Arms PCE2121CT-ND 3.22 2.42 2.10 | 2,000 966.00/M | EEF-HD0G121R 
Features: * High Reliability (125°C) * Low ESR and High Ripple Current 6.3 | 100 | .0150 2.5Arms PCE2122CT-ND 3.22 2.42 2.10 | 2,000 966.00/M | EEF-HDOJ101R 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C » Capacitance Tolerance: 8 68 0150 2.5Arms PCE2123CT-ND 3.22 2.42 2.10 | 2,000 966.00/M | EEF-HDOK680R 
£20% (120Hz/20°C) » DC Leakage Current: |< 0.1CV after 2 minutes * Dissipation Factor: HE Series 
0.1 max (120Hz/20°C) * Surge Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 (15°C ~ 35°C) « En- 37 579 | o1a0 3.0Arms PCE2T24CT-ND 483 363 3.15 | 2000 | 1450.00/M] EEF-HEOD27IR 
durance: After applying rated working voltage for 1.000 hours or derated voltage (working | 5 | 339 | 9120 3.0Arms PCE3531CT-ND 387 363 3.15 | 2.000 | 1450.00/M| EEF-HEOD331R 
voltage x 0.875 at 115°C or working voltage x 0.75 at 125°C) and then being stabilized | 55 | 999 | 0120 3.0Arms PCE2125CT-ND 483 3.63 3.15 | 2,000 | 1450.00/M| EEF-HEOE221R 
at 20°C, the capacitor shall meet the following limits. Capacitance change +10% of initial 25 | 270 0120 3.0Arms PCE3532CT-ND 4.38 411 356) 2.000 | 1643. 00/M | EEF-HEOE271R 
measured value. D.F.<Initial specified value * Moisture Resistance: (After storing for 500 4 180 ‘01 20 3.0Arms PCE2126CT-ND 4.33 363 315 2/000 1450.00/M EEF-HEOG181R 
hours at 60°C, 90% R.H.) Capacitance Change (2V/2.5V: +70%, -20%, 4V: +60%, -20%, [§3 7450 | 0120 3.0Arms PCE2127CT-ND 4.83. 3.63 3.15 | 2,000 | 1450.00/M} EEF-HEOJ151R 
6.3V: +50%, -20%, 8V: +40%, -20% of initial measured value). DF <200% initial specified 8 100 0120 3.0Arms PCE2128CT-ND 4.33 363 315 | 2.000 | 1450.00/M | EEF-HEOK101R 
value. DC leakage current (initial specified value). - - = - - : = 
HL Series 
t C. Polarity Bar (Positive) 2 100 | .0180 1.8Arms PCE3533CT-ND 1.45 1.37 1.19 | 3,500 545.00/M | EEF-HLOD101R 
\ 2.8 (D Series) ap. y 2.5 | 82 0180 1.8Arms PCE3534CT-ND 1.45 1.37 1.19 | 3,500 545.00/M | EEF-HLOE820R 
42 (E Series) | ry 4 56 0180 1.8Arms PCE3535CT-ND 1.45 1.37 1.19 | 3,500 545.00/M | EEF-HLOG560R 
Jew ~ 43 24 4 68 0180 1.8Arms PCE3536CT-ND 1.45 1.37 1.19 | 3,500 545.00/M | EEF-HLOG680R 
ht1.3 | 1.8 (L Series) ih Y 6.3] 47 0180 1.8Arms PCE3537CT-ND 1.45 1.37 1.19 | 3,500 545.00/M | EEF-HLOJ470R 
— 73 8 33 0180 1.8Arms PCE3538CT-ND 1.45 1.37 1.19 | 3,500 545.00/M | EEF-HLOK330R 
W.V. Code + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
“~~ Capacitor Polarity 1.22.21.91.5 
Panasonic SP-Cap — coe 1 vr iat 
Specialty Polymer Capacitor 7 a a ' Y : 
. ——~ ® 33 ol oa i 
SP/CB Series specialty Polymer Digi@keel a "HY 
. . . - P: LL LA, 
Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type WN Code 
Features: * Excellent noise-absorbent characteristics * Surface mountable (Flow and reflow soldering | Rated |Nom.| Cut Tape ey Tape and Reel A 
method available) * Very stable capacitance, impedance and ESR against temperature » Excellent | W.V. | Cap. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
endurance characteristics due to an adoption of solid electrolyte (VDC) | (uF) | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
ee ; F 6.3 10 PCS1100BCT-ND 241 2.01 1.74 | PCS1100BTR-ND 804.00/M | ECG-COJB100R 
Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 63 22 PCS1220JBCT-ND 2.92 2.44 2.11 | PCS1220JBTR-ND 976.00/M | ECG-COJB220R 
20°C) » Leakage Current: I< 0.04 CV or 3/A after 2 minutes » Dissipation Factor: <0.06 (120Hz, 20°C) 63 33 PCS1330BCT-ND 3.56 2.97 2.57 | PCS1330BTR-ND 1188.00/M | ECG-COJB330R 
¢ Permissible Current Between Terminals with Same Polarity: 2A DC maximum (This shall be applicable 8.0 15 PCS1150BCT-ND 2.92 2.44 2.11 | PCS1150BTR-ND 976.00/M | ECG-COKB150R 
only when each terminal is landed individually as shown in Fig. 2.) * Surge Voltage: Rated working 8.0 22 PCS1220BCT-ND 3.56 2.97 2.57 | PCS1220BTR-ND 1188.00/M__| ECG-COKB220R 
voltage x 1.25 * Endurance: After applying rated working voltage for 1000 hours at 105°C, and then being 125 | 47 al = —_— — | PCE2101TR-ND 1354.00/M | ECG-C1BA4R7R 
stabilized at 20°C, capacitor shall meet the following limits: Capacitance Change (+10% of initial measured | 16.0 | 4.7 | PCS84R7BCT-ND 2.41 2.01 1.74 | PCS34R7BTR-ND 804.00/M | ECG-C1CB4R7R 
value); tan, Impedance and DC Leakage Current (Initial specified value). 16.0 | 6.8 | PCS36R8BCT-ND 292 244 2.11 | PCS36R8BTR-ND 976.00/M | ECG-C1CB6R8R 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


e e 
nichicon VR Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 


General Purpose 85°C 


¢ tan 8: For capacitance of more than 1000pF, add 0.02 for every increase of 1000yF. 
Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20°C. 


Od 
@ Rated Voltage (V)| 6.3 10 16 25 35 50 63 100 | 200 to 315 | 350 to 450 
* 41.0 for D>20 
+ +2.0 for L220 i P+0.5 tan 5 (Max.) 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 0.20 0.25 


Lat 5t—ol- 15 OL... 


* Stability at Low Temperature: Measurement frequency: 120Hz 


vent (© 6.3 and up) 
Rated Voltage (V) 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 200 | 250-350 | 400 | 450 
FEATURES: ° Radial lead standard type for general purpose » Miniature sized » Life: 2000 hours at 85°C Impedance Ratio Z-25°C/Z+20C | 5 / 4/3 )]2)]2/2)2)]2 3 4 6 | 15 
SPECIFICATIONS: 27/220 Max. | z-4orcz+20°c | 12/10] 8 | 5] 4]3)/3]3] 4 8 10 | — 
Temperature Range -40°C ~ 85°C (6.3V ~ 400V), -25°C ~ 85°C (450V) : aan 
5 5 5 slEndurance: Atal 2000. houtscapplicalion Capacitance Change Within +20% of initial value 
Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C of rated voltage at 85°C, capacitors meet the 
ts A ‘ f 200% or less of initial 
characteristic requirements listed at right. tans 
+ Leakage Current: : : specified value 
* Shelf Life: After leaving capacitors under no load 
Rated Voltage: 6.3V to 100V Rated Voltage: 200V to 450V at 85°C for 1000 hours, they meet the specified Leakage Current Initial specified value or less 
After 1 minute application of rated voltage, leakage current After 1 minute application of rated voltage, value for endurance characteristics listed above. 
is not more than 0.03CV or 4 (yA), whichever is greater. CV < 1000: I=0.1CV+40}/A or less 


* Marking: Printed with white color letter on black sleeve. 
After 2 minutes application of rated voltage, leakage current After 1 minute application of rated voltage, 


is not more than 0.01CV or 3 (A), whichever is greater. CV > 1000: I=0.04CV+100,/A or less Rated 
Leak- tand | Ripple Cur. 
Rated age Max. | @120Hz 
Leak- | tans |Ripple Cur. Cap. | Current | @120Hz| /85°C Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing Nichicon 
age Max. @120Hz (uF) (uA) /20°C | (mArms) | 5p L P  q | Part No. 1 10 ‘| Part No. 
Cap. | Current | @120Hz| —/85°C Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing == Nichicon 10000 | 1600.00) 0.38 3000 | 20.0 31.0 10.0 1.0 | 493-1050-ND 1.40 10.80 /UVR1C103MRD6 
(Ca) || (UES) | ters | anc) |e) 6) | ews t WW _ [Ei 15000] 2400.00] 0.46 | 3400 20.0 40.0 10.0 1.0 | 499-1051-ND 2.02 15.32 |UVR1C1S3MRD 
6.3 VDC Working Voltage 15000 | 2400.00) 0.46 3300 | 25.0 30.0 12.5 1.0 | 493-1052-ND 2.02 15.32 /UVR1C153MRD6 
29 3.00 0.28 65 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1000-ND 15 99 |UVROJ220MDD 22000 | 3520.00} 0.58 4200 | 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1053-ND 4.01 30.37 |UVR1C223MRD 
33 3.00 0.28 80 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1001-ND 15 99 |UVROJ330MDD 22000 | 3520.00} 0.58 4000 |25.0 40.0 12.5 1.0 | 493-1054-ND 4.01 30.37 |UVR1C223MRD6 
47 3.00 0.28 95 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1002-ND 15 99 |UVROJ470MDD 33000 |5280.00| 0.78 4800 | 25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1055-ND 4.47 33.87 |UVR1C333MRD 
100 | 6.30 | 0.28 135 | 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1003-ND 19 1.25 |UVROJ101MDD 25 VDC Working Voltage 
220 | 13.86 0.28 200 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1004-ND 23 1.51 |UVROJ221MDD 47 3.00 0.16 35 50 11.0 20 0.5 | 493-1056-ND rr 73. UVRIE4R7MDD 
330 | 20.79 0.28 270 63 11.0 2.5 0.5 | 493-1005-ND 26 1.72 |UVROJ331MED 10 3.00 0.16 55 50 11.0 2.0 0.5 | 493-1057-ND 41 73 JUVRIE100MDD 
470 | 29.61 0.28 320 63 11.0 2.5 0.5 | 493-1006-ND 14 94 |UVROJ471MED 29 5.50 0.16 80 50 11.0 20 0.5 | 493-1058-ND 41 73 JUVR1E220MDD 
1000 | 63.00 0.28 540 8.0 11.5 3.5 0.6 | 493-1007-ND 28 1.85 |UVROJ102MPD 33 8.25 0.16 95 50 11.0 20 0.5 | 493-1059-ND 4 73 |UVR1E330MDD 
2200 | 138.60 | 0.30 1000 10.0 20.0 5.0 0.6 | 493-1008-ND 39 2.73 |UVROJ222MPD 47 114.75 0.16 115 50 11.0 2.0 0.5 | 493-1060-ND 4 73 |UVR1E470MDD 
3300 | 207.90 | 0.32 1190 10.0 20.0 5.0 0.6 | 493-1009-ND 9 3.40 |UVROJ332MPD 100 | 25.00 0.16 190 63 110 25 05 | 493-1061-ND 15 99 |UVRIE101MED 


4700 | 296.10 | 0.34 1550 | 12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1010-ND Wal 5.15 |UVROJ472MHD 
6800 | 428.40 | 0.38 1920 |12.5 25.0 5.0 0.6 | 493-1011-ND 1.00 7.26 |UVROJ682MHD 
10000 | 630.00 | 0.46 2350 =| 16.0 25.0 7.5 0.8 | 493-1012-ND 1.16 8.91 |UVROJ103MHD 
15000 | 945.00 | 0.56 2850 |16.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1013-ND 1.35 10.41 |UVROJ153MHD 
22000 | 1386.00} 0.70 3350 | 18.0 40.0 7.5 0.8 | 493-1014-ND 1.59 12.24 |UVROJ223MHD 
22000 | 1386.00} 0.70 3200 =| 22.0 30.0 10.0 1.0 | 493-1015-ND 1.59 12.24 |UVROJ223MRD6 
33000 | 2079.00} 0.92 3900 | 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1016-ND 3.61 27.32 |UVROJ333MRD 
33000 | 2079.00} 0.92 3800 | 25.0 40.0 12.5 1.0 | 493-1017-ND 3.61 27.32 |UVROJ333MRD6 


220 | 55.00 0.16 330 8.0 11.5 3.5 0.6 | 493-1062-ND 24 1.61 |UVR1E221MPD 
330 | 82.50 0.16 440 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1063-ND 28 1.85 |UVR1E331MPD 
470 | 117.50} 0.16 550 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1064-ND 32 2.25 |UVR1E471MPD 
1000 | 250.00 | 0.16 960 10.0 20.0 5.0 0.6 | 493-1065-ND AT 3.29 |UVR1E102MPD 
2200 | 550.00 | 0.18 1550) 12.5 25.0 5.0 0.6 | 493-1066-ND 92 6.69 |UVR1E222MHD 
3300 | 825.00 | 0.20 1980 | 16.0 25.0 7.5 0.8 | 493-1067-ND 1.09 8.42 |UVR1E332MHD 
4700 | 1175.00} 0.22 2450 |16.0 31.5 7.5 0.8 | 493-1068-ND 1.31 10.04 |UVR1E472MHD 
6800 | 1700.00} 0.26 2900 |18.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1069-ND 1.62 12.48 |UVRIE682MHD 


10 VDC Working Voltage 6800 | 1700.00} 0.26 2700 | 20.0 31.0 10.0 1.0 | 493-1070-ND 1.62 12.48 |UVR1E682MRD6 
22 3.00 0.24 65 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1018-ND 15 -99 /UVR1A220MDD 10000 | 2500.00) 0.34 3000 | 20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1071-ND 213 16.11 |UVR1E103MRD 
33 3.30 0.24 85 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1019-ND 15 -99 /UVR1A330MDD 10000] 2500.00) 0.34 2900 | 25.0 30.0 12.5 1.0 | 493-1072-ND 213 16.11 |UVRIE103MRD6 


47 | 4.70 | 0.24 100 | 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1020-ND 11 .73 |UVR1A470MDD 15000 | 3750.00] 0.42 3800 | 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1073-ND 4.01 30.37 JUVR1E153MRD 
100 | 10.00 | 0.24 145° | 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1021-ND 11 73 |UVRIA101MDD 15000 | 3750.00] 0.42 3600 | 25.0 40.0 12.5 1.0 | 493-1074-ND 4.01 30.37 |UVRIE153MRD6 
220 | 22.00 | 0.24 240 | 63) 11.0 25 0.5 | 493-1022-ND 15 -99_ |UVR1A221MED 22000 |5500.00| 0.54 4500 | 25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1075-ND 4.47 33.87 |UVR1E223MRD 
330 | 33.00 | 0.24 290 | 63 11.0 25 0.5 | 493-1023-ND 22 1.46 |UVR1A331MED 
470 | 47.00 | 0.24 350 | 63 11.0 25 0.5 | 493-1024-ND 22 1.46 |UVR1A471MED 


35 VDC Working Voltage 


1000 | 100.00) 024 | 650 |100 125 5.0 06] 493-+1025-ND 32 220 |uvRiA1o2MeD Ao) 100" ||| ee 40/50 11.0 20 05 Bee tt 73 |UVRIVARZMDD 
2200 | 220.00 | 0.26 | 1100 |10.0 20.0 5.0 0.6 | 493-1026-ND 45 3.12 |UVR1A222MPD 10.) 3.50.) 014 60) 50 11.0 20 05 gee <1 73 UVR IVIOOMDD 
3300 | 330.00 | 0.28 | 1450 |125 200 5.0 06|493-1027-ND 66 4.77 |UVR1A332MHD ee | EO. |) O18 90 | 50 11.0 20 05 BSA NDe «(1.78 /UVRTV220MDD 
4700 | 470.00 | 0.30 | 1800 |125 25.0 5.0 0.6 | 493-1028-ND 87 6.34 |UVRIA472MHD 83°) 1185 | O14 | 105 50 10 20 05 ee t78 /UVRTVa30M0D 
6800 | 680.00 | 0.34 | 2250 |16.0 25.0 75 0.8 | 493-1029-ND 1.17 9.00 JUVR1A682MHD ATE | UMS || OTA | 180 S60 O20) 0 ae tS: UVRIVATONDD 
10000 1000.00] 0.42 | 2700 |160 355 7.5 0.8] 493-1030-ND 1.35 10.41 |UVR1A103MHD 100 | 35.00 | 0.14 210 | 63 11.0 25 0.5 sss 8-22 = 1.46 /UVRIVI01MED 


15000 /1500.00| 0.52 | 3100 |180 355 75 08|493-4031-ND 1.40 10.80 |UVR1A153MHD 220) 77.00 | 0.14 385 (10.0 125 5.0 0.6 (AGSs082NDI) 28 1.85 UVRIV221MPD 
22000 | 2200.00) 0.66 | 3700 |20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1032-ND 1.96 14.84 /UVR1A223MRD 330 / 115.50 | 0.14 490 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1083-ND = 322.25 | UVRIV331MPD 
22000/ 2200.00] 0.66 | 3300 | 250 30.0 125 1.0 | 493-1033-ND 196 14.84 |UVRiA223MRD6| | 4/0 | 16450) O14 | 650 10.0 16.0 5.0 0.6 | 493-1084-ND 372.56 |UVR1V471MPD 
33000 /3300.00/ 0.88 | 4500 | 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1034-ND 3.93 29.79 JuvRiag33MRD | | 1000 | 360.00 | O14 | 1150 [125 20.0 5.0 06 | 493-1085-ND 694.99 | UVR1V102MHD 


33000 | 3300.00} 0.88 4800 | 25.0 40.0 12.5 1.0 | 493-1035-ND 393 29.79 |UVR1A333MRD6| | 2200 | 770.00 | 0.16 1800 | 16.0 25.0 7.5 0.8 | 493-1086-ND = 987.54 | UVR1V222MHD 
: 3300 | 1155.00] 0.18 2280 | 16.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1087-ND 1.31 10.04 |UVR1V332MHD 
16 VDC Working Voltage 


4700 | 1645.00} 0.20 2700 =|18.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1088-ND 1.46 11.21 |UVR1V472MHD 


10 | 3.00 | 0.20 50) 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1036-ND = 11.73. | UVRIC100MDD 4700 |1645.00] 0.20 | 2700 |20.0 31.0 100 1.0] 493-1089-ND 1.51 11.61 |UVR1V472MRD6 
22 | 352 | 0.20 75 7 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1037-ND = 11.73 | UVR1C220MDD 6800 |2380.00] 0.24 | 3000 |20.0 40.0 100 1.0 | 493-1090-ND 202 1532 |UVR1V682MRD 
33 | 5.28 | 0.20 90 | 50 11.0 20 05] 493-1038-ND 11 73 |UVRIC330MDD 


6800 | 2380.00} 0.24 2900 | 25.0 30.0 12.5 1.0 | 493-1091-ND 2.02 15.32 /UVR1V682MRD6 
10000] 3500.00) 0.32 3700 | 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1092-ND 3.22 24.41 |UVR1V103MRD 
10000) 3500.00) 0.32 3600 | 25.0 40.0 12.5 1.0 | 493-1093-ND 3.22 24.41 /UVR1V103MRD6 
15000] 5250.00) 0.40 4300 | 25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1094-ND 4.47 33.87 |UVR1V153MRD 


50 VDC Working Voltage 


47 7.52 0.20 110 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1039-ND WM 73 |UVR1C470MDD 
100 | 16.00 0.20 160 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1040-ND ‘AW 73 |UVR1C101MDD 
220 | 35.20 0.20 260 63 11.0 2.5 0.5 | 493-1041-ND 22 1.46 |UVR1C221MED 
330 | 52.80 0.20 370 8.0 11.5 3.5 0.6 | 493-1042-ND 24 1.61 |UVR1C331MPD 
470 | 75.20 0.20 440 8.0 11.5 3.5 0.6 | 493-1043-ND 28 1.85 |UVR1C471MPD 


1000 | 160.00 | 0.20 790 10.0 16.0 5.0 0.6 | 493-1044-ND 42 294 |UVR1C102MPD 01 | 3.00 | 0.12 13° |50 11.0 20 0.5 | 493-1095-ND 11 73 |UVR1HOR1MDD 
2200 | 352.00 | 0.22 1300 |12.5 20.0 5.0 06] 493-1045-ND 64 4.45 |UVR1C222MHD 0.22 | 3.00 | 0.12 29 | 5.0 11.0 20 0.5 | 493-1096-ND 15 99 |UVRIHR22MDD 
3300 | 528.00 | 0.24 1700 |12.5 25.0 5.0 0.6| 493-1046-ND 92 6.69 |UVR1C332MHD 0.33 | 3.00 | 0.12 43 5.0 11.0 20 0.5 | 493-1097-ND 15 .99 | UVRIHR33MDD 
4700 | 752.00 | 0.26 2100 |16.0 25.0 7.5 0.8| 493-1047-ND 113 873 |UVR1C472MHD 0.47 | 3.00 0.12 6.2 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1098-ND 11 73 |UVR1HR47MDD 
6800 |1088.00) 0.30 2650 |16.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1048-ND 1.31 10.04 |UVR1C682MHD 1 | 3.00 | 0.12 17 5.0 11.0 2.0 05 |4931099-ND 11 73 |UVR1HO10MDD 


10000 | 1600.00} 0.38 2950 |18.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1049-ND 1.40 10.80 |UVR1C103MHD 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 1583 


michicon VR Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont, 


(OES 


Rated Rated 
Leak- tané | Ripple Cur. Leak- tand | Ripple Cur. 
age Max. @120Hz age Max. @120Hz 
Cap. | Current | @120Hz| /85°C Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Nichicon Cap. | Current | @120Hz| 85°C Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing Nichicon 
(uF) (WA) /20°C | (mArms) | sp it P Sq | Part No. 1 10 ‘| Part No. (uF) (uA) /20°C | (mArms) | 5p {1 P  6q | Part No. 1 10 ‘| Part No. 
22 | 300 | 0.12 28 «=| 5.0 11.0 20 0.5) 493-1100-ND 11 73 JUVRIH2R2MDD 10 | 240 | 0.20 95 |10.0 125 5.0 06] 493-1177-ND 35 2.46 |UVR2D100MPD 
3.3 | 3.00 | 0.12 35 | 5.0 11.0 20 05 | 493-1101-ND 11 73: |UVRIH3R3MDD 22 | 480 | 0.20 170 |10.0 20.0 50 06) 493-1178-ND 47 3.26 |UVR2D220MPD 
47 3.00 0.12 40 6.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1102-ND WW 73 |UVR1H4R7MDD 33 700 0.20 230 12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1179-ND 56 3.89 |UVR2D330MHD 
10 | 5.00 0.12 60 5.0 11.0 20 0.5 ) 493-1103-ND = 11 -73 |UVR1H100MDD 47 | 980 0.20 270 +|12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1180-ND 54 3.76 |UVR2D470MHD 
22 | 11.00 | 0.12 95 5.0 11.0 20 0.5 | 493-1104-ND 11 73 |UVR1H220MDD 100 | 2040 | 0.20 530 | 16.0 31.5 7.5 0.8 | 493-1181-ND 1.09 8.39 |UVR2D101MHD 
33 | 16.50 | 0.12 1250 | 5.0 11.0 2.0 0.5) 493-1105-ND 11.73. | UVRTH330MDD 220 | 4440 | 0.20 810 [180 355 7.5 08 | 493-1182-ND 1.38 10.65 |UVR2D221MHD 
47 | 23.50 | 0.12 155 | 6.3 11.0 25 0.5 | 493-1106-ND = 15.99 | UVRTH470MED 330 | 6640 | 0.20 | 1130 |20.0 40.0 10.0 1.0 | 499-1183-ND 2.42 18.34 JUVR2D331MRD 
100 | 50.00 | 0.12 260 | 8.0 115 35 0.6 ase ORNDy 624 1.61 /UVRINTOIMPD 330 | 6640 | 020 | 1090 |25.0 30.0 125 1.0] 493-1184-ND 242 1834 |UVR2D331MRD6 
220 | 110.00 | 0.12 430 |10.0 125 5.0 06 | 493-1108-ND 32 2.25 |UVR1H221MPD io. | -oaan, || <690 4490 [22.0 50.0 100 1.0 OEMRENEM 296 2045 lUVRoDA7IMRD 
380 _| 165.00 | 0.12 [590 110.0 160 5.0 0.6 RESEND 372.56 [UVRIHE31MPD 470 | 9440 | 020 | 1550 |25.0 40.0 125 1.0 | 493-1186-ND 2.96 22.45 |uvR2D471MRD6 
470 | 235.00 | 0.12 760 [125 20.0 5.0 06| 493-1110-ND 55 3.83 |UVRIH471MHD 
1000 | 500.00 0.12 | 1350 |125 25.0 5.0 06|493-1111-ND 76 5.55 |UVR1H102MHD 250 VDC Working Voltage 
2200 |1100.00| 014 | 2100 |16.0 355 7.5 08 | 493-1112-ND 1.31 10.04 |UVR1H222MHD 0.47 | 51.75 | 0.20 15 163 11.0 25 05 | 493-1187-ND 24 1.61 |1UVR2ER47MED 
3300 |1650.00| 016 | 2500 |18.0 355 7.5 08 | 493-1113-ND 1.57 12.05 |UVR1H332MHD 1 65 0.20 22 |63 11.0 25 0.5 | 493-1188-ND 24 1.61 |UVR2EO1OMED 
3300 [1650.00] 0.16 | 2450 | 22.0 30.0 10.0 1.0 | 493-1114-ND 1.62 12.48 |UVRIH332MRD6| | 22 | 95 0.20 33 | 63 11.0 25 05] 493-41189-ND 22 1.46 |UVR2E2R2MED 
4700 [2350.00] 018 | 2900 |20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1115-ND 245 1852 |UVR1H472MRD 3.3 | 1225) 0.20 46 | 80 115 3.5 06] 493-1190-ND 24 1.64. |UVR2E3R3MPD 
4700 |2350.00| 018 | 2900 |25.0 30.0 125 1.0] 493-1116-ND 253 19.19 |UVRIH472mRD6| | 4.7 | 157.5 | 0.20 55 | 80 11.5 35 0.6|493-1191-ND 29 2.04 |UVR2E4R7MPD 
6800 |3400.00| 0.22 | 3500 |22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1117-ND 3.22 24.41 |UVR1H682MRD to | 290 | 020 105 110.0 160 50 06 | 493-1192-ND 34 235 |UVR2E100MPD 
6800 | 3400.00} 0.22 3300 25.0 40.0 12.5 1.0 | 493-1118-ND 322 24.41 |UVR1H682MRD6 22 590 0.20 190 12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1193-ND AT 3.29 |UVR2E220MHD 
10000 |5000.00} 0.30 4000 25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1119-ND 4.47 33.87 |UVR1H103MRD 33 865 0.20 230 12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1194-ND 56 3.89 |UVR2E330MHD 
63 VDC Working Voltage 47 | 1215 | 0.20 300 [125 25.0 5.0 06 | 493-1195-ND 77 5.57 |UVR2E470MHD 
10 | 630 | 0.10 6 150 110 20 05) 4934120ND 41 73 [UVRIWOOMDD 00 | 2540 | 0.20 520 |16.0 31.5 7.5 0.8 | 493-1196-ND 123 9.45 |UVR2E101MHD 
22 | 13.86 | 0.10 100 | 5.0 11.0 20 05) 493-1121-ND 41 73 |UVR1J220MDD 220 | 5540 | 0.20 740 |20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1197-ND 2.69 20.38 |UVR2E221MRD 
33 | 20.79 | 0.10 140 | 63 11.0 25 0.5) 493-1122-ND 15 99 |UVR1J330MED 220 | 5540 | 0.20 820 | 22.0 30.0 10.0 1.0 | 493-1198-ND 269 20.38 |UVR2E221MRD6 
47 | 29.61 | 0.10 170 |63 11.0 25 0.5) 493-1123-ND 22 146 |UVR1J470MED 330 | 8290 | 0.20 1170 |22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1199-ND 2.88 21.78 |UVR2E331MRD 
100 | 63.00 | 0.10 300 | 10.0 125 5.0 06 | 493-1124-ND 28 1.85 |UVR1J101MPD 330 | 8290 | 0.20 970 | 25.0 30.0 125 1.0 | 493-1200-ND 2.88 21.78 |UVR2E331MRD6 
220 | 138.60 | 0.10 490 [10.0 16.0 5.0 06 | 493-1125-ND 37 256 |UVR1J221MPD 470 | 11790 | 0.20 1600 | 25.0 50.0 125 1.0 | 493-1201-ND 3.66 27.75 |UVR2E471MRD 
330 | 207.90 | 0.10 710 [10.0 20.0 5.0 06 | 493-1126-ND 52 365 |UVR1J331MPD 315 VDC Working Voltage 
470 | 296.10 | 0.10 900 |125 20.0 5.0 06 | 493-1127-ND 63 4.61 |UVR1U471MHD 
1000 | 630.00} 010 | 1300 |160 25.0 7.5 08 | 493-1129-ND 1.08 7.88 |uvR1J102MHD To) 008 || 0:20 22/88 11.0 25 0.5 ge 271.77 |UVR2FOLOMED 
2200 |1386.00] 0.12 | 2300 |180 355 75 08|493-1130-ND 1.47 11.27 |UVR1J222MHD 22 | 108.3 | 0.20 3/80 115 35 (0.6 ee eONDy 6-26 (1.80 | UVR2F2R2MPD 
3300 [2079.00] 014 | 2700 [20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1131-ND 250 18.95 |UVR1J332MRD place | Meeese B5 10.0 125 5.0 06 ees 286 /UVRRESROMPD 
3300 |2079.00} 014 | 2600 |25.0 30.0 125 1.0|493-1132-ND 250 1895 luvRiug32mrpe| | */ | 18805 | 0.20 65 10.0 125 5.0 06 egos =o) 2.68. /UVREMR7MPD 
4700 |2961.00} 0.16 | 3400 |22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1133-ND 3.19 24.17 JUVR1U472MRD 10 | 955 | 020 | 115 [10.0 20.0 5.0 06 ESBAAUBNER 44 3.05 |UVAZFIOOMPD 
4700 |2961.00] 0.16 3200 |25.0 40.0 12.5 1.0 | 493-1134-ND 319 24.17 |UVR1U472MRD6 22 | 733 | 0.20 190] 12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1207-ND = 563.89 /UVR2F220MHD 
6800 | 4284.00] 0.20 3900 | 25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1135-ND 4.32 32.67 |UVR1J682MRD 33 | 1079.5) 0.20 275° | 16.0 25.0 7.5 0.8 ) 493-1208-ND 89 = 6.46 | UVR2F330MHD 
100 V6 Warking Voltage 47 | 1520.5 | 0.20 340 | 16.0 25.0 7.5 0.8 | 493-1209-ND 1.00 7.68 |UVR2F470MHD 
400 | 3190 | 0.20 560 |18.0 355 7.5 08 | 493-1210-ND 1.28 9.84 |UVR2FI01MHD 
O41 | $00) 008 | 21 | 50 11.0 20 05 eco 15 99 /UVR2ZAORIMDD 220 | 6970 | 0.20 | 950 |22.0 50.0 10.0 1.0| 493-1211-ND 3.64 27.56 |UVR2F221MRD 
0.22 | 3.00 | 0.08 47 | 5.0 11.0 20 05 | 493-1137-ND 15 99 |UVR2AR22MDD 
waa. | aigor| <oga 7 50 110 20 05 ROMANE 5 99 lUVRoARaaMDD 220 | 6970 | 0.20 770 | 25.0 30.0 125 1.0 | 493-1212-ND 3.64 27.56 |UVR2F221MRD6 
Gar-|-a.00-'| 2068 io |50 i110 90 05 MORON 45 99 luvazanarmpo 330 | 10435 | 0.20 1250 25.0 50.0 125 1.0 | 493-1213-ND 4.15 31.46 |UVR2F331MRD 
1 | 3.00 | 0.08 21 5.0 11.0 2.0 05 | 493-1140-ND 11 73 |UVR2A010MDD 350 VDC Working Voltage 
2.2 3.00 0.08 30 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1141-ND ‘A 73° |UVR2A2R2MDD 1 75 0.25 22 63 11.0 25 0.5 | 493-1214-ND 7 4.77 |UVR2V010MED 
3.3 3.30 0.08 40 6.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1142-ND 19 1.25 |UVR2A3R3MDD 292 417 0.25 38 8.0 11.5 3.5 0.6 | 493-1215-ND 25 1.72 |UVR2V2R2MPD 
47 | 4.70 | 0.08 45 | 5.0 11.0 2.0 0.5) 493-1143-ND 11.73. |UVR2A4R7MDD 3.3 | 155.5 ] 0.25 55 | 10.0 125 5.0 06] 493-4216-ND 35 2.44 |UVR2V3R3MPD 
10 | 10.00 ) 0.08 7% | 68 11.0 25 0.5 eNDe 15 99 /UVR2AT00MED 47 | 2085 ) 0.25 65 |10.0 125 5.0 06] 493-1217-ND 35 2.44 |UVR2V4R7MPD 
22 | 22.00 | 0.08 | 180 163 11.0 25 0.5 BARSaeeNDe 22 146 |UVR2A220MED to | 300 | 025 | 115 [100 200 50 06] 493-1218-ND 44 3.05 |UVR2V100MPD 
33 | 33.00 | 0.08 180 |80 115 35 06) 493-1146-ND 29 2.00 |UVR2A330MPD eT aT 900 [495 050 50 06 WIOHEERONION 54 27a luvrovozomnp 
47 | 47.00 | 0.08 230 |10.0 125 5.0 06 | 493-1147-ND 32 2.24 |UVR2A470MPD adit Gages Ge 7s (160 250 75 08 OOM a6 624 |UVROVaa0MED 
100 | 100.00 | 0.08 370 | 10.0 20.0 5.0 06| 493-1148-ND 45 3.15 |UVR2A101MPD ia) dene: | G96 an) |160 355 75 08 ERMINE 104 951 luvRova7oMMD 
220 | 220.00 | 0.08 620 [125 25.0 5.0 06] 493-1149-ND 71 5.15 |UVR2A221MHD foac'| saedgl|| cos 500/180 400 75 08 eR 444 ato luvRovioimD 
= oon a a 7 a * 7 a 7 = OMe i100 | 3540 | 0.25 570 | 22.0 30.0 10.0 1.0 | 493-1223-ND 1.44 11.10 [UVR2V101MRD6 
1000 1000.00} 0.08 | 1380 |180 40.0 7.5 0.8 | 493-1152-ND 135 1041 |UVR2A102MHD 220 |. 7740.) 025 850 22.0 50.0 100 1.0 Teg eaeg 415 3146 /UVR2V221MRD 
2200 |2200.00} 0.10 | 2400 |22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1153-ND 3.36 25.41. |UVR2A222MRD 220 | 7740 | 0.25 | 890 175.0 40.0 125 1.0 [ReIePeND 415 31.46 |UVR2V221MRDG 
2200 |2200.00! 010 | 2400 | 25.0 40.0 125 1.0 | 493-1154-ND 3.36 25.41 |UVR2A222MRD6 400 VDC Working Voltage 
3300 | 3300.00} 0.12 2900 | 25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1155-ND 3.50 26.50 |UVR2A332MRD 1 80 0.25 25 8.0 11.5 3.5 0.6 | 493-1226-ND 30 2.03 |UVR2GO10MPD 
0.47 | 47.52 0.20 15 6.3 11.0 2.5 0.5 | 493-1156-ND .20 1.30 )UVR2CR47MED 22 128 0.25 45 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1227-ND 33 9.28 |UVR2G2R2MPD 
1 56 0.20 22 63 11.0 25 0.5) 493-1157-ND = 201.30 | UVR2CO10MED 3.3 | 172 0.25 55 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1228-ND 35 2.44 |UVR2G3R3MPD 
22 | 75.2 | 0.20 33 63 11.0 25 05) 493-1158-ND 25 1.66 | UVR2C2R2MED 47 | 228 | 0.25 70  |10.0 16.0 5.0 06] 493-1229-ND 36 249 |UVR2G4R7MPD 
33 | 928 | 0.20 40 | 63 11.0 25 0.5 | 493-1159-ND 23 1.60 |UVR2C3R3MED to | 440 | 025 430 {125 200 50 06|493-1230-ND 50 3.47 [UVR2G1OOMHD 
47 | 1152 | 0.20 50 |63 110 25 05 | 493-1160-ND 23 1.56 |UVR2C4R7MED 55) gp ull 098 oa 1160 250 75 08 MEERESON 0s aoa |uvnocoe0mnp 
10 | 200) 0.20 80 | 8.0 11.5 85 06 SOCISINDS §=624 = 1.68 |UVR2C100MPD 33 | 1360 | 0.25 300 | 16.0 315 7.5 08 493-1232-ND 1.02 7.83 |UVR2G330MHD 
22 | 302 | 0.20 | 155 10.0 16.0 5.0 0.6 OiCeg 833 2.27 | UVR2C220MPD 47 | 1920 | 0.25 | 370 |160 355 75 08 | 499-1233-ND 1.34 10.32 |UVR2G470MHD 
33 | 568 | 0.20 | 205 10.0 20.0. 5.0 06 egos § 45 3.15 |UVROC33OMPD too | 4040 | 0.25 | 550 20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1234-ND 273 20.70 |UVR2G101MRD 
a ne ne re es ae SF s pauses es ee prsretontes 00 | 4040 | 0.25 530 | 25.0 30.0 125 1.0 | 493-1235-ND 273 20.70 JUVR2G101MRD6 
220 | 8840 | 0.25 750 | 25.0 50.0 125 1.0 | 493-1236-ND 4.53 34.29 |UVR2G221MRD 
220 | 3560 | 0.20 800 [16.0 355 75 08| 493-1166-ND 1.16 8.94 |UVR2C221MHD 
330 | 5320 | 0.20 940 |18.0 40.0 75 08 | 493-1167-ND 149 11.46 |UVR2C331MHD 450 VDC Working Voltage 
330 | 5320 | 0.20 900 | 22.0 30.0 10.0 1.0 | 493-1168-ND 1.49 11.46 |UVR2C331MRDB 1 85 0.25 23 «| 80 115 35 06|493-1237-ND 30 2.03 |UVR2Wo10MPD 
470 | 7560 | 0.20 | 1410 | 22.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1169-ND 230 1741 |UVR2C471MRD 22 | 139 | 0.25 35 | 10.0 125 5.0 06| 493-1238-ND 35 2.44 |UVRaWw2R2MPD 
470 | 7560 | 0.20 | 1290 25.0 30.0 12.5 1.0 | 493-1170-ND 230 17.41 |UVR2C471MRD6 33 | 1885 | 0.25 45  |10.0 160 5.0 06|493-1239-ND 35 2.44 |UVR2W3R3MPD 
1000 | 16040 0.20 1900 25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1171-ND 2.96 22.45 |UVR2C102MRD 47 | 251.5 0.25 55 10.0 20.0 5.0 0.6 | 493-1240-ND A4 3.05 |UVR2W4R7MPD 
200 VDC Working Voltage to | 490 | 0.25 90 |125 20.0 5.0 06 | 493-1241-ND 54 3.78 |UVR2W100MHD 
0.47 | 49.4 | 0.20 15 63 11.0 25 05) 493-1172-ND 23 1.56 |UVR2DR47MED 22 | 1030 ) 0.25 165 16.0 25.0 7.5 0.8 | 493-1242-ND = 866.24 | UVR2W220MHD 
1 60 0.20 22 63 11.0 25 0.5 | 493-1173-ND 23 1.56 |UVR2D010MED 33 1525 0.25 230 16.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1243-ND 1.34 10.32 |UVR2W330MHD 
22 84 0.20 33 63 11.0 25 0.5 | 493-1174-ND 27 1.77. |UVR2D2R2MED 47 2155 0.25 300 18.0 40.0 7.5 0.8 | 493-1244-ND 1.63 12.51 |UVR2W470MHD 
3.3 106 0.20 40 63 11.0 25 0.5 | 493-1175-ND 24 1.64 |UVR2D3R3MED 47 2155 0.25 290 22.0 30.0 10.0 1.0 | 493-1245-ND 1.63 1251 |UVR2W470MRD6| 
47 134 0.20 55 8.0 11.5 3.5 0.6 | 493-1176-ND 29 2.04 |UVR2D4R7MPD 100 | 4540 0.25 350 22.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1246-ND 3.27 24.72 |UVR2W101MRD 
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e e 
nichicon VZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
General Purpose 105°C 


* tan 8: For capacitance of more than 1000uF, add 0.02 for every increase of 1000uUF. 
Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20°C. 


Rated Volt. (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 | 160to 315 | 350 to 450 


@ i * +1.0 for oD >20 i P+0.5 
G., | } +2.0 for L >20 
45 = 


tan 6 (Max.) 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 0.08 0.20 0.25 
nesnd I L+1.5$-! ¢ Stability at Low Temperature: Measurement frequency: 120Hz 
vent (© 6.3 and up) 
Rated Voltage (V) 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 - 200 | 250 - 350 | 400 | 450 
FEATURES: * Radial lead standard type for general purpose * Small case size * Wide temperature Impedance ratio Z25°C/Z+20°C | 5 4 32 2 2 2 2 3 4 6 | 15 
range ¢ Life: 1000 hours at 105°C ZT/Z20 (Max.) z-40°c/z+20°C|10| 8) 6 | 4/3 3/3) 3 4 8 io) — 
SPECIFICATIONS: 
Temperature Range -55°C ~ 105°C (6.3 ~ 100V), -40°C ~ 105°C (160 ~ 400V), -25°C ~ 105°C (450V) | * Endurance: After ie hours application’st’ | a aiianos Change Within +20% of initial value 
Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C rated voltage at 105°C, capacitors meet the 
characteristic requirements listed at right. iene 200% or less of initial 
+ Leakage Current: * Shelf Life: After leaving capacitors under specified value 
Rated Voltage: 6.3 to 100 Rated Voltage: 160 to 450 no load at 105°C for 1000 hours, they = =a 
After 1 minute application of rated voltage, leakage current After 1 minute application of rated voltage, ¥ ihe Sbecifiod value for endurance Leakage Current Initial specified value or less 
is not more than 0.03CV or 4 (yA), whichever is greater. CV < 1000: I=0.1CV+40 (IA) or less. mee ‘ Pi . 
After 2 minutes application of rated voltage, leakage current After 1 minutes application of rated voltage, characteristics listed above. 
is not more than 0.01CV or 3 (uA), whichever is greater. CV > 1000: I=0.04CV+100 (iA) or less. * Marking: Printed with white color letter on black sleeve. 
Rated Rated 
Leak- | tané | Ripple Cur. Leak- | tans | Ripple Cur. 
age Max. @120Hz age Max. @120Hz ; ; 
Cap. | Current] @120Hz| /105°C Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing Nichicon Cap. | Current |}@120Hz| /105°C Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing Nichicon 
(uF) (pA) /20°C (mA) rms | sp L P Sq | PartNo. 1 10 | Part No. (uF) (uA) /20°C (mA) rms | sp [L P Sq | PartNo. 1 10 | Part No. 
6.3 VDC Rated Voltage 10000 | 1600.00) 0.38 2060 | 18.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1292-ND 1.93 14.88] UVZ1C103MHD 
Z [sm] om | © [a0 vo 20 os[esnmae wx] omnnaomn | |'me|ron| cw | 20 fae oo wo 1a moramio 2 ar luzsRD 
sa on oe 5 50 110 20 05 Raia 20 18 (UveeOMDD 33000 | 5280.00] 0.84 3450 | 25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1295-ND 5.48  41.47| UVZ1C333MRD 
47 3.00 0.28 65 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1249-ND .20 1.35| UVZ0J470MDD 
100 | 6.30 | 0.28 9 | 5.0 11.0 20 0.5] 493-1250-ND 25 — 1.66] UVZ0J101MDD 25 VDC Rated Voltage 
220 | 13.86 | 0.28 145 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1251-ND 30 1.98| UVZ0J221MDD 47 3.00 0.16 25 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1296-ND 20 1.35 | UVZ1E4R7MDD 
aap | 0708: | 028 5 6a 110 25 08 compen Fi Five | Uyz0 SED 10 3.00 0.16 36 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1297-ND Az, 1.14 | UVZ1E100MDD 
Ha) an boomed fo UE 22 | 550 | 016 | 58 | 50 11.0 20 05) 493-1298-ND 13 88) UVZ1E220MDD 
470 | 29.61 0.28 230 6.3 11.0 2.5 0.5 | 493-1253-ND 26 1.84] UVZ0J471MED 33 8.25 0.16 68 50 11.0 2.0 0.5 | 493-1299-ND 25 1.66 | UVZ1E330MDD 
1000 | 63.00 | 0.28 390 8.0 11.5 3.5 0.6 | 493-1254-ND 25 1.66| UVZ0J102MPD 47 | 11.75 | 0.16 83 5.0 11.0 20 0.5 | 493-1300-ND 14 94] UVZ1E470MDD 
2200 | 138.60} 0.30 710 10.0 20.0 5.0 0.6 | 493-1255-ND 55 3.82| UVZ0J222MPD 
aang o0r90. |). as vi 100 200 50 06 Weeterenn fi 297|\UVz70lS3o MPD 100 | 25.00 | 0.16 140 63 11.0 2.5 0.5 | 493-1301-ND 19 1.25 | UVZ1E101MED 
H z : : : z : i 220 | 55.00 | 0.16 240 8.0 11.5 3.5 0.6 | 493-1302-ND 24 1.61 | UVZ1E221MPD 
4700 | 296.10 | 0.34 1090 12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1257-ND 85 6.18| UVZ0J472MHD 330 | 82.50 | 0.16 315 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1303-ND 33 2.32 | UVZ1E331MPD 
6800 | 428.40} 0.38 1350 12.5 25.0 5.0 0.6 | 493-1258-ND 1.05 8.10} UVZ0J682MHD 470 | 117.50] 0.16 380 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1304-ND 29 2.02 | UVZ1E471MPD 


10000) 630.00] 0.46 1650 | 16.0 25.0 7.5 0.8 | 493-1259-ND 1.38 10.62) UVZ0J103MHD 1000 | 250.00 | 0.16 680 | 10.0 20.0 5.0 0.6 | 493-1305-ND 52 3.65 | UVZ1E102MPD 
15000] 945.00) 0.56 2010 | 16.0 35.5 7.5 0.8) 493-1260-ND 1.82 13.98] UVZ0J153MHD 2200 | 550.00 | 0.18 1090 12.5 25.0 5.0 0.6 | 493-1306-ND 1.01 7.74 | UVZ1E222MHD 
22000] 1386.00] 0.70 2350 | 18.0 40.0 7.5 0.8) 493-1261-ND 1.92 14.55] UVZ0J223MHD 3300 | 825.00 | 0.20 1400 | 16.0 25.0 7.5 0.8 | 493-1307-ND 92 6.72] UVZ1E332MHD 
33000| 2079.00] 0.92 2800 | 22.0 50.0 10.0 1.0) 493-1262-ND 3.56 26.92] UVZ0J333MRD 4700 | 1175.00] 0.22 1710 |16.0 31.5 7.5 0.8 | 493-1308-ND 1.09 7.90 | UVZ1E472MHD 
6800 | 1700.00] 0.26 2040 =| 18.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1309-ND 1.92 14.55] UVZ1E682MHD 
10000 | 2500.00) 0.34 2150 | 20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1310-ND 3.12 23.61 | UVZ1E103MRD 


10 VDC Rated Voltage 


22 | 3.00 | 0.24 45 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1263-ND = 20. 1.35] UVZ1A220MDD 15000 | 3750.00) 0.44 2750 | 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1311-ND 3.95 29.89] UVZ1E153MRD 
33 | 330 | 0.24 58 5.0 11.0 2.0 05] 493-1264-ND 20 —‘1.35] UVZ1A330MDD | | 22000) 5500.00] 0.58 3250 | 25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1312-ND 5.48 41.47 | UVZ1E223MRD 
47 | 470 | 0.24 68 5.0 11.0 2.0 05] 493-1265-ND 20 1.35] UVZ1A470MDD 35 VDC Rated Voltage 

100 | 10.00 | 0.24 105 5.0 11.0 2.0 05] 493-1266-ND 25 1.66] UVZ1A101MDD rae aetT a So 410 20 05 WEERGIERIEN oo gs] uvzivanzwon 
220 | 22.00 | 0.24 175 63 11.0 25 05] 493-1267-ND 25 1.76] UVZ1A221MED a0. | aso. | aaa ‘a 50 110 20 05 OO a7 dal uvzivioompn 
330 | 33.00 | 0.24 210 63 11.0 25 05] 493-1268-ND 26 1.84] UVZ1A331MED 22 | 7.70 | 014 61 5.0 11.0 2.0 05 | 4931315-ND 13 88 | UVZ1V220MDD 
470 | 47.00 | 0.24 250 63 11.0 25 05] 493-1269-ND 36 2.48] UVZ1A471MED 33 | 11.55 | 0.14 75 5.0 11.0 2.0 05 | 493-1316-ND 30 1.98 UVZ1V330MDD 
1000 | 100.00] 0.24 460 | 10.0 125 5.0 0.6] 493-1270-ND 44 3.05| UVZ1A102MPD 47 | 16.45 | 0.14 93 5.0 11.0 20 0.5 | 493-1317-ND = 14 94 | UVZ1V470MDD 
2200 | 220.00 | 0.26 760 =| 10.0 20.0 5.0 0.6 | 493-1271-ND 61 4.27) UVZ1A222MPD 100 | 35.00 | 0.14 150 63 11.0 25 0.5 | 493-1318-ND 24 1.61 | UVZ1V101MED 
3300 | 330.00] 0.28 1000 /125 20.0 5.0 06] 493-1272-ND 78 — 5.70] UVZ1A332MHD 220 | 77.00 | 0.14 275 =-|10.0 125 5.0 06 | 493-1319-ND 30 2.03] Uvz1v221MPD 


330 | 115.50] 0.14 350 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1320-ND 39 2.72 | UVZ1V331MPD 
470 | 164.50] 0.14 460 10.0 16.0 5.0 0.6 | 493-1321-ND 40 2.80 | UVZ1V471MPD 
1000 | 350.00 | 0.14 810 12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1322-ND 79 5.73 | UVZ1V102MHD 


4700 | 470.00} 0.30 | 1260 |125 250 5.0 0.6 | 493-1273-ND 1.04 —7.55| UVZ1A472MHD 
6800 | 680.00) 0.34 | 1570 | 160 250 75 0.8) 493-1274-ND 1.39 10.71] UVZ1A682MHD 
10000] 1000.00] 042 | 1890 |160 355 75 08| 493-1275-ND 1.82 13.98] UVZ1A103MHD 
15000] 1500.00) 0.52 2180 | 180 35.5 75 08) 493-1276-ND 1.93 14.88] UVZ1A153MHD 2200 | 770.00 | 0.16 1260 {16.0 25.0 7.5 0.8 | 493-1323-ND = 795.73 | UVZ1V222MHD 
22000] 2200.00 0.66 | 2650 | 20.0 40.0 10.0 1.0| 493-4277-ND 249 18.87] uvztaz2amap | | 3300 1155.00) 018 | 1610 | 16.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1324-ND 1.82 13.98 | UVZ1V332MHD 


330001 3300.00; 0.88 3050 220 50.0 10.0 1.0 | 493-1278-ND 3.95  29.89/ UVZ1A333MRD 4700 | 1645.00] 0.20 1910 18.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1325-ND 1.94 14.91 | UVZ1V472MHD 
6800 | 2380.00] 0.24 2150 20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1326-ND 2.49 18.87 | UVZ1V682MRD 


16 VDC Rated Voltage 40000 | 3500.00] 0.32 2650 | 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1327-ND 3.95 29.89] UVZ1V103MRD 
10 | 300 | 020 35 50 110 20 05] 493-4279-ND 20 1.35] uvzictoompp | | 15000| 4200.00) 0.36 3100 /25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1328-ND 5.76 43.62 UVZ1V153MRD 
22 | 352 | 0.20 54 5.0 11.0 2.0 0.5) 493-1280-ND 20 1.35) UVZ1C220MDD 50 VDC Rated Voltage 
33] 5.28 | 0.20 65 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1281-ND = .20 1.35) UVZ1C330MDD 01 | 300 | 0.12 13 5.0 11.0 20 0.5 | 493-1329-ND 20 —‘1.35] UVZ1HORIMDD 
47 | 7.52 | 0.20 79 5.0 11.0 20 0.5 | 493-1282-ND 13 88} UVZ1C470MDD 0.22 | 3.00 | 0.12 2.9 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1330-ND 20 1.35] UVZ1HR22MDD 
100 | 16.00 | 0.20 115 | 5.0 11.0 20 05) 493-1283-ND 14 94] UVZ1C101MDD 0.33 | 3.00 | 012 43 5.0 11.0 20 0.5 |493-4331-ND 20 1.35] UVZ1HR33MDD 
220 | 35.20] 020 | 190 |63 110 25 05] 493-1284ND 24  1.61| uvzic2zimen | | 947 | 300 | 0.12 7/50 11.0 20 05 egw 820) 1.85) UVZIHRA7MDD 
330 | 5280 ) 0.20 265 | 80 115 35 0.6| 493-1285-ND 36 2.48] UVZ1C331MPD a 8 50 11.0 20 05 (ebeanay IS 88 |: BVZIHOLOMDD 
470 | 75.20 | 0.20 315 | 80 115 35 0.6] 493-1286-ND 29 1.96] UVZ1C471MPD 2.2 | 3.00 | 0.12 20 5.0 11.0 20 05 | 493-1334-ND 13 .88 | UVZ1H2R2MDD 
1000 | 160.00 0.20 560 | 10.0 16.0 5.0 0.6] 493-1287-ND 53 3.68] UVZ1C102MPD 3.3 | 3.00 | 0.12 25 5.0 11.0 20 0.5 | 493-1335-ND 201.85 | UVZ1H3R3MDD 
2200 | 352.00] 0.22 920 |125 20.0 5.0 06) 493-1288-ND 79 — 5.73] UVZ1C222MHD 47) 3.00 | 0.12 300/50 11.0 20 05 (agsstese ND 13 88) UVZ1HAR7MDD 
jo | 5.00 | 012 46 5.0 11.0 20 0.5 | 493-1337-ND 13 88 | UVZ1H100MDD 
3300 | 528.00) 0.24 1170 12.5 25.0 5.0 0.6 | 493-1289-ND 1.01 7.74} UVZ1C332MHD 22 41.00 0.12 68 5.0 11.0 2.0 0.5 | 493-1338-ND 14 94 | UVZ1H220MDD 
4700 | 752.00] 0.26 1480 | 16.0 25.0 7.5 0.8| 493-1290-ND 1.35 10.41] UVZ1C472MHD 33 | 1650 | 0.12 90 5.0 11.0 20 0.5 | 493-1339-ND 24 —-1.64| UVZ1H330MDD 


6800 | 1088.00} 0.30 1780 16.0 355 7.5 0.8) 493-1291-ND 1.82 13.98] UVZ1C682MHD 
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michicon VZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated Rated 

Leak- | tané | Ripple Cur. Leak- | tand | Ripple Cur. 

age Max. @120Hz . F age Max. @120Hz p p 
Cap. | Current |@120Hz| /105°C Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Nichicon Cap. | Current |@120Hz| /105°C Dimensions (mm) _| Digi-Key Pricing Nichicon 
(uF) (WA) /20°C | (mA)rms | pp oL P= 6q | Part No. 1 10 | Part No. (nF) (uA) /20°C | (mA)rms | sp oL P= 6q | Part No. 1 10 | Part No. 
47 23.50 0.12 115 63 11.0 25 0.5 | 493-1340-ND 16 1.09 | UVZ1H470MED 10 240 0.20 65 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1402-ND 39 2.70 | UVZ2D100MPD 
100 | 50.00 0.12 190 8.0 11.5 35 0.6 | 493-1341-ND .24 1.61 | UVZ1H101MPD 22 480 0.20 120 10.0 20.0 5.0 0.6 | 493-1403-ND 57 3.96 | UVZ2D220MPD 
220 | 110.00 | 0.12 300 10.0 12.5 5.0 0.6 | 493-1342-ND 36 2.48 | UVZ1H221MPD 33 700 0.20 160 12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1404-ND 64 4.48 | UVZ2D330MHD 
330 | 165.00 | 0.12 410 10.0 16.0 5.0 0.6 | 493-1343-ND 46 3.19 | UVZ1H331MPD 47 980 0.20 195 12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1405-ND 64 4.48 | UVZ2D470MHD 
470 | 235.00 | 0.12 530 12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1344-ND ATs 4.16 | UVZ1H471MHD 100 2040 0.20 375 16.0 31.5 7.5 0.8 | 493-1406-ND 1.30 10.02 | UVZ2D101MHD 
1000 | 500.00 | 0.12 950 12.5 25.0 5.0 0.6 | 493-1345-ND 72 5.24 | UVZ1H102MHD 220 4440 0.20 575 18.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1407-ND 1.72 13.26 | UVZ2D221MHD 
2200 | 1100.00) 0.14 1470 16.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1346-ND 1.82 13.98 | UVZ1H222MHD 330 6640 0.20 705 20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1408-ND 2.60 19.69 | UVZ2D331MRD 


3300 | 1650.00) 0.16 1770 18.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1347-ND 1.96 14.84) UVZ1H332MHD 470 | 9440 0.20 840 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1409-ND 3.33 25.20} UVZ2D471MRD 
4700 | 2350.00) 0.18 2100 20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1348-ND 3.12  23.61/ UVZ1H472MRD 
6800 | 3400.00) 0.22 2500 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1349-ND 3.95 29.89] UVZ1H682MRD 


250 VDC Rated Voltage 


10000| 5000.00} 0.30 | 2850 [25.0 50.0 125 1.0 | 493-1350-ND 5.48 41.47] UVZ1H103MRD OAT | 2075) 10:20 10 63 11.0 25 05 Peaeg § 0 2.03) UVZ2ERA7MED 
1 65 | 0.20 15 63 110 25 05 |493-1411-ND 30 2.03 | UVZ2EO10MED 

63 VDC Rated Voltage 22 | 95 | 0.20 23 63 11.0 25 05 | 493-1412-ND 28 1.96| UVZ2E2R2MED 

10 | 630 | 0.10 46 |5.0 11.0 20 0.5 |493-1351-ND 25 —1.66| UVZ1J100MDD 33 | 1225 | 0.20 32 8.0 115 35 06 |493-1413-ND 28 — 1.96 | UVZ2ESRaMPD 
22 | 13.86 | 0.10 ra 5.0 11.0 20 05 | 493-1352-ND 24 —1.64| Uvz1J220MDD 47 | 1575 | 0.20 39 8.0 115 35 06|493-1414-ND 35 2.44] UVZ2E4R7MPD 
33 | 20.79 | 0.10 100 [63 11.0 25 05 | 493-1353-ND 25 — 1.76 | UVZ1J330MED a6|) Seni a0 7m. i900 460 50 06 MOMMMERON as aco uvzetompn 
47 | 29.61 | 0.10 120 |63 11.0 25 05 | 493-1354-ND 27 1.88 | UVZ1J470MED Soe || <eans || aan ao (/435 200 50 06 MORRIE 57 2.961 Uvz2E200MHD 
100 | 63.00 | 0.10 215 |10.0 125 5.0 06|493-1355-ND 36 2.48] UVZ1J101MPD se || ares || pion ico |125 200 50 06 OMMIRRION 64 44s | UVZES30MHD 
220 | 138.60 | 0.10 335/100 16.0 5.0 0.6 | 493-1356-ND 60 —4.17| UVZ1d221MPD 47 | 1215 | 0.20 210 |125 25.0 5.0 06|493-1418-ND 88 6.40] UVZ2E470MHD 
330 | 207.90 | 0.10 510 | 10.0 20.0 5.0 06) 493-1357-ND 59 —4.32| UVZ1d331MPD 100 | 2540 | 0.20 365 | 16.0 31.5 75 08|493-1419-ND 158 12.12] UVZ2E101MHD 


470 | 296.10] 0.10 640 125 20.0 5.0 0.6 | 493-1358-ND 78 5.70 | UVZ1J471MHD 
1000 | 630.00 | 0.10 930 16.0 25.0 7.5 0.8 | 493-1359-ND 1.18 9.09 | UVZ1J102MHD 
2200 | 1386.00) 0.12 1650 18.0 355 7.5 0.8 | 493-1360-ND 1.70 13.05] UVZ1J222MHD 


220 | 5540 0.20 600 20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1420-ND 1.91 14.67 | UVZ2E221MRD 
330 | 8290 0.20 730 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1421-ND 3.17 24.04] UVZ2E331MRD 
470 | 11790 | 0.20 870 25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1422-ND 4.04 = 30.61 | UVZ2E471MRD 


3300 | 2079.00) 0.14 1950 20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1361-ND 310 23.48] UVZ1J332MRD 
4700 | 2961.00] 0.16 2450 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1362-ND 3.91 29.60) UVZ1J472MRD 


315 VDC Rated Voltage 


6800 | 4284.00| 0.20 | 2800 [25.0 50.0 125 1.0 | 493-1363-ND 5.27 39.88 | UVZ1J682MIRD Dn) AS) ee 1% (68 11.0 25 05 oe §=«-28 1.60) UVZ2FO10MED 

22 | 1093 | 0.20 26 «| 80 11.5 3.5 06|493-1424-ND 29 2.04] UVZ2F2RAMPD 

100 VDC Rated Voltage 33 | 143.95 | 0.20 38 | 10.0 125 5.0 0.6 | 499-1425-ND 32 2.20 Uvz2F3R3MPD 

o1 | 300 | 008 | 15 | 50 11.0 20 05 | 499-1364-ND 20 1.35|uvz2aorimoD | | 47 | 188.05} 0.20 45  |10.0 125 5.0 06 |493-1426-ND 39 —-2.72| UVZ2F4R7MPD 

022] 300 | 008 | 34 |50 110 20 05|493-1365-ND 20 1.35) UVZ2AR22MDD 10 | 355 | 0.20 80 | 10.0 20.0 5.0 06 |493-1427-ND 45 —-3.12| UVZ2F100MPD 

_ se a : ae a ee es a - ye ae 2 | 733 | 020 | 115 |125 200 5.0 06 | 493-1428-ND 57 3.96 | UVZ2F220MHD 

. salen . Hone . ae a ieee ene 33 | 10795] 020 | 195 |160 250 7.5 08 | 493-1429-ND 82 —_5.98| UVZ2F330MHD 

‘ : oe : : a7 | 15205] 0.20 | 230 |160 250 7.5 08 | 493-1430-ND 1.25 9.60 UVZ2F470MHD 

22 | 300 | 0.08 | 21 |50 11.0 20 05 |493-1369-ND 20 1.35|uvz2a2R2mDD | | 100 | 3190 | 0.20 | 395 180 35.5 7.5 0.8 | 493-1431-ND 1.77 13.65 | UVZ2F101MHD 

33 | 330 | 0.08 29 «| 5.0 11.0 20 05|493-1370-ND 25 1.66 Uvzzasramop | | 220 | 6970 | 0.20 | 620 |220 50.0 10.0 1.0 | 493-1432-ND 4.10 31.01 | Uvz2F221MRD 

47 | 470 | 0.08 32 | 5.0 11.0 20 05 | 493-4371-ND 25 —1.66| UVZ2AdR7MDD | | 330 | 10435 | 0.20 | 760 [25.0 50.0 125 1.0 | 493-1433-ND 5.81 44.02 UVZ2F331MRD 

10 | 10.00 | o08 | 54 |63 11.0 25 05 |493-1372-ND 24 —_1.64| UVZ2A100MED erp vneiaied ase 

22 | 2200 | 008 | 93 |63 11.0 25 05 | 493-1373-ND 27 1.88] UVZ2A220MED 

1] 2 | 025 15 ]63 11.0 25 05 | 493-1434-ND 30 2.08] UVZ2VO10MED 

33 | 33.00 | 008 | 130 |80 115 35 06 | 493-1374-ND 36 2.48) UVZ2A330MPD 55: stage il ea o¢ 6 |ao 15 35 06 ROMEO «= 32 o04|vvzovonaupn 

47 | 47.00 | 008 | 165 |100 125 5.0 06 | 493-1375-ND 35 2.45] UVZ2A470MPD 9-| 4668 | 098 aa «(100 125 50 06 PRREEREN «as 0.44] wvzovanampn 

100 | 100.00) 0.08 | 265 |10.0 20.0 5.0 06) 493-1376-ND 54 — 3.75] UVZ2A101MPD ag \onaise | ange 5 \100 125 50 068 ROEM «40976 | Uvzvan7MpD 

220 | 220.00] 0.08 | 440 125 25.0 5.0 0.6 | 493-1377-ND 85 —_6.18| UVZ2A221MHD 4a. Saag (IP ips ao «(400 200 50 06 OMMEREN 5 403/ UvzovoomPn 
330 | 330.00] 0.08 | 540 125 25.0 5.0 0.6 |493-1378-ND 94 — 6.85| UVZ2A331MHD 

2 | io | 025 | 115 [125 25.0 5.0 06 | 493-1439-ND 61 4.45 | UVZ2V220MHD 

470 | 470.00] 0.08 | 715 16.0 25.0 75 0.8 | 493-1379-ND 118 9.09] UVZ2A471MHD ag. | 4498-| 098. || aes |de6 S50 <76. 4: ME “con Fae Fuveavacounin 


1000 | 1000.00} 0.08 985 18.0 40.0 7.5 0.8 | 493-1380-ND 1.94 14.91) UVZ2A102MHD 47 1685 0.25 270 16.0 35.5 7.5 0.8 |493-1441-ND 1.37 10.50 | UVZ2V470MHD 
2200 | 2200.00) 0.10 1750 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1381-ND 4.38 33.18] UVZ2A222MRD 100 | 3540 0.25 420 18.0 40.0 7.5 0.8 | 49341442-ND 1.77. 13.41| UVz2v101MHD 
3300 | 3300.00) 0.12 2070 25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1382-ND 4.56 34.56 | UVZ2A332MRD 200 | 7740 0.25 620 22.0 50.0 10.0 1.0 | 493-1443-ND 4.50 34.08 | Uvz2v221MRD 


160 VDC Rated Voltage 400 VDC Rated Voltage 


o47] 4752] 020 | 11 [63 11.0 25 05] 493-1383-ND 25 1.66] UVZ2CR47MED 5) a0 0k 7 Jeo 1s 38 06 MERMOENON a a2sluvcviowrn 
de Wee Be | |i0i20 16/68 11.025 05 ees = = 1.66) UVZ2COTOMED 22 | 128 | 0.25 30 |10.0 125 5.0 06 |493-1445-ND 37 —-2.60| UVZ2G2R2MPD 
22) 752 | 0.20 | 26 (63 11.0 25 05 (eeeoee $820 = (2.03/ UVZ2C2R2MED | | 33 | 472 | 025 38 | 10.0 125 5.0 06 |493-1446-ND 35 2.45 | UVZ2G3R3MPD 
33) 928 | 0.20 | 30/63 11.0 25 05 | 493-1386-ND 281.96) UVZ2C3RSMED | | 47 | 998 | 025 | 50 |100 160 5.0 06) 493-1447-ND 45 3.15] UVZ2G4R7MPD 
47 | 1152 | 020 | 34 |63 11.0 25 05 | 493-1387-ND 28 — 1.96] UVZ2c4R7MED wo | ato. | os | 0/425 200 50 06 MEE «59 ata uvzoctoamen 
10°} 200" |, 0:20 41 | 80 115 35 0.6 (Reece §69> (2.44) UVZ2C100MPD 22 | 920 | 025 | 165 |160 25.0 7.5 08 | 493-1449-ND 98 — 7.10| UVz2G220MHD 


22 392 0.20 100 10.0 16.0 5.0 0.6 | 493-1389-ND 5 3.12 | UVZ2C220MPD 
33 568 0.20 145 10.0 20.0 5.0 0.6 | 493-1390-ND 57 3.96 | UVZ2C330MPD 
47 792 0.20 195 12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1391-ND 64 4.48 | UVZ2C470MHD 
100 | 1640 0.20 215 12.5 25.0 5.0 0.6 | 493-1392-ND 88 6.40 | UVZ2C101 MHD 


33 1360 0.25 215 16.0 31.5 7.5 0.8 | 493-1450-ND 1.37 = 10.50} UVZ2G330MHD 
47 1920 0.25 270 16.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1451-ND 1.61 12.36 | UVZ2G470MHD 
100 | 4040 0.25 450 20.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1452-ND 2.57 19.48 | UVZ2G101MRD 
220 | 8840 0.25 660 25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1453-ND 4.57 = 34.64 | UVZ2G221MRD 


220 | 3560 0.20 570 16.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1393-ND 1.53 = 11.79) UVZ2C221MHD 
330 | 5320 0.20 750 18.0 40.0 7.5 0.8 | 493-1394-ND 1.91 14.67 | UVZ2C331MHD 


450 VDC Rated Voltage 


470 | 7560 | 0.20 900 | 22.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1395-ND 253 19.19] UVz2c471MRD i 8 4] O28 ie 80 115 35 06 ee =o 2.82) UVZ2WOLOMPD 
1000 | 16040 | 0.20 1310 |25.0 50.0 12.5 1.0 | 493-1396-ND 3.33 25.20) UVZ2C102MRD aca bee 23/100 125 50 06 eee 87 258) UVZ2W2R2MPD 
33 | 1885 | 0.25 31 10.0 16.0 5.0 06 493-1456-ND 48 3.36] UVZ2W3R3MPD 

200 VDC Rated Voltage 47 | 251.5 | 0.25 40  |10.0 20.0 5.0 06 | 493-1457-ND 59 4.13) UVZ2W4R7MPD 

0.47 | 49.4 | 0.20 "1 63 11.0 25 05 | 493-1397-ND 30 1.98 UVZ2DR47MED 10 | 490 | 0.25 65 | 12.5 20.0 5.0 0.6 | 493-1458-ND 846.08 | UVZ2W100MHD 
1 60 0.20 16 63 11.0 25 0.5 | 493-1398-ND —.30 1.98 | UVZ2D010MED 22 | 1030 | 0.25 115 |16.0 25.0 7.5 0.8 | 493-1459-ND 1.05 8.04 | UVZ2W220MHD 
2.2 84 0.20 25 63 11.0 25 0.5 | 493-1399-ND = .25 1.72) UVZ2D2R2MED 33 | 1525 | 0.25 165 |16.0 35.5 7.5 0.8 | 493-1460-ND 1.50 11.52 | UVZ2W330MHD 
3.3 | 106 | 0.20 30 63 11.0 25 0.5 | 493-1400-ND 28 1.96 | UVZ2D3R3MED 47 | 2155 | 0.25 185 |18.0 40.0 75 0.8 | 493-1461-ND 1.87 — 14.37| UVZ2Ww470MHD 
47 | 134 | 0.20 39 80 11.5 3.5 0.6 | 493-1401-ND = 35 2.44) UVZ2D4R7MPD 100 | 4540 | 0.25 270 | 22.0 40.0 10.0 1.0 | 493-1462-ND 3.46 26.21] UVZ2W101MRD 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1586 (toss) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


e e 
nichicon PW Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
Low Impedance, High Reliability 105°C 


* tan 8: For capacitance of more than 1000uF, add 0.02 for every increase of 1000uF. 
Measurement frequency: 120Hz, Temperature: 20°C. 


ae Rated Volt. (V) | 6.3 10 16 25 35 50 63 | 100 | 160 ~ 250 | 315 ~ 350 | 400 ~ 450 
o saad +1.0 for OD > 20 tie tand (Max.) | 0.22] 0.19 [0.16 | 0.14] 0.12/0.10/0.09/0.08/ 0.15 0.20 0.25 
$ 41.5 forL > 7, pal 
+2.0 forL > 20 * Stability at Low Temperature: Measurement frequency: 120Hz 
Pressure/ |--141.0¢—+-l— 15 OL. . 
Relief Rated Voltage (V) 6.3-10 | 16-25 | 35-50 | 63-100 | 160-200 | 250} 315-350 | 400 | 450 
vent (@ 6.3 and up) Z-55°C/Z120C | 3 3 3 3 
Impedance 
FEATURES: * Miniature sized + Low imped High reliability withstanding 5000 hour load life at 105°C ig a s sj 8 | 0) — 
: ¢ Miniature sized * Low impedance » High reliability withstanding jour load life at a7 = 
(3000/2000 hours for smaller case sizes as specified) + Ideal for switching power supplies Z-25°C/Z+20°C = ms = = 3 3 4 6 | 15 
SPECIFICATIONS: ¢ Endurance: After an application of D.C. bias Capacitance Change | Within +20% of initial value 
Temperature Range _| -55°C ~ 105°C (6.3 ~ 100V), -40°C ~ 105°C (160 ~ 400V), -25°C ~ 105°C (450V) | __ Voltage plus the rated ripple current for 5000 hours — 
C 7 z (2000 hours for D = 4, 5 and 6.3, 3000 hours for 200 % or less of initial 
apacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C tand sas 
D = 8 and 10) at 105°C the peak voltage shall not specified value 
» Leakage Current: exceed ine tated ae voltage, Capacitors: meeting Leakage Current Initial specified value or less 
characteristic requirements listed at right. 
Rated Volt. (V) 6.3 ~ 100 160 ~ 450 
Leakage After 1 minute application of rated CV < 1000: 1 = 0.1CV+40 (WA) Max. (1 minute) ¢ Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for 
voltage, leakage current is not more than " endurance characteristics listed 
Current ‘ ie CV > 1000: I = 0.04CV+100 (UA) Max. (1 minute) 
0.03CV or 4 (yA), whichever is greater. + : 4 2 
¢ Marking: Printed with white color letter on dark brown sleeve 
Rated Leakage Impedance tans Rated Ripple Cur. 
Voltage Cap Current Q Maximum (Maximum) @100KHz/105°C Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (uA) 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms @D L P od Part No. il 10 100 Part No. 
22 4.158 0.600 0.22 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1687-ND 23 1.51 10.73 UPW0J220MDD 
27 5.103 2.000 0.22 65 4 7.0 1.5 0.45 493-1688-ND 23 1.51 10.73 UPW0J270MDD 
33 6.237 0.600 0.22 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1689-ND 23 1.51 10.73 UPW0J330MDD 
33 6.237 0.950 0.22 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1690-ND 23 1.51 10.73 UPW0J330MDD6 
47 8.883 0.600 0.22 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1691-ND 23 1.51 10.73 UPW0J470MDD 
47 8.883 0.950 0.22 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1692-ND 23 1.51 10.73 UPW0J470MDD6 
56 10.584 0.950 0.22 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1693-ND 23 1.51 10.73 UPWOJ560MDD 
68 12.852 1.300 0.22 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1694-ND 25 1.66 11.84 UPWO0J680MDD 
100 18.9 0.600 0.22 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1695-ND .26 1.72 12.21 UPW0J101MDD 
120 22.68 0.450 0.22 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1696-ND 28 1.87 13.32 UPW0J121MDD 
150 28.35 0.500 0.22 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1697-ND .28 1.87 13.32 UPW0J151MDD6 
150 28.35 0.250 0.22 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1698-ND 28 1.87 13.32 UPW0J151MED 
220 41.58 0.250 0.22 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1699-ND 24 1.64 11.89 UPW0J221MED 
330 62.37 0.250 0.22 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1700-ND 28 1.92 13.92 UPW0J331MED 
330 62.37 0.230 0.22 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1701-ND .28 1.92 13.92 UPW0J331MED6 
470 88.83 0.117 0.22 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1702-ND 29 2.04 14.79 UPW0J471MPD 
560 105.84 0.117 0.22 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1703-ND 31 2.16 15.66 UPW0J561MPD 
680 128.52 0.090 0.22 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1704-ND 32 2.20 15.95 UPW0J681MPD 
820 154.98 0.085 0.22 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1705-ND .38 2.63 18.75 UPW0J821MPD 
63 820 154.98 0.090 0.22 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1706-ND 38 2.63 18.75 UPW0J821MPD6 
° 1000 189 0.090 0.22 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1707-ND 42 2.91 20.75 UPW0J102MPD 
1200 226.8 0.065 0.22 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1708-ND 42 2.94 21.00 UPW0J122MPD 
1200 226.8 0.068 0.22 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1709-ND 50 3.47 24.75 UPW0J122MPD6 
1500 283.5 0.052 0.22 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1710-ND 50 3.47 24.75 UPW0J152MPD 
2200 415.8 0.038 0.24 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1711-ND 57 4.16 30.55 UPW0J222MHD 
2200 415.8 0.045 0.24 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1712-ND 57 4.16 30.55 UPW0J222MPD6 
2700 510.3 0.035 0.24 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1713-ND 73 5.28 38.78 UPW0J272MPD 
3300 623.7 0.038 0.26 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1714-ND 75 5.47 40.19 UPW0J332MHD 
3900 737.1 0.030 0.26 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1715-ND 89 6.50 47.71 UPW0J392MHD 
4700 888.3 0.022 0.28 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1716-ND 92 6.66 48.88 UPW0J472MHD 
4700 888.3 0.025 0.28 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1717-ND 92 6.66 48.88 UPW0J472MHD6 
5600 1058.4 0.022 0.30 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1718-ND 1.01 7.80 58.50 UPW0J562MHD 
5600 1058.4 0.029 0.30 2205 16 20.0 LD: 0.80 493-1719-ND 1.01 7.80 58.50 UPWO0J562MHD6 
6800 1285.2 0.022 0.32 2555 16 25.0 75 0.80 493-1720-ND 1.04 7.98 59.85 UPW0J682MHD 
6800 1285.2 0.028 0.32 2490 18 20.0 7.5 0.80 493-1721-ND 1.04 7.98 59.85 UPWO0J682MHD6 
8200 1549.8 0.018 0.36 3010 16 31.5 75 0.80 493-1722-ND 1.43 11.01 82.58 UPW0J822MHD 
10000 1890 0.016 0.40 3150 16 31.5 25: 0.80 493-1723-ND 1.51 11.61 87.08 UPW0J103MHD 
10000 1890 0.020 0.40 2740 18 25.0 75 0.80 493-1724-ND 1.51 11.61 87.08 UPW0J103MHD6 
12000 2268 0.016 0.44 3635 18 31.5 T5' 0.80 493-1725-ND 1.76 13.53 101.48 UPW0J123MHD 
15000 2835 0.015 0.5 3680 18 35.5 7.5 0.80 493-1726-ND 1.86 14.28 107.10 UPW0J153MHD 
22 6.6 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1727-ND 23 1.51 10.73 UPW1A220MDD 
22 6.6 2.000 0.19 65 4 7.0 1.5 0.45 493-1728-ND 23 1.51 10.73 UPW1A220MDD6 
33 9.9 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1729-ND 23 1.51 10.73 UPW1A330MDD 
33 9.9 0.950 0.19 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1730-ND 23 1.51 10.73 UPW1A330MDD6 
39 11.7 0.950 0.19 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1731-ND 23 1.51 10.73 UPW1A390MDD 
47 14.1 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1732-ND 23 1.51 10.73 UPW1A470MDD 
47 14.1 1.300 0.19 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1733-ND 23 1.51 10.73 UPW1A470MDD6 
82 24.6 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1734-ND 26 1.72 12.21 UPW1A820MDD 
82 24.6 0.450 0.19 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1735-ND .26 1.72 12.21 UPW1A820MDD6 
100 30 0.600 0.19 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1736-ND 26 1.72 12.21 UPW1A101MDD 
100 30 0.500 0.19 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1737-ND .26 1.72 12.21 UPW1A101MDD6 
150 45 0.250 0.19 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1738-ND 24 1.64 11.89 UPW1A151MED 
180 54 0.250 0.19 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1739-ND .28 1.92 13.92 UPW1A181MED 
220 66 0.250 0.19 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1740-ND 29 2.00 14.50 UPW1A221MED 
220 66 0.230 0.19 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1741-ND 29 2.00 14.50 UPW1A221MED6 
330 99 0.117 0.19 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1742-ND 31 2.16 15.66 UPW1A331MPD 
470 141 0.117 0.19 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1743-ND .36 2.52 18.00 UPW1A471MPD 
10 680 204 0.090 0.19 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1744-ND 38 2.63 18.75 UPW1A681MPD 
680 204 0.085 0.19 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1745-ND .38 2.63 18.75 UPW1A681MPD6 
1000 300 0.068 0.19 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1746-ND 51 3.54 25.25 UPW1A102MPD 
1000 300 0.065 0.19 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1747-ND 51 3.54 25.25 UPW1A102MPD6 
1200 360 0.052 0.19 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1748-ND 56 3.92 28.00 UPW1A122MPD 
1500 450 0.052 0.19 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1749-ND 59 4.10 29.25 UPW1A152MPD 
1500 450 0.045 0.19 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1750-ND 59 4.10 29.25 UPW1A152MPD6 
2200 660 0.038 0.21 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1751-ND 73 5.28 38.78 UPW1A222MHD 
2200 660 0.035 0.21 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1752-ND 73 5.28 38.78 UPW1A222MPD6 
2700 810 0.030 0.21 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1753-ND 75 5.47 40.19 UPW1A272MHD 
3300 990 0.030 0.23 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1754-ND 65 4.70 34.55 UPW1A332MHD 
3300 990 0.025 0.23 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1755-ND 65 4.70 34.55 UPW1A332MHD6 
3900 1170 0.022 0.23 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1756-ND 92 6.66 48.88 UPW1A392MHD 
3900 1170 0.029 0.23 2205 16 20.0 £5: 0.80 493-1757-ND 92 6.66 48.88 UPW1A392MHD6 
4700 1410 0.022 0.25 2555 16 25.0 75 0.80 493-1758-ND 99 7.62 57.15 UPW1A472MHD 
5600 1680 0.022 0.27 2555 16 25.0 T.5 0.80 493-1759-ND 1.43 11.01 82.58 UPW1A562MHD 
5600 1680 0.028 0.27 2490 18 20.0 75 0.80 493-1760-ND 1.43 11.01 82.58 UPW1A562MHD6 
6800 2040 0.018 0.29 3010 16 31.5 £5: 0.80 493-1761-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1A682MHD 
(Continued) 
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nichicon PW Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated Leakage Impedance tand Rated Ripple Cur. 
Voltage Cap Current OQ Maximum (Maximum) @100KHz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (HA) 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms 9D iL 5 od Part No. 1 10 100 Part No. 
6800 2040 0.020 0.29 2740 18 25.0 75 0.80 493-1762-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1A682MHD6 
8200 2460 0.016 0.33 3150 16 35.5 75 0.80 493-1763-ND 1.76 13.53 101.48 UPW1A822MHD 
10 8200 2460 0.016 0.33 3635 18 31.5 7.5 0.80 493-1764-ND 1.76 13.53 101.48 UPW1A822MHD6 
10000 3000 0.015 0.37 3680 18 35.5 75 0.80 493-1765-ND 1.86 14.28 107.10 UPW1A103MHD 
15000 4500 0.014 0.47 3800 18 40.0 75 0.80 493-1766-ND 1.82 13.81 109.41 UPW1A153MHD 
10 4.8 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1767-ND 23 1.51 10.73 UPW1C100MDD 
15 7.2 2.000 0.16 65 4 7.0 1.5 0.45 493-1768-ND 23 1.51 10.73 UPW1C150MDD 
22 10.56 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1769-ND 23 1.51 10.73 UPW1C220MDD 
22 10.56 0.950 0.16 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1770-ND 23 1.51 10.73 UPW1C220MDD6 
27 12.96 0.950 0.16 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1771-ND 23 1.51 10.73 UPW1C270MDD 
33 15.84 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1772-ND 23 1.51 10.73 UPW1C330MDD 
33 15.84 0.450 0.16 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1773-ND 23 1.51 10.73 UPW1C330MDD6 
39 18.72 1.300 0.16 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1774-ND 24 1.61 11.47 UPW1C390MDD 
47 22.56 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1775-ND 26 1.72 12.21 UPW1C470MDD 
56 26.88 0.600 0.16 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1776-ND 26 1.72 12.21 UPW1C560MDD 
56 26.88 0.450 0.16 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1777-ND 26 1.72 12.21 UPW1C560MDD6 
82 39.36 0.500 0.16 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1778-ND 28 1.87 13.32 UPW1C820MDD 
100 48 0.250 0.16 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1779-ND 23 1.60 11.60 UPW1C101MED 
120 57.6 0.250 0.16 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1780-ND 24 1.64 11.89 UPW1C121MED 
150 72 0.250 0.16 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1781-ND 28 1.92 13.92 UPW1C151MED 
180 86.4 0.230 0.16 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1782-ND 29 2.00 14.50 UPW1C181MED 
220 105.6 0.117 0.16 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1783-ND 31 2.16 15.66 UPW1C221MPD 
330 158.4 0.117 0.16 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1784-ND 38 2.63 18.75 UPW1C331MPD 
470 225.6 0.090 0.16 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1785-ND 39 2.73 19.50 UPW1C471MPD 
470 225.6 0.085 0.16 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1786-ND 39 2.73 19.50 UPW1C471MPD6 
16 680 326.4 0.068 0.16 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1787-ND -55 3.82 27.25 UPW1C681MPD 
680 326.4 0.065 0.16 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1788-ND 55 3.82 27.25 UPW1C681MPD6 
820 393.6 0.052 0.16 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1789-ND 64 4.48 32.00 UPW1C821MPD 
1000 480 0.052 0.16 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1790-ND 64 4.48 32.00 UPW1C102MPD 
1200 576 0.045 0.16 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1791-ND -76 5.54 40.66 UPW1C122MPD 
1500 720 0.038 0.16 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1792-ND sth 5.57 40.89 UPW1C152MHD 
1500 720 0.035 0.16 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1793-ND 77 5.57 40.89 UPW1C152MPD6 
2200 1056 0.030 0.18 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1794-ND -60 4.38 32.20 UPW1C222MHD 
2700 1296 0.025 0.18 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1795-ND 1.06 8.19 61.43 UPW1C272MHD 
2700 1296 0.029 0.18 2205 16 20.0 7.5 0.80 493-1796-ND 1.06 8.19 61.43 UPW1C272MHD6 
3300 1584 0.022 0.20 2555 16 25.0 75 0.80 493-1797-ND 1.09 8.40 63.00 UPW1C332MHD 
3300 1584 0.022 0.20 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1798-ND 1.09 8.40 63.00 UPW1C332MHD6 
3900 1872 0.022 0.20 2555 16 25.0 75 0.80 493-1799-ND 1.43 11.01 82.58 UPW1C392MHD 
3900 1872 0.028 0.20 2490 18 20.0 75 0.80 493-1800-ND 1.43 11.01 82.58 UPW1C392MHD6 
4700 2256 0.018 0.22 3010 16 31.5 7.5 0.80 493-1801-ND 1.43 11.01 82.58 UPW1C472MHD 
4700 2256 0.020 0.22 2740 18 25.0 75 0.80 493-1802-ND 1.43 11.01 82.58 UPW1C472MHD6 
5600 2688 0.016 0.24 3150 16 35.5 7.5 0.80 493-1803-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1C562MHD 
5600 2688 0.016 0.24 3635 18 31.5 re) 0.80 493-1804-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1C562MHD6 
6800 3264 0.015 0.26 3680 18 35.5 7.5 0.80 493-1805-ND 1.76 13.53 101.48 UPW1C682MHD 
8200 3936 0.015 0.3 3680 18 35.5 75 0.80 493-1806-ND 1.86 14.28 107.10 UPW1C822MHD 
10000 4800 0.014 0.34 3800 18 40.0 7.5 0.80 493-1807-ND 1.82 13.81 109.41 UPW1C103MHD 
47 4 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1808-ND 23 1.51 10.73 UPW1E4R7MDD 
10 75 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1809-ND 23 1.51 10.73 UPW1E100MDD 
10 75 2.000 0.14 65 4 7.0 15 0.45 493-1810-ND 23 1.51 10.73 UPW1E100MDD6 
22 16.5 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1811-ND 26 1.72 12.21 UPW1E220MDD 
22 16.5 0.950 0.14 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1812-ND 26 a72 12.21 UPW1E220MDD6 
27 20.25 1.300 0.14 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1813-ND 26 72 12.21 UPW1E270MDD 
33 24.75 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1814-ND 26 1.72 12.21 UPW1E330MDD 
39 29.25 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1815-ND 30 2.03 14.43 UPW1E390MDD 
39 29.25 0.450 0.14 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1816-ND 30 2.03 14.43 UPW1E390MDD6 
47 35.25 0.600 0.14 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1817-ND -30 2.03 14.43 UPW1E470MDD 
56 42 0.500 0.14 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1818-ND -30 2.03 14.43 UPW1E560MDD 
82 61.5 0.250 0.14 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1819-ND 30 2.12 15.37 UPW1E820MED 
100 75 0.250 0.14 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1820-ND -30 2.12 15.37 UPW1E101MED 
120 90 0.230 0.14 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1821-ND 31 2.16 15.66 UPW1E121MED 
150 112.5 0.117 0.14 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1822-ND 32 2.20 15.95 UPW1E151MPD 
220 165 0.117 0.14 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1823-ND 38 2.63 18.75 UPW1E221MPD 
330 247.5 0.090 0.14 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1824-ND 38 2.66 19.00 UPW1E331MPD 
330 247.5 0.085 0.14 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1825-ND 38 2.66 19.00 UPW1E331MPD6 
470 352.5 0.068 0.14 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1826-ND .57 3.96 28.25 UPW1E471MPD 
25 470 352.5 0.065 0.14 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1827-ND -57 3.96 28.25 UPW1E471MPD6 
560 420 0.052 0.14 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1828-ND 57 4.16 30.55 UPW1E561MPD 
680 510 0.052 0.14 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1829-ND .57 4.16 30.55 UPW1E681MPD 
820 615 0.045 0.14 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1830-ND -76 5.54 40.66 UPW1E821MPD 
1000 750 0.038 0.14 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1831-ND 74 5.38 39.48 UPW1E102MHD 
1000 750 0.035 0.14 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1832-ND 74 5.38 39.48 UPW1E102MPD6 
1500 1125 0.022 0.14 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1833-ND 92 6.69 49.12 UPW1E152MHD 
1500 1125 0.030 0.14 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1834-ND 92 6.69 49.12 UPW1E152MHD6 
1800 1350 0.025 0.14 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1835-ND 1.01 7.80 58.50 UPW1E182MHD 
1800 1350 0.029 0.14 2205 16 20.0 75 0.80 493-1836-ND 1.01 7.80 58.50 UPW1E182MHD6 
2200 1650 0.022 0.16 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1837-ND 1.06 8.19 61.43 UPW1E222MHD 
2200 1650 0.022 0.16 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1838-ND 1.06 8.19 61.43 UPW1E222MHD3 
2200 1650 0.028 0.16 2490 18 20.0 75 0.80 493-1839-ND 1.06 8.19 61.43 UPW1E222MHD6 
2700 2025 0.022 0.16 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1840-ND 1.38 10.59 79.43 UPW1E272MHD 
3300 2475 0.018 0.18 3010 16 31.5 75 0.80 493-1841-ND 1.44 11.07 83.03 UPW1E332MHD 
3300 2475 0.020 0.18 2740 18 25.0 7.5 0.80 493-1842-ND 1.44 11.07 83.03 UPW1E332MHD6 
3900 2925 0.016 0.18 3150 16 35.5 75 0.80 493-1843-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1E392MHD 
3900 2925 0.016 0.18 3635 18 31.5 7.5 0.80 493-1844-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1E392MHD6 
4700 3525 0.015 0.2 3680 18 35.5 75 0.80 493-1845-ND 1.45 11.13 83.48 UPW1E472MHD 
6800 5100 0.014 0.24 3800 18 40.0 7.5 0.80 493-1846-ND 1.95 14.79 117.18 UPW1E682MHD 
47 4.935 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1847-ND 23 1.51 10.73 UPW1V4R7MDD 
6.8 7.14 2.000 0.12 65 4 7.0 1.5 0.45 493-1848-ND 23 1.51 10.73 UPW1V6R8MDD 
10 10.5 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1849-ND 23 1.51 10.73 UPW1V100MDD 
10 10.5 0.950 0.12 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1850-ND 23 1.51 10.73 UPW1V100MDD6 
12 12.6 0.950 0.12 120 5 7.0 2.0 0.45 493-1851-ND 23 1.51 10.73 UPW1V120MDD 
18 18.9 1.300 0.12 120 4 11.0 1.5 0.45 493-1852-ND 25 1.66 11.84 UPW1V180MDD 
22 23.1 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1853-ND 26 1.72 12.21 UPW1V220MDD 
27 28.35 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1854-ND 26 1.72 12.21 UPW1V270MDD 
27 28.35 0.450 0.12 200 6.3 7.0 2.5 0.45 493-1855-ND 26 1.72 12.21 UPW1V270MDD6 
35 33 34.65 0.600 0.12 180 5 11.0 2.0 0.50 493-1856-ND -30 2.03 14.43 UPW1V330MDD 
39 40.95 0.500 0.12 235 5 15.0 2.0 0.50 493-1857-ND 23 1.60 11.60 UPW1V390MDD 
47 49.35 0.250 0.12 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1858-ND 24 1.64 11.89 UPW1V470MED 
56 58.8 0.250 0.12 290 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1859-ND 24 1.64 11.89 UPW1V560MED 
82 86.1 0.230 0.12 430 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1860-ND 33 2.28 16.53 UPW1V820MED 
100 105 0.117 0.12 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1861-ND 31 2.16 15.66 UPW1V101MPD 
150 157.5 0.117 0.12 555 8 11.5 3.5 0.60 493-1862-ND 34 2.36 17.11 UPW1V151MPD 
220 231 0.090 0.12 755 10 12.5 5.0 0.60 493-1863-ND 42 2.94 21.00 UPW1V221MPD 
220 231 0.085 0.12 730 8 15.0 3.5 0.60 493-1864-ND 42 2.94 21.00 UPW1V221MPD6 
330 346.5 0.068 0.12 1050 10 16.0 5.0 0.60 493-1865-ND .57 3.96 28.25 UPW1V331MPD 
330 346.5 0.065 0.12 995 8 20.0 3.5 0.60 493-1866-ND 57 3.96 28.25 UPW1V331MPD6 
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michicon PW Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont,) 


Rated Leakage Impedance tand Rated Ripple Cur. 
Voltage Cap Current Q Maximum (Maximum) @100KHz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (uA) 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms 9D L 2 od Part No. il 10 100 Part No. 
390 409.5 0.052 0.12 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1867-ND 63 4.61 33.84 UPW1V391MPD 
470 493.5 0.052 0.12 1220 10 20.0 5.0 0.60 493-1868-ND 63 4.61 33.84 UPW1V471MPD 
560 588 0.045 0.12 1440 10 25.0 5.0 0.60 493-1869-ND 77 5.57 40.89 UPW1V561MPD 
680 714 0.038 0.12 1655 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1870-ND 77 5.57 40.89 UPW1V681MHD 
680 714 0.035 0.12 1815 10 31.5 5.0 0.60 493-1871-ND 77 5.57 40.89 UPW1V681MPD6 
1000 1050 0.030 0.12 1945 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1872-ND 92 6.72 49.35 UPW1V102MHD 
1200 1260 0.025 0.12 2310 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1873-ND 1.01 7.80 58.50 UPW1V122MHD 
1200 1260 0.029 0.12 2205 16 20.0 75 0.80 493-1874-ND 1.01 7.80 58.50 UPW1V122MHD6 
35 1500 1575 0.022 0.12 2555 16 25.0 75 0.80 493-1875-ND 1.09 8.40 63.00 UPW1V152MHD 
1500 1575 0.022 0.12 2510 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1876-ND 1.09 8.40 63.00 UPW1V152MHD6 
1800 1890 0.022 0.12 2555 16 25.0 7.5 0.80 493-1877-ND 1.38 10.59 79.43 UPW1V182MHD 
1800 1890 0.028 0.12 2490 18 20.0 75 0.80 493-1878-ND 1.38 10.59 79.43 UPW1V182MHD6 
2200 2310 0.018 0.14 3010 16 31.5 re 0.80 493-1879-ND 1.38 10.59 79.43 UPW1V222MHD 
2200 2310 0.020 0.14 2740 18 25.0 75 0.80 493-1880-ND 1.38 10.59 79.43 UPW1V222MHD6 
2700 2835 0.016 0.14 3150 16 35.5 75 0.80 493-1881-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1V272MHD 
2700 2835 0.016 0.14 3635 18 31.5 75 0.80 493-1882-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1V272MHD6 
3300 3465 0.015 0.16 3680 18 35.5 75 0.80 493-1883-ND 1.76 13.53 101.48 UPW1V332MHD 
4700 4935 0.014 0.18 3800 18 40.0 FD: 0.80 493-1884-ND 1.95 14.79 117.18 UPW1V472MHD 
0.47 4 5.000 0.1 25 5 11.0 2.0 0.50 493-1885-ND 23 1.51 10.73 UPW1HR47MDD 
1 4 3.500 0.1 40 5 11.0 2.0 0.50 493-1886-ND 23 1.51 10.73 UPW1H010MDD 
2.2 4 3.000 0.1 55 5 11.0 2.0 0.50 493-1887-ND 23 1.51 10.73 UPW1H2R2MDD 
3.3 4.95 2.600 0.1 65 5 11.0 2.0 0.50 493-1888-ND 23 1.51 10.73 UPW1H3R3MDD 
47 7.05 2.300 0.1 90 5 11.0 2.0 0.50 493-1889-ND 23 1.51 10.73 UPW1H4R7MDD 
10 15 1.400 0.1 120 5 11.0 2.0 0.50 493-1890-ND 25 1.66 11.84 UPW1H100MDD 
10 15 2.500 0.1 90 4 11.0 1.5 0.45 493-1891-ND 25 1.66 11.84 UPW1H100MDD6 
18 27 1.300 0.1 155 5 11.0 2.0 0.50 493-1892-ND 23 1.60 11.60 UPW1H180MDD 
22 33 1.200 0.1 170 5 11.0 2.0 0.50 493-1893-ND 23 1.60 11.60 UPW1H220MDD 
27 40.5 0.900 0.1 215 5 15.0 2.0 0.50 493-1894-ND 23 1.60 11.60 UPW1H270MDD 
33 49.5 0.430 0.1 300 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1895-ND 28 1.96 14.21 UPW1H330MED 
47 70.5 0.430 0.1 300 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1896-ND 30 2.08 15.08 UPW1H470MED 
56 84 0.400 0.1 360 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1897-ND 31 2.16 15.66 UPW1HS560MED 
82 123 0.234 0.1 485 8 11.5: 3.5 0.60 493-1898-ND 38 2.63 18.75 UPW1H820MPD 
100 150 0.234 0.1 485 8 11.5 3.5 0.60 493-1899-ND 38 2.63 18.75 UPW1H101MPD 
120 180 0.155 0.1 635 8 15.0 3.5 0.60 493-1900-ND At 2.87 20.50 UPW1H121MPD 
120 180 0.162 0.1 615 10 12.5 5.0 0.60 493-1901-ND At 2.87 20.50 UPW1H121MPD6 
150 225 0.162 0.1 615 10 12.5 5.0 0.60 493-1902-ND At 2.87 20.50 UPW1H151MPD 
180 270 0.120 0.1 860 8 20.0 3.5 0.60 493-1903-ND -50 3.47 24.75 UPW1H181MPD 
50 180 270 0.119 0.1 850 10 16.0 5.0 0.60 493-1904-ND -50 3.47 24.75 UPW1H181MPD6 
220 330 0.119 0.1 850 10 16.0 5.0 0.60 493-1905-ND 50 3.47 24.75 UPW1H221MPD 
220 330 0.090 0.1 1030 10 20.0 5.0 0.60 493-1906-ND -50 3.47 24.75 UPW1H221MPD6 
270 405 0.082 0.1 1200 10 25.0 5.0 0.60 493-1907-ND 59 4.32 31.73 UPW1H271MPD 
330 495 0.090 0.1 1030 10 20.0 5.0 0.60 493-1908-ND 59 4.32 31.73 UPW1H331MPD 
330 495 0.060 0.1 1610 10 31.5 5.0 0.60 493-1909-ND 59 4.32 31.73 UPW1H331MPD6 
390 585 0.063 0.1 1480 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1910-ND 77 5.57 40.89 UPW1H391MHD 
470 705 0.060 0.1 1500 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1911-ND 78 5.66 41.60 UPW1H471MHD 
560 840 0.050 0.1 1832 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1912-ND 95 6.91 50.76 UPW1H561MHD 
680 1020 0.050 0.1 1832 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1913-ND 95 6.91 50.76 UPW1H681MHD 
680 1020 0.048 0.1 1835 16 20.0 7.5 0.80 493-1914-ND -95 6.91 50.76 UPW1H681MHD6 
820 1230 0.034 0.1 2285 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1915-ND 1.01 7.80 58.50 UPW1H821MHD 
820 1230 0.042 0.1 2420 18 20.0 75 0.80 493-1916-ND 1.01 7.80 58.50 UPW1H821MHD6 
1000 1500 0.034 0.1 2235 16 25.0 75 0.80 493-1917-ND 1.01 7.80 58.50 UPW1H102MHD 
1200 1800 0.028 0.1 2700 16 31.5 #5: 0.80 493-1918-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1H122MHD 
1200 1800 0.029 0.1 2610 18 25.0 7.5 0.80 493-1919-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1H122MHD6 
1500 2250 0.028 0.1 2700 16 31.5 75 0.80 493-1920-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1H152MHD 
1500 2250 0.025 0.1 2790 16 35.5 75 0.80 493-1921-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1H152MHD6 
1800 2700 0.025 0.1 3000 18 31.5 75 0.80 493-1922-ND 1.76 13.53 101.48 UPW1H182MHD 
2200 3300 0.023 0.12 3100 18 35.5 7.5 0.80 493-1923-ND 1.90 14.61 109.58 UPW1H222MHD 
47 8.883 4.700 0.09 68 5 11.0 2.0 0.50 493-1924-ND 26 1.72 12.21 UPW1J4R7MDD 
6.8 12.852 2.500 0.09 95 5 11.0 2.0 0.50 493-1925-ND 26 1.72 12.21 UPW1J6R8MDD 
6.8 12.852 3.500 0.09 80 4 11.0 1.5 0.45 493-1926-ND 26 1.72 12.21 UPW1J6R8MDD6 
10 18.9 2.100 0.09 110 5 11.0 2.0 0.50 493-1927-ND 26 1.72 12.21 UPW1J100MDD 
12 22.68 2.000 0.09 145 5 11.0 2.0 0.50 493-1928-ND 23 1.60 11.60 UPW1J120MDD 
15 28.35 1.200 0.09 160 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1929-ND 28 1.96 14.21 UPW1J150MED 
18 34.02 1.300 0.09 200 5 15.0 2.0 0.50 493-1930-ND 28 1.96 14.21 UPW1J180MDD 
22 41.58 0.710 0.09 250 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1931-ND 28 1.96 14.21 UPW1J220MED 
33 62.37 0.710 0.09 250 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1932-ND 30 2.08 15.08 UPW1J330MED 
39 73.71 0.700 0.09 330 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1933-ND -30 2.12 15.37 UPW1J390MED 
47 88.83 0.342 0.09 405 8 11.5 3.5 0.60 493-1934-ND 34 2.36 A7AT UPW1J470MPD 
68 128.52 0.342 0.09 405 8 11.5 3.5 0.60 493-1935-ND 38 2.63 18.75 UPW1J680MPD 
100 189 0.256 0.09 535 10 12.5 5.0 0.60 493-1936-ND At 2.87 20.50 UPW1J101MPD 
100 189 0.230 0.09 535 8 15.0 3.5 0.60 493-1937-ND At 2.87 20.50 UPW1J101MPD6 
120 226.8 0.194 0.09 600 10 16.0 5.0 0.60 493-1938-ND -50 3.47 24.75 UPW1J121MPD 
150 283.5 0.194 0.09 660 10 16.0 5.0 0.60 493-1939-ND 50 3.47 24.75 UPW1J151MPD 
180 340.2 0.150 0.09 1020 12.5 15.0 5.0 0.60 493-1940-ND 63 4.61 33.84 UPW1J181MHD6 
180 340.2 0.147 0.09 885 10 20.0 5.0 0.60 493-1941-ND 63 4.61 33.84 UPW1J181MPD 
63 220 415.8 0.147 0.09 885 10 20.0 5.0 0.60 493-1942-ND -76 5.54 40.66 UPW1J221MPD 
220 415.8 0.130 0.09 1050 10 25.0 5.0 0.60 493-1943-ND -76 5.54 40.66 UPW1J221MPD6 
270 510.3 0.090 0.09 1410 16 15.0 75 0.80 493-1944-ND 77 5.57 40.89 UPW1J271MHD 
330 623.7 0.085 0.09 1285 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1945-ND 77 5.57 40.89 UPW1J331MHD 
390 737.1 0.070 0.09 1720 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1946-ND 95 6.91 50.76 UPW1J391MHD 
390 737.1 0.086 0.09 1690 18 15.0 75 0.80 493-1947-ND 95 6.91 50.76 UPW1J391MHD6 
470 888.3 0.070 0.09 1720 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1948-ND -95 6.91 50.76 UPW1J471MHD 
470 888.3 0.059 0.09 1765 16 20.0 75 0.80 493-1949-ND 95 6.91 50.76 UPW1J471MHD3 
470 888.3 0.055 0.09 2090 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1950-ND 95 6.91 50.76 UPW1J471MHD6 
680 1285.2 0.050 0.09 2160 16 25.0 75 0.80 493-1951-ND 1.01 7.80 58.50 UPW1J681MHD 
680 1285.2 0.055 0.09 2290 18 20.0 FD: 0.80 493-1952-ND 1.01 7.80 58.50 UPW1J681MHD3 
680 1285.2 0.047 0.09 2265 12.5 35.5 5.0 0.80 493-1953-ND 1.01 7.80 58.50 UPW1J681MHD6 
820 1549.8 0.043 0.09 2670 16 31.5 75 0.80 493-1954-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1J821MHD 
820 1549.8 0.043 0.09 2585 18 25.0 75 0.80 493-1955-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1J821MHD6 
1000 1890 0.043 0.09 2670 16 31.5 75 0.80 493-1956-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1J102MHD 
1000 1890 0.036 0.09 2770 16 35.5 75 0.80 493-1957-ND 1.51 11.61 87.08 UPW1J102MHD6 
1200 2268 0.032 0.09 2950 18 31.5 7.5 0.80 493-1958-ND 1.76 13.53 101.48 UPW1J122MHD 
1500 2835 0.030 0.09 3095 18 35.5 75 0.80 493-1959-ND 1.90 14.61 109.58 UPW1J152MHD 
2200 4158 0.028 0.11 3200 18 40.0 ED: 0.80 493-1960-ND 1.95 14.79 117.18 UPW1J222MHD 
0.47 4 43.000 0.08 20 5 11.0 2.0 0.50 493-1961-ND 26 1.72 12.21 UPW2AR47MDD 
1 4 20.000 0.08 30 5 11.0 2.0 0.50 493-1962-ND 26 1.72 12.21 UPW2A010MDD 
2.2 6.6 9.800 0.08 44 5 11.0 2.0 0.50 493-1963-ND 26 1.72 12.21 UPW2A2R2MDD 
3.3 9.9 6.600 0.08 58 5 11.0 2.0 0.50 493-1964-ND 30 2.03 14.43 UPW2A3R3MDD 
100 47 14.1 4.600 0.08 74 5 11.0 2.0 0.50 493-1965-ND -30 2.03 14.43 UPW2A4R7MDD 
6.8 20.4 3.500 0.08 95 5 11.0 2.0 0.50 493-1966-ND 30 2.03 14.43 UPW2A6R8MDD 
10 30 1.800 0.08 130 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1967-ND -30 2.08 15.08 UPW2A100MED 
15 45 0.830 0.08 180 8 11.5 3.5 0.60 493-1968-ND 34 2.36 17.11 UPW2A150MPD 
18 54 0.800 0.08 200 6.3 15.0 2.5 0.50 493-1969-ND 34 2.36 17.11 UPW2A180MED 
22 66 0.680 0.08 230 8 11.5 3.5 0.60 493-1970-ND 38 2.63 18.75 UPW2A220MPD 
(Continued) 
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michicon PW Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont, ®) 
Rated Leakage Impedance tans Rated Ripple Cur. 
Voltage Cap Current © Maximum (Maximum) @100KHz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(vDC) (uF) (uA) 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms 9D ib iA od Part No. il 10 100 Part No. 
33 99 0.460 0.08 320 10 12.5 5.0 0.60 493-1971-ND At 2.87 20.50 UPW2A330MPD 
33 99 0.450 0.08 360 8 15.0 3.5 0.60 493-1972-ND At 2.87 20.50 UPW2A330MPD6 
47 141 0.370 0.08 420 10 16.0 5.0 0.60 493-1973-ND 50 3.47 24.75 UPW2A470MPD 
47 141 0.370 0.08 420 8 20.0 3.5 0.60 493-1974-ND 50 3.47 24.75 UPW2A470MPD6 
68 204 0.300 0.08 490 10 20.0 5.0 0.60 493-1975-ND 63 4.61 33.84 UPW2A680MPD 
82 246 0.250 0.08 540 10 25.0 5.0 0.60 493-1976-ND 76 5.54 40.66 UPW2A820MPD 
100 300 0.180 0.08 580 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1977-ND 77 5.57 40.89 UPW2A101MHD 
150 450 0.130 0.08 710 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1978-ND 1.06 7.68 56.40 UPW2A151MHD 
100 180 540 0.120 0.08 790 12.5 31.5 5.0 0.80 493-1979-ND 1.08 7.87 57.81 UPW2A181MHD 
180 540 0.130 0.08 750 16 20.0 7.5 0.80 493-1980-ND 1.08 7.87 57.81 UPW2A181MHD6 
220 660 0.100 0.08 890 16 25.0 7.5 0.80 493-1981-ND 1.02 7.83 58.73 UPW2A221MHD 
220 660 0.110 0.08 850 18 20.0 75 0.80 493-1982-ND 1.02 7.83 58.73 UPW2A221MHD6 
330 990 0.090 0.08 1080 16 25.0 75 0.80 493-1983-ND 1.35 10.41 78.08 UPW2A331MHD 
390 1170 0.083 0.08 1260 18 25.0 75 0.80 493-1984-ND 1.43 10.98 82.35 UPW2A391MHD 
470 1410 0.076 0.08 1310 16 31.5 7.5 0.80 493-1985-ND 1.51 11.58 86.85 UPW2A471MHD 
560 1680 0.068 0.08 1370 18 31.5 75 0.80 493-1986-ND 1.76 13.53 101.48 UPW2A561MHD 
680 2040 0.064 0.08 1410 16 35.5 75 0.80 493-1987-ND 1.90 14.61 109.58 UPW2A681MHD 
1000 3000 0.047 0.08 1520 18 40.0 7.5 0.80 493-1988-ND 2.56 19.35 153.30 UPW2A102MHD 
0.47 47.52 _ 0.15 12 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1989-ND -30 2.08 15.08 UPW2CR47MED 
1 56 _ 0.15 17 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1990-ND -30 2.08 15.08 UPW2C010MED 
2.2 75.2 = 0.15 25 6.3 11.0 2.5 0.50 493-1991-ND .36 2.48 17.98 UPW2C2R2MED 
3.3 92.8 = 0.15 36 8 11.5 3.5 0.60 493-1992-ND 40 2.80 20.00 UPW2C3R3MPD 
47 115.2 = 0.15 43 8 11.5 3.5 0.60 493-1993-ND 40 2.80 20.00 UPW2C4R7MPD 
10 200 = 0.15 70 10 12.5 5.0 0.60 493-1994-ND 48 3.36 24.00 UPW2C100MPD 
160 22 392 = 0.15 130 10 20.0 5.0 0.60 493-1995-ND -60 4.38 32.20 UPW2C220MPD 
33 568 _ 0.15 180 12.5 20.0 5.0 0.60 493-1996-ND 74 5.38 39.48 UPW2C330MHD 
47 792 os 0.15 220 12.5 25.0 5.0 0.60 493-1997-ND 87 6.34 46.53 UPW2C470MHD 
100 1640 = 0.15 330 16 25.0 7.5 0.80 493-1998-ND 1.14 8.76 65.70 UPW2C101MHD 
220 3560 = 0.15 500 18 35.5 75 0.80 493-1999-ND 1.88 14.23 112.77 UPW2C221MHD 
220 3560 — 0.15 500 20 31.0 10.0 1.00 493-2000-ND 1.88 14.23 112.77 UPW2C221MRD6 
330 5320 = 0.15 900 20 40.0 10.0 1.00 493-2001-ND 2.47 18.68 148.05 UPW2C331MRD 
470 7560 _ 0.15 1200 22 50.0 10.0 1.00 493-2002-ND 3.72 28.14 223.02 UPW2C471MRD 
0.47 49.4 = 0.15 12 6.3 11.0 2.5 0.50 493-2003-ND 33 2.28 16.53 UPW2DR47MED 
1 60 = 0.15 17 6.3 11.0 2.5 0.50 493-2004-ND 33 2.28 16.53 UPW2D010MED 
2.2 84 = 0.15 25 6.3 11.0 2.5 0.50 493-2005-ND 37 2.59 18.50 UPW2D2R2MED 
3.3 106 = 0.15 36 8 11.5 3.5 0.60 493-2006-ND 40 2.80 20.00 UPW2D3R3MPD 
47 134 = 0.15 50 10 12.5 5.0 0.60 493-2007-ND 43 3.01 21.50 UPW2D4R7MPD 
10 240 — 0.15 80 10 16.0 5.0 0.60 493-2008-ND 54 3.78 27.00 UPW2D100MPD 
200 22 480 = 0.15 140 10 20.0 5.0 0.60 493-2009-ND 74 5.38 39.48 UPW2D220MPD 
33 700 _ 0.15 190 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2010-ND 87 6.34 46.53 UPW2D330MHD 
47 980 _ 0.15 220 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2011-ND 92 6.69 49.12 UPW2D470MHD 
100 2040 _ 0.15 335 16 31.5 75 0.80 493-2012-ND 1.82 13.98 104.85 UPW2D101MHD 
220 4440 = 0.15 515 18 40.0 75 0.80 493-2013-ND 2.26 17.15 135.87 UPW2D221MHD 
220 4440 = 0.15 515 20 35.0 10.0 1.00 493-2014-ND 2.26 17.15 135.87 UPW2D221MRD6 
330 6640 = 0.15 1100 22 40.0 10.0 1.00 493-2015-ND 3.91 29.63 234.78 UPW2D331MRD 
470 9440 _ 0.15 1310 22 50.0 10.0 1.00 493-2016-ND 4.81 36.41 288.54 UPW2D471MRD 
0.47 51.75 _ 0.15 12 6.3 11.0 2.5 0.50 493-2017-ND 36 2.48 17.98 UPW2ER47MED 
1 65 = 0.15 17 6.3 11.0 2.5 0.50 493-2018-ND 36 2.48 17.98 UPW2E010MED 
2.2 95 = 0.15 29 8 11.5 3.5 0.60 493-2019-ND 40 2.80 20.00 UPW2E2R2MPD 
3.3 122.5 = 0.15 42 10 12.5 5.0 0.60 493-2020-ND 42 2.94 21.00 UPW2E3R3MPD 
47 157.5 = 0.15 50 10 12.5 5.0 0.60 493-2021-ND 48 3.33 23.75 UPW2E4R7MPD 
10 290 = 0.15 88 10 20.0 5.0 0.60 493-2022-ND 60 4.38 32.20 UPW2E100MPD 
250 22 590 — 0.15 155 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2023-ND 74 5.38 39.48 UPW2E220MHD 
33 865 = 0.15 190 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2024-ND 87 6.34 46.53 UPW2E330MHD 
47 1215 = 0.15 230 16 25.0 75 0.80 493-2025-ND 1.14 8.76 65.70 UPW2E470MHD 
100 2540 ms 0.15 340 18 35.5 75 0.80 493-2026-ND 1.88 14.23 112.77 UPW2E101MHD 
100 2540 = 0.15 340 20 31.0 10.0 1.00 493-2027-ND 1.88 14.23 112.77 UPW2E101MRD6 
220 5540 = 0.15 525 20 40.0 10.0 1.00 493-2028-ND 2.57 19.45 154.14 UPW2E221MRD 
330 8290 = 0.15 1150 22 50.0 10.0 1.00 493-2029-ND 4.61 34.90 276.57 UPW2E331MRD 
470 11790 — 0.15 1350 25 50.0 12.5 1.00 493-2030-ND 5.94 44.97 356.37 UPW2E471MRD 
0.47 54.805 = 0.2 1 8 TAS 3.5 0.60 493-2031-ND 37 2.59 18.50 UPW2FR47MPD 
1 HAS) _ 0.2 16 8 11.5 3.5 0.60 493-2032-ND 37 2.59 18.50 UPW2F010MPD 
2.2 109.3 _ 0.2 28 10 12.5 5.0 0.60 493-2033-ND 42 2.94 21.00 UPW2F2R2MPD 
3.3 143.95 = 0.2 34 10 12.5 5.0 0.60 493-2034-ND 45 3.12 22.25 UPW2F3R3MPD 
47 188.05 = 0.2 45 10 16.0 5.0 0.60 493-2035-ND 58 4.06 29.00 UPW2F4R7MPD 
315 10 355 = 0.2 72 10 20.0 5.0 0.60 493-2036-ND 61 4.45 32.67 UPW2F100MPD 
22 733 = 0.2 120 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2037-ND tt 5.63 41.36 UPW2F220MHD 
33 1079.5 = 0.2 155 16 25.0 75 0.80 493-2038-ND 1.20 9.21 69.08 UPW2F330MHD 
47 1520.5 _ 0.2 190 16 35.5 75 0.80 493-2039-ND 1.82 13.98 104.85 UPW2F470MHD 
100 3190 _ 0.2 285 18 40.0 75 0.80 493-2040-ND 2.19 16.62 131.67 UPW2F101MHD 
100 3190 = 0.2 285 20 35.0 10.0 1.00 493-2041-ND 2.19 16.62 131.67 UPW2F101MRD6 
220 6970 = 0.2 540 22 50.0 10.0 1.00 493-2042-ND 5.36 40.55 321.30 UPW2F221MRD 
0.47 56.45 = 0.2 11 8 115 3.5 0.60 493-2043-ND .38 2.63 18.75 UPW2VR47MPD 
1 75 = 0.2 17 10 12.5 5.0 0.60 493-2044-ND 42 2.94 21.00 UPW2V010MPD 
2.2 117 = 0.2 31 10 16.0 5.0 0.60 493-2045-ND AB 3.19 22.75 UPW2V2R2MPD 
3.3 155.5 = 0.2 38 10 16.0 5.0 0.60 493-2046-ND 54 3.78 27.00 UPW2V3R3MPD 
47 204.5 = 0.2 49 10 20.0 5.0 0.60 493-2047-ND 64 4.45 31.75 UPW2V4R7MPD 
10 390 = 0.2 82 12.5 20.0 5.0 0.60 493-2048-ND 79 5.76 42.30 UPW2V100MHD 
350 22 810 = 0.2 130 16 25.0 75 0.80 493-2049-ND 1.14 8.76 65.70 UPW2V220MHD 
33 1195 = 0.2 160 16 31.5 75 0.80 493-2050-ND 1.41 10.83 81.23 UPW2V330MHD 
47 1685 = 0.2 200 18 35.5 75 0.80 493-2051-ND 1.88 14.23 112.77 UPW2V470MHD 
47 1685 — 0.2 200 20 31.0 10.0 1.00 493-2052-ND 1.88 14.23 112.77 UPW2V470MRD6 
100 3540 = 0.2 290 20 40.0 10.0 1.00 493-2053-ND 2.57 19.45 154.14 UPW2V101MRD 
220 7740 _ 0.2 550 25 50.0 12.5 1.00 493-2054-ND 6.22 47.06 372.96 UPW2V221MRD 
1 80 _ 0.25 16 10 12.5 5.0 0.60 493-2055-ND A7 3.26 23.25 UPW2G010MPD 
2.2 128 = 0.25 27 10 16.0 5.0 0.60 493-2056-ND 55 3.85 27.50 UPW2G2R2MPD 
3.3 172 = 0.25 36 10 20.0 5.0 0.60 493-2057-ND 64 4.45 31.75 UPW2G3R3MPD 
47 228 = 0.25 43 10 20.0 5.0 0.60 493-2058-ND 74 5.38 39.48 UPW2G4R7MPD 
400 10 440 = 0.25 72 12.5 25.0 5.0 0.60 493-2059-ND 87 6.34 46.53 UPW2G100MHD 
22 920 — 0.25 110 16 25.0 75 0.80 493-2060-ND 1.33 10.20 76.50 UPW2G220MHD 
33 1360 = 0.25 140 16 31.5 75 0.80 493-2061-ND 1.82 13.98 104.85 UPW2G330MHD 
47 1920 — 0.25 170 18 35.5 75 0.80 493-2062-ND 2.19 16.56 131.25 UPW2G470MHD 
47 1920 od 0.25 170 20 31.0 10.0 1.00 493-2063-ND 2.19 16.56 131.25 UPW2G470MRD6 
100 4040 = 0.25 350 22 50.0 10.0 1.00 493-2064-ND 4.03 30.50 241.71 UPW2G101MRD 
1 85 = 0.25 18 10 12.5 5.0 0.60 493-2065-ND AT 3.29 23.50 UPW2W010MPD 
2.2 139 = 0.25 29 10 20.0 5.0 0.60 493-2066-ND 64 4.45 31.75 UPW2W2R2MPD 
3.3 188.5 = 0.25 41 12.5 20.0 5.0 0.60 493-2067-ND 74 5.38 39.48 UPW2W3R3MHD 
47 251.5 = 0.25 49 12.5 20.0 5.0 0.60 493-2068-ND 83 6.02 44.18 UPW2W4R7MHD 
450 10 490 = 0.25 75 16 25.0 75 0.80 493-2069-ND 1.14 8.76 65.70 UPW2W100MHD 
22 1030 = 0.25 115 16 31.5 75 0.80 493-2070-ND 1.58 12.12 90.90 UPW2W220MHD 
33 1525 = 0.25 145 18 35.5 75 0.80 493-2071-ND 2.19 16.56 131.25 UPW2W330MHD 
33 1525 = 0.25 145 20 31.0 10.0 1.00 493-2072-ND 2.19 16.56 131.25 UPW2W330MRD6 
47 2155 = 0.25 175 20 40.0 10.0 1.00 493-2073-ND 2.57 19.45 154.14 UPW2W470MRD 
100 4540 _ 0.25 350 25 50.0 12.5 1.00 493-2074-ND 5.47 41.45 328.44 UPW2W101MRD 
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nichicon HE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 


Extremely Low Impedance, High Reliability 105°C 


Sleeve 


i 
© D+0.5 
v/ 


Pressure 
Relief 


——— 
UJ ol 
—L4+1.5°%— 15 4 
vent (© 6.3 and up) 


* 2.0 for L220 


FEATURES: ° Miniature sized »* Extremely low impedance «* High reliability and long life withstanding 
4,000 hours to 10,000 hours. 


* Stability at Low Temperature: Measurement frequency: 120Hz 


Rated Voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 
Impedance ratio | Z-20°C / Z+20°C 4 3 2 2 2 2 2 2 
ZT / Z20 (Max.) Z-40°C / Z+20°C 8 6 4 3 3 3 3 3 


¢ Endurance: After an application of D.C bias voltage plus the rated ripple current for stated hours in the 
below chart at 105°C the peak voltage shall not exceed the rated D.C. voltage, capacitors shall meet the 
following requirements. 


SPECIFICATIONS: Case Size oD < 6.3 oD = 8,10 oD 212.5 
Temperature Range -40°C ~ 105°C Rated Voltage 6.3 to 1OWV 4,000 hours 6,000 hours 8,000 hours 
Capacitance Tolerance 420% at 120Hz, 20°C (Vv) 16 to 100WV 5,000 hours 7,000 hours 140,000 hours 

¢ Leakage Current: After 2 minutes application of rated voltage, leakage current is not more than 0.01CV or Capacitance Change wilineee root nial value. 7 

7 tand 200% or less of initial specified value 


3 (uA), whichever is greater. 


*tan 8: For capacitance of more than 1000HF, add 0.02 for every increase of 1000"F. Measurement 
frequency: 120Hz, Temperature: 20°C. 


Leakage Current Initial specified value or less 


¢ Shelf Life: After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for 


Rated Voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 endurance characteristics listed above. 
tan 6 (Max.) 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 * Marking: Printed with white color letter on black sleeve. 
Rated Leakage Impedance tan Rated Ripple Cur. 
Voltage | Cap. Current ohms (0) Max. | (Maximum) @ 100kHz/105°C Dimensions — mm Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (uA) @ 20°C/100KHz | @120Hz/20°C (mA) rms @D [E P od Part No. i 10 100 Part No. 
150 9.45 0.58 0.22 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1463-ND 22 1.46 10.36 UHE0J151MDD 
330 20.79 0.22 0.22 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1464-ND 29 1.92 13.69 UHE0J331MED 
680 42.84 0.13 0.22 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1465-ND 32 2.24 16.24 UHE0J681MPD 
820 51.66 0.080 0.22 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1466-ND 33 2.32 16.82 UHE0J821MPD 
1000 63 0.087 0.22 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1467-ND 24 1.68 12.18 UHE0J102MPD 
1200 75.6 0.069 0.22 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1468-ND 35 2.45 17.50 UHE0J122MPD 
1200 75.6 0.060 0.22 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1469-ND 35 2.45 17.50 UHE0J122MPD6 
1500 94.5 0.046 0.22 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1470-ND 38 2.66 19.00 UHE0J152MPD 
1800 113.4 0.049 0.22 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1471-ND At 2.87 20.50 UHE0J182MHD 
2200 138.6 0.042 0.24 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1472-ND -50 3.47 24.75 UHE0J222MPD 
2700 170.1 0.031 0.24 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1473-ND 64 4.48 32.00 UHE0J272MPD6 
2700 170.1 0.042 0.24 1940 16.0 15.0 75 0.8 493-1474-ND 64 4.48 32.00 UHE0J272MHD 
3300 207.9 0.035 0.26 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1475-ND 58 4.22 31.02 UHE0J332MHD 
63 3900 245.7 0.027 0.26 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1476-ND 69 4.99 36.66 UHE0J392MHD 
3900 245.7 0.043 0.26 2210 18.0 15.0 £5 0.8 493-1477-ND 69 4.99 36.66 UHE0J392MHD6 
4700 296.1 0.024 0.28 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1478-ND -70 5.12 37.60 UHE0J472MHD 
5600 352.8 0.020 0.3 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1479-ND 89 6.46 47.47 UHE0J562MHD 
5600 352.8 0.027 0.3 2530 16.0 20.0 75 0.8 493-1480-ND 89 6.46 47.47 UHE0J562MHD6 
6800 428.4 0.017 0.32 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1481-ND -90 6.56 48.18 UHE0J682MHD 
6800 428.4 0.021 0.32 2930 16.0 25.0 75 0.8 493-1482-ND -90 6.56 48.18 UHEOJ682MHD6 
6800 428.4 0.026 0.32 2860 18.0 20.0 75 0.8 493-1483-ND -90 6.56 48.18 UHE0J682MHD3 
8200 516.6 0.017 0.36 3450 16.0 31.5 75 0.8 493-1484-ND 1.16 8.94 67.05 UHE0J822MHD 
10000 630 0.015 0.4 3610 16.0 35.5 75 0.8 493-1485-ND 1.16 8.94 67.05 UHE0J103MHD 
10000 630 0.019 0.4 3140 18.0 25.0 75 0.8 493-1486-ND 1.16 8.94 67.05 UHE0J103MHD6 
12000 756 0.013 0.44 4080 16.0 40.0 75 0.8 493-1487-ND 1.36 10.44 78.30 UHE0J123MHD 
12000 756 0.015 0.44 4170 18.0 31.5 5) 0.8 493-1488-ND 1.36 10.44 78.30 UHE0J123MHD6 
15000 945 0.014 0.5 4220 18.0 35.5 75 0.8 493-1489-ND 1.44 11.04 82.80 UHE0J153MHD 
18000 1134 0.012 0.56 4280 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1490-ND 1.52 11.67 87.53 UHE0J183MHD 
100 10 0.58 0.19 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1491-ND 20 1.30 9.25 UHE1A101MDD 
220 22 0.22 0.19 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1492-ND 30 2.03 14.43 UHE1A221MED 
470 47 0.13 0.19 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1493-ND 32 2.24 16.24 UHE1A471MPD 
680 68 0.087 0.19 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1494-ND 33 2.32 16.82 UHE1A681MPD 
680 68 0.080 0.19 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1495-ND 33 2.32 16.82 UHE1A681MPD6 
1000 100 0.069 0.19 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1496-ND 39 2.70 19.25 UHE1A102MPD 
1000 100 0.060 0.19 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1497-ND 39 2.70 19.25 UHE1A102MPD6 
1200 120 0.046 0.19 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1498-ND 44 3.08 22.00 UHE1A122MPD 
1500 150 0.042 0.19 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1499-ND 46 3.19 22.75 UHE1A152MPD 
1500 150 0.049 0.19 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1500-ND 46 3.19 22.75 UHE1A152MHD6 
2200 220 0.031 0.21 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1501-ND 64 4.48 32.00 UHE1A222MPD 
2200 220 0.035 0.21 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1502-ND 64 4.48 32.00 UHE1A222MHD6 
2200 220 0.042 0.21 1940 16.0 15.0 75 0.8 493-1503-ND 64 4.48 32.00 UHE1A222MHD3 
10 2700 270 0.043 0.21 2210 18.0 15.0 75 0.8 493-1504-ND 63 4.61 33.84 UHE1A272MHD 
3300 330 0.027 0.23 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1505-ND 69 4.99 36.66 UHE1A332MHD 
3900 390 0.024 0.23 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1506-ND 89 6.46 47.47 UHE1A392MHD 
3900 390 0.027 0.23 2530 16.0 20.0 75 0.8 493-1507-ND 89 6.46 47.47 UHE1A392MHD6 
4700 470 0.020 0.25 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1508-ND 89 6.46 47.47 UHE1A472MHD 
5600 560 0.017 0.27 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1509-ND 1.10 8.49 63.68 UHE1A562MHD 
5600 560 0.021 0.27 2930 16.0 25.0 7.56 0.8 493-1510-ND 1.10 8.49 63.68 UHE1A562MHD6 
5600 560 0.026 0.27 2860 18.0 20.0 75 0.8 493-1511-ND 1.10 8.49 63.68 UHE1A562MHD3 
6800 680 0.017 0.29 3450 16.0 31.5 75 0.8 493-1512-ND 1.16 8.94 67.05 UHE1A682MHD 
6800 680 0.019 0.29 3140 18.0 25.0 75 0.8 493-1513-ND 1.16 8.94 67.05 UHE1A682MHD6 
8200 820 0.015 0.33 3610 16.0 35.5 75 0.8 493-1514-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1A822MHD 
8200 820 0.015 0.33 4170 18.0 31.5 75 0.8 493-1515-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1A822MHD6 
10000 1000 0.013 0.37 4080 16.0 40.0 75 0.8 493-1516-ND 1.42 10.95 82.13 UHE1A103MHD 
10000 1000 0.014 0.37 4220 18.0 35.5 75 0.8 493-1517-ND 1.42 10.95 82.13 UHE1A103MHD6 
12000 1200 0.012 0.41 4280 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1518-ND 1.51 11.58 86.85 UHE1A123MHD 
56 8.96 0.58 0.16 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1519-ND 24 1.61 11.47 UHE1C560MDD 
16 120 19.2 0.22 0.16 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1520-ND 24 1.61 11.47 UHE1C121MED 
330 52.8 0.13 0.16 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1521-ND 33 2.32 16.82 UHE1C331MPD 
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michicon HE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) (%) Boks 
Rated Leakage Impedance tand Rated Ripple Cur. 
Voltage | Cap. Current | ohms (0) Max. (Maximum) | @ 100KHz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) (HA) @ 20°C/100kHz | @120Hz/20°C (mA) rms @D L P od Part No. il 10 100 Part No. 
470 75.2 0.087 0.16 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1522-ND 35 2.40 17.40 UHE1C471MPD 
470 75.2 0.080 0.16 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1523-ND 35 2.40 17.40 UHE1C471MPD6 
680 108.8 0.069 0.16 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1524-ND 44 3.08 22.00 UHE1C681MPD 
680 108.8 0.060 0.16 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1525-ND 44 3.08 22.00 UHE1C681MPD6 
1000 160 0.046 0.16 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1526-ND -50 3.47 24.75 UHE1C102MPD 
1000 160 0.049 0.16 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1527-ND 50 3.47 24.75 UHE1C102MHD6 
1200 192 0.042 0.16 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1528-ND AB 3.19 22.75 UHE1C122MPD 
1500 240 0.031 0.16 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1529-ND 59 4.26 31.26 UHE1C152MPD 
1500 240 0.035 0.16 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1530-ND 59 4.26 31.26 UHE1C152MHD6 
1500 240 0.042 0.16 1940 16.0 15.0 7.5 0.8 493-1531-ND 59 4.26 31.26 UHE1C152MHD3 
2200 352 0.027 0.18 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1532-ND 71 5.18 38.07 UHE1C222MHD 
2200 352 0.043 0.18 2210 18.0 15.0 75 0.8 493-1533-ND atl 5.18 38.07 UHE1C222MHD6 
16 2700 432 0.024 0.18 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1534-ND 89 6.46 47.47 UHE1C272MHD 
2700 432 0.027 0.18 2530 16.0 20.0 75: 0.8 493-1535-ND 89 6.46 47.47 UHE1C272MHD6 
3300 528 0.020 0.20 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1536-ND -92 6.72 49.35 UHE1C332MHD 
3900 624 0.017 0.20 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1537-ND 92 6.72 49.35 UHE1C392MHD 
3900 624 0.021 0.20 2930 16.0 25.0 75 0.8 493-1538-ND 92 6.72 49.35 UHE1C392MHD6 
3900 624 0.026 0.20 2860 16.0 20.0 75 0.8 493-1539-ND 92 6.72 49.35 UHE1C392MHD3 
4700 752 0.017 0.22 3450 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1540-ND 1.10 8.49 63.68 UHE1C472MHD 
4700 752 0.019 0.22 3140 18.0 25.0 75) 0.8 493-1541-ND 1.10 8.49 63.68 UHE1C472MHD6 
5600 896 0.015 0.24 3610 16.0 35.5 75 0.8 493-1542-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1C562MHD 
5600 896 0.015 0.24 4170 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1543-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1C562MHD6 
6800 1088 0.013 0.26 4080 16.0 40.0 7.5 0.8 493-1544-ND 1.42 10.95 82.13 UHE1C682MHD 
8200 1312 0.014 0.30 4220 18.0 35.5 7.5 0.8 493-1545-ND 1.42 10.95 82.13 UHE1C822MHD 
10000 1600 0.012 0.34 4280 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1546-ND 1.74 13.35 100.13 UHE1C103MHD 
47 11.75 0.58 0.14 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1547-ND 24 1.61 11.47 UHE1E470MDD 
100 25 0.22 0.14 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1548-ND 24 1.64 11.89 UHE1E101MED 
220 55 0.13 0.14 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1549-ND 33 2.32 16.82 UHE1E221MPD 
330 82.5 0.087 0.14 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1550-ND 32 2.20 15.95 UHE1E331MPD 
330 82.5 0.080 0.14 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1551-ND 32 2.20 15.95 UHE1E331MPD6 
470 117.5) 0.069 0.14 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1552-ND 44 3.08 22.00 UHE1E471MPD 
470 AILS 0.06 0.14 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1553-ND 44 3.08 22.00 UHE1E471MPD6 
680 170 0.046 0.14 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1554-ND 51 3.57 25.50 UHE1E681MPD 
680 170 0.049 0.14 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1555-ND 51 3.57 25.50 UHE1E681MHD6 
820 205 0.042 0.14 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1556-ND 52 3.61 25.75 UHE1E821MPD 
1000 250 0.031 0.14 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1557-ND 58 4.22 31.02 UHE1E102MPD 
1000 250 0.035 0.14 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1558-ND 58 4.22 31.02 UHE1E102MHD6 
1000 250 0.042 0.14 1940 16.0 15.0 75 0.8 493-1559-ND 58 4.22 31.02 UHE1E102MHD3 
25 1200 300 0.043 0.14 2210 18.0 15.0 7.5 0.8 493-1560-ND 66 4.77 35.02 UHE1E122MHD 
1500 375 0.027 0.14 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1561-ND wall 5.18 38.07 UHE1E152MHD 
1800 450 0.024 0.14 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1562-ND 89 6.46 47.47 UHE1E182MHD 
1800 450 0.027 0.14 2530 16.0 20.0 75 0.8 493-1563-ND 89 6.46 47.47 UHE1E182MHD6 
2200 550 0.020 0.16 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1564-ND 92 6.72 49.35 UHE1E222MHD 
2200 550 0.026 0.16 2860 18.0 20.0 75 0.8 493-1565-ND 92 6.72 49.35 UHE1E222MHD6 
2700 675 0.017 0.16 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1566-ND -95 6.91 50.76 UHE1E272MHD 
2700 675 0.021 0.16 2930 16.0 25.0 75 0.8 493-1567-ND 95 6.91 50.76 UHE1E272MHD6 
3300 825 0.017 0.18 3450 16.0 31.5 75 0.8 493-1568-ND 1.11 8.55 64.13 UHE1E332MHD 
3300 825 0.019 0.18 3140 18.0 25.0 75 0.8 493-1569-ND 1.11 8.55 64.13 UHE1E332MHD6 
3900 975 0.015 0.18 3610 16.0 35.5 75 0.8 493-1570-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1E392MHD 
3900 975 0.015 0.18 4170 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1571-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1E392MHD6 
4700 1175 0.013 0.20 4080 16.0 40.0 75 0.8 493-1572-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1E472MHD 
4700 1175 0.014 0.20 4220 18.0 35.5 We) 0.8 493-1573-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1E472MHD6 
5600 1400 0.012 0.22 4280 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1574-ND 1.74 13.35 100.13 UHE1E562MHD 
33 11.55 0.58 0.12 210 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1575-ND 24 1.61 11.47 UHE1V330MDD 
56 19.6 0.22 0.12 340 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1576-ND 23 1.60 11.60 UHE1V560MED 
150 52.5 0.13 0.12 640 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1577-ND .26 1.84 13.34 UHE1V151MPD 
220 77 0.087 0.12 840 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1578-ND 37 2.56 18.56 UHE1V221MPD 
220 77 0.080 0.12 865 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1579-ND 37 2.56 18.56 UHE1V221MPD6 
270 94.5 0.069 0.12 1050 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1580-ND 44 3.08 22.00 UHE1V271MPD 
330 115.5 0.060 0.12 1210 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1581-ND 44 3.08 22.00 UHE1V331MPD 
470 164.5 0.046 0.12 1400 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1582-ND 51 3.57 25.50 UHE1V471MPD 
470 164.5 0.049 0.12 1450 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1583-ND 51 3.57 25.50 UHE1V471MHD6 
560 196 0.042 0.12 1650 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1584-ND 52 3.61 25.75 UHE1V561MPD 
680 238 0.031 0.12 1910 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1585-ND 58 4.22 31.02 UHE1V681MPD 
680 238 0.035 0.12 1900 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1586-ND 58 4.22 31.02 UHE1V681MHD6 
680 238 0.042 0.12 1940 16.0 15.0 7.5 0.8 493-1587-ND 58 4.22 31.02 UHE1V681MHD3 
35 1000 350 0.027 0.12 2230 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1588-ND 71 5.18 38.07 UHE1V102MHD 
1000 350 0.043 0.12 2210 18.0 15.0 7.5 0.8 493-1589-ND 71 5.18 38.07 UHE1V102MHD6 
1200 420 0.024 0.12 2650 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1590-ND 89 6.46 47.47 UHE1V122MHD 
1200 420 0.027 0.12 2530 16.0 20.0 75 0.8 493-1591-ND 89 6.46 47.47 UHE1V122MHD6 
1500 525 0.020 0.12 2880 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1592-ND 92 6.72 49.35 UHE1V152MHD 
1800 630 0.017 0.12 3350 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1593-ND 92 6.72 49.35 UHE1V182MHD 
1800 630 0.021 0.12 2930 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1594-ND 92 6.72 49.35 UHE1V182MHD6 
1800 630 0.026 0.12 2860 18.0 20.0 75 0.8 493-1595-ND 92 6.72 49.35 UHE1V182MHD3 
2200 770 0.017 0.14 3450 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1596-ND 1.11 8.55 64.13 UHE1V222MHD 
2200 770 0.019 0.14 3140 18.0 25.0 75 0.8 493-1597-ND 1.41 8.55 64.13 UHE1V222MHD6 
2700 945 0.015 0.14 3610 16.0 35.5 75 0.8 493-1598-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1V272MHD 
2700 945 0.015 0.14 4170 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1599-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1V272MHD6 
3300 1155 0.013 0.16 4080 16.0 40.0 75 0.8 493-1600-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1V332MHD 
3300 1155 0.014 0.16 4220 18.0 35.5 75 0.8 493-1601-ND 1.36 10.44 78.30 UHE1V332MHD6 
3900 1365 0.012 0.16 4280 18.0 40.0 75 0.8 493-1602-ND 1.75 13.47 101.03 UHE1V392MHD 
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nichicon HE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Oks 


Rated Leakage Impedance tand Rated Ripple Cur. 
Voltage | Cap. Current ohms (9) Max. | (Maximum) @ 100KHz/105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) | (uF) (uA) | @ 20°C/100KHz] @120Hz/20°C (mA) rms oD cE P od Part No. 1 10 100 Part No. 
22 a 0.70 0.1 180 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1603-ND 24 1.61 11.47 UHE1H220MDD 
56 28 0.30 0.1 295 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1604-ND 24 1.64 11.89 UHE1H560MED 
100 50 0.17 0.1 555 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1605-ND .33 2.32 16.82 UHE1H101MPD 
120 60 0.12 0.1 730 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1606-ND .36 2.52 18.27 UHE1H121MPD 
150 75 0.12 0.1 760 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1607-ND -36 2.52 18.27 UHE1H151MPD 
180 90 0.091 0.1 910 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1608-ND 36 2.49 17.75 UHE1H181MPD 
220 110 0.084 0.1 1050 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1609-ND .38 2.66 19.00 UHE1H221MPD 
270 135 0.060 0.1 1220 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1610-ND 51 3.57 25.50 UHE1H271MPD 
270 135 0.061 0.1 1260 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1611-ND 51 3.57 25.50 UHE1H271MHD6 
330 165 0.055 0.1 1440 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1612-ND 52 3.61 25.75 UHE1H331MPD 
470 235 0.043 0.1 1690 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1613-ND 59 4.32 31.73 UHE1H471MPD 
470 235 0.045 0.1 1660 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1614-ND 59 4.32 31.73 UHE1H471MHD6 
470 235 0.055 0.1 1690 16.0 15.0 75 0.8 493-1615-ND 59 4.32 31.73 UHE1H471MHD3 
50 560 280 0.034 0.1 1950 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1616-ND 71 5.18 38.07 UHE1H561MHD 
560 280 0.054 0.1 1930 18.0 15.0 7.5 0.8 493-1617-ND 71 5.18 38.07 UHE1H561MHD6 
680 340 0.030 0.1 2310 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1618-ND 73 5.31 39.01 UHE1H681MHD 
820 410 0.025 0.1 2510 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1619-ND 89 6.46 47.47 UHE1H821MHD 
820 410 0.034 0.1 2210 16.0 20.0 7.5 0.8 493-1620-ND 89 6.46 47.47 UHE1H821MHD6 
1000 500 0.021 0.1 2920 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1621-ND 89 6.46 47.47 UHE1H102MHD 
1000 500 0.025 0.1 2555 16.0 25.0 7.5 0.8 493-1622-ND 89 6.46 47.47 UHE1H102MHD6 
1000 500 0.036 0.1 2490 18.0 20.0 7.5 0.8 493-1623-ND 89 6.46 47.47 UHE1H102MHD3 
1200 600 0.022 0.1 3010 16.0 31.5 7.5 0.8 493-1624-ND 1.10 8.49 63.68 UHE1H122MHD 
1200 600 0.026 0.1 2740 18.0 25.0 75 0.8 493-1625-ND 1.10 8.49 63.68 UHE1H122MHD6 
1500 750 0.019 0.1 3150 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1626-ND 1.16 8.94 67.05 UHE1H152MHD 
1800 900 0.016 0.1 3710 16.0 40.0 7.5 0.8 493-1627-ND 1.42 10.95 82.13 UHE1H182MHD 
1800 900 0.021 0.1 3635 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1628-ND 1.42 10.95 82.13 UHE1H182MHD6 
2200 1100 0.017 0.12 3680 18.0 35.5 75 0.8 493-1629-ND 1.46 11.25 84.38 UHE1H222MHD6 
2700 1350 0.014 0.12 3800 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1630-ND 1.46 11.25 84.38 UHE1H272MHD 
15 9.45 2.3 0.09 55 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1631-ND 24 1.61 11.47 UHE1J150MDD. 
33 20.79 1.2 0.09 115 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1632-ND .23 1.60 11.60 UHE1J330MED 
56 35.28 0.63 0.09 232 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1633-ND 28 1.92 13.92 UHE1J560MPD 
82 51.66 0.45 0.09 300 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1634-ND .36 2.52 18.27 UHE1J820MPD 
82 51.66 0.43 0.09 288 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1635-ND -36 2.52 18.27 UHE1J820MPD6 
120 75.6 0.33 0.09 362 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1636-ND .38 2.66 19.00 UHE1J121MPD 
120 75.6 0.31 0.09 357 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1637-ND .38 2.66 19.00 UHE1J121MPD6 
180 113.4 0.21 0.09 466 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1638-ND 51 3.57 25.50 UHE1J181MPD 
180 113.4 0.23 0.09 466 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1639-ND 51 3.57 25.50 UHE1J181MHD6 
220 138.6 0.20 0.09 531 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1640-ND 52 3.61 25.75 UHE1J221MPD 
270 170.1 0.15 0.09 663 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1641-ND -60 4.35 31.96 UHE1J271MPD 
270 170.1 0.16 0.09 690 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1642-ND 60 4.35 31.96 UHE1J271MHD6 
270 170.1 0.14 0.09 795 16.0 15.0 75 0.8 493-1643-ND 60 4.35 31.96 UHE1J271MHD3 
63 330 207.9 0.12 0.09 784 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1644-ND 69 5.02 36.90 UHE1J331MHD 
390 245.7 0.12 0.09 920 18.0 15.0 75 0.8 493-1645-ND ral 5.18 38.07 UHE1J391MHD 
470 296.1 0.10 0.09 905 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1646-ND 73 5.31 39.01 UHE1J471MHD 
470 296.1 0.091 0.09 1040 16.0 20.0 75 0.8 493-1647-ND .73 5.31 39.01 UHE1J471MHD6 
560 352.8 0.083 0.09 1050 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1648-ND 84 6.08 44.65 UHE1J561MHD 
560 352.8 0.073 0.09 1250 16.0 25.0 75 0.8 493-1649-ND 84 6.08 44.65 UHE1J561MHD6 
680 428.4 0.071 0.09 1180 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1650-ND -89 6.46 47.47 UHE1J681MHD 
680 428.4 0.080 0.09 1240 18.0 20.0 75 0.8 493-1651-ND 89 6.46 47.47 UHE1J681MHD6 
820 516.6 0.054 0.09 1570 16.0 31.5 75 0.8 493-1652-ND 1.10 8.49 63.68 UHE1J821MHD 
820 516.6 0.057 0.09 1490 18.0 25.0 75 0.8 493-1653-ND 1.10 8.49 63.68 UHE1J821MHD6 
1000 630 0.045 0.09 1790 16.0 35.5 7.5 0.8 493-1654-ND 1.10 8.49 63.68 UHE1J102MHD 
1000 630 0.047 0.09 1630 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1655-ND 1.10 8.49 63.68 UHE1J102MHD6 
1200 756 0.040 0.09 2020 16.0 40.0 75 0.8 493-1656-ND 1.24 9.57 71.78 UHE1J122MHD 
1200 756 0.040 0.09 1790 18.0 35.5 75 0.8 493-1657-ND 1.24 9.57 71.78 UHE1J122MHD6 
1500 945 0.036 0.09 2330 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1658-ND 1.50 11.52 86.40 UHE1J152MHD 
6.8 6.8 2.3 0.08 55 5.0 11.0 2.0 0.5 493-1659-ND 24 1.61 11.47 UHE2A6R8MDD. 
15 15 1.2 0.08 115 6.3 11.0 2.5 0.5 493-1660-ND 23 1.60 11.60 UHE2A150MED 
27 27 0.63 0.08 232 8.0 11.5 3.5 0.6 493-1661-ND 25 1.72 12.47 UHE2A270MPD 
39 39 0.45 0.08 300 8.0 15.0 3.5 0.6 493-1662-ND 28 1.92 13.92 UHE2A390MPD 
47 47 0.43 0.08 288 10.0 12.5 5.0 0.6 493-1663-ND 28 1.92 13.92 UHE2A470MPD 
56 56 0.33 0.08 362 8.0 20.0 3.5 0.6 493-1664-ND .36 2.52 18.27 UHE2A560MPD 
68 68 0.31 0.08 357 10.0 16.0 5.0 0.6 493-1665-ND .36 2.52 18.27 UHE2A680MPD 
82 82 0.21 0.08 466 10.0 20.0 5.0 0.6 493-1666-ND .36 2.52 18.27 UHE2A820MPD 
82 82 0.23 0.08 466 12.5 15.0 5.0 0.6 493-1667-ND .36 2.52 18.27 UHE2A820MHD6 
100 100 0.20 0.08 531 10.0 25.0 5.0 0.6 493-1668-ND -38 2.64 19.14 UHE2A101MPD 
120 120 0.15 0.08 663 10.0 31.5 5.0 0.6 493-1669-ND 42 2.91 20.75 UHE2A121MPD 
120 120 0.16 0.08 690 12.5 20.0 5.0 0.6 493-1670-ND 42 2.91 20.75 UHE2A121MHD6 
150 150 0.14 0.08 795 16.0 15.0 75 0.8 493-1671-ND 52 3.61 25.75 UHE2A151MHD 
100 180 180 0.12 0.08 784 12.5 25.0 5.0 0.6 493-1672-ND 52 3.61 25.75 UHE2A181MHD 
180 180 0.12 0.08 920 18.0 15.0 7.5 0.8 493-1673-ND 52 3.61 25.75 UHE2A181MHD6 
220 220 0.10 0.08 905 12.5 31.5 5.0 0.8 493-1674-ND 58 4.19 30.79 UHE2A221MHD 
220 220 0.091 0.08 1040 16.0 20.0 75 0.8 493-1675-ND 58 4.19 30.79 UHE2A221MHD6 
270 270 0.083 0.08 1050 12.5 35.5 5.0 0.8 493-1676-ND -60 4.35 31.96 UHE2A271MHD 
270 270 0.073 0.08 1250 16.0 25.0 75 0.8 493-1677-ND 60 4.35 31.96 UHE2A271MHD6 
330 330 0.071 0.08 1180 12.5 40.0 5.0 0.8 493-1678-ND 1.08 8.34 62.55 UHE2A331MHD 
330 330 0.080 0.08 1240 18.0 20.0 75 0.8 493-1679-ND 1.08 8.34 62.55 UHE2A331MHD6 
390 390 0.054 0.08 1570 16.0 31.5 75 0.8 493-1680-ND 1.10 8.49 63.68 UHE2A391MHD 
390 390 0.057 0.08 1490 18.0 25.0 75 0.8 493-1681-ND 1.10 8.49 63.68 UHE2A391MHD6 
470 470 0.045 0.08 1790 16.0 35.5 75 0.8 493-1682-ND 1.10 8.49 63.68 UHE2A471MHD 
470 470 0.047 0.08 1630 18.0 31.5 7.5 0.8 493-1683-ND 1.10 8.49 63.68 UHE2A471MHD6 
560 560 0.040 0.08 2020 16.0 40.0 75 0.8 493-1684-ND 1.24 9.57 71.78 UHE2A561MHD 
680 680 0.040 0.08 1790 18.0 35.5 75 0.8 493-1685-ND 1.24 9.57 71.78 UHE2A681MHD 
820 820 0.036 0.08 2330 18.0 40.0 7.5 0.8 493-1686-ND 1.50 11.52 86.40 UHE2A821MHD 
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(tos3) 1593 


michicon 3 Snap-in Aluminum Electrolytic Capacitors 


Specification: Capacitance Tolerance: +20% Polarity Bar Slaave Rated Ripple 

LS Series: — (P.ET.) Case Size cunent ae er ere 
Temperature Range: -40°C ~ 85°C (160 ~ @d — W.V.| Cap. | @DxL @85°C Digi-Key Pricing Nichicon 
250V), -25°C ~ 85°C (400 ~ 450V) +1 Max. tA (vDC)| (uF) | (mm) | Tand (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. 

GU ‘Series: presse 4.0205 220 | 20x25 | 0.15 1190 | 493-2504-ND 2.05 15.53 123.06 | LLS2D221MELY 
Temperature Range: -40°C ~ 105°C (160~ | Relief Vent L +2 270 | 20x25 | 0.15] 1390 | 493-2505-ND 2.09 15.79 125.16 | LLS2D271MELY 


250V), -25°C ~ 105°C (400 ~ 450V) 270 | 22x25 | 0.15 1370 493-2506-ND 2.22 16.83 133.35 | LLS2D271MELZ 


330 | 20x30 | 0.15 1560 493-2507-ND 2.27 17.17 136.08 | LLS2D331MELY 


LS Series 
_ 330 | 22x25 | 015] 1510 | 493-2508-ND 2.36 17.89 141.75 | LLS2D331MELZ 
; Bete Ripple 390 | 20x35 | 015] 1740 | 493-2500-ND 259 19.64 155.61 | LLS2D391MELY 
Case Size Current 
we.| cap. | goxt esse | Digi-Key Pricing neha 390 | 22x30 | 015] 1730 | 493-2510-ND 259 19.64 155.61 | LLS2D391MELZ 
(vpc)| (uF) | (mm) |Tans| (mA) | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 390 | 25x25 | 015) 1710 | 493-2511-ND 2.71 20.51 162.54 | LLS2D391MELA 


470 | 20x35 | 0.15 2030 493-2512-ND 2.72 20.59 163.17 | LLS2D471MELY 
470 | 22x30 | 0.15 1970 493-2513-ND 2.72 20.59 163.17 | LLS2D471MELZ 
470 | 25x25 | 0.15 1950 493-2514-ND 2.96 22.42 177.66 | LLS2D471MELA 
560 | 20x40 | 0.15 2180 493-2515-ND 3.20 24.19 191.73 | LLS2D561MELY 
560 | 22x35 | 0.15 2180 493-2516-ND 3.20 24.19 191.73 | LLS2D561MELZ 
560 | 25x30 | 0.15 2150 493-2517-ND 3.48 26.37 208.95 | LLS2D561MELA 
560 | 30x25 | 0.15 2150 493-2518-ND 3.44 26.02 206.22 | LLS2D561MELB 
200 | 680 | 22x40 | 0.15 2480 493-2519-ND 3.59 27.19 215.46 | LLS2D681MELZ 


270 | 20x25 | 0.15 1280 493-2443-ND 1.88 14.23 112.77 | LLS2C271MELY 
330 | 20x25 | 0.15 1550 493-2444-ND 2.05 15.53 123.06 | LLS2C331MELY 
390 | 20x30 | 0.15 1630 493-2445-ND 2.22 16.83 133.35 | LLS2C391MELY 
390 | 22x25 | 0.15 1630 493-2446-ND 2.22 16.83 133.35 | LLS2C391MELZ 
470 | 20x30 | 0.15 1900 493-2447-ND 2.36 17.89 141.75 | LLS2C471MELY 
470 | 22x30 | 0.15 1860 493-2448-ND 2.36 17.89 141.75 | LLS2C471MELZ 
470 | 25x25 | 0.15 1860 493-2449-ND 248 18.76 148.68 | LLS2C471MELA 


560 | 20x35 | 0.15 2140 | 493-2450-ND 253 19.16 151.83 | LLS2C561MELY 680 | 25x30 | 0.15) 2480 | 498-2500-ND 366 27.69 219.45 | LLSonesiMELA 
560 | 22x30 | 0.15 2150 | 493-2451-ND 253 19.16 151.83 | LLS2C561MELZ 630 | 30x25 |0.15| 2480 | 493-2521-ND 3.80 28.75 227.85 | LLS2D681MELB 
560 | 26x25 | 0.15 | 2150 [ASSRAASANDY) 2.64 20.01 188.55 | LLS2C561MELA 820 | 22x45 | 0.15 | 2810 | 493-2522-ND 4.04 30.58 242.34 | LLS2D821MELZ 
680 | 20x40 | 0.15 2350 493-2453-ND 3.02 22.84 181.02 | LLS2C681MELY 820 | 25x35 | 0.15 2790 493-2523-ND 4.04 30.58 242.34 | LLS2D821MELA 
680 | 22x35 | 0.15 2350 | 493-2454-ND 3.02 22.84 181.02 | LLS2C681MELZ 820 ] 30x30 [015] 2800 | 493-2524-ND 4.28 32.38 256.62 | LLS2D821MELB 
680 | 25x30 | 0.15 2330 | 493-2455-ND 2.96 22.42 177.66 | LLS2C681MELA 1000 | 22x50 [0.15 | 3280 | 493-2525-ND 4.74. 35.91 284.55 | LLS2D102MELZ 
680 | 30x25 | 0.15 2330 | 493-2456-ND 3.20 24.19 191.73 | LLS2C681MELB 1000 | 25x40 | 0.15 | 3280 | 493-2526-ND 4.74 35.91 284.55 | LLS2D102MELA 
820 | 22x40 | 0.15 2680 | 493-2457-ND 3.20 24.19 191.73 | LLS2C821MELZ 1000 | 30x35 [0.15 | 3150 | 493-2527-ND 4.87 36.86 292.11 | LLS2D102MELB 
160 | 820 | 25x30 | 0.15 2650 493-2458-ND 3.32 25.12 199.08 | LLS2C821MELA 1200 | 30x35 | 0.15 3610 493-2528-ND 5.58 42.27 334.95 | LLS2D122MELB 
320 | 30x25 | 0.15 2640 | 493-2459-ND 3.53 26.74 211.89 | LLS2cg21MELB 1200 | 35x30 [0.15] 3570 | 493-2529-ND 5.83 44.12 349.65 | LLS2D122MELC 
1000 | 22x45 | 015 | 3020 | 493-2460-ND 3.78 28.59 226.59 | LLS2C102MELZ 1500) 30x45) 0.15 | 4130 eee 6.11 46.24" 966.45 | LLS2DIS2MELB 


1500 | 35x35 | 0.15 4060 493-2531-ND 6.90 52.23 413.91 | LLS2D152MELC 
1800 | 30x50 | 0.15 4600 493-2532-ND 7.33 55.49 439.74 | LLS2D182MELB 
1800 | 35x40 | 0.15 4590 493-2533-ND 7.85 59.44 471.03 | LLS2D182MELC 
2200 | 35x45 | 0.15 5250 493-2534-ND 10.09 76.43 605.64 | LLS2D222MELC 
180 | 20x25 | 0.15 1200 493-2535-ND 2.36 17.89 141.75 | LLS2E181MELY 
220 | 20x25 | 0.15 1260 493-2536-ND 2.36 17.89 141.75 | LLS2E221MELY 
220 | 22x25 | 0.15 1240 493-2537-ND 2.36 17.89 141.75 | LLS2E221MELZ 
270 | 20x30 | 0.15 1420 493-2538-ND 2.59 19.64 155.61 | LLS2E271MELY 


1000 | 25x35 | 0.15 3000 493-2461-ND 3.80 28.75 227.85 | LLS2C102MELA 
1000 | 30x30 | 0.15 2960 493-2462-ND 4.04 30.58 242.34 | LLS2C102MELB 
1200 | 25x40 | 0.15 3430 493-2464-ND 415 31.43 249.06 | LLS2C122MELA 
1200 | 30x30 | 0.15 3410 493-2465-ND 4.39 33.23 263.34 | LLS2C122MELB 
1200 | 35x25 | 0.15 3400 493-2466-ND 4.75 35.99 285.18 | LLS2C122MELC 
1500 | 25x50 | 0.15 3960 493-2467-ND 4.84 36.65 290.43 | LLS2C152MELA 
1500 | 30x35 | 0.15 3960 493-2468-ND 5.10 38.64 306.18 | LLS2C152MELB 


1500 | 35x30 | 0.15 3940 493-2469-ND 5.35 40.52 321.09 | LLS2C152MELC 270 | 22x25 | 0.15 1500 493-2539-ND 259 19.64 155.61 | LLS2E271MELZ 
1800 | 30x40 | 0.15 4310 493-2470-ND 6.19 46.85 371.28 | LLS2C182MELB 330 | 20x35 | 0.15 1680 493-2540-ND 282 21.39 169.47 | LLS2E331MELY 
1800 | 35x35 | 0.15 4280 493-2471-ND 6.02 45.55 360.99 | LLS2C182MELC 330 | 22x30 | 0.15 1660 493-2541-ND 2.82 21.39 169.47 | LLS2E331MELZ 
2200 | 30x50 | 0.15 4960 493-2472-ND 7.28 55.12 436.80 | LLS2C222MELB 330 | 25x25 | 0.15 1610 493-2542-ND 3.03 22.92 181.65 | LLS2E331MELA 
2200 | 35x40 | 0.15 4960 493-2473-ND 7.01 53.08 420.63 | LLS2C222MELC 390 ] 20x40 | 0.15 1920 493-2543-ND 3.08 23.32 184.80 | LLS2E391MELY 
2700 | 35x45 | 0.15 5570 493-2474-ND 8.95 67.73 536.76 | LLS2C272MELC 390 | 22x35 | 0.15 1880 493-2544-ND 3.08 23.32 184.80 | LLS2E391MELZ 
270 | 20x25 | 0.15 1290 493-2475-ND 2.09 15.79 125.16 | LLS2Z271MELY 390 | 25x30 | 0.15 1880 493-2545-ND 3.20 2419 191.73 | LLS2E391MELA 
330 | 22x30 | 0.15 1770 493-2476-ND 2.09 15.79 125.16 | LLS2Z331MELY 470 | 22x35 | 0.15 2150 493-2546-ND 3.44 26.02 206.22 | LLS2E471MELZ 
330 | 22x25 | 0.15 1770 493-2477-ND 2.09 15.79 125.16 | LLS2Z331MELZ 470 | 25x35 | 0.15 2150 493-2547-ND 3.56 26.95 213.57 | LLS2E471MELA 
390 | 20x30 | 0.15 1840 493-2478-ND 227 1747 136.08 | LLS27391MELY 950 | 470 | 30x25 | 0.15 2040 493-2548-ND 3.68 27.83 220.50 | LLS2E471MELB 


560 | 22x40 | 0.15 2480 493-2549-ND 3.92 29.65 234.99 | LLS2E561MELZ 
560 | 25x35 | 0.15 2350 493-2550-ND 3.92 29.65 234.99 | LLS2E561MELA 
560 | 30x25 | 0.15 2350 493-2551-ND 415 31.43 249.06 | LLS2E561MELB 
680 | 25x40 | 0.15 2670 493-2552-ND 4.63 35.03 277.62 | LLS2E681MELA 
680 | 30x30 | 0.15 2710 493-2553-ND 4.63 35.03 277.62 | LLS2E681MELB 
820 | 25x45 | 0.15 3010 493-2554-ND 5.37 40.62 321.93 | LLS2E821MELA 
820 | 30x35 | 0.15 2980 493-2555-ND 5.35 40.52 321.09 | LLS2E821MELB 
820 | 35x30 | 0.15 2960 493-2556-ND 5.83 4412 349.65 | LLS2E821MELC 


390 | 22x25 | 0.15 1840 493-2479-ND 2.27 1717 136.08 | LLS2Z391MELZ 
470 | 20x35 | 0.15 1910 493-2480-ND 2.55 19.29 152.88 | LLS2Z471MELY 
470 | 22x30 | 0.15 1910 493-2481-ND 2.55 19.29 152.88 | LLS2Z471MELZ 
470 | 25x25 | 0.15 2080 493-2482-ND 2.64 19.98 158.34 | LLS2Z471MELA 
560 | 20x40 | 0.15 2150 493-2483-ND 2.82 21.39 169.47 | LLS2Z561MELY 
560 | 22x35 | 0.15 2250 493-2484-ND 2.82 21.39 169.47 | LLS2Z561MELZ 
560 | 25x25 | 0.15 2150 493-2485-ND 2.92 22.10 175.14 | LLS2Z561MELA 


680) 22x35 | 0.15 | 2480 ABS EAASS ND 3.24 24.57 194.67 | LLS22681MELZ 1000 | 30x40 | 0.15 | 3560 | 499-2557-ND 6.54 49.50 392.28 | LLS2E102MELB 
680) 25x30 | 0.15 | 2500 ASes2AB7ND 9.34 © 25.25 200.13 | LLS22681MELA 1000 | 35x35 | 0.15] 3480 | 493-2558-ND 6.90 52.23 413.91 | LLS2E102MELC 
680 | 30x25 | 0.15 2460 | 493-2488-ND 3.57 27.00 213.99 | LLS2Z681MELB 1200 | 30x45 | 0.15 3990 | 493-2559-ND 7.33 55.49 439.74 | LLS2E122MELB 
180 | 820 22x40 | 0.15 2860 493-2489-ND 3.71 28.06 222.39 | LLS2Z821MELZ 4200 | 35x35 | 0.15 3840 493-2560-ND 7.38 55.89 442.89 | LLS2E122MELC 
820 | 25x35 [015] 2750 | 493-2490-ND 3.80 28.75 227.85 | LLS27821MELA 1500 | 35x40 | 0.15 | 4330 | 493-2561-ND 9.64 7295 578.13 | LLS2E152MELC 
820 | 30x25 | 0.15| 2690 | 493-2491-ND 3.98 30.16 238.98 | LLS2Z821MELB 1800 | 35x50 | 0.15 | 4540 | 493-2562-ND 10.37 78.55 622.44 | LLS2E182MELC 
1000 | 22x20] 015] 3100 | 493-2492-ND 3.88 © 29.39 292.89 | LLS2Z102MELZ 68 | 20x25 | 0.15 750 | 493-2563-ND 1.90 14.39 114.03 | LLS2G680MELY 
1000 | 25x40 | 0.15 3060 493-2493-ND 4.31 32.62 258.51 | LLS27102MELA 82 | 20x30 | 0.15 820 493-2564-ND 2.05 15.50 122.85 | LLS2G820MELY 
1000 | 30x30 | 0.15 3100 | 493-2494-ND 4.54 34.37 272.37 | LLS2Z102MELB 82 | 22x25 | 0.15 840 493-2565-ND 2.05 15.50 122.85 | LLS2G820MELZ 
1200 | 25x45 ]0.15| 3630 | 493-2495-ND 4.96 37.52 297.36 | LLS2Z122MELA 100 | 20x80 / 0.15) 950 ezeooeg §=62.19 16.62 131.67 | LLS2G101MELY 
4200 | 30x35 | 015| 3550 | 493-2496-ND 5.18 39.25 311.01 | LLS2Z122MELB 100 | 22x25 | 0.15 950 | 493-2567-ND 2.19 16.62 131.67 | LLS2G101MELZ 
1200 | 35x30 | 015) 3490 | 493-2497-ND 5.47 41.39 + 328.02 | LLS27122MELC apo | 120 | 20x85) 015) 1070 eo =O 18.87 149.52 | LLS2GI2IMELY 


120 | 22x30 | 0.15 1090 493-2569-ND 249 18.87 149.52 | LLS2G121MELZ 
120 | 25x25 | 0.15 1130 493-2570-ND 259 19.64 155.61 | LLS2G121MELA 
150 | 20x40 | 0.15 1220 493-2571-ND 279 21.15 167.58 | LLS2G151MELY 
150 | 22x35 | 0.15 1240 493-2572-ND 279 21.15 167.58 | LLS2G151MELZ 
150 | 25x30 | 0.15 1270 493-2573-ND 2.85 21.60 171.15 | LLS2G151MELA 
180 | 22x40 | 0.15 1410 493-2574-ND 3.09 23.43 185.64 | LLS2G181MELZ 

(Continued) 


1500 | 30x40 | 0.15 4100 493-2498-ND 5.93 44.92 355.95 | LLS2Z152MELB 
1500 | 35x35 | 0.15 4020 493-2499-ND 6.35 48.07 380.94 | LLS2Z152MELC 
1800 | 30x45 | 0.15 4550 493-2500-ND 6.92 52.36 414.96 | LLS2Z182MELB 
1800 | 35x35 | 0.15 4540 493-2501-ND 7.32 55.39 438.90 | LLS2Z182MELC 
2200 | 35x40 | 0.15 4830 493-2502-ND 8.57 64.87 514.08 | LLS2Z222MELC 
2700 | 35x50 | 0.15 5300 493-2503-ND 979 7415 587.58 | LLS2Z272MELC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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nichicon Snap-in Aluminum Electrolytic Capacitors (cont) 


() Botis 


Rated Ripple Rated Ripple 
Case Size Current Case Size Current 

W.V.| Cap. | ODxL @85°C Digi-Key Pricing Nichicon W.V.| Cap. | @DxL @105°C Digi-Key Pricing Nichicon 

(VDC)| (uF) (mm) | Tand (mA) Part No. il 10 100 | PartNo. (VDC)| (uF) (mm) | Tand (mA) Part No. if 10 100 Part No. 
180 | 25x30 | 0.15 1440 493-2575-ND 3.30 24.96 197.82 | LLS2G181MELA 1000 | 25x40 | 0.15 2250 493-2641-ND = 4.19 31.72 251.37 | LGU2C102MELA 
180 | 30x25 | 0.15 1520 | 493-2576-ND 340 25.76 204.12 | LLS2G181MELB 1000 | 30x30 [0.15] 2250 | 493-2642-ND 4.19 31.72 251.37 | Leu2c102MELB 
220 | 22x45 | 0.15| 1580 | 493-2577-ND 3.49 26.45 209.58 | LLS2G221MELZ se — He on eee - _ ph Sapiens 

x hk - st i v tf 
Be0 8) (20 3821-08 1640 cages 271 28-06 222.39 LL S2G221MELA 1200 | 30x35 [0.15 | 2490 | 493-2645-ND 4.77—-36.12 286.23 | LGU2C122MELB 
220 | 30x90 | 0.15 | 1660 RRS 3.80 28.81 228.27 | LLS2G221MELB 160 | 1200] 95x90 [015 | 2400 | 493-2646-ND 5.00 87.87 300.09 | LGUAC120MELC 
270 | 25x40 | 0.15 1790 | 493-2580-ND_ 4.10 31.06 246.12 | LLS2G271MELA 1500 | 30x40 | 0.15] 2840 | 493-2647-ND 5.83 44.12 349.65 | LGU2C152MELB 
270 | 30x30 | 0.15 1820 | 493-2581-ND 4.30 32.54 257.88 | LLS2G271MELB 1500 | 35x30 [0.15] 2840 | 493-2648-ND 5.83 44.12 349.65 | Lau2c152MELC 
330 | 25x45 | 0.15 2000 =| 493-2582-ND 4.91 37.15 294.42 | LLS2G331MELA 1800 | 30x45 |0.15| 3320 | 493-2649-ND 6.52 49.40 391.44 | LGU2c182MELB 
400 | 330 | 30x35 | 0.15 2050 493-2583-ND 4.91 37.15 294.42 | LLS2G331MELB 1800 | 35x35 | 0.15 3000 493-2650-ND 6.52 49.40 391.44 | LGU2C182MELC 
330 | 35x30 | 0.15 | 2050 | 493-2584-ND 5.31 40.17 318.36 | LLS2G331MELC 2200 | 35x45 / 0.15 | 8500 | 498-2651-ND) 8.59 65.00 515.13 | LeU2C222MeELC 
300.1 a0wa0 T0118 moe) WEGSSEGENION G51 41.60 23099 | LLSoGgoiMELA 2700 | 35x50 | 0.15} 4000 | 493-2652-ND 9.30 70.44 558.18 | LGU2C272MELC 
220 | 20x25 | 0.15 000 | 493-2653-ND 215 16.30 129.15 | LGU2Z7221MELY 
390 | 35x35 | 0.15 2280 | 493-2586-ND 5.90 44.68 354.06 | LLS2G391MELC pea era bars 1100 | EMR 508 47.05 taara | Lauozo7IMELY 
470 | 30x45 | 0.15 2510 | 493-2587-ND 6.72 50.85 402.99 | LLS2G471MELB gage |o0s a0 OAR 1000 © (RRR «0.98 47.89 441.75 | LquozaaiMELY 
470 35x35 | 0.15 2510 493-2588-ND 6.72 50.85 402.99 | LLS2G471MELC 330 22x25 | 0.15 4200 493-2656-ND 2.36 17.89 141.75 | LGU2Z331MELZ 
560 | 30x50 | 0.15 2850 | 493-2589-ND 7.93 60.08 476.07 | LLS2G561MELB 390 | 20x35 | 0.15 1300 | 493-2657-ND 2.59 19.58 155.19 | LGU2Z7391MELY 
560 | 35x40 | 0.15 2850 | 493-2590-ND 7.62 57.66 456.96 | LLS2G561MELC 390 | 22x30 | 0.15 1350 | 493-2658-ND 259 1958 155.19 | LGU2Z7391MELZ 
680 | 35x50 | 0.15 3100 | 493-2591-ND 10.67 80.77 640.08 | LLS2G681MELC 390 | 25x25 | 0.15 1350 | 493-2659-ND = 2.68 = 20.27 160.65 | LGU2Z391MELA 
56 | 20x25 | 0.20 610 793-2502-ND 2.001541 119.70 | LLS2WSGOMELY 470 | 20x40 | 0.15 1400 | 493-2660-ND 2.91 22.00 174.30 | LGU2Z471MELY 
ax: | Soxao: 9.50 70 Pe 4, 4649 1081 | LLSOWEROMELY 470 | 22x35 | 0.15 1500 | 493-2661-ND 2.91 22.00 174.30 | LGU2Z471MELZ 
470 | 25x30 | 0.15 1500 | 493-2662-ND 3.00 22.68 ‘179.76 | LGU2Z471MELA 
GB. || ce X28: | 0:00 aN agg 14 16.19 128.91 | LLS2WEBOMELZ 470 | 30x25 | 0.15 1500 | 493-2663-ND 3.20 24.25 192.15 | LGU2Z471MELB 
82 | 20x35 | 0.20 800 493-2595-ND 2.29 17.33 137.34 | LLS2W820MELY 560 | 20x45 | 0.15 1550 | 493-2664-ND 3.22 24.41 193.41 | LGU2Z561MELY 
82 | 22x25 | 0.20 860 493-2596-ND 2.29 17.33 137.34 | LLS2W820MELZ 560 | 22x40 | 0.15 1670 493-2665-ND 3.22 24.41 193.41 | LGU2Z561MELZ 
100 | 20x35 | 0.20 880 493-2597-ND 2.59 19.64 155.61 | LLS2W101MELY 560 | 25x30 | 0.15 1670 | 493-2666-ND 3.31 25.10 198.87 | LGU2Z561MELA 
100 | 22x30 | 0.20 950 493-2598-ND 2.59 19.64 155.61 | LLS2W101MELZ 560 | 30x25 | 0.15 1670 | 493-2667-ND 3.54 26.82 212.52 | LGU2Z7561MELB 
400 | 25x25 | 0.20 970 493-2599-ND 2.69 20.38 161.49 | LLS2W101MELA 680 | 22x45 | 0.15 1780 | 493-2668-ND 3.72 28.47 223.23 | LGU2Z681MELZ 
456 4 “Saag 050 990 Ree «99792145 467.58'| LLSaWwI2iMELY 180 | 680 | 25x35 | 0.15 1780 | 493-2669-ND 3.82 28.89 228.90 | LGU2Z681MELA 
120 | 25x35 | 0.20} 1070 | 493-2601-ND 2.79 24.15 167.58 | LLS2W121MELZ ial aceieecal uci 1780 pepematg 404 80.58 242.34 | LEUZZ681 MELB 
680 | 35x25 | 0.15 1780 | 493-2671-ND 4.42 33.44 265.02 | LGU2Z681MELC 
120) 25x80) 0.20) 1090 eeceang = 89 21.92 178.67 | LLS2WI21MELA 820 | 22x50 | 0.15 | 2040 | 493-2672-ND 4.22 31.96 253.26 | LGU2Z821MELZ 
120 | 30x25 | 0.20} 1120 | 493-2603-ND 3.09 23.43 185.64 | LLS2W121MELB 320 | 25x40 | 01512040 149a067a-ND 436 32.99 26145 | LaUozaoiMELA 
150 22x40 | 0.20 1180 493-2604-ND 3.30 24.96 197.82 | LLS2W151MELZ 820 | 30x30 | 0.15 2040 493-2674-ND 458 34.69 274.89 | LGU2Z821MELB 
150 | 25x30 | 0.20} 1250 | 493-2605-ND 3.30 24.96 197.82 | LLS2W151MELA 820 | 35x25 | 015) 2040 | 493-2675-ND 4.95 37.47 296.94 | LGu27821MELC 
450 | 150 | 30x25 | 0.20} 1290 | 493-2606-ND 3.50 26.47 209.79 | LLS2W151MELB 1000 | 25x45 | 0.15] 2300 | 493-2676-ND 4.95 + 37.47 296.94 | LGU2Z102MELA 
tao | 22x45 10201 1320. (|4o3-2607-ND 349 2645 20050 | LLSowieiMeELz 1000 | 30x35 [0.15 | 2300 | 493-2677-ND 5.22 39.54 31.32 | LGU2Z7102MELB 
180 | 25x35 0.20) 1400 | 493-2608-ND 3.80 28.81 228.27 | LLS2W181MELA bi anes aE ne pecans an ee Bee ean 
x ki ~ i m ve s 
180 | 30x80) 0.20) 1450 a 2291-88 258.26 | LLS2W16 MELB 1200 | 30x40 [0.15 | 2550 | 493-2680-ND 6.04 45.71 362.25 | LGu2z122MELB 
220 | 25x40 | 0.20) 1580 RS SIONER = 430 92.54 257.88 | LLS2W221MELA 1200 | 35x30 |015| 2550 | 493-2681-ND 6.52 49.34 391.02 | Leu2z122MELC 
220 | 30x30 | 0.20 1640 | 493-2611-ND 4.30 32.54 257.88 | LLS2W221MELB 1500 | 30x45 | 0.15 2900 | 493-2682-ND 7.08 53.64 425.04 | LGU2Z152MELB 
220 | 35x25 | 0.20 1590 493-2612-ND = 4.50 34.11 270.27 | LLS2W221MELC 1500 | 35x35 | 0.15 2900 493-2683-ND 7.33 55.46 439.53 | LGU2Z152MELC 
270 | 30x35 | 0.20] 1830 | 493-2613-ND 5.31 40.17 318.36 | LLS2W271MELB 1800 | 35x45 [015 | 3300 | 493-2684-ND 8.67 65.64 520.17 | LGu2z182MELC 
270 35x30 | 0.20 1900 493-2614-ND 5.51 41.68 330.33 | LLS2W271MELC 2200 | 35x50 | 0.15 3650 493-2685-ND 10.08 76.32 604.80 | LGU2Z222MELC 
330 | 30x40 | 0.20] 2120 | 493-2615-ND 6.41. 48.52 384.51 | LLS2W331MELB 220) 20x25 | 0.15 | 1000 cea = 226° 17.12 135.66 | LGU20221MELY 
330 | 35x35 | 0.20| 2150 | 493-2616-ND 6.41 48.52 384.51 | LLS2W331MELC 270: | 20x90) 0.15) 1100 eeeagn ny §«2.20 17.96 187.55 | LGU20271MELY 
270 | 22x25 | 0.15 1100 | 493-2688-ND 2.29 17.36 137.55 | LGU2D271MELZ 
390 | 30x45 | 0.20] 2350 | 493-2617-ND 7.33 55.46 439.53 | LLS2W391MELB aq: | san ae l'dta 100 | MEAGRE «554 4904 15246 | LouenaziMELY 
390 | 35x40 | 0.20] 2380 | 493-2618-ND 7.21 54.59 432.60 | LLS2W391MELC aagn| 139490: (Gae 1950 ReeANE 254 1924 150.48 | LquenasiMELZ 
470 | 35x45 | 0.20] 2680 | 493-2619-ND 10.14 76.80 608.58 | LLS2w471MELC 330 | 25x25 | 0.15 1250 )493-2691-ND 2.66 20.11 169.39 | LGU2D331MELA 
560 | 35x50 | 0.20] 2880 | 493-2620-ND 11.49 87.03 _ 689.64 | LLS2W561MELC 390 | 20x40 | 0.15 1310 | 493-2692-ND 2.78 21.07 166.95 | LGU2D391MELY 
: 390 | 22x30 | 0.15 1350 | 493-2693-ND 2.78 21.07 166.95 | LGU2D391MELZ 
GU Series 390 | 25x25 | 0.15} 1350 | 493-2604-ND 2.88 «21.84 173.04 | LGU2D391MELA 
Rated Ripple 470 | 20x45 | 0.15 1450 493-2695-ND 3.02 22.87 ‘181.23 | LGU2D471MELY 
wets (Cop ee benitaal biaicéy pail ates 470 | 22x35 [0.15] 1500 | 493-2696-ND 248 18.76 148.68 | LGU2D471MELZ 
voc)! (ur) | (mm |tane| (may | PartNo. fl A ay iba 470 | 25x30 | 0.15 1500 | 493-2697-ND 313 23.72 187.95 | LGU2D471MELA 
470 | 30x25 | 0.15 1500 | 493-2698-ND 3.37 25.49 202.02 | LGU2D471MELB 
270 | 20x25 | 0.15 1100 | 493-2621-ND 2.14 16.22 128.52 | LGU2C271MELY Bapn!| 290960 1045 4580 Reneeeenn «37° 2549 200.00 | LQUaDseiMELY 
330 | 20x30 | 0.15 1200 | 493-2622-ND 2.25 17.07 135.24 | LGU2C331MELY 560 | 22x40 | 015 1670 | 493-2700-ND 3.37 2549 202.02 | LGU2D561MELZ 
390 | 20x30 | 0.15 1300 | 493-2623-ND 2.31 «17.52 138.81 | LGU2C391MELY 560 | 25x30 | 0.15 1670 }493-2701-ND 349 26.39 209.16 | LGU2D561MELA 
390 | 22x25 | 0.15 1300 493-2624-ND 2.31 17.52 138.81 | LGU2C391MELZ 200 | 560 | 30x25 | 0.15 1670 493-2702-ND 3.69 27.93 221.34 | LGU2D561MELB 
470 20x35 | 0.15 1340 493-2625-ND 2.54 19.24 152.46 | LGU2C471MELY 680 | 22x45 | 0.15 1780 493-2703-ND 3.84 29.04 230.16 | LGU2D681MELZ 
470 | 22x30 | 0.15 1550 | 493-2626-ND 254 19.24 152.46 | LGU2C471MELZ 680 | 25x35 | 0.15 1780 | 493-2704-ND 3.84 29.04 230.16 | LGU2D681MELA 
470 | 25x25 | 0.15 1550 | 493-2627-ND 2.66 + 20.17 159.81 | LGU2C471MELA 680 | 30x30 | 0.15 1780 | 493-2705-ND 4.07 30.79 244.02 | LGU2D681MELB 
560 | 20x40 | 0.15 1500 | 493-2628-ND 2.78 21.07 166.95 | LGU2C561MELY 680 | 35x25 | 0.15 1780 | 493-2706-ND 4.43 33.52 265.65 | LGU2D681MELC 
560 | 22x35 | 0.15 1670 493-2629-ND 2.78 21.07 166.95 | LGU2C561MELZ 820 | 25x45 | 0.15 2040 493-2707-ND 4.66 = 35.30 .279.72 | LGU2D821MELA 
t60 |£80_| 25x30 | 0.15 1670 493-2630-ND 2.90 21.97 174.09 | LGU2C561MELA 820 | 30x30 | 0.15 2040 493-2708-ND = 4.66 = 35.30 279.72 | LGU2D821MELB 
560 | 30x25 | 0.15 1670 | 493-2631-ND 3.05 23.08 + 182.91 | LGU2C561MELB 820 | 35x25 / 015) 2040 | 493-2709-ND = 5.00 37.87 300.09 | LGU2D821MELC 
680 | 20x45 | 0.15] 1700 | 493-2632-ND 3.13 23.72 187.95 | LGU2C681MELY 1000 | 25x50 | 0.15 | 280° BSEeAAIEAND 5.20 20.95 917.85 | LGUZD102MELA 
bap’ 8x40: ode 400 © (MOREE «343.0379 407.95 | Luoceaimelz 7000 | 30x35 [015 | 2300 | 493-2711-ND 5.24 3970 314.58 | LGU2D102MELB 
aan: | 9640 | 048 4900 © Men -3005 2409 195.09 | LeuacesiMELA 1000 | 35x30 [0.15 | 2300 | 493-2712-ND 5.59 42.35 335.58 | LGU2D102MELC 
cso | aox2s | o1s| 1920 _[4sozeae.no_237_2540_20202 | vovneserme.a too | asxes [oss | ooo (EMMI co ano ovat | evoptoowate 
820 | 22x45 | 0.15 2040 | 493-2636-ND 243 1842 145.95 | LGU2C821MELZ is00 | 30x80 | 015 | 30c0 (CEMEMIEIEN 7.45 seas 44730 | LouonisoMELA 
820, | 25x95; | 0.15 2040, eee 260 27.27 716.09.) LGUACE2IMELA 1500 | 35x40 [045] 3080 |493-2716-ND 7.35 5562 440.79 | LGU2D152MELC 
820 / 30x80 | 0.15) 2040 eee §=—98.84 29.04 290.16 | LGU2Ce21MELB 1800 | 35x45 |0.15| 3480 | 493-2717-ND 9.62 72.85 577.29 | Leu2D182MeLc 
820) 85x25 | 0.15 | 2040 /AGes2639-ND) 4.07 30.79 244.02 | LGU2C821MELC 2200 | 35x50 | 0.15] 3780 | 493-2718-ND 10.78 81.59 646.59 | L@U20222MELC 
4000 | 22x50 | 0.15 2250 | 493-2640-ND 3.90 29.55 234.15 | LGU2C102MELZ (Continued) 
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nichicon Snap-in Aluminum Electrolytic Capacitors (cont) 


Rated Ripple Rated Ripple 
Case Size Current Case Size Current 

W.V. | Cap. ODxL @105°C Digi-Key Pricing Nichicon W.V.| Cap. | @DxL @105°C Digi-Key Pricing Nichicon 

(VDC)| (uF) (mm) | Tand (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. (VDC)| (uF) (mm) | Tand (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. 
480 | 20x25 | 0.15 900 493-2719-ND 2.27 17.20 136.29 | LGU2P181MELY 220 | 22x50 | 0.15 1100 493-2797-ND 4.28» -32.01 253.68 | LGU2G221MELZ 
220 | 20x30 | 0.15 1000 493-2720-ND 2.34 17.73 140.49 | LGU2P221MELY 220 | 25x40 | 0.15 4100 493-2798-ND 4.32 32.67 258.93 | LGU2G221MELA 
220 22x25 | 0.15 1000 493-2721-ND 2.34 17.73 140.49 | LGU2P221MELZ 220 30x30 | 0.15 4100 493-2799-ND 4.41 33.42 264.81 | LGU2G221MELB 
270 | 20x35 | 0.15 1150 | 493-2722-ND 2.65 + 20.08-—-158.76 | LGU2P271MELY 00 | 35x25 | 0.15 1100  |493-2800-ND 4.71 «35.64 282.45 | LaueG221MELC 
270 | 22x30 | 0.15 1150 | 493-2723-ND 2.65 20.03_—-158.76 | LGU2P271MELZ 376: | “asi 48: [OE 1000 ROSEN = 5.11 38:86 30839 | L@u2Go7/MELA 
330 | 20x40 | 0.15 1250 | 493-2724-ND 2.95 22.34 177.03 | LGU2P331MELY 70} e085 | 045 4900 IESSESEOONIGN 541 ace a080 | Leu2eo7iMELB 
330 | 22x35 | 0.15 1250 | 493-2725-ND 2.95 22.34-—-177.03 | LGU2P331MELZ 58: |Dastean' lode 1209 MOMENI «529 40.04 goat | LauoGo7iMELC 
oe eee. | Ole 1250, peg 307 28.24 184.17 | LGUZPOSTMELA 400 | 330 | 25x50 | 0.15 1440 | 493-2804-ND 6.19 46.85 371.28 | LGU2G331MELA 
390 | 20x45 | 0.15 1400 | 493-2727-ND 3.26 ©. 24.65 195.30 | LGU2P391MELY 
390 | 22x35 | 0.15 1400 | 493-2728-ND 3.26 ~—-24.65 195.30 | LGU2P391MELZ 90 | SUA OS 40 eae 8:09 46.11 965.40 | LauecssiMELB 
300 | 25x30 | 0.15 1400 | 493-2729-ND 3.43 26.00 206.01 | LGU2P391MELA 330_| 35x30 | 0.15 1440 | 493-2806-ND 6.19 46.85 371.28 | LGU2G331MELC 
470 | 20x50 | 0.15] 1450 | 493-2730-ND 3.62-«27.37 216.93 | LGU2P471MELY 390) 30x45 ) 0.15 1600 /A8352807-ND) 7.27 55.01 485.96 | LGU2G391MELB 
470 | 22x40 | 0.15 1450 | 493-2731-ND 3.62 27.37 216.93 | L@U2P471MELZ 390 | 35x35 | 0.15 1600 =| 493-2808-ND = 7.27, 55.01 435.96 | LGU2G391MELC 
470 | 25x35 | 0.15 1450 493-2732-ND 3.67 27.80 220.29 | LGU2P471MELA 470 | 30x50 | 0.15 1900 493-2809-ND = 8.75 = 66.22 524.79 | L@U2G471MELB 

220 | 470 | 30x25 | 0.15 1450 | 493-2733-ND 3.92: 29.71 285.41 | LGU2P471MELB 470 | 35x40 | 0.15 1900 | 493-2810-ND 8.05 60.98 483.21 | LGU2G471MELC 
560 | 22x45 | 0.15 1700 | 493-2734-ND 4.01 30.37 240.66 | LGU2P561MELZ 560 | 35x45 | 0.15 2120 | 493-2811-ND 11.50 87.11 690.27 | LGU2G561MELC 
560 | 25x40 | 0.15 1700 | 493-2735-ND 4.28 -»«-32.38 (256.62 | LGU2P561MELA 56 | 20x25 | 0.15 510 493-2812-ND 2.42 1831 145.11 | LGUW6S5GOMELY 
560 | 30x30 | 0.15 1700 493-2736-ND 4.38 33.13 262.50 | LGU2P561MELB 68 20x30 | 0.15 560 493-2813-ND 267 20.22 160.23 | LEUW6680MELY 
680 | 25x45 | 0.15 1780 | 493-2737-ND 4.81 -36.41.—-288.54 | LGU2P681MELA 32 | 20x35 | 045 640 493-2814-ND 2.81 21.25 168.42 | LGUWe820MELY 
680 | 30x35 | 0.15 1780 | 493-2738-ND 4.87 «36.84 _—_-291.90 | LGU2P681MELB so | 29x05 | 045 640 493-2815-ND 281 21.25 168.42 | LGUWEa2OMELZ 
680 | 35X25 | 0.15 1780 | 493-2739-ND 5.23 3959 313.74 | LGU2P681MELC foot | so0eae dl ods 700 I 30 94.95 199.99 | LGUWEIOIMELY 
820 | 25x50 | 0.15 2100 | 493-2740-ND 5.52 41.82 331.38 | LGU2P821MELA 4007 | 0930" 04g 700 GOREN 3209495. 192.99 | LEUWeIOIMELZ 
820 | 30x40 | 0.15 2100 | 493-2741-ND 5.47 41.45 328.44 | LGU2P821MELB 
820 | 35x30 | 0.15 2100 | 493-2742-ND 6.29 47.59 377.16 | LGU2P821MELC 1008 | ee eee | ete 1p fei (O22 CAAT 193-41 | LGUWEIOIMELA 
1000 | 30x45 | 0.15] 2400 | 493-2743-ND 6.08 46.06 364.98 | LGU2P102MELB 120 | 20x40 | 045 | 750 ee 372) 28.14 208,02") LEUWE121MELY 
joo0 | 35x35 | 0.15|/ 2400 | 493-2744-ND 6.78 51.30 406.56 | LGU2P102MELC 120 | 22x35 | 0.15 750 (BSS eB20 ND) 3.72 28:14 228.02 | LGUWE121MELZ 
1200 | 30x50 | 0.15} 2600 | 493-2745-ND 7.45 56.39 446.88 | LGU2P122MELB 120 | 25x30 [045] 750 BBE 9.68 27.85 220.71 | LEUWOI21MELA 
1200 | 35x40 | 015| 2600 | 493-2746-ND 8.45 «63.94 506.73 | LGU2P122MELC 150 | 20x50 | 0.15 880 493-2822-ND 4.24 32.07 254.10 | LGUW6151MELY 
1500 | 35x45 | 0.15 3000 493-2747-ND 9.29 70.30 557.13 | LGU2P152MELC 150 | 22x40 | 0.15 880 493-2823-ND 4.24 32.07 254.10 | LGUW6151MELZ 
150 | 20x25 | 0.15 790 493-2748-ND 2.32 17.57 139.23 | LGU2E15iMELY 150 | 25x35 | 0.15 880 493-2824-ND 4.55 34.45 273.00 | LGUW6151MELA 
180 | 20x30 | 0.15 900 493-2749-ND 2.42 18.29 144.90 | LGU2E181MELY 150 | 30x25 | 0.15 880 493-2825-ND 4.54 34.40 272.58 | LGUW6151MELB 
220 | 20x30 | 0.15 1000 | 493-2750-ND 2.54 19.24 152.46 | LGU2E221MELY app | 180_| 22x45 | 0.15 950 493-2826-ND 4.56 34.56 273.84 | LGUW6181MELZ 
220 | 22x25 | 0.15 1000 493-2751-ND 2.54 19.24 152.46 | LGU2E221MELZ 180 | 25x35 | 0.15 950 493-2827-ND 4.96 37.58 297.78 | LGUW6181MELA 
270 20x35 | 0.15 1100 493-2752-ND 2.90 21.97 174.09 | LGU2E271MELY 180 30x30 | 0.15 950 493-2828-ND 5.45 41.26 326.97 | LGUW6181MELB 
270 | 22x35 | 0.15 1180 | 493-2753-ND 2.90 21.97 174.09 | LGU2E271MELZ 220 | 22x50 | 0.15 t100 | 493-2829-ND 5.32 40.28 319.20 | LoUwe221MELZ 
270 | 25x25 | 0.15 1180 | 493-2754-ND 3.02. 22.87 181.23 | LGU2E271MELA v0 | 95x45 | 0.15 1100 |493:2830-ND 640 48.47 384.09 | LeUWe221MELA 
330 | 20x40 | 0.15 1200 | 493-2755-ND 3.25 24.62-—-195.09 | LGU2E331MELY Soll apieaeal hones 4100 | (MOREA «579 aa.se 94755 | LquWeO2IMELA 
330 | 22x40 | 0.15 1300 | 493-2756-ND 3.25 24.62-—-195.09 | LGU2E331MELZ son | agyo8 | OaE 1100 ESSEREOMIGN 6.11 404 gees | LeUWaDoIMELC 
330 | 25x30 | 0.15 1300 | 493-2757-ND 3.35 -—«-25.39 201.18 | LGU2E331MELA sep. MoasenelltaHs 100 © csi 51.60 a0n.e7 | LQUWWEO7IMELA 
330 | 30x25 | 0.15 1300 | 493-2758-ND 3.49 26.39 209.16 | LGU2E331MELB 
390 | 20x50 | 0.15] 1450 | 493-2759-ND 3.60 27.27 216.09 | LGU2E391MELY 270 | 30x40 | 045 | 1220 ees §=O78 51.88 407.19 | LGUW6271MELB 
390 | 22x45 | 015] 1490 | 493-2760-ND 3.60 27.27 216.09 | LGU2E391MELZ 270 | 35x80 | 0.15 | 1220 SBeeBSSND 7.17 = 54.27 430.08 | LGUW6271MELC 
390 | 25x35 | 0.15] 1490 | 493-2761-ND 3.84 29.04 230.16 | LGU2E301MELA $30 | 30x45 | 0.15 | 1450 BERS 8.05 60.98 483.21 | LOUWES31MELB 
390 | 30x25 | 0.15 1490 | 493-2762-ND_ __3.84_-29.04 230.16 | LGU2E391MELB 330 | 35x35 | 0.15 1450 | 493-2837-ND 8.52 64.50 511.14 | LGUW6331MELC 

250 | 470 | 22x50 | 0.15 1650 | 493-2763-ND 4.07 30.79 244.02 | LGU2E471MELZ 390 | 30x50 | 0.15 1550 | 493-2838-ND 9.14 69.22 548.52 | LGUW6391MELB 
470 | 25x40 | 0.15 1650 | 493-2764-ND 4.07 30.79 244.02 | L@U2E471MELA 390 | 35x40 | 0.15 1550 | 493-2839-ND 10.17 77.01 610.26 | LGUW6391MELC 
470 | 30x30 | 0.15 1650 | 493-2765-ND 4.32» 32.67 258.93 | LGU2E471MELB 470 | 35x45 | 0.15 1900 | 493-2840-ND 10.93 82.79 656.04 | LGUW6471MELC 
470 | 35x25 | 0.15 1650 | 493-2766-ND 4.66 35.30 279.72 | LGU2E471MELC 560 | 35x50 | 0.15 2150 | 493-2841-ND 14.18 107.33 850.50 | LGUW6561MELC 
560 | 25x45 | 0.15 1800 493-2767-ND 4.90 37.07 293.79 | LGU2E561MELA 47 20x25 | 0.20 390 493-2842-ND 263 19.88 157.50 | LGU2W470MELY 
560 | 30x35 | 0.15 1800 | 493-2768-ND 4.90 37.07 293.79 | LGU2E561MELB 56 | 20x30 | 0.20 510 493-2843-ND 2.79 21.09 167.16 | LGU2WSGoMELY 
560 | 35x25 | 0.15 1800 | 493-2769-ND 5.24 39.70 314.58 | LGU2E561MELC 6a | 20x35 | 0.20 560 493-2844-ND 3.03 22.98 182.07 | LGU2W6aoMELY 
680 | 25x50 | 0.15 2000 | 493-2770-ND 5.60 42.37 335.79 | LGU2E681MELA as || ssqseae| ion a FOE 351 94.30 199.67 | L@UeWaDOMELY 
. ile - ets pane aes pe ies ee ee 82 | 22x30 | 0.20 640 493-2846-ND 3.21 24.30 192.57 | LeU2W820MELZ 
820 | 30x45 | 0.15 2300 | 493-2773-ND 6.06 45.87 363.51 | LGU2E821MELB Be en es (020 kee Seca «301 «(22.79 180.60 | LEUAWE2OMELA 
820 | 35x35 | 0.15 2300 | 493-2774-ND 6.55 49.56 392.70 | LGU2E821MELC 100 |, 20x89. (020 690 Goce $= 987 27.77 220.08 | LGUAWIO1MELY 
1000 | 30X50 | 0.15| 2470 | 493-2775-ND 6.66 50.46 399.84 | LGU2E102MELB 100.) 22x35 /0.20) 690 [ieumuog $8967 (27.77 220.08 | LGU2WI0IMELZ 
to00 | 35x40 | 0.15] 2470 | 493-2776-ND 7.70 58.27 461.79 | Lau2E102MELC 100 | 25x30 | 0.20 690 /B8S2650:ND) 3.78 28.65 227.01 | LEU2WI01MELA 
1200 | 35x45 | 0.15| 2600 | 493-2777-ND 10.03 75.98 602.07 | LGU2E122MELC 120 | 20x50 | 0.20 750 493-2851-ND 4.24 32.12 254.52 | LGU2W121MELY 
1500 | 35x50 | 0.15 3000 493-2778-ND 10.86 82.23 651.63 | LGU2E152MELC 120 | 22x40 | 0.20 800 493-2852-ND = 4.24 32.12 254.52 | LGU2W121MELZ 
56 | 20x25 | 0.15 510 493-2779-ND 2.02 1529 121.17 | LU2G560MELY 120 | 25x30 | 0.20 800 493-2853-ND 4.36 32.99 261.45 | LGU2W121MELA 
68 | 20x30 | 0.15 560 493-2780-ND 2.17 16.46 130.41 | LGU2G680MELY 120 | 30x25 | 0.20 800 493-2854-ND 4.54 34.40 272.58 | LGU2W121MELB 
82 | 20x30 | 0.15 640 493-2781-ND 2.24 16.99 134.61 | LGU2G820MELY agg | 150 | 22x45 | 0.20 880 493-2855-ND 5.09 38.53 305.34 | LGU2W151MELZ 
82 | 22x25 | 0.15 640 493-2782-ND 2.24 16.99 134.61 | L@U2G820MELZ 150 | 25x35 | 0.20 880 493-2856-ND 5.20 39.38 312.06 | LGU2W151MELA 
100 20x35 | 0.15 700 493-2783-ND 2.54 19.27 152.67 | LGU2G101MELY 150 30x30 | 0.20 880 493-2857-ND 5.32 40.25 318.99 | LGU2W151MELB 
100 | 22x30 | 0.15 700 493-2784-ND 2.54 19.27 152.67 | LGU2G101MELZ 180 | 22x50 | 0.20 1000 | 493-2858-ND 5.48 41.47 328.65 | LGU2W181MELZ 
100 | 25x25 | 0.15 700 eeseteoeNDR 6264 (19.98 158.94 | LGU2G101MELA 180 | 25x40 |0.20) 1000 | 493-2859-ND 5.97 45.18 358.05 | L@U2W181MELA 
120°) 20x40) 015) = 750 ee 284 21.49 170.84 | LEU2G121MELY 180 | 30x30 | 020) 1000 | 493-2860-ND 6.12 46.32 367.08 | LGU2W181MELB 

400 a pie ed ae pee Hi Gee, 220 | 25x45 | 0.20] 1120 | 493-2861-ND 7.04 53.27 422.10 | LeU2W221MELA 
350 1 20x45 018 530 FORSMN a3 244s 193.83 | GLOGS MELY 220 | 30x35 | 0.20 1120 | 493-2862-ND 7.23 54.75 433.86 | LGU2W221MELB 
480. | so9s¢a0' (045 380 PN 53 94.46 193.83 | LQUZGISIMELZ 220 | 35x30 | 0.20 1120 | 493-2863-ND 7.53 57.03 451.92 | LGU2Ww221MELC 
150 | 26x30 | 0.45 880 493-2791-ND 3.33 25.93 199.99 | LGU2G151MELA 270 | 30x40 | 0.20 1280 | 493-2864-ND 8.56 64.82 513.66 | LGU2W271MELB 
150 | 30x25 | 0.15 380 493-2792-ND 3.54 26.77 212.10 | LQU2G151MELB 270 | 35x35 | 0.20 1280 | 493-2865-ND 8.87 67.18 532.35 | LGU2W271MELC 
180 | 22x45 | 0.15 980 493-2793-ND 3.62 27.43 217.35 | LGU2G181MELZ 330 | 30x50 | 0.20 1450 493-2866-ND 10.06 76.13 603.33 | LGU2W331MELB 
180 | 25x35 | 0.15 980 493-2794-ND 3.62 27.43 217.35 | LGU2G181MELA 330 | 35x40 | 0.20 1450 493-2867-ND 10.48 79.31 628.53 | LGU2W331MELC 
180 | 30x30 | 0.15 980 493-2795-ND 3.82 2891 229.11 | LGU2G181MELB 390 | 35x40 | 0.20 1500 | 493-2868-ND 12.04 91.19 722.61 | LGU2W391MELC 
180 | 35x25 | 0.15 980 493-2796-ND 4.12 31.16 246.96 | LGU2G181MELC 470 | 35x50 | 0.20 1850 | 493-2869-ND 14.03 106.24 841.89 | LGU2W471MELC 
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nichicon WX Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 8 


General Purpose 85°C 


FEATURES: 
* Designed for surface mounting on high density PC board * Applicable to automatic mounting machine using Diameter D (mm) 
carrier tape * Load life of 2000 hours at 85°C Marking: Black print on the case top Dim. 3 4 5 6.3 8 
A 1.5 1.8 2.1 2.4 3.3 
Plastic Platform ch 7 B 3.3 4.3 5.3 6.6 8.3 
C+02 @Positive Voltage Cc 3.3 43 5.3 6.6 8.3 
[~ 740.5 Max. ZA E 0.8 1.0 1.3 22 2.3 
¥ {A+0.2 
E SPECIFICATIONS: 
Temperature Range -40°C ~ 85°C 
Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C. 
* Voltage mark for 6.3V is (6V). In case of marking for 93 units, “V” for rated voltage is omitted. Leak c pine minutes application of eo 
t In case of marking for #3 units, Lot No. is expressed by digit (month code). eakage Current leakage current binot more tl rales 
or 3 (A), whichever is greater. 


Rated tand Leakage Rated Ripple Cur. Dia. Cut Tape 

Voltage Cap. (Maximum) Current @120Hz/85°C D Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | Nichicon 
(VDC) (uF) @120Hz/20°C (uA) (mA rms) (mm) Part No. 5 10 25 Part No. Qty. | Pricing | Part No. 

22 0.35 3 19 3.0 493-2075-1-ND 66 1.09 2.52 | 493-2075-2-ND 2,000 | 50.00/M| UWX0G220MCL2GB 

33 0.35 3 28 4.0 493-2076-1-ND 66 1.09 2.52 |e = —| UWX0G330MCL1GB 

47 0.35 3 33 4.0 493-2077-1-ND 66 1.09 2.52 | 493-2077-2-ND 2,000 | 50.00/M| UWX0G470MCL1GB 

4 56 0.35 3 42 5.0 493-2078-1-ND 68 1.12 2.60 | — _ —j| UWX0G560MCL1GB 

100 0.35 4 56 5.0 493-2079-1-ND 68 1.12 2.60 | 493-2079-2-ND 1,000 58.00 | UWX0G101MCL1GB 

150 0.35 6 79 6.3 493-2080-1-ND 87 1.44 3.33 | — = —| UWX0G151MCL1GB 

220 0.35 8.8 96 6.3 493-2081-1-ND 87 1.44 3.33 | 493-2081-2-ND 1,000 66.00 | UWX0G221MCL1GB 

330 0.35 13.2 145 8.0 493-2082-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2082-2-ND 1,000 70.00 | UWX0G331MCL1GB 

22 0.26 3 21 3.0 493-2083-1-ND 62 1.02 2.36 | 493-2083-2-ND 2,000 | 46.00/M| UWXxX0J220MCL2GB 

22 0.26 3 28 4.0 493-2084-1-ND -60 .98 2.28 | 493-2084-2-ND 2,000 | 45.00/M| UWxX0J220MCL1GB 

33 0.26 3 37 5.0 493-2085-1-ND 68 1.12 2.60 | 493-2085-2-ND 1,000 58.00 | UWX0J330MCL1GB 

47 0.26 3 45 5.0 493-2086-1-ND 62 1.02 2.36 | 493-2086-2-ND 1,000 52.00 | UWX0J470MCL1GB 

6.3 56 0.26 3.528 52 6.3 493-2087-1-ND 68 1.12 2.60 | — = —| UWX0J560MCL1GB 

100 0.26 6.3 70 6.3 493-2088-1-ND 65 1.08 2.50 | 493-2088-2-ND 1,000 55.00 | UWX0J101MCL1GB 

150 0.26 9.45 71 6.3 493-2089-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2089-2-ND 1,000 70.00 | UWX0J151MCL1GB 

220 0.26 13.86 110 8.0 493-2090-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2090-2-ND 1,000 70.00 | UWX0J221MCL1GB 

330 0.26 20.79 170 8.0 493-2091-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2091-2-ND 1,000 70.00 | UWX0J331MCL1GB 

22 0.2 3 33 5.0 493-2092-1-ND 62 1.02 2.36 | 493-2092-2-ND 1,000 52.00 | UWX1A220MCL1GB 

33 0.2 3.3 41 5.0 493-2093-1-ND 68 1.12 2.60 | 493-2093-2-ND 1,000 58.00 | UWX1A330MCL1GB 

47 0.2 47 52 6.3 493-2094-1-ND 68 1.12 2.60 1,000 58.00 | UWX1A470MCL1GB 

10 56 0.2 5.6 57 6.3 493-2095-1-ND 68 1.12 2.60 | 493-2095-2-ND 1,000 58.00 | UWX1A560MCL1GB 

100 0.2 10 76 6.3 493-2096-1-ND 68 1.12 2.60 | 493-2096-2-ND 1,000 58.00 | UWX1A101MCL1GB 

150 0.2 15 111 8.0 493-2097-1-ND 1.19 1.96 4.55 | 493-2097-2-ND 1,000 90.00 | UWX1A151MCL1GB 

220 0.2 22 135 8.0 493-2098-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2098-2-ND 1,000 70.00 | UWX1A221MCL1GB 

10 0.16 3 18 3.0 493-2099-1-ND 62 1.02 2.36 | 493-2099-2-ND 2,000 | 46.00/M| UWX1C100MCL2GB 

10 0.16 3 23 4.0 493-2100-1-ND 60 .98 2.28 | 493-2100-2-ND 2,000 | 45.00/M| UWX1C100MCL1GB 

22 0.16 3.52 37 5.0 493-2101-1-ND 60 .98 2.28 1,000 51.00 | UWX1C220MCL1GB 

16 33 0.16 5.28 49 6.3 493-2102-1-ND 74 1.23 2.84 | 493-2102-2-ND 1,000 63.00 | UWX1C330MCL1GB 

47 0.16 7.52 58 6.3 493-2103-1-ND 65 1.08 2.50 | 493-2103-2-ND 1,000 55.00 | UWX1C470MCL1GB 

56 0.16 8.96 63 6.3 493-2104-1-ND 74 1.23 2.84 | 493-2104-2-ND 1,000 63.00 | UWX1C560MCL1GB 

100 0.16 16 86 6.3 493-2105-1-ND 74 1.21 2.81 | 493-2105-2-ND 1,000 62.00 | UWX1C101MCL1GB 

47 0.14 3 12 3.0 493-2106-1-ND 60 .98 2.28 | 493-2106-2-ND 2,000 | 45.00/M|} UWX1E4R7MCL2GB 

47 0.14 3 16 4.0 493-2107-1-ND 62 1.02 2.36 | 493-2107-2-ND 2,000 | 46.00/M} UWX1E4R7MCL1GB 

10 0.14 3 27 5.0 493-2108-1-ND 66 1.08 2.51 | 493-2108-2-ND 1,000 56.00 | UWX1E100MCL1GB 

25 22 0.14 5.5 42 6.3 493-2109-1-ND anil 1.18 2.73 | 493-2109-2-ND 1,000 60.00 | UWX1E220MCL1GB 

33 0.14 8.25 52 6.3 493-2110-1-ND 82 1.35 3.14 | 493-2110-2-ND 1,000 69.00 | UWX1E330MCL1GB 

47 0.14 AAS. 70 8.0 493-2111-1-ND 94 1.54 3.58 1,000 70.00 | UWX1E470MCL1GB 

56 0.14 14 76 8.0 493-2112-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2112-2-ND 1,000 70.00 | UWX1E560MCL1GB 

100 0.14 25 110 8.0 493-2113-1-ND 1.23 2.03 4.71 | 493-2113-2-ND 1,000 93.00 | UWX1E101MCL1GB 

2.2 0.12 3 8.4 3.0 493-2114-1-ND 62 1.02 2.36 | 493-2114-2-ND 2,000 | 46.00/M| UWX1V2R2MCL2GB 

3.3 0.12 3 10 3.0 493-2115-1-ND 62 1.02 2.36 | 493-2115-2-ND 2,000 | 46.00/M| UWX1V3R3MCL2GB 

47 0.12 3 18 4.0 493-2116-1-ND 62 1.02 2.36 | 493-2116-2-ND 2,000 | 46.00/M} UWX1V4R7MCL1GB 

35 10 0.12 3.5 29 5.0 493-2117-1-ND 66 1.08 2.51 | 493-2117-2-ND 1,000 56.00 | UWX1V100MCL1GB 

22 0.12 7.7 46 6.3 493-2118-1-ND all 1.18 2.73 | 493-2118-2-ND 1,000 60.00 | UWX1V220MCL1GB 

33 0.12 11.55 62 8.0 493-2119-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2119-2-ND 1,000 70.00 | UWX1V330MCL1GB 

47 0.12 16.45 80 8.0 493-2120-1-ND 94 1.54 3.58 | 493-2120-2-ND 1,000 70.00 | UWX1V470MCL1GB 

0.1 0.12 3 at 3.0 493-2121-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2121-2-ND 2,000 | 48.00/M| UWX1HOR1MCL2GB 

0.1 0.12 3 1 4.0 493-2122-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2122-2-ND 2,000 | 48.00/M| UWX1HOR1MCL1GB 

0.22 0.12 3 2 3.0 493-2123-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2123-2-ND 2,000 | 48.00/M| UWX1HR22MCL2GB 

0.22 0.12 3 2 4.0 493-2124-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2124-2-ND 2,000 | 48.00/M| UWX1HR22MCL1GB 

0.33 0.12 3 2.8 3.0 493-2125-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2125-2-ND 2,000 | 48.00/M| UWX1HR33MCL2GB 

0.33 0.12 3 2.8 4.0 493-2126-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2126-2-ND 2,000 | 48.00/M} UWX1HR33MCL1GB 

0.47 0.12 3 3.0 493-2127-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2127-2-ND 2,000 | 48.00/M| UWX1HR47MCL2GB 

0.47 0.12 3 4 4.0 493-2128-1-ND 64 1.05 2.44 2,000 | 48.00/M| UWX1HR47MCL1GB 

50 1 0.12 3 8 3.0 493-2129-1-ND 64 1.05 2.44 | 493-2129-2-ND 2,000 | 48.00/M | UWX1H010MCL2GB 

1 0.12 3 8.4 4.0 493-2130-1-ND 62 1.03 2.38 | 493-2130-2-ND 2,000 | 47.00/M| UWX1H010MCL1GB 

2.2 0.12 3 10 3.0 493-2131-1-ND 68 1.12 2.60 2,000 | 51.00/M|} UWX1H2R2MCL2GB 

2.2 0.12 3 13 4.0 493-2132-1-ND 65 1.07 2.49 | 493-2132-2-ND 2,000 | 49.00/M} UWX1H2R2MCL1GB 

3.3 0.12 3 17 4.0 493-2133-1-ND 70 1.16 2.68 | 493-2133-2-ND 2,000 | 53.00/M| UWX1H3R3MCL1GB 

4.7 0.12 3 20 5.0 493-2134-1-ND 68 1.12 2.59 1,000 57.00 | UWX1H4R7MCL1GB 

10 0.12 5 33 6.3 493-2135-1-ND wail 117 2.71 | 493-2135-2-ND 1,000 60.00 | UWX1H100MCL1GB 

22 0.12 an] 52 8.0 493-2136-1-ND 1.06 1.75 4.06 | 493-2136-2-ND 1,000 80.00 | UWX1H220MCL1GB 

33 0.12 16.5 71 8.0 493-2137-1-ND 1.06 1.75 4.06 | 493-2137-2-ND 1,000 80.00 | UWX1H330MCL1GB 
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nichicon WT Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
General Purpose 105°C 


Applies to: 03 ~ 08 x 5.4L, 06.3 x 5.8 L, 06.3 x 7.7L FEATURES: 
* Chip type, operating over wide temperature range of -55°C ~ 105°C »* Designed for surface mounting on 
Plastic Platform C02 @Positive ° high density PC board * Applicable to automatic mounting machine using carrier tape 
0.3-+| = At 10.5 * Marking: Black print on the case top 
Diameter D (mm) x Dimension L (mm) 
ie a L A} Dim.| 3.0x 5.4 | 4.0x5.4 | 5.0x5.4 | 6.3x5.4 |6.3x5.8 | 6.3.x 7.7 | 8.0x 5.4 |8.0 x 10.0/10.0 x 10.0 
sey a EOUNS: al 15 18 24 24 24 24 33 29 32 
* Voltage mark for 6.3V is (6V). In case of marking for 03 units, “V” for rated voltage is omitted. B = 43 at ee oe ee es as _ 
t In case of marking for 03 units, Lot No. is expressed by a digit (month code). c 3.3 4.3 5.3 6.6 6.6 6.6 8.3 8.3 10.3 
$ +0.3 for O6.3 x 5.8, 06.3 x 7.7 E 0.8 1.0 1.3 2.2 2.2 2.2 2.3 3.1 4.5 
; ‘Applies to: 08 x 10 L, 010 x 10 L H 0.5-0.8 | 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 | 0.5-0.8 0.8-1.1 0.8-1.1 
Plastic Platform 
0.3+\¢ C+02 @Positive : SPECIFICATIONS: 
740.5 i 
is +0. ® Temperature Range -55°C ~ 105°C 
E Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C 
Ps > 
L405" e Leakage: Current After 2 minutes application of rated voltage, leakage current is not 
Pressure Relief Vent 9 more than 0.01CV or 3 (WA), whichever is greater. 
Rated tand Leakage Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape 
Voltage Cap. (Maximum) Current 120Hz/105°C D L Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Nichicon 
(VDC) (uF) @120Hz/20°C (HA) (mA rms) (mm) (mm) Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
22 0.4 3 22 4.0 5.4 493-2138-1-ND 70 1.16 2.68 = = —| UWT0G220MCL1GB 
33 0.4 3 30 5.0 5.4 493-2139-1-ND 70 1.16 2.68 = _ —| UWT0G330MCL1GB 
47 0.4 3 36 5.0 5.4 493-2140-1-ND 81 1.33 3.09 493-2140-2-ND 1,000 68.00 | UWT0G470MCL1GB 
100 0.4 4 60 6.3 5.4 493-2141-1-ND 87 1.44 3.33 493-2141-2-ND 1,000 66.00 | UWT0G101MCL1GB 
150 0.4 6 86 6.3 5.8 493-2142-1-ND 98 1.61 3.74 493-2142-2-ND 1,000 74.00 | UWT0G151MCL1GS 
4 220 0.4 8.8 102 8.0 5.4 493-2144-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2144-2-ND 1,000 96.00} UWT0G221MCL1GB 
330 0.4 13.2 105 6.3 7.7 -ND 1.28 2.10 4.88 493-2145-2-ND 900 97.20| UWT0G331MCL1GS 
470 0.4 18.8 210 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2146-2-ND 500 65.00 | UWT0G471MNL1GS 
680 0.4 27.2 210 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2147-2-ND 500 65.00 | UWTO0G681MNL1GS 
1000 0.4 40 230 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2148-2-ND 500 65.00 | UWT0G102MNL1GS 
1500 0.4 60 310 10.0 10.0 -ND 1.98 3.26 7.56 493-2149-2-ND 500 83.50 | UWT0G152MNL1GS 
22 0.3 3 22 4.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2150-2-ND 2,000 53.00/M | UWT0J220MCL1GB 
33 0.3 3 30 5.0 5.4 493-2151-1-ND 70 1.16 2.68 493-2151-2-ND 1,000 59.00 | UWTOJ330MCL1GB 
47 0.3 3 36 5.0 5.4 493-2152-1-ND 81 1.33 3.09 493-2152-2-ND 1,000 68.00 | UWT0J470MCL1GB 
100 0.3 6.3 60 6.3 5.4 -ND 87 1.44 3.33 493-2153-2-ND 1,000 66.00 | UWT0J101MCL1GB 
150 0.3 9.45 86 6.3 5.8 -ND 98 1.61 3.74 493-2154-2-ND 1,000 74.00 | UWT0J151MCL1GS 
6.3 220 0.3 13.86 102 8.0 5.4 -ND 1.28 2.10 4.88 493-2156-2-ND 1,000 96.00 | UWT0J221MCL1GB 
330 0.3 20.79 105 6.3 rird -ND 1.28 2.10 4.88 493-2157-2-ND 900 97.20 | UWT0J331MCL1GS 
470 0.3 29.61 210 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2158-2-ND 500 65.00 | UWT0J471MNL1GS 
680 0.3 42.84 210 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2159-2-ND 500 65.00 | UWTOJ681MNL1GS 
1000 0.3 63 230 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2160-2-ND 500 65.00 | UWTO0J102MNL1GS 
1500 0.3 94.5 310 10.0 10.0 493-2161-1-ND 1.98 3.26 7.56 493-2161-2-ND 500 83.50 | UWT0J152MNL1GS 
22 0.24 3 27 5.0 5.4 493-2162-1-ND 89 1.47 3.41 493-2162-2-ND 1,000 67.00 | UWT1A220MCL1GB 
33 0.24 3.3 35 5.0 5.4 493-2163-1-ND 89 1.47 3.41 493-2163-2-ND 1,000 67.00 | UWT1A330MCL1GB 
47 0.24 47 46 6.3 5.4 493-2164-1-ND 98 1.61 3.74 493-2164-2-ND 1,000 74.00 | UWT1A470MCL1GB 
100 0.24 10 60 6.3 5.4 493-2165-1-ND 98 1.61 3.74 493-2165-2-ND 1,000 74.00 | UWT1A101MCL1GB 
10 150 0.24 15 86 6.3 5.8 493-2166-1-ND 98 1.61 3.74 493-2166-2-ND 1,000 74.00 | UWT1A151MCL1GS 
220 0.24 22 105 6.3 7.7 -ND 1.28 2.10 4.88 493-2167-2-ND 900 97.20} UWT1A221MCL1GS 
330 0.24 33 195 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2168-2-ND 500 65.00 | UWT1A331MNL1GS 
470 0.24 47 210 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2169-2-ND 500 65.00 | UWT1A471MNL1GS 
680 0.24 68 310 10.0 10.0 -ND 1.98 3.26 7.56 493-2170-2-ND 500 83.50 | UWT1A681MNL1GS 
1000 0.24 100 310 10.0 10.0 -ND 1.98 3.26 7.56 493-2171-2-ND 500 83.50 | UWT1A102MNL1GS 
10 0.2 3 14 3.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2172-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1C100MCL2GB 
10 0.2 3 18 4.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2173-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1C100MCL1GB 
22 0.2 3.52 30 5.0 5.4 -ND 1.00 1.65 3.82 493-2174-2-ND 1,000 75.00 | UWT1C220MCL1GB 
33 0.2 5.28 40 6.3 5.4 -ND 1.00 1.65 3.82 493-2175-2-ND 1,000 75.00 | UWT1C330MCL1GB 
47 0.2 7.52 50 6.3 5.4 -ND 1.06 1.75 4.06 493-2176-2-ND 1,000 80.00 | UWT1C470MCL1GB 
16 100 0.2 16 60 6.3 5.4 -ND 1.06 1.75 4.06 493-2177-2-ND 1,000 80.00 | UWT1C101MCL1GB 
150 0.2 24 95 6.3 rea -ND 1.28 2.10 4.88 493-2178-2-ND 900 97.20| UWT1C151MCL1GS 
220 0.2 35.2 105 6.3 77 -ND 1.28 2.10 4.88 493-2179-2-ND 900 97.20| UWT1C221MCL1GS 
330 0.2 52.8 195 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2180-2-ND 500 65.00 | UWT1C331MNL1GS 
470 0.2 75.2 230 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2181-2-ND 500 65.00 | UWT1C471MNL1GS 
680 0.2 108.8 310 10.0 10.0 493-2182-1-ND 1.98 3.26 7.56 493-2182-2-ND 500 83.50 | UWT1C681MNL1GS 
4.7 0.16 3 10 3.0 5.4 493-2183-1-ND 70 1.16 2.68 493-2183-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1E4R7MCL2GB 
47 0.16 3 13 4.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2184-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1E4R7MCL1GB 
10 0.16 3 23 5.0 5.4 -ND 98 1.61 3.74 493-2185-2-ND 1,000 74.00 | UWT1E100MCL1GB 
22 0.16 5.5 38 6.3 5.4 -ND 1.06 1.75 4.06 493-2186-2-ND 1,000 80.00} UWT1E220MCL1GB 
33 0.16 8.25 48 6.3 5.4 -ND 1.13 1.86 4.31 493-2187-2-ND 1,000 85.00 | UWT1E330MCL1GB 
25 47 0.16 11.75 66 8.0 5.4 -ND 1.28 2.10 4.88 493-2189-2-ND 1,000 96.00 | UWT1E470MCL1GB 
100 0.16 25 1 6.3 rid -ND 1.28 2.10 4.88 493-2190-2-ND 900 97.20} UWT1E101MCL1GS 
150 0.16 37.5 140 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2191-2-ND 500 65.00} UWT1E151MNL1GS 
220 0.16 55 155 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2192-2-ND 500 65.00 | UWT1E221MNL1GS 
330 0.16 82.5 190 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2193-2-ND 500 65.00 | UWT1E331MNL1GS 
470 0.16 117.5 300 10.0 10.0 -ND 1.98 3.26 7.56 493-2194-2-ND 500 83.50 | UWT1E471MNL1GS 
2.2 0.14 3 75 3.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2195-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1V2R2MCL2GB 
3.3 0.14 3 9 3.0 5.4 -ND 81 1.33 3.09 493-2196-2-ND 2,000 61.00/M | UWT1V3R3MCL2GB 
4.7 0.14 3 15 4.0 5.4 -ND 89 1.47 3.41 493-2197-2-ND 2,000 60.00/M | UWT1V4R7MCL1GB 
10 0.14 3.5 25 5.0 5.4 -ND 98 1.61 3.74 493-2198-2-ND 1,000 74.00 | UWT1V100MCL1GB 
22 0.14 rAd 42 6.3 5.4 -ND 1.06 1.75 4.06 493-2199-2-ND 1,000 80.00 | UWT1V220MCL1GB 
35 33 0.14 11.55 59 8.0 5.4 -ND 1.28 2.10 4.88 493-2201-2-ND 1,000 96.00 | UWT1V330MCL1GB 
47 0.14 16.45 63 6.3 5.8 -ND 1.28 2.10 4.88 493-2202-2-ND 1,000 96.00 | UWT1V470MCL1GS 
100 0.14 35 84 6.3 TH -ND 1.28 2.10 4.88 493-2203-2-ND 900 97.20} UWT1V101MCL1GS 
150 0.14 52.5 155 8.0 10.0 -ND 1.53 2.52 5.85 493-2204-2-ND 500 65.00} UWT1V151MNL1GS 
220 0.14 77 190 8.0 10.0 -ND 1.91 3.15 7.31 493-2205-2-ND 500 81.00} UWT1V221MNL1GS 
330 0.14 115.5 300 10.0 10.0 -ND 1.98 3.26 7.56 493-2206-2-ND 500 83.50 | UWT1V331MNL1GS 
0.1 0.14 3 1 3.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2207-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1HOR1MCL2GB 
0.1 0.14 3 1 4.0 5.4 -ND -70 1.16 2.68 493-2208-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1HOR1IMCL1GB 
0.22 0.14 3 2.6 3.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2209-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1HR22MCL2GB 
0.22 0.14 3 2.6 4.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2210-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1HR22MCL1GB 
0.33 0.14 3 3.2 3.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2211-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1HR33MCL2GB 
0.33 0.14 3 3.2 4.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2212-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1HR33MCL1GB 
0 0.47 0.14 3 3.8 3.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 = = —j| UWT1HR47MCL2GB 
5 0.47 0.14 3 3.8 4.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2214-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1HR47MCL1GB 
1 0.14 3 5.9 3.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2215-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1HO10MCL2GB 
1 0.14 3 6.3 4.0 5.4 -ND -70 1.16 2.68 493-2216-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1HO10MCL1GB 
2.2 0.14 3 9 3.0 5.4 -ND 70 1.16 2.68 493-2217-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1H2R2MCL2GB 
2.2 0.14 3 1 4.0 5.4 493-2218-1-ND 70 1.16 2.68 493-2218-2-ND 2,000 53.00/M | UWT1H2R2MCL1GB 
3.3 0.14 3 14 4.0 5.4 493-2219-1-ND 81 1.33 3.09 493-2219-2-ND 2,000 61.00/M | UWT1H3R3MCL1GB 
47 0.14 3 19 5.0 5.4 493-2220-1-ND 89 1.47 3.41 493-2220-2-ND 1,000 67.00 | UWT1H4R7MCLIGB 
(Continued) 
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e e 
michicon WT Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont.) (Boks 
Rated tani Leakage Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape 
Voltage Cap. (Maximum) Current 120Hz/105°C D L Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Nichicon 
(VDC) (uF) @120Hz/20°C (uA) (mA rms) (mm) (mm) Part No. 5} 10 25 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
10 0.14 5 30 6.3 5.4 493-2221-1-ND 98 1.61 3.74 493-2221-2-ND 1,000 74.00 | UWT1H100MCL1GB 
22 0.14 WW 51 8.0 5.4 493-2223-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2223-2-ND 1,000 96.00 | UWT1H220MCL1GB 
33 0.14 16.5 60 6.3 ia 493-2224-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2224-2-ND 900 97.20 | UWT1H330MCL1GS 
50 47 0.14 23.5 63 6.3 7.7 493-2225-1-ND 1.28 2.10 4.88 493-2225-2-ND 900 97.20 | UWT1H470MCL1GS 
100 0.14 50 140 8.0 10.0 493-2226-1-ND 1.53 2.52 5.85 493-2226-2-ND 500 65.00 | UWT1H101MNL1GS 
150 0.14 75 180 10.0 10.0 493-2227-1-ND 1.98 3.26 7.56 493-2227-2-ND 500 83.50 | UWT1H151MNL1GS 
220 0.14 110 220 10.0 10.0 493-2228-1-ND 1.98 3.26 7.56 493-2228-2-ND 500 83.50 | UWT1H221MNL1GS 


UD Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
Low Impedance 105°C 


FEATURES: 


* Chip type, low impedance temperature range up to 105°C » Designed for surface mounting on high density 
PC board * Applicable to automatic mounting machine using carrier tape 


Diameter D (mm): 04 ~ 06.3 


Plastic Platform 


03 C+02 @Positive ¢ Marking: Black print on the case top 
.3>| 40.5 
OD elle pam / Diameter D (mm) x Dimension L (mm) 
ah 0.5 + elle N Dim. 4.0 x 5.8 5.0 x 5.8 6.3 x 5.8 6.3 x 7.7 8.0 x 10.0 | 10.0 x 10.0 
aa © Negative A 1.8 21 24 2.4 2.9 3.2 
B 4.3 5.3 6.6 6.6 8.3 10.3 
Diameter D (mm): 68, 010 c 4.3 5.3 6.6 6.6 8.3 10.3 
E 1.0 1.3 2.2 2.2 3.1 4.5 
Plastic Platform ae H 0.5-0.8 05-08 05-08 0.5-0.8 0.8-1.1 0.8-1.1 
0.3+|}+ eee ae ve’ Voltage (V: 35) Series 
3 a SPECIFICATIONS: 
Temperature Range -55°C ~ 105°C 
Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C 
Leak c t After 2 minutes application of rated voltage, leakage current is not 
eakage:-urren more than 0.01CV or 3 (uA), whichever is greater. 
Rated tand Impedance Leakage | Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape 
Voltage | Cap. | (Maximum) ohms (9) Max. | Current | @100KHz/105°C D b Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Nichicon 
(vDC) | (uF) | @120Hz/20°C | @20°C/100KHz (uA) (mA rms) (mm) | (mm)| Part No. 5 10 25 Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
27 0.24 18 3 80 40 58 493-2229-1-ND 243 350 813 | 493-2220-2-ND | 2,000 |135.00/M | UUD0J270MCLIGS 
33 0.24 0.76 3 150 5.0 5.8 493-2230-1-ND 2.40 3.96 9.18 = — — | UUDOJ330MCL1GS 
47 0.24 0.76 3 150 5.0 5.8 493-2231-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2231-2-ND | 1,000 158.00 | UUDOJ470MCL1GS 
56 0.24 0.76 3.528 150 5.0 5.8 493-2232-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2232-2-ND | 1,000 158.00 | UUDOJS560MCL1GS 
68 0.24 0.44 4.284 230 6.3 5.8 493-2233-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2233-2-ND | 1,000 171.00 | UUDOJ680MCL1GS 
100 0.24 0.44 6.3 230 6.3 5.8 493-2234-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2234-2-ND | 1,000 171.00 | UUDOJ101MCL1GS 
6.3 150 0.24 0.44 9.45 230 6.3 5.8 493-2235-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2235-2-ND | 1,000 171.00 | UUDOJ151MCL1GS 
220 0.24 0.44 13.86 230 6.3 5.8 493-2236-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2236-2-ND | 1,000 171.00 | UUD0J221MCL1GS 
330 0.24 0.34 20.79 280 6.3 red 493-2237-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2237-2-ND 900 175.50 | UUDOJ331MCL1GS 
470 0.28 0.17 29.61 450 8.0 10.0 493-2238-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2238-2-ND 500 132.00 | UUDOJ471MNL1GS 
680 0.28 0.17 42.84 450 8.0 10.0 493-2239-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2239-2-ND 500 132.00 | UUDOJ681MNL1GS 
1000 0.28 0.17 63 450 8.0 10.0 493-2240-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2240-2-ND 500 132.00 | UUDOJ102MNL1GS 
1500 0.28 0.09 94.5 670 10.0 10.0 493-2241-1-ND 3.55 5.85 13.57 493-2241-2-ND 500 142.00 | UUDOJ152MNL1GS 
22 0.2 1.8 3 80 4.0 5.8 493-2242-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2242-2-ND | 2,000 | 135.00/M | UUD1A220MCL1GS 
27 0.2 0.76 3 150 5.0 5.8 493-2243-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2243-2-ND | 1,000 158.00 | UUD1A270MCL1GS 
33 0.2 0.76 3.3 150 5.0 5.8 493-2244-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2244-2-ND | 1,000 158.00 | UUD1A330MCL1GS 
47 0.2 0.44 47 230 6.3 5.8 493-2245-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2245-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1A470MCL1GS 
56 0.2 0.44 5.6 230 6.3 5.8 493-2246-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2246-2-ND_| 1,000 171.00 | UUD1A560MCL1GS 
68 0.2 0.44 6.8 230 6.3 5.8 493-2247-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2247-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1A680MCL1GS 
10 100 0.2 0.44 10 230 6.3 5.8 493-2248-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2248-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1A101MCL1GS 
150 0.2 0.44 15 230 6.3 5.8 493-2249-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2249-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1A151MCL1GS 
220 0.2 0.34 22 280 6.3 aor. 493-2250-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2250-2-ND 900 185.40 | UUD1A221MCL1GS 
330 0.24 0.17 33 450 8.0 10.0 493-2251-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2251-2-ND 500 132.00 | UUD1A331MNL1GS 
470 0.24 0.17 47 450 8.0 10.0 493-2252-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2252-2-ND 500 132.00 | UUD1A471MNL1GS 
680 0.24 0.09 68 670 10.0 10.0 493-2253-1-ND 3.55 5.85 13.57 493-2253-2-ND 500 142.00 | UUD1A681MNL1GS 
1000 0.24 0.09 100 670 10.0 10.0 493-2254-1-ND 3.55 5.85 13.57 493-2254-2-ND 500 142.00 | UUD1A102MNL1GS 
15 0.16 1.8 3 80 4.0 5.8 493-2255-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2255-2-ND | 2,000 | 135.00/M | UUD1C150MCL1GS 
22 0.16 0.76 3.52 150 5.0 5.8 493-2256-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2256-2-ND | 1,000 158.00 | UUD1C220MCL1GS 
27 0.16 0.76 4.32 150 5.0 5.8 493-2257-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2257-2-ND | 1,000 158.00 | UUD1C270MCL1GS 
33 0.16 0.44 5.28 230 6.3 5.8 493-2258-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2258-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1C330MCL1GS 
47 0.16 0.44 7.52 230 6.3 5.8 493-2259-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2259-2-ND_ | 1,000 171.00 | UUD1C470MCL1GS 
56 0.16 0.44 8.96 230 6.3 5.8 493-2260-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2260-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1C560MCL1GS 
16 68 0.16 0.44 10.88 230 6.3 5.8 493-2261-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2261-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1C680MCL1GS 
100 0.16 0.44 16 230 6.3 5.8 493-2262-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2262-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1C101MCL1GS 
150 0.16 0.34 24 280 6.3 ae 493-2263-1-ND 2.74 452 10.48 493-2263-2-ND 900 185.40 | UUD1C151MCL1GS 
220 0.16 0.34 35.2 280 6.3 7.7 493-2264-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2264-2-ND 900 185.40 | UUD1C221MCL1GS 
330 0.2 0.17 52.8 450 8.0 10.0 493-2265-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2265-2-ND 500 132.00 | UUD1C331MNL1GS 
470 0.2 0.17 75.2 450 8.0 10.0 493-2266-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2266-2-ND 500 132.00 | UUD1C471MNL1GS 
680 0.2 0.09 108.8 670 10.0 10.0 493-2267-1-ND 3.55 5.85 13.57 493-2267-2-ND 500 142.00 | UUD1C681MNL1GS 
10 0.14 18 3 80 40 5.8 493-2268-1-ND 243 350 813 | 493-2268-2-ND | 2,000 |135.00/M | UUD1E100MCLIGS 
15 0.14 0.76 3.75 150 5.0 5.8 493-2269-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2269-2-ND | 1,000 158.00 | UUD1E150MCL1GS 
22 0.14 0.76 5.5 150 5.0 5.8 493-2270-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2270-2-ND | 1,000 158.00 | UUD1E220MCL1GS 
27 0.14 0.44 6.75 230 6.3 5.8 493-2271-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2271-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1E270MCL1GS 
33 0.14 0.44 8.25 230 6.3 5.8 493-2272-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2272-2-ND_ | 1,000 171.00 | UUD1E330MCL1GS 
47 0.14 0.44 11.75 230 6.3 5.8 493-2273-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2273-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1E470MCL1GS 
25 56 0.14 0.44 14 230 6.3 5.8 493-2274-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2274-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1E560MCL1GS 
68 0.14 0.44 17 230 6.3 5.8 493-2275-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2275-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1E680MCL1GS 
100 0.14 0.34 25 280 6.3 10 493-2276-1-ND 2.74 452 10.48 493-2276-2-ND 900 185.40 | UUD1E101MCL1GS 
150 0.16 0.17 37.5 450 8.0 10.0 493-2277-1-ND 3.29 6.43 12.59 493-2277-2-ND 500 132.00 | UUD1E151MNL1GS 
220 0.16 0.17 55 450 8.0 10.0 493-2278-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2278-2-ND 500 132.00 | UUD1E221MNL1GS 
330 0.16 0.17 82.5 450 8.0 10.0 493-2279-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2279-2-ND 500 132.00 | UUD1E331MNL1GS 
470 0.16 0.09 117.5 670 10.0 10.0 493-2280-1-ND 3.55 5.85 13.57 493-2280-2-ND 500 142.00 | UUD1E471MNL1GS 
4.7 0.12 1.8 3 80 4.0 5.8 493-2281-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2281-2-ND | 2,000 | 135.00/M | UUD1V4R7MCL1GS 
10 0.12 0.76 3.5 150 5.0 5.8 493-2282-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2282-2-ND | 1,000 158.00 | UUD1V100MCL1GS 
15 0.12 0.76 5.25 150 5.0 5.8 493-2283-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2283-2-ND | 1,000 158.00 | UUD1V150MCL1GS 
22 0.12 0.76 Oh 150 5.0 5.8 493-2284-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2284-2-ND | 1,000 158.00 | UUD1V220MCL1GS 
27 0.12 0.44 9.45 230 6.3 5.8 493-2285-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2285-2-ND_ | 1,000 171.00 | UUD1V270MCL1GS 
33 0.12 0.44 11.55 230 6.3 5.8 493-2286-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2286-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1V330MCL1GS 
35 47 0.12 0.44 16.45 230 6.3 5.8 493-2287-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2287-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1V470MCL1GS 
56 0.12 0.34 19.6 280 6.3 7.7 493-2288-1-ND 2.74 452 10.48 493-2288-2-ND 900 185.40 | UUD1V560MCL1GS 
68 0.12 0.34 23.8 280 6.3 7.7 493-2289-1-ND 2.74 452 10.48 493-2289-2-ND 900 185.40 | UUD1V680MCL1GS 
100 0.14 0.17 35 450 8.0 10.0 493-2290-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2290-2-ND 500 132.00 | UUD1V101MNL1GS 
150 0.14 0.17 52.5 450 8.0 10.0 493-2291-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2291-2-ND 500 132.00 | UUD1V151MNL1GS 
220 0.14 0.17 77 450 8.0 10.0 493-2292-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2292-2-ND 500 132.00 | UUD1V221MNL1GS 
330 0.14 0.09 115.5 670 10.0 10.0 493-2293-1-ND 3.55 5.85 13.57 493-2293-2-ND 500 142.00 | UUD1V331MNL1GS 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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michicon UD Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont, (OE 


Rated tand Impedance Leakage | Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape 
Voltage | Cap. | (Maximum) ohms () Max. | Current | @100KHz/105°C D L Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Nichicon 
(VDC) (uF) | @120Hz/20°C @20°C/100KHz (uA) (mA rms) (mm) (mm) Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 0.12 5 3 30 4.0 5.8 493-2294-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2294-2-ND | 2,000 | 135.00/M | UUD1HO10MCL1GS 
2.2 0.12 5 3 30 4.0 5.8 493-2295-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2295-2-ND | 2,000 | 135.00/M | UUD1H2R2MCL1GS 
3.3 0.12 5 3 30 4.0 5.8 493-2296-1-ND 2.13 3.50 8.13 493-2296-2-ND | 2,000 | 135.00/M | UUD1H3R3MCL1GS 
4.7 0.12 1.52 3 85 5.0 5.8 493-2297-1-ND 2.40 3.96 9.18 493-2297-2-ND | 1,000 158.00 | UUD1H4R7MCL1GS 
10 0.12 0.88 5 165 6.3 5.8 493-2298-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2298-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1H100MCL1GS 
15 0.12 0.88 75 165 6.3 5.8 493-2299-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2299-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1H150MCL1GS 
22 0.12 0.88 1 165 6.3 5.8 493-2300-1-ND 2.59 4.27 9.91 493-2300-2-ND | 1,000 171.00 | UUD1H220MCL1GS 
50 27 0.12 0.68 13.5 185 6.3 7.7 493-2301-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2301-2-ND 900 185.40 | UUD1H270MCL1GS 
33 0.12 0.68 16.5 185 6.3 rAd 493-2302-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2302-2-ND 900 185.40 | UUD1H330MCL1GS 
47 0.12 0.68 23.5 185 6.3 7.7 493-2303-1-ND 2.74 4.52 10.48 493-2303-2-ND 900 185.40 | UUD1H470MCL1GS 
56 0.14 0.34 28 300 8.0 10.0 493-2304-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2304-2-ND 500 132.00 | UUD1H560MNL1GS 
68 0.14 0.34 34 300 8.0 10.0 493-2305-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2305-2-ND 500 132.00 | UUD1H680MNL1GS 
100 0.14 0.34 50 300 8.0 10.0 493-2306-1-ND 3.29 5.43 12.59 493-2306-2-ND 500 132.00 | UUD1H101MNL1GS 
150 0.14 0.18 75 670 10.0 10.0 493-2307-1-ND 3.55 5.85 13.57 493-2307-2-ND 500 142.00 | UUD1H151MNL1GS 
220 0.14 0.18 110 670 10.0 10.0 493-2308-1-ND 3.55 5.85 13.57 493-2308-2-ND 500 142.00 | UUD1H221MNL1GS 
CF Series Aluminum Solid Electrolytic Capacitors Diameter D (mm) x Dimension L (mm) 
FEATURES: Dim. 6.3 x6 8.0 x7 10.0x8 10.0 x 10 
* Ultra Low ESR, High ripple Current * Load Life of 2000 hours at 105°C * SMD Type: Lead Free A 7.3 9.0 11.0 11.0 
reflow soldering condition at 260°C peak correspondence »* Adapted to the RoHS Directive B 6.6 8.3 10.3 10.3 
¢ Marking: Navy blue print on the case top Cc 6.6 8.3 10.3 10.3 
E 21 3.2 4.6 4.6 
Capacitance 0.3Max.>1 H 0.5 ~ 0.8 0.8~ 1.1 0.8 ~ 1.1 0.8 ~ 1.1 
SPECIFICATIONS: 
Temperature Range -55°C ~ 105°C 
Rated Voltage Range 2.5 ~ 16V 
Rated Capacitance Range 33 ~ 1500pF 
Rated Leakage | Rated Ripple Cur. Dia. Dim. Cut Tape 
Voltage | Cap. Current 100kHz/105°C D L Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Nichicon 
(VDC) (uF) | tand (uA) (mArms) (mm) | (mm) Part No. 2 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
220 | 0.12 110 2800 6.3 6 493-2975-1-ND 5.44 8.96 20.81 493-2975-2-ND 1,000 341.00 | PCFOE221MCL1GS 
25 470 | 0.12 235 3300 8 7 493-2976- 6.13 10.09 23.43 493-2976-2-ND 1,000 384.00 | PCFOE471MCL1GS 
: 820 | 0.12 410 4400 10 8 493-2977- 7.44 12.26 28.45 493-2977-2-ND 500 280.00 | PCFOE821MCL1GS 
1500 | 0.12 750 4700 10 10 493-2978-1-ND 8.78 14.46 33.57 493-2978-2-ND 500 330.50 | PCFOE152MCL1GS 
100 | 0.12 80 2600 6.3 6 493-2979-1-ND 5.25 8.65 20.08 493-2979-2-ND 1,000 334.00 | PCFOG101MCL1GS 
150 | 0.12 120 2800 6.3 6 493-2980- 5.37 8.84 20.52 493-2980- 1,000 336.00 | PCFOG151MCL1GS 
4 330 | 0.12 264 3400 8 7 493-2981- 6.12 10.08 23.41 493-2981 - 1,000 383.00 | PCFOG331MCL1GS 
470 | 0.12 376 4200 10 8 493-2982- 6.84 11.26 26.14 493-2982- 500 257.50 | PCFOG471MCL1GS 
680 | 0.12 544 4400 10 8 493-2983- 7.22 11.90 27.62 493-2983- 500 272.00 | PCFOG681MCL1GS 
820 | 0.12 656 4800 10 10 493-2984- 7.68 12.65 29.36 493-2984- 500 289.00 | PCFOG821MCL1GS 
120 | 0.12 151: 3000 6.3 6 493-2985- 5.37 8.84 20.52 493-2985- 1,000 336.00 | PCFOJ121MCL1GS 
150 | 0.12 189 3200 8 7 493-2986- 5.77 9.51 22.08 493-2986- 1,000 361.00 | PCFOJ151MCL1GS 
6.3 220 | 0.12 277 3400 8 ra 493-2987- 6.03 9.94 23.07 493-2987- 1,000 378.00 | PCFOJ221MCL1GS 
330 | 0.12 416 4200 10 8 493-2988- 6.64 10.93 25.38 493-2988- 500 250.00 | PCFOJ331MCL1GS 
680 | 0.12 856 5000 10 10 493-2989- 7.57 12.47 28.96 493-2989- 500 285.00 | PCFOJ681MCL1GS 
47 0.12 94 2600 6.3 6 493-2990- 5.15 8.49 19.70 493-2990- 1,000 327.00 | PCF1A470MCL1GS 
56 0.12 112 2500 6.3 6 493-2991 - 5.20 8.57 19.89 493-2991 - 1,000 330.00 | PCF1A560MCL1GS 
120 | 0.12 240 3000 8 7 493-2992- 6.38 10.51 24.39 493-2992- 1,000 399.00 | PCF1A121MCL1GS 
40 150 | 0.12 300 3300 10 8 493-2993- 6.19 10.20 23.67 493-2993- 1,000 387.00 | PCF1A151MCL1GS 
150 | 0.12 300 3200 8 ra 493-2994- 5.91 9.74 22.61 493-2994- 1,000 370.00 | PCF1A151MCL6GS 
270 | 0.12 540 3600 10 8 493-2995- 6.65 10.95 25.42 493-2995- 500 250.50 | PCF1A271MCL1GS 
470 | 0.12 940 4600 10 10 493-2996- 7.28 11.99 27.84 493-2996- 500 274.00 | PCF1A471MCL1GS 
560 | 0.12 1120 4800 10 10 493-2997- 7.70 12.68 29.44 493-2997- 500 290.00 | PCF1A561MCL1GS 
33 0.12 106 2400 6.3 6 493-2998- 5.27 8.67 20.13 493-2998- 1,000 335.00 | PCF1C330MCL1GS 
39 0.12 124 2400 6.3 6 493-2999- 5.30 8.73 20.28 493-2999- 1,000 337.00 | PCF1C390MCL1GS 
16 56 0.12 179 2900 8 cA 493-3000- 5.82 9.59 22.26 493-3000- 1,000 364.00 | PCF1C560MCL1GS 
82 0.12 262 3200 8 7 493-3001- 6.01 9.90 22.99 493-3001 - 1,000 376.00 | PCF1C820MCL1GS 
150 | 0.12 480 3500 10 8 493-3002- 6.86 11.30 26.24 493-3002- 500 258.50 | PCF1C151MCL1GS 
220 | 0.12 704 3900 10 10 493-3003-1-ND 7.36 12.13 28.16 493-3003-2-ND 500 277.00 | PCF1C221MCL1GS 


LF Series Aluminum Solid Electrolytic Capacitors 


FEATURES: i i i 
* Ultra Low ESR, High ripple Current * Load Life of 2000 hours at 105°C « Radial Type: Lead Free Dim. 3x9 Diameter D (mm) x pumension L (mm) 10x13 
flow soldering condition complete correspondence » Adapted to the RoHS Directive - 
¢ Marking: Navy blue print on the case top oD 8.0 8.0 10.0 
L 8.5 11.5 12.5 
F ss P 3.5 3.5 5.0 
ec Laminated Case Silvered lead wire od 0.6 0.6 0.6 
ot No. 
® 1 SPECIFICATIONS: 
ro) 
48a D a rw d Temperature Range -55°C ~ 105°C. 
1 [S) Rated Voltage Range 2.5 ~ 16V 
Series -——1 15min. 4min Rated Capacitance Range 270 ~ 1000pF 
Voltage . i Capacitance Tolerance +20% @ 120Hz, 20°C 
Rated Leakage Rated Ripple Cur. Dia. Dim. 
Voltage Cap. Current 100kHz/105°C D ib Digi-Key Pricing Nichicon 
(VDC) (uF) tand (0.2CV)(uA) (mArms) (mm) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
560 0.08 280 4800 8 9 493-3004-ND 1.05 7.63 56.05 PLFOE561MCO1 
680 0.08 340 5700 8 12 493-3005-ND 1.09 7.90 58.00 PLFOE681MDO1 
2.5 820 0.08 410 5200 8 9 493-3006-ND 98 7.51 56.31 PLFOE821MCO6 
820 0.08 410 6200 8 12 493-3007-ND 99 7.65 57.35 PLFOE821MDO1 
1000 0.08 500 6500 10 13 493-3008-ND 1.09 8.39 62.90 PLFOE102MDO1 
560 0.08 448 5200 8 9 493-3009-ND 1.08 7.83 57.52 PLFOG561MCO6 
4 560 0.08 448 5500 8 12 493-3010-ND 1.08 7.86 57.69 PLFOG561MDO1 
680 0.08 544 6200 8 12 493-3011-ND 99 7.59 56.93 PLFOG681MDO1 
820 0.08 656 6500 10 13 493-3012-ND 1.07 8.20 61.47 PLFOG821MDO1 
470 0.08 592 5200 8 9 493-3013-ND 1.18 9.11 68.32 PLFOJ471MCO6 
6.3 470 0.08 592 5500 8 12 493-3014-ND 1.15 8.81 66.07 PLFOJ471MDO1 
680 0.08 857 6300 10 13 493-3015-ND 1.28 9.87 74.03 PLFOJ681MDO1 
40 270 0.08 540 4900 8 12 493-3016-ND 1.09 8.37 62.77 PLF1A271MDO1 
470 0.08 940 5700 10 13 493-3017-ND 1.26 9.71 72.79 PLF1A471MDO1 
16 270 0.08 864 4800 8 12 493-3018-ND 1.31 10.10 75.72 PLF1C271MDO1 
470 0.08 1504 5000 10 13 493-3019-ND 1.57 12.05 90.41 PLF1C471MDO1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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nichicon LE Series Aluminum Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 
¢ Ultra Low ESR, High ripple current * Load life of 2000 hours at 105°C « Radial lead type: Lead 


Diameter D (mm) x Dimension L (mm) 


Dim. 8x9 8x12 10x13 
free flow soldering condition correspondence » Adapted to the RoHS directive oD a a _ 
¢ Marking: Navy blue print on the case top L 85 15 125 

P 3.5 3.5 5.0 
Capacitance ames Silvered od 0.6 0.6 0.6 
5 lead Wire 
2 SPECIFICATIONS: 
¢ Temperature Range -55°C ~ 105°C 
Q Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C. 


L+0.5Max. 15Min. 


Not more than value of standard ratings. 


Leakage Current After 2 minutes application of rated voltage 20°C. 


Rated Leakage Rated Ripple Current 
Voltage | Capacitance Current 100kHz/105°C Diameter D Digi-Key Price Each Nichicon 

(VDC) (uF) tand (uA) (mArms) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
560 0.08 280 6000 8 493-3057-ND 1.92 1.46 1.16 PLEOE561MCO1 
820 0.08 410 6300 8 493-3058-ND 2.00 1.52 1.20 PLEOE821MCO6 
2.5 820 0.08 410 6600 8 493-3059-ND 2.29 1.74 1.38 PLEOE821MDO1 
1000 0.08 500 7100 8 493-3060-ND 1.92 1.46 1.16 PLEOE102MDO1 
1500 0.08 750 7300 8 493-3061-ND 2.00 1.52 1.20 PLEOE152MDO1 
560 0.08 448 6000 8 493-3062-ND 2.29 1.74 1.38 PLEOG561MCO1 
4 680 0.08 544 6500 8 493-3063-ND 1.92 1.46 1.16 PLEOG681MDO1 
820 0.08 656 7000 10 493-3064-ND 2.00 1.52 1.20 PLEOG821MDO1 
1200 0.08 960 7200 10 493-3065-ND 2.29 1.74 1.38 PLEOG122MDO1 
470 0.08 592 6400 8 493-3066-ND 1.92 1.46 1.16 PLE0J471MDO1 
6.3 680 0.08 857 6700 10 493-3067-ND 2.00 1.52 1.20 PLEOJ681MDO1 
820 0.08 1033 6800 10 493-3068-ND 2.29 1.74 1.38 PLE0J821MDO1 


LG Series Aluminum Electrolytic Capacitors 


FEATURES: RoHS Diameter D (mm) x Dimension L (mm) 

* Higher capacitance, lower ESR * High ripple current * Load life of 2000 hours @ 105°C « Radial cmruaet Dim 8x9 8x12 10x13 
lead type: Lead free flow soldering condition correspondence » Adapted to the RoHS directive aD 8.0 8.0 10.0 
¢ Marking: Navy blue print on the case top a 5 1 5 12.5 


P 3.5 3.5 5.0 
Capacitance Laming od 0.6 0.6 0.6 
& SPECIFICATIONS: 
é Temperature Range -55°C ~ 105°C 
g Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C. 


Not more than value of standard ratings. 


Leakage Current After 2 minutes application of rated voltage 20°C. 


Rated Leakage Rated Ripple Current 
Voltage Capacitance Current 100kHz/105°C Diameter D Digi-Key Price Each Nichicon 

(VDC) (uF) tand (uA) (mArms) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
1800 0.08 900 6000 8 493-3101-ND 1.92 1.46 1.16 PLGOE182MCO1 
2.5 2200 0.08 1100 6700 8 493-3102-ND 2.00 1.52 1.20 PLGOE222MDO1 
3900 0.08 1950 7000 10 493-3103-ND 2.29 1.74 1.38 PLGOE392MDO1 
1200 0.08 960 5900 8 493-3104-ND 1.92 1.46 1.16 PLGOG122MCO1 
4 1800 0.08 1440 6500 8 493-3105-ND 2.00 1.52 1.20 PLGOG182MDO1 
2700 0.08 2160 6900 10 493-3106-ND 2.29 1.74 1.38 PLGOG272MDO1 
820 0.08 1033 5700 8 493-3107-ND 1.92 1.46 1.16 PLGOJ821MCO1 
6.3 1200 0.08 1512 6100 8 493-3108-ND 2.00 1.52 1.20 PLGOJ122MDO1 
1800 0.08 2268 6600 10 493-3109-ND 2.29 1.74 1.38 PLGOJ182MDO1 
560 0.08 1120 5100 8 493-3110-ND 1.92 1.46 1.16 PLG1A561MCO1 
10 820 0.08 1640 5800 8 493-3111-ND 2.00 1.52 1.20 PLG1A821MDO1 
1200 0.08 2400 6200 10 493-3112-ND 2.29 1.74 1.38 PLG1A122MDO1 
330 0.08 1056 4700 8 493-3113-ND 1.92 1.46 1.16 PLG1C331MCO1 
16 470 0.08 1504 5400 8 493-3114-ND 2.00 1.52 1.20 PLG1C471MDO1 
820 0.08 2624 5600 10 493-3115-ND 2.29 1.74 1.38 PLG1C821MDO1 


FEATURES: ° Higher capacitance, low ESR » High ripple current * Load life of 2000 hours @ RoHS Diameter D (mm) x Dimension L (mm) 


105°C * SMD type: Lead free flow soldering condition at 260°C peak correspondence * Adapted | sense Dim. 5x6 6.3x6 8x7 10x8 10x 10 10x 12.7 
to the ROHS directive i) 5.0 63 8.0 10.0 10.0 10.0 
* Marking: Navy blue print on the case top L 5.9 5.9 6.9 79 9.9 12.6 
A 6.0 7.3 9.0 11.0 11.0 11.0 
B 5.3 6.6 8.3 10.3 10.3 10.3 
i [ej 5.3 6.6 8.3 10.3 10.3 10.3 
o Plasti 
Capacitance _ Voltage platform, Csax. E 12 24 32 4.6 46 4.6 
3 H 0.5~0.8 0.5~0.8 0.8~1.1 0.8~1.1 0.8~1.1 0.8~1.1 
3 SPECIFICATIONS: 
a 04 Temperature Range -55°C ~ 105°C 
Lo Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C 


Not more than value of standard ratings. 
After 2 minutes application of rated voltage 20°C. 


Leakage Current 


Rated tand Leakage | Rated Ripple Cur- Cut Tape 
Voltage | Cap. | (Maximum) | Current | rent@100kHz/ | Dia. D | Dim.L | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Nichicon 
(VDC) | (uF) | @120Hz/20°C | (yA) 105°C (mArms) | (mm) | (mm) | Part No. 5} 10 25 Part No. Qty. | Pricing| Part No. 
220 0.12 110 2100 5 6 493-3069-1-ND 1.77 1.46 1.36 | 493-3069-2-ND 1,000] 554.00 | PCGOE221MCL1GS 
470 0.12 235 2900 6.3 6 493-3070-1-ND 1.85 1.53 1.42 | 493-3070-2-ND 1,000] 579.00 | PCGOE471MCL1GS 
560 0.12 280 3000 6.3 6 493-3071-1-ND 1.85 1.53 1.42 | 493-3071-2-ND 1,000] 579.00 | PCGOE561MCL1GS 
25 820 0.12 410 3300 8 va 493-3072-1-ND 2.20 1.81 1.68 | 493-3072-2-ND 1,000] 722.00 | PCGOE821MCL1GS 
1500 0.12 750 4100 10 8 493-3073-1-ND 2.42 2.00 1.86 | 493-3073-2-ND 500 | 427.00 | PCGOE152MCL1GS 
2700 0.12 1350 4700 10 10 493-3074-1-ND 2.63 2.17 2.01 493-3074-2-ND 500 | 463.50 | PCGOE272MCL1GS 
3300 0.12 1650 5500 10 12.7. | 493-3075-1-ND 2.83 2.33 2.17 | 493-3075-2-ND 400 | 478.80 | PCGOE332MCL1GS 


(Continued) 
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nichicon 
CG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont) 


Rated tand Leakage | Rated Ripple Cur- Cut Tape 
Voltage | Cap. | (Maximum) | Current | rent@100kHz/ | Dia. D | Dim.L | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Nichicon 
(VDC) | (uF) | @120Hz/20°C | (yA) 105°C (mArms) | (mm) | (mm) | Part No. 5 10 25 Part No. Qty. | Pricing| Part No. 
180 0.12 144 1900 5 6 493-3076-1-ND 1.77 1.46 1.36 | 493-3076-2-ND 1,000 | 554.00 | PCGOG181MCL1GS 
390 0.12 312 2700 6.3 6 493-3077-1-ND 1.85 1.53 1.42 | 493-3077-2-ND 1,000 | 579.00 | PCGOG391MCL1GS 
4 680 0.12 544 3200 8 ? 493-3078-1-ND 2.20 1.81 1.68 | 493-3078-2-ND 1,000 | 722.00 | PCGOG681MCL1GS 
1200 0.12 960 4000 10 8 493-3079-1-ND 2.42 2.00 1.86 | 493-3079-2-ND 500 | 427.00 | PCGOG122MCL1GS 
2200 0.12 1760 4600 10 10 493-3080-1-ND 2.63 217 2.01 493-3080-2-ND 500 | 463.50 | PCGOG222MCL1GS 
2700 0.12 2160 5300 10 12.7 493-3081-1-ND 2.83 2.33 2.17 __| 493-3081-2-ND 400 | 478.80 | PCGOG272MCLIGS 
150 0.12 189 1800 5 6 493-3082-1-ND 1.77 1.46 1.36 | 493-3082-2-ND 1,000 | 554.00 | PCGOJ151MCL1GS 
270 0.12 340 2600 6.3 6 493-3083-1-ND 1.85 1.53 1.42 | 493-3083-2-ND 1,000 | 579.00 ) PCGOJ271MCL1GS 
330 0.12 416 2700 6.3 6 493-3084-1-ND 1.85 1.53 1.42 | 493-3084-2-ND 1,000 | 579.00 | PCGOJ331MCL1GS 
6.3 470 0.12 592 3100 8 v 493-3085-1-ND 2.20 1.81 1.68 | 493-3085-2-ND 1,000 | 722.00 | PCGOJ471MCL1GS 
1000 0.12 1260 3800 10 8 493-3086-1-ND 2.42 2.00 1.86 | 493-3086-2-ND 500 | 427.00 | PCGOJ102MCL1GS 
1800 0.12 2268 4400 10 10 493-3087-1-ND 2.63 2.17 2.01 493-3087-2-ND 500 | 463.50 | PCGOJ182MCL1GS 
2200 0.12 2772 5000 10 12.7 493-3088-1-ND 2.83 2.33 2.17 | 493-3088-2-ND 400 | 478.80 | PCGOJ222MCL1GS 
82 0.12 164 1700 5 6 493-3089-1-ND 1.77 1.46 1.36 | 493-3089-2-ND 1,000 | 554.00 | PCG1A820MCL1GS 
150 0.12 300 2500 6.3 6 493-3090-1-ND 1.85 1.53 1.42 | 493-3090-2-ND 1,000 | 579.00 | PCG1A151MCL1GS 
10 330 0.12 660 3100 8 7 493-3091-1-ND 2.20 1.81 1.68 1,000 | 722.00 | PCG1A331MCL1GS 
560 0.12 1120 3600 10 8 493-3092-1-ND 2.42 2.00 1.86 | 493-3092-2-ND 500 | 427.00 | PCG1A561MCL1GS 
820 0.12 1640 4300 10 10 493-3093-1-ND 2.63 2.17 2.01 493-3093-2-ND 500 | 463.50 | PCG1A821MCL1GS 
1000 0.12 2000 4800 10 12.7 493-3094-1-ND 2.83 2.33 2.17__| 493-3094-2-ND 400 | 478.80 | PCG1A102MCL1GS 
47 0.12 150 1500 5 6 493-3095-1-ND 1.77 1.46 1.36 | 493-3095-2-ND 1,000 | 554.00 | PCG1C470MCL1GS 
82 0.12 262 2300 6.3 6 493-3096-1-ND 1.85 1.53 1.42 | 493-3096-2-ND 1,000 | 579.00 | PCG1C820MCL1GS 
16 150 0.12 480 2800 8 7 493-3097-1-ND 2.20 1.81 1.68 | 493-3097-2-ND 1,000 | 722.00 | PCG1C151MCL1GS 
270 0.12 864 3300 10 8 493-3098-1-ND 2.42 2.00 1.86 | 493-3098-2-ND 500 | 427.00 | PCG1C271MCL1GS 
470 0.12 1504 3700 10 10 493-3099-1-ND 2.63 2.17 2.01 493-3099-2-ND 500 | 463.50 | PCG1C471MCL1GS 
680 0.12 2176 4100 10 12.7 493-3100-1-ND 2.83 2.33 2.17 | 493-3100-2-ND 400 | 478.80 | PCG1C681MCL1GS 


CJ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 


FEATURES: ° Higher capacitance, low ESR »* High ripple current ¢ Load life of 2000 hours @ Diameter D (mm) x Dimension L (mm) 


105°C » SMD type: Lead free flow soldering condition at 260°C peak correspondence « Adapted Dim. 5x6 63x6 Ox7 8x12 0x8 70x10 40x 12.7 
to the RoHS directive oD 5.0 6.3 8.0 8.0 10.0 10.0 10.0 
* Marking: Navy blue print on the case top L 5.9 5.9 69 11.9 7.9 9.9 12.6 
A 6.0 7.3 9.0 9.0 11.0 11.0 11.0 
B 5.3 6.6 8.3 8.3 10.3 10.3 10.3 
Cc 5.3 6.6 8.3 8.3 10.3 10.3 10.3 
Plastgplationn E 12 24 32 32 46 46 46 

sl H 0.5~0.8 0.5~0.8 0.8~1.1 0.8~1.1 0.8~1.1 0.8~1.1 0.8~1.1 


SPECIFICATIONS: 
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—— Temperature Range -55°C ~ 105°C 


L+0.1,-0.4 Capacitance Tolerance +20% at 120Hz, 20°C 


Not more than value of standard ratings. 
After 2 minutes application of rated voltage 20°C. 


Leakage Current 


Rated tan 8 Leakage | Rated Ripple Cur- Cut Tape 

Voltage | Cap. | (Maximum) | Current} rent@100kHz/ | Dia.D | Dim.L | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Nichicon 
(VDC) | (uF) | @120Hz/20°C | (yA) 105°C (mArms) | (mm) | (mm) | Part No. 5 10 25 Part No. Qty. | Pricing | Part No. 

180 0.12 90 2500 5 6 493-3020-1-ND 1.83 1.51 1.40 493-3020-2-ND 1,000 | 572.00 | PCJOE181MCL1GS 

390 0.12 195 3400 6.3 6 493-3021-1-ND 1.87 1.54 1.43 493-3021-2-ND 1,000 | 585.00 | PCJOE391MCL1GS 

560 0.12 280 4000 8 ra 493-3022-1-ND 2.32 1.91 1.78 493-3022-2-ND 1,000 | 764.00 | PCJOES61MCL1GS 

680 0.12 340 4100 8 7 493-3023-1-ND 2.32 1.91 1.78 493-3023-2-ND 1,000 | 764.00 | PCJOE681MCL1GS 

2.5 820 0.12 410 5300 8 12 493-3024-1-ND 2.56 2.11 1.96 493-3024-2-ND 400 | 433.60 | PCJOE821MCL1GS 

1200 0.12 600 4800 10 8 493-3025-1-ND 2.56 2.11 1.96 493-3025-2-ND 500 | 451.50 | PCJOE122MCL1GS 

1500 0.12 750 5300 8 12 493-3026-1-ND 2.56 2.11 1.96 493-3026-2-ND 400 | 433.60 | PCJOE152MCL1GS 

2200 0.12 1100 5400 10 10 493-3027-1-ND 2.66 2.19 2.04 493-3027-2-ND 500 | 469.00 | PCJOE222MCL1GS 

2700 0.12 1350 5800 10 12.7 | 493-3028-1-ND 2.75 2.27 2.11 493-3028-2-ND 400 | 465.60 | PCJOE272MCL1GS 

150 0.12 120 2400 5 6 493-3029-1-ND 1.83 1.51 1.40 493-3029-2-ND 1,000 | 572.00 | PCJOG151MCL1GS 

330 0.12 264 3300 6.3 6 493-3030-1-ND 1.87 1.54 1.43 493-3030-2-ND 1,000 | 585.00 | PCJOG331MCL1GS 

560 0.12 448 4000 8 rg 493-3031-1-ND 2.32 1.91 1.78 493-3031-2-ND 1,000 | 764.00 | PCJUOG561MCL1GS 

560 0.12 448 5200 8 12 493-3032-1-ND 2.32 1.91 1.78 493-3032-2-ND 400 | 392.80 | PCJOG561MCL9GS 

4 1000 0.12 800 4600 10 8 493-3033-1-ND 2.56 2.11 1.96 493-3033-2-ND 500 | 451.50 | PCJOG102MCL1GS 

1200 0.12 960 5200 8 12 493-3034-1-ND 2.56 2.11 1.96 493-3034-2-ND 800 | 674.40 | PCJOG122MCL1GS 

1500 0.12 1200 5200 8 12 493-3035-1-ND 2.66 2.19 2.04 493-3035-2-ND 400 | 350.00 | PCJOG152MCL4GS 

1500 0.12 1200 5000 10 10 493-3036-1-ND 2.66 2.19 2.04 493-3036-2-ND 500 | 469.00 | PCJOG152MCL1GS 

1800 0.12 1440 5300 10 10 493-3037-1-ND 2.66 2.19 2.04 493-3037-2-ND 500 | 469.00 | PCJOG182MCL1GS 

2200 0.12 1760 5700 10 12.7 | 493-3038-1-ND 2.75 2.27 2.11 493-3038-2-ND 400 | 388.00 | PCJOG222MCL1GS 

100 0.12 126 2300 5 6 493-3039-1-ND 1.83 1.51 1.40 493-3039-2-ND 1,000 | 572.00 | PCJOJ101MCL1GS 

120 0.12 151 2300 5 6 493-3040-1-ND 1.83 1.51 1.40 493-3040-2-ND 1,000 | 572.00 | PCJ0J121MCL1GS 

220 0.12 277 3200 6.3 6 493-3041-1-ND 1.87 1.54 1.43 493-3041-2-ND 1,000 | 585.00 | PCJ0J221MCL1GS 

63 390 0.12 491 3900 8 f 493-3042-1-ND 2.32 1.91 1.78 493-3042-2-ND 1,000 | 764.00 | PCJO0J391MCL1GS 

820 0.12 1033 5000 8 12 493-3043-1-ND 2.56 al 1.96 493-3043-2-ND 400 | 433.60 | PCJOJ821MCL4GS 

820 0.12 1033 4500 10 8 493-3044-1-ND 2.56 2.11 1.96 493-3044-2-ND 500 | 451.50 | PCJOJ821MCL1GS 

1500 0.12 1890 4800 10 10 493-3045-1-ND 2.66 2.19 2.04 493-3045-2-ND 500 | 469.00 | PCJOJ152MCL1GS 

1800 0.12 2268 5200 10 12.7 | 493-3046-1-ND 2.75 2.27 2.11 493-3046-2-ND 400 | 465.60 | PCJOJ182MCL1GS 

68 0.12 136 2100 5 6 493-3047-1-ND 1.83 1.51 1.40 493-3047-2-ND 1,000 | 572.00 | PCJ1A680MCL1GS 

120 0.12 240 2500 6.3 6 493-3048-1-ND 1.87 1.54 1.43 493-3048-2-ND 1,000 | 585.00 | PCJ1A121MCL1GS 

10 270 0.12 540 3200 8 7 493-3049-1-ND 2.32 1.91 1.78 493-3049-2-ND 1,000 | 764.00 | PCJ1A271MCL1GS 

470 0.12 940 3700 10 8 493-3050-1-ND 2.56 211 1.96 493-3050-2-ND 500 | 451.50 | PCJ1A471MCL1GS 

680 0.12 1360 4600 10 10 493-3051-1-ND 2.66 2.19 2.04 493-3051-2-ND 500 | 469.00 | PCJ1A681MCL1GS 

39 0.12 124 1900 5 6 493-3052-1-ND 1.83 1.51 1.40 493-3052-2-ND 1,000 | 572.00 | PCJ1C390MCL1GS 

68 0.12 217 2300 6.3 6 493-3053-1-ND 1.87 1.54 1.43 493-3053-2-ND 1,000 | 585.00 | PCJ1C680MCL1GS 

16 120 0.12 384 3000 8 rg 493-3054-1-ND 2.32 1.91 1.78 493-3054-2-ND 1,000 | 764.00 | PCJ1C121MCL1GS 

220 0.12 704 3400 10 8 493-3055-1-ND 2.56 2.11 1.96 493-3055-2-ND 500 | 451.50 | PCJ1C221MCL1GS 

330 0.12 1056 4100 10 10 493-3056-1-ND 2.66 2.19 2.04 493-3056-2-ND 500 | 469.00 | PCJ1C331MCL1GS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 


General Purpose 85°C 


Features: Miniature, General Purpose, Solvent Proof (except 350-450V), 85°C Maximum Temperature (2000 Hour Life) 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (6.3-400V), -25°C ~ 85°C (450V) * Capacitance Tolerance: +20% 
Leakage Current @ 20°C: 


@D | DC Voltage Test Time Leakage Current (yA) Tt @d ® 
6.3-100V After 1 Minute | | = 0.03CV or 4uy/A, whichever is greater @D 
<018 After 1 Minute | CVs 1,000: I=0.1CV +40 CV>1,000: |=0.04CV +100 
160-450V_ | “After 5 Minutes [ CV= 1,000: I=0.03CV +15 _| CV5>1,000: I-0.02CV +25 vent) fe L ——+Le45 min. 4 min. 
2920] 6.3-450V_| After 3 Minutes | l=0.03CV 
Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tané @85°C 120Hz oD L 5 od Part No. 1 10 100 Part No. 
33 0.34 i? 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1000-ND 23 1.45 9.76 ESMG6R3ELL330ME11D 
47 0.34 92 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1001-ND 23 1.46 9.85 ESMG6R3ELL470ME11D 
100 0.34 134 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1002-ND 23 1.45 9.76 ESMG6R3ELL101ME11D 
220 0.34 200 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1003-ND 24 1.50 10.13 ESMG6R3ELL221ME11D 
330 0.34 270 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1004-ND 28 1.75 A177 ESMG6R3ELL331MF11D 
470 0.34 320 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1005-ND 28 1:75) 11.77 ESMG6R3ELL471MF11D 
2200 0.36 1000 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1006-ND 38 2.81 20.05 ESMG6R3ELL222MJ20S 
3300 0.38 1185 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1007-ND 44 3.22 22.99 ESMG6R3ELL332MJ20S 
6.3 4700 0.40 1545 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1008-ND 59 4.31 30.79 ESMG6R3ELL472MK20S 
6800 0.44 1915 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1009-ND 68 5.08 37.31 ESMG6R3ELL682MK25S, 
10000 0.52 2330 16.0 25.0 75 0.8 565-1010-ND .96 7A7 52.66 ESMG6R3ELL103ML25S 
10000 0.46 2310 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1011-ND 1.61 12.06 90.48 ESMG6R3ELL103MN25S 
15000 0.56 2660 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1012-ND 1.75 13.09 98.16 ESMG6R3ELL153MN30S 
22000 0.76 3320 18.0 40.0 75 0.8 565-1013-ND 1.57 11.75 88.13 ESMG6R3ELL223MM40S 
22000 0.70 3130 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1014-ND 1.96 14.73 110.51 ESMG6R3ELL223MN40S 
27000 0.80 3280 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1015-ND 1.93 14.59 110.09 ESMG6R3ELL273MP40S 
39000 1.04 3560 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1016-ND 2.83 21.43 161.71 ESMG6R3ELL393MQ40S 
22 0.24 66 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1017-ND 23 1.48 9.94 ESMG100ELL220ME11D 
33 0.24 83 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1018-ND 23 1.47 9.90 ESMG100ELL330ME11D 
47 0.24 100 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1019-ND 25 1.60 10.81 ESMG100ELL470ME11D 
100 0.24 146 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1020-ND 25 1.59 10.72 ESMG100ELL101ME11D. 
220 0.24 240 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1021-ND 25 1.58 10.64 ESMG100ELL221ME11D 
330 0.24 290 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1022-ND 30 2.05 14.42 ESMG100ELL331MF11D 
470 0.24 350 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1023-ND 26 1.66 11.21 ESMG100ELL471MF11D 
10 1000 0.24 650 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1024-ND 53 3.93 28.09 ESMG100ELL102MJC5S 
2200 0.26 1070 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1025-ND 56 4.12 29.42 ESMG100ELL222MJ20S 
3300 0.28 1420 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1026-ND 57 4.26 31.30 ESMG100ELL332MK20S 
4700 0.30 1780 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1027-ND 73 5.40 39.66 ESMG100ELL472MK25S 
6800 0.34 2220 16.0 25.0 75 0.8 565-1028-ND 1.00 7.47 54.83 ESMG100ELL682ML25S 
10000 0.42 2410 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1029-ND 1.70 12.77 95.81 ESMG100ELL103MN25S 
15000 0.52 3080 18.0 35.5 75 0.8 565-1030-ND 1.36 10.20 76.51 ESMG100ELL153MMP1S 
22000 0.66 3480 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1031-ND 2.18 16.51 124.63 ESMG100ELL223MP40S 
33000 0.88 3560 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1032-ND 3.24 24.50 184.87 ESMG100ELL333MQ40S 
10 0.20 50 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1033-ND 1.95 14.60 109.49 ESMG160ELL100ME11D 
22 0.20 75 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1034-ND 23 1.48 9.94 ESMG160ELL220ME11D 
33 0.20 91 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1035-ND 23 1.43 9.63 ESMG160ELL330ME11D 
47 0.20 109 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1036-ND 25 1.60 10.81 ESMG160ELL470ME11D. 
100 0.20 160 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1037-ND 25 1.62 10.90 ESMG160ELL101ME11D 
220 0.20 260 6.3 11.0 Pas 0.5 565-1038-ND 28 1.75 11.81 ESMG160ELL221MF11D 
330 0.20 370 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1039-ND 30 2.01 14.16 ESMG160ELL331MHB5D 
470 0.20 440 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1040-ND 30 2.00 14.12 ESMG160ELL471MHB5D 
1000 0.20 785 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1041-ND 39 2.86 20.42 ESMG160ELL102MJ16S 
2200 0.22 1295 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1042-ND 55 4.05 28.95 ESMG160ELL222MK20S 
16 3300 0.24 1655 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1043-ND 66 4.94 36.27 ESMG160ELL332MK25S 
4700 0.26 2090 16.0 25.0 75 0.8 565-1044-ND 91 6.79 49.86 ESMG160ELL472ML25S 
4700 0.26 1960 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1045-ND 1.47 11.04 82.80 ESMG160ELL472MN20S 
6800 0.30 2520 16.0 31.5 75 0.8 565-1046-ND 1.05 7.88 59.10 ESMG160ELL682MLN3S 
6800 0.30 2330 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1047-ND 1.66 12.42 93.13 ESMG160ELL682MN25S 
8200 0.34 2500 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1048-ND 1.75 13.13 98.49 ESMG160ELL822MN30S 
10000 0.38 2920 18.0 35.5 75 0.8 565-1049-ND 1.52 11.39 85.45 ESMG160ELL103MMP1S 
12000 0.42 2900 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1050-ND 1.87 14.19 107.12 ESMG160ELL123MN40S 
12000 0.42 2900 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1051-ND 1.76 13.33 100.59 ESMG160ELL123MP35S 
15000 0.48 3380 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1052-ND 2.27 17.22 129.99 ESMG160ELL153MP40S 
22000 0.62 3720 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1053-ND 3.06 23.20 175.07 ESMG160ELL223MQ40S 
47 0.16 36 5.0 11.0 2.5 0.5 565-1054-ND 23 1.43 9.63 ESMG250ELL4R7ME11D 
10 0.16 53 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1055-ND .25 1.57 10.58 ESMG250ELL100ME11D. 
22 0.16 78 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1056-ND 23 1.48 9.94 ESMG250ELL220ME11D. 
33 0.16 96 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1057-ND 23 1.45 9.76 ESMG250ELL330ME11D 
47 0.16 115 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1058-ND 23 1.46 9.85 ESMG250ELL470ME11D 
100 0.16 190 6.3 11.0 2.0 0.5 565-1059-ND it 1.73 11.68 ESMG250ELL101MF11D 
220 0.16 330 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1060-ND 30 2.01 14.20 ESMG250ELL221MHB5D 
330 0.16 440 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1061-ND 30 2.03 14.32 ESMG250ELL331MHB5D 
470 0.16 545 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1062-ND 39 2.66 18.77 ESMG250ELL471MJC5S 
1000 0.16 955 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1063-ND 41 3.01 21.52 ESMG250ELL102MJ20S 
2200 0.18 1540 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1064-ND 68 5.03 36.97 ESMG250ELL222MK25S 
25 3300 0.20 1975 16.0 25.0 75 0.8 565-1065-ND 94 6.98 51.25 ESMG250ELL332ML25S 
3300 0.20 1850 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1066-ND 1.05 7.84 57.54 ESMG250ELL332MN20S 
4700 0.22 2420 16.0 31.5 75 0.8 565-1067-ND 1.01 7.57 56.75 ESMG250ELL472MLN3S 
4700 0.22 2420 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1068-ND 1.18 8.82 66.11 ESMG250ELL472MN25S 
6800 0.26 2880 18.0 35.5 75 0.8 565-1069-ND 1.53 11.44 85.78 ESMG250ELL682MMP1S 
6800 0.26 2680 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1070-ND 2.36 17.89 135.00 ESMG250ELL682MN35S 
6800 0.26 2510 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1071-ND 1.79 13.57 102.38 ESMG250ELL682MP30S 
8200 0.30 2810 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1072-ND 2.18 16.47 124.34 ESMG250ELL822MN40S 
8200 0.30 2810 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1073-ND 2.23 16.87 127.31 ESMG250ELL822MP35S 
10000 0.34 3240 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1074-ND 2.21 16.75 126.43 ESMG250ELL103MP40S 
12000 0.38 3240 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1075-ND 2.30 17.42 131.46 ESMG250ELL123MP40S 
15000 0.44 3610 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1076-ND 3.20 24.26 183.08 ESMG250ELL153MQ40S 
47 0.14 40 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1077-ND 23 1.43 9.63 ESMG350ELL4R7ME11D 
10 0.14 59 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1078-ND 23 1.43 9.67 ESMG350ELL100ME11D. 
22 0.14 88 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1079-ND 23 1.48 9.94 ESMG350ELL220ME11D 
33 0.14 108 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1080-ND 23 1.45 9.76 ESMG350ELL330ME11D 
47 0.14 130 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1081-ND 23 1.48 9.99 ESMG350ELL470ME11D 
100 0.14 210 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1082-ND 28 AT? 11.90 ESMG350ELL101MF11D 
220 0.14 385 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1083-ND 1.87 14.19 107.12 ESMG350ELL221MHB5D 
330 0.14 490 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1084-ND 39 2.66 18.77 ESMG350ELL331MJC5S 
35 470 0.14 645 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1085-ND 36 2.65 18.91 ESMG350ELL471MJ16S 
1000 0.14 1145 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1086-ND 58 4.26 30.42 ESMG350ELL102MK20S 
2200 0.16 1785 16.0 25.0 75 0.8 565-1087-ND .96 7A7 52.66 ESMG350ELL222ML25S 
2200 0.16 1670 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1088-ND 1.51 11.35 85.12 ESMG350ELL222MN20S 
3300 0.18 2050 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1089-ND 1.76 13.22 99.16 ESMG350ELL332MN25S 
3900 0.18 2310 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1090-ND 1.98 14.87 111.51 ESMG350ELL392MN30S 
4700 0.20 2700 18.0 35.5 75 0.8 565-1091-ND 1.39 10.46 78.46 ESMG350ELL472MMP1S 
4700 0.20 2510 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1092-ND 1.78 13.49 101.79 ESMG350ELL472MN35S 
4700 0.20 2380 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1093-ND 1.78 13.49 101.79 ESMG350ELL472MP30S 
5600 0.22 2690 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1094-ND 1.98 14.98 113.06 ESMG350ELL562MN40S 


(Continued) 
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SMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan 6 @85°C 120Hz oD E FE od Part No. 1 10 100 Part No. 
5600 0.22 2690 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1095-ND 1.98 14.98 113.06 ESMG350ELL562MP35S 
35 6800 0.24 3090 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1096-ND 2.20 16.67 125.81 ESMG350ELL682MP40S 
10000 0.32 3480 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1097-ND 3.17 24.02 181.31 ESMG350ELL103MQ40S 
0.10 0.12 1.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1098-ND 23 1.43 9.67 ESMG500ELLR10ME11D 
0.22 0.12 2.9 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1099-ND 23 1.47 9.90 ESMG500ELLR22ME11D. 
0.33 0.12 4.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1100-ND 23 1.43 9.67 ESMGS500ELLR33ME11D 
0.47 0.12 6.2 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1101-ND 23 1.43 9.67 ESMG500ELLR47ME11D. 
1.0 0.12 17 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1102-ND 22 1.42 9.58 ESMGS500ELL1ROME11D 
2.2 0.12 28 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1103-ND 23 1.44 9.72 ESMG500ELL2R2ME11D. 
3.3 0.12 35 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1104-ND 23 1.43 9.67 ESMGS500ELL3R3ME11D 
47 0.12 41 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1105-ND 23 1.43 9.63 ESMG500ELL4R7ME11D. 
10 0.12 60 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1106-ND 23 1.43 9.67 ESMG500ELL100ME11D 
22 0.12 95 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1107-ND 23 1.48 9.94 ESMG500ELL220ME11D 
33 0.12 125 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1108-ND 23 1.48 9.94 ESMG500ELL330ME11D 
47 0.12 155 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1109-ND .28 1.76 11.86 ESMG500ELL470MF11D 
50 100 0.12 260 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1110-ND -30 2.01 14.20 ESMG500ELL101MHB5D. 
220 0.12 430 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1111-ND 39 2.66 18.77 ESMG500ELL221MJC5S 
330 0.12 585 10.0 16.0 5.0 0.6 §65-1112-ND 37 2.75 19.64 ESMG500ELL331MJ16S 
470 0.12 755 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1113-ND 44 3.27 23.36 ESMG500ELL471MJ20S 
1000 0.12 1340 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1114-ND 71 5.32 39.04 ESMG500ELL102MK25S 
1500 0.12 1570 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1115-ND 1.57 11.75 88.13 ESMG500ELL152MN20S 
2200 0.14 1880 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1116-ND 1.88 14.20 107.20 ESMGS500ELL222MN25S, 
2700 0.14 2150 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1117-ND 1.98 14.87 111.51 ESMG500ELL272MN30S 
3300 0.16 2500 18.0 35.5 75 0.8 565-1118-ND 1.64 12.33 92.47 ESMG500ELL332MMP1S 
3300 0.16 2420 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1119-ND 1.92 14.55 109.80 ESMG500ELL332MN35S, 
3300 0.16 2420 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1120-ND 1.92 14.51 109.50 ESMG500ELL332MP30S 
3900 0.16 2590 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1121-ND 2.03 15.34 115.74 ESMG500ELL392MP35S 
4700 0.18 2960 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1122-ND 2.29 17.30 130.57 ESMG500ELL472MP40S 
6800 0.22 3360 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1123-ND 3.48 26.38 199.11 ESMG500ELL682MQ40S 
10 0.09 65 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1124-ND 23 1.46 9.81 ESMG630ELL100ME11D 
22 0.09 100 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1125-ND 23 1.48 9.99 ESMG630ELL220ME11D 
33 0.09 140 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1126-ND .28 1.77 11.90 ESMG630ELL330MF11D 
47 0.09 170 6.3 11.0 2.5 0.5 §65-1127-ND 29 1.82 12.27 ESMG630ELL470MF11D 
100 0.09 300 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1128-ND -38 2.61 18.37 ESMG630ELL101MJC5S 
220 0.09 490 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1129-ND 37 2.75 19.64 ESMG630ELL221MJ16S 
330 0.09 710 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1130-ND 44 3.22 22.99 ESMG630ELL331MJ20S 
63 470 0.09 900 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1131-ND 61 4.52 32.26 ESMG630ELL471MK20S 
820 0.09 1370 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1132-ND 1.64 12.33 92.47 ESMG630ELL821MN20S 
1000 0.09 1300 16.0 25.0 75 0.8 §65-1133-ND 1.03 7.64 56.12 ESMG630ELL102ML25S. 
1000 0.09 1600 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1134-ND 1.60 12.02 90.15 ESMG630ELL102MN25S 
1500 0.09 1850 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1135-ND 1.89 14.16 106.18 ESMG630ELL152MN30S 
2200 0.11 2330 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1136-ND 1.91 14.43 108.92 ESMG630ELL222MN35S, 
2200 0.11 2190 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1137-ND 1.90 14.39 108.62 ESMG630ELL222MP30S 
3300 0.13 2810 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1138-ND 2.39 18.08 136.49 ESMG630ELL332MP40S 
3900 0.13 3100 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1139-ND 2.94 22.25 167.95 ESMG630ELL392MQ40S 
0.10 0.08 2.1 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1140-ND. 23 1.48 9.94 ESMG101ELLR10ME11D. 
0.22 0.08 47 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1141-ND 23 1.45 9.76 ESMG101ELLR22ME11D 
0.33 0.08 7.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1142-ND 23 1.45 9.76 ESMG101ELLR33ME11D 
0.47 0.08 10 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1143-ND 25 1.56 10.54 ESMG101ELLR47ME11D 
1.0 0.08 21 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1144-ND 23 1.45 9.76 ESMG101ELL1ROME11D 
2.2 0.08 30 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1145-ND. 23 1.43 9.63 ESMG101ELL2R2ME11D 
3.3 0.08 40 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1146-ND 23 1.43 9.67 ESMG101ELL3R3ME11D 
47 0.08 45 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1147-ND 23 1.44 9.72 ESMG101ELL4R7ME11D 
10 0.08 75 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1148-ND 27 1.73 11.68 ESMG101ELL100MF11D 
22 0.08 130 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1149-ND 27 1.83 12.94 ESMG101ELL220MHB5D. 
33 0.08 180 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1150-ND 28 1.90 13.42 ESMG101ELL330MHB5D 
100 47 0.08 230 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1151-ND 37 2.50 17.63 ESMG101ELL470MJC5S 
100 0.08 370 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1152-ND 76 5.65 41.47 ESMG101ELL101MJ20S 
220 0.08 620 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1153-ND 1.09 8.16 61.21 ESMG101ELL221MK25S 
330 0.08 760 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1154-ND 72 5.35 39.30 ESMG101ELL331MK25S 
330 0.08 870 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1155-ND 1.88 14.10 105.75 ESMG101ELL331MN20S 
470 0.08 1000 16.0 25.0 75 0.8 565-1156-ND 96 7.15 52.50 ESMG101ELL471ML25S. 
680 0.08 1360 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1157-ND 1.96 14.69 110.18 ESMG101ELL681MN30S 
820 0.08 1540 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1158-ND 1.97 14.78 110.84 ESMG101ELL821MP30S 
1000 0.08 1380 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1159-ND 1.49 11.19 83.91 ESMG101ELL102MM40S 
1000 0.08 1720 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1160-ND 1.76 13.33 100.64 ESMG101ELL102MN35S. 
1200 0.08 1980 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1161-ND 2.11 15.96 120.48 ESMG101ELL122MP40S 
1800 0.08 2490 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1162-ND 3.42 25.91 195.55 ESMG101ELL182MQ40S 
3.3 0.20 40 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1163-ND .27 1.69 11.38 ESMG161ELL3R3MF11D 
4.7 0.20 48 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1164-ND 28 1.79 12.09 ESMG161ELL4R7MF11D 
10 0.20 94 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1165-ND -36 2.64 18.87 ESMG161ELL100MJC5S 
22 0.20 170 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1166-ND 43 3.17 22.64 ESMG161ELL220MJ20S 
33 0.20 205 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1167-ND 44 3.22 22.98 ESMG161ELL330MJ20S 
47 0.20 270 12:5 20.0 5.0 0.6 565-1168-ND 61 4.46 31.89 ESMG161ELL470MK20S 
100 0.20 430 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1169-ND 67 5.00 36.71 ESMG161ELL101MK25S 
160 220 0.20 760 16.0 31.5 75 0.8 565-1170-ND 1.03 7.73 58.00 ESMG161ELL221MLN3S 
220 0.15 730 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1171-ND 1.83 13.76 103.16 ESMG161ELL221MN25S 
330 0.20 995 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1172-ND 1.33 9.99 74.95 ESMG161ELL331MMP1S 
330 0.15 920 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1173-ND 1.87 14.15 106.83 ESMG161ELL331MN30S 
390 0.15 1160 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1174-ND 1.94 14.67 110.68 ESMG161ELL391MP30S 
470 0.15 1340 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1175-ND 2.28 17.26 130.28 ESMG161ELL471MN40S 
470 0.15 1340 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1176-ND 2.36 17.85 134.72 ESMG161ELL471MP35S 
560 0.15 1470 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1177-ND 2.50 18.91 142.73 ESMG161ELL561MP40S 
680 0.15 1570 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1178-ND 3.35 25.33 191.17 ESMG161ELL681MQ40S 
3.3 0.20 40 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1179-ND 29 1.83 12.32 ESMG201ELL3R3MF11D 
47 0.20 55 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1180-ND 32 2.16 15.22 ESMG201ELL4R7MHB5D 
10 0.20 94 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1181-ND 40 2.96 21.15 ESMG201ELL100MJC5S 
22 0.20 170 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1182-ND AT 3.43 24.50 ESMG201ELL220MJ20S 
33 0.20 205 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1183-ND 58 4.26 30.42 ESMG201ELL330MJ20S 
47 0.20 270 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1184-ND 61 4.56 33.47 ESMG201ELL470MK20S 
100 0.20 475 16.0 25.0 75 0.8 565-1185-ND 1.03 7.64 56.12 ESMG201ELL101ML25S. 
100 0.15 460 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1186-ND 1.58 11.84 88.79 ESMG201ELL101MN20S 
180 0.15 660 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1187-ND 1.97 14.78 110.84 ESMG201ELL181MN25S. 
200 220 0.20 810 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1188-ND 1.66 12.46 93.46 ESMG201ELL221MMP1S 
220 0.15 750 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1189-ND 1.90 14.39 108.62 ESMG201ELL221MN30S 
270 0.15 830 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1190-ND 2.02 15.29 115.42 ESMG201ELL271MN30S 
330 0.15 1070 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1191-ND 2.25 17.06 128.78 ESMG201ELL331MN35S. 
330 0.15 1070 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1192-ND 2.85 21.55 162.62 ESMG201ELL331MP30S 
390 0.15 1190 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1193-ND 2.50 18.91 142.73 ESMG201ELL391MN40S 
390 0.15 1160 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1194-ND 5.80 43.89 331.28 ESMG201ELL391MP30S 
470 0.15 1350 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1195-ND 2.77 20.95 158.15 ESMG201ELL471MP40S 
560 0.15 1430 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1196-ND 3.33 25.20 190.20 ESMG201ELL561MP40S 
680 0.15 1620 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1197-ND 4.03 30.51 230.28 ESMG201ELL681MQ40S 
2.2 0.20 32 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1198-ND 29 1.82 12.27 ESMG251ELL2R2MF11D 
250 3.3 0.20 46 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1199-ND -30 2.06 14.53 ESMG251ELL3R3MHB5D 
47 0.20 55 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1200-ND 32 2.16 15.22 ESMG251ELL4R7MHB5D 
10 0.20 105 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1201-ND 44 3.22 22.99 ESMG251ELL100MJ16S 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1604 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


SMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


[ms] 


Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan 6 @85°C 120Hz oD L F od Part No. il 10 100 Part No. 
22 0.20 170 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1202-ND 52 3.84 27.44 ESMG251ELL220MJ20S 
33 0.20 230 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1203-ND 62 4.61 33.82 ESMG251ELL330MK20S 
47 0.20 295 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1204-ND AL 5.70 41.84 ESMG251ELL470MK25S 
82 0.15 420 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1205-ND 1.82 13.62 102.17 ESMG251ELL820MN20S 
100 0.20 515 16.0 31.5 7.5 0.8 565-1206-ND 1.20 8.99 67.44 ESMG251ELL101MLN3S 
120 0.15 530 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1207-ND 1.91 14.47 109.21 ESMG251ELL121MN25S. 
250 180 0.15 680 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1208-ND 1.58 11.84 88.79 ESMG251ELL181MN30S 
220 0.20 825 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1209-ND 1.96 14.86 112.18 ESMG251ELL221MM40S 
220 0.15 780 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1210-ND 2.19 16.59 125.22 ESMG251ELL221MN35S. 
220 0.15 820 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1211-ND 2.16 16.32 123.16 ESMG251ELL221MP30S 
270 0.15 880 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1212-ND 2.36 17.89 135.02 ESMG251ELL271MN40S 
270 0.15 880 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1213-ND 1.80 13.60 102.68 ESMG251ELL271MP35S 
330 0.15 1060 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1214-ND 2.77 20.95 158.15 ESMG251ELL331MP40S 
390 0.15 1200 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1215-ND 3.82 28.94 218.39 ESMG251ELL391MQ40S 
0.47 0.24 15 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1216-ND 32 2.15 15.13 ESMG351ELLR47MF11D 
1.0 0.24 22 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1217-ND 32 2.19 15.42 ESMG351ELL1ROMF11D 
2.2 0.24 38 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1218-ND 35 2.61 18.65 ESMG351ELL2R2MHB5D 
3.3 0.24 46 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1219-ND 34 2.54 18.14 ESMG351ELL3R3MHB5D 
4.7 0.24 65 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1220-ND At 3.01 21.52 ESMG351ELL4R7MJC5S 
350 10 0.24 115 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1221-ND 50 3.69 26.34 ESMG351ELL100MJ20S 
22 0.24 185 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1222-ND 70 SAz 38.00 ESMG351ELL220MK20S 
33 0.24 275 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1223-ND 1.00 7.45 54.74 ESMG351ELL330ML25S 
47 0.24 325 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1224-ND 1.11 8.33 62.44 ESMG351ELL470ML25S 
47 0.15 310 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1225-ND 1.76 13.22 99.16 ESMG351ELL470MN20S 
100 0.15 500 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1226-ND 2.19 16.55 124.92 ESMG351ELL101MN30S 
220 0.15 890 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1227-ND 4.06 30.71 231.75 ESMG351ELL221MQ40S 
1.0 0.24 22 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1228-ND 32 2.19 15.42 ESMG401ELL1ROMF11D 
3.3 0.24 54 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1229-ND 42 3.06 21.89 ESMG401ELL3R3MJC5S 
47 0.24 71 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1230-ND 44 3.27 23.36 ESMG401ELL4R7MJ16S 
10 0.24 115 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1231-ND 52 3.84 27.44 ESMG401ELL100MJ20S 
22 0.24 205 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1232-ND 79 5.89 43.22 ESMG401ELL220MK25S 
33 0.24 275 16.0 25.0 7.5 0.8 §65-1233-ND 1.00 7.52 56.41 ESMG401ELL330ML25S, 
33 0.15 260 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1234-ND 2.08 15.71 118.60 ESMG401ELL330MN20S 
400 47 0.24 350 16.0 31.5 75 0.8 565-1235-ND 1.25 9.39 70.45 ESMG401ELL470MLN3S 
56 0.15 350 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1236-ND 1.79 13.57 102.38 ESMG401ELL560MN25S, 
68 0.15 420 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1237-ND 1.42 10.64 79.79 ESMG401ELL680MN30S 
100 0.15 520 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1238-ND 1.97 14.94 112.77 ESMG401ELL101MN35S. 
100 0.15 520 22.0 30.0 10.0 1.0 565-1239-ND 2.36 17.89 135.02 ESMG401ELL101MP30S 
120 0.15 580 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1240-ND 2.68 20.33 153.41 ESMG401ELL121MN40S 
120 0.15 580 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1241-ND 2.64 20.01 151.03 ESMG401ELL121MP35S 
180 0.15 790 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1242-ND 3.95 29.92 225.81 ESMG401ELL181MQ40S 
0.47 0.24 13 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1243-ND 42 3.06 21.89 ESMG451ELLR47MJC5S 
1.0 0.24 19 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1244-ND At 3.01 21.52 ESMG451ELL1ROMJC5S 
2.2 0.24 32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1245-ND 42 3.06 21.89 ESMG451ELL2R2MJC5S 
3.3 0.24 44 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1246-ND A7 3.48 24.87 ESMG451ELL3R3MJ16S 
4.7 0.24 56 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1247-ND 51 3.79 27.08 ESMG451ELL4R7MJ20S 
10 0.24 91 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1248-ND 1.00 746 54.76 ESMG451ELL100MK20S 
22 0.24 165 16.0 25.0 75 0.8 565-1249-ND 1.04 7.74 56.85 ESMG451ELL220ML25S. 
22 0.20 180 20.0 20.0 10.0 1.0 565-1250-ND 1.69 12.69 95.15 ESMG451ELL220MN20S 
450 33 0.24 215 16.0 31.5 7.5 0.8 565-1251-ND 1.48 11.13 83.46 ESMG451ELL330MLN3S 
33 0.20 240 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1252-ND 1.76 13.29 100.29 ESMG451ELL330MN25S 
47 0.24 265 16.0 35.5 7.5 0.8 565-1253-ND 1.67 12.51 93.79 ESMG451ELL470MLP1S 
47 0.20 290 20.0 25.0 10.0 1.0 565-1254-ND 1.94 14.70 110.98 ESMG451ELL470MN25S 
56 0.20 320 20.0 30.0 10.0 1.0 565-1255-ND 2.47 18.72 141.26 ESMG451ELL560MN30S 
68 0.20 370 20.0 35.0 10.0 1.0 565-1256-ND 2.49 18.83 142.14 ESMG451ELL680MN35S, 
68 0.20 370 22.0 30.0 10.0 1.0 §65-1257-ND 2.58 19.54 147.47 ESMG451ELL680MP30S 
82 0.20 420 20.0 40.0 10.0 1.0 565-1258-ND 2.55 19.31 145.70 ESMG451ELL820MN40S 
82 0.20 420 22.0 35.0 10.0 1.0 565-1259-ND 2.55 19.34 146.00 ESMG451ELL820MP35S 
100 0.20 470 22.0 40.0 10.0 1.0 565-1260-ND 3.01 22.80 172.10 ESMG451ELL101MP40S 
120 0.20 520 25.4 40.0 12.5 1.0 565-1261-ND 4.15 31.46 237.40 ESMG451ELL121MQ40S 
KMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
General Purpose 105°C 
Features: Miniature, General Purpose, Solvent Proof (except 350-450V), 105°C Maximum Temperature (1000 ~ 2000 Hour Life) 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C (6.3-100V), -40°C ~ 105°C (160-400V), -25°C ~ 105°C (450V) * Capacitance Tolerance: +20% 
Leakage Current @ 20°C: 
DC Voltage Test Time Leakage Current (yA) rT 
6.3-100V After 1 Minute | = 0.03CV or 4pA,whichever is greater @D ® 
After 1 Minute | CVs 1,000: I=0.1CV +40 CV>1,000: I=0.04CV +100 Y | 
160-450V TF after5 Minutes | CVS 1,000: -0.03CV +15 | CV>1,000: I=0.020V +25 Vent kK L 15 min, P14 min, 
Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan 6 @85°C 120Hz oD [E F od Part No. 1 10 100 Part No. 
47 0.34 64 5 abl 2.0 0.5 565-1262-ND .23 1.46 9.85 EKMG6R3ELL470ME11D 
100 0.34 94 5 abl 2.0 0.5 565-1263-ND 23 1.45 9.76 EKMG6R3ELL101ME11D 
220 0.34 140 5 abl 2.0 0.5 565-1264-ND 24 1.53 10.30 EKMG6R3ELL221ME11D 
330 0.34 190 6.3 abl 2.5 0.5 565-1265-ND .23 1.56 11.03 EKMG6R3ELL331MF11D 
470 0.34 230 6.3 abl 2.5 0.5 565-1266-ND 25 1.61 10.87 EKMG6R3ELL471MF11D 
6.3 1000 0.34 380 8 11.5 3.5 0.6 565-1267-ND 28 1.87 13.20 EKMG6R3ELL102MHB5D 
2200 0.36 710 10 20 5.0 0.6 565-1268-ND .38 2.78 19.89 EKMG6R3ELL222MJ20S 
3300 0.38 840 10 20 5.0 0.6 565-1269-ND 52 3.82 27.25 EKMG6R3ELL332MJ20S 
4700 0.40 1090 12.5 20 5.0 0.6 565-1270-ND 55 4.03 28.79 EKMG6R3ELL472MK20S 
6800 0.44 1350 12.5 25 5.0 0.6 565-1271-ND 66 4.91 36.07 EKMG6R3ELL682MK25S. 
10000 0.52 1650 16 25 ect 0.8 565-1272-ND 93 6.93 50.90 EKMG6R3ELL103ML25S 
20000 0.76 2350 18 40 7.5 0.8 565-1273-ND 1.58 11.84 88.84 EKMG6R3ELL223MM40S 
22 0.24 46 5 1 2.0 0.5 565-1274-ND 23 1.47 9.90 EKMG100ELL220ME11D 
33 0.24 57 5 abl 2.0 0.5 565-1275-ND .23 1.45 9.76 EKMG100ELL330ME11D 
47 0.24 68 5 abl 2.0 0.5 565-1276-ND .23 1.46 9.85 EKMG100ELL470ME11D 
100 0.24 100 5 1 2.0 0.5 565-1277-ND .23 1.45 9.76 EKMG100ELL101ME11D 
220 0.24 170 6.3 W 2.5 0.5 565-1278-ND 31 24. 14.85 EKMG100ELL221MF11D 
330 0.24 200 6.3 cal 2.5 0.5 565-1279-ND 27 1.81 12.77 EKMG100ELL331MF11D 
10 470 0.24 250 8 11.5 3.5 0.6 565-1280-ND 29 2.00 14.08 EKMG100ELL471MHB5D 
1000 0.24 460 10 12.5 5.0 0.6 565-1281-ND .36 2.46 17.35 EKMG100ELL102MJC5S 
2200 0.26 760 10 20 5.0 0.6 565-1282-ND .39 2.88 20.57 EKMG100ELL222MJ20S 
3300 0.28 1000 12.5 20 5.0 0.6 565-1283-ND 53 3.89 27.77 EKMG100ELL332MK20S 
4700 0.30 1260 12.5 25 5.0 0.6 565-1284-ND 62 4.61 33.84 EKMG100ELL472MK25S 
6800 0.34 1570 16 25 7.5 0.8 565-1285-ND 1.52 11.39 85.43 EKMG100ELL682ML25S 
10000 0.42 1890 16 35.5 7.5 0.8 565-1286-ND 1.16 8.68 65.09 EKMG100ELL103MLP1S 
15000 0.52 2180 18 35.5 7.5 0.8 565-1287-ND 1.42 10.65 79.90 EKMG100ELL153MMP1S 
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KMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) (S Rok 


Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan 6 @85°C 120Hz oD ES FE od Part No. 1 10 100 Part No. 
10 0.20 34 5 11 2.0 0.5 565-1288-ND 23 1.43 9.67 EKMG160ELL100ME11D 
22 0.20 51 5 11 2.0 0.5 565-1289-ND 23 1.47 9.90 EKMG160ELL220ME11D 
33 0.20 63 5 1 2.0 0.5 565-1290-ND 23 1.45 9.76 EKMG160ELL330ME11D 
47 0.20 75 5 1 2.0 0.5 565-1291-ND 23 1.46 9.85 EKMG160ELL470ME11D 
100 0.20 110 5 11 2.0 0.5 565-1292-ND 31 1.98 13.33 EKMG160ELL101ME11D 
220 0.20 180 6.3 in] 2.5 0.5 565-1293-ND .27 1.81 12.77 EKMG160ELL221MF11D 
16 330 0.20 260 8 11.5 3.5 0.6 565-1294-ND 34 2.54 18.12 EKMG160ELL331MHB5D. 
470 0.20 310 8 11.5 3.5 0.6 565-1295-ND 27 1.85 13.01 EKMG160ELL471MHB5D. 
1000 0.20 560 10 16 5.0 0.6 565-1296-ND 58 4.28 30.58 EKMG160ELL102MJ16S 
2200 0.22 920 12.5 20 5.0 0.6 565-1297-ND -70 5.23 38.37 EKMG160ELL222MK20S 
3300 0.24 1170 12.5 25 5.0 0.6 565-1298-ND 63 4.68 34.34 EKMG160ELL332MK25S 
4700 0.26 1480 16 25 75 0.8 565-1299-ND 87 6.45 47.38 EKMG160ELL472ML25S 
6800 0.30 1780 16 31.5 75 0.8 565-1300-ND 1.07 7.94 58.31 EKMG160ELL682MLN3S 
10000 0.38 2060 18 35.5 7.5 0.8 565-1301-ND 1.40 10.49 78.68 EKMG160ELL103MMP1S 
47 0.16 25 5 1 2.0 0.5 565-1302-ND 23 1.43 9.63 EKMG250ELL4R7ME11D 
10 0.16 36 5 1 2.0 0.5 565-1303-ND 25 1.60 10.77 EKMG250ELL100ME11D 
22 0.16 54 5 1 2.0 0.5 565-1304-ND 23 1.47 9.90 EKMG250ELL220ME11D 
47 0.16 80 5 11 2.0 0.5 565-1306-ND 21 1.36 9.15 EKMG250ELL470ME11D 
100 0.16 130 6.3 1 2.5 0.5 565-1307-ND .25 1.60 10.79 EKMG250ELL101MF11D 
25 220 0.16 230 8 11.5 3.5 0.6 565-1308-ND 35 2.39 16.87 EKMG250ELL221MHB5D. 
330 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 565-1309-ND 28 1.88 13.24 EKMG250ELL331MHB5D. 
470 0.16 380 10 12.5 5.0 0.6 565-1310-ND 46 3.42 24.43 EKMG250ELL471MJC5S 
1000 0.16 680 10 20 5.0 0.6 565-1311-ND 40 2.93 20.91 EKMG250ELL102MJ20S 
2200 0.18 1090 12.5 25 5.0 0.6 565-1312-ND 1.34 10.04 75.28 EKMG250ELL222MK25S 
3300 0.20 1400 16 25 75 0.8 565-1313-ND 1.23 9.23 69.22 EKMG250ELL332ML25S, 
4700 0.22 1710 16 31.5 75 0.8 565-1314-ND 1.01 7.57 56.75 EKMG250ELL472MLN3S 
6800 0.26 2040 18 35.5 7.5 0.8 §65-1315-ND 1.45 10.86 81.43 EKMG250ELL682MMP1S 
47 0.14 28 5 in] 2.0 0.5 565-1316-ND 23 1.43 9.63 EKMG350ELL4R7ME11D 
10 0.14 41 5 1 2.0 0.5 565-1317-ND 23 1.43 9.67 EKMG350ELL100ME11D 
22 0.14 61 5 1 2.0 0.5 565-1318-ND 23 1.47 9.90 EKMG350ELL220ME11D 
33 0.14 75 5 1 2.0 0.5 565-1319-ND 25 1.58 10.67 EKMG350ELL330ME11D 
47 0.14 90 5 af] 2.0 0.5 565-1320-ND .28 1.80 12.12 EKMG350ELL470ME11D 
35 100 0.14 150 6.3 11 2.5 0.5 565-1321-ND 24 1.63 11.51 EKMG350ELL101MF11D 
220 0.14 270 8 11.5 3.5 0.6 565-1322-ND 42 3.12 22.30 EKMG350ELL221MHB5D. 
330 0.14 350 10 12.5 5.0 0.6 565-1323-ND -36 2.46 17.35 EKMG350ELL331MJC5S 
470 0.14 460 10 16 5.0 0.6 565-1324-ND 40 2.73 19.22 EKMG350ELL471MJ16S 
1000 0.14 810 12.5 20 5.0 0.6 565-1325-ND 54 3.98 28.45 EKMG350ELL102MK20S 
2200 0.16 1260 16 25 75 0.8 565-1326-ND 91 6.76 49.62 EKMG350ELL222ML25S, 
4700 0.20 1910 18 35.5 75. 0.8 §65-1327-ND 1.45 10.86 81.43 EKMG350ELL472MMP1S 
0.10 0.12 1.3 5 11 2.0 0.5 565-1328-ND 22 1.42 9.58 EKMG500ELLR10ME11D 
0.22 0.12 2.9 5 1 2.0 0.5 565-1329-ND 23 1.47 9.90 EKMGS500ELLR22ME11D 
0.33 0.12 4.3 5 1 2.0 0.5 565-1330-ND 23 1.48 9.94 EKMGS500ELLR33ME11D 
0.47 0.12 6.2 5 11 2.0 0.5 565-1331-ND .21 1.33 8.98 EKMGS500ELLR47ME11D. 
1.0 0.12 13 5 1 2.0 0.5 565-1332-ND 27 1.72 11.60 EKMGS500ELL1ROME11D 
2.2 0.12 20 5 in] 2.0 0.5 565-1333-ND 27 1.72 11.60 EKMG500ELL2R2ME11D 
47 0.12 30 5 11 2.0 0.5 565-1335-ND 27 1.72 11.60 EKMGS500ELL4R7ME11D. 
10 0.12 40 5 1 2.0 0.5 565-1336-ND .21 1.33 8.98 EKMG500ELL100ME11D 
50 22 0.12 65 5 1 2.0 0.5 565-1337-ND .25 1.69 11.94 EKMG500ELL220ME11D 
33 0.12 90 5 11 2.0 0.5 565-1338-ND 21 1.36 9.19 EKMG500ELL330ME11D 
47 0.12 110 6.3 1 2.5 0.5 565-1339-ND 23 1.57 11.10 EKMG500ELL470MF11D 
100 0.12 180 8 11.5 3.5 0.6 565-1340-ND .28 1.88 13.24 EKMG500ELL101MHB5D. 
220 0.12 300 10 12.5 5.0 0.6 565-1341-ND 36 2.46 17.35 EKMG500ELL221MJC5S 
330 0.12 410 10 16 5.0 0.6 565-1342-ND 34 2.54 18.15 EKMG500ELL331MJ16S 
470 0.12 530 10 20 5.0 0.6 565-1343-ND 42 3.07 21.93 EKMG500ELL471MJ20S 
1000 0.12 950 12.5 25 5.0 0.6 565-1344-ND 69 5.13 37.70 EKMG500ELL102MK25S 
2200 0.14 1470 16 35.5 75 0.8 565-1345-ND 1.27 9.50 71.21 EKMGS500ELL222MLP1S 
3300 0.16 1770 18 35.5 75 0.8 565-1346-ND 1.55 11.64 87.28 EKMG500ELL332MMP1S 
10 0.10 46 5 1 2.0 0.5 565-1347-ND 23 1.45 9.76 EKMG630ELL100ME11D 
22 0.10 71 5 11 2.0 0.5 565-1348-ND 27 1.72 11.60 EKMG630ELL220ME11D 
33 0.10 100 6.3 1 2.5 0.5 565-1349-ND .26 1.64 11.04 EKMG630ELL330MF11D 
47 0.10 120 6.3 1 2.5 0.5 565-1350-ND 27 1.68 11.34 EKMG630ELL470MF11D 
63 100 0.10 215 10 12.5 5.0 0.6 565-1351-ND 35 2.59 18.47 EKMG630ELL101MJC5S 
220 0.10 335 10 16 5.0 0.6 565-1352-ND 35 2.59 18.49 EKMG630ELL221MJ16S 
330 0.10 510 10 20 5.0 0.6 565-1353-ND 40 2.97 21.25 EKMG630ELL331MJ20S 
470 0.10 640 12.5 20 5.0 0.6 565-1354-ND 57 4.18 29.84 EKMG630ELL471MK20S 
1000 0.10 930 16 25 7.5 0.8 565-1355-ND 1.00 7.46 54.76 EKMG630ELL102ML25S. 
0.10 0.08 1.5 5 1 2.0 0.5 565-1356-ND 24 1.51 10.17 EKMG101ELLR10ME11D 
0.22 0.08 3.4 5 1 2.0 0.5 565-1357-ND 23 1.43 9.67 EKMG101ELLR22ME11D 
0.33 0.08 5.0 5 1 2.0 0.5 565-1358-ND 23 1.43 9.67 EKMG101ELLR33ME11D 
0.47 0.08 7A 5 an 2.0 0.5 565-1359-ND 23 1.57 11.04 EKMG101ELLR47ME11D 
1.0 0.08 15 5 11 2.0 0.5 565-1360-ND 25 1.69 11.94 EKMG101ELL1ROME11D 
2.2 0.08 21 5 11 2.0 0.5 565-1361-ND 28 1.79 12.08 EKMG101ELL2R2ME11D 
3.3 0.08 29 5 an] 2.0 0.5 565-1362-ND 33 2.21 15.61 EKMG101ELL3R3ME11D 
47 0.08 32 5 1 2.0 0.5 565-1363-ND .25 1.69 11.94 EKMG101ELL4R7ME11D 
100 10 0.08 54 6.3 1 2.5 0.5 565-1364-ND 33 2.27 16.01 EKMG101ELL100MF11D 
22 0.08 93 8 11.5 3.5 0.6 565-1365-ND 52 3.86 27.57 EKMG101ELL220MHB5D. 
33 0.08 130 8 11.5 3.5 0.6 565-1366-ND .28 1.90 13.38 EKMG101ELL330MHB5D 
47 0.08 165 10 12.5 5.0 0.6 565-1367-ND 36 2.46 17.35 EKMG101ELL470MJC5S 
100 0.08 265 10 20 5.0 0.6 565-1368-ND 40 2.93 20.91 EKMG101ELL101MJ20S 
220 0.08 440 12.5 25 5.0 0.6 565-1369-ND 1.28 9.61 72.07 EKMG101ELL221MK25S 
330 0.08 540 16 25 15. 0.8 565-1370-ND 87 6.50 47.70 EKMG101ELL331ML25S 
470 0.08 715 16 31.5 75 0.8 §65-1371-ND 1.12 8.39 62.93 EKMG101ELL471MLN3S 
1000 0.08 985 18 40 7.5 0.8 565-1372-ND 1.74 13.04 97.80 EKMG101ELL102MM40S 
3.3 0.20 28 6.3 1 2.5 0.5 565-1373-ND 27 1.69 11.38 EKMG161ELL3R3MF11D 
47 0.20 34 6.3 11 2.5 0.5 565-1374-ND 26 1.66 11.17 EKMG161ELL4R7MF11D 
10 0.20 67 10 12.5 5.0 0.6 565-1375-ND -36 2.68 19.13 EKMG161ELL100MJC5S 
22 0.20 120 10 20 5.0 0.6 565-1376-ND 45 3.31 23.66 EKMG161ELL220MJ20S 
160 33 0.20 145 10 20 5.0 0.6 565-1377-ND. 56 4.19 30.80 EKMG161ELL330MJ20S 
47 0.20 195 12.5 20 5.0 0.6 565-1378-ND 59 4.32 30.86 EKMG161ELL470MK20S 
100 0.20 335 16 25 75 0.8 565-1379-ND 1.83 13.75 103.15 EKMG161ELL101ML25S 
220 0.20 540 16 31.5 75 0.8 565-1380-ND 1.25 9.38 70.33 EKMG161ELL221MLN3S 
330 0.20 705 18 35.5 75 0.8 565-1381-ND 1.65 12.38 92.85 EKMG161ELL331MMP1S 
3.3 0.20 28 6.3 1 2.5 0.5 565-1382-ND 29 1.83 12.32 EKMG201ELL3R3MF11D 
47 0.20 39 8 11.5 5.0 0.6 565-1383-ND 32 2.15 15.17 EKMG201ELL4R7MHB5D 
10 0.20 74 10 16 5.0 0.6 565-1384-ND 43 3.17 22.62 EKMG201ELL100MJ16S 
200 22 0.20 120 10 20 5.0 0.6 565-1385-ND 49 3.58 25.60 EKMG201ELL220MJ20S 
33 0.20 160 12.5 20 5.0 0.6 565-1386-ND 59 4.37 32.09 EKMG201ELL330MK20S 
47 0.20 195 12.5 20 5.0 0.6 565-1387-ND 63 4.70 34.51 EKMG201ELL470MK20S 
100 0.20 335 16 25 75 0.8 565-1388-ND 1.02 7.59 §5.77 EKMG201ELL101ML25S. 
220 0.20 575 18 35.5 75 0.8 565-1389-ND 1.69 12.71 95.32 EKMG201ELL221MMP1S 
2.2 0.20 23 6.3 1 2.5 0.5 565-1390-ND 27 1.68 11.34 EKMG251ELL2R2MF11D 
3.3 0.20 32 8 1 3.5 0.6 565-1391-ND .28 1.90 13.42 EKMG251ELL3R3MHB5D 
250 47 0.20 39 8 11.5 3.5 0.6 565-1392-ND 29 1.99 14.02 EKMG251ELL4R7MF11D 
10 0.20 74 10 16 5.0 0.6 565-1393-ND 58 4.28 30.59 EKMG251ELL100MJ16S 
22 0.20 130 12.5 20 5.0 0.6 565-1394-ND 57 4.23 30.18 EKMG251ELL220MK20S 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
1606 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


KMG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 
Rated Rated Ripple 
W.V. Cap. Current (mA RMS) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan 6 @85°C 120Hz oD L F od Part No. 1 10 100 Part No. 
33 0.20 160 12.5 20 5.0 0.6 565-1395-ND 61 4.52 33.16 EKMG251ELL330MK20S 
250 47 0.20 210 12.5 25 5.0 0.6 565-1396-ND 73 5.44 39.94 EKMG251ELL470MK25S 
100 0.20 365 16 31.5 7.5 0.8 565-1397-ND 1.18 8.88 66.63 EKMG251ELL101MLN3S 
220 0.20 585 18 40 7.5 0.8 565-1398-ND 1.83 13.70 102.72 EKMG251ELL221MM40S 
0.47 0.24 11 6.3 1 2.5 0.5 565-1399-ND 29 1.99 14.06 EKMG351ELLR47MF11D 
1.0 0.24 15 6.3 11 2.5 0.5 565-1400-ND 32 2.18 15.34 EKMG351ELL1ROMF11D 
2.2 0.24 26 8 11.5 3.5 0.6 565-1401-ND 35 2.60 18.58 EKMG351ELL2R2MHB5D 
3.3 0.24 38 10 12.5 5.0 0.6 565-1402-ND At 3.01 21.52 EKMG351ELL3R3MJC5S 
350 4.7 0.24 50 10 16 5.0 0.6 565-1403-ND 44 3.22 22.99 EKMG351ELL4R7MJ16S 
10 0.24 80 10 20 5.0 0.6 565-1404-ND -50 3.65 26.09 EKMG351ELL100MJ20S 
22 0.24 130 12.5 20 5.0 0.6 565-1405-ND 66 4.91 36.07 EKMG351ELL220MK20S 
33 0.24 195 16 25 75 0.8 565-1406-ND 1.05 7.87 59.05 EKMG351ELL330ML25S, 
47 0.24 230 16 25 75 0.8 565-1407-ND 1.23 9.21 69.10 EKMG351ELL470ML25S, 
1.0 0.24 15 6.3 11 2.5 0.5 565-1408-ND 32 2.18 15.34 EKMG401ELL1ROMF11D 
2.2 0.24 26 8 11.5 3.5 0.6 565-1409-ND 32 2.15 15.14 EKMG401ELL2R2MHB5D 
3.3 0.24 38 10 12.5 5.0 0.6 565-1410-ND 39 2.88 20.57 EKMG401ELL3R3MJC5S 
47 0.24 50 10 16 5.0 0.6 565-1411-ND 40 2.97 21.25 EKMG401ELL4R7MJ16S 
400 10 0.24 80 10 20 5.0 0.6 565-1412-ND 51 3.75 26.75 EKMG401ELL100MJ20S 
22 0.24 145 12.5 25 5.0 0.6 565-1413-ND 71 5.26 38.66 EKMG401ELL220MK25S 
33 0.24 195 16 25 75 0.8 565-1414-ND 1.03 7.69 56.50 EKMG401ELL330ML25S, 
47 0.24 250 16 31.5 75 0.8 565-1415-ND 47 8.80 66.02 EKMG401ELL470MLN3S 
100 0.24 350 16 40 7.5 0.8 565-1416-ND 1.95 14.74 111.27 EKMG401ELL101ML40S 
1.0 0.24 13 10 12.5 5.0 0.6 565-1417-ND 39 2.88 20.57 EKMG451ELL1ROMJC5S 
2.2 0.24 23 10 12.5 5.0 0.6 565-1418-ND 39 2.88 20.57 EKMG451ELL2R2MJC5S 
3.3 0.24 31 10 16 5.0 0.6 565-1419-ND 44 3.22 22.98 EKMG451ELL3R3MJ16S 
450 4.7 0.24 40 10 20 5.0 0.6 565-1420-ND 52 3.84 27.43 EKMG451ELL4R7MJ20S 
10 0.24 65 12.5 20 5.0 0.6 565-1421-ND 67 4.96 36.39 EKMG451ELL100MK20S 
22 0.24 115 16 25 75 0.8 565-1422-ND 1.03 7.68 56.40 EKMG451ELL220ML25S, 
33 0.24 155 16 31.5 75 0.8 565-1423-ND 1.51 11.35 85.14 EKMG451ELL330MLN3S 
KXG Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
Long Life High Ripple Current 105°C 
Features: Miniature, Long Life (8-10K Hours), For Electronic Ballasts, 105°C Maximum Temperature 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (160-400V), -25°C ~ 105°C (450V), * Capacitance Tolerance: +20% 
Leakage Current @ 20°C: al Od 
CV Product After 1 Minute After 5 Minutes a 2 7 
CV < 1,000 1=0.1CV +40pA |= 0.03CV +15yA 
CV > 1,000 1=0.04CV +100pA 1=0.02CV +25pA Vent + L esinins: retin, 
Rated Rated Ripple Current 
W.V. Cap. (mA RMS) @105°C Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Tan 6 120Hz 100kHz oD L EF od Part No. 1 10 100 Part No. 
22 0.20 200 500 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1424-ND 43 3.15 22.50 EKXG161ELL220MJ20S 
33 0.20 250 625 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1425-ND 43 3.15 22.50 EKXG161ELL330MJ20S 
47 0.20 300 750 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1426-ND 52 3.85 27.50 EKXG161ELL470MJ20S 
160 100 0.20 620 1395 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1427-ND 82 6.08 44.65 EKXG161ELL101MK25S 
100 0.20 630 1420 16.0 20.0 75 0.8 565-1428-ND 87 6.47 47.51 EKXG161ELL101ML20S 
150 0.20 770 1735 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1429-ND £99; 7.36 54.05 EKXG161ELL151ML20S 
220 0.20 1020 2295 16.0 25.0 75 0.8 565-1430-ND 1.12 8.40 63.00 EKXG161ELL221ML25S 
330 0.20 1390 3130 18.0 31.5 7.5 0.8 565-1431-ND 1.76 13.20 99.00 EKXG161ELL331MMN3S. 
10 0.20 125 315 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1432-ND 43 3.15 22.50 EKXG201ELL100MJ16S 
22 0.20 200 500 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1433-ND 48 3.50 25.00 EKXG201ELL220MJ20S 
33 0.20 260 650 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1434-ND 52 3.85 27.50 EKXG201ELL330MJ20S 
47 0.20 390 975 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1435-ND 65 4.80 35.25 EKXG201ELL470MK20S 
200 68 0.20 470 1175 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1436-ND 69 5.12 37.60 EKXG201ELL680MK20S 
100 0.20 630 1420 16.0 20.0 75 0.8 565-1437-ND 96 7.18 52.73 EKXG201ELL101ML20S 
150 0.20 840 1890 16.0 25.0 75, 0.8 565-1438-ND 1.08 8.10 60.75 EKXG201ELL151ML25S. 
220 0.20 1050 2365 18.0 25.0 75 0.8 565-1439-ND 1.57 11.76 88.19 EKXG201ELL221MM25S 
330 0.20 1430 3220 18.0 35.5 75 0.8 565-1440-ND 1.82 13.78 104.00 EKXG201ELL331MMP1S 
10 0.20 140 350 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1441-ND 46 3.39 24.24 EKXG251ELL100MJ20S 
22 0.20 200 500 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1442-ND 57 4.20 30.00 EKXG251ELL220MJ20S 
33 0.20 320 800 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1443-ND 69 5.12 37.60 EKXG251ELL330MK20S 
250 47 0.20 390 975 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1444-ND -70 5.23 38.41 EKXG251ELL470MK20S 
68 0.20 520 1300 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1445-ND 1.03 7.68 56.40 EKXG251ELL680ML20S 
82 0.20 550 1375 16.0 20.0 15 0.8 565-1446-ND. 1.01 7.56 56.70 EKXG251ELL820ML20S 
100 0.20 680 1530 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1447-ND 1.12 8.40 63.00 EKXG251ELL101ML25S 
150 0.20 860 1935 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1448-ND 1.54 11.51 86.36 EKXG251ELL151MM25S 
6.8 0.24 110 275 10 16 5.0 0.6 565-1449-ND 46 3.39 24.24 EKXG351ELL6R8MJ16S 
10 0.24 140 350 10 20 5.0 0.6 565-1450-ND 53 3.88 27.71 EKXG351ELL100MJ20S 
22 0.24 260 650 12.5 20 5.0 0.6 565-1451-ND. -70 5.23 38.41 EKXG351ELL220MK20S 
33 0.24 360 900 16 20 75 0.8 565-1452-ND 1.20 9.00 67.50 EKXG351ELL330ML20S 
47 0.24 430 1075 16 20 1.5 0.8 565-1453-ND 1.05 7.89 59.20 EKXG351ELL470ML20S 
350 68 0.24 560 1400 16 25 75 0.8 565-1454-ND 1.36 10.20 76.50 EKXG351ELL680ML25S 
68 0.24 550 1375 18 20 7.5 0.8 565-1455-ND 1.56 11.70 87.75 EKXG351ELL680MM20S 
82 0.24 610 1525 18 25 75 0.8 565-1456-ND 1.72 12.90 96.75 EKXG351ELL820MM25S 
100 0.24 700 1575 18 25 15 0.8 565-1457-ND 1.89 14.31 108.00 EKXG351ELL101MM25S 
120 0.24 830 1865 18 31.5 75 0.8 565-1458-ND 1.96 14.84 112.00 EKXG351ELL121MMN3S 
150 0.24 960 2160 18 35.5 7.5 0.8 565-1459-ND 2.70 20.41 154.00 EKXG351ELL151MMP1S 
6.8 0.24 110 275 10 16 5.0 0.6 565-1460-ND 48 3.55 25.35 EKXG401ELL6R8MJ16S 
10 0.24 140 350 10 20 5.0 0.6 565-1461-ND .57 4.20 30.00 EKXG401ELL100MJ20S 
15 0.24 220 550 12.5 20 5.0 0.6 565-1462-ND 70 5.23 38.41 EKXG401ELL150MK20S 
22 0.24 260 650 12.5 20 5.0 0.6 565-1463-ND 82 6.08 44.65 EKXG401ELL220MK20S 
33 0.24 360 900 16 20 75 0.8 565-1464-ND 1.01 7.56 56.70 EKXG401ELL330ML20S 
400 47 0.24 470 1175 16 25 75 0.8 565-1465-ND 1.28 9.60 72.00 EKXG401ELL470ML25S 
47 0.24 450 1125 18 20 75 0.8 565-1466-ND 1.37 10.30 77.28 EKXG401ELL470MM20S 
68 0.24 585 1465 18 25 75 0.8 565-1467-ND 1.76 13.20 99.00 EKXG401ELL680MM25S 
82 0.24 610 1525 18 25 75 0.8 565-1468-ND 1.76 13.36 100.80 EKXG401ELL820MM25S 
100 0.24 765 1720 18 31.5 75 0.8 565-1469-ND 1.93 14.64 110.50 EKXG401ELL101MMN3S. 
120 0.24 865 1945 18 35.5 7.5 0.8 565-1470-ND 2.24 16.96 128.00 EKXG401ELL121MMP1S 
150 0.24 985 2215 18 40 7.5 0.8 565-1471-ND 2.98 22.53 170.00 EKXG401ELL151MM40S 
6.8 0.24 110 275 10 20 5.0 0.6 565-1472-ND 59 4.31 30.80 EKXG451ELL6R8MJ20S 
10 0.24 180 450 12.5 20 5.0 0.6 565-1473-ND 73 5.45 40.02 EKXG451ELL100MK20S 
15 0.24 240 600 12.5 25 5.0 0.6 565-1474-ND -90 6.72 49.35 EKXG451ELL150MK25S 
22 0.24 290 725 16 20 75 0.8 565-1475-ND 1.00 7.52 56.36 EKXG451ELL220ML20S 
450 33 0.24 390 975 16 25 7.5 0.8 565-1476-ND 1.25 9.39 70.42 EKXG451ELL330ML25S 
5 33 0.24 380 950 18 20 7.5 0.8 565-1477-ND 1.48 11.10 83.25 EKXG451ELL330MM20S 
47 0.24 480 1200 18 25 75 0.8 565-1478-ND 1.72 12.90 96.75 EKXG451ELL470MM25S 
68 0.24 630 1575 18 31.5 7.5 0.8 565-1479-ND 1.89 14.31 108.00 EKXG451ELL680MMN3S 
82 0.24 715 1785 18 35.5 75 0.8 565-1480-ND 2.24 16.96 128.00 EKXG451ELL820MMP1S 
100 0.24 800 1800 18 40 75 0.8 565-1481-ND 2.56 19.35 146.00 EKXG451ELL101MM40S 
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KY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
Low Impedance Long Life 105°C 


Features: Miniature, Low Impedance, Long Life (4-10K Hours), 105°C Maximum Temperature 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: |=0.01CV or 3/A, whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 


Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: 


rT Od 
Rated ® 
Voltage (vy|  &3 10 16 25 | 35 50 a ©} 5 
Tans (DF) | 0.22 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 Vent ¢— L ——> 45 min. ale ‘#enin. 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (Q./ 100kHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD [L iF od Part No. 1 10 100 Part No. 
150 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1482-ND 222 1.38 9.30 EKY-6R3ELL151ME11D 
330 340 0.22 0.87 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1483-ND 22 1.38 9.28 EKY-6R3ELL331MF11D 
680 640 0.13 0.52 8.0 45: 3.5 0.6 565-1484-ND 29 1.95 13.75 EKY-6R3ELL681MHB5D 
820 865 0.080 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1485-ND 33 2.45 17.50 EKY-6R3ELL821MJC5S. 
1000 840 0.087 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1486-ND 29 1.95 13.75 EKY-6R3ELL102MH15D 
1200 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1487-ND 38 2.60 18.35 EKY-6R3ELL122MJ16S 
1200 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1488-ND 32 2.14 15.11 EKY-6R3ELL122MH20D 
1500 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1489-ND 36 2.64 18.88 EKY-6R3ELL152MJ20S 
6.3 1800 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1490-ND 48 3.50 25.00 EKY-6R3ELL182MK15S 
2200 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1491-ND 48 3.50 25.00 EKY-6R3ELL222MJ25S 
2700 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1492-ND 48 3.50 25.00 EKY-6R3ELL272MJ30S 
3300 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1493-ND 52 3.85 27.50 EKY-6R3ELL332MK20S 
3900 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1494-ND 58 4.32 31.73 EKY-6R3ELL392MK25S, 
4700 2650 0.024 0.078 12.5 30.5 5.0 0.6 565-1495-ND 66 4.91 36.08 EKY-6R3ELL472MK30S 
5600 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1496-ND -70 5.24 38.47 EKY-6R3ELL562MK35S 
6800 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1497-ND 74 5.48 40.24 EKY-6R3ELL682MK40S 
10000 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1498-ND -98 7.29 53.54 EKY-6R3ELL103MM25S. 
100 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1499-ND 19 1.17 7.92 EKY-100ELL101ME11D. 
220 340 0.22 0.87 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1500-ND 22 1.39 9.37 EKY-100ELL221MF11D 
470 640 0.13 0.52 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1501-ND 24 1.60 11.29 EKY-100ELL471MHB5D 
680 865 0.80 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1502-ND 30 2.06 14.54 EKY-100ELL681MJC5S 
680 840 0.87 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1503-ND 27 1.84 12.99 EKY-100ELL681MH15D 
1000 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1504-ND 36 2.69 19.19 EKY-100ELL102MJ16S 
1000 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1505-ND 33 2.21 15.56 EKY-100ELL102MH20D 
1200 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1506-ND 36 2.64 18.88 EKY-100ELL122MJ20S 
1500 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1507-ND 44 3.22 22.97 EKY-100ELL152MJ25S 
1500 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1508-ND 47 3.48 24.86 EKY-100ELL152MK15S 
10 2200 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1509-ND 48 3.52 25.17 EKY-100ELL222MJ30S 
2200 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1510-ND 52 3.84 27.40 EKY-100ELL222MK20S 
2700 2210 0.043 0.14 18.0 15.0 7.5 0.8 565-1511-ND 73 5.40 39.63 EKY-100ELL272MM15S 
3300 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1512-ND .57 4.23 31.08 EKY-100ELL332MK25S 
3900 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1513-ND 63 4.72 34.63 EKY-100ELL392MK30S 
3900 2530 0.027 0.078 16.0 20.0 75 0.8 565-1514-ND 74 5.52 40.56 EKY-100ELL392ML20S 
4700 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1515-ND 68 5.08 37.28 EKY-100ELL472MK35S 
5600 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1516-ND 79 5.88 43.18 EKY-100ELL562MK40S 
5600 2930 0.021 0.060 16.0 25.0 75 0.8 565-1517-ND 94 6.97 51.19 EKY-100ELL562ML25S 
6800 3450 0.017 0.050 16.0 31.5 75 0.8 565-1518-ND 1.00 7.47 54.84 EKY-100ELL682MLN3S 
10000 4220 0.014 0.038 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1519-ND 1.28 9.59 71.94 EKY-100ELL103MMP1S 
56 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1520-ND 18 1.16 7.83 EKY-160ELL560ME11D. 
120 340 0.22 0.87 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1521-ND 24 1.51 10.17 EKY-160ELL121MF11D 
330 640 0.13 0.52 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1522-ND 23 1.59 11.22 EKY-160ELL331MHB5D 
470 865 0.080 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1523-ND 35 2.36 16.62 EKY-160ELL471MJC5S 
470 840 0.087 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1524-ND 27 1.83 12.92 EKY-160ELL471MJ15D 
680 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1525-ND 38 2.60 18.35 EKY-160ELL681MJ16S 
680 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1526-ND 31 2.10 14.84 EKY-160ELL681MH20D 
1000 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1527-ND 36 2.69 19.19 EKY-160ELL102MJ20S 
1000 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1528-ND AT 3.44 24.55 EKY-160ELL102MK15S 
1200 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1529-ND 44 3.22 22.97 EKY-160ELL122MJ25S 
1500 1910 0.031 012 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1530-ND 47 3.44 24.55 EKY-160ELL152MJ30S 
16 1500 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1531-ND 49 3.61 25.82 EKY-160ELL152MK20S 
2200 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1532-ND 61 4.49 32.10 EKY-160ELL222MK25S 
2700 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1533-ND 61 4.55 33.44 EKY-160ELL272MK30S 
2700 2530 0.027 0.078 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1534-ND 62 4.59 33.72 EKY-160ELL272ML20S 
3300 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1535-ND 68 5.08 37.28 EKY-160ELL332MK35S 
3900 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1536-ND -76 5.64 41.41 EKY-160ELL392MK40S 
3900 2930 0.021 0.060 16.0 25.0 75 0.8 565-1537-ND 82 6.12 44.96 EKY-160ELL392ML25S 
4700 3450 0.017 0.050 16.0 31.5 75 0.8 565-1538-ND -90 6.73 49.41 EKY-160ELL472MLN3S 
4700 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 75 0.8 565-1539-ND 97 7.21 52.96 EKY-160ELL472MM25S 
5600 3610 0.015 0.044 16.0 35.5 75 0.8 565-1540-ND 1.00 7.45 54.74 EKY-160ELL562MLP1S 
5600 4170 0.015 0.040 18.0 31.5 75 0.8 565-1541-ND 1.06 7.95 59.63 EKY-160ELL562MMN3S 
6800 4080 0.013 0.038 16.0 40.0 75 0.8 565-1542-ND 1.00 7.52 56.36 EKY-160ELL682ML40S 
8200 4220 0.014 0.038 18.0 35.5 7.5 0.8 565-1543-ND 1.23 9.22 69.12 EKY-160ELL822MMP1S 
47 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1544-ND 18 1.16 7.83 EKY-250ELL470ME11D. 
100 340 0.22 0.87 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1545-ND -30 1.90 12.77 EKY-250ELL101MF11D 
220 640 0.13 0.52 8.0 AAS: 3.5 0.6 565-1546-ND 24 1.60 11.26 EKY-250ELL221MHB5D 
330 865 0.080 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1547-ND 35 2.36 16.62 EKY-250ELL331MJC5S 
330 840 0.087 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1548-ND 27 1.86 13.14 EKY-250ELL331MH15D 
470 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1549-ND 38 2.55 18.02 EKY-250ELL471MJ16S 
470 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1550-ND 32 2.14 15.07 EKY-250ELL471MH20D 
680 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1551-ND 36 2.64 18.88 EKY-250ELL681MJ20S 
680 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1552-ND 46 3.39 24.24 EKY-250ELL681MK15S 
820 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1553-ND 42 3.09 22.04 EKY-250ELL821MJ25S 
1000 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1554-ND A7 3.48 24.86 EKY-250ELL102MJ30S 
1000 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1555-ND 52 3.84 27.40 EKY-250ELL102MK20S 
25 1200 2210 0.043 0.11 18.0 15.0 75 0.8 565-1556-ND Ah 5.76 42.30 EKY-250ELL122MM15S 
1500 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1557-ND 62 4.54 32.41 EKY-250ELL152MK25S 
1800 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1558-ND 67 5.00 36.70 EKY-250ELL182MK30S 
1800 2530 0.027 0.078 16.0 20.0 75 0.8 565-1559-ND 64 4.75 34.92 EKY-250ELL182ML20S 
2200 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1560-ND -70 5.20 38.18 EKY-250ELL222MK35S 
2200 2860 0.026 0.067 18.0 20.0 75 0.8 565-1561-ND 1.01 7.51 55.15 EKY-250ELL222MM20S 
2700 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1562-ND Wes 5.76 42.31 EKY-250ELL272MK40S 
2700 2930 0.021 0.060 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1563-ND 81 6.04 44.38 EKY-250ELL272ML25S 
3300 3450 0.017 0.050 16.0 31.5 75 0.8 565-1564-ND 93 6.93 50.89 EKY-250ELL332MLN3S 
3300 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 75 0.8 565-1565-ND 94 6.97 51.19 EKY-250ELL332MM25S, 
3900 4170 0.015 0.040 18.0 31.5 75 0.8 565-1566-ND 1.13 8.50 63.73 EKY-250ELL392MMN3S. 
4700 4220 0.014 0.038 18.0 35.5 75 0.8 565-1567-ND 1.15 8.65 64.86 EKY-250ELL472MMP1S 
5600 4280 0.012 0.032 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1568-ND 1.26 9.48 71.10 EKY-250ELL562MM40S 
33 210 0.58 2.3 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1569-ND 20 1.29 8.73 EKY-350ELL330ME11D. 
35 56 340 0.22 0.87 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1570-ND 22 1.36 9.19 EKY-350ELL560MF11D 
150 640 0.13 0.52 8.0 aS 3.5 0.6 565-1571-ND 23 1.59 11.18 EKY-350ELL151MHB5D 
220 840 0.087 0.35 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1572-ND 35 2.36 16.62 EKY-350ELL221MJC5S 
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KY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont) () Bolts 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (Q/100kHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C =10°C oD [L 5 od Part No. 1 10 100 Part No. 
220 865 0.080 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1573-ND 27 1.85 13.03 EKY-350ELL221MH15D, 
270 1050 0.069 0.27 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1574-ND 31 2.13 14.99 EKY-350ELL271MH20D 
330 1210 0.060 0.24 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1575-ND .36 2.69 19.19 EKY-350ELL331MJ16S 
470 1400 0.046 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1576-ND AL 3.04 21.73 EKY-350ELL471MJ20S 
470 1450 0.049 0.16 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1577-ND A6 3.40 24.31 EKY-350ELL471MK15S 
560 1650 0.042 0.17 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1578-ND 44 3.26 23.28 EKY-350ELL561MJ25S 
680 1910 0.031 0.12 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1579-ND 48 3.52 25.17 EKY-350ELL681MJ30S 
680 1900 0.035 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1580-ND 48 3.57 25.51 EKY-350ELL681MK20S 
1000 2230 0.027 0.089 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1581-ND 61 4.51 33.14 EKY-350ELL102MK25S 
1000 2210 0.043 0.11 18.0 15.0 eo} 0.8 565-1582-ND 77 5.74 42.15 EKY-350ELL102MM15S 
35 1200 2650 0.024 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1583-ND 57 4.23 31.08 EKY-350ELL122MK30S 
1200 2530 0.027 0.078 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1584-ND 69 5.12 37.57 EKY-350ELL122ML20S 
1500 2880 0.020 0.065 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1585-ND .70 5.24 38.47 EKY-350ELL152MK35S 
1800 3350 0.017 0.056 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1586-ND 77 5.76 42.31 EKY-350ELL182MK40S 
1800 2930 0.021 0.060 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1587-ND 75 5.58 40.99 EKY-350ELL182ML25S 
1800 2860 0.026 0.067 18.0 20.0 75 0.8 565-1588-ND 88 6.54 48.02 EKY-350ELL182MM20S 
2200 3450 0.017 0.050 16.0 31.5 75 0.8 565-1589-ND 94 7.02 51.54 EKY-350ELL222MLN3S 
2200 3140 0.019 0.049 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1590-ND 1.03 7.66 56.22 EKY-350ELL222MM25S 
2700 4170 0.015 0.040 18.0 31.5 7.5 0.8 565-1591-ND 1.12 8.42 63.16 EKY-350ELL272MMN3S, 
3300 4080 0.013 0.038 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1592-ND 1.06 7.86 57.70 EKY-350ELL332ML40S 
3300 4220 0.014 0.038 18.0 35.5 75 0.8 565-1593-ND 1.20 9.03 67.70 EKY-350ELL332MMP1S 
3900 4280 0.012 0.032 18.0 40.0 7.6 0.8 565-1594-ND 1.22 9.12 68.43 EKY-350ELL392MM40S 
2.2 43 2.5 10.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1595-ND .20 1.25 8.44 EKY-500ELL2R2ME11D 
3.3 53 2.2 8.8 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1596-ND .20 1.27 8.53 EKY-500ELL3R3ME11D 
4.7 88 1.9 76 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1597-ND .20 1.25 8.44 EKY-500ELL4R7ME11D 
10 100 1.5 6.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1598-ND .20 1.25 8.39 EKY-500ELL100ME11D 
22 180 0.70 2.8 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1599-ND AQ 1.19 8.00 EKY-500ELL220ME11D 
56 295 0.30 1.2 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1600-ND 22 1.40 9.45 EKY-500ELL560MF11D 
100 555 0.17 0.68 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1601-ND 24 1.63 11.48 EKY-500ELL101MHB5D 
120 730 0.12 0.48 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1602-ND .28 1.88 13.26 EKY-500ELL121MH15D. 
150 760 0.12 0.48 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1603-ND 35 2.36 16.62 EKY-500ELL151MJC5S 
180 910 0.091 0.36 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1604-ND 32 2.16 15.26 EKY-500ELL181MH20D 
220 1050 0.084 0.34 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1605-ND 40 2.70 19.04 EKY-500ELL221MJ16S 
270 1220 0.060 0.24 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1606-ND .34 2.51 17.96 EKY-500ELL271MJ20S 
270 1260 0.061 0.20 12.5 15.0 5.0 0.6 565-1607-ND 47 3.48 24.86 EKY-500ELL271MK15S 
330 1440 0.055 0.22 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1608-ND 48 3.57 25.51 EKY-500ELL331MJ25S 
50 470 1690 0.043 0.17 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1609-ND -50 3.70 26.44 EKY-500ELL471MJ30S 
470 1660 0.045 0.15 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1610-ND 52 3.84 27.40 EKY-500ELL471MK20S 
560 1950 0.034 0.11 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1611-ND 58 4.31 31.66 EKY-500ELL561MK25S 
560 1930 0.054 0.15 18.0 15.0 75 0.8 565-1612-ND 73 5.44 39.95 EKY-500ELL561MM15S 
680 2310 0.030 0.10 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1613-ND 63 4.72 34.63 EKY-500ELL681MK30S 
820 2510 0.025 0.083 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1614-ND All 5.32 39.05 EKY-500ELL821MK35S 
820 2210 0.034 0.10 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1615-ND 73 5.40 39.63 EKY-500ELL821ML20S 
1000 2920 0.021 0.069 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1616-ND 78 5.84 42.89 EKY-500ELL102MK40S 
1000 2555 0.025 0.075 16.0 25.0 75 0.8 565-1617-ND 83 6.17 45.28 EKY-500ELL102ML25S 
1000 2490 0.036 0.097 18.0 20.0 75 0.8 565-1618-ND 88 6.57 48.22 EKY-500ELL102MM20S 
1200 3010 0.022 0.066 16.0 31.5 7.5 0.8 565-1619-ND 1.00 7.45 54.74 EKY-500ELL122MLN3S 
1200 2740 0.026 0.070 18.0 25.0 75 0.8 565-1620-ND 1.01 7.59 56.95 EKY-500ELL122MM25S 
1500 3150 0.019 0.057 16.0 35.5 7.5 0.8 565-1621-ND 1.02 7.62 55.93 EKY-500ELL152MLP1S 
1800 3710 0.016 0.048 16.0 40.0 75 0.8 565-1622-ND 1.06 7.93 59.48 EKY-500ELL182ML40S 
2200 3680 0.017 0.046 18.0 35.5 75 0.8 565-1623-ND 1.28 9.59 71.93 EKY-500ELL222MMP1S 
2700 3800 0.014 0.038 18.0 40.0 75 0.8 565-1624-ND 1.44 10.77 80.74 EKY-500ELL272MM40S 


LXY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
High Reliability Low Impedance 105°C 


Features: Miniature, Low Impedance, Long Life (2-8K Hours), Solvent Proof, 105°C Maximum Temperature 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: I=0.01CV or 3), whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 


Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: 


yOd 
Rated 10 16 25 | 35 50 63 an 2 
Voltage (V) ° 
Tand(DF) | 0.19 | 016 | 014 | 0.12 0.10 | 0.10 Vent. -#-—— L. ——+ 15 min. ia 4 min. 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (Q/100kHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD L 5 od Part No. i 10 100 Part No. 
82 163 0.75 1.5 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1747-ND 26 1.76 12.38 ELXY100ELL820MEB5D 
180 273 0.35 0.70 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1748-ND 32 2.15 15.13 ELXY100ELL181MFB5D. 
220 390 0.25 0.50 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1749-ND 37 2.54 17.88 ELXY100ELL221MF15D 
330 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1750-ND 36 2.63 18.75 ELXY100ELL331MH12D 
390 625 0.12 0.24 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1751-ND 40 2.98 21.25 ELXY100ELL391MJC5S 
470 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1752-ND 43 3.15 22.50 ELXY100ELL471MH15D 
680 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1753-ND -50 3.68 26.25 ELXY100ELL681MJ16S 
680 740 0.095 0.19 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1754-ND 48 3.50 25.00 ELXY100ELL681MH20D 
1000 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1755-ND .57 4.20 30.00 ELXY100ELL102MJ20S 
1200 1260 0.052 0.11 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1756-ND -60 4.48 32.90 ELXY100ELL122MJ25S 
10 1500 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1757-ND 65 4.80 35.25 ELXY100ELL152MJ30S 
1800 1340 0.046 0.092 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1758-ND wid 5.76 42.30 ELXY100ELL182MK20S 
2200 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1759-ND -90 6.72 49.35 ELXY100ELL222MK25S 
2700 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1760-ND 99 7.36 54.05 ELXY100ELL272MK30S 
3300 2220 0.024 0.048 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1761-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY100ELL332MK35S 
3300 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 75 0.8 565-1762-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY100ELL332ML20S 
3900 2390 0.022 0.044 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1763-ND 1.16 8.70 65.25 ELXY100ELL392MK40S 
3900 2070 0.028 0.056 16.0 25.0 75 0.8 565-1764-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY100ELL392ML25S 
5600 2350 0.025 0.050 16.0 30.0 75 0.8 565-1765-ND 1.40 10.50 78.75 ELXY100ELL562ML30S 
6800 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 75 0.8 565-1766-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY100ELL682ML35S 
8200 2900 0.018 0.036 16.0 40.0 75 0.8 565-1767-ND 1.80 13.50 101.25 ELXY100ELL822ML40S 
56 163 0.75 1.5 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1768-ND 26 1.76 12.38 ELXY160ELL560MEB5D 
120 273 0.35 0.70 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1769-ND 32 2.15 15.13 ELXY160ELL121MFB5D. 
16 180 390 0.25 0.50 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1770-ND 35 2.34 16.50 ELXY160ELL181MF15D 
270 625 0.12 0.24 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1771-ND 40 2.98 21.25 ELXY160ELL271MJC5S 
270 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1772-ND 36 2.63 18.75 ELXY160ELL271MH12D 
330 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1773-ND 45 3.33 23.75 ELXY160ELL331MH15D 
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LXY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont) 


() olts 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. Current (mA RMS) (Q/100kHz) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD od Part No. ql 10 100 Part No. 
470 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1774-ND 50 3.68 26.25 ELXY160ELL471MJ16S 
470 740 0.095 0.19 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1775-ND 48 3.50 25.00 ELXY160ELL471MH20D 
680 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1776-ND 57 4.20 30.00 ELXY160ELL681MJ20S 
820 1260 0.052 0.11 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1777-ND -60 4.48 32.90 ELXY160ELL821MJ25S 
1200 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1778-ND 69 5.12 37.60 ELXY160ELL122MJ30S 
1200 1340 0.046 0.092 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1779-ND Ww 5.76 42.30 ELXY160ELL122MK20S 
1500 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1780-ND 84 6.27 46.06 ELXY160ELL152MK25S 
16 2200 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1781-ND 99 7.36 54.05 ELXY160ELL222MK30S 
2200 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 75 0.8 565-1782-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY160ELL222ML20S 
2700 2220 0.024 0.048 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1783-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY160ELL272MK35S 
2700 2070 0.028 0.056 16.0 25.0 75 0.8 565-1784-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY160ELL272ML25S, 
3300 2390 0.022 0.044 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1785-ND 1.18 8.85 66.38 ELXY160ELL332MK40S 
3900 2350 0.025 0.050 16.0 30.0 75 0.8 565-1786-ND 1.36 10.20 76.50 ELXY160ELL392ML30S 
4700 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 75 0.8 565-1787-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY160ELL472ML35S, 
5600 2900 0.018 0.036 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1788-ND 1.80 13.50 101.25 ELXY160ELL562ML40S 
39 163 0.75 1.5 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1789-ND .29 1.95 13.75 ELXY250ELL390MEB5D 
82 273 0.35 0.70 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1790-ND 32 2.15 15.13 ELXY250ELL820MFB5D 
120 390 0.25 0.50 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1791-ND 37 2.54 17.88 ELXY250ELL121MF15D 
150 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1792-ND -36 2.63 18.75 ELXY250ELL151MH12D 
180 625 0.12 0.24 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1793-ND 40 2.98 21.25 ELXY250ELL181MJC5S 
220 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1794-ND 43 3.15 22.50 ELXY250ELL221MH15D 
330 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1795-ND 50 3.68 26.25 ELXY250ELL331MJ16S 
330 740 0.095 0.19 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1796-ND 48 3.50 25.00 ELXY250ELL331MH20D 
470 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1797-ND 57 4.20 30.00 ELXY250ELL471MJ20S 
25 560 1260 0.052 0.11 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1798-ND -60 4.48 32.90 ELXY250ELL561MJ25S 
820 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1799-ND 69 5.12 37.60 ELXY250ELL821MJ30S 
820 1340 0.046 0.092 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1800-ND tf 5.76 42.30 ELXY250ELL821MK20S 
1000 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1801-ND 86 6.40 47.00 ELXY250ELL102MK25S 
1500 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1802-ND 99 7.36 54.05 ELXY250ELL152MK30S 
1500 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1803-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY250ELL152ML20S 
1800 2220 0.024 0.048 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1804-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY250ELL182MK35S 
1800 2070 0.028 0.056 16.0 25.0 75 0.8 565-1805-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY250ELL182ML25S, 
2200 2390 0.022 0.044 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1806-ND 1.16 8.70 65.25 ELXY250ELL222MK40S 
2700 2350 0.025 0.050 16.0 30.0 75 0.8 565-1807-ND 1.36 10.20 76.50 ELXY250ELL272ML30S, 
3300 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 75 0.8 565-1808-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY250ELL332ML35S, 
3900 2900 0.018 0.036 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1809-ND 1.80 13.50 101.25 ELXY250ELL392ML40S 
27 163 0.75 1.5 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1812-ND -30 2.07 14.58 ELXY350ELL270MEB5D 
56 273 0.35 0.70 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1810-ND 32 2.18 15.40 ELXY350ELL560MFB5D 
82 390 0.25 0.50 6.3 15.0 25 0.5 565-1813-ND 35 2.34 16.50 ELXY350ELL820MF15D 
120 445 0.17 0.34 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1814-ND 36 2.63 18.75 ELXY350ELL121MH12D 
120 625 0.12 0.24 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1811-ND 25 1.72 12.10 ELXY350ELL121MJC5S 
180 555 0.13 0.26 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1815-ND 43 3.15 22.50 ELXY350ELL181MH15D 
220 825 0.084 0.17 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1816-ND -50 3.68 26.25 ELXY350ELL221MJ16S 
220 740 0.095 0.19 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1817-ND 48 3.50 25.00 ELXY350ELL221MH20D 
330 1040 0.062 0.13 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1818-ND 57 4.20 30.00 ELXY350ELL331MJ20S 
390 1260 0.052 0.11 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1819-ND -60 4.48 32.90 ELXY350ELL391MJ25S 
35 560 1440 0.044 0.088 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1820-ND 69 5.12 37.60 ELXY350ELL561MJ30S 
560 1340 0.046 0.092 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1821-ND tf 5.76 42.30 ELXY350ELL561MK20S 
680 1690 0.034 0.068 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1822-ND 86 6.40 47.00 ELXY350ELL681MK25S 
1000 1950 0.030 0.060 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1823-ND 83 6.18 45.36 ELXY350ELL102MK30S 
1000 1630 0.038 0.076 16.0 20.0 75 0.8 565-1824-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY350ELL102ML20S 
1200 2220 0.024 0.048 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1825-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY350ELL122MK35S 
1200 2070 0.028 0.056 16.0 25.0 75 0.8 565-1826-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY350ELL122ML25S, 
1500 2390 0.022 0.044 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1827-ND 1.16 8.70 65.25 ELXY350ELL152MK40S 
1800 2350 0.025 0.050 16.0 30.0 75 0.8 565-1828-ND 1.36 10.20 76.50 ELXY350ELL182ML30S 
2200 2550 0.022 0.044 16.0 35.0 75 0.8 565-1829-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY350ELL222ML35S, 
2700 2900 0.018 0.036 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1830-ND 1.80 13.50 101.25 ELXY350ELL272ML40S 
18 129 1.2 24 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1831-ND .26 1.76 12.38 ELXY500ELL180MEB5D 
39 219 0.54 | 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1832-ND 32 2.15 15.13 ELXY500ELL390MFB5D 
56 310 0.34 0.68 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1833-ND 37 2.54 17.88 ELXY500ELL560MF15D 
68 340 0.30 0.60 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1834-ND 36 2.63 18.75 ELXY500ELL680MH12D 
82 480 0.20 0.40 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1835-ND 40 2.98 21.25 ELXY500ELL820MJC5S 
82 470 0.20 0.40 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1836-ND 43 3.15 22.50 ELXY500ELL820MH15D. 
120 755 0.13 0.26 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1837-ND -50 3.68 26.25 ELXY500ELL121MJ16S 
120 610 0.14 0.28 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1838-ND 52 3.85 27.50 ELXY500ELL121MH20D 
180 945 0.088 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1839-ND 57 4.20 30.00 ELXY500ELL181MJ20S 
220 1150 0.073 0.15 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1840-ND -60 4.48 32.90 ELXY500ELL221MJ25S 
50 330 1260 0.054 0.11 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1841-ND 69 5.12 37.60 ELXY500ELL331MJ30S 
330 1190 0.059 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1842-ND 58 4.32 31.73 ELXY500ELL331MK20S 
470 1490 0.044 0.088 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1843-ND 86 6.40 47.00 ELXY500ELL471MK25S 
560 1720 0.039 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1844-ND 99 7.36 54.05 ELXY500ELL561MK30S 
680 1890 0.033 0.066 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1845-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY500ELL681MK35S 
680 1420 0.050 0.10 16.0 20.0 75 0.8 565-1846-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY500ELL681ML20S 
820 2030 0.029 0.058 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1847-ND 1.16 8.70 65.25 ELXY500ELL821MK40S 
820 1880 0.034 0.068 16.0 25.0 75 0.8 565-1848-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY500ELL821ML25S, 
1000 2150 0.030 0.060 16.0 30.0 75 0.8 565-1849-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY500ELL102ML30S 
1200 2320 0.027 0.054 16.0 35.0 75 0.8 565-1850-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY500ELL122ML35S, 
1500 2540 0.024 0.048 16.0 40.0 75 0.8 565-1851-ND 1.76 13.20 99.00 ELXY500ELL152ML40S 
10 103 1.9 4.8 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1852-ND 26 1.76 12.38 ELXY630ELL100MEB5D 
18 161 1.0 2.5 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1853-ND 32 2.15 15.13 ELXY630ELL180MFB5D 
33 233 0.61 1.6 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1854-ND 35 2.34 16.50 ELXY630ELL330MF15D 
47 274 0.47 1.2 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1855-ND 36 2.63 18.75 ELXY630ELL470MH12D 
56 418 0.27 0.68 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1856-ND 40 2.98 21.25 ELXY630ELL560MJC5S 
68 525 0.21 0.53 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1857-ND -50 3.68 26.25 ELXY630ELL680MJ16S 
68 360 034 0.85 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1858-ND 43 3.15 22.50 ELXY630ELL680MH15D 
82 500 0.21 0.53 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1859-ND 45 3.33 23.75 ELXY630ELL820MH20D 
120 650 0.16 0.40 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1860-ND 57 4.20 30.00 ELXY630ELL121MJ20S 
150 783 0.13 0.33 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1861-ND 57 4.17 29.75 ELXY630ELL151MJ25S 
63 180 960 0.10 0.25 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1862-ND 65 4.80 35.25 ELXY630ELL181MJ30S 
220 870 0.11 0.28 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1863-ND .73 5.44 39.95 ELXY630ELL221MK20S 
270 1150 0.074 0.19 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1864-ND 61 4.52 33.21 ELXY630ELL271MK25S 
330 1100 0.085 0.22 16.0 20.0 75 0.8 565-1865-ND 1.12 8.40 63.00 ELXY630ELL331ML20S, 
390 1280 0.068 0.17 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1866-ND 99 7.36 54.05 ELXY630ELL391MK30S 
470 1390 0.063 0.16 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1867-ND 1.02 7.65 57.38 ELXY630ELL471MK35S 
470 1480 0.055 0.14 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1868-ND 1.20 9.00 67.50 ELXY630ELL471ML25S, 
560 1530 0.051 0.13 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1869-ND 1.16 8.70 65.25 ELXY630ELL561MK40S 
680 1720 0.046 0.12 16.0 30.0 75 0.8 565-1870-ND 1.32 9.90 74.25 ELXY630ELL681ML30S 
820 1910 0.040 0.10 16.0 35.0 75 0.8 565-1871-ND 1.60 12.00 90.00 ELXY630ELL821ML35S, 
1000 2070 0.036 0.09 16.0 40.0 75 0.8 565-1872-ND 1.76 13.20 99.00 ELXY630ELL102ML40S 
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KZE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
Very Low Impedance 105°C 


Features: ¢ Miniature * Very Low Impedance * 105°C Maximum Temperature (1000 ~ 5000 Hour Life) 
Specifications: ¢ Operating Temperature: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: |=0.01CV or 3y/A, whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 


Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: 


Rated - ® 
Voltage (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 OD 
Tans(DF) | 0.22] 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 vent’ be L ate rain: ‘amin: 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (2/100kHz) Dimensions — (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD L F od Part No. al 10 100 Part No. 
150 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1625-ND 19 dz 7.92 EKZE6R3ELL151ME11D 
220 380 0.15 0.45 8.0 7.0 3.5 0.45 565-1626-ND 26 1.78 12.54 EKZE6R3ELL221MHO7D 
330 405 0.13 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1627-ND 22 1.38 9.28 EKZE6R3ELL331MF11D 
560 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1628-ND 23 1.59 11.18 EKZE6R3ELL561MHB5D 
820 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1629-ND -26 1.76 12.42 EKZE6R3ELL821MH15D 
1000 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1630-ND 34 2.31 16.28 EKZE6R3ELL102MJC5S 
1200 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1631-ND .38 2.60 18.35 EKZE6R3ELL122MJ16S 
63 1200 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1632-ND 32 2.14 15.11 EKZE6R3ELL122MH20D 
1500 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1633-ND 35 2.56 18.27 EKZE6R3ELL152MJ20S 
2200 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1634-ND A7 3.44 24.55 EKZE6R3ELL222MJ25S 
3300 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1635-ND 49 3.61 25.82 EKZE6R3ELL332MK20S 
3900 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1636-ND -60 4.45 31.79 EKZE6R3ELL392MK25S 
4700 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1637-ND 63 4.72 34.63 EKZE6R3ELL472MK30S 
5600 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1638-ND 65 4.87 35.79 EKZE6R3ELL562MK35S 
5600 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 75 0.8 565-1639-ND 67 4.96 36.40 EKZE6R3ELL562ML20S 
6800 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1640-ND 77 5.72 42.02 EKZE6R3ELL682ML25S 
100 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1641-ND 19 1.18 7.96 EKZE100ELL101MELLD 
220 405 0.13 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1642-ND 22 1.38 9.32 EKZE100ELL221MFLLD 
470 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1643-ND 24 1.60 11.29 EKZE100ELL471MHB5D. 
680 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1644-ND 33 2.26 15.94 EKZE100ELL681MJC5S 
680 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1645-ND -26 1.77 12.46 EKZE100ELL681MH15D 
1000 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1646-ND 38 2.60 18.35 EKZE100ELL102MJ16S 
1000 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1647-ND 33 2.21 15.56 EKZE100ELL102MH20D 
10 1200 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1648-ND 35 2.56 18.27 EKZE100ELL122MJ20S, 
1500 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1649-ND 42 3.13 22.35 EKZE100ELL152MJ25S, 
2200 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1650-ND 53 3.92 28.02 EKZE100ELL222MK20S 
3300 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1651-ND 57 4.23 31.08 EKZE100ELL332MK25S 
3900 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1652-ND 62 4.63 34.02 EKZE100ELL392MK30S 
3900 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 75 0.8 565-1653-ND 67 4.96 36.40 EKZE100ELL392ML20S 
4700 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1654-ND 71 5.28 38.76 EKZE100ELL472MK35S 
5600 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1655-ND 81 6.00 44.09 EKZE100ELL562ML25S: 
56 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1656-ND. 18 1.16 7.83 EKZE160ELL560MELLD 
68 300 0.24 0.72 6.3 7.0 2.5 0.45 565-1657-ND 24 1.64 11.56 EKZE160ELL680MF07D 
120 405 0.13 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1658-ND .21 1.35 9.11 EKZE160ELL121MFLLD 
330 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1659-ND 23 1.59 11.22 EKZE160ELL331MHB5D. 
470 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1660-ND 33 2.26 15.94 EKZE160ELL471MJC5S 
470 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1661-ND 27 1.83 12.88 EKZE160ELL471MH15D 
680 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1662-ND 37 2.51 17.67 EKZE160ELL681MJ16S, 
16 680 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1663-ND 31 2.10 14.84 EKZE160ELL681MH20D 
1000 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1664-ND 35 2.60 18.58 EKZE160ELL102MJ20S 
1200 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1665-ND 45 3.35 23.93 EKZE160ELL122MJ25S, 
1500 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1666-ND 49 3.61 25.82 EKZE160ELL152MK20S 
2200 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1667-ND 63 4.67 34.31 EKZE160ELL222MK25S 
2700 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1668-ND 61 4.55 33.44 EKZE160ELL272MK30S 
2700 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1669-ND 67 4.96 36.40 EKZE160ELL272ML20S 
3300 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1670-ND 67 4.99 36.66 EKZE160ELL332MK35S 
3900 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1671-ND -78 5.84 42.89 EKZE160ELL392ML25S 
47 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1672-ND 18 1.16 7.83 EKZE250ELL470ME11D 
100 405 0.13 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1673-ND .21 1.35 9.11 EKZE250ELL101MF11D 
220 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1674-ND 27 1.83 12.92 EKZE250ELL221MHB5D. 
330 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1675-ND 35 2.36 16.62 EKZE250ELL331MJC5S 
330 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1676-ND 26 1.78 12.58 EKZE250ELL331MH15D 
470 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1677-ND -36 2.45 17.30 EKZE250ELL471MJ16S, 
470 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1678-ND 31 2.13 15.03 EKZE250ELL471MH20D 
25 680 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1679-ND 35 2.60 18.58 EKZE250ELL681MJ20S 
820 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1680-ND 45 3.35 23.93 EKZE250ELL821MJ25S, 
1000 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1681-ND 48 3.52 25.17 EKZE250ELL102MK20S 
1500 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1682-ND 62 4.54 32.41 EKZE250ELL152MK25S 
1800 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1683-ND 61 4.55 33.44 EKZE250ELL182MK30S 
1800 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 75 0.8 565-1684-ND 67 4.99 36.61 EKZE250ELL182ML20S 
2200 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1685-ND 68 5.08 37.28 EKZE250ELL222MK35S 
2700 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 75 0.8 565-1686-ND 79 5.88 43.18 EKZE250ELL272ML25S 
33 250 0.30 1.0 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1687-ND -18 1.16 7.83 EKZE350ELL330ME11D 
56 405 0.13 0.41 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1688-ND 21 1.36 9.15 EKZE350ELL560MF11D 
150 760 0.072 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1689-ND 24 1.61 11.33 EKZE350ELL151MHB5D. 
220 1030 0.053 0.16 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1690-ND 35 2.36 16.62 EKZE350ELL221MJC5S 
220 995 0.056 0.17 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1691-ND 27 1.85 13.03 EKZE350ELL221MH15D 
270 1250 0.041 0.13 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1692-ND 31 2.13 14.99 EKZE350ELL271MH20D 
330 1430 0.038 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1693-ND 38 2.55 18.02 EKZE350ELL331MJ16S, 
35 470 1820 0.023 0.069 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1694-ND .38 2.78 19.85 EKZE350ELL471MJ20S 
560 2150 0.022 0.066 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1695-ND 45 3.35 23.93 EKZE350ELL561MJ25S, 
680 2360 0.021 0.053 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1696-ND 48 3.57 25.51 EKZE350ELL681MK20S 
1000 2770 0.018 0.045 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1697-ND 57 4.23 31.08 EKZE350ELL102MK25S 
1200 3290 0.016 0.041 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1698-ND 62 4.63 34.02 EKZE350ELL122MK30S 
1200 3140 0.018 0.045 16.0 20.0 75 0.8 565-1699-ND 66 4.91 36.08 EKZE350ELL122ML20S 
1500 3400 0.015 0.039 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1700-ND 69 5.15 37.86 EKZE350ELL152MK35S 
1800 3460 0.016 0.043 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1701-ND -80 5.92 43.51 EKZE350ELL182ML25S 
10 210 0.50 1.5 5.0 7.0 2.0 0.5 565-1702-ND 227 ATA 11.49 EKZE500ELL100ME07D 
22 238 0.34 1.18 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1703-ND 19 1.19 8.00 EKZES500ELL220ME11D 
56 385 0.14 0.50 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1704-ND .22 1.40 9.45 EKZES500ELL560MF11D 
100 724 0.074 0.22 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1705-ND 24 1.61 11.33 EKZES500ELL101MHB5D. 
120 950 0.061 0.18 8.0 15 3.5 0.6 565-1706-ND .28 1.88 13.26 EKZES500ELL121MH15D 
150 979 0.061 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1707-ND 35 2.36 16.62 EKZE500ELL151MJC5S 
180 1190 0.046 0.14 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1708-ND 32 2.16 15.22 EKZES500ELL181MH20D 
0 220 1370 0.042 0.12 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1709-ND 38 2.60 18.35 EKZES500ELL221MJ16S, 
5 270 1580 0.030 0.090 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1710-ND 37 2.73 19.50 EKZES500ELL271MJ20S, 
330 1870 0.028 0.085 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1711-ND 47 3.44 24.55 EKZES500ELL331MJ25S 
470 2050 0.027 0.068 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1712-ND 51 3.74 26.75 EKZE500ELL471MK20S 
560 2410 0.023 0.059 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1713-ND 57 4.23 31.06 EKZES500ELL561MK25S 
680 2860 0.021 0.052 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1714-ND 63 4.67 34.31 EKZE500ELL681MK30S 
820 2960 0.019 0.051 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1715-ND. -70 5.24 38.47 EKZES500ELL821MK35S 
820 2730 0.023 0.059 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1716-ND 72 5.36 39.34 EKZES500ELL821ML20S 
1000 3010 0.021 0.056 16.0 25.0 7.5 0.8 §65-1717-ND 82 6.08 44.67 EKZES500ELL102ML25S 
63 15 165 0.88 3.5 5.0 11.0 2.0 0.5 565-1718-ND 19 1.20 8.09 EKZE630ELL150ME11D 
33 265 0.35 1.4 6.3 11.0 2.5 0.5 565-1719-ND 22 1.41 9.49 EKZE630ELL330MF11D 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1611 


KZE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont, 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. Current (mA RMS) (Q./ 100kHz) Dimensions — (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD cE lz od Part No. al 10 100 Part No. 
56 500 0.22 0.88 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1720-ND 24 1.61 11.33 EKZE630ELL560MHB5D. 
82 690 0.11 0.44 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1721-ND 38 2.60 18.35 EKZE630ELL820MJC5S 
82 665 0.16 0.64 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1722-ND .28 1.87 13.18 EKZE630ELL820MH15D 
120 950 0.076 0.31 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1723-ND .38 2.60 18.35 EKZE630ELL121MJ16S. 
180 1150 0.072 0.29 12.5 16.0 5.0 0.6 565-1724-ND -50 3.66 26.13 EKZE630ELL181MK16S 
63 220 1350 0.046 0.19 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1725-ND 43 3.17 22.66 EKZE630ELL221MJ25S 
390 1900 0.031 0.093 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1726-ND 58 4.31 31.66 EKZE630ELL391MK25S 
470 2300 0.028 0.084 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1727-ND 63 4.72 34.63 EKZE630ELL471MK30S 
680 2800 0.021 0.063 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1728-ND 79 5.86 43.06 EKZE630ELL681MK40S 
1000 2900 0.019 0.057 16.0 35.5 7.5 0.8 565-1729-ND 1.04 7.73 56.80 EKZE630ELL102MLP1S 
1500 3400 0.018 0.054 18.0 35.5 75 0.8 565-1730-ND 1.27 9.54 71.52 EKZE630ELL152MMP1S 
1800 3500 0.017 0.051 18.0 40.0 75 0.8 565-1731-ND 1.41 10.54 79.04 EKZE630ELL182MM40S 
27 355 0.36 1.4 8.0 11.5 3.5 0.6 565-1732-ND 24 1.62 11.41 EKZE101ELL270MHB5D. 
39 450 0.25 1.0 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1733-ND 27 1.85 13.06 EKZE101ELL390MH15D 
47 480 0.17 0.66 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1734-ND 35 2.36 16.62 EKZE101ELL470MJC5S 
68 600 0.11 0.47 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1735-ND 40 2.70 19.04 EKZE101ELL680MJ16S, 
100 750 0.11 0.34 12.5 16.0 5.0 0.6 565-1736-ND -50 3.70 26.44 EKZE101ELL101MK16S 
120 900 0.069 0.28 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1737-ND 45 3.30 23.58 EKZE101ELL121MJ25S 
150 1100 0.062 0.18 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1738-ND 55 4.05 28.94 EKZE101ELL151MK20S 
100 220 1250 0.047 0.14 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1739-ND 63 4.72 34.63 EKZE101ELL221MK25S 
270 1500 0.042 0.13 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1740-ND 66 4.91 36.08 EKZE101ELL271MK30S 
330 1650 0.036 0.11 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1741-ND 74 5.52 40.54 EKZE101ELL331MK35S 
330 1500 0.045 0.14 18.0 20.0 75 0.8 565-1742-ND 99 7.33 53.83 EKZE101ELL331MM20S 
470 1750 0.036 0.11 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1743-ND 1.07 8.05 60.35 EKZE101ELL471MM25S 
560 2000 0.029 0.086 16.0 35.5 75 0.8 565-1744-ND 1.39 10.46 78.46 EKZE101ELL561MLP1S 
680 2200 0.027 0.081 18.0 35.5 15 0.8 565-1745-ND 1.49 11.21 84.06 EKZE101ELL681MMP1S 
820 2700 0.026 0.077 18.0 40.0 75 0.8 565-1746-ND 1.53 11.48 86.12 EKZE101ELL821MM40S 


LXZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
High Reliability Lowest Impedance 105°C 


Features: ¢ Miniature * Lowest Impedance * Long Life (2-8K Hours) * Solvent Proof, 105°C Maximum Temperature 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% »* Leakage Current: |=0.01CV or 3y/A, whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 


Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: 


TI Od Y 
Rated @ o- 
Voltage (V) 6.3 10 16 25 | 35 50 63 oD } i DG 
Z 
Tan 6 (DF) 0.22] 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 Vent. |*«#——L — bets min. | 4 min. 4 
Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. Current (mA RMS) (Q./ 100kHz) Dimensions — mm Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD L IF od Part No. ll 10 100 Part No. 
150 175 0.50 1.0 5.0 11.5 2.0 05 565-1873-ND 29 1.95 13.75 | ELXZ6R3ELL151MEB5D 
330 290 0.25 0.50 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1874-ND 29 1.95 13.75 ELXZ6R3ELL331MFB5D 
470 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1875-ND 33 2.45 17.50 ELXZ6R3ELL471MF15D 
680 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1876-ND 35 2.34 16.50 ELXZ6R3ELL681MH12D 
820 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1877-ND 33 2.45 17.50 ELXZ6R3ELL821MJC5S 
1000 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1878-ND 38 2.80 20.00 ELXZ6R3ELL102MH15D 
1200 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1879-ND .38 2.80 20.00 ELXZ6R3ELL122MJ16S. 
1200 810 0080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1880-ND 43 3.15 22.50 ELXZ6R3ELL122MH20D 
1500 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1881-ND 48 3.50 25.00 ELXZ6R3ELL152MJ20S 
2200 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1882-ND -57 4.20 30.00 ELXZ6R3ELL222MJ25S 
2700 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1883-ND 56 4.16 30.55 ELXZ6R3ELL272MJ30S, 
3300 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1884-ND 65 4.80 35.25 ELXZ6R3ELL332MK20S 
63 3900 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1885-ND 73 5.44 39.95 ELXZ6R3ELL392MK25S. 
4700 2310 0.025 0.050 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1886-ND .86 6.40 47.00 ELXZ6R3ELL472MK30S 
5600 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1887-ND -95 7.04 51.70 ELXZ6R3ELL562MK35S 
5600 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 75 0.8 565-1888-ND 95 7.04 51.70 ELXZ6R3ELL562ML20S 
6800 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1889-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ6R3ELL682MK40S 
6800 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1890-ND 1.04 7.80 58.50 ELXZ6R3ELL682ML25S 
6800 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 7.5 0.8 565-1891-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ6R3ELL682MM20S 
8200 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1892-ND 1.08 8.10 60.75 ELXZ6R3ELL822ML30S 
10000 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 75 0.8 565-1893-ND 1.32 9.90 74.25 ELXZ6R3ELL103ML35S 
10000 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 75 0.8 565-1894-ND 1.36 10.20 76.50 ELXZ6R3ELL103MM25S 
12000 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 75 0.8 565-1895-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ6R3ELL123ML40S 
12000 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 75 0.8 565-1896-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ6R3ELL123MM30S 
15000 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 75 0.8 565-1897-ND 1.72 12.90 96.75 ELXZ6R3ELL153MM35S 
18000 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 75 0.8 565-1898-ND 1.79 13.52 102.00 ELXZ6R3ELL183MM40S 
100 175 0.50 1.0 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1899-ND 23 1.56 11.00 ELXZ100ELL101MEB5D 
220 290 0.25 0.50 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1900-ND 29 1.95 13.75 ELXZ100ELL221MFB5D 
330 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1901-ND 29 1.95 13.75 ELXZ100ELL331MF15D 
470 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1902-ND 48 3.24 22.83 ELXZ100ELL471MH12D 
680 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1903-ND 33 2.45 17.50 ELXZ100ELL681MJC5S 
680 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1904-ND .38 2.80 20.00 ELXZ100ELL681MH15D 
1000 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1905-ND 43 3.15 22.50 ELXZ100ELL102MJ16S 
1000 810 0.080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1906-ND 43 3.15 22.50 ELXZ100ELL102MH20D 
1200 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1907-ND 48 3.50 25.00 ELXZ100ELL122MJ20S 
1500 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1908-ND 57 4.20 30.00 ELXZ100ELL152MJ25S 
1800 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1909-ND -56 4.16 30.55 ELXZ100ELL182MJ30S 
2200 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1910-ND 65 4.80 35.25 ELXZ100ELL222MK20S 
10 3300 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1911-ND 77 5.76 42.30 ELXZ100ELL332MK25S 
3900 2310 0.025 0.058 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1912-ND .86 6.40 47.00 ELXZ100ELL392MK30S 
3900 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1913-ND -95 7.04 51.70 ELXZ100ELL392ML20S 
4700 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1914-ND 95 7.04 51.70 ELXZ100ELL472MK35S 
5600 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1915-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ100ELL562MK40S, 
5600 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1916-ND 1.08 8.10 60.75 ELXZ100ELL562ML25S 
5600 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 75 0.8 565-1917-ND 1.16 8.70 65.25 ELXZ100ELL562MM20S 
6800 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1918-ND 1.20 9.00 67.50 ELXZ100ELL682ML30S 
6800 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 75 0.8 565-1919-ND 1.56 11.70 87.75 ELXZ100ELL682MM25S 
8200 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 7.5 0.8 565-1920-ND 1.40 10.50 78.75 ELXZ100ELL822ML35S 
8200 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 7.5 0.8 565-1921-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ100ELL822MM30S 
10000 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 75 0.8 565-1922-ND 1.52 11.40 85.50 ELXZ100ELL103ML40S 
10000 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 75 0.8 565-1923-ND 1.93 14.58 110.00 ELXZ100ELL103MM35S, 
12000 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1924-ND 1.92 14.40 108.00 ELXZ100ELL123MM40S 
47 175 0.50 1.0 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1925-ND 30 2.07 14.58 ELXZ160ELL470MEB5D 
220 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1927-ND 29 1.95 13.75 ELXZ160ELL221MF15D 
16 330 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1928-ND 35 2.34 16.50 ELXZ160ELL331MH12D 
470 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1929-ND 33 2.45 17.50 ELXZ160ELL471MJC5S. 
470 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1930-ND 51 3.78 27.00 ELXZ160ELL471MH15D 
(Continued) 
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LXZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont.) 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 
W.V. Cap. | Current (mA RMS) (2/100kHz) Dimensions — (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD L FE od Part No. 1 10 100 Part No. 
560 810 0.080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1931-ND 43 3.15 22.50 ELXZ160ELL561MH20D 
680 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1932-ND 43 3.15 22.50 ELXZ160ELL681MJ16S 
1000 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1933-ND 48 3.50 25.00 ELXZ160ELL102MJ20S 
1200 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1934-ND 57 4.20 30.00 ELXZ160ELL122MJ25S 
1500 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1935-ND -56 4.16 30.55 ELXZ160ELL152MJ30S 
1500 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1936-ND 65 4.80 35.25 ELXZ160ELL152MK20S 
2200 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1937-ND 77 5.76 42.30 ELXZ160ELL222MK25S, 
2700 2310 0.025 0.050 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1938-ND .86 6.40 47.00 ELXZ160ELL272MK30S 
2700 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 75 0.8 565-1939-ND 95 7.04 51.70 ELXZ160ELL272ML20S 
16 3300 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1940-ND -99 7.36 54.05 ELXZ160ELL332MK35S, 
3900 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1941-ND 1.36 10.20 76.50 ELXZ160ELL392MK40S 
3900 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1942-ND 1.04 7.80 58.50 ELXZ160ELL392ML25S 
3900 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 75 0.8 565-1943-ND 1.12 8.40 63.00 ELXZ160ELL392MM20S 
4700 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 75 0.8 565-1944-ND 1.16 8.70 65.25 ELXZ160ELL472ML30S 
4700 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 7.5 0.8 565-1945-ND. 1.32 9.90 74.25 ELXZ160ELL472MM25S. 
5600 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 TS 0.8 565-1946-ND 1.36 10.20 76.50 ELXZ160ELL562ML35S 
5600 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 7.5 0.8 565-1947-ND 1.40 10.50 78.75 ELXZ160ELL562MM30S 
6800 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 75 0.8 565-1948-ND 1.76 13.20 99.00 ELXZ160ELL682ML40S 
8200 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 7.5 0.8 565-1949-ND 1.79 13.52 102.00 ELXZ160ELL822MM35S 
10000 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 75 0.8 565-1950-ND 1.79 13.52 102.00 ELXZ160ELL103MM40S 
47 175 0.50 1.0 5.0 17.5 2.0 0.5 565-1951-ND 23 1.56 11.00 ELXZ250ELL470MEB5D 
100 290 0.25 0.50 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1952-ND 29 1.95 13.75 ELXZ250ELL101MFB5D 
150 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1953-ND 29 1.95 13.75 ELXZ250ELL151MF15D 
220 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1954-ND 33 2.45 17.50 ELXZ250ELL221MH12D 
330 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1955-ND 33 2.45 17.50 ELXZ250ELL331MJC5S: 
330 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1956-ND 38 2.80 20.00 ELXZ250ELL331MH15D 
390 810 0.080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1957-ND 43 3.15 22.50 ELXZ250ELL391MH20D 
470 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1958-ND 38 2.80 20.00 ELXZ250ELL471MJ16S 
680 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1959-ND 48 3.50 25.00 ELXZ250ELL681MJ20S 
820 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1960-ND 57 4.20 30.00 ELXZ250ELL821MJ25S 
1000 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1961-ND 56 4.16 30.55 ELXZ250ELL102MJ30S 
1000 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1962-ND -60 4.48 32.90 ELXZ250ELL102MK20S, 
2 1500 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1963-ND et 5.76 42.30 ELXZ250ELL152MK25S, 
5 1800 2310 0.025 0.050 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1964-ND .86 6.40 47.00 ELXZ250ELL182MK30S 
1800 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1965-ND -90 6.72 49.35 ELXZ250ELL182ML20S 
2200 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1966-ND 99 7.36 54.05 ELXZ250ELL222MK35S, 
2200 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 75 0.8 565-1967-ND 1.08 8.10 60.75 ELXZ250ELL222MM20S 
2700 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1968-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ250ELL272MK40S, 
2700 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1969-ND 1.04 7.80 58.50 ELXZ250ELL272ML25S 
3300 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 7.5 0.8 565-1970-ND 1.20 9.00 67.50 ELXZ250ELL332ML30S 
3300 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 75 0.8 565-1971-ND 1.32 9.90 74.25 ELXZ250ELL332MM25S 
3900 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 75 0.8 565-1972-ND 1.60 12.00 90.00 ELXZ250ELL392ML35S 
3900 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 7.5 0.8 565-1973-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ250ELL392MM30S 
4700 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 7.5 0.8 565-1974-ND 1.52 11.40 85.50 ELXZ250ELL472ML40S 
4700 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 7.5 0.8 565-1975-ND 1.64 12.30 92.25 ELXZ250ELL472MM35S 
5600 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 7.5 0.8 565-1976-ND 1.88 14.10 105.75 ELXZ250ELL562MM40S, 
33 175 0.50 1.0 5.0 11.5 2.0 0.5 565-1977-ND 23 1.56 11.00 ELXZ350ELL330MEB5D 
56 290 0.25 0.50 6.3 11.5 2.5 0.5 565-1978-ND 23 1.56 11.00 ELXZ350ELL560MFB5D 
100 400 0.18 0.36 6.3 15.0 2.5 0.5 565-1979-ND 37 2.73 19.50 ELXZ350ELL101MF15D 
150 555 0.12 0.24 8.0 12.0 3.5 0.6 565-1980-ND 33 2.45 17.50 ELXZ350ELL151MH12D 
220 760 0.090 0.18 10.0 12.5 5.0 0.6 565-1981-ND 33 2.45 17.50 ELXZ350ELL221MJC5S: 
220 730 0.090 0.18 8.0 15.0 3.5 0.6 565-1982-ND 38 2.80 20.00 ELXZ350ELL221MH15D 
270 810 0.080 0.16 8.0 20.0 3.5 0.6 565-1983-ND 43 3.15 22.50 ELXZ350ELL271MH20D 
330 1050 0.068 0.136 10.0 16.0 5.0 0.6 565-1984-ND 43 3.15 22.50 ELXZ350ELL331MJ16S 
470 1220 0.052 0.104 10.0 20.0 5.0 0.6 565-1985-ND 48 3.50 25.00 ELXZ350ELL471MJ20S 
560 1440 0.045 0.090 10.0 25.0 5.0 0.6 565-1986-ND 57 4.20 30.00 ELXZ350ELL561MJ25S 
680 1690 0.037 0.074 10.0 30.0 5.0 0.6 565-1987-ND 56 4.16 30.55 ELXZ350ELL681MJ30S 
680 1660 0.038 0.076 12.5 20.0 5.0 0.6 565-1988-ND -60 4.48 32.90 ELXZ350ELL681MK20S 
3 1000 1950 0.030 0.060 12.5 25.0 5.0 0.6 565-1989-ND 77 5.76 42.30 ELXZ350ELL102MK25S, 
5 1200 2310 0.025 0.050 12.5 30.0 5.0 0.6 565-1990-ND .86 6.40 47.00 ELXZ350ELL122MK30S, 
1200 2210 0.029 0.058 16.0 20.0 7.5 0.8 565-1991-ND -90 6.72 49.35 ELXZ350ELL122ML20S 
1500 2510 0.022 0.044 12.5 35.0 5.0 0.6 565-1992-ND 95 7.04 51.70 ELXZ350ELL152MK35S. 
1800 2870 0.017 0.034 12.5 40.0 5.0 0.6 565-1993-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ350ELL182MK40S 
1800 2560 0.022 0.044 16.0 25.0 7.5 0.8 565-1994-ND 1.04 7.80 58.50 ELXZ350ELL182ML25S 
1800 2490 0.028 0.056 18.0 20.0 75 0.8 565-1995-ND 1.16 8.70 65.25 ELXZ350ELL182MM20S 
2200 3010 0.019 0.038 16.0 30.0 75 0.8 565-1996-ND 1.40 10.50 78.75 ELXZ350ELL222ML30S 
2200 2740 0.020 0.040 18.0 25.0 75 0.8 565-1997-ND 1.28 9.60 72.00 ELXZ350ELL222MM25S 
2700 3150 0.017 0.034 16.0 35.0 75 0.8 565-1998-ND 1.36 10.20 76.50 ELXZ350ELL272ML35S 
2700 3330 0.018 0.036 18.0 30.0 75 0.8 565-1999-ND 1.48 11.10 83.25 ELXZ350ELL272MM30S 
3300 3710 0.015 0.030 16.0 40.0 75 0.8 565-2000-ND 1.56 11.70 87.75 ELXZ350ELL332ML40S 
3300 3680 0.016 0.032 18.0 35.0 75 0.8 565-2001-ND 1.68 12.60 94.50 ELXZ350ELL332MM35S 
3900 3800 0.015 0.030 18.0 40.0 7.5 0.8 565-2002-ND 1.88 14.10 105.75 ELXZ350ELL392MM40S 
22 155 0.90 1.8 5.0 11.5 2.0 0.5 565-2003-ND 23 1.56 11.00 ELXZ500ELL220MEB5D 
47 260 0.45 0.90 6.3 11.5 2.5 0.5 565-2004-ND 23 1.56 11.00 ELXZ500ELL470MFB5D 
68 360 0.31 0.62 6.3 15.0 2.5 0.5 565-2026-ND 29 1.95 13.75 ELXZ500ELL680MF15D 
100 485 0.22 0.44 8.0 12.0 3.5 0.6 565-2005-ND 35 2.34 16.50 ELXZ500ELL101MH12D 
120 620 0.16 0.32 10.0 12.5 5.0 0.6 565-2008-ND -38 2.80 20.00 ELXZ500ELL121MJC5S. 
120 635 0.16 0.32 8.0 15.0 3.5 0.6 565-2009-ND 33 2.45 17.50 ELXZ500ELL121MH15D 
180 850 0.13 0.26 10.0 16.0 5.0 0.6 565-2013-ND 38 2.80 20.00 ELXZ500ELL181MJ16S 
180 730 0.12 0.24 8.0 20.0 3.5 0.6 565-2014-ND 43 3.15 22.50 ELXZ500ELL181MH20D 
220 1050 0.088 0.18 10.0 20.0 5.0 0.6 565-2017-ND 43 3.15 22.50 ELXZ500ELL221MJ20S 
330 1250 0.073 0.15 10.0 25.0 5.0 0.6 565-2020-ND -57 4.20 30.00 ELXZ500ELL331MJ25S 
390 1500 0.054 0.11 10.0 30.0 5.0 0.6 565-2021-ND 73 5.44 39.95 ELXZ500ELL391MJ30S 
390 1480 0.059 0.12 12.5 20.0 5.0 0.6 565-2022-ND -60 4.48 32.90 ELXZ500ELL391MK20S 
50 560 1840 0.044 0.088 12.5 25.0 5.0 0.6 565-2023-ND 73 5.44 39.95 ELXZ500ELL561MK25S, 
680 2220 0.039 0.078 12.5 30.0 5.0 0.6 565-2024-ND 77 5.76 42.30 ELXZ500ELL681MK30S, 
680 1840 0.048 0.096 16.0 20.0 7.5 0.8 565-2025-ND 86 6.40 47.00 ELXZ500ELL681ML20S 
820 2290 0.033 0.066 12.5 35.0 5.0 0.6 565-2027-ND -90 6.72 49.35 ELXZ500ELL821MK35S, 
820 1980 0.042 0.084 18.0 20.0 75 0.8 565-2028-ND 1.08 8.10 60.75 ELXZ500ELL821MM20S 
1000 2500 0.029 0.058 12.5 40.0 5.0 0.6 565-2006-ND 1.03 7.68 56.40 ELXZ500ELL102MK40S. 
1000 2240 0.034 0.068 16..0 25.0 75 0.8 565-2007-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ500ELL102ML25S 
1200 2700 0.028 0.056 16.0 30.0 7.5 0.8 565-2010-ND 1.28 9.60 72.00 ELXZ500ELL122ML30S 
1200 2610 0.029 0.058 18.0 25.0 75 0.8 565-2011-ND 1.16 8.70 65.25 ELXZ500ELL122MM25S 
1500 2800 0.025 0.050 16.0 35.0 75 0.8 565-2012-ND 1.44 10.80 81.00 ELXZ500ELL152ML35S 
1800 3200 0.021 0.042 16.0 40.0 75 0.8 565-2015-ND 1.40 10.50 78.75 ELXZ500ELL182ML40S 
1800 3000 0.025 0.050 18.0 30.0 75 0.8 565-2016-ND 1.48 11.10 83.25 ELXZ500ELL182MM30S 
2200 3100 0.023 0.046 18.0 35.0 75 0.8 565-2018-ND 1.64 12.30 92.25 ELXZ500ELL222MM35S. 
2700 3400 0.020 0.040 18.0 40.0 7.5 0.8 565-2019-ND 2.00 15.11 114.00 ELXZ500ELL272MM40S 
22 240 1.0 2.0 6.3 11.5 2.5 0.5 565-2041-ND 23 1.56 11.00 ELXZ630ELL220MFB5D 
39 330 0.61 1.4 6.3 15.0 2.5 0.5 565-2045-ND 23 1.56 11.00 ELXZ630ELL390MF15D 
68 405 0.34 0.75 8.0 12.0 3.5 0.6 565-2051-ND 43 3.15 22.50 ELXZ630ELL680MH12D 
63 100 540 0.255 0.51 10.0 12.5 5.0 0.6 565-2029-ND 33 2.45 17.50 ELXZ630ELL101MJC5S. 
100 535 0.27 0.65 8.0 15.0 3.5 0.6 565-2030-ND 35 2.34 16.50 ELXZ630ELL101MH15D 
120 600 0.19 0.38 10.0 16.0 5.0 0.6 565-2032-ND 33 2.45 17.50 ELXZ630ELL121MJ16S 
150 690 0.21 0.52 8.0 20.0 3.5 0.6 565-2036-ND 33 2.45 17.50 ELXZ630ELL151MH20D 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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LXZ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead) (Cont) 


Rated Rated Ripple Maximum Impedance 

W.V. Cap. Current (mA RMS) (Q./ 100kHz) Dimensions — (mm) Digi-Key Pricing United Chemi-Con 

(VDC) (uF) @105°C 100kHz 20°C -10°C oD cE FE od Part No. 1 10 100 Part No. 
180 890 0.145 0.29 10.0 20.0 5.0 0.6 565-2038-ND 38 2.80 20.00 ELXZ630ELL181MJ20S 
220 1050 0.13 0.26 10.0 25.0 5.0 0.6 565-2040-ND 48 3.50 25.00 ELXZ630ELL221MJ25S 
330 1300 0.090 0.18 10.0 30.0 5.0 0.6 565-2042-ND 57 4.20 30.00 ELXZ630ELL331MJ30S 
330 1290 0.085 0.17 12.5 20.0 5.0 0.6 565-2043-ND 56 4.16 30.55 ELXZ630ELL331MK20S 
390 1720 0.070 0.14 12.5 25.0 5.0 0.6 565-2044-ND 65 4.80 35.25 ELXZ630ELL391MK25S 
470 2090 0.055 0.11 12.5 30.0 5.0 0.6 565-2046-ND 69 6.12 37.60 ELXZ630ELL471MK30S 
470 1770 0.059 0.12 16.0 20.0 7.5 0.8 565-2047-ND 77 5.76 42.30 ELXZ630ELL471ML20S 
680 2270 0.047 0.094 12.5 35.0 5.0 0.6 565-2048-ND 86 6.40 47.00 ELXZ630ELL681MK35S. 

63 680 2160 0.050 0.10 16.0 25.0 75 0.8 565-2049-ND -90 6.72 49.35 ELXZ630ELL681ML25S 

680 2290 0.055 0.11 18.0 20.0 75 0.8 565-2050-ND 1.00 7.50 56.25 ELXZ630ELL681MM20S 
820 2560 0.042 0.084 12.5 40.0 5.0 0.6 565-2052-ND 95 7.04 51.70 ELXZ630ELL821MK40S 
820 2670 0.043 0.086 16.0 30.0 75 0.8 565-2053-ND 1.03 7.68 56.40 ELXZ630ELL821ML30S 
820 2590 0.043 0.086 18.0 25.0 7.5 0.8 565-2054-ND 1.08 8.10 60.75 ELXZ630ELL821MM25S. 
1000 2770 0.036 0.072 16.0 35.0 7.5 0.8 565-2031-ND 1.28 9.60 72.00 ELXZ630ELL102ML35S 
1200 2850 0.030 0.060 16.0 40.0 7.5 0.8 565-2033-ND 1.24 9.30 69.75 ELXZ630ELL122ML40S 
1200 2950 0.032 0.064 18.0 30.0 7.5 0.8 565-2034-ND 1.36 10.20 76.50 ELXZ630ELL122MM30S 
1500 3100 0.030 0.060 18.0 35.0 75 0.8 565-2037-ND 1.60 12.00 90.00 ELXZ630ELL152MM35S. 
1800 3210 0.025 0.050 18.0 40.0 7.5 0.8 565-2039-ND 1.72 12.90 96.75 ELXZ630ELL182MM40S 


Alchip™ MVA/MVE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
General Purpose MVA: 85°C; MVE: 105°C 


Features: General Purpose, Solvent Proof (6.3-63V) 
Specifications: * Capacitance Tolerance: +20% 


Case Dimensions: 


Terminal Code: A Terminal Code: G 
Size Code D L A B c w P Size Code: D55 ~ KGS Size Code: LHO ~ MNO 
D55 4 5.2 4.3 4.3 5.1 0.5 ~ 0.8 1.0 
E55 5 5.2 5.3 5.3 5.9 0.5 ~ 0.8 1.4 
F55 6.3 5.2 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
F60 6.3 5.7 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
F8o0 6.3 reed 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
HAO 8 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7 ~ 1.1 3.1 
JAO 10 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7 ~ 1.1 4.5 y) A 
KEO 12.5 13.5 13.0 13.0 13.7 1.0 ~1.3 4.2 L Dummy. Terminals 
KG5 12.5 16.0 13.0 13.0 13.7 1.0 ~1.3 4.2 
LHO 16 16.5 17.0 17.0 18.0 1.0 ~1.3 6.5 Leakage Current: 
a ie a8 a ro _ ‘6 2 = os Case D55-JA0 1=0.01CV or 3/A, whichever is greater, after 2 minutes @ 20°C 
MNO 18 21.5 19.0 19.0 20.0 1.0 ~ 1.3 6.5 Case KEO-MNO !=0.03CV or 4y/A, whichever is greater, after 1 minute @ 20°C 
Rated Rated Ripple Cut Tape 
W.V. Cap. Size Current (mA RMS) | Dimensions —(mm) | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code | Tand @ 85°C 120Hz D L Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
MVA Series — 85°C 
33 D55 0.35 30 4.0 5.2 565-2055-1-ND 51 84 1.95 565-2055-2-ND 2,000 38.00/M EMVA6R3ADA330MD55G 
47 D55 0.35 33 4.0 5.2 565-2056-1-ND 72 1.19 2.76 565-2056-2-ND 2,000 54.00/M EMVA6R3ADA470MD55G. 
100 E55 0.35 55 5.0 5.2 565-2057-1-ND 64 1.05 2.44 565-2057-2-ND 1,000 54.00 EMVA6R3ADA101ME55G 
220 F55 0.35 88 6.3 5.2 565-2058-1-ND 79 1.30 3.02 565-2058-2-ND 1,000 67.00 EMVA6R3ADA221MF55G. 
330 F80 0.35 135 6.3 77 565-2059-1-ND 87 1.44 3.34 565-2059-2-ND 900 73.80 EMVA6R3ADA331MF80G 
470 HAO 0.35 280 8.0 10.0 565-2060-1-ND 1.37 2.26 5.25 565-2060-2-ND 500 64.50 EMVA6R3ADA471MHA0G 
680 HAO 0.35 290 8.0 10.0 565-2061-1-ND 1.36 2.24 5.20 565-2061-2-ND 500 64.00 EMVA6R3ADA681MHA0G 
820 HAO 0.35 320 8.0 10.0 565-2062-1-ND 1.36 2.24 5.20 565-2062-2-ND 500 64.00 EMVA6R3ADA821 MHA0G 
6.3 1000 JAO 0.35 430 10.0 10.0 565-2063-1-ND 2.19 3.61 8.37 565-2063-2-ND 500 92.50 EMVA6R3ADA102MJAO0G 
1500 JAO 0.35 480 10.0 10.0 565-2064-1-ND 2.19 3.61 8.38 565-2064-2-ND 500 93.00 EMVA6R3ADA152MJA0G 
2200 KEO 0.40 890 12.5 13.5 565-2065-1-ND 4.89 8.05 18.69 565-2065-2-ND 200 108.20 EMVA6R3ARA222MKE0S 
3300 KG5 0.42 1000 12.5 16.0 565-2066-1-ND 5.31 8.75 20.31 565-2066-2-ND 150 84.45 EMVA6R3ARA332MKG5S, 
3300 LHO 0.42 1200 16.0 16.5 565-2067-1-ND 7.44 12.25 28.44 565-2067-2-ND 125 98.50 EMVA6R3GDA332MLHOS 
4700 LHO 0.44 1400 16.0 16.5 565-2068-1-ND 7.08 11.67 27.08 565-2068-2-ND 125 93.75 EMVA6R3GDA472MLHOS 
6800 LNO 0.48 1750 16.0 21.5 565-2069-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2069-2-ND 75 90.00 EMVA6R3GDA682MLNOS 
6800 MHO 0.48 1700 18.0 16.5 565-2070-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2070-2-ND 125 126.63 EMVA6R3GDA682MMHOS 
10000 MNO 0.56 2000 18.0 21.5 565-2071-1-ND 8.93 14.70 34.13 565-2071-2-ND 75 94.50 EMVA6R3GDA103MMNOS 
22 D55 0.30 26 4.0 5.2 565-2072-1-ND 51 84 1.95 565-2072-2-ND 2,000 38.00/M EMVA100ADA220MD55G 
33 D55 0.30 30 4.0 5.2 565-2073-1-ND 51 84 1.95 565-2073-2-ND 2,000 38.00/M EMVA100ADA330MD55G 
47 E55 0.30 44 5.0 5.2 565-2074-1-ND 64 1.05 2.44 565-2074-2-ND 1,000 54.00 EMVA100ADA470ME55G 
100 F55 0.30 70 6.3 5.2 565-2075-1-ND 72 1.19 2.76 565-2075-2-ND 1,000 61.00 EMVA100ADA101MF55G 
150 F55 0.30 79 6.3 5.2 565-2076-1-ND 73 1.20 2.78 565-2076-2-ND 1,000 62.00 EMVA100ADA151MF55G 
220 F80 0.30 130 6.3 rXd 565-2077-1-ND 87 1.44 3.33 565-2077-2-ND 900 73.80 EMVA100ADA221MF80G 
10 330 HAO 0.30 270 8.0 10.0 565-2078-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2078-2-ND 500 60.00 EMVA100ADA331MHAOG 
470 HAO 0.30 280 8.0 10.0 565-2079-1-ND 1.28 2.11 4.90 565-2079-2-ND 500 60.50 EMVA100ADA471MHA0OG 
1000 JAO 0.30 430 10.0 10.0 565-2080-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2080-2-ND 500 99.00 EMVA100ADA102MJAOG 
2200 KEO 0.36 960 12.5 13.5 565-2081-1-ND 4.73 7.80 18.10 565-2081-2-ND 200 104.60 EMVA100ADA222MKEOS 
3300 LHO 0.38 1300 16.0 16.5 565-2082-1-ND 7.44 12.25 28.44 565-2082-2-ND 125 98.50 EMVA100GDA332MLHOS 
4700 LNO 0.40 1550 16.0 21.5 565-2083-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2083-2-ND 75 90.00 EMVA100GDA472MLNOS 
4700 MHO 0.40 1600 18.0 16.5 565-2084-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2084-2-ND 125 126.63 EMVA100GDA472MMHOS 
6800 MNO 0.44 1850 18.0 21.5 565-2085-1-ND 6.80 11.20 26.00 565-2085-2-ND 75 72.00 EMVA100GDA682MMNOS 
22 D55 0.26 26 4.0 5.2 565-2086-1-ND 55 90 2.09 565-2086-2-ND 2,000 41.00/M EMVA160ADA220MD55G 
33 E55 0.26 37 5.0 5.2 565-2087-1-ND 66 1.09 2.53 565-2087-2-ND 1,000 56.00 EMVA160ADA330ME55G 
47 E55 0.26 44 5.0 5.2 565-2088-1-ND 64 1.05 2.44 565-2088-2-ND 1,000 54.00 EMVA160ADA470ME55G 
100 F55 0.26 70 6.3 5.2 565-2089-1-ND 78 1.28 2.98 565-2089-2-ND 1,000 66.00 EMVA160ADA101MF55G 
150 F8o 0.26 110 6.3 FAG 565-2090-1-ND 94 1.55 3.60 565-2090-2-ND 900 80.10 EMVA160ADA151MF80G 
220 F80 0.26 130 6.3 Te 565-2091-1-ND .96 1.59 3.68 565-2091-2-ND 900 81.90 EMVA160ADA221MF80G 
16 330 HAO 0.26 270 8.0 10.0 565-2092-1-ND 1.36 2.25 5.21 565-2092-2-ND 500 64.00 EMVA160ADA331MHA0OG 
470 HAO 0.26 280 8.0 10.0 565-2093-1-ND 1.28 2.11 4.91 565-2093-2-ND 500 60.50 EMVA160ADA471MHAOG 
680 JAO 0.26 380 10.0 10.0 565-2094-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2094-2-ND 500 100.50 EMVA160ADA681MJAOG 
1000 KEO 0.30 710 12.5 13.5 565-2095-1-ND 4.68 7.70 17.88 565-2095-2-ND 200 103.40 EMVA160ARA102MKEOS 
2200 LHO 0.32 1150 16.0 16.5 565-2096-1-ND 7.40 12.20 28.31 565-2096-2-ND 125 98.00 EMVA160GDA222MLHOS 
3300 LNO 0.34 1450 16.0 21.5 565-2097-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2097-2-ND 75 90.00 EMVA160GDA332MLNOS 
3300 MHO 0.34 1450 18.0 16.5 565-2098-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2098-2-ND 125 126.63 EMVA160GDA332MMHOS 
4700 MNO 0.36 1750 18.0 21.5 565-2099-1-ND 9.45 15.56 36.13 565-2099-2-ND 75 100.05 EMVA160GDA472MMNOS 
10 D55 0.16 24 4.0 5.2 565-2100-1-ND 51 84 1.95 565-2100-2-ND 2,000 38.00/M EMVA250ADA100MD55G 
22 E55 0.16 41 5.0 5.2 565-2101-1-ND 62 1.02 2.36 565-2101-2-ND 1,000 52.00 EMVA250ADA220ME55G. 
33 E55 0.16 47 5.0 5.2 565-2102-1-ND 67 1.10 2.55 565-2102-2-ND 1,000 56.00 EMVA250ADA330ME55G 
47 F55 0.16 60 6.3 5.2 565-2103-1-ND a 1.27 2.95 565-2103-2-ND 1,000 65.00 EMVA250ADA470MF55G 
25 56 F55 0.16 66 6.3 5.2 565-2104-1-ND aad 1.26 2.93 565-2104-2-ND 1,000 65.00 EMVA250ADAS560MF55G 
100 F80 0.16 120 6.3 aT 565-2105-1-ND 94 1.54 3.59 565-2105-2-ND 900 79.20 EMVA250ADA101MF80G 
150 HAO 0.16 210 8.0 10.0 565-2106-1-ND 1.36 2.24 5.20 565-2106-2-ND 500 64.00 EMVA250ADA151MHAOG 
220 HAO 0.16 260 8.0 10.0 565-2107-1-ND 1.37 2.26 5.24 565-2107-2-ND 500 64.50 EMVA250ADA221MHAOG 
330 HAO 0.16 300 8.0 10.0 565-2108-1-ND 1.40 2.30 5.34 565-2108-2-ND 500 66.00 EMVA250ADA331MHAOG 
(Continued) 
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Alchip™ MVA/MVE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont.) Reel” 


Rated Rated Ripple Cut Tape 
W.V. Cap. Size Current (mA RMS) | Dimensions — (mm) | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code | Tané @ 85°C 120Hz D L Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
470 JAO 0.16 400 10.0 10.0 565-2109-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2109-2-ND 500 100.50 EMVA250ADA471MJAOG 
25 1000 KEO 0.26 820 12.5 13.5 565-2110-1-ND 4.96 8.17 18.97 565-2110-2-ND 200 109.80 EMVA250ARA102MKEOS 
2200 MHO 0.28 1400 18.0 16.5 565-2112-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2112-2-ND 125 126.63 EMVA250GDA222MMHOS 
3300 MNO 0.30 1800 18.0 21.5 565-2113-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2113-2-ND 75 101.25 EMVA250GDA332MMNOS 
47 D55 014 18 4.0 5.2 565-2114-1-ND 54 -90 2.08 565-2114-2-ND 2,000 41.00/M EMVA350ADA4R7MD55G 
10 D55 0.14 24 4.0 5.2 565-2115-1-ND 51 84 1.95 565-2115-2-ND 2,000 38.00/M EMVA350ADA100MD55G 
22 E55 0.14 41 5.0 5.2 565-2116-1-ND 66 1.09 2.53 565-2116-2-ND 1,000 56.00 EMVA350ADA220ME55G 
33 F55 0.14 54 6.3 5.2 565-2117-1-ND At 1.26 2.93 565-2117-2-ND 1,000 65.00 EMVA350ADA330MF55G 
47 F6O 0.14 64 6.3 5.7 565-2118-1-ND 85 1.40 3.25 565-2118-2-ND 1,000 64.00 EMVA350ADA470MF60G 
3 100 F80 0.14 120 6.3 Tae 565-2119-1-ND 88 1.46 3.38 565-2119-2-ND 900 74.70 EMVA350ADA101MF80G 
5 150 HAO 0.14 210 8.0 10.0 565-2120-1-ND 1.25 2.07 4.79 565-2120-2-ND 500 59.00 EMVA350ADA151MHAOG 
220 HAO 0.14 260 8.0 10.0 565-2121-1-ND 1.29 2.13 4.94 565-2121-2-ND 500 61.00 EMVA350ADA221MHAOG 
330 JAO 0.14 360 10.0 10.0 565-2122-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2122-2-ND 500 99.00 EMVA350ADA331MJAOG 
470 KEO 0.22 600 12.5 13.5 565-2123-1-ND 4.89 8.05 18.69 565-2123-2-ND 200 105.60 EMVA350ARA471MKEOS 
1000 LHO 0.22 1100 16.0 16.5 565-2125-1-ND 7.44 12.25 28.44 565-2125-2-ND 170 133.96 EMVA350GDA102MLHOS 
2200 MNO 0.24 1700 18.0 21.5 565-2126-1-ND 18.04 29.72 68.98 565-2126-2-ND 75 191.02 EMVA350GDA222MMNOS 
3.3 D55 0.12 15 4.0 5.2 565-2127-1-ND 54 -90 2.08 565-2127-2-ND 2,000 41.00/M EMVAS00ADA3R3MD55G 
47 D55 0.12 18 4.0 5.2 565-2128-1-ND 51 84 1.95 565-2128-2-ND 2,000 38.00/M EMVAS00ADA4R7MD55G. 
10 E55 0.12 30 5.0 5.2 565-2129-1-ND 66 1.09 2.53 565-2129-2-ND 1,000 56.00 EMVASO00ADA100ME55G 
22 F55 0.12 47 6.3 5.2 565-2130-1-ND 74 1.23 2.84 565-2130-2-ND 1,000 63.00 EMVAS500ADA220MF55G 
33 F8o 0.12 70 6.3 7.7 565-2131-1-ND 92 1.51 3.50 565-2131-2-ND 900 77.40 EMVAS500ADA330MF80G 
47 F80 0.12 85 6.3 7.7 §65-2132-1-ND 92 1.52 3.53 565-2132-2-ND 900 78.30 EMVAS500ADA470MF80G 
50 100 HAO 0.12 190 8.0 10.0 565-2133-1-ND 1.66 2.73 6.34 565-2133-2-ND 500 78.00 EMVAS500ADA101MHAOG 
220 JAO 0.12 320 10.0 10.0 565-2134-1-ND 2.19 3.61 8.38 565-2134-2-ND 500 93.00 EMVAS500ADA221MJAOG 
330 KEO 0.18 600 12.5 13.5 565-2135-1-ND 4.96 8.17 18.97 565-2135-2-ND 200 109.80 EMVAS500ARA331MKE0S 
470 KG5 0.18 740 12.5 16.0 565-2136-1-ND 5.31 8.75 20.31 565-2136-2-ND 150 84.45 EMVAS500ARA471MKG5S. 
470 LHO 0.18 850 16.0 16.5 565-2137-1-ND 7.15 11.78 27.34 565-2137-2-ND 125 94.63 EMVA500GDA471MLHOS 
1000 LNO 0.18 1300 16.0 21.5 565-2138-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2138-2-ND 75 90.00 EMVAS500GDA102MLNOS 
1000 MNO 0.18 1400 18.0 21.5 565-2139-1-ND 17.43 28.70 66.63 565-2139-2-ND 75 184.50 EMVAS00ADA102MMNOS 
0.10 D55 0.12 1.3 4.0 5.2 565-2140-1-ND 54 89 2.07 565-2140-2-ND 2,000 41.00/M EMVA630ADAR10MD55G 
0.22 D55 0.12 3.0 4.0 5.2 565-2141-1-ND 54 89 2.07 565-2141-2-ND 2,000 41.00/M EMVA630ADAR22MD55G. 
0.33 D55 0.12 4.0 4.0 5.2 565-2142-1-ND 53 88 2.03 565-2142-2-ND 2,000 40.00/M EMVA630ADAR33MD55G 
0.47 D55 0.12 5.0 4.0 5.2 565-2143-1-ND 54 89 2.07 565-2143-2-ND 2,000 41.00/M EMVA630ADAR47MD55G 
1.0 D55 0.12 8.0 4.0 5.2 565-2144-1-ND 53 88 2.03 565-2144-2-ND 2,000 40.00/M EMVA630ADA1ROMD55G 
2.2 D55 0.12 12 4.0 5.2 565-2145-1-ND 17 1.26 2.93 565-2145-2-ND 2,000 58.00/M EMVA630ADA2R2MD55G 
3.3 E55 0.12 17 5.0 5.2 565-2146-1-ND 64 1.05 2.44 565-2146-2-ND 1,000 54.00 EMVA630ADA3R3ME55G 
47 E55 0.12 20 5.0 5.2 565-2147-1-ND 65 1.08 2.50 565-2147-2-ND 1,000 55.00 EMVA630ADA4R7ME55G 
10 F55 0.12 32 6.3 5.2 565-2148-1-ND 76 1.25 2.91 565-2148-2-ND 1,000 64.00 EMVA630ADA100MF55G 
63 22 F8o 0.12 60 6.3 Fi 565-2149-1-ND 87 1.43 3.32 565-2149-2-ND 900 73.80 EMVA630ADA220MF80G 
33 HAO 0.12 110 8.0 10.0 565-2150-1-ND 1.36 2.24 5.20 565-2150-2-ND 500 64.00 EMVA630ADA330MHA0G 
47 HAO 0.12 130 8.0 10.0 565-2151-1-ND 1.24 2.04 4.75 565-2151-2-ND 500 58.50 EMVA630ADA470MHA0OG 
56 JAO 0.12 160 10.0 10.0 565-2152-1-ND 2.19 3.61 8.37 565-2152-2-ND 500 92.50 EMVA630ADAS560MJAOG 
68 JAO 0.12 170 10.0 10.0 565-2153-1-ND 2.19 3.61 8.37 565-2153-2-ND 500 92.50 EMVA630ADA680MJAOG 
100 KEO 0.14 380 12.5 13.5 565-2154-1-ND 4.89 8.05 18.69 565-2154-2-ND 200 108.20 EMVA630ARA101MKEOS 
220 KEO 0.14 580 12.5 13.5 §65-2155-1-ND 4.89 8.05 18.69 565-2155-2-ND 200 108.20 EMVA630ARA221MKEOS 
330 KG5 0.14 720 12.5 16.0 565-2156-1-ND 5.11 8.41 19.52 565-2156-2-ND 150 84.75 EMVA630ARA331MKG5S 
330 LHO 0.14 820 16.0 16.5 565-2157-1-ND 5.11 8.41 19.52 565-2157-2-ND 125 70.63 EMVA630GDA331MLHOS 
470 LHO 0.14 950 16.0 16.5 565-2158-1-ND 15.00 24.71 57.36 565-2158-2-ND 125 198.62 EMVA630GDA471MLHOS 
470 MHO 0.14 1000 18.0 16.5 565-2159-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2159-2-ND 125 126.63 EMVA630GDA471MMHOS 
22 HAO 0.12 90 8.0 10.0 565-2160-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2160-2-ND 500 60.00 EMVA101ADA220MHAOG 
33 JAO 0.12 120 10.0 10.0 565-2161-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2161-2-ND 500 100.50 EMVA101ADA330MJA0G 
68 KEO 0.10 380 12.5 13.5 565-2162-1-ND 4.68 7.70 17.88 565-2162-2-ND 200 103.40 EMVA101ARA680MKEOS 
100 100 KEO 0.10 440 12.5 13.5 565-2163-1-ND 4.92 8.11 18.83 565-2163-2-ND 200 109.00 EMVA101ARA101MKEOS 
220 LNO 0.10 850 16.0 21.5 565-2164-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2164-2-ND 75 90.00 EMVA101GDA221MLNOS 
220 MHO 0.10 800 18.0 16.5 565-2165-1-ND 9.56 15.75 36.56 565-2165-2-ND 125 126.63 EMVA101GDA221MMHOS 
330 MNO 0.10 1000 18.0 21.5 565-2166-1-ND 16.36 26.95 62.56 565-2166-2-ND 75 153.08 EMVA101GDA331MMNOS 
MVE Series — 105°C 
22 D55 0.30 22 4.0 5.2 565-2167-1-ND 66 1.08 2.51 565-2167-2-ND 2,000 49.00/M EMVE6R3ADA220MD55G 
33 E55 0.30 34 5.0 5.2 565-2168-1-ND 72 1.18 2.75 565-2168-2-ND 1,000 61.00 EMVE6R3ADA330ME55G 
47 E55 0.30 38 5.0 5.2 565-2169-1-ND 72 1.18 2.75 565-2169-2-ND 1,000 61.00 EMVE6R3ADA470ME55G 
100 F55 0.30 69 6.3 5.2 565-2170-1-ND 1.55 2.56 5.93 565-2170-2-ND 1,000 102.00 EMVE6R3ADA101MF55G 
220 F80 0.45 120 6.3 ME 565-2171-1-ND 97 1.60 3.71 565-2171-2-ND 900 81.90 EMVE6R3ADA221MF80G 
330 HAO 0.40 290 8.0 10.0 565-2172-1-ND 1.441 2.32 5.38 565-2172-2-ND 500 66.00 EMVE6R3ADA331MHA0G 
470 HAO 0.45 320 8.0 10.0 565-2173-1-ND 1.41 2.32 5.38 565-2173-2-ND 500 66.00 EMVE6R3ADA471MHA0G 
680 HAO 0.45 340 8.0 10.0 565-2174-1-ND 1.41 2.32 5.38 565-2174-2-ND 500 66.00 EMVE6R3ADA681MHA0G 
6.3 1000 JAO 0.40 410 10.0 10.0 565-2175-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2175-2-ND 500 100.50 EMVE6R3ADA102MJAOG 
1500 JAO 0.45 550 10.0 10.0 565-2176-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2176-2-ND 500 100.50 EMVE6R3ADA152MJA0G. 
2200 KEO 0.40 680 12.5 13.5 565-2177-1-ND 5.32 8.75 20.32 565-2177-2-ND 200 112.60 EMVE6R3ARA222MKE0S 
2200 LHO 0.40 840 16.0 16.5 565-2178-1-ND 5.63 9.27 21.52 565-2178-2-ND 125 74.50 EMVE6R3GDA222MLHOS 
3300 KG5 0.42 850 12.5 16.0 565-2179-1-ND 5.32 8.75 20.32 = = = EMVE6R3ARA332MKG5S, 
3300 MHO 0.42 1000 18.0 16.5 565-2180-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2180-2-ND 125 120.00 EMVE6R3GDA332MMHOS 
4700 LNO 0.44 1200 16.0 21.5 §65-2181-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2181-2-ND 75 105.97 EMVE6R3GDA472MLNOS 
4700 MHO 0.44 1200 18.0 16.5 565-2182-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2182-2-ND 125 120.00 EMVE6R3GDA472MMHOS 
6800 LNO 0.48 1200 16.0 21.5 565-2183-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2183-2-ND 75 105.98 EMVE6R3GDA682MLNOS 
6800 MNO 0.48 1350 18.0 21.5 565-2184-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2184-2-ND 75 105.97 EMVE6R3GDA682MMNOS 
22 E55 0.24 30 5.0 5.2 565-2185-1-ND 72 1.18 2.75 565-2185-2-ND 1,000 61.00 EMVE100ADA220ME55G 
33 E55 0.24 34 5.0 5.2 565-2186-1-ND eg! 1.16 2.70 565-2186-2-ND 1,000 60.00 EMVE100ADA330ME55G. 
47 F55 0.24 48 6.3 5.2 565-2187-1-ND 78 1.28 2.98 565-2187-2-ND 1,000 66.00 EMVE100ADA470MF55G 
100 F55 0.30 69 6.3 5.2 565-2188-1-ND At 1.26 2.93 565-2188-2-ND 1,000 65.00 EMVE100ADA101MF55G 
150 Fs80 0.35 100 6.3 7.7 565-2189-1-ND 97 1.60 3.71 565-2189-2-ND 900 81.90 EMVE100ADA151MF80G 
220 F80 0.35 120 6.3 Ta 565-2190-1-ND 97 1.59 3.69 565-2190-2-ND 900 81.90 EMVE100ADA221MF80G 
330 HAO 0.35 290 8.0 10.0 565-2191-1-ND 1.38 2.27 5.27 565-2191-2-ND 500 65.00 EMVE100ADA331MHAOG 
10 470 HAO 0.35 320 8.0 10.0 565-2192-1-ND 1.40 2.31 5.36 565-2192-2-ND 500 66.00 EMVE100ADA471MHAOG 
1000 JAO 0.35 410 10.0 10.0 565-2193-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2193-2-ND 500 100.50 EMVE100ADA102MJAOG 
2200 KG5 0.36 750 12.5 16.0 565-2194-1-ND 5.22 8.59 19.94 565-2194-2-ND 150 86.55 EMVE100ARA222MKG5S 
2200 LHO 0.36 850 16.0 16.5 565-2195-1-ND 5.22 8.59 19.94 565-2195-2-ND 125 72.13 EMVE100GDA222MLHOS 
3300 LHO 0.38 1000 16.0 16.5 565-2196-1-ND 5.63 9.27 21.52 565-2196-2-ND 125 74.50 EMVE100GDA332MLHOS 
3300 MHO 0.38 1100 18.0 16.5 565-2197-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2197-2-ND 125 120.00 EMVE100GDA332MMHOS 
4700 LNO 0.40 1300 16.0 21.5 565-2198-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2198-2-ND 75 105.97 EMVE100GDA472MLNOS 
4700 MNO 0.40 1350 18.0 21.5 565-2199-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2199-2-ND 75 105.97 EMVE100GDA472MMNOS 
10 D55 0.20 17 4.0 5.2 565-2201-1-ND 64 1.06 2.46 565-2201-2-ND 2,000 48.00/M EMVE160ADA100MD55G 
22 E55 0.20 30 5.0 5.2 565-2202-1-ND ii 1.17 2.73 565-2202-2-ND 1,000 60.00 EMVE160ADA220ME55G. 
33 F55 0.20 45 6.3 5.2 565-2203-1-ND 79 1.30 3.01 565-2203-2-ND 1,000 67.00 EMVE160ADA330MF55G 
47 F55 0.20 48 6.3 5.2 565-2200-1-ND 79 1.30 3.01 565-2200-2-ND 1,000 67.00 EMVE160ADA470MF55G 
100 F55 0.26 69 6.3 5.2 565-2204-1-ND 78 1.28 2.98 565-2204-2-ND 1,000 66.00 EMVE160ADA101MF55G 
150 F80 0.28 100 6.3 Te 565-2205-1-ND 95 1.56 3.62 565-2205-2-ND 900 80.10 EMVE160ADA151MF80G 
16 220 F80 0.28 120 6.3 7.7 565-2206-1-ND -96 1.58 3.66 565-2206-2-ND 900 81.00 EMVE160ADA221MF80G 
330 HAO 0.28 290 8.0 10.0 565-2207-1-ND 1.38 2.27 5.27 565-2207-2-ND 500 65.00 EMVE160ADA331MHAOG 
470 HAO 0.28 320 8.0 10.0 565-2208-1-ND 1.41 2.33 5.40 565-2208-2-ND 500 66.50 EMVE160ADA471MHAOG 
680 JAO 0.28 470 10.0 10.0 565-2209-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2209-2-ND 500 100.50 EMVE160ADA681MJAOG 
1000 KEO 0.30 550 12.5 13.5 565-2210-1-ND 5.22 8.59 19.94 565-2210-2-ND 200 115.40 EMVE160ARA102MKEOS 
1000 LHO 0.30 650 16.0 16.5 565-2211-1-ND 5.22 8.59 19.94 565-2211-2-ND 125 72.13 EMVE160GDA102MLHOS 
2200 LHO 0.32 950 16.0 16.5 565-2212-1-ND 8.80 14.49 33.64 565-2212-2-ND 125 116.50 EMVE160GDA222MLHOS 
2200 MHO 0.32 1000 18.0 16.5 565-2213-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2213-2-ND 125 120.00 EMVE160GDA222MMHOS 
(Continued) 
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Alchip™ MVA/MVE Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont.) Reel” 


Rated Rated Ripple Cut Tape 
W.V. Cap. Size Current (mA RMS) | Dimensions —(mm) | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code | Tanéd @ 85°C 120Hz D E Part No. Bi 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
16 3300 LNO 0.34 1200 16.0 21.5 565-2214-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2214-2-ND 75 105.98 EMVE160GDA332MLNOS 
3300 MHO 0.34 1200 18.0 16.5 565-2215-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2215-2-ND 125 120.00 EMVE160GDA332MMHOS 
10 E55 0.16 27 5.0 5.2 565-2216-1-ND ft 1.17 2.73 565-2216-2-ND 1,000 60.00 EMVE250ADA100ME55G 
22 F55 0.16 44 6.3 5.2 565-2217-1-ND 78 1.28 2.96 565-2217-2-ND 1,000 66.00 EMVE250ADA220MF55G 
33 F55 0.16 50 6.3 5.2 565-2218-1-ND 78 1.28 2.98 565-2218-2-ND 1,000 66.00 EMVE250ADA330MF55G 
47 F55 0.16 60 6.3 5.2 565-2219-1-ND At 1.27 2.95 565-2219-2-ND 1,000 65.00 EMVE250ADA470MF55G 
100 F8o0 0.18 100 6.3 rAd 565-2220-1-ND 96 1.58 3.66 565-2220-2-ND 900 81.00 EMVE250ADA101MF80G 
150 HAO 0.18 240 8.0 10.0 565-2221-1-ND 1.41 2.32 5.38 565-2221-2-ND 500 66.00 EMVE250ADA151MHAOG 
25 220 HAO 0.18 320 8.0 10.0 565-2222-1-ND 1.38 2.27 5.26 565-2222-2-ND 500 64.50 EMVE250ADA221MHAOG 
330 JAO 0.16 450 10.0 10.0 565-2223-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2223-2-ND 500 100.50 EMVE250ADA331MJAOG 
470 JAO 0.18 490 10.0 10.0 565-2224-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2224-2-ND 500 100.50 EMVE250ADA471MJAOG 
1000 LHO 0.26 820 16.0 16.5 565-2225-1-ND 5.63 9.27 21.52 565-2225-2-ND 125 74.50 EMVE250GDA102MLHOS 
1000 MHO 0.26 880 18.0 16.5 565-2226-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2226-2-ND 125 120.00 EMVE250GDA102MMHOS 
2200 LNO 0.28 1250 16.0 21.5 565-2227-1-ND 8.32 13.70 31.80 = _ = EMVE250GDA222MLNOS 
2200 MNO 0.28 1300 18.0 21.5 565-2228-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2228-2-ND 75 105.98 EMVE250GDA222MMNOS 
4.7 D55 0.14 16 4.0 5.2 565-2229-1-ND 64 1.06 2.46 565-2229-2-ND 2,000 48.00/M EMVE350ADA4R7MD55G 
10 E55 0.14 27 5.0 5.2 565-2230-1-ND 72 1.18 2.74 565-2230-2-ND 1,000 61.00 EMVE350ADA100ME55G 
22 F55 0.14 44 6.3 5.2 565-2231-1-ND 78 1.29 2.99 565-2231-2-ND 1,000 66.00 EMVE350ADA220MF55G 
33 F60 0.14 54 6.3 5.7 565-2232-1-ND 80 1.32 3.07 565-2232-2-ND 1,000 68.00 EMVE350ADA330MF60G 
47 F8o0 0.16 80 6.3 77 565-2233-1-ND 92 1.52 3.53 565-2233-2-ND 900 78.30 EMVE350ADA470MF80G 
100 F80 0.16 100 6.3 7.7 565-2234-1-ND 97 1.60 3.71 565-2234-2-ND 900 81.90 EMVE350ADA101MF80G 
3 150 HAO 0.16 260 8.0 10.0 565-2235-1-ND 1.37 2.26 5.24 565-2235-2-ND 500 64.50 EMVE350ADA151MHAOG 
5 220 JAO 0.16 375 10.0 10.0 565-2236-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2236-2-ND 500 100.50 EMVE350ADA221MJAOG 
330 JAO 0.16 450 10.0 10.0 565-2237-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2237-2-ND 500 100.50 EMVE350ADA331MJAOG 
470 KEO 0.22 520 12.5 13.5 565-2238-1-ND 4.92 8.11 18.83 565-2238-2-ND 200 109.00 EMVE350ARA471MKEOS 
470 LHO 0.22 650 16.0 16.5 565-2239-1-ND 4.92 8.11 18.83 565-2239-2-ND 125 68.13 EMVE350GDA471MLHOS 
1000 LHO 0.22 750 16.0 16.5 565-2240-1-ND 8.93 14.70 34.13 565-2240-2-ND 125 118.13 EMVE350GDA102MLHOS 
1000 MHO 0.22 1000 18.0 16.5 565-2241-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2241-2-ND 125 120.00 EMVE350GDA102MMHOS 
2200 MNO 0.24 1450 18.0 21.5 565-2242-1-ND 10.25 16.88 39.19 565-2242-2-ND 75: 108.53 EMVE350GDA222MMNOS 
0.47 D55 0.12 5.0 4.0 5.2 565-2243-1-ND 64 1.06 2.45 565-2243-2-ND 2,000 48.00/M EMVES500ADAR47MD55G 
1.0 D55 0.12 8.0 4.0 5.2 565-2244-1-ND 64 1.06 2.45 565-2244-2-ND 2,000 48.00/M EMVES500ADA1ROMD55G. 
2.2 D55 0.12 12 4.0 5.2 565-2245-1-ND 64 1.06 2.45 565-2245-2-ND 2,000 48.00/M EMVES500ADA2R2MD55G 
3.3 D55 0.12 15 4.0 5.2 565-2246-1-ND 64 1.06 2.46 565-2246-2-ND 2,000 48.00/M EMVES500ADA3R3MD55G 
4.7 E55 0.12 20 5.0 5.2 565-2247-1-ND ffl 1.17 2.71 565-2247-2-ND 1,000 60.00 EMVES500ADA4R7ME55G 
10 F55 0.12 32 6.3 5.2 565-2248-1-ND 78 1.28 2.98 565-2248-2-ND 1,000 66.00 EMVE500ADA100MF55G 
22 FeO 0.12 47 6.3 5.7 565-2249-1-ND 80 1.32 3.06 565-2249-2-ND 1,000 68.00 EMVES500ADA220MF60G 
0 33 F80 0.14 65 6.3 7.7 565-2250-1-ND 92 1.51 3.51 565-2250-2-ND 900 78.30 EMVES500ADA330MF80G 
5 47 F8o0 0.14 80 6.3 we 565-2251-1-ND 94 1.54 3.59 565-2251-2-ND 900 79.20 EMVES500ADA470MF80G 
100 HAO 0.14 230 8.0 10.0 565-2252-1-ND 1.38 2.27 5.26 565-2252-2-ND 500 64.50 EMVES500ADA101MHAOG 
220 JAO 0.14 375 10.0 10.0 565-2253-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2253-2-ND 500 100.50 EMVE500ADA221MJAOG 
330 KEO 0.18 500 12.5 13.5 565-2254-1-ND 5.40 8.89 20.65 565-2254-2-ND 200 114.40 EMVES500ARA331MKEOS 
330 LHO 0.18 600 16.0 16.5 565-2255-1-ND 5.40 8.89 20.65 565-2255-2-ND 125 71.50 EMVE500GDA331MLHOS 
470 LHO 0.18 700 16.0 16.5 565-2256-1-ND 21.68 35.70 82.88 565-2256-2-ND 125 286.87 EMVE500GDA471MLHOS 
470 MHO 0.18 750 18.0 16.5 565-2257-1-ND 9.07 14.93 34.67 = _ = EMVE500GDA471MMHOS 
1000 MNO 0.18 1200 18.0 21.5 565-2258-1-ND 9.74 16.04 37.24 565-2258-2-ND 75 103.13 EMVE500GDA102MMNOS 
0.47 D55 0.12 5.0 4.0 5.2 565-2259-1-ND 66 1.08 2.51 565-2259-2-ND 2,000 49.00/M EMVE630ADAR47MD55G 
1.0 D55 0.12 8.0 4.0 5.2 565-2260-1-ND 66 1.08 2.51 565-2260-2-ND 2,000 49.00/M EMVE630ADA1ROMD55G 
2.2 D55 0.12 12 4.0 5.2 565-2261-1-ND 66 1.08 2.51 565-2261-2-ND 2,000 49.00/M EMVE630ADA2R2MD55G. 
3.3 E55 0.12 17 5.0 5.2 565-2262-1-ND 72 1.18 2.75 565-2262-2-ND 1,000 61.00 EMVE630ADA3R3ME55G 
47 Fs55 0.12 22 6.3 5.2 565-2263-1-ND 78 1.29 2.99 565-2263-2-ND 1,000 66.00 EMVE630ADA4R7MF55G. 
10 F55 0.12 32 6.3 5.2 565-2264-1-ND 1.62 2.66 6.18 565-2264-2-ND 1,000 106.00 EMVE630ADA100MF55G 
22 F80 0.12 58 6.3 7.7 565-2265-1-ND 97 1.60 3.71 565-2265-2-ND 900 81.90 EMVE630ADA220MF80G 
63 33 HAO 0.12 140 8.0 10.0 565-2266-1-ND 1.41 2.32 5.38 565-2266-2-ND 500 66.00 EMVE630ADA330MHA0G 
47 HAO 0.12 170 8.0 10.0 565-2267-1-ND 1.41 2.32 5.38 565-2267-2-ND 500 66.00 EMVE630ADA470MHA0G 
100 JAO 0.12 310 10.0 10.0 565-2268-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2268-2-ND 500 100.50 EMVE630ADA101MJAOG 
220 KEO 0.14 470 12.5 13.5 565-2269-1-ND 5.32 8.75 20.32 565-2269-2-ND 200 112.60 EMVE630ARA221MKEOS 
220 LHO 0.14 560 16.0 16.5 565-2270-1-ND 5.63 9.27 21.52 565-2270-2-ND 125 74.50 EMVE630GDA221MLHOS 
330 LHO 0.14 700 16.0 16.5 565-2271-1-ND 5.74 9.45 21.94 565-2271-2-ND 125 76.00 EMVE630GDA331MLHOS 
330 MHO 0.14 750 18.0 16.5 565-2272-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2272-2-ND 125 120.00 EMVE630GDA331MMHOS 
470 LNO 0.14 900 16.0 21.5 565-2273-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2273-2-ND 75 105.98 EMVE630GDA471MLNOS 
470 MHO 0.14 900 18.0 16.5 565-2274-1-ND 9.07 14.93 34.67 565-2274-2-ND 125 120.00 EMVE630GDA471MMHOS 
22 HAO 0.12 100 8.0 10.0 565-2275-1-ND 1.44 2.36 5.49 565-2275-2-ND 500 67.50 EMVE101ADA220MHAOG 
33 JAO 0.12 150 10.0 10.0 565-2276-1-ND 2.37 3.91 9.07 565-2276-2-ND 500 100.50 EMVE101ADA330MJA0G 
47 KEO 0.10 250 12.5 13.5 565-2277-1-ND 5.00 8.23 19.10 565-2277-2-ND 200 110.60 EMVE101ARA470MKEOS 
68 KEO 0.10 300 12.5 13.5 565-2278-1-ND 5.11 8.41 19.52 565-2278-2-ND 200 113.00 EMVE101ARA680MKEOS 
100 100 LHO 0.10 450 16.0 16.5 565-2279-1-ND 7.22 11.90 27.62 565-2279-2-ND 125 95.63 EMVE101GDA101MLHOS 
100 KEO 0.10 380 12.5 13.5 565-2280-1-ND 5.00 8.23 19.10 565-2280-2-ND 200 110.60 EMVE101ARA101MKEOS 
220 LNO 0.10 750 16.0 21.5 565-2281-1-ND 10.01 16.48 38.26 565-2281-2-ND 75 105.98 EMVE101GDA221MLNOS 
220 MHO 0.10 750 18.0 16.5 565-2282-1-ND 9.05 14.90 34.59 565-2282-2-ND 125 119.75 EMVE101GDA221MMHOS 
330 MNO 0.10 980 18.0 21.5 565-2283-1-ND 9.89 16.28 37.80 565-2283-2-ND 75 169.95 EMVE101GDA331MMNOS 


Alchip™ MVH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 


High Temperature 125°C 
Terminal Code: A ro) Terminal Code: G 


Features: ¢ 125°C Maximum Temperature (1000 ~ 5000 Hour Life) * Solvent Proof (10-50V) Size Code: F60 ~ KGS Size Code: LHO ~ MNO 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C » Capacitance Tolerance: +20% 


Case Dimensions: 


Size Code D L A B c WwW P 
F60 6.3 5.7 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
F80 6.3 7.7 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 Dummy Terminals 
H63 8.0 6.3 8.3 8.3 9.0 0.5 ~ 0.8 2.3 
HAO 8.0 10.0 8.3 8.3 9.0 07-14 3.4 Leakage Current @ 20°C 120Hz: 
JAO 10.0 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7 ~1.1 4.5 Case F60 to JAO 1=0.01CV or 3A, whichever is greater 
KEO 12.5 13.5 13.0 13.0 13.7 1.0 ~ 1.3 4.2 Case KEO to MNO 1=0.03CV or 4yA, whichever is greater 
KG5 12.5 16.0 13.0 13.0 13.7 1.0~1.3 4.2 
LHO 16.0 16.5 17.0 17.0 18.0 1.0~1.3 65 Dissipation Factor @ 20°C 120Hz: 
LNO 16.0 21.5 | 17.0 17.0 18.0 1.0~1.3 6.5 Rated Voltage (V) 10 16 25 35 50 63 100 
MHO 18.0 16.5 19.0 19.0 20.0 1.0 ~ 1.3 6.5 Case F60-JAO 0.24 0.20 0.16 0.14 0.14 0.12 0.10 
MNO 18.0 21.5 19.0 19.0 20.0 1.0~1.3 6.5 Case KEO-MNO 0.22 0.18 0.16 0.14 0.12 0.14 0.10 
Rated Maximum ESR (0)| Rated Ripple Cut Tape 
W.V. | Cap.| Size @ 100kHz Current (mA RMS) | Dimensions — (mm) | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) |Code|) 20°C -40°C 100kHz D L Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
100 | F80 0.90 14.0 110 6.3 Tt 565-2284-1-ND 97 1.60 3.71 565-2284-2-ND 900 81.90 EMVH100ADA101MF80G 
10 100 | H63 0.90 14.0 110 8.0 6.3 565-2285-1-ND 1.25 2.06 4.78 565-2285-2-ND 1,000 94.00 EMVH100ADA101MH63G 
220 | HAO 0.40 6.0 220 8.0 10.0 565-2286-1-ND 1.83 3.01 6.99 565-2286-2-ND 500 77.50 EMVH100ADA221MHAOG 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1616 (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Alchip™ MVH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont.) 


Rated Maximum ESR (Q)} Rated Ripple Cut Tape 
W.V. | Cap.| Size @ 100kHz Current (mA RMS) | Dimensions — (mm) | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) |Code|) 20°C -40°C 100kHz Part No. Ey 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
330 | JAO 0.30 4.5 296 10.0 10.0 565-2287-1-ND 3.09 5.09 11.81 565-2287-2-ND 500 123.50 EMVH100ADA331MJAOG 
10 1000 | KEO 0.14 2.1 750 12.5 13.5 565-2288-1-ND 5.53 9.10 21.13 [eS = = EMVH100ARA102MKEO0S 
2200 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2289-1-ND 8.16 13.44 31.20 | 565-2289-2-ND 125 108.00 EMVH100GDA222MLHOS: 
2200) MHO | 0.10 15 1200 18.0 16.5 565-2290-1-ND 9.78 16.10 37.38 565-2290-2-ND 125 129.37 EMVH100GDA222MMHOS 
4700 | MNO | 0.058 0.87 1550 18.0 21.5 565-2292-1-ND 11.26 18.55 43.06 | 565-2292-2-ND. 75 105.37 EMVH100GDA472MMNOS 
47 | F60 1.6 24.0 69 6.3 5.7 565-2293-1-ND 95 1.56 3.62 | — = = EMVH160ADA470MF60G 
470 | KEO 0.14 21 750 12.5 13.5 565-2294-1-ND 5.40 8.89 20.65 | — = _ EMVH160ARA471MKEOS 
16 680 | KEO 0.14 21 750 12.5 13.5 565-2295-1-ND 5.62 9.25 21.48 565-2295-2-ND 200 119.00 EMVH160ARA681MKEOS 
680 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2296-1-ND 8.29 13.65 31.69 | 565-2296-2-ND 125 109.75 EMVH160GDA681MLHOS 
1000} MHO | 0.10 1.5 1200 18.0 16.5 565-2297-1-ND 9.78 16.10 37.38 | 565-2297-2-ND 125 129.38 EMVH160GDA102MMHOS 
2200 | MHO | _ 0.10 15 1200 18.0 16.5 565-2298-1-ND 9.78 16.10 37.38 565-2298-2-ND 125 129.38 EMVH160GDA222MMHOS 
33 | F60 1.6 24.0 69 6.3 5.7 565-2299-1-ND 95 1.56 3.62 565-2299-2-ND 1,000 71.00 EMVH250ADA330MF60G 
47 | F80 0.90 14.0 110 6.3 tet 565-2300-1-ND 1.38 2.28 5.28 565-2300-2-ND 900 117.00 EMVH250ADA470MF80G 
47 | H63 0.90 14.0 110 8.0 6.3 565-2301-1-ND 117 1.92 4.46 | 565-2301-2-ND 1,000 88.00 EMVH250ADA470MH63G. 
100 | HAO 0.40 6.0 220 8.0 10.0 565-2302-1-ND 1.83 3.02 7.01 565-2302-2-ND 500 77.50 EMVH250ADA101MHA0G 
220 | JAO 0.30 4.5 296 10.0 10.0 565-2303-1-ND 3.09 5.09 11.81 565-2303-2-ND 500 123.50 EMVH250ADA221MJA0G 
25 330 | KEO 0.14 2.1 750 12.5 13.5 565-2304-1-ND 5.54 9.13 21.20 | 565-2304-2-ND 200 117.40 EMVH250ARA331MKEOS 
470 | KEO 0.14 21 750 12.5 13.5 565-2305-1-ND 5.62 9.25 21.48 | 565-2305-2-ND 200 119.00 EMVH250ARA471MKEOS 
470 | LHO 0.10 15 1000 16.0 16.5 565-2306-1-ND 8.29 13.65 31.69 | 565-2306-2-ND 125 109.75 EMVH250GDA471MLHOS 
680 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2307-1-ND 8.29 13.65 31.69 | 565-2307-2-ND 125 109.75 EMVH250GDA681MLHOS 
680 | MHO| 0.10 1.5 1200 18.0 16.5 565-2308-1-ND 9.70 15.98 37.10 | 565-2308-2-ND 125 128.38 EMVH250GDA681MMHOS 
1000 | MNO |_ 0.058 0.87 1550 18.0 21.5 565-2309-1-ND 10.41 17.15 39.81 565-2309-2-ND 75 110.25 EMVH250GDA102MMNOS 
10 | F60 1.6 24.0 69 6.3 5.7 565-2310-1-ND 87 1.44 3.34 | 565-2310-2-ND 1,000 66.00 EMVH350ADA100MF60G 
22 | F60 1.6 24.0 69 6.3 5.7 565-2311-1-ND 89 1.47 3.41 565-2311-2-ND 1,000 67.00 EMVH350ADA220MF60G 
33 | F80 0.90 14.0 110 6.3 Te 565-2312-1-ND 97 1.60 3.71 565-2312-2-ND 900 81.90 EMVH350ADA330MF80G 
33 | H63 0.90 14.0 110 8.0 6.3 565-2313-1-ND 1.18 1.94 4.50 | 565-2313-2-ND 1,000 89.00 EMVH350ADA330MH63G. 
47_| HAO 0.40 6.0 220 8.0 10.0 565-2314-1-ND 1.70 2.80 6.50 | 565-2314-2-ND 500 72.00 EMVH3850ADA470MHAO0G 
35 100 | JAO 0.30 4.5 296 10.0 10.0 565-2315-1-ND 3.12 5.14 11.93 | 565-2315-2-ND 500 125.00 EMVH350ADA101MJA0G 
330 | KEO 0.14 21 750 12.5 13.5 565-2316-1-ND 7.86 12.95 30.06 | 565-2316-2-ND 200 166.60 EMVH350ARA331MKEOS 
330 | LHO 0.10 15 1000 16.0 16.5 565-2317-1-ND 5.62 9.25 21.48 565-2317-2-ND 125 74.38 EMVH350GDA331MLHOS 
470 | KG5 0.11 1.5 900 12.5 16.0 565-2318-1-ND 6.02 9.91 23.01 565-2318-2-ND 150 95.55 EMVH350ARA471MKG5S 
470 | LHO 0.10 1.5 1000 16.0 16.5 565-2319-1-ND 8.43 13.88 32.22 565-2319-2-ND 125 111.50 EMVH350GDA471MLHOS 
680 | MHO| 0.10 15. 1200 18.0 16.5 565-2320-1-ND 9.78 16.10 37.38 565-2320-2-ND 125 129.38 EMVH350GDA681MMHOS 
10 | F60 2.8 42.0 51 6.3 5.7 565-2321-1-ND 86 1.41 3.27 | 565-2321-2-ND 1,000 64.00 EMVH500ADA100MF60G 
22 | F80 2.0 30.0 83 6.3 tet 565-2322-1-ND 97 1.60 3.71 565-2322-2-ND 900 81.90 EMVHS00ADA220MF80G 
22 | H63 1.6 30.0 83 8.0 6.3 565-2323-1-ND 1.09 1.79 4.16 | 565-2323-2-ND 1,000 82.00 EMVH500ADA220MH63G. 
33 | HAO 0.70 11.0 160 8.0 10.0 565-2324-1-ND 1.73 2.85 6.61 565-2324-2-ND 500 73.00 EMVHS500ADA330MHA0G 
47 _| JAO 0.50 75 247 10.0 10.0 565-2325-1-ND 2.60 4.28 9.94 | 565-2325-2-ND 500 110.00 EMVH500ADA470MJA0G 
50 100 | KEO 0.23 3.5 550 12.5 13.5 565-2326-1-ND 5.18 8.53 19.81 565-2326-2-ND 200 114.60 EMVH500ARA101MKEOS 
220 | KEO 0.23 3.5 550 12.5 13.5 565-2327-1-ND 5.32 8.77 20.36 | 565-2327-2-ND 200 112.80 EMVHS500ARA221 MKEOS 
220 | LHO 0.15 2.3 850 16.0 16.5 565-2328-1-ND 8.86 14.60 33.89 | 565-2328-2-ND 125 117.38 EMVH500GDA221MLHOS 
330 | KGS 0.18 ae 700 12.5 16.0 565-2329-1-ND 6.28 10.34 23.99 | 565-2329-2-ND 150 99.60 EMVHS500ARA331MKG5S 
330 | LHO 0.15 2.3 850 16.0 16.5 565-2330-1-ND 12.30 20.27 47.04 | 565-2330-2-ND 125 162.87 EMVH500GDA331MLHOS 
470 | MHO| 0.15 2.3 920 18.0 16.5 565-2331-1-ND 8.93 14.70 34.13 | 565-2331-2-ND 125 118.13 EMVH500GDA471MMHOS 
10 | F80 2.0 100 60 6.3 Esk 565-2332-1-ND 94 1.54 3.58 | 565-2332-2-ND 900 79.20 EMVH630ADA100MF80G 
10 | H63 2.0 110 60 8.0 6.3 565-2333-1-ND 1.00 1.64 3.81 565-2333-2-ND 1,000 75.00 EMVH630ADA100MH63G. 
22 | HAO 0.70 35.0 100 8.0 10.0 565-2334-1-ND 1.47 2.42 5.61 565-2334-2-ND 500 69.00 EMVH630ADA220MHAO0G 
63 33 | JAO 0.50 25.0 170 10.0 10.0 565-2335-1-ND 3.12 5.14 11.93 | 565-2335-2-ND 500 125.00 EMVH630ADA330MJA0G 
100 | KEO 0.25 12.5 500 12.5 13.5 565-2336-1-ND 4.82 7.93 18.41 565-2336-2-ND 200 106.60 EMVH630ARA101MKEOS 
220 | KGS 0.20 10.0 600 12.5 16.0 565-2337-1-ND 5.91 9.73 22.60 | 565-2337-2-ND 150 93.90 EMVH630ARA221MKG5S 
330 | LHO 0.18 9.0 820 16.0 16.5 565-2338-1-ND 6.80 11.20 26.00 | 565-2338-2-ND 125 90.00 EMVH630GDA331MLHOS 
470 | LNO 0.11 5.5 1100 16.0 21.5 565-2339-1-ND 13.43 22.12 51.35 565-2339-2-ND 75 142.20 EMVH630GDA471MLNOS 
10 | HAO 0.75 50.0 70 8.0 10.0 565-2340-1-ND 1.45 2.39 5.55 | 565-2340-2-ND 500 68.50 EMVH101ADA100MHAOG 
22 | JAO 0.55 35.0 115 10.0 10.0 565-2341-1-ND 3.09 5.09 11.81 565-2341-2-ND 500 123.50 EMVH101ADA220MJA0G 
100 47 | KEO 0.33 16.5 450 12.5 13.5 565-2342-1-ND 5.31 8.75 20.31 565-2342-2-ND 200 112.60 EMVH101ARA470MKEOS 
68 | KGS 0.26 13.0 550 12.5 16.0 565-2343-1-ND 5.98 9.85 22.87 | 565-2343-2-ND 150 94.95 EMVH101ARA680MKG5S 
100 | LHO 0.24 12.0 650 16.0 16.5 565-2344-1-ND 8.17 13.46 31.24 | 565-2344-2-ND 125 108.13 EMVH101GDA101MLHOS 
220 | MNO| 0.16 8.0 950 18.0 21.5 565-2345-1-ND 11.05 18.21 42.26 | 565-2345-2-ND 75 103.35 EMVH101GDA221MMNOS 


Alchip™ 


Features: * General Purpose * Low Profile * Solvent Proof * 105°C Maximum Temperature (1000 ~ 2000 Hour Life) 


Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current @ 20°C after 2 Minutes: |=0.01CV or 3), whichever is greater 


Case Dimensions: 


MVK Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
General Purpose Low Profile 105°C 


Size Code D L A B c Ww P 
D55 4.0 5.2 4.3 4.3 5.1 0.5 ~ 0.8 1.0 
D60 4.0 5.7 4.3 4.3 5.1 0.5 ~ 0.8 1.0 
E55 5.0 5.2 5.3 5.3 5.9 0.5 ~ 0.8 1.4 
E60 5.0 5.7 5.3 5.3 5.9) 0.5 ~ 0.8 1.4 
F55 6.3 5.2 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
F60 6.3 5.7 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
H63 8.0 6.3 8.3 8.3 9.0 0.5 ~ 0.8 2.3 
HAO 8.0 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7 ~ 1.1 3.1 
JAO 10.0 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7 ~ 1.1 4.5 
Rated Rated Ripple Cut Tape 
W.V. Cap. Size Current (mA RMS) | Dimensions —(mm) | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(vDC) (uF) Code | Tand @ 85°C 120Hz D [5 Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 D55 0.30 21 4.0 §.2 565-2346-1-ND 58 96 2.22 565-2346-2-ND 2,000 44.00/M EMVK6R3ADA220MD55G 
47 E55 0.30 36 5.0 5.2 565-2347-1-ND 81 1.33 3.09 565-2347-2-ND 1,000 68.00 EMVK6R3ADA470ME55G 
6.3 100 F55 0.30 56 6.3 5.2 565-2348-1-ND 85 1.40 3.25 565-2348-2-ND 1,000 64.00 EMVK6R3ADA101MF55G. 
330 HAO 0.40 290 8.0 10.0 565-2349-1-ND 1.59 2.63 6.09 565-2349-2-ND 500 67.50 EMVK6R3ADA331MHA0G 
1000 JAO 0.40 410 10.0 10.0 565-2350-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2350-2-ND 500 99.00 EMVK6R3ADA102MJAOG 
33 E55 0.24 34 5.0 5.2 565-2351-1-ND 81 1.33 3.09 565-2351-2-ND 1,000 68.00 EMVK100ADA330ME55G 
10 100 H63 0.30 90 8.0 6.3 565-2352-1-ND 1.00 1.65 3.82 565-2352-2-ND 1,000 75.00 EMVK100ADA101MH63G 
220 HAO 0.30 180 8.0 10.0 565-2353-1-ND 1.59 2.63 6.09 565-2353-2-ND 500 67.50 EMVK100ADA221MHAOG 
10 D55 0.20 16 4.0 5.2 565-2354-1-ND 62 1.02 2.36 565-2354-2-ND 2,000 46.00/M EMVK160ADA100MD55G 
16 22 E55 0.20 30 5.0 5.2 565-2355-1-ND 81 1.33 3.09 565-2355-2-ND 1,000 68.00 EMVK160ADA220ME55G. 
47 F55 0.20 48 6.3 5.2 565-2356-1-ND 85 1.40 3.25 565-2356-2-ND 1,000 64.00 EMVK160ADA470MF55G 
470 JAO 0.26 460 10.0 10.0 565-2357-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2357-2-ND 500 99.00 EMVK160ADA471MJAOG 
33 F55 0.16 45 6.3 5.2 565-2358-1-ND 85 1.40 3.25 565-2358-2-ND 1,000 64.00 EMVK250ADA330MF55G 
25 47 H63 0.16 80 8.0 6.3 565-2359-1-ND 1.00 1.65 3.82 565-2359-2-ND 1,000 75.00 EMVK250ADA470MH63G 
100 HAO 0.16 180 8.0 10.0 565-2360-1-ND 1.59 2.63 6.09 565-2360-2-ND 500 67.50 EMVK250ADA101MHA0OG 
330 JAO 0.16 450 10.0 10.0 565-2361-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2361-2-ND 500 99.00 EMVK250ADA331MJA0G 
4.7 D55 0.14 15 4.0 5.2 565-2362-1-ND 62 1.02 2.36 565-2362-2-ND 2,000 46.00/M EMVK350ADA4R7MD55G. 
10 E55 0.14 25 5.0 5.2 565-2363-1-ND 81 1.33 3.09 565-2363-2-ND 1,000 68.00 EMVK350ADA100ME55G 
35 22 F55 0.14 40 6.3 5.2 565-2364-1-ND 85 1.40 3.25 565-2364-2-ND 1,000 64.00 EMVK350ADA220MF55G 
33 H63 0.14 80 8.0 6.3 565-2365-1-ND 1.00 1.65 3.82 565-2365-2-ND 1,000 75.00 EMVK350ADA330MH63G 
220 JAO 0.14 375 10.0 10.0 565-2366-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2366-2-ND 500 99.00 EMVK350ADA221MJAOG 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Alchip™ MVK Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont.) 


Rated Rated Ripple Cut Tape 
W.V. Cap. Size Current (mA RMS) | Dimensions —(mm) | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code | Tané @ 85°C 120Hz D i Part No. 3) 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.10 D55 0.12 1.3 4.0 §.2 565-2367-1-ND 62 1.02 2.36 565-2367-2-ND 2,000 46.00/M EMVKS500ADAR10MD55G 
0.22 D55 0.12 2.6 4.0 5.2 565-2368-1-ND 85 1.40 3.25 565-2368-2-ND 2,000 57.00/M EMVKS500ADAR22MD55G. 
0.33 D55 0.12 3.2 4.0 5.2 565-2369-1-ND 85 1.40 3.25 565-2369-2-ND 2,000 57.00/M EMVKS500ADAR33MD55G. 
0.47 D55 0.12 3.8 4.0 5.2 565-2370-1-ND 62 1.02 2.36 565-2370-2-ND 2,000 46.00/M EMVKS500ADAR47MD55G. 
1.0 D55 0.12 5.6 4.0 5.2 565-2371-1-ND 62 1.02 2.36 565-2371-2-ND 2,000 46.00/M EMVKS500ADA1ROMD55G 
2.2 D55 0.12 10 4.0 §.2 565-2372-1-ND 62 1.02 2.36 565-2372-2-ND 2,000 46.00/M EMVK500ADA2R2MD55G. 
50 3.3 D55 0.12 14 4.0 5.2 565-2373-1-ND 62 1.02 2.36 565-2373-2-ND 2,000 46.00/M EMVK500ADA3R3MD55G 
4.7 E55 0.12 19 5.0 5.2 565-2374-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2374-2-ND 1,000 80.00 EMVKS500ADA4R7ME55G 
10 F55 0.12 29 6.3 5.2 565-2375-1-ND 85 1.40 3.25 565-2375-2-ND 1,000 64.00 EMVKS500ADA100MF55G 
22 H63 0.12 70 8.0 6.3 565-2376-1-ND 1.00 1.65 3.82 565-2376-2-ND 1,000 75.00 EMVK500ADA220MH63G 
33 HAO 0.12 140 8.0 10.0 565-2377-1-ND 1.46 2.40 5.57 565-2377-2-ND 500 68.50 EMVK500ADA330MHAOG 
47 HAO 0.12 170 8.0 10.0 565-2378-1-ND 1.59 2.63 6.09 565-2378-2-ND 500 67.50 EMVKS500ADA470MHAOG 
100 JAO 0.12 310 10.0 10.0 565-2379-1-ND 2.34 3.85 8.94 565-2379-2-ND 500 99.00 EMVKS500ADA101MJAOG 
Bi-Polar Series 
63 22 E60 0.35 25 5.0 5.7 565-2405-1-ND 85 1.40 3.25 565-2405-2-ND 1,000 64.00 BMVK6R3ADA220ME60G 
é 47 FeO 0.35 39 6.3 5.7 565-2406-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2406-2-ND 1,000 96.00 BMVK6R3ADA470MF60G 
6.8 D60 0.26 13 4.0 5.7 565-2380-1-ND 96 1.58 3.66 565-2380-2-ND 2,000 64.00/M BMVK100ADA6R8MD60G 
10 15 E60 0.26 22 5.0 5.7 565-2381-1-ND 85 1.40 3.25 565-2381-2-ND 1,000 64.00 BMVK100ADA150ME60G 
33 F60O 0.26 35 6.3 5.7 565-2382-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2382-2-ND 1,000 96.00 BMVK100ADA330MF60G 
47 D60 0.24 12 4.0 5.7 565-2383-1-ND 96 1.58 3.66 565-2383-2-ND 2,000 64.00/M BMVK160ADA4R7MD60G 
16 10 E60 0.24 20 5.0 5.7 565-2384-1-ND 85 1.40 3.25 = _— _— BMVK160ADA100ME60G 
22 FeO 0.24 32 6.3 5.7 565-2385-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2385-2-ND 1,000 96.00 BMVK160ADA220MF60G 
3.3 D60 0.20 10 4.0 5.7 565-2386-1-ND 96 1.58 3.67 565-2386-2-ND 2,000 64.00/M BMVK250ADA3R3MD60G 
25 6.8 E60 0.20 17 5.0 5.7 565-2387-1-ND 85 1.40 3.25 565-2387-2-ND 1,000 64.00 BMVK250ADA6R8ME60G 
15 FeO 0.20 28 6.3 5.7 565-2388-1-ND 1.28 2.11 4.89 565-2388-2-ND 1,000 96.00 BMVK250ADA150MF60G 
35 2:2) D60 0.18 8.8 4.0 5.7 565-2389-1-ND 2.76 4.55 10.56 565-2389-2-ND 2,000 | 172.00/M BMVK350ADA2R2MD60G 
47 E60 0.18 15 5.0 5.7 565-2390-1-ND 85 1.40 3.25 565-2390-2-ND 1,000 64.00 BMVK350ADA4R7ME60G 
0.10 D60 0.18 1.3 4.0 5.7 565-2392-1-ND 97 1.59 3.69 565-2392-2-ND 2,000 65.00/M BMVK500ADAR10MD60G 
0.15 D60 0.18 1.9 4.0 5.7 565-2393-1-ND 96 1.58 3.66 565-2393-2-ND 2,000 64.00/M BMVK500ADAR15MD60G 
0.22 D60 0.18 2.3 4.0 5.7 565-2394-1-ND 97 1.59 3.69 = _— _— BMVK500ADAR22MD60G 
0.33 D60 0.18 2.8 4.0 5.7 565-2395-1-ND 97 1.60 3.71 565-2395-2-ND 2,000 65.00/M BMVK500ADAR33MD60G 
0.47 D60 0.18 3.4 4.0 5.7 565-2396-1-ND 97 1.59 3.69 565-2396-2-ND 2,000 65.00/M BMVKS500ADAR47MD60G 
50 0.68 D60 0.18 41 4.0 5.7 565-2397-1-ND 96 1.58 3.66 565-2397-2-ND 2,000 64.00/M BMVK500ADAR68MD60G 
1.0 D60 0.18 5.5 4.0 5.7 565-2398-1-ND 97 1.59 3.69 565-2398-2-ND 2,000 65.00/M BMVK500ADA1ROMD60G 
1.5 D60 0.18 7.5 4.0 5.7 565-2399-1-ND 96 1.58 3.66 565-2399-2-ND 2,000 64.00/M BMVK500ADA1R5MD60G 
2.2 E60 0.18 10 5.0 5.7 565-2400-1-ND 85 1.40 3.25 565-2400-2-ND 1,000 64.00 BMVK500ADA2R2ME60G 
3.3 E60 0.18 13 5.0 5.7 565-2401-1-ND 85 1.40 3.25 565-2401-2-ND 1,000 64.00 BMVK500ADA3R3ME60G 
4.7 F60 0.18 16 6.3 5.7 565-2402-1-ND 1.28 2.10 4.88 = _ _— BMVK500ADA4R7MF60G 
6.8 F6O 0.18 20 6.3 5.7 565-2403-1-ND 1.28 2.10 4.88 565-2403-2-ND 1,000 96.00 BMVKS500ADA6R8MF60G. 


Alchip™ MVY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 
General Purpose 105°C 


Features: * Low Impedance ° Solvent Proof (6.3-63V) * 105°C Maximum Temperature (1000 ~ 5000 Hour Life) 


Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C (6.3-63V),-40°C 


Case Dimensions: 


Terminal Code: A 


Digi@Reel’” 


Terminal Code: G 


~ 105°C (100V) * Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: @ 20°C after 2 minutes: |=0.01CV or 3y)A, whichever is greater 


Size Code D L A B c WwW P Size Code: D55 ~ KG5 Size Code: LHO ~ MNO 
D55 4 5.2 4.3 4.3 5.1 0.5 ~ 0.8 1.0 ry 
E55 5 5.2 5.3 5.3 5.9 0.5 ~ 0.8 1.4 
F55 6.3 5.2 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 @Dd 
F8o 6.3 reed 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 {| 
HAO 8 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7 ~ 1.41 3.1 
JAO 10 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7~ 1.41 4.5 
KEO 12.5 13.5 13.0 13.0 13.7 1.0~1.3 4.2 Dissipation Factor @ 20°C 120 Hz: 
KGS 12.5 16.0 13.0 13.0 13.7 1.0~1.3 4.2 Rated Voltage (Vdc) 6.3v | tov | tev | 25v sov | 63v_ | 100v 
LHO 16 16.5 17.0 17.0 18.0 1.0~1.3 6.5 D55toF80 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 012 | 0.12 = = 
LNO 16 21.5 17.0 17.0 18.0 1.0 ~ 1.3 6.5 tan 5 (Max.) HAO to JAO | 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 = = 
MHO 18 16.5 19.0 19.0 20.0 1.0 ~ 1.3 6.5 KEO to MNO| 0.26 0.22 0.18 0.16 0.14 0.12 0.14 0.10 
MNO 18 21.5 19.0 19.0 20.0 1.0 ~ 1.3 6.5 When nominal capacitance exceeds 1,000yF, add 0.02 to the value above for each 1,000uF increase. 
Rated Max. Impedance Rated Ripple Cut Tape 
W.V. | Cap.| Size (Q) @ 100kHz | Current (mA RMS) | Dimensions — (mm) | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code 20°C @ 85°C 120Hz D L Part No. 5 10 20) Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 | D55 3.0 60 4.0 5.2 565-2407-1-ND 64 1.05 2.44 565-2407-2-ND 2,000 48.00/M EMVY6R3ADA220MD55G 
33 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2408-1-ND 85 1.40 3.25 565-2408-2-ND 1,000 64.00 EMVY6R3ADA330ME55G 
47 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2409-1-ND 85 1.40 3.25 565-2409-2-ND 1,000 64.00 EMVY6R3ADA470ME55G 
100 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2410-1-ND 85 1.40 3.25 565-2410-2-ND 1,000 64.00 EMVY6R3ADA101MF55G 
220 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2411-1-ND 85 1.40 3.25 565-2411-2-ND 1,000 64.00 EMVY6R3ADA221MF55G 
330 | F80 0.34 280 6.3 red 565-2412-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2412-2-ND 900 90.00 EMVY6R3ADA331MF80G 
470 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2413-1-ND 1.65 2.72 6.32 565-2413-2-ND 500 70.00 EMVY6R3ADA471MHAOG 
63 680 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2414-1-ND 1.74 2.87 6.66 565-2414-2-ND 500 74.00 EMVY6R3ADA681MHAOG 
. 1000 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2415-1-ND 1.70 2.80 6.50 565-2415-2-ND 500 72.00 EMVY6R3ADA102MHAOG 
1500 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2416-1-ND 2.76 4.55 10.56 565-2416-2-ND 500 110.50 EMVY6R3ADA152MJA0G 
2200) KEO 0.070 820 12.5 13.5 565-2417-1-ND 5.43 8.95 20.78 565-2417-2-ND 200 115.00 EMVY6R3ARA222MKE0S 
3300 | KGS 0.060 950 12.5 16.0 565-2419-1-ND 5.76 9.49 22.03 565-2419-2-ND 150 91.50 EMVY6R3ARA332MKG5S 
3300 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2420-1-ND 5.76 9.49 22.03 565-2420-2-ND 125 76.25 EMVY6R3GDA332MMHOS 
4700) LNO 0.038 1630 16.0 21.5 565-2421-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2421-2-ND 75 90.00 EMVY6R3GDA472MLNOS, 
6800 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2424-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-2424-2-ND 75 99.38 EMVY6R3GDA682MMNOS 
8200 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2425-1-ND 11.02 18.14 42.12 565-2425-2-ND 75 103.05 EMVY6R3GDA822MMNOS 
22 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2426-1-ND 85 1.40 3.25 565-2426-2-ND 1,000 64.00 EMVY100ADA220ME55G, 
33 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2427-1-ND 85 1.40 3.25 565-2427-2-ND 1,000 64.00 EMVY100ADA330ME55G. 
47 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2428-1-ND 85 1.40 3.25 565-2428-2-ND 1,000 64.00 EMVY100ADA470MF55G 
100 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2429-1-ND -90 1.48 3.43 = = = EMVY100ADA101MF55G 
220 | F80 0.34 280 6.3 77 565-2430-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2430-2-ND 900 90.00 EMVY100ADA221MF80G 
10 330 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2431-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2431-2-ND 500 63.50 EMVY100ADA331MHAOG 
470 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2432-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2432-2-ND 500 63.50 EMVY100ADA471MHAO0G 
680 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2433-1-ND 2.87 4.73 10.98 565-2433-2-ND 500 115.00 EMVY100ADA681MJA0G 
1000 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2434-1-ND 2.76 4.55 10.56 565-2434-2-ND 500 110.50 EMVY100ADA102MJA0G 
2200 | KGS 0.060 950 12.5 16.0 565-2435-1-ND 5.65 9.31 21.61 565-2435-2-ND 150 89.85 EMVY100ARA222MKG5S 
6800 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2441-1-ND 11.09 18.27 42.41 565-2441-2-ND 75 103.72 EMVY100GDA682MMNOS 
10 | D55 3.0 60 4.0 5.2 565-2442-1-ND 66 1.09 2.54 565-2442-2-ND 2,000 50.00/M EMVY160ADA100MD55G 
22 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2443-1-ND 85 1.40 3.25 565-2443-2-ND 1,000 64.00 EMVY160ADA220ME55G, 
16 33 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2444-1-ND 94 1.54 3.59 565-2444-2-ND 1,000 71.00 EMVY160ADA330MF55G 
47 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2445-1-ND 85 1.40 3.25 565-2445-2-ND 1,000 64.00 EMVY160ADA470MF55G 
100 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2446-1-ND 85 1.40 3.25 565-2446-2-ND 1,000 64.00 EMVY160ADA101MF55G 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1618 (tos3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Alchip™ MVY Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont) Reel” 


Rated Max. Impedance Rated Ripple Cut Tape 
W.V. | Cap.| Size (Q) @ 100kHz | Current (mA RMS) | Dimensions — (mm) | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code 20°C @ 85°C 120Hz D L Part No. 5) 10 25 Part No. Qty. Part No. 
220 | F80 0.34 280 6.3 7.7 565-2447-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2447-2-ND 900 90.00 EMVY160ADA221MF80G 
330 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2448-1-ND 1.49 2.45 5.69 565-2448-2-ND 500 63.00 EMVY160ADA331MHAOG 
470 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2449-1-ND 1.70 2.80 6.50 565-2449-2-ND 500 72.00 EMVY160ADA471MHAOG 
16 680 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2450-1-ND 2.87 4.73 10.98 565-2450-2-ND 500 115.00 EMVY160ADA681MJAOG 
1000 | KEO 0.070 820 12.5 13.5 565-2451-1-ND 5.29 8.71 20.23 565-2451-2-ND 200 117.00 EMVY160ARA102MKEOS 
1000 | LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2452-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2452-2-ND 125 112.50 EMVY160GDA102MLHOS 
2200) LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2453-1-ND 7.84 12.92 29.98 565-2453-2-ND 125 103.75 EMVY160GDA222MLHOS 
4700 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2457-1-ND 10.87 17.91 41.57 565-2457-2-ND 75 101.70 EMVY160GDA472MMNOS 
10 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2458-1-ND 81 1.33 3.08 565-2458-2-ND 1,000 68.00 EMVY250ADA100ME55G 
22 | F55 1.0 140 6.3 §.2 565-2459-1-ND 85 1.40 3.25 565-2459-2-ND 1,000 64.00 EMVY250ADA220MF55G 
33 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2460-1-ND 85 1.40 3.25 565-2460-2-ND 1,000 64.00 EMVY250ADA330MF55G 
47 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2461-1-ND 85 1.40 3.25 565-2461-2-ND 1,000 64.00 EMVY250ADA470MF55G 
100 | F80 0.34 280 6.3 7.7 565-2462-1-ND 1.42 2.35 5.44 565-2462-2-ND 900 120.60 EMVY250ADA101MF80G 
220 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2463-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2463-2-ND 500 63.50 EMVY250ADA221MHAOG 
25 330 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2464-1-ND 1.70 2.80 6.50 565-2464-2-ND 500 72.00 EMVY250ADA331MHAOG 
470 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2465-1-ND 2.76 4.55 10.56 565-2465-2-ND 500 110.50 EMVY250ADA471MJAOG 
1000 | LHO 0.054 1260 18.0 16.5 565-2466-5-ND 7.48 13.10 28.06 = = = EMVY250GDA102MLHOS 
1000 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2467-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2467-2-ND 125 112.50 EMVY250GDA102MMHOS 
2200] LNO 0.038 1630 16.0 21.5 565-2468-1-ND 13.26 21.84 50.70 565-2468-2-ND 75 140.40 EMVY250GDA222MLNOS 
2200 | MNO. 0.038 1750 18.0 21.5 565-2469-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-2469-2-ND 75 99.38 EMVY250GDA222MMNOS 
3300 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2470-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-2470-2-ND 75 99.38 EMVY250GDA332MMNOS 
4.7 | D55 3.0 60 4.0 5.2 565-2471-1-ND 66 1.09 2.54 565-2471-2-ND 2,000 50.00/M EMVY350ADA4R7MD55G 
10 | E55 1.8 95 5.0 5.2 565-2472-1-ND 85 1.40 3.25 565-2472-2-ND 1,000 64.00 EMVY350ADA100ME55G 
22 | F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2473-1-ND 85 1.40 3.25 565-2473-2-ND 1,000 64.00 EMVY350ADA220MF55G 
33 | F55 1.0 140 6.3 §.2 565-2474-1-ND 85 1.40 3.25 565-2474-2-ND 1,000 64.00 EMVY350ADA330MF55G 
47_| F55 1.0 140 6.3 5.2 565-2475-1-ND 85 1.40 3.25 565-2475-2-ND 1,000 64.00 EMVY350ADA470MF55G 
68 | F80 0.34 280 6.3 ced 565-2476-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2476-2-ND 900 90.00 EMVY350ADA680MF80G 
35 100 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2477-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2477-2-ND 500 63.50 EMVY350ADA101MHAOG 
220 | HAO 0.30 450 8.0 10.0 565-2478-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2478-2-ND 500 63.50 EMVY350ADA221MHAOG 
330 | JAO 0.15 670 10.0 10.0 565-2479-1-ND 1.70 2.80 6.50 565-2479-2-ND 500 72.00 EMVY350ADA331MJAOG 
470 | KEO 0.070 820 12.5 13.5 565-2480-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-2480-2-ND 200 112.60 EMVY350ARA471MKEOS 
470 | LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2482-1-ND 7.81 12.86 29.85 565-2482-2-ND 125 103.38 EMVY350GDA471MLHOS 
1000 | LHO 0.054 1260 16.0 16.5 565-2483-1-ND 8.93 14.70 34.13 565-2483-2-ND 125 118.13 EMVY350GDA102MMHOS 
1000 | MHO 0.054 1350 18.0 16.5 565-2484-1-ND 8.10 13.34 30.96 565-2484-2-ND 125 107.13 EMVY350GDA102MMHOS 
2200 | MNO 0.038 1750 18.0 21.5 565-2485-1-ND 14.11 23.24 53.95 565-2485-2-ND 75 165.00 EMVY350GDA222MMNOS 
1.0 | D55 5.0 30 4.0 5.2 565-2486-1-ND 66 1.09 2.54 565-2486-2-ND 2,000 50.00/M EMVY500ADA1ROMD55G 
2.2 | D55 5.0 30 4.0 5.2 565-2487-1-ND 74 1.23 2.84 565-2487-2-ND 2,000 56.00/M EMVY500ADA2R2MD55G. 
3.3 | D55 5.0 30 4.0 5.2 565-2488-1-ND 72 1.19 2.76 565-2488-2-ND 2,000 54.00/M EMVY500ADA3R3MD55G 
4.7 | E55 3.0 50 5.0 5.2 565-2489-1-ND 85 1.40 3.25 = = — | EMVY500ADA4R7ME55G 
10 | F55 2.0 70 6.3 §.2 565-2490-1-ND 85 1.40 3.25 565-2490-2-ND 1,000 64.00 EMVY500ADA100MF55G 
22 | F55 2.0 70 6.3 5.2 565-2491-1-ND 85 1.40 3.25 565-2491-2-ND 1,000 64.00 EMVY500ADA220MF55G 
33 | F80 0.60 170 6.3 77 565-2492-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2492-2-ND 900 90.00 EMVY500ADA330MF80G 
50 47 | F80 0.60 170 6.3 rad 565-2493-1-ND 1.06 1.75 4.06 565-2493-2-ND 900 90.00 EMVY500ADA470MF80G 
68 | HAO 0.60 300 8.0 10.0 565-2494-1-ND 1.72 2.84 6.59 565-2494-2-ND 500 73.00 EMVY500ADA680MHA0G 
100 | HAO 0.60 300 8.0 10.0 565-2495-1-ND 1.50 2.47 5.74 565-2495-2-ND 500 63.50 EMVY500ADA101MHAOG 
220 | JAO 0.30 500 10.0 10.0 565-2496-1-ND 2.98 4.90 11.38 565-2496-2-ND 500 119.00 EMVY500ADA221MJA0G 
330 | KEO 0.11 650 12.5 13.5 565-2497-1-ND 4.46 7.35 17.06 565-2497-2-ND 200 98.80 EMVY500ARA331MKEOS 
330 | LHO 0.087 900 16.0 16.5 565-2498-1-ND 8.50 14.00 32.50 565-2498-2-ND 125 112.50 EMVY500GDA331MLHOS 
470 | LHO 0.087 900 16.0 16.5 565-2499-1-ND 7.88 12.98 30.13 565-2499-2-ND 125 104.25 EMVY500GDA471MLHOS 
1000 | MNO 0.050 1520 18.0 21.5 565-2501-1-ND 10.40 17.12 39.75 565-2501-2-ND 75 110.10 EMVY500GDA102MMNOS 
68 | KEO 0.19 500 12.5 13.5 565-2502-1-ND 5.18 8.53 19.81 565-2502-2-ND 200 114.60 EMVY630ARA680MKEOS 
100 | KEO 0.19 500 12.5 13.5 565-2503-1-ND 5.10 8.40 19.50 565-2503-2-ND 200 112.80 EMVY630ARA101MKEOS 
220 | KEO 0.19 500 12.5 13.5 565-2504-1-ND 5.10 8.40 19.50 565-2504-2-ND 200 112.80 EMVY630ARA221MKEOS 
63 220 | LHO 0.12 845 16.0 16.5 565-2505-1-ND 7.01 11.55 26.81 565-2505-2-ND 125 92.88 EMVY630GDA221MLHOS 
330 | LHO 0.12 845 16.0 16.5 565-2506-1-ND 7.01 11.55 26.81 565-2506-2-ND 125 92.88 EMVY630GDA331MLHOS 
470 | LNO 0.085 1100 16.0 21.5 565-2507-1-ND 8.17 13.46 31.24 565-2507-2-ND 75 86.48 EMVY630GDA471MLNOS 
470 | MHO 0.12 905 18.0 16.5 565-2508-1-ND 14.49 23.87 55.41 565-2508-2-ND 125 191.87 EMVY630GDA471MMHOS 
47 | KEO 0.33 450 12.5 13.5 565-2509-1-ND 4.78 7.87 18.27 565-2509-2-ND 200 105.60 EMVY101ARA470MKEOS 
68 | KEO 0.33 450 12.5 13.5 565-2510-1-ND 5.10 8.40 19.50 565-2510-2-ND 200 112.80 EMVY101ARA680MKEOS 
100 | KEO 0.33 450 12.5 13.5 565-2511-1-ND 5.31 8.75 20.31 565-2511-2-ND 200 112.60 EMVY101ARA101MKEOS 
100 100 | LHO 0.24 650 16.0 16.5 565-2512-1-ND 7.40 12.20 28.31 565-2512-2-ND 125 98.00 EMVY101GDA101MLHOS 
220 | LNO 0.16 900 16.0 21.5 565-2513-1-ND 8.50 14.00 32.49 565-2513-2-ND 75 90.00 EMVY101GDA221MLNOS 
220 | MHO 0.24 700 18.0 16.5 565-2514-1-ND 9.01 14.84 34.46 565-2514-2-ND 125 119.25 EMVY101GDA221MMHOS 
330_| MNO 0.16 950 18.0 21.5 565-2515-1-ND 12.41 20.44 47.45 565-2515-2-ND 75 116.10 EMVY101GDA331MMNOS 


Alchip™ MZA Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) Digi@Reel° 
Very Low Impedance 105°C 


Features: * Very Low Impedance * Solvent Proof * 105°C Maximum Temperature (2000 Hour Life) 
Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current: @ 20°C after 2 minutes: |=0.01CV or 3y/A, whichever is greater 


Case Dimensions: 


Size Code D L A B c WwW P 
D61 4 5.8 4.3 4.3 5.1 0.5 ~ 0.8 1.0 
E61 5 5.8 5.3 5.3 5.9 0.5 ~ 0.8 1.4 
F61 6.3 5.8 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
F8o 6.3 reid 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 1.9 
HAO 8 10.0 8.3 8.3 9.0 0.7 ~ 1.1 3.1 
JAO 10 10.0 10.3 10.3 11.0 0.7 ~ 1.1 45 
Rated Max. Impedance Rated Ripple Cut Tape 
W.V. | Cap.| Size (Q) @ 100kHz | Current(mA RMS)| Dimensions —(mm) | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code} Tan 6 20°C @ 85°C 120Hz D L Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 D61 | 0.26 1.35 90 4.0 5.8 565-2516-1-ND 85 1.40 3.25 | 565-2516-2-ND 2,000 | 57.00/M| EMZA6R3ADA220MD61G 
47 D61 | 0.26 1.35 90 4.0 5.8 565-2517-1-ND 85 1.40 3.25 | 565-2517-2-ND 2,000 | 57.00/M| EMZA6R3ADA470MD61G 
47 E61 | 0.26 0.70 160 5.0 5.8 565-2518-1-ND 87 1.43 3.32 | 565-2518-2-ND 1,000 65.00 | EMZA6R3ADA470ME61G 
100 | E61 | 0.26 0.70 160 5.0 5.8 565-2519-1-ND 94 1.54 3.59 | 565-2519-2-ND 1,000 71.00 | EMZA6R3ADA101ME61G 
63 100 | F61 | 0.26 0.36 240 6.3 5.8 565-2520-1-ND 1.05 1.74 4.03 | 565-2520-2-ND 1,000 79.00 | EMZA6R3ADA101MF61G 
220 | F61 | 0.26 0.36 240 6.3 5.8 565-2521-1-ND 1.05 1.74 4.03 1,000 79.00 | EMZA6R3ADA221MF61G 
330 | F80 | 0.26 0.34 280 6.3 7.7 565-2522-1-ND 1.32 2.17 5.04 | 565-2522-2-ND 900 111.60 | EMZA6R3ADA331MF80G 
470 | HAO | 0.26 0.16 600 8.0 10.0 565-2523-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2523-2-ND 500 86.50 | EMZA6R3ADA471MHA0OG 
1000 | HAO | 0.26 0.16 600 8.0 10.0 565-2524-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2524-2-ND 500 86.50 | EMZA6R3ADA102MHA0G 
1500 | JAO | 0.26 0.08 850 10.0 10.0 565-2525-1-ND 3.32 5.47 12.70 | 565-2525-2-ND 500 133.00 | EMZA6R3ADA152MJA0G 
22 D61 | 0.19 1.35 90 4.0 5.8 565-2526-1-ND 85 1.40 3.25 | 565-2526-2-ND 2,000 | 57.00/M | EMZA100ADA220MD61G 
10 33 D61 | 0.19 1.35 90 4.0 5.8 565-2527-1-ND 85 1.40 3.25 2,000 | 57.00/M| EMZA100ADA330MD61G 
33 E61 | 0.19 0.70 160 5.0 5.8 565-2528-1-ND 94 1.54 3.59 | 565-2528-2-ND 1,000 71.00 | EMZA100ADA330ME61G 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1619 


Alchip™ MZA Series Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (Cont) Digi@Reel° 


Rated Max. Impedance Rated Ripple Cut Tape 
W.V. | Cap.| Size (Q) @ 100kHz | Current(mA RMS)| Dimensions —(mm) | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code| Tan 6 20°C @ 85°C 120Hz D L Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
220 | F80 | 0.19 0.34 280 6.3 7.7 565-2529-1-ND 1.32 2.17 5.04 | 565-2529-2-ND 900 111.60 | EMZA100ADA221MF80G 
330 | HAO | 0.19 0.16 600 8.0 10.0 565-2530-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2530-2-ND 500 86.50 | EMZA100ADA331MHA0OG 
10 470 | HAO | 0.19 0.16 600 8.0 10.0 565-2531-1-ND 2.04 3.37 7.82 500 86.50 | EMZA100ADA471MHAOG 
680 | HAO | 0.19 0.16 600 8.0 10.0 565-2532-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2532-2-ND 500 86.50 | EMZA100ADA681MHAOG 
1000 | JAO | 0.19 0.08 850 10.0 10.0 565-2533-1-ND 3.32 5.47 12.70 | 565-2533-2-ND 500 133.00 | EMZA100ADA102MJA0G 
10 D61 | 0.16 1.35 90 4.0 5.8 565-2534-1-ND 85 1.40 3.25 | 565-2534-2-ND 2,000 | 57.00/M | EMZA160ADA100MD61G 
22 D61 | 0.16 1.35 90 4.0 5.8 565-2535-1-ND 85 1.40 3.25 | 565-2535-2-ND 2,000 | 57.00/M | EMZA160ADA220MD61G 
22 E61 | 0.16 0.70 160 5.0 5.8 565-2536-1-ND 94 1.54 3.59 | 565-2536-2-ND 1,000 71.00 | EMZA160ADA220ME61G 
47 E61 | 0.16 0.70 160 5.0 5.8 565-2537-1-ND 94 1.54 3.59 | 565-2537-2-ND 1,000 71.00 | EMZA160ADA470ME61G 
16 47 F61 | 0.16 0.36 240 6.3 5.8 565-2538-1-ND 1.05 1.74 4.03 | 565-2538-2-ND 1,000 79.00 | EMZA160ADA470MF61G 
100 | F61 | 0.16 0.36 240 6.3 5.8 565-2539-1-ND 1.05 1.74 4.03 | 565-2539-2-ND 1,000 79.00 | EMZA160ADA101MF61G 
220 | F80 | 0.16 0.34 280 6.3 7.7 565-2540-1-ND 1.32 2.17 5.04 | 565-2540-2-ND 900 111.60 | EMZA160ADA221MF80G 
330 | HAO | 0.16 0.16 600 8.0 10.0 565-2541-1-ND 2.72 4.48 10.40 | 565-2541-2-ND. 500 115.00 | EMZA160ADA331MHA0G 
470 | HAO | 0.16 0.16 600 8.0 10.0 565-2542-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2542-2-ND 500 86.50 | EMZA160ADA471MHAOG 
680 | JAO | 0.16 0.08 850 10.0 10.0 565-2543-1-ND 3.08 5.08 11.78 | 565-2543-2-ND, 500 123.50 | EMZA160ADA681MJA0G 
10 D61 | 0.14 1.35 90 4.0 5.8 565-2544-1-ND 85 1.40 3.25 | 565-2544-2-ND 2,000 | 57.00/M| EMZA250ADA100MD61G 
22 E61 | 0.14 0.70 160 5.0 5.8 565-2545-1-ND 94 1.54 3.59 1,000 71.00 | EMZA250ADA220ME61G 
33 E61 | 0.14 0.70 160 5.0 5.8 565-2546-1-ND 94 1.54 3.59 | 565-2546-2-ND 1,000 71.00 | EMZA250ADA330ME61G 
33 F61 | 0.14 0.36 240 6.3 5.8 565-2547-1-ND 1.05 1.74 4.03 | 565-2547-2-ND 1,000 79.00 | EMZA250ADA330MF61G 
25 47 F61 | 0.14 0.36 240 6.3 5.8 565-2548-1-ND 1.06 1.75 4.06 | 565-2548-2-ND 1,000 80.00 | EMZA250ADA470MF61G 
100 | F80 | 0.14 0.34 280 6.3 7.7 565-2549-1-ND 1.28 2.10 4.88 | 565-2549-2-ND 900 108.00 | EMZA250ADA101MF80G 
220 | HAO | 0.14 0.16 600 8.0 10.0 565-2550-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2550-2-ND 500 86.50 | EMZA250ADA221MHAOG 
330 | HAO | 0.14 0.16 600 8.0 10.0 565-2551-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2551-2-ND 500 86.50 | EMZA250ADA331MHAOG 
470 | JAO | 0.14 0.08 850 10.0 10.0 565-2552-1-ND 3.32 5.47 12.70 | 565-2552-2-ND. 500 133.00 | EMZA250ADA471MJA0G 
4.7 | D61 | 0.12 1.35 90 4.0 5.8 565-2553-1-ND 85 1.40 3.25 | 565-2553-2-ND 2,000 | 57.00/M| EMZA350ADA4R7MD61G 
10 D61 | 0.12 1.35 90 4.0 5.8 565-2554-1-ND 85 1.40 3.25 | 565-2554-2-ND 2,000 | 57.00/M| EMZA350ADA100MD61G 
10 E61 | 0.12 0.70 160 5.0 5.8 565-2555-1-ND 87 1.43 3.31 | 565-2555-2-ND 1,000 65.00 | EMZA350ADA100ME61G 
22 E61 | 0.12 0.70 160 5.0 5.8 565-2556-1-ND 87 1.43 3.31 | 565-2556-2-ND 1,000 65.00 | EMZA350ADA220ME61G 
35 33 F61 | 0.12 0.36 240 6.3 5.8 565-2557-1-ND 1.05 1.74 4.03 | 565-2557-2-ND 1,000 79.00 | EMZA350ADA330MF61G 
47 F6é1 | 0.12 0.36 240 6.3 5.8 565-2558-1-ND 98 1.61 3.74 | 565-2558-2-ND 1,000 74.00 | EMZA350ADA470MF61G 
100 | F80 | 0.12 0.34 280 6.3 7.7 565-2559-1-ND 1.32 2.17 5.04 | 565-2559-2-ND 900 111.60 | EMZA350ADA101MF80G 
100 | HAO | 0.12 0.16 600 8.0 10.0 565-2560-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2560-2-ND 500 86.50 | EMZA350ADA101MHAOG 
220 | HAO | 0.12 0.16 600 8.0 10.0 565-2561-1-ND 1.91 3.15 7.31 | 565-2561-2-ND 500 81.00 | EMZA350ADA221MHAOG 
330 | JAO | 0.12 0.08 850 10.0 10.0 565-2562-1-ND 3.32 5.47 12.70 | 565-2562-2-ND 500 133.00 | EMZA350ADA331MJA0G 
4.7 | D61 | 0.10 2.90 60 4.0 5.8 565-2563-1-ND 85 1.40 3.25 | 565-2563-2-ND 2,000 | 57.00/M | EMZAS500ADA4R7MD61G 
10 E61 | 0.10 1.52 85 5.0 5.8 565-2564-1-ND 94 1.54 3.59 | 565-2564-2-ND 1,000 71.00 | EMZASOOADA100ME61G 
10 F61 | 0.10 0.88 165 6.3 5.8 565-2565-1-ND 98 1.61 3.74 | 565-2565-2-ND 1,000 74.00 | EMZASO0OADA100MF61G 
50 22 F61 | 0.10 0.88 165 6.3 5.8 565-2566-1-ND 1.06 1.75 4.06 | 565-2566-2-ND 1,000 80.00 | EMZASO0OADA220MF61G 
33 F80 | 0.10 0.68 195 6.3 7.7 565-2567-1-ND 1.32 2.17 5.04 | 565-2567-2-ND 900 111.60 | EMZAS00ADA330MF61G 
47 F80 | 0.10 0.68 195 6.3 vera 565-2568-1-ND 1.32 217 5.04 | 565-2568-2-ND 900 111.60 | EMZAS00ADA470MF80G 
100 | HAO | 0.10 0.34 350 8.0 10.0 565-2569-1-ND 2.04 3.37 7.82 | 565-2569-2-ND 500 86.50 | EMZAS500ADA101MHAOG 
220 | JAO | 0.10 0.18 670 10.0 10.0 565-2570-1-ND 3.32 5.47 12.70 | 565-2570-2-ND. 500 133.00 | EMZAS500ADA221MJA0G 


NPCAP™ PS/PSA Series Polymer Aluminum 
Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 


PS: Ultra - Low ESR; PSA: Super - Low ESR Coated Case 

Features: a ge ® ©) 
* Solid functional polymer aluminum * High temperature resistance * 105°C maximum temperature y | 7° | 

Specifications: R—L—*k15 min. 4 min. 


* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C »* Capacitance Tolerance: +20% » Leakage Current: | = 0.2CV maximum after 2 minutes @ 20°C 


Rated Rated Ripple Maximum 
W. V. Cap. Current (mA RMS) ESR mQ Dimensions — (mm) Digi-Key Price Each United Chemi-Con 
(VDC) (uF) @ 105°C 100kHz @ 100 to 300kHz 20°C @D e F Od Part No. i 10 100 Part No. 
PS Series — Ultra - Low ESR 
25 680 5230 10 8.0 11.5 3.5 0.6 565-3033-ND 77 58 43 APS-2R5ELL681MHB5S 
7 1500 5500 8 10.0 12.5 5.0 0.6 565-3034-ND 1.12 84 63 APS-2R5ELL152MJC5S 
4 560 5230 10 8.0 11.5 3.5 0.6 565-3035-ND 73 55 40 APS-4ROELL561MHB5S 
820 5500 8 10.0 12.5 5.0 0.6 565-3036-ND 1.04 -78 59 APS-4ROELL821MJC5S 
63 390 4770 12 8.0 11.5 3.5 0.6 565-3037-ND 73 55 40 APS-6R3ELL391MHB5S 
. 680 5500 10 10.0 12.5 5.0 0.6 565-3038-ND 1.09 82 62 APS-6R3ELL681MJC5S 
10 270 4420 14 8.0 11.5 3.5 0.6 565-3039-ND Pad 58 43 APS-100ELL271MHB5S 
470 5300 12 10.0 12.5 5.0 0.6 565-3040-ND 1.09 82 62 APS-100ELL471MJC5S 
16 180 4360 16 8.0 11.5 3.5 0.6 565-3041-ND 75 56 At APS-160ELL181MHB5S 
330 5050 14 10.0 12.5 5.0 0.6 565-3042-ND 1.09 82 62 APS-160ELL331MJC5S 
PSA Series — Super - Low ESR 
390 3160 20 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3055-ND 74 55 At APSA2R5ELL391MFA5G 
25 680 5580 v4 8.0 11.5 3.5 0.8 565-3056-ND ahh 58 43 APSA2R5ELL681MHB5S 
820 5580 7 8.0 11.5 3.5 0.8 565-3057-ND 77 58 43 APSA2R5ELL821MHB5S 
1000 5860 6 10.0 a =} 5.0 0.8 565-3054-ND 1.09 82 62 APSA2R5ELL102MJB5S 
270 3160 20 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3058-ND 74 55 At APSA4ROELL271MFA5G 
4 390 3300 24 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3059-ND 74 55 At APSA4ROELL391MFA5G 
560 5580 ra 8.0 11.5 3.5 0.8 565-3060-ND 77 58 43 APSA4ROELL561MHB5S 
820 5860 6 10.0 11.5 5.0 0.8 565-3061-ND 1.08 81 61 APSA4ROELL821MJB5S 
220 3160 20 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3062-ND 74 55 At APSA6R3ELL221MFA5G 
63 330 3190 28 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3063-ND 74 55 At APSA6R3ELL331MFA5G 
390 5080 8 8.0 11.5 3.5 0.8 565-3064-ND TT 58 43 APSA6R3ELL391MHB5S 
680 5860 if 10.0 11.5 5.0 0.8 565-3065-ND 1.09 82 62 APSA6R3ELL681MJB5S 
47 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3051-ND 74 55 At APSA100ELL470MFA5G 
68 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3052-ND 74 55 At APSA100ELL680MFA5G 
10 100 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3047-ND 74 55 At APSA100ELL101MFA5G 
150 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3048-ND 74 55 At APSA100ELL151MFA5G 
270 4710 9 8.0 bls Peay 3.5 0.8 565-3049-ND 77 58 43 APSA100ELL271MHB5S. 
470 5650 8 10.0 TAS. 5.0 0.8 565-3050-ND 1.09 82 62 APSA100ELL471MJB5S. 
16 100 2820 25 6.3 10.5 2.5 0.5 565-3053-ND 74 -55 At APSA160ELL101MFA5G 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1620 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


NEW! NPCAP™ PSC Series Polymer Aluminum 
Electrolytic Capacitors (Radial Lead) 
Ultra - Low ESR 105°C 


Features: > 
* Solid functional polymer aluminum * Super - Low ESR ¢ High ripple current Size Code 2 oa _ 5 Coated Case 
capability * High temperature resistance * 105°C Maximum Temperature HBS 80/08) 35 [115 is 
Specifications: JB5 10.0 | 0.8t | 5.0 | 11.5 8 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C ° Capacitance Tolerance: Jcs 10.0 | 0.6 | 5.0 | 12.5 F—L—k15 min. 4 min. 
+20% ¢ Dissipation Factor: 0.1 maximum @ 20°C 120Hz tT 0.6 for rated volt 16V 
Rated | Capaci- Rated Ripple Leakage 
W.V. | tance Size Current Maximum ESR (m0) Current (yA) Dimensions — mm i-Key Bulk Price Each United Chemi-Con 
(VDC) (uF) Code | (mA RMS) 100kHz| at 20°C 100 ~ 300kHz | at 20°C after 2 Min. D L Part No. 1 10 100 Part No. 
560 Hos. 6100 7 500 8.0 8.0 565-3217-ND 95 71 52 APSC2R5ELL561MHO08S 
820 HO8 6100 vA 500 8.0 8.0 565-3219-ND 95 71 52 APSC2R5ELL821MHO8S 
25 1000 Hos 6100 A 500 8.0 8.0 565-3218-ND 1.03 77 57 APSC2R5ELL102MHO08S 
re 1000 HB5 6100 Fg 500 8.0 11.5 565-3220-ND 97 72 53 APSC2R5ELL102MHB5S. 
1500 HB5 6100 it 750 8.0 11.5 565-3221-ND 1.02 77 58 APSC2R5ELL152MHB5S. 
2700 JB5 5560 8 1350 10.0 11.5 565-3222-ND 1.68 1.26 95 APSC2R5ELL272MJB5S 
560 Hos 6100 7 500 8.0 8.0 565-3223-ND 95 71 52 APSC4ROELL561MHO8S 
4.0 680 HB5 6100 7 544 8.0 11.5 565-3224-ND 94 71 52 APSC4ROELL681MHB5S. 
1000 JB5 6640 6 800 10.0 11.5 565-3225-ND 1.60 1.20 90 APSC4ROELL102MJB5S 
470 Hos 5700 8 592 8.0 8.0 565-3226-ND .96 72 53 APSC6R3ELL471MHO8S 
63 560 HO8 5700 8 706 8.0 8.0 565-3227-ND 1.01 75 55 APSC6R3ELL561MHO8S 
820 JB5 6640 7 1033 10.0 11.5 565-3228-ND 1.30 98 74 APSC6R3ELL821MJB5S. 
1500 JB5 5560 10 1890 10.0 11.5 565-3229-ND 1.59 1.20 -90 APSC6R3ELL152MJB5S 
10 390 HB5 5650 9 780 8.0 11.5 565-3230-ND 1.02 76 56 APSC100ELL391MHB5S 
680 JB5 6100 7 1360 10.0 11.5 565-3231-ND 1.42 1.07 80 APSC100ELL681MJB5S 
270 HB5 5080 11 864 8.0 11.5 565-3232-ND 1.06 80 -60 APSC160ELL271MHB5S 
16 330 JCS 6100 10 1056 10.0 12.5 565-3233-ND 1.48 1.12 84 APSC160ELL331MJC5S, 
470 JB5 6100 10 1504 10.0 11.5 565-3234-ND 1.56 1.18 88 APSC160ELL471MJB5S 


NPCAP™ PXA Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) Digi@Reel’ 
Ultra - Low ESR 105°C 


Features: 
* Solid functional polymer aluminum  Ultra-low ESR _ »« High temperature Size Gode 9 + A 2. < 0 —_ 
resistance * For Lead Free Soldering * 105°C Maximum temperature F60 63 157 166 166172 105-08 
Specifications: H70 8.0 | 6.7 [83 [83 | 9.0 | 0.7~14 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C « Capacitance Tolerance: J80 10.0 | 7.7 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.7~1.1 
+20% »* Dissipation Factor: 0.12 maximum @ 20°C 120Hz ° Leakage Current: HCO 8.0 | 12.0 | 83 | 83 | 9.0 | 0.7~1.1 
| =0.2CV maximum after 2 minutes @ 20°C JCco 10.0 | 12.2 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.7~ 1.4 
Rated Rated Ripple Maximum Dimensions 
W.V. | Cap. | Size | Current (mA RMS) ESR mQ mm Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code @85°C 120Hz @ 100kHz to 20°C @D E Part No. 5 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
220 F55 2500 25 6.3 5.2 565-3087-1-ND 4.31 7.1 16.49 565-3087-2-ND 1,000 274.00 APXA2R5ARA221MF55G 
220 F60 2500 25 6.3 5.7 565-3088-1-ND 4.30 7.08 16.44 565-3088-2-ND 1,000 273.00 APXA2R5ARA221MF60G 
2.5 560 H70 3100 23 8.0 6.7 565-3089-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-3089-2-ND 1,000 346.00 APXA2R5ARA561MH70G 
680 HCO 4770 12 8.0 12.0 565-3090-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3090-2-ND 400 369.20 APXA2R5ARA681MHCOG 
1000 J80 4240 19 10.0 aE 565-3086-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3086-2-ND 500 296.00 APXA2R5ARA102MJ80G 
100 F55 2450 26 6.3 5.2 565-3100-1-ND 4.31 7.1 16.49 565-3100-2-ND 1,000 274.00 APXA4ROARA101MF55G 
100 F60 2450 26 6.3 5.7 565-3101-1-ND 4.30 7.08 16.44 565-3101-2-ND 1,000 273.00 APXA4ROARA101MF60G 
150 F60 2450 26 6.3 5.7 565-3099-1-ND 4.29 7.07 16.41 565-3099-2-ND 1,000 273.00 APXA4ROARA151MF60G 
220 H70 3020 25 8.0 6.7 565-3104-1-ND 5.57 9.17 21.29 565-3104-2-ND 1,000 348.00 APXA4ROARA221MH70G 
4 330 H70 3020 25 8.0 6.7 565-3105-1-ND 5.57 9.17 21.29 565-3105-2-ND 1,000 348.00 APXA4ROARA331MH70G 
470 J80 4130 20 10.0 ree 565-3106-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3106-2-ND 500 296.00 APXA4ROARA471MJ80G 
560 HCO 4770 12 8.0 12.0 565-3107-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3107-2-ND 400 369.20 APXA4ROARA561MHCOG 
680 J80 4130 20 10.0 Ll 565-3108-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3108-2-ND 500 296.00 APXA4ROARA681MJ80G 
820 JCco 5500 10 10.0 12.2 565-3109-1-ND 8.93 14.70 34.13 565-3109-2-ND 400 378.00 APXA4ROARA821MJCOG 
1200 JCO 5500 10 10.0 12.2 565-3102-1-ND 8.93 14.70 34.13 565-3102-2-ND 400 378.00 APXA4ROARA122MJC2G 
68 F60 2400 27 6.3 5.7 565-3120-1-ND 4.29 7.07 16.41 565-3120-2-ND 1,000 273.00 APXA6R3ARA680MF60G 
82 F55 2400 27 6.3 5.2 565-3122-1-ND 4.31 7.1 16.49 565-3122-2-ND 1,000 274.00 APXA6R3ARA820MF55G, 
82 F60 2400 27 6.3 5.7 565-3123-1-ND 4.29 7.07 16.41 565-3123-2-ND 1,000 273.00 APXA6R3ARA820MF60G 
100 F55 2400 27 6.3 5.2 565-3110-1-ND 4.31 7.1 16.49 565-3110-2-ND 1,000 274.00 APXA6R3ARA101MF55G 
100 F60 2400 27 6.3 5.7 565-3111-1-ND 4.04 6.65 15.44 565-3111-2-ND 1,000 257.00 APXA6R3ARA101MF60G 
120 F60 2400 27 6.3 5.7 565-3112-1-ND 4.04 6.65 15.44 565-3112-2-ND 1,000 257.00 APXA6R3ARA121MF60G 
63 150 H70 3020 25 8.0 6.7 565-3113-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-3113-2-ND 1,000 346.00 APXA6R3ARA151MH70G 
7 220 H70 3020 25 8.0 6.7 565-3114-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-3114-2-ND 1,000 346.00 APXA6R3ARA221MH70G 
330 J80 4130 20 10.0 CD 565-3115-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3115-2-ND 500 296.00 APXA6R3ARA331MJ80G 
390 HCO 4770 12 8.0 12.0 565-3116-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3116-2-ND 400 369.20 APXA6R3ARA391MHCOG 
470 HCO 4770 12 8.0 12.0 565-3117-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3117-2-ND 400 369.20 APXA6R3ARA471MHCOG 
470 J80 4130 20 10.0 77 565-3118-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3118-2-ND 500 296.00 APXA6R3ARA471MJ80G 
680 JCo 5500 10 10.0 12.2 565-3119-1-ND 10.92 17.99 41.76 565-3119-2-ND 400 411.20 APXA6R3ARA681MJCOG 
820 JCO 5500 10 10.0 12.2 565-3121-1-ND 10.92 17.99 41.76 565-3121-2-ND 400 411.20 APXA6R3ARA821MJCOG 
47 F60 2250 31 6.3 5.7 565-3073-1-ND 4.30 7.08 16.44 565-3073-2-ND 1,000 273.00 APXA100ARA470MF60G 
56 F55 2250 31 6.3 5.2 565-3075-1-ND 4.31 7.1 16.49 565-3075-2-ND 1,000 274.00 APXA100ARA560MF55G. 
56 F60 2250 31 6.3 5.7 565-3076-1-ND 4.30 7.08 16.44 565-3076-2-ND 1,000 273.00 APXA100ARA560MF60G 
120 H70 2800 27 8.0 6.7 565-3066-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-3066-2-ND 1,000 346.00 APXA100ARA121MH70G 
150 H70 2800 27 8.0 6.7 565-3067-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-3067-2-ND 1,000 346.00 APXA100ARA151MH70G 
10 270 HCO 4420 14 8.0 12.0 565-3068-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3068-2-ND 400 369.20 APXA100ARA271MHCOG 
270 J80 3770 24 10.0 oe 565-3069-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3069-2-ND 500 296.00 APXA100ARA271MJ80G 
330 HCO 4420 14 8.0 12.0 565-3070-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3070-2-ND 400 369.20 APXA100ARA331MHCOG 
330 J80 3770 24 10.0 LP 565-3071-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3071-2-ND 500 296.00 APXA100ARA331MJ80G 
470 Jco 5300 12 10.0 12.2 565-3072-1-ND 11.90 19.60 45.50 565-3072-2-ND 400 448.00 APXA100ARA471MJCOG 
560 JCo 5300 12 10.0 12.2 565-3074-1-ND 8.93 14.70 34.13 565-3074-2-ND 400 378.00 APXA100ARA561MJCOG 
33 F60 2050 37 6.3 5.7 565-3082-1-ND 4.29 7.07 16.41 565-3082-2-ND 1,000 273.00 APXA160ARA330MF60G 
39 F55 2050 37 6.3 5.2 565-3083-1-ND 4.31 TAA: 16.49 565-3083-2-ND 1,000 274.00 APXA160ARA390MF55G. 
39 F60 2050 37 6.3 5.7 565-3084-1-ND 4.30 7.08 16.44 565-3084-2-ND 1,000 273.00 APXA160ARA390MF60G 
82 H70 2700 30 8.0 6.7 565-3085-1-ND 5.53 9.10 21.13 565-3085-2-ND 1,000 346.00 APXA160ARA820MH70G 
16 150 J80 3430 26 10.0 EA 565-3077-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3077-2-ND 500 296.00 APXA160ARA151MJ80G 
180 HCO 4360 16 8.0 12.0 565-3078-1-ND 8.71 14.35 33.31 565-3078-2-ND 400 369.20 APXA160ARA181MHCOG 
180 J80 3430 26 10.0 Fave 565-3079-1-ND 7.86 12.95 30.06 565-3079-2-ND 500 296.00 APXA160ARA181MJ80G 
220 Jco 5050 14 10.0 12.2 565-3080-1-ND 10.63 17.50 40.63 565-3080-2-ND 400 400.00 APXA160ARA221MJCOG 
330 JCO 5050 14 10.0 12.2 565-3081-1-ND 11.69 19.25 44.69 565-3081-2-ND 400 440.00 APXA160ARA331MJCOG 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1621 


NPCAP™ PXC Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 


Super - Low ESR 105°C 


Features: 
* Solid functional polymer aluminum ¢ Super-low ESR (20 ~ 30% Lower than PXA Size Code | OD L A B c w P 
Series) * High temperature resistance * 105°C maximum temperature E60 5015.7 |5.3153 15.9 |05~0.8 |1.4 
Specifications: 
¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% F60 6.3 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 0.5~0.8 /1.9 
¢ Dissipation Factor: 0.12 maximum @ 20°C 120Hz »* Leakage Current: | = 0.2CV H70 80/67 /83/383190107-1.1 13.4 
maximum after 2 minutes @ 20°C 
Rated Rated Ripple Maximum Dimensions 
W.V. | Cap. | Size | Current (mA RMS) ESR mOQ @20°C mm Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code @85°C 100kHz 300kHz @D (& Part No. 5} 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
180 E60 2000 30 22 5.0 5.7 565-3130-1-ND 4.26 7.01 16.27 565-3130-2-ND 1,000 270.00 | APXC2R5ARA181ME60G 
2.5 270 F60 2700 20 18 6.3 5.7 565-3131-1-ND 4.64 7.65 17.75 565-3131-2-ND 1,000 295.00 | APXC2R5ARA271MF60G 
470 H70 3420 17 16 8.0 6.7 565-3132-1-ND 5.96 9.81 22.77 565-3132-2-ND 1,000 373.00 | APXC2R5ARA471MH70G 
150 E60 2000 30 22 5.0 5.7 565-3133-1-ND 4.26 7.01 16.27 565-3133-2-ND 1,000 270.00 | APXC4ROARA151ME60G 
4 220 F60 2640 21 19 6.3 5.7 565-3134-1-ND 4.64 7.65 A775) 565-3134-2-ND 1,000 295.00 APXC4ROARA221MF60G 
330 H70 3300 18 17 8.0 6.7 565-3135-1-ND 5.96 9.81 22.77 565-3135-2-ND 1,000 373.00 APXC4ROARA331MH70G 
100 E60 1780 35 26 5.0 5.7 565-3136-1-ND 4.26 7.01 16.27 565-3136-2-ND 1,000 270.00 APXC6R3ARA101ME60G 
6.3 180 F60 2580 22 19 6.3 5.7 565-3137-1-ND 4.64 7.65 17.75 565-3137-2-ND 1,000 295.00 APXC6R3ARA181MF60G 
220 H70 3300 18 17 8.0 6.7 565-3138-1-ND 5.96 9.81 22.77 565-3138-2-ND 1,000 373.00 APXC6R3ARA221MH70G 
56 E60 1660 40 31 5.0 5.7 565-3125-1-ND 4.26 7.01 16.27 565-3125-2-ND 1,000 270.00 APXC100ARAS60ME60G 
10 82 F60 2440 23 21 6.3 5.7 565-3126-1-ND 4.64 7.65 17.75) 565-3126-2-ND 1,000 295.00 | APXC100ARA820MF60G 
150 H70 3160 20 19 8.0 6.7 565-3124-1-ND 5.96 9.81 22.77 565-3124-2-ND 1,000 373.00 | APXC100ARA151MH70G 
27 E60 1570 45 35 5.0 5.7 565-3127-1-ND 4.26 7.01 16.27 565-3127-2-ND 1,000 270.00 | APXC160ARA270ME60G 
16 39 F60 2300 25 23 6.3 5.7 565-3128-1-ND 4.64 7.65 17.75 565-3128-2-ND 1,000 295.00 | APXC160ARA390MF60G 
82 H70 2830 25 23 8.0 6.7 565-3129-1-ND 5.96 9.81 22.77 565-3129-2-ND 1,000 373.00 | APXC160ARA820MH70G 


NPCAP™ PXH Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 


Super - Low ESR 125°C 


Features: 
. s é 2 : Size Code) OD L Ww P 
* Solid functional polymer aluminum * Super-low ESR * High temperature resistance 
* 125°C maximum temperature Feo | 63 | 57/66/66 /7.2 | 05~08 1.9 
Specifications: H70 8.0 |6.7|83/83]9.0] 07~1.1 |3.1 
. Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C + Capacitance Tolerance: +20% J80 10.0 | 7.7 |10.3/10.3/11.0] 0.7~1.1 14.5 
¢ Dissipation Factor: 0.12 maximum @ 20°C 120Hz 
Rated Leakage Rated Ripple Current (mA RMS) Maximum ESR | Dimensions 
W.V. | Cap. | Size | Current pA max 100kHz ~ 300kHz moO @20°C mm Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel United Chemi-Con 
(VDC) | (uF) | Code | after 2 Minutes 55°C ~ 105°C 105°C ~ 125°C =| 100kHz - 300kHz | OD L Part No. 5 10 25 | PartNo. aty. Pricing Part No. 
a5 | 220 | F60 110 2500 770 35 6.3 | 5.7 | 565-3148-1-ND 4.87 8.03 18.64] 565-3148-2-ND 1,000 310.00 | APXH2R5ARA221MF60G 
1000 | J80 500 3700 1100 25 10.0 | 7.7 | 565-3147-1-ND 8.91 14.67 34.07 | 565-3147-2-ND 500 335.50 | APXH2R5ARA102MJ80G 
150 | F60 120 2450 770 35 6.3 | 5.7 | 565-3152-1-ND 4.87 8.03 18.64] 565-3152-2-ND 1,000 310.00 | APXH4ROARA151MF60G 
4 220 | H70 176 3020 960 30 8.0 | 6.7 | 565-3153-1-ND 6.24 10.27 23.85| 565-3153-2-ND 1,000 390.00 | APXH4ROARA221MH70G 
680 | J80 544 3700 1100 25 10.0 | 7.7 | 565-3154-1-ND 8.91 14.67 34.07 | 565-3154-2-ND 500 335.50 | APXH4ROARAG81MJ80G 
82 F60 103 2400 720 40 6.3 | 5.7 | 565-3159-1-ND 4.87 8.03 18.64] 565-3159-2-ND 1,000 310.00 | APXH6R3ARA820MF60G 
100 | F60 126 2400 720 40 6.3 | 5.7 | 565-3155-1-ND 4.87 8.03 18.64] 565-3155-2-ND 1,000 310.00 | APXH6R3ARA101MF60G 
63 | 150 | H70 189 3020 960 30 8.0 | 6.7 | 565-3156-1-ND 6.24 10.27 23.85] 565-3156-2-ND 1,000 390.00 | APXH6R3ARA151MH70G 
220 | H70 277 3020 960 30 8.0 | 6.7 | 565-3157-1-ND 6.24 10.27 23.85] 565-3157-2-ND 1,000 390.00 | APXH6R3ARA221MH70G 
470 | J80 592 3700 1100 25 10.0 | 7.7 | 565-3158-1-ND 8.91 14.67 34.07 | 565-3158-2-ND 500 335.50 | APXH6R3ARA471MJ80G 
56 F60 112 2250 680 45 6.3 | 5.7 | 565-3143-1-ND 4.87 8.03 18.64] 565-3143-2-ND 1,000 310.00 | APXH100ARAS60MF60G 
10 120 | H70 240 2800 880 35 8.0 | 6.7 | 565-3139-1-ND 6.24 10.27 23.85] 565-3139-2-ND 1,000 390.00 | APXH100ARA121MH70G 
150 | H70 300 2800 880 35 8.0 | 6.7 | 565-3140-1-ND 6.24 10.27 23.85 | 565-3140-2-ND 1,000 390.00 | APXH100ARA151MH70G 
330 | J80 660 3700 1010 30 10.0 | 7.7 | 565-3141-1-ND 8.91 14.67 34.07 | 565-3141-2-ND 500 335.50 | APXH100ARA331MJ80G 
39 F60 125 2050 650 50 6.3 | 5.7 | 565-3142-1-ND 4.87 8.03 18.64] 565-3142-2-ND 1,000 310.00 | APXH160ARA390MF60G 
16 82 H70 262 2700 830 40 8.0 | 6.7 | 565-3146-1-ND 6.24 10.27 23.85] 565-3146-2-ND 1,000 390.00 | APXH160ARA820MH70G 
150 | J80 480 3020 930 35 10.0 | 7.7 | 565-3144-1-ND 8.91 14.67 34.07] 565-3144-2-ND 500 335.50 | APXH160ARA151MJ80G 
180 | J80 576 3020 930 35 10.0 | 7.7 | 565-3145-1-ND 8.91 14.67 34.07 | 565-3145-2-ND 500 335.50 | APXH160ARA181MJ80G 
22 F60 88 1650 590 60 6.3 | 5.7 | 565-3149-1-ND 4.87 8.03 18.64] 565-3149-2-ND 1,000 310.00 | APXH200ARA220MF60G 
20 47 H70 188 2000 780 45 8.0 | 6.7 | 565-3150-1-ND 6.24 10.27 23.85] 565-3150-2-ND 1,000 390.00 | APXH200ARA470MH70G 
82 J80 328 2400 820 45 10.0 | 7.7 | 565-3151-1-ND 8.91 14.67  34.07| 565-3151-2-ND 500 335.50 | APXH200ARA820MJ80G 


NEW! NPCAP™ PXE Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) 


Super - Low ESR 105°C 


Features: 


Digi@Reel* 


Size Code | OD L A B c WwW P 
* Solid Functional Polymer Aluminum «¢ Super - Low ESR =» High temperature E61 5 5.8 | 5.3 | 53] 59 | 05~08 1.4 
resistance * 105°C Maximum Temperature F61 6.3 | 58 [6.6 | 66 | 7.2 | 05~08 | 1.9 
F8o0 6.3 | 7.7 | 66 | 66 | 7.2 | 05~0.8 1.9 
Specifications: H70 8 | 67/83 |83|90| 07-11 | 31 
H80 8 7.7 | 83 | 83 | 9.0 | 0.7~1.1 3.1 
¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C HAO 8 70.0'83 1831901 07-14 3.1 
* Capacitance Tolerance: +20% HCO 8 12.0 | 8.3 | 83 [9.0 | 0.7~1.1 3.1 
* Dissipation Factor: 0.12 maximum at 20°C, 120Hz J80 10 7.7 | 10.3 | 10.3] 11.0 | 0.7 ~ 1.1 45 
* Leakage Current: 0.2CV maximum at 20°C after 2 minutes Jco 10 | 12.2 | 10.3 | 10.3] 11.0] 0.7~ 1.1 45 
Rated | Capaci- Rated Ripple Current | Maximum ESR 
W.V. tance Size (mA RMS) (mQ) at 20°C [Dimensions — mm | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel_| United Chemi-Con 
vDCc (uF) Code 100 ~ 300kHz 105°C 100kHz @D iE Part No. 5 10 25 Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
180 E61 2670 21 5 5.8 565-3166-1-ND 81 67 62 | 565-3166-2-ND 1,000 | 256.50 | APXE2R5ARA181ME61G 
390 F61 3160 15 6.3 5.8 565-3167-1-ND 31 26 .24 | 565-3167-2-ND 1,000 | 100.80 | APXE2R5ARA391MF61G 
2.5 470 F80 3600 13 6.3 7.7 565-3168-1-ND 1.13 93 .86 | 565-3168-2-ND 900 380.16 | APXE2R5ARA471MF80G 
560 F80 3600 13 6.3 7.7 565-3169-1-ND 1.12 93 .86 | 565-3169-2-ND 900 378.72 | APXE2R5ARA561MF80G 
680 H70 4100 13 8 6.7 565-3170-1-ND 44 36 -34 | 565-3170-2-ND 1,000 | 142.80 | APXE2R5ARA681MH70G 
(Continued) 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Jzute®,| NEW! NPCAP™ PXE Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) (com) Digi@Ree! 


Rated | Capaci- Rated Ripple Current | Maximum ESR 
W.V. tance Size (mA RMS) (mQ) at 20°C | Dimensions — mm | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel | United Chemi-Con 
VDC (uF) Code 100 ~ 300kHz 105°C 100kHz OD tc Part No. 5 10 25 Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
820 HCO 5400 9 8 12 565-3171-1-ND 2.40 1.98 1.83 | 565-3171-2-ND 400 450.43 | APXE2R5ARA821MHCOG 
1000 H80 4260 12 8 7.7 565-3172-1-ND 1.85 1.53 1.42 | 565-3172-2-ND 900 626.67 | APXE2R5ARA102MH80G 
2.5 1200 J80 4450 13 10 7.7 565-3173-1-ND 2.14 1.77 1.64 500 377.60 | APXE2R5ARA122MJ80G 
1500 HCO 5400 9 8 12 565-3174-1-ND 2.59 2.13 1.98 400 486.93 | APXE2R5ARA152MHCOG 
2700 JCO 5600 9 10 12.2 565-3175-1-ND 2.94 2.42 2.25 | 565-3175-2-ND 400 552.80 | APXE2R5ARA272MJCOG 
100 E61 2610 22 5 5.8 565-3176-1-ND 81 67 .62 | 565-3176-2-ND 1,000 | 256.50 | APXE4ROARA101ME61G 
150 E61 2610 22 5 5.8 565-3177-1-ND 81 67 .62 | 565-3177-2-ND 1,000 | 256.50 | APXE4ROARA151ME61G 
270 F61 3160 15 6.3 5.8 565-3178-1-ND 1.01 83 .78 | 565-3178-2-ND 1,000 | 319.95 | APXE4ROARA271MF61G 
330 F61 3160 15 6.3 5.8 565-3179-1-ND 1.01 83 .78 | 565-3179-2-ND 1,000 | 319.95 | APXE4ROARA331MF61G 
390 F80 3470 14 6.3 7.7 565-3180-1-ND 1.12 93 .86 | 565-3180-2-ND 900 378.72 | APXE4ROARA391MF80G 
4.0 470 H70 3950 14 8 6.7 565-3181-1-ND 1.40 1.15 1.07 | 565-3181-2-ND 1,000 | 436.24 | APXE4ROARA471MH70G 
560 H70 3950 14 8 6.7 565-3182-1-ND 1.40 1.15 1.07 | 565-3182-2-ND 1,000 | 436.24 | APXE4ROARA561MH70G 
680 H80 3950 13 8 Lf 565-3183-1-ND 58 48 44 900 206.55 | APXE4ROARA681MH80G 
1000 J80 4300 14 10 7.7 565-3184-1-ND 2.14 1.77 1.64 | 565-3184-2-ND 500 377.25 | APXE4ROARA102MJ80G 
1200 HCO 5400 9 8 12 565-3185-1-ND 2.59 2.13 1.98 | 565-3185-2-ND 400 486.40 | APXE4ROARA122MHCOG 
1800 JCO 5600 9 10 12.2 565-3186-1-ND 3.15 2.59 2.41 565-3186-2-ND 400 592.00 | APXE4ROARA182MJCOG 
100 E61 2500 24 5 5.8 565-3187-1-ND 81 67 .62 | 565-3187-2-ND 1,000 | 256.50 | APXE6R3ARA101ME61G 
120 E61 2500 24 5 5.8 565-3188-1-ND 81 67 62 | 565-3188-2-ND 1,000 | 256.50 | APXE6R3ARA121ME61G 
220 F61 3160 15 6.3 5.8 565-3189-1-ND 1.01 83 .78 | 565-3189-2-ND 1,000 | 319.95 | APXE6R3ARA221MF61G 
330 F80 3470 14 6.3 7.7 565-3190-1-ND 1.12 93 .86 | 565-3190-2-ND 900 378.72 | APXE6R3ARA331MF80G 
63 330 H70 3950 14 8 6.7 565-3191-1-ND 1.39 1.15 1.06 | 565-3191-2-ND 1,000 | 433.58 | APXE6R3ARA331MH70G 
390 H70 3950 14 8 6.7 565-3192-1-ND 1.40 1.15 1.07 | 565-3192-2-ND 1,000 | 436.24 | APXE6R3ARA391MH70G 
470 H80 3950 13 8 7.7 565-3193-1-ND 1.86 1.53 1.42 | 565-3193-2-ND 900 627.84 | APXE6R3ARA471MH80G 
820 HCO 5150 10 8 12 565-3194-1-ND 2.54 2.09 1.94 | 565-3194-2-ND 400 476.80 | APXE6R3ARA821MHCOG 
820 J80 4300 14 10 tf 565-3195-1-ND 2.15 1.77 1.65 | 565-3195-2-ND 500 378.75 | APXE6R3ARA821MJ80G 
1500 JCO 5500 10 10 12.2 565-3196-1-ND 3.29 2.71 2.52 | 565-3196-2-ND 400 463.80 | APXE6R3ARA152MJCOG 
47 E61 2310 28 5 5.8 565-3197-1-ND 81 67 .62 | 565-3197-2-ND 1,000 | 256.50 | APXE100ARA470ME61G 
56 E61 2310 28 5 5.8 565-3198-1-ND 81 67 .62 | 565-3198-2-ND 1,000 | 256.50 | APXE100ARAS560ME61G 
68 E61 2310 28 5 5.8 565-3199-1-ND 81 67 .62 | 565-3199-2-ND 1,000 | 256.50 | APXE100ARA680ME61G 
120 F61 2530 25 6.3 5.8 565-3200-1-ND 1.01 83 .78 1,000 | 319.95 | APXE100ARA121MF61G 
10 150 F80 2880 21 6.3 7.7 565-3201-1-ND 1.13 93 86 900 380.16 | APXE100ARA151MF80G 
220 H70 3220 21 8 6.7 565-3202-1-ND 1.43 1.18 1.09 1,000 | 445.55 | APXE100ARA221MH70G 
270 H70 3220 21 8 6.7 565-3203-1-ND 1.44 1.19 1.11 1,000 | 450.87 | APXE100ARA271MH70G 
330 H80 3390 19 8 7.7 565-3204-1-ND 1.85 1.53 1.42 | 565-3204-2-ND 900 626.40 | APXE100ARA331MH80G 
470 J80 3800 19 10 7.7 565-3205-1-ND 2.16 1.78 1.65 | 565-3205-2-ND 500 380.25 | APXE100ARA471MJ80G 
33 E61 2070 35 5 5.8 565-3206-1-ND 81 67 .62 | 565-3206-2-ND 1,000 | 256.50 | APXE160ARA330ME61G 
39 E61 2070 35 5 5.8 565-3207-1-ND 81 67 .62 | 565-3207-2-ND 1,000 | 256.50 | APXE160ARA390ME61G 
68 F61 2390 28 6.3 5.8 565-3208-1-ND 1.02 84 .78 | 565-3208-2-ND 1,000 321.30 | APXE160ARA680MF61G 
82 F80 2700 24 6.3 7.7 565-3209-1-ND 1.13 93 86 900 380.16 | APXE160ARA820MF80G 
100 F80 2700 24 6.3 7.7 565-3210-1-ND 1.13 94 87 900 383.04 | APXE160ARA101MF80G 
16 100 H70 3010 24 8 6.7 565-3211-1-ND 1.45 1.20 1.11 1,000 | 453.53 | APXE160ARA101MH70G 
120 H70 3010 24 8 6.7 565-3212-1-ND 1.46 1.20 1.12 | 565-3212-2-ND 1,000 | 454.86 | APXE160ARA121MH70G 
150 H80 3150 22 8 7.7 565-3213-1-ND 1.83 1.51 1.40 | 565-3213-2-ND 900 617.76 | APXE160ARA151MH80G 
180 HAO 3890 18 8 10 565-3214-1-ND 68 56 .52 | 565-3214-2-ND 500 134.30 | APXE160ARA181MHAOG 
220 HAO 3890 18 8 10 565-3215-1-ND 2.15 1.77 1.65 | 565-3215-2-ND 500 378.75 | APXE160ARA221MHAOG 
220 J80 3450 22 10 7.7 565-3216-1-ND 1.72 1.42 1.32 | 565-3216-2-ND 500 343.40 | APXE160ARA221MJ80G 


NEW! NPCAP™ PXF Series Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (SMT) Digi 
Super - Low ESR 105°C 


Features: 


* Solid Functional Polymer Aluminum * Super - Low ESR * High Temperature | Size Code | OD L A B c w P 
Resistance * 105°C Maximum Temperature 

or F61 63 |58)66|66/| 7.2] 05-08 | 1.9 
Specifications: 
¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% 


¢ Dissipation Factor: 0.12 Maximum at 20°C, 120Hz »* Leakage Current: 0.3CV H80 8.0 7.7 | 83 | 83) 9.0 | 0.7~1.1 3.1 
Maximum at 20°C after 2 minutes 


Rated | Capaci- Rated Ripple Current | Maximum ESR 
W.V. tance Size (mA RMS) (mQ) at 20°C | Dimensions — mm | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel | United Chemi-Con 
vpc (uF) Code 100 ~ 300kHz 105°C 100kHz @D E Part No. 5 10 25 Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
25 390 Fé 3900 10 6.3 5.8 565-3160-1-ND 1.19 98 91 565-3160-2-ND 1,000 | 369.67 | APXF2R5ARA391MF61G 
: 1000 H80 4500 9 8.0 7.7 565-3161-1-ND 1.78 1.47 1.37 | 565-3161-2-ND 900 603.36 | APXF2R5ARA102MH80G 
4.0 330 Fe 3900 10 6.3 5.8 565-3162-1-ND 1.65 1.36 1.27 | 565-3162-2-ND 1,000 | 543.20 | APXF4ROARA331MF61G 
220 Fé 3900 10 6.3 5.8 565-3163-1-ND .37 31 .28 | 565-3163-2-ND 1,000 | 120.40 | APXF6R3ARA221MF61G 
6.3 470 H80 4500 9 8.0 7.7 565-3164-1-ND 1.77 1.46 1.36 | 565-3164-2-ND 900 599.04 | APXF6R3ARA471MH80G 
560 H80 4500 9 8.0 7.7 565-3165-1-ND 55 46 42 | 565-3165-2-ND 900 208.98 | APXF6R3ARA561MH80G 


NEW! Proadlizer® Conductive _Digi@Reel° 
Polymer Decoupling Device 


Features: 
* Super - Low ESR and Impedance »* High Heat Resistance »* Excellent Noise Absorption Performance at GHz Frequencies 


Specifications: BOTTOM VIEW 
¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C * Leakage Current: 300UA ¢ Dissipation Factor: 0.1 max. at 20°C 120Hz 


Dimensions in mm 


Capaci- ESR (mQ) Rated Ripple Current Cut Tape Tape and Reel 
W.V. | tance 20°C @ 20°C @ -55 ~ 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
Dc 120Hz 100kHz 100 ~ 300kHz (mA RMS) Part No. 5) 10 25 Part No. 1,000 Part No. 
2.5 1200 2 5000 565-3235-1-ND 14.84 12.22 11.35 565-3235-2-ND 4537.00 AWR-2R5SRB122MF25S. 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1623 


SMH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) 


Sleeve (PET) 


P| 


@D 


Negative Mark 


General Purpose 85°C 


Features: 
* General Purpose * High CV * High Ripple * 2,000 Hours @ 85°C 


Specifications: 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Capacitance Tolerance: +20% »* Leakage Current @ 20°C: * @D=35mm : 3.5+0.5mm 
1=0.02CV or 3mA, whichever is smaller 


Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 
W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC)| (uF) | (mm) _| Tans | 85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | Part No. (VDC)| (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | Part No. 
15000) 22x25 | 0.60 2.44 565-2571-ND 2.63 19.88 150.00 | ESMH6R3VSN153MP25T 4700 | 25.4x25 | 0.25 2.42 565-2645-ND 2.75 20.81 157.05 | ESMH350VSN472MQ25T 
22000} 22x30 | 0.60 3.06 565-2572-ND 2.75 20.83 157.19 | ESMH6R3VSN223MP30T 5600 | 22x35 | 0.25 2.75 565-2646-ND 287 21.74 164.09 | ESMH350VSN562MP35T 
22000 | 25.4x25 | 0.60 3.07 565-2573-ND 3.01 22.79 172.00 | ESMH6R3VSN223MaQ25T 6800 | 22x40 | 0.25 2.80 565-2647-ND 2.76 20.87 157.52 | ESMH350VSN682MP40T 
27000} 22x35 | 0.60 3.49 565-2574-ND 2.97 22.52 169.94 | ESMH6R3VSN273MP35T 6800 | 25.4x30 | 0.25 2.74 565-2648-ND 2.75 20.86 157.42 | ESMH350VSN682MQ30T 
27000 | 25.4x30 | 0.60 3.52 565-2575-ND 3.12 23.59 178.00 | ESMH6R3VSN273MQ30T 8200 | 22x45 | 0.25 3.47 565-2649-ND 2.95 22.36 168.72 | ESMH350VSN822MP45T 
33000) 22x40 | 0.60 3.97 565-2576-ND 3.18 24.09 181.81 | ESMH@R3VSN333MP40T 8200 | 25.4x35 | 0.25 3.10 565-2650-ND 2.97 2252 169.99 | ESMH350VSN822MQ35T 
33000] 25.4x35 | 0.60} 4.02 | 565-2577-ND 3.37 25.51 192.53 | ESMH6R3VSN333MQ35T 10000 | 22x50 | 0.25 | 3.57 | S65-2651-ND 3.12 23.59 178.00 | ESMH3S0VSN103MPSOT 
6.3 |39000] 22x50 | 0.60} 4.55 | 565-2578-ND 3.46 26.19 197.69 | ESMH6R3VSN393MP5OT 10000) 25.440 | 0.25) 353 ROG eceeay «3.60 27.28 205.80 | ESMHSS0VSN103MO40T 
39000] 25.4x40 | 0.60} 4.50 | 565-2579-ND 3.46 26.22 —_ 197.86 | ESMH6RSVSN393MQ40T 10000) 30x30 | 0.25 | 3.46 =) S6S2653-ND) 4.66 35.30 266.39 | ESMH350VSN103MR30T 


35 | 12000 | 25.4x45 | 0.25 3.98 565-2654-ND 3.64 27.56 208.00 | ESMH350VSN123MQ45T 
12000} 30x35 | 0.25 4.01 565-2655-ND 4.93 37.29 281.46 | ESMH350VSN123MR35T 
15000} 25.4x50 | 0.25 4.54 565-2656-ND 3.93 29.77 224.68 | ESMH350VSN153MQ50T 
15000} 30x40 | 0.25 4.52 565-2657-ND 5.34 40.45 305.28 | ESMH350VSN153MR40T 
15000} 35x35 | 0.25 5.01 565-2658-ND 5.88 44.52 336.00 | ESMH350VSN153MA35T 
18000 | 30x45 | 0.25 4.71 565-2659-ND 5.11 38.69 292.02 | ESMH350VSN183MR45T 
18000} 35x40 | 0.25 5.54 565-2660-ND 5.72 43.30 326.82 | ESMH350VSN183MA40T 


56000 | 25.4x50 | 0.60 5.71 565-2582-ND 4.12 31.18 235.33 | ESMH6R3VSN563MQ50T 
56000} 30x40 | 0.60 5.70 565-2583-ND 5.20 39.40 297.33 | ESMH6R3VSN563MR40T 
68000} 35x35 | 0.60 6.42 565-2584-ND 5.24 39.65 299.23 | ESMH6R3VSN683MA35T 
82000} 30x50 | 0.60 7.32 565-2586-ND 5.83 44.10 332.86 | ESMH6R3VSN823MRS0T 
82000} 35x40 | 0.60 7.29 565-2587-ND 6.54 49.51 373.63 | ESMH6R3VSN823MA40T 
100000} 35x45 | 0.60 8.31 565-2588-ND 7.15 54.15 408.70 | ESMH6R3VSN104MA45T 


12000) 22x25 | 050] 239 | 565-2589-ND 2.63 19.88 150.00 | ESMH100VSN123MP25T 22000} 30x50 | 0.25) 5.33 | 565-2661-ND 5.53 41.87 316.00 | ESMH350VSN223MR50T 
15000) 22x30 / 050] 276 | 565-2590-ND 2.70 20.41 154.00 | ESMH100VSN153MP30T 22000} 35x45 | 0.25| 6.04 | 565-2662-ND 6.57 49.76 375.54 | ESMH350VSN223MA45T 
15000) 25.4x25 | 0.50] 2.77 | 565-2591-ND 3.00 22.72 171.44 | ESMH100VSN153MQ25T 27000} 35x45 | 0.25| 6.89 | 565-2663-ND 6.64 50.30 379.62 | ESMH350VSN273MA50T 
18000) 22x35 | 0.50) 312 | 565-2592-ND 2.87 21.73 164.00 | ESMH100VSN183MP35T 2200 | 22x25 | 020) 191 | 565-2604-ND 237 17.97 135.60 | ESMHSOOVSN222MP25T 
22000 | 22x40 | 0.50 3.55 565-2593-ND 3.17 24.01 181.18 | ESMH100VSN223MP40T 3300 | 22x30 | 0.20 2.37 565-2665-ND 2.83 21.43 161.72 | ESMH500VSN332MP30T 
22000 | 25.4x30 | 0.50] 3.48 | 565-2594-ND 3.29 24.91 188.00 | ESMH100VSN223Ma30T 3900 | 22x35 | 0.20} 2.65 | 565-2666-ND 3.02 22.84 172.40 | ESMHS00VSN392MP35T 
27000} 22x45 | 0.50 | 4.04 | 565-2595-ND 3.34 25.27 190.74 | ESMH100VSN273MP45T 3900 | 25.4x30 | 0.20} 2.68 | 565-2667-ND 2.92 22.07 166.58 | ESMHS00VSN392MQ30T 
27000 | 25.4x35 | 0.50] 3.98 | 565-2596-ND 3.48 26.34 198.79 | ESMH100VSN273Ma35T 4700 | 22x40 | 0.20| 2.99 _| 565-2668-ND 3.15 23.85 180.00 | ESMHS500VSN472MP40T 

10 |33000] 22x50 | 050) 4.58 | 565-2597-ND 3.59 27.17 205.09 | ESMH100VSN333MP50T 4700 | 25.4x35 | 0.20| 3.03 | 565-2669-ND 3.36 25.44 192.00 | ESMHS00VSN472M035T 
33000 | 25.4x45 | 0.50 | 4.54 —_| 565-2598-ND 3.70 28.02 _211.50 | ESMH100VSN333MQ40T 5600 | 22x45 | 0.20} 3.36 | 565-2670-ND 3.04 22.99 173.54 | ESMHS00VSN562MP45T 
39000] 25.4x45 | 0.50] 5.08 | 565-2599-ND 4.06 30.71 231.75 | ESMHT00VSN393MQ45T 5600 | 25.4x35 | 0.20} 3.31 | 565-2671-ND 3.52 26.65 201.17 | ESMH500VSN562MQ35T 
39000} 30x35 | 0.50] 5.05 | 565-2600-ND 4.85 36.76 277.41 | ESMH100VSN393MR35T 6800 | 22x50 | 0.20} 3.81 | 565-2672-ND 3.35 25.36 191.40 | ESMHSOOVSN682MPSOT 
47000 | 25.4x50 | 0.50 5.73 565-2601-ND 6.55 49.56 374.00 | ESMH100VSN473MQ50T 50 | 6800 | 25.4x40 | 0.20 3.81 565-2673-ND 6.30 47.70 — 360.00 | ESMH500VSN682MQ40T 
47000} 30x40 | 0.50) 5.72 565-2602-ND 5.38 40.76 307.65 | ESMH100VSN473MR40T 6800 | 30x35 |) 0.20) 3.85 565-2674-ND 4.28 32.43 244.79 | ESMHSOOVSN682MR35T 
56000; 30x45 | 050) 644 | 565-2603-ND 5.59 4230 319.28 | ESMH100VSNS63MR45T 8200 | 25.4x50 | 0.20| 4.37 ‘| 565-2675-ND 4.41 33.39 252.00 | ESMHS00VSN822MQ50T 
68000] 35x40 | 0.50| 7.27 | 565-2604-ND 6.60 49.98 377.20 | ESMH100VSN683MA4OT 8200 | 30x40 | 0.20) 4.36 | S65-2676-ND) 3.92 29.68 224.00 | ESMHSOOVSNE22MR40T 
82000] 35x50 | 0.50| 8.49 | 565-2605-ND 7.34 55.57 419.36 | ESMH100VSN823MA5OT 10000) 30x45 0.20) 4.07 COTE 4.97 37.64 264.04 | ESMHSOOVSN1 03MRA5T 


to000| 35x35 | 0.20| 4.92 | 565-2678-ND 5.42 41.04 309.77 | ESMHSOOVSN103MA35T 
12000} 30x50 | 0.20] 560 | 565-2679-ND 5.22 39.56 298.55 | ESMHSO0VSN123MRSOT 
Yoo | 22x25) 040 | 277 Ree aaeE) 2.63 19.88 180.00 | ESMHT6OVENIOSMP257 12000| 35x40 | 020| 5.58 | 565-2680-ND 5.84 44.21 333.63 | ESMHSOOVSN123MA4OT 
12000) 22x30 | 0.40 | = 2.86 /S602608:ND) 2.72 20.57 155.24 | ESMH160VSN123MP30T 15000) 36x45 | 0.20] 6.44 | 565-2681-ND 6.34 47.97 362.00 | ESMHSOOVSN153MA45T 


15000} 22x35 | 0.40 3.29 565-2609-ND 2.87 21.73 164.01 | ESMH160VSN153MP35T 18000| 35x50 | 0.20 6.71 565-2682-ND 6.95 52.65 397.33 | ESMHSOOVSN183MASOT 
15000 | 24.5x30 | 0.40 3.46 565-2610-ND 3.12 23.59 178.00 | ESMH160VSN153MQ30T 7800 | 22x25 | 015 182 565-2683-ND 276 2090 157.73 | ESMH@30VSN18aMP25T 


ieee oe ee ee ley ae i. nae oe Sonne 2200 | 22x30 | 015] 231 | 565-2684-ND 2.86 21.62 163.18 | ESMH630VSN222MP30T 
aa sens cal oe ie cnon ison | coMHienveNooaapsar 2700 | 22x35 | 015] 240 | 565-2686-ND 3.04 23.05 173.96 | ESMH630VSN272MP35T 
les ii | Sik Lmeas a 5 2700 | 25.4x25 | 015| 2.40 | 565-2685-ND 319 24.12 182.00 | ESMH630VSN272Ma25T 


8200 | 22x25 | 0.40 2.51 565-2606-ND 2.28 17.23 130.00 | ESMH160VSN822MP25T 


22000 | 25.4x40 | 0.40 4.26 565-2614-ND 3.65 27.62 208.49 | ESMH160VSN223Ma40T 3300 | 22x35 | 0.15 262 565-2688-ND 319 2412 182.00 | ESMH630VSN332MP35T 
16 |27000| 25.4x45 | 0.40 4.72 565-2615-ND 3.78 28.62 216.00 | ESMH160VSN273MQ45T 3300 | 254x30 | 0.15 2.64 565-2687-ND 3.39 2566 193.69 | ESMH630VSN332Ma30T 
27000} 30x35 | 0.40 4.82 565-2616-ND 4.33 32.75 247.16 | ESMH160VSN273MR35T 3000 | 20x40 | 0.15 9.93 565-2689-ND 337 2554 192.74 | ESMH630VSN392MP40T 
33000 | 25.4x50 | 0.40 5.33 565-2617-ND 4.03 30.48 230.00 | ESMH160VSN333MQ50T 3000 | 25.4x35 | 0.15 2.97 565-2690-ND 3.65 27.64 208.61 | ESMH630VSN392MO35T 
33000} 30x40 | 0.40 5.36 565-2618-ND 5.23 39.57 298.67 | ESMH160VSN333MR40T 4700 | 22x50 | 0.15 3.39 565-2691-ND 3.70 28.03 211.57 | ESMH630VSN472MP50T 
39000} 30x45 | 0.40 6.01 565-2619-ND 6.09 46.11 348.00 | ESMH160VSN393MR45T 63 | 4700 | 25.4x40 | 0.15 3.36 565-2692-ND 3.81 28.87 217.89 | ESMH630VSN472MQ40T 
47000 | 30x50 | 0.40 6.79 565-2620-ND 5.36 40.55 306.00 | ESMH160VSN473MR50T 5600 | 25.4x45 | 0.15 377 565-2693-ND 418 31.69 239.13 | ESMH630VSN562M045T 
47000} 35x40 | 0.40 6.76 565-2621-ND 5.88 44.52 336.00 | ESMH160VSN473MA40T 5600 | 30x35 | 0.15 3.75 565-2694-ND 4.53 34.27 258.68 | ESMH630VSN562MR35T 
56000) 35x45 | 0.40 7.62 565-2622-ND 6.51 49.29 372.00 | ESMH160VSN563MA45T 6800 | 25.4x50 | 0.15 4.27 565-2695-ND 4.41 33.40 252.05 | ESMH630VSN682MQ50T 
68000} 35x50 | 0.40 8.63 565-2623-ND 7.28 55.12 416.00 | ESMH160VSN683MA50T 6800 | 30x40 | 0.15 4.27 565-2696-ND 4.82 36.50 275.49 | ESMH630VSN682MIR40T 
100000] 35x80 | 0.30} 11.39 | 565-2624-ND 10.46 79.23 597.99 | ESMH160VSN104MA80T 8200 | 30x45 | 0.15 4.83 565-2697-ND 6.06 45.86 _ 346.15 | ESMH630VSN822MR45T 
5600 | 22x25 | 030 2A 565-2625-ND 235 1776 134.05 | ESMH2S50VSNS62MP25T 10000| 30x50 | 0.15 5.49 565-2698-ND 5.87 44.44 335.41 | ESMH630VSN103MR50T 


10000} 35x40 | 0.15 5.47 565-2699-ND 7.10 53.75 405.64 | ESMH630VSN103MA40T 
12000} 35x45 | 0.15 6.19 565-2700-ND 7.69 58.20 439.23 | ESMH630VSN123MA45T 


6800 | 22x30 | 0.30 2.40 565-2626-ND 2.70 20.41 154.00 | ESMH250VSN682MP30T 
6800 | 25.4x25 | 0.30 2.56 565-2627-ND 2.67 20.18 152.31 | ESMH250VSN682MQ25T 


8200 | 22x35 | 0.30) 2.72 565-2628-ND 2.95 22.34 168.60 | ESMH250VSN822MP35T 820 | 22x25 | 0.15 1.86 | 565-2701-ND = 2.42 18.29 138.00 | ESMH101VSN821MP25T 
to000| 22x40 | 0.30 | 3.09 | 565-2629-ND 2.75 20.82 _157.11 | ESMH250VSN103MP40T 1200 | 22x80 |) 0.15 | 2.09 /RBGEsA702IND) 2.94 22.26 168.00 | ESMHIOIVSN122MP30T 
10000 | 25.4x30 | 0.30] 3.12 | 565-2630-ND 3.33 2518 190.00 | ESMH250VSN103Ma30T 1500 ) 22x35 / 0.15 | = 2.41) 565-2703-ND 3.15 23.85 180.00 | ESMH101VSN1S2MP35T 
12000) 2045 | 030| 349 WEROREMMIN] 298 2253 170.00 | ESMHOSOVSN12aMPasT 1500 | 25.4x30 | 0.15 | 2.43 | 565-2704-ND 3.15 23.85 180.00 | ESMH101VSN152Ma30T 


1800 | 22x40 | 0.15 271 565-2705-ND 3.43 25.97 _ 196.00 | ESMH101VSN182MP40T 
1800 | 25.4x35 | 0.15 2.75 565-2706-ND 3.64 27.56 208.00 | ESMH101VSN182MQ35T 
2200 | 22x45 | 0.15 3.08 565-2707-ND 3.50 26.50 200.00 | ESMH101VSN222MP45T 
2200 | 25.4x40 | 0.15 3.13 565-2708-ND 3.92 29.68 224.00 | ESMH101VSN222MQ40T 
2700 | 22x50 | 0.15 3.53 565-2709-ND 4.03 30.48 230.00 | ESMH101VSN272MP50T 
2700 | 25.4x45 | 0.15 3.57 565-2710-ND 4.27 32.33 244.00 | ESMH101VSN272MQ45T 
2700 | 30x35 | 0.15 3.55 565-2711-ND 5.57 42.14 318.00 | ESMH101VSN272MR35T 
3300 | 25.4x50 | 0.15 4.06 565-2712-ND 4.83 36.57 = 276.00 | ESMH101VSN332MQ50T 


12000} 25.4x35 | 0.30 3.43 565-2632-ND 3.43 25.97 196.00 | ESMH250VSN123MQ35T 
25 |15000} 22x50 | 0.30 4.00 565-2633-ND 3.15 23.85 180.00 | ESMH250VSN153MP50T 
15000 | 25.4x40 | 0.30 3.95 565-2634-ND 3.53 26.76 201.97 | ESMH250VSN153MQ40T 
18000} 25.4x45 | 0.30 4.45 565-2635-ND 4.38 33.13 250.00 | ESMH250VSN183MQ45T 
18000} 30x35 | 0.30 4.46 565-2636-ND 4.34 32.86 247.99 | ESMH250VSN183MR35T 100 
22000 | 25.4x50 | 0.30 5.02 565-2637-ND 4.06 30.74 232.00 | ESMH250VSN223MQ50T 
22000) 30x45 | 0.30 5.21 565-2638-ND 4.73 35.78 270.01 | ESMH250VSN223MR45T 


27000| 30x50 | 0.30| 5.94 | 565-2639-ND 5.11 38.72 __292.26 | ESMH250VSN273MR50T 9300 | 30x40 |ots| 405 [ERMEERORIEY 407 37.69 84.00 | ESMHIO1VSNSgOMAdOT 
27000) 35x40 | 0.30) 5.92 | 565-2640-ND 5.73 43.35 327.17 | ESMH250VSN273MA4OT a000 | aoxas | 015 | 454 [eee 7.49 5618 40400 | ESMHICIVSNageMRAST 
33000] 35x45 | 0.30) 6.75 | 565-2641-ND 5.99 45.32 342.07 | ESMH250VSN333MA45T 4700 | 30x50 |015| 513 | 565-2715-ND 567 42.93 324.00 | ESMHTO1VSN472MRSOT 
39000] 35x50 | 0.30| 7.56 | 565-2642-ND 6.37 48.23 364.00 | ESMH250VSN303MASOT 4700 | 35x40 | 0.15 | 5.11 | 565-2716-ND 6.61 50.08 377.99 | ESMH101VSN472MAdOT 
5 | 3900 | 22x25 | 0.25] 2.22 | 565-2643-ND 2.37 17.92 135.25 | ESMH3S0VSN392MP25T 5600 | 35x45 | 0.15] 5.75 | 565-2717-ND 6.69 50.62 382.00 | ESMH101VSNS62MA4sT 
4700 | 22x30 | 0.25} 2.41 | 565-2644-ND 241 18.26 137.80 | ESMH350VSN472MP30T 6800 | 35x50 | 015] 650 | 565-2718-ND 7.70 58.30 440.00 | ESMH101VSN682MASOT 
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Ee SMQ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) 


Downsized General Purpose 85°C 


Features: ¢ General Purpose 


* High Voltage 


* High CV 


¢ High Ripple 


* 2,000 Hours @ 85°C 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Capacitance Tolerance: +20% »* Leakage 
Current @ 20°C: 120Hz: 1< 3V/CV (uA) after 5 minutes @ 20°C 


Sleeve (PET) 


ry 


@D 


Vent *#—L—! 
*@D=35mm : 3. 


4.0* 
+0.5 


5+0.5mm 


Negative Mark 


Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 
W.V | Cap. | ODxL (A RMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC)| (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | Part No. (VDC)| (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz | Part No. 1 10 100 | Part No. 
560 | 22x25 | 0.15 2.25 565-2719-ND 2.43 18.40 138.87 | ESMQ161VSN561MP25S 150 | 22x25 | 0.15 1.12 565-2760-ND 273 20.65 155.81 | ESMQ351VSN151MP25S 
680 | 22x30 | 0.15 2.50 | 565-2720-ND 264 19.97 150.71 | ESMQ161VSN681MP30S 270 | 25.4x30 | 0.15 1.66 565-2761-ND 3.47 26.24 198.00 | ESMQ351VSN271MQ30S 
820 | 22x35 | 0.15 2.75 565-2721-ND 3.07 23.21 175.15 | ESMQ161VSN821MP35S 390 | 22x50 | 0.15 2.06 565-2762-ND 5.37 40.68 307.00 | ESMQ351VSN391MP50S 
1000 | 22x40 | 0.15 3.00 | 565-2722-ND 3.35 25.38 191.53 | ESMQ161VSN102MP40S 470 | 30x35 | 0.15 2.40 565-2763-ND 5.22 39.54 298.45 | ESMQ351VSN471MR35S 
40 |-1000_| 25.4x30 | 0.15 3.00 | 565-2723-ND 3.39 25.65 193.60 | ESMQ161VSN102Ma30S | | 350 | 560 | 30x40 | 0.15 2.60 565-2764-ND 6.53 49.46 _ 373.25 | ESMQ351VSN561MR40S 
1500 | 30x30 | 0.15 3.73 565-2724-ND 4.57 34.63 261.36 | ESMQ161VSN152MR30S 680 | 35x35 | 0.15 2.96 565-2765-ND 9.48 71.76 541.55 | ESMQ351VSN631MA35S 
1800 | 25.4x45 |) 0.15 4.20 565-2725-ND 4.85 36.73 277.20 | ESMQ161VSN182MQ45S 820 30x50 | 0.15 3.25 565-2766-ND 10.03 75.98 573.40 | ESMQ351VSN821MR50S 
1800 | 30x35 | 0.15 4.20 565-2726-ND 5.25 39.76 300.05 | ESMQ161VSN182MR35S 820 35x45 | 0.15 3.25 565-2767-ND 8.50 64.37 485.85 | ESMQ351VSN821MA45S 
2200 | 30x40 | 0.15 4.78 565-2727-ND 6.22 47.09 355.39 | ESMQ161VSN222MR40S 1000 | 35x50 | 0.15 3.54 565-2768-ND 9.63 72.93 550.42 | ESMQ351VSN102MA50S 
ser geese: (Ciel. chan. \MRMMERREMI gue: cron ~ 2urgs | counicivenceameane 150 | 22x30 | 0.15| 1.16 | 565-2769-ND 2.89 21.89 165.20 | ESMO401VSN151MP30S 
z : : : : 180 | 22x35 | 0.15 1.44 565-2770-ND 3.06 23.14 174.61 | ESMQ401VSN181MP35S 
390 | 22x25] 0.15 | 1.68 | 565-2730-ND 2.32 17.55 132.42 | ESMQ201VSN391MP25S 220 | 22x40 | 0.15 | 1.49 | 565-2771-ND 3.47 26.27 198.26 | ESMQ401VSN221MP40S 
: 4 ; : ! 5 AX: 15 : 565-2772- 7: ' : 
470 | 22x30 | 0.15 1.85 565-2731-ND 2.79 21.10 159.23 | ESMQ201VSN471MP30S 220 | 25.4x30 | 04 149 65-2772-ND 374 2833 213.84 | ESMO4O1VSN221Ma30S 
S60 | 22x80 | 0.15) 243 Rey 2-90. 21.93 165.48 | ESMO20TVSNSGIMP30S 270 | 22x45 | 0.15 | 1.67 _| 565-2773-ND 4.32 32.74 _247.13 | ESMO4O1VSN271MP45S 
G60 | 2ex35 | 0.15 | 268 any 266 20.17 152.21 | ESMO201VSN681MP35S 270 | 25.4x35 | 0.15 | 1.67 | 565-2774-ND 4.31 32.64 246.34 | ESMO401VSN271MO35S 
680 | 25.4x30 | 0.15 2.68 | 565-2734-ND 3.51 26.59 —_200.67 | ESMQ201VSN681MQ30S ee 
330 | 22x50 | 0.15 1.90 565-2775-ND 5.45 41.25 311.34 | ESMQ401VSN331MP50S 
820 | 22x40 [0.15 2.93 565-2735-ND 4.15 31.43 237.17 | ESMQ201VSN82TMP40S Ses 
400 | 330 | 25.4x40 | 0.15 1.90 565-2776-ND 5.11 38.66 291.80 | ESMQ401VSN331MaQ40S 
1000 | 22x45 | 0.15 3.25 565-2736-ND 4.24 32.14 242.56 | ESMQ201VSN102MP45S OTe 
390 | 25.4x45 | 0.15 2.13 565-2777-ND 5.71 43.26 326.46 | ESMQ401VSN391MQ45S 
200 | 1000 | 25.4x35 | 0.15 3.25 565-2737-ND 3.86 29.24 220.68 | ESMQ201VSN102MQ35S ihe 
470 | 25.4x50 | 0.15 2.39 565-2778-ND 7.13 53.99 _ 407.44 | ESMQ401VSN471MQ50S 
1000 | 30x30 | 0.15 3.25 565-2738-ND 4.48 33.92 256.00 | ESMQ201VSN102MR30S 
470 | 30x40 | 0.15 2.39 565-2779-ND 7.01 53.07 400.52 | ESMQ401VSN471MR40S 
1200 | 25.4x40 | 0.15 3.50 | 565-2739-ND_ 4.57 34.61 261.20 | ESMQ201VSN122Ma40S 
560 | 30x45 | 0.15 2.69 565-2780-ND 8.49 64.25 484.87 | ESMQ401VSNS561MR45S 
1500 | 25.4x50 | 0.15 3.87 | 505-2740-ND 5.62 42.53 321.00 | ESMQ201VSN152MO50S 
ana 680 | 30x50 | 0.15 2.96 565-2781-ND 10.18 77.06 581.58 | ESMQ401VSN681MR50S 
1800 | 30x45 | 0.15 4.32 565-2741-ND 6.84 51.79 390.85 | ESMQ201VSN182MR45S 
ae 680 | 35x40 | 0.15 2.96 565-2782-ND 10.92 82.66 623.84 | ESMQ401VSN681MA40S 
2200 | 30x50 | 0.15 4.92 | 565-2742-ND 7.99 60.50 456.60 | ESMQ201VSN222MR50S 900 || 2aseas | 01s ine BPSeCeeN 12.65 9575 722.61 | ESMOAOIVSNRDIMASS 
2200 | 35x40 | 0.15 4.92 | 565-2743-ND 870 65.85 496.96 | ESMQ201VSN222MA40S ms : : pele : : : 
2700 | 35x50 | 0.15 5.45 565-2744-ND 9.20 69.69 525.98 | ESMQ201VSN272MA50S 82 22x25 | 0.20 0.83 565-2784-ND 2.45 18.55 140.00 | ESMQ451VSN820MP25S 
100 | 22x25 | 0.20 0.93 565-2785-ND 3.06 23.14 174.61 | ESMQ451VSN101MP25S 
390 | 22x30 | 0.15 1.91 565-2745-ND 2.84 21.50 162.23 | ESMQ251VSN391MP30S 
470 39538 045 ot 565-2746-ND 342 2591 195.55 | ESMO251VSN471MP35S 120 | 22x30 | 0.20 1.04 565-2786-ND 291 22.07 166.54 | ESMQ451VSN121MP30S 
470 | 25.4x30 | 0.15 | 241 | 565-2747-ND 3.10 23.46 177.06 | ESMQ251VSN471MQ30S 150] 25.4x25 ] 0.20) 1.19 | 565-2787-ND 3.66 27.69 209.00 | ESMQ451VSN151MQ25S 
560 | 22x40 | 015 2.95 565-2748-ND 380 2876 217.06 | ESMO251VSNS61MP40S 180 | 22x40 | 0.20 1.35, 565-2788-ND _3.82__28.90 218.12 | ESMQ451VSN181MP40S 
560 | 25.4x30 | 0.15 2.25 565-2749-ND 3.73 28.26 213.27 | ESMQ251VSN561MQ30S 180 | 25.4x30 | 0.20 1.35 565-2789-ND 4.38 33.17 250.34 | ESMQ451VSN181MQ30S 
680 | 22x45 | 0.15]; 250 | 505-2750-ND 4.24 32.14 242.56 | ESMO251VSNG81MP45S 220 | 22x45 / 0.20) 1.55 | 565-2790-ND 4.44 33.59 253.47 | ESMQ451VSN221MP45S 
680 | 25.4x35 | 0.15 | 2.50 | 565-2751-ND 4.22 31.96 241.21 | ESMOQ251VSN681MQ35S | | goq | 270 | 22x50 | 0.20) 1.78 | 565-2792-ND 5.65 42.78 322.89 | ESMQ451VSN271MP50S 
250 | 820 | 22x50 | 0.15 277 565-2752-ND 4.72 35.70 269.44 | ESMQ251VSN821MP50S 270 | 25.4x40 | 0.20 1.78 565-2793-ND 5.61 42.50 320.76 | ESMQ451VSN271MQ40S 
820 | 25.4x40 | 0.15 277 565-2753-ND 5.05 38.23 288.54 | ESMQ251VSN821MQ40S 330 | 25.4x50 | 0.20 2.01 565-2794-ND 7.49 56.71 428.00 | ESMQ451VSN331MQ50S 
1000 | 25.4x45 | 0.15 3.32 | 565-2754-ND 5.38 40.73 _ 307.36 | ESMQ251VSN102MQ45S 330 | 30x40 | 0.20 2.01 565-2795-ND 6.43 48.69 367.48 | ESMQ451VSN331MR40S 
000 | 30x35 | 0.15 3.32 565-2755-ND 5.88 44.53 336.05 | ESMO251VSNT02MIR35S 390 | 30x40 | 0.20 2.24 565-2796-ND 8.13 61.54 464.45 | ESMQ451VSN391MR40S 
1200 | 30x40 | 0.15 3.53 565-2756-ND 6.69 50.65 382.26 | ESMQ251VSN122MR40S 470 | 30x45 | 0.20 2.53 565-2797-ND 9.19 69.55 524.89 | ESMQ451VSN471MR45S 
1500 | 30x50 | 0.15 4.04 565-2757-ND 8.09 61.22 462.00 | ESMQ251VSN152MR50S 470 | 35x40 | 0.20 2.53 565-2798-ND 10.00 75.71 571.36 | ESMQ451VSN471MA40S 
1500 | 35x40 | 0.15 4.04 565-2758-ND 8.72 65.99 498.05 | ESMQ251VSN152MA40S 560 | 30x50 | 0.20 2.82 565-2799-ND 10.32 78.13 589.65 | ESMQ451VSN561MR50S 
1800 | 35x45 | 0.15 4.55 565-2759-ND 9.94 75.23 _ 567.80 | ESMQ251VSN182MA45S 560 | 35x45 | 0.20 2.82 565-2800-ND 10.38 78.62 _ 593.39 | ESMQ451VSN561MA45S 


KMH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) 
General Purpose 105°C 


Features: 


¢ General Purpose * High CV * High Ripple * 2,000 Hours @ 105°C 
Specifications: 


* Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C * Capacitance Tolerance: +20% * Leakage Current @ 20°C: 
1=0.02CV or 3mA, whichever is smaller 


ae 


:3.540.5mm 


Negative Mark 


Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 
W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC)| (uF) | (mm) _| Tans | 85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | Part No. (vDC)| (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz| Part No. 1 10 100 | Part No. 
12000| 22x25 | 0.60; 1.54 | 565-2801-ND 262 1985 149.79 | EKMHGR3VSN123MP25T 15000| 25.4x35 | 0.40] 258 | 565-2837-ND 3.39 25.64 193.52 | EKMH160VSN153MQ35T 
15000] 22x25 | 0.60 1.72 565-2802-ND 2.63 19.88 150.00 | EKMH6R3VSN153MP25T 18000] 22x45 | 0.40 2.87 565-2838-ND 3.33 25.18 190.00 | EKMH160VSN183MP45T 
43000! 22x30 | 0.60! +195 | 565-2803-ND 270 2041 154.00 | EKMH6R3VSN183MP30T 18000| 25.4x40 | 0.40] 292 | 565-2839-ND 3.65 27.66 208.76 | EKMH160VSN183MQ40T 
ooo00| 29x95 | 0.60! 293 | 5e5-2804-ND 279 2112 15038 | EKMH@RSVSN223MP35T 22000| 25.4x45 | 0.40) 3.32 | 565-2840-ND 3.61 27.30 206.00 | EKMH160VSN223Ma45T 
22000| 30x35 | 0.40 | 3.29 | 565-2841-ND 4.74 35.91 _270.98 | EKMH160VSN223MR35T 
22000 | 25.4x30 | 0.60 | _2.25 _| 565-2805-ND__3.08 _28.82 _176.00 | EKMHERSVSN228MQ30T | | 46 F57q99|-25.4x50 | 0.40 | 3.78 | 565-2842-ND 3.85 29.15 220.00 | EKMH160VSN273MOSOT 
27000| 22x40 | 0.60] 254 | 565-2806-ND 315 23.83 179.86 | EKMH6R3VSN273MP40T o7000| aox40 | 040 377 | 565-2843ND 518 39.22 296.02 | EKMH1GOVSNO7aMR40T 
63 |27000) 25.4x35 | 0.60} 257 | 565-2807-ND 3.38 25.61 193.25 | EKMHGR3VSN273MQ35T 33000/ 30x45 | 040; 430 | 565-2844-ND 567 4293 324.00 | EKMH160VSN333MR45T 
39000) 30x35 | 0.60 3.26 | 565-2808-ND 4.80 36.37 274.48 | EKMH6R3VSN393MR35T 39000) 30x50 | 0.40) 4.81 565-2845-ND 6.41 48.50 366.00 | EKMH160VSN393MR50T 
47000 | 25.4x50 | 0.60 3.69 565-2809-ND 4.02 30.46 229.91 | EKMH6R3VSN473MQ50T 39000! 35x40 | 0.40 4.79 565-2846-ND 5.74 43.46 328.00 | EKMH160VSN393MA40T 
47000| 30x40 | 0.60 | 3.69 _| 565-2810-ND 5.11 38.69 __ 292.00 | EKMH6R3VSN473MR40T 47000| 35x45 | 0.40 | 5.43 | 565-2847-ND 6.51 49.29 372.00 | EKMH1G0VSN473MA45T 
56000| 30x45 | 0.60) 446 | 565-2811-ND 5.48 41.52 313.35 | EKMH6R3VSNS63MR45T 4700 | 22x25 [0.30 | 1.50 | 565-2848-ND 2.62 19.80 149.45 | EKMH250VSN472MP25T 
68000} 35x40 | 0.60] 4.69 | 565-2813-ND 6.35 48.11 363.13 | EKMH6R3VSN683MA40T 5600 | 22x25 | 0.30} 1.63 | 565-2849-ND 2.69 20.34 153.47 | EKMH250VSN562MP25T 
82000| 35x45 | 0.60 5.32 565-2814-ND 6.88 52.07 _ 393.01 | EKMH6R3VSN823MA45T 6800 | 22x30 | 0.30 1.86 565-2850-ND 2.86 21.69 163.67 | EKMH250VSN682MP30T 
12000] 22x30 | 0.50) 1.77 | 565-2816-ND 266 20.14 152.00 | EKMH100VSN123MP30T 8200 | 22x85 |) 0.90) 211 PbBS=28SIEND) 2.87 = 21.73 164.00 | EKMH250VSN822MPSST 
15000] 25.4x25 | 0.50} 1.96 | 565-2818-ND 3.01 22.79 172.00 | EKMH100VSN153Ma25T 8200 | 25.4x30 | 0.80 | 2.12 __TESRESZBS2NDN 3.19 24.12 _ 182.00 | EKMH250VSNE22MQ30T 
70000; 22x40 [0.30] 239 | 565-2853-ND 280 21.20 160.00 | EKMH250VSN103MP40T 
18000) 22x85 |) 0.50) 221 eopeeoun 2.96 22.44 169.98 | EKMH100VSN183MP35T to000| 25.435 | 0.30 | 242 | 565-2854-ND 3.77 28.52 215.25 | EKMH250VSN103MQ35T 
18000) 254x380 ] 0.50) 2.23 SRE eimpeg 225 24.60 185.65 | EKMHTOOVSNTS3MQ30T 12000) 22x45 | 0.30) 269 | 565-2856-ND 3.01 22.79 172.00 | EKMH250VSN123MP45T 
jo |22000| 25.4x85 | 0.50 2.54 565-2821-ND 3.33 25.22 190.35 | EKMH100VSN223MQ35T 25 | 42000) 25.4x40 | 0.30| 2.74 565-2855-ND 3.60 27.29 205.99 | EKMH250VSN123Ma40T 
27000) 22x40 | 0.50 2.51 565-2822-ND 3.61 © 27.32 206.19 | EKMH100VSN273MQ40T 15000 | 25.4x45 | 0.30 3.15 565-2857-ND 3.57 27.03 204.00 | EKMH250VSN153MQ45T 
33000 | 25.4x45 | 0.50] 3.30 | 565-2823-ND 3.81 28.85 217.76 | EKMH100VSN333MQ45T 15000} 30x35 | 0.30] 313 | 565-2858-ND 4.84 3667 276.79 | EKMH250VSN153MR35T 
39000] 30x40 | 0.50] 3.69 | 565-2825-ND 5.18 39.22 296.03 | EKMH100VSN393MR40T 18000| 25.4x50 | 0.30] 3.54 | 565-2859-ND 3.92 2968 224.00 | EKMH250VSN183MQ50T 
56000} 35x40 | 0.50 4.67 565-2829-ND 6.50 49.20 371.31 | EKMH100VSN563MA40T 18000) 30x40 | 0.30 3.54 565-2860-ND 5.12 38.76 292.54 | EKMH250VSN183MR40T 
68000| 35x50_| 0.50 5.46 | 565-2830-ND 7.07 53.53 404.00 | EKMH100VSN683MASOT 22000) 30x45 / 0.30) 4.04 565-2861-ND 5.67 42.93 324.00 | EKMH250VSN223MR45T 
6800 | 22x25 | 040; 157 | 565-2831-ND 229 17.31 130.68 | EKMH1GOVSN682MP25T 27000} 35x45 / 0.30 | 4.73 | 565-2862-ND 6.99 52.92 399.41 | EKMH250VSN273MA4ST 
10000} 22x30 | 0.40; 1.97 | 565-2832-ND 2.75 20.84 157.30 | EKMH160VSN103MP30T 33000| 36x50 | 0.30 | 5.99 _[ESGS2EDGANO 6.44 48.76 _ 368.00 | EKMH250VSNS33MASOT 
3300 | 22x25 [0.25] 140 | 565-2864-ND 266 20.14 151.97 | EKMH350VSN332MP25T 
4g | 10000) 26.4x25 | 0.40) 1.97 | 565-2833-ND 2.60 19.69 148.62 | EKMH160VSN'103MO25T ae00 | 2900 |008| 157 [EEEBREEETAN 970 2041 184.00.| EKMHas0VENa92MP30T 
12000| 22x35 | 0.40| 2.22 | 565-2834-ND 2.58 19.52 147.29 | EKMH160VSN123MP35T 35 | 4700 | 20x30 | 025) 172 | 565-0866-ND 278 2108 159.06 | EKMH3S0VSN472MP30T 
12000| 25.4x30 | 0.40} 2.24 | 565-2835-ND 3.01 22.79 172.00 | EKMH160VSN123MQ30T 4700 | 25.4x25 | 025 | 180 | 565-2867-ND 307 2326 175.57 | EKMH350VSN472MQ25T 
15000| 22x40 | 0.40| 255 | 565-2836-ND 3.10 23.49 177.31 | EKMH160VSN153MP40T (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KMH Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) (Cont.) 


Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 
W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(VDC)! (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz) Part No. 1 10 100 | Part No. (vbC)| (uF) | (mm) | Tans] 85°C, 120Hz) Part No. 1 10 100 | Part No. 
5600 | 22x35 | 0.25 1.95 565-2868-ND 2.73 20.67 156.00 | EKMH350VSN562MP35T 1500 | 22x25 | 0.15 1.33 565-2902-ND 2.45 18.55 140.00 | EKMH630VSN152MP25T 
5600 | 25.4x30 | 0.25 1.96 565-2869-ND 3.33 25.18 190.00 | EKMH350VSN562MQ30T 1800 | 22x30 | 0.15 1.51 565-2903-ND 2.43 18.43 139.08 | EKMH630VSN182MP30T 
6800 | 22x40 | 0.25 2.20 565-2870-ND 2.84 21.47 162.00 | EKMH350VSN682MP40T 2200 | 22x35 | 0.15 1.73 565-2904-ND 2.58 19.51 147.26 | EKMH630VSN222MP35T 
6800 | 25.4x35 | 0.25 2.23 565-2871-ND 3.32 25.17 189.94 | EKMH350VSN682MQ35T 2200 | 25.4x30 | 0.15 1.74 565-2905-ND 2.83 21.41 161.55 | EKMH630VSN222MQ30T 
8200 | 22x50 | 0.25 2.55 565-2872-ND 3.15 23.85 180.00 | EKMH350VSN822MP50T 2700 | 22x40 | 0.15 1.97 565-2907-ND_ 2.75 20.85 157.32 | EKMH630VSN272MP40T 
8200 | 25.4x40 | 0.25 2.53 565-2873-ND 3.55 26.88 202.86 | EKMH350VSN822MQ40T 2700 | 25.4x35 | 0.15 1.99 565-2906-ND 3.29 24.91 188.00 | EKMH630VSN272MQ35T 
35 | 10000) 25.4x45 | 0.25 2.87 565-2874-ND 3.75 28.36 214.00 | EKMH350VSN103MQ45T 3300 | 22x50 | 0.15 2.29 565-2908-ND 2.97 22.47 169.62 | EKMH630VSN332MP50T 
10000} 30x35 | 0.25 2.90 565-2875-ND 4.76 36.04 272.00 | EKMH350VSN103MR35T 3300 | 25.4x40 | 0.15 2.27 565-2909-ND 3.48 26.35 198.86 | EKMH630VSN332MQ40T 
12000} 25.4x50 | 0.25 3.24 565-2876-ND 4.55 34.45 260.00 | EKMH350VSN123MQ50T 63 | 3900 | 25.4x45 | 0.15 2.54 565-2910-ND 3.71 28.09 212.00 | EKMH630VSN392MQ45T 
15000 | 30x45 | 0.25 3.72 565-2877-ND 5.04 38.16 288.00 | EXMH350VSN153MR45T 3900 | 30x35 | 0.15 2.55 565-2911-ND 4.10 31.01 234.00 | EKMH630VSN392MR35T 
15000] 35x35 | 0.25 3.67 565-2878-ND 5.57 42.14 318.00 | EKMH350VSN153MA35T 4700 | 25.4x50 | 0.15 2.86 §65-2912-ND 3.71 28.09 = 212.00 | EKMH630VSN472MQ50T 
18000} 35x40 | 0.25 4.37 565-2879-ND 5.88 44.52 336.00 | EKMH350VSN183MA40T 4700 | 30x40 | 0.15 2.86 §65-2913-ND 4.31 32.60 246.00 | EKMH630VSN472MR40T 
22000| 35x50_| 0.25 4.92 565-2880-ND 7.12 53.90 406.82 | EKMH350VSN223MAS0T 5600 | 30x45 | 0.15 3.22 565-2914-ND 4.48 33.92 256.00 | EKMH630VSN562MR45T 
1800 | 22x25 | 0.20 1.33 565-2881-ND 2.35 17.80 134.34 | EKMHSOOVSN182MP25T 6800 | 30x50 | 0.15 3.65 565-2915-ND 4.83 36.57 276.00 | EKMH630VSN682MRSOT 
2700 | 22x30 | 0.20 1.69 565-2882-ND 2.73 20.67 156.00 | EKMHS500VSN272MP30T 6800 | 35x40 | 0.15 3.64 565-2916-ND 5.61 42.46 320.44 | EKMH630VSN682MA40T 
2700 | 25.4x25 | 0.20 1.70 565-2883-ND 2.72 20.59 155.43 | EKMHS500VSN272MQ25T 8200 | 35x45 | 0.15 3.90 565-2917-ND 6.16 46.64 352.00 | EKMH630VSN822MA45T 
3300 | 22x35 | 0.20 1.93 565-2884-ND 2.66 20.13 151.91 | EKMHSO0VSN332MP35T 10000} 35x50 | 0.15 4.40 565-2918-ND 6.65 50.35 380.00 | EKMH630VSN103MA40T 
3300 | 25.4x30 | 0.20 1.85 565-2885-ND 2.86 21.68 163.60 | EXMHS500VSN332MQ30T 560 92x25 | 0.15 10.5 565-2919-ND 2.66 20.14 152.00] EKMH101VSN561MP25T 
3900 22x40 | 0.20 2.16 565-2886-ND 2.80 21.20 160.00 | EKMH500VSN392MP40T 820 22x30 | 0.15 1.32 565-2920-ND 2.59 19.61 148.00 | EKMH101VSN821MP30T 
3900 | 25.4x35 | 0.20 2.18 565-2887-ND 3.33 25.18 190.00 | EKMHS00VSN392MQ35T 1000 | 22x35 | 0.15 1.50 565-2922-ND 3.38 25.57 192.97 | EKMH101VSN102MP35T 
4700 | 22x45 | 0.20 2.43 565-2888-ND 3.01 22.79 172.00 | EKMHS00VSN472MP45T 1000 | 25.4x30 | 0.15 1.51 565-2921-ND 3.33 25.18 190.00 | EKMH101VSN102MQ30T 
4700 | 25.4x35 | 0.20 2.39 565-2889-ND 3.50 26.50 200.00 | EKMHS500VSN472MQ35T 1200 | 22x40 | 0.15 1.69 565-2924-ND 3.26 24.65 186.00] EKMH101VSN122MP40T 
50 [4700 | 30x30_| 0.20 2.25 565-2890-ND 4.50 34.07 _ 257.11 | EKMHSOOVSN472MR30T 7200 | 25.4x35 | 0.15 171 565-2923-ND 3.38 25.56 192.92 | EKMHT01VSN122Ma35T 
5600 | 22x50 | 0.20 2.75 565-2891-ND 3.50 26.50 200.00 | EKMHS00VSN562MP50T 1500 | 22x45 | 0.15 1.94 565-2925-ND 3.19 24.12 182.00 | EKMH101VSN152MP45T 
5600 ) 25.4x4 | 0.20 2.70 565-2892-ND 3.73 28.26 = 213.29 | EKMHSO0VSN562MQ40T 1500 | 25.4x40 | 0.15 1.98 565-2926-ND 3.26 24.65 186.00 | EKMH101VSN152MQ40T 
5600 | 30x35 | 0.20} 2.76 | 565-2893-ND 4.82 36.53 275.67 | EKMHS00VSNS62MR35T | | 400 | 1800 | 25.4x45 | 0.15] 2.23 | 565-2928-ND 3.99 30.21 228.00 | EKMH101VSN182MQ45T 
6800 | 25.4x50 | 0.20 3.30 565-2894-ND 3.78 28.62 216.00 | EKMHS00VSN682MQS0T 1800 | 30x35 | 0.15 250 565-2927-ND 4.29 32.47 245.08 | EKMH101VSN182MR35T 
6800 | 35x30_| 0.20 3.25 565-2895-ND 4.34 32.86 __ 248.00 | EKMHS00VSN682MA30T 2200 | 25.4x50 | 0.15 2.53 565-2929-ND 3.89 29.42 222.00 | EKMH101VSN222MQ50T 
8200 | 30x45 0.20 | 3.60 | 565-2896-ND 4.75 36.00 271.69 | EKMHS00VSN822MR45T 2200 | 30x40 | 015] 270 | 565-2930-ND 4.51 34.18 257.93 | EKMH101VSN222MR40T 
8200 | 35x35 | 0.20] 3.55 | 565-2897-ND 546 41.32 311.82 | EKMHS00VSN822MA35T 5700 | 30x45 |o1s| 288 | 565-2931-ND 459 3472 262.00 | EKMH101VSN272MR4ST 
40000] 30x50 | 0.20; 4.04 | 565-2898-ND 5.12 38.80 292.80 | EKMHS00VSN103MR50T 3300 | 30x50 |015| 328 | 565-2932-ND 546 4134 312.00 | EKMHYO1VSN332MRS0T 
10000] 35x40 | 0.20; 4.03 | 565-2899-ND 5.87 44.42 335.28 | EKMHS00VSN103MA40T 3300 | 35x40 | 015 32 565-2933-ND 7.04 5327 402.00 | EKMH101VSN332MAdOT 
12000| 35x45 | 0.20| 4.55 | 565-2900-ND 6.21 47.00 _354.75 | EKMHS00VSN123MA45T 3000 135x451 015 | 3.87 | 865-2034-ND 5 7443-46 308.00 | EKMH101VSN392MAgST 
63 | 1200 | 22x25 | 0.15 1.19 565-2901-ND 2.31 17.49 131.98 | EKMH630VSN122MP25T 4700 | 35x50 | 0.15 3.80 565-2935-ND 7.42 56.18 424.00 | EKMH101VSN472MAS50T 


KMQ Series Aluminum Electrolytic Capacitors (Snap-In) 
Downsized General Purpose 105°C 


Sleeve (PET) Negative Mark 10 
Features: t PC 
* General Purpose * High Voltage * High CV * High Ripple * 2,000 Hours @ 105°C @D @ Board 
, t a 3) Q Pin-out 
Specifications: Vent -—L—>! Lo ° 
eaveve Temperature Range: -25°C ~ 105°C » Capacitance Tolerance: 20% »* Leakage Current @ 20°C: * @D=35mm : 3.5+0.5mm 2-92 
I< 3V-CV (uA) after 5 minutes @ 20°C 
Max. Rated Max. Rated 
Case Size Ripple Cur. Case Size Ripple Cur. 
W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con W.V | Cap. | ODxL (ARMS) @ | Digi-Key Pricing United Chemi-Con 
(vDC)| (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz | Part No. 1 10 100 | Part No. (VDC)| (uF) | (mm) | Tans | 85°C, 120Hz | Part No. 1 10 100 | Part No. 
470 | 22x25 | 0.15 1.40 565-2036-ND 2.37 17.97 135.65 | EKMQ161VSN471MP25S 180 | 22x30 | 0.15] 0.90 565-2984-ND 3.29 24.91 188.00 | EKMQ351VSN181MP30S 
680 | 22x30 | 0.15 1.70 565-2037-ND 2.82 21.32 160.92 | EKMQ161VSN681MP30S 220 | 22x35 | 0.15 1.00 565-2985-ND 3.71 28.09 212.00 | EKMQ351VSN221MP35S 
820 | 22x35 | 0.15 2.00 565-2038-ND 3.19 24.13 182.14 | EKMQ161VSN821MP35S 220 | 25.4x30 | 0.15 1.00 565-2986-ND 3.40 25.71 194.00 | EKMQ351VSN221MQ30S 
1000 | 22x40 | 0.15 2.20 565-2030-ND 3.54 26.80 202.28 | EKMQ161VSN102MP40S 270 | 30x25 | 0.15 110 565-2987-ND 4.48 33.92 256.00 | EKMQ351VSN271MR25S 
1000 | 25.4x35 | 0.15 2.20 565-2040-ND 3.85 29.16 220.06 | EKMQ161VSN102MQ35S 330 | 22x45 | 0.15 1.20 565-2988-ND 5.72 43.33 326.99 | EKMQ351VSN331MP45S 
1200 | 25.4x40 | 0.15 2.30 565-2941-ND 4.32 32.71 246.88 | EKMO1G1VSN122MQ40S | | 959 | 330 | 25.4x40 | 0.15 1.20 565-2089-ND 4.38 33.13 250.00 | EKMQ351VSN331MQ40S 
160 | 1500 | 25.4x45 | 0.15 2.50 565-2042-ND 4.80 36.31 274.00 | EKMQ161VSN152MQ45S 390 | 25.4x45 | 0.15 1.30 565-2990-ND 4.83 36.57 276.00 | EKMQ351VSN391MQ45S 
1500 | 30x35 | 0.15 2.50 565-2043-ND 5.21 39.48 297.95 | EKMQ161VSN152MR35S 390 | 30x35 | 0.15 1.30 565-2091-ND 6.37 48.21 363.81 | EKMQ351VSN391MR35S 
1800 | 30x40 | 0.15 2.70 565-2044-ND 5.77 43.71 329.88 | EKMQ161VSN182MR40S 470 | 35x30 | 0.15 1.40 565-2992-ND 6.89 52.14 393.53 | EKMQ351VSN471MA30S 
2200 | 30x45 | 0.15 2.90 565-2045-ND 6.74 51.00 _ 384.94 | EKMQ161VSN222MR45S 560 | 35x35 _| 0.15 1.50 565-2993-ND 7.89 59.76 _ 451.04 | EKMQ351VSN561MA35S 
2200 | 35x35 | 0.15 2.90 565-2046-ND 7.40 56.06 423.08 | EKMQ161VSN222MA35S, 680 | 30x50 | 0.15 1.70 565-2094-ND 873 66.10 498.85 | EKMQ351VSN681MR50S 
2700 | 35x40 | 0.15 3.10 565-2047-ND 8.49 64.28 485.15 | EKMQ161VSN272MA40S 820 | 35x45 | 0.15 1.90 565-2995-ND 10.68 80.83 610.05 | EKMQ351VSN821MA45S 
3300 | 35x50 | 0.15 3.30 565-2048-ND 10.06 76.17 574.87 | EKMQ161VSN332MA50S joo | 22x25 [0151 0.70 565-2996-ND 2.52 19.08 144.00 | EKMQ401VSN101MP25S 
390 | 22x25 | 0.15 131 565-2940-ND 2.78 21.07 159.04 | EKMQ201VSN301MP25S 120 | 22x30 | 0.15] 0.75 565-2997-ND 2.72 20.57 155.27 | EKMQ401VSN121MP30S 
470 | 22x30 | 0.15 1.45 565-2050-ND 270 20.43 154.19 | EKMQ201VSN471MP30S 150 | 22x30 | 0.15 | 0.88 565-2998-ND 3.35 25.38 191.53 | EKMQ401VSN151MP30S 
560 | 22x30 | 0.15 1.67 565-2051-ND 2.94 22.24 167.88 | EKMQ201VSN561MP30S 150 | 25.4x25 | 0.15 | 0.88 565-2999-ND 3.12 23.59 178.00 | EKMQ401VSN151MQ25S 
680 | 22x40 | 0.15 1.75 565-2952-ND 3.51 26.59 200.66 | EKMQ201VSN681MP40S 180_| 22x35_| 0.15 0.95 565-3000-ND__3.61__ 27.30 __ 206.00 | EKMQ401VSN181MP35S 
680 | 25.4x30 | 0.15 1.75 565-2953-ND 3.47 26.24 198.00 | EKMQ201VSN681MQ30S 180 | 25.4x30 | 0.15 0.95 565-3001-ND 3.64 27.56 208.00 | EKMQ401VSN181MQ30S 
B20 22x45 | 0.15 2.04 565-2954-ND 3.99 30.22 228.07 | EKMQ201VSN821MP45S 220 22x45 | 0.15 1.10 565-3002-ND 4.09 30.93 233.44 | EKMQ401VSN221MP45S 
820 | 25.4x35 | 0.15 2.04 565-2955-ND 3.85 29.12 219.76 | EKMQ201VSN821MQ35S 220 | 25.4x35 | 0.15 1.10 565-3003-ND 4.09 30.98 233.80 ) EKMQ401VSN221MQ35S 
200 | 1000} 22x50 ] 0.15) 230 | 965-2056-ND 4.45 33.67 254.12 EKMOZOIVSNTO2MP5OS | | on eh ie ir pee esis Be oH nee EE RARIVCHOTIMGIRE 
1000 | 25.4x45 | 0.15 2.30 565-2057-ND 3.95 29.93 225.88 | EKMQ201VSN102MQ45S AK . : -3005- E 5 : 
1000 | 30x30 | 0.15 | 2.30 | 565-2958-ND 6.27 __47.44 358.00 | EKMQ201VSN102MR30S oH ae at ie 383 2000.40 er aise ayaa See Mee 
1200 | 25.4x50 | 0.15 2.65 565-2059-ND 453 34.33 259.06 | EKMQ201VSN122MQ50S x . : -3007- ; : . 
1200 | 30x35 | 0.15 | 265 | 565-2960-ND 5.48 41.46 312.94 | EKMQ201VSN122MR35S 800 | 25.4x50 | 0.15 | 1.55 PESRaeORE AND 6.34 48.02 962.39 / EKMO401VSN391MG50S 
4500 | 30x40 | 015 280 565-2961-ND 633 4791 361.58 | EKMa20/VSN152MR40S 390 | 30x40 | 0.15 1.55 565-3009-ND 6.69 50.65 382.26 | EKMQ401VSN391MR40S 
1800 | 30x45 | 0.15 3.08 565-2962-ND 497 3766 284.24 | EKMQ201VSN182MR45S 470 | 30x45 | 0.15 1.68 565-3010-ND 7.83 59.30 _ 447.53 | EKMQ401VSN471MR45S 
1300 | 36x40 | 0.15 3.08 565-2963-ND 737 5577 42094 | EKMQ201VSN182MA40S 470 | 35x35 | 0.15 1.68 565-3011-ND 818 61.97 467.67 | EKMQ401VSN471MA35S 
2200 | 35x45 | 0.15 | 3.48 | 565-2964-ND 11.01 8339 629.39 | EKMQ201VSN222MA45S 560 | 30x50] 0.15 | 1.90 | 565-3012-ND 9.01 68.20 514.68 | EKMQ401VSNS61MRSOS 
- : : : . 560 | 35x40 | 0.15 1.90 565-3013-ND 9.45 71.58 540.21 | EKMQ401VSN561MA40S 
a aoe tae aut ea aay a eee Bette ice 680 | 35x45 |0.15| 212 | 565-3014-ND 11.08 83.86 632.89 | EKMQ401VSNG81MA45S 
: ; : Hats : ¢ : 68 | 22x25 | 020] 0.50 565-3015-ND 261 19.73 148.88 | EKMQ451VSN680MP25S 
330 | 22x30 | 0.15 1.20 565-2967-ND 3.01 22.78 171.93 | EKMQ251VSN331MP30S too" | oan. 0901 coed BeeemenI 305 2008 174.00 | EXMO4S1VSNIOIMPa08 
330 | 25.4x25 | 0.15 1.20 565-2068-ND 253 19.14 144.47 | EKMQ251VSN331MQ25S i‘ : : : ' : 
100 | 25.4x25 | 0.20) 0.64 565-3017-ND 3.43 25.97 196.00 | EKMQ451VSN101MQ25S 
390 | 22x35 | 0.15 1.30 565-2069-ND 3.34 25.25 190.59 | EKMQ251VSN391MP35S 
120 | 22x35 | 0.20) 0.72 565-3018-ND 3.47 26.24 198.00 | EKMQ451VSN121MP35S 
470 | 22x40 [0.15 1.40 565-2070-ND 3.34 25.27 190.73 | EKMQ251VSN471MP40S 
150 | 22x40 | 0.20] 0.79 565-3019-ND 4.41 33.39 252.00 | EKMQ451VSN151MP40S 
470 | 25.4x30 | 0.15 1.40 565-2971-ND 3.08 23.32 176.00 | EKMQ251VSN471MQ30S 
150 | 25.4x30 | 0.20] 0.79 565-3020-ND 4.41 33.39 252.00 | EKMQ451VSN151MQ30S 
560 | 22x45 | 0.15 1.50 565-2972-ND 3.76 28.44 214.64 | EKMQ251VSN561MP45S see 
180 | 22x45 | 0.20) 0.87 565-3021-ND 4.27 32.33 244.00 | EKMQ451VSN181MP45S 
250 | 560 | 25.4x35 | 0.15 1.50 565-2973-ND 3.56 26.97 203.53 | EKMQ251VSN561MQ35S 
180 | 25.4x40 | 0.20] 0.87 565-3022-ND 4.59 34.72 262.00 | EKMQ451VSN181MQ40S 
680 | 22x50 | 0.15 1.70 565-2074-ND 4.48 33.92 256.00 | EKMQ251VSN681MP50S ae 
220 | 25.4x45 | 0.20 1.00 565-3023-ND 5.60 42.40 320.00 | EKMQ451VSN221MQ45S 
680 | 25.4x40 | 0.15 1.70 565-2075-ND 13.76 104.15 786.00 | EKMQ251VSN681MQ40S | | 450 ree 
220 | 30x30 | 0.20 1.00 565-3024-ND 5.46 41.34 312.00 | EKMQ451VSN221MR30S 
820 | 25.4x45 | 0.15 2.00 565-2976-ND 5.07 38.41 289.88 | EKMQ251VSN821MQ45S AE: 
270 | 25.4x50 | 0.20 119 565-3025-ND 5.99 45.32 342.00 | EKMO451VSN271MQ50S 
820 | 30x35 | 0.15 2.00 565-2977-ND 5.24 39.65 299.25 | EKMQ251VSN821MR35S oer: 
270 | 30x40 | 0.20 119 565-3026-ND 7.35 55.65 420.00 | EKMQ451VSN271MR40S 
1000 | 30x40 | 0.15 2.20 565-2978-ND 5.88 44.55 336.24 | EKMQ251VSN102MR40S 330 | 30x45 | 020 138 565-3027-ND 718 5435 41019 | EKMQ451VSN33iMR45S 
1200 | 30x45 | 0.15 2.30 565-2979-ND 7.01 53.06 _ 400.47 | EKMQ251VSN122MR45S 330 | 35x35 | 0.20 138 565-3028-ND 767 5804 438.00 | EKMQ451VSN331MA35S 
1500 | 35x45 | 0.15 2.50 565-2080-ND 8.92 67.52 509.58 | EKMQ251VSN152MA45S, 300 | 30x50 | 0.20 155 565-3029-ND 805 6095 460.00 | EKMa451VSN391MR50S 
1800 | 35x50 | 0.15 2.70 565-2081-ND 10.13 76.70 578.89 | EKMQ251VSN182MA50S 390 | 35x40 1 0.20 155 565-3030-ND 4050 7950 600.00 | EKMO451VSN391MAdoS 
350 | 120 | 22x25 | 0.15 0.75 565-2082-ND 263 19.88 150.00 | EKMQ351VSN121MP25S 470 | 35x45 | 0.20 1.74 565-3031-ND 10.50 79.50 600.00 | EKMQ451VSN471MA45S 
150 | 22x30 | 0.15 0.82 565-2083-ND 2.87 21.73 164.00 | EKMQ351VSN151MP30S 560 | 35x50 | 0.20 1.90 565-3032-ND 11.47 86.87 _ 655.60 | EKMQ451VSN561MA50S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1626 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


nichicon NEW! Decoupling Capacitors for High Frequency 


Features: 


Case Dimensions in mm 
* Higher Capacitance * Low ESR, High Ripple Current Code Li L2 wi w2 H si s2 s3 P 
* Resin-molded chip * Designed for surface mounting on high D | 8520.2 | 7.3+0.2 | 5.340.2 | 1.340.3 | 2.0Max. | 0.940.2 | 0.6#0.2 | 0.520.2 | 3.30.2 
density PC boards » Load life of 1000 hours at 105°C F_ | 16.7+0.2 | 15.6202 | 12.140.2 | 3.340.2 | 2.5Max. | 1520.1 | 1.3201 | 1520.2 | 7.040.2 
Leakage Dissipation 
Rated Cap. | Capacitance} Case Current Factor E.S.R. Digi-Key Price Each Nichicon 
Voltage | (pF) Tolerance Code (uA) (% @120Hz) (mQ@100kHz) | Part No. 1 10 100 Part No. 
220 +20% D 55 5 20.0 493-3120-ND 3.19 2.42 1.92 F110E227MDL 
2.5 600 +20% F 150 10 5.0 493-3116-ND 6.76 5.12 4.06 F110E607MFK 
1200 +20% FE 300 10 5.0 493-3117-ND 7.05 5.34 4.24 F110E128MFK 
rl 100 +20% D 40 5 20.0 493-3121-ND 3.19 2.42 1.92 F110G107MDL 
800 +20% ix 320 10 5.0 493-3118-ND 6.76 6.12 4.06 F110G807MFK 
63 47 +20% D 30 5 20.0 493-3122-ND 3.19 2.42 1.92 F110J476MDL 
a 600 +20% ig 378 10 5.0 493-3119-ND 6.76 5.12 4.06 F110J607MFK 
Solid Tantalum Electrolytic Chip Capacitors (SMT) 
Features: Specification: 
F93 — Standard Series * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
¢ General purpose rectangular resin molded chip * Low 
ESR/Impedance, excellent high frequency characteristics 
¢ Excellent humidity resistance Case Dimensions in mm 
F91 — Low ESR Series Code LE Wi w2 H Ss 
° . 
Bla awe molded enp:* Low EOF A (F93/ 97) 32202 | 16202 1.2201 1.6 +0.1 0.8 40.2 
eee ee . . A (F92) 3.2 +0.2 1.6 +0.2 1.2+0.1 1.1401 0.8 +0.2 
* Low profile, rectangular resin molded chip * Excellent 
high frequency characteristics * Excellent humidity B 3.5 +0.2 2.8 +0.2 2.2 +0.1 1.9 +0.2 0.8 +0.2 
resistance 
F97 — High Reliability Series Cc 6.0 +0.2 3.2 +0.2 2.2 +0.1 2.5 +0.2 1.3 40.2 
¢ Rectangular resin molded chip ¢ Soldering heat N 7.3 +0.2 4.3 +0.2 2.4+0.1 2.8 +0.2 1.3 +0.2 
resistance * Superior humidity and environment resis- 
tance * High reliability P 2.0 +0.2 1.25 +0.1 0.9 +0.1 1.1 +0.1 0.5 +0.2 
Leakage Dissipation Cut Tape 
Rated Cap. | Capacitance; Case Current Factor E.S.R. Digi-Key Digi-Key Tape and Reel Nichicon 
Voltage | (uF) Tolerance Size (uA) (% @120Hz) (Q@100kHz) Part No. 10 Part No. Qty. Pricing Part No. 
F93 - Standard Series 
3.3 +20% A 0.5 6 4.5 493-2346-1-ND 1.55 13.26 493-2346-2-ND 2,000 63.00/M | F930J335MAA 
47 +20% A 0.5 6 4.0 1.59 13.65 493-2347-2-ND 2,000 65.00/M | F930J475MAA 
6.8 +20% A 0.5 6 3.5 1.64 14.04 493-2349-2-ND 2,000 67.00/M | F930J685MAA 
10 +20% A 0.6 6 3.0 1.64 14.04 493-2340-2-ND 2,000 67.00/M | F930J106MAA 
15 +20% A 0.9 8 2.9 1.79 15.30 493-2341-2-ND 2,000 73.00/M_| F930J156MAA 
6.3 15 +20% B 0.9 6 2.0 493-2342-1-ND 2.00 17.16 493-2342-2-ND 2,000 82.00/M | F930J156MBA 
22 +20% A 1.4 8 2.5 493-2343-1-ND 1.87 15.99 493-2343-2-ND 2,000 76.00/M | F930J226MAA 
22 +20% B 1.4 6 1.9 493-2344-1-ND 2.14 18.33 493-2344-2-ND 2,000 87.00/M | F930J226MBA 
47 +20% B 3.0 8 1.0 493-2348- 2.78 23.79 493-2348-2-ND 2,000 107.00/M | F930J476MBA 
68 +20% Cc 4.3 8 0.8 493-2350-1-ND 4.50 38.58 493-2350-2-ND 500 115.50 | F930J686MCC 
220 +20% N 13.9 10 0.5 493-2345-1-ND 8.32 71.28 493-2345-2-ND 500 202.00 | F930J227MNC 
2.2 +20% A 0.5 6 5.0 493-2356-1-ND 1.55 13.26 493-2356-2-ND 2,000 63.00/M | F931A225MAA 
3.3 +20% A 0.5 6 4.5 493-2358-1-ND 1.55 13.26 493-2358-2-ND 2,000 63.00/M | F931A335MAA 
47 +20% A 0.5 6 4.0 493-2361- 1.47 12.60 493-2361-2-ND 2,000 60.00/M | F931A475MAA 
10 +20% A 1.0 6 3.0 493-2351- 1.40 12.00 493-2351-2-ND 2,000 57.00/M | F931A106MAA 
10 +20% B 1.0 6 21 493-2352- 2.00 17.16 493-2352-2-ND 2,000 82.00/M_| F931A106MBA 
15 +20% B 1.5 6 2.0 493-2354-1-ND 2.14 18.33 493-2354-2-ND 2,000 87.00/M | F931A156MBA 
10 22 +20% B 2.2 8 1.9 493-2357- 2.10 18.00 493-2357-2-ND 2,000 86.00/M | F931A226MBA 
33 +20% B 3.3 8 1.4 493-2359-1-ND 2.91 24.93 493-2359-2-ND 2,000 112.00/M | F931A336MBA 
33 +20% Cc 3.3 6 11 493-2360-1-ND 4.23 36.24 493-2360-2-ND 500 108.50 | F931A336MCC 
47 +20% ie} 47 8 0.9 493-2362-1-ND 4.50 38.58 493-2362-2-ND 500 115.50 | F931A476MCC 
68 +20% N 6.8 6 0.6 493-2363- 6.41 54.96 493-2363-2-ND 500 155.50 | F931A686MNC 
100 +20% N 10.0 10 0.6 493-2353- 7.07 60.60 493-2353-2-ND 500 171.50 | F931A107MNC 
150 +20% N 15.0 10 0.6 493-2355-1-ND 8.43 72.24 493-2355-2-ND 500 204.50 | F931A157MNC 
1 +20% A 0.5 4 75 493-2364-1-ND 1.55 13.26 493-2364-2-ND 2,000 63.00/M | F931C105MAA 
1.5 +20% A 0.5 6 6.0 493-2366-1-ND 1.55 13.26 493-2366-2-ND 2,000 63.00/M | F931C155MAA 
2.2 +20% A 0.5 6 5.0 493-2368- 1.47 12.60 493-2368-2-ND 2,000 60.00/M | F931C225MAA 
3.3 +20% A 0.5 6 4.5 493-2370-1-ND 1.47 12.60 493-2370-2-ND 2,000 60.00/M | F931C335MAA 
4.7 +20% A 0.8 6 4.0 493-2372-1-ND 1.47 12.60 493-2372-2-ND 2,000 60.00/M_| F931C475MAA 
6.8 +20% A 11 6 3.5 493-2374-1-ND 1.68 14.43 493-2374-2-ND 2,000 69.00/M | F931C685MAA 
16 6.8 +20% B 11 6 2.5 493-2375- 2.00 17.16 493-2375-2-ND 2,000 82.00/M | F931C685MBA 
10 +20% B 1.6 6 2.0 493-2365-1-ND 2.09 17.94 493-2365-2-ND 2,000 85.00/M | F931C106MBA 
15 +20% B 2.4 8 2.0 493-2367-1-ND 2.28 19.50 493-2367-2-ND 2,000 93.00/M | F931C156MBA 
22 +20% ie} 3.5 6 14 493-2369-1-ND 4.23 36.24 493-2369-2-ND 500 108.50 | F931C226MCC 
33 +20% Cc 5.3 8 1:1 4.50 38.58 493-2371-2-ND 500 115.50 | F931C336MCC 
47 +20% N 75 6 0.7 6.09 52.23 493-2373-2-ND 500 148.00 | F931C476MNC 
68 +20% N 10.9 8 0.6 7.19 61.59 493-2376-2-ND 500 174.50 | F931C686MNC 
1.5 +20% A 0.5 6 6.3 1.55 13.26 493-2378-2-ND 2,000 63.00/M | F931D155MAA 
2.2 +20% A 0.5 6 5.0 1.47 12.60 493-2380-2-ND 2,000 60.00/M | F931D225MAA 
3.3 +20% A 0.7 6 4.5 1.91 16.38 493-2382-2-ND 2,000 78.00/M | F931D335MAA 
47 +20% A 0.9 6 4.0 2.42 20.70 493-2384-2-ND 2,000 98.00/M | F931D475MAA 
20 47 +20% B 0.9 6 2.8 2.42 20.70 493-2385-2-ND 2,000 98.00/M_ | F931D475MBA 
6.8 +20% B 1.4 6 2.5 2.55 21.84 493-2386-2-ND 2,000 98.00/M | F931D685MBA 
10 +20% B 2.0 6 21 3.34 28.62 493-2377-2-ND 2,000 129.00/M | F931D106MBA 
15 +20% Cc 3.0 6 12 4.23 36.24 493-2379-2-ND 500 108.50 | F931D156MCC 
22 +20% Cc 44 8 1:4 4.50 38.58 493-2381-2-ND 500 115.50 | F931D226MCC 
33 +20% N 6.6 6 0.7 6.41 54.96 493-2383-2-ND 500 155.50 | F931D336MNC 
68 +20% A 0.5 4 7.6 493-2394-1-ND 1.55 13.26 493-2394-2-ND 2,000 63.00/M | F931E684MAA 
1 +20% A 0.5 4 75 493-2387-1-ND 1.55 13.26 493-2387-2-ND 2,000 63.00/M | F931E105MAA 
1.5 +20% A 0.5 6 6.7 493-2389-1-ND 1.59 13.65 493-2389-2-ND 2,000 65.00/M | F931E155MAA 
2.2 +20% A 0.6 6 6.3 493-2390-1-ND 1.68 14.43 493-2390-2-ND 2,000 69.00/M | F931E225MAA 
25 3.3 +20% B 0.8 6 3.1 493-2392-1-ND 2.55 21.84 493-2392-2-ND 2,000 98.00/M_| F931E335MBA 
47 +20% B 1.2 6 2.8 493-2393-1-ND 2.67 22.92 493-2393-2-ND 2,000 103.00/M | F931E475MBA 
6.8 +20% Cc 1.7 6 1.8 493-2395-1-ND 3.91 33.51 493-2395-2-ND 500 100.50 | F931E685MCC 
10 +20% Cc 25 6 1.5 493-2388-1-ND 4.23 36.24 493-2388-2-ND 500 108.50 | F931E106MCC 
22 +20% N 5.5 6 0.7 493-2391-1-ND 6.28 53.79 493-2391-2-ND 500 152.50 | F931E226MNC 
47 +20% A 0.5 4 10.0 493-2402-1-ND 1.55 13.26 493-2402-2-ND 2,000 63.00/M | F931V474MAA 
68 +20% A 0.5 4 7.6 493-2404-1-ND 1.55 13.26 493-2404-2-ND 2,000 63.00/M | F931V684MAA 
1 +20% A 0.5 4 7.5 493-2396-1-ND 1.59 13.65 493-2396-2-ND 2,000 65.00/M | F931V105MAA 
1.5 +20% A 0.5 6 75 493-2398-1-ND 1.47 12.60 493-2398-2-ND 2,000 60.00/M | F931V155MAA 
35 2.2 +20% B 0.8 6 3.8 493-2400-1-ND 2.00 17.16 493-2400-2-ND 2,000 82.00/M_| F931V225MBA 
3.3 +20% B 1.2 6 3.5 493-2401-1-ND 2.67 22.92 493-2401-2-ND 2,000 103.00/M | F931V335MBA 
47 +20% Cc 1.6 6 1.8 493-2403- 4.00 34.29 493-2403-2-ND 500 103.00 | F931V475MCC 
6.8 +20% Cc 2.4 6 1.8 493-2405- 4.46 38.19 493-2405-2-ND 500 114.50 | F931V685MCC 
10 +20% Cc 3.5 6 1.6 493-2397- 6.64 56.91 493-2397-2-ND 500 161.00 | F931V106MCC 
15 +20% N 5.3 6 0.7 493-2399-1-ND 6.64 56.91 493-2399-2-ND 500 161.00 | F931V156MNC 
(Continued) 
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nichicon Solid Tantalum Electrolytic Chip Capacitors (SMT) (cont) 


Leakage Dissipation Cut Tape 
Rated Cap. | Capacitance| Case Current Factor E.S.R. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Nichicon 
Voltage | (uF) Tolerance Size (uA) (% @120Hz) (Q@100kHz) Part No. 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
F91 - Low ESR Series 
100 +20% Cc 6.3 10 -250 493-2309-1-ND 9.03 77.37 493-2309-2-ND 500 206.50 | F910J107MCC 
6.3 150 +20% N 9.5 10 -100 493-2310-1-ND 13.42 115.05 493-2310-2-ND 500 307.00 | F910J157MNC 
220 420% N 13.9 10 -100 493-2311-1-ND 13.69 117.30 493-2311-2-ND 500 313.00 | F910J227MNC 
47 +20% Cc 47 8 -400 493-2314-1-ND 9.03 77.37 493-2314-2-ND 500 206.50 | F911A476MCC. 
10 100 +20% N 10 10 -100 493-2312-1-ND 13.42 115.05 493-2312-2-ND 500 307.00 | F911A107MNC 
150 +20% N 15.0 10 -100 493-2313-1-ND 13.69 117.30 493-2313-2-ND 500 313.00 | F911A157MNC 
16 33 +20% Cc 5.3 8 -400 493-2315-1-ND 9.03 77.37 493-2315-2-ND 500 206.50 | F911C336MCC 
47 +20% N 75 6 -150 493-2316- 12.08 103.50 493-2316-2-ND 500 276.00 | F911C476MNC 
20 15 +20% [e} 3 6 -450 493-2317- 9.03 77.37 493-2317-2-ND 500 206.50 | F911D156MCC 
33 +20% N 6.6 6 -200 493-2318- 13.42 115.05 493-2318-2-ND 500 307.00 | F911D336MNC 
10 +20% Cc 2.5 6 -450 493-2319- 4117 95.70 493-2319-2-ND 500 255.00 | F911E106MCC 
25 22 +20% N 5.5 6 -200 493-2320- 13.42 115.05 493-2320-2-ND 500 307.00 | F911E226MNC 
33 +20% N 8.3 8 -200 493-2321-1-ND 13.42 115.05 493-2321-2-ND 500 307.00 | F911E336MNC 
6.8 +20% Cc 2.4 6 -600 493-2325-1-ND 9.03 77.37 493-2325-2-ND 500 206.50 | F911V685MCC. 
35 10 +20% N 3.5 6 -300 493-2322-1-ND 13.42 115.05 493-2322-2-ND 500 307.00 | F911V106MNC 
15 +20% N 5.3 6 -300 493-2323-1-ND 13.42 115.05 493-2323-2-ND 500 307.00 | F911V156MNC 
22 +20% N 77 8 -300 493-2324-1-ND 13.42 115.05 493-2324-2-ND 500 307.00 | F911V226MNC 
F92- Compact Series 
4 2.2 +20% P 0.5 8 12.0 493-2326-1-ND 2.37 20.28 493-2326-2-ND 3,000 96.00/M | F920G225MPA 
22 +20% P 0.9 20 5.0 493-2327-1-ND 3.47 29.70 493-2327-2-ND 3,000 134.00/M_ | F920G226MPA 
63 1.5 +20% P 0.5 8 12.0 493-2329-1-ND 2.37 20.28 493-2329-2-ND 3,000 96.00/M | F920J155MPA 
= 10 +20% led 0.6 10 6.0 493-2328-1-ND 3.33 28.50 493-2328-2-ND 3,000 128.00/M_| F920J106MPA 
1 +20% P 0.5 8 12.0 493-2330-1-ND 2.66 22.80 493-2330-2-ND 3,000 103.00/M | F921A105MPA 
10 2.2 +20% P 0.5 8 12.0 4.59 39.30 493-2331-2-ND 3,000 173.00/M | F921A225MPA 
3.3 +20% P 0.5 8 12.0 493-2332-1-ND 3.37 28.86 493-2332-2-ND 3,000 130.00/M | F921A335MPA 
4.7 +20% P 0.5 8 6.0 493-2333-1-ND 4.73 40.50 493-2333-2-ND 3,000 178.00/M_| F921A475MPA 
16 68 +20% P 0.5 8 12.0 493-2335-1-ND 2.46 21.06 493-2335-2-ND 3,000 95.00/M | F921C684MPA 
1 +20% P 0.5 8 12.0 493-2334-1-ND 2.50 21.45 493-2334-2-ND 3,000 97.00/M_| F921C105MPA 
0.1 +20% A 0.5 4 10.0 493-2336-1-ND 1.73 14.82 493-2336-2-ND 2,500 70.00/M | F921V104MAA 
35 Bs Eo) +20% A 0.5 4 10.0 493-2337- 1.73 14.82 493-2337-2-ND 2,500 70.00/M | F921V154MAA 
22 +20% A 0.5 4 10.0 493-2338- 1.73 14.82 493-2338-2-ND 2,500 70.00/M | F921V224MAA 
.33 +20% A 0.5 4 10.0 493-2339-1-ND 1.81 15.48 493-2339-2-ND 2,500 74.00/M_| F921V334MAA 
F97 - High Reliability Series 
3.3 +20% A 0.5 6 4.5 493-2407-1-ND 1.73 14.82 493-2407-2-ND 2,000 70.00/M | F970J335MAA 
6.8 +20% B 0.5 6 2.5 493-2409-1-ND 3.37 28.89 493-2409-2-ND 2,000 130.00/M | F970J685MBA 
6.3 22 +20% Cc 1.4 6 1:1 493-2406-1-ND 6.13 52.50 493-2406-2-ND 500 149.00 | F970J226MCC 
47 +20% N 3.0 6 0.7 493-2408-1-ND 7.44 63.75 493-2408-2-ND 500 180.50 | F970J476MNC 
68 +20% N 4.3 6 0.6 493-2410-1-ND 6.72 57.60 493-2410-2-ND 500 163.00 | F970J686MNC 
2.2 +20% A 0.5 6 5.0 493-2412-1-ND 3.82 32.70 493-2412-2-ND 2,000 155.00/M | F971A225MAA 
47 +20% B 0.5 6 2.8 493-2414- 3.37 28.89 493-2414-2-ND 2,000 130.00/M | F971A475MBA 
10 15 +20% Cc 1.5 6 1:2 493-2411- 6.13 52.50 493-2411-2-ND 500 149.00 | F971A156MCC 
33 +20% N 3.3 6 0.7 493-2413- 7.44 63.75 493-2413-2-ND 500 180.50 | F971A336MNC 
47 +20% N 47 6 0.7 493-2415- 6.72 57.60 493-2415-2-ND 500 163.00 | F971A476MNC 
1 +20% A 0.5 4 7.5 493-2416- 3.28 28.14 493-2416-2-ND 2,000 127.00/M | F971C105MAA 
1.5 +20% A 0.5 4 6.3 493-2418- 1.73 14.82 493-2418-2-ND 2,000 70.00/M | F971C155MAA 
3.3 +20% B 0.5 6 3.1 493-2420- 3.37 28.89 493-2420-2-ND 2,000 130.00/M | F971C335MBA 
16 47 +20% B 0.8 6 2.8 493-2422- 2.96 25.38 493-2422-2-ND 2,000 114.00/M | F971C475MBA 
10 +20% ej 1.6 6 1.5 493-2417- 6.13 52.50 493-2417-2-ND 500 149.00 | F971C106MCC 
22 +20% N 3.5 6 0.7 493-2419- 7.44 63.75 493-2419-2-ND 500 180.50 | F971C226MNC 
33 +20% N 5.3 6 0.7 493-2421-1-ND 6.72 57.60 493-2421-2-ND 500 163.00 | F971C336MNC 
68 +20% A 0.5 4 7.6 493-2425-1-ND 3.28 28.14 = = — | F971D684MAA 
20 2.2 +20% B 0.5 6 3.8 493-2424-1-ND 3.37 28.89 493-2424-2-ND 2,000 130.00/M | F971D225MBA 
6.8 +20% Cc 1.4 6 1.8 493-2426-1-ND 6.13 52.50 493-2426-2-ND 500 149.00 | F971D685MCC 
15 420% N 3.0 6 0.7 493-2423-1-ND 7.44 63.75 493-2423-2-ND 500 180.50 | F971D156MNC 
47 +20% A 0.5 4 10.0 493-2429-1-ND 3.28 28.14 493-2429-2-ND 2,000 127.00/M | F971E474MAA 
25 15 +20% B 0.5 4 4.0 493-2428-1-ND 3.37 28.89 493-2428-2-ND 2,000 130.00/M | F971E155MBA 
47 +20% Cc 4,2 6 1.8 493-2430-1-ND 6.13 52.50 493-2430-2-ND 500 149.00 | F971E475MCC 
10 +20% N 2.5 6 1.0 493-2427-1-ND 7.44 63.75 493-2427-2-ND 500 180.50 | F971E106MNC 
A +20% A 0.5 4 15.0 493-2431-1-ND 3.28 28.14 493-2431-2-ND 2,000 127.00/M | F971V104MAA 
15 +20% A 0.5 4 15.0 493-2433- 3.28 28.14 493-2433-2-ND 2,000 127.00/M | F971V154MAA 
.22 +20% A 0.5 4 12.0 493-2435- 3.28 28.14 493-2435-2-ND 2,000 127.00/M | F971V224MAA 
.33 +20% A 0.5 4 12.0 3.28 28.14 493-2437-2-ND 2,000 127.00/M | F971V334MAA 
47 +20% B 0.5 4 5.0 3.37 28.89 493-2439-2-ND 2,000 130.00/M_| F971V474MBA 
35 68 +20% B 0.5 4 5.0 3.37 28.89 493-2441-2-ND 2,000 130.00/M | F971V684MBA 
1 +20% B 0.5 4 4.0 493-2432-1-ND 3.37 28.89 493-2432-2-ND 2,000 130.00/M | F971V105MBA 
1.5 +20% Cc 0.5 4 2.0 493-2434-1-ND 4.41 37.80 493-2434-2-ND 750 151.50 | F971V155MCMBMA 
2.2 +20% Cc 0.8 6 2.0 493-2436-1-ND 5:25: 45.00 493-2436-2-ND 500 127.50 | F971V225MCC 
3.3 +20% ie} 1.2 6 2.0 493-2438-1-ND 6.13 52.50 493-2438-2-ND 500 149.00 | F971V335MCC 
47 +20% N 1.6 6 1.0 493-2440-1-ND 7.22 61.89 493-2440-2-ND 500 175.50 | F971V475MNC 
6.8 +20% N 2.4 6 1.0 493-2442-1-ND 7.44 63.75 493-2442-2-ND 500 180.50 | F971V685MNC 
Solid Tantalum Electrolytic Chip Capacitors (SMT) — Frameless™ Rol 
elie haat Case F95 Series — Dimensions in mm F95 Series 
F95 Series: ¢ Low profile, small rectangular conformal Code L Ww H A B Cc 
coated chip * Low ESR/Impedance, excellent high 
frequency characloyisiés . lane heat resistance : ee 2.2 40.3 1.25 20.3 1.0 20.2 0.6 40.3 0.8 0.3 0.8 +0.3 — 
Q 3.2 +0.2 1.6 +0.2 0.8 +0.2 0.8 +0.2 1.2 40.2 0.8 +0.2 
F98 Series: ¢ Small and low profile resin molded chip Ss 3.2 +0.3 1.6 +0.3 1.0 +0.2 0.8 +0.3 4.2 +0.3 0.8 +0.3 
* High density mounting * High capacitance A 3.2 +0.3 1.7 40.3 1.4 20.2 0.8 +0.3 1.2 40.3 0.8 +0.3 
wet T 3.5 40.2 2.7 +0.2 1.0 +0.2 0.8 +0.2 1.2 40.2 1.1 40.2 
Specification: B 3.3 +0.3 2.7 +0.3 1.8 +0.2 0.8 +0.3 1.2 40.3 1.1 +0.3 F98 Series 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C L 
Applications: Case F98 Series — Dimensions in mm L | 
¢ Mobile phones »¢ Mobile audio players * USB drives eet E A we H =I =f ‘SiS. St 
+ Flash memory cards * PCMCIA/PC cards »* Medical M 1620.1 | 08520.1 | 0.65201 | 08201 | 05201 | 0620.1 
+ Modems * MP3 players 5 2.0201 | 125401 | 09201 | 08201 | 0520.1 | 1.0401 
Leakage Dissipation Cut Tape 
Rated Cap. | Capacitance Case Current Factor E.S.R. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Nichicon 
Voltage | (uF) Tolerance Size (uA) (% @120Hz) (Q@100kHz) Part No. 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
F95 Series 
15 +20% P 0.6 10 1.8 493-2887-1-ND 3.78 32.40 493-2887-2-ND 3,000 146.00/M | F950G156MPAAQ2 
22 +20% P 0.9 14 A 493-2888-1-ND 4.94 42.30 493-2888-2-ND 3,000 186.00/M | F950G226MPAAQ2 
4 33 +20% P 1.3 14 a Pl 493-2889-1-ND 5.08 43.50 493-2889-2-ND 3,000 191.00/M | F950G336MPAAQ2 
47 +20% P 1.9 14 det 493-2890-1-ND 5.43 46.50 493-2890-2-ND 3,000 205.00/M | F950G476MPAAQ2 
47 +20% Q 1.9 10 11 493-2891-1-ND 5.78 49.50 493-2891-2-ND 2,500 218.00/M | F950G476MQAAQ2 
(Continued) 
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nichicon Solid Tantalum Electrolytic Chip Capacitors (SMT) — Frameless™ (cont) 


(SO Rols 


Leakage Dissipation Cut Tape 
Rated Cap. | Capacitance| Case Current Factor E.S.R. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Nichicon 
Voltage | (pF) Tolerance Size (WA) (% @120Hz) (9@100kHz) Part No. 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
47 +20% A 1.9 8 0.6 493-2892-1-ND 5.81 49.80 493-2892-2-ND 2,500 219.00/M | F950G476MAAAQ2 
68 +20% Ss 2.7 10 0.8 493-2893-1-ND 6.79 58.20 493-2893-2-ND 2,500 256.00/M | F950G686MSAAQ2 
68 +20% A 2.7 10 0.5 493-2894-1-ND 6.02 51.60 493-2894-2-ND 2,500 227.00/M | F950G686MAAAQ2 
100 +20% Ss 4.0 14 0.8 493-2895-1-ND 7.74 66.30 493-2895-2-ND 2,500 292.00/M | F950G107MSAAQ2 
4 100 +20% A 4.0 12 0.5 493-2896-1-ND 7.74 66.30 493-2896-2-ND 2,500 292.00/M_ | F950G107MAAAQ2 
150 +20% B 6.0 14 0.4 493-2897-1-ND 12.08 103.50 493-2897-2-ND 2,000 449.00/M | F950G157MBAAQ2 
220 +20% Ss 8.8 25 0.8 493-2898-1-ND 7.74 66.30 493-2898-2-ND 2,500 292.00/M | F950G227MSAAQ2 
220 +20% T 8.8 25 0.6 493-2899-1-ND 10.57 90.60 493-2899-2-ND 2,500 393.00/M | F950G227MTAAQ2 
220 +20% B 8.8 16 0.4 493-2900-1-ND 17.50 150.00 493-2900-2-ND 2,000 638.00/M_ | F950G227MBAAQ2 
10 +20% P 0.6 8 2.0 493-2901-1-ND 3.78 32.40 493-2901-2-ND 3,000 146.00/M | F950J106MPAAQ2 
15 +20% P 0.9 10 1.8 493-2902-1-ND 4.94 42.30 493-2902-2-ND 3,000 186.00/M | F950J156MPAAQ2 
22 +20% P 1.4 14 V1 493-2903-1-ND 5.08 43.50 493-2903-2-ND 3,000 191.00/M | F950J226MPAAQ2 
33 +20% P 2.1 14 V1 493-2904-1-ND 5.18 44.40 493-2904-2-ND 3,000 195.00/M | F950J336MPAAQ2 
33 +20% Q al 10 2.0 493-2905-1-ND 5.78 49.50 493-2905-2-ND 2,500 218.00/M_| F950J336MQAAQ2 
33 +20% Ss Pal 10 1.0 493-2906-1-ND 6.55 56.10 493-2906-2-ND 2,500 247.00/M | F950J336MSAAQ2 
33 +20% A 2.1 8 0.8 493-2907-1-ND 5.29 45.30 493-2907-2-ND 2,500 199.00/M | F950J336MAAAQ2 
47 +20% P 3.0 20 V1 493-2908-1-ND 5.18 44.40 493-2908-2-ND 3,000 195.00/M | F950J476MPAAQ2 
63 47 +20% Q 3.0 10 V1 493-2909-1-ND 5.43 46.50 493-2909-2-ND 2,500 205.00/M | F950J476MQAAQ2 
. 47 +20% Ss 3.0 10 0.9 493-2910-1-ND 6.79 58.20 493-2910-2-ND 2,500 256.00/M_| F950J476MSAAQ2 
47 +20% A 3.0 10 0.6 493-2911-1-ND 6.16 52.80 493-2911-2-ND 2,500 232.00/M | F950J476MAAAQ2 
68 +20% Ss 4.3 14 0.9 493-2912-1-ND 7.70 66.00 493-2912-2-ND 2,500 290.00/M | F950J686MSAAQ2 
68 +20% A 4.3 12 0.5 493-2913- 6.76 57.90 493-2913-2-ND 2,500 255.00/M | F950J686MAAAQ2 
100 +20% A 6.3 14 0.5 493-2914- 8.68 74.40 493-2914-2-ND 2,500 327.00/M | F950J107MAAAQ2 
100 +20% T 6.3 14 0.6 493-2915- 7.18 61.50 493-2915-2-ND 2,500 271.00/M_| F950J107MTAAQ2 
100 +20% B 6.3 14 0.4 493-2916- 12.11 103.80 493-2916-2-ND 2,000 450.00/M | F950J107MBAAQ2 
150 +20% B 9.5 18 0.4 493-2917- 17.50 150.00 493-2917-2-ND 2,000 638.00/M | F950J157MBAAQ2 
220 +20% B 13.9 30 0.4 493-2918- 17.50 150.00 493-2918-2-ND 2,000 638.00/M_ | F950J227MBAAQ2 
3.3 +20% P 0.5 8 5.0 493-2919-1-ND 2.91 24.90 493-2919-2-ND 3,000 112.00/M | F951A335MPAAQ2 
47 +20% P 0.5 8 4.0 493-2920-1-ND 3.15 27.00 493-2920-2-ND 3,000 122.00/M | F951A475MPAAQ2 
6.8 +20% P 0.7 8 4.0 493-2921-1-ND 3.78 32.40 493-2921-2-ND 3,000 146.00/M | F951A685MPAAQ2 
10 +20% P 1.0 8 3.0 493-2922-1-ND 4.97 42.60 493-2922-2-ND 3,000 187.00/M | F951A106MPAAQ2 
15 +20% P 1.5 10 3.0 493-2923-1-ND 5.08 43.50 493-2923-2-ND 3,000 191.00/M | F951A156MPAAQ2 
22 +20% P 2.2 14 3.0 493-2924-1-ND 5.08 43.50 493-2924-2-ND 3,000 191.00/M | F951A226MPAAQ2 
22 +20% Q 2.2 10 2.0 493-2925-1-ND 4.48 38.40 493-2925-2-ND 2,500 173.00/M | F951A226MQAAQ2 
10 22 +20% Ss 2.2 10 11 493-2926- 6.51 55.80 493-2926-2-ND 2,500 246.00/M | F951A226MSAAQ2 
22 +20% A 2.2 6 0.9 493-2927- 5.81 49.80 493-2927-2-ND 2,500 219.00/M | F951A226MAAAQ2 
33 +20% Ss 3.3 10 11 493-2928- 6.79 58.20 493-2928-2-ND 2,500 256.00/M_ | F951A336MSAAQ2 
33 +20% A 3.3 10 0.8 493-2929- 6.02 51.60 493-2929-2-ND 2,500 227.00/M | F951A336MAAAQ2 
47 +20% A 47 10 0.8 493-2930- 6.97 59.70 493-2930-2-ND 2,500 263.00/M | F951A476MAAAQ2 
47 +20% T 47 12 0.8 493-2931-1-ND 7.18 61.50 493-2931-2-ND 2,500 271.00/M | F951A476MTAAQ2 
47 +20% B 47 8 0.4 493-2932-1-ND 6.97 59.70 493-2932-2-ND 2,000 263.00/M | F951A476MBAAQ2 
68 +20% B 6.8 12 0.4 493-2933-1-ND 12.11 103.80 493-2933-2-ND 2,000 450.00/M | F951A686MBAAQ2 
100 +20% B 10.0 14 0.4 493-2934-1-ND 17.50 150.00 493-2934-2-ND 2,000 638.00/M_ | F951A107MBAAQ2 
1 +20% P 0.5 8 8.0 493-2935-1-ND 2.49 21.30 493-2935-2-ND 3,000 96.00/M | F951C105MPAAQ2 
1.5 +20% P 0.5 8 8.0 493-2936- 2.49 21.30 493-2936-2-ND 3,000 96.00/M | F951C155MPAAQ2 
2.2 +20% P 0.5 8 6.0 493-2937- 2.91 24.90 493-2937-2-ND 3,000 112.00/M | F951C225MPAAQ2 
3.3 +20% P 0.5 8 6.0 493-2938- 3.15 27.00 493-2938-2-ND 3,000 122.00/M | F951C335MPAAQ2 
4.7 +20% P 0.8 10 4.0 493-2939- 3.78 32.40 493-2939-2-ND 3,000 146.00/M_ | F951C475MPAAQ2 
10 +20% P 1.6 10 4.0 493-2940- 5.18 44.40 493-2940-2-ND 3,000 195.00/M | F951C106MPAAQ2 
10 +20% Q 1.6 8 3.0 493-2941 - 4.94 42.30 493-2941-2-ND 2,500 186.00/M | F951C106MQAAQ2 
16 10 +20% Ss 1.6 8 2.0 493-2942- 5.71 48.90 493-2942-2-ND 2,500 215.00/M | F951C106MSAAQ2 
10 +20% A 1.6 6 1.4 493-2943- 6.16 52.81 493-2943-2-ND 2,500 232.00/M | F951C106MAAAQ2 
15 +20% A 2.4 8 1.4 493-2944-1-ND 6.51 55.80 493-2944-2-ND 2,500 246.00/M_ | F951C156MAAAQ2 
22 +20% Q 3.5 12 3.0 493-2945-1-ND 5.29 45.30 493-2945-2-ND 2,500 199.00/M | F951C226MQAAQ2 
22 +20% A 3.5 8 1.4 7.25 62.10 493-2946-2-ND 2,500 273.00/M | F951C226MAAAQ2 
22 +20% T 3.5 8 1.4 493-2947-1-ND 7.00 60.00 493-2947-2-ND 2,500 264.00/M | F951C226MTAAQ2 
22 +20% B 3.5 6 0.5 493-2948-1-ND 6.02 51.60 493-2948-2-ND 2,000 227.00/M | F951C226MBAAQ2 
33 +20% B 5.3 8 0.5 493-2949- 6.97 59.70 493-2949-2-ND 2,000 263.00/M | F951C336MBAAQ2 
47 +20% B 7.5 10 0.6 493-2950- 12.11 103.80 493-2950-2-ND 2,000 450.00/M_ | F951C476MBAAQ2 
2.2 +20% P 0.5 6 6.0 493-2951 - 3.50 30.00 493-2951-2-ND 3,000 135.00/M | F951D225MPAAQ2 
2.2 +20% Ss 0.5 6 5.0 493-2952- 2.84 24.30 493-2952-2-ND 2,500 109.00/M | F951D225MSAAQ2 
3.3 +20% A 0.7 6 2.0 493-2953- 3.78 32.40 493-2953-2-ND 2,500 146.00/M | F951D335MAAAQ2 
47 +20% Ss 0.9 8 4.0 493-2954-1-ND 5.71 48.90 493-2954-2-ND 2,500 215.00/M | F951D475MSAAQ2 
20 4.7 +20% A 0.9 6 1.5 493-2955-1-ND 4.97 42.60 493-2955-2-ND 2,500 187.00/M | F951D475MAAAQ2 
6.8 +20% A 1.4 8 1.5 5.08 43.50 493-2956-2-ND 2,500 191.00/M | F951D685MAAAQ2 
10 +20% A 2.0 8 1.5 493-2957-1-ND 6.90 59.10 493-2957-2-ND 2,500 260.00/M | F951D106MAAAQ2 
10 +20% B 2.0 6 0.8 493-2958-1-ND 5.81 49.80 493-2958-2-ND 2,000 219.00/M | F951D106MBAAQ2 
22 +20% B 4.4 8 0.8 493-2959-1-ND 6.02 51.60 493-2959-2-ND 2,000 227.00/M_ | F951D226MBAAQ2 
1 +20% P 0.5 6 8.0 493-2960-1-ND 3.26 27.90 493-2960-2-ND 3,000 126.00/M | F951E105MPAAQ2 
1 +20% Ss 0.5 6 8.0 493-2961-1-ND 2.62 22.49 493-2961-2-ND 2,500 101.00/M | F951E105MSAAQ2 
1.5 +20% Ss 0.5 6 7.0 2.84 24.30 493-2962-2-ND 2,500 109.00/M | F951E155MSAAQ2 
2.2 +20% Ss 0.6 6 7.0 4.45 38.10 493-2963-2-ND 2,500 171.00/M | F951E225MSAAQ2 
25 2.2 +20% A 0.6 6 3.2 493-2964-1-ND 3.78 32.40 493-2964-2-ND 2,500 146.00/M | F951E225MAAAQ2 
3.3 +20% A 0.8 6 2.8 493-2965-1-ND 4.94 42.30 493-2965-2-ND 2,500 186.00/M | F951E335MAAAQ2 
47 +20% Ss 1.2 8 4.0 5.71 48.90 493-2966-2-ND 2,500 215.00/M | F951E475MSAAQ2 
47 +20% A 1.2 8 2.0 493-2967-1-ND 5.08 43.50 493-2967-2-ND 2,500 191.00/M | F951E475MAAAQ2 
10 +20% B 2.5 6 0.9 493-2968-1-ND 6.02 51.60 493-2968-2-ND 2,000 227.00/M_ | F951E106MBAAQ2 
1 +20% Ss 0.5 6 8.0 493-2969-1-ND 2.84 24.30 493-2969-2-ND 2,500 109.00/M | F951V105MSAAQ2 
1 +20% A 0.5 4 4.4 493-2970-1-ND 3.15 27.00 493-2970-2-ND 2,500 122.00/M | F951V105MAAAQ2 
35 1.5 +20% A 0.5 6 4.4 493-2971-1-ND 3.78 32.40 493-2971-2-ND 2,500 146.00/M | F951V155MAAAQ2 
2.2 +20% A 0.8 6 4.4 4.94 42.30 493-2972-2-ND 2,500 186.00/M | F951V225MAAAQ2 
3.3 +20% B 1.2 6 1.6 5.08 43.50 493-2973-2-ND 2,000 191.00/M | F951V335MBAAQ2 
4.7 +20% B 1.7 6 1.6 8.05 69.00 493-2974-2-ND 2,000 304.00/M_| F951V475MBAAQ2 
F98 Series 
2.5 47 +20% M 1.2 30 4 493-2870-1-ND 4.66 39.90 493-2870-2-ND 4,000 176.00/M | F980E476MMA 
22 +20% M 0.9 15 8 493-2871-1-ND 4.20 36.00 493-2871-2-ND 4,000 162.00/M | F980G226MMA 
4 33 +20% M 1.3 30 4 493-2872-1-ND 4.66 39.90 493-2872-2-ND 4,000 176.00/M | F980G336MMA 
68 +20% Ss 2.7 30 6 7.60 65.10 493-2873-2-ND 4,000 286.00/M | F980G686MSA 
47 +20% M 0.5 20 8 417 35.70 493-2874-2-ND 4,000 161.00/M | F980J475MMA 
63 10 +20% M 0.6 8 8 417 35.70 493-2875-2-ND 4,000 161.00/M | F980J106MMA 
7 22 +20% M 1.4 20 8 4.66 39.90 493-2876-2-ND 4,000 176.00/M | F980J226MMA 
47 +20% Ss 3.0 25 6 7.60 65.10 493-2877-2-ND 4,000 286.00/M_ | F980J476MSA 
2.2 +20% M 0.5 20 16 417 35.70 493-2878-2-ND 4,000 161.00/M | F981A225MMA 
4.7 +20% M 0.5 6 10 4.17 35.70 493-2879-2-ND 4,000 161.00/M | F981A475MMA 
10 10 +20% M 1.0 20 8 4.66 39.90 493-2880-2-ND 4,000 176.00/M | F981A106MMA 
22 +20% Ss 2.2 20 4 493-2881-1-ND 7.60 65.10 493-2881-2-ND 4,000 286.00/M | F981A226MSA 
33 +20% Ss 3.3 30 6 493-2882-1-ND 7.60 65.10 493-2882-2-ND 4,000 286.00/M | F981A336MSA 
1 +20% M 0.5 6 20 493-2883-1-ND 417 35.70 493-2883-2-ND 4,000 161.00/M | F981C105MMA 
16 2.2 +20% M 0.5 6 20 493-2884-1-ND 417 35.70 493-2884-2-ND 4,000 161.00/M | F981C225MMA 
47 +20% M 0.8 12 12 493-2885-1-ND 4.17 35.70 493-2885-2-ND 4,000 161.00/M | F981C475MMA 
10 +20% Ss 1.6 18 4 493-2886-1-ND 7.60 65.10 493-2886-2-ND 4,000 286.00/M | F981C106MSA 
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Panasonic 


EF Series Resin Dipped Solid Tantalum Capacitors 


Capacitance W.V. |Cap. | Cap. Tol.| Dimensions - mm | Digi-Key Pricing Panasonic 
wy a) (D.C.) | (uF) | — (%) D L F | Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
15 Mi | 68 +20 5.5 9.5 | 2.5 | P2018-ND 1.87 16.05 125.73 799.00 743.00/M 695.00/M | ECS-FOJE686 
TANS 
10 Min. 6.3 100 +20 6.0 | 11.0 | 2.5 | P2019-ND 2.85 24.42 191.29 1215.00 1131.00/M 1057.00/M | ECS-FOJE107 
. wong | eG 524) 150 +20 7.5 | 12.5 | 5.0 | P2020-ND 6.46 55.38 433.81 2755.00 2564.00/M 2397.00/M | ECS-FOJE157 
ica W.V. code/place of 
decimal point 
iene 15 +10 4.5 7.0 | 2.5 | P2027-ND 81 6.96 54.52 346.00 322.00/M 301.00/M | ECS-F1AE156K 
Specifications: 
* Operating Temperature Range: -$5°C-~ 33 | +10 | 5.2] 85 | 2.5 | P2029-ND 1.30 11.13 87.19 554.00 515.00/M 482.00/M | ECS-F1AE336K 
105°C (6.3V, -55°C ~ 85°C) 10 
+ Rated Working Volt. Range: 6.3 ~ 16 WV DC 68 | +20 | 6.0 | 11.0 | 2.5 | P2031-ND 2.85 24.42 191.29 1215.00 1131.00/M 1057.00/M | ECS-F1AE686 
¢ Rated Capacitance Range: .1 ~ 330 pF 
¢ Capacitance Tolerance: As Specified 100 +20 7.5 | 12.5 | 5.0 | P2032-ND 6.46 55.38 433.81 2755.00 2564.00/M 2397.00/M | ECS-F1AE107 
¢ Leakage Current: | = 0.008 CV or 0.05 LA 
whichever is greater, invA; C in.yF; Vin volts 16 | 68 | +20 | 7.5 | 125 | 5.0 | P2043-ND 6.46 56.38 433.81 2755.00 2564.00/M 2397.00/M | ECS-F1CE686 
¢ Leads are not less than 0.394” in length 
TE Series r I oe BAR (+ side) D eas 
w2 w2 a, 
Tantalum Electrolytic Chip Capacitors 4 i POLARITY wy. 
BAR (+ side) 
Features: WV. CAP. 
* Wide capacitance range 
* High performance in temperature and frequency characteristics 
¢ Excellent solderability Dimensions in mm 
¢ Excellent terminal construction against bending of P.W.B. la EIA Size 
Low inductance structure. 2 + Es Size Code L+0.2 W,+0.2 | Wo+01 H+0.2 P+0.3 
HW T T 
Specifications: L | P Le me} P le A ¥ 3.2 1.6 1.2 1.6 0.8 
¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Wie L D D 7.3 4.3 2.4 2.8 1.3 
¢ Capacitance Tolerance: +20% at 120Hz, 20°C 
¢ DC Leakage Current: | = 0.01CV or 0.5yA maximum whichever is greater. i eh = =r 5 
DC leakage current shall be measured after 2 minutes application of rated W.V. | Cap. Bb Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and ee! Panasonic 
working voltage at 20°C (D.C.) | (uF) |Size| Code | Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
© tan 5: <3.3yF — 0.04 maximum; 4.7 ~ 68yF — 0.06 maximum; 100UF — 0.08 
frasitiui - 0.68] A Y PCS4684CT-ND 22 19 -15 | PCS4684TR-ND 2,000 | 85.00/M | ECS-T1DY684R 
¢ Solder Heat Resistance: The capacitor shall withstand dipping into solder 15 PCS4156CT-ND 84 74 58 |S _— — |ECS-T1DD156R 
bath for 5 +1 seconds at 260 +5°C 
* Moisture Resistance: Capacitor shall be tested for 500 hours at 40°C and 35 | 33] A Y | PCS6334CT-ND 25 22 .17_ | PCS6334TR-ND 2,000 | 95.00/M | ECS-T1VY334R 
90-95% R.H. without load. 
TES Series Tantalum Electrolytic Chip Capacitors a 
= Characteristics at High and Low Temperature: 
Polarity Bar(+) size P Polarity Bar(+) Size Z 
1 — 9 [eee | : 7 7 uf} [SizeCode[L+0.2|W1+0.2[Hmax.| P  |W2+0.1 
LL —) I we we 
i Z 2.0 1.25. 1.2 0.5 +0.2 0.9 
: Pia >|P hi [ Y y | | 
as Cap L—>| WV Code Cap code lewi =| P 3.2 1.6 1.2 0.8 +0.3 1.2 
Features: - W.V. | Cap. | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel Pricing Panasonic 
* Ultra miniature sizes : (D.C.) | (uF) | Code | Part No. 10 100 500 | Part No. 3,000 6,000 Part No. 
¢ Low profile 1.2mm maximum height 
Specifications: 2.2 P PCS0255BCT-ND .74 65 51 = _— — | ECS-TOGP225R 
¢ Operating Temperature Range: -55°C 4 
~ 125°C 3.3 P PCS0335BCT-ND .74 65 51 = = — | ECS-TOGP335R 
¢Rated Working Voltage Range: 2.5 
~ 20VDC 1.0 Z | PCS2105CCT-ND 33 29 .23 | PCS2105CTR-ND 130.00/M 123.00/M | ECS-T1AZ105R 
¢Nominal Capacitance Range: 0.1 ~ 10 
4.7 UF 47 Z P11340CT-ND 75 66 52 P11340TR-ND 296.00/M 279.00/M | ECS-T1AZ475R 
* Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, 
20°) 0.68 | P | PCS3684BCT-ND 74 65 51 | — _ — | ECS-T1CP684R 
¢Leakage Current: | < 0.01CV or 0.5 16 
(A), whichever is greater measured after 0.68 Z PCS3684CCT-ND 35 30 24 | — _— — | ECS-T1CZ684R 
2 minutes application of rated working 
voltage at 20°C sy ‘ - 
*tan 8: 0.04 maximum for < 3.3F, 0.08 20 0.15 P PCS4154BCT-ND .74 65 51 PCS4154BTR-ND 292.00/M 275.00/M | ECS-T1DP154R 
mexnan for 2.5W.V., 0.10 maximum 0.68 | P | PCS4684BCT-ND 74 65 51] — _ — | ECS-T1DP684R 
TEH Series Resin Molded Chip Tantalum Electrolytic Capacitors 
Dimensions in mm 
| EIA Size 
Y fe 1 + ® @ | Size | Code | L202) Wy 20.2 | Wy 20.1 | Hy #0.2 | Hy Typ. | P+0.3 
U Hy we T] we 
CAG | » i || a bed A Y 3.2 1.6 12 1.6 10 | o8 
k— wi—+ 
B x 3.5 2.8 2.2 1.9 1:2 0.8 
Specifications: 
* Operating Temperature Range: -55 ~ 125°C W.V. |Cap.| EIA | Size | Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape and Reel Pricing Panasonic 
* Rated Working Voltage Range: 10 ~ 35V (D.C.) | (uF) | Size | Code | Part No. 10 100 | Part No. 2,000 4,000 6,000 Part No. 
* Rated Capacitance Range: .1p1F ~ 68yF 
* Capacitance Tolerance: +20% at 120Hz,20°c | 10 | 47| B | X |PCT2475CT-ND 2.91 25.46 | PCT2475TR-ND 115.00/M 110.00/M 109.00/M | ECS-H1AX475R 
*DC Leakage Current: | = 0.01CV or 0.5pA 
maximum, whichever is greater. DC leakage 20 |0.68} A Y | PCT4684CT-ND 2.41 21.05 | — _ _ — | ECS-H1DY684R 
current shall be measured after 2 minutes 
application of rated working voltage at 20°C. 25 |}15) B X | PCT5155CT-ND 3.11 27.13 | — _ J — | ECS-H1EX155R 
¢ tan 5: less than 3.3uF — 0.04 maximum; 4.7 ~ 
68yF — 0.06 maximum 35 | .47| B | X | PCT6474CT-ND 3.11 27.13 | — - -— — | ECS-H1VxX474R 
*¢ Stability at Low and High Temperature 


1630 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


INA ( TAP Series 2.5mm LS Style a 5.0mm LS Style 
Dipped Radial Tantalum Capacitors 


TAP is a professional grade device manufactured with a flame retardant coating and featuring low leakage 
current and impedance, very small physical sizes and exceptional temperature stability. 


¢ Capacitance Tolerance: 10% »* Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


ESR ESR 
DF | DCL | Max. DF | DCL| Max. 
Cap.| Dimensions(mm) | % | (pA) | (9)@ | Digi-Key Price Each AVX Cap.| Dimensions(mm) | % | (pA) | (0)@ | Digi-Key Price Each AVX 
(uF) | D | HJ LS | Max. | Max. | 100kHz | Part No. 1 10 100] Part No. (uF) D | H | LS | Max.| Max.| 100kHz | Part No. 1 10 100] Part No. 

6.3 Volt @ 85°C (4 Volt @ 125°C) — RoHS Compliant 22) 70/105] 25| 8 | 35] 18 | 478-1876-NDe 1.75 150 1.18 | TAP226K020SCS 
a3)45])70125) 6 105 | 130 PGanenarnn 46.4032 | tapsaskoosscs| | 33| 80) 115] 25] 8 | 52] 14 | 478-1895-ND@ 2.52 2.16 1.70 | TAP336K020SCS 
47| 45170125 | 6 | 05 | 400 (earn ‘46 40 32|TAP47sKoosscs| | 47 | 85] 125| 25] 8 | 75 | 12 | 478-1912-ND@ 312 2.67 2.10 | TAP476K020SCS 
as\4s\70\25| 6 |o5 | 0 \peeeree ‘46 40 32|TAPeaskoosscs| | 88 | 99 | 160) 50] 8 | 108] 09 | 478-1927-NDe 7.07 6.06 4.75 | TAP686K020CCS 
iol 4as)75 25/3) os | eo -eeeene 58 50 39 (TAPtoexooescs| | 12] 29 | 160] 59 | 10 | 160] 06 | 478-1847-NDe 8.09 6.93 5.43 | TAP107K020CCS 
15 | 50/85 | 25) 8 | 08 | 5.0 |478-1855-ND 65 56 .44| TAP156KO06SCS. 29 VOICES C (16 Volt @ 129°C) — Bons Compliant 
a eal ale > tai) a7 eee Se ges tapopexoneses! | t2| 45] 79] 25 | 4 | 05 | 100 ]478-te34-no 46.40 32 | TAP105KO25SCS 

ales 7 : Tee ee an 10} 45) 85 | 50) 4 | 05] 100 |478-4167-ND 46 40 32] TAP105KO25CCS 
33 | 55) 90/25 | 8 | 17 | 30 |478-1892-ND 82 71 56/TAPs36KO06SCS| | 45] 45] 79] o5| 4 | 05) a0 |478-1850-ND Wer odd. ~455-| TABIBRIQERES 
47) 60 | 10.0) 25 | 8 | 24 | 2.0 |A76s1909:ND ‘91.78 62 TAPA7GKOOESCS) | 22) 45] 7.0 | 25] 6 | 0.5) 6.0 |478-1870-ND 46 40 32 | TAP225K025SCS 
47 | 6.0 | 11.5 | 5.0 8 24 2.0 |478-4180-ND 91.78 — 62 | TAP476KO06CCS 33/451 75 | 25 6 06 5.0 | 478-1889-ND 58 50  .39| TAP335K025SCS 
68 | 65) 100|} 25| 8 | 34 | 18 |478-1924-ND 1.09 93 .73|TAPeBeKOOESCS| [G7] 591as 1.2516 )091 40 |478-1906-ND 65.56 44 | TAP47SKO25SCS 
100 | 7.0} 105] 25 | 10 | 50 | 16 |478-1844-ND 259 2.22 1.74|TAPto7Koosscs| | 68 | 5.0] 90 | 25 | 6 | 13] 34 |478-1921-ND 65 56 44 | TAP6B5KO25SCS 
150] 85 | 14.0) 5.0 | 10 | 76 | 09 |478-1862-ND 3.26 2.79 2.19] TAP157KO06CCS 10] 55) 90 | 25} 8 | 20 | 25 | 478-1841-ND 74 63 50 | TAP106K025SCS 
220 | 90 | 145] 5.0 | 10 | 11.0 | 09 |478-1880-ND 6.51 558 4.38/TAP227KO06cCcS} | 10 | 5.5 | 105] 5.0 | 8 | 20) 25 | 478-4170-ND 93 80.63 / TAP106K025CCS 
330 | 10.0) 17.0| 50 | 10 | 166) 07 |478-1898-ND 8.12 6.96 5.46|TAP337Kooeccs| | 15 | 60 | 10.0| 25 | 8 | 30 | 20 | 478-1859-ND 1,98 1.70 1.88 | TAPIS6K0265¢S 
10 Volt @ AFC (6.3 Volt @ 125) 22|70)105| 25] 8 | 44] 15 |478-1877-ND 2.45 210 1.65 | TAP226K025SCS 
rar ar > Tos 10 2 ema tapmmcoroscs] | 22 | 79] 29] 50] @ | 44] 15 |478-4175-ND 2.59 2.22 1.74 | TAP226K025CCS 
ee ee i ie Ou ang nS 28 2 33] 80] 115| 25 | 8 | 66) 12 |478-1896-ND 3.27 2.81 2.20 | TAP336K025SCS 
39) 45 | 7.0) 25 | 6 | 05 ) 10.0 [emesis Nee 46 40 32) TAPS35KO10SCS| |) 33 | go | 130| 50 | 8 | 6 | 12 | 478-4176-ND 3.31 2.84 2.23 | TAP336KO25CCS 
47) 45) 7.0 | 25] 6 | 05 | 80 |478-1903-NDe 46 40 32) TAPA7SKOI0SCS) | 47 | 90] 13.0) 25 | 8 | 94] 1.0 |478-1913-ND 5.01 4.29 3.37 | TAP476K025SCS 
$8) 45) 75) 25) 6 | 05 | 60 EE ee 5850 39 / TAPBBKOIOSCS | FT Toot aas| 50) 8 | 94 | 1.0 |478-4181-ND 5.01 4.29 3.37 | TAP476K025CCS 
10 | 50) 85 | 25 | 8 | 08 | 50 [ArelseeNDe 65 56 44| TAPIO6KO10SCS| | 63 | 90 | 160] 50 | 8 | 136) 08 |478-1928-ND 8.12 696 5.46 | TAP686KO25CCS 

15 | 50 | 90 | 25 8 1.2 3.7 |478-1856-ND@ 65 56  .44 | TAP156K010SCS 35 Volt @ 85°C (23 Volt @ 125°C) — RoHS Compliant 
22.) 55) 90) 25) 8 | 1.7 | 27 |478-1874-NDe® 81 69 55) TAP226KO10SCS| 01] 45] 7.0] 25 | 4 | 05 | 26.0 | 478-1831-ND 46 40 32] TAP104K035SCS 
33 | 6.0) 100] 25] 8 | 26 | 21 |478-1893-NDe 95 81 64) TAP336KO10SCS| /015| 45] 70] 25 | 4 | 05 | 21.0 |478-1848-ND 4G 40 32] TAP154KO35SCS 
33 | 60/115 | 5.0 8 26 24 |478-4177-ND@t 98 .84  .66|TAP336M010CCS 0.22] 45 | 7.0 | 25 4 05 17.0 | 478-1865-ND 46 40 32 | TAP224K035SCS 
47} 65)100]} 25 | 8 | 37 | 17. |478-1910-NDe 4.68 1.44 1.13|TAP47eKo1oscs] | 033] 45] 7.0] 25 | 4 | 0.5 | 15.0 | 478-1883-ND 46 40.32) TAP334K035SCS 
047| 45 | 70} 25] 4 | 05 | 130 |478-1900-ND 46 40 32 | TAP474K035SCS 

68 | 7.0)105| 25 | 8 | 54 | 13 |478-1925-ND 2.59 2.22 1.74 | TAP686KO10SCS 

soles |125|25|10\380| 10 nee 326 279 219/tTAProrKotses| |047| 45 | 85) 59] 4 | 05 | 130 ]478-4178-ND 46 40 32 | TAP474KO35CCS 
: | Ae ; ; oe cee oe 068} 45 | 70] 25) 4 | 05] 100 |478-1915-ND 46 40 32 | TAP6B4KO35SCS 
150 | 9.0 | 16.0] 50 | 10 | 120) 08 |478-1863-NDe 6.51 5.58 4.38|TAP157KO10CCS} | 49] 45) 79! 25 | 4 | 05 | 80 |4791835-ND U6. <40 far TAP IOSIOSESCS 
220 | 10.0| 17.0) 5.0 | 10 | 17.6] 0.6 |478-1881-ND@ 8.12 6.96 5.46 | TAP227K010CCS 10/451 85] 5.0 4 0.5 8.0 |478-4168-ND 46 40 ~~ -.32| TAP105K035CCS 
330 | 10.0] 185 | 5.0 | 10 | 200] 05 |478-1899-ND@ 812 696 5.46/TAP337KOt0ccs}| |15|45| 70] 25| 4 | 05] 60 |478-1853-ND 4G 40 32 | TAP155KO35SCS 

16 Volt @ 85°C (10 Volt @ 125°C) — RoHS Compliant 22/45/75] 25] 6 | 06 | 50 |478-1871-ND 53 45 36 | TAP225K035SCS 
15] 45]70]251 4 | 05 | 100 ]478-1850-no 46 40 ©.32| TAPtS5Ko1escs| | 23 | 50} 85 | 25 |) 6 | 0.9) 4.0 | 478-1890-ND 65.8644) TAPS35K035508 
oo l4as|70l|25| 6 | os | a0 Meeneeen ‘4438 30|tap22sotescs| | 47 | 55| 90] 25] 6 | 13) 30 | 478-1907-ND 77 66 52] TAP475KO35SCS 
aa|as\70\28| 6 | os | eo (renee ‘43830 |Tapaasxotescs| | 47 | 55| 105) 50) 6 | 13) 30 |478-4179-ND 77 66 52] TAP475KO35CCS 

68 | 60) 100| 25 | 6 | 19] 25 |478-1922-ND 89 77 60 | TAP685SKO35SCS 
47/45 |75 | 25 | 6 | 06 | 5.0 |478-1904-ND 55 47 37 | TAP475KO16SCS 
ae|solas|os| 6 |os | 40 (eenerene 65 56 .44|TAPeaskotescs| | 68 | 60] 115; 50 | 6 | 19] 25 |478-4182-ND 89 77.60 | TAP685SKO35CCS 
10 | 60) 100) 25| 8 | 28] 20 |478-1842-ND 1.49 1.28 1.00 | TAP106KO35SCS 
10) 50) 90 ) 25) 8 | 12 | 32 |478-1839-ND 67 57 AS) TAPIOBKOT6SCS) | 49 | 60] 11.5] 50] 8 | 28 | 20 |478-4171-ND 1.49 1.28 1.00 | TAP106KO35CCS 
10 | 50 | 10.5 | 50) 8 | 1.2 | 32 |478-4169-ND 70.60.47 | TAP106K016CCS 15 | 70] 105] 25} 8 | 4.2 | 1.6 | 478-1860-ND 3.12 2.67 2.10 | TAP156KO35SCS 
15/55 |90 |) 25] 8 | 19 | 25 |478-1857-ND 88 75 59) TAP156KO16SCS| | 22 | 85] 125] 25] 8 | 61] 1.3. |478-1878-ND 2.96 2.54 1.99 | TAP226K035SCS 
18) 55) 105) 50) 8 | 19 | 25 ND 93 80 63 TAPISGKOI6CCS| | 33 ] 90] 145] 50] 8 | 92] 1.0 |478-1897-ND 5.43 4.65 3.65 | TAP336KO35CCS 
22) 60) 10.0} 25 | 8 | 28 | 20 |478-1875-ND 88 75 — 59] TAP226K016SCS 47 | 90) 16.0] 50] 8 | 100) 08 |478-1914-ND 8.12 6.96 5.46 | TAP476KO35CCS 
22} 60/115] 50 | 8 | 28 | 20 |478-4174-ND 93.80 63 | TAP226K016CCS 50 Volt @ 85°C (33 Volt @ 125°C) — RoHS Compliant 
33 | 6.0 | 10.0 | 2.5 8 42 1.6 |478-1894-ND 1.75 1.50 1.18 | TAP336K016SCS, 01/45/70) 25 4 05 26.0 | 478-1832-ND 52 .45 35 | TAP104K050SCS 
47 | 80/115] 25 | 8 | 60 | 13 |478-1911-ND 2.75 236 1.85|TAP47eKot6scs} |0.15| 45| 7.0] 25 | 4 | 05 | 21.0 |478-1849-ND 48 42 33 | TAP154KO50SCS 
68 | 90] 125] 25} 8 | 87 | 1.0 |478-1926-ND 3.33 2.85 2.24|TAP6s6KO1ESCS| | 0.22) 45 |) 7.0) 25 | 4 | 05 | 17.0 | 478-1866-ND 52 45 35] TAP224K050SCS 
100 | 9.0 | 16.0] 50] 10 | 128] 08 |478-1846-ND 7.00 6.00 4.70|TAPt07Ko1eccs| | 993] 45] 7.0) 25 | 4 | 05 | 15.0 | 478-1884-ND 52 4535 | TAPS34K0508CS 
047| 45 | 70 | 25) 4 | 05 | 13.0 |478-1901-ND 52 45 35 | TAP474KO50SCS 
150 | 9.0 | 16.0] 50 | 10 | 192] 06 |478-1864-ND 8.05 6.90 5.41 | TAP157KO16CCS 
220 | 10.0] 185] 5.0 | 10 | 200] 05 |478-1882-ND 991 849 6.66|TaP227Ko1eccs| O58) 45) 75) 25 | 4 | 05 | 10.0 |476-1916-ND sBB -AD'> 5.88 | LAS OSES 
10 | 50] 85 | 25) 4 | 05) 80 |478-1836-ND 58 50 39] TAP105KO50Scs 
20 Volt @ 85°C (13 Volt @ 125°C) 15 | 50] 90] 25) 4 | 06) 60 |478-1854-ND 88 75 59] TAP15SKO50SCS 
10] 45] 70] 25} 4 | 05 | 100 |478-1833-ND@ 46 40  .32/TAP105KO20ScS| | 22] 55] 90] 25 | 6 | 08 | 35 | 478-1872-ND 98.80.63 TAP225KO50SCS 
15| 45170125! 4 | 05 | 90. |478-1951-ND 46 40 32 /TAPtssKoz0scs| | 33 | 6.0) 10.0] 25] 6 | 13 | 3.0 |478-1891-ND 1.02 87 69 | TAP335KO50SCS 
22/45] 70 | 25] 6 | 05 | 7.0 |478-1869-NDe 46 40 .32/ TAP225Ko20ScS| | 47] 65] 100] 25| 6 | 18 | 25 |478-1908-ND 1.28 1410 — .86| TAP475KO50SCS 
33/45/75 | 25] 6 | 05 | 55 |478-1888-NDe 58 50 39 TAP335Ko20Sscs| | 68] 7.0] 105] 25 | 6 | 27 | 20 |478-1923-ND 3.01 2.58 2.03 | TAP685KO50SCS 
47150] 85 | 25 6 07 4.5  |478-1905-ND@ 65 56 .44| TAP475K020SCS 10 | 80) 115) 25 8 4.0 1.6 | 478-1843-ND 5.25 4.50 3.53) TAP106KO50SCS 
aa eal ao le . PPP aii ee aaltapasconoses| | 12 | 82] 130] 50] 8 | 40] 1.6 | 478-4172-ND 5.25 4.50 3.53 | TAP106KO50CCS 
ball allie iS c aan ee PR. ° 15 | 85/140) 50] 8 | 60 | 12 |478-1861-ND 5.78 4.95 3.88 | TAP1S6KO50CCS 
10) 55) 90) 26) 8 | 16 | 28 OES 88.75 59 TAPIO6KO20SCS| | 59 | go | 140| 5.0 | 8 | 88] 1.0 | 478-1879-ND 9.45 8.10 6.35 | TAP226KOSOCCS 
15 | 60/100) 25 | 8 | 24 | 23 |478-1858-NDe 95 81 64] TAP156KO20SCS 
@ RoHS Compliant t+ 20% Capacitance Tolerance 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1631 


IA\)X4 TAJ Series = —| ss . 


Standard Surface Mount Tantalum Capacitors | 


The TAJ standard series encompasses the sizes recognized by major OEMs throughout the world. * Temperature Range: | 
[ome — s+ 


-55°C ~ 85°C rated voltage and up to 125°C with voltage derating in applications utilizing recommended series resistance wi 
Case EIA Dimensions - mm Case EIA Dimensions - mm 
Size Code L Ww H Wi A S (Min.) Size Code L Ww H Wi A S (Min.) 
A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 1.10 Ss 3216-12 3.20 1.60 1.20 1.20 0.80 1.10 
B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 T 3528-12 3.50 2.80 1.20 2.20 0.80 1.40 
& BOSe 88 £00 $20 280 220 f 0 250 Vv 7361-38 7.30 6.10 3.45 3.10 1.40 4.40 
E 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 7.30 4.40 Ww 6032-15 6.00 3.20 1.50 2.20 1.30 2.90 
P 2012-15 2.05 1.35 1.50 7.00 0.50 0.85 Y 7343-20 7.30 4.30 2.00 2.40 1.30 4.40 
R 2012-12 2.05 1.30 1.20 1.00 0.50 0.85 x 7343-15 7.30 4.30 1.50 2.40 1.30 4.40 
Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(Vv) (uF) % Size _| Maximum|Maximum | (m0@100kHz)| Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47 10 A 6 0.9 3000 478-3268-1-NDt 83 72 63 478-3268-2-ND 2,000 281.00/M | TAJA476K002R 
2.5 220 10 B 16 4.4 1600 478-3269-1-NDt 1.00 87 -76 478-3269-2-ND 2,000 340.00/M | TAJB227K002R 
680 10 ej 18 17.0 200 478-4771-1-ND NEW! 3.11 271 2.37 478-4771-2-ND NEW! 500 566.00 | TAJC687KO02RNJ 
2.2 20 R 6 0.5 25000 478-3053-1-ND 1.08 94 83 478-3053-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR225M004R 
22 10 P 8 0.9 5000 478-3270-1-ND NEW! 1.20 1.05 92 478-3270-2-ND NEW! | 2,500 408.00/M | TAJP226K004R 
22 20 R 8 0.9 3800 478-3055-1-ND 1.08 94 83 478-3055-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR226M004R 
33 10 A 6 1.3 3000 478-1665-1-NDt 50 44 38 478-1665-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA336K004R 
47 10 A 8 1.9 2600 478-1669-1-ND -50 44 38 478-1669-2-ND 2,000 170.00/M_| TAJA476K004R 
47 20 A 8 1.9 2600 478-3870-1-ND 50 44 38 478-3870-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA476M004R 
68 10 B 6 rag 1800 478-2344-1-ND 65 57 50 478-2344-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB686K004R 
100 10 B 8 4 900 478-1676-1-ND 1.15 1.01 88 478-1676-2-ND 2,000 391.00/M | TAJB107K004R 
150 10 B 8 6 1500 478-2345-1-ND 1.00 87 76 478-2345-2-ND 2,000 340.00/M | TAJB157K004R 
4 150 20 B 8 6 1500 478-3878-1-ND 1.00 87 -76 478-3878-2-ND 2,000 340.00/M | TAJB157M004R 
220 10 Cc 8 8.8 1200 478-2346-1-ND 2.35 2.05 1.79 478-2346-2-ND 500 399.50 | TAJC227K004R 
220 10 D 8 8.8 900 478-3064-1-ND 1.89 1.65 1.44 478-3064-2-ND 500 344.00 | TAJD227K004R 
330 10 Cc 8 13.2 900 478-2347-1-ND 2.43 244 1.85 478-2347-2-ND 500 412.50 | TAJC337K004R 
330 10 D 8 13.2 900 478-3065-1-ND 2.16 1.88 1.65 478-3065-2-ND 500 393.00 | TAJD337K004R 
470 10 ej 14 18.8 300 478-4772-1-ND NEW! 2.88 2.51 2.19 478-4772-2-ND NEW! 500 523.50 | TAJC477KO04RNJ 
470 10 D 12 18.8 900 478-3066-1-ND 3.35 2.92 2.55 478-3066-2-ND 500 610.00 | TAJD477K004R 
470 10 E 10 18.8 500 478-3271-1-NDt 7.00 6.09 5.32 478-3271-2-ND 400 1019.20 | TAJE477K004R 
680 10 D 14 27.2 500 478-3067-1-ND 3.65 3.18 2.78 478-3067-2-ND 500 663.50 | TAJD687K004R 
1000 10 E 14 40 400 478-2348-1-NDt 10.75 9.36 8.17 478-2348-2-ND 400 1462.00 | TAJE108K004R 
1.5 20 R 6 0.5 2000 478-3052-1-ND 1.08 94 83 478-3052-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR155MO006R 
2.2 20 A 6 0.5 9000 478-3862-1-ND 45 40 35 478-3862-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA225M006R 
2.2 20 Ss 6 0.5 18000 478-3966-1-ND 1.18 1.03 -90 478-3966-2-ND 2,500 428.00/M | TAJS225M006R 
3.3 20 A 6 0.5 6000 478-3029-1-ND 37 .33 29 478-3029-2-ND 2,000 125.00/M | TAJA335M006R 
47 10 A 6 0.5 6000 478-3867-1-ND 38 33 29 478-3867-2-ND 2,000 128.00/M | TAJA475KO06R 
47 20 A 6 0.5 6000 478-3031-1-ND .38 .33 29 478-3031-2-ND 2,000 128.00/M | TAJA475MO006R 
47 10 R 6 0.5 700 478-3272-1-ND 1.10 96 84 478-3272-2-ND 2,500 374.00/M | TAJR475KO06R 
6.8 20 A 6 0.5 5000 478-3871-1-ND 45 40 35 478-3871-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA685M006R 
6.8 20 B 6 0.7 3000 478-3045-1-ND 50 44 39 478-3045-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB685M006R 
10 10 A 6 0.6 4000 478-1653-1-ND 40 35 31 478-1653-2-ND 2,000 136.00/M | TAJA106KOO6R 
10 20 A 6 0.6 4000 478-1656-1-ND -38 .33 29 478-1656-2-ND 2,000 128.00/M | TAJA106MO06R 
10 10 B 6 0.6 3000 478-3873-1-ND 16 14 12 478-3873-2-ND 2,000 53.00/M | TAJB106KO06R 
10 20 B 6 0.6 3000 478-3874-1-ND 15 13 12 478-3874-2-ND 2,000 50.00/M | TAJB106MO006R 
10 20 R 8 0.6 6000 478-3051-1-ND 1.08 94 83 478-3051-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR106MO06R 
10 10 R 8 0.6 6000 478-3273-1-ND 1.10 96 84 478-3273-2-ND 2,500 374.00/M_| TAJR106KO06R 
10 10 Ss 6 0.6 6000 478-3965-1-ND 1.20 1.05 92 478-3965-2-ND 2,500 437.00/M | TAJS106KO06R 
15 10 P 8 0.9 3500 478-3274-1-ND 1.20 1.05 92 478-3274-2-ND 2,500 408.00/M | TAJP156KO06R 
15 10 Ss 8 0.9 4000 478-3275-1-ND 1.20 1.05 92 478-3275-2-ND 2,500 408.00/M | TAJS156KO06R 
15 20 A 6 0.9 3500 478-3026-1-ND 45 40 35 478-3026-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA156MO006R 
22 10 A 6 1.4 3000 478-3865-1-ND 15 14 12 478-3865-2-ND 2,000 52.00/M | TAJA226KO06R 
22 20 A 6 1.4 3000 478-3028-1-ND 51 45 39 478-3028-2-ND 2,000 173.00/M | TAJA226MO06R 
22 10 B 6 1.4 2500 478-1681-1-ND 53 A7 At 478-1681-2-ND 2,000 181.00/M | TAJB226K006R 
63 22 10 Cc 6 1.4 2000 478-3898-1-ND 31 28 24 478-3898-2-ND 500 57.00 | TAJC226K006R 
7 22 20 r 8 1.4 2500 478-3969-1-ND 1.37 1.20 1.05 478-3969-2-ND 2,500 499.00/M | TAJT226MO06R 
33 10 A 8 21 2500 478-1666-1-ND 63 55 48 478-1666-2-ND 2,000 213.00/M | TAJA336KO06R 
33 20 A 8 2.1 2500 478-1667-1-ND 63 55 48 478-1667-2-ND 2,000 213.00/M | TAJA336M006R 
47 10 T 10 2.8 1600 478-3276-1-ND 1.40 1.22 1.07 478-3276-2-ND 2,500 476.00/M | TAJT476KO06R 
47 10 B 6 3 2000 478-1692-1-ND 65 57 -50 478-1692-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB476KO06R 
47 20 B 6 3 2000 478-3890-1-ND 65 57 -50 478-3890-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB476MO06R 
68 10 B 8 4 900 478-1696-1-ND 75 66 57 478-1696-2-ND 2,000 255.00/M | TAJB686KO06R 
100 10 B 10 6.3 1700 478-1677-1-NDt 1.25 1.09 95 478-1677-2-ND 2,000 425.00/M | TAJB107KO06R 
100 20 B 10 6.3 1700 478-3877-1-ND 1.25 1.09 95 478-3877-2-ND 2,000 425.00/M | TAJB107MO06R 
100 10 Cc 6 6.3 900 478-1703-1-ND 1.20 1.05 92 478-1703-2-ND 500 218.50 | TAJC107KO06R 
100 10 D 6 6 600 478-3917-1-ND 1.95 1.70 1.49 478-3917-2-ND 500 355.00 | TAJD107KO06R 
150 20 B 10 9.5 1200 478-4692-1-ND NEW! 1.63 1.42 1.24 478-4692-2-ND NEW! | 2,000 553.00/M | TAJB157MO06R 
150 10 Cc 6 9.5 1300 478-1709-1-ND 1.95 1.70 1.49 478-1709-2-ND 500 355.00 | TAJC157KO06R 
220 10 Cc 8 13.9 1200 478-1713-1-NDt 2.10 1.83 1.60 478-1713-2-ND 500 382.00 | TAJC227K006R 
220 20 D 8 13.9 900 478-3928-1-ND 2.60 2.26 1.98 478-3928-2-ND 500 472.50 | TAJD227M006R 
330 10 Cc 12 19.8 500 478-4773-1-ND NEW! 2.79 2.43 2.13 478-4773-2-ND NEW! 500 508.00 | TAJC337KO06RNJ 
330 10 E 8 20.8 400 478-3955-1-ND 1.60 1.40 1.22 478-3955-2-ND 400 232.80 | TAJE337KO06R 
330 20 E 8 20.8 400 478-3956-1-ND 5.10 4.44 3.88 478-3956-2-ND 400 742.00 | TAJE337MO006R 
330 10 Y 8 20.8 900 478-3277-1-ND 3.00 2.61 2.28 478-3277-2-ND 1,000 1092.00 | TAJY337K006R 
470 10 D 12 28 400 478-1741-1-NDt 3.15 2.75 2.40 478-1741-2-ND 500 573.50 | TAJD477KO06R 
470 20 D 12 28 400 478-3940-1-ND 3.15 2.75 2.40 478-3940-2-ND 500 573.50 | TAJD477M006R 
470 10 Y 20 28.2 200 478-4706-1-ND NEW! 3.00 2.61 2.28 478-4706-2-ND NEW! 1,000 1092.00 | TAJY477KO06R 
680 10 E 10 42.8 500 478-2349-1-ND 8.70 7.57 6.62 478-2349-2-ND 400 1183.20 | TAJE687KO06R 
1.0 10 R 4 0.5 25000 478-3278-1-ND 1.10 96 84 478-3278-2-ND 2,500 374.00/M | TAJR105K010R 
1.0 20 R 4 0.5 25000 478-3049-1-ND 1.08 94 83 478-3049-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR105M010R 
2.2 10 A 6 0.5 7000 478-3861-1-ND 48 42 37 478-3861-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA225K010R 
2.2 20 A 6 0.5 7000 478-3027-1-ND 48 42 37 478-3027-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA225M010R 
2.2 20 R 6 0.5 15000 478-3054-1-ND 1.08 94 83 478-3054-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR225M010R 
10 3.3 10 Ss 6 0.5 800 478-3279-1-ND 1.20 1.05 92 478-3279-2-ND 2,500 408.00/M | TAJS335K010R 
3.3 10 A 6 0.5 5500 478-3866-1-ND 38 .34 29 478-3866-2-ND 2,000 130.00/M | TAJA335K010R 
3.3 20 A 6 0.5 5500 478-3030-1-ND .38 .34 29 478-3030-2-ND 2,000 130.00/M | TAJA335M010R 
3.3 20 R 6 0.5 8000 478-3056-1-ND 1.08 94 83 478-3056-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR335M010R 
47 10 A 6 0.5 5000 478-2350-1-ND A3 37 33 478-2350-2-ND 2,000 145.00/M | TAJA475K010R 
47 20 A 6 0.5 5000 478-3869-1-ND 38 34 29 478-3869-2-ND 2,000 130.00/M | TAJA475M010R 


(Continued) 
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INA) ( TAJ Series Standard Surface Mount Tantalum Capacitors (Cont) Digi@Reel” 


Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (uA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size |Maximum}/Maximum | (m0@100kHz) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47 10 R 6 0.5 9000 478-3280-1-ND 1.10 96 84 478-3280-2-ND 2,500 374.00/M | TAJR475K010R 
47 10 B 6 0.5 4000 478-3886-1-ND -50 4 39 478-3886-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB475K010R 
47 20 B 6 0.5 4000 478-3042-1-ND -50 44 39 478-3042-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB475M010R 
47 20 R 6 0.5 9000 478-3057-1-ND 1.08 94 83 478-3057-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR475M010R 
6.8 10 A 6 0.7 4000 478-2351-1-ND 45 40 35 478-2351-2-ND 2,000 153.00/M_ | TAJA685K010R 
6.8 10 B 6 0.7 3000 478-3892-1-ND -50 4 39 478-3892-2-ND 2,000 170.00/M | TAJB685K010R 
6.8 20 B 6 0.7 3000 478-3893-1-ND -50 4 39 478-3893-2-ND 2,000 170.00/M | TAJB685M010R 
10 10 A 6 1 3000 478-1654-1-ND 43 37 33 478-1654-2-ND 2,000 145.00/M | TAJA106K010R 
10 20 A 6 1 3000 478-1657-1-ND 40 35 31 478-1657-2-ND 2,000 136.00/M | TAJA106M010R 
10 20 P 8 1 6000 478-3281-1-ND 1.18 1.03 -90 478-3281-2-ND 2,500 400.00/M_ | TAJP106M010R 
10 10 B 6 1 2500 478-1672-1-ND 53 46 40 478-1672-2-ND 2,000 179.00/M | TAJB106K010R 
10 20 B 6 1 2500 478-3875-1-ND -50 4 39 478-3875-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB106M010R 
10 10 T 6 1 3000 478-3967-1-ND 88 77 67 478-3967-2-ND 2,500 320.00/M | TAJT106KO10R 
15 20 B 6 1.5 2800 478-3035-1-ND 53 AT At 478-3035-2-ND 2,000 181.00/M | TAJB156M010R 
15 10 A 6 1.5 3200 478-1660-1-ND -50 44 38 478-1660-2-ND 2,000 170.00/M_ | TAJA156K010R 
15 10 B 6 1.5 2800 478-3068-1-ND -90 79 69 478-3068-2-ND 2,000 306.00/M | TAJB156K010R 
15 20 A 6 1.5 3200 478-1661-1-ND -50 44 38 478-1661-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA156M010R 
22 10 A 8 2.2 3000 478-1663-1-NDt -50 44 38 478-1663-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA226K010R 
22 10 B 6 2.2 2400 478-3039-1-ND 55 A8 42 478-3039-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB226K010R 
22 20 B 6 2.2 2400 478-3040-1-ND -60 53 AB 478-3040-2-ND 2,000 204.00/M_| TAJB226M010R 
22 10 Cc 6 2.2 1800 478-3856-1-ND 95 83 73 478-3856-2-ND 500 173.00 | TAJC226K010R 
22 20 Cc 6 2.2 1800 478-3900-1-ND 53 AB 40 478-3900-2-ND 500 95.50 | TAJC226M010R 
33 10 B 6 3.3 1800 478-1687-1-ND 1.15 1.01 88 478-1687-2-ND 2,000 391.00/M | TAJB336K010R 
33 10 Cc 6 3.3 1600 478-3905-1-ND 44 39 34 478-3905-2-ND 500 80.00 | TAJC336K010R 
33 20 D 6 3.3 1100 478-3047-1-ND 1.57 1.37 1.20 478-3047-2-ND 500 285.50 | TAJD336M010R 
47 10 B 8 4.7 1000 478-1693-1-ND 88 77 67 478-1693-2-ND 2,000 298.00/M | TAJB476K010R 
47 20 B 8 47 1000 478-3891-1-ND 88 Aas 67 478-3891-2-ND 2,000 298.00/M | TAJB476M010R 
47 10 Cc 6 47 1200 478-3910-1-ND 35 31 2f 478-3910-2-ND 500 64.00 | TAJC476K010R 
40 47 20 Cc 6 47 1200 478-3911-1-ND 40 35 31 478-3911-2-ND 500 72.00 | TAJC476M010R 
47 10 D 6 47 400 478-3048-1-ND 83 72 63 478-3048-2-ND 500 150.00 | TAJD476K010R 
47 20 D 6 4.7 400 478-3937-1-ND 83 72 63 478-3937-2-ND 500 150.00 | TAJD476M010R 
47 10 Ww 6 47 1400 478-3282-1-ND 2.25 1.96 1.71 478-3282-2-ND 1,000 819.00 | TAJW476K010R 
68 10 B 6 6.8 1400 478-3069-1-ND 83 73 64 478-3069-2-ND 2,000 283.00/M | TAJB686K010R 
68 10 Cc 6 6.8 1300 478-1721-1-ND 1.25 1.09 .95 478-1721-2-ND 500 227.50 | TAJC686K010R 
68 20 D 6 6.8 900 478-3942-1-ND 1.53 1.33 117 478-3942-2-ND 500 278.00 | TAJD686M010R 
100 10 Cc 8 10 1200 478-1704-1-ND 1.25 1.09 .95 478-1704-2-ND 500 227.50 | TAJC107KO010R 
100 20 Cc 8 10 1200 478-3897-1-ND 1.25 1.09 .95 478-3897-2-ND 500 227.50 | TAJC107M010R 
100 10 D 6 10 900 478-3355-1-ND 1.95 1.70 1.49 478-3355-2-ND 1,000 690.00 | TAJD107K010R 
100 20 D 6 10 900 478-3918-1-ND 1.76 1.53 1.34 478-3918-2-ND 500 319.50 | TAJD107M010R 
100 10 Xx 8 10 900 478-3283-1-ND 2.60 2.27 1.98 478-3283-2-ND 1,000 946.00 | TAJX107KO10R 
100 20 xX 8 10 900 478-3971-1-ND 2.34 2.04 1.78 478-3971-2-ND 1,000 852.00 | TAJX107M010R 
150 10 Cc 8 15 900 478-2352-1-NDt 2.25 1.96 1.71 478-2352-2-ND 500 382.50 | TAJC157KO10R 
150 10 D 6 15 900 478-2343-1-ND 2.65 2.31 2.02 478-2343-2-ND 500 450.50 | TAJD157KO010R 
150 10 E 8 15 900 478-3948-1-ND 1.60 1.40 1.22 478-3948-2-ND 400 232.80 | TAJE157K010R 
150 20 E 8 15 900 478-3949-1-ND 4.39 3.83 3.34 478-3949-2-ND 400 639.60 | TAJE157M010R 
150 20 ¥. 6 15 1200 478-3972-1-ND 2.94 2.56 2.24 = = — | TAJY157M010R 
220 10 Cc 18 22 500 478-4774-1-ND NEW! 2.59 2.26 1.97 478-4774-2-ND NEW! 500 471.50 | TAJC227KO10RNJ 
220 10 D 8 22 500 478-1731-1-ND 2.65 2.31 2.02 478-1731-2-ND 500 482.50 | TAJD227K010R 
220 20 D 8 22 500 478-3929-1-ND 2.60 2.26 1.98 478-3929-2-ND 500 472.50 | TAJD227M010R 
220 10 E 8 22 500 478-3951-1-ND 1.80 1.57 1.37 478-3951-2-ND 400 262.00 | TAJE227K010R 
220 20 E 8 22 500 478-3952-1-ND 5.10 4.44 3.88 = = — | TAJE227M010R 
220 10 ¥. 10 22 500 478-3284-1-ND 3.00 2.61 2.28 478-3284-2-ND 1,000 1092.00 | TAJY227K010R 
330 10 D 8 33 900 478-1736-1-NDt 4.80 4.18 3.65 478-1736-2-ND 500 873.50 | TAJD337K010R 
330 20 D 8 33 900 478-3933-1-ND 4.45 3.88 3.39 478-3933-2-ND 500 810.00 | TAJD337M010R 
330 10 E 8 33 900 478-1748-1-ND 5.25 4.57 3.99 478-1748-2-ND 400 764.40 | TAJE337K010R 
330 20 E 8 33 900 478-3957-1-ND 5.25 4.57 3.99 478-3957-2-ND 400 764.40 | TAJE337M010R 
470 10 E 10 47 500 478-1749-1-ND 7.10 6.18 5.40 478-1749-2-ND 400 1033.60 | TAJE477K010R 
470 20 E 10 47 500 478-3959-1-ND 7.00 6.09 5.32 478-3959-2-ND 400 1019.20 | TAJE477M010R 
68 20 R 4 0.5 25000 478-3058-1-ND 1.08 94 83 478-3058-2-ND 2,500 367.00/M | TAJR684M016R 
a 10 A 4 0.5 11000 478-1649-1-ND 44 39 34 478-1649-2-ND 2,000 150.00/M | TAJA105K016R 
‘i 20 A 4 0.5 11000 478-1652-1-ND .39 34 30 478-1652-2-ND 2,000 133.00/M | TAJA105M016R 
al 10 R 4 0.5 20000 478-3962-1-ND 88 EA 67 478-3962-2-ND 2,500 320.00/M | TAJR105K016R 
1 20 R 4 0.5 20000 478-3050-1-ND 1.08 94 83 478-3050-2-ND 2,500 367.00/M_ | TAJR105M016R 
1.5 10 A 6 0.5 8000 478-3860-1-ND 48 42 37 478-3860-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA155K016R 
1.5 20 A 6 0.5 8000 478-3025-1-ND 48 42 37 478-3025-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA155M016R 
2.2 10 A 6 0.5 6500 478-2353-1-ND 43 37 33 478-2353-2-ND 2,000 145.00/M | TAJA225K016R 
2.2 20 A 6 0.5 6500 478-3863-1-ND .38 34 29 478-3863-2-ND 2,000 130.00/M | TAJA225M016R 
2.2 10 B 6 0.5 5500 478-3879-1-ND -50 4 39 478-3879-2-ND 2,000 171.00/M_ | TAJB225K016R 
2.2 20 B 6 0.5 5500 478-3036-1-ND 50 44 39 478-3036-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB255M016R 
3.3 10 A 6 0.5 5000 478-2354-1-ND 43 37 33 478-2354-2-ND 2,000 145.00/M | TAJA335K016R 
3.3 10 T 6 0.5 500 478-3285-1-ND 1.40 1.22 1.07 478-3285-2-ND 2,500 476.00/M | TAJT335K016R 
3.3 10 B 6 0.5 4500 478-3884-1-ND -50 44 39 478-3884-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB335K016R 
16 3.3 20 B 6 0.5 4500 478-3041-1-ND -50 44 39 478-3041-2-ND 2,000 171.00/M_ | TAJB335M016R 
47 10 A 6 0.8 4000 478-3868-1-ND 40 35 31 478-3868-2-ND 2,000 136.00/M | TAJA475K016R 
47 20 A 6 0.8 4000 478-3032-1-ND 40 35 31 478-3032-2-ND 2,000 136.00/M | TAJA475M016R 
47 10 B 6 0.8 3500 478-1689-1-ND 53 AB 40 478-1689-2-ND 2,000 179.00/M | TAJB475K016R 
47 20 B 6 0.8 3500 478-3888-1-ND 53 46 40 478-3888-2-ND 2,000 179.00/M | TAJB475M016R 
6.8 10 A 6 11 3500 478-1670-1-ND 48 42 37 478-1670-2-ND 2,000 162.00/M_| TAJA685K016R 
6.8 20 B 6 11 2500 478-3046-1-ND -50 4 39 478-3046-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB685M016R 
10 10 A 8 1.6 3000 478-1655-1-ND -50 44 38 478-1655-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA106K016R 
10 20 A 8 1.6 3000 478-3859-1-ND 40 36 31 478-3859-2-ND 2,000 137.00/M | TAJA106M016R 
10 10 B 6 1.6 2800 478-1673-1-ND 55 48 42 478-1673-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB106K016R 
10 20 B 6 1.6 2800 478-1675-1-ND 53 AT At 478-1675-2-ND 2,000 181.00/M_ | TAJB106M016R 
10 10 Cc 6 1.6 2000 478-1698-1-ND 48 42 37 478-1698-2-ND 500 86.50 | TAJC106KO16R 
10 20 Cc 6 1.6 2000 478-1702-1-ND 40 35 31 478-1702-2-ND 500 73.00 | TAJC106M016R 
10 10 T 8 1.6 2200 478-3968-1-ND 1.40 1.22 1.07 478-3968-2-ND 2,500 510.00/M | TAJT106KO16R 
15 10 B 6 2.4 2500 478-2355-1-ND -60 53 46 478-2355-2-ND 2,000 204.00/M | TAJB156K016R 
22 10 B 6 3.5 2300 478-1682-1-ND 55 48 42 478-1682-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB226K016R 
(Continued) 
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FTENA'( TAJ Series standard Surface Mount Tantalum Capacitors (Cont.) 


Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size |Maximum|Maximum |(m0@100kHz) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 20 B 6 3.5 2300 478-1684-1-ND 55 48 42 478-1684-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB226M016R 
22 10 Cc 6 3.5 1600 478-3899-1-ND 31 27 .24 478-3899-2-ND 500 56.50 | TAJC226K016R 
22 20 Cc 6 3.5 1600 478-3901-1-ND 34 -30 26 478-3901-2-ND 500 62.00 | TAJC226M016R 
22 10 D 6 3.5 1100 478-3922-1-ND 1.60 1.40 1.22 478-3922-2-ND 500 291.00 | TAJD226K016R 
22 20 D 6 3.5 1100 478-3924-1-ND 1.57 1.37 1.20 478-3924-2-ND 500 285.50 | TAJD226M016R 
33 10 B 8 5.3 2100 478-1688-1-NDt 95 83 73 478-1688-2-ND 2,000 323.00/M | TAJB336K016R 
33 10 c 6 5.3 1500 478-1715-1-ND 63 55 48 478-1715-2-ND 500 114.00 | TAJC336K016R 
33 20 Cc 6 5.3 1500 478-3906-1-ND 63 55 48 478-3906-2-ND 500 114.00 | TAJC336M016R 
33 10 D 6 5.3 900 478-3930-1-ND 40 35 31 478-3930-2-ND 500 73.00 | TAJD336K016R 
33 20 D 6 5.3 900 478-3931-1-ND -50 44 -39 478-3931-2-ND 500 91.50 | TAJD336M016R 
47 10 Cc 6 7.5 1400 478-1718-1-ND 1.00 87 76 478-1718-2-ND 500 182.00 | TAJC476K016R 
47 20 Cc 6 75 1400 478-3912-1-ND 1.00 87 76 478-3912-2-ND 500 182.00 | TAJC476M016R 
16 47 10 D 6 75 900 478-1739-1-ND 83 72 63 478-1739-2-ND 500 150.00 | TAJD476K016R 
47 20 D 6 75 900 478-3938-1-ND 83 72 63 478-3938-2-ND 500 150.00 | TAJD476M016R 
47 10 Y 6 7.5 700 478-3973-1-ND 3.00 2.61 2.28 = = —_| TAJY476K016R 
68 10 Cc 6 10.9 1300 478-3070-1-NDt 1.62 1.41 1.24 478-3070-2-ND 500 295.00 | TAJC686K016R 
68 10 D 6 10.9 900 478-1744-1-ND 1.60 1.40 1.22 478-1744-2-ND 500 291.00 | TAJD686K016R 
68 20 D 6 10.9 900 478-3943-1-ND 1.60 1.40 1.22 478-3943-2-ND 500 291.00 | TAJD686M016R 
100 10 D 6 16 900 478-1723-1-ND 1.30 1.14 99 478-1723-2-ND 500 236.50 | TAJD107K016R 
100 20 D 6 16 900 478-3919-1-ND 1.30 1.14 99 478-3919-2-ND 500 236.50 | TAJD107M016R 
100 10 E 6 16 900 478-3945-1-ND 1.32 1.15 1.01 478-3945-2-ND 400 192.00 | TAJE107K016R 
100 20 E 6 16 900 478-3946-1-ND 1.45 1.27 1.11 478-3946-2-ND 400 211.60 | TAJE107M016R 
150 10 D 6 24 900 478-2356-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2356-2-ND 500 552.50 | TAJD157KO16R 
150 20 D 6 24 900 478-3921-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-3921-2-ND 500 591.50 | TAJD157M016R 
220 10 E 10 35.2 500 478-2357-1-NDt 8.25 7.18 6.27 478-2357-2-ND 400 1122.00 | TAJE227K016R 
220 20 E 10 35.2 500 478-3953-1-ND 6.47 5.63 4.92 478-3953-2-ND 400 941.60 | TAJE227M016R 
1 10 R 4 0.5 25000 478-3286-1-ND 1.10 96 .84 478-3286-2-ND 2,500 374.00/M | TAJR104K020R 
.22 20 R 4 0.5 25000 478-3963-1-ND 1.08 94 83 478-3963-2-ND 2,500 393.00/M | TAJR224M020R 
AT 10 R 4 0.5 25000 478-3964-1-ND 1.10 96 84 478-3964-2-ND 2,500 400.00/M | TAJR474K020R 
A7 10 Ss 4 0.5 25000 478-3287-1-ND 1.20 1.05 92 = = — | TAJS474K020R 
1 10 A 4 0.5 9000 478-1650-1-ND 45 40 35 478-1650-2-ND 2,000 153.00/M_| TAJA105K020R 
1 10 iE 4 0.5 900 478-3288-1-ND 1.40 1.22 1.07 478-3288-2-ND 2,500 476.00/M_ | TAJT105K020R 
1.5 10 A 6 0.5 6500 478-1658-1-ND 35 31 27 478-1658-2-ND 2,000 119.00/M | TAJA155K020R 
2.2 10 A 6 0.5 5300 478-2358-1-ND 45 40 35 478-2358-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA225K020R 
2.2 20 A 6 0.5 5300 478-3864-1-ND 34 .30 26 478-3864-2-ND 2,000 116.00/M | TAJA225M020R 
2.2 10 B 6 0.5 3500 478-3880-1-ND 19 A7 15 478-3880-2-ND 2,000 65.00/M_| TAJB225K020R 
2.2 20 B 6 0.5 3500 478-3037-1-ND 50 44 39 478-3037-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB225M020R 
2.2 10 R 6 0.5 6000 478-4693-1-ND NEW! 1.10 96 84 478-4693-2-ND NEW! | 2,500 374.00/M | TAJR225KO20RNJ 
3.3 10 A 6 0.7 4500 478-1664-1-ND 48 42 37 478-1664-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA335K020R 
3.3 10 B 6 0.7 3000 478-1685-1-ND 50 44 39 478-1685-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB335K020R 
3.3 20 B 6 0.7 3000 478-3885-1-ND -50 44 39 478-3885-2-ND 2,000 171.00/M_| TAJB335M020R 
4.7 10 A 6 0.9 4000 478-1668-1-NDt 48 42 37 478-1668-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA475K020R 
4.7 10 B 6 0.9 3000 478-3887-1-ND 50 44 .39 478-3887-2-ND 2,000 171.00/M_ | TAJB475K020R 
47 20 B 6 0.9 3000 478-3043-1-ND 50 44 .39 478-3043-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB475M020R 
6.8 10 A 6 1.4 2000 478-3071-1-ND 50 44 .38 478-3071-2-ND 2,000 168.00/M | TAJA685K020R 
6.8 10 B 6 1.4 2500 478-1694-1-ND -55 48 42 478-1694-2-ND 2,000 187.00/M_ | TAJB685K020R 
6.8 10 Cc 6 1.4 2000 478-1719-1-NDt 55 48 42 478-1719-2-ND 500 100.00 | TAJC685K020R 
20 10 10 B 6 2 2100 478-1674-1-ND 50 44 .38 478-1674-2-ND 2,000 170.00/M | TAJB106K020R 
10 20 B 6 2 2100 478-3876-1-ND 50 44 .38 478-3876-2-ND 2,000 170.00/M | TAJB106M020R 
10 10 Cc 6 2 1900 478-1699-1-ND A6 40 35 478-1699-2-ND 500 83.50 | TAJC106K020R 
10 20 ej 6 2 1900 478-3895-1-ND A6 40 35 478-3895-2-ND 500 83.50 | TAJC106M020R 
15 10 B 6 3 2000 478-1679-1-ND 60 53 46 478-1679-2-ND 2,000 204.00/M_ | TAJB156K020R 
15 10 Cc 6 3 1700 478-1707-1-ND 88 77 67 478-1707-2-ND 500 159.50 | TAJC156K020R 
22 10 B 6 4.4 1800 478-1683-1-NDt 63 55 48 478-1683-2-ND 2,000 213.00/M | TAJB226K020R 
22 20 B 6 4.4 1800 478-3883-1-ND 63 55 48 478-3883-2-ND 2,000 213.00/M | TAJB226M020R 
22 10 Cc 6 4.4 1600 478-1711-1-ND 1.00 87 76 478-1711-2-ND 500 182.00 | TAJC226K020R 
22 20 Cc 6 4.4 1600 478-3902-1-ND 1.00 .87 76 478-3902-2-ND 500 182.00 | TAJC226M020R 
22 10 D 6 4.4 900 478-3923-1-ND 1.68 1.46 1.28 478-3923-2-ND 500 305.00 | TAJD226K020R 
22 20 D 6 4.4 900 478-3925-1-ND 1.64 1.43 1.25 478-3925-2-ND 500 298.50 | TAJD226M020R 
33 10 Cc 6 6.6 1500 478-1716-1-ND 1.00 .87 76 478-1716-2-ND 500 182.00 | TAJC336K020R 
33 10 D 6 6.6 900 478-1734-1-ND 75 66 57 478-1734-2-ND 500 136.50 | TAJD336K020R 
47 10 Cc 6 9.4 900 478-2359-1-ND 1.98 1.72 1.51 478-2359-2-ND 500 336.00 | TAJC476K020R 
47 10 D 6 9.4 900 478-3936-1-ND -60 53 A6 478-3936-2-ND 500 109.00 | TAJD476K020R 
68 10 D 6 13.6 900 478-1745-1-ND 2.30 2.01 1.75 478-1745-2-ND 500 418.50 | TAJD686K020R 
68 10 E 6 13.6 900 478-3960-1-ND 3.20 2.79 2.44 478-3960-2-ND 400 466.00 | TAJE686K020R 
100 10 D 6 20 900 478-1724-1-NDt 3.25 2.83 2.47 478-1724-2-ND 500 591.50 | TAJD107K020R 
100 10 E 6 20 900 478-1746-1-ND 3.08 2.68 2.34 478-1746-2-ND 400 447.60 | TAJE107K020R 
100 20 E 6 20 900 478-3947-1-ND 3.08 2.68 2.34 478-3947-2-ND 400 447.60 | TAJE107M020R 
150 10 E 8 30 300 478-2360-1-ND 5.49 4.78 4.18 478-2360-2-ND 400 746.80 | TAJE157K020R 
AT 10 A 4 0.5 14000 478-2339-1-ND 1.00 87 76 478-2339-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA474K025R 
68 10 A 4 0.5 10000 478-2362-1-ND 1.00 87 76 — = — | TAJA684K025R 
68 20 A 4 0.5 10000 478-3033-1-ND 1.00 .87 76 = = — | TAJA684M025R 
1 10 A 4 0.5 8000 478-2363-1-ND 48 42 .37 478-2363-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA105K025R 
1 20 A 4 0.5 8000 478-3857-1-ND 38 34 29 478-3857-2-ND 2,000 130.00/M_| TAJA105M025R 
1.5 10 A 6 0.5 7500 478-2364-1-ND 45 40 35 478-2364-2-ND 2,000 153.00/M | TAJA155K025R 
1.5 20 B 6 0.5 5000 478-3034-1-ND 50 44 .39 478-3034-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB155M025R 
2.2 10 A 6 0.6 7000 478-1662-1-ND 48 42 37 478-1662-2-ND 2,000 162.00/M | TAJA225K025R 
2.2 10 B 6 0.6 4500 478-3881-1-ND 21 19 Alvi 478-3881-2-ND 2,000 72.00/M | TAJB225K025R 
2.2 20 B 6 0.6 4500 478-3038-1-ND -50 44 39 478-3038-2-ND 2,000 171.00/M_ | TAJB225M025R 
25 3.3 10 A 6 0.8 3700 478-3072-1-ND 50 44 .38 478-3072-2-ND 2,000 168.00/M | TAJA335K025R 
3.3 10 B 6 0.8 3500 478-2365-1-ND NEW! 78) 66 57 478-2365-2-ND NEW! | 2,000 255.00/M_ | TAJB335K025R 
3.3 10 Cc 6 0.8 2800 478-3903-1-ND 74 65 57 478-3903-2-ND 500 134.50 | TAJC335K025R 
3.3 20 c 6 0.8 2800 478-3904-1-ND 72 63 56 478-3904-2-ND 500 132.00 | TAJC335M025R 
4.7 10 B 6 1.2 2800 478-1690-1-ND -55 48 42 478-1690-2-ND 2,000 187.00/M_ | TAJB475K025R 
47 10 Cc 6 1.2 2400 478-3907-1-ND 38 34 .29 478-3907-2-ND 500 69.00 | TAJC475K025R 
4.7 20 Cc 6 1.2 2400 478-3908-1-ND 38 34 .29 478-3908-2-ND 500 69.00 | TAJC475M025R 
6.8 10 B 6 bd 2800 478-1695-1-NDt 65 57 -50 478-1695-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB685K025R 
6.8 10 Cc 6 1.7 2000 478-3913-1-ND 42 37 32 478-3913-2-ND 500 75.50 | TAJC685K025R 
10 10 c 6 2.5 1800 478-1700-1-ND 53 46 40 478-1700-2-ND 500 95.50 | TAJC106K025R 
10 20 Cc 6 2.5 1800 478-3896-1-ND 48 42 37 478-3896-2-ND 500 86.50 | TAJC106M025R 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1634 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


FENA'( TAJ Series standard Surface Mount Tantalum Capacitors (Cont.) 


Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (WA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(Vv) (uF) % Size |Maximum|Maximum | (m0@100kHz)| Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 10 D 6 2.5 1200 478-3354-1-ND 1.68 1.46 1.28 478-3354-2-ND 500 305.00 | TAJD106K025R 
10 20 D 6 2.5 1200 478-3915-1-ND 1.50 1.31 1.14 478-3915-2-ND 500 273.00 | TAJD106M025R 
10 10 Ww 6 2.5 1800 478-3289-1-ND 2.25 1.96 1.71 478-3289-2-ND 1,000 819.00 | TAJW106K025R 
15 10 D 6 3.8 1000 478-1726-1-ND 83 72 63 478-1726-2-ND 500 150.00 | TAJD156K025R 
22 20 ej 6 5.5 1400 478-1712-1-NDt 1.05 92 80 478-1712-2-ND 500 191.00 | TAJC226M025R 
22 10 D 6 5.5 900 478-1729-1-ND 83 72 63 478-1729-2-ND 500 150.00 | TAJD226K025R 
22 20 D 6 5.5 900 478-3926-1-ND 1.64 1.43 1.25 478-3926-2-ND 500 298.50 | TAJD226M025R 
25 33 10 D 6 8.3 900 478-2366-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2366-2-ND 500 552.50 | TAJD336K025R 
33 10 E 6 8.3 900 478-3954-1-ND 1.32 1.15 1.01 478-3954-2-ND 400 192.00 | TAJE336K025R 
47 10 D 6 11.8 900 478-1740-1-NDt 3.89 3.39 2.96 478-1740-2-ND 500 708.00 | TAJD476K025R 
47 20 D 6 11.8 900 478-3939-1-ND 1.24 1.08 94 478-3939-2-ND 500 225.00 | TAJD476M025R 
68 10 E 6 17 900 478-1750-1-ND 8.25 7.18 6.27 478-1750-2-ND 400 1201.20 | TAJE686K025R 
68 20 E 6 17 900 478-3961-1-ND 6.88 5.99 5.23 478-3961-2-ND 400 1001.20 | TAJE686M025R 
100 10 Vv 8 25 400 478-2367-1-ND 9.25 8.05 7.03 478-2367-2-ND 400 1258.00 | TAJV107K025R 
100 20 Vv 8 25 400 478-3970-1-ND 9.15 7.97 6.96 478-3970-2-ND 400 1332.40 | TAJV107M025R 
ail 10 A 4 0.5 24000 478-2368-1-ND 1.00 87 76 478-2368-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA104K035R 
5 10 A 4 0.5 21000 478-2336-1-ND 1.00 87 76 478-2336-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA154K035R 
.22 10 A 4 0.5 18000 478-2337-1-ND 1.00 87 76 478-2337-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA224K035R 
33 10 A 4 0.5 15000 478-2338-1-ND 1.00 87 76 478-2338-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA334K035R 
AZ 10 A 4 0.5 12000 478-2340-1-ND 1.00 87 76 478-2340-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA474K035R 
AT 10 B 4 0.5 10000 478-2373-1-ND 1.50 1.31 1.14 478-2373-2-ND 2,000 510.00/M | TAJB474K035R 
68 10 A 4 0.5 8000 478-2341-1-ND 1.00 87 76 478-2341-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA684K035R 
68 20 B 4 0.5 8000 478-3044-1-ND 75 66 57 478-3044-2-ND 2,000 255.00/M | TAJB684M035R 
1 10 A 4 0.5 7500 478-1651-1-NDt 50 A4 38 478-1651-2-ND 2,000 170.00/M | TAJA105K035R 
il 20 A 4 0.5 7500 478-3858-1-ND 40 35 31 478-3858-2-ND 2,000 136.00/M | TAJA105M035R 
1 10 B 4 0.5 6500 478-1671-1-ND 50 4 39 478-1671-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB105K035R 
1 20 B 4 0.5 6500 478-3872-1-ND 50 4 39 478-3872-2-ND 2,000 171.00/M | TAJB105M035R 
1.5 10 A 6 0.5 7500 478-1659-1-ND .70 61 54 478-1659-2-ND 2,000 238.00/M | TAJA155K035R 
1.5 10 B 6 0.5 5200 478-1678-1-ND 60 53 46 478-1678-2-ND 2,000 204.00/M | TAJB155K035R 
1.5 10 Cc 6 0.5 4500 478-1705-1-ND 93 81 Al = = — _| TAJC155K035R 
2.2 10 A 6 0.8 4500 478-3073-1-ND -90 79 69 478-3073-2-ND 2,000 306.00/M | TAJA225K035R 
2.2 10 B 6 0.8 4200 478-1680-1-ND 53 46 40 478-1680-2-ND 2,000 179.00/M | TAJB225K035R 
2.2 20 B 6 0.8 4200 478-3882-1-ND 53 46 40 478-3882-2-ND 2,000 179.00/M | TAJB225M035R 
2.2 10 (e) 6 0.8 3500 478-1710-1-ND 55 A8 42 478-1710-2-ND 500 100.00 | TAJC225K035R 
2.2 10 a, 6 0.8 4200 478-3290-1-ND 1.40 1.22 1.07 478-3290-2-ND 2,500 476.00/M | TAJT225K035R 
3.3 10 B 6 1.2 3500 478-1686-1-ND 55 48 42 478-1686-2-ND 2,000 187.00/M | TAJB335K035R 
35 3.3 10 Cc 6 1.2 2500 478-1714-1-ND 53 AB 40 478-1714-2-ND 500 95.50 | TAJC335K035R 
47 10 B 6 1.2 3100 478-1691-1-NDt 65 57 50 478-1691-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB475K035R 
47 20 B 6 1.2 3100 478-3889-1-ND 65 57 50 478-3889-2-ND 2,000 221.00/M | TAJB475M035R 
4.7 10 Cc 6 1.6 2200 478-1717-1-ND 53 46 40 478-1717-2-ND 500 95.50 | TAJC475K035R 
47 20 Cc 6 1.6 2200 478-3909-1-ND 53 AB 40 478-3909-2-ND 500 95.50 | TAJC475M035R 
47 10 D 6 1.6 1500 478-1737-1-ND 83 72 63 478-1737-2-ND 500 150.00 | TAJD475K035R 
47 20 D 6 1.6 1500 478-3934-1-ND 83 72 63 478-3934-2-ND 500 150.00 | TAJD475M035R 
6.8 10 Cc 6 2.4 1800 478-1720-1-ND 63 55 48 478-1720-2-ND 500 114.00 | TAJC685K035R 
6.8 10 D 6 2.4 1300 478-1742-1-ND 83 72 63 478-1742-2-ND 500 150.00 | TAJD685K035R 
10 10 c 6 3.5 1600 478-1701-1-NDt 95 83 73 478-1701-2-ND 500 173.00 | TAJC106KO35R 
10 10 D 6 3.5 1000 478-1722-1-ND 88 77 67 478-1722-2-ND 500 159.50 | TAJD106KO035R 
10 20 D 6 3.5 1000 478-3916-1-ND 88 ee 67 478-3916-2-ND 500 159.50 | TAJD106M035R 
15 10 Cc 6 5.3 1400 478-1708-1-ND 1.25 1.09 95 478-1708-2-ND 500 227.50 | TAJC156KO035R 
15 10 D 6 5.3 900 478-1727-1-ND 1.05 92 80 478-1727-2-ND 500 191.00 | TAJD156K035R 
15 20 D 6 5.3 900 478-3920-1-ND 1.05 92 80 478-3920-2-ND 500 191.00 | TAJD156M035R 
22 10 D 6 tat 900 478-1730-1-NDt 1.90 1.66 1.45 478-1730-2-ND 500 346.00 | TAJD226K035R 
22 20 D 6 7.7 900 478-3927-1-ND 1.90 1.66 1.45 478-3927-2-ND 500 346.00 | TAJD226M035R 
22 10 E 6 AY 900 478-1747-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-1747-2-ND 400 618.80 | TAJE226K035R 
22 20 E 6 tt 900 478-3950-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-3950-2-ND 400 618.80 | TAJE226M035R 
33 10 D 6 11.6 900 478-1735-1-ND 2.40 2.09 1.83 478-1735-2-ND 500 437.00 | TAJD336K035R 
33 20 D 6 11.6 900 478-3932-1-ND 2.40 2.09 1.83 478-3932-2-ND 500 437.00 | TAJD336M035R 
47 10 E 6 16.5 900 478-3074-1-NDt 7.43 6.46 5.65 478-3074-2-ND 400 1081.20 | TAJE476K035R 
47 20 E 6 16.5 900 478-3958-1-ND 6.88 5.99 5.23 478-3958-2-ND 400 1001.20 | TAJE476M035R 
0.1 10 A 4 0.5 22000 478-1648-1-ND 75 66 57 478-1648-2-ND 2,000 255.00/M | TAJA104KO50R 
15 10 A 4 0.5 15000 478-2375-1-ND 1.00 87 76 478-2375-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA154K050R 
22 10 A 4 0.5 18000 478-2376-1-ND 1.00 87 76 478-2376-2-ND 2,000 340.00/M | TAJA224K050R 
33 10 B 4 0.5 12000 478-2377-1-NDt 1.50 1.31 1.14 478-2377-2-ND 2,000 510.00/M | TAJB334K050R 
AT 10 B 4 0.7 9500 478-2378-1-ND 1.50 1.31 1.14 478-2378-2-ND 2,000 510.00/M_ | TAJB474K050R 
68 10 B 4 0.5 8000 478-2379-1-ND 1.50 1.31 1.14 478-2379-2-ND 2,000 510.00/M | TAJB684K050R 
68 10 c 4 0.5 7000 478-2342-1-ND 2.25 1.96 by Ail 478-2342-2-ND 500 382.50 | TAJC684K050R 
1 10 B 4 0.5 7000 478-3075-1-ND 1.35 1.18 1.03 478-3075-2-ND 2,000 459.00/M | TAJB105KO50R 
1 10 Cc 4 0.5 5500 478-1697-1-NDt 15 66 .57 478-1697-2-ND 500 136.50 | TAJC105KO50R 
‘t 20 Cc 4 0.5 5500 478-3894-1-ND 15 66 .57 478-3894-2-ND 500 136.50 | TAJC105MOS50R 
1.5 10 Cc 6 0.8 4500 478-1706-1-ND 2.25 1.96 1.71 478-1706-2-ND 500 409.50 | TAJC155KO50R 
1.5 10 D 6 0.8 4000 478-1725-1-ND 4.60 4.01 3.50 478-1725-2-ND 500 837.00 | TAJD155KO50R 
50 2.2 10 D 6 pPal 2500 478-1728-1-ND 1.43 1.24 1.09 478-1728-2-ND 500 259.50 | TAJD225K050R 
3.3 10 c 6 1.7 2500 478-3076-1-ND 2.03 Av? 1.54 478-3076-2-ND 500 368.50 | TAJC335K050R 
3.3 10 D 6 urd 2000 478-1733-1-ND 1.40 1.22 1.07 478-1733-2-ND 500 255.00 | TAJD335K050R 
47 10 Cc 4 0.5 1400 478-4775-1-ND NEW! 2.25 1.96 1.71 478-4775-2-ND NEW! 500 409.50 | TAJC475KOS50RNJ 
47 10 D 6 2.4 1400 478-1738-1-ND 1.43 1.24 1.09 478-1738-2-ND 500 259.50 | TAJD475KO50R 
47 20 D 6 2.4 1400 478-3935-1-ND 1.43 1.24 1.09 478-3935-2-ND 500 259.50 | TAJD475M050R 
6.8 10 Cc 6 3.4 1000 478-4776-1-ND NEW! 2.25 1.96 1.71 478-4776-2-ND NEW! 500 409.50 | TAJC685KO50RNJ 
6.8 10 D 6 3.4 1000 478-1743-1-NDt 5.25 4.57 3.99 478-1743-2-ND 500 955.50 | TAJD685KO50R 
6.8 20 D 6 3.4 1000 478-3941-1-ND 4.12 3.59 3.13 478-3941-2-ND 500 749.00 | TAJD685M050R 
10 10 D 6 5 800 478-2380-1-ND 5.25 4.57 3.99 478-2380-2-ND 500 892.50 | TAJD106KO50R 
10 10 E 6 5 1000 478-3291-1-NDt 11.25 9.79 8.55 478-3291-2-ND 400 1638.00 | TAJE106KO50R 
10 20 E 6 5 1000 478-3944-1-ND 9.60 8.36 7.30 478-3944-2-ND 400 1397.60 | TAJE106MO50R 
15 10 E 6 75 600 478-3077-1-ND 10.13 8.81 7.70 478-3077-2-ND 400 1474.40 | TAJE156K050R 


+ 478-3443-ND TAJ Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in convenient mini-style notebook 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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INA) ( TPS Series Low ESR Surface Mount Tantalum Capacitors 


TPS surface mount products have inherently low 


7 2 Case EIA Dimensions - mm 
ESR (equivalent series resistance) and are capable Size Code L WwW Wi S(Min.) 
of higher ripple current handling, producing lower A 3216-18 3.20 7.60 1.60 7.20 0.80 1.10 —— er ‘ez Ww | 
ripple voltages, less power and heat dissipation than B 3528-21 3.50 280 7.90 220 0.80 140 
standard product for the most efficient use of circuit Cc 6032-28 6.00 3.20 2.60 2.20 1.30 2.90 com 
Powel: D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 (_ _)} Ly 
TPS has been designed, manufactured, and precon- E 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 1.30 4.40 L 
ditioned for optimum performance in typical power a 9526-12 3.50 2.80 1:20 2.20 0.80 1:40 | Ss —l-+| be > 
supply applications. Vv 7361-38 7.30 6.10 3.45 3.10 1.40 4.40 A 
. WwW 6032-15 6.00 3.20 1.50 2.20 1.30 2.90 
+ Temperature Range: -55°C ~ 125°C Y 7343-20 7.30 4.30 2.00 2.40 1.30 4.40 
Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (WA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(Vv) (uF) % Size | Maximum |Maximum |(mQ)@100kHz | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47 10 A 8 1.9 500 478-2381-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2381-2-ND 2,000 | 340.00/M | TPSA476K004R0500 
220 10 D 8 8.8 100 478-2382-1-ND 4.20 3.66 3.20 | — = — | TPSD227K004R0100 
220 10 D 8 8.8 50 478-3310-1-NDt 4.40 3.83 3.35 | 478-3310-2-ND 500 801.00 | TPSD227K004R0050 
330 10 D 8 13.2 35 478-2383-1-ND 14.65 12.75 11.14 | 478-2383-2-ND 500 2666.50 | TPSD337K004R0035 
4 330 10 D 8 13.2 100 478-2384-1-ND 11.40 9.92 8.67__ | 478-2384-2-ND 500 2075.00 | TPSD337K004R0100 
470 10 D 12 18.8 45 478-2385-1-ND 9.00 7.83 6.84 | 478-2385-2-ND 500 1638.00 | TPSD477K004R0045 
680 10 D 14 27.2 100 478-2386-1-ND 12.95 11.27 9.85 | 478-2386-2-ND 500 2357.00 | TPSD687K004R0100 
680 10 D 14 27.2 45 478-3078-1-ND 12.24 10.65 9.31 478-3078-2-ND 500 2227.50 | TPSD687K004R0045 
1000 10 Vv 16 40 35 478-3311-1-NDt 19.25 16.75 14.63 | 478-3311-2-ND 400 2802.80 | TPSV108K004R0035 
1000 10 Vv 16 40 40 478-2387-1-ND 18.75 16.32 14.25 | 478-2387-2-ND 400 2730.00 | TPSV108K004R0040 
10 10 A 6 0.6 1500 478-2388-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2388-2-ND 2,000 | 340.00/M | TPSA106KO06R1500 
22 10 A 6 1.4 900 478-1754-1-NDt 75 66 .57 | 478-1754-2-ND 2,000 | 255.00/M | TPSA226KO06RO900 
33 10 A 8 21 600 478-1755-1-ND 1.00 87 -76 | 478-1755-2-ND 2,000 | 340.00/M | TPSA336KO06RO600 
47 10 A 10 2.8 800 478-3079-1-ND -90 79 .69 | 478-3079-2-ND 2,000 | 306.00/M | TPSA476KO06R0800 
47 10 B 6 3 250 478-2389-1-NDt 1.25 1.09 .95 | 478-2389-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB476KO06R0250 
68 20 B 8 4.3 500 478-1761-1-ND 1.20 1.05 .92 | 478-1761-2-ND 2,000 | 408.00/M | TPSB686MO006R0500 
68 10 Ww 6 4.3 125 478-3312-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-3312-2-ND 1,000 1456.00 | TPSW686KO06R0125 
100 10 Cc 6 6.3 150 478-1764-1-ND 2.00 1.74 1.52 | 478-1764-2-ND 500 364.00 | TPSC107K006R0150 
100 10 B 10 6.3 250 478-3080-1-ND 1.13 98 -86 | 478-3080-2-ND 2,000 | 383.00/M | TPSB107KO06R0250 
100 10 ej 6 6.3 75 478-3313-1-NDt 3.20 2.79 2.44 | 478-3313-2-ND 500 582.50 | TPSC107KO06R0075 
100 20 Cc 6 6.3 150 478-4090-1-ND 2.40 2.09 1.83 | 478-4090-2-ND 500 437.00 | TPSC107MO006R0150 
150 10 c 6 9.5 150 478-2390-1-ND 2.65 2.31 2.02 | 478-2390-2-ND 500 482.50 | TPSC157KO06R0150 
220 10 Cc 8 13.9 125 478-1768-1-ND 1.85 1.61 1.41 478-1768-2-ND 500 336.50 | TPSC227K006R0125 
220 10 c 8 13.9 70 478-3081-1-ND 2.16 1.88 1.65 | 478-3081-2-ND 500 393.00 | TPSC227K006R0070 
220 10 D 8 13.2 100 478-3362-1-ND 4.20 3.66 3.20 | 478-3362-2-ND 500 764.50 | TPSD227K006R0100 
220 20 D 8 13.2 100 478-3061-1-ND 3.50 3.05 2.66 | 478-3061-2-ND 500 637.00 | TPSD227M006R0100 
63 330 10 D 8 20.8 45 478-3314-1-ND 14.40 12.53 10.95 | 478-3314-2-ND 500 2621.00 | TPSD337KO006R0045 
i 330 10 D 8 20.8 50 478-4114-1-ND 14.40 12.53 10.95 jee = — | TPSD337KO006RO0050 
330 20 D 8 20.8 45 478-4115-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-4115-2-ND 500 2593.50 | TPSD337MO06R0045 
330 10 iE 8 20.8 100 478-4135-1-ND 10.40 9.05 7.91 478-4135-2-ND 400 1514.40 | TPSE337K006R0100 
330 20 E 8 20.8 100 478-1804-1-ND 9.50 8.27 7.22 | 478-1804-2-ND 400 1383.20 | TPSE337M006R0100 
330 10 Y 12 20.8 100 478-4698-1-ND NEW! 6.25 5.44 4.75 | 478-4698-2-ND NEW!| 1,000 2275.00 | TPSY337KO06R0100 
330 20 Y 12 20.8 150 478-4166-1-ND 6.15 5.36 4.68 | 478-4166-2-ND 1,000 2239.00 | TPSY337M006R0150 
470 10 D 12 29.6 45 478-3082-1-ND 7A 6.19 5.41 478-3082-2-ND 500 1294.00 | TPSD477KO06R0045 
470 10 D 12 29.6 100 478-3315-1-NDt 7.30 6.36 5.55 | 478-3315-2-ND 500 1328.50 | TPSD477KO06R0100 
470 20 D 12 29.6 100 478-1790-1-ND 6.95 6.05 5.29 | 478-1790-2-ND 500 1265.00 | TPSD477M006R0100 
470 20 D 12 29.6 200 478-1791-1-ND 5.65 4.92 4.30 | 478-1791-2-ND 500 1028.50 | TPSD477M006R0200 
470 10 E 10 29.6 45 478-3316-1-NDt 13.35 11.62 10.15 | 478-3316-2-ND 400 1943.60 | TPSE477KO06R0045 
470 20 E 10 29.6 50 478-4147-1-ND 13.13 11.43 9.98 | 478-4147-2-ND 400 1911.60 | TPSE477MO06RO050 
470 10 Vv 10 29.6 55 478-4161-1-ND 15.25 13.27 11.59 | 478-4161-2-ND 400 2220.40 | TPSV477KOO6R0055 
470 10 Y 20 28.2 150 478-4707-1-ND NEW! 6.25 5.44 4.75 | 478-4707-2-ND NEW!| 1,000 2275.00 | TPSY477KO06R0150 
680 10 E 10 42.8 45 478-1809-1-ND 14.50 12.62 11.02 | 478-1809-2-ND 400 2111.20 | TPSE687KO06R0045 
680 10 Vv 14 42.8 35 478-3083-1-ND 13.73 11.95 10.44 | 478-3083-2-ND 400 1998.40 | TPSV687KO06R0035 
680 20 Vv 14 42.8 35 478-4165-1-ND 15.00 13.05 11.40 | 478-4165-2-ND 400 2184.00 | TPSV687M006R0035 
2.2 10 A 6 0.5 1800 478-1753-1-ND 75 66 .57 | 478-1753-2-ND 2,000 | 255.00/M | TPSA225K010R1800 
47 10 A 6 0.5 1400 478-2391-1-NDt 1.00 87 -76 | 478-2391-2-ND 2,000 | 340.00/M | TPSA475K010R1400 
6.8 10 A 6 0.7 1800 478-2392-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2392-2-ND 2,000 | 340.00/M | TPSA685K010R1800 
10 10 A 6 1 900 478-1751-1-ND -70 61 54 | 478-1751-2-ND 2,000 | 238.00/M | TPSA106K010R0900 
10 10 A 6 1 1800 478-3317-1-NDt 1.00 87 -76__| 478-3317-2-ND 2,000 | 340.00/M | TPSA106K010R1800 
10 20 A 6 1 1800 478-4086-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-4086-2-ND 2,000 | 1360.00/M | TPSA106M010R1800 
10 10 T 6 1 1000 478-4153-1-ND 1.60 1.40 1.22 | 478-4153-2-ND 2,500 | 544.00/M | TPST106K010R1000 
15 10 A 6 1.5 1000 478-1752-1-ND 75 66 .57 | 478-1752-2-ND 2,000 | 255.00/M | TPSA156K010R1000 
22 10 B 6 2.2 700 478-3318-1-NDt 1.25 1.09 -95 | 478-3318-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB226K010R0700 
22 10 B 6 2.2 400 478-2393-1-ND 1.25 1.09 .95 | 478-2393-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB226K010R0400 
22 20 B 6 2.2 700 478-4088-1-ND 1.20 1.05 -92 | 478-4088-2-ND 2,000 | 408.00/M | TPSB226M010R0700 
33 10 B 6 3.3 425 478-1759-1-ND 1.20 1.05 .92 | 478-1759-2-ND 2,000 | 408.00/M | TPSB336K010R0425 
33 10 c 6 3.3 150 478-3319-1-ND 2.65 2.31 2.02 | 478-3319-2-ND 500 482.50 | TPSC336K010R0150 
33 10 Cc 6 3.3 375 478-1770-1-ND 2.00 1.74 1.52 | 478-1770-2-ND 500 364.00 | TPSC336K010R0375 
47 10 B 8 4.7 250 478-3085-1-ND 1.13 98 -86__| 478-3085-2-ND 2,000 | 383.00/M | TPSB476K010R0250 
47 10 B 8 4.7 500 478-4089-1-ND 1.25 1.09 -95 | 478-4089-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB476K010R0500 
47 10 B 8 4.7 650 478-1760-1-ND 1.25 1.09 -95 | 478-1760-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB476K010RO0650 
47 10 c 6 4.7 350 478-4093-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 478-4093-2-ND 500 382.00 | TPSC476K010R0350 
47 20 Cc 6 4.7 350 478-3059-1-ND 1.75 1.53 1.33 | 478-3059-2-ND 500 318.50 | TPSC476M010R0350 
68 10 B 8 6.8 600 478-3084-1-ND 1.13 98 -86__| 478-3084-2-ND 2,000 | 383.00/M | TPSB686K010RO600 
100 10 Cc 8 10 75 478-3086-1-NDt 2.48 2.16 1.89 | 478-3086-2-ND 500 450.50 | TPSC107K010R0075 
10 100 10 Cc 8 10 100 478-1765-1-ND 1.88 1.64 1.43 | 478-1765-2-ND 500 341.50 | TPSC107K010R0100 
100 10 Cc 8 10 200 478-3357-1-ND 2.45 2.14 1.87 | 478-3357-2-ND 500 446.00 | TPSC107K010R0200 
100 20 c 8 10 100 478-4091-1-ND 2.50 2.18 1.90 | 478-4091-2-ND 5,000 | 800.00/M | TPSC107M010R0100 
100 10 D 6 10 50 478-3320-1-NDt 5.35 4.66 4.07 __| 478-3320-2-ND 500 973.50 | TPSD107K010RO0050 
100 10 D 6 10 65 478-1776-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 478-1776-2-ND 500 710.00 | TPSD107K010RO065 
100 10 D 6 10 100 478-1777-1-ND 2.35 2.05 1.79 | 478-1777-2-ND 500 427.50 | TPSD107K010R0100 
100 20 D 6 10 50 478-4095-1-ND 5.00 4.35 3.80 | 478-4095-2-ND 500 910.00 | TPSD107M010R0050 
100 20 D 6 10 65 478-4096-1-ND 4.50 3.92 3.42 | 478-4096-2-ND 500 819.00 | TPSD107M010RO0065 
100 20 D 6 10 80 478-4097-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-4097-2-ND 500 728.00 | TPSD107M010R0080 
100 20 D 6 10 100 478-1779-1-ND 2.35 2.05 1.79 | 478-1779-2-ND 500 427.50 | TPSD107M010R0100 
150 10 D 6 15 50 478-3321-1-ND 5.75, 5.01 4.37 | 478-3321-2-ND 500 1046.50 | TPSD157K010RO0050 
150 10 D 8 15 100 478-1781-1-ND 3.50 3.05 2.66 | 478-1781-2-ND 500 637.00 | TPSD157K010R0100 
150 20 D 6 15 50 478-4102-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-4102-2-ND 500 728.00 | TPSD157M010R0050 
150 20 D 8 15 100 478-4103-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-4103-2-ND 500 728.00 | TPSD157M010R0100 
220 10 D 8 22 50 478-4108-1-ND 9.75 8.49 741 478-4108-2-ND 500 1774.50 | TPSD227K010R0050 
220 10 D 8 22 100 478-3322-1-NDt 8.25 7.18 6.27 | 478-3322-2-ND 500 1501.50 | TPSD227K010R0100 
220 10 D 8 22 150 478-1784-1-ND 6.75 5.88 5.13 | 478-1784-2-ND 500 1228.50 | TPSD227K010R0150 
220 20 D 8 22 50 478-4109-1-ND 9.60 8.36 7.30 | 478-4109-2-ND 500 1747.00 | TPSD227M010RO0050 
220 20 D 8 22 100 478-4110-1-ND 5.00 4.35 3.80__| 478-4110-2-ND 500 910.00 | TPSD227M010R0100 
220 10 E 8 22 50 478-3323-1-NDt 12.75 11.10 9.69 | 478-3323-2-ND 400 1856.40 | TPSE227K010R0050 
220 10 E 8 22 100 478-1799-1-ND 9.50 8.27 7.22 | 478-1799-2-ND 400 1383.20 | TPSE227K010R0100 
220 20 E 8 22 100 478-4130-1-ND 9.90 8.62 7.53 | 478-4130-2-ND 400 1441.60 | TPSE227M010R0100 
(Continued) 
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I:NA'( TPS Series Low ESR Surface Mount Tantalum Capacitors (Cont) Digi@keel® 


Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 

(V) (uF) % Size | Maximum |Maximum |(mQ)@100kHz | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
330 10 D 8 33 50 478-3087-1-ND 12.11 10.54 9.20 | 478-3087-2-ND 500 2203.00 | TPSD337K010R0050 
330 10 D 8 33 100 478-1787-1-ND 6.85 5.96 5.21 478-1787-2-ND 500 1246.50 | TPSD337K010R0100 
330 20 D 8 33 100 478-4116-1-ND 12.50 10.88 9.50 | 478-4116-2-ND 500 2275.00 | TPSD337M010R0100 
330 20 D 8 33 150 478-4117-1-ND 11:25 9.79 8.55 | 478-4117-2-ND 500 2047.50 | TPSD337M010R0150 
330 10 E 8 33 40 478-4136-1-ND 15.25 13.27 11.59 | 478-4136-2-ND 400 2220.40 | TPSE337K010R0040 
330 10 E 8 33 50 478-4137-1-ND 15.00 13.05 11.40 | 478-4137-2-ND 400 2184.00 | TPSE337K010R0050 
330 10 E 8 33 60 478-4138-1-ND 14.75 12.84 11.21 478-4138-2-ND 400 2147.60 | TPSE337K010R0060 
330 10 E 8 33 100 478-4139-1-ND 13.25 11.53 10.07 | 478-4139-2-ND 400 1929.20 | TPSE337K010R0100 
330 20 E 8 33 50 478-4140-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-4140-2-ND 400 2074.80 | TPSE337M010R0050 
10 330 20 E 8 33 60 478-4141-1-ND 14.00 12.18 10.64 | 478-4141-2-ND 400 2038.40 | TPSE337M010RO060 
330 20 E 8 33 100 478-4142-1-ND 12.75 11.10 9.69 | 478-4142-2-ND 400 1856.40 | TPSE337M010R0100 
330 10 Vv 10 33 60 478-4158-1-ND 15.25 13.27 11.59 | 478-4158-2-ND 400 2220.40 | TPSV337K010RO060 
330 20 Vv 10 33 60 478-4159-1-ND 14.75 12.84 11.21 |e = — | TPSV337M010RO060 
330 20 Vv 10 33 100 478-4160-1-ND 13.95 12.14 10.61 478-4160-2-ND 400 2031.20 | TPSV337M010R0100 
470 10 E 10 47 45 478-3088-1-ND 14.85 12.92 11.29 | 478-3088-2-ND 400 2162.00 | TPSE477K010R0045 
470 10 E 10 47 100 478-1807-1-ND 14.90 12.97 11.33 | 478-1807-2-ND 400 2169.60 | TPSE477K010R0100 
470 20 E 10 47 45 478-4148-1-ND 16.25 14.14 12.35 | 478-4148-2-ND 400 2366.00 | TPSE477M010R0045 
470 20 E 10 47 50 478-4149-1-ND 15.75 13.71 11.97 | 478-4149-2-ND 400 2293.20 | TPSE477M010RO050 
470 20 E 10 47 100 478-4150-1-ND 14.75 12.84 11.21 478-4150-2-ND 400 2147.60 | TPSE477M010R0100 
470 10 Vv 10 47 60 478-4162-1-ND 15.40 13.40 11.71 478-4162-2-ND 400 2242.40 | TPSV477K010RO0060 
2.2 10 A 6 0.5 1800 478-2394-1-ND 1.00 87 76 | 478-2394-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA225K016R1800 
3.3 10 A 6 0.5 3500 478-2395-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2395-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA335K016R3500 
4.7 10 B 6 0.8 1500 478-2396-1-ND 1.25 1.09 .95 | 478-2396-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB475K016R1500 
6.8 10 A 6 11 1500 478-3089-1-ND 90 79 .69 | 478-3089-2-ND 2,000 306.00/M | TPSA685K016R1500 
6.8 10 B 6 11 1200 478-2397-1-ND 1.25 1.09 -95 | 478-2397-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB685K016R1200 
10 10 B 6 1.6 800 478-2398-1-NDt 1.25 1.09 .95 | 478-2398-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB106K016R0800 
15 10 B 6 2.4 800 478-1757-1-ND 1.00 87 -76 | 478-1757-2-ND 2,000 340.00/M | TPSB156K016R0800 
22 10 B 6 3.5 600 478-1758-1-ND 1.00 87 -76 | 478-1758-2-ND 2,000 340.00/M | TPSB226K016RO0600 
22 10 Cc 6 3.5 375 478-1767-1-NDt 88 LE .67 | 478-1767-2-ND 500 159.50 | TPSC226K016R0375 
22 20 iej 6 3.5 375 478-4092-1-ND 2.00 1.74 1.52 | 478-4092-2-ND 500 364.00 | TPSC226M016R0375 
33 10 B 8 5.3 350 478-3090-1-ND 1.13 98 .86 | 478-3090-2-ND 2,000 383.00/M | TPSB336K016R0350 
33 10 Cc 6 5.3 300 478-1771-1-ND 1.75 1.53 1.33. | 478-1771-2-ND 500 318.50 | TPSC336K016R0300 
33 10 WwW 6 5.3 175 478-3324-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-3324-2-ND 1,000 1456.00 | TPSW336K016R0175 
47 10 Cc 6 75 350 478-1773-1-NDt 2.55 2.22 1.94 | 478-1773-2-ND 500 464.00 | TPSC476K016R0350 
47 10 D 6 75 80 478-3325-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-3325-2-ND 500 728.00 | TPSD476K016R0080 
47 10 D 6 75 150 478-1788-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 478-1788-2-ND 500 710.00 | TPSD476K016R0150 
47 10 D 6 75 200 478-4118-1-ND 3.80 3.31 2.89 | 478-4118-2-ND 500 691.50 | TPSD476K016R0200 
47 20 D 6 75 150 478-4119-1-ND 3.70 3.22 2.82 | 478-4119-2-ND 500 673.50 | TPSD476M016R0150 
68 10 Cc 6 10.9 125 478-3091-1-ND 2.66 2.31 2.02 | 478-3091-2-ND 500 483.00 | TPSC686K016R0125 
16 68 10 ej 6 10.9 200 478-1774-1-ND 1.44 1.25 1.10 | 478-1774-2-ND 500 261.00 | TPSC686K016R0200 
100 10 D 6 16 125 478-1778-1-ND 4.20 3.66 3.20 | 478-1778-2-ND 500 764.50 | TPSD107K016R0125 
100 10 D 6 16 150 478-3358-1-ND 4.20 3.66 3.20 | 478-3358-2-ND 500 764.50 | TPSD107K016R0150 
100 20 D 6 16 60 478-4098-1-ND 4.75 4.14 3.61 478-4098-2-ND 500 864.50 | TPSD107M016RO060 
100 20 D 6 16 125 478-4099-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-4099-2-ND 500 728.00 | TPSD107M016R0125 
100 10 E 6 16 55 478-4124-1-ND 13.75 11.97 10.45 | 478-4124-2-ND 400 2002.00 | TPSE107K016R0055 
100 10 E 6 16 100 478-1793-1-ND 9.25 8.05 7.03 | 478-1793-2-ND 400 1346.80 | TPSE107K016R0100 
100 10 E 6 16 125 478-1794-1-ND 8.50 7.40 6.46 | 478-1794-2-ND 400 1237.60 | TPSE107K016R0125 
100 20 E 6 16 55 478-4125-1-ND 13.35 11.62 10.15 | 478-4125-2-ND 400 1943.60 | TPSE107M016RO0055 
100 20 E 6 16 100 478-4126-1-ND 9.75 8.49 7.41 478-4126-2-ND 400 1419.60 | TPSE107M016R0100 
150 10 D 6 24 60 478-3092-1-ND 9.68 8.42 7.36 | 478-3092-2-ND 500 1761.00 | TPSD157K016RO0060 
150 10 D 6 24 100 478-3326-1-NDt 10.25 8.92 7.79 | 478-3326-2-ND 500 1865.50 | TPSD157K016R0100 
150 10 D 6 24 150 478-1782-1-ND 5.00 4.35 3.80 | 478-1782-2-ND 500 910.00 | TPSD157K016R0150 
150 20 D 6 24 150 478-4104-1-ND 9.25 8.05 7.03 | — — — | TPSD157M016R0150 
220 10 E 10 35.2 100 478-3093-1-ND 9.45 8.23 7.19 | 478-3093-2-ND 400 1376.00 | TPSE227K016R0100 
220 10 E 10 35.2 150 478-1800-1-ND 10.00 8.70 7.60 | 478-1800-2-ND 400 1456.00 | TPSE227K016R0150 
220 20 E 10 35.2 100 478-4131-1-ND 10.40 9.05 7.91 478-4131-2-ND 400 1514.40 | TPSE227M016R0100 
220 10 Vv 8 35.2 50 478-3327-1-ND 16.10 14.01 12.24 | 478-3327-2-ND 400 2344.00 | TPSV227K016R0050 
220 10 Vv 8 35.2 75 478-3328-1-NDt 15.75 13.71 11.97 | 478-3328-2-ND 400 2293.20 | TPSV227K016R0075 
220 20 Vv. 8 35.2 75 478-4157-1-ND 15.25 13.27 11.59 | 478-4157-2-ND 400 2220.40 | TPSV227M016RO0075 
1 10 A 4 0.5 3000 478-2399-1-ND 1.00 87 .76 | 478-2399-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA105K020R3000 
2.2 10 A 6 0.5 3000 478-2400-1-ND 1.00 87 .76 | 478-2400-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA225K020R3000 
3.3 10 A 6 0.7 2500 478-2401-1-ND 1.00 87 .76 | 478-2401-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA335K020R2500 
4.7 10 B 6 0.9 1000 478-2402-1-ND 1.25 1.09 -95 | 478-2402-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB475K020R1000 
6.8 10 A 6 1.4 1000 478-3094-1-ND -90 79 .69 | 478-3094-2-ND 2,000 306.00/M | TPSA685K020R1000 
6.8 10 B 6 1.4 1000 478-2403-1-ND 1.25 1.09 -95 | 478-2403-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB685K020R1000 
10 10 B 6 2 1000 478-1756-1-ND 1.25 1.09 -95 | 478-1756-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB106K020R1000 
10 20 B 6 2 1000 478-4087-1-ND 1.20 1.05 .92 | 478-4087-2-ND 2,000 408.00/M | TPSB106M020R1000 
15) 10 Cc 6 3 450 478-1766-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 478-1766-2-ND 500 382.00 | TPSC156K020R0450 
22 10 B 6 4.4 400 478-3095-1-ND 1.13 -98 .86 | 478-3095-2-ND 2,000 383.00/M | TPSB226K020R0400 
22 10 Cc 6 44 150 478-2404-1-ND 2.60 2.27 1.98 | 478-2404-2-ND 500 442.00 | TPSC226K020R0150 
33 10 Cc 6 6.6 300 478-3096-1-ND 2.05 1.79 1.56 | 478-3096-2-ND 500 372.50 | TPSC336K020R0300 
33 10 D 6 6.6 200 478-1785-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 478-1785-2-ND 500 710.00 | TPSD336K020R0200 
33 20 D 6 6.6 200 478-4111-1-ND 3.70 3.22 2.82 | 478-4111-2-ND 500 673.50 | TPSD336M020R0200 
20 47 10 D 6 9.4 100 478-3329-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 478-3329-2-ND 500 682.50 | TPSD476K020R0100 
47 10 E 6 9.4 125 478-1805-1-ND Tati 6.75 5.89 | 478-1805-2-ND 400 1128.40 | TPSE476K020R0125 
47 10 E 6 9.4 150 478-1806-1-ND 5.45 4.74 4.14 | 478-1806-2-ND 400 792.80 | TPSE476K020R0150 
68 10 D 6 13.6 70 478-4122-1-ND 5.50 4.79 4.18 | 478-4122-2-ND 500 1001.00 | TPSD686K020R0070 
68 10 D 6 13.6 300 478-1792-1-ND 3.65 3.18 2.78 | 478-1792-2-ND 500 664.50 | TPSD686K020R0300 
68 10 E 6 13.6 150 478-1808-1-ND 9.00 7.83 6.84 | 478-1808-2-ND 400 1310.40 | TPSE686K020R0150 
68 20 E 6 13.6 150 478-4151-1-ND 9.75 8.49 7.41 478-4151-2-ND 400 1419.60 | TPSE686M020R0150 
100 10 D 6 20 85 478-3097-1-ND 3.83 3.33 2.91 478-3097-2-ND 500 696.00 | TPSD107K020R0085 
100 10 Ee 6 20 100 478-3098-1-ND 13.73 11.95 10.44 | 478-3098-2-ND 400 1998.40 | TPSE107K020R0100 
100 10 = 6 20 150 478-1795-1-NDt 5.75 5.01 4.37 | 478-1795-2-ND 400 837.20 | TPSE107K020R0150 
100 20 E 6 20 150 478-4127-1-ND 14.75 12.84 11.21 478-4127-2-ND 400 2147.60 | TPSE107M020R0150 
100 10 Vv 8 20 60 478-3330-1-NDt 17.00 14.79 12.92 | 478-3330-2-ND 400 2475.20 | TPSV107K020R0060 
100 10 Vv 8 20 85 478-4154-1-ND 16.75 14.58 12.73 | 478-4154-2-ND 400 2438.80 | TPSV107K020R0085 
100 20 Vv 8 20 60 478-4155-1-ND 16.50 14.36 12.54 | 478-4155-2-ND 400 2402.40 | TPSV107M020RO060 
100 20 Vv 8 20 85 478-4156-1-ND 16.25 14.14 12.35 | 478-4156-2-ND 400 2366.00 | TPSV107M020R0085 
150 10 Vv 8 30 80 478-3099-1-ND 14.27 12.42 10.85 | 478-3099-2-ND 400 2076.80 | TPSV157 KO20R0080 
68 10 A 4 0.5 6000 478-2405-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2405-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA684K025R6000 
1.5 10 A 6 0.5 3000 478-2406-1-ND 1.00 87 .76 | 478-2406-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA155K025R3000 
3.3 10 A 6 0.8 1000 478-3100-1-ND 90 79 .69 | 478-3100-2-ND 2,000 306.00/M | TPSA335K025R1000 
3.3 10 B 6 0.8 2000 478-2407-1-ND 1.25 1.09 -95 | 478-2407-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB335K025R2000 
4.7 10 B 6 1.2 900 478-2408-1-ND 1.25 1.09 -95 | 478-2408-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB475K025R0900 
6.8 10 B 6 1.7 700 478-3101-1-ND 1.13 98 .86 | 478-3101-2-ND 2,000 383.00/M | TPSB685K025R0700 
25 6.8 10 Cc 6 17 600 478-2409-1-ND 1.60 1.40 1.22 | 478-2409-2-ND 500 272.00 | TPSC685K025RO600 
10 10 Cc 6 2.5 300 478-3360-1-ND 2.60 2.27 1.98 | 478-3360-2-ND 500 473.00 | TPSC106K025R0300 
10 10 Cc 6 2.5 500 478-1762-1-NDt 88 77 .67 | 478-1762-2-ND 500 159.50 | TPSC106K025R0500 
10 20 iej 6 2.5 500 478-1763-1-ND 88 77 .67__| 478-1763-2-ND 500 159.50 | TPSC106M025R0500 
22 10 [e} 6 5.5 275 478-3102-1-ND 2.16 1.88 1.65 | 478-3102-2-ND 500 393.00 | TPSC226K025R0275 
22 10 D 6 5.5 100 478-3331-1-NDt 4.20 3.66 3.20 | 478-3331-2-ND 500 764.50 | TPSD226K025R0100 
22 10 D 6 5.5 200 478-1783-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 478-1783-2-ND 500 710.00 | TPSD226K025R0200 

(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1637 


Reel® 


Rated Capaci- Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Tolerance Case % (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size | Maximum |Maximum |(mQ)@100kHz | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 20 D 6 5.5 200 478-4106-1-ND 3.70 3.22 2.82 | 478-4106-2-ND 500 673.50 | TPSD226M025R0200 
33 10 D 6 8.3 100 478-3332-1-ND 4.35 3.79 3.31 478-3332-2-ND 500 791.50 | TPSD336K025R0100 
33 10 D 6 8.3 200 478-3359-1-ND 4.05 3.53 3.08 | 478-3359-2-ND 500 737.00 | TPSD336K025R0200 
33 10 D 6 8.3 300 478-1786-1-ND 3.60 3.14 2.74 | 478-1786-2-ND 500 655.00 | TPSD336K025R0300 
33 20 D 6 8.3 200 478-3062-1-ND 3.95 3.44 3.01 478-3062-2-ND 500 719.00 | TPSD336M025R0200 
33 10 E 6 8.3 175. 478-4132-1-ND 5.50 4.79 4.18 | 478-4132-2-ND 400 800.80 | TPSE336K025R0175 
33 10 = 6 8.3 300 478-1801-1-ND 6.75 5.88 5.13 | 478-1801-2-ND 400 982.80 | TPSE336K025R0300 
33 20 E 6 8.3 175 478-1802-1-ND 7.00 6.09 5.32 | — = — | TPSE336M025R0175 
33 20 E 6 8.3 200 478-1803-1-ND 6.80 5.92 5.17 | 478-1803-2-ND 400 990.00 | TPSE336M025R0200 
33 20 E 6 8.3 300 478-4134-1-ND 9.75 8.49 7.41 478-4134-2-ND 400 1419.60 | TPSE336M025R0300 
47 10 D 6 11.8 125 478-3103-1-ND 6.26 5.45 4.76 | 478-3103-2-ND 500 1138.50 | TPSD476K025R0125 
25 47 10 D 6 11.8 150 478-1789-1-ND 6.75 5.88 5.13 | 478-1789-2-ND 500 1228.50 | TPSD476K025R0150 
47 10 D 6 11.8 250 478-3333-1-NDt 4.05 3.53 3.08 | 478-3333-2-ND 500 737.00 | TPSD476K025R0250 
47 20 D 6 11.8 250 478-4120-1-ND 3.95 3.44 3.01 478-4120-2-ND 500 719.00 | TPSD476M025R0250 
47 10 E 6 8.3 100 478-4143-1-ND 12.10 10.53 9.20 | 478-4143-2-ND 400 1761.60 | TPSE476K025R0100 
47 20 E 6 8.3 100 478-4144-1-ND 12.00 10.44 9.12 | 478-4144-2-ND 400 1747.20 | TPSE476M025R0100 
68 10 E 6 17 125 478-2410-1-ND 10.25 8.92 7.79 | 478-2410-2-ND 400 1492.40 | TPSE686K025R0125 
68 10 E 6 17 200 478-3334-1-NDt 8.50 7.40 6.46 | 478-3334-2-ND 400 1237.60 | TPSE686K025R0200 
68 20 E 6 17 125 478-4152-1-ND 10.03 8.73 7.63 | 478-4152-2-ND 400 1460.40 | TPSE686M025R0125 
68 10 Vv 6 17 95 478-3335-1-NDt 16.75 14.58 12.73 | 478-3335-2-ND 400 2438.80 | TPSV686K025R0095 
68 20 Vv 6 17 95 478-4163-1-ND 16.25 14.14 12.35 | 478-4163-2-ND 400 2366.00 | TPSV686M025R0095 
68 20 Vv 6 17 150 478-4164-1-ND 15.25 13.27 11.59 | 478-4164-2-ND 400 2220.40 | TPSV686M025R0150 
100 10 Vv 8 25 100 478-3104-1-ND 15.08 13.12 11.46 | 478-3104-2-ND 400 2194.80 | TPSV107K025R0100 
68 10 A 4 0.5 6000 478-2411-1-ND 1.00 87 76 iS = — | TPSA684K035R6000 
1 10 A 4 0.5 3000 478-3336-1-NDt 1.00 87 .76 | 478-3336-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA105K035R3000 
1 10 B 4 0.5 2000 478-2412-1-ND 1.25 1.09 .95 | 478-2412-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB105K035R2000 
1.5 10 B 6 0.5 2500 478-2413-1-ND 1.25 1.09 .95 | 478-2413-2-ND 2,000 | 425.00/M | TPSB155K035R2500 
2.2 10 A 6 0.8 1500 478-3105-1-ND -90 79 .69 | 478-3105-2-ND 2,000 306.00/M | TPSA225K035R1500 
2.2 10 B 6 0.8 2000 478-2414-1-ND 1.25 1.09 .95 | 478-2414-2-ND 2,000 425.00/M | TPSB225K035R2000 
3.3 10 Cc 6 1.2 700 478-1769-1-ND 1.95 1.70 1.49 | 478-1769-2-ND 500 355.00 | TPSC335K035R0700 
47 10 B 6 1.2 700 478-3106-1-ND 1.13 98 .86 | 478-3106-2-ND 2,000 383.00/M | TPSB475K035R0700 
47 10 Cc 6 1.6 600 478-1772-1-ND 1.95 1.70 1.49 | 478-1772-2-ND 500 355.00 | TPSC475K035RO600 
4.7 10 D 6 1.6 700 478-4754-1-ND NEW! 6.15 5.36 4.68 | 478-4754-2-ND NEW!| 500 1119.50 | TPSD475K035R0700 
6.8 10 D 6 2.4 400 478-2415-1-ND 4.05 3.53 3.08 | 478-2415-2-ND 500 737.00 | TPSD685K035R0400 
10 10 D 6 3.5 125 478-3337-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 478-3337-2-ND 500 728.00 | TPSD106K035R0125 
10 10 D 6 3.5 300 478-1775-1-ND 1.43 1.24 1.09 | 478-1775-2-ND 500 259.50 | TPSD106K035R0300 
10 20 D 6 3.5 300 478-4094-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 478-4094-2-ND 500 546.00 | TPSD106M035R0300 
10 10 Y 6 3.5 250 478-4697-1-ND NEW! 6.25 5.44 4.75 | 478-4697-2-ND NEW! | 1,000 2275.00 | TPSY106K035R0250 
15 10 Cc 6 5.3 350 478-3107-1-ND 1.98 1.73 1.51 478-3107-2-ND 500 360.50 | TPSC156K035R0350 
15 10 D 6 5.3 100 478-4100-1-ND 4.95 4.31 3.77 | 478-4100-2-ND 500 901.00 | TPSD156K035R0100 
35 15 10 D 6 5.3 300 478-1780-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 478-1780-2-ND 500 546.00 | TPSD156K035R0300 
15 20 D 6 5.3 300 478-4101-1-ND 3.70 3.22 2.82 | 478-4101-2-ND 500 673.50 | TPSD156M035R0300 
22 10 D 6 PAG 125 478-1796-1-NDt 9.75 8.49 7.41 478-1796-2-ND 400 1419.60 | TPSE226K035R0125 
22 10 D 6 7.7 125 478-4105-1-ND 11.25 9.79 8.55 | 478-4105-2-ND 500 2047.50 | TPSD226K035R0125 
22 10 D 6 7.7 200 478-3356-1-ND 10.00 8.70 7.60 | 478-3356-2-ND 500 1820.00 | TPSD226K035R0200 
22 20 D 6 7.7 300 478-3060-1-ND 9.25 8.05 7.03 | 478-3060-2-ND 500 1683.50 | TPSD226M035R0300 
22 20 D 6 FAC 400 478-4107-1-ND 6.00 5.22 4.56 | 478-4107-2-ND 500 1092.00 | TPSD226M035R0400 
22 10 E 6 Fie 200 478-1797-1-ND 9.25 8.05 7.03 | 478-1797-2-ND 400 1346.80 | TPSE226K035R0200 
22 10 E 6 77 300 478-1798-1-ND 8.75 7.62 6.65 | 478-1798-2-ND 400 1274.00 | TPSE226K035R0300 
22 20 E 6 7.7 200 478-4128-1-ND 9.75 8.49 7.41 478-4128-2-ND 400 1419.60 | TPSE226M035R0200 
22 20 E 6 Le 300 478-4129-1-ND 9.75 8.49 7.41 478-4129-2-ND 400 1419.60 | TPSE226M035R0300 
33 10 D 6 11.6 200 478-3108-1-ND 9.00 7.83 6.84 | 478-3108-2-ND 500 1638.00 | TPSD336K035R0200 
33 10 D 6 11.6 300 478-2416-1-NDt 9.25 8.05 7.03 | 478-2416-2-ND 500 1683.50 | TPSD336K035R0300 
33 20 D 6 11.6 300 478-4113-1-ND 9.25 8.05 7.03 | 478-4113-2-ND 500 1683.50 | TPSD336M035R0300 
33 10 E 6 11.6 1005 478-3338-1-ND 11.00 9.57 8.36 | 478-3338-2-ND 400 1601.60 | TPSE336K035R0100 
47 10 E 6 16.5 200 478-3109-1-NDt 10.71 9.32 8.14 | 478-3109-2-ND 400 1559.20 | TPSE476K035R0200 
47 10 E 6 16.5 250 478-2417-1-ND 11.65 10.14 8.86 | 478-2417-2-ND 400 1696.40 | TPSE476K035R0250 
47 20 E 6 16.5 200 478-4145-1-ND 11.82 10.29 8.99 | 478-4145-2-ND 400 1720.80 | TPSE476M035R0200 
68 20 Vv 6 23.8 150 478-3110-1-ND 16.20 14.10 12.32 | 478-3110-2-ND 400 2358.80 | TPSV686M035R0150 
15 10 A 4 0.5 9000 478-2418-1-ND 1.00 87 -76 | 478-2418-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA154KO050R9000 
22 10 A 4 0.5 7000 478-2419-1-ND 1.00 87 .76 | 478-2419-2-ND 2,000 340.00/M | TPSA224K050R7000 
2.2 10 D 6 11 1200 478-2420-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 478-2420-2-ND 500 1274.00 | TPSD225K050R1200 
3.3 10 D 6 A? 800 478-2421-1-ND 7.25 6.31 5.51 478-2421-2-ND 500 1319.50 | TPSD335K050R0800 
4.7 10 D 6 2.4 300 478-3339-1-ND 8.45 7.36 6.43 | 478-3339-2-ND 500 1538.00 | TPSD475K050R0300 
50 4.7 10 D 6 2.4 500 478-2422-1-ND 7.25 6.31 5.51 478-2422-2-ND 500 1319.50 | TPSD475KO50R0500 
6.8 10 D 6 3.4 300 478-3111-1-ND 6.08 5.29 4.62 | 478-3111-2-ND 500 1105.50 | TPSD685KO050R0300 
6.8 10 D 6 3.4 500 478-2423-1-ND 4.50 3.92 3.42 | 478-2423-2-ND 500 819.00 | TPSD685K050R0500 
6.8 10 D 6 3.4 600 478-4121-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 478-4121-2-ND 500 773.50 | TPSD685KO50RO0600 
10 10 E 6 5 400 478-3361-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 478-3361-2-ND 400 1092.00 | TPSE106K050R0400 
10 10 E 6 5 500 478-2424-1-ND 17.70 15.40 13.46 | 478-2424-2-ND 400 2577.20 | TPSE106KO50R0500 
15 10 E 6 5 250 478-3112-1-ND 16.88 14.69 12.83 | 478-3112-2-ND 400 2457.20 | TPSE156K050R0250 
+ 478-3444-ND TPS Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in convenient mini-style noteDOOK.......... 6.6... cece cece eee eee eee e eee eet e ee ee eee eeeesee esses esses eeseeeeseeeeseteeseeeeseeeeseees $46.25 


NEW! TAW Series Fused Tantalum Capacitors 


The TAW fused tantalum capacitors offer protection from possible 
damaging short circuit failure modes. This is accomplished with 


Dimensions - mm 


an internal fuse using thin film technology that is in series with Case EIA L WwW H WwW, A Ss 
the capacitor. The AVX fused tantalum offers lower ESR limits | size | Code £0.20 | +0.20/-0.10 | +0.20/-0.10 £0.20 +0.30/-0.20 |  (Min.) 
than competitive fused tantalum capacitors. Specifications: 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Fuse D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 
Continuous Current Capability: 0.75A 
Rated Cap. DF DCL ESR Cut Tape Tape and Reel 
Voltage | Capacitance Tol. Case % (uA) Max. (mQ) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
(V) (uF) % Size Max. Max. @100kHz Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
47 10 D 6 4.7 500 478-4743-1-ND 3.45 3.01 2.63 478-4743-2-ND 628.00 TAWD476K010R0500 
10 47 20 D 6 47 500 478-4744-1-ND 3.15 2.75 2.40 478-4744-2-ND 573.50 TAWD476M010R0500 
100 10 D 8 10 500 478-4747-1-ND 3.45 3.01 2.63 478-4747-2-ND 628.00 TAWD107K010R0500 
100 20 D 8 10 500 478-4748-1-ND 3.15 2.75 2.40 478-4748-2-ND 573.50 TAWD107M010R0500 
16 33 10 D 6 5.3 600 478-4745-1-ND 3.45 3.01 2.63 478-4745-2-ND 628.00 TAWD336K016RO600 
33 20 D 6 5.3 600 478-4746-1-ND 3.15 2.75 2.40 478-4746-2-ND 573.50 TAWD336M016RO600 
25 10 10 D 6 2.5 600 478-4749-1-ND 3.70 3.22 2.82 478-4749-2-ND 673.50 TAWD106K025R0600 
10 20 D 6 2.5 600 478-4750-1-ND 3.35 2.92 2.55: 478-4750-2-ND 609.50 TAWD106M025RO600 
50 6.8 10 D 6 3.4 700 478-4751-1-ND 5.60 4.88 4.26 478-4751-2-ND 1019.00 TAWD685K050R0700 
6.8 20 D 6 3.4 700 478-4752-1-ND 5.10 4.44 3.88 478-4752-2-ND 928.00 TAWD685M050R0700 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1638 (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


I:N/'( TLC and TLJ Series Tantalum Solid Electrolytic Capacitors 


The consumer TLJ and TLC TLC Series 7 z 
Series of tantalum capacitors Case EIA Dimensions - mm Fig. 1/-=1L Series 
offer a high capacitance vs. volt- Size Goce ; t wt z ae S{itin.} Lt (fin.} i 
i A A . JAX. E Je -— . ——af 
pean oe stable MnO2 K 0402 1.00 0.50 0.50 0.40 0.10 
: L 0603 1.60 0.85 0.85 0.55 0.15 
A A R 0805 2.00 1.35 1.35 0.70 0.15 ae 
They are suitable for a wide U 0805 300 135 0.60 Max. 070 O15 I Ss IK-Lt 
range of consumer electronic 
applications such as the latest TLJ Series 
portable handheld electronics, Case EIA Dimensions - mm Fig. 2 — TLJ Series 
cellular phones, PDAs or other Size Code L WwW H W- S (Min.) A 
digital equipment and cameras. A 3216-18 3.20 1.60 1.60 7.20 1.10 0.80 ft E if 
B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 1.40 0.80 
* Temperature Range: K 3216-10 3.20 1.60 1.0 1.20 1.10 0.80 ae 
“55°C ~ 125°C N 2012-12 2.05 1.30 1.0 1.0 0.85 0.50 (_ _)} 
R 2012-12 2.05 1.30 1.20 Max. 1.0 0.85 0.50 | | 
* Capacitance Tolerance: T 3528-12 3.50 2.80 1.20 Max. 2.20 1.40 0.80 > A ke—s—+l A 
+20% Ww 6032-15 6.00 3.20 1.50 Max. 2.20 2.90 1.30 
Rated Capaci- DCL ESR Cut Tape 
Voltage tance Case (uA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) Size | Maximum | (m0Q)@100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — TLC Series 
3 22 J 0.7 7500 478-4756-1-ND NEW! 8.00 6.96 6.08 478-4756-2-ND NEW! 3,500 2720.00/M | TLCJ226M003RTA 
4.7 K 5 15000 478-3340-1-ND§ 6.65 5.79 5.06 478-3340-2-ND 1,000 2421.00 | TLCK475M004QTA 
4 47 L 1.9 7500 478-4705-1-ND NEW! 5.50 4.79 4.18 478-4705-2-ND NEW! 3,500 2002.00/M | TLCL476MO04RTA 
100 R 4.0 5000 478-3341-1-ND§ 3.83 3.33 2.91 478-3341-2-ND 500 696.00 | TLCR107M004XTA 
6.3 22 (a 1.4 7500 478-3343-1-ND§ 2.93 2.55 2.23 478-3343-2-ND 500 532.50 | TLCL226MO06XTA 
6.3 33 L 21 7500 478-4877-1-ND NEW! 2.93 2.55 2.23 478-4877-2-ND NEW! 3,500 995.00/M | TLCL336MOO6RTA 
10 10 U 1.0 5000 478-4876-1-ND NEW! 3.83 3.33 2.91 478-4876-2-ND NEW! 3,500 1301.00/M |_ TLCU106M010RTA 
10 47 R 4.7 5000 478-3347-1-ND§ 3.83 3.33 2.91 478-3347-2-ND 500 696.00 |_ TLCR476M010XTA 
Fig. 2 — TLJ Series 
33 N 1.3 8000 478-4769-1-ND NEW! 3.00 2.61 2.28 478-4769-2-ND NEW! 3,000 1092.00/M | TLJN336M004R8000 
4 47 R 1.9 3000 478-3441-1-ND§ 3.00 2.61 2.28 478-3441-2-ND 2,500 1020.00/M | TLJR476M004R3000 
100 A 4.0 500 478-3342-1-ND§ 2.10 1.83 1.60 478-3342-2-ND 2,000 714.00/M | TLJA107M004R0500 
220 T. 8.8 1100 478-4319-1-ND 1.58 1.37 1.20 478-4319-2-ND 2,500 536.00/M |_TLJT227M004R1100 
22 N 1.3 5400 478-4768-1-ND NEW! 3.00 2.61 2.28 478-4768-2-ND NEW! 3,000 1092.00/M | TLJN226M006R5400 
33 N 2.0 8000 478-4767-1-ND NEW! 3.00 2.61 2.28 478-4767-2-ND NEW! 3,000 1092.00/M | TLJN336MO06R8000 
6.3 33 R 2.0 3000 478-3344-1-ND§ 3.00 2.61 2.28 478-3344-2-ND 2,500 1020.00/M | TLJR336M006R3000 
47 R 2.8 3200 478-4696-1-ND NEW! 3.00 2.61 2.28 478-4696-2-ND NEW! 2,500 1020.00/M | TLJR476MO006R3200 
100 A 6.0 500 478-3345-1-ND§ 3.10 2.70 2.36 478-3345-2-ND 2,000 1054.00/M | TLJA107MOO6RO500 
10 R 1.0 3000 478-3346-1-ND§ 2.75 2.40 2.09 478-3346-2-ND 2,500 935.00/M | TLJR106M010R3000 
22 N 2.2 3800 478-4694-1-ND NEW! 3.00 2.61 2.28 478-4694-2-ND NEW! 3,000 1020.00/M | TLJN226M010R3800 
22 R 2.2 3800 478-4695-1-ND NEW! 3.00 2.61 2.28 478-4695-2-ND NEW! 2,500 1020.00/M | TLJR226M010R3800 
10 33 K 3.3 1500 478-4770-1-ND NEW! 3.25 2.83 2.47 478-4770-2-ND NEW! 3,000 1183.00/M | TLJK336M010R1500 
47 T 4.7 600 478-3348-1-ND§ 3.25 2.83 2.47 478-3348-2-ND 2,500 1105.00/M | TLJT476M010RO600 
150 B 15 500 478-3349-1-ND§ 3.25 2.83 2.47 478-3349-2-ND 2,000 1105.00/M | TLJB157M010R0500 
150 WwW 15 150 478-4708-1-ND NEW! 4.25 3.70 3.23 478-4708-2-ND NEW! 1,000 1547.00 | TLJW157M010R0150 
150 WwW 15 200 478-3350-1-ND§ 4.25 3.70 3.23 478-3350-2-ND 1,000 1547.00 | TLJW157M010R0200 
§ 478-3449-ND TLJ/TLC Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in a convenient mini-style NoteDOOk ........... 2.2... cece cece cece eee eee eee e ee ee eee ee eee ee see ee see eeseeeeseteeseeeeseeeeseeeeseees $46.25 
TCJ Series Conductive Polymer Tantalum Capacitors Reel° 
The TCJ Series of tantalum capacitors with a conductive polymer electrode Case EIA Dimensions - mm 
offers lower ESR, safer non-ignition failure mode and better capacitance Size Code L WwW H Wi A S (Min.) Dy kL so 
retention compared to the conventional Mn02 electrode capacitors. A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 1.80 ry a 
The TCu series is suitable for power management systems with operating B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 H 
temperatures up to 125°C and is also ready for lead free-assembly c 6032-28 6.00 3.20 2.60 2.20 1.30 2.90 1 
systems up to 3x reflow with 260°C peak temperature. A See 12 300 ee i ae ose ED | | | a 
* Temperature Range: -55°C ~ 125°C T 3526-12 | 3.50 | 280 | 120 | 220 | 080) 140)" A s A’ 
* Capacitance Tolerance: +20% Ww 6032-15 | 6.00 | 320 | 1.50 | 220 | 1.30 | 290 elm kL 
Rated Capaci- DF DCL ESR RMS Cut Tape 
Voltage tance Case % (uA) Maximum Current (mA) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(Vv) (uF) Size | Maximum | Maximum | (m0)@100kHz|@100kHz & 25°C | Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
68 A 6 17.0 250 548 478-3460-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3460-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA686M002R0250 
25 100 A 6 25.0 200 612 478-3452-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3452-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA107M002R0200 
° 100 B 6 25.0 70 1102 478-3462-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3462-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJB107M002R0070 
150 B 6 37.5 70 1102 478-3464-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3464-2-ND 2,000 | 842.00/M_| TCJB157M002R0070 
22 A 6 8.8 300 500 478-3135-1-NDt 95 83 .72 | 478-3135-2-ND 2,000 | 321.00/M | TCJA226M004R0300 
33 A 6 13.2 300 500 478-3455-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3455-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA336M004R0300 
47 A 6 18.8 200 612 478-3457-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3457-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA476M004R0200 
47 T 8 18.8 80 1000 478-3479-1-ND 2.58 2.24 1.96 | 478-3479-2-ND 2,500 | 876.00/M | TCJT476M004R0080 
68 A 6 27.2 250 548 478-3461-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3461-2-ND 2,000 | 842.00/M_| TCJA686M004R0250 
4 68 B 6 27.2 70 1102 478-3137-1-NDt 1.10 96 .84 | 478-3137-2-ND 2,000 | 321.00/M | TCJB686M004R0070 
68 ne 8 27.2 80 1000 478-3480-1-ND 2.58 2.24 1.96 | 478-3480-2-ND 2,500 | 876.00/M | TCJT686M004R0080 
100 A 6 40.0 200 612 478-3453-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3453-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA107M004R0200 
100 B 8 40.0 70 1102 478-3129-1-NDt 1.10 96 .84 | 478-3129-2-ND 2,000 | 374.00/M | TCJB107M004R0070 
100 Tr 8 40.0 150 730 478-3474-1-ND 2.58 2.24 1.96 | — = — | TCJT107M004R0150 
150 B 6 60.0 70 1102 478-3465-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3465-2-ND 2,000 | 842.00/M_| TCJB157M004R0070 
10 A 6 6.0 300 500 478-3134-1-NDt 94 82 .72 | 478-3134-2-ND 2,000 | 318.00/M | TCJA106MO06R0300 
10 R 6 6.0 500 332 478-3471-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 478-3471-2-ND 2,500 | 1020.00/M | TCJR106MO06R0500 
22 A 6 13.2 300 500 478-4710-1-ND NEW! 98 85 .75 | 478-4710-2-ND NEW! | 2,000 | 332.00/M | TCJA226MO06R0300 
22 Tr 6 13.2 150 730 478-3475-1-ND 2.58 2.24 1.96 | 478-3475-2-ND 2,500 | 876.00/M | TCJT226M006R0150 
33 A 6 19.8 200 612 478-3456-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3456-2-ND 2,000 | 842.00/M_| TCJA336M006R0200 
33 B 6 19.8 70 1102 478-4712-1-ND NEW! 1.15 1.01 .88 | 478-4712-2-ND NEW! | 2,000 | 391.00/M | TCJB336M006R0070 
33 B 6 19.8 200 652 478-3467-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3467-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJB336M006R0200 
33 iT 8 19.8 150 730 478-3477-1-ND 2.58 2.24 1.96 | 478-3477-2-ND 2,500 | 876.00/M | TCJT336M006R0150 
47 A 6 28.2 200 612 478-3458-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3458-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA476M006R0200 
6.3 47 B 6 28.2 70 1102 478-3139-1-NDt 1.10 96 .84 | 478-3139-2-ND 2,000 | 374.00/M_| TCJB476M006R0070 
47 T 8 28.2 80 1000 478-3133-1-NDt 1.32 1.15 1.00 | 478-3133-2-ND 2,500 | 447.00/M | TCJT476MO06RO080 
68 B 8 40.8 55 1102 478-4714-1-ND NEW! 1.65 1.44 1.26 | 478-4714-2-ND NEW! | 2,000 | 561.00/M | TCJB686MO06RO0055 
68 B 8 40.8 70 1102 478-3131-1-NDt 1.10 96 .84 | 478-3131-2-ND 2,000 | 374.00/M | TCJB686M006R0070 
68 Cc 6 40.8 100 1049 478-3470-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 478-3470-2-ND 500 500.50 | TCUC686M006R0100 
100 B 10 60.0 45 1374 478-4711-1-ND NEW! 1.55 1.35 1.18 | 478-4711-2-ND NEW! | 2,000 | 527.00/M_| TCJB107MO06R0045 
100 B 10 60.0 70 1102 478-3130-1-NDt 1.10 96 .84 | 478-3130-2-ND 2,000 | 374.00/M | TCJB107MO06R0070 
150 H 6 90.0 200 632 478-4715-1-ND NEW! = 1.46 1.27 1.11 | 478-4715-2-ND NEW! | 2,500 | 496.00/M | TCJH157M006R0200 
150 WwW 6 90.0 70 1134 478-3481-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 478-3481-2-ND 1,000 1092.00 | TCJW157M006R0070 
(Continued) 
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y P ® 
INA TCJ Series Conductive Polymer Tantalum Capacitors (Cont.) Reel” | () felis 
Rated Capaci- DF DCL ESR RMS Cut Tape 
Voltage tance Case % (HA) Maximum Current(mA) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(Vv) (uF) Size | Maximum | Maximum | (m0)@100kHz | @100kHz & 25°C | Part No. il 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
47 R 6 47 500 332 478-3472-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 478-3472-2-ND 2,500 | 1020.00/M | TCJR475M010R0500 
10 A 6 10.0 300 500 478-3127-1-NDT 95 83 .72 | 478-3127-2-ND 2,000 | 321.00/M | TCJA106M010R0300 
15 A 6 15.0 200 612 478-3454-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3454-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA156M010R0200 
22 B 6 22.0 300 532 478-3136-1-NDt 1.10 96 .84 | 478-3136-2-ND 2,000 | 374.00/M | TCJB226M010R0300 
10 22 Tr 6 22.0 150 730 478-3476-1-ND 2.58 2.24 1.96 | 478-3476-2-ND 2,500 | 876.00/M_| TCJT226M010R0150 
33 B 6 33.0 70 1102 478-4713-1-ND NEW! 1.20 1.05 .92 | 478-4713-2-ND NEW! | 2,000 | 408.00/M | TCJB336M010R0070 
33 B 6 33.0 200 652 478-3138-1-NDTt 1.10 96 .84 | 478-3138-2-ND 2,000 | 374.00/M | TCJB336M010R0200 
33 Cc 6 33.0 100 1049 478-3468-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 478-3468-2-ND 500 500.50 | TCJC336M010R0100 
33 T 6 33.0 50 730 478-3478-1-ND 2.58 2.24 1.96 | 478-3478-2-ND 2,500 | 876.00/M | TCJT336M010R0150 
47 B 6 47.0 70 1102 478-3132-1-NDt 1.10 96 -84 | 478-3132-2-ND 2,000 | 374.00/M | TCJB476M010R0070 
6.8 A 6 10.9 200 612 478-3459-1-ND 2.48 2.16 189 = — | TCJA685M016R0200 
10 A 6 16.0 200 612 478-3451-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3451-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJA106M016R0200 
16 10 T 6 16.0 150 730 478-3473-1-ND 2.58 2.24 1.96 | 478-3473-2-ND 2,500 | 876.00/M | TCJT106M016R0150 
15 B 6 24.0 150 753 478-3463-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3463-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJB156M016R0150 
22 B 6 35.2 150 753 478-3466-1-ND 2.48 2.16 1.89 | 478-3466-2-ND 2,000 | 842.00/M | TCJB226M016R0150 


TPM Series 


Low ESR, high capacitance and high ripple current are the key parameters for processor filtering. Multianode 


configuration within a standard E case package meets these requirements * Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
i Dimensions - mm | fw 
Multianode Ultra Low = = 7 7 ns W, = | = “| 
Size Code +0.20 +0.20, -0.10 +0.20,-0.10 | +0.20 +0.30, -0.20 (Min.) 
ESR Surface Mount 9g {9g ae ee eee 
H 7343- as i 3 x E A 
Tantalum Capacitors Vv 7361-38 7.30 6.10 3.45 20.30 | 3.10 140 1.80 gele—s eter] ol Wile 
Rated Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage |Capacitance| Tolerance | Case Yo (uA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | AVX 
(V) (uF) Yo Size | Maximum} Maximum | (m0)@100kHz| Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1000 10 D 8 25 25 478-4635-1-ND 8.25 6.19 4.40 | 478-4635-2-ND 500 1925.00 | TPMD108K002R0025 
10 E 6 38 12 478-3292-1-NDt 15.00 13.05 11.40 | 478-3292-2-ND 400 2184.00 | TPME158K002R0012 
25 1500 10 3 6 38 15 478-3293-1-ND 15.00 13.05 11.40 | 478-3293-2-ND 400 2184.00 | TPME158K002R0015 
‘ 10 E 6 38 18 478-3622-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3622-2-ND 400 2074.80 | TPME158K002R0018 
20 E 6 38 18 478-3623-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3623-2-ND 400 2074.80 | TPME158M002R0018 
2200 10 E 10 44 18 478-4318-1-ND 15.00 13.05 11.40 | 478-4318-2-ND 400 2184.00 | TPME228K002R0018 
330 10 D 8 13.2 25 478-4639-1-ND 8.25 6.19 4.40 | 478-4639-2-ND 500 1925.00 | TPMD337K004R0025 
10 D 8 13.2 35 478-4640-1-ND 8.25 6.19 4.40 | 478-4640-2-ND 500 1925.00 | TPMD337K004R0035 
470 10 D 8 18.8 25 478-4641-1-ND 8.25 6.19 4.40 | 478-4641-2-ND 500 1925.00 | TPMD477K004R0025 
10 D 8 18.8 35 478-4642-1-ND 8.25 6.19 4.40 | 478-4642-2-ND 500 1925.00 | TPMD477K004R0035 
10 D 8 27.2 25 478-4634-1-ND 8.25 6.19 4.40 | 478-4634-2-ND 500 1925.00 | TPMD687K004R0025 
680 10 E 6 27 18 478-3294-1-NDt 15.00 13.05 11.40 | 478-3294-2-ND 400 2184.00 | TPME687K004R0018 
10 E 6 27 23 478-1815-1-ND 12.25 10.66 9.31 | 478-1815-2-ND 400 1783.60 | TPME687K004R0023 
4 20 E 6 27 23 478-1816-1-ND 11.25 9.79 8.55 | 478-1816-2-ND 400 1638.00 | TPME687M004R0023 
10 Vv 6 40 18 478-3295-1-NDt 15.50 13.49 11.78 |= = — | TPMV108K004R0018 
1000 10 E 6 40 18 478-1819-1-NDt 12.50 10.88 9.50 | 478-1819-2-ND 400 1820.00 | TPME108K004R0018 
20 E 6 40 23 478-3624-1-ND 14.63 12.73 11.12 | 478-3624-2-ND 400 2129.60 | TPME108M004R0023 
20 E 6 40 18 478-1820-1-ND 11.75 10.23 8.93 | 478-1820-2-ND 400 1710.80 | TPME108M004R0018 
10 E 6 40 15 478-3625-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3625-2-ND 400 2074.80 | TPME158K004R0015 
1500 10 E 6 40 18 478-3627-1-ND 14.25 12.40 10.83 | — = — | TPME158K004R0018 
20 E 6 40 15 478-3626-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3626-2-ND 400 2074.80 | TPME158M004R0015 
330 10 D 8 19.8 25 478-4637-1-ND 8.25 6.19 4.40 | 478-4637-2-ND 500 1925.00 | TPMD337KO006R0025 
10 D 8 19.8 35 478-4638-1-ND 8.25 6.19 4.40 | 478-4638-2-ND 500 1925.00 | TPMD337K006R0035 
10 E 6 28 23 478-3296-1-NDt 15.00 13.05 11.40 | 478-3296-2-ND 400 2184.00 | TPME477K006R0023 
470 10 E 6 28 30 478-1812-1-ND 10.00 8.70 7.60 | 478-1812-2-ND 400 1456.00 | TPME477KO06R0030 
63 10 D 6 28 30 478-4632-1-ND 8.25 6.19 4.40 | 478-4632-2-ND 500 1925.00 | TPMD477K006R0030 
. 20 E 6 28 30 478-1813-1-ND 9.75 8.49 7.41 | 478-1813-2-ND 400 1419.60 | TPME477M006R0030 
10 E 6 4 18 478-3297-1-NDt 15.00 13.05 11.40 | 478-3297-2-ND 400 2184.00 | TPME687K006R0018 
680 10 Vv 6 4 23 478-3298-1-NDt 15.50 13.49 11.78 |e = — | TPMV687K006R0023 
10 E 6 4 23 478-1817-1-ND 12.25 10.66 9.31 | 478-1817-2-ND 400 1783.60 | TPME687KO06R0023 
20 E 6 4 23 478-1818-1-ND 11.25 9.79 8.55 | 478-1818-2-ND 400 1638.00 | TPME687M006R0023 
220 10 D 8 22 35 478-4636-1-ND 8.25 6.19 4.40 | 478-4636-2-ND 500 1925.00 | TPMD227K010R0035 
10 D 8 33 35 478-4633-1-ND 8.25 6.19 4.40 | 478-4633-2-ND 500 1925.00 | TPMD337K010R0035 
10 E 6 33 23 478-3628-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3628-2-ND 400 2074.80 | TPME337K010R0023 
330 10 E 6 33 35 478-1810-1-NDt 10.00 8.70 7.60 | 478-1810-2-ND 400 1456.00 | TPME337K010R0035 
10 20 E 6 33 23 478-3629-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3629-2-ND 400 2074.80 | TPME337M010R0023 
20 E 6 33 35 478-1811-1-ND 9.75 8.49 7.41 | 478-1811-2-ND 400 1419.60 | TPME337M010R0035 
10 E 6 47 23 478-3299-1-NDt 15.00 13.05 11.40 | 478-3299-2-ND 400 2184.00 | TPME477K010R0023 
470 10 E 6 47 30 478-3300-1-ND 15.00 13.05 11.40 | 478-3300-2-ND 400 2184.00 | TPME477K010R0030 
20 E 6 47 23 478-3630-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3630-2-ND 400 2074.80 | TPME447M010R0023 
20 E 6 47 30 478-1814-1-ND 9.75 8.49 7.41 | 478-1814-2-ND 400 1419.60 | TPME477M010R0030 
10 E 6 24 30 478-3631-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3631-2-ND 400 2074.80 | TPME157K016R0030 
150 10 E 6 24 40 478-3301-1-NDt 15.00 13.05 11.40 | 478-3301-2-ND 400 2184.00 | TPME157K016R0040 
20 E 6 24 30 478-3632-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3632-2-ND 400 2074.80 | TPME157M016R0030 
16 20 E 6 24 40 478-3633-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3633-2-ND 400 2074.80 | TPME157M016R0040 
10 E 6 35 25 478-3302-1-NDt 15.00 13.05 11.40 | 478-3302-2-ND 400 2184.00 | TPME227K016R0025 
200 20 E 6 35 25 478-3634-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3634-2-ND 400 2074.80 | TPME227M016R0025 
20 E 6 35 40 478-3635-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3635-2-ND 400 2074.80 | TPME227M016R0040 
10 E 6 35 40 478-3303-1-ND 15.00 13.05 11.40 | 478-3303-2-ND 400 2184.00 | TPME227K016R0040 
10 E 6 20 35 478-3442-1-NDt 15.00 13.05 11.40 | 478-3442-2-ND 400 2184.00 | TPME107K020R0035 
20 100 10 Ee 6 20 45 478-3637-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3637-2-ND 400 2074.80 | TPME107K020R0045 
20 E 6 20 35 478-3636-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3636-2-ND 400 2074.80 | TPME107M020R0035 
20 E 6 20 45 478-3638-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3638-2-ND 400 2074.80 | TPME107M020R0045 
10 E 6 17 45 478-3639-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3639-2-ND 400 2074.80 | TPME686K025R0045 
25 68 10 E 6 17 55 478-3304-1-NDt 15.00 13.05 11.40 | 478-3304-2-ND 400 2184.00 | TPME686K025R0055 
20 E 6 17 45 478-3640-1-ND 14.25 12.40 10.83 | 478-3640-2-ND 400 2074.80 | TPME686M025R0045 
20 10 E 6 8 60 478-3305-1-NDt 17.50 15.23 13.30 | 478-3305-2-ND 400 2548.00 | TPME226K035RO060 
10 E 6 8 100 478-3306-1-ND 17.50 15.23 13.30 | 478-3306-2-ND 400 2548.00 | TPME226K035R0100 
10 E 6 12 50 478-3641-1-ND 17.50 15.23 13.30 | 478-3641-2-ND 400 2548.00 | TPME336K035R0050 
35 33 10 E 6 12 65 478-3307-1-NDt 17.50 15.23 13.30 | 478-3307-2-ND 400 2548.00 | TPME336KO035RO065 
20 E 6 12 50 478-3642-1-ND 17.50 15.23 13.30 | 478-3642-2-ND 400 2548.00 | TPME336M035R0050 
10 E 6 16 55 478-3643-1-ND 17.50 15.23 13.30 | 478-3643-2-ND 400 2548.00 | TPME476KO035R0055 
47 10 E 6 16 65 478-3308-1-NDt 17.50 15.23 13.30 | 478-3308-2-ND 400 2548.00 | TPME476K035RO065 
20 E 6 16 65 478-3644-1-ND 17.50 15.23 13.30_| 478-3644-2-ND 400 2548.00 | TPME476M035RO0065 
50 10 10 E: 6 5 120 478-3309-1-NDt 20.00 17.40 15.20 | 478-3309-2-ND 400 2912.00 | TPME106K050R0120 


t+ 478-3448-ND TPM Series Capacitors Kit 


5 each of values denoted. Packaged in a convenient mini-style notebook 
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INA ( THJ Series High Temperature Tantalum Capacitors 


The THJ Series combines high temperature operation and higher Dimensions - mm 
basic reliability for optimal performance in high temperature Case EIA L WwW H W; A Ss L [= w +| 
automotive and industry applications. The operational temperature Size Metric +£0.20 £0.20/-0.10 | +0.20/-0.10 | +0.20 (0.008) 40.30 (Min) = 
is up to +175°C with derating voltage. The level of reliability of 4 
this tantalum product is .5%/1000 hours of rated voltage, rated A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 1.10 H 
temperature and .1/volt circuit impedance. The capacitors are ( } ye) 
produced in black encapsulation with white polarity marking. B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 P= s + | >| Wile 
Specifications: Maximum Operating Temperature: up to 175°C D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 A A 
with 50% derating : : : : : : 
Rated Cap. DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance Tol. Case % (HA) Max. (0) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(Vv) (uF) % Size Max. Max. @100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
16 4.7 10 A 4.5 0.8 2.9 478-3851-1-ND 58 50 4 478-3851-2-ND 2,000 196.00/M | THJA475K016RUN 
47 10 D 6 7.5 0.9 478-3852-1-ND 2.00 1.74 1.52 478-3852-2-ND 500 364.00 | THJD476K016RJUN 
25 2.2 10 B 6 0.6 4.5 478-3853-1-ND .98 85 75 478-3853-2-ND 2,000 | 332.00/M | THJB225K025RUN 
1.0 10 B 4 0.5 6.5 478-3854-1-ND .98 85 75 = = — | THJB105KO035RUN 
35 10 10 D 6 3.5 1 478-3855-1-ND 2.01 1.75 1.53 478-3855-2-ND 500 366.00 | THJD106KO35RJUN 
22 10 D 6 AA 0.3 478-4753-1-ND NEW! 12.35 10.75 9.39 478-4753-2-ND NEW! 500 2247.50 | THJD226K035R0300 


TAC Series Standard Microchip Surface Mount Tantalum Capacitors 


The world’s smallest surface mount tantalum 


Reel* 


Case EIA EIA Dimensions - mm Minimum Termination 
capacitor, small enough to create space Providing Size Code Metric L WwW H Spacing (S) Length (Lt) 
room for ideas:to.graw: TACmIcrochip™: is ‘a:major A 1206__| 3216-18 3.20 1.60 1.60 7.80 0.15 rh 
breakthrough in miniaturization without reduction in H 0805 2012-10 2.00 1.35 1.00 0.70 0.15 I L | t 
performance. K 0402 | 1005-07 1.00 0.50 0.50 0.40 0.10 H 
It offers the highest energy store in a small case L 0603 1608-10 1.60 0.85 0.85 0.55 0.15 | 
down to 0402. R 0805 2012-15 2.00 1.35 1.35 0.70 0.15 s HeLt 
Enhanced high frequency operation through unique T 3528 | 3528-12 3.50 2.80 1.20 2.00 0.15 eS we 
ESR performance with temperature and voltage U 0805 __| 2012-06 2.00 1.35 0.60 0.70 0.15 
stability also offered. Vv 1206 | 3528-08 3.20 1.60 0.75 1.80 0.15 
Rated Cap. DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | Capacitance Tol. Case % (HA) Max. (0) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size Max. Max. @100kHz Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2.0 10 20 K 15 0.5 15 478-3254-1-NDt 7.40 6.44 5.63 478-3254-2-ND 1,000 2694.00 | TACK106MO002QTA 
47 20 K 12 0.5 15 478-3255-1-NDt 7.40 6.44 5.63 478-3255-2-ND 1,000 2694.00 | TACK475M003QTA 
3.0 100 20 R 30 3.0 5 478-3256-1-NDt 4.25 3.70 3.23 478-3256-2-ND 500 773.50 | TACR107M003XTA 
220 20 T 20 6.6 li 478-3257-1-NDt 4.88 4.25 3.71 478-3257-2-ND 500 887.50 | TACT227M003XTA 
10 20 L 10 0.5 7S: 478-2549-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2549-2-ND 500 591.50 | TACL106M004XTA 
10 20 R 8 0.5 5 478-2559-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-2559-2-ND 500 773.50 | TACR106M004XTA 
22 20 L 20 0.9 75 478-2550-1-NDt 3.25 2.83 2.47 478-2550-2-ND 500 591.50 | TACL226M004XTA 
4 22 20 R 8 0.9 5 4.25 3.70 3.23 478-2560-2-ND 500 773.50 | TACR226M004XTA 
33 10 R 10 1.3 5 478-4189-1-ND 4.25 3.70 3.23 = _ — | TACR336K004XTA 
47 20 R 14 1.9 5 478-3113-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-3113-2-ND 500 773.50 | TACR476M004XTA 
100 20 A 20 4.0 1 478-2566-1-ND 5.50 4.79 4.18 478-2566-2-ND 500 1001.00 | TACA107M004XTA 
100 20 R 30 4.0 5 478-4755-1-ND NEW! 4.25 3.70 3.23 478-4755-2-ND NEW! | 2,500 1445.00/M | TACR107M004RTA 
1.5 20 L 6 0.5 75 478-2551-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2551-2-ND 500 591.50 | TACL155MO06XTA 
2.2 20 K 8 0.5 15 478-2547-1-NDt 7.40 6.44 5.63 478-2547-2-ND 1,000 2694.00 | TACK225MO06QTA 
2.2 20 L 6 0.5 7.5 478-2552-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2552-2-ND 500 591.50 | TACL225MO06XTA 
10 20 L 10 0.6 6 4.25 3.70 3.23 478-2553-2-ND 500 773.50 | TACL106MOO6XTA 
10 10 R 8 0.6 5 4.25 3.70 3.23 478-4185-2-ND 500 773.50 | TACR106KOO6XTA 
10 20 R 8 0.6 5 478-2561-1-ND 2.75 2.40 2.09 478-2561-2-ND 500 500.50 | TACR106MO06XTA 
63 15 20 L 20 0.9 75 478-3114-1-NDt 3.25 2.83 2.47 478-3114-2-ND 500 591.50 | TACL156MOO6XTA 
7 22 20 H 10 1.4 5 478-3258-1-NDt 4.25 3.70 3.23 478-3258-2-ND 500 773.50 | TACH226MO006XTA 
22 10 R 10 1.4 5 478-4188-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-4188-2-ND 500 773.50 | TACR226KO06XTA 
22 20 R 10 1.4 5 478-2562-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-2562-2-ND 500 773.50 | TACR226M006XTA 
33 20 R 12 2.4 5 478-3115-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-3115-2-ND 500 773.50 | TACR336M006XTA 
47 20 R 20 3.0 5 478-3259-1-NDt 4.25 3.70 3.23 478-3259-2-ND 500 773.50 | TACR476MO06XTA 
47 20 A 15 3.0 1 478-3116-1-ND 5.50 4.79 4.18 478-3116-2-ND 500 1001.00 | TACA476MO06XTA 
100 20 T 12 6.3 al 478-3261-1-NDt 4.88 4.25 3.71 478-3261-2-ND 500 887.50 | TACT107MO06XTA 
1.0 20 K 6 0.5 15 478-2548-1-NDt 7.40 6.44 5.63 478-2548-2-ND 1,000 2694.00 | TACK105M010QTA 
1.0 10 L 6 0.5 75 3.25 2.83 2.47 478-4183-2-ND 500 591.50 | TACL105K010XTA 
1.0 20 L 6 0.5 75 3.25 2.83 2.47 478-2554-2-ND 500 591.50 | TACL105M010XTA 
2.2 20 U 8 0.5 5 478-3262-1-NDt 4.25 3.70 3.23 478-3262-2-ND 500 773.50 | TACU225M010XTA 
2.2 20 L 6 0.5 75 478-2555-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2555-2-ND 500 591.50 | TACL225M010XTA 
3.3 20 L 8 0.5 75 478-2556-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2556-2-ND 500 591.50 | TACL335M010XTA 
3.3 20 R 8 0.5 5 478-2563-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-2563-2-ND 500 773.50 | TACR335M010XTA 
47 20 L 10 0.5 6 478-2557-1-ND 3.25 2.83 2.47 478-2557-2-ND 500 591.50 | TACL475M010XTA 
10 47 10 R 8 0.5 6 4.25 3.70 3.23 478-4190-2-ND 500 773.50 | TACR475K010XTA 
47 20 R 8 0.5 6 2.75 2.40 2.09 478-2564-2-ND 500 500.50 | TACR475M010XTA 
10 20 L 20 1.0 75 478-3263-1-NDt 3.25 2.83 2.47 478-3263-2-ND 500 591.50 | TACL106M010XTA 
10 10 R 8 1.0 5 478-4186-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-4186-2-ND 500 773.50 | TACR106K010XTA 
10 20 Vv 10 1.0 2 478-4691-1-ND NEW! 6.48 5.64 4.93 478-4691-2-ND NEW! | 2,500 | 2202.00/M | TACV106M010RTA 
15 10 R 10 15 5 478-4187-1-ND 4.25 3.70 3.23 478-4187-2-ND 500 773.50 | TACR156K010XTA 
22 20 R 14 2.5 5 478-3117-1-NDt 4.25 3.70 3.23 478-3117-2-ND 500 773.50 | TACR226M010XTA 
33 20 A 12 3.3 1 478-3118-1-NDt 5.50 4.79 4.18 478-3118-2-ND 500 1001.00 | TACA336M010XTA 
47 20 T 12 4.7 1 478-3264-1-NDt 4.88 4.25 3.71 478-3264-2-ND 500 887.50 | TACT476M010XTA 
1.0 20 U 8 0.5 5 478-3265-1-NDt 4.25 3.70 3.23 478-3265-2-ND 500 773.50 | TACU105M016XTA 
1.0 10 Ls 6 0.5 75 3.25 2.83 2.47 478-4184-2-ND 500 591.50 | TACL105K016XTA 
16 1.0 20 L 6 0.5 75 3.25 2.83 2.47 478-2558-2-ND 500 591.50 | TACL105M016XTA 
2.2 20 L 10 0.5 75 3.25 2.83 2.47 478-3119-2-ND 500 591.50 | TACL225M016XTA 
10 20 R 10 1.6 5 478-2565-1-NDt 4.25 3.70 3.23 478-2565-2-ND 500 773.50 | TACR106M016XTA 
20 47 20 R 8 0.9 5 478-3266-1-NDt 4.25 3.70 3.23 478-3266-2-ND 500 773.50 | TACR475M020XTA 
25 1.0 20 R 8 0.5 5 478-3267-1-NDt 4.25 3.70 3.23 478-3267-2-ND 500 773.50 | TACR105M025XTA 


+ 478-3450-ND TAC Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in a convenient mini-style notebook 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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A V, y OxiCap™ Niobium Dimensions — mm 
nr A . . Case EIA WwW H W, A s 
Oxide Capacito rs Size Code +0.20 +0.20, -0.10 | +0.20, -0.10 +0.20 +0.30, -0.20 Min. 
A 3216-18 3.20 1.60 1.60 1.20 0.80 1.80 
Cost versus performance is a key requirement for consumer B 3528-21 3.50 2.80 1.90 2.20 0.80 1.40 
electronic products. A solid electrolyte capacitor OxiCap has Cc 6032-28 6.00 3.20 2.60 2.20 1.30 2.90 
been developed by AVX in standard EIA case sizes in order D 7343-31 7.30 4.30 2.90 2.40 1.30 4.40 
to meet this requirement as a higher performance alternative E 7343-43 7.30 4.30 4.10 2.40 1.30 4.40 
to aluminum and other SMT capacitor technologies currently P 2012-15 2.05 1.85 1.0+0.1 1.20 0.50 0.85 
on the market. s 3216-12 3.20 1.60 1.20 1.20 0.80 1.10 
The OxiCap non-burn technology is based on NbO niobium T 3528-12 3.50 2.80 1.20 2.20 0.80 2.00 
oxide ceramic material as the anodic material processed Vv 7361-38 7.30 6.10 3.4520.30 3.10 1.40 1.80 
through the same manufacturing process as tantalum cap- Ww 6032-15 8.00 3.20 1.50 2.20 1.30 2.90 
acitors. The laser coded orange molded body gives total us 7343-15 7.30 4.30 1.50 2.40 1.30 4.40 
traceability. Y 7343-20 7.30 4.30 2.00 2.40 1.30 4.40 
NOJ Series ¢ Temperature Range: -55°C ~ 105°C 
Rated | Capac- |Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage| itance | Tolerance | Case % (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size | Maximum | Maximum |(mQ)@100kHz | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1.8 330 20 ¥ 8 11.9 300 478-3196-1-ND 2.65 2.31 2.02 = = — NOJY337M001RWJ 
10 20 P 6 1.0 4500 478-3197-1-NDt 1.06 93 81 478-3197-2-ND 2,500 360.00/M NOJP106MO002RWJ 
22 20 iL 6 11 1900 478-3198-1-ND 1.35 1.18 1.03 478-3198-2-ND 2,500 459.00/M NOJT226M002RWJ 
2.5 33 20 A 6 1.7 1700 478-3199-1-NDt 49 43 87 478-3199-2-ND 2,000 165.00/M NOJA336M002RWJ 
470 20 E 10 23.5 300 478-3200-1-NDt 6.89 5.99 5.24 478-3200-2-ND 400 1002.40 NOJE477M002RWJ 
1000 20 Vv 18 50.0 300 478-3201-1-NDt 7.80 6.79 5.93 478-3201-2-ND 400 1135.60 NOJV108M002RWJ 
6.8 20 P 6 1.0 5300 478-3202-1-NDt 1.06 93 81 478-3202-2-ND 2,500 360.00/M NOJP685M004RWJ 
6.8 20 Ss 6 1.0 2600 478-3203-1-NDt 1.15 1.01 88 478-3203-2-ND 2,500 391.00/M NOJS685M004RWJ 
15 20 T 6 1.2 2000 478-3204-1-NDt 1.35 1.18 1.03 478-3204-2-ND 2,500 459.00/M NOJT156M004RWJ 
22 20 A 6 1.8 1900 478-3205-1-NDt 55 48 42 478-3205-2-ND 2,000 185.00/M NOJA226M004RWJ 
22 20 B 6 1.8 1900 478-3206-1-NDt 53 A6 40 478-3206-2-ND 2,000 179.00/M NOJB226M004RWJ 
4 47 20 B 6 3.8 1600 478-3207-1-NDt .73 64 56 478-3207-2-ND 2,000 247.00/M NOJB476M004RWJ 
47 20 Cc 6 3.8 500 478-3208-1-NDt 96 84 73 478-3208-2-ND 500 174.50 NOJC476M004RWJ 
100 20 Cc 6 8 400 478-1824-1-NDt 5 66 57 478-1824-2-ND 500 136.50 NOJC107M004RWJ 
150 20 Cc 6 12 400 478-3209-1-NDt 1.75 1.53 1.33 478-3209-2-ND 500 318.50 NOJC157M004RWJ 
220 20 D 8 17.6 400 478-3210-1-NDt 1.76 1.53 1.34 = = = NOJD227M004RWJ 
330 20 D 8 26.4 300 478-3211-1-NDt 6.30 5.49 4.79 478-3211-2-ND 500 1146.50 NOJD337M004RWJ 
680 20 Vv 14 54.4 300 478-3212-1-NDt 7.80 6.79 5.93 478-3212-2-ND 400 1135.60 NOJV687M004RWJ 
47 20 A 6 s Fal 3100 478-3213-1-NDt 40 35 31 478-3213-2-ND 2,000 136.00/M NOJA475MO06RWJ 
47 20 Ss 6 1.0 3200 478-3214-1-NDt 4.15 1.01 88 478-3214-2-ND 2,500 391.00/M NOJS475MO06RWJ 
10 20 A 6 1.2 2200 478-1821-1-NDt 40 35 31 478-1821-2-ND 2,000 136.00/M NOJS475MO006RWJ 
15 20 B 6 1.8 2000 478-1822-1-NDt 55 48 42 = — = NOJB156MO06RWJ 
22 20 B 6 2.64 1900 478-1823-1-NDt -50 44 -38 478-1823-2-ND 2,000 170.00/M NOJB226MO006RWJ 
33 20 B 6 4.0 1700 478-3215-1-ND 74 65 57 478-3215-2-ND 2.000 252.00/M NOJB336MO006RWJ 
33 20 Cc 6 4.0 500 478-3216-1-NDt 96 84 .73 478-3216-2-ND 500 174.50 NOJC336M006RWJ 
6.3 47 20 Cc 6 5.7 500 478-3217-1-NDt 96 84 73 478-3217-2-ND 500 174.50 NOJC476MO06RWJ 
68 20 Cc 6 8.2 500 478-3218-1-NDt 1.20 1.04 291 478-3218-2-ND 500 217.50 NOJC686MO006RWJ 
100 20 La 6 12.0 400 478-3219-1-NDt 2.65 2.31 2.02 478-3219-2-ND 1,000 965.00 NOJY107MOO06RWJ 
100 20 D 6 12.0 400 478-1825-1-NDt 1.05 92 -80 478-1825-2-ND 500 191.00 NOJD107MOO06RWJ 
150 20 D 6 18.0 400 478-1826-1-NDt 1.25 1.09 95 478-1826-2-ND 500 227.50 NOJD157MO06RWJ 
220 20 E 12 26.4 400 478-1827-1-NDt 3.00 2.61 2.28 478-1827-2-ND 400 436.80 NOJE227M006RWJ 
330 20 E 12 39.6 300 478-1828-1-NDt 3.93 3.42 2.99 478-1828-2-ND 400 571.60 NOJE337M006RWJ 
47 20 A 6 1.0 3100 478-3120-1-ND 36 32 28 478-3120-2-ND 2,000 124.00/M NOJA475M010RWJ 
10 20 A 6 2.0 2200 478-3121-1-ND AL 36 31 478-3121-2-ND 2,000 138.00/M NOJA106M010RWJ 
10 20 B 6 2.0 2200 478-3122-1-ND 47 42 36 478-3122-2-ND 2,000 161.00/M NOJB106M010RWJ 
10 15 20 B 6 3.0 2000 478-3220-1-NDt 57 50 44 478-3220-2-ND 2.000 194.00/M NOJB156M010RWJ 
22 20 B 6 4.4 1800 478-3123-1-ND 68 59 52 478-3123-2-ND 2,000 230.00/M NOJB226M010RWJ 
22 20 Cc 6 4.4 500 478-3124-1-ND 95 83 72 478-3124-2-ND 500 172.00 NOJC226M010RWJ 
33 20 Cc 6 6.6 500 478-3125-1-ND 95 83 72 478-3125-2-ND 500 172.00 NOJC336M010RWJ 
47 20 Cc 6 9.4 400 478-3126-1-ND 95 83 72 478-3126-2-ND 500 172.00 NOJC476M010RWJ 
+ 478-3445-ND NOJ Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in a convenient mini-style NOteDOOk ..... 2.20.6... cece eee eee eee cee e eee ee eee ee eee e eee seeeeeseeeeereeserseeereeteneetereeeenees $46.25 
NOS Low ESR Series ¢ Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Rated | Capac- |Capacitance DF DCL ESR Cut Tape 
Voltage | itance | Tolerance | Case % (HA) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
(V) (uF) % Size | Maximum | Maximum |(mQ)@100kHz | Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
18 330 20 ¥ 8 11.9 100 478-3221-1-NDt 6.00 5.22 4.56 478-3221-2-ND 1,000 2184.00 NOSY337M001R0100 
° 470 20 ¥ 8 16.9 100 478-3222-1-NDt 6.00 5.22 4.56 478-3222-2-ND 1,000 2184.00 NOSY477M001R0100 
68 20 Cc 6 3.4 200 478-3223-1-ND 2.03 1.77 1.54 478-3223-2-ND 500 368.50 NOSC686M002R0200 
100 20 Cc 6 5.0 150 478-3224-1-ND 2.16 1.88 1.65 478-3224-2-ND 500 393.00 NOSC107M002R0150 
150 20 Cc 6 7.6 65 478-3225-1-NDt 2.95 2.57 2.25 = = = NOSC157M002R0065 
25 220 20 Cc 8 11.0 80 478-3226-1-NDt 2.60 2.27 1.98 478-3226-2-ND 500 473.00 NOSC227M002R0080 
° 220 20 Y 8 11.0 100 478-3227-1-ND 6.00 5.22 4.56 478-3227-2-ND 1,000 2184.00 NOSY227M002R0100 
470 20 D 10 23.5 100 478-3228-1-NDt 5.90 5.14 4.49 478-3228-2-ND 500 1074.00 NOSD477M002R0100 
680 20 E 12 34.0 60 478-3229-1-NDt 11.00 9.57 8.36 478-3229-2-ND 400 1601.60 NOSE687M002R0060 
1000 20 Vv 18 50.0 50 478-3230-1-NDt 11.90 10.36 9.05 478-3230-2-ND 400 1732.80 NOSV108M002R0050 
15 20 A 6 1.2 1500 478-3231-1-NDt 88 77 67 478-3231-2-ND 2,000 298.00/M NOSA156M004R1500 
22 20 B 6 1.8 600 478-3232-1-NDt 1.08 94 82 478-3232-2-ND 2,000 366.00/M NOSB226M004R0600 
47 20 WwW 6 3.8 150 478-3233-1-NDt 3.00 2.61 2.28 478-3233-2-ND 1,000 1092.00 NOSW476M004R0150 
68 20 Cc 6 5.4 200 478-3234-1-NDt 2.25 1.96 1.71 478-3234-2-ND 500 409.50 NOSC686M004R0200 
100 20 Cc 6 8.0 70 478-3235-1-NDt 2.81 2.45 2.14 478-3235-2-ND 500 511.50 NOSC107M004R0070 
100 20 x 6 8.0 100 478-3236-1-NDt 6.00 5.22 4.56 = _ = NOSX107M004R0100 
4 150 20 Y 6 12.0 100 478-3237-1-NDt 6.00 5.22 4.56 478-3237-2-ND 1,000 2184.00 NOSY157M004R0100 
150 20 Cc 6 12.0 90 478-3238-1-NDt 2.95 2.57 2.25 478-3238-2-ND 500 537.00 NOSC157M004R0090 
220 20 D 8 17.6 60 478-3239-1-NDt 9.95 8.66 7.57 478-3239-2-ND 500 1811.00 NOSD227M004RO0060 
220 20 D 8 17.6 100 478-3240-1-ND 3.60 3.14 2.74 478-3240-2-ND 500 655.00 NOSD227M004R0100 
470 20 E 12 37.6 75 478-3241-1-NDt 9.95 8.66 7.57 478-3241-2-ND 400 1448.80 NOSE477M004R0075 
680 20 Vv 14 54.4 75 478-3242-1-NDt 11.90 10.36 9.05 478-3242-2-ND 400 1732.80 NOSV687M004R0075 
330 20 D 8 26.4 100 478-1830-1-NDt 3.60 3.14 2.74 478-1830-2-ND 500 655.00 NOSD337M004R0100 
10 20 A 6 1.2 2000 478-3243-1-NDt 88 77 .67 | 478-3243-2-ND 2,000 | 298.00/M | NOSA106MO06R2000 
22 20 B 6 2.6 600 478-3244-1-NDt 1.08 94 82 478-3244-2-ND 2,000 366.00/M NOSB226MO006RO0600 
33 20 B 6 4.0 600 478-3245-1-NDt 1.08 94 82 478-3245-2-ND 2,000 366.00/M NOSB336MO006RO0600 
33 20 W 6 4.0 250 478-3252-1-NDt 3.00 2.61 2.28 478-3252-2-ND 1,000 1092.00 NOSW336M006R0250 
68 20 Cc 6 8.2 200 478-3246-1-NDt 2.35 2.05 1.79 478-3246-2-ND 500 427.50 NOSC686M006R0200 
63 100 20 D 6 12.0 100 478-1829-1-ND 2.35 2.05 1.79 478-1829-2-ND 500 427.50 NOSD107M006R0100 
7 100 20 D 6 12.0 80 478-3247-1-NDt 9.95 8.66 7.57 478-3247-2-ND 500 1811.00 NOSD107M006R0080 
150 20 D 6 18.0 70 478-3248-1-NDt 9.95 8.66 7.57 478-3248-2-ND 500 1811.00 NOSD157M006R0070 
220 20 D 8 26.4 100 478-3249-1-NDt 4.00 3.48 3.04 478-3249-2-ND 500 727.00 NOSD227M006R0100 
220 20 E 12 26.4 80 478-3250-1-NDt 8.80 7.66 6.69 478-3250-2-ND 400 1281.20 NOSE227M006R0080 
330 20 E 12 39.6 80 478-3251-1-NDt 8.80 7.66 6.69 478-3251-2-ND 400 1281.20 NOSE337M006R0080 
470 20 Vv 12 56.4 75 478-3253-1-NDt 11.90 10.36 9.05 478-3253-2-ND 400 1732.80 NOSV477MO006R0075 
+ 478-3446-ND NOS Series Capacitors Kit 5 each of values denoted. Packaged in a convenient mini-style NOtebOOK......... 6.2... e cece cece cece eee ee ee ete e eens eee ee eet ee bese eeeseeeeseeeeseeeeteeeeeeeeeeeeeeeeees $46.25 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


KEJVIET (antalum Dipped / Radial Capacitors 


T350 and 1356 “UltraDip II” Series 


The KEMET “UltraDip II” Series, miniature dipped solid tantalum cap- 
acitors, provide the designer with the advantage of compactness plus 
low leakage and low DF performance characteristics for filtering, by- 
passing, coupling, blocking and RC timing circuits. 

The plastic case provides a tough barrier coating and maintains preci- 
sion of lead wire spacing within +0.015 inch. 

All case sizes are printed with capacitance, voltage, polarity and ven- 
dor identification, these self-insulating cases are resistant to shock 
and vibration. 


The gold color epoxy permits Laser marking with outstanding perman- 
ency and legibility. 

Solid tantalum devices exhibit no degradation failure mode during 
shelf storage. 


These capacitors exhibit low DCL, ESR and Impedance and have 
excellent temperature stability. The ESR values provided are for 
reference only. 


¢ Operating Temperature: -55°C~85°C (125°C with voltage derating) 
¢ Capacitance Tolerance (%): +10 


T350 Series 


T356 Series 


ESRO @ Max. ESRO @ Max. 
100KHz| D.C.L.) DF% | 100KHz| D.C.L.}| DF% | 
WV | Cap. @ wA@ | @25°¢ | Dimensions —mm | Digi-Key Price Each | Kemet WV | Cap. @ wA@ | @25°c | Dimensions — mm | Digi-Key Price Each Kemet 
(DC) | (uF) | +25°¢ | 25°C | 120Hz | p | H | LS | PartNo. 1 10 100 | Part No. (Dc) | (uF)| 425°C | 25°C | 120Hz | D | H | LS | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
1350 Series 47| 25 | 19 5 | 63 | 102 | 254 [399-3681-ND 1.29 141 87] 1350G475KO50AT 
50 | 68) 2 27 5 | 84 | 127 | 5.08 |399-3593-ND 3.02 2.60 2.04 | T350J685KO50AT 
yo | 38] 10 | 05 5 45 | 7.1 | 2.54 | 399-1388-ND 48 42.33 | T350A335K010AS 10} 16 | 40 6 8.9 | 13.5 | 5.08 | 399-3594-ND 5.32 4.56 3.58 | T350K106KO50AT 
33] 21 | 26 6 | 60 | 99 | 254 |399-1394-ND 1.03 .89 .70|T350F336K010AS 
T356 Series 
ie | 88] 4 0.9 5 | 50 | 84 | 254 |399-1402-ND 69 .59 .47|T350C685KO16AS 
jo; 32 | 13 5 |55 | 89 | 254 |399-1403-ND 71 61 481T350E106K016AS 16 | 68] 4 0.9 5 | 5.0 | 96 | 5.08 |399-1327-ND 69 .59 .47| T356C685K016AS 
so | 15 | 21 | 05 3 | 45 | 71 | 254 ]399-1440-ND 53 45 36 | T350A754K050AS 7356 Series — RoHS Compliant 
68 10 0.5 3 45 7.6 | 2.54 | 399-1444-ND .59 .51 .40|1350B684K050AS 47 10 05 5 45 8.6 | 5.08 |399-3618-ND .39 .34 .27) T356A475KOOGAT 
1350 Series — RoHS Compliant 68) 8 05 5 | 45 | 86 | 5.08 |399-3621-ND 48 42 .33| T356A685KOOGAT 
10] 6 05 6 | 45 | 89 | 5.08 |399-3623-ND 59 .51 .40| T356B106KO06AT 
47 10 0.5 5 45 7.1 | 2.54 | 399-3543-ND .39 .34  .27|T350A475KOO6AT 15 5 07 6 5.0 9.6 | 5.08 |399-3632-ND .66 .57  .45|T356C156KOO6AT 
68 | 8 0.5 5 | 45 | 7.1 | 254) 399-3546-ND 48 42 33) T350A6B5KOOBAT | | ©. | 22 | 37 | 14 6 | 5.0 | 99 | 5.08 |399-3636-ND .78 .68 53 | T356D226KO06AT 
10) 6 | OF | 6 | AS | 26 | 254 Reece 59 51.40 | TE50B10GKO06AT “TF 33] 3 | 16 | 6 | 55 | 102 |5.08 |399-3646-ND 83 .72 .56| T356E336KOO6AT 
15 | 5 07 6 | 50 | 84 | 254 |399-3557-ND 66 .57 .45|T350C156KO0GAT 
alle era eee a | so | ae | 264 Gegeeetel ye ea 53 |Tasop226KoosAT 47| 2 23 6 | 6.0 | 11.2 | 5.08 | 399-3652-ND 93 .80 .63|T356F476KOOGAT 
63 : : : we es eae 68] 18 | 33 6 | 63 | 114 | 5.08 |399-3657-ND 1.10 .95 75] T356G686KO06AT 
33] 3 1.6 6 | 55 | 89 | 254 |399-3571-ND 83 .72 56 | T350E336KO06AT 100} 16 | 48 8 | 7.6 | 11.9 | 5.08 |399-3658-ND 260 2.23 1.75] T356H107KOOGAT 
- a : ae - a uM Fe a 63 ee 150; 09 | 7.2 8 | 84 | 14.0 | 5.08 |399-3665-ND 3.33 2.86 2.24 |1356J157KOOGAT 
i ; i .2| 2.5 -3582-ND 1.10 95 .75|T35 
100} 16 | 48 8 | 76 | 102 | 2.54 |399-3583-ND 2.60 2.23 1.75 | T350H107KOOGAT 22) 13 | 05 5 | 4.5 | 8.6 | 5.08 | 399-3611-ND 48 42.33 | T356A225K010AT 
150| 09 | 72 8 | 84 | 127] 5.08 |399-3590-ND 3.33 2.86 2.24 |1350J157KOOGAT 33} 10 | 05 5 | 45 | 86 / 5.08 |399-3615-ND 48 42.33) T356A335K010AT 
47| 8 05 5 | 45 | 86 | 5.08 |399-3619-ND 48 42 .33|T356A475KO10AT 
22| 13 | 05 5 | 45 | 74 | 254 |399-3536-ND 48 42 33 | T350A225KO10AT 68| 6 05 5 | 45 | 89 | 5.08 |399-3630-ND .66 57 .45|T356B685K010AT 
33] 10 | 05 5 | 45 | 7.1 | 254 |399-3540-ND 48 42 33 | T350A335KO10AT to] 5 08 6 | 5.0 | 96 | 5.08 |399-3631-ND 66 57 45 | T356C106KO10AT 
aa i a ae i a epee e Po ee aareadtoae jo | 15] 37 | 12 6 | 55 | 10.2 |5.08 |399-3642-ND .78 .68 .53| T356E156KO10AT 
oil 2 Oe t | ao | a4 | 24 GMRPRN cs ‘sy an |qooctosxoioar 22| 27 | 18 6 | 55 | 10.2 | 5.08 |399-3645-ND 88 .76 .60|T356E226K010AT 
; u | eo 33] 21 | 26 6 | 6.0 | 11.2 | 5.08 |399-3651-ND 1.03 .89 .70| T356F336K010AT 
jo | 15] 37 | 12 6 | 55 | 89 | 254 |399-3567-ND 78 .68 .53|T350E15GKO10AT 47| 17 | 38 6 | 7.6 | 11.9 | 5.08 |399-3661-ND 1.81 1.56 1.22] T356H476K010AT 
22) 27 | 18 6 | 55 | 89 | 254 |399-3570-ND 88 .76 .60|T350E226K010AT 63] 13 | 54 6 | 7.6 | 11.9 | 5.08 |399-3662-ND 2.60 2.23 1.75] T356H686K010AT 
33] 21 | 26 6 | 6.0 | 9.9 | 2.54 |399-3576-ND 1.03 .89 .70 | T350F336K010AT 100} 1 8.0 8 | 84 | 14.0 | 5.08 | 399-3663-ND 3.33 2.86 2.24 |1356J107K010AT 
47) 17 | 38 6 | 7.6 | 102 | 2.54 |399-3586-ND 1.81 1.56 1.22 |T350H476KO10AT te) Aol 205 = Tas | se |s0e WSS ae a2 93 / TasentsexoieaT 
68] 13 | 54 6 | 7.6 | 10.2 | 2.54 |399-3587-ND 2.60 2.23 1.75 | T350H686K010AT 
i004 RO 3 | a4 |127| 508 ESEEeMNET 393 286 924 |TaS0J107KOI0AT 22| 8 05 5 | 45 | 86 | 5.08 |399-3612-ND 48 42 .33| T356A225KO16AT 
: ! sales ee 33] 6 05 5 | 45 | 86 | 5.08 |399-3616-ND 48 42 .33| T356A335KO16AT 
15] 10 | 05 5 | 45 | 7.1 | 2.54 |399-3532-ND 48 42 33 | T350A155KO16AT 47| 5 06 5 | 45 | 89 | 5.08 |399-3628-ND 59 .51 .40|T356B475KO16AT 
22| 8 05 5 | 45 | 7.1 | 2.54 |399-3537-ND 48 42 33 | T350A225K016AT 68] 4 0.9 5 | 5.0 | 96 | 5.08 |399-3635-ND 69 59 47 | T356C685KO1GAT 
33} 6 | 05 S| 45 | 7.1 | 2.54 |399-3541-ND 48 42 33 | T350A335K016AT to; 32 | 13 6 | 55 | 102 | 5.08 |399-3638-ND .71 .61 .48| T356E106KO16AT 
47) 5 | 06 5 | 45 | 7.6 | 2.54 |399-3553-ND 59 5140 |T350B475KO16AT | | 15 / 15] 95 | 18 6 | 55 | 102 | 5.08 |399-3643-ND 93 .80 .63| T356E15GKO16AT 
68 | 4 0.9 5 | 5.0 | 84 | 254 |399-3560-ND 69 .59 47 | T350C685K016AT | 9 26 8 | 60 1112 /508 |399-3649-ND 93 80 63|T356E226KO16AT 
te | 10 | 32 | 13 6 | 55 | 89 | 254 |399-3563-ND 71 .61 .48|T350E106KO16AT 33] 16 | 40 6 | 7.6 | 11.9 | 5.08 |399-3660-ND 1.81 1.56 1.22] T356H336K01GAT 
15 | 25 | 18 6 | 55 | 89 | 254 |399-3568-ND 93 .80 .63|T350E15GKO16AT 47| 13 | 56 6 | 84 | 140 | 5.08 | 399-3667-ND 2.77 2.38 1.87 | T356J476K016AT 
22) 2 | 26 6 | 60 | 99 | 254 | 890-3574-ND) 93.80 63 | T350F226K016AT 6] 1 | 82 6 | 89 | 15.5 | 5.08 |399-3672-ND 3.33 2.86 2.24] T356K686KO16AT 
8 | 1.6 | 40 6 | 7.6 | 10.2 | 254 /S90-8585ND) 1.81 1.56 1.22 | T350H336KO16AT too} 08 | 10.0 | 8 | 89 | 181 | 5.08 |399-3673-ND 7.14 6.12 4.80 | T356L107KO16AT 
47 | 13 | 56 6 | 84 | 127 | 5.08 | 399-3592-ND 2.77 2.38 1.87 |T350J476K016AT 
we] 1 | 82 | 6 | 89 | 135| 508 |399-597-ND 333 286 224|rasoKee6Kor6AT | | 20 | on] ce | any | 8 | th tee |ove coeeeeND Bom Tee seo | Taeewttenkooper 
100} 08 | 10.0 8 | 89 | 16.0 | 5.08 | 399-3598-ND 7.14 6.12 4.80 |T350L107KO16AT : ! : cial a cde ata 
to} 29 | 16 | 6 | 55 | 89 | 254 |309-3564-ND 88 76 60 |T350E106KO20AT 10) 10) 05 | 8 | 45 | 86 | 5.08 emecry 48 Ae 33) TAS6ALOEKO25AT 
20 | io! a6 | 100 s |402 | 470 Soa eggeeenil ata 702 550 | TaSOMtO7KODOAT 15] 8 0.5 5 | 45 | 86 | 5.08 |399-3608-ND 48 42 .33| T35GA155KO25AT 
i 3 : B23! de ANE 22) 6 05 5 | 45 | 89 | 5.08 |399-3625-ND 59 .51 .40|T356B225K025AT 
10} 10 | 05 3 | 45 | 7.1 | 254 |399-3528-ND 48 42 33 | T350A105KO25AT 33] 5 07 5 | 45 | 89 | 5.08 |399-3626-ND .59 51 .40|T356B335KO25AT 
15] 8 05 5 | 45 | 7.1 | 254 |399-3533-ND 48 42 33 | T350A155KO25AT 47| 4 0.9 5 | 5.0 | 9.6 | 5.08 |399-3634-ND 71.61 48 | T356C475KO25AT 
22) 6 0.5 5 | 45 | 7.6 | 2.54 |399-3550-ND 59 51 40) T350B225KO25AT | | 5 [ga] 34 | 14 5 | 5.5 | 10.2 | 5.08 |399-3648-ND 93 .80 .63| T356E685KO25AT 
33) 5 07 5 45 | 7.6 | 2.54 | 399-3551-ND 59.51 40) T350B335K025AT 10; 25 | 20 6 5.5 | 10.2 | 5.08 |399-3640-ND 93 .80 .63|T356E106KO25AT 
47} 4 0.9 5 5.0 | 84 | 2.54 |399-3559-ND_ 71 61 48 | T350C475K025AT 15} 2 3.0 6 6.3 | 11.4 | 5.08 | 399-3655-ND 2.00 1.71 1.34 | T356G156KO25AT 
2] 68] 31 | 14 5 | 55 | 89 | 254 |399-3573-ND 93 .80 63 | T350E685KO25AT 22) 15 | 44 6 | 7.6 | 11.9 | 5.08 | 399-3659-ND 2.60 2.23 1.75 | T356H226KO25AT 
10 | 25 | 20 6 | 55 | 89 | 254 |399-3565-ND 93 .80 .63|T350E106KO25AT 33] 12 | 66 6 | 84 J 14.0 | 5.08 |399-3666-ND 3.33 2.86 2.24 | T356J336KO25AT 
15 | 2 3.0 6 | 63 | 10.2 | 2.54 |399-3580-ND 2.00 1.71 1.34|1350G156K025AT 47| 12 | 94 6 | 8.9 | 155 | 5.08 | 399-3671-ND 5.07 4.35 3.41 | T356K476K025AT 
22) 15 | 44 6 | 7.6 | 102 | 2.54 |399-3584-ND 2.60 2.23 1.75 | T350H226K025AT Caan 
33] 12 | 66 6 | 84 | 127 | 5.08 |399-3591-ND 3.33 2.86 2.24 | T350J336K025AT a oS : ie e aM See seo oH a 2 Soe ederaeae 
47 | 9.4 8 | 89 | 13.5 | 5.08 | 399-3596-ND 5.07 4.35 3.41 | T350K476K025AT 2; 17 | 05 3. | 45 | 86 |5.08 |399-3609-ND 48 .42 .33| T356A224KO35AT 
40} 26 | 05 3 | 45 | 74 | 254 |399-3526-ND 48 42 33 | T350A104KO35AT 33) 15 | 05 3 | 4.5 | 8.6 | 5.08 |399-3613-ND 48 42 .33| T356A334K035AT 
15]; 21 | 05 3 | 45 | 7.1 | 254 |399-3530-ND 48 42 33 | T350A154KO35AT 47] 13 | 05 3 | 45 | 86 | 5.08 |399-3617-ND 48 42 33 | T356A474K035AT 
22]; 17 | 05 3 | 45 | 7.1 | 2.54 | 399-3534-ND 48 42 33 | T350A224K035AT 68) 10 | 05 3 | 45 | 86 | 5.08 |399-3620-ND 48 42 33] T356A684K035AT 
33 15 0.5 3 45 | 7.1 | 2.54 | 399-3538-ND 48 42 .33|1350A334K035AT 1.0 8 0.5 3 4.5 | 86 | 5.08 |399-3604-ND .48 .42 .33]|7356A105KO35AT 
AT | 13 0.5 3 4.5 | 7.1 | 2.54 |399-3542-ND 48.42.33 | T350A474KO35AT 35 | 15] 6 0.5 5 4.5 | 89 | 5.08 |399-3624-ND 54 .47  .37|1356B155KO35AT 
68} 10 | 05 3 | 45 | 71 | 254 |399-3545-ND 48 42 33 | T350A684K035AT 22) 5 0.6 5 | 5.0 | 9.6 | 5.08 |399-3633-ND 59 .51 .40| T356C225K035AT 
10} 8 05 3 | 45 | 7.4 | 254 |399-3529-ND 48 42 33 | T350A105KO35AT 33 | 4 0.9 5 | 5.0 | 9.9 | 5.08 | 399-3637-ND 74.63.50 | T356D335K035AT 
35 | 15] 6 0.5 5 | 45 | 7.6 | 2.54 |399-3549-ND 54 47 37 | T350B155KO35AT 47| 3 13 5 | 55 | 102 | 5.08 |399-3647-ND .78 .68 .53| T356E475KO35AT 
22) 5 0.6 5 | 5.0 | 84 | 2.54 |399-3558-ND 59 .51 40 | T350C225K035AT 68] 25 | 19 5 | 6.0 | 11.2 | 5.08 |399-3653-ND 88 .76 .60|T356F685KO35AT 
33 | 4 0.9 5 | 5.0 | 86 | 2.54 | 399-3562-ND 74.63 50 | T350D335K035AT jo] 2 28 6 | 63 | 114 | 5.08 |399-3654-ND 1.50 1.29 1.01 | T356G106K035AT 
47 3 13 5 5.5 | 8.9 | 2.54 |399-3572-ND .78 .68 .53|1350E475KO35AT 15 1.6 42 6 8.4 | 14.0 | 5.08 | 399-3664-ND 3.14 2.69 2.11) T356J156KO35AT 
68] 25 19 5 6.0 | 9.9 | 2.54 |399-3578-ND 88 .76 .60 | T350F685KO35AT 22) 13 6.2 6 8.9 | 15.5 | 5.08 | 399-3670-ND 3.14 2.69 2.11 | T356K226K035AT 
10 2 28 6 6.3 | 10.2 | 2.54 | 399-3579-ND 1.50 1.29 1.01 |T350G106KO35AT 47 0.8 10.0 6 10.2 | 18.8 | 5.08 | 399-3675-ND 8.18 7.02 5.50) T356M476KO35AT 
15 | 16 | 42 6 | 84 | 127 | 5.08 |399-3589-ND 3.14 2.69 2.11 |T350J156KO35AT jo! 26 | 05 3. | 45 | 86 | 5.08 |399-3602-ND 53 45 36|T356A104KOS0AT 
22) 13 | 62 6 | 89 | 13.5 | 5.08 |399-3595-ND 3.14 2.69 2.11 |T350K226K035AT 45] a1 | O85 3 | 45 | 86 |508 |399-3606-ND 53 45 36|T356A154KOS0AT 
47 | 08 | 10.0 6 | 102 | 17.0 | 5.08 | 399-3600-ND 8.18 7.02 5.50 | T350M476KO35AT ‘oo! 17 | 085 3 | 45 | 86 |508 |399-3610-ND 53 45 _36|T356A224KO50AT 
10} 26 05 3 45 | 7.1 | 2.54 |399-3527-ND 53 .45 .36|T350A104KO50AT 33} 15 0.5 3 4.5 | 8.6 | 5.08 | 399-3614-ND 53.45 36) T356A334K050AT 
ag | 24 05 3 45 | 74 | 2.54 |399-3531-ND 53 .45 .36 | T350A154KO50AT A7| 13 | 05 3 45 | 89 |5.08 |399-3627-ND_ 59 51 __-40 | T356B474KO50AT 
22]; 17 | 05 3 | 45 | 7.1 | 254 |399-3535-ND 53 45 36 | T350A224KO50AT | 10 | 05 3 | 45 | 89 | 5.08 |399-3629-ND 59 .51 .40| T356B684KO50AT 
33} 15 | 05 3 | 45 | 7.1 | 254 |399-3539-ND 53 45 36 | T350A334KO50AT 50 | 10) 8 05 3 | 45 | 89 | 5.08 |399-3622-ND 59 .51 .40| T356B105KO50AT 
47/13 | 05 3 | 45 | 7.6 | 254 |399-3552-ND 59 51.40 | T350B474KO50AT 15] 5 0.6 5 | 5.5 | 10.2 | 5.08 |399-3641-ND 88 .76 .60|T356E155KO50AT 
50 68 10 05 3 45 | 7.6 | 2.54 |399-3554-ND .59 .51  .40|T350B684KOS0AT 22) 3.5 0.9 5 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-3644-ND 93 .80 63 | T356E225KO50AT 
10) 8 05 3. | 45 | 76 | 254 |399-3547-ND 59 51 40 1T350B105KOS0AT 33] 3 13 5 | 6.0 | 11.2 | 5.08 | 399-3650-ND 1.03 .89 70 | T356F335KO50AT 
15] 5 0.6 5 | 55 | 89 | 254 |399-3566-ND 88 .76 .60|T350E155KO50AT 47| 25 | 19 5 | 63 | 114 | 5.08 |399-3656-ND 1.29 1.11 87] T356G475KO50AT 
22| 35 | 09 5 | 5.5 | 8.9 | 2.54 |399-3569-ND 93 .80 .63 | T350E225KO50AT 68] 2 27 5 | 84 | 14.0 | 5.08 | 399-3668-ND 3.02 2.60 2.04 | T356J685KO50AT 
33| 3 13 5 | 6.0 | 9.9 | 2.54 |399-3575-ND 1.03 .89 .70 | T350F335KO50AT io] 16 | 40 6 | 89 | 15.5 | 5.08 | 399-3669-ND 5.32 4.56 3.58 | T356K106KO50AT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(tos3) 1643 


KEMET 


Applications: « Filtering, bypass circuits * Coupling and timing circuits * Low source impedance circuits * High 


charging current circuits 


Features: * Operating Temperature: -55°C ~ 200°C, derated voltage * Volts, 6-125 * Low ESR * Tantalum case 


Tantalum Capacitors 


High-Temperature Wet 


Term LCTN 
within 0.79 R of 
True Position 


ar 


Circuit Diagram 


jaximum jax. jax. Ripple -PRF- 
Maxi M Max. Rippl a : MIL-PRF- 
D.C. Max. DF | ESRQ Current Dimensions - mm Kemet | 39006/22/ 
WV Cap. | Cap. | Leakage @25°C | @25°C mArms Ee D E Case | 25/30/31 | Digi-Key Price Each Kemet 
(DC) (uF) | Tol. | pA@25°C 120Hz 120Hz | @85°C 40kHz | (Maximum) | (Maximum) + 6.35 Size | Case Size | Part No. 1 10 100 Part No. 
6V@85°C 
(3V@200°C) 30 10% 1 9 3.98 820 12.29 5.56 38.10 A aie 399-3412-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A306KO06AS 
(avesooe) | 58 | 10% 1 14 3.32 900 12.29 5.56 38.10 A T1 | 999-3415-ND 30.00 22.50 ~—-18.00 | T197A566KO08AS 
10V@85°C 20 10% 1 6 3.98 820 12.29 5.56 38.10 A 11 399-3409-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A206K010AS 
(5V.@200°C) 47 10% 1 13 3.67 855 12.29 5.56 38.10 A 11 399-3414-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A476K010AS 
15V @85°C 15 10% 1 5 4.42 780 12.29 5.56 38.10 A 1 399-3406-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A156K015AS 
7.5 Yo 2 E 5.51 5 - F 4 5.5 B 7| 5 
(7.5V @200°C) 100 | 10% 2 30 3.98 900 12.29 6 38.10 A TA 399-3424-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A107KO15AS 
10 10% 1 4 5.31 715 12.29 5.56 38.10 A 11 399-3404-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A106KO025AS 
25V @85°C 22 10% 1 ‘e 4.22 800 12.29 5.56 38.10 A 11 399-3410-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A226K025AS 
(12.5V @200°C) 68 10% 2 22 4.29 850 12.29 5.56 38.10 A 171 399-3428-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A686K025AS 
270 | 10% 3 55 2.70 1400 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3432-ND 44.00 33.00 26.40 | T198B277K025AS 
30V @85°C 15 | 20% 1 5 4.42 780 12.29 5.56 38.10 A 11 399-3407-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A156M030AS 
(15V.@200°C) 56 10% 2 22 5.21 800 12.29 5.56 38.10 A 11 399-3427-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A566K030AS 
10 10% 1 4 5.31 715 12.29 5.56 38.10 A 171 399-3405-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A106KO50AS 
50V@85°C 47 10% 1 13 3.67 1155 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3420-ND 40.00 30.00 24.00 | T197B476KO50AS 
5 Yo Ht 95 rs 7 5.51 . B | A 5.5 F 5! 
25V@200°C 33 10% 2 12.3 4.9) 00 12.29 6 38.10 A 171 399-3426-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A336KO50AS 
( ) 120 | 10% 4 22.5 2.49 1200 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3430-ND 44.00 33.00 26.40 | T198B127KO50AS 
330 | 10% 9 38 1.53 1900 27.76 10.31 57.15 D T4 399-3434-ND 70.00 52.50 42.00 | T198D337KO50AS 
60V @85°C 39 10% 1 12 4.08 1110 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3419-ND 40.00 30.00 24.00 | T197B396KO60AS 
(30V @200°C) 100 | 10% 4 19 2.52 1100 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3429-ND 44.00 33.00 26.40 | T198B107KO60AS 
6.8 | 10% 1 3.5 6.83 610 12.29 5.56 38.10 A 11 399-3416-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A685K075AS 
75V@85°C 15 10% 1 6 5.31 890 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3417-ND 40.00 30.00 24.00 | T197B156K075AS 
37 5V@200°C 22 10% 3 8.5 5.13 600 12.29 5.56 38.10 A 11 399-3425-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A226K075AS 
(37. ) 33 10% 1 10 4.02 1000 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3418-ND 40.00 30.00 24.00 | T197B336K075AS 
82 10% 4 15.2 2.46 1000 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3433-ND 44.00 33.00 26.40 | T198B826K075AS 
100V @85°C 2.5 | 10% 1 2 10.62 505 12.29 5.56 38.10 A 11 399-3411-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A255K100AS 
(50V @200°C) 10 10% 3 4.5 5.97 800 12.29 5.56 38.10 A 11 399-3423-ND 34.00 25.50 20.40 | T198A106K100AS 
1.7 | 10% 1 2 15.61 415 12.29 5.56 38.10 A 11 399-3408-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A175K125AS 
425V@85°C 3.6 | 10% 1 3 11.05 520 12.29 5.56 38.10 A 11 399-3413-ND 30.00 22.50 18.00 | T197A365K125AS 
(62.5V @200°C) 27 10% 5 7.2 3.54 1200 17.07 7.92 57.15 B T2 399-3431-ND 44.00 33.00 26.40 | T198B276K125AS 
” 56 10% 10 6.5 1.54 1800 27.76 10.31 57.15 D T4 399-3422-ND 62.00 46.50 37.20 | T197D566K125AS 
82 10% 12 17.4 2.82 1900 27.76 10.31 57.15 D T4 399-3435-ND 70.00 52.50 42.00 | T198D826K125AS 


Molded Axial Tantalum Capacitors 1322 Series 


The KEMET 1322 Series offers a complete line of extended range molded solid tantalum capacitors. These capacitors offer an extremely 


high capacitance-to-volume ratio while still maintaining excellent performance characteristics. 


Applications: Decoupling, blocking, bypassing and filtering in commercial computers, data processing, communications, and other 
electronic equipment. The low ESR/impedance at high frequencies offered by this capacitor is especially suitable for decoupling required 


by high speed computers. The ESR values provided are for reference only. 
Specifications: Capacitance Tolerance (%): +10 * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (125°C with voltage derating) 


ESRO@ D.C. Max. DF} Dimensions ESRO@| D.C. Max. DF} Dimensions 
WV |Cap.| 100KHz | Leakage % @ 25°C| (mm) Digi-Key Price Each Kemet WV |Cap.| 100KHz | Leakage |% @ 25°C (mm) Digi-Key Price Each Kemet 
(DC)|(uF) |@ +25°C |wA @ 25°C) 120Hz | D | L |W | PartNo. 10 100 |Part No. ((DC)| (uF) |@ +25°C |wA @ 25°C] 120Hz | D | L |W | PartNo. 10 100 |Part No. 
63/33] 13 05 4 [24] 66] .51| 399-1452-ND 65.56 ~—~«.44|T322A335KO06AS 10] 29 1.6 6 |46|88].51/399-4573-ND 1.36 1.17  .92|T322C106KO20AT 
1o|68| 6.0 0.5 6 | 28|7.4|.51| 399-1468-ND 71.61.48 |1322B685K010AS 15| 23 24 6 | 4.6 |10.7] 51] 399-4574-ND 1.52 1.31 1.02 }T322D156K020AT 
7 22| 18 35 6 | 4.6 |10.7] 51] 399-4575-ND 1.64 1.41 1.11 }T322D226K020AT 
RoHS Compliant 
20/33) 14 5.0 6 | 7.1 |13.5] 64] 399-4576-ND 4.14 3.55 2.78 |T322E336KO20AT 
3.3) 13 0.5 4 | 2.4) 6.6 | 51) 399-4528-ND 65 56-44 ]T322A335KO06AT 47 | 12 75 6 [7.1 |13.5|.64| 399-4577-ND_ 4.14355 2.78 |1322E476KO20AT 
47) 10 0.5 4 | 24) 6.6 | 51) 399-4529-ND 65 56-44 |T322A475KOO6AT 68 | 0.9 10.0 6 | 7.1 ]13.5| 64] 399-4578-ND 5.51 4.73 3.70 |T322E686K020AT 
ne ae 2 oe oe a Sei a a oH Tee canoer 100} 06 10.0 8 | 7.6 |18.0| .64| 399-4579-ND 10.96 9.40 _7.37 |T322F107KO20AT 
15| 50 | 07 6 [28] 7.4 | 61 | 399-4532-ND 71.61.48 |T322B156KOO6AT el He 3 ea lee| i GMeEINGH Ge te aa |TaoDnebaKnoear 
221 37 1 6 |46|88|.51| 399-4533-ND 136 1.17 92 |T322C226KO0GAT 4.0] 10 05 3 |24] 66 | .51| 399-4582-ND ‘65 56 ~—-.44 |T322A105KO25AT 
6.3] 33 | 3.0 15 6 |46|88]|.51] 399-4534-ND 136 117 92 |T322C336KO06AT 15] 8.0 05 3 |28)7.4 | .51| 399-4583-ND 80 69 ~—-.54 |T322B155KO25AT 
47| 20 23 6 | 4.6 |10.7] 51] 399-4535-ND 152 1.31 1.02 |T322D476KOO6AT 22| 6.0 05 3 | 2.8/7.4 | 51| 399-4584-ND 80.69 _—_—54 |T322B225KO25AT 
68| 1.8 33 6 | 4.6 |10.7] 51] 399-4536-ND 164 141 1.11 |T322D686KO06AT 33] 5.0 07 3 [2.8/7.4 | .51| 399-4585-ND ‘80.69 .54|T322B335KO25AT 
100] 1.6 48 8 | 7.1 |13.5] 64] 399-4537-ND 4143.55 2.78 |T322E107KOO6AT | | 25 47 40 og 4 46 88 st 399-4586-ND 1.38 17 w T3220475KO25AT 
150/ 0.9 5.0 8 | 7.1 [13.5] 64] 399-4538-ND 414 3.55 2.78 |T322E157KOO6AT . : : 6 | 8.8 | .5 -4587- : wes 5K025 
ech 15| 20 3.0 4 | 4.6 |10.7] 51] 399-4588-ND 1.64 1.41 1.11 }T322D156KO25AT 
220| 09 10.0 8 | 7.1|13.5] 64) 399-4539-ND 5.51 4.73 3.70 |T322E227KOO6AT 
RETA 22 | 15 44 6 [7.1 |13.5| .64| 399-4589-ND 4.14 3.55 __ 2.78 |T322E226KO25AT 
330| 0.7 10.0 8 | 7.6 |18.0| .64| 399-4540-ND 10.96 9.40 _7.37 |T322F337KOO6AT 
33 | 1.2 66 6 | 7.1|13.5| 64] 399-4590-ND 4.14 3.55 2.78 |T322E336KO25AT 
22) 13 0.5 4 | 24) 6.6 | 51) 399-4541-ND 65 56-44 /7322A225K010AT 47| 10 94 6 | 7.1 ]13.5| 64] 399-4591-ND 5.51 4.73 3.70 |T322E476KO25AT 
- a4 He : oa os pee - = a Pe eeeatiee 68 | 08 10.0 6 | 7.6 |18.0| .64| 399-4592-ND 10.96 9.40 _7.37 |T322F686KO25AT 
68| 60 | 05 6 | 28) 7.4] 51) 399-4544-ND 71 61 48 |T322B685KO10AT ae 08 ee ee Eee 
10 | 50 | 08 6 | 2.8 | 7.4 | 51 /398:4545:ND 71 __.61_.48 |T322B106KO10AT 22) 17 05 3 |24/66|.51/ 399-4595-ND 65-56. |T322A224KO35AT 
221 27 15 6  |46|88|51| 399-4547-ND 1.36 1.47 92 |T322C226KO10AT 33] 15 05 3 |24]66 | -51| 399-4596-ND ‘65 56 ~—-«.44 |T322A334K035AT 
10| 33) 24 26 6 | 4.6 |10.7] 51] 399-4548-ND 152 1.31 1.02 |T322D336K010AT A7| 13 05 3 | 2.4 [6.6 | 51| 399-4597-ND 65 56.44 [T322A474K035AT 
15| 37 12 6 |46|88]|.51| 399-4546-ND 136 1417 92 |T322C156KO10AT 68; 10 05 3 (28) 7.4] .51| 399-4598-ND ‘71.61.48 |1322B684KO35AT 
47) 417 3.8 6 | 4.6 /10.7| 51] 399-4549-ND 1.64 141 1.11 |T322D476KO10AT 1.0] 8.0 05 3 | 2.8) 7.4 | .51| 399-4599-ND 1.61 .48,|T322B105KO35AT 
68 | 13 5.0 6__|7.1 [13.5] 64] 399-4550-ND__414 3.65 _ 2.78 [Ta22e686KOTOAT | | 1s 80 0s 3 28 74 31 399-4600-ND 2 8 34 T322B15SKO35AT 
100] 1.0 8.0 8 | 7.1 [13.5] 64] 399-4551-ND 414 3.55 2.78 |T322E107KO10AT 2) 9. : 6 | 8.8 | .5 -4601- : Wo SKO35 
-4550- 3.3 | 4.0 0.9 4 [4.6 | 8.8 | .51| 399-4602-ND 1.36 1.17 _.92 |T3220335K035AT 
150] 0.8 10.0 8 | 7.1|13.5] 64) 399-4552-ND 5.51 4.73 3.70 |T322E157KO10AT 
eee 47] 3.0 13 4 (4.6 |88]|.51| 399-4603-ND 1.36 1.17.92 |T322C475KO35AT 
220| 0.6 10.0 8 | 7.6 |18.0] 64] 399-4553-ND 10.96 9.40 _7.37 |T322F227KO10AT 
; 70 7 a lod eel Bt peteseeee - 44 TROD SSKOTSAT 68| 25 1.9 4 | 4.6 |10.7] 51] 399-4604-ND 1.52 1.31 1.02 }T322D685K035AT 
5 5 : 4 oo 6 56 55K015: 10} 20 28 4 | 46 |10.7| 51] 399-4605-ND 1.64 141 1.11 |T322D106KO35AT 
22) 8.0 0.5 4 | 24) 6.6 | 51) 399-4555-ND 65 56-44 |T322A255KO1SAT 15] 1.6 42 6 | 7.1 ]13.5] 64] 399-4606-ND 4.14. 3.55 2.78 |T322E156K035AT 
33) 6.0 0.5 4 | 28) 7.4) 51) 399-4556-ND 71 61.48 |T322B335K015AT 22| 13 62 6 _| 7.1 |13.5| .64| 399-4607-ND 414 3.55 2.78 |T322E226K035AT 
47| 5.0 0.6 4 | 2.8) 7.4 | 51) 399-4557-ND 80 69.54 /T322B475K015AT 33 | 1.0 9.2 6 | 7.1 [13.5] .64] 399-4608-ND 5.51 4.73 3.70 |1322E336KO35AT 
6.8 | 4.0 0.8 6 | 2.8| 7.4 | .51| 399-4558-ND 80.69 __—«.54 |T322B685KO15AT 47|_ 08 10.0 6 | 7.6 |18.0| .64| 399-4609-ND 10.96 9.40 __7.37 |T322F476KO35AT 
10] 32 12 6 |46|88]|.51| 399-4559-ND 1.36 1.47 92 |T322C10GKO15AT 10; 26 05 3124/66 | 51] 399-4610-ND 74.63 50 [1322A104KO50AT 
15| 25 15 6 |46|88]|.51] 399-4560-ND 136 1417 92 |T322C156KO15AT 15] 21 05 3 | 24) 66 | 51| 399-4611-ND 74 63 50 |T322A154KO50AT 
15 |} 92) 20 26 6 | 4.6 |10.7| 51] 399-4561-ND 152 1.31 1.02 |T322D226K015AT 22] 17 05 3 |24)66 | 51| 399-4612-ND 74.63.50 |T322A224KO50AT 
33 | 1.6 4.0 6 | 4.6 |10.7| 51] 399-4562-ND 1.64 141 1.11 |T322D336K015AT 33] 15 05 3 | 28) 7.4] .51| 399-4613-ND ‘87 75 ~—«.59|T322B334KO50AT 
47 |_ 13 5.0 6 | 7.1 |13.5] 64] 399-4563-ND 4143.55 2.78 |T322E476KO15AT 47| 13 05 3 | 2.8 | 7.4 | .51| 399-4614-ND 87.75 _.59 |T322B474KOS0AT 
56 | 13 67 6 | 7.1 /13.5] 64] 399-4564-ND 4.14 3.55 2.78 |T322E566KO15AT 68) 10 0.5 3 | 2.8) 7.4 | 51) 399-4615-ND 87 7559 |T322B684K0S0AT 
-4565- 1.0} 8.0 05 3 | 28) 7.4|.51| 399-4616-ND 96 83.65 |T322B105KOS0AT 
68| 1.0 8.2 6 | 7.1|13.5] 64) 399-4565-ND 4.14 3.55 2.78 |T322E686KO15AT 
-4566- 50) 15] 5.0 0.6 4 |46|88]|.51]399-4617-ND 1.54 1.33 1.04 |T322C155KO50AT 
100} 0.8 10.0 8 | 7.1|13.5] 64) 399-4566-ND 5.51 4.73 3.70 |T322E107KO15AT 
Wieeoy 22) 35 09 4 |46| 88.51] 399-4618-ND 1.54 1.33 1.04 |T3220225KO50AT 
150] 0.6 10.0 8 | 7.6 |18.0| .64| 399-4567-ND 10.96 9.40 _7.37 |T322F157KO15AT aa ll ain 13 alae lor! 21 (eeeetninl os 777 1139 |apobaacKOeDAT 
1.0} 10 0.5 4 | 24) 66 | 51) 399-4568-ND 65 56-44 /T322A105KO20AT 47) 25 1.9 4 [4610.7] 51] 399-4620-ND 2.06 1.77 1.39 |T322D475KO50AT 
15) 9.0 0.5 4 | 2.4) 6.6 | 51) 399-4569-ND 65 56 44 [T322A155KO20AT 68] 2.0 27 4 | 7.1 [13.5] 64] 399-4621-ND 454 3.90 3.06 |T322E685KO50AT 
2022) 7.0 0.5 4 | 2.8 | 7.4 | 51} 399-4570-ND 71 61 48 17322B225K020AT 10] 16 4.0 6 | 7.1 |13.5| 64] 399-4622-ND 4.54 3.90 3.06 |T322E106KOS0AT 
33) 5.5 0.5 4 | 2.8) 7.4] .51| 399-4571-ND 71 61 48 |T322B335K020AT 15| 1.2 6.0 6 | 7.6 |18.0] 64) 399-4623-ND 13.62 11.68 9.15 |T322F156KO50AT 
47| 45 0.8 4 | 2.8] 7.4 | .51| 399-4572-ND 80.69 54 |1322B475KO20AT 22| 1.0 88 6 | 7.6 |18.0] .64| 399-4624-ND 13.62 11.68 _ 9.15 |T322F226KO50AT 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors 


KEMET'’s family of solid tantalum chip capacitors are designed and manufactured with the requirements of 
surface mount technology in mind. These devices extend the advantages of solid tantalum technology to 
today’s surface mount circuit applications. 

Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C (T520 Series: -55°C 
Series: 175°C) 

1491 Series — Industrial: The leading choice in surface mount designs. This product meets or exceeds the 
requirements of EIA standard 535BAAC. The physical outline and dimensions of this series conform to this 
global standard. This product was designed specifically for highly automated surface mount processes and 
equipment. 

T7494 Series — Low ESR, Industrial Grade: The T494 is a low ESR series that is available in all the same 
case sizes and CV ratings as the T491 Series. The T494 offers low ESR performance with the economy of an 
industrial grade device. This series is targeted for output filtering. 

T495 Series — Low ESR, Surge Robust: Designed primarily for output filtering in switch-mode power 
supplies and DC-to-DC converters. The standard CV T495 values are an excellent choice for battery-to- 
ground input filter applications. This series offers several important advantages: Very low ESR, high ripple 
current capability, excellent capacitance stability and improved ability to withstand high inrush currents. 

T496 Series — Fused: KEMET also offers a “fail-safe” fused solid tantalum chip capacitor. The built-in fuse 
element provides excellent protection from damaging short circuit conditions in applications where high fault 
currents exist. Protection from costly circuit damage due to reversed installation is offered with this device. 
1498 Series — High Temperature (150°C): The T498 Series is a high temperature version of KEMET’s 
solid tantalum chip family that offers optimal performance in applications with operating temperatures of up to 
150°C. Advancements in materials and testing have allowed for the introduction of this series which delivers a 
reliability level of 0.5% per 1000 hours at rated voltage at rated temperature. 

T499 Series — High Temperature (175°C): The T499 Series is a high temperature version of KEMET’s solid 
tantalum chip family. This series is designed for use in applications with operating temperatures up to 175°C. 
This product offers the highest operating temperature capability in a surface mount tantalum device available 
in the market place. 

1510 Series — Ultra-Low ESR: KEMET’s T510 Series offers the industry's lowest ESR in the popular EIA 


~ 105°C, T498 Series: 150°C, T499 


7343-43 case size. The ultra-low ESR and high ripple current capability make it an ideal choice for SMPS 
filtering and power decoupling. KEMET has developed an innovative construction platform that incorporates 
multiple capacitor elements, in parallel, inside a single package. 

1520 Series — KO-CAP Polymer Tantalum: The KO-CAP is a tantalum capacitor, with Ta anode and Tag05 
dielectric. A conductive, organic, polymer replaces the MnOo as the cathode plate of the capacitor. This 
results in very low ESR and improved cap retention at high frequency. The KO-CAP also exhibits a benign 
failure mode, which eliminates the ignition failures that can occur in standard MnOp tantalum types. KO-CAPs 
may be operated at voltages up to 80% of rated voltage with equivalent or better reliability than standard 
tantalums operated at 50% of rated voltage. 

The T520 series captures the best features of multilayer ceramic caps (low ESR and high frequency cap 
retention), aluminum electrolytics (benign failure mode), and proven solid tantalum technology (volumetric effi- 
ciency, surface mount capability, and no wear out mechanism). 

The KO-CAP can reduce component counts, eliminate through-hole assembly by replacing leaded aluminum 
capacitors, and offer a more cost effective solution to high-cost high-cap ceramic capacitors. 

1525 Series — KO-CAP Polymer Tantalum: The T525 has been targeted for power management appli- 
cations. This series offers all of the same advantages as the T520 KO-CAP including very low ESR, improved 
capacitance retention at high frequency and a benign failure mode, to go along with 125°C capability. 

1528 Series — Face Down Termination Tantalum: The T528 is an organic tantalum chip capacitor with face 
down termination, that features Low ESL and has a wide tolerance range of +20%. 

T530 Series — KO-MAT Polymer Tantalum: The KO-MAT is an extremely low-ESR, volumetrically efficient, 
organic tantalum chip capacitor that offers high capacitance retention while preventing thermal events (ignition 
failures). 

Organic polymer does not give up oxygen if the dielectric fails short, thus preventing ignition. Organic polymer 
is more conductive than MnO2 — lower ESR. 

Higher capacitance retention at higher frequencies means fewer parts are required to achieve the desired 
capacitance. 

The KO-MAT allows tantalum capacitors to be used in circuits never considered possible before, such as input 
filters. Initial focus is for power supplies and microprocessor circuits. 


1528 Series Only Size EIA Dimensions - mm 
i i Code Code L WwW H Fx0.1 $140.3 | $220.3 
Capacitor Markings ; ; 
P salen Capacitor Markings A | 3216-18 | 32202 | 1620.2 1620.2 12 0.8 0.8 
hadienters Polarit B | 3528-21 | 3.520.2 | 2.8+0.2 1.90.2 (T495 Series: +0.1) 22 0.8 0.8 
Picofarad cod Face Indicator + Cc 6032-28 | 6.0+0.3 3.240.3 2.540.3 2.2 1.3 1.3 
}Picofarad code | Picofarad Code D | 7343-31 | 7.340.3 | 4.340.3 2.80.3 2.4 13 13 
wanted }KEMET |.D. Rated 4 | KEMET ID E | 7260-38 | 7.30.3 | 6.0203 3.6402 41 13 13 
9 Voltage I 3216-10 | 3.240.2 1.340.2 1.0 1.2 Max. | 1.040.2 | 0.7+0.2 
— L 6032-19 | 6.0+0.3 3.240.3 1.9 Max. 2.2 1.3 1.3 
Year Week Week m | 3528-15 | 35402 | 2840.2 1.5 Max. 2.0 12 0.6 
End View R | 2012-12 | 2.040.2 | 1.340.2 1.2 Max. 0.9 05 05 
7 . < ; 7] 7 T 3528-12 | 3.540.2 2.840.2 1.2 Max. 2.2 0.8 0.8 
Cathode (-) Side View Bottom View Cathode (-) Side View Bottom View U 6032-15 | 60103 | 32403 15 Max. 22 13 13 
Vv 7343-20 | 7.340.3 4.340.3 | 2.0 Max. (T520 Series: 1.9 Max.) 2.4 1.3 1.3 
| - WwW 7343-15 | 7.340.3 4.340.3 1.5 Max. 2.4 1.3 1.3 
L Xx 7343-43 | 7.340.3 4.340.3 4.0+0.3 2.4 1.3 1.3 
Y: 7343-40 | 7.340.3 4.340.3 4.0 Max. 2.4 1.3 1.3 
Z 7343-17 | 7.3+0.4 4.340.3 1.7 Max. 2.8 5.140.2 | 1.340.2 
WV | Cap.| Cap. DC Leakage DF % @ 25°C | ESROQ @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max.| 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
T491 Series, Industrial 
4 68 +10 20 6 0.8 D 399-1549-1-ND 65 57 50 |e = — |T491D686K004AS 
150 +20 6 12 2.0 B 399-3340-1-ND 93 81 Tal = _ —__|7491B157M004AS 
25 6.8 +20 1.7 6 1.9 ie} 399-1632-1-ND 39 35 30 [|= = — | 7491C685M025AS 
T491 Series, Industrial — RoHS Compliant 
2.5 | 220 +10 5.5 8 0.3 D 399-4771-1-ND 4.34 4.20 3.67 399-4771-2-ND 500 878.00 | T491D227K2R5AT 
33 +10 1.3 8 5.0 a 399-5172-1-ND NEW! 1.50 1.31 1.14 399-5172-2-ND NEW! 2,500 510.00/M_ | T491T336K004ZT 
47 +10 1.9 12 6.0 iT 399-5173-1-ND NEW! 1.58 1.37 1.20 399-5173-2-ND NEW! 2,500 536.00/M | T491T476K004ZT 
68 +10 2.8 30 4.0 A 399-3701-1-ND 50 44 .38 399-3701-2-ND 2,000 170.00/M | T491A686KO04AT 
68 +10 Af 6 0.8 D 399-3801-1-ND 65 57 -50 399-3801-2-ND 500 118.00 | T491D686KO04AT 
100 +20 4 30 4.0 A 399-3688-1-ND 48 42 37 399-3688-2-ND 2,000 162.00/M_| T491A107MO04AT 
4 100 +20 4 8 1.0 B 399-3709-1-ND 93 81 71 399-3709-2-ND 2,000 315.00/M_ | T491B107MO04AT 
100 +20 4 8 0.8 D 399-3771-1-ND 65 57 -50 399-3771-2-ND 500 118.00 | T491D107MO04AT 
100 +20 4 30 5.0 Tt 399-3337-1-ND 1.60 1.39 1.22 399-3337-2-ND 2,500 542.00/M_ | T491T107MO04AT 
150 +20 6 12 2.0 B 399-3713-1-ND 93 81 71 399-3713-2-ND 2,000 315.00/M | T491B157MO04AT 
220 +20 8.8 18 0.5 B 399-4625-1-ND 83 81 71 399-4625-2-ND 2,000 315.00/M | T491B227M004AT 
330 +10 13.2 10 12 ij 399-3751-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-3751-2-ND 500 364.00 | T491C337KO04AT 
10 +10 0.6 6 4.0 A 399-3683-1-ND .20 18 16 399-3683-2-ND 2,000 68.00/M | T491A106KOO6AT 
10 +20 0.6 6 4.0 A 399-3685-1-ND .20 18 16 399-3685-2-ND 2,000 68.00/M | T491A106MOO6AT 
10 +10 0.6 6 3.5 B 399-3704-1-ND .28 25 .22 399-3704-2-ND 2,000 96.00/M | T491B106KOO6AT 
15 +10 0.9 6 5.0 1 399-5170-1-ND NEW! 1.45 1.27 1.11 399-5170-2-ND NEW! 2,500 493.00/M | T491T156KO06ZT 
22 +10 1.4 6 3.5 B 399-3716-1-ND -30 26 23 399-3716-2-ND 2,000 100.00/M_| T491B226KOO06AT 
22 +10 1.4 6 1.8 Cc 399-3742-1-ND .39 35 -30 399-3742-2-ND 500 71.50 | T491C226KOO6AT 
47 +20 3 12 3.5 A 399-3700-1-ND 48 42 37 399-3700-2-ND 2,000 162.00/M | T491A476MOO6AT 
47 +10 2.9 6 1.6 Cc 399-3756-1-ND A3 .38 33 399-3756-2-ND 500 77.50 | T491C476KOO6AT 
68 +20 41 8 1.0 B 399-3729-1-ND 93 81 ral 399-3729-2-ND 2,000 315.00/M | T491B686MOO6AT 
68 +10 41 6 1.2 ej 399-3764-1-ND 52 AB 40 399-3764-2-ND 500 94.50 | T491C686KOO6AT 
6.3 68 +10 41 6 0.8 D 399-3802-1-ND 65 57 -50 399-3802-2-ND 500 118.00 | T491D686KOO6AT 
68 +10 5 30 4.0 A 399-4698-1-ND 48 42 37 399-4698-2-ND 2,000 162.00/M | T491A686KOO6AT 
100 +20 6.3 15 3.0 B 399-3710-1-ND 93 81 71 399-3710-2-ND 2,000 315.00/M | T491B107MOO6AT 
100 +10 6.3 20 1.0 M_ | 399-5155-1-ND 1.36 1.18 1.04 399-5155-2-ND 2,000 461.00/M | T491M107KO06ZT 
100 +20 6.3 20 1.0 M_| 399-5156-1-ND 1.36 1.18 1.04 399-5156-2-ND 2,000 461.00/M_| T491M107MO06ZT 
150 +10 10 8 1.0 U 399-5174-1-ND NEW! 1.45 1.27 1.11 399-5174-2-ND NEW! 1,250 493.00/M | T491U157KOO6ZT 
220 +20 13.2 10 1.2 Cc 399-3748-1-ND 1.95 1.70 1.49 399-3748-2-ND 500 355.00 | T491C227M006AT 
470 +10 29.6 10 0.4 E 399-4626-1-ND 9.00 8.70 7.60 399-4626-2-ND 500 1820.00 | T491E477KOO6AT 
470 +20 28.2 12 0.5 D 399-3798-1-ND 4.63 4.03 3.52 399-3798-2-ND 500 842.00 | T491D477MOO6AT 
680 +20 40.8 12 0.5 E 399-3805-1-ND 9.50 8.27 7.22 399-3805-2-ND 500 1729.00 | T491E687MOO6AT 
1000 | +10 63 20 0.6 x 399-5123-1-ND 6.65 5.79 5.06 399-5123-2-ND 400 968.40 | T491X108KO06ZT 
22] +10 0.5 6 8.0 A | 399-3690-1-ND 19 A? 15 | 399-3690-2-ND 2,000 65.00/M | T491A225K010AT 
3.3 +10 0.5 6 6.0 A 399-3694-1-ND 19 17 15 399-3694-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A335K010AT 
3.3 +10 0.3 8 15.0 R 399-3807-1-ND 1.16 1.01 89 399-3807-2-ND 2,500 394.00/M | T491R335KO10AT 
47 +10 0.5 6 6.0 A 399-3696-1-ND 19 Ae 5 399-3696-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A475K010AT 
47 +20 0.5 6 6.0 A 399-3698-1-ND 19 Av 15 399-3698-2-ND 2,000 65.00/M_| T491A475M010AT 
47 +10 0.5 6 3.5 B 399-3721-1-ND 28 25 22 399-3721-2-ND 2,000 96.00/M | T491B475K010AT 
10 47 +20 0.5 6 3.5 B 399-3724-1-ND .28 25 22 399-3724-2-ND 2,000 96.00/M | T491B475M010AT 
6.8 +10 0.7 6 3.5 B 399-3727-1-ND .28 25 22 399-3727-2-ND 2,000 96.00/M | T491B685K010AT 
10 +10 1 6 4.0 A 399-3684-1-ND 22 AQ 17 399-3684-2-ND 2,000 74.00/M | T491A106K010AT 
10 +20 il 6 4.0 A 399-3686-1-ND 22 19 17 399-3686-2-ND 2,000 74.00/M_| T491A106MO10AT 
io | +10 1 6 3.5 B_ | 399-3705-1-ND 28 25 22 | 399-3705-2-ND 2,000 96.00/M | T491B106K010AT 
10 +20 1 6 3.5 B 399-3707-1-ND .28 25 .22 399-3707-2-ND 2,000 96.00/M | T491B106MO10AT 
10 +10 1 6 1.8 Cc 399-3731-1-ND 39 35 -30 399-3731-2-ND 500 71.50 | T491C106KO10AT 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) Ree 
WV | Cap. | Cap. DC Leakage | DF % @ 25°C | ESR @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (pF) /Tol. (%) | pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
15 +10 1.5 8 5.0 T 399-5171-1-ND NEW! 1.50 1.31 1.14 | 399-5171-2-ND NEW! 2,500 510.00/M_ | T491T156K010ZT 
15 +10 1.5 6 3.5 B 399-3712-1-ND -30 26 .23 | 399-3712-2-ND 2,000 100.00/M | T491B156KO010AT 
15 +10 1.5 6 1.8 Cc 399-3737-1-ND .39 35 -30 | 399-3737-2-ND 500 71.50 | T491C156KO10AT 
22 +20 2.2 10 6.0 A_ | 399-3692-1-ND 48 42 .37 | 399-3692-2-ND 2,000 162.00/M | T491A226M010AT 
22 +10 2.2 6 1.8 C_ | 399-3743-1-ND 39 35 -30 | 399-3743-2-ND 500 71.50 | T491C226K010AT 
33 +10 3.3 6 0.8 D_ | 399-3786-1-ND 65 57 -50 | 399-3786-2-ND 500 118.00 | T491D336K010AT 
47 +20 47 8 1.0 B 399-3726-1-ND 93 81 Yall 399-3726-2-ND 2,000 315.00/M_ | T491B476M010AT 
47 +10 4.7 6 1.2 Cc 399-3757-1-ND 2 46 40 | 399-3757-2-ND 500 94.50 | T491C476KO10AT 
47 +20 47 6 1.2 C_ | 399-3758-1-ND 52 46 40 | 399-3758-2-ND 500 94.50 | T491C476M010AT 
40 47 +10 47 6 0.8 D__| 399-3793-1-ND 65 57 50 | 399-3793-2-ND 500 118.00 | T491D476KO10AT 
47 +20 47 6 0.8 D_ | 399-3796-1-ND 65 57 50 | 399-3796-2-ND 500 118.00 | T491D476MO10AT 
100 +10 10 8 0.7 D_ | 399-3769-1-ND 78 68 60 | 399-3769-2-ND 500 142.00 | T491D107KO10AT 
100 +20 10 8 0.7 D_ | 399-3772-1-ND 78 68 -60 | 399-3772-2-ND 500 142.00 | T491D107MO10AT 
150 +10 15 10 1.2 C | 399-3738-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-3738-2-ND 500 364.00 | T491C157KO10AT 
150 +20 15: 8 0.7 D__| 399-3778-1-ND 1.00 88 -77__| 399-3778-2-ND 500 182.00 | T491D157MO10AT 
220 +10 22 8 0.5 x 399-3818-1-ND 2.22 1.93 1.69 | 399-3818-2-ND 500 403.50 | T491X227KO10AT 
220 +20 22 10 0.9 C_ | 399-5168-1-ND NEW! 1.30 1.14 -99 | 399-5168-2-ND NEW! 750 354.75 | T491C227M010ZT 
330 +10 33 10 0.5 E 399-4627-1-ND 9.00 8.70 7.60 | 399-4627-2-ND 500 1820.00 | T491E337K010AT 
330 +20 33 10 0.5 D_ | 399-3790-1-ND 4.63 4.03 3.52 399-3790-2-ND 500 842.00 | T491D337M010AT 
470 +20 47 12 0.5 E 399-3804-1-ND 9.50 8.27 7.22 399-3804-2-ND 500 1729.00 | T491E477M010AT 
1.0 +10 0.5 4 10.0 A 399-3678-1-ND 19 7 15 399-3678-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A105KO016AT 
1.0 +20 0.5 4 10.0 A 399-3681-1-ND 19 7 15 399-3681-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A105M016AT 
1.5 +10 0.5 6 8.0 A_ | 399-3689-1-ND 19 7 15 | 399-3689-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A155KO16AT 
2.2 +10 0.5 6 6.0 A 399-3691-1-ND 19 we 15 399-3691-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A225K016AT 
3.3 +10 0.5 6 3.5 B 399-3719-1-ND 28 25 22 399-3719-2-ND 2,000 96.00/M_| T491B335K016AT 
4.7 +10 0.8 6 6.0 A 399-3697-1-ND 20 18 16 399-3697-2-ND 2,000 68.00/M_ | T491A475KO016AT 
47 +20 0.8 6 6.0 A | 399-3699-1-ND 20 18 16 | 399-3699-2-ND 2,000 68.00/M_ | T491A475M016AT 
47 +10 0.8 6 3.5 B 399-3722-1-ND 28 25 22 399-3722-2-ND 2,000 96.00/M | T491B475K016AT 
4.7 +20 0.8 6 3.5 B 399-3725-1-ND 28 25 22 399-3725-2-ND 2,000 96.00/M_ | T491B475M016AT 
6.8 +20 ial 6 1.9 ij 399-3761-1-ND 39 35 30 _| 399-3761-2-ND 500 71.50 | T491C685M016AT 
10 +20 1.6 10 7.0 A 399-3687-1-ND 24 .21 18 399-3687-2-ND 2,000 80.00/M_ | T491A106MO16AT 
10 +10 1.6 6 3.5 B 399-3706-1-ND 30 26 23 | 399-3706-2-ND 2,000 100.00/M_ | T491B106K016AT 
10 +20 1.6 6 3.5 B 399-3708-1-ND 30 26 23 | 399-3708-2-ND 2,000 100.00/M | T491B106M016AT 
10 +10 1.6 6 1.8 Cc 399-3732-1-ND 39 35 30 | 399-3732-2-ND 500 71.50 | T491C106KO16AT 
10 +20 1.6 6 1.8 ij 399-3735-1-ND 39 35 30 | 399-3735-2-ND 500 71.50 | T491C106MO16AT 
22 +20 3.5 6 2.2 B 399-3717-1-ND 53 A7 41 399-3717-2-ND 2,000 182.00/M | T491B226M016AT 
16 22 +10 3.6 6 1.6 Cc 399-3744-1-ND 43 38 33 | 399-3744-2-ND 500 77.50 | T491C226KO16AT 
22 +20 3.6 6 1.6 C | 399-3747-1-ND 43 38 33 | 399-3747-2-ND 500 77.50 | T491C226M016AT 
22 +10 3.6 6 0.8 D_ | 399-3780-1-ND 65 57 50 | 399-3780-2-ND 500 118.00 | T491D226K016AT 
33 +10 5.3 6 1.2 C_ | 399-3750-1-ND 52 46 40 | 399-3750-2-ND 500 94.50 | T491C336K016AT 
33 +10 5.3 6 0.8 D_ | 399-3787-1-ND 65 57 50 | 399-3787-2-ND 500 118.00 | T491D336K016AT 
33 +20 5.3 6 0.8 D_ | 399-3789-1-ND 65 57 50 | 399-3789-2-ND 500 118.00 | T491D336M016AT 
47 +10 7.5 6 0.8 D_ | 399-3794-1-ND 65 57 50 | 399-3794-2-ND 500 118.00 | T491D476KO16AT 
100 +10 16 10 1.0 Cc 399-5214-1-ND NEW! 80 70 61 399-5214-2-ND NEW! 750 218.25 | T491C107KO16ZT 
100 +10 16 8 0.7 D__| 399-3770-1-ND 1.00 88 77 _| 399-3770-2-ND 500 182.00 | T491D107KO16AT 
100 +20 16 8 0.7 D_ | 399-3773-1-ND 1.00 88 .77 | 399-3773-2-ND 500 182.00 | T491D107MO16AT 
100 +10 16 12 0.7 Vv 399-3809-1-ND 3.40 2.96 2.59 | 399-3809-2-ND 1,000 1156.00 | T491V107KO16AT 
100 +10 16 8 0.7 xX 399-3811-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-381 1-2-ND 500 330.50 | T491X107KO16AT 
100 +20 16 8 0.7 xX 399-3812-1-ND 1.82 1.58 1.38 | 399-3812-2-ND 500 330.50 | T491X107MO16AT 
150 +10 24 12 0.7 D__| 399-3777-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3777-2-ND 500 252.50 | T491D157KO16AT 
150 +10 24 8 0.5 x 399-3815-1-ND 2.22 1.93 1.69 | 399-3815-2-ND 500 403.50 | T491X157KO16AT 
220 +10 35.2 7.2 0.9 E 399-4962-1-ND 10.00 8.70 7.60 | 399-4962-2-ND 500 1820.00 | T491E227KO16AT 
220 +10 35.2 15 0.9 D_ | 399-5124-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-5124-2-ND 750 573.00 | T491D227K016ZT 
1.0 +10 0.5 4 10.0 A_ | 399-3679-1-ND 19 7 15 | 399-3679-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A105KO20AT 
1.0 +20 0.5 4 10.0 A 399-3682-1-ND 19 aI 15 399-3682-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A105M020AT 
2.2 +10 0.5 6 3.5 B 399-3714-1-ND 28 125: 22 399-3714-2-ND 2,000 96.00/M | T491B225K020AT 
4.7 +10 1 6 3.5 B 399-3723-1-ND 28 25 22 399-3723-2-ND 2,000 96.00/M | T491B475KO20AT 
6.8 +10 1.4 6 1.9 ij 399-3759-1-ND 39 35 30 | 399-3759-2-ND 500 71.50 | T491C685KO20AT 
6.8 +20 1.4 8 6.0 A_ | 399-4628-1-ND 24 21 18 | 399-4628-2-ND 2,000 80.00/M_ | T491A685M020AT 
10 +20 2 10 5.0 A 399-5152-1-ND 48 42 37 | 399-5152-2-ND 2,000 162.00/M | T491A106MO20AT 
10 +10 2 6 1.8 Cc 399-3733-1-ND 39 35 30 | 399-3733-2-ND 500 71.50 | T491C106KO20AT 
15 +10 3 6 2.5 B 399-5213-1-ND NEW! 45 40 35 399-5213-2-ND NEW! 2,000 153.00/M | T491B156K020ZT 
20 22 +10 4.4 6 1.2 ij 399-3745-1-ND 52 A6 40 | 399-3745-2-ND 500 94.50 | T491C226KO20AT 
22 +10 4.4 6 0.8 D_ | 399-3781-1-ND 65 57 50 | 399-3781-2-ND 500 118.00 | T491D226KO20AT 
22 +20 4.4 6 0.8 D_ | 399-3783-1-ND 65 57 -50 | 399-3783-2-ND 500 118.00 | T491D226M020AT 
33 +10 6.6 6 0.8 D_ | 399-3788-1-ND 65 57 -50 | 399-3788-2-ND 500 118.00 | T491D336KO20AT 
47 +10 9.4 6 0.9 C_ | 399-5215-1-ND NEW! 2.00 1.74 1.52 399-5215-2-ND NEW! 750 546.00 | T491C476K020ZT 
47 +10 9.4 6 0.7 D__| 399-3795-1-ND 78 68 -60 | 399-3795-2-ND 500 142.00 | T491D476KO20AT 
68 +10 13.6 8 0.7 D_ | 399-3803-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3803-2-ND 500 252.50 | T491D686KO20AT 
68 +10 13.6 6 0.7 xX 399-3822-1-ND 1.82 1.58 1.38 | 399-3822-2-ND 500 330.50 | T491X686KO20AT 
100 +10 20 8 0.5 E 399-4629-1-ND 9.00 8.70 7.60 | 399-4629-2-ND 500 1820.00 | T491E107KO20AT 
100 +20 20 8 0.5 xX 399-3813-1-ND 2.22 1.93 1.69 | 399-3813-2-ND 500 403.50 | T491X107M020AT 
150 +10 30 10 0.5 Xx 399-4794-1-ND 2.62 2.29 2.00 | 399-4794-2-ND 500 477.50 | T491X157KO20AT 
0.47 | +10 0.5 4 14.0 A 399-3695-1-ND 19 7 15 399-3695-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A474K025AT 
1.0 +10 0.5 4 8.0 A_ | 399-3680-1-ND .20 18 -16 | 399-3680-2-ND 2,000 68.00/M | T491A105KO25AT 
1.5 +10 0.5 6 5.0 B 399-3711-1-ND .28 25 .22 399-3711-2-ND 2,000 96.00/M | T491B155KO25AT 
2.2 +10 0.6 6 4.5 B 399-3715-1-ND -30 26 .23 | 399-3715-2-ND 2,000 100.00/M | T491B225K025AT 
2.2 +10 0.6 6 3.5 Cc 399-3739-1-ND 39 35 -30 | 399-3739-2-ND 500 71.50 | T491C225KO025AT 
2.2 +20 0.6 6 3.5 C | 399-3741-1-ND .39 35 -30 | 399-3741-2-ND 500 71.50 | T491C225M025AT 
47 +10 1.2 6 2.4 Cc 399-3753-1-ND .39 35 -30 | 399-3753-2-ND 500 71.50 | T491C475KO25AT 
47 +20 1.2 6 2.4 C | 399-3755-1-ND .39 35 -30 | 399-3755-2-ND 500 71.50 | T491C475M025AT 
47 +20 1.2 8 6.0 A_ | 399-4630-1-ND .24 221 -18 | 399-4630-2-ND 2,000 80.00/M | T491A475M025AT 
6.8 +10 A 8 3.0 B 399-3728-1-ND 53 A7 Al 399-3728-2-ND 2,000 182.00/M_| T491B685KO25AT 
6.8 +10 a7 6 1.9 C_ | 399-3760-1-ND .39 35 -30 | 399-3760-2-ND 500 71.50 | T491C685K025AT 
6.8 +20 1.7 6 1.9 Cc 399-3762-1-ND .39 35 -30 | 399-3762-2-ND 500 71.50 | T491C685M025AT 
10 +10 2.5 6 1.5 C | 399-3734-1-ND 43 38 -33 | 399-3734-2-ND 500 77.50 | T491C106KO25AT 
10 +10 2.5 8 3.0 B 399-5125-1-ND 98 85 .75 | 399-5125-2-ND 2,000 332.00/M | T491B106KO25AT 
25 10 +20 2.5 6 1.5 C_ | 399-3736-1-ND 43 38 -33 | 399-3736-2-ND 500 77.50 | T491C106M025AT 
10 +10 2.5 6 1.0 D_ | 399-3765-1-ND 65 57 -50 | 399-3765-2-ND 500 118.00 | T491D106KO25AT 
10 +20 2.5 6 1.0 D_ | 399-3767-1-ND 65 57 -50 | 399-3767-2-ND 500 118.00 | T491D106MO25AT 
15 +10 3.8 6 1.0 D_ | 399-3774-1-ND 65 57 -50 | 399-3774-2-ND 500 118.00 | T491D156KO25AT 
15 +20 3.8 6 1.0 D_ | 399-3776-1-ND 65 57 -50 | 399-3776-2-ND 500 118.00 | T491D156MO025AT 
22 +10 5.5 6 1.4 C_ | 399-5153-1-ND -68 -60 -53 | 399-5153-2-ND 750 186.75 | T491C226K025ZTZ154 
22 +20 5.5 6 1.4 Cc 399-5154-1-ND 1.68 1.47 1.29 | 399-5154-2-ND 750 459.75 | T491C226M025ZTZ154 
22 +10 5.5 8 1.5 C | 399-3746-1-ND 68 60 -53 | 399-3746-2-ND 500 124.50 | T491C226K025AT 
22 +10 5.5 6 0.8 D_ | 399-3782-1-ND 65 57 -50 | 399-3782-2-ND 500 118.00 | T491D226KO025AT 
22 +20 5.5 6 0.8 D_ | 399-3784-1-ND 65 57 -50 | 399-3784-2-ND 500 118.00 | T491D226M025AT 
33 +10 8.3 6 0.7 X 399-3819-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-3819-2-ND 500 330.50 | T491X336KO025AT 
33 +20 8.3 6 0.7 xX 399-3820-1-ND 1.82 1.58 1.38 | 399-3820-2-ND 500 330.50 | T491X336M025AT 
47 +20 11.8 10 0.7 D_ | 399-3797-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3797-2-ND 500 252.50 | T491D476M025AT 
68 +20 17 8 0.7 xX 399-3823-1-ND 2.22 1.93 1.69 | 399-3823-2-ND 500 403.50 | T491X686MO25AT 
100 +10 25 8 0.3 xX 399-5175-1-ND NEW! 2.62 2.29 2.00 | 399-5175-2-ND NEW! 400 382.00 | T491X107K025ZT 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET 


Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) 


ePReel” 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage DF % @ 25°C | ESRO @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max. 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.10 | +10 0.5 4 10.0 A_ | 399-3676-1-ND 19 At 15 399-3676-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A104KO35AT 
0.10 | +20 0.5 4 10.0 A_ | 399-3677-1-ND 19 A? 15 399-3677-2-ND 2,000 65.00/M_ | T491A104MO035AT 
0.33 | +10 0.5 4 15.0 A_ | 399-3693-1-ND 19 Pi 15 399-3693-2-ND 2,000 65.00/M | T491A334K035AT 
1.0 +10 0.5 4 5.0 B 399-3702-1-ND 28 25 .22 399-3702-2-ND 2,000 96.00/M | T491B105KO35AT 
1.0 +20 0.5 4 5.0 B 399-3703-1-ND 28 25 22 399-3703-2-ND 2,000 96.00/M_| T491B105M035AT 
2.2 +10 0.8 6 3.5 C_ | 399-3740-1-ND 39 35 .30 399-3740-2-ND 500 71.50 | T491C225K035AT 
3.3 +20 1.2 6 3.5 B_ | 399-3720-1-ND 53 AT AI 399-3720-2-ND 2,000 182.00/M | T491B335M035AT 
3.3 +20 1.2 6 2.5 C_ | 399-3749-1-ND 39 35 -30 399-3749-2-ND 500 71.50 | T491C335M035AT 
47 +10 1.7 6 2.5 C_ | 399-3754-1-ND 43 .38 -33 399-3754-2-ND 500 77.50 | T491C475KO35AT 
35 4.7 +10 1.7 6 1.5 D_ | 399-3791-1-ND 65 57 -50 399-3791-2-ND 500 118.00 | T491D475KO35AT 
6.8 +20 24 6 2.0 C_ | 399-3763-1-ND 52 46 40 399-3763-2-ND 500 94.50 | T491C685M035AT 
6.8 +10 24 6 1.3 D_ | 399-3799-1-ND 65 57 50 399-3799-2-ND 500 118.00 | T491D685KO35AT 
10 +10 3.5 6 1.0 D_ | 399-3766-1-ND 65 57 50 399-3766-2-ND 500 118.00 | T491D106KO35AT 
10 +20 3.5 6 1.0 D | 399-3768-1-ND 65 57 50 399-3768-2-ND 500 118.00 | T491D106MO035AT 
15 +10 5.3 6 0.8 D__| 399-3775-1-ND 78 68 60 399-3775-2-ND 500 142.00 | T491D156KO35AT 
15 +10 5.3 6 0.9 X | 399-3814-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-3814-2-ND 500 330.50 | T491X156KO35AT 
22 +10 rea 6 0.7 X | 399-3816-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-3816-2-ND 500 330.50 | T491X226KO35AT 
22 +20 77 6 0.7 X | 399-3817-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-3817-2-ND 500 330.50 | T491X226M035AT 
33 +10 11.6 6 0.9 D_ | 399-5169-1-ND NEW! 4.83 4.20 3.67 399-5169-2-ND NEW! 500 878.00 | T491D336K035AT 
47 +10 16.5 8 0.6 X__| 399-3821-1-ND 2.62 2.29 2.00 399-3821-2-ND 500 477.50 | T491X476KO35AT 
0.33 | +20 0.5 4 10.0 B 399-3718-1-ND 34 -30 .26 399-3718-2-ND 2,000 116.00/M | T491B334M050AT 
0.47 | +10 0.5 4 8.0 C_ | 399-3752-1-ND 49 43 37 399-3752-2-ND 500 88.50 | T491C474KO50AT 
1.0 +10 0.5 4 5.5 C_ | 399-3730-1-ND 49 43 37 399-3730-2-ND 500 88.50 | T491C105KO50AT 
50 2.2 +10 11 6 25 D_ | 399-3779-1-ND 80 .70 61 399-3779-2-ND 500 145.00 | T491D225KO50AT 
3.3 +20 1.7 6 2.0 D__| 399-3785-1-ND 80 70 61 399-3785-2-ND 500 145.00 | T491D335MOS50AT 
47 +10 2.4 6 1.5 D | 399-3792-1-ND 80 .70 61 399-3792-2-ND 500 145.00 | T491D475KO50AT 
6.8 +20 3.4 6 1.0 D__| 399-3800-1-ND -96 84 74 399-3800-2-ND 500 175.00 | T491D685MO50AT 
7494 Series, Low ESR, Industrial Grade 
68 +10 2.8 30 3.0 A_ | 399-3343-1-ND 85 74 65 | _ — | T494A686K004AS 
4 150 +20 6 12 1.0 B_ | 399-3345-1-ND 1.39 1.21 1.06 |— _ — | T494B157M004AS 
330 +10 13.2 10 0.9 C_ | 399-3310-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-3310-2-ND 500 473.20 | T494C337K004AS 
6.3 6.8 +10 0.5 8 10.0 R__| 399-3233-1-ND 1.45 1.27 1.41 = = —_ | T494R685KOO6AS 
T494 Series, Low ESR, Industrial Grade — RoHS Compliant 
2.5 | 220 +10 5.5 8 0.2 D_ | 399-4772-1-ND 7.82 7.56 6.61 399-4772-2-ND 500 1580.50 | T494D227K2R5AT 
68 +10 2.8 30 3.0 A_ | 399-3829-1-ND 85 74 65 399-3829-2-ND 2,000 289.00/M | T494A686KO04AT 
100 +20 4 30 3.0 A_ | 399-3825-1-ND 83 72 63 399-3825-2-ND 2,000 281.00/M_ | T494A107M004AT 
100 +20 4 8 1.0 B_ | 399-3832-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3832-2-ND 2,000 473.00/M_ | T494B107M004AT 
4 100 +20 4 30 4.5 T | 399-3342-1-ND 1.99 1.73 1.52 399-3342-2-ND 2,500 676.00/M_ | T494T107MO04AT 
150 +20 6 12 1.0 B_ | 399-3834-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3834-2-ND 2,000 473.00/M_| T494B157MO04AT 
220 +20 8.8 8 0.4 B | 399-4631-1-ND 1.25 1.21 1.06 399-4631-2-ND 2,000 473.00/M_ | T494B227M004AT 
330 +10 13.2 10 0.9 C_ | 399-3849-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-3849-2-ND 500 473.00 | T494C337KO04AT 
47 +20 3 12 2.5 A_ | 399-3828-1-ND 83 72 63 399-3828-2-ND 2,000 281.00/M_ | T494A476MOO6AT 
68 +20 41 8 1.0 B_ | 399-3841-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3841-2-ND 2,000 473.00/M_ | T494B686MO06AT 
68 +10 5 30 3.0 A_ | 399-4699-1-ND 83 72 63 399-4699-2-ND 2,000 281.00/M_ | T494A686KO06AT 
6.3 100 +20 6.3 15 1.5 B_ | 399-3833-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3833-2-ND 2,000 473.00/M_ | T494B107MOO6AT 
220 +20 13.2 10 0.3 C_ | 399-3848-1-ND 2.54 2.21 1.93 399-3848-2-ND 500 461.50 | T494C227MO006AT 
470 +10 29.6 10 0.2 E 399-4632-1-ND 12.83 1240 10.83 399-4632-2-ND 500 2593.50 | T494E477KOO6AT 
470 +20 28.2 12 0.5 D_ | 399-3861-1-ND 8.20 7.14 6.24 399-3861-2-ND 500 1492.50 | T494D477MO06AT 
2.2 +10 0.5 6 6.0 A_ | 399-3826-1-ND 60 53 46 399-3826-2-ND 2,000 204.00/M_ | T494A225K010AT 
3.3 +10 0.3 8 10.0 R_ | 399-3864-1-ND 1.45 1.27 1.11 = — — | T494R335K010AT 
47 +10 0.5 6 15 B 399-3838-1-ND 83 72 63 399-3838-2-ND 2,000 281.00/M | T494B475KO10AT 
10 +20 al 6 0.8 B 399-3831-1-ND 80 .70 61 399-3831-2-ND 2,000 272.00/M_ | T494B106M010AT 
22 +20 2.2 10 4.5 A_| 399-3827-1-ND 83 72 63 399-3827-2-ND 2,000 281.00/M_| T494A226M010AT 
33 +10 3.3 6 2.0 B 399-3837-1-ND 1.35 1.18 1.03 399-3837-2-ND 2,000 459.00/M_ | T494B336K010AT 
10 47 +20 47 8 1.0 B 399-3839-1-ND 1.39 1.21 1.06 399-3839-2-ND 2,000 473.00/M_ | T494B476M010AT 
47 +10 47 6 0.3 C_ | 399-3850-1-ND 1.63 1.42 1.24 399-3850-2-ND 500 296.00 | T494C476K010AT 
100 +10 10 8 0.15 D | 399-3853-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-3853-2-ND 500 473.00 | T494D107KO10AT 
150 +10 15 10 0.9 C_ | 399-3844-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-3844-2-ND 500 473.00 | T494C157KO10AT 
330 +20 33 10 0.15 D_ | 399-3857-1-ND 8.20 7.14 6.24 399-3857-2-ND 500 1492.50 | T494D337M010AT 
330 +10 33 10 0.1 X | 399-3872-1-ND 10.08 8.77 7.66 399-3872-2-ND 500 1833.50 | T494X337KO10AT 
330 +10 33 10 0.25 3 399-4633-1-ND 12.83 1240 10.83 399-4633-2-ND 500 2593.50 | T494E337K010AT 
10 +20 1.6 10 3.0 A_ | 399-3824-1-ND 78 68 59 399-3824-2-ND 2,000 264.00/M | T494A106M016AT 
10 +10 1s 6 0.8 B_ | 399-3830-1-ND 90 79 69 399-3830-2-ND 2,000 306.00/M_ | T494B106K016AT 
22 +20 3.5 6 0.8 B_ | 399-3835-1-ND 1.30 1.14 99 399-3835-2-ND 2,000 442.00/M_ | T494B226M016AT 
22 +10 3.6 6 0.35 C_ | 399-3845-1-ND 1.43 1.25 1.09 399-3845-2-ND 500 260.50 | T494C226K016AT 
16 22 +20 3.6 6 0.35 C_ | 399-3847-1-ND 1.28 1.12 -98 399-3847-2-ND 500 233.00 | T494C226M016AT 
22 +10 3.6 6 0.25 D | 399-3856-1-ND 2.18 1.90 1.66 399-3856-2-ND 500 396.50 | T494D226K016AT 
100 +10 16 12 0.5 V_ | 399-3866-1-ND 4.42 3.85 3.36 399-3866-2-ND 1,000 1503.00 | T494V107KO16AT 
150 +10 24 12 0.4 D | 399-3854-1-ND 7.15 6.23 5.44 399-3854-2-ND 500 1301.50 | T494D157KO16AT 
150 +10 24 8 0.15 X | 399-3870-1-ND 8.78 7.64 6.67 399-3870-2-ND 500 1597.00 | T494X157KO16AT 
220 +10 35.2 7.2 0.5 E 399-4963-1-ND 14.25 12.40 10.83 399-4963-2-ND 500 2593.50 | T494E227K016AT 
6.8 +20 1.4 8 3.0 A_ | 399-4634-1-ND 70 68 59 399-4634-2-ND 2,000 264.00/M_ | T494A685M020AT 
10 +20 2 10 3.0 A_ | 399-5157-1-ND 83 72 63 399-5157-2-ND 2,000 281.00/M_ | T494A106M020AT 
20 100 +10 20 8 0.3 E 399-4635-1-ND 12.83 12.40 10.83 399-4635-2-ND 500 2593.50 | T494E107KO20AT 
100 +20 20 8 0.15 X | 399-3868-1-ND 8.32 7.24 6.33 399-3868-2-ND 500 1514.00 | T494X107M020AT 
150 +10 30 10 0.3 X__| 399-4795-1-ND 10.08 8.77 7.66 399-4795-2-ND 500 1833.50 | T494X157KO20AT 
47 +20 1:2 8 3.0 A_ | 399-4636-1-ND 70 68 59 399-4636-2-ND 2,000 264.00/M | T494A475M025AT 
6.8 +10 pte 8 2.0 B 399-3840-1-ND 1.35 1.18 1.03 399-3840-2-ND 2,000 459.00/M | T494B685K025AT 
10 +10 2.5 8 3.0 B 399-5126-1-ND 1.46 1.28 1.12 399-5126-2-ND 2,000 497.00/M | T494B106KO25AT 
10 +10 2.5 6 0.6 C_ | 399-3842-1-ND 1.43 1.25 1.09 399-3842-2-ND 500 260.50 | T494C106KO25AT 
25 10 +20 2.5 6 0.6 C_ | 399-3843-1-ND 1.28 1.12 98 399-3843-2-ND 500 233.00 | T494C106M025AT 
10 +10 2.5 6 0.4 D_ | 399-3851-1-ND 2.18 1.90 1.66 399-3851-2-ND 500 396.50 | T494D106KO025AT 
22 +10 5.5 8 1.0 C_ | 399-3846-1-ND 1.69 1.47 1.29 399-3846-2-ND 500 307.50 | T494C226K025AT 
47 +20 11.8 10 0.2 D_ | 399-3860-1-ND 6.83 5.94 5.19 399-3860-2-ND 500 1242.00 | T494D476M025AT 
68 +20 17 8 0.3 X__| 399-3874-1-ND 8.32 7.24 6.33 399-3874-2-ND 500 1514.00 | T494X686M025AT 
3.3 +20 1.2 6 1.3 B 399-3836-1-ND 1.30 1.14 99 399-3836-2-ND 2,000 442.00/M_ | T494B335M035AT 
47 +10 1.7 6 0.7 D_ | 399-3858-1-ND 2.18 1.90 1.66 399-3858-2-ND 500 396.50 | T494D475KO35AT 
35 10 +20 3.5 6 0.4 D | 399-3852-1-ND 2.11 1.84 1.61 399-3852-2-ND 500 384.50 | T494D106MO35AT 
22 +10 FAs 6 0.3 X | 399-3871-1-ND 7.15 6.23 5.44 399-3871-2-ND 500 1301.50 | T494X226K035AT 
33 +10 11.6 6 0.6 D_ | 399-5176-1-ND NEW! 8.69 7.56 6.61 399-5176-2-ND NEW! 500 1580.50 | T494D336K035AT 
47 +10 16.5 8 0.5 X__| 399-3873-1-ND 10.08 8.77 7.66 399-3873-2-ND 500 1833.50 | T494X476KO35AT 
2.2 +10 ne 6 0.8 D | 399-3855-1-ND 2.86 2.49 2.18 399-3855-2-ND 500 520.50 | T494D225KO50AT 
50 47 +10 24 6 0.6 D_ | 399-3859-1-ND 2.86 2.49 2.18 399-3859-2-ND 500 520.50 | T494D475KO50AT 
6.8 +20 3.4 6 0.7 D | 399-3862-1-ND 3.25 2.83 2.47 399-3862-2-ND 500 591.50 | T494D685M050AT 
15 +10 7.5 8 0.4 X | 399-3869-1-ND 9.75 8.49 7.41 399-3869-2-ND 500 1774.50 | T494X156KO50AT 
T495 Series, Low ESR, Surge Robust 
4 | 150 | +20 6 12 0.9 B_ | 399-3347-1-ND 1.90 1.66 1.45 | 399-3347-2-ND 2,000 | _646.00/M_| 1495B157M004ASE900 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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KEMET _ surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont, 


@Reel® 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage DF % @ 25°C | ESRQ @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. il 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
T495 Series, Low ESR, Surge Robust — RoHS Compliant 
220 +10 5.5 8 0.045 D 399-4773-1-ND 3.60 3.48 3.04 399-4773-2-ND 500 728.00 | T495D227K2R5ATE045 
2.5 | 1000; +10 25 15 0.03 x 399-5227-1-ND NEW! 13.25 11.53 10.07 399-5227-2-ND NEW! 500 2411.50 | T495X108K2R5ATE030 
1000 | +10 25 15 0.04 x 399-4796-1-ND 12.75 11.10 9.69 399-4796-2-ND 500 2320.50 | T495X108K2R5ATE040 
33 +10 1 8 1.2 T 399-5196-1-ND NEW! 1.50 1.31 1.14 399-5196-2-ND NEW! 2,500 510.00/M | T495T336K004ZTE1K2 
47 +10 2 10 1.0 TT 399-5197-1-ND NEW! 1.50 1.31 1.14 399-5197-2-ND NEW! 2,500 510.00/M | T495T476KO04ZTE1KO 
150 +10 6 8 0.25 Cc 399-4637-1-ND 2.07 2.01 1.75 399-4637-2-ND 500 418.50 | T495C157KO04ATE250 
150 +20 6 12 0.9 B 399-3876-1-ND 1.90 1.66 1.45 399-3876-2-ND 2,000 646.00/M | T495B157MO04ATE900 
150 +10 6 8 0.02 U 399-5199-1-ND NEW! 1.90 1.66 1.45 399-5199-2-ND NEW! 1,250 646.00/M_| T495U157K004ZTE200 
330 +10 13.2 12 0.7 Cc 399-3878-1-ND 2.30 2.01 1.75 399-3878-2-ND 500 418.50 | T495C337KO004ATE700 
4 330 +10 13.2 8 0.03 D 399-4798-1-ND 4.90 4.27 3.73 399-4798-2-ND 500 892.00 | T495D337K004ATE030 
330 +10 13.2 8 0.045 D 399-4797-1-ND 4.55 3.96 3.46 399-4797-2-ND 500 828.00 | T495D337KO04ATE045 
470 +10 18.8 8 0.03 x 399-4776-1-ND 11.93 11.53 10.07 399-4776-2-ND 500 2411.50 | T495X477KO04ATE030 
470 +10 18.8 8 0.045 x 399-4775-1-ND 11.48 11.10 9.69 399-4775-2-ND 500 2320.50 | T495X477KOO4ATE045 
470 +10 18.8 8 0.1 x 399-4774-1-ND 11.03 10.66 9.31 399-4774-2-ND 500 2229.50 | T495X477KO04ATE100 
1000) +10 40 12 0.03 x 399-5224-1-ND NEW! 10.25 8.92 7.79 399-5224-2-ND NEW! 500 1865.50 | T495X108KO04ATE030 
1000) +10 40 12 0.04 x 399-5225-1-ND NEW! 9.75 8.49 7.41 399-5225-2-ND NEW! 500 1774.50 | T495X108KO04ATE040 
1000) +10 40 15 0.05 Ee 399-4799-1-ND 14.50 12.62 11.02 399-4799-2-ND 500 2639.00 | T495E108KOO4ATE050 
1000 | +10 40 12 0.06 x 399-5226-1-ND NEW! 9.25 8.05 7.03 399-5226-2-ND NEW! 500 1683.50 | T495X108KO04ATEO60 
6.8 +10 (0) 6 1.8 A 399-5185-1-ND NEW! 80 70 61 399-5185-2-ND NEW! 2,000 272.00/M_ | T495A685KO06ZTE1K8 
15 +10 1 6 1.0 T 399-5194-1-ND NEW! 1.50 1.31 1.14 399-5194-2-ND NEW! 2,500 510.00/M | T495T156KOO6ZTE1KO 
47 +10 2.9 6 0.25 Cc 399-4638-1-ND 1.82 1.77 1.54 399-4638-2-ND 500 368.50 | T495C476KOO6ATE250 
100 +10 6.3 8 0.075 Cc 399-5218-1-ND NEW! 2.28 1.98 1.73 399-5218-2-ND NEW! 500 414.00 | T495C107KOO6ATE075 
100 +20 6 8 0.15 ej 399-5261-1-ND0 NEW! 2.00 1.74 1.52 399-5261-2-ND NEW! 500 364.00 | T495C107MO06ATE150 
100 +10 6.3 20 1.0 M_ | 399-5160-1-ND 1.93 1.69 1.47 399-5160-2-ND 2,000 657.00/M_ | T495M107KO06ZTE1KO 
100 +20 6.3 20 1.0 M_ | 399-5162-1-ND 1.93 1.69 1.47 399-5162-2-ND 2,000 657.00/M | T495M107MO06ZTE1KO 
100 +20 6.3 15 0.7 B 399-3875-1-ND 1.90 1.66 1.45 399-3875-2-ND 2,000 646.00/M_ | T495B107MOO6ATE700 
100 +10 6.3 20 0.5 M_ | 399-5161-1-ND 1.93 1.69 1.47 399-5161-2-ND 2,000 657.00/M | T495M107KO06ZTE500 
100 +20 6.3 20 0.5 M_ | 399-5163-1-ND 1.93 1.69 1.47 399-5163-2-ND 2,000 657.00/M_| T495M107MO06ZTES00 
100 +10 6 8 0.09 Vv 399-4700-1-ND 4.20 3.66 3.20 399-4700-2-ND 1,000 1429.00 | T495V107KOO6ATEO90 
150 +10 9 8 0.07 Vv 399-4964-1-ND 4.10 3.57 3.12 399-4964-2-ND 1,000 1394.00 | T495V157KOO6ATE070 
63 150 +10 10 8 0.2 U 399-5200-1-ND NEW! 2.00 1.74 1.52 399-5200-2-ND NEW! 1,250 680.00/M | T495U157KO06ZTE200 
= 220 +10 13.2 8 0.07 x 399-4965-1-ND 2.90 2.53 2.21 399-4965-2-ND 500 528.00 | T495X227KOO6ATE070 
220 +10 13.9 10 0.225 ej 399-3877-1-ND 2.30 2.01 1.75 399-3877-2-ND 500 418.50 | T495C227KO06ATE225 
330 +10 20.8 8 0.1 D 399-3883-1-ND 1.90 1.66 1.45 399-3883-2-ND 500 346.00 | T495D337KO06ATE100 
330 +10 19.8 8 0.1 x 399-3902-1-ND 2.50 2.18 1.90 399-3902-2-ND 500 455.00 | T495X337KOO6ATE100 
330 +10 19.8 8 0.045 x 399-4777-1-ND 3.15 3.05 2.66 399-4777-2-ND 500 637.00 | T495X337KOO6ATE045 
330 +10 20.8 8 0.04 D 399-4802-1-ND 2.90 2.53 2.21 399-4802-2-ND 500 528.00 | T495D337KOO6ATE040 
330 +10 20.8 8 0.05 D 399-4801-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-4801-2-ND 500 437.00 | T495D337KOO6ATE050 
330 +10 20.8 8 0.07 D 399-4800-1-ND 2.05 1.79 1.56 399-4800-2-ND 500 373.00 | T495D337KOO6ATE070 
470 +20 29.6 12 0.045 D 399-5220-1-ND NEW! 2.50 2.18 1.90 399-5220-2-ND NEW! 500 455.00 | T495D477MO06ATE045 
470 +10 28.2 10 0.03 x 399-4779-1-ND 4.05 3.92 3.42 399-4779-2-ND 500 819.00 | T495X477KOO6ATE030 
470 +10 28.2 10 0.045 x 399-4778-1-ND 3.60 3.48 3.04 399-4778-2-ND 500 728.00 | T495X477KOO6ATE045 
470 +10 29.6 12 0.125 D 399-3886-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-3886-2-ND 500 382.00 | T495D477KOO6ATE125 
470 +10 29.6 12 0.1 D 399-4701-1-ND 2.25 1.96 1.71 399-4701-2-ND 500 409.50 | T495D477KOO6ATE100 
47 +10 0.5 6 1.4 A 399-5184-1-ND NEW! 1.45 1.27 1.11 399-5184-2-ND NEW! 2,000 493.00/M_ | T495A475K010ZTE1K4 
6.8 +10 0.7 6 1.8 A 399-5186-1-ND NEW! 1.45 1.27 1.14 399-5186-2-ND NEW! 2,000 493.00/M_ | T495A685K010ZTE1K8 
10 +10 1 6 1.8 A 399-5179-1-ND NEW! 1.45 1.27 1.14 399-5179-2-ND NEW! 2,000 493.00/M_ | T495A106KO010ATE1K8 
10 +10 1 6 0.6 B 399-5187-1-ND NEW! 1.40 1.22 1.07 399-5187-2-ND NEW! 2,000 476.00/M | T495B106K010ZTE600 
15 +10 2 6 1.0 A 399-5181-1-ND NEW! 85 74 65 399-5181-2-ND NEW! 2,000 289.00/M_| T495A156K010ZTE1KO 
15 +10 1.5 6 0.475 Cc 399-4639-1-ND 1.91 1.85 1.62 399-4639-2-ND 500 387.00 | T495C156K010ATE475 
15 +10 2 6 1.2 au 399-5195-1-ND NEW! 1.50 1.31 1.14 399-5195-2-ND NEW! 2,500 510.00/M | T495T156KO10ZTE1K2 
22 +10 2 6 0.4 B 399-5189-1-ND NEW! 1.18 1.03 -90 399-5189-2-ND NEW! 2,000 400.00/M_ | T495B226K010ZTE400 
22 +10 2.2 6 0.3 Cc 399-5192-1-ND NEW! 2.28 1.98 1.73 399-5192-2-ND NEW! 750 621.00 | T495C226K010ZTE300 
68 +10 6.8 6 0.07 Vv 399-4966-1-ND 4.33 3.77 3.29 399-4966-2-ND 1,000 1471.00 | T495V686KO010ATE070 
68 | +10 6.8 6 0.1 V__| 399-4780-1-ND 3.78 3.66 3.20 | 399-4780-2-ND 1,000 1429.00 | T495V686KO10ATE100 
100 | +10 10 8 0.18 L_ | 399-5193-1-ND NEW! 85 74 .65 | 399-5193-2-ND NEW! | 1,000 289.00 | T495L107KO10ZTE180 
100 | +10 10 8 0.15 U_ | 399-5198-1-ND NEW! 2.00 1.74 1.52 | 399-5198-2-ND NEW! | 1,250 | 680.00/M | T495U107KO10ZTE150 
100 | +10 10 8 0.1 D | 399-3879-1-ND 1.20 1.05 .92 | 399-3879-2-ND 500 218.50 | T495D107KO10ATE100 
150 | +20 15 8 0.15 V_| 399-3891-1-ND 3.85 3.35 _ 2.93 _| 399-3891-2-ND 1,000 1309.00 | T495V157M010ATE150 
10 220 +10 22 8 0.045 D 399-4803-1-ND 2.90 2.53 2.21 399-4803-2-ND 500 528.00 | T495D227K010ATE045 
220 +20 22 8 0.1 D 399-5264-1-ND) NEW! = 2.15 1.88 1.64 399-5264-2-ND NEW! 500 391.50 | T495D227M010ATE100 
220 +10 22 12 0.15 Vv 399-5201-1-ND NEW! 4.67 4.07 3.55 399-5201-2-ND NEW! 1,000 1588.00 | T495V227K010ZTE150 
220 +10 22 8 0.045 x 399-4967-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4967-2-ND 500 728.00 | T495X227K010ATE045 
220 +10 22 8 0.05 x 399-4782-1-ND 3.60 3.48 3.04 399-4782-2-ND 500 728.00 | T495X227K010ATEO50 
220 +10 22 8 0.06 x 399-4781-1-ND 3.15 3.05 2.66 399-4781-2-ND 500 637.00 | T495X227K010ATEO60 
220 +10 22 8 0.125 D 399-3881-1-ND 1.90 1.66 1.45 399-3881-2-ND 500 346.00 | T495D227K010ATE125 
220 +10 22 8 0.1 x 399-3900-1-ND 2.50 2.18 1.90 399-3900-2-ND 500 455.00 | T495X227K010ATE100 
330 +10 33 10 0.035 x 399-4783-1-ND 3.60 3.48 3.04 399-4783-2-ND 500 728.00 | T495X337K010ATE035 
330 +10 33 8 0.04 iE 399-4968-1-ND 14.00 12.18 10.64 399-4968-2-ND 500 2548.00 | T495E337K010ATE040 
330 | +10 33 10 0.06 E | 399-4641-1-ND 12.15 11.75 10.26 | 399-4641-2-ND 500 2457.00 | T495E337K010ATEO6O 
330 +10 33 10 0.1 E 399-4640-1-ND 11.93 11.53 10.07 399-4640-2-ND 500 2411.50 | T495E337K010ATE100 
330 +10 33 10 0.125 D 399-3884-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-3884-2-ND 500 382.00 | T495D337K010ATE125 
330 +10 33 10 0.06 x 399-3903-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-3903-2-ND 500 546.00 | T495X337K010ATEO60 
470 +10 47 10 0.04 E 399-5127-1-ND 14.50 12.62 11.02 399-5127-2-ND 500 2639.00 | T495E477K010ATE040 
470 +10 47 10 0.1 E 399-5128-1-ND 13.75 11.97 10.45 399-5128-2-ND 500 2502.50 | T495E477K010ATE100 
47 +10 0.8 6 0.8 B 399-5191-1-ND NEW! 2.00 1.74 1.52 399-5191-2-ND NEW! 2,000 680.00/M_ | T495B475K016ZTE800 
6.8 +10 1A 6 0.75 Cc 399-4642-1-ND 1.91 1.85 1.62 399-4642-2-ND 500 387.00 | T495C685K016ATE750 
15 +10 24 6 0.8 B 399-4969-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-4969-2-ND 2,000 680.00/M_ | T495B156K016ATE800 
15 +10 2.4 6 0.5 B 399-5188-1-ND NEW! 2.00 1.74 1.52 399-5188-2-ND NEW! 2,000 680.00/M | T495B156K016ZTE500 
22 +10 3.5 6 0.6 B 399-5190-1-ND NEW! 2.00 1.74 1.52 399-5190-2-ND NEW! 2,000 680.00/M_| T495B226K016ATE600 
33 +10 6.6 6 0.15 D 399-4702-1-ND 1.60 1.40 1.22 399-4702-2-ND 500 291.00 | T495D336K016ATE150 
47 +10 75 6 0.35 Cc 399-4970-1-ND 2.33 2.03 1.77 399-4970-2-ND 500 423.00 | T495C476K016ATE350 
68 +10 10.9 6 0.18 Vv 399-4703-1-ND 4.10 3.57 3.12 399-4703-2-ND 1,000 1394.00 | T495V686K016ATE180 
68 +10 10.9 6 0.15 D 399-3889-1-ND 1.20 1.05 92 399-3889-2-ND 500 437.00 | T495D686K016ATE150 
68 +20 10.9 6 0.3 Vv 399-5268-1-ND0 NEW! — 3.85 3.35 2.93 399-5268-2-ND NEW! 1,000 1309.00 | T495V686M016ATE300 
jg | 100 | 210 16 10 0.2 C | 399-5219-1-ND NEW! 1.15 1.01 ‘88 | 399-5219-2-ND NEW! 750 314.25 | T495C107KO16ZTE200 
100 +20 16 8 0.1 D 399-5262-1-ND) NEW! = 1.65 1.44 1.26 399-5262-2-ND NEW! 500 300.50 | T495D107M016ATE100 
100 +10 16 8 0.1 x 399-3895-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-3895-2-ND 500 437.00 | T495X107KO16ATE100 
100 +20 16 8 0.1 x 399-3896-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-3896-2-ND 500 437.00 | T495X107M016ATE100 
150 +10 24 8 0.1 x 399-3898-1-ND 2.50 2.18 1.90 399-3898-2-ND 500 455.00 | T495X157KO16ATE100 
150 +10 24 8 0.085 D 399-5158-1-ND 5.50 4.79 4.18 399-5158-2-ND 500 1001.00 | T495D157KO16ATE085 
150 +20 24 8 0.085 D 399-5159-1-ND 5.25 4.57 3.99 399-5159-2-ND 500 955.50 | T495D157M016ATE085 
150 +10 24 8 0.125 D 399-5130-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-5130-2-ND 500 864.50 | T495D157KO16ATE125 
150 +10 24 8 0.15 D 399-5129-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-5129-2-ND 500 819.00 | T495D157KO16ATE150 
220 +10 35.2 12 0.05 E 399-5223-1-ND NEW! 14.50 12.62 11.02 399-5223-2-ND NEW! 500 2639.00 | T495E227K016ATE050 
220 | +10 35.2 72 0.1 E | 399-4972-1-ND 1350 11.75 10.26 | 399-4972-2-ND 500 2457.00 | T495E227K016ATE100 
220 +10 35.2 7.2 0.15 E 399-4971-1-ND 13.25 11.53 10.07 399-4971-2-ND 500 2411.50 | T495E227K016ATE150 
1 +10 0.2 4 3.0 A | 399-5177-1-ND NEW! 190 1.66 1.45 | 399-5177-2-ND NEW! | 2,000 | 646.00/M_ | T495A105K020ZTE3KO 
20 10 +10 2 6 0.475 Cc 399-4644-1-ND 1.91 1.85 1.62 399-4644-2-ND 500 387.00 | T495C106KO20ATE475 
10 +10 2 6 1.0 B 399-4973-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-4973-2-ND 2,000 680.00/M | T495B106KO20ATE1KO 
15) +10 3 6 0.375 Cc 399-4643-1-ND 1.91 1.85 1.62 399-4643-2-ND 500 387.00 | T495C156KO20ATE375 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) 


@®Reel° 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage DF % @ 25°C | ESR @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%) | uA @ 25°C Max. 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22 +10 3.5 4 0.18 D | 399-4704-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-4704-2-ND 500 264.00 | T495D226K020ATE180 
47 +10 75 4 0.15 x 399-3904-1-ND 2.20 1.92 1.68 | 399-3904-2-ND 500 400.50 | T495X476KO020ATE150 
47 +10 9.4 6 0.1 D_ | 399-4784-1-ND 1.49 1.44 1.26 | 399-4784-2-ND 500 300.50 | T495D476K020ATE100 
47 +10 9.4 6 0.175 D_ | 399-3885-1-ND 1.40 1.22 1.07 | 399-3885-2-ND 500 255.00 | T495D476KO20ATE175 
47 +10 9.4 8 0.065 X 399-4804-1-ND 3.70 3.22 2.82 399-4804-2-ND 500 673.50 | T495X476KO20ATE065 
47 +20 9.4 6 0.1 xX 399-5267-1-ND0 NEW! = 3.20 2.79 2.44 | 399-5267-2-ND NEW! 500 582.50 | T495X476M020ATE100 
20 68 +10 13.6 8 0.15 D_ | 399-3890-1-ND 1.40 1.22 1.07 | 399-3890-2-ND 500 255.00 | T495D686K020ATE150 
68 +10 13.6 6 0.15 xX 399-3907-1-ND 2.40 2.09 1.83 | 399-3907-2-ND 500 437.00 | T495X686KO020ATE150 
100 +10 20 8 0.085 E 399-4647-1-ND 12.60 12.18 10.64 | 399-4647-2-ND 500 2548.00 | T495E107KO20ATE085 
100 +10 20 8 0.06 E 399-5131-1-ND 14.50 12.62 11.02 399-5131-2-ND 500 2639.00 | T495E107KO20ATEO60 
100 +10 20 8 0.1 E 399-4646-1-ND 12.15 11.75 10.26 | 399-4646-2-ND 500 2457.00 | T495E107KO20ATE100 
100 +10 20 8 0.2 E 399-4645-1-ND 11.93 11.53 10.07 | 399-4645-2-ND 500 2411.50 | T495E107KO20ATE200 
150 +10 30 8 0.08 E 399-5222-1-ND NEW! 14.75 12.84 11.21 399-5222-2-ND NEW! 500 2684.50 | T495E157KO20ATE080 
ht +10 (0) 4 4.0 A 399-5178-1-ND NEW! -80 -70 61 399-5178-2-ND NEW! 2,000 272.00/M_ | T495A105K025ZTE4KO 
1.5 +10 0 6 3.0 A 399-5180-1-ND NEW! 85 74 65 399-5180-2-ND NEW! 2,000 289.00/M | T495A155K025ZTE3KO 
2.2 +10 0.6 6 1.3 C_ | 399-4649-1-ND 1.91 1.85 1.62 399-4649-2-ND 500 387.00 | T495C225K025ATE1K3 
3.3 +10 0.9 6 0.75 Cc 399-4648-1-ND 1.91 1.85 1.62 399-4648-2-ND 500 387.00 | T495C335K025ATE750 
15 +10 3.8 6 0.1 D_ | 399-5132-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5132-2-ND 500 264.00 | T495D156K025ATE100 
22 +20 5.5 6 0.2 D_ | 399-5263-1-ND0 NEW! 1.20 1.05 92 399-5263-2-ND NEW! 500 218.50 | T495D226M025ATE200 
33 +10 6.6 4 0.175 x 399-3901-1-ND 2.20 1.92 1.68 | 399-3901-2-ND 500 400.50 | T495X336K025ATE175 
33 +10 8.3 6 0.09 D_ | 399-4785-1-ND 1.94 1.88 1.64 | 399-4785-2-ND 500 391.50 | T495D336K025ATE090 
33 +10 8.3 4 0.1 xX 399-5228-1-ND NEW! 2.70 2.35 2.06 399-5228-2-ND NEW! 500 491.50 | T495X336K025ATE100 
25 33 +10 8.3 6 0.3 D__| 399-3882-1-ND 1.40 1.22 1.07 | 399-3882-2-ND 500 255.00 | T495D336K025ATE300 
47 +10 11.8 8 0.08 xX 399-5205-1-ND NEW! 4.00 3.48 3.04 | 399-5205-2-ND NEW! 500 728.00 | T495X476KO025ATE080 
47 +10 11.8 8 0.1 x 399-5204-1-ND NEW! 3.50 3.05 2.66 | 399-5204-2-ND NEW! 500 637.00 | T495X476K025ATE100 
47 +10 11.8 6 0.15 x 399-4705-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 399-4705-2-ND 500 546.00 | T495X476K025ATE150 
47 +20 11.8 6 0.2 x 399-3906-1-ND 2.50 2.18 1.90 | 399-3906-2-ND 500 455.00 | T495X476M025ATE200 
47 +20 11.8 10 0.12 D_ | 399-4650-1-ND 1.94 1.88 1.64 | 399-4650-2-ND 500 391.50 | T495D476M025ATE120 
68 +10 17 8 0.125 xX 399-4707-1-ND 3.50 3.05 2.66 399-4707-2-ND 500 637.00 | T495X686K025ATE125 
68 +10 17 8 0.15 x 399-4706-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-4706-2-ND 500 546.00 | T495X686K025ATE150 
68 +10 17 8 0.2 xX 399-3908-1-ND 2.50 2.18 1.90 | 399-3908-2-ND 500 455.00 | T495X686K025ATE200 
100 +10 25 8 0.1 E 399-5221-1-ND NEW! 14.75 12.84 11.21 399-5221-2-ND NEW! 500 2684.50 | T495E107K025ATE100 
100 +10 25 8 0.15 x 399-5202-1-ND NEW! 3.55 3.09 2.70 | 399-5202-2-ND NEW! 400 516.80 | T495X107K025ZTE150 
0.33 | +10 0 4 6.0 A_ | 399-5182-1-ND NEW! 95 83 73 | 399-5182-2-ND NEW! 2,000 323.00/M_ | T495A334K035ZTE6KO 
0.47 | +10 0 4 4.0 A_ | 399-5183-1-ND NEW! 95 83 .73 | 399-5183-2-ND NEW! 2,000 323.00/M_ | T495A474K035ZTE4KO 
0.47 | +10 0.5 4 2.2 B 399-4974-1-ND 1.40 1.22 1.07 | 399-4974-2-ND 2,000 476.00/M_ | T495B474K035ATE2K2 
1.00 | +10 0.5 4 1.7 B 399-4975-1-ND 1.40 1.22 1.07 | 399-4975-2-ND 2,000 476.00/M | T495B105KO35ATE1K7 
2.20 | +10 0.8 6 1.5 B 399-4976-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-4976-2-ND 2,000 680.00/M_ | T495B225KO35ATE1K5 
35 6.8 +10 2.4 6 0.4 D_ | 399-3887-1-ND 1.20 1.05 92 399-3887-2-ND 500 218.50 | T495D685K035ATE400 
22 +10 7.7 6 0.3 D_ | 399-3880-1-ND 1.20 1.05 92 399-3880-2-ND 500 218.50 | T495D226K035ATE300 
22 +10 7.7 6 0.275 x 399-3899-1-ND 2.40 2.09 1.83 | 399-3899-2-ND 500 437.00 | T495X226KO35ATE275 
33 +10 11.6 6 0.2 E 399-5133-1-ND 14.75 12.84 11.21 399-5133-2-ND 500 2684.50 | T495E336K035ATE200 
33 +10 11.6 6 0.1 x 399-5203-1-ND NEW! 3.00 2.61 2.28 | 399-5203-2-ND NEW! 500 546.00 | T495X336K035ATE100 
33 +20 11.6 6 0.175 Xx 399-5266-1-ND0 NEW! = 2.75 2.40 2.09 | 399-5266-2-ND NEW! 500 500.50 | T495X336M035ATE175 
4.7 +10 2.4 6 0.275 D_ | 399-4786-1-ND 2.03 1.96 A571 399-4786-2-ND 500 409.50 | T495D475KO50ATE275 
4.7 +20 1.9 4 0.3 xX 399-5265-1-NDO NEW! = 7.55 6.57 5.74 | 399-5265-2-ND NEW! 500 1374.00 | T495X475MO50ATE300 
6.8 +10 3.4 6 0.3 D_ | 399-3888-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-3888-2-ND 500 364.00 | T495D685KOS0ATE300 
50 10 +10 5 6 0.3 xX 399-3893-1-ND 7.55 6.57 5.74 | 399-3893-2-ND 500 1374.00 | T495X106KOSOATE300 
10 +20 5 6 0.3 Xx 399-3894-1-ND 7.55 6.57 5.74 | 399-3894-2-ND 500 1374.00 | T495X106MO50ATE300 
15 +10 75 8 0.3 x 399-3897-1-ND 7.55 6.57 5.74 | 399-3897-2-ND 500 1374.00 | T495X156KO50ATE300 
47 +10 16.5 8 0.3 xX 399-3905-1-ND 2.50 2.18 1.90 | 399-3905-2-ND 500 455.00 | T495X476K035ATE300 
1496 Series, Fused 
4 330 +10 13.2 8 0.7 x 399-1665-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 399-1665-2-ND 500 1365.00 | T496X337K004AS 
330 +20 13.2 8 0.7 Xx 399-1666-1-ND 7.00 6.09 5.32) | — = —_ | T496X337M004AS 
10 +10 0.6 6 3.5 B 399-1667-1-ND 1.80 1.57 1.370 |— = — | T496B106KO06AS 
6.3 10 +20 0.6 6 3.5 B 399-1668-1-ND 1.65 1.44 1.26 |— = — | T496B106MO06AS 
100 +20 6 8 0.9 Xx 399-1672-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-1672-2-ND 500 1183.00 | T496X107MO06AS 
47 +20 0.5 6 3.5 B 399-1674-1-ND 1.65 1.44 1.26 |— — — | 7496B475M010AS 
22 +10 2.2 6 2.0 Cc 399-1675-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 399-1675-2-ND 500 546.00 | T496C226K010AS 
33 +10 3.3 6 1.0 D | 399-1677-1-ND 3.90 3.40 2.97 |— a — | T496D336K010AS 
10 68 +20 6.8 6 0.9 x 399-1684-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-1684-2-ND 500 1183.00 | T496X686M010AS 
100 +10 10 8 0.7 D_ | 399-1681-1-ND 4.15 3.62 3.16 | — = —__| T496D107K010AS 
100 +20 10 8 0.7 D | 399-1682-1-ND 4.00 3.48 3.04 | — = — | T496D107M010AS 
220 +20 22 8 0.5 Xx 399-1686-1-ND 8.50 7.40 6.46 399-1686-2-ND 500 1547.00 | T496X227M010AS 
2.2 +10 0.5 6 3.5 B 399-1687-1-ND 1.80 1.57 1.370 |— = — | T496B225K016AS 
2.2 +20 0.5 6 3.5 B 399-1688-1-ND 1.65 1.44 1.26 |— = — | T496B225M016AS 
10 +10 1.6 6 3.5 B 399-1691-1-ND 1.90 1.66 1.45 |— _ — | T496B106K016AS 
15 +10 2.4 6 2.0 Cc 399-1695-1-ND 3.00 2.61 2.28 |— = — | T496C156K016AS 
16 15 +20 2.4 6 2.0 Cc 399-1696-1-ND 2.75 2.40 2.09 |— = —_ | T496C156M016AS 
22 +20 3.6 6 1.6 Cc 399-1698-1-ND 2.90 2.53 2.21 = _ — | T496C226M016AS 
33 +20 5.3 6 1.0 D_ | 399-1700-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-1700-2-ND 500 682.50 | T496D336M016AS 
47 +20 75 6 0.9 xX 399-1704-1-ND 6.50 5.66 4.94 |— = — | T496X476M016AS 
100 +20 16 8 0.7 Xx 399-1706-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-1706-2-ND 500 1274.00 | T496X107M016AS 
2.2 +10 0.5 6 3.5 B 399-1707-1-ND 1.80 1.57 1.370 |— = — | T496B225K020AS 
6.8 +10 1.4 6 2.0 C_ | 399-1709-1-ND 3.00 2.61 2.28 |— = — | T496C685K020AS 
20 22 +20 4.4 6 1.0 D | 399-1714-1-ND 3.75 3.27 2.85 |— — — | T496D226M020AS 
33 +10 6.6 6 0.9 x 399-1715-1-ND 7.00 6.09 5.32 |— = — | T496X336K020AS 
33 +20 6.6 6 0.9 xX 399-1716-1-ND 6.50 5.66 4.94 |— =, — | T496X336M020AS 
47 +20 9.4 6 0.3 Xx 399-3465-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3465-2-ND 500 1274.00 | T496X476M020AS 
4.7 +20 1.2 6 2.5 C_ | 399-1718-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-1718-2-ND 500 500.50 | T496C475M025AS 
25 22 +20 5.5 6 0.8 D | 399-1722-1-ND 3.75 3.27 2.85 |— _ — | T496D226M025AS 
22 +10 5.5 6 0.9 Xx 399-1723-1-ND 7.00 6.09 §.32 | — = — | T496X226K025AS 
22 +20 5.5 6 0.9 xX 399-1724-1-ND 6.50 5.66 4.94 |— = —__| T496X226M025AS 
1.0 +20 0.5 4 5.0 B 399-1726-1-ND 1.65 1.44 1.26 |— = — | T496B105M035AS 
2.2 +20 0.8 6 3.5 Cc 399-1728-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-1728-2-ND 500 500.50 | T496C225M035AS 
35 47 +10 17 6 1.5 D_ | 399-1729-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-1729-2-ND 500 709.80 | T496D475K035AS 
6.8 +10 2.4 6 1.3 D | 399-1731-1-ND 3.90 3.40 2.97 |— = — | T496D685K035AS 
6.8 +20 2.4 6 1.3 D_ | 399-1732-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1732-2-ND 500 682.50 | T496D685M035AS 
50 1.0 +20 0.5 4 5.5 C_ | 399-1738-1-ND 3.30 2.88 2.51 = _ —_ | T496C105M050AS 
T7496 Series, Fused — RoHS Compliant 
4 330 +10 13.2 8 0.7 xX 399-3979-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 399-3979-2-ND 500 1365.00 | T496X337KO04AT 
330 +20 13.2 8 0.7 Xx 399-3980-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3980-2-ND 500 1274.00 | T496X337M004AT 
10 +10 0.6 6 3.5 B 399-3911-1-ND 1.80 1.57 1.37. | 399-3911-2-ND 2,000 612.00/M | T496B106KOO6ATE3K5 
10 +20 0.6 6 3.5 B 399-3913-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-3913-2-ND 2,000 561.00/M_ | T496B106MOO6AT 
63 100 +10 6 8 0.8 D | 399-3945-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3945-2-ND 500 710.00 | T496D107KOO6AT 
‘ 100 +20 6 8 0.8 D_ | 399-3947-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-3947-2-ND 500 682.50 | T496D107MOO6AT 
100 +10 6 8 0.9 xX 399-3967-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3967-2-ND 500 1274.00 | T496X107KOO6AT 
100 +20 6 8 0.9 xX 399-3969-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-3969-2-ND 500 1183.00 | T496X107MOO6AT 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 
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Digi@Reel 
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(tos3) 1649 


KEMET _ surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) ep Reel” 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage DF % @ 25°C | ESR @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%) | pA @ 25°C Max. 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47 +10 0.5 6 3.5 B 399-3919-1-ND 1.80 1.57 1.37 | 399-3919-2-ND 2,000 612.00/M_ | T496B475K010AT 
47 +20 0.5 6 3.5 B 399-3921-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 399-3921-2-ND 2,000 561.00/M_ | T496B475M010AT 
22 +10 2.2 6 2.0 Cc 399-3935-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-3935-2-ND 500 546.00 | T496C226K010ATE2KO 
22 +20 2.2 6 2.0 Cc 399-3937-1-ND 2.75. 2.40 2.09 | 399-3937-2-ND 500 500.50 | T496C226M010AT 
33 +10 3.3 6 1.0 D 399-3953-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3953-2-ND 500 710.00 | T496D336K010AT 
33 +20 3.3 6 1.0 D 399-3955-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-3955-2-ND 500 682.50 | T496D336M010ATE1KO 
10 47 +10 47 6 1.0 D 399-3959-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3959-2-ND 500 710.00 | T496D476K010ATE1KO 
47 +20 47 6 1.0 D 399-3961-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3961-2-ND 500 682.50 | T496D476M010AT 
68 +10 6.8 6 0.9 xX 399-3987-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3987-2-ND 500 1274.00 | T496X686K010ATE900 
68 +20 6.8 6 0.9 x 399-3988-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-3988-2-ND 500 1183.00 | T496X686M010AT 
100 +10 10 8 0.7 D 399-3946-1-ND 4.15 3.62 3.16 399-3946-2-ND 500 755.50 | T496D107KO10AT 
100 +20 10 8 0.7 D 399-3948-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-3948-2-ND 500 728.00 | T496D107M010AT 
220 +10 22 8 0.5 x 399-3975-1-ND 9.00 7.83 6.84 | 399-3975-2-ND 500 1638.00 | T496X227KO10AT 
220 +20 22 8 0.5 x 399-3976-1-ND 8.50 7.40 6.46 | 399-3976-2-ND 500 1547.00 | T496X227M010ATE500 
2.2 +10 0.5 6 3.5 B 399-3915-1-ND 1.80 1.57 1.37 | 399-3915-2-ND 2,000 612.00/M_ | T496B225K016AT 
2.2 +20 0.5 6 3.5 B 399-3917-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-3917-2-ND 2,000 561.00/M | T496B225M016ATE3SK5 
47 +10 0.8 6 3.5 B 399-3920-1-ND 1.80 1.57 1.37 | 399-3920-2-ND 2,000 612.00/M_ | T496B475KO016ATE3K5 
47 +20 0.8 6 3.5 B 399-3922-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 399-3922-2-ND 2,000 561.00/M_ | T496B475M016AT 
10 +10 1.6 6 3.5 B 399-3912-1-ND 1.90 1.66 1.45 399-3912-2-ND 2,000 646.00/M_| T496B106KO16AT 
10 +20 1.6 6 3.5 B 399-3914-1-ND 1.80 1.57 1.37 | 399-3914-2-ND 2,000 612.00/M | T496B106M0O16ATE3K5 
10 +10 1.6 6 2.0 Cc 399-3925-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 399-3925-2-ND 500 546.00 | T496C106K016ATE2KO 
10 +20 1.6 6 2.0 Cc 399-3928-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-3928-2-ND 500 500.50 | T496C106M016ATE2KO 
15 +10 2.4 6 2.0 Cc 399-3931-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-3931-2-ND 500 546.00 | T496C156K016AT 
16 15 +20 2.4 6 2.0 Cc 399-3932-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-3932-2-ND 500 500.50 | T496C156M016ATE2KO 
22 +10 3.6 6 1.6 Cc 399-3936-1-ND 3.15 2.75 2.40 | 399-3936-2-ND 500 573.50 | T496C226K016ATE1K6 
22 +20 3.6 6 1.6 Cc 399-3938-1-ND 2.90 2.53 2.21 399-3938-2-ND 500 528.00 | T496C226M016AT 
33 +10 5.3 6 1.0 D 399-3954-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3954-2-ND 500 710.00 | T496D336K016AT 
33 +20 5.3 6 1.0 D 399-3956-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3956-2-ND 500 682.50 | T496D336M016AT 
47 +10 75 6 0.8 D 399-3960-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3960-2-ND 500 710.00 | T496D476K016AT 
47 +20 75 6 0.8 D 399-3962-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-3962-2-ND 500 682.50 | T496D476M016AT 
47 +10 75 6 0.9 Xx 399-3983-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3983-2-ND 500 1274.00 | T496X476KO16AT 
47 +20 75 6 0.9 xX 399-3985-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-3985-2-ND 500 1183.00 | T496X476M016ATE900 
100 +10 16 8 0.7 x 399-3968-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 399-3968-2-ND 500 1365.00 | T496X107KO16ATE700 
100 +20 16 8 0.7 x 399-3970-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3970-2-ND 500 1274.00 | T496X107M016AT 
22] +10 0.5 6 3.5 B_ | 399-3916-1-ND 1.80 157 1.37 | 399-3916-2-ND 2,000 | 612.00/M_ | T496B225K020AT 
2.2 +20 0.5 6 3.5 B 399-3918-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-3918-2-ND 2,000 561.00/M_ | T496B225M020AT E3K5 
6.8 +10 1.4 6 2.0 Cc 399-3941-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 399-3941-2-ND 500 546.00 | T496C685K020AT 
6.8 +20 1.4 6 2.0 Cc 399-3942-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-3942-2-ND 500 500.50 | T496C685M020AT 
10 +10 2 6 2.0 ie} 399-3926-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-3926-2-ND 500 546.00 | T496C106KO20AT 
20 10 +20 2 6 2.0 Cc 399-3929-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-3929-2-ND 500 500.50 | T496C106M020AT 
22 +10 4.4 6 1.0 D 399-3949-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3949-2-ND 500 710.00 | T496D226K020ATE1KO 
22 +20 4.4 6 1.0 D 399-3951-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-3951-2-ND 500 682.50 | T496D226M020AT 
33 +10 6.6 6 0.9 xX 399-3977-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3977-2-ND 500 1274.00 | T496X336KO020AT E900 
33 +20 6.6 6 0.9 Xx 399-3978-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-3978-2-ND 500 1183.00 | T496X336M020AT 
47 +10 9.4 6 0.3 x 399-3984-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 399-3984-2-ND 500 1365.00 | T496X476KO20AT 
47 +20 9.4 6 0.3 xX 399-3986-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3986-2-ND 500 1274.00 | T496X476M020AT 
47 +10 a2 6 2.5 Cc 399-3939-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 399-3939-2-ND 500 546.00 | T496C475KO025AT 
47 +20 1.2 6 2.5 c 399-3940-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-3940-2-ND 500 500.50 | T496C475M025AT 
10 +10 2.5 6 0.6 Cc 399-3927-1-ND 3.15 2.75 2.40 | 399-3927-2-ND 500 573.50 | T496C106KO25AT 
10 +20 2.5 6 0.6 Cc 399-3930-1-ND 2.90 2.53 2.21 399-3930-2-ND 500 528.00 | T496C106M025AT 
25 10 +10 2.5 6 1.2 D 399-3943-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3943-2-ND 500 710.00 | T496D106K025AT 
10 +20 25 6 1.2 D 399-3944-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3944-2-ND 500 682.50 | T496D106M025AT 
22 +10 5.5 6 0.8 D 399-3950-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3950-2-ND 500 710.00 | T496D226K025ATE800 
22 +20 5.5 6 0.8 D 399-3952-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-3952-2-ND 500 682.50 | T496D226M025AT 
22 +10 5.5 6 0.9 xX 399-3973-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3973-2-ND 500 1274.00 | T496X226K025ATE900 
22 +20 5.5 6 0.9 Xx 399-3974-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-3974-2-ND 500 1183.00 | T496X226M025AT 
1.0 | +10 0.5 4 5.0 B_ | 399-3909-1-ND 1.80 157 1.37 | 399-3909-2-ND 2,000 | 612.00/M_ | T496B105KO35ATESKO 
1.0 +20 0.5 4 5.0 B 399-3910-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 399-3910-2-ND 2,000 561.00/M_ | T496B105M035AT 
2.2 +10 0.8 6 3.5 Cc 399-3933-1-ND 3.00 2.61 2.28 399-3933-2-ND 500 546.00 | T496C225K035AT 
2.2 +20 0.8 6 3.5 Cc 399-3934-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-3934-2-ND 500 500.50 | T496C225M035AT 
47 +10 17 6 1.5 D 399-3957-1-ND 3.90 3.40 2.97 _| 399-3957-2-ND 500 710.00 | T496D475KO35AT 
35 47 +20 17 6 1.5 D 399-3958-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-3958-2-ND 500 682.50 | T496D475M035ATE1K5 
6.8 +10 2.4 6 1.3 D 399-3963-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-3963-2-ND 500 710.00 | T496D685K035AT 
6.8 +20 2.4 6 1.3 D 399-3964-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3964-2-ND 500 682.50 | T496D685M035ATE1K3 
10 +10 3.5 6 1.0 xX 399-3965-1-ND 7.25 6.31 5.51 399-3965-2-ND 500 1319.50 | T496X106KO35ATE500 
10 +20 3.5 6 1.0 xX 399-3966-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-3966-2-ND 500 1183.00 | T496X106M035ATE1KO 
15 +10 5.3 6 0.9 xX 399-3971-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 399-3971-2-ND 500 1365.00 | T496X156KO35AT 
15 +20 5.3 6 0.9 Xx 399-3972-1-ND 7.00 6.09 5.32 399-3972-2-ND 500 1274.00 | T496X156M035AT 
1.0 | +10 0.5 4 5.5 Cc | 399-3923-1-ND 3.38 2.94 2.57 | 399-3923-2-ND 500 614.50 | T496C105KO50AT 
50 1.0 +20 0.5 4 5.5 Cc 399-3924-1-ND 3.30 2.88 2.51 399-3924-2-ND 500 600.50 | T496C105MO50AT 
47 +10 2.4 6 1S xX 399-3981-1-ND 8.00 6.96 6.08 | 399-3981-2-ND 500 1456.00 | T496X475KOS0ATE1K5 
4.7 +20 2.4 6 1.5 Xx 399-3982-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 399-3982-2-ND 500 1365.00 | T496X475MO50AT 
T498 Series, High Temperature (150°C) — RoHS Compliant 
33 +10 21 6 17 B 399-4753-1-ND 1.00 87 76 399-4753-2-ND 2,000 339.00/M | T498B336KOO6ATE1K7 
6 47 +10 3 6 0.8 Cc 399-4754-1-ND 1.26 1.10 -97 | 399-4754-2-ND 500 230.00 | T498C476KO06ATE800 
100 +10 6.3 8 0.6 D 399-4755-1-ND 1.80 1.57 1.37 | 399-4755-2-ND 500 327.00 | T498D107KOO6ATE600 
47 +10 0.5 6 2.9 A_ | 399-4756-1-ND§ 45 39 -34 | 399-4756-2-ND 2,000 151.00/M_ | T498A475K010ATE2K9 
10 22 +10 2.2 6 1.5 B 399-4757-1-ND 1.00 87 -76 399-4757-2-ND 2,000 339.00/M_ | T498B226K010ATE1K5 
100 +10 10 8 0.6 D 399-4758-1-ND 2.19 1.91 1.67 | 399-4758-2-ND 500 399.50 | T498D107K010ATE600 
220 +10 22 8 0.5 Xx 399-4759-1-ND 6.54 5.70 4.98 | 399-4759-2-ND 500 1191.00 | T498X227K010ATE500 
6.8 +10 11 6 2.6 A_ | 399-4760-1-ND 55 48 42 399-4760-2-ND 2,000 185.00/M | T498A685K016ATE2K6 
10 +10 1.6 6 2.8 B 399-4761-1-ND 67 58 51 399-4761-2-ND 2,000 226.00/M | T498B106KO16ATE2K8 
22 +10 3.5 4.5 1.6 Cc 399-5118-1-ND 1.26 1.10 -97 | 399-5118-2-ND 750 345.00 | T498C226K016ZTZB12 
16 22 +10 3.6 6 1.0 Cc 399-4762-1-ND§ 1.26 1.10 .97 | 399-4762-2-ND 500 230.00 | T498C226K016ATE1KO 
47 +10 75 4.5 0.05 ej 399-5229-1-ND NEW! 1.25 1.09 95 399-5229-2-ND NEW! 750 341.25 | T498C476K016ZTE500 
47 +10 8 4.5 0.08 Cc 399-5206-1-ND NEW! 1.25 1.09 95 399-5206-2-ND NEW! 750 341.25 | T498C476K016ZTE800 
100 +10 16 8 0.075 Xx 399-5207-1-ND NEW! 7.50 6.53 5.70 | 399-5207-2-ND NEW! 500 1365.00 | T498X107KO16ATEO75 
100 +10 16 8 0.1 Xx 399-5208-1-ND NEW! 7.25 6.31 5.51 399-5208-2-ND NEW! 500 1319.50 | T498X107KO16ATE100 
2.2 +10 0.6 6 3.0 B 399-4763-1-ND 67 58 51 399-4763-2-ND 2,000 226.00/M | T498B225K025ATE3KO 
25 10 +10 2.5 6 a Fa | Cc 399-4764-1-ND 1.26 1.10 -97 | 399-4764-2-ND 500 230.00 | T498C106K025ATE1K1 
33 +10 8.3 6 0.6 D 399-4765-1-ND 5.29 4.60 4.02 399-4765-2-ND 500 962.00 | T498D336K025ATE600 
al +10 0.5 4 10.0 A 399-4766-1-ND 55 48 42 399-4766-2-ND 2,000 185.00/M | T498A105KO35ATE10K 
3.3 +10 a2 6 1.7 c 399-4767-1-ND 1.16 1.02 -89 | 399-4767-2-ND 500 212.00 | T498C335K035ATE1K7 
10 +10 3.5 6 0.7 D 399-4768-1-ND 1.80 1.57 1.37 | 399-4768-2-ND 500 327.00 | T498D106KO35ATE700 
35 22 +10 7.7 6 0.7 D 399-5117-1-ND 1.82 1.58 1.38 399-5117-2-ND 750 495.75 | T498D226K035ZTE700 
33 +10 11.6 6 0.5 Xx 399-4769-1-ND 6.54 5.70 4.98 | 399-4769-2-ND 500 1191.00 | T498X336K035ATE500 
47 +10 16.5 6 0.5 x 399-5164-1-ND 4.18 3.64 3.18 | 399-5164-2-ND 400 608.80 | T498X476K035ZTE500 
47 +20 16.5 6 0.5 Xx 399-5165-1-ND 4.18 3.64 3.18 | 399-5165-2-ND 400 608.80 | T498X476M035ZTE500 
50 10 +10 5 6 1.0 D 399-4770-1-ND 3.66 3.19 2.78 399-4770-2-ND 500 665.50 | T498D106KO50ATE1KO 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1650 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


KEMET | surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont, Ree 
WV | Cap. | Cap. DC Leakage DF % @ 25°C | ESRO @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
T499 Series, High Temperature (175°C) — RoHS Compliant 
2.2 +10 0.5 6 6.5 A 399-4988-1-ND 56 49 43 399-4988-2-ND 2,000 189.00/M | T499A225KOO6ATE6K5 
3.3 +10 0.5 6 8.0 A 399-4989-1-ND 56 AQ 43 399-4989-2-ND 2,000 189.00/M | T499A335KOO6ATE8KO 
47 +10 0.5 6 6.0 A 399-4990-1-ND 56 49 43 399-4990-2-ND 2,000 189.00/M | T499A475KOO6ATE6KO 
6.8 +10 0.5 6 6.0 A 399-4991-1-ND 56 49 43 399-4991-2-ND 2,000 189.00/M | T499A685KOO6ATE6KO 
6.8 +10 0.5 6 3.5 B 399-4992-1-ND 75 65 57 399-4992-2-ND 2,000 254.00/M_| T499B685KO06ATE3K5 
10 +10 0.6 6 3.5 B 399-4993-1-ND 15 65 57 399-4993-2-ND 2,000 254.00/M | T499B106KOO6ATE3K5 
15 +10 0.9 6 3.5 B 399-4994-1-ND 15 65 57 399-4994-2-ND 2,000 254.00/M | T499B156KO06ATE3K5 
15 +10 0.9 6 1.8 Cc 399-4995-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-4995-2-ND 500 264.50 | T499C156KOO6ATE1K8 
63 22 +10 1.4 6 3.5 B 399-4996-1-ND 83 73 64 399-4996-2-ND 2,000 282.00/M | T499B226KO06ATE3K5 
‘ 22 +10 1.4 6 1.8 ie} 399-4997-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-4997-2-ND 500 264.50 | T499C226KOO6ATE1K8 
33 +10 21 6 3.0 B 399-4998-1-ND 1.25 1.09 95 399-4998-2-ND 2,000 423.00/M | T499B336KO06ATE3KO 
33 +10 2 6 1.8 Cc 399-4999-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-4999-2-ND 500 264.50 | T499C336KO06ATE1K8 
47 +10 3 6 1.8 Cc 399-5000-1-ND 1.58 1.38 1.20 399-5000-2-ND 500 287.00 | T499C476KOO6ATE1K8 
47 +10 2.9 6 0.8 D 399-5001-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5001-2-ND 500 408.00 | T499D476KOO6ATE800 
68 +10 41 6 1.2 ej 399-5002-1-ND 1.98 1.72 1.51 399-5002-2-ND 500 359.50 | T499C686KOO6ATE1K2 
68 +10 41 6 0.8 D 399-5003-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5003-2-ND 500 408.00 | T499D686KO06ATE800 
100 +10 6.3 8 0.8 D 399-5004-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5004-2-ND 500 408.00 | T499D107KOO6ATE800 
150 +10 9 8 0.7 D 399-5005-1-ND 2.74 2.39 2.09 399-5005-2-ND 500 498.50 | T499D157KOO6ATE700 
1.5 +10 0.5 6 8.0 A 399-5006-1-ND 56 A9 43 399-5006-2-ND 2,000 189.00/M | T499A155K010ATE8KO 
2.2 +10 0.5 6 8.0 A 399-5007-1-ND 56 49 43 399-5007-2-ND 2,000 189.00/M | T499A225K010ATE8KO 
3.3 +10 0.5 6 6.0 A 399-5008-1-ND 56 AQ 43 399-5008-2-ND 2,000 189.00/M | T499A335K010ATE6KO 
47 +10 0.5 6 6.0 A 399-5009-1-ND 56 49 43 399-5009-2-ND 2,000 189.00/M | T499A475K010ATE6KO 
47 +10 0.5 6 3.5 B 399-5010-1-ND 75 65 57 399-5010-2-ND 2,000 254.00/M_| T499B475K010ATE3K5 
6.8 +10 0.7 6 6.0 A 399-5011-1-ND 61 53 7 399-5011-2-ND 2,000 206.00/M | T499A685K010ATE6KO 
6.8 +10 0.7 6 3.5 B 399-5012-1-ND 15 65 57 399-5012-2-ND 2,000 254.00/M | T499B685K010ATE3K5 
10 +10 1 6 3.5 B 399-5013-1-ND 15 65 57 399-5013-2-ND 2,000 254.00/M | T499B106KO010ATE3K5 
10 +10 1 6 1.8 Cc 399-5014-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5014-2-ND 500 264.50 | T499C106KO10ATE1K8 
10 15 +10 1.5 6 3.5 B 399-5015-1-ND 83 73 -64 399-5015-2-ND 2,000 282.00/M_| T499B156K010ATE3K5 
15 +10 15 6 1.8 Cc 399-5016-1-ND 1.45 127 1.11 399-5016-2-ND 500 264.50 | T499C156KO10ATE1K8 
22 +10 22 6 3.0 B 399-5017-1-ND 1.25 1.09 95 399-5017-2-ND 2,000 423.00/M | T499B226K010ATE3KO 
22 +10 2.2 6 1.8 Cc 399-5018-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5018-2-ND 500 264.50 | T499C226K010ATE1K8 
33 +10 3.3 6 1.8 Cc 399-5019-1-ND 1.58 1.38 1.20 399-5019-2-ND 500 287.00 | T499C336K010ATE1K8 
33 +10 3.3 6 1.6 D 399-5020-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5020-2-ND 500 408.00 | T499D336K010ATE1K6 
47 +10 47 6 0.8 D 399-5021-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5021-2-ND 500 408.00 | T499D476K010ATE800 
68 +10 6.8 6 0.8 D 399-5022-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5022-2-ND 500 408.00 | T499D686K010ATE800 
100 +10 10 8 0.7 D 399-5023-1-ND 2.74 2.39 2.09 399-5023-2-ND 500 498.50 | T499D107K010ATE700 
220 +10 22 8 0.5 xX 399-5024-1-ND 8.17 7A 6.21 399-5024-2-ND 500 1486.50 | T499X227K010ATES00 
1.0 +10 0.5 4 10.0 A 399-5025-1-ND 56 A9 43 399-5025-2-ND 2,000 189.00/M | T499A105K016ATE10K 
1.5 +10 0.5 6 8.0 A 399-5026-1-ND 56 49 43 399-5026-2-ND 2,000 189.00/M | T499A155K016ATE8KO 
2.2 +10 0.5 6 6.0 A 399-5027-1-ND 56 AQ 43 399-5027-2-ND 2,000 189.00/M | T499A225K016ATE6KO 
3.3 +10 0.5 6 6.0 A 399-5028-1-ND 56 49 43 399-5028-2-ND 2,000 189.00/M | T499A335K016ATE6KO 
3.3 +10 0.8 6 3.5 B 399-5029-1-ND 75 65 57 399-5029-2-ND 2,000 254.00/M_| T499B335K016ATE3K5 
47 +10 0.8 6 6.0 B 399-5030-1-ND 15 65 57 399-5030-2-ND 2,000 254.00/M | T499B475K016ATE6KO 
6.8 +10 11 6 7.0 A 399-5031-1-ND 68 60 52 399-5031-2-ND 2,000 231.00/M | T499A685K016ATE7KO 
16 6.8 +10 11 6 3.5 B 399-5032-1-ND 75 65 57 399-5032-2-ND 2,000 254.00/M_ | T499B685K016ATE3K5 
6.8 +10 1.6 6 1.8 Cc 399-5033-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5033-2-ND 500 264.50 | T499C685K016ATE1K8 
10 +10 1.6 6 3.5 B 399-5034-1-ND§ 83 73 64 399-5034-2-ND 2,000 282.00/M_| T499B106KO16ATE3K5 
10 +10 1.6 6 1.8 Cc 399-5035-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5035-2-ND 500 264.50 | T499C106KO16ATE1K8 
15 +10 2.4 6 1.8 Cc 399-5036-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5036-2-ND 500 264.50 | T499C156KO16ATE1K8 
22 +10 3.6 6 1.6 Cc 399-5037-1-ND 1.58 1.38 1.20 399-5037-2-ND 500 287.00 | T499C226K016ATE1K6 
22 +10 3.5 6 0.8 D 399-5038-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5038-2-ND 500 408.00 | T499D226K016ATE800 
33 +10 5.3 6 0.8 D 399-5039-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5039-2-ND 500 408.00 | T499D336K016ATE800 
47 +10 75 6 0.8 D 399-5040-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5040-2-ND 500 408.00 | T499D476K016ATE800 
0.68 | +10 0.5 4 12.0 A | 399-5041-1-ND 56 49 43 | 399-5041-2-ND 2,000 | 189.00/M_ | T499A684KO20ATE12K 
1.0 +10 0.5 4 10.0 A 399-5042-1-ND 56 AQ 43 399-5042-2-ND 2,000 189.00/M | T499A105KO020ATE10K 
1.5 +10 0.5 6 8.0 A 399-5043-1-ND 56 49 43 399-5043-2-ND 2,000 189.00/M | T499A155KO20ATE8KO 
2.2 +10 0.5 6 3.5 B 399-5044-1-ND 15 65 57 399-5044-2-ND 2,000 254.00/M | T499B225K020ATE3K5 
3.3 +10 0.5 6 3.5 B 399-5045-1-ND 15 65 57 399-5045-2-ND 2,000 254.00/M_| T499B335KO20ATE3K5 
20 47 +10 0.5 6 3.5 B 399-5046-1-ND§ 15 65 57 399-5046-2-ND 2,000 254.00/M_ | T499B475K020ATE3K5 
47 +10 0.9 6 2.4 c 399-5047-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5047-2-ND 500 264.50 | T499C475KO20ATE2K4 
6.8 +10 1.4 6 1.9 Cc 399-5048-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5048-2-ND 500 264.50 | T499C685KO20ATE1K9 
10 +10 2 6 1.8 Cc 399-5049-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5049-2-ND 500 264.50 | T499C106KO20ATE1K8 
15 +10 3 6 17 ie} 399-5050-1-ND 1.58 1.38 1.20 399-5050-2-ND 500 287.00 | T499C156KO20ATE1K7 
15 +10 3 6 1.0 D 399-5051-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5051-2-ND 500 408.00 | T499D156KO20ATE1KO 
22 +10 4.4 6 0.8 D 399-5052-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5052-2-ND 500 408.00 | T499D226K020ATE800 
0.47 | +10 0.5 4 14.0 A | 399-5053-1-ND 56 49 43 | 399-5053-2-ND 2,000 | 189.00/M_ | T499A474KO25ATE14K 
0.68 | +10 0.5 4 10.0 A 399-5054-1-ND 56 AQ 43 399-5054-2-ND 2,000 189.00/M | T499A684K025ATE10K 
1.0 +10 0.5 4 8.0 A 399-5055-1-ND§ 61 53 A7 399-5055-2-ND 2,000 206.00/M | T499A105KO25ATE8KO 
1.5 +10 0.5 6 5.0 B 399-5056-1-ND 15 65 57 399-5056-2-ND 2,000 254.00/M | T499B155KO25ATE5KO 
2.2 +10 0.6 6 4.5 B 399-5057-1-ND 83 73 64 399-5057-2-ND 2,000 282.00/M_| T499B225K025ATE4K5 
3.3 +10 0.8 6 2.5 Cc 399-5058-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5058-2-ND 500 264.50 | T499C335K025ATE2K5 
25 47 +10 1.2 6 2.4 Cc 399-5059-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5059-2-ND 500 264.50 | T499C475K025ATE2K4 
6.8 +10 a7 6 1.9 Cc 399-5060-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5060-2-ND 500 264.50 | T499C685KO25ATE1K9 
6.8 +10 1.7 6 ial D 399-5061-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5061-2-ND 500 408.00 | T499D685K025ATE1K1 
10 +10 2 6 1.5 ie} 399-5062-1-ND 1.58 1.38 1.20 399-5062-2-ND 500 287.00 | T499C106KO25ATE1K5 
10 | +10 25 6 1.0 D | 399-5063-1-ND 224 1.95 1.71 | 399-5063-2-ND 500 408.00 | T499D106KO25ATE1KO 
15 +10 3.8 6 1.0 D 399-5064-1-ND§ 2.24 1.95 1.71 399-5064-2-ND 500 408.00 | T499D156K025ATE1KO 
22 +10 5.5 6 0.8 D 399-5065-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5065-2-ND 500 408.00 | T499D226K025ATE800 
33 +10 8.3 6 0.7 D 399-5066-1-ND 6.60 5.75 5.02 399-5066-2-ND 500 1201.00 | T499D336K025ATE700 
0.15 +10 0.5 4 19.0 A 399-5067-1-ND 56 AQ 43 399-5067-2-ND 2,000 189.00/M | T499A154KO35ATE19K 
0.22 +10 0.5 4 18.0 A 399-5068-1-ND 56 49 43 399-5068-2-ND 2,000 189.00/M | T499A224K035ATE18K 
0.33 | +10 0.5 4 15.0 A 399-5069-1-ND 56 AQ 43 399-5069-2-ND 2,000 189.00/M | T499A334K035ATE15K 
0.47) +10 0.5 4 8.0 B 399-5070-1-ND 15 65 57 399-5070-2-ND 2,000 254.00/M | T499B474KO35ATE8KO 
0.68 | +10 0.5 4 6.5 B 399-5071-1-ND 75 65 57 399-5071-2-ND 2,000 254.00/M_| T499B684K035ATE6K5S 
1.0 +10 0.5 4 10.0 A 399-5072-1-ND 68 60 52 399-5072-2-ND 2,000 231.00/M_ | T499A105KO35ATE10K 
1.0 +10 0.5 4 5.0 B 399-5073-1-ND§ 15 65 57 399-5073-2-ND 2,000 254.00/M_ | T499B105KO35ATE5KO 
35 1.5 +10 0.5 6 4.5 Cc 399-5074-1-ND 1.45 127. 1.11 399-5074-2-ND 500 264.50 | T499C155KO35ATE4K5 
2.2 +10 0.5 6 3.5 Cc 399-5075-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5075-2-ND 500 264.50 | T499C225KO35ATES3K5 
3.3 +10 1.2 6 2.5 ie} 399-5076-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-5076-2-ND 500 264.50 | T499C335KO035ATE2K5 
47 +10 1.3 6 2.5 Cc 399-5077-1-ND 1.58 1.38 1.20 399-5077-2-ND 500 287.00 | T499C475KO35ATE2K5 
47 +10 1 6 1.5 D 399-5078-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5078-2-ND 500 408.00 | T499D475KO35ATE1K5 
6.8 +10 2.4 6 1.3 D 399-5079-1-ND 2.24 1.95 1.71 399-5079-2-ND 500 408.00 | T499D685K035ATE1K3 
10 +10 3.5 6 1.0 D 399-5080-1-ND§ 2.24 1.95 1.71 399-5080-2-ND 500 408.00 | T499D106KO35ATE1KO 
22 +10 Tf 6 0.7 x 399-5081-1-ND§ 6.60 5.75 5.02 399-5081-2-ND 500 1201.00 | T499X226K035ATE700 
33 +10 11.6 6 0.6 xX 399-5082-1-ND 8.17 TM 6.21 399-5082-2-ND 500 1486.50 | T499X336K035ATE600 
50 3.3 +10 a7 6 2.0 D 399-5083-1-ND 3.65 3.18 2.78 399-5083-2-ND 500 664.50 | T499D335KO50ATE2KO 
10 +10 5 6 1.0 D 399-5084-1-ND§ 4.57 3.98 3.47 399-5084-2-ND 500 831.00 | T499D106KO50ATE1KO 
T510 Series, Ultra-Low ESR 
680 +10 27.2 6 0.03 x 399-1749-1-ND 14.75 12.84 11.21 = = — | T510X687K004AS 
4 680 +20 27.2 6 0.03 x 399-1750-1-ND 14.00 12.18 10.64 |— = — | T510X687M004AS 
1000) +10 40 6 0.01 E 399-1742-1-ND 18.50 16.10 14.06 | — = — | T510E108K004AS4115 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 1651 


KEMET | Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont, @heel” 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage DF % @ 25°C | ESRQ @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max.| 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
7510 Series, Ultra-Low ESR — RoHS Compliant 
680 +10 27.2 6 0.03 xX 399-4002-1-ND 14.75 12.84 11.21 399-4002-2-ND 500 2684.50 | T510X687KO04AT 
680 +20 27.2 6 0.03 x 399-4003-1-ND 14.00 12.18 10.64 399-4003-2-ND 500 2548.00 | T510X687MO04AT 
680 +20 27.2 6 0.03 Xx 399-5269-1-ND0 NEW! 14.00 12.18 10.64 399-5269-2-ND NEW! 500 2548.00 | T510X687M004ATE030 
4 1000 | +10 40 6 0.018 E 399-3990-1-ND 18.00 15.66 13.68 399-3990-2-ND 500 3276.00 | T510E108KO04AT 
1000 | +10 40 6 0.01 E 399-3991-1-ND 18.50 16.10 14.06 399-3991-2-ND 500 3367.00 | T510E108KO04ATE010 
1000 | +20 40 6 0.018 E 399-3992-1-ND 16.75 1458 12.73 399-3992-2-ND 500 3048.50 | T510E108MO04ATE018 
1000 | +20 40 6 0.01 E 399-3993-1-ND 17.25 15.01 13.11 399-3993-2-ND 500 3139.50 | T510E108M004ATE010 
470 +10 28.2 6 0.03 xX 399-4000-1-ND 14.75 12.84 11.21 399-4000-2-ND 500 2684.50 | T510X477KOO6ATE030 
470 +20 28.2 6 0.03 x 399-4001-1-ND 14.00 12.18 10.64 399-4001-2-ND 500 2548.00 | T510X477MOO6AT 
63 680 +10 40.8 6 0.023 E 399-3994-1-ND 18.00 15.66 13.68 399-3994-2-ND 500 3276.00 | T510E687KOO6AT 
° 680 +10 40.8 6 0.012 E 399-3995-1-ND 18.50 16.10 14.06 399-3995-2-ND 500 3367.00 | T510E687KOO6ATE012 
680 +20 40.8 6 0.023 E 399-3996-1-NDO 16.75 1458 12.73 399-3996-2-ND 500 3048.50 | T510E687MO06ATE023 
680 +20 40.8 6 0.012 E 399-3997-1-ND 17.25 15.01 13.11 399-3997-2-ND 500 3139.50 | T510E687MOO6ATE012 
10 330 +10 33 6 0.035 x 399-3998-1-ND 14.75 12.84 11.21 399-3998-2-ND 500 2684.50 | T510X337KO010AT 
330 +20 33 6 0.035 xX 399-3999-1-ND 14.00 12.18 10.64 399-3999-2-ND 500 2548.00 | T510X337M010AT 
16 220 +10 35.2 10 0.04 x 399-4805-1-ND 14.75 12.84 11.21 399-4805-2-ND 500 2684.50 | T510X227K016ATE040 
20 100 +20 20 6 0.04 xX 399-4651-1-ND 12.60 12.18 10.64 399-4651-2-ND 500 2548.00 | T510X107MO20AT 
25 68 +10 17 8 0.045 x 399-5230-1-ND NEW! 14.75 12.84 11.21 399-5230-2-ND NEW! 500 2684.50 | T510X686K025ATE045 
100 +20 25 8 0.05 E 399-3989-1-ND 16.25 14.14 12.35 399-3989-2-ND 500 2957.50 | T510E107MO025AT E050 
50 10 +10 5 8 0.12 x 399-4806-1-ND 16.50 1436 12.54 399-4806-2-ND 500 3003.00 | T510X106KO50ATE120 
10 +10 5 8 0.09 x 399-4807-1-ND 17.00 14.79 12.92 399-4807-2-ND 2,000 5780.00/M_| T510X106KOSOATE090 
T520 Series, KO-CAP Polymer Tantalum 
2 470 +20 94 10 0.04 Vv 399-3156-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3156-2-ND 1,000 1530.00 | T520V477M002ASE040 
100 +20 25 8 0.07 B 399-3157-1-ND 1.10 96 84 399-3157-2-ND 2,000 374.00/M | T520B107M2R5ASE070 
100 +20 25 8 0.04 B 399-3314-1-ND 1.30 1.14 99 399-3314-2-ND 2,000 442.00/M_ | T520B107M2R5ASE040 
220 +20 55 8 0.07 B 399-3375-1-ND 1.25 1.09 95 399-3375-2-ND 2,000 425.00/M | T520B227M2R5ASE070 
220 +20 55 10 0.015 Vv 399-3238-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3238-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M2R5ASE015 
25 220 +20 55 10 0.012 Vv 399-3392-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3392-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M2R5ASE012 
220 +20 55 10 0.009 Vv 399-3391-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-3391-2-ND 1,000 1445.00 | T520V227M2R5ASE009 
330 +20 83 10 0.015 Vv 399-3241-1-ND 4.75 4.14 3.61 = = — | T520V337M2R5ASE015 
470 +20 118 10 0.009 Vv 399-3395-1-ND 5.00 4.35 3.80 | — = — | T520V477M2R5ASE009 
470 +20 118 10 0.015 Vv 399-3158-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3158-2-ND 1,000 1530.00 | T520V477M2R5ASE015 
680 +20 170 10 0.015 D 399-3243-1-ND 4.75 4.14 3.61 = _ —_ | T520D687M2R5ASE015 
100 +20 30 8 0.07 B 399-3059-1-ND 1.10 96 84 | — — — _ | T520B107M003ASE070 
100 +20 30 8 0.04 B 399-3315-1-ND 1.30 1.14 99 399-3315-2-ND 2,000 442.00/M | T520B107M003ASE040 
150 +20 45 8 0.04 B 399-3316-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-3316-2-ND 2,000 493.00/M_ | T520B157MO03ASE040 
3 330 +20 99 10 0.025 Vv 399-3161-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3161-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M003ASE025 
680 +20 204 10 0.04 D 399-3163-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3163-2-ND 500 819.00 | T520D687M003ASE040 
1000 | +20 300 10 0.03 x 399-3165-1-ND 9.00 7.83 6.84 | — = — | T520X108M003ASE030 
1000 | +20 300 10 0.015 xX 399-3166-1-ND 9.25 8.05 7.03 399-3166-2-ND 500 1683.50 | T520X108M003ASE015 
68 +20 27 8 0.04 B 399-3317-1-ND 1.30 1.14 99 jE = — | T520B686M004ASE040 
100 +20 40 8 0.04 B 399-3318-1-ND 1.30 1.14 99 |e _ — | T520B107M004ASE040 
150 +20 60 10 0.025 Vv 399-3247-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3247-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157M004ASE025 
150 +20 60 10 0.012 Vv 399-3384-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3384-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157M004ASE012 
150 +20 60 10 0.009 Vv 399-3383-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-3383-2-ND 1,000 1445.00 | T520V157MO004ASE009 
220 +20 88 10 0.065 D 399-3321-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-3321-2-ND 500 336.70 | T520D227M004ASE065 
220 +20 88 10 0.045 Vv 399-1755-1-ND 3.75 3.27 2.85 |e = — | T520V227M004ASE045 
Zz 220 +20 88 10 0.025 Vv 399-1756-1-ND 4.00 3.48 3.04. | — = — | T520V227M004ASE025 
220 +20 88 10 0.009 Vv 399-3387-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3387-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227M004ASE009 
330 +20 132 10 0.045 D 399-3252-1-ND 1.85 1.61 1.41 = _ —__| T520D337M004ASE045 
330 | +20 132 10 0.009 D_ | 399-3378-1-ND 260 227 1.98 |— = —_ | T520D337M004ASE009 
330 +20 132 10 0.04 Vv 399-3251-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3251-2-ND 1,000 1275.00 | T520V337M004ASE040 
330 +20 132 10 0.012 Vv 399-3394-1-ND 4.25 3.70 3.23) | — _ — | T520V337M004ASE012 
330 +20 132 10 0.009 Vv 399-3393-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3393-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M004ASE009 
680 +20 272 10 0.035 xX 399-3169-1-ND 9.00 7.83 6.84 | — _ — | T520X687M004ASE035 
680 +20 272 10 0.015 xX 399-3170-1-ND 9.25 8.05 7.03 | — = —_ | T520X687M004ASE015 
33 +20 21 8 0.07 B 399-3171-1-ND 1.10 96 84 | — = — _ | T520B336MO06ASE070 
100 +20 63 10 0.012 Vv 399-3382-1-ND 4.00 3.48 3.04 | — = — | T520V107MOO6ASE012 
150 +20 94.5 10 0.025 D 399-3334-1-ND 2.10 1.83 1.60 |— = — | T520D157MO06ASE025 
150 +20 95 10 0.045 Vv 399-1758-1-ND 3.75 3.27 2.85 |= = — | T520V157MO06ASE045 
150 +20 95 10 0.04 Vv 399-3255-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3255-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157MOO6ASE040 
6.3 150 +20 95 10 0.025 Vi 399-3174-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3174-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157MOO6ASE025 
150 +20 95 10 0.012 Vv 399-3386-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-3386-2-ND 1,000 1445.00 | T520V157MOO6ASE012 
150 +20 95 10 0.009 Vv 399-3385-1-ND 4.50 3.92 3.42 | — = — | T520V157MOO6ASE009 
220 +20 139 10 0.04 Vv 399-3175-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-3175-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227MO06ASE040 
220 +20 139 10 0.025 Vv 399-3176-1-ND 4.75 4.14 3.61 = = — | T520V227MO006ASE025 
220 +20 139 10 0.012 Vv 399-3390-1-ND 5.00 4.35 3.80 | — a —__| T520V227MO006ASE012 
33 +20 27 8 0.07 B 399-3256-1-ND 1.10 96 84 399-3256-2-ND 2,000 374.00/M | T520B336M008ASE070 
8 150 +20 120 10 0.04 D 399-3258-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-3258-2-ND 500 682.50 | T520D157MO008ASE040 
150 +20 120 10 0.025 D 399-3257-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-3257-2-ND 500 728.00 | T520D157MO08ASE025 
68 +20 68 10 0.06 Vv 399-1766-1-ND 3.75 3.27 2.85 |— = — _ | T520V686M010ASE060 
10 68 +20 68 10 0.045 Vv 399-3330-1-ND 4.00 3.48 3.04. | — _ — | T520V686M010ASE045 
100 +20 100 10 0.05 Vv 399-3179-1-ND 4.25 3.70 3.23) | — = —_ | 7T520V107M010ASE050 
16 47 +20 75 10 0.07 D 399-3102-1-ND 3.25 2.83 2.47 399-3102-2-ND 500 591.50 | T520D476M016ASE070 
47 +20 76 10 0.07 Vv 399-3331-1-ND 4.50 3.92 3.42 | — _ —_ | 1520V476M016ASE070 
T520 Series, KO-CAP Polymer Tantalum — RoHS Compliant 
2 | 470 | +20 94 10 0.04 V_| 399-4107-1-ND 4.50 3.92 3.42 _| 399-4107-2-ND 1,000 1530.00 | T520V477M002ATE040 
47 +20 12 8 0.09 A 399-4708-1-ND 85 74 65 399-4708-2-ND 2,000 289.00/M | T520A476M2R5ATE090 
68 +20 17 8 0.07 A 399-4709-1-ND 1.00 87 76 399-4709-2-ND 2,000 340.00/M | T520A686M2R5ATE070 
100 +20 25 8 0.025 B 399-5144-1-ND 1.70 1.48 1.30 399-5144-2-ND 2,000 578.00/M | T520B107M2R5ATE025 
100 +20 25 8 0.07 B 399-4011-1-ND 1.10 96 84 399-4011-2-ND 2,000 374.00/M | T520B107M2R5ATE070 
100 +20 25 8 0.04 B 399-4010-1-ND 1.30 1.14 -99 399-4010-2-ND 2,000 442.00/M_| T520B107M2R5ATE040 
220 +20 55 8 0.03 B 399-4729-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-4729-2-ND 2,000 561.00/M | T520B227M2R5ATE030 
25 220 +20 55 8 0.025 Cc 399-4808-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-4808-2-ND 500 364.00 | T520C227M2R5ATE025 
° 220 +20 55 8 0.035 B 399-3469-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-3469-2-ND 2,000 493.00/M | T520B227M2R5ATE035 
220 +20 55 8 0.045 Cc 399-4652-1-ND 1.58 1.53 1.33 399-4652-2-ND 500 318.50 | T520C227M2R5ATE045 
220 +20 55 8 0.07 B 399-4016-1-ND 1.25 1.09 95 399-4016-2-ND 2,000 425.00/M_| T520B227M2R5ATEO70 
220 +20 55 10 0.007 Vv 399-4710-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4710-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227M2R5ATEO07 
220 +20 55 10 0.007 D 399-4722-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4722-2-ND 1,000 1360.00 | T520D227M2R5ATE007 
220 +20 55 10 0.045 Vv 399-4093-1-ND 3.50 3.05 2.66 399-4093-2-ND 1,000 1190.00 | T520V227M2R5ATE045 
220 +20 55 10 0.025 Vv 399-4092-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4092-2-ND 1,000 1275.00 | T520V227M2R5ATE025 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KEMET | surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) 


Reel” 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage DF % @ 25°C | ESRQ @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max.| 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
220 +20 55 10 0.015 Vv 399-4091-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4091-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M2R5ATE015 
220 +20 55 10 0.012 Vv 399-4090-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4090-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M2R5ATE012 
220 +20 55 10 0.009 Vv 399-4089-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-4089-2-ND 1,000 1445.00 | T520V227M2R5ATE009 
330 +20 83 10 0.007 D 399-4712-1-ND §.25 4.57 3.99 399-4712-2-ND 500 955.50 | T520D337M2RS5ATE007 
330 +20 83 10 0.04 W_ | 399-4809-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4809-2-ND 1,000 1615.00 | T520W337M2R5ATE040 
330 +20 83 10 0.007 Vv 399-4711-1-ND 5.50 4.79 4.18 399-4711-2-ND 1,000 1870.00 | T520V337M2R5ATEO07 
330 +20 83 10 0.04 Vv 399-4653-1-ND 4.05 3.92 3.42 399-4653-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M2R5ATE040 
330 +20 83 10 0.025 L 399-5134-1-ND 3.63 3.16 2.76 399-5134-2-ND 1,000 1233.00 | T520L337M2R5ATE025 
330 +20 83 10 0.025 Vv 399-4105-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4105-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M2R5ATE025 
2.5 | 330 +20 83 10 0.015 Vv 399-4104-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4104-2-ND 1,000 1615.00 | T520V337M2R5ATE015 
330 +20 99 10 0.009 Vv 399-4103-1-ND 5.00 4.35 3.80 399-4103-2-ND 1,000 1700.00 | T520V337M2R5ATE009 
470 +20 118 10 0.007 D 399-4654-1-ND 4.73 4.57 3.99 399-4654-2-ND 500 955.50 | T520D477M2R5ATEO07 
470 +20 118 10 0.009 D 399-4062-1-ND 5.00 4.35 3.80 399-4062-2-ND 500 910.00 | T520D477M2R5ATE009 
470 +20 118 10 0.009 Vv 399-4108-1-ND 5.00 4.35 3.80 399-4108-2-ND 1,000 1700.00 | T520V477M2R5ATE009 
470 +20 118 10 0.015 Vv 399-4110-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4110-2-ND 1,000 1530.00 | T520V477M2R5ATE015 
470 +20 118 10 0.012 Vv 399-4109-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4109-2-ND 1,000 1615.00 | T520V477M2R5ATE012 
680 +20 170 10 0.04 D 399-4066-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4066-2-ND 500 819.00 | T520D687M2R5ATE040 
680 +20 170 10 0.015 D 399-4065-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4065-2-ND 500 864.50 | T520D687M2R5ATE015 
1000 | +20 250 10 0.03 D 399-4744-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4744-2-ND 500 819.00 | T520D108M2R5ATE030 
100 +20 30 8 0.07 B 399-4005-1-ND 1.10 96 .84 399-4005-2-ND 2,000 374.00/M | T520B107MO03ATE070 
100 +20 30 8 0.04 B 399-4004-1-ND 1.30 1.14 99 399-4004-2-ND 2,000 442.00/M_ | T520B107M003ATE040 
100 +20 30 8 0.025 B 399-5145-1-ND 1.70 1.48 1.30 399-5145-2-ND 2,000 578.00/M | T520B107MO03ATE025 
150 +20 45 8 0.025 B 399-5135-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-5135-2-ND 2,000 629.00/M | T520B157MO03ATE025 
150 +20 45 8 0.07 B 399-4013-1-ND 1,25 1.09 95 399-4013-2-ND 2,000 425.00/M_| T520B157MO03ATE070 
3 150 +20 45 8 0.04 B 399-4012-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-4012-2-ND 2,000 493.00/M_ | T520B157MO03ATE040 
330 +20 99 10 0.015 Vv 399-4095-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4095-2-ND 1,000 1615.00 | T520V337M003ATE015 
330 +20 99 10 0.025 Vv 399-4096-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4096-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M003ATE025 
680 +20 204 10 0.04 D 399-4064-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4064-2-ND 500 819.00 | T520D687M003ATE040 
680 +20 204 10 0.015 D 399-4063-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4063-2-ND 500 864.50 | T520D687M003ATE015 
1000) +20 300 10 0.03 x 399-4114-1-ND 9.00 7.83 6.84 399-4114-2-ND 500 1638.00 | T520X108M003ATE030 
1000 | +20 300 10 0.015 x 399-4113-1-ND 9.25 8.05 7.03 399-4113-2-ND 500 1683.50 | T520X108M003ATE015 
15 +20 6 8 0.1 a0 399-3245-1-ND 1.25 1.09 95 399-3245-2-ND 2,500 425.00/M_ | T520T156M004ATE100 
33 +20 13 8 0.07 A 399-4713-1-ND 1.00 87 76 399-4713-2-ND 2,000 340.00/M | T520A336M004ATE070 
47 +20 19 8 0.07 A 399-4714-1-ND 1.05 92 -80 399-4714-2-ND 2,000 357.00/M | T520A476M004ATE070 
47 +20 19: 8 0.07 T 399-3380-1-ND 1.35 1.18 1.03 399-3380-2-ND 2,500 459.00/M | T520T476M004ATE070 
68 +20 27 8 0.025 B 399-5136-1-ND 1.70 1.48 1.30 399-5136-2-ND 2,000 578.00/M_| T520B686MO004ATE025 
68 +20 27 8 0.04 B 399-4025-1-ND 1.30 1.14 99 399-4025-2-ND 2,000 442.00/M | T520B686M004ATE040 
68 +20 27 8 0.07 B 399-4026-1-ND 1.10 96 .84 399-4026-2-ND 2,000 374.00/M | T520B686M004ATE070 
100 +20 40 8 0.025 B 399-5146-1-ND 1.50 1.31 1.14 399-5146-2-ND 2,000 510.00/M_ | T520B107M004ATE025 
100 +20 40 8 0.035 B 399-4715-1-ND 1.30 1.14 99 399-4715-2-ND 2,000 442.00/M | T520B107MO04ATE035 
100 +20 40 8 0.07 B 399-4007-1-ND 1.10 96 -84 399-4007-2-ND 2,000 374.00/M_| T520B107M004ATE070 
100 +20 40 8 0.04 B 399-4006-1-ND 1.30 1.14 99 399-4006-2-ND 2,000 442.00/M_ | T520B107MO04ATE040 
150 +20 60 8 0.025 Cc 399-4810-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-4810-2-ND 500 364.00 | T520C157MO004ATE025 
150 +20 60 8 0.03 B 399-4728-1-ND 1.65 1.44 1.26 399-4728-2-ND 2,000 561.00/M_ | T520B157M004ATE030 
150 +20 60 8 0.04 B 399-4014-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-4014-2-ND 2,000 493.00/M | T520B157MO04ATE040 
150 +20 60 8 0.07 B 399-4015-1-ND 1.25 1.09 95 399-4015-2-ND 2,000 425.00/M_| T520B157M004ATE070 
150 +20 60 8 0.045 Cc 399-4655-1-ND 1.58 1.53 1.33 399-4655-2-ND 500 318.50 | T520C157MO04ATE045 
150 +20 60 10 0.007 D 399-4723-1-ND 2.85 2.48 217 399-4723-2-ND 500 518.50 | T520D157M004ATEO07 
150 +20 60 10 0.007 Vv 399-4716-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4716-2-ND 1,000 1530.00 | T520V157M004ATE007 
150 +20 60 10 0.025 Vv 399-4075-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4075-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157M004ATE025 
150 +20 60 10 0.012 Vv 399-4073-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4073-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157MO04ATE012 
150 +20 60 10 0.009 Vv 399-4072-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-4072-2-ND 1,000 1445.00 | T520V157M004ATE009 
150 +20 60 10 0.015 Vv 399-4074-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4074-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157M004ATE015 
220 +20 88 8 0.045 B 399-4731-1-ND 1.45 1.27 1.11 399-4731-2-ND 2,000 493.00/M | T520B227M004ATE045 
220 +20 88 8 0.07 B 399-4730-1-ND 1.25 1.09 95 399-4730-2-ND 2,000 425.00/M_ | T520B227M004ATE070 
220 +20 88 10 0.025 L 399-5137-1-ND 3.63 3.16 2.76 399-5137-2-ND 2,000 1233.00/M__| T520L227M004ATE025 
220 | +20 88 8 0.018 C | 399-5233-1-ND NEW! 2.25 1.96 1.71. | 399-5233-2-ND NEW! 500 409.50 | T520C227M004ATE018 
4 | 220] +20 88 8 0.015 C | 399-5232-1-ND NEW! 2.50 2.18 1.90 | 399-5232-2-ND NEW! 500 455.00 | T520C227M004ATE015 
220 +20 88 10 0.012 D 399-4734-1-ND 2.35 2.05 1.79 399-4734-2-ND 500 427.50 | T520D227M004ATE012 
220 +20 88 10 0.007 D 399-4724-1-ND 2.85 2.48 2.17 399-4724-2-ND 500 518.50 | T520D227M004ATEO07 
220 +20 88 10 0.007 Vv 399-4717-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4717-2-ND 1,000 1615.00 | T520V227M004ATE007 
220 +20 88 10 0.04 W_ | 399-4811-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-4811-2-ND 1,000 1445.00 | T520W227M004ATE040 
220 +20 88 10 0.065 D 399-4041-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-4041-2-ND 500 336.50 | T520D227M004ATEO65 
220 +20 88 10 0.045 Vv 399-4084-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4084-2-ND 1,000 1275.00 | T520V227M004ATE045 
220 +20 88 10 0.025 Vv 399-4083-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4083-2-ND 1,000 1360.00 | T520V227M004ATE025 
220 +20 88 10 0.012 Vv 399-4082-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-4082-2-ND 1,000 1445.00 | T520V227M004ATE012 
220 +20 88 10 0.009 Vv 399-4081-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4081-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227M004ATE009 
330 +20 132 10 0.007 Vv 399-4656-1-ND 4.28 4.14 3.61 399-4656-2-ND 1,000 1615.00 | T520V337M004ATE007 
330 +20 132 10 0.007 D 399-4657-1-ND 2.57 2.48 217 399-4657-2-ND 500 518.50 | T520D337M004ATEO07 
330 +20 132 10 0.045 D 399-4051-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-4051-2-ND 500 336.50 | T520D337M004ATE045 
330 +20 132 10 0.04 D 399-4050-1-ND 2.10 1.83 1.60 399-4050-2-ND 500 382.00 | T520D337M004ATE040 
330 +20 132 10 0.015 D 399-4049-1-ND 2.35 2.05 1.79 399-4049-2-ND 500 427.50 | T520D337M004ATE015 
330 +20 132 10 0.009 D 399-4048-1-ND 2.60 2.27 1.98 399-4048-2-ND 500 473.00 | T520D337M004ATE009 
330 +20 132 10 0.04 Vv 399-4100-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4100-2-ND 1,000 1275.00 | T520V337M004ATE040 
330 +20 132 10 0.025 Vv 399-4099-1-ND 4.00 3.48 3.04 399-4099-2-ND 1,000 1360.00 | T520V337M004ATE025 
330 +20 132 10 0.012 Vv 399-4098-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-4098-2-ND 1,000 1445.00 | T520V337M004ATE012 
330 +20 132 10 0.009 Vv 399-4097-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4097-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337M004ATE009 
470 +20 188 10 0.04 D 399-4061-1-ND 2.15 1.88 1.64 399-4061-2-ND 500 391.50 | T520D477M004ATE040 
470 +20 188 10 0.025 D 399-4060-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-4060-2-ND 500 437.00 | T520D477M004ATE025 
470 +20 188 10 0.018 D 399-4059-1-ND 2.40 2.09 1.83 399-4059-2-ND 500 437.00 | T520D477M004ATE018 
470 +20 188 10 0.015 D 399-4058-1-ND 2.65 2.31 2.02 399-4058-2-ND 500 482.50 | T520D477M004ATE015 
470 +20 188 10 0.012 D 399-4057-1-ND 2.65 2.31 2.02 399-4057-2-ND 500 482.50 | T520D477M004ATE012 
680 +20 272 10 0.035 x 399-4120-1-ND 9.00 7.83 6.84 399-4120-2-ND 500 1638.00 | T520X687M004ATE035 
680 +20 272 10 0.015 xX 399-4119-1-ND 9.25 8.05 7.03 399-4119-2-ND 500 1683.50 | T520X687M004ATE015 
680 +20 272 10 0.015 ng 399-5273-1-ND NEW! 5.50 4.79 4.18 399-5273-2-ND NEW! 500 1001.00 | T520Y687M004ATE015 
15 +20 9.5 8 0.1 aT 399-3254-1-ND 1.25 1.09 95 399-3254-2-ND 2,500 425.00/M | T520T156MO06ATE100 
22 +20 14 8 0.09 A 399-4718-1-ND 1.00 87 76 399-4718-2-ND 2,000 340.00/M | T520A226MO06ATE090 
22 +20 14 8 0.1 A 399-5271-1-ND NEW! 85 74 65 399-5271-2-ND NEW! 2,000 289.00/M | T520A226MO06ATE100 
33 +20 20.8 8 0.07 T 399-3354-1-ND 1.35 1.18 1.03 399-3354-2-ND 2,500 459.00/M | T520T336MO06ATE070 
6.3 33 +20 21 8 0.07 A 399-4719-1-ND 1.05 92 -80 399-4719-2-ND 2,000 357.00/M_| T520A336MO06ATE070 
° 33 +20 21 8 0.07 B 399-4018-1-ND 1.10 96 .84 399-4018-2-ND 2,000 374.00/M | T520B336MO06ATE070 
33 +20 21 8 0.04 B 399-4017-1-ND 1.30 1.14 99 399-4017-2-ND 2,000 442.00/M_ | T520B336M006ATE040 
33 +20 21 8 0.025 B 399-5122-1-ND 1.70 1.48 1.30 399-5122-2-ND 2,000 578.00/M | T520B336MO06ATE025 
47 +20 30 8 0.07 B 399-4024-1-ND 1.10 96 84 399-4024-2-ND 2,000 374.00/M_ | T520B476MO06ATE070 
47 +20 30 8 0.07 T 399-3470-1-ND 1.35 1.18 1.03 399-3470-2-ND 2,500 459.00/M | T520T476MOO6ATE070 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 


(Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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KEMET surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont. Ree 
WV | Cap. | Cap. DC Leakage DF % @ 25°C | ESRQ @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) Tol. (%)) pA @ 25°C Max. 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47 +20 30 8 0.04 B 399-4023-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-4023-2-ND 2,000 442.00/M_ | T520B476MOO6ATE040 
47 +20 30 8 0.04 T 399-4977-1-ND 1.55 1.35 1.18 399-4977-2-ND 2,500 527.00/M_ | T520T476MOO6ATE040 
47 +20 30 8 0.025 B 399-5138-1-ND 1.70 1.48 1.30 | 399-5138-2-ND 2,000 578.00/M | T520B476MO06ATE025 
68 +20 43 8 0.07 B 399-4028-1-ND 1.10 96 -84 | 399-4028-2-ND 2,000 374.00/M | T520B686MO006ATE070 
68 +20 43 8 0.04 B 399-4027-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-4027-2-ND 2,000 442.00/M_| T520B686MO06ATE040 
68 +20 43 8 0.025 B 399-5231-1-ND NEW! 1.70 1.48 1.30 | 399-5231-2-ND NEW! 2,000 578.00/M | T520B686MO006ATE025 
100 +20 63 8 0.07 B 399-4009-1-ND 1.20 1.05 92 399-4009-2-ND 2,000 408.00/M | T520B107MOO6ATEO70 
100 +20 63 10 0.015 Vv 399-5210-1-ND NEW! 4.00 3.48 3.04 | 399-5210-2-ND NEW! 1,000 1360.00 | T520V107MOO6ATE015 
100 +20 63 8 0.04 B 399-4008-1-ND 1.40 1.22 1.07 | 399-4008-2-ND 2,000 476.00/M | T520B107MOO6ATE040 
100 +20 63 8 0.025 ej 399-4812-1-ND 2.00 1.74 1.52 399-4812-2-ND 1,000 708.00 | T520C107MO06ATE025 
100 +20 63 8 0.045 B 399-5147-1-ND 1.40 1.22 1.07 | 399-5147-2-ND 2,000 476.00/M_ | T520B107MOO6ATE045 
100 +20 63 8 0.045 c 399-4658-1-ND 1.58 1.53 1.33 | 399-4658-2-ND 500 318.50 | T520C107MOO6ATE045 
100 +20 63 10 0.007 D 399-4725-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-4725-2-ND 500 773.50 | T520D107MOO6ATE007 
100 +20 63 10 0.007 Vv 399-4720-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4720-2-ND 1,000 1530.00 | T520V107MOO6ATE007 
100 +20 63 10 0.012 Vv 399-4068-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-4068-2-ND 1,000 1360.00 | T520V107MOO6ATE012 
100 +20 63 10 0.009 Vv 399-4067-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-4067-2-ND 1,000 1445.00 | T520V107MOO6ATE009 
100 +20 63 10 0.045 Vv 399-4978-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4978-2-ND 1,000 1275.00 | T520V107MOO6ATE045 
100 +20 63 10 0.04 W_ | 399-4735-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-4735-2-ND 1,000 1360.00 | T520W107MOO6ATE040 
150 +20 95 8 0.045 B 399-4733-1-ND 1.40 1.22 1.07 | 399-4733-2-ND 2,000 476.00/M | T520B157MOO6ATE045 
150 +20 95 8 0.07 B 399-4732-1-ND 1.20 1.05 -92 399-4732-2-ND 2,000 408.00/M_| T520B157MOO6ATE070 
150 +20 95 10 0.007 D 399-4726-1-ND 2.85 2.48 2.17 | 399-4726-2-ND 500 518.50 | T520D157MOO6ATE007 
150 +20 95 10 0.007 Vv 399-4721-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4721-2-ND 1,000 1615.00 | T520V157MOO6ATEO07 
150 +20 95 10 0.055 D 399-4035-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-4035-2-ND 500 336.50 | T520D157MOO6ATE055 
150 +20 94.5 10 0.025 D 399-4034-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-4034-2-ND 500 382.00 | T520D157MOO6ATE025 
150 +20 95 10 0.015 D 399-4033-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-4033-2-ND 500 382.00 | T520D157MOO6ATE015 
150 +20 95 10 0.045 Vv 399-4080-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-4080-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157MOO6ATE045 
150 +20 95 10 0.04 Vv 399-4079-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-4079-2-ND 1,000 1275.00 | T520V157MOO6ATE040 
150 +20 95 10 0.015 Vv 399-5272-1-ND NEW! 4.25 3.70 3.23 | 399-5272-2-ND NEW! 1,000 1445.00 | T520V157MO06ATE015 
6.3 150 +20 95 10 0.025 L 399-5139-1-ND 3.60 3.14 2.74 | 399-5139-2-ND 500 655.00 | T520L157MOO6ATE025 
150 +20 95 10 0.025 Vv 399-4078-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-4078-2-ND 1,000 1360.00 | T520V157MOO6ATE025 
150 +20 95 10 0.012 Vv 399-4077-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-4077-2-ND 1,000 1445.00 | T520V157MO06ATE012 
150 +20 95 10 0.009 Vv 399-4076-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4076-2-ND 1,000 1530.00 | T520V157MOO6ATE009 
220 +20 139 8 0.018 Cc 399-5235-1-ND NEW! 2.35 2.05 1.79 | 399-5235-2-ND NEW! 500 427.50 | T520C227MO06ATE018 
220 +20 139 8 0.015 Cc 399-5234-1-ND NEW! 2.60 2.27 1.98 | 399-5234-2-ND NEW! 500 473.00 | T520C227MO06ATE015 
220 +20 139 10 0.05 D 399-4044-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-4044-2-ND 500 336.50 | T520D227MO06ATE050 
220 +20 139 10 0.04 D 399-4043-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-4043-2-ND 500 382.00 | T520D227M006ATE040 
220 +20 139 10 0.025 D 399-5167-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-5167-2-ND 500 382.00 | T520D227MO006ATE025 
220 +20 139 10 0.018 D 399-5166-1-ND 2.35 2.05 1.79 | 399-5166-2-ND 500 427.50 | T520D227MO06ATE018 
220 +20 139 10 0.009 D 399-4042-1-ND 2.60 2:27 1.98 | 399-4042-2-ND 500 473.00 | T520D227MO06ATE009 
220 +20 139 10 0.007 D 399-4660-1-ND 2.57 2.48 2.17 _| 399-4660-2-ND 500 518.50 | T520D227MO06ATE007 
220 +20 139 10 0.04 Vv 399-4088-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4088-2-ND 1,000 1530.00 | T520V227MO06ATE040 
220 +20 139 10 0.025 Vv 399-4087-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4087-2-ND 1,000 1615.00 | T520V227MO06ATE025 
220 +20 139 10 0.012 Vv 399-4086-1-ND 5.00 4.35 3.80 | 399-4086-2-ND 1,000 1700.00 | T520V227M006ATE012 
220 +20 139 10 0.009 Vv 399-4085-1-ND 5.25 4.57 3.99 | 399-4085-2-ND 1,000 1785.00 | T520V227MO06ATE009 
220 +20 139 10 0.007 Vv 399-4659-1-ND 4.95 4.79 4.18 399-4659-2-ND 1,000 1870.00 | T520V227MO06ATEO07 
330 +20 208 10 0.045 D 399-4055-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-4055-2-ND 500 336.50 | T520D337MO06ATE045 
330 +20 208 10 0.04 D 399-4054-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-4054-2-ND 500 382.00 | T520D337MO006ATE040 
330 +20 208 10 0.025 D 399-4053-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-4053-2-ND 500 382.00 | T520D337M006ATE025 
330 +20 208 10 0.018 D 399-5149-1-ND 2.35 2.05 1.79 | 399-5149-2-ND 500 427.50 | T520D337MO06ATE018 
330 +20 208 10 0.015 D 399-4052-1-ND 2.35 2.05 1.79 _| 399-4052-2-ND 500 427.50 _| T520D337MO06ATE015 
330 +20 208 10 0.04 Vv 399-4102-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4102-2-ND 1,000 1530.00 | T520V337MO006ATE040 
330 +20 208 10 0.025 Vv 399-4101-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4101-2-ND 1,000 1615.00 | T520V337M006ATE025 
330 +20 208 10 0.018 Vv 399-5148-1-ND 5.00 4.35 3.80 | 399-5148-2-ND 1,000 1700.00 | T520V337MO06ATE018 
470 +20 296 10 0.04 Xx 399-4118-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-4118-2-ND 500 2229.50 | T520X477MOO6ATE040 
470 +20 296 10 0.035 Xx 399-4117-1-ND 12.50 10.88 9.50 | 399-4117-2-ND 500 2275.00 | T520X477MOO6ATE035 
470 +20 296 10 0.03 D 399-4661-1-ND 4.05 3.92 3.42 399-4661-2-ND 500 819.00 | T520D477MO06ATE030 
470 +20 296 10 0.025 D 399-4985-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4985-2-ND 500 864.50 | T520D477MO06ATE025 
33 +20 26 8 0.025 B 399-5121-1-ND 1.70 1.48 1.30 | 399-5121-2-ND 2,000 578.00/M_ | T520B336M008ATE025 
33 +20 26 8 0.04 B 399-4019-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-4019-2-ND 2,000 442.00/M | T520B336MO008ATE040 
33 +20 27 8 0.07 B 399-4020-1-ND 1.10 96 -84 | 399-4020-2-ND 2,000 374.00/M_ | T520B336M008ATE070 
33 +20 26 8 0.07 a 399-4813-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 399-4813-2-ND 2,500 561.00/M | T520T336MO08ATE070 
8 33 +20 26 8 0.08 © 399-4787-1-ND 1.31 1.27 1.41 399-4787-2-ND 2,500 493.00/M_ | T520T336MO08ATE080 
47 +20 38 8 0.035 B 399-4979-1-ND 1.40 1.22 1.07 | 399-4979-2-ND 2,000 476.00/M_ | T520B476MO08ATE035 
47 +20 38 8 0.07 B 399-4980-1-ND 1.20 1.05 92 399-4980-2-ND 2,000 408.00/M | T520B476MO08ATE070 
150 +20 120 10 0.055 D 399-4038-1-ND 3.50 3.05 2.66 | 399-4038-2-ND 500 637.00 | T520D157MO08ATE055 
150 +20 120 10 0.04 D 399-4037-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-4037-2-ND 500 682.50 | T520D157MO08ATE040 
150 +20 120 10 0.025 D 399-4036-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-4036-2-ND 500 728.00 | T520D157MOO08ATE025 
10 +20 10 8 0.08 A | 399-4788-1-ND 1.08 1.05 -92 399-4788-2-ND 2,000 408.00/M_ | T520A106M010ATE080 
15 +20 15 8 0.08 A 399-4789-1-ND 1.13 1.09 95 399-4789-2-ND 2,000 425.00/M | T520A156M010ATE080 
33 +20 33 8 0.08 A 399-4790-1-ND 1.35 1.31 1.14 | 399-4790-2-ND 2,500 510.00/M | T520T336M010ATE080 
33 +20 33 8 0.07 T 399-4814-1-ND 1.70 1.48 1.30 | 399-4814-2-ND 2,500 578.00/M_ | T520T336M010ATE070 
33 +20 33 8 0.07 B 399-4022-1-ND 1.10 96 -84 | 399-4022-2-ND 2,000 374.00/M_| T520B336M010ATE070 
33 +20 33 8 0.04 B 399-4021-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-4021-2-ND 2,000 442.00/M_ | T520B336M010ATE040 
33 +20 33 10 0.025 B 399-5120-1-ND 1.70 1.48 1.30 | 399-5120-2-ND 2,000 578.00/M_ | T520B336M010ATE025 
47 +20 47 8 0.035 B 399-4981-1-ND 1.50 1.31 1.14 | 399-4981-2-ND 2,000 510.00/M_ | T520B476M010ATE035 
47 +20 47 8 0.07 B 399-4982-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-4982-2-ND 2,000 442.00/M | T520B476M010ATE070 
68 +20 68 8 0.045 ej 399-4662-1-ND 1.58 1.53 1.33 | 399-4662-2-ND 500 318.50 | T520C686M010ATE045 
68 +20 68 10 0.06 Vv 399-4112-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-4112-2-ND 1,000 1275.00 | T520V686M010ATEO60 
68 +20 68 8 0.055 U 399-5140-1-ND 3.50 3.05 2.66 399-5140-2-ND 1,000 1190.00 | T520U686M010ATE055 
68 +20 68 10 0.045 Vv 399-4111-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-4111-2-ND 1,000 1360.00 | T520V686M010ATE045 
10 68 +20 68 10 0.025 Vv 399-4745-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-4745-2-ND 1,000 1445.00 | T520V686M010ATE025 
68 +20 68 10 0.025 W_ | 399-4815-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4815-2-ND 1,000 1530.00 | TS20W686M010ATE025 
68 +20 68 10 0.04 Vv 399-4816-1-ND 4.00 3.48 3.04 | 399-4816-2-ND 1,000 1360.00 | T520V686M010ATE040 
68 +20 68 10 0.04 W | 399-4746-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-4746-2-ND 1,000 1445.00 | T520W686M010ATE040 
68 +20 68 10 0.1 Vv 399-4983-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-4983-2-ND 1,000 1275.00 | T520V686M010ATE100 
68 +20 68 10 0.1 D 399-4984-1-ND 3.50 3.05 2.66 399-4984-2-ND 500 637.00 | T520D686M010ATE100 
100 +20 100 10 0.08 D 399-4030-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-4030-2-ND 500 336.50 | T520D107M010ATE080 
100 +20 100 10 0.055 D 399-4029-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-4029-2-ND 500 382.00 | T520D107M010ATE055 
100 +20 100 10 0.05 Vv 399-4071-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-4071-2-ND 1,000 1445.00 | T520V107M010ATE050 
100 +20 100 10 0.045 Vv 399-4070-1-ND 4.25 3.70 3.23 | 399-4070-2-ND 1,000 1445.00 | T520V107M010ATE045 
100 +20 100 10 0.04 W_ | 399-5150-1-ND 4.30 3.75 3.27 | 399-5150-2-ND 1,000 1462.00 | T520W107M010ATE040 
100 +20 100 10 0.025 Vv 399-4069-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4069-2-ND 1,000 1530.00 | T520V107M010ATE025 
100 +20 100 10 0.025 L 399-5141-1-ND 3.70 3.22 2.82 399-5141-2-ND 500 673.50 | T520L107M010ATE025 
150 +20 150 10 0.055 D 399-4040-1-ND 1.85 1.61 1.41 399-4040-2-ND 500 336.50 | T520D157M010ATE055 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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KEMET surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) Ree 
WV | Cap.| Cap. DC Leakage | DF % @ 25°C | ESR @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
150 +20 150 10 0.04 D 399-4039-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-4039-2-ND 500 382.00 | T520D157M010ATE040 
220 +20 220 10 0.04 D 399-4047-1-ND 2.15 1.88 1.64 | 399-4047-2-ND 500 391.50 | T520D227M010ATE040 
220 +20 220 10 0.025 D 399-4046-1-ND 2.40 2.09 1.83 | 399-4046-2-ND 500 437.00 | T520D227M010ATE025 
10 220 +20 220 10 0.018 D 399-4045-1-ND 2.40 2.09 1.83 | 399-4045-2-ND 500 437.00 | T520D227M010ATE018 
330 +20 330 10 0.01 Xx 399-4727-1-ND 13.00 11.31 9.88 | 399-4727-2-ND 500 2366.00 | T520X337M010ATE010 
330 +20 330 10 0.04 x 399-4116-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-4116-2-ND 500 2229.50 | T520X337M010ATE040 
330 +20 330 10 0.025 xX 399-4115-1-ND 12.50 10.88 9.50 | 399-4115-2-ND 500 2275.00 | T520X337M0 10ATE025 
22 +20 35 8 0.08 Cc 399-5119-1-ND 1.95 1.70 1.49 | 399-5119-2-ND 500 355.00 | T520C226M016ATE080 
33 +20 53 10 0.045 Vv 399-4738-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4738-2-ND 1,000 1615.00 | T520V336M016ATE045 
33 +20 53 10 0.045 W_ | 399-4736-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4736-2-ND 1,000 1615.00 | T520W336M016ATE045 
33 +20 53 10 0.06 Vv 399-4094-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4094-2-ND 1,000 1530.00 | T520V336M016ATEO60 
16 47 +20 75: 10 0.045 W_ | 399-4737-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4737-2-ND 1,000 1615.00 | T520W476M016ATE045 
47 +20 75 10 0.045 Vv 399-4739-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4739-2-ND 1,000 1615.00 | T520V476M016ATE045 
47 +20 75 10 0.035 D 399-3468-1-ND 3.50 3.05 2.66 399-3468-2-ND 500 637.00 | T520D476M016ATE035 
47 +20 75 10 0.07 D 399-4056-1-ND 3.25 2.83 2.47 | 399-4056-2-ND 500 591.50 | T520D476M016ATE070 
47 +20 76 10 0.07 Vv 399-4106-1-ND 4.50 3.92 3.42 399-4106-2-ND 1,000 1530.00 | T520V476M016ATE070 
68 +20 109 10 0.05 D 399-5151-1-ND 3.25 2.83 2.47 | 399-5151-2-ND 500 591.50 | T520D686M016ATE050 
20 22 +20 44 10 0.04 Vv 399-4740-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-4740-2-ND 1,000 1615.00 | T520V226M020ATE040 
25 15 +20 37.5 10 0.08 D 399-4032-1-ND 3.25 2.83 2.47 | 399-4032-2-ND 500 591.50 | T520D156M025ATE080 
15 +20 38 10 0.06 D 399-4031-1-ND 3.50 3.05 2.66 399-4031-2-ND 500 637.00 | T520D156M025ATE060 
T525 Series, KO-CAP Polymer Tantalum — RoHS Compliant 
330 +20 83 10 0.025 D 399-3261-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3261-2-ND 500 905.50 | T525D337M2R5ATE025 
2.5 | 470 +20 118 10 0.025 D 399-3262-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3262-2-ND 500 905.50 | T525D477M2R5ATE025 
680 +20 170 10 0.025 D 399-3263-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3263-2-ND 500 905.50 | T525D687M2R5ATE025 
100 +20 30 8 0.08 B 399-3264-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3264-2-ND 2,000 442.00/M | T525B107MO03ATE080 
150 +20 45 8 0.08 B 399-3265-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3265-2-ND 2,000 442.00/M_ | T525B157MO03ATE080 
3 330 +20 99 10 0.025 D 399-3266-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3266-2-ND 500 905.50 | T525D337M003ATE025 
470 +20 141 10 0.025 D 399-3267-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3267-2-ND 500 905.50 | T525D477M003ATE025 
680 +20 204 10 0.025 D 399-3268-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3268-2-ND 500 905.50 | T525D687M003ATE025 
68 +20 27.2 8 0.08 B 399-3269-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3269-2-ND 2,000 442.00/M | T525B686MO004ATE080 
100 +20 40 8 0.08 B 399-3270-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3270-2-ND 2,000 442.00/M | T525B107MO04ATE080 
4 220 +20 88 10 0.025 D 399-3271-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3271-2-ND 500 905.50 | T525D227M004ATE025 
330 +20 132 10 0.025 D 399-3272-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3272-2-ND 500 905.50 | T525D337M004ATE025 
470 +20 188 10 0.04 D 399-3151-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3151-2-ND 500 905.50 | T525D477M004ATE040 
470 +20 188 10 0.025 D 399-3273-1-ND 5.23 4.55 3.98 399-3273-2-ND 500 951.00 | T525D477M004ATE025 
33 +20 20.8 8 0.08 B 399-3274-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3274-2-ND 2,000 442.00/M | T525B336MO06ATE080 
47 +20 29.6 8 0.08 B 399-3275-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3275-2-ND 2,000 442.00/M | T525B476MOO6ATE080 
68 +20 42.8 8 0.08 B 399-3276-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3276-2-ND 2,000 442.00/M_ | T525B686MOO6ATE080 
6.3 150 +20 95 10 0.025 D 399-3277-1-ND 5.23 4.55 3.98 | 399-3277-2-ND 500 951.00 | T525D157MOO6ATE025 
220 +20 139 10 0.025 D 399-3278-1-ND 5.23 4.55 3.98 | 399-3278-2-ND 500 951.00 | T525D227MO06ATE025 
330 +20 208 10 0.04 D 399-3152-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3152-2-ND 500 905.50 | T525D337MO06ATE040 
330 +20 208 10 0.025 D 399-3279-1-ND 5.23 4.55 3.98 399-3279-2-ND 500 951.00 | T525D337MO06ATE025 
8 33 +20 26 8 0.08 7 399-4792-1-ND 1.53 1.48 1.30 | 399-4792-2-ND 2,500 578.00/M_| T525T336MO08ATE080 
33 +20 33 8 0.08 aT 399-4793-1-ND 1.58 1.53 1.33 | 399-4793-2-ND 2,500 595.00/M_ | T525T336M010ATE080 
33 +20 33 8 0.08 B 399-3280-1-ND 1.30 1.14 -99 | 399-3280-2-ND 2,000 442.00/M_ | T525B336M010ATE080 
100 +20 100 10 0.055 D 399-3153-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3153-2-ND 500 905.50 | T525D107M010ATE055 
10 100 +20 100 10 0.025 D 399-3281-1-ND 5.23 4.55 3.98 | 399-3281-2-ND 500 951.00 | T525D107M010ATE025 
150 +20 150 10 0.055 D 399-3154-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3154-2-ND 500 905.50 | T525D157M010ATE055 
150 +20 150 10 0.025 D 399-3282-1-ND 5.23 4.55 3.98 399-3282-2-ND 500 951.00 | T525D157M010ATE025 
220 +20 220 10 0.025 D 399-3283-1-ND 5.23 4.55 3.98 399-3283-2-ND 500 951.00 | T525D227M010ATE025 
16 47 +20 75.2 10 0.065 D 399-3155-1-ND 4.98 4.33 3.79 | 399-3155-2-ND 500 905.50 | T525D476M016ATE065 
47 +20 76 10 0.035 D 399-3284-1-ND 5.23 4.55 3.98 | 399-3284-2-ND 500 951.00 | T525D476M016ATE035 
T528 Series, Face Down Termination — RoHS Compliant 
25 330 +20 83 10 0.008 r4 399-5142-1-ND 7.25 6.31 5.51 399-5142-2-ND 1,000 2465.00 | T528Z337M2R5ATE008 
‘ 470 +20 118 10 0.008 Zz 399-5143-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 399-5143-2-ND 1,000 2550.00 | T528Z477M2R5ATE008 
100 +20 30 10 0.15 I 399-5236-1-ND NEW! 5.10 4.44 3.88 | 399-5236-2-ND NEW! 3,000 1734.00/M_ | T5281107MO03ATE150 
3 100 +20 30 10 0.2 I 399-5237-1-ND NEW! 4.85 4.22 3.69 | 399-5237-2-ND NEW! 3,000 1649.00/M_ | T5281107MO03ATE200 
330 +20 99 10 0.15 M_ | 399-5250-1-ND NEW! 5.50 4.79 4.18 399-5250-2-ND NEW! 2,000 1870.00/M | T528M337MO003ATE150 
330 +20 99 10 0.2 M_| 399-5251-1-ND NEW! §.25 4.57 3.99 | 399-5251-2-ND NEW! 2,000 1785.00/M_ | T528M337M003ATE200 
68 +20 27.2 10 0.15 I 399-5242-1-ND NEW! 5.10 4.44 3.88 399-5242-2-ND NEW! 3,000 1734.00/M | T528I686MO04ATE150 
68 +20 27.2 10 0.2 I 399-5243-1-ND NEW! 4.85 4.22 3.69 | 399-5243-2-ND NEW! 3,000 1649.00/M | T528I686M004ATE200 
220 +20 88 10 0.15 M_ | 399-5248-1-ND NEW! 5.50 4.79 4.18 | 399-5248-2-ND NEW! 2,000 1870.00/M | T528M227M004ATE150 
4 220 +20 88 10 0.2 M_ | 399-5249-1-ND NEW! 5.25 4.57 3.99 | 399-5249-2-ND NEW! 2,000 1785.00/M_ | T528M227M004ATE200 
220 +20 88 10 0.009 Z 399-5254-1-ND NEW! 7.25 6.31 5.51 399-5254-2-ND NEW! 1,000 2465.00 | T528Z227M004ATE009 
220 +20 88 10 0.012 Z 399-5255-1-ND NEW! 7.00 6.09 5.32 399-5255-2-ND NEW! 1,000 2380.00 | T528Z227M004ATE012 
330 +20 132 10 0.009 Z 399-5258-1-ND NEW! 7.50 6.53 5.70 | 399-5258-2-ND NEW! 1,000 2550.00 | T528Z337M004ATE009 
330 +20 132 10 0.012 v4 399-5259-1-ND NEW! 7.25 6.31 5.51 399-5259-2-ND NEW! 1,000 2465.00 | T528Z337M004ATE012 
47 | +20 29.6 10 0.15 | | 399-5240-1-ND NEW! 5.10 4.44 3.88 | 399-5240-2-ND NEW! | 3,000 | 1734.00/M_ | 15281476MO06ATE150 
47 +20 33 10 0.2 I 399-5241-1-ND NEW! 4.85 4.22 3.69 | 399-5241-2-ND NEW! 3,000 1649.00/M | T5281476MOO6ATE200 
150 +20 94.5 10 0.15 M_ | 399-5246-1-ND NEW! 5.75 5.01 4.37 | 399-5246-2-ND NEW! 2,000 1955.00/M_ | T528M157MO06ATE150 
63 150 +20 94.5 10 0.2 M_ | 399-5247-1-ND NEW! 5.50 4.79 4.18 399-5247-2-ND NEW! 2,000 1870.00/M | T528M157MOO6ATE200 
150 +20 94.5 10 0.009 Z 399-5252-1-ND NEW! 7.25 6.31 5.51 399-5252-2-ND NEW! 1,000 2465.00 | T528Z157MOO6ATE009 
150 | +20 94.5 10 0.012 Z | 399-5253-1-ND NEW! 7.00 6.09 5.32 | 399-5253-2.ND NEW! 1,000 2380.00 | T528Z157MOO06ATE012 
220 | +20 138.6 10 0.009 Z | 399-5256-1-ND NEW! 7.50 6.53 5.70 _| 399-5256-2-ND NEW! 1,000 2550.00 | T528Z227M006ATE009 
220 | +20 138.6 10 0.012 Z_ | 399-5257-1-ND NEW! 7.25 6.31. _—«+5.51_| 399-5257-2-ND NEW! | 1,000 2465.00 | T528Z227M006ATE012 
33 +20 33 10 0.15 I 399-5238-1-ND NEW! 5.15 4.49 3.92 399-5238-2-ND NEW! 3,000 1751.00/M_ | T5281336M010ATE150 
10 33 +20 33 10 0.2 I 399-5239-1-ND NEW! 4.90 4.27 3.73 | 399-5239-2-ND NEW! 3,000 1666.00/M | T528I336M010ATE200 
100 +20 100 10 0.15 M_ | 399-5244-1-ND NEW! 5.75 5.01 4.37 | 399-5244-2-ND NEW! 2,000 1955.00/M | T528M107M010ATE150 
100 +20 100 10 0.2 M_ | 399-5245-1-ND NEW! 5.50 4.79 4.18 399-5245-2-ND NEW! 2,000 1870.00/M_| T528M107M010ATE200 
T530 Series, KO-MAT Polymer Tantalum 
25 470 +20 118 8 0.006 D 399-3399-1-ND 10.50 9.14 7.98 |— = — | 7T530D447M2R5ASE006 
° 680 +20 170 8 0.01 D 399-3332-1-ND 10.25 8.92 7.79 _ —__| T530D687M2R5ASE010 
jo | 150 | +20 150 8 0.006 D_| 399-3396-1-ND 1050 9.14 7.98 |— = —_|1530D157M010ASE006 
T530 Series, KO-MAT Polymer Tantalum — RoHS Compliant 
470 +20 118 8 0.006 D 399-4127-1-ND 10.50 9.14 7.98 399-4127-2-ND 500 1911.00 | T530D447M2R5ATE006 
560 +20 140 8 0.005 D 399-4128-1-ND 11.00 9.57 8.36 399-4128-2-ND 500 2002.00 | T530D567M2R5ATEO0S 
2.5 | 680 +20 170 8 0.01 D 399-4130-1-ND 10.25 8.92 7.79 | 399-4130-2-ND 500 1865.50 | TS530D687M2R5ATE010 
680 +20 170 8 0.006 xX 399-4987-1-ND 11.75 = 10.23 8.93 | 399-4987-2-ND 500 2138.50 | T530X687M2R5ATE006 
680 +20 170 8 0.006 Y. 399-3471-1-ND 11.00 9.57 8.36 | 399-3471-2-ND 500 2002.00 | T530Y687M2R5ATE006 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET _ Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont) 


WV | Cap. | Cap. DC Leakage DF % @ 25°C | ESR @ 25°C | Size | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) | (uF) |Tol. (%)| pA @ 25°C Max. | 120Hz Max. 100kHz Max. | Code | Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1000) +20 250 8 0.006 xX 399-4132-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-4132-2-ND 500 2229.50 | T530X108M2R5ATE006 
2.5 | 1000) +20 250 8 0.005 Y 399-4749-1-ND 11.50 10.01 8.74 | 399-4749-2-ND 500 2093.00 | T530Y108M2R5ATE005 
1500 | +20 375 8 0.005 Xx 399-5274-1-ND NEW! 13.50 11.75 10.26 399-5274-2-ND NEW! 500 2457.00 | T530X158M2R5ATE005 
680 +20 204 8 0.01 D 399-4129-1-ND 10.25 8.92 7.79 | 399-4129-2-ND 500 1865.50 | T530D687M003ATE010 
3 1000) +20 300 8 0.01 x 399-4131-1-ND 11.75 10.23 8.93 | 399-4131-2-ND 500 2138.50 | T530X108MO03ATE010 
1500 | +20 450 8 0.008 Xx 399-4133-1-ND 13.00 11.31 9.88 399-4133-2-ND 500 2366.00 | T530X158MO003ATE008 
330 +20 132 8 0.006 D 399-4124-1-ND 10.50 9.14 7.98 399-4124-2-ND 500 1911.00 | T530D337M004ATE006 
470 +20 188 8 0.006 D 399-4986-1-ND 10.75 9.36 8.17 | 399-4986-2-ND 500 1956.50 | T530D477MO04ATE006 
470 +20 188 8 0.01 D 399-4126-1-ND 10.25 8.92 7.79 | 399-4126-2-ND 500 1865.50 | T530D477MO004ATE010 
4 680 +20 272 8 0.004 x 399-4817-1-ND 13.25 11.53 10.07 | 399-4817-2-ND 500 2411.50 | T530X687MO004ATE004 
680 +20 272 8 0.01 xX 399-4139-1-ND 11.75 10.23 8.93 | 399-4139-2-ND 500 2138.50 | T530X687M004ATE010 
680 +20 272 8 0.006 xX 399-4138-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-4138-2-ND 500 2229.50 | T530X687M004ATEO06 
680 +20 272 8 0.005 Y 399-4750-1-ND 11.50 10.01 8.74 | 399-4750-2-ND 500 2093.00 | T530Y687MO04ATEO05 
220 +20 139 8 0.006 D 399-4122-1-ND 10.50 9.14 7.98 399-4122-2-ND 500 1911.00 | T530D227MOO6ATEO06 
330 +20 208 8 0.01 D 399-4125-1-ND 10.00 8.70 7.60 | 399-4125-2-ND 500 1820.00 | T530D337MO06ATE010 
330 +20 208 8 0.006 Y 399-3472-1-ND 11.00 9.57 8.36 | 399-3472-2-ND 500 2002.00 | T530Y337MO06ATEO06 
6.3 | 330 +20 208 8 0.006 D 399-4751-1-ND 10.50 9.14 7.98 399-4751-2-ND 500 1911.00 | T530D337MO06ATEO06 
470 +20 296 8 0.005 Y 399-4752-1-ND 11.50 10.01 8.74 | 399-4752-2-ND 500 2093.00 _| T530Y477MOO6ATEO05 
470 +20 296 8 0.01 xX 399-4137-1-ND 11.75 = 10.23 8.93 | 399-4137-2-ND 500 2138.50 | T530X477MOO6ATE010 
470 +20 297 8 0.006 Xx 399-4136-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-4136-2-ND 500 2229.50 _| T530X477MOO6ATEO06 
150 +20 150 8 0.006 D 399-4121-1-ND 10.50 9.14 7.98 | 399-4121-2-ND 500 1911.00 | T530D157M010ATEO006 
150 +20 150 8 0.01 D 399-4791-1-ND 9.00 8.70 7.60 | 399-4791-2-ND 500 1820.00 | T530D157M010ATE010 
220 +20 220 8 0.01 D 399-4123-1-ND 10.00 8.70 7.60 | 399-4123-2-ND 500 1820.00 | T530D227M010ATE010 
10 220 +20 220 8 0.006 D 399-4747-1-ND 10.50 9.14 7.98 | 399-4747-2-ND 500 1911.00 | T530D227M010ATE006 
220 +20 220 8 0.006 ¥, 399-4748-1-ND 11.00 9.57 8.36 399-4748-2-ND 500 2002.00 | T530Y227M010ATEO06 
330 +20 330 8 0.01 x 399-4135-1-ND 11.75 = 10.23 8.93 | 399-4135-2-ND 500 2138.50 | T530X337M010ATE010 
330 +20 330 8 0.006 Xx 399-4134-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-4134-2-ND 500 2229.50 | T530X337M010ATEO06 
150 +20 240 8 0.015 xX 399-4663-1-ND 12.60 12.18 10.64 | 399-4663-2-ND 500 2548.00 | T530X157M016ATEO15 
16 150 +20 240 8 0.025 x 399-4664-1-ND 12.15 11.75 10.26 | 399-4664-2-ND 500 2457.00 | T530X157M016ATE025 
150 +20 240 8 0.04 xX 399-4665-1-ND 11.70 11.31 9.88 399-4665-2-ND 500 2366.00 | T530X157M016ATE040 


NEW! Kits — RoHS Compliant 


 399-5260-ND (Kemet No. TAN ENG KIT 04) 10 each of values denoted (100 total pieces) 
§ 399-5278-ND (Kemet No. TAN ENG KIT 09) 10 each of values denoted (100 total pieces) 
399-5270-ND (Kemet No. TAN ENG KIT 08) See Digi-Key website for values included (160 total pieces) 


A700 Series AO-CAP Aluminum Organic Capacitors 


KEMET’s AO-CAP, designated the A700 Series, has been targeted for power management applications. 
The structure of the AO-CAP uses aluminum as the anode material, aluminum oxide as the dielectric, and 
a conductive organic polymer for its counter-electrode material. The AO-CAP offers many advantages: 
* Extremely low ESR * High capacitance retention for superior performance at high operating frequencies * No 
voltage derating up to 125°C * Robust to the surface-mount process * No dry-out-related failure mechanism 


The A700 Series has a molded case and wraparound terminations. This provides strong protection against 
cracks (flex) making it an ideal alternative to high-capacitance ceramics, and also offers true surface-mountable 
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solutions to the existing aluminum organic capacitors found in the industry. The high-frequency performance of Size Code 
the AO-CAP can reduce component counts, which allows the designer to save board space and offers a more 
cost-effective solution. Kemet EIA L Ww K Min. F +0.1 S$ +0.2 
The AO-CAP has excellent surge current performance and long-term reliability. There is no recommended Vv 7343-20 7.3+0.3 4.3+0.3 1.9+0.1 1.4 24 1.3 
derating of application voltage to reduce failure rate. Operating Temperature: -55°C ~ 125°C. The approximate D 7343-31 7.3+0.3 43+0.3 28+0.3 1.3 24 1.3 
capacitance shift over the temperature range for -55°C is -15%, and for 125°C is +15%. Capacitance x 7343-43 7.3+0.3 4.3+0.3 4.0+0.3 24 24 1.3 
Tolerance: +20% 
DC DF % ESR) | Ripple Current 
Leakage | @ 25°C | @ 25°C | Arms 100KHz, Cut Tape 
wv Cap Size | pA @ 25°C | 120Hz | 100kHz | atMaxESR_ | Digi-Key Price Each Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) | Code | Maximum | Max. Max. 25°C ~ 105°C | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
100 Vv 12 6 0.028 2.1 399-3030-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3030-2-ND 1,000 990.00 A700V107MO02ATE028 
150 Vv 18 6 0.028 21 399-3031-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3031-2-ND 1,000 990.00 A700V157MO02ATE028 
180 D 21.6 6 0.018 2.9 399-3032-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3032-2-ND 500 745.00 A700D187M002ATE018 
220 D 26.4 6 0.018 2.9 399-3033-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3033-2-ND 500 745.00 A700D227M002ATE018 
220 D 26.4 6 0.015 3.2 399-3034-1-ND 3.18 2.99 2.59 399-3034-2-ND 500 795.00 A700D227M002ATE015 
2 220 D 26.4 6 0.012 3.5 399-3035-1-ND 3.38 3.17 2.75 399-3035-2-ND 500 845.00 A700D227M002ATE012 
270 x 26.4 6 0.015 3.2 399-3036-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3036-2-ND 500 1000.00 A700X277M002ATE015, 
330 x 39.6 6 0.015 3.3 399-3037-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3037-2-ND 500 1000.00 A700X337M002ATE015 
390 x 46.8 6 0.01 41 399-3039-1-ND 4.20 3.94 3.42 399-3039-2-ND 500 1050.00 A700X397M002ATE010 
470 x 56.4 6 0.015 4.5 399-3040-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3040-2-ND 500 1000.00 A700X477MO002ATE015, 
82 Vv 12.3 6 0.028 2.1 399-3041-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3041-2-ND 1,000 990.00 A700V826M2R5ATE028 
2.5 150 D 22.5 6 0.018 2.9 399-3042-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3042-2-ND 500 745.00 A700D157M2R5ATE018 
220 x 33 6 0.015 3.3 399-3043-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3043-2-ND 500 1000.00 A700X227M2R5ATEO15 
82 Vv 19.7 6 0.028 2.1 399-3044-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3044-2-ND 1,000 990.00 A700V826MO004ATE028, 
120 D 28.8 6 0.018 2.9 399-3045-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3045-2-ND 500 745.00 A700D127M004ATE018 
4 150 D 36 6 0.018 2.9 399-3046-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3046-2-ND 500 745.00 A700D157MO004ATE018 
180 x 43.2 6 0.015 3.3 399-3047-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3047-2-ND 500 1000.00 A700X187MO04ATE015, 
220 x 52.8 6 0.015 3.3 399-3048-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3048-2-ND 500 1000.00 A700X227M004ATE015 
270 x 64.8 6 0.015 3.3 399-3049-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3049-2-ND 500 1000.00 A700X277M004ATE015 
33 Vv 8.3 6 0.028 2.1 399-3050-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3050-2-ND 1,000 990.00 A700V336MO06ATE028 
47 Vv 11.8 6 0.025 3.3 399-5277-1-ND NEW! 2.18 2.05 1.78 399-5277-2-ND NEW! 1,000 1090.00 A700V476MOO6ATE025, 
47 Vv 11.8 6 0.028 2.1 399-3051-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3051-2-ND 1,000 990.00 A700V476MO06ATE028, 
56 Vv 14.1 6 0.028 2.1 399-3052-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3052-2-ND 1,000 990.00 A7O00V566MO06ATE028 
63 68 Vv 17.1 6 0.028 2.1 399-3053-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3053-2-ND 1,000 990.00 A700V686MO06ATE028 
100 D 25.2 6 0.015 41 399-5275-1-ND NEW! 3.18 2.99 2.59 399-5275-2-ND NEW! 500 795.00 A700D107MO06ATE015 
100 D 25.2 6 0.018 2.9 399-3054-1-ND 2.98 2.80 2.43 399-3054-2-ND 500 745.00 A700D107MO06ATE018 
150 x 37.8 6 0.01 47 399-5276-1-ND NEW! 4.20 3.94 3.42 399-5276-2-ND NEW! 500 1050.00 A700X157MOO6ATE010 
150 x 37.8 6 0.015 3.3 399-3055-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3055-2-ND 500 1000.00 A700X157MOO6ATE015, 
180 x 43.2 6 0.015 3.3 399-3056-1-ND 4.00 3.75 3.25 399-3056-2-ND 500 1000.00 A700X187MOO6ATE015, 
8 33 Vv 10.6 6 0.028 2.1 399-3057-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3057-2-ND 1,000 990.00 A700V336MO008ATE028 
10 33 Vv 13.2 6 0.028 2.1 399-3058-1-ND 1.98 1.86 1.61 399-3058-2-ND 1,000 990.00 A700V336M010ATE028 
16 10 Vv 6.4 6 0.045 2.4 399-5212-1-ND NEW! 2.40 2.25 1.95 399-5212-2-ND NEW! 1,000 1200.00 A700V106M016ATE045, 
22 D 14.1 6 0.018 3.7 399-5211-1-ND NEW! 3.18 2.99 2.59 399-5211-2-ND NEW! 500 795.00 A700D226M016ATE018 


399-5270-ND (Kemet No. TAN ENG KIT 08) NEW! See Digi-Key website for values included (160 total pieces) 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1656 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


KEMET _ surface Mount Tantalum and Polymer Capacitors 


B45190E, B45192E, B45194E and B45196H Standard Series: 

Construction: « Polar tantalum capacitors with solid electrolyte * Conventional TA-MnOz technology * Flame- 
retardant plastic case (UL94V-0) 

Features: * High volumetric efficiency * Excellent solderability * Stable temperature and frequency 
characteristics * Low leakage current and dissipation factor * Low self-inductance * Suitable for use without 
series resistor 

Specifications: * Operating Temperature: -55 ~ 125°C * Service Life: >500,000 Hours * IEC Climactic 
Category: IEC 60068-1 55/125/56 

B45196P Performance 150°C High Reliability Series: 

Construction: * Solid Electrolyte * Conventional TA-MnOz technology ¢ Flame-retardant plastic case 
(UL94V-0) 

Features: ¢ Outstanding reliability * High volumetric efficiency * Excellent solderability * Stable temperature 
and frequency characteristics * Low leakage current, low dissipation factor * Low self-inductance »* High 
resistance to shock and vibration * Very low failure rate * Operating temperature up to 150°C 
Specifications: « Operating Temperature: -55°C ~ 150°C » Service Life: >500,000 Hours » IEC Climactic 
Category: IEC 60068-1 

B45197A Speed Power Low ESR Series: 

Construction: * Solid Electrolyte * Conventional TA-MnOpz technology ¢ Flame-retardant plastic case 
(UL94V-0) 


Reel* 


B45396R Multiple Anode Ultra-Low ESR Series: 

Construction: * Solid electrolyte * Conventional TA-MnOz technology ¢ Three parallel low-ESR tantalum 
capacitors in one case ("multiple anode") * Flame retardant plastic case (UL94V-0) * Tinned terminals 
Features: * High volumetric efficiency » Ultra-low ESR, high ripple current * Excellent solderability * Stable 
temperature and frequency characteristics * Low leakage current, low dissipation factor ¢ Low self 
inductance ¢ High resistance to shock and vibration 

Specifications: « Operating Temperature: -55°C ~ 125°C » Service Life: >500,000 Hours » IEC Climactic 
Category: IEC 60068-1 

B763XX Polymer Multiple Anode Ultra-Low ESR Series: 

Construction: * Solid electrolyte * Tantalum polymer technology (cathode consists of a solid conductive 
polymer) ¢ Three parallel low ESR tantalum capacitors in one case ("multiple anode") »* Flame-retardant 
plastic case (UL94V-0) * Tinned terminals 

Features: ¢ High volumetric efficiency * Ultra-low ESR, high ripple current * Excellent solderability * Stable 
temperature and frequency characteristics * High ESR stability during temperature rise * High permissible 
ripple current »* Only low derating necessary » Low dissipation factor * High resistance to shock and 
vibration 

Specifications: « Operating Temperature: -55°C 
Category: IEC 60068-1 


~ 105°C * Service Life: >500,000 Hours » IEC Climactic 


Features: * High volumetric efficiency »* Excellent solderability * Stable temperature and frequency Dimensions (mm) t- L2 | 
characteristics * Low leakage current, low dissipation factor * Low self-inductance » High resistance to " z 
shock and vibration * Low ESR Case Size L w H Le Typical : Vt 
Specifications: « Operating Temperature: -55°C ~ 125°C »* Service Life: >500,000 Hours » IEC Climactic A 3.2 1.6 1.6 3.0 Ww 
Category: IEC 60068-1 B 35 28 1.9 3.3 
TOPcap B760XX Polymer Ultra-Low ESR Series: Cc 6.0 3.2 25 58 T T | 
Construction: * Solid electrolyte * Tantalum polymer technology (cathode consists of a solid conductive D 73 43 28 74 
polymer) ¢ Flame-retardant plastic case (UL94V-0) * Tinned terminals a “ - = 
Features: * High volumetric efficiency * Ultra-low ESR * Excellent solderability * Stable temperature and E 7.3 4.3 4A 7A ms L 7 
frequency characteristics * High ESR stability during temperature rise * High permissible ripple current R 3.5 2.8 1.2 3.3 
* Only low derating necessary * Low self-inductance * High resistance to shock and vibration * No failure- Vv 73 43 2.0 7A f 
mode ignition in high-surge current applications WwW 6.0 3.2 15 3.3 H 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C ° Service Life: >500,000 Hours » IEC Climactic = = 2 = 
Category: IEC 60068-1 x 7.3 43 15 74 | 
Rated Capacitance DC Leakage} ESR Max. @ Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance Case Current 100KHz 20°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) (%) Size Max. (uA) (moO) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
High Capacitance - Low Profile Tantalum Capacitors 
4.0 10 20 A 0.5 4500 495-2174-1-ND 20 1.74 15.20 495-2174-2-ND 2,000 68.00/M | B45196HO106M109 
4.0 47 20 B 1.9 2300 495-2175-1-ND 26 2.26 19.76 495-2175-2-ND 2,000 88.00/M | B45196H0476M209V18 
4.0 68 20 B 27 1800 495-2176-1-ND 33 2.83 24.70 495-2176-2-ND 2,000 111.00/M | B45196HO686M209 
6.3 47 10 A 0.5 5500 495-2177-1-ND 16 1.39 12.16 495-2177-2-ND 2,000 54.00/M_ | B45196H1475K109 
6.3 6.8 10 A 0.5 4500 495-2178-1-ND A7 1.44 12.54 495-2178-2-ND 2,000 68.00/M_| B45196H1685K109 
6.3 6.8 20 A 0.5 4500 495-2179-1-ND 16 1.35 11.78 495-2179-2-ND 2,000 68.00/M_ | B45196H1685M109 
6.3 10 10 A 0.6 4000 495-2180-1-ND A7 1.44 12.54 495-2180-2-ND 2,000 71.00/M_ | B45196H1106K109 
6.3 10 20 A 0.6 4000 495-2181-1-ND 16 1.39 12.16 495-2181-2-ND 2,000 70.00/M | B45196H1106M109 
6.3 22 10 A 1.4 3000 495-2182-1-ND 23 2.00 17.48 495-2182-2-ND 2,000 94.00/M_ | B45196H1226K109 
6.3 22 20 A 1.4 3000 495-2183-1-ND 24 2.04 17.86 495-2183-2-ND 2,000 92.00/M__| B45196H1226M109 
6.3 22 10 B 1.4 2500 495-2184-1-ND 24 2.04 17.86 495-2184-2-ND 2,000 94.00/M_ | B45196H1226K209 
6.3 22 20 B 1.4 2500 495-2185-1-ND 24 2.04 17.86 495-2185-2-ND 2,000 92.00/M_ | B45196H1226M209 
6.3 33 10 B 21 2200 26 2.22 19.38 495-2186-2-ND 2,000 104.00/M | B45196H1336K209 
6.3 33 20 R 21 2500 46 3.96 34.58 495-2187-2-ND 2,500 155.00/M | B45190E1336M209 
6.3 33 20 B 2.1 2000 25 2.18 19.00 495-2188-2-ND 2,000 102.00/M_| B45196H1336M209 
6.3 47 10 B 3.0 2000 30 2.57 22.42 495-2189-2-ND 2,000 112.00/M | B45196H1476K209 
6.3 47 20 B 3.0 2000 29 2.48 21.66 495-2190-2-ND 2,000 109.00/M | B45196H1476M209 
6.3 100 20 B 6.3 1600 40 3.44 30.06 495-2191-2-ND 2,000 134.00/M | B45196H1107M209 
6.3 100 20 Cc 6.3 1200 51 4.44 38.76 495-2192-2-ND 750 162.75 | B45196H1107M309 
6.3 100 10 D 6.3 800 53 4.57 39.90 495-2193-2-ND 750 161.25 | B45196H1107K409 
6.3 220 20 D 14 800 89 7.75 67.72 495-2194-2-ND 750 221.25 | B45196H1227M409 
6.3 220 20 Vv 14 700 1.43 12.44 108.68 495-2195-2-ND 1,000 619.00 | B45194E1227M409 
10 3.3 20 A 0.5 5500 16 1.35 11.78 495-2196-2-ND 2,000 61.00/M | B45196H2335M109 
10 4.7 10 A 0.5 4500 16 1.39 12.16 495-2197-2-ND 2,000 68.00/M | B45196H2475K109 
10 47 20 A 0.5 4500 495-2198-1-ND 16 1.35 11.78 495-2198-2-ND 2,000 68.00/M__| B45196H2475M109 
10 6.8 10 A 0.7 4000 495-2199-1-ND 18 1.52 13.30 495-2199-2-ND 2,000 71.00/M_ | B45196H2685K109 
10 10 10 A 1.0 3800 495-2200-1-ND 18 1.57 13.68 495-2200-2-ND 2,000 78.00/M | B45196H2106K109 
10 10 20 A 1.0 3800 7 1.48 12.92 495-2201-2-ND 2,000 77.00/M_ | B45196H2106M109 
10 10 10 B 1.0 3000 .21 1.78 15.58 495-2202-2-ND 2,000 80.00/M | B45196H2106K209 
10 10 20 B 1.0 3000 20 1.70 14.82 495-2203-2-ND 2,000 78.00/M_| B45196H2106M209 
10 15 20 A 1.5 3200 21 1.83 15.96 495-2204-2-ND 2,000 83.00/M | B45196H2156M109 
10 15 10 B 15 2500 22 1.91 16.72 495-2205-2-ND 2,000 88.00/M | B45196H2156K209 
10 15 20 B 1.5 2500 23 2.00 17.48 495-2206-2-ND 2,000 87.00/M_ | B45196H2156M209 
10 22 20 A 2.2 3200 25 2.18 19.00 495-2207-2-ND 2,000 85.00/M_ | B45196H2226M109 
10 22 10 B 2.2 2300 26 2.26 19.76 495-2208-2-ND 2,000 95.00/M_| B45196H2226K209 
10 22 20 B 2.2 2300 26 2.22 19.38 495-2209-2-ND 2,000 94.00/M | B45196H2226M209 
10 22 10 Cc 2.2 1600 32 2.78 24.32 495-2210-2-ND 750 94.50 | B45196H2226K309 
10 22 20 Cc 2.2 1600 495-2211-1-ND 31 2.70 23.56 495-2211-2-ND 750 93.00 | B45196H2226M309 
10 33 20 B 3.3 2000 495-2212-1-ND 29. 2.48 21.66 495-2212-2-ND 2,000 109.00/M | B45196H2336M209 
10 33 10 Ww 5.3 1400 495-2213-1-ND 87 7.57 66.12 495-2213-2-ND 4,750 296.00/M_| B45192E2336K306 
10 33 10 Cc 3.0 1500 495-2214- 34 2.96 25.84 495-2214-2-ND 750 109.50 | B45196H2336K309 
10 33 20 Cc 3.0 1500 495-2215-1-ND 35 3.00 26.22 495-2215-2-ND 750 106.50 | B45196H2336M309 
10 47 10 B 47 1600 495-2216-1-ND Al 3.57 31.16 495-2216-2-ND 2,000 139.00/M | B45196H2476K209 
10 47 10 Cc 47 1400 43 3.74 32.68 495-2217-2-ND 750 132.75 | B45196H2476K309 
10 47 20 ie} 4.7 1400 44 3.83 33.44 495-2218-2-ND 750 129.75 | B45196H2476M309 
10 68 10 D 6.8 800 56 4.87 42.56 495-2219-2-ND 750 161.25 | B45196H2686K409 
10 100 10 Cc 10 1200 75 6.53 57.00 495-2220-2-ND 750 204.75 | B45196H2107K309 
10 100 20 Cc 10 1200 63 5.44 47.50 495-2221-2-ND 750 213.00 | B45196H2107M309 
10 100 20 x 10 800 1.94 16.83 147.06 495-2222-2-ND 1,250 724.00/M | B45192E2107M409 
10 100 10 D 10 800 59 5.13 44.84 495-2223-2-ND 750 193.50 | B45196H2107K409 
10 100 20 D 10 800 60 5.18 45.22 495-2224-2-ND 750 189.75 | B45196H2107M409 
10 150 20 D 15 800 89 7.75 67.72 495-2225-2-ND 750 221.25 | B45196H2157M409 
10 220 20 D 22 800 1.10 9.57 83.60 495-2226-2-ND 750 316.50 | B45196H2227M409 
10 220 20 E 22 600 2.40 20.88 182.40 495-2227-2-ND 400 384.40 | B45196H2227M509 
16 2.2 10 A 0.5 6500 495-2228-1-ND 16 1.39 12.16 495-2228-2-ND 2,000 63.00/M_| B45196H3225K109 
16 2.2 20 A 0.5 6500 495-2229-1-ND 16 1.35 11.78 495-2229-2-ND 2,000 61.00/M | B45196H3225M109 
16 3.3 10 A 0.5 5000 495-2230-1-ND 16 1.39 12.16 495-2230-2-ND 2,000 68.00/M | B45196H3335K109 
16 3.3 20 A 0.5 5000 16 1.35 11.78 495-2231-2-ND 2,000 68.00/M | B45196H3335M109 
16 47 10 A 0.8 4000 19 1.61 14.06 495-2232-2-ND 2,000 71.00/M | B45196H3475K109 
16 4.7 20 A 0.8 4000 18 1.57 13.68 495-2233-2-ND 2,000 61.00/M__| B45196H3475M109 
16 6.8 10 A 11 3800 21 1.78 15.58 495-2234-2-ND 2,000 78.00/M | B45196H3685K109 
16 6.8 20 B 11 3000 20 1.74 15.20 495-2235-2-ND 2,000 68.00/M | B45196H3685M209 
16 10 10 A 1.6 3000 21 1.78 15.58 495-2236-2-ND 2,000 70.00/M | B45196H3106K109 
16 10 20 A 1.6 3000 495-2237-1-ND 21 1.78 15.58 495-2237-2-ND 2,000 92.00/M_ | B45196H3106M109 
16 10 10 R 1.6 1500 495-2238-1-ND 45 3.92 34.20 495-2238-2-ND 2,500 153.00/M_| B45190E3106K209 
16 10 10 B 1.6 2500 495-2239-1-ND 24 2.04 17.86 495-2239-2-ND 2,000 88.00/M | B45196H3106K209 
16 10 20 B 1.6 2500 495-2240-1-ND 23 1.96 17.10 495-2240-2-ND 2,000 87.00/M_ | B45196H3106M209 
16 15 20 B 2.4 2300 495-2241-1-ND 24 2.09 18.24 495-2241-2-ND 2,000 94.00/M B45196H3156M209 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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KEMET | surtace Mount Tantalum and Polymer Capacitors (cont) Reel’ 


Rated Capacitance DC Leakage | ESR Max. @ Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance Case Current 100KHz 20°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) (%) Size Max. (UA) (mo) Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
16 22 10 B 3.5 2600 495-2242-1-ND 30 2.57 22.42 495-2242-2-ND 2,000 112.00/M B45196H3226K209 
16 22 20 B 3.5 2600 495-2243-1-ND 30 2.61 22.80 495-2243-2-ND 2,000 109.00/M B45196H3226M209 
16 22 10 Cc 3.5 1500 495-2244-1-ND 37 3.22 28.12 495-2244-2-ND 750 113.25 B45196H3226K309 
16 22 20 Cc 3.5 1500 495-2245-1-ND 39 3.35 29.26 495-2245-2-ND 750 111.75 B45196H3226M309 
16 33 20 ej 5.3 1400 495-2246-1-ND 45 3.87 33.82 495-2246-2-ND 750 129.75 B45196H3336M309 
16 47 10 Cc 75 1400 495-2247-1-ND 59 5.13 44.84 495-2247-2-ND 750 161.25 B45196H3476K309 
16 47 20 c 75 1400 495-2248-1-ND 59 5.09 44.46 495-2248-2-ND 750 186.00 | B45196H3476M309 
16 47 20 Vv 75 700 495-2249-1-ND 1.30 11.27 98.42 495-2249-2-ND 1,000 566.00 B45194E3476M409 
16 47 10 D 75 800 495-2250-1-ND 49 4.22 36.86 495-2250-2-ND 750 161.25 B45196H3476K409 
16 47 20 D 7.5 800 54 4.70 41.04 495-2251-2-ND 750 147.75 B45196H3476M409 
16 68 10 x 10.9 800 1.99 17.31 151.24 495-2252-2-ND 1,250 | 677.00/M B45192E3686K409 
16 68 10 D 11 800 69 5.96 52.06 495-2253-2-ND 750 193.50 B45196H3686K409 
16 68 20 D 1 800 68 5.87 51.30 495-2254-2-ND 750 189.75 B45196H3686M409 
16 100 10 D 16 800 91 7.94 69.39 495-2255-2-ND 750 226.50 B45196H3107K409 
16 100 20 D 16 800 89 7.76 67.72 495-2256-2-ND 750 221.25 B45196H3107M409 
20 2.2 20 A 0.5 6000 18 1.57 13.68 495-2257-2-ND 2,000 61.00/M B45196H4225M109 
20 4.7 20 B 0.9 3000 495-2258-1-ND 21 1.83 15.96 495-2258-2-ND 2,000 71.00/M B45196H4475M209 
20 10 20 B 2.0 2300 495-2259-1-ND 31 2.65 23.18 495-2259-2-ND 2,000 104.00/M B45196H4106M209 
20 10 10 Cc 2.0 1600 495-2260-1-ND 33 2.83 24.70 495-2260-2-ND 750 88.50 B45196H4106K309 
20 10 20 ej 2.0 1600 495-2261 35 3.05 26.60 495-2261-2-ND 750 94.50 B45196H4106M309 
20 15 10 c 3.0 1500 495-2262-1-ND 40 348 30.40 495-2262-2-ND 750 113.25 | B45196H4156K309 
20 22 20 Cc 4.4 1400 495-2263-1-ND 44 3.83 33.44 495-2263-2-ND 750 120.00 B45196H4226M309 
20 33 10 D 6.6 800 57 4.96 43.32 495-2264-2-ND 750 169.50 B45196H4336K409 
20 33 20 D 6.6 800 56 4.87 42.56 495-2265-2-ND 750 166.50 B45196H4336M409 
20 47 10 D 9.4 800 62 5.35 46.74 495-2266-2-ND 750 196.50 B45196H4476K409 
20 47 20 D 9.4 800 61 5.31 46.36 495-2267-2-ND 750 193.50 B45196H4476M409 
25 1.0 10 A 0.5 8000 16 1.39 12.16 495-2268-2-ND 2,000 54.00/M B45196H5105K109 
25 1.0 20 A 0.5 8000 16 1.35 11.78 495-2269-2-ND 2,000 53.00/M B45196H5105M109 
25 1.5 20 A 0.5 7000 18 1.52 13.30 495-2270-2-ND 2,000 70.00/M B45196H5155M109 
25 2.2 20 A 0.6 7000 495-2271-1-ND 22 1.87 16.34 495-2271-2-ND 2,000 83.00/M B45196H5225M109 
25 47 10 B 1.2 3200 495-2272-1-ND 26 2.22 19.38 495-2272-2-ND 2,000 94.00/M B45196H5475K209 
25 10 20 Cc 2.5 1600 36 3.09 26.98 495-2273-2-ND 750 96.75 B45196H5106M309 
25 22 10 D 5.5 800 58 5.05 44.08 495-2274-2-ND 750 158.25 B45196H5226K409 
25 22 20 D 5.5 800 58 5.05 44.08 495-2275-2-ND 750 158.25 B45196H5226M409 
25 33 20 D 8.3 800 87 7.53 65.74 495-2276-2-ND 2,800 | 328.00/M B45196H5336M406 
35 0.47 20 A 0.5 1100 7 1.48 12.92 495-2277-2-ND 2,000 68.00/M B45196H6474M109 
35 0.68 10 A 0.5 8000 19 1.65 14.44 495-2278-2-ND 2,000 75.00/M B45196H6684K109 
35 1.0 20 A 0.5 7000 .20 1.74 15.20 495-2279-2-ND 2,000 77.00/M B45196H6105M109 
35 2.2 10 B 0.8 4000 495-2280-1-ND 24 2.09 18.24 495-2280-2-ND 2,000 82.00/M B45196H6225K209 
35 2.2 20 B 0.8 4000 495-2281-1-ND 24 2.04 17.86 495-2281-2-ND 2,000 94.00/M B45196H6225M209 
35 47 10 Cc 1.6 2000 495-2282-1-ND 37 3.18 27.74 495-2282-2-ND 750 99.75 B45196H6475K309 
35 4.7 20 Cc 1.6 2000 495-2283-1-ND 43 3.71 32.38 495-2283-2-ND 750 116.25 B45196H6475M309 
35 10 10 Vv 3.5 1000 495-2284-1-ND 1.77 15.40 134.52 495-2284-2-ND 1,000 709.00 B45194E6106K409 
35 10 20 Cc 3.5 1600 495-2285-1-ND 54 4.70 41.04 495-2285-2-ND 750 147.75 B45196H6106M309 
35 15 20 D 6.3 800 495-2286-1-ND 67 5.79 50.54 495-2286-2-ND 750 198.00 B45196H6156M409 
35 47 20 E 16 900 495-2287-1-ND 2.19 19.05 166.44 495-2287-2-ND 400 384.40 B45196H6476M509 
50 10 20 E 5.0 800 495-2288-1-ND 2.88 25.01 218.50 495-2288-2-ND 400 418.80 B45196H7106M509 
Performance - High Reliability Tantalum Capacitors 
6.3 47 10 Cc 3.0 800 495-1491-1-ND 51 4.40 38.46 495-1491-2-ND 750 125.25 B45196P1476K309 
10 47 10 A 0.5 2900 495-1492-1-ND 27 2.34 20.48 495-1492-2-ND 2,000 83.00/M B45196P2475K109 
10 47 10 D 47 600 495-1493-1-ND 78 6.79 59.36 495-1493-2-ND 750 193.50 B45196P2476K409 
16 22 10 c 3.6 1000 495-1494-1-ND 55 4.79 41.80 495-1494-2-ND 750 136.50 B45196P3226K309 
16 47 10 D 05 600 495-1495-1-ND 86 7.46 65.21 495-1495-2-ND 750 213.00 B45196P3476K409 
5 0.33 10 A 0.5 11000 495-1497-1-ND 26 2.30 20.06 495-1497-2-ND 2,000 82.00/M B45196P6334K109 
35 1.0 10 B 0.5 4400 495-1498-1-ND 34 2.97 25.92 495-1498-2-ND 2,000 105.00/M B45196P6105K209 
35 2.2 10 c 0.8 2200 495-1499-1-ND 59 5.7 45.14 495-1499-2-ND 750 147.75 B45196P6225K309 
35 6.8 10 D 2.4 900 495-1500-1-ND 94 8.18 71.48 495-1500-2-ND 750 233.25 B45196P6685K409 
35 10 10 D 3.5 700 495-1501-1-ND 94 8.18 71.48 495-1501-2-ND 750 233.25 B45196P6106K409 
SpeedPower - Low ESR Tantalum Capacitors 
4.0 680 10 E 27.0 150 495-1502-1-ND 1.94 16.83 147.06 495-1502-2-ND 400 281.60 B45197A0687K509 
4.0 1000 10 E 40.0 150 495-1503-1-ND 2.29 19.95 174.31 495-1503-2-ND 400 334.00 B45197A0108K509 
6.3 22 10 Cc 1.4 375 495-1504-1-ND 62 5.41 47.23 495-1504-2-ND 750 154.50 B45197A1226K309 
6.3 33 10 Cc 21 350 495-1505-1-ND 62 5.41 47.23 495-1505-2-ND 750 154.50 B45197A1336K309 
6.3 47 10 ie} 3.0 325 495-1506-1-ND 69 5.98 52.25 495-1506-2-ND 750 171.00 B45197A1476K309 
6.3 68 10 Cc 4.3 400 495-1507-1-ND 72 6.27 54.76 495-1507-2-ND 750 178.50 B45197A1686K309 
6.3 68 10 D 4.3 175 495-1508-1-ND 87 7.61 66.46 495-1508-2-ND 750 216.75 B45197A1686K409 
6.3 100 10 Cc 6.3 150 495-1509-1-ND 76 6.60 57.68 495-1509-2-ND 750 188.25 B45197A1107K309 
6.3 100 10 D 6.3 125 495-1510-1-ND 87 7.61 66.46 495-1510-2-ND 750 216.75 B45197A1107K409 
6.3 150 10 D 9.5 100 495-1511-1-ND 98 8.57 74.82 495-1511-2-ND 750 244.50 B45197A1157K409 
6.3 150 10 E 9.5 100 495-1512-1-ND 1.64 14.26 124.56 495-1512-2-ND 400 216.80 B45197A1157K509 
6.3 220 10 D 14 100 495-1513-1-ND 1.05 9.09 79.42 495-1513-2-ND 750 259.50 B45197A1227K409 
6.3 220 10 E 14 100 495-1514-1-ND 1.64 14.26 124.56 495-1514-2-ND 400 216.80 B45197A1227K509 
6.3 330 10 D 21 100 495-1515-1-ND 1.18 10.24 89.45 495-1515-2-ND 750 291.75 B45197A1337K409 
6.3 330 10 E 21 100 495-1516-1-ND 1.77 15.36 134.18 495-1516-2-ND 400 233.60 B45197A1337K509 
6.3 470 10 D 30 150 495-1517-1-ND 1.44 12.54 109.52 495-1517-2-ND 750 357.75 B45197A1477K409 
6.3 470 10 E 30 100 ND 1.83 15.93 139.19 495-1518-2-ND 400 242.40 B45197A1477K509 
6.3 680 10 E 43 100 ND 2.05 17.85 155.91 495-1519-2-ND 400 271.60 B45197A1687K509 
10 10 10 c 1.0 400 ND 62 5.41 47.23 495-1520-2-ND 750 154.50 B45197A2106K309 
10 15 10 ie} 15 400 ND 62 5.41 47.23 495-1521-2-ND 750 154.50 B45197A2156K309 
10 22 10 c 2.2 375 ND 62 5.41 47.23 495-1522-2-ND 750 154.50 B45197A2226K309 
10 22 10 B 2.2 800 ND 70 6.08 53.09 495-1677-2-ND 2,000 | 215.90/M B45197A2226K209 
10 33 10 Cc 3.3 375 ND 69 5.98 52.25 495-1523-2-ND 750 171.00 B45197A2336K309 
10 47 10 Cc 47 300 ND 72 6.27 54.76 495-1524-2-ND 750 178.50 B45197A2476K309 
10 47 10 D 4.7 200 495-1525-1-ND 87 7.61 66.46 495-1525-2-ND 750 216.75 B45197A2476K409 
10 68 20 Cc 6.8 250 495-1526-1-ND 74 6.46 56.43 495-1526-2-ND 750 184.50 B45197A2686M309 
10 68 10 D 6.8 150 495-1527-1-ND 87 7.61 66.46 495-1527-2-ND 750 216.75 B45197A2686K409 
10 100 10 Cc 10 250 495-1528-1-ND 94 8.13 71.06 495-1528-2-ND 750 231.75 B45197A2107K309 
10 100 10 D 10 100 495-1529-1-ND 98 8.57 74.82 495-1529-2-ND 750 244.50 B45197A2107K409 
10 100 10 E 10 100 495-1530-1-ND 1.64 14.26 124.56 495-1530-2-ND 400 216.80 B45197A2107K509 
10 150 10 D 15 100 495-1531-1-ND 1.05 9.09 79.42 495-1531-2-ND 750 259.50 B45197A2157K409 
10 150 10 E 15 100 495-1532-1-ND 1.64 14.26 124.56 495-1532-2-ND 400 216.80 B45197A2157K509 
10 220 10 D 22 100 495-1533-1-ND 1.18 10.24 89.45 495-1533-2-ND 750 291.75 B45197A2227K409 
10 220 10 E 22 100 495-1534-1-ND 177 15.36 134.18 495-1534-2-ND 400 233.60 B45197A2227K509 
10 330 10 D 33 150 495-1535-1-ND 1.44 12.54 109.52 495-1535-2-ND 750 389.25 B45197A2337K409 
10 330 10 E 33 100 495-1536-1-ND 1.83 15.93 139.19 495-1536-2-ND 400 242.40 B45197A2337K509 
10 470 10 E 47 100 495-1537-1-ND 2.05 17.85 155.91 495-1537-2-ND 400 271.60 B45197A2477K509 
16 10 10 Cc 1.6 450 495-1538-1-ND 62 5.41 47.23 495-1538-2-ND 750 154.50 B45197A3106K309 
16 10 10 B 1.6 800 495-1676-1-ND 65 5.65 49.32 495-1676-2-ND 2,000 | 200.60/M B45197A3106K209 
16 15 10 Cc 2.4 400 495-1539-1-ND 62 5.41 47.23 495-1539-2-ND 750 154.50 B45197A3156K309 
(Continued) 
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KEMET 


Surface Mount Tantalum and Polymer Capacitors (cont) 


@Reel” 


Rated Capacitance DC Leakage | ESR Max. @ Cut Tape 
Voltage | Capacitance | Tolerance Case Current 100KHz 20°C Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) (%) Size Max. (uA) (mQ) Part No. il 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
16 22 10 Cc 3.5 350 495-1540-1-ND 69 5.98 52.25 495-1540-2-ND 750 171.00 B45197A3226K309 
16 33 10 c 5.3 300 495-1541-1-ND 72 6.27 54.76 495-1541-2-ND 750 178.50 B45197A3336K309 
16 33 10 D 5.3 200 495-1542-1-ND 87 7.61 66.46 495-1542-2-ND 750 216.75 B45197A3336K409 
16 47 10 Cc 75 300 495-1543-1-ND 76 6.60 57.68 495-1543-2-ND 750 188.25 B45197A3476K309 
16 47 10 D 7.5 175 87 7.61 66.46 495-1544-2-ND 750 216.75 B45197A3476K409 
16 68 20 Cc 1 250 91 7.94 69.39 495-1545-2-ND 750 226.50 B45197A3686M309 
16 68 10 D 1 150 .98 8.57 74.82 495-1546-2-ND 750 244.50 B45197A3686K409 
16 68 10 E an] 150 1.64 14.26 124.56 495-1547-2-ND 400 216.80 B45197A3686K509 
16 100 10 D 16 150 1.05 9.09 79.42 495-1548-2-ND 750 259.50 B45197A3107K409 
16 100 10 E 16 100 495-1549-1-ND 1.64 14.26 124.56 495-1549-2-ND 400 216.80 B45197A3107K509 
16 150 10 D 24 150 495-1550-1-ND 1.31 11.39 99.48 495-1550-2-ND 750 324.75 B45197A3157K409 
16 150 10 E 24 100 1.77 15.36 134.18 495-1551-2-ND 400 233.60 B45197A3157K509 
16 220 10 E 35 100 495-1552-1-ND 2.11 18.37 160.51 495-1552-2-ND 400 279.60 B45197A3227K509 
20 6.8 10 c 1.4 475 495-1553-1-ND 65 5.69 49.74 495-1553-2-ND 750 162.75 B45197A4685K309 
20 10 10 ie} 2.0 450 495-1554-1-ND 65 5.69 49.74 495-1554-2-ND 750 162.75 B45197A4106K309 
20 15 10 Cc 3.0 400 69 5.98 52.25 495-1555-2-ND 750 171.00 B45197A4156K309 
20 22 10 D 4.4 200 91 7.94 69.39 495-1556-2-ND 750 226.50 B45197A4226K409 
20 33 10 D 6.6 200 91 7.94 69.39 495-1557-2-ND 750 226.50 B45197A4336K409 
20 33 10 E 6.6 200 1.72 14.93 130.42 495-1558-2-ND 400 227.20 B45197A4336K509 
20 47 10 D 9.4 250 98 8.57 74.82 495-1559-2-ND 750 244.50 B45197A4476K409 
20 47 10 E 9.4 150 495-1560-1-ND 1.72 14.93 130.42 495-1560-2-ND 400 227.20 B45197A4476K509 
20 68 10 D 14 300 495-1561-1-ND 1.05 9.09 79.42 495-1561-2-ND 750 259.50 B45197A4686K409, 
20 68 10 E 14 200 495-1562-1-ND 1.77 15.36 134.18 495-1562-2-ND 400 233.60 B45197A4686K509 
20 100 10 E 20 150 495-1563-1-ND 1.83 15.93 139.19 495-1563-2-ND 400 242.40 B45197A4107K509 
25 4.7 10 ie} 1.2 525 495-1564-1-ND 65 5.69 49.74 495-1564-2-ND 750 162.75 B45197A5475K309 
25 10 10 Cc 2:5: 450 495-1565-1-ND 69 5.98 52.25 495-1565-2-ND 750 171.00 B45197A5106K309 
25 15 10 D 3.8 230 91 7.94 69.39 495-1566-2-ND 750 226.50 B45197A5156K409 
25 22 10 D 5.5 230 1.20 10.44 91.20 495-1567-2-ND 750 327.75 B45197A5226K409 
25 22 10 E 55 230 1.72 14.93 130.42 495-1568-2-ND 400 227.20 B45197A5226K509 
25 33 10 D 8.3 230 98 8.57 74.82 495-1569-2-ND 750 244.50 B45197A5336K409 
25 33 10 E 8.3 200 1.72 14.93 130.42 495-1570-2-ND 400 227.20 B45197A5336K509 
25 47 10 D 12 250 495-1571-1-ND 1.05 9.09 79.42 495-1571-2-ND 750 259.50 B45197A5476K409 
25 47 10 E 12 200 495-1572-1-ND 1.77 15.36 134.18 495-1572-2-ND 400 233.60 B45197A5476K509 
25 68 10 E 17 200 495-1573-1-ND 1.83 15.93 139.19 495-1573-2-ND 400 242.40 B45197A5686K509 
35 3.3 10 ej 1.2 550 495-1574-1-ND 68 5.93 51.83 495-1574-2-ND 750 169.50 B45197A6335K309 
35 47 10 D 1.6 300 495-1575-1-ND 1.00 8.71 76.08 495-1575-2-ND 750 248.25 B45197A6475K409 
35 6.8 10 D 2.4 300 495-1576-1-ND 1.00 8.71 76.08 495-1576-2-ND 750 248.25 B45197A6685K409 
35 6.8 10 E 2.4 300 1.80 15.69 137.10 495-1577-2-ND 400 238.80 B45197A6685K509 
35 10 10 D 3.5 260 1.00 8.71 76.08 495-1578-2-ND 750 248.25 B45197A6106K409 
35 10 10 E 3.5 260 1.80 15.69 137.10 495-1579-2-ND 400 238.80 B45197A6106K509 
35 15 10 D 5.3 260 1.00 8.71 76.08 495-1580-2-ND 750 248.25 B45197A6156K409 
35 15 10 E 5.3 260 1.80 15.69 137.10 495-1581-2-ND 400 238.80 B45197A6156K509 
35 22 10 D 7.7 260 495-1582-1-ND 1.40 12.15 106.17 495-1582-2-ND 750 346.50 B45197A6226K409 
35 22 10 E 7.7 260 495-1583-1-ND 1.80 15.65 136.69 495-1583-2-ND 400 238.00 B45197A6226K509 
35 33 10 E 12 260 495-1584-1-ND 2.02 17.56 153.41 495-1584-2-ND 400 267.20 B45197A6336K509 
35 47 10 E 16 230 495-1585-1-ND 2.13 18.52 161.77 495-1585-2-ND 400 281.60 B45197A6476K509 
50 47 10 D 2.4 300 495-1586-1-ND 1.22 10.62 92.80 495-1586-2-ND 750 303.00 B45197A7475K409 
50 6.8 10 D 3.4 400 495-1587-1-ND 1.22 10.62 92.80 495-1587-2-ND 750 303.00 B45197A7685K409 
50 6.8 10 E 3.4 300 495-1588-1-ND 2.21 19.24 168.04 495-1588-2-ND 400 292.80 B45197A7685K509 
50 10 10 E 5.0 300 495-1589-1-ND 1.99 17.31 151.20 495-1589-2-ND 400 289.60 B45197A7106K509 
Polymer Tantalum Capacitors Ultra-Low ESR 
2.5 220 20 Vv 55 25 495-2290-1-ND 1.95 16.97 148.20 495-2290-2-ND 1,000 663.00 B76002V2279M025 
2.5 220 20 Vv 55 35 495-1590-1-ND 2.30 20.00 174.72 = _— = B76002V2279M035 
2.5 220 20 Vv 55 45 495-2291-1-ND 1.75 15.23 133.00 495-2291-2-ND 1,000 595.00 B76002V2279M045 
2.5 330 20 Vv 83 45 495-1591-1-ND 2.12 18.44 161.12 495-1591-2-ND 1,000 721.00 B76002V3379M045 
4.0 220 20 Vv 88 25 495-2294-1-ND 1.75 15.23 133.00 495-2294-2-ND 1,000 595.00 B76004V2279M025 
4.0 220 20 Vv 88 45 495-1592-1-ND 1.99 17.27 150.90 495-1592-2-ND 1,000 675.00 B76004V2279M045 
4.0 470 20 D 188 25 495-2292-1-ND 2.75 23.93 209.00 495-2292-2-ND 750 750.75 B76004D4779M25K2 
4.0 470 20 D 188 40 495-1598-1-ND 2.30 20.00 174.72 495-1598-2-ND 500 418.50 B76004D4779M40K14. 
4.0 680 20 E 272 40 495-2293-1-ND 3.30 28.71 250.80 495-2293-2-ND 400 480.48 B76004E6879M040 
6.3 100 20 Vv 63 45 495-1593-1-ND 1.99 17.27 150.90 495-1593-2-ND 1,000 675.00 B76006V1079M045 
6.3 150 20 D 95 55 495-2296-1-ND 2.45 21.32 186.20 495-2296-2-ND 750 668.85 B76006D1579M055 
6.3 150 20 Vv 95 25 495-2300-1-ND 1.75 15.23 133.00 495-2300-2-ND 1,000 595.00 B76006V1579M025 
6.3 150 20 Vv 95 35 495-2301-1-ND 1.50 13.05 114.00 495-2301-2-ND 1,000 595.00 B76006V1579M035 
6.3 150 20 Vv 95 45 495-1594-1-ND 2.30 20.00 174.72 495-1594-2-ND 1,000 782.00 B76006V1579M45K11 
6.3 150 20 x 95 70 1.75 15.23 133.00 = = = B76006X1579M070 
6.3 220 20 D 139 40 2.45 21.32 186.20 = = = B76006D2279M040 
6.3 220 20 Vv 139 25 1.75 15.23 133.00 495-2302-2-ND 1,000 595.00 B76006V2279M25K14 
6.3 220 20 D 139 45 2.45 21.32 186.20 495-1600-2-ND 750 669.00 B76006D2279M045K14 
6.3 220 20 D 139 50 2.35 20.43 178.49 = = _ B76006D2279M50K14. 
6.3 220 20 Vv 139 40 2.30 20.00 174.72 495-1596-2-ND 1,000 782.00 B76006V2279M40K14 
6.3 220 20 Vv 139 45 495-1595-1-ND 1.99 17.27 150.90 495-1595-2-ND 1,000 675.00 B76006V2279M045 
6.3 330 20 D 208 25 495-2298-1-ND 2.45 21.32 186.20 = —= — B76006D3379M025 
6.3 330 20 D 208 45 495-1601 2.40 20.91 182.67 495-1601-2-ND 750 656.25 B76006D3379M045 
6.3 330 20 D 208 40 495-1602-1-ND 2.65 23.02 201.06 495-1602-2-ND 750 722.25 B76006D3379M040 
6.3 470 20 E 296 35 495-1603-1-ND 4.03 35.03 305.98 = = = B76006E4779M035 
6.3 470 20 E 296 40 495-2299-1-ND 2.50 21.75 190.00 495-2299-2-ND 400 364.00 B76006E4779M040 
10 68 20 Vv 68 45 495-2309-1-ND 1.95 16.97 148.20 495-2309-2-ND 1,000 663.00 B76010V6869M045 
10 68 20 Vv 68 60 495-2310-1-ND 1.75 15.23 133.00 495-2310-2-ND 1,000 595.00 B76010V6869M060 
Polymer Tantalum Capacitors Ultra-Low ESR 
10 100 20 D 100 55 495-1604-1-ND 2.65 23.02 201.06 495-1604-2-ND 500 481.50 B76010D1079M055 
10 100 20 D 100 80 2.45 21.32 186.20 495-2305-2-ND 750 668.85 B76010D1079M080 
10 100 20 Vv 100 55 1.95 16.97 148.20 495-2308-2-ND 1,000 663.00 B76010V1079M05511 
10 100 20 Vv 100 80 2.30 20.00 174.72 495-1597-2-ND 1,000 782.00 B76010V1079M080 
10 150 20 D 150 55 2.45 21.32 186.20 495-2306-2-ND 750 668.85 B76010D1579M055 
10 220 20 D 220 55 2.45 21.32 186.20 495-2307-2-ND 750 668.85 B76010D2279M055 
16 47 20 Vv 75 70 495-2311-1-ND 1.95 16.97 148.20 495-2311-2-ND 1,000 663.00 B76016V4769M070 
Multiple Anode Ultra-Low ESR Tantalum Capacitors 
4.0 680 10 E 27 30 495-1606-1-ND 8.21 71.39 623.66 ‘495-1606-2-ND 400 1194.80 | B45396R0687K509 
4.0 1000 10 E 40 30 495-1607-1-ND 9.27 80.68 704.75 495-1607-2-ND 400 1350.00 B45396R0108K509V10 
6.3 470 10 E 30 30 495-1608-1-ND 8.21 71.39 623.66 495-1608-2-ND 400 1086.00 B45396R1477K509 
10 330 10 E 33 35 495-1609-1-ND 8.21 71.39 623.66 495-1609-2-ND 400 1086.00 B45396R2337K509 
Multiple Anode Polymer Ultra-Low ESR Tantalum Capacitors 
4.0 680 20 E 270 18 495-1612-1-ND 9.20 80.01 698.90 495-1612-2-ND 400 1338.80 B76304E6879M018 
4.0 680 20 E 272 10 495-2312-1-ND 14.50 126.15 1102.00 495-2312-2-ND 400 2111.20 B76304E6879M010 
6.3 680 20 E 428 18 495-2315-1-ND 12.50 108.75 950.00 495-2315-2-ND 400 1820.00 B76306E6879M018 
6.3 680 20 E 428 10 495-2314-1-ND 14.50 126.15 1102.00 495-2314-2-ND 400 2111.20 B76306E6879M010 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ROT W.V. | Cap. Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
(DC) | (uF) | Code Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
4 TC Series — Standard Tantalum 

TC and TCO Series 22 P 511-1427-1-ND 33 283 24.70 | 511-1427-2-ND 3,000 117.00/M | TCPOG225M8R 
3.3 P 33 2.83 24.70 | 511-1428-2-ND 3,000 117.00/M | TCPOG335M8R 

47 A | 511-1429-1-ND 33 283 24.70 | 511-1429-2-ND 2,000 117.00/M | TCAOG475M8R 

cheaenae phic and 10 A | 511-1430-1-ND 33 283 24.70 | 511-1430-2-ND 2,000 117.00/M | TCAOG106M8R 
10 P 33 2.83 24.70_| 511-1431-2-ND 3,000 117.00/M | TCPOG106M8R 

elie - ymer , | 15 A 40 3.48 30.40 | 511-1432-2-ND 2,000 744.00/M | TCAOGT56M8R 
15 P 39 3.35 29.26 _| 511-1433-2-ND 3,000 139.00/M | TCPOG156M8R 

ectro ytic apacitors 22 A | 514-1434-1-ND 33 283 24.70 | 511-1434-2-ND 2,000 117.00/M | TCAOG226M8R 
Features: Small package, large capacitance chip tantalum capacitor. 22 P 511-1435-1-ND 49 4.22 36.86 | 511-1435-2-ND 3,000 175.00/M | TCPOG226M8R 
These low impedance capacitors are ideal for digital and low voltage 22 M 511-1493- 60 5.22 45.60 511-1493-2-ND 4,000 216.00/M | TCMOG226M8R 
circuits used in portable electronic equipment. 33 A 511-1436- 33 2.83 24.70 | 511-1436-2-ND 2,000 117.00/M | TCAOG336M8R 
TC Series: 47 A__| 511-1437- 33 2.83 24.70_| 511-1437-2-ND 2,000 117,00/M | TCAOG476M8R 
Specifications: * Capacitance Tolerance: +20% » Operating Temperature 15 E 511-1438- 33 2.83 24.70 | 511-1438-2-ND 3,000 T1Z.00/M | TCPOJ1SSM8R 
ied Pa rch neg me a3 | A | stiado. 332832470 | Si144a02ND 2000 | ZOOM |[TCAOJSSSMER 

7 i 9 °C) « . . - - | ‘ - - -2- x 4 

DTCY anigheers traatse + Lanelisate Max oreo at too 33 | P| 511-1441- 330 «283 -2a70 | 511-1441-2-ND 3,000 | 11700/M | TCPOJ335MeR 
‘ 47 A__| 511-1442. 33 283 24.70 | — = — | TCAQJ475M8R 

TCO Series: ; ; a7 P 511-1443- 33 2.83. 24.70 | 511-1443-2-ND 3,000 T1700/M | TCPOJ475M8R 
Specifications: * Capacitance Tolerance: +20% ¢ Operating 68 A 511-1444- 33 2.83 24.70 pas ans — | TCAQU685M8R 
Temperature Range: -55°C ~ 105°C (derated voltage from 85°C ~ 105°C) 68 P| 511-1445- 39 3.35 29.26 | 511-1445-2-ND 3,000 139.00/M | TCPOJ685M8R 
* Tangent of Loss Angle: (A size code) Maximum 6% at 120Hz (25°C) | 6.3 | 49 A 511-1446- 33 2.83 24.70 | 511-1446-2-ND 2,000 117.00/M | TCA0J106M8R 
(B size code) Maximum 8% at 120Hz (25°C) + Leakage Current: (A size 10 P 511-1447- 36 3.09 26.98 | 511-1447-2-ND 3,000 128.00/M | TCPOJ106M8R 
Code) 3A or 0.1CV whichever is greater (B size code) less than 0.1CV 10 M 511-1494- 60 5.22 45.60 | 511-1494-2-ND 4,000 216.00/M | TCMOJ106M8R 
HA * Impedance: (A size code) Max 0.3 or 0.5 or 0.80 at 100kHz (B size 15 P| 511-1448- 65 5.61 49.02 | 511-1448-2-ND 3,000 | 232.00/M | TCPOJ156M8R 
code) Maximum 0.20 at 100kHz 15 A | 511-1449- 33 2.83 24.70 | 511-1449-2-ND 2,000 117.00/M | TCAQJ156M8R 
22 A 511-1450- 30 257 22.42 | 511-1450-2-ND 2,000 106.00/M | TCAQJ226M8R 

Case | Size Dimension (mm) 33 A | 511-1451- 33 2.83 24.70 | 511-1451-2-ND 2,000 117.00/M | TCAQJ336M8R 
Size |Code |__L wi w2 H s 47 A__| 511-1452- 33 2.83 24.70 | 511-1452-2-ND 2,000 117.00/M | TCAQJ476M8R 
2012 | P 2 125 [09 | 12(Max) | 0.45 1 P B11-1453- 29 2.52 22.04 | 511-1453-2-ND 3,000 104.00/M | TCPTATOSM8R 
3216 | A 32 1 16 12 16 08 15 P 511-1454- 33 2.83 24.70 | 511-1454-2-ND 3,000 117.00/M | TCP1A155M8R 
ae0a = aes 018s = 12055 08 We 15 A 511-1455- 33 2.83 24.70 | 511-1455-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1A155M8R 
22 A | 511-1456-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1456-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1A225M8R 

3528 | B 3.5 | 28 1.9 1.9 0.8 2.2 M 511-1495-1-ND 55 4.79 41.80 | 511-1495-2-ND 4,000 198.00/M | TCM1A225M8R 
22 P 33 2.83 24.70 | 511-1457-2-ND 3,000 117.00/M | TCP1A225M8R 

3.3 P 33 2.83 24.70 | 511-1458-2-ND 3,000 117.00/M | TCP1A335M8R 

10 | 33 A 33 2.83 24.70 | 511-1459-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1A335M8R 

47 A 511-1460-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1460-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1A475M8R 

47 P 511-1461-1-ND 39 3.35 29.26 | 511-1461-2-ND 3,000 139.00/M | TCP1A475M8R 

47 M 60 5.22 45.60 | 511-1496-2-ND 4,000 216.00/M | TCM1A475M8R 

68 A 33 283 24.70 | 511-1462-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1A685M8R 

10 A 33 2.83 24.70 | 511-1463-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1A106M8R 

15 A 511-1464-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1464-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1A156M8R 

22 A__| 511-1465-1-ND 33 2.83 24.70_| 511-1465-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1A226M8R 

1 A 33 2.83 24.70 | 511-1466-2-ND 2,000 11Z00/M | TCATC105Mi8R 

1 P 33 2.83 24.70 | 511-1467-2-ND 3,000 117.00/M | TCP1C105M8R 

1 M 50 4.35 38.00 | 511-1497-2-ND 4,000 180.00/M | TCM1C105M8R 

15 A 33 2.83 24.70 | 511-1468-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1C155M8R 

16 [22 A 33 2.83 24.70_| 511-1469-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1C225M8R 

3.3 A 33 2.83 24.70 | 511-1470-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1C335M8R 

47 A 33 2.83 24.70 | 511-1471-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1C475M8R 

68 A 33 283 24.70 | 511-1472-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1C685M8R 

10 A 33 2.83 24.70 | 511-1473-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1C106M8R 

20 | 1 A__| 511-1474-1-ND 33 2.83 24.70 | 511-1474-2-ND 2,000 117.00/M | TCA1D105M8R 

TCO Series — Conductive Polymer Type 

4 [33 A__| 511-1596-1-ND 1.13 9.84 85.92 | 511-1596-2-ND 2,000 407.00/M | TCOA0G336M8R 

10 A 1.00 8.68 75.81 | 511-1597-2-ND 2,000 359.00/M | TCOAQJ106M8R 

6.3 | 22 A 1.13 9.84 85.92 | 511-1598-2-ND 2,000 407.00/M | TCOAQJ226M8R 

47 B 511-1600-1-ND 140 12.15 106.13 _|_511-1600-2-ND 2,000 503.00/M | TCOBOJ476M8R 

jor | 20 A__| 511-1599-1-ND 1.00 8.68 75.81 | 511-1599-2-ND 2,000 359.00/M | TCOATAT06M8R 

33 B 511-1601-1-ND 140 12.15 106.13 | 511-1601-2-ND 2,000 503.00/M | TCOB1A336M8R 


TCFG Series Fused Tantalum Electrolytic Capacitors @Reel° 


Features: ¢ Safety design by built-in open function * Wide capacitance range » Screening by thermal shock Specifications: * Capacitance Tolerance: 


Case | Size Dimension (mm) 
Size |Code| L wi w2 H s 20% * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C (derated voltage from 85°C ~ 125°C) * DC Leakage Current: 0.5y/A or 0.01CV, whichever is greater 
2012| P 2 1.25 0.9 1.2 (Max.) | 0.45 
W.V.| Cap. | Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
3216 | A | 32 16 1.2 1.6 0.8 (DC) | (uF) | Code | Part No. il 10 100 | Part No. Oty. Pricing _| Part No. 
4 22 P 511-1487-1-ND 60 5.22 45.60 | 511-1487-2-ND 2,000 216.00/M | TCFGPOG226M8R 
47 A 511-1476- 33 2.83 24.70 | 511-1476-2-ND 2,000 117.00/M_| TCFGA0G476M8R 
10 P 511-1488- 36 3.09 26.98 | 511-1488-2-ND 2,000 128.00/M | TCFGP0J106M8R 
6.3 15 P 511-1489- -60 5.22 45.60 | 511-1489-2-ND 2,000 216.00/M | TCFGP0OJ156M8R 
7 22 A 511-1477- 36 3.09 26.98 | 511-1477-2-ND 2,000 128.00/M | TCFGA0J226M8R 
33 A 511-1478- 50 4.35 38.00 | 511-1478-2-ND 2,000 180.00/M_| TCFGAOJ336M8R 
2.2 P 511-1490- 43 3.70 32.30 | 511-1490-2-ND 2,000 153.00/M | TCFGP1A225M8R 
47 P 511-1491- .36 3.09 26.98 | 511-1491-2-ND 2,000 153.00/M | TCFGP1A475M8R 
10 10 A 511-1479- 36 3.09 26.98 | 511-1479-2-ND 2,000 128.00/M | TCFGA1A106M8R 
15 A 511-1480- 44 3.78 33.06 | 511-1480-2-ND 2,000 157.00/M | TCFGA1A156M8R 
22 A 511-1481- 85 740 64.60 | 511-1481-2-ND 2,000 306.00/M_ | TCFGA1A226M8R 
1 A 511-1482- -36 3.09 26.98 | 511-1482-2-ND 2,000 128.00/M | TCFGA1C105M8R 
1 P 511-1492- 40 3.48 30.40 | 511-1492-2-ND 2,000 144.00/M | TCFGP1C105M8R 
16 3.3 A 511-1484- .36 3.09 26.98 | 511-1484-2-ND 2,000 128.00/M | TCFGA1C335M8R 
47 A 511-1485- 36 3.09 26.98 | 511-1485-2-ND 2,000 128.00/M | TCFGA1C475M8R 
10 A 511-1483- 55 4.79 41.80 | 511-1483-2-ND 2,000 198.00/M_| TCFGA1C106M8R 
20 1 A 511-1486-1-ND 36 3.09 26.98 | 511-1486-2-ND. 2,000 128.00/M | TCFGA1D105M8R 
. . . a = 
TCT Series Tantalum Electrolytic Capacitors with Bottom Surface Electrodes Reel 
Features: The compact terminal construction allows for a larger tantalum element, [Case | Size Dimension (mm) 
therefore allowing significantly higher capacitances than conventional units of the same Size |Code| L wi Ww2 H Ss 
size. Specifications: * Capacitance Tolerance: 20% * Operating Temperature Range: | 2012 | P 2 1.25 0.85 1.2 (Max.) |_ 0.5 
-55°C ~ 125°C (derated voltage from 85°C ~ 125°C) 3216 | AL | 32 | 16 1.2 4 0.8 
W.V.| Cap. | Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Rohm 
(DC) | (uF) | Code Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
4 47 P 511-1504-1-ND 68 5.87 51.30 511-1504-2-ND 3,000 243.00/M | TCTPOG476M8R 
63 33 P 511-1505-1-ND 68 5.87 51.30 511-1505-2-ND 3,000 243.00/M | TCTPOJ336M8R 
i 100 AL 511-1498-1-ND 75 6.53 57.00 511-1498-2-ND 3,000 270.00/M | TCTALOJ107M8R 
22 P 511-1506-1-ND 75 6.53 57.00 511-1506-2-ND 3,000 270.00/M | TCTP1A226M8R 
10 33 AL 511-1499-1-ND 75 6.53 57.00 511-1499-2-ND 3,000 270.00/M | TCTAL1A336M8R 
47 AL 511-1500-1-ND 65 5.66 49.40 511-1500-2-ND 3,000 234.00/M | TCTAL1A476M8R 
16 15 AL 511-1501- 80 6.96 60.80 511-1501-2-ND 3,000 288.00/M | TCTAL1C156M8R 
22 AL. 511-1502-1-ND 80 6.96 60.80 511-1502-2-ND 3,000 288.00/M | TCTAL1C226M8R 
25 4.7 AL 511-1503-1-ND 75 6.53 57.00 511-1503-2-ND 3,000 270.00/M | TCTAL1E475M8R 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TANTALEX® Resin Coated Solid- 


ay 
VISHAY. Sprague 


Electrolyte Capacitors — 199D Series Dimensions (mm) 
Fig. 1 Fig. 2 
L D H P L D H P 
ae Case Max. Max. 0.60 Max. Max. | 0.60 
Performance Characteristics: A | 150 | 440 | 7.41 | 264 | 6120.76 | 440 | 961 | 5.08 
* Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to 125°C B_ | 15.0 | 5.00 | 7.62 | 254 | 6120.76 | 5.00 | 10.12 | 5.08 
with voltage deratings) RoHS. c_ | 150 | 5.50 | 914 | 254 | 6120.76 | 5.50 | 11.64 | 5.08 
Features: Comer ineT D 15.0 6.00 | 10.16 | 2.54 6.1 +0.76 | 6.00 12.66 | 5.08 
* Low leakage current and low dissipation factor ) E 15.0 | 8.60 | 12.50 | 5.08 | 25.4 +3.1 8.60 15.00 | 5.08 
F 15.0 9.60 | 16.50 | 5.08 25.4 +3.1 9.60 19.00 | 5.08 
Max. DCL Max. DF 
Case | Capacitance | Capacitance @+25°C @+25°C Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Fig. Code (uF) Tolerance (uA) 120Hz (%) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 Volt @ 85°C (7 Volt @ 125°C) 
1 A 47 410% 0.5 6 718-1219-ND 65 38 .26 = = = 199D475X9010A1V1E3 
1 B 10 +10% 1 8 718-1212-ND -90 53 .36 = _— = 199D106X9010B1V1E3 
1 Cc 22 +10% 2 8 718-1188-ND 1.01 63 46 = = = 199D226X9010C1V1E3 
1 D 33 +10% 3 8 718-1191-ND 1.12 .70 52 = = = 199D336X9010D1V1E3 
1 D 47 +10% 4 8 718-1195-ND 1.75 1.13 87 = = = 199D476X9010D1V1E3 
16 Volt @ 85°C (10 Volt @ 125°C) 
1 A 2.2 +10% 0.5 6 718-1214-ND 65 -38 .26 = = = 199D225X9016A1V1E3 
1 A 3.3 +10% 0.5 6 718-1217-ND 65 .38 26 — = = 199D335X9016A1V1E3 
1 B 47 +10% 0.7 6 718-1220-ND -80 A7 32 = = = 199D475X9016B1V1E3 
1 Cc 10 +10% 1.5 8 718-1178-ND 92 55 40 = _— _ 199D106X9016C1V1E3 
2 ie} 10 +10% 1.5 8 718-1183-ND 92 55 40 — = = 199D106X9016C6V1E3 
2 Cc 10 +10% 1.5 8 718-1199-1-NDf¢ 92 55 40 718-1199-2-ND 1,000 326.00 199D106X9016C6B1E3 
1 Cc 15 +10% 2.4 8 718-1186-ND 1.00 63 A7 = = = 199D156X9016C1V1E3 
1 D 22 +10% 3.5 8 718-1182-ND 1.04 68 49 = = = 199D226X9016D1V1E3 
2 D 22 +10% 3.5 8 718-1189-ND 1.04 68 49 = _ = 199D226X9016D6V1E3 
2 D 22 +10% 3.5 8 718-1202-1-NDt 1.04 68 49 718-1202-2-ND 1,000 398.00 199D226X9016D6B1E3 
1 D 33 +10% 4 8 718-1192-ND 1.75 1.13 87 = — = 199D336X9016D1V1E3 
2 F 100 +10% 7 10 718-1164-ND 5.33 3.90 3.18 = = = 199D107X9016F6V1E3 
2 FF 100 +10% 7 10 718-1171-1-NDt 5.33 3.90 3.18 718-1171-2-ND 500 1486.50 199D107X9016F6B1E3 
20 Volt @ 85°C (13 Volt @ 125°C) 
1 Cc 10 +10% 2 8 718-1179-ND 1.00 63 A7 = _— = 199D106X9020C1V1E3 
2 iz 100 +10% 7 10 718-1165-ND 6.11 4.47 3.65 = = — 199D107X9020F6V1E3 
2 iz 100 +10% id 10 718-1172-1-NDt 6.11 4.47 3.65 718-1172-2-ND 500 1704.00 199D107X9020F6B1E3 
25 Volt @ 85°C (17 Volt @ 125°C) 
1 A 1 +10% 0.5 4 718-1209-ND 65 .38 26 = _ = 199D105X9025A1V1E3 
1 A 2.2 +10% 0.5 6 718-1215-ND 65 38 .26 = = = 199D225X9025A1V1E3 
| B 47 +10% 1 6 718-1221-ND 95 56 .38 = = = 199D475X9025B1V1E3 
di Cc 6.8 +10% 1.5 6 718-1196-ND 1.04 68 49 = = = 199D685X9025C1V1E3 
1 ej 10 +10% 2.5 8 718-1180-ND 1.04 68 49 = = = 199D106X9025C1V1E3 
2 Cc 10 +10% 2.5 8 718-1184-ND 1.04 68 49 = = = 199D106X9025C6V1E3 
2 Cc 10 +10% 2.5 8 718-1200-1-NDt 1.04 68 49 718-1200-2-ND 1,000 398.00 199D106X9025C6B1E3 
1 D 15 +10% 3 8 718-1187-ND 1.87 1.24 96 = — = 199D156X9025D1V1E3 
| D 22 +10% 4 8 718-1190-ND 2.41 1.63 1.26 = — = 199D226X9025D1V1E3 
2 E 47 +10% 6 8 718-1169-ND 4.21 2.90 2.37 = = = 199D476X9025E6V1E3 
2 E 47 +10% 6 8 718-1176-1-NDf¢ 4.21 2.90 2.37 718-1176-2-ND 500 1051.50 199D476X9025E6B1E3 
35 Volt @ 85°C (23 Volt @ 125°C) 
1 A 0.1 +10% 0.5 4 718-1207-ND 65 .38 .26 = = = 199D104X9035A1V1E3 
HI A 0.22 +10% 0.5 4 718-1213-ND 65 38 .26 = = = 199D224X9035A1V1E3 
1 A 0.33 +10% 0.5 4 718-1216-ND 65 .38 26 = _— = 199D334X9035A1V1E3 
1 A 0.47 +10% 0.5 4 718-1206-ND 65 38 26 = aad — 199D474X9035A1V1E3 
2 A 1 +10% 0.5 4 718-1198-1-NDt¢ 65 -38 26 718-1198-2-ND 1,000 212.00 199D105X9035A6B1E3 
1 A 1 +20% 0.5 4 718-1203-ND 65 .38 26 — _ = 199D105X0035A1V1E3 
z| A 1 +10% 0.5 4 718-1204-ND 65 .38 .26 = = = 199D105X9035A1V1E3 
2 A 1 +10% 0.5 4 718-1210-ND 65 .38 26 = _— — 199D105X9035A6V1E3 
1 B 2.2 +10% 0.7 6 718-1205-ND 85 50 34 = = = 199D225X9035B1V1E3 
1 B 3.3 +10% 1 6 718-1218-ND 1.00 58 40 = = = 199D335X9035B1V1E3 
1 Cc 47 +10% 1.5 6 718-1193-ND 98 60 44 = = = 199D475X9035C1V1E3 
1 D 6.8 +10% 2.3 6 718-1197-ND 1.04 68 49 —_ _ _— 199D685X9035D1V1E3 
1 D 10 +10% 3.5 8 718-1181-ND 1.62 1.04 79 = = = 199D106X9035D1V1E3 
2 D 10 410% 3.5 8 718-1185-ND 1.62 1.04 9 = _ i 199D106X9035D6V1E3 
2 D 10 +10% 3.5 8 718-1201-1-NDt 1.62 1.04 79 718-1201-2-ND 1,000 675.00 199D106X9035D6B1E3 
2 E 22 +10% 5 8 718-1166-ND 2.79 1.89 1.49 = _— = 199D226X9035E6V1E3 
2 E 22 +10% 5 8 718-1173-1-NDt 2.79 1.89 1.49 718-1173-2-ND 500 652.50 199D226X9035E6B1E3 
2 F 33 +10% 6 8 718-1175-1-NDf¢ 4.48 3.12 2.56 718-1175-2-ND 500 1160.00 199D336X9035F6B1E3 
ie F 33 +10% 6 8 718-1168-ND 4.48 3.12 2.56 = = = 199D336X9035F6V1E3 
2 F 47 +10% 7 8 718-1170-ND 6.11 4.47 3.65 = — = 199D476X9035F6V1E3 
2 iF 47 +10% 7 8 718-1177-1-NDt 6.11 4.47 3.65 718-1177-2-ND 500 1704.00 199D476X9035F6B1E3 
50 Volt @ 85°C (33 Volt @ 125°C) 
4 A 0.1 +10% 0.5 4 718-1208-ND .73 43 .29 = = = 199D104X9050A1V1E3 
1 B 1.0 +10% 0.5 4 718-1211-ND 83 48 .33 = = = 199D105X9050B1V1E3 
1 D 47 +10% 2 6 718-1194-ND 1.37 87 65 — _ = 199D475X9050D1V1E3 
2 F 22 +10% 6 8 718-1167-ND 6.88 5.09 4.21 = = = 199D226X9050F6V1E3 
2 F 22 +10% 6 8 718-1174-1-NDt 6.88 5.09 4.21 718-1174-2-ND 500 1994.00 199D226X9050F6B1E3 
t+ Cut Tape 
MICROTAN® Frameless Solid Tantalum 
~ 
Molded Chip Capaci iba 
olde ip Capacitors — Polanty Bar 4 
298D Series 
Performance Characteristics: « Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to 125°C with voltage deratings) 
Features: * 0603 Footprint 
Max. DC Max. ESR Max. Ripple 
Leakage Max. DF @ 25°C 100kHz Cut Tape Tape and Reel 
Capacitance | Capacitance @ 25°C @ 25°C 100kHz Irms Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay 
(uF) Tolerance (uA) (%) (Q) (A) Part No. 1 10 100 Part No. 4,000 Part No. 
6.3 Volt @ 85°C (4 Volt @ 125°C) 
47 420% 0.5 8 8 0.09 718-1162-1-ND 93 «463.~—SCO 718-1162-2-ND 375.00/M 298D475X06R3M2T 
10 +20% 0.6 8 8 0.09 718-1160-1-ND 1.10 75 60 718-1160-2-ND 446.00/M 298D106X06R3M2T 
10 Volt @ 85°C (7 Volt @ 125°C) 
47 +20% 0.5 6 10 0.08 718-1161-1-ND 93 63 50 718-1161-2-ND 375.00/M 298D475X0010M2T 
4.7 +10% 0.5 6 10 0.08 718-1163-1-ND 93 63 50 718-1163-2-ND 375.00/M 298D475X9010M2T 
10 +20% i 8 8 0.08 718-1159-1-ND 1.55 1.05 84 718-1159-2-ND 630.00/M 298D106X0010M2T 
16 Volt @ 85°C (10 Volt @ 125°C) 
1 +20% 0.5 6 20 0.045 718-1157-1-ND 93 63 50 718-1157-2-ND 630.00/M 298D105X0016M2T 
1 +10% 0.5 6 20 0.045 718-1158-1-ND 93 63 50 718-1158-2-ND 375.00/M 298D105X9016M2T 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 
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TANTAMOUNT? Solid Tantalum 
Commercial Chip Capacitors — : 
293D and 593D Series Digi@Reel 


Performance/Electrical Characteristics: * Operating Temperature: 
-55°C ~ 85°C (Up to 125°C with voltage deratings) 


yy 
VISHAY. Sprague 


Features: * Meets IEC Specification QC300801/US0001 and EIA Dimensions (mm) 
535BAAC Case Code EIA Size L w H P Tw TH (Min.) 
Fee eieal Characteristics: * Operating Temperature: us sete eeu meen 1.6 + 0.20 EY 1.20.10 0.70 
“BB°C ~ 125°C 7 ° B 3525-21 3.5 + 0.20 2.8 + 0.20 1.9 + 0.20 0.80 + 0.30 2.2 +0.10 0.70 
Features: * High ripple current carrying capability * Low ESR * Meets c £00226 C1012 0.20) si2 0.90) 2020.80) 13 0.20 22 2010 10 
EIA 535BAAE and IEC specification QC300801/US0001 D 7343-31 7.3 + 0.30 4.3 + 0.30 2.8 + 0.30 1.3 + 0.30 2.4+0.10 1.0 
Applications: * Switch mode power supplies and converters E 7343-43 7.3 + 0.30 4.3 + 0.30 4.0 + 0.30 1.3 + 0.30 2.4+0.10 1.0 
Max. DC | Max. DF | Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Leakage | @ 25°C | @ 25°C 100kHz Cut Tape 
Voltage | Case | Capacitance | Capacitance| @ 25°C 120Hz | 100kHz Irms Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(V) Code (uF) Tolerance (HA) (%) (9) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
293D Series 
A 10 +10% 0.6 6 3.4 0.15 718-1126-1-ND 13 88 7.04 718-1126-2-ND 2,000 60.00/M | 293D106X96R3A2TE3 
B 10 +10% 0.6 6 2.9 0.17 718-1127-1-ND 15 .99 7.92 2,000 67.00/M | 293D106X96R3B2TE3 
A 22 +10% 1.3 6 2.9 0.16 718-1139-1-ND 15 1.02 8.14 2,000 69.00/M | 293D226X96R3A2TES 
B 22 +10% 1.3 6 2 0.21 718-1140-1-ND 20 1.32 10.56 2,000 90.00/M | 293D226X96R3B2TE3 
63 B 47 +10% 2.8 6 1.9 0.21 27 1.82 14.52 2,000 123.00/M | 293D476X96R3B2TE3 
: B 68 +10% 41 6 1.8 0.22 718-1156-1-ND .27 1.82 14.52 2,000 123.00/M | 293D686X96R3B2TE3 
B 100 +10% 6 15° Ae 0.22 718-1128-1-ND et 1.82 14.52 2,000 123.00/M | 293D107X96R3B2TE3 
Cc 100 +10% 6 6 0.8 0.37 718-1058-1-ND 36 2.45 19.58 500 83.00 | 293D107X96R3C2TE3} 
D 100 +10% 6 6 0.7 0.46 718-1059-1-ND 44 2.97 23.76 500 101.00 | 293D107X96R3D2TE3 
D 220 +10% 13.2 8 0.6 0.50 718-1073-1-ND -70 4.73 37.84 500 161.00 | 293D227X96R3D2TE3 
A 2.2 +10% 0.5 6 6.3 0.11 718-1130-1-ND an 74 5.94 2,000 50.00/M | 293D225X9010A2TE3 
A 47 +10% 0.5 6 5 0.12 718-1146-1-ND 13 88 7.04 2,000 60.00/M | 293D475X9010A2TE3 
B 47 +10% 0.5 6 3.4 0.16 718-1147-1-ND 18 1.18 9.46 2,000 80.00/M | 293D475X9010B2TE3 
A 10 +20% 1 6 3.4 0.15 718-1118-1-ND 14 .96 7.70 2,000 65.00/M | 293D106X0010A2TE3 
A 10 +10% 1 6 3.4 0.15 14 .96 7.70 2,000 65.00/M | 293D106X9010A2TES 
B 10 +20% 1 6 2.5 0.18 18 1.18 9.46 2,000 80.00/M | 293D106X0010B2TE3 
B 10 +10% 1 6 2.5 0.18 718-1122-1-ND 18 1.18 9.46 2,000 80.00/M | 293D106X9010B2TE3 
Cc 10 +10% 1 6 1.8 0.25 718-1047-1-ND er 1.82 14.52 718-1047-2-ND 500 61.50 | 293D106X9010C2TE3 
B 22 +10% 2.2 6 1.9 0.21 718-1137-1-ND 19 1.27 10.12 718-1137-2-ND 2,000 86.00/M | 293D226X9010B2TE3 
ej 22 +10% 2.2 6 1.5 0.27 718-1065-1-ND 27 1.82 14.52 718-1065-2-ND 500 61.50 | 293D226X9010C2TE3 
B 33 +10% 3.3 6 A139) 0.21 718-1144- 27 1.82 14.52 718-1144-2-ND 2,000 123.00/M | 293D336X9010B2TE3 
10 Cc 33 +10% 3.3 6 1.4 0.28 718-1075- 23 1.57 12.54 718-1075-2-ND 500 53.50 | 293D336X9010C2TE3 
D 33 +10% 3.3 6 0.8 0.43 718-1076-1-ND 44 2.97 23.76 718-1076-2-ND 500 101.00 | 293D336X9010D2TE3 
B 47 +10% 47 6 1.8 0.22 718-1153-1-ND wee 1.82 14.52 718-1153-2-ND 2,000 123.00/M | 293D476X9010B2TE3 
ej 47 +10% 4.7 6 11 0.32 718-1087- 36 2.45 19.58 500 83.00 | 293D476X9010C2TE3 
D 47 +10% 47 6 0.7 0.46 718-1088-1-ND 44 2.97 23.76 500 101.00 | 293D476X9010D2TE3 
D 68 +10% 6.8 6 0.7 0.46 718-1095- 44 2.97 23.76 500 101.00 | 293D686X9010D2TE3 
Cc 100 +10% 10 8 0.9 0.35 718-1055-1-ND 36 2.45 19.58 500 83.00 | 293D107X9010C2TE3 
D 100 +20% 10 8 0.6 0.50 718-1054- 54 3.63 29.04 500 123.50 | 293D107X0010D2TE3 
D 100 +10% 10 8 0.6 0.50 718-1056-1-ND 54 3.63 29.04 500 123.50 | 293D107X9010D2TE3 
D 220 +10% 22 8 0.6 0.50 718-1072-1-ND 1.02 6.88 55.00 500 234.00 | 293D227X9010D2TE3 
E 220 +10% 22 8 0.5 0.57 718-1026-1-ND 1.64 11.08 88.66 718-1026-2-ND 400 301.60 | 293D227X9010E2TE3 
E 330 +10% 33 10 0.5 0.57 718-1028-1-ND 1.94 13.12 104.94 718-1028-2-ND 400 356.80 | 293D337X9010E2TE3 
A 1 +20% 0.5 4 9.3 0.09 718-1111-1-ND 13 88 7.04 718-1111-2-ND 2,000 60.00/M | 293D105X0016A2TE3 
A 1 +10% 0.5 4 9.3 0.09 718-1113-1-ND 13 88 7.04 718-1113-2-ND 2,000 60.00/M | 293D105X9016A2TE3 
A 2.2 +10% 0.5 6 5.9) 0.11 718-1131-1-ND 13 88 7.04 718-1131-2-ND 2,000 60.00/M | 293D225X9016A2TE3 
B 2.2 +10% 0.5 6 4.6 0.14 718-1132-1-ND 18 1.18 9.46 718-1132-2-ND 2,000 80.00/M | 293D225X9016B2TE3 
A 3.3 +10% 0.5 6 5 0.12 718-1142-1-ND 13 88 7.04 718-1142-2-ND 2,000 60.00/M_| 293D335X9016A2TE3 
B 3.3 +10% 0.5 6 3.5 0.16 718-1143-1-ND 18 1.18 9.46 718-1143-2-ND 2,000 80.00/M | 293D335X9016B2TE3 
A 47 +10% 0.8 6 5 0.12 718-1148-1-ND 14 .96 7.70 718-1148-2-ND 2,000 65.00/M | 293D475X9016A2TE3 
B 47 +10% 0.8 6 2.9 0.17 718-1149-1-ND 18 1.18 9.46 718-1149-2-ND 2,000 80.00/M | 293D475X9016B2TE3 
B 6.8 +10% AA 6 2.5 0.18 718-1155-1-ND 18 1.18 9.46 718-1155-2-ND 2,000 80.00/M | 293D685X9016B2TE3 
A 10 +10% 1.6 6 3 0.16 718-1123-1-ND 15 1.02 8.14 2,000 69.00/M | 293D106X9016A2TE3 
B 10 +20% 1.6 6 2 0.21 718-1120-1-ND 20 1.32 10.56 2,000 90.00/M | 293D106X0016B2TE3 
B 10 +10% 1.6 6 2 0.21 20 1.32 10.56 2,000 90.00/M | 293D106X9016B2TE3 
16 Cc 10 +20% 1.6 6 1.8 0.25 718-1042-1-ND wee 1.82 14.52 500 61.50 | 293D106X0016C2TE3 
Cc 10 +10% 1.6 6 1.8 0.25 718-1048-1-ND 27 1.82 14.52 500 61.50 | 293D106X9016C2TE3 
B 15 +10% 2.4 6 2 0.21 718-1129-1-ND 20 1.32 10.56 2,000 90.00/M | 293D156X9016B2TE3 
B 22 +10% 3.5 6 1.9 0.21 718-1138-1-ND wee 1.82 14.52 2,000 123.00/M | 293D226X9016B2TE3 
Cc 22 +10% 3.5 6 1.4 0.28 718-1066-1-ND 29 1.98 15.84 718-1066-2-ND 500 67.50 | 293D226X9016C2TE3 
D 22 +10% 3.5 6 0.8 0.43 718-1067-1-ND 44 2.97 23.76 718-1067-2-ND 500 101.00 | 293D226X9016D2TE3 
Cc 33 +10% 5.3 6 11 0.32 718-1077-1-ND 36 2.45 19.58 718-1077-2-ND 500 83.00 | 293D336X9016C2TE3 
D 33 +10% 5.3 6 0.7 0.46 718-1078-1-ND 44 2.97 23.76 718-1078-2-ND 500 101.00 | 293D336X9016D2TE3 
[e} 47 +10% 18 6 1 0.33 718-1089-1-ND 36 2.45 19.58 718-1089-2-ND 500 83.00 | 293D476X9016C2TE3 
D 47 +20% 75 6 0.7 0.46 718-1086-1-ND 44 2.97 23.76 718-1086-2-ND 500 101.00 | 293D476X0016D2TE3 
D 47 +10% 7.5 6 0.7 0.46 718-1090-1-ND 44 2.97 23.76 718-1090-2-ND 500 101.00 | 293D476X9016D2TE3 
D 68 +10% 10.9 6 0.6 0.50 718-1096-1-ND 54 3.63 29.04 718-1096-2-ND 500 123.50 | 293D686X9016D2TE3 
D 100 +10% 16 8 0.6 0.50 718-1057-1-ND 70 4.73 37.84 718-1057-2-ND 500 161.00 | 293D107X9016D2TE3 
E 100 +10% 16 8 0.6 0.52 718-1023-1-ND 1.34 9.08 72.60 718-1023-2-ND 400 246.80 | 293D107X9016E2TES 
A 1 +10% 0.5 4 8.4 0.09 718-1114-1-ND an 74 5.94 718-1114-2-ND 2,000 50.00/M | 293D105X9020A2TE3 
B 2.2 +10% 0.5 6 3.5 0.16 718-1133-1-ND AS .99 7.92 2,000 67.00/M | 293D225X9020B2TE3 
A 47 +10% 0.9 6 5.0 0.12 718-1150-1-ND 15 1.02 8.14 2,000 69.00/M | 293D475X9020A2TE3 
B 47 +10% 0.9 6 2.9 0.17 718-1151- 18 1.18 9.46 2,000 80.00/M | 293D475X9020B2TE3 
ie} 47 +10% 0.9 6 2.3 0.22 718-1081- 2 1.82 14.52 500 61.50 | 293D475X9020C2TE3 
[e} 6.8 +10% 1.4 6 1.9 0.24 718-1092-1-ND 27 1.82 14.52 500 61.50 | 293D685X9020C2TE3 
B 10 +10% 2.0 6 2.5 0.18 718-1125-1-ND .20 1.32 10.56 2,000 90.00/M | 293D106X9020B2TE3 
20 Cc 10 +20% 2.0 6 1.7 0.25 718-1043-1-ND 27 1.82 14.52 500 61.50 | 293D106X0020C2TE3 
Cc 10 +10% 2.0 6 1.7 0.25 718-1049-1-ND ee 1.82 14.52 500 61.50 | 293D106X9020C2TE3 
ie} 22 +10% 4.4 6 11 0.32 718-1068-1-ND 29 1.98 15.84 500 67.50 | 293D226X9020C2TE3 
D 22 +20% 4.4 6 0.7 0.46 718-1063-1-ND 44 2.97 23.76 500 101.00 | 293D226X0020D2TE3 
D 22 +10% 4.4 6 0.7 0.46 718-1069-1-ND 44 2.97 23.76 500 101.00 | 293D226X9020D2TE3 
D 33 +10% 6.6 6 0.7 0.46 718-1079-1-ND 44 2.97 23.76 500 101.00 | 293D336X9020D2TE3 
D 47 +10% 9.4 6 0.7 0.46 718-1091-1-ND 54 3.63 29.04 718-1091-2-ND 500 123.50 | 293D476X9020D2TE3 
E 100 +10% 20.0 8 0.5 0.57 718-1024-1-ND 1.64 11.08 88.66 718-1024-2-ND 400 301.60 | 293D107X9020E2TE3 
A 0.47 +10% 0.5 4 12 0.08 718-1145- 13 88 7.04 718-1145-2-ND 2,000 60.00/M | 293D474X9025A2TE3 
A 1 +10% 0.5 4 7.6 0.10 718-1115- 13 88 7.04 718-1115-2-ND 2,000 60.00/M | 293D105X9025A2TE3 
A 2.2 +10% 0.6 6 6.3 0.11 718-1134-1-ND 15 1.02 8.14 718-1134-2-ND 2,000 69.00/M | 293D225X9025A2TE3 
B 2.2 +10% 0.6 6 3.8 0.15 718-1135-1-ND 20 1.32 10.56 718-1135-2-ND 2,000 90.00/M | 293D225X9025B2TE3 
B 47 +10% 12 6 2.8 0.17 718-1152-1-ND 20 1.32 10.56 2,000 90.00/M_| 293D475X9025B2TE3 
25 [e} 47 +10% 1.2 6 2 0.24 27 1.82 14.52 500 61.50 | 293D475X9025C2TE3 
Cc 10 +20% 2.5 6 1.5 0.27 .29 1.98 15.84 500 67.50 | 293D106X0025C2TE3 
Cc 10 +10% 2.5 6 1.5 0.27 .29 1.98 15.84 500 67.50 | 293D106X9025C2TE3 
D 10 +20% 2.5 6 1.0 0.39 44 2.97 23.76 500 101.00 | 293D106X0025D2TE3 
D 10 +10% 2.5 6 1.0 0.39 44 2.97 23.76 500 101.00 | 293D106X9025D2TE3 
D 15 +10% 3.8 6 0.8 0.43 718-1060-1-ND At 2.75 22.00 500 93.50 | 293D156X9025D2TE3 
D 22 +20% 5.5 6 0.7 0.46 718-1064-1-ND 44 2.97 23.76 718-1064-2-ND 500 101.00 | 293D226X0025D2TE3 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ay : : ‘ ; RoHS 
VISHAY. Sprague TANTAMOUNT® Solid Tantalum Commercial Chip Capacitors — 293D and 593D Series (Cont, Om 
Ree 
Max. DC | Max. DF | Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Leakage | @ 25°C | @ 25°C 100kHz Cut Tape 
Voltage | Case | Capacitance | Capacitance) @ 25°C 120Hz | 100kHz Irms Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(V) Code (uF) Tolerance (uA) (%) (Q) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
D 22 +10% 5.5 6 0.7 0.46 718-1070-1-ND 44 2.97 23.76 718-1070-2-ND 500 101.00 | 293D226X9025D2TE3 
25 D 33 +10% 8.3 6 0.7 0.46 718-1080-1-ND 1.02 6.88 55.00 718-1080-2-ND 500 234.00 | 293D336X9025D2TE3 
E 33 +10% 8.3 6 0.6 0.52 718-1027-1-ND 1.34 9.08 72.60 718-1027-2-ND 400 246.80 | 293D336X9025E2TE3 
A 0.10 +10% 0.5 4 20 0.06 718-1109-1-ND 13 88 7.04 718-1109-2-ND 2,000 60.00/M | 293D104X9035A2TE3 
A 0.33 +10% 0.5 4 13 0.08 718-1141- 15 1.02 8.14 718-1141-2-ND 2,000 69.00/M | 293D334X9035A2TE3 
A 1.0 +10% 0.5 4 7.5 0.10 718-1116- 15 1.02 8.14 718-1116-2-ND 2,000 69.00/M | 293D105X9035A2TE3 
B 1.0 +20% 0.5 4 5 0.13 718-1112-1-ND 18 1.18 9.46 718-1112-2-ND 2,000 80.00/M | 293D105X0035B2TE3 
B 1.0 +10% 0.5 4 5 0.13 718-1117-1-ND 18 1.18 9.46 718-1117-2-ND 2,000 80.00/M | 293D105X9035B2TE3 
B 2.2 +10% 0.8 6 3.8 0.15 718-1136-1-ND 19 1.27 10.12 718-1136-2-ND 2,000 86.00/M | 293D225X9035B2TE3 
Cc 2.2 +10% 0.8 6 2.9 0.20 718-1062- 24 1.65 13.20 718-1062-2-ND 500 56.00 | 293D225X9035C2TE3 
Cc 3.3 +10% 1,2 6 2.1 0.23 718-1074-1-ND 29 1.98 15.84 718-1074-2-ND 500 67.50 | 293D335X9035C2TE3 
35 Cc 47 +10% 1.6 6 1.9 0.24 718-1083-1-ND 29 1.98 15.84 718-1083-2-ND 500 67.50 | 293D475X9035C2TE3 
D 4.7 +10% 1.6 6 1.3 0.34 718-1084-1-ND 39 2.61 20.90 718-1084-2-ND 500 89.00 | 293D475X9035D2TE3 
D 6.8 +10% 2.4 6 4:4 0.37 718-1093-1-ND 39 2.61 20.90 718-1093-2-ND 500 89.00 | 293D685X9035D2TE3 
Cc 10 +10% 3.5 6 1.6 0.26 718-1052- 37 2.48 19.80 718-1052-2-ND 500 84.00 | 293D106X9035C2TE3 
D 10 +20% 3.5 6 0.8 0.43 718-1046-1-ND 44 2.97 23.76 718-1046-2-ND 500 101.00 | 293D106X0035D2TE3 
D 10 +10% 3.5 6 0.8 0.43 718-1053-1-ND 44 2.97 23.76 718-1053-2-ND 500 101.00 | 293D106X9035D2TE3 
D 15 +10% 5.3 6 0.7 0.46 718-1061-1-ND 54 3.63 29.04 718-1061-2-ND 500 123.50 | 293D156X9035D2TE3 
D 22 +10% md 6 0.6 0.52 718-1071- 54 3.63 29.04 718-1071-2-ND 500 123.50 | 293D226X9035D2TE3 
E 22 +10% 7.7 6 0.6 0.52 718-1025- 1.34 9.08 72.60 718-1025-2-ND 400 246.80 | 293D226X9035E2TE3 
A 0.10 +10% 0.5 4 19 0.06 718-1110-1-ND 16 1.10 8.80 718-1110-2-ND 2,000 75.00/M | 293D104X9050A2TE3 
Cc 1 +10% 0.5 4 4.6 0.16 718-1041-1-ND 37 2.48 19.80 718-1041-2-ND 500 84.00 | 293D105X9050C2TE3 
50 D 47 +10% 2.4 6 1.2 0.37 718-1085-1-ND 55 3.71 29.70 718-1085-2-ND 500 126.00 | 293D475X9050D2TE3 
D 6.8 +10% 3.4 6 0.9 0.41 718-1094-1-ND 55 3.71 29.70 718-1094-2-ND 500 126.00 | 293D685X9050D2TE3 
E 10 +10% 5 6 0.8 0.45 718-1022-1-ND 2.05 13.86 110.88 718-1022-2-ND 400 376.80 | 293D106X9050E2TE3 
593D Series 
63 D 220 +10% 13.2 8 0.100 1.22 718-1106-1-ND 73 4.95 39.60 718-1106-2-ND 500 168.50 | 593D227X96R3D2TE3 
i E 330 +10% 19.8 8 0.100 1.28 718-1038-1-ND 1.47 9.90 79.20 718-1038-2-ND 400 269.20 | 593D337X96R3E2TE3 
D 100 +20% 10 6 0.100 1.22 718-1100-1-ND 63 4.26 34.10 718-1100-2-ND 500 145.00 | 593D107X0010D2TE3 
D 100 +10% 10 6 0.100 1.22 63 4.26 34.10 718-1101 500 145.00 | 593D107X9010D2TE3 
10 D 220 +10% 22 8 0.125 1.10 1.06 7.15 57.20 718-1105-2-ND 500 243.00 | 593D227X9010D2TE3 
E 220 +20% 22 8 0.100 1.28 718-1034-1-ND 1.08 7.32 58.52 718-1034-2-ND 400 198.80 | 593D227X0010E2TE3 
E 220 +10% 22 8 0.100 1.28 718-1035-1-ND 1.08 7.32 58.52 718-1035-2-ND 400 198.80 | 593D227X9010E2TE3 
Cc 10 +10% 1.6 6 0.450 0.49 718-1097-1-ND At 2.75 22.00 718-1097-2-ND 500 93.50 | 593D106X9016C2TES 
16 D 47 +10% 75 6 0.150 1.00 718-1108-1-ND 63 4.26 34.10 500 145.00 | 593D476X9016D2TE3 
D 100 +10% 16 8 0.125 1.10 -90 6.05 48.40 500 205.50 | 593D107X9016D2TE3 
E 100 +10% 16 8 0.100 1.28 1.47 9.90 79.20 400 269.20 | 593D107X9016E2TE3 
E 47 +10% 7.5 4 0.150 1.05 1.47 9.90 79.20 400 269.20 | 593D476X9020E2TE3 
20 E 68 +10% 13.6 6 0.150 1.05 1.63 11.00 88.00 400 299.20 | 593D686X9020E2TE3 
E 100 +10% 20 8 0.150 1.05 1.63 11.00 88.00 400 299.20 | 593D107X9020E2TE3 
Cc 10 +10% 2.5 6 0.450 0.49 At 2.75 22.00 500 93.50 | 593D106X9025C2TE3 
25 D 22 +10% 5.5 6 0.200 0.87 73 4.95 39.60 500 168.50 | 593D226X9025D2TE3 
E 33 +20% 8.3 6 0.200 0.91 1.63 11.00 88.00 400 299.20 | 593D336X0025E2TE3 
E 33 +10% 8.3 6 0.200 0.91 1.63 11.00 88.00 400 299.20 | 593D336X9025E2TE3 
D 10 +10% 3.5 6 0.300 0.71 718-1099-1-ND 63 4.26 34.10 500 145.00 | 593D106X9035D2TE3 
3 D 15 +10% 5.3 6 0.300 0.71 718-1103-1-ND 73 4.95 39.60 718-1103-2-ND 500 168.50 | 593D156X9035D2TE3 
5 E 22 +20% tf 6 0.275 0.77 718-1032-1-ND 1.47 9.90 79.20 718-1032-2-ND 400 269.20 | 593D226X0035E2TE3 
E 22 +10% 7.7 6 0.275 0.77 718-1033-1-ND 1.47 9.90 79.20 718-1033-2-ND 400 269.20 | 593D226X9035E2TE3 
50 D 47 +10% 2.4 6 0.600 0.50 718-1107- 1.14 7.70 61.60 718-1107-2-ND 500 262.00 | 593D475X9050D2TE3 
E 10 +10% 5 6 0.550 0.55 718-1029-1-ND 1.87 12.65 101.20 718-1029-2-ND 400 344.00 | 593D106X9050E2TE3 


TANTAMOUNT® Low ESR Solid Tantalum . 
Chip Capacitors — TR3 Series Digi@2Ree! 


Features: * High ripple current carrying capability * Low ESR »* Meets EIA 535BAAE and IEC specification QC300801/US0001 * 100% surge 
current tested (B, C, D and E case sizes) Performance/Electrical Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to 125°C with 
voltage derating) * Capacitance Tolerance: +10% 


L >| Dimensions (mm) 

yf H Case Code EIA Size L w H P Tw TH (Min.) 

ly C_ J A 3216-18 3.2 + 0.20 1.6 + 0.20 1.6 + 0.20 0.80 + 0.30 1.20.10 0.70 

- B 3528-21 3.5 + 0.20 2.8 + 0.20 1.9 + 0.20 0.80 + 0.30 2.2 + 0.10 0.70 

ej 6032-28 6.0 + 0.30 3.2 + 0.30 2.5 + 0.30 1.3 + 0.30 2.2 + 0.10 1.0 

D 7343-31 7.3 + 0.30 4.3 + 0.30 2.8 + 0.30 1.3 + 0.30 2.4+0.10 1.0 

E 7343-43 7.3 + 0.30 4.3 + 0.30 4.0 + 0.30 1.3 + 0.30 2.4+0.10 1.0 

Max. DC | Max. DF | Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Leakage | @ 25°C @ 25°C 100kHz Cut Tape 
Voltage Case Capacitance | @ 25°C 120Hz 100kHz Irms Digi-Key Pricing Tape and Reel Vishay 
(v) Code (uF) (uA) (%) (a) (A) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 

4 A 47 1.9 14 0.5 0.39 718-1306-1-ND 43 2.94 23.48 718-1306-2-ND 2,000 200.00/M | TR3A476K004C0500 
E 680 27.2 12 0.1 1.28 718-1385-1-ND 2.11 14.23 113.86 718-1385-2-ND 400 387.20 | TR3E687K004C0100 
A 33 2.0 14 0.6 0.35 718-1305-1-ND .30 2.06 16.46 718-1305-2-ND 2,000 140.00/M | TR3A336K6R3C0600 
B 68 41 6 0.5 0.41 718-1319-1-ND A4 2.97 23.78 718-1319-2-ND 2,000 202.00/M | TR3B686K6R3C0500 
B 100 6.0 15 0.5 0.41 718-1313-1-ND 44 2.97 23.78 718-1313-2-ND 2,000 202.00/M | TR3B107K6R3C0500 
D 330 19.8 8 0.125 1.10 718-1356-1-ND 1.03 6.96 55.66 718-1356-2-ND 500 236.50 | TR3D337K6R3C0125 
D 330 19.8 8 0.1 1.22 718-1355- 1.09 7.34 58.70 718-1355-2-ND 500 249.50 |_ TR3D337K6R3C0100 
63 D 330 19.8 8 0.06 1.58 718-1354- 1.34 9.05 72.36 718-1354-2-ND 500 307.50 | TR3D337K6R3C0060 
. D 330 19.8 8 0.045 1.83 718-1353- 1.80 12.18 97.42 718-1353-2-ND 500 414.00 | TR3D337K6R3C0045 
D 330 19.8 8 0.035 2.07 718-1352- 2.06 13.92 111.32 718-1352-2-ND 500 473.00 | TR3D337K6R3C0035 
E 330 19.8 8 0.1 1.28 718-1377- 1.68 11.39 91.08 718-1377-2-ND 400 309.60 | TR3E337K6R3C0100 
E 470 28.2 10 0.1 1.28 718-1383-1-ND 2.11 14.23 113.86 718-1383-2-ND 400 387.20 | TR3E477K6R3C0100 
E 470 28.2 10 0.065 1.59 718-1382-1-ND 2.32 15.66 125.24 718-1382-2-ND 400 426.00 | TR3E477K6R3C0065 
E 470 28.2 10 0.05 1.82 718-1381-1-ND 3.16 21.35 170.78 718-1381-2-ND 400 580.80 | TR3E477K6R3C0050 
A 10 1.0 6 2.0 0.19 718-1300-1-ND 30 2.06 16.46 | 718-1300-2-ND 2,000 140.00/M | TR3A106K010C2000 
A 15 1.5 6 1.0 0.27 718-1302-1-ND .37 2.47 19.74 718-1302-2-ND 2,000 168.00/M | TR3A156K010C1000 
A 22 2.2 8 1.0 0.27 37 2.47 19.74 718-1304-2-ND 2,000 168.00/M | TR3A226K010C1000 
B 22 2.2 6 0.7 0.35 40 2.69 21.52 718-1314-2-ND 2,000 183.00/M | TR3B226K010C0700 
B 47 4.7 6 0.5 0.41 718-1318-1-ND 44 2.97 23.78 718-1318-2-ND 2,000 202.00/M |_TR3B476K010C0500 
10 D 47 4.7 6 0.1 1.22 718-1359-1-ND 87 5.88 47.06 718-1359-2-ND 500 200.00 | TR3D476K010C0100 
Cc 100 10.0 8 0.2 0.74 59 3.96 31.64 718-1325-2-ND 500 134.50 | TR3C107K010C0200 
Cc 100 10.0 8 0.1 1.05 718-1324-1-ND 65 4.37 34.92 718-1324-2-ND 500 148.50 | TR3C107K010C0100 
D 100 10.0 6 0.1 1.22 718-1338-1-ND 73 4.90 39.22 718-1338-2-ND 500 166.50 | TR3D107K010C0100 
D 100 10.0 6 0.08 1.37 718-1337- -80 5.41 43.28 718-1337-2-ND 500 184.00 | TR3D107K010C0080 
D 100 10.0 6 0.065 1.52 718-1336- 91 6.14 49.08 718-1336-2-ND 500 208.50 | TR3D107K010C0065 
D 150 15.0 8 0.1 1.22 718-1344-1-ND 1.01 6.83 54.64 718-1344-2-ND 500 232.00 | TR3D157K010C0100 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1663 


VISHAY. Sprague TANTAMOUNT® Low ESR Solid Tantalum Chip Capacitors — TR3 Series (Cont) 


Max. DC | Max. DF | Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Leakage | @ 25°C @ 25°C 100kHz Cut Tape 
Voltage Case Capacitance | @ 25°C 120Hz 100kHz Irms i: Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 

(Vv) Code (uF) (uA) (%) (9) (A) 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
D 150 15.0 8 0.075 1.41 1.52 10.28 82.24 718-1343-2-ND 500 349.50 | TR3D157K010C0075 
D 150 15.0 8 0.05 1.73 1.83 12.34 98.68 718-1342-2-ND 500 419.50 | TR3D157K010C0050 
D 220 22.0 8 0.125 1.10 1.22 8.22 65.78 718-1349-2-ND 500 279.50 | TR3D227K010C0125 

10 D 220 22.0 8 0.1 1.22 718-1348-1-ND 1.34 9.05 72.36 718-1348-2-ND 500 307.50 | TR3D227K010C0100 
D 220 22.0 8 0.05 1.73 718-1347-1-ND 2.13 14.39 115.12 718-1347-2-ND 500 489.50 | TR3D227K010C0050 
E 220 22.0 8 0.1 1.28 1.68 11.39 91.08 718-1372-2-ND 400 309.60 | TR3E227K010C0100 
E 330 33.0 10 0.1 1.28 718-1376-1-ND 2.06 13.92 111.32 718-1376-2-ND 400 378.40 | TR3E337K010C0100 
E 330 33.0 10 0.06 1.66 718-1375-1-ND 2.81 18.98 151.80 718-1375-2-ND 400 516.00 | TR3E337K010C0060 
A 6.8 Ast 6 3.0 0.16 718-1307-1-ND .30 2.06 16.46 718-1307-2-ND 2,000 140.00/M | TR3A685K016C3000 
A 10 1.6 6 Blea 0.21 718-1301-1-ND -30 2.06 16.46 718-1301-2-ND 2,000 140.00/M | TR3A106K016C1700 
B 10 1.6 6 0.8 0.33 33 2.22 17.72 2,000 151.00/M | TR3B106K016C0800 
Cc 10 1.6 6 0.45 0.49 7 3.16 25.30 500 107.50 | TR3C106K016C0450 
B 33 5.3 6 0.7 0.35 44 2.96 23.68 2,000 201.00/M | TR3B336K016C0700 
c 33 5.3 6 0.3 0.61 59 3.96 31.64 500 134.50 | TR3C336K016C0300 

16 D 33 5.3 6 0.15 1.00 -80 5.41 43.28 500 184.00 | TR3D336K016C0150 
Cc 47 75 6 0.3 0.61 59 3.96 31.64 500 134.50 | TR3C476K016C0300 
D 47 7.5 6 0.15 1.00 .73 4.90 39.22 500 166.50 | TR3D476K016C0150 
D 47 7.5 6 0.1 1.22 87 5.88 47.06 500 200.00 | TR3D476K016C0100 
D 68 10.9 6 0.15 1.00 .84 5.69 45.54 500 193.50 | TR3D686K016C0150 
D 100 16.0 8 0.125 1.10 93 6.26 50.10 500 213.00 | TR3D107K016C0125 
D 100 16.0 8 0.1 1.22 1.09 7.34 58.70 500 249.50 | TR3D107K016C0100 
E 100 16.0 8 0.1 1.28 718-1369-1-ND 1.68 11.39 91.08 718-1369-2-ND 400 309.60 | TR3E107K016C0100 
A 6.8 1.4 6 3.2 0.15 718-1308-1-ND .34 2.28 18.22 718-1308-2-ND 2,000 155.00/M | TR3A685K020C3200 
B 10 2.0 6 1.0 0.29 40 2.69 21.52 2,000 183.00/M | TR3B106K020C1000 
Cc 10 2.0 6 0.45 0.49 53 3.56 28.46 500 121.00 | TR3C106K020C0450 
B 22 44 6 0.8 0.33 60 4.05 32.38 2,000 275.00/M | TR3B226K020C0800 
Cc 22 44 6 0.375 0.54 63 4.27 34.16 500 145.00 | TR3C226K020C0375 
Cc 33 6.6 6 0.35 0.56 68 4.63 37.00 500 157.50 | TR3C336K020C0350 

20 D 33 6.6 6 0.2 0.87 .73 4.90 39.22 500 166.50 | TR3D336K020C0200 
D 47 9.4 6 0.15 1.00 1.01 6.83 54.64 500 232.00 | TR3D476K020C0150 
D 47 9.4 6 0.1 1.22 718-1362-1-ND 1.47 9.96 79.70 718-1362-2-ND 500 338.50 | TR3D476K020C0100 
E 47 75 4 0.15 1.05 718-1379-1-ND 1.68 11.39 91.08 718-1379-2-ND 400 309.60 | TR3E476K020C0150 
D 68 13.6 6 0.15 1.00 1.20 8.12 64.94 718-1366-2-ND 500 276.00 | TR3D686K020C0150 
E 68 13.6 6 0.15 1.05 718-1384-1-ND 1.87 12.65 101.20 718-1384-2-ND 400 344.00 | TR3E686K020C0150 
E 100 20.0 8 0.15 1.05 718-1370-1-ND 2.06 13.92 111.32 718-1370-2-ND 400 378.40 | TR3E107K020C0150 
A 1 0.5 4 4.0 0.14 25 1.71 13.66 718-1299-2-ND 2,000 116.00/M | TR3A105K025C4000 
A 2.2 0.6 6 4.0 0.14 -30 2.06 16.46 718-1303-2-ND 2,000 140.00/M | TR3A225K025C4000 
B 47 1.2 6 1.5 0.24 40 2.69 21.52 718-1317-2-ND 2,000 183.00/M | TR3B475K025C1500 
Cc 47 1.2 6 0.525 0.46 53 3.56 28.46 718-1330-2-ND 500 121.00 | TR3C475K025C0525 
B 10 2.5 6 14 0.28 718-1312-1-ND 72 4.87 38.96 718-1312-2-ND 2,000 331.00/M |_ TR3B106K025C1100 

25 c 10 2.5 6 0.45 0.49 718-1322-1-ND 58 3.91 31.30 718-1322-2-ND 500 133.00 | TR3C106K025C0450 
Cc 15 3.8 6 0.425 0.51 63 4.27 34.16 718-1326-2-ND 500 145.00 | TR3C156K025C0425 
D 22 5.5 6 0.2 0.87 .84 5.69 45.54 500 193.50 | TR3D226K025C0200 
E 33 8.3 6 0.2 0.91 1.87 12.65 101.20 718-1374-2-ND 400 344.00 | TR3E336K025C0200 
E 33 6.6 4 0.175 0.97 2.06 13.92 111.32 718-1373-2-ND 400 378.40 | TR3E336K025C0175 
E 47 11.8 6 0.2 0.91 718-1380-1-ND 1.87 12.65 101.20 718-1380-2-ND 400 344.00 | TR3E476K025C0200 
c 47 1.6 6 0.5 0.47 718-1331-1-ND 59 3.96 31.64 718-1331-2-ND 500 134.50 | TR3C475K035C0500 
Cc 10 3.5 6 0.45 0.49 63 4.27 34.16 500 145.00 | TR3C106K035C0450 
D 10 3.5 6 0.3 0.71 73 4.90 39.22 500 166.50 | TR3D106K035C0300 

35 D 10 3.5 6 0.25 0.77 .80 5.41 43.28 500 184.00 | TR3D106K035C0250 
D 15 5.3 6 0.3 0.71 84 5.69 45.54 500 193.50 | TR3D156K035C0300 
D 22 77 6 0.3 0.71 1.02 6.89 55.12 500 234.50 | TR3D226K035C0300 
E 22 Ta 6 0.275 0.77 1.68 11.39 91.08 400 309.60 | TR3E226K035C0275 
B 1 0.5 4 2.0 0.21 718-1309-1-ND .78 5.30 42.38 718-1309-2-ND 2,000 360.00/M | TR3B105K050C2000 
D 47 24 6 0.6 0.5 718-1358-1-ND 1.44 9.74 77.92 718-1358-2-ND 500 331.00 | TR3D475K050C0600 
D 47 24 6 0.3 0.71 2.16 14.61 116.88 718-1357-2-ND 500 496.50 | TR3D475K050C0300 

50 E 47 1.9 4 0.3 0.74 3.36 22.73 181.86 718-1378- 400 618.40 | TR3E475K050C0300 
D 6.8 3.4 6 0.5 0.55 1.81 12.25 97.96 718-1364-2-ND 500 416.50 | TR3D685K050C0500 
D 10 5.0 6 0.55 0.52 1.98 13.36 106.88 718-1335-2-ND 500 454.00 | TR3D106K050C0550 
E 10 5.0 6 0.55 0.55 2.96 20.00 160.02 718-1368-2-ND 400 544.00 | TR3E106K050C0550 
E 10 5.0 6 0.4 0.64 718-1367-1-ND 3.58 24.21 193.64 718-1367-2-ND 400 658.40 | TR3E106K050C0400 


TANTAMOUNT® High Temperature Solid 


Tantalum Chip Capacitors — TH3 Series Reel 


Performance/Electrical Characteristics: * Operating Temperature: Di q 
-55°C ~ 150°C Capacitance Tolerance: * +10% mensions (mm) 
Features: * Operating temperature up to 150°C with 50% voltage Case Code EIA Size L Ww H P Tw TH (Min.) 
derating ¢ High reliability * ROHS compliant matte tin terminations 
* 100% Surge current tested (B, C, D and E case sizes) A 3216-18 3.2 +0.20 1.6 +0.20 1.6 +0.20 0.80 +0.30 1.2 40.10 0.70 
B 3528-21 3.5 +0.20 2.8 +0.20 1.9 40.20 0.80 +0.30 2.2 +0.10 0.70 
Cc 6032-28 6.0 +0.30 3.2 +0.30 2.5 +0.30 1.3 £0.30 2.2 +0.10 1.0 
D 7343-31 7.3 +0.30 4.3 +0.30 2.8 +0.30 1.3 £0.30 2.4 +0.10 1.0 
E 7343-43 7.3 +0.30 4.3 +0.30 4.0 +0.30 1.3 £0.30 2.4 +0.10 1.0 
Max. DC | Max. DF | Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Leakage | @ 25°C @ 25°C 100kHz Cut Tape 
Voltage | Case Capacitance | @ 25°C 120Hz 100kHz Irms Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(v) Code (uF) (uA) (%) (Q) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
A 3.3 0.5 6 5.0 0.12 718-1267-1-ND 28 1.88 15.00 | 718-1267-2-ND 2,000 128.00/M | TH3A335K016C 
16 D 47 7.5 6 0.7 0.46 718-1271-1-ND 91 6.13 49.00 718-1271-2-ND 500 208.50 TH3D476K016C 
E 100 16.0 8 0.6 0.52 718-1274-1-ND 1.16 7.81 62.50 718-1274-2-ND 400 212.40 TH3E107K016C 
B 2.2 0.6 6 3.8 0.15 718-1268-1-ND 32 2.19 17.50 718-1268-2-ND 2,000 149.00/M TH3B225K025C 
25 c 10 2.5 6 1.5 0.27 51 3.44 27.50 500 117.00 TH3C106K025C 
D 33 8.3 6 0.7 0.46 98 6.63 53.00 500 225.50 TH3D336K025C 
B 1 0.5 4 5.0 0.13 32 2.19 17.50 2,000 149.00/M TH3B105K035C 
35 D 10 3.5 6 0.8 0.43 94 6.38 51.00 500 217.00 TH3D106K035C 
E 22 bt 6 0.6 0.52 718-1275-1-ND 1.28 8.63 69.00 718-1275-2-ND 400 234.80 TH3E226K035C 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1664 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


or Sprague TANTAMOUNT® Solid Tantalum Chip Capacitors 


with Miniature Built-In-Fuse — 893D Series 


Performance/Electrical Characteristics: * Operating Temperature: -55°C 
¢+10% Features: ¢ Electrically activated internal fuse 


~ 125°C Capacitance Tolerance: QC300801/US0001 * 100% Surge current tested (D and E case codes) ¢ Fuse activation at 25°C: 0.1 
«Meets EIA 535BAAC and IEC specification second maximum with 5 amps minimum applied current 


Dimensions (mm) 

Case Code EIA Size L WwW H P Tw TH (Min.) 

C 6032-28 6.0 0.30 3.2 40.30 25 40.30 1.3 40.30 2.2 +0.10 1.0 

D 7343-31 7.3 +0.30 4.3 +0.30 2.8 +0.30 1.3 40.30 2.4 +0.10 1.0 

E 7343-43 7.3 +0.30 4.3 +0.30 4.0 +0.30 1.3 40.30 2.4 +0.10 1.0 

Max. DC | Max. DF | Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Leakage | @ 25°C @ 25°C 100kHz Cut Tape 
Voltage Case Capacitance | @ 25°C 120Hz 100kHz Irms Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(Vv) Code (uF) (uA) (%) (Q) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 

Cc 22 2.2 6 1.4 0.28 718-1286-1-ND 2.00 13.50 108.00 718-1286-2-ND 500 459.00 893D226X9010C2TE3 
D 47 4.7 6 0.7 0.46 718-1294-1-ND 3.52 23.75 190.00 718-1294-2-ND 500 807.50 893D476X9010D2TE3 
10 D 100 10 8 0.6 0.50 718-1281-1-ND 4.29 28.98 231.80 718-1281-2-ND 500 985.00 893D107X9010D2TE3 
E 150 15 8 0.5 0.57 718-1285-1-ND 8.14 55.00 440.00 718-1285-2-ND 400 1496.00 893D157X9010E2TE3 
E 220 22 8 0.5 0.57 718-1290-1-ND 8.14 55.00 440.00 718-1290-2-ND 400 1496.00 893D227X9010E2TE3 
c 10 1.6 6 18 0.25 718-1277-1-ND 2.00 13.50 108.00 | 718-1277-2-ND 500 459.00 | 893D106X9016C2TE3 
46 D 33 5.3 6 0.7 0.46 718-1291-1-ND 3.52 23.75 190.00 | 718-1291-2-ND 500 807.50 | 893D336xX9016D2TE3 
D 47 7.5 6 0.7 0.46 718-1295-1-ND 3.52 23.75 190.00 718-1295-2-ND 500 807.50 893D476X9016D2TE3 
E 100 16 8 0.6 0.52 718-1282-1-ND 8.14 55.00 440.00 718-1282-2-ND 400 1496.00 893D107X9016E2TE3 
c 10 2.0 6 1.6 0.26 718-1278-1-ND 2.00 13.50 108.00 | 718-1278-2-ND 500 459.00 | 893D106X9020C2TE3 
20 D 22 4.4 6 0.7 0.46 718-1287-1-ND 3.52 23.75 190.00 718-1287-2-ND 500 807.50 893D226X9020D2TE3 
iE 68 13.6 6 0.6 0.52 718-1298-1-ND 8.14 55.00 440.00 718-1298-2-ND 400 1496.00 893D686X9020E2TE3 
Cc 4.7 1:2 6 1.9 0.24 718-1292-1-ND 2.00 13.50 108.00 718-1292-2-ND 500 459.00 893D475X9025C2TE3 
25 D 10 2.5 6 1.0 0.39 718-1279-1-ND 3.52 23.75 190.00 718-1279-2-ND 500 807.50 893D106X9025D2TE3 
D 15 3.8 6 0.8 0.43 718-1283-1-ND 3.52 23.75 190.00 718-1283-2-ND 500 807.50 893D156X9025D2TE3 
E 22 5.5 6 0.7 0.49 718-1288-1-ND 8.14 55.00 440.00 718-1288-2-ND 400 1496.00 893D226X9025E2TE3 
D 6.8 24 6 1.0 0.38 718-1296-1-ND 3.52 23.75 190.00 | 718-1296-2-ND 500 807.50 | 893D685X9035D2TE3 
ae D 10 35 6 0.8 0.43 718-1280-1-ND 3.52 23.75 190.00 | 718-1280-2-ND 500 807.50 | 893D106X9035D2TE3 
= 15 5.3 6 0.7 0.49 718-1284-1-ND 8.14 55.00 440.00 718-1284-2-ND 400 1496.00 893D156X9035E2TE3 
E 22 Tel 6 0.6 0.52 718-1289-1-ND 8.14 55.00 440.00 718-1289-2-ND 400 1496.00 893D226X9035E2TE3 
Cc 1.0 0.5 4 4.4 1.60 718-1276-1-ND 2.50 16.88 135.00 718-1276-2-ND 500 574.00 893D105X9050C2TE3 
50 D 4.7 2.4 6 tA 0.37 718-1293-1-ND 4.40 29.70 237.60 718-1293-2-ND 500 1010.00 893D475X9050D2TE3 
E 6.8 3.4 6 0.9 0.43 718-1297-1-ND 10.18 68.75 550.00 718-1297-2-ND 400 1870.00 893D685X9050E2TE3 


TANTAMOUNT® Maximum CV Conformal Coated Solid 
Tantalum Chip Capacitors — 594D and 595D Series 


594D Series: 


595D Series: 


Performance/Electrical Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (To 125°C with voltage Performance/Electrical characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (To 125°C with voltage 
derating) Features: * Large capacitance rating range * Lowest ESR for a surface mount tantalum chip derating) 
capacitor * Case code compatibility with EIA 535BAAE and CECC30801 molded chips * 100% surge current Features: * Large capacitance rating range * Case code compatibility with EIA 535BAAC and CECC30801 


conditioning for C, D and R cases 


molded chips 


Dimensions (mm) Tantalum wire 
ib Identifies 
Case Code L (Max.) WwW H A B D (Ref.) J (Max.) ‘Anode(+) 
A 37 1.8 40.3 1.4 40.3 0.80 +0.30 2.2 40.4 29 0.4 few Terminal 
Cc TA 3.2 +0.3 2.5 +0.3 1.3 £0.30 4.6 +0.6 6.0 0.1 
D 7.5 4.3 +0.3 2.8 +0.3 1.3 £0.30 4.6 +0.6 6.4 0.1 
R 7.2 6.0 +0.3 3.5 +0.3 1.3 £0.30 4.6 +0.6 6.2 0.1 
Max. DF | Max. ESR | Max. Ripple 
Rated Max. DLC | @ 25°C | @ 25°C 100kHz Cut Tape 
Voltage | Case | Capacitance | Capacitance| @ 25°C 120Hz 100kHz Irms Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(V) Code (uF) Tolerance (uA) (%) (Q) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
594D Series (Low ESR) 
6.3 R 1000 +20% 63 16 0.030 2.89 718-1006-1-ND 8.43 56.94 455.50 | 718-1006-2-ND 600 2049.60 | 594D108X06R3R2T 
10 Cc 68 +20% 6.8 6 0.100 1.05 718-1004-1-ND 2.02 13.65 109.20 | 718-1004-2-ND 500 409.50 | 594D686X0010C2T 
10 R 330 +20% 33 8 0.045 2.36 718-1012-1-ND 6.41 43.34 346.72 | 718-1012-2-ND 600 1560.00 | 594D337X0010R2T 
16 Cc 47 +20% 75: 6 0.110 1.00 718-1002-1-ND 2.02 13.65 109.20 | 718-1002-2-ND 500 409.50 | 594D476X0016C2T 
16 ij 100 +10% 16 8 0.080 lrg 718-1000-1-ND 2.44 16.49 131.88 | 718-1000-2-ND 500 494.50 | 594D107X9016C2T 
16 D 100 +10% 16 8 0.075 1.41 718-1001-1-ND 2.86 19.35 154.78 | 718-1001-2-ND 500 580.50 | 594D107X9016D2T 
16 R 180 +20% 28.8 8 0.055 2.13 718-1010-1-ND 6.41 43.34 346.72 | 718-1010-2-ND 600 1560.00 | 594D187X0016R2T 
20 D 47 +20% 9.4 6 0.095 1.26 718-1003-1-ND 2.86 19.35 154.78 | 718-1003-2-ND 500 580.50 | 594D476X0020D2T 
20 R 120 +20% 24 8 0.080 1.77 718-1007-1-ND 6.41 43.34 346.72 | 718-1007-2-ND 600 1560.00 | 594D127X0020R2T 
35 R 33 +20% 11.6 6 0.20 1.12 718-1011-1-ND 6.41 43.34 346.72 | 718-1011-2-ND 600 1560.00 | 594D336X0035R2T 
50 R 15 +20% 75 6 0.35 0.85 7.06 47.67 381.36 | 718-1008-2-ND 600 1716.00 | 594D156X0050R2T 
50 R 15 +10% 75 6 0.35 0.85 718-1009-1-ND 7.06 47.67 381.36 | 718-1009-2-ND 600 1716.00 | 594D156X9050R2T 
595D Series 
10 A 15 +20% 1.5 6 1.8 0.20 718-1021-1-ND 1.03 6.98 55.86 | 718-1021-2-ND 2,000 419.00/M | 595D106X0010A2T 
10 R 330 +20% 33 8 0.13 1.39 718-1019-1-ND 5.14 34.70 277.62 | 718-1019-2-ND 600 1249.20 | 595D337X0010R2T 
16 Cc 100 +20% 16 8 0.14 1.04 718-1005-1-ND 2.58 17.43 139.44 | 718-1005-2-ND 500 523.00 | 595D107C0016D2T 
25 R 68 +20% 17 6 0.20 1.12 718-1020-1-ND 5.14 34.70 277.62 | 718-1020-2-ND 600 1249.20 | 595D686X0025R2T 
25 R 100 +20% 25 8 0.20 1.12 718-1013-1-ND 6.17 41.71 333.70 | 718-1013-2-ND 600 1501.80 | 595D107X0025R2T 
25 R 100 +10% 25 8 0.20 1.12 6.17 41.71 333.70 | 718-1014-2-ND 600 1501.80 | 595D107X9025R2T 
35 R 33 +20% 11.6 6 0.28 0.94 5.14 34.70 277.62 | 718-1018-2-ND 600 1249.20 | 595D336X0035R2T 
50 R 15 +20% 75 6 0.40 0.79 5.65 38.20 305.56 | 718-1015-2-ND 600 1375.20 | 595D156X0050R2T 
50 R 22 +20% 1 6 0.39 0.80 6.79 45.89 367.08 | 718-1016-2-ND 600 1651.80 | 595D226X0050R2T 
50 R 22 +10% 1 6 0.39 0.80 6.79 45.89 367.08 | 718-1017-2-ND 600 1651.80 | 595D226X9050R2T 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 1665 


A cnr Sprague NEW! TANTAMOUNT® Maximum CV Ultra-Low ESR 
4 Conformal Coated Solid Tantalum Chip Capacitors -—597D Series _Disi@keel” 


Features: ¢ Terminations: Tin * High ripple current * Low profile case sizes * Extremely low ESR Performance Characteristics: 
* Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (To 125°C with voltage derating) * Capacitance Tolerance: +10% 


Dimensions (mm) 
Case Code E WwW H A B D (Ref.) J (Max.) 

E 7.3 +0.3 4.4 +0.4 4.0 +0.4 1.3 40.3 4.6 +0.6 6.4 0.1 

F 7.3 +0.3 6.0 +0.4 4.7 +0.4 1.3 40.3 4.6 +0.6 6.2 0.1 

R 7.3 +0.3 6.0 +0.4/-0.6 3.6 +0.4 1.3 40.3 4.6 +0.6 6.2 0.1 

Vv 7.3 +0.3 4.4 +0.4 2.0 Max. 1.3 40.3 4.6 +0.6 6.4 0.1 

Zz 7.3 £0.3 6.0 +0.4 6.0+0.4 1.3 40.3 4.6 +0.6 6.2 0.1 

Rated Max. DCL | Max. DF Max. ESR_ | Max. Ripple 
Voltage | Case | Capaci- | @25°C @25°C @25°C 100kHz Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay 
(VDC) _| Code | tance(uF) (uA) 120Hz | 100kHz(mQ)| IRMS (A) Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 

Vv 470 19 8 30 2.2 718-1398-1-ND 2.91 1.89 1.46 718-1398-2-ND 1,000 1090.00 | 597D477xX9004V2T 
E 680 27 6 25 2.9 718-1388-1-ND 6.51 4.24 3.26 718-1388-2-ND 500 1220.50 | 597D687X9004E2T 
4 E 1000 40 8 20 3.3 718-1389-1-ND 6.51 4.24 3.26 718-1389-2-ND 500 1220.50 | 597D108X9004E2T 
R 1000 40 8 18 3.7 -ND 6.80 4.43 3.41 600 1531.20 | 597D108X9004R2T 
R 1500 60 8 15 41 -ND 714 4.65 3.57 600 1606.80 | 597D158X9004R2T 
Vv 330 21 8 35 2.0 -ND 2.91 1.89 1.46 1,000 1090.00 | 597D337X96R3V2T 
63 E 470 30 6 30 20 -ND 6.38 4.15 3.20 500 1197.00 | 597D477X96R3E2T 
: E 680 43 6 25 29 -ND 6.51 4.24 3.26 500 1220.50 | 597D687X96R3E2T 
R 1000 63 8 20 3.5 -ND 714 4.65 3.57 600 1606.80 | 597D108X96R3R2T 
E 330 33 6 35 2.5 -ND 6.55 4.26 3.28 500 1228.50 | 597D337X9010E2T 
10 E 470 47 6 28 2.8 -ND 6.80 4.43 3.41 500 1276.00 | 597D477X9010E2T 
R 680 68 6 28 2.9 -ND 714 4.65 3.57 300 803.40 | 597D687X9010R2T 
16 E 220 35 8 40 2.3 -ND 6.50 4.23 3.25 500 1219.00 | 597D227X9016E2T 
25 R 68 a7 6 100 1.6 -ND 788 5.13 3.94 300 886.50 | 597D686X9025R2T 
E 15 8 6 300 0.8 -ND 8.40 5.46 4.20 500 1575.00 | 597D156X9050E2T 
R 15 8 6 250 1.0 718-1410-1-ND 8.40 5.46 4.20 718-1410-2-ND 300 945.00 | 597D156X9050R2T 
50 R 22 #1 6 170 0.8 718-1393-1-ND 8.80 5.72 4.40 718-1393-2-ND 600 1848.00 | 597D226X9050R2T 
F 33 17 6 150 0.8 718-1395-1-ND 11.55 751 5.78 718-1395-2-ND 300 1299.30 | 597D336X9050F2T 
Zz 47 24 6 145 a1 718-1408-1-ND 12.20 793 6.10 718-1408-2-ND 250 1143.75 | 597D476X9050Z2T 
63 F 22 14 6 200 0.9 718-1407-1-ND 12.44 8.09 6.22 718-1407-2-ND 300 1399.50 | 597D226X9063F2T 


NEW! TANTAMOUNT® Maximum CV Low Profile Conformal Coated 
Solid Tantalum Chip Capacitors - 592D Series 


Features: ¢ Robust 6.3V ratings for battery operated wireless applications * 2.0mm low profile height * Case code compatible with 
EIA 535BAAC and CECC 30801 molded chips * X case size can be used to replace several capacitors with lower ratings, result- 
ing in cost reduction ° Very low ESR limits Applications: * Telecommunications * Computing * PCMCIA cards Performance 
Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (To 125°C with voltage derating) 


Dimensions (mm) 


Case Code L (Max.) WwW H A B D (Ref.) J (Max.) 
R 7.2 6.0 +0.3/-0.6 2.0 Max. 1.3 40.3 4.6 +0.6 6.2 0.1 
Xx 14.5 7.37 +0.25/-0.5| 2.0 Max. 1.3 40.4 11.9 40.6 13.2 0.1 


Max. DCL |Max. DF} Max. ESR | Max. Ripple 


Capaci- | Toler- |Case | @25°C @25°C @25°C 100kHz Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Vishay 
tance (uF) | ance |Code (uA) 120Hz | 100kHz(m)|_ IRMS (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1000 +10%/ R 63 20 200 0.94 718-1406-1-ND 4.12 2.68 2.06 718-1406-2-ND 1,000 1544.00 | 592D108X96R3R2T20H 
1000 +10% | X 63 16 40 2.1 718-1405-1-ND 8.19 5.33 4.10 718-1405-2-ND 500 1535.50 | 592D108X96R3X2T20H 
1500 +20% | R 95 33 120 1.21 718-1386-1-ND 5.56 3.62 2.78 718-1386-2-ND 1,000 2085.00 | 592D158X06R3R2T20H 
1500 +10% | X 95 25 45 1.97 718-1404-1-ND 8.19 5.33 4.10 718-1404-2-ND 500 1535.50 | 592D158X96R3X2T20H 
2200 +10% | X 139 35 55 1.8 718-1403-1-ND 8.19 5.33 4.10 718-1403-2-ND 500 1535.50 | 592D228X96R3X2T20H 


TANTALEX® Elastomer Sealed Wet Tantalum ee 
e a es i jastic-Film Case Insulating Sleeve Lead 
Capacitors with Sintered Anode Cou B (ax) Lex) =u 
5.51 5.45 10 +6.35 
for operations to 125°C — 109D Series E 7.92 20.22 87.15 26.35 
T 10.31 23.40 57.15 +6.35 
Model 109D TANTALEX capacitors fill the basic requirements for applications where a superior quality, reliable K 10.31 30.91 57.15 +6.35 


design for industrial, automotive, and telecommunications application is desired. 

They are the commercial equivalents of Tansitor Style WC, UWC, Mallory-NACC Style TLS, TLH and the Military 
Style CL64 and CL65. They are designed to meet the performance requirements of military specification MIL- 
DTL-3965. 

Features: Outer plastic film insulation 

Performance Characteristics: 

* Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to 125°C with voltage derating) 


* Capacitance Tolerance: +10% 


Max. ESR Max. IMP. 
@ 25°C @ -55°C Max. DCL (yA) @ 
Case Capacitance 120Hz 120Hz 25°C 85°C Digi-Key Price Each Vishay 
Code (uF) (Q) () 125°C Part No. 1 10 100 Part No. 

25 Volt @ 85°C (15 Volt @ 125°C) 

F 270 2.7 33 3 16 718-1229-ND 26.76 20.74 18.74 109D277X9025F2 

ei 560 1.8 24 7 28 718-1225-ND 33.72 26.14 23.61 109D567X9025T2 
50 Volt @ 85°C (30 Volt @ 125°C) 

Cc 33 5 135 2 9 718-1231-ND 22.64 17.55 15.85 109D336X9050C2 

F: 47 6 70 1 9 718-1232-ND 21.38 16.57 14.97 109D476X9050F2 

E 120 2.5 49 4 24 718-1227-ND 26.76 20.74 18.74 109D127X9050F2 

ah 270 1.8 29 8 32 718-1230-ND 33.72 26.14 23.61 109D227X9050T2 
60 Volt @ 85°C (40 Volt @ 125°C) 

F 100 2.5 54 4 20 718-1226-ND 26.76 20.74 18.74 109D107X9060F2 

K 270 1.5 23 9 36 718-1223-ND 46.60 36.12 32.62 109D277X9060K2 
75 Volt @ 85°C (50 Volt @ 125°C) 

Cc 22 5 157 3 12 718-1228-ND 22.64 17.55 15.85 109D226X9075C2 

F 56 3 70 4 24 718-1224-ND 27.00 20.93 18.90 109D566X9075F2 

iF 82 2.5 63 4 24 718-1233-ND 26.76 20.74 18.74 109D826X9075F2 

T 180 1.8 30 9 36 718-1222-ND 33.72 26.14 23.61 109D187X9075T2 

Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1666 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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VISHAY. Sprague 


Wet Tantalum Capacitors with Tantalum Case and Glass-to-Tantalum 


Hermetic Seal for -55°C ~ 200°C operations — 135D Series 


Model 135D tantalum-case tantalum electrolytic capacitors incorporate the advantages of all the varieties 
of electrolytic capacitors and eliminate most of the disadvantages. These units have a 3 volt reverse 
voltage capability at 85°C and a higher ripple current capability than any other electrolytic type with similar 
combinations of capacitance and case size. They also have a high resistance to damage from shock and 
vibration. These capacitors are commercial equivalents of Tansitor Style; AQ, AR, HAQ, HAR, Mallory- 


NACC Style; TLT, TXT, THT, THX and Military Style CLR79 and CLR81, designed to meet the performance 
requirements of military specification MIL-PRF-39006/22/25. 

Performance Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to 200°C with voltage derating) 
Capacitance Tolerance: +10% 

Physical Characteristics: Tinned nickel leads (solderable and weldable) 


High Temperature Film Insulation 


25 Volt @ 85°C (12 Volt @ 200°C) 


Dimensions (mm) 
Case Code Weight rs E> + L1 —+ 1+ — E—) 
Type DCLR 79/81 In Grams 
135D Equivalent D Li L2 (Max.) E (Max.) tH ' f= 
ej 1 5.16 +0.41 11.51 + 0.79 - 0.41 18.64 38.10 +6.35 2.6 @0.64 [2 AN Weld 
F T2 7.52 +0.41 16.28 + 0.79 - 0.41 23.42 57.15 +6.35 6.2 22 AWG ~~" Tantalum 
K T4 9.91 +0.41 26.97 + 0.79 - 0.41 34.11 57.15 +6.35 17.7 
Max. ESR Max. IMP. Max. Ripple 
@ 25°C @ -55°C Max. DCL (yA) @ 40kHz 
Case Capacitance 120Hz 120Hz 25°C 85°C rms Digi-Key Price Each Vishay 
Code (uF) (Q) (0) 125°C (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 
Polyesterfilm Insulation 
30 Volt @ 85°C (18 Volt @ 200°C) 
K 560 1.3 20 9 36 2000 718-1252-ND 63.05 52.55 46.42 135D567X9030K2 
50 Volt @ 85°C (30 Volt @ 200°C) 
F 120 2.5 49 4 24 1200 718-1257-ND 39.44 32.87 29.04 135D127X9050F2 
K 330 1.5 30 9 36 1900 718-1250-ND 63.05 52.55 46.42 135D337X9050K2 
75 Volt @ 85°C (45 Volt @ 200°C) 
Cc 22 5.1 157 3 12 600 718-1259-ND 29.68 24.74 21.85 135D226X9075C2 
F 33 4.2 90 1.0 10.0 1000 718-1264-ND 35.48 29.57 26.12 135D336X9075F2 
K 220 1.8 24 10 40 1800 718-1248-ND 63.05 52.55 46.42 135D227X9075K2 
125 Volt @ 85°C (75 Volt @ 200°C) 
Cc 17 15.6 1250 1.0 2.0 415 718-1258-ND 26.59 22.16 19.58 135D175X9125C2 
K 82 2.8 32 12 48 1900 718-1253-ND 63.05 52.55 46.42 135D826X9125K2 


Cc 68 43 90 2 9 850 718-1265-ND 29.86 24.89 21.99 135D686X9025C6 
F 270 27 33 3 16 1400 718-1263-ND 39.62 33.02 29.17 135D277X9025F6 
50 Volt @ 85°C (30 Volt @ 200°C) 

Cc 10 6.4 250 1.0 2.0 715 718-1255-ND 26.77 22.31 19.71 135D106X9050C6 
F 25 46 95 1.0 5.0 1005 718-1262-ND 35.66 29.72 26.25 135D256X9050F6 
K 330 1.5 30 9 36 1900 718-1251-ND 63.23 52.70 46.55 135D337X9050K6 
60 Volt @ 85°C (36 Volt @ 200°C) 

F 100 2.5 54 4 20 1100 718-1256-ND 39.62 33.02 29.17 135D107X9060F6 
75 Volt @ 85°C (45 Volt @ 200°C) 

Cc 22 5.1 157 3 12 600 718-1260-ND 29.86 24.89 21.99 135D226X9075C6 
F 82 2.5 63 4 24 1000 718-1266-ND 39.62 33.02 29.17 135D826X9075F6 
K 220 1.8 24 10 40 1800 718-1249-ND 63.23 52.70 46.55 135D227X9075K6 
100 Volt @ 85°C (60 Volt @ 200°C) 

EF 22 4.8 100 1.0 9.0 965 718-1261-ND 35.66 29.72 26.25 135D226X9100F6 
125 Volt @ 85°C (75 Volt @ 200°C) 

K 82 2.8 32 12 48 1900 718-1254-ND 63.23 52.70 46.55 135D826X9125K6 


HI TMP® Wet Tantalum Capacitors with Tantalum Case and Glass-to-Tantalum Hermet- 


ic Seal for -55°C ~ 200°C operations — 134D Series 


The 134D HI TMP represents a major breakthrough in wet tantalum capacitor technology for high temperature 
(200°C) applications such as that seen in the petroleum exploration industry. Its unique design provides for 
the highest capacitance per unit volume. The design facilitates a doubling of capacitance when compared 
with conventional wet tantalum products. The 134D is housed in all tantalum, hermetically sealed case and 


is manufactured to withstand high stress and hazardous environments. Performance Characteristics: 
* Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (Up to 200°C with voltage derating) * Capacitance Tolerance: +10% 
Physical Characteristics: * Weight (maximum): 17.7 grams * High temperature film insulation * Tinned 
nickel leads (solderable and weldable) 


AC Ripple 
Capacitance | Max. ESR | Max. DCL (uA) @ | Typical IMP, Z 85°C 
@25°C 120Hz [O56 | 85C @ -55°C 40kHz | Digi-Key Price Each Vishay 
120Hz (Q) 125°C i) mA rms _| Part No. 1 10 100 | Part No. 
50 Volt @ 85°C (30 Volt @ 200°C) 
680 0.70 5 40 5 2900 _[718-1245-ND 114.31 97.98 86.55 | 134D687X9050K6 
60 Volt @85°C (36 Volt @ 200°C) 
57.151 26.971 57.15 560 0.80 5 40 6 2700 _[718-1244-ND 114.31 97.98 86.55 | 134D567X9060K6 
_ 75 Volt @ 85°C (45 Volt @ 200°C) 
470 0.90 5 50 7 2550 _[718-1243-ND 114.31 97.98 86.55 | 134D477X9075K6 
Weld 100 Volt @ 85°C (60 Volt @ 200°C) 
220 1.20 5 50 16 2200 [718-1247-ND 114.31 97.98 86.55 | 134D227X9100K6 
125 Volt @ 85°C (75 Volt @ 200°C) 
150 1.60 5 50 16 1900] 718-1246-ND 114.31 97.98 86.55 | 134D157X9125K6 


SuperTan® Wet Tantalum Capacitors with H 


Vishay ST represents a major breakthrough in wet tantalum capacitor technology. Its unique cathode system 
provides the highest capacitance per unit volume. The design facilitates a doubling of capacitance, lower 
ESR and higher ripple current rating compared with conventional wet tantalum products. Moreover, the ST 
has the capacitance stability of a solid tantalum capacitor and there are no circuit impedance restrictions. 
The ST is housed in an all tantalum, hermetically sealed case and is manufactured to withstand hazardous 


ermetic Seal — ST Series 


environments. The ST is used widely in the defense and aerospace industries and whenever there is a space 
problem. 

Features: * Very High Capacitance * Very Low ESR * High Ripple Current * Low DCL 

Performance Characteristics: « Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Physical Characteristics: 

* All Tantalum Case * Hermetically Sealed ¢ Insulated * Tinned nickel leads (solderable and weldable) 


Dimensions (mm) Capacitance Max. DCL (uA) Max. IMP. |AC Ripple 
; @ 25°C Max. ESR|Max.DCL (WA) | @ -55°C | 85°C 
a dwae | ixare sri Wacis lover) 120Hz | Case | 120Hz [5.., | 85°C | 120Hz | 40kHz | Digi-Key Price Each Vishay 
* : * (uF) Code (Q) 125°C (Q) mArms | Part No. 1 10 100 Part No. 
T2 7.92 16.28 $7.15 5.7 30 Volt @ 85°C (20 Volt @ 125°C) 
73 10.31 946 | 5715 94 470 72 [085 | 2 10 15 7800 _ | 718-1242-ND 60.87 52.17 4609 | ST470-30T2KI 
50 Volt @ 85°C (30 Volt @ 125°C) 
ab! 10:3 B20 |. Ree iss 220 2 0.9 2 70 175 | 1800 | 718-1247-ND 60.87 52.17 46.09 | ST220-50T2KI 
680 14 0.7 5 40 8 2750 _| 718-1239-ND 102.78 88.10 77.82 | ST680-50TAKI 
60 Volt @ 85°C (40 Volt @ 125°C) 
150 2 TA 2 10 20 7800 | 718-1240-ND 60.87 52.17 46.09 | ST150-60T2KI 
560 14 08 5 40 10 2750 _ | 718-1238-ND 102.78 88.10 77.82 | STS560-60TAKI 
75 Volt @ 85°C (50 Volt @ 125°C) 
330 3 TO 3 30 12 2100 | 718-1236-ND 79.38 68.04 60.11 | ST330-75TSKI 
470 14 0.9 5 50 12 2750 _ | 718-1237-ND 102.78 88.10 77.82 | ST470-75T4KI 
bead 100 Volt © 85°C (65 Volt @ 125°C) 
220 14 12 5 50 15 2750 _| 718-1235-ND 0278 88.10 77.82 | ST220-100T4KI 
125 Volt @ 85°C (85 Volt @ 125°C) 
T50 14 16 5 50 20 2750 | 718-1234-ND T0278 88.10 77.82 | STI50-125TAKI 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 «© Phone 


218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 1667 


Panasonic B-Series Polyester Capacitors 


PANASONIC ECQ-B CROSS REFERENCE: Sprague: 225P, 418P; Mepco: 713D1, 711D1, 719D1; TRW: ~ 5 sec. * Insulation Resistance: C< 0.33yF: 30000MQ min. (20°C, 50VDC 60s: ECQB1H(F), C > 0.33yF: 
601PE, 601CPE; Packtron: PE, FM; Secor: MFDW, MFDR; Roederstein: KT1805, KT1806, KT1807, 10000MQ min. (20°C, 100VDC 60s: ECQB1(F), ECQB2(F) * Construction: Polyester film, non-inductive, 
KT1898; Wima: FKS; CSF Thompson: ED (Dip); Rubycon: F2X, F2S, F3U; Nichicon: TDY; Nissei: AMZ, epoxy coating. 

AMX, AMR, AMM. FEATURES: High volumetric efficiency; non-inductive construction; low-loss, high stability; and epoxy resin 
SPECIFICATIONS: * Operating Temp. Range: -40°C ~ 85°C » Rated Voltage: DC 50V, 100V, coating. 

200V. * Capacitance Range: .0001 ~ 0.47UF * Capacitance Tolerance: +5% (J), +10% (K) * Dissipation APPLICATIONS: Blocking, by-pass and coupling of DC and signal to VHF range; pulse, logic and timing 
Factor: 1.0% (20°C, 1kHz) * Withstand Voltage: Between Terminals: rated voltage(V, DC) x 250% 1 circuits; light duty pulse forming networks; filter & noise suppression circuits; and general purpose usage. 


Panasonic Polyester Capacitors 
Digi-Key® B-Series Kit 
300 capacitors in all. 


P4550-KIT-ND 


Includes those parts listed below (*). 


P4551-ND. . ]P4555-ND. 30 pc. | P4559-ND. 
P4552-ND . . |P4556-ND. 10 pc. | P4560-ND. 
‘Tinned Capper P4553-ND. . |P4557-ND. 20 pc. | P4561-ND. 
Clad-Steel Wire . ss P4554-ND. . |P4558-ND. 20 pc. | P4562-ND. 
Cap. |Toler-| Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Panasonic Cap. |Toler-| Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Panasonic 
HF | ance Et aH F | Part No. 10 100 1,000 5,000 Part No. uF jance at oH F | Part No. 10 100 1,000 5,000 Part No. 
50WV (Bulk Pkg.) — RoHS Compliant 100WV (Bulk Pkg.) 
0001 J+10%] 7.0 30 60 5.0 |P4570-ND 72 480 38.00  36.00/M ECQ-BIH101KF 18 [25%] 13.0 75 144 100 |P4650-ND® 356 2370 185.00  17900/M | ECO-BI184JF 
.00012}+10%] 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4571-ND 72 480 38.00 36.00/M ECQ-B1H121KF 22 | +5% | 13.0 8.0 15.2 10.0 |P4660-ND@ 4.06 27.08 += -212.00 205.00/M__| ECQ-B1224JF 
100015] 10% 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4572-ND 72 480 38.00  36.00/M ECQ-B1H151KF 27 | 45% | 13.0 8.5 17.2 10.0 | P4661-ND 457 30.46 238.00 —230.00/M_‘| ECQ-B1274JF 
00018) +10%] 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4573-ND 72 4.80 38.00 36.00/M ECQ-B1H181KF 33 | 5% | 13.0 9.0 18.0 10.0 | P4662-ND® 5.08 33.84 264.00 256.00/M ECQ-B1334JF 
00022/+10%! 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4574-ND 72 4.80 38.00  36.00/M ECQ-B1H221KF 39 25% 13.0 10.5 19.0 10.0 | P4663-ND 6.09 40.60 317.00  307.00/M ECQ-B1394JF 
90027 x10%)1 7.030 6.0 5.0 | PAS7S-ND 7 780 38.00 36-001 ECO-BIHOTIKE A7_ | +5% | 13.0 11.5 19.2 10.0 | P4664-ND® 7.61 50.74 396.00: 383.00/M_| ECQ-B1474JF 
.00033]+10%| 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4576-ND 72 480 38.00 36.00/M —_| ECQ-B1H331KF 200WV (Bulk Pkg.) 
.00039]+10%} 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4577-ND 72 4.80 38.00 36.00/M ECQ-B1H391KF 001 | 25% | 85 4.0 7.0 5.0) PASSTAND® 1.40 9.30 73.00 70.00/M | ECQ-B2102JF 
‘o0047/ «5% | 70 30 60 50 | P4578-ND 79 480 38.00  36.00/M ECO-B1H471JF 0012 | 25% | 85 40 75 5.0/P4538A-ND® 140 9.30 73.00 70.00/M_—_ | ECO-B2122JE 
.00056| +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4579-ND 72 480 38.00 —_ 36.00/M ECQ-B1H561JF ne yn . ie if on SE Ned 1 oat fang oN eae 
9) q 7] A 15% i uy é K d : E i H - 
HO068 | 2%) FO 80 60 30 aay ee eae eee a itterie | (0022 [25% | 85 45 7.5 5.0 |PAS41A.ND@ 140 930 73.00 _70.00/M_| ECO-B9290JF 
“oor 145%! 70 30 60 50 |P4551-ND™ 0 480 3800  36.00/M ECO-BIH102JF 0027 +5%| 85 45 80 5.0|/P4542AND@ 140 930 73.00 70.00/M | ECQ-B2272JF 
oor | 25% 1 70 30 60 5 * ; ; ; : 0033 | +5% | 11.0 45 75 7.5|P4543AND@ 140 930 73.00 70.00/M | ECQ-B2332JF 
: +5%| 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4552-ND 72 480 38.00  36.00/M ECQ-B1H122JF : i i 
oois | 25% | 70 30 60 50 Reteeanine 4 daoi. 4a00. 246 OO ECR:BIHEDIE 0039 | +5% | 11.0 45 75 7.5|P4544A-ND@ 140 930 73.00 70.00/M | ECQ-B2392JF 
: zoe EY 3 80 s : 3 : 0047 | 45%] 11.0 45 85 7.5|P4545AND@ 140 930 73.00 70.00/M | ECQ-B2472JF 
0018 | 25% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4S54-ND* 72 4.80 38.00 36.00/M =) ECO-BIH182JF | | 0056 | +5% | 11.0 4.5 85 7.5 |P4546A-ND@ 1.40 9.30 73.00 70.00/M_| ECQ-B2562UF 
0022 | 25% ) 7.0 3.0 6.0 5.0) PASS5-ND* = 72 4.80 38.00 36.00/M | ECQ-BIH222JF | F ooga fx5% [11.0 45 9.0 7.5|PA547A-ND@® 1.40 9.30 73.00  70.00/M | ECO-B2682JF 
0027 | 5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | PaSS6-ND* 72 480 38.00 36.00/M | ECQ-BIH272JF | | 0082 | 25% | 11.0 4.5 90 7.5|P4548A-ND@ 140 9.30 73.00 — 70.00/M | ECQ-B2822JF 
0033 | 25% ) 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4557-ND* 72 4.80 38.00 36.00/M_ =| ECQ-B1H332JF 01 |) 45% | 11.0 4.5 10.0 7.5|P4549A-ND@ 1.40 9.30 73.00 —70.00/M_| ECQ-B2103JF 
0039 | +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4558-ND 72 4.80 38.00 36.00/M ECQ-BIH392JF 012 | 25%] 11.0 5.0 10.5 7.5|P4550A-ND@® 1.40 9.30 73.00  70.00/M | ECQ-B2123JF 
0047 5% | 7.0 30 60 5.0 | P4559-ND* 72 480 38.00  36.00/M ECQ-B1H472JF 1015 | +5% [11.0 5.5 10.5 7.5 |P4551A-ND@® 1.44 9.62 75.00 —73.00/M_| ECQ-B2153JF 
0056 | +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4560-ND* 72 4.80 38.00  36.00/M ECQ-B1H562JF 018 (25% [11.0 5.5 12.2 7.5/P4552A-ND 1.55 10.30 80.00  78.00/M | ECQ-B2183JF 
.0068 | +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4561-ND* 72 4.80 38.00 36.00/M ECQ-B1H682JF 1022 | 45%] 11.0 6.0126 7.5/P4553A-ND 1.66 11.08 87.00 —84.00/M_| ECQ-B2223JF 
.0082 | +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4562-ND* 72 4.80 38.00 —36.00/M ECQ-B1H822JF 1027 | 45% | 11.0 6.5 13.2 7.5/P4554A-ND 1.73 11.56 90.00 —87.00/M_| ECQ-B2273JF 
01 | 45% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4582-ND 72 4.80 38.00 36.00/M ECQ-B1H103JF 1033 | 45%] 11.0 7.0136 7.5|P4555A-ND 1.77 11.78 92.00 —-89.00/M_| ECQ-B2333JF 
O12 125% 1733360 501 P4583-ND 75 5.00 39.00 38.00/M ECO-BIH123JF 1039 | +5% [13.5 5.0 14.4 10.0 |P4556A-ND 1.77 11.78 ~——92.00——89.00/M_| ECQ-B2393JF 
015 | 45% | 7.5 3.0 6.0 5.0} P4584-ND 78 5.20 41.00 39.00/M ECQ-B1H153JF 047 25% 13.5 5.5 14.8 10.0 | P4557A-ND 1.78 11.88 93.00 90.00/M ECQ-B2473JF 
018 | 45%] 7.5 3.0 6.0 5.0 | P4585-ND 81 540 42.00 41.00/M ECQ-B1H183JF ea an ie oe of ie END i ee auep On Sa eras 
022 | 45%] 7.5 3.0 6.0 5.0 | P4586-ND 81 5.40 42.00 41.00/M ECQ-B1H223JF : 0% | 16.0 5.5 15.0 12. l : . ; : ' 
‘027 | 25% | 78 35 65 50 |P4se7-ND 84 5.60 44.00 42.00/M —_| ECO-B1H273JF ee oe ie a ea ne SRS ei tee aeop Pee Sera 
033 | s5% | 75 35 65 5.0 | PAS69-ND 875.80 45.00 44.00 | ECO-BIH333JF |_| 26% | 16.0 7.0 16.0 12.5 TRAOGIENUS) 1 a E _ : 
: ; ‘ 12 [45% [19.0 65 17.6 15.0 |P4562A-ND® 3.05 2034 159.00  154.00/M | ECQ-B2124JF 
039 | 45%] 7.5 4.0 7.0 5.0 | P4588-ND 90 6.00 47.00 —45.00/M ECQ-B1H393JF 45 |25%|190 75 184 180 |P4SB3AND 366 2438 19000  18400/M | ECO.BDIS4JF 
047 | 45%] 7.5 4.0 7.5 5.0 | P4589-ND 93 620 48.00 47.00/M ECQ-B1H473JF : ee aan “aa ae aoe : : : : 
: 18 | 45% | 19.0 8.0 19.0 15.0 |P4564A-ND 4.27 28.44 222.00  215.00/M | ECQ-B2184JF 
056 | +5%) 80 4.3 7.5 5.0 | P4590-ND 99 6.60 52.00  50.00/M ECQ-B1H563JF 22 | 45% /190 90 20.0 150 |PéS6SAND® 488 3250 25400  245:00/M | ECO.B2224JF 
068 | +5%| 8.0 43 85 5.0 | P4591-ND 114 7.60 59.00 _57.00/M ECQ-B1H683JF : ee biota ADIGA Sa, ' : : : 
Sa ELA Rca aE = oe — 27 | +5% | 24.0 8.0 19.4 20.0 | P4566A-ND® 5.48 36.56 286.00 —-276.00/M_| ECQ-B2274JF 
: 20% | 8.0 4.5 9.0 5. ‘ : , , , : 33 [45% | 24.0 9.0 20.4 20.0 |P4567A-ND® 6.09 4062 317.00  307.00/M | ECQ-B2334JF 
1 | s8% | 8.0 5.0 10.0 5.0 }RASGSNDI) 1.290 = 8.60 67.00 G5.00/M | ECC-BIHIO4JF 39 | 25% | 24.0 10.0 21.2 20.0 | P456BA-ND 7.31 48.72 381.00 368.00/M | ECQ-B2394JF 
12) 25% | 11.0 5.0 11.6 7.5 | P4594-ND 3.15 21.00 164.00 159.00/M ECQ-B1H124JF AT | #5% | 24.0 11.5 22.2 20.0 | PA569A-ND® 9.14 60.92 476.00 —_—460.00/M_| ECQ-B2474JF 


15 | 45% | 11.0 5.0 12.0 7.5 | P4595-ND 3.39 22.60 177.00 171.00/M ECQ-B1H154JF 
18 | 45% | 11.0 6.0 124 7.5 | P4596-ND 3.54 23.60 184.00 178.00/M ECQ-B1H184JF 


22 | 25% | 11.0 60 130 7.5|P4507-ND 3.96 26.40 206.00 199.00/M | ECO-BIH224JF ae Ls PA pany oa Ha 
27 | 25% | 13.0 6.0 14.4 10.0 | P4598-ND 4.95 33.00 258.00 249.00/M ECQ-B1H274JF W : y- 9 : 
33 | 45% | 13.0 6.0 15.0 10.0 | P4599-ND 5.34 35.60 278.00 269.00/M | ECQ-B1H334JF SOWvV (Ammo Box Pkg.) 
39 | 25% | 13.0 6.5 15.4 10.0 | P4734-ND 5.76 38.40 300.00 290.00/M ECQ-B1H394JF 0001 | +10% | 7.0 3.0 6.0 5.0 ] P4570TB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-B1H101KF3 
A7 | 45% | 13.0 7.5 16.2 10.0 | P4735-ND 6.33 42.20 330.00 _319.00/M ECQ-B1H474JF 00012 | 10% | 7.0 30 60 5.0 | P4571TB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-B1H121KF3 
100WV (Bulk Pkg.) 00015 | 10% | 7.0 30 6.0 5.0 | P4572TB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-B1H151KF3 
0001] 25%] 72 30 60 50]P4773-ND@ 204 13.60 106.00 103.00/M ECO-B1101JF teas ae ut a0 a a8 Ee BND ey a nane SR BI DIKE: 
.00012] #5% | 7.2 3.0 6.0 5.0|P4774-ND@ 2.04 13.60 106.00 103.00/M ECQ-B1121JF “00027 Ta10% 1 7030-6050 | PA575TB-ND® 7000 38,00/M ECO-BIHO7TKF3 
.00018] #5% | 7.2 3.0 6.0 5.0|P4776-ND@ 2.04 13.60 106.00 103.00/M ECQ-B1181JF ‘90033 | «10%! 70 30 60 50 | P4576TB-ND® 2'000 38,00/M ECO-B1H331KF3 
.00022] 45% | 7.2 3.0 6.0 5.0|P4777-ND@ 2.04 13.60 106.00 103.00/M ECQ-B1221JF ‘oo039 | «10% 70 30 60 50 | P4577TB-ND 2000 38,00/M ECQ-BIH391KF3 
.00027 | +5% | 7.2 3.0 6.0 5.0 | P4778-ND 2.04 13.60 106.00 _103.00/M ECQ-B1271JF ‘oooa7 | 25% | 70 30 60 50 | P4S78TB-ND@ 2000 38,00/M EGO-B1H471JF3 
00033] +5% | 7.2 3.0 6.0 5.0 | P4779-ND@ 2.04 13.60 106.00  103.00/M ECQ-B1331JF 00056 | +5% | 7.0 3.0 60 5.0 P4579TB-ND@ 2,000 38.00/M ECQ-B1H561JF3 
00047] +5% | 7.2 3.0 6.0 5.0 | P4781-ND@ 1.16 7.74 60.00  58.00/M ECQ-B1471JF 00068 | 45% | 7.0 30 60 50 P4580TB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-B1H681JF3 
00056] +5% | 7.2 3.0 6.0 5.0 | P4782-ND@ 1.16 7.74 60.00  58.00/M ECQ-B1561JF 00082 | +5% | 7.0 3.0 60 50 P4581TB-ND@ 2,000 38.00/M ECQ-B1H821JF3 
00068] +5% | 7.2 3.0 6.0 5.0 | P4783-ND@ 1.16 7.74 60.00 58.00/M ECQ-B1681JF 001 +5% | 7.0 3.0 60 5.0 P4551TB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-B1H102JF3 
.00082 | +5% | 7.2 3.0 6.0 5.0|P4784-ND@ 1.16 7.74 60.00 _58.00/M ECQ-B1821JF 0012 | 5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4552TB-ND® 2.000 38.00/M ECO-B1H122JF3 
001 [45%] 7.2 3.0 6.0 5.0|P4785-ND® 1.16 774 60.00 58.00/M ECO-B1102JF 10015 | +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4553TB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-B1H152JF3 
0012 | 45% | 7.2 3.0 6.0 5.0|P4786-ND@ 1.16 7.74 60.00 —58.00/M ECQ-B1122JF 0018 | 25% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4554TB-ND® 2,000 38.00/M ECO-B1H182JF3 
.0015 | +5%| 7.2 3.0 6.0 5.0|P4787-ND® 1.16 7.74 60.00 —58.00/M ECQ-B1152JF 0022 | +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4555TB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-B1H222JF3 
0018 | #5% | 7.2 3.0 6.5 5.0|P4788-ND@ 1.16 7.74 60.00 —58.00/M ECQ-B1182JF 0027 | 25% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4556TB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-B1H272JF3 
0022 | #5% | 7.2 3.0 6.5 5.0|P4789-ND@ 1.16 7.74 60.00 —_58.00/M ECQ-B1222JF 0033 | +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4557TB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-B1H332JF3 
0027 [45% | 7.2 30 65 50|P4790-ND® 1.16 774 60.00 58.00/M ECQ-B1272JF 0039 | +5% | 7.0 3.0 60 5.0 | P4558TB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-B1H392JF3 
0033 | +5% | 7.2 30 65 5.0|P4791-ND@® 1.16 7.74 60.00 58.00/M ECQ-B1332JF 0047 | +5% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4559TB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-B1H472JF3 
.0039 | +5% | 7.2 3.0 6.5 5.0|P4792-ND® 1.16 7.74 60.00 —58.00/M ECQ-B1392JF 0056 | 25% | 7.0 3.0 6.0 5.0 | P4560TB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-BIHS62JF3 
0047 | +5%| 7.2 3.0 6.5 5.0] P4793-ND® 1.16 7.74 60.00 —58.00/M ECQ-B1472JF 0068 | +5% | 7.0 30 60 5.0 | P4561TB-ND® 2,000 38.00/M ECQ-B1H682JF3 
0056 | +5% | 7.2 3.0 65 5.0|P4794-ND@® 1.16 7.74 60.00 _58.00/M ECQ-B1562JF 0082 | 25% | 7.0 3.0 60 5.0 | P4562TB-ND@ 2,000 38.00/M ECQ-B1H822JF3 
0068 | 25% | 72 30 65 50|P4795-ND® 1.16 7.74 60.00  58.00/M | ECO-BIO82JF O01 | 36% | 7.0 30 6.0 5.0 [IRAGBATEENBSa| 2,000 38.00/M EGO-B1Hi03JF3 
0082 | 5% | 7.2 32 7.0 50|P4796-ND® 1.16 7.74 60.00 58.00/M _—_| ECQ-B1822JF Ce ooo ee ene cee 
01 | 25% | 7.2 3.2 7.0 5.0]P4797-ND® 1.16 7.74 60.00 —58.00/M ECQ-B1103JF nis [ase | 7s 30 60 50 (Mpteeeretints’ 5000 422.00/M ECOBIH183IF3 
012 | 45%] 7.2 3.5 7.0 5.0 | P4798-ND 1.16 7.74 60.00 —58.00/M ECQ-B1123JF a res 35 30 60 50 MEemEtie ant AA 00M ECC.B1H223 63 
015 | 45% | 7.2 4.0 7.5 5.0|P4799-ND® 1.20 8.02 63.00 _61.00/M ECQ-B1153JF “0o7 15% cs 35 65 50 (Mepiarietnne Bite 44,00/M ECO BIHOTAIES 
018 [45%] 7.2 45 80 5.0|P4647-ND® 1.28 856 67.00  65.00/M ECO-B1183JF 0991 5% 17573565 50 | PAS691B-NDe 7-000 75.00/M ECO-B1H333JF3 
022 | 45%] 7.2 4.5 9.0 5.0|P4648-ND® 1.38 9.22 72.00 70.00/M ECQ-B1223JF ‘039 | 15% 175 40 70 50 | Pass8TB-ND 2'000 47,00/M EGO-B1H393 JF3 
027 | 45%] 7.5 5.0 9.5 5.0|P4649-ND® 1.44 9.62 75.00 73.00/M ECQ-B1273JF ‘oa7 | as% 175 40 75 50 | PdS589TB-NDS +000 50.00 ECO-B1H473JF3 
033 | 45%] 7.5 5.5 10.0 5.0|P4650-ND® 1.47 9.80 77.00  74.00/M ECQ-B1333JF ‘ose | 25% | 80 43 75 50 | P4590TB-ND 4/000 52.00 ECQ-B1H563JF3 
039 | 45% | 7.5 6.0 11.2 5.0 | P4651-ND 1.47 9.80 77.00 _74.00/M ECQ-B1393JF ‘oes | 25% | 80 43 85 50 | P45O1TB-NDS 1000 59.00 ECO-B1H683JF3 
047 [45%] 7.5 65 11.8 5.0|P4652-ND® 1.49 990 77.00  75.00/M ECQ-B1473JF 082 125% | 80 459.0 50 | P4592TB-ND® 7.000 63.00 ECO-B1H823JF3 
056 | 5% | 10.0 5.0 12.0 7.5 | P4653-ND@ 1.49 9.90 77.00 —75.00/M ECQ-B1563JF 4 45% | 8.0 5.0 10.0 50 P4593TB-ND@ 1,000 67.00 ECQ-B1H104JF3 
068 | 5% | 10.0 5.5 124 7.5 | P4654-ND® 1.52 10.12 79.00 76.00/M ECQ-B1683JF 12 +5% 111.0 5.0 116 5.0 P4594TB-ND@ 1,000 153.00 ECQ-B1H124JF3 
082 | 5% | 10.0 5.5 14.0 7.5 | P4655-ND® 1.55 10.36 81.00 78.00/M ECQ-B1823JF 15 +5% 111.0 5.0 12.0 5.0 P4595TB-ND 1,000 180.00 ECQ-B1H154JF3 
A | 45% |105 6.0 14.6 7.5|P4656-ND@ 159 10.58 83.00 _80.00/M ECQ-B1104JF 18 | 45% |11.0 55 124 5.0 | P4596TB-ND 500 87.50 ECO-B1H184JF3 
12 [25% [10.5 7.0 152 7.5/P4657-ND® 254 1694 132.00 128.00/M ECO-B1124JF 22 | #5% |11.0 6.0 13.0 5.0 | P4597TB-ND® 1,000 213.00 ECQ-B1H224JF3 


15 | #5% | 13.0 7.0 12.0 13.8 | P4658-ND@ — 3.05 20.32 159.00 _153.00/M ECQ-B1154JF RoHS Compliant 
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Panasonic \-Series 5% Stacked Metallized Film Capacitors ag nh elearning 


FEATURES: « High volumetric efficiency * Low 
dissipation factor * Stacked and non-inductive 
construction »* Operating temperature range: -40°C 
~ 85°C »* Temperature coefficientAc/c: 200 ppm 
* Dissipation factor (maximum): 1.0% * Insulation 


* Panasonic V-Series 
Stacked Metallized Film 
Capacitors 


Digi-Key® V-Series 


resistance (25°C): 1000MO pF  Self-healing pes Capacitors Kit 
APPLICATIONS: ° Blocking, by-pass and coupling P4542-KIT-ND* (50 Volt K) 
of DC * Pulse, logic and timing circuits * Light duty 5mm +05 P4700-KIT-ND¢ (100 Volt K). 
pulse forming * Filter and noise suppression Solder Plated 127mm Includes 10 each of those parts indicated 
ee eee Ge , Sealine , ihe vellusa relia the cha. Pros Teka 
A F * ib 
i alae ei aoe Sey mmampeon: 180: All taped parts have notebook style storage box with bin guide for 
mecca P ae 5mm lead space. easy storage and quick access. 
(To convert millimeters to inches divide by 25.4) 
Working Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage pF [b il H E Part No. 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
Bulk Package 
0.01 7.3 3.2 5.0 5.0 P4513-ND*® 95 7.90 47.00 44.00/M 41.00/M ECQ-V1H103JL 
0.012 7.3 3.2 5.0 5.0 P4514-ND@ 1.18 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H123JL 
0.015 7.3 3.2 5.0 5.0 P4515-ND*® 1.18 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H153JL 
0.018 7.3 3.2 5.0 5.0 P4516-ND® 1.18 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H183JL 
0.022 7.3 3.2 5.0 5.0 P4517-ND*@ 1.25: 10.38 62.00 58.00/M 54.00/M ECQ-V1H223JL 
0.027 7.3 3.2 5.0 5.0 P4518-ND*® 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1H273JL 
0.033 7.3 3.2 5.0 5.0 P4519-ND*® 1.34 11.20 67.00 62.00/M 58.00/M ECQ-V1H333JL 
0.039 7.3 3.2 5.0 5.0 P4520-ND® 1.39 11.55 69.00 64.00/M 60.00/M ECQ-V1H393JL 
0.047 7.3 3.2 5.0 5.0 P4521-ND*® 1.01 8.40 50.00 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H473JL 
0.056 7.3 3.2 5.0 5.0 P4522-ND@ 1.01 8.40 50.00 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H563JL 
0.068 7.3 3.2 5.0 5.0 P4523-ND*® 1.04 8.70 52.00 48.00/M 45.00/M ECQ-V1H683JL 
0.082 7.3 3.6 5.0 5.0 P4524-ND*® 1.08 8.98 54.00 50.00/M 47.00/M ECQ-V1H823JL 
0.1 7.3 4.0 5.0 5.0 P4525-ND*® 1.08 8.98 54.00 50.00/M 47.00/M ECQ-V1H104JL 
50 0.12 7.3 4.0 5.0 5.0 P4526-ND® 1.14 9.53 57.00 53.00/M 49.00/M ECQ-V1H124JL 
0.15 10.2 3.4 9.0 7.5 P4538-ND 2.07 17.25 103.00 96.00/M 90.00/M ECQ-V1H154JC 
0.15 7.3 4.4 5.5 5.0 P4665-ND*® 1.18 9.80 59.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1H154JL 
0.18 7.3 4.5 5.5 5.0 P4666-ND*® 1.25 10.38 62.00 58.00/M 54.00/M ECQ-V1H184JL 
0.22 7.3 48 5.5 5.0 P4667-ND® 1.34 11.20 67.00 62.00/M 58.00/M ECQ-V1H224JL 
0.27 7.3 4.6 7.0 5.0 P4668-ND*® 1.41 11.78 70.00 65.00/M 61.00/M ECQ-V1H274JL 
0.33 7.3 5.2 7.0 5.0 P4669-ND*@ 1.51 12.60 75.00 70.00/M 65.00/M ECQ-V1H334JL 
0.39 7.3 5.7 7.3 5.0 P4670-ND@ 1.65 13.73 82.00 76.00/M 71.00/M ECQ-V1H394JL 
0.47 7.3 6.0 7.3 5.0 P4671-ND*® 1.82 15.13 90.00 84.00/M 79.00/M ECQ-V1H474JL 
0.56 7.3 5.8 10.0 5.0 P4672-ND*® 2.15 17.93 107.00 100.00/M 93.00/M ECQ-V1H564JL 
0.68 7.3 6.5 10.0 5.0 P4673-ND*® 3.23 26.90 161.00 149.00/M 140.00/M ECQ-V1H684JL 
0.82 7.3 6.8 10.0 5.0 P4674-ND*® 3.23 26.90 161.00 149.00/M 140.00/M ECQ-V1H824JL 
1.0 7.3 8.0 11.0 5.0 P4675-ND*® 3.86 32.20 192.00 179.00/M 167.00/M ECQ-V1H105JL 
0.18 10.2 3.5 9.0 75 P4539-ND® 1.23 10.25 61.00 57.00/M 53.00/M ECQ-V1J184JM 
0.22 10.2 3.5 9.0 75 P4540-ND® 1.33 11.05 66.00 61.00/M 57.00/M ECQ-V1J224JM 
0.27 10.2 3.5 9.0 7.5 P4541-ND@ 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M ECQ-V1J274JM 
0.33 10.2 3.8 9.0 75 P4549-ND@ 1.49 12.43 74.00 69.00/M 65.00/M ECQ-V1J334JM 
63 0.39 10.2 4.0 9.0 7.5 P4543-ND 1.63 13.55 81.00 75.00/M 70.00/M ECQ-V1J394JM 
0.47 10.2 4.5 9.0 75 P4544-ND® 1.79 14.93 89.00 83.00/M 78.00/M ECQ-V1J474JM 
0.56 10.2 4.9 9.0 7.5 P4545-ND® 2.12 17.70 106.00 98.00/M 92.00/M ECQ-V1J564JM 
0.68 10.2 5.5 10.0 75 P4546-ND@ 3.18 26.53 158.00 147.00/M 138.00/M ECQ-V1J684JM 
0.82 10.2 6.1 10.0 7.5 P4547-ND@ 3.18 26.53 158.00 147.00/M 138.00/M ECQ-V1J824JM 
1.0 10.2 6.9 10.0 7.5 P4548-ND@ 3.81 31.75 190.00 176.00/M 165.00/M ECQ-V1J105JM 
0.01 7.3 3.2 7.0 5.0 P4713-NDt® 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1103JM 
0.012 7.3 3.2 7.0 5.0 P4714-ND® 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1123JM 
0.015 7.3 3.2 7.0 5.0 P4715-NDt® 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1153JM 
0.018 7.3 3.2 7.0 5.0 P4716-ND@ 1.35 11.28 67.00 63.00/M 59.00/M ECQ-V1183JM 
0.022 7.3 3.2 7.0 5.0 P4717-NDt® 1.39 11.55 69.00 64.00/M 60.00/M ECQ-V1223JM 
0.027 7.3 3.2 7.0 5.0 P4718-ND: 1.46 12.18 73.00 68.00/M 63.00/M ECQ-V1273JM 
0.033 7.3 3.2 7.0 5.0 P4719-NDt® AST 12.55 75.00 70.00/M 65.00/M ECQ-V1333JM 
0.039 7.3 3.2 7.0 5.0 P4720-NDt@ 1.10 9.15 55.00 51.00/M 48.00/M ECQ-V1393JM 
0.047 7.3 4.0 7.0 5.0 P4721-NDt@ 1.10 9.15 55.00 51.00/M 48.00/M ECQ-V1473JM 
0.056 7.3 4.2 7.0 5.0 P4722-ND: 1.13 9.45 56.00 52.00/M 49.00/M ECQ-V1563JM 
100 0.068 7.3 4.5 7.0 5.0 P4723-NDt® 1.17 9.78 58.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1683JM 
0.082 7.3 5.0 7.0 5.0 P4724-NDt® 1.17 9.78 58.00 54.00/M 51.00/M ECQ-V1823JM 
0.1 7.3 5.8 7.0 5.0 P4725-NDt@ 1.25 10.38 62.00 58.00/M 54.00/M ECQ-V1104JM 
0.12 10.0 3.4 9.0 75 P4726-ND@ 1.28 10.65 64.00 59.00/M 55.00/M ECQ-V1124JM 
0.15 10.0 3.8 9.0 7.5 P4727-NDt@ 1.35 11.28 67.00 63.00/M 59.00/M ECQ-V1154JM 
0.18 10.0 4.0 9.0 75 P4728-NDt® 1.46 12.18 73.00 68.00/M 63.00/M ECQ-V1184JM 
0.22 10.0 4.3 9.0 7.5 P4729-NDt@ 1.54 12.80 76.00 71.00/M 66.00/M ECQ-V1224JM 
0.27 10.0 5.2 10.0 7.5 P4730-NDt® 1.64 13.68 82.00 76.00/M 71.00/M ECQ-V1274JM 
0.33 10.0 5.9 10.0 75 P4731-NDt® 1.79 14.93 89.00 83.00/M 78.00/M ECQ-V1334JM 
0.39 10.0 7.5 11.0 7.5 P4732-NDt® 1.97 16.43 98.00 91.00/M 85.00/M ECQ-V1394JM 
0.47 10.0 8.1 11.0 7.5 P4733-NDt® 2.34 19.48 116.00 108.00/M 101.00/M ECQ-V1474JM 
@ RoHS Compliant 
Working Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage uF LE T H F Part No. 1,000 2,000 5,000 6,000 10,000 26,000 Part No. 
Ammo Box Package — RoHS Compliant 
0.01 7.3 3.2 7.0 5.0 P4513TB-ND _— 57.00/M _— 53.00/M 49.00/M 46.00/M ECQ-V1H103JL3 
0.012 7.3 3.2 7.0 5.0 P4514TB-ND = 59.00/M = 54.00/M 51.00/M 48.00/M ECQ-V1H123JL3 
0.015 7.3 3.2 7.0 5.0 P4515TB-ND —= 59.00/M = 54.00/M 51.00/M 48.00/M ECQ-V1H153JL3 
0.018 7.3 3.2 7.0 5.0 P4516TB-ND = 59.00/M = 54.00/M 51.00/M 48.00/M ECQ-V1H183JL3 
0.022 7.3 3.2 5.0 5.0 P4517TB-ND = 44.00/M = 41.00/M 38.00/M 36.00/M ECQ-V1H223JL3 
0.027 7.3 3.2 7.0 5.0 P4518TB-ND = 64.00/M = 59.00/M 55.00/M 52.00/M ECQ-V1H273JL3 
0.033 7.3 3.2 7.0 5.0 P4519TB-ND = 67.00/M _— 62.00/M 58.00/M 55.00/M ECQ-V1H333JL3 
0.039 7.3 3.2 5.0 5.0 P4520TB-ND = 69.00/M = 64.00/M 60.00/M 56.00/M ECQ-V1H393JL3 
0.047 7.3 3.2 7.0 5.0 P4521TB-ND _— 50.00/M _— 47.00/M 44.00/M 41.00/M ECQ-V1H473JL3 
0.056 7.3 3.2 5.0 5.0 P4522TB-ND = 50.00/M = 47.00/M 44.00/M 41.00/M ECQ-V1H563JL3 
0.068 7.3 3.9 7.0 5.0 P4523TB-ND _— 52.00/M = 48.00/M 45.00/M 42.00/M ECQ-V1H683JL3 
0.082 7.3 41 7.0 5.0 P4524TB-ND = 54.00/M = 50.00/M 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H823JL3 
0.1 7.3 4.4 7.0 5.0 P4525TB-ND — 54.00/M = 50.00/M 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H104JL3 
50 0.12 7.3 4.7 7.0 5.0 P4526TB-ND = 54.00/M = 50.00/M 47.00/M 44.00/M ECQ-V1H124JL3 
0.15 10.0 3.4 9.0 5.0 P4527TB-ND 59.00 _ 54.00/M = 51.00/M = ECQ-V1H154JL3 
0.18 10.0 3.5 9.0 5.0 P4528TB-ND 62.00 = 58.00/M = 54.00/M = ECQ-V1H184JL3 
0.22 10.0 3.7 9.0 5.0 P4529TB-ND 67.00 = 62.00/M _ 58.00/M = ECQ-V1H224JL3 
0.27 10.0 4.0 9.0 5.0 P4530TB-ND 70.00 = 65.00/M = 61.00/M = ECQ-V1H274JL3 
0.33 10.0 4.2 9.0 5.0 P4531TB-ND 75.00 _— 70.00/M _— 65.00/M = ECQ-V1H334JL3 
0.39 10.0 4.9 9.0 5.0 P4532TB-ND 82.00 = 76.00/M = 71.00/M = ECQ-V1H394JL3 
0.47 10.0 5.5 10.0 5.0 P4533TB-ND 90.00 = 84.00/M = 79.00/M _— ECQ-V1H474JL3 
0.56 10.0 6.1 10.0 5.0 P4534TB-ND 107.00 = 100.00/M = 93.00/M = ECQ-V1H564JL3 
0.68 10.0 6.8 10.0 5.0 P4535TB-ND 161.00 _— 149.00/M _— 140.00/M = ECQ-V1H684JL3 
0.82 7.3 6.8 10.0 5.0 P4536TB-ND 161.00 = 149.00/M = 140.00/M = ECQ-V1H824JL3 
1.0 7.3 8.0 11.0 5.0 P4537TB-ND 192.00 = 179.00/M = 167.00/M _— ECQ-V1H105JL3 
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= 6 . 1 Be 
Panasonic _ E-Series Metallized Polyester Capacitors - a 


CG 
General Specifications: Pansonic ECQ-E Cross References: avy 
Electrical: Rated Voltage 100VDC, 250VDC, 400 V.D.C., 630 V.D.C. Capacitance Sprague: DF/450P/451P/453P; Westlake: 160/168/185/167/184/186; Mepco: 713A1/ lated gaat 2 Dia. 
Tolerance +10% (K) Insulation Resistance: Less than 0.33yF: 9,000MQ; More than 719A1/C280; TRW: X601PE/X601CPE; Packtron: MF/RB; Secor: MMKS/MMKR/ F (25.0) Tinned 
0.33yF: 3,000MQ. Dissipation Factor = 1.0% at 1kHz Withstanding Voltage Rated MMDR; RIFA: PHE353/PHE354; Roederstein: MKT1818/MKT1822; WIMA: MKS; CSF were 
Voltage X 1.5 (1 minute) Operating Temperature -40°C ~ 85°C Thompson: MD/MC; Siemens: B325X-XX; Rubycon: MC/MN; Nichicon: DDXM. e 8 
Working| Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage uF A B c E G Dia. Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 

A 12.0 4.0 7.4 10.0 1.0 6 E1104-ND@ 34 2.94 23.03 146.71 138.23/M 127.28/M ECQ-E1104KZ 
12 12.0 4.5 74 10.0 1.0 6 E1124-ND 35 3.03 23.74 151.20 142.46/M 131.17/M ECQ-E1124KZ 
15 12.0 4.0 9.5 10.0 1.0 6 E1154-ND@ 36 3.12 24.44 155.69 146.69/M 135.07/M ECQ-E1154KZ 
-18 12.0 4.5 10.0 10.0 1.0 6 E1184-ND 39 3.30 25.85 164.67 155.15/M 142.86/M ECQ-E1184KZ 
22 12.0 5.0 10.5 10.0 1.0 6 E1224-ND@ 41 3.54 27.73 176.65 166.43/M 153.25/M. ECQ-E1224KZ 
27 17.0 4.5 8.0 15.0 1.0 6 E1274-ND@ 46 3.90 30.55 194.61 183.36/M 168.84/M ECQ-E1274KZ 
-33 17.0 4.5 10.0 15.0 1.0 6 E1334-ND@ 51 4.35 34.08 217.07 204.52/M 188.32/M ECQ-E1334KZ 
.39 17.0 5.0 10.0 15.0 1.0 6 E1394-ND 53 4.50 35.25 224.55 211.57/M 194.81/M ECQ-E1394KZ 
47 17.0 5.5 11.0 15.0 1.0 6 E1474-ND@ 55 4.74 37.13 236.53 222.85/M 205.20/M ECQ-E1474KZ 
56 17.0 6.5 11.5 15.0 1.0 6 E1564-ND@ 64 5.46 42.77 272.45 256.70/M 236.37/M ECQ-E1564KZ 
68 17.0 7.0 12.0 15.0 1.0 8 E1684-ND@ 72 6.21 48.65 309.88 291.96/M 268.84/M ECQ-E1684KZ 
82 17.0 7.5 13.0 15.0 1.0 8 E1824-ND@ AQ) 6.81 53.35 339.82 320.17/M 294.81/M ECQ-E1824KZ 

100 1.0 17.0 8.0 14.0 15.0 1.0 8 E1105-ND@ 86 7.41 58.05 369.76 348.38/M 320.78/M ECQ-E1105KZ 
1.2 17.0 8.5 16.0 15.0 1.0 8 E1125-ND 1.00 8.58 67.21 428.14 403.39/M 371.43/M ECQ-E1125KZ 
1.5 25.5 7.5 14.5 22.5 1.0 8 E1155-ND@ 1.17 10.02 78.49 500.00 471.09/M 433.77/M ECQ-E1155KZ 
1.8 25.5 8.5 16.0 22.5 1.0 8 E1185-ND 1.30 11.13 87.19 555.39 523.27/M 481.82/M ECQ-E1185KZ 
2.2 25.5 9.5 16.5 22.5 1.0 8 E1225-ND@ 1.47 12.60 98.70 628.74 592.38/M 545.46/M ECQ-E1225KZ 
2.7 25.5 10.0 18.5 22.5 1.0 8 E1275-ND 1.67 14.31 112.10 714.07 672.78/M 619.48/M ECQ-E1275KZ 
3.3 25.5 10.0 19.0 22.5 1.0 8 E1335-ND@ 2.13 18.24 142.88 910.18 857.55/M 789.61/M ECQ-E1335KZ 
3.9 30.5 11.0 18.0 27.5 15 8 E1395-ND@ 2.41 20.67 161.92 1031.43 971.79/M 894.81/M ECQ-E1395KZ 
47 30.5 11.0 20.5 27.5 15 8 E1475-ND@ 2.72 23.31 182.60 1163.17 1095.91/M 1009.09/M ECQ-E1475KZ 
5.6 30.5 12.5 21.0 27.5 1.5 8 E1565-ND@ 3.23 27.72 217.14 1383.23 1303.24/M 1200.00/M ECQ-E1565KZ 
6.8 30.5 13.0 24.0 27.5 1.5 8 E1685-ND@ 3.67 31.47 246.52 1570.35 1479.55/M 1362.34/M ECQ-E1685KZ 
8.2 30.5 15.0 25.0 27.5 15 8 E1825-ND@ 4.24 36.30 284.35 1811.37 1706.62/M 1571.43/M ECQ-E1825KZ 
10.0 30.5 16.0 27.0 27.5 1.5 8 E1106-ND@ 4.93 42.24 330.88 2107.78 1985.89/M 1828.57/M ECQ-E1106KZ 

01 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2103-ND*® 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2103KS 
012 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2123-ND*® 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2123KS 
015 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2153-ND@ 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2153KS 
018 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2183-ND 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2183KS 
022 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2223-ND*® 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2223KS 
.027 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2273-ND® 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2273KS 
033 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2333-ND*® 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2333KS 
-039 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2393-ND@ 31 2.67 20.92 133.23 125.53/M 115.59/M ECQ-E2393KS 
.047 12.5 5.0 8.0 10.0 1.0 6 E2473-ND*® 26 2.19 17.16 109.28 102.97/M 94.81/M ECQ-E2473KS 
056 12.5 5.5, 8.5 10.0 1.0 6 E2563-ND@ 32 2.76 21.62 137.72 129.76/M 119.48/M ECQ-E2563KS 
068 12.5 5.5 8.5 10.0 1.0 6 E2683-ND* 33 2.82 22.09 140.72 132.58/M 122.08/M ECQ-E2683KS 
-082 12.5 5.5 10.0 10.0 1.0 6 E2823-ND@ 34 2.94 23.03 146.71 138.23/M 127.28/M ECQ-E2823KS 
-10 12.5 5.5 10.5 10.0 1.0 6 E2104-ND*® 26 2.20 17.23 109.73 103.39/M 95.20/M ECQ-E2104KS 
12 17.5 5.5 10.0 15.0 1.0 8 E2124-ND@ 40 3.42 26.79 170.66 160.79/M 148.06/M ECQ-E2124KS 

250 15 17.5 6.0 10.5 15.0 1.0 8 E2154-ND*@ 43 3.72 29.14 185.63 174.90/M 161.04/M ECQ-E2154KS 

18 17.5 6.0 10.5 15.0 1.0 8 E2184-ND@ 46 3.90 30.55 194.61 183.36/M 168.84/M ECQ-E2184KS 
22 17.5 6.0 11.0 15.0 1.0 8 E2224-ND*® 38 3.30 25.83 164.52 155.01/M 142.73/M ECQ-E2224KS 
27 23.0 6.0 10.5 20.0 1.0 8 E2274-ND® 55 4.71 36.90 235.03 221.44/M 203.90/M ECQ-E2274KS 
.33 23.0 6.0 11.0 20.0 1.0 8 E2334-ND* -60 5.16 40.42 257.48 242.60/M 223.38/M ECQ-E2334KS 
39 23.0 6.5 11.5 20.0 1.0 8 E2394-ND 65 5.55, 43.48 276.95 260.93/M 240.26/M ECQ-E2394KS 
47 23.0 7.0 12.0 20.0 1.0 8 E2474-ND*® 69 5.94 46.53 296.41 279.27/M 257.15/M ECQ-E2474KS 
56 23.0 7.5 13.0 20.0 1.0 8 E2564-ND 76 6.51 51.00 324.85 306.07/M 281.82/M ECQ-E2564KS 
68 23.0 8.5 14.0 20.0 1.0 8 E2684-ND@ 84 7A7 56.17 357.78 337.10/M 310.39/M ECQ-E2684KS 
82 31.0 7.5 13.0 27.5 1.0 8 E2824-ND@ 92 7.89 61.81 393.71 370.95/M 341.56/M ECQ-E2824KS 
1.0 31.0 8.5 14.0 27.5 1.0 8 E2105-ND* 98 8.37 65.57 417.66 393.51/M 362.34/M ECQ-E2105KS 
1.2 31.0 8.5 16.0 27.5 1.0 8 E2125-ND*® 1.07 9.18 71.91 458.08 431.60/M 397.41/M ECQ-E2125KS 
1.5 31.0 9.5 17.0 27.5 1.0 8 E2155-ND* 1.38 11.82 92.59 589.82 555.71/M 511.69/M ECQ-E2155KS 
1.8 31.0 9.5 18.5 27.5 1.0 8 E2185-ND 1.66 14.25 111.63 711.08 669.96/M 616.89/M ECQ-E2185KS 
2.2 31.0 10.5 19.5 27.5 1.0 8 E2225-ND*® 1.67 14.31 112.10 714.07 672.78/M 619.48/M ECQ-E2225KS 
.01 14.0 5.0 8.5 10.5 1.0 6 E4103-ND® 42 3.60 28.20 179.64 169.26/M 155.85/M ECQ-E4103KZ 
012 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E4123-ND 42 3.60 28.20 179.64 169.26/M 155.85/M ECQ-E4123KZ 
015 14.0 5.0 8.5 10.5 1.0 6 E4153-ND@ 43 3.72 29.14 185.63 174.90/M 161.04/M ECQ-E4153KZ 
018 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E4183-ND 43 3.72 29.14 185.63 174.90/M 161.04/M ECQ-E4183KZ 
022 14.0 5.5, 10.0 10.5 1.0 6 E4223-ND@ 44 3.75 29.38 187.13 176.31/M 162.34/M ECQ-E4223KZ 
.027 14.0 5.5 10.5 10.5 1.0 6 E4273-ND 47 3.99 31.26 199.10 187.59/M 172.73/M ECQ-E4273KZ 
033 14.0 6.0 11.0 10.5 1.0 6 E4333-ND@ 49 4.20 32.90 209.58 197.46/M 181.82/M ECQ-E4333KZ 
039 14.0 6.5 11.5 10.5 1.0 6 E4393-ND -50 4.26 33.37 212.57 200.29/M 184.42/M ECQ-E4393KZ 
.047 14.0 7.0 12.0 10.5 1.0 6 E4473-ND@ -50 4.26 33.37 212.57 200.29/M 184.42/M ECQ-E4473KZ 
-056 17.0 6.5 11.0 13.5 1.0 6 E4563-ND@ 54 4.59 35.96 229.04 215.80/M 198.71/M ECQ-E4563KZ 
-068 17.0 7.0 12.0 13.5 1.0 6 E4683-ND@ 57 4.86 38.07 242.51 228.49/M 210.39/M ECQ-E4683KZ 
082 17.0 75 12.5 13.5 1.0 6 E4823-ND@ 59 5.07 39.72 252.99 238.37/M 219.48/M ECQ-E4823KZ 
-10 17.0 7.5 14.5 13.5 1.0 6 E4104-ND@ 58 4.98 39.01 248.50 234.14/M 215.59/M ECQ-E4104KZ 
12 17.0 8.5 15.5 13.5 1.0 6 E4124-ND@ 66 5.67 44.42 282.93 266.58/M 245.46/M ECQ-E4124KZ 

400 15 17.0 9.0 16.5 13.5 1.0 8 E4154-ND@ 72 6.21 48.65 309.88 291.96/M 268.84/M ECQ-E4154KZ 

-18 17.0 10.0 17.0 13.5 1.0 8 E4184-ND@ tt 6.63 51.94 330.84 311.71/M 287.02/M ECQ-E4184KZ 
22 24.5 8.5 15.5 20.5 1.0 8 E4224-ND@ 83 7.1 55.70 354.79 334.28/M 307.80/M ECQ-E4224KZ 
27 24.5 9.0 16.5 20.5 1.0 8 E4274-ND@ 92 7.86 61.57 392.21 369.54/M 340.26/M ECQ-E4274KZ 
-33 24.5 9.5 17.0 20.5 1.0 8 E4334-ND@ -99 8.46 66.27 422.15 397.75/M 366.24/M ECQ-E4334KZ 
39 29.5 9.5 16.5 25.5 1.5 8 E4394-ND 1.07 9.18 71.91 458.08 431.60/M 397.41/M ECQ-E4394KZ 
47 29.5 10.0 17.5 25.5 1.5 8 E4474-ND@ 1.16 9.90 77.55 494.01 465.45/M 428.58/M ECQ-E4474KZ 
56 29.5 11.0 18.0 25.5 1.5 8 E4564-ND@ 1.26 10.80 84.60 538.92 507.76/M 467.54/M ECQ-E4564KZ 
68 29.5 12.0 19.0 25.5 1.5 8 E4684-ND@ 1.41 12.09 94.71 603.29 568.41/M 523.38/M ECQ-E4684KZ 
82 29.5 13.0 21.0 25.5 1.5 8 E4824-ND@ 1.54 13.20 103.40 658.68 620.59/M 571.43/M ECQ-E4824KZ 
1.0 29.5 15.0 22.0 25.5 1.5 8 E4105-ND@ 1.68 14.43 113.04 720.06 678.42/M 624.68/M ECQ-E4105KZ 
1.2 29.5 15.0 25.0 25.5 15 8 E4125-ND 2.38 20.40 159.80 1017.96 959.10/M 883.12/M ECQ-E4125KZ 
15 43.5 13.0 22.0 38.5 1.5 8 E4155-ND 2.56 21.96 172.02 1095.80 1032.44/M 950.65/M ECQ-E4155KZ 
1.8 43.5 14.5 24.0 38.5 1.5 8 E4185-ND 3.03 26.01 203.75 1297.90 1222.85/M 1125.98/M ECQ-E4185KZ 
2.2 43.5 16.0 25.5 38.5 1.5 8 E4225-ND 3.47 29.70 232.65 1482.03 1396.33/M 1285.72/M ECQ-E4225KZ 
01 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E6103-ND@ 45 3.87 30.32 193.11 181.95/M 167.54/M ECQ-E6103KZ 
015 14.0 6.0 10.5 10.5 1.0 6 E6153-ND 48 4.14 32.43 206.59 194.64/M 179.23/M ECQ-E6153KZ 
018 14.0 6.0 11.0 10.5 1.0 6 E6183-ND® -50 4.26 33.37 212.57 200.29/M 184.42/M ECQ-E6183KZ 
.022 14.0 6.5 12.0 10.5 1.0 6 E6223-ND® 52 4.44 34.78 221.56 208.75/M 192.21/M ECQ-E6223KZ 
027 17.0 5.5 12.5 13.5 1.0 6 E6273-ND 54 4.59 35.96 229.04 215.80/M 198.71/M ECQ-E6273KZ 
033 17.0 6.0 12.0 13.5 1.0 6 E6333-ND 55 4.74 37.13 236.53 222.85/M 205.20/M ECQ-E6333KZ 
.039 17.0 6.5 12.0 13.5 1.0 6 E6393-ND@ 57 4.86 38.07 242.51 228.49/M 210.39/M ECQ-E6393KZ 
.047 17.0 7.0 13.5 13.5 1.0 6 E6473-ND® 58 4.98 39.01 248.50 234.14/M 215.59/M ECQ-E6473KZ 
-056 17.0 75 14.0 13.5 1.0 6 E6563-ND@ 62 5.34 41.83 266.47 251.06/M 231.17/M ECQ-E6563KZ 
068 17.0 8.5 15.0 13.5 1.0 6 E6683-ND@ 67 5.76 45.12 287.42 270.81/M 249.35/M ECQ-E6683KZ 
082 17.0 9.0 16.0 13.5 1.0 8 E6823-ND@ f2 6.15 48.18 306.89 289.14/M 266.24/M ECQ-E6823KZ 
10 24.5 7.0 14.0 20.5 1.5 8 E6104-ND@ lh 6.57 51.47 327.84 308.89/M 284.42/M ECQ-E6104KZ 

630 12 24.5 8.5 15.5 20.5 15 8 E6124-ND 85 7.26 56.87 362.27 341.33/M 314.29/M ECQ-E6124KZ 

15 24.5 9.0 16.5 20.5 1.5 8 E6154-ND@ 95 8.13 63.69 405.69 382.23/M 351.95/M ECQ-E6154KZ 
18 24.5 10.0 17.0 20.5 1.5 8 E6184-ND@ 1.01 8.67 67.92 432.63 407.62/M 375.33/M ECQ-E6184KZ 
22 29.5 9.5 17.0 25.5 1.5 8 E6224-ND@ 1.10 9.45 74.03 471.56 444.29/M 409.10/M ECQ-E6224KZ 
27 29.5 10.5 17.5 25.5 1.5 8 E6274-ND@ 1.24 10.65 83.43 531.44 500.71/M 461.04/M ECQ-E6274KZ 
.33 29.5 11.5 18.5 25.5 15 8 E6334-ND@ 1.40 12.00 94.00 598.80 564.18/M 519.48/M ECQ-E6334KZ 
.39 29.5 12.0 19.5 25.5 1.5 8 E6394-ND@ 1.52 13.05 102.23 651.20 613.54/M 564.94/M ECQ-E6394KZ 
47 29.5 13.0 20.5 25.5 1,5 8 E6474-ND@ 1.64 14.07 110.22 702.09 661.50/M 609.09/M ECQ-E6474KZ 
56 29.5 15.0 21.5 25.5 15 8 E6564-ND 1.95 16.68 130.66 832.33 784.20/M 722.08/M ECQ-E6564KZ 
68 43.5 12.5 19.5 38.5 15 8 E6684-ND 2.52 21.60 169.20 1077.84 1015.51/M 935.07/M ECQ-E6684KZ 
82 43.5 14.0 21.0 38.5 1.5 8 E6824-ND 2.77 23.70 185.65 1182.63 1114.24/M 1025.98/M ECQ-E6824KZ 
1.0 43.5 14.5 24.0 38.5 1.5 8 E6105-ND@ 3.36 28.77 225.37 1435.62 1352.61/M 1245.46/M ECQ-E6105KZ 
12 43.5 16.0 25.5 38.5 1.5 8 E6125-ND@ 3.53 30.24 236.88 1508.98 1421.72/M 1309.09/M ECQ-E6125KZ 
1.5 43.5 18.5 27.0 38.5 15 8 E6155-ND 4.31 36.96 289.52 1844.30 1737.65/M 1600.00/M ECQ-E6155KZ 


@ RoHS Compliant 
* E-KIT-ND Digi-Key® E-Series Capacitors Kit 10 each of all values denoted (except #E2104 which has 30 pcs.) - 170 total pieces. Notebook style storage case 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1670 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


A 
AP Metallized Polypropylene Film Capacitors 


EPcos DC Link Capacitors for Industrial Applications 


Bolts 
Construction: ¢ Dielectric: Polypropylene (MKP) film * Plastic case (UL94V-0) * Epoxy resin sealing * Wound technology () 
Terminals: ¢ Parallel wire leads * Lead-free tinned Features: *Low ESR * Ideal for DC Link applications * 2 and/or 4 pin 
capacitors available (depending on required capacitance value) 
WV | WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos WV | WV | Cap. | Toler-| Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
Fig.|(DC) |(AC)| (uF) | ance h c e Part No. ‘i 10 100 | Part No. Fig.|(DC) |(AC)| (uF) | ance | b h L e | Pq |PartNo. al 10 100 | Part No. 
2.2 | £10%] 11.0 | 19.0 [31.5] 27.5 495-2008-ND 2.73 2067 175.50 | B32674D3225K 15 | £10%] 12.0 | 22.0 | 42.0] 37.5] — |495-2978-ND 4.44 33.60 285.30 B32676E1155K 
3.3 | £10% 12.5 | 21.5 | 31.5) 27.5 495-2909-ND 2.73 20.67 175.50 | B32674D3335K 2.0 | +10%| 14.0 | 25.0 | 42.0] 37.5) — |495-2979-ND 5.12 38.77 329.18] B32676E1205K 
47 | £10%| 14.0 | 24.5 | 31.5) 27.5 495-2910-ND 3.76 28.43 241.43 | B32674D3475K 3.3 | +10%| 18.0 | 32.5 | 42.0] 37.5) — |495-2980-ND 6.49 49.10 416.93 B32676E1335K 
5.6 | £10%| 15.0 | 24.5 | 31.5) 27.5 495-2911-ND 277 20.99 178.20 | B32674D3565K 47 | +10%| 20.0 | 39.5 | 42.0/ 37.5] — |495-2981-ND 7.85 59.44 504.68) B32676E1475K 
6.8 | +10% | 18.0 | 27.5 | 31.5/ 27.5 495-2912-ND_ 5.12 38.77 329.18 | B32674D3685K 750 375] 56 | +10%| 20.0 | 39.5 | 42.0/37.5| — |495-2982-ND 5.78 43.73 _371.25| B32676E1565K 
8.0 | +10% | 16.0 | 32.0 | 31.5] 27.5 495-2913-ND 6.49 49.10 416.93 | B32674D3805K 6.8 | +10%| 28.0 | 37.0 | 42.0] 37.5) — [495-2983-ND 9.56 72.35 614.25] B32676E1685K 
8.2 | £10% | 18.0 | 33.0 | 31.5) 27.5 495-2914-ND 4.62 34.98 297.00 | B32674D3825K 9.0 | +10%| 28.0 | 42.5 | 42.0] 37.5) — |495-2984-ND 11.60 87.85 745.88 B32676E1905K 
10 | £10%| 21.0 ) 31.0 | 31.5)27.5 495-2915-ND 7.51 56.84 482.63 | B32674D3106K 10_| +10%| 30.0 | 45.0 | 42.0| 37.5, — |495-2985-ND 14.33 108.52 921.38 | B32676E1106K 
12 | #10% | 22.0 | 36.5 | 31.5) 27.5 495-2916-ND 8.19 62.01 526.50 | B32674D3126K AT | 10% 11.0 ] 19.0 | 31.5] 27.5] — |495-2938-ND 2.05 15.50 131.63 | B32674D8474K 
3.3 | £10% | 12.0 | 22.0 | 42.0/ 37.5 495-2944-ND_4.78 36.17 __307.13 | B32676E3335K 68 | +10%| 11.0 | 21.0] 31.5] 27.5) — |495-2939-ND 2.05 15.50 131.63] B32674D8684K 
300 | 160] 4.7 | +10%| 12.0 | 22.0 | 42.0) 37.5 495-2945-ND 5.12 38.77 329.18] B32676E3475K 4.0 | 10%] 13.5 | 23.0 | 31.5] 27.5) — |495-2940-ND 2.39 18.10 153.68| B32674D8105K 
5.6 | £10%| 14.0 | 25.0 | 42.0) 37.5 495-2946-ND 3.93 29.73 252.45 | B32676E3565K 1 1.5 | +10%| 18.0 | 27.5 | 31.5] 27.5) — |495-2941-ND 3.76 28.43 241.43) B32674D8155K 
6.5 | #10%| 14.0 | 25.0 | 42.0| 37.5 495-2947-ND 6.14 46.51 394.88 | B32676E3655K 2.2 | +10%| 18.0 [33.0 | 31.5| 27.5, — |495-2942-ND 3.70 27.98 237.60 | B32674D8225K 
6.8 | +10% | 16.0 | 28.5 | 42.0 37.5 495-2948-ND 6.49 49.10 416.93 ) B32676E3685K 3.0 | £10%| 22.0 [36.5 | 31.5] 27.5| — [495-2943-ND 6.14 46.51 394.88] B32674D8305K 
10 _| £10% | 18.0 | 32.5 | 42.0/37.5 495-2949-ND 8.19 62.01 __526.50 | B32676E3106K 1.0 | £10%| 12.0 | 22.0 | 42.0] 37.5) — |495-2986-ND 4.44 33.60 285.30 B32676E8105K 
12 [10%] 18.0 | 32.5 | 42.0/37.5/ — ]495-2950-ND 8.87 67.18 570.38 | B32676E3126K 875 )400) 4's | +10%| 14.0 | 25.0 | 42.0/ 37.5] — |495-2987-ND 4.78 36.17 307.13| B32676E8155K 
15 | £10% | 20.0 | 39.5 | 42.0) 37.5 495-2951-ND 7.16 54.22 460.35 | B32676E3156K 2.2 | £10%| 16.0 | 28.5 | 42.0] 37.5) — |495-2988-ND 3.70 27.98 237.60 B32676E8225K 
20 | +10% | 28.0 | 37.0 | 42.0 37.5 495-2952-ND 9.24 69.96 594.00 / B32676E3206K 3.3 | +10%| 20.0 [39.5 | 42.0| 37.5, — |495-2989-ND 7.85 59.44 504.68 | B32676E8335K 
22 | £10%| 28.0 | 42.5 | 42.0) 37.5 495-2953-ND 14.33 108.52 921.38 | B32676E3226K 40 1 210%! 200139.5142.01375| — 1495-2990-ND 8.19 62.01 52650 | B32676E8405K 
25 | £10%) 28.0 | 42.5 | 42.0) 37.5 495-2954-ND 10.16 76.96 653.40 | B32676E3256K 4.7 | +10%| 28.0 | 37.0 | 42.0] 37.5, — |495-2991-ND 11.26 85.28 724.05 | B32676E8475K 
30_| +10%| 30.0 | 45.0 | 42.0/ 37.5 495-2955-ND 19.45 147.29 1250.55 | B32676E3306K 68 | +10%| 28.0 /425|4201375| — 1495-2992-ND 1160 8785 74588] B32676E8685K 
1.5 | 10%) 11.0 | 18.0 | 31.5) 27.5 ASSO GND) 2.39 18.10 153.68 | B32674D4155K 7.5 | +10%| 30.0 | 45.0 | 42.0/37.5| — |495-2993-ND 14.33 108.52 __921.38| B32676E8755K 
22 | 210%) 125/216 /31.5/27.5 poco) 2.73 20.67 175.50 | B32674D4225K 15 [+10%| 20.0 | 39.5 | 42.0[37.5| 10.2 [495-2994-ND 10.16 76.96 653.40 | B32676G3156K 
9.3 | £10%) 15.0 | 24.5 91.5) 27.5) — Pesala S41 25.84 219.98 | B32674D4995K 20 | £10%| 28.0 | 37.0 | 42.0] 37.5] 10.2 |495-2995-ND 16.04 121.45 1031.18 | B32676G3206K 
A7 | 210%) 18.0) 27.5 | 31.5/27.5 pooeecOND) 4.78 36.17 307.13 | B32674D4475K 22 | 210%] 28.0 | 42.5 | 42.0| 37.5| 20.3 |495-2996-ND 16.72 126.62 1075.05 | B32676G3226K 
5.0 | +10% | 16.0 | 32.0 | 31.5/ 27.5 495-2921-ND 5.80 43.94 373.05 | B32674D4505K ef 5097. 
SEES ARGOS Sees Ina c.g" 33.0398? 12 | FRORTADASERR 25 | +10%| 28.0 | 42.5 | 42.0) 37.5] 20.3 |495-2997-ND 12.01 90.95 772.20/ B32676G3256K 
6.0 | #10%|21.0 | 31.0 | 31.5/275| — |495-2923-ND 6.49 4910 416.93 | B32674D4605K 300 ]160 ae ee ee a eee oa Tee etd dikes tote na Bopeeeaaeet 
6.8 | +10% | 22.0 | 36.5 | 31.5) 27.5 495-2924-ND 7.17 54.27 460.80 | B32674D4685K 35 | 410%! 300 |450 |575| 52.5) 203 1495-3000-ND 1525 11543 980.10 | B32678G3356K 
7.5 | £10% | 22.0 | 36.5 | 31.5) 27.5 495-2925-ND 7.17 54.27 460.80 | B32674D4755K 40% | 30.0 | 45.0 575/595) 20. "3001- : ‘ : 
i 40 | +10%| 30.0 | 45.0 | 57.5) 52.5] 20.3 |495-3001-ND 18.84 142.62 1210.95 | B32678G3406K 
2.2 | £10% | 12.0 | 22.0 | 42.0/37.5 495-2956-ND 4.44 33.60 _ 285.30 | B32676E4225K ; oe 
450 | 275 47 | 10%] 35.0 | 50.0 | 57.5] 52.5] 20.3 |495-3002-ND 21.98 166.39 1412.78] B32678G3476K 
3.0 | £10% [12.0 | 22.0 | 42.0/37.5 495-2957-ND 4.78 36.17 307.13 | B326/6E4305K eens, 
1 : 60_| +10%| 35.0 | 50.0 | 57.5| 52.5| 20.3 |495-3003-ND 20.79 157.41 1336.50 | B32678G3606K 
3.3 | £10% | 14.0 | 25.0 | 42.0) 37.5 495-2958-ND 5.46 41.34 351.00 | B32676E4335K ; Sel 
i 8.2 | £10%| 20.0 [39.5 | 42.0] 37.5] 10.2 [495-3004-ND 7.39 55.97 475.20] B32676G4825K 
4.0 | £10%| 14.0 | 25.0 | 42.0) 37.5 495-2959-ND 5.46 41.34 351.00 | B32676E4405K 10 | <10%| 200 |395 | 42.0/375| 10.2 MOeeROMN] 1263 9861 811.20 Baze7eqdioEK 
4.7 | £10%| 16.0 | 28.5 | 42.0) 37.5 495-2960-ND 6.14 46.51 394.88 | B32676E4475K Bee esa eae | gen ore an pee : : ; 
5.6 | 10%| 16.0 | 28.5 | 42.0| 37.5 495-2961-ND 4.39 33.23 282.15 | B32676E4565K Fe, | 21oe geo [ab | aol orel sag PRE ENEL 100 tee: {oeoae | Coocrecapnee 
6.8 | +10%| 18.0 | 32.5 | 42.0/ 37.5 495-2962-ND 7.85 59.44 504.68 | B32676E4685K 450 |275| 59 | s1o%| 30.0 | 48.0 |575|59.5| 20.3 [405-3008-ND 1413 10698 90a.33| B3ze7aG420eK 
8.2 | +10% | 20.0 | 39.5 | 42.0) 37.5 495-2963-ND 6.24 47.22 400.95 | B32676E4825K ee ee : : : 
0964- 25 | +10%| 30.0 | 45.0 | 57.5| 52.5] 20.3 |495-3009-ND 14.78 111.94 950.40] B32678G4256K 
10 | +10%| 20.0 | 39.5 | 42.0) 37.5 495-2964-ND 10.24 77.51 658.13 | B32676E4106K i 
45 | 10% {280 | 425 | 420/375 495-2965-ND 901 6821 579.15 | B32676E4156K 30 | +10%| 35.0 | 50.0 | 57.5) 52.5] 20.3 |495-3010-ND 17.53 132.71 1126.80 B32678G4306K 
4 -0966- 35_| 10% | 35.0 | 50.0 | 57.5| 52.5| 20.3 |495-3011-ND 16.63 125.93 1069.20 | B32678G4356K 
20 | +10%| 30.0 | 45.0 | 42.0 | 37.5 495-2966-ND 17.75 134.36 1140.75 | B32676E4206K i 
40 1 210%111.0119.0131 51275 495-2926-ND 2.05 1550 131.631 B32674D6105K 6.8 | +10%| 20.0 [39.5 | 42.0] 37.5] 10.2 [495-3012-ND 10.58 80.11 680.18] B32676G6685K 
45 | 10% 1125 |215 | 315/275 495-2927-ND 239 1810 15368) B32674D6155K 7.5 | £10%| 20.0 | 39.5 | 42.0] 37.5) 10.2 |495-3013-ND 11.26 85.28 724.05] B32676G6755K 
"9998- .2 | +10%| 28.0 | 37.0 | 42.0) 37.5] 10.2 |495-3014-ND 8.78 66.46 564. 76668251 
2.2 | £10%| 15.0 | 24.5 | 31.5[ 27.5 — |495-2928-ND 3.07 2327 197.55 | B32674D6225K 2 8.2 | £10% | 28.0 | 37.0 | 42.0 37.5] 10.2 |495-3014-ND 8.78 66.46 564.30) B32676G6825K 
33 | 10%{ 160/320 /315|275 495-2929-ND 512 3877 329.18 | B32674D6335K 10 | +10%| 28.0 | 42.5 | 42.0] 37.5) 20.3 |495-3015-ND 13.99 105.95 899.55] B32676G6106K 
47 | x10%{220 1365 | 315/275 495-2930-ND 580 4394 373.05 | B32674D6475K 630 |350|_12_| +10%| 28.0 | 42.5 | 42.0| 37.5| 20.3 |495-3016-ND 15.02 113.69 965.25 | B32676G6126K 
50 1210%1 2201365 13151275 495-2931-ND 5.80 43 94373 05 | B32674D6505K 14 | 10%] 30.0 | 45.0 | 42.0] 37.5] 20.3 [495-3017-ND 15.02 113.69 965.25] B32676G6146K 
2.0 | «10%! 120/220 |420| 375 495-2967-ND 444 3360 285.30 | B32676EG205K 15 | £10%| 30.0 | 45.0 | 57.5] 52.5) 20.3 |495-3018-ND 11.32 85.70 727.65 | B32678G6156K 
27 | +10%1140|25.0| 420/375 495-2968-ND 323 2449 20790) B32676E6275K 20 | +10%| 35.0 | 50.0 | 57.5) 52.5] 20.3 |495-3019-ND 16.22 122.83 1042.88] B32678G6206K 
630 |350| 3.3 | +10%| 16.0 | 28.5 | 42.0] 37.5 495-2969-ND 5.46 41.34 351.00 | B32676E6335K 25_| #10%| 35.0 | 50.0 | 57.5| 52.5] 20.3 |495-3020-ND_15.71_118.93 1009.80 | B32678G6256K 
40 | «10%! 160 | 28.5 |42.0|375 495-2970-ND 546 4134 351.00| B32676E6405K 47 | +10%| 20.0 [39.5 | 42.0] 37.5] 10.2 [495-3021-ND 10.92 82.68 702.00/ B32676G1475K 
47 | £10%| 18.0 | 32.5 | 42.0] 37.5 495-2971-ND 6.49 49.10 416.93] B32676E6475K 5.6 | +10%| 20.0 | 39.5 | 42.0) 37.5) 10.2 |495-3022-ND 7.85 59.47 504.90) B32676G1565K 
68 | +10%|200 | 39.5 |420|375 495-2972-ND 819 6201 52650) B32676E6685K 6.8 | +10%| 28.0 | 37.0 | 42.0] 37.5) 20.3 |495-3023-ND 13.65 103.35 877.50| B32676G1685K 
7.5 | +10%| 20.0 | 39.5 | 42.0) 37.5 495-2973-ND 8.53 64.61 548.55 | B32676E6755K 750 |375| 9.0 | +10%| 28.0 | 42.5 | 42.0) 37.5) 20.3 |495-3024-ND 15.70 118.85 1009.13) B32676G1905K 
8.2 | +10%| 28.0 | 37.0 | 42.0) 37.5 495-2974-ND 6.47 48.97 415.80 | B32676E6825K 10 | +10%/ 30.0 | 45.0 | 42.0| 37.5] 20.3 |495-3025-ND 16.38 124.02 1053.00 | B32676G1106K 
10 | +10%| 28.0 | 42.5 | 42.0| 37.5 495-2975-ND 10.92 82.68 702.00] B32676E6106K 15 | +10%] 30.0 | 45.0 | 57.5] 52.5] 20.3 |495-3026-ND 13.63 103.19 876.15 | B32678G1156K 
12 | +10%/ 28.0 | 42.5 | 42.0/ 37.5 495-2976-ND 11.26 85.28 724.05 | B32676E6126K 20 | +10%| 35.0 | 50.0 | 57.5] 52.5] 20.3 |495-3027-ND 17.01 128.76 1093.28 | B32678G1206K 
14 | +10%| 30.0 | 45.0 | 42.0] 37.5 495-2977-ND 14.68 111.11 943.43] B32676E6146K 3.3 | +10%| 20.0 | 39.5 | 42.0] 37.5] 10.2 |495-3028-ND 10.92 82.68 702.00 | B32676G8335K 
68 | 10% 11.0] 19.0] 31.5] 27.5 495-2932-ND 2.05. 15.50 131.63 | B32674D1684K 4.0 | +10%| 20.0 | 39.5 | 42.0) 37.5] 10.2 |495-3029-ND 11.60 87.85 745.88 | B32676G8405K 
4.0 | 10%) 12.5 | 21.5 |315|275 495-2933-ND 239 1810 153.68 | B32674D1105K 4.7 | +10%| 28.0 | 37.0 | 42.0) 37.5] 20.3 |495-3030-ND 13.65 103.35 877.50 | B32676G8475K 
750 [375 | 1:5 | #10%| 14.0 | 24.5 | 31.5/27.5 495-2934-ND 2.73 20.67 175.50 | B32674D1155K 875 [400] 6.8 | +10%| 28.0 | 42.5 | 42.0] 37.5) 20.3 |495-3031-ND 11.09 83.95 712.80] B32676G8685K 
2.2 | £10%| 18.0 | 27.5 | 31.5) 275 495-2935-ND 410 31.01 263.25 | B32674D1225K 7.5 | +10%| 30.0 | 45.0 | 42.0| 37.5/ 20.3 |495-3032-ND 17.06 129.19 1096.88 | B32676G8755K 
3.3 | £10% | 21.0 | 31.0 | 31.5) 27.5 495-2936-ND 5.80 43.94 373.05 | B32674D1335K 10 | £10%/ 30.0 45.0] 57.5] 52.5] 20.3 [495-3033-ND 12.82 97.07 824.18 B32678G8106K 
4.0 | 10% | 22.0 | 36.5 | 31.5| 27.5 495-2937-ND 6.14 46.51 394.88 | B32674D1405K 15 | +10%| 35.0 | 50.0 | 57.5| 52.5| 20.3 |495-3034-ND 16.48 124.79 1059.53 | B32678G8156K 


RoHS 


COMPLIANT 


® 


Metallized Polypropylene Film Capacitors 
High Voltage / High Temperature 


Application: ¢ Electronic ballasts (resonant circuits) * SMPS * High-Frequency AC Loads ¢ Pulse Circuits Specifications: * Maximum Operating Temperature: 
125°C ¢ Climatic Category (IEC 60068-1): 55/110/56 Construction: « Dielectric: Metallized Polypropylene (PP) * Wound Capacitor Technology * Plastic Case 
(UL 94 V-0) * Epoxy resin coating Features: * Very high AC voltages for all frequency ranges * Very small dimensions * High peak voltage for short time 
periods * High peak current » High pulse withstand capability 


wv | WV | Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos wv | WV | Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 

(DC) | (AC) | (WF) | ance |b h ik @ | Part No. i 10 100 | Part No. (DC) | (AC) | (WF) | ance | b h L e | Part No. 10 100 | Part No. 
0033 | 5% | 4.0} 9.0 | 13.0) 10.0 | 495-3194-ND 34 252 18.90 |B32671L0332J000 012 | +5% | 6.0) 12.0) 18.0 | 15.0 | 495-3215-ND 53 3.96 29.70 |B32672L1123J000 
0039 | 5% | 4.0} 9.0 | 13.0) 10.0 | 495-3195-ND 34 255 19.13 |B32671L0392J000 4600 | goo 015 | +5% | 7.0) 12.5) 18.0 | 15.0 | 495-3216-ND 58 4.38 32.85 |B32672L1153J000 
0041 | +5% | 4.0] 9.0 | 13.0) 10.0 | 495-3196-ND 35 2.64 19.80 |B32671L0412J000 022 | +5% | 85) 14.5) 18.0] 15.0] 495-3217-ND 76 5.73 42.98 |B32672L1223J000 
0047 | +5% | 4.0] 9.0 | 13.0) 10.0 | 495-3197-ND 35 2.64 19.80 |B32671L0472J000 033 | +5% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3218-ND 886.57 49.28 | B32672L1333J000 

4000 | 500 0056 | +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3198-ND 40 = 2.97 22.28 |B32671L0562J000 001 | +5% | 5.0] 10.5] 18.0] 15.0] 495-3219-ND 44 3.33 24.98 |B32672L8102J000 
0062 | +5% | 5.0| 11.0] 13.0] 10.0 |495-3199-ND 50 3.75 28.13 |B32671L0622J000 0012 | +5% | 5.0| 10.5| 18.0 | 15.0 | 495-3220-ND 45 3.36 25.20 |B32672L8122J000 
0068 | +5% | 5.0| 11.0] 13.0) 10.0 | 495-3200-ND 50 3.75 28.13 |B32671L0682J000 0015 | 5% | 5.0| 10.5} 18.0 | 15.0 | 495-3221-ND 45 3.36 25.20 |B32672L8152J000 
0082 | +5% | 5.0] 11.0] 13.0) 10.0 | 495-3201-ND 56 4.20 31.50 |B32671L0822J000 0022 | +5% | 5.0| 10.5| 18.0 | 15.0 | 495-3222-ND 45 3.36 25.20 |B32672L8222J000 
01 | 5% | 6.0 | 12.0) 13.0 | 10.0 | 495-3202-ND .74 5.55 41.63 |B32671L0103J000 0027 | +5% | 5.0 | 10.5| 18.0 | 15.0 | 495-3223-ND 503.75 ~—28.13 |B32672L8272J000 
012 | +5% | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3203-ND 755.64 42.30 |B32671L0123J000 .0033 | +5% | 5.0| 10.5| 18.0 | 15.0 | 495-3224-ND 47 3.54 26.55 |B32672L8332J000 
0012 | +5% | 4.0] 9.0 | 13.0] 10.0 | 495-3204-ND 34 252 18.90 |B32671L1122J000 .0039 | +5% | 5.0 | 10.5] 18.0 | 15.0 | 495-3225-ND 52 3.93 29.48 |B32672L8392J000 
0015 | 5% | 5.0} 11.0] 13.0) 10.0 | 495-3205-ND 34 252 18.90 |B32671L1152J000 2000 | 700 0041 | +5% | 5.0 | 10.5| 18.0 | 15.0 | 495-3226-ND 50 3.72 27.90 |B32672L8412J000 
0022 | +5% | 5.0| 11.0} 13.0) 10.0 | 495-3206-ND 34 2.58 19.35 |B32671L1222J000 0047 | +5% | 5.0| 10.5| 18.0 | 15.0 | 495-3227-ND 53 3.96 29.70 |B32672L8472J000 
0027 | +5% | 5.0 | 11.0} 13.0) 10.0 | 495-3207-ND 34 258 19.35 |B32671L1272J000 0056 | +5% | 6.0 | 11.0| 18.0 | 15.0 | 495-3228-ND 60 = 4.53 33.98 |B32672L8562J000 
0033 | +5% | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 495-3208-ND 352.61 19.58 |B32671L1332J000 0062 | +5% | 6.0| 11.0| 18.0 | 15.0 | 495-3229-ND 57 4.29 32.18 |B32672L8622J000 

1600 | 600 |.0039 | +5% | 6.0] 12.0] 13.0] 10.0 | 495-3209-ND 36 2.67 20.03 |B32671L1392J000 0068 | +5% | 6.0| 11.0] 18.0 | 15.0 | 495-3230-ND 61 4.59 34.43 |B32672L8682J000 
0041 | +5% | 6.0 | 12.0} 13.0) 10.0 | 495-3210-ND 38 2.85 21.38 |B32671L1412J000 0082 | +5% | 6.0 | 12.0} 18.0) 15.0 | 495-3231-ND 75 5.64 42.30 |B32672L8822J000 
0062 | +5% | 5.0| 10.5 | 18.0) 15.0 | 495-3211-ND 40 2.99 22.41 |B32672L1622J000 01 | 25% | 7.0 | 12.5} 18.0 | 15.0 | 495-3232-ND 82 6.15 46.13 |B32672L8103J000 
0068 | +5% | 5.0| 10.5 | 18.0) 15.0 | 495-3212-ND 39 2.94 22.05 |B32672L1682J000 012 | +5% | 8.5 | 14.5] 18.0 | 15.0 | 495-3233-ND 95 7.14 53.55 |B32672L8123J000 
0082 | +5% | 6.0| 11.0} 18.0) 15.0 | 495-3213-ND 46 3.45 25.88 |B32672L1822J000 015 | +5% | 85] 14.5] 18.0] 15.0 | 495-3234-ND 1.02 7.65 57.38 |B32672L8153J000 
01 | 25% | 6.0} 11.0) 18.0 | 15.0 | 495-3214-ND 48 3.60 27.00 |B32672L1103J000 022 | +5% | 9.0) 17.5] 18.0 | 15.0 | 495-3235-ND 1.15 8.61 64.58 |B32672L8223J000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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pos Metallized Polypropylene Film Capacitors iT 
. h 
EPCOS MKP Series 
Construction: ¢ Dielectric: polypropylene * Stacked and wound technology » Plastic case (UL94V-0) * Epoxy resin sealing Features: ¢ Very high pulse strength * Very good self- it 
healing properties * Small dimensions * High contact reliability Typical Applications: « Energy-saving lamps * TV S-correction « High pulse load applications » AC applications 6.0 
Terminals: ¢ Parallel wire leads, tinned Technical Data: « Lower category temperature Tmin: -55°C * Upper category temperature Tmax: 100°C Service Life: 200,000 hours poate e+0.4 —-++\ 
WV | WV | Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos WV | WV} Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
(DC) | (AC)| (WF) | ance b h [E e | PartNo. il 10 100 | Part No. (DC) | (AC) | (WF) | ance b h L e | PartNo. al 10 100 | Part No. 
0.10 | +#5% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1275-ND 58 4.31 30.75 | B32620A5104J 0.033 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1330-ND 52 3.85 27.50 | B32652A6333J 
160 | 90 0.10 | 45% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1375-ND 65 4.76 34.00 | B32621A5104J 0.047 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1331-ND 55 4.06 29.00 | B32652A6473J 
0.15 | 45% | 6.0 | 12.0 | 10.3 | 7.5 | 495-1276-ND 57 4.26 31.26 | B32620A5154J 630 | 250} 0.10 | +5% | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1333-ND 55 4.13 30.32 | B32652A6104J 
0.22 | +5% | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1278-ND_ 69 _~— 5.12 37.60 | B32621A5224) 0.15 | +5% | 85 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1334-ND 68 5.06 37.13 | B32652A6154J 
0.0022] +5% | 4.0 | 7.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1279-ND 41 3.01 21.50 | B32621A3222J 0.22 | +5% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1335-ND__.71 5.31 39.01 | B32652A6224J 
0.0047 | +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1281-ND 43 3.15 22.50 | B32621A3472J) 0.01 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 ] 495-1349-ND 48 3.54 25.25 | B32652A0103 
0.0068 | +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1282-ND 44 3.22 23.00 | B32621A3682J 0.022 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1352-ND .52 3.85 27.50 | B32652A0223U 
0.01 | +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1283-ND 46 = 3.40 24.25 | B32621A3103J 0.033 | 25% | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-1353-ND 57 4.24 30.25 | B32652A0333) 
44 |0.022 | +5% | 4.0 | 8.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1286-ND 44 3.22 __ 23.00 | B32620A3223J 250 | 0.047 | 25% | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1354-ND 58 4.32 31.73 | B32652A0473J 
0.022 | +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1285-ND 48 3.57 25.50 | B32621A3223J 0.068 | +5% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1355-ND 61 4.51 33.14 | B32652A0683JU 
250 awe a ae ws we ie ean ae sar pee eT 0.10 | 45% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1356-ND 70 5.22 __38.31 | B32652A0104J 
5 th ; H 5 ii a “ 2 ef 0.0015 | #5% | 4.0 | 85 | 10.0 | 7.5 | 495-1338-ND 43 3.15 22.50 | B32620A152) 
0.068 | +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1292-ND 61 4.52 32.25 | B32621A3683) 0.0022 th 40 | 85 | 10.0! 7.5 | 495-1339-ND .44 3.22 23.00 | B32620A222,) 
0.10 | +5% | 6.0 | 12.0 | 10.3 | 7.5 | 495-1294-ND 63 4.66_—_—-33.25 | B32620A3104J) 0.0022} +10%! 40 | 85 | 10.0] 7.5 | 495-2589-ND .42 3.08 22.00 | B32620A222K 
0.22 | +5% | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-1296-ND 43 3.23 = 23.74 | B32652A3224J 0.0022} +5% | 40 | 7.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1340-ND .49 3.64 26.00 |B32621A222J 
0.33 | 25% | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1297-ND 51 3.81 27.97 | B32652A3334J 1000 i % | 50 | 10 ol 7 4343-ND ; ; 
160 0.0033 | +5% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1343-ND 46 —3.40_—-24.25 | B32620A332J 
0.47 | +5% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0 ) 495-1298-ND 61 4.54 33.37 | B32652A3474) 500 10.0033} 25% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1342-ND 503.71 26.50 | B32621A332J 
0.68 | +5% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1299-ND__71 5.25 38.54 | B32652A3684) i 9 ' ) i F % 4 : 7 i 
0.0047 | +5% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1346-ND 49 3.64 26.00 | B32620A472J 
0.0068 | +5% | 4.0 | 8.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1300-ND 44 3.22 23.00 | B32620A4682J 9 % 4 
a 0.0047 | #5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1344-ND 58 4.31 30.75 | B32621A472J) 
0.01 | #5% | 4.0 | 8.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1301-ND 44 3.22 23.00 | B32620A4103J 9 . z 
0.022 4 0.0068 | +5% | 6.0 | 12.0 | 10.3 | 7.5 | 495-1347-ND .60 4.45 31.75 | B32620A682J 
i 45% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1305-ND 49 3.64 26.00 | B32620A4223J ooo6s | «5% | 50 | 110] 13.0 | 100 | 495-1348-ND 65 476 34.00 | B32621A682J 
0.022 | +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1306-ND 56 4.10 29.25 | B32621A4223J 0.01 35% 60 | 1201130) 100 | 495-1350-ND 70 5415 3675 | B32621A103J 
0.083 | 25% _| 6.0 | 120 | 10.3 | 7.5 TAGSSIGOEINOM 58 4.31 90.75 | 832620443934 0.00047) #5% | 4.0] 85 | 10.0] 7.5 | 495-1336-ND 64 4.37 30.80 } B32620J471J 
0.033 | +5% | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1307-ND 63 4.66 33.25 | B32621A4333J a 
9 x y 600 |0.00068| +5% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1337-ND .53 3.92 28.00 | B32620J681J 
400 | 200 | 0.047 | +5% | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1309-ND 68 5.01 35.75 | B32621A4473J 4 
0.068 | +5% | 5.0 | 10.5 118.0 | 15.0 | 495-1310-ND 48 3.54 25.25 | B32652A4683J 0.0022 | +5% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1341-ND 48 3.57 _—-25.50 | B32620J222J 
) 9 ¥ i i ‘ % 4 4 i ; 0.01 | 45% | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-1358-ND 54 4.00 29.38 | B32652A7103J 
0.10 | 45% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1311-ND 54 3.99 28.50 | B32652A4104J 
9 = iy 1250) 500 | 0.022 | 45% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1360-ND 64 4.74 34.78 | B32652A7223J 
0.15 | +5% | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-1312-ND_ 523.87 _—-28.44 | B32652A4154) 
9 = a 0.033 | +5% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1361-ND__.71 6.31 39.01 | B32652A7333J 
0.22 | +5% | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1313-ND 54 4.00 29.38 | B32652A4224J 
033 | «5% | 95 | 1451180150 | 495-1314-ND 57 422 31.02 | B326s2A4334) 0.0033 | 25% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1367-ND 43 3.15 22.50 | B32652A1332J 
047 | «5% | 90 | 1751180 | 150 | 495-1315-ND 71 531 3901 | B32652A4474) 0.0047 | 25% | 6.0 | 11.0) 18.0 | 15.0 | 495-1369-ND 46 3.40 24.25 | B32652A1472J 
D001 | 25% | 40188 400) 75 14951316ND 413.05 21.75 1B32620A6152 500 | 0.0068 | +5% | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1371-ND 46 3.42 25.15 | B32652A1682J 
0.0022| 15% | 40 | 85 |i00} 75 |495-1318-ND 41 305 21.75 | B32620A6220) 0.01 | 25% | 85 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1373-ND 58 4.32 31.73 | B32652A1103) 
0.0022 | +5% | 4.0 | 7.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1317-ND 39 291 20.75 |B32621A6222J 4600 0.015 | 25% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1374-ND__.70__5.22 __38.31 | B32652A1153J 
0.0033 | +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1320-ND 40 298 21.25 | B32621A6332J 0.0022 | +5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1364-ND 51 3.81 27.97 | B32652J1222J 
0.0047 | +5% | 4.0 | 8.5 |10.0| 7.5 | 495-1322-ND .47 3.47 24.75 | B32620A6472J 0.0033 | +5% | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-1366-ND 57 4.22 31.02 | B32652J1332Jd 
630 | 400 0.0047! +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1321-ND 42 3.12 22.25 |B32621A6472J 700 | 0.0047 | +5% | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1368-ND 61 4.51 33.14 | B32652J1472J 
0.0068 | +5% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1323-ND .49 3.64 26.00 | B32620A6682J 0.0068 | +5% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1370-ND 64 4.74 34.78 | B32652J1682J 
0.0068 | 5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1324-ND 47 3.43 24.50 | B32621A6682J 0.01 | +5% | 9.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1372-ND__.71 5.31 39.01 | B32652J1103J 
0.01 | +5% | 5.0 | 10.5 | 10.0 | 7.5 | 495-1325-ND .55 4.03 28.75 | B32620A6103J 0.001 | #5% | 5.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1376-ND 53 3.92 = 28.00 | B32652A2102J 
0.01 | +5% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1326-ND__.51 3.75 26.75 | B32621A6103J 2000! 700 0.0015 | +5% | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-1377-ND .55 4.06 29.00 | B32652A2152J 
0.015 | +5% | 6.0 | 12.0 | 10.3 | 7.5 | 495-1327-ND 66 4.87 34.75 | B32620A6153J 0.0022 | +5% | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1378-ND 59 438 31.25 | B32652A2222) 
0.022 | +5% | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1329-ND 58 4.32 31.73 | B32621A6223) 0.0033 | +5% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1379-ND 624.59 32.75 | B32652A2332) 


EMI Suppression Capacitors — y2, Y1, x2, x1 Series 


Y2, Y1 and X2 Specifications: 

Construction: * Dielectric: Polypropylene (MKP) Plastic case (UL 94V-0) »* Epoxy resin sealing (UL 94V-0) Features: * Very small dimensions * Self-healing properties 
Voltage Capability Terminals: Parallel wire leads (lead-free tinned) 

X1 Specifications: 

Construction: * Plastic case (UL 94V-0) * Epoxy resin sealing (UL 94V-0) Features: + Self-healing properties » Terminals: « Parallel wire leads (lead-free tinned) 

¥2 Technical Data: h 
¢ Maximum Operating Temperature: B87122 Series: 100°C; B3202x Series: 110°C * Maximum Continuous AC Voltage: B81122 Series: 405V, 50/60Hz (305V when e = 10.0mm, 

50/60Hz); B3202x Series: 480V, 50/60Hz * Maximum Continuous DC Voltage: 881122 Series: 1000V (1200V when e = 10.0mm); B3202x Series: 1500V 

Y1 Technical Data: 


* High 


¢ Maximum Operating Temperature: 100°C * Maximum Continuous AC Voltage: 750V (50/60Hz) * Maximum Continuous DC Voltage: 3000V 6.0 

X2 Technical Data: e+0.4 a 

¢ Maximum Operating Temperature: 125°C (for CR>1,!F with A/V/T version) 110°C (for CR21,IF or C/D version) * Maximum Continuous AC Voltage: 310V (50/60Hz) 

WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 

(AC)) (WF) | ance | w | h L e | Part No. 1 10 100 | Part No. (AC)) (uF) | ance | w | h IT e | PartNo. 1 10 100 | Part No. 

Y2 Series 250 0068) +20% | 8.5 | 16.5 | 26.5 | 22.5 | 495-1654-ND 143 10.57 75.50) B8112301682M 

0068 | +20% | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 495-1635-ND 53 3.89 27.75 | B81122C1682M 01 | +20% | 10.5] 16.5 | 26.5 | 22.5 | 495-1655-ND 1.81 13.30 95.00 | B8112301103M 

250 015 |+20% | 7.0 ]12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1637-ND 719 5.81 41.50 | B81122A1153M X2 Series 
047 |+20% | 7.0 | 16.0 | 26.5 | 22.5 | 495-1641-ND 1.16 8.54 61.00 | B81122A1473M 01 | +20% | 4.0] 9.0 | 13.0] 10.0 | 495-2316-ND 32 238 17.00] B32921C3103M 
68 us we ee obs ae ee ew 1G ue ret Beret 022 | +20% | 4.0 | 9.0 | 13.0] 10.0 | 495-2317-ND 32 238 — 17.00) B32921¢3223M 
A +20% | 5. . A K - -| 4 E i E 9) = 2 
earn RRR eee ‘47 | 20% | 60) 120] 180] 100 |4a6-614ND Ai 281 1980] BazepiazraM 
022 |+20% | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3794-ND NEW! 57 4.20 30.00 | B32022A3223M “40 420% 60 110 18.0 15.0 495-1617-ND ‘34 959 18.00 B32922A2104M 
033 |+20% | 8.0 | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3795-ND NEW! 69 5.11 36.50 | B32022A3333M 10 220% 6.0 120 13.0 10.0 495-2318-ND 36 266 19.00 B32921C3104M 
047 |+20% | 6.0 | 15.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3799-ND NEW! 80 5.92 42.25 | B32023A3473M ‘40 20% 5.0 405 18.0 15.0 495-2319-ND 32 238 47.00 B32922C3104M 
047 |+20% | 8.5 |14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3796-ND NEW! 76 5.64 40.25 | B32022A3473M : is : i : : ‘ : : 
068 |+20% | 7.0 [16.0 ) 26.5 |22.5 | 495-3800-ND NEW! 96 7.07 50.50 | B32023A3683M 10 | £20% | 6.0 | 12.0 | 13.0) 10.0 (asSsleeieND 46 3.12 22.00) B32921A2104M 
.068 |+20% | 9.0 |17.5 | 18.0 |15.0 | 495-3797-ND NEW! 81 5.99 42.75 | B32022A3683M 1S | 20% | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1618-ND 443.22 23.00 | B32922A2154M 
082 |+20% | 11.0]18.5 | 18.0 |15.0 | 495-3798-ND NEW! 98 7.25 51.75 | B32022A3823M 22 | £20% | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-2320-ND 483.54 25.25 | B3292203224M 
10 |+20% | 8.5 |16.5 | 26.5 |22.5 | 495-3801-ND NEW! 1.04 7.67 __54.75 | B32023A3104M 22 | £20% | 8.0 | 14.0 | 18.0) 15.0 | 495-1882-ND 57) 4.17 29.75 | B32922T2224M 
15 |+20% | 10.5] 18.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3802-ND NEW! = 1.21 8.93 63.75 | B32023A3154M .22 | 20% | 8.5 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1619-ND 1 3.75 26.75 | B32922A2224M 
15 |+20% | 11.0] 19.0 | 31.5 |27.5 | 495-3806-ND NEW! 1.44 10.61 75.75 | B32024A3154M .33 | +20% | 8.0 | 14.0 | 18.0] 15.0 | 495-2321-ND O7 4.24 30.25 | B3292203334M 
.22 |+20% | 11.0] 19.0 | 31.5 |27.5 | 495-3807-ND NEW! 1.72 12.67 90.50 | B32024A3224M .33 | +20% | 9.0 | 17.5 | 18.0] 15.0 | 495-1620-ND 60 4.45 31.75 | B32922A2334M 

300 .22 |+20% | 12.0] 22.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3803-ND NEW! 1.65 1218 87.00 | B32023A3224M 33 | +20% | 8.5 | 16.5 | 26.5 | 22.5 | 495-1621-ND 84 6.24 45.83 | B32923A2334M 
33 | +20% | 12.0|22.0 | 41.5 |37.5 | 495-3814-ND NEW! 2.28 16.80 120.00 | B32026A3334M 305) .47 | +20% | 9.0 | 17.5 | 18.0] 15.0 | 495-2322-ND 70 5.18 37.00 | B32922C3474M 
33 | +20% | 13.5 }23.0 | 31.5 |27.5 | 495-3808-ND MEW! 2.19 16.17 115.50 | B32024A3334M AT | 20% | 8.5 116.5 | 26.5| 22.5 | 495-1622-ND 96 7.17 52.64] B32923A2474M 
33 |+20% | 14.5/29.5 | 26.5 |22.5 | 495-3804-ND NEW! 215 15.82 113.00 | B32023A3334M ‘ea | 220% | 11.0/185 | 18.01 15.0 | 495-2323-ND 404 763 5450 | B32922C3684M 
39 |+20% | 14.5 29.5 | 26.5 |22.5 | 495-3805-ND NEW! 3.14 23.10 165.00 | B32023A3394M ‘ea | 220% | 105/185 |265| 225 | 495-1623-ND 410 816 5993 | B32923A2684M 
AT | 20% | 14.0] 25.0 | 41.5 |37.5 | 495-3815-ND NEW! 2.83 20.83 148.75 | B32026A3474M 9, es 4 
47 [cape [iso lone [ote (ors MOMMMEIREETE Sep cons terre | uameueran 1.0 |.2mr | 120}220| 9651 225 |4a5-a8-ND _1.19_861_94.88|puzozaazoou 
56 |+20% | 14.0] 25.0 | 41.5 |37.5 | 495-3816-ND NEW! 3.49 25.73 183.75 | B32026A3564M 10 10% 110 210 315 975 495-2074-ND 1.29 966 72.45 B32924A2105K 
56 |+20% | 16.0]32.0 | 31.5 |27.5 | 495-3810-ND NEW! 3.33 24.50 175.00 | B32024A3564M 10 420% 110 210 315 975 495-1624-ND 145 1071 76.50 B32924A2105M 
68 |+20% | 16.0] 28.5 | 41.5 |37.5 | 495-3817-ND NEW! 3.92 28.88 206.25 | B32026A3684M 15 “10% 140 245 315 075 495-2590-ND 195 44.35 40250 B32924B0155K 
68 |+20% | 19.0]30.0 | 31.5 |27.5 | 495-3811-ND NEW! 3.73 27.51 196.50 | B32024A3684M . i : ‘ . a : : 
82_|20% | 16.0 28.5 | 41.5 [37.5 | 495-3818-ND NEW! 4.75 35.00 250.00 | 832026A3824M 1.5 | #20% | 12.0/ 22.0 | 26.5 | 22.5 [ASSsI864:ND 1.40 10.53 __78.98 | B3292303155M 
82 |+£20% | 22.0]36.5 | 31.5 [27.5 | 495-3812-ND NEW! 4.56 33.60 240.00 | B32024A3824M 1.5 | £10% | 12.5) 21.5 | 31.5 | 27.5 | 495-1886-ND 1.56 11.67 87.53 | B32924C3155K 
4.0 |+20% | 18.0/32.5 | 41.5 137.5 | 495-3819-ND NEW! 5.23 38.50 275.00 | B32026A3105M 2.2 | +20% | 11.0] 21.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3822-ND NEW! 2.59 19.11 136.50) B32924E3225M 
1.0 |+20% | 22.0|36.5 | 31.5 |27.5 | 495-3813-ND NEW! 4.90 36.09 257.75 | B32024A3105M 2.2 | 20% | 12.0| 22.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3820-ND NEW! = 2.54 18.74 133.88 | B32923E3225M 

Y1 Series 2.2 | +10% | 12.0] 22.0 | 42.0| 37.5 | 495-3833-ND NEW! 4.40 32.41 231.53) B32926E3225K 

0010 ]+20% | 5.0 10.5 | 18.0 [15.0 | 495-1648-ND 50 3.68 ~—-26.25 | B81123C1102M 2.2 | £10% | 12.5) 21.5 | 31.5] 27.5 | 495-3823-ND NEW! 2.72 20.07 143.33 | B32924F3225K 

250 | .0033 | +20% | 8.5 |14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-1651-ND 69 5.11 36.50 | B81123C1332M 2.2 | 20% | 14.5) 29.5 | 26.5 | 22.5 | 495-1885-ND 1.71. 12.93 97.60 | B3292303225M 
0047 |+20% | 9.0 | 17.5 | 18.0 |15.0 | 495-1652-ND 85 6.23 44.50 | B81123C1472M (Continued) 


(T083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Zz 
A» EMI Suppression Capacitors 


EPCOS Y2, Y1, X2, X1 Series (Cont.) 

WV} Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 

(AC)| (uF) | ance [w [| h | L | e | PartNo. 1 10 100 | PartNo. (AC)| (uF) | ance [ w | h [ L [ e |PartNo. 1 10 100 | PartNo. 
2.2 |+£20% | 14.0] 24.5] 31.5 27.5 | 495-1887-ND 1.77 13.44 101.40 | B32924C3225M X1 Series 
2.2 | +20% | 14.0) 25.0 | 41.5 ) 37.5 | 495-1892-ND 2.66 20.17 152.20 | B32926C3225M 010 [420% | 4.0 [9.0 [13.0 ]10.0 | 495-3236-ND AT 3.06 22.95 ] B32911A3103M 
2.2 | +20% | 18.0) 27.5 | 31.5 ) 27.5 | 495-1626-ND 253 18.62 133.00 | B32924A2225M 022 | +20% | 5.0 ]11.0| 13.0 |10.0 | 495-3237-ND 41 3.09 23.18 | B32911B3223M 
3.3 | +20% | 12.0] 22.0 | 42.0 | 37.5 | 495-3834-ND NEW! 4.89 36.02 257.25 | B32926E3335M 033 | +20% | 6.0 12.0] 13.0 |10.0 | 495-3238-ND A2 3.18 — 23.85 | B32911A3333M 
3.3_|+20% | 14.0/ 24.5 | 31.5 [27.5 | 495-3824-ND NEW! 3.59 26.46 189.00 | B32924E3335M 022 | #20% | 5.0 |10.5 | 18.0 )15.0 | 495-3239-ND 46 3.42 25.65 | B32912A3223M 
3.3 [410% [145/295 | 26.5 [22.5 | 495-3821-ND NEW! 3.77 27.78 198.45 | B32023E3335K one a0 Ve 10 ie ao s ae a8 Breet 
3.3 |+10% | 15.0) 24.0 | 31.5 27.5 | 495-3825-ND NEW! 3.77 27.78 198.45 | B32924F3335K 047 | 20% | 5.0 110.5 | 18.0 [151 73241 : B E 
3.3 | +20% | 16.0|28.5 | 41.5 [37.5 | 495-1893-ND 3.35 25.33 191.20 | B32926C3335M 068 ] 220% | 6.0 )117.0) 18.0 /15.0 | 495-3242-ND 483.57 26.78 | B32912A3683M 
3.3 |+20% | 18.0|27.5| 31.5 |27.5 | 495-1888-ND 2.46 18.60 140.40 | B32924C3335M 1 aoe TO te | 180 150 PeaenG eee ia | peoetaetedn 
3.3_| +20% | 18.0/32.5 | 41.5 [37.5 | 495-1627-ND 3.48 26.37 199.00 | B32926A2335M “48 |s00% | a5 1445 |480 [180 | 4osca045-ND ‘ei «4'56. 34.00 | B30912A3154M 
47 |+£20% | 14.0] 25.0 42.0 [37.5 | 495-3835-ND NEW! 6.48 47.78 341.25 | B32926E3475M ‘ao | a00% | 85 1145 | 180 1150 | 495-3246-ND 68 «45133848 | B32912B3224M 
4.7 | +£10% | 16.0) 32.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3827-ND NEW! 5.24 38.59 275.63 | B32924F3475K 501 400% 19.0117 5118.0 115.0 1 495-3947-ND 585 1338-48 | B300T DA3204M 
4.7 | +20% | 18.0) 27.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3826-ND NEW! 4.99 36.75 262.50 | B32924E3475M 330| 33 |+20% | 90 1175/4180 |15.0 | 495-3248-ND 78 585 43.88 | B32912B3334M 
4.7 | +20% | 18.0| 33.0 | 31.5 | 27.5 | 495-1889-ND 3.41 25.84 195.00 | B32924C3475M 15 |+20% | 6.0 115.0 | 26.5 122.5 | 495-3249-ND 94 7.02 52.65 | B32913A3154M 
4.7 | +20% | 18.0| 32.5 | 41.5 | 37.5 | 495-1894-ND 444 33.60 253.60 | B32926C3475M 22 |+20% | 7.0 116.0 | 26.5 122.5 | 495-3250-ND 1.04 7.80 58.50 | B32913A3224M 
4.7 |+20% | 20.0] 39.5 | 41.5 | 37.5 | 495-1628-ND 4.64 35.14 265.20 | B32926A2475M 33 | +20% | 8.5 116.5 | 26.5 122.5 | 495-3251-ND 1.23 9.21 69.08 | B32913A3334M 

305| 9:8 | #20% | 18.0/32.5 | 41.5 | 37.5 | 495-1895-ND 5.46 41.34 312.00 | B32926C3565M AT [420% | 10.5| 16.5 | 26.5 [22.5 | 495-3252-ND 147 11.04 82.80 | B32913A3474M 
5.6 | +10% | 18.0) 33.0 | 31.5 27.5 | 495-3829-ND NEW! 6.28 46.31 330.75 | B32924F3565K A7 | +20% | 11.0)21.0 | 31.5 [27.5 | 495-3253-ND 159 11.94 89.55 | B32914A3474M 
5.6 | +20% | 22.0) 36.5 | 31.5 | 27.5 | 495-1890-ND 4.10 31.01 234.00 | B32924C3565M 68 | +20% | 11.0] 21.0 | 31.5 )27.5 | 495-3254-ND 1.70 12.75 95.63 | B32914B3684M 
6.8 | +10% | 18.0/ 32.5 | 42.0 [37.5 | 495-3836-ND NEW! 9.95 73.32 523.69 | B32926E3685K 1.0 | +20% | 13.5) 23.0 | 31.5 [27.5 | 495-3255-ND 182 13.68 102.60 | B32914A3105M 
6.8 |+20% | 20.0] 39.5 | 41.5 | 37.5 | 495-1896-ND 6.49 49.10 370.60 | B32926C3685M 1.5 | +20% | 18.0|27.5 | 31.5 |27.5 | 495-3256-ND 2.31 17.31 129.83 | B32914A3155M 
6.8 | +20% | 21.0) 31.0] 31.5 | 27.5 | 495-3830-ND NEW! 9.48 69.83 498.75 | B32924E3685M 2.2 | £20% | 19.0/30.0/ 31.5 [27.5 | 495-3257-ND 3.16 23.70 177.75 | B32914A3225M 
6.8 |+10% | 22.0/36.5 | 31.5 |27.5 | 495-3831-ND NEW! 9.95 73.32 523.69 | B32924F3685K a3 ay 1 an ae ae seen eH aoe a1350 Bd eet 
ao pth oa oe ae ae prep ree dasa es eae ee P Uaaeaiaae 6.8 | +20% | 28.0/42.5 | 41.5 [37.5 | 495-3260-ND 12.68 95.10 713.25 | B32916A3685M 
7 SIRGLAR GLa ; ; : 010 | 420% | 5.0 110.5] 18.0 |15.0 | 495-1656-ND 145 10.71 76.50 | B81141C1103M 
10 [210% | 20.0/39.5 [42.0 /37.5 | 495-3837-ND NEW! 16.63 122.50 875.00 | B32926E3106K 22 | 290% | 70. [128 [48.0 [150 (MobeeeriNn 1s) 14:73. -sa75 | BRtta1c1 203M 
10 | +20% | 28.0| 42.5 | 41.5 |37.5 | 495-1891-ND 8.87 67.18 507.00 | B32926C3106M ‘oaa |a20% | 85 1145 | 18.0 115.0 |495-1658-ND 173 1278 91:25 | Ba1141C13a3M 
15 |+10% | 28.0|37.0 | 42.0 |37.5 | 495-3838-ND NEW! 26.60 196.00 1400.00 | B32926E3156K ‘oa7 | 220% | 9.0 1175 | 480 [150 | 495-1659-ND 194 1432 102.05 | B81141C1473M 
20 | +20% | 28.0) 42.5 | 42.0 | 37.5 | 495-3839-ND NEW! 34.58 254.80 1820.00 | B32926E3206M ‘063 |a20% | 85 165/265 |225 | 495-1660-ND 29 1638 11700 | B81141C1683M 
20 | +10% | 30.0/ 45.0 | 42.0 [37.5 | 495-3840-ND NEW! 38.57 284.20 2030.00 | B32926F3206K 440 90% TO 5116.5 1265 122.5 1405-166 ND 0732013 143 75-1 BBTIAICTIOAM 
25 |+10% | 30.0) 45.0] 57.5 (52.5 | 495-3841-ND NEW! 49.88 367.50 2625.00 | B32026E3256K 45. | 220% | 11.0/205 | 265 |20'5 | 495-1662-ND 299 2205 15750 | B81141C1154M 
30 | +10% | 30.0] 45.0 | 57.5 |52.5 | 495-3842-ND NEW! 59.85 441.00 3150.00 | B32928E3306K 22 | +20% | 12.5/ 21.5 | 31.5 127.5 | 495-1663-ND 4.29 31.64 226.00 | B81141C1224M 
40 | +10% | 35.0) 50.0 | 57.5 )52.5 | 495-3843-ND NEW! 79.80 588.00 4200.00 | B32928E3406K 33 |+20% | 14.0/24.5 | 31.5 27.5 | 495-1664-ND 548 40.36 288.25 | B81141C1334M 
45 | +20% | 35.0/50.0 | 57.5 [52.5 | 495-3844-ND NEW! 85.12 627.20 4480.00 | B32928E3456M A7_[+20% | 18.0/27.5 | 31.5 [27.5 | 495-1665-ND 5.62 42.53 321.00 | B8114101474M 


CombiSuppressor — PET Film Capacitor 
with Integrated Varistor 


Features: With the CombiSuppressor series, Epcos has developed an innovative solution for EMI suppression in DC motors in motor vehicles. The CombiSuppressor 
comprises a film capacitor and a multilayer ceramic varistor connected in parallel in a plastic case. This packaging technology offers mechanical protection for the components 
and facilitates automatic picking and placement. 


Construction: » Dielectric: Metallized polyethylene teraphthalate »* Stacked-film capacitor technology * Plastic case (UL 94V-0) * Epoxy resin sealing * SIOV metal oxide 
varistor 


Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C, Meets ISO 7631 »* Climatic category (IEC 60068-1): 55/125/56 


Cap. iMax Cap. iMax 
Cap. | Rated | Clamp | 8/20ps Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos Cap. | Rated | Clamp | 8/20ys Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
(HF) | Voltage | Voltage} (A) b h IE e | Part No. i 10 100 | Part No. (uF) | Voltage | Voltage} (A) b h L e | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
0.47| 22 44 200 | 4.5 | 9.5 | 7.8 | 5.0 | 495-3076-ND 1.03 7.68 56.40 | B32529V2474J 0.68} 38 77 200 | 45 | 9.5 | 7.8 | 5.0 |495-3089-ND 1.25 9.28 68.15 |B32529V5684J 
1.0) 22 | 44 | 200 | 5.0 | 10.0) 7.8 | 5.0 /S952078ND) 1.10 8.16 59.93 | B32520V2105) 1.0] 38 | 77 | 200 | 5.0 | 10.0| 7.8 | 5.0 |495-3090-ND 1.29 9.60 70.50 | B32529V5105J 
. : a : 7 7 ete ie ee eve oer 068} 45 | 90 | 100 | 45 | 95] 78| 5.0 |495-3093-ND 133 9.92 72.85 | Ba2529v7684J 
A 5: ms] .5 | 7. 5. 5 4 3 F ‘ 5: 
1.0 45 90 100 | 5.0 | 10.0] 7.8 | 5.0 |495-3094-ND 1.35 10.08 74.03 | B32529V7105J 
1.0 26 54 200 | 5.0 | 10.0] 7.8 | 5.0 | 495-3082-ND 1.16 8.64 63.45 | B32529V3105J 
0.68} 31 65 200 | 5.0 | 11.0} 13.0} 10.0 | 495-3105-ND 1.23 9.12 66.98 | B32521V9684J 
047; 31 65 200 | 45 | 9.5 | 7.8 | 5.0 | 495-3084-ND 1.20 896 65.80 | B32529V9474J) 
oss! 31 | 65 | 200 145/95 781/50 |495-3085-ND 1.20 8.96 65.80 | Ba2529V96e4, 1.0} 31 | 65 | 200 | 5.0 | 11.0] 13.0] 10.0 |495-3106-ND 1.23 942 66.98 | B32521V9105J 
1.0 31 65 200 | 5.0 | 10.0] 7.8 | 5.0 | 495-3086-ND 1.20 8.96 65.80 | B32529V9105J 15 31 65 200 | 6.0 | 12.0} 13.0} 10.0 |495-3107-ND 1.29 9.60 70.50 | B32521V9155U 
i 1 i + b>| |~—— ——| 
Metallized Polyester Film Capacitors ar — 
MKT Series h 
Construction: * Dielectric: polyethylene terephthalate (polyester) * Stacked and wound capacitor technology «Plastic case (UL 94V-0) »* Epoxy resin sealing Features: * High pulse strength * High 
contact reliability Terminals: * Parallel wire leads, tinned Technical Data: * Lower category temperature Tmin: -55°C * Upper category temperature Tmax: 100°C (125°C for 1000h and VC= 0.5VR) 
* Service life: 200,000 hours 6.0 
e+0.4_— 
Bulk 
WV | WV | Cap. | Toler-| Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Epcos WV | WV | Cap. | Toler-| Dimensions (mm)_| Digi-Key Pricing Epcos 
(DC) | (AC) | (uF) | ance [b | h | L | e | PartNo. il 10 100 | Part No. (DC)| (AC) | (uF) | ance |b | h | L | e |PartNo. 1 10 100 | Part No. 
50 | 32 0.68 | +5% | 4.5) 9.5 | 7.3 | 5.0 | 495-1117-ND 35 2.58 18.40 | B32529C5684J 0.10 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2465-ND 12 91 6.50 | B32529C104K 
3.3 +5% | 7.8 |13.0| 7.8 | 5.0 |495-1090-ND 1.79 13.57 102.40 | B32529D5335J 0.15 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2510-ND 15 1.09 7.75 | B325290154K 
0.001 | +5% | 2.5) 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1091-ND 16 1.24 = 8.37 | B32529C102J 0.22 | £5% | 2.5] 7.0 |10.0| 7.5 | 495-1107-ND 40 2.73 = 19.25 | B325200224) 
0.001 ) +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2456-ND 12 91 6.50 | B325290102K 0.22 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1106-ND 22 1.66 11.16 | B325290224) 
0.0015] +5% |2.5|6.5 | 7.2/5.0 )495-1092-ND 16 1.24 = 8.37 | B325290152J 0.22 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2524-ND AG 1.19 8.50 | B325296224K 
0.0022) +5% }2.5|65 | 7.2 | 5.0 |495-1093-ND 16 1.24 8.37 | B32529C222J 0.33 | +5% | 3.0) 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1108-ND 33° 2.26 15.95 | B32529C334J 
0.0022| «10% 125165172150 |495-2518-ND ‘42 91.~—«650 | B32529C229K 0.33 | +10%| 3.0] 6.5 |7.2 | 5.0 | 495-2548-ND 26 1.93 13.75 | B32529C334K 
0.0033) 25% | 2.5] 6.5 | 7.2/5.0 | 495-1094-ND 16 1.24 8.37 | B32529C332J O.47 | 25% | 3.0) 8.0 110.0) 7.5 (BGoa ia NDy 45 3.29 28.50 | B325200474) 
0.0047! +5% 125/65 /72/50 |495-1095-ND 46 124 ~~ 837 |B32529C472J 0.47 | 25% | 4.0| 7.0 |13.0]10.0 | 495-1111-ND 45 3.29 23.50 | B32521C474J 
9 z a 0.47 | +5% | 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-1110-ND 362.46 17.33 | B32529C474) 
0.0047 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2555-ND Ne m1 6.50 | B325290472K 
6 z 4 0.47 | +10% | 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-2561-ND 29 2.10 15.00 | B325290474K 
0.0068} +5% | 2.5} 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1096-ND 16 1.24 = 8.87 | B32529C682J 
6 0.68 | +5% | 4.0) 8.5 |10.0| 7.5 | 495-1115-ND 64 4.73 33.75 | B32520C684) 
0.01 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1097-ND 161.24 8.37 | B3252901030 
) 63 | 40 | 0.68 | +5% | 4.0] 7.0 /13.0/10.0 | 495-1113-ND 64 4.73 33.75 | B32521C684) 
0.01 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2460-ND 12 91 6.50 | B32529C103K 6 
0.68 | +5% | 5.0 | 10.5|18.0|15.0 | 495-1116-ND 75 553 39.50 | B32522C684) 
63 | 40 | 0.015 | +5% | 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1098-ND 16 1.24 = 8.37 | B325290153U 6 
ey 0.68 | +5% | 4.5 | 9.5 | 7.3 | 5.0 | 495-1114-ND Al 3.01 21.50 | B32529C684J 
0.015 10% 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2507-ND A2 a 6.50 | B32529C153K 1.0 | 5% |5.0110.5110.0| 7.5 |495-1121-ND ‘69. 5.12 37.60 | B32520C105J 
0.022 ) 25% |2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 pee Oe See ie || Beoeeee ae 1.0 | 25% |4.0 | 9.0 /13.0/10.0 | 495-1118-ND 69 5.12 37.60 | B32521C105J 
0,022 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2520-ND 12 __.91__6.50 | B32529C223K 1.0 | 25% | 5.0 }10.5|18.0/15.0 | 495-1120-ND 78 5.82 42.77 | B32522C105J 
0.033 | +5% | 2.5) 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1100-ND 16 1.24 = 8.37 | B32529C333U 4.0 | +5% 145] 9517.3 15.0 | 495-1119-ND Ad = -3.22--23.00 | B325290105J 
0.033 | 10% | 2.5 ) 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2545-ND 12 a 6.50 | B32529C333K 4.0 | +10%145] 9517.3 15.0 | 495-2470-ND ‘A2 3.08 22.00 | B32529C105K 
0.047 ) #5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 )495-1101-ND 16 1.24 8.37 | B325296473J 1.5 | 25% |5.0]10.5/10.0] 7.5 | 495-1124-ND 1.00 7.46 54.76 | B32520C155J 
0.047 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2558-ND 12 91 6.50 | B32529C473K 1.5 | +5% | 5.0 |10.5)18.0)/15.0 | 495-1123-ND 1.14 8.48 62.28 | B32522C0155J 
0.068 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1102-ND 16 1.24 8.37 | B325290683) 1.5 | +5% |6.0|10.5) 7.5 | 5.0 | 495-1122-ND 1.06 7.87 57.81 | B32529C155J 
0.068 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2580-ND 12 a 6.50 | B32529C683K 1.5 | £10% | 6.0 |10.5) 7.5 | 5.0 | 495-2512-ND 1.11 8.19 58.50 | B32529C155K 
0.10 | £5% | 2.5] 7.0 |10.0| 7.5 | 495-1104-ND 32 2.18 15.40 | B325200104J 2.2 | £5% |6.0}12.0/10.3] 7.5 | 495-1128-ND 1.38 10.32 77.40 | B32520C225J 
0.10 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1103-ND 16 1.24 = 8.37 | B325290104J 2.2 | +5% | 5.0 |11.0/13.0|10.0 | 495-1125-ND 1.38 10.32 77.40 | B32521C0225J 
0.15 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |495-1105-ND 20 1.52 10.23 |B32529C154J (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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- wv | WV | Cap. | Toler-| Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Epcos 

yp i Hy Ht (DC)| (AC) | (uF) | ance] b | h | L |e |PartNo. 1 10 100 | Part No. 

iA Metallized Polyester Film Capacitors (EES 0.0022] +5% | 25] 6.5 | 7.25.0 | 495-1217-ND 18 1.38 9.30 | B32529C6222J 

EPcos MKT Series (Cont.) 0.0022) +10%| 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2573-ND ‘44 1.02 7.25 | B3252908222K 

0.0033) +5% | 2.5| 7.0 |10.0] 7.5 | 495-1218-ND 29 2.21 14.88 | B3252006332J 

wv | WV | Cap. | Toler-| Dimensions (mm)_| Digi-Key Pricing Epcos 0.0033) +5% | 2.5| 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1219-ND 18 1.38 9.30 | B32529C6332J 

(DC) | (AC) | (uF) | ance| b | h | L | e |PartNo. 1 10 100 | Part No. 0.0033 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2575-ND 141.02 _7.25 | B32529C6332K 
22 | 25% | 5.0 |10.5|18.0]15.0 | 495-1126-ND 131 984 73.80 | B325220225J 0.0047] +5% | 2.5| 7.0 10.0] 7.5 | 495-1221-ND 292.21 14.88 | B3252006472J 
22 | +5% | 7.8|13.0] 7.8 | 5.0 | 495-1127-ND 1.27 9.51 71.33 | B32529D225J 0.0047) +10%] 2.5| 7.0 |10.0] 7.5 | 495-2432-ND 22 1.61 11.50 | B3252006472K 

63 | 40 | 33 | +5% | 6.0 |12.0/13.0]10.0 | 495-1129-ND 1.84 13.80 103.50 | B32521C335J 0.0047) +5% | 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1220-ND 18 1.38 9.30 | B32529C6472J 
3.3 | +5% | 6.0 |11.0/18.0]15.0 | 495-1130-ND 187 14.01 105.08 | B325220335J 0.0047) +10%) 2.5| 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2578-ND 14 1.02 7.25 | B32529C6472K 
47 +5% | 7.0 | 12.5 /18.0|15.0 | 495-1131-ND 2.01 15.18 114.60 | B32522C475J 0.0068} +5% | 2.5| 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1223-ND 18 1.38 9.30 | B32529C6682u 
0.001 | #5% | 2.5| 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1132-ND 16 1.24 8.37 | B32529C1102J 0.01 | 25% | 2.5] 7.0 /10.0| 7.5 | 495-1226-ND 292.21 14.88 | B32520C6103J 
0.0015] +5% | 2.5) 6.5 | 7.2 | 5.0 /495-1133-ND (6 1.24 = 8.37 | B32529C1152J 0.01 | 10%] 2.5) 7.0 |10.0| 7.5 | 495-2430-ND 22 1.61 11.50 | B32520C6103K 
see an on oe e ot aN ‘1 1 pet See atl oead 0.01 | +5% | 4.0] 7.0 |13.0/10.0 | 495-1225-ND 35 2.38 16.78 | B32521C6103J 

100 | 63 [0.0033] +5% | 2.5| 6.5 | 7.2 |5.0 |495-1135-ND 46 1.24 8.37 | B32529C1332J Oa td fa a ne ey eras pe om en Eo oketea 
0.0047] +5% | 2.5/6.5 | 7.2 [5.0 |495-1136-ND 16 1.24 8.37 |B32529C1472J 0.01 1 210%! 30165172150 1495-2567-ND 49 137 9.75 | B3250906103K 
108 a | 8 | Be 72 | 30 ea aD fee oo | teeeeeet ton 0.012 | 5% | 35] 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-2569-ND 419 1.44 10.25 | 83252906123) 
a1 ath PHPETAETA coc an dee 64 ceBk:| BaDeoeGAnaK 0.015 | +5% | 3.0] 8.0 |10.0| 7.5 | 495-1227-ND ‘31241 14.85 | B3252006153u 
001s | as% 25 | ee /72/s0 PeeeeGonD at < Sgdl- fa a7| aageooct 164i 0.015 | +5% | 4.0] 7.0 |13.0/10.0 | 495-1229-ND 40 2.69 18.98 | B32521C6153J 
Toes 1 ane a8 e817 2180 RCSnRINTen 56194837 183950901293] 0.015 | +5% | 3.5| 8.0 | 7.2 [5.0 | 495-1228-ND 25 1.93 13.02 | B3252906153J 
0.022 | +10%| 25/65 | 7215.0 |495-2489-ND 4291.50 | B32529C1203K 400 | 200 | 0.022 | +5% | 4.0] 8.5 [10.0] 7.5 | 495-1232-ND 322.15 15.13 | B3252006223J 
0.033 | «5% |25/65\/72 1/50 |495-1141-ND 46 «124-837 | B32509C1333) 0.022 | +5% | 4.0] 7.0 |13.0/10.0 | 495-1230-ND 40 2.69 18.98 | B3252166223J 
0.033 | 10%! 25/65/72 150 |495-2495-ND ‘io 94.—«6'50 | B32509C1333K 0.022 | +5% | 4.5] 9.5 | 7.3 | 5.0 | 495-1231-ND 27 1.83 12.93 | B3252906223J 
o.oa7 | 45% 125/70 \100175 |495-1144-ND 08216 14.57 | B32520C14734 0.033 | +5% | 5.0] 10.5]10.0) 7.5 | 495-1233-ND 37 2.54 17.88 | B3252006333J 
0.047 1 25% 125165172 150 )49541143-ND “6 1 24 B37 | B32509C1 473) 0.033 | +5% | 4.0| 9.0 |13.0/10.0 | 495-1234-ND. Al 2.77 _ 19.53 | B3252106333J 
0.047 | 10%! 25165172150 |495-2500-ND ‘42 ‘91 ~—«6 50 | B3250901473K 0.047 | +5% | 5.0]10.5]10.0/ 7.5 | 495-1238-ND 40 2.69 18.98 | B32520C6473J 
0.068 | «5% | 25165172150 |495-1146-ND ‘46 124 837 |B32529C1683J 0.047 | +5% | 5.0] 11.0]13.0/10.0 | 495-1239-ND 39 2.87 20.50 | B32521C6473J 
0.10 | +5% | 2.5] 7.0 110.0] 7.5 | 495-1148-ND 32 218 15.40 | B32520C1104J 0.047 | +5% | 5.0} 10.5]18.0}15.0 | 495-1236-ND 53 3.92 28.00 | B32522C6473J 
0.10 | +10%| 2.5 | 7.0 |10.0| 7.5 | 495-2423-ND 25 1.86 13.25 | B32520C1104K 0.047 ) +5% | 6.0 | 10.5) 7.5 | 5.0 | 495-1237-ND 39° 2.66 18.73 | B32529B6473J 
0.10 | +5% | 4.0| 7.0 |13.0/10.0 | 495-1149-ND 35 2.38 16.78 | B32521C1104J 0.068 | +5% | 5.0|11.0/13.0|10.0 | 495-1242-ND A6 3.40 24.25 | B3252106683J 
010 | +5%|25)65/72/5.0 |495-1147-ND 46 124 837 |B32529C1104J 0.10 | +5% | 6.0 ]12.0/13.0/10.0 | 495-1243-ND 48 3.57 25.50 | B32521C6104J 
0.10 | +10%| 2.5) 6.5/7.2 | 5.0 | 495-2481-ND 42.91 6.50 | B3252961104K 0.10 | +10%| 6.0] 12.0]13.0/10.0 | 495-2444-ND A7 3.43 24.50 | B3252106104K 
0.15 | +5% | 3.0] 8.0 /10.0] 7.5 | 495-1150-ND 37 2.50 17.60 | B3252061154J 0.10 | +5% | 5.0] 10.5]18.0]15.0 | 495-1244-ND 58 4.31 30.75 | B32522C6104J 
0.15 | +5% | 3.0/6.5 [7.2 | 5.0 | 495-1151-ND 26 1.79 12.65 | B32529C1154J 0.10 | +10%| 5.0] 10.5]18.0)15.0 | 495-2452-ND 56 4.10 29.25 | B3252206104K 
0.22 | +5% | 3.0] 8.0 |10.0/ 7.5 | 495-1153-ND 43 2.89 20.35 | B3252001224J 0.10 | +5% | 7.8|13.0| 7.8 | 5.0 | 495-1246-ND 52 3.85 27.50 | B32529D6104J 
0.22 | +10%] 3.0) 8.0 /10.0] 7.5 | 495-2425-ND 33 2.45 17.50 | B32520C1224K 0.15 | +5% | 6.0] 11.0/18.0/15.0 | 495-1247-ND 63 4.62 33.00 | B32522C6154J 
0.22 | +5% | 4.0] 7.0 |13.0|10.0 | 495-1154-ND AT 3.20 22.55 | B32521C1224J 0.22 | +5% | 7.0 |12.5]18.0)15.0 | 495-1249-ND 67 4.97 35.50 | B32522C6224J 
0.22 | +10%| 4.0] 7.0 |13.0|10.0 | 495-2436-ND 37 273 19.50 | B32521C1224K 0.33 | +5% | 8.5|14.5]18.0/15.0 | 495-1251-ND ‘74 5.46 39.00 | B32522C6334J 

joo | 3 [0:22 | #5% | 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-1155-ND 281.87 _ 13.20 | B32529C1224J 0.47 | +10%| 9.0 ]17.5]18.0)15.0 | 495-2453-ND 1.06 7.84 56.00 | B32522C6474K 
0.22 | #10%] 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-2492-ND 220 1.61 11.50 | B3252901224K 1.0 | +10%| 10.5] 16.5|26.5|22.5 | 495-2455-ND. 1.39 10.26 73.25 | B3252306105K 
0.33 | +5% | 4.0 | 8.5 /10.0| 7.5 | 495-1156-ND A3 3.15 22.50 | B3252001334) 0.10 | +5% | 5.0] 10.5|/18.0/15.0 | 495-1245-ND AT 3.43 24.50 | B32522N6104J 
qe an a Hee ee ie foe a Se a Saeed 0.15 | +5% | 5.0|10.5]18.0/15.0 | 495-1248-ND 52 3.82 27.25 | B32522N6154J 
i +5% | 5.1 f . i - - @ F . 459 of a 
0.33 | 25% | 35/80/72 {5.0 |495-1158-ND 37250 17.60 | aaszacisaas| | | 450] 200) 955 | Ysme| a. | as 180/180 |4e5-1250-ND 5487 3475 | Bs2522N6354) 
0.47 | 25% | 5.0 /10.5)10.0/ 7.5 | 495-1162-ND 503.71 26.50 | B32520C1474J 047 | 45% | 85 |145/18.:0115.0 | 495-1253-ND 77-576 4230 | B32522N6474) 
np man ao ae ne 100 fool BSN = au ors Seal 0.68 | +5% | 9.0 | 17.5|18.0|15.0 | 495-1254-ND 106 7.81 55.75 | B32522N6684J 
pay | te | asl oF be | eo Seat ents an aa Heol ipapeoon AeA 0.0068) #5% | 4.0] 9.0 /13.0]10.0 | 495-1260-ND ‘574.17 29-75 | B32521NB682J 
047 | cto%l 45 | 96173150 Meemeoetin (ao) "198. 47100 [RSDROOCHATAK, 0.01 | +5% | 4.0] 9.0 |13.0/10.0 | 495-1261-ND 57 417 29.75 | B32521N8103J 
O68 1 25% | 60 SONGS 75 1495-11 65:ND BG 48334 50 | BRDBOOC IGRI 0.015 | +5% | 5.0] 11.0]13.0/10.0 | 495-1263-ND 57 4.17 29.75 | B32521N8153J 
oa | 25% | 50111 0113.0/100 |495-1464.ND ‘7490-3600 | B32501C 1684) 0.022 | +5% | 5.0|11.0]13.0/10.0 | 495-1264-ND 57 4.17 29.75 | B32521N8223J 
oes | +5% | 501105/18.0/15.0 | 495-1166-ND 71 628 3878 | B32502C1684) 200 |_0.033 | +5% | 6.0 |12.0/13.0|10.0 | 495-1265-ND 58 4.31 30.75 | B32521N8333J 
0.68 | 210%! 6.0/105|75 |50 |495-2515-ND 51.375 26-75 | B32529C71684K 0.033 | +5% | 5.0/10.5]18.0/15.0 | 495-1266-ND 58 4.31 30.75 | B3252208333J 
10 | #5% | 60 /120113.0/10.0 |495-1167-ND 36 «643.47:24 | B32501C1105J 0.047 | +5% | 5.0 | 10.5]18.0/15.0 | 495-1267-ND 58 4.31 30.75 | B3252208473J 
101 45% 15.0110 518.0115 0 |495-1168-ND "86.5347 94 1 B39509C1105) 0.068 | +5% | 6.0] 11.0]18.0/15.0 | 495-1268-ND 74 5.66 38.13 | B3252208683J 
40 | +10%! 50 /10.5/18.0/15.0 | 495-2448-ND ‘92 «679 48.50 | B32509C1105K 630 0.10 | +5% | 7.0 |12.5|18.0/15.0 | 495-1269-ND. 66 4.83 34.50 | B3252208104J 
1.0 +5% | 7.8 |13.0| 7.8 |5.0 |495-1169-ND (83 6.21 45.59 | B32529D1105J 0.001 | +5% | 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1255-ND .29 1.99 14.03 | B32529C8102J 
1.5 | 45% | 6.0 |11.0/18.0|15.0 | 495-1171-ND. 1138.42 61.81 | B32522C1155J 0.0022) +5% | 2.5} 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1256-ND 29° 1.99 14.03 | B32529C8222J 
22 | 25% | 7.0 |12.5|18.0/15.0 | 495-1172-ND 146 10.95 82.13 |B3252201225J 0.0022) +10%) 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2583-ND 23° 1.72 12.25 | B32529C8222K 
3.3 | +5% | 8.5 |14.5/18.0|15.0 | 495-1173-ND 2.02 15.18 113.85 | B32522C1335J 400 | 9-0083] #5% | 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-1257-ND 32 2.18 15.40 | B32529C8332J 
0.007 | 45% 125/65 | 7215.0 |495-1174-ND 47 1.29 8.68 | B32529C3102J 0.0033 | +10%| 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-2587-ND 25 1.86 _ 13.25 | B3252968332K 
0.0022) +5% | 25] 65 | 7.2 | 5.0 |495-1176-ND 17° 129 8.68 | B32529C3222J 0.0047) +5% | 3.5| 8.0 | 7.2 [5.0 | 495-1258-ND 32 2.18 15.40 | B32529C8472J 
0.0022) +10%] 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2537-ND 13.95 6.75 | B3252903222K 0.0068] +5% | 3.5| 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-1259-ND 35 2.34 16.50 | B32529C8682J 
0.0033) +5% | 25] 65 |7.2|5.0 |495-1177-ND 17 129 8.68 | B32529C3332J 0.01 | +5% | 5.0] 10.0] 7.5 | 5.0 | 495-1262-ND 40 2.69 18.98 | B32529C8103J 
0.0047| +5% | 2.5| 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-1178-ND A7__1.29 _ 8.68 | B3252903472J 
0.0068] +5% | 25/65 | 7.2 |5.0 |495-1179-ND 17 1.29 8.68 | B32529C3682J Tape and Box 
0.01 | +5% | 2.5) 6.5/7.2 | 5.0 | 495-1180-ND A7 1.29 8.68 | B32529C3103J 
0.01. | +10%| 2.5) 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2527-ND 413.95 6.75 | B325293103K Simoiiensi igi 
0.015 | 5% | 25| 7.0 |10.0| 75 | 495-1181-ND 29 2.21 14.88 | 83252003153) falta Wen | oe _Oiivenstons inom) Pa ey CP RR EEN RCH 
0.015 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 [5.0 |495-1182-ND A7___1.29 8.68 | B3252903153J 0.0011 210%1 25165172 1 50 1 495-2456-5-ND 1 3.200 1 42-007 783250001 02KD80 
0.022 | +5% [25] 7.0 |10.0/ 7.5 |495-1184-ND 292.21 14.88 |B32520C3223J : deals be , : 
0.022 | stom! 28/70 \10.0/ 75 | 495-2428-ND 99 «6114.50 | B3282003203K 0.0022) +5% | 25 | 6.5/7.2 | 5.0 | 495-2517-3-ND | 3,200 | 44.00/M | B32529C222J289 
0022 | w5%128/65172 150 |495-1183-ND 17-109 Be | B32509C3993, 0.0022) +10%| 2.5 | 6.5/7.2 | 5.0 | 495-2518-3-ND | 3,200 | 42.00/M | B32529C222k289 
0022 | stom! 28/65/72 150 |495-2590-ND 439575 | BaD0OC3D0AK 0.0047) +10%| 2.5 | 6.5) 7.2 | 5.0 | 495-2555-3-ND | 3,200 | 42.00/M | B32529C472k289 
ooa3 | «5% 125/70 l100175 |495-1186-ND ‘oa ay 13.20 | Banso0caaa3, 0.01 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2458-2-NDt | 2,800 | 44.00/M_|B32529C103J189 
00831 ee) 30165172 160 4oRsHe7-ND 931.79 412.09 | BRIS09C339T 0.01 | 25% [25 [65/72 | 5.0 | 495-2458-3-ND | 3,200 | 44.00/M |B32529C103J289 
0.033 | 210%| 30/65/72 150 |495-2543-ND ‘ta 130-995 | B3250903333K 0.01 | +10%| 2.5 | 6.5| 7.2 | 5.0 | 495-2460-2-NDt | 2,800 | 42.00/M | B32529C103K189 
047 | «5% 125/70 100175 |405-1168-ND 091195 12:78 | BID5D0C34734 0.01 | +10%| 2.5 | 6.5| 7.2 | 5.0 | 495-2460-3-ND | 3,200 | 42.00/M | B32529C103K289 
0.047 | 5% | 4.0 7.0 |13.0/10.0 | 495-1189-ND 33 «2.22 15.68 | B32521C3473J 0.015 | 5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2506--ND! | 3,200 | 44.00/M | 8325290153289 
0047 | «6% 1295/80/72 15.0 |405-1190-ND o4-1'B4_ 12-40 | B3759903474d 0.015 | +10%| 2.5 | 6.5/7.2 | 5.0 | 495-2507-3-ND__| 3,200 | 42.00/M_| B32529C153k289 
0.047 T at0%1 351801707150 1495-2552-ND 8433 9.50 1B32590C3473K 0.022 | +10%/ 25 | 6.5/7.2 | 5.0 | 495-2520-3-ND | 3,200 | 42.00/M |B32529C223K289 
0.068 | «5% | 40/70 |13.0 (10.0 | 495-1193-ND 35 «2:38 16-78 | B3250103683/ 0.033 | +10%| 2.5 | 6.5/7.2 | 5.0 | 495-2545-3-ND | 3,200 | 42.00/M | B32529C333k289 
cose | 25% 145195173150 |495-1192-ND °o4.«164~—«-11.55 | B3252903683) 0.047 | +5% | 25 | 6.5/7.2 | 5.0 | 495-2557-3-ND | 3,200 | 44.00/M | B32529C473N289 
oi0 | 5% | 40/85 00/75 |495-1197-ND 35 «2.34 1650 | 83252003104) 0.047 | +10%| 2.5 | 6.5/7.2 | 5.0 | 495-2558-3-ND | 3,200 | 42.00/M | B32529C473k289 

250 | 160 |_0.10 | +10%| 4.0 | 8.5 [10.0] 7.5 | 495-2426-ND 272.00 14.25 |B3252003104K 0.068 | 10% | 2.5 | 6.5 17:2 | 5.0 TReEel Nim —2.200 | 42.00" | pe2s29ce8aK289 
O40 1 25% 140170 113.0100 1495-1194-ND "362.46 17 33 B39501C3104) 0.10 | +5% [25 | 6.5/7.2 | 5.0 | 495-2463-2-NDF | 2,800 | 44.00/M |B32529C104J189 
10 | «10%! 40/70 143.0/100 | 495-2437-ND 9240-15-00 | B3252103104K 0.10 | 25% | 25 | 6.5|7.2 | 5.0 | 495-2463-3-ND | 3,200 | 44.00/M | B32529C104J289 
oto | 5% | 5.0 /10.5118.0115.0 | 495-1195-ND ‘48° «357 2550 | B32502C3104J 63 | 4p | O10 | #10%| 25 | 6.5] 7.2 | 5.0 | 495-2465-2-NDt | 2,800 | 42.00/M | B32529C104K189 
aio | +5%/45/95173/50 |495-1196-ND ‘59-195 13.75 | B3252903104) 0.10 | +10%| 2.5 | 6.5] 7.2 | 5.0 | 495-2465-3-ND | 3,200 | 42.00/M |B32529C104K289 
aio | «10%! 45/95 173/50 |495-2532-ND 33168 1200 | B32529C3104K 0.15 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2509-3-ND | 3,200 | 54.00/M_ | B32529C154J289 
015 1 25% 140190 113.0110.01495-1201-ND “493.35 23.65 1B3250103154J 0.15 | +10%| 2.5 | 6.57.2 | 5.0 | 495-2510-3-ND | 3,200 | 51.00/M |B32529C154K289 
ais | 25% | 501/105/18:0/15.0 | 495-1198-ND 503.71. 26.50 | B3250203154 J 0.22 | +5% | 2.5 | 6.57.2 | 5.0 | 495-2522-2-NDt | 2,800 | 59.00/M |B32529C224J189 
015 | +5%{50/10.0) 75 | 50 |495-1200-ND 38-257 18.15 | B32509C3154) 0.22 | +5% | 2.5 | 6.5] 7.2 | 5.0 | 495-2522-3-ND | 3,200 | 59.00/M |B32529C224J289 
015 | +10%!50/10.0) 75 | 5.0 |495-2535-ND 30.0221 1575 | B3250903154K 0.22 | +10%| 2.5 | 6.5| 7.2 | 5.0 | 495-2524-2-NDt | 2,800 | 55.00/M | B32529C224K189 
0.22 | 45% | 50 /41.0/13.0/10.0 | 495-1203-ND 48 350 25.00 | B3250103224) 0.22 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2524-3-ND | 3,200 | 55.00/M_| B32529C224K289 
0:22 | =10%l 5 0111.0113.0/10.0|495-2430-ND “63.36 24.00 1B32591C3004K 0.33 | +5% [3.0 | 6.5/7.2 | 5.0 | 495-2547-3-ND | 2,700 | 95.00/M |B32529C334J289 
022 | «5% |50/10.5/18.0/15.0 | 495-1202-ND 50 «371 26.50 | 83250203004) 0.33 | +10%| 3.0 | 6.5| 7.2 | 5.0 | 495-2548-2-NDt | 2,400 | 90.00/M | B32529C334K189 
022 | +5%|78113.0) 78 | 5.0 |495-1204-ND “46 3:40 24.05 | 83250903204) 0.33 | +10%| 3.0 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2548-3-ND | 2,700 | 90.00/M |B32529C334K289 
0.33 | 45% | 5.0 |11.0/13.0]10.0 | 495-1206-ND 56 © 4.10 29.25 | B3252103334J O47 | 5% | 3.5 | 8.0) 7.2 | 5.0 | 495-2560-3-ND | 2,300 | 103.00/M | B325296474J289 
033 | +5% | 50 |10.5/18.0/15.0 | 495-1205-ND 574.24 3025 | B3250203334/) 0.47 | +10%| 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-2561-2-NDt | 2,000 | 98.00/M_|B32529C474K189 
047-1 25% | 6.0112.0113.0/10.01405-1208-ND "75 9937-75 | B32591C3474) 0.47 | +10%| 3.5 | 8.0] 7.2 | 5.0 | 495-2561-3-ND | 2,300 | 98.00/M |B32529C474K289 
047 | +10%! 60 |12.0/13.0/10.0 | 495-2440-ND 68 5.04 36.00 | B32521C3474K 0.68 | +5% | 4.5 | 9.5] 7.3 | 5.0 | 495-2582-3-ND | 1,800 | 140.00/M | B32529C684J289 
047 | «5% | 60 /11.0/18.0/15.0 | 495-1207-ND 72 5029 3775 |B32529C3474J 1.0 | +5% | 45 | 95] 7.3 | 5.0 | 495-2468-2-NDt | 1,500 | 150.00/M | B32529C105J189 
068 | +5% | 7.0 /12.5/18.0/15.0 | 495-1209-ND 81 6.05 44.42 | B32522C3684) 1.0 | +5% | 4.5 | 95] 7.3 | 5.0 | 495-2468-3-ND | 1,800 | 150.00/M | B32529C105J289 
1.0 | +5% | 8.5 |14.5/18.0/15.0 | 495-1210-ND 87 6.50 47.71 | B32522C3105J 1.0 | +10%| 4.5 | 9.5 | 7.3 | 5.0 | 495-2470-2-NDT 1,500_| 143.00/M_| B32529C105K189 
1.0 | 10%] 8.5 |14.5/18.0|15.0 | 495-2450-ND 92 6.76 48.25 | B32522C3105K 1.0 | +10%) 4.5 | 9.5 | 7.3 | 5.0 | 495-2470-3-ND 1,800 | 143.00/M | B32529C105K289 
1.0 | +5% | 8.5 |114.5/18.0/15.0 | 495-1211-ND 77 5.70 41.83 | B32522N3105J 1.5 | +10%| 6.0 [10.5] 7.5 | 5.0 | 495-2512-2-NDT 1,100 | 381.00/M_| B32529C155K189 
1.5 | 10%) 9.0 | 17.5|18.0|15.0 | 495-2451-ND 130 9.56 68.25 | B32522C3155K 0.001 | +5% | 25 | 6.5] 7.2 | 5.0 | 495-2473-3-ND 3,200 | 44.00/M | B32529C1102J289 
3.3 | +5% | 11.0|20.5|26.5 [22.5 | 495-2454-ND 2.33 17.19 122.75 | B3252303335J 0.001 | #10%) 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2474-3-ND 3,200 | 42.00/M | B32529C1102K289 
0.007 | +5% | 2.51 7.0 110.0] 7.5 |495-1212-ND 29 2.21 14.88 | B32520C6102J 100 | 63 |0.0022) +5% | 2.5 | 65) 7.2 | 5.0 | 495-2484-2-NDT 2,800 44.00/M | B32529C1222J189 

400 | 200 0.001 | +5% | 2.5] 6.5 | 7.2 | 5.0 |495-1213-ND 18 1.38 9.30 | B32529C06102J 0.0022} +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2484-3-ND 3,200 44.00/M | B32529C01222J289 
0.001 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2564-ND 14 1.02 7.25 | B32529C6102K 0.0022 | +10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2486-3-ND 3,200 42.00/M_|B32529C1222K289 
0.0022] +5% | 2.5 | 7.0 |10.0| 7.5 | 495-1216-ND 29 2.21 14.88 | B3252006222J + Tape and Reel (Continued) 
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5 wy WV | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
ZB 
i Metallized Polyester Film Capacitors “ae a a 7 a 0 aeeoan . i a aE TIT 
Epcos MKT Series (Cont.) 0.15 | 100 | 08 | 27.0 | 495-3544-ND ‘674.97 35.50 | B32232A8154K 
630 | 200 | 0.22 | 11.5 | 08 | 27.0 | 495-3545-ND 1.07 8.05 60.37 | B32232A8224K 
WV | WV | Cap. | Toler-| Dimensions(mm) | Digi-Key Ammo Pack Epcos o47 | 145 | 08 | 320 | 495-3548-ND 86 648 48.60 | B32232A8474K 
ADE) RCAC HE anced ae Ae Te Kar Oty aaa Ma icing | RarNos 1.0 | 160 | 08 | 320 | 495-3543-ND 1.35 10.11 _75.83 | B32232A8105K 
0.0047) +5% 25 | 65/72 | 5.0 | 495-2498-3-ND | 3,200 | 44.00/M |B32529C1472J269 
0.01 | +5% | 2.5 | 65] 7.2 | 5.0 | 495-2475-2-NDt | 2,800 | 44.00/M | B32529C1103J189 
0.01 | +5% | 2.5 | 65] 7.2 | 5.0 | 495-2475-3-ND | 3,200 | 44.00/M |B32529C1103J289 M t ili d Pp | | Fil 
0.01 | +10%| 2.5 | 65] 7.2 | 5.0 | 495-2477-3-ND | 3,200 | 42.00/M | B32529C1103K289 
0.022 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2488-3-ND | 3,200 | 44.00/M_| B32529C1223J289 etallize oO ypropy ene Film 
0.022 | +10%| 2.5 | 657.2 | 5.0 | 495-2489-3-ND | 3,200 | 42.00/M |B32529C1223K289 i . 
0.033 | #5% | 2.5 | 65/72 | 5.0 | 495-2494-3-ND_ | 3.200 | 44.00/M | 8325290133289 Capacitors — MKP Series - Pulse w L 
0.033 | +10%| 2.5 | 65] 7.2 | 5.0 | 495-2495-2-NDt | 2,800 | 42.00/M | B32529C1333K189 ; P . . a 
0.033 | =10%| 25 | 65] 72 | 50 | 495-2495-3-nD | 3,200 | 42.00m |ea2szacia3aK280| | Application with Epoxy Resin Coating i 
0.047 | +5% | 2.5 | 6.5 [7.2 | 5.0 | 495-2499-3-ND | 3.200 | 44.00/M_| B32529C1473J289 ; ede ; h 
0.047 | +10%| 2.5 | 65 | 7.2 | 5.0 | 495-2500-3-ND 3,200 | 42.00/M |B32529C1473K289 Construction: + Dielectric: polypropylene * Wound capacitor technology t 
too | 63. | 0.068 | +5% | 25 | 6.5/7.2 | 5.0 | 495-2514-3-ND | 3,200 | 44.00/M | B32529¢1683J289 * Epoxy resin coating (UL 94V-0) | 
0.10 | +5% | 2.5 | 7.0] 10 | 7.5 | 495-2422-2-NDt | 2,800 | 91.00/M |B32520C1104J189 Features: Very high pulse strength ; 17 
0.10 | #10%] 2.5 | 7.0] 10 | 7.5 | 495-2423-2-NDt | 2,800 | 86.00/M | B32520C1104K189 Applications: * TV (S-correction, flyback) * Electronic ballasts 
0.10 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2479-2-NDt 2,800 44.00/M_| B32529C1104J189 Specifications: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 110°C *DC be 
0.10 | +5% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2479-3-ND 3,200 | 44.00/M | B3252901104J289 Test Voltage: 1.6 VR for 2 seconds ¢ Tolerance: +5% ++ 90.8 k— @—I 
0.10 | +10%| 2.5 | 65] 7.2 | 5.0 | 495-2481-2-NDt | 2,800 | 42.00/M |_B32529C1104K189 
0.10 | +10%| 2.5 | 65] 7.2 | 5.0 | 495-2481-3-ND | 3,200 | 42.00/M | B32529C1104k289 wv | wv | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
0.22 | +5% | 3.5 | 8.0] 7.2 | 5.0 | 495-2491-3-ND | 2.300 | 78.00/M |B32529C1224J289 (DC) | (AC)| (uF) [ W [hh L |e | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 
0.22 | +10%| 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-2492-3-ND | 2,300 | 75.00/M_| B32529C1224K289 3509. 
047 | #5% | 45 | 95]73 | 80 | 495-2502-3-ND. | 1.800 | 116.00/M | B32529C1474/289 wae oe | dae | coe lose GeeOIE «ce tay anu | Ceootonsenadcos 
0.47 | +10%| 4.5 | 95] 7.3 | 5.0 | 495-2503-2-NDt | 1,500 | 111.00/M |_B32529C1474K189 3565+ 
0.47 | 95 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3565-ND 58 4.27 30.50 | B32612A3474J008 
0.47 | +10%| 4.5 | 95] 7.3 | 5.0 | 495-2503-3-ND | 1,800 | 111.00/M | B32529C1474K289 o47 | 70 | 480 | 315 | 275 | 495-3628-ND 108 807 60.53 | B32614A3474,J008 
0.68 | +10%| 6.0 | 10.5| 7.5 | 5.0 | 495-2515-2-NDt | 1,100 | 174.00/M_| B32529C1684K189 250 | 160] 4; ; ; : : eet : ; : 
0.68 | 11.5 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3566-ND 67 4.97 _ 35.50 | B32612A3684J008 
0.0022) +10% | 2.5 | 65] 7.2 | 5.0 | 495-2537-3-ND | 3,200 | 44.00/M |B32529C3222K289 ee 
: 068 | 80 | 165 | 315 | 275 | 495-3620-ND 1.19 894 67.05 | B32614A3684J008 
0.01 | +10%| 2.5 | 65] 7.2 | 5.0 | 495-2527-2-NDt | 2,800 | 44.00/M | B32529C3103K189 
: 1.0 | 95 | 175 | 31.5 | 275 | 495-3626-ND 1.30 9.78 73.35 | B32614A3105J008 
0.01 | +10%| 2.5 | 65] 7.2 | 5.0 | 495-2527-3-ND | 3,200 | 44.00/M |B32529C3103K289 
; ee 2.2 | 14.0 | 22.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3627-ND 1.87 14.04 105.30 | B32614A3225J008 
0.022 | +10%| 2.5 | 7.0 10.0) 7.5 | 495-2428-3-ND | 3,200 | 75.00/M |B32520C3223K289 
5 np eae bs 0.068 | 65 | 120 | 18.0 | 15.0 | 495-3571-ND AT 3.01 21.50 | B32612A4683,008 
0.022 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2539-2-NDt | 2.800 | 44.00/M_|B32529C3223k189 
0.022 210% 25165172 150 | 495-2539-3.ND | 3.200 1 44 OO/M 1B3250903203K280 0.1 | 7.0 | 12.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3567-ND 47 3.43 24.50 | B32612A4104J008 
, olan eR ire | 5 ote : ' 0.15 | 75 | 125 | 18.0 | 15.0 | 495-3568-ND 49 3.61 25.75 | B32612A4154J008 
0.033 | +5% | 3.0 | 65 | 7.2 | 5.0 | 495-2542-3-ND | 2,700 | 64.00/M | B32529C3333J289 
0.033 | +10%| 3.0 | 6.5] 7.2 | 5.0 | 495-2543-3-ND | 2,700 | 60.00/M | 832529C3333K289 0.15) 7.0 | 135 | 26.5 | 22.5 CeOORRD 58 4.27 30.50 | B32619A4154)008 
0.047 | +5% | 3.5 | 8.0] 7.2 | 5.0 | 495-2551-3-ND | 2,300 | 65.00/M | B32529C3473J289 0.22 | 7.0 | 14.0 | 26.5 | 225 (BRSRGOANDS 61 4.62 32.25 | B32619A4224)008 
960, | 460 0.047 | +10%| 3.5 | 8.0/7.2 | 5.0 | 495-2552-2-NDt | 2,000 65.00/M | B32529C3473K189 400 | 200} 0.33 | 9.5 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3569-ND 54 3.99 28.50 | B32612A4334J008 
0.047 | +10%| 3.5 | 8.0] 7.2 | 5.0 | 495-2552-3-ND 2,300 | 62.00/M | B32529C3473K289 0.33 ) 8.0 | 16.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3603-ND 67 = 4.94 35.25 | B32613A4334J008 
0.10 | +5% | 4.0 | 7.0 13.0) 10.0] 495-1194-3-ND | 1,000 | 103.00 |_B32521C3104J289 0.47 | 11.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3570-ND 94 6.93 49.50 | B3261244474J008 
0.10 | +10%| 4.0 | 8.5 |10.0 | 7.5 | 495-2426-3-ND 2,000 | 93.00/M | B32520C3104K289 0.47 | 95 | 15.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3630-ND = 1.02 7.65 57.38 | B32614A4474J008 
0.10 | +5% | 4.5 | 95|7.3 | 5.0 | 495-2530-2-NDt | 1,500 / 82.00/M | B32529C3104J189 0.68 | 11.5 | 17.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3604-ND 82 6.15 46.13 | B32613A4684J008 
0.10 | +5% | 4.5 | 9.5 17.3 | 5.0 | 495-2530-3-ND 1,800 82.00/M_ | B32529C03104J289 0.68 | 10.0 | 17.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3631-ND 1.08 8.07 60.53 | B32614A4684J008 
0.10 | +10%] 4.5 | 957.3 | 5.0 | 495-2532-3-ND | 1,800 | 78.00/M |B32529C3104K289 0.068 | 65 | 120 | 18.0 | 15.0 | 495-3575-ND 45 3.33 23.75 | B32612A6683J008 
0.15 | +5% | 5.0 | 10.0] 7.5 | 5.0 | 495-2534-3-ND | 1,600 | 108.00/M | B32529C3154J289 01 | 75 | 13.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3572-ND 53 3.89 27.75 | B32612A6104J008 
0.15 | +10%| 5.0 | 10.0] 7.5 | 5.0 | 495-2535-3-ND | 1,600 | 103.00/M | B32529C3154k289 01 | 7.0 | 125 | 26.5 | 22.5 | 495-3605-ND 58 4.27 30.50 | B32613A6104J008 
0.47 | +10%| 6.0 | 12.0/13.0 | 10.0] 495-2440-2-NDt | 1,100 | 235.00/M | B32521C3474K189 0.15 | 9.0 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3573-ND 64 4.73 33.75 | B32612A6154J008 
1.0 | +5% | 8.5 | 14.5/18.0 | 15.0| 495-2449-2-NDt | 700 242.90 | B3252263105J189 0.15 | 7.5 | 14.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3606-ND 67 4.94 35.25 | B32613A6154J008 
0.001 | +10%| 2.5 | 657.2 | 5.0 | 495-2564-3-ND | 3,200 | 47.00/M |B32529C6102K289 630 | 250 | 0.22 [10.0 | 16.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3574-ND ‘67 4.97 35.50 | B32612A6224J008 
0.0022) +5% | 2.5 | 6.5/7.2 | 5.0 | 495-2572-3-ND | 3,200 | 49.00/M | B32529C6222/289 022 | 90 | 155 | 265 | 22.5 | 495-3607-ND 74 5.46 39.00) B32613A6224J008 
0.0022) +10%| 2.5 | 6.5/7.2 | 5.0 | 495-2573-3-ND | 3,200 | 47.00/M | B32529C6222K289 0.33 | 10.0 | 18.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3608-ND ‘87 6.41 45.75 | B32613A6334J008 
0.0033 | +10%| 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2575-3-ND 3,200 47.00/M | B32529C6332K289 0.47 | 11.0 | 20.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3609-ND 85 636 47.70| B32613A6474J008 
0.0047 | +10%| 2.5 | 7.0 |10.0 | 7.5 | 495-2432-2-NDt 2,800 75.00/M_| B3252006472K189 0.47 | 10.5 | 18.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3633-ND 1.02 7.65 57.38) B3261446474J008 
0.0047) +10%| 2.5 | 7.0 |10.0| 7.5 | 495-2432-3-ND | 3,200 | 75.00/M |B32520C6472K289 068 11201) 2151 315 | 275 | 495-3634:ND 1198.94 67.05 | B32614A6084J008 
0.0047) +5% | 25 | 6.5/7.2 | 5.0 | 495-2577-3-ND | 3,200 | 49.00/M |B32529C6472/289 10 | 140 | 240 | 315 | 275 | 495-3632-ND 153 1146 85.95 | B32614A6105.J008 
400 | 209 |:0047| #10% | 2.5 | 6.5 | 7.2 | 5.0 | 495-2578-3-ND | 3,200 | 47.00/M | B32529C6472K289 Bo 70 25 118.0 1150 1 495-3549-ND 4 3.01 91.50 | B32612A0708I008 
0.01 | +10%| 2.5 | 7.0 |10.0| 7.5 | 495-2430-3-ND | 3,200 | 75.00/M |B32520C6103K289 o0is | 80 | 135) 180 | 450 | 495-3551-ND “423.08 22.00 | 8326120153008 
0.01 | +10%| 4.0 | 7.0 |13.0 | 10.0| 495-2442-3-ND__| 1,000 96.00_| B32521C6103K289 0.022 | 90 | 155) 180 | 150 | 495-3552-ND “473.47 24.75 | B32612A02231008 
0.01 | +5% [3.0 | 65 | 7.2 | 5.0 | 495-2566-3-ND | 2,700 | 67.00/M |B32529C6103J289 0.033 | 65 | 130 | 180 | 150 | 495-3559-ND 50 «3.68 26.25 | B32612A0333J008 
0.01 | +10%| 3.0 | 65 | 7.2 | 5.0 | 495-2567-3-ND | 2,700 | 64.00/M |B32529C6103K289 ' ; : : : ee : ; : 
oot2 | a5% | 35 |eol72 | £0 RAGEeceMIOMM 2300 | e7oan | pazezaccizajoae 0.033 | 85 | 14.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3587-ND 58 4.27 30.50 | B32613A0333J008 
: % 1351/80/79 | 51 BT a ' ' 0.047 | 7.0 | 15.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3554-ND 55 4.03 28.75 | B32612A0473J008 
0.015 | +5% | 3.5 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | 495-2571-3-ND | 2,300 | 68.00/M | B32529C6153J289 
4 ee 0.047 | 10.0 | 15.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3588-ND 66 4.83 34.50 | B32613A0473J008 
0.047 | +10%| 5.0 | 11.0/13.0 | 10.0] 495-2446-3-ND 830 112.05 | B32521C6473K289 
i ives 1000 | 250 | 0.068 | 85 | 16.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3555-ND 57 4.20 30.00 | B32612A0683J008 
0.10 | +10%| 6.0 | 12.0/13.0 | 10.0 | 495-2444-3-ND 680 115.60 | B32521C6104K289 
9 orice 0.068 | 11.0 | 17.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3589-ND 73 5.36 38.25 | B32613A0683J008 
0.0022) +10% | 2.5 | 6.5/7.2 | 5.0 | 495-2583-3-ND | 3,200 | 80.00/M |B32529C8222K289 
630 | 400 |q'9933| s10%135 |80/72 | 50 | 495-2587-3-ND | 2300 | aeoom | B32s29c8392K280 0.1 | 11.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3550-ND 66 4.87 _ 34.75 | B32612A0104J008 
: SS : : 01 | 10.0 | 165 | 265 | 22.5 | 495-3585-ND ‘81 5.95 42.50 | B32613A0104J008 
t Tape and Reel 01 | 115 | 17.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3614-ND 91 6.81 51.08 | B3261440104J008 
0.15 | 12.0 | 18.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3586-ND 82 6.15 46.13 | B32613A0154J008 
; 0.15 | 13.0 | 21.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3615-ND 96 7.23 54.23 | B32614A0154J008 
MKT Wound Series 2 4, 0.22 | 14.5 | 245 | 315 | 27.5 | 495-3616-ND 1.08 8.07 _ 60.53 | B32614A0224J008 
; 0.0068] 7.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3580-ND 40 2.94 21.00 | B32612A7682J008 
Construction: oe 0.01 | 75 | 13.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3576-ND 46 3.40 24.25 | B32612A7103J008 
* Dielectric: polyethylene terephthalate (polyester, PET) * Cylindrical 1250 | 500 | 0.015 | 8.0 | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3577-ND 45 3.33 23.75 | B382612A7153J008 
winding * Insulating sleeve * Face ends sealed with epoxy resin IO dy 0.022 | 9.5 | 15.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3578-ND 52 3.85 27.50 | B32612A7223J008 
Applications: 0.033 | 11.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3579-ND 57 4.20 30.00 | B32612A7333J008 
* Smoothing « Filterin 0.0047] 65 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3558-ND AT 3.01 21.50 | B32612A1472J008 
Sataicna: i [pe oe | 0.0068] 8.0 | 13.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3559-ND 42 3.08 22.00 | B32612A1682J008 
‘ : ie oe ; 0.01 | 9.0 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3556-ND 52 3.85 27.50 | B32612A1103J008 
Pie eile ieee lane ae DG Test Voltage: a 0.01 | 7.0 | 135 | 26.5 | 225 | 495-3590-ND 67 4.97 35.50 | B32613A1103J008 
ape ROI Seconds ne: }ererance: 2) 0.015 | 10.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3557-ND 66 4.87 _ 34.75 | B32612A11534008 
—— — = 0.015 | 80 | 145 | 265 | 225 | 495-3501-ND ‘87 6.44 46.00 | B32613A1153J008 
Eee: Dimensions (mm) Diol Key pe Frielng a (Ener 500 | 0022 | 90 | 17.0 | 265 | 225 | 495-3592-ND 85 6.39 47.93] B32613A1223J008 
(OE) Nata) oe ea ou ae sD Se DU dene 0.022 | 9.0 | 145 | 315 | 275 | 495-3617-ND 87 644 46.00 | B32614A1223J008 
. : ; z -3516- : ; ; 0.033 | 10.5 | 18.5 ) 26.5 | 22.5 | 495-3593-ND 1.02 7.65 57.38 | B32613A1333J008 
0.15 | 6.0 | 06 | 14.0 | 495-3518-ND 85 6.25 44.63 | B32232A1154K 0.033 | 10.5 | 16.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3618-ND «92-679 _—_48.50 | B32614A1333J008 
O72 | 60 | O68 | 140 erena ee eee ecco 0.047 | 11.0 | 195 | 315 | 275 | 495-3619-ND 1.08 8.07 60.53 | B32614A1473J008 
oa | 6s | os | 190 Meceseatun ‘ta. “Bape ceaag | BaoDaALAzAK 0.068 | 13.0 | 21.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3620-ND _1.16 8.67 __ 65.03 | B32614A1683J008 
: : : : : : : 0.0033] 65 | 11.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3582-ND 533.92 28.00 | B32612J1332J008 
100 | 63 | oO) eo | oe] ee eee ee ee ee GH 0.0047) 7.5 | 125 | 180] 15.0 | 495-3583-ND 59 4.38 31.25 | 832612J1472J008 
; : : : oe : : : 700 | o.oos8| 85 | 145 | 18.0 | 15.0 | 495-3584-ND 64 4.69 33.50 | B32612J1682J008 
15 | 8.0 | 08 | 27.0 | 495-3519-ND 1.40 10.50 78.75 | B32232A1155K : : ; : : ; : : 
o> | 95 | os | 270 | 405-3521-ND {a7 1400 105.01 | Ba2239A1298K 0.01 | 95 | 17.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3581-ND 745.43 38.75 | B32612J1103J008 
33 | 415 | 08 | 270 | 495-3523-ND 245 1855 140.00 | B32032A1335K 0.001 | 7.0 | 105 | 180 | 15.0 | 495-3560-ND 46 3.40 24.25 | B32612A2102J008 
47-420 108 3204953505 ND DRG 21 4163.34 1 BSDD3DATA7BK 0.0015] 7.5 | 11.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3561-ND 47 3.47 24.75 | B32612A2152J008 
6s |i40 | og | 320 | 495-3527-ND 408 3092 233.34 | B32232A1685K 0.0022] 8.0 | 14.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3562-ND 51 3.78 27.00 | B32612A2222J008 
0401-60-08 114.01 -495-3508-ND oA 654 4O.5E | BIDDIDATTOAK 0.0033] 8.5 | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3563-ND 53 3.92 28.00 | B32612A2332J008 
: : : ( : : 4 0.0033| 7.0 | 13.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3596-ND 61 4.48 32.00 | B32613A2332J008 
022 | 60 | 0.6 | 19.0 | 495-3530-ND 95 7.14 53.55 | B32232A3224K 
033 | 80 | 08 | 190 | 495-3532-ND ‘66. «4.83~—«834.50 | B32239A3334K 0.0047] 9.5 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3564-ND 59 438 31.25 | B32612A2472J008 
o47 | 75 | 08 | 190 | 495-3534-ND ‘95 «= 714.~—«53.55 | B32230A3474K 0.0047] 7.5 | 14.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3597-ND 66 4.87 34.75 | B32613A2472J008 
wo | veo [08 | 80 | 08 | oro | Masson rg _a_ ator secre vn oan) os | ton | ae |e ea 2 ie 2S | eee 
TO | 100 | 08 | 27.0 | 495-3520-ND T40 10.50 78.75 | B32232A3105K : : : : : gous : ; : 
22 | 105 | o8 | 320 | 495-3531-ND 233 1750 131.24 | B32232A3295K 2000 0.01 | 9.0 | 155 | 31.5 | 27.5 | 495-3621-ND 95 7.14 53.55 | B382614A2103J008 
33 14.0 08 32.0 495-3533-ND 286 21.64 163.34 | B32232A3335K 0.015 | 12.0 | 20.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3595-ND 1.14 8.55 64.13 | B32613A2153J008 
47 16.5 0.8 32.0 495-3535-ND 1.89 14.31 108.00 | B32232A3475K 0.015 | 11.0 | 17.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3622-ND 99 7.44 55.80 | B32614A2153J008 
68 | 16.0 | 08 | 42.0 | 495-3537-ND 284 21.47 162.00 | B32232A3685K 0.022 | 13.0 | 19.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3623-ND 1.05 7.86 58.95 | B32614A2223J008 
0.10 | 7.0 06 19.0 | 495-3538-ND T.00 7.35 52.50 | B32232A6104K 0.033 | 14.5 | 23.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3624-ND 113 849 63.68 | B32614A2333J008 
400 200 0.22 | 8.0 0.8 97.0 | 495-3539-ND 111 8.17 58.33 | B32232A6224K 0.047 | 16.5 | 25.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3625-ND 1.53 11.49 86.18 | B32614A2473J008 
047 | 11.0 | 0.8 | 27.0 | 495-3540-ND 117 8.75 65.63 | B32232A6474K 0.0033] 8.0 | 14.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3611-ND 74 5.46 39.00 | B32613A8332J008 
068 | 115 | 0.8 | 32.0 | 495-3541-ND 93 6.86 49.00 | B32232A6684K tooo) 0:9047| 85 | 16.5 | 265 | 22.5 | 495-3612-ND 81 5.95 42.50 | B32613A8472J008 
630 | 200 | 003s] 85 | 08 | 180 | 405-3546-ND 62 459 32.75 | B32232A8333K 0.0068 | 10.0 | 18.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3613-ND 87 6.51 48.83 | B32613A8682J008 
0.047 | 75 | 08 | 19.0 | 495-3547-ND 66 4.87 _ 34.75 | B32232A8473K 0.01 | 11.5 | 21.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3610-ND 96 7.23 54.23 | B32613A8103J008 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Mini-Blue Series MKT — In Heat-Shrinkable Tube 
EPCOS 
The EPCOS Mini-Blue Capacitor series can be used in a multitude of general purpose applications such as DSL, Energy Saving Lamps, Compact Fluorescent Lamps, Consumer Electronics and Alarm 4 
Systems (including motion sensors and break in/smoke/fire alarms). An advantage of the EPCOS Mini-Blue Capacitors is the small size where board space is limited, taking up considerably less board 005 
space than a boxed capacitor with the same voltage/capacitance ratings. The Mini-Blue’s unique stacked construction give it the ability to withstand high pulse strength (High DV/DT). “ 
Construction: * Dielectric: Polyethylene terephthalate (polyester) * Stacked-film technology *5mm lead spacing «Heat shrinkable tube: polyester (100m, 125°C) Terminals: « Parallel wire 6.0 
leads - tinned Features: « Very small dimensions  Self-healing properties * High pulse strength Specifications: * Operating temperature range: -55°C ~ 125°C * Climatic category: 55/125/56 Y 5.0 
Bulk Tape and Box 
WV | WV | Cap. | Toler- | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Epcos WV | WV | Cap. | Toler- | Dimensions (mm) | Digi-Key Ammo Pack Epcos 
(DC) | (AC) | (uF) | ance b h L | Part No. 1 10 100 | Part No. (DC) | (AC) | (uF) | ance b h L | Part No. Oty. Pricing | Part No. 
.22 | 410% | 3.0 | 10.0 | 7.0 | 495-2814-ND WM 86 = 7.34 | B32559C224K000 .22 | +10% | 3.0 | 10.0 | 7.0 | 495-2815-3-ND 4,000 53.00/M | B32559C224K289 
33 | 410% | 3.0 | 10.0 | 7.0 | 495-2816-ND 15 1.10 9.37 | B32559C334K000 33 | 10% | 3.0 | 10.0 | 7.0 | 495-2817-3-ND 2,700 68.00/M | B32559C334K289 
63 40 | 47 | +10% | 3.5 | 10.5 | 7.0 | 495-2818-ND AT 1.26 10.67 | B32559C474K000 63 40 | 47 | +10% | 3.5 | 10.5 | 7.0 | 495-2819-3-ND 3,000 77.00/M | B32559C474K289 
68 | +10% | 3.5 | 12.0 | 7.0 | 495-2820-ND 23 1.76 14.94 | B32559C684K000 68 | +10% | 3.5 | 12.0 | 7.0 | 495-2821-3-ND 2,300 | 108.00/M | B32559C684K289 
1.0 | +10% | 4.0 | 14.0 | 7.0 | 495-2822-ND 272.02 17.11 | B32559C105K000 1.0 | 210% | 4.0 | 14.0 | 7.0 | 495-2823-3-ND 2,300 | 124.00/M | B32559C105K289 
.033 | +10% | 3.0 | 10.0 ] 7.0 | 495-2824-ND abl 83 7.08 | B32559C1333K000 033 | +10% | 3.0 | 10.0 | 7.0 | 495-2825-3-ND 3,000 51.00/M | B32559C1333K289 
.047 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2826-ND AW 86 7.27 | B32559C1473K000 .047 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2827-3-ND 3,200 53.00/M | B32559C1473K289 
056 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2828-ND 12 91 7.72 | B32559C1563K000 056 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2829-3-ND 3,000 56.00/M | B32559C1563K289 
068 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2830-ND AW 83 7.09 | B32559C1683K000 068 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2831-3-ND 3,500 51.00/M | B32559C1683K289 
400 63 A | 210% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2832-ND 10 75 6.35 | B32559C1104K000 400 63 5 +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2833-3-ND. 4,500 46.00/M | B32559C1104K289 
12 | 410% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2834-ND 10 78 ~~ 6.63 | B32559C1124K000 12 | 10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 ] 495-2835-3-ND 3,200 48.00/M | B32559C1124K289 
15 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2836-ND AW 83 7.07 | B32559C1154K000 15 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2837-3-ND 3,200 51.00/M | B32559C1154K289 
22 | 410% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2838-ND 14 1.04 8.81 | B32559C1224K000 22 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2839-3-ND 2,900 64.00/M | B32559C1224K289 
33 | 410% | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 495-2840-ND 15 1.16 9.87 | B32559C1334K000 33 | 410% | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 495-2841-3-ND 2,900 72.00/M | B32559C1334K289 
A7_| +10% | 3.5 | 13.0 | 7.0 | 495-2842-ND 18 1.33 11.26 | B32559C1474K000 A7 | +10% | 3.5 | 13.0 | 7.0 | 495-2843-3-ND 2,500 82.00/M | B32559C1474K289 
022 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2844-ND WW 83 7.07 | B32559C3223K000 022 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2845-3-ND 3,200 51.00/M | B32559C3223K289 
027 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2846-ND 13 99 8.37 | B32559C3273K000 027 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2847-3-ND 3,200 61.00/M | B32559C3273K289 
.033 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2848-ND 15 1.13 9.60 | B32559C3333K000 033 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2849-3-ND 3,200 70.00/M | B32559C3333K289 
.047 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2850-ND 15 1.13 9.60 | B32559C3473K000 047 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2851-3-ND 2,200 70.00/M | B32559C3473K289 
250 | 160 056 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2852-ND 15 1.13 9.60 | B32559C3563K000 250 | 160 056 | +10% | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 495-2853-3-ND 2,700 70.00/M | B32559C3563K289 
068 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2854-ND 15 1.14 9.72 | B32559C3683K000 068 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2855-3-ND 2,700 70.00/M | B32559C3683K289 
082 | +10% | 3.5 | 12.5 | 7.0 | 495-2856-ND 15 1.16 9.84 | B32559C3823K000 082 | +10% | 3.5 | 12.5 | 7.0 | 495-2857-3-ND 2,300 71.00/M | B32559C3823K289 
10 | +10% | 3.5 | 13.0 | 7.0 | 495-2858-ND 16 = 1.19 10.09 | B32559C3104K000 10 | +10% | 3.5 | 13.0 | 7.0 | 495-2859-3-ND 3,000 73.00/M | B32559C3104K289 
12 | 410% | 5.0 | 13.0 | 7.0 | 495-2860-ND 16 = 1.22 10.34 | B32559C3124K000 12 | £10% | 5.0 | 13.0 | 7.0 | 495-2861-3-ND 1,800 75.00/M | B32559C3124K289 
15 | +10% | 5.0 | 14.0 | 7.0 | 495-2862-ND 161.25 10.58 | B32559C3154K000 15 | +10% | 5.0 | 14.0 | 7.0 | 495-2863-3-ND 1,800 77.00/M | B32559C3154K289 
0068 | +10% | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 495-2864-ND 10 72 6.11 | B32559C6682K000 .0068 | +10% | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 495-2865-3-ND 3,200 44.00/M | B32559C6682K289 
0082 | +10% | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 495-2866-ND 10 74 6.24 | B32559C6822K000 0082 | +10% | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 495-2867-3-ND 3,200 45.00/M | B32559C6822K289 
01 | +10% | 3.0 | 11.5 | 7.0 | 495-2868-ND 10 75 6.40 | B32559C6103K000 01 | £10% | 3.0 | 11.5 | 7.0 | 495-2869-3-ND 3,200 46.00/M | B32559C6103K289 
012 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2870-ND 10 78 6.63 | B32559C6123K000 012 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2871-3-ND 3,000 48.00/M | B32559C6123K289 
015 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2872-ND 12 89 7.54 | B32559C6153K000 015 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2873-3-ND 2,800 55.00/M | B32559C6153K289 
022 | +10% | 3.5 | 11.5 ] 7.0 | 495-2874-ND 13 98 8.33 | B32559C6223K000 022 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2875-3-ND 3,200 60.00/M | B32559C6223K289 
400 | 200 | .027 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2876-ND 14 1.06 = 9.02 | B32559C6273K000 400 | 200 | .027 | 210% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2877-3-ND 2,700 65.00/M | B32559C6273K289 
033 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2878-ND 13 98 8.33 | B32559C6333K000 033 | +10% | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 495-2879-3-ND 2,300 60.00/M | B32559C6333K289 
.047 | +10% | 3.5 | 13.5 | 7.0 | 495-2880-ND 13 1.02 8.64 | B32559C6473K000 047 | +10% | 3.5 | 13.5 | 7.0 | 495-2881-3-ND 2,300 63.00/M | B32559C6473K289 
056 | +10% | 4.0 | 13.5 | 7.0 | 495-2882-ND 14 1.06 8.98 | B32559C6563K000 056 | +10% | 4.0 | 13.5 | 7.0 | 495-2883-3-ND 2,000 65.00/M | B32559C6563K289 
068 | +10% | 4.5 | 13.5 | 7.0 | 495-2884-ND 14° 1.08 9.14 | B32559C6683K000 068 | +10% | 4.5 | 13.5 | 7.0 | 495-2885-3-ND 1,800 66.00/M | B32559C6683K289 
10 | +10% | 5.5 | 16.0 | 7.0 | 495-2886-ND 17: 1.80 11.03 | B32559C6104K000 10 | £10% | 5.5 | 16.0 | 7.0 | 495-2887-3-ND 1,500 80.00/M | B32559C6104K289 
12 | +10% | 5.5 | 16.5 | 7.0 | 495-2888-ND 20 1.55 13.13 | B32559C6124K000 12 | +10% | 5.5 | 16.5 | 7.0 | 495-2889-3-ND 1,500 95.00/M | B32559C6124K289 
.001 | +10% | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 495-2890-ND AW 84 7.16 | B32559C8102K000 001 | +10% | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 495-2891-3-ND 3,500 52.00/M | B32559C8102K289 
0015 | +10% | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 495-2892-ND a bl 86 7.28 | B32559C8152K000 0015 | +10% | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 495-2893-3-ND 3,200 53.00/M | B32559C8152K289 
0022 | +10% | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 495-2894-ND 13 95 8.06 | B32559C8222K000 .0022 | +10% | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 495-2895-3-ND 4,000 58.00/M | B32559C8222K289 
0027 | +10% | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 495-2896-ND 14 1.04 8.79 | B32559C8272K000 .0027 | +10% | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 495-2897-3-ND 2,300 64.00/M | B32559C8272K289 
630 | 400 |.0033| +10% | 3.5 | 12.5 | 7.0 | 495-2898-ND 14 1.09 9.29 | B32559C8332K000 630 | 400 |.0033| +10% | 3.5 | 12.5 | 7.0 | 495-2899-3-ND 2,500 67.00/M | B32559C8332K289 
0047 | +10% | 3.5 | 12.5 | 7.0 | 495-2900-ND 15 1.16 9.86 | B32559C8472K000 0047 | +10% | 3.5 | 12.5 | 7.0 | 495-2901-3-ND 3,000 71.00/M | B32559C8472K289 
0068 | +10% | 3.5 | 14.5 | 7.0 | 495-2902-ND 16 = 1.21 10.25 | B32559C8682K000 0068 | +10% | 3.5 | 14.5 | 7.0 | 495-2903-3-ND 3,000 74.00/M | B32559C8682K289 
0082 | +10% | 3.5 | 14.5 | 7.0 | 495-2904-ND 17~—-1.26 10.67 | B32559C8822K000 0082 | +10% | 3.5 | 14.5 | 7.0 | 495-2905-3-ND 2,300 77.00/M | B32559C8822K289 
01 | +10% | 4.0 | 14.5 | 7.0 | 495-2906-ND 18 1.35 11.50 | B32559C8103K000 01 | +10% | 4.0 | 14.5 | 7.0 | 495-2907-3-ND 2,050 83.00/M | B32559C8103K289 
i H i —L— b 
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MKT — Epoxy Resin Coating Le 
Construction: ¢ Dielectric: Polyethylene terephthalate (polyester, PET) * Epoxy resin coating (UL 94 V-0) Terminals: ¢ Straight wire leads, lead free tinned, lead length 17mm Features: * High e ae 
pulse strength » High contact reliability Specifications: * Maximum Operating Temperature: 125°C * Climatic category (IEC 60068-1): 55/100/56 Typical Applications: * Compact fluorescent ? 
lamps (CFL) * Generators ete 
WV | WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos WV | WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
(DC) | (AC) | (uF) | ance h L e | PartNo. 1 10 100 | Part No. (DC) | (AC) | (uF) | ance h [g e | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
10 | +5% | 5.0 | 9. 13.0 | 10.0 | 495-3116-ND 20 1.49 11.21 | B3259101104J008 1.5 | 25% | 8.5 | 16.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3182-ND 1.24 9.26 69.48 | B3259403155J008 
15 | +5% | 5.0 | 9. 13.0 | 10.0 | 495-3117-ND 22 1.63 12.24 | B3259101154J008 2.2 | +5% | 10.0] 17.5 | 31.5 |27.5 | 495-3183-ND 1.51 11.32 84.87 | B32594C3225J008 
.22 | 45% | 5.0 | 9. 13.0 | 10.0 | 495-3118-ND 24 1.80 13.48 | B3259101224J008 250 | 160] 3.3 | £5% | 12.0] 19.5 | 31.5 | 27.5 | 495-3184-ND 1.81 13.57 101.75 | B32594C3335J008 
33 | 45% | 5.5 | 9. 13.0 | 10.0 | 495-3119-ND 29° 2.19 16.43 | B3259101334J008 47 | +5% | 14.0] 21.5 | 31.5 |27.5 | 495-3185-ND 2.29 17.16 128.72 | B32594C3475J008 
7 | +5% | 6.0 | 9.5 | 13.0 |10.0 | 495-3120-ND 34 2.58 19.33 | B3259101474J008 6.8 | +5% | 15.0] 25.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3186-ND 1.99 14.93 112.01 | B3259403685J008 
68 | +5% | 7.0 | 10.5 | 13.0 |10.0 | 495-3121-ND 46 = 3.43 25.72 | B3259101684J008 010 | +5% | 5.0] 9.0 | 13.0 |10.0 | 495-3131-ND 22 1.66 12.42 | B3259106103J008 
1.0 | 45% | 8.0 | 15.0 | 13.0 |10.0 | 495-3122-ND 67 5.04 37.80 | B3259101105U008 015 | +5% | 5.0) 9.0 | 13.0 |10.0 | 495-3132-ND 22 1.66 12.42 | B3259106153J008 
AT | 45% | 5.0 | 9.5 | 18.0 |15.0 | 495-3141-ND 50 3.73 27.99 | B3259201474J008 022 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0 |10.0 | 495-3133-ND 22 1.66 12.42 | B3259106223J008 
68 | +5% | 5.5 | 10.5 | 18.0 |15.0 | 495-3142-ND 53 3.97 29.75 | B3259201684J008 033 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0 |10.0 | 495-3134-ND 24 1.80 13.48 | B3259106333J008 
1.0 | +5% | 6.5 | 10.5 | 18.0 |15.0 | 495-3143-ND 65 4.90 36.74 | B3259201105J008 .047 | +5% | 5.0 | 10.5 | 13.0 | 10.0 | 495-3135-ND 28 2.08 15.57 | B3259106473J008 
100 | 63 1.5 | 45% | 7.5 | 14.0 | 18.0 |15.0 | 495-3144-ND 84 6.30 47.25 | B3259201155J008 068 | +5% | 5.5 | 10.5 | 13.0 |10.0 | 495-3136-ND 31 2.30 17.21 | B3259106683J008 
2.2 | +5% | 9.0 | 14.0 | 18.0 |15.0 | 495-3145-ND 1.18 8.87 66.51 | B3259201225J008 10 | +5% | 6.0 | 11.5 | 13.0 | 10.0 | 495-3137-ND 37 2.77 20.75 | B3259106104J008 
3.3 | 45% | 11.0] 17.5 | 18.0 |15.0 | 495-3146-ND 1.62 12.13 90.99 | B32592C1335J008 068 | +5% | 5.0 | 9.0 | 18.0 |15.0 | 495-3153-ND 38 2.85 21.35 | B3259206683J008 
47 | +5% | 11.0] 17.5 | 18.0 |15.0 | 495-3147-ND 1.93 14.47 108.54 | B32592C1475J008 10 | £5% | 5.0 | 10.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3154-ND A0 3.03 22.75 | B3259206104J008 
1.5 | +5% | 7.0 | 14.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3164-ND_ 1.02 7.68 57.58 | B32593C01155J008 15 | +5% | 6.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3155-ND 423.17 23.81 | B3259206154J008 
2.2 | 25% | 8.5 | 15.0 | 26.5 [22.5 | 495-3165-ND 1.29 9.68 72.63 | B32593C1225J008 400 | 200 | .22 | +5% | 7.0] 11.0 | 18.0 [15.0 | 495-3156-ND 5 3.41 = 25.56 | B3259206224J008 
3.3 | +5% | 10.0] 16.5 | 26.5 |22.5 | 495-3166-ND 1.65 12.34 92.57 | B32593C1335J008 33 | +5% | 8.0 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3157-ND 50 3.73 27.99 | B3259206334J008 
47 | 25% | 11.5] 18.5 | 26.5 |22.5 | 495-3167-ND 2.08 15.63 117.25 | B3259301475J008 A7 | 25% | 9.5 | 13.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3158-ND 72 5.41 40.57 | B3259206474J008 
6.8 | +5% | 13.0} 21.5 | 26.5 |22.5 | 495-3168-ND 2.67 20.04 150.32 | B32593C1685J008 68 | +5% | 10.0] 16.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3159-ND 51 3.79 28.42 | B3259206684J008 
47 | 25% | 10.5 | 18.5 | 31.5 |27.5 | 495-3179-ND_ 2.54 19.04 142.81 | B3259401475J008 22 | 25% | 6.5 | 13.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3173-ND 62 4.62 34.65 | B3259306224J008 
6.8 | +5% | 12.5] 21.0 | 31.5 [27.5 | 495-3180-ND 2.95 22.12 165.89 | B32594C1685J008 33 | +5% | 7.0 | 14.0 | 26.5 22.5 | 495-3174-ND 65 4.88 36.59 | B32593C6334J008 
10 | +5% | 17.0 | 22.0 | 31.5 [27.5 | 495-3181-ND 3.86 28.93 216.99 | B32594C1106J008 AT | £5% | 7.0 | 16.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3175-ND 68 5.09 38.18 | B32593C6474J008 
033 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0 |10.0 | 495-3123-ND 71.25 9.38 | B3259103333J008 68 | +5% | 8.0 | 16.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3187-ND 1.37 10.29 77.18 | B32594C6684J008 
047 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0 |10.0 | 495-3124-ND 71.25 9.38 | B3259103473J008 1.0 | 25% | 9.5 | 18.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3188-ND 1.51 11.32 84.87 | B32594C6105J008 
068 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0 |10.0 | 495-3125-ND 18 = 1.34 10.08 | B3259103683J008 1.5 | 25% | 11.5} 20.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3189-ND 1.55 11.63 87.21 | B3259406155J008 
10 | +5% | 5.0 | 9.0 | 13.0 |10.0 | 495-3126-ND 20 1.53 11.45 | B3259103104J008 2.2 | +5% | 13.5| 22.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3190-ND 1.77 13.29 99.65 | B3259406225J008 
15 | +5% | 5.5 | 10.0 | 13.0 |10.0 | 495-3127-ND 25 1.88 14.11 | B3259103154J008 010 | +5% | 6.5 | 10.5 | 13.0 |10.0 | 495-3138-ND 42 3.19 23.90 | B32591C8103J008 
.22 | +5% | 6.0 | 10.5 | 13.0 |10.0 | 495-3128-ND 30 © 2.27 17.01 | B3259103224J008 015 | +5% | 6.5 | 10.5 | 13.0 | 10.0 | 495-3139-ND 42 3.18 23.87 | B3259108153J008 
33 | 45% | 6.5 | 11.0 | 13.0 |10.0 | 495-3129-ND 37 2.80 20.99 | B3259103334J008 022 | +5% | 7.5 | 11.5 | 13.0 |10.0 | 495-3140-ND A5 3.37 25.27 | B3259108223J008 
AT | +5% | 8.0 | 13.5 | 13.0 |10.0 | 495-3130-ND 48 3.63 27.20 | B3259103474J008 033 } +5% | 6.5 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 495-3160-ND 39 2.96 22.16 | B3259208333J008 
250 | 160] .22 | +5% | 5.5 | 9.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3148-ND 38 = 2.82 21.17 | B3259203224J008 047 | +5% | 7.0 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3161-ND A0 2.98 22.32 | B3259208473J008 
33 | +5% | 6.0 | 10.0 | 18.0 |15.0 | 495-3149-ND 423.13 23.45 | B3259203334J008 068 | +5% | 7.5 | 14.0 | 18.0 |15.0 | 495-3162-ND 42 3.13 23.49 | B3259208683J008 
47 | 45% | 7.0 | 11.0 | 18.0 |15.0 | 495-3150-ND A9 3.64 27.29 | B3259203474J008 630 | 200] .10 | +5% | 8.5 | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 495-3163-ND 1 3.04 22.79 | B3259208104J008 
68 | +5% | 8.0 | 11.5 | 18.0 |15.0 | 495-3151-ND 64 4.82 36.11 | B3259203684J008 10 | +5% | 7.0 | 14.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3176-ND 61 4.56 34.22 | B32593C8104J008 
1.0 | 45% | 9.5 | 13.0 | 18.0 |15.0 | 495-3152-ND 73 5.51 41.31 | B3259203105J008 15 | 25% | 7.5 | 16.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3177-ND 73° 5.48 41.13 | B3259308154J008 
68 | +5% | 7.0 | 13.0 | 26.5 |22.5 | 495-3169-ND 70 5.29 39.65 | B3259303684J008 22 | +5% | 8.5 | 17.0 | 26.5 | 22.5 | 495-3178-ND 92 6.92 51.91 | B3259308224J008 
1.0 | +5% | 7.0 | 15.5 | 26.5 | 22.5 | 495-3170-ND 816.07 _ 45.50 | B3259303105J008 33 | £5% | 8.0 | 15.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3191-ND 1.29 9.69 72.65 | B32594C8334J008 
1.5 | +5% | 8.5 | 17.0 | 26.5 [22.5 | 495-3171-ND 1.01 7.56 56.70 | B32593C3155J008 A7 | £5% | 10.0] 16.0 | 31.5 | 27.5 | 495-3192-ND 1.40 10.52 78.89 | B32594C8474J008 
2.2 | +5% | 10.0 | 18.5 | 26.5 |22.5 | 495-3172-ND_ 1.30 9.78 73.33 | B32593C3225J008 68 | +5% | 10.5} 18.0 | 31.5 |27.5 | 495-3193-ND 1.59 11.90 89.28 | B32594C8684J008 


1676 (tos3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic ECQ-E(B) Series Miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors 


Voltage | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
L max T max (VDC) (uF) (E ili H 5 G od Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
aa | H max >| ~~ 0.01 7.9 4.2 7A 5.0 1.0 0.5 P10955-ND@ 30 2.06 14.52 50.16 79.00 ECQ-E2103KB 
0.012 7.9 4.2 TA 5.0 1.0 0.5 P10956-ND® 30 2.06 14.52 50.16 79.00 ECQ-E2123KB 
G max 0.015 7.9 4.2 7A 5.0 1.0 0.5 P10957-ND@ 30 2.06 14.52 50.16 79.00 ECQ-E2153KB 
L 0.018 7.9 4.3 Tae 5.0 1.0 0.5 P10958-ND@ 30 2.06 14.52 50.16 79.00 ECQ-E2183KB 
— 0.022 7.9 4.3 72 5.0 1.0 0.5 P10959-ND@ :30 2.06 14.52 50.16 79.00 ECQ-E2223KB 
, 4 Od+0.05 0.027 | 79 43 #772 #2650 10 05 P10960-ND@ 302.06 +1452 50.16 79.00 | ECQ-E2273KB 
=~) 0.033 7.9 4.3 7.2 5.0 1.0 0.5 P10961-ND@ 30 2.06 14.52 50.16 79.00 ECQ-E2333KB 
20 min Tin-plated 0.039 7.9 4.5 7.4 5.0 1.0 0.5 P10962-ND@ 30 2.06 14.52 50.16 79.00 ECQ-E2393KB 
F£1.0 ‘Copper-clad 0.047 | 79 45 74 50 10 05 | P10963-ND@ 25 168 1188 41.04 65.00 | ECQ-E2473KB 
y steel wire 0.056 7.9 4.7 ra 5.0 1.0 0.5 P10964-ND@ -30 2.06 14.52 50.16 79.00 ECQ-E2563KB 
0.068 7.9 5.1 8.0 5.0 1.0 0.5 P10965-ND@ 25 1.85 13.20 47.52 74.00 ECQ-E2683KB 
0.082 7.9 5.4 8.6 5.0 1.0 0.5 P10966-ND@ 27 2.02 14.40 51.84 81.00 ECQ-E2823KB 
ae . , 0.1 7.9 5.9 9.0 5.0 1.0 0.5 P10967-ND@ -30 2.02 14.27 49.31 78.00 ECQ-E2104KB 
The type ECQ-E(B) series is a downsized version of the 0.12 79 «5.7 106 50 10 05 P10968-ND@ 32 235 1680 60.48 94.00 | ECQ-E2124KB 
popular ECQ-E(F) series. It provides similar electrical 0.15 79 63 112 50 10 05 P10969-ND¢@ 34 249 17.78 63.99 100.00 | ECQ-E2154KB 
characteristics in a smaller package. 0.18 | 103 5.0 97° 75 10 05 P10970-ND@ 36 2.62 1873 67.41 105.00 | ECQ-E2184KB 
. 250 0.22 10.3 5.4 10.1 7.5 1.0 0.5 P10971-ND@ 37 2.72 19.45 70.02 109.00 ECQ-E2224KB 
Features: 0.27 | 103 59 108 75 10 05 P10972-ND@ 43 3.19 22.80 82.08 128.00 | ECQ-E2274KB 
* Noninductive construction * Wound metallized poly- 0.33 | 10.3 64 11.3 75 10 05 P10973-ND@ AT 3.46 24.73 89.01 138.00 | ECQ-E2334KB 
ester dielectric 0.39 12.3 5.7 10.9 10.0 1.0 0.6 P10974-ND 46 3.44 25.29 91.46 145.00 ECQ-E2394KB 
Applicati 7 0.47 12.3 6.2 11.4 10.0 1.0 0.6 P10975-ND® 42 3.14 23.03 83.30 132.00 ECQ-E2474KB 
Lek ac rr 0.56 | 123 67 119 100 10 06 P10976-ND® 54 4.03 29.56 106.93 170.00 | ECQ-E2564KB 
* Blocking, bypassing, filtering, timing, interference sup- 068 | 123 73 127 100 10 06 P10977-ND@ 59 4.43 32.50 117.56 187.00 | ECQ-E2684KB 
pression and low pulse applications 0.82 15.3 6.3 13.3 12.5 1.0 0.6 P10978-ND 66 4.92 36.10 130.56 207.00 ECQ-E2824KB 
Specitications: 1.0 15.3 7.0 14.0 125 1.0 0.6 P10979-ND@ 53 3.93 28.88 104.47 166.00 ECQ-E2105KB 
P i é ‘5 S 1.2 15.3 7.6 14.6 12.5 1.0 0.6 P10980-ND@ .78 5.81 42.65 154.28 245.00 ECQ-E2125KB 
* Operating temperature range: -40°C ~ 85°C Rated 15 | 153 86 15.7 125 10 06 P10981-ND® ot 6.83 51.21 182.08 303.00 | ECQ-E2155KB 
voltage: 250VDC_ * Capacitance tolerance: +10%(K) 18 208 76 146 175 10 08 P10982-ND¢@ 1.00 7.52 56.39 200.48 333.00 | ECQ-E2185KB 
@ 1kHZ ®* Dissipation factor: <1.0% (20°C 1kHz) 2.2 20.8 8.4 15.6 17.5 1.0 0.8 P10983-ND® 1.10 8.27 62.01 220.48 367.00 ECQ-E2225KB 
¢ Withstand voltage: 250VDC X 150% for 60 seconds 27 20.8 9.3 16.7 17.5 1.0 0.8 P10984-ND@ 1.24 9.33 70.00 248.88 414.00 ECQ-E2275KB 
between terminals ¢ Insulation resistance: >9,000MO 3.3 20.8 10.5 17.9 17.5 1.0 0.8 P10985-ND® 1.51 11.29 84.69 301.12 501.00 ECQ-E2335KB 
(C <0.33yF) @ 100VDC, 20°C for 60 seconds; 39 | 208 108 198 175 10 08 P10986-ND@ 213 16.10 121.54 455.78 790.00 | ECQ-E2395KB 
>3,000MO (C > 0.33UF) @ 100VDC, 20°C for 60 47 | 208 11.9 210 175 1.0 08 P10987-ND@ 2.36 17.88 134.98 506.18 _877.00_| ECQ-E2475KB 
seconds @ RoHS Compliant 
= ® a 
Panasonic §&C0Q-E(F) Series primacy ia 
Miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors ‘| oer 
The type ECQ-E(F) series uses a dual side metallized polyester film with high dielectric constant(e) which makes it possible to produce large C-values in T 
small dimensions and is an economical capacitor meeting high requirements for professional circuit design. G Max a 
Features: ¢ Self-healing property * Flame retardant epoxy resin coating 20 Min 
Applications: * Blocking * Bypassing * Filtering * Timing ¢ Interference suppression * Low pulse applications Od 
Specifications: * Reference standard: JIS C5115, C5151 * Operating temperature range: -40°C ~ 85°C (105°C, 75% of Rated voltage) » Rated voltage: fl 
100V, 250V, 400V, 630V * Capacitance tolerance: +10% (K) * Dissipation factor: 1.0% max. (20°C 1kHz) * Withstand voltage: Rated voltage DC100V ~ 
630V (VDC) X 150% 1 minute between terminals Insulation resistance: DC100V ~ 630V: C < 0.33HF 9,000MO min., C > 0.33F 3,0000VUF min. 
Working Capaci- 
Voltage tance Dimensions (mm) Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) [E il H FE: G od u 10 100 500 1,000 Part No. 
01 7.8 4.6 7.7 5.0 1.0 0.5 EF1103-ND® 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1103KF 
012 7.8 4.5 7.6 5.0 1.0 0.5 EF1123-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1123KF 
015 7.8 4.5 7.6 5.0 1.0 0.5 EF1153-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1153KF 
.018 7.8 4.6 7.7 5.0 1.0 0.5 EF1183-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1183KF 
022 7.8 4.9 8.0 5.0 1.0 0.5 EF1223-ND® 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1223KF 
.027 7.8 47 7.8 5.0 1.0 0.5 EF1273-ND 42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1273KF 
.033 7.8 4.6 reg 5.0 1.0 0.5 EF1333-ND® 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1333KF 
.039 7.8 4.9 8.0 5.0 1.0 0.5 EF1393-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1393KF 
.047 7.8 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 EF1473-ND 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1473KF 
.056 7.8 4.8 Re} 5.0 1.0 0.5 EF1563-ND® 42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1563KF 
.068 7.8 4.8 7.9 5.0 1.0 0.5 EF1683-ND@ 42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1683KF 
.082 7.8 47 9.9 5.0 1.0 0.5 EF1823-ND® 42 3.12 22.25 80.10 125.00 ECQ-E1823KF 
A 7.8 5.0 10.0 5.0 1.0 0.5 EF1104-ND@ 42 3.12 22.25 80.10 124.60 ECQ-E1104KF 
12 10.3 4.5 7.5 7.5 1.0 0.6 EF1124-ND® 45 3.29 23.50 84.60 131.60 ECQ-E1124KF 
15 10.3 4.5 7.5 7.5 1.0 0.6 EF1154-ND@ 46 3.36 24.00 86.40 134.40 ECQ-E1154KF 
18 10.3 4.8 9 75 1.0 0.6 EF1184-ND 49 3.64 26.00 93.60 145.60 ECQ-E1184KF 
.22 10.3 5.0 8.0 7.5 1.0 0.6 EF1224-ND@ 52 3.85 27.50 99.00 154.00 ECQ-E1224KF 
27 10.3 4.5 12.0 ree 1.0 0.6 EF1274-ND® .57 4.20 30.00 108.00 168.00 ECQ-E1274KF 
100 33 10.3 6.0 10.7 7.5 1.0 0.6 EF1334-ND@ 65 4.76 34.00 122.40 190.40 ECQ-E1334KF 
39 10.3 6.3 11.0 7.5 1.0 0.6 EF1394-ND® 67 4.90 35.00 126.00 196.00 ECQ-E1394KF 
A7 10.3 6.0 12.0 7.5 1.0 0.6 EF1474-ND@ 69 §.11 36.50 131.40 204.40 ECQ-E1474KF 
56 12.0 5.5 10.9 10.0 1.0 0.6 EF1564-ND® 73 5.44 39.95 144.50 230.00 ECQ-E1564KF 
68 12.0 6.0 11.9 10.0 1.0 0.6 EF1684-ND@ 83 6.18 45.36 164.05 261.00 ECQ-E1684KF 
82 12.0 6.0 13.5 10.0 1.0 0.6 EF1824-ND® 91 6.75 49.59 179.35 285.00 ECQ-E1824KF 
1.0 12.0 6.7 14.0 10.0 1.0 0.6 EF1105-ND@ -99 7.36 54.05 195.50 310.50 ECQ-E1105KF 
1.2 18.5 5.5 12.8 15.0 1.0 0.6 EF1125-ND® 1.14 8.51 62.51 226.10 359.10 ECQ-E1125KF 
1.5 18.5 6.0 13.4 15.0 1.0 0.8 EF1155-ND@ 1.14 8.59 64.40 228.96 380.65 ECQ-E1155KF 
1.8 18.5 6.5 14.4 15.0 1.0 0.8 EF1185-ND@ 1.38 10.32 77.40 275.20 457.52 ECQ-E1185KF 
2.2 18.5 7.0 15.0 15.0 1.0 0.8 EF1225-ND® 1.56 11.70 87.75 312.00 518.70 ECQ-E1225KF 
2.7 18.5 8.0 15.8 15.0 1.0 0.8 EF1275-ND@ 1.78 13.32 99.90 355.20 590.52 ECQ-E1275KF 
3.3 18.5 8.5 16.5 15.0 1.0 0.8 EF1335-ND® 2.26 16.92 126.90 451.20 750.12 ECQ-E1335KF 
3.9 26.0 7.0 16.4 22.5 1.0 0.8 EF1395-ND@ 2.24 16.99 128.20 480.75 833.30 ECQ-E1395KF 
47 26.0 7.5 17.0 22.5 1.0 0.8 EF1475-ND® 2.53 19.19 144.80 543.00 941.20 ECQ-E1475KF 
5.6 26.0 8.3 17.5 22.5 1.0 0.8 EF1565-ND 3.01 22.76 171.80 644.25 1117.00 ECQ-E1565KF 
6.8 26.0 9.0 18.5 22.5 1.0 0.8 EF1685-ND® 3.42 25.86 195.20 732.00 1269.00 ECQ-E1685KF 
8.2 26.0 10.0 20.0 22.5 1.5 0.8 EF1825-ND@ 3.94 29.81 225.00 843.75 1463.00 ECQ-E1825KF 
10.0 26.0 11.5 21.0 22.5 1.5 0.8 EF1106-ND® 4.58 34.69 261.80 981.75 1701.70 ECQ-E1106KF 
01 10.3 4.3 7.4 7.5 1.0 0.6 EF2103-ND@ 23 AA. 12.23 44.01 68.00 ECQ-E2103KF 
012 10.3 4.4 78 7.5 1.0 0.6 EF2123-ND 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2123KF 
015 10.3 4.4 75 75 1.0 0.6 EF2153-ND@ 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2153KF 
018 10.3 4.4 75 75 1.0 0.6 EF2183-ND® 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2183KF 
.022 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2223-ND 23 174 12.23 44.01 68.00 ECQ-E2223KF 
.027 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2273-ND® 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2273KF 
250 033 10.3 4.5 75 75 1.0 0.6 EF2333-ND@ 23 1.71 12.23 44.01 68.00 ECQ-E2333KF 
039 10.3 4.5 75 75 1.0 0.6 EF2393-ND 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2393KF 
047 10.3 4.5 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2473-ND® 28 1.91 13.45 46.46 73.00 ECQ-E2473KF 
.056 10.3 4.8 7.9 7.5 1.0 0.6 EF2563-ND@ 33 2.23 15.73 54.34 86.00 ECQ-E2563KF 
068 10.3 4.5 75 75 1.0 0.6 EF2683-ND® .29 2.15 15.35 55.26 86.00 ECQ-E2683KF 
082 10.3 4.9 8.0 7.5 1.0 0.6 EF2823-ND 25 1.86 13.28 47.79 74.00 ECQ-E2823KF 
Fi 10.3 5.8 8.4 7.5 1.0 0.6 EF2104-ND® 31 2.07 14.60 50.45 80.00 ECQ-E2104KF 
12 10.3 6.0 9.0 7.5 1.0 0.6 EF2124-ND@ 30 2.18 15.60 56.16 87.00 ECQ-E2124KF 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic §CQ-E(F) Series miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors (Cont) 


Working Capaci- 
Voltage tance Dimensions (mm) Pricing Panasonic 
(VDC) (uF) L a H F G od 1 10 100 500 1,000 Part No. 
15 10.3 6.0 10.8 75 1.0 0.6 EF2154-ND@ 32 2.33 16.65 59.94 93.00 ECQ-E2154KF 
18 12.0 5.0 10.3 10.0 1.0 0.6 EF2184-ND 38 2.80 20.03 72.09 112.00 ECQ-E2184KF 
.22 12.0 5.5 10.5 10.0 1.0 0.6 EF2224-ND@ 40 2.91 20.80 74.88 116.00 ECQ-E2224KF 
27 12.0 6.0 11.5 10.0 1.0 0.6 EF2274-ND® 43 3.17 22.63 81.45 127.00 ECQ-E2274KF 
-33 12.0 6.5 12.0 10.0 1.0 0.6 EF2334-ND® 40 3.00 22.00 79.56 126.00 ECQ-E2334KF 
39 18.5 4.9 12.0 15.0 1.0 0.6 EF2394-ND 51 3.83 28.11 101.66 161.00 ECQ-E2394KF 
AT 18.5 5.3 12.5 15.0 1.0 0.6 EF2474-ND@ 51 3.83 28.11 101.66 161.00 ECQ-E2474KF 
56 18.5 5.5 13.0 15.0 1.0 0.6 EF2564-ND® 53 3.93 28.86 104.38 166.00 ECQ-E2564KF 
68 18.5 6.0 13.5 15.0 1.0 0.8 EF2684-ND® 54 3.99 29.33 106.08 168.00 ECQ-E2684KF 
82 18.5 6.5 14.5 15.0 1.0 0.8 EF2824-ND® 56 4.16 30.55 110.50 176.00 ECQ-E2824KF 
1.0 18.5 7.4 15.0 15.0 1.0 0.8 EF2105-ND@ 58 4.33 31.77 114.92 183.00 ECQ-E2105KF 
250 1.2 18.5 8.0 15.9 15.0 1.0 0.8 EF2125-ND@ 72 5.32 39.10 141.44 225.00 ECQ-E2125KF 
1.5 18.5 9.0 16.8 15.0 1.0 0.8 EF2155-ND® 75 5.62 42.12 149.76 249.00 ECQ-E2155KF 
1.8 26.0 75 15.5 22.5 1.0 0.8 EF2185-ND® 96 7.18 53.82 191.36 318.00 ECQ-E2185KF 
2.2 26.0 8.5 16.3 22.5 1.0 0.8 EF2225-ND@ -92 6.86 51.48 183.04 304.00 ECQ-E2225KF 
2: 26.0 9.4 17.0 22.5 1.0 0.8 EF2275-ND® 1.17 8.80 65.99 234.64 390.00 ECQ-E2275KF 
3.3 26.0 10.3 18.0 22.5 1.5 0.8 EF2335-ND® 1.19 8.89 66.69 237.12 394.00 ECQ-E2335KF 
3.9 26.0 11.0 20.5 22.5 1.5 0.8 EF2395-ND® 1.14 8.60 64.90 243.38 422.00 ECQ-E2395KF 
47 26.0 12.0 21.5 22.5 1.5 0.8 EF2475-ND® 1.27 9.65 72.80 273.00 473.00 ECQ-E2475KF 
5.6 31.0 11.8 21.0 27.5 1.5 0.8 EF2565-ND@ 2.18 16.51 124.60 467.25 810.00 ECQ-E2565KF 
6.8 31.0 13.0 22.4 27.5 15 0.8 EF2685-ND@ 2.32 17.56 132.50 496.88 861.00 ECQ-E2685KF 
8.2 31.0 14.3 23.5 27.5 1.5 0.8 EF2825-ND® 2.50 18.96 143.12 536.70 930.00 ECQ-E2825KF 
10.0 31.0 15.9 25.8 27.5 15 0.8 EF2106-ND® 4.48 33.90 255.84 959.40 1663.00 ECQ-E2106KF 
.01 10.3 4.3 7.4 7.5 1.0 0.6 EF4103-ND@ 27 1.97 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4103KF 
.012 10.3 4.4 75 75 1.0 0.6 EF4123-ND@ 27 1.97 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4123KF 
015 10.3 4.4 75 75 1.0 0.6 EF4153-ND 27 1.97 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4153KF 
.018 10.3 4.4 75 75 1.0 0.6 EF4183-ND 27 1.97 14.05 50.58 79.00 ECQ-E4183KF 
022 10.3 48 7.9 75 1.0 0.6 EF4223-ND@ 48 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4223KF 
.027 10.3 5.5 8.0 75 1.0 0.6 EF4273-ND® A8 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4273KF 
.033 10.3 6.0 9.0 75 1.0 0.6 EF4333-ND@ 48 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4333KF 
.039 12.0 4.9 8.0 10.0 1.0 0.6 EF4393-ND® 40 2.94 21.00 75.60 118.00 ECQ-E4393KF 
.047 12.0 5.0 8.3 10.0 1.0 0.6 EF4473-ND® 48 3.50 25.00 90.00 140.00 ECQ-E4473KF 
-056 12.0 5.0 10.0 10.0 1.0 0.6 EF4563-ND@ 49 3.61 25.75 92.70 144.00 ECQ-E4563KF 
.068 12.0 5.4 10.5 10.0 1.0 0.6 EF4683-ND 55 4.08 29.13 104.85 163.00 ECQ-E4683KF 
.082 12.0 5.8 11.0 10.0 1.0 0.6 EF4823-ND 51 3.75 26.80 96.48 150.00 ECQ-E4823KF 
A 12.0 6.3 12.0 10.0 1.0 0.6 EF4104-ND® 53 3.92 28.00 100.80 157.00 ECQ-E4104KF 
12 18.5 5.0 10.0 15.0 1.0 0.6 EF4124-ND@ 55 4.06 29.82 107.87 171.00 ECQ-E4124KF 
400 AS: 18.5 5.0 12.4 15.0 1.0 0.6 EF4154-ND@ 56 4.20 30.81 111.44 177.00 ECQ-E4154KF 
.18 18.5 5.4 12.5 15.0 1.0 0.6 EF4184-ND@ 60 4.46 32.76 118.49 188.00 ECQ-E4184KF 
22 18.5 5.9 13.0 15.0 1.0 0.6 EF4224-ND@ 70 5.23 38.38 138.81 220.00 ECQ-E4224KF 
.27 18.5 6.5 14.3 15.0 1.0 0.8 EF4274-ND® 71 5.26 38.63 139.74 222.00 ECQ-E4274KF 
33 18.5 7.0 14.9 15.0 1.0 0.8 EF4334-ND® 76 5.66 41.55 150.28 239.00 ECQ-E4334KF 
39 18.5 7.5 15.4 15.0 1.0 0.8 EF4394-ND@ 83 6.16 45.21 163.54 260.00 ECQ-E4394KF 
AT 18.5 7.8 17.0 15.0 1.0 0.8 EF4474-ND@ 95 7.06 51.82 187.43 298.00 ECQ-E4474KF 
56 26.0 6.5 16.0 22.5 1.0 0.8 EF4564-ND® 96 7.18 53.82 191.36 318.00 ECQ-E4564KF 
68 26.0 7.0 16.5 22.5 1.0 0.8 EF4684-ND® Wik 5.77 43.29 153.92 256.00 ECQ-E4684KF 
82 26.0 7.9 17.3 22.5 1.0 0.8 EF4824-ND® 1.10 8.27 62.01 220.48 367.00 ECQ-E4824KF 
1.0 26.0 8.5 18.9 22.5 1.0 0.8 EF4105-ND@ 1.17 8.77 65.77 233.84 389.00 ECQ-E4105KF 
1.2 26.0 9.5 18.9 22.5 1.0 0.8 EF4125-ND® 1.77 13.39 101.08 379.05 657.00 ECQ-E4125KF 
1.5 31.0 9.5 19.0 27.5 1.0 0.8 EF4155-ND® 2.28 17.23 130.00 487.50 845.00 ECQ-E4155KF 
1.8 31.0 11.0 20.5 27.5 1.5 0.8 EF4185-ND® 2.28 17.23 130.00 487.50 845.00 ECQ-E4185KF 
2.2 31.0 11.0 22.0 205. 15 0.8 EF4225-ND@ 2.94 22.23 167.78 629.18 1091.00 ECQ-E4225KF 
01 12.0 45 75 10.0 1.0 0.6 EF6103-ND® 32 2.37 16.90 60.84 95.00 ECQ-E6103KF 
012 12.0 4.5 7.8 10.0 1.0 0.6 EF6123-ND 40 2.95 21.08 75.87 118.00 ECQ-E6123KF 
.015 12.0 5.0 8.2 10.0 1.0 0.6 EF6153-ND 44 3.28 23.40 84.24 131.00 ECQ-E6153KF 
.018 12.0 4.9 10.0 10.0 1.0 0.6 EF6183-ND® 45 3.35 23.93 86.13 134.00 ECQ-E6183KF 
022 12.0 5.3 10.5 10.0 1.0 0.6 EF6223-ND@ 46 3.42 24.45 88.02 137.00 ECQ-E6223KF 
.027 12.0 5.5 10.9 10.0 1.0 0.6 EF6273-ND AT 3.46 24.70 88.92 138.00 ECQ-E6273KF 
.033 12.0 6.0 11.9 10.0 1.0 0.6 EF6333-ND® 49 3.59 25.68 92.43 144.00 ECQ-E6333KF 
.039 12.0 6.0 13.4 10.0 1.0 0.6 EF6393-ND® 48 3.53 25.23 90.81 141.00 ECQ-E6393KF 
.047 12.0 6.5 13.5 10.0 1.0 0.6 EF6473-ND® 48 3.53 25.23 90.81 141.00 ECQ-E6473KF 
-056 18.5 5.4 10.5 15.0 1.0 0.6 EF6563-ND@ 48 3.60 26.41 95.54 152.00 ECQ-E6563KF 
.068 18.5 5.8 11.0 15.0 1.0 0.6 EF6683-ND 50 3.73 27.38 99.03 157.00 ECQ-E6683KF 
.082 18.5 6.5 12.0 15.0 1.0 0.6 EF6823-ND® 51 3.83 28.11 101.66 161.00 ECQ-E6823KF 
‘il 18.5 6.3 14.0 15.0 1.0 0.6 EF6104-ND® 55 4.13 30.32 109.65 174.00 ECQ-E6104KF 
312 18.5 6.3 14.5 15.0 1.0 0.8 EF6124-ND 58 4.29 31.54 114.07 181.00 ECQ-E6124KF 
630 15 18.5 75 15.4 15.0 1.0 0.8 EF6154-ND® -60 4.49 32.99 119.34 190.00 ECQ-E6154KF 
-18 18.5 8.0 16.0 15.0 1.0 0.8 EF6184-ND® 84 6.22 45.71 165.33 263.00 ECQ-E6184KF 
22 18.5 9.0 16.5 15.0 1.0 0.8 EF6224-ND® 89 6.66 48.88 176.80 281.00 ECQ-E6224KF 
27 26.0 7.0 16.5 22.5 1.0 0.8 EF6274-ND® 85 6.40 47.97 170.56 284.00 ECQ-E6274KF 
33 26.0 7.8 17.0 22.5 1.0 0.8 EF6334-ND® 87 6.55 49.14 174.72 290.00 ECQ-E6334KF 
39 26.0 8.5 17.9 22.5 1.0 0.8 EF6394-ND® 1.09 8.18 61.31 218.00 362.00 ECQ-E6394KF 
AT 26.0 9.3 18.5 22.5 1.0 0.8 EF6474-ND® 1.23 9.24 69.28 246.32 410.00 ECQ-E6474KF 
56 26.0 10.0 20.0 22.5 1.5 0.8 EF6564-ND® 1.29 9.67 72.54 257.92 429.00 ECQ-E6564KF 
68 26.0 11.5 21.0 22.5 15 0.8 EF6684-ND® 1.20 9.09 68.64 257.40 446.00 ECQ-E6684KF 
82 31.0 11.3 20.5 27.5 1.5 0.8 EF6824-ND® 1.74 13.15 99.22 372.08 645.00 ECQ-E6824KF 
1.0 31.0 12.5 21.9 27.5 15 0.8 EF6105-ND® 1.82 13.78 104.00 390.00 676.00 ECQ-E6105KF 
1.2 31.0 13.5 23.0 27.5 1.5 0.8 EF6125-ND® 1.84 13.92 105.04 393.90 683.00 ECQ-E6125KF 
1.5 31.0 15.3 24.7 27.5 1.5 0.8 EF6155-ND® 2.09 15.79 119.20 447.00 775.00 ECQ-E6155KF 
1.8 31.0 16.8 27.0 27.5 15 0.8 EF6185-ND® 2.32 17.56 132.50 496.88 861.00 ECQ-E6185KF 
2.2 31.0 19.5 29.0 27.5 1.5 0.8 EF6225-ND® 3.57 27.01 203.84 764.40 1325.00 ECQ-E6225KF 
@ RoHS Compliant 
a 
Panasonic £co- E(H) Series Metallized Polyester Film Capacitors 


The ECQ-E(H) series has a non-inductive construction using a metallized Polyester film with a flame retardant epoxy resin coating for an active filter. 


Features: * Smaller size * Self-healing property * Excellent electrical characteristics * Flame retardant epoxy resin coating L Max. 

Application: Active filter circuit je >| T Max. 

Specifications: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C » Rated Voltage: 450VDC (Derating of rated voltage by 1.25%/C° at more than 85°C) | ke 

* Capacitance Tolerance: +10% » Dissipation Factor (tanod): tané < 1.0% (20°C, 1kHz) * Withstand Voltage: Between terminals: Rated (450VDC) X 150% 60 G Max. H Max. 

seconds. Between terminal to enclosure: Rated voltage (450VDC) X 200% 1 second to 5 seconds * Insulation Resistance (IR): IR = 3000 MQ (20°C, 100VDC, 60 Y Y 

seconds) Tt, i 

Voltage | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 20 

(VDC) (uF) L li H [2 G od Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. Min 
0.47 12.7 a 16.0 10.0 1.0 0.6 E6825-ND 1.21 86 64 46 -38 | ECQ-E2W474KH Od 
0.68 18.2 6.9 15.3 15.0 1.0 0.8 E6826-ND 1.29 92 69 49 41 | ECQ-E2W684KH F+1.0 | Tin-Plated 
450 1.0 18.2 8.5 16.9 15.0 1.0 0.8 E6827-ND 1.60 1.13 85 61 51 | ECQ-E2W105KH == Copper-clad 

15 | 257 82 162 225 10 0.8 | E6828-ND 217 1.64 1.24 93.83 | ECQ-E2W155KH steel-wire 
2.2 25.7 9.4 19.7 22.5 1.0 0.8 E6829-ND 2.61 1.98 1.50 1.12 1.00 | ECQ-E2W225KH 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1678 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


BS csarx4 Metallized Polyester Film Volt. | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Vishay 
. (DC)) (uF) | ance | b oh | Pit odt [Part No. 10 100 1,000 | Part No. 
WIS... Capacitors mK 370/371 /372/373 ' 
<1 2 MKT 370 Series 
FEATURES: » Low-inductive wound cell of metallized (PETP) film »* Potted with epoxy resin in 
a flame-retardant case * Radial leads of solder-coated wire * Withstands solvents and rinsing h 0082 | +10% | 25 6.5 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1679-ND® 1.28 8.52 63.90 | 2222 37051822 
liquids * Small stand-off pips to allow removal of solder flux * Suitable for high density packaging | 01 | 410% | 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1660-ND@ 1.30 8.68 65.10 | 2222 37051103 
APPLICATIONS: ¢ Blocking and coupling * Bypass and energy reservoir SPECIFICATIONS: Rated It , 
Temperature: 85°C Maximum Application Temperature: 105°C pL! | oa 012 }+10% | 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1662-ND 1.33 8.84 66.30/ 222237051123 
dar Gan lta 5 — iar 5 ‘ia 015 |+10% | 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1664-ND® 1.35 8.98 67.35 | 222237051153 
olt. ap. | Toler- imensions (mm! igi-Key ricing jishay - 
| diay deo lo ok ce lace 40 100 1,000 | Part No. 465 018 |+10% | 45 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1666-ND® 1.40 9.30 69.75 | 222237051183 
MKT 370 Series 022 |+10% | 45 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1668-ND 1.51 10.08 75.60 | 222237051223 
0s lain] a5 65 72 50a 40 60 MEQIEREMIOIN 4ce o0e can |oo00 37011588 027 }+10% | 45 9.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1670-ND 1.65 11.02 82.65 | 2222 370 51273 
‘oga |wio% | 25 65 72 5608 40 50 |RCIG35ND 137 944 6855/2999 37011683 033 ]+10% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1672-ND® 1.77 11.78 88.35 | 2222 370 51333 
og2 |+10% 125 65 72 508 40 50 |BC1637-ND 138 922 69.15| 222237011823 039 ]+10% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1674-ND 1.88 12.54 94.05 | 2222 370 51393 
to |+to% | 25 65 72 5.08 4.0 .50 |BCI621-ND® 1.25 832 62.40| 2229 37011104 047 ]+10% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 50 |BC1676-ND® 2.02 13.48 101.10 | 222237051473 
12 |410%| 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1623-ND 1.51 10.06 75.45) 2222 370 11124 MKT 371 Series 
15 | 48% | 25 65 7.2 50B AO 50 | S0MPHND@ 179 1196 89.70) 2222 370 12154) | 5g | 018 [210% | 30 8.0 10.0 7.62 40 50 |BCI71E-ND 245 16.30 122.25 | 2222 971 41183 
‘15 [210% | 25 65 72 5.08 4.0 50 [RCIGZSND@ 1.68 11.18 83.86 | 2222 37011154 039 | 210% | 3.0 8.0 10.0 7.62 4.0 .50 |BC1720-ND 2.51 16.74 125.55 | 2292 371 41393 
18 | 410% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1627-ND 1.86 12.38 92.85) 2222 370 11184 - 
22 | 25% | 35 80 72 508 40 50 |3015PH-ND® 219 1460 10950| 222237012224) | ggg | 2068 | #10% | 25 65 10.0 7.62 4.0 .60 |BCT732ND 2.98 15.86 118.95] 2222 371 51682 
‘oo | atom | 35 80 72 508 4.0 50 |BCIE2RND® 205 13.64 102.30 | 2999 97011904 .0082 | +10% | 3.0 8.0 10.0 7.62 4.0 .50 |BC1733-ND 240 16.02 120.15 | 222237151822 
27 | 410% | 3.5 80 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1629-ND 2.36 15.70 117.75 | 2222 370 11274 MKT 372 Series 
gg | 33 | 25% | 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 | 3016PH-ND® 2.78 18.52 138.90 | 2222 370 12334 too | 27 [10%] 40 10.0 125 100 40 .60 /BC1739-ND 3.12 20.80 156.00 | 2222 372 21274 
33°) 210% | 35 80 72 5.08 4.0 .50 | BC1630-ND 2.60 17.34 130.05 | 2222 370 11334 33 | 410% | 4.0 10.0 125 10.0 4.0 .60 |BC1740-ND 3.37 22.44 168.30 | 2222 372 21334 
39 410%] 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1631-ND® 2.96 19.70 147.75 | 2222 370 11394 e 
MKT 373 Series 
AT | 25% | 35 80 7.2 5.08 4.0 .50 |3017PH-ND@ 3.55 23.66 177.45 | 2222 370 12474 
‘a7 lato | 85 80 72 508 40 80 WERIREENTE@ a1 2004 i830 | 200037011474 33 | 410% | 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .60 |BC1768-ND 3.67 24.48 183.60) 2222 373 21334 
56 |st0% | 45 90 72 508 4.0 50 |BCI634-ND 3.89 25.90 194.25 | 229937011564 39 | 410% | 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .60 |BC1769-ND 3.80 25.30 189.75) 2222 373 21394 
68 | 45% | 45 90 72 508 40 50 |3018PH-ND® 4.77 31.82 238.65 | 2222 370 12684 AT | 410% | 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .60 |BC1770-ND 3.92 26.12 195.90) 2222 373 21474 
68 /+10%| 45 90 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1636-ND® 4.47 29.78 223.35 | 2222 370 11684 56) 410% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BCI771-ND 4.41 29.38 220.35 | 2222 373 21564 
82 |+10% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1638-ND 4.71 31.42 235.65 | 2222 370 11824 68 | 410% | 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .60 |BC1772-ND® 4.90 32.64 244.80) 2222 373 21684 
1.0 | +5% | 60 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 |3019PH-ND@ 5.57 37.12 278.40) 222237012105) | 100) .82 |+10%| 6.0 12.0 175 150 5.0 .60 |BC1773-ND 5.36 35.70 267.75) 2222 373 21824 
1.0 |+10% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1622-ND® 5.17 34.48 258.60 | 2222 370 11105 1.0 |+10% | 6.0 120 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1763-ND@ 5.84 38.96 292.20] 2222 373 21105 
1.2t | 210% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1624-ND 5.63 37.54 281.55 | 2222 370 11125 1.2 | 410% | 7.0 135 175 15.0 5.0 .80 |BC1764-ND 6.61 44.06 330.45 | 2222 373 21125 
15t | 410% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 50 | BCI626-ND® 5.66 37.74 283.05 | 2222 370 11155 15 |+10% | 7.0 135 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1765-ND@ 7.80 52.02 390.15) 2222373 21155 
012 | 210% | 25 65 7.2 508 4.0 50 /BCI640-ND 119 7.92 59.40) 222237021123 18 | 410% | 85 15.0 175 15.0 5.0 .80 |BC1766-ND@ 9.27 61.82 463.65 | 2222 373 21185 
015 | 410% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1642-ND® 1.21 8.06 60.45 | 2222 370 21153 2.2 | 210% | 8.5 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 /BC1767-ND@ 10.99 73.24 549.30 | 2222 373 21225 
te ge - : pas 2 Sai a _ peas 15 |sto%| 50 11.0 175 180 50 60 |BCI775-ND 293 19.56 146.70] 2020 373.4154 
; tae fe fe erat ees ; . : 18 | 410% | 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .60 |BCI777-ND 3.18 21.22 159.15) 2222373 41184 
027 |+10% | 25 65 72 508 4.0 50 |BCI648-ND 1.28 852 63.90) 222237021273 
cal cape FBO A050 WEERRERNE'S! 150 gen 6s0| doop-av0 piaas 22 | 410% | 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .60 |BC1779-ND® 3.43 22.84 171.30) 2222373 41204 
: ae ee ope. fe a es eg : : ” 27 | 410% | 6.0 120 175 15.0 5.0 .60 |BC1781-ND 3.67 24.48 183.60) 2222 373 41274 
039 }+10% | 25 65 7.2 508 4.0 50 |BC1652-ND 133 8.84 66.30) 222237021393 a (toms | 60-480 475-150 50. 80: ORRIN 50-08 to- agsiog [Soon araadaad 
047 | +5% | 25 65 7.2 5.08 4.0 50 |3011PH-ND® 1.44 9.62 72.15] 222237022473 a a : : : 
047 |a10% | 25 65 72 508 4.0 .50 | BC1654-ND 135 8.98 67.35 | 2222 37021473 39 | 410% | 6.0 120 175 15.0 5.0 .60 |BC1784-ND 4.41 29.38 220.35) 2222 373 41394 
056 |+10% | 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BCI656-ND 1.63 10.86 81.45 | 2222 37021563 250) .47 | 210% | 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1786-ND® 4.90 32.64 244.80) 2222 373 41474 
068 | 15% | 25 65 72 508 40 50 |3012PH-ND® 1.87 1244 93.30] 2222 370 22683 56 | 410% | 7.0 135 175 15.0 5.0 .80 |BC1788-ND 5.36 35.70 267.75) 2222 373 41564 
100 | .068 |+10% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 |/BC1657-ND 1.74 11.62 87.15 | 2222 370 21683 68 | +10% ) 7.0 13.5 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1789-ND® 5.63 37.54 281.55 | 2222 373 41684 
082 |+10% | 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1658-ND 1.86 12.38 92.85 | 2222 370 21823 82 | +10% | 85 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1790-ND® 5.84 38.96 292.20) 2222 373 41824 
10 | 25% | 25 80 7.2 5.08 4.0 .50 |3013PH-ND@ 212 14.10 105.75 | 2222 370 22104 1.0 | 410% | 85 15.0 175 15.0 5.0 .80 |BC1774-ND® 6.33 42.22 316.65) 2222 373 41105 
10 [#10% | 25 80 72 5.08 4.0 .50 | BCI639-ND® 1.98 13.18 98.85 | 2222 370 21104 1.2 | 410% | 10.0 165 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1791-ND@ 7.77 51.82 388.65) 2222 373 43125 
12 | 410% | 35 80 72 5.08 4.0 .50 |BC1641-ND 214 14.24 106.80 | 2222 370 21124 15 | 410% | 85 180 26.0 225 5.0 .80 |BC1776-ND@ 9.76 65.08 488.10) 2222 373 41155 
AB /210% | 35 8.0 72 5.08 40 50 BGipsee 736 15.70 117.75 | 220037021154 18 | 410% | 10.0 195 26.0 225 5.0 .80 |BCI778-ND@ 11.72 78.14 586.05 | 2292 373 41185 
“ pr - - ie : pv c alee on Ha ved peste 22 | 210% | 10.0 19.5 26.0 225 5.0 .80 |BC1780-ND® 13.68 91.18 683.85) 2222 373 4125 
a % . 3 i A Fr -ND@® 2. . is 
. 2.7 | 410% | 10.0 19.5 26.0 225 5.0 .80 |BC1792-ND 15.21 101.38 760.35 | 2222 373 43275 
27 | 410% | 45 90 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1649-ND 3.42 20.80 156.00) 222237021274] | 250 
3.3 | 410% | 13.0 23.0 31.0 275 5.0 .80 |BC1783-ND® 18.33 122.20 916.50 | 2222 373 41335 
. bs “ a re: ; sede oe cae bi obese 3.9 | 10% | 15.0 25.0 31.0 27.5 5.0 .80 |BC1785-ND 21.48 143.20 1074.00 | 2099 373 41395 
ee eee ce acey ee eae ee é ; ' ; 47 | 410% | 15.0 25.0 31.0 27.5 5.0 .80 |BC1787-ND@ 25.80 171.98 1289.85 | 2222 373 41475 
A7_[+10% | 6.0 11.0 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1655-ND® 4.16 27.74 208.05 | 2222 370 21474 
oar | ase | 25 65 72 508 40 .50 GOREOMINOW! 104 eon 6210 | 2009370 aoa7a 047 | +10% | 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .60 |BC1801-ND 3.8 21.22 159.15] 2229 373 51473 
oose | 45% | 25 65 72 508 40 50 |S006PHNDe® 1.24 928 62.10| 2999370 40680 056 |+10% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1802-ND 3.24 21.62 162.15] 2222 373 51563 
nsy | 010 | 25% | 25 65 72 508 40 50 |S007PHND® 1.27 846 63.45| 2202370 42103 .068 |+10% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1803-ND 3.31 22.04 165.30] 2222 373 51683 
ots | «5% | 25 65 72 5.08 40 50 |3008PH-ND® 132 8.80 66.00| 2222 37042153 082 | +10% | 5.0 11.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1805-ND 3.37 22.44 168.30] 2222 373 51823 
022 | 45% | 35 8.0 72 508 4.0 50 |3009PH-ND® 149 9.96 74.70| 2222370 42023 10 | 410% | 5.0 11.0 175 15.0 5.0 .60 |BC1793-ND® 3.46 23.06 172.95 | 2222 373 51104 
033 | +5% | 3.5 8.0 7.2 5.08 4.0 .50 | 3010PH-ND® 1.74 11.60 87.00 | 2222 370 42333 412 | 410% | 6.0 12.0 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1794-ND 3.92 26.12 195.90| 2222 37351124 
0010 | +5% | 25 65 7.2 508 4.0 50 |3001PH-ND® 1.24 8.28 62.10] 222237052102 15 | 410% | 6.0 120 17.5 15.0 5.0 .60 |BC1795-ND 4.41 29.38 220.35] 222237351154 
0010} #10% | 25 65 7.2 508 4.0 50 |BCI659-ND 1.16 7.76 58.20) 2222 37051102 18 | 410% | 7.0 135 175 15.0 5.0 .80 |BC1797-ND® 4.90 32.64 244.80) 2222 373 51184 
0012 | 210% | 25 65 7.2 508 4.0 50 /BCI66I-ND 1.16 7.76 58.20) 2222 37051122 22 | 410% | 7.0 135 175 15.0 5.0 .80 |BC1798-ND® 5.36 35.70 267.75) 2222 373 51224 
0015 | 5% | 25 65 7.2 5.08 4.0 50 /3002PH-ND® 1.24 8.28 62.10 | 222237052152) | agg | 27 | x10% | 85 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 |BCI799-ND 6.12 40.80 306.00 | 2222 373 51274 
0015 | +10% | 25 65 7.2 508 4.0 50 |BC1663-ND 116 7.76 58.20) 222237051152 
33 | 410% | 85 15.0 175 15.0 5.0 .80 |BC1800-ND® 6.83 45.50 341.25) 2222 373 51334 
pis a - a a rs . na ne it or scans 39 | 210% | 85 15.0 175 15.0 5.0 .80 |BC1808-ND 7.19 47.94 359.55) 2222 373 53394 
: ia eee eee ee egg : : i AT | 410% | 85 15.0 17.5 15.0 5.0 .80 |BC1809-ND® 7.40 49.36 370.20) 2222 373 53474 
400 | 0022} +10% | 25 65 7.2 5.08 4.0 50 |BC1667-ND® 1.16 7.76 58.20] 222237051222 sp. [ato | 400° 488°417.5 160.50’ 8) REET 6a. sy 69-4914 | 9009 a7 kasd 
.0027 |} +10% | 25 65 72 508 4.0 50 |BC1669-ND 116 7.76 58.20] 222237051272 Bele se ces cals ae ie ; . : 
‘ooss | «6% | 25 65 72 508 40 50 BGMDRINDIN 124 2.98 6210 | 2909 970 50990 68 | 410% | 10.0 19.5 26.0 225 5.0 .80 |BC1804-ND® 9.76 65.08 488.10) 2222 373 51684 
0033 210%] 25 65 7.2 5.08 40 50 |BCI67I-ND® 1.16 7.76 58.20| 2222 37051332 82 [210% ) 85 18.0 26.0 225 5.0 .80 |BCISII-ND)) 10.56 70.98 527.85 | 2222 373 53824 
0039 |410% | 25 65 72 508 40 50 |BC1673-ND® 119 792 59.40 | 2222 37051392 1.0 | 410% | 10.0 19.5 26.0 225 5.0 .80 |BC1806-ND® 11.11 74.06 555.45 | 2222 373 53105 
0047 |+10% | 25 65 7.2 5.08 4.0 .50 | BC1675-ND@ 1.21 8.06 60.45 | 2222 37051472 1.2 | 410% | 10.0 19.5 26.0 225 5.0 .80 |BC1807-ND 14.02 93.44 700.80) 2222 373 53125 
0056 |+10% | 2.5 65 7.2 5.08 4.0 .50 |BC1677-ND@ 1.23 8.22 61.65| 2222 37051562 1.5 | +10% | 15.0 25.0 31.0 27.5 5.0 .80 /BC1796-ND@ 17.08 113.84 853.80) 2222 373 51155 
0068 | 210% | 25 65 72 508 40 50 |BCI678-ND 125 836 62.70|222237051682| 4 Updo — sov and URac=32V # RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Le) . . 
Panasonic PPS Film Capacitors - ECHS (-—. “eT 
Non-inductive construction using PPS film as designed for high Electrical Specifications: * Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Rated Voltage: 50V 1.0 H Solder Plated 
heat resistance and high frequency applications. DC, 100VDC » Capacitance Range: 0.0001 to 0.47uF * Capacitance Tolerance: +2%(G) i + Oxygen-free 
Features: * Wide operating temperature range -40°C ~ 125°C & #5%(J) * Dissipation Factor: 0.3% maximum at 1kHz and 20°C * Withstand Voltage: vy i Copper (OFC) 
* Excellent temperature coefficient -100PPM/°C * Excellent 1 ~ 5 seconds at 250% of rated voltage between terminals * Insulation Resistance: 25 |< Wire 
frequency characteristics 45,000MOQ minimum, for values equal to or less than .33uF. 15,000 MQ minimum, for i Od +0.05 
Applications: * Automotive » Oscillation circuits greater than .33yF (20°C, 100VDC, 60s) Fi125 a 
WV | Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic WV | Cap. | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
oc pF ance L T H F d= | Part No. ‘il 10 100 1,000) Part No. DC uF ance i uf H F d= | Part No. 1 10 100 1,000) Part No. 
001 2% 8.5 4.0 7.6 5.0 0.60 |PS1H102G-ND@® 66 57 48 .29 | ECH-S1H102GZ 068 5% | 14.5 5.0 11.2 10.00 0.60 | PS1H683J-ND 69 59 49  .30 | ECH-S1H683JZ 
0012 | 2% 85 4.0 7.8 5.0 0.60 |PS1H122G-ND@ 66 57 48 .29 |ECH-S1H122GZ 082 5% | 14.5 5.5 11.6 10.00 0.60 | PS1H823J-ND 76 66 .55 .33 | ECH-S1H823JZ 
0015 | 2% | 85 4.0 7.6 5.0 0.60 |PS1H152G-ND@ 66 .57 .48 .29 | ECH-S1H152GZ A 5% | 14.5 6.0 12.0 10.00 0.60 | PS1H104J-ND 88 76 = =.63 38 | ECH-S1H104JZ 
0018 | 2% | 85 4.0 7.6 5.0 0.60 |PS1H182G-ND® 66 .57 .48 .29|ECH-S1H182GZ 12 5% | 14.5 6.5 12.4 10.00 0.60 |PS1H124J-ND@® 1.00 .86 .72 .43)ECH-S1H124JZ 
‘0022 | 2% | 85 40 78 50 0.60 |PStH222G-ND@ 66 57 48 29 lECH-S1H220Gz 15 | 5% | 17.0 65 12.4 12.50 0.60 |PSIH154J-ND@ 1.17 1.01 84 51 |ECH-S1H154JZ 
0027 | 2% 85 40 78 5.0 0.60 |PS1H272G-ND® 66 57 .48 29 |ECH-S1H272GZ 50 18 5% 17.0 6.5 14.0 12.50 0.60 |PS1H184J-ND® 1.35 1.16 .97 .58 | ECH-S1H184JZ 
0033 | 2% | 85 4.0 80 5.0 0.60 |PS1H332G-ND@ 66 57 48 .29 |ECH-S1H3326Z Fe ee ee ae toee oes TINE eg yee ie eee eee 
0039 | 2% 85 4.0 7.8 5.0 0.60 |PS1H392G-ND@ 66 57 48 .29 | ECH-S1H392GZ i ° 7 } : ; : a : . : z e 
0047 | 2% 85 4.0 8.0 5.0 0.60 |PS1H472G-NDe 66 57. 48 .29 |ECH-S1H472GZ 33 5% | 17.0 8.5 15.8 12.50 0.80 | PS1H334J-ND 1.88 1.62 1.35  .81 | ECH-S1H334JZ 
; 9 f j ; f ' “ ; ‘ ‘ ; F 39 5% | 17.0 9.0 16.4 12.50 0.80 |PS1H394J-ND® 2.12 1.82 1.52  .91 | ECH-S1H394JZ 
0056 | 2% 8.5 4.0 8.2 5.0 0.60 |PSIH562G-ND@® 66 57 48  .29 | ECH-S1H562GZ 47 50) 470 10.0 172 1250 080 |PSiH474J-ND@ 237 204 170 1.02 | ECH-S1H474JZ 
0068 | 2% 8.5 4.0 7.6 5.0 0.60 |PS1H682G-ND@ 66 57 48 .29 | ECH-S1H682GZ = 7 z 7 7 : ~ : : - : 
5 0001 | 5% 85 4.0 65 5.0 0.60 | PS1101J-ND 60 51 43  .26 | ECH-S1101JZ 
0082 | 2% 85 4.0 7.6 5.0 0.60 |PS1H822G-ND 66 57 48  .29 | ECH-S1H822GZ 5 
ot 2% 85 40 76 50 060 |PS1H103G-NDe rat 61 51 31 | ECH-S1H103GZ 00012} 5% 85 40 65 50 0.60 | PS1121J-ND 60 51 43  .26 | ECH-S1121JZ 
012 2% 85 40 80 5.0 0.60 PS1H123G-ND a7 67 36 33 ECH-S1H123GZ 00015} 5% 85 4.0 65 5.0 0.60 | PS1151J-ND® 60 51 43.26 | ECH-S1151JZ 
i Z : : ; ¥ : : : : : 00018} 5% 85 40 65 5.0 0.60 | PS1181J-ND 60 51 43 .26 | ECH-S1181JZ 
015 2% | 12.0 45 7.8 7.5 0.60 |PS1H153G-ND@® 79 68 57  .34 | ECH-S1H153GZ 00022) 5% 85 40 65 50 060 |PS1221J-ND} 60 51 43 26 | ECH-S1221JZ 
018 | 2% | 120 45 80 7.5 060 |PSIH183G-ND@ 87 .75 62 .38 |ECH-S1H183GZ 00027, 5% 185 40 65 50 0.60 |PS1271J-ND® 60.51 43.26 |/ECH-S1271J7 
022 2% | 12.0 45 82 7.5 0.60 |PS1H223G-ND@® .94 .81 68  .41 | ECH-S1H223GZ 00033! 5% 85 40 65 50 060 PS1331J-ND® ‘60 5t ‘43 06 ECH-S1331UZ 
027 2% | 12.0 4.5 104 7.5 0.60 |PS1H273G-ND® 1.03 .89 .74 44 |ECH-S1H273GZ 00039! 5% 85 40 65 5.0 0.60 |PS1391u-NDe 60 51 43. .26 |ECH-S1391JZ 
033 2% | 12.0 4.5 10.6 7.5 0.60 |PS1H333G-ND® 1.13 .97 .81  .49 | ECH-S1H333GZ 00047] 5% 85 4.0 65 5.0 0.60 |PS1471U-ND@ 60 51. 43.26) ECH-S14714Z 
039 2% | 12.0 5.0 10.4 7.5 0.60 |PS1H393G-ND@ 1.22 1.05 87  .52 | ECH-S1H393GZ 00056| 5% 85 40 65 5.0 0.60 |PS1561J-NDe 60 51 .43 .26 | ECH-S1561JZ 
047 2% | 12.0 5.0 10.8 7.5 0.60 |PS1H473G-ND@ 1.31 1.13  .94  .57 |ECH-S1H473GZ 00068) 5% 85 40 65 50 0.60 |PS1681U-ND@ 60 51 43 + .26 | ECH-S1681UZ 
056 2% | 12.0 5.5 11.0 7.5 0.60 |PS1H563G-ND® 1.45 1.25 1.04  .63 | ECH-S1H563GZ 00082} 5% 85 40 65 5.0 0.60 |PS1821U-ND@ 60 51 .43  .26|ECH-S1821JZ 
068 2% | 14.5 5.0 11.2 10.00 0.60 |PS1H683G-ND® 1.60 1.37 1.15 .69 | ECH-S1H683GZ 001 5% | 10.0 4.5 7.0 5.0 0.60 | PS1102J-ND 39 34 28 = 17 | ECH-S1102JZ 
082 2% | 14.5 5.5 11.6 10.00 0.60 |PS1H823G-ND 1.75 1.50 1.25 .75 | ECH-S1H823GZ 0012) 5% | 100 45 7.0 50 0.60 |PS1122J-ND@ 39 8.34 = .28 = 17 | ECH-S1122JZ 
J 2% | 14.5 6.0 12.0 10.00 0.60 |PS1H104G-ND 1.95 1.68 1.40.84 |ECH-S1H104GZ 0015 | 5% | 100 45 7.0 5.0 0.60 |PS1152J-ND® 39.34.28 17 | ECH-S1152JZ 
12 2% | 14.5 6.5 12.4 10.00 0.60 |PS1H124G-ND® 2.21 1.90 1.58 .95 |ECH-S1H124GZ 0018} 5% | 10.0 4.5 7.0 5.0 0.60 | PS1182J-ND 39 = 34.28.17 | ECH-S1182JZ 
50 15 2% | 17.0 6.5 12.4 12.50 0.60 |PS1H154G-ND® 2.54 2.18 1.82 1.09 | ECH-S1H154GZ 0022) 5% | 100 4.5 7.5 5.0 0.60 | PS1222J-ND® 39 = 34.28.17 | ECH-S1222JZ 
18 2% | 17.0 6.5 14.0 12.50 0.60 |PS1H184G-ND 2.85 2.45 2.04 1.22 |ECH-S1H184GZ 0027 | 5% | 10.0 45 7.0 5.0 0.60 | PS1272J-ND@ 39 = 34.28.17 | ECH-S1272JZ 
22 2% | 17.0 7.0 14.4 12.50 0.60 |PS1H224G-ND@ 3.22 2.77 2.31 1.38 | ECH-S1H224GZ 0033 | 5% | 10.0 45 7.5 5.0 0.60 | PS1332J-ND@ 39 = -.34— 28.17 | ECH-S1332JZ 
27 2% | 17.0 7.5 15.2 12.50 0.80 |PS1H274G-ND 3.64 3.13 2.61 1.56 | ECH-S1H274GZ 0039 | 5% | 10.0 4.5 7.0 5.0 0.60 | PS1392J-ND 3934.28.17 | ECH-S1392JZ 
33 | 2% | 17.0 85 158 12.50 0.80 |PS1H334G-ND 4.09 3.51 293 1.75 |ECH-S1H334GZ 0047 | 5% | 10.0 5.0 7.5 5.0 0.60 |PS1472J-ND® 40 35.29.18] ECH-S1472JZ 
39 | 2% | 17.0 9.0 164 12.50 0.80 |PSIH394G-ND® 4.53 3.89 3.24 1.94 /ECH-S1H394GZ] | 499 | 0056) 5% | 120 45 80 7.5 0.60 |PS1562/-ND® 47 41 34.21 | ECH-S1562J2 
AT | 2% | 17.0 10.0 17.2 12.50 0.80 |PS1H474G-ND@ 5.12 4.39 3.66 2.19 |ECH-S1H474GZ 0068 | 5% | 120 45 78 75 0.60 (RSIGBAENDeR 47 Al 34 21) ECH-81682J2 
001 5% 85 4.0 7.6 5.0 0.60 |PS1H102J-ND@ 26 23 19 .12 /ECH-S1H102UZ 0082 5% 12.0 4.5 80 7.5 0.60 |PS1822J-ND@ AT 41.34.21: | ECH-S1822JZ 
0012 | 5% | 85 4.0 7.8 5.0 0.60 |PSIH122J-ND® 26 .23 19 12 | ECH-S1H122JZ O1 | 5% | 120 45 8.0 7.5 0.60 |PSIT0ND® 47 41.34.21 | ECH-S1103VZ 
0015 | 5% | 85 40 7.6 5.0 0.60 |PSIHI52J-ND@ 26 23 19 12 |ECH-S1H152JZ M12 | 5% | 120 50 82 75 0.60 [RSTIZSEND 35 48 40 24) ECH-81123J2 
0018 | 5% | 85 4.0 7.6 5.0 0.60 |PSIH182J-ND@ 26 23 19 12 |ECH-S1H182UZ O15) 5% | 120 50 84 75 0.60 [iat 00 GAB A) 2d | BCH S11S012 
y ie z 018 5% | 12.0 55 88 7.5 0.60 | PS1183J-ND 55 48 40  .24 | ECH-S1183JZ 
0022 | 5% 8.5 4.0 7.8 5.0 0.60 |PS1H222J-ND@ 26.23) 19 = 12 | ECH-S1H222JZ 
6 022 5% | 12.0 5.0 10.8 7.5 0.60 | PS1223J-ND 58 50 42 .25 | ECH-S1223JZ 
0027 | 5% 8.5 4.0 7.8 5.0 0.60 |PS1H272J-ND® 26 © 23) © 19 = 12 | ECH-S1H272JZ 027 50), 420 55 112 75 060 |PSi273J-ND@ 61 53 4427 |ECH-S1273/Z 
0033 | 5% 8.5 4.0 8.0 5.0 0.60 |PS1H332J-ND 26.23.19 12 | ECH-S1H332JZ “083 = 14 “ 112 10.0 0.60 PS1933ND 0 54 4 3 ECH-S1333)7 
0039 | 5% | 85 40 78 5.0 0.60 |PSIH392J-ND@ 26. 23 19 12 |ECH-S1H3Q2JZ : Se) 145 5.5 1.2 10.0 0 pr 8682 SAAS 27 CH 
039 5% | 14.5 60 11.6 10.0 0.60 | PS1393J-ND 69 60 .50 .30 | ECH-S1393JZ 
0047 | 5% 8.5 4.0 8.0 5.0 0.60 |PS1H472J-ND@ 26.23) 19 = 12 | ECH-S1H472JZ " fi 7 
047 5% | 14.5 60 11.8 10.0 0.60 | PS1473J-ND@ 70 60 .50 30 | ECH-S1473JZ 
0056 | 5% 8.5 4.0 82 5.0 0.60 |PS1H562J-ND® 26.23) 19 = 12 | ECH-S1H562JZ 056 5% 1145 65 122 10.0 0.60 | PS1563J-ND 78 67 56 34) ECH-S1563JZ 
‘0068 | b% | 85 40 76 50 06) Eee oS 18 12 EC StHeOzIZ 068 | 5% | 17.0 65 122 125 0.60 |PSI68Q/-ND® 99 85 71 43 |ECH-S1683JZ 
- = - - - ~ - “ “ - - 082 5% | 17.0 65 13.8 12.5 0.60 | PS1823J-ND 1.05 .90 .75 .45 | ECH-S1823JZ 
01 5% 8.5 4.0 7.8 5.0 0.60 |PS1H103J-ND® 28.24 = 20.) .12 | ECH-S1H103JZ d 5% | 17.0 7.0 14.2 12.5 0.60 |PS1104U-ND} 1.08 93 .78 .47|/ECH-S1104Jz 
012) 5% | 85 4.0 8.0 5.0 0.60 |PSIHI23J-ND® = 32.28.23 14 | ECH-S1H123JZ 12 | 5% | 170 7.5 14.8 12.5 0.60 |PS1124J-ND 1.28 110 92.55 |ECH-S1124JZ 
015 5% | 12.0 45 7.8 7.5 0.60 |PS1H153J-ND® 36 0.31.26 = 16 | ECH-S1H153JZ 415 5% | 20.5 7.5 15.0 15.0 0.80 |PS1154J-ND 1.75 150 1.25 .75|ECH-S1154Jz 
018 5% 12.0 45 80 7.5 0.60 |/PS1H183J-ND 38 = =.33 0.27.17 | ECH-S1H183JZ 18 5% | 20.5 7.5 15.6 15.0 0.80 | PS1184J-ND 2.04 1.75 1.46 .88|ECH-S1184JZ 
022 | 5% (120 45 82 7.5 0.60 [RSI ENBeS 44.38 82.19 [ECH-S1H223/2 22 | 5% | 205 85 162 15.0 0.80 |PS1224J-ND® 2.04 1.75 1.46 88 | ECH-S1224JZ 
027 5% | 12.0 4.5 10.4 7.5 0.60 |PS1H273J-ND@ AT AL 34.21 | ECH-S1H273JZ 27 5% | 20.5 9.0 17.6 15.0 0.80 | PS1274J-ND 2.18 1.88 1.56 .94 | ECH-S1274JZ 
033 5% | 12.0 4.5 10.6 7.5 0.60 |PS1H333J-ND® 50 43 36.22 | ECH-S1H333JZ .33 5% | 20.5 10.0 18.4 15.0 0.80 | PS1334J-ND 2.67 2.29 1.91 1.15 | ECH-S1334JZ 
039 5% | 12.0 5.0 104 7.5 0.60 |PS1H393J-ND 52 45 37  .23 | ECH-S1H393JZ 39 5% | 20.5 10.5 19.2 15.0 0.80 | PS1394J-ND 2.91 2.50 2.08 1.25 | ECH-S1394JZ 
047 5% | 12.0 5.0 10.8 7.5 0.60 |PS1H473J-ND® 54 47 39.24 | ECH-S1H473JZ AT 5% | 20.5 11.5 20.2 15.0 0.80 | PS1474J-ND 2.98 2.56 2.14 1.28 | ECH-S1474JZ 
056 5% | 12.0 5.5 11.0 7.5 0.60 |PS1H563J-ND 61.53.44 27 | ECH-S1H563JZ oR 7 
'oHS Compliant 


Metallized Polyester/Polypropylene Film Capacitors 


Panasonic 
ECHAX Type — Equipped with a Safety Mechanism 


Features: and 250VAC * Capacitance Range: 1.0 to 6.0uF * Capacitance Type 2 
* Non-inductive construction * Excellent safety characteristics Tolerance: +5%(J) * Dissipation Factor: 0.4% maximum at >| + T max 
¢ Flame-retardant epoxy resin dipped enclosure * Small and 50/60Hz and 20°C 40 Emax dina 
compact ¢ Withstand Voltage: Between Terminals; VAC (rated voltage) x 0.80 max 
Application: 175% 60s. Between Terminals to Enclosure; 2000VAC 60s Solder-plated] +0.05 
* Motor running * Fluorescent lamp ballast «Insulation Resistance: Between Terminals; 1000Q Fmin. (20°C Copper-clad 
Electrical Specifications: 100VDC 60s). Between Terminals to Enclosure; 1000MQ steel wire 
* Temperature Range: -25°C ~ 70°C * Rated Voltage: 180, 220 minimum (20°C 500 VDC 60s) 
wv Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
AC pF ance [le i H iz Type Part No. i 10 100 1,000 Part No. 
1.0 5% 26.5 8.5 17.5 22.5 1 P10937-ND 2.59 2.23 1.75 1.12 ECH-A18105JX 
2.0 5% 26.5 11.5 21.0 22.5 al P10938-ND® 4.04 3.47 2.72 1.74 ECH-A18205JX 
180 3.0 5% 26.5 14.0 24.0 22.5 al P10939-ND@ 5.07 4.35 3.41 2.18 ECH-A18305JX 
4.0 5% 31.5 14.5 24.0 27.5 1 P10940-ND 6.00 5.15 4.03 2.58 ECH-A18405JX 
5.0 5% 31.5 16.5 26.0 27.5 1 P10941-ND@ 5.96 5.11 4.01 2.56 ECH-A18505JX 
6.0 5% 37.0 16.5 25.5 32.5 al P10942-ND® 8.46 7.25 5.68 3.63 ECH-A18605JX 
1.0 5% 26.5 10.0 19.5 22.5 1 P10943-ND 3.14 2.69 2.11 1.35 ECH-A22105JX 
2.0 5% 26.5 14.0 23.5 22.5 1 P10944-ND 4.36 3.74 2.93 1.87 ECH-A22205JX 
220 3.0 5% 31.5 15.5 25.0 27.5 1 P10945-ND 5.24 4.49 3.52 2.25 ECH-A22305JX 
4.0 5% 37.0 16.0 25.5 32.5 1 P10946-ND® 3.54 3.03 2.38 1.52 ECH-A22405JX 
5.0 5% 37.0 18.0 27.5 32.5 al P10947-ND 6.65 5.71 4.47 2.86 ECH-A22505JX 
6.0 5% 37.0 19.5 29.5 32.5 1 P10948-ND@ 8.45 7.25 5.68 3.63 ECH-A22605JX 
1.0 5% 26.5 12.0 21.5 22.5 1 P10949-ND@ 3.27 2.81 2.20 1.41 ECH-A25105JX 
2.0 5% 31.5 15.0 24.5 27.5 1 P10950-ND@ 4.80 4.12 3.23 2.06 ECH-A25205JX 
250 3.0 5% 37.0 16.5 26.0 32.5 1 P10951-ND 5.43 4.65 3.65 2.33 ECH-A25305JX 
4.0 5% 37.0 19.5 29.0 32.5 1 P10952-ND@ 7.31 6.27 4.91 3.14 ECH-A25405JX 
5.0 5% 40.5 20.0 30.0 30.0 2 P10953-ND 9.00 7.72 6.05 3.86 ECH-A25505JX 
6.0 5% 40.5 22.0 32.0 30.0 2 P10954-ND 10.91 9.36 7.33 4.68 ECH-A25605JX 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1680 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Pp “™ Dim. Cut Tape 
anasonic Case | WV | Cap. H | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Panasonic 
” Size | DC HF |(mm)| Part No. 10 100 500 Qty. Pricing | Part No. 
SMT Capacitors D @Reel® 001 | 1.4 | PCF1361CT-ND® 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2102JC9 
: 0012 | 1.4 | PCF1362CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2122JC9 
ECW-U (PEN Film, Standard Type) 0015 | 1.4 | PCF1363CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2152Jc9 
: : 0018 | 1.4 | PCF1364CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2182JC9 
and ECH-U (PPS Film, High Grade Type) 0022 | 1.4 | PCF1365CT-ND@ 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2222Jc9 
Features: * Small in size »* High moisture resistance Applications: Type ECW-U: * Coupling * By-pass 0027 | 1.4 | PCF1366CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2272JC9 
* General purpose Type ECH-U: « Time constant ° Filtering * Oscillation and resonance ree i eae _ ba eee a erty aii pets 
Dimensions Dimensions re 0047 | 1.4 | PCF1369CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2472Jc9 
mm mm Outer 250 | .0056 | 1.4 | PCF1370CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2562JC9 
iam) om) Electrode (4833) 
Case Size L W Case Size L Ww pelts 0068 | 1.4 | PCF1371CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2682JC9 
0603 (1608) | 16 | 08 | 2820(7150) | 74 | 50 Element 0082 | 1.4 | PCF1372CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2822JC9 
0805 (2012) | 20 | 1.25 | 2825(7163) | 74 | 63 (stacked) 01 | 1.4 | PCF1373CT-NDe 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2103JC9 
1206 (3216) | 3.2 | 16 | 3022(7755) | 77 | 55 012 | 1.4 | PCF1374CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2123JC9 
1210 (3225) | 32 | 25 | 3925(9863) | 98 | 63 015 | 1.4 | PCF1375CT-ND@ 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2153JC9 
1913 (4833) | 4.8 | 3.3 | 3931(9880) | 9.8 | 8.0 018 | 2.0 | PCF1376CT-ND 6.52 56.49 217.25 | 3,000 | 261.00/M | ECW-U2183JC9 
2416 (6041) | 6.0 | 4.1 |) 6031 (1580) / 152 | 8.0 022 | 2.0) PCF1377CT-ND 6.52 56.49 217.25 | 3,000 | 261.00/M | ECW-u2223NC9 
2420 (6050) | 6.0 | 5.0 | 6039(1510) | 15.2 | 10.0 027 | 24 | PCF1378CT-ND@ 7.83 67.86 261.00 | 2,000 | 313.00/M | ECW-U2273/C9 
——ES——E—E——E EE eee 033 | 2.8 | PCF1379CT-ND 8.49 73.55 282.88 | 2,000 | 339.00/M | ECW-U2333JC9 
F 039 | 2.0 | PCF1380CT-ND 9.14 79.24 304.75 | 3,000 | 366.00/M | ECW-U2393JC9 
ECW-U(B) Series 2416 | 4,5| 047 | 24 | PCFISBICT-NDe 9.75 84.50 325.00 | 2,000 | 390.00/M | ECW-U2473/C9 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Rated Voltage: 16VDC, 50VDC *Capacitance | (6041) -056 | 2.8 | PCF1382CT-ND 10.41 90.19 346.88 | 2,000 | 416.00/M | ECW-U2563JC9 
Tolerance: 5% » Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s Dissipation 068 | 3.2 | PCF1383CT-ND 9.83 85.15 327.50 | 2,000 | 393.00/M | ECW-U2683JC9 
Factor: <1.0% (20°C, 1kHz) ¢ Insulation Resistance: C<0.33yF: =>3000MOQ (20°C, 10VDC, 50VDC 60s) 2420 .082 | 3.2 | PCF1384CT-ND 15.60 135.20 520.00 | 1,500 | 624.00/M | ECW-U2823JC9 
* Reflow Soldering Conditions: 240°C maximum and 30 seconds maximum at more than 210°C (temperature (6050) 250) .10 | 3.8 | PCF1385CT-ND® 13.76 119.28 458.75 | 1,500 | 551.00/M | ECW-U2104JC9 
at cap surface) 42 | 4.5 | PCF1386CT-ND 17.33 150.15 577.50 | 1,500 | 693.00/M | ECW-U2124JC9 
Dim. Cut Tape ECW-U(C) (Standar pe) 10% Tolerance, Reflow Only 
Case | WV | Cap. | H | Digi-Key Pricing Tape and Reel | Panasonic (012 | 1.4] PCF1223CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1123KC9 
Siz58 ADCS [as (main) Bart No LOS AO0 S00 Cty | MEnelngis Ratt No 015 | 1.4 | PCF1224CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1153KC9 
ECW-U(B) (Standard Type) 5% Tolerance, Reflow Only 018 | 1.4 | PCF1225CT-ND® 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1183KC9 
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN 022 | 1.4 | PCF1226CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1223KC9 
1818 027 | 1.4 | PCF1227CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1273KC9 
0033 0.6 IRCRIOIOCTEND M99 48.28 66:25.) 9,000. ).200-00/M ECW-U1Ha321B8 100 | .033 | 4.4 | PCF1226CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U1333KC9 
0039 | 0.8 | PCF1041CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECW-U1H392JB5 | | (4833) os | 14 Neeuoseecna Ae5 dived ine oe |! a ona (tae anim, [ECWLaesKES 
0047 | 0.8 | PCF1042CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECW-U1H472JB5 : ‘ : : : " : 
1206 047 | 2.0 | PCF1230CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U1473KC9 
50 | .0056 | 0.8 | PCF1043CT-ND 5.29 45.83 176.25 | 3,000 | 212.00/M | ECW-U1H562JB5 
(3216) oss | 08 | PCFIO44CT-NDe 5.29 4583 176.25 | 3000 | 212.00/M | ECW-U1H682JB5 .056 | 2.0 | PCF1231CT-ND 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U1563KC9 
‘ose to PPCFIOASCTND a0 —4ea0 ono | ann | >ieonm PECW-UTHA22I6 es | 24 | porrasecrNp 703 G04 22438 | 2000 | 261.00 |Eow-uneeaKca 
01 | 1.0 | PCF1046CT-ND@ 5.44 47.13 181.25 | 3,000 | 218.00/M | ECW-U1H103JB5 OMETT ondaais BT ait orase Pa 00 Ta98 bona EGWHUTTOaKcS 
(012 | 1.0 | PCF1047CT-ND® 5.55 48.10 185.00 | 2,000 | 222.00/M | ECW-U1H123J85] | 2416 | 44)! “45 | 54 | pcrioascT.ND 538° eioe “315.80 | .000:| 475 cond [EGWLUTIoaKGe 
015 | 1.0 | PCF1048CT-ND® 5.63 48.75 187.50 | 2,000 | 225.00/M | ECW-U1H153uB5 || (6041) is | oa ROGHDaReENT sages S1 de sgenne'loano | Zonaai | EEW.liisaRGs 
018 | 1.4 | PCF1049CT-ND 5.78 50.05 192.50 | 2,000 | 231.00/M | ECW-U1H183JB5 : : i : : d 2 : 7 
1210 |<, | 022 | 1.4 | PCFI0S0CT-ND 5.89 51.03 196.25 | 2,000 | 236.00/M | ECW-U1H223JB5 18 | 2.0 | PCFI237CT-ND® 11.72 101.56 390.63 | 1,500 | 469.00/M | ECW-U1184KC9 
(3225) 027 | 1.4 | PCF1051CT-ND 6.00 52.00 200.00 | 2,000 | 240.00/M | ECW-U1H273JB5 2820 400 22 | 2.4 | PCF1238CT-ND®@ 13.03 112.94 434.38 | 1,500 | 521.00/M | ECW-U1224KC9 
033 12.0) PCRIOS2CT-ND® 6.04 52.33 201.05 | 2.000 | 242.00/M | ECW-U1H333uB8 | | (7150) 27 | 2.9 | PCF1239CT-ND 13.36 115.80 445.38 | 1,500 | 534.00/M | ECW-U1274KC9 
039 | 2.0 | PCF1053CT-ND 6.30 54.60 210.00 | 2,000 | 252.00/M | ECW-U1H393JB5 33 | 3.5 | PCF1240CT-ND®@ 13.59 117.81 453.13 | 1,500 | 544.00/M | ECW-U1334KC9 
047 | 2.0 | PCF1054CT-ND® 6.45 65.90 215.00 | 2,000 | 258.00/M | ECW-U1H473uB5 | | 3022 || ,,| .39 | 34) POFI241CT-ND 14.02 121.49 467.25 | 4,000 | 561.00 | ECW-U1394KCV 
: (7755) 47_| 4.0 | PCF1242CT-ND@ 14.34 124.31 478.13 | 1,000 | 574.00 | ECW-U1474KCV 
ECW-U(C) Series 56 | 3.0] PCF1243CT-ND® 14.96 129.61 498.50 | 1,000 | 598.00 | ECW-U1564KCV 
Specifications: + Operating Temperature: (16VDC, 50VDC) -85°C ~ 105°C; (100VDC, 250VDC) -40°c | 3925 | qq) 88 | 3.6) POFI244CT-ND@ = 15.61 135.80 520.38 | 1,000 | 624.00 | ECW-U1684KCV 
5 : é : sities (9863) 82 | 4.3 | PCF1245CT-ND@ 16.27 140.99 542.25 | 1,000 | 651.00 | ECW-U1824KCV 
~ 85°C «Rated Voltage: 16, 50, 100, and 250VDC * Withstanding Voltage Between Terminals: (16VDC, 40 5.1 | PCF1246CT-ND® 46.92 146.67 56413 | 1.000 677.00 | ECW-U1105KCV 
50VDC) Rated Voltage x 175% 1 to 5s; (100VDC or 250VDC) Rated Voltage x 150% 60s * Dissipation - - - - - - - 
Factor: <1.0% (20°C, 1kHz) * Insulation Resistance: (C<0.33yF) >3000MQ; (C>0.33yF) 1000MQ « Reflow 001 | 1.4 | PCFI247CT-ND® 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2102KC9 
Soldering Conditions: (16VDC, 50VDC) 240°C maximum and 30 seconds maximum at more than 210°C 0012 | 1.4 | PCF1248CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2122kKC9 
(temperature at cap surface); (100VDC, 250VDC) 230°C maximum and 30 seconds maximum at more than ae a ce ete aps pam — oh ata S Wuiaskes 
210°C (temperature at cap surface) : # A i 5 . i ie 
0022 | 1.4 | PCF1251CT-ND@ 5.21 45.11. 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2222KC9 
Dim. Cut Tape 0027 | 1.4 | PCF1252CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2272KC9 
Case | WV] Cap. | H | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Panasonic 0033 | 1.4 | PCF1253CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | Ecw-U2332KC9 
Size | DC | yr |(mm)| Part No. 10 100 500 | Qty. | Pricing | Part No. 0039 | 1.4 | PCF1254CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | Ecw-U2392KC9 
0047 | 1.4 | PCF1255CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | Ecw-U2472KC9 
EC WAU(C | Standard Type) 2 nolerance) Reson Oniy as 250 | .0056 | 1.4 | PCF1256CT-ND 521 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/m | EcWw-U2562KC9 
12) 1.4) PCFI13/CT-ND 713, 61./5 237.50 | 3,000 | 285.00M | ECW-Uici24Jc9 |_| (4533) 0068 | 1.4 | PCF1257CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECw-U2682KC9 
1913 |, | -15 | 2.0] PCFI138CT-ND@ 7.50 65.00 250.00 | 3,000 | 300.00/M | ECW-U1C154JC9 0082 | 1.4 | PCF1258CT-NDe 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | Ecw-u2822kc9 
(4833) 18 | 4.8 | PCF1139CT-ND® 8.25 71.50 275.00 | 3,000 | 330.00/M | ECW-U1C184JC9 01 | 1.4] PCF1259CT-ND@ 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2103KC9 
22 | 4.8 | PCF1140CT-ND@ 9.00 78.00 300.00 | 2,000 | 360.00/M | ECW-U1C224JC9 ot2 | 14) pcri260cT-ND 521 45.11 17350 | 3.000 | 208.00/m | ECWw-U2123KC9 
27 | 1.8 | PCF1141CT-ND 9.75 84.50 325.00 ) 3,000 | 390.00/M | ECW-U1C274JC9 .015 | 1.4 | PCF1261CT-ND@ 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U2153KC9 
2416 |, | 33 | 2.0 | POFI142CT-NDe 10.50 91.00 350.00 | 3,000 | 420.00/m | ECw-Utc334Jc9 tia | 2.0 WEEEIDETG TI 5.86 50.80 195.38 | 3,000 | 234.00/M | ECW-U2183KC9 
(6041) 39 | 2.4 | PCF1143CT-ND 11.25 97.50 375.00 | 2,000 | 450.00/M | ECW-U1C394JC9 22 | 20 RREeeesennn SBR: 0.80" 10838114000. (oacoain.| ECW los9aKco 
A7_| 2.8 | PCFI144CT-ND@ 12.00 104.00 400.00 | 2,000 | 480.00/m | ECW-U1C474JC9 ‘o7 | 24 Roeaeeteana Sadi eg GAs bal aa | © bod [an OOnd | CWB TAGS 
056 | 2.0 | PCF1145CT-ND 6.00 52.00 200.00 | 3,000 | 240.00/M | ECW-U1H563JC9 ‘oa. | 2.8 Weaetoncerninee 764° (66-24 .25475-1 9.000 | 30600/M | ECWell2aaKc9 
1913 |. | .068 | 2.0) POFI146CT-ND@ 6.00 52.00 200.00 | 3,000 | 240.00/m | ECW-U1H683JC9 2 : 3 _ : u : 
(4833) 082 | 2.4| PCFI147CT-ND 6.75 58.50 225.00 | 2,000 | 270.00/M | ECW-U1H823/C9 | | 2416 039 | 2.0 PRCRIZCECTEND 821 71.11 278.50 | 3,000 | $28.00/M | ECW-U2Z892KC9 
10 | 2.8) PCF1148CT-ND@ 7.50 65.00 250.00 | 2,000 | 300.00/M | ECW-U1H104JC9 (6041) 250) .047 | 2.4 | PCF1267CT-ND® 8.81 76.38 293.75 | 2,000 | 353.00/M | ECW-U2473KC9 
42 | 1.8 | PCFI149CT-ND 9.00 78.00 300.00 | 3,000 | 360.00/M | ECW-U1H124/C9 056 | 2.8 [IRGRIEESCTEND) 9.38 81.25 312.50 | 2,000 | 375.00/M | ECW-U2563KC9 
2416 |. | 15 | 2.0] POFI1S0CT-ND 10.50 91.00 350.00 | 3,000 | 420.00/M | ECW-U1H154JC9 068 | 3.2 | PCF1269CT-ND 9.99 86.55 332.88 | 2,000 | 399.00/M | ECW-U2683KC9 
(6041) 18 | 2.4 | PCF1151CT-ND 12.00 104.00 400.00 | 2,000 | 480.00/M | ECW-U1H184JC9 | | 2420 |, | .082 | 32 | PCFI270CT-ND 10.55 91.42 351.63 | 1,500 | 422.00/M | ECW-U2823KC9 
22 | 2.8 | PCF1152CT-ND@ 13.50 117.00 450.00 | 2,000 | 540.00/m | ECW-U1H224JC9 | | (6050) 10 | 3.8 | PCF1271CT-NDe 11.16 96.69 371.88 | 1,500 | 446.00/M | ECW-U2104KC9 
012 | 1.4 | PCF1209CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U1123JC9 42. | 2.8 | PCF1272CT-ND 11.72 101.56 390.63 | 1,500 | 469.00/M | ECW-U2124KC9 
015 | 1.4 | PCF1210CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U1153JC9 ogee 15 | 3.5 | PCF1273CT-NDe 14.34 124.31 478.13 | 4,000 | 574.00 | ECW-U2154KCV 
018 | 1.4) PCF1211CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U1183JC9 3463) | 250| 18 | 4.1 | PCF1274CT-ND 15.61 135.30 520.38 | 1,000) 624.00 | ECW-U2184KCV 
022 | 1.4 | PCF1212CT-ND® 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U1223/C9 (7163) ‘oo | 5.1 | PCE1275CT-ND@ 1692 14667 56413 | 1,000 | 677.00 | Ecw-U2224KcV 
1913 O27 | 1.4 RRGI2TSCIEND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECWHUN273/09_| | “a9p5 ny| 27 [39] PCFIA7ECT-ND® 18.24 158.05 607.88 | 7,000 | 729.00 | ECW-U2274KCV 
(4933) | 100) .083 | 1.4 IRGRIZTSCTRND 5.21 45.11 178.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U1833C9 | | ‘oaga) 33 | 4.8 | PCF1277CT-ND@® 19.50 169,00 650.00 | 1,000 | 780.00 | ECW-U2334KCV 
.039 | 1.4 | PCF1215CT-ND 5.21 45.11 173.50 | 3,000 | 208.00/M | ECW-U1393JC9 _ 29 1 4a WEGeaee 50.81 180.38 69378 1000 1 883.00 TECW-UDa0aKcV 
047 | 2.0 | PCF1216CT-ND® 6.52 56.49 217.25 | 3,000 | 261.00/M | ECW-U1473JC9 250) ° ; goCTs ! ; fo. | 5 : 
‘056 | 2.0 | PCFI217CT-ND 652 5649 21725 | 3.000 | 261.00/M | ECW-U1563JC9 (9880) 47 | 53 | PCFI279CT-ND@ 22.13 191.75 737.50 | 1,000 | 885.00 | ECW-U2474KCV 
068 | 2.4 | PCF1218CT-ND 7.83 67.86 261.00 | 2,000 | 313.00/M | ECW-U1683JC9 6031 | 4.4| 56 | 3.7 | POFI280CT-ND 26.02 22549 —| 750 | 780.75 | ECW-U2564KCZ 
082 | 2.8 | PCF1219CT-ND® 8.49 73.55 282.88 | 2,000 | 339.00/M | ECW-U1823JC9 (1580) 68 | 4.4 | PCF1281CT-ND 32.53 28194 —| 750 | 975.75 | ECW-U2684KCZ 
ane 10 | 1.8 | PCFI220CT-NDe 9414 79.24 304.75 | 3,000 | 366.00/M | ECW-U1104JC9 6089 | 555] 82 | 42 | PoFt282cT-ND 36.77 30999  —J| 750 | 1073.25 | ECW-U2824KCZ 
(6041) 100} .12 | 2.4 | PCF1221CT-ND 10.41 90.19 346.88 | 2,000 | 416.00/M | ECW-U1124JC9 (1510) 1.0 | 5.1 | PCF1283CT-ND@ 39.00 338.00 —| 750 1170.00 | ECW-U2105KCZ 
15 | 2.8 | PCFI2Z22CT-ND® 11.72 101.56 _ 390.63 | 2,000 | 469.00/M | ECW-U1154JC9 + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. # RoHS Compliant (Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1681 


Panasonic 5"T Capacitors Disi@DRee!” ECH-U(B) Series 
ECW-U and ECH-U (Cont.) Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Rated Voltage: 50VDC » Capacitance Tolerance: 
ECW-U(X) Series 2%, 5% » Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s * Dissipation Factor: 
<0.6% (20°C, 1kHz) »* Insulation Resistance: >3000MQ (20°C, 60s) * Soldering Conditions: (Flow) 260°C 


Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C * Rated Voltage: 100VDC * Withstanding Voltage maximum and 5 seconds maximum; (Reflow) 260°C maximum, 30 seconds maximum at more than 230°C 
Between Terminals: Rated Voltage x 175% 1 to 5s * Dissipation Factor: <1.0% (20°C, 1kHz) » Insulation (temperature at cap surface) 

Resistance: >3000MN (20°C, 100VDC 60s) * Reflow Soldering Conditions: 240°C maximum and 30 seconds 
maximum at more than 210°C (temperature at cap surface) 


Dim. Cut Tape 
Dim. Cut Tape Case | WV) Cap. | H | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Panasonic 
Case | WV | Cap. | H | Digi-Key Pricing Tape and Reel+ | Panasonic Size | DC |_uF_ |(mm)) PartNo. 10100500 | ty. | Pricing _| Part No. 
Size | DC HF |(mm)} Part No. 10 100 500 Qty. Pricing | Part No. U(B) (High Grade Type) 2% Tolerance Reflow/Flow 
ECW-U(X) (Standard Type) 5% Tolerance, Reflow Only NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN 
001 | 1.1] PCF1348CT-NDe 4.59 39.81 153.13 | 3,000 | 184.00/M | ECW-U1102UX5 8 | PCF1089CT-ND 248.00/M | ECH-U1H101GB5 
0012 | 1.1 | PCF1349CT-ND 459 39.81 153.13 | 3.000 | 184.00/m | Ecw-U1122Jx5 00012 | 0.8 | PCF1090CT-ND 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H121GB5 
0015 | 1.1 | PCF1350CT-ND 4.59 39.81 153.13 | 3,000 | 184.00/m | ECW-U1152JX5 00015 | 0.8 | PCF1091CT-ND@ 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H151GB5 
+6 0018 | 1.1 | PCF1351CT-ND 4.59 39.81 153.13 | 3,000 | 184.00/M | ECW-U1182Jx5 00018 | 0.8 | PCF1092CT-ND® 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H181GB5 
(8216) 100} .0022 | 1.1 | PCF1352CT-ND@ 459 39.81 153.13 | 3,000 | 184.00/M | ECW-U1222JX5 00022 | 0.8 | PCF1093CT-ND@ 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H221GB5 
0027 | 1.1 | PCF1353CT-ND 4.59 39.81 153.13 | 3,000 | 184.00/M | ECW-U1272JX5 .00027 | 0.8 | PCF1094CT-ND 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H271GB5 
0083 | 1.5 (IRCh soa C TEND 459 99.81 153.13 | 2,000 | 184.00/M | ECW-U1332Jx5 00033 | 0.8 | PCFI095CT-ND@ 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H331GB5 
0039 | 1.5 | PCFIS5SCT-ND 4.59 39.81 153.13 | 2,000 | 184.00/M | ECW-U1392Jx5 00039 | 0.8 | PCF1096CT-ND 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H391GB5 
0047 | 1.5 (RRGHISSECIN DS, 459 39.81 153.13 | 2,000 | 184.00/M | ECW-U1472JX5_| | gos 50 | 00047] 0.8 | PCFIOg7CT-NDe 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H471GB5 
on ee . EE CUNee ne eee een Br On Pea Wieesne (2012) 00056 | 0.8 | PCF1098CT-ND 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H561GB5 
(3225) | 19) ‘oog2 | 21 | pcrigs9cT-nD 4s 42.95. 16250 | 2.000 | 195.00 | ecWolte20Ix5 00068 | 0.8 | PCF1099CT-ND 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H681GB5 
oi | 21) PCFIae0cT-NDe 48 42.25 16250 | 2000 | 195 00/m | ECW-U1103JX5 00082 | 0.8 | PCF1100CT-ND 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H821GB5 
001 | 0.8 | PCF1101CT-ND@ 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H102GB5 
ECW-U (V16) and (V17) Series 0012 | 0.8 | PCF1102CT-ND 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H1226B5 
0015 | 0.8 | PCF1103CT-ND® 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H152GB5 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 105°C » Rated Voltage: 250VDC, 400VDC * Withstanding ~ 
Voltage Between Terminals: (250VDC) 400VDC for 60s; (400VDC) 600VDC for 60s _* Dissipation Factor: 0018 | 0.8 | PCFI104CT-ND@ 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H182GB5 
<1.0% (20°C, 1kHz) * Insulation Resistance: (250VDC) >3000MQ * Reflow Soldering Conditions: 230°C 0022 | 0.8 | PCFI105CT-ND 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H222GB5 
maximum and 30 seconds maximum at more than 210°C (temperature at cap surface) .0027 | 0.8 | PCF1106CT-ND 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H272GB5 
: 0033 | 0.8 | PCF1107CT-ND® 7.24 62.73 241.25 | 3,000 | 290.00/M | ECH-U1H332GB5 
Dim} Cut Tape : 0039 | 0.8 | PCF1108CT-ND® 7.39 64.03 246.25 | 3,000 | 296.00/M | ECH-U1H392GB5 
Case | WV} Cap. | H | Digi-Key Pricing Tape and Reel+ | Panasonic Sis 0047 | 0.8 | PCF1109CT-ND 7.61 65.98 253.75 | 3,000 | 305.00/M | ECH-U1H472GB5 
Size ADGA ava im) aati No: EC OO OC RC a MA ricing Lace No: (e216) | 5° | 0088 | 08 | PcFItt0cT-NDe 7.84 67.93 261.25 | 3,000 | 314.00/M | ECH-U1H562GB5 
ECW-U(V16) (Standard Type) 5% Tolerance, Reflow Only 0068 | 0.8 | PCF1111CT-ND 8.08 69.88 268.75 | 3,000 | 323.00/M | ECH-U1H682GB5 
NOT | 14 RECEISOOGIENT Meo Alles 456.25'173 000 [188.001 TECWU2I02VI6 0082 | 1.0 | PCF1112CT-ND@ 8.29 71.83 276.25 | 3,000 | 332.00/M | ECH-U1H822GB5 
0012 | 4.4 | PCFI391CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U2t22V16 OT | 1.0 CRESCENDO, GM Eads cei | 6000 | SA ROOM Ee Uae ee 
0015 | 1.4 | PCF1392CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3.000 | 188.00/m | Ecw-u2152v16 012 | 1.0] PCFI114CT-ND@ 8.66 75.08 288.75 | 2,000 | 347.00/M | ECH-U1H123GB5 
0018 | 1.4 | PCF1393CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U2182V16 015 | 1.0) PCF1115CT-ND 8.93 77.35 297.50 | 2,000 | 357.00/M | ECH-U1H153GB5 
0022 | 1.4 | PCF1394CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U2222V16 iia 018 | 1.4) PCF1116CT-ND 9.19 79.63 306.25 | 2,000 | 368.00/M | ECH-U1H183GB5 
0033 | 1.4 | PCF1395CT-ND 469 40.63 196.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U2882V16 | | 1455, | 50 | .022 | 1.4) PCFIA7CT-ND@ 9.53 82.55 317.50 | 2,000 | 381.00/M | ECH-U1H223GB5 
0047 | 1.4 | PCF1396CT-ND® 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U2472V16 ) 027 | 1.4) PCFI118CT-ND@ 9.98 86.45 332.50 | 2,000 | 399.00/M | ECH-U1H273GB5 
4913 0056 | 1.4 | PCF1397CT-ND@ 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U2562V16 033 | 2.0] PCF1119CT-ND® 10.43 90.35 347.50 | 2,000 | 417.00/M | ECH-U1H333GB5 
(4983) | 25° Pos is eet eles Fs Kis ieee es ee Sc 039 | 2.0| PCF1120CT-ND@ 10.91 94.58 363.75 | 2,000 | 437.00/M | ECH-U1H393GB5 
01 | 1.4 | PCF1400CT-ND 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U2103V16 U(B) (High Grade Type) 5% Tolerance Reflow/Flow 
012 | 1.4] PCF1401CT-ND@ 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U2123v16 NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN 
015 | 1.4) PCF1402CT-ND@ 4.69 40.63 156.25 | 3,000 | 188.00/M | ECW-U2153v16 
‘ota | 20 | PCrI403CT-ND 521 4518 17375 | 3,000 | 209.001 | Ecw-u2183v16 0033 | 0.8 | PCF1070CT-ND® 4.88 42.25 162.50 | 3,000 | 195.00/M | ECH-U1C332JB5 
022 | 2.0 | PCF1404CT-ND@ 5.21 45.18 173.75 | 3,000 | 209.00/M | ECW-U2223V16 .0039 | 0.8 | PCF1071CT-ND 4.88 42.25 162.50 | 3,000 | 195.00/M | ECH-U1C392JB5 
027 1 2.41 PCFI405CT-NDe 6.23 53.95 20750 | 2,000 | 249.00/m | ECW-U2273V16 Nabe 0047 | 0.8 | PCF1072CT-ND 4.88 42.25 162.50 | 3,000 | 195.00/M | ECH-U1C472JB5 
.033 | 2.8 | PCF1406CT-ND® 6.75 58.50 225.00 | 2,000 | 270.00/M | ECW-U2333V16 (2012) 16 | .0056 | 0.8 | PCF1073CT-ND 4.88 42.25 162.50 | 3,000 | 195.00/M | ECH-U1C562JB5 
039 | 2.0 | PCFI407CT-ND 7.28 63.05 242.50 | 3,000 | 291.00/M | ECW-U2303V16 0068 | 0.8 | PCF1074CT-ND 4.88 42.25 162.50 | 3,000 | 195.00/M | ECH-U1C682JB5 
2416 | ng | .047 | 24] POFI408CT-ND® 7.80 67.60 260.00 | 2,000 | 312.00/m | Ecw-u2473v16 0082 | 1.0 | PCF1075CT-ND 4.88 42.25 162.50 | 3,000 | 195.00/M | ECH-U1C822JB5 
(6041) 056 | 2.8 | PCF1409CT-ND@ 8.33 72.15 277.50 | 2,000 | 333.00/M | ECW-U256av16 01 | 1.0 | PCF1076CT-ND 4.01 34.71 133.50 | 3,000 | 160.00/M | ECH-U1C103JB5 
068 | 3.2 PRCEIALOCINDS, 8.85 76.70 295.00 | 2,000 | 354.00/M | ECW-U2683V16 012 | 0.8 | PCF1077CT-ND 5.14 44.53 171.25 | 3,000 | 206.00/M | ECH-U1C123/B5 
2420 082) 3.2) PCF1411CT-ND 9.38 81.25 312.50 | 1,500 | 375.00/M | ECW-U2823V16 015 | 0.8 | PCF1078CT-ND@ 5.33 46.15 177.50 | 3,000 | 213.00/M | ECH-U1C153JB5 
(6050) | 2° 7 re So recone “eee ee ae bee on PIEDIViE 018 | 0.8 | PCF1079CT-ND 5.33 46.15 177.50 | 3,000 | 213.00/M | ECH-U1C183/B5 
5 E : : bess : 1206 | ,, | .022 | 0.8 | PoFtosocT-ND 5.74 49.73 191.25 | 3,000 | 230.00/M | ECH-U1C229JB5 
ECW-U(V17) (Standard Type) 5% Tolerance, Reflow Only (3216) 027 | 1.0 | PCF1081CT-ND 5.89 51.03 196.25 | 3,000 | 236.00/M | ECH-U1C273JB5 
MERWE EES BOT 4581737811 3.000, 1200.00 ECW-4i02V17 033 | 1.0 | PCF1082CT-ND 6.08 5265 202.50 | 3,000 | 243.00/M | ECH-U1C333JB5 
0012 | 1.4 | PCF1415CT-ND® 5.21 45.18 173.75 | 3,000 | 209.00/M | ECW-U4122V17 oe (oer 6.34 $4.93 211.25 | 2,000 | 254.00/M | ECH-U1C393B5 
0015 | 1.4 | PCF1416CT-ND 5.21 45.18 173.75 | 3,000 | 209.00/M | ECW-U4152V17 O47 | 1.4 (ARCHIE B09: AT OTL ABE 2S, | 22000: [22 1:00) ECHL ICaTeBS 
0018 | 1.4 | PCF1417CT-ND 5.21 45.18 173.75 | 3,000 | 209.00/m | ECw-u4182Vv17 056 | 14 | PCFIO85CT-ND@ 7.35 63.70 245.00 | 2,000 | 294.00/M | ECH-U1C563JB5 
0022 | 1.4 | PCF1418CT-ND 5.21 45.18 173.75 | 3,000 | 209.00/m | ECW-u4220V17 1210 | ,, | .068 | 1.4] Pcrto8scT-ND 7.88 68.25 262.50 | 2,000 | 315.00/M | ECH-U1C683JB5 
‘big 0027 | 1.4 | PCF1419CT-ND 5.21 45.18 173.75 | 3,000 | 209.00/M | ECW-u4272v17 | | (3225) 082 | 2.0) PCF1087CT-ND@ 8.48 73.45 282.50 | 2,000 | 339.00/M | ECH-U1C823JB5 
(43a) | 400 | 0038 | 1.4 | PCF14z0cT-ND 5.21 45.18 173.75 | 3,000 | 209.00/m | Ecw-u4332v17 10 | 2.0 | PCFto8scT-ND® 8.96 77.68 298.75 | 2,000 | 359.00/M | ECH-U1C104JB5 
0039 | 1.4 RCEISZICTEND) 5.21 45.18 178.75 | 3,000 | 200.00/M | ECW-U4392V17 0001 | 0.8 | PCF1000cT-ND® 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H101JB5 
0047 | 1.4 |RCEIS220 TEND) 5.21 45.18 178.75 | 3,000 | 20.00/M | ECW-U4472V17 00012 | 0.8 | PCF1001CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H121UB5 
0056 _| 2.0 BBCRIIZSCIND Sie SAGE 1787, [28/000 208 007M ERM AOG EVIE 00015 | 0.8 | PcF1002cT-ND® 499 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H151UB5 
ae a etre on ae ee ae Saad evaite 00018 | 0.8 | PCF1003CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H181JB5 
“or | 23 NRCEaeoRNee eg -a.g8. 507 20 | 2 000 Su CaN UMaARaVIG 00022 | 0.8 | PCF1004CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H221JB5 
; ; : ; : : - .00027 | 0.8 | PCF1005CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H271JB5 
012 | 2.0 | PCF1427CT-ND 6.75 58.50 225.00 | 3,000 | 270.00/m | ECW-U4123V17 ; 
até ois | 24 NRCemonern 598 63.08. (940.50/|2:000 (091 a FCW+Ateayi7 00033 | 0.8 | PCF1006CT-ND® 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H331JB5 
(6041) | 4°} o18 | 28 | Pcrt4z9ct-no 7.80 67.60 260.00 | 2,000 | 312.00/M | ECW-U4183V17 og, ents 4.99° 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH+U1H391JB5 
022 | 3.2 | PCF1430CT-ND@ 8.33 72.15 277.50 | 2,000 | 333.00/M | ECW-U4223V17 0805 50 .00047 | 0.8 | PCF1008CT-ND® 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H471JB5 
2420 | 4oq| 027 | 80 | POASICT-NDe 9.41 78.98 303.75) 1.500 | 368.00 |ECW-Ud273vi7_|_ | (2012) 00056 | 0.8 | PCF1009CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H561JB5 
(6050) 033 | 3.6 | PCF1432CT-ND@ 9.86 85.48 328.75 | 1,500 | 395.00/M | ECW-U4333V17 00068 | 0.8 | PCF1010CT-ND@ 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H681JB5 
2820 | 4g | -089 | 3.2 | POFTAS3CT-ND 9.86 85.48 328.75 | 1,500 | 395.00/M | ECW-U4393V17 00082 | 0.8 | PCF1011CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H821JB5 
(7150) 047 | 3.8) PCFI434CT-ND@ 10.39 90.03 346.25 | 1,500 | 416.00/M | ECW-u4473V17 001 | 0.8 | PCFI012CT-ND@ 3.95 34.22 131.63 | 3,000 | 158.00/M | ECH-U1H102JB5 
2825 | jy | 056 | 8.6] POFTA35CT-ND 10.39 90.03 346.25 | 1,000 | 416.00 | ECw-uaseav17 0012 | 0.8 | PCF1013CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H122JB5 
(7163) 068 | 4.4] PCFI436CT-ND® 10.91 94.58 363.75 | 1,000 | 437.00 | ECW-u468av17 0015 | 0.8 | PCF1014CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H152JB5 
3925 | jy | 082 | 84] POFTA37CT-ND 10.91 94.58 363.75 | 1,000 | 437.00 | ECW-Uas2av17 0018 | 0.8 | PCF1015CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H182JB5 
(9863) 10__| 4.0 | PCFI438CT-ND® 11.70 101.40 390.00 | 1,000 | 468.00 | ECW-U4104V17 .0022 | 0.8 | PCF1016CT-ND® 3.86 33.44 128.63 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1H222UB5 
3931 | joy| 12 | 88] POFTA39CT-ND 11.70 101.40 390.00 | 1,000 | 468.00 | ECW-u4a124v17 0027 | 0.8 | PCF1017CT-ND 4.99 43.23 166.25 | 3,000 | 200.00/M | ECH-U1H272JB5 
(9880) 18 | 46 | PCFIA4ocT-NDe 1249 108.23 416.25 | 1,000 | 500.00 | ECW-U4154V17 | + For-Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ RoHS Compliant (Goniiiued) 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic $"T Capacitors 


ECW-U and ECH-U — 
ECH-U(B) Series (Cont.) 


Dim. Cut Tape 
Case | WV | Cap. | H | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Panasonic 
Size | DC | pF |(mm)) Part No. 10 100 500 ty. Pricing | Part No. 
.0033 | 0.8 | PCF1018CT-ND® 5.85 50.70 195.00 | 3,000 | 234.00/M | ECH-U1H332JB5 
.0039 | 0.8 | PCF1019CT-ND 6.00 52.00 200.00 | 3,000 | 240.00/M | ECH-U1H392JB5 
1206 .0047 | 0.8 | PCF1020CT-ND® 6.19 53.63 206.25 | 3,000 | 248.00/M | ECH-U1H472JB5 
(3216) 50 | .0056 | 0.8 | PCF1021CT-ND 6.34 54.93 211.25 | 3,000 | 254.00/M | ECH-U1H562JB5 
.0068 | 0.8 | PCF1022CT-ND 6.53 56.55 217.50 | 3,000 | 261.00/M | ECH-U1H682JB5 
0082 | 1.0 | PCF1023CT-ND 6.64 57.53 221.25 | 3,000 | 266.00/M | ECH-U1H822JB5 
01 1.0 | PCF1024CT-ND 6.90 59.80 230.00 | 3,000 | 276.00/M | ECH-U1H103JB5 
012 | 1.0 | PCF1025CT-ND 7.05 61.10 235.00 | 2,000 | 282.00/M | ECH-U1H123JB5 
015 | 1.0 | PCF1026CT-ND 7.24 62.73 241.25 | 2,000 | 290.00/M | ECH-U1H153JB5 
4210 018 | 1.4 | PCF1027CT-ND 7.43 64.35 247.50 | 2,000 | 297.00/M | ECH-U1H183JB5 
(3225) 50 | .022 | 1.4 | PCF1028CT-ND 7.69 66.63 256.25 | 2,000 | 308.00/M | ECH-U1H223JB5 
027 | 1.4 | PCF1029CT-ND 7.99 69.23 266.25 | 2,000 | 320.00/M | ECH-U1H273JB5 
033 | 2.0 | PCF1030CT-ND® 6.57 56.91 218.88 | 2,000 | 263.00/M | ECH-U1H333JB5 
.039 | 2.0 | PCF1031CT-ND 8.78 76.05 292.50 | 2,000 | 351.00/M | ECH-U1H393JB5 
ECH-U(C) Series 


Specifications: * Operating Temperature: -55°C 


~ 125°C * Rated Voltage: 50VDC, 100VDC * Capacitance 


Tolerance: 2%, 5% * Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s * Dissipation 
Factor: <0.6% (20°C, 1kHz) Insulation Resistance: >3000MQ (20°C, 60s) * Soldering Conditions: (Flow) 
260°C maximum and 5 seconds maximum; (Reflow) 260°C maximum, 30 seconds maximum at more than 
230°C (temperature at cap surface) 


Dim. Cut Tape 
Case | WV | Cap. | H | Digi-Key Pricing Tape and Reel¢ | Panasonic 
Size | DC | pF |(mm)) Part No. 10 100 500 Oty. Pricing | Part No. 
ECH-U(C) (High Grade Type) 2% Tolerance Reflow/Flow 
.047 | 1.4 | PCF1162CT-ND® 5.18 44.92 172.75 | 3,000 | 207.00/M | ECH-U1H473GC9 
1913 .056 | 2.0 | PCF1163CT-ND® 5.51 47.78 183.75 | 3,000 | 221.00/M | ECH-U1H563GC9 
(4833) 50 | .068 | 2.0 | PCF1164CT-ND@ 5.85 50.67 194.88) 3,000 | 234.00/M | ECH-U1H683GC9 
.082 | 2.4 | PCF1165CT-ND® 6.47 56.03 215.50 | 2,000 | 259.00/M | ECH-U1H823GC9 
10 | 2.8 | PCF1166CT-ND® 7.13 61.78 237.63 | 2,000 | 285.00/M | ECH-U1H104GC9 
12) | 1.8 | PCF1167CT-ND@ 8.75 75.79 291.50 | 3,000 | 350.00/M | ECH-U1H124GC9 
2416 50 15 | 2.4 | PCF1168CT-ND 9.99 86.58 333.00 | 2,000 | 400.00/M | ECH-U1H154GC9 
(6041) 18 | 2.8 | PCF1169CT-ND@ 11.40 98.77 379.88 | 2,000 | 456.00/M | ECH-U1H184GC9 
.22 | 3.2 | PCF1170CT-ND@ 12.93 112.06 431.00 | 2,000 | 517.00/M | ECH-U1H224GC9 
01 | 1.4 | PCF1494CT-ND® 7.03 60.91 234.25 | 3,000 | 281.00/M | ECH-U1103GC9 
012 | 1.4 | PCF1495CT-ND 7.03 60.91 234.25 | 3,000 | 281.00/M | ECH-U1123GC9 
1913 100 .015 | 2.0 | PCF1496CT-ND 7.03 60.91 234.25 | 3,000 | 281.00/M | ECH-U1153GC9 
(4833) .018 | 2.0 | PCF1497CT-ND 7.03 60.91 234.25 | 3,000 | 281.00/M | ECH-U1183GC9 
.022 | 2.4 | PCF1498CT-ND 7.76 67.21 258.50 | 2,000 | 310.00/M | ECH-U1223GC9 
.027 | 2.8 | PCF1499CT-ND® 8.00 69.29 266.50 | 2,000 | 320.00/M | ECH-U1273GC9 
.033 | 1.8 | PCF1500CT-ND 9.45 81.90 315.00 | 3,000 | 378.00/M | ECH-U1333GC9 
oAt6 .039 | 2.0 | PCF1501CT-ND 9.67 83.79 322.25 | 3,000 | 387.00/M | ECH-U1393GC9 
(6041) 100) .047 | 2.4 | PCF1502CT-ND 10.18 88.21 339.25 | 2,000 | 407.00/M ) ECH-U1473GC9 
.056 | 2.8 | PCF1503CT-ND 10.42 90.29 347.25 | 2,000 | 417.00/M ) ECH-U1563GC9 
.068 | 3.2 | PCF1S04CT-ND® 11.15 96.59 371.50 | 2,000 | 446.00/M | ECH-U1683GC9 
2820 .082 | 2.8 | PCF1505CT-ND 14.05 121.78 468.38 | 1,500 | 562.00/M ) ECH-U1823GC9 
(7150) 100) .10 | 3.0 | PCF1506CT-ND® 14.05 121.78 468.38 | 1,500 | 562.00/M ) ECH-U1104GC9 
12 | 3.4 | PCF1507CT-ND 14.66 127.04 488.63 | 1,500 | 586.00/M | ECH-U1124GC9 
2805 15 | 3.4 | PCF1S508CT-ND@ 16.09 139.43 536.25 | 1,000 | 644.00 ) ECH-U1154GCV 
(7163) 100) .18 | 4.0 | PCF1509CT-ND 17.98 155.81 599.25 | 1,000 | 719.00 ) ECH-U1184GCV 
.22 | 4.8 | PCF1S10CT-ND@ 19.62 170.07 654.13 | 1,000 | 785.00 | ECH-U1224GCV 
ECH-U(C) (High Grade Type) 5% Tolerance Reflow/Flow 
.047 | 1.4 | PCF1153CT-ND® 4.93 42.74 164.38 | 3,000 | 197.00/M | ECH-U1H473JC9 
1913 .056 | 2.0 | PCF1154CT-ND® 5.27 45.63 175.50 | 3,000 | 211.00/M | ECH-U1H563JC9 
(4833) 50 | .068 | 2.0) PCFI155CT-ND@ 5.55 48.13 185.13 | 3,000 | 222.00/M | ECH-U1H683JC9 
.082 | 2.4 | PCF1156CT-ND® 6.18 53.53 205.88 | 2,000 | 247.00/M | ECH-U1H823JC9 
10 | 2.8 | PCF1157CT-ND@ 6.72 58.21 223.88 | 2,000 | 269.00/M | ECH-U1H104JC9 
12) | 1.8 | PCF1158CT-ND@ 8.33 72.22 277.75 | 3,000 | 333.00/M | ECH-U1H124JC9 
2416 50 15 | 2.4 | PCF1159CT-ND® 9.49 82.26 316.38 | 2,000 | 380.00/M | ECH-U1H154JC9 
(6041) 18 | 2.8 | PCF1160CT-ND@ 12.49 108.23 416.25 | 2,000 | 500.00/M | ECH-U1H184JC9 
22 | 3.2 | PCF1161CT-ND® 12.35 107.02 411.63 | 2,000 | 494.00/M | ECH-U1H224JC9 
01 | 1.4 | PCF1477CT-ND@ 6.30 54.60 210.00 | 3,000 | 252.00/M | ECH-U1103JC9 
012 | 1.4 | PCF1478CT-ND 6.30 54.60 210.00 | 3,000 | 252.00/M | ECH-U1123JC9 
1913 100 .015 | 2.0 | PCF1479CT-ND 6.30 54.60 210.00 | 3,000 | 252.00/M | ECH-U1153JC9 
(4833) .018 | 2.0 | PCF1480CT-ND 6.30 54.60 210.00 | 3,000 | 252.00/M | ECH-U1183JC9 
022 | 2.4 | PCF1481CT-ND 6.54 56.71 218.13 | 2,000 | 262.00/M | ECH-U1223JC9 
027 | 2.8 | PCF1482CT-ND 6.78 58.79 226.13 | 2,000 | 271.00/M | ECH-U1273JC9 
.033 | 1.8 | PCF1483CT-ND® 8.00 69.29 266.50 | 3,000 | 320.00/M | ECH-U1333JC9 
oAt6 .039 | 2.0 | PCF1484CT-ND 8.36 72.44 278.63 | 3,000 | 334.00/M | ECH-U1393JC9 
(6041) 100) .047 | 2.4 | PCF1485CT-ND 8.72 75.60 290.75 | 2,000 | 349.00/M | ECH-U1473JC9 
.056 | 2.8 | PCF1486CT-ND 8.84 76.64 294.75 | 2,000 | 354.00/M | ECH-U1563JC9 
.068 | 3.2 | PCF1487CT-ND 9.21 79.79 306.88 | 2,000 | 368.00/M | ECH-U1683JC9 
2820 .082 | 2.8 | PCF1488CT-ND 12.60 109.20 420.00 | 1,500 | 504.00/M | ECH-U1823JC9 
(7150) 100) .10 | 3.0 | PCF1489CT-ND 13.08 113.39 436.13 | 1,500 | 523.00/M | ECH-U1104JC9 
12. | 3.4 | PCF1490CT-ND 13.20 114.43 440.13 | 1,500 | 528.00/M | ECH-U1124JC9 
2805 15 | 3.4 | PCF1491CT-ND 14.32 124.09 477.25 | 1,000 573.00 | ECH-U1154JCV 
(7163) 100) .18 | 4.0 | PCF1492CT-ND 15.80 136.89 526.50 | 1,000 | 632.00 | ECH-U1184JCV 
.22 | 4.8 | PCF1493CT-ND@ 17.15 148.66 571.75 | 1,000 | 686.00 | ECH-U1224JCV 


ECH-U(X) Series 


Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 


+ Rated Voltage: 10VDC, 16VDC, 50VDC 


* Capacitance Tolerance: 2%, 5% » Withstanding Voltage (between terminals): Rated Voltage x 175% 1 to 5s 
* Dissipation Factor: <0.6% (20°C, 1kHz) * Insulation Resistance: >3000MOQ (20°C, 60s) * Reflow Soldering 
Conditions: 260°C maximum, 30 seconds maximum at more than 230°C (temperature at cap surface) 


Dim. Cut Tape 
Case | WV | Cap. | H | Digi-Key Pricing Tape and Reel¢ | Panasonic 
Size | DC | uF |(mm) PartNo. 10 100 =©500 ty. Pricing | Part No. 
.0033 | 0.7 | PCF1523CT-ND@ 2.94 25.51 98.13 | 4,000 | 118.00/M | ECH-U01332GX5 
40 .0039 | 0.7 | PCF1524CT-ND 2.94 25.51 98.13 | 4,000 | 118.00/M | ECH-U01392GX5 
.0047 | 0.7 | PCF1525CT-ND@ 2.94 25.51 98.13 | 4,000 | 118.00/M | ECH-U01472GX5 
.0056 | 0.7 | PCF1526CT-ND 2.94 25.51 98.13 | 4,000 | 118.00/M | ECH-U01562GX5 
0001 | 0.7 | PCF1441CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C101GX5 
.00012 | 0.7 | PCF1442CT-ND 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C121GX5 
.00015 | 0.7 | PCF1443CT-ND 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C151GX5 
.00018 | 0.7 | PCF1444CT-ND 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C181GX5 
.00022 | 0.7 | PCF1445CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C221GX5 
.00027 | 0.7 | PCF1446CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C271GX5 
0603 .00033 | 0.7 | PCF1447CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C331GX5 
(1608) .00039 | 0.7 | PCF1448CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C391GX5 
16 .00047 | 0.7 | PCF1449CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C471GX5 
.00056 | 0.7 | PCF1450CT-ND 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C561GX5 
.00068 | 0.7 | PCF1451CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C681GX5 
.00082 | 0.7 | PCF1452CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C821GX5 
.001 | 0.7 | PCF1453CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C102GX5 
0012 | 0.7 | PCF1454CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C122GX5 
0015 | 0.7 | PCFI455CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C152GX5 
.0018 | 0.7 | PCFI456CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C182GX5 
0022 | 0.7 | PCF1457CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C222GX5 
0027 | 0.7 | PCF1458CT-ND@ 2.74 23.73 91.25 | 4,000 | 110.00/M | ECH-U1C272GX5 
.0068 | 0.9 | PCF1527CT-ND 2.94 25.51 98.13 | 3,000 | 118.00/M | ECH-U01682GX5 
.0082 | 0.9 | PCF1528CT-ND 2.94 25.51 98.13 | 3,000 | 118.00/M | ECH-U01822GX5 
01 | 0.9 | PCFI529CT-ND@ 2.94 25.51 98.13 | 3,000 | 118.00/M | ECH-U01103GX5 
40 012 | 0.9 | PCF1530CT-ND 3.57 30.91 118.88 | 3,000 | 143.00/M | ECH-U01123GX5 
.015 | 0.9 | PCF1531CT-ND@ 3.57 30.91 118.88 | 3,000 | 143.00/M | ECH-U01153GX5 
.018 | 0.9 | PCF1532CT-ND 3.57 30.91 118.88 | 3,000 | 143.00/M | ECH-U01183GX5 
0805 022 | 1.1 | PCFIS533CT-ND® 3.57 30.91 118.88 | 3,000 | 143.00/M | ECH-U01223GX5 
027 | 1.1 | PCF1534CT-ND@ 3.90 33.77 129.88 | 3,000 | 156.00/M | ECH-U01273GX5 
(2012) .0033 | 0.9 | PCF1171CT-ND@ 3.17 27.46 105.63 | 3,000 | 127.00/M | ECH-U1C332GX5 
.0039 | 0.9 | PCF1172CT-ND@ 3.17 27.46 105.63 | 3,000 | 127.00/M | ECH-U1C392GX5 
.0047 | 0.9 | PCF1173CT-ND@ 3.17 27.46 105.63 | 3,000 | 127.00/M | ECH-U1C472GX5 
16 | .0056 | 0.9 | PCF1174CT-ND® 3.17 27.46 105.63 | 3,000 | 127.00/M | ECH-U1C562GX5 
.0068 | 0.9 | PCF1175CT-ND 3.17 27.46 105.63 | 3,000 | 127.00/M | ECH-U1C682GX5 
0082 | 1.1 | PCF1176CT-ND@ 3.48 30.19 116.13 | 3,000 | 139.00/M | ECH-U1C822GX5 
01 1.1 | PCF1177CT-ND@ 3.48 30.19 116.13 | 3,000 | 139.00/M | ECH-U1C103GX5 
012 | 0.9 | PCF1178CT-ND 3.84 33.28 128.00 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1C123GX5 
015 | 0.9 | PCF1179CT-ND® 3.84 33.28 128.00 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1C153GX5 
.018 | 0.9 | PCF1180CT-ND@ 3.84 33.28 128.00 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1C183GX5 
1206 16 .022 | 0.9 | PCF1181CT-ND@ 3.84 33.28 128.00 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1C223GX5 
(3216) 027 | 1.1 | PCF1182CT-ND@ 4.20 36.37 139.88 | 3,000 | 168.00/M | ECH-U1C273GX5 
033 | 1.1 | PCF1183CT-ND® 4.20 36.37 139.88 | 3,000 | 168.00/M | ECH-U1C333GX5 
039 | 1.5 | PCF1184CT-ND 4.55 39.46 151.75 | 2,000 | 182.00/M | ECH-U1C393GX5 
.047 | 1.5 | PCF1185CT-ND@ 4.55 39.46 151.75 | 2,000 | 182.00/M | ECH-U1C473GX5 
056 | 1.5 | PCF1186CT-ND@ §.22 45.27 174.13 | 2,000 | 209.00/M | ECH-U1C563GX5 
1210 16 068 | 1.5 | PCF1187CT-ND@ §.22 45.27 174.13 | 2,000 | 209.00/M | ECH-U1C683GX5 
(3225) 082 | 2.1 | PCF1188CT-ND@ 6.29 54.54 209.75 | 2,000 | 252.00/M | ECH-U1C823GX5 
10 | 2.1 | PCF1189CT-ND@ 6.29 54.54 209.75 | 2,000 | 252.00/M | ECH-U1C104GX5 
.0001 | 0.9 | PCF1284CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H101GX5 
.00012 | 0.9 | PCF1285CT-ND 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H121GX5 
.00015 | 0.9 | PCF1286CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H151GX5 
.00018 | 0.9 | PCF1287CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H181GX5 
.00022 | 0.9 | PCF1288CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H221GX5 
.00027 | 0.9 | PCF1289CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H271GX5 
.00033 | 0.9 | PCF1290CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H331GX5 
.00039 | 0.9 | PCF1291CT-ND® 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H391GX5 
0805 50 .00047 | 0.9 | PCF1292CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H471GX5 
(2012) .00056 | 0.9 | PCF1293CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H561GX5 
.00068 | 0.9 | PCF1294CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H681GX5 
.00082 | 0.9 | PCF1295CT-ND® 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H821GX5 
.001 | 0.9 | PCFI296CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H102GX5 
0012 | 0.9 | PCF1297CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H122GX5 
.0015 | 0.9 | PCF1298CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H152GX5 
0018 | 0.9 | PCF1299CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H182GX5 
.0022 | 0.9 | PCF1300CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H222GX5 
0027 | 0.9 | PCF1301CT-ND@ 3.04 26.33 101.25 | 3,000 | 122.00/M | ECH-U1H272GX5 
0033 | 0.9 | PCF1302CT-ND@ 3.84 33.28 128.00 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1H332GX5 
.0039 | 0.9 | PCF1303CT-ND® 3.84 33.28 128.00 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1H392GX5 
4206 .0047 | 0.9 | PCF1304CT-ND@ 3.84 33.28 128.00 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1H472GX5 
(3216) 50 | .0056 | 0.9 | PCF1305CT-ND@ 3.84 33.28 128.00 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1H562GX5 
.0068 | 0.9 | PCF1306CT-ND® 3.84 33.28 128.00 | 3,000 | 154.00/M | ECH-U1H682GX5 
.0082 | 1.1 | PCF1307CT-ND@ 4.20 36.37 139.88 | 3,000 | 168.00/M | ECH-U1H822GX5 
01 1.1 | PCF1308CT-ND@ 4.20 36.37 139.88 | 3,000 | 168.00/M | ECH-U1H103GX5 
4210 012 | 1.1 | PCF1309CT-ND@ 4.20 36.37 139.88 | 2,000 | 168.00/M | ECH-U1H123GX5 
(3225) 50 | .015 | 1.1 | PCF1310CT-ND@ 4.20 36.37 139.88 | 2,000 | 168.00/M | ECH-U1H153GX5 
018 | 1.5 | PCF1311CT-ND@ 4.55 39.46 151.75 | 2,000 | 182.00/M | ECH-U1H183GX5 


+ For Tape and Reel part number change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1683 


Panasonic SMT Capacitors Digi®Reel’” Dim. Cut Tape 
ECW-U and ECH-U — Case | WV) Cap. | H | Digi-Key Pricing Tape and Reelt | Panasonic 
ECH-U(X) Series (Cont.) Size | DC uF |(mm)| Part No. 10 100 500 Qty. Pricing | Part No. 
015 | 0.9 | PCFI198CT-ND@ 3.66 31.72 122.00 | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1C153Jx5 
Dim. Cut Tape 018 | 0.9 | PCF1199CT-ND 3.66 31.72 122.00 | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1C183JX5 
Case | WV | Cap. | H | Digi-Key Pricing Tape and Reel+ | Panasonic 022 | 0.9 | PCF1200CT-ND® 3.66 31.72 122.00 | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1C223/x5 
Size | DC | vF |(mm) Part No. 10100500 | ty. | Pricing | PartNo. 1206 | 46 | .o27 | 1.1 | PcEI201CT-ND@ 4.02 34.81 133.88 | 3,000 | 161.00/M | ECH-U1C273Jx5 
022 | 1.5 | PCF1312CT-ND@ 4.55 39.46 151.75 | 2,000 | 182.00/M | ECH-U1H223GX5 (3216) 033-1 1.1 |) PCrI202cT-NDe 4.02 34.81 133.88 | 3,000 | 161.00/M | ECH-U1C333uX5 
1210 | | .027 | 1.5 | PoFI3t3CT-ND® 4.55 39.46 151.75 | 2,000 | 182.00/M | ECH-U1H273GX5 ‘39 | 15 RCC eComrNe ata’ aca ~qdaan (9 gon’ aya oonl| ECHATICSeuKS 
(3225) 033 | 2.1 | PCF1314CT-ND@ 5.22 45.27 174.13 | 2,000 | 209.00/M | ECH-U1H3336x5 a7 | 15 Renee Aaa a7ek dak ae (1 000° 478 co | ECILIN CATA 
039 | 2.1 | PCF1315CT-ND@ 5.22 45.27 174.13 | 2,000 | 209.00/M | ECH-U1H393GX5 ; : ; : aca la : 
047 | 1.5 | PCFIS48CT-ND@ 5.18 44.92 172.75 | 3,000 | 207.00/M | ECH-U1H473Gx9 056 | 1.5 CEICOSC ENE §.00 43.32 166.63 | 2,000 | 200.00/M | ECH-U1CSG3IX5 
‘ose | 15 ReGetetoonnae 551 4778 18375 | 3,000 | 221.001m | EcH-UiHseaax9 | | 1210 | ,, | .068 | 1.5 | PCFI206CT-NDe 5.00 43.32 166.63 | 2,000 | 200.00/M | ECH-U1C683Jx5 
1913 | 50 | .068 | 1.5 | PCFISS0CT-ND® 5.85 50.67 194.88 | 3,000 | 234.00/M | ECH-U1H683GX9 | | (3225) 082) 2.1 | PCF1207CT-ND® 5.98 51.84 199.38 | 2,000 | 239.00/M | ECH-U1C823JX5 
(4833) og2 | 2.1 | PCFI551CT-ND@ 6.47 56.03 21.50 | 3,000 | 259.00/M | ECH-U1H823Gx9 10 | 2.1 | PCFI208CT-ND@ 5.98 51.84 199.38 | 2,000 | 239.00/M | ECH-U1C104JX5 
10 | 2.1 | PCFI5s2cT-NDe 7.13 61.78 237.63 | 3,000 | 285.00/M | ECH-U1H104Gx9 0001 | 0.9 | PCFI316CT-ND 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H101UX5 
12 | 1.9 | PCF1S53CT-NDe 8.75 75.79 291.50 | 3,000 | 350.00/M | ECH-U1H124Gx9 00012 | 0.9 | PCF1317CT-ND 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H121UX5 
2416 | | .18 | 1.9.) PoFtS54cT-NDe 9.99 86.58 333.00 | 3,000 | 400.00/M | ECH-U1H154Gx9 00015 | 0.9 | PCF1318CT-ND® 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/m | ECH-U1H151Ux5 
(6041) 18 | 2.5 | PCFI555CT-ND@ 11.40 98.77 379.88 | 2,000 | 456.00/M | ECH-U1H184GX9 00018 | 0.9 | PCF1319CT-ND 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H181JX5 
22 | 2.8 | PCFI556CT-ND® 12.93 112.06 431.00 | 2,000 | 517.00/M | ECH-U1H224Gx9 ‘00022 | 0.9 | Pcr1320CT-NDe 286 24.77 95.25 | 3.000 | 114.00/M | ECH-U1H221UxS 
ECH-U(X) (High Grade Type) 5% Tolerance, Reflow Only .00027 | 0.9 | PCF1321CT-ND 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H271JX5 
00033 | 0.9 | PCF1322CT-ND 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H331Ux5 
0033 | 0.7 Regen eTND eB: 2H 08: 92:63.) 22000) | 1M :O0/M /EGH-U0TS32X5 00039 | 0.9 | PCF1323CT-ND 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H391UX5 
10 | 208? | °” ey pb dame demo sel poem RG Ue aca 0805 00047 | 0.9 | PCF1324CT-ND@ 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H471Ux5 
0047 | 0.7 | PCF1513CT-ND® 2.78 24.08 92.63 | 4,000 | 111.00/M | ECH-U01472JX5 50 |“ ‘ : j alee : 
‘cose | 07 Resctenaentin 278 24.08 92.631 4.000 | 111.00 | EcH-Uo1se2Ixs | | (2012) 00056 | 0.9 | PCF1325CT-ND 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H561JX5 
0001 | 0.7 | PCFI459CT-ND@ 263 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C101JX5 ila ees OSI BOBS 28 TE = B.28 9,000; | 114.00: EG UT HBB INS 
.00012 | 0.7 ) PCF1460CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C121JX5 00082 | 0.9 | PCF1327CT-ND 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H821Ux5 
.00015 | 0.7 | PCF1461CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C151JX5 -001 | 0.9 ) PCF1328CT-ND® 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H102JX5 
00018 | 0.7 | PCF1462CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C181Jx5 0012 | 0.9 | PCF1329CT-ND® 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H122Jx5 
00022 | 0.7 | PCF1463CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C221Jx5 0015 | 0.9 | PCF1330CT-ND® 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H152Ux5 
“00027 | 0.7 | PCF1464CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C271Jx5 0018 | 0.9 | PCF1331CT-ND® 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H182Ux5 
0603 .00033 | 0.7 | PCF1465CT-ND® 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C331JX5 0022 | 0.9 | PCF1332CT-ND@ 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H222UX5 
(1608) .00039 ) 0.7 | PCF1466CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C391JX5 0027 | 0.9 | PCF1333CT-ND@ 2.86 24.77 95.25 | 3,000 | 114.00/M | ECH-U1H272UX5 
16 | once | cy MEME «cies cose ren | coon | tontom | Eeteuigeetine 0033 | 0.9 | PCFI334CT-ND@ 3.66 31.72 122.00 | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1H332JX5 
: 0039 | 0.9 | PCF1335CT-ND 3.66 31.72 122.00 | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1H392Ux5 
00068 | 0.7 | PCF1469CT-ND 263 2275 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C681Jx5 ‘0027 | 0.9 ACerS 66° 41.72 12200'|'8.000' |46.0on | EGHRUTHATOINS 
00082 | 0.7 | PCF1470CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C821Jx5 1208 | | ‘ooss | o9 NRCan Bees gi). 498 ba | ain ide dai A EGHALLISED ee 
001 | 0.7 | PCF1471CT-ND@ 2.63 22.75 87.50. 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C102Jx5 | | (3216) : ; : : me [fee ; 
pot | 07 Mepetecants 263 2275 8750} 4000 | 105.00/m | ECH-U1C122)Xs 0068 | 0.9 | PCF1338CT-ND® 3.66 31.72 122.00 | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1H682Ux5 
.0015 | 0.7 | PCF1473CT-ND@ 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C152UX5 0082 | 1.1 | PCF1339CT-ND 4.02 34.81 133.88 | 3,000 | 161.00/M | ECH-U1H822Jx5 
0018 | 0.7 | PCF1474CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C182JX5 01 | 1.1 | PCFIS40CT-ND® 4.02 34.81 133.88 | 3,000 | 161.00/M | ECH-U1H103JX5 
0022 | 0.7 | PCF1475CT-ND® 263 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C222Jx5 012 | 1.4 | PCFI341CT-ND 4.02 34.81 133.88 | 2,000 | 161.00/M | ECH-U1H123JX5 
0027 | 0.7 | PCF1476CT-ND 2.63 22.75 87.50 | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C272Jx5 015 | 11) PCF1342cT-ND@ 4.28 37.05 142.50 | 2,000 | 171.00/M | ECH-U1H153UX5 
0068 | 0.9 | PCFI515CT-ND 278 24.08 92.63 | 3,000 | 111.00/M | ECH-U01682JX5 in16 018 | 1.5 | PCF1343CT-ND® 4.33 37.54 144.38 | 2,000 | 173.00/M | ECH-U1H183JX5 
0082 | 0.9 | PCFIS16CT-ND 2.78 24.08 92.63 ) 3,000 | 111.00/M | ECH-U01822JX5 50 | .022 | 1.5 | PCF1344CT-ND@ 4.33 37.54 144.38 | 2,000 | 173.00/M | ECH-U1H223UX5 
01 | 0.9 | PCFIS17CT-ND® 2.78 24.08 92.63) 3,000 | 111.00/M | ECH-Uot103ux5 | | (3225) 027 | 1.5 | PCFI345CT-ND@ 4.33 37.54 144.38 | 2,000 | 173.00/M | ECH-U1H273JX5 
jo | “O12 | 0-9 ueaITeC ND BAO: 29:98 113.98 | 81000") 186.00/M HECH UOT 2SUXS 033 | 2.1 | PCFI346CT-ND@ 5.00 43.32 166.63 | 2,000 | 200.00/m | ECH-U1H333JX5 
~ - an = = — - an ee 039 | 2.1 | PCF1347CT-ND@ 5.00 43.32 166.63 | 2,000 | 200.00/M | ECH-U1H393JX5 
‘022 | 14 Rooter a4o 2948 11338 | 3.000 | 136.00 | ECH-UOT223NK5 047 | 1.5 | PCFI557CT-ND@ 4.93 42.74 164.38 | 3,000 | 197.00/M | ECH-U1H473JX9 
0805 027 | 1.4 | PCF1522CT-ND 3.73 32.34 124.38 | 3,000 | 149.00/M | ECH-U01273JX5 1913 056 | 1.5 neh ssccine. §.27 45.63 175.50 | 3,000 | 211.00/M | ECH-UIHS63IX9 
(2012) 0033 | 0.9 | PCFII90CT-NDe 2.99 25.94 99.75 | 3,000 | 120.00/m | ECH-U1C332Jx5 | | (4g3q) | 50 | -068 | 1-6 | POFISS9CT-NDe 5.55 48.13 185.13 | 3,000 | 222.00/M | ECH-U1H683IX9 
‘0009 | 09 eaeeate tines 2.99 2594 9975| 3.000 | 120.00/m | ECH-U1C392)X5 082 | 2.1 | PCFI560CT-ND® 6.18 53.53 205.88 | 3,000 | 247.00/M | ECH-U1H823Jx9 
0047 | 0.9 | PCF1192CT-ND® 2.99 25.94 99.75 | 3,000 | 120.00/M | ECH-U1C472Jx5 10 | 2.1 | PCFIS6ICT-ND® 6.72 58.21 223.88 | 3,000 | 269.00/M | ECH-U1H104Jx9 
ag | 2058 | 9.9 | PoFI193CT-ND 2.99 25.94 99.75 | 3,000 | 120.00/M | ECH-U1C562Jx5 42 | 1.9 | PCFI562cT-NDe 8.33 72.22 277.75 | 3,000 | 333.00/M | ECH-U1H124Jx9 
0068 | 0.9 | PCFI194CT-ND@ 2.99 25.94 99.75 | 3,000 | 120.00/M | ECH-U1C682Jx5 2416 |g, | 15 | 1.9] PCFI563CT-ND® 9.49 82.26 316.38 | 3,000 | 380.00/M | ECH-U1H154Jx9 
0082 | 1.1 | PCF1195CT-ND 3.35 29.02 111.63 | 3,000 | 134.00/M | ECH-U1C822Jx5 | | (6041) 18 | 25 | PCFI564CT-ND® 12.49 108.23 416.25 | 2,000 | 500.00/M | ECH-U1H184Jx9 
01 | 1.1 | PCFII96CT-ND® 3.95 29.02 111.63 | 3,000 | 134.00/M | ECH-U1C103Jx5 22 | 28 | PCFIS65CT-ND® 12.35 107.02 411.63 | 2,000 | 494.00/M | ECH-U1H224Jx9 
012 | 09 | PCF1197CT-ND@ 3.68 31.72 122.00 | 3,000 | 146.00/M | ECH-U1C123JX5 | } For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ RoHS Compliant 


Panasonic sit Capacitors EcP-u (SF Submicron) 


FEATURES: ¢ Small in size * Low ESR ° Excellent sound quality 
APPLICATIONS: * Coupling * Decoupling * Noise Reduction 


SPECIFICATIONS: ¢ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Dissipation Factor: 1.5% maximum (20°C, 1kHz) 
¢ Withstand Voltage: Between terminals rated voltage (VDC) x 175%, 1 to 5s * Insulation Resistance: C<0.33yF: 
1000MQ minimum (20°C, 16VDC, 60s), C>0.33yF: 300MQ minimum (20°C, 16VDC, 60s) »* Soldering Reflow 


Conditions: 240°C maximum and 30 seconds maximum at more than 210°C (temperature at cap surface) 


Reel” 


Note: Solder paste/flux shall have less than 0.1wt% halogen content. Dimensions of Land -mm 
Element Type / Case Size A B c 
Storage: The unpacked products shall be kept in polyethylene bag together with well-dried silica-gel (from 5g to yp 
10g) or be kept in storage at a temperature of 25°C, with a humidity less than 50% RH. This capacitor shall be teen J2 (0805) 0.8 2.4 14 
used in only reflow method. Don’t use in flow, dipping, or VPS soldering method. H1-H2-H3 (1206) 18 3.6 14 
A recommended solder paste thickness is between 0.10 (mm) and 0.15 (mm). G2 (1210) 1.8 3.6 2.3 
Case wy Cap. Dimensions - mm Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Size DC uF L WwW H e1 Type Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
ECP-U (A) Type — 20% Tolerance 
en 16 0.10 2.0 1.25 1.0 0.45 +0.25) 0.6min. J2 PCF1126CT-ND 3.30 28.60 110.00 PCF1126TR-ND 3,000 132.00/M ECP-U1C104MA5 
0.15 08 H1 PCF1127CT-ND 3.94 34.13 131.25 PCF1127TR-ND 3,000 158.00/M ECP-U1C154MA5 
1206 0.22 0.8 H1 PCF1128CT-ND 4.61 39.98 153.75 PCF1128TR-ND 3,000 185.00/M ECP-U1C224MA5 
(3216) 16 0.33 3.2 1.6 1.0 0.65+0.3| 1.0min. H2 PCF1129CT-ND 4.61 39.98 153.75 PCF1129TR-ND 3,000 185.00/M ECP-U1C334MA5 
0.47 14 H3 PCF1130CT-ND 5.25 45.50 175.00 PCF1130TR-ND 2,000 210.00/M ECP-U1C474MA5 
0.68 14 H3 PCF1131CT-ND 5.25 45.50 175.00 PCF1131TR-ND 2,000 210.00/M ECP-U1C684MA5 
1210 
(3225) 16 1.0 3.2 25 14 0.65+0.3| 1.0min. G2 PCF1132CT-ND 5.85 50.70 195.00 PCF1132TR-ND 2,000 234.00/M ECP-U1C105MA5 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1684 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


_ 
Panasonic M-Series Polyester and Foil Capacitors 


Features: 

High insulation resistance. Non-inductive 
construction: with tinned copper leads welded to 
the foils. High peak current capability. Solvent- 
resistant resin coated body. 


Applications: 


Electrical Specifications: 

Capacitance Tolerance: +10% (K). Insulation 
Resistance: Greater than 10,000 m0. Dissipation 
Factor: Less than 1.0% at 1 KHZ. Dielectric 
Withstanding Voltage: 250% of rated voltage for 5 
seconds. Operating Temperature: -40°C ~ 80°C. 


Style: Straight Radial Leads 


faa 


Typical 
Capacitance Change 


Blocking, by-pass and coupling of D.C. and CMAX 
signals to VHF range. Pulse, logic and timing PANASONIC ECQ CROSS REFERENCE t 
circuits. Light-duty pulse forming networks. Filter Sprague: 225P, 418P; Mepco: 713D1, 711D1, 
and noise suppression circuits. General purpose 719D1; TWR: 601PE, 601CPE; Pactron: PE, GMAX F 20 MIN 
usage. FM; Secor: MFDN, MFDR; Roederstein: (787) —||-—ed 
Specifications: KT1805, KT1806, KT1807, KT1808; Wima: FKS; 
: istic CSF Thompson: ED (Dip); Rubycon: F2X, F2S, 
Mk Gelatin Taporere tengo: ACR ters (FoU: Mechtean TO Albee AU AN, As Lciecaiie ee ee ee 
c : : aaa : . Clad-Steel Wire Temperature (°C) 
Construction: Polyester film, non-inductive, AMM. 
phenolic/epoxy resin coating, wax impregnation. 
Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
uF [A |B | C |Fst.25) G | d |PartNo. 10 100 1,000 5,000 ~—10,000 | Part No. uF [A |B | C [F125] G | d |PartNo. 40 100 1,000 5,000 ~—10,000 | Part No. 
200 wv Dc 12 |20.0/8.5|17.5] 15.0] 3 ]0.8|P1054-ND 3.04 25.35 151.00 141.00/M 132.00/M| ECQ-M2124Kz 
wora0|sol90) 55) 2 Joe lpiozenoe 164 1270 82.00 7e00m 71.000] eco-maiooKz| | 15 |20-0]95 185] 15.0] 3 [08 |PIOS5-ND“® 2.91 24.25 145.00 135.00/M 126.00/M] ECO-Mat54kzZ 
; ial aa pel , : ; , ° : 18 |23.0/13.0/22.0| 185] 3 |0.8/P1056-ND 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M| ECQ-M2184Kz 
0012) 9.0 5.0/9.0) 55 | 2 /0.6|P1030-ND® 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M ECA-M2122K2) | 59 |93.0|14.0]23.0| 185 | 3 |0.8|P1057-ND*@ 4.32 36.00 215.00 200.00/M 187.00/M| ECO-M2224Kz 
.0015| 9.0 |5.0]9.5] 5.5 | 3 |06|P1031-ND*® 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M) ECO-M2152kZ 400 WV DC 
0018] 9.0/5.5) 9.5) 5.5 | 3 | 0.6 /P1032-ND@ 1.40 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M) ECA-M2182KZ) J ons 144 ]55]95] 65 | 2 |0.6|P1058-NDt©® 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M] ECO-M4102Kz 
0022) 9.0 |6.0|10.0) 5.5 | 3 |0.6)P1033-ND*® 1.37 11.40 68.00 63.00/M —59.00/M| ECO-M2222KZ | |9912/11.0/6.0|10.0| 6.5 | 2 |0.6|P1059-NDt® 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| ECQ-M4122Kz 
ov27190 |sol90| 5513 \oelpiosenne 145 12.08 72.00 67.00 63.007! Eca-ma2voKz | |0015|11.0|6.0 10.0] 65 | 2 /0.6|P1060-NDt® 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59,00/M| EC-M4152KZ 
‘ .0018|11.0/6.0 10.0] 6.5 | 2 /06|P1061-NDt® 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M) ECQ-M4182kz 
-0088) 9.0 5.0/9.0) 55 | 3 | 0.6 )P1035-ND"@ 1.51 12.60 75.00 70.00/M —65.00/M ) ECO-M2882K2 | | nnool44.9/6.5 |10.5| 65 | 2/06 |P1062-NDT® 1.37 11.43 6800 63.00/M 59.,00/M| ECO-m4220Kz 
.0039|12.0/5.5]9.5] 7.5 | 3 |06|P1036-ND® 140 11.63 69.00 65.00/M 60.00/M) ECO-M2392kz 
.0047|12.0/60/95] 75 | 3 |o6/Pt037-ND*® 1.45 1205 72.00 67.00/M 63.00/M| Eca-m247aKz| [027/120 /6.0/10.0 7.5 | 2 | 0.6 /P1063-ND = 1.37 11.43 68.00 63.00/M —59.00/M | ECQ-M4272K2 
woseli20/60/95| 75 | 3 los lP103e-noe® 140 4163 69.00 65.00%  so.ooml Ecomaseaxz| 0039/20/65 |105) 75 | 2 ]06)PIO64-NDt® 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M) ECO-M4332Kz 
: eles eee pee : : : : : : .0039|12.0/6.5 |10.5] 7.5 | 2 |06|P1065-ND 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M) ECQ-M4392kz 
.0068| 12.0] 6.0 ]10.5| 7.5 | 3 |0.6|P1039-ND*® 1.38 11.48 69.00 64.00/M 60.00/M) ECQ-M2682KZ | -0047|14.0 6.0 /10.0) 9.5 | 2 /0.6)P1066-NDt® 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M) ECQ-M4472KZ 
‘o02114.0/5.5 10.0 95 | 3 lo6|ptodo-nD 140 11.63 69.00 65.00 60.00/m| Eca-meg22Kz| |-9056|14.0 |6.0 /10.0 9.5 | 2 | 0.6 /P1067-ND@ 1.37 11.43 68.00 63.00/M _59.00/M | ECQ-M4562KZ 
.01 |14.0/6.0|10.0| 95 | 3 |0.6|P1041-ND*® 1.57 13.08 78.00 73.00/M 68.00/M| ECQ-M2103KZ| |.0068/14.0|6.5 |10.5] 95 | 3 |0.6|/P1068-NDt 1.37 11.43 68.00 63.00/M 59.00/M| ECQ-m4682Kz 
012 114.0/6.0 |10.5) 9.5 | 3 |0.6|P1042-ND 1.58 1313 78.00 73.00/M 68.00/M) ECQ-M2123Kz| |-0082|14.0|6.5 /12.0]) 9.5 | 3 | 0.6 |P1069-ND® 1.41. 11.75 70.00 65.00/M  61.00/M | ECQ-M4822KZ 
015 |14.0/6.5|11.5] 95 | 3 /0.6]P1043-ND* 1.42 11.85 71.00 66.00/M 62.00/M) ECO-m21s3KZ| | 01 ]14.0)7.0)12.5) 95 | 3 |0.6 )PIO/0-NDt® 1.41 11.75 70.00 65.00/M — 61.00/M) ECO-M4103KZ 
012 /17.0|6.0 |12.0] 12.5] 3 |0.6/P1071-ND® 149 1238 74.00 69.00/M 64.00/M| ECO-M4123KZ 
018 |17.0 5.5 /10.0| 12.5] 3 /0.6|P1044-ND® 1.72 14.35 86.00 80.00/M 75.00/M| ECQ-M2183kZ| |.015 |17.0|6.5 |12.5] 125) 3 |0.6|P1072-NDt® 149 12.38 74.00 69.00/M 64.00/M| ECQ-M4153KZ 
022 ]17.0]5.5 /11.0] 12.5] 3 | 0.6 |P1045-ND*® 1.75 14.60 87.00 81.00/M 76.00/M| ECO-M2223KZ) | 15 [479/79 l1301 1251 3 los lpiovanoe 149 1238 7400 69.00/M 64.00! Eca-aiasKz 
027 |17.0 | 6.0 /11.0] 12.5 | 3 | 0.6 |PI046-ND@® 1.59 13.28 79.00 74.00/M 69.00/M) ECQ-M2273KZ | | 999 |17.0|7.5 |13.5] 125) 3 |0.6|P1074-NDT® 1.64 13.65 81.00 76.00/M 71.00/M| ECQ-m4223Kz 
033 /17.0 | 6.5 |11.5] 12.5] 3 | 0.6 /P1047-ND*@ 1.70 1413 84.00 78.00/M 73.00/M| ECQ-M2333KZ | |.027 /20.0|7.0 |14.5] 15.0| 2 |0.7/P1075-ND 1.79 1490 89.00 83.00/M 77.00/M| ECQ-M4273KZ 
039 |17.0|6.0 |13.5] 12.5] 3 |0.6/P1048-ND 2.03 16.90 101.00 94.00/M 88.00/M| ECQ-M2393KZ) |.033 /20.0|7.5 |15.0] 15.0 | 2 |0.7/P1076-NDt® 1.90 15.85 95.00 88.00/M 82.00/M| ECQ-M4333KZ 
039 /20.0|8.5 |16.0] 15.0| 3 |0.7/P1077-ND® 2.02 16.80 100.00 93.00/M 87.00/M| ECQ-M4393KZ 
047 |17.0|6.5 |14.0] 12.5] 3 |0.6/P1049-ND“@ 1.80 15.03 90.00 83.00/M 78.00/M| ECQ-M2473KZ 
056 (200/65 |1401 145| 3 |o6|P1050-ND 1.92 16.00 96.00 89.00/M 83.00/| Eca-maseakz| |-047 |20.0|9.0 |16.5) 15.0 | 3 0.7 /P1O78-NDt® 2.17 18.08 108.00 100.00/M 94.00/M ECO-M4473KZ 
oes 2001701451 145| 3 |o6|Piost-ND“® 2.03 1690 to1.00 94.00 ea.oom| Eca-massaxz | [095 |230]85 [155] 180] 3 07 |Pto7a-ND 2.85 19.58 117.00 109.00/M 102.00/M) ECO-M4563KZ 
: le wlec ll ce, ‘ , : ‘ : : 068 /23.0|9.0 |16.5] 18.0) 3 |0.7/P1080-NDt® 2.66 2218 132.00 123.00/M 115.00/M| ECO-M4683KZ 
082 |20.0/7.5 |15.0) 15.0) 3 / 0.6 |P1052-ND 2.08 17.30 103.00 96.00/M 90.00/M) ECO-M2823KZ | | qgo Jo4.9 19.5 |17.0| 18.0| 3 |0.8 |[P1081-ND® 3.04 25.35 151.00 141.00/M 132.00/M| ECO-M4823Kz 
1 20.0} 8.0 |17.0) 15.0] 3 | 0.6 |P1053-ND*@ 2.88 24.00 143.00 133.00/M 125.00/M | ECQ-M2104kKZ 1 |24.0 |10.0]19.0] 18.0 | 3 /0.8|P1082-NDt® 3.31 27.55 164.00 153.00/M 143.00/M]| ECQ-M4104KZ 


@ RoHS Compliant 


*M200-KIT-ND Digi-Key M-Series Capacitors Kit 200 Volt Assortment. 10 each of parts indicated. Notebook style storage case and bin storage guide included. . 


t+ M400-KIT-ND Digi-Key® M-Series Capacitors Kit 400 Volt Assortment. 10 each of parts indicated. Notebook style storage case and bin storage guide included. 


- $29.95 
. $29.95 


Panasonic Metallized Polyester Capacitors — ECQE(C) Type 


Features: 


* Box-type construction (case meets UL94V-0 flame classification, meets 


requirements of IEC950) 


* Operating temperature range: -25°C ~ 85°C (105°C*) ( 
and pulse current derating) 


* Capacitance Tolerance: +10% 


*Requires voltage, current 


seconds at 200% of rated voltage 


* Withstand Voltage: Between Terminals: 1 minute at 150% of rated voltage (The 
capacitor shall be applied the voltage through a resistor of 2k or more when 
charged and discharged.) Between Terminal s connected together and case: 1-5 


Solder plated 
copper-clad steel wire 


Application: * Insulation Resistance Between Terminals: 9,000 MQ or more (when C>0.33HF) (a)} (b) 
¢ Interference suppressor for active circuits 3,000 MO/F or more (when C>0.33yF) at 100VDC+15V for 60+5 seconds, at O.tuF K 
Electrical Specifications: 20°C @450v 
Resstectet ECQECL__|(Date Code) 
* Rated Voltage: 450VDC * Dissipation Factor: 1.0% or less (measured at a frequency of 1+0.2kHz, at 20°C) 
wv Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
Dc uF ance [6 iT H [F d Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
10 10% 18.5 5.5 14.5 15.0 0.6 P10755-ND 62 53 44 27 ECQ-E2W104KC 
15 10% 18.5 6.0 16.5 15.0 0.6 P10756-ND 75 65 54 32 ECQ-E2W154KC 
22 10% 18.5 7.0 18.0 15.0 0.6 P10757-ND 89 77 64 38 ECQ-E2W224KC 
33 10% 18.0 9.0 17.5 15.0 0.8 P10758-ND 1.10 94 79 AT ECQ-E2W334KC 
450 A7 10% 18.0 9:5) 17.5 15.0 0.8 P10759-ND 1.30 1.12 93 56 ECQ-E2W474KC 
68 10% 25.5 10.5 20.0 22.5 0.8 P10760-ND 1.77 1.53 1.27 76 ECQ-E2W684KC 
1.0 10% 25.5 12.5 22.0 22.5 0.8 P10761-ND 2.32 2.00 1.66 1.00 ECQ-E2W105KC 
1.5 10% 25.5 15.5 24.5 22.5 0.8 P10762-ND 3.07 2.64 2.20 1.31 ECQ-E2W155KC 
22 10% 31.0 14.0 24.5 27.5 0.8 P10763-ND 4.03 3.45 2.88 1.72 ECQ-E2W225KC 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1685 


Panasonic P-Series Polypropylene Capacitors 


Features: * Wide capacitance range » Close capacitance tolerance * High insulation resistance »* Low dissipation factor 


* Non-inductive construction * Epoxy resin coating 


Applications: » Blocking, by-pass and coupling of DC and signal to UHF range Pulse, logic and timing circuit * Light duty 


pulse forming network « Filter and noise suppressi 


Electrical Specifications: * Reference Standard: EIAJ RC-3670A »* Temperature Range: -40°C ~ 85°C » Dissipation Factor: 


jon circuit 


1% maximum at 1KHz and 25°C » Withstand Voltage: 1-5 seconds at 250% of rated voltage * Insulation Resistance: 


45,000MO minimum, for values less than .33yF. 15,000 MO/yF minimum, for .33yF and greater. (Measured after a 


2-minute charge at rated voltage and 25°C.) 


PANASONIC ECQ-P CROSS REF.: Sprague: 715P Westlake: 173/174 Mepco: 719E1/719H1 Secor: PFDS/PFDR 


Roderstein: KP1835 Wima: FKP CSF Thompson: PL/PS Rubycon: PP Nisseip: APS/APA. 


WV| Cap. |Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic 
————— a iy 12.75 pc| uF |ance/ L | 1 |H | F |G] |PartNo. 110 ~— 100 ~—‘1,000 | PartNo. 

H 0001} 5% | 85/45/75 | 5.0 |1.0/05/P3101-ND@t 23 1.99 16.58 99.00 | ECO-PIH101JZ 
oH 00012] 5% | 8.5 | 45/75) 50 |1.0/05/P3121-ND@® 23 199 16.58 99.00 | ECQ-P1H121JZ 
FP + Solder plated 00015] 5% | 85] 45/75) 501.0/05/P3151-ND@ 23 199 16.58 99.00 |ECQ-P1H151UZ 
G E capper clad 00018] 5% | 85] 45] 7.5 | 5.0 |1.0/0.5/P3181-ND® 23 199 1658 99.00 | ECQ-P1H181UZ 
E steel ° of 00022| 5% | 8.5 | 45/75 | 5.0 |1.0/05/P3221-ND@+ 23 1.99 16.58 99.00 | ECO-P1H221JZ 
“ d 00027] 5% [85/45/75 | 5.0 |/1.0/05]/P3271-ND® 23 199 1658 99.00 |ECQ-P1H271JZ 
| 00033] 5% | 8.5 | 45/75) 5.0 |1.0/05/P3331-ND@+ 23 199 16.58 99.00 | ECQ-P1H331JZ 
00039] 5% | 8.5 | 45]7.5 | 5.0 |/1.0/05/P3391-ND@ 23 199 16.58 99.00 | ECQ-P1H391JZ 
00047] 5% | 8.5 | 45/75) 50 |1.0/05/P3471-ND@t 23 199 16.58 99.00 |ECQ-P1H471JZ 
wv] Cap. |Toler-|__ Dimensions «mm Digi-Key farelandleoxericina Pagasonle 00056] 5% | 8.5 | 45| 7.5 | 5.0 |1.0/0.5/P3561-ND@ 231.99 16.58 99.00 | ECQ-P1H561UZ 
oT | CR A a 0 OOPS oo0e2| s% | 83 | as| 7s | 30 |10l0s|pas2-NDe 23 199 1658 9900 eca.PrHeZtUZ 
0001 | 5% | 8.5 ) 4.5/7.5 | 5.0) 0.5 | P3101TB-ND® — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H101JZ3 001 | 2% | 85} 45/75) 50 |1.0/05/P3102-ND@+ 46 3.90 32.50 194.00 | ECO-P1H102Gz 
00012) 5% )8.5 |) 4.5] 7.5 | 5.0] 0.5 | P3121TB-ND — 138.00 133.00/M_ | ECQ-P1H121J23 0012) 2% | 85] 45]75| 50 |1.0/0.5|P3122-ND® 46 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H122GZ 
00015} 5% )85 | 4.5 | 7.5) 5.0) 0.5 | P3151TB-ND® — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H151JZ3 0015 | 2% 185 | 45/75 | 5.0 |1.0/0.5/P3152-ND@ 46 3.90 32.50 194.00 | ECO-P1H152GZ 
00018) 5% 8.5 | 4.5) 7.5) 5.0] 0.5 | P3181TB-ND — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H181J2Z3 0018 | 2% | 85] 45/75 | 5.0 |1.0]0.5/P3182-ND® 46 3.90 32.50 194.00 | ECO-P1H182GZ 
00022] 5% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 | 0.5 | P3221TB-ND® — __ 138.00 133.00/M_| ECQ-P1H221JZ3 0022} 2% | 85 | 4.5] 7.5 | 5.0 |1.0/05/P3222-ND@t 46 3.90 32.50 194.00 | ECO-P1H222GZ 
00027] 5% ]8.5 | 4.5|7.5] 5.0/0.5 | P3271TB-NDe — 138.00 133.00/M | ECO-P1H271JZ3 0027} 2% | 85] 45/75 | 5.0 |1.0/05/P3272-ND@ 46 3.90 32.50 194.00 | ECO-P1H272Gz 
00033} 5% |85 | 4.5|7.5| 5.0] 0.5 | P3331TB-ND® — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H331JZ3 0033} 2% | 85 | 45/75 | 5.0 |1.0/0.5/P3332-ND@+ 46 3.90 32.50 194.00 | ECO-P1H332GZ 
00039] 5% |8.514.5!|7.5| 5.0] 0.5 | P3391TB-ND@ — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H391JZ3 0039 | 2% | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 |1.0| 0.5] P3392-ND@ 46 3.90 32.50 194.00 | ECQ-P1H392GZ 
00047} 5% |85/45|75| 5.0/0.5 | P3471TB-NDe — 138.00 133.00/M | ECO-P1H471JZ3 0047} 2% [85/45/75 | 5.0 |1.0/05/P3472-ND@t 46 3.90 32.50 194.00 | ECO-P1H472Gz 
00056] 5% |8.514.5/7.5| 5.0] 0.5 | P3561TB-ND@ — 138.00 133.00/M | ECQ-P1H561JZ3 50 .0056 2% 8.5 | 4.5 | 8.0 | 5.0 |1.0| 0.5| P3562-ND® 49 4.20 35.00 209.00 | ECQ-P1H562GZ 
oooss| 5% |85/45/75| 50/05 | PacsiTB-ND® | — 138.00 133.00/M | Eca-P1H681JZ3 Pelee Pee eSea Pad ce. ep rmmnETmere merry bremrtnecte 
00082} 5% |85 | 4.5|7.5| 5.0] 0.5 | P3821TB-NDe — 138.00 133.00/M | ECO-P1H821JZ3 : fl ba celts Ue bn a : BO Ug 00! EGR bee Ge 
01 | 2% |12.0| 5.0 | 85 | 7.5 |1.0|0.6|P3103-NDe¢ 534.50 37.50 224.00 | ECQ-P1H103GZ 

001 | 2% )85/45|7.5| 5.0/0.5 | P3102TB-NDe® — 193.00 187.00/M | ECO-P1H102GZ3 z 
ooi2| «las |4s\75|s0|o5 Reaoorniine Se. 46800: lay OOM ECOPILIDDGIs 012 | 2% [120/55] 90] 75 [1.0/0.6] P3123-ND 53 4.50 37.50 224.00 | ECO-P1H123Gz 
015 | 2% |12.0] 5.0] 9.0) 7.5 |1.0]0.6/P3153-ND@ 53 4.50 37.50 224.00 | ECO-P1H153GZ 
0015 | 2% [8.5 | 4.5 | 7.5 | 5.0 | 0.5 [PRSIS2TBAND) — 193.00 _187.00/M_| ECO-PIH152623 018 | 2% |120|55/95| 75 |1.0/06|/P3183-ND@® 57 4.86 40.50 242.00 | ECO-P1H183Gz 
50 | 0018] 2% |8.5|45/75]| 5.0] 05 | P3182TB-ND® — 193.00 187.00/M | ECQ-P1H182623 022 | 2% |12.0] 55 |10.5) 7.5 |1.0]0.6/P3223-ND@+ 57 4.86 40.50 242.00 | ECQ-P1H223Gz 
0022] 2% |85)4.5|7.5| 5.0] 05 | P3222TB-ND} — 193.00 187.00/M | ECO-P1H222G23 027 | 2% |12.0| 6.0 |11.0/ 7.5 |1.0|0.6|P3273-ND@ 595.07 42.25 252.00 | ECO-P1H273GZ 
0027 | 2% |8.5) 4.5|7.5| 5.0] 05 | P3272TB-ND — 193.00  187.00/M | ECQ-P1H272G23 033 | 2% [12.0] 65 [11.5] 7.5 [1.0]0.6/P3333-ND@+ 59 5.07 42.25 252.00 | ECO-P1H333Gz 
0033} 2% |85 | 4.5|7.5| 5.0] 0.5 | P3332TB-ND® — 193.00 187.00/M | ECO-P1H3326Z3 1039 | 2% |14.5| 5.5 |12.0) 10.0/1.0]0.6/P3393-ND@ 64 5.52 46.00 275.00 | ECO-P1H393GZ 
0039} 2% |8.5 | 4.5|7.5| 5.0/0.5 | P3392TB-ND@ —_ 193,00 _ 187.00/M_ | ECQ-P1H3926Z3 .047 | 2% |14.5| 6.0 }12.5) 10.0/1.0]0.6/P3473-ND@+ 64 5.52 46.00 275.00 | ECQ-P1H473GZ 
00471 2% 1a5145175150105 | pad72TB-NDe — 493.00 187.007 | Eca-P1Ha72G73 056 | 2% |14.5| 6.5 |13.5) 10.0/1.0]0.6/P3563-ND@ 72 6.15 51.25 306.00 | ECO-P1H563GZ 
‘0056 | 2% 185/45|/80/ 50/05 | Pas62TB-NDe — 99600 199.00 | ECa-P1HS62673 068 | 2% |14.5| 7.0 |14.0/ 10.0|1.0]0.6|P3683-ND@ —86_— 7.41 61.75 369.00 | ECQ-P1H683GZ 
‘ _ i 082 | 2% [17.0] 7.0 [14.0] 12.5]/1.0]0.6/P3823-ND® 86 7.41 61.75 369.00 | ECO-P1H823Gz 
Pe oe, Fan = a4 oH Re ee, = Soh a antH ae een 1 | 2% | 17.0) 7.5 |14.5] 12.5}1.0|0.6)P3104-ND@t 86 7.41 61.75 369.00 | ECQ-P1H104GZ 
‘ot | 2% tol so0|8s|soloe Resteareinne — 50100 2i400/M | Eco-PiHtosaza 12 | 2% | 17.0) 8.5 |15.5]12.5]1.0|0.6)P3124-ND@® 1.06 9.06 75.50 451.00 | ECQ-P1H124GZ 
15 | 2% |20.0) 8.0] 15.5] 15.0]1.0|0.6)P3154-ND® 1.06 9.06 75.50 451.00 | ECQ-P1H154GZ 
012 | 2% |12.0] 5.5 | 9.0) 5.0 | 0.6 | P3123TB-ND® — 221.00 214.00/M | ECQ-P1H1236Z3 18 | 2% |20.0| 9.0 |16.0| 15.0|1.0|0.6/P3184-ND@ 1.28 11.01 91.75 548.00 | ECO-P1H184GZ 
015 | 2% ]12.0) 5.0 | 9.0) 5.0) 0.6 | P3153TB-ND® — 221.00 214.00/M | ECQ-P1H153G23 22 | 2% |20.0] 95 17.0] 15.0]1.0/0.6/P3224-ND@+ 1.28 11.01 91.75 548.00 | ECQ-P1H224Gz 
018 | 2% ]12.0) 5.5 | 9.5 | 5.0] 0.6 | P3183TB-ND® — 238.00 230.00/M | ECQ-P1H183G2Z3 27 | 2% | 20.0] 10.5] 18.0] 15.0}1.0/0.6/P3274-ND@ 1.58 13.56 113.00 675.00 | ECQ-P1H274GZ 
022 | 2% ]12.0] 5.5 |10.5) 5.0 | 0.6 | P3223TB-ND® — 238.00 — 230.00/M | ECQ-P1H223GZ3 33 | 2% | 22.5) 10.0]19.5] 17.5]1.0|0.8)P3334-ND@+ 1.58 13.56 113.00 675.00 | ECQ-P1H334GZ 
027 | 2% |12.0] 6.0 }11.0) 5.0) 0.6 | P3273TB-ND® 136.50 —  264.00/M | ECQ-P1H273GZ3 39 | 2% | 22.5) 11.0]20.0] 17.5]1.0|0.8]P3394-ND@ 1.89 16.20 135.00 806.00 | ECQ-P1H394GZ 
033 | 2% |12.0] 6.5 |11.5] 5.0 | 0.6 | P3333TB-ND® 136.50 —  264.00/M_ | ECO-P1H333G23 A7_ | 2% | 22.5 12.0]21.0| 17.5 ]1.0|0.8]P3474-ND@ 1.89 16.20 135.00 806.00 | ECQ-P1H474GZ 

@ RoHS Compliant 


+ P3100-KIT-ND Digi-Key® P-Series Capacitors Kit 10 each of parts indicated. 


Notebook style storage and bin, storage guide included. — ROHS Compliant 


. $69.95 


ECQ-P (Z) Series Polypropylene Film Capacitors 


Non-inductive construction using Polypro- 


pylene film with epoxy resin coating. 


Applications: 


* Dolby circuits 
* Oscillation circuits 


above 70°. See data sheet for details.) 
¢ Dissipation Factor: 0.1% maximum at 
1kHz and 20° »* Withstand Voltage: Between 


.0075 - .47 uF 


0001 - .0068 pF 


L max 


("| T max 


Solder-plated 


Features: | cake? terminals: Rated voltage: (VDC) x 250% 1-5 = Gopper clad 
* Excellent temperature and frequency char- Electrical Specifications: seconds ¢ Insulation Resistance: C < 0.33uF: 45405 —+l— Od+0.8 
acteristics * Temperature Range: -40°C ~ 85°C *Rated 45000MQ minimum C > 0.33yF: 15000MOQ pF 7 ane 
¢ Excellent long term stability Voltage: 50VDC, (Voltage derating is required minimum (20°C Rated Voltage - 60s) $+0.8 
WV) Cap. /Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic WV) Cap. |Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic 
DC| uF ance | L T H s d__| Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. DC| uF | ance} L Lf H s d_ | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
0.0001 | 5% | 8.5] 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3889-ND@® .23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H101JZW 0.047 | 2% [145/60] 17.5 | 5.0 | 0.60] P3921-ND® 60 5.14 42.85 257.10 | ECQ-P1H473GZW 
0.00012] 5% | 8.5 | 4.5} 12.5 | 5.0 | 0.50) P3890-ND 23 1.94 16.20 97.20 | ECO-P1H121UZW 0.056 | 2% |14.5]/65 | 18.5 | 5.0 | 0.60 | P3922-ND® 60 5.14 42.85 257.10 | ECQ-P1H563GZW 
0.00015) 5% | 85] 4.5) 125 | 5.0 | 0.50 |P3891-ND® .23 194 16.20 97.20 | ECQ-P1H151JZW 0.068 | 2% |14.5] 7.0 | 19.0 | 5.0 | 0.60 | P3923-ND® 60 5.14 42.85 257.10 | ECQ-P1H683GZW 
0.00018) 5% | 85] 4.5) 125 | 5.0 | 0.50 |P3892-ND® .23 194 1620 97.20 | ECQ-P1H181JZW 0.082 | 2% |17.0] 7.0 | 19.0 | 7.5 | 0.60 | P3924-ND® 60 5.14 42.85 257.10 | ECQ-P1H823GZW 
0.00022} 5% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3893-ND@ 23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H221JZW 0.1 | 2% |17.0| 7.5 | 19.5 | 7.5 | 0.60 | P3925-ND@ 82 7.06 58.83 352.95 | ECO-P1H104GZW 
0.00027) 5% | 8.5 | 4.5] 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3894-ND® .23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H271JZW 0.42 | 2% ]17.0]85 | 205 | 7.5 | 0.60 | P3926-ND® 1.03 881 73.45 440.70 |ECQ-P1H124GZW 
0.00033) 5% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3895-ND@® .23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H331JZW 0.15 | 2% }20.0] 8.0 | 20.5 | 10.0 | 0.60 | P3927-ND® 1.03 881 73.45 440.70 | ECQ-P1H154GZW 
0.00039) 5% | 8.5] 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3896-ND 23 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H391JZW 0.18 | 2% |20.0] 9.0 | 21.0 | 10.0 | 0.60 | P3928-ND® 1.10 9.41 78.45 470.70 | ECQ-P1H184GZW 
0.00047) 5% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 ) P3897-ND = .23, 1.94 16.20 97.20 | ECQ-P1H471JZW 0.22 | 2% |20.0] 9.5 | 22.0 | 10.0 | 0.60 | P3929-ND® 1.32 11.31 94.28 565.65 | ECQ-P1H224GZW 
0.00056) 5% | 8.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3808-ND® 23 1.94 16.20 _97.20 | ECQ-PIHS61JZW. 0.27 | 2% |20.0 [10.5 | 23.0 | 10.0 | 0.60 | P3930-ND® 1.32 11.31 94.28 565.65 | ECQ-P1H274GZW 
0.00068) 5% | 8.5) 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3899-ND® 23 1.94 16.20 97.20 | ECO-P1H681JZW 0.33 | 2% |22.5]/10.0] 24.5 [12.5 | 0.80 | P3931-ND® 1.33 11.39 9488 569.25 | ECQ-P1H334GZW 
0.00082) 5% | 8.5] 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3900-ND@® 23 1.94 16.20 97.20 | ECO-P1H821JZW 0.39 | 2% |22.5]11.0) 25.0 | 12.5 | 0.80 | P3932-ND@ 1.59 13.66 113.85 683.10 | ECQ-P1H394GZW 
0.0011 | 2% | 85 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3901-ND@ 35 3.04 25.30 151.80 | ECO-P1H102GZW 0.47 | 2% |22.5]12.0) 26.0 | 12.5 | 0.80 | P3933-ND® 1.59 13.66 113.85 683.10 | ECQ-P1H474GZW 
0.0012 | 2% | 85) 4.5] 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3902-ND@ .35 3.04 25.30 151.80 | ECO-P1H122GZW 0001 | 1% 1851451125 15.0 | 050 |P3824-ND@ 63 542 4515 270.90 | ECO-PIH102FZW 
0.0015 | 2% | 85 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3903-ND@ 35 3.04 25.30 151.80 | ECO-P1H152GZW ooo! 1% 1851451125150 |050|P3g25NDe 63 5.42 4515 270.90 |ECQ-PIH112FZW 
50 Aone a He io 2 ee Se = a a i Saas 507012; 1% | 85) 45125 | 5.0 | 0.50 | P3826-ND® .63 5.42 45.15 270.90 | ECO-P1H122FZW 
, 6 / 85 | 4 45 | 5.0 | 0. oe , ; : ‘ 0.0013) 1% | 85/45] 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3827-ND@ 63 5.42 45.15 270.90 | ECO-P1H132FZW 
0.0027 | 2% |85 | 4.5 | 12.5 | 5.0 |050|P3906-ND® .35 3.04 25.30 151.80 | ECO-P1H272GZW 0.0015} 1% 1851451125 1501050 | P3828-NDe® 63 542 4515 27090 | ECQ-PIHH52FZW 
0.0033) 2% | 8.5 / 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P8907-ND® 35 3.04 25.30 151.80 | ECO-P1H332GZW 0.0016| 1% | 85) 45/125 | 5.0 | 0.50 |P3829-NDe® .63 5.42 45.15 270.90 | ECO-P1H162FZW 
0.0039 | 2% | 8.5 [4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3908-ND@ 35 3.04 25.30 151.80 | ECO-P1H392GZW oo0i8! 1% 135/45 1125 50 | 050 |P3830-ND@ 63 542 4545 270.90 | ECO-PIH182F7W 
0.00477 2% [85/45 | 125/50 [050 | P3909-ND® 35 3.04 25.30 151.80 | ECO-PIH472GZW 0.002 14% 1857451125150 10501 P3831-ND® 635424515 270.90 | ECO-P1H202FZW 
0.0056 | 2% | 85 | 4.5] 13.0 | 5.0 | 050 | P3910-ND@ .38 3.28 27.30 163.80 | ECO-P1H562GZW 0022! 1% 1851451125) 50 |050|paeao-NDe® 63 542 4515 270.90 | ECO-PIH229F7W 
0.0068 | 2% | 8.5/5.0] 13.0 | 5.0 |050|P3911-ND@ 38 3.28 27.30 163.80 | ECO-P1H682GZW ooo! i%|as|45 1125) 50 |050|paeaa-NDe 63 542 4518 271.05 | ECO-PIHo49r7W 
0.0082 | 2% |12.0/ 5.5 | 14.0 | 5.0 | 0.60 | P3912-ND@ .38 3.28 27.30 163.80 | ECO-P1H822GZW 0.0027| 1% | a5 |45|125 |50 | 050 IRReeMIN 63 542 451a 271.05 |Eco-PInovoRW 
0.01 | 2% |12.0] 5.0 | 13.5 | 5.0 | 0.60 | P3913-ND® 41 3.55 29.60 177.60 | ECQ-P1H103GZW an 1% a5 |45|125 | 50 | 050 [REE 63 542 4518 27108 | ECo-PIHgo27W 
0.012 | 2% |12.0/5.0 | 14.0] 5.0 [060 | P3914-ND® 41 355 2960 177.60 | ECO-PIHi23GZW = ee ETT : : ; : 
0.0033] 1% [85/45 /125 | 5.0 |050|P3836-ND@ 63 542 4548 271.05 | ECO-P1H332FZW 
0.015 | 2% |12.0) 5.0 | 14.0 | 5.0 | 0.60 | P3915-ND@ .41 3.55 29.60 177.60 | ECO-P1H153GZW 
; 0.0036) 1% | 85/45] 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3837-ND@ 63 5.42 45.18 271.05 | ECO-P1H362FZW 
0.018 | 2% |12.0/5.5 | 14.5 | 5.0 | 0.60 | P3916-ND®@ .45 3.86 32.20 193.20 | ECO-P1H183GZW 
; 0.0039) 1% | 85/45] 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3838-ND@ 63 542 45.18 271.05 | ECO-P1H392FZW 
0.022 | 2% |12.0/5.5 | 15.5 | 5.0 | 0.60 | P3917-ND® .45 3.86 32.20 193.20 | ECO-P1H223GZW 
: 0.0043) 1% | 85 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 0.50 | P3839-ND@ 63 5.42 45.18 271.05 | ECO-P1H432FZW 
0.027 | 2% |12.0/ 6.0 | 16.0 | 5.0 | 0.60 | P3918-ND 453.86 32.20 193.20 | ECO-P1H273GZW 00047 | i% |as 45 |425|s0 |050 RMEMMNEM 63 542 4548 271.08 |ECo-PiH47oaw 
0.033 | 2% |12.0/65|165 [50 [060 |P3919-ND 47 4.04 33.63 201.75 | ECO-P1H333GZW : ai ca si al es nulls : : : z 
0.039 | 2% [145] 5.5 | 17.0 | 5.0 | 0.60 | P3920-ND® 52 4.42 36.80 220.80 | ECO-P1H393GZ2W | pons Compliant (Continued) 


1686 1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


=e 
Panasonic ECQ-P (Z) Polypropylene Film Capacitors (cont) 
WV| Cap. |Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic WV] Cap. |Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic 
DC| wF | ance} L T H s d= | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. DC| uF | ance} L Li H $s d_ | Part No. ‘) 10 100 1,000 | Part No. 
0.0051 | 1% | 8.5 | 4.5 | 13.0 | 5.0 | 0.50 | P3841-ND@ 63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H512FZW 0.051 | 1% |14.5) 6.5 | 18.5 | 5.0 | 0.60 | P3865-ND@ 1.11 9.48 79.00 474.00 | ECQ-P1H513FZW 
0.0056 | 1% | 8.5 | 4.5 | 13.0 | 5.0 | 0.50 | P3842-ND@ 63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H562FZW 0.056 | 1% |14.5} 6.5 | 18.5 | 5.0 | 0.60 | P3866-ND@ 1.11 9.48 79.00 474.00 | ECQ-P1H563FZW 
0.0062! 1% | 8.5 | 5.0 | 13.0 | 5.0 | 0.50 | P3843-ND@ .63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H622FZW 0.062 | 1% |14.5}] 7.0 | 19.0 | 5.0 | 0.60 | P3867-ND@ 1.11 9.48 79.00 474.00 | ECQ-P1H623FZW 
0.0068] 1% | 8.5 | 5.0 | 13.0 | 5.0 | 0.50 | P3844-ND@ .63 5.42 45.18 271.05 | ECQ-P1H682FZW 0.068 | 1% | 14.5} 7.0 | 19.0 | 5.0 | 0.60 | P3868-ND® 1.11 9.48 79.00 474.00 | ECQ-P1H683FZW 
00075! 1% |1201501140150 |060 | P3845-ND® 63 542 4518 271.05 | ECO-P1H752F2W 0.075 | 1% |17.0] 6.5 | 18.5 | 7.5 | 0.60 | P3869-ND@ 1.11 9.48 79.00 474.00 | ECQ-P1H753FZW 
0.00821 4% 11201551140150 10.60 | P3846-ND@ 635.42 45.18 271.05 | ECO-P1H822FZW 0.082 | 1% |17.0] 7.0 | 19.0 | 7.5 | 0.60 | P3870-ND® 111 948 79.00 474.00 |ECO-PIH823FZW 
ooo! 1% 11201501135 150 | 060 | P3847-ND® 63 542 4518 271.05 | ECO-P1H9127W 0,091 | 1% |17.0]7.0 | 19.0 | 7.5 | 0.60 | P3871-ND® 1.11 948 79.03 474.15 | ECO-P1H913FZW 
oot | 1% 1120/50) 13.5 | 5.0 | 0.60 | P3s48-ND® 63 542 45.18 271.05 | ECO-P1H103FZW 01 1% |17.0] 7.5 | 19.5 | 7.5 | 0.60 | P3872-ND@ 1.15 9.87 82.23 493.35 | ECQ-P1H104FZW 
0.011 | 1% |12.0/ 5.0 | 14.0 | 5.0 | 0.60 | P3849-ND@ .65 556 46.33 277.95 | ECO-P1H113FZW 0.14 | 1% | 17.0] 8.0 | 20.5 | 7.5 | 0.60 | P3873-ND®@ 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H114FZW 
0.012 | 1% /120/55 1140 15.0 | 060 | P3850-ND® 65 5.56 46.33 277.95 | ECQ-P1H123FZW 0.12 | 1% [17.0] 8.5 | 20.5 | 7.5 | 0.60 | P3874-ND@ 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H124FZW 
0.013 1% 120 50 14.0 50 0.60 P3851-ND 65 556 16.33 07:95 ECO-P1H133F2W 0.13 | 1% /17.0] 8.5 | 21.0 | 7.5 | 0.60 | P3875-ND®@ 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H134FZW 
0.015 19% 120 5.0 140 50 0.60 P3852-NDe 65 5.56 46.33 27795 ECO-P1H153—ZW 50 0.15 | 1% | 20.0) 8.0 | 20.5 | 10.0 | 0.60 | P3876-ND® 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H154FZW 
E iy : : i 2 5 ‘ : : : 0.16 | 1% | 20.0) 8.5 | 20.5 | 10.0 | 0.60 | P3877-ND® 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECQ-P1H164FZW 
50) 0.016 | 1% | 12.0) 5.5 | 14.0 | 5.0 | 0.60 TRSeogNigy 85 5.56 46.33 277.95 | ECO-PIHIG3FZW 0.18 | 1% |20.0] 9.0 | 21.0 | 10.0 | 0.60 | P3878-ND@ 1.43 12.23 101.88 611.25 | EC-P1H184FzW 
0.018 | 1% | 12.0) 5.5 | 14.5 | 5.0 | 0.60 | P3854-ND@ 65 5.56 46.33 277.95 | ECQ-P1H183FZW 0.20 | 1% |20.0| 9.5 | 21.5 | 10.0 | 0.60 | P3879-ND@ 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECO-P1H204FZW 
0.02 | 1% |12.0/ 5.5 | 14.5 | 5.0 | 0.60 | P3855-ND___74_—6.35 52.90 317.40 | ECQ-P1H203FZW 0.22 | 1% [20.0] 9.5 | 22.0 |10.0 | 0.60 | P3880-ND 1.43 12.23 101.88 611.25 | ECO-PIH224FZW 
0.022 | 1% | 12.0) 5.5 | 15.5 | 5.0 | 0.60 | P3856-ND® 61 5.26 43.80 262.80 | ECQ-P1H223FZW 0.24 | 1% |20.0]10.0] 22.5 | 10.0 | 0.60 | P3881-ND@ 1.89 16.19 134.90 809.40 | ECQ-P1H244FZW 
0.024 | 1% | 12.0] 6.0 | 15.5 | 5.0 | 0.60 | P3857-ND® 74 6.35 52.90 317.40 | ECQ-P1H243FZW 0.27 | 1% |20.0]10.5| 23.0 | 10.0 | 0.60 | P3882-ND® 1.98 17.00 141.70 850.20 | ECQ-P1H274EZW 
0.027 | 1% | 12.0] 6.0 | 16.0 | 5.0 | 0.60 | P3858-ND@ .74 6.35 52.90 317.40 | ECQ-P1H273FZW 0.30 | 1% |22.5]9.5 | 24.0 |12.5 | 0.80 | P3883-ND@ 1.98 17.00 141.70 850.20 | ECQ-P1H304FZW 
0.03 | 1% |12.0| 6.5 | 16.0 | 5.0 | 0.60 | P3859-ND® .84 7.19 59.95 359.70 | ECQ-P1H303FZW 0.33 | 1% |22.5|10.0| 24.5 | 12.5 | 0.80 | P3884-ND® 2.21 18.97 158.05 948.30 | ECQ-P1H334FZW 
0.033 | 1% [12.0] 6.5 | 16.5 | 5.0 | 0.60 | P3860-ND@® 84 7.19 59.95 359.70 | ECQ-P1H333FZW. 0.36 | 1% /22.5]10.5| 25.0 | 12.5 | 0.80 | P3885-ND® 2.21 18.97 158.05 948.30 | ECQ-P1H364FZW 
0.036 | 1% /14.5| 5.5 | 17.0 | 5.0 | 0.60 | P3861-ND® 84 7.19 59.95 359.70 | ECQ-P1H363FZW 0.39 | 1% |22.5]/11.0] 25.0 | 12.5 | 0.80 | P3886-ND® 2.44 20.93 174.40 1046.40 | ECQ-P1H394FZW 
0.039 | 1% )14.5| 5.5 | 17.0 | 5.0 | 0.60 | P3862-ND® 84 7.19 59.95 359.70 | ECQ-P1H393FZW 0.43 | 1% |22.5)11.5] 25.5 | 12.5 | 0.80 | P3887-ND®@ 2.61 22.40 186.68 1120.05 ) ECQ-P1H434FZW 
0.043 | 1% |14.5| 6.0 | 17.0 | 5.0 | 0.60 | P3863-ND@ .84 7.19 59.95 359.70 | ECQ-P1H433FZW 0.47 | 1% |22.5]12.0| 26.0 | 12.5 | 0.80 | P3888-ND® 2.76 23.69 197.40 1184.40 | ECQ-P1H474FZW 
0.047 | 1% |14.5| 6.0 | 17.5 | 5.0 | 0.60 | P3864-ND@ 84 7.19 59.95 359.70 | ECO-PIH473FZW | RoHS Compliant 
ECQP(U) Series Polypropylene Film Capacitors wo 
Non-inductive construction using Polypropylene film with Applications: * High frequency and high current circuits voltage x 50%) « Dissipation Factor: 0.1% maximum at ws eT 
flame retardant epoxy resin coating. * General purpose circuit 1kHz and 20°C » Withstand Voltage: 1-5 seconds at 250% Pa a Solder Platt 
of rated voltage between terminals » Insulation Resistance: Eee mygenenee 
Features: * Low loss and excellent frequency characteristics Electrical Specifications: » Reference Standard: EIAJ 45,000 MOQ minimum, for values equal to or less than .33pF. ij LI Gebper (OFC) 
+ Excellent temperature characteristics * High insulation | RC-3670B Characteristics P * Temperature Range: -40°C = 15.000 MQ/uF minimum, for greater than .33uF (20°C, uf 
resistance ~ 85°C Derating of rated voltage at more than 85°C (rated + 100VDC, 60s) Fa 1.28 [- Od+0.05 
WV] Cap. Toler-| Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic WV | Cap. /Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic 
DC| wF jance} L | T |] H fF | te d= | Part No. i 10 100 = =1,000 | Part No. DC| pF jance}) L | T | H Fei d Part No. if 10 100 =1,000 | PartNo. 
0082} 5% | 19.5 | 6.0 | 16.0} 15.0} 1.0 | 0.60 | P3475-ND@ 39 3.33 27.78 166.00 | ECQ-P4822JU 0015) 5% |14.5 | 5.5 |15.5] 10.0 | 1.0 | 0.60 | P3499-ND@ .33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6152JU 
01 | 5% | 19.5 | 6.5 | 16.5] 15.0] 1.0 | 0.60 | P3476-ND@® 40 3.43 28.60 171.00 ) ECQ-P4103JU 0018) 5% |14.5 | 5.5 |15.5] 10.0 | 1.0 | 0.60 | P3500-ND@ .33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6182JU 
012 | 5% | 19.5 | 6.5 | 18.5) 15.0] 1.0 | 0.60 | P3477-ND® 42 3.58 29.85 178.00 | ECQ-P4123JU 0022] 5% |14.5 | 5.5 |15.5] 10.0 | 1.0 | 0.60 | P3501-ND@ .33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6222JU 
.015 | 5% | 19.5 | 6.0 | 18.5) 15.0) 1.0 | 0.60 | P3478-ND@ 43 3.72 31.03 185.00 | ECQ-P4153JU 0027) 5% |14.5 | 5.5 |16.0] 10.0 | 1.0 | 0.60 | P3502-ND@ .33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6272JU 
018 | 5% | 19.5 | 6.0 | 19.0) 15.0) 1.0 | 0.60 | P3479-ND® 45 3.87 32.23 192.00 | ECQ-P4183JU .0033| 5% |14.5 | 6.0 |16.5| 10.0 | 1.0 | 0.60 | P3503-ND@ .33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6332JU 
022 | 5% | 19.5 | 6.0 | 19.4) 15.0] 1.0 | 0.60 | P3480-ND® 47 3.99 33.25 199.00 | ECQ-P4223JU 0039) 5% |14.5 | 6.0 |18.5] 10.0 | 1.0 | 0.60 | P3504-ND@ .33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6392JU 
027 | 5% | 19.5 | 6.5 | 20.0) 15.0) 1.0 | 0.60 | P3481-ND@® 48 4.10 34.13 204.00 | ECQ-P4273JU 0047) 5% |14.5 | 6.5 |18.5] 10.0 | 1.0 | 0.60 | P3505-ND@ .33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6472JU 
033 | 5% | 19.5 | 7.0 | 21.8) 15.0] 1.0 | 0.60 | P3482-ND® 49 4.24 35.30 211.00 | ECQ-P4333JU 0056] 5% |14.5 | 7.0 |19.0] 15.0 | 1.0 | 0.60 | P3506-ND@ .33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6562JU 
.039 | 5% | 19.5 | 7.5 | 22.8) 15.0) 1.0 | 0.60 | P3483-ND@ 51 4.34 36.18 216.00 | ECQ-P4393JU 0068) 5% |19.5 | 5.5 |18.6] 15.0 | 1.0 | 0.60 | P3507-ND@ .36 3.08 25.68 153.00 | ECQ-P6682JU 
047 | 5% | 19.5 | 8.0 | 23.4) 15.0] 1.0 | 0.60 | P3484-ND® 60 5.13 42.78 255.00 | ECQ-P4473JU .0082| 5% |19.5 | 6.0 |19.0| 15.0 | 1.0 | 0.60 | P3508-ND@ .39 3.32 27.65 165.00 | ECQ-P6822JU 
056 | 5% | 24.5 | 7.0 | 22.0] 20.0] 1.5 | 0.80 | P3485-ND@® 60 5.18 43.20 258.00 ) ECQ-P4563JU 630 01 | 5% |19.5 | 6.0 19.4] 15.0 | 1.0 | 0.60 | P3509-ND® .41 3.56 29.63 177.00 | ECQ-P6103JU 
400] .068 | 5% | 24.5 | 7.5 | 23.0] 20.0] 1.5 | 0.80 | P3486-ND@ 65 5.58 46.50 278.00 | ECQ-P4683JU 012 | 5% |19.5 | 6.5 }19.8) 15.0 | 1.0 | 0.60 | P3510-ND@ 44 3.79 31.60 189.00 | ECQ-P6123JU 
082 | 5% | 24.5 | 8.5 | 23.8) 20.0) 1.5 | 0.80 | P3487-ND@ .70 6.00 50.03 299.00 | ECQ-P4823JU 015 | 5% |19.5 | 7.0 20.4) 15.0 | 1.0 | 0.60 | P3511-ND® .47 4.03 33.58 200.00 | ECQ-P6153JU 
A 5% | 24.5 | 9.0 | 26.6] 20.0] 1.5 | 0.80 | P3488-ND® 82 7.00 58.33 348.00 | ECQ-P4104JU 018 | 5% |19.5 | 7.0 }22.6) 15.0 | 1.0 | 0.60 | P3512-ND@ 50 4.27 35.55 212.00 | ECQ-P6183JU 
12 | 5% | 24.5 |10.0/ 27.4] 20.0| 1.5 | 0.80 | P3489-ND® 83 7.16 59.63 356.00 | ECQ-P4124JU 022 | 5% |19.5 | 8.0 [23.4] 15.0 | 1.0 | 0.60 | P3513-ND@ .51 4.41 36.73 219.00 | ECQ-P6223JU 
15 | 5% | 24.5 |11.0) 28.6] 20.0] 1.5 | 0.80 | P3490-ND® 94 8.02 66.80 399.00 | ECQ-P4154JU 027 | 5% |19.5 | 8.5 }24.2) 15.0) 1.0 | 0.60 | P3514-ND 55 4.74 39.50 236.00 | ECQ-P6273JU 
18 | 5% | 29.5 |10.5) 26.0] 25.0] 1.5 | 0.80 | P3491-ND® 1.03 8.81 73.45 439.00 | ECQ-P4184JU 033 | 5% |24.5 | 8.0 23.2) 20.0 | 1.5 | 0.80 | P3515-ND® .57 4.88 40.68 243.00 | ECQ-P6333JU 
.22 | 5% | 29.5 |11.5/ 27.0] 25.0] 1.5 | 0.80 ) P3492-ND@ 1.15 9.83 81.90 489.00 | ECQ-P4224JU .039 | 5% |24.5 | 8.5 |23.8| 20.0 | 1.5 | 0.80 | P3516-ND® 63 5.40 45.03 269.00 | ECQ-P6393JU 
.27 | 5% | 29.5 |13.0) 28.4] 25.0] 1.5 | 0.80 | P3493-ND® 1.31 11.23 93.55 559.00 | ECQ-P4274JU 047 | 5% |24.5 | 9.0 }24.6) 20.0 | 1.5 | 0.80 | P3517-ND@® .72 6.16 51.35 307.00 | ECQ-P6473JU 
33 | 5% | 29.5 |15.0| 29.8] 25.0] 1.5 | 0.80 | P3494-ND@ 1.44 12.34 102.83 614.00 | ECQ-P4334JU 056 | 5% |24.5 |10.0/27.4| 20.0 | 1.5 | 0.80 | P3518-ND® .72 6.16 51.35 307.00 | ECQ-P6563JU 
.39 | 5% | 35.0 |15.0) 30.0] 20.0] 1.5 | 0.80 | P3495-ND 1.51 12.95 107.95 644.00 | ECQ-P4394JU 068 | 5% |24.5 |11.0]28.4) 20.0 | 1.5 | 0.80 | P3519-ND® .80 6.83 56.88 340.00 | ECQ-P6683JU 
AT |_5% | 35.0 |16.5| 31.4] 20.0] 1.5 | 0.80 | P3496-ND@ 1.61 13.82 115.15 687.00 | ECQ-P4474JU .082 | 5% |29.5 |10.5/25.6| 25.0 | 1.5 | 0.80 | P3520-ND® .86 7.40 61.63 368.00 | ECQ-P6823JU 
630 001 | 5% | 14.5 | 5.0 | 15.5) 10.0] 1.0 | 0.60 | P3497-ND® 33 2.80 23.30 139.00 | ECQ-P6102JU A 5% |29.5 |11.5|26.8| 25.0 | 1.5 | 0.80 | P3521-ND@® 93 8.01 66.75 399.00 | ECQ-P6104JU 
0012] 5% | 14.5 | 5.5 | 15.5] 10.0] 1.0 | 0.60 | P3498-ND@ 332.80 23.30 139.00 | ECO-P6122JU] —& RoHS Compliant 
ECWF(B) Series Metallized Polypropylene Film Capacitors eile oat 
+ 
Designed for applications where high current and high _ circuits (TV, display, monitor, power supply, etc.) 250VDC, .068 ~ 4.7pF: 0.2% maximum (20°C, 1.5 H 
frequency are required. | ae 10kHz) 250VDC, .068 ~ 1.5yF: 0.1% maximum 2 Solder Plated 
Electrical Specifications: » Temperature Range: (99°C, 1kHz) 400VDC. Withstand Voltage: Between vy Copper-Clad 
Features: + Low-loss + Excellent frequency character- -25°C ~ 85°C _* Rated Voltage: 250VDC (150Vrms, terminals. » Rated voltage: (VDC) x 150% for 60s 25 +|+ Stee! Wire 
istics * Flame retardant epoxy resin coating 250Vp-p), 400VDC (200Vrms, 400Vp-p) * Dissipation « Ingulation Resistance: 9,000 MO minimum, for | Leserioeo¥0:08 
sa : ; Factor: 068 ~ .51uF: 0.05% max. (20°C, 1kHz) values 0.068 ~ .33yF, 3,000 MO/F minimum, for 0.36 Fi15 — 
Applications: * High frequency and high current 250VDC, .56 ~ 4.7y1F: 0.1% max. (20°C, 1kHz) ~ 4.7\F (20°C, 100VDC, 60s) 
WV) Cap. |Toler-| Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic WV) Cap. |Toler-| Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic 
DC| pF | ance} L ia eH! F | Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. DC | wF | ance} L T H F_| Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
9 4 z 3.3 | 5% | 28.0| 17.0] 26.0 | 25.0 | PF2335-ND@ 2.79 23.91 199.25 1193.00 | ECW-F2335JB 
at a ee ae ie a4 Ene me or ae een Eevitoeeig 250} 3.9 | 5% | 33.0| 16.5} 25.5 | 30.0 | PF2395-ND@ 3.03 26.00 216.70 1298.00 | ECW-F2395JB 
4 5% |18.0| 7.0| 14.0 | 15.0| PF2104-ND® 49 418 34.83 209.00 | ECW-F2104JB 4.7 | 5% | 33.0 | 18.0] 27.0 | 30.0 | PF2475-ND@ 3.14 26.90 224.18 1342.00 | ECW-F2475JB 
42) 5% |180/75/1451450| Pr2124-ND® 50 428 3565 213.00 | ECW-F2124JB 068 | 5% | 18.0] 6.5 [13.0] 15.0] PF4683-ND® 153 1343 102.84 656.40 | ECW-F4683JB 
‘45. | 5% |180/85/150/ 1501 PFO154-ND® 55 471 3923 235.00 | ECW-F2154)B 082 | 5% | 18.0| 7.0] 13.5 | 15.0] PF4823-ND 1.53 1343 102.84 656.40 | ECW-F4823JB 
| 5% | 18.0| 7.5 | 14.0 | 15.0 | PF4104-ND® 1.53 13.13 102.84 656.40 | ECW-F4104JB 
18 | 5% | 18.0) 65 | 18.5 | 15.0 TN ATS S04 3206.00. ECW: Ta 1aHe 42 | 5% | 18.0| 8.0] 15.0] 15.0] PF4124-ND® 154 13.22 103.59 «661.20 | ECW-F4124JB 
22 | 5% | 18.0) 7.0) 14.0 | 15.0 eee 8 ABR 40.20, 241.00 | ECW-F2224J8 15 | 5% |18.0/ 8.5|155| 15.0 | PF4154-ND@ 1.70 14.54 113.86 _—726.75 | ECW-F4154JB 
.27 | 5% | 18.0} 8.0 | 14.5 | 15.0] PF2274-ND@® 58 4.95 41.28 247.00 | ECW-F2274JB 18 | 5% 118.0) 9511651 15.0| Prd184-ND 1.71 14.63 114.63 731.70 | ECW-F4184JB 
33 | 5% | 18.0} 8.5 | 15.0 | 15.0 | PF2334-ND@ 59 5.08 42.35 254.00 | ECW-F2334JB if i i | 7 ; ‘ i ‘ 
a .22 | 5% | 20.0) 9.5 | 16.5 | 17.0] PF4224-ND 1.74 14.91 116.82 745.65 | ECW-F4224JB 
950 {29 | 5% | 18.0 9.0 16.0 | 15.0 HERASOAENDS) 62 ‘5.94 44.50 266.00. | ECW-F2394J8 27 | 5% | 20.0| 10.5] 17.0| 17.0 | PF4274-ND® 1.81 1553 121.68 776.70 | ECW-F4274JB 
AT | 5% | 23.0] 8.0 | 15.0 | 20.0) PF2474-ND@ = .65 5.59 46.58 279.00 | ECW-F2474JB 400} .33 | 5% | 20.0| 11.5} 18.0) 17.0 | PF4334-ND@® 1.87 16.00 125.35 800.10 | ECW-F4334JB 
56 | 5% | 23.0| 8.5 | 15.5 | 20.0 | PF2564-ND® 68 5.85 48.73 292.00 | ECW-F2564JB 39 | 5% | 23.0 | 13.5| 20.5 | 20.0 | PF4394-ND 1.92 16.47 129.04 823.65 | ECW-F4394JB 
68 | 5% | 23.0/ 9.5 | 16.5 | 20.0 | PF2684-ND@ = 71 6.10 50.83 304.00 | ECW-F2684JB A7 | 5% | 23.0/ 14.5] 21.5 | 20.0| PF4474-ND@ 2.03 17.42 136.42 870.75 | ECW-F4474JB 
82 | 5% | 23.0| 10.5) 17.0 | 20.0 | PF2824-ND@ = .73 6.23 51.88 311.00 | ECW-F2824JB 56 | 5% | 23.0} 13.0] 20.0 | 20.0 | PF4564-ND 2.14 18.35 143.77 917.70 | ECW-F4564JB 
1.0 | 5% | 23.0/ 11.5] 18.0 | 20.0 | PF2105-ND® _.79 6.74 56.13 336.00_| ECW-F2105JB 68 | 5% | 23.0) 14.5] 21.5 | 20.0 | PF4684-ND® 2.25 19.30 151.15 964.80 | ECW-F4684JB 
1.2 | 5% | 23.0/12.5| 19.5 | 20.0| PF2125-ND 1.38 11.86 98.85 592.00 | ECW-F2125JB 82 | 5% | 28.0) 14.0] 20.5 | 25.0 | PF4824-ND® 2.36 20.24 158.53 1011.90 | ECW-F4824JB 
1.5 | 5% | 23.0/14.0] 21.0 | 20.0| PF2155-ND@ 1.48 42.71 105.88 634.00 | ECW-F2155JB 1.0 | 5% | 28.0| 15.0] 22.0 | 25.0 | PF4105-ND® 2.47 21.18 165.89 1058.85 | ECW-F4105JB 
1.8 | 5% | 28.0} 12.5) 21.0 | 25.0 | PF2185-ND® 1.61 13.76 114.70 687.00 | ECW-F2185JB 1.2 | 5% | 28.0| 16.5] 23.5 | 25.0 | PF4125-ND®@ 2.64 22.59 176.98 1129.65 | ECW-F4125JB 
2.2 | 5% | 28.0} 14.0] 22.5 | 25.0 | PF2225-ND@ 1.73 14.82 123.53 740.00 | ECW-F2225JB 1.5 | 5% | 28.0| 18.5] 25.5 | 25.0 | PF4155-ND@ 2.80 24.00 188.02 1200.15 | ECW-F4155JB 
2.7 | 5% | 28.0] 15.5] 24.0 | 25.0| PF2275-ND® 1.99 17.08 142.33 852.00 | ECW-F2275JB] RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic \etallized Polypropylene Film Capacitors - ECWF(L) 


Non-inductive construction using Polypropylene film with flame retardant epoxy resin Voltage: 400VDC, 630VDC * Lead Material: 400V: 0.022uF ~ 0.11pF Tin-plated, Copper- Pe 
coating. clad, Steel-wire; 0.12uF ~ 2.4uF Tin-plated, Copper-wire 630V: 0.01pF ~ 0.043yF Tin- 
Features: © Miniaturized plated, Copper-clad, Steel-wire; 0.047HF ~ 1.3yF Tin-plated, Copper-wire * Capacitance 
aes ere : ? Tolerance: +3% (H), +5% (J) * Withstanding Voltage: Rated voltage x 150% for 60s | 2d + 0.05 
Recommended Applications: Lighting * Power supply * Industrial use * Suitable for, Insulation Resistance: 9,000MQ minimum, for values equal to or less than .33yF. 3,000 
high current and high frequency curcuits MQ/uF minimum, for greater than .33F (20°C, 100VDC and S500VDC, 60s) * Dissipation 
Electrical Specifications: * Temperature Range: -40°C ~ 85°C (105°C) * Rated Factor: 0.05% maximum at 1kHz and 20°C. 
WV] Cap. |Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic WV} Cap. |Toler-| Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic 
Dc| pF |ance| L | T | H | F | d | PartNo. 110 100 1,000 | PartNo. pc| pF |ance{ L | 1 | H | F | d | PartNo. 110 100 ~—_1,000 | Part No. 
022 | #3% |125/ 58) 86 | 10.0] 0.6 | P12059-ND® 1.32 11.29 88.43 564.45] ECW-F4223HL 43 | 45% [15.5] 7.2 [11.8] 125] 08 | p12098-ND 4.48 12.66 99.15 632.85] ECW-F4134JL 
024 | #3% |12.5| 6.0) 88 | 10.0] 0.6 | P12061-ND® 1.32 11.29 88.43 564.45] ECW-F4243HL 15 | 25% | 15.5] 7.6 |12.2| 12.5 | 0.8 | P12100-ND 1.55 13.26 103.85 662.85| ECW-F4154JL 
027 | #3% |12.5| 62 ) 9.0 | 10.0 | 0.6 | P12063-ND 1.38 11.80 92.45 590.10] ECW-F4273HL 16 | 25% [15.5] 7.8 [12.4] 125] 0.8 | P12102-ND 1.55 13.30 104.18 664.95| ECW-F4164JL 
03 | #3% |125] 64 | 93 | 10.0 | 0.6 | P12065-ND 1.38 11.80 92.45 590.10] ECW-F4303HL 18 | +5% 15.5) 82 12.8] 12.5 | 0.8 | P12104-ND 1.56 13.34 104.53 667.20| ECW-F4184JL 
033 | #3% |12.5 | 67 | 95 | 10.0 | 0.6 | P12067-ND 1.44 12.32 96.47 615.75] ECW-F4333HL 2 | 45% |15.5| 8.6 [13.3] 125} 08 | P12106-ND 4.58 13.52 105.87 675.75| ECW-F4204JL 
036 | +3% |125/ 5.7 | 84] 100] 0.6 | P12069-ND 1.44 12.32 96.47 615.75] ECW-F4363HL 22 | +5% |15.5) 90/136] 12.5 ]08 | P12108-ND® 159 13.60 106.53 679.95/ECW-F4224JL 
039 | +3% |12.5/ 58 ) 86 | 10.0 | 0.6 | P12071-ND 1.50 12.83 100.49 641.40] ECW-F4393HL 24 | 5% 18.0) 83 |13.0] 15.0] 0.8 | P12217-ND® 1.63 13.95 109.28 697.50) ECW-F4244JL 
043 | +3% |12.5 | 6.0 | 88 | 10.0 | 0.6 | P12073-ND 1.50 12.83 100.49 641.40] ECW-F4433HL 27 | +5% |18.0) 88 13.4] 15.0] 08 | P12218-ND® 1.65 14.17 110.97 708.30) ECW-F4274JL 
047 | #3% |12.5| 62) 9.0 | 10.0] 0.6 | P12075-ND@ 1.56 13.34 104.53 667.20] ECW-F4473HL 3 | 45% |18.0| 9.2 | 13.9] 15.0] 0.8 | P12219-ND@ 1.68 14.38 112.66 719.10) ECW-F4304JL 
051 | #3% |12.5] 64 ) 92 | 10.0 | 0.6 | P12077-ND 1.56 13.34 104.53 667.20] ECW-F4513HL 33 | +5% |18.0) 96 }14.3] 15.0] 0.8 | P12220-ND® 1.70 14.60 114.33 729.75) ECW-F4334JL 
056 | +3% |12.5/ 66 | 94] 10.0 | 0.6 | P12079-ND 1.62 13.86 108.55 692.85] ECW-F4563HL 36 | +5% [18.0] 9.9 [14.7] 15.0) 08 | P12221-ND 1.73 14.81 116.02 740.55] ECW-F4364JL 
062 | +3% |13.0/ 68 | 96 | 10.0 | 0.8 | P12081-ND 1.62 13.86 108.55 692.85] ECW-F4623HL 39 | +5% }18.0) 10.3) 15.1] 15.0] 0.8 | P12222-ND® 1.75 15.02 117.69 751.20) ECW-F4394JL 
068 | +3% |13.0/ 7.0 | 99 | 10.0] 0.8 | P12083-ND@ 1.65 14.11 110.54 705.60] ECW-F4683HL 43 | +5% |18.0) 10.7) 15.6] 15.0] 0.8 | P12223-ND® 1.80 15.45 121.05 772.65) ECW-F4434JL 
.075 | +3% | 13.0 | 7.3 | 10.1] 10.0 | 0.8 | P12085-ND 1.65 14.11 110.54 705.60) ECW-F4753HL AT | 25% | 18.0 | 11.2 | 16.1] 15.0 | 0.8 | P12224-ND@® 1.85 15.88 124.41 794.10] ECW-F4474JL 
082 | #3% |13.0/ 7.5 | 10.4] 10.0 | 0.8 | P12087-ND@ 1.65 14.11 110.54 705.60|ECW-F4823HL| |4oo| -51 | #5% |20.5| 10.3] 16.8) 17.5 /0.8 | P12225-ND® 1.90 16.31 127.77 815.55 |/ECW-F4514JL 
091 | +3% |13.0] 7.8 | 10.7] 10.0 | 0.8 | P12089-ND 1.65 14.11 110.54 705.60] ECW-F4913HL WV} 56 | 45% |20.5|10.7| 17.3] 17.5 | 0.8 | P12226-ND® 1.95 16.74 131.13 837.00) ECW-F4564JL 
1 | 43% 115.5] 6.5 |11.0] 12.5 | 0.8 | P12091-NDe 1.65 14.11 110.54 705.60] ECW-F4104HL 62 | +5% | 20.5 | 11.3] 17.9] 17.5 | 0.8 | P12227-ND® 2.00 17.17 134.49 858.45 | ECW-F4624JL 
11 | 43% 115.5} 6.8 | 11.3! 12.5 | 0.8 | P12093-ND 1.68 14.41 112.89 720.60] ECW-F4114HL 68 | +5% | 20.5 | 11.8] 18.5] 17.5 | 0.8 | P12228-ND® 2.05 17.60 137.85 879.90| ECW-F4684JL 
12 | 3% |15.5| 7.0 |11.5| 12.5 | 0.8 | P12095-ND® 1.69 14.45 113.22 722.70] ECW-F4124HL 75 | 5% | 20.5] 12.3) 19.1] 17.5 | 0.8 | P12229-ND®@ 2.10 18.03 141.24 901.50) ECW-F4754JL 
13 | 3% | 15.5] 7.2 |11.8| 12.5 | 0.8 | P12097-ND 1.77 15.18 118.91 759.00] ECW-F4134HL 82 | 25% | 23.0] 11.8 | 18.5| 20.0 | 0.8 | P12230-ND@ 2.15 1846 144.60 922.95) ECW-F4824JL 
15 | #3% |15.5| 7.6 |12.2| 12.5 | 0.8 | P12099-ND® 1.86 15.91 124.62 795.45] ECW-F4154HL 1 | 45% | 23.0 | 12.4] 19.2) 20.0 | 0.8 | P12231-ND 2.20 18.89 147.96 944.40) ECW-F4914JL 
46 | «3% 1155/78 1124! 125/08 | protot-no 1.86 15.95 124.95 797.55] ECW-F4164HL 1.0 | +5% }23.0)13.0)19.8] 20.0 | 0.8 | P12232-ND® 2.25 19.32 151.32 965.85) ECW-F4105JL 
48 | «3% 1155/82 11281 125!08 | Pt2i0a-NDe® 1.87 15.99 125.28 799.65] ECW-F4184HL 11 | +5% }23.0) 13.6) 20.5] 20.0 | 0.8 | P12233-ND 2.33 19.96 156.35 997.95| ECW-F4115JL 
2 | 43% 1155] 86/1331 12508 | P12105-ND 1.89 1621 126.95 810.30] ECW-F4204HL 1.2 | +5% }28.0) 123) 19.1] 25.0 | 0.8 | P12234-ND® 2.40 20.60 161.40 1030.20) ECW-F4125JL 
22 | 43% 1155/90 1136/125|08 | Pt2t07-NDe® 1.90 1629 127.63 814.65] ECW-F4224HL 1.3 | +5% }28.0)128)19.6] 25.0 | 0.8 | P12235-ND® 2.48 21.25 166.45 1062.45) ECW-F4135JL 
24 | 23% 118.0! 83 1130| 1501]08 | Pioto2ND® 193 1653 12946 826.36] ECW-rao4aHL 1.5 | +5% |28.0) 13.7] 20.7] 25.0] 08 | P12236-ND® 255 21.89 171.48 1094.55/ ECW-F4155JL 
a7 | «3% |18.0| 88 |13.4| 15.0 | 08 | Pt2t93-ND® 1.95 16.74 131.13 837.00] ECW-F4274HL 1.6 | +5% |28.0) 14.2) 21.2| 25.0 | 0.8 | P12237-ND® 2.65 22.75 178.22 1137.60) ECW-F4165JL 
3 | 43% 1180) 92 11391 150/08 | Pi2i94-ND® 1.98 16.96 132.82 847.80 | ECW-F4304HL 1.8 | +5% |28.0) 15.2) 22.2] 25.0] 0.8 | P12238-ND® 2.75 23.61 184.95 1180.50) ECW-F4185JL 
33 | 23% 11801 96 1143) 150/08 | ptot9s-ND® 2.00 1717 134.49 958.45 /ECW-F4334HL 2.0 | +5% | 28.0 16.0| 23.1] 25.0) 0.8 | P12239-ND® 2.88 24.68 193.33 1234.05 | ECW-F4205JL 
36 | «3% |18.0/ 99 1147| 15.008 | pratge-NDe 2.05 17.60 137.85 879.90 ECW-F4964HL 2.2 | +5% |28.0| 16.8 | 24.0] 25.0) 0.8 | P12240-ND® 3.00 25.76 201.75 1287.75 | ECW-F4225JL 
2.4 | 45% |28.0/17.5 | 24.8] 25.0) 0.8 | P12241-ND® 3.13 26.83 210.16 1341.45 | ECW-F4245JL 
39 | +3% |18.0) 10.3) 15.1] 150/08 | P12197-ND® 210 18.03 141.24 901.50/ ECW-F4394HL 
43 | 43% |18.0| 10.7] 15.6] 15.0) 0.8 | P12198-ND® 215 18.46 144.60 922.95] ECW-F4434HL 01 | 23% | 12.5] 5.2 | 8.0 | 10.0 | 0.6 | P12109-ND@ 1.33 11.40 89.32 570.15] ECW-F6103HL 
AT | #3% | 18.0] 11.2] 16.1] 15.0 | 0.8 | P12199-ND@ 2.20 18.89 147.96 944.40] ECW-F4474HL 011 | £8% | 12.5 | 5.4 | 8.2 | 10.0 | 0.6 | P12111-ND 1.33 11.40 89.32 570.15) ECW-F6113HL 
51 | #3% |20.5) 10.3) 16.8] 17.5 | 0.8 | P12200-ND@ 2.25 19.32 151.32 965.85] ECW-F4514HL 012 | £3% | 12.5 | 5.5 | 83 | 10.0 | 0.6 | P12113-ND 1.33 11.40 89.32 570.15] ECW-F6123HL 
4oo| -58 | #3% |20.5 10.7] 17.3] 17.5] 0.8 | P12201-ND® 2.30 19.75 154.68 987.30] ECW-F4564HL 013 | £3% | 12.5 | 5.6 | 85 | 10.0 | 0.6 | P12115-ND 1.83 11.40 89.32 570.15] ECW-F6133HL 
i = ; 7 015 | +3% |125| 59] 87] 10.0] 0.6 | P12117-ND@ 1.33 11.40 89.32 570.15] ECW-F6153HL 
62 | +3% [20.5] 11.3) 17.9] 175 | 0.8 | P12202-ND@ 2.35 20.18 158.04 1008.75] ECW-F4624HL 
68 | +3% 20.5) 11.8) 18.5] 17.5 | 0.8 | P12203-ND@ 2.40 20.60 161.40 1030.20] ECW-F4684HL 016 | #3% | 12.5 | 6.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | P12119-ND@ = 1.33 11.40 89.32 570.15) ECW-F6163HL 
75 | <3% [205/123] 191] 17.5] 08 | P12204-ND@ 2.45 21.03 164.76 1051.65] ECW-F4754HL 018 | 23% /12.5 | 6.2 | 9.1 | 10.0 | 0.6 | P12121-ND 1.40 11.97 98.79 598.65 | ECW-F6183HL 
82 | «3% |23.0/11.8/18.5| 20.0] 0.8 | P12205-ND@ 2.50 21.46 168.12 1073.10] ECW-F4s24HL 02 | #3% |12.5) 65 | 9.3 | 10.0 /0.6 | P12123-ND® 1.40 11.97 93.79 598.65 | ECW-F6203HL 
ot | 23% [23.0/124]19.2| 20.0] 08 | P12206-ND® 2.58 22.11 173.17 1105.35] ECW-F4914HL 022 | 23% /12.5 | 6.2 | 9.0 | 10.0 | 0.6 | PI2Z125-ND@ 1.21 10.38 81.29 518.85) ECW-F6223HL 
024] 43% |12.5| 64 | 92] 10.0] 0.6 | P12127-ND@® 1.46 1254 98.25 627.15] ECW-F6243HL 
4.0 | +3% |23.0] 13.0) 19.8] 20.0 | 0.8 | P12207-ND 2.65 22.75 178.22 1137.60) ECW-F4105HL 
14 | 23% [23.0/13.6|20.5| 20.0] 08 | P12208-ND@ 2.73 23.99 183.25 1169.70] ECW-F4115HL 027 | 3% /13.0/ 66 | 95 | 10.0 | 0.8 |IRIRIZENDIG) 1.53 13.11 102.72 655.65) ECW-F6273HL 
1.2 | 23% [280/123] 19.1] 25.0] 0.8 | P12209-ND@ 2.80 24.04 188.31 1201.95] ECW-F4125HL 03 | 28% | 13.0) 6.9 | 9.7 | 10.0 | 0.8 |RIZISINDI) 1.53 13.11 102.72 655.65) ECW-F6303HL 
1.3 | 23% |28.0|128|19.6/ 25.0] 0.8 | Pt2zt0-ND® © 2.90 24.90 195.03 1244.85] ECW-F4135HL 038 | 3% | 13.0) 7.1 | 10.0) 10.0 | 0.8 Assen $160 12.69. 107.21 684.30) ECW-FEa33HL 
1.5 | 23% |28.0|13.7| 20.7) 25.0] 0.8 | pt2zt1-ND® 3.00 25.76 201.75 1287.75] ECW-F4155HL 036) 43% | 13.0) 7.8 | 10.2) 10.0 | 0.8 iseuD $160 12.69 107.21 684.30) ECW-FEa63HL 
039 | +3% | 13.0| 7.6 | 10.4] 10.0 | 0.8 | P12137-ND 4.66 14.26 111.67 712.80] ECW-F6393HL 
1.6 | +3% |28.0 | 14.2] 21.2] 25.0 | 0.8 | P12212-ND 3.13 26.83 210.16 1341.45] ECW-F4165HL 
1.8 | 23% |28.0| 15.2 }22.2| 25.0 | 0.8 | P12213-ND® 3.26 27.90 218.55 1395.00/ ECW-F4185HL O43 | 29% | 18.0) 7.98.) 10.7) 10.0 10.8 Iams «166 14.26 111.67 712.80) ECW-FE433HL 
2.0 | +3% |28.0|16.0| 23.1) 25.0|0.8 | P12214-ND@ 3.38 28.97 226.96 1448.70] ECW-F4205HL O47 | 28% /15.5) 64) 108) 125 10.8 TR 178 1483 116.14 741-30) ECW-F647SHL 
2.2 | +3% |28.0|16.8| 24.0) 25.0|0.8 | P12215-ND@® 3.51 30.05 235.38 1502.40] ECW-F4225HL O51 | 28% /15.5) 66 | 11.0) 125 (08 TUce 178 14.83 116.14 741-30) ECW-FES1SHL 
oa |aax l2a0|t7s\o4al 25008 | Ptortenn® 363 31412 24379 t85610/ecw-r42asui | |630| -056 | 23% ]15.5| 6.8 | 11.2] 125 / 08 | P12145-ND 1.80 15.40 120.60 769.80] ECW-F6563HL 
wv] .062 | +3% |15.5) 7.4 ] 11.5] 12.5 | 0.8 | P12147-ND 1.80 15.40 120.60 769.80] ECW-F6623HL 
022 | +5% |125/ 58) 86] 10.0] 0.6 | P12060-ND@ 110 941 73.70 470.40] ECW-F4223JL 
“not asm 125160188100 lo6 FRM 140 941 7370 a7o40lEcw-razaay 068 | +3% | 15.5| 74] 11.8] 125 | 0.8 | P12149-ND@ 1.83 15.68 122.83 784.05] ECW-Fe683HL 
‘or |asm 125162 19040006 RRR 445. 984 7708 agies|Ecw-raz7a 075 | +3% | 15.5| 7.7 | 12.1] 12.5 | 0.8 | P12151-ND 1.83 15.68 122.83 784.05| ECW-F6753HL 
03 |25% |125| 64 | a3 | 100 | 06 | przoseno 138 984 7706. a|eow-rasoan | | | M2] <%%|155] 80 [124] 25 /08 | piesoND 1.9 1560 Ya289  7O405 ECW ROHL 
ay - to/o . A . - A im a a «l x se 
033 | #5% |125| 67) 95 | 10.0] 0.6 | P12068-ND®@ 1.20 10.26 80.39 513.15] ECW-F4333JL + lam tao 77 [1211180108 FORO 4.83 1669 12283 7aa0s|ecw-retoaHn 
we fae esl ez oe] alee [rem was eouram| | Tr] io 00a] 60 [oe [Pew iar or taut emilee 
: 42 | 3%} 18.0) 83 |12.7] 15.0 | 0.8 | P12161-ND 1.87 16.06 125.80 802.95] ECW-F6124HL 
043 | #5% |12.5] 6.0] 88 | 10.0 | 0.6 | P12074-ND 1.25 10.69 83.75 534.60] ECW-F4433JL 13. | a3%|180| 85 [430/150 | 08 [meet Ar HAR AGIA ddan | OM ELAM 
047 | 5% 1125) 62 | 8.0 | 10.0 | 0.6 TED TROY Eide 808 08820 EW set 15 | +3% | 18.0) 94 13.5] 15.0] 0.8 | P12165-ND® 2.06 17.68 138.46 883.80) ECW-F6154HL 
O51 | 26% 1125 | 6.4 | 22 | 10.0 | 0.6 (DICED FAs SP Mes 2809-08890 LOW Hel gE 16 | +3%|18.0) 93 |13.8] 15.0 | 0.8 | P12167-ND 2.07 17.72 138.84 886.20] ECW-F6164HL 
056 | 25% 125) 6.6 | 84 | 10.0 0.6 Ee Pag REDD) «20S. 087 88 | EUW 18 | +3%|18.0) 98 14.2] 15.0]08 | P12169-ND® 207 17.77 139.21 888.60|ECW-F6184HL 
062 | #5% |13.0/ 68 | 96 | 10.0 | 0.8 | P12082-ND 1.35 11.55 90.45 577.35] ECW-F4623JL 9 | 43% (480/103 147| 180 | 08 [eenemeNe Sie tani Gal a2 Bonde | EeWERROOAUL 
O68 | 25% 113.0) 7.0) 9.8 | 10.0) 0.8 RR Oeiem 140 11-97 83.79 598-65) ECW 4683. 22 | 23% |18.0/10.8| 15.5) 15.0) 0.8 | P12173-ND® 2.11 18.10 141.80 905.10 ECW-Fe224HL 
075 | #5% |13.0| 7.3 ] 10.1] 10.0 | 0.8 | P12086-ND 1.40 11.97 93.79 598.65] ECW-F4753JL ‘4 | 49% (180111214591 15.0 | 0.8 Remon 5 (0! “inn, dads: (ong 00 |ECWAPROAALIL 
082 | +5% |13.0| 7.5 | 10.4] 10.0] 0.8 | P12088-ND@ 1.40 11.97 93.79 598.65] ECW-F4823JL ‘o7 | 3% (205 |1041467| 175 | 08 FARR 215 18:48 44460 999.05 ECW-FeD74EL 
091 | 25% | 13.0 | 7.8 | 10.7) 10.0 / 0.8 |FRIZOSONDI) 1.40 11.97 93.79 598.65) ECW-F4913JL 3 | 23% |205/10.9/17.2| 175/08 | P12244-ND 2.18 18.67 146.26 933.60] ECW-Fe304HL 
1 | 25% [15.5 ) 6.5 /11.0/ 125 | 0.8 GRIZOS Neg 1.40 11.97 93.79 598.65) ECW-F4104JL 33 | 23% |20.5|11.4]17.7| 17.5 | 0.8 | P12245-ND@ 2.20 18.89 147.96 944.40] ECW-F6334HL 
WT | 35% /15.5 | 68 / 11.3) 125 | 0.8 PRIZCSeNDM 1-40 12.02 94.14 600.90) ECW-F4114IL 36 | 23% |20.5/11.9] 185] 17.5 | 0.8 | P12246-ND® 223 19.10 149.62 955.05] ECW-F6364HL 
12 | 45% 15.5] 7.0 11.5] 125 0.8 | P12096-ND@ 1.41 12.06 94.47 603.00) ECW-F4124JL 
@ RoHS Compliant (Continued) 


1688 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic \Wetallized Polypropylene Film Capacitors - ECWF(L) (Cont, 


Panasonic 


WV) Cap. | Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic WV} Cap. |Toler- Dimensions - mm Digi-Key Pricing Panasonic 
DC| uF | ance] L Ti H E d_ | Part No. 10 100 1,000 | Part No. DC| pF | ance| L i H IE d | PartNo. il 10 100 1,000 | Part No. 
39 | +3% }20.5/ 12.4] 19.0] 175] 0.8 | P12247-ND® 2.25 19.32 151.32 965.85] ECW-F6394HL 062 | 45% |15.5| 7.1 | 11.5] 12.5) 0.8 | P12148-ND 1.50 12.83 100.49 641.40|ECW-F6623JL 
43 | +3% |20.5| 13.0) 19.5] 175) 08 | P12248-ND® 230 19.75 154.68 987.30] ECW-F6434HL 068 | +5% | 15.5) 7.4) 11.8] 125] 0.8 | P12150-ND@ 1.55 13.31 104.22 665.25) ECW-F6683JL 
AT | +3% |20.5| 13.5] 20.1] 175] 08 | P12249-ND@ 2.35 20.18 158.04 1008.75] ECW-F6474HL 075 | #5% | 15.5) 7.7 12.1] 125 | 0.8 | P12152-ND 1.55 13.31 104.22 665.25 | ECW-F6753JL 
51 | +3% | 28.0] 11.1] 17.3] 25.0] 0.8 | P12250-ND@® 2.40 20.60 161.40 1030.20) ECW-F6514HL .082 | +5% | 15.5] 8.0 /12.4] 12.5 | 0.8 | P12154-ND 1.55 13.31 104.22 665.25|ECW-F6823JL 
56 | +3% |28.0| 11.6] 17.8] 25.0) 0.8 | P12251-ND® 2.45 21.03 164.76 1051.65] ECW-F6564HL 091 | 45% |15.5| 8.3 |12.7] 12.5) 0.8 | P12156-ND 1.55 13.31 104.22 665.25 | ECW-F6913JL 
62 | +3% |28.0/ 12.1] 18.7| 25.0) 0.8 | P12252-ND®@ 250 21.46 168.12 1073.10] ECW-F6624HL A | 45% ]18.0] 7.7 |12.1] 15.0] 0.8 | P12158-ND® 1.55 13.31 104.22 665.25 ECW-F6104JL 
68 | +3% |28.0| 12.7] 19.3] 25.0| 0.8 | P12253-ND® 258 22.41 173.17 1105.35] ECW-F6684HL 1 | #5% | 18.0] 8.0 | 12.4| 15.0 | 0.8 | P12160-ND 1.56 13.35 104.60 667.65) ECW-F6114JL 
75 | 3% |28.0| 13.3] 19.9] 25.0| 0.8 | P12254-ND® 265 22.75 178.22 1137.60] ECW-F6754HL 12 | +5% | 18.0] 8.3 | 12.7| 15.0 | 0.8 | P12162-ND 1.56 13.40 104.97 670.05) ECW-F6124JL 
82 | +3% | 28.0] 13.9] 20.5) 25.0] 0.8 | P12255-ND@ 2.73 23.39 183.25 1169.70) ECW-F6824HL 13 | #5% | 18.0) 8.5 | 13.0} 15.0 | 0.8 | P12164-ND 1.64 14.06 110.17 703.20) ECW-F6134JL 
‘ot | «3% [28.01 146) 21.21 25.0108 | P12256-ND® 2.80 24.04 188.31. 1201.95] ECW-F6914HL 15 | +5% |18.0) 91 13.5] 15.008 | P12166-ND® 1.72 14.73 115.39 736.50) ECW-F6154JL 
1.0 | +3% |28.0| 15.5] 22.3] 25.0] 0.8 | P12257-ND® 290 24.90 195.03 1244.85] ECW-F6105HL 16 | 25% | 18.0 | 9.3 / 13.8) 15.0 | 0.8 | P12168-ND 1.72 14.78 115.76 738.90 | ECW-F6164JL 
1.1 | +3% }28.0| 16.3] 23.0] 25.0] 0.8 | P12258-ND®@ 3.00 25.76 201.75 1287.75] ECW-F6115HL 18 | 25% | 18.0 | 9.8 / 14.2) 15.0 | 0.8 | P12170-ND 1.73 14.83 116.14 741.30) ECW-F6184JL 
1.2 | 23% |28.0/17.0| 23.7] 25.0 | 0.8 | P12259-ND® 3.13 26.83 210.16 1341.45] ECW-F6125HL 2 | 5% /18.0 | 10.8) 147) 15.0 | 0.8 RIAU AND) 1.75 15.02 117.62 750.75) ECW-F6204JL 
1.3 | 23% |28.0]17.6| 24.4] 25.0/ 0.8 | P12260-ND® 3.26 27.90 218.55 1395.00] ECW-F6135HL a ee 14 es es me cnet a he ed es Sainerety 
01 | +5% }12.5] 52] 80| 100) 06] P12t110-ND® 141 950 74.45 475.20) ECW-F6103JL 24 | 25% | 18.0 | 11.2 | 15.9 15.0 | 0 z : : : 4 i 
orl es% lias! sal eal tool os IReRenenD ia O80 "yads: A7s.d0 | EGW.FEIIBIL 27 | +5% |20.5) 10.4) 16.7] 175 | 0.8 | P12262-ND® 1.83 15.67 122.74 783.45) ECW-F6274JL 
630| 012 «8% /125| 55/83) 100\06| PizianDe® 441 950 7445 47520lecw-re123y, | [630] -3 | #5% )205|10.9) 172] 175 | 0.8 | P12263-ND® 1.85 16.88 124.41 794.10] ECW-F6304JL 
wyl 013 | =8% [1251 56/05 | 1001 o6 (Ronen 411950 7445 47520| ecwere1a3y, | |WV| 93 | 25% [20.5 | 11.4] 17.7] 17.5 | 08 | P12264-ND® — 1.88 16.10 126.10 804.90] ECW-F6334JL 
ots | es ltoslsa 371 i0c|o6 RRM 141 a50 7445 475.20/ Ecw-reisa. 36 | +5% 20.5) 11.9) 185] 17.5 | 0.8 | P12265-ND@ 1.90 16.31 127.77 815.55) ECW-F6364JL 
‘oie| 5% [125 80 | 891 100 | 06 ROnonnn Sai" S86 7AdB: -Ap5.90| ECW-FRI BAIL 39 | +5% |20.5) 12.4) 19.0] 17.5 | 0.8 | P12266-ND® 1.93 16.53 129.46 826.35) ECW-F6394JL 
43 | +5% | 20.5) 13.0) 19.5] 17.5 | 0.8 | P12267-ND@ 1.95 16.74 131.13 837.00) ECW-F6434JL 
ote oF 125) 62 | 9-1 | 10.0) 0.6 Rees HG 208: 18-10; (A080 | EW: Faee.T: AT | +5% 20.5) 13.5) 20.1] 175 | 0.8 | P12268-ND® 198 16.96 132.82 847.80) ECW-F6474JL 
| a8%/125] 68] 99] 100/08 | Pizveno 146 990 7a ssoan/ecwrszoa| | | 5, | Jono |ria|tra| 250 a0 | proaeaDe 200 rrr 10440 sas] ecu-si4L 
; sal ipsa oe ol be ; , ; : 56 | +5% |28.0) 11.6) 17.8] 25.0 | 0.8 | P12270-ND@ 2.05 17.60 137.85 879.90) ECW-F6564JL 
024) 35% /12.5/ 64) 9.2) 100) 06 iran $12 1046 81.90 622.75) ECW-Fb24aL 62 | +5% | 28.0) 12.1) 18.7] 25.0 | 0.8 | P12271-ND®@ 210 18.03 141.24 901.50) ECW-F6624JL 
027 | 45% |13.0| 66 | 95) 10.0] 0.8 | P12130-ND 1.28 10.93 85.61 546.45] ECW-F6273JL 
68 | +5% | 28.0) 12.7) 19.3] 25.0 | 0.8 | P12272-ND 215 18.46 144.60 922.95) ECW-F6684JL 
03 | 25% | 18.0) 6.9 | 9.7 | 10.0 | 0.6 RIAICZ Em «(28 10.93 85.61 846.45 /ECW-FESO3UL 75 | 25% |28.0| 13.3] 19.9| 25.0 | 0.8 | P12273-ND® 2.20 18.89 147.96 944.40 | ECW-F6754JL 
033 | 25% | 18.0) 7.1 | 10.0) 10.0) 0.8 RAIS NEM 133 11.40 89.92 670-15) ECW-F6333JL 82 | 25% |28.0| 13.9] 20.5] 25.0 | 0.8 | P12274-ND@® 2.25 19.32 151.32 965.85 | ECW-F6824JL 
036 | 25% | 18.0) 7.3 | 10.2) 10.0 | 0.8 |JPI2IS6-NDI) 1.33 11.40 89.32 570.15) ECW-F6363JL 91 | 25% |28.0|14.6|21.2| 25.0 | 0.8 | P12275-ND® 233 19.96 156.35 997.95 /ECW-F6914JL 
039 pe 13.0) 7.6 | 10.4) 10.0 | 0.8 | P12138-ND 1.39 11.88 93.06 594.00) ECW-F6393UL 1.0 | +5% | 28.0) 15.5) 22.3] 25.0 | 0.8 | P12276-ND@ 2.40 20.60 161.40 1030.20) ECW-F6105JL 
048 | 28% [18.0 79 | 10-7] 100 | 08 EES ies See /veue odes | Peeve 1.4 | 25% | 28.0] 16.3 | 23.0| 25.0 | 0.8 | P12277-ND® 2.48 21.25 166.45 1062.45] ECW-F6115JL 
047) 25% | 15.5 | 6.4 | 10.8) 12.5 | 0.8 | P12142-ND 1.44 12.35 96.77 617.70) ECW-F6473JL 1.2 | 45% |28.0]17.0| 23.7) 25.0] 0.8 | P12278-ND® 2.55 21.89 171.48 1094.55) ECW-F6125JL 
051) 25% | 15.5 | 6.6 | 11.0) 12.5] 0.8 | P12144-ND@ = 1.44 12.35 96.77 617.70/ ECW-F6513JL 1.3 | 25% | 28.0) 17.6) 24.4] 25.0 | 0.8 | P12279-ND@ 2.65 22.75 178.22 1137.60) ECW-F6135JL 
056 | +5% |15.5| 6.8 | 11.2) 12.5] 0.8 | P12146-ND 1.50 12.83 100.49 641.40] ECW-F6563JL - 
@ RoHS Compliant 


High Voltage Metallized Polypropylene Film Capacitors - ECWH(V) 


— L 
Designed for applications where high frequency and high pulse are required. Electrical Specifications: | i aT 
Features: * Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Rated Voltage: 1250VDC or 1600VDC ae if Solder Plated 
* Low-loss and inherent temperature rise * Excellent electrical characteristics» Capacitance Tolerance: +5% * Dissipation Factor: 0.1% or less at 1kHz, a i Copper-Clad 
+ Flame-retardant epoxy resin coating 0.2% or less at 10kHz »* Withstand Voltage: Between terminals - Rated oe |. Steel Wire 
Recommended Applications: voltage (VDC) x 150% for 60s Terminal to Enclosure - 1500VAC for 60s * Insu- | 
* High pulse circuits (TV, displays, electronic ballast, etc.) lation Resistance: 30,000 MO min., at SOOVDC, 20° for 60s F+1.25 a © 0.80 + 0.05 
WV | Cap. |Toler-| Dimensions-mm_| Digi-Key Pricing Panasonic WV | Cap. |Toler-| Dimensions -mm__| Digi-Key Pricing Panasonic 
DC | uF | ance} L | T | H | F |PartNo. 1 10 100 =©1,000 5,000 | Part No. DC} wF | ance} L | T | H | F |PartNo. 1 10 100 1,000 5,000 | Part No. 
0010] #5% |18.0) 6.5 |13.5]15.0)P10470-ND@ 79 6.76 52.95 337.95 315.42/M| ECW-H12102JV 0010} 45% |18.0| 6.5 |13.5|15.0/P10495-ND@ 63 5.40 42.32 270.15 252.14/M| ECW-H16102UV 
0012) £5% )18.0| 7.0] 13.5 /15.0/P10471-ND® 79 6.76 52.95 387.95 315.42/M| ECW-H12122JV) 0012] 5% |18.0| 7.0 ]13.5|15.0/P10496-ND® 63 5.40 42.32 270.15 252.14/M| ECW-H16122UV 
-OO1S) 25% 18.0) 6.5 | 13.5 115.0 [ACAI 82 7.07 55.97 983.40 320.84/M) ECWHHI2152NV 0015) +5% |18.0| 6.5 |13.5|15.0/P10497-ND® 63 5.40 42.32 270.15 252.14/M/ ECW-H16152JV 
0018 | +5% |18.0} 7.0 | 14.0|15.0)P10473-ND@ .82 7.07 55.37 353.40 329.84/M| ECW-H12182JV 
- Y 0018 | +5% |18.0} 7.0 | 14.0 |15.0)P10498-ND® 63 5.40 42.32 270.15 252.14/M| ECW-H16182JV 
0022 | +5% |18.0} 6.5 | 13.5 |15.0)P10474-ND@ .86 7.35 57.58 367.50 343.00/M| ECW-H12222JV 
0022 | +5% |18.0} 6.0 | 12.5 |15.0)P10499-ND® 63 5.40 42.32 270.15 252.14/M| ECW-H16222JV 
0027 | +5% | 18.0} 7.0 | 14.0 | 15.0) P10475-ND 89 7.60 59.55 380.10 354.76/M | ECW-H12272JV| 
0033 | +5% |18.0| 7.5 |14.5|15.0)P10476-ND® 91 7.80 61.08 389.85 363.86/M}| ECW-H12332JV 0027) 26% 18.0) 6.0 | 13.0 | 15.0 iit 08 540 40.92 270.18 252.14/M | ECW-HIB272NV 
0039| 5% |18.0| 6.0 |12.5|15.0/P10477-ND® 91 7.80 61.08 389.85 363.86/M| ECW-H12392uV 0083 | 25% /18.0/ 6.5.) 19.5 /15.0 TRIOSG ENDS) 63 5.40 42.92 270.15 252.14/M | ECW-H16382NV 
0047) +5% |18.0| 6.0 | 13.0|15.0/P10478-ND® 91 7.80 61.08 389.85 363.86/M| ECW-H12472uV| 0039 | £5% |18.0) 7.0) 14.0) 15.0) P10S02-ND@ 63 5.40 42.32 270.15 252.14/M) ECW-H16392JV 
0056 | +5% |18.0] 6.5 | 13.5|15.0)P10479-ND® 95 8.11 63.52 405.45 378.42/M| ECW-H12562JV 0047 | +5% )23.0) 6.5 | 14.5 |20.0)P10503-ND@® .76 6.49 50.81 324.30 302.68/M | ECW-H16472JV 
0068] 5% |18.0| 7.0 ]13.5|15.0/P10480-ND® 1.05 9.01 70.57 450.45 420.42/M| ECW-H12682UV| 0056 | #5% |23.0] 6.5 | 15.0 20.0] P10504-ND@ .76 6.49 50.81 324.30 302.68/M| ECW-H16562JV 
0082 | +5% |18.0] 7.5 | 14.0|15.0)P10481-ND® 1.10 9.43 73.86 471.45 440.02/M| ECW-H12822JV 4600] .0068 | +5% |23.0) 7.0 |15.5/20.0/P10505-ND® .76 6.49 50.81 324.30 302.68/M| ECW-H16682JV 
1250] -010 | #5% |18.0) 8.0 | 15.0 |15.0/P10482-ND@ 1.13 9.71 76.09 485.70 453.32/M) ECW-H12103JV) | wv | ge] +5% [23.0] 7.5 |16.0|20.0/P10506-ND@ .76 6.49 50.81 324.30 302.68/M/| ECW-H16822JV 
wv % H Z 
012 | #5% )18.0} 8.5 | 15.5} 15.0) P10483-ND@ 1.19 10.16 79.59 508.05 474.18/M| ECW-H12123JV 010 | #5% 123.0) 8.0 |16.5|20.0/P10507-ND® .76 6.49 50.81 324.30 302.68/M| ECW-H16103uV 
015 | +5% /18.0} 9.5 | 16.0} 15.0) P10484-ND@ 1.31 11.19 87.66 559.50 522.20/M| ECW-H12153JV 
012 | £5% /23.0] 9.0 | 17.0 }20.0)P10508-ND@ 1.79 15.31 119.92 765.45 714.42/M| ECW-H16123JV 
O18 )) 26%) 29:0) °7:8.| 16-0) 20.0 Tae 2 AAT 97.68 628.55 SB1S8M ECW HZ 1BaNV 015 | +5% |23.0] 95 |18.0/20.0/P10509-ND® 1.79 15.31 11992 765.45 714.42/M| ECW-H16153JV 
022 | +5% / 23.0] 8.5 | 16.5 | 20.0) P10486-ND@ 1.58 13.57 106.27 678.30 633.08/M| ECW-H12223JV 
027 | 5% 123.0! 9.0 | 17.5|20.0/P10487-ND@ 1.92 16.44 128.80 822.15 767.34/M| ECW-H12273JV 018 | +5% /23.0/ 10.5] 19.5 }20.0)P10510-ND@ 1.79 15.31 119.92 765.45 714.42/M| ECW-H16183JV 
033 | 25% |23.0/ 10.0185 |/20.0| Ptogge-ND® 2.15 1844 144.41 921.75 g60.30/M| ECW-H1233aJV 022 | 25% |28.0| 9.5 | 18.0]25.0/P10511-ND@ 237 20.34 159.31 1016.85 949.06/M| ECW-H16223JV 
039 | +5% |23.0110.5| 19.5 |20.0/P10489-ND®@ 2.18 18.68 146.36 934.20 871.92/M| ECW-H12393JV 027 | £5% |28.0| 10.5] 19.5 }25.0|P10512-ND® 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M | ECW-H16273JV 
047 | 25% |23.0/11.5] 205 |20.0| Ptosgo-NDe 2.33 19.93 16611 99645 930.02/m| ECW-H1247aNV 033 | 25% |28.0] 11.5] 20.5 |25.0/P10513-ND@ 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M| ECW-H16333JV 
.056 | #5% |28.0] 11.5] 20.5 |25.0| P10491-ND® 2.47 21.17 165.86 1058.70 988.12/M| ECW-H12563JV 039 | #5% |28.0/ 13.5) 22.0 |25.0/P10514-ND@ 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M| ECW-H16393JV 
068 | +5% | 28.0) 12.5) 21.5 |25.0)P10492-ND 2.62 22.42 175.62 1120.95 1046.22/M | ECW-H12683JV 047 | +5% |28.0|15.0| 23.5 |25.0|P10515-ND@ 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M| ECW-H16473JV 
082 | +5% / 28.0] 14.0] 22.5 |25.0)P10493-ND 2.76 23.66 185.37 1183.20 1104.32/M | ECW-H12823JV 056 | +5% |28.0/16.0| 24.5 |25.0|P10516-ND® 2.78 23.87 186.94 1193.25 1113.70/M| ECW-H16563UV 
10 | £5% | 28.0] 15.5 | 24.0 25.0) P10494-ND@ 2.91 24.91 195.12 1245.45 1162.42/M | ECW-H12104JV ‘ 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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VISHAY. palcy (P- 
* HG... Metallized Polypropylene Filter Capacitors rT 
h 
MKP 416 to 420 Series 
Applications: * Low losses due to low contact resistance and low loss dielectric result in applications where high frequency occurs or high stability is preferred 
¢ Their small dimensions make them suitable for circuits with high packaging density Pi ole Odt 
Specifications: * Rated Temperature (DC): 85°C * Capacitance Tolerance: +2% 
Volt- | Capaci- Volt- | Capaci- 
age | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Vishay age | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Vishay 
(vDC)) (HF) | b oh | Pod | Part No. 1 10 100 | Part No. (vbc)| (uF) | b oh 1 Pi od | Part No. 1 10 100 | Part No. 
MAP/416 Series 160] 75 | 85 150 175 15.0 35 .80) BC2129-ND 1.31 113 76 | 222241777504 
036 45 9.0 7.2 5.0 4.0 .50} BC2065-ND 55 47 — 32 | 2222 416 43603 - 
039 | 45 90 72 50 4.0 .50| BC2066-ND® 55 47 32 | 2222 416 43903 MKP 418 Series 
043 45 9.0 7.2 5.0 4.0 .50} BC2067-ND 55 47 — 32 | 2222 416 44303 
047 45 9.0 72 50 4.0 .50| BC2068-NDe 56 49 ~—«33:| 2222 416 44703 015 3.5 8.0 7.2 5.0 4.0 .50} BC2140-ND 53 46 31 | 2222 418 41503 
051 6.0 11.0 72 50 4.0 .50] BC2069-ND@ 56 49 33 | 2222 416 45103 02 45 9.0 72 5.0 4.0 .50} BC2143-ND 58 50 = .34 | 2222 418 42003 
056 6.0 11.0 72 50 4.0 .50) BC2070-ND@ 58 50 34 | 2222 416 45603 024 45 9.0 72 5.0 4.0 .50} BC2145-ND 61 53.36 | 2222 418 42403 
| oe ae ee ee a Eee eee aeanans 250 | 43 | 60 120 125 100 40 .60|Bc2139-nD 86 74 4g | 2202418 41304 
075 60 11.0 72 5.0 4.0 .50| BC2073-ND ‘61 ‘5336 | 2222 416 47503 .30 7.0 13.5 175 15.0 3.5  .80| BC2167-ND 98 85  .57 | 2222 418 73004 
082 6.0 11.0 72 50 4.0 .50] BC2074-ND@ 63.55 37 | 2222 416 48203 AT 85 15.0 175 15.0 3.5 .80| BC2172-ND 1.27, 1.09 = .73 | 2222 418 74704 
091 60 11.0 72 50 4.0 .50) BC2075-ND 63 55 — 87 | 2222 416 49103 . 
10 | 60 110 7.2 50 4.0 50] BC2054-ND@ 63 55 37 | 222241641004 MKP 419 Series 
an 6.0 11.0 72 50 4.0 .50) BC2055-ND 66 57 ~—-.38 | 2222 416 41104 
42 60 11.0 72 5.0 4.0 .50| BC2056-ND 68 59 39 | 2222 416 41204 0013 | 3.5 8.0 7.2 5.0 4.0 .50} BC2183-ND 38 == 33.22 | 2222 419 41302 
13 6.0 11.0 125 10.0 4.0 .60| BC2057-ND 68 59 39 | 2222 416 41304 0018 | 3.5 8.0 72 5.0 4.0 .50 |} BC2189-ND A337 .25 | 2222 419 41802 
15 5.0 11.0 125 10.0 4.0 .60) BC2058-ND@ 69 60 40 | 2222 416 41504 0033 | 35 8.0 7.2 5.0 4.0 .50} BC2201-ND A5 39.26 | 2222 419 43302 
16 6.0 12.0 12.5 10.0 4.0 .60] BC2059-ND 7 61 -A1 | 2222 416 41604 7 
18 6.0 120 12.5 10.0 4.0 .60] BC2060-ND 73° 63 42: | 2222 416 41804 paoed Comes 7250 40 50 AD) 88 ER | Bene ele eee 
63 | 20 | 60 120 125 10.0 4.0 60] BC2061-ND® 74 64 43 | 2222 416 42004 400 | 0062 | 45 90 72 5.0 4.0 50 RBE22IEsiD SAB 2 il 20hh [ibeeed 19 36202 
22 6.0 12.0 125 10.0 4.0 .60| BC2062-ND@ 76 66 44 | 2222 416 42204 011 45 9.0 7.2 5.0 4.0 .50} BC2180-ND 55 47 — 82 | 2222 419 41103 
.24 6.0 12.0 12.5 10.0 4.0 .60 | BC2063-ND 80 69 46 | 2222 416 42404 013 60 11.0 72 50 40 .50| BC2184-ND 56 49 ~~ «33: | 2222 419 41303 
.27 6.0 12.0 12.5 10.0 4.0 .60) BC2064-ND@ 82 71 48 | 2222 416 42704 | 
30 60 120 175 150 35 60| BC2078-NDe ‘30 69~«—«46 | 2299 416 73004 018 60 11.0 72 50 4.0 .50 | BC2190-ND 61 53.36 | 2222 419 41803 
33 | 6.0 120 175 15.0 35 .60| BC2079-ND® 82 71 47 | 2222416 73304 16 | 7:0 135 17.5 15.0 3.5.80 | BC2227-ND 95 82.55 | 2222 41971604 
36 6.0 120 17.5 15.0 3.5 .60| BC2080-ND 86.74 50 | 2222 416 73604 . 
39 | 60 120 175 150 35 .60| BC2081-ND 90.78 52 | 2000416 73904 MRE 320 Beries 
43 7.0 135 17.5 15.0 3.5 .80) BC2082-ND@ 94 81 54 | 2222 416 74304 
AT 70 135 175 15.0 3.5 .80| BC2033-NDe ‘97 84 ~—«56 | 2222 416 74704 0015 | 3.5 8.0 72 5.0 4.0 .50} BC2243-ND A6 = =40 27 | 2222 420 41502 
51 7.0 135 17.5 15.0 3.5 .80) BC2084-ND 1.02 88 59 | 2222 416 75104 002 3.5 8.0 7.2 5.0 4.0 .50 | BC2249-ND A6 40 = -.27 ‘| 2222 420 42002 
56 7.0 135 17.5 15.0 3.5 .80] BC2085-ND@® 1.04 89  .60 | 2222 416 75604 0043 | 6.0 11.0 72 5.0 4.0 .50) BC2265-ND 48 (COAT 28 | 2222 420 44302 
62 / 85 150 175 150 35 80 MBC20BENDE) 1.10 95 63 | 2222 416 76204 0056 | 6.0 11.0 7.2 5.0 4.0 .50| BC2270-ND 50 43.29 | 2222 420 45602 
68 85 15.0 17.5 15.0 3.5 .80) BC2087-ND 115 99 66 | 2222 416 76804 
75 | 85 150 175 150 35 .80| BC2088-ND 1.22 1.05 70 | 2222 416 7504 0062 | 60 11.0 72 5.0 4.0 50 IBG2EMIENE go so eee de0 A202 
82 8.5 150 17.5 15.0 3.5 .80] BC2089-ND@ 1.31 1.13  .75 | 2222 416 78204 630 | .0068 | 6.0 110 72 5.0 4.0 .50) BC2272-ND 51 44 30 | 2222 420 46802 
91 | 10.0 165 17.5 15.0 35 .80| BC2090-ND 141 (1.21 _.81 | 2222 416 79104 007s | 60 140 72 50 40 .50| BC2273-ND 534631 | 2222 420 47502 
1.0 10.0 165 175 150 3.5 .80] BC2076-ND® 148 1.27 85 | 2222 41671005 * 
11 10.0 165 175 150 3.5 .80] BC2077-ND@ 1.61 1.38 92 | 2222 41671105 on 40 100 125 100 40 60 Oe 7 #08, 286, | 2228 Ae0 #1108 
012 4.0 100 12.5 10.0 4.0 .60} BC2241-ND 63.55 ~—-.87_ | 2222 420 41203 
MKP 417 Series .027 6.0 12.0 125 10.0 4.0 .60 | BC2256-ND 74 64 ~~ 43 | 2222 420 42703 
460 03 45 90 72 50 4.0 50} BC2103-ND 60 52 .35 | 2222 417 43003 2 85 15.0 175 15.0 3.5 .80| BC2278-ND 1.06 92 61 | 2222 42071204 
091 40 10.0 12.5 10.0 4.0 .60) BC2115-ND 69 60 40 | 2222 417 49103 RoHS Compliant 
AC and Pulse Double Metallized Polypropylene Film Capacitors _ b. 
MMKP 383 Series h 
Features: * Low contact resistance * Low loss dielectric * Small dimensions for high density packaging | 
Applications: ¢ Electronic lighting, for example, Ballast * Motor control circuits * S-Correction * Where steep pulses occur, for example, SMPS (switch mode power supplies) * For flyback lt 
applications please use 1400V series ¢ For hot asphalt encapsulation process P_ jt al fare 
Specifications: * Rated Temperature (DC): 85°C » Rated Temperature (AC): 105°C * Maximum Application Temperature: 105°C * Capacitance Tolerance: +5% ~ t 
Capaci- Capaci- 
Volt- | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Vishay Volt- | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Vishay 
age (nF) b h | I? |, od, | Part No. 1 10 100 | Part No. age (uF) b h i] i |, od} | Part No. ‘il 10 = 100 | Part No. 
250DC/ | 15 6.0 12.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1820-ND 66 57 38 | 2222 383 00154 43 111.0 21.0 31.0 27.5 3.5  .80 | BC1870-ND 2.02 1.74 1.16 | 2222 383 20434 
125AC 16 7.0 13.5 17.55 15.0 35 .80 | BC1822-ND 1S 65 44 | 2222 383 00164 AT |13.0 23.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1872-ND@ 1.92 1.65 1.10 | 2222 383 20474 
03 50 11.0 175 15.0 35 80 | BC1861-ND 56 49 33 | 2222 383 20303 51 /13.0 23.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1874-ND® 2.18 1.87 1.25 | 2222 383 20514 
56 |13.0 23.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1876-ND®@ 2.08 1.79 1.19 | 2222 383 20564 
033 |5.0 11.0 17.5 150 35 .80 | BC1863-ND@ 54 AT 31. | 2222 383 20333 62 |150 250 310 275 35 80|BCI878-ND® 245 210 140 | 2229 399 20624 
036 |5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1865-ND 60 52 35. | 2222 383 20363 630DC/ | é : 2 u cas “ “ : 
039 |6.0 12.0 17.5 15.0 35 .80 | BC1867-ND@ 7 AQ 33. | 2222 383 20393 220AC | 68 15.0 25.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1880-ND@® 2.34 2.01 1.34 | 2222 383 20684 
043. |6.0 12.0 17.5 150 35 .80 | BC1869-ND 62 53.36 | 2222 383 20433 75 |15.0 25.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1882-ND@ 2.91 250 1.67 | 2222 383 20754 
047 160 120 175 150 3.5 .80 | BC1871-NDe 59 51.34 | 2299 383 20473 82 |18.0 28.0 31.0 27.5 35 .80 | BC1884-ND® 2.77 2.38 1.59 | 2222 383 20824 
91 |18.0 28.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1886-ND 3.25 2.79 1.86 | 2222 383 20914 
051 |6.0 12.0 17.55 15.0 35 .80 | BC1873-ND@ 64 55 — .87 | 2222 383 20513 +0 180 280 310 275 35 80 | BC1850-ND 310 266 177 | 2222 383 20105 
056 |6.0 12.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1875-ND 61 52 35 | 2222 383 20563 z z 2 : : al UK? : z : 
062 | 7.0 135 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1877-ND 69 60 40 | 2222 383 20623 012 |5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1889-ND 66 57 38 | 2222 383 30123 
068 | 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1879-ND 66 57 38 | 2222 383 20683 013° |5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1891-ND 72 62 41 | 2222 383 30133 
075 170 135 175 150 3.5 .80 | BC1891-NDe 74 64.43. :| 2222 383 20753 015 |5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1893-ND 69 59 AO | 2222 383 30153 
032 185 15.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1883-ND 1 61 41 | 2222 383 20823 016 |5.0 11.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1895-ND 15 65 44 | 2222 383 30163 
‘091 85 15.0 175 150 35 '80 BC1885-ND 29 ‘68 ‘46 2299 383 20913 018 |60 120 175 15.0 3.5 .80 | BC1897-ND 72 62 41 | 2222 383 30183 
630DC/| .10 85 15.0 175 15.0 3.5 .80 | BC1849-ND® 74 64 43 | 2222 383 20104 02 6.0 12.0 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1899-ND .80 69 46 | 2222 383 30203 
220AC AW 85 15.0 175 15.0 3.5 .80 | BC1851-ND 87 75 50 | 2222 383 20114 022 |60 120 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1901-ND 76 66 44 | 2222 383 30223 
024 |60 120 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1903-ND 86 74 AQ | 2222 383 30243 
12° 4/100 165 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1852-ND 83 72° 48 | 2222 383 20124 
‘43 1100 165 175 150 35 80 | BC1853-ND ‘92 79-53 | 222238320134 | |ro00pc/| -027 [7-9 135 175 15.0 3.5 80 | BC1905-ND ‘81.70 ~—-47_: | 2222 383 3027 
45 (110.0 165 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1854-NDe 88. 76 51 | 2222 383 20154 350AC 018 |6.0 120 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1897-ND 12. 62 41 | 2222 383 30183 
16 85 18.0 26.0 225 3.5 .80 | BC1855-ND 1.07 92 61 | 2222 383 20164 02 160 12.0 17.55 15.0 3.5 .80 | BC1899-ND 80 69  .46 | 2222 383 30203 
18 [85 18.0 26.0 225 3.5 .80 | BCI856-ND® 1.01 87 — 58 | 2222 383 20184 022 |6.0 12.0 17.5 15.0 3.5  .80 | BC1901-ND 76 66 44 | 2222 383 30223 
20 |85 180 26.0 225 35 .80|BC1857-ND® 1.14 .98  .66 | 2222383 20204 024 |6.0 120 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1903-ND 86.74 AQ} 2222 383 30243 
22 |85 180 26.0 225 3.5 .80 | BC1858-ND® 1.09  .93 63 | 2222383 20224 027 | 7.0 135 17.5 15.0 3.5.80 | BC1905-ND 81.70 AT | 2222 383 30273 
24 10.0 195 26.0 225 35 .80|BC1859-ND 1.24 1.07 .71 | 2222383 20244 03 f 70 135 175 15.0 3.5 80 | BC1907-ND 92.7958 | 2222 383 30303 
27 |10.0 19.5 26.0 225 3.5 .80 | BCI860-ND 1.19 1.02 — .68 | 2222 383 20274 033 |7.0 135 17.5 15.0 35 .80|BC1909-ND® 88  .76 51 | 2222 383 30333 
30 $10.0 19.5 26.0 225 35 .80 | BC1862-ND® 1.71 1.47 .98 | 2222 383 20304 036 185 15.0 17.55 15.0 3.5  .80 | BC1911-ND 96 83 56. | 2222 383 30363 
33 11.0 21.0 310 275 35 .80 |BC1864-ND® 1.61 1.39 93 | 222238320334 039 | 8.5 (15.0 17.5 15.0 35 80) BCISIS-ND® 92.79.53 | 2222 383 30393 
36 /11.0 21.0 31.0 275 35 .80|BC1866-ND 1.81 1.56 1.04 | 2222 383 20364 043 [85 15.0 17.5 15.0 3.5 80 | BCISIS-ND 1.04 90.60 | 2222 383 30433 
39 (/14.0 21.0 31.0 275 35 80 | BC1868-ND® 1.72 148 99 | 222238320394 | 4 pons Compliant (Continued) 
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AC and Pulse Double Metallized Polypropylene Film Capacitors 


Interference Suppression Film Capacitors 
MKP 338 X1 and MKP 338 X2 


Feature: 


MMKP 383 Series (Cont.) 
Capaci- Capaci- 
Volt- | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Vishay Volt- | tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Vishay 
age (uF) | b h | P |, od, | Part No. 1 10 100 | Part No. age (uF) | b h ! P |, Sd} | Part No. 1 10 = 100 | Part No. 
047 |85 150 175 15.0 35 .80|BC1917-ND® 1.00 86  .57 | 2222 383 30473 0068 | 7.0 135 175 15.0 35 .80|BC2003-ND@ 66 57 38 | 222238350682 
051 |10.0 165 175 15.0 35 .80|BC1919-ND 1.11 96  .64 | 2222383 30513 0075 |7.0 135 175 15.0 35 .80 | BC2005-ND 74 63 43 | 2222 383 50752 
056 |10.0 165 175 15.0 35 .80|BC1920-ND® 1.05 90 60 | 2222 383 30563 0082 | 85 15.0 175 15.0 35 .80 | BC2007-ND@ 69 60 40 | 2222 383 50822 
062 |10.0 165 175 150 3.5 .80|BC1921-ND 1.22 1.05 .70 | 2222 383 30623 0091 | 85 15.0 175 15.0 3.5 .80 | BC2009-ND 76 66 44 | 2222 383 50912 
068 |7.0 165 260 225 35 .80|BC1922-ND 116 1.00 67 | 2222 38330683 01 (85 150 17.5 15.0 35 .80 | BCI970-ND® 74 63 43 | 2222 383 50103 
075/85 180 260 225 35 .80 | BC1923-ND 1.35 116 .78 | 222238330753 O11 785 15.0 175 15.0 3.5 80 | BC1972-ND@ 83 72 48 | 2222 38350113 
082 18.5 18.0 26.0 225 3.5 .80 | BC1924-ND 429 141 74 | 2222 383 30823 015 |10.0 165 175 15.0 3.5 .80 | BC1978-ND@ 86 74 49 | 2222 383 50153 
091 /85 18.0 260 225 35 .80|BC1925-ND 152 1.31 88 | 222238330913 ae oe ae se oe = “ See Tae a = perpen 
410 |10.0 195 26.0 225 3.5 .80 |BC1887-ND® 1.45 1.25 83 | 2222383 30104 ‘ : j : 385 ; ‘ ‘ : 
411/100 195 260 225 35 80 |BC1888-ND 183 1.57 1.05 | 222238330114 02 [7.0 165 26.0 225 35 .80 | BCI982ND 1.08 93.62 | 2222 383 50203 
12 |10.0 195 26.0 225 35 .80|BC1890-ND 1.73 1.49 1.00 | 2222 383 30124 022 85 180 260 225 63.5 80 Pea eg ($02 88 59 | 2222 989 50228 
( 024 |85 180 26.0 225 3.5 .80/BC1984-ND® 1.16 1.00  .67 | 2222383 50243 
413 |10.0 195 26.0 225 35 .80|BC1892-ND 206 1.77 1.18 | 222238330134 
1000DC/ 027 |85 180 26.0 225 35 .80/BC1985-ND 1.11 .96 64 | 2222 383 50273 
415 |11.0 21.0 31.0 275 35 .80 | BC1804-ND® 1.97 1.69 1.13 | 2222383 30154 
350AC 03 |85 18.0 260 225 35 80 |BC1986-ND 130 112 75 | 222238350303 
46 11.0 21.0 31.0 275 35 .80|BC1896-ND 228 1.96 1.31 | 222238330164 aaa (100 195 260 298 35 80 WRORRRIIGGM 423 4.06 71 | 9099383 s0333 
418 11.0 21.0 31.0 275 3.5 .80 | BC1898-ND® 2.20 1.89 1.26 | 2222383 30184 : : : : ie d : : 
20 (13.0 230 31.0 275 35 80 |BC1900-ND® 251 2.16 1.44 | 222238330204 |1eoonc/| 086 [10-0 19.5 26.0 225 3.5 80 | BCI990-ND 1.45 1.25.83 | 2022 383 50363 
036 |10.0 195 26.0 225 35 .80/BCI990-ND 1.45 1.25  .83 | 2222 383 50363 
22 |13.0 230 31.0 275 35 .80/BC1902-ND 242 208 1.39 | 222238330224] | 550AC | Ose |igg i968 260 228 38 80 |BCI990-ND 148 128 83 | 2909 38350363 
24 |13.0 23.0 31.0 275 3.5 .80|BC1904-ND® 280 241 1.61 | 2222383 30244 ‘99 l100 195 260 295 35 80 \BCISO2-ND 138 119 79 | 9299 39950393 
27 15.0 25.0 31.0 275 3.5 .80|BC1906-ND® 268 2.30 1.53 | 2222383 30274 ‘3 (110 210 310 275 35 80 |BC1994-ND 186 160 107 | 2299 383 50493 
30 |15.0 25.0 31.0 275 35 .80|BC1908-ND 318 273 1.82 | 2222383 30304 . : . - — : - , 
047 [11.0 21.0 31.0 275 35 .80|BCI996-ND® 1.78 1.53 1.02 | 2222 383 50473 
33° /15.0 25.0 31.0 275 3.5 .80 | BCIS1O-ND® 3.03 2.61 1.74 | 2222 383 30334 051 |11.0 21.0 31.0 275 3.5 .80 | BC1998-ND® 200 1.72 1.15 | 2222383 50513 
36/180 28.0 31.0 275 3.5 .80 | BCI912-ND® 3.45 2.96 1.98 | 2222 383 30364 056 | 11.0 21.0 31.0 275 35 .80|BC2000-ND® 1.90 1.63 1.09 | 2222 383 50563 
39° (18.0 28.0 31.0 27.5 3.5 80 | BCI914-ND = 3.29 2.82 1.88 | 2222 383 30394 062 /13.0 23.0 31.0 27.5 3.5 80 |BC2002-ND 2.22 1.91 1.27 | 222238350623 
43 /18.0 28.0 31.0 275 35 80 | BCISI6-ND 3.83 3.29 2.20 | 2222 383 30434 068 /13.0 23.0 31.0 27.5 35 80 |BC2004-ND@ 212 1.83 1.22 | 2222 38350683 
47 |18.0 28.0 31.0 275 3.5 .80 | BC1918-ND® 364 3.13 2.09 | 2222383 30474 TTD cca: ELE Rewer 
taoonc| 2024 | 5:2 11.0 175 150 35 80) BC1940-ND 52, AB 30 / 2222 383 40242 082 |15.0 25.0 31.0 275 3.5 .80|BC2008-ND 245 210 1.40 | 2222 383 50823 
sooac | 2036 [5.0 11.0 175 15.0 3.5 80 | BC1948-ND 56 49-33 | 2222 383 40362 091 |15.0 25.0 31.0 275 3.5 .80|BC2010-ND 274 235 1.57 | 222238350913 
0082 |7.0 135 175 15.0 35 .80 | BC1966-ND 66 57 ~—«.38 | 2222 383 40822 10 |15.0 25.0 31.0 275 35 .80 |BC1971-ND@ 261 224 1.50 | 222238350104 
0033 [5.0 11.0 175 150 35 .80|BC1987-ND® 55 48 32 | 222038350332 1 [180 280 31.0 275 35 80 IBGIS/SNDR 319 2.74 1.88 | 2222383 50114 
0036 |5.0 11.0 175 15.0 3.5 .80 | BC1989-ND 60 52 35 | 2222 383 50362 12/180 28.0 31.0 275 35 .80 |BC1975-ND 3.06 263 1.75 | 222238350124 
0039 |5.0 11.0 175 15.0 35 .80 | BC1991-ND 57 ~—.49_—«33_ | 2222 383 50392 13 |18.0 28.0 31.0 275 35 .80 |BC1977-ND 358 3.07 2.05 | 222238350134 
1600DC/| 0043 6.0 12.0 17.5 150 35 .80|BC1993-ND® 62 54 36 | 222238350432 15 |18.0 28.0 31.0 275 35 .80 |BC1979-ND@ 342 293 1.96 | 222238350154 
550AC | .0047 [6.0 120 175 15.0 35 .80 | BC1995-ND@® 60 52 35 | 222238350472 rsoone)| 015 |60 155 250 225 35 20 | BCZ019ND e472 Ag | D209 903. 70159 
0051 |6.0 120 175 15.0 35 .80 | BC1997-ND 66 57 38 | 222238350512] |“Sonac | -0038 | 6.0 15.5 26.0 225 3.5 .80 | BC2033-ND 90 78  .52 | 2222 383 70302 
0056 |6.0 120 175 15.0 35 .80|BC1999-ND® 62 54 36 | 222938350562 036 |15.0 25.0 31.0 275 3.5 .80 |BC2038-ND® 248 213 1.42 | 2222 383 70363 
0062 |7.0 135 175 1520 3. .80 | BC2001-ND 69 59.40 | 2222 38350622 | § pons Compliant 


* Consists of a low-inductive wound cell of metallized polypropylene film, potted in a flame-retardant case 


X1 Applications: 


* For X1 electromagnetic interference suppression * Specially designed to meet the requirements of the “IEC 
60384-14 2nd edition and EN 132400”, requiring a 4kV peak pulse voltage test UL1414 and CSA-C22.2 No. 


1 specifications 
X2 Applications: 


* For X2 electromagnetic interference suppression * Specially designed to meet the requirements of the “IEC 


60384-14 2nd edition and EN 132400”, requiring for X2 a 2.5kV peak pulse voltage test and both UL1414 and 
CSA-C22.2 No. 1 specifications 

X1 Specifications: 

Rated (AC) Voltage, 50 to 60Hz: 440V Rated (DC) Voltage: 1000V Rated Temperature: 105°C C-Tol: 
+20% Safety Class: X1; across the line 

X2 Specifications: 

Rated (AC) Voltage, 50 to 60Hz: 275V Rated (DC) Voltage: 630V Rated Temperature: 105°C C-Tol: 


+20% Safety Class: X2 across the line 


Safety Approvals (X1) Voltage Value File Numbers Safety Approvals (X2) Voltage Value File Numbers 
UL1414 250V (AC) inF to 1pF E112471 
ow UL1414 250V (AC) | 10nF to 1pF 112471 ow UL1283 305V (AC) | inF to 3.3uF E109565 
1087424 
aaa Fi CSA-C22.2 No. 1] 250V (AC) 1nF to 1pF (LR94054-15) 
an ° 
CAs CSA 22.28 440V (AC) 10nF to 1pF Pending CSA-C22.2 No. 8| 275V (AC) 1nF to 3.3yF 1078568 
@ CCEE 275V (AC) | inFto3.3uF | CH0038043-99 
02 EN132400 440V (AC) | 10nF to 1pF | ENEC/B04/2001 
Kee EN132400 275V (AC) | inF to 3.3uF | ENEC/B05/2001 
Volt- | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each _ | Vishay Volt- | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each | Vishay 
age | (uF)] b oh | Pi ok | PartNo. 110 —100|Part No. age | (uF)} b oh 1 Pik od | PartNo. 1 10 100|Part No. 
MKP 338 X1 Series (20% Tolerance) MKP 338 X2 Series (+20% Tolerance) 
01] 50 11.0 175 150 35 .60 | BC1574-ND@® .77 67 .45/2222 338 10103 ‘0011 40 90 100 75 35 50 | BCIS99ND®@® 35 31 21 2222 338 20102 
01 | 5.0 11.0 17.5 15.0 25.0 .60 | BC1587-ND® .77 67 45/2222 338 14103 (001s) 40 90 100 75 35 80 | BCI603ND 35 31 21/2290 338 20152 
015} 5.0 11.0 175 15.0 3.5 .60 | BC1577-ND@ .79 .68 .45|2222 338 10153 ‘0022 40 90 100 75 35 50 | BCI607-ND@ 38 33 22/2220 33 20220 
015] 5.0 11.0 175 15.0 25.0 .60 | BC1590-ND@ .79 .68 .45|2222 338 14153 
0033} 4.0 9.0 100 7.5 35 .50 | BC1611-ND@® .41 .36 24/2222 338 20332 
022} 5.0 11.0 175 15.0 3.5 .60 | BC1579-ND@ .79 68 .46|2222 338 10223 00471 40. 90 100 75 35 50 MECHETONIGAN 42 97 05 |2000 999 20472 
022] 5.0 11.0 175 15.0 25.0 .60 | BC1592-ND@ .79 68 .46 2222 338 14223 
033] 6.0 120 175 15.0 3.5 .60 | BC1S81-ND 68 59 .39/2222 338 10333 0068) 4.0 9.0 10.0 7.5 3.5 .50 BRIoleroeg 25 -89 26 /2222 358 20682 
033] 6.0 12.0 17.5 15.0 25.0 .60 | BC1594-ND® 68 59 39/2222 338 14333 01) 40 9.0 100 7.5 3.5 50 eee 47 41 28/2222 39820108 
047) 7.0 13.5 17.5 15.0 3.5 .80 | BC1583-ND@ 69 60 .40|2222 338 10473 015) 40 9.0 10.0 75 35 .50 EBCIGOEND®) 48 42 28/2222 338 20153 
.047| 7.0 13.5 17.5 15.0 25.0 .80 | BC1596-ND®@ 69 .60 .40|2222 338 14473 022) 4.0 9.0 10.0 7.5 35 .50 | BCI608-ND® 49 42  .28 /2222 338 20223 
033} 5.0 105 100 7.5 35 .50 | BC1612ND@® 42 .36 24/2222 338 20333 
068] 85 15.0 175 15.0 3.5 .80 | BC1585-ND@ .72 62 .41 |2222 338 10683 
aap | 068] 85 15.0 17.5 15.0 25.0 .80 | BCI598-ND@ .72 62 .41 2222 938 14683 275 | 047) 6.0 115 10.0 7.5 3.5 .50 | BCI616-ND@ 42 .37 .25 |2222 338 20473 
(ac) | 19] 10.0 165 175 15.0 35 80 | BCIS75ND 77 66 44 |2222.39810104 | |(AC) | .068] 6.0 120 125 10.0 35 .60 | BCI6I9-ND@® .44 38 .26 |2222 938 20688 
10] 10.0 16.5 17.5 15.0 25.0 .80 | BC1588-ND®@® .77 66 44/2222 338 14104 10} 60 12.0 125 10.0 35 .60 | BC1601-ND@ 47 .41 27/2222 338 20104 
15 | 85 18.0 26.0 225 3.5 .80 | BC1578ND@® .91 .78 53/2222 338 10154 15/ 7.0 135 17.5 15.0 35 .80 | BC1605-ND@ 50 .43 .29 |2299 338 20154 
15 | 85 18.0 26.0 22.5 25.0 .80 | BCIS591-ND@ .91 78 .53/2222 338 14154 22 | 85 15.0 175 15.0 35 .80 | BCI609-ND@ 63 55 37 (2222 338 20224 
22 | 10.0 19.5 26.0 225 3.5 .80 | BC1580-ND@ 1.10 94 63/2222 338 10224 a3} 10.0 165 175 150 35 .80 | BCI6IaNDe 72 62 .41 |2202 398 20304 
.22 | 10.0 19.5 26.0 225 25.0 .80 | BC1593-ND@ 1.10 94 63/2222 338 14224 : : : é ae . eae 
33 | 13.0 23.0 31.0 275 35 .80 | BC1582-ND@ 1.24 1.06 71/2222 338 10334 47) 85 18.0 260 225 35 80 Biers 1S 87 65 2222 388 20474 
33 | 13.0 23.0 31.0 27.5 25.0 .80 | BC1595-ND@ 1.24 1.06 71 [2222 338 14334 68 | 100 195 260 225 35 .80 eeieouoms 52 1.31 87 22p2358 20684 
: : ; : : eam ‘ a? 1.0 | 12.0 22.0 26.0 22.5 3.5 .80 | BC1602-ND@ 1.90 1.63 1.09 |2222 338 20105 
47 | 15.0 25.0 31.0 275 35 .80 | BC1584-ND@® .78 67 .45 (2222338 10474 15 | 15.0 25.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1606-ND@ 2.51 2.15 1.44 |2222 338 20155 
47 | 15.0 25.0 31.0 27.5 25.0 .80 | BC1597-ND@® .78 67 45/2222 338 14474 
68 | 18.0 28.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BC1586-ND@ 2.60 2.24 1.49 |2222 338 10684 2.2 | 18.0 28.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BCI610-ND® 3.05 2.61 1.75 | 2222 338 20225 
1.0 | 21.0 31.0 31.0 275 3.5 .80 | BC1576-ND@ 3.27 2.80 1.87 |2222 338 10105 3.3 | 21.0 31.0 31.0 27.5 3.5 .80 | BCI614-ND@ 4.50 3.86 2.58 | 2222 338 20335 
1.0 | 21.0 31.0 31.0 27.5 25.0 .80 | BC1589-ND@ 3.27 2.80 1.87 |2222 338 14105 | Ros Compliant 
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CORNELL 


puBiticeR Axial Leaded Power Film Capacitors 


Type 940C round, axial film capacitors use polypropylene film and dual metallized electrodes for both self healing properties and high peak current 


carrying capability (dV/dt). This series features low ESR characteristics, excellent high frequency and high voltage capabilities. ; | {9 
Specifications: * Capacitance Tolerance: +10% »* Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C ~A1 Min-+— iE Max—~41 Min- D Max. 
Rated Cap. Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Cornell Dubilier Rated Cap. Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Volt. (DC) | (uF) | D L d | PartNo. 1 10 100 | PartNo. Volt.(Dc)| (uF) | D L d | Part No. i 10 100 ‘| Part No. 
0.33 | 13.5 34 1.0 | 338-1137-ND 2.99 2.57 2.14 | 940C6P33K-F 0.10 18 34 1.0 | 338-1165-ND 4.07 3.49 2.91 | 940C16P1K-F 
10) 21 41 ee B02 ASD 38:89) | HOGG TICE 045 /215 34 1.0 | 338-1166-ND 4.92 4.23 3.52 | 940C16P15K-F 
600 20/2350 46 1. GQ, BSH 8828 HOCEW AI tooo | 0% [285 94 1.2 | 836-1167-ND 635 5.44 4.54 | 940C16P22K-F 
a) BE RATS TB. SNCS SE 0.33 |235 46 1.2 | 338-1168-ND 7.45 643 5.11. | 940C16P33K-F 
47 31.5 54 1.2 | 338-1142-ND 14.21 12.18 10.15 | 940C6W4P7K-F 
0.47 (| 27.5 46 1.2 | 338-1169-ND 9.09 7.80 6.50 | 940016P47K-F 
0.15 13 34 1.0 | 338-1143-ND 3.17 2.73 2.27 | 940C8P15K-F 
0.47 m1 34 4.0 | 338-1144-ND 5.92 5.08 423 | 940c8P47K-F 15 42 54 1.2 | 338-1171-ND 21.92 1880 15.66 | 940012W1P5K-F 
10 995 46 1.2 | 338-1146-ND 8.81 7.56 6.30 | 940C8W1K-F 0.033 | 13.5 34 1.0 | 338-1172-ND 2.80 2.40 2.00 | 940020S33K-F 
850 ‘ : ; i : . 
20 | 305 46 1.2) 338-1148-ND 14.96 12.83 10.69 | 940C8W2K-F 0.047 | 15 = 341.0 | 338-1173-ND 3.13 2.68 = 2.24 | 940C20847K-F 
22 32 46 4.2 | 338-1149-ND 16.53 1417 11.81 | 940C8W2P2kK-F 0.068 | 17.5 34 1.0 | 338-1174-ND 3.55 3.05 2.54 | 940C20S68K-F 
25 34 46 1.2 | 338-1150-ND 18.32 15.71 13.09 | 940C8W2P5K-F 0.10 21 34 1.0 | 338-1175-ND 4.50 3.86 3.22 | 940C20P1K-F 
0.22 | 17.5 34 1.0 | 338-1151-ND 4.03 3.46 2.88 | 940010P22K-F 2000 0.15 | 19.5 46 1.0 | 338-1176-ND 4.98 4.27 3.56 | 940C20P15K-F 
0.33 | 20.5 34 1.0 | 338-1152-ND 5.26 4.51 3.76 | 940C10P33K-F 0.22 22 46 1.0 | 338-1177-ND 6.16 5.28 4.40 | 940C20P22K-F 
toon | O47 | 4 4 12 eae Gl SN ed HOC OPAC E 033 | 27 46 1.2 | 338-1178-ND 8.33 7.14 5.95 | 940C20P33K-F 
10) 26 461. ee See ge a) oe UE 047 | 32 46 1.2 | 338-1179-ND 11.03 9.46 7.88 | 940C20P47K-F 
15 31 46 1.2 | 338-1156-ND 13.59 11.65 9.71 | 940C10W1P5K-F 10 a 54 12 | 338-1182-ND 49.09 1636 13.64 | 940C20W1K-F 
2.0 35.5 46 1.2 | 338-1157-ND 17.19 14.74 12.28 | 940C010W2K-F 
0.01 | 11.5 34 1.0 | 338-1183-ND 2.51 2.16 1.80 | 940C30S1K-F 
0.10 | 15.5 34 1.0 | 338-1158-ND 3.32 2.85 2.37 | 940C012P1K-F 
o22 | 215 34 1.0 | 338-1160-ND 5.07 4.35 3.62 | 940C12P22K-F 0.015 | 13.5 34 1.0 | 338-1184-ND 2.70 2.32 1.93 | 940030S15K-F 
‘800 0.33 20 46 1.0 | 338-1161-ND 5.64 4.84 4.03 | 940C12P33K-F Pin 0.047 | 16.5 46 1.0 | 338-1185-ND 3.65 3.13 2.61 | 940030S47K-F 
0.47 23 46 4.2 | 338-1162-ND 7.29 6.25 5.21 | 940C12P47K-F 0.068 | 19 46 1.0 | 338-1186-ND 4.60 3.95 3.29 | 940C30S68K-F 
10 33 46 1.2 | 338-1163-ND 12.83 11.01 9.17 | 940012W1K-F 0.10 | 22.5 46 1.2 | 338-1187-ND 5.68 4.87 4.06 | 940C30P1K-F 
15 35 54 1.2 | 338-1164-ND 16.86 14.45 12.04 | 940012W1P5K-F 0.15 27 46 1.2 | 338-1188-ND 7.34 6.30 5.25 | 940C30P15K-F 


ElectroFilm Metallized Polypropylene Capacitors 


Specifically designed for DC high ripple current applications. Constructed with low-loss ElectroFilm 
construction, the UNL series offers high ripple current capabilities and high capacitance values making 
them ideal for aluminum electrolytic replacement or applications requiring high ripple current capacitors. 
Features: * Exceptionally low ESR ° Up tp 10 times the ripple current * 1.25 times rated surge voltage 
¢ Non-polar * Higher voltage ratings * Dry construction - no electrolyte * Improved reliability 
Applications: * High voltage inverters * DC bus link * DC filtering 


Dim in mm 


Specifications: * Capacitance Tolerance: +10% 
* Insulation Resistance: = 10,000MQ 


* Operating Temperature Range: -55°C ~ 85°C 


Rated ESR @ Peak Ripple Current 

Voltage Capacitance 100kHz Current SRF @ 100kHz and Price Each Cornell Dubilier 
(DC) (uF) (Mo) (A) (kHz) 25°C 1 10 100 | Part No. 
400 30 6.0 900 155 24.2 338-1368-ND 28.12 24.10 20.09 | UNL4W30K-F 
500 35 8.0 910 144 22.0 338-1369-ND 55.49 47.57 39.64 | UNLS5W35K-F 
600 30 9.0 900 155 20.7 338-1370-ND 28.59 24.51 20.43 | UNL6W30K-F 
750 20 10.0 740 190 19.0 338-1371-ND 45.20 38.75 32.29 | UNL7W20K-F 
800 15 10.0 630 219 18.8 338-1372-ND 32.53 27.88 23.24 | UNL8W15K-F 
900 13.5 10.5 580 231 18.0 338-1373-ND 29.73 25.49 21.24 | UNL9W13P5K-F 
1000 10 12.0 500 269 17.5 338-1374-ND 29.95 25.68 21.40 | UNL10W10K-F 
1200 75 13.5 450 310 16.0 338-1375-ND 35.02 30.03 25.02 | UNL12W7P5K-F 
1500 47 15.0 338 392 15.0 338-1376-ND 26.17 22.43 18.69 | UNL15W4P7K-F 


INV) Film Chip Capacitors PEN Dielectric - CB Series 


Dimensions in mm Features: The CB Series film chip capacitors use a naked thermal shock resistance ¢ Low dissipation factor ESR and ESL 
W. Ae L Size Code L w and stacked construction with metallized PEN (polyethylene * No piezoelectric effect * Non-polar construction 
2D naphtalate). The use of high temperature dielectric films make Applications: * General purpose function in low voltage 
H 1206 3.3 1.6 these capacitors suitable for IR or vapor phase reflow processes. applications where miniaturization and SMD is required 
1812 45 3.2 The intrinsic elasticity of the dielectric film allows an excellent Specifications: * Climatic Category — 55/125/56 » Operating 
2220 58 5.0 compatibility of the capacitor with all types of material for printed Temperature Range: -55°C ~ 125°C with voltage derating of 
Dank =F a circuit boards. The self-healing property of film technology results 4 954/°C between 105°C and 125°C 
7 7 in a safe open failure mode and better overall reliability. * Excellent 
Size wv Dim. H Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Dc Capacitance Max (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1206 50 10000pF 1.15 478-4533-1-ND .70 4.65 38.78 478-4533-2-ND 3,900 233.00/M CB017D0103JBA 
100 47000pF 2.6 478-4534-1-ND 98 6.55 54.60 478-4534-2-ND 700 229.60 CB037E0473JBA 
1812 
100 0.10UF 3.0 478-4535-1-ND -80 5.32 44.33 478-4535-2-ND 700 186.20 CB037E0104JBA 
63 -33UF 3.3 478-4536-1-ND 99 6.57 54.73 478-4536-2-ND 2,800 328.00/M CB042D0334JBC 
2220 63 ATUF 3.5 478-4537-1-ND 1.18 7.84 65.35 478-4537-2-ND 2,300 392.00/M CB042D0474JBC 
63 -68uF 4.0 478-4538-1-ND 1.42 9.46 78.80 478-4538-2-ND 2,300 473.00/M CB042D0684JBC 
2824 100 1.0uF 5.7 478-4539-1-ND 1.80 12.00 100.00 478-4539-2-ND 900 540.00 CB052E0105JBC 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1692 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


INA TPC Polyester Film Capacitors 


Description: ¢ Dielectric: Metallized polyester film (polyethylene teraphtalate) * Stacked-film * Leads: Radial tin-plated wire * Protection: 
Plastic case (UL 94V-0) / Epoxy resin * Marking: Logo, Nominal Capacitance, Tolerance (EIA), DC Nominal Voltage 


Dim. (mm) 


Features: * Non-inductive, self-healing, metallized polyester film capacitor * Insulated thermoplastic casing, epoxy resin sealed with stand- 
offs, flame retardant resin and case according to UL 94V-0 « Radial connections with a lead spacing of 5.08mm 


Applications: * Supply decoupling, filter, integrators, treatment of analog signals, rejection of line perturbations 


Standardization: * Generic Specifications: CE] 384-1/CECC 30000/UTE 83100 »* Sectional Specifications: CEI 384-2-CECC 30400/ 
UTE 83151 »* Complies with Special Specifications: CECC 30401-063 ¢ On the LNZ list: Complies with type CPM-N; RAQ2 production, 
equivalent AQAP-4 of NATO 


Volt.| Dim.(mm) | Capac- Toler- | Digi-Key Pricing AVX Volt.| Dim.(mm) | Capac- Toler- | Digi-Key Pricing AVX 
(DC)| H WwW itance ance _| Part No. i 10 100 | Part No. (DC)| H W itance ance _| Part No. i 10 100 | Part No. 
1,000pF | +5% |478-3385-ND 10 74 5.30 | BQ014D0102J so | 32 | -33HF 45% | 478-3378-ND 23 1.68 11.98 | BQ024D0334J 
1,000pF | +10% |478-3425-ND .09 70 4.98 | BQ014D0102K ° : .33uF__| +10% | 478-3400-ND 21 1.58 11.25 | BQ024D0334K 
1,500pF | +5% |478-3376-ND 10 75 5.38 | BQ014D0152J ATF 45% | 478-3371-ND 34 2.53 18.08 | BQ074D0474J 
1,800pF | +5% | 478-3431-ND 10 77 5.48 | BQ014D0182J 63 A7TUF | £10% | 478-3415-ND 32 2.38 17.00 | BQ074D0474K 
2,200pF | +5% | 478-3409-ND -10 77 5.48 | BQ014D0222J 8.0 | 5.0 .68,F 10% | 478-3417-ND 36 2.64 18.85 | BQ074D0684K 
2,200pF | +10% | 478-3429-ND -10 72 5.15 | BQ014D0222K 1.0uF +5% | 478-3367-ND 45 3.33 23.75 | BQ074D0105J 
3,300pF | +10% | 478-3423-ND 10 72 5.18 | BQ014D0332K tour | +10% | 478-3375-ND "42 313 22.33 | BQO74D0105K 
3,900pF | +5% | 478-3399-ND -10 76 5.45 | BQ014D0392) 12.0 | 6.0 | 22uF +10% | 478-3402-ND 92 6.78 48.40 | BQ054D0225K 
4,700pF | 25% (Biase a 78 5.55 | BQ014D0472J 1,000pF | +5% |478-3369-ND 10 74 5.30 | BQ014E0102J 
4,700pF_| 210% |478-3416-ND 10 73 5.23 | BQ014D0472K 1'500pF | 45% | 478-3396-ND 40 5 5.38 | BQO14E0152J 
8,200pF | 25% ian Bu 83 5.93 | BQ014D0822) 2,200pF | 45% | 478-3384-ND 10 77 5.48 | BQ014E0222J 
10,000pF ) +5% [zeae 12 85 6.10 | BQO14D01034 2,200pF | 210% | 478-3412-ND 10 72 5.15 | BQ014E0222K 
10,000pF | +10% |478-3413-ND MH 80 5.73 | BQ014D0103K 3,300pF | +5% | 478-3435-ND 40 ‘77 5.53 | BQ014E0332J 
15,000pF | +5% |478-3414-ND 10 72 5.18 | BQ014D0153J > 
3,300pF | +10% | 478-3420-ND 10 72 5.18 | BQ014E0332K 
15,000pF | +10% | 478-3421-ND .09 68 4.85 | BQ014D0153K 4 
4,700pF | +5% | 478-3404-ND a 78 5.55 | BQ014E0472J 
22,000pF | +5% | 478-3407-ND 10 74 5.28 | BQ014D0223J 
6,800pF | +5% | 478-3405-ND aM 81 5.80 | BQ014E0682J 
22,000pF | +10% | 478-3397-ND .09 .69 4.95 | BQ014D0223K 65 | 25 
6,800pF | +10% | 478-3390-ND 10 76 5.45 | BQ014E0682K 
63 | 65 | 2.5 | 27000pF | +10% |478-3411-ND 10 72 5.13 | BQ014D0273K : 
33,000pF | #5% | 478-3387-ND 4 ‘83 5,90 | BQ014D0333J 100 10,000pF | +10% | 478-3401-ND ai 81 5.75 | BQ014E0103K 
33,000pF | +10% | 478-3391-ND Mt 78 5.55 | BQ014D0333K 15,000pF | 310% [A76-O840-ND 09 68 4.85 | BQOI4E0153K 
39,000pF | 25% |478-3419-ND 0 77 5.53 |BQ014D0393J 22,000pF | +5% | 478-3377-ND 10 74 5.28 | BQ014E0223J 
47000pF | +5% | 478-3381-ND 44 79 5.63 | BQ014D0473J 33,000pF | +5% | 478-3406-ND a 83 5.90 | BQ014E0333J 
47,000pF | #10% | 478-3392-ND 10 74 5.28 | BQ014D0473K 47,000pF | _ 25% _Ei/BsSs0ENE) al 79 5.68 | BQOI4E0473J 
56,000pF | +5% | 478-3439-ND "4 79 5.65 | BQ014D0563J 47,000pF | +10% |478-3438-ND 10 74 5.28 | BQ014E0473K 
56,000pF |_+10% | 478-3422-ND 10 75 5.33 | BQ014D0563K O.1pF +5% | 478-3386-ND 12 -90 6.43 | BQ014E0104J 
68,000pF | +5% | 478-3380-ND aT 84 6.00 | BQ014D0683J 0.1 pF +10% _| 478-3379-ND al 84 6.03 | BQ014E0104K 
68,000pF | +10% | 478-3436-ND Si) .79 5.65 | BQ014D0683K -33,1F +5% | 478-3394-ND 23 1.68 11.98 | BQ074E0334J5 
82.000pF | +10% | 478-3424-ND 1 78 5.55 | BQ014D0823K 8.0 | 5.0 | .47uF 45% | 478-3437-ND 61 4.48 32.00 | BQO74E0474) 
O.1pF 45% | 478-3368-ND 12 .90 6.43 | BQ014D0104J A7uF | +10% | 478-3428-ND 48 3.54 25.25 | BQO74E0474K 
O.1pF | +10% | 478-3383-ND ai 84 6.03 | BQ014D0104K 1,000pF | +10% | 478-3389-ND 1 79 5.65 | BQ014G0102K 
12UF 45% | 478-3418-ND 13 94 6.73 | BQ014D0124J 6.5 | 2.5 | 10,000pF | +5% | 478-3430-ND 13 .95 6.75 | BQ014G0103N 
A5UF 45% | 478-3372-ND 13 .99 7.10 | BQ014D0154J) 250 10,000pF | +10% | 478-3426-ND 12 89 6.35 | BQ014G0103K 
15uF | +10% | 478-3410-ND 13 .93 6.68 | BQ014D0154K 8.0 | 3.2 |33,000pF | +10% | 478-3398-ND 15 1.14 8.15 | BQ024G0333K 
a +5% | 478-3370-ND 24 1.75 12.50 | BQ014D0224J 8.0 | 5.0 | O1pF | +10% |478-3382-ND 29 2.12 15.15 [BQ074G0104K 
“est +10% | 478-3395-ND 13 99 7.05 | BQ014D0224K 400 | 6.5 | 25 | 1,000pF | +10% |478-3388-ND a 79 5.65 | BQ01410102K 


Medium Power Film Capacitors 


The FFB and FFV3 series use a non-impregnated metallized polypropylene or polyester dielectric with the controlled self-healing process, 
specially treated to have a very high dielectric strength in operating conditions up to 105°C. They have been designed for printed circuit 
board mounting. Furthermore, their performance allows them to be an alternative to electrolytic technology because they can withstand 
much higher levels of surge voltage. One unique feature of this technology (as opposed to electrolytics) is how the capacitor reacts at 
the end of its lifetime. With an electrolytic, there is a strong risk of explosion of the case. However, with this line of film capacitors, the 
capacitor will simply experience a loss of capacitance of about 2% at the end of its life. This loss of capacitance is theoretical because the 
capacitor continues to be functional even after this 2% decrease. 


Applications: The FFB and FFVS series are particularity designed for DC filtering, low reactive power. 


General Characteristics: * Climactic Category: 40/105/56 IEC 68 (FFV3 Series) 55/105/56 IEC 68 (FFB) * Test Voltage between terminals 
at 25°C is 1.5 X Vnde 


Capacitance Tolerance | Irms Maximum Rs Dimensions (mm) Digi-Key Price Each AVX 
Fig. | Type Voltage (uF) (%) (A) (ma) Loew iodu | LS | PartNo. il 10 100 1,000 | PartNo. 
FFB Series 
33 3.0 3.0 31.1 13.0 22.4 0.80 27.5} 478-2589-ND 12.30 9.84 8.61 7.38 FFB14D0336K 
75VDC (45Vrms) 68 10 6.2 17 31.1 17.3 29.8 0.80 27.5 | 478-2590-ND 20.55 16.44 14.39 12.33 FFB34D0686K 
110 10 1.4 82.0 22.0 37.0 1.00 27.5 | 478-2591-ND 44.38 35.50 31.07 26.63 FFB54D0117K 
20 2.6 3.0 31.1 13.0 224 0.80 27.5} 478-2592-ND 8.90 7.12 6.23 5.34 FFB14E0206K 
100VDC (60Vrms) 47 10 6.0 17 31.1 208 31.3 1.00 27.5} 478-2593-ND 17.08 13.66 11.96 10.25 FFB44E0476K 
Poly- 68 9.0 1.4 82.0 22.0 37.0 1.00 27.5 | 478-2594-ND 29.18 23.34 20.43 17.51 FFB54E0686K 
ester 75 24 16 31.1 13.0 224 80 27.5| 478-2595-ND 5.85 4.68 4.10 3.51 | FFB14HO755K 
300VDC (90Vrms) 18 10 6.0 7.0 31.1 20.8 31.3 1.00 27.5} 478-2596-ND 10.30 8.24 7.21 6.18 FFB44H0186K 
27 9.0 5.0 82.0 22.0 37.0 1.00 27.5 | 478-2597-ND 22.28 17.82 15.60 13.37 FFB54H0276K 
6.2 2.5 17 31.1 13.0 22.4 .80 27.5] 478-2598-ND 5.73 4.58 4.01 3.44 FFB1410625K 
400VDC (105Vrms) 15 10 6.2 7.0 31.1 208 31.3 1.0 27.5] 478-2599-ND 9.73 7.78 6.81 5.84 FFB4410156K 
{ 20 8.2 6.5 32.0 22.0 37.0 1.00 27.5 | 478-2600-ND 22.28 17.82 15.60 13.37 FFB5410206K 
3.9 54 30 31.1 13.0 224 80 27.5] 478-2601-ND 5.45 4.36 3.82 3.27 | FFB16J0395K 
525VDC (105Vrms) 10 10 12 12 31.1 20.8 31.3 1.00 27.5} 478-2602-ND 10.65 8.52 7.46 6.39 FFB46J0106K 
13 12 9.0 82.0 22.0 37.0 1.00 27.5 | 478-2603-ND 21.45 17.16 15.02 12.87 FFB56J0136K 
3.3 5.0 31 31.1 13.0 22.4 80 27.5} 478-2604-ND 5.20 4.16 3.64 3.12 FFB16A0335K 
720VDC (120Vrms) 75 10 11.4 14 31.1 20.8 31.3 1.00 27.5} 478-2605-ND 10.15 8.12 7.11 6.09 FFB46A0755K 
Polypro- 10 12 if 32.0 22.0 37.0 1.00 27.5 | 478-2606-ND 21.05 16.84 14.74 12.63 FFB56A0106K 
pylene 2.0 3.6 41 31.1 13.0 224 80 27.5} 478-2607-ND 4.95 3.96 3.47 2.97 FFB16C0205K 
900VDC (150Vrms) 51 10 9.3 16 31.1 208 31.3 1.00 27.5} 478-2608-ND 9.65 7.72 6.76 5.79 FFB46C0515K 
6.8 12 12 32.0 22.0 37.0 1.00 27.5 | 478-2609-ND 14.08 11.26 9.86 8.45 FFB56C0685K 
15 33 45 311 13.0 224 80 27.5| 478-2610-ND 470 3.76 3.29 2.82 | FFB16L0155K 
1100VDC (180Vrms) 3.0 10 6.6 23 31.1 208 31.3 1.00 27.5} 478-2611-ND 9.15 7.32 6.41 5.49 FFB46L0305K 
47 10.3 15 32.0 22.0 37.0 1.00 27.5} 478-2612-ND 13.40 10.72 9.38 8.04 FFB56L0475K 
Capacitance Tolerance Irms Maximum Rs Digi-Key Price Each AVX 
Fig. Type Voltage (uF) (%) (A) (mo) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
FFV3 Series 
75VDC (45Vrms) 760 28 AT 478-2613-ND 41.58 36.39 31.19 29.11 FFV34D0167K 
Polyester 100VDC (60Vrms) 100 10 24 55 478-2614-ND 34.66 30.33 26.00 24.27 FFV34E0107K 
300VDC (90Vrms) 50 26 2.25 478-2615-ND 30.10 26.34 22.58 21.07 FFV34HO506K 
9 400VDC (105Vrms) 40 23 2.21 478-2616-ND 30.70 26.87 23.03 21.49 FFV3410406K. 
500VDC (105Vrms) 20 27 5.88 478-2617-ND 22.40 19.60 16.80 15.68 FFV36J0206K 
Polypro- 700VDC (120Vrms) 20 10 30 5.15 478-2618-ND 23.44 20.51 17.58 16.41 FFV36A0206K 
pylene 900VDC (150Vrms) 13 25 6.33 478-2619-ND 22.44 19.64 16.83 15.71 FFV36C0136K 
1100VDC (180Vrms) 9.0 20 7.61 478-2620-ND 21.80 19.08 16.35 15.26 FFV36L0905K 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1693 


-187 (4.8) Quick 
Connect Terminal 


ia 


Panasonic Ac Film Capacitors 


Stack Type: Panasonic’s “stack type” construction offers significant -187 (4.8) Quick 

reduction in case size (compared to oil-filled can type) with a built-in Connect Terminal 
mounting foot. A 
Features: * Compact size compared to oil-filled type capacitors »* 0.187 


inch (4.75mm) terminals standard (0.250 inch [6.35mm] available) * 180, 
200, 230 are standard voltages * U.L. 810 (File # E76560) and C.S.A listed - 
(CSA-C22.2 No. 0-M91 File # LR99617) ¢ JIS standard is available. (JIS C IL 


4908) ° Primary applications: refrigeration, motor run, lighting, etc. * Flame 16 |. 
retardant plastic case is rated 94 V-0 i Bo 
Voltage | Cap. Die h sons inna) Digi-Key, Bricing) Banseonic Wound Type: Panasonic's “wound type” construction brings 
Ee [ile Ls B c 2) E E RartiNo: i uD ‘100 500 EartiNo: dry film fechnclogy to higher voltage and microfarad appline 
Stack Type - SQ Case tions, not available from our “stack type” construction. 
75] 395 380 175 160 28.0 305 11.0] P9400-ND 3.40 27.20 231.20 1020.00] JS18755-AA Features: * Replacement for typical oil-filled aluminum or plas- 
10 | 395 38.0 22.0 20.5 32.5 30.5 11.0| P9401-ND 4.08 32.60 277.10 1222.50 | JS18106-AA tic can capacitor * Compact size —ideal where space is a pre- 
180 | 12 | 395 380 220 205 342 32.0 13.0] P9402-ND 4.55 36.40 309.40 ~—- 1365.00 | JS18126-AA mium * Built-in mounting bracket eliminates need for mounting 
15 | 395 38.0 26.7 25.2 37.0 32.0 11.0| P9403-ND¢ 5.58 44.60 379.10 1672.50 | JS18156-AA strap * Meets U.L. 810 (File #E76560) * Primary applications: 
20 | 39.5 38.0 267 252 37.0 41.0 11.0| P9404-NDe 6.50 52.00 442.00 _ 1950.00 | JS18206-AA motor run, lighting, etc. * Terminals: 0.187 inch (4.75mm) 
8 39.5 38.0 220 205 325 30.5 11.0 P9658-ND® 3.83 30.60 260.10 1147.50 | JS211805-AA 
210 10 39.5 38.0 220 205 342 32.0 13.0 P9405-ND 4.20 33.60 285.60 1260.00 | JS21106-AA 
12 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 32.0 11.0 P9406-ND 4.70 37.60 319.60 1410.00 | JS21126-AA ‘ 
15 | 395 380 26.7 25.2 37.0 41.0 11.0| P9407-ND@ 5.65 45.20 384.20 1695.00 | JS21156-AA Pe pe 
10 39.5 38.0 220 205 342 32.0 13.0 P9408-ND® 4.93 39.40 334.90 1477.50 | JS23106-AA 1 65 
230 12 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 41.0 11.0 P9409-ND 5.43 43.40 368.90 1627.50 | JS23126-AA t x4 7 
15 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 41.0 11.0 P9410-ND 7.03 56.20 477.70 2107.50 | JS23156-AA A | 
Wound Type - Q Case (er 
10 49.7 48.3 240 225 345 345 11.5 P9411-ND® 6.75 54.00 459.00 2025.00 | JS251106-BA Z| | 
250 12 50.0 485 26.7 25.3 387.5 38.0 11.5 P9412-ND® 7.68 61.40 521.90 2302.50 | JS251126-BA h- Bl 
15 50.0 485 305 288 41.0 36.0 11.5 P9413-ND 9.08 72.60 617.10 2722.50 | JS251156-BA 
4 49.7 483 240 225 345 345 11.5 P9659-ND® 7.85 62.80 533.80 2355.00 | DS441405-BA ‘5 . 
440 5 | 500 485 26.7 253 387.5 38.0 11.5 P9660-ND® 8.38 67.00 569.50 2512.50 | DS441505-BA Oil Wound Type ~ Metallized polypropylene film: 
6 50.0 48.5 305 288 41.0 41.5 11.5 P9661-ND@ 9.58 76.60 651.10 2872.50 | DS441605-BA Features: ° Self protection function built-in * Low-Loss and 
Oil Wound Type — RoHS Compliant inherent temperature rise * Small and compact 
15 | 430 410 800 930 160 — — P9662-ND 4.38 35.02 297.67 1313.25 | DS371156-CA | | Specifications: « Meets U.L. 810 (File #276560) * Capacitance 
20 43.0 41.0 90.0 103.0 16.0 _— = P9663-ND 4.94 39.48 335.58 1480.50 | DS371206-CA Tolerance: -5 ~ 10% * Temperature Range: -25°C ~ 70°C «Insu- 
25 43.0 41.0 100.0 113.0 16.0 = = P9664-ND 5.55 44.42 377.57 1665.75 | DS371256-CA lation Resistance: More than 1000MQ «» Dissipation Factor: 
370 30 43.0 41.0 110.0 123.0 16.0 = = P9665-ND 61 4.87 41.36 182.48 | DS371306-CA Less than 0.3% » Withstand Voltage: Between Terminal: 1.75 
35 48.0 45.0 100.0 113.0 18.0 = = P9666-ND 6.70 53.58 455.43 2009.25 | DS371356-CA x rated voltage for 60 seconds Terminal to Case: 2 x rated 
40 48.0 45.0 110.0 123.0 18.0 _— = P9667-ND 7.29 58.28 495.38 2185.50 | DS371406-CA voltage for 60 seconds 
45 53.0 50.5 100.0 113.0 18.0 = = P9668-ND 7.96 63.70 541.45 2388.75 | DS371456-CA Applications: * Motor run applications (Air Condi- 
50 53.0 50.5 110.0 123.0 18.0 = — P9669-ND 8.58 68.62 583.27 2573.25 | DS371506-CA tioner /Refrigerator) * Motor start applications 
@ RoHS Compliant 
wy 
VISHAY. 


HG. Axial Ceramic Capacitors 


#24 AWG Lead (2X) 


Mechanical Parameters: 


Terminal Strength: 2.2 Kg (5 lbs.) Minimum pull to destruction, per Method B5 of 
RS-198-Cll, Test Condition A. 


Lead Materials: #24 AWG (.020” +0.001”) Tinned, Copper Clad Steel. 30% 
Conductivity. Temper: Soft; Tensile Strength: 65000 PSI Maximum 


Body: Conformally coated Epoxy. 
Electrical Parameters: 


Capacitance: Measured @ 1Mhz @ 1.0 +0.2 VRMS @ 25°C for COG types with 
C <1000pF. Measured @ 1Khz @ 1.0 +0.2 VRMS @ 25°C for COG types with C 
>1000pF. Measured @ 1Khz @ 1.0 VRMS +.2 VRMS @ 25°C for X7R types. 


Dissipation Factor: .1% Maximum for COG types, 2.5% Maximum for X7R types; 


measurement conditions are the same as for capacitance measurement. 


Dielectric Strength: Parts are subjected for up to 5 seconds @ 25°C to 250% of 
Rated Voltage and will exhibit no evidence of breakdown. 


Insulation Resistance: When measured @ 25°C and Rated Voltage, the 
following Minimum Values will be met: 100KMQ or 1000MQ x pF (whichever is 
less). 


Body Insulation: 500VDC Minimum, in accordance with RS-198-Cll. 


Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C for COG, -55°C 
X7R. 


~ 125°C for 


Packaging: Mono-Axial parts are supplied in tape and reel and form per EIA 
RS-296. 


[pare 


a 


b -+— 52.37 —+/ -| 


6.35 
Taped and Reeled per EIA RS-296E 


6.35 


Size Code 


A B 


15) 


3.81mm Max | 2.54mm Max 


Cap. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 

Type | Voltage Capacitance Tol. (%) Part No. 10 100 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10pf 45 1011PHCT-ND 1.22 8.81 60.98 1011PHTR-ND@ 7,000 41.00/M A100J15COGHS5TAA 
15pf +5 1012PHCT-ND 1.22 8.81 60.98 1012PHTR-ND 7,000 41.00/M A150J15COGHS5TAA 
18pf +5 1013PHCT-ND@ 1.22 8.81 60.98 1013PHTR-ND® 7,000 41.00/M A180J15COGHSTAA 
22pt +5 1014PHCT-ND® 1.22 8.81 60.98 1014PHTR-ND@® 7,000 41.00/M A220J15COGHS5TAA 
100N 27pt 45 1015PHCT-ND@ 1.22 8.81 60.98 1015PHTR-ND® 7,000 41.00/M A270J15COGHSTAA 
33pf 45 1016PHCT-ND® 1.22 8.81 60.98 1016PHTR-ND® 7,000 41.00/M A330J15COGHSTAA 
47pf +5 1017PHCT-ND@ 1.22 8.81 60.98 1017PHTR-ND@® 7,000 41.00/M A470J15COGHSTAA 
68pf 45 1018PHCT-ND 1.22 8.81 60.98 1018PHTR-ND 7,000 41.00/M A680J15COGHSTAA 
oe 100pf 45 1001PHCT-ND@ .78 5.66 39.15 1001PHTR-ND® 7,000 26.00/M A101J15COGF5TAA 
180pf 45 1003PHCT-ND@ 1.00 7.22 49.95 1003PHTR-ND® 7,000 33.00/M A181J15COGF5TAA 
220pf +5 1004PHCT-ND 1.00 7.22 49.95 1004PHTR-ND 7,000 33.00/M A221J15COGF5TAA 
330pf 45 1005PHCT-ND@ 1.22 8.81 60.98 1005PHTR-ND® 7,000 41.00/M A331J15COGF5TAA 
BO: 470pf +5 1007PHCT-ND® 1.22 8.81 60.98 1007PHTR-ND@® 7,000 41.00/M A471J15COGF5TAA 
560pf 45 1008PHCT-ND 1.48 10.66 73.80 1008PHTR-ND 7,000 49.00/M A561J15COGF5TAA 
680pf 45 1009PHCT-ND 1.48 10.66 73.80 1009PHTR-ND 7,000 49.00/M A681J15COGF5TAA 
1000pf +5 1010PHCT-ND@ 1.38 9.98 69.08 1010PHTR-ND® 7,000 46.00/M A102J15COGF5TAA 
270pf +10 1111PHCT-ND 81 5.88 40.73 1111PHTR-ND 7,000 27.00/M A271K15X7RH5TAA 
330pf +10 1112PHCT-ND® 81 5.88 40.73 1112PHTR-ND@ 7,000 27.00/M A331K15X7RH5TAA 
470pf +10 1113PHCT-ND®@ 81 5.88 40.73 1113PHTR-ND® 7,000 27.00/M A471K15X7RH5TAA 
1400V 680pf +10 1114PHCT-ND® 81 5.88 40.73 1114PHTR-ND@ 7,000 27.00/M A681K15X7RH5TAA 
820pf +10 1115PHCT-ND@ 81 5.88 40.73 1115PHTR-ND® 7,000 27.00/M A821K15X7RH5TAA 
.001 pf +10 1116PHCT-ND@ .80 5.79 40.05 1116PHTR-ND® 7,000 27.00/M A102K15X7RH5TAA 
.0015yf +10 1118PHCT-ND 86 6.18 42.75 1118PHTR-ND 7,000 29.00/M A152K15X7RH5TAA 
X7R .0022uf +10 1119PHCT-ND 86 6.18 42.75 1119PHTR-ND@® 7,000 29.00/M A222K15X7RHS5TAA 
.0033pf +10 1101PHCT-ND® 75 5.43 37.58 1101PHTR-ND@ 7,000 25.00/M A332K15X7RF5TAA 
0047 pf +10 1102PHCT-ND@ 75 5.43 37.58 1102PHTR-ND® 7,000 25.00/M A472K15X7RF5TAA 
Ott +10 1103PHCT-ND® We 5.17 35.78 1103PHTR-ND@ 7,000 24.00/M A103K15X7RF5TAA 
50V .022ut +10 1105PHCT-ND 81 5.88 40.73 1105PHTR-ND® 7,000 27.00/M A223K15X7RF5STAA 
.033yf +10 1106PHCT-ND® .87 6.27 43.43 1106PHTR-ND@ 7,000 29.00/M A333K15X7RF5TAA 
047 uf +10 1107PHCT-ND® 88 6.37 44.10 1107PHTR-ND@ 7,000 29.00/M A473K15X7RF5TAA 
Apt +10 1109PHCT-ND® .86 6.21 42.98 1109PHTR-ND@ 7,000 29.00/M A104K15X7RF5STAA 

@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1694 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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“w BC... Mono-Kap™ 


Leaded Ceramic Multilayer Capacitors 
These conformally coated radial leaded Dimensions (mm) 
capacitors are designed for commercial "1 
and industrial applications, such as: timing, Size Code W Max. H Max. T Max. 
coupling/decoupling, signal comparison 15 4.0 4.0 25 
and biasing. 20 5.0 5.0 3.2 
Cap. Size | Dim. (mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt | Vishay Cap. Size | Dim. (mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt | Vishay 
Fig.| Value | Code | SH Max. | PartNo. 10 100 ty. Pricing | Part No. Fig.| Value | Code | SH Max. | PartNo. 10 100 Qty. Pricing | Part No. 

Type COG 50V +5% 1000pF | 15 5.58 | BC1072CT-ND@ 69 5.01 | 4,000 | 23.00/M | K102K15X7RFSTL2 
jopr | 15 5.58 |BC1001CT-ND® 76 5.46 | 4,000 | 25.00/m | K100J15COGFSTL2 2200pF | 15 5.58 | BC1074CT-ND@ 70 5.04 | 4,000 | 23.00/M | K222K15X7RFBTL2 
12pF | 15 5.58 | BC1002CT-ND@® 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K120J15COGFSTL2 3300pF | 15 5.58 | BC1075CT-ND@ 70 5.04 | 4,000 | 23.00/M | K332K15X7RFBTL2 
1SpF | 15 5.58 | BC1003CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K150J15COGFSTL2 4700pF | 15 5.58 |BC1076CT-ND@ 70 5.04 | 4,000 | 23.00/M | K472K15X7RFSTL2 
18pF | 15 5.58 | BC1004CT-ND® 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K180J15COGFSTL2 

i : ! 6800pF | 15 5.58 | BC1077CT-ND@ 70 5.04 | 4,000 | 23.00/M | K682K15X7RF5TL2 
22pF | 15 5.58 | BC1005CT-ND® 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K220J15COGFSTL2 
o7pF | 15 | 5.58 |BC1O06CT-ND@® 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K270J15COGFSTL2 4 | OlWF | 15 | 558 BCIDZECTR Se §=69 5.01 | 4,000 | 28.00/M | K103K1SX7RFSTL2 
33pF 15 5.58 BC1007CT-ND@ 76 5.46 | 4,000) 25.00/M | K330J15COGF5TL2 022uF | 15 5.58 BC1080CT-ND@ 78 5.66 | 4,000 | 26.00/M | K223K15X7RFSTL2 
30pF | 15 5.58 | BC1008CT-ND® 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K390J15COGFSTL2 033yF | 15 5.58 | BC1081CT-ND@ 83 6.01 | 4,000 | 28.00/M | K333K15X7RF5TL2 
47pF | 15 5.58 | BC1009CT-ND@ = .76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K470J15COGF5TL2 047uF | 15 5.58 | BC1082CT-ND@® 83 5.98 | 4,000 | 28.00/M | K473K15X7RF5TL2 
SepF | 15 | 558 = ,BGTOIGTNES «76 5.46 | 41000.) 25.00/M | KS60J15C0GFSTL2 osguF | 15 | 558 |BC1083CT-ND 119 858 | 4,000 | 40.00/M | K6a3K15x7RFSTL2 
68pF | 15 5.58 | BCIO11CT-ND@ = 74 5.36 | 4,000 | 25.00/M | K680J15COGF5TL2 Apr} 15 558 |BC1084CT-ND@® 81 5.82 | 4,000 | 27.00/M | K104K15X7RF5TL2 
82pF | 15 5.58 | BC1012CT-ND® 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K820J15COGFSTL2 
100pF | 15 | 5.58 |BC1013CT-ND® © .76. = 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K101J15COGFSTL2 220pF ) 15) 65 RICE «6685.01 | 4,000) 28.00/M | KO2TKISXPRFSTHS 
120pF | 15 5.58 | BC1014CT-ND ot 6.60 | 4,000 | 30.00/M | K121J15COGFSTL2 330pF | 15 65 | BC1086CT-ND 69 5.01 | 4,000 | 23.00/M | K331K15X7RF5THS 
1 | 150pF | 15 5.58 BC1015CT-ND® 91 6.60 | 4,000 ) 30.00/M | K151J15COGFSTL2 470pF | 15 65 BC1087CT-ND® 69 5.01 4,000 | 23.00/M | K471K15X7RF5THS 
180pF | 15 5.58 | BC1016CT-ND® 91 6.60 | 4,000} 30.00/M | K181J15COGFSTL2 1000pF | 15 65 | BC1089CT-ND® 69 5.01 | 4,000 | 23.00/M | K102K15X7RFSTHS 
220pF | 15 5.58 BC1017CT-ND® 1 6.60 | 4,000 | 30.00/M } K221J15COGF5TL2 2200pF | 15 65 BC1091CT-ND® 70 5.04 | 4,000 | 23.00/M | K222K15X7RF5THS 
270pF | 15 5.58 | BC1018CT-ND® 1.13 8.13 | 4,000 | 38.00/M | K271J15COGFSTL2 
330pF | 15 | 5.58 |BCIO19CT-ND® 1.13 813 | 4,000] 38.00/M | K331J15COGFSTL2 S300pF ) 15 6.5 BE10S2CT-ND@s 70 = 5.04 | 4,000 | 23.00/M | K332K15X7RFSTHS 
390pF | 15 5.58 | BC1020CT-ND 1.13 8.13 | 4,000 | 38.00/M | K391J15COGFSTL2 : 4700pF | 15 6.5 | BC1093CT-ND® = 70 5.04 | 4,000 | 23.00/M | K472K15X7RF5THS 
47opF | 15 | 5.58 |BCI021CT-ND® 1.13 813 |4,000| 38.00 | K471U15C0GESTL2 S800pE | 18 co | CENT AD. BOR 2,000: -28:00/M. | KOBeK ISx7 Ar eTHS 
560pF | 15 5.58 | BC1022CT-ND® 1.38 9.95 | 4,000 | 46.00/M | K561J15COGFSTL2 O1NF | 15 65 | BCI095CT-ND® 69 5.01 | 4,000 | 23.00/M | K103K15X7RF5THS 
680pF | 15 5.58 | BC1023CT-ND 1.38 9.95 | 4,000 | 46.00/M | K681J15COGFSTL2 022uF | 15 65  |BC1O97CT-ND® 78 5.66 | 4,000 | 26.00/M | K223K15X7RFSTHS 
820pF | 15 5.58 | BC1024CT-ND® 1.38 9.95 | 4,000 | 46.00/M | K821J15COGFSTL2 
1000pF | 15 5.58 | BC1025CT-ND® 2.25 16.25 | 4,000| 75.00/M | K102J15COGFSTL2 -O33uF | 18 cam oc TICE) a GION) «4,000, 28,000.) RSSekTSXTB IS TS 
047uF | 15 65  |BC1099CT-ND® 83 5.98 | 4,000 | 28.00/M | K473K15X7RF5THS 
1200pF | 15 5.58 |BC1026CT-ND 2.00 14.46 | 4,000 | 67.00/M | K122J15COGFSTL2 ae 4 : St - a ee ee ore 
1500pF | 15 5.58 | BC1027CT-ND® 2.00 14.46 | 4,000 | 67.00/M | K152J15COGF5TL2 a : o 1? is : e SxTRFSTES 
1800pF | 15 | 5.58 |BC1028CT-ND 2.00 14.46 | 4,000) 67.00/M | K182J15COGFSTL2 22uF | 20 75 (BGUIOSCINE SE 2.31 16.67 | 3,000 | 77.00/M | K224K20X7RFSTHS 
2200pF | 15 5.58 | BC1029CT-ND® 232 1677 | 4,000| 77.00/M | K222J15COGFSTL2 Type X7R 100V +10% 
10pF } 15 6.5 BC1030CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M ) K100J15COGF5THS 1000pF | 15 5.58 |BC1108CT-ND@ 78 5.62 | 4,000 | 26.00/M ) K102K15X7RHSTL2 
VSpF ) 15 65 (Belesee beg §6<76 = 5.46 4,000.) 25.00/M | KISONISCOGFSTHS 4700pF | 15 | 558 | BC1110CT-ND 83 5.98 | 4,000) 28.00/M | K472K15X7RHSTL2 
tepF | 15 65  |BC1033CT-ND® 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K180J15COGF5THS slic see |l oa PE sccm Te BA || drace-|Gae eau liek eRe 
22pF | 15 65 | BC1034CT-ND® 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K220J15COGF5THS nue : : ? i : 
arr | 45 65  |pci0ascT-NDe 76 546 | 4.000 | 25.00/m | K270N1SCOGFETHS 022uF | 20 6.58 |BC1112CT-ND 151 1089 | 4,000 | 50.00/M | k223K20x7RHSTL2 
Ayr | 20 6.58 |BCI114CT-ND@ 1.96 1417 | 3,000] 65.00/M | K104K20x7RHSTL2 
33pF | 15 65  |BC1036CT-ND® 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K330J15COGF5THS 
47pF | 15 65 | BC1038CT-ND® = .76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K470J15COGFSTHS 470pF | 15 65  |BCI116CT-ND® 78 5.66 | 4,000 | 26.00/M | K471K15X7RHSTHS 
S6pF | 15 65 | BC1039CT-ND 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K560J15COGESTHS 4000pF | 15 65  |BCI117CT-ND® 78 5.62 | 4,000 | 26.00/M | K102K15X7RH5THS 
68pF | 15 65  |BCI040CT-ND® 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K680J15COGF5THS 
2 | oir | 15 65 | BC1120CT-ND® 1.00 7.25 | 4,000 | 33.00/M | K103K15X7RHSTHS 
2 | s2pF | 15 65  |BCIO41CT-ND® 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K820J15COGF5THS 
047yF | 20 75  |BCt122CT-ND 2.15 15.54 | 3,000 | 72.00/M | K473K20X7RHSTHS 
100pF | 15 65  |BC1042CT-ND® 76 5.46 | 4,000 | 25.00/M | K101J15COGF5THS 
r , 4 Ayr | 20 75  |BC1123CT-ND® 1.96 14.17 | 3,000 | 65.00/M | K104K20X7RHSTHS 
150pF | 15 65 — | BC1043CT-ND ot 6.60 | 4,000 | 30.00/M | K151J15COGF5THS 
220pF | 15 65 BC1044CT-ND® 91 6.60 | 4,000 | 30.00/M | K221J15COGF5TH5 Type Y5V 25V +80/-20% — RoHS Compliant 
330pF | 15 65 | BCI045CT-ND® 1.13 8.13 | 4,000 | 38.00/M | K331J15COGF5THS ‘ooaur | 15 Pe eccom Le gay | — | xooaz4svavEsti2 
470pF | 15 65 | BCI046CT-ND® 1.13 8.13 | 4,000 | 38.00/M | K471J15COGFSTHS 
| we | 15 5.58 | BC1148CT-ND 66 4.78 | 4,000 | 22.00/M | K104Z15Y5VESTL2 
1000pF | 15 65  |BC1048CT-ND® 2.25 16.25 | 4,000 | 75.00/M | K102J15COGFSTHS ame | 20 658 |pcitsocT-nD 1.98 14.14-| 3,000 | 6s.00/m | Ka7azeovsvesTL2 
2200pF | 15 65  |BC1O50CT-ND 2.32 = 16.77_ | 4,000 | 77.00/M | K222J15COGF5THS sue | 230 aso MOREE 172 1204 |3,000 | Socom | Krosz20vsvesTL2 
3300pF | 20 75  |BCIOS1CT-ND 5.16 ~—37.28 ‘| 3,000 | 172.00/M | K332J20C0GFSTHS 
4700pF | 20 75  |BC1052CT-ND® 5.16 37.28 ‘| 3,000 | 172.00/M | K472J20C0GFSTHS 5 | oUF | 15 65 | BC1152CT-ND aD) 5.17 | 4,000 | 24.00/M | K103Z15Y5VESTHS 
Type COG 100V +5% iyF | 20 7.5  |BCt157CT-ND 1.78 12.84 | 3,000 | 59.00/M | K105220Y5VE5THS 
10pF | 15 5.58 | BC1054CT-ND® 1.16 8.35 | 4,000 | 39.00/M | K100J15COGHSTL2 Type Y5V 50V +80/-20% 
, | 220F | 18 5.58 | BC1055CT-ND® 1.16 8.35 | 4,000 | 39.00/M | K220J15COGHSTL2 
100pF | 15 5.58 | BC1057CT-ND 1.16 8.35 | 4,000 | 39.00/M | K101J15COGHSTL2 a cam STR Bald) 4,000.) '24-00/M-) RIOSZIaYeVESI Te 
220pF | 15 5.58 |BC1058CT-ND@® 144 10.40 | 4,000) 48.00/M | K221U15COGHSTL2 1) THF} 15 5.58 | BCIIG0CT-ND@® =— 66 4.78 | 4,000 | 22.00/M | K1042Z15YSVFSTL2 
100pF | 15 65 | BCIO64CT-ND® 1.16 8.35 | 4,000 | 39.00/M | K101J15COGHSTHS TMF 20 658 (BEI 178 12.84 | 8,000 | 59.00/M | K10sz20¥sVEeTL2 
2 | 220pF 15 6.5 BC1065CT-ND 1.44 10.40 4,000 | 48.00/M | K221J15COGH5TH5S O1,F 15 65 BC1163CT-ND 72 517 4,000 | 24.00/M | K103Z15Y5VF5THS 
470pF | 15 65  |BC1066CT-ND 1.80 —- 13.03 | 4,000 | 60.00/M | K471J15COGHSTHS _ | ae | 1 as [ROReEEnInee 66 4.78 | 4000 | 22.001 | K104215Y5VFSTHS 

Type X7R SOV 210% Amur | 20 75  |BCI167CT-ND® 196 14.14 |3,000| 65.00/M | K474Z20Y5VESTHS 

, | 2200 | 18 5.58 |BC1068CT-ND® 69 5.01 | 4,000 | 23.00/M | K221K15X7RFSTL2 aur | 20 75 |Bctiescr-Noe 178 1284 |3,000| 59,001 | K105z20YSVESTHS 
680pF | 15 5.58 | BC1071CT-ND® 69 6.01 | 4,000 | 23.00/M | K6BIKISX7RFSTL2 | £0) Tape and Reel part number, change CT-ND to TRND. RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic 


Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — Type NS-A 
(IEC384-14 2nd Ed. Sub-Class Y1/X1) 


Class Il Equipment. Type NS-A is recognized by UL and « Dielectric Withstanding Voltage: 4000VAC (50/ 


: : CSA (UL1414/250VAC and CSA 622.2 No. 1). 60Hz) for 1 minute 
Kinked Lead Straight Lead _ SPECIFICATIONS: + Operating Temperature Range: * Capacitance: Within the tolerance, when measured at 
x -25°C ~ 85°C « Rated Voltage: 1kHz + 20%, 1 Vrms and 20°C 
8.0 max £420 
imax j o 7 * Dissipation Factor (tan 5): 0.025 maximum, when 
20 Applicable Standards Rated Voltage measured at 1kHz + 20%, 1 Vrms and 20°C 
G 
620 UL 250 VAC « Insulation Resistance: 10,000MO min. at SOOVDC and 
T @ -40 CSA 425 VAC 1 minute electrification 
e é istics: 
Rae of € & -60 IEC 384-14 2nd Ed. Temperature Gharaclerlstlcs: 
bs) g S-80 (EN 132 400) Sub-Class Y1 250 VAC Temp. Char. | Capacitance Change | Temp. Range 
654.05 +|}- t 6 spo ee a eo Bo SEV 1016 (3300 to 4700 pF) 250 VAC BY5P/2B4_ | +10% Maximum | _-25°C ~ 85°C 
Temperature (°C) BSI (BS415: 1990), VDE 560-2, ENSU/2E4 | +20/-55% Maximum | -25°C ~ 85°C 
SEV1016 (100 to 2200 pF) 400 VAC The reference temperature: 20°C 
Nominal Capacitance Kinked Lead - ROHS Compliant Straight Lead (Not Recommended for New Design) 
Capacitance Tolerance Temperature | Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic Digi-Key Pricing Panasonic 
(pF) (%) Characteristics D F Part No. 10 100 1000 Part No. Part No. 5 10 100 Part No. 
100 +20 B 11.00 | 10.0 P9521-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA101MB _- 
150 +20 B 11.00 | 10.0 P9522-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA151MB _ 
220 +20 B 11.00 | 10.0 P9523-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA221MB _- 
470 +20 B 11.00 | 10.0 P9524-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA471MB _ 
1000 +20 B 11.00 | 10.0 P9525-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA102MB = 
1500 +20 E 11.00 | 10.0 P9526-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA152ME _- 
2200 +20 E 11.00 | 10.0 P9527-ND 4.37 29.29 149.10 ECK-ANA222ME = 
3300 +20 E 13.00 | 10.0 P9528-ND 4.68 31.38 159.74 ECK-ANA332ME P10453-ND 5.61 8.35 61.34 | ECK-DNA332ME 
4700 +20 E 16.00 | 10.0 P9529-ND 4.92 32.54 195.21 ECK-ANA472ME _- 


Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — Type TS 
(IEC384-14 2nd Ed. Sub-Class Y2/X1) 


Approved by UL and CSA for rated voltage 250VAC. Insulation Resistance: 10,000MQ min. at 500VDC and 1 


inute electrificati Nominal) Cap. Dimensions 

RECOMMENDED APPLICATIONS: rene Corr eer Bin. Cap. | Tol. |Temp.|___ (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Noise suppression circuit for switching power supply. + Temperature Characteristics: Fig. | (pF) | (%) | Char.|D+1.0| F Part No. 5 10 100 | Part No. 
SPECIFICATIONS: e,trunaratra panaclianee Temperature 100 | +20) B 7.0 | 7.5 P10455-ND@ 2.24 3.06 20.52 | ECK-ATS101MB 
. i eh 2 jaracteristics ange ange 

Operating Temperature Ranges -28°G-='125°G 2 : 150 | #20 70 | 75 | Ptodse-NDO® 2.24 3.06 20.52 | ECK-ATS151MB 
* Rated Voltage: 250VAC BIYSP/2B4 | +10% Maximum | -25°C ~ 85°C 
* Voltage Proof: 2600VAC for 1 minute meet 220 +20 7.0 75 P10457-ND® 2.24 3.06 20.52 | ECK-ATS221MB 
* Capacitance: Within the tolerance, when measured at 1kHz | _E/YSU/2E4 | +20/-55% Maximum | -25°C ~ 85°C 330 | +20 70 | 75 P10458-ND 2.24 3.06 20.52 | ECK-ATS331MB 

ole ai sheet sna Aes FIYSV/2F4 | +30/-80% Maximum | -25°C ~ 85°C ; |-470_| #20 70 | 7.5 P10459-ND@ 2.24 3.06 20.52 _| ECK-ATS471MB 

ured tt 4kHz + 20%, 1 Vrms and 20°C , The reference temperature: 20°C 680 | +20 7.0 | 7.5 P10460-ND® 2.24 3.06 20.52 | ECK-ATS681MB 


B 

B 

B 

B 

B 

jooo | +20] — | 7.0 | 75 | Pto4e1-ND® 233 3418 21.34 | ECK-ATS102ME 

jooo | +20] B | 95 | 75 | P9657-ND® 241 326 23.02 | ECK-ATS102MB 

1500 | +20] E | 80 | 75 | Ptode2-ND® 265 362 24.28 | ECK-ATS152ME 

2200 | +20 | E | 90 | 75 | Pto4e3-ND® 269 3.68 24.70 | ECK-ATS222ME 

2 | 3300 | +20 € | 115 | 7.5 | P1O464-ND® 3.24 4.43——29.73 | ECK-ATS332ME 

1 | 4700 | +20] & | 140 | 10.0 | Pi0465-ND@ 3.35 4.55 30.13 | ECK-ATS472ME 
F 
E 
F 


é 2 4700 | +20 11.5 | 75 P10466-ND® 3.24 4.43 29.73 | ECK-ATS472MF 
rs) 4700 | +20 14.0 | 7.5 P10468-ND@ 3.35 4.55 30.13 | ECK-ATS472ME6 
<j -20 0 +20+40+60+80 = 
; Temperature (°C) 1 | 10000 | +20 16.0* | 10.0 P10467-ND® 3.73 5.07 33.55 | ECK-ATS103MF 
2 | 10000 | +20 F 16.0* | 7.5 P10469-ND 3.73 5.07 33.55 | ECK-ATS103MF6 
*Dis+1.5 RoHS Compliant 


Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — Type VS (Sub-Class Y2/x1) 


Type VS is recognized by VDE (IEC60384-14) and UL/CSA. Temp. Capacitance Temperature 
FEATURES: Char. Change Range 
Miniature size, 30% smaller than conventional Type TS * a = 
RECOMMENDED APPLICATIONS: | SSDs AOU es ee 


« AC adapter, Battery charger for PC, Mobile-phone » Terminal peripheral equipment as MODEM, xDSL B +10% Maximum -20°C ~ 85°C 
SPECIFICATIONS: 9 i 2 | 
+ Operating Temperature Range: -25°C ~ 125°C (-25°C - 85°C for UL and CSA) « Rated Voltage: 250VAc/v2, 44ovacix1 | _& | #20: 86% Maximum | | -20°C ~ 85°C 
© Voltage Proof: 1500VAC, 1 minute » Dissipation Factor (tan 5): 0.025 maximum, when measured at 1kHz + 20%, 1.00.2 F +30, -80% Maximum -20°C ~ 85°C 
Vrms and 20°C (for Temperature Characteristics B, E and F) » Insulation Resistance: 10,000MQ min. at SO0VDC and 60+5 
second electrification The reference temperature: 20°C 
Nominal Cap. Cap. Tol. Temp. Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Box Panasonic 
(pF) (%) Char. D F Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
5 +0.5pF SL 8.0 5.0 P11408CT-ND® 32 2.18 15.40 P11408TB-ND® 1,000 84.00 ECC-NVSO50DG 
10 +0.5pF SL 8.0 5.0 P11409CT-ND® 52 3.56 23.86 P11409TB-ND® 1,000 122.00 ECC-NVS100DG 
22 +5% SL 8.0 5.0 P11410CT-ND® 52 3.56 23.86 P11410TB-ND® 1,000 122.00 ECC-NVS220JG 
47 +5% SL 8.0 5.0 P11411CT-ND® 52 3.56 23.86 P11411TB-ND® 1,000 122.00 ECC-NVS470JG 
100 +10% B 8.0 5.0 P11412CT-ND® 52 3.56 23.86 P11412TB-ND® 1,000 122.00 ECK-NVS101KB 
150 +10% B 8.0 5.0 P11413CT-ND 52 3.56 23.86 P11413TB-ND 1,000 122.00 ECK-NVS151KB 
220 +10% B 8.0 5.0 P11414CT-ND® 52 3.56 23.86 P11414TB-ND® 1,000 122.00 ECK-NVS221KB 
330 +10% B 8.0 5.0 P11415CT-ND® 52 3.56 23.86 P11415TB-ND® 1,000 122.00 ECK-NVS331KB 
470 +10% B 8.0 5.0 P11416CT-ND® 52 3.56 23.86 P11416TB-ND® 1,000 122.00 ECK-NVS471KB 
1000 +10% B 9.0 5.0 P11417CT-ND® 34 2.51 17.92 P11417TB-ND® 1,000 100.00 ECK-NVS102KB 
1000 +20% E 8.0 5.0 P11418CT-ND® 57 3.87 25.95 P11418TB-ND® 1,000 132.00 ECK-NVS102ME 
1500 +20% E 8.0 5.0 P11419CT-ND® 57 3.87 25.95 P11419TB-ND® 1,000 132.00 ECK-NVS152ME 
2200 +20% E 9.0 5.0 P11420CT-ND® 61 4.18 28.04 P11420TB-ND® 1,000 143.00 ECK-NVS222ME 
4700 +20% E 11.0 5.0 P11421CT-ND® 74 5.02 33.21 P11421TB-ND® 1,000 199.00 ECK-NVS472ME 
4700 +20% F 10.0 5.0 P11422CT-ND® 70 4.76 31.50 P11422TB-ND® 1,000 189.00 ECK-NVS472MF 
10000 +20% F 14.0 TS P11423CT-ND®@ 81 5.54 36.63 P11423TB-ND® 500 138.50 ECK-NVS103MF 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1696 (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


KEMET Ceramic Conformally Coated Axial Leaded Capacitors “Aximax” 


The “Aximax” series of multi-layer ceramic capacitors starts with a capacitor element that consists of formulated 


dielectric materials which have been cast into thin layers, interspersed with metal electrodes alternately exposed on Style ident cence 
opposite edges of the laminated structure. The entire structure is fired at high temperature to produce a monolithic 1.0 
block, which provides high capacitance values in a small physical volume. After firing, conductive terminations are C410 .170 (4.32) -100 (2.54) r (25.4) | L = 
applied to opposite ends of the chip to make contact with the exposed electrodes. cai2 170 (4.32) 120 (3.05) \ | is 
earl leaded ceramic capacitors are offered in the three most popular temperature characteristics: 0G: Class c420 260 (6.60) 100 (2.54) c T . I J 1 
, with a temperature coefficient of 0 + 30ppm per degree C over an operating temperature range of -55°C ~ 125°C .020 
(Also known as “NPO”). X7R: Class II, with a maximum capacitance change of +15% over an operating temperature C430 .290 (7.37) 150 (3.81) (.51) 
range of -55°C ~ 125°C. Z5U: Class Ill, with a maximum capacitance change of 22% - 56% over an operating c440 400 (10.16) .150 (3.81) 
temperature range of 10°C ~ 85°C. 
Cap. Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Dielectric Voltage Cap. Tol.(%) Code | Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
15pF +5 410 399-1807-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | — _ — | C410C150J1G5CA7200 
68pF +5 410 399-1811-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | — = — | C410C680J1G5CA7200 
1500pF +5 420 399-1819-1-ND 4 4.14 29.90 207.00 | — a — | C420C152J1G5CA7200 
100 6800pF +5 430 399-1823-1-ND 1.02 9.63 69.52 481.28 399-1823-2-ND 2,500 320.86/M C430C682J1G5CA7200 
680pF +5 410 399-1826-1-ND 30 2.85 20.57 142.43 | — _ — | C410C681J5G5CA7200 
1500pF +5 412 399-1828-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-1828-2-ND 5,000 144.90/M C412C152J5G5CA7200 
CoG 2200pF +5 412 399-1829-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 | = — | C412C222J5G5CA7200 
1500pF +5 420 399-1830-1-ND AB 4.35 31.40 217.35 | 399-1830-2-ND 5,000 144.90/M C420C152J5G5CA7200 
2200pF +5 420 399-1831-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-1831-2-ND 5,000 145.00/M C420C222J5G5CA7200 
3300pF +5 430 399-1832-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 | 399-1832-2-ND 2,500 267.46/M C430C332J5G5CA7200 
50 4700pF +5 430 399-1833-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 | — = — | C430C472J5G5CA7200 
6800pF +5 430 399-1834-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 | — _ — | C430C682J5G5CA7200 
.O1F +5 440 399-1835-1-ND AAP 11.13 80.37 556.43 | — = — | C440C103J5G5CA7200 
680pF +10 410 399-1838-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-1838-2-ND 5,000 70.95/M C410C681K1R5CA7200 
1500pF +10 410 399-1840-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-1840-2-ND 5,000 70.95/M C410C152K1R5CA7200 
3300pF +10 410 399-1842-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-1842-2-ND 5,000 70.95/M C410C332K1R5CA7200 
100 .O15uF +10 412 399-1846-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 | 399-1846-2-ND 5,000 82.50/M C412C153K1R5CA7200 
.O15pF +10 420 399-1848-1-ND .26 2.48 17.88 123.75 |= = — | C420C153K1R5CA7200 
.022UF +10 420 399-1849-1-ND 37 3.47 25.03 173.25 | 399-1849-2-ND 5,000 115.50/M C420C223K1R5CA7200 
X7R -O68F +10 430 399-1852-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 | 399-1852-2-ND 2,500 204.60/M C430C683K1R5CA7200 
-15uF +10 440 399-1854-1-ND 96 9.11 65.78 455.40 | 399-1854-2-ND 2,500 303.60/M C440C154K1R5CA7200 
.015pF +10 A410 399-1856-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 | — = — | C410C153K5R5CA7200 
-O68UF +10 412 399-1860-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 | — = — | C412C683K5R5CA7200 
50 .068UF +10 420 399-1862-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 | — a — | C420C683K5R5CA7200 
-15pF +10 430 399-1864-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 | 399-1864-2-ND 2,500 204.60/M C430C154K5R5CA7200 
-33UF +10 440 399-1866-1-ND 1.06 10.00 72.22 499.95 | — _ — | C440C334K5R5CA7200 
TUF +10 440 399-1867-1-ND 1.57 14.85 107.25 742.50 | — = — | C440C474K5R5CA7200 
.O15uF +20 410 399-1869-1-ND 19 1.83 13.23 91.58 | 399-1869-2-ND 5,000 61.05/M C410C153M1U5CA7200 
.022UF +20 410 399-1870-1-ND 19 1.83 13.23 91.58 | = — | C410C223M1U5CA7200 
100 -033UF +20 420 399-1871-1-ND -30 2.87 20.74 143.55 399-1871-2-ND 5,000 95.70/M C420C333M1U5CA7200 
-O68F +20 430 399-1873-1-ND 52 4.95 35.75 247.50 | 399-1873-2-ND 2,500 165.00/M C430C683M1U5CA7200 
.22UF +20 440 399-1876-1-ND 57 5.45 39.33 272.25 |e = — | C440C224M1U5CA7200 
ine -033F +20 410 399-1877-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 | — _— — | C410C333M5U5CA7200 
-O68F +20 410 399-1879-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 | — = — | C410C683M5U5CA7200 
50 -15uF +20 410 399-1881-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 | 399-1881-2-ND 5,000 82.50/M C410C154M5U5CA7200 
.33UF +20 420 399-1884-1-ND 40 3.81 27.53 190.58 | — = — | C420C334M5U5CA7200 
-68UF +20 430 399-1886-1-ND 65 6.19 44.69 309.38 | — = — | C430C684M5U5CA7200 
RoHS Compliant 
10pF +5 410 399-4446-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4446-2-ND 5,000 93.00/M C410C100J1G5TA7200 
15pF +5 410 399-4455-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4455-2-ND 5,000 93.00/M C410C150J1G5TA7200 
22pF +5 410 399-4461-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4461-2-ND 5,000 93.00/M C410C220J1G5TA7200 
33pF +5 410 399-4467-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4467-2-ND 5,000 93.00/M C410C330J1G5TA7200 
47pF +5 410 399-4472-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4472-2-ND 5,000 93.00/M C410C470J1G5TA7200 
68pF +5 410 399-4478-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4478-2-ND 5,000 93.00/M C410C680J1G5TA7200 
100pF +5 410 399-4447-1-ND .26 2.48 17.94 124.20 | 399-4447-2-ND 5,000 83.00/M C410C101J1G5TA7200 
150pF +5 410 399-4456-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4456-2-ND 5,000 93.00/M C410C151J1G5TA7200 
220pF +5 410 399-4462-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4462-2-ND 5,000 93.00/M C410C221J1G5TA7200 
330pF +5 410 399-4468-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4468-2-ND 5,000 93.00/M C410C331J1G5TA7200 
680pF +5 410 399-4479-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4479-2-ND 5,000 93.00/M C410C681J1G5TA7200 
470pF +5 410 399-4473-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 | 399-4473-2-ND 5,000 93.00/M C410C471J1G5TA7200 
CoG 100 1000pF +5 410 399-4448-1-ND 27 2.59 18.69 129.38 | 399-4448-2-ND 5,000 86.00/M C410C102J1G5TA7200 
1500pF +5 420 399-4492-1-ND 44 4.14 29.90 207.00 | 399-4492-2-ND 5,000 138.00/M C420C152J1G5TA7202 
2200pF +5 420 399-4495-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-4495-2-ND 5,000 145.00/M C420C222J1G5TA7200 
3300pF +5 430 399-1821-1-ND 75 7.14 51.58 357.08 | — _ — | C430C332J1G5CA7200 
3300pF +5 430 399-4508-1-ND 75 7.14 51.58 357.08 399-4508-2-ND 2,500 238.00/M C430C332J1G5TA7200 
4700pF +5 430 399-4510-1-ND 75 7.14 51.58 357.08 | 399-4510-2-ND 2,500 238.00/M C430C472J1G5TA7200 
6800pF +5 430 399-4514-1-ND 1.02 9.63 69.52 481.28 399-4514-2-ND 2,500 321.00/M C430C682J1G5TA7200 
.O1F +5 440 399-1824-1-ND 1.17 11.13 80.37 556.43 | — _— — | C440C103J1G5CA7200 
.O1pF +5 440 399-4519-1-ND AA? 11.13 80.37 556.43 | 399-4519-2-ND 2,500 371.00/M C440C103J1G5TA7200 
.O15pF +5 440 399-1825-1-ND 1.17 11.13 80.37 556.43 | — a — | C440C153J1G5CA7200 
.O15pF +5 440 399-4522-1-ND TAT 11.13 80.37 556.43 | 399-4522-2-ND 2,500 371.00/M C440C153J1G5TA7200 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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KEMET ceramic Conformally Coated Axial Leaded Capacitors “AXIMAX” (cont) 


Cap. Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 

Dielectric Voltage Cap. Tol.(%) Code | Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
680pF +5 410 399-4480-1-ND 30 2.85 20.57 142.43 | 399-4480-2-ND 5,000 95.00/M C410C681J5G5TA7200 
1000pF +5 410 399-4449-1-ND Pa 2.59 18.69 129.38 | 399-4449-2-ND 5,000 86.00/M C410C102J5G5TA7200 
1000pF +5 410 399-1827-1-ND 27 2.59 18.69 129.38 | — _ — | C410C102J5G5CA7200 
1500pF +5 412 399-4485-1-ND AB 4.35 31.40 217.35 | 399-4485-2-ND 5,000 145.00/M C412C152J5G5TA7200 
2200pF +5 412 399-4487-1-ND AB 4.35 31.40 217.35 | 399-4487-2-ND 5,000 145.00/M C412C222J5G5TA7200 
1500pF +5 420 399-4493-1-ND AB 4.35 31.40 217.35 | 399-4493-2-ND 5,000 145.00/M C420C152J5G5TA7200 
CoG 50 2200pF +5 420 399-4496-1-ND AB 4.35 31.40 217.35 | 399-4496-2-ND 5,000 145.00/M C420C222J5G5TA7200 
3300pF +5 430 399-4509-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 | 399-4509-2-ND 2,500 267.00/M C430C332J5G5TA7200 
4700pF +5 430 399-4511-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 | 399-4511-2-ND 2,500 267.00/M C430C472J5G5TA7200 
6800pF +5 430 399-4515-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 | 399-4515-2-ND 2,500 267.00/M C430C682J5G5TA7200 
.O1NF +5 440 399-4520-1-ND 1.17 11.13 80.37 556.43 | 399-4520-2-ND 2,500 371.00/M C440C103J5G5TA7200 
.O15pF +5 440 399-4523-1-ND 1.44 13.66 98.67 683.10 | 399-4523-2-ND 2,500 455.00/M C440C153J5G5TA7200 
.O15uF +5 440 399-1836-1-ND 1.44 13.66 98.67 683.10 | 399-1836-2-ND 2,500 455.40/M C440C153J5G5CA7200 
470pF +10 410 399-4474-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-4474-2-ND 5,000 71.00/M C410C471K1R5TA7200 
680pF +10 410 22 2.13 15.37 106.43 | 399-4481-; 5,000 71.00/M C410C681K1R5TA7200 
1000pF +10 410 399-4450-1-ND .21 1.98 14.30 99.00 | 399-4450. 5,000 66.00/M C410C102K1R5TA7200 
1000pF +10 410 399-1839-1-ND .21 1.98 14.30 99.00 | 399-1839. 5,000 66.00/M C410C102K1R5CA7200 
1500pF +10 410 399-4457-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-4457-; 5,000 71.00/M C410C152K1R5TA7200 
2200pF +10 410 399-4463-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-4463-2-ND 5,000 71.00/M C410C222K1R5TA7200 
3300pF +10 410 399-4469-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-4469-2-ND 5,000 71.00/M C410C332K1R5TA7200 
4700pF +10 410 399-4475-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-4475-2-ND 5,000 71.00/M C410C472K1R5TA7200 
6800pF +10 410 399-4482-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 | 399-4482-2-ND 5,000 71.00/M C410C682K1R5TA7200 
100 .O1NF +10 410 399-4451-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 399-4451-2-ND 5,000 56.00/M C410C103K1R5TA7200 
-O15pUF +10 412 399-4486-1-ND .26 2.48 17.88 123.75 399-4486-2-ND 5,000 83.00/M C412C153K1R5TA7200 
.022UF +10 412 399-4488-1-ND 33 3.17 22.88 158.40 | 399-4488-2-ND 5,000 106.00/M C412C223K1R5TA7200 
-O15pF +10 420 399-4494-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-4494-2-ND 5,000 83.00/M C420C153K1R5TA7200 
.022UF +10 420 399-4497-1-ND 37 3.47 25.03 173.25 399-4497-2-ND 5,000 116.00/M C420C223K1R5TA7200 
-033UF +10 420 399-4498-1-ND 37 3.47 25.03 173.25 399-4498-2-ND 5,000 116.00/M C420C333K1R5TA7200 
.047UF +10 430 399-4512-1-ND A7 4.46 32.18 222.75 399-4512-2-ND 2,500 149.00/M C430C473K1R5TA7200 
x7A pF +10 430 399-4503-1-ND 52 4.95 35.75 247.50 | 399-4503-2-ND 2,500 165.00/M C430C104K1R5TA7200 
-O68F +10 430 399-4516-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 | 399-4516-2-ND 2,500 205.00/M C430C683K1R5TA7200 
-15pUF +10 440 399-4524-1-ND 96 9.11 65.78 455.40 | 399-4524-2-ND 2.500 304.00/M C440C154KR15TA7200 
.O1pF +10 410 399-4452-1-ND 7 1.58 11.44 79.20 | 399-4452-2-ND 5,000 53.00/M C410C103K5R5TA7200 
.O15pF +10 410 399-4458-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 | 399-4458-2-ND 5,000 91.00/M C410C153K5R5TA7200 
.022UF +10 410 399-4464-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 | 399-4464-2-ND 5,000 91.00/M C410C223K5R5TA7200 
-033F +10 410 399-4470-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 | 399-4470-2-ND 5,000 91.00/M C410C333K5R5TA7200 
.047UF +10 410 399-4476-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 | 399-4476-2-ND 5,000 99.00/M C410C473K5R5TA7200 
-O68F +10 412 399-4490-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 | 399-4490-2-ND 5,000 99.00/M C412C683K5R5TA7200 
50 pF +10 412 399-4484-1-ND 20 1.88 13.59 94.05 399-4484-2-ND 5,000 63.00/M C412C104K5R5TA7200 
-O68F +10 420 399-4502-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 | 399-4502-2-ND 5,000 99.00/M C420C683K5R5TA7200 
pF +10 420 20 1.88 13.59 94.05 5,000 63.00/M C420C104K5R5TA7200 
-15uUF +10 430 399-4505-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 | 399-4505-2-ND 2,500 205.00/M C430C154K5R5TA7200 
.22uF +10 430 399-4507-1-ND 96 9.11 65.78 455.40 | 399-4507-2-ND 2,500 304.00/M C430C224K5R5TA7200 
-33UF +10 440 399-4526-1-ND 1.06 10.00 72.22 499.95 | 399-4526-2-ND 2,500 333.00/M C440C334K5R5TA7200 
A7UF +10 440 399-4527-1-ND 1.57 14.85 107.25 742.50 | 399-4527-2-ND 2,500 495.00/M C440C474K5R5TA7200 
.O1NF +20 410 399-4453-1-ND 14 1.29 9.30 64.35 | 399-4453-2-ND 5,000 43.00/M C410C103M1U5TA7200 
.O15UF +20 410 399-4459-1-ND 19 1.83 13.23 91.58 | 399-4459-2-ND 5,000 61.00/M C410C153M1U5TA7200 
.022”UF +20 410 399-4465-1-ND a) 1.83 13.23 91.58 | 399-4465-2-ND 5,000 61.00/M C410C223M1U5TA7200 
-033F +20 420 399-4499-1-ND 30 2.87 20.74 143.55 399-4499-2-ND 5,000 96.00/M C420C333M1U5TA7200 
100 .047UF +20 420 399-4501-1-ND 30 2.87 20.74 143.55 | 399-4501-2-ND 5,000 96.00/M C420C473M1U5TA7200 
-O68F +20 430 399-4517-1-ND 52 4.95 35.75 247.50 | 399-4517-2-ND 2,500 165.00/M C430C683M1U5TA7200 
pF +20 430 399-4504-1-ND 34 3.22 23.24 160.88 | 399-4504-2-ND 2,500 107.00/M C430C104M1U5TA7200 
15uF +20 430 399-4506-1-ND 57 5.45 39.33 272.25 | 399-4506-2-ND 2,500 182.00/M C430C154M1U5TA7200 
.22UF +20 440 399-4525-1-ND 57 5.45 39.33 272.25 | 399-4525-2-ND 2,500 182.00/M C440C224M1U5TA7200 
.033—"F +20 410 399-4471-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 | 399-4471-2-ND 5,000 56.00/M C410C333M5U5TA7200 
zou .047UF +20 410 399-4477-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 | 399-4477-2-ND 5,000 56.00/M C410C473M5U5TA7200 
-O68F +20 410 399-4483-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 | 399-4483-2-ND 5,000 56.00/M C410C683M5U5TA7200 
Apr +20 410 399-4454-1-ND 13 1.19 8.58 59.40 | 399-4454-2-ND 5,000 40.00/M C410C104M5U5TA7200 
-15UF +20 410 399-4460-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 | 399-4460-2-ND 5,000 83.00/M C410C154M5U5TA7200 
50 .22UF +20 410 399-4466-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 | 399-4466-2-ND 5,000 83.00/M C410C224M5U5TA7200 
-33UF +20 412 399-4489-1-ND 40 3.81 27.53 190.58 | 399-4489-2-ND 5,000 127.00/M C412C334M5U5TA7200 
-33UF +20 420 399-4500-1-ND 40 3.81 27.53 190.58 | 399-4500-2-ND 5,000 127.00/M C420C334M5U5TA7200 
TUF +20 430 399-4513-1-ND 65 6.19 44.69 309.38 399-4513-2-ND 2,500 206.00/M C430C474M5U5TA7200 
-68uF +20 430 399-4518-1-ND 65 6.19 44.69 309.38 399-4518-2-ND 2,500 206.00/M C430C684M5U5TA7200 
4uF +20 440 399-4521-1-ND 84 7.92 57.20 396.00 | 399-4521-2-ND 2,500 264.00/M C440C105M5U5TA7200 
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KEMET Ceramic Conformally Coated Radial Leaded Capacitors “GOLDEN MAX” 


The “Golden Max” series of multi-layer ceramic capacitors starts with a capacitor element that consists of formulated dielectric materials which 
have been cast into thin layers, and interspersed with metal electrodes alternately exposed on opposite edges of the laminated structure. The 
entire structure is fired at high temperature to produce a monolithic block, which provides high capacitance values in a small physical volume. 


After firing, conductive terminations are applied to opposite ends of the chip to make contact with the exposed electrodes. 


KEMET leaded ceramic capacitors are offered in the three most popular temperature characteristics: 


change of 22% - 56% over an operating temperature range of 10°C ~ 85°C. 


COG: Class 1, with a temperature 
coefficient of 0 + 30ppm per degree C over an operating temperature range of -55°C ~ 125°C (Also known as “NPO”). X7R: Class Il, with a 
maximum capacitance change of +15% over an operating temperature range of -55°C ~ 125°C. Z5U: Class III, with a maximum capacitance 


Series: 
C315 
C320 
C330 


C340 
C350 


Series: 
C317 
C322 
C323 


Dimensions - mm 
Dielec- Max. | Max. | Max. | Digi-Key Pricing Kemet 
tric | VDC) Cap. $ Je H T_|Part No. 1 10 100 | Part No. 
C315 Series — RoHS Compliant 
150pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4153-ND 27° 1.96 14.00 | C3150151J1G5TA 
220pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 | 399-4163-ND 27 1.96 14.00 | C3150221J1G5TA 
400 | 330pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 )399-4173-ND 27 1.96 14.00 | C315C331J1G5TA 
A70pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 | 399-4182-ND 271.96 14.00 | C315C471J1G5TA 
680pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 | 399-4191-ND 38 © 2.82 20.15 | C315C681J1G5TA 
1000pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4143-ND 312.28 16.25 | C315C102J1G5TA 
1OpF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4140-ND 26 © 1.93 13.75 | C315C100J2G5TA 
15pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4152-ND 28 © 2.08 14.85 | C315C150J2G5TA 
CoG 22pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4162-ND 28 = 2.08 14.85 | C315C220J2G5TA 
45% 27pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 /399-4171-ND 28 © 2.08 14.85 | C315C270J2G5TA 
33pF | 2.54 | 3.81 | 5.3 3 | 2.54 |399-4172-ND 28 2.08 14.85 | C315C330J2G5TA 
00 | 47PF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 /399-4181-ND 28 = 2.08 += 14.85 | C315C470J2G5TA 
68pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 | 399-4190-ND 30 219 15.68 | C315C680J2G5TA 
100pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4141-ND 28 © 2.08 14.85 | C315C101J2G5TA 
150pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4154-ND 32 2.35 © 16.80 | C315C151J2G5TA 
220pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4164-ND 32 2.35 16.80 | C315C221J2G5TA 
330pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4174-ND 38 = 2.82 20.15 | C315C331J2G5TA 
A70pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4183-ND 38 2.82 20.15 | C315C471J2G5TA 
3300pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4177-ND 19 1.39 9.90 | C315C332K5R5TA 
A7O0pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4186-ND 21 1.54 11.00 | C315C472K5R5TA 
6800pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4194-ND 21 1.54 11.00 | C315C682K5R5TA 
50 | .O1yF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 | 399-4148-ND 20. 1.51 10.75 | C315C103K5R5TA 
.O15yF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4159-ND 211.54 11.00 | C3150153K5R5TA 
.022uF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4169-ND 22 = 1.66 11.83 | C315C223K5R5TA 
.033yF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4179-ND 22 1.66 11.83 | C315C333K5R5TA 
1000pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 | 399-4144-ND 171.27 9.08 | C315C102K1R5TA 
1500pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 | 399-4156-ND 19° 1.39 9.90 | C315C152K1R5TA 
2200pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 | 399-4166-ND 19° 1.39 9.90 | C315C222K1R5TA 
x7R | 100 )3300pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4176-ND 19° 1.39 9.90 | C315C332K1R5TA 
+10% AT7OOpF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4185-ND 211.54 11.00 | C3150472K1R5TA 
6800pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 | 399-4193-ND 21 1.54 11.00 | C315C682K1R5TA 
OIF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4147-ND 19 1.39 9.90 | C315C103K1R5TA 
100pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4142-ND 22 © 1.65 11.75 | C315C101K2R5TA 
150pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4155-ND 24 1,80 12.88 | C3150151K2R5 TA 
220pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 | 399-4165-ND 24 = 1.80 12.88 | C315C221K2R5TA 
330pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4175-ND 24 1.80 12.88 | C315C331K2R5TA 
200 | 470pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4184-ND 24 1.80 12.88 | C315C471K2R5TA 
680pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4192-ND 24 1.80 12.88 | C315C681K2R5TA 
1000pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4145-ND 22 1.65 11.75 | C315C102K2R5TA 
1500pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4157-ND 24 1.80 12.88 | C315C152K2R5TA 
2200pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4167-ND 24 1.80 12.88 | C315C222K2R5TA 
A7O0pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4188-ND 19 1.37 9.78 | C315C472M5U5TA 
6800pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4196-ND 19 1.37 9.78 | C315C682M5USTA 
OIF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4150-ND 16 = © 1.21 = 8.63 | C315C103M5U5TA 
.O15pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4161-ND 18 © 1.33. 9.50 | C315C153M5U5TA 
50 | .022uF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4170-ND 18 1.33 9.50 | C315C223M5U5TA 
.O33yF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4180-ND 18 © 1.33 9.50 | C315C333M5U5TA 
.O47pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4189-ND 18 © 1.33 9.50 | C315C473M5U5TA 
25 O68UF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4197-ND 20 1.49 10.65 | C315C683M5U5TA 
+20% cApF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4151-ND 161.21 8.63 | C315C104M5U5TA 
1000pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4146-ND 171.25 8.93 | C315C102M1U5TA 
1500pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4158-ND 19° 1.37 9.78 | C315C152M1U5TA 
2200pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4168-ND 19 1.37 9.78 | C315C222M1US5TA 
400 |S300pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 /399-4178-ND 19 1.37 9.78 | C315C332M1U5TA 
A7OOpF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4187-ND 191.37 9.78 | C315C472M1U5TA 
6800pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4195-ND 19° 1.37 9.78 | C315C682M1U5TA 
OIF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 |399-4149-ND 71.25 8.93 | C315C103M1US5TA 
.O15pF | 2.54 | 3.81 | 5.33 | 2.54 | 399-4160-ND 211.53 10.93 | C315C153M1U5TA 
C317 Series 
ZU | 49 |6800pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-2133-ND 19° 1.37 9.78 | C317C682M1U5CA 
+20% .O15uF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-2135-ND 211.53 10.93 | C317C153M1U5CA 
C317 Series — RoHS Compliant 

150pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4211-ND 271.96 14.00 | C3170151J1G5TA 
220pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4221-ND 27 1.96 14.00 | C317C221J1G5TA 
400 | 330pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54)399-4230-ND 27 = 1.96 14.00 | C317C331J1G5TA 
470pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4240-ND 27 1.96 14.00 | C3170471J1G5TA 
680pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4248-ND 38 © 2.82 20.15 | C317C681J1G5TA 
1000pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4201-ND 312.28 16.25 | C317C102J1G5TA 
10pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4198-ND 26 = 1.93 13.75 | C317C100J2G5TA 
CoG 15pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4210-ND 28 = 2.08 14.85 | C317C150J2G5TA 
45% 22pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4220-ND 28 = 2.08 +=14.85 | C317C220J2G5TA 
33pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4229-ND 28 = 2.08 14.85 | C317C330J2G5TA 
900 | 39PF_| 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4238-ND 28 2.08 14.85 | C317C390J2G5TA 
47pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4239-ND 28 = 2.08 14.85 | C317C470J2G5TA 
68pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 | 399-4247-ND 30 © 2.19 15.68 | C317C680J2G5TA 
100pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4199-ND 28 © 2.08 14.85 | C317C101J2G5TA 
150pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4212-ND 32 © 2.35 © 16.80 | C3170151J2G5TA 
220pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4222-ND 32 2.35 16.80 | C317C221J2G5TA 


Dimensions - mm 
Dielec- Max. | Max. | Max. | Digi-Key Pricing Kemet 
tric | VDC} Cap. s L H T |Part No. 1 10 100 | Part No. 
COG | 599 | 330pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 )399-4231-ND 38 = 2.82 20.15 | C3170331J2G5TA 
5% A70pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4241-ND 38 2.82 20.15 | C317C471J2G5TA 
3300pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4234-ND 19 1.39 9.90 | C3170332K5R5TA 
4700pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 )399-4244-ND 21 1.54 11.00 | €3170472K5R5TA 
6800pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4251-ND 21. 1.54 11.00 | €317C682K5R5TA 
50 | .O1yF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4206-ND 20. 1.51 10.75 | C317C103K5R5TA 
.O15pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4217-ND 21 1.54 11.00 | C317C153K5R5TA 
.022uF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4227-ND 22 1.66 11.83 | C317C223K5R5TA 
.033,F | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4236-ND 22 1.66 11.83 | C317C333K5R5TA 
1000pF ) 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4202-ND A7— 1.27 9.08 | €3170102K1R5TA 
1500pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4214-ND 19 1.39 9.90 | C3170152K1R5TA 
2200pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4224-ND 19 = 1.39 9.90 | C3170222K1R5TA 
X7R_| 100 |3300pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 )399-4233-ND 19 = 1.39 9.90 | C3170332K1R5TA 
+10% 4700pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4243-ND 21 1.54 11.00 | C3170472K1R5TA 
6800pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4250-ND 21 1.54 11.00 | €317C682K1R5TA 
.01pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4205-ND 19 1.39 9.90 | C317C103K1R5TA 
100pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4200-ND 22 1.65 11.75 | €3170101K2R5TA 
150pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4213-ND 24 1.80 12.88 | C3170151K2R5TA 
220pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4223-ND 24 1.80 12.88 | C3170221K2R5TA 
330pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4232-ND 24 1.80 12.88 | C3170331K2R5TA 
200 | 470pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4242-ND 24 1.80 12.88 | C317C471K2R5TA 
680pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4249-ND 24 1.80 12.88 | C317C681K2R5TA 
1000pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4203-ND 22 1.65 = 11.75 | €3170102K2R5TA 
1500pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4215-ND 24 1.80 12.88 | C3170152K2R5TA 
2200pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4225-ND 24 1.80 12.88 | C317C222K2R5TA 
6800pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 /399-4253-ND 191.37 9.78 | C317C682MS5U5TA 
.O1pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4208-ND 16 1.21 8.63 | C317C103M5U5TA 
.O15pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4219-ND 18 = =1.33 9.50 | €317C153M5U5TA 
50 .022\F | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4228-ND 18 = =1.33 9.50 | €317C223M5U5TA 
.033,F | 5.08 | 3 .81 | 5.84 | 2.54 |399-4237-ND 18 1.33 9.50 | C317C333M5U5TA 
(047uF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4246-ND 418 1.33 9.50 | C317C473MS5U5TA 
.068pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4254-ND 20. 149 10.65 | C317C683M5USTA 
Z5U -ApF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4209-ND 16 1.21 8.63 | C317C104M5USTA 
£20% 1000pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 /399-4204-ND 171.25 8.93 | C317C102M1U5TA 
1500pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 /399-4216-ND A9 1.37 9.78 | C317C152M1U5TA 
2200pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4226-ND A9 1.37 9.78 | C317C222M1U5TA 
400 3300pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4235-ND 19 1.37 9.78 | €317C332M1U5TA 
4700pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4245-ND 19 1.37 9.78 | C317C472M1USTA 
6800pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4252-ND 19 1.37 9.78 | C317C682M1U5TA 
.O1pF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4207-ND A7— 1.25 8.93 | C317C103M1USTA 
.015uF | 5.08 | 3.81 | 5.84 | 2.54 |399-4218-ND 211.53 10.93 | C317C153M1USTA 
ie 200 |1500pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-1937-ND 45 3.30 23.58 | C3200152J2G5CA 
C320 Series — RoHS Compliant 
680pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4311-ND 39° 2.85 20.35 | C320C681J1G5TA 
1000pF ) 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4257-ND 31 2.29 16.38 | C320C102J1G5TA 
100 |1500pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4269-ND 39° 2.90 20.70 | C320C152J1G5TA 
2200pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4281-ND 39 = 2.90 20.70 | C320C222J1G5TA 
3300pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4292-ND 45 3.30 23.58 | C3200332J1G5TA 
4700pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4302-ND 48 3.54 25.30 | C320C472J1G5TA 
10pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 )399-4255-ND 27° 1.96 14.00 | C320C100J2G5TA 
15pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 )399-4267-ND 29° 2.12 15.13 | C320C150J2G5TA 
22pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4279-ND 29° 212 15.13 | C320C220J2G5TA 
33pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4290-ND 29 212 15.13 | C320C330J2G5TA 
CoG A7pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4300-ND 29 2.12 15.13 | C320C470J2G5TA 
15% 68pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4310-ND 30 © 2.23 15.95 | C320C680J2G5TA 
100pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4256-ND 29 = 212 15.13 | C320C101J2G5TA 
200 | 150pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 }399-4268-ND 32 2.37 16.95 | C320C151J2G5TA 
220pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4280-ND 32 2.37 16.95 | C320C221J2G5TA 
330pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4291-ND 39 2.85 20.35 | C3200331J2G5TA 
ATOpF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4301-ND 39 © 2.85 20.35 | C320C471J2G5TA 
680pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4312-ND 42 3.08 22.03 | C320C681J2G5TA 
1000pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4258-ND 40 2.97 21.20 | C320C102J2G5TA 
1500pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4270-ND 45 3.30 23.58 | C320C152J2G5TA 
2200pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4282-ND 45 3.30 23.58 | C3200222J2G5TA 
3300pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4293-ND 55 4.07 29.05 | C3200332J2G5TA 
.O15pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4274-ND 21 1.57 11.20 | C320C153K5R5TA 
.022IF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4286-ND 23° 1.69 12.05 | C320C223K5R5TA 
.033,F | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4296-ND 23° 1.69 12.05 | C320C333K5R5TA 
50 |-047uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4306-ND 26 1.92 13.73 | C320C473K5R5TA 
-068IF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4316-ND 26 1.92 13.73 | C320C683K5R5TA 
-ApF | 2.54] 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4264-ND 21. 1.57 11.20 | C320C104K5R5TA 
-15yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4276-ND 37° 2.71 19.33 | C3200154K5R5TA 
.22uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4288-ND 53 3.92 28.00 | C320C224K5R5TA 
X7R 4700pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4303-ND 211.58 11.30 | C3200472K1R5TA 
410% 6800pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4313-ND 21 1.58 11.30 | C320C682K1R5TA 
~ .O15pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4272-ND 24 1.74 12.43 | C320C153K1R5TA 
.022\F | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4284-ND 27 2.02 14.40 | C320C223K1R5TA 
100 | .033yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4295-ND 27 2.02 14.40 | C3200333K1R5TA 
.047 IF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4305-ND 34 2.49 17.80 | C320C473K1R5TA 
.O1pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4260-ND 19 1.42 = 10.18 | C320C103K1R5TA 
.068)F | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4315-ND 34 2.49 17.80 | C320C683K1R5TA 
-ApF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4263-ND 342.49 17.80 | C320C104K1R5TA 
200 1000pF ) 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4259-ND 23° 1.69 12.08 | C320C102K2R5TA 
1500pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4271-ND 25 1.85 13.23 | C320C152K2R5TA 
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KEMET ceramic Conformally Coated Radial Leaded Capacitors “GOLDEN MAX” (Cont.) 


Dimensions - mm Dimensions - mm 
Dielec- Max. | Max. | Max.| Digi-Key Pricing Kemet Dielec- Max. | Max. | Max.) Digi-Key Pricing Kemet 
tric | VDC| Cap. s jk H T |Part No. 1 10 100 | Part No. tric | VDC] Cap. s L H T | Part No. 1 10 100 | Part No. 
2200pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4283-ND 25 1.85 13.23 | C320C222K2R5TA -022uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4352-ND 21 1.53 10.93 | C322C223M1USTA 
3300pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4294-ND 25 1.85 13.23 | C320C332K2R5TA 033pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4362-ND 24 1.73 12.38 | C3220333M1USTA 
Y7R 4700pF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4304-ND 27 =©2.01 14.38 | C3200472K2R5TA Z5U | 499 |-047UF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18) 399-4372-ND 24 1.73 12.38 | C322C473M1USTA 
10% 200 |6800pF| 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4314-ND 27 2.01 14.38 | C320C682K2R5TA +20% -O68,IF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4382-ND 28 =©2.05 14.68 | C322C683M1U5TA 
7 Oty | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4261-ND 25 1.85 13.23 | C3200103K2R5TA ANF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 )399-4330-ND 21 1.53 10.93 | C322C104M1U5TA 
“O15uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4273-ND ‘312.30 16.40 | C320C153K2R5TA ISU 15.08 | 5.08 | 6.60 [13.18 (330-4352-ND 38278 19.85 | C3220 S4MiUSTA 
.022uF| 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4285-ND 31 2.30 16.40 | C3200223K2R5TA 323 Series — RoHS Compliant 
re 500 | .01NF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-3504-ND 86 6.35 45.38 | cazoctoamonsta | | Ape, | 500) OtuF |5.08 | 5.08 | 8.13 | 3.18 |399-2506-ND 92 6.76 48.28 | C323C103KCRSTA 
“033uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4298-ND 18 1.33 9.50 | C320C333M5US5TA in) 500 | .01yF | 5.08 | 5.08 | 8.13 | 3.18] 399-3506-ND 86 6.35 45.38 | C323C103MCRS5TA 
.047uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4308-ND 18 1.33 9.50 | C320C473M5USTA enue 
068yF | 2.54 |5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4318-ND 20 149 10.65 | C320C683MSUSTA cece NC A9D SBS en | 
50 | .1uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4266-ND 16 1.21 8.63 | C320C104MSUSTA 59, | 100 |4700pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-1974-ND 84 6.16 44.00 | C330C472J1G5CA 
A5yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4278-ND 24 1.73 12.38 | 6320154M5USTA 257% ‘ 
22uF [2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4289-ND 32 2.33 16.68 | C320C224M5USTA C330 Series — RoHS Compliant 
33uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4299-ND 32 2.33 16.68 | C320C334M5USTA 3300pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81) 399-4404-ND 84 6.16 44.00 | C330C332J1G5TA 
Z5U ATUF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4309-ND AO 2.94 21.00 | C320C474MSU5TA oe eae ae oe au a Senne a on ay erie lla 
+20% O1uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4262-ND 471.25 8.93 | C320C103M1USTA pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3. -4419- ‘ ; : 
Otsu | 2.54 5.08 | 660 | 3.18 |399-4275-ND O46: 409% |-CADOCISaMIUSTA O1F | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4384-ND 1.11 821 58.65 | C330C103J1G5TA 
“oa2ue| 2°54 | 5:08 | 660 | 318 |399-4287-ND Hie 4 Ba 10.03: | GaDgco DAMM LETA 015yF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4391-ND 1.41 1038 74.18 | C330C153J1G5TA 
“033ue | 2°54 | 5.08 | 660 | 3.18 |399-4297-ND 4-494. 40.98 | Ca0caaaMtUETA C06 022uF [5.08 |7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4398-ND 210 15.46 110.40 | C330C223/1G5TA 
100 |" al eae | ean |: ; ; d ‘ 3300pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4405-ND 94 6.92 49.45 | C330C332J2G5TA 
047uF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4307-ND 24 1.73 12.38 | C320C473M1USTA 25% 
4700pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4412-ND 94 6.92 49.45 | C330C472J2G5TA 
“068yF | 2.54 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4317-ND 28 2.05 14.68 | C320C683M1USTA 200 
6800pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4420-ND 1.33 978 69.88 | C330C682J2G5TA 
AUF | 2.54 | 5.08 | 6.60 / 3.18 |399-4265-ND 21 1.53 10.93 | C3206104M1USTA (O1yF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4385-ND 1.26 9.30 66.43 | C330C103J2G5TA 
15uF 2.54} 5.08 | 6.60 } 3.18 |399-4277-ND 382.78 19.85 | C320C154M1USTA .015uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4392-ND 2.49 18.32 130.83 | C330C153J2G5TA 
7000|1000pF [5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-5095-ND 2.86 21.07 150.48 | C330C102JDG5TA 
X7R | 50 |.033uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-2078-ND 171.45 11.33 | €3220333K5R5CA 3000| 100pF [5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-5096-ND 3.19 23.53 168.05 | C330C101JHGSTA 
a 200 |6800pF | 6.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |390-2062-ND 27 201 14.38 | €322C682K2R5CA X7R | 3000] 1000pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |999-5094-ND 3.01 22.16 158.30 | C330C102JHRSTA 
h 
299% | 100 | -O22uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 [EeeeaeaanD 21 (1.83 10.93 | C3220223M1USCA “Tour [5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 390-4305-ND G0 443 37.65 | 033001 54KSRSTA 
eS ; 22uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4401-ND ‘77 5.68 40.60 | C330C224K5R5TA 
C522 Sones — ROHS Compliant '33uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4408-ND '83 611 43.68 | C330C334K5R5TA 
680pF | 5.08 ] 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4376-ND 392.85 20.35 | C322C681J1G5TA 50 opr 
ATU | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4415-ND ‘83 6.11 43.68 | C330C474K5R5TA 
1000pF) 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4321-ND 31 2.29 16.38 | C322C102J1GSTA “68uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4423-ND 1.73 12.74 91.00 | C330C684K5R5TA 
COG | 499 |1500nF | 6.08 | 6.08 | 6.60 | 3.18 pee eeaNe 39 2.90 20.70 | C322C152/1G5TA tuF_| 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4389-ND 140 10.31 73.65 | C330C105K5R5TA 
45% 2200pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4346-ND 39 2.90 20.70 | ¢3220222J1G5TA “peeuF 15.081 7.62 19.14] 3.81) 399-4421-ND “46 3.36 24.03 | C330C68SK1RSTA 
3300pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4357-ND 45 3.30 23.58 | C3220332J1G5TA ‘tur |5.08 | 7.62 | 9.14 | 381 | 399-4986-ND ‘40 «2:97 21.20 | 330C104KiRSTA 
4700pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4367-ND AB 3.54 25.30 | C3226472J1G5TA too | -15HF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4394-ND 62 4.59 32.78 | C330C154K1R5TA 
1OpF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4319-ND 271.96 14.00 | C322C100J2G5TA 22uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4400-ND 91 6.72 48.03 | C330C224K1R5TA 
15pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4332-ND 29 2412 15.13 | C3220150J2G5TA X7R 33yF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4407-ND 1.13 834 59.60 | C330C334K1R5TA 
22pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18/399-4344-ND 29 212 15.13 | ¢322C220J2G5TA +10% ATF [5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4414-ND 1.74 12.86 91.83 | C330C474K1R5TA 
33pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18|399-4355-ND 29 212 15.13 | C3220330J2G5TA 015yF [5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4393-ND 46 3.42 24.45 | C330C153K2R5TA 
47pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4365-ND 29 212 15.13 | C322C470J2G5TA .022,F | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4399-ND 46 3.42 24.45 | C330C223K2R5TA 
68pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4375-ND 30. 2.23 15.95 | C322C680J2G5TA .033yF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4406-ND AG 3.42 24.45 | C3300333K2R5TA 
t00pF | 5.08 | 5.08 | 660 | 3.18/399-4320-ND 9-212 1513 | C322C101J2G5TA 200 | .047uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4413-ND 46 3.42 24.45 | C330C473K2R5TA 
O56uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4418-ND 463.42 24.45 | C330C563K2R5TA 
200 | 150pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4333-ND 32 2.37 16.95 | C3220151J2G5TA —_ a anecar eran e te erie 6 eee 
cog 220pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4345-ND 32 2.37 16.95 | C3220221J2G5TA ee eos | res | od | ae SoeeaIB Gh 7 be -6038 | CaaOCTAaKOEETA 
45% 330pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4356-ND 39 2.85 20.35 | €3220331J2G5TA TW foe | CBE | OT Ls : ‘ : 
Soa uF | 5.08 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-3507-ND 2.01 14.79 105.68 | C330C104KCR5TA 
470pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4366-ND 392.85 20.35 | C322C471J2G5TA 500 
e80pF | 5.08 | 5.08 | 660 | 3.18 [399-4377-ND to “0H. -09:08 | CA0008RIDESTA 12uF [5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-3509-ND 3.01 22.19 158.50 | C330C124KCR5TA 
1000pF | 5.08 | 5.08 | 660 | 3.18 |399-4322-ND dg; » Dap 9150; (Gadde OSIDESTA = 2000|1000pF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-5093-ND 2.06 15.17 108.38 | C330C102KGRSTA 
1500pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4335-ND 45 3.30 23.58 | C322C152J2G5TA ath 500| 1yF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81|399-3508-ND 1.89 13.91 99.33 | C330C104MCRSTA 
2200pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4347-ND 45 3.30 23.58 | C3220222J2G5TA see 
3300pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4358-ND 55 4.07 29.05 | C322C332U2G5TA 33uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4410-ND 52 3.83 27.33 | C330C334MSUSTA 
ATuF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4417-ND ‘52 3.83 27.33 | C330C474M5USTA 
500 | 100pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |/399-5100-ND 1.94 14.32 102.25 | C322C101JCGSTA aan (508/762 | 944 | 3.81 (aegeeoainin op: ied7 >: 37 Rall CSa0CBAdMMGUGTA, 
1000) 470pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-5101-ND 2.20 16.21 115.75 | C322C471JDG5TA 50: | eee ane ee ee end ; " ; 
Gi pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3. : E E iyF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 | 399-4390-ND 65 4.79 34.23 | C330C105MSUSTA 
7 oenaAl 4.5uF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4397-ND 1.08 7.81 55.78 | C330C155MSU5TA 
go, |'000| .O1UF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-5098-ND 1.26 9.31 66.53 | C322C103JDRSTA Bu Daur [808 | 72 | 8:14 | 381 RN dai. chia. barea | Re0nDBEMELIETA 
.O1pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4326-ND 18 1.30 9.25 | C322C103K5R5TA AF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81) 399-4388-ND At 3.02 21.58 | C330C104M1USTA 
.015pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4339-ND 21 1.57 11.20 | C322C153K5R5TA ‘pa at au oe a aa See a ree aoe eel 
022uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4351-ND 23° 1.69 12.05 | C3220223K5R5TA -22uF | 9.08 | 7.62 | 9.14 | 3. 44024 ; ‘ ; 
7 eck 33yF | 5.08 | 7.62 | 9.14 | 3.81 |399-4409-ND 55 4.03 28.75 | C330C334M1USTA 
033yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4361-ND 23 1.69 12.05 | C3220333K5R5TA woe | Bos |7eo | oid | 221 (Geen ettn Ba gaan caaieell| GAADCATARHIUETE 
50 |.047uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4371-ND 26 1.92 13.73 | C322C473K5R5TA Sada a a OF eas 3 
068uF [5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4381-ND ‘26 1.92 13.73 | C322C683K5R5TA C340 Series — RoHS Compliant 
AF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4329-ND 21 1.57 11.20 | C322C104K5R5TA .033p1F | 5.08 10.16 | 11.68) 3.81 | 399-4435-ND 4.53 33.39 238.50 | C340C333J1G5TA 
45ur | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 318|399-4341-ND ‘37 «271 19.33 | C322C154KSRSTA 100 | .047yF | 5.08 |10.16| 11.68] 3.81 | 399-4438-ND 5.08 37.25 266.10 | C340C473J1G5TA 
our | 5.08 |5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4953-ND 53 392 28.00 | Ca22C224KSRSTA coe O68uF | 5.08 |10.16|11.68| 3.81 | 399-4443-ND 5.67 41.75 298.20 | C340C683J1G5TA 
: aatcam een ta aaa : : ; 45% -022uF [5.08 |10.16|11.68| 3.81 | 399-4431-ND 4.53 33.39 238.50 | C340C223J2G5TA 
4700pF | §.08 | 6.08") 6.60 | 3.18 eee ny eel ibe: al 20) Coee Ga (2MInO TS 200 | .033uF | 5.08 |10.16|11.68] 3.81 | 399-4436-ND 5.06 37.25 266.10 | C340C333J2G5TA 
6800pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4378-ND 21 1.58 11.30 | C322C682K1R5TA 
047uF | 5. |10.16|11.68| 3.81 | 399-4439-ND 5.67 41.75 298.20 | C340C473J2G5TA 
01yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4324-ND 19 1.42 10.18 | C322C103K1R5TA 
eee 1.5uF | 5.08 [10.16] 11.68] 3.81 | 399-4429-ND 3.55 26.16 186.88 | C340C155K5R5TA 
015uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4337-ND 24° 1.74 12.43 | C322C153K1R5TA 50 
2.2uF [5.08 |10.16| 11.68] 3.81 | 399-4433-ND 4.44 32.73 233.75 | C340C225K5R5TA 
100 | .022uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4349-ND 27 2.02 14.40 | 63220223K1R5TA 
X7R A7uF [5.08 [10.16] 11.68] 3.81 | 399-4440-ND 1.85 13.65 97.50 | C340C474K1R5TA 
‘ -033uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4360-ND 272.02 14.40 | C322C333K1R5TA 
+10% X7R | 100] .68uF | 5.08 |10.16|11.68| 3.81 |399-4444-ND 4.63 34.15 243.90 | C340C684K1R5TA 
.047uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4370-ND 34 2.49 17.80 | C322C473K1R5TA : Sere 
+10% ipF | 5.08 |10.16|11.68| 3.81 | 399-4426-ND 4.63 34.15 243.90 | C340C105K1R5TA 
068yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4380-ND 34 2.49 17.80 | C322C683K1R5TA 
ine | 08 | soe | 860 | 348 ResUeeatn SA GAG Cie ab) | GaaciOaRAeas uF [5.08 [10.16] 11.68] 3.81 | 399-4425-ND 4.00 7.35 5250 | C340C104K2R5TA 
AUF {5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.1 -4328- : s i. 5 200 | .15yF | 5.08 |10.16/11.68] 3.81 | 399-4428-ND 413 30.45 217.50 | C340C154K2R5TA 
1000pF) 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4323-ND 23 1.69 12.08 | €322C102K2R5TA .22uF | 5.08 |10.16| 11.68] 3.81 |399-4432-ND 4.63 34.15 243.90 | C340C224K2R5TA 
1500pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4336-ND 25 1.85 13.23 | C3220152K2R5TA OR 
2200pF| 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 ]399-4348-ND 25 1.85 13.23 | C322C222K2R5TA 420% 500} .22uF | 5.08 |10.16| 11.68) 3.81 | 399-3510-ND 7.60 55.97 399.75 | C340C224MCR5TA 
3300pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4359-ND 25 1.85 13.23 | €322C332K2R5TA 2.2uF | 5.08 |10.16| 11.68] 3.87 |399-4434-ND 3.17 23.35 166.75 | C340C225MS5U5TA 
200.|4700pF| 5.08 | 5.08 |'6.60 | 9.18 Bee eraane 27 2.01 14.38 | C322C472K2RSTA 50 | 3.3uF | 5.08 |10.16| 11.68] 3.81 |399-4437-ND 3.96 29.18 208.45 | C340C335MSUSTA 
G800pF) 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4379-ND 27 201 14.38 | C3226682K2RSTA z5U 4.7yF_| 5.08 |10.16 | 11.68] 3.81 |399-4442-ND 4.78 35.22 251.58 | C340C475MSUSTA 
-O1pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /389-4325-ND 25 1.85 13.23 | €3226103K2RSTA 0% -A7uF | 5.08 |10.16|11.68| 3.81 | 399-4441-ND 66 4.83 34.50 | C340C474M1U5TA 
O15F | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 /399-4338-ND 312.30 16.40 | C322C153K2R5TA 400 | -S8uF | 5.08 |10.16|11.68] 3.81 |399-4445-ND 1.78 13.08 93.45 | C340C684M1USTA 
022uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4350-ND 312.30 16.40 | C322C223K2R5TA 1yF | 5.08 |10.16|11.68] 3.81 |399-4427-ND 3.14 23.15 165.33 | C340C105M1U5TA 
500 |.047uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-5097-ND 1.66 12.25 87.50 | C322C473KCRSTA 4.5uF [5.08 |10.16| 11.68] 3.81 | 399-4430-ND 3.82 28.18 201.25 | C340C155M1U5TA 
1500) 1000pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-5099-ND 1.49 11.01 78.65 | C322C102KFR5TA C350 Series — RoHS Compliant 
-033uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 | 399-4363-ND 18 1.33 9.50 | C322C333MSUSTA “Aur [10.16] 12.70] 14.22] 5.08 | 399-3511-ND 9.72 71.65 511.75 | C350C104KCR5TA 
047uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4373-ND 18 1.33 9.50 | 322¢473M5USTA x7R | 500) .22uF |10.16|12.70|14.22| 5.08 | 399-3513-ND 13.36 98.46 703.25 | C350C224KCRSTA 
068uF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18/399-4383-ND 20 1.49 10.65 | C322C683M5USTA +10% SGUE [10.16] 12.70| 14.22| 5.08 | 399-3516-ND 16.56 121.99 871.35 | C350C564KCR5TA 
50 | -1uF. | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4331-ND 16 1.21 8.63 | C322C104M5USTA 1000] .22uF [10.16] 12.70] 14.22| 5.08 |399-3514-ND 14.16 104.36 745.45 | C350C224KDRSTA 
25U 15yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4343-ND 24 4.73 12.38 | 0322C154MSUSTA UR uF [10.16] 12.70] 14.22] 5.08 | 399-3512-ND 9.14 67.35 481.05 | C350C104MCR5TA 
£20% 22uF [5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4354-ND 32 2.33 16.68 | C322C224M5USTA 00% | 500| -39uF |10.16| 12.70] 14.22) 5.08 |399-3515-ND 14.02 103.31 737.90 | C350C394MCR5TA 
33yF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4364-ND 32 2.33 16.68 | C322C334M5USTA BOE [10.16] 12.70] 14.22| 5.08 | 399-3517-ND 15.56 114.67 819.08 | C350C564MCRSTA 
‘uF [087508 P80 S18] sonaaDT-ND 17 125 a9 [caoctoawrusta] CaPacitor kit 
100 | PIM | 2208 | S008: 1'8.00' | 3 cls : ; : 399-5086-ND (Kemet Part No. CER ENG KIT 08) — RoHS Compliant 
-O15pF | 5.08 | 5.08 | 6.60 | 3.18 |399-4340-ND 211.53 10.93 | 63220153M1USTA High Voltage Capacitor Kit, 400 total pieces (See Digi-Key website for values included) ...................220eeee $50.00 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic __Inierference Suppressor Capacitors 


ECQ - UN, EW, UF 


Electrical Specifications: 

* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C (-40°C ~ 100°C for 
ECQ-UG/UL) 

¢ Capacitance Tolerance: +20% (M) 

* Dissipation Factor: Less than 1.0% (at 20°C 1 kHz) 


ECQ-UN Series: Rated Voltage: 250VAC. Standards: UL (UL 
1414); Across-The-Line Capacitor, Antenna Coupling and Line-By- 
Pass Capacitors. File No. E62674. CSA (CSA C22.2); No. 0-M1982, 
No. 1-M1981. Across-The-Line, antenna-isolation and line-by-pass 
capacitor. File No. LR35752. VDE (VED0565-1); class X2 File No. 
4811.6-4670-1041. SEV (SEV1055); class X, Ref No. 89, 5 50251,05. 
DEMKO (AFSNIT21); class X2, Ref No. 70726EC. SEMKO 
(SS4430414); class X2 Reg No. 8602146. NEMKO (NEMKO); class 
X2 Ref No. E 25082 02. El (E384-14); class X2, Reg No. 062521 
01~14(0.001~0.012uF), Reg No. 062522 01~15(0.015~0.22uF). 


ECQ-EW Series: Rated Voltage: 250VAC. Standards: UL (UL 
1283); Electromagnetic Interference Filters Class X File No. E79502. 
SEMKO (SS 443 04 14); class X2 Reg No. 8932009. DEMKO 
(AFSNIT21); class X2 Ref No. 94911EC. VDE (VDE0565-1); class X2 
File No. 4811. 6-4670-1035. 


ECQ-UF Series: Rated Voltage: 250VAC Standards: SEMKO 
(SEMKO 101) Reg. No. 61-88271/1-4. DEMKO (AFSNIT 21); class 
Y/X, Ref No. 61254EC. VDE (VDE 0565-1) class Y/X2, File No. 
4811-6-1-4670-1032. BSI (BS415); certified No. 6026. UL (UL1414) 
Across-The-Line Capacitor & Antenna-Coupling and Line-by-pass. File 
No. E62674. CSA (CSA C22.2) No. 0-M1982, No.1-M1981, Across-The- 
Line, Antenna-lsolation and LIne-by-Pass Capacitor, File No. LR35752. 


X- 


Y Series-Metallized Film 


ECQ-UV Series: Rated Voltage: 250VAC Standards: UL (UL1414); 
Across-The-Line Capacitors, Antenna-Coupling and Line-by-Pass 
Capacitors. File No. E62674. (UL1283); Electromagnetic Interference 
Filters, File No. E79502. CSA (CSA C22.2); Across-The-Line, Antenna- 
Isolation and Line-by-Pass Capacitor, No. 0-M1982, No. 1-M1981. 
SEMKO (SS 443 04 14); class X2/Y Reg No. 8804123. DEMKO 
(AFSNIT21); class X2/Y Ref No. 89275EC. NEMKO (NEMKO 132); 
class X2 Ref No. 37892, class Y Ref No. 37894. El (IEC 384/14); class 
X2/Y Reg No. 110918-01-02. VDE (VDE 0565-1); class X2/Y File No. 
4811.6-4670-1070. SEV (SEV 1055); class X ref No. 88,1 00318,01. 


ECQ-UG — Class X2 Series: Rated Voltage: 250/275VAC 
Standards: UL (UL1414); Across-The-Line Capacitors, Antenna- 
Coupling and Line-by-Pass Capacitors. CSA (Standard C22.2 No. 
1-94); Across-The-Line Capacitors. Antenna-lsolation and Line-by- 
Pass Capacitors. SEMKO, DEMKO, NEMKO, FIMCO, VDE, SEV; 
1EC384-14, 1993, EN132400, Class X2. 


ECQ-UG — Class X1 Series: Rated Voltage: 250/300VAC 
Standards: UL (UL1414); Across-The-Line Capacitors, Antenna- 
Coupling and Line-by-Pass Capacitors. CSA (Standard C22.2 No. 
1-94); Across-The-Line Capacitors. Antenna-Isolation and Line-by-Pass 
Capacitors. FIMCO and VDE; IEC384-14, 1993, A1 - 1995, EN132400, 
Class X1. 


ECQ-UL Series: Rated Voltage: 250/275VAC Standards: UL 
(UL1414); Across-The-Line Capacitors. Antenna-Coupling and Line- 
by-Pass Capacitors. CSA (Standard C22.2 No. 1-94); Across-The-Line 
Capacitors., Antenna-lsolation and Line-by-Pass Capacitors. VDE; 
1EC384-14, 1993, EN132400, Class X2. 


Volt- Volt- 
age | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic age | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VAC) | (uF) L u H Fo odo Part No. 1 10 100 | PartNo. (VAC) | (uF) L T H F do | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 
ECQ-UN — RoHS Compliant 015 /175 8.0 165 15.0 0.80| P10525-ND® 134 11.46 89.77 | ECQ-U2A154MG 
0.0047] 170 65 135 135 06 | PAG0O-NDt 98798 6650] ECO-UDAATAMN | | ony | G35 lone GO IKE one Cap METRES occ thee tence | Eomtoeaaa 
I E i R : i -ND® 2.30 19.68 154.16 | ECQ-U2A334MG 
0.01) 17.0 7.0 14.0 135 0.6 | P4601-NDt 93 7.98 66.50 | ECQ-U2A103MN is a 
250 275 | 0.47 | 25.5 10.5 20.0 22.5 0.80 | P10528-ND@ 2.35 20.10 157.45 | ECQ-U2A474MG 
0.047 | 255 7.0 140 215 0.6 (ACO NDT 1.18 10.08 84.00 | ECO-U2A473MN 0.68 | 255 125 220 225 0.80) P10529-ND® 319 27.36 214.32 | ECO-U2A684MG 
O1 | 30.5 7.5 17.01 26.5 0.8 | P4603-NDt 1.44 12.36 103.00 | _ECO-U2A104MIN 1.0 | 25.5 15.5 24.5 22.5 0.80] P10530-ND@ 3.55 30.45 238.53 | ECQ-U2A105MG 
ECQ-EW — RoHS Compliant ECQ-UG — Class X1 
0.047 | 17.0 75 13.0 13.5 0.6 | P4604-NDt 79 6.81 56.75 | ECQ-E2A473MW 0.01 [150 5.0 115 12.5 0.60] P11110-NDe 37 3.18 24.91 | ECQ-U3A103MG 
250 0.1 24.0 8.0 135 20.5 0.8 | P4605-NDt 95 8.10 67.50 | ECQ-E2A104MW 0.015 | 15.0 50 11.5 12.5 0.60 | P11111-ND® KY 3.18 24.91 | ECQ-U3A153MG 
0.22 | 24.0 105 17.5 20.5 0.8 | P4606-NDt 1.34 11.49 95.75 | ECQ-E2A224MW 0.022 | 15.0 50 11.5 12.5 0.60) P11112-ND@ KT 3.18 24.91 | ECQ-U3A223MG 
0.47 | 29.0 13.0 20.5 25.5 0.8 | P4607-NDt 1.79 15.33 127.75 | ECQ-E2A474MW 0.033 | 15.0 6.0 13.0 12.5 0.60 | P11113-ND@ 37 3.18 24.91 | ECQ-U3A333MG 
ECQ-UF — RoHS Compliant 0.047 | 15.0 6.0 13.0 12.5 0.60 | P11114-ND® Ki 3.18 24.91 | ECQ-U3A473MG 
559 | 0.0047] 200 7.0 145 165 06 | PAG08-NDT 90 7.74 64.50 | ECQ-U2A472MF 250/ | 0.068 | 15.0 8.0 15.0 12.5 0.60 Aiea 37 3.18 © 24.91 ECO-USAGBSMG 
0.01 | 230 75 150 195 06 | P4609-ND 95 810 67.50 | ECO-U2A103ME 300 0.1 15.0 80 15.0 125 0.60} P11116-ND® 37 3.18 24.91 | ECQ-U3A104MG 
: : e t 3 : 0.15 /175 80 165 15.0 0.80 | P11117-ND@ 51 4.38 34.31 | ECQ-U3A154MG 
ECQ-UV 0.22 1175 9.0 17.5 15.0 0.80 | P11118-ND@ 61 6.25 41.13 | ECQ-U3A224MG 
0.001 | 17.5 4.0 10.5 15.0 0.6 | P4617-NDe 16 6.56 54.63 | ECQ-U2A102MV 0.33 | 255 9.0 185 22.5 0.80 | P11119-ND@ 92 7.86 61.57 | ECQ-U3A334MG 
0.0012} 175 4.0 105 15.0 0.6 | P4618-ND® 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A122MV 0.47 | 25.5 10.5 20.0 22.5 0.80 | P11120-ND@ 1.22 10.47 82.02 | ECQ-U3A474MG 
0.0015} 175 4.0 105 15.0 0.6 | P4619-ND 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A152MV 0.68 | 25.5 12.5 22.0 22.5 0.80 | P11121-ND 1.63 13.95 109.28 | ECQ-U3A684MG 
0.0018| 17.5 4.0 105 15.0 0.6 | P4620-NDe 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A182MV 1.0 | 27.0 165 25.5 225 0.80 | P11122-ND 2.03 17.43 136.54 | ECQ-U3A105MG 
0.0022 | 175 4.0 105 15.0 0.6 | P4621-ND® 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A222MV ECQ-UL 
0.0027} 175 4.0 105 15.0 0.6 | P4622-ND@ 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A272MV 0.001 | 15.0 50 11.5 12.5 0.60 | P10988-ND® .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A102ML 
0.0033} 175 4.0 105 15.0 0.6 | P4623-ND@ 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A332MV 0.0012 | 15.0 50 11.5 12.5 0.60 | P10989-ND .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A122ML 
0.0039! 17.5 40 10.5 15.0 06 | P4624-ND@ 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A392MV 0.0015 | 15.0 50 11.5 12.5 0.60 | P10990-ND® .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A152ML 
000471175 40 105 15.0 06 | P4625-NDe 76 656 54.63 | ECO-U2A472MV 0.0018 | 15.0 5.0 11.5 125 0.60] P10991-ND 20. 1.71 13.40 | ECO-U2A182ML 
0.0056|175 40 105 150 06 | P4626-NDe 76 656 5463.| ECO-U2AS62MV 0.0022 | 15.0 5.0 11.5 125 0.60| P10992-NDe 20 4.71 13.40 | ECO-U2A222ML 
000881175 40 105 150 06 | P4627-NDe 76 6.56 54.63 | ECO-U2AG82MV 0.0027 | 15.0 50 115 125 0.60] P10993-ND@ 20 171 13.40 | ECO-U2A272ML 
0.0033 | 15.0 5.0 11.5 12.5 0.60 | P10994-ND® .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A332ML 
0.0082} 175 4.0 105 15.0 0.6 | P4628-ND® 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A822MV 
0.0039} 15.0 50 11.5 12.5 0.60 | P10995-ND® .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A392ML 
0.01 | 17.5 40 10.5 15.0 0.6 | P4629-ND@ 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A103MV 
0.0047 | 15.0 50 11.5 12.5 0.60 | P10996-ND® .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A472ML 
ete ie iS ine hae ry Beane - oe pe SRY 0.0056 |15.0 5.0 115 125 0.60| P10997-NDe 20 1.71 13.40 | ECO-U2A562ML 
~ - - ~ ~ - - “ ~ 0.0068 | 15.0 50 11.5 12.5 0.60 | P10998-ND® .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A682ML 
0.018 | 17.5 45 10.5 15.0 0.6 | P4632-ND@ 76 6.56 54.63 | ECO-U2A183MV 0.0082 | 15.0 5.0 11.5 12.5 0.60] P10999-ND 20. 1.71 13.40 | ECO-U2A822ML 
0.022 | 17.5 45 105 15.0 0.6 | P4633-ND@ 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A223MV 0.01 150 50 11.5 12.5 0.60 | P10724-ND@ .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A103ML 
250 | 0.027 | 17.5 45 13.0 15.0 0.6 | P4634-ND@ 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A273MV 0.012 |15.0 50 11.5 12.5 0.60 | P11000-ND@ .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A123ML 
0.033 | 17.5 45 13.0 15.0 0.6 | P4635-ND@ 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A333MV 0.015 | 15.0 50 11.5 12.5 0.60 | P10725-ND 20 1.71. 13.40 | ECQ-U2A153ML 
0.039 | 17.5 5.5 125 15.0 0.6 | P4636-ND® 76 6.56 54.63 | ECQ-U2A393MV 0.018 [15.0 5.0 13.0 12.5 0.60] P11001-ND 201.71 13.40 | ECQ-U2A183ML 
0.047 | 17.5 55 12.5 15.0 0.6 | P4637-ND@ 90 7.70 64.13 | ECQ-U2A473MV 0.022 |15.0 50 11.5 12.5 0.60 | P10726-ND@ .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A223ML 
0.056 | 17.5 7.0 14.0 15.0 0.6 | P4638-NDe 78 6.70 55.85 | ECQ-U2A563MV 0.027 | 15.0 50 11.5 12.5 0.60} P11002-ND .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A273ML 
0068 1175 70 140 15.0 06 | P4639-NDe 738 670 55.85 | ECO-U2A683MV 0.033 | 15.0 6.0 13.0 12.5 0.60| P10727-NDe 20° 1.71 13.40 | ECO-U2A333ML 
0082 175 80 150 415.0 0.6 | P4e40-ND 73 670 5585 | Eca-U2aszamv | | 250/ | 0.039 | 15.0 6.0 13.0 125 0.60 | P11003-ND 20 4.71 13.40 | ECO-U2A393ML 
041 175 80 15.0 15.0 0.8 | P4610-ND® 78 6.70 55.85 | ECQ-U2A104MV 275 | 0.047 | 15.0 6.0 13.0 12.5 0.60 | P10728-ND® .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A473ML 
012 1255 65 165 225 06 | P4641-ND 1143 969 80.78 | ECO-U2A124MV 0.056 }175 45 11.5 15.0 0.60 | P11004-ND® .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A563ML 
0.068 | 175 45 11.5 15.0 0.60 | P10729-ND® .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A683ML 
0.15 | 255 65 165 225 0.8 | P4611-ND@ 1.18 10.13 84.40 | ECQ-U2A154MV 
0.082 }175 55 12.0 15.0 0.60) P11005-ND .20 1.71 13.40 | ECQ-U2A823ML 
0.18 | 255 85 17.0 225 0.6 | P4642-ND 1.18 10.13 84.40 | ECQ-U2A184MV 04 175 55 120 150 0.60} P10730-ND@ 20 171 13.40 | Eca-u2A104ML 
0.22 | 255 85 17.0 225 0.8 | P4612-ND@ 1.28 10.94 91.15 | ECQ-U2A224MV > ; 5 ; ; 5 = 7 
027 |305 100 180 275 06 | P4ed3-NDe 179 1532 12765 | ECO-U2A274MV 0.12 /175 65 14.5 15.0 0.60} P11006-ND 24 1.83 14.34 | ECQ-U2A124ML 
= = = = = = = = 0.15 |175 65 145 15.0 0.60 | P10731-ND@ 23 1.98 15.51 | ECQ-U2A154ML 
0.33 | 30.5 10.0 18.0 27.5 0.8 | P4613-ND@ 1.79 15.38 128.18 | ECQ-U2A334MV 018 |17.5 80 16.0 15.0 0.60| P11007-ND@ 26 219 17.16 | ECQ-U2A184ML 
0.39 | 30.5 12.0 20.0 27.5 0.6 | P4644-ND 1.79 15.38 128.18 | ECQ-U2A394MV 0.22 1175 8.0 16.0 15.0 0.60 | P10732-ND@ 28 2.40 18.80 | ECQ-U2A224ML 
0.47 | 30.5 120 20.0 27.5 0.8 | P4614-ND@ 2.00 17.11 142.60 | ECQ-U2A474MV 0.27: (175 95 17.5 15.0 0.80 | P11008-ND@ 33 2.79 21.86 | ECQ-U2A274ML 
0.56 | 30.5 135 23.5 27.5 0.6 | P4645-ND 2.07 17.70 147.50 | ECQ-U2A564MV 0.33 1175 9.5 17.5 15.0 0.80| P10733-NDe 37 3.18 24.91 | ECQ-U2A334ML 
0.68 | 30.5 135 23.5 27.5 0.8 | P4615-ND@ 2.36 20.22 168.48 | ECQ-U2A684MV 0.39 | 25.5 85 17.5 22.5 0.80] P11009-ND@ 42 3.60 28.20 | ECQ-U2A394ML 
0.82 | 30.5 165 26.5 27.5 0.6 | P4646-ND@ 2.66 22.77 189.75 | ECQ-U2A824MV 0.47 | 255 85 17.5 22.5 0.80 | P10734-ND@ AT 3.99 31.26 | ECQ-U2A474ML 
1.0 | 30.5 165 265 27.5 08 | Pa6t6-NDe 2.75 23.60 196.63 | ECQ-U2A105MV 056 | 255 10.5 19.5 22.5 0.80) P11010-NDe 58 4.98 39.01 | ECO-U2A564ML 
0.68 | 255 10.5 19.5 22.5 0.80 | P10735-ND® 69 5.88 46.06 | ECQ-U2A684ML 
Sener 0.82 | 255 12.5 22.0 22.5 0.80 | P11011-ND@ 72 6.21 48.65 | ECQ-U2A824ML 
0.033 | 15.0 60 13.0 125 0.60 | P10520-ND® 94 8.07 63.22 | ECQ-U2A333MG 1.0 255 120 22.0 295 0.80 P10736-ND@ 76 654 51.23 ECQ-U2A105ML 
950/ | 9-047 | 15.0 60 13.0 125 0.60 | P10521-ND@ 97 834 65.33 | ECO-U2A473MG to |305 165 265 275 080) P11012-ND ‘92 «= 786 «61.57 | ECO-U2A125ML 
975 0.068 | 15.0 80 15.0 12.5 0.60 | P10522-NDe 1.07 918 71.91 | ECQ-U2A683MG 15 |305 165 265 27.5 0.80) P10737-ND@ 1.07 9.15 71.68 | ECQ-U2A155ML 
04 15.0 80 16.5 125 0.60) P10523-ND@ 1.07 9.21 72.15 | ECQ-U2A104MG 1.8 | 30.5 19.0 29.5 27.5 0.80) P11013-ND@ 117 10.02 78.49 | ECQ-U2A185ML 
0.1 175 60 15.0 15.0 0.80 | P10524-ND 1 7.76 60.80 | ECQ-U2A104BC1 2.2 | 30.5 19.0 295 27.5 0.80 | P10738-ND@ 1.27 10.92 85.54 | ECQ-U2A225ML 
@ RoHS Compliant 


+ P4650-KIT-ND 


Digi-Key® X-Y Series Capacitors Kit 10 each of all values denoted. (100 pcs.) Notebook style box included. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1701 


a 
A= Multilayer Ceramic Capacitors 


ei ; 

EPCOS i 

ished Sletten tc meee ‘ eee can ony YSU) ; er 1 

Features: * Good thermal stability * High insulation Features: « High volumetric efficiency * Non-linear Features: * Extremely high volumetric efficiency * Non- 

resistance » Low dissipation factor * Low inductance capacitance change » High insulation resistance * High linear capacitance change * Y5U characteristic is also 

Applications: . Resonant circuits . Timing elements pulse strength Applications: « Blocking . Coupling fulfilled Applications: * Blocking * Coupling . Decoupling 15 

* Coupling and filtering, particularly in RF circuits * Decoupling ¢ Interference suppression Electrical ¢ Interference suppression Electrical Data: * Standard: 

Electrical Data: * Dielectric: Class 1 * Operating Data: * Standard: EIA » Dielectric: Class 2 * Operating EIA » Dielectric: Class 2 * Operating temperature range: e | 

temperature range: -55°C ~ 125°C temperature range: -55°C ~ 125°C -30°C ~ 85°C j_T 

Type/ Dimensions (mm) Digi-Key Bulk Pricing Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Ammo Pack 

Tol. | VDC Cap. h b Ss e Part No. al 10 100 Part No. 10 100 1,000 | PartNo. Qty. Pricing 
100 10pF 55 50 25 25 | P4837-NDe 23 «1.58 11.17 | 495-1000-1-NDe 147 11.21 77.63 ‘| 495-1000-3-ND® 2,500 52.00/M 
100 10pF 55 50 25 5.0 | 495-3266-ND@ 23 1.58 11.17 | 495-3267-1-ND@ 147 11.21 77.63 | 495-3267-2-ND@$ 2,500 55.00/M 
100 10pF 55 60 25 25 |= _ - — | 495-3292-1-ND@ 147 11.21 77.63 | 495-3292-2-ND@$ 2,500 55.00/M 
100 15pF 55 50 25 25 | P4839-NDe 230 158 «1117 | — = ad —- |= ad _ 
100 15pF 65 50 25 25 |= _ =- —_| 495-3296-1-ND@ 1.47 11.21 77.63 _| -495-3296-2-ND@t 2,500 55.00/M 
100 18pF 55 50 25 25 | P4840-NDe 2300 1.58 «1117 | — - - - |= - — 
100 18pF 55 60 25 25 |= - - — | 495-3297-1-ND@ 147 11.21 77.63 | 495-3297-2-ND@$ 2,500 55.00/M 
100 22pF 55 50 25 25 | P4841-ND® 23 1.58 11.17 | 495-1004-1-ND® 147 11.21 77.63 ‘| 495-1004-3-ND@ 2,500 52.00/M 
100 22pF 55 50 25 5.0 | 495-3271-ND@ 23 © 1.58 11.17 | 495-3272-1-ND@ 147 11.21 77.63 | 495-3272-2-ND@$ 2,500 55.00/M 
100 22pF §5 50 25 25 | - - —_| 495-3298-1-ND@ 1.47 11.21__77.63_|_495-3298-2-ND@t 2,500 55.00/M 
100 22pF 55 560 25 25 |= - - — | 495-3299-1-ND@A 147 11.21 77.63 | 495-3299-2-ND@$a 2,500 55.00/M 
100 27pF 55 50 25 25 | P4842-NDe 23) 158 «11.17 | — =- _ —- |= od = 
100 27pF §5 50 25 25 |i _ =- — | 495-3302-1-ND@ 147 11.21 77.63 | 495-3302-2-ND@$ 2,500 55.00/M 
100 33pF 55 50 25 25 | P4843-NDe 23 1.58 11.17 | 495-1006-1-ND@ 147 11.21 = 77.63 ‘| 495-1006-3-ND® 2,500 52.00/M 
100 33pF 55 50 25 50 | 495-3274-ND@ 23 1.58 11.17 | 495-3275-1-ND@ 147 11.21 77.63 _| 495-3275-2-ND@$ 2,500 55.00/M 
100 33pF 55 60 25 25 |= - - — | 495-3303-1-ND@ 147 11.21 77.63 | 495-3303-2-ND@$ 2,500 55.00/M 
100 33pF §5 50 25 25 |i - - — | 495-3304-1-ND@A 147 11.21 77.63 | 495-3304-2-ND@$a 2,500 55.00/M 
100 4TpF 55 50 25 25 | P4845-ND@ 19 1.32 9.30 | 495-1008-1-ND@ 147 11.21 77.63 ‘| 495-1008-3-ND@ 2,500 52.00/M 
100 4TpF 55 50 25 50 | 495-3277-ND@ 20 137 9.68 | 495-3278-1-ND® 147° 11.21 77.63 | 495-3278-2-ND@$ 2,500 55.00/M 
100 4TpF §5 50 25 25 | _ = —_| 495-3307-1-ND@ 1.23 9.39 65.03 | 495-3307-2-ND@$ 2,500 46.00/M 
100 68pF 55 50 25 25 | P4847-ND@ 2300-158 «1117 | — - - —- |= = — 
100 68pF 65 650 25 25 |i - - — | 495-3310-1-ND@ 147 11.21 77.63 | 495-3310-2-ND@$ 2,500 55.00/M 
100 | 100pF 55 50 25 25 | P4849-NDe 230 158 «1117 | — - _ —- |= _ _ 
100 | 100pF 55 50 25 5.0 | 495-3268-NDe 23 1.58 11.17 | 495-3269-1-ND@ 147 11.21 77.63 | 495-3269-2-ND@t 2,500 55.00/M 
100 | 100pF 65 60 25 25 |= - =- —_| 495-3293-1-ND@ 1.47 11.21__77.63_|_495-3293-2-ND@t 2,500 55.00/M 
100 | 220pF §5 650 25 50 |i - - — | 495-1014-1-ND 1.80 13.75 95.18 | 495-1014-3-ND 2,500 63.00/M 
100 | 220pF 55 650 25 50 |= - - — | 495-3273-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3273-2-ND@} 2,500 68.00/M 
100 | 220pF 55 50 25 25 | 495-3300-ND@ 29 1.94 13.67 | 495-3301-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3301-2-ND@t 2,500 68.00/M 
100 | 330pF 55 50 25 50 |= _ - — | 495-1016-1-ND@ 1.80 13.75 9518 | — - _ 
100 | 330pF 55 650 25 50 [= =- - —_| 495-3276-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3276-2-ND@t 2,500 68.00/M 
100 | 330pF 55 50 25 25 | 495-3305-ND@ 28 «1.93 13.59 | 495-3306-1-ND® 1.80 13.75 95.18 | 495-3306-2-ND@t 2,500 68.00/M 
100 | 470pF §5 50 25 50 |= - - — | 495-1017-1-ND 1.80 13.75 95.18 | 495-1017-3-ND 2,500 63.00/M 
100 | 470pF §5 50 25 50 |= - - — | 495-3279-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3279-2-ND@$ 2,500 68.00/M 
100 | 470pF 55 50 25 25 | 495-3308-ND@ 28 1.93 13.59 | 495-3309-1-ND® 1.80 13.75 95.18 | 495-3309-2-ND@t 2,500 68.00/M 
100 | 680pF 55 50 25 5.0 | P4859-NDe® 231.73 12.35 | — - = a - _ 

COG | 100 | 680pF §5 50 25 50 |i - - — | 495-3280-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3280-2-ND@t 2,500 68.00/M 

5% | 100 | 1000pF | 55 50 25 50 | — - - — | 495-3270-1-ND@ 2.41 18.43 127.58 | 495-3270-2-ND@+ 2,500 91.00/M 

100 | 1000pF | 55 50 25 2.5 | 495-3294-ND® 38 2.60 18.34 | 495-3295-1-ND® 2.41 18.43 127.58 | 495-3295-2-ND@ 2,500 91.00/M 
100 | 2200pF | 65 50 25 50 | — - - — | 495-1024-1-ND@ 4.06 31.07 215.10 | 495-1024-3-ND@ 2,500 143.00/M 
100 | 2200pF_ | 65 50 25 50 | — - _ —_| 495-3369-1-ND@ 4.06 31.07 215.10 _| 495-3369-2-ND@+ 2,500 153.00/M 
50 100pF 55 50 25 25 | P4925-NDe 28 §=61.93 13.59 | 495-1025-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-1025-3-ND® 2,500 63.00/M 
50 100pF 55 50 25 50 | 495-3281-ND@ 28 §=©1.93 13.59 | 495-3282-1-ND® 1.80 13.75 95.18 | 495-3282-2-ND@t 2,500 68.00/M 
50 100pF 55 60 25 25 |= = - — | 495-3311-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3311-2-ND@t 2,500 68.00/M 
50 220pF §5 50 25 25 |i _ - — | 495-1029-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-1029-3-ND® 2,500 63.00/M 
50 220pF 55 50 25 50 | 495-3284-NDe 28 1.93 13.59 | 495-3285-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3285-2-ND@t 2,500 68.00/M 
50 220pF 55 60 25 25 |= - - — | 495-3314-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3314-2-ND@$ 2,500 68.00/M 
50 330pF 55 50 25 50 | 495-3287-ND@ 28 §=©1.93 13.59 | 495-3288-1-ND® 1.80 13.75 95.18 | 495-3288-2-ND@$ 2,500 68.00/M 
50 470pF 55 50 25 25 |= - - — | 495-1032-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-1032-3-ND® 2,500 63.00/M 
50 470pF 55 50 25 5.0 | 495-3289-ND@ 28 1.93 13.59 | 495-3290-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3290-2-ND@} 2,500 68.00/M 
50 470pF 55 650 25 25 |= - = —_| 495-3317-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3317-2-ND@$ 2,500 68.00/M 
50 680pF 55 60 25 50 |= - - — | 495-1034-1-ND 248 1895 131.18 | — od ad 
50 820pF §5 50 25 50 |= - - — | 495-1035-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-1035-3-ND 2,500 60.00/M 
50 820pF §5 50 25 50 |i - - — | 495-3291-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3291-2-ND@t 2,500 64.00/M 
50 | 1000pF | 5.5 50 25 50 | P4937-ND@ 25 1.88 13.40 | 495-1036-1-ND® 1.94 14.82 102.60 | 495-1036-3-ND 2,500 68.00/M 
50 | 1000pF_ [55 50 25 50 | — - _ —_| 495-3283-1-ND@ 1.94 14.82 102.60 | 495-3283-2-ND@+ 2,500 73.00/M 
50 | 1000pF | 5.5 50 25 2.5 | 495-3312-ND@ 31 2.09 14.74 | 495-3313-1-ND@ 1.94 1482 102.60 | 495-3313-2-ND@t 2,500 73.00/M 
50 | 2200pF | 5.5 50 25 50 | P4941-ND@ 35 862.59 18.53 | — - _ -—- |= - — 
50 | 2200pF | 55 50 25 50 | — - - — | 495-3286-1-ND@ 269 20.57 142.43 | 495-3286-2-ND@ 2,500 101.00/M 
50 | 2200pF | 5.5 50 25 2.5 | 495-3315-ND® 43 2.91 20.49 | 495-3316-1-ND® 269 20.57 142.43 | 495-3316-2-ND@ 2,500 101.00/M 
50 | 3300pF_ | 6.5 50 25 50 | P4943-ND@ 42 3.12 22.91 | 495-1042-1-ND@ 3.54 27.07 187.43 _| 495-1042-3-ND@ 2,500 125.00/M 
50 | 3300pF | 6.5 50 25 50 | — _ - — | 495-3371-1-ND@ 3.54 27.07 187.43 | 495-3371-2-ND@+ 2,500 133.00/M 
50 | 3300pF | 6.5 50 25 2.5 | 495-3377-ND® 56 3.80 26.81 | 495-3378-1-ND® 3.54 27.07 187.43 | 495-3378-2-ND@+ 2,500 133.00/M 
50 | 3900pF | 6.5 50 25 5.0 | 495-3372-ND® 56 3.80 26.81 | 495-3373-1-ND® 3.54 27.07 187.43 | 495-3373-2-ND@ 2,500 133.00/M 
50 | 4700pF | 6.5 50 25 50 | — - - — | 495-3374-1-ND@ 453 34.68 240.08 | 495-3374-2-ND@+ 2,500 171.00/M 
50 | 4700pF_ [6.5 50 25 25 | 495-3379-ND@ 72 4.87 34.32 _| 495-3380-1-ND@ 453 34.68 240.08 | 495-3380-2-ND@+ 2,500 171.00/M 
50 | 6800pF | 65 50 25 50 | — - - — | 495-3375-1-ND@ 652 49.86 345.15 | 495-3375-2-ND@+ 2,500 245.00/M 
50 | 6800pF | 6.5 50 25 2.5 | 495-3381-ND® 1.03 7.00 4934 | — - - -— |= - =_ 
50 | 10000pF | 6.5 50 25 5.0 | P4948-ND@ 72 5.38 40.37 | 495-1047-1-ND® 652 49.86 345.15 | 495-1047-3-ND® 2,500 230.10/M 
50 | 10000pF | 6.5 50 25 50 | — - - — | 495-3370-1-ND@ 652 49.86 345.15 | 495-3370-2-ND@+ 2,500 245.00/M 
50 | 10000pF | 6.5 50 25 25 | — - - — | 495-3376-1-ND@ 652 49.86 345.15 | 495-3376-2-ND@+ 2,500 245.00/M 

@ RoHS Compliant + Bulk parts have 30mm lead length Tape and Reel § 20% tolerance A 10% tolerance (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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| is Multilayer Ceramic Capacitors (cont) 


EPCOS 
Type/ Dimensions (mm) Digi-Key Bulk Pricing Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Ammo Pack 

Tol. | VDC Cap. h b S e Part No. 1 10 100 | PartNo. 10 100 1,000 | PartNo. Qty. Pricing 
100 470pF 65 50 25 5.0 _ = _ — | 495-3330-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3330-2-ND@t 2,500 64.00/M 
100 680pF 65 50 25 5.0 495-3333-ND@ 27 1.84 12.95 | 495-3334-1-ND® 1.70 13.00 90.00 | 495-3334-2-ND@t 2,500 64.00/M 
100 | 1000pF (55 50 25 2.5 P4898-ND® 27 1.84 12.95 | 495-1050-1-ND® 1.70 13.00 90.00 | 495-1050-3-ND@ 2,500 60.00/M 
100 | 1000pF (55 50 25 5.0 495-3321-ND@ 27 1.84 12.95 | 495-3322-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3322-2-ND@t 2,500 64.00/M 
100 | 1000pF_ [55 50 25 5.0 _ = _ —_| 495-3323-1-ND@§ 1.70 13.00 90.00 | 495-3323-2-ND@#§ 2,500 64.00/M 
100 | 1000pF |55 50 25 2.5 = _ = — | 495-3342-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3342-2-ND@t 2,500 64.00/M 
100 | 1500pF |55 50 25 2.5 P4899-ND® Zr 1.84 12.95 | — aol - —- |= = _ 
100 | 1500pF (55 50 25 5.0 _ _ — — | 495-3326-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3326-2-ND@t 2,500 64.00/M 
100 | 1500pF (55 50 25 2.5 = _ _ — | 495-3344-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3344-2-ND@t 2,500 64.00/M 
100 | 2200pF_ [55 50 25 2.5 P4900-ND® 2h 1.84 12.95 | 495-1487-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-1487-3-ND® 2,500 60.00/M 
100 | 2200pF (55 50 25 5.0 495-3327-ND@ 27 1.84 12.95 | 495-3328-1-ND® 1.70 13.00 90.00 | 495-3328-2-ND@t 2,500 64.00/M 
100 | 2200pF /55 50 25 2.5 _ _ — — | 495-3345-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3345-2-ND@t 2,500 64.00/M 
100 | 3300pF |55 50 25 2.5 = = _ — | 495-1052-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-1052-3-ND@ 2,500 60.00/M 
100 | 3300pF | 55 50 25 5.0 _ _ _ — | 495-3329-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3329-2-ND@t 2,500 64.00/M 
100 | 4700pF_ {55 50 25 2.5 P4902-ND® 28 1.93 13.59 | 495-1053-1-ND@ 1.47 11.28 78.08 |= _- - 
100 | 4700pF |55 50 25 5.0 495-3331-ND@ 28 1.93 13.59 | 495-3332-1-ND® 1.80 13.75 95.18 | 495-3332-2-ND@t 2,500 68.00/M 
100 | 4700pF | 55 50 25 2.5 = _ _ — | 495-3346-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3346-2-ND@t 2,500 68.00/M 
100 | 10000pF |55 50 25 2.5 P4904-ND® 28 1.93 13.59 | 495-1055-1-ND® 1.80 13.75 95.18 | 495-1055-3-ND® 2,500 63.00/M 
100 | 10000pF |55 50 25 5.0 495-3324-ND@ 28 1.93 13.59 | 495-3325-1-ND® 1.80 13.75 95.18 | 495-3325-2-ND@t 2,500 68.00/M 
100 | 10000pF | 55 50 25 2.5 = = = —_| 495-3343-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3343-2-ND@t 2,500 68.00/M 
100 | 18000pF | 65 50 25 2.5 495-3402-ND® 36 243 17.16 | 495-3403-1-ND@ 2.27 17.32 119.93 | 495-3403-2-ND@$ 2,500 85.00/M 
100 | 22000pF | 65 50 25 2.5 P4906-ND® 36 243 17.16 | 495-1056-1-ND@ 207. 17.32 119.93 | 495-1056-3-ND@ 2,500 80.00/M 
100 | 22000pF | 65 50 25 2.5 _ _ _ — | 495-3404-1-ND@ 2.27 17.32 119.93 | 495-3404-2-ND@t 2,500 85.00/M 
100 | 22000pF | 65 50 25 5.0 495-3386-ND@ 36 243 17.16 | 495-3387-1-ND@ 2:07. 17.32 119.93 | 495-3387-2-ND@t 2,500 85.00/M 
100 | 22000pF | 65 50 25 5.0 _ _ = —_| 495-3388-1-ND@§ 2.27 17.32 119.93 | 495-3388-2-ND@#§ 2,500 85.00/M 
100 | 47000pF | 65 50 25 25 P4908-ND® 35 2.59 18.53 | — _ _ — |= _ _ 
100 | 47000pF | 65 50 25 5.0 495-3389-ND® 43 2.89 20.38 | 495-3390-1-ND@ 2.69 20.57 142.43 | 495-3390-2-NDo$ 2,500 101.00/M 
100 | 47000pF | 65 50 25 25 _ — _ — | 495-3405-1-ND@ 2.69 20.57 142.43 | 495-3405-2-NDo$ 2,500 101.00/M 
100 AUF 65 50 2.5 2.5 P4910-ND@ 48 3.50 25.03 | 495-1060-1-ND@ 3.63 27.79 192.38 | 495-1060-3-ND® 2,500 128.00/M 
100 -ApF 65 50 25 5.0 495-3382-ND® 58 3.90 27.53 | 495-3383-1-ND@ 3.63 27.79 192.38 | 495-3383-2-NDo$ 2,500 137.00/M 
100 AUF 65 50 25 5.0 _ — — — | 495-3384-1-ND@§ 3.63 27.79 192.38 | 495-3384-2-ND@+§ 2,500 137.00/M 
100 AUF 65 50 2.5 25 — = _ — | 495-3400-1-ND@ 3.63 27.79 192.38 | 495-3400-2-NDo$ 2,500 137.00/M 
100 T5pF 65 50 25 5.0 P4911-ND® 48 3.58 26.27 | 495-1061-1-ND@ 4.06 31.07 215.10 | 495-1061-3-ND® 2,500 143.00/M 
100 V5yF 65 50 25 5.0 _ = _ — | 495-3385-1-ND@ 4.06 31.07 215.10 | 495-3385-2-NDo$ 2,500 153.00/M 
100 A5pF 65 50 25 2.5 = = = —_| 495-3401-1-ND@ 4.06 31.07 215.10 | 495-3401-3-ND® 2,500 152.96/M 
50 3300pF | 5.5 50 25 5.0 495-3338-ND® 27 1.84 12.95 | 495-3339-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3339-2-ND@+ 2,500 64.00/M 
50 4700pF | 5.5 50 25 2.5 P4950-ND@ 235 2.38 16.76 | 495-1063-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-1063-3-ND® 2,500 60.00/M 
50 4700pF | 55 50 25 5.0 — — _ — | 495-3340-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3340-2-ND@+ 2,500 64.00/M 

X7R| 50 | 10000pF |} 5.5 50 25 25 P4922-ND@ 27 1.84 12.95 | 495-1065-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-1065-3-ND® 2,500 60.00/M 

10%|_ 50 | 10000pF | 55 50 25 5.0 495-3335-ND® 27 1.84 12.95 | 495-3336-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3336-2-ND@+ 2,500 64.00/M 
50 | 10000pF | 5.5 50 25 25 _— — = — | 495-3347-1-ND@ 1.70 13.00 90.00 | 495-3347-2-ND@$ 2,500 64.00/M 
50 | 10000pF | 5.5 50 25 2.5 — — _ — | 495-3348-1-ND@§ 1.70 13.00 90.00 | 495-3348-2-ND@#§ 2,500 64.00/M 
50 | 22000pF | 5.5 50 25 2.5 P4953-ND® .28 1.93 13.59 | 495-1067-1-ND® 1.80 13.75 95.18 | 495-1067-3-ND® 2,500 63.00/M 
50 | 22000pF | 5.5 50 25 5.0 _ — _ — | 495-3337-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3337-2-ND@$ 2,500 68.00/M 
50 | 22000pF | 5.5 50 25 2.5 _ = = —__| 495-3351-1-ND@ 1.80 13.75 95.18 | 495-3351-2-ND@t 2,500 68.00/M 
50 | 47000pF | 5.5 50 25 5.0 P4955-ND® .33 2.23 15.73 | 495-1069-1-ND@ 2.08 15.89 110.03 | 495-1069-3-ND® 2,500 73.00/M 
50 | 47000pF | 5.5 50 25 5.0 _ _ _ — | 495-3341-1-ND@ 2.08 15.89 110.03 | 495-3341-2-ND@t 2,500 78.00/M 
50 | 47000pF | 5.5 50 25 2.5 495-3352-ND® 36 243 17.16 | 495-3353-1-ND® 2.36 18.07 125.10 | 495-3353-2-ND@$ 2,500 89.00/M 
50 | 47000pF | 5.5 50 25 2.5 _ _ = — | 495-3354-1-ND@§ 2.36 18.07 125.10 | 495-3354-3-ND@§ 2,500 88.96/M 
50 | 68000pF | 6.5 50 25 5.0 = = = —_| 495-3399-1-ND@ 2.55 19.53 135.23 | 495-3399-2-ND@t 2,500 96.00/M 
50 | 68000pF | 65 50 25 2.5 _ _— = — | 495-3411-1-ND@ 2.55 19.53 135.23 | 495-3411-2-ND@t 2,500 96.00/M 
50 AUF 65 50 25 5.0 P4923-ND® 25 1.82 13.00 | 495-1071-1-ND® 1.89 14.46 100.13 | 495-1071-3-ND@ 2,500 67.00/M 
50 AUF §5 560 25 25 495-3349-ND® 15 1.02 7.21 | 495-3350-1-ND® 1.11 8.52 58.95 | 495-3350-2-ND@$ 2,500 42.00/M 
50 AUF 65 50 2.5 5.0 _ — _ — | 495-3391-1-ND@ 1.89 14.46 100.13 | 495-3391-2-ND@$ 2,500 71.00/M 
50 AUF 65 50 25 5.0 _- = = —_| 495-3392-1-ND@§ 1.94 14.82 102.60 | 495-3392-2-ND@#§ 2,500 73.00/M 
50 ALF 65 50 25 2.5 495-3406-ND® 31 2.08 14.66 | 495-3407-1-ND@ 1.94 14.82 102.60 | 495-3407-2-ND@t 2,500 73.00/M 
50 AUF 65 50 25 2.5 _- _ _ — | 495-3408-1-ND@§ 1.94 14.82 102.60 | 495-3408-2-ND@#§ 2,500 73.00/M 
50 15pF 65 50 25 5.0 P13014-NDt 31 2.08 14.66 | — = =_ —- |= _ _ 
50 15yF 65 50 25 5.0 = _ — — | 495-3395-1-ND@ 3.68 28.18 195.08 | 495-3395-2-NDo$ 2,500 139.00/M 
50 -ASpF 65 50 25 2.5 = = _ —__| 495-3409-1-ND@ 3.68 28.18 195.08 | 495-3409-2-ND$ 2,500 139.00/M 
50 .22UF 65 50 25 5.0 P4958-ND® 54 3.99 29.33 | 495-1073-1-ND@ 4.53 34.68 240.08 | 495-1073-3-ND® 2,500 160.00/M 
50 .22UF 90 75 25 5.0 495-3360-ND® 1.08 7.34 51.73 | 495-3361-1-ND@ 7.96 60.84 421.20 | 495-3361-2-ND$ 2,000 281.00/M 
50 .22UF 65 50 25 5.0 _- — _ — | 495-3396-1-ND@ 4.53 34.68 240.08 | 495-3396-2-NDo$ 2,500 171.00/M 
50 .22UF 65 50 25 25 = _ _ — | 495-3410-1-ND@ 4.53 34.68 240.08 | 495-3410-2-NDo$ 2,500 171.00/M 
50 233 )1F 90 75 25 5.0 P4959-ND® 81 6.02 44.20 | 495-1074-1-ND@ 7.96 60.84 421.20 | 495-1074-3-ND® 2,000 280.80/M 
50 33 )F 90 75 25 5.0 = _ _ — | 495-3362-1-ND@ 7.96 60.84 421.20 | 495-3362-2-ND$ 2,000 281.00/M 
50 33 yF 90 75 25 5.0 = _ = — | 495-3363-1-ND@§ 7.96 60.84 421.20 | 495-3363-2-ND@#§ 2,000 281.00/M 
50 ATF 90 75 25 5.0 P4960-ND® 87 6.55 49.14 | 495-1075-1-ND@ 9.28 70.98 491.40 | 495-1075-3-ND® 2,000 327.60/M 
50 ATIF 90 75 25 5.0 _ — = — | 495-3364-1-ND@ 9.28 70.98 491.40 | 495-3364-2-NDo$ 2,000 328.00/M 
50 ATIF 65 50 25 5.0 495-3397-ND@ 232 2.15 15.13 | 495-3398-1-ND@ 2.34 17.88 123.75 | 495-3398-3-ND@ 2,500 88.00/M 
50 68 uF 90 75 25 5.0 P4961-ND® 1.34 10.04 75.26 | 495-1076-1-ND@ 14.14 108.16 748.80 | 495-1076-3-ND@ 2,000 499.20/M 
50 68 uF 90 75 25 5.0 _- _ _ — | 495-3365-1-ND@ 1414 108.16 748.80 | 495-3365-2-ND@+ 2,000 499.00/M 
50 68yF 90 75 25 5.0 _ _ = — | 495-3366-1-ND@§ 9.35 71.50 495.00 | 495-3366-2-ND@+§ 2,000 330.00/M 
50 82UF 90 75 25 5.0 495-3367-ND@ 2.33 15.80 111.40 | 495-3368-1-ND® 17.13 130.98 130.98 | 495-3368-2-ND@t 2,000 605.00/M 
50 1.0)F 90 75 25 5.0 P4962-ND® 1.42 10.74 81.02 | 495-1077-1-ND@ 13.37 102.25 707.85 | 495-1077-3-ND@ 2,000 471.90/M 
50 1.0uF 90 75 25 5.0 _ _ _ — | 495-3357-1-ND@ 13.37 102.25 707.85 | 495-3357-2-ND@t 2,000 472.00/M 
50 1.0uF 90 75 25 5.0 495-3358-ND@§ 2.33 15.80 111.40 | 495-3359-1-ND@§ 1713 130.98 906.75 | 495-3359-2-ND@#§ 2,000 605.00/M 
50 1.0yF 65 50 25 5.0 495-3393-ND@ AT 3.17 22.36 | 495-3394-1-ND@ 3.46 26.42 182.93 | 495-3394-3-ND® 2,500 130.00/M 

750 50 | 22000pF | 5.5 50 25 2.5 _ _ — — | 495-1079-1-ND@ 87 6.66 46.13 | — _ _ 
50 1.5yF 90 75 25 5.0 = _ _ — | 495-2630-1-ND@ 5.32 40.66 281.48 | 495-2630-3-ND® 2,000 188.00/M 


@ RoHS Compliant + Bulk parts have 30mm lead length +TapeandReel § 20% tolerance A 10% tolerance 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1703 


ENA TPC Radial Leaded Ceramic Disc Capacitors 


Class 1 Dielectric Features: These ceramic capacitors have a linear temperature coefficient, very low tolerances, 
low losses, high insulation resistance, and are specially suited for tuned circuits, timing and other precision circuits. 
Specifications: + Insulation Resistance: >10GQ * Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C. 


SL Dielectric Features: These capacitors have wide temperature characteristics but still offer low loss and 
linear type temperature coefficients. They are specially designed to be a smaller alternative to standard Class 
1 capacitors of linear temperature coefficient. Typical application is RF tuning. Specifications: * Operating 
Temperature: -30°C ~ 85°C. 

Class 2 Dielectric Features: These ceramic capacitors have a high dielectric constant, which makes possible 
high capacitance values in reduced dimensions. However, temperature coefficient and loss factor are greater than 
Class 1. Typical applications include decoupling and bypass. Specifications: ¢ Insulation Resistance: >10GQ 
* Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 

Class 3 Dielectric Features: A thin dielectric layer is grown on a disc of conductive ceramic. Very large 
capacitances can be obtained due to reduced thickness of this barrier layer and its inherently high dielectric 
constant. Due to its small dimensions, they are a less expensive replacement of multilayer ceramic or polyester 
capacitors. Specifications: « Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 


Capaci- 
tance Temp. Tolerance Dimension (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Ammo Pack AVX 
Fig. | VDC (pF) | Coefficient (%) D $s u Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Class 1 Dielectric 
i 22 NPO +5 5 5 4 478-4204-1-ND = 2.09 12.35 478-4204-3-ND 2,000 34.00/M 5AK220JABAI 
1 22 NPO +10 5 5 4 478-4205-1-ND _ 3.19 18.85 478-4205-3-ND 2,000 52.00/M 5AK220KABUJI 
1 400 27 NPO +10 i) 5 4 478-4206-1-ND _ 3.30 19.50 478-4206-3-ND 2,000 54.00/M 5AK270KABJI 
2 33 NPO +10 5 5 4 478-4207-1-ND _ 4.18 24.70 478-4207-3-ND 2,000 68.00/M 5AK330KOBAM 
1 68 NPO +5 8 5 4 478-4208-1-ND _ 3.85 22.75 478-4208-2-NDO 2,000 63.00/M 5AK680JAEJH 
1 120 NPO +10 9 5 5 478-4203-1-ND = 3.96 23.40 478-4203-3-ND 2,000 65.00/M 5AK121KAFJI 
2 500 120 NPO +10 7 § 4 478-4209-1-ND = 4.29 25.35 478-4209-3-ND 2,000 70.00/M 5AQ470KODAM 
SL Dielectric 
400 33 SL +10 4 5 3 478-4210-1-ND _ 3.30 19.50 478-4210-3-ND 2,000 54.00/M 5KK330KOAAM 
2 56 SL +10 4 5 3 478-4211-1-ND = 4.95 29.25 478-4211-3-ND 2,000 81.00/M 5KK560KOAAM 
500 330 SL +5 6 § 3 478-4212-1-ND = 5.17 30.55 478-4212-3-ND 2,000 85.00/M 5KQ331JOCAM 
Class 2 Dielectric 
2 100 Y5E +10 4 5 3 478-4213-1-ND = 4.18 24.70 478-4213-3-ND 2,000 68.00/M 5MK101KOAAM 
2 100 YSF +10 4 5 3 478-4216-1-ND _ 2.64 15.60 478-4216-3-ND 2,000 43.00/M 5NK101KOAAM 
1 220 Y5P +20 4 5 3 478-4244-1-ND _— 3.19 18.85 478-4244-3-ND 2,000 52.00/M 50K221MAAUJI 
2 470 Y5P. +10 4 5 3 478-4246-1-ND _ 3.19 18.85 478-4246-3-ND 2,000 52.00/M 50K471KOAAM 
1 470 Y5P. +20 4 5 3 478-4247-1-ND = 3.19 18.85 478-4247-3-ND 2,000 52.00/M 50K471MAAUI 
2 400 470 Y5F +10 5 5 4 478-4217-1-ND _— 3.19 18.85 478-4217-3-ND 2,000 52.00/M 5NK471KOBAM 
1 1000 Y5P +10 5 5 4 478-4241-1-ND — 3.19 18.85 478-4241-2-NDO 2,500 52.00/M 50K102KABJH 
1 1000 Y5P +10 5 5 4 478-4242-1-ND _ 2.64 15.60 478-4242-3-ND 2,000 43.00/M 50K102KABJI 
2 1000 Y5P. +10 5 5 4 478-4243-1-ND _ 3.30 19.50 478-4243-3-ND 2,000 54.00/M 50K102KOBAM 
2 2200 Y5P. +10 8 § 4 478-4245-1-ND = 3.52 20.80 478-4245-3-ND 2,000 58.00/M 50K222KOEAM 
2 10000 Y5U -20/+50 1 5 6 478-4259-1-ND _— 4.84 28.60 478-4259-3-ND 2,000 79.00/M 5SK103SOHAM 
2 10000 Z5V. -20/ +50 i) 5 4 478-4268-1-ND = 3.85 22.75 478-4268-3-ND 2,000 63.00/M 5UK103Z0BAM 
2 100 Y5P. +10 4 5 3 478-4248-1-ND = 4.18 24.70 478-4248-3-ND 2,000 68.00/M 50Q101KOAAM 
2 100 Y5E +10 4 5 3 478-4214-1-ND _ 3.63 21.45 478-4214-3-ND 2,000 59.00/M 5MQ101KOAAM 
2 100 YSF +10 4 5 3 478-4218-1-ND _ 2.86 16.90 478-4218-3-ND 2,000 47.00/M 5NQ101KOAAM 
2 270 YSF +10 4 5 3 478-4219-1-ND _ 2.86 16.90 478-4219-3-ND 2,000 47.00/M 5NQ271KOAAM 
2 390 YSE +10 6 5 4 478-4215-1-ND — 4.18 24.70 478-4215-3-ND 2,000 68.00/M 5MQ391KOBAM 
2 390 YSF +10 4 5 3 478-4220-1-ND = 3.30 19.50 478-4220-3-ND 2,000 54.00/M 5NQ391KOAAM 
2 470 Y5P. +10 4 5 3 478-4254-1-ND _ 3.52 20.80 478-4254-3-ND 2,000 58.00/M 500471KOAAM 
2 470 Y5P +20 4 5 3 478-4255-1-ND _ 3.41 20.15 478-4255-3-ND 2,000 56.00/M 500471M0AAM 
2 470 Y5F +10 5 5 4 478-4221-1-ND _ 2.86 16.90 478-4221-3-ND 2,000 47.00/M 5NQ471KOBAM 
2 560 Y5P. +10 4 § 3 478-4257-1-ND = 3.30 19.50 478-4257-3-ND 2,000 54.00/M 500561KOAAM 
2 500 820 YSF +10 6 5 4 478-4222-1-ND = 3.52 20.80 478-4222-3-ND 2,000 58.00/M 5NQ821KOCAM 
1 1000 Y5P. +10 6 5 4 478-4249-1-ND — 3.96 23.40 478-4249-2-NDO 2,500 65.00/M 50Q102KACAH 
1 1000 Y5P +10 6 5 4 478-4250-1-ND = 3.52 20.80 478-4250-2-NDO 2,500 58.00/M 500102KACJA 
2 1000 Y5P +10 6 5 4 478-4251-1-ND = 3.41 20.15 478-4251-3-ND 2,000 56.00/M 500102KOCAM 
1 1000 Y5U +20 4 5 3 478-4260-ND$ AF 1.62 11.70 _- _ = 5SQ102MAAAA 
2 1000 Y5U +20 4 5 3 478-4261-1-ND — 4.40 26.00 478-4261-2-NDO 2,500 72.00/M 5SQ102MOAAL 
2 1000 Y5U +20 4 5 3 478-4262-1-ND _ 3.52 20.80 478-4262-3-ND 2,000 58.00/M 5SQ102MOAAM 
2 1000 Y5P +20 6 5 4 478-4252-1-ND _ 3.30 19.50 478-4252-3-ND 2,000 54.00/M 500102MOCAM 
2 1500 Y5P. +10 ie 5 4 478-4253-1-ND _ 4.84 28.60 478-4253-3-ND 2,000 79.00/M 500152KODAM 
1 2200 Y5U +20 7 5 4 478-4263-1-ND = 451 26.65 478-4263-3-ND 2,000 74.00/M 5SQ222MADAK 
2 4700 Y5P. +10 ant 5 6 478-4256-1-ND _ 6.27 37.05 478-4256-3-ND 2,000 103.00/M 500472KOHAM 
3 100 YSF +10 5 5 4 478-4223-ND¥ 12 1.13 8.13 - _ — 5NR101KNBCA 
1 220 Y5F +10 4 5 3 478-4230-ND$ 20 1.89 13.65 _ _— _— 5NR221KAACA 
1 470 YSF +10 5 5 4 478-4233-1-ND _— 451 26.65 478-4233-2-NDO 2,000 74.00/M 5NR471KABLH 
1 1000 YSF +10 t 5 4 478-4224-1-ND _ 3.41 20.15 478-4224-2-NDO 2,000 56.00/M 5NR102KADLH 
3 1000 Y5F +10 7 5 4 478-4225-1-ND = 3.63 21.45 478-4225-3-ND 1,500 59.00/M 5NR102KNDCM 
3 4000 1000 Y5F +10 7 5 4 478-4226-1-ND _ 4.29 25.35 478-4226-3-ND 1,500 70.00/M 5NR102KNDLM 
3 1000 YSF +10 8 5 4 478-4227-ND¥ 39 3.69 26.65 _ _ _— 5NR102KNECA 
1 1800 YSF +10 10 5 5 478-4229-1-ND = 8.47 50.05 478-4229-3-ND 1,500 139.00/M 5NR182KAGAI 
1 2200 YSF +10 1 5 5 478-4231-ND¥ 34 3.20 23.08 = _ = 5NR222KAHCA 
2 3300 Y5F +10 13 10 6 478-4232-ND$ 42 4.01 28.93 - _ _ 5NR332KWJCA 
2 10000 Y5F +10 16 10 7 478-4228-ND¥ 14 7.02 50.70 _ _— — 5NR103KWLCA 
1 10000 Y5R +20 19 10 7 478-4258-ND¥ 92 8.69 62.73 = = = 5PR103MUMCE 
2 470 YSF +10 8 75 4 478-4238-ND¥ 20 1.89 13.65 = — — 5NS471KRECA 
2 1000 YSF +10 9 75 5 478-4234-ND¥ 22 2.12 15.28 _ _ _— 5NS102KRFCA 
1 1000 Y5F +20 9 75 5 478-4235-1-ND _ 5.83 34.45 478-4235-3-ND 1,500 95.00/M 5NS102MBFCI 
2 1800 YSF +10 "1 75 5 478-4236-ND¥ 26 2.43 17.55 = — — 5NS182KRHCA 
1 2000 2200 Y5U +20 9 7.5 5 478-4264-ND$ 34 3.24 23.40 = = = 5SS222MBFCA 
2 2200 YSF +10 13 10 6 478-4237-ND¥ 29 2.79 20.15 _ — — 5NS222KWJCA 
1 4700 Y5U -20/ +50 an 75 5 478-4267-ND¥ 26 3.74 26.98 — _ _— 5SS472SBHCA 
1 4700 Y5U +20 1 re) 5 478-4265-ND¥ 39 3.74 26.98 _ _ _ 5SS472MBHCA 
3 4700 Y5U +20 ak 5 5 478-4266-1-ND - 8.91 52.65 478-4266-3-ND 1,500 146.00/M 5SS472MNHCM 
2 3000 1000 YSF +10 10 10 5 478-4239-ND¥ 22 2.12 15.28 _ — _ 5NT102KWGCA 
3 2200 YSF +10 13 78 6 478-4240-ND¥ 29 2.75 19.83 = _ im 5NT222KQJCA 
Class 3 Dielectric 
2 25 0.1 pF Y5V. -20/ +80 6 § 3 478-4274-1-ND _ 3.63 21.45 478-4274-3-ND 2,000 59.00/M 5ZF104Z0CAM 
1 10000 Y5U -20/+80 4 5 3 478-4271-1-ND _ 3.52 20.80 478-4271-2-NDO 2,500 58.00/M 5YH103ZAAJA 
1 10000 Y5U -20/ +80 4 5 3 478-4272-1-ND _ 2.31 13.65 478-4272-3-ND 2,000 38.00/M 5YH103ZAAUJI 
1 10000 Y5P. +20 6 5 3 478-4269-1-ND _ 3.85 22.75 478-4269-3-ND 2,000 63.00/M 5WH103MACJI 
1 10000 Y5P -20/ +80 6 5 3 478-4270-1-ND = 3.85 22.75 478-4270-2-NDO 2,500 63.00/M 5WH103ZACJH 
2 47000 Y5U -20/ +80 8 5 3 478-4273-1-ND = 4.29 25.35 478-4273-3-ND 2,000 70.00/M 5YH473Z0EAM 
1 0.1 pF Y5V +20 6 5 3 478-4275-1-ND = 2.97 17.55 478-4275-3-ND 2,000 49.00/M 5ZH104MACUJI 
1 50 0.1pF Y5V -20/ +80 6 § 3 478-4276-1-ND — 3.63 21.45 478-4276-2-NDO 2,500 59.00/M 5ZH104ZACAH 
1 0.1 pF Y5V -20/ +80 6 5 3 478-4277-1-ND — 2.97 17.55 478-4277-2-NDO 2,500 49.00/M 5ZH104ZACJA 
1 0.1pF Y5V -20/ +80 6 § 3 478-4278-1-ND _ 3.52 20.80 478-4278-3-ND 2,000 58.00/M 5ZH104ZACJI 
2 0.1 pF Y5V -20/ +80 6 5 3 478-4279-1-ND = 4.51 26.65 478-4279-3-ND 2,000 74.00/M 5ZH104Z0CAM 
2 0.1pF Y5V -20/+80 6 5 3 478-4280-1-ND 3.52 20.80 478-4280-2-NDO 2,500 58.00/M 5ZH104Z0CJA 
2 0.1pF Y5V -20/ +80 6 5 3 478-4281-1-ND — 3.52 20.80 478-4281-2-NDO 2,500 58.00/M 5ZH104ZOCJL 
2 0.1pF Y5V -20/ +80 6 5 3 478-4282-1-ND _ 3.41 20.15 478-4282-3-ND 2,000 56.00/M 5ZH104Z0CJM 
QTapeand Reel + Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1704 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


INADX TPC 
Epoxy Coated AC and Switch Mode 
Ceramic Disc Capacitors 


These capacitors are made of a new dielectric compound specially developed for AC or switch 
mode circuits that can generate dielectric heat, which is the limiting factor on other ceramic 


disc capacitors. 


This series adds the advantages of Class 1 capacitors (low loss factor) with the advantages 
of Class 2 capacitors (small size and lower cost). These capacitors are epoxy coated, flame 
retardant class UL94V-0. They meet the standards of the telecom and data processing industry. 


They are particularly suited for TV deflection and power supply circuits. 


Specifications: * Insulation Resistance @ 500V: >10GQ » Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


Cap. Temp. Tolerance Dimension (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Ammo Pack AVX 
Fig. | VDC (pF) | Coefficient (%) D $s uf Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

1 1000 | 2200 Y5P. +10 13 5 6 478-4287-1-ND — 6.82 40.30 478-4287-3-ND 1,500 112.00/M 6LR222KNJCM 
2 220 Y5P +10 6 7.5 4 478-4291 -ND¥ A7 1.58 11.38 _ _ _ 6LS221KRCCT 
1 220 Y5P +10 7 5 4 478-4290-1-ND — 7.81 46.15 478-4290-3-ND 1,500 128.00/M 6LS221KNDCM 
1 270 Y5P +10 7 5 4 478-4292-1-ND — 4.07 24.05 478-4292-3-ND 1,500 67.00/M 6LS271KNDCM 
1 330 Y5P +10 8 5 4 478-4293-1-ND — 8.91 52.65 478-4293-3-ND 1,500 146.00/M 6LS331KNECM 
3 470 Y5P +10 9 TS 5 478-4294-ND¥ .27 2.52 18.20 - _ _— 6LS471KBFCT 
1 2000 470 Y5P +10 9 5 5 478-4295-1-ND — 10.78 63.70 478-4295-3-ND 1,500 176.00/M 6LS471KNFCM 
3 1000 Y5U +20 8 75 4 478-4283-ND$ 22 2.07 14.95 =_ _ = 67S102MBECA 
3 1000 Y5P. +10 1 75 5 478-4288-N D¥ 30 2.84 20.48 _ — — 6LS102KBHCT 
1 1000 Y5P. +10 1 5 5 478-4289-1-ND - 11.88 70.20 478-4289-3-ND 1,500 194.00/M 6LS102KNHCM 
3 2200 Y5U -20/+50 9 5 5 478-4284-1-ND al 4.84 28.60 478-4284-3-ND 1,500 79.00/M 67S222SAFCI 
3 2200 Y5U -20/+50 9 5 5 478-4285-1-ND — 9.13 53.95 478-4285-3-ND 1,500 149.00/M 67S222SAFCK 
3 10000 Y5V -20/+50 1 10 5 478-4286-1-ND — 6.16 36.40 478-4286-3-ND 1,500 101.00/M 68S103SCHCK 

+ Bulk 

Safety Ceramic Disc Capacitors 

X Function: Y Function: 


Applications where the capacitor failure does not lead to the danger of electrical shock. There are 3 subclasses related 
to the peak voltage of the impulses superimposed to the main voltage; Subclass X1: Impulses up to 4kV; Subclass X2: 


Applications where the capacitor failure may lead to the danger of electrical shock. There are 4 subclasses related to the 
peak voltage of the impulses applied before life test. Subclass Y1: Impulses up to 8kV; Subclass Y2: Impulses up to 5kV; 


impulses up to 2.5kV. Subclass Y3: Rated for 250VAC without impulses. 
61V 620 65N 
Certificate Rated Climatic Certificate Rated Climatic Certificate Rated Climatic 
Standard Number Voltage Category Number Voltage Category Number Voltage Category 
WwW UL 1414 E 147842 (N) 250 VAC — E 147842 (N) 250 VAC - E 147842 (N) | 250 VAC = 
(a aera LR 100430-2 250 VAC _ LR 100430-1 250 VAC 
DIN BDE 0560 76830 
Part 2 — _ 76804 400 VAC 25/85/21 —_ = _ 
DIN EN 132400: 1995 to x1:-4o0 vac | 40/88/21/6 torzea | XAQOVAC ] snasrotic _ = — 
IEC 384-14: 1993 94634 Y1: 250 VAC Y1: 250 VAC _ = _ 
EN 132400: 1994 X1: 400 VAC X1: 400 VAC 
® IEC 384-14: 1993 V4551 Y1: 250 VAC 40/125/21/C V4635 Y2: 250 VAC 40/125/21/C _ = — 
Cap. Tolerance Dimension (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Fig. (pF) (%) D Ss ili Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
X1/Y1 — Test Voltage 4kVAC 
1 470 +20 8 10 4 478-4300-ND$ .29 2.79 20.15 = — = 61V471MCECT 
1 1000 +20 8 10 4 478-4296-ND$ AL 3.92 28.28 = = _ 61V102MCECT 
1 2200 +20 an 10 5 478-4297-ND$ AT 4.46 32.24 = _ _ 61V222MCHCA 
1 2200 +20 an 10 5 478-4298-ND$ 53 5.00 36.08 = — _ 61V222MCHCT 
2 2200 +20 10 5 5 478-4299-1-ND = 11.11 65.65 478-4299-3-NDO 1,000 182.00 61V222MNGCM 
1 4700 -20/ +50 19 10 i 478-4301-ND$ 58 5.49 39.65 = — _ 61V472SCMCT 
X1/¥2 — Test Voltage 2.5kVAC 
1 1000 +20 i 75 4 478-4302-ND$ 45 4.23 30.55 = — _ 620102MBDCA 
1 1000 +20 8 75 4 478-4303-ND$ 39 3.74 26.98 oa = = 620102MBECA 
1 1000 +20 8 75 4 478-4304-1-ND = 9.68 57.20 478-4304-2-ND 1,500 158.00/M 620102MBECH 
2 1000 +20 8 75 4 478-4306-1-ND = 11.33 66.95 478-4306-2-ND 1,000 185.00 620102MQECS 
2 1000 +20 8 75 4 478-4307-1-ND = 11.33 66.95 478-4307-2-ND 1,000 185.00 620102MQEIS 
1 2200 +20 an 10 5 478-4308-ND$ 64 6.03 43.55 = — _ 620222MCHCA 
1 4700 +20 15 75 6 478-4309-ND$ 89 8.46 61.10 _ — _ 620472MBKCA 
3 4700 -20/+50 15 10 6 478-4310-ND$ 93 8.78 63.38 = — _ 620472SWKCE 
X2/¥3 — Test Voltage 1.5kVAC 
1 4700 +20 15 75 6 478-4312-ND$ 34 3.24 23.40 = — _ 65N472MBKCA 
1 4700 -20/+50 15 75 6 478-4313-ND$ 52 4.95 35.75 — — - 65N472SBKCT 
3 4700 -20/+50 15 75 6 478-4314-ND$ 74 7.02 50.70 = — _ 65N472SRKCT 
1 10000 +20 16 75 7 478-4311-1-ND = 17.93 105.95 478-4311-3-NDO 500 146.00 65N103MBLCP 
4 Ammo Pack $ Bulk 
v 
7 Vv . . . 
|, \ yX4 NEW! DiIPGuard® MD Series Leaded Ceramic Capacitors 
Capacitance Digi-Key Pricing AVX 
Dielectric VDC Capacitance Tolerance Part No. 1 10 100 500 Part No. 
100 10000pF +10% 478-4875-ND 1.20 8.82 63.00 226.80 MD011C103KAB 
X7R 10000pF +10% 478-4874-ND 1.06 7.81 55.75 200.70 MD015C103KAB 
50 10UF +10% 478-4873-ND 1.47 10.85 77.50 279.00 MD015C104KAB 
0UF +20% 478-4872-ND 1.20 8.82 63.00 226.80 MD015C104MAB 
Z5U 50 10000pF +20% 478-4871-ND 15 5.53 39.50 142.20 MD015E103MAB 
10UF +20% 478-4870-ND 88 6.48 46.25 166.50 MD015E104MAB 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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SpinGuard® Axial Leaded Ceramic Capacitors 


© .0175 (.445) 


@D 
i 
The SpinGuard series is the industry leading conformally coated axial leaded multilayer capacitor. {0 (25.4) 
Applications: * Decoupling ° Filtering 
Dielec- Cap. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
tric VDC Cap. | Tol. (%) L Max. D Max. Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
22pF 170 (4.32) -100 (2.54) 478-3142-1-ND@ 19 1.85 13.33 92.25 478-3142-2-ND® 7,500 62.00/M SA102A220JAR 
200 | 100pF +5 170 (4.32) -100 (2.54) 478-2425-1-ND 16 1.53 11.05 76.50 = = = SA102A101JAA 
CoG 100pF 170 (4.32) -100 (2.54) 478-3141-1-ND@ 19 1.85 13.33 92.25 478-3141-2-ND® 7,500 62.00/M SA102A101JAR 
(NPO) | 100 | 470pF +5 -118 (3.00) -090 (2.30) 478-4841-1-ND@ NEW! 31 2.93 21.13 146.25 478-4841-2-ND@ NEW! 7,500 98.00/M SA101A471JAR 
50 1000pF 45 -170 (4.32) -100 (2.54) 478-2431-1-ND 19 1.80 13.00 90.00 = _ = SA105A102JAA 
1000pF 170 (4.32) -100 (2.54) 478-3147-1-ND® 19 1.80 13.00 90.00 478-3147-2-ND@ 7,500 60.00/M SA105A102JAR 
X5R 10 3.3uF +10 170 (4.32) -100 (2.54) 478-3974-1-ND 1.02 9.68 69.88 483.75 478-3974-2-ND 7,500 323.00/M SA10ZD335KAA 
1000pF 170 (4.32) -100 (2.54) 478-3143-1-ND® 16 1.53 11.05 76.50 478-3143-2-ND® 7,500 51.00/M SA101C102KAR 
4700pF -118 (3.00) -090 (2.30) 478-4842-1-ND@ NEW! 28 2.66 19.18 132.75 478-4842-2-ND@ NEW! 7,500 89.00/M SA101C472KAR 
10000pF} +10 170 (4.32) -100 (2.54) 478-3144-1-ND® 16 1.53 11.05 76.50 478-3144-2-ND@ 7,500 51.00/M SA101C103KAR 
100 | 56000pF .290 (7.37) -150 (3.81) 478-2429-1-ND 31 2.93 21.13 146.25 478-2429-2-ND 5,000 98.00/M SA301C563KAA 
56000pF -290 (7.37) -150 (3.81) 478-3145-1-ND® 37 3.51 25.35 175.50 478-3145-2-ND® 5,000 117.00/M SA301C563KAR 
1OUF 40 .290 (7.37) -150 (3.81) 478-2430-1-ND 32 3.06 22.10 153.00 478-2430-2-ND 5,000 102.00/M SA301C104KAA 
10UF = .290 (7.37) -150 (3.81) 478-3146-1-ND® 39 3.69 26.65 184.50 478-3146-2-ND@ 5,000 123.00/M SA301C104KAR 
X7R 10000pF 170 (4.32) -100 (2.54) 478-3148-1-ND® 16 1.49 10.73 74.25 478-3148-2-ND® 7,500 50.00/M SA105C103KAR 
47000pF 170 (4.32) -100 (2.54) 478-2433-1-ND 18 1.67 12.03 83.25 = = = SA105C473KAA 
47000pF) +10 170 (4.32) -100 (2.54) 478-3149-1-ND® 18 1.67 12.03 83.25 = = =i SA105C473KAR 
50 10UF 170 (4.32) -100 (2.54) 478-3150-1-ND® A7 1.62 11.70 81.00 478-3150-2-ND@ 7,500 54.00/M SA105C104KAR 
10UF -170 (4.32) -120 (3.05) 478-3151-1-ND@ 19 1.85 13.33 92.25 478-3151-2-ND@ 5,000 62.00/M SA115C104KAR 
10UF -260 (6.60) -100 (2.54) 478-2436-1-ND 21 2.03 14.63 101.25 478-2436-2-ND 5,000 68.00/M SA205C104KAA 
1OUF +10 -260 (6.60) -100 (2.54) 478-3152-1-ND® 21 2.03 14.63 101.25 478-3152-2-ND® 5,000 68.00/M SA205C104KAR 
.22UF .290 (7.37) -150 (3.81) 478-3153-1-ND® 64 6.08 43.88 303.75 478-3153-2-ND® 5,000 203.00/M SA305C224KAR 
400 AOUF 20 170 (4.32) -120 (3.05) 478-2438-1-ND 13 1.26 9.10 63.00 = = = SA111E104MAA 
AOUF = -170 (4.32) -120 (3.05) 478-3154-1-ND® 16 1.53 11.05 76.50 478-3154-2-ND® 5,000 51.00/M SA111E104MAR 
10000pF| +20 170 (4.32) -100 (2.54) 478-3155-1-ND® 13 1.26 9.10 63.00 478-3155-2-ND® 7,500 42.00/M SA105E103MAR 
Z5U 0UF +20 170 (4.32) -100 (2.54) 478-3156-1-ND® 16 1.53 11.05 76.50 478-3156-2-ND® 7,500 51.00/M SA105E104MAR 
0 -1OUF | -20/+80 | .170 (4.32) -100 (2.54) 478-3157-1-ND® 13 1.26 9.10 63.00 478-3157-2-ND® 7,500 42.00/M SA105E104ZAR 
5 ATUF +20 .290 (7.37) -150 (3.81) 478-2442-1-ND 43 4.05 29.25 202.50 = = = SA305E474MAA 
ATUF +20 .290 (7.37) -150 (3.81) 478-3158-1-ND® 43 4.05 29.25 202.50 478-3158-2-ND® 5,000 135.00/M SA305E474MAR 
1.0UF +20 .290 (7.37) -150 (3.81) 478-3159-1-ND® 74 6.98 50.38 348.75 478-3159-2-ND® 5,000 233.00/M SA305E105MAR 
@ RoHS Compliant 
k ® R i | L Dimensions — Inch (mm) 
S yCap ad a . eaded Size Code W Max. H Max. T Max. L.S 
Ceramic Capacitors 5 150 (3.81) 150 (3.81) 100 (2.54) 100 (2.54) 
20 (200 (5.08) 200 (5.08) 125 (3.175) 100 (2.54) 
The SkyCap series is the industry leading conformally coated radial leaded a 200 (5.08) 200 (5.08) 125 (3.175) 200 (5.08) 
multilayer capacitor. 30 300 (7.62) -300 (7.62) .150 (3.81) -200 (5.08) 
Applications: * Decoupling ¢ Filtering * Automotive 40 400 (10.16) 400 (10.16) -150 (3.81) -200 (5.08) 
Dielec-| Size Cap. Tol.| Digi-Key Pricing AVX Dielec-| Size Cap. Tol.| Digi-Key Pricing AVX 
Fig.| tric |Code | VDC| Cap. (%) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | tric |Code | VDC | Cap. (%) | Part No. il 10 100 | Part No. 
10pF 478-3160-ND® .20 1.51 10.75 | SR152A100KAR ATIF 478-3189-ND® 1.01 746 53.25 | SR305C474KAR 
15pF 478-3161-ND® .20 1.51 10.75 | SR152A150KAR 30 50 | .47yF +10 | 478-4503-ND@ 2.35 17.29 123.50 | AR305C474K4R 
22pF +10 | 478-3162-ND® 20 1.51 10.75 | SR152A220KAR 1 X7R 1.0uF 478-4657-ND® 1.51 10.06 72.45 | SR305C105KAR 
200 33pF 478-3163-ND® .20 1.51 10.75 | SR152A330KAR 40 | 100 1.0pF +10 478-4504-ND@ 9.02 66.43 474.50 | AR401C105K4R 
A7pF 478-3164-ND® 20 1.51 10.75 | SR152A470KAR 1.0pF 478-4869-ND@ NEW! 8.19 60.38 431.25 | SR401C105KAR 
68pF 478-2449-ND 20 1.51 10.75 | SR152A680KAA 1000pF 478-4861-ND@ NEW! 38 2.78 19.85 | SR211C102KAR 
68pF #10 | 478-3165-ND@ 20 1.51 10.75 | SR152A680KAR 1000pF 478-4499-ND® 42 3.08 22.00 | AR211C102K4R 
100pF 478-3166-ND@ A7 1.26 9.00_| SR151A101KAR 10000pF) +10 | 478-4500-ND@ 42 3.08 22.00 | AR211C103K4R 
10pF 478-4843-ND@ NEW! = 36 2.66 18.98 | SR151A100JAR 10000pF 478-3179-ND@ 7) 1.54. 11.00 | SR211C103KAR 
15pF 478-4845-ND@ NEW! = .36. 2.66 18.98 | SR151A150JAR 15000pF 478-2464-ND 2 4.58 11.25 | SR211C153KAA 
cog | 15 22pF +5 478-4846-ND@ NEW! = 36. 2.66 18.98 | SR151A220JAR 15000pF 478-3180-ND® AA 4.58 11.25 | SR211C153KAR 
+ | (NPo) 27pF 478-4848-ND@ NEW! = 36 2.66 18.98 | SR151A270JAR 400 22000pF 478-3181-ND@ 24 1.79 12.75 | SR211C223KAR 
33pF 478-4849-ND@ NEW! 362.66 _—18.98_| SR151A330JAR 33000pF| +10 | 478-2466-ND 241.79 12.75 | SR2110333KAA 
47pF +5 | 478-4850-ND@ NEW! 36 266 18.98 | SR151A470JAR 33000pF 478-3182-ND® 24 4.79 12.75 | SR211C333KAR 
joo | 100PF | #5 | 478-4844-ND@ NEW! 362.66 18.98 | SRISTAOIJAR | | 2 | x7R | 21 47000pF 478-3183-ND@ 24 179 12.75 | SR211C473KAR 
150pF | +10 | 478-3167-ND@ 7 1.26 9.00 | SRISTAISTKAR 68000pF 478-3184-ND@ 24 4.79 12.75 | SR211C683KAR 
220pF | +5 |478-4847-ND® NEW! 40 2.98 21.28 | SR151A221JAR 1OUF 1p | 478:3185-ND@ od «479 ~—«12.75. | SRELICIO4KAR 
220pF | 210 | 478-3168-ND@ 191.37 9.75 | SR151A221KAR ‘sour | *'° | 478-4501-ND@ 51373-2663 | AR211C104K4R 
330pF | 210 | 478-3169-ND@ 19 1.44 10.25 | SRI51A331KAR 1.OuF 478-4473-ND@ 1183 1348 96.25 |SR211C105KAR 
470pF | +5 | 478-4851-ND@ NEW! 46 3.38 24.15 | SRISTA471JAR 70000pF 478-4862-ND@ NEW! 38 2.78 19.85 | SRO15C103KAR 
470pF | #10 | 478-3170-ND® 20 151 10.75 | SR151A471KAR 4OuE 478-3188-ND@ 4 179 12.75 | SROISCIO4KAR 
GBOpF_| 210 _ TETBcaIIANEe) 22 1.61 _11.50 | SRISTAGBIKAR 50 | 22uF | *!° | 478-4502-NDe 116 © 858 61.25 | AR215C224K4R 
20 | 100 | 1000pF | +5 | 478-4854-ND@ NEW! 574.23 30.20 | SR201A102JAR DONE 478-4863-ND@ NEW! 101 7.45 53.20 | SR215C224KAR 
30 | 100 | 10000pF Es) 478-4867-ND® aed 1.73 12.76 91.15 _| SR301A103JAR Our 220 | 478-4472-ND® 7.69 1242 88.70 | SR215C105MAR 
22pF +5 478-4860-ND@ NEW! 40 2.98 21.28 | SR211A220JAR 1000pF 478-4492-ND@ 50 3.68 26.25 | AR215F102K4R 
CoG 100pF +10 | 478-4495-ND@ AB 3.29 23.50 | AR211A101K4R i, i 
2 21 100 2 X8R | 21 50 |10000pF} +10 | 478-4493-NDe 50 3.68 26.25 | AR215F103K4R 
(NPO) 1000pF +5 478-4859-ND@ NEW! 57 4.23 30.20 | SR211A102JAR 10uF 478-4494-ND@ 57 420 30.00 | AR215F104K4R 
1000pF +10 | 478-4496-ND@ 51 3.78 27.00 | AR211A102K4R , + : 5 
50 | 1.0uF +20 | 478-3195-ND@ 59 4.34 31.00 | SR305E105MAR 
1000pF 478-2456-ND 19 1.44 = 10.25 | SR151C102KAA 30 
100 | 1.0yF +20 | 478-4868-ND@ NEW! 1.15 8.45 60.38 | SR301E105MAR 
1000pF 478-3172-ND@ 19 1.44 10.25 | SR151C102KAR 
15 50 |10000pF} +20 | 478-4853-ND@ NEW! = 27 2.01 14.38 | SR155E103MAR 
1500pF +10 | 478-3173-ND@ 9 1.44 10.25 | SR151C152KAR 1 Z5U 
OF 478-3192-ND® 16 1.19 8.50 | SR205E104MAR 
2200pF 478-2458-ND 24 1.79 12.75 | SR151C222KAA 
20 50 | .22uF +20 | 478-4857-ND@ NEW! 40 2.94 21.00 | SR205E224MAR 
2200pF 478-3174-ND® 24 1.79 12.75 | SR151C222KAR 
100 ATF 478-4858-ND@ NEW! —.55 4.03 28.75 | SR205E474MAR 
3300pF 478-3175-ND® 24 1.79 12.75 | SR151C332KAR 
OF 478-2474-ND 27 1.96 14.00 | SR211E104ZAA 
15 4700pF 478-2460-ND 27 1.96 14.00 | SR151C472KAA 
OF 478-3190-ND® 27 1.96 14.00 | SR211E104ZAR 
4700pF +10 | 478-3176-ND® 27 1.96 14.00 | SR151C472KAR 100 uF -20/+80 478-2475-ND 35 256 18.25 | SRO11E2247AA 
1 X7R 6800pF 478-3177-ND® .27 1.96 14.00 | SR151C682KAR eel q ‘ : 
10000pF 478-3178-ND@ 24 1.75 12.50 | SR151C103KAR 22uF 478-3191-ND@ 35__2.56_18.25_| SR211E224ZAR 
10000pF 478-4852-ND@ NEW! 292.14. 15.25 |SRIS55C103KAR | | 2 | z5u | 21 ~1OUF ATER mS B00 SHCISEL OMAR 
50 |10000pF| 10 | 478-4497-NDe 32-235 16.78 | ARI55C103K4R 22UF 478-4865-ND@ NEW! 40 2.94 21.00 | SR215E224MAR 
AOUF 478-4498-ND@ 38 2.80 20.00 | ARI55C104K4R 50 | S3HE | yog | 478-2478-ND 37 2.70 19.25 | SR215E334MAA 
100 |23000F| 49 | 478-4856-ND@ NEW! 40 2.98 21.28 | SR201C333KAR 33yF 478-3194-ND@ : 37 2.70 19.25 | SR215E334MAR 
56 AUF 478-4855-ND@ NEW! 46 3.38 24.15 | SR201C104KAR ATIF 478-4866-ND® NEW! 55 4.03 28.75 | SR215E474MAR 
50 68000pF 5 478-3186-ND® 24 1.58 11.25 | SR205C683KAR 1.0F 478-4864-ND@ NEW! 86 6.36 45.43 | SR215E105MAR 
A0pF 478-3187-ND@ 24 1.79 12.75 | SR20SC104KAR | RoHS Compliant 
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SE/SK Series SMPS Radial Leaded 


INADA 


Ceramic Capacitors Dimensions 
Size Cod L Max. H Max. LS Nom. LDN 
The SE/SK series capacitors from AVX are conformally coated MLC capacitors “Te . 5 a 5 a 5 = 0 ae 
for input or output filtering in switch mode power supplies. They are specially SKO3 762 762 508 0.508 
processed to handle high currents and are low enough in cost for commercial SK04 10.2 10.2 5.08 0.508 
SMPS applications. SK05/SK55/ 
Specifications: SE05 12.7 12.7 10.2 0.635 
* Operating Temperature: COG and X7R: -55°C ~ 125°C, Z5U: 10°C ~ 85°C SK06 22.1 15.2 20.1 0.813 
* Lead Length: 25.4mm minimum SK59 17.0 13.7 14.6 0.635 
Dielec-| Size Cap. Tol. | Digi-Key Price Each AVX Dielec-| Size Cap. Tol. | Digi-Key Price Each AVX 
Fig.) tric Code | VDC Cap. (%) Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | tric Code | VDC Cap. (%) Part No. 1 10 100 |Part No. 
1_| X7R_| SKO1 | 500 | 10000pF | +10 | 478-4011-ND 3.47 2.56 1.83_| SKO17C103KAR SKO5 .22UF +10 | 478-4029-ND 10.78 7.95 5.68 |SKO57C224KAR 
2 | CoG | SKO4 | 500 | 10000pF | +10 | 478-4020-ND 10.40 7.67 5.48 | SK047A103KAR > | xoR SK04 500 .27)F +10 | 478-4021-ND 10.40 7.67 5.48 |SK047C274KAR 
SKO5 ] 50 TOF +20 | 478-4026-ND 10.78 7.95 5.68 | SK055C104MAR SK05 ATUF +10 | 478-4030-ND 10.78 7.95 5.68 |SK057C474KAR 
SK04 | 50 3.3F +10 | 478-4019-ND 10.40 7.67 5.48 | SK045C335KAR SKO5 ATF #20 | 478-4031-ND 10.78 7.95 5.68 _|SK057C474MAR 
SKO5 | 50 5.6F +10 | 478-4027-ND 10.78 7.95 5.68 | SKO55C565KAR 3 | _X7R_| SK59 | 500 [| 1.0uF +10 | 478-4034-ND 17.91 13.20 9.43 |SK597C105KAR 
SKO4 | 100 | 2.7uF +10 | 478-4016-ND 10.40 7.67 5.48 | SK041C275KAR SK04 | 25 10UF 478-4018-ND 10.40 7.67 5.48 |SK043E106ZAR 
2 | x7R [-SEO5 | 100 | 8.2uF +10 | 478-4010-ND 11.88 8.75 6.25 | SEO51C825KAR SKO5 | 50 10uF 478-4028-ND 10.78 7.95 5.68 |SKO55E106ZAR 
SKO3 | 200 | .22uF 478-4012-ND 5.70 4.20 3.00 | SK032C224KAR » | zu SKO4 | 100 | 4.7uF -20/480 478-4017-ND 10.40 7.67 5.48 |SK041E475ZAR 
SKO3 | 200 | .56uF 478-4013-ND 5.65 417 2.98 | SK032C564KAR SKO6 | 100 | 22uF +0" | 478-4032-ND 2717 = 20.02 ~— 14.30 |SKO61E226ZAR 
SKO5 | 200 | 1.0uF +10 | 478-4024-ND 10.78 7.95 5.68 | SK052C105KAR SKO5 | 100 | 6.8uF 478-4023-ND 10.78 7.95 5.68 |SKO51E685ZAR 
SKO3 | 500 | .10yF 478-4014-ND 5.65 417 2.98 | SKO37C104KAR SKO5 | 200 | 4.7uF 478-4025-ND 10.78 7.95 5.68 _|SK052E475ZAR 
SKO3_| 500 | .12uF 478-4015-ND 5.80 4.27 3.05 | SK037C124KAR 3 | Z5U | SK55 | 100 [| 6.8uF | -20/+80 |478-4033-ND 10.78 7.95 5.68 _|SK551E685ZAR 
High Voltage Leaded Ceramic Capacitors Dianne =i 
Ss S Size Code | L Max. | HMax.| SNom. | LD Nom. 
V eries Svo1 6.35 | 5.59 432 0.64 
SV02 8.13 7A1 5.59 0.64 5.08 Max. 
High value, low leakage, and small size are difficult parameters to obtain in capacitors for high voltage systems. SV03 9.40 7.62 6.99 0.64 | 
AVX’s SV series lead capacitors meet these performance characteristics. These special design criteria result in Sv04 114 5.59 7.62 0.64 
significant reduction of partial discharge activity within the dielectric and having, therefore, a major impact on long-term SV05 11.9 10.2 9.52 0.64 
reliability of the product. The SV high voltage radial capacitors are conformally coated with high insulation resistance, Sv06 14.0 7.11 10.16 0.64 
high dielectric strength epoxy eliminating the possibility of arc flashover. This series also exhibits low ESR at high Sv07 145 72 7 124 0.64 
frequencies. The same criteria governing the high voltage design carries the added benefits of extremely low ESR in SV08 17.0 152 146 0.64 
relatively low capacitance and small packages. These caps are designed and are ideally suited for applications such as SV09 196 183 174 0.64 
snubbers in high frequency power converters, resonators in SMPS, and high voltage coupling/DC blocking. = 7 = 
Specifications: SV13 7.62 9.14 5.08 0.51 
* Operating Temperature: -55°C ~ 125°C « Insulation Resistance: (25°C, at 500V) 100K MQ min., or 1000 MQ-pF min., SV14 10.2 11.7 5.08 0.51 
whichever is less * Dissipation Factor: COG: 0.15% max., X7R: 2.5% max. SV15 12.7 14.2 10.2 0.64 
Cap. Cap. 
Dielec-| Size Tol. Digi-Key Price Each AVX Dielec- | Size Tol. Digi-Key Price Each AVX 
tric | Code | VDC | Cap. (%) _| Part No. 1 10 100 | Part No. tric | Code |VDC | Cap. (%) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 

SV04 /4000)  82pF #5 | 478-4044-ND 489 3.61 2.58 | SVO4JA820JAR Sv02 ]1000 | 4700pF | +10 | 478-4040-ND 4.04 2.98 2.13 | SVO2AC472KAR 
cog oie oo eH at peor aot oe al aya cana SV01 |1000 | 10000pF) +10 | 478-4035-ND 371 2.73 1.95 | SVO1AC103KAR 
NPO = Pe i g : SVO1 |1000 | 10000pF} +20 | 478-4036-ND 3.71 2.73 1.95 | SVO1AC103MAR 
(NPO) | svo4 |2000] 150pF | 210 | 478-4043-ND 4.89 3.61 2.58 | SVOAGAISIKAR SV13 [1000 | 10000pF) +20 | 478-4054-ND 10.64 7.84 5.60 | SV13AC103MAR 

SV14 [1000 | 10000pF| +10 | 478-4055-ND 10.64 7.84 5.60_| SV14AA103KAR -A0A5- 

SVvO5 {1000} 10yF | +10 | 478-4045-ND 6.13 4.52 3.23 | SVO5AC104KAR 

SV03 |3000) 4700pF| +20 | 478-4042-ND 4.32 3.19 2.28 | SVO3HC472MAR X7R Svoe 11000) 10uE | 210 | 478-4047-ND 679 5.01 3.58 | SVOGACIO4KAR 

SVO5 |2500 | 18000pF} +10 | 478-4046-ND 6.18 4.55 3.25 | SVOS5WC183KAR a ‘ : : 

Svo1 |2000) 330pF | +10 | 478-4039-ND 371 273 195 | SVO1GC331KAR SVO7 |1000| .10uF | +10 | 478-4048-ND 11.50 8.47 6.05 | SVO7AC104KAR 
X7R_ | gvi5 | 2000 33000pF| +10 | 478-4056-ND 11.02 812 5.80 | SV1i5GC333KAR SV08 |1000| .22uF | +10 | 478-4050-ND 18.29 13.48 9.63 | SVO8AC224KAR 

$vo7 |2000} 47000pF} +10 | 478-4049-ND 11.50 8.47 6.05 | SVO7GC473KAR SVO9 )1000} .47uF | +10 | 478-4052-ND 20.05 14.77 10.55 | SVOSAG474KAR 

SV01 |1000} 470pF +10 | 478-4037-ND 371 273 1.95 | SVO1AC471KAR SVO9 |1000} 1.0yF +10 =| 478-4051-ND 20.05 14.77 10.55 | SVO9AC105KAR 

aay 
VISHAY. 


Ceramic Disc Capacitors 


EIA Temperature 
Coefficient Code CoG Y5P. 
Capacitance Temperature Coefficient S0PPM/°C +10% 
Operating Temperature Range -25°C ~ 85°C -30°C ~ 85°C 
Q Factor C = 30pF Q = 1000, C < 30pF: Q = 400 +20°C = 
Dissipation Factor = 2.5% maximum 
Insulation Resistance 10000MO. 10000MQ minimum 
Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Vishay 
Tolerance Capacitance Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
Type COG, 100V 
+.5 5.00 6.35 10pF 1426PH-ND 2.23 17.52 63.70 93.87 D100D20COGH63L6R 
5% 5.00 6.35 15pF 1427PH-ND 1.11 8.69 31.60 46.57 D150J20COGH63L6R 
5% 5.00 6.35 18pF 1428PH-ND qV.11 8.69 31.60 46.57 D180J20COGH63L6R 
5% 5.00 6.35 22pF 1429PH-ND 1.11 8.69 31.60 46.57 D220J20COGH63L6R 
5% 5.00 6.35 27pF 1430PH-ND 1.89 14.82 53.90 79.43 D270J20COGH63L6R 
5% 5.00 6.35 33pF 1431PH-ND 1.89 14.82 53.90 79.43 D330J20COGH63L6R 
5% 6.50 6.35 56pF 1433PH-ND 1.89 14.82 53.90 79.43 D560J25COGH63L6R 
5% 6.50 6.35 68pF 1434PH-ND 1.89 14.82 53.90 79.43 D680J25COGH63L6R 
5% 7.37 6.35 100pF 1435PH-ND 3.59 28.22 102.60 151.20 D101J29COGH63L6R 
5% 7.37 6.35 120pF 1436PH-ND 4.06 31.93 116.10 171.09 D121J33COGH63L6R 
5% 10.01 6.35 220pF 1438PH-ND 4.06 31.93 116.10 171.09 D221J39COGH63L6R 
Type COG, 500V 
5% 5.00 6.35 15pF 1439PH-ND 2.39 18.76 68.20 100.50 D150J20COGL63L6R 
5% 6.50 6.35 22pF 1440PH-ND 2.39 18.76 68.20 100.50 D220J25COGL63L6R 
Type Y5P, 100V 
10% 5.00 6.35 100pF 1441PH-ND 1.22 9.60 34.90 51.43 D101K20Y5PH63L6R 
10% 5.00 6.35 220pF 1442PH-ND 1.22 9.60 34.90 51.43 D221K20Y5PH63L6R 
10% 5.00 6.35 330pF 1443PH-ND 1.22 9.60 34.90 51.43 D331K20Y5PH63L6R 
10% 5.00 6.35 470pF 1444PH-ND 1.22 9.60 34.90 51.43 D471K20Y5PH63L6R 
10% 5.00 6.35 1000pF 1445PH-ND 1.22 9.60 34.90 51.43 D102K20Y5PH63L6R 
10% 6.50 6.35 2200pF 1446PH-ND 1.22 9.60 34.90 51.43 D222K25Y5PH63L6R 
10% 8.83 6.35 2700pF 1447PH-ND 2.91 22.88 83.20 122.61 D272K33Y5PL63L6R 
10% 7.37 6.35 3300pF 1448PH-ND 1.53 11.99 43.60 64.25 D332K29Y5PH63L6R 
10% 8.83 6.35 4700pF 1449PH-ND 1.53 11.99 43.60 64.25 D472K33Y5PH63L6R 
Type Y5P, 500V 
10% 5.00 6.35 100pF 1451PH-ND 1.97 15.51 56.40 83.12 D101K20Y5PL63L6R 
10% 5.00 6.35 150pF 1452PH-ND 1.97 15.51 56.40 83.12 D151K20Y5PL63L6R 
10% 5.00 6.35 220pF 1453PH-ND 1.97 15.51 56.40 83.12 D221K20Y5PL63L6R 
10% 5.00 6.35 330pF 1455PH-ND 1.97 15.51 56.40 83.12 D331K20Y5PL63L6R 
10% 5.00 6.35 470pF 1456PH-ND 1.97 15.51 56.40 83.12 D471K20Y5PL63L6R 
10% 6.50 6.35 1000pF 1457PH-ND 1.97 15.51 56.40 83.12 D102K25Y5PL63L6R 
10% 9.91 9.52 2200pF 1458PH-ND 1.55 12.18 44.30 65.28 D222K33Y5PL63LOR 
10% 17.53 9.52 0.01pF 1460PH-ND 1.66 13.01 47.30 69.71 D103K69Y5PL63LOR 
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Panasonic 


High Voltage Ceramic Disc Capacitors 
KBP Characteristics Y5P, 1 to 3 kVDC 


Features: * Wide operating temperature: -25° ~ 125°C * Improved in “Voltage vs. Temperature Rise” through low-loss ceramic dielectric material applied * Flame-retar- 
dant insulating coating applied * Easy mounting through Kinked Lead 


Recommended Applications: * Snubber circuit of switching power supply * Horizontal resonance circuit of TV and CRT display « Inverter type lighting apparatus 


* High voltage pulse and DC circuits 


Specifications: * Chacteristic: KBP * Operating Temperature Range: -25° ~ 125°C » Rated Voltage: 1-3 kVDC * Dielectric Withstanding Voltage: Rated voltage 
1 to 3 KVDC: 200% of rated voltage for 1 to 5 seconds * Capacitance: Within the specified tolerance when measured at 1 kHz + 20%, 1 to 5 Vrms, and 20°C *Qor 
Dissipation Factor: Tand = 0.025 * Insulation Resistance: 10,000MQ minimum at 500VDC 1 minute electrification * Temperature Characteristics: Temperature 


Coefficient: +350 ~ -1000 ppm/°C (Temperature Range: 20° ~ 85°C) * Y5P: Maximum capacitance change is +10% over temperature range of -25° ~ 85°C 


Kinked Lead 
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Kinked Lead - RoHS Compliant Straight Lead (Not recommended for New Design) 
Volt- Capac- Temp. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic Digi-Key Pricing Panasonic 
age itance Tolerance | Char. ili lp Part No. 10 100 1,000 Part No. Part No. 10 100 1000 Part No. 
100pF +10% Y5P 60 45 500 6 P9530-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A101KBP _ 
120pF +10% Y5P 60 45 500 6 P9531-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A121KBP _ 
150pF +10% Y5P 60 45 500 6 P9532-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A151KBP _ 
180pF +10% Y5P 60 45 500 6 P9533-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A181KBP = 
220pF +10% Y5P 60 45 500 6 P9534-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A221KBP =— 
270pF +10% Y5P 60 45 500 6 P9535-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A271KBP P4121-ND 2.54 17.88 97.50 ECK-D3A271KBP 
330pF +10% Y5P 80 45 500 6 P9536-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A331KBP _ 
390pF +20% Y5P 80 45 500 6 P9537-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A391KBP P4123-ND 2.98 21.25 119.00 ECK-D3A391KBP 
470pF +10% Y5P 80 45 500 6 P9538-ND 2.20 14.25 62.85 ECK-A3A471KBP - 
560pF +10% Y5P 80 45 500 6 P9539-ND 2.51 16.29 71.85 ECK-A3A561KBP P4125-ND 2.98 21.25 119.00 ECK-D3A561KBP 
680pF +10% Y5P 80 45 500 6 P9540-ND 2.51 16.29 71.85 ECK-A3A681KBP P4126-ND 3.12 22.00 120.00 ECK-D3A681KBP 
1K 820pF +10% Y5P 10.0 45 500 6 P9541-ND 2.51 16.29 71.85 ECK-A3A821KBP P4127-ND 2.98 21.25 119.00 ECK-D3A821KBP 
1000pF +10% Y5P 10.0 45 500 6 P9542-ND 2.83 18.33 80.85 ECK-A3A102KBP _ 
1200pF +10% Y5P 10.0 45 500 6 P9543-ND 2.83 18.33 80.85 ECK-A3A122KBP _ 
1500pF +10% Y5P 11.0 45 500 6 P9544-ND 2.83 18.33 80.85 ECK-A3A152KBP _ 
1800pF +10% Y5P 11.0 45 500 6 P9545-ND 3.62 23.43 103.35 ECK-A3A182KBP = 
2200pF +10% Y5P 13.0 45 500 6 P9546-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3A222KBP P4199-ND 3.71 26.50 148.40 ECK-D3A222KBP 
2700pF +10% Y5P 13.0 45 500 6 P9547-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3A272KBP =_ 
3300pF +10% Y5P 13.5 45 10.00 .65 P9548-ND 4.73 31.71 161.42 ECK-A3A332KBP - 
3900pF +10% Y5P 15.5 45 10.00 .65 P9549-ND 4.73 31.71 161.42 ECK-A3A392KBP _ 
4700pF +10% Y5P 18.0 45 10.00 .65 P9550-ND 4.69 31.01 186.03 ECK-A3A472KBP _ 
5600pF +10% Y5P 18.0 45 10.00 .65 P9551-ND 5.50 36.38 218.30 ECK-A3A562KBP = 
10000pF +10% Y5P 22.0 5.0 10.00 .65 P9552-ND 9.91 74.30 439.17 ECK-A3A103KBP = 
100pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 65 P9553-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D101KBP _ 
120pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 65 P9554-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D121KBP P4475A-ND 3.78 27.00 151.20 ECK-D3D121KBP 
150pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 165: P9555-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D151KBP _ 
180pF +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 65 P9556-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D181KBP _ 
220pF +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 65 P9557-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D221KBP = 
270pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 65 P9558-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D271KBP = 
330pF +10% Y5P 7.0 5.0 75 65 P9559-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D331KBP = 
390pF +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 65 P9560-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D391KBP P4481A-ND 3.78 27.00 151.20 ECK-D3D391KBP 
470pF +10% Y5P 7S 5.0 75 65 P9561-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D471KBP _ 
560pF +10% Y5P 8.0 5.0 7.5 65 P9562-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-A3D561KBP _ 
680pF +10% Y5P 90 5.0 7.5 65 P9563-ND 3.93 26.35 134.12 ECK-A3D681KBP — 
a 820pF +10% Y5P 90 5.0 75 65 P9564-ND 3.93 26.35 134.12 ECK-A3D821KBP P4485A-ND 4.27 30.50 170.80 ECK-D3D821KBP 
1000pF +10% Y5P 10.0 5.0 75 65 P9565-ND 5.22 35.01 178.22 ECK-A3D102KBP = 
1200pF +10% Y5P 10.5 5.0 7.5 65 P9566-ND §.22 35.01 178.22 ECK-A3D122KBP _ 
1500pF +10% Y5P 12.0 5.0 75 65 P9567-ND 4.94 32.69 196.16 ECK-A3D152KBP - 
1800pF +10% Y5P 12.5 5.0 7.5 65 P9568-ND 4.94 32.69 196.16 ECK-A3D182KBP _ 
2200pF +10% Y5P 140 50 10.0 .65 P9569-ND 5.55 36.72 220.32 ECK-A3D222KBP = 
2700pF +10% Y5P 16.0 50 10.0 .65 P9570-ND 5.55 36.72 220.32 ECK-A3D272KBP = 
3300pF +10% Y5P 17.0 50 10.0 .65 P9571-ND 7.03 46.51 279.05 ECK-A3D332KBP =— 
3900pF +10% Y5P 18.0 50 10.0 .65 P9572-ND 7.03 46.51 279.05 ECK-A3D392KBP - 
4700pF +10% Y5P 25.0 5.0 10.0 .65 P9573-ND 8.85 66.38 392.35 ECK-A3D472KBP — 
5600pF +10% Y5P 25.0 5.0 10.0 .65 P9574-ND 8.85 66.38 392.35 ECK-A3D562KBP - 
100pF +10% Y5P 75 6.0 75 65 P9575-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F101KBP — 
120pF +10% Y5P 75 6.0 75 65 P9576-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F121KBP P4497A-ND 3.85 27.50 154.00 ECK-D3F121KBP 
150pF +10% Y5P 75 6.0 75 65 P9577-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F151KBP = 
180pF +10% Y5P TS. 6.0 7.5 65 P9578-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F181KBP _ 
220pF +10% Y5P 75 6.0 75 65 P9579-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F221KBP _- 
270pF +10% Y5P TS 6.0 7.5 65 P9580-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F271KBP P4501A-ND 3.85 27.50 154.00 ECK-D3F271KBP 
330pF +10% Y5P 8.0 6.0 7.5 65 P9581-ND 3.44 23.07 117.46 ECK-A3F331KBP P4502A-ND 4.10 29.25 163.80 ECK-D3F331KBP. 
390pF +10% Y5P 90 60 75 65 P9582-ND 3.99 26.76 136.22 ECK-A3F391KBP =_ 
A70pF +10% Y5P 9.5 6.0 75 65 P9583-ND 3.99 26.76 136.22 ECK-A3F471KBP = 
3K 560pF +10% Y5P 10.0 60 7.5 65 P9584-ND 3.99 26.76 136.22 ECK-A3F561KBP - 
680pF +10% Y5P 11.0 60 75: .65 P9585-ND 4.53 29.99 179.96 ECK-A3F681KBP P4506A-ND 6.30 46.30 265.95 ECK-D3F681KBP 
820pF +10% Y5P 11.0 60 75 465 P9586-ND 4.53 29.99 179.96 ECK-A3F821KBP _ 
1000pF +10% Y5P 12.5 6.0 7.5 65 P9587-ND 5.34 35.37 212.22 ECK-A3F102KBP _ 
1200pF +10% Y5P 14.5 6.0 10.0 .65 P9588-ND 5.80 38.41 230.45 ECK-A3F122KBP P4509A-ND 9.69 72.68 429.59 ECK-D3F122KBP 
1500pF +10% Y5P 14.5 6.0 10.0 .65 P9589-ND 5.80 38.41 230.45 ECK-A3F152KBP _ 
1800pF +10% Y5P 14.5 6.0 10.0 .65 P9590-ND 5.80 38.41 230.45 ECK-A3F182KBP - 
2200pF +10% Y5P 17.0 60 10.0 .65 P9591-ND 7.03 46.51 279.05 ECK-A3F222KBP _ 
2700pF +10% Y5P 18.5 6.0 10.0 .65 P9592-ND 7.03 46.51 279.05 ECK-A3F272KBP _ 
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Panasonic Ceramic Dis 


Type RS, Class 1 Safety 


Ceramic disc capacitors, Type RS, are recognized by the following safety regula- 
tions: * UL1414 (125VAC) and CSA (125VAC) 


Specifications: 


Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


c Capacitors 
Class 2, High Dielectric Constant 
Features: * Large capacitance in small size * Minimum coating resin on leads 


Applications: * Coupling and By-pass, where low losses and high stability of 
capacitance are not so important 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Rated Voltage: 


Class 1, Temperature Compensating 


Features: * Wide product range for temperature compensation « Liner tempera- 
ture coefficient of capacitance * High stability of capacitance and close tolerance 
* Low loss at wide range of frequency 

Applications: * Temperature compensation of resonant circuit and filters * Where 
low losses and high stability of capacitance tolerance and high insulation resis- 
tance are required 


25VDC * Dielectric Withstanding Voltage: 250% of the rated voltage for 1 to 5 Se gay . ay f . 
Rated Applicable Standards Rated Voltage seconds (no damage occurs when the test voltage is applied between terminals) Specifications: » Operating Temperature Range: “25 Ge 85°C * Rated Voltage: 
* Capacitance: measured at 1kHz +10%, 1 Vrms and 20°C within the specified 50VDC, 500VDC * Dielectric Withstanding Voltage: 300% of the rated voltage for 
Voltage UL, CSA 125VAC toleranca'= standard capacit tol ZAV): panel iniacat ~ 4 to 5 seconds (no damage occurs when the test voltage is applied between ter- 
pacitance tolerance [24V]: +80/-20% « Dissipation Factor: minals) * Capacitance: measured at 1MHz +20%, 5 Vrms. max. and 20°C within 
Dielectric TC. Voltage (Z4V]: D.F. <0.05 + Insulation Resistance: C<0.02 uF: 210000MO, C>0.02 UF: CR the specified tolerance - standard capacitance tolerance: +0.25 pF (1 to 5 pF), 
; : ; products > 200MQ (measured at the rated voltage and 1 minute electrification) 49.5 pF (1 to 10 pF), #1 pF (10pF), +5% (Over 10 pF NPO), +10% (Over 10 pF 
Withstanding Volt. |_V 2500VAC for 1 minute | + Temperature gales A GP) * Q Factor: Cap. <30 pF: Q>400+20XC (c: Rated capacitance in pF), Cap>30 
Fh ap. Change = 9 F: Q21000 * Insulation Resistance: 10000 MQ (measured at the rated voltage 
Capacitance Within the tolerance, when measured at 1 kHz, C20 *100% Le 1 minute electrification) * Temperature a of Capacitance: Temnnere- 
5 Vrms maximum and 20°C Where C20: Capacitance value in pF at the specified reference temperature of ture Range: -25°C ~ 85°C, Reference Temperature: 
Dissipation B, E: 0.025 maximum V: 0.05 maximum ane. ; Z:. 7 ; 20M, UG. oat 
ZAC: Capacitance drifts in pF from the capacitance value at 20°C over the speci- ‘0 : ce 
Factor when measured at 1 kHz, 5 Vrms maximum and 20°C fied temperature range. Where: C20: Capacitance value in pF at the specified reference temperature of 
20°C. AC: Capacitance drifts in pF from the capacitance value at 20°C. AT: The 
Insulation Resist. 10000MQ minimum at 500VDC, 1 minute specified temperature range to be measured in °C. 
Temperature Tc. | Cap. Change Temp. Range Taiapetaturé aes Temperature Capacitance (pF) eae Coefficient ia) 
Characteristics v__| +80/-80% maximum | 0° ~ 70°C Chalaeisics Change Range 102 2250 +350 
The Reference Temperature: 20°C ay +30/-80% OC ~ 70°C a above #120 Aonp 
Temp Dim. (mm) Temp Dim. (mm) 
Volt- |Capaci-| Toler- | Charac-| Dia- |Thick-| Lead | Digi-Key Pricing Panasonic Volt- |Capaci-| Toler- | Charac- | Dia- |Thick-| Lead | Digi-Key Pricing Panasonic 
age | tance ance _|teristics |meter| ness |Space| Part No. 10 100 = 1,000 | Part No. age | tance ance | teristics |meter| ness Space| Part No. 10 100 1,000 | Part No. 
RS Safety Type Class 1 Class 1 Temperature Compensating 
125 | 4700pF | +80, -20% Vv 11.5 | 7.0 | 7.5 | P4472A-ND 3.57 25.48 142.69 | ECK-DRS472ZV 50 |1000pF) +5% GP | 10.5 | 3.5 | 5.0 | P4036A-ND 1.83 12.94 70.56 | ECC-F1H102J 
Class 2 High Dielectric Constant 500 A7pF 45% NPO | 8.5 | 3.5 | 5.0 | P4408A-ND 3.00 21.18 115.50 | ECC-D2H470JC5 
25 |. 047uF |+80%-20%| Z4V | 85 | 3.5 | 6.35 | P4307-ND 1.34 9.03 46.59 | ECK-F1E473ZVE 82pF +5% NPO | 13.0] 3.5 | 9.5 | P4411-ND 2.98 21.28 119.17 | ECC-D2H820JCE 
H H H H rr co} io} fo} ce} 
Multilayer Ceramic Chip Capacitor Arrays DigiDReel” te TE as can ie 
ECJ-T and ECu-R Series a + | 
FEATURES: Four capacitors built in type in the miniature size of 0805 and 1206 * Improvement of placement time on mounting machines ¢ Low self-inductance 0.85 mtd soliseuleewedlesests } 
and excellent frequency characteristics RECOMMENDED APPLICATIONS: « Input/Output circuit computer's mother board - serial, video and parallel ports WS B o 6 0 oO 
Tape and Reel 
Size wv Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Code Type DC | Capacitance A B Tolerance Part No. il 10 100 500 1,000 Part No. 4,000 Part No. 
10pF +1pF P11999CT-ND® 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P11999TR-ND® 83.00/M ECJ-TVC1H100F 
22pF +10% P12001CT-ND@ 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P12001TR-ND® 83.00/M ECJ-TVC1H220K 
NPO 50 A7pF 2.0 1.25 +10% P12003CT-ND® 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P12003TR-ND® 83.00/M ECJ-TVC1H470K 
100pF +10% P12000CT-ND@ 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P12000TR-ND® 83.00/M ECJ-TVC1H101K 
220pF +10% P12002CT-ND 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P12002TR-ND 83.00/M ECJ-TVC1H221K 
470pF P11998CT-ND 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P11998TR-ND 83.00/M ECJ-TVB1H471M 
0805 50 1000pF 2.0 1.25 +20% P11996CT-ND® 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P11996TR-ND® 83.00/M ECJ-TVB1H102M 
X7R 2200pF P11997CT-ND@ 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P11997TR-ND@ 83.00/M ECJ-TVB1H222M 
25 4700pF 2.0 1.25 +20% P11995CT-ND 37 2.49 17.57 60.71 95.85 P11995TR-ND 83.00/M ECJ-TVB1E472M 
16 -01F 2.0 1.25 +20% P11994CT-ND@ 32 2.35 16.80 60.48 94.08 P11994TR-ND® 87.00/M ECJ-TVB1C103M 
X5R 10 AUF 2.0 1.25 +20% P12977CT-ND@ 28 2.45 20.97 87.38 150.29 P12977TR-ND@ 98.00/M ECJ-TVB1A104M 
5 6.3 Apr 2.0 1.25 +20% P11985CT-ND® A3 3.16 23.24 84.07 133.52 P11985TR-ND® 129.00/M ECJ-TVB0J105M 
Y5V 16 AUF 2.0 1.25 | +80%/-20% P12004CT-ND® 32 2.35 16.80 60.48 94.08 P12004TR-ND® 87.00/M ECJ-TVF10104Z 
10pF +1pF P10580CT-ND® 28 2.44 20.94 87.25 150.07 P10580TR-ND® 98.00/M ECJ-RVC1H100F 
12pF +10% P10581CT-ND 40 3.54 30.30 126.25 217.15 P10581TR-ND 141.00/M ECJ-RVC1H120K 
50 15pF 3.2 1.6 +10% P10582CT-ND 28 2.44 20.94 87.25 150.07 P10582TR-ND 98.00/M ECJ-RVC1H150K 
18pF +10% P10583CT-ND 40 3.54 30.30 126.25 217.15 P10583TR-ND 141.00/M ECJ-RVC1H180K 
22pF +10% P10584CT-ND@ 28 2.44 20.94 87.25 150.07 P10584TR-ND® 98.00/M ECJ-RVC1H220K 
27pF P10585CT-ND@ AQ 4.27 36.60 152.50 262.30 P10585TR-ND® 171.00/M ECJ-RVC1H270K 
33pF P10586CT-ND® 28 2.44 20.94 87.25 150.07 P10586TR-ND® 98.00/M ECJ-RVC1H330K 
50 39pF 3.2 1.6 +10% P10587CT-ND AQ 4.27 36.60 152.50 262.30 P10587TR-ND 171.00/M ECJ-RVC1H390K 
A7pF P10588CT-ND® 31 271 23.25 96.88 166.63 P10588TR-ND® 109.00/M ECJ-RVC1H470K 
56pF P10589CT-ND 50 4.38 37.50 156.25 268.75 P10589TR-ND 175.00/M ECJ-RVC1H560K 
NPO 68pF P10590CT-ND 38 3.29 28.17 117.38 201.89 P10590TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H680K 
82pF P10591CT-ND 50 4.38 37.50 156.25 268.75 P10591TR-ND 175.00/M ECJ-RVC1H820K 
50 100pF 3.2 1.6 +10% P10592CT-ND® 38 3.29 28.17 117.38 201.89 P10592TR-ND® 131.00/M ECJ-RVC1H101K 
120pF P10593CT-ND 51 4.48 38.40 160.00 275.20 P10593TR-ND 179.00/M ECJ-RVC1H121K 
150pF P10594CT-ND 38 3.29 28.17 117.38 201.89 P10594TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H151K 
180pF P10595CT-ND 62 4.55 39.00 162.50 279.50 P10595TR-ND 182.00/M ECJ-RVC1H181K 
1206 220pF P10596CT-ND® 38 3.29 28.17 117.38 201.89 P10596TR-ND® 131.00/M ECJ-RVC1H221K 
50 270pF 3.2 16 +10% P10597CT-ND 52 4.55 39.00 162.50 279.50 P10597TR-ND 182.00/M ECJ-RVC1H271K 
330pF : . P10598CT-ND 38 3.29 28.17 117.38 201.89 P10598TR-ND 131.00/M ECJ-RVC1H331K 
390pF P10599CT-ND@ 52 4.55 39.00 162.50 279.50 P10599TR-ND® 182.00/M ECJ-RVC1H391K 
A70pF P10600CT-ND® 38 3.29 28.17 117.38 201.89 P10600TR-ND® 131.00/M ECJ-RVC1H471K 
330pF P10601CT-ND® 40 3.50 30.00 125.00 215.00 P10601TR-ND® 140.00/M ECJ-RVB1H331M 
470pF P10602CT-ND 21 1.87 16.02 66.75 114.81 P10602TR-ND 75.00/M ECJ-RVB1H471M 
50 680pF 3.2 1.6 +20% P10603CT-ND@ 21 1.87 16.02 66.75 114.81 P10603TR-ND® 75.00/M ECJ-RVB1H681M 
1000pF P10604CT-ND® il 1.87 16.02 66.75 114.81 P10604TR-ND® 75.00/M ECJ-RVB1H102M 
1500pF P10605CT-ND 21 1.87 16.02 66.75 114.81 P10605TR-ND 75.00/M ECJ-RVB1H152M. 
X7R 2200pF P10606CT-ND@ 21 1.87 16.02 66.75 114.81 P10606TR-ND® 75.00/M ECJ-RVB1H222M 
3300pF P10607CT-ND 23 2.01 17.25 71.88 123.63 P10607TR-ND 81.00/M ECJ-RVB1H332M 
50 4700pF 3.2 1.6 +20% P10608CT-ND@ 23 2.01 17.25 71.88 123.63 P10608TR-ND® 81.00/M ECJ-RVB1H472M 
6800pF P10609CT-ND 23 2.01 17.25 71.88 123.63 P10609TR-ND 81.00/M ECJ-RVB1H682M 
10000pF P10610CT-ND® 23 2.01 17.25 71.88 123.63 P10610TR-ND® 81.00/M ECJ-RVB1H103M 
16 AUF 3.2 1.6 +20% P11148CT-ND® 234 2.97 25.47 106.13 182.54 P11148TR-ND® 119.00/M ECJ-RVB1C104M 
X5R 6.3 1pF 3.2 1.6 +20% P12976CT-ND® .09 82 6.99 29.13 50.10 P12976TR-ND® 33.00/M ECJ-RVB0J105M 
Y5V 25 AUF 3.2 1.6 +80%/-20% P10611CT-ND® 18 1.54 13.23 55.13 94.82 P10611TR-ND® 62.00/M ECJ-RVF1E104Z 
10 1uF 3.2 1.6 | +80%/-20% P11993CT-ND@ 52 3.84 27.40 98.64 153.44 P11993TR-ND® 142.00/M ECJ-RVF1A105Z 
@ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1709 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 2-Fold Array Type 


Digi@Reel’ 


Features: * 2 Capacitors built in the miniature size of 0504 


Speelileations: fi Operating Temperature, Range {ol joo Gade Type Hy Cap. | Tol. mate 1 ee 1,000 eine re Se 
Reconimended ‘Apiligctions: « Stabliziag of eowel supply TOpF | =tpF P12981CT-ND 26 +230 1968 82.00 141.04)  P12981TR-ND 92.00/M | ECJ-UVC1H100F 
vote ard Neloé tinting a¢ Decoupling capectors for Digit It weo| so | 220F | 210k | — P1298a¢T-ND 26 © 230 «19.68 «= 8200 141.04 | P12983TR-ND 92.00/M | ECJ-UVC1H220K 
ower cireatt «|Bypaes Cactiors for GPU algial Siar 47pF | s10pF | P12984CT-ND 26 © «230 «19.68 «= 8200 141.04 | P12984TR-ND 92.00/M | ECJ-UVC1H470K 
to0pF | +10% | P12982CT-NO 26 230 19.68 —-8200__141.04 | __P12982TR-ND 92.00/M_| ECJ-UVC1Ht01K 
je) uF 420% | P12979CT-ND 64561 48.09 200.38 344.65 | PI2979TR-ND 224.00/M | ECJ-UVBPC105M 
0d tur | 420% | _P11983CT-ND 73544 39.95 14450 229.50 | _PI1983TR-ND___—_221-00/M_| ECJ-UVBIC105M 
“uF | 220% | P11982CT-ND 46339 24.23 8721 135.66 | PTI982TR-ND 126.00/M | ECJ-UVBiA104M 
ysr | 10] tuF | 220% |  P11984CT-ND 62 462» 33.96 12283 «195.08 | P11984TR-ND ——«-188.00/M_| ECJ-UVBIA105M 
tur | 420% | P12978CT-ND 55-484 41.52 17300 297.56 | __P12978TR-ND___194.00/M_| ECJ-UVBPA105M 
TF] 220% | P11981CT-ND 52-388 28.48 103.02 163.62. | PTI981TR-ND158.00/M | ECJ-UVBOJT05M 
63) 1uF | 220% | — P12980CT-ND 45° «398 34.11 14213 244.46 | P12980TR-ND -—-159.00/M_ | ECJ-UVBPJ105M 
2.2uF | 220% | P11986CT-ND 36271 19.93 7208 114.48 | PII986TR-ND__—_—‘110.00/M_| ECu-UVBPJ225u 


Ceramic Disc Capacitors KGE Type 


Features: * Wide operating temperature range: -25°C ~ 105°C * Low loss at wide frequency range and stable 
against high voltage pulses * Temperature stable (Character SL/GP) * Flame-retardant insulating coating 
applied 

Recommended Applications: ¢ Ballast circuit of LCD backlighting inverter * Snubber circuit of switching 
power supply * Horizontal resonance circuit of TV and CRT display » Inverter type lighting apparatus * High 
voltage pulse and DC circuits 


High Voltage - Rated 1 to 6 kVDC, Temperature Characteristics SL/GP 


Specifications: « Operating Temperature Range: -25°C ~ 105°C ¢ Rated Voltage: 1kVDC, 2kVDC, 
6kVDC * Dielectric Withstanding Voltage: 200% of the rated voltage for 1 to 5 seconds »* Capacitance: 
Within tolerance, when measured at 1MHz +20%, 1 to 5 Vrms, and 20°C ¢ Q Factor: Capacitance <30pF: 
Q=2400+20C (C: Rated Capacitance in pF). Capacitance >30pF: Q21000 at 1 MHz+20%, 1 to 5 Vrms, and 
20°C * Insulation Resistance: 10,000 MQ minimum at 500 VDC and 1 minute electrification * Temperature 
Characteristics: Temperature Coefficient: +350 ~ -1000 ppm/°C over the temperature range of 20°C ~ 85°C 


Kinked Lead - RoHS Compliant Straight Lead (Not recommended for new design) 
Temperature Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage | Capacitance | Tolerance | Characteristics | Diameter Thickness | Lead Space Part No. 10 100 1,000 Part No. Part No. 10 100 1000 | Part No. 
12pF P9593-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A120JGE = — — -—|- 
15pF P9594-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A150JGE _ = — —|-— 
18pF 25% GP 6.0 5.0 5.0 P9595-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A180JGE = _ _ —|- 
22pF P9596-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A220JGE - _ — -—|-— 
27pF P9597-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A270JGE _ = = =-|= 
33pF P9598-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A330JGE — _ - —|-— 
39pF P9599-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A390JGE P10799-ND 2.96 20.90 114.00 | ECC-D3A390JGE 
47pF +5% GP 6.0 5.0 5.0 P9614-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A470JGE _ _ — —|-— 
56pF P9615-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A560JGE _ _ _ -—|-— 
1K 68pF P9616-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A680JGE = = = —|— 
82pF 6.0 P9617-ND 3.16 21.20 107.94 ECC-A3A820JGE _ — _ —|-— 
100pF 7.0 P9618-ND 3.35 22.50 114.52 ECC-A3A101JGE — =_ - -—|=-— 
120pF +5% GP 7.0 5.0 5.0 P9619-ND 3.35 22.50 114.52 ECC-A3A121JGE P10805-ND 3.20 22.55 123.00 | ECC-D3A121JGE 
150pF 8.0 P9620-ND 3.35 22.50 114.52 ECC-A3A151JGE - _— = —|-— 
180pF 8.0 P9621-ND 3.35 22.50 114.52 ECC-A3A181JGE P10807-ND 3.08 22.00 123.20 | ECC-D3A181JGE 
220pF 9.0 5.0 P9622-ND 3.55 23.82 121.24 ECC-A3A221JGE _ _— — —|- 
270pF 9.0 5.0 P9623-ND 3.55 23.82 121.24 ECC-A3A271JGE _ _ —- -—|-— 
330pF +5% GP 11.0 5.0 5.0 P9624-ND 4.26 28.55 145.32 ECC-A3A331JGE _ =— -—|- 
390pF 11.0 5.0 P9625-ND 4.26 28.55 145.32 ECC-A3A391JGE _ _ - —|-— 
4A70pF 13.0 75 P9626-ND 4.97 33.33 169.68 ECC-A3A471JGE = _- - -—|-— 
12pF P9627-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D120JGE P10813-ND 3.15 22.50 126.00 | ECC-D3D120JGE 
15pF P9628-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D150JGE P10814-ND 3.15 22.50 126.00 | ECC-D3D150JGE 
18pF +5% GP 7.0 55 75 P9629-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D180JGE P10815-ND 3.15 22.50 126.00 | ECC-D3D180JGE 
22pF P9630-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D220JGE _ _— _ —|-— 
27pF P9631-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D270JGE - = = -—|-— 
33pF P9632-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D330JGE _ — — —|-— 
39pF P9633-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D390JGE _ =— _ -—|-— 
2K A7pF 45% GP 7.0 55 75 P9634-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D470JGE _ _— _ -—|- 
56pF i ‘ : P9635-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D560JGE P10821-ND 3.36 24.00 134.40 | ECC-D3D560JGE 
68pF P9636-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D680JGE _ _ _ -—|-= 
82pF P9637-ND 3.87 25.93 132.02 ECC-A3D820JGE P10823-ND 3.50 25.00 140.00 | ECC-D3D820JGE 
100pF 8.0 P9638-ND 4.00 26.81 136.50 ECC-A3D101JGE - _ _ —|-— 
120pF 8.0 P9639-ND 4.00 26.81 136.50 ECC-A3D121JGE P10825-ND 3.64 26.00 145.60 | ECC-D3D121JGE 
150pF +5% GP 9.0 5.5 75 P9640-ND 4.64 31.13 158.48 ECC-A3D151JGE — _— = —|-— 
180pF 10.0 P9641-ND 471 31.14 186.84 ECC-A3D181JGE P10827-ND 3.85 27.50 154.00 | ECC-D3D181JGE 
220pF 10.0 P9642-ND 471 31.14 186.84 ECC-A3D221JGE - =- - -|-— 
12pF P9643-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F120JGE = _— = -—|- 
15pF P9644-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F150JGE P10830-ND 4.06 29.00 162.40 | ECC-D3F150JGE 
18pF 45% GP 7.0 6.0 18 P9645-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F180JUGE _ _ _ =—|-— 
22pF P9646-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F220JGE _ _ — -—|-— 
27pF P9647-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F270JGE = = =-|= 
33pF 7.0 P9648-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F330JGE — _ — —|-— 
3K 39pF 7.0 P9649-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F390JUGE = _ — -—|- 
47pF +5% GP 7.0 6.0 75 P9650-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F470JGE P10836-ND 4.20 30.00 168.00 | ECC-D3F470JGE 
56pF 8.0 P9651-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F560UGE P10837-ND 4.34 31.00 173.60 | ECC-D3F560JGE 
68pF 8.0 P9652-ND 3.94 26.40 134.40 ECC-A3F680JGE = _ - —|— 
82pF 9.0 P9653-ND 4.90 32.86 167.30 ECC-A3F820JGE _ _ _ —|-— 
100pF 6 GP 10.0 6.0 P9654-ND 4.90 32.86 167.30 ECC-A3F101UGE = =— -—|-— 
120pF 20% 10.0 , 75 P9655-ND 490 3286 167.30 | ECC-A3F121UGE | — = = ae 
150pF 11.0 P9656-ND 4.92 32.56 195.35 ECC-A3F151UGE = - _ -|- 
10pF +0.5pF GP 7.0 6.0 7.5 P12181-ND 5.40 35.75 214.52 ECC-A3J100DGE = = = -—|— 
12pF 7.0 P12182-ND 5.40 35.75 214.52 ECC-A3J120JGE _ — — -—|- 
15pF GP 7.0 6.0 75 P12183-ND 5.40 35.75 214.52 ECC-A3J150JGE _ _ _ —|-— 
18pF $5 7.0 : 4 P12184-ND 5.40 35.75 214.52 ECC-A3J180UGE = _ =— -—|- 
22pF 7.0 P12185-ND 5.40 35.75 214.52 ECC-A3J220JGE _ _ - —|-— 
6K 27pF 8.0 P12186-ND 6.36 42.12 252.72 ECC-A3J270JUGE _ = = -—|=— 
33pF 8.0 P12187-ND 6.36 42.12 252.72 ECC-A3J330NGE _ _ — —|-— 
39pF +5 GP 8.5 6.0 75 P12188-ND 6.36 42.12 252.72 ECC-A3J390UGE = _ _ =—|- 
47pF 9.0 . . P12189-ND 6.74 44.57 267.44 ECC-A3J470JGE - _ — —|-— 
100pF 12.5 P12190-ND 10.33 7749 458.05 ECC-A3J101UGE = — = -—|- 
150pF 15.0 P12191-ND 10.85 81.36 480.93 ECC-A3J151UGE = = = —|=— 


HD Series High Voltage Ceramic Disc Capacitors Y5P Type 


Features: * Improved “Voltage vs. Temperature Rise” Characteristics: * High reliability using zinc-copper electrode 
Application: * Horizontal resonance circuit of TV and CRT display Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 
125°C Dielectric Withstanding Voltage: 200% of rated voltage for 1 to 5 seconds * Capacitance: Measured at 1kHz +20%, 


1 to 5 Vrms and 20°C within the specified tolerance (t10%) » Tangent of loss angle: Measured at 1kHz +20%, 1 to 5 Vrms 
and 20°C at 1.5% or less ¢ Insulation Resistance: 500 + 50VDC and 1 minute electrification at 10,000MQ or more * Temp- 
erature Characteristics: YSP + 10% (temperature range: -20°C ~ 85°C) 


epimac 50 ae Voltage Capacitance Tolerance Temperature Dimension Digi-Key Pricing Panasonic 
(kde) (pF) (%) Characteristics Diameter (mm) Part No. 10 100 1,000 Part No. 
100 +10 Y5P 7.0 P12175-ND® 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD101KB 
150 +10 Y5P 7.0 P12176-ND 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD151KB 
9 220 +10 Y5P 7.0 P12177-ND® 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD221KB 
330 +10 Y5P 7.0 P12178-ND® 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD331KB 
7 470 +10 Y5P 9.0 P12179-ND® 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD471KB 
75 680 +10 Y5P 10.0 P12180-ND@ 3.32 22.25 113.26 ECK-AHD681KB 
@ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1710 (toss) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


~~ Capac- |Capac.| Temp. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
anasonic Voltage | itance |Tol. %| Char. | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
a ‘a Fig. 1 
High Voltage Ceramic tevoc | 390PF | #10 | BIYSP | PCC2099CT-ND 1.27.90 —«68 ‘| PCCZO99TR-ND | 2,000 |  989.00/M ]ECK-T3A301KB 
470pF | +10 | B/Y5SP | PCC2100CT-ND® 1.27 -90 68 | PCC2100TR-ND@ | 2,000 389.00/M_| ECK-T3A471KB 
Ca acitors (SM D) 68pF | +5 | SL/GP | PCC2091CT-ND 1.27 90 68 | PCC2091TR-ND 2,000 383.00/M | ECC-T3D680JG 
p 100pF | +10 | B/YSP | PCC2092CT-ND® 1.27 90 68 | PCC2092TR-ND® | 2,000 389.00/M | ECK-T3D101KB 
FEATURES: 120pF | +10 | B/YSP | PCC2093CT-ND 1.27 90 68 | PCC2093TR-ND 2,000 389.00/M | ECK-T3D121KB 
Sask i . sili rr i F akvoc | 150pF | +10 | B/YSP | PCC2094CT-ND® 1.27 90 68 | PCC2094TR-ND® | 2,000 389.00/M | ECK-T3D151KB 
Resin molded type for reflow solderings * High reliability through disc capacitor element 180pF | +10 | BYSP | PCC2095CT-ND 197 90 68 PCC2095TR-ND@ | 2.000 389.00/M_| ECK-13D181KB 
molded construction » Excellent “Voltage vs. Temperature Rise” through low loss ceramic 220pF | +10 | BNSP | PCC2096CT-ND® 197 “90 68 PCC2096TR-ND® 2.000 389.00/M ECK-T3D221KB 
dielectric * Temperature stable (SL/GP) and (B/Y5P) 270pF | +10 | B/Y5P | PCC2097CT-ND@ 1.27 90 .68 | PCC2097TR-ND® | 2,000 389.00/M | ECK-T3D271KB 
SPECIFICATIONS: 330pF | 210 | B/Y5P | PCC2098CT-ND® 1.27, —=«90_~—S=—68_| PCC2098TR-ND@ | 2,000 | _389.00/M_| ECK-T3D331KB 
< ji - 950 oe i i . 10pF | +5 | SL/GP | PCC100JCT-ND® 1.40 99 75 | PCC100JTR-ND@ | 2,000 428.00/M | ECC-T3F100JG 
ROE SRN ad TCLs eels: OG Hie oti Searched 12pF | 25 | SL@P | PCCI20/CT-ND 140 99 75 | PCCI20JTR-ND@ | 2.000 | 428.00/m | Ecc-T3F120JG 
i atlon Factor. (a8) Ste 15pF | 25 | SGP | PCCIS0JCT-ND 1.40 99 75 | PCC1S0JTR-ND | 2,000 | 428.00/M | ECC-T3F150JG 
Temperature Characteristics: C < 30pF: Q > 400+20 C (C:cap.pF), C = 30pF: Q > 1000 at 18pF | +5 | SUGP | PCC180JCT-ND 140 ‘99 75 PCC180JTR-ND 2000 428.00/M ECC-T3F180JG 
1MHz, 1-5Vrms and 20°C B/Y5P Temperature Characteristics: D.F. (tan 8)<0.025 at 1KHz, 22pF 5 SUGP | PCC220JCT-ND 1.40 ‘99 75 PCC220JTR-ND 2000 428.00/M ECC-T3F220JG 
1-5Vrms and 20°C * Temperature Characteristics: SL/GP Temperature Coefficient: 350 | 3kVDC 27pF | 25] SUGP | PCC270JCT-ND® 140 99 75 | PCC270JTR-ND® | 2.000 | 428.00/M | ECC-T3F270JG 
~ -1000ppm/°C B/Y5P Maximum Capacitance Change: AC/C<:10% (Temperature Range: 33pF | +5 | SUGP | PCC330JCT-ND 1.40 99 75 | PCC330JTR-ND | 2,000 | 428.00/M | ECC-T3F330JG 
-25°C ~ 85°C) * Capacitance: SL/GP Temperature Characteristics: 1MHz, 1-5\Vrms and 20°C 39pF | +5 | SL/GP | PCC390JCT-ND 1.40 99 75 | PCC390JTR-ND | 2,000 | 428.00/M |ECC-T3F390JG 
B/Y5P Temperature Characteristics: 1KHz, 1-5Vrms and 20°C * Dielectric Withstanding Volt- A7pF +5 SL/GP | PCC470JCT-ND 1.40 99 15 PCC470JTR-ND® | 2,000 428.00/M | ECC-T3F470JG 
age: SL/GP Temperature Characteristics, (voltage 4kVDC): 150% of the rated voltage for 1-5 56pF | +5 | SL/GP | PCCS560JCT-ND 1.40 99 75 PCC560JTR-ND 2,000 428.00/M_| ECC-T3F560JG 
seconds SL/GP Temperature Characteristics, (voltage 2-3KVDC): 200% of the rated voltage 10pF | +5 SL/GP | PCC2082CT-ND 1.44 1.08 81 PCC2082TR-ND 2,000 467.00/M | ECC-T3G100JG 
for 1-5 seconds. B/Y5P Temperature Char- 12pF | +5 | SL/GP | PCC2083CT-ND 1.44 1.08 81 PCC2083TR-ND 2,000 467.00/M | ECC-T3G120JG 
acteristics: 200% of the rated voltage for Molded Resin 15pF | +5 | SL/GP | PCC2084CT-ND@® 1.44 1.08 81 | PCC2084TR-ND@ | 2,000 | 467.00/M |ECC-T3G150JG 
4-5 seconds 18pF | +5 | SL/GP | PCC2085CT-ND® 1.44 1.08 81 PCC2085TR-ND® | 2,000 467.00/M | ECC-T3G180JG 
4kVDC |_22pF_| +5 | SL/GP | PCC2086CT-ND® 1.44 1.08 81 PCC2086TR-ND@ | 2,000 467.00/M_|ECC-T3G220JG 
RECOMMENDED APPLICATIONS: 27pF | 25 | SL/GP | PCC2087CT-ND 1.44 1.08 ‘81 | PCC2087TR-ND | 2,000 | 467.00/M |ECC-T3G270JG 
* Output circuit of LCD backlighting inverter Ceramic 33pF | 25 | SLIGP| PCC2088CT-ND 1.44 1.08 81 ‘| PCC2088TR-ND | 2,000 |  467.00/M | ECC-T3G330JG 
 Snubber circuit of switching power supply Element 39pF | +5 | SL/GP | PCC2089CT-ND 1.44 1.08 81 PCC2089TR-ND 2,000 467.00/M | ECC-T3G390JG 
* High voltage circuit 47pF | +5 | SL/GP | PCC2090CT-ND 1.44 1.08 81 PCC2090TR-ND 2,000 467.00/M | ECC-T3G470JG 
Fig. 2 — RoHS Compliant 
10pF | +0.5 | SL/GP | PCC2368CT-ND 1.40 99 75 | PCC2368TR-ND 3,000 428.00/M | ECC-T3F100DG2 
12pF | +5 | SL/GP | PCC2369CT-ND 1.40 99 75 | PCC2369TR-ND 3,000 428.00/M | ECC-T3F120JG2 
15pF | +5 | SL/GP | PCC2370CT-ND 1.40 99 75 | PCC2370TR-ND 3,000 428.00/M | ECC-T3F150JG2 
3kVDC | 18pF | +5 | SL/GP | PCC2371CT-ND 1.40 99 75 | PCC2371TR-ND 3,000 428.00/M | ECC-T3F180JG2 
22pF | +5 | SL/GP | PCC2372CT-ND 1.40 99 75 | PCC2372TR-ND 3,000 428.00/M_| ECC-T3F220JG2 
27pF | +5 | SL/GP | PCC2373CT-ND 1.40 99 75 | PCC2373TR-ND 3,000 428.00/M | ECC-T3F270JG2 
33pF | +5 | SL/GP | PCC2374CT-ND 1.40 99 75 | PCC2374TR-ND 3,000 428.00/M_| ECC-T3F330JG2 
10pF | +0.5 | SL/GP | PCC2375CT-ND 1.40 99 75 | PCC2375TR-ND 3,000 428.00/M | ECC-T3G100DG2 
12pF | +5 | SL/GP | PCC2376CT-ND 1.40 99 75 | PCC2376TR-ND 3,000 428.00/M | ECC-T3G120JG2 
15pF | +5 | SL/GP | PCC2377CT-ND 1.40 99 75 | PCC2377TR-ND 3,000 428.00/M | ECC-T3G150JG2 
4KVDC | igor | 45 | SLGP | PCC2378CT-ND 140 99 75 | PCC2378TR-ND | 3,000 | 428.00/M | ECC-T3G180/G2 
22pF | +5 | SL/GP | PCC2379CT-ND 1.40 99 75 | PCC2379TR-ND 3,000 428.00/M | ECC-T3G220JG2 
27pF | +5 | SL/GP | PCC2380CT-ND 1.40 99 75 | PCC2380TR-ND 3,000 428.00/M_ |ECC-T3G270JG2 
@ RoHS Compliant 
H H H ® 
Ceramic Capacitors for Safety Regulations - Type BC (SMD) Digi@Reel 
FEATURES: « Resin molded type for reflow soldering surface 
mountings * High reliability through disc capacitor element Molded Resin r ens Cut Tape at Tape and Reel , 
molded construction « Related by IEC 384-14 sub-class Y2/X1 Electrode Capaci-| Cap. | Temp.) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
and Japan Domestic Safety Regulations * One standard size as —— Voltage | tance | Tol. %| Char. | Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
cover wide capacitance range for 1000pF to 4700pF CG . - Fig. 1 - J-Lead 
APPLICATIONS: = On-board type power module * DC-DC Con- a f 1000pF} +20] €E | P10739CT-ND® 143 113 1.02 | P10739TR-ND®  816.00/M | ECK-TBC102ME 
verter * FAX Modulator-Demodulator ene 1500pF| +20 | E | P10740CT-ND 1.43 1.13 1.02 | P10740TR-ND 816.00/M | ECK-TBC152ME 
250VAC | 2200pF | +20 E | P10741CT-ND® 143 1.13 1.02 | P10741TR-ND® 816.00/M | ECK-TBC222ME 
3300pF | +20 F | P10742CT-ND 143° 1.13 1.02 | P10742TR-ND 816.00/M | ECK-TBC332MF 
4700pF | +20 F | P10743CT-ND@ 143 1.13 1.02 | P10743TR-ND® 816.00/M | ECK-TBC472MF 
Fig. 2 - Gull-Wing 
1000pF} +20 E | P10744CT-ND 1.19 94 86 | = — | ECK-TBC102MEM 
250VAC | 1500pF | +20 E | P10745CT-ND 1.19 94 86 | P10745TR-ND 681.80/M | ECK-TBC152MEM 
3300pF | +20 F | P10747CT-ND 1.19 94 86 | = — | ECK-TBC332MFM 


Ceramic Capacitors for Safety Regulations - Type FC (Sub-Class Y2) (SMD) 


@ RoHS Compliant 


Digi®Reel° 


FEATURES: « Safety Capacitor for reflow soldering ; 
process * Approved by SEMKO (IEC60384-14/ Molded Resin Fa | eee |e pe peeeee nl eats laa Reel ee 
EN132400 Sub-class Y2) and UL/CSA (Line-by- sym (rere) Blakey ut Tape Price Eac igi-Key ricing anasonic 
pass Capacitors) * High reliability through disc Voltage | Cap. | Tol. %J) Char. | Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
Capacitor element with resin molded construction Ceramic Spr | +0.5pF | SL | P11424CT-ND 139 1.10 1.00 | P11424TR-ND 796.00/M — | ECC-TFCO50DG 
RECOMMENDED APPLICATIONS: * DC-DC Converter, | Element 10pF | +0.5pF} SL | P11425CT-ND 1.39 © 1.10 1.00 | P11425TR-ND 796.00/M — | ECC-TFC100DG 
Power module * MODEM, xDSL + Application EX. 22pF | +5% | SL | P11426CT-ND 1.39 1.10 1.00 | P11426TR-ND 796.00/M — | ECC-TFC220sG 
(MODEM) RATINGS: + Dimensions: 5.7L x 4.5W X 47pF | 210% | B | P11427CT-ND@® 143 143 1.02 | P11427TR-ND® 816.00/M — | ECK-TFC470KB 
2.3T (mm) * Operating Temperature Range: -25°C ~ t00pF | =t0% | B | P11428CT-ND 143 1.13 1.02 ‘| P11428TR-ND 816.00/M —_| ECK-TEC101KB 
100°C + Voltage Proof: 1500VAC, 1 minute 
150pF | +10% | B | P11429CT-ND 143 143 1.02 | P11429TR-ND 816.00/M | ECK-TFC151KB 
Temp. Cap. Temp. 250VAC | oognr | x10% | B | P11430CT-ND® 143 113 1.02. | P11430TR-ND@ 816.00/M — | ECK-TFC221KB 
Char. Change Range mia 330pF | +10% | B | PI1431CT-ND 1.43 © 1.13 1.02 | P11431TR-ND 816.00/M | ECK-TFC331KB 
SL__| +350 ~-1000ppm/°C _| +20°C ~ +85°C ; 470pF | +10% | B | P11432CT-ND® 1.43 1.13 1.02 | P11432TR-ND® 816.00/M | ECK-TFC471KB 
B 10% Maximum | -20°C ~ +85°C i 1000pF | +20% | E | P11434CT-ND@ 143 113 1.02 | P11434TR-ND@ 816.00/M | ECK-TFC102ME 
E | +20, -55% Maximum | -20°C ~ +85°C ‘i 1500pF| +20% | F | P11435CT-ND@ 143 113 1.02 | P11435TR-ND@ 816.00/M — | ECK-TFC152MF 
F | +30, -80% Maximum | -20°C ~ +85°C ree k-Jo.85 2200pF | +20% | F | P11436CT-ND® 143 113 1.02 | P11436TR-ND® 816.00/M | ECK-TFC222MF 
The reference temperature: 20°C 57 RoHS Compliant 
Ceramic Disc Capacitors - Type GL Dimensions (mm) 
Volt- | Capaci- Temp. Thick-| Lead-| Digi-Key Price Each Panasonic 
FEATURES: UL 1414 « CSA C22.2 APPROVED age tance | Tolerance | Char. | Dia. | ness | Space| Part No. 1 10 =©100 1,000 | Part No. 
_. Temperature Characteristics 
Rated: 250VAC & D max 7.5 max ; 
+ CSA rating: 125VAC 3120 : 100pF | +20% B | 80 | 55 | 75 | P4484-ND 61 46 33 19 | ECK-DGL101MB 
5 = 5 
5 20 E 6 150pF | +20% B | 80/55 | 7.5 | P4485-ND 61 46 33 19 | ECK-DGL150MB 
APPLICATIONS: 3.0 rt 250 
* Antenna coupling a0 = 680pF | +20% B | 90|55 | 75 | P44g9-ND 65 48 34 .20 | ECK-DGL68iMB 
o F ire 
* Line-b id Across-the-li Es & 
Te Dupes eng Nerass mene G20. 10-20. 40.60. 80 d lo: 1000pF | +20% —E | 90] 55 | 75 | p44g0-nD 52 39 28 16 | ECK-DGL102ME 
Switching surge killer, etc. Temperature (°C) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(toss) 1711 


Panasonic 


High Capacitance Multilayer Ceramic Chip (MLCC) Capacitors 
Now available in capacitance values of 1 UF (in 0402) up to 100 pF (in 1210) 


More Options are Available when Choosing Capacitors 

Advances in ceramic technology have now increased your choices when selecting the 
best capacitor for your application. No longer are you restricted to Aluminum Electrolytic, 
Tantalum or Chip Film Capacitors. High capacitance MLCC capacitors from Panasonic 
now offer higher capacitance and better performance. The superior reliability, ESR and 
impedance of MLCCs can now be found in higher capacitance values. 


Product Design Benefits 

Several technology improvements have made it possible for Panasonic to put more 
capacitance (1pF and greater) into smaller case sizes (1210 down to 0402) while 
maintaining the largest possible operating voltage (6.3V up to 50V). These mechanical 
and electrical characteristics will enable you to make products having smaller size, less 
weight, increased performance and at a lower cost, thereby making your products more 
competitive. 


Electrical Performance Advantages of MLCCs 

The lower Impedance and Equivalent Series Resistance (ESR) of MLCC Capacitors vs. 
Tantalum Capacitors, especially at the higher frequencies in the 100kHz to 1MHz range, 
provides a performance advantage for your decoupling needs. 


Lower Equivalent Series Resistance (ESR) 


ESR vs. Frequency 
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Tantalum solid electrolytic capacitors 
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Engineering Kit of High Capacitance Multilayer Ceramic Chip (MLCC) Capacitors is available. 


PCC18B-KIT-ND 


Contains 20 pieces each of 20 assorted values - 400 pieces total. Values range from 1pF to 22uF in case sizes 0402 - 1206, and 0405 array. Temperature 


characteristic is X5R. Please call Digi-Key for details. 


Microwave (Hi-Q) Multilayer Ceramic Chip Capacitors 
Now Available in Case Sizes of 0402 (0.1 ~ 15 pF) and 0201 (0.1 ~ 3 pF) 


Features and Major Characteristics: 


¢High-Q values compared to standard MLCCs, due to their unique materials that 
includes silver inner-electrodes (refer to the graphs) 

Small Case Sizes: 0201 (0.6 x 0.3 mm) and 0402 (1.0 x 0.5 mm) Wide Range of 
Capacitance Values (0.1 to 15 pF, in 0.1 increments) 

¢ Tight Capacitance Tolerances (as low as + /- 0.05 pF for 0.5 pF and lower) 

¢Very Stable COG Temperature Characteristics (0 + / - 30 ppm / °C) 25V Rated 
Operating Voltage 

Lead (Pb) Free Part Numbers: ECD-GOExxxx (0402) and ECD-GZExxxx (0201) 
(Dielectric Materials, Electrodes, and Terminations) 


Benefits: 


Excellent electrical performance in RF and Microwave circuitry such as Impedance 
Matching, Resonant Circuits and Coupling. 


Typical Applications: 


Their small sizes are especially suited for RF and Microwave Circuitry contained within: 
RF Front-end Modules, Power Amplifier (PA) Modules, Duplexers, Voltage Controlled 
Oscillators (VCOs), Filter Circuitry (such as Band-Pass Filters), Impedance Matching 
Circuitry, Resonant Circuitry, Coupling and Bluetooth, Wireless LAN and Modem 
products. 


Hi-Q Kits available in 0201 and 0402 case sizes. Call Digi-Key for details. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 


0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 at 
FEATURES: ¢ Small in size and wide capacitance range * Superior humidity characteristic and long life due to the monolithic construction * Excellent solderability and resistance to MW 
soldering heat due to terminals with three layers of silver nickel and solder ¢ Low self-inductance and excellent frequency characteristic RECOMMENDED APPLICATIONS: Class 1 Zz 
(T.C. Type): Temperature compensations, tuned circuits and filter circuits, where low loss and high stability of capacitance and high insulation resistance are required. Class 2 (HI-K T 
type): Coupling and By-pass, where low loss and high stability of capacitance are not so important. a mol 
NPO Type - Class 1: X7R Type - Class 2: X5S Type - Class 2: Y5V Type - Class 2: 4 Le 
* Operating temperature range: * Operating temperature range: * Operating temperature range: . Operating temperature range: Dimensions shown in mm. 
“55°C ~ 125°C “85°C ~ 125°C “55°C ~ 85°C “80°C ~ 85°C Size Code (EIA)| LO wo L1/L2 
X5R Type - Class 2: Temperature Coefficient (F Type: -25°C ~ 85°C) 
* Operating temperature range: 0201 0.6 0.3 0.15 
ie -55°C ~ 85°C Temperature Coefficient 0402 1.00 0.50 0.20 
Temperature Coefficient sy 
Temperature Coefficient x 40 7 0508 1.25 2.00 0.20 
z,4 # @ 0-4 j 0603 1.60 0.80 0.30 
= z Po : | 
Ba 3 2 20 0612 1.60 3.2 0.30 
3 0 3 @ -40 i 0805 2.0 1.25 0.50 
a1 iB = -6o[ titi : 1206 3.20 1.60 0.60 
3-2 Hl : a B ito ae ' 1210 3.20 2.50 0.60 
=55 —30 “a aS. ie © "Tys-a0 0 26 $5 125 = & “55-250 20 85 125 1812 4.50 3.20 0.90 
‘emperature {% ry 
: one Tomperature:("C) © See data sheet for dimensional tolerance. 
Dim. Cut Tape Ty d Reel 
Size wv li Digi-Key Pricing Digi-Key apeand nee Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.5pF +.25pF 0.30 PCC2101CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2101TR-ND@® 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E0R5C 
1.0pF +.25pF 0.30 PCC2102CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2102TR-ND® 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E010C 
1.5pF +.25pF 0.30 PCC2103CT-ND® .30 1.63 5.72 10.12 PCC2103TR-ND® 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E1R5C 
2.0pF +.25pF 0.30 PCC2104CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2104TR-ND® 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E020C 
3.0pF +.25pF 0.30 PCC2105CT-ND® :30 1.63 5.72 10.12 PCC2105TR-ND® 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E030C 
4.0pF +.25pF 0.30 PCC2106CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2106TR-ND® 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E040C 
5.0pF +.25pF 0.30 PCC2107CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2107TR-ND® 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E050C 
6.0pF +.5pF 0.30 PCC2108CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2108TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E060D 
25 7.0pF +.5pF 0.30 PCC2109CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2109TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E070D 
8.0pF +.5pF 0.30 PCC2110CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2110TR-ND® 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E080D 
9.0pF +.5pF 0.30 PCC2111CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2111TR-ND® 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E090D 
NPO 10pF +.5pF 0.30 PCC2112CT-ND® .30 1.63 5.72 10.12 PCC2112TR-ND® 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E100D 
12pF +5% 0.30 PCC2113CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2113TR-ND@ 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E120J 
15pF 45% 0.30 PCC2114CT-ND® .30 1.63 5.72 10.12 PCC2114TR-ND® 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E150J 
18pF +5% 0.30 PCC2115CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2115TR-ND® 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E180J 
22pF +5% 0.30 PCC2116CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2116TR-ND@ 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E220J 
27pF +5% 0.30 PCC2117CT-ND® .30 1.63 5.72 10.12 PCC2117TR-ND® 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E270J 
33pF +5% 0.30 PCC2118CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2118TR-ND® 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1E330J 
39pF 45% 0.30 PCC2119CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2119TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1C390J 
47pF +5% 0.30 PCC2120CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2120TR-ND® 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1C470J 
16 56pF +5% 0.30 PCC2121CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2121TR-ND@® 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1C560J 
68pF +5% 0.30 PCC2122CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2122TR-ND® 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1C680J 
82pF 45% 0.30 PCC2123CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2123TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1C820J 
100pF +5% 0.30 PCC2124CT-ND® :30 1.63 5.72 10.12 PCC2124TR-ND@® 15,000 7.62/M ECJ-ZEC1C101J 
150pF +10% 0.30 PCC2388CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2388TR-ND® 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1H151K 
0201 220pF +10% 0.30 PCC2389CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2389TR-ND® 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1H221K 
50 330pF +10% 0.30 PCC2390CT-ND® .30 1.63 5.72 10.12 PCC2390TR-ND® 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1H331K 
470pF +10% 0.30 PCC2391CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2391TR-ND® 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1H471K 
680pF +10% 0.30 PCC2392CT-ND® .30 1.63 5.72 10.12 PCC2392TR-ND® 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1H681K 
1000pF +10% 0.30 PCC2387CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2387TR-ND® 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1H102K 
150pF +10% 0.30 PCC2125CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2125TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEB1E151K 
220pF +10% 0.30 PCC2126CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2126TR-ND® 15,000 7.62/M ECJ-ZEB1E221K 
X7R 331pF +10% 0.30 PCC2127CT-ND .30 1.63 5.72 10.12 PCC2127TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEB1E331K 
25 470pF +10% 0.30 PCC2128CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2128TR-ND® 15,000 7.62/M ECJ-ZEB1E471K 
680pF +10% 0.30 PCC2129CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2129TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEB1E681K 
1000pF +10% 0.30 PCC2130CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2130TR-ND® 15,000 7.62/M ECJ-ZEB1E102K 
1500pF +10% 0.30 PCC2385CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2385TR-ND® 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1E152K 
2200pF +10% 0.30 PCC2386CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2386TR-ND® 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1E222K 
1500pF +10% 0.30 PCC2131CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2131TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEB1C152K 
16 2200pF +10% 0.30 PCC2132CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2132TR-ND® 15,000 7.62/M ECJ-ZEB1C222K 
3300pF +10% 0.30 PCC2384CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2384TR-ND® 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1C332K 
10 3300pF +10% 0.30 PCC2133CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2133TR-ND 15,000 7.62/M ECJ-ZEB1A332K 
4700pF +10% 0.30 PCC2134CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2134TR-ND® 15,000 7.62/M ECJ-ZEB0J472K 
6800pF +10% 0.30 PCC2135CT-ND® -30 1.63 5.72 10.12 PCC2135TR-ND® 15,000 7.62/M ECJ-ZEBOJ682K 
10000pF +10% 0.30 PCC2136CT-ND® 32 1.76 6.37 11.27 PCC2136TR-ND® 15,000 8.33/M ECJ-ZEBOJ103K 
6.3 YF +10% 0.30 PCC2366CT-ND® 43 2.41 8.88 16.28 PCC2366TR-ND® 15,000 12.00/M ECJ-ZEBOJ104K 
AF +10% 0.30 PCC13492CT-NDt 76 4.97 16.09 20.48 PCC13492TR-ND@t} 15,000 15.00/M ECJ-ZEBFJ104K 
X5R YF +20% 0.30 PCC2336CT-ND® 39 2.18 7.92 14.52 PCC2336TR-ND® 15,000 11.00/M ECJ-ZEBOJ104M 
22UF +20% 0.30 PCC2423CT-ND® 1.15 7.52 24.34 30.98 PCC2423TR-ND® 15,000 23.00/M ECJ-ZEB0J224M 
4700pF +10% 0.30 PCC2382CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2382TR-ND 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1A472K 
10 6800pF +10% 0.30 PCC2383CT-ND -30 1.63 5.72 10.12 PCC2383TR-ND 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1A682K 
.O1UF +10% 0.30 PCC2381CT-ND®@ 32 1.76 6.37 11.27 PCC2381TR-ND® 15,000 8.00/M ECJ-ZEB1A103K 
0.1pF +20% 0.30 PCC2424CT-ND® 1.20 7.86 25.44 32.38 PCC2424TR-ND® 15,000 24.00/M ECJ-ZEB1A104M 
-5pF +.25pF 0.50 PCCORS5CQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCCOR5CQTR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1HOR5C 
1.0pF +.25pF 0.50 PCC010CQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC010CQTR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H010C 
1.5pF +.25pF 0.50 PCC1R5CQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1R5CQTR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H1R5C 
2.0pF +.25pF 0.50 PCC020CQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC020CQTR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H020C 
3.0pF +.25pF 0.50 PCCO30CQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCCO30CQTR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H030C 
4.0pF +.25pF 0.50 PCCO40CQCT-ND§ 26 1.41 5.09 8.88 PCCO040CQTR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H040C 
5.0pF +.25pF 0.50 PCCO50CQCT-ND§ 26 1.41 5.09 8.88 PCCOS50CQTR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H050C 
6.0pF +.5pF 0.50 PCCO60CQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCCO60CQTR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1HO60D 
7.0pF +.5pF 0.50 PCCO70CQCT-ND#§ 26 1.41 5.09 8.88 PCCO70CQTR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H070D 
8.0pF +.5pF 0.50 PCCO80CQCT-ND§ 26 1.41 5.09 8.88 PCCO80CQTR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H080D 
9.0pF +.5pF 0.50 PCCO90CQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCCO90CQTR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1HO90D 
10pF +.5pF 0.50 PCC100CQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC100CQTR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H100D 
12pF 45% 0.50 PCC120CQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC120CQTR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H120J 
0402 |NPO| 50 15pF +5% 0.50 PCC150CQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC150CQTR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H150J 
18pF +5% 0.50 PCC180CQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC180CQTR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H180J 
22pF +5% 0.50 PCC220CQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC220CQTR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H220J 
27pF 45% 0.50 PCC270CQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC270CQTR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H270J 
33pF +5% 0.50 PCC330CQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC330CQTR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H330J 
39pF +5% 0.50 PCC390CQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC390CQTR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H390J 
47pF +5% 0.50 PCC470CQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC470CQTR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H470J 
56pF 45% 0.50 PCC560CQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC560CQTR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H560J 
68pF +5% 0.50 PCC680CQCT-ND@§ .26 1.41 5.09 8.88 PCC680CQTR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H680J 
82pF +5% 0.50 PCC820CQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC820CQTR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H820J 
100pF +5% 0.50 PCC101CQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC101CQTR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H101J 
120pF +5% 0.50 PCC121CQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC121CQTR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-OEC1H121J 
150pF +5% 0.50 PCC151CQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC151CQTR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-OEC1H151J 
180pF +5% 0.50 PCC181CQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC181CQTR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H181J 
@ RoHS Compliant + Reduced DC Bias Voltage Characteristics § Notfornew design + Improved DC Bias Voltage Characteristics (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont.) 


Digi@Reel° 


Dim. Cut Tape Ta d Reel 
Size wv Ti Digi-Key Pricing Digi-Key Beane nee Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 

NPO |_50 220pF +5% 0.50 PCC221CQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC221CQTR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EC1H221J 
100pF +10% 0.50 PCC1709CT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1709TR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H101K 
120pF +10% 0.50 PCC1710CT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1710TR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H121K 
150pF +10% 0.50 PCC1711CT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1711TR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H151K 
180pF +10% 0.50 PCC1712CT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1712TR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H181K 
220pF +10% 0.50 PCC1713CT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1713TR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H221K 
270pF +10% 0.50 PCC1714CT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1714TR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H271K 
330pF +10% 0.50 PCC1715CT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1715TR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H331K 
390pF +10% 0.50 PCC1716CT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1716TR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H391K 
470pF +10% 0.50 PCC1717CT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1717TR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H471K 

50 S560pF +10% 0.50 PCC1718CT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1718TR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H561K 
680pF +10% 0.50 PCC1719CT-ND§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1719TR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H681K 
820pF +10% 0.50 PCC1720CT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1720TR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H821K 
1000pF +10% 0.50 PCC1721CT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1721TR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H102K 
1200pF +10% 0.50 PCC1722CT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1722TR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H122K 
1500pF +10% 0.50 PCC1723CT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1723TR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H152K 
1800pF +10% 0.50 PCC1724CT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1724TR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H182K 
2200pF +10% 0.50 PCC1725CT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1725TR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H222K 
2700pF +10% 0.50 PCC1726CT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1726TR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H272K 
3300pF +10% 0.50 PCC1727CT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1727TR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H332K 
3900pF +10% 0.50 PCC1728CT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1728TR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1H392K 
100pF +10% 0.50 PCC1702CT-ND® 2.81 19.80 68.40 108.00 PCC1702TR-ND® 10,000 90.00/M ECJ-OEB1E101K 
120pF +10% 0.50 PCC1703CT-ND® 2.81 19.80 68.40 108.00 PCC1703TR-ND® 10,000 90.00/M ECJ-OEB1E121K 
150pF +10% 0.50 PCC1704CT-ND® 2.81 19.80 68.40 108.00 PCC1704TR-ND® 10,000 90.00/M ECJ-OEB1E151K 
180pF +10% 0.50 PCC1705CT-ND 2.81 19.80 68.40 108.00 PCC1705TR-ND 10,000 90.00/M ECJ-OEB1E181K 
220pF +10% 0.50 PCC1706CT-ND® 2.81 19.80 68.40 108.00 PCC1706TR-ND® 10,000 90.00/M ECJ-0EB1E221K 
270pF +10% 0.50 PCC271BQCT-ND® 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC271BQTR-ND® 10,000 93.00/M ECJ-OEB1E271K 

X7R 330pF +10% 0.50 PCC331BQCT-ND® 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC331BQTR-ND@ 10,000 93.00/M ECJ-0EB1E331K 
391pF +10% 0.50 PCC391BQCT-ND® 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC391BQTR-ND® 10,000 93.00/M ECJ-0EB1E391K 
470pF +10% 0.50 PCC471BQCT-ND@ 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC471BQTR-ND@ 10,000 93.00/M ECJ-0EB1E471K 
560pF +10% 0.50 PCC561BQCT-ND® 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC561BQTR-ND® 10,000 93.00/M ECJ-OEB1E561K 
680pF +10% 0.50 PCC681BQCT-ND@ 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC681BQTR-ND@ 10,000 93.00/M ECJ-OEB1E681K 
820pF +10% 0.50 PCC821BQCT-ND@ 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC821BQTR-ND@ 10,000 93.00/M ECJ-0EB1E821K 

25 1000pF +10% 0.50 PCC102BQCT-ND® 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC102BQTR-ND® 10,000 93.00/M ECJ-0EB1E102K 
1200pF +10% 0.50 PCC122BQCT-ND@ 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC122BQTR-ND@ 10,000 93.00/M ECJ-0OEB1E122K 
1500pF +10% 0.50 PCC152BQCT-ND® 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC152BQTR-ND® 10,000 93.00/M ECJ-OEB1E152K 
1800pF +10% 0.50 PCC182BQCT-ND@ 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC182BQTR-ND@ 10,000 93.00/M ECJ-OEB1E182K 
2200pF +10% 0.50 PCC222BQCT-ND® 2.89 20.35 70.30 111.00 PCC222BQTR-ND® 10,000 93.00/M ECJ-0EB1E222K 
2700pF +10% 0.50 PCC272BQCT-ND@ 3.12 22.00 76.00 120.00 PCC272BQTR-ND@ 10,000 | 100.00/M ECJ-0EB1E272K 
3300pF +10% 0.50 PCC332BQCT-ND® 3.39 23.93 82.65 130.50 PCC332BQTR-ND® 10,000 | 109.00/M ECJ-0EB1E332K 
3900pF +10% 0.50 PCC392BQCT-ND@ 3.51 24.75 85.50 135.00 PCC392BQTR-ND@ 10,000 | 113.00/M ECJ-0EB1E392K 
4700pF +£10% 0.50 PCC472BQCT-ND§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC472BQTR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-OEB1E472K 
5600pF +10% 0.50 PCC1707CT-ND§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1707TR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-OEB1E562K 
6800pF +10% 0.50 PCC1708CT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1708TR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-OEB1E682K 
8200pF +10% 0.50 PCC2271CT-ND® 26 1.41 5.09 8.88 PCC2271TR-ND® 10,000 7.00/M ECJ-0EB1E822K 
.O1NF +10% 0.50 PCC2270CT-ND® 26 1.41 5.09 8.88 PCC2270TR-ND® 10,000 7.00/M ECJ-0EB1E103K 
5600pF +10% 0.50 PCC562BQCT-ND® 2.42 17.05 58.90 93.00 PCC562BQTR-ND® 10,000 78.00/M ECJ-0EB1C562K 
6800pF +10% 0.50 PCC682BQCT-ND@ 2.50 17.60 60.80 96.00 PCC682BQTR-ND@ 10,000 80.00/M ECJ-0EB1C682K 
8200pF +10% 0.50 PCC822BQCT-ND§ 2.54 17.88 61.75 97.50 PCC822BQTR-ND@§ 10,000 81.00/M ECJ-0EB1C822K 
10000pF +10% 0.50 PCC103BQCT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC103BQTR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1C103K 

0402 16 | 12000pF +10% 0.50 PCC1700CT-ND@§ 26 1.41 5.09 8.88 PCC1700TR-ND§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1C123K 
15000pF +10% 0.50 PCC1701CT-ND@§ 28 1.52 5.33 9.84 PCC1701TR-ND@§ 10,000 7.00/M ECJ-0EB1C153K 

18000pF +10% 0.50 PCC2137CT-ND@§ 31 1.75 6.25 11.25 PCC2137TR-ND§ 10,000 9.00/M ECJ-0EB1C183K 

22000pF +10% 0.50 PCC2138CT-ND@§ 31 1.75 6.25 11.25 PCC2138TR-ND@§ 10,000 9.00/M ECJ-0EB1C223K 

AUF +10% 0.50 PCC13490CT-ND@ 1.14 7.44 24.06 30.63 PCC13490TR-ND@ 10,000 25.00/M ECJ-0EX1C104K 

27000pF +10% 0.50 PCC2433CT-ND® 49 2.82 10.47 19.11 PCC2433TR-ND® 10,000 15.00/M ECJ-0EB1C273K 

33000pF +10% 0.50 PCC2434CT-ND® 49 2.82 10.47 19.11 PCC2434TR-ND® 10,000 15.00/M ECJ-0EB1C333K 

39000pF +10% 0.50 PCC2435CT-ND® 49 2.82 10.47 19.11 PCC2435TR-ND® 10,000 15.00/M ECJ-0EB1C393K 

47000pF +10% 0.50 PCC2436CT-ND® 49 2.82 10.47 19.11 PCC2436TR-ND® 10,000 15.00/M ECJ-0EB1C473K 

16 | 56000pF +10% 0.50 PCC2437CT-ND® 49 2.82 10.47 19.11 PCC2437TR-ND® 10,000 15.00/M ECJ-0EB1C563K 
68000pF +10% 0.50 PCC2438CT-ND® 49 2.82 10.47 19.11 PCC2438TR-ND® 10,000 15.00/M ECJ-0EB1C683K 
82000pF +10% 0.50 PCC2439CT-ND® 49 2.82 10.47 19.11 PCC2439TR-ND® 10,000 15.00/M ECJ-0EB1C823K 

pF +10% 0.50 PCC2363CT-ND® 72 4.68 15.13 19.25 PCC2363TR-ND® 10,000 15.00/M ECJ-0EB1C104K 
0.22uF +10% 0.50 PCC2425CT-ND® 2.50 16.36 52.94 67.38 PCC2425TR-ND® 10,000 54.00/M ECJ-0EB1C224K 
27000pF +10% 0.50 PCC2139CT-ND® 32 1.82 6.50 11.70 PCC2139TR-ND® 10,000 9.00/M ECJ-0EB1A273K 
33000pF +10% 0.50 PCC2140CT-ND® 32 1.82 6.50 11.70 PCC2140TR-ND® 10,000 9.00/M ECJ-0EB1A333K 
39000pF +10% 0.50 PCC2141CT-ND® 32 1.82 6.50 11.70 PCC2141TR-ND® 10,000 9.00/M ECJ-0EB1A393K 

X5R 47000pF +10% 0.50 PCC2142CT-ND® 32 1.82 6.50 11.70 PCC2142TR-ND® 10,000 9.00/M ECJ-0EB1A473K 

10 |_56000pF +10% 0.50 PCC2143CT-ND® 32 1.82 6.50 11.70 PCC2143TR-ND®@ 10,000 9.00/M ECJ-0EB1A563K 
68000pF +10% 0.50 PCC2144CT-ND® 32 1.82 6.50 11.70 PCC2144TR-ND® 10,000 9.00/M ECJ-0OEB1A683K 
82000pF +10% 0.50 PCC2145CT-ND® 32 1.82 6.50 11.70 PCC2145TR-ND® 10,000 9.00/M ECJ-0EB1A823K 

AF +10% 0.50 PCC2146CT-ND® .38 2.14 7.88 13.86 PCC2146TR-ND® 10,000 11.00/M ECJ-0EB1A104K 
1.0UF +20% 0.50 PCC2364CT-ND® 1.91 12.50 40.43 51.45 PCC2364TR-ND® 10,000 41.00/M ECJ-0EB1A105M 
.22UF +10% 0.50 PCC2269CT-ND® 7 5.02 16.23 20.65 PCC2269TR-ND® 10,000 17.00/M ECJ-OEB0J224K 
ATUF +10% 0.50 PCC2394CT-ND® ee 5.02 16.23 20.65 PCC2394TR-ND® 10,000 17.00/M ECJ-OEB0J474K 
1pF +20% 0.50 PCC2257CT-ND® 1.34 8.76 28.33 36.05 PCC2257TR-ND® 10,000 29.00/M ECJ-0EBOJ105M 

6.3 1pF +10% 0.50 PCC2393CT-ND® 1.44 9.39 30.39 38.68 PCC2393TR-ND® 10,000 31.00/M ECJ-OEBOJ105K 

1pF +10% 0.50 PCC13493CT-NDt 1.99 13.01 42.08 53.55 PCC13493TR-ND@t+ 10,000 43.00/M ECJ-OEBFJ105K 
2.2UF +20% 0.50 PCC2421CT-ND® 2.39 15.64 50.60 64.40 PCC2421TR-ND® 10,000 52.00/M ECJ-0EB0J225M 
4.7uF +20% 0.50 PCC2475CT-ND@ NEW! 2.90 19.43 63.59 98.92 PCC2475TR-ND@ NEW! | 10,000 92.00/M ECJ-0EB0J475M 
1000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1741CT-ND® 26 1.41 5.09 8.88 PCC1741TR-ND® 10,000 7.00/M ECJ-OEF1H102Z 
1500pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1742CT-ND 2.57 18.15 62.70 99.00 PCC1742TR-ND 10,000 83.00/M ECJ-OEF1H152Z 
2200pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1743CT-ND 26 1.41 5.09 8.88 PCC1743TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-OEF1H222Z 

50 3300pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1744CT-ND 2.57 18.15 62.70 99.00 PCC1744TR-ND 10,000 83.00/M ECJ-0EF1H332Z 
4700pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1745CT-ND® 26 1.41 5.09 8.88 PCC1745TR-ND® 10,000 7.00/M ECJ-OEF1H472Z 
6800pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1746CT-ND 2.57 18.15 62.70 99.00 PCC1746TR-ND 10,000 83.00/M ECJ-OEF1H682Z 
10000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1747CT-ND® 26 1.41 5.09 8.88 PCC1747TR-ND® 10,000 7.00/M ECJ-0EF1H103Z 
1000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1732CT-ND® 26 1.41 5.09 8.88 PCC1732TR-ND® 10,000 7.00/M ECJ-OEF1E102Z 
1500pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1733CT-ND 2.57 18.15 62.70 99.00 PCC1733TR-ND 10,000 83.00/M ECJ-OEF1E152Z 
2200pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1734CT-ND® 26 1.41 5.09 8.88 PCC1734TR-ND® 10,000 7.00/M ECJ-OEF1E222Z 
3300pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1735CT-ND 2.57 18.15 62.70 99.00 PCC1735TR-ND 10,000 83.00/M ECJ-OEF1E332Z 

Y5V 25 4700pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1736CT-ND 26 1.41 5.09 8.88 PCC1736TR-ND 10,000 7.00/M ECJ-OEF1E472Z 
6800pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1737CT-ND 2.57 18.15 62.70 99.00 PCC1737TR-ND 10,000 83.00/M ECJ-OEF1E682Z 

10000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1738CT-ND® 26 1.41 5.09 8.88 PCC1738TR-ND® 10,000 7.00/M ECJ-OEF1E103Z 
15000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1739CT-ND 2.54 17.88 61.75 97.50 PCC1739TR-ND 10,000 81.00/M ECJ-OEF1E153Z 
22000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1740CT-ND® 26 1.41 5.09 8.88 PCC1740TR-ND® 10,000 7.00/M ECJ-OEF1E223Z 
15000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC153FQCT-ND 3.08 21.73 75.05 118.50 PCC153FQTR-ND 10,000 99.00/M ECJ-OEF1C153Z 
22000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC223FQCT-ND 26 1.41 5.09 8.88 PCC223FQTR-ND 10,000 7.00/M ECJ-OEF1C223Z 

16 33000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC333FQCT-ND® 3.39 23.93 82.65 130.50 PCC333FQTR-ND@ 10,000 | 109.00/M ECJ-0OEF1C333Z 
47000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1729CT-ND® 26 1.41 5.09 8.88 PCC1729TR-ND® 10,000 7.00/M ECJ-OEF1C473Z 
68000pF | +80%/-20% | 0.50 PCC1730CT-ND® 3.39 23.93 82.65 130.50 PCC1730TR-ND® 10,000 | 109.00/M ECJ-OEF1C683Z 

AF +80%/-20% | 0.50 PCC1731CT-ND® 26 1.41 5.09 8.88 PCC1731TR-ND® 10,000 7.00/M ECJ-OEF1C104Z 

10 22UF +80%/-20% | 0.50 PCC2272CT-ND® 81 5.27 17.05 21.70 PCC2272TR-ND® 10,000 17.00/M ECJ-OEF1A224Z 

6.3 1pF +80%/-20% | 0.50 PCC2268CT-ND® 1.04 6.80 22.00 28.00 PCC2268TR-ND@ 10,000 22.00/M ECJ-OEFOJ105Z 

X7R 50 OTF +10% 0.85 PCC2187CT-ND® 2.04 14.55 52.38 87.30 PCC2187TR-ND® 4,000 76.00/M ECY-29RH103KV 

0508 25 AF +10% 0.85 PCC2188CT-ND® 2.04 14.55 52.38 87.30 PCC2188TR-ND®@ 4,000 76.00/M ECY-29RE104KV 
X5R | 10 1pF +10% 0.85 PCC2189CT-ND® 2.28 16.25 58.50 97.50 PCC2189TR-ND® 4,000 85.00/M ECY-29RA105KV 
@ RoHS Compliant + Reduced DC Bias Voltage Characteristics § Not fornew design + Improved DC Bias Voltage Characteristics (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1714 (1083) 
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Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont.) 


Digi@Reel” 


Dim. Cut Tape T d Reel 
Size wv li Digi-Key Pricing Digi-Key SRR ene ee Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 

10pF +0.5pF 0.80 PCC1941CT-ND® AL 2.34 8.64 15.84 PCC1941TR-ND® 4,000 13.00/M ECJ-1VC2A100D 
15pF 45% 0.80 PCC1942CT-ND®@ Al 2.34 8.64 15.84 PCC1942TR-ND® 4,000 13.00/M ECJ-1VC2A150J 
22pF 45% 0.80 PCC1943CT-ND® Al 2.34 8.64 15.84 PCC1943TR-ND® 4,000 13.00/M ECJ-1VC2A220J 
100 33pF 45% 0.80 PCC1944CT-ND® AL 2.34 8.64 15.84 PCC1944TR-ND® 4,000 13.00/M ECJ-1VC2A330J 
47pF +5% 0.80 PCC1945CT-ND® Al 2.34 8.64 15.84 PCC1945TR-ND® 4,000 13.00/M ECJ-1VC2A470J 
68pF +5% 0.80 PCC1946CT-ND® Al 2.34 8.64 15.84 PCC1946TR-ND® 4,000 13.00/M ECJ-1VC2A680J 
100pF +5% 0.80 PCC1947CT-ND® Al 2.34 8.64 15.84 PCC1947TR-ND® 4,000 13.00/M ECJ-1VC2A101J 
5pF +0.25pF 0.80 PCCORSCVCT-ND@§ .33 1.86 6.63 11.93 PCCORS5CVTR-ND@§ 4,000 10.00/M ECJ-1VC1HORS5C 
1pF +0.25pF 0.80 PCCO10CVCT-ND@§ .33 1.86 6.63 11.93 PCCO10CVTR-ND@§ 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H010C 
1.5pF +0.25pF 0.80 PCC1RS5CVCT-ND@§ .33 1.86 6.63 11.93 PCC1R5CVTR-ND@§ 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H1R5C 
2pF +0.25pF 0.80 PCCO20CVCT-ND@§ .33 1.86 6.63 11.93 PCCO20CVTR-ND@§ 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H020C 
3pF +0.25pF 0.80 PCCO30CVCT-ND@§ 33 1.86 6.63 11.93 PCCO30CVTR-ND@§ 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H030C 
4pF +0.25pF 0.80 PCCO40CVCT-ND@§ .33 1.86 6.63 11.93 PCCO40CVTR-ND@§ 4,000 10.07/M ECJ-1VC1H040C 
5pF +0.25pF 0.80 PCCO50CVCT-ND@§ .33 1.86 6.63 11.93 PCCOS0CVTR-ND@§ 4,000 10.00/M ECJ-1VC1HO50C 
6pF +0.5pF 0.80 PCCO60CVCT-ND@§ .33 1.86 6.63 11.93 PCCO60CVTR-ND@§ 4,000 10.00/M ECJ-1VC1HO60D 
7pF +0.5pF 0.80 PCCO70CVCT-ND@§ .33 1.86 6.63 11.93 PCCO70CVTR-ND@§ 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H070D 
8pF +0.5pF 0.80 PCCO80CVCT-ND@§ 33 1.86 6.63 11.93 PCCO80CVTR-ND@§ 4,000 11.00/M ECJ-1VC1HO80D 
QpF +0.5pF 0.80 PCCO90CVCT-ND@§ .33 1.86 6.63 11.93 PCCO90CVTR-ND@§ 4,000 10.00/M ECJ-1VC1HO90D 
10pF +0.5pF 0.80 PCC100CVCT-ND@§ 33 1.86 6.63 11.93 PCC100CVTR-ND@§ 4,000 11.00/M ECJ-1VC1H100D 
12pF +5% 0.80 PCC120ACVCT-ND® .33 1.86 6.63 11.93 PCC120ACVTR-ND® 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H120J 
NPO 15pF 45% 0.80 PCC150ACVCT-ND@§ .33 1.86 6.63 11.93 PCC150ACVTR-ND@§ 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H150J 
18pF +5% 0.80 PCC180ACVCT-ND@§ 33 1.86 6.63 11.93 PCC180ACVTR-ND@§ 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H180J 
22pF +5% 0.80 PCC220ACVCT-ND@§ 33 1.86 6.63 11.93 PCC220ACVTR-ND@§ 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H220J 
27pF +5% 0.80 PCC270ACVCT-ND@§ 33 1.86 6.63 11.93 PCC270ACVTR-ND@§ 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H270J 
50 33pF 45% 0.80 PCC330ACVCT-ND@§ .33 1.86 6.63 11.93 PCC330ACVTR-ND@§ 4,000 10.07/M ECJ-1VC1H330J 
39pF 45% 0.80 PCC390ACVCT-ND§ .33 1.86 6.63 11.93 PCC390ACVTR-ND§ 4,000 10.00/M ECJ-1VC1H390J 
47pF +5% 0.80 PCC470ACVCT-ND@§ 34 1.90 7.00 12.60 PCC470ACVTR-ND@§ 4,000 11.00/M ECJ-1VC1H470J 
56pF +5% 0.80 PCCS560ACVCT-ND@§ 34 1.90 7.00 12.60 PCC560ACVTR-ND@§ 4,000 11.00/M ECJ-1VC1H560J 
68pF +5% 0.80 PCC680ACVCT-ND@§ 34 1.90 7.00 12.60 PCC680ACVTR-ND@§ 4,000 11.00/M ECJ-1VC1H680J 
82pF 45% 0.80 PCC820ACVCT-ND@§ .34 1.90 7.00 12.60 PCC820ACVTR-ND@§ 4,000 11.00/M ECJ-1VC1H820J 
100pF 45% 0.80 PCC101ACVCT-ND@§ .36 2.01 7.38 13.28 PCC101ACVTR-ND@§ 4,000 11.00/M ECJ-1VC1H101J 
120pF +5% 0.80 PCC121ACVCT-ND@§ 36 2.01 7.38 13.28 PCC121ACVTR-ND@§ 4,000 11.00/M ECJ-1VC1H121J 
150pF +5% 0.80 PCC151ACVCT-ND@§ 36 2.01 7.38 13.28 PCC151ACVTR-ND@§ 4,000 11.00/M ECJ-1VC1H151J 
180pF 45% 0.80 PCC181ACVCT-ND@§ .36 2.01 7.38 13.28 PCC181ACVTR-ND@§ 4,000 11.00/M ECJ-1VC1H181J 
220pF 45% 0.80 PCC221ACVCT-ND@§ .36 2.01 7.38 13.28 PCC221ACVTR-ND@§ 4,000 11.00/M ECJ-1VC1H221J 
270pF 45% 0.80 PCC271ACVCT-ND@§ 36 2.01 7.38 13.28 PCC271ACVTR-ND@§ 4,000 11.00/M ECJ-1VC1H271J 
330pF +5% 0.80 PCC331ACVCT-ND@§ 37 2.11 7.75, 13.64 PCC331ACVTR-ND@§ 4,000 12.00/M ECJ-1VC1H331J 
390pF 45% 0.80 PCC391ACVCT-ND@§ 37 2.11 7.75 13.64 PCC391ACVTR-ND@§ 4,000 12.00/M ECJ-1VC1H391J 
470pF 45% 0.80 PCC2147CT-ND® 37 2.11 7.75 13.64 PCC2147TR-ND® 4,000 12.00/M ECJ-1VC1H471J 
560pF 45% 0.80 PCC2148CT-ND® 47 2.64 9.78 17.85 PCC2148TR-ND® 4,000 15.00/M ECJ-1VC1H561J 
680pF 45% 0.80 PCC2149CT-ND® 47 2.64 9.78 17.85 PCC2149TR-ND® 4,000 15.00/M ECJ-1VC1H681J 
820pF 45% 0.80 PCC2150CT-ND® A7 2.64 9.78 17.85 PCC2150TR-ND® 4,000 15.00/M ECJ-1VC1H821J 
1000pF +5% 0.80 PCC2151CT-ND® A7 2.64 9.78 17.85 PCC2151TR-ND® 4,000 15.00/M ECJ-1VC1H102J 
220pF +10% 0.80 PCC1953CT-ND® 47 2.64 9.78 17.85 PCC1953TR-ND® 4,000 15.00/M ECJ-1VB2D221K 
330pF +10% 0.80 PCC1954CT-ND® 47 2.64 9.78 17.85 PCC1954TR-ND® 4,000 15.00/M ECJ-1VB2D331K 
200 470pF +10% 0.80 PCC1955CT-ND® 47 2.64 9.78 17.85 PCC1955TR-ND® 4,000 15.00/M ECJ-1VB2D471K 
680pF +10% 0.80 PCC1956CT-ND® 47 2.64 9.78 17.85 PCC1956TR-ND® 4,000 15.00/M ECJ-1VB2D681K 
1000pF +10% 0.80 PCC1957CT-ND® A7 2.64 9.78 17.85 PCC1957TR-ND@ 4,000 15.00/M ECJ-1VB2D102K 
220pF +10% 0.80 PCC1948CT-ND® 40 2.24 8.16 14.96 PCC1948TR-ND® 4,000 13.00/M ECJ-1VB2A221K 
0603 330pF +10% 0.80 PCC1949CT-ND® 40 2.24 8.16 14.96 PCC1949TR-ND® 4,000 13.00/M ECJ-1VB2A331K 
100 470pF +10% 0.80 PCC1950CT-ND® 40 2.24 8.16 14.96 PCC1950TR-ND® 4,000 13.00/M ECJ-1VB2A471K 
680pF +10% 0.80 PCC1951CT-ND® 40 2.24 8.16 14.96 PCC1951TR-ND® 4,000 13.00/M ECJ-1VB2A681K 
1000pF +10% 0.80 PCC1952CT-ND® 40 2.24 8.16 14.96 PCC1952TR-ND® 4,000 13.00/M ECJ-1VB2A102K 
1000pF +10% 0.80 PCC1772CT-ND@§ 31 1.73 6.24 11.04 PCC1772TR-ND@§ 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H102K 
1200pF +10% 0.80 PCC1773CT-ND@§ 31 1.73 6.24 11.04 PCC1773TR-ND§ 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H122K 
1500pF +10% 0.80 PCC1774CT-ND@§ 31 1.73 6.24 11.04 PCC1774TR-ND§ 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H152K 
1800pF +10% 0.80 PCC1775CT-ND@§ 31 1.73 6.24 11.04 PCC1775TR-ND@§ 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H182K 
2200pF +10% 0.80 PCC1776CT-ND@§ 31 1.73 6.24 11.04 PCC1776TR-ND@§ 4,000 9.00/M. ECJ-1VB1H222K 
2700pF +10% 0.80 PCC1777CT-ND@§ 31 1.73 6.24 11.04 PCC1777TR-ND§ 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H272K 
3300pF +10% 0.80 PCC1778CT-ND@§ 31 1.73 6.24 11.04 PCC1778TR-ND§ 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H332K 
3900pF +10% 0.80 PCC1779CT-ND@§ 31 1.73 6.24 11.04 PCC1779TR-ND@§ 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H392K 
4700pF +10% 0.80 PCC1780CT-ND@§ 31 1.73 6.24 11.04 PCC1780TR-ND@§ 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H472K 
5600pF +10% 0.80 PCC1781CT-ND@§ 31 1.73 6.24 11.04 PCC1781TR-ND§ 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H562K 
50 6800pF +10% 0.80 PCC1782CT-ND@§ 31 1.73 6.24 11.04 PCC1782TR-ND§ 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H682K 
8200pF +10% 0.80 PCC1783CT-ND@§ 31 1.73 6.24 11.04 PCC1783TR-ND@§ 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H822K 
10000pF +10% 0.80 PCC1784CT-ND@§ 31 1.73 6.24 11.04 PCC1784TR-ND@§ 4,000 9.00/M ECJ-1VB1H103K 
12000pF +10% 0.80 PCC1785CT-ND@§ 34 1.90 7.00 12.60 PCC1785TR-ND@§ 4,000 11.00/M ECJ-1VB1H123K 
15000pF +10% 0.80 PCC1786CT-ND@§ 34 1.90 7.00 12.60 PCC1786TR-ND§ 4,000 11.00/M ECJ-1VB1H153K 
.018UF +10% 0.80 PCC2281CT-ND® .34 1.90 7.00 12.60 PCC2281TR-ND® 4,000 11.00/M ECJ-1VB1H183K 
.022UF +10% 0.80 PCC2282CT-ND® 34 1.90 7.00 12.60 PCC2282TR-ND® 4,000 11.00/M ECJ-1VB1H223K 
X7R .027UF +10% 0.80 PCC2283CT-ND® 52 3.07 11.39 20.79 PCC2283TR-ND® 4,000 18.00/M ECJ-1VB1H273K 
-033UF +10% 0.80 PCC2284CT-ND® 52 3.07 11.39 20.79 PCC2284TR-ND® 4,000 18.00/M ECJ-1VB1H333K 
-039UF +10% 0.80 PCC2285CT-ND® 52 3.07 11.39 20.79 PCC2285TR-ND® 4,000 18.00/M ECJ-1VB1H393K 
.047UF +10% 0.80 PCC2286CT-ND® 52 3.07 11.39 20.79 PCC2286TR-ND® 4,000 18.00/M ECJ-1VB1H473K 
AF +10% 0.80 PCC2398CT-ND® 72 4.68 15.13 19.25 PCC2398TR-ND®@ 4,000 17.00/M ECJ-1VB1H104K 
10000pF +10% 0.80 PCC1763CT-ND® -30 1.66 5.98 10.58 PCC1763TR-ND® 4,000 9.00/M ECJ-1VB1E103K 
12000pF +10% 0.80 PCC1764CT-ND® .34 1.90 7.00 12.60 PCC1764TR-ND® 4,000 11.00/M ECJ-1VB1E123K 
15000pF +10% 0.80 PCC1765CT-ND® 34 1.90 7.00 12.60 PCC1765TR-ND® 4,000 11.00/M ECJ-1VB1E153K 
18000pF +10% 0.80 PCC1766CT-ND@§ 34 1.90 7.00 12.60 PCC1766TR-ND@§ 4,000 11.00/M ECJ-1VB1E183K 
22000pF +10% 0.80 PCC1767CT-ND@§ 34 1.90 7.00 12.60 PCC1767TR-ND§ 4,000 11.00/M ECJ-1VB1E223K 
27000pF +10% 0.80 PCC1768CT-ND@§ 37 2.11 7.75, 13.64 PCC1768TR-ND§ 4,000 12.00/M ECJ-1VB1E273K 
25 | 33000pF +10% 0.80 PCC1769CT-ND@§ 37 2.11 7.15) 13.64 PCC1769TR-ND@§ 4,000 12.00/M ECJ-1VB1E333K 
39000pF +10% 0.80 PCC1770CT-ND@§ 37 2.11 7.75 13.64 PCC1770TR-ND@§ 4,000 12.00/M ECJ-1VB1E393K 
47000pF +10% 0.80 PCC1771CT-ND@§ 37 2.11 7.75, 13.64 PCC1771TR-ND§ 4,000 12.00/M ECJ-1VB1E473K 
-O56UF +10% 0.80 PCC2278CT-ND® 44 2.50 9.24 16.94 PCC2278TR-ND® 4,000 14.00/M ECJ-1VB1E563K 
.O68UF +10% 0.80 PCC2279CT-ND® 44 2.50 9.24 16.94 PCC2279TR-ND® 4,000 14.00/M ECJ-1VB1E683K 
.082UF +10% 0.80 PCC2280CT-ND® 44 2.50 9.24 16.94 PCC2280TR-ND® 4,000 14.00/M ECJ-1VB1E823K 
AF +10% 0.80 PCC2277CT-ND® 44 2.50 9.24 16.94 PCC2277TR-ND®@ 4,000 14.00/M ECJ-1VB1E104K 
10000pF +10% 0.80 PCC1750CT-ND® 36 2.01 7.38 13.28 PCC1750TR-ND® 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C103K 
12000pF +10% 0.80 PCC1751CT-ND® 36 2.01 7.38 13.28 PCC1751TR-ND® 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C123K 
15000pF +10% 0.80 PCC1752CT-ND® .36 2.01 7.38 13.28 PCC1752TR-ND® 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C0153K 
18000pF +10% 0.80 PCC1753CT-ND® 36 2.01 7.38 13.28 PCC1753TR-ND® 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C0183K 
22000pF +10% 0.80 PCC1754CT-ND® -36 2.01 7.38 13.28 PCC1754TR-ND® 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C223K 
27000pF +10% 0.80 PCC1755CT-ND® 36 2.01 7.38 13.28 PCC1755TR-ND® 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C273K 
16 | 33000pF +10% 0.80 PCC1756CT-ND® 36 2.01 7.38 13.28 PCC1756TR-ND® 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C0333K 
39000pF +10% 0.80 PCC1757CT-ND® 36 2.01 7.38 13.28 PCC1757TR-ND@® 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C393K 
47000pF +10% 0.80 PCC1758CT-ND® .36 2.01 7.38 13.28 PCC1758TR-ND® 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C473K 
56000pF +10% 0.80 PCC1759CT-ND@§ -36 2.01 7.38 13.28 PCC1759TR-ND@§ 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C563K 
68000pF +10% 0.80 PCC1760CT-ND@§ 36 2.01 7.38 13.28 PCC1760TR-ND@§ 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C683K 
82000pF +10% 0.80 PCC1761CT-ND@§ 36 2.01 7.38 13.28 PCC1761TR-ND@§ 4,000 11.00/M ECJ-1VB1C823K 
AF +10% 0.80 PCC1762CT-ND@§ 36 2.01 7.38 13.28 PCC1762TR-ND§ 4,000 11.00/M ECJ-1VB10104K 
25 1pF +10% 0.80 PCC2422CT-ND® 2.12 13.86 44.83 57.05 PCC2422TR-ND® 4,000 51.00/M ECJ-1VB1E105K 
0603 | X5R. 16 1.0UF +10% 0.80 PCC2224CT-ND® 96 6.25 20.21 25.73 PCC2224TR-ND® 4,000 23.00/M ECJ-1VB1C105K 
1.0uF +20% 0.45 PCC2428CT-ND® 1.40 9.14 29.56 37.63 PCC2428TR-ND® 4,000 33.00/M ECJ-BVB1C105M 


@ RoHS Compliant + Reduced DC Bias Voltage Characteristics § Notfornew design + Improved DC Bias Voltage Characteristics 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1715 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont.) 


Digi@Reel” 


Dim. Cut Tape Ty d Reel 
Size wv i Digi-Key Pricing Digi-Key apeengnes Panasonic 
Code|Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
12UF +10% 0.80 PCC1906CT-ND@§ 1.76 12.38 42.75 72.00 PCC1906TR-ND@§ 4,000 59.00/M ECJ-1VB1A124K 
-15uF +10% 0.80 PCC1748CT-ND@§ 36 2.01 7.38 13.28 PCC1748TR-ND@§ 4,000 11.00/M ECJ-1VB1A154K 
18UF +10% 0.80 PCC1907CT-ND@§ 1.79 12.65 43.70 73.60 PCC1907TR-ND§ 4,000 60.00/M ECJ-1VB1A184K 
.22UF +10% 0.80 PCC1749CT-ND@§ 49 2.82 10.47 19.11 PCC1749TR-ND@§ 4,000 16.00/M ECJ-1VB1A224K 
33UF +10% 0.80 PCC2274CT-ND® 49 2.82 10.47 19.11 PCC2274TR-ND® 4,000 16.00/M ECJ-1VB1A334K 
10 ATUF +10% 0.80 PCC2275CT-ND® 49 2.82 10.47 19.11 PCC2275TR-ND® 4,000 16.00/M ECJ-1VB1A474K 
-68uF +10% 0.80 PCC2276CT-ND® 67 4.38 14.16 18.03 PCC2276TR-ND® 4,000 16.00/M ECJ-1VB1A684K 
1pF +10% 0.80 PCC2174CT-ND® 77 5.02 16.23 20.65 PCC2174TR-ND® 4,000 18.00/M ECJ-1VB1A105K 
1pF +10% 0.45 PCC2427CT-ND® 1.30 8.50 27.50 35.00 PCC2427TR-ND® 4,000 31.00/M ECJ-BVB1A105K 
2.2uF +20% 0.80 PCC2365CT-ND® 1.44 9.39 30.39 38.68 PCC2365TR-ND® 4,000 34.00/M ECJ-1VB1A225M 
2.2uF +10% 0.80 PCC2397CT-ND® 1.44 9.39 30.39 38.68 PCC2397TR-ND® 4,000 34.00/M ECJ-1VB1A225K 
.27UF +10% 0.80 PCC1908CT-ND® 2.34 16.50 57.00 96.00 PCC1908TR-ND® 4,000 78.00/M ECJ-1VB0J274K 
-33UF +10% 0.80 PCC1909CT-ND® 2.34 16.50 57.00 96.00 PCC1909TR-ND® 4,000 78.00/M ECJ-1VB0J334K 
X5R -39UF +10% 0.80 PCC1910CT-ND® 2.34 16.50 57.00 96.00 PCC1910TR-ND® 4,000 78.00/M ECJ-1VB0J394K 
ATUF +10% 0.80 PCC1911CT-ND® 49 2.82 10.47 19.11 PCC1911TR-ND® 4,000 16.00/M ECJ-1VB0J474K 
-56UF +10% 0.80 PCC1912CT-ND® 2.42 17.05 58.90 99.20 PCC1912TR-ND® 4,000 81.00/M ECJ-1VBOJ564K 
-68uF +10% 0.80 PCC1913CT-ND® 49 2.82 10.47 19.11 PCC1913TR-ND® 4,000 16.00/M ECJ-1VBOJ684K 
-82UF +10% 0.80 PCC1914CT-ND® 2.50 17.60 60.80 102.40 PCC1914TR-ND® 4,000 83.00/M ECJ-1VB0J824K 
6.3 1pF +10% 0.80 PCC1915CT-ND§ 67 4.38 14.16 18.03 PCC1915TR-ND@§ 4,000 16.00/M ECJ-1VB0J105K 
= 1pF +10% 0.45 PCC2426CT-ND® 1.30 8.50 27.50 35.00 PCC2426TR-ND® 4,000 31.00/M ECJ-BVB0J105K 
2.2uF +10% 0.80 PCC2273CT-ND® 1.24 8.12 26.26 33.43 PCC2273TR-ND® 4,000 30.00/M ECJ-1VB0J225K 
2.2uF +10% 0.80 PCC13494CT-ND@T 2.28 14.88 48.13 61.25 PCC13494TR-ND@t} 4,000 54.00/M ECJ-1VBFJ225K 
2.2uF +20% 0.45 PCC2429CT-ND® 2.80 18.32 59.26 75.43 PCC2429TR-ND® 4,000 67.00/M ECJ-BVB0J225M 
4.7uF +10% 0.80 PCC2396CT-ND® 1.91 12.50 40.43 51.45 PCC2396TR-ND® 4,000 46.00/M ECJ-1VB0J475K 
0603 4.7uF +10% 0.80 PCC13495CT-ND@t 2.29 14.86 45.89 65.55 PCC13495TR-ND@t+ 4,000 63.00/M ECJ-1VBFJ475K 
4.7uF +20% 0.80 PCC2318CT-ND® 1.91 12.50 40.43 51.45 PCC2318TR-ND® 4,000 46.00/M ECJ-1VB0J475M 
10uF +20% 0.80 PCC2395CT-ND® 3.62 24.28 79.47 123.62 PCC2395TR-ND® 4,000 | 117.00/M ECJ-1VB0J106M 
4.0 10uF +20% 0.80 PCC2367CT-ND® 3.25 21.49 81.18 128.93 PCC2367TR-ND® 4,000 | 124.00/M ECJ-1VBOG106M 
X5S | 25 1.0uF +20% 0.80 PCC2354CT-ND® 1.67 11.77 40.66 64.20 PCC2354TR-ND® 4,000 56.00/M ECJ-1V41E105M 
1500pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1796CT-ND§ 70 4.75 16.08 26.03 = _— _— ECU-V1H152ZFV 
10000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1801CT-ND® 32 1.76 6.37 11.27 PCC1801TR-ND® 4,000 10.00/M ECJ-1VF1H103Z 
15000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1802CT-ND 69 4.65 15.75 25.50 PCC1802TR-ND 4,000 20.00/M ECJ-1VF1H153Z 
50 22000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1803CT-ND® 32 1.76 6.37 11.27 PCC1803TR-ND® 4,000 10.00/M ECJ-1VF1H223Z 
33000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1804CT-ND 87 5.89 19.95 32.30 PCC1804TR-ND 4,000 26.00/M ECJ-1VF1H333Z 
47000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1805CT-ND® 32 1.76 6.37 11.27 PCC1805TR-ND® 4,000 10.00/M ECJ-1VF1H473Z 
68000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC2152CT-ND® 1.15 7.75 26.25 42.50 PCC2152TR-ND® 4,000 34.00/M ECJ-1VF1H683Z 
AF +80%/-20% | 0.80 PCC2153CT-ND®@ 36 2.01 7.38 13.28 PCC2153TR-ND® 4,000 11.00/M ECJ-1VF1H104Z 
y5sv | 25 68000pF | +80%/-20% | 0.80 PCC1793CT-ND® 1.10 7.44 25.20 40.80 PCC1793TR-ND® 4,000 32.00/M ECJ-1VF1E683Z 
AF +80%/-20% | 0.80 PCC1794CT-ND® 34 1.90 7.00 12.60 PCC1794TR-ND® 4,000 11.00/M ECJ-1VF1E104Z 
YF +80%/-20% | 0.80 PCC1788CT-ND® -30 1.66 5.98 10.58 PCC1788TR-ND® 4,000 9.00/M ECJ-1VF1C104Z 
-15uF +80%/-20% | 0.80 PCC1789CT-ND® 1.01 6.82 23.10 37.40 PCC1789TR-ND® 4,000 30.00/M ECJ-1VF1C154Z 
16 .22UF +80%/-20% | 0.80 PCC1790CT-ND® .38 2.15 7.80 14.30 PCC1790TR-ND® 4,000 12.00/M ECJ-1VF1C224Z 
-33UF +80%/-20% | 0.80 PCC1791CT-ND® 1.38 9.30 31.50 51.00 PCC1791TR-ND@ 4,000 41.00/M ECJ-1VF1C334Z 
A7UF +80%/-20% | 0.80 PCC1792CT-ND® 38 2.15 7.80 14.30 PCC1792TR-ND®@ 4,000 12.00/M ECJ-1VF1C474Z 
10 -68uF +80%/-20% | 0.80 PCC2154CT-ND® 1.91 13.48 46.55 78.40 PCC2154TR-ND® 4,000 64.00/M ECJ-1VF1A684Z 
1pF +80%/-20% | 0.80 PCC1787CT-ND® 43 2.41 8.88 16.28 PCC1787TR-ND® 4,000 14.00/M ECJ-1VF1A105Z 
6.3 2.2uF +80%/-20% | 0.80 PCC2181CT-ND® 1.58 10.33 33.41 42.53 PCC2181TR-ND®@ 4,000 38.00/M ECJ-1VFOJ225Z 
25 1pF +80%/-20% | 0.80 PCC2399CT-ND® Al 2.31 8.52 15.62 PCC2399TR-ND® 4,000 13.00/M ECJ-1VF1E105Z 
F 16 1pF +80%/-20% | 0.80 PCC2287CT-ND® 48 2.70 10.01 18.27 PCC2287TR-ND® 4,000 16.00/M ECJ-1VF1C105Z 
10 2.2uF +80%/-20% | 0.80 PCC2229CT-ND® 1.71 11.18 36.16 46.03 PCC2229TR-ND® 4,000 41.00/M ECJ-1VF1A225Z 
X7R 50 | 15000pF +10% 0.85 PCC2173CT-ND® 3.08 22.00 79.18 131.97 PCC2173TR-ND® 4,000 | 114.00/M ECY-39RH153KV 
16 -33UF +10% 0.85 PCC2185CT-ND® 7.80 55.72 200.58 334.31 PCC2185TR-ND® 4,000 | 290.00/M ECY-39RC334KV 
0612 50 AF +10% 0.85 PCC2313CT-ND® 2.39 16.83 58.14 91.80 PCC2313TR-ND®@ 4,000 80.00/M ECY-39RH104KV 
X5R | 16 1pF +10% 0.85 PCC2186CT-ND® 2.24 16.00 57.60 96.00 PCC2186TR-ND® 4,000 83.00/M ECY-39RC105KV 
6.3 10yF +20% 0.85 PCC2355CT-ND® 13.32 99.88 355.12 590.39 PCC2355TR-ND® 4,000 | 568.00/M ECY-39RJ106MV 
10pF +0.5pF 0.85 PCC1971CT-ND® 1.10 7.85 28.26 47.10 PCC1971TR-ND® 4,000 41.00/M ECJ-2VC2D100D 
15pF 45% 0.85 PCC1972CT-ND® 1.10 7.85 28.26 47.10 PCC1972TR-ND® 4,000 41.00/M ECJ-2VC2D150J 
22pF 45% 0.85 PCC1973CT-ND® 1.10 7.85 28.26 47.10 PCC1973TR-ND® 4,000 41.00/M ECJ-2VC2D220J 
33pF +5% 0.85 PCC1974CT-ND® 1.10 7.85 28.26 47.10 PCC1974TR-ND® 4,000 41.00/M ECJ-2VC2D330J 
47pF +5% 0.85 PCC1975CT-ND® 1.10 7.85 28.26 47.10 PCC1975TR-ND® 4,000 41.00/M ECJ-2VC2D470J 
68pF +5% 1.25 PCC2440CT-ND® 2.32 15.17 49.09 62.48 PCC2440TR-ND® 3,000 59.00/M ECJ-2FC2D680J 
68pF 45% 1.25 PCC1976CT-ND® 3.78 27.00 97.20 162.00 PCC1976TR-ND® 2,000 | 151.00/M ECJ-2YC2D680J 
200 100pF 45% 1.25 PCC2441CT-ND® 2.32 15.17 49.09 62.48 PCC2441TR-ND® 3,000 59.00/M ECJ-2FC2D101J 
100pF +5% 1.25 PCC1977CT-ND® 3.82 27.25 98.10 163.50 PCC1977TR-ND® 2,000 | 153.00/M ECJ-2YC2D101J 
150pF +5% 1.25 PCC2442CT-ND® 2.32 15.17 49.09 62.48 PCC2442TR-ND® 3,000 59.00/M ECJ-2FC2D151J 
150pF 45% 1.25 PCC1978CT-ND® 3.96 28.25 101.70 169.50 PCC1978TR-ND® 2,000 | 158.00/M ECJ-2YC2D151J 
220pF +5% 1.25 PCC2443CT-ND® 2.58 16.87 54.59 69.48 PCC2443TR-ND® 3,000 66.00/M ECJ-2FC2D221J 
220pF 45% 1.25 PCC1979CT-ND® 3.96 28.25 101.70 169.50 PCC1979TR-ND® 2,000 | 158.00/M ECJ-2YC2D221J 
330pF 45% 1.25 PCC2444CT-ND® 2.58 16.87 54.59 69.48 PCC2444TR-ND® 3,000 66.00/M ECJ-2FC2D331J 
330pF +5% 1.25 PCC1980CT-ND® 3.96 28.25 101.70 169.50 PCC1980TR-ND® 2,000 | 158.00/M ECJ-2YC2D331J 
10pF +0.5pF 0.85 PCC1958CT-ND® 1.09 7.67 26.51 44.64 PCC1958TR-ND® 4,000 36.00/M ECJ-2VC2A100D 
15pF 45% 0.85 PCC1959CT-ND® 1.09 7.67 26.51 44.64 PCC1959TR-ND® 4,000 36.00/M ECJ-2VC2A150J 
22pF 45% 0.85 PCC1960CT-ND® 1.09 7.67 26.51 44.64 PCC1960TR-ND® 4,000 36.00/M ECJ-2VC2A220J 
33pF +5% 0.85 PCC1961CT-ND® 1.09 7.67 26.51 44.64 PCC1961TR-ND® 4,000 36.00/M ECJ-2VC2A330J 
47pF +5% 0.85 PCC1962CT-ND® 1.09 7.67 26.51 44.64 PCC1962TR-ND® 4,000 36.00/M ECJ-2VC2A470J 
68pF +5% 0.85 PCC1963CT-ND® 1.22 8.58 29.64 49.92 PCC1963TR-ND® 4,000 41.00/M ECJ-2VC2A680J 
100 100pF +5% 0.85 PCC1964CT-ND® 1.22 8.58 29.64 49.92 PCC1964TR-ND® 4,000 41.00/M ECJ-2VC2A101J 
150pF 45% 0.85 PCC1965CT-ND® 1.22 8.58 29.64 49.92 PCC1965TR-ND® 4,000 41.00/M ECJ-2VC2A151J 
220pF +5% 0.85 PCC1966CT-ND® 1.22 8.58 29.64 49.92 PCC1966TR-ND® 4,000 41.00/M ECJ-2VC2A221J 
o8sos | NPO 330pF +5% 0.85 PCC1967CT-ND® 1.22 8.58 29.64 49.92 PCC1967TR-ND® 4,000 41.00/M ECJ-2VC2A331J 
470pF 45% 0.85 PCC1968CT-ND® 1.22 8.58 29.64 49.92 PCC1968TR-ND® 4,000 41.00/M ECJ-2VC2A471J 
680pF +5% 0.85 PCC1969CT-ND® 1.09 7.80 28.08 46.80 PCC1969TR-ND® 4,000 41.00/M ECJ-2VC2A681J 
1000pF +5% 0.85 PCC1970CT-ND® 1.29 9.23 33.21 55.35 PCC1970TR-ND® 4,000 48.00/M ECJ-2VC2A102J 
-5pF +0.25pF 0.60 PCCORSCNCT-ND@§ 97 6.51 22.05 33.60 PCCORS5CNTR-ND@§ 5,000 28.00/M ECJ-2VC1HOR5C 
1.0pF +0.25pF 0.60 PCC0O10CNCT-ND@§ 97 6.51 22.05 33.60 PCCO10CNTR-ND@§ 5,000 28.00/M ECJ-2VC1H010C 
1.5pF +0.25pF 0.60 PCC1RS5CNCT-ND@§ 97 6.51 22.05 33.60 PCC1R5CNTR-ND@§ 5,000 28.00/M ECJ-2VC1H1R5C 
2.0pF +0.25pF 0.60 PCCO20CNCT-ND§ 97 6.51 22.05 33.60 PCCO20CNTR-ND@§ 5,000 28.00/M ECJ-2VC1H020C 
3.0pF +0.25pF 0.60 PCCO30CNCT-ND@§ 97 6.51 22.05 33.60 PCCO30CNTR-ND@§ 5,000 28.00/M ECJ-2VC1H030C 
4.0pF +0.25pF 0.60 PCCO40CNCT-ND@§ 97 6.51 22.05 33.60 PCCO40CNTR-ND@§ 5,000 28.00/M ECJ-2VC1H040C 
5.0pF +0.25pF 0.60 PCCO50CNCT-ND§ 97 6.51 22.05 33.60 PCCOSOCNTR-ND@§ 5,000 28.00/M ECJ-2VC1HO50C 
6.0pF +0.5pF 0.60 PCCO60CNCT-ND@§ 97 6.51 22.05 33.60 PCCO60CNTR-ND@§ 5,000 28.00/M ECJ-2VC1HO60D 
7.0pF +0.5pF 0.60 PCCO70CNCT-ND@§ 97 6.51 22.05 33.60 PCCO70CNTR-ND@§ 5,000 28.00/M ECJ-2VC1H070D 
8.0pF +0.5pF 0.60 PCCO80CNCT-ND§ 97 6.51 22.05 33.60 PCCO80CNTR-ND@§ 5,000 28.00/M ECJ-2VC1H080D 
50 9.0pF +0.5pF 0.60 PCCO90CNCT-ND§ 97 6.51 22.05 33.60 PCCO90CNTR-ND§ 5,000 28.00/M ECJ-2VC1HO90D 
10pF +0.5pF 0.60 PCC100CNCT-ND@§ 97 6.51 22.05 33.60 PCC100CNTR-ND@§ 5,000 28.00/M ECJ-2VC1H100D 
12pF 45% 0.60 PCC120CNCT-ND® 97 6.51 22.05 33.60 PCC120CNTR-ND® 5,000 28.00/M ECJ-2VC1H120J 
15pF +5% 0.60 PCC150CNCT-ND@§ 97 6.51 22.05 33.60 PCC150CNTR-ND@§ 5,000 28.00/M ECJ-2VC1H150J 
18pF +5% 0.60 PCC180CNCT-ND@ 97 6.51 22.05 33.60 PCC180CNTR-ND@ 5,000 28.00/M ECJ-2VC1H180J 
22pF 45% 0.60 PCC220CNCT-ND§ 69 4.65 15.75 24.00 PCC220CNTR-ND@§ 5,000 20.00/M ECJ-2VC1H220J 
27pF +5% 0.60 PCC270CGCT-ND® 49 3.32 11.24 17.12 PCC270CGTR-ND® 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H270J 
33pF +5% 0.60 PCC330CGCT-ND@§ 49 3.32 11.24 17.12 PCC330CGTR-ND@§ 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H330J 
39pF 45% 0.60 PCC390CGCT-ND® 49 3.32 11.24 17.12 PCC390CGTR-ND® 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H390J 
47pF +5% 0.60 PCC470CGCT-ND@§ 49 3.32 11.24 17.12 PCC470CGTR-ND@§ 5,000 17.00/M ECJ-2VC1H470J 
56pF +5% 0.60 PCC560CGCT-ND® 49 3.32 11.24 17.12 PCC560CGTR-ND® 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H560J 
68pF +5% 0.60 PCC680CGCT-ND@§ 49 3.32 11.24 17.12 PCC680CGTR-ND@§ 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H680J 


@ RoHS Compliant + Reduced DC Bias Voltage Characteristics § Notfornew design + Improved DC Bias Voltage Characteristics 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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1716 (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont.) 


Digi@Reel° 


Dim. 


Cut Tape 


Size wv i Digi-Key Pricing Digi-Key WeOEUEI GES Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 

82pF 45% 0.60 PCC820CGCT-ND® 49 3.32 11.24 17.12 PCC820CGTR-ND® 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H820J 
100pF 45% 0.60 PCC101CGCT-ND§ 49 3.32 11.24 17.12 PCC101CGTR-ND§ 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H101J 
120pF 45% 0.60 PCC121CGCT-ND@§ 49 3.32 11.24 17.12 PCC121CGTR-ND@§ 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H121J 
150pF +5% 0.60 PCC151CGCT-ND@§ 49 3.32 11.24 17.12 PCC151CGTR-ND@§ 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H151J 
180pF +5% 0.60 PCC181CGCT-ND@§ 49 3.32 11.24 17.12 PCC181CGTR-ND@§ 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H181J 
220pF +5% 0.60 PCC221CGCT-ND@§ 49 3.32 11.24 17.12 PCC221CGTR-ND@§ 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H221J 
270pF 45% 0.60 PCC271CGCT-ND@§ 49 3.32 11.24 17.12 PCC271CGTR-ND@§ 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H271J 
330pF 45% 0.60 PCC331CGCT-ND@§ 49 3.32 11.24 17.12 PCC331CGTR-ND@§ 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H331J 
390pF 45% 0.60 PCC391CGCT-ND@§ 49 3.32 11.24 17.12 PCC391CGTR-ND@§ 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H391J 
NPO| 50 470pF +5% 0.60 PCC471CGCT-ND@§ 49 3.32 11.24 17.12 PCC471CGTR-ND@§ 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H471J 
560pF +5% 0.60 PCC561CGCT-ND@§ 49 3.32 11.24 17.12 PCC561CGTR-ND@§ 5,000 14.00/M ECJ-2VC1H561J 
680pF +5% 0.60 PCC681CGCT-ND@§ 49 3.32 11.24 17.12 PCC681CGTR-ND@§ 5,000 14.45/M ECJ-2VC1H681J 
820pF 45% 0.60 PCC821CGCT-ND@§ 76 5.12 17.33 26.40 PCC821CGTR-ND@§ 5,000 22.00/M ECJ-2VC1H821J 
1000pF +5% 0.60 PCC102CGCT-ND@§ 76 5.12 17.33 26.40 PCC102CGTR-ND@§ 5,000 22.00/M ECJ-2VC1H102J 
1200pF +5% 0.60 PCC2155CT-ND® 1.61 10.82 36.65 55.84 PCC2155TR-ND® 5,000 45.00/M ECJ-2VC1H122J 
1500pF +5% 0.60 PCC2156CT-ND® 1.61 10.82 36.65 55.84 PCC2156TR-ND® 5,000 45.00/M ECJ-2VC1H152J 
1800pF +5% 0.60 PCC2157CT-ND® 2.14 14.42 48.83 74.40 PCC2157TR-ND® 5,000 60.00/M ECJ-2VC1H182J 
2200pF 45% 0.60 PCC2158CT-ND® 2.14 14.42 48.83 74.40 PCC2158TR-ND® 5,000 60.00/M ECJ-2VC1H222J 
2700pF +5% 0.60 PCC2159CT-ND® 2.14 14.42 48.83 74.40 PCC2159TR-ND® 4,000 60.00/M ECJ-2VC1H272J 
220pF +10% 0.85 PCC1993CT-ND® 73 5.20 18.72 31.20 PCC1993TR-ND® 4,000 27.00/M ECJ-2VB2D221K 
330pF +10% 0.85 PCC1994CT-ND® .73 5.20 18.72 31.20 PCC1994TR-ND® 4,000 27.00/M ECJ-2VB2D331K 
470pF +10% 0.85 PCC1995CT-ND® .73 5.20 18.72 31.20 PCC1995TR-ND® 4,000 27.00/M ECJ-2VB2D471K 
680pF +10% 0.85 PCC1996CT-ND® 73 5.20 18.72 31.20 PCC1996TR-ND® 4,000 27.00/M ECJ-2VB2D681K 
1000pF +10% 0.85 PCC1997CT-ND® 73 5.20 18.72 31.20 PCC1997TR-ND® 4,000 27.00/M ECJ-2VB2D102K 
1500pF +10% 0.85 PCC1998CT-ND® 73 5.20 18.72 31.20 PCC1998TR-ND® 4,000 27.00/M ECJ-2VB2D152K 
200 | 2200pF +10% 0.85 PCC1999CT-ND® .73 5.20 18.72 31.20 PCC1999TR-ND® 4,000 27.00/M ECJ-2VB2D222K 
3300pF +10% 0.85 PCC2000CT-ND® .73 5.20 18.72 31.20 PCC2000TR-ND® 4,000 27.00/M ECJ-2VB2D332K 
4700pF +10% 0.85 PCC2001CT-ND® .73 5.20 18.72 31.20 PCC2001TR-ND® 4,000 27.00/M ECJ-2VB2D472K 
6800pF +10% 1.25 PCC2445CT-ND@ 1.47 9.61 31.08 39.55 PCC2445TR-ND@ 3,000 37.00/M ECJ-2FB2D682K 
6800pF +10% 1.25 PCC2002CT-ND® 3.43 24.50 88.20 147.00 PCC2002TR-ND® 2,000 | 137.00/M ECJ-2YB2D682K 
10000pF +10% 1.25 PCC2446CT-ND® 2.28 14.92 48.26 61.43 PCC2446TR-ND® 3,000 58.00/M ECJ-2FB2D103K 
10000pF +10% 1.25 PCC2003CT-ND® 6.50 47.71 172.55 294.35 PCC2003TR-ND@ 2,000 __| 274.00/M ECJ-2YB2D103K. 
220pF +10% 0.85 PCC1981CT-ND® 66 4.68 16.15 27.20 PCC1981TR-ND® 4,000 22.00/M ECJ-2VB2A221K 
330pF +10% 0.85 PCC1982CT-ND® 66 4.68 16.15 27.20 PCC1982TR-ND® 4,000 22.00/M ECJ-2VB2A331K 
470pF +10% 0.85 PCC1983CT-ND® 66 4.68 16.15 27.20 PCC1983TR-ND® 4,000 22.00/M ECJ-2VB2A471K 
680pF +10% 0.85 PCC1984CT-ND® 66 4.68 16.15 27.20 PCC1984TR-ND® 4,000 22.00/M ECJ-2VB2A681K 
1000pF +10% 0.85 PCC1985CT-ND® 66 4.68 16.15 27.20 PCC1985TR-ND® 4,000 22.00/M ECJ-2VB2A102K 
1500pF +10% 0.85 PCC1986CT-ND® 66 4.68 16.15 27.20 PCC1986TR-ND® 4,000 22.00/M ECJ-2VB2A152K 
100 | 2200pF +10% 0.85 PCC1987CT-ND 66 4.68 16.15 27.20 PCC1987TR-ND 4,000 22.00/M ECJ-2VB2A222K 
3300pF +10% 0.85 PCC1988CT-ND® 66 4.68 16.15 27.20 PCC1988TR-ND® 4,000 22.00/M ECJ-2VB2A332K 
4700pF +10% 0.85 PCC1989CT-ND® 76 5.39 18.62 31.36 PCC1989TR-ND® 4,000 25.00/M ECJ-2VB2A472K 
6800pF +10% 0.85 PCC1990CT-ND® 76 5.39 18.62 31.36 PCC1990TR-ND® 4,000 25.00/M ECJ-2VB2A682K 
10000pF +10% 0.85 PCC1991CT-ND® 94 6.73 24.21 40.35 PCC1991TR-ND® 4,000 35.00/M ECJ-2VB2A103K 
15000pF +10% 1.25 PCC2447CT-ND® 2.09 13.69 44.28 56.35 PCC2447TR-ND® 3,000 53.00/M ECJ-2FB2A153K 
15000pF +10% 1,25 PCC1992CT-ND® 4.27 30.50 109.80 183.00 PCC1992TR-ND® 2,000 | 171.00/M ECJ-2YB2A153K 
1000pF +10% 0.60 PCC102BNCT-ND@§ 43 2.44 9.00 16.50 PCC102BNTR-ND@§ 5,000 14.00/M ECJ-2VB1H102K 
1200pF +10% 0.60 PCC122BNCT-ND@§ 54 3.66 12.39 18.88 PCC122BNTR-ND@§ 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H122K 
1500pF +10% 0.60 PCC152BNCT-ND@§ 54 3.66 12.39 18.88 PCC152BNTR-ND@§ 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H152K 
1800pF +10% 0.60 PCC182BNCT-ND@§ 54 3.66 12.39 18.88 PCC182BNTR-ND@§ 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H182K 
2200pF +10% 0.60 PCC222BNCT-ND@§ 37 2.48 8.40 12.80 PCC222BNTR-ND@§ 5,000 11.00/M ECJ-2VB1H222K 
2700pF +10% 0.60 PCC272BNCT-ND@§ 54 3.66 12.39 18.88 PCC272BNTR-ND@§ 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H272K 
3300pF +10% 0.60 PCC332BNCT-ND@§ 54 3.66 12.39 18.88 PCC332BNTR-ND@§ 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H332K 
0805 3900pF +10% 0.60 PCC392BNCT-ND@§ 54 3.66 12.39 18.88 PCC392BNTR-ND@§ 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H392K 
4700pF +10% 0.60 PCC472BNCT-ND@§ 37 2.48 8.40 12.80 PCC472BNTR-ND@§ 5,000 11.00/M ECJ-2VB1H472K 
5600pF +10% 0.60 PCC562BNCT-ND@§ 54 3.66 12.39 18.88 PCC562BNTR-ND@§ 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H562K 
6800pF +10% 0.60 PCC682BNCT-ND@§ 54 3.66 12.39 18.88 PCC682BNTR-ND@§ 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H682K 
8200pF +10% 0.60 PCC822BNCT-ND@§ 54 3.66 12.39 18.88 PCC822BNTR-ND@§ 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H822K 
10000pF +10% 0.60 PCC103BNCT-ND@§ Al 2.28 8.28 15.18 PCC103BNTR-ND@§ 5,000 13.00/M ECJ-2VB1H103K 
12000pF +10% 0.60 PCC123BGCT-ND§ 54 3.66 12.39 18.88 PCC123BGTR-ND@§ 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H123K 
X7R 50 | 15000pF +10% 0.60 PCC153BGCT-ND§ 54 3.66 12.39 18.88 PCC153BGTR-ND@§ 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H153K 
18000pF +10% 0.60 PCC183BGCT-ND@§ 54 3.66 12.39 18.88 PCC183BGTR-ND@§ 5,000 16.00/M ECJ-2VB1H183K 
22000pF +10% 0.60 PCC223BGCT-ND§ .37 2.48 8.40 12.80 PCC223BGTR-ND@§ 5,000 11.00/M ECJ-2VB1H223K 
27000pF +10% 0.85 PCC1833CT-ND@§ 43 2.91 9.87 15.98 PCC1833TR-ND§ 4,000 13.00/M ECJ-2VB1H273K 
33000pF +10% 0.85 PCC1834CT-ND@§ 59 3.97 13.44 21.76 PCC1834TR-ND@§ 4,000 17.00/M ECJ-2VB1H333K 
39000pF +10% 0.85 PCC1835CT-ND@§ 1.00 6.73 22.79 36.89 PCC1835TR-ND@§ 4,000 29.00/M ECJ-2VB1H393K. 
47000pF +10% 1.25 PCC2448CT-ND® 1.41 9.22 29.84 37.98 PCC2448TR-ND® 3,000 36.00/M ECJ-2FB1H473K 
47000pF +10% 1.25 PCC1836CT-ND@§ 1.61 10.85 36.75 59.50 PCC1836TR-ND@§ 2,000 56.00/M ECJ-2YB1H473K 
56000pF +10% 1.25 PCC2449CT-ND® 1.53 10.03 32.45 41.30 PCC2449TR-ND® 3,000 39.00/M ECJ-2FB1H563K 
56000pF +10% 1.25 PCC1837CT-ND@§ 1.61 10.85 36.75 59.50 PCC1837TR-ND§ 2,000 56.00/M ECJ-2YB1H563K 
68000pF +10% 1.25 PCC2450CT-ND® 1.53 10.03 32.45 41.30 PCC2450TR-ND® 3,000 39.00/M ECJ-2FB1H683K 
68000pF +10% 1.25 PCC1838CT-ND@§ 1.61 10.85 36.75 59.50 PCC1838TR-ND@§ 2,000 56.00/M ECJ-2YB1H683K 
82000pF +10% 1.25 PCC2451CT-ND® 1.53 10.03 32.45 41.30 PCC2451TR-ND® 3,000 39.00/M ECJ-2FB1H823K 
82000pF +10% 1.25 PCC1839CT-ND@§ 1.61 10.85 36.75 59.50 PCC1839TR-ND@§ 2,000 56.00/M ECJ-2YB1H823K 
pF +10% 1.25 PCC2452CT-ND® 99 6.46 20.90 26.60 PCC2452TR-ND® 3,000 25.00/M ECJ-2FB1H104K 
AF +10% 1.25 PCC1840CT-ND@§ 1.61 10.85 36.75 59.50 PCC1840TR-ND§ 2,000 56.00/M ECJ-2YB1H104K 
39000pF +10% 0.85 PCC1819CT-ND® 1.10 7.44 25.20 40.80 PCC1819TR-ND@ 4,000 32.00/M ECJ-2VB1E393K 
47000pF +10% 0.85 PCC1820CT-ND® 62 4.19 14.18 22.95 PCC1820TR-ND® 4,000 18.00/M ECJ-2VB1E473K 
56000pF +10% 0.85 PCC1825CT-ND® 62 4.19 14.18 22.95 PCC1825TR-ND® 4,000 18.00/M ECJ-2VB1E563K 
68000pF +10% 0.85 PCC1826CT-ND® 62 4.19 14.18 22.95 PCC1826TR-ND® 4,000 18.00/M ECJ-2VB1E683K 
82000pF +10% 0.85 PCC1827CT-ND 62 4.19 14.18 22.95 PCC1827TR-ND 4,000 18.00/M ECJ-2VB1E823K 
25 YF +10% 0.85 PCC1828CT-ND® 62 4.19 14.18 22.95 PCC1828TR-ND® 4,000 18.00/M ECJ-2VB1E104K 
12UF +10% 1.25 PCC1829CT-ND§ 1.44 10.18 35.15 59.20 PCC1829TR-ND@§ 2,000 56.00/M ECJ-2YB1E124K 
-15uF +10% 1.25 PCC2453CT-ND® 1.41 9.22 29.84 37.98 PCC2453TR-ND® 3,000 36.00/M ECJ-2FB1E154K 
-15UF +10% 1.25 PCC1830CT-ND@§ 1.48 10.45 36.10 60.80 PCC1830TR-ND§ 2,000 57.00/M ECJ-2YB1E154K 
-18UF +10% 1.25 PCC1831CT-ND@§ 1.52 10.73 37.05 62.40 PCC1831TR-ND@§ 2,000 59.00/M ECJ-2YB1E184K 
.22UF +10% 1.25 PCC2454CT-ND® 1.41 9.22 29.84 37.98 PCC2454TR-ND® 3,000 36.00/M ECJ-2FB1E224K 
.22UF +10% 1.25 PCC1832CT-ND@§ 1.91 13.48 46.55 78.40 PCC1832TR-ND§ 2,000 74.00/M ECJ-2YB1E224K 
47000pF +10% 0.85 PCC1808CT-ND® 1.20 8.06 27.30 44.20 PCC1808TR-ND® 4,000 35.00/M ECJ-2VB1C473K 
56000pF +10% 0.85 PCC1809CT-ND® 1.33 8.99 30.45 49.30 PCC1809TR-ND® 4,000 39.00/M ECJ-2VB1C563K 
68000pF +10% 0.85 PCC1810CT-ND® 1.25 8.80 30.40 51.20 PCC1810TR-ND® 4,000 42.00/M ECJ-2VB1C683K 
82000pF +10% 0.85 PCC1811CT-ND® 1.25 8.80 30.40 51.20 PCC1811TR-ND® 4,000 42.00/M ECJ-2VB1C823K 
AF +10% 0.85 PCC1812CT-ND@ 89 5.82 18.84 23.98 PCC1812TR-ND@ 4,000 21.00/M ECJ-2VB1C0104K 
12UF +10% 0.85 PCC1813CT-ND® 1.44 10.18 35.15 59.20 PCC1813TR-ND® 4,000 48.00/M ECJ-2VB1C124K 
-15uF +10% 0.85 PCC1814CT-ND®@ 74 5.20 17.96 30.24 PCC1814TR-ND® 4,000 25.00/M ECJ-2VB1C0154K 
16 -18UF +10% 0.85 PCC1815CT-ND® 2.07 14.75 53.10 88.50 PCC1815TR-ND® 4,000 77.00/M ECJ-2VB1C184K 
22UF +10% 0.85 PCC1816CT-ND® 66 4.73 17.01 28.35 PCC1816TR-ND® 4,000 25.00/M ECJ-2VB1C224K 
.27UF +10% 1.25 PCC1916CT-ND® 2.38 17.00 61.20 102.00 PCC1916TR-ND® 2,000 95.00/M ECJ-2YB1C274K 
-33UF +10% 1.25 PCC2455CT-ND® 1.23 8.03 25.99 33.08 PCC2455TR-ND® 3,000 31.00/M ECJ-2FB1C334K 
-33UF +10% 1.25 PCC1817CT-ND® 2.45 17.50 63.00 105.00 PCC1817TR-ND® 2,000 98.00/M ECJ-2YB1C334K 
-39UF +10% 1.25 PCC1917CT-ND® 2.38 17.00 61.20 102.00 PCC1917TR-ND® 2,000 95.00/M ECJ-2YB1C394K 
ATUF +10% 1.25 PCC2456CT-ND® 1.81 11.82 38.23 48.65 PCC2456TR-ND® 3,000 46.00/M ECJ-2FB1C474K 
A7UF +10% 1.25 PCC1818CT-ND@§ 2.45 17.50 63.00 105.00 PCC1818TR-ND§ 2,000 98.00/M ECJ-2YB1C474K 
1pF +10% 1.25 PCC2319CT-ND® 1.29 9.23 33.21 51.66 PCC2319TR-ND® 3,000 50.00/M ECJ-2FB1E105K 
X5R | 25 2.2uF +10% 1.25 PCC2320CT-ND® 1.65 11.66 40.28 63.60 PCC2320TR-ND® 3,000 57.00/M ECJ-2FB1E225K 
4.7uF +20% 1.25 PCC2321CT-ND® 2.29 16.35 58.86 91.56 PCC2321TR-ND® 3,000 88.00/M ECJ-2FB1E475M 


@ RoHS Compliant + Reduced DC Bias Voltage Characteristics § Not fornew design + Improved DC Bias Voltage Characteristics 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(ross) 1717 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont.) Digi@Reel” 


Dim. Cut Tape T d Reel 
Size wv li Digi-Key Pricing Digi-Key Speen’? Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 

-68uF +10% 1.25 PCC2290CT-ND® 1.28 8.62 29.19 44.48 PCC2290TR-ND® 3,000 38.00/M ECJ-2FB1C684K 
1pF +10% 0.85 PCC2314CT-ND® 1.43 9.64 32.66 49.76 PCC2314TR-ND® 4,000 42.00/M ECJ-GVB1C105K 
1pF +10% 1.25 PCC2249CT-ND® 1.28 8.62 29.19 44.48 PCC2249TR-ND® 3,000 38.00/M ECJ-2FB1C105K 

16 2.2uF +20% 0.85 PCC2408CT-ND® 2.68 17.34 53.55 76.50 PCC2408TR-ND® 4,000 74.00/M ECJ-GVB1C225M 
2.2uF +10% 1.25 PCC2322CT-ND® 1.61 11.33 39.14 61.80 PCC2322TR-ND@ 3,000 56.00/M ECJ-2FB1C225K 
4.7uF +10% 1.25 PCC2323CT-ND® 2.25 16.05 57.78 89.88 PCC2323TR-ND® 3,000 87.00/M ECJ-2FB1C475K 
4.7uF +10% 0.85 PCC2430CT-ND® 3.07 19.89 61.43 87.75 PCC2430TR-ND® 4,000 91.00/M ECJ-GVB1C475M 

-56UF +10% 1.25 PCC1918CT-ND® 3.99 28.50 102.60 171.00 PCC1918TR-ND@ 2,000 | 160.00/M ECJ-2YB1A564K 

-68F +10% 1.25 PCC1806CT-ND® 4.10 29.25 105.30 175.50 PCC1806TR-ND® 2,000 | 164.00/M ECJ-2YB1A684K 

-68uF +10% 1.25 PCC2289CT-ND® 1.15 7.75 26.25 40.00 PCC2289TR-ND® 3,000 34.00/M ECJ-2FB1A684K 

-82UF +10% 1.25 PCC1919CT-ND® 4.03 29.61 107.10 182.70 PCC1919TR-ND® 2,000 | 170.00/M ECJ-2YB1A824K 
1pF +10% 1.25 PCC2457CT-ND® 1.63 10.63 34.38 43.75 PCC2457TR-ND® 3,000 41.00/M ECJ-2FB1A105K 
1pF +10% 1.25 PCC1807CT-ND® 4.13 30.32 109.65 187.05 PCC1807TR-ND® 2,000 | 174.00/M ECJ-2YB1A105K 

10 2.2uF +20% 1.25 PCC2175CT-ND® 2.40 17.13 61.65 102.75 PCC2175TR-ND® 3,000 89.00/M ECJ-2FB1A225M 
2.2uF +10% 1.25 PCC2324CT-ND® 2.40 17.13 61.65 95.90 PCC2324TR-ND® 3,000 92.00/M ECJ-2FB1A225K 
3.3yF +10% 1:25 PCC2288CT-ND® 2.40 17.13 61.65 95.90 PCC2288TR-ND® 3,000 92.00/M ECJ-2FB1A335K 
4.7uF +20% 0.85 PCC2407CT-ND® 3.76 25.25 82.62 128.52 PCC2407TR-ND® 4,000 | 122.00/M ECJ-GVB1A475M 

X5R 4.7uF +10% 1.25 PCC2325CT-ND® 4.15 29.68 106.83 166.18 PCC2325TR-ND® 3,000 | 160.00/M ECJ-2FB1A475K 
10yF +10% 1.25 PCC2403CT-ND® 5.00 33.10 125.04 198.59 PCC2403TR-ND® 3,000 | 199.00/M ECJ-2FB1A106K 
10uF +20% 0.85 PCC2431CT-ND® 5.36 35.97 117.72 183.12 PCC2431TR-ND® 4,000 | 203.00/M ECJ-GVB1A106M 

1.5uF +10% 1.25 PCC1921CT-ND® 4.35 31.96 115.60 197.20 PCC1921TR-ND@ 2,000 | 184.00/M ECJ-2YB0J155K 
2.2uF +10% 0.85 PCC2310CT-ND® 1.79 12.60 43.51 68.70 PCC2310TR-ND® 4,000 60.00/M ECJ-GVB0J225K 
2.2uF +10% 1.25 PCC2458CT-ND® 2.39 15.47 47.78 79.63 PCC2458TR-ND® 3,000 73.00/M ECJ-2FB0J225K 
2.2uF +10% 1.25 PCC1923CT-ND® 4.74 34.78 125.80 214.60 PCC1923TR-ND® 2,000 | 200.00/M ECJ-2YB0J225K 
3.3yF +10% 1.25 PCC2459CT-ND® 3.28 21.22 65.52 109.20 PCC2459TR-ND® 3,000 | 100.00/M ECJ-2FBO0J335K 
3.3pF +10% 1.25 PCC1925CT-ND® 5.12 37.60 136.00 232.00 PCC1925TR-ND@ 2,000 | 216.00/M ECJ-2YB0J335K 
6.3 4.7uF +20% 0.85 PCC2315CT-ND® 3.18 22.73 81.81 127.26 PCC2315TR-ND® 4,000 | 118.00/M ECJ-GVB0J475M 
. 4.7uF +20% 1.25 PCC2176CT-ND® 2.77 19.78 71.19 118.65 PCC2176TR-ND® 3,000 | 103.00/M ECJ-2FB0J475M 
4.7uF +10% 1.25 PCC2402CT-ND® 3.53 23.65 77.40 120.40 PCC2402TR-ND® 3,000 | 125.00/M ECJ-2FB0J475K 
4.7uF +10% 0.85 PCC2406CT-ND® 3.53 23.65 77.40 120.40 PCC2406TR-ND® 4,000 | 114.00/M ECJ-GVB0J475K 
10uF +20% 0.85 PCC2405CT-ND® 4.46 29.50 111.44 176.99 PCC2405TR-ND® 4,000 | 170.00/M ECJ-GVB0J106M 
10yF +20% 0.85 PCC2327CT-ND@+ 3.89 27.75 99.90 155.40 PCC2327TR-ND@+ 4,000 | 144.00/M ECJ-CV50J106M 
10pF +20% 1.25 PCC2225CT-ND® 3.24 21.01 64.89 92.70 PCC2225TR-ND® 3,000 90.00/M ECJ-2FB0J106M 
10uF +10% 1.25 PCC2400CT-ND® 3.02 20.24 66.24 103.04 PCC2400TR-ND® 3,000 | 103.00/M ECJ-2FB0J106K 
22uF +20% 1.25 PCC2401CT-ND® 6.50 43.04 162.61 258.26 PCC2401TR-ND@ 3,000 __| 258.00/M ECJ-2FB0J226M 
0805 10000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1858CT-ND® 44 2.95 9.98 15.20 PCC1858TR-ND® 5,000 13.00/M ECJ-2VF1H103Z 
15000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1859CT-ND® 60 4.03 13.65 20.80 PCC1859TR-ND® 5,000 18.00/M ECJ-2VF1H153Z 
22000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1860CT-ND® 51 3.41 11.55 17.60 PCC1860TR-ND® 5,000 15.00/M ECJ-2VF1H223Z 
33000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1861CT-ND® 69 4.65 15.75 24.00 PCC1861TR-ND® 5,000 20.00/M ECJ-2VF1H333Z 
50 | 47000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1862CT-ND® 58 3.94 13.34 20.32 PCC1862TR-ND® 5,000 17.00/M ECJ-2VF1H473Z 
68000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1863CT-ND 87 5.89 19.95 30.40 PCC1863TR-ND 5,000 26.00/M ECJ-2VF1H683Z 
YF +80%/-20% | 0.85 PCC1864CT-ND 1.01 6.63 21.45 27.30 PCC1864TR-ND 4,000 24.00/M ECJ-2VF1H104Z 
-15uUF +80%/-20% | 0.85 PCC1865CT-ND® 1.47 9.92 33.60 54.40 PCC1865TR-ND® 4,000 43.00/M ECJ-2VF1H154Z 
22UF +80%/-20% | 0.85 PCC1866CT-ND® 1.00 6.73 22.79 36.89 PCC1866TR-ND® 4,000 29.00/M ECJ-2VF1H224Z 
68000pF | +80%/-20% | 0.60 PCC1852CT-ND 87 5.89 19.95 30.40 PCC1852TR-ND 5,000 26.00/M ECJ-2VF1E683Z 
YF +80%/-20% | 0.60 PCC1853CT-ND® 52 3.50 11.87 18.08 PCC1853TR-ND® 5,000 15.00/M ECJ-2VF1E104Z 
-15UF +80%/-20% | 0.60 PCC1854CT-ND 1.20 8.06 27.30 41.60 PCC1854TR-ND 5,000 35.00/M ECJ-2VF1E154Z 
25 .22UF +80%/-20% | 0.85 PCC1855CT-ND® 61 4.09 13.86 22.44 PCC1855TR-ND® 4,000 18.00/M ECJ-2VF1E224Z 
-33UF +80%/-20% | 1.25 PCC1856CT-ND® 2.30 16.23 56.05 94.40 PCC1856TR-ND® 2,000 89.00/M ECJ-2YF1E334Z 
ATUF +80%/-20% | 1.25 PCC2460CT-ND® 1.23 8.03 25.99 33.08 PCC2460TR-ND® 3,000 31.00/M ECJ-2FF1E474Z 
Y5V A7UF +80%/-20% | 1.25 PCC1857CT-ND® 2.38 16.78 57.95 97.60 PCC1857TR-ND® 2,000 92.00/M ECJ-2YF1E474Z 
AF +80%/-20% | 0.60 PCC1843CT-ND® 58 3.88 13.13 20.00 PCC1843TR-ND® 5,000 17.00/M ECJ-2VF1C104Z 
-15uF +80%/-20% | 0.60 PCC1844CT-ND 1.20 8.06 27.30 41.60 PCC1844TR-ND 5,000 35.00/M ECJ-2VF1C154Z 
.22UF +80%/-20% | 0.60 PCC1845CT-ND® 58 3.88 13.13 20.00 PCC1845TR-ND® 5,000 17.00/M ECJ-2VF1C224Z 
.33UF +80%/-20% | 0.85 PCC1846CT-ND® 1.61 10.85 36.75 59.50 PCC1846TR-ND® 4,000 47.00/M ECJ-2VF1C334Z 
A7UF +80%/-20% | 0.85 PCC1847CT-ND® 56 3.96 13.68 23.04 PCC1847TR-ND® 4,000 19.00/M ECJ-2VF1C474Z 
16 -68UF +80%/-20% | 0.85 PCC1848CT-ND® 1.95 13.75 47.50 80.00 PCC1848TR-ND® 4,000 65.00/M ECJ-2VF1C684Z 
1pF +80%/-20% | 0.85 PCC1849CT-ND® 72 5.13 18.45 30.75 PCC1849TR-ND® 4,000 27.00/M ECJ-2VF1C105Z 
1.5uF +80%/-20% | 1.25 PCC1850CT-ND® 3.43 24.50 88.20 147.00 PCC1850TR-ND® 2,000 | 137.00/M ECJ-2YF1C155Z 
2.2UF +80%/-20% | 1.25 PCC2461CT-ND® 2.09 13.64 44.14 56.18 PCC2461TR-ND® 3,000 53.00/M ECJ-2FF1C225Z 
2.2uF +80%/-20% | 1.25 PCC1851CT-ND® 3.85 27.50 99.00 165.00 PCC1851TR-ND® 2,000 | 154.00/M ECJ-2YF1C225Z 
2.2uF +80%/-20% | 0.85 PCC2410CT-ND® 1.80 ce gd 38.09 48.48 PCC2410TR-ND@ 4,000 43.00/M ECJ-GVF1C225Z 
4.7uF +80%/-20% | 0.85 PCC2411CT-ND® 2.37 15.37 47.46 67.80 PCC2411TR-ND@ 4,000 66.00/M ECJ-GVF1C475Z 
4.7uF +80%/-20% | 1.25 PCC2462CT-ND® 2.48 16.05 49.56 82.60 PCC2462TR-ND® 3,000 76.00/M ECJ-2FF1A475Z 

10 4.7uF +80%/-20% | 1.25 PCC1842CT-ND® 4.42 32.43 117.30 200.10 PCC1842TR-ND® 2,000 | 186.00/M ECJ-2YF1A475Z 
4.7uF +80%/-20% | 0.85 PCC2409CT-ND® 2.55 16.70 54.04 68.78 PCC2409TR-ND® 4,000 61.00/M ECJ-GVF1A475Z 

6.3 10yF +80%/-20% | 1.25 PCC2182CT-ND® 2.01 14.33 51.57 85.95 PCC2182TR-ND® 3,000 74.00/M ECJ-2FF0J106Z 

50 1pF +80%/20% 1.25 PCC2404CT-ND® 1.70 11.14 36.03 52.40 PCC2404TR-ND® 3,000 46.00/M ECJ-2FF1H105Z 

25 1.0UF +80%/-20% | 1.25 PCC2230CT-ND® 94 6.63 22.90 36.15 PCC2230TR-ND® 3,000 32.00/M ECJ-2FF1E105Z 

F 2.2uF +80%/-20% | 1.25 PCC2231CT-ND®@ 1.02 7.30 26.28 40.88 PCC2231TR-ND® 3,000 39.00/M ECJ-2FF1E225Z 

16 4.7uF +80%/-20% | 1.25 PCC2232CT-ND® 1.82 13.03 46.89 72.94 PCC2232TR-ND® 3,000 69.00/M ECJ-2FF1C475Z 

10 10uF +80%/-20% | 1.25 PCC2233CT-ND® 1.94 14.26 51.60 81.95 PCC2233TR-ND® 3,000 81.00/M ECJ-2FF1A106Z 
470pF 45% 1.15 PCC2463CT-ND® 5.77 38.18 144.25 263.04 PCC2463TR-ND® 3,000 | 246.00/M ECJ-3FC2D471J 
470pF 45% 1.15 PCC2007CT-ND@§ 5.66 41.60 150.45 256.65 PCC2007TR-ND§ 2,000 | 239.00/M ECJ-3YC2D471J 

200 680pF +5% 1.15 PCC2464CT-ND® 6.57 43.49 164.31 299.62 PCC2464TR-ND® 3,000 | 280.00/M ECJ-3FC2D681J 
680pF 45% 1.15 PCC2008CT-ND@§ 7.07 51.94 187.85 320.45 PCC2008TR-ND§ 2,000 | 298.00/M ECJ-3YC2D681J 
1000pF +5% 1.15 PCC2465CT-ND® 6.57 43.49 164.31 299.62 PCC2465TR-ND® 3,000 | 280.00/M ECJ-3FC2D102J 
1000pF +5% 1.15 PCC2009CT-ND@§ 8.22 60.40 218.45 372.65 PCC2009TR-ND@§ 2,000 | 347.00/M ECJ-3YC2D102J 
1500pF +5% 0.85 PCC2004CT-ND@§ 4.44 32.62 117.98 201.26 PCC2004TR-ND@§ 4,000 | 180.00/M ECJ-3VC2A152J 

100 | 2200pF 45% 0.85 PCC2005CT-ND@§ 4.44 32.62 117.98 201.26 PCC2005TR-ND§ 4,000 | 180.00/M ECJ-3VC2A222) 
3300pF +5% 0.85 PCC2006CT-ND@§ 4.44 32.62 117.98 201.26 PCC2006TR-ND§ 4,000 __| 180.00/M ECJ-3VC2A332J 

NPO 5pF +0.25pF 0.60 PCCORSCCT-ND§ att 7.51 25.42 38.74 PCCORS5CTR-ND§ 5,000 33.00/M ECU-V1HOR5CCM 
56pF 45% 0.60 PCC560CCT-ND§ 1.35 9.13 30.91 47.10 PCC560CTR-ND§ 5,000 40.00/M ECU-V1H560JCM 
2700pF 45% 0.60 PCC2160CT-ND@§ 14.04 99.00 342.00 540.00 PCC2160TR-ND@§ 5,000 | 468.00/M ECJ-3VC1H272J 
3300pF +5% 0.60 PCC2161CT-ND@§ 5.23 36.88 127.40 201.15 PCC2161TR-ND§ 5,000 | 174.00/M ECJ-3VC1H332J 

50 3900pF +5% 0.60 PCC2162CT-ND@§ 5.23 36.88 127.40 201.15 PCC2162TR-ND@§ 5,000 | 174.00/M ECJ-3VC1H392J 
4700pF 45% 0.60 PCC2163CT-ND§ 5.23 36.88 127.40 201.15 PCC2163TR-ND§ 5,000 | 174.00/M ECJ-3VC1H472J 
5600pF 45% 0.85 PCC2164CT-ND@§ 9.54 67.27 232.37 366.90 PCC2164TR-ND@§ 4,000 | 318.00/M ECJ-3VC1H562J 

1206 6800pF 45% 0.85 PCC2165CT-ND@§ 10.16 71.67 247.57 390.90 PCC2165TR-ND§ 4,000 | 339.00/M ECJ-3VC1H682J 
8200pF 45% 1.15 PCC2166CT-ND@§ 9.89 74.21 263.84 478.21 PCC2166TR-ND§ 3,000 | 439.00/M ECJ-3FC1H822J 
10000pF +5% 1.15 PCC2167CT-ND@§ 15.64 110.30 381.05 601.65 PCC2167TR-ND@§ 3,000 | 521.43/M ECJ-3FC1H103J 
1000pF +10% 1.15 PCC2291CT-ND® 2.43 17.35 62.46 97.16 PCC2291TR-ND® 3,000 94.00/M ECJ-3FB2J102K 

630 2200pF +10% 1.15 PCC2293CT-ND® 2.43 17.35 62.46 97.16 PCC2293TR-ND® 3,000 94.00/M ECJ-3FB2J222K 
4700pF +10% 1.15 PCC2294CT-ND® 2.43 17.35 62.46 97.16 PCC2294TR-ND® 3,000 94.00/M ECJ-3FB2J472K 

-O1pF +10% 1.15 PCC2292CT-ND® 2.43 17.35 62.46 97.16 PCC2292TR-ND® 3,000 94.00/M ECJ-3FB2J103K 

15000pF +10% 1.15 PCC2466CT-ND® 3.09 20.71 67.77 120.48 PCC2466TR-ND® 3,000 | 109.00/M ECJ-3FB2D153K 
200 15000pF +10% 1.15 PCC2013CT-ND® 6.98 51.23 185.30 316.10 PCC2013TR-ND® 2,000 | 294.00/M ECJ-3YB2D153K 
22000pF +10% 1.15 PCC2467CT-ND® 3.17 21.26 69.57 123.68 PCC2467TR-ND® 3,000 | 112.00/M ECJ-3FB2D223K 
X7R 22000pF +10% 1.15 PCC2014CT-ND® 6.98 51.23 185.30 316.10 PCC2014TR-ND® 2,000 | 294.00/M ECJ-3YB2D223K 
22000pF +10% 1.15 PCC2468CT-ND® 3.65 23.66 73.08 121.80 PCC2468TR-ND® 3,000 | 111.00/M ECJ-3FB2A223K 
22000pF +10% 1.15 PCC2010CT-ND® 4.55 32.50 117.00 195.00 PCC2010TR-ND® 2,000 | 182.00/M ECJ-3YB2A223K 
33000pF +10% 1.15 PCC2469CT-ND® 3.65 23.66 73.08 121.80 PCC2469TR-ND® 3,000 | 111.00/M ECJ-3FB2A333K 

100 | 33000pF +10% 1.15 PCC2011CT-ND® 5.04 36.00 129.60 216.00 PCC2011TR-ND® 2,000 | 202.00/M ECJ-3YB2A333K 

47000pF +10% 1.15 PCC2470CT-ND® 3.25 21.81 71.37 126.88 PCC2470TR-ND® 3,000 | 115.00/M ECJ-3FB2A473K 
47000pF +10% 1.15 PCC2012CT-ND® 5.04 36.00 129.60 216.00 PCC2012TR-ND® 2,000 | 202.00/M ECJ-3YB2A473K 

AF +10% 1.60 PCC2239CT-ND® 3.16 23.24 84.07 133.52 PCC2239TR-ND® 2,000 | 132.00/M ECJ-3YB2A104K 

@ RoHS Compliant + Reduced DC Bias Voltage Characteristics § Not fornew design + Improved DC Bias Voltage Characteristics (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1718 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) Digi@Reel” 


Dim. Cut Tape Ty d Reel 
Size wv T Digi-Key Pricing Digi-Key Ber ene'nee) Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 AF +10% 1.00 PCC104BCT-ND® 3.96 28.25 101.70 169.50 PCC104BTR-ND® 4,000 | 147.00/M ECJ-3VB1H104K 
.22UF +10% 1.60 PCC2299CT-ND® 2.27 16.01 55.29 87.30 PCC2299TR-ND® 2,000 79.00/M ECJ-3YB1H224K 
YF +10% 0.85 PCC1883CT-ND® 1.69 11.94 41.23 69.44 PCC1883TR-ND® 4,000 56.00/M ECJ-3VB1E104K 
12UF +10% 0.85 PCC1884CT-ND 2.07 14.58 50.35 84.80 PCC1884TR-ND 4,000 69.00/M ECJ-3VB1E124K 
-15UF +10% 0.85 PCC1885CT-ND® 1.69 11.94 41.23 69.44 PCC1885TR-ND® 4,000 56.00/M ECJ-3VB1E154K 
-18UF +10% 0.85 PCC1886CT-ND® 2.42 17.05 58.90 99.20 PCC1886TR-ND® 4,000 81.00/M ECJ-3VB1E184K 
22UF +10% 0.85 PCC1887CT-ND® 1.69 11.94 41.23 69.44 PCC1887TR-ND® 4,000 56.00/M ECJ-3VB1E224K 
27UF +10% 0.85 PCC1888CT-ND® 2.42 17.05 58.90 99.20 PCC1888TR-ND® 4,000 81.00/M ECJ-3VB1E274K 
25 .33UF +10% 0.85 PCC1889CT-ND® 1.76 12.40 42.85 72.16 PCC1889TR-ND® 4,000 59.00/M ECJ-3VB1E334K 
-SOUF +10% 1.15 PCC1890CT-ND® 3.36 24.00 86.40 144.00 PCC1890TR-ND® 2,000 | 134.00/M ECJ-3YB1E394K 
ATUF +10% 1.15 PCC2412CT-ND® 2.37 15.33 47.36 67.65 PCC2412TR-ND® 3,000 68.00/M ECJ-3FB1E474K 
A7UF +10% 1.15 PCC1891CT-ND® 4.17 29.75 107.10 178.50 PCC1891TR-ND® 2,000 | 167.00/M ECJ-3YB1E474K 
X7R -56UF +10% 1.60 PCC1926CT-ND® 4.06 29.00 104.40 174.00 PCC1926TR-ND® 2,000 | 162.00/M ECJ-3YB1E564K 
-68uF +10% 1.60 PCC1892CT-ND® 1.58 11.28 40.59 67.65 PCC1892TR-ND® 2,000 63.00/M ECJ-3YB1E684K 
-82UF +10% 1.60 PCC1927CT-ND® 4.26 31.26 113.05 192.85 PCC1927TR-ND® 2,000 | 180.00/M ECJ-3YB1E824K 
1pF +10% 1.60 PCC1893CT-ND® 2.50 18.35 66.39 113.25 PCC1893TR-ND® 2,000 | 105.00/M ECJ-3YB1E105K 
AF +10% 0.85 PCC1870CT-ND® 1.68 12.03 43.29 72.15 PCC1870TR-ND® 4,000 63.00/M ECJ-3VB1C104K 
12UF +10% 0.85 PCC1871CT-ND 2.42 17.25 62.10 103.50 PCC1871TR-ND 4,000 90.00/M ECJ-3VB1C0124K 
-15UF +10% 0.85 PCC1872CT-ND 1.86 13.25 47.70 79.50 PCC1872TR-ND 4,000 69.00/M ECJ-3VB10154K 
-18UF +10% 0.85 PCC1873CT-ND 2.66 19.00 68.40 114.00 PCC1873TR-ND 4,000 99.00/M ECJ-3VB1C0184K 
22UF +10% 0.85 PCC1874CT-ND® 2.03 14.50 52.20 87.00 PCC1874TR-ND® 4,000 75.00/M ECJ-3VB1C224K 
.27UF +10% 0.85 PCC1875CT-ND® 2.91 20.75 74.70 124.50 PCC1875TR-ND® 4,000 | 108.00/M ECJ-3VB1C274K 
-33UF +10% 0.85 PCC1876CT-ND® 1.25 8.90 32.04 53.40 PCC1876TR-ND® 4,000 46.00/M ECJ-3VB1C334K 
SOF +10% 0.85 PCC1877CT-ND 3.50 25.00 90.00 150.00 PCC1877TR-ND 4,000 | 130.00/M ECJ-3VB1C394K 
16 ATUF +10% 0.85 PCC1878CT-ND 1.34 9.60 34.56 57.60 PCC1878TR-ND 4,000 50.00/M ECJ-3VB1C474K 
-56UF +10% 0.85 PCC1879CT-ND® 3.94 28.91 104.55 178.35 PCC1879TR-ND® 4,000 __| 160.00/M ECJ-3VB1C564K 
-68UF +10% 0.85 PCC1880CT-ND® 1.37 10.03 36.30 61.92 PCC1880TR-ND® 4,000 58.00/M ECJ-3VB1C684K 
-82UF +10% 1.15 PCC1881CT-ND® 5.41 39.72 143.65 245.05 PCC1881TR-ND® 2,000 | 228.00/M ECJ-3YB1C824K 
1pF +10% 1.15 PCC2471CT-ND® 2.99 19.38 59.85 99.75 PCC2471TR-ND® 3,000 91.00/M ECJ-3FB1C105K 
1pF +10% 1.15 PCC1882CT-ND® 6.30 46.30 167.45 285.65 PCC1882TR-ND® 2,000 | 266.00/M ECJ-3YB1C105K 
1.5yF +10% 1.60 PCC1929CT-ND@ 7.30 53.58 193.80 330.60 PCC1929TR-ND® 2,000 | 308.00/M ECJ-3YB1C155K 
2.2UF +10% 1.60 PCC1931CT-ND® 3.65 27.34 97.20 176.18 PCC1931TR-ND® 2,000 | 162.00/M ECJ-3YB1C225K 
10pF +10% 1.60 PCC13491CT-ND@ 10.49 78.68 279.76 465.10 PCC13491TR-ND@ 2,000 | 455.00/M ECJ-3YX1C0106K 
2.2UF +10% 1.60 PCC2296CT-ND® 3.88 28.53 103.19 163.89 PCC2296TR-ND® 2,000 | 158.00/M ECJ-3YB1E225K 
4.7uF +10% 1.60 PCC2297CT-ND® 5.44 39.95 144.50 229.50 PCC2297TR-ND® 2,000 | 221.00/M ECJ-3YB1E475K 
25 4.7uF +20% 1.60 PCC2241CT-ND® 5.10 38.25 136.00 226.10 PCC2241TR-ND® 2,000 | 221.00/M ECJ-3YB1E475M 
4.7uF +20% 1.60 PCC2226CT-ND® 5.10 38.25 136.00 226.10 PCC2226TR-ND® 2,000 | 221.00/M ECJ-3YB1C475M 
10uF +20% 1.60 PCC2326CT-ND® 5.43 39.86 144.16 254.40 PCC2326TR-ND® 2,000 | 229.00/M ECJ-3YB1E106M 
10yF +10% 1.60 PCC2414CT-ND® 5.45 36.07 136.26 216.41 PCC2414TR-ND® 2,000 | 216.00/M ECJ-3YB1E106K 
1.5uF +10% 1.60 PCC1867CT-ND® 2.86 21.47 76.32 138.33 PCC1867TR-ND® 2,000 | 127.00/M ECJ-3YB1A155K 
1206 4.7uF +10% 1.60 PCC2250CT-ND® 5.78 38.25 144.50 246.50 PCC2250TR-ND® 2,000 | 230.00/M ECJ-3YB1C475K 
16 10yF +10% 1.60 PCC2413CT-ND® 9.62 72.14 256.48 426.40 PCC2413TR-ND® 2,000 | 426.00/M ECJ-3YB1C106K 
10uF +20% 0.85 PCC2417CT-ND® 4.48 30.06 98.37 153.02 PCC2417TR-ND® 4,000 | 145.00/M ECJ-HVB1C106M 
10yF +20% 1.60 PCC2227CT-ND® 10.33 77.47 275.44 457.92 PCC2227TR-ND® 2,000 | 448.00/M ECJ-3YB1C106M 
22uF +20% 1.60 PCC2332CT-ND® 13.94 105.20 394.50 = PCC2332TR-ND® 2,000 | 673.00/M ECJ-3YB1C226M 
2.2uF +10% 0.85 PCC2312CT-ND® 4.09 30.03 108.63 172.53 PCC2312TR-ND® 4,000 | 166.00/M ECJ-HVB1A225K 
2.2uF +10% 1.60 PCC1868CT-ND® 3.59 26.93 95.76 173.57 PCC1868TR-ND® 2,000 | 159.00/M ECJ-3YB1A225K 
2.7uF +10% 1.60 PCC1934CT-ND§ 8.52 63.90 227.20 411.80 = = = ECJ-3YB1A275K 
3.3pF +10% 1.60 PCC1869CT-ND® 3.59 26.93 95.76 173.57 PCC1869TR-ND® 2,000 | 159.00/M ECJ-3YB1A335K 
X5R | 10 4.7uF +10% 1.60 PCC2295CT-ND® 4.72 34.66 125.38 199.13 PCC2295TR-ND® 2,000 | 199.00/M ECJ-3YB1A475K 
4.7uF +20% 1.60 PCC2177CT-ND® 4.43 33.19 118.00 213.88 PCC2177TR-ND@ 2,000 | 196.00/M ECJ-3YB1A475M 
10yF +20% 1.60 PCC2178CT-ND® 5.38 40.37 143.52 260.13 PCC2178TR-ND® 2,000 | 239.00/M ECJ-3YB1A106M 
22uF +20% 1.60 PCC2331CT-ND® 11.85 88.88 316.00 = PCC2331TR-ND® 2,000 | 514.00/M ECJ-3YB1A226M 
22uF +20% 0.85 PCC2432CT-ND® 10.20 67.50 255.00 405.00 PCC2432TR-ND® 4,000 | 465.00/M ECJ-HVB1A226M 
4.7uF +10% 1.60 PCC1936CT-ND® 4.16 31.23 111.04 201.26 PCC1936TR-ND® 2,000 | 185.00/M ECJ-3YB0J475K 
4.7uF +10% 0.85 PCC2311CT-ND® 4.73 34.73 125.63 199.53 PCC2311TR-ND® 4,000 | 192.00/M ECJ-HVB0J475K 
4.7uF +20% 0.85 PCC2316CT-ND® 4.73 34.73 125.63 199.53 PCC2316TR-ND® 4,000 | 192.00/M ECJ-HVB0J475M 
6.8uF +10% 1.60 PCC1938CT-ND® 10.20 76.50 272.00 493.00 PCC1938TR-ND® 2,000 | 452.00/M ECJ-3YBOJ685K 
8.2uF +10% 1.60 PCC1939CT-ND§ 11.58 86.85 308.80 559.70 = = = ECJ-3YB0J825K 
6.3 10pF +10% 1.60 PCC1940CT-ND® 6.00 45.00 160.00 290.00 PCC1940TR-ND® 2,000 | 266.00/M ECJ-3YB0J106K 
10pF +20% 0.85 PCC2317CT-ND® 8.00 59.96 213.20 354.45 PCC2317TR-ND® 4,000 | 341.00/M ECJ-HVBOJ106M 
10yF +20% 0.85 PCC2328CT-ND@+ 5.82 42.77 154.70 245.70 PCC2328TR-ND@+ 4,000 | 237.00/M ECJ-DV50J106M 
22uF +20% 0.85 PCC2329CT-ND@+ 10.17 76.28 271.20 450.87 PCC2329TR-ND@+ 4,000 | 434.00/M ECJ-DV50J226M 
22uF +20% 1.60 PCC2242CT-ND® 12.87 97.16 364.35 631.54 PCC2242TR-ND® 2,000 | 622.00/M ECJ-3YB0J226M 
22uF +20% 0.85 PCC2416CT-ND® 10.20 76.50 272.00 452.20 PCC2416TR-ND® 4,000 | 435.00/M ECJ-HVB0J226M 
A7UF +80%/-20% | 0.85 PCC1901CT-ND® 1.27 8.94 30.88 52.00 PCC1901TR-ND® 4,000 42.00/M ECJ-3VF1E474Z 
-68UF +80%/-20% | 1.15 PCC1902CT-ND 2.87 20.50 73.80 123.00 PCC1902TR-ND 2,000 | 115.00/M ECJ-3YF1E684Z 
1pF +80%/-20% | 1.15 PCC2472CT-ND® 2.64 17.07 52.71 87.85 PCC2472TR-ND® 3,000 80.00/M ECJ-3FF1E105Z 
25 1pF +80%/-20% | 1.15 PCC1903CT-ND® 3.29 23.50 84.60 141.00 PCC1903TR-ND® 2,000 | 132.00/M ECJ-3YF1E105Z 
1.5uF +80%/-20% | 1.15 PCC1904CT-ND® 4.19 30.79 111.35 189.95 PCC1904TR-ND® 2,000 _ | 177.00/M ECJ-3YF1E155Z 
2.2uF +80%/-20% | 1.15 PCC2473CT-ND® 3.31 21.45 66.26 110.43 PCC2473TR-ND® 3,000 | 101.00/M ECJ-3FF1E225Z 
2.2uF +80%/-20% | 1.15 PCC1905CT-ND® 4.19 30.79 111.35 189.95 PCC1905TR-ND® 2,000 _ | 177.00/M ECJ-3YF1E225Z 
-68uF +80%/-20% | 0.85 PCC1895CT-ND 3.71 26.50 95.40 159.00 PCC1895TR-ND 4,000 | 138.00/M ECJ-3VF1C684Z 
Y5V 1pF +80%/-20% | 0.85 PCC1896CT-ND® 1.22 8.73 31.41 52.35 PCC1896TR-ND® 4,000 45.00/M ECJ-3VF1C105Z 
1.5uF +80%/-20% | 0.85 PCC1897CT-ND§ 4.17 29.75 107.10 178.50 = = = ECJ-3VF1C155Z 
16 2.2uF +80%/-20% | 0.85 PCC1898CT-ND® 1.66 11.85 42.66 71.10 PCC1898TR-ND® 4,000 62.00/M ECJ-3VF1C225Z 
4.7uF +80%/-20% | 1.15 PCC2474CT-ND® 3.39 21.93 67.73 119.33 PCC2474TR-ND® 3,000 | 103.00/M ECJ-3FF1C475Z 
4.7uF +80%/-20% | 1.15 PCC1900CT-ND® 6.75 49.59 179.35 305.95 PCC1900TR-ND® 2,000 | 285.00/M ECJ-3YF1C475Z 
10uF +80%/-20% | 1.25 PCC2420CT-ND® 3.35 22.44 73.44 114.24 PCC2420TR-ND® 3,000 | 114.00/M ECJ-MFF1C106Z 
10uF +80%/-20% | 1.60 PCC1894CT-ND® 2.89 21.67 77.04 139.64 PCC1894TR-ND® 2,000 | 128.00/M ECJ-3YF1A106Z 
10 10pF +80%/-20% | 1.25 PCC2418CT-ND® 3.28 22.03 72.09 112.14 PCC2418TR-ND® 3,000 | 112.00/M ECJ-MFF1A106Z 
22uF +80%/-20% | 1.25 PCC2419CT-ND® 4.71 31.14 117.64 186.84 PCC2419TR-ND® 3,000 | 184.00/M ECJ-MFF1A226Z 
50 1.0UF +80%/-20% | 1.15 PCC2234CT-ND® 2.12 15.18 54.63 84.98 PCC2234TR-ND® 3,000 81.00/M ECJ-3FF1H105Z 
25 4.7uF +80%/-20% | 1.15 PCC2235CT-ND® 1.93 14.15 51.17 81.27 PCC2235TR-ND® 3,000 80.00/M ECJ-3FF1E475Z 
F 10yF +80%/-20% | 1.60 PCC2415CT-ND® 3.88 26.04 85.23 132.58 PCC2415TR-ND® 2,000 | 133.00/M ECJ-3YF1E106Z 
16 10yF +80%/-20% | 1.60 PCC2300CT-ND® 3.46 24.73 89.01 138.46 PCC2300TR-ND® 2,000 | 134.00/M ECJ-3YF1C106Z 
10 22uF +80%/-20% | 1.60 PCC2236CT-ND® 5.21 39.04 138.80 230.76 PCC2236TR-ND® 2,000 | 226.00/M ECJ-3YF1A226Z 
0.22uF +10% 2.00 PCC2304CT-ND§ 8.20 61.49 218.64 363.49 PCC2304TR-ND§ 2,000 | 363.00/M ECJ-4YB2A224K 
x7R | 100 0.47uF +10% 2.00 PCC2240CT-ND@§ 6.91 50.76 183.60 291.60 PCC2240TR-ND@§ 2,000 | 287.00/M ECJ-4YB2A474K 
0.68uF +10% 2.50 PCC2305CT-ND@§ 7.20 54.00 192.00 = PCC2305TR-ND@§ 1,000 319.00 ECJ-4YB2A684K 
0.68uF +20% 2.50 PCC2247CT-ND@§ 7.20 54.00 192.00 = PCC2247TR-ND@§ 1,000 319.00 ECJ-4YB2A684M 
50 1pF +10% 2.00 PCC2303CT-ND@§ 5.84 42.91 155.21 246.51 PCC2303TR-ND§ 2,000 | 237.00/M ECJ-4YB1H105K 
2.2uF +10% 2.00 PCC2302CT-ND@§ 6.01 44.16 159.72 253.67 PCC2302TR-ND§ 2,000 | 244.00/M ECJ-4YB1E225K 
25 4.7uF +10% 2.00 PCC2251CT-ND@§ 6.66 48.93 176.97 281.07 PCC2251TR-ND§ 2,000 | 281.00/M ECJ-4YB1E475K 
1210 10yF +20% 2.50 PCC2243CT-ND@§ 12.60 94.50 336.00 = PCC2243TR-ND@§ 1,000 559.00 ECJ-4YB1E106M 
22uF +20% 2.50 PCC2333CT-ND@§ 26.16 197.40 740.25 = PCC2333TR-ND@§ 1,000 1283.00 ECJ-4YB1E226M 
X5R 4.7uF +10% 2.00 PCC2168CT-ND@§ 5.76 43.18 153.52 278.26 PCC2168TR-ND@§ 2,000 | 255.00/M ECJ-4YB1C475K 
16 10uF +10% 2.00 PCC2169CT-ND@§ 10.77 80.78 287.20 520.55 PCC2169TR-ND@§ 2,000 | 477.00/M ECJ-4YB1C106K 
22uF +20% 2.00 PCC2330CT-ND@§ 17.45 131.68 493.80 = PCC2330TR-ND@§ 1,000 856.00 ECJ-4YB1C226M 
47uF +20% 2.50 PCC2335CT-ND@§ 34.19 258.00 967.50 = PCC2335TR-ND@§ 1,000 1677.00 ECJ-4YB1C476M 
10 10yF +10% 2.00 PCC2170CT-ND@§ 8.97 67.28 239.20 433.55 PCC2170TR-ND@§ 2,000 | 398.00/M ECJ-4YB1A106K 
10yF +20% 1.40 PCC2238CT-ND@§ 7.29 54.65 194.32 323.06 PCC2238TR-ND@§ 2,000 | 316.00/M ECJ-8YB1A106M 
@ RoHS Compliant + Reduced DC Bias Voltage Characteristics § Not fornew design + Improved DC Bias Voltage Characteristics (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 1719 


Panasonic Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont.) Digi@Reel” 


Dim. Cut Tape 
Size wv a Digi-Key Pricing Digi-Key porsiand Reel Panasonic 
Code |Type| DC Cap. Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 

10 22uF +20% 2.50 PCC2228CT-ND@§ 16.09 121.46 455.48 = PCC2228TR-ND§ 1,000 789.00 ECJ-4YB1A226M 
47uF +20% 2.50 PCC2334CT-ND@§ 33.13 250.00 937.50 = PCC2334TR-ND§ 1,000 1625.00 ECJ-4YB1A476M 
X5R 22uF +20% 2.50 PCC2179CT-ND@§ 17.18 128.84 458.08 _ PCC2179TR-ND§ 1,000 762.00 ECJ-4YB0J226M 
6.3 47uF +10% 2.50 PCC2301CT-ND@§ 32.18 242.90 910.88 _ PCC2301TR-ND§ 1,000 1579.00 ECJ-4YB0J476M 
100uF +20% 2.50 PCC2267CT-ND@§ 57.79 436.14 1635.53 = PCC2267TR-ND@§ 1,000 2835.00 ECJ-4YB0J107M 
4210] Y5v 25 10uF +80%/-20% | 1.60 PCC2171CT-ND@§ 6.00 45.02 160.08 290.15 PCC2171TR-ND@§ 2,000 | 266.00/M ECJ-4YF1E106Z 
10 22uF +80%/-20% | 2.00 PCC2172CT-ND@§ 713 53.48 190.16 344.67 PCC2172TR-ND§ 2,000 | 316.00/M ECJ-4YF1A226Z 
6.3 47uF +80%/-20% | 2.00 PCC2237CT-ND@§ 16.09 121.46 455.48 789.49 PCC2237TR-ND§ 2,000 | 777.00/M ECJ-4YFOJ476Z 
16 10yF +80%/-20% | 2.00 PCC2306CT-ND@§ 6.18 45.38 164.14 = PCC2306TR-ND§ 2,000 | 261.00/M ECJ-4YF1C106Z 
F 22uF +80%/-20% | 2.00 PCC2307CT-ND@§ 9.86 73.94 262.88 = PCC2307TR-ND@§ 2,000 | 437.00/M ECJ-4YF1C226Z 
50 4.7uF +80%/-20% | 2.00 PCC2309CT-ND@§ 6.97 52.27 185.84 = PCC2309TR-ND§ 2,000 | 309.00/M ECJ-4YF1H475Z 
10yF +80%/-20% | 2.00 PCC2308CT-ND@§ 6.97 52.27 185.84 = PCC2308TR-ND§ 2,000 | 309.00/M ECJ-4YF1H106Z 
X7R | 100 1.0uF +20% 2.50 PCC2248CT-ND® 13.62 102.78 = _ PCC2248TR-ND® 500 385.50 ECJ-5YB2A105M 
25 10yF +20% 2.50 PCC2180CT-ND® 20.82 156.15 = = PCC2180TR-ND® 500 461.50 ECJ-5YB1E106M 
1812 | X5R |_ 16 22uF +20% 3.20 PCC2244CT-ND® 31.80 239.98 _ = PCC2244TR-ND® 500 900.00 ECJ-5YB1C226M 
6.3 47uF +20% 3.20 PCC2245CT-ND® 27.24 205.57 =— — PCC2245TR-ND® 500 771.00 ECJ-5YB0J476M 
F 6.3 100uF +80%/-20% | 3.20 PCC2246CT-ND® 36.78 277.60 = = PCC2246TR-ND® 500 1041.00 ECJ-5YF0J107Z 


@ RoHS Compliant + Reduced DC Bias Voltage Characteristics § Notfornew design + Improved DC Bias Voltage Characteristics 


Digi-Key® Notebook Style Kit Boxes 


* PCC13-KIT-ND 0402/NP0 Series Kit 10 each of values denoted (280 total pieces) . $49.95 
Notebook style kit box with velcro closure can be stored as a normal kit box, or vertically as a book. Each + PCC14-KIT-ND 0402/X7R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) . $45.95 
compartment is identified with an easy-to-read kit index. * PCC15-KIT-ND 0603/X7R-X5R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) . . $29.95 
* PCC7-KIT-ND 0805/NP0 Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) . $29.95 * PCC16-KIT-ND 0805/X7R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) . $29.95 
* PCC9-KIT-ND 0603/NP0 Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) .. . $29.95 »* PCC17-KIT-ND 1206/NPO Series Kit 10 each of values denoted (140 total pieces) . $89.95 
m @ . . . . . =—= és 
Panasonic (Uigh-Q (Microwave) Multilayer Chip Capacitors 0201 and Digi@Reel 
. . 
0402 High-Accuracy/High-Frequency 
Features: * Lead Free * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Low Cap. with Tight Tolerance * High Q value / Low ESR el 
at High Frequency. * Ultra-Stable COG Performance (0430 ppm/°C) * 0201 and 0402 Miniature Sizes Applications (At Microwave W- = oe GS 
Frequency): * Impedance Matching Circuit * Resonant Circuit * Coupling Circuit Application Examples: *« RF modules, VCO, BPF, we ey) lan 
DUP, PA, etc. * Cellular Phone, Bluetooth, Wireless LAN, etc. 
T H [ Dimensions 
Size Code (EIA) L WwW 7 L1/L2 co co shawn ininin: | _ 
0201 0.60+0.03 0.300.038 0.30 0.15+0.05 u Le 9 
0402 1.00+0.05 0.50+0.05 0.50 0.20+0.10 
Cut Tape 
Size wv Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Code | Type | DC Cap. Tolerance Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
-10pF +0.05pF PCC2337CT-ND@* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2337TR-ND® 15,001 62.00/M ECD-GZER108 
-20pF +0.05pF PCC2338CT-ND@* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2338TR-ND® 15,000 62.00/M ECD-GZER208 
-30pF +0.05pF PCC2339CT-ND@* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2339TR-ND® 15,000 62.00/M ECD-GZER308 
-40pF +0.05pF PCC2340CT-ND@* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2340TR-ND® 15,000 62.00/M ECD-GZER408 
-50pF +0.05pF PCC2341CT-ND@* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2341TR-ND® 15,000 62.00/M ECD-GZER508 
-60pF +0.075pF PCC2342CT-ND@* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2342TR-ND® 15,000 62.00/M ECD-GZER609 
-70pF +0.075pF PCC2343CT-ND@* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2343TR-ND® 15,000 62.00/M ECD-GZER709 
-80pF +0.075pF PCC2344CT-ND@* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2344TR-ND® 15,000 62.00/M ECD-GZER809 
-90pF +0.075pF PCC2345CT-ND@* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2345TR-ND® 15,000 62.00/M ECD-GZER909 
1.0pF +0.10pF PCC2346CT-ND@* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2346TR-ND@ 15,000 62.00/M ECD-GZE1ROB 
1.1pF +0.10pF PCC2347CT-ND@* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2347TR-ND® 15,000 62.00/M ECD-GZE1R1B 
1.2pF +0.10pF PCC2348CT-ND@* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2348TR-ND® 15,000 62.00/M ECD-GZE1R2B 
0201 | COG | 25 1.3pF +0.10pF PCC2349CT-ND@* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2349TR-ND@ 15,000 62.00/M ECD-GZE1R3B 
1.5pF +0.10pF PCC2350CT-ND@* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2350TR-ND® 15,000 62.00/M ECD-GZE1R5B 
1.6pF +0.10pF PCC2351CT-ND@* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2351TR-ND® 15,000 62.00/M ECD-GZE1R6B 
1.8pF +0.10pF PCC2352CT-ND@* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2352TR-ND® 15,000 62.00/M ECD-GZE1R8B 
2.0pF +0.10pF PCC2353CT-ND@* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2353TR-ND® 15,000 62.00/M ECD-GZE2R0B 
2.2pF +0.10pF PCC2356CT-ND@* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2356TR-ND® 15,000 62.00/M ECD-GZE2R2B 
2.4pF +0.10pF PCC2357CT-ND@* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2357TR-ND® 15,000 62.00/M ECD-GZE2R4B 
2.7pF +0.10pF PCC2358CT-ND@* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2358TR-ND® 15,000 62.00/M ECD-GZE2R7B 
3.0pF +0.10pF PCC2359CT-ND@* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2359TR-ND® 15,000 62.00/M ECD-GZE3ROB 
3.3pF +0.25pF PCC2360CT-ND@* 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2360TR-ND® 15,000 62.00/M ECD-GZE3R3C 
3.9pF +0.25pF PCC2361CT-ND® 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2361TR-ND® 15,000 62.00/M ECD-GZE3R9C 
4.7pF +0.25pF PCC2362CT-ND@ 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2362TR-ND® 15,000 62.00/M ECD-GZE4R7C 
-10pF +0.05pF PCC2190CT-ND® 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2190TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOER108 
-20pF +0.05pF PCC2192CT-ND@ 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2192TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOER208 
-30pF +0.05pF PCC2194CT-ND® 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2194TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOER308 
-35pF +0.05pF PCC2195CT-ND 5.59 37.00 139.78 222.01 = —= = ECD-GOER358 
-40pF +0.05pF PCC2196CT-ND@ 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2196TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOER408 
-50pF +0.05pF PCC2198CT-ND@ 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2198TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOER508 
-55pF +0.075pF PCC2199CT-ND 2.55 16.88 63.75 101.25 = = = ECD-GOER559 
-60pF +0.075pF PCC2200CT-ND® 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2200TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOER609 
-70pF +0.075pF PCC2202CT-ND@ 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2202TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOER709 
-80pF +0.075pF PCC2204CT-ND® 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2204TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOER809 
-90pF +0.075pF PCC2206CT-ND@ 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2206TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOER909 
1.0pF +0.10pF PCC2252CT-ND® 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2252TR-ND@ 10,000 62.00/M ECD-GOE1ROB 
1.1pF +0.10pF PCC2209CT-ND@ 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2209TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOE1R1B 
1.2pF +0.10pF PCC2210CT-ND® 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2210TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOE1R2B 
1.3pF +0.10pF PCC2211CT-ND@ 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2211TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOE1R3B 
0402 | coc 25 1.5pF +0.10pF PCC2213CT-ND® 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2213TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOE1R5B 
1.6pF +0.10pF PCC2214CT-ND@ 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2214TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOE1R6B 
1.8pF +0.10pF PCC2216CT-ND® 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2216TR-ND@® 10,000 62.00/M ECD-GOE1R8B 
2.0pF +0.10pF PCC2218CT-ND@ 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2218TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOE2ROB 
2.2pF +0.10pF PCC2253CT-ND@ 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2253TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOE2R2B 
2.4pF +0.10pF PCC2254CT-ND@ 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2254TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOE2R4B 
2.7pF +0.10pF PCC2255CT-ND@ 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2255TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOE2R7B 
3.0pF +0.10pF PCC2256CT-ND® 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2256TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOE3ROB 
3.3pF +0.25pF PCC2258CT-ND@ 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2258TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOE3R3C 
3.9pF +0.25pF PCC2259CT-ND® 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2259TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOE3R9C 
4.7pF +0.25pF PCC2260CT-ND@ 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2260TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOE4R7C 
5.6pF +0.25pF PCC2261CT-ND® 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2261TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOE5R6C 
6.8pF +0.25pF PCC2262CT-ND@ 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2262TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOE6R8C 
8.2pF +0.25pF PCC2263CT-ND® 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2263TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOE8R2C 
10.0pF +0.25pF PCC2264CT-ND@ 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2264TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-G0E100C 
12pF 45% PCC2265CT-ND@ 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2265TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOE120J 
15pF +5% PCC2266CT-ND@ 2.45 15.84 48.93 69.90 PCC2266TR-ND® 10,000 62.00/M ECD-GOE150J 


@ RoHS Compliant 


*PCC19-KIT-ND Digi-Key® 0201/High-Q Series Kit 20 each of 21 values denoted (420 total pieces) 
t+ PCC20-KIT-ND Digi-Key® 0402/High-Q Series Kit 20 each of 30 values denoted (600 total pieces) 


$59.00 
.- $59.00 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For 


eel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1720 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


v = ae 
y" V, . . . . Size Dimension in (mm) 
E:NV/)( Multilayer Ceramic Chip Capacitors ote [ey 
0201 0.60 +0.03 | 0.30 +0.03 | 0.15 +0.05 
COG (NPO) Dielectric: + EIA class | ceramic materials * COG (NPO) ceramics offer one of the most stable capacitor dielectrics 0402 1.00 +0.10 | 0.50+0.10 | 0.25+0.15 
available * Operating temperature range: -55°C ~ 125°C » Capacitance change with temperature is 0£30ppm/°C which is 0603 1.60 +0.15 | 0.81 20.15 | 0.35 +0.15 Ee <Ww_ 
less than #0.3% A C from -55°C ~ 125°C 0805 | 2.01 20.20 | 1.25 +0.20 | 0.50+0.25 | _,_—— ead 
X7R Dielectri X7R formulations are called “temperature stable” ceramics and fall into EIA class Il materials » Its 1206 3.20 +0.20 | 1.60 +0.20 | 0.50 +0.25 a ) fr 
. i Se " 1210 3.20 +0.20 | 2.50 +0.20 | 0.50 +0.25 
temperature variation of capacitance is within +15% from -55°C ~ 125°C * Operating temperature range: -55°C ~ 125°C 1808 4.57 £0.25 | 2.03 40.25 | 0.64 £0.39 
XS5R Dielectric: * General purpose dielectric for ceramic capacitors * EIA Class II dielectric * Temperature variation of 7812 4.50 +£0.30 | 3.20+0.20 | 0.64 +0.36 
capacitance is within +15% from -55°C ~ 85°C * Operating temperature range: -55°C ~ 85°C 1825 4.50 +0.30 | 6.40 +0.30 | 0.64 +0.39 || 
Y5V Dielectric: * Y5V formulations are for general purpose use in a limited temperature range » They have a wide 2220 5.70 +0.40 | 5.00 +0.40 | 0.64 +0.39 t 
temperature characteristic of +22%-82% capacitance change over the operating temperature range of -30°C ~ 85°C 2225 5.72 +0.25 | 6.35 +0.25 | 0.64 +0.39 
Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
5pF +.25pF 0.33 478-1000-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1000-2-ND 15,000 45.00/M 02013A0R5CAT2A 
1.0pF +.25pF 0.33 478-1001-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1001-2-ND 15,000 45.00/M 02013A1ROCAT2A 
1.2pF +.25pF 0.33 478-1002-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1002-2-ND 15,000 81.00/M 02013A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.33 478-1003-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1003-2-ND 15,000 45.00/M 02013A1R5CAT2A 
1.8pF +.25pF 0.33 478-1004-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1004-2-ND 15,000 81.00/M 02013A1R8CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.33 478-1005-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1005-2-ND 15,000 81.00/M 02013A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.33 478-1006-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1006-2-ND 15,000 81.00/M 02013A2R7CAT2A 
3.3pF +.25pF 0.33 478-1007-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1007-2-ND 15,000 81.00/M 02013A3R3CAT2A 
3.9pF +.25pF 0.33 478-1008-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1008-2-ND 15,000 81.00/M 02013A3R9CAT2A 
4.7pF +.25pF 0.33 478-1009-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1009-2-ND 15,000 81.00/M 02013A4R7CAT2A 
25V 5.6pF +.25pF 0.33 478-1010-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1010-2-ND 15,000 81.00/M 02013A5R6CAT2A 
6.8pF +.25pF 0.33 478-1011-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1011-2-ND 15,000 81.00/M 02013A6R8CAT2A 
8.2pF +.25pF 0.33 478-1012-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1012-2-ND 15,000 81.00/M 02013A8R2CAT2A 
CoG 9.0pF +.25pF 0.33 478-1013-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1013-2-ND 15,000 45.00/M 02013A9ROCAT2A 
(NPO) 10pF $5% 0.33__| 478-1014-1-ND 2.75 16.25 46.88 | _478-1014-2-ND 15,000 | _45.00/M_| _02013A100JAT2A 
12pF 45% 0.33 478-1015-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1015-2-ND 15,000 45.00/M 02013A120JAT2A 
15pF +5% 0.33 478-1016-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1016-2-ND 15,000 45.00/M 02013A150JAT2A 
18pF 45% 0.33 478-1017-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1017-2-ND 15,000 45.00/M 02013A180JAT2A 
22pF 45% 0.33 478-1018-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1018-2-ND 15,000 45.00/M 02013A220JAT2A 
27pF +5% 0.33 478-1019-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1019-2-ND 15,000 45.00/M 02013A270JAT2A 
33pF +5% 0.33 478-1020-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1020-2-ND 15,000 45.00/M 02013A330JAT2A 
39pF 45% 0.33 478-1021-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1021-2-ND 15,000 45.00/M 0201YA390JAT2A 
16V 47pF +5% 0.33 478-1022-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1022-2-ND 15,000 45.00/M 0201YA470JAT2A 
56pF 45% 0.33 478-1023-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1023-2-ND 15,000 45.00/M 0201 YAS60JAT2A 
68pF +5% 0.33 478-1024-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1024-2-ND 15,000 45.00/M 0201 YA680JAT2A 
10Vv 82pF +5% 0.33 478-1025-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1025-2-ND 15,000 45.00/M 0201ZA820JAT2A 
100pF +5% 0.33 478-1026-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1026-2-ND 15,000 90.00/M 0201ZA101JAT2A 
100pF +10% 0.33 478-1027-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1027-2-ND 15,000 81.00/M 0201YC101KAT2A 
0201 120pF +10% 0.33 478-1028-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1028-2-ND 15,000 81.00/M 0201YC121KAT2A 
150pF +10% 0.33 478-1029-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1029-2-ND 15,000 45.00/M 0201YC151KAT2A 
180pF +10% 0.33 478-1030-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1030-2-ND 15,000 81.00/M 0201YC181KAT2A 
220pF +10% 0.33 478-1031-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1031-2-ND 15,000 45.00/M 0201YC221KAT2A 
270pF +10% 0.33 478-1032-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1032-2-ND 15,000 81.00/M 0201YC271KAT2A 
X7R 16V 330pF +10% 0.33 478-1033-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1033-2-ND 15,000 45.00/M 0201YC331KAT2A 
390pF +10% 0.33 478-1034-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1034-2-ND 15,000 81.00/M 0201YC391KAT2A 
470pF +10% 0.33 478-1035-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1035-2-ND 15,000 45.00/M 0201YC471KAT2A 
560pF +10% 0.33 478-1036-1-ND 5.28 31.20 90.00 | 478-1036-2-ND 15,000 86.00/M 0201YC561KAT2A 
680pF +10% 0.33 478-1037-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1037-2-ND 15,000 45.00/M 0201YC681KAT2A 
820pF +10% 0.33 478-1038-1-ND 5.28 31.20 90.00 | 478-1038-2-ND 15,000 86.00/M 0201YC821KAT2A 
1000pF +10% 0.33 478-1039-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1039-2-ND 15,000 45.00/M 0201YC102KAT2A 
1200pF +10% 0.33 478-1040-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 478-1040-2-ND 15,000 99.00/M 0201ZD122KAT2A 
1500pF +10% 0.33 478-1041-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 478-1041-2-ND 15,000 99.00/M 0201ZD152KAT2A 
1800pF +10% 0.33 478-1042-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 478-1042-2-ND 15,000 99.00/M 0201ZD182KAT2A 
2200pF +10% 0.33 478-1043-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1043-2-ND 15,000 108.00/M 0201ZD222KAT2A 
2700pF +10% 0.33 478-1044-1-ND 6.60 39.00 112.50 [eS — = 0201ZD272KAT2A 
X5R 10Vv 3300pF +10% 0.33 478-1045-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1045-2-ND 15,000 45.00/M 0201ZD332KAT2A 
3900pF +10% 0.33 478-1046-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1046-2-ND 15,000 108.00/M 0201ZD392KAT2A 
4700pF +10% 0.33 478-1047-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1047-2-ND 15,000 45.00/M 0201ZD472KAT2A 
5600pF +10% 0.33 478-1048-1-ND 7.15 42.25 121.88 | 478-1048-2-ND 15,000 117.00/M 0201ZD562KAT2A 
6800pF +10% 0.33 478-1049-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1049-2-ND 15,000 45.00/M 0201ZD682KAT2A 
8200pF +10% 0.33 478-1050-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-1050-2-ND 15,000 126.00/M 0201ZD822KAT2A 
10000pF +10% 0.33 478-1051-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1051-2-ND 15,000 18.00/M 0201ZD103KAT2A 
10V 10000pF +80 -20% 0.33 478-1052-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1052-2-ND 15,000 135.00/M 0201ZG103ZAT2A 
15000pF +80 -20% 0.33 478-1053-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1053-2-ND 15,000 135.00/M 02016G153ZAT2A 
Y5V 6.3V 22000pF +80 -20% 0.33 478-1054-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1054-2-ND 15,000 135.00/M 02016G223ZAT2A 
7 33000pF +80 -20% 0.33 478-1055-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1055-2-ND 15,000 135.00/M 02016G333ZAT2A 
47000pF +80 -20% 0.33 478-1056-1-ND 6.60 39.00 112.50 | _478-1056-2-ND 15,000 108.00/M 02016G473ZAT2A 
5pF +.25pF 0.56 478-1057-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1057-2-ND 10,000 54.00/M 04025A0R5CAT2A 
5pF +.10pF 0.56 478-3656-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 478-3656-2-ND 10,000 59.00/M 04025A0R5BAT2A 
1.0pF +.25pF 0.56 478-1058-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1058-2-ND 10,000 18.00/M 04025A1ROCAT2A 
1.0pF +.10pF 0.56 478-3659-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 478-3659-2-ND 10,000 59.00/M 04025A1ROBAT2A 
1.2pF +.25pF 0.56 478-1059-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1059-2-ND 10,000 72.00/M 04025A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.56 478-1060-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1060-2-ND 10,000 18.00/M 04025A1R5CAT2A 
1.8pF +.25pF 0.56 478-1061-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1061-2-ND 10,000 54.00/M 04025A1R8CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.56 478-1062-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1062-2-ND 10,000 54.00/M 04025A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.56 478-1063-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1063-2-ND 10,000 54.00/M 04025A2R7CAT2A 
3.3pF +.25pF 0.56 478-1064-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1064-2-ND 10,000 54.00/M 04025A3R3CAT2A 
3.9pF +.25pF 0.56 478-1065-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1065-2-ND 10,000 54.00/M 04025A3R9CAT2A 
4.7pF +.25pF 0.56 478-1066-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1066-2-ND 10,000 54.00/M 04025A4R7CAT2A 
5.6pF +.25pF 0.56 478-1067-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1067-2-ND 10,000 54.00/M 04025A5R6CAT2A 
coG 6.8pF +.25pF 0.56 478-1068-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1068-2-ND 10,000 54.00/M 04025A6R8CAT2A 
0402 (NPO) 50V 8.2pF +.25pF 0.56 478-1069-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1069-2-ND 10,000 54.00/M 04025A8R2CAT2A 
10pF +.25pF 0.56 478-3657-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-3657-2-ND 10,000 54.00/M 04025A100CAT2A 
10pF +5% 0.56 478-1070-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1070-2-ND 10,000 18.00/M 04025A100JAT2A 
12pF 45% 0.56 478-1071-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1071-2-ND 10,000 18.00/M 04025A120JAT2A 
15pF +5% 0.56 478-1072-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1072-2-ND 10,000 18.00/M 04025A150JAT2A 
18pF +5% 0.56 478-1073-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1073-2-ND 10,000 18.00/M 04025A180JAT2A 
22pF 45% 0.56 478-1074-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1074-2-ND 10,000 18.00/M 04025A220JAT2A 
22pF +10% 0.56 478-3660-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-3660-2-ND 10,000 54.00/M 04025A220KAT2A 
27pF +5% 0.56 478-1075-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1075-2-ND 10,000 18.00/M 04025A270JAT2A 
33pF 45% 0.56 478-1076-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1076-2-ND 10,000 18.00/M 04025A330JAT2A 
39pF +5% 0.56 478-1077-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1077-2-ND 10,000 18.00/M 04025A390JAT2A 
47pF +5% 0.56 478-1078-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1078-2-ND 10,000 18.00/M 04025A470JAT2A 
56pF 45% 0.56 478-1079-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1079-2-ND 10,000 18.00/M 04025A560JAT2A 
68pF +5% 0.56 478-1080-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1080-2-ND 10,000 18.00/M 04025A680JAT2A 
82pF 45% 0.56 478-1081-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1081-2-ND 10,000 54.00/M 04025A820JAT2A 
(Continued) 
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INA (Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) Digi@Reel” 


Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
100pF 45% 0.56 478-1082-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1082-2-ND 10,000 18.00/M 04025A101JAT2A 
coG 100pF +1% 0.56 478-3658-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-3658-2-ND 10,000 144.00/M 04025A101FAT2A 
(NPO) 50V 120pF +5% 0.56 478-1083-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1083-2-ND 10,000 18.00/M 04025A121JAT2A 
150pF +5% 0.56 478-1084-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1084-2-ND 10,000 18.00/M 04025A151JAT2A 
180pF +5% 0.56 478-1085-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1085-2-ND 10,000 18.00/M 04025A181JAT2A 
100pF +10% 0.56 478-1089-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1089-2-ND 10,000 36.00/M 04025C101KAT2A 
120pF +10% 0.56 478-1090-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1090-2-ND 10,000 18.00/M 04025C121KAT2A 
150pF +10% 0.56 478-1091-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1091-2-ND 10,000 18.00/M 04025C151KAT2A 
180pF +10% 0.56 478-1092-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1092-2-ND 10,000 18.00/M 04025C181KAT2A 
220pF +10% 0.56 478-1093-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1093-2-ND 10,000 54.00/M 04025C221KAT2A 
270pF +10% 0.56 478-1094-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1094-2-ND 10,000 54.00/M 04025C271KAT2A 
330pF +10% 0.56 478-1095-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1095-2-ND 10,000 54.00/M 04025C331KAT2A 
330pF 45% 0.56 478-3662-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-3662-2-ND 10,000 68.00/M 04025C331JAT2A 
390pF +10% 0.56 478-1096-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1096-2-ND 10,000 18.00/M 04025C391KAT2A 
470pF +10% 0.56 478-1097-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1097-2-ND 10,000 54.00/M 04025C471KAT2A 
470pF +5% 0.56 478-3663-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-3663-2-ND 10,000 68.00/M 04025C471JAT2A 
560pF +10% 0.56 478-1098-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1098-2-ND 10,000 18.00/M 04025C561KAT2A 
680pF +10% 0.56 478-1099-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1099-2-ND 10,000 18.00/M 04025C681KAT2A 
50V 820pF +10% 0.56 478-1100-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1100-2-ND 10,000 18.00/M 04025C821KAT2A 
1000pF +5% 0.56 478-3661-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-3661-2-ND 10,000 68.00/M 04025C102JAT2A 
1000pF +10% 0.56 478-1101-1-ND 61 3.58 10.31 478-1101-2-ND 10,000 10.00/M 04025C102KAT2A 
1200pF +10% 0.56 478-1102-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1102-2-ND 10,000 18.00/M 04025C122KAT2A 
1500pF +10% 0.56 478-1103-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1103-2-ND 10,000 54.00/M 04025C152KAT2A 
1800pF +10% 0.56 478-1104-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1104-2-ND 10,000 54.00/M 04025C182KAT2A 
X7R 2200pF +10% 0.56 478-1105-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1105-2-ND 10,000 45.00/M 04025C222KAT2A 
2700pF +10% 0.56 478-1106-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1106-2-ND 10,000 54.00/M 04025C272KAT2A 
3300pF +10% 0.56 478-1107-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1107-2-ND 10,000 18.00/M 04025C332KAT2A 
3900pF +10% 0.56 478-1108-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1108-2-ND 10,000 54.00/M 04025C392KAT2A 
4700pF +10% 0.56 478-1109-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1109-2-ND 10,000 18.00/M 04025C472KAT2A 
5600pF +10% 0.56 478-1110-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1110-2-ND 10,000 36.00/M 04025C562KAT2A 
0402 6800pF +10% 0.56 478-1111-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1111-2-ND 10,000 36.00/M 04025C682KAT2A 
8200pF +10% 0.56 478-1112-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1112-2-ND 10,000 36.00/M 04025C822KAT2A 
25V 10000pF +10% 0.56 478-1113-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1113-2-ND 10,000 54.00/M 04023C103KAT2A 
10000pF +5% 0.56 478-3664-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-3664-2-ND 10,000 68.00/M 0402YC103JAT2A 
10000pF +20% 0.56 478-3665-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 478-3665-2-ND 10,000 50.00/M 0402YC103MAT2A 
10000pF +10% 0.56 478-1114-1-ND 55 3.25 9.38 | 478-1114-2-ND 10,000 9.00/M 0402YC103KAT2A 
16V 12000pF +10% 0.56 478-1115-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1115-2-ND 10,000 18.00/M 0402YC123KAT2A 
15000pF +10% 0.56 478-1116-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1116-2-ND 10,000 18.00/M 0402YC153KAT2A 
18000pF +10% 0.56 478-1117-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1117-2-ND 10,000 18.00/M 0402YC183KAT2A 
22000pF +5% 0.56 478-3666-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-3666-2-ND 10,000 68.00/M 0402YC223JAT2A 
22000pF +10% 0.56 478-1118-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1118-2-ND 10,000 18.00/M 0402YC223KAT2A 
27000pF +10% 0.56 478-1119-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1119-2-ND 10,000 68.00/M 0402ZC273KAT2A 
10V 33000pF +10% 0.56 478-1120-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1120-2-ND 10,000 72.00/M 0402ZC333KAT2A 
39000pF +10% 0.56 478-1121-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1121-2-ND 10,000 72.00/M 0402ZC393KAT2A 
27000pF +10% 0.56 478-1122-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1122-2-ND 10,000 18.00/M 0402YD273KAT2A 
33000pF +10% 0.56 478-1123-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1123-2-ND 10,000 18.00/M 0402YD333KAT2A 
16V 39000pF +10% 0.56 478-1124-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1124-2-ND 10,000 18.00/M 0402YD393KAT2A 
47000pF +10% 0.56 478-1125-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1125-2-ND 10,000 18.00/M 0402YD473KAT2A 
0UF +10% 0.56 478-1126-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1126-2-ND 10,000 36.00/M 0402YD104KAT2A 
X5R 47000pF +10% 0.56 478-3667-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-3667-2-ND 10,000 135.00/M 0402ZD473KAT2A 
10v 68000pF +10% 0.56 478-1128-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1128-2-ND 10,000 18.00/M 0402ZD683KAT2A 
10UF +10% 0.56 478-1129-1-ND TT 4.55 13.13 | 478-1129-2-ND 10,000 13.00/M 0402ZD104KAT2A 
1.0uF +10% 0.56 478-4596-1-ND 4.03 33.56 111.88 | 478-4596-2-ND 10,000 125.00/M 0402ZD105KAT2A 
6.3V .22UF +10% 0.56 478-1132-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1132-2-ND 10,000 45.00/M 04026D224KAT2A 
. 1.0UF +10% 0.56 478-2583-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-2583-2-ND 10,000 54.00/M 04026D105KAT2A 
4.0V 2.2uF +20% 0.56 478-4524-1-ND 3.60 30.00 100.00 | 478-4524-2-ND 10,000 112.00/M 04024D225MAT2A 
50V 10000pF +80 -20% 0.56 478-1133-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1133-2-ND 10,000 36.00/M 04025G103ZAT2A 
22000pF +80 -20% 0.56 478-1134-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1134-2-ND 10,000 36.00/M 04025G223ZAT2A 
Y5V 47000pF +80 -20% 0.56 478-1136-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1136-2-ND 10,000 36.00/M 0402YG473ZAT2A 
16V 68000pF +80 -20% 0.56 478-1137-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1137-2-ND 10,000 36.00/M 0402YG683ZAT2A 
0UF +80 -20% 0.56 478-1138-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1138-2-ND 10,000 18.00/M 0402YG104ZAT2A 
10V -22UF +80 -20% 0.56 478-1139-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1139-2-ND 10,000 36.00/M 0402Z2G224ZAT2A 
1.0pF +.10pF 0.86 478-3677-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 478-3677-2-ND 4,000 162.00/M 06031A1ROBAT2A 
2.0pF +.25pF 0.86 478-3685-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-3685-2-ND 4,000 36.00/M 06031A2ROCAT2A 
2.2pF +.10pF 0.86 478-3686-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 478-3686-2-ND 4,000 162.00/M 06031A2R2BAT2A 
3.0pF +.25pF 0.86 478-3690-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-3690-2-ND 4,000 36.00/M 06031A3ROCAT2A 
4.0pF +.25pF 0.86 478-3693-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-3693-2-ND 4,000 36.00/M 06031A4ROCAT2A 
4.7pF +.10pF 0.86 478-3694-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 478-3694-2-ND 4,000 162.00/M 06031A4R7BAT2A 
5.0pF +.25pF 0.86 478-3696-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-3696-2-ND 4,000 36.00/M 06031A5ROCAT2A 
8.0pF +.25pF 0.86 478-3697-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-3697-2-ND 4,000 36.00/M 06031A8ROCAT2A 
10pF +.25pF 0.86 478-3668-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 478-3668-2-ND 4,000 70.00/M 06031A100CAT2A 
10pF +5% 0.86 478-1140-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1140-2-ND 4,000 34.00/M 06031A100JAT2A 
10pF 42% 0.86 478-3669-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-3669-2-ND 4,000 90.00/M 06031A100GAT2A 
10pF +10% 0.86 478-3670-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 478-3670-2-ND 4,000 32.00/M 06031A100KAT2A 
13pF +5% 0.86 478-3674-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3674-2-ND 4,000 34.00/M 06031A130JAT2A 
15pF 45% 0.86 478-1141-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1141-2-ND 4,000 18.00/M 06031A150JAT2A 
15pF +10% 0.86 478-3675-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 478-3675-2-ND 4,000 32.00/M 06031A150KAT2A 
20pF +5% 0.86 478-3678-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3678-2-ND 4,000 34.00/M 06031A200JAT2A 
22pF +5% 0.86 478-1142-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1142-2-ND 4,000 18.00/M 06031A220JAT2A 
0603 CoG 400V 22pF +10% 0.86 478-3679-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 478-3679-2-ND 4,000 32.00/M 06031A220KAT2A 
(NPO) 27pF +1% 0.86 478-3681-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-3681-2-ND 4,000 108.00/M 06031A270FAT2A 
27pF 42% 0.86 478-3682-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-3682-2-ND 4,000 90.00/M 06031A270GAT2A 
27pF +10% 0.86 478-3683-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 478-3683-2-ND 4,000 32.00/M 06031A270KAT2A 
30pF +5% 0.86 478-3687-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3687-2-ND 4,000 34.00/M 06031A300JAT2A 
33pF 41% 0.86 478-3688-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-3688-2-ND 4,000 108.00/M 06031A330FAT2A 
33pF +10% 0.86 478-3689-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 478-3689-2-ND 4,000 32.00/M 06031A330KAT2A 
33pF +5% 0.86 478-1143-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1143-2-ND 4,000 18.00/M 06031A330JAT2A 
47pF +10% 0.86 478-3692-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 478-3692-2-ND 4,000 32.00/M 06031A470KAT2A 
47pF +1% 0.86 478-3691-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-3691-2-ND 4,000 108.00/M 06031A470FAT2A 
51pF 45% 0.86 478-3695-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3695-2-ND 4,000 34.00/M 06031A510JAT2A 
47pF +5% 0.86 478-1144-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1144-2-ND 4,000 18.00/M 06031A470JAT2A 
68pF +5% 0.86 478-1145-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1145-2-ND 4,000 18.00/M 06031A680JAT2A 
100pF 45% 0.86 478-1146-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1146-2-ND 4,000 18.00/M 06031A101JAT2A 
100pF 41% 0.86 478-3671-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-3671-2-ND 4,000 108.00/M 06031A101FAT2A 
100pF +10% 0.86 478-3672-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 478-3672-2-ND 4,000 32.00/M 06031A101KAT2A 
120pF +5% 0.86 478-3673-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3673-2-ND 4,000 34.00/M 06031A121JAT2A 
150pF 45% 0.86 478-1147-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1147-2-ND 4,000 81.00/M 06031A151JAT2A 
150pF +10% 0.86 478-3676-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-3676-2-ND 4,000 36.00/M 06031A151KAT2A 
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F:N/'{ Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) D Reel 
Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 

Code | Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 

220pF +10% 0.86 478-3680-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-3680-2-ND 4,000 36.00/M 06031A221KAT2A 

100V 220pF +5% 0.86 478-1148-1-ND 2.31 13.65 39.38 478-1148-2-ND 4,000 38.00/M 06031A221JAT2A 

270pF 45% 0.86 478-3684-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-3684-2-ND 4,000 68.00/M 06031A271JAT2A 

330pF +5% 0.86 478-1149-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-1149-2-ND 4,000 68.00/M 06031A331JAT2A 

5pF +.25pF 0.86 478-1150-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1150-2-ND 4,000 34.00/M O6035A0R5CAT2A 

1.0pF +.25pF 0.86 478-1151-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1151-2-ND 4,000 34.00/M 06035A1ROCAT2A 

1.2pF +.25pF 0.86 478-1152-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1152-2-ND 4,000 34.00/M 06035A1R2CAT2A 

1.5pF +.25pF 0.86 478-1153-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1153-2-ND 4,000 34.00/M 06035A1R5CAT2A 

1.8pF +.25pF 0.86 478-1154-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1154-2-ND 4,000 34.00/M 06035A1R8CAT2A 

2.2pF +.25pF 0.86 478-1155-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1155-2-ND 4,000 34.00/M 06035A2R2CAT2A 

2.7pF +.25pF 0.86 478-1156-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1156-2-ND 4,000 34.00/M 06035A2R7CAT2A 

3.3pF +.25pF 0.86 478-1157-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1157-2-ND 4,000 34.00/M 06035A3R3CAT2A 

3.9pF +.25pF 0.86 478-1158-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1158-2-ND 4,000 34.00/M O6035A3R9CAT2A 

4.7pF +.25pF 0.86 478-1159-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1159-2-ND 4,000 34.00/M 06035A4R7CAT2A 

5.6pF +.25pF 0.86 478-1160-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1160-2-ND 4,000 34.00/M O6035A5R6CAT2A 

6.8pF +.25pF 0.86 478-1161-1-ND 99 5.85 16.88 478-1161-2-ND 4,000 16.00/M O6035A6R8CAT2A 

8.2pF +.25pF 0.86 478-1162-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1162-2-ND 4,000 34.00/M 06035A8R2CAT2A 

10pF +5% 0.86 478-1163-1-ND 99 5.85 16.88 478-1163-2-ND 4,000 16.00/M 06035A100JAT2A 

12pF +5% 0.86 478-1164-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 478-1164-2-ND 4,000 27.00/M 06035A120JAT2A 

15pF +5% 0.86 478-1165-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1165-2-ND 4,000 18.00/M 06035A150JAT2A 

18pF +5% 0.86 478-1166-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1166-2-ND 4,000 34.00/M 06035A180JAT2A 

22pF 45% 0.86 478-1167-1-ND 72 4.23 12.19 | 478-1167-2-ND 4,000 12.00/M 06035A220JAT2A 

CoG 27pF 45% 0.86 478-1168-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1168-2-ND 4,000 18.00/M 06035A270JAT2A 

(NPO) 50V 33pF +5% 0.86 478-1169-1-ND 99 5.85 16.88 | 478-1169-2-ND 4,000 16.00/M 06035A330JAT2A 

39pF +5% 0.86 478-1170-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1170-2-ND 4,000 34.00/M O6035A390JAT2A 

47pF 45% 0.86 478-1171-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1171-2-ND 4,000 18.00/M 06035A470JAT2A 

56pF +5% 0.86 478-1172-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1172-2-ND 4,000 34.00/M O6035A560JAT2A 

68pF 45% 0.86 478-1173-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1173-2-ND 4,000 36.00/M O6035A680JAT2A 

82pF +5% 0.86 478-1174-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1174-2-ND 4,000 34.00/M 06035A820JAT2A 

100pF +5% 0.86 478-1175-1-ND 72 4.23 12.19 | 478-1175-2-ND 4,000 12.00/M 06035A101JAT2A 

100pF +10% 0.86 478-3717-1-ND 1.98 11.70 33.75 478-3717-2-ND 4,000 32.00/M 06035A101KAT2A 

120pF +5% 0.86 478-1176-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1176-2-ND 4,000 36.00/M 06035A121JAT2A 

150pF 45% 0.86 478-1177-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1177-2-ND 4,000 18.00/M 06035A151JAT2A 

180pF +5% 0.86 478-1178-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1178-2-ND 4,000 18.00/M 06035A181JAT2A 

220pF 45% 0.86 478-1179-1-ND 99 5.85 16.88 | 478-1179-2-ND 4,000 16.00/M 06035A221JAT2A 

220pF +1% 0.86 478-3719-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-3719-2-ND 4,000 108.00/M 06035A221FAT2A 

270pF +5% 0.86 478-1180-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1180-2-ND 4,000 18.00/M 06035A271JAT2A 

330pF +5% 0.86 478-1181-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1181-2-ND 4,000 36.00/M 06035A331JAT2A 

390pF +5% 0.86 478-1182-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1182-2-ND 4,000 36.00/M 06035A391JAT2A 

470pF 45% 0.86 478-1183-1-ND 88 5.20 15.00 | 478-1183-2-ND 4,000 14.00/M 06035A471JAT2A 

470pF +10% 0.86 478-3720-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3720-2-ND 4,000 49.00/M 06035A471KAT2A 

560pF 45% 0.86 478-1184-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1184-2-ND 4,000 36.00/M 06035A561JAT2A 

1000pF +10% 0.86 478-3718-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-3718-2-ND 4,000 58.00/M 06035A102KAT2A 

220pF +10% 0.86 478-1190-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1190-2-ND 4,000 18.00/M 06032C221KAT2A 

330pF +10% 0.86 478-1191-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1191-2-ND 4,000 18.00/M 06032C331KAT2A 

200V 470pF +10% 0.86 478-1192-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1192-2-ND 4,000 18.00/M 06032C471KAT2A 

680pF +10% 0.86 478-1193-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1193-2-ND 4,000 18.00/M 06032C681KAT2A 

1000pF +10% 0.86 478-1194-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1194-2-ND 4,000 18.00/M 06032C102KAT2A 

0603 220pF +10% 0.86 478-1195-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1195-2-ND 4,000 18.00/M 06031C221KAT2A 

330pF +10% 0.86 478-1196-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1196-2-ND 4,000 18.00/M 06031C331KAT2A 

330pF 45% 0.86 478-3707-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3707-2-ND 4,000 49.00/M 06031C331JAT2A 

470pF +10% 0.86 478-1197-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1197-2-ND 4,000 18.00/M 06031C471KAT2A 

470pF 45% 0.86 478-3709-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3709-2-ND 4,000 49.00/M 06031C471JAT2A 

680pF +10% 0.86 478-1198-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1198-2-ND 4,000 18.00/M 06031C681KAT2A 

680pF +5% 0.86 478-3712-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3712-2-ND 4,000 49.00/M 06031C681JAT2A 

1000pF 45% 0.86 478-3698-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3698-2-ND 4,000 49.00/M 06031C102JAT2A 

1000pF +20% 0.86 478-3699-1-ND 1.98 11.70 33.75 478-3699-2-ND 4,000 32.00/M 06031C102MAT2A 

1000pF +10% 0.86 478-1199-1-ND aT 4.55 13.13 | 478-1199-2-ND 4,000 13.00/M 06031C102KAT2A 

1200pF +5% 0.86 478-3702-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3702-2-ND 4,000 49.00/M 06031C122JAT2A 

1500pF +10% 0.86 478-1200-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1200-2-ND 4,000 34.00/M 06031C152KAT2A 

400V 1500pF +5% 0.86 478-3703-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3703-2-ND 4,000 49.00/M 06031C152JAT2A 

1800pF +5% 0.86 478-3704-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3704-2-ND 4,000 49.00/M 06031C182JAT2A 

2200pF +10% 0.86 478-1201-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1201-2-ND 4,000 34.00/M 06031C222KAT2A 

2200pF +5% 0.86 478-3705-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3705-2-ND 4,000 49.00/M 06031C222JAT2A 

2700pF +5% 0.86 478-3706-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3706-2-ND 4,000 49.00/M 06031C272JAT2A 

3300pF +10% 0.86 478-1202-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1202-2-ND 4,000 34.00/M 06031C332KAT2A 

3300pF 45% 0.86 478-3708-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3708-2-ND 4,000 49.00/M 06031C332JAT2A 

4700pF +10% 0.86 478-1203-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1203-2-ND 4,000 34.00/M 06031C472KAT2A 

4700pF +5% 0.86 478-3710-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3710-2-ND 4,000 49.00/M 06031C472JAT2A 

5600pF 45% 0.86 478-3711-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3711-2-ND 4,000 49.00/M 06031C562JAT2A 

X7R 6800pF +10% 0.86 478-1204-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1204-2-ND 4,000 34.00/M 06031C682KAT2A 

10000pF 45% 0.86 478-3700-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-3700-2-ND 4,000 49.00/M 06031C103JAT2A 

10000pF +20% 0.86 478-3701-1-ND 3.63 21.45 61.88 478-3701-2-ND 4,000 59.00/M 06031C103MAT2A 

10000pF +10% 0.86 478-1205-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 478-1205-2-ND 4,000 74.00/M 06031C103KAT2A 

180pF +10% 0.86 478-1206-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1206-2-ND 4,000 34.00/M 06035C181KAT2A 

220pF +10% 0.86 478-1207-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1207-2-ND 4,000 34.00/M 06035C221KAT2A 

270pF +10% 0.86 478-1208-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1208-2-ND 4,000 34.00/M 06035C271KAT2A 

330pF +10% 0.86 478-1209-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1209-2-ND 4,000 34.00/M 06035C331KAT2A 

390pF +10% 0.86 478-1210-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1210-2-ND 4,000 34.00/M 06035C391KAT2A 

470pF +10% 0.86 478-1211-1-ND 66 3.90 11.25 478-1211-2-ND 4,000 11.00/M 06035C471KAT2A 

560pF +10% 0.86 478-1212-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1212-2-ND 4,000 34.00/M 06035C561KAT2A 

680pF +10% 0.86 478-1213-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1213-2-ND 4,000 34.00/M 06035C681KAT2A 

820pF +10% 0.86 478-1214-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1214-2-ND 4,000 34.00/M 06035C821KAT2A 

1000pF +10% 0.86 478-1215-1-ND 55 3.25 9.38 478-1215-2-ND 4,000 9.00/M 06035C102KAT2A 

1200pF +10% 0.86 478-1216-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1216-2-ND 4,000 18.00/M 06035C122KAT2A 

50V 1500pF +10% 0.86 478-1217-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1217-2-ND 4,000 18.00/M 06035C152KAT2A 

1800pF +10% 0.86 478-1218-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1218-2-ND 4,000 18.00/M 06035C182KAT2A 

2200pF +10% 0.86 478-1219-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1219-2-ND 4,000 18.00/M 06035C222KAT2A 

2700pF +10% 0.86 478-1220-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1220-2-ND 4,000 18.00/M 06035C272KAT2A 

3300pF +10% 0.86 478-1221-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1221-2-ND 4,000 36.00/M 06035C332KAT2A 

3900pF +10% 0.86 478-1222-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1222-2-ND 4,000 18.00/M 06035C392KAT2A 

4700pF +10% 0.86 478-1223-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1223-2-ND 4,000 34.00/M 06035C472KAT2A 

5600pF +10% 0.86 478-1224-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1224-2-ND 4,000 18.00/M 06035C562KAT2A 

6800pF +10% 0.86 478-1225-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-1225-2-ND 4,000 34.00/M 06035C682KAT2A 

8200pF +10% 0.86 478-1226-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1226-2-ND 4,000 18.00/M 06035C822KAT2A 

10000pF +10% 0.86 478-1227-1-ND 55 3.25 9.38 478-1227-2-ND 4,000 9.00/M 06035C103KAT2A 

12000pF +10% 0.86 478-1228-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1228-2-ND 4,000 18.00/M 06035C123KAT2A 

15000pF +10% 0.86 478-1229-1-ND 1.10 6.50 18.75 478-1229-2-ND 4,000 18.00/M 06035C153KAT2A 

(Continued) 
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I:N/{ Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) DigiReel° 


Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
15000pF 45% 0.86 478-3721-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-3721-2-ND 4,000 63.00/M 06035C153JAT2A 
18000pF +10% 0.86 478-1230-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1230-2-ND 4,000 18.00/M 06035C183KAT2A 
22000pF 45% 0.86 478-3722-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-3722-2-ND 4,000 63.00/M 06035C223JAT2A 
50V 22000pF +10% 0.86 478-1231-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1231-2-ND 4,000 18.00/M 06035C223KAT2A 
27000pF +10% 0.86 478-1232-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1232-2-ND 4,000 18.00/M 06035C273KAT2A 
33000pF +5% 0.86 478-3723-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-3723-2-ND 4,000 63.00/M 06035C333JAT2A 
33000pF +10% 0.86 478-1233-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1233-2-ND 4,000 18.00/M 06035C333KAT2A 
39000pF +10% 0.86 478-1234-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1234-2-ND 4,000 18.00/M 06035C393KAT2A 
39000pF +10% 0.86 478-3715-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 478-3715-2-ND 4,000 70.00/M 06033C393KAT2A 
47000pF 45% 0.86 478-3716-1-ND 6.16 36.40 105.00 | 478-3716-2-ND 4,000 101.00/M 06033C473JAT2A 
25V 47000pF +10% 0.86 478-1235-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1235-2-ND 4,000 18.00/M 06033C473KAT2A 
X7R 0UF 45% 0.86 478-3713-1-ND 4.20 24.83 71.63 | 478-3713-2-ND 4,000 69.00/M 06033C104JAT2A 
AQUF +10% 0.86 478-3714-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-3714-2-ND 4,000 81.00/M 06033C104KAT2A 
56000pF +10% 0.86 478-1236-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1236-2-ND 4,000 18.00/M O603YC563KAT2A 
68000pF +10% 0.86 478-1237-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1237-2-ND 4,000 18.00/M 0603YC683KAT2A 
82000pF +10% 0.86 478-1238-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1238-2-ND 4,000 18.00/M O603YC823KAT2A 
16V 10UF +10% 0.86 478-1239-1-ND 66 3.90 11.25 | 478-1239-2-ND 4,000 11.00/M 0603YC104KAT2A 
10UF +20% 0.86 478-3727-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-3727-2-ND 4,000 63.00/M 0603YC104MAT2A 
AQUF +5% 0.86 478-3726-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-3726-2-ND 4,000 81.00/M O603YC104JAT2A 
12uUF +10% 0.86 478-1240-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1240-2-ND 4,000 63.00/M 0603ZC124KAT2A 
-15UF +10% 0.86 478-1241-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1241-2-ND 4,000 63.00/M 0603ZC154KAT2A 
10V -18UF +10% 0.86 478-1242-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1242-2-ND 4,000 72.00/M 0603ZC184KAT2A 
.22UF +20% 0.86 478-3729-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-3729-2-ND 4,000 72.00/M 0603ZC224MAT2A 
-22UF +10% 0.86 478-1243-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1243-2-ND 4,000 18.00/M 0603ZC224KAT2A 
1000pF +10% 0.86 478-3600-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 478-3600-2-ND 4,000 50.00/M 06035F102K4T2A 
3300pF +10% 0.86 478-3601-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 478-3601-2-ND 4,000 50.00/M 06035F332K4T2A 
4700pF +10% 0.86 478-3602-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 478-3602-2-ND 4,000 50.00/M 06035F472K4T2A 
x8R 50V 10000pF +10% 0.86 478-3603-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3603-2-ND 4,000 34.00/M 06035F103K4T2A 
22000pF +10% 0.86 478-3604-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 478-3604-2-ND 4,000 56.00/M 06035F223K4T2A 
33000pF +10% 0.86 478-3605-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 478-3605-2-ND 4,000 74.00/M 06035F333K4T2A 
0603 47000pF +10% 0.86 478-3606-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 478-3606-2-ND 4,000 74.00/M 06035F473K4T2A 
25V 68000pF +10% 0.86 478-3607-1-ND 5.72 33.80 97.50 | 478-3607-2-ND 4,000 94.00/M 06033F683K4T2A 
10UF +10% 0.86 478-1244-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1244-2-ND 4,000 63.00/M 06033D104KAT2A 
25V .22UF +10% 0.86 478-1245-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1245-2-ND 4,000 81.00/M 06033D224KAT2A 
1.0uF +20% 0.94 478-4531-1-ND 3.24 27.00 90.00 | 478-4531-2-ND 4,000 130.00/M 06033D105MAT2A 
.22UF +10% 0.86 478-1246-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1246-2-ND 4,000 72.00/M 0603YD224KAT2A 
-33UF +10% 0.86 478-1247-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 478-1247-2-ND 4,000 31.00/M O603YD334KAT2A 
16V TUF +10% 0.86 478-1248-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 478-1248-2-ND 4,000 31.00/M 0603YD474KAT2A 
1.0uF +10% 0.86 478-1249-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1249-2-ND 4,000 36.00/M O603YD105KAT2A 
X5R 2.2uF +20% 0.94 478-4597-1-ND 5.45 45.38 151.25 | 478-4597-2-ND 4,000 218.00/M O603YD225MAT2A 
10v -68UF +10% 0.86 478-1250-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1250-2-ND 4,000 36.00/M 0603ZD684KAT2A 
1.0UF +10% 0.86 478-1251-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 478-1251-2-ND 4,000 29.00/M 0603ZD105KAT2A 
1.0uF +10% 0.86 478-2581-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-2581-2-ND 4,000 108.00/M 06036D105KAT2A 
6.3V 2.2UF +10% 0.86 478-1252-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1252-2-ND 4,000 72.00/M 06036D225KAT2A 
° 2.2uF +20% 0.86 478-3725-1-ND 12.10 71.50 206.25 | 478-3725-2-ND 4,000 198.00/M 06036D225MAT2A 
4.7UF +20% 0.86 478-2582-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-2582-2-ND 4,000 144.00/M 06036D475MAT2A 
4V 4.7uF +10% 0.94 478-1253-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1253-2-ND 4,000 108.00/M 06034D475KAT2A 
10000pF +80 -20% 0.86 478-1254-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1254-2-ND 4,000 18.00/M 06035G103ZAT2A 
22000pF +80 -20% 0.86 478-1255-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1255-2-ND 4,000 18.00/M 06035G223ZAT2A 
50V 33000pF +80 -20% 0.86 478-1256-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1256-2-ND 4,000 18.00/M 06035G333ZAT2A 
47000pF +80 -20% 0.86 478-1257-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1257-2-ND 4,000 18.00/M 06035G473ZAT2A 
68000pF +80 -20% 0.86 478-1258-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1258-2-ND 4,000 18.00/M 06035G683ZAT2A 
A0UF +80 -20% 0.86 478-3724-1-ND 2.86 16.90 48.75 | 478-3724-2-ND 4,000 47.00/M 06035G104ZAT2A 
Ysv 10UF +80 -20% 0.86 478-1259-1-ND 61 3.58 10.31 478-1259-2-ND 4,000 10.00/M 06033G104ZAT2A 
25V -15UF +80 -20% 0.86 478-1260-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1260-2-ND 4,000 36.00/M 06033G154ZAT2A 
-22UF +80 -20% 0.86 478-1261-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1261-2-ND 4,000 18.00/M 06033G224ZAT2A 
.22UF +80 -20% 0.86 478-3728-1-ND 4.84 28.60 82.50 | 478-3728-2-ND 4,000 79.00/M 0603YG224ZAT2A 
16V -33UF +80 -20% 0.86 478-1262-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1262-2-ND 4,000 36.00/M O603YG334ZAT2A 
TUF +80 -20% 0.86 478-1263-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1263-2-ND 4,000 18.00/M O603YG474ZAT2A 
1.0uF +80 -20% 0.86 478-1264-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1264-2-ND 4,000 18.00/M O603YG105ZAT2A 
10V 1.0uF +80 -20% 0.86 478-1265-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1265-2-ND 4,000 18.00/M 0603ZG105ZAT2A 
10pF +20% 1.30 478-3995-1-ND 49.50 292.50 843.75 | 478-3995-2-ND 2,000 810.00/M O805AA100MAT1A 
1000V 33pF +10% 1.30 478-3997-1-ND 49.50 292.50 843.75 | 478-3997-2-ND 2,000 810.00/M O805AA330KAT1A 
100pF +10% 1.30 478-3996-1-ND 49.50 292.50 843.75 | 478-3996-2-ND 2,000 810.00/M O805AA101KAT1A 
10pF +5% 0.94 478-1266-1-ND 3.71 21.91 63.19 | 478-1266-2-ND 4,000 61.00/M 08052A100JAT2A 
15pF +5% 0.94 478-1267-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1267-2-ND 4,000 36.00/M 08052A150JAT2A 
22pF 45% 0.94 478-1268-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1268-2-ND 4,000 36.00/M 08052A220JAT2A 
33pF +5% 0.94 478-1269-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1269-2-ND 4,000 36.00/M 08052A330JAT2A 
47pF 45% 0.94 478-1270-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1270-2-ND 4,000 36.00/M 08052A470JAT2A 
200V 68pF +5% 0.94 478-1271-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1271-2-ND 4,000 135.00/M 08052A680JAT2A 
100pF 45% 0.94 478-1272-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1272-2-ND 4,000 135.00/M 08052A101JAT2A 
150pF 45% 0.94 478-1273-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1273-2-ND 4,000 135.00/M 08052A151JAT2A 
220pF 45% 0.94 478-1274-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1274-2-ND 4,000 135.00/M 08052A221JAT2A 
330pF 45% 1.27 478-1275-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1275-2-ND 2,000 135.00/M 08052A331JAT2A 
470pF +5% 1.27 478-1276-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 478-1276-2-ND 2,000 65.00/M 08052A471JAT2A 
6.8pF +.50pF 0.94 478-3742-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-3742-2-ND 4,000 36.00/M 08051A6R8DAT2A 
10pF 45% 0.94 478-1278-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1278-2-ND 4,000 36.00/M 08051A100JAT2A 
10pF +.25pF 0.94 478-3730-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-3730-2-ND 4,000 58.00/M 08051A100CAT2A 
coc 10pF +10% 0.94 478-3731-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3731-2-ND 4,000 34.00/M 08051A100KAT2A 
0805 (NPO) 15pF +5% 0.94 478-1279-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1279-2-ND 4,000 36.00/M 08051A150JAT2A 
20pF 45% 0.94 478-3735-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-3735-2-ND 4,000 38.00/M 08051A200JAT2A 
22pF +5% 0.94 478-1280-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1280-2-ND 4,000 36.00/M 08051A220JAT2A 
22pF +10% 0.94 478-3736-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3736-2-ND 4,000 34.00/M 08051A220KAT2A 
30pF +5% 0.94 478-3738-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-3738-2-ND 4,000 38.00/M 08051A300JAT2A 
33pF +5% 0.94 478-1281-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1281-2-ND 4,000 38.00/M 08051A330JAT2A 
33pF +10% 0.94 478-3739-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3739-2-ND 4,000 34.00/M 08051A330KAT2A 
100V 47pF 45% 0.94 478-1282-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1282-2-ND 4,000 36.00/M 08051A470JAT2A 
47pF +10% 0.94 478-3740-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3740-2-ND 4,000 34.00/M 08051A470KAT2A 
68pF 45% 0.94 478-1283-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1283-2-ND 4,000 36.00/M 08051A680JAT2A 
75pF +5% 0.94 478-3743-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-3743-2-ND 4,000 38.00/M 08051A750JAT2A 
100pF +5% 0.94 478-1284-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1284-2-ND 4,000 36.00/M 08051A101JAT2A 
100pF 41% 0.94 478-3732-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-3732-2-ND 4,000 126.00/M 08051A101FAT2A 
100pF +10% 0.94 478-3733-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 478-3733-2-ND 4,000 34.00/M 08051A101KAT2A 
150pF 45% 0.94 478-1285-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1285-2-ND 4,000 36.00/M 08051A151JAT2A 
150pF +10% 0.94 478-3734-1-ND 2.86 16.90 48.75 | 478-3734-2-ND 4,000 47.00/M 08051A151KAT2A 
220pF +5% 0.94 478-1286-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-1286-2-ND 4,000 49.00/M 08051A221JAT2A 
270pF +5% 0.94 478-3737-1-ND 2.86 16.90 48.75 | 478-3737-2-ND 4,000 47.00/M 08051A271JAT2A 
330pF +5% 0.94 478-1287-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1287-2-ND 4,000 36.00/M 08051A331JAT2A 
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I:N/'( Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont, DigiReel° 


Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
470pF 45% 0.94 478-1288-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1288-2-ND 4,000 36.00/M 08051A471JAT2A 
560pF 45% 0.94 478-3741-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-3741-2-ND 4,000 52.00/M 08051A561JAT2A 
100V 680pF 45% 0.94 478-1289-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1289-2-ND 4,000 36.00/M 08051A681JAT2A 
820pF +5% 0.94 478-3744-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-3744-2-ND 4,000 52.00/M 08051A821JAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1290-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1290-2-ND 4,000 54.00/M 08051A102JAT2A 
-5pF +.25pF 0.94 478-1291-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1291-2-ND 4,000 36.00/M O8055A0R5CAT2A 
1.0pF +.25pF 0.94 478-1292-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1292-2-ND 4,000 36.00/M 08055A1ROCAT2A 
1.2pF +.25pF 0.94 478-1293-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1293-2-ND 4,000 38.00/M 08055A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.94 478-1294-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1294-2-ND 4,000 36.00/M 08055A1R5CAT2A 
1.8pF +.25pF 0.94 478-1295-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1295-2-ND 4,000 38.00/M 08055A1R8CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.94 478-1296-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1296-2-ND 4,000 38.00/M O08055A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.94 478-1297-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1297-2-ND 4,000 38.00/M 08055A2R7CAT2A 
3.3pF +.25pF 0.94 478-1298-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1298-2-ND 4,000 38.00/M O8055A3R3CAT2A 
3.9pF +.25pF 0.94 478-1299-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1299-2-ND 4,000 38.00/M O8055A3R9CAT2A 
4.7pF +.25pF 0.94 478-1300-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1300-2-ND 4,000 38.00/M O8055A4R7CAT2A 
5.6pF +.25pF 0.94 478-1301-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1301-2-ND 4,000 38.00/M O8055A5R6CAT2A 
6.8pF +.25pF 0.94 478-1302-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1302-2-ND 4,000 38.00/M O8055A6R8CAT2A 
8.2pF +.25pF 0.94 478-1303-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1303-2-ND 4,000 38.00/M O8055A8R2CAT2A 
10pF 45% 0.94 478-1304-1-ND 83 4.88 14.06 | 478-1304-2-ND 4,000 14.00/M 08055A100JAT2A 
12pF +5% 0.94 478-1305-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1305-2-ND 4,000 18.00/M 08055A120JAT2A 
15pF +5% 0.94 478-1306-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1306-2-ND 4,000 18.00/M 08055A150JAT2A 
18pF 45% 0.94 478-1307-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1307-2-ND 4,000 18.00/M 08055A180JAT2A 
22pF +5% 0.94 478-1308-1-ND 83 4.88 14.06 | 478-1308-2-ND 4,000 14.00/M 08055A220JAT2A 
27pF +5% 0.94 478-1309-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1309-2-ND 4,000 18.00/M 08055A270JAT2A 
33pF +5% 0.94 478-1310-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1310-2-ND 4,000 18.00/M O8055A330JAT2A 
39pF +5% 0.94 478-1311-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1311-2-ND 4,000 18.00/M O8055A390JAT2A 
47pF +5% 0.94 478-1312-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1312-2-ND 4,000 18.00/M 08055A470JAT2A 
CoG 56pF 45% 0.94 478-1313-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1313-2-ND 4,000 18.00/M O8055A560JAT2A 
(NPO) 68pF +5% 0.94 478-1314-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1314-2-ND 4,000 18.00/M O8055A680JAT2A 
50V 82pF +5% 0.94 478-1315-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1315-2-ND 4,000 18.00/M 08055A820JAT2A 
100pF +5% 0.94 478-1316-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1316-2-ND 4,000 18.00/M 08055A101JAT2A 
120pF +5% 0.94 478-1317-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1317-2-ND 4,000 18.00/M 08055A121JAT2A 
150pF 45% 0.94 478-1318-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1318-2-ND 4,000 18.00/M 08055A151JAT2A 
180pF +5% 0.94 478-1319-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 478-1319-2-ND 4,000 27.00/M 08055A181JAT2A 
220pF 45% 0.94 478-1320-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1320-2-ND 4,000 18.00/M 08055A221JAT2A 
270pF +5% 0.94 478-1321-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1321-2-ND 4,000 36.00/M 08055A271JAT2A 
330pF +5% 0.94 478-1322-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1322-2-ND 4,000 18.00/M 08055A331JAT2A 
330pF +10% 0.94 478-3765-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 478-3765-2-ND 4,000 40.00/M 08055A331KAT2A 
390pF 45% 0.94 478-1323-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 478-1323-2-ND 4,000 22.00/M 08055A391JAT2A 
470pF +5% 0.94 478-1324-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 478-1324-2-ND 4,000 22.00/M 08055A471JAT2A 
470pF +1% 0.94 478-3766-1-ND 10.12 59.80 172.50 | 478-3766-2-ND 4,000 166.00/M 08055A471FAT2A 
470pF +10% 0.94 478-3767-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 478-3767-2-ND 4,000 40.00/M 08055A471KAT2A 
560pF +5% 0.94 478-1325-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 478-1325-2-ND 4,000 27.00/M 08055A561JAT2A 
680pF 45% 0.94 478-1326-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1326-2-ND 4,000 36.00/M 08055A681JAT2A 
820pF +5% 0.94 478-1327-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 478-1327-2-ND 4,000 27.00/M 08055A821JAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1328-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 478-1328-2-ND 4,000 22.00/M 08055A102JAT2A 
1000pF +1% 0.94 478-3759-1-ND 10.12 59.80 172.50 | 478-3759-2-ND 4,000 166.00/M 08055A102FAT2A 
1000pF 42% 0.94 478-3760-1-ND 7.15 42.25 121.88 | 478-3760-2-ND 4,000 117.00/M 08055A102GAT2A 
0805 1000pF +10% 0.94 478-3761-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-3761-2-ND 4,000 63.00/M 08055A102KAT2A 
1200pF +5% 0.94 478-3762-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 478-3762-2-ND 4,000 74.00/M 08055A122JAT2A 
1500pF +5% 0.94 478-1329-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-1329-2-ND 4,000 49.00/M 08055A152JAT2A 
1800pF +5% 0.94 478-3763-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 478-3763-2-ND 4,000 74.00/M 08055A182JAT2A 
2200pF 45% 1.27 478-1330-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 478-1330-2-ND 2,000 49.00/M 08055A222JAT2A 
2700pF +5% 1.27 478-3764-1-ND 4.84 28.60 82.50 | 478-3764-2-ND 2,000 79.00/M 08055A272JAT2A 
2200pF +5% 0.94 478-3753-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 478-3753-2-ND 4,000 41.00/M 08053A222JAT2A 
25V 2700pF +5% 0.94 478-3754-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 478-3754-2-ND 4,000 41.00/M 08053A272JAT2A 
1000V 1000pF +10% 1.30 478-3998-1-ND 49.50 292.50 843.75 | 478-3998-2-ND 2,000 810.00/M 0805AC102KAT1A 
220pF +10% 0.71 478-1335-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1335-2-ND 4,000 135.00/M 08052C221KAT2A 
330pF +10% 0.94 478-1336-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1336-2-ND 4,000 63.00/M 08052C331KAT2A 
470pF +10% 0.94 478-1337-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1337-2-ND 4,000 63.00/M 08052C471KAT2A 
470pF +5% 0.94 478-3752-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-3752-2-ND 4,000 81.00/M 08052C471JAT2A 
680pF +10% 0.94 478-1338-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1338-2-ND 4,000 63.00/M 08052C681KAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1339-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1339-2-ND 4,000 135.00/M 08052C102KAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-3750-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-3750-2-ND 4,000 81.00/M 08052C102JAT2A 
200V 1000pF +20% 0.94 478-3751-1-ND 3.22 19.05 54.94 | 478-3751-2-ND 4,000 53.00/M 08052C102MAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1340-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1340-2-ND 4,000 144.00/M 08052C152KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1341-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1341-2-ND 4,000 63.00/M 08052C222KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1342-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1342-2-ND 4,000 63.00/M 08052C332KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1343-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1343-2-ND 4,000 63.00/M 08052C472KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1344-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1344-2-ND 4,000 108.00/M 08052C682KAT2A 
10000pF +10% 0.94 478-1345-1-ND 12.10 71.50 206.25 | 478-1345-2-ND 4,000 198.00/M 08052C103KAT2A 
15000pF +10% 0.94 478-1346-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 478-1346-2-ND 4,000 234.00/M 08052C153KAT2A 
22000pF +10% 1.40 478-1347-1-ND 4.68 27.63 79.69 | 478-1347-2-ND 2,000 77.00/M 08052C223KAT2A 
220pF +10% 0.71 478-1348-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1348-2-ND 4,000 18.00/M 08051C221KAT2A 
330pF +10% 0.71 478-1349-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1349-2-ND 4,000 18.00/M 08051C331KAT2A 
470pF +10% 0.71 478-1350-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1350-2-ND 4,000 18.00/M 08051C471KAT2A 
X7R 680pF +10% 0.71 478-1351-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1351-2-ND 4,000 18.00/M 08051C681KAT2A 
1000pF +10% 0.71 478-1352-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1352-2-ND 4,000 18.00/M 08051C102KAT2A 
1500pF +10% 0.71 478-1353-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1353-2-ND 4,000 18.00/M 08051C152KAT2A 
2200pF +10% 0.71 478-1354-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1354-2-ND 4,000 18.00/M 08051C222KAT2A 
2200pF +5% 0.94 478-3746-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-3746-2-ND 4,000 52.00/M 08051C222JAT2A 
2700pF +5% 0.94 478-3748-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-3748-2-ND 4,000 52.00/M 08051C272JAT2A 
1400V 3300pF +10% 0.71 478-1355-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1355-2-ND 4,000 18.00/M 08051C332KAT2A 
3300pF +5% 0.94 478-3749-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-3749-2-ND 4,000 52.00/M 08051C332JAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1356-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1356-2-ND 4,000 18.00/M 08051C472KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1357-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1357-2-ND 4,000 18.00/M 08051C682KAT2A 
10000pF 45% 0.94 478-3745-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-3745-2-ND 4,000 52.00/M 08051C103JAT2A 
22000pF +5% 0.94 478-3747-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 478-3747-2-ND 4,000 59.00/M 08051C223JAT2A 
10000pF +10% 0.94 478-1358-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1358-2-ND 4,000 18.00/M 08051C103KAT2A 
15000pF +10% 0.94 478-1359-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 478-1359-2-ND 4,000 43.00/M 08051C153KAT2A 
22000pF +10% 0.94 478-1360-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 478-1360-2-ND 4,000 43.00/M 08051C223KAT2A 
33000pF +10% 1.27 478-1361-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 478-1361-2-ND 2,000 59.00/M 08051C333KAT2A 
47000pF +10% 1.27 478-1362-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 478-1362-2-ND 2,000 59.00/M 08051C473KAT2A 
220pF +10% 0.71 478-1363-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1363-2-ND 4,000 38.00/M 08055C221KAT2A 
270pF +10% 0.71 478-1364-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1364-2-ND 4,000 38.00/M 08055C271KAT2A 
50V 330pF +10% 0.71 478-1365-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1365-2-ND 4,000 38.00/M 08055C331KAT2A 
390pF +10% 0.71 478-1366-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1366-2-ND 4,000 38.00/M 08055C391KAT2A 
470pF +10% 0.71 478-1367-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1367-2-ND 4,000 38.00/M 08055C471KAT2A 
(Continued) 
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E:N/'( Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) Digi@Reel” 


Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
560pF +10% 0.71 478-1368-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1368-2-ND 4,000 38.00/M 08055C561KAT2A 
680pF +10% 0.71 478-1369-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1369-2-ND 4,000 38.00/M 08055C681KAT2A 
820pF +10% 0.71 478-1370-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1370-2-ND 4,000 38.00/M 08055C821KAT2A 
1000pF +10% 0.71 478-1371-1-ND 66 3.90 11.25 | 478-1371-2-ND 4,000 11.00/M 08055C102KAT2A 
1200pF +10% 0.71 478-1372-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1372-2-ND 4,000 18.00/M 08055C122KAT2A 
1500pF +10% 0.71 478-1373-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1373-2-ND 4,000 18.00/M 08055C152KAT2A 
1800pF +10% 0.71 478-1374-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1374-2-ND 4,000 18.00/M 08055C182KAT2A 
2200pF +10% 0.71 478-1375-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1375-2-ND 4,000 18.00/M 08055C222KAT2A 
2700pF +10% 0.71 478-1376-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1376-2-ND 4,000 36.00/M 08055C272KAT2A 
3300pF +10% 0.71 478-1377-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1377-2-ND 4,000 18.00/M 08055C332KAT2A 
3900pF +10% 0.71 478-1378-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1378-2-ND 4,000 36.00/M 08055C392KAT2A 
4700pF +10% 0.71 478-1379-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1379-2-ND 4,000 18.00/M 08055C472KAT2A 
4700pF 45% 0.94 478-3770-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-3770-2-ND 4,000 52.00/M 08055C472JAT2A 
5600pF +10% 0.71 478-1380-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1380-2-ND 4,000 36.00/M 08055C562KAT2A 
6800pF +10% 0.71 478-1381-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1381-2-ND 4,000 36.00/M 08055C682KAT2A 
6800pF +5% 0.94 478-3772-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-3772-2-ND 4,000 52.00/M O8055C682JAT2A 
8200pF +10% 0.71 478-1382-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 478-1382-2-ND 3,000 38.00/M 08055C822KAT2A 
10000pF +5% 0.94 478-3768-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-3768-2-ND 4,000 52.00/M 08055C103JAT2A 
50V 10000pF +10% 0.71 478-1383-1-ND 66 3.90 11.25 | 478-1383-2-ND 4,000 11.00/M 08055C103KAT2A 
12000pF +10% 0.94 478-1384-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1384-2-ND 4,000 18.00/M 08055C123KAT2A 
15000pF +10% 0.94 478-1385-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1385-2-ND 4,000 36.00/M 08055C 153KAT2A 
18000pF +10% 0.94 478-1386-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1386-2-ND 4,000 36.00/M 08055C183KAT2A 
22000pF +10% 0.94 478-1387-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1387-2-ND 4,000 18.00/M 08055C223KAT2A 
27000pF +10% 0.94 478-1388-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1388-2-ND 4,000 18.00/M 08055C273KAT2A 
33000pF +5% 0.94 478-3769-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 478-3769-2-ND 4,000 59.00/M 08055C333JAT2A 
X7R 33000pF +10% 0.94 478-1389-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1389-2-ND 4,000 36.00/M 08055C333KAT2A 
39000pF +10% 0.94 478-1390-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1390-2-ND 4,000 18.00/M 08055C393KAT2A 
47000pF +10% 0.94 478-1391-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1391-2-ND 4,000 18.00/M 08055C473KAT2A 
47000pF 45% 0.94 478-3771-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 478-3771-2-ND 4,000 59.00/M 08055C473JAT2A 
56000pF +10% 0.94 478-1392-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1392-2-ND 4,000 18.00/M O08055C563KAT2A 
68000pF +10% 0.94 478-1393-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1393-2-ND 4,000 18.00/M 08055C683KAT2A 
82000pF +10% 0.94 478-1394-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1394-2-ND 4,000 18.00/M 08055C823KAT2A 
-10UF +10% 0.94 478-1395-1-ND 88 5.20 15.00 | 478-1395-2-ND 4,000 14.00/M 08055C104KAT2A 
0UF +20% 0.94 478-3351-1-ND .33 2.85 11.25 | 478-3351-2-ND 4,000 13.00/M 08055C104MAT2A 
0QUF +5% 0.94 478-3352-1-ND 44 3.80 15.00 | 478-3352-2-ND 4,000 17.00/M 08055C104JAT2A 
12UF +10% 1.27 478-1396-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1396-2-ND 2,000 36.00/M 08055C124KAT2A 
0UF +10% 0.94 478-3755-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 478-3755-2-ND 4,000 43.00/M 08053C104KAT2A 
-5UF +10% 0.94 478-1397-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1397-2-ND 4,000 36.00/M 08053C154KAT2A 
-18UF +10% 0.94 478-1398-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1398-2-ND 2,000 36.00/M 08053C184KAT2A 
25V .22UF +10% 0.94 478-1399-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1399-2-ND 2,000 36.00/M 08053C224KAT2A 
.22UF 45% 1.40 478-3756-1-ND 9.24 54.60 157.50 | 478-3756-2-ND 2,000 151.00/M 08053C224JAT2A 
.22UF +20% 1.40 478-3757-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-3757-2-ND 2,000 45.00/M 08053C224MAT2A 
.22UF +10% 0.94 478-1400-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 478-1400-2-ND 4,000 27.00/M O805YC224KAT2A 
0805 .22UF 45% 0.94 478-3773-1-ND 8.14 48.10 138.75 | 478-3773-2-ND 4,000 133.00/M O805YC224JAT2A 
16V .27UF +10% 1.27 478-1401-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1401-2-ND 2,000 72.00/M O805YC274KAT2A 
-33UF +10% 1.27 478-1402-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1402-2-ND 2,000 72.00/M O805YC334KAT2A 
A7UF +10% 1.27 478-1403-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1403-2-ND 2,000 54.00/M O805YC474KAT2A 
ATUF +5% 1.40 478-3774-1-ND 9.24 54.60 157.50 | 478-3774-2-ND 2,000 151.00/M O805YC474JAT2A 
-68uF +10% 1.40 478-1404-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1404-2-ND 2,000 108.00/M 0805ZC684KAT2A 
10V 1.0uF +10% 1.40 478-1405-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 478-1405-2-ND 2,000 50.00/M 0805ZC105KAT2A 
1.0uF +20% 1.40 478-3775-1-ND 13.20 78.00 225.00 | _478-3775-2-ND 2,000 216.00/M 0805ZC105MAT2A 
1000pF +10% 94 478-3608-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-3608-2-ND 4,000 54.00/M 08055F102K4T2A 
2200pF +10% 94 478-3615-1-ND 5.06 29.90 86.25 | 478-3615-2-ND 4,000 83.00/M 08055F222K4T2A 
10000pF +10% 94 478-3609-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-3609-2-ND 4,000 54.00/M 08055F103K4T2A 
X8R 50V 22000pF +10% 94 478-3610-1-ND 5.06 29.90 86.25 | 478-3610-2-ND 4,000 83.00/M O08055F223K4T2A 
33000pF +10% 94 478-3611-1-ND 5.06 29.90 86.25 | 478-3611-2-ND 4,000 83.00/M 08055F333K4T2A 
47000pF +10% 94 478-3612-1-ND 5.06 29.90 86.25 | 478-3612-2-ND 4,000 83.00/M 08055F473K4T2A 
68000pF +10% 1.40 478-3613-1-ND 5.06 29.90 86.25 | 478-3613-2-ND 4,000 83.00/M O8055F683K4T2A 
0UF +10% 1.40 478-3614-1-ND 6.16 36.40 105.00 | 478-3614-2-ND 2,000 101.00/M 08055F104K4T2A 
-33yUF +10% 1.40 478-1406-1-ND 8.69 51.35 148.13 | 478-1406-2-ND 3,000 142.00/M 08053D334KAT2A 
25V TUF +10% 1.40 478-1407-1-ND 8.69 51.35 148.13 | 478-1407-2-ND 3,000 142.00/M 08053D474KAT2A 
-68yUF +10% 1.40 478-1408-1-ND 8.69 51.35 148.13 | 478-1408-2-ND 3,000 142.00/M 08053D684KAT2A 
1.0uF +10% 1.40 478-1409-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1409-2-ND 3,000 108.00/M 08053D105KAT2A 
-68uF +10% 1.40 478-1410-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1410-2-ND 3,000 63.00/M O805YD684KAT2A 
1.0uF +10% 1.40 478-1411-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 478-1411-2-ND 2,000 45.00/M O805YD105KAT2A 
16V 2.2UF +10% 1.40 478-2580-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 478-2580-2-ND 3,000 162.00/M 0805YD225KAT2A 
X5R 10yF +20% 1.40 478-4598-1-ND 14.40 42.25 121.88 | 478-4598-2-ND 3,000 576.00/M 0805YD106MAT2A 
1.0uF +10% 1.40 478-1412-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1412-2-ND 2,000 72.00/M 0805ZD105KAT2A 
1ov 2.2uUF +10% 1.40 478-1413-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1413-2-ND 3,000 72.00/M 0805ZD225KAT2A 
3.3uF +10% 1.40 478-1414-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1414-2-ND 3,000 108.00/M 0805ZD335KAT2A 
4.7uF +10% 1.40 478-1415-1-ND 7.15 42.25 121.88 | 478-1415-2-ND 3,000 117.00/M 0805ZD475KAT2A 
4.7uF +10% 1.40 478-1416-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 478-1416-2-ND 3,000 99.00/M 08056D475KAT2A 
6.3V 10yF +20% 1.40 478-3648-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-3648-2-ND 3,000 144.00/M 08056D106MAT2A 
- 10uF +10% 1.40 478-1417-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1417-2-ND 3,000 144.00/M 08056D106KAT2A 
22uF +20% 1.40 478-3647-1-ND 22.00 130.00 375.00 | _478-3647-2-ND 3,000 360.00/M 08056D226MAT2A 
10000pF +80 -20% 0.71 478-1418-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1418-2-ND 4,000 18.00/M 08055G103ZAT2A 
22000pF +80 -20% 0.71 478-1419-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1419-2-ND 4,000 18.00/M 08055G223ZAT2A 
50V 47000pF +80 -20% 0.71 478-1420-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1420-2-ND 4,000 18.00/M 08055G473ZAT2A 
10UF +80 -20% 0.71 478-1421-1-ND 88 5.20 15.00 | 478-1421-2-ND 4,000 14.00/M 08055G104ZAT2A 
.22UF +80 -20% 0.94 478-1422-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 478-1422-2-ND 4,000 27.00/M 08055G224ZAT2A 
10UF +80 -20% 0.71 478-1423-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 478-1423-2-ND 4,000 18.00/M 08053G104ZAT2A 
Y5V .22UF +80 -20% 0.94 478-1424-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 478-1424-2-ND 4,000 27.00/M 08053G224ZAT2A 
25V .33UF +80 -20% 1.40 478-3758-1-ND 7.04 41.60 120.00 | 478-3758-2-ND 3,000 115.00/M 08053G334ZAT2A 
A7UF +80 -20% 1.40 478-1425-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1425-2-ND 3,000 36.00/M 08053G474ZAT2A 
1.0UF +80 -20% 1.40 478-1426-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1426-2-ND 3,000 54.00/M 08053G105ZAT2A 
16V 1.0uF +80 -20% 1.40 478-1427-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1427-2-ND 3,000 90.00/M 0805YG105ZAT2A 
2.2UF +80 -20% 1.40 478-1428-1-ND LAS 42.25 121.88 | 478-1428-2-ND 3,000 117.00/M O805YG225ZAT2A 
10V 4.7uF +80 -20% 1.52 478-1429-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 478-1429-2-ND 3,000 153.00/M 0805ZG475ZAT2A 
2000V 47pF +10% 1.52 478-4720-1-ND NEW! 13.20 78.00 225.00 | 478-4720-2-ND NEW! 2,000 216.00/M 1206GA470KAT1A 
1500V 100pF +5% 1.52 478-4722-1-ND NEW! 17.60 104.00 300.00 | 478-4722-2-ND NEW! 2,000 288.00/M 1206SA101JAT1A 
47pF +10% 1.52 478-2949-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 478-2949-2-ND 2,000 270.00/M 1206AA470KAT1A 
1000V 220pF 45% 1.52 478-4719-1-ND NEW! 8.80 52.00 150.00 | 478-4719-2-ND NEW! 2,000 144.00/M 1206AA221JAT1A 
1206 CoG 470pF +5% 1.52 478-2950-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 478-2950-2-ND 2,000 324.00/M 1206AA471JAT1A 
(NPO) 500V 100pF +5% 94 478-3803-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 478-3803-2-ND 4,000 216.00/M 12067A101JAT2A 
470pF +5% 1.27 478-3804-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 478-3804-2-ND 2,000 270.00/M 12067A471JAT2A 
100pF +5% 0.94 478-1430-1-ND 4.13 24.38 70.31 478-1430-2-ND 4,000 68.00/M 12062A101JAT2A 
200V 150pF 45% 0.94 478-1431-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 478-1431-2-ND 4,000 74.00/M 12062A151JAT2A 
220pF +5% 0.94 478-1432-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 478-1432-2-ND 4,000 74.00/M 12062A221JAT2A 
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I:N/'{ Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) D Reel 
Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
330pF +5% 0.94 478-1433-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 478-1433-2-ND 4,000 74.00/M 12062A331JAT2A 
470pF +5% 0.94 478-1434-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1434-2-ND 4,000 135.00/M 12062A471JAT2A 
200V 680pF +5% 0.94 478-1435-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1435-2-ND 4,000 135.00/M 12062A681JAT2A 
1000pF +5% 1.78 478-1436-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1436-2-ND 2,000 135.00/M 12062A102JAT2A 
1500pF +5% 1.78 478-1437-1-ND 5.01 29.58 85.31 478-1437-2-ND 2,000 82.00/M 12062A152JAT2A 
10pF +5% 0.94 478-1438-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-1438-2-ND 4,000 126.00/M 12061A100JAT2A 
10pF +10% 0.94 478-3776-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-3776-2-ND 4,000 58.00/M 12061A100KAT2A 
15pF +5% 0.94 478-1439-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-1439-2-ND 4,000 126.00/M 12061A150JAT2A 
22pF +5% 0.94 478-1440-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-1440-2-ND 4,000 126.00/M 12061A220JAT2A 
22pF +10% 0.94 478-3779-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-3779-2-ND 4,000 58.00/M 12061A220KAT2A 
33pF +5% 0.94 478-1441-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-1441-2-ND 4,000 126.00/M 12061A330JAT2A 
47pF +5% 0.94 478-1442-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-1442-2-ND 4,000 126.00/M 12061A470JAT2A 
68pF 45% 0.94 478-1443-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1443-2-ND 4,000 58.00/M 12061A680JAT2A 
100pF +5% 0.94 478-1444-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-1444-2-ND 4,000 126.00/M 12061A101JAT2A 
100pF +10% 0.94 478-3777-1-ND 3.52 20.80 60.00 | _478-3777-2-ND 4,000 58.00/M 12061A101KAT2A 
100V 150pF +5% 0.94 478-1445-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1445-2-ND 4,000 135.00/M 12061A151JAT2A 
220pF 45% 0.94 478-1446-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1446-2-ND 4,000 135.00/M 12061A221JAT2A 
220pF +10% 0.94 478-3780-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-3780-2-ND 4,000 58.00/M 12061A221KAT2A 
330pF +5% 0.94 478-1447-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1447-2-ND 4,000 144.00/M 12061A331JAT2A 
470pF +5% 0.94 478-1448-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1448-2-ND 4,000 144.00/M 12061A471JAT2A 
470pF +10% 0.94 478-3781-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 478-3781-2-ND 4,000 67.00/M 12061A471KAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1449-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 478-1449-2-ND 4,000 84.00/M 12061A681JAT2A 
1000pF 45% 0.94 478-1450-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1450-2-ND 4,000 144.00/M 12061A102JAT2A 
1000pF +1% 0.94 478-3778-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 478-3778-2-ND 4,000 180.00/M 12061A102FAT2A 
1500pF +5% 1.27 478-1451-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 478-1451-2-ND 2,000 113.00/M 12061A152JAT2A 
2200pF +5% 1.52 478-1452-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 478-1452-2-ND 2,000 113.00/M 12061A222JAT2A 
3300pF +5% 1.52 478-1453-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 478-1453-2-ND 2,000 113.00/M 12061A332JAT2A 
5pF +.25pF 0.94 478-1455-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1455-2-ND 4,000 58.00/M 12065A0R5CAT2A 
1.0pF +.25pF 0.94 478-1456-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1456-2-ND 4,000 58.00/M 12065A1ROCAT2A 
1.2pF +.25pF 0.94 478-1457-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1457-2-ND 4,000 58.00/M 12065A1R2CAT2A 
1.5pF +.25pF 0.94 478-1458-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1458-2-ND 4,000 58.00/M 12065A1R5CAT2A 
1.8pF +.25pF 0.94 478-1459-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1459-2-ND 4,000 58.00/M 12065A1R8CAT2A 
2.2pF +.25pF 0.94 478-1460-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1460-2-ND 4,000 58.00/M 12065A2R2CAT2A 
2.7pF +.25pF 0.94 478-1461-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1461-2-ND 4,000 58.00/M 12065A2R7CAT2A 
3.3pF +.25pF 0.94 478-1462-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1462-2-ND 4,000 58.00/M 12065A3R3CAT2A 
3.9pF +.25pF 0.94 478-1463-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1463-2-ND 4,000 58.00/M 12065A3R9CAT2A 
CoG 4.7pF +.25pF 0.94 478-1464-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1464-2-ND 4,000 58.00/M 12065A4R7CAT2A 
(NPO) 5.6pF +.25pF 0.94 478-1465-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1465-2-ND 4,000 58.00/M 12065A5R6CAT2A 
6.8pF +.25pF 0.94 478-1466-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1466-2-ND 4,000 58.00/M 12065A6R8CAT2A 
8.2pF +.25pF 0.94 478-1467-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1467-2-ND 4,000 58.00/M 12065A8R2CAT2A 
10pF +5% 0.94 478-1468-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1468-2-ND 4,000 68.00/M 12065A100JAT2A 
12pF +5% 0.94 478-1469-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1469-2-ND 4,000 68.00/M 12065A120JAT2A 
15pF 45% 0.94 478-1470-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1470-2-ND 4,000 68.00/M 12065A150JAT2A 
18pF +5% 0.94 478-1471-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1471-2-ND 4,000 68.00/M 12065A180JAT2A 
22pF 45% 0.94 478-1472-1-ND 3.70 21.84 63.00 | 478-1472-2-ND 4,000 60.00/M 12065A220JAT2A 
27pF 45% 0.94 478-1473-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1473-2-ND 4,000 68.00/M 12065A270JAT2A 
33pF +5% 0.94 478-1474-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1474-2-ND 4,000 68.00/M 12065A330JAT2A 
39pF 45% 0.94 478-1475-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1475-2-ND 4,000 68.00/M 12065A390JAT2A 
1206 47pF +5% 0.94 478-1476-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1476-2-ND 4,000 68.00/M 12065A470JAT2A 
56pF +5% 0.94 478-1477-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1477-2-ND 4,000 68.00/M 12065A560JAT2A 
50V 68pF +5% 0.94 478-1478-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1478-2-ND 4,000 68.00/M 12065A680JAT2A 
82pF +5% 0.94 478-1479-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1479-2-ND 4,000 68.00/M 12065A820JAT2A 
100pF +5% 0.94 478-1480-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1480-2-ND 4,000 68.00/M 12065A101JAT2A 
120pF 45% 0.94 478-1481-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-1481-2-ND 4,000 68.00/M 12065A121JAT2A 
150pF 45% 0.94 478-1482-1-ND 5.17 30.55 88.13 | 478-1482-2-ND 4,000 85.00/M 12065A151JAT2A 
180pF 45% 0.94 478-1483-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 478-1483-2-ND 2,500 84.00/M 12065A181JAT2A 
220pF +5% 0.94 478-1484-1-ND 5.17 30.55 88.13 | 478-1484-2-ND 4,000 85.00/M 12065A221JAT2A 
270pF +5% 0.94 478-1485-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 478-1485-2-ND 4,000 84.00/M 12065A271JAT2A 
330pF +5% 0.94 478-1486-1-ND 5.17 30.55 88.13 | 478-1486-2-ND 4,000 85.00/M 12065A331JAT2A 
390pF +5% 0.94 478-1487-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 478-1487-2-ND 4,000 84.00/M 12065A391JAT2A 
470pF +5% 0.94 478-1488-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 478-1488-2-ND 4,000 84.00/M 12065A471JAT2A 
560pF +5% 0.94 478-1489-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 478-1489-2-ND 4,000 84.00/M 12065A561JAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1490-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 478-1490-2-ND 4,000 84.00/M 12065A681JAT2A 
820pF +5% 0.94 478-1491-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 478-1491-2-ND 4,000 84.00/M 12065A821JAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1492-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 478-1492-2-ND 4,000 84.00/M 12065A102JAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-3795-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 478-3795-2-ND 4,000 84.00/M 12065A102KAT2A 
1200pF 5% 0.94 478-1493-1-ND 5.49 32.44 93.56 | 478-1493-2-ND 4,000 90.00/M 12065A122JAT2A 
1500pF 45% 0.94 478-1494-1-ND 5.49 32.44 93.56 | 478-1494-2-ND 4,000 90.00/M 12065A152JAT2A 
1800pF +5% 1.27 478-1495-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1495-2-ND 2,000 108.00/M 12065A182JAT2A 
2200pF +5% 1.27 478-1496-1-ND 5.86 34.65 99.94 | 478-1496-2-ND 2,000 96.00/M 12065A222JAT2A 
2200pF 41% 1.27 478-3796-1-ND 19.47 115.05 331.88 | 478-3796-2-ND 2,000 319.00/M 12065A222FAT2A 
2700pF +5% 1.27 478-1497-1-ND 5.86 34.65 99.94 | 478-1497-2-ND 2,000 96.00/M 12065A272JAT2A 
3300pF +5% 1.27 478-1498-1-ND 5.86 34.65 99.94 | 478-1498-2-ND 2,000 96.00/M 12065A332JAT2A 
3900pF +5% 1.27 478-1499-1-ND 5.86 34.65 99.94 | 478-1499-2-ND 2,000 96.00/M 12065A392JAT2A 
100pF +10% 1.50 478-3999-1-ND 15.40 91.00 262.50 | 478-3999-2-ND 2,000 252.00/M 1206GC101KAT1A 
220pF +10% 1.52 478-4721-1-ND NEW! 13.20 78.00 225.00 | 478-4721-2-ND NEW! 2,000 216.00/M 1206GC221KAT1A 
2000V 390pF +10% 1.50 478-4000-1-ND 15.40 91.00 262.50 | 478-4000-2-ND 2,000 252.00/M 1206GC391KAT1A 
470pF +10% 1.52 478-2957-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-2957-2-ND 2,000 108.00/M 1206GC471KAT1A 
1000pF +10% 1.52 478-2956-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-2956-2-ND 2,000 108.00/M 1206GC102KAT1A 
100pF +10% 1.52 478-2951-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 478-2951-2-ND 2,000 270.00/M 1206AC101KAT1A 
4000V 1000pF +10% 1.52 478-2952-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-2952-2-ND 2,000 108.00/M 1206AC102KAT1A 
2200pF +10% 1.52 478-2953-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-2953-2-ND 2,000 108.00/M 1206AC222KAT1A 
4700pF +10% 1.52 478-2954-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 478-2954-2-ND 2,000 270.00/M 1206AC472KAT1A 
630V 10000pF +10% 1.52 478-2955-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 478-2955-2-ND 2,000 270.00/M 1206CC103KAT1A 
1000pF +10% 1.02 478-3805-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 478-3805-2-ND 4,000 234.00/M 12067C102KAT2A 
X7R 500V 4700pF +10% 1.27 478-3807-1-ND 13.86 81.90 236.25 | 478-3807-2-ND 2,000 227.00/M 12067C472KAT2A 
10000pF +10% 1.52 478-3806-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 478-3806-2-ND 2,000 360.00/M 12067C103KAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1505-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1505-2-ND 4,000 72.00/M 12062C102KAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1506-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1506-2-ND. 4,000 72.00/M 12062C152KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1507-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1507-2-ND 4,000 72.00/M 12062C222KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1508-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1508-2-ND 4,000 72.00/M 12062C332KAT2A 
200V 4700pF +10% 0.94 478-1509-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1509-2-ND 4,000 72.00/M 12062C472KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1510-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1510-2-ND 4,000 72.00/M 12062C682KAT2A 
10000pF +10% 0.94 478-1511-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1511-2-ND 4,000 72.00/M 12062C103KAT2A 
15000pF +10% 1.27 478-1512-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 478-1512-2-ND 2,000 135.00/M 12062C153KAT2A 
22000pF +10% 1.27 478-1513-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 478-1513-2-ND 2,000 76.00/M 12062C223KAT2A 
33000pF +10% 1.27 478-1514-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 478-1514-2-ND 2,000 76.00/M 12062C333KAT2A 
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I:N/'{ Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) D Reel 
Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
200V 47000pF +10% 1.27 478-1515-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 478-1515-2-ND 2,000 76.00/M 12062C473KAT2A 
68000pF +10% 1.52 478-1516-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 478-1516-2-ND 2,000 216.00/M 12062C683KAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1517-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1517-2-ND 4,000 52.00/M 12061C102KAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-3782-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 478-3782-2-ND 4,000 56.00/M 12061C102JAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1518-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1518-2-ND 4,000 52.00/M 12061C152KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1519-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1519-2-ND 4,000 52.00/M 12061C222KAT2A 
2200pF +5% 0.94 478-3788-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 478-3788-2-ND 4,000 56.00/M 12061C222JAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1520-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1520-2-ND 4,000 52.00/M 12061C332KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1521-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1521-2-ND 4,000 52.00/M 12061C472KAT2A 
4700pF +5% 0.94 478-3791-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 478-3791-2-ND 4,000 56.00/M 12061C472JAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1522-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1522-2-ND 4,000 52.00/M 12061C682KAT2A 
6800pF +5% 0.94 478-3794-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 478-3794-2-ND 4,000 56.00/M 12061C682JAT2A 
10000pF 45% 0.94 478-3783-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 478-3783-2-ND 4,000 56.00/M 12061C103JAT2A 
10000pF +20% 0.94 478-3784-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-3784-2-ND 4,000 52.00/M 12061C103MAT2A 
100 10000pF +10% 0.94 478-1523-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1523-2-ND 4,000 52.00/M 12061C103KAT2A 
15000pF +5% 0.94 478-3787-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 478-3787-2-ND 4,000 65.00/M 12061C153JAT2A 
15000pF +10% 0.94 478-1524-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1524-2-ND 4,000 54.00/M 12061C153KAT2A 
22000pF 45% 0.94 478-3789-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 478-3789-2-ND 4,000 65.00/M 12061C223JAT2A 
22000pF +10% 0.94 478-1525-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1525-2-ND 4,000 54.00/M 12061C223KAT2A 
33000pF +5% 0.94 478-3790-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 478-3790-2-ND 4,000 65.00/M 12061C333JAT2A 
33000pF +10% 0.94 478-1526-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1526-2-ND 4,000 54.00/M 12061C333KAT2A 
47000pF +5% 0.94 478-3792-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 478-3792-2-ND 4,000 65.00/M 12061C473JAT2A 
47000pF +20% 0.94 478-3793-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-3793-2-ND 4,000 54.00/M 12061C473MAT2A 
47000pF +10% 0.94 478-1527-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1527-2-ND 4,000 54.00/M 12061C473KAT2A 
68000pF +10% 0.94 478-1528-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1528-2-ND 4,000 58.00/M 12061C683KAT2A 
10UF +10% 1.27 478-1529-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 478-1529-2-ND 2,000 36.00/M 12061C104KAT2A 
10UF +5% 1.27 478-3785-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-3785-2-ND 2,000 72.00/M 12061C104JAT2A 
0uF +20% 1.27 478-3786-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-3786-2-ND 2,000 63.00/M 12061C104MAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1530-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 478-1530-2-ND 4,000 29.00/M 12065C102KAT2A 
1200pF +10% 0.94 478-1531-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 478-1531-2-ND 4,000 50.00/M 12065C122KAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1532-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 478-1532-2-ND 4,000 50.00/M 12065C152KAT2A 
1800pF +10% 0.94 478-1533-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 478-1533-2-ND 4,000 50.00/M 12065C182KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1534-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 478-1534-2-ND 4,000 50.00/M 12065C222KAT2A 
2700pF +10% 0.94 478-1535-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 478-1535-2-ND 4,000 50.00/M 12065C272KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1536-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 478-1536-2-ND 4,000 50.00/M 12065C332KAT2A 
3900pF +10% 0.94 478-1537-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 478-1537-2-ND 4,000 50.00/M 12065C392KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1538-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 478-1538-2-ND 4,000 61.00/M 12065C472KAT2A 
X7R 5600pF +10% 0.94 478-1539-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 478-1539-2-ND 4,000 50.00/M 12065C562KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1540-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 478-1540-2-ND 4,000 50.00/M 12065C682KAT2A 
8200pF +10% 0.94 478-1541-1-ND 3.03 17.88 51.56 | 478-1541-2-ND 4,000 50.00/M 12065C822KAT2A 
10000pF +10% 0.94 478-1542-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 478-1542-2-ND 4,000 29.00/M 12065C103KAT2A 
12000pF +10% 0.94 478-1543-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1543-2-ND 4,000 52.00/M 12065C123KAT2A 
15000pF +10% 0.94 478-1544-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1544-2-ND 4,000 52.00/M 12065C153KAT2A 
18000pF +10% 0.94 478-1545-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1545-2-ND 4,000 52.00/M 12065C183KAT2A 
22000pF +10% 0.94 478-1546-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1546-2-ND 4,000 52.00/M 12065C223KAT2A 
27000pF +10% 0.94 478-1547-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1547-2-ND 4,000 52.00/M 12065C273KAT2A 
50V 33000pF +10% 0.94 478-1548-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1548-2-ND 4,000 52.00/M 12065C333KAT2A 
1206 39000pF +10% 0.94 478-1549-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1549-2-ND 4,000 52.00/M 12065C393KAT2A 
47000pF +10% 0.94 478-1550-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 478-1550-2-ND 4,000 52.00/M 12065C473KAT2A 
56000pF +10% 0.94 478-1551-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1551-2-ND 4,000 58.00/M 12065C563KAT2A 
68000pF +10% 0.94 478-1553-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1553-2-ND 4,000 58.00/M 12065C683KAT2A 
82000pF +10% 0.94 478-1555-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 478-1555-2-ND 4,000 58.00/M 12065C823KAT2A 
0UF +10% 0.94 478-1556-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 478-1556-2-ND 4,000 23.00/M 12065C104KAT2A 
10UF +20% 0.94 478-3353-1-ND 1.44 12.54 49.50 | 478-3353-2-ND 4,000 56.00/M 12065C104MAT2A 
10UF +5% 0.94 478-3797-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-3797-2-ND 4,000 63.00/M 12065C104JAT2A 
12UF +10% 0.94 478-1557-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1557-2-ND 4,000 54.00/M 12065C124KAT2A 
-15UF +10% 0.94 478-1558-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1558-2-ND 4,000 54.00/M 12065C154KAT2A 
-18UF +10% 0.94 478-1559-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1559-2-ND 4,000 54.00/M 12065C184KAT2A 
.22uF +10% 0.94 478-1560-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1560-2-ND 3,000 54.00/M 12065C224KAT2A 
.22UF 45% 0.94 478-3798-1-ND 5.39 31.85 91.88 | 478-3798-2-ND 4,000 88.00/M 12065C224JAT2A 
.22UF +20% 0.94 478-3799-1-ND 4.73 27.95 80.63 | 478-3799-2-ND 4,000 77.00/M 12065C224MAT2A 
.27uF +10% 1.27 478-1561-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1561-2-ND. 2,000 72.00/M 12065C274KAT2A 
.33pF +10% 1.27 478-1562-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1562-2-ND 2,000 108.00/M 12065C334KAT2A 
-33UF +20% 1.52 478-3800-1-ND 6.16 36.40 105.00 | 478-3800-2-ND 2,000 101.00/M 12065C334MAT2A 
A7UF +10% 1.52 478-3801-1-ND 6.49 38.35 110.63 | 478-3801-2-ND 2,000 106.00/M 12065C474KAT2A 
A7UF +10% 1.27 478-1563-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1563-2-ND 2,000 90.00/M 12063C474KAT2A 
-56UF +10% 1.78 478-1564-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1564-2-ND 2,000 108.00/M 12063C564KAT2A 
25V -68UF +10% 1.78 478-1565-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1565-2-ND 2,500 108.00/M 12063C684KAT2A 
82uF +10% 1.78 478-1566-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-1566-2-ND 2,500 108.00/M 12063C824KAT2A 
1.0uF +10% 1.78 478-1567-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-1567-2-ND 2,500 72.00/M 12063C105KAT2A 
1.0uF +10% 1.40 478-2576-1-ND 4.18 24.70 71.25 | 478-2576-2-ND 2,000 68.00/M 1206YC105KAT2A 
16V 1.0uF +20% 1.27 478-3808-1-ND 11.88 70.20 202.50 | 478-3808-2-ND 2,000 194.00/M 1206YC105MAT2A 
-33UF +10% 0.94 478-3809-1-ND 5.06 29.90 86.25 | 478-3809-2-ND 4,000 83.00/M 1206YC334KAT2A 
-68uF +10% 1.27 478-3810-1-ND 10.89 64.35 185.63 | 478-3810-2-ND 2,000 178.00/M 1206YC684KAT2A 
10V 2.2uUF +10% 1.78 478-1568-1-ND 13.20 78.00 225.00 | _478-1568-2-ND 2,000 216.00/M 1206ZC225KAT2A 
6.3V 22uF +20% 1.78 478-4595-1-ND 12.60 105.00 350.00 | 478-4595-2-ND 2,500 504.00/M 12066C226MAT2A 
10000pF +10% 0.94 478-3616-1-ND 5.06 29.90 86.25 | 478-3616-2-ND 4,000 83.00/M 12065F103K4T2A 
47000pF +10% 0.94 478-3617-1-ND 5.06 29.90 86.25 | 478-3617-2-ND 4,000 83.00/M 12065F473K4T2A 
X8R 50V 10UF +10% 1.27 478-3618-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 478-3618-2-ND 2,000 72.00/M 12065F104K4T2A 
.22UF +10% 1.27 478-3619-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 478-3619-2-ND 2,000 113.00/M 12065F224K4T2A 
-33UF +10% 1.27 478-3620-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 478-3620-2-ND 2,000 234.00/M 12065F334K4T2A 
25V A7UF +10% 1.27 478-3621-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 478-3621-2-ND 2,000 180.00/M 12063F474K4T2A 
2.2uUF +10% 1.78 478-1569-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1569-2-ND 2,500 144.00/M 12063D225KAT2A 
25V 4.7UF +10% 1.78 478-1570-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 478-1570-2-ND 2,500 153.00/M 12063D475KAT2A 
4.7uF +20% 2.79 478-2577-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 478-2577-2-ND 2,500 180.00/M 12063D475MAT2A 
2.2UF +10% 1.78 478-1571-1-ND 10.01 59.15 170.63 | 478-1571-2-ND 2,500 164.00/M 1206YD225KAT2A 
16V 4.7uF +10% 1.78 478-1572-1-ND 20.35 120.25 346.88 | 478-1572-2-ND 2,500 333.00/M 1206YD475KAT2A 
10yuF +10% 1.78 478-1573-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 478-1573-2-ND 2,500 180.00/M 1206YD106KAT2A 
X5R 10yF +20% 1.78 478-3811-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 478-3811-2-ND 2,500 270.00/M 1206YD106MAT2A 
10Vv 4.7uF +10% 1.78 478-1574-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 478-1574-2-ND 2,000 162.00/M 1206ZD475KAT2A 
10yF +10% 1.78 478-1575-1-ND 12.10 71.50 206.25 | 478-1575-2-ND 2,000 198.00/M 1206ZD106KAT2A 
10uF +10% 1.78 478-2578-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-2578-2-ND 4,000 126.00/M 12066D106KAT2A 
10yuF +20% 1.78 478-2579-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 478-2579-2-ND 4,000 180.00/M 12066D106MAT2A 
6.3V 22uF +10% 1.78 478-1576-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 478-1576-2-ND 2,500 324.00/M 12066D226KAT2A 
22uF +20% 1.78 478-3802-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 478-3802-2-ND 2,500 270.00/M 12066D226MAT2A 
47UF +20% 1.78 478-4532-1-ND 16.88 140.63 468.75 | 478-4532-2-ND 2,500 675.00/M 12066D476MAT2A 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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INA '{ Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10UF +80 -20% 0.94 478-1577-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 478-1577-2-ND 4,000 54.00/M 12065G104ZAT2A 
50V .22UF +80 -20% 0.94 478-1578-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 478-1578-2-ND 4,000 99.00/M 12065G224ZAT2A 
TUF +80 -20% 0.94 478-1579-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1579-2-ND 3,000 81.00/M 12065G474ZAT2A 
1206 | Y5v 1.0UF +80 -20% 0.94 478-1580-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 478-1580-2-ND 4,000 63.00/M 12065G105ZAT2A 
25V 2.2uF +80 -20% 1.27 478-1581-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1581-2-ND 3,000 90.00/M 12063G225ZAT2A 
16V 2.2uF +80 -20% 1.27 478-3812-1-ND 15.62 92.30 266.25 | 478-3812-2-ND 3,000 256.00/M 1206YG225ZAT2A 
4.7UF +80 -20% 1.52 478-1582-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1582-2-ND 3,000 144.00/M 1206YG475ZAT2A 
10V 10yF +80 -20% 1.78 478-1583-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 478-1583-2-ND 2,500 180.00/M 1206ZG106ZAT2A 
2000V 100pF +5% 1.78 478-4002-1-ND 20.90 123.50 356.25 | 478-4002-2-ND 2,000 342.00/M 1210GA101JAT1A 
680pF 45% 0.94 478-1584-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 478-1584-2-ND 4,000 153.00/M 12102A681JAT2A 
200V 1000pF +5% 0.94 478-1585-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 478-1585-2-ND 4,000 153.00/M 12102A102JAT2A 
1500pF +5% 1.27 478-1586-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 478-1586-2-ND 2,000 162.00/M 12102A152JAT2A 
2200pF +5% 1.78 478-1587-1-ND 13.75 81.25 234.38 | 478-1587-2-ND 2,000 225.00/M 12102A222JAT2A 
680pF +5% 0.94 478-1588-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1588-2-ND 4,000 81.00/M 12101A681JAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1589-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1589-2-ND 4,000 81.00/M 12101A102JAT2A 
CoG 100V 1500pF 45% 0.94 478-1590-1-ND 7.15 42.25 121.88 | 478-1590-2-ND 4,000 117.00/M 12101A152JAT2A 
(NPO) 2200pF +5% 1.27 478-1591-1-ND 7.15 42.25 121.88 | 478-1591-2-ND 4,000 117.00/M 12101A222JAT2A 
3300pF +5% 1.27 478-1592-1-ND 715 42.25 121.88 | 478-1592-2-ND 4,000 117.00/M 12101A332JAT2A 
680pF 45% 0.94 478-1594-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1594-2-ND 4,000 81.00/M 12105A681JAT2A 
1000pF +5% 0.94 478-1595-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1595-2-ND 4,000 81.00/M 12105A102JAT2A 
50V 1500pF +5% 0.94 478-1596-1-ND 7.15 42.25 121.88 | 478-1596-2-ND 4,000 117.00/M 12105A152JAT2A 
2200pF +5% 0.94 478-1597-1-ND 7.15 42.25 121.88 | 478-1597-2-ND 4,000 117.00/M 12105A222JAT2A 
3300pF +5% 0.94 478-1598-1-ND 7.18 42.25 121.88 | 478-1598-2-ND 4,000 117.00/M 12105A332JAT2A 
6800pF +5% 0.94 478-1600-1-ND 28.05 165.75 478.13 | — = = 12105A682JAT2A 
2000V 820pF +10% 1.70 478-2961-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 478-2961-2-ND 2,000 360.00/M 1210GC821KAT1A 
1000pF +10% 1.70 478-2960-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 478-2960-2-ND 2,000 360.00/M 1210GC102KAT1A 
1500V 2700pF +20% 1.70 478-2962-1-ND 20.90 123.50 356.25 | 478-2962-2-ND 2,000 342.00/M 1210SC272MAT1A 
4700pF +10% 1.78 478-4001-1-ND 20.90 123.50 356.25 | 478-4001-2-ND 2,000 342.00/M 1210AC472KAT1A 
1000V 10000pF +10% 1.70 478-2958-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 478-2958-2-ND 2,000 360.00/M 1210AC103KAT1A 
630V 22000pF +10% 1.70 478-2959-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 478-2959-2-ND 2,000 360.00/M 1210CC223KAT1A 
500V 10000pF +10% 1,27 478-3822-1-ND 17.60 104.00 300.00 | 478-3822-2-ND 2,000 288.00/M 12107C103KAT2A 
200V QUF +10% 0.94 478-3815-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 478-3815-2-ND 2,000 180.00/M 12102C104KAT2A 
1000pF +10% 0.94 478-1602-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1602-2-ND 4,000 90.00/M 12101C102KAT2A 
1500pF +10% 0.94 478-1603-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-1603-2-ND 4,000 81.00/M 12101C152KAT2A 
2200pF +10% 0.94 478-1604-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1604-2-ND 4,000 90.00/M 12101C222KAT2A 
3300pF +10% 0.94 478-1605-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1605-2-ND 4,000 90.00/M 12101C332KAT2A 
4700pF +10% 0.94 478-1606-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1606-2-ND 4,000 90.00/M 12101C472KAT2A 
6800pF +10% 0.94 478-1607-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1607-2-ND 4,000 90.00/M 12101C682KAT2A 
10000pF +10% 0.94 478-1608-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1608-2-ND 4,000 90.00/M 12101C103KAT2A 
15000pF +10% 0.94 478-1609-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1609-2-ND 4,000 90.00/M 12101C153KAT2A 
22000pF +10% 0.94 478-1610-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1610-2-ND 4,000 90.00/M 12101C223KAT2A 
33000pF +10% 0.94 478-1611-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1611-2-ND 4,000 90.00/M 12101C333KAT2A 
100V 47000pF +10% 0.94 478-1612-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1612-2-ND 4,000 90.00/M 12101C473KAT2A 
68000pF +10% 0.94 478-1613-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1613-2-ND 4,000 90.00/M 12101C683KAT2A 
10UF +10% 0.94 478-1614-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 478-1614-2-ND 4,000 90.00/M 12101C104KAT2A 
X7R 10UF 45% 0.94 478-3813-1-ND 5.72 33.80 97.50 | 478-3813-2-ND 4,000 94.00/M 12101C104JAT2A 
1210 0QUF +20% 0.94 478-3814-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 478-3814-2-ND 4,000 81.00/M 12101C104MAT2A 
-15UF +10% 1.27 478-1615-1-ND 6.82 40.30 116.25 | 478-1615-2-ND 2,000 112.00/M 12101C154KAT2A 
.22UF +10% 1.52 478-1616-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-1616-2-ND 2,000 126.00/M 12101C224KAT2A 
TUF +10% 2.79 478-2568-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 478-2568-2-ND 1,000 126.00 12101C474KAT2A 
-68yUF +10% 2.79 478-2569-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 478-2569-2-ND 2,000 324.00/M 12101C684KAT2A 
1.0uF +10% 2.79 478-2570-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 478-2570-2-ND 1,000 234.00 12101C105KAT2A 
1.0uF +20% 2.79 478-2571-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 478-2571-2-ND 1,000 234.00 12101C105MAT2A 
10UF +10% 0.94 478-1617-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 478-1617-2-ND 4,000 144.00/M 12105C104KAT2A 
-15uF +10% 0.94 478-1618-1-ND 6.82 40.30 116.25 | 478-1618-2-ND 4,000 112.00/M 12105C154KAT2A 
.22UF +10% 0.94 478-1619-1-ND 6.82 40.30 116.25 | 478-1619-2-ND 4,000 112.00/M 12105C224KAT2A 
.22UF +20% 0.94 478-3819-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 478-3819-2-ND 4,000 108.00/M 12105C224MAT2A 
50V -33UF +10% 0.94 478-1620-1-ND 12.10 71.50 206.25 | 478-1620-2-ND 4,000 198.00/M 12105C334KAT2A 
-33UF +20% 0.94 478-3820-1-ND 9.24 54.60 157.50 | 478-3820-2-ND 4,000 151.00/M 12105C334MAT2A 
TUF +10% 1.27 478-1621-1-ND 12.10 71.50 206.25 | 478-1621-2-ND 2,000 198.00/M 12105C474KAT2A 
A7UF +20% 1,27 478-3821-1-ND 9.24 54.60 157.50 | 478-3821-2-ND 2,000 151.00/M 12105C474MAT2A 
1.0uF +10% 2.29 478-1622-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 478-1622-2-ND 2,000 180.00/M 12105C105KAT2A 
2.2uF +10% 2.29 478-1623-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 478-1623-2-ND 2,000 270.00/M 12103C225KAT2A 
25V 1.0uF +10% 1.52 478-3816-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 478-3816-2-ND 3,000 324.00/M 12103C105KAT2A 
1.0uF +20% 1.52 478-3817-1-ND 12.87 76.05 219.38 | 478-3817-2-ND 3,000 211.00/M 12103C105MAT2A 
16V 4.7uF +10% 2.79 478-1624-1-ND 23.65 139.75 403.13 | 478-1624-2-ND 1,000 387.00 1210YC475KAT2A 
22uF +20% 2.79 478-4594-1-ND 22.50 187.50 625.00 | 478-4594-2-ND 1,000 900.00 1210YC226MAT2A 
10V 10yF +10% 2.79 478-1625-1-ND 29.15 172.25 496.88 | 478-1625-2-ND 1,000 477.00 1210ZC106KAT2A 
25V 4.7uF +10% 2.79 478-1626-1-ND 15.40 91.00 262.50 | 478-1626-2-ND 1,000 252.00 12103D475KAT2A 
10yF +10% 2.29 478-1627-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 478-1627-2-ND 2,000 324.00/M 12103D106KAT2A 
4.7uF +10% 1.78 478-1628-1-ND 17.60 104.00 300.00 | 478-1628-2-ND 2,500 288.00/M 1210YD475KAT2A 
16V 10yF +10% 2.29 478-1629-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 478-1629-2-ND 2,000 270.00/M 1210YD106KAT2A 
10yuF +20% 2.79 478-2572-1-ND 29.70 175.50 506.25 | 478-2572-2-ND 2,000 486.00/M 1210YD106MAT2A 
22uF +10% 2.79 478-1630-1-ND 34.10 201.50 581.25 | 478-1630-2-ND 1,000 558.00 1210YD226KAT2A 
X5R 10yF +10% 2.29 478-1631-1-ND 22.55 133.25 384.38 | 478-1631-2-ND 2,000 369.00/M 1210ZD106KAT2A 
10V 22uF +20% 2.79 478-3650-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-3650-2-ND 1,000 576.00 1210ZD226MAT2A 
22uF +10% 279 478-1632-1-ND 35.20 208.00 600.00 | 478-1632-2-ND 1,000 576.00 1210ZD226KAT2A 
22uF +20% 2.79 478-2573-1-ND 41.80 247.00 712.50 | 478-2573-2-ND 1,000 684.00 12106D226MAT2A 
47uF +20% 2.79 478-2574-1-ND 78.10 461.50 1331.25 | 478-2574-2-ND 1,000 1278.00 12106D476MAT2A 
6.3V 47uF +10% 2.79 478-1633-1-ND 78.10 461.50 1331.25 | 478-1633-2-ND 1,000 1278.00 12106D476KAT2A 
22uF +10% 2.79 478-3649-1-ND 47.30 279.50 806.25 | 478-3649-2-ND 1,000 774.00 12106D226KAT2A 
100uF +20% 2.79 478-2575-1-ND 78.10 461.50 1331.25 | 478-2575-2-ND 1,000 1278.00 12106D107MAT2A 
25V 4.7uF +80 -20% 1.40 478-3818-1-ND 38.50 227.50 656.25 | 478-3818-2-ND 3,000 630.00/M 12103G475ZAT2A 
Y5V 10yF +80 -20% 1.78 478-3651-1-ND 66.00 390.00 1125.00 | 478-3651-2-ND 2,500 1080.00/M 12103G106ZAT2A 
16V 10yF +80 -20% 1.78 478-1634-1-ND 29.70 175.50 506.25 | 478-1634-2-ND 2,500 486.00/M 1210YG106ZAT2A 
10V 22uF +80 -20% 2.29 478-1635-1-ND 43.45 256.75 740.63 | 478-1635-2-ND 2,000 711.00/M 1210ZG226ZAT2A 
4000V 33pF +10% 2.03 478-4726-1-ND NEW! 24.20 143.00 412.50 | 478-4726-2-ND NEW! 2,000 396.00/M 1808JA330KAT1A 
27pF +10% 2.03 478-2978-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2978-2-ND 2,000 540.00/M 1808HA270KAT1A 
3000V 33pF +10% 2.03 478-2979-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2979-2-ND 2,000 540.00/M 1808HA330KAT1A 
CoG 47pF +10% 2.03 478-4723-1-ND NEW! 22.00 130.00 375.00 | 478-4723-2-ND NEW! 2,000 360.00/M 1808HA470KAT1A 
(NPO) 82pF +10% 2.03 478-2980-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2980-2-ND 2,000 540.00/M 1808HA820KAT1A 
1808 2000V 220pF +5% 2.03 478-2973-1-ND 39.60 234.00 675.00 | 478-2973-2-ND 2,000 648.00/M 1808GA221JAT1A 
47pF +10% 2.03 478-2963-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2963-2-ND 2,000 540.00/M 1808AA470KAT1A 
1000V 68pF +10% 2.03 478-2965-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2965-2-ND 2,000 540.00/M 1808AA680KAT1A 
560pF +5% 2.03 478-2964-1-ND 39.60 234.00 675.00 | 478-2964-2-ND 2,000 648.00/M 1808AA561JAT1A 
x7R | 3000V 1000pF +20% 2.03 478-4724-1-ND NEW! 16.50 97.50 281.25 | 478-4724-2-ND NEW! 2,000 270.00/M 1808HC102MAT1A 
1000pF +10% 2.03 478-2981-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2981-2-ND 2,000 540.00/M 1808HC102KAT1A 
(Continued) 
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INA) ( Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) Digi@ Reel” [seis 


Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
3000V 1500pF +10% 2.03 478-4725-1-ND NEW! 22.00 130.00 375.00 478-4725-2-ND NEW! 2,000 360.00/M 1808HC152KAT1A 
2500V 1000pF +10% 2.03 478-2983-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2983-2-ND 2,000 540.00/M 1808WC102KAT1A 
1200pF +10% 2.03 478-2984-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2984-2-ND 2,000 540.00/M 1808WC122KATIA 
100pF +10% 1.78 478-4004-1-ND 30.80 182.00 525.00 478-4004-2-ND 2,000 504.00/M 1808GC101KAT1A 
330pF +20% 2.03 478-2977-1-ND 31.35 185.25 534.38 478-2977-2-ND 2,000 513.00/M 1808GC331MAT1A 
2000V 470pF +10% 1.78 478-4005-1-ND 30.80 182.00 525.00 478-4005-2-ND 2,000 504.00/M 1808GC471KAT1A 
1000pF +10% 2.03 478-2974-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2974-2-ND 2,000 540.00/M 1808GC102KAT1A 
1000pF +20% 2.03 478-2975-1-ND 31.08 183.63 529.69 478-2975-2-ND 2,000 509.00/M 1808GC102MAT1A 
1808 | x7R 1500pF +10% 2.03 478-2976-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2976-2-ND 2,000 540.00/M 1808GC152KAT1A 
1500V 1000pF +10 2.03 478-2982-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2982-2-ND 2,000 540.00/M 1808SC102KAT1A 
1000pF +10% 2.03 478-2966-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2966-2-ND 2,000 540.00/M 1808AC102KAT1A 
3300pF +10% 2.03 478-2969-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2969-2-ND 2,000 540.00/M 1808AC332KAT1A 
14000V 6800pF +10% 2.03 478-2970-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2970-2-ND 2,000 540.00/M 1808AC682KAT1A 
10000pF +10% 2.03 478-2967-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2967-2-ND 2,000 540.00/M 1808AC103KAT1A 
10000pF +20% 1.78 478-4003-1-ND 30.80 182.00 525.00 478-4003-2-ND 2,000 504.00/M 1808AC103MAT1A 
15000pF +10% 2.03 478-2968-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2968-2-ND 2,000 540.00/M 1808AC153KAT1A 
630V 3300pF +20% 2.03 478-2971-1-ND 31.08 183.63 529.69 | — = = 1808CC332MAT1A 
39000pF +10% 2.03 478-2972-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-2972-2-ND 2,000 540.00/M 1808CC393KAT1A 
4000V 27pF +10% 2.54 478-4716-1-ND NEW! 24.20 143.00 412.50 478-4716-2-ND NEW! 1,000 396.00 1812JA270KAT1A 
47pF 45% 2.54 478-4734-1-ND NEW! 30.80 182.00 525.00 478-4734-2-ND NEW! 1,000 504.00 1812JA470JATIA 
47pF 45% 2.54 478-3005-1-ND 42.24 249.60 720.00 478-3005-2-ND 1,000 691.00 1812HA470JATIA 
100pF +10% 2.54 478-4729-1-ND NEW! 25.30 149.50 431.25 478-4729-2-ND NEW! 1,000 414.00 1812HA101KAT1A 
3000V 220pF 45% 2.54 478-4730-1-ND NEW! 30.80 182.00 525.00 478-4730-2-ND NEW! 1,000 504.00 1812HA221JATIA 
220pF +10% 2.54 478-4731-1-ND NEW! 28.60 169.00 487.50 478-4731-2-ND NEW! 1,000 468.00 1812HA221KAT1A 
330pF +10% 2.54 478-3004-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-3004-2-ND 1,000 576.00 1812HA331KAT1A 
2500V 100pF +10% 2.54 478-3011-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-3011-2-ND 1,000 576.00 1812WA101KAT1A 
CoG 2000 150pF 45% 2.54 478-4728-1-ND NEW! 29.70 175.50 506.25 478-4728-2-ND NEW! 1,000 486.00 1812GA151JAT1A 
(NPO) 470pF +5% 2.54 478-2999-1-ND 42.24 249.60 720.00 478-2999-2-ND 1,000 691.00 1812GA471JAT1A 
1500V 560pF +10% 2.54 478-3008-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-3008-2-ND 1,000 576.00 1812SA561KAT1A 
100pF 45% 2.54 478-4727-1-ND NEW! 28.60 169.00 487.50 478-4727-2-ND NEW! 1,000 468.00 1812AA101JAT1A 
100pF +10% 2.54 478-2985-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-2985-2-ND 1,000 576.00 1812AA101KAT1A 
1000V 220pF +10% 2.54 478-2987-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-2987-2-ND 1,000 576.00 1812AA221KAT1A 
470pF 45% 2.54 478-2988-1-ND 42.24 249.60 720.00 478-2988-2-ND 1,000 691.00 1812AA471JATIA 
1000pF +20% 2.54 478-2986-1-ND 33.44 197.60 570.00 478-2986-2-ND 1,000 547.00 1812AA102MAT1A 
50V .O1nF 45% 1.52 478-1636-1-ND 24.20 143.00 412.50 478-1636-2-ND 1,000 396.00 18125A103JAT2A 
.015uF 45% 1.52 478-1637-1-ND 41.25 243.75 703.13 478-1637-2-ND 1,000 675.00 18125A153JAT2A 
470pF +10% 2.54 478-3007-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-3007-2-ND 1,000 576.00 1812HC471KAT1A 
3000V 1000pF +10% 2.54 478-3006-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-3006-2-ND 1,000 576.00 1812HC102KAT1A 
1000pF +20% 2.54 478-4732-1-ND NEW! 16.50 97.50 281.25 478-4732-2-ND NEW! 1,000 270.00 1812HC102MAT1A 
2200pF +10% 2.54 478-4733-1-ND NEW! 22.00 130.00 375.00 478-4733-2-ND NEW! 1,000 360.00 1812HC222KATIA 
2500V 1200pF +20% 2.54 478-3012-1-ND 33.44 197.60 570.00 | — = = 1812WC122MAT1A 
3300pF +10% 2.54 478-4736-1-ND NEW! 24.20 143.00 412.50 478-4736-2-ND NEW! 1,000 396.00 1812WC332KAT1A 
1000pF +10% 2.54 478-3000-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-3000-2-ND 1,000 576.00 1812GC102KAT1A 
2000V 1000pF +20% 2.54 478-3001-1-ND 33.44 197.60 570.00 478-3001-2-ND 1,000 547.00 1812GC102MAT1A 
2700pF +10% 2.54 478-3002-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-3002-2-ND 1,000 576.00 1812GC272KAT1A 
4700pF +10% 2.54 478-3003-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-3003-2-ND 1,000 576.00 1812GC472KAT1A 
1812 4700pF +10% 2.54 478-3009-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-3009-2-ND 1,000 576.00 1812SC472KAT1A 
1500V 5600pF +10% 2.54 478-3010-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-3010-2-ND 1,000 576.00 1812SC562KAT1A 
10000pF +10% 2.54 478-4735-1-ND NEW! 26.40 156.00 450.00 478-4735-2-ND NEW! 1,000 432.00 1812SC103KAT1A 
1000pF +10% 2.54 478-2989-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-2989-2-ND 1,000 576.00 1812AC102KAT1A 
4700pF +10% 2.54 478-2993-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-2993-2-ND 1,000 576.00 1812AC472KAT1A 
4000V 5000pF +10% 2.54 478-2994-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-2994-2-ND 1,000 576.00 1812AC502KAT1A 
10000pF +10% 2.54 478-2990-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-2990-2-ND 1,000 576.00 1812AC103KAT1A 
X7R 22000pF +10% 2.54 478-2991-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-2991-2-ND 1,000 576.00 1812AC223KAT1A 
27000pF +10% 2.54 478-2992-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-2992-2-ND 1,000 576.00 1812AC273KAT1A 
10UF +10% 2.00 478-4009-1-ND 33.00 195.00 562.50 478-4009-2-ND 1,000 540.00 1812CC104KATIA 
22000pF +10% 2.54 478-2995-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-2995-2-ND 1,000 576.00 1812CC223KAT1A 
630V 33000pF +10% 2.54 478-2996-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-2996-2-ND 1,000 576.00 1812CC333KAT1A 
47000pF +10% 2.54 478-2997-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-2997-2-ND 1,000 576.00 1812CC473KATIA 
68000pF +10% 2.54 478-2998-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-2998-2-ND 1,000 576.00 1812CC683KAT1A 
200V -10UF 10% 1.02 478-3823-1-ND 27.50 162.50 468.75 478-3823-2-ND 1,000 450.00 18122C104KAT2A 
.22UF +10% 1.02 478-1640-1-ND 18.70 110.50 318.75 478-1640-2-ND 1,000 306.00 18121C224KAT2A 
100V ATUF +10% 1.52 478-1641-1-ND 26.95 159.25 459.38 478-1641-2-ND 1,000 441.00 18121C474KAT2A 
1.0uF +10% 2.29 478-1642-1-ND 33.55 198.25 — | 478-1642-2-ND 700 384.30 18121C105KAT2A 
-33uF 10% 1.02 478-3825-1-ND 24.75 146.25 421.88 478-3825-2-ND 1,000 405.00 18125C334KAT2A 
A7UF +10% 1.02 478-3826-1-ND 41.80 247.00 712.50 478-3826-2-ND 1,000 684.00 18125C474KAT2A 
A7UF 20% 1.02 478-3827-1-ND 38.50 227.50 656.25 478-3827-2-ND 1,000 630.00 18125C474MAT2A 
50V .68uF 10% 1.27 478-3828-1-ND 41.80 247.00 712.50 478-3828-2-ND 1,000 684.00 18125C684KAT2A 
1.0uF +10% 1.27 478-1643-1-ND 28.05 165.75 478.13 478-1643-2-ND 1,000 459.00 18125C105KAT2A 
1.0uF 20% 1.27 478-3824-1-ND 31.90 188.50 543.75 478-3824-2-ND 1,000 522.00 18125C105MAT2A 
2.2uUF +10% 2.79 478-2567-1-ND 29.70 175.50 — _| 478-2567-2-ND 500 243.00 18125C225KAT2A 
25V 10yF +10% 2.79 478-1644-1-ND 45.65 269.75 — | 478-1644-2-ND 500 373.50 18123D106KAT2A 
X5R 10V 22uF +10% 2.79 478-1645-1-ND 45.65 269.75 — _| 478-1645-2-ND 500 373.50 1812ZD226KAT2A 
6.3V 47uF +10% 2.79 478-1646-1-ND 82.50 487.50 — _| 478-1646-2-ND 500 675.00 18126D476KAT2A 
coG 3000V 220pF +10% 2.54 478-3017-1-ND 46.20 273.00 787.50 478-3017-2-ND 1,000 756.00 1825HA221KAT1A 
NPO 2500V 1000pF +10% 2.54 478-4738-1-ND NEW! 38.50 227.50 656.25 478-4738-2-ND NEW! 1,000 630.00 1825WA102KAT1A 
( ) 1000V 3300pF 45% 2.54 478-3013-1-ND 55.44 327.60 — _| 478-3013-2-ND 500 453.50 1825AA332JAT1IA 
4000V 1000pF +10% 2.54 478-4737-1-ND NEW! 38.50 227.50 656.25 478-4737-2-ND NEW! 1,000 630.00 1825JC102KAT1A 
2500V 5600pF +10% 2.54 478-3018-1-ND 46.20 273.00 787.50 478-3018-2-ND 1,000 756.00 1825WC562KATIA 
1825 2000V 1000pF +10% 2.00 478-4007-1-ND 42.90 253.50 731.25 478-4007-2-ND 1,000 702.00 1825GC102KAT1A 
10000pF +10% 2.00 478-4008-1-ND 42.90 253.50 731.25 478-4008-2-ND 1,000 702.00 1825GC103KAT1A 
X7R 4000V 1OUF +10% 2.00 478-4006-1-ND 42.90 253.50 731.25 478-4006-2-ND 1,000 702.00 1825AC104KAT1A 
47000pF +10% 2.54 478-3014-1-ND 46.20 273.00 787.50 478-3014-2-ND 1,000 756.00 1825AC473KAT1A 
630V 10UF +10% 2.54 478-3015-1-ND 46.20 273.00 787.50 478-3015-2-ND 1,000 756.00 1825CC104KATIA 
-15uF +10% 2.54 478-3016-1-ND 46.20 273.00 787.50 478-3016-2-ND 1,000 756.00 1825CC154KAT1IA 
50V 1.0uF +10% 1:27. 478-3829-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-3829-2-ND 1,000 810.00 18255C105KAT2A 
2000V 10000pF +10% 3.30 478-3020-1-ND 85.80 507.00 1462.50 478-3020-2-ND 1,000 1404.00 2220GC103KAT1A 
2220 | X7R 10000pF +20% 3.30 478-4739-1-ND NEW! 66.00 390.00 1125.00 478-4739-2-ND NEW! 1,000 1080.00 2220GC103MAT1A 
50V 1.0uF +10% 3.30 478-3019-1-ND 85.80 507.00 1462.50 478-3019-2-ND 1,000 1404.00 22205C105KAT1A 
CoG | 1000V 8200pF +10% 2.54 478-3022-1-ND 85.80 507.00 — _| 478-3022-2-ND 500 702.00 2225AA822KAT1A 
2000V 10000pF +10% 2.54 478-3024-1-ND 85.80 507.00 1462.50 478-3024-2-ND 1,000 1404.00 2225GC103KATIA 
2500V 10000pF +10% 2.54 478-4742-1-ND NEW! 71.50 422.50 1218.75 478-4742-2-ND NEW! 1,000 1170.00 2225WC103KAT1A 
2225 X7R 1000V -10UF +10% 2.54 478-4741-1-ND NEW! 71.50 422.50 1218.75 478-4741-2-ND NEW! 1,000 1170.00 2225AC104KAT1A 
630V 10UF +10% 2.54 478-4717-1-ND NEW! 77.00 455.00 1312.50 478-4717-2-ND NEW! 1,000 1260.00 2225CC104KAT1A 
-22uUF +10% 2.54 478-3023-1-ND 85.80 507.00 1462.50 478-3023-2-ND 1,000 1404.00 2225CC224KAT1IA 
200V -33uF +10% 2.54 478-3021-1-ND 85.80 507.00 1462.50 478-3021-2-ND 1,000 1404.00 22252C334KATIA 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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INA ( Flexisafe Multilayer Ceramic Chip Capacitors Ira 
mT 4X For Ultra Safety Critical Applications * pt 
AVX has developed a range of components specifically for safety critical flexure type mechanical damage accounts for the majority of MLCC failures. ct 
applications. Utilizing the award-winning FLEXITERM™ layer in conjunction with The addition of the cascade (MLSC) structure protects the component from = 
the cascade (MLSC) design previously used for high voltage MLCC’s, a range low insulation resistance failure resulting from other common causes for 
of ceramic capacitors is now available for customers who require components failure: thermal stress damage, repetitive strike ESD damage, and placement Dimensions (mm) 
designed with an industry leading set of safety features. The FLEXITERM damage. With the inclusion of the cascade design structure to complement the | Size Code L WwW t 
layer protects the component from any damage to the ceramic resulting from FLEXITERM layer, the FLEXISAFE series of capacitors has unbeatable safety 0805 2.01+0.20 | 1.25+0.20 | 0.50+0.25 
mechanical stress during PCB assembly or use with end customers. Board _ features. 1206 3.20+0.20 | 1.60+0.20 | 0.50+0.25 
Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type Dc Capacitance | Tolerance | Max (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1000pF +10% = 478-4317-1-ND 3.74 22.10 63.75 478-4317-2-ND 2,000 61.00/M FS055C102KAZ2A 
0805 X7R 50V 10000pF +10% _— 478-4316-1-ND 3.74 22.10 63.75 478-4316-2-ND 2,000 61.00/M FS055C103KAZ2A 
-10UF +10% = 478-4315-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-4315-2-ND 2,000 81.00/M FS055C104KAZ2A 
1206 X7R 50V 1000pF +10% 1.0 478-4643-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-4643-2-ND 4,000 72.00/M FS065C102KAZ2A 
3300pF +10% 1.2 478-4644-1-ND 4.40 26.00 75.00 478-4644-2-ND 2,000 72.00/M FS065C332KAZ2A 
Multilayer Ceramic Chip Capacitors with Soft Termination 
With increased requirements from the automotive industry for a X7R dielectric. The industry standard for flexure is 2mm minimum. ~ = 
additional component robustness, AVX recognized the need to With Soft Termination, AVX guarantees a minimum flexure of 5mm, Dimensions (mm) 
produce a MLCC with enhanced mechanical strength. It was noted _ without any internal cracks. Beyond 5mm, generally the component will Size Code L Ww t 
that many components may be subject to severe flexing and vibration open. The industry standard for temperature cycling is 1,000 cycles - 0603 1.60+0.15 | 0.81+0.15 | 0.35+0.15 
when used in various under-the-bonnet automotive applications. AVX guarantees 3,000 cycles. As well as for automotive applications, Law, 0805 2.01+0.20 | 1.25+0.20 | 0.50+0.25 
To satisfy the requirement for enhanced mechanical strength, AVX the soft termination will provide design engineers with a satisfactory <<< i 1206 3.20+0.20 | 1.60+0.20 | 0.50+0.25 
had to find a way of ensuring electrical integrity is maintained whilst solution when designing PCBs which may be subject to high levels was tr 1210 3.20+0.20 | 2.50+0.20 | 0.50+0.25 
external forces are being applied to the component. It was found of board flexure. Features: ¢ High mechanical performance able to 1808 4.57+0.25 | 2.03+0.25 | 0.64+0.39 
that the structure of the termination needed to be flexible and after withstand 5mm bend test guaranteed * Open failure mode is apparent i 1812 4.50+0.30 | 3.20+0.20 | 0.61+0.36 
much research and development, a “soft termination” was found. This when products are overstressed by 5mm_ Increased temperature 1825 4.50+0.30 | 6.40+0.30 | 0.64+0.39 
soft termination is designed to enhance the mechanical flexure and _ cycling performance for 3000 cycles and beyond « Reduction in circuit 2220 5.70+0.40 | 5.00+0.40 | 0.64+0.39 
temperature cycling performance of a standard ceramic capacitor with board flex failures * Base metal electrode system. 2225 5.72+0.25 | 6.35+0.25 | 0.64+0.39 
Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC_ | Capacitance | Tolerance |Max(mm)|_ Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1000pF +10% 0.94 478-3526-1-ND 2.93 17.29 49.88 478-3526-2-ND 4,000 48.00/M 06035C102KAZ2A 
1500pF +10% 0.94 478-3527-1-ND 2.93 17.29 49.88 478-3527-2-ND 4,000 48.00/M 06035C152KAZ2A 
2200pF +10% 0.94 478-3528-1-ND 2.77 16.38 47.25 478-3528-2-ND 4,000 45.00/M 06035C222KAZ2A 
3300pF +10% 0.94 478-3529-1-ND 2.93 17.29 49.88 478-3529-2-ND 4,000 48.00/M 06035C332KAZ2A 
4700pF +10% 0.94 478-3530-1-ND 2.93 17.29 49.88 478-3530-2-ND 4,000 48.00/M 06035C472KAZ2A 
50V 6800pF +10% 0.94 478-3531-1-ND 2.93 17.29 49.88 478-3531-2-ND 4,000 48.00/M 06035C682KAZ2A 
10000pF +10% 0.94 478-3532-1-ND 2.93 17.29 49.88 478-3532-2-ND 4,000 48.00/M 06035C103KAZ2A 
0603 | X7R 15000pF +10% 0.94 478-3533-1-ND 4.00 23.66 68.25 478-3533-2-ND 4,000 66.00/M 06035C153KAZ2A 
22000pF +10% 0.94 4.31 25.48 73.50 4,000 71.00/M 06035C223KAZ2A 
33000pF +10% 0.94 4.31 25.48 73.50 4,000 71.00/M 06035C333KAZ2A 
47000pF +10% 0.94 478-3536-1-ND 4.31 25.48 73.50 478-3536-2-ND 4,000 71.00/M 06035C473KAZ2A 
10UF +10% 0.94 478-3540-1-ND 6.93 40.95 118.13 478-3540-2-ND 4,000 113.00/M 06035C104KAZ2A 
25V 0UF +10% 0.94 478-3539-1-ND 6.93 40.95 118.13 478-3539-2-ND 4,000 113.00/M 06033C104KAZ2A 
16V 68000pF +10% 0.94 478-3537-1-ND 5.54 32.76 94.50 478-3537-2-ND 4,000 91.00/M O603YC683KAZ2A 
10UF +10% 0.94 478-3538-1-ND 5.54 32.76 94.50 478-3538-2-ND 4,000 91.00/M O603YC104KAZ2A 
10000pF +10% 0.94 478-3559-1-ND 3.23 19.11 55.13 478-3559-2-ND 4,000 53.00/M 08051C103KAZ2A 
400V 22000pF +10% 1.27 478-3560-1-ND 3.70 21.84 63.00 478-3560-2-ND 2,000 60.00/M 08051C223KAZ2A 
47000pF +10% 1.27 478-3561-1-ND 3.70 21.84 63.00 478-3561-2-ND 2,000 60.00/M 08051C473KAZ2A 
10UF +10% 1.40 478-3562-1-ND 5.08 30.03 86.63 478-3562-2-ND 2,000 83.00/M 08051C104KAZ2A 
1000pF +10% 0.94 478-3541 - 3.47 20.48 59.06 478-3541 - 4,000 57.00/M 08055C102KAZ2A 
1500pF +10% 0.94 478-3542-1-ND 3.47 20.48 59.06 478-3542-2-ND 4,000 57.00/M 08055C152KAZ2A 
2200pF +10% 0.94 478-3543-1-ND 3.47 20.48 59.06 478-3543-2-ND 4,000 57.00/M 08055C222KAZ2A 
3300pF +10% 0.94 478-3544-1-ND 3.47 20.48 59.06 478-3544-2-ND 4,000 57.00/M 08055C332KAZ2A 
4700pF +10% 0.94 478-3545-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3545-2-ND 4,000 80.00/M 08055C472KAZ2A 
6800pF +10% 0.94 478-3546-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3546-2-ND 4,000 80.00/M O08055C682KAZ2A 
0805 | X7R 50V 10000pF +10% 0.94 478-3547-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3547-2-ND 4,000 80.00/M 08055C103KAZ2A 
15000pF +10% 0.94 478-3548-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3548-2-ND 4,000 80.00/M 08055C153KAZ2A 
22000pF +10% 0.94 478-3549-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3549-2-ND 4,000 80.00/M 08055C223KAZ2A 
33000pF +10% 0.94 478-3550-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3550-2-ND 4,000 80.00/M 08055C333KAZ2A 
47000pF +10% 0.94 4.90 28.93 83.44 478-3551-2-ND 4,000 80.00/M 08055C473KAZ2A 
68000pF +10% 0.94 478-3552-1-ND 4.90 28.93 83.44 478-3552-2-ND 4,000 80.00/M O08055C683KAZ2A 
10UF +10% 0.94 478-3553-1-ND 3.70 21.84 63.00 478-3553-2-ND 4,000 60.00/M 08055C104KAZ2A 
22UF +10% 1.40 4.93 29.12 84.00 478-3555-2-ND 2,000 81.00/M 08055C224KAZ2A 
25V -33UF +10% 1.40 478-3556-1-ND 4.93 29.12 84.00 478-3556-2-ND 2,000 81.00/M 08053C334KAZ2A 
1.0uF +10% 1.40 478-3558-1-ND 46.97 277.55 800.63 478-3558-2-ND 2,000 769.00/M 08053C105KAZ2A 
10V 1.0uF +10% 1.40 478-3557-1-ND 21.56 127.40 367.50 478-3557-2-ND 2,000 353.00/M 0805ZC105KAZ2A 
100pF +10% 1.52 478-4599-1-ND 6.75 56.25 187.50 478-4599-2-ND 2,000 270.00/M 1206GC101KAZ1A 
2000V 470pF +10% 1.52 478-4660-1-ND 16.50 97.50 281.25 478-4660-2-ND 2,000 270.00/M 1206GC471KAZ1A 
1000pF +10% 1.52 478-4600-1-ND 6.75 56.25 187.50 478-4600-2-ND 2,000 270.00/M 1206GC102KAZ1A 
4000V 2200pF +10% 1.52 478-4658-1-ND 16.50 97.50 281.25 478-4658-2-ND 2,000 270.00/M 1206AC222KAZ1A 
4700pF +10% 1.52 478-4668-1-ND 16.50 97.50 281.25 478-4668-2-ND 2,000 270.00/M 1206AC472KAZ1A 
630V 10000pF +10% 1.52 478-4659-1-ND 16.50 97.50 281.25 478-4659-2-ND 2,000 270.00/M 1206CC103KAZ1A 
1000pF +10% 0.94 478-3576-1-ND 4.47 26.39 76.13 478-3576-2-ND 4,000 73.00/M 12061C102KAZ2A 
10000pF +10% 0.94 478-3577-1-ND 4.47 26.39 76.13 478-3577-2-ND 4,000 73.00/M 12061C103KAZ2A 
100V -10UF +10% 1.78 478-3578-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-3578-2-ND 2,000 63.00/M 12061C104KAZ2A 
.22UF +10% 1.78 478-3579-1-ND 15.25 90.09 259.88 478-3579-2-ND 2,000 249.00/M 12061C224KAZ2A 
-33UF +10% 1.78 478-3580-1-ND 15.25 90.09 259.88 478-3580-2-ND 2,000 249.00/M 12061C334KAZ2A 
1206 | x7R 1000pF +10% 0.94 478-3563-1-ND 4.16 24.57 70.88 478-3563-2-ND 4,000 68.00/M 12065C102KAZ2A 
10000pF +10% 0.94 478-3564-1-ND 4.53 26.78 77.25 478-3564-2-ND 4,000 74.00/M 12065C103KAZ2A 
15000pF +10% 0.94 478-3565-1-ND 4.53 26.78 77.25 478-3565-2-ND 4,000 74.00/M 12065C153KAZ2A 
22000pF +10% 0.94 478-3566-1-ND 4.53 26.78 77.25 478-3566-2-ND 4,000 74.00/M 12065C223KAZ2A 
33000pF +10% 0.94 4.53 26.78 77.25 4,000 74.00/M 12065C333KAZ2A 
50V 47000pF +10% 0.94 478-3568-1-ND 4.53 26.78 77.25 478-3568-2-ND 4,000 74.00/M 12065C473KAZ2A 
68000pF +10% 0.94 478-3569-1-ND 4.53 26.78 77.25 478-3569-2-ND 4,000 74.00/M 12065C683KAZ2A 
10UF +10% 0.94 478-3570-1-ND 4.97 29.38 84.75 478-3570-2-ND 4,000 81.00/M 12065C104KAZ2A 
-15UF +10% 1.52 478-3571-1-ND 6.77 39.98 115.31 478-3571-2-ND 2,000 111.00/M 12065C154KAZ2A 
.22UF +10% 1.52 478-3572-1-ND 6.77 39.98 115.31 478-3572-2-ND 2,000 111.00/M 12065C224KAZ2A 
A7UF +10% 1.52 478-3573-1-ND 10.45 61.75 178.13 478-3573-2-ND 2,000 171.00/M 12065C474KAZ2A 
25V 2.2uF +10% 1.78 478-3575-1-ND 18.02 106.47 307.13 478-3575-2-ND 2,000 295.00/M 12063C225KAZ2A 
16V 1.0uF +10% 1.27 478-3574-1-ND 15.25 90.09 259.88 478-3574-2-ND 2,000 249.00/M 1206YC105KAZ2A 
2000V 1000pF +10% 1.70 478-4602-1-ND 9.00 75.00 250.00 478-4602-2-ND 2,000 360.00/M 1210GC102KAZ1A 
1000V 10000pF +10% 1.70 9.00 75.00 250.00 2,000 360.00/M 1210AC103KAZ1A 
10UF +10% 1.52 7.70 45.50 131.25 2,000 126.00/M 12101C104KAZ2A 
-33UF +10% 1.78 478-3582-1-ND 14.17 83.72 241.50 478-3582-2-ND 2,000 232.00/M 12101C334KAZ2A 
1210 | X7R 400V ATUF +10% 1.78 478-3583-1-ND 10.12 59.80 172.50 478-3583-2-ND 2,000 166.00/M 12101C474KAZ2A 
-68yuF +10% 2.29 478-3584-1-ND 23.21 137.15 395.63 478-3584-2-ND 1,000 380.00 12101C684KAZ2A 
1.0UF +10% 2.79 478-3585-1-ND 24.64 145.60 420.00 478-3585-2-ND 1,000 403.00 12101C105KAZ2A 
50V 10UF +10% 1.02 478-3586-1-ND 7.24 42.77 123.38 478-3586-2-ND 4,000 118.00/M 12105C104KAZ2A 
.22UF +10% 1.27 478-3587-1-ND 9.68 57.20 165.00 478-3587-2-ND 2,000 158.00/M 12105C224KAZ2A 
(Continued) 
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INA) ( Multilayer Ceramic Chip Capacitors with Soft Termination (Cont) 


Size wv Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code | Type DC Capacitance | Tolerance | Max(mm)|_ Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
-33UF +10% 1.52 478-3588-1-ND 16.94 100.10 288.75 478-3588-2-ND 2,000 277.00/M | 12105C334KAZ2A 
ATUF +10% 1.52 478-3589-1-ND 16.94 100.10 288.75 478-3589-2-ND 2,000 277.00/M | 12105C474KAZ2A 
1210 | x7R 50V 1.0UF +10% 2.79 478-3590-1-ND 44.66 263.90 761.25 478-3590-2-ND 2,000 731.00/M | 12105C105KAZ2A 
2.2UF +10% 2.79 478-3591-1-ND 49.28 291.20 840.00 478-3591-2-ND 1,000 806.00 | 12105C225KAZ2A 
4.7uF +10% 1.70 478-4523-1-ND 25.11 209.25 697.50 478-4523-2-ND 1,000 1004.00 | 12105C475KAZ2A 
16V 4.7uF +10% 2.79 478-3592-1-ND 55.44 327.60 945.00 478-3592-2-ND 2,000 907.00/M_| 1210YC475KAZ2A 
3000V 1000pF +10% 2.03 478-4603-1-ND 13.50 112.50 375.00 478-4603-2-ND 2,000 540.00/M | 1808HC102KAZ1A 
1808 | X7R 1000pF +20% 2.03 478-4604-1-ND 12.83 106.88 356.25 478-4604-2-ND 2,000 513.00/M_| 1808HC102MAZ1A 
1000V 10000pF +10% 2.03 478-4661-1-ND 27.50 162.50 468.75 478-4661-2-ND 2,000 450.00/M_| 1808AC103KAZ1A 
470pF +10% 2.54 478-4665-1-ND 27.50 162.50 468.75 478-4665-2-ND 2,000 450.00/M | 1812HC471KAZ1A 
3000V 1000pF +10% 2.54 478-4607-1-ND 14.40 120.00 400.00 478-4607-2-ND 1,000 576.00 | 1812HC102KAZ1A 
1000pF +20% 2.54 478-4608-1-ND 13.68 114.00 380.00 478-4608-2-ND 1,000 547.00 | 1812HC102MAZ1A 
2000V 4700pF +10% 2.54 478-4606-1-ND 14.40 120.00 400.00 478-4606-2-ND 1,000 576.00 | 1812GC472KAZ1A 
4000V 10000pF +10% 2.54 478-4605-1-ND 14.40 120.00 400.00 478-4605-2-ND 1,000 576.00 | 1812AC103KAZ1A 
27000pF +10% 2.54 478-4662-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-4662-2-ND 2,000 576.00/M_| 1812AC273KAZ1A 
630V 10UF +10% 2.54 478-4663-1-ND 27.50 162.50 468.75 478-4663-2-ND 2,000 450.00/M | 1812CC104KAZ1A 
1812 | X7R 47000pF +10% 2.54 478-4664-1-ND 35.20 208.00 600.00 478-4664-2-ND 2,000 576.00/M_| 1812CC473KAZ1A 
A7UF +10% 2.29 478-3596-1-ND 62.70 370.50 1068.75 478-3596-2-ND 1,000 1026.00 | 18121C474KAZ2A 
400V 68 UF +10% 2.79 62.70 370.50 1068.75 1,000 1026.00 | 18121C684KAZ2A 
1.0uF +10% 2.79 478-3598-1-ND 47.08 278.20 = 478-3598-2-ND 500 385.00 | 18121C105KAZ2A 
2.2UF +10% 2.79 478-3599-1-ND 92.40 546.00 _ 478-3599-2-ND 500 756.00 | 18121C225KAZ2A 
ATUF +10% 2.29 478-3593-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-3593-2-ND 1,000 810.00 | 18125C474KAZ2A 
50V -68UF +10% 2.29 478-3594-1-ND 62.70 370.50 1068.75 478-3594-2-ND 1,000 1026.00 | 18125C684KAZ2A 
1.0UF +10% 2.29 478-3595-1-ND 46.20 273.00 787.50 478-3595-2-ND 1,000 756.00 | 18125C105KAZ2A 
2000V 10000pF +10% 2.54 478-4670-1-ND 46.20 273.00 787.50 478-4670-2-ND 1,000 756.00 | 1825GC103KAZ1A 
1825 | x7R | 1000v 10UF +10% 2.54 478-4669-1-ND 46.20 273.00 787.50 478-4669-2-ND 1,000 756.00 | 1825AC104KAZ1A 
47000pF +10% 2.54 478-4609-1-ND 18.90 157.50 525.00 478-4609-2-ND 1,000 756.00 | 1825AC473KAZ1A 
630V 10UF +10% 2.54 478-4610-1-ND 18.90 157.50 525.00 478-4610-2-ND 1,000 756.00 | 1825CC104KAZ1A 
2200 | x7R 2000V 10000pF +10% 3.30 35.10 292.50 975.00 1,000 1404.00 | 2220GC103KAZ1A 
50V 10uF +10% 3.30 478-4522-1-ND 50.40 420.00 — 478-4522-2-ND 500 1008.00 | 22205C106KAZ2A 
2500V 10000pF +10% 2.54 478-4612-1-ND 35.10 292.50 975.00 478-4612-2-ND 1,000 1404.00 | 2225WC103KAZ1A 
2225 | X7R | 1000V -10UF +10% 2.54 478-4666-1-ND 85.80 507.00 1462.50 478-4666-2-ND 2,000 1404.00/M_ | 2225AC104KAZ1A 
630V 10UF +10% 2.54 478-4667-1-ND 89.10 526.50 1518.75 478-4667-2-ND 2,000 1458.00/M | 2225CC104KAZ1A 
Automotive Grade Multilayer Ie, 
a iz * <E =i Dimensions (mm) 
Ceramic Chip Capacitors )it |_ size coue w i 
0805 2.01+0.20 1.25+0.20 0.50+0.25 
Features: X7R dielectric components containing BME electrode and copper terminations with a Ni/Sn plated overcoat. La 1206 3.20+0.20 1.60+0.20 0.50+0.25 
Specifications: AECQ200 qualified t 2220 5.70+0.40 5.00+0.040 | 0.64+0.39 
Size WV Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code DC Capacitance Max (mm) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
100V 10UF 1.27 478-4525-1-ND 19 1.71 14.25 478-4525-2-ND 2,000 68.00/M 08051C104K4T2A 
0805 50V A7UF 1.27 34 3.06 25.50 478-4526-2-ND 2,000 122.00/M 08055C474K4T2A 
25V 1.0UF 1.40 478-4527-1-ND 1.22 10.98 91.50 478-4527-2-ND 2,000 439.00/M 08053C105K4T2A 
1206 25V 2.2uF 1.78 478-4530-1-ND 60 5.40 45.00 478-4530-2-ND 2,000 216.00/M 12063C225K4Z2A 
2220 50V 10yF 2:79) 478-4528-1-ND 6.25 56.25 468.75 478-4528-2-ND 500 1125.00 22205C106K4Z2A 
Hi-Q® MLC Capacitors 
The HQ Series capacitors from AVX are a Hi-Q high RF power, surface mount MLC capacitor and are characterized with ultra-low w (i 
ESR and dissipation factor at high frequencies. They are designed to handle high power and high voltage levels for applications in “FZ Dimensions (mm) 
RF power amplifiers, inductive heating, high magnetic field environments (MRI coils), medical, and industrial electronics. Tt Size Code L WwW T Max t 
Specifications: * Dissipation Factor @ 25°C: 0.1% Max (measured with 1Vms @ 1KHz {1MHz for <1000pF)} * Dielectric Strength: HQCC 5.84 6.35 3.3 0.64 
Min, 120% of rated WVDC “A! HOE a4 _ _ er 
Size wv Digi-Key Pricing AVX 
Code Dc Capacitance Tolerance Part No. i 10 100 Part No. 
3.3pF +0.50pF 478-4551-ND 7.00 49.00 420.00 HQCCHA3R3DAT9A 
4.7pF +0.25pF 478-4552-ND 7.00 49.00 420.00 HQCCHA4R7CA19A 
6.8pF +0.25pF 478-4555-ND 8.45 59.15 507.00 HQCCHA6R8CAT9A 
12pF 2% 478-4540-ND 8.45 59.15 507.00 HQCCHA120GAT9A 
15pF 2% 478-4543-ND 8.45 59.15 507.00 HQCCHA150GA19A 
18pF 2% 478-4545-ND 8.45 59.15 507.00 HQCCHA180GA19A 
20pF 2% 478-4546-ND 8.45 59.15 507.00 HQCCHA200GA19A 
22pF 2% 478-4547-ND 8.45 59.15 507.00 HQCCHA220GAT9A 
3000V 39pF 2% 478-4550-ND 8.45 59.15 507.00 HQCCHA390GAT9A 
56pF 2% 478-4553-ND 8.45 59.15 507.00 HQCCHAS60GAT9A 
HQCC 68pF 2% 478-4554-ND 8.45 59.15 507.00 HQCCHA680GAT9A 
82pF 10% 478-4556-ND 9.13 63.88 547.50 HQCCHA820KA19A 
120pF 2% 478-4541-ND 8.45 59.15 507.00 HQCCHA121GAT9A 
130pF 2% 478-4542-ND 8.45 59.15 507.00 HQCCHA131GA19A 
150pF 5% 478-4544-ND 8.45 59.15 507.00 HQCCHA151JA19A 
220pF 2% 478-4548-ND 8.45 59.15 507.00 HQCCHA221GAT9A 
270pF 2% 478-4549-ND 8.45 59.15 507.00 HQCCHA271GAT9A 
2500V 330pF 2% 478-4559-ND 9.13 63.88 547.50 HQCCWA331GAT9A 
390pF 2% 478-4560-ND 9.13 63.88 547.50 HQCCWA391GAT9A 
4500V 820pF 2% 478-4558-ND 9.13 63.88 547.50 HQCCSA821GAT9A 
1000pF 10% 478-4557-ND 9.13 63.88 547.50 HQCCSA102KAT9A 
630V 6800pF 10% 478-4561-ND 13.18 92.23 790.50 HQCECA682KAT9A 
1200pF 5% 478-4562-ND 13.18 92.23 790.50 HQCEGA122JAT9A 
e00ey! 1800pF 10% 478-4563-ND 13.18 92.23 790.50 HOCEGA182KATSA 
2500V 820pF 5% 478-4579-ND 18.13 126.88 1087.50 HQCEWA821JAT9A 
3000V 560pF 5% 478-4565-ND 15.30 107.10 918.00 HQCEHA561JAT9A 
680pF 5% 478-4566-ND 15.30 107.10 918.00 HQCEHA681JAT9A 
220pF 5% 478-4567-ND 15.30 107.10 918.00 HQCEJA221JAT9A 
sp OY 390pF 5% 478-4568-ND 15.30 107.10 918.00 HQCEJA391JAT9A 
HQCE 5000V 150pF 5% 478-4569-ND 15.30 107.10 918.00 HQCEKA151JATOA 
18pF 5% 478-4572-ND 18.13 126.88 1087.50 HQCEMA180JAT9A 
22pF 5% 478-4573-ND 18.13 126.88 1087.50 HQCEMA220JAT9A 
27pF 5% 478-4574-ND 18.13 126.88 1087.50 HQCEMA270JAT9A 
7200V 33pF 5% 478-4575-ND 18.13 126.88 1087.50 HQCEMA330JAT9A 
43pF 1% 478-4576-ND 18.13 126.88 1087.50 HQCEMA430FAT9A 
68pF 1% 478-4577-ND 18.13 126.88 1087.50 HQCEMA680FAT9A 
75pF 1% 478-4578-ND 18.13 126.88 1087.50 HQCEMA750FAT9A 
100pF 5% 478-4570-ND 18.13 126.88 1087.50 HQCEMA101JAT9A 
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IENV/)(__LT Series Low Profile Multilayer Chip Capacitors 


i Aye w 
AVX introduces the LT series that is comprised of a range of low profile products in the X5R Size Dimensions (mm) re 
dielectric. X5R is a Class II dielectric with temperature variation of capacitance within +15% Code L W T (max.) t a 
Z a siead 2 0402 T.00 50 “356 25 
from -55°C ~ 85°C. Series includes 0402, 0603, 0805 and 1206 packages in compact, low- a 0603 4.60 ‘81 ‘56 "35 
profile designs. The LT Series is ideal for decoupling and filtering applications where height D @Reel 0805 2.01 1.25 95 50 ou 
clearance is limited. 1206 3.20 1.60 1.02 50 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Dc Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0402 4 1.0pF +20% 478-4069-1-ND 5.72 33.80 97.50 135.20 478-4069-2-ND 10,000 94.00/M LT024D105MAT2C 
4 4.7uF +20% 15.95 94.25 271.88 377.00 478-4070-2-ND 4,000 261.00/M LT034D475MAT2S. 
0603 6.3 2.2uUF +20% 9.68 57.20 165.00 228.80 478-4071-2-ND 4,000 158.00/M LT036D225MAT2S 
16 1.0uF +10% 15.95 94.25 271.88 377.00 478-4072-2-ND 4,000 261.00/M LTO3YD105KAT2S 
0805 6.3 10uF +20% 19.91 117.65 339.38 470.60 478-4073-2-ND 4,000 326.00/M LTO56D106MAT2X 
16 4.7UF +20% 10.56 62.40 180.00 249.60 478-4076-2-ND 4,000 173.00/M LTO5YD475MAT2X 
1206 16 10uF +20% 478-4077-1-ND 21.45 126.75 365.63 507.00 478-4077-2-ND 4,000 351.00/M LTO6YD106MAT2W 
I 4 4 4 H Size Dimensions (mm) inl ® 
SQ Series RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors See . ions (0 a) Digi@Reel 
Features: * High current carrying capabilities * High Q-Factor » Very low ESR * Very high series resonance 0603 .063+.006 .032+.006 .030 Max. ~~ L 
¢ Excellent stability under stresses of changing voltage, frequency, time and temperature 0605 .055+.015-.010 | .055+.015 020 / .057 4 a 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C »* Temperature Coefficient: (M)+90 +20ppm/°C 0805 .079+.008 -049+.008 -045 Max. { )> 
(A)O +30ppm/ °C * Dielectric withstanding voltage: 2.5 x rated voltage (1.5 x rated voltage for 500 volt rated parts) 1210 -110+.020-.010 | .110+.010 .030 / .102 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.2pF +.10pF 478-3482-1-ND@ 4.42 29.25 130.00 478-3482-2-ND® 4,000 199.00/M SQCSVAOR2BAT1A 
0.4pF +.10pF 478-3483-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3483-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVAOR4BAT1A 
0.6pF +.10pF 478-3484-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3484-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVAOR6BAT1A 
0.8pF +.10pF 478-3485-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3485-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVAOR8BAT1A 
1.0pF +.10pF 478-3486-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3486-2-ND@ 4,000 133.00/M SQCSVA1ROBAT1A 
1.1pF +.10pF 478-3487-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3487-2-ND®@ 4,000 133.00/M SQCSVA1R1BAT1A 
1.2pF +.10pF 478-3488-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3488-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA1R2BAT1A 
1.5pF +.10pF 478-3489-1-ND@ 2.96 19.58 87.00 478-3489-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA1RS5BAT1IA 
1.8pF +.10pF 478-3490-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3490-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA1R8BAT1A 
2.0pF +.10pF 478-3491-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3491-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA2ROBAT1A 
2.2pF +.10pF 478-3492-1-ND® 5.44 36.00 160.00 478-3492-2-ND® 4,000 291.00/M SQCSVA2R2BAT1A 
2.4pF +.10pF 478-3493-1-ND® 6.46 42.75 190.00 478-3493-2-ND® 4,000 291.00/M SQCSVA2R4BAT1A 
2.7pF +.10pF 478-3494-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3494-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA2R7BAT1A 
3.0pF +.10pF 478-3495-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3495-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA3ROBAT1A 
3.3pF +.10pF 478-3496-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3496-2-ND@ 4,000 133.00/M SQCSVA3R3BAT1A 
3.9pF +.25pF 478-3497-1-ND® 2.58 17.10 76.00 478-3497-2-ND® 4,000 116.00/M SQCSVA3R9CAT1A 
4.7pF +.25pF 478-3498-1-ND® 2.58 17.10 76.00 478-3498-2-ND® 4,000 116.00/M SQCSVA4R7CATIA 
0603 250V 5.6pF +.25pF 478-3499-1-ND@ 2.58 17.10 76.00 478-3499-2-ND® 4,000 116.00/M SQCSVASRECAT1IA 
6.8pF +.25pF 478-3500-1-ND® 2.58 17.10 76.00 478-3500-2-ND@ 4,000 116.00/M SQCSVA6R8CAT1A 
8.2pF +.25pF 478-3501-1-ND® 2.58 17.10 76.00 478-3501-2-ND@ 4,000 116.00/M SQCSVA8R2CAT1A 
10pF +5% 478-3502-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3502-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA100JAT1A. 
12pF 45% 478-3503-1-ND® 5.44 36.00 160.00 478-3503-2-ND® 4,000 245.00/M SQCSVA120JAT1A 
15pF 45% 478-3504-1-ND® 5.44 36.00 160.00 478-3504-2-ND® 4,000 245.00/M SQCSVA150JAT1A 
18pF +5% 478-3505-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3505-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA180JAT1A 
20pF +5% 478-3506-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3506-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA200JAT1A 
22pF 45% 478-3507-1-ND® 5.44 36.00 160.00 478-3507-2-ND®@ 4,000 245.00/M SQCSVA220JAT1A 
24pF +5% 478-3508-1-ND® 5.44 36.00 160.00 478-3508-2-ND® 4,000 245.00/M SQCSVA240JAT1A. 
27pF +5% 478-3509-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3509-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA270JAT1A 
30pF 45% 478-3510-1-ND® 5.44 36.00 160.00 478-3510-2-ND®@ 4,000 245.00/M SQCSVA300JAT1A. 
33pF 45% 478-3511-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3511-2-ND@ 4,000 133.00/M SQCSVA330JAT1A 
39pF +5% 478-3512-1-ND® 2.96 19.58 87.00 478-3512-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA390JAT1A. 
47pF +5% 478-3513-1-ND® 6.12 40.50 180.00 478-3513-2-ND® 4,000 275.00/M SQCSVA470JAT1A 
S6pF 45% 2.96 19.58 87.00 478-3514-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVAS60JAT1A. 
68pF +5% 2.96 19.58 73.95 478-3515-2-ND® 4,000 133.00/M SQCSVA680JAT1A. 
82pF +5% 6.46 42.75 190.00 478-3516-2-ND® 4,000 291.00/M SQCSVA820JAT1A 
100pF 45% 7.48 49.50 220.00 478-3517-2-ND@ 4,000 337.00/M SQCSVA101JAT1A 
-10pF +.10pF 478-2667-1-ND 13.48 122.50 551.25 478-2667-2-ND 2,000 735.00/M SQCAEMOR1BAJME 
-20pF +.10pF 478-2668-1-ND: 20.90 190.00 855.00 478-2668-2-ND 2,000 1140.00/M SQCAEMOR2BAJME 
-A0pF +.10pF 13.48 122.50 551.25 = _ — | SQCAEMOR4BAJME 
-50pF +.10pF 13.48 122.50 551.25 = _ — | SQCAEMOR5BAJME 
-60pF +.10pF 13.48 122.50 551.25 = = —__| SQCAEMOR6BAJME 
-70pF +.10pF 13.48 122.50 551.25 = = — | SQCAEMOR7BAJME 
-80pF +.10pF 20.90 190.00 855.00 478-2674-2-ND 2,000 1140.00/M SQCAEMOR8BAJME 
-90pF +.10pF 478-2675-1-ND: 13.48 122.50 551.25 = = — | SQCAEMOR9BAJME 
1.0pF +.10pF 478-2676-1-ND 13.48 122.50 551.25 478-2676-2-ND 2,000 735.00/M SQCAEM1ROBAJME 
1.1pF +.10pF 13.48 122.50 551.25 = = —__| SQCAEM1R1BAJME 
1.2pF +.10pF 13.48 122.50 551.25 478-2678-2-ND 2,000 735.00/M SQCAEM1R2BAJME 
1.5pF +.10pF 13.48 122.50 551.25 478-2679-2-ND 2,000 735.00/M SQCAEM1R5BAJME 
1.6pF +.25pF 11.00 100.00 450.00 = = — | SQCAEM1R6CAJME 
1.8pF +.25pF 11.00 100.00 450.00 478-2681-2-ND 2,000 600.00/M SQCAEM1R8CAJME 
2.0pF +.25pF 478-2682-1-ND: 11.00 100.00 450.00 478-2682-2-ND 2,000 600.00/M SQCAEM2ROCAJME 
2.2pF +.10pF 478-2683-1-NDtt 13.48 122.50 551.25 = = — | SQCAEM2R2BAJME 
2.4pF +.10pF i 21.45 195.00 877.50 478-2684-2-ND 2,000 1170.00/M SQCAEM2R4BAJME 
2.7pF +.10pF 478-2685-1-NDtt 13.48 122.50 551.25 = — — | SQCAEM2R7BAJME 
0605 150V 3.0pF +.10pF 478-2686-1-NDtt 13.48 122.50 551.25 478-2686-2-ND 2,000 735.00/M | SQCAEM3ROBAJME 
3.9pF +.25pF ie 11.00 100.00 450.00 = _ —__| SQCAEM3R9CAJME 
4.7pF +.25pF if 11.00 100.00 450.00 = — — | SQCAEM4R7CAJME 
5.6pF +.25pF i 11.00 100.00 450.00 478-2690-2-ND 2,000 600.00/M SQCAEMS5R6CAJME 
6.8pF +.25pF if 16.78 152.50 686.25 478-2691-2-ND 2,000 915.00/M SQCAEM6R8CAJME 
8.2pF +.25pF i 16.78 152.50 686.25 478-2692-2-ND 2,000 915.00/M SQCAEM8R2CAJME 
10pF +5% 478-2693-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 478-2693-2-ND 2,000 750.00/M SQCAEM100JAJME 
15pF +5% 478-2695-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 = = — | SQCAEM150JAJME 
20pF 45% if 13.75 125.00 562.50 = — — | SQCAEM200JAJME 
22pF 45% if 13.75 125.00 562.50 478-2698-2-ND 2,000 750.00/M SQCAEM220JAJME 
24pF +5% if 13.75 125.00 562.50 = = — | SQCAEM240JAJME 
27pF +5% If 13.75 125.00 562.50 478-2700-2-ND 2,000 750.00/M SQCAEM270JAJME 
33pF 45% if 13.75 125.00 562.50 478-2702-2-ND 2,000 750.00/M SQCAEM330JAJME 
39pF +5% 478-2703-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 = = — | SQCAEM390JAJME 
S6pF +5% 478-2705-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 478-2705-2-ND 2,000 750.00/M SQCAEMS560JAJME 
68pF 45% if 13.75 125.00 562.50 478-2706-2-ND 2,000 750.00/M SQCAEM680JAJME 
82pF 45% 478-2707-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 478-2707-2-ND 2,000 750.00/M SQCAEM820JAJME 
100pF +5% 478-2708-1-NDtt 13.75 125.00 562.50 478-2708-2-ND 2,000 750.00/M SQCAEM101JAJME 
@ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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INA SQ Series RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors (cont, 


Reel” 


Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Dc Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1.0pF +.10pF 478-4078-1-ND® 19.80 117.00 337.50 478-4078-2-ND® 4,000 324.00/M SQCFVA1ROBATME 
4.7pF +.10pF 478-4079-1-ND® 27.50 162.50 468.75 478-4079-2-ND® 4,000 450.00/M SQCFVA4R7BATME 
0805 250V 10pF +5% 478-4080-1-ND@ 20.90 123.50 356.25 478-4080-2-ND® 4,000 342.00/M SQCFVA100JATME 
47pF +5% 478-4081- 22.00 130.00 375.00 478-4081-2-ND® 4,000 360.00/M SQCFVA470JATME 
240pF 45% 478-4082-1-ND® 31.79 187.85 541.88 478-4082-2-ND® 4,000 520.00/M SQCFVA241JATME 
1.0pF +.10pF 478-2621-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2621-2-ND 2,000 612.00/M SQCB7M1ROBAJME 
1.2pF +.10pF 478-2622-1-NDe 29.15 265.00 1192.50 478-2622-2-ND 2,000 1590.00/M SQCB7M1R2BAJME 
1.5pF +.10pF 478-2623-1-NDe 29.15 265.00 1192.50 478-2623-2-ND 2,000 1590.00/M SQCB7M1R5BAJME 
1.8pF +.10pF 478-2624-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2624-2-ND 2,000 612.00/M SQCB7M1R8BAJME 
2.0pF +.10pF 478-2625-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2625-2-ND 2,000 612.00/M SQCB7M2ROBAJME 
2.2pF +.10pF 478-2626-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2626-2-ND 2,000 612.00/M SQCB7M2R2BAJME 
2.4pF +.10pF 478-2627-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2627-2-ND 2,000 612.00/M SQCB7M2R4BAJME 
2.7pF +.10pF 478-2628-1-NDe 29.15 265.00 1192.50 478-2628-2-ND 2,000 1590.00/M SQCB7M2R7BAJME 
3.0pF +.10pF 478-2629-1-NDe 30.25 275.00 1237.50 478-2629-2-ND 2,000 1650.00/M SQCB7M3ROBAJME 
3.3pF +.10pF 478-2630-1-NDe 11.22 102.00 459.00 478-2630-2-ND 2,000 612.00/M SQCB7M3R3BAJME 
3.9pF +.25pF 478-2631-1-NDe 13.48 122.50 551.25 478-2631-2-ND 2,000 735.00/M SQCB7M3R9CAJME 
4.7pF +.25pF 478-2632-1-NDe 13.48 122.50 551.25 478-2632-2-ND 2,000 735.00/M SQCB7M4R7CAJME 
5.6pF +.25pF 478-2633-1-NDe 13.48 122.50 551.25 478-2633-2-ND 2,000 735.00/M SQCB7M5R6CAJME 
6.8pF +.25pF 478-2634- 15.68 142.50 641.25 478-2634-2-ND 2,000 855.00/M SQCB7M6R8CAJME 
8.2pF +.25pF 478-2635- 14.08 128.00 576.00 478-2635-2-ND 2,000 768.00/M SQCB7M8R2CAJME 
500V 10pF +5% 12.10 110.00 495.00 478-2636-2-ND 2,000 660.00/M SQCB7M100JAJME 
12pF +5% 12.10 110.00 495.00 478-2637-2-ND 2,000 660.00/M SQCB7M120JAJME 
15pF +5% 12.10 110.00 495.00 478-2638-2-ND 2,000 660.00/M SQCB7M150JAJME 
18pF 45% 11.44 104.00 468.00 478-2639-2-ND 2,000 624.00/M SQCB7M180JAJME 
20pF 5% 12.10 110.00 495.00 478-2640-2-ND 2,000 660.00/M SQCB7M200JAJME 
22pF +5% 11.44 104.00 468.00 478-2641-2-ND 2,000 624.00/M SQCB7M220JAJME 
24pF 45% 12.10 110.00 495.00 478-2642-2-ND 2,000 660.00/M SQCB7M240JAJME 
27pF +5% 11.44 104.00 468.00 478-2643-2-ND 2,000 624.00/M SQCB7M270JAJME 
1210 30pF 45% 12.65 115.00 517.50 478-2644-2-ND 2,000 690.00/M | SQCB7M300JAJME 
33pF +5% 12.65 115.00 517.50 478-2645-2-ND 2,000 690.00/M SQCB7M330JAJME 
39pF +5% 478-2646-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2646-2-ND 2,000 624.00/M SQCB7M390JAJME 
47pF +5% 478-2647-1-NDe 13.75 125.00 562.50 478-2647-2-ND 2,000 750.00/M SQCB7M470JAJME 
56pF 45% 478-2648-1-NDe 13.75 125.00 562.50 478-2648-2-ND 2,000 750.00/M SQCB7M560JAJME 
68pF +5% 478-2649-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2649-2-ND 2,000 624.00/M SQCB7M680JAJME 
82pF 45% 478-2650-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2650-2-ND 2,000 624.00/M SQCB7M820JAJME 
100pF +5% 478-2651-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2651-2-ND 2,000 624.00/M SQCB7M101JAJME 
120pF +5% 478-2652-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2652-2-ND 2,000 624.00/M SQCB9M121JAJME 
300V 150pF +5% 478-2653-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2653-2-ND 2,000 624.00/M SQCB9M151JAJME 
180pF +5% 478-2654-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2654-2-ND 2,000 624.00/M SQCB9M181JAJME 
200pF +5% 478-2655-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2655-2-ND 2,000 624.00/M SQCB9M201JAJME 
220pF 45% 478-2656-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2656-2-ND 2,000 624.00/M SQCB2M221JAJME 
240pF +5% 478-2657-1-NDe 11.44 104.00 468.00 = = = SQCB2M241JAJME 
270pF +5% 478-2658-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2658-2-ND 2,000 624.00/M SQCB2M271JAJME 
200V 300pF +5% 478-2659-1-NDe 11.44 104.00 468.00 = = = SQCB2M301JAJME 
330pF 25% 478-2660-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2660-2-ND 2,000 624.00/M SQCB2M331JAJME 
390pF +5% 478-2661-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2661-2-ND 2,000 624.00/M SQCB2M391JAJME 
470pF +5% 478-2662-1-NDe 11.44 104.00 468.00 478-2662-2-ND 2,000 624.00/M SQCB2M471JAJME 
560pF +10% 478-2663-1-NDe 17.33 157.50 708.75 478-2663-2-ND 2,000 945.00/M SQCBEM561KAJME 
150V 680pF +10% 478-2664- 8.14 74.00 333.00 478-2664-2-ND 1,000 444.00 SQCBEM681KAJME 
820pF +10% 478-2665- 20.90 190.00 855.00 478-2665-2-ND 2,000 1140.00/M SQCBEM821KAJME 
1000pF +10% 478-2666-1-NDe 23.38 212.50 956.25 478-2666-2-ND 2,000 1275.00/M SQCBEM102KAJME 
@ RoHS Compliant 
SQ P90 Kits 


* 478-2836-ND (SQCB/KITSQ001) 
+ 478-2837-ND (SQCA/KITSQ002) 
+t 478-2838-ND (SQCA/KITSQ003) 


Accu-P® Series 


10 each of values denoted (460 total pieces). 
10 each of values denoted (160 total pieces). 
10 each of values denoted (260 total pieces). 


Thin Film RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors 


Digi®Reel* 


itiseietaidiitilecehvidl eat ea yh aiehed ab ora slsalsita sina a UW uh Mes lle teh lads ti aloes Skis annotate aatRe ct nilainiid dda ow a da a afd Suiting pt $119.70 


-. $119.70 
-. $119.70 


Features: * Low ESR . High Q ¢ Very Low Capacitance Values * Very Tight Capacitance Tolerances * High on. E ee Inch (mm) T a 
RF Power Handling Capability * Hand Solderable 0201 0.023 (0.60) | 0.0128 (0.325) | 0.000 (0.225) 
Specifications: » Operating Temperature: -55°C ~ 125°C « Insulation Resistance: > 1011 Q (2 1010 Q for 0402 0.039 (1.00) | 0.022 (0.55) | 0.016 (0.40) 
0201 and 0402 size) * Dielectric Absorption: .01% 0603 0.063 (1.60) | 0.032 (0.81) | 0.025 (0.63) 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Dc Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
-10pF +.02pF 478-2709-1-ND& 16.50 97.50 281.25 = _— — | 02013J0R1PBWTR 
-10pF +.02pF 478-4367-1-ND@t$ 16.50 97.50 281.25 478-4367-2-ND® 5,000 270.00/M | 02013JOR1PBSTR 
-30pF +.02pF 478-2711-1-ND& 16.50 97.50 281.25 = _ — | 02013J0OR3PBWTR 
-30pF +.02pF 478-4368-1-ND@t$ 16.50 97.50 281.25 478-4368-2-ND® 5,000 270.00/M | 02013JOR3PBSTR 
AQpF +.02pF 478-2712-1-ND& 5.10 33.75 127.50 478-2712-2-ND 5,000 195.00/M_| 02013JOR4PBWTR 
-50pF +.02pF 478-4369-1-ND@T+ 16.50 97.50 281.25 478-4369-2-ND® 5,000 270.00/M | 02013J0R5PBSTR 
.60pF +.02pF 478-2714-1-ND& 12.92 85.50 323.00 = = — | 02013JOR6PBWTR 
-70pF +.02pF 478-2715-1-ND& 12.92 85.50 323.00 = _ — | 02013J0OR7PBWTR 
-80pF +.02pF 478-2716-1-ND 12.92 85.50 323.00 = _ — | 02013J0OR8PBWTR 
-90pF +.02pF 478-2717-1-ND 12.92 85.50 323.00 = = — _| 02013JOR9PBWTR 
1.0pF +.05pF 478-2718-1-ND 13.20 78.00 225.00 = _ — | 02013J1ROABWTR 
1.0pF +.05pF 478-4370-1-ND@te 13.20 78.00 225.00 478-4370-2-ND® 5,000 216.00/M | 02013J1ROABSTR 
1.1pF +.05pF 478-2719-1-ND 6.12 40.50 153.00 = _ — | 02013J1R1ABWTR 
1.2pF +.05pF 478-2720-1-ND 13.20 78.00 225.00 = _ — | 02013J1R2ZABWTR 
0201 25V 1.2pF +.05pF 478-4371-1-ND@te 13.20 78.00 225.00 478-4371-2-ND@ 5,000 216.00/M_| 02013J1R2ABSTR 
1.3pF +.05pF 478-2721-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2721-2-ND 5,000 216.00/M | 02013J1R3ABWTR 
1.3pF +.05pF 478-4372-1-ND@te 13.20 78.00 225.00 478-4372-2-ND@ 5,000 216.00/M | 02013J1R3ABSTR 
1.4pF +.05pF 478-2722-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2722-2-ND 5,000 216.00/M | 02013J1R4ABWTR 
1.4pF +.05pF 478-4373-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4373-2-ND® 5,000 216.00/M | 02013J1R4ABSTR 
1.5pF +.05pF 478-2723-1-ND 13.20 78.00 225.00 — = — _ | 02013J1R5ABWTR 
1.5pF +.05pF 478-4374-1-ND@t* 13.20 78.00 225.00 478-4374-2-ND® 5,000 216.00/M | 02013J1R5ABSTR 
1.7pF +.05pF 478-2725-1-ND 6.12 40.50 153.00 = = — | 02013J1R7ABWTR 
1.8pF +.05pF 478-2726-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2726-2-ND 5,000 216.00/M | 02013J1R8ABWTR 
1.8pF +.05pF 478-4375-1-ND@t* 13.20 78.00 225.00 478-4375-2-ND® 5,000 216.00/M | 02013J1R8ABSTR 
1.9pF +.05pF 478-2727-1-ND 13.20 78.00 225.00 = = — _| 02013J1R9ABWTR 
1.9pF +.05pF 478-4376-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4376-2-ND® 5,000 216.00/M | 02013J1R9ABSTR 
2.0pF +.05pF 478-2728-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2728-2-ND 5,000 216.00/M | 02013J2ROABWTR 
2.0pF +.05pF 478-4377-1-ND@t* 11.00 65.00 187.50 478-4377-2-ND® 5,000 180.00/M | 02013J2ROABSTR 
2.1pF +.10pF 478-2729-1-ND 4.08 27.00 102.00 = _ — | 02013J2R1BBWTR 
2.2pF +.10pF 478-2730-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-2730-2-ND 5,000 180.00/M | 02013J2R2BBWTR 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


INNA Accu-P® Series Thin Film RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors (cont, 


Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Dc Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2.2pF +.10pF 478-4378-1-ND@t* 11.00 65.00 187.50 478-4378-2-ND® 5,000 180.00/M | 02013J2R2BBSTR 
2.3pF +.10pF 478-2731-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-2731-2-ND 5,000 180.00/M | 02013J2R3BBWTR 
2.3pF +.10pF 478-4379-1-ND@* 11.00 65.00 187.50 478-4379-2-ND® 5,000 180.00/M | 02013J2R3BBSTR 
2.4pF +.10pF 478-2732-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2732-2-ND 5,000 216.00/M | 02013J2R4BBWTR 
25V 2.4pF +.10pF 478-4380-1-ND@t* 11.00 65.00 187.50 478-4380-2-ND® 5,000 180.00/M__| 02013J2R4BBSTR 
2.5pF +.10pF 478-2733-1-ND 3.40 22.50 85.00 = — — | 02013J2R5BBWTR 
2.6pF +.10pF 478-2734-1-ND 3.40 22.50 85.00 478-2734-2-ND 5,000 130.00/M | 02013J2R6BBWTR 
2.7pF +.10pF 478-2735-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-2735-2-ND 5,000 180.00/M | 02013J2R7BBWTR 
2.7pF +.10pF 478-4381-1-ND@te 11.00 65.00 187.50 478-4381-2-ND® 5,000 180.00/M_| 02013J2R7BBSTR 
2.9pF +.10pF 478-2737-1-ND 4.08 27.00 102.00 = = — | 0201YJ2R9BBWTR 
3.1pF +.10pF 478-2739-1-ND 4.08 27.00 102.00 = = — | 0201YJ3R1BBWTR 
3.3pF +.10pF 478-2740-1-ND 11.00 65.00 187.50 = _ — | 0201YJ3R3BBWTR 
16V 3.3pF +.10pF 478-4382-1-ND@t* 11.00 65.00 187.50 478-4382-2-ND® 5,000 180.00/M | 0201YJ3R3BBSTR 
3.6pF +.10pF 478-2741-1-ND 4.08 27.00 102.00 = = — _| 0201YJ3R6BBWTR 
3.9pF +.10pF 478-2742-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-2742-2-ND 5,000 180.00/M | 0201YJ3R9BBWTR 
0201 3.9pF +.10pF 478-4383-1-ND@t* 11.00 65.00 187.50 478-4383-2-ND@ 5,000 180.00/M_| 0201YJ3R9BBSTR 
4.1pF +.10pF 478-2743-1-ND 13.20 78.00 225.00 = _— — | 0201ZK4R1BBWTR 
4.1pF +.10pF 478-4385-1-ND@* 11.00 65.00 187.50 478-4385-2-ND® 5,000 180.00/M | 0201ZK4R1BBSTR 
4.3pF +.10pF 478-2744-1-ND 4.08 27.00 102.00 478-2744-2-ND 5,000 156.00/M | 0201ZK4R3BBWTR 
4.5pF +.10pF 478-2745-1-ND 4.08 27.00 102.00 = _ — | 0201ZK4R5BBWTR 
4.7pF +.10pF 478-2746-1-ND 11.00 65.00 187.50 478-2746-2-ND 5,000 180.00/M__| 0201ZK4R7BBWTR 
4.7pF +.10pF 478-4386-1-ND@t* 11.00 65.00 187.50 478-4386-2-ND® 5,000 180.00/M | 0201ZK4R7BBSTR 
5.6pF +.10pF 478-2747-1-ND 11.00 65.00 187.50 = — — | 0201ZKSR6BBWTR 
5.6pF +.10pF 478-4387-1-ND@f 11.00 65.00 187.50 478-4387-2-ND® 5,000 180.00/M | 0201ZKSR6BBSTR 
10V 6.8pF +.10pF 478-2748-1-ND 11.00 65.00 187.50 = — — | 0201ZK6R8BBWTR 
6.8pF +.10pF 478-4388-1-ND@t 11.00 65.00 187.50 478-4388-2-ND® 5,000 180.00/M__| 0201ZK6R8BBSTR 
7.5pF +.10pF 478-2749-1-ND 11.00 65.00 187.50 = = — | 0201ZK7R5BBWTR 
7.5pF +.10pF 478-4389-1-ND@t 11.00 65.00 187.50 478-4389-2-ND® 5,000 180.00/M | 0201ZK7R5BBSTR 
8.2pF +.10pF 478-2750-1-ND 13.20 78.00 225.00 = _— — | 0201ZK8R2BBWTR 
8.2pF +.10pF 478-4390-1-ND@f 11.00 65.00 187.50 478-4390-2-ND® 5,000 180.00/M | 0201ZK8R2BBSTR 
10pF +2% 478-2751-1-ND 15.40 91.00 262.50 478-2751-2-ND 5,000 252.00/M_| 0201ZK100GBWTR 
10pF +2% 478-4384-1-ND@f 15.40 91.00 262.50 478-4384-2-ND® 5,000 252.00/M | 0201ZK100GBSTR 
12pF +2% 478-2752-1-ND 6.12 40.50 153.00 = = —_ | 0201ZK120GBWTR 
10pF +.02pF 478-4391-1-ND@* 49.50 292.50 843.75 478-4391-2-ND® 5,000 810.00/M | 04023J0R1PBSTR 
.20pF +.02pF 478-2754-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 478-2754-2-ND 5,000 810.00/M | 04023J0OR2PBWTR 
.20pF +.02pF 478-4392-1-ND@* 49.50 292.50 843.75 478-4392-2-ND® 5,000 810.00/M | 04023JOR2PBSTR 
-30pF +.02pF 478-2755-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 478-2755-2-ND 5,000 810.00/M | 04023JOR3PBWTR 
30pF +.02pF 478-4393-1-ND@* 49.50 292.50 843.75 478-4393-2-ND® 5,000 810.00/M__| 04023JOR3PBSTR 
A0pF +.02pF 478-2756-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 478-2756-2-ND 5,000 810.00/M | 04023JOR4PBWTR 
-A0pF +.02pF 478-4394-1-ND@* 49.50 292.50 843.75 478-4394-2-ND® 5,000 810.00/M | 04023J0R4PBSTR 
-5O0pF +.02pF 478-2757-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 478-2757-2-ND 5,000 810.00/M | 04023JORSPBWTR 
.5OpF +.02pF 478-4395-1-ND@* 49.50 292.50 843.75 478-4395-2-ND® 5,000 810.00/M | 04023JORS5PBSTR 
-6OpF +.02pF 478-2758-1-NDTtt 49.50 292.50 843.75 478-2758-2-ND 5,000 810.00/M_| 04023JOR6PBWTR 
.60pF +.02pF 478-4396-1-ND@* 49.50 292.50 843.75 478-4396-2-ND® 5,000 810.00/M | 04023JOR6PBSTR 
-70pF +.02pF 478-2759-1-NDtt 49.50 292.50 843.75 478-2759-2-ND 5,000 810.00/M | 04023JOR7PBWTR 
-70pF +.02pF 478-4397-1-ND@* 49.50 292.50 843.75 478-4397-2-ND® 5,000 810.00/M | 04023JOR7PBSTR 
.80pF +.02pF 478-2760-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-2760-2-ND 5,000 810.00/M | 04023JOR8PBWTR 
80pF +.02pF 478-4398-1-ND® 49.50 292.50 843.75 478-4398-2-ND@ 5,000 810.00/M__| 04023JOR8PBSTR 
-90pF +.02pF 478-2761-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-2761-2-ND 5,000 810.00/M | 04023JOR9PBWTR 
.90pF +.02pF 478-4399-1-ND® 49.50 292.50 843.75 478-4399-2-ND@ 5,000 810.00/M | 04023JOR9PBSTR 
1.0pF +.05pF 478-2762-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2762-2-ND 5,000 324.00/M | 04023J1ROABWTR 
1.0pF +.05pF 478-4400-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 478-4400-2-ND® 5,000 324.00/M | 04023J1ROABSTR 
1.1pF +.05pF 478-2763-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2763-2-ND 5,000 324.00/M_| 04023J1R1ABWTR 
1.1pF +.05pF 478-4401-1-ND@*x 19.80 117.00 337.50 478-4401-2-ND® 5,000 324.00/M | 04023J1R1ABSTR 
1.2pF +.05pF 478-2764-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2764-2-ND 5,000 324.00/M | 04023J1R2ABWTR 
1.2pF +.05pF 478-4402-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 478-4402-2-ND@ 5,000 324.00/M | 04023J1R2ABSTR 
1.3pF +.05pF 478-2765-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2765-2-ND 5,000 324.00/M | 04023J1R3ABWTR 
1.3pF +.05pF 478-4403-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 478-4403-2-ND® 5,000 324.00/M__| 04023J1R3ABSTR 
1.4pF +.05pF 478-2766-1-ND 19.80 117.00 337.50 = = — | 04023J1R4ABWTR 
1.4pF +.05pF 478-4404-1-ND@*x 19.80 117.00 337.50 478-4404-2-ND® 5,000 324.00/M | 04023J1R4ABSTR 
1.5pF +.05pF 478-2767-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2767-2-ND 5,000 324.00/M | 04023J1R5ABWTR 
1.5pF +.05pF 478-4405-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 478-4405-2-ND@ 5,000 324.00/M | 04023J1RS5ABSTR 
1.6pF +.05pF 478-2768-1-ND 34.10 201.50 581.25 = _ —__| 04023J1R6ABWTR 
1.6pF +.05pF 478-4406-1-ND@*x 32.78 193.70 558.75 478-4406-2-ND@ 5,000 536.00/M | 04023J1R6ABSTR 
1.7pF +.05pF 478-2769-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2769-2-ND 5,000 324.00/M | 04023J1R7ABWTR 
0402 25V 1.7pF +.05pF 478-4407-1-ND@*x 19.80 117.00 337.50 478-4407-2-ND® 5,000 324.00/M | 04023J1R7ABSTR 
1.8pF +.05pF 478-4408-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 478-4408-2-ND@ 5,000 324.00/M | 04023J1R8ABSTR 
1.9pF +.05pF 478-2771-1-ND 19.80 117.00 337.50 = = — _| 04023J1R9ABWTR 
1.9pF +.05pF 478-4409-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 478-4409-2-ND® 5,000 324.00/M | 04023J1R9ABSTR 
2.0pF +.05pF 478-2772-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2772-2-ND 5,000 324.00/M | 04023J2ROABWTR 
2.0pF +.05pF 478-4410-1-ND@* 19.80 117.00 337.50 478-4410-2-ND® 5,000 324.00/M | 04023J2ROABSTR 
2.1pF +.10pF 478-2773-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2773-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J2R1BBWTR 
2.1pF +.10pF 478-4411-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4411-2-ND@ 5,000 216.00/M__| 04023J2R1BBSTR 
2.2pF +.10pF 478-2774-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2774-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J2R2BBWTR 
2.2pF +.10pF 478-4412-1-ND@*x 13.20 78.00 225.00 478-4412-2-ND®@ 5,000 216.00/M | 04023J2R2BBSTR 
2.3pF +.10pF 478-2775-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2775-2-ND 5,000 216.00/M_ | 04023J2R3BBWTR 
2.3pF +.10pF 478-4413-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4413-2-ND® 5,000 216.00/M | 04023J2R3BBSTR 
2.4pF +.10pF 478-2776-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2776-2-ND 5,000 216.00/M_| 04023J2R4BBWTR 
2.4pF +.10pF 478-4414-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4414-2-ND@ 5,000 216.00/M | 04023J2R4BBSTR 
2.5pF +.10pF 478-2777-1-ND 13.20 78.00 225.00 = _ — | 04023J2R5BBWTR 
2.5pF +.10pF 478-4415-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4415-2-ND@ 5,000 216.00/M | 04023J2R5BBSTR 
2.6pF +.10pF 478-2778-1-ND 13.20 78.00 225.00 = = — | 04023J2R6BBWTR 
2.6pF +.10pF 478-4416-1-ND@*x 13.20 78.00 225.00 478-4416-2-ND® 5,000 216.00/M__| 04023J2R6BBSTR 
2.7pF +.10pF 478-4417-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4417-2-ND@ 5,000 216.00/M | 04023J2R7BBSTR 
2.8pF +.10pF 478-2780-1-ND 13.20 78.00 225.00 = — — | 04023J2R8BBWTR 
2.8pF +.10pF 478-4418-1-ND@*x 13.20 78.00 225.00 478-4418-2-ND® 5,000 216.00/M | 04023J2R8BBSTR 
2.9pF +.10pF 478-2781-1-ND 13.20 78.00 225.00 = = — | 04023J2R9BBWTR 
2.9pF +.10pF 478-4419-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4419-2-ND@ 5,000 216.00/M__| 04023J2R9BBSTR 
3.0pF +.10pF 478-2782-1-ND 13.20 78.00 225.00 = = — | 04023J3ROBBWTR 
3.0pF +.10pF 478-4420-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4420-2-ND@ 5,000 216.00/M | 04023J3ROBBSTR 
3.1pF +.10pF 478-2783-1-ND 13.20 78.00 225.00 = _ — | 04023J3R1BBWTR 
3.1pF +.10pF 478-4421-1-ND@*x 13.20 78.00 225.00 478-4421-2-ND@ 5,000 216.00/M | 04023J3R1BBSTR 
3.3pF +.10pF 478-2784-1-ND 13.20 78.00 225.00 = = — _| 04023J3R3BBWTR 
3.3pF +.10pF 478-4422-1-ND@*x 13.20 78.00 225.00 478-4422-2-ND® 5,000 216.00/M | 04023J3R3BBSTR 
3.6pF +.10pF 478-2785-1-ND 13.20 78.00 225.00 = —- — | 04023J3R6BBWTR 
3.6pF +.10pF 478-4423-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4423-2-ND@ 5,000 216.00/M | 04023J3R6BBSTR 
3.9pF +.10pF 478-2786-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2786-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J3R9BBWTR 
3.9pF +.10pF 478-4424-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4424-2-ND@ 5,000 216.00/M__| 04023J3R9BBSTR 
4.1pF +.10pF 478-2787-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2787-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J4R1BBWTR 
4.1pF +.10pF 478-4425-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4425-2-ND® 5,000 216.00/M | 04023J4R1BBSTR 
4.3pF +.10pF 478-2788-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2788-2-ND 5,000 216.00/M | 04023J4R3BBWTR 
4.3pF +.10pF 478-4426-1-ND@*x 13.20 78.00 225.00 478-4426-2-ND® 5,000 216.00/M | 04023J4R3BBSTR 
4.5pF +.10pF 478-2789-1-ND 13.20 78.00 225.00 478-2789-2-ND 5,000 216.00/M_| 04023J4R5BBWTR 
4.5pF +.10pF 478-4427-1-ND@*x 13.20 78.00 225.00 478-4427-2-ND@ 5,000 216.00/M | 04023J4R5BBSTR 
4.7pF +.10pF 478-2790-1-ND 13.20 78.00 225.00 = = —_ | 04023J4R7BBWTR 
@ RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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INA Accu-P® Series Thin Film RF/Microwave Multilayer Chip Capacitors (cont, 


Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Dc Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
4.7pF +.10pF 478-4428-1-ND@* 13.20 78.00 225.00 478-4428-2-ND@ 5,000 216.00/M | 04023J4R7BBSTR 
25V 5.6pF +.10pF 478-2791-1-ND 13.20 78.00 225.00 = = — | 04023J5R6EBBWTR 
5.6pF +.10pF 478-4429-1-ND® 13.20 78.00 225.00 478-4429-2-ND@ 5,000 216.00/M | 04023J5R6BBSTR 
6.8pF +.10pF 478-4430-1-ND® 13.20 78.00 225.00 478-4430-2-ND@ 5,000 216.00/M_| 04023J6R8BBSTR 
16V 8.2pF +.10pF 478-4432-1-ND® 13.20 78.00 225.00 478-4432-2-ND® 5,000 216.00/M | 0402YJ8R2BBSTR 
0402 10pF +2% 478-4431-1-ND®@ 19.80 117.00 337.50 478-4431-2-ND® 5,000 324.00/M__| 0402YJ100GBSTR 
12pF 42% 478-4433-1-ND® 19.80 117.00 337.50 478-4433-2-ND® 5,000 324.00/M | 0402ZJ120GBSTR 
15pF 42% 478-2796-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2796-2-ND 5,000 324.00/M | 0402ZJ150GBWTR 
15pF 42% 478-4434-1-ND® 19.80 117.00 337.50 478-4434-2-ND® 5,000 324.00/M | 0402ZK150GBSTR 
10V 18pF 42% 478-2797-1-ND 19.80 117.00 337.50 = _ — | 0402ZK180GBWTR 
18pF +2% 478-4435-1-ND®@ 19.80 117.00 337.50 478-4435-2-ND® 5,000 324.00/M_| 0402ZK180GBSTR 
22pF 42% 478-2798-1-ND 19.80 117.00 337.50 478-2798-2-ND 5,000 324.00/M | 0402ZK220GBWTR 
22pF 42% 478-4436-1-ND® 19.80 117.00 337.50 478-4436-2-ND® 5,000 324.00/M_| 0402ZK220GBSTR 
-10pF +.02pF 478-2799-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-2799-2-ND 3,000 810.00/M | 06035JOR1PBTTR 
-10pF +.02pF 478-4437-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 478-4437-2-ND® 3,000 810.00/M | 06035JOR1PBSTR 
-20pF +.02pF 478-2800-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-2800-2-ND 3,000 810.00/M | 06035JOR2PBTTR 
-20pF +.02pF 478-4438-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 478-4438-2-ND® 3,000 810.00/M | 06035JOR2PBSTR 
-30pF +.02pF 478-2801-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-2801-2-ND 3,000 810.00/M__| 06035JOR3PBTTR 
-30pF +.02pF 478-4439-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 478-4439-2-ND® 3,000 810.00/M | 06035JOR3PBSTR 
-40pF +.02pF 478-2802-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-2802-2-ND 3,000 810.00/M | 06035JOR4PBTTR 
-40pF +.02pF 478-4440-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 478-4440-2-ND® 3,000 810.00/M | 06035JOR4PBSTR 
-50pF +.02pF 478-2803-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-2803-2-ND 3,000 810.00/M | 06035JOR5PBTTR 
-50pF +.02pF 478-4441-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 478-4441-2-ND® 3,000 810.00/M__| 06035JOR5PBSTR 
-60pF +.02pF 478-2804-1-ND 49.50 292.50 843.75 = _ — | 06035JOR6PBTTR 
-60pF +.02pF 478-4442-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 478-4442-2-ND® 3,000 810.00/M | 06035JOR6PBSTR 
-70pF +.02pF 478-2805-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-2805-2-ND 3,000 810.00/M | 06035JOR7PBTTR 
-70pF +.02pF 478-4445-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 478-4445-2-ND@ 3,000 810.00/M | 06035JOR7PBSTR 
-80pF +.02pF 478-2806-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-2806-2-ND 3,000 810.00/M__| 06035JOR8PBTTR 
-80pF +.02pF 478-4446-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 478-4446-2-ND® 3,000 810.00/M | 06035JOR8PBSTR 
-90pF +.02pF 478-2807-1-ND 49.50 292.50 843.75 478-2807-2-ND 3,000 810.00/M | 06035JOR9PBTTR 
-90pF +.02pF 478-4447-1-ND@A 49.50 292.50 843.75 478-4447-2-ND@ 3,000 810.00/M | 06035JOR9PBSTR 
1.0pF +.10pF 478-2808-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-2808-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J1ROBBTTR 
1.0pF +.10pF 478-4450-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4450-2-ND® 3,000 414.00/M_| 06035J1ROBBSTR 
1.1pF +.10pF 478-2809-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-2809-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J1R1BBTTR 
1.1pF +.10pF 478-4451-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4451-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J1R1BBSTR 
1.2pF +.10pF 478-2810-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-2810-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J1R2BBTTR 
1.2pF +.10pF 478-4452-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4452-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J1R2BBSTR 
50V 1.5pF +.10pF 478-2811-1-ND 25.30 149.50 431.25 = = — _| 06035J1R5BBTTR 
1.5pF +.10pF 478-4453-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4453-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J1R5BBSTR 
1.8pF +.10pF 478-2812-1-ND 25.30 149.50 431.25 = _ — | 06035J1R8BBTTR 
1.8pF +.10pF 478-4454-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4454-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J1R8BBSTR 
0603 2.0pF +.10pF 478-2813-1-ND 25.30 149.50 431.25 = = — | 06035J2ROBBTTR 
2.0pF +.10pF 478-4455-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4455-2-ND@ 3,000 414.00/M__| 06035J2ROBBSTR 
2.2pF +.10pF 478-2814-1-ND 25.30 149.50 431.25 = = — | 06035J2R2BBTTR 
2.2pF +.10pF 478-4456-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4456-2-ND@ 3,000 414.00/M | 06035J2R2BBSTR 
2.4pF +.10pF 478-2815-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-2815-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J2R4BBTTR 
2.4pF +.10pF 478-4457-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4457-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J2R4BBSTR 
2.7pF +.10pF 478-2816-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-2816-2-ND 3,000 414.00/M__| 06035J2R7BBTTR 
2.7pF +.10pF 478-4458-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4458-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J2R7BBSTR 
3.0pF +.10pF 478-4459-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4459-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J3ROBBSTR 
3.3pF +.10pF 478-2818-1-ND 25.30 149.50 431.25 = _ — | 06035J3R3BBTTR 
3.3pF +.10pF 478-4460-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4460-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J3R3BBSTR 
3.9pF +.10pF 478-2819-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-2819-2-ND 3,000 414.00/M__| 06035J3R9BBTTR 
3.9pF +.10pF 478-4461-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4461-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J3R9BBSTR 
4.7pF +.10pF 478-2820-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-2820-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J4R7BBTTR 
4.7pF +.10pF 478-4462-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4462-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J4R7BBSTR 
5.6pF +.10pF 478-2821-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-2821-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J5R6BBTTR 
5.6pF +.10pF 478-4463-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4463-2-ND@ 3,000 414.00/M_| 06035J5R6BBSTR 
6.8pF +.10pF 478-2822-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-2822-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J6R8BBTTR 
6.8pF +.10pF 478-4464-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4464-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J6R8BBSTR 
8.2pF +.10pF 478-4465-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4465-2-ND® 3,000 414.00/M | 06035J8R2BBSTR 
10pF 42% 478-2824-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-2824-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J100GBTTR 
10pF +2% 478-4448-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4448-2-ND® 3,000 414.00/M__| 06035J100GBSTR 
12pF 42% 478-2825-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-2825-2-ND 3,000 414.00/M | 06035J120GBTTR 
12pF +2% 478-4449-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4449-2-ND@ 3,000 414.00/M_| 06035J120GBSTR 
15pF 42% 478-2826-1-ND 25.30 149.50 431.25 478-2826-2-ND 3,000 414.00/M | 06033J150GBTTR 
25V 15pF 42% 478-4443-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4443-2-ND® 3,000 414.00/M | 06033J150GBSTR 
22pF 42% 478-4444-1-ND@A 25.30 149.50 431.25 478-4444-2-ND® 3,000 414.00/M_| 06033J220GBSTR 
@ RoHS Compliant 
Designer Kits 
A 478-2834-ND 20 each of values denoted plus values: (pF) 0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45, 0.55, 0.65, 0.75 not stocked by Digi-Key (300 total pieces). 
$+ 478-4468-ND 20 each of values denoted plus values: (pF) 0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45, 0.55, 0.65, 0.75 not stocked by Digi-Key (300 total pieces) ROHS Compliant . 
tt 478-2832-ND 20 each of values denoted plus values: (pF) 0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45, 0.55, 0.65, 0.75 not stocked by Digi-Key (300 total pieces) 
* 478-4470-ND 20 each of values denoted plus values: (pF) 0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45, 0.55, 0.65, 0.75 not stocked by Digi-Key (300 total pieces) ROHS Compliant . 
* 478-4469-ND 20 each of values denoted plus value (pF) 3.4 not stocked by Digi-Key (600 total pieces) ROHS Compliant... 
A 478-4471-ND 20 each of values denoted plus value: (pF) 18 not stocked by Digi-Key (600 total pieces) ROHS Compliant... 
t+ 478-4466-ND 20 each of values denoted (600 total pieces) ROHS Compliant. 
e 478-4467-ND 20 each of values denoted (600 total pieces) ROHS Compliant. 
U Series Capacitors KK Size Dimensions - Inch (mm) 
Code A B c 
“U" Series Capacitors are COG (NPO) chip capacitors specially designed for “Ultra” low ESR for applications Sie 0402 0.039 (1.00) | 0.020 (0.50) | 0.024 (0.6) 
Pe als market. Max ESR and effective capacitance are met on each value producing lot to S Dig 0603 0.060 (1.52) | 0.030 (0.76) | 0.036 (0.91) 
Specifications: * Insulation Resistance: 10'? Q minimum @ 25°C * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Ne B 0805 0.079 (2.01) | 0.049 (1.25) | 0.040 (1.02) 
Size wv Capacitance Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
coG 50V 1.0pF +0.1pF 478-3832-1-ND 1.82 10.73 30.94 478-3832-2-ND 10,000 30.00/M 04025U1ROBAT2A 
0402 (NPO) 50V 2.0pF +0.1pF 478-3833-1-ND 1.82 10.73 30.94 478-3833-2-ND 10,000 30.00/M 04025U2ROBAT2A 
50V 10pF +5% 478-3831-1-ND 1.24 7.35 21.19 478-3831-2-ND 10,000 20.00/M 04025U100JAT2A 
200V 1.0pF +0.25pF 478-3836-1-ND 21.45 126.75 365.63 478-3836-2-ND 4,000 351.00/M 06032U1ROCAT2A 
coG 200V 1.6pF +0.1pF 478-3837-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-3837-2-ND 4,000 63.00/M 06032U1R6BAT2A 
0603 (NPO) 200V 2.0pF +0.1pF 478-3838-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-3838-2-ND 4,000 63.00/M 06032U2ROBAT2A 
200V 2.2pF +0.25pF 478-3839-1-ND 21.45 126.75 365.63 478-3839-2-ND 4,000 351.00/M 06032U2R2CAT2A 
200V 2.7pF +0.1pF 478-3840-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-3840-2-ND 4,000 63.00/M 06032U2R7BAT2A 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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INA U Series Capacitors (Cont) Digi@Reel” 


Size wv Capacitance Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
200V 7.5pF +0.25pF 478-3841-1-ND 3.08 18.20 52.50 478-3841-2-ND 4,000 50.00/M 06032U7R5CAT2A 
0603 CoG 200V 8.2pF +0.25pF 478-3842-1-ND 21.45 126.75 365.63 478-3842-2-ND 4,000 351.00/M 06032U8R2CAT2A 
(NPO) 200V 10pF +5% 478-3835-1-ND 19.03 112.45 324.38 478-3835-2-ND 4,000 311.00/M 06032U100JAT2A 
100V 27pF +5% 478-3834-1-ND 19.03 112.45 324.38 478-3834-2-ND 4,000 311.00/M 06031U270JAT2A 
200V 1.0pF +0.25pF 478-3843-1-ND 23.65 139.75 403.13 478-3843-2-ND 2,000 387.00/M 08052U1ROCAT2A 
200V 2.2pF +0.25pF 478-3845-1-ND 5.28 31.20 90.00 478-3845-2-ND 2,000 86.00/M 08052U2R2CAT2A 
200V 3.3pF +0.5pF 478-3846-1-ND 4.18 24.70 71.25 478-3846-2-ND 2,000 68.00/M 08052U3R3DAT2A 
coG 200V 3.9pF +0.25pF 478-3847-1-ND 5.28 31.20 90.00 478-3847-2-ND 2,000 86.00/M 08052U3R9CAT2A 
0805 NPO 200V 4.7pF +0.25pF 478-3849-1-ND 5.28 31.20 90.00 478-3849-2-ND 2,000 86.00/M 08052U4R7CAT2A 
( ) 200V 6.8pF +0.25pF 478-3850-1-ND 23.65 139.75 403.13 478-3850-2-ND 2,000 387.00/M 08052U6R8CAT2A 
200V 27pF 45% 478-3844-1-ND 3.85 22.75 65.63 478-3844-2-ND 2,000 63.00/M 08052U270JAT2A 
200V 47pF 42% 478-3848-1-ND 23.65 139.75 403.13 478-3848-2-ND 2,000 387.00/M 08052U470GAT2A 
200V 47pF £1% 478-3830-1-ND 8.80 52.00 150.00 478-3830-2-ND 2,000 144.00/M 08052U470FAT2A 
Low Inductance Capacitors 0612/0508 IDc (InterDigitated Capacitors) ae 
+lD 
Very low equivalent series inductance, surface mountable, high speed decoupling capacitor. RoHS —— | - i ks 
Measured inductances of 120pH (for 0612) and 95pH (for 0508) are the lowest in the FR4_ | tesa» BL B+ i | 
mountable device family. Opposing current flow creates opposing magnetic fields. This causes the 2) Hl ! 
fields to cancel, effectively reducing the equivalent series inductance. Perfect solution for decoupling Ww Cc | H H 
high speed microprocessors by allowing the engineers to lower the power delivery inductance of the | Hl | 
entire system through the use of eight terminals. Overall reduction in decoupling components due to — 2 _ F 
very low series inductance and high capacitance. 
Characteristics: Size Dimensions (mm) 
* Temperature Coefficient: +15% (OVDC) »* Dissipation Factor: 4V and 6.3V=6.5% Maximum, Code A B c D E [5 T WwW BW BL P xX s 
10V=5.0% Maximum, 16V=3.5% Maximum « Insulation (ppm/C): 12.0 * Thermal Conductivity: 050s | 0.64 | 1.27| 1.91] 0.281 0.51 2.03 | 0.965 1.27 0.254 0.18 0.508 | 0.76 | 0.254 
4-5W/M K » Terminations Available: Plated Nickel and Solder * Maximum Thickness: 0.037” ‘ : Z bi a +0.20| Max. | +0.20 | +0.10 | +0.25/-0.08 | REF | +0.10 | +0.10 
(0.95mm) 3.20 1.22 1.60 0.41 0.18 0.76 1.14 | 0.38 
0612 | 0.89 | 1.65 | 2.54 | 0.46 | 0.76 
* Operating Temperature: X7R: -55°C ~ 125°C, X5R: -55°C ~ 85°C +0.20) Max. | +0.20 | +0.10 | +0.25/-0.08 | REF | +0.10 | +0.10 
Size WV Capacitance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance % Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
16V 47000pF +20 478-2326-1-ND 3.52 2.08 1.20 478-2326-2-ND 4,000 576.00/M W2L1YC473MAT1S 
16V 68000pF +20 478-2327-1-ND 3.52 2.08 1.20 478-2327-2-ND 4,000 576.00/M W2L1YC683MAT1S 
16V YF +20 478-2121-1-ND 3.63 2.15 1.24 478-2121-2-ND 4,000 594.00/M W2L1YC104MAT1IA 
16V .22UF +20 478-2329-1-ND 3.96 2.34 1.35 478-2329-2-ND 4,000 648.00/M W2L1YC224MAT1A 
X7R 10V YF +20 478-2122-1-ND 3.63 2.15 1.24 478-2122-2-ND 4,000 594.00/M W2L1ZC104MAT1S 
10V 22UF +20 478-2328-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2328-2-ND 4,000 630.00/M W83L1ZC224MAT1A 
0508 10V A7UF +20 478-2123-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2123-2-ND 4,000 630.00/M W2L1ZC474MAT1A 
4.0V -33UF +20 478-2330-1-ND 4.29 2.54 1.47 478-2330-2-ND 4,000 702.00/M W2L14C334MAT1A 
4.0V 1.0uF +20 478-2126-1-ND 4.29 2.54 1.47 478-2126-2-ND 4,000 702.00/M W2L14C105MAT1A 
10V .33UF +20 478-2331-1-ND 4.18 2.47 1.43 478-2331-2-ND 4,000 684.00/M W2L1ZD334MAT1S 
10V A7UF +20 478-2124-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2124-2-ND 4,000 630.00/M W2L1ZD474MAT1S 
X5R 6.3V 1.0uF +20 478-2125-1-ND 4.40 2.60 1.50 478-2125-2-ND 4,000 720.00/M W2L16D105MAT1A 
4.0V 1.5yF +20 478-2127-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2127-2-ND 4,000 630.00/M W2L14D155MAT1A 
4.0V 2.2uUF +20 478-4631-1-ND 4.62 2.73 1.58 478-4631-2-ND 4,000 756.00/M W2L14D225MAT1A 
16V .22UF +20 478-2335-1-ND 3.85 2.28 1.32 478-2335-2-ND 4,000 630.00/M W8L1YC224MAT1S 
16V .33UF +20 478-2334-1-ND 3.96 2.34 1.35 478-2334-2-ND 4,000 648.00/M WS8L1YC334MAT1A 
X7R 16V A7UF +20 478-2128-1-ND 4.09 2.42 1.40 478-2128-2-ND 4,000 667.80/M WS8L1YC474MAT1A 
10V -68uF +20 478-2333-1-ND 4.24 2.51 1.45 478-2333-2-ND 2,000 693.00/M W83L1ZC684MAT1A 
0612 10V 1.0uF +20 478-2129-1-ND 4.62 2.73 1.58 478-2129-2-ND 2,000 756.00/M W83L1ZC105MAT1A 
4.0V 2.2uF +20 478-2131-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-2131-2-ND 2,000 810.00/M W83L14C225MAT1A 
10V 2.2UF +20 478-2332-1-ND 4.62 2.73 1.58 478-2332-2-ND 4,000 756.00/M W83L1ZD225MAT1A 
X5R 6.3V 2.2uF +20 478-2130-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-2130-2-ND 4,000 810.00/M W8L16D225MAT1A 
4.0V 3.3uF +20 478-2132-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-2132-2-ND 4,000 810.00/M W3L14D335MAT1A 
Tip and Ring Multilayer Ceramic Chip Capacitors [fai | s= ieee (it) 
Code L WwW T t 
AVX Tip and Ring or ring detector multilayer ceramic chip capacitors are designed as a standard ® 0805 2.01 +0.20 1.25 +0.20 1.30 max. 0.50 +0.25 
telecom filter to block -48 volts DC telephone line voltage and pass subscriber's AC signal pulse (16 1206 3.20 +0.20 1.60 +0.20 1.50 max. 0.50 +0.25 
to 25Hz, 70 to 90Vrms). The ringer capacitors replace large leaded film capacitors and are ideal for a 1210 3.2 +0.20 2.50 +0.20 1.78 max. 0.50 +0.25 
telecom/modern applications. These capacitors not only save valuable real estate on the board and L 1808 4.57 +0.25 2.03 +0.25 1.78 max. 0.63 +0.38 
reduce the weight of the overall product, but they all feature standard surface mounting capabilities > Tr 1812 4.50 +0.30 3.2 +0.20 2.00 max. 0.63 +0.38 
that are so critical to new and compact designs. ey 1825 4.50 +0.30 6.34 +0.30 2.00 max. | 0.63 +0.38 
Specifications: * Operating Voltage Range: -55°C ~ 125°C * Dielectric Strength: 250% of rated we 2220 5.60 +0.30 5.10 +0.40 2.00 max. | 0.63 +0.38 
voltage for 5 seconds at 50mA maximum current * Dissipation Factor: 2.5% maximum hee 2225 5.60 +0.25 6.35 +0.25 2.00 max. | 0.63 +0.38 
Size WV Capacitance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Code Type DC Capacitance | Tolerance % Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
250V 1500pF +10 478-3976-1-ND 1.65 98 57 478-3976-2-ND 2,000 270.00/M 0805PC152KATIA 
250V 6800pF +10 478-3979-1-ND 1.65 98 57 478-3979-2-ND 2,000 270.00/M 0805PC682KATIA 
0805 X7R 250V 10000pF +10 478-3975-1-ND 1.32 78 45 478-3975-2-ND 2,000 216.00/M 0805PC103KAT1A 
250V 15000pF +10 478-3977-1-ND 1.65 .98 57 478-3977-2-ND 2,000 270.00/M 0805PC153KAT1A 
250V 22000pF +10 478-3978-1-ND 1.65 98 57 478-3978-2-ND 2,000 270.00/M O0805PC223KAT1A 
1206 X7R 250V 27000pF +10 478-3980-1-ND 1.98 1.17 68 478-3980-2-ND 2,000 324.00/M 1206PC273KAT1A 
250V 39000pF +10 478-3981-1-ND 1.98 1.17 68 478-3981-2-ND 2,000 324.00/M 1206PC393KAT1A 
1210 X7R 250V 10UF +10 478-3982-1-ND 88 52 30 478-3982-2-ND 2,000 144.00/M 1210PC104KAT1A 
1808 X7R 250V 10UF +10 478-3983-1-ND 3.08 1.82 1.05 478-3983-2-ND 2,000 504.00/M 1808PC104KAT1A 
250V .22UF +10 478-3984-1-ND 3.08 1.82 1.05 478-3984-2-ND 2,000 504.00/M 1808PC224KAT1A 
250V 10UF +10 478-3985-1-ND 3.30 1.95 1.13 478-3985-2-ND 1,000 540.00 1812PC104KAT1A 
1812 X7R 250V .22UF +10 478-3986-1-ND 2.64 1.56 90 478-3986-2-ND 1,000 432.00 1812PC224KAT1A 
250V .33UF +10 478-3987-1-ND 3.30 1.95 1.13 478-3987-2-ND 1,000 540.00 1812PC334KAT1A 
250V A7UF +10 478-3988-1-ND 3.30 1.95 1.13 478-3988-2-ND 1,000 540.00 1812PC474KAT1A 
250V A7UF +10 478-3990-1-ND 4.29 2.54 1.47 478-3990-2-ND 1,000 702.00 1825PC474KAT1A 
1825 X7R 250V -56UF +10 478-3991-1-ND 4.29 2.54 1.47 478-3991-2-ND 1,000 702.00 1825PC564KAT1A 
250V 1.0uF +10 478-3989-1-ND 4.29 2.54 1.47 478-3989-2-ND 1,000 702.00 1825PC105KAT1A 
2290 X7R 250V A7UF +10 478-3992-1-ND 8.14 4.81 2.78 478-3992-2-ND 1,000 1332.00 2220PC474KATIA 
250V 1.0uF +10 478-4740-1-ND NEW! 7.15. 4.23 2.44 478-4740-2-ND NEW! 1,000 1170.00 2220PC105KAT1A 
250V 1.0uF +10 478-3993-1-ND 4.95 2.93 1.69 478-3993-2-ND 1,000 810.00 2225PC105KAT1A 
2225 X7R 250V 1.2uF +10 478-3994-1-ND 8.14 4.81 2.78 478-3994-2-ND 1,000 1332.00 2225PC125KAT1A 
250V 1.0uF +20 478-4718-1-ND NEW! 4.40 2.60 1.50 478-4718-2-ND NEW! 1,000 720.00 2225PC105MAT1A 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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IX 1X4 Low Inductance Capacitors 


* é Pee . ‘ 5 r Dimensions - Inch (mm) 
The total inductance of a chip capacitor is determined both by its length to width ratio and by the mutual 
inductance coupling between its electrodes. Thus a 1210 chip size has a lower inductance than a 1206 chip. Size Code L w t 
This design improvement is the basis of AVX’s Low Inductance Chip Capacitors (LICC), where the electrodes “—~ 0.032 +0.006 0.063 +0.006 0.005 min. 
are terminated on the long side of the chip instead of the short side. The 1206 becomes a 0612, in the same S 0306 (0.81 +0.15) (1.60 #0.15) (0.13 min.) 
manner, a 0805 becomes a 0508, a 0603 becomes a 0306. This results in a reduction in inductance for the 1nH i: 7 ic 7 7 : 
range found in normal chip capacitors to less tan 0.2nH for LICC’s. Their low profile is also ideal for surface BR 0.050 +0.010 0.080 +0.010 0.005 min. 
mounting (both on the PCB and on the IC package) or inside cavity mounting on the IC itself. T 0508 (1.27 +0.25) (2.00 +0.25) (0.13 min.) 
Characteristics: * Operating Temperature Range: X7R: -55°C ~ 125°C, X5R: -55°C ~ 85°C * Temperature . w va 0612 0.063 +0.010 0.126 +0.010 0.005 min. 
Coefficient: +15% (OVDC) » Dissipation Factor: 10V = 5.0% maximum; 16V = 3.5% maximum; 25V = 3.0% t 4.60 +0.25 3.20 +0.25) 0.13 mit 
maximum * Insulation Resistance (@ 25°C RVDC): 100,000MO minimum or 1,000MO per pF whichever is less. ~Z< QQ (1:60'20-28) S20e0e8) (O13 min) 
wv Capacitance | Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel AVX 
Size Code | Type DC Capacitance Tolerance Inch (mm) _| Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
25V 10,000pF +10% 0.024 (0.61) | 478-2890-1-ND 24.64 145.60 420.00 | 478-2890-2-ND 5,000 403.00/M | 03063C103KAT2A 
0306 X7R 10V 10UF +10% 0.024 (0.61) | 478-2891-1-ND 26.95 159.25 459.38 | 478-2891-2-ND 5,000 441.00/M | 0306ZC104KAT2A 
10V -10UF +20% 0.024 (0.61) | 478-2892-1-ND 26.95 159.25 459.38 | 478-2892-2-ND 5,000 441.00/M | 0306ZC104MAT2A 
10V 22UF +20% 0.024 (0.61) | 478-2893-1-ND 26.95 159.25 459.38 | 478-2893-2-ND 5,000 441.00/M | 0306ZC224MAT2A 
50V 10,000pF +10% 0.040 (1.02) | 478-2894-1-ND 23.10 136.50 393.75 | 478-2894-2-ND 4,000 378.00/M | 05085C103KAT2A 
50V 10,000pF +20% 0.040 (1.02) | 478-2895-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 478-2895-2-ND 4,000 360.00/M | 05085C103MAT2A 
0508 X7R 50V 22,000pF +20% 0.040 (1.02) | 478-2896-1-ND 22.55 133.25 384.38 | — = — | 05085C223MAT2A 
50V 10UF +10% 0.040 (1.02) | 478-2897-1-ND 26.40 156.00 450.00 | 478-2897-2-ND 4,000 432.00/M | 05085C104KAT2A 
50V -10UF +20% 0.040 (1.02) | 478-2898-1-ND 25.30 149.50 431.25 | 478-2898-2-ND 4,000 414.00/M | 05085C104MAT2A 
10V 1.0uF +10% 0.040 (1.02) | 478-2899-1-ND 45.10 266.50 768.75 | 478-2899-2-ND 4,000 738.00/M | 0508ZC105KAT2A 
50V 10,000pF +10% 0.050 (1.27) | 478-2900-1-ND 30.80 182.00 525.00 | 478-2900-2-ND 4,000 504.00/M | 06125C103KAT2A 
50V 10UF +20% 0.050 (1.27) | 478-2901-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2901-2-ND 4,000 540.00/M | 06125C104MAT2A 
25V .22UF +10% 0.050 (1.27) | 478-2902-1-ND 39.60 234.00 675.00 | 478-2902-2-ND 4,000 648.00/M | 06123C224KAT2A 
0612 X7R 16V 1.0uF +10% 0.050 (1.27) | 478-2903-1-ND 42.90 253.50 731.25 | 478-2903-2-ND 2,000 702.00/M | 0612YC105KAT2A 
16V 1.0uF +20% 0.050 (1.27) | 478-2904-1-ND 42.90 253.50 731.25 | 478-2904-2-ND 2,000 702.00/M | 0612YC105MAT2A 
10V -68uF +20% 0.030 (0.76) | 478-2907-1-ND 44.00 260.00 750.00 | — = — | 0612ZC105MAT2V 
10V 2.2uF +10% 0.050 (1.27) | 478-2906-1-ND 42.90 253.50 731.25 | 478-2906-2-ND 2,000 702.00/M | 0612ZC225KAT2A 
X5R 10V 1.0uF +20% 0.050 (1.27) | 478-2905-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 478-2905-2-ND 4,000 540.00/M | 0612ZD684MAT2V 
: > BL 
Low Inductance LGA Capacitors w A 
AVX has introduced a revolutionary capacitor for low inductance applications. Low inductance LGA (land grid array) capacitors have virtually the equivalent high 0.50 
frequency performance of 8-terminal IDC’s (Inter-Digitated Capacitors) but are built in a simplified 2-terminal package. +0.05 = 
This provides for lower manufacturing cost and easier handling and design. LGA’s are ideal for decoupling in semiconductor package-level and board-level Se BW 
applications. E aN 
Tape and Reel 
Size wv Cap. Dimensions - mm Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing AVX 
Code Dc Cap. Tol. L WwW BW BL Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 4,000 Part No. 
0204 6.3V -10UF | +20% | 0.5+0.05 | 1.00+0.10] 0.8+0.10 | 0.13 +0.08 | 478-4083-1-ND 35.20 208.00 600.00 832.00 | — _ LG126D104MAT2S1 
, -10UF | +20% | 0.5+0.05 | 1.00+0.10] 0.8+0.10 | 0.13 +0.08 | 478-4624-1-ND 35.20 208.00 600.00 832.00 | 478-4624-2-ND 576.00/M LG126Z104MAT2S1 
.22uUF | +20% | 0.76 +0.10 | 1.60 +0.10 | 1.50 +0.10 | 0.28 +0.08 | 478-4625-1-ND 39.88 235.63 679.69 942.50 | 478-4625-2-ND 653.00/M LG224Z224MAT2S1 
4V -33UF | +20% | 0.76 +0.10 | 1.60 +0.10 | 1.50 +0.10 | 0.28 +0.08 | 478-4626-1-ND 40.15 237.25 684.38 949.00 | 478-4626-2-ND 657.00/M LG224Z334MAT2S1 
A7UF | +20% | 0.76 +0.10 | 1.60 +0.10 | 1.50 +0.10 | 0.28 +0.08 | 478-4628-1-ND 42.63 251.88 726.56 1007.50 | 478-4628-2-ND 698.00/M LG224Z474MAT2S1 
0306 OIF | +20% | 0.76 +0.10 | 1.60 +0.10 | 1.50 +0.10 | 0.28 +0.08 | 478-4627-1-ND 40.70 240.50 693.75 962.00 | 478-4627-2-ND 666.00/M LG226C103MAT2S1 
6.3V -10UF | +20% | 0.76 +0.10 | 1.60 +0.10 | 1.50 +0.10 | 0.28 +0.08 | 478-4084-1-ND 28.60 169.00 487.50 676.00 | 478-4084-2-ND 468.00/M LG226C104MAT2S1 
, .22UF | +20% | 0.76 +0.10 | 1.60 +0.10 | 1.50 +0.10 | 0.28 +0.08 | 478-4629-1-ND 42.35 250.25 721.88 1001.00 | 478-4629-2-ND 693.00/M LG226D224MAT2S1 
A7UF | +20% | 0.76 +0.10 | 1.60 +0.10 | 1.50 +0.10 | 0.28 +0.08 | 478-4630-1-ND 42.63 251.88 726.56 1007.50 | 478-4630-2-ND 698.00/M LG226D474MAT2S1 


Multi-Layer Ceramic Chip Capacitor Arrays 


AVX capacitor arrays offer designers the opportunity to lower placement costs, increase assembly line output through lower component count per 
board, and to reduce real estate requirements. 

COG (NPO) Dielectric: * EIA Class | ceramic materials 
* Capacitance change with temperature is 0 +30ppm/°C, which is less than +0.3% A C from -55°C ~ 125°C 
-55°C ~ 125°C 

X7R Dielectric: * X7R formulations are called “temperature stable” ceramics and fall into EIA Class II materials * Its temperature variation of 
capacitance is within +15% from -55°C ~ 125°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 

X5R Dielectric: * General purpose dielectric for ceramic capacitors * EIA Class II dielectric * Temperature variation of capacitance is within 15% 
from -55°C ~ 85°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 85°C 


* COG (NPO) ceramics offer one of the most stable capacitor dielectrics available 
* Operating Temperature Range: 


Dimensions - Inch (mm) 
Size Code | Element L WwW T BW P x Ss 
Odo 5 0.039 +0.006 0.054 +0.006 0.026 Max. 0.014 +0.004 0.025 REF = 0.013 +0.004 
(1.00 +0.15) | (1.37 +0.15) (0.66 Max.) (0.36 +0.10) (0.64 REF) = (0.32 +0.10) 
0508 4 0.051 +0.006 0.083 +0.006 0.037 Max. 0.010 +0.003 0.020 REF 0.030 +0.004 0.010 +0.004 
° (1.30 40.15) | (2.10 +0.15) (0.94 Max.) (0.25 +0.06) (0.50 REF) (0.75 +0.10) (0.25 +0.10) 
o6t2 4 0.063 +0.008 0.126 +0.008 0.053 Max. 0.016 +0.004 0.030 REF 0.045 +0.004 0.015 +0.004 
(1.60 +0.20) | (3.20 +0.20) (1.35 Max.) (0.41 +0.10) (0.76 REF) (1.14 +0.10) (0.38 +0.10) 
Tape and Reel 
Size WV Capacitance No. of Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing AVX 
Fig. | Code Type DC | Capacitance | Tolerance | Elements/Array | Part No. 10 100 500 Part No. 4,000 Part No. 

1 0405 X7R 50 1,000pF +20% 2 478-2886-1-ND 7.15 42.25 121.88 = = W1A25C102MAT2A 

X5R 10 -10UF +20% 2 478-2884-1-ND 6.38 37.70 108.75 478-2884-2-ND 104.00/M W1A2ZD104MAT2A 

100 22pF +10% 4 478-2888-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2888-2-ND 108.00/M W2A41A220KAT2A 

COG(NPO)| 100 33pF +10% 4 478-2887-1-ND 6.60 39.00 112.50 = = W2A41A330KAT2A 

100 100pF +10% 4 478-2885-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2885-2-ND 108.00/M W2A41A101KAT2A 

10 -10uF +20% 4 478-2870-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2870-2-ND 108.00/M W2A4ZC104MAT2A 

0508 X7R 50 10,000pF +20% 4 478-2873-1-ND 5.39 31.85 91.88 478-2873-2-ND 88.00/M W2A45C103MAT2A 

50 10,000pF +10% 4 478-2878-1-ND 6.71 39.65 114.38 478-2878-2-ND 110.00/M W2A45C103KAT2A, 

100 470pF +20% 4 478-2880-1-ND 6.38 37.70 108.75 = = W2A41C471MAT2A 

X5R 10 10UF +20% 4 478-2883-1-ND 6.82 40.30 116.25 478-2883-2-ND 112.00/M W2A4ZD104MAT2A 

2 10 -10uF +10% 4 478-2875-1-ND 7.15 42.25 121.88 478-2875-2-ND 117.00/M W2A4ZD104KAT2A 

100 22pF +10% 4 478-2881-1-ND 4.73 27.95 80.63 478-2881-2-ND 77.00/M W3A41A220KAT2A 

COG(NPO 100 47pF +10% 4 478-2872-1-ND 4.73 27.95 80.63 478-2872-2-ND 77.00/M W3A41A470KAT2A 

( ) 100 100pF +10% 4 478-2876-1-ND 5.72 33.80 97.50 478-2876-2-ND 94.00/M W3A41A101KAT2A 

100 220pF +10% 4 478-2882-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-2882-2-ND 81.00/M W3A41A221KAT2A 

0612 16 10UF +20% 4 478-2869-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-2869-2-ND 126.00/M WS3A4YC104MAT2A 

16 -10uF +10% 4 478-2879-1-ND 7.70 45.50 131.25 478-2879-2-ND 126.00/M WS8A4YC104KAT2A 

X7R 50 10,000pF +10% 4 478-2877-1-ND 6.60 39.00 112.50 478-2877-2-ND 108.00/M W3A45C103KAT2A, 

100 1,000pF +20% 4 478-2874-1-ND 5.72 33.80 97.50 478-2874-2-ND 94.00/M W3A41C102MAT2A 

100 10,000pF +20% 4 478-2871-1-ND 4.95 29.25 84.38 478-2871-2-ND 81.00/M W3A41C103MAT2A 
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Sees US X2Y® Filter and Decoupling Capacitors Digi@Reel 


X2Y filter capacitors employ a unique, patented low inductance design featuring two balanced capacitors that are ss 229 Physical Characteristics — Dimensions in mm 
immune to temperature, voltage and aging performance differences. These components offer superior decoupling Sy, Series L WwW c 
and EMI filtering performance. Qe 0603 1.626 +0.127 0.889 +0.127 0.457 +0.102 
0805 2.032 +0.203 1.270 +0.203 0.559 +0.127 
1206 3.150 +0.254 1.600 +0.254 1.016 +0.127 
Applications: * FPGA/ASIC/y1-P Decoupling * DDR Memory Decoupling * Amplifier Filter and Decoupling * High L w 1410 3.556 +0.254 2.490 +0.254 1.143 40.127 
Speed Data Filtering * Cellular Handsets _e, 1812 4.420 +0.254 3.175 +0.254 1.143 40.127 
Size wv Capacitance | Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Johanson Dielectrics 
Code | Type | DC |Capacitance| Tolerance (mm) _| Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 5.6pF +20% 0.660 | 709-1000-1-ND 7.02 41.47 119.63 709-1000-2-ND 4,000 115.00/M 500X14N5R6MV4T 
50 10pF +20% 0.660 7.02 41.47 119.63 709-1001-2-ND 4,000 115.00/M | 500X14N100MV4T 
NPO | 50 22pF +20% 0.660 7.02 41.47 119.63 709-1002-2-ND 4,000 115.00/M 500X14N220MV4T 
50 47pF +20% 0.660 7.48 44.20 127.50 709-1003-2-ND 4,000 122.00/M | 500X14N470MV4T 
50 100pF +20% 0.660 7.71 45.57 131.44 709-1004-2-ND 4,000 126.00/M 500X14N101MV4T 
6.3 AEF +20% 0.660 9.90 58.50 168.75 709-1009-2-ND 4,000 162.00/M | 6R3X14W104MV4T 
10 AF +20% 0.660 | 709-1101-1-ND 10.87 64.21 185.21 709-1101-2-ND 4,000 178.00/M 100X14W104MV4T 
0603 16 47,000pF +20% 0.660 | 709-1088-1-ND 9.19 54.28 156.56 709-1088-2-ND 4,000 150.00/M 160X14W471MV4T 
25 22,000pF +20% 0.660 | 709-1087-1-ND 8.24 48.69 140.44 709-1087-2-ND 4,000 135.00/M | 250X14W223MV4T 
50 470pF +20% 0.660 | 709-1085-1-ND 7.02 41.47 119.63 709-1085-2-ND 4,000 115.00/M 500X14W471MV4T 
X7R 50 1,000pF +20% 0.660 | 709-1005-1-ND 7.02 41.47 119.63 709-1005-2-ND 4,000 115.00/M | 500X14W102MV4T 
50 1,500pF +20% 0.660 | 709-1006-1-ND 7.02 41.47 119.63 709-1006-2-ND 4,000 115.00/M 500X14W152MV4T 
50 2,200pF +20% 0.660 7.48 44.20 127.50 709-1086-2-ND 4,000 122.00/M | 500X14W222MV4T 
50 4,700pF +20% 0.660 7.25 42.84 123.56 709-1007-2-ND 4,000 119.00/M 500X14W472MV4T 
50 10,000pF +20% 0.660 8.65 51.09 147.38 709-1008-2-ND 4,000 141.00/M_| 500X14W103MV4T 
50 1,000pF +20% 1.016 13.64 80.60 232.50 709-1010-2-ND 4,000 223.00/M 500X15W102MV4T 
0805 | X7R | 50 10,000pF +20% 1.016 14.63 86.45 249.38 709-1011-2-ND 4,000 239.00/M | 500X15W103MV4E 
50 47,000pF +20% 1.016 30.47 180.05 519.38 709-1012-2-ND 4,000 499.00/M 500X15W473MV4E 
10 WATUF +20% 1.270 20.04 118.42 341.59 709-1103-2-ND 3,000 328.00/M 100X18W474MV4E 
1206 | X7R | 16 .22uUF +20% 1.270 16.72 98.83 285.08 709-1102-2-ND 3,000 274.00/M 160X18W224MV4E 
50 Apr +20% 1.270 30.47 180.05 519.38 709-1013-2-ND 3,000 499.00/M 500X18W104MV4E 
1410 | X7R _| 50 A0uF +20% 1.778 55.00 325.00 937.50 709-1017-2-ND 2,000 900.00/M 500X44W404MV4E 
1812 | X7R | 50 A7UF +20% 2.286 | 709-1016-1-ND 64.90 383.50 1106.25 709-1016-2-ND 1,000 1062.00 | 500X43W474MV4E 
M LCC Ca pac itors Physical Characteristics — Dimensions in mm 
Series L WwW B 
. 0402 1.02 +.10 0.51 +.10 0.20 +.10 
High Voltage and TANCERAM® 0603 1.60 +.20 0.81 +.20 0.25 +13 
High Voltage Applications: WAL {206 317 228 157 2.28 Ost 228 
* Analog and Digital Modems « Lighting Ballast Circuits * Voltage Multipliers * DC-DC Converters <i 4210 3.18 +.25 2.41 4.25 0.51 4.25 
« LAN/WAN Interface » Back-lighting Inverters T Se 1808 4.57 +.25 2.03 +.25 0.51 +.25 
TANCERAM Applications: } B 1812 4.57 +.25 3.17 4.25 0.64 +.38 
* Switching Power Supply Smoothing (Input/Output) * DC/DC Converter Smoothing (Input/Output) 1825 4.57 +.25 6.35 +.25 0.64 +.38 
* Backlighting Inverters * General Digital Circuits 2225 5.72 +.25 6.48 +.38 0.64 +.38 
Size wv Capacitance Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Johanson Dielectrics 
Code |Type | DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
High Voltage 
NPO | 500 100pF +10% 1.27 709-1019-1-ND 1.70 10.05 28.99 709-1019-2-ND 4,000 28.00/M 501R15N101KV4T 
0805 250 22,000pF +10% 1.27 709-1018-1-NDt 2.04 12.07 34.82 709-1018-2-NDt 3,000 33.00/M 251R15W223KV4E 
X7R 500 1,000pF +10% 1.27 709-1020-1-ND 1.62 9.56 27.56 709-1020-2-ND 3,000 26.00/M 501R15W102KV4E 
500 10,000pF +10% 1.27 709-1021-1-ND 3.00 17.75 51.19 709-1021-2-ND 3,000 49.00/M 501R15W103KV4E 
500 100pF +10% 1.27 709-1022. 1.94 11.48 33.11 709-1022-2-ND 3,000 32.00/M 501R18N101JV4E 
500 220pF +5% 1.27 709-1023: 2.47 14.59 42.09 709-1023-2-ND 3,000 40.00/M 501R18N221JV4E 
NPO | 500 470pF +5% 1.27 709-1024. 2.92 17.23 49.69 709-1024-2-ND 3,000 48.00/M 501R18N471JV4E 
2,000 100pF +5% 1.27 709-1033: 3.64 21.53 62.10 709-1033-2-ND 3,000 60.00/M 202R18N101JV4E 
2,000 220pF +5% 1.27 709-1034- 4.66 27.51 79.35 709-1034-2-ND 3,000 76.00/M 202R18N221JV4E 
500 1,000pF +10% 1.27 709-1025-1-ND 1.94 11.48 33.11 709-1025-2-ND 3,000 32.00/M 501R18W102KV4E 
1206 500 4,700pF +10% 1.27 709-1026-1-ND 2.55 15.07 43.46 709-1026-2-ND 3,000 42.00/M 501R18W472KV4E 
500 10,000pF +10% 1.27 709-1027: 3.16 18.66 53.81 709-1027-2-ND 3,000 52.00/M 501R18W103KV4E 
X7R 500 22,000pF +10% 1.27 709-1028: 3.52 20.81 60.04 709-1028-2-ND 2,000 58.00/M 501R18W223KV4E 
1,000 1,000pF +10% 1.27 709-1029: 2.55 15.07 43.46 709-1029-2-ND 3,000 42.00/M 102R18W102KV4E 
1,000 4,700pF +10% 1.27 709-1031 3.97 23.44 67.61 709-1031-2-ND 3,000 65.00/M 102R18W472KV4E 
2,000 470pF +10% 1.27 709-1035: 2.55 15.07 43.46 709-1035-2-ND 3,000 42.00/M 202R18W471KV4E 
2,000 1,000pF +10% 1.27 709-1036-1-ND 3.28 19.38 55.89 709-1036-2-ND 3,000 54.00/M 202R18W102KV4E 
NPO | 1,000 680pF +10% 1.65 709-1038-1-ND 7.04 41.59 119.96 709-1038-2-ND 2,000 115.00/M 102S41N681KV4E 
500 47,000pF +10% 1.65 709-1037. 9.59 56.69 163.54 709-1037-2-ND 2,000 157.00/M 501S41W473KV4E 
1210 X7R 1,000 10,000pF +10% 1.65 709-1039: 8.86 52.38 151.11 709-1039-2-ND 2,000 188.00/M 102S41W103KV4E 
2,000 1,000pF +10% 1.65 709-1040: 5.91 34.92 100.74 709-1040-2-ND 2,000 97.00/M 202S41W102KV4E 
2,000 2,700pF +10% 1.65 709-1041 9.80 57.89 166.99 709-1041-2-ND 2,000 160.00/M 202S41W272KV4E 
NPO 2,000 470pF +10% 2.03 709-1043: 17.26 101.99 294.19 709-1043-2-ND 2,000 282.00/M 202R29N471KV4E 
3,000 330pF +10% 2.03 709-1044-1-ND 9.64 56.98 164.36 709-1044-2-ND 2,000 158.00/M 302R29N331KV4E 
1808 2,000 150pF +10% 2.03 709-1042-1-ND 6.07 35.88 103.50 709-1042-2-ND 2,000 99.00/M 202R29W151KV4E 
X7R 2,000 470pF +10% 2.03 709-1045: 6.11 36.12 104.19 709-1045-2-ND 2,000 100.00/M 202R29W471KV4E 
2,000 1,000pF +10% 2.03 709-1046: 6.19 36.60 105.56 709-1046-2-ND 2,000 101.00/M 202R29W102KV4E 
3,000 1,000pF +10% 2.03 709-1047. 7.18 42.45 122.44 709-1047-2-ND 2,000 118.00/M 302R29W102KV4E 
500 AF +10% 2.80 709-1049: 21.33 126.06 = 709-1049-2-ND 500 174.50 501S43W104KV4E 
500 22,000pF +10% 2.80 709-1050: 12.99 76.78 = 709-1050-2-ND 500 106.50 501S43W223KV4E 
1,000 10,000pF +10% 2.80 709-1057-1-ND 16.39 96.88 = 709-1057-2-ND 1,000 268.00 102S43W103KV4E 
2,000 470pF +10% 2.80 709-1052-1-ND 10.32 61.00 175.95 709-1052-2-ND 1,000 169.00 202S43W471KV4E 
1812 | X7R | 2,000 1,000pF +10% 2.80 709-1053: 10.65 62.91 181.46 709-1053-2-ND 1,000 174.00 202S43W102KV4E 
2,000 3,300pF +10% 2.80 709-1054- 13.97 82.52 238.05 709-1054-2-ND 1,000 229.00 202S43W332KV4E 
3,000 150pF +10% 2.80 709-1051 10.32 61.00 175.95 709-1051-2-ND 1,000 169.00 302S43W151KV4E 
3,000 1,000pF +10% 2.80 709-1055: 10.85 64.10 184.91 709-1055-2-ND 1,000 178.00 302S43W102KV4E 
3,000 3,300pF +10% 2.80 709-1056: 14.30 84.47 = 709-1056-2-ND 500 117.00 302S43W332KV4E 
1825 | X7R_| 250 1pF +10% 3.55 709-1048-1-NDt 90.66 535.73 = 709-1048-2-NDt 500 742.00 251S49W105KV4E 
2005 |X7R 2,000 10,000pF +10% 3.81 709-1058-1-ND 69.97 413.48 1192.73 709-1058-2-ND 1,000 1145.00 202S48W103KV4E 
1,000 Apr +10% 3.81 709-1059-1-ND 73.42 433.86 = 709-1059-2-ND 500 600.50 102S48W104KV4E 
TANCERAM® 
0402 | X5R 6.3 1pF +10% 0.64 709-1060-1-ND 1.82 10.76 31.05 709-1060-2-ND 10,000 30.00/M 6R3RO7X105KV4T 
0603 | x5R 10 A7UF +10% 0.89 709-1061-1-ND 2.39 14.14 40.80 709-1061-2-ND 4,000 39.00/M 100R14X474KV4T 
10 1pF +20% 0.89 709-1062-1-ND 2.11 12.48 36.00 709-1062-2-ND 4,000 35.00/M 100R14X105MV4T 
6.3 10yF +10% 1.27 709-1065-1-ND 9.86 58.24 168.00 709-1065-2-ND 3,000 161.00/M 6R3R15X106KV4E 
080s | X5R 6.3 22uF +10% 27 709-1066: 13.20 78.00 225.00 709-1066-2-ND 3,000 216.00/M 6R3R15X226KV4E 
10 2.2UF +10% 1.27 709-1063: 3.52 20.80 60.00 709-1063-2-ND 3,000 58.00/M 100R15X225KV4E 
10 4.7UF +10% 1.27 709-1064- 7.04 41.60 120.00 709-1064-2-ND 3,000 115.00/M 100R15X475KV4E 
16 1pF +10% 1.27 709-1068: 3.34 19.76 57.00 709-1068-2-ND 3,000 55.00/M 160R18W105KV4E 
4206 | X7R 16 2.2UF +10% 1.27 709-1070: 5.28 31.20 90.00 709-1070-2-ND 3,000 86.00/M 160R18W225KV4E 
25 .33yUF +10% 1.27 709-1067-1-ND 3.24 19.14 55.20 709-1067-2-ND 3,000 53.00/M 250R18W334KV4E 
25 1pF +10% 1.27 709-1069-1-ND 4.66 27.56 79.50 709-1069-2-ND 2,000 76.00/M 250R18W105KV4E 
t+ Tip and Ring Chip (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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JOHANSON yyy) MLCC Capacitors @Reel” 
DIELECTRICS Usseesse3 High Voltage and TANCERAM® (Cont.) 
Size wv Capacitance Dim. T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Johanson Dielectrics 
Code |Type | DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
6.3 10pF +10% 1.27 709-1074-1-ND 6.25 36.92 106.50 709-1074-2-ND 2,000 102.00/M 6R3R18X106KV4E 
1206 | X5R 10 3.3uF +10% 1.27 8.36 49.40 142.50 709-1071-2-ND 2,000 137.00/M 100R18X335KV4E 
10 4.7UF +10% 1.27 6.52 38.53 111.15 709-1072-2-ND 2,000 107.00/M 100R18X475KV4E 
16 4.7UF +20% 1.27 7.56 44.66 128.81 709-1073-2-ND 2,000 124.00/M 160R18X475MV4E 
6.3 22uF +20% 1.65 29.91 176.73 = 709-1078-2-ND 500 244.50 6R3S41X226MV4E 
6.3 100uF +20% 1.65 112.15 662.73 1911.73 709-1079-2-ND 2,000 1835.00/M 6R3S41X107MV4E 
1210 X5R 16 10pF +10% 1.65 17.11 101.08 291.56 709-1076-2-ND 2,000 280.00/M 160S41X106KV4E 
25 4.7UF +10% 1.65 12.59 74.41 214.65 709-1075-2-ND 2,000 206.00/M 250S41X475KV4E 
25 10yuF +10% 1.65 18.89 111.62 321.98 709-1077-2-ND 2,000 309.00/M 250S41X106KV4E 
Y5V 10 22uF +80~20% 1.65 14.69 86.81 250.43 709-1082-2-ND 2,000 240.00/M 100S41Y226ZV4E 
i812 | X5R 6.3 100uF +20% 2.80 125.93 744.12 — 709-1084-2-ND 500 1030.50 6R3S43X107MV4E 
16 22uF +20% 2.80 709-1083-1-ND 47.22 279.05 = 709-1083-2-ND 500 386.50 160S43X226MV4E 
t+ Tip and Ring Chip 
=g8 . ® 
Safety Certified Capacitors — Type sc Digiq Reel 
Johanson Dielectrics Type Sc ceramic chip capacitors are designed for AC voltage surge and lightning Physical Characteristics — Dimensions - mm 
protection in line-to-ground interface applications in computer network, modem, facsimile and other 
equipment. Series | Safety Rating L Ww B 
Johanson’s safety capacitor offering includes four different case sizes and NPO and X7R dielectric WESSEL 
materials. These devices have barrier terminations and are surface mount ready. ~ SS fpr X2/Y3 4.57 +0.25 2.03 +0.25 0.51 +0.25 
Safety Rating Information: } B x12 4.80 +0.25 2.03 £0.25 0.30 +0.13 
* X Capacitors: Suitable for use in situations when failure of the capacitor would not lead to danger of 
electric shock 2211 y2 5.72 +0.40 2.80 +0.25 0.51 +0.25 
‘ : 
J copactors: Suitable for use in situations when failure of the capacitor could lead to danger of electric 2220 x1yv2 5.72 40.25 5.08 240.25 0.64 20.38 
Impulse Capac- Cut Tape Johanson 
Size Voltage | Safety) WV Capac- itance Dim. T | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | Dielectrics 
Code | Type (Vv) Rating; AC itance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
10pF +5% 2.16 709-1089-1-ND 6.99 41.28 119.06 | 709-1089-2-ND 2,000 | 114.00/M | 302R29N100JV4E-****-SC 
NPO | 3,000 | X2/Y3} 250 150pF +10% 2.16 709-1090-1-ND 748 44.19 127.46 | 709-1090-2-ND 2,000 | 122.00/M | 302R29N151KV4E-****-SC 
470pF +10% 2.16 709-1095-1-ND 16.82 99.40 286.74 | 709-1095-2-ND 2,000 | 275.00/M | 302R29N471KV4E-****-SC 
1808 470pF +10% 2.16 709-1091-1-ND 9.68 57.22 165.06 | 709-1091-2-ND 2,000 | 158.00/M | 302R29W471KV4E-****-SC. 
X7R | 3,000 | X2/Y3} 250 680pF +10% 2.16 709-1093-1-ND 9.38 55.45 159.94 | 709-1093-2-ND 2,000 | 154.00/M | 302R29W681KV4E-****-SC. 
1,000pF +10% 2.16 709-1094-1-ND 9.38 55.45 159.94 | 709-1094-2-ND 2,000 | 154.00/M | 302R29W102KV4E-****-SC 
X7R | 5,000 | X1/Y2 250 680pF +10% 2.16 709-1092-1-ND 18.37 108.55 313.13 | 709-1092-2-ND 2,000 | 301.00/M | 502R29W681KV4E-****-SC 
NPO | 5,000 Y2 250 33pF +5% 2.16 709-1096-1-ND 13.50 79.77 230.12 | 709-1096-2-ND 2,000 | 221.00/M | 502R30N330JV4E-****-SC 
2211 680pF +10% 2.16 709-1097-1-ND 15.08 89.08 256.97 | 709-1097-2-ND 2,000 | 247.00/M | 502R30W681KV4E-****-SC 
X7R | 5,000 | Y2 | 250 | 1 000pF| 410% 2.16 | 709-1098-1-ND 21.24 125.53 362.10 | 709-1098-2-ND 2,000 | 348.00/M | 502R30W102KV4E-****-SC 
2,200pF +10% 2.80 709-1099-1-ND 78.99 466.75 — | 709-1099-2-ND 500 646.50 | 502S47W222KV4E-****-SC 
2220 | X7R | 5,000 | X1/¥2) 250 | 4’ 700pF| 10% 2.80 | 709-1100-1-ND 107.80 637.00 1837.50 | 709-1100-2-ND 1,000 | 1764.00 | 502S47W472KV4E-****-SC 
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2 ds NEW! Multi-Layer High-Q Capacitors 


7 . . . . be w7> can Mechanical Characteristics — Dimensions in mm 
These lines of multi-layer capacitors have been developed for High-Q and microwave applications. L Size Code L WwW B 
S Series: ROSS, RO7S, R14S and R15S capacitors give an ultra-high Q performance and exhibit TK, ay R05 (0201) 0.60 +0.03 0.30 +0.03 0.20 Max 
NPO temperature characteristics. L Series: ROSL capacitors give mid-high Q performance and RO7 (0402) 1.02 +0.1 0.51 +0.1 0.25 +0.15 
exhibit NPO temperature characteristics. R14 (0603) 1.57 +0.15 0.81 +0.15 0.35 +0.15 
Temperature Coefficient: 0 + 30ppm/°C, -55°C ~ 125°C ~ R15 (0805) 2.03 +0.20 1.27 +0.20 0.50 +0.25 
Capac- Capac- Cut Tape Johanson 
Size wv itance itance Dim. T Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Technology 
Code Type DC (pF) Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
0.2 +/-0.05pF 0.30 +0.03 712-1173-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 712-1173-2-ND 15,000 23.00/M | 250ROSLOR2AV4T 
0.3 +/-0.05pF 0.30 +0.03 712-1174-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 712-1174-2-ND 15,000 23.00/M | 250ROSLOR3AV4T 
0.4 +/-0.05pF 0.30 +0.03 712-1175-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 712-1175-2-ND 15,000 23.00/M | 250ROSLOR4AV4T 
0.5 +/-0.05pF 0.30 +0.03 712-1176-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 712-1176-2-ND 15,000 23.00/M | 250ROSLORS5AV4T 
0.6 +/-0.05pF 0.30 +0.03 712-1177-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 712-1177-2-ND 15,000 31.00/M | 250ROSLOR6AV4T 
0.7 +/-0.05pF 0.30 +0.03 712-1178-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 712-1178-2-ND 15,000 31.00/M | 250ROSLOR7AV4T 
0.8 +0.10pF 0.30 +0.03 712-1179-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 712-1179-2-ND 15,000 23.00/M | 250ROSLOR8BV4T 
0.9 +0.10pF 0.30 +0.03 712-1180-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 712-1180-2-ND 15,000 23.00/M | 250ROSLOR9BV4T 
1.0 +0.10pF 0.30 +0.03 1.43 8.45 24.38 | 712-1181-2-ND 15,000 23.00/M | 250RO5L1ROBV4T 
at +0.10pF 0.30 +0.03 1.43 8.45 24.38 | 712-1182-2-ND 15,000 23.00/M | 250RO5L1R1BV4T 
2 +0.10pF 0.30 +0.03 1.43 8.45 24.38 | 712-1183-2-ND 15,000 23.00/M | 250RO5L1R2BV4T 
1.3 +0.10pF 0.30 +0.03 1.43 8.45 24.38 | 712-1184-2-ND 15,000 23.00/M | 250RO5L1R3BV4T 
1.5 +0.10pF 0.30 +0.03 1.43 8.45 24.38 | 712-1185-2-ND 15,000 23.00/M | 250RO5L1R5BV4T 
1.8 +0.10pF 0.30 +0.03 1.43 8.45 24.38 | 712-1186-2-ND 15,000 23.00/M | 250RO5L1R8BV4T 
2.0 +0.10pF 0.30 +0.03 1.76 10.40 30.00 | 712-1187-2-ND 15,000 29.00/M | 250ROSL2ROBV4T 
2.2 +0.10pF 0.30 +0.03 1.76 10.40 30.00 | 712-1188-2-ND 15,000 29.00/M | 250RO5L2R2BV4T 
2.4 +0.10pF 0.30 +0.03 1.76 10.40 30.00 | 712-1189-2-ND 15,000 29.00/M | 250RO5L2R4BV4T 
2.7 +0.10pF 0.30 +0.03 1.76 10.40 30.00 | 712-1190-2-ND 15,000 29.00/M | 250RO5L2R7BV4T 
3.0 +0.10pF 0.30 +0.03 1.76 10.40 30.00 | 712-1191-2-ND 15,000 29.00/M | 250ROSL3ROBV4T 
3.3 +0.10pF 0.30 +0.03 712-1192-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 712-1192-2-ND 15,000 29.00/M | 250ROSL3R3BV4T 
0201 NPO 25 3.6 +0.25pF 0.30 +0.03 712-1193-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 712-1193-2-ND 15,000 23.00/M | 250ROSL3R6CV4T 
3.9 +0.25pF 0.30 +0.03 1.43 8.45 24.38 | 712-1194-2-ND 15,000 23.00/M | 250ROSL3R9CV4T 
4.3 +0.25pF 0.30 +0.03 1.43 8.45 24.38 | 712-1195-2-ND 15,000 23.00/M | 250RO5L4R3CV4T 
47 +0.25pF 0.30 +0.03 712-1196-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 712-1196-2-ND 15,000 23.00/M | 250RO5L4R7CV4T 
5.1 +0.25pF 0.30 +0.03 712-1197-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 712-1197-2-ND 15,000 23.00/M | 250ROS5L5R1CV4T 
5.6 +0.25pF 0.30 +0.03 1.43 8.45 24.38 | 712-1198-2-ND 15,000 23.00/M | 250ROSL5R6CV4T 
6.2 +0.25pF 0.30 +0.03 1.43 8.45 24.38 | 712-1199-2-ND 15,000 23.00/M | 250ROSL6R2CV4T 
6.8 +0.25pF 0.30 +0.03 1.43 8.45 24.38 | 712-1200-2-ND 15,000 23.00/M | 250ROSL6R8CV4T 
7.5 +0.25pF 0.30 +0.03 1.43 8.45 24.38 | 712-1201-2-ND 15,000 23.00/M | 250ROSL7R5CV4T 
8.2 +0.25pF 0.30 +0.03 712-1202-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 712-1202-2-ND 15,000 23.00/M | 250ROSL8R2CV4T 
9.1 +0.25pF 0.30 +0.03 712-1203-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 712-1203-2-ND 15,000 23.00/M | 250ROSL9R1CV4T 
10 +2% 0.30 +0.03 712-1204-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 712-1204-2-ND 15,000 29.00/M | 250RO5L100GV4T 
10 +5% 0.30 +0.03 712-1205-1-ND .88 5.20 15.00 | 712-1205-2-ND 15,000 14.00/M | 250RO5L100JV4T 
1 +2% 0.30 +0.03 712-1206-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 712-1206-2-ND 15,000 29.00/M | 250RO5L110GV4T 
aa +5% 0.30 +0.03 712-1207-1-ND .88 5.20 15.00 | 712-1207-2-ND 15,000 14.00/M | 250RO5L110JV4T 
12 42% 0.30 +0.03 712-1208-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 712-1208-2-ND 15,000 29.00/M | 250RO5L120GV4T 
12 +5% 0.30 +0.03 712-1209-1-ND .88 5.20 15.00 | 712-1209-2-ND 15,000 14.00/M | 250RO5L120JV4T 
13 42% 0.30 +0.03 712-1210-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 712-1210-2-ND 15,000 29.00/M | 250RO5L130GV4T 
13 45% 0.30 +0.03 .88 5.20 15.00 | 712-1211-2-ND 15,000 14.00/M | 250RO5L130JV4T 
15 +2% 0.30 +0.03 712-1212-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 712-1212-2-ND 15,000 29.00/M | 250RO5L150GV4T 
15 +5% 0.30 +0.03 712-1213-1-ND -88 5.20 15.00 | 712-1213-2-ND 15,000 14.00/M | 250RO5L150JV4T 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Te CHANSON Js NEW! Multi-Layer High-Q Capacitors (cont) Digi®@Reel* 


Capac- Capac- Cut Tape Johanson 
Size wv itance itance Dim. T Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Technology 
Code Type DC (pF) Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty- Pricing | Part No. 
16 42% 0.30 +0.03 712-1214-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 712-1214-2-ND 15,000 29.00/M | 250RO5L160GV4T 
16 45% 0.30 +0.03 712-1215-1-ND 88 5.20 15.00 | 712-1215-2-ND 15,000 14.00/M | 250RO5L160JV4T 
18 42% 0.30 +0.03 712-1216-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 712-1216-2-ND 15,000 29.00/M | 250RO5L180GV4T 
18 45% 0.30 +0.03 712-1217-1-ND 88 5.20 15.00 | 712-1217-2-ND 15,000 14.00/M | 250RO5L180JV4T 
20 42% 0.30 +0.03 712-1218-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 712-1218-2-ND 15,000 29.00/M | 250RO5L200GV4T 
20 45% 0.30 +0.03 712-1219-1-ND 88 5.20 15.00 | 712-1219-2-ND 15,000 14.00/M | 250RO5L200JV4T 
22 42% 0.30 +0.03 712-1220-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 712-1220-2-ND 15,000 29.00/M | 250RO5L220GV4T 
22 +5% 0.30 +0.03 .88 5.20 15.00 | 712-1221-2-ND 15,000 14.00/M | 250RO5L220JV4T 
27 42% 0.30 +0.03 712-1222-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 712-1222-2-ND 15,000 29.00/M | 250RO5L270GV4T 
27 +5% 0.30 +0.03 712-1223-1-ND .88 5.20 15.00 | 712-1223-2-ND 15,000 14.00/M | 250ROS5L270JV4T 
30 42% 0.30 +0.03 712-1224-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 712-1224-2-ND 15,000 29.00/M | 250RO5L300GV4T 
30 +5% 0.30 +0.03 712-1225-1-ND .88 5.20 15.00 | 712-1225-2-ND 15,000 14.00/M | 250ROS5L300JV4T 
33 42% 0.30 +0.03 1.76 10.40 30.00 | 712-1226-2-ND 15,000 29.00/M | 250RO5L330GV4T 
33 +5% 0.30 +0.03 .88 5.20 15.00 | 712-1227-2-ND 15,000 14.00/M | 250RO5L330JV4T 
0201 NPO 25 36 42% 0.30 +0.03 1.76 10.40 30.00 | 712-1228-2-ND 15,000 29.00/M | 250RO5L360GV4T 
36 +5% 0.30 +0.03 .88 5.20 15.00 | 712-1229-2-ND 15,000 14.00/M | 250ROS5L360JV4T 
39 42% 0.30 +0.03 1.76 10.40 30.00 | 712-1230-2-ND 15,000 29.00/M | 250RO5L390GV4T 
39 +5% 0.30 +0.03 88 5.20 15.00 | 712-1231-2-ND 15,000 14.00/M | 250ROS5L390JV4T 
43 42% 0.30 +0.03 712-1232-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1232-2-ND 15,000 34.00/M | 250RO5L430GV4T 
43 +5% 0.30 +0.03 712-1233-1-ND -99 5.85 16.88 | 712-1233-2-ND 15,000 16.00/M | 250RO5L430JV4T 
47 42% 0.30 +0.03 712-1234-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1234-2-ND 15,000 34.00/M | 250RO5L470GV4T 
47 +5% 0.30 +0.03 712-1235-1-ND 99 5.85 16.88 | 712-1235-2-ND 15,000 16.00/M | 250RO5L470JV4T 
56 42% 0.30 +0.03 712-1236-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1236-2-ND 15,000 34.00/M | 250ROS5L560GV4T 
56 +5% 0.30 +0.03 712-1237-1-ND 99 5.85 16.88 | 712-1237-2-ND 15,000 16.00/M | 250ROS5L560JV4T 
68 42% 0.30 +0.03 712-1238-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1238-2-ND 15,000 34.00/M | 250ROSL680GV4T 
68 45% 0.30 +0.03 712-1239-1-ND 99 5.85 16.88 | 712-1239-2-ND 15,000 16.00/M | 250RO5L680JV4T 
82 42% 0.30 +0.03 712-1240-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1240-2-ND 15,000 34.00/M | 250ROS5L820GV4T 
82 +5% 0.30 +0.03 712-1241- 99 5.85 16.88 | 712-1241-2-ND 15,000 16.00/M | 250RO5L820JV4T 
100 42% 0.30 +0.03 712-1242-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1242-2-ND 15,000 34.00/M | 250RO5L101GV4T 
100 45% 0.30 +0.03 712-1243-1-ND 99 5.85 16.88 | 712-1243-2-ND 15,000 16.00/M | 250RO5L101JV4T 
30 22% 0.51 40.1 712-1295-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 712-1295-2-ND 10,000 63.00/M | 250R07S300GV4T 
25 30 45% 0.51 +0.1 712-1296-1-NDft 1.54 9.10 26.25 | 712-1296-2-ND 10,000 25.00/M | 250R07S300JV4T 
33 42% 0.51 +0.1 3.85 22.75 65.63 | 712-1297-2-ND 10,000 63.00/M | 250RO7S330GV4T 
33 +5% 0.51 +0.1 712-1298-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 712-1298-2-ND 10,000 25.00/M | 250R07S330JV4T 
0.2 +/-0.05pF 0.51 +0.1 712-1244-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 712-1244-2-ND 10,000 23.00/M | 500RO7SOR2AV4T 
0.2 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1160-1-NDf¢ 1.21 715 20.63 | 712-1160-2-ND 10,000 20.00/M | 500R07SOR2BV4T 
0.3 +/-0.05pF 0.51 +0.1 1.43 8.45 24.38 | 712-1245-2-ND 10,000 23.00/M | 500RO7SOR3AV4T 
0.3 +0.10pF 0.51 +0.1 1.21 715 20.63 | 712-1161-2-ND 10,000 20.00/M | 500RO07SOR3BV4T 
0.4 +/-0.05pF 0.51 +0.1 1.43 8.45 24.38 | 712-1246-2-ND 10,000 23.00/M | 500RO7SOR4AV4T 
0.5 +/-0.05pF 0.51 +0.1 1.43 8.45 24.38 | 712-1247-2-ND 10,000 23.00/M | 500RO7SOR5AV4T 
0.5 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1162-1-NDt 1.21 715 20.63 | 712-1162-2-ND 10,000 20.00/M | 500RO7SOR5BV4T 
0.6 +/-0.05pF 0.51 +0.1 712-1248-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1248-2-ND 10,000 34.00/M | 500RO7SOR6AV4T 
0.7 +/-0.05pF 0.51 +0.1 712-1249-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 712-1249-2-ND 10,000 34.00/M | 500RO7SOR7AV4T 
0.7 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1163-1-NDt 1.21 715 20.63 | 712-1163-2-ND 10,000 20.00/M | 500RO07SOR7BV4T 
0.8 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1250-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 712-1250-2-ND 10,000 23.00/M | 500RO7SOR8BV4T 
0.9 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1251-1-NDf¢ 1.43 8.45 24.38 | 712-1251-2-ND 10,000 23.00/M | 500RO7SOR9BV4T 
1.0 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1266-1-NDt 1.43 8.45 24.38 | 712-1266-2-ND 10,000 23.00/M | 500R07S1ROBV4T 
11 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1267-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 712-1267-2-ND 10,000 23.00/M | 500R07S1R1BV4T 
1.2 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1268-1-NDft 1.43 8.45 24.38 | 712-1268-2-ND 10,000 23.00/M | 500R07S1R2BV4T 
1.3 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1269-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 712-1269-2-ND 10,000 23.00/M | 500R07S1R3BV4T 
1.5 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1270-1-NDft 1.43 8.45 24.38 | 712-1270-2-ND 10,000 23.00/M | 500R07S1R5BV4T 
1.8 +0.10pF 0.51 +0.1 NDt 1.43 8.45 24.38 | 712-1271-2-ND 10,000 23.00/M | 500R07S1R8BV4T 
2.0 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1278-1-NDft 2.09 12.35 35.63 | 712-1278-2-ND 10,000 34.00/M | 500RO7S2ROBV4T 
2.2 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1279-1-NDt 2.09 12.35 35.63 | 712-1279-2-ND 10,000 34.00/M | 500RO7S2R2BV4T 
2.4 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1280-1-NDft 2.09 12.35 35.63 | 712-1280-2-ND 10,000 34.00/M | 500RO7S2R4BV4T 
2.7 +0.10pF 0.51 +0.1 2.09 12.35 35.63 | 712-1281-2-ND 10,000 34.00/M | 500RO7S2R7BV4T 
3.0 +0.10pF 0.51 +0.1 2.09 12.35 35.63 | 712-1282-2-ND 10,000 34.00/M | 500RO7S3ROBV4T 
3.3 +0.10pF 0.51 +0.1 2.09 12.35 35.63 | 712-1283-2-ND 10,000 34.00/M | 500RO7S3R3BV4T 
3.6 +0.10pF 0.51 +0.1 2.31 13.65 39.38 | 712-1164-2-ND 10,000 38.00/M | 500RO7S3R6BV4T 
NPO 3.6 +0.25pF 0.51 +0.1 1.43 8.45 24.38 | 712-1284-2-ND 10,000 23.00/M | 500RO7S3R6CV4T 
0402 (S Dielectric) 3.9 +0.25pF 0.51 +0.1 1.43 8.45 24.38 | 712-1285-2-ND 10,000 23.00/M | 500RO7S3R9CV4T 
4.3 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1165-1-NDt 2.31 13.65 39.38 | 712-1165-2-ND 10,000 38.00/M | 500RO7S4R3BV4T 
50 4.3 +0.25pF 0.51 +0.1 712-1286-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 712-1286-2-ND 10,000 23.00/M | 500R07S4R3CV4T 
47 +0.10pF 0.51 +0.1 712-1166-1-NDt 2.31 13.65 39.38 | 712-1166-2-ND 10,000 38.00/M | 500RO7S4R7BV4T 
4.7 +0.25pF 0.51 +0.1 712-1287- 1.43 8.45 24.38 | 712-1287-2-ND 10,000 23.00/M | 500R07S4R7CV4T 
5.1 +0.25pF 0.51 +0.1 712-1288-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 712-1288-2-ND 10,000 25.00/M | 500RO7S5R1CV4T 
5.6 +0.25pF 0.51 +0.1 712-1289-1-NDt 1.54 9.10 26.25 | 712-1289-2-ND 10,000 25.00/M | 500RO7S5R6CV4T 
6.2 +0.25pF 0.51 +0.1 712-1290-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 712-1290-2-ND 10,000 25.00/M | 500RO7S6R2CV4T 
6.8 +0.25pF 0.51 +0.1 1.54 9.10 26.25 | 712-1291-2-ND 10,000 25.00/M | 500RO7S6R8CV4T 
75 +0.25pF 0.51 +0.1 712-1292-1-NDt 1.54 9.10 26.25 | 712-1292-2-ND 10,000 25.00/M | 500RO7S7R5CV4T 
8.2 +0.25pF 0.51 +0.1 712-1293-1-NDt 1.54 9.10 26.25 | 712-1293-2-ND 10,000 25.00/M | 500RO7S8R2CV4T 
9.1 +0.25pF 0.51 +0.1 712-1294-1-NDft 1.54 9.10 26.25 | 712-1294-2-ND 10,000 25.00/M | 500RO7S9R1CV4T 
10 +2% 0.51 +0.1 712-1252-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 712-1252-2-ND 10,000 63.00/M | 500RO7S100GV4T 
10 +5% 0.51 +0.1 712-1253-1-NDt 1.54 9.10 26.25 | 712-1253-2-ND 10,000 25.00/M | 500R07S100JV4T 
"1 42% 0.51 +0.1 712-1254-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 712-1254-2-ND 10,000 63.00/M | 500RO7S110GV4T 
al 45% 0.51 +0.1 712-1255-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 712-1255-2-ND 10,000 25.00/M | 500R07S110JV4T 
12 42% 0.51 +0.1 712-1256-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 712-1256-2-ND 10,000 63.00/M | 500RO7S120GV4T 
12 45% 0.51 +0.1 712-1257-1-NDft 1.54 9.10 26.25 | 712-1257-2-ND 10,000 25.00/M | 500R07S120JV4T 
13 +2% 0.51 +0.1 712-1258-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 712-1258-2-ND 10,000 63.00/M | 500RO7S130GV4T 
13 +5% 0.51 +0.1 712-1259-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 712-1259-2-ND 10,000 25.00/M | 500R07S130JV4T 
15 +2% 0.51 +0.1 712-1260-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 712-1260-2-ND 10,000 63.00/M | 500R07S150GV4T 
15 45% 0.51 +0.1 712-1261-1-NDt 1.54 9.10 26.25 | 712-1261-2-ND 10,000 25.00/M | 500R07S150JV4T 
16 42% 0.51 +0.1 712-1262-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 712-1262-2-ND 10,000 63.00/M | 500RO7S160GV4T 
16 +5% 0.51 +0.1 712-1263-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 712-1263-2-ND 10,000 25.00/M | 500R07S160JV4T 
18 42% 0.51 +0.1 712-1264-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 712-1264-2-ND 10,000 63.00/M | 500RO7S180GV4T 
18 +5% 0.51 +0.1 712-1265-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 712-1265-2-ND 10,000 25.00/M | 500R07S180JV4T 
20 42% 0.51 +0.1 712-1272-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 712-1272-2-ND 10,000 63.00/M | 500RO7S200GV4T 
20 +5% 0.51 +0.1 712-1273-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 712-1273-2-ND 10,000 25.00/M | 500R07S200JV4T 
22 42% 0.51 +0.1 712-1274-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 712-1274-2-ND 10,000 63.00/M | 500RO7S220GV4T 
22 +5% 0.51 +0.1 712-1275-1-NDt 1.54 9.10 26.25 | 712-1275-2-ND 10,000 25.00/M | 500R07S220JV4T 
27 42% 0.51 +0.1 712-1276-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 712-1276-2-ND 10,000 63.00/M | 500R07S270GV4T 
27 +5% 0.51 +0.1 712-1277-1-NDt 1.54 9.10 26.25 | 712-1277-2-ND 10,000 25.00/M | 500R07S270JV4T 
0.2 +/-0.05pF 0.81 712-1299-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 712-1299-2-ND 4,000 72.00/M | 251R14SO0R2AV4T 
0.3 +/-0.05pF 0.81 712-1300-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 712-1300-2-ND 4,000 72.00/M | 251R14SOR3AV4T 
0.3 +0.10pF 0.81 712-1167-1-ND$ 2.42 14.30 41.25 | 712-1167-2-ND 4,000 40.00/M | 251R14SOR3BV4T 
0.4 +/-0.05pF 0.81 4.40 26.00 75.00 | 712-1301-2-ND 4,000 72.00/M | 251R14SOR4AV4T 
0603 NPO 250 0.5 +/-0.05pF 0.81 4.40 26.00 75.00 | 712-1302-2-ND 4,000 72.00/M | 251R14SOR5AV4T 
(S Dielectric) 0.5 +0.10pF 0.81 2.42 14.30 41.25 | 712-1168-2-ND 4,000 40.00/M | 251R14SOR5BV4T 
0.6 +/-0.05pF 0.81 4.40 26.00 75.00 | 712-1303-2-ND 4,000 72.00/M | 251R14SOR6AV4T 
0.7 +/-0.05pF 0.81 4.40 26.00 75.00 | 712-1304-2-ND 4,000 72.00/M | 251R14SOR7AV4T 
0.8 +0.10pF 0.81 Be 2.42 14.30 41.25 | 712-1305-2-ND 4,000 40.00/M | 251R14SOR8BV4T 
0.9 +0.10pF 0.81 712-1306-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 712-1306-2-ND 4,000 40.00/M | 251R14SOR9BV4T 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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SS) F , : Digi Reel’ 
deutch ar vg NEW! Multi-Layer High-Q Capacitors (con) Reel 
Capac- Capac- Cut Tape Johanson 
Size wv itance itance Dim. T Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Technology 
Code Type DC (pF) Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1.0 +0.10pF 0.81 712-1323-1-ND$ 2.42 14.30 41.25 | 712-1323-2-ND 4,000 40.00/M | 251R14S1ROBV4T 
11 +0.10pF 0.81 712-1324-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 712-1324-2-ND 4,000 40.00/M | 251R14S1R1BV4T 
1.2 +0.10pF 0.81 712-1325-1-ND$ 2.42 14.30 41.25 | 712-1325-2-ND 4,000 40.00/M | 251R14S1R2BV4T 
1.3 +0.10pF 0.81 712-1326-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 712-1326-2-ND 4,000 40.00/M | 251R14S1R3BV4T 
1.5 +0.10pF 0.81 712-1327-1-ND$ 2.42 14.30 41.25 | 712-1327-2-ND 4,000 40.00/M | 251R14S1R5BV4T 
1.8 +0.10pF 0.81 712-1328-1-ND$ 2.42 14.30 41.25 | 712-1328-2-ND 4,000 40.00/M | 251R14S1R8BV4T 
2.0 +0.10pF 0.81 2.42 14.30 41.25 | 712-1335-2-ND 4,000 40.00/M | 251R14S2ROBV4T 
2.2 +0.10pF 0.81 712-1336-1-ND$ 3.19 18.85 54.38 | 712-1336-2-ND 4,000 52.00/M | 251R14S2R2BV4T 
2.4 +0.10pF 0.81 712-1337-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 712-1337-2-ND 4,000 52.00/M | 251R14S2R4BV4T 
2.7 +0.10pF 0.81 712-1338-1-ND$ 3.19 18.85 54.38 | 712-1338-2-ND 4,000 52.00/M | 251R14S2R7BV4T 
3.0 +0.10pF 0.81 3.19 18.85 54.38 | 712-1347-2-ND 4,000 52.00/M | 251R14S3ROBV4T 
3.3 +0.10pF 0.81 712-1348-1-ND£ 3.19 18.85 54.38 | 712-1348-2-ND 4,000 52.00/M | 251R14S3R3BV4T 
3.6 +0.10pF 0.81 712-1170-1-ND$ 3.19 18.85 54.38 | 712-1170-2-ND 4,000 52.00/M | 251R14S3R6BV4T 
3.6 +0.25pF 0.81 712-1349-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 712-1349-2-ND 4,000 52.00/M | 251R14S3R6CV4T 
3.9 +0.10pF 0.81 3.19 18.85 54.38 | 712-1171-2-ND 4,000 52.00/M | 251R14S3R9BV4T 
3.9 +0.25pF 0.81 712-1350-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 712-1350-2-ND 4,000 52.00/M | 251R14S3R9CV4T 
4.3 +0.25pF 0.81 712-1355-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 712-1355-2-ND 4,000 52.00/M | 251R14S4R3CV4T 
47 +0.10pF 0.81 712-1172-1-ND$ 3.19 18.85 54.38 | 712-1172-2-ND 4,000 52.00/M | 251R14S4R7BV4T 
47 +0.25pF 0.81 712-1356-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 712-1356-2-ND 4,000 52.00/M | 251R14S4R7CV4T 
5.1 +0.25pF 0.81 712-1359-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 712-1359-2-ND 4,000 52.00/M | 251R14S5R1CV4T 
5.6 +0.25pF 0.81 712-1360-1-ND$ 3.19 18.85 54.38 | 712-1360-2-ND 4,000 52.00/M | 251R14S5R6CV4T 
6.2 +0.25pF 0.81 712-1363-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 712-1363-2-ND 4,000 52.00/M | 251R14S6R2CV4T 
6.8 +0.25pF 0.81 712-1364-1-ND$ 3.19 18.85 54.38 | 712-1364-2-ND 4,000 52.00/M | 251R14S6R8CV4T 
75 +0.25pF 0.81 712-1365-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 712-1365-2-ND 4,000 52.00/M | 251R14S7R5CV4T 
8.2 +0.25pF 0.81 712-1368-1-ND$ 3.19 18.85 54.38 | 712-1368-2-ND 4,000 52.00/M | 251R14S8R2CV4T 
9a +0.25pF 0.81 712-1369-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 712-1369-2-ND 4,000 52.00/M | 251R14S9R1CV4T 
10 +2% 0.81 712-1307- 6.49 38.35 110.63 | 712-1307-2-ND 4,000 106.00/M | 251R14S100GV4T 
10 45% 0.81 712-1308-1-ND$ 3.41 20.15 58.13 | 712-1308-2-ND 4,000 56.00/M | 251R14S100JV4T 
dl 42% 0.81 712-1311- 6.49 38.35 110.63 | 712-1311-2-ND 4,000 106.00/M | 251R14S110GV4T 
aa +5% 0.81 712-1312-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 712-1312-2-ND 4,000 56.00/M | 251R14S110JV4T 
12 42% 0.81 712-1313-1-ND 6.49 38.35 110.63 | 712-1313-2-ND 4,000 106.00/M | 251R14S120GV4T 
12 45% 0.81 712-1314-1-ND$ 3.41 20.15 58.13 | 712-1314-2-ND 4,000 56.00/M | 251R14S120JV4T 
NPO 13 42% 0.81 712-1315- 6.49 38.35 110.63 | 712-1315-2-ND 4,000 106.00/M | 251R14S130GV4T 
0603 (S Dielectric) 250 13 45% 0.81 712-1316-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 712-1316-2-ND 4,000 56.00/M | 251R14S130JV4T 
15 42% 0.81 712-1317-1-ND 6.49 38.35 110.63 | 712-1317-2-ND 4,000 106.00/M | 251R14S150GV4T 
15 45% 0.81 3.41 20.15 58.13 | 712-1318-2-ND 4,000 56.00/M | 251R14S150JV4T 
16 42% 0.81 6.49 38.35 110.63 | 712-1319-2-ND 4,000 106.00/M | 251R14S160GV4T 
16 +5% 0.81 3.41 20.15 58.13 | 712-1320-2-ND 4,000 56.00/M | 251R14S160JV4T 
18 +2% 0.81 6.49 38.35 110.63 | 712-1321-2-ND 4,000 106.00/M | 251R14S180GV4T 
18 +5% 0.81 3.41 20.15 58.13 | 712-1322-2-ND 4,000 56.00/M | 251R14S180JV4T 
20 42% 0.81 6.49 38.35 110.63 | 712-1329-2-ND 4,000 106.00/M | 251R14S200GV4T 
20 +5% 0.81 3.41 20.15 58.13 | 712-1330-2-ND 4,000 56.00/M | 251R14S200JV4T 
22 42% 0.81 6.49 38.35 110.63 | 712-1331-2-ND 4,000 106.00/M | 251R14S220GV4T 
22 45% 0.81 3.41 20.15 58.13 | 712-1332-2-ND 4,000 56.00/M | 251R14S220JV4T 
24 +5% 0.81 712-1169-1-ND$ 4.29 25.35 73.13 | 712-1169-2-ND 4,000 70.00/M | 251R14S240JV4T 
27 42% 0.81 712-1333-1-ND 759 44.85 129.38 | 712-1333-2-ND 4,000 124.00/M | 251R14S270GV4T 
27 45% 0.81 4.29 25.35 73.13 | 712-1334-2-ND 4,000 70.00/M | 251R14S270JV4T 
30 42% 0.81 712-1339-1-ND 759 44.85 129.38 | 712-1339-2-ND 4,000 124.00/M | 251R14S300GV4T 
30 45% 0.81 712-1340-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 712-1340-2-ND 4,000 70.00/M | 251R14S300JV4T 
33 42% 0.81 759 44.85 129.38 | 712-1341-2-ND 4,000 124.00/M | 251R14S330GV4T 
33 +5% 0.81 4.29 25.35 73.13 | 712-1342-2-ND 4,000 70.00/M | 251R14S330JV4T 
36 42% 0.81 759 44.85 129.38 | 712-1343-2-ND 4,000 124.00/M | 251R14S360GV4T 
36 45% 0.81 4.29 25.35 73.13 | 712-1344-2-ND 4,000 70.00/M | 251R14S360JV4T 
39 42% 0.81 759 44.85 129.38 | 712-1345-2-ND 4,000 124.00/M | 251R14S390GV4T 
39 +5% 0.81 712-1346-1-ND$ 4.29 25.35 73.13 | 712-1346-2-ND 4,000 70.00/M | 251R14S390JV4T 
43 42% 0.81 712-1351-1-ND 759 44.85 129.38 | 712-1351-2-ND 4,000 124.00/M | 251R14S430GV4T 
43 45% 0.81 712-1352-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 712-1352-2-ND 4,000 70.00/M | 251R14S430JV4T 
47 42% 0.81 712-1353-1-ND 759 44.85 129.38 | 712-1353-2-ND 4,000 124.00/M | 251R14S470GV4T 
47 45% 0.81 712-1354-1-ND£ 4.29 25.35 73.13 | 712-1354-2-ND 4,000 70.00/M | 251R14S470JV4T 
56 42% 0.81 712-1357-1-ND 8.47 50.05 144.38 | 712-1357-2-ND 4,000 139.00/M | 251R14S560GV4T 
56 45% 0.81 712-1358-1-ND 4.73 2795 80.63 | 712-1358-2-ND 4,000 77.00/M | 251R14S560JV4T 
68 42% 0.81 8.47 50.05 144.38 | 712-1361-2-ND 4,000 139.00/M | 251R14S680GV4T 
68 45% 0.81 4.73 2795 80.63 | 712-1362-2-ND 4,000 77.00/M | 251R14S680JV4T 
82 42% 0.81 8.47 50.05 144.38 | 712-1366-2-ND 4,000 139.00/M | 251R14S820GV4T 
82 +5% 0.81 712-1367-1-ND$ 4.73 2795 80.63 | 712-1367-2-ND 4,000 77.00/M | 251R14S820JV4T 
100 42% 0.81 712-1309-1-ND 8.47 50.05 144.38 | 712-1309-2-ND 4,000 139.00/M | 251R14S101GV4T 
100 +5% 0.81 712-1310-1-ND 4.73 2795 80.63 | 712-1310-2-ND 4,000 77.00/M | 251R14S101JV4T 
4.7 +0.10pF 1.02 40.15 4.95 29.25 84.38 | 712-1371-2-ND 4,000 81.00/M | 251R15S4R7BV4E 
5.6 +0.25pF 1.02 40.15 712-1372-1-ND§ 2.75 16.25 46.88 | 712-1372-2-ND 4,000 45.00/M | 251R15S5R6CV4E 
6.8 +0.25pF 1.02 40.15 712-1373-1-ND§ 3.41 20.15 58.13 | 712-1373-2-ND 4,000 56.00/M | 251R15S6R8CV4E 
75 +0.25pF 1.02 40.15 3.41 20.15 58.13 | 712-1374-2-ND 4,000 56.00/M | 251R15S7R5CV4E 
8.2 +0.25pF 1.02 +0.15 3.41 20.15 58.13 | 712-1375-2-ND 4,000 56.00/M | 251R15S8R2CV4E 
9.1 +0.25pF 1.02 40.15 712-1376-1-ND§ 3.41 20.15 58.13 | 712-1376-2-ND 4,000 56.00/M | 251R15S9R1CV4E 
10 +5% 1.02 40.15 712-1377-1-ND§ 3.41 20.15 58.13 | 712-1377-2-ND 4,000 56.00/M | 251R15S100JV4E 
12 +5% 1.02 40.15 712-1378-1-ND§ 3.52 20.80 60.00 | 712-1378-2-ND 4,000 58.00/M | 251R15S120JV4E 
15 45% 1.02 40.15 712-1379-1-ND§ 3.52 20.80 60.00 | 712-1379-2-ND 4,000 58.00/M | 251R15S150JV4E 
18 +5% 1.02 40.15 712-1380-1-ND§ 3.52 20.80 60.00 | 712-1380-2-ND 4,000 58.00/M | 251R15S180JV4E 
20 +5% 1.02 40.15 712-1381-1-ND§ 3.85 22.75 65.63 | 712-1381-2-ND 4,000 63.00/M | 251R15S200JV4E 
22 +5% 1.02 40.15 712-1382-1-ND§ 3.85 22.75 65.63 | 712-1382-2-ND 4,000 63.00/M | 251R15S220JV4E 
NPO 24 45% 1.02 40.15 712-1383-1-ND§ 3.85 22.75 65.63 | 712-1383-2-ND 4,000 63.00/M | 251R15S240JV4E 
0805 (S Dielectric) 250 27 45% 1.02 40.15 712-1384-1-ND§ 3.85 22.75 65.63 | 712-1384-2-ND 4,000 63.00/M | 251R15S270JV4E 
30 +5% 1.02 +0.15 712-1385-1-ND§ 3.85 22.75 65.63 | 712-1385-2-ND 4,000 63.00/M | 251R15S300JV4E 
33 45% 1.02 40.15 712-1386-1-ND§ 3.85 22.75 65.63 | 712-1386-2-ND 4,000 63.00/M | 251R15S330JV4E 
36 45% 1.02 40.15 3.85 22.75 65.63 | 712-1387-2-ND 4,000 63.00/M | 251R15S360JV4E 
39 45% 1.02 40.15 712-1388-1-ND§ 3.85 22.75 65.63 | 712-1388-2-ND 4,000 63.00/M | 251R15S390JV4E 
43 +5% 1.02 40.15 712-1389-1-ND§ 3.85 22.75 65.63 | 712-1389-2-ND 4,000 63.00/M | 251R15S430JV4E 
47 +5% 1.02 +0.15 712-1390-1-ND§ 3.85 22.75 65.63 | 712-1390-2-ND 4,000 63.00/M | 251R15S470JV4E 
56 45% 1.02 40.15 712-1391-1-ND§ 4.29 25.35 73.13 | 712-1391-2-ND 4,000 70.00/M | 251R15S560JV4E 
68 +5% 1.02 40.15 712-1392-1-ND§ 4.29 25.35 73.13 | 712-1392-2-ND 4,000 70.00/M | 251R15S680JV4E 
82 45% 1.02 40.15 712-1393-1-ND§ 4.29 25.35 73.13 | 712-1393-2-ND 4,000 70.00/M | 251R15S820JV4E 
100 45% 1.02 40.15 712-1394-1-ND§ 4.29 25.35 73.13 | 712-1394-2-ND 4,000 70.00/M | 251R15S101JV4E 
120 +5% 1.02 40.15 712-1395-1-ND§ 5.06 29.90 86.25 | 712-1395-2-ND 4,000 83.00/M | 251R15S121JV4E 
150 +5% 1.02 40.15 712-1396-1-ND§ 5.06 29.90 86.25 | 712-1396-2-ND 4,000 83.00/M | 251R15S151JV4E 
180 +5% 1.02 40.15 5.50 32.50 93.75 | 712-1397-2-ND 4,000 90.00/M | 251R15S181JV4E 
220 +5% 1.02 40.15 712-1398-1-ND§ 5.50 32.50 93.75 | 712-1398-2-ND 4,000 90.00/M | 251R15S221JV4E 


Designer Kits 


t 712-1158-ND High-Q Capacitors 0402 S Series Designer Kits, 20 pieces each of parts denoted (560 Total Pieces) .. 
$ 712-1159-ND High-Q Capacitors 0603 S Series Designer Kits, 20 pieces each of parts denoted (560 Total Pieces) .. 
§ 712-1370-ND High-Q Capacitors 0805 S Series Designer Kits, 20 pieces each of parts denoted (560 Total Pieces) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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KEMET . . . . Size Code Dimensions - mm 
Multilayer Ceramic Chip Capacitors (EIA) cL w 5 
rs 0402 1.0+0.05 0.5+0.05 0.20~0.40 
KEMET multilayer ceramic chip capacitors are produced in plants designed specifically for chip capacitor Reel peti Peed 1.25 (e2s0v 12) 40.2 ae 
manufacture. The process features a high degree of mechanization as well as precise controls over raw materials 1206 3,240.2 1640.2. ? 0.50.25 
and process conditions. Manufacturing is supplemented by extensive technology, Engineering and Quality Assurance w7> aN L 4210 3,040.2 2540.2 0.50.25 
programs. Standard end terminations use a nickel barrier layer and a tin overplate to provide excellent solderability. 1808 4520.3 2.0202 0.620.385 
The 250VDC or Tip & Ring MLCC capacitors are designed and rated for telecommunication ringer circuits where the ify aA 1812 4.5403 3.2403 0.60.35 
capacitor is used to block -48 to -52VDC of line voltage and pass a 16~25Hz AC signal pulse of 70~90Vrms. 1825 4.5403 6.4204 0.60.35 
KEMET’s open mode ceramic surface mount capacitor is designed to significantly minimize the probability of a low 2290 5,640.4 5.0+0.4 0.6+0.35 
IR or short circuit condition when forced to failure in a board flex situation. This reduces the potential for causing 2095 5.640.4 6.3 (2250V: 6.4) +0.4 0.60.35 
catastrophic failures. a = 
Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 .5pF +0.25pF 0.5 |399-1000-1-ND 3.88 22.95 66.19 | 399-1000-2-ND 10,000 64.00/M C0402C508C5GACTU 
50 1.2pF +0.25pF 0.5 |399-1001-1-ND 61 3.58 10.31 399-1001-2-ND 10,000 14.00/M C0402C129C5GACTU 
50 1.5pF +0.25pF 0.5 |399-1002-1-ND 61 3.58 10.31 399-1002-2-ND 10,000 14.00/M C0402C159C5GACTU 
50 1.8pF +0.25pF 0.5 |399-1003-1-ND 61 3.58 10.31 399-1003-2-ND 10,000 14.00/M C0402C189C5GACTU 
50 2pF +0.25pF 0.5 | 399-1004-1-ND 4.09 24.18 69.75 | 399-1004-2-ND 10,000 67.00/M C0402C209C5GACTU 
50 2.7pF +0.25pF 0.5 |399-1005-1-ND 61 3.58 10.31 399-1005-2-ND 10,000 14.00/M C0402C279C5GACTU 
50 3pF +0.25pF 0.5 |399-1006-1-ND 4.09 24.18 69.75 | 399-1006-2-ND 10,000 67.00/M C0402C309C5GACTU 
50 3.3pF +0.25pF 0.5 |399-1007-1-ND 61 3.58 10.31 399-1007-2-ND 10,000 14.00/M C0402C339C5GACTU 
50 5.6pF +0.5pF 0.5 |399-1008-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 399-1008-2-ND 10,000 56.00/M C0402C569D5GACTU 
50 8.2pF +0.5pF 0.5 | 399-1009-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 399-1009-2-ND 10,000 56.00/M C0402C829D5GACTU 
50 9.1pF +0.5pF 0.5 |399-1010-1-ND 4.09 24.18 69.75 |399-1010-2-ND 10,000 67.00/M C0402C919D5GACTU 
50 10pF +5% 0.5 |399-1011-1-ND 24 1.43 4.13  |399-1011-2-ND 10,000 6.00/M C0402C100J5GACTU 
coG 50 11pF 45% 0.5 |399-1012-1-ND 4.62 27.30 78.75 |399-1012-2-ND 10,000 76.00/M C0402C0110J5GACTU 
(NPO) 50 12pF +5% 0.5 |399-1013-1-ND 53 3.12 9.00 |399-1013-2-ND 10,000 12.00/M C0402C120J5GACTU 
50 15pF +5% 0.5 | 399-1014-1-ND 24 1.43 4.13 |399-1014-2-ND 10,000 6.00/M C0402C150J5GACTU 
50 22pF +5% 0.5 |399-1015-1-ND 24 1.43 4.13  |399-1015-2-ND 10,000 6.00/M C0402C220J5GACTU 
50 27pF 45% 0.5 |399-1016-1-ND 24 1.43 4.13  |399-1016-2-ND 10,000 6.00/M C0402C270J5GACTU 
50 33pF 45% 0.5 |399-1017-1-ND 24 1.43 4.13  |399-1017-2-ND 10,000 6.00/M C0402C330J5GACTU 
50 39pF +5% 0.5 |399-1018-1-ND 24 1.43 4.13  |399-1018-2-ND 10,000 6.00/M C0402C390J5GACTU 
50 47pF 45% 0.5 | 399-1019-1-ND 24 1.43 4.13 _|399-1019-2-ND 10,000 6.00/M C0402C470J5GACTU 
50 56pF +5% 0.5 |399-1020-1-ND 24 1.43 4.13  |399-1020-2-ND 10,000 6.00/M C0402C560J5GACTU 
50 75pF +5% 0.5 |399-3191-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 399-3191-2-ND 10,000 76.00/M C0402C750J5GACTU 
50 82pF +5% 0.5 |399-3192-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-3192-2-ND 10,000 63.00/M C0402C820J5GACTU 
50 91pF +5% 0.5 |399-3193-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 399-3193-2-ND 10,000 76.00/M C0402C910J5GACTU 
50 100pF +5% 0.5 | 399-3194-1-ND 24 1.43 4.13 _|399-3194-2-ND 10,000 6.00/M C0402C101J5GACTU 
25 82pF +5% 0.5 |399-1021-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1021-2-ND 10,000 63.00/M C0402C820J3GACTU 
25 100pF +5% 0.5 | 399-1022-1-ND 24 1.43 4.13 |399-1022-2-ND 10,000 6.00/M C0402C101J3GACTU 
50 220pF +10% 0.5 |399-1030-1-ND 26 1.56 4.50 | 399-1030-2-ND 10,000 6.00/M C0402C221K5RACTU 
50 330pF +10% 0.5 |399-1023-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1023-2-ND 10,000 67.00/M C0402C331K5RACTU 
50 470pF +10% 0.5 |399-1025-1-ND 21 1.24 3.56 | 399-1025-2-ND 10,000 5.00/M C0402C471K5RACTU 
50 560pF +10% 0.5 |399-1026-1-ND 73 4.29 12.38 |399-1026-2-ND 10,000 17.00/M C0402C561K5RACTU 
50 680pF +10% 0.5 | 399-1027-1-ND 28 1.63 4.69 |399-1027-2-ND 10,000 6.00/M C0402C681K5RACTU 
50 1000pF +10% 0.5 |399-1032-1-ND .20 1.17 3.38 | 399-1032-2-ND 10,000 5.00/M C0402C102K5RACTU 
50 1200pF +10% 0.5 |399-1028-1-ND 73 4.29 12.38 | 399-1028-2-ND 10,000 17.00/M C0402C122K5RACTU 
50 1500pF +10% 0.5 |399-1029-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1029-2-ND 10,000 8.00/M C0402C152K5RACTU 
50 1800pF +10% 0.5 |399-3067-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-3067-2-ND 10,000 67.00/M C0402C182K5RACTU 
50 2200pF +10% 0.5 | 399-3068-1-ND 23 1.37 3.94 | 399-3068-2-ND 10,000 5.00/M C0402C222K5RACTU 
50 2700pF +10% 0.5 |399-3069-1-ND 39 2.28 6.56 |399-3069-2-ND 10,000 9.00/M C0402C272K5RACTU 
50 3300pF +10% 0.5 |399-3070-1-ND 31 1.82 5.25 | 399-3070-2-ND 10,000 7.00/M C0402C332K5RACTU 
50 3900pF +10% 0.5 |399-3071-1-ND 30 1.76 5.06 |399-3071-2-ND 10,000 7.00/M C0402C392K5RACTU 
50 4700pF +10% 0.5 |399-3072-1-ND 22 1.30 3.75 | 399-3072-2-ND 10,000 5.00/M C0402C472K5RACTU 
50 5600pF +10% 0.5 | 399-3073-1-ND 2.44 14.43 41.63 | 399-3073-2-ND 10,000 40.00/M C0402C562K5RACTU 
50 6800pF +10% 0.5 |399-3074-1-ND 2.44 14.43 41.63 | 399-3074-2-ND 10,000 40.00/M C0402C682K5RACTU 
50 8200pF +10% 0.5 |399-3075-1-ND 2.44 14.43 41.63 | 399-3075-2-ND 10,000 40.00/M C0402C822K5RACTU 
50 10000pF +10% 0.5 |399-3066-1-ND 24 1.43 4.13 |399-3066-2-ND 10,000 6.00/M C0402C103K5RACTU 
0402 25 470pF +10% 0.5 |399-1024-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1024-2-ND 10,000 67.00/M C0402C471K3RACTU 
25 1000pF +10% 0.5 | 399-1031-1-ND 20 1.47 3.38 | 399-1031-2-ND 10,000 5.00/M C0402C102K3RACTU 
25 2200pF +10% 0.5 |399-1033-1-ND 63 3.71 10.69 |399-1033-2-ND 10,000 14.00/M C0402C222K3RACTU 
25 3900pF +10% 0.5 |399-1034-1-ND 55 3.25 9.38 | 399-1034-2-ND 10,000 13.00/M C0402C392K3RACTU 
25 4700pF +10% 0.5 |399-1035-1-ND 23 1.37 3.94 | 399-1035-2-ND 10,000 5.00/M C0402C472K3RACTU 
25 5600pF +10% 0.5 |399-1276-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1276-2-ND 10,000 8.00/M C0402C562K3RACTU 
25 8200pF +10% 0.5 | 399-1277-1-ND 2.44 14.43 41.63 | 399-1277-2-ND 10,000 40.00/M C0402C822K3RACTU 
25 10000pF +5% 0.5 |399-1279-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1279-2-ND 10,000 8.00/M C0402C103J3RACTU 
25 10000pF +10% 0.5 |399-1278-1-ND .20 1417 3.38 | 399-1278-2-ND 10,000 5.00/M C0402C103K3RACTU 
16 5600pF +10% 0.5 |399-1036-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1036-2-ND 10,000 67.00/M C0402C562K4RACTU 
16 8200pF +10% 0.5 |399-1037-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1037-2-ND 10,000 67.00/M C0402C822K4RACTU 
16 10000pF +5% 0.5 | 399-1039-1-ND 5.39 31.85 91.88 | 399-1039-2-ND 10,000 88.00/M C0402C103J4RACTU 
16 10000pF +10% 0.5 |399-1038-1-ND 20 1.17 3.38 | 399-1038-2-ND 10,000 5.00/M C0402C103K4RACTU 
16 12000pF +10% 0.5 | 399-4875-1-ND 4.29 25.35 73.13 |399-4875-2-ND 10,000 70.00/M C0402C123K4RACTU 
X7R 16 15000pF +10% 0.5 |399-4878-1-ND 4.29 25.35 73.13 |399-4878-2-ND 10,000 70.00/M C0402C153K4RACTU 
16 18000pF +10% 0.5 |399-4881-1-ND 4.29 25.35 73.13 |399-4881-2-ND 10,000 70.00/M C0402C183K4RACTU 
16 22000pF +10% 0.5 | 399-3518-1-ND 4.29 25.35 73.13 |399-3518-2-ND 10,000 70.00/M C0402C223K4RACTU 
16 27000pF +10% 0.5 |399-4888-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-4888-2-ND 10,000 70.00/M C0402C273K4RACTU 
16 33000pF +10% 0.5 |399-4891-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-4891-2-ND 10,000 70.00/M C0402C333K4RACTU 
16 39000pF +10% 0.5 |399-4894-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-4894-2-ND 10,000 70.00/M C0402C393K4RACTU 
16 47000pF +10% 0.5 |399-3519-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-3519-2-ND 10,000 70.00/M C0402C473K4RACTU 
16 56000pF +10% 0.5 | 399-4901-1-ND 4.29 25.35 73.13 |399-4901-2-ND 10,000 70.00/M C0402C563K4RACTU 
16 68000pF +10% 0.5 |399-4904-1-ND 4.29 25.35 73.13 |399-4904-2-ND 10,000 70.00/M C0402C683K4RACTU 
16 82000pF +10% 0.5 |399-4907-1-ND 4.29 25.35 73.13 |399-4907-2-ND 10,000 70.00/M C0402C823K4RACTU 
16 pF +10% 0.5 |399-3521-1-ND 26 1.56 4.50 | 399-3521-2-ND 10,000 6.00/M C0402C104K4RACTU 
10 12000pF +10% 0.5 |399-4876-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4876-2-ND 10,000 67.00/M C0402C123K8RACTU 
10 15000pF +10% 0.5 | 399-4879-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4879-2-ND 10,000 67.00/M C0402C153K8RACTU 
10 18000pF +10% 0.5 |399-4882-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4882-2-ND 10,000 67.00/M C0402C183K8RACTU 
10 22000pF +10% 0.5 |399-4884-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4884-2-ND 10,000 67.00/M C0402C223K8RACTU 
10 27000pF +10% 0.5 |399-4889-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4889-2-ND 10,000 67.00/M C0402C273K8RACTU 
10 33000pF +10% 0.5 |399-4892-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4892-2-ND 10,000 67.00/M C0402C333K8RACTU 
10 39000pF +10% 0.5 | 399-4895-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4895-2-ND 10,000 67.00/M C0402C393K8RACTU 
10 47000pF +10% 0.5 |399-4897-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4897-2-ND 10,000 67.00/M C0402C473K8RACTU 
10 56000pF +10% 0.5 |399-4902-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4902-2-ND 10,000 67.00/M C0402C563K8RACTU 
10 68000pF +10% 0.5 |399-4905-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4905-2-ND 10,000 67.00/M C0402C683K8RACTU 
10 82000pF +10% 0.5 |399-4908-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4908-2-ND 10,000 67.00/M C0402C823K8RACTU 
10 pF +10% 0.5 | 399-3520-1-ND 26 1.56 4.50 _|399-3520-2-ND 10,000 6.00/M C0402C104K8RACTU 
6.3 12000pF +10% 0.5 |399-4877-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4877-2-ND 10,000 67.00/M C0402C123K9RACTU 
6.3 15000pF +10% 0.5 |399-4880-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4880-2-ND 10,000 67.00/M C0402C153K9RACTU 
6.3 18000pF +10% 0.5 |399-4883-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4883-2-ND 10,000 67.00/M C0402C183K9RACTU 
6.3 22000pF +10% 0.5 |399-4885-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4885-2-ND 10,000 67.00/M C0402C223K9RACTU 
6.3 27000pF +10% 0.5 | 399-4890-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4890-2-ND 10,000 67.00/M C0402C273K9RACTU 
6.3 33000pF +10% 0.5 |399-4893-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4893-2-ND 10,000 67.00/M C0402C333K9RACTU 
6.3 39000pF +10% 0.5 |399-4896-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4896-2-ND 10,000 67.00/M C0402C393K9RACTU 
6.3 47000pF +10% 0.5 |399-4898-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-4898-2-ND 10,000 67.00/M C0402C473K9RACTU 
t+ Open Mode/Fail Safe Termination 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1743 


KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) Digi@Reel’ 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type Dc Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
6.3 56000pF +10% 0.5 |399-4903-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-4903-2-ND 10,000 67.00/M C0402C563K9RACTU 
X7R 6.3 68000pF +10% 0.5 |399-4906-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-4906-2-ND 10,000 67.00/M C0402C683K9RACTU 
6.3 82000pF +10% 0.5 |399-4909-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-4909-2-ND 10,000 67.00/M C0402C823K9RACTU 
6.3 AF +10% 0.5 |399-4872-1-ND 50 2.93 8.44 | 399-4872-2-ND 10,000 11.00/M C0402C104K9RACTU 
10 12000pF +10% 0.5 |399-3009-1-ND 2.31 13.65 39.38 |399-3009-2-ND 10,000 38.00/M C0402C123K8PACTU 
10 15000pF +10% 0.5 |399-3011-1-ND 2.31 13.65 39.38 |399-3011-2-ND 10,000 38.00/M C0402C153K8PACTU 
10 18000pF +10% 0.5 |399-3013-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3013-2-ND 10,000 38.00/M C0402C183K8PACTU 
10 22000pF +10% 0.5 |399-3015-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 399-3015-2-ND 10,000 40.00/M C0402C223K8PACTU 
10 27000pF +10% 0.5 | 399-3017-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 399-3017-2-ND 10,000 40.00/M C0402C273K8PACTU 
10 33000pF +10% 0.5 |399-3019-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 399-3019-2-ND 10,000 41.00/M C0402C333K8PACTU 
10 47000pF +10% 0.5 |399-3021-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 399-3021-2-ND 10,000 43.00/M C0402C473K8PACTU 
10 68000pF +10% 0.5 |399-3023-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-3023-2-ND 10,000 45.00/M C0402C683K8PACTU 
0402 10 AF +10% 0.5 |399-3027-1-ND 24 1.43 4.13 | 399-3027-2-ND 10,000 6.00/M C0402C104K8PACTU 
6.3 12000pF +10% 0.5 | 399-3008-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3008-2-ND 10,000 38.00/M C0402C123K9PACTU 
X5R 6.3 15000pF +10% 0.5 |399-3010-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3010-2-ND 10,000 38.00/M C0402C153K9PACTU 
6.3 18000pF +10% 0.5 |399-3012-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 399-3012-2-ND 10,000 38.00/M C0402C183K9PACTU 
6.3 22000pF +10% 0.5 |399-3014-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 399-3014-2-ND 10,000 40.00/M C0402C223K9PACTU 
6.3 27000pF +10% 0.5 |399-3016-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 399-3016-2-ND 10,000 40.00/M C0402C273K9PACTU 
6.3 33000pF +10% 0.5 |399-3018-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 399-3018-2-ND 10,000 41.00/M C0402C333K9PACTU 
6.3 47000pF +10% 0.5 |399-3020-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 399-3020-2-ND 10,000 43.00/M C0402C473K9PACTU 
6.3 68000pF +10% 0.5 |399-3022-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-3022-2-ND 10,000 45.00/M C0402C683K9PACTU 
6.3 AF +10% 0.5 |399-3026-1-ND 44 2.60 7.50 | 399-3026-2-ND 10,000 10.00/M C0402C104K9PACTU 
6.3 .22UF +10% 0.5 |399-4886-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 399-4886-2-ND 10,000 72.00/M C0402C224K9PACTU 
6.3 .22UF +20% 0.5 | 399-4887-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-4887-2-ND 10,000 70.00/M C0402C224M9PACTU 
6.3 1pF +10% 0.5 |399-4873-1-ND 2.04 12.03 34.69 |399-4873-2-ND 10,000 8.00/M C0402C105K9PACTU 
6.3 1pF +20% 0.5 |399-4874-1-ND 2.04 12.03 34.69 | 399-4874-2-ND 10,000 33.00/M C0402C105M9PACTU 
100 220pF +5% 0.8 |399-4910-1-ND 2.97 17.55 50.63 |399-4910-2-ND 4,000 49.00/M C0603C221J1GACTU 
50 .5pF +0.25pF 0.8 |399-1044-1-ND 4.88 28.86 83.25 |399-1044-2-ND 4,000 80.00/M C0603C508C5GACTU 
50 1pF +0.25pF 0.8 |399-1045-1-ND 4.07 24.05 69.38 |399-1045-2-ND 4,000 67.00/M C0603C109C5GACTU 
50 1.5pF +0.25pF 0.8 |399-1046-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1046-2-ND 4,000 67.00/M C0603C159C5GACTU 
50 2pF +0.25pF 0.8 |399-1047-1-ND 4.88 28.86 83.25 | 399-1047-2-ND 4,000 80.00/M C0603C209C5GACTU 
50 3pF +0.25pF 0.8 |399-1048-1-ND 4.88 28.86 83.25 |399-1048-2-ND 4,000 80.00/M C0603C309C5GACTU 
50 10pF 45% 0.8 |399-1049-1-ND 28 1.63 4.69 | 399-1049-2-ND 4,000 6.00/M C0603C100J5GACTU 
50 12pF 45% 0.8 |399-1050-1-ND 39 2.28 6.56 | 399-1050-2-ND 4,000 9.00/M C0603C120J5GACTU 
50 15pF +5% 0.8 |399-1051-1-ND 36 2.15 6.19 | 399-1051-2-ND 4,000 8.00/M C0603C150J5GACTU 
50 18pF +5% 0.8 |399-1052-1-ND 36 2.15 6.19 | 399-1052-2-ND 4,000 8.00/M C0603C180J5GACTU 
50 22pF +5% 0.8 |399-1053-1-ND .36 2.15 6.19 | 399-1053-2-ND 4,000 8.00/M C0603C220J5GACTU 
50 27pF +5% 0.8 |399-1054-1-ND 36 2.15 6.19 | 399-1054-2-ND 4,000 8.00/M C0603C270J5GACTU 
50 33pF +5% 0.8 |399-1055-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1055-2-ND 4,000 8.00/M C0603C330J5GACTU 
50 47pF +5% 0.8 |399-1056-1-ND 39 2.28 6.56 | 399-1056-2-ND 4,000 9.00/M C0603C470J5GACTU 
50 5S6pF +5% 0.8 | 399-1057-1-ND 29 1.69 4.88 | 399-1057-2-ND 4,000 7.00/M CO603C560J5GACTU 
50 68pF +5% 0.8 |399-1058-1-ND 37 2.21 6.38 | 399-1058-2-ND 4,000 9.00/M CO0603C680J5GACTU 
CoG 50 82pF +5% 0.8 |399-1060-1-ND 39 2.28 6.56 | 399-1060-2-ND 4,000 9.00/M C0603C820J5GACTU 
(NPO) 50 82pF +10% 0.8 |399-1059-1-ND 2.20 13.00 37.50 |399-1059-2-ND 4,000 36.00/M C0603C820K5GACTU 
50 100pF 45% 0.8 |399-1061-1-ND 26 1.56 4.50 | 399-1061-2-ND 4,000 6.00/M C0603C101J5GACTU 
50 120pF 45% 0.8 |399-1062-1-ND 39 2.28 6.56 | 399-1062-2-ND 4,000 9.00/M C0603C121J5GACTU 
50 150pF +5% 0.8 |399-1063-1-ND 44 2.60 7.50 | 399-1063-2-ND 4,000 10.00/M C0603C151J5GACTU 
50 180pF +5% 0.8 |399-1064-1-ND 97 5.72 16.50 | 399-1064-2-ND 4,000 22.00/M C0603C181J5GACTU 
50 220pF +5% 0.8 |399-1066-1-ND 48 2.86 8.25 | 399-1066-2-ND 4,000 11.00/M C0603C221J5GACTU 
50 220pF +10% 0.8 |399-1065-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 399-1065-2-ND 4,000 43.00/M C0603C221K5GACTU 
50 270pF +5% 0.8 |399-1067-1-ND AT 2.80 8.06 | 399-1067-2-ND 4,000 11.00/M C0603C271J5GACTU 
50 330pF +5% 0.8 |399-1068-1-ND 54 3.19 9.19 | 399-1068-2-ND 4,000 12.00/M C0603C331J5GACTU 
50 390pF +5% 0.8 |399-1069-1-ND 63 3.71 10.69 | 399-1069-2-ND 4,000 14.00/M C0603C391J5GACTU 
50 560pF +5% 0.8 |399-3287-1-ND 72 4.23 12.19 | 399-3287-2-ND 4,000 16.00/M C0603C561J5GACTU 
50 620pF +5% 0.8 |399-3288-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-3288-2-ND 4,000 63.00/M C0603C621J5GACTU 
50 680pF +5% 0.8 |399-3289-1-ND 61 3.58 10.31 399-3289-2-ND 4,000 14.00/M C0603C681J5GACTU 
50 750pF +5% 0.8 |399-3290-1-ND 3.96 23.40 67.50 |399-3290-2-ND 4,000 65.00/M C0603C751J5GACTU 
50 820pF 45% 0.8 |399-3291-1-ND 99 5.85 16.88 | 399-3291-2-ND 4,000 23.00/M C0603C821J5GACTU 
50 910pF 45% 0.8 |399-3292-1-ND 4.09 24.18 69.75 |399-3292-2-ND 4,000 67.00/M C0603C911J5GACTU 
50 1000pF +5% 0.8 |399-3293-1-ND 59 3.51 10.13 | 399-3293-2-ND 4,000 14.00/M C0603C102J5GACTU 
200 10000pF +10% 0.8 |399-5088-1-ND 4.00 23.66 68.25 |399-5088-2-ND 4,000 66.00/M C0603C103K2RACTU 
100 5600pF +10% 0.8 |399-3186-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3186-2-ND 4,000 54.00/M C0603C562K1RACTU 
100 6800pF +10% 0.8 |399-3187-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3187-2-ND 4,000 54.00/M C0603C682K1RACTU 
0603 100 8200pF +10% 0.8 |399-3188-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3188-2-ND 4,000 54.00/M C0603C822K1RACTU 
100 10000pF 45% 0.8 |399-3190-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 399-3190-2-ND 4,000 81.00/M C0603C103J1RACTU 
100 10000pF +10% 0.8 |399-3189-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3189-2-ND 4,000 54.00/M C0603C103K1RACTU 
100 12000pF +10% 0.8 |399-3473-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3473-2-ND 4,000 54.00/M C0603C123K1RACTU 
100 15000pF +10% 0.8 |399-3474-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3474-2-ND 4,000 54.00/M C0603C153K1RACTU 
100 18000pF +10% 0.8 |399-3475-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3475-2-ND 4,000 54.00/M C0603C183K1RACTU 
100 22000pF +10% 0.8 |399-3476-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-3476-2-ND 4,000 54.00/M C0603C223K1RACTU 
100 27000pF +10% 0.8 |399-3477-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3477-2-ND 4,000 54.00/M C0603C273K1RACTU 
100 33000pF +10% 0.8 |399-3478-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3478-2-ND 4,000 54.00/M C0603C333K1RACTU 
100 39000pF +10% 0.8 |399-3479-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-3479-2-ND 4,000 54.00/M C0603C393K1RACTU 
50 220pF +10% 0.8 |399-1071-1-ND 42 2.47 7.13 | 399-1071-2-ND 4,000 10.00/M C0603C221K5RACTU 
50 220pF +20% 0.8 |399-1070-1-ND 209 16.25 46.88 | 399-1070-2-ND 4,000 45.00/M C0603C221M5RACTU 
50 270pF +10% 0.8 |399-1072-1-ND 2.86 16.90 48.75 | 399-1072-2-ND 4,000 47.00/M C0603C271K5RACTU 
50 330pF +10% 0.8 |399-1073-1-ND A7 2.80 8.06 | 399-1073-2-ND 4,000 11.00/M C0603C331K5RACTU 
50 390pF +10% 0.8 |399-1074-1-ND 2.86 16.90 48.75 | 399-1074-2-ND 4,000 47.00/M C0603C391K5RACTU 
50 470pF +10% 0.8 |399-1075-1-ND 66 3.90 11.25 | 399-1075-2-ND 4,000 15.00/M C0603C471K5RACTU 
50 560pF +10% 0.8 |399-1076-1-ND 2.86 16.90 48.75 | 399-1076-2-ND 4,000 47.00/M C0603C561K5RACTU 
X7R 50 680pF +10% 0.8 |399-1077-1-ND A3 2.54 7.31 399-1077-2-ND 4,000 10.00/M C0603C681K5RACTU 
50 820pF +10% 0.8 |399-1078-1-ND 46 2.73 7.88 | 399-1078-2-ND 4,000 11.00/M C0603C821K5RACTU 
50 1000pF 45% 0.8 |399-1083-1-ND 35 2.08 6.00 | 399-1083-2-ND 4,000 8.00/M C0603C102J5RACTU 
50 1000pF +10% 0.8 |399-1082-1-ND .22 1.30 3.75 | 399-1082-2-ND 4,000 5.00/M C0603C102K5RACTU 
50 1500pF +10% 0.8 |399-1084-1-ND Al 2.41 6.94 | 399-1084-2-ND 4,000 9.00/M C0603C152K5RACTU 
50 2200pF +10% 0.8 |399-1085-1-ND 29 1.69 4.88 | 399-1085-2-ND 4,000 7.00/M C0603C222K5RACTU 
50 3300pF +10% 0.8 |399-1086-1-ND Al 2.41 6.94 | 399-1086-2-ND 4,000 9.00/M C0603C332K5RACTU 
50 4700pF +5% 0.8 |399-1088-1-ND 33 1.95 7.50 | 399-1088-2-ND 4,000 8.00/M C0603C472J5RACTU 
50 4700pF +10% 0.8 |399-1087-1-ND .28 1.63 4.69 | 399-1087-2-ND 4,000 6.00/M C0603C472K5RACTU 
50 6800pF +5% 0.8 |399-1090-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 399-1090-2-ND 4,000 70.00/M CO0603C682J5RACTU 
50 6800pF +10% 0.8 |399-1089-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1089-2-ND 4,000 8.00/M CO0603C682K5RACTU 
50 10000pF +5% 0.8 |399-1092-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1092-2-ND 4,000 8.00/M C0603C103J5RACTU 
50 10000pF +10% 0.8 |399-1091-1-ND 22 1.30 3.75 | 399-1091-2-ND 4,000 5.00/M C0603C103K5RACTU 
50 22000pF +10% 0.8 |399-1280-1-ND 50 2.93 8.44 | 399-1280-2-ND 4,000 11.00/M C0603C223K5RACTU 
50 pF +10% 0.8 |399-5089-1-ND 64 3.77 10.88 | 399-5089-2-ND 4,000 10.00/M C0603C104K5RACTU 
25 22000pF +10% 0.8 |399-1094-1-ND Al 2.41 6.94 | 399-1094-2-ND 4,000 9.00/M C0603C223K3RACTU 
25 AF 45% 0.8 |399-1282-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 399-1282-2-ND 4,000 76.00/M C0603C104J3RACTU 
25 AF +10% 0.8 |399-1281-1-ND 1.18 6.96 20.06 |399-1281-2-ND 4,000 19.00/M C0603C104K3RACTU 
25 AF +20% 0.8 |399-1283-1-ND 3.23 19.11 55.13 | 399-1283-2-ND 4,000 53.00/M C0603C104M3RACTU 
t+ Open Mode/Fail Safe Termination 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont.) iigi@Reel” 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
16 22000pF +10% 0.8 |399-1093-1-ND 44 2.60 7.50 | 399-1093-2-ND 4,000 10.00/M C0603C223K4RACTU 
16 AF 45% 0.8 |399-1097-1-ND 83 4.88 14.06 | 399-1097-2-ND 4,000 19.00/M C0603C104J4RACTU 
16 AF +10% 0.8 |399-1096-1-ND .20 1.17 4.28 | 399-1096-2-ND 4,000 5.00/M C0603C104K4RACTU 
16 Apr +20% 0.8 |399-1099-1-ND .23 1.37 3.94 | 399-1099-2-ND 4,000 5.00/M C0603C104M4RACTU 
16 .27UF +10% 0.8 |399-4913-1-ND 4.84 28.60 82.50 | 399-4913-2-ND 4,000 79.00/M C0603C274K4RACTU 
16 -33UF +10% 0.8 |399-4916-1-ND 5.06 29.90 86.25 |399-4916-2-ND 4,000 83.00/M C0603C334K4RACTU 
16 -39UF +10% 0.8 |399-4919-1-ND 5.28 31.20 90.00 |399-4919-2-ND 4,000 86.00/M C0603C394K4RACTU 
16 A7UF +10% 0.8 |399-4922-1-ND 5.50 32.50 93.75 |399-4922-2-ND 4,000 90.00/M C0603C474K4RACTU 
X7R 10 Apr +10% 0.8 |399-1095-1-ND .23 1.37 3.94 | 399-1095-2-ND 4,000 5.00/M C0603C104K8RACTU 
10 27UF +10% 0.8 |399-4914-1-ND 4.84 28.60 82.50 | 399-4914-2-ND 4,000 79.00/M C0603C274K8RACTU 
10 -33UF +10% 0.8 |399-4917-1-ND 5.06 29.90 86.25 | 399-4917-2-ND 4,000 83.00/M C0603C334K8RACTU 
10 -39UF +10% 0.8 |399-4920-1-ND 5.28 31.20 90.00 |399-4920-2-ND 4,000 86.00/M C0603C394K8RACTU 
10 TUF +10% 0.8 |399-4923-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 399-4923-2-ND 4,000 90.00/M C0603C474K8RACTU 
6.3 .27UF +10% 0.8 |399-4915-1-ND 4.84 28.60 82.50 |399-4915-2-ND 4,000 79.00/M C0603C274K9RACTU 
6.3 -33UF +10% 0.8 |399-4918-1-ND 5.06 29.90 86.25 | 399-4918-2-ND 4,000 83.00/M C0603C334K9RACTU 
6.3 -39UF +10% 0.8 |399-4921-1-ND 5.28 31.20 90.00 |399-4921-2-ND 4,000 86.00/M C0603C394K9RACTU 
6.3 ATUF +10% 0.8 | 399-4924-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 399-4924-2-ND 4,000 90.00/M C0603C474K9RACTU 
16 1.0uF +10% 0.8 |399-5090-1-ND 75 4.42 12.75 | 399-5090-2-ND 4,000 12.00/M C0603C105K4PACTU 
10 .27UF +10% 0.8 |399-3111-1-ND 2.60 15.34 44.25 | 399-3111-2-ND 4,000 42.00/M C0603C274K8PACTU 
10 -33UF +10% 0.8 |399-3112-1-ND 2.60 15.34 44.25 | 399-3112-2-ND 4,000 42.00/M C0603C334K8PACTU 
10 -39UF +10% 0.8 |399-3113-1-ND 2.60 15.34 44.25 | 399-3113-2-ND 4,000 42.00/M C0603C394K8PACTU 
10 A7UF +10% 0.8 |399-3114-1-ND 94 5.53 15.94 | 399-3114-2-ND 4,000 21.00/M C0603C474K8PACTU 
0603 10 -56UF +10% 0.8 |399-3115-1-ND 2.60 15.34 44.25 | 399-3115-2-ND 4,000 42.00/M C0603C564K8PACTU 
X5R 10 -68UF +10% 0.8 |399-3116-1-ND 2.60 15.34 44.25 | 399-3116-2-ND 4,000 42.00/M C0603C684K8PACTU 
10 .82UF +10% 0.8 |399-3117-1-ND 2.60 15.34 44.25 | 399-3117-2-ND 4,000 42.00/M C0603C824K8PACTU 
10 1pF +10% 0.8 |399-3118-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 399-3118-2-ND 4,000 32.00/M C0603C105K8PACTU 
10 2.2uF +10% 0.8 |399-4911-1-ND 5.50 32.50 93.75 _|399-4911-2-ND 4,000 90.00/M C0603C225K8PACTU 
10 2.2uF +20% 0.8 |399-4912-1-ND 5.39 31.85 91.88 |399-4912-2-ND 4,000 88.00/M C0603C225M8PACTU 
6.3 2.2UF +10% 0.8 | 399-3362-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 399-3362-2-ND 4,000 72.00/M C0603C225K9PACTU 
6.3 4.7UF +10% 0.8 |399-3482-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 399-3482-2-ND 4,000 99.00/M C0603C475K9PACTU 
25 Apr +80%, -20% | 0.8 |399-1100-1-ND .20 1.17 3.38 | 399-1100-2-ND 4,000 5.00/M C0603C104Z3VACTU 
25 Apr +20% 0.8 |399-1101-1-ND 61 3.58 10.31 399-1101-2-ND 4,000 14.00/M C0603C104M3VACTU 
25 -15uF +80%, -20% | 0.8 |399-1290-1-ND 2.90 17.16 49.50 | 399-1290-2-ND 4,000 48.00/M C0603C154Z3VACTU 
25 .22UF +80%, -20%| 0.8 |399-1103-1-ND 3.10 18.33 52.88 | 399-1103-2-ND 4,000 51.00/M C0603C224Z3VACTU 
25 -33UF +80%, -20% | 0.8 |399-1292-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 399-1292-2-ND 4,000 56.00/M C0603C334Z3VACTU 
16 Apr +80%, -20% | 0.8 |399-1098-1-ND .26 1.56 4.50 | 399-1098-2-ND 4,000 6.00/M C0603C104Z4VACTU 
16 -15uF +80%, -20%| 0.8 |399-1289-1-ND 2.83 16.71 48.19 | 399-1289-2-ND 4,000 46.00/M C0603C154Z4VACTU 
Y5V 16 .22UF +80%, -20%| 0.8 |399-1102-1-ND 44 2.60 7.50 |399-1102-2-ND 4,000 10.00/M C0603C224Z4VACTU 
16 -33UF +80%, -20% | 0.8 |399-1291-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 399-1291-2-ND 4,000 49.00/M C0603C334Z4VACTU 
10 ATUF +80%, -20% | 0.8 |399-3218-1-ND 2.92 17.23 49.69 | 399-3218-2-ND 4,000 48.00/M C0603C474Z8VACTU 
10 -68UF +80%, -20% | 1.0 |399-3220-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 399-3220-2-ND 4,000 65.00/M C0603C684Z8VACTU 
10 1pF +80%, -20% | 1.25 |399-3216-1-ND 44 2.60 7.50 | 399-3216-2-ND 4,000 10.00/M C0603C105Z8VACTU 
6.3 A7UF +80%, -20% | 0.8 |399-3219-1-ND 2.92 17.23 49.69 | 399-3219-2-ND 4,000 48.00/M C0603C474Z9VACTU 
6.3 -68UF +80%, -20% | 1.0 |399-3221-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 399-3221-2-ND 4,000 65.00/M C0603C684Z9VACTU 
6.3 1pF +80%, -20% | 1.25 |399-3217-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 399-3217-2-ND 4,000 22.00/M C0603C105Z9VACTU 
500 100pF +5% 1.27 |399-5102-1-ND 5.07 29.97 86.44 | 399-5102-2-ND 2,500 78.00/M C0805C101JCGACTU 
100 10pF +5% 0.78 |399-1109-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1109-2-ND 4,000 20.00/M C0805C100J1GACTU 
100 100pF +5% 0.78 |399-1123-1-ND 68 4.03 11.63 | 399-1123-2-ND 4,000 16.00/M C0805C101J1GACTU 
100 220pF +5% 0.78 |399-1128-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 399-1128-2-ND 4,000 50.00/M C0805C221J1GACTU 
100 330pF +5% 0.78 |399-1131-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1131-2-ND 4,000 20.00/M C0805C331J1GACTU 
100 1000pF +5% 0.9 |399-1137-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1137-2-ND 4,000 67.00/M C0805C102J1GACTU 
50 1pF +0.25pF 0.78 |399-1104-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1104-2-ND 4,000 63.00/M C0805C109C5GACTU 
50 1.5pF +0.25pF 0.78 |399-1105-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1105-2-ND 4,000 63.00/M C0805C159C5GACTU 
50 2pF +0.25pF 0.78 |399-1106-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 399-1106-2-ND 4,000 76.00/M C0805C209C5GACTU 
50 3pF +0.25pF 0.78 |399-1107-1-ND 4.62 27.30 78.75 _|399-1107-2-ND 4,000 76.00/M C0805C309C5GACTU 
50 10pF +5% 0.78 |399-1108-1-ND 61 3.58 10.31 399-1108-2-ND 4,000 14.00/M C0805C100J5GACTU 
50 12pF 45% 0.78 |399-1110-1-ND .80 4.75 13.69 | 399-1110-2-ND 4,000 18.00/M C0805C120J5GACTU 
50 15pF +5% 0.78 |399-1111-1-ND 9 4.68 13.50 |399-1111-2-ND 4,000 18.00/M C0805C150J5GACTU 
50 18pF 45% 0.78 |399-1112-1-ND 75 4.42 12.75 | 399-1112-2-ND 4,000 17.00/M C0805C180J5GACTU 
50 22pF +5% 0.78 |399-1113-1-ND 97 5.72 16.50 | 399-1113-2-ND 4,000 22.00/M C0805C220J5GACTU 
50 27pF +5% 0.78 |399-1114-1-ND .80 4.75 13.69 | 399-1114-2-ND 4,000 18.00/M C0805C270J5GACTU 
50 33pF +5% 0.78 |399-1115-1-ND 55 3.25 9.38 | 399-1115-2-ND 4,000 13.00/M C0805C330J5GACTU 
CoG 50 39pF +5% 0.78 |399-1116-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 399-1116-2-ND 4,000 36.00/M C0805C390J5GACTU 
(NPO) 50 47pF +5% 0.78 |399-1117-1-ND 55 3.25 9.38 |399-1117-2-ND 4,000 13.00/M C0805C470J5GACTU 
50 56pF +5% 0.78 |399-1118-1-ND 95 5.59 16.13 |399-1118-2-ND 4,000 22.00/M C0805C560J5GACTU 
50 68pF +5% 0.78 |399-1119-1-ND 97 5.72 16.50 |399-1119-2-ND 4,000 22.00/M C0805C680J5GACTU 
50 82pF +5% 0.78 |399-1120-1-ND 91 5.40 15.56 | 399-1120-2-ND 4,000 21.00/M C0805C820J5GACTU 
50 100pF +5% 0.78 |399-1122-1-ND 97 5.72 16.50 | 399-1122-2-ND 4,000 22.00/M C0805C101J5GACTU 
50 100pF +10% 0.78 |399-1121-1-ND 50 2.93 8.44 | 399-1121-2-ND 4,000 11.00/M C0805C101K5GACTU 
50 120pF +5% 0.78 |399-1124-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 399-1124-2-ND 4,000 18.00/M C0805C121J5GACTU 
50 150pF +5% 0.78 |399-1125-1-ND 65 3.84 11.06 | 399-1125-2-ND 4,000 15.00/M C0805C151J5GACTU 
50 180pF +5% 0.78 |399-1126-1-ND .78 4.62 13.31 399-1126-2-ND 4,000 18.00/M C0805C181J5GACTU 
0805 50 220pF +5% 0.78 |399-1127-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 399-1127-2-ND 4,000 18.00/M C0805C221J5GACTU 
50 270pF 45% 0.78 |399-1129-1-ND 2.64 15.60 45.00 |399-1129-2-ND 4,000 43.00/M C0805C271J5GACTU 
50 330pF 5% 0.78 |399-1130-1-ND 55 3.25 9.38 | 399-1130-2-ND 4,000 13.00/M C0805C331J5GACTU 
50 390pF +5% 0.78 |399-1132-1-ND 2.86 16.90 48.75 |399-1132-2-ND 4,000 47.00/M C0805C391J5GACTU 
50 470pF +5% 0.78 |399-1133-1-ND 1.60 9.43 27.19 | 399-1133-2-ND 4,000 26.00/M C0805C471J5GACTU 
50 560pF 45% 0.78 |399-1134-1-ND 1.07 6.31 18.19 | 399-1134-2-ND 4,000 24.00/M C0805C561J5GACTU 
50 680pF 45% 0.78 |399-1135-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 399-1135-2-ND 4,000 18.00/M C0805C681J5GACTU 
50 1000pF +5% 0.78 |399-1136-1-ND 85 5.01 14.44 | 399-1136-2-ND 4,000 19.00/M C0805C102J5GACTU 
1000 1000pF +10% 1.27 |399-4818-1-ND 5.29 31.27 90.19 |399-4818-2-ND 2,500 87.00/M C0805C102KDRACTU 
250 1000pF +10% 0.78 |399-4666-1-ND 5.78 34.13 98.44 | 399-4666-2-ND 4,000 95.00/M C0805C102KARACTU 
250 2200pF +10% 0.78 |399-4667-1-ND 5.78 34.13 98.44 | 399-4667-2-ND 4,000 95.00/M C0805C222KARACTU 
250 4700pF +10% 0.78 |399-4668-1-ND 5.78 34.13 98.44 | 399-4668-2-ND 4,000 95.00/M C0805C472KARACTU 
250 10000pF +10% 0.78 |399-4669-1-ND 1.29 7.61 21.94 | 399-4669-2-ND 4,000 21.00/M C0805C103KARACTU 
250 22000pF +10% 0.78 |399-4670-1-ND 5.78 34.13 98.44 | 399-4670-2-ND 4,000 95.00/M C0805C223KARACTU 
100 22000pF +10% 0.9 |399-5108-1-NDt 3.65 21.58 62.25 | 399-5108-2-NDt 2,500 56.00/M C0805F223K1RACTU 
100 1000pF +10% 0.78 |399-1148-1-ND 1.05 6.18 17.81 399-1148-2-ND 4,000 24.00/M C0805C102K1RACTU 
100 10000pF +10% 0.78 |399-1159-1-ND 43 2.54 7.31 399-1159-2-ND 4,000 10.00/M C0805C103K1RACTU 
X7R 100 56000pF +10% 1.0 |399-3483-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 399-3483-2-ND 2,500 58.00/M C0805C563K1RACTU 
100 68000pF +10% 1.0 |399-3484-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 399-3484-2-ND 2,500 58.00/M C0805C683K1RACTU 
100 82000pF +10% 1.0 |399-3485-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 399-3485-2-ND 2,500 58.00/M C0805C823K1RACTU 
100 Apr +10% 1.0 |399-3486-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 399-3486-2-ND 2,500 58.00/M C0805C104K1RACTU 
100 12UF +10% 1.25 |399-3488-1-ND 3.54 20.93 60.38 | 399-3488-2-ND 2,500 58.00/M C0805C124K1RACTU 
50 220pF +10% 0.78 | 399-1138-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 399-1138-2-ND 4,000 59.00/M C0805C221KSRACTU 
50 270pF +10% 0.78 |399-1139-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 399-1139-2-ND 4,000 59.00/M C0805C271KSRACTU 
50 330pF +10% 0.78 |399-1140-1-ND 58 3.45 9.94 |399-1140-2-ND 4,000 13.00/M C0805C331KSRACTU 
50 390pF +10% 0.78 |399-1141-1-ND 3.63 21.45 61.88 |399-1141-2-ND 4,000 59.00/M C0805C391KS5RACTU 
50 470pF +10% 0.78 |399-1142-1-ND 57 3.38 9.75 |399-1142-2-ND 4,000 13.00/M C0805C471KSRACTU 
50 560pF +10% 0.78 |399-1143-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-1143-2-ND 4,000 45.00/M C0805C561KSRACTU 
t+ Open Mode/Fail Safe Termination 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 1745 


KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont.) Digi@Reel” 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 680pF +10% 0.78 |399-1144-1-ND 2.75 16.25 46.88 |399-1144-2-ND 4,000 45.00/M C0805C681KS5RACTU 
50 820pF +10% 0.78 |399-1145-1-ND 2.75 16.25 46.88 |399-1145-2-ND 4,000 45.00/M C0805C821K5RACTU 
50 1000pF 45% 0.78 |399-1149-1-ND 83 4.88 14.06 |399-1149-2-ND 4,000 19.00/M C0805C102J5RACTU 
50 1000pF +10% 0.78 |399-1147-1-ND 34 2.02 5.81 399-1147-2-ND 4,000 8.00/M C0805C102KS5RACTU 
50 1000pF +20% 0.78 |399-1146-1-ND 50 2.93 8.44 | 399-1146-2-ND 4,000 11.00/M C0805C102M5RACTU 
50 1500pF +10% 0.78 |399-1150-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 399-1150-2-ND 4,000 45.00/M C0805C152K5RACTU 
50 2200pF +10% 0.78 |399-1151-1-ND 37 2.21 6.38 | 399-1151-2-ND 4,000 9.00/M C0805C222K5RACTU 
50 2700pF +10% 0.78 |399-1152-1-ND 2.75 16.25 46.88 |399-1152-2-ND 4,000 45.00/M C0805C272K5RACTU 
50 3300pF +10% 0.78 |399-1153-1-ND 46 2.73 7.88 | 399-1153-2-ND 4,000 11.00/M C0805C332K5RACTU 
50 3900pF +10% 0.78 |399-1154-1-ND 51 2.99 8.63 | 399-1154-2-ND 4,000 12.00/M C0805C392K5RACTU 
50 4700pF +10% 0.78 |399-1155-1-ND 43 2.54 7.31 399-1155-2-ND 4,000 10.00/M C0805C472K5RACTU 
50 5600pF +10% 0.78 |399-1156-1-ND 2.75 16.25 46.88 |399-1156-2-ND 4,000 45.00/M C0805C562K5RACTU 
50 6800pF +10% 0.78 |399-1157-1-ND 2.75 16.25 46.88 |399-1157-2-ND 4,000 45.00/M C0805C682K5RACTU 
50 10000pF +10% 0.78 |399-1158-1-ND -33 1.95 5.63 | 399-1158-2-ND 4,000 8.00/M C0805C103KSRACTU 
50 10000pF +10% 0.78 |399-5107-1-NDf 3.07 18.14 52.31 399-5107-2-NDt 4,000 50.00/M C0805F103KSRACTU 
50 10000pF +20% 0.78 |399-1160-1-ND 33 1.95 5.63 | 399-1160-2-ND 4,000 8.00/M C0805C103M5RACTU 
50 15000pF +10% 0.9 |399-1161-1-ND 46 2.73 7.88 |399-1161-2-ND 4,000 11.00/M C0805C153KSRACTU 
50 18000pF +10% 0.78 |399-1162-1-ND 3.08 18.20 52.50 |399-1162-2-ND 4,000 50.00/M C0805C183KSRACTU 
50 22000pF +10% 0.78 |399-1163-1-ND 58 3.45 9.94 | 399-1163-2-ND 4,000 13.00/M C0805C223K5RACTU 
50 27000pF +10% 0.78 |399-1164-1-ND 67 3.97 11.44 |399-1164-2-ND 4,000 15.00/M C0805C273K5RACTU 
50 33000pF +10% 0.78 |399-1165-1-ND 69 4.10 11.81 399-1165-2-ND 4,000 16.00/M C0805C333KSRACTU 
X7R 50 47000pF +10% 0.9 |399-1166-1-ND 61 3.58 10.31 399-1166-2-ND 4,000 14.00/M C0805C473K5RACTU 
50 47000pF +10% 0.78 |399-5109-1-NDf 3.76 22.23 64.13 | 399-5109-2-NDft 4,000 62.00/M C0805F473K5RACTU 
50 pF 45% 0.9 |399-1171-1-ND 1.21 715 20.63 | 399-1171-2-ND 4,000 20.00/M C0805C104J5RACTU 
50 (pF +10% 0.9 |399-1170-1-ND 46 2.73 7.88 |399-1170-2-ND 4,000 11.00/M C0805C104KSRACTU 
50 (pF +10% 0.9 |399-5110-1-NDt 5.54 32.76 94.50 | 399-5110-2-NDt 2,500 86.00/M C0805F104KS5RACTU 
50 pF +20% 0.9 |399-1169-1-ND 46 2.73 7.88 |399-1169-2-ND 4,000 11.00/M C0805C104M5RACTU 
50 12UF +10% 1.0 |399-3487-1-ND 6.39 37.77 108.94 | 399-3487-2-ND 4,000 105.00/M C0805C124K5RACTU 
50 -15pF +10% 0.9 | 399-3489-1-ND 6.90 40.76 117.56 | 399-3489-2-ND 4,000 113.00/M C0805C154KSRACTU 
50 -18pF +10% 0.9 |399-3490-1-ND 7.57 44.72 129.00 | 399-3490-2-ND 4,000 124.00/M C0805C184K5RACTU 
50 .22UF +10% 0.9 |399-3491-1-ND 2.01 11.90 34.31 399-3491-2-ND 4,000 33.00/M C0805C224K5RACTU 
50 .22UF +10% 0.9 |399-5111-1-NDt 6.05 35.75 103.13 |399-5111-2-NDt 2,500 94.00/M C0805F224K5RACTU 
25 pF +10% 0.9 |399-1168-1-ND 45 2.67 7.69 |399-1168-2-ND 4,000 10.00/M C0805C104K3RACTU 
25 A7TUF +10% 1.25 |399-5112-1-NDt 6.05 35.75 103.13 | 399-5112-2-NDt 2,500 94.00/M C0805F474K3RACTU 
25 -56UF +10% 1.25 |399-3492-1-ND 11.50 67.93 195.94 | 399-3492-2-ND 2,500 188.00/M C0805C564K3RACTU 
16 pF +10% 0.9 |399-1167-1-ND 83 4.88 14.06 |399-1167-2-ND 4,000 19.00/M C0805C104K4RACTU 
16 1pF +10% 1.25 |399-1284-1-ND 95 5.59 16.13 | 399-1284-2-ND 2,500 22.00/M C0805C105K4RACTU 
16 1.2UF +10% 1.0 |399-4927-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 399-4927-2-ND 2,500 216.00/M C0805C125K4RACTU 
16 1.5pF +10% 1.25 |399-4930-1-ND 13.20 78.00 225.00 _|399-4930-2-ND 2,500 216.00/M C0805C155K4RACTU 
16 1.8pF +10% 1.25 |399-4933-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 399-4933-2-ND 2,500 216.00/M C0805C185K4RACTU 
16 2.2UF +10% 1.25 |399-3523-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 399-3523-2-ND 2,500 81.00/M C0805C225K4RACTU 
0805 10 1pF +10% 1.25 |399-1172-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1172-2-ND 2,500 20.00/M C0805C105K8RACTU 
10 1.2UF +10% 1.0 |399-4928-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-4928-2-ND 2,500 171.00/M C0805C125K8RACTU 
10 1.5yF +10% 1.25 |399-4931-1-ND 10.45 61.75 178.13 |399-4931-2-ND 2,500 171.00/M C0805C155K8RACTU 
10 1.8yuF +10% 1.25 |399-4934-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-4934-2-ND 2,500 171.00/M C0805C185K8RACTU 
10 2.2uF +10% 1.25 |399-3522-1-ND 3.52 20.80 60.00 |399-3522-2-ND 2,500 58.00/M C0805C225K8RACTU 
6.3 1.2UF +10% 1.0 |399-4929-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-4929-2-ND 2,500 171.00/M C0805C125K9RACTU 
6.3 1.5pF +10% 1.25 |399-4932-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-4932-2-ND 2,500 171.00/M C0805C155K9RACTU 
6.3 1.8pF +10% 1.25 |399-4935-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-4935-2-ND 2,500 171.00/M C0805C185K9RACTU 
6.3 2.2uF +10% 1.25 |399-4936-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 399-4936-2-ND 2,500 58.00/M C0805C225K9RACTU 
10 1.2UF +10% 0.9 |399-3119-1-ND 4.51 26.65 76.88 |399-3119-2-ND 4,000 74.00/M C0805C125K8PACTU 
10 1.5pF +10% 1.0 |399-3121-1-ND 4.73 27.95 80.63 | 399-3121-2-ND 2,500 77.00/M C0805C155K8PACTU 
10 1.8yF +10% 1.25 |399-3123-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 399-3123-2-ND 4,000 81.00/M C0805C185K8PACTU 
10 2.2uF +10% 1.25 |399-3125-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 399-3125-2-ND 2,500 74.00/M C0805C225K8PACTU 
10 2.7uF +10% 0.9 |399-3127-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3127-2-ND 4,000 115.00/M C0805C275K8PACTU 
10 3.3uF +10% 1.0 |399-3129-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3129-2-ND 2,500 115.00/M C0805C335K8PACTU 
10 3.9UF +10% 1.25 |399-3131-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3131-2-ND 2,500 115.00/M C0805C395K8PACTU 
10 4.7UF +10% 1.25 |399-3133-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 399-3133-2-ND 2,500 81.00/M C0805C475K8PACTU 
10 10yF +10% 1.25 |399-4925-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 399-4925-2-ND 2,500 216.00/M C0805C106K8PACTU 
10 10yF +20% 1.25 |399-4926-1-ND 12.65 74.75 215.63 | 399-4926-2-ND 2,500 207.00/M C0805C106M8PACTU 
X5R 6.3 1.2uUF +10% 0.9 |399-3120-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 399-3120-2-ND 4,000 74.00/M C0805C125K9PACTU 
6.3 1.5uF +10% 1.0 |399-3122-1-ND 4.73 27.95 80.63 | 399-3122-2-ND 2,500 77.00/M C0805C155K9PACTU 
6.3 1.8pF +10% 1.25 |399-3124-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 399-3124-2-ND 2,500 81.00/M C0805C185K9PACTU 
6.3 2.2UF +10% 1.25 |399-3126-1-ND 3.42 20.22 58.31 399-3126-2-ND 4,000 56.00/M C0805C225K9PACTU 
6.3 3.3yF +10% 1.0 |399-3130-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3130-2-ND 2,500 115.00/M C0805C335K9PACTU 
6.3 3.9uF +10% 1.25 |399-3132-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 399-3132-2-ND 2,500 115.00/M C0805C395K9PACTU 
6.3 4.7UF +10% 1.25 |399-3134-1-ND 5.61 33.15 95.63 | 399-3134-2-ND 2,500 92.00/M C0805C475K9PACTU 
6.3 5.6uF +10% 1.25 |399-3135-1-ND 14.44 85.35 246.19 | 399-3135-2-ND 2,500 236.00/M CO805C565K9PACTU 
6.3 6.8uF +10% 1.25 |399-3136-1-ND 14.44 85.35 246.19 | 399-3136-2-ND 2,500 236.00/M CO0805C685K9PACTU 
6.3 10yF +10% 1.25 |399-3138-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 399-3138-2-ND 3,000 144.00/M C0805C106K9PACTU 
6.3 22uF +20% 1.25 |399-4696-1-ND 27.50 162.50 468.75 | 399-4696-2-ND 2,500 450.00/M C0805C226M9PACTU 
50 AF +80%, -20% | 0.9 |399-1177-1-ND 57 3.38 9.75 |399-1177-2-ND 4,000 13.00/M C0805C104Z5VACTU 
25 1pF +80%, -20% | 1.25 |399-1293-1-ND 5.94 35.10 101.25 | 399-1293-2-ND 2,500 97.00/M C0805C105Z3VACTU 
16 1.5UF +80%, -20% | 1.25 |399-1294-1-ND 6.53 38.61 111.38 | 399-1294-2-ND 2,500 107.00/M C0805C155Z4VACTU 
16 2.2uF +80%, -20% | 1.25 |399-1295-1-ND 7.18 42.45 122.44 | 399-1295-2-ND 2,500 118.00/M C0805C225Z4VACTU 
Y5V 10 3.3pF +80%, -20% | _ 1.0 _|399-3222-1-ND 9.24 54.60 157.50 | 399-3222-2-ND 2,500 151.00/M C0805C335Z8VACTU 
10 4.7UF +80%, -20% | 1.25 |399-3224-1-ND 10.34 61.10 176.25 | 399-3224-2-ND 2,500 169.00/M C0805C475Z8VACTU 
6.3 3.3uF +80%, -20% | 1.0 |399-3223-1-ND 9.24 54.60 157.50 | 399-3223-2-ND 2,500 151.00/M C0805C335Z9VACTU 
6.3 4.7UF +80%, -20% | 1.25 |399-3225-1-ND 10.34 61.10 176.25 | 399-3225-2-ND 2,500 169.00/M C0805C475Z9VACTU 
6.3 6.8uF +80%, -20% | 1.25 |399-3294-1-ND 11.99 70.85 204.38 = |— — = CO0805C685Z9VACTU 
6.3 10yF +80%, -20% |_ 1.25 |399-3295-1-ND 10.89 64.35 185.63 | 399-3295-2-ND 3,000 178.00/M C0805C106Z9VACTU 
50 10000pF | +80%, -20%| 0.78 |399-1173-1-ND 64 3.77 10.88 |399-1173-2-ND 4,000 15.00/M C0805C103Z5UACTU 
Z5U 50 10000pF +20% 0.78 |399-1174-1-ND 64 3.77 10.88 |399-1174-2-ND 4,000 15.00/M C0805C103M5UACTU 
50 pF +80%, -20% | 0.9 |399-1175-1-ND 15 4.42 12.75 |399-1175-2-ND 4,000 17.00/M C0805C104Z5UACTU 
50 pF +20% 0.9 |399-1176-1-ND 59 3.51 10.13 |399-1176-2-ND 4,000 14.00/M C0805C104M5UACTU 
500 330pF +10% 1.653 | 399-5105-1-ND 14.07 83.14 239.81 399-5105-2-ND 2,000 217.00/M C1206C331KCGACTU 
100 100pF 45% 0.78 |399-1206-1-ND 1.32 7.80 22.50 |399-1206-2-ND 4,000 22.00/M C1206C101J1GACTU 
100 470pF +5% 0.78 |399-1214-1-ND 5.46 32.24 93.00 |399-1214-2-ND 4,000 89.00/M C1206C471J1GACTU 
100 1000pF 45% 0.78 |399-1219-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1219-2-ND 4,000 63.00/M C1206C102J1GACTU 
50 1pF +0.25pF 0.78 |399-1178-1-ND 7.28 43.03 124.13 |399-1178-2-ND 4,000 119.00/M C1206C109C5GACTU 
50 1.5pF +0.25pF 0.78 |399-1179-1-ND 7.28 43.03 124.13 |399-1179-2-ND 4,000 119.00/M C1206C159C5GACTU 
1206 CoG 50 1.8pF +0.25pF 0.78 |399-1180-1-ND 7.28 43.03 124.13 |399-1180-2-ND 4,000 119.00/M C1206C189C5GACTU 
(NPO) 50 2.2pF +0.25pF 0.78 |399-1181-1-ND 7.28 43.03 124.13 | 399-1181-2-ND 4,000 119.00/M C1206C229C5GACTU 
50 2.7pF +0.25pF 0.78 |399-1182-1-ND 7.28 43.03 124.13 | 399-1182-2-ND 4,000 119.00/M C1206C279C5GACTU 
50 3.3pF +0.25pF 0.78 |399-1183-1-ND 7.28 43.03 124.13 | 399-1183-2-ND 4,000 119.00/M C1206C339C5GACTU 
50 3.9pF +0.25pF 0.78 |399-1184-1-ND 7.28 43.03 124.13 | 399-1184-2-ND 4,000 119.00/M C1206C399C5GACTU 
50 4.7pF +0.25pF 0.78 |399-1185-1-ND 7.28 43.03 124.13 | 399-1185-2-ND 4,000 119.00/M C1206C479C5GACTU 
50 5.1pF +0.25pF 0.78 |399-1186-1-ND 10.54 62.27 179.63 |399-1186-2-ND 4,000 172.00/M C1206C519C5GACTU 
50 5.6pF +0.25pF 0.78 |399-1187-1-ND 8.78 51.87 149.63 |399-1187-2-ND 4,000 144.00/M C1206C569C5GACTU 
t Open Mode/Fail Safe Termination 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1746 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Ccont.) Digi@ Reel” 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 

Size Type Dc Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 6.8pF +0.5pF 0.78 |399-1188-1-ND 4.16 24.57 70.88 | 399-1188-2-ND 4,000 68.00/M C1206C689D5GACTU 
50 7.5pF +0.5pF 0.78 |399-1189-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 399-1189-2-ND 4,000 82.00/M C1206C759D5GACTU 
50 8.2pF +0.5pF 0.78 |399-1190-1-ND 4.16 24.57 70.88 | 399-1190-2-ND 4,000 68.00/M C1206C829D5GACTU 
50 9.1pF +0.5pF 0.78 |399-1191-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 399-1191-2-ND 4,000 82.00/M C1206C919D5GACTU 
50 10pF +5% 0.78 |399-1192-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1192-2-ND 4,000 28.00/M C1206C100J5GACTU 
50 12pF 45% 0.78 |399-1193-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1193-2-ND 4,000 28.00/M C1206C120J5GACTU 
50 15pF 45% 0.78 |399-1194-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1194-2-ND 4,000 28.00/M C1206C150J5GACTU 
50 18pF +5% 0.78 |399-1195-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 399-1195-2-ND 4,000 28.00/M C1206C180J5GACTU 
50 20pF +5% 0.78 |399-1196-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 399-1196-2-ND 4,000 82.00/M C1206C200J5GACTU 
50 22pF +5% 0.78 |399-1197-1-ND 171. 10.08 29.06 |399-1197-2-ND 4,000 28.00/M C1206C220J5GACTU 
50 27pF +5% 0.78 |399-1198-1-ND A71 10.08 29.06 |399-1198-2-ND 4,000 28.00/M C1206C270J5GACTU 
CoG 50 33pF +5% 0.78 |399-1199-1-ND 1371: 10.08 29.06 |399-1199-2-ND 4,000 28.00/M C1206C330J5GACTU 
(NPO) 50 39pF 25% 0.78 _|399-1200-1-ND 4.16 24.57 70.88 | 399-1200-2-ND 4,000 68.00/M C1206C390J5GACTU 
50 47pF 45% 0.78 |399-1201-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1201-2-ND 4,000 28.00/M C1206C470J5GACTU 
50 51pF +5% 0.78 |399-1202-1-ND 4.99 29.51 85.13 | 399-1202-2-ND 4,000 82.00/M C1206C510J5GACTU 
50 56pF +5% 0.78 |399-1203-1-ND 4.16 24.57 70.88 | 399-1203-2-ND 4,000 68.00/M C1206C560J5GACTU 
50 68pF +5% 0.78 |399-1204-1-ND 4.16 24.57 70.88 | 399-1204-2-ND 4,000 68.00/M C1206C680J5GACTU 
50 100pF 5% 0.78 |399-1205-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 399-1205-2-ND 4,000 28.00/M C1206C101J5GACTU 
50 120pF 45% 0.78 |399-1207-1-ND 4.16 24.57 70.88 | 399-1207-2-ND 4,000 68.00/M C1206C121J5GACTU 
50 220pF +10% 0.78 |399-1208-1-ND 4.28 25.29 72.94 |399-1208-2-ND 4,000 70.00/M C1206C221K5GACTU 
50 270pF +10% 0.78 |399-1209-1-ND 4.39 25.94 74.81 399-1209-2-ND 4,000 72.00/M C1206C271K5GACTU 
50 330pF +10% 0.78 |399-1210-1-ND 4.39 25.94 74.81 399-1210-2-ND 4,000 72.00/M C1206C331KS5GACTU 
50 390pF +10% 0.78 |399-1211-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 399-1211-2-ND 4,000 74.00/M C1206C391KS5GACTU 
50 470pF 45% 0.78 |399-1213-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 399-1213-2-ND 4,000 36.00/M C1206C471J5GACTU 
50 470pF +10% 0.78 |399-1212-1-ND 4.51 26.65 76.88 |399-1212-2-ND 4,000 74.00/M C1206C471K5GACTU 
50 560pF +10% 0.78 |399-1215-1-ND 4.74 28.02 80.81 399-1215-2-ND 4,000 78.00/M C1206C561K5GACTU 
50 680pF +10% 0.78 |399-1216-1-ND 4.97 29.38 84.75 |399-1216-2-ND 4,000 81.00/M C1206C681K5GACTU 
50 820pF +10% 0.78 _|399-1217-1-ND 5.20 30.75 88.69 | 399-1217-2-ND 4,000 85.00/M C1206C821K5GACTU 
50 1000pF 45% 0.78 |399-1218-1-ND 1.82 10.73 30.94 | 399-1218-2-ND 4,000 30.00/M C1206C102JU5GACTU 
50 4700pF +5% 0.9 _|399-3503-1-ND 9.82 58.05 167.44 | 399-3503-2-ND 4,000 161.00/M C1206C472J5GACTU 
2000 1000pF +10% 1.65 |399-4819-1-ND 17.84 105.43 304.13 | 399-4819-2-ND 2,000 292.00/M C1206C102KGRACTU 
1500 470pF +5% 1.65 |399-5104-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-5104-2-ND 2,000 281.00/M C1206C471KFRACTU 
1000 1000pF +10% 0.75 |399-3437-1-ND 3.52 20.80 60.00 |399-3437-2-ND 2,000 58.00/M C1206C102KDRACTU 
1000 4700pF +10% 1.65 |399-4820-1-ND 3.73 22.04 63.56 | 399-4820-2-ND 2,000 61.00/M C1206C472KDRACTU 
500 1000pF +10% 1.15 |399-3436-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 399-3436-2-ND 2,000 72.00/M C1206C102KCRACTU 
500 4700pF +10% 1.65 |399-5103-1-ND 15.18 89.70 258.75 | 399-5103-2-ND 2,000 235.00/M C1206C472KCRACTU 
500 10000pF +10% 1.4 |399-3438-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 399-3438-2-ND 2,000 135.00/M C1206C103KCRACTU 
250 10000pF +10% 0.78 |399-4671-1-ND 7.85 46.41 133.88 |399-4671-2-ND 4,000 129.00/M C1206C103KARACTU 
250 22000pF +10% 0.78 |399-4672-1-ND 7.85 46.41 133.88 |399-4672-2-ND 4,000 129.00/M C1206C223KARACTU 
250 47000yUF +10% 1.0 |399-4673-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 399-4673-2-ND 2,500 135.00/M C1206C473KARACTU 
250 AF +10% 1.25 |399-4674-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-4674-2-ND 2,500 63.00/M C1206C104KARACTU 
100 1000pF +10% 0.78 |399-1222-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 399-1222-2-ND 4,000 31.00/M C1206C102K1RACTU 
100 10000pF +5% 0.78 |399-1238-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 399-1238-2-ND 4,000 32.00/M C1206C103J1RACTU 
100 10000pF +10% 0.78 |399-1236-1-ND 1.32 7.80 22.50 |399-1236-2-ND 4,000 22.00/M C1206C103K1RACTU 
100 10000pF +20% 0.78 |399-1235-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 399-1235-2-ND 4,000 22.00/M C1206C103M1RACTU 
100 56000pF +10% 0.78 |399-1802-1-ND 5.54 32.76 94.50 | 399-1802-2-ND 4,000 91.00/M C1206C563K1RACTU 
100 68000pF +10% 0.78 |399-1803-1-ND 6.01 35.49 102.38 | 399-1803-2-ND 4,000 98.00/M C1206C683K1RACTU 
100 82000pF +10% 0.78 |399-1804-1-ND 6.31 37.31 107.63 |399-1804-2-ND 4,000 103.00/M C1206C823K1RACTU 
100 Apr +10% 0.78 |399-1805-1-ND 2.37 13.98 40.31 399-1805-2-ND 4,000 39.00/M C1206C104K1RACTU 
1206 100 Apr +10% 0.78 _|399-5113-1-NDf 6.97 41.21 118.88 | 399-5113-2-NDT 4,000 114.00/M C1206F104K1RACTU 
100 .27UF +10% 1.25 |399-3494-1-ND 13.21 78.07 225.19 | 399-3494-2-ND 2,500 216.00/M C1206C274K1RACTU 
100 -39UF +10% 1.6 |399-3497-1-ND 15.98 94.45 272.44 | 399-3497-2-ND 2,000 262.00/M C1206C394K1RACTU 
50 1000pF +10% 0.78 |399-1221-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 399-1221-2-ND 4,000 22.00/M C1206C102KSRACTU 
50 1200pF +10% 0.78 |399-1223-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1223-2-ND 4,000 54.00/M C1206C122K5RACTU 
50 1500pF +10% 0.78 |399-1224-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1224-2-ND 4,000 54.00/M C1206C152KS5RACTU 
50 1800pF +10% 0.78 |399-1225-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1225-2-ND 4,000 54.00/M C1206C182K5RACTU 
50 2200pF +10% 0.78 |399-1226-1-ND Ast: 10.08 29.06 |399-1226-2-ND 4,000 28.00/M C1206C222K5RACTU 
50 2700pF +10% 0.78 |399-1227-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1227-2-ND 4,000 54.00/M C1206C272K5RACTU 
50 3300pF +10% 0.78 |399-1228-1-ND 3.30 19.50 56.25 |399-1228-2-ND 4,000 54.00/M C1206C332KS5RACTU 
50 3900pF +10% 0.78 |399-1229-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1229-2-ND 4,000 54.00/M C1206C392K5RACTU 
50 4700pF +10% 0.78 |399-1230-1-ND 1.71 10.08 29.06 |399-1230-2-ND 4,000 28.00/M C1206C472K5RACTU 
50 5600pF +10% 0.78 |399-1231-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1231-2-ND 4,000 54.00/M C1206C562K5RACTU 
50 6800pF +10% 0.78 |399-1232-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1232-2-ND 4,000 54.00/M C1206C682K5RACTU 
50 8200pF +10% 0.78 |399-1233-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1233-2-ND 4,000 54.00/M C1206C822K5RACTU 
50 10000pF 25% 0.78 | 399-1237-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 399-1237-2-ND 4,000 27.00/M C1206C103J5RACTU 
50 10000pF +10% 0.78 |399-1234-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 399-1234-2-ND 4,000 20.00/M C1206C103KSRACTU 
X7R 50 12000pF +10% 0.78 |399-1239-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 399-1239-2-ND 4,000 61.00/M C1206C123KSRACTU 
50 15000pF +10% 0.78 |399-1240-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 399-1240-2-ND 4,000 61.00/M C1206C153KSRACTU 
50 18000pF +10% 0.78 |399-1241-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 399-1241-2-ND 4,000 61.00/M C1206C183KSRACTU 
50 22000pF +10% 0.78 |399-1242-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 399-1242-2-ND 4,000 27.00/M C1206C223K5RACTU 
50 27000pF +10% 0.78 |399-1243-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 399-1243-2-ND 4,000 61.00/M C1206C273K5RACTU 
50 33000pF +10% 0.78 |399-1244-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 399-1244-2-ND 4,000 61.00/M C1206C333KSRACTU 
50 39000pF +10% 0.78 |399-1245-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 399-1245-2-ND 4,000 63.00/M C1206C393K5RACTU 
50 47000pF +10% 0.78 |399-1246-1-ND 1.34 7.93 22.88 |399-1246-2-ND 4,000 22.00/M C1206C473K5RACTU 
50 68000pF +5% 0.78 |399-1247-1-ND 4.03 23.79 68.63 | 399-1247-2-ND 4,000 66.00/M C1206C683J5RACTU 
50 AF 45% 0.78 |399-1250-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 399-1250-2-ND 4,000 41.00/M C1206C104J5RACTU 
50 AF +10% 0.78 |399-1249-1-ND fe 4.23 12.19 |399-1249-2-ND 4,000 16.00/M C1206C104KSRACTU 
50 Apr +20% 0.78 |399-1248-1-ND PY £3 4.23 12.19 | 399-1248-2-ND 4,000 16.00/M C1206C104M5RACTU 
50 .22UF +5% 0.9 |399-1252-1-ND 13.75 81.25 234.38 | 399-1252-2-ND 2,500 225.00/M C1206C224J5RACTU 
50 .22UF +10% 0.9 |399-1251-1-ND 2.51 14.82 42.75 | 399-1251-2-ND 2,500 41.00/M C1206C224K5RACTU 
50 .22UF +10% 0.9 |399-5114-1-NDt 9.71 57.40 165.56 | 399-5114-2-NDt 4,000 159.00/M C1206F224K5RACTU 
50 27UF +10% 0.9 |399-3493-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 399-3493-2-ND 4,000 153.00/M C1206C274K5RACTU 
50 -33UF +10% 0.9 |399-3495-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 399-3495-2-ND 4,000 162.00/M C1206C334KS5RACTU 
50 -39QUF +10% 0.9 |399-3496-1-ND 10.45 61.75 178.13 | 399-3496-2-ND 4,000 171.00/M C1206C394K5RACTU 
50 A7UF +10% 0.9 |399-3498-1-ND 4.64 27.43 79.13 | 399-3498-2-ND 4,000 76.00/M C1206C474K5RACTU 
50 -56UF +10% 0.9 |399-3499-1-ND 12.71 75.08 216.56 | 399-3499-2-ND 4,000 208.00/M C1206C564K5RACTU 
50 .68uF +10% 1.0 |399-3500-1-ND 16.34 96.53 278.44 | 399-3500-2-ND 2,500 267.00/M C1206C684K5RACTU 
50 1pF +10% 1.0 |399-5115-1-NDt 9.68 57.20 165.00 | 399-5115-2-NDT 2,000 150.00/M C1206F105KSRACTU 
25 -33UF +10% 0.78 |399-1285-1-ND 3.51 20.74 59.81 399-1285-2-ND 4,000 57.00/M C1206C334K3RACTU 
25 1pF +10% 1.6 |399-1255-1-ND 1.88 11.12 32.06 | 399-1255-2-ND 2,000 31.00/M C1206C105K3RACTU 
25 1.2uF +10% 1.6 |399-3501-1-ND 14.74 87.10 251.25 |399-3501-2-ND 2,000 241.00/M C1206C125K3RACTU 
25 1.5uF +10% 1.6 |399-3502-1-ND 15.62 92.30 266.25 | 399-3502-2-ND 2,000 256.00/M C1206C155K3RACTU 
16 .33UF +10% 0.78 |399-1253-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 399-1253-2-ND 4,000 162.00/M C1206C334K4RACTU 
16 1pF +10% 1.1 |399-1254-1-ND 2.08 12.29 35.44 | 399-1254-2-ND 2,500 34.00/M C1206C105K4RACTU 
16 1.2uF +10% 1.0 |399-1286-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 399-1286-2-ND 4,000 234.00/M C1206C125K4RACTU 
16 2.2uF +10% 1.6 |399-1257-1-ND 4.73 27.95 80.63 | 399-1257-2-ND 2,000 77.00/M C1206C225K4RACTU 
16 2.7UF +10% 0.8 |399-4941-1-ND 17.60 104.00 300.00 |399-4941-2-ND 2,000 288.00/M C1206C275K4RACTU 
16 3.3pF +10% 1.0 |399-4944-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-4944-2-ND 2,500 306.00/M C1206C335K4RACTU 
16 3.9uF +10% 1.15 |399-4947-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-4947-2-ND 2,000 306.00/M C1206C395K4RACTU 


t Open Mode/Fail Safe Termination 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 1747 


KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont.) Digi@Reel” 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
16 4.7UF +10% 1.25 | 399-3524-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-3524-2-ND 2,500 324.00/M C1206C475K4RACTU 
16 5.6UF +10% 1.6 |399-4952-1-ND 20.90 123.50 356.25 | 399-4952-2-ND 2,000 342.00/M C1206C565K4RACTU 
16 6.8uF +10% 1.6 |399-4955-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 399-4955-2-ND 2,000 360.00/M C1206C685K4RACTU 
16 8.2uUF +20% 1.6 |399-4960-1-ND 23.10 136.50 393.75 | 399-4960-2-ND 2,000 378.00/M C1206C825M4RACTU 
16 10yF +10% 1.6 |399-3525-1-ND 25.30 149.50 431.25 | 399-3525-2-ND 2,000 414.00/M C1206C106K4RACTU 
16 10yuF +20% 1.6 |399-4939-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 399-4939-2-ND 2,000 396.00/M C1206C106M4RACTU 
10 1.2uF +10% 1.0 |399-1256-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 399-1256-2-ND 4,000 234.00/M C1206C125K8RACTU 
10 2.7UF +10% 0.95 |399-4942-1-ND 17.60 104.00 300.00 | 399-4942-2-ND 2,000 288.00/M C1206C275K8RACTU 
10 3.3uF +10% 1.0 |399-4945-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-4945-2-ND 2,500 306.00/M C1206C335K8RACTU 
10 3.9UF +10% 1.15 |399-4948-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-4948-2-ND 2,500 306.00/M C1206C395K8RACTU 
10 4.7UF +10% 1.25 | 399-4950-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 399-4950-2-ND 2,500 108.00/M C1206C475K8RACTU 
X7R 10 5.6uF +10% 1.6 |399-4953-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-4953-2-ND 2,000 324.00/M C1206C565K8RACTU 
10 6.8uF +10% 1.6 |399-4956-1-ND 20.90 123.50 356.25 | 399-4956-2-ND 2,000 342.00/M C1206C685K8RACTU 
10 8.2uF +10% 1.6 |399-4958-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 399-4958-2-ND 2,000 360.00/M C1206C825K8RACTU 
10 10yF +10% 1.6 |399-4937-1-ND 6.82 40.30 116.25 | 399-4937-2-ND 2,000 112.00/M C1206C106K8RACTU 
6.3 2.7UF +10% 0.95 |399-4943-1-ND 17.60 104.00 300.00 | 399-4943-2-ND 2,000 288.00/M C1206C275K9RACTU 
6.3 3.3uF +10% 1.0 |399-4946-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-4946-2-ND 2,500 306.00/M C1206C335K9RACTU 
6.3 3.9UF +10% 1.15 |399-4949-1-ND 18.70 110.50 318.75 | 399-4949-2-ND 2,500 306.00/M C1206C395K9RACTU 
6.3 4.7UF +10% 1.25 |399-4951-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 399-4951-2-ND 2,500 108.00/M C1206C475K9RACTU 
6.3 5.6uUF +10% 1.6 |399-4954-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-4954-2-ND 2,000 324.00/M C1206C565K9RACTU 
6.3 6.8uF +10% 1.6 |399-4957-1-ND 20.90 123.50 356.25 | 399-4957-2-ND 2,000 342.00/M C1206C685K9RACTU 
6.3 8.2uUF +10% 1.6 |399-4959-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 399-4959-2-ND 2,000 360.00/M C1206C825K9RACTU 
6.3 10yF +10% 1.6 |399-4938-1-ND 6.82 40.30 116.25 | 399-4938-2-ND 2,000 112.00/M C1206C106K9RACTU 
1206 25 2.7UF +10% 1.2 |399-3139-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 399-3139-2-ND 2,500 162.00/M C1206C275K3PACTU 
25 3.3uF +10% 1.6 |399-3140-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 399-3140-2-ND 2,000 180.00/M C1206C335K3PACTU 
25 3.9UF +10% 1.6 |399-3141-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 399-3141-2-ND 2,000 180.00/M C1206C395K3PACTU 
25 4.7UF +10% 1.6 |399-3142-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 399-3142-2-ND 2,000 135.00/M C1206C475K3PACTU 
16 2.2uUF +10% 1.1 |399-1263-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 399-1263-2-ND 2,500 144.00/M C1206C225K4PACTU 
16 3.3uF +10% 1.6 |399-1264-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 399-1264-2-ND 2,000 180.00/M C1206C335K4PACTU 
X5R 16 4.7UF +10% 1.6 |399-1265-1-ND 8.64 51.03 147.19 | 399-1265-2-ND 2,000 141.00/M C1206C475K4PACTU 
16 10pF +10% 1.6 |399-5091-1-ND 4.73 27.95 80.63 | 399-5091-2-ND 2,000 73.00/M C1206C106K4PACTU 
6.3 6.8uF +10% 1.6 |399-3025-1-ND 14.96 88.40 255.00 | 399-3025-2-ND 2,000 245.00/M C1206C685K9PACTU 
6.3 10yF +10% 1.6 |399-3029-1-ND 7.15 42.25 121.88 | 399-3029-2-ND 2,000 117.00/M C1206C106K9PACTU 
6.3 18yuF +10% 1.6 |399-3228-1-ND 23.65 139.75 403.13  |— — = C1206C186K9PACTU 
6.3 22uF +10% 1.6 |399-3229-1-ND 17.60 104.00 300.00 | 399-3229-2-ND 2,000 288.00/M C1206C226K9PACTU 
6.3 47uF +20% 1.6 |399-4695-1-ND 44.00 260.00 750.00 | 399-4695-2-ND 2,000 720.00/M C1206C476M9PACTU 
25 1pF +80%, -20% | 0.78 | 399-1296-1-ND 6.16 36.40 105.00 | 399-1296-2-ND 2,000 101.00/M C1206C105Z3VACTU 
16 1.5uF +80%, -20%} 0.9 |399-1297-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 399-1297-2-ND 4,000 135.00/M C1206C155Z4VACTU 
16 2.2UF +80%, -20%} 1.0 |399-1260-1-ND 2.75 16.25 46.88 |399-1260-2-ND 2,500 45.00/M C1206C225Z4VACTU 
Y5V 16 3.3uF +80%, -20%} 1.2 |399-1261-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 399-1261-2-ND 2,500 153.00/M C1206C335Z4VACTU 
16 4.7UF +80%, -20% | 1.7 | 399-1262-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 399-1262-2-ND 2,500 54.00/M C1206C475Z4VACTU 
10 6.8uF +80%, -20%| 1.7 |399-1298-1-ND 13.07 77.22 222.75 | 399-1298-2-ND 2,000 214.00/M C1206C685Z8VACTU 
10 10uF +80%, -20%} 1.7 |399-1299-1-ND 2.34 13.85 39.94 |399-1299-2-ND 2,000 38.00/M C1206C106Z8VACTU 
6.3 22uF +80%, -20% | 1.7 | 399-3028-1-ND 25.85 152.75 440.63 | 399-3028-2-ND 2,000 423.00/M C1206C226Z9VACTU 
Z5U 50 AF +80%, -20% | 0.78 | 399-1258-1-ND 1.21 TAS 20.63 | 399-1258-2-ND 4,000 20.00/M C1206C104Z5UACTU 
50 pF +20% 0.78 |399-1259-1-ND 4211 7.15 20.63 | 399-1259-2-ND 4,000 20.00/M C1206C104M5UACTU 
COG (NPO) 50 10000pF +5% 1.1 |399-1266-1-ND 34.77 205.47 592.69 | 399-1266-2-ND 2,500 569.00/M C1210C103J5GACTU 
2000 100pF +10% 1.4 |399-3439-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 399-3439-2-ND 2,000 216.00/M C1210C101KGRACTU 
2000 680pF +10% 1.3. |399-3441-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 399-3441-2-ND 2,000 216.00/M C1210C681KGRACTU 
2000 1800pF +5% 2.57 |399-4821-1-ND 29.50 174.33 502.88 | 399-4821-2-ND 2,000 483.00/M C1210C182JGRACTU 
2000 2200pF 45% 2.57 | 399-4822-1-ND 29.50 174.33 502.88 | 399-4822-2-ND 1,500 483.00/M C1210C222JGRACTU 
1500 220pF +10% 1.4 |399-3440-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 399-3440-2-ND 2,000 216.00/M C1210C221KFRACTU 
1000 10000pF +5% 2.03 |399-5106-1-ND 26.70 157.76 455.06 | 399-5106-2-ND 2,000 413.00/M €1210C103JDRACTU 
250 10000pF +10% 0.78 |399-4675-1-ND 13.86 81.90 236.25 | 399-4675-2-ND 4,000 227.00/M C1210C103KARACTU 
250 pF +10% 1.25 | 399-4676-1-ND 16.86 99.65 287.44 | 399-4676-2-ND 2,500 276.00/M C1210C104KARACTU 
100 AF +10% 0.95 |399-1268-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 399-1268-2-ND 4,000 67.00/M €1210C104K1RACTU 
50 pF +10% 0.78 |399-1267-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 399-1267-2-ND 4,000 59.00/M C1210C104K5RACTU 
X7R 50 .22UF +10% 0.9 |399-1269-1-ND 4.40 26.00 75.00 |399-1269-2-ND 4,000 72.00/M C1210C224K5RACTU 
50 -39UF +10% 0.95 |399-3087-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3087-2-ND 4,000 297.00/M C1210C394K5RACTU 
50 A7UF +10% 0.95 |399-3089-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3089-2-ND 4,000 297.00/M C1210C474K5RACTU 
50 -56uF +10% 0.95 |399-3091-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3091-2-ND 4,000 297.00/M C1210C564K5RACTU 
50 -68yuF +10% 0.95 | 399-3092-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3092-2-ND. 4,000 297.00/M C1210C684K5RACTU 
50 -82uUF +10% 1.1  |399-3093-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-3093-2-ND 2,500 324.00/M C1210C824K5RACTU 
50 1pF +10% 1.55 | 399-3076-1-ND 6.88 40.63 117.19 | 399-3076-2-ND 2,000 113.00/M C1210C105K5RACTU 
50 1pF +10% 1.55 | 399-5116-1-NDt 19.21 113.49 327.38 | 399-5116-2-NDt 2,000 297.00/M C1210F105KS5RACTU 
25 1.2uF +10% 1.55 | 399-3078-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-3078-2-ND 4,000 324.00/M C1210C125K3RACTU 
25 1.5uF +10% 1.55 | 399-3080-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 399-3080-2-ND 2,000 324.00/M C1210C155K3RACTU 
25 1.8uF +10% 1.55 | 399-3082-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 399-3082-2-ND 2,000 270.00/M C1210C185K3RACTU 
25 2.2uF +10% 1.85 | 399-3084-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 399-3084-2-ND 2,000 270.00/M C1210C225K3RACTU 
25 1.2uF +10% 0.95 |399-3077-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 399-3077-2-ND 2,000 153.00/M C1210C125K3PACTU 
1210 25 1.5uF +10% 0.95 |399-3079-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 399-3079-2-ND 2,000 153.00/M C1210C155K3PACTU 
25 1.8yF +10% 0.95 |399-3081-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 399-3081-2-ND 4,000 153.00/M C1210C185K3PACTU 
25 2.2uUF +10% 1.25 | 399-3083-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 399-3083-2-ND 2,500 180.00/M C1210C225K3PACTU 
25 2.7UF +10% 1.25 | 399-3143-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 399-3143-2-ND 2,500 243.00/M C1210C275K3PACTU 
25 3.3uF +10% 1.55 |399-3144-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 399-3144-2-ND 2,000 243.00/M C1210C335K3PACTU 
25 3.9UF +10% 1.85 | 399-3145-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3145-2-ND 2,000 297.00/M C1210C395K3PACTU 
25 4.7UF +10% 2.1 | 399-3146-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3146-2-ND 2,000 297.00/M C1210C475K3PACTU 
16 2.7UF +10% 1.25 | 399-3085-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 399-3085-2-ND 2,500 243.00/M C1210C275K4PACTU 
16 3.3uF +10% 1.55 | 399-3086-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 399-3086-2-ND 2,000 243.00/M C1210C335K4PACTU 
16 3.9UF +10% 1.85 | 399-3088-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3088-2-ND 2,000 297.00/M C1210C395K4PACTU 
16 4.7UF +10% 2.1 | 399-3090-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-3090-2-ND 2,000 297.00/M C1210C475K4PACTU 
X5R 16 5.6UF +10% 1.85 | 399-3147-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 399-3147-2-ND 2,500 396.00/M C1210C565K4PACTU 
16 6.8uF +10% 1.85 | 399-1288-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 399-1288-2-ND 2,000 396.00/M C1210C685K4PACTU 
16 8.2uF +10% 2.1 |399-3149-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 399-3149-2-ND 1,800 396.00/M C1210C825K4PACTU 
16 10pF +10% 2.1 |399-3150-1-ND 36.30 214.50 618.75 | 399-3150-2-ND 2,000 594.00/M C1210C106K4PACTU 
16 22uF +10% 1.85 | 399-5092-1-ND 26.40 156.00 450.00 | 399-5092-2-ND 2,000 408.00/M C1210C226K4PACTU 
10 4.7UF +10% 2.1 |399-1273-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 399-1273-2-ND 2,000 297.00/M C1210C475K8PACTU 
10 6.8uF +10% 1.85 | 399-1274-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 399-1274-2-ND 2,000 396.00/M C1210C685K8PACTU 
10 10yF +10% 2.1 |399-1275-1-ND 36.30 214.50 618.75 | 399-1275-2-ND 2,000 594.00/M C1210C106K8PACTU 
10 12uF +10% 0.95 |399-3296-1-ND 23.10 136.50 393.75 | 399-3296-2-ND 4,000 378.00/M C1210C126K8PACTU 
10 15yuF +10% 0.95 |399-3298-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 399-3298-2-ND 2,500 396.00/M C1210C156K8PACTU 
10 18yuF +10% 1.4 |399-3300-1-ND 25.30 149.50 431.25 | 399-3300-2-ND 2,500 414.00/M C1210C186K8PACTU 
10 22uF +10% 1.55 | 399-3302-1-ND 26.40 156.00 450.00 | 399-3302-2-ND 2,000 432.00/M C1210C226K8PACTU 
6.3 12uF +10% 0.95 |399-3297-1-ND 23.10 136.50 393.75 | 399-3297-2-ND 2,500 378.00/M C1210C126K9PACTU 
6.3 15yuF +10% 0.95 |399-3299-1-ND 24.20 143.00 412.50 | 399-3299-2-ND 2,500 396.00/M C1210C156K9PACTU 
t+ Open Mode/Fail Safe Termination 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont.) DigiDReel° 


Case wv Dim. T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
6.3 18yuF +10% 1.4 |399-3301-1-ND 25.30 149.50 431.25 |399-3301-2-ND 2,500 414.00/M C1210C186K9PACTU 
X5R 6.3 22uF +10% 1.55 |399-3303-1-ND 20.90 123.50 356.25 /399-3303-2-ND 2,000 342.00/M C1210C226K9PACTU 
6.3 47uF +20% 2.5 |399-4961-1-ND 33.00 195.00 562.50 /399-4961-2-ND 1,500 540.00/M C1210C476M9PACTU 
6.3 100uF +20% 2.1 |399-4697-1-ND 105.60 624.00 1800.00 _|399-4697-2-ND 1,500 1728.00/M C1210C107M9PACTU 
1210 16 4.7UF +80%, -20% | 1.25 |399-1270-1-ND 15.40 91.00 262.50 /399-1270-2-ND 2,500 252.00/M C1210C475Z4VACTU 
16 6.8uF +80%, -20% |} 1.55 |399-1271-1-ND 18.70 110.50 318.75 |399-1271-2-ND 2,500 306.00/M C1210C685Z4VACTU 
Y5V 16 10pF +80%, -20% | 1.85 |399-1272-1-ND 8.69 51.35 148.13  |399-1272-2-ND 2,000 142.00/M C1210C106Z4VACTU 
10 15yF +80%, -20% | 1.85 |399-1300-1-ND 26.13 154.38 445.31 399-1300-2-ND 2,500 428.00/M C1210C156Z8VACTU 
10 22uF +80%, -20% | 2.1 |399-1301-1-ND 19.80 117.00 337.50 _[399-1301-2-ND 1,500 324.00/M C1210C226Z8VACTU 
2500 160pF +5% 2.03 |399-4824-1-ND 41.80 247.00 712.50 |399-4824-2-ND 1,000 684.00 C1808C161JZGACTU 
2500 180pF 45% 2.03 |399-4825-1-ND 41.80 247.00 712.50 |399-4825-2-ND 1,000 684.00 C1808C181JZGACTU 
2500 200pF 45% 2.03 |399-4826-1-ND 41.80 247.00 712.50 |399-4826-2-ND 1,000 684.00 C1808C201JZGACTU 
CoG 2500 220pF 45% 2.03 |399-4827-1-ND 42.90 253.50 731.25 |399-4827-2-ND 1,000 702.00 C1808C221JZGACTU 
(NPO) 2500 240pF +5% 2.03 _|399-4828-1-ND 42.90 253.50 731.25 —|[399-4828-2-ND 1,000 702.00 C1808C241JZGACTU 
2500 270pF 45% 2.03 |399-4829-1-ND 42.90 253.50 731.25  |399-4829-2-ND 1,000 702.00 C1808C271JZGACTU 
1808 2500 300pF 45% 2.03 |399-4831-1-ND 42.90 253.50 731.25 |399-4831-2-ND 1,000 702.00 C1808C301JZGACTU 
2500 330pF +5% 2.03 |399-4832-1-ND 42.90 253.50 731.25 _|399-4832-2-ND 1,000 702.00 C1808C331JZGACTU 
3000 100pF +10% 1.4 |399-3442-1-ND 18.70 110.50 318.75 |399-3442-2-ND 1,000 306.00 C1808C101KHRACTU 
2000 1000pF +10% 1.65 |399-3443-1-ND 20.35 120.25 346.88 /399-3443-2-ND 1,000 333.00 C1808C102KGRACTU 
X7R 2000 2700pF +10% 2.03 |399-4830-1-ND 36.08 213.20 615.00 /399-4830-2-ND 1,000 590.00 C1808C272KGRACTU 
1000 10000pF +10% 1.9 |399-3444-1-ND 18.70 110.50 318.75 |399-3444-2-ND 1,000 306.00 C1808C103KDRACTU 
1000 15000pF +10% 2.03 _|399-4823-1-ND 32.55 192.34 554.81 399-4823-2-ND 1,000 533.00 C1808C153KDRACTU 
2500 240pF +5% 1.7 |399-4835-1-ND 50.60 299.00 862.50 |399-4835-2-ND 1,000 828.00 C1812C241JZGACTU 
2500 270pF 45% 1.7 |399-4836-1-ND 50.60 299.00 862.50 /399-4836-2-ND 1,000 828.00 C1812C271JZGACTU 
2500 300pF 45% 1.7 |399-4837-1-ND 50.60 299.00 862.50 /399-4837-2-ND 1,000 828.00 C1812C301JZGACTU 
CoG 2500 330pF +5% 1.7 |399-4838-1-ND 51.70 305.50 881.25 |399-4838-2-ND 1,000 846.00 C1812C331JZGACTU 
(NPO) 2500 360pF +5% 1.7__|399-4840-1-ND 51.70 305.50 881.25 _|399-4840-2-ND 1,000 846.00 C1812C361JZGACTU 
2500 390pF 45% 1.7 |399-4841-1-ND 51.70 305.50 881.25 |399-4841-2-ND 1,000 846.00 C1812C391JZGACTU 
2500 430pF 45% 1.7 |399-4843-1-ND 52.80 312.00 900.00 /399-4843-2-ND 1,000 864.00 C1812C431JZGACTU 
2500 470pF +5% 1.7 |399-4844-1-ND 52.80 312.00 900.00 /399-4844-2-ND 1,000 864.00 C1812C471JZGACTU 
1000 1000pF +10% 1.4 |399-3445-1-ND 18.15 107.25 309.38 |399-3445-2-ND 1,000 297.00 C1812C102KDGACTU 
3000 1000pF +10% 1.65 |399-3448-1-ND 21.45 126.75 365.63 /399-3448-2-ND 1,000 351.00 C1812C102KHRACTU 
2000 1000pF +10% 1.65 |399-3447-1-ND 18.15 107.25 309.38 /399-3447-2-ND 1,000 297.00 C1812C102KGRACTU 
2000 3300pF +10% 1.7 |399-4839-1-ND 38.64 228.35 658.69 /399-4839-2-ND 1,000 632.00 C1812C332KGRACTU 
2000 3900pF +10% 1.7 |399-4842-1-ND 38.67 228.48 659.06 /399-4842-2-ND 1,000 633.00 C1812C392KGRACTU 
1000 1000pF +10% 1.0 |399-3446-1-ND 15.40 91.00 262.50 [399-3446-2-ND 1,000 252.00 C1812C102KDRACTU 
1000 4700pF +10% 1.0 |399-3452-1-ND 15.95 94.25 271.88 |399-3452-2-ND 1,000 261.00 C1812C472KDRACTU 
1812 1000 10000pF +10% 1.5  |399-3450-1-ND 16.50 97.50 281.25 |399-3450-2-ND 1,000 270.00 C1812C103KDRACTU 
1000 18000pF +10% 1.7 |399-4833-1-ND 34.86 205.99 594.19 |399-4833-2-ND 1,000 570.00 C1812C183KDRACTU 
1000 22000pF +10% 1.7 |399-4834-1-ND 34.88 206.12 594.56 /399-4834-2-ND 1,000 571.00 C1812C223KDRACTU 
500 10000pF +10% 1.15 |399-3449-1-ND 14.85 87.75 253.13 |399-3449-2-ND 1,000 243.00 C1812C103KCRACTU 
X7R 500 47000pF +10% 1.65 |399-3453-1-ND 16.50 97.50 281.25 /399-3453-2-ND 1,000 270.00 C1812C473KCRACTU 
250 AF 45% 1.0 |399-4677-1-ND 41.80 247.00 712.50 |399-4677-2-ND 1,000 684.00 C1812C104JARACTU 
250 AF +10% 1.0 |399-4678-1-ND 27.82 164.39 474.19 |399-4678-2-ND 1,000 455.00 C1812C104KARACTU 
250 .22UF 45% 1.5 |399-4679-1-ND 43.89 259.35 748.13 |399-4679-2-ND 1,000 718.00 C1812C224JARACTU 
250 .22UF +10% 1.5 |399-4680-1-ND 29.21 172.58 497.81 399-4680-2-ND 1,000 478.00 C1812C224KARACTU 
250 .33uF +5% 1.5 |399-4681-1-ND 43.89 259.35 748.13  |399-4681-2-ND 1,000 718.00 C1812C334JARACTU 
250 .33uF +10% 1.5 |399-4682-1-ND 29.21 172.58 497.81 399-4682-2-ND 1,000 478.00 C1812C334KARACTU 
250 A7UF +5% 1.7 |399-4683-1-ND 43.89 259.35 748.13 |399-4683-2-ND 1,000 718.00 C1812C474JARACTU 
250 -A7UF +10% 1.7 |399-4684-1-ND 29.21 172.58 497.81 399-4684-2-ND 1,000 478.00 C1812C474KARACTU 
50 A7UF +10% 1.0 |399-3454-1-ND 20.68 122.20 352.50 _|399-3454-2-ND 1,000 338.00 C1812C474K5RACTU 
50 -68uF +10% 1.1 |399-3455-1-ND 26.62 157.30 453.75 |399-3455-2-ND 1,000 436.00 C1812C684K5RACTU 
50 1pF +10% 1.3 |399-3451-1-ND 22.00 130.00 375.00 _[399-3451-2-ND 1,000 360.00 C1812C105K5RACTU 
2500 510pF +5% 1.7 |399-4847-1-ND 101.20 598.00 1725.00 |399-4847-2-ND 1,000 1656.00 C1825C511JZGACTU 
2500 560pF 45% 1.7 |399-4848-1-ND 101.20 598.00 1725.00 |399-4848-2-ND 1,000 1656.00 C1825C561JZGACTU 
2500 620pF 45% 1.7 |399-4849-1-ND 101.20 598.00 1725.00 |399-4849-2-ND 1,000 1656.00 C1825C621JZGACTU 
CoG 2500 680pF 45% 1.7 |399-4850-1-ND 101.20 598.00 1725.00 |399-4850-2-ND 1,000 1656.00 C1825C681JZGACTU 
(NPO) 2500 750pF +5% 1.7__|399-4851-1-ND 103.40 611.00 1762.50 |399-4851-2-ND 1,000 1692.00 C1825C751JZGACTU 
2500 820pF 45% 1.7 |399-4852-1-ND 103.40 611.00 1762.50 |399-4852-2-ND 1,000 1692.00 C1825C821JZGACTU 
2500 910pF 45% 1.7 |399-4854-1-ND 103.40 611.00 1762.50 |399-4854-2-ND 1,000 1692.00 C1825C911JZGACTU 
1825 2500 1000pF +5% 1.7__|399-4845-1-ND 103.40 611.00 1762.50 |399-4845-2-ND 1,000 1692.00 C1825C102JZGACTU 
2000 8200pF +10% 1.7 |399-4853-1-ND 81.13 479.38 1382.81 399-4853-2-ND 1,000 1328.00 C1825C822KGRACTU 
1000 47000pF +10% 1.7 |399-4846-1-ND 73.15 432.25 1246.88 |399-4846-2-ND 1,000 1197.00 C1825C473KDRACTU 
250 A7UF +10% 1.3 |399-4685-1-ND 60.50 357.50 1031.25 |399-4685-2-ND 1,000 990.00 C1825C474KARACTU 
X7R 250 .68uF +10% 1.3 |399-4686-1-ND 60.50 357.50 1031.25 |399-4686-2-ND 1,000 990.00 C1825C684KARACTU 
250 1pF +10% 1.5 |399-4687-1-ND 60.50 357.50 1031.25 | 399-4687-2-ND 1,000 990.00 C1825C105KARACTU 
50 A7UF +10% 1.1 |399-3457-1-ND 54.45 321.75 928.13 |399-3457-2-ND 1,000 891.00 C1825C474K5RACTU 
50 1pF +10% 1.1 |399-3456-1-ND 60.50 357.50 1031.25 |399-3456-2-ND 1,000 990.00 C1825C105K5RACTU 
2500 620pF +5% 1.7 |399-4857-1-ND 167.20 988.00 2850.00 |399-4857-2-ND 1,000 2736.00 C2220C621JZGACTU 
2500 680pF 45% 1.7 |399-4858-1-ND 167.20 988.00 2850.00 |399-4858-2-ND 1,000 2736.00 C2220C681JZGACTU 
CoG 2500 750pF +5% 1.7 |399-4859-1-ND 168.30 994.50 2868.75 |399-4859-2-ND 1,000 2754.00 C2220C751JZGACTU 
(NPO) 2500 820pF 45% 1.7 |399-4860-1-ND 168.30 994.50 2868.75 |399-4860-2-ND 1,000 2754.00 C2220C821JZGACTU 
2500 910pF 45% 1.7 |399-4862-1-ND 168.30 994.50 2868.75 |399-4862-2-ND 1,000 2754.00 C2220C0911JZGACTU 
2220 2500 1000pF +5% 1.7 |399-4855-1-ND 168.30 994.50 2868.75 —|399-4855-2-ND 1,000 2754.00 C2220C0102JZGACTU 
2000 8200pF +10% 1.7 |399-4861-1-ND 127.60 754.00 2175.00 |399-4861-2-ND 1,000 2088.00 C2220C822KGRACTU 
1000 47000pF +10% 1.7 |399-4856-1-ND 115.50 682.50 1968.75 |399-4856-2-ND 1,000 1890.00 C2220C473KDRACTU 
X7R 250 A7UF +10% 1.1 |399-4688-1-ND 66.00 390.00 1125.00 |399-4688-2-ND 1,000 1080.00 C2220C474KARACTU 
250 .68uF +10% 1.3. |399-4689-1-ND 66.00 390.00 1125.00 |399-4689-2-ND 1,000 1080.00 C2220C684KARACTU 
250 1pF +10% 1.5 |399-4690-1-ND 66.00 390.00 1125.00 | 399-4690-2-ND 1,000 1080.00 C2220C105KARACTU 
2500 750pF +5% 1.7 |399-4869-1-ND 220.00 1300.00 3750.00 |399-4869-2-ND 1,000 3600.00 C2225C751JZGACTU 
2500 820pF +5% 1.7 |399-4870-1-ND 220.00 1300.00 3750.00 |399-4870-2-ND 1,000 3600.00 C2225C821JZGACTU 
CoG 2500 910pF 45% 1.7 |399-4871-1-ND 220.00 1300.00 3750.00 |399-4871-2-ND 1,000 3600.00 C2225C911JZGACTU 
(NPO) 2500 1000pF 45% 1.7 |399-4863-1-ND 221.10 1306.50 3768.75 |399-4863-2-ND 1,000 3618.00 C2225C102JZGACTU 
2500 1100pF 45% 1.7 |399-4864-1-ND 221.10 1306.50 3768.75 |399-4864-2-ND 1,000 3618.00 C2225C0112JZGACTU 
2500 1200pF +5% 1.7__|399-4865-1-ND 221.10 1306.50 3768.75 _|399-4865-2-ND 1,000 3618.00 C2225C122JZGACTU 
2000 12000pF +10% 1.7 |399-4866-1-ND 147.40 871.00 2512.50 |399-4866-2-ND 1,000 2412.00 C2225C123KGRACTU 
1000 56000pF +10% 1.7 |399-4867-1-ND 133.10 786.50 2268.75 |399-4867-2-ND 1,000 2178.00 C2225C563KDRACTU 
2225 1000 62000pF +10% 1.7 |399-4868-1-ND 134.20 793.00 2287.50 |399-4868-2-ND 1,000 2196.00 C2225C623KDRACTU 
500 AF +10% 1.15 |399-3458-1-ND 82.50 487.50 1406.25 |399-3458-2-ND 1,000 1350.00 C2225C104KCRACTU 
500 .22UF +10% 1.7__|399-3460-1-ND 82.50 487.50 1406.25 | 399-3460-2-ND 1,000 1350.00 C2225C224KCRACTU 
X7R 250 A7UF +10% 1.3. |399-4691-1-ND 72.60 429.00 1237.50 |399-4691-2-ND 1,000 1188.00 C2225C474KARACTU 
250 .68yuF +10% 1.3 |399-4692-1-ND 72.60 429.00 1237.50 |399-4692-2-ND 1,000 1188.00 C2225C684KARACTU 
250 1pF +10% 1.4 |399-4693-1-ND 72.60 429.00 1237.50 |399-4693-2-ND 1,000 1188.00 C2225C105KARACTU 
250 1.2uF +10% 1.4 |399-4694-1-ND 72.60 429.00 1237.50  |399-4694-2-ND 1,000 1188.00 C2225C125KARACTU 
50 1pF +10% 1.0 |399-3459-1-ND 66.55 393.25 1134.38  |399-3459-2-ND 1,000 1089.00 C2225C105K5RACTU 
50 2.2uUF +10% 1.3 |399-3461-1-ND 105.05 620.75 1790.63 |399-3461-2-ND 1,000 1719.00 C2225C225K5RACTU 


t+ Open Mode/Fail Safe Termination 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 


Capacitor Kits 
399-5085-ND (Kemet Part No. CER ENG KIT 07) High Capacitance Value Capacitor Kit, 400 total pieces — RoHS Compliant (See Digi-Key website for values included) . 
399-5086-ND (Kemet Part No. CER ENG KIT 08) High Voltage Capacitor Kit, 400 total pieces — RoHS Compliant (See Digi-Key website for values included) 
399-5087-ND (Kemet Part No. CER ENG KIT 09) Open Mode/Fail Safe Capacitor Kit, 200 total pieces — RoHS Compliant (See Digi-Key website for values included) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1749 


Fig. 1 — Outside Crimp Fig. 2 — Inside Crimp Fig. 3— Inside Crimp 


510: (a 
Max. 


Sanovator tn Electronics 


Monolithic Ceramic Capacitors 
RPE Series 
Features: 
¢ Small size and large capacitance * Low ESR characteristics for high frequency 
* Coated with epoxy resin whose flammability is equivalent to UL 94V-0 
Dim. Dim. 
WV | Capaci- T Digi-Key Pricing Murata WV | Capaci- T Digi-Key Pricing Murata 
Fig.| Type | Vde | tance | Tolerance | (mm) | Part No. i 10 100 | PartNo. Fig.| Type | Vde | tance | Tolerance | (mm) | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 
1.0pF +£0.25pF 2.5 | 490-3617-ND 31 2.31 16.50| RPE5C2A1ROC2P1B03B 68pF 45% 25 | 490-3757-ND 30 2.24 16.03| RPESC1H680J2P1Z03B 
1.2pF +0.25pF 2.5 | 490-3618-ND 31 2.28 16.30| RPESC2A1R2C2P1B03B 75pF 45% 2.5 | 490-3761-ND 30 2.24 15.98| RPESC1H750J2P1Z03B 
1.5pF +£0.25pF 2.5 | 490-3619-ND 31 2.30 16.45 | RPESC2A1R5C2P1B03B 82pF 45% 2.5 | 490-3768-ND 30 2.24 16.03| RPESC1H820J2P1Z03B 
1.8pF +£0.25pF 2.5 | 490-3620-ND 31 2.30 16.45 | RPESC2A1R8C2P1B03B O1pF 25% 25 | 490-3773-ND 30 2.22 15.85) RPESC1H910J2P1Z03B 
2.0pF +0.25pF 2.5 | 490-3633-ND 312.31: 16.50 | RPESC2A2R0C2P1B03B 100pF +5% 2.5 | 490-3676-ND 302.18 15.55 | RPESC1H101J2P1A03B 
2.2pF +0.25pF 2.5 | 490-3634-ND 31 2.30 16.45| RPESC2A2R2C2P1B03B 120pF 45% 2.5 | 490-3682-ND 30 2.18 15.55] RPESC1H121J2P1A03B 
2.7pF +0.25pF 2.5 | 490-3635-ND 31 2.30 16.45 | RPESC2A2R7C2P1B03B 150pF 25% 2.5 | 490-3689-ND 30 2.18 15.55} RPESC1H151J2P1A03B 
3.0pF +£0.25pF 2.5 | 490-3643-ND 31 2.31 16.50} RPESC2A3R0C2P1B03B 180pF 45% 2.5 | 490-3695-ND 30 2.18 15.55} RPESC1H181J2P1A03B 
3.3pF +0.25pF 2.5 | 490-3644-ND 31 2.30 16.45 | RPESC2A3R3C2P1B03B 220pF 45% 2.5 | 490-3706-ND 30 2.18 15.55} RPESC1H221J2P1A03B 
3.6pF +£0.25pF 2.5 | 490-3645-ND 312.28 16.30 | RPESC2A3R6C2P1B03B 270pF +5% 2.5 | 490-3712-ND 30 2.18 15.55 | RPESC1H271J2P1A03B 
3.9pF +£0.25pF 2.5 | 490-3646-ND 31 2.30 16.45 | RPESC2A3R9C2P1B03B 300pF 45% 2.5 | 490-3720-ND 30 2.22 15.85] RPESC1H301J2P1A03B 
4.7pF +£0.25pF 2.5 | 490-3653-ND .29 212 15.15| RPESC2A4R7C2P1B03B COG | 50 | 330pF 45% 2.5 | 490-3723-ND 30 2.24 16.03] RPESC1H331J2P1A03B 
5.0pF +£0.25pF 2.5 | 490-3658-ND 31 2.31 16.50} RPESC2A5ROC2P1B03B 360pF 25% 25 | 490-3727-ND 30 2.22 15.85} RPESC1H361J2P1A03B 
5.6pF +£0.25pF 2.5 | 490-3659-ND 37 271 19.38| RPESC2A5R6C2P1B03B 390pF 45% 2.5 | 490-3729-ND 30 2.24 16.03} RPESC1H391J2P1A03B 
6.2pF +£0.25pF 2.5 | 490-3662-ND 372.71 19.388 | RPESC2A6R2C2P1B03B 470pF 45% 2.5 | 490-3738-ND 322.33 16.68 | RPESC1H471J2P1A03B 
6.8pF +0.25pF 2.5 | 490-3663-ND 37 2.71 19.38| RPESC2A6R8C2P1B03B 560pF 25% 2.5 | 490-3747-ND 32 2.33 16.68] RPESC1H561J2P1A03B 
10pF 25% 2.5 | 490-3623-ND 31 2.31 16.50| RPESC2A100J2P1Z03B 680pF 45% 2.5 | 490-3755-ND 34 2.50 17.85} RPESC1H681J2P1A03B 
11pF 45% 2.5 | 490-3624-ND 31 2.30 16.45 | RPE5C2A110J2P1Z03B 820pF 45% 2.5 | 490-3766-ND 34 2.50 17.85} RPESC1H821J2P1A03B 
12pF 25% 2.5 | 490-3626-ND 31 2.31 16.50| RPE5C2A120J2P1Z03B 1,000pF 25% 2.5 | 490-3674-ND 38 2.83 20.23} RPESC1H102J2P1A03B 
13pF +5% 2.5 | 490-3627-ND 312.30 16.45 | RPESC2A130J2P1Z03B 1,200pF +5% 3.15 | 490-3680-ND 38 2.83 20.23 | RPESC1H122J2P1A03B 
15pF 45% 2.5 | 490-3629-ND 31 2.31 16.50 | RPE5C2A150J2P1Z03B 1,500pF 45% 3.15 | 490-3687-ND 45 3.33 23.75) RPESC1H152J2P1A03B 
16pF 25% 2.5 | 490-3630-ND 31 2.30 16.45| RPE5C2A160J2P1Z03B 1,800pF 25% 3.15 | 490-3693-ND 46 3.36 23.98) RPESC1H182J2P1C03B 
18pF 25% 2.5 | 490-3632-ND 31 2.31 16.50| RPE5C2A180J2P1Z03B 2,200pF +5% 3.15 | 490-3704-ND 46 3.36 23.98 | RPESC1H222J2P1C03B 
20pF 25% 2.5 | 490-3637-ND 31 2.28 16.30 | RPE5C2A200J2P1Z03B 220pF +10% 2.5 | 490-3780-ND 31 2.31 16.50] RPER72A221K2P1B03B 
22pF 25% 2.5 | 490-3639-ND 312.31 16.50 | RPESC2A220J2P1Z03B 270pF +10% 2.5 | 490-3782-ND 31 2.30 16.45} RPER72A271K2P1B03B 
24pF +5% 2.5 | 490-3640-ND 31 2.30 16.45| RPESC2A240J2P1Z03B 330pF +10% 2.5 | 490-3784-ND 31 2.31 16.50} RPER72A331K2P1B03B 
100 | 27pF +5% 2.5 | 490-3642-ND 31 2.31 16.50 | RPE5C2A270J2P1Z03B 470pF +10% 2.5 | 490-3786-ND 31 2.31 16.50} RPER72A471K2P1B03B 
30pF 25% 2.5 | 490-3648-ND 31 2.30 16.45 | RPESC2A300J2P1Z03B 680pF +10% 2.5 | 490-3788-ND 312.31 16.50 | RPER72A681K2P1B03B 
33pF 25% 2.5 | 490-3650-ND 31 2.31 16.50| RPE5C2A330J2P1Z03B 820pF +10% 2.5 | 490-3790-ND 31 2.30 16.45] RPER72A821K2P1B03B 
39pF +5% 2.5 | 490-3652-ND 312.31: 16.50 | RPE5C2A390J2P1Z03B 1,000pF | +10% 2.5 | 490-3774-ND .26 1.89 13.48} RPER72A102K2P1A03B 
43pF 45% 2.5 | 490-3655-ND 31 2.30 16.45| RPE5C2A430J2P1Z03B 1,200pF | +10% 25 | 490-3776-ND .26 1.92 13.70} RPER72A122K2P1A03B 
A7pF 25% 2.5 | 490-3657-ND 31 2.31 16.50 | RPE5C2A470J2P1Z03B 100 | 1,500pF} +10% 2.5 | 490-3777-ND .26 1.93 13.78 | RPER72A152K2P1A03B 
56pF 45% 2.5 | 490-3661-ND 31 2.31 16.50| RPE5C2A560J2P1Z03B 1,800pF | +10% 2.5 | 490-3778-ND 261.92 13.70 | RPER72A182K2P1A03B 
75pF 45% 2.5 | 490-3666-ND 31 2.30 16.45| RPESC2A750J2P1Z03B 2,200pF | +10% 2.5 | 490-3779-ND .26 1.89 13.48] RPER72A222K2P1A03B 
82pF 25% 2.5 | 490-3668-ND 312.31 16.50 | RPESC2A820J2P1Z03B 2,700pF | +10% 2.5 | 490-3781-ND  .26 1.90 13.60} RPER72A272K2P1A03B 
91pF +5% 2.5 | 490-3669-ND 31 2.30 16.45| RPE5C2A910J2P1Z03B 3,300pF | +10% 2.5 | 490-3783-ND  .26 1.93 13.78] RPER72A332K2P1A03B 
100pF 25% 2.5 | 490-3622-ND  .28 210 14.98 | RPE5C2A101J2P1Z03B 4,700pF | +10% 25 | 490-3785-ND 28 210 14.98} RPER72A472K2P1A03B 
120pF 25% 2.5 | 490-3625-ND 31 2.31 16.50| RPESC2A121J2P1Z03B 5,600pF | — +10% 2.5 | 490-3787-ND 322.36 16.85 | RPER72A562K2P1A03B 
150pF 45% 2.5 | 490-3628-ND 31 2.30 16.45 | RPE5C2A151J2P1Z03B 8,200pF | +10% 3.15 | 490-3789-ND .26 1.95 13.93] RPER72A822K2P1A03B 
180pF +5% 2.5 | 490-3631-ND 28 =-2.10 14.98 | RPESC2A181J2P1Z03B 12,000pF| 10% 3.15 | 490-3775-ND 332.44 17.43 | RPER72A123K2P1A03B 
200pF +5% 2.5 | 490-3636-ND 31 2.30 16.45 | RPE5C2A201J2P1Z03B 1 220pF +10% 2.5 | 490-3829-ND 22 1.66 11.83] RPER71H221K2P1A03B 
220pF 45% 2.5 | 490-3638-ND 31 2.30 16.45 | RPE5C2A221J2P1Z03B 330pF +10% 2.5 | 490-3837-ND  .22 1.60 11.43] RPER71H331K2P1A03B 
270pF +5% 2.5 | 490-3641-ND .28 210 14.98 | RPESC2A271J2P1Z03B 390pF +10% 2.5 | 490-3840-ND 24 1.75 12.50] RPER71H391K2P1A03B 
300pF 25% 2.5 | 490-3647-ND 32 2.38 17.03 | RPE5C2A301J2P1Z03B 470pF +10% 2.5 | 490-3846-ND  .21 1.58 11.25 | RPER71H471K2P1A03B 
1 | CoG 330pF +5% 2.5 | 490-3649-ND 322.38 17.03 | RPE5C2A331J2P1Z03B X7R 560pF +10% 2.5 | 490-3850-ND 221.60 11.43 | RPER71H561K2P1A03B 
390pF +5% 2.5 | 490-3651-ND 33 2.40 17.18 | RPE5C2A391J2P1Z03B 680pF +10% 2.5 | 490-3856-ND 22 1.61 11.48| RPER71H681K2P1A03B 
430pF 25% 2.5 | 490-3654-ND 34 2.51 17.93 | RPE5C2A431J2P1Z03B 820pF +10% 2.5 | 490-3858-ND  .22 1.60 11.43] RPER71H821K2P1A03B 
ATOpF 25% 2.5 | 490-3656-ND 34 2.49 17.78| RPE5C2A471J2P1Z03B 1,000pF | +10% 2.5 | 490-3814-ND  .22 1.60 11.43] RPER71H102K2P1A03B 
560pF +5% 2.5 | 490-3660-ND 31 2.28 16.30 | RPESC2A561J2P1B03B 1,200pF | +10% 25 | 490-3816-ND 23 1.72 12.30] RPER71H122K2P1A03B 
680pF +5% 2.5 | 490-3664-ND 382.81 20.08 | RPESC2A681J2P1B03B 1,500pF | _ +10% 2.5 | 490-3820-ND 231.73 12.35 | RPER71H152K2P1A03B 
750pF +5% 2.5 | 490-3665-ND 38 2.81 20.08] RPE5C2A751J2P1B03B 1,800pF ] +10% 2.5 | 490-3823-ND 23 1.72 12.30| RPER71H182K2P1A03B 
820pF 25% 3.15 | 490-3667-ND 35 2.56 18.30 | RPESC2A821J2P1B03B 2,200pF | +10% 25 | 490-3827-ND .22 1.60 11.43] RPER71H222K2P1A03B 
1,000pF +5% 3.15 | 490-3621-ND 41 -3.01_21.53 | RPE5C2A102J2P1B03B 2,700pF | +10% 2.5 | 490-3831-ND  .24 1.75 12.48 | RPER71H272K2P1A03B 
1.0pF +0.25pF 2.5 | 490-3670-ND 30 2.24 16.03| RPESC1H1ROC2P1B03B 50 | 3,300pF | +10% 2.5 | 490-3835-ND 24 1.75 12.53] RPER71H332K2P1A03B 
1.2pF +£0.25pF 2.5 | 490-3671-ND 30 2.22 15.85 | RPESC1H1R2C2P1B03B 3,900pF | +10% 2.5 | 490-3839-ND 24 1.75 12.48 | RPER71H392K2P1A03B 
1.5pF +0.25pF 2.5 | 490-3672-ND 30 2.22 15.85| RPESC1H1R5C2P1B03B 4,700pF | +10% 2.5 | 490-3844-ND 22 1.62 11.60 | RPER71H472K2P1A03B 
2.0pF +£0.25pF 2.5 | 490-3700-ND 30 2.24 16.03} RPESC1H2ROC2P1B03B 5,600pF | +10% 2.5 | 490-3849-ND 24 1.73 12.38] RPER71H562K2P1A03B 
2.2pF +£0.25pF 2.5 | 490-3701-ND 302.22 15.85 | RPESC1H2R2C2P1B03B 6,800pF | +10% 2.5 | 490-3854-ND 24 1.75 12.53] RPER71H682K2P1A03B 
2.7pF +£0.25pF 2.5 | 490-3702-ND 30 2.24 15.98 | RPESC1H2R7C2P1B03B 10,000pF) +10% 2.5 | 490-3812-ND 17 1.23 8.80} RPER71H103K2P1A03B 
3.0pF +£0.25pF 2.5 | 490-3717-ND 30 2.24 16.03 | RPESC1H3ROC2P1B03B 15,000pF| —_ +10% 2.5 | 490-3818-ND 241.75 12.53 | RPER71H153K2P1A03B 
3.3pF +£0.25pF 2.5 | 490-3718-ND 30 2.24 15.98 | RPESC1H3R3C2P1B03B 18,000pF/ = +10% 2.5 | 490-3822-ND 24 1.73 12.38| RPER71H183K2P1A03B 
3.9pF +0.25pF 25 | 490-3719-ND 28 2.06 14.73| RPESC1H3R9C2P1B03B 22,000pF) +10% 2.5 | 490-3825-ND 19 1.40 10.00} RPER71H223K2P1A03B 
4.0pF +£0.25pF 2.5 | 490-3734-ND 302.24 16.03 | RPESC1H4ROC2P1B03B 33,000pF) +10% 3.15 | 490-3833-ND  .21 1.53 10.93 | RPER71H333K2P1A03B 
4.7pF +£0.25pF 2.5 | 490-3735-ND 28 2.06 14.73| RPESC1H4R7C2P1B03B 47,000pF} +10% 3.15 | 490-3842-ND  .21 1.53 10.95 | RPER71H473K2P1A03B 
5.1pF +£0.25pF 2.5 | 490-3743-ND 35 2.60 18.58 | RPESC1H5R1C2P1B03B 56,000pF| —_+10% 3.15 | 490-3848-ND 312.26 = 16.13 | RPER71H563K2P1A03B 
5.6pF +£0.25pF 2.5 | 490-3744-ND 35 2.60 18.58 | RPESC1H5R6C2P1B03B 68,000pF/ +10% 3.15 | 490-3852-ND 34 2.49 17.75| RPER71H683K2P1A03B 
6.0pF +0.5pF 2.5 | 490-3752-ND 30 2.24 16.03} RPESC1H6ROD2P1B03B AF +10% 3.15 | 490-3810-ND 16 1.21 8.63 | RPER71H104K2P1A03B 
6.8pF +£0.25pF 2.5 | 490-3753-ND 352.60 18.58 | RPESC1H6R8C2P1B03B 3,300pF | +20% 2.5 | 490-3870-ND 52 3.82 27.28| RPEE42A332M2P1B03B 
7.0pF +0.5pF 2.5 | 490-3760-ND 30 2.24 16.03| RPESC1H7ROD2P1Z03B 4,700pF | +20% 2.5 | 490-3871-ND .26 1.90 13.58 | RPEE42A472M2P1B03B 
8.0pF +0.5pF 2.5 | 490-3763-ND 30 2.24 16.03| RPESC1H8ROD2P1Z03B 100 | 6,800pF | +20% 2.5 | 490-3872-ND 48 3.55 25.38| RPEE42A682M2P1B03B 
59 | 82pF +0.25pF 2.5 | 490-3764-ND 35 2.60 18.58} RPESC1H8R2C2P1Z03B 10,000pF) +20% 2.5 | 490-3868-ND 51 3.72 26.60| RPEE42A103M2P1B03B 
9.0pF +0.5pF 2.5 | 490-3771-ND 30 2.24 16.03 | RPESC1H9ROD2P1Z03B 15,000pF| — +20% 2.5 | 490-3869-ND 50 3.71 26.50 | RPEE42A153M2P1B03B 
9.1pF +£0.25pF 2.5 | 490-3772-ND 362.62 18.73 | RPESC1H9R1C2P1Z03B 1,000pF ] +20% 2.5 | 490-3875-ND 23 1.71 12.20] RPEE41H102M2P1A03B 
10pF 45% 2.5 | 490-3678-ND 30 2.24 16.03] RPE5C1H100J2P1Z03B 25U 2,200pF | +20% 2.5 | 490-3877-ND .24 1.74 12.45 | RPEE41H222M2P1A03B 
12pF 25% 2.5 | 490-3684-ND 30 2.24 16.03 | RPESC1H120J2P1Z03B 3,300pF |  +20% 2.5 | 490-3879-ND .24 1.76 12.58} RPEE41H332M2P1A03B 
13pF 25% 2.5 | 490-3686-ND 30 2.24 15.98) RPESC1H130J2P1Z03B 4,700pF | +20% 2.5 | 490-3881-ND 24 1.77 12.63} RPEE41H472M2P1A03B 
15pF 25% 2.5 | 490-3691-ND 30 2.24 16.03) RPE5C1H150J2P1Z03B 50 |10,000pF] +20% 2.5 | 490-3874-ND 191.42 10.15 | RPEE41H103M2P1A03B 
18pF +5% 2.5 | 490-3697-ND 302.24 16.03 | RPESC1H180J2P1Z03B 22,000pF)  +20% 2.5 | 490-3876-ND .20 1.46 10.40| RPEE41H223M2P1A03B 
20pF 45% 2.5 | 490-3703-ND 30 2.24 15.98] RPE5C1H200J2P1Z03B 33,000pF) +20% 2.5 | 490-3878-ND .20 1.45 10.38} RPEE41H333M2P1B03B 
22pF 25% 2.5 | 490-3708-ND 30 2.24 16.03} RPE5C1H220J2P1Z03B 47,000pF} +20% 2.5 | 490-3880-ND .20 1.46 10.40} RPEE41H473M2P1A03B 
24pF 45% 2.5 | 490-3710-ND 30 2.24 15.98 | RPESC1H240J2P1Z03B APF £20% 2.5 | 490-3873-ND 12 —.91__——«6.48 | RPEE41H104M2P1A03B 
27pF 45% 25 | 490-3714-ND 30 2.24 16.03) RPESC1H270J2P1Z03B 1.0pF +0.25pF 2.5 | 490-3699-ND 30 2.24 16.03| RPESC1H1ROC2K1B03B 
30pF 25% 2.5 | 490-3721-ND 302.22 15.85 | RPESC1H300J2P1Z03B 2.0pF +0.25pF 2.5 | 490-3716-ND .30 2.24 16.03| RPESC1H2ROC2K1B03B 
33pF 45% 2.5 | 490-3725-ND 30 2.24 16.03| RPESC1H330J2P1Z03B 3.0pF +0.25pF 2.5 | 490-3733-ND 30 2.24 16.03| RPESC1H3ROC2K1B03B 
39pF 45% 2.5 | 490-3731-ND 30 2.24 16.03) RPE5C1H390J2P1Z03B 2 | COG} 50 | 4.0pF +0.25pF 25 | 490-3742-ND 30 2.24 16.03| RPESC1H4ROC2K1B03B 
43pF 25% 2.5 | 490-3736-ND 30 2.24 15.98} RPE5C1H430J2P1Z03B 5.0pF +0.25pF 2.5 | 490-3751-ND 30 2.24 16.03 | RPESC1H5ROC2K1B03B 
A7pF +5% 2.5 | 490-3740-ND 30 2.24 16.03 | RPESC1H470J2P1Z03B 6.0pF +0.5pF 2.5 | 490-3759-ND 30 2.24 16.03| RPESC1H6ROD2K1B03B 
51pF 45% 2.5 | 490-3745-ND 30 2.22 15.85) RPESC1H510J2P1Z03B 7.0pF +0.5pF 2.5 | 490-3762-ND 30 2.24 16.03| RPESC1H7ROD2K1Z03B 
56pF +5% 2.5 | 490-3749-ND 30 2.24 16.03} RPESC1H560J2P1Z03B (Continued) 
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Monolithic Ceramic Capacitors — RPE Series (Cont) 


fincrater ta Electrouées 


Dim Dim 
WV | Capaci- T Digi-Key Pricing Murata WV | Capaci- 1 Digi-Key Pricing Murata 

Fig.| Type| Vdc | tance | Tolerance | (mm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig.| Type| Vde | tance | Tolerance | (mm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
8.0pF | +0.5pF | 25 | 490-8770-ND 30 224 16.03] RPESCIH8ROD2K1Z03B 6,800pF |  +5% 3.15 | 490-3754-ND 60 4.45 31.75] RPESC1H682J2K1C03B 
10pF 15% 25 | 490-3679-ND 30 2.24 16.03) RPESC1H100J2K1Z03B CoG | 50 |8,200pF|  +5% 3.15 | 490-3765-ND 64 4.75 33.93 | RPE5C1H822J2K1C03B 
12pF 45% 25 | 490-3685-ND 30 2.24 16.03) RPESC1H120J2K1Z03B 10,000pF| _+5% 3.15 | 490-3673-ND 695.05 36.10 | RPE5C1H103J2K1C03B 
15pF +5% 25 | 490-3692-ND 30 2.24 16.03) RPESC1H150J2K1Z03B 220pF [| 410% | 25 | 490-3830-ND 22 1.66 11.83] RPER71H221K2K1A03B 
18pF +5% 25 | 490-3698-ND 302.24 16.03 | RPESC1H180J2K1Z03B 330pF | 410% | 25 | 490-3838-ND .22 1.60 11.43] RPER71H331K2K1A03B 
22pF 25% 2.5 | 490-3709-ND = .30. 2.24 16.03 | RPESC1H220J2K1Z03B 470pF 410% 2.5 | 490-3847-ND .21 1.58 11.25] RPER71H471K2K1A03B 
27pF 25% 2.5 | 490-3715-ND 302.24 16.03 | RPESC1H270J2K1Z03B 680pF +10% 2.5 | 490-3857-ND 22 1.61 11.48] RPER71H681K2K1A03B 
33pF 25% 2.5 | 490-3726-ND 30 2.24 16.03 | RPESC1H330J2K1Z03B 1,000pF | +10% 2.5 | 490-3815-ND 221.60 11.43 | RPER71H102K2K1A03B 
39pF 45% 2.5 | 490-3732-ND 30 2.24 16.03 | RPESC1H390J2K1Z03B 1,500pF | +10% 2.5 | 490-3821-ND .23 1.73 12.35] RPER71H152K2K1A03B 
47pF 5% 25 | 490-3741-ND 302.24 16.03 | RPESC1H470J2K1Z03B 2,200pF | +10% 2.5 | 490-3828-ND  .22 1.60 11.43) RPER71H222K2K1A03B 
S6pF +5% 2.5 | 490-3750-ND = 30 2.24 16.03) RPESC1H560J2K1A03B 3,300pF | +10% | 2.5 | 490-3836-ND 24 1.75 12.53] RPER71H332K2K1A03B 
68pF +5% 2.5 | 490-3758-ND 30 2.24 16.03 | RPESC1H680J2K1203B 4700pF | 210% | 2.5 | 490-3845-ND 22 1.62 11.60) RPER71H472K2K1A03B 
82pF 25% 2.5 | 490-3769-ND 30 2.24 16.03 | RPESC1H820J2K1Z03B 6,800pF | 210% | 25 | 490-3855-ND 24 1.75 12.53| RPER71H682K2K1A03B 
1OOpF | = £5% =| 2.5 | 490-3677-ND 30 2.18 15.55 | RPESC1H101J2K1A03B x7 | 50 |10,000pF} 210% ) 2.5 | 490-3813-ND 17 1.23 8.80| RPER71H103KOK1A03B 
120pF 415% 25 | 490-3683-ND 30 2.18 15.55 | RPESC1H121J2K1A03B 45,000pF/ 210% | 25 | 490-3819-ND 24 175 12.53) RPER7IH153K2K1A03B 
150pF 15% 25 | 490-3690-ND 30 2.18 15.55/ RPESC1H151J2K1A03B ’ ; : : : 
180pF ee 25 (OeCUMNIDN 20 278 ie65| RPESCIHTaLIoKiANaR 22,000pF| +10% | 25 | 490-3826-ND 19 1.40 10.00) RPER71H223K2K1A03B 

2} coc) 50 | 2209F | +5% | 25 | 490-3707-ND 30 218 1555| RPESC1H221J2K1A03B 2 88,000pF) 10% =) 3.15 eeeegneg 21 1.53 10.93 RPER7IH333K2K1A03B 
270pF 15% os |490-3719ND 30 218 41855| RPESC1H97112K1A0a8 47,000pF| _+10% | 3.15 | 490-3843-ND 211.53 10.95 | RPER71H473K2K1A03B 
330pF 15% 05 | 490-3724ND 30 224 41603| RPESC1H331J2K1A038 68,000pF| +10% | 3.15 | 490-3853-ND 34 2.49 17.75] RPER71H683K2K1A03B 
300pF | 25% 2.5 | 490-3730-ND 30 2.24 16.03) RPESC1H391J2K1A03B TMF 210% =| 3.15 | 490-3811-ND 16 1.21 8.63) RPER71H104K2K1A03B 
470pF 45% 25 | 490-3730-ND 32 233 1668| RPESC1H471J2K1A03B A5uF | 410% | 3.15 | 490-3817-ND 58 4.25 30.35) RPER71H154K2K1C03B 
560pF 5% 25 | 490-3748-ND 32 233 16681 RPESC1H561J2K1A03B 22uF | 410% | 3.15 | 490-3824-ND 51 3.78 27.00) RPER71H224K2K1C03B 
680pF 15% 25 | 490-3756-ND 34 250 1785| RPESC1H681J2K1A03B 33uF | 410% | 3.15 | 490-3832-ND 67 4.92 35.15] RPER71H334K2K1C03B 
820pF 415% 25 | 490-3767-ND 34 250 1785{ RPESC1H821J2K1A03B ATF | 410% | 3.15 | 490-3841-ND 644.70 33.60 | RPER71H474K2K1C03B 
7,000pF | 25% 25 | 400-3675-ND 382.83 20.231 RPESC1H102J2K1A03B 1,000pF | +80%-20%| 25 | 490-3861-ND 24 1.78 12.70] RPEFS1H102Z2K1A03B 
1,200pF 45% 3.15 | 490-3681-ND .38 2.83 20.23] RPESC1H122J2K1A03B 2,200pF | +80%-20% | 2.5 | 490-3864-ND 24 1.78 12.70 | RPEF51H222Z2K1A03B 
1,500pF +5% 3.15 | 490-3688-ND  .45 3.33 23.75] RPE5C1H152U2K1A03B 4,700pF | +80%-20% | 2.5 | 490-3867-ND 24 1.78 12.70) RPEF51H472Z2K1A03B 
1,800pF +5% 3.15 | 490-3694-ND  .46 3.36 23.98] RPE5C1H182U2K1A03B 10,000pF| +80%-20% | 2.5 | 490-3860-ND 19 1.37 9.80) RPEF51H103Z2K1A03B 
2,200pF +5% 3.15 | 490-3705-ND  .46 3.36 23.98] RPE5C1H222J2K1A03B Y5V | 50 [22,000pF| +80%-20% | 2.5 | 490-3863-ND 19 1.41 10.05 | RPEF51H223Z2K1A03B 
2700pF | +5% | 3.15 | 490-3711-ND 46 3.36 23.98 | RPESCIH272J2K1A03B 47,000pF| +80%-20% | 25 | 490-3866-ND 19 1.41 10.05| RPEFS1H473Z2K1A03B 
3,300pF |  +5% 3.15 | 490-3722-ND 51 3.72 26.60) RPE5SC1H332J2K1A03B AUF | +80%-20% | 2.5 | 490-3859-ND 10 76 5.45| RPEF51H104Z2K1A03B 
3,900pF | +5% | 3.15 | 490-3728-ND 54 3.98 28.43] RPESC1H392J2K1A03B .22uF | +80%-20% | 3.15 | 490-3862-ND 22 1.65 11.75) RPEF51H224Z2K1A03B 
4700pF | +5% | 3.15 | 490-3737-ND 56 4.10 29.30] RPESC1H472J2K1A03B ATuF | +80%-20% | 3.15 | 490-3865-ND 332.46 _ 17.60 | RPEF51H474Z2K1C03B 
5,600pF | +5% 3.15 | 490-3746-ND 564.10 29.30] RPE5SC1H562J2K1A03B 3 [X7R[ 50 | 68uF | +10% | 3.15 | 490-3851-ND 1.63 12.00 85.73 | RPER71H684K3K1C03B 

RDE Series Features: * Small size and large capacitance * Low ESR characteristics for high frequency * Coated with epoxy resin whose flammability is equivalent to UL 94V-0 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — Inside Crimp 
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Fig. 2 — Inside Crimp Fig. 3 — Straight Long Fig. 4 — Inside Crimp Fig. 5— 
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| Part Number | Max. Width (W) 
490-4826-ND 8.0 
490-4819-ND 75 
WV | Capaci- | Toler- | Digi-Key Pricing Murata WV | Capaci- | Toler- | Digi-Key Pricing Murata 
Fig. | Type | Vde tance ance | PartNo. 1 10 100 Part No. Fig. | Type | Vdc tance ance | PartNo. if 10 100 | Part No. 
2_| x7p | 500 | tyr 10% | 490-3796-ND__6.60__—*48.63_—_-347.33 | RDER72H104K8K1C11B 630 / 1,000pF | 210% | AO0;8823-ND0 = 78 8.41 38.68 | ROER72N102K2K1C118 
H = - 630 | 1,500pF | +10% | 490-4825-ND 76 5.57 39.78 | RDER72J152K2K1C11B 
Upgraded Voltage Ratings 630 | 2,200pF | +10% | 490-4828-ND 78 5.77 41.23 | RDER72U222K2K1C11B 
630 | 22,000pF | +10% | 490-4827-ND 1.06 7.82 55.83 | RDER72J223K3K1C11B 630 | 3,300pF | +10% | 490-4830-ND 78 5.77 41.23 | RDER72J332K2K1C11B 
9 4899+ 4 | X7R [630 | 4,700pF | +10% | 490-4833-ND 79 5.82 41.60 | RDER72U472K2K1C11B 
630 | 33,000pF | +10% | 490-4829-ND 110 8.07 57.65 | RDER72J333K3K1C11B 630 | 6.B005F 1 210% | 490-4834-ND Bea 43 78 DER DISEKOKIGTIB 
1 | X7R | 630 | 47,000pF | +10% | 490-4832-ND 1.36 10.01 71.50 | RDER72J473K3K1C011B 630 | 10,000pF | +10% | 490-4822-ND 83 6.13 43.78 | RDER72J103K2K1C11B 
250 | 68,000pF | +10% | 490-4820-ND 99 7.30 52.18 | RDER72E683K3K1C11B 630 | 15,000pF | +10% | 490-4824-ND 83 6.13 43.78 | RDER72J153K2K1C11B 
, 250 | 15,000pF | +10% | 490-4817-ND 83 6.08 —_43.43 | RDER72E153K2K1C11B 
250 AYE 10% | 490-4816-ND 99 7.30 52.18 | RDER72E104K3K1C11B b 
“ = 5 | x7p | 680 | -22uF | 210% | 490-4826-ND 3.40 25.08—*179.13 | RDER72J224K5B1C13B 
2 | x7p | 530 | -1OHF | 210% |ASQ0MB21NDI = 2.04 15.07 107.63 | RDER72,)104K8K1C11B 250 | 47uF | 210% | 490-4819-ND 3.36_—-24.77__ 176.93 | RDER72E474K5B1C13B 
250 | .22uF | +10% | 490-4818-ND 2.06 15.17 108.35 | RDER72E224K8K1C11B 3 [| X7R [| 630 | 47uF | +20% | 490-4831-ND 6.09 44.89 320.65 | RDER72J474MUBIC13B 
S f t R + d Features: * Operating temperature range guaranteed up to 125°C (UL: 85°C) * Rated voltage of 250V 
atety Recognize (%) Roks * Recognized by UL/CSA/BSI/SEMKO/SEV/VDE/FIMKO/NEMKO/DEMKO and DEMKO/NSW for the KH/KY 
. . series * Coated with flame retardant epoxy resin (conforming to UL 94V-0 standards) 
Ceramic Capacitors 
Cap. | Cap. |Temp Dimensions - mm Digi-Key Pricing Murata 
Temperature Capacitance Temperature (pF) |Tol.%|Char.| D | od | F | T | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
Gharactersis Change Range 
SL 350 ~ -1000ppm/°C -20°C ~ 85°C Basic Insulation / Class X1, Y2 
B 10% Maximum 15 | +5 | SL] 8 |] 06 | 5.0 | 5.0 | 490-4218-ND 49° 1.39 9.95 |DE21XKY150JA2BM01 
E 20. -55% Maximum 25°C ~ 85°C 22 | 45 | SL | 8 | 0.6 | 5.0 | 5.0 | 490-4219-ND 22 1.60 11.40 |DE21XkY220JA2BM01 
: SRE a Ta 33 | 45 | SL | 8 | 0.6 | 5.0 | 5.0 | 490-4220-ND 19 1.39 9.95 |DE21XKY330JA2BM01 
a 47 | 45 | SL | 8 | 0.6 | 5.0 | 5.0 | 490-4221-ND 19 1.39 9.95 |DE21XKY470JA2BM01 
—___ = = 68 | +5 | SL | 8 | 0.6 | 5.0 | 5.0 | 490-4222-ND 19 1.39 9.95 |DE21XKY680JA2BM01 
Con acaney eon mm oimersions mimes BOILER GY Pricing Murata joo [+10 | B | 7 [06/75 | 5.0 | 490-4223-ND 181.36 9.73 |DE2B3KY101KA2BMO1 
(pF) | Tol.% | Char.| D | od | F | T | PartNo. il 10 100_| Part No 150 | +10 | B | 7 | 0.6 | 75 | 5.0 | 490-4224-ND 18 136 9.73 |DE2B3KY151KA2BMO1 
220 | +10 | B | 7 | 06 | 75 | 5.0 | 490-4225-ND 18 1.36 —-9.73 |DE2B3KY221KA2BMO01 
Basic Insulation / Class X1, Y2 330 | +10 | B | 7 | 06 | 75 | 5.0 | 490-4226-ND 18 1.36 9.73 |DE2B3KY331KA2BMO1 
220 1210) B | 8 06175170 | 490-4208-ND 20. 147 10.48 | DE2B3KH221KA3B 470 | +10 | B | 7 | 06 | 7.5 | 5.0 | 490-4227-ND 18 1.36 9.73 |DE2B3KY471KA2BM01 
330 | «10 | B | 8 | 06175) 70 | 490-4209-ND 00.148 ~~ 10.55 | DE2B3KH331KA3B 680 | +10 | B | 8 | 06 | 75 | 5.0 | 490-4228-ND 20. 1.45 10.35 |DE2B3KY681KA2BMOt 
1,000} +20] E£ | 7 | 0.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4229-ND 18 1.36 ~—-9.73 |DE2E3KY102MA2BMO01 
470 | +10 | B | 8 | 06 | 7.5 | 7.0 | 490-4210-ND 20 1.44 — 10.30 | DE2B3KH471KA3B : 
sok 1,500} +20] E£ | 7 | 0.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4230-ND 18 1.36 9.73 |DE2E3KY152MA2BM01 
680 | +10 | B | 9 | 06 | 7.5 | 7.0 | 490-4211-ND 21 1.56 — 11.18 | DE2B3KH681KA3B 
eres 2,200] +20] E | 8 | 06 | 7.5 | 5.0 | 490-4231-ND 20 1.48 — 10.60 | DE2E3KY222MA2BM01 
1,000| +20 | £ | 8 | 0.6 | 7.5 | 7.0 | 490-4212-ND 20148 10.55 | DE2E3KH102MA3B 
3,300] +20 | E | 9 | 06 | 7.5 | 5.0 | 490-4232-ND 22 1.63 11.63 |DE2E3KY332MA2BM01 
7,500; +20 E | 9 | 06 | 7.5 | 7.0 | 490-4213-ND 221.62 11.58 | DE2E3KH152MA3B *700| 220 | & |40|0e|75 | 50 RtanMeesnn be. Vey. 913194} DEDEAYAORIABMADH 
2,200) +20] E | 10 | 06 | 7.5 | 7.0 | 490-4214-ND 24 1.80 12.85 | DE2E3KH222MA3B $ = : sola : : : 
3300| +20 | € | 12 | 06] 75 | 7.0 | 490-4215-ND 312.28 16.28 |DEZE3KH332A38 | (A 6 
4,700| +20 | E | 13 | 06 | 7.5 | 7.0 | 490-4216-ND 40 2.96 21.13 | DE2E3KH472MA3B Reinforced Insulation / Class X1, ¥1 
10,000] +20 | F | 16 | 06 | 7.5 | 7.0 | 490-4217-ND 48 3.54 25.25 | DE2F3KH103MA3B 3,300[ +20 | E | 12 | 06 [10.0] 8.0 | 490-4234-ND 45 3.34 23.83 [DETESKX332MA5BA01 
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(tos3) 1751 


i i Cap. 
High Voltage Ceramic VDC | Cap. | Toler. |Temp.| Dimensions(mm) _| Digi-Key Pricing Murata 
Hy kV) | (pF) % Char.| p Jod | F T | Part No. 4 10 100 | PartNo. 
itor 
Arnorator tn EHectrontes Capac ors ; |10,000|80,-20 | F [10 0.6 | 60 | 40 | 490-4260-ND 25 1.83 13.05 | DEBF33A103ZA2B 
: ; ; 10,000/ 80,-20| E | 13 |06 | 7.5 | 4.0 | 490-4240-ND 332.46 17.58 | DEBE33A103ZA3B 
DEA Series: Temperature compensating type ceramics realize 470 | #10 | B | 6 [06 | 5.0 | 50 | 490-4277-ND 49 1.41 10.10 [DEBB33D471KA2B 
Ho eat cis patio ral DEEDES oats coated wi tang 680 | «10 | B | 7 |o6 | 5.0 | 5.0 | 490-4279-ND 419 1.41 10.10 |DEBB33D681KA2B 
retardant epoxy resin (equal to 0 standards) 1,000) +10 | B | 8 jo6 | 50 | 5.0 | 490-4270-ND 22 1.64 11.73 |DEBB33D102KA2B 
: 1,000 | 80,-20| E | 6 /06 | 5.0 | 5.0 | 490-4243-ND 18 1.32 9.45 |DEBE33D102ZA2B 
Temperature Capacitance Temperature 1,500; +10 | B | 9 [06 | 5.0 | 5.0 | 490-4272-ND 241.74 12.40 |DEBB33D152KA2B 
Characteristics Change Range 2,200) 210 | B | 10 (0.6 | 5.0 | 5.0 |490-4274-ND 29. 2.16 15.43 |DEBB33D222KA2B 
SL 350~-1000ppm/*C_| 20°C ~ 85°C 2,200] 80,-20) F | 7 |0.6 | 5.0 | 6.0 | 490-4255-ND 24 1.74 12.40 | DEBF33D222ZA2B 
B 10% Maximum | -20°C ~ 85°C 2,200|80,-20] E | 8 [0.6 | 5.0 | 5.0 | 490-4245-ND 21 1.51 10.80 |DEBE33D222ZA2B 
; ae 3,300] +10 | B | 12 |0.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4276-ND A1 2.99 21.38 |DEBB33D332KA3B 
E 20, -55% M -20°C ~ 85°C ; 
F 50--Bo"e Maximum} DOC BSC 4700| #10 | B | 15 [06 | 75 |5.0 | 490-4278-ND 47 3.43. 24.53 |DEBB33D472KA3B 
ao Mad TEC 4,700|80,-20] F | 9 [0.6 | 5.0 | 5.0 | 490-4256-ND 29° 242 15.18 | DEBF33D472ZA2B 
7 15, -30% Maximum _| 85°C ~ 128°C 4,700 | 80,-20] £ | 11 |06 | 5.0 | 5.0 | 490-4246-ND 28 2.10 14.98 |DEBE33D472ZA2B 
mn 10,000) 80,-20) F | 12 ]06 | 7.5 | 5.0 | 490-4254-ND 43 3.19 22.80 | DEBF33D103ZA3B 
- Ehiae 10,000/ 80,-20| E | 16 |06 | 7.5 | 5.0 | 490-4244-ND 50 3.67 26.20 | DEBE33D103ZA3B 
VDC | Cap. | Toler. |Temp.| Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Murata 470 | «10 | B 06 6.0 | 490-4288-ND 21 1.58 11.25 |DEBB33F471KC3B 
(kv) | (pF) | % | Char. p Joa] F | T | PartNo. 1 10 100 | PartNo 70 | # 7 [06 | 7.5 | 6. ae ; 5B 11-25 if 
: 680 | +10 | B | 8 |06 | 75 | 6.0 | 490-4289-ND 24 1.79 12.80 |DEBB33F681KA3B 
DEA Series 1,000} +10 | B | 9 /06 | 7.5 | 6.0 | 490-4281-ND 29 2.411 15.05 |DEBB33F102KA3B 
125°C Guaranteed/Class 1 1,500} +10 | B | 11 06 | 7.5 | 6.0 | 490-4283-ND 35 2.60 18.60 | DEBB33F152KA3B 
Fig. 1 3.15 | 5'500| 80,-20| & | 10 |0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4248-ND 28 2.05 14.68 | DEBE33F2227A3B 
82 5) st | 6 106) 50 140 | 490-4166-ND 461.19 850 | DEA1X3A820JA2B 2,200| +10 | B | 13 [0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4285-ND 52 3.80 27.18 | DEBB33F222KA3B 
100 Pe st | 6 foe | 50 | 40 | 490-4146-ND 47 123 875 | DEA1X3A101JA2B 3,300] +10 | B | 15 |0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4287-ND 66 4.88 34.85 | DEBB33F332KA3B 
yo | a5 | st | 6 foe! 50 | 40 | 490-4148-ND 47 126 9.00 | DEAIX3A121JA2B 4,700 | 80,-20 | E | 13 [0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4249-ND A7 3.44 24.60 | DEBE33F472ZA3B 
150] +5 | SL | 7 0.6] 5.0 | 4.0 | 490-4150-ND 18 1.35 9.63 | DEA1X3A151JA2B Fig. 2 
180 | +5 | SL | 7 |0.6 | 5.0 | 4.0 | 490-4152-ND 18 1.35 9.63 | DEA1X3A181JA2B 700 | +10 | B [45 ]05 | 5.0 | 4.0 | 490-4257-ND 171.28 9.18 |DEBB33A101KC1B 
220; #5 | SL | 8 (06) 5.0 | 4.0 | 490-4154-ND 49 142 10.18 | DEA1X3A221JA2B 150 | +10 | B 4.5 [0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4259-ND 18 1.30 9.25 |DEBB33A151KC1B 
270 +5 SL 9 |0.6 | 5.0 | 4.0 | 490-4156-ND 20 1.49 10.68 | DEA1X3A271JA2B 1 220 +10 B 4.5 |0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4261-ND 16 = © ©1.20 = 8.60 | DEBB33A221KC1B 
330 +5 SL | 10 |0.6 | 5.0 | 4.0 | 490-4158-ND 22 1.59 11.38 | DEA1X3A331JA2B 330 +10 B 4.5 |0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4263-ND 18 =©1.30 = 9.25 | DEBB33A331KC1B 
390 | +5 | SL | 10/06) 5.0 | 4.0 | 490-4160-ND 22 1.64 11.73 | DEA1X3A391JA2B 470 | +10 | B | 5 |05 | 5.0 | 4.0 | 490-4265-ND 17 1.23 8.80 |DEBB33A471KC1B 
470 +5 SL. | 1110.6 | 5.0 | 4.0 | 490-4162-ND 23 1.72 12.28 | DEA1X3A471JA2B 1,000 | 80,-20 | E 5 [0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4239-ND 171.26 9.00 | DEBE33A102ZC1B 
1 560 +5 st | 12/06 | 7.5 | 4.0 | 490-4164-ND 26 ©1.92 13.70 | DEA1X3A561JA3B 100 | +10 B | 4.5 |0.5 | 5.0 | 5.0 | 490-4269-ND 19 1.41 10.10 |DEBB33D101KC1B 
10 +5 SL | 4.5/0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4145-ND 16 1.20 8.60 | DEA1X3A100JC1B 150 | +10 B | 4.5 }0.5 | 5.0 | 5.0 | 490-4271-ND 30 © 2.22 15.83 | DEBB33D151KC1B 
12 +5 SL | 4.5/0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4147-ND 16 1.20 8.60 | DEA1X3A120JC1B 2 220 | +10 B | 4.5 }0.5 | 5.0 | 5.0 | 490-4273-ND 18 =©1.36 = 9.73 | DEBB33D221KC1B 
15 45 SL | 4510.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4149-ND 416 © ©1.20 ~—-8.55 | DEA1X3A150JC1B 330 +10 B 5 |0.5 | 5.0 | 5.0 | 490-4275-ND 19 1.38 = 9.85 | DEBB33D331KC1B 
18 +5 SL | 4.5/0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4151-ND 16 119 8.48 | DEA1X3A180JC1B 1,000 | 80,-20 | F 5 }0.5 | 5.0 | 5.0 | 490-4253-ND 19 1.40 10.03 | DEBF33D102ZC1B 
22 +5 SL. | 4510.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4153-ND 16 147 ~~ 8.38 | DEA1X3A220JC1B 100 +10 B 5 10.5 | 7.5 | 6.0 | 490-4280-ND 20. 1.47 10.48 |DEBB33F101KCDB 
7 +5 SL | 4.5/0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4155-ND 16 1417 ~~ 8.38 | DEA1X3A270JC1B 150 +10 B 5 |0.5 | 7.5 | 6.0 | 490-4282-ND 20 1.45 10.35 | DEBB33F151KCDB 
33 +5 SL | 4.5/0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4157-ND 16 1417 ~~ 8.38 | DEA1X3A330JC1B 3.15 | 220 +10 B 5 |0.5 | 7.5 | 6.0 | 490-4284-ND 19 1.39 9.90 | DEBB33F221KCDB 
47 45 SL | 4.5/0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4161-ND 16 0147 ~~ 8.35 | DEA1X3A470JC1B 330 +10 B 6 10.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4286-ND 20. 1.50 10.73 |DEBB33F331KC3B 
56 +5 SL 5 |0.5 | 5.0 | 4.0 | 490-4163-ND 16 147 8.35 | DEA1X3A560JC1B 1,000 | 80, -20 E 7 (0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4247-ND 21 1.52 10.88 | DEBE33F102ZC3B 
68 | +5 | SL | 5 [05 | 5.0 | 4.0 | 490-4165-ND 16 1.19 8.48 | DEA1X3A680JC1B DEC Series 
10 | 45 | SL [45/05] 5.0 | 5.0 | 490-4167-ND 18 1.32 9.40 | DEA1X3D100JC1B Class 1, 2 
12 | 45 | SL | 45/05) 5.0 | 5.0 | 490-4169-ND 30. 2.21 15.78 | DEA1X3D120JC1B Fig. 1 
18) a8) SL [45/05 | 5.0 | 50 Ter aate pi, Bee en Denso ondG1e 400 | +10 | B | 9 [0.6 ]10.0] 7.0 | 490-4093-ND 39 2.88 20.55 |DECB33J101KC4B 
18 | 45 | SL | 45/05) 5.0 | 5.0 | 490-4173-ND 17 1.22 8.73 | DEA1X3D180JC1B 
Dees 150 | +10 | B | 9 [0.6 |10.0 | 7.0 | 490-4095-ND 39 2.91 20.78 |DECB33J151KC4B 
22 | +5 | SL [45/05 | 5.0 | 5.0 | 490-4175-ND 16 1.20 8.60 | DEA1X3D220JC1B 20 | 0 |B | 9 lee (100 | 70 ieotnesin a, calell?s30/on4| DECEIS D9 1KCIE 
27) 45 | SL | 4.5) 05 | 5.0 | 5.0 | 490-4177-ND 161.20 8.55 | DEA1X3D270JC1B 330 | +10 | B | 9 Jos |10.0| 7.0 |490-4097-ND 382.82 20.15 |DECB33J331KC4B 
33] 45 | SL | 4.5/0.5 | 5.0 | 5.0 | 490-4179-ND 16 1.20 8.60 | DEAIX3D330JC1B | | ¢3 | 470 | +10 | B_ | 10 06 | 10.0 | 7.0 | 490-4098-ND 38 2.80 20.00 |DECB33U471KC4B 
47 | 45 | SL | 6 [06 | 5.0 | 5.0 | 490-4183-ND 17 1.23 8.75 | DEA1X3D470JA2B ea0 | 10 1B 141 108 110.01 7.0 Wonennecsin sO gies 96-15 |DECRSSIBSIKCAB 
56 | +5 | SL | 6 [06 | 5.0 | 5.0 | 490-4185-ND 17 1.25 8.95 | DEA1X3D560JA2B 7 : alc : : : 
| tae = | st | 6 los) so | 50 Piooeneann Was 4.9 =a:40 | DEMADREOIAIS 1,000} +10 | B | 13 /0.6 | 10.0 | 7.0 | 490-4094-ND 56 4.14 29.60 |DECB33J102KC4B 
= ef eata : : 2 1,000 | 20,-55 | E | 11 /0.6 | 10.0 | 7.0 | 490-4100-ND 40 2.94 20.98 | DECE33J102ZC4B 
2) 45 | SL | 7 /0.6 | 5.0 | 5.0 (AOOMISENDE) = 191.87 9.78 | DEAIXSD820JA28 2,200 | 20,-55]} £ | 15 /0.6 |10.0| 7.0 | 490-4101-ND 705.13 36.63 |DECE33/2227C4B 
100) +5 | SL | 7 0.6] 5.0 | 5.0 | 490-4168-ND 19 1.37 9.78 | DEA1X3D101JA2B 
120 | +5 | SL | 8 |06| 5.0 | 5.0 | 490-4170-ND 20 1.44 10.30 | DEA1X3D121JA2B DEH Series 
150) +5 | SL | 8 |0.6 | 5.0 | 5.0 | 490-4172-ND 20. 1.50 10.73 | DEA1X3D151JA2B © Guaranteed / Low Dissipation Factor 
180 | +5 | SL_| 9 |0.6 | 5.0 | 5.0 | 490-4174-ND 211.56 11.18 | DEA1X3D181JA2B Fig. 1 
220; 45 | SL | 10/06 | 5.0 | 5.0 | 490-4176-ND 244.74 12.40 | DEA1X3D221JA2B 220] +10 | R | 7 [06] 5.0 | 45 | 490-4104-ND 211.52 10.88 |DEHR33A221KA2B 
270 | +5 | SL | 11/06) 5.0 | 5.0 | 490-4178-ND 24 1.79 12.80 | DEA1X3D271JA2B 330 | +10 | R | 7 |06 | 5.0 | 4.5 | 490-4106-ND 21 1.52 10.88 |DEHR33A331KA2B 
330 | 45 | SL | 12/06) 7.5 | 5.0 | 490-4180-ND 27 2.00 14.28 | DEA1X3D331JA2B 470 | +10 | R | 7 |06 | 5.0 | 4.5 | 490-4108-ND 21 1.52 10.88 |DEHR33A471KA2B 
390 | 45 | SL | 13/06) 7.5 | 5.0 | 490-4182-ND 31 2.32 16.55 | DEA1X3D391JA3B 680 | +10 | R | 8 |06 | 5.0 | 4.5 | 490-4110-ND 23° 1.70 12.15 |DEHR33A681KA2B 
470 | +5 | SL | 14/06) 7.5 | 5.0 | 490-4184-ND 36 2.67 19.05 | DEA1X3D471JA3B 1 |1,000] #10 | R | 9 [06 | 5.0 | 4.5 | 490-4102-ND 24 1.75 12.48 |DEHR33A102KA2B 
560 | +5 | SL_| 15 |0.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4186-ND Al 3.05 21.78 | DEAIX3D561JA3B 7,500; +10 | R | 11 [06 | 5.0 | 45 | 490-4103-ND 26 1.95 13.90 |DEHR33A152KA2B 
47 | +5 | SL | 7 [06 | 75 | 60 | 490-4205-ND 19° 1.40 9.98 | DEA1X3F470JA3B 2,200] #10 | R | 13 |0.6 | 7.5 | 4.5 | 490-4105-ND 36 2.68 19.18 |DEHR33A222KA3B 
68 | +5 | SL | 8 [06 | 7.5 | 6.0 | 490-4206-ND 21 1.51 10.80 | DEA1X3F680JA3B 3,300] #10 | R | 15 [0.6 | 7.5 | 4.5 | 490-4107-ND 44 3.24 23.18 |DEHR33A332KA3B 
g2 | +5 | SL | 8 /06) 7.5 | 6.0 | 490-4207-ND 21 1.58 11.25 | DEA1X3F820JA3B 4700| +10 | R [17 [0.6 | 7.5 | 4.5 | 490-4109-ND 523.85 27.48 |DEHR33A472KA3B 
100 +5 SL 9 |0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4190-ND 21 1.58 11.25 | DEA1X3F101JA3B 330 +10 R 8 106 | 7.5 | 5.0 | 490-4119-ND 23. «1.68 + 12.03 |DEHR33D331KA3B 
120 +5 SL | 10 |0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4192-ND 23 1.66 11.85 | DEA1X3F121JA3B 390 +10 R 8 0.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4121-ND 23 1.68 12.03 |DEHR33D391KA3B 
315 | 150] 45 | SL | 11 [06 | 75 | 60 | 490-4194-ND 26 1.91 13.65 | DEAIX3F151JA3B 470 | «10 | R | 9 |06 | 7.5 | 5.0 | 490-4123-ND 23° 1.69 12.08 |DEHR33D471KA3B 
180) +5 | SL | 11]0.6| 7.5 | 6.0 | 490-4196-ND 28 2.03 14.48 | DEA1X3F181JA3B 560 | +10 | R | 9 |06 | 7.5 | 5.0 | 490-4125-ND 26 1.92 13.70 |DEHR33D561KA3B 
220} +5 | SL | 12/06) 7.5 | 6.0 | 490-4198-ND 34. 2.49 17.78 | DEA1X3F221JA3B 680 | +10 | R_ | 10 |06 | 7.5 | 5.0 | 490-4126-ND 26 190 13.58 |DEHR33D681KA3B 
270 | +5 SL | 14 /0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4200-ND AO 2.91 20.80 | DEA1X3F271JA3B 820 | +10 R [11 [06 | 7.5 | 5.0 | 490-4127-ND 28 2.04 14.55 [DEHR33D821KA3B 
330 | #5 |) SL | 15 0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4202-ND A2 3.07 21.90 | DEA1X3F331JA3B 1,000) +10 | R | 12 {0.6 | 7.5 | 5.0 | 490-4111-ND 381 © 2.26 16.15 |DEHR33D102KA3B 
390 | #5 | SL_| 16 |0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4204-ND 513.75 26.78 | DEA1X3F391JA3B 2 |1,200) +10 | R | 12 ]06 | 7.5 | 5.0 | 490-4112-ND 33 2.44 17.45 |DEHR33D122KA3B 
Fig. 2 4,500} +10 | R | 12 06 | 7.5 | 5.0 | 490-4113-ND 33° 2.44 17.45 |DEHR33D152KA3B 
7) 391 25 1 St 145]05150) 40 | 490-4159-ND 464.17 8.35 | DEA1X3A390JC1B 1800; +10 | R_ | 14 [06 | 7.5 | 5.0 | 490-4114-ND AT 3.49 24.93 |DEHR33D182KA3B 
2 | 39 | 25 | st | 5 [05 | 5.0 | 5.0 | 490-4181-ND 16 1.20 8.60 | DEA1X3D390JC1B Soon a : ie He 7.5 ae Toes a ae ae pate 
10 | 25 | SL | 5 [05| 75 | 60 | 490-4189-ND 19 1.99 9.95 | DEATX3F100JCDB 700} + FOB u eed |e aly, ‘ ; a i 
rr 3,300] +10 | R | 19 [0.6 | 10.0 | 5.0 | 490-4120-ND 72 5.32 38.00 |DEHR33D332KA4B 
+5 | SL | 5 0.5 | 7.5 | 6.0 | 490-4191-ND 18 1.35 9.65 | DEA1X3F120JCDB 
is | a | sc | 5 los|75| 60 (edereinn 47. 427-905 | DEAIXFIE0ICDR 3,900] +10 | R | 20 |0.6 | 10.0 | 5.0 | 490-4122-ND 94 6.92 49.45 |DEHR33D392KA4B 
ia | as | sc | 5 los | 75 | 60 (eto ig: “aia “oes DEMARIeOICDE 4700| +10 | R | 21 [0.6 |10.0| 5.0 | 490-4124-ND 1.06 7.78 55.58 |DEHR33D472KA4B 
315 | 99 | 35 | st | 5 |05|75| 60 | 490-197-ND 181.32 9.45 | DEAIX3F220JCDB 7 on é : oe Le oF ae i. 1% ee pee eee 
27 | +5 | SL | 6 [06 | 7.5 | 6.00 | 490-4199-ND 17 1.23 8.80 | DEA1X3F270JC3B 7 7 aes sete . ‘ : 
70 | +10 | R | 10 |0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4140-ND 29 2417 15.50 |DEHR33F471KA3B 
33 | 45 | SL | 6 [06 | 7.5 | 6.0 | 490-4201-ND 18 1.32 9.45 | DEA1X3F330JC3B 
39 = | sl e los! 75 | 80 Momeoann Wa. 430°. 698 BEAN ORIe0ICae 560 | +10 | R | 10 |06 | 7.5 | 6.0 | 490-4141-ND 33 2.43 17.33 |DEHR33F561KA3B 
= ic = s : : 680 | +10 | R_ | 11 [06 | 7.5 | 6.0 | 490-4142-ND 342.49 17.78 |DEHR33F681KA3B 
DEB Series 315 | 820] 210 ] R | 12 [06 | 7.6 | 6.0 | 490-4143-ND 43 3.14 22.40 |DEHR33F821KA3B 
Class 2 “> 14.000] +10 | R | 13 [0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4128-ND 49 3.61 25.75 |DEHR33F102KA3B 
Fig. 1 4,200} +10 | R | 14 J06 | 7.5 | 6.0 | 490-4129-ND 64 4.69 33.50 | DEHR33F122KA3B 
a 1,500} +10 | R | 15 [06 | 7.5 | 6.0 | 490-4131-ND 66 4.88 34.85 |DEHR33F152KA3B 
OT ai |B] G [05] SO) 40 | davaz6r-ND iG 1.21 863 | DEBBOGAGOIKAZD tam | 210 | R_[16 [os |78 [60 [as0atagND 78 S78 ate |DERROGFIBONASE 
11500 +10 B 8 |0.6 15.0 | 4.0 | 490-4260-ND 18 1.36 9.73 | DEBB33A152KA2B 2,200) +10 R | 17 |0.6 | 7.5 | 6.0 | 490-4135-ND 80 5.89 42.10 | DEHR33F222KA3B 
2200] «10 | 8 | 9 |o6| 50 | 40 | 490-4262-ND ‘O14 156 11.13 | DEBB33A222KA2B 2700| +10 | R_ | 19 [0.6 |10.0| 6.0 | 490-4137-ND _—'1.01_—_7.44 ‘53.13 |DEHR33F272KA4B 
2,200| 80,-20| F | 6 |0.6 | 5.0 | 4.0 | 490-4251-ND 171.25 8.93 | DEBF33A2227A2B Fig. 2 
1 [2200] 80,-20; E | 7 [06] 5.0 | 4.0 | 490-4241-ND 171.27 9.08 | DEBE33A2227A2B > | 220] #10 | R | 7 [60] 75 ] 6.0 | 490-4115-ND 22 1.62 11.58 |DEHR33D221KC3B 
3,300) +10 | B | 10]0.6 | 5.0 | 4.0 | 490-4264-ND 23° 1.72 12.28 | DEBB33A332KA2B 270 | +10 | R_ | 7 |60 | 7.5 | 5.0 | 490-4117-ND 221.62 11.58 |DEHR33D271KC3B 
4,700) +10 | B | 120.6 | 7.5 | 4.0 | 490-4266-ND 26 1.90 13.58 | DEBB33A472KA3B 750 | +10 | R | 7 [601/75 | 60 | 490-4130-ND 24 1.76 12.55 |DEHR33F151KC3B 
4,700) 80,-20} F | 7 0.6] 5.0 | 4.0 | 490-4252-ND 20 1.46 10.40 | DEBF33A472ZA2B aig | 180 | #10 | R | 7 |60 | 75 | 60 | 490-4192-ND 25 1.86 13.25 |DEHR33F181KC3B 
4,700] 80,-20} E | 9 0.6] 5.0 | 4.0 | 490-4242-ND 21 1.55 11.05 | DEBE33A472ZA2B 19 | 500 | 210 | R | 7 {6.0 ]|7.5 | 6.0 | 490-4134-ND (241.76 12.55 | DEHR33F221KC3B 
6800) +10 | B | 15 |0.6 | 7.5 | 4.0 | 490-4268-ND 40 2.95 21.05 | DEBB33A682KA3B 270 | x10 | R | 7 |6.0 175 | 6.0 | 490-4136-ND 24 1.76 12.55 | DEHR33F271KC3B 
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Monolithic Ceramic Chip Capacitors — cum series 


(Comonitear ih Bierce GJM Series: The Murata GJM Series is a high Q, ultra small capacitor series for high frequency Sn Ceramics 
= - applications in the 500MHz ~ 10GHz range, suitable for VCO and PA Module applications. The GJM é 
. Dimensions — mm LE Series of capacitors are made with copper electrodes for low ESR and low power consumption due to the Sn 
Size g ne T high Q (low loss) performance. This series is offered in EIA sizes 0201 and 0402. Features: ° Better 
Code L w Ld (min) Gi Q and low ESR at VHF, UHF and microwave frequencies * Copper inner electrode * Low power | 
0201 | 0.6+-0.03 | 0.3-0.03 | 0.1 ~ 0.2 0.2 g consumption, yield ratio improvement due to the better Q or lower ESR * VCO or PA module applications Ae 
0402 | 1.0+-0.05 | 0.5+-0.05 | 0.15~0.3 | 0.4 Ww Operating Temperature Range: * COG (NPO): -55°C ~ 125°C Electrode (Cu) 
Size wv Dimension T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
-75pF 490-3052-1-ND 73 4.29 12.38 490-3052-2-ND 15,000 12.00/M GJM0335C1ER75CB01D 
1.0pF 490-3053-1-ND 80 4.75 13.69 490-3053-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E1ROCB01D 
1.1pF +.25pF 0.3 490-3054-1-ND 80 4.75 13.69 490-3054-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E1R1CB01D 
1.2pF 490-3055-1-ND 80 4.75 13.69 490-3055-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E1R2CB01D 
1.3pF 490-3056-1-ND -80 4.75 13.69 490-3056-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E1R3CB01D 
1.5pF 490-3057-1-ND 80 4.75 13.69 490-3057-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E1R5CB01D 
1.6pF 490-3058-1-ND 80 4.75 13.69 490-3058-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E1R6CB01D 
1.8pF +.25pF 0.3 490-3059-1-ND 80 4.75 13.69 490-3059-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E1R8CB01D 
2.0pF 490-3060-1-ND 80 4.75 13.69 490-3060-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E2ROCB01D 
2.2pF 490-3061-1-ND -80 4.75 13.69 490-3061-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E2R2CB01D 
2.4pF 490-3062-1-ND 80 4.75 13.69 490-3062-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E2R4CB01D 
0201 COG 25 2.7pF 490-3063-1-ND 80 4.75 13.69 490-3063-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E2R7CB01D 
(NPO) 3.0pF +.25pF 0.3 490-3064-1-ND 80 4.75 13.69 490-3064-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E3ROCB01D 
3.3pF 490-3065-1-ND 80 4.75 13.69 490-3065-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E3R3CB01D 
3.6pF 490-3066-1-ND -80 4.75 13.69 490-3066-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E3R6CB01D 
3.9pF 490-3067-1-ND 80 4.75 13.69 490-3067-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E3R9CB01D 
4.0pF 490-3068-1-ND 80 4.75 13.69 490-3068-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E4ROCB01D 
4.3pF +.25pF 0.3 490-3069-1-ND 80 4.75 13.69 490-3069-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E4R3CB01D 
4.7pF 490-3070-1-ND 80 4.75 13.69 490-3070-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E4R7CB01D 
5.0pF 490-3071-1-ND -80 4.75 13.69 490-3071-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E5ROCB01D 
5.1pF 490-3072-1-ND 80 4.75 13.69 490-3072-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E5R1CB01D 
5.6pF +.25pF 03 490-3073-1-ND 80 4.75 13.69 490-3073-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E5R6CB01D 
6.0pF . c 490-3074-1-ND 80 4.75 13.69 490-3074-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E6ROCB01D 
6.8pF 490-3076-1-ND -80 4.75 13.69 490-3076-2-ND 15,000 13.00/M GJM0335C1E6R8CB01D 
1.0pF 490-3083-1-ND 84 4.94 14.25 490-3083-2-ND 10,000 14.00/M GJM1555C1H1ROCB01D 
1.1pF 490-3084-1-ND 62 3.64 10.50 490-3084-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H1R1CB01D 
1.2pF +.25pF 0.5 490-3085-1-ND 62 3.64 10.50 490-3085-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H1R2CB01D 
1.3pF 490-3086-1-ND 62 3.64 10.50 490-3086-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H1R3CB01D 
1.5pF 490-3087-1-ND 62 3.64 10.50 490-3087-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H1R5CB01D 
1.6pF 490-3088-1-ND 62 3.64 10.50 490-3088-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H1R6CB01D 
1.8pF 490-3089-1-ND 62 3.64 10.50 490-3089-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H1R8CB01D 
2.0pF +.25pF 0.5 490-3090-1-ND 62 3.64 10.50 490-3090-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H2ROCB01D 
2.2pF 490-3091-1-ND 62 3.64 10.50 490-3091-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H2R2CB01D 
2.4pF 490-3092-1-ND 62 3.64 10.50 490-3092-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H2R4CB01D 
2.7pF 490-3093-1-ND 62 3.64 10.50 490-3093-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H2R7CB01D 
3.0pF 490-3094-1-ND 62 3.64 10.50 490-3094-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H3ROCB01D 
3.3pF +.25pF 0.5 490-3095-1-ND 62 3.64 10.50 490-3095-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H3R3CB01D 
3.6pF 490-3096-1-ND 62 3.64 10.50 490-3096-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H3R6CB01D 
CoG 3.9pF 490-3097-1-ND 62 3.64 10.50 490-3097-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H3R9CB01D 
0402 (NPO) 50 4.0pF 490-3098-1-ND 62 3.64 10.50 490-3098-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H4ROCB01D 
4.3pF 490-3099-1-ND 62 3.64 10.50 490-3099-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H4R3CB01D 
4.7pF +.25pF 0.5 490-3100-1-ND 62 3.64 10.50 490-3100-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H4R7CB01D 
5.0pF 490-3101-1-ND 62 3.64 10.50 490-3101-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H5ROCB01D 
5.1pF 490-3102-1-ND 62 3.64 10.50 490-3102-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H5R1CB01D 
5.6pF 490-3103-1-ND 62 3.64 10.50 490-3103-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H5R6CB01D 
6.0pF 490-3104-1-ND 62 3.64 10.50 490-3104-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H6ROCB01D 
6.2pF +.25pF 0.5 490-3105-1-ND 62 3.64 10.50 490-3105-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H6R2CB01D 
6.8pF 490-3106-1-ND 62 3.64 10.50 490-3106-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H6R8CB01D 
7.0pF 490-3107-1-ND 62 3.64 10.50 490-3107-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H7ROCB01D 
7.5pF +.25pF 490-3108-1-ND 62 3.64 10.50 490-3108-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H7R5CB01D 
9.0pF +.25pF 490-3111-1-ND 62 3.64 10.50 490-3111-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H9ROCB01D 
9.1pF +.25pF 05 490-3112-1-ND 62 3.64 10.50 490-3112-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H9R1CB01D 
12pF +5% Zs 490-3115-1-ND 62 3.64 10.50 490-3115-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H120JB01D 
15pF +5% 490-3117-1-ND 62 3.64 10.50 490-3117-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H150JB01D 
18pF +5% 490-3119-1-ND 62 3.64 10.50 490-3119-2-ND 10,000 10.00/M GJM1555C1H180JB01D 


Multilayer Ceramic Chip Capacitor Arrays an series 


GNM Series: Murata’s capacitor array offering (GNM Series) includes the following benefits: * Placement Si Dimensions =imm oe 
cost savings (one placement cycle instead of four or two) * High density mounting due to real estate savings cade L WwW P L 
* Capacitor arrays offered in two or four capacitor components Features: * High density mounting due to 0504 7.372015 7,020.15 0.6420.05 > 
mounting space saving »* Mounting cost saving Applications: * General electronic equipment * Cellular 1.0+0.1 (2-element) pt 
phones, pagers, camcorders, personal computers, LCD Operating Temperature Range: * X7R: -55°C ~ 0805 2.020.15 1.2500.15 0.5+0.05 (4-element) Pp ae 
125°C * X5R: -55°C ~ 85°C 1206 3.240.15 1.6+0.15 0.8+0.1 New 
Size wv Dimension T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2-Elements 
25 2200pF 490-3399-1-ND 57 4.86 20.25 490-3399-2-ND 4,000 23.00/M GNM1M2R71E222MA01D 
25 4700pF 490-3400-1-ND 57 4.86 20.25 490-3400-2-ND 4,000 23.00/M GNM1M2R71E472MA01D 
X7R 25 10000pF +20% 0.6 490-3401-1-ND 57 4.86 20.25 490-3401-2-ND 4,000 23.00/M GNM1M2R71E103MA01D 
0504 16 22000pF 490-3402-1-ND 61 5.22 21.75: 490-3402-2-ND 4,000 24.00/M GNM1M2R71C223MA01D 
16 47000pF 490-3403-1-ND 64 5.49 22.88 490-3403-2-ND 4,000 26.00/M GNM1M2R71C473MA01D 
10 AF 0.6 490-3404-1-ND 62 5.34 22.25 490-3404-2-ND 4,000 25.00/M GNM1M2R61A104MA01D 
X5R 10 1.0UF +20% 0.8 490-3405-1-ND 1.25 10.68 44.50 490-3405-2-ND 4,000 49.84/M GNM1M2R61A105ME14D 
6.3 1.0uF 0.8 490-3406-1-ND 68 5.82 24.25 490-3406-2-ND 4,000 27.00/M GNM1M2R60J105ME12D 
0805 X5R 16 1.0UF +£20% 0.85 490-3414-1-ND 1.06 9.06 37.75 490-3414-2-ND 4,000 42.00/M GNM212R61C105MA16D 
10 1.0uF : 490-3413-1-ND 1.00 8.61 35.88 490-3413-2-ND 4,000 40.00/M GNM212R61A105MA13D 
4-Elements 
50 1000pF 0.6 490-3407-1-ND 92 7.86 32.75 490-3407-2-ND 4,000 37.00/M GNM214R71H102MA01D 
25 2200pF 0.6 490-3408-1-ND 98 8.40 35.00 490-3408-2-ND 4,000 39.00/M GNM214R71E222MA01D 
0805 X7R 25 4700pF +£20% 0.6 490-3409-1-ND 98 8.40 35.00 490-3409-2-ND 4,000 39.00/M GNM214R71E472MA01D 
25 10000pF 0.6 490-3410-1-ND 92 7.86 32.75 490-3410-2-ND 4,000 37.00/M GNM214R71E103MA01D 
16 22000pF 0.85 490-3411-1-ND 1.03 8.79 36.63 490-3411-2-ND 4,000 41.00/M GNM214R71C223MA01D 
16 47000pF 0.85 490-3412-1-ND 96 8.22 34.25 490-3412-2-ND 4,000 38.00/M GNM214R71C473MA01D 
16 47000pF 1.0 490-3443-1-ND 2.11 18.06 75.25 490-3443-2-ND 3,000 84.00/M GNM314R71C473MA01L 
1206 X7R 16 68000pF +20% 1.0 490-3444-1-ND 2.75 23.55 98.13 490-3444-2-ND 3,000 109.90/M GNM314R71C683MA01L 
6.3 1.0UF 1.15 490-3446-1-ND 3.03 25.98 108.25 490-3446-2-ND 3,000 121.00/M GNM314R70J105MA01L. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 1753 


Multilayer Ceramic Chip Capacitors 


fanorator th Electrontes 


Size Dimensions (mm) 
GRM Series: engineers to downsize designs with various package options. This Code L Ww e 
The Murata GRM series is a complete line of ceramic chip capacitors _ line of high volumetric multilayer capacitance ceramic chip capacitors | i995 | o4 | 02 |007~0414 
with a wide range of voltages and sizes. These capacitors have (MLC) has excellent high frequency noise absorption performance |—>>-— 5-52 py pa 1 1 
temperature characteristics ranging from COG to Z5U. GRM series compared to Ta and Al caps. For bypass/decoupling applications, - - _— 
is offered with a Nickel (Ni) barrier termination plated with Tin (Sn), MLCC is equivalent to 1/2 to 1/5 the capacitance value of aTa | 0402 | 1 0.5 | 0.15 ~ 0.3 
highly resistant to migration. Stringent dimensional tolerances allow Capacitor because impedance (ESR) of MLCC is lower at higher 0603 16 0.8 0.2 ~0.5 
highly reliable, high-speed automatic chip placement on PCBs. frequencies (above 100kHz) Consider Murata Hi-Cap as your Ta 0805 2 1.25 0.2 ~ 0.7 
GRM Hi-Cap Series: capacitor replacement. 1208 22 18 93-08 LL. ee Ww ' 
The Murata Hi-Cap, Ta replacement product lineup is available Operating Temperature Range: 1808 145 2 03 T 
with capacitance of 1yF and larger, in voltages of 6.3V ~ 50V. Why * COG (NPO): -55°C ~ 125°C * U2J: 25°C ~ 85°C * X7R: -55°C ~ = - 7 
use ceramic chips over Ta and Al capacitors? Ceramic chips offer 125°C * X6S: -55°C ~ 105°C * X5R: -55°C ~ 85°C * Y5V: -30°C ~ 1812 4.5 3.2 0.3 
better reliability, electrical performance, no polarity, and allow design 85°C * Z5U: 10°C ~ 85°C 2220 5.7 5 0.3 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
7.5pF +0.5pF 0.2 490-4502-1-ND 5.28 31.20 90.00 | 490-4502-2-ND 20,000 86.40/M GRM0225C1C7R5DD04D 
8pF +0.5pF 0.2 490-4503-1-ND 2.32 13.72 39.56 | 490-4503-2-ND 20,000 38.00/M GRM0225C1C8RODD01D 
8.2pF +0.5pF 0.2 490-4504-1-ND 2.32 13.72 39.56 | 490-4504-2-ND 20,000 38.00/M GRM0225C1C8R2DD01D 
QpF +0.5pF 0.2 490-4505-1-ND 2.32 13.72 39.56 | 490-4505-2-ND 20,000 38.00/M GRM0225C1C9RODD01D 
9.1pF +0.5pF 0.2 490-4506-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4506-2-ND 20,000 43.22/M GRM0225C1C9R1DD01D 
10pF +5% 0.2 490-4507-1-ND 2.32 13.72 39.56 | 490-4507-2-ND 20,000 38.00/M GRM0225C1C100JD01D 
11pF +5% 0.2 490-4508-1-ND 217 12.81 36.94 | 490-4508-2-ND 20,000 35.46/M GRM0225C1C110JD01D 
CoG 16 12pF +5% 0.2 490-4509-1-ND 2.32 13.72 39.56 | 490-4509-2-ND 20,000 38.00/M GRM0225C1C120JD01D 
(NPO) 13pF 25% 0.2 490-4510-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4510-2-ND 20,000 | 43.22/M | GRM0225C1C130JD01D 
15pF +5% 0.2 490-4511-1-ND 2.32 13.72 39.56 | 490-4511-2-ND 20,000 37.98/M GRM0225C1C150JD04D 
18pF +5% 0.2 490-4525-1-ND 2.67 15.78 45.53 | 490-4525-2-ND 20,000 43.71/M GRM0225C1C180JD01D 
01005 22pF +5% 0.2 490-4526-1-ND 2.32 13.72 39.56 | 490-4526-2-ND 20,000 38.00/M GRM0225C1C220JD01D 
27pF +5% 0.2 490-4527-1-ND 2.32 13.72 39.56 | 490-4527-2-ND 20,000 38.00/M GRM0225C1C270JD01D 
39pF 45% 0.2 490-4529-1-ND 2.32 13.72 39.56 | 490-4529-2-ND 20,000 38.00/M GRM0225C1C390JD01D 
47pF +5% 0.2 490-4530-1-ND 2.32 13.72 39.56 | 490-4530-2-ND 20,000 38.00/M GRM0225C01C470JD01D 
680pF +10% 0.2 490-4531-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4531-2-ND 20,000 43.22/M GRM022R60J681KE19D 
1000pF +10% 0.2 490-4532-1-ND 2.29 13.52 39.00 | 490-4532-2-ND 20,000 37.00/M GRM022R60J102KE19D 
1500pF +10% 0.2 490-4533-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4533-2-ND 20,000 43.22/M GRM022R60J152KE19D 
X5R 63 2200pF +10% 0.2 490-4534-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4534-2-ND 20,000 43,.22/M GRM022R60J222KE19D 
f 3300pF +10% 0.2 490-4535-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4535-2-ND 20,000 43.22/M GRM022R60J332KE19D 
4700pF +10% 0.2 490-4536-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4536-2-ND 20,000 43.22/M GRM022R60J472KE19D 
6800pF +10% 0.2 490-4537-1-ND 2.64 15.61 45.02 | 490-4537-2-ND 20,000 43.22/M GRM022R60J682KE19D 
10000pF +10% 0.2 490-4538-1-ND 2.29 13.52 39.00 | 490-4538-2-ND 20,000 37.00/M GRM022R60J103KE19D 
-5pF +.25pF 0.3 490-1241-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-1241-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1ER50CD01D 
1.0pF +.25pF 0.3 490-3122-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3122-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E1ROCD01D 
1.1pF +.25pF 0.3 490-3123-1-ND 29 1.69 4.88 | 490-3123-2-ND 15,000 4.68/M GRM0335C1E1R1CD01D 
1.2pF +.25pF 0.3 490-1242-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-1242-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E1R2CD01D 
1.3pF +.25pF 0.3 490-3124-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3124-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E1R3CD01D 
1.5pF +.25pF 0.3 490-1243-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-1243-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E1R5CD01D 
1.8pF +.25pF 0.3 490-1244-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-1244-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E1R8CD01D 
2.0pF +.25pF 0.3 490-1245-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-1245-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E2ROCD01D 
2.2pF +.25pF 0.3 490-1246-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-1246-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E2R2CD01D 
2.4pF +.25pF 0.3 490-1247-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1247-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E2R4CD01D 
3.0pF +.25pF 0.3 490-3127-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3127-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E3ROCD01D 
3.3pF +.25pF 0.3 490-1248-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-1248-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E3R3CD01D 
3.6pF +.25pF 0.3 490-1249-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1249-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E3R6CD01D 
4.0pF +.25pF 0.3 490-3129-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3129-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E4ROCD01D 
4.3pF +.25pF 0.3 490-3130-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3130-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E4R3CD01D 
4.7pF +.25pF 0.3 490-3131-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3131-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E4R7CD01D 
5.0pF +.25pF 0.3 490-3132-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3132-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E5ROCD01D 
5.1pF +.5pF 0.3 490-3133-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3133-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E5R1DD01D 
CoG 25 6.0pF +.5pF 0.3 490-3135-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3135-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E6RODD01D 
(NPO) 7.0pF +.5pF 0.3 490-1250-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-1250-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E7RODD01D 
8.0pF +.5pF 0.3 490-3139-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3139-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E8RODD01D 
9.0pF +.5pF 0.3 490-1251-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-1251-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E9RODD01D 
10pF +5% 0.3 490-3142-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3142-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E100JD01D. 
12pF +5% 0.3 490-3144-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3144-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E120JD01D 
13pF +5% 0.3 490-3145-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3145-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E130JD01D 
15pF +5% 0.3 490-3146-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3146-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E150JD01D 
18pF 45% 0.3 490-3148-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3148-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E180JD01D 
20pF 45% 0.3 490-1252-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-1252-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E200JD01D 
22pF +5% 0.3 490-1253-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-1253-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E220JD01D 
24pF +5% 0.3 490-3149-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3149-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E240JD01D. 
27pF +5% 0.3 490-3150-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3150-2-ND 15,000 7.02/M GRM0335C1E270JD01D 
30pF +5% 0.3 490-1254-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1254-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E300JD01D 
0201 33pF +5% 0.3 490-1255-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-1255-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E330JD01D 
39pF +5% 0.3 490-3152-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3152-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E390JD01D 
47pF +5% 0.3 490-1256-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-1256-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E470JD01D. 
68pF +5% 0.3 490-3157-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3157-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E680JD01D 
82pF +5% 0.3 490-1257-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-1257-2-ND 15,000 4.00/M GRM0335C1E820JD01D 
100pF +5% 0.3 490-3160-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3160-2-ND 15,000 8.64/M GRM0335C1E101JD01D. 
U2J 50 15pF +5% 0.3 490-3883-1-ND 46 2.73 7.88 | 490-3883-2-ND 15,000 8.00/M GRM0337U1H150JD01D 
25 100pF +5% 0.3 490-3882-1-ND 46 2.73 7.88 | 490-3882-2-ND 15,000 8.00/M GRM0337U1E101JD01D 
100pF +10% 0.3 490-3172-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3172-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71E101KA01D 
150pF +10% 0.3 490-3174-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3174-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71E151KA01D 
220pF +10% 0.3 490-3176-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3176-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71E221KA01D 
330pF +10% 0.3 490-3178-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3178-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71E331KA01D 
25 470pF +10% 0.3 490-3180-1-ND -26 1.56 4.50 | 490-3180-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71E471KA01D 
680pF +10% 0.3 490-3182-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3182-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71E681KA01D 
820pF +10% 0.3 490-3183-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-3183-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71E821KA01D 
1000pF +10% 0.3 490-3184-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3184-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71E102KA01D 
1500pF +10% 0.3 490-3185-1-ND -26 1.56 4.50 | 490-3185-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71E152KA01D 
100pF +10% 0.3 490-1258-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1258-2-ND 15,000 8.64/M GRM033R71C101KD01D 
X7R 150pF +10% 0.3 490-3186-1-ND 23 1.37 3.94 | 490-3186-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71C151KD01D. 
220pF +10% 0.3 490-3187-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3187-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71C221KD01D. 
16 330pF +10% 0.3 490-3189-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-3189-2-ND 15,000 7.02/M GRM033R71C331KD01D 
470pF +10% 0.3 490-1259-1-ND 31 1.82 5.25 | 490-1259-2-ND 15,000 5.00/M GRM033R71C471KD01D. 
680pF +10% 0.3 490-1260-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1260-2-ND 15,000 8.64/M GRM033R71C681KD01D 
1000pF +10% 0.3 490-1261-1-ND 31 1.82 5.25 | 490-1261-2-ND 15,000 5.00/M GRM033R71C102KD01D 
3300pF +10% 0.3 490-3191-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3191-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71C332KA88D 
4700pF +10% 0.3 490-3192-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3192-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71A472KA01D 
10 6800pF +10% 0.3 490-3193-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3193-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71A682KA01D 
10000pF +10% 0.3 490-3194-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3194-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R71A103KA01D 
6.3 10000pF +10% 0.3 490-1262-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-1262-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R70J103KA01D 
x6S 4 68000pF +10% 0.3 490-4513-1-ND 36 2.15 6.19 | 490-4513-2-ND 15,000 6.00/M GRM033C80G683KE19D 
Apr +10% 0.3 490-4514-1-ND 43 2.54 7.31__| 490-4514-2-ND 15,000 7.00/M GRM033C80G104KE19D 
1500pF £10% 0.3 490-3161-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3161-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R61A152KA01D 
X5R 10 2200pF +10% 0.3 490-3162-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3162-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R61A222KA01D 
3300pF +10% 0.3 490-3163-1-ND -26 1.56 4.50 | 490-3163-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R61A332KA01D 
(Continued) 
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Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
4700pF +10% 0.3 490-3164-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3164-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R61A472KA01D 
10 6800pF +10% 0.3 490-3165-1-ND .26 1.56 4.50 | 490-3165-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R61A682KA01D 
10000pF +10% 0.3 490-3166-1-ND 26 1.56 4.50 | 490-3166-2-ND 15,000 4.00/M GRM033R61A103KA01D 
X5R 15000pF +10% 0.3 490-3168-1-ND 31 1.82 5.25 | 490-3168-2-ND 15,000 5.00/M GRM033R60J153KE01D 
0201 22000pF +10% 0.3 490-3169-1-ND 31 1.82 5.25 | 490-3169-2-ND 15,000 5.00/M GRM033R60J223KE01D 
6.3 33000pF +10% 0.3 490-3170-1-ND 36 2.15 6.19 | 490-3170-2-ND 15,000 6.00/M GRM033R60J333KE01D 
68000pF +10% 0.3 490-3171-1-ND 36 2.15 6.19 | 490-3171-2-ND 15,000 6.00/M GRMO033R60J683KE 19D 
ANF +10% 0.3 490-3167-1-ND 42 2.47 7.13 | 490-3167-2-ND 15,000 6.84/M GRM033R60J104KE19D 
Y5V 10 4700pF +80%, -20% 0.3 490-3197-1-ND 40 2.34 6.75 | 490-3197-2-ND 15,000 6.00/M GRM033F51A472ZD01D 
10000pF +80%, -20% 0.3 490-3195-1-ND 40 2.34 6.75 _| 490-3195-2-ND 15,000 6.00/M GRM033F51A103ZD01D. 
.5pF +.25pF 0.5 490-1263-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1263-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1HR50CZ01D. 
.75pF +.25pF 0.5 490-1264-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1264-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1HR75CZ01D. 
1.2pF +.25pF 0.5 490-1265-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1265-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H1R2CZ01D. 
1.5pF +.25pF 0.5 490-1266-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1266-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H1R5CZ01D. 
1.8pF +.25pF 0.5 490-3203-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-3203-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H1R8CZ01D 
2.2pF +.25pF 0.5 490-1267-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1267-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H2R2CZ01D 
2.4pF +.25pF 0.5 490-1268-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1268-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H2R4CZ01D. 
2.7pF +.25pF 0.5 490-1269-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1269-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H2R7CZ01D. 
3.0pF +.25pF 0.5 490-3205-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-3205-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H3ROCZ01D. 
3.3pF +.25pF 0.5 490-1270-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1270-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H3R3CZ01D 
3.6pF +.25pF 0.5 490-1271-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1271-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H3R6CZ01D 
3.9pF +.25pF 0.5 490-1272-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1272-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H3R9CZ01D. 
4.0pF +.25pF 0.5 490-3206-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-3206-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H4ROCZ01D. 
4.7pF +.25pF 0.5 490-1273-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1273-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H4R7CZ01D. 
5.0pF +.25pF 0.5 490-1274-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1274-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H5ROCZ01D. 
5.1pF +.5pF 0.5 490-3208-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-3208-2-ND 10,000 4.86/M GRM1555C1H5R1DZ01D. 
5.6pF +.5pF 0.5 490-1275-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1275-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H5R6DZ01D. 
6.0pF +.5pF 0.5 490-3209-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-3209-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H6RODZ01D. 
6.8pF +.5pF 0.5 490-1276-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1276-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H6R8DZ01D 
7.0pF +.5pF 0.5 490-1277-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1277-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H7RODZ01D 
7.5pF +.5pF 0.5 490-3211-1-ND -18 1.04 3.00 | 490-3211-2-ND 10,000 3.00/M GRM1555C1H7R5DZ01D. 
8.0pF +.5pF 0.5 490-3212-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-3212-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H8RODZ01D 
9.0pF +.5pF 0.5 490-3214-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-3214-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H9RODZ01D. 
10pF +5% 0.5 490-1278-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1278-2-ND 10,000 5.76/M GRM1555C1H100JZ01D 
12pF +5% 0.5 490-1279-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1279-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H120JZ01D 
15pF +5% 0.5 490-1280-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1280-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H150JZ01D 
18pF +5% 0.5 490-1281-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1281-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H180JZ01D 
20pF +5% 0.5 490-1282-1-ND .33 1.95 5.63 | 490-1282-2-ND 10,000 5.00/M GRM1555C1H200JZ01D 
coG 22pF +5% 0.5 490-1283-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1283-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H220JZ01D 
(NPO) 50 24pF +5% 0.5 490-3219-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-3219-2-ND 10,000 6.00/M GRM1555C1H240JZ01D 
27pF +5% 0.5 490-1284-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1284-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H270JZ01D 
30pF +5% 0.5 490-1285-1-ND .33 1.95 5.63 | 490-1285-2-ND 10,000 5.00/M GRM1555C1H300JZ01D 
33pF +5% 0.5 490-3220-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-3220-2-ND 10,000 4.86/M GRM1555C1H330JZ01D 
39pF +5% 0.5 490-1286-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1286-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H390JZ01D 
43pF +5% 0.5 490-3222-1-ND -39 2.28 6.56 | 490-3222-2-ND 10,000 6.30/M GRM1555C1H430JZ01D 
47pF +5% 0.5 490-1287-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1287-2-ND 10,000 5.58/M GRM1555C1H470JZ01D 
51pF +5% 0.5 490-3223-1-ND .34 2.02 5.81 | 490-3223-2-ND 10,000 6.00/M GRM1555C1H510JZ01D 
56pF +5% 0.5 490-1288-1-ND 21 1.24 3.56 | 490-1288-2-ND 10,000 3.00/M GRM1555C1H560JD01D 
68pF +5% 0.5 490-1289-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1289-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H680JZ01D 
75pF +5% 0.5 490-3225-1-ND -33 1.95 5.63 | 490-3225-2-ND 10,000 5.00/M GRM1555C1H750JZ01D 
82pF +5% 0.5 490-1290-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1290-2-ND 10,000 4.00/M GRM1555C1H820JZ01D 
100pF +5% 0.5 490-3458-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-3458-2-ND 10,000 3.60/M GRM1555C1H101JZ01D 
110pF +5% 0.5 490-3227-1-ND 40 2.34 6.75 | 490-3227-2-ND 10,000 6.00/M GRM1555C1H111JA01D. 
120pF +5% 0.5 490-1292-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1292-2-ND 10,000 6.00/M GRM1555C1H121JA01D. 
150pF +5% 0.5 490-3229-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-3229-2-ND 10,000 6.30/M GRM1555C1H151JA01D. 
160pF +5% 0.5 490-3230-1-ND 51 2.99 8.63 | 490-3230-2-ND 10,000 8.28/M GRM1555C1H161JA01D 
180pF +5% 0.5 490-3231-1-ND -36 2.15 6.19 | 490-3231-2-ND 10,000 6.00/M GRM1555C1H181JA01D. 
200pF +5% 0.5 490-3232-1-ND 51 2.99 8.63 | 490-3232-2-ND 10,000 8.28/M GRM1555C1H201JA01D. 
0402 220pF +5% 0.5 490-1293-1-ND .37 2.21 6.38 | 490-1293-2-ND 10,000 7.38/M GRM1555C1H221JA01D. 
270pF +5% 0.5 490-1294-1-ND AT 2.80 8.06 | 490-1294-2-ND 10,000 9.72/M GRM1555C1H271JA01D. 
330pF +5% 0.5 490-1295-1-ND AT 2.80 8.06 | 490-1295-2-ND 10,000 8.00/M GRM1555C1H331JA01D 
390pF +5% 0.5 490-1296-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1296-2-ND 10,000 8.00/M GRM1555C1H391JA01D. 
470pF +5% 0.5 490-1297-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1297-2-ND 10,000 8.00/M GRM1555C1H471JA01D. 
510pF +5% 0.5 490-3237-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-3237-2-ND 10,000 9.00/M GRM1555C1H511JA01D. 
560pF +5% 0.5 490-3238-1-ND 51 2.99 8.63 | 490-3238-2-ND 10,000 8.00/M GRM1555C1H561JA01D. 
620pF +5% 0.5 490-3239-1-ND -50 2.93 8.44 | 490-3239-2-ND 10,000 8.00/M GRM1555C1H621JA01D 
680pF +5% 0.5 490-3240-1-ND 51 2.99 8.63 | 490-3240-2-ND 10,000 8.00/M GRM1555C1H681JA01D. 
820pF +5% 0.5 490-3242-1-ND 64 3.77 10.88 | 490-3242-2-ND 10,000 10.00/M GRM1555C1H821JA01D. 
1000pF +5% 0.5 490-3244-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-3244-2-ND 10,000 12.00/M GRM1555C1H102JA01D. 
100 4700pF +£10% 0.5 490-3885-1-ND 231 1.82 5.25 | 490-3885-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R72A472KA01D 
220pF +10% 0.5 490-1298-1-ND .29 1.69 4.88 | 490-1298-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71H221KA01D 
270pF +10% 0.5 490-1299-1-ND 31 1.82 5.25 | 490-1299-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71H271KA01D 
470pF +10% 0.5 490-1300-1-ND .29 1.69 4.88 | 490-1300-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71H471KA01D 
560pF +10% 0.5 490-1301-1-ND AI 2.41 6.94 | 490-1301-2-ND 10,000 6.66/M GRM155R71H561KA01D 
680pF +10% 0.5 490-1302-1-ND .29 1.69 4.88 | 490-1302-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71H681KA01D 
820pF +10% 0.5 490-3250-1-ND 28 1.63 4.69 | 490-3250-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71H821KA01D 
1000pF +10% 0.5 490-1303-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1303-2-ND 10,000 4.00/M GRM155R71H102KA01D 
1200pF +10% 0.5 490-1304-1-ND .30 1.76 5.06 | 490-1304-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71H122KA01D 
50 1500pF +10% 0.5 490-3245-1-ND 25 1.50 4.31 | 490-3245-2-ND 10,000 4.00/M GRM155R71H152KA01D 
2200pF +10% 0.5 490-1305-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1305-2-ND 10,000 4.00/M GRM155R71H222KA01D 
2700pF +10% 0.5 490-1306-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-1306-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71H272KA01D 
3900pF +10% 0.5 490-1307-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-1307-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71H392KA01D 
4700pF +10% 0.5 490-1308-1-ND .22 1.30 3.75 | 490-1308-2-ND 10,000 4.00/M GRM155R71H472KA01D 
6800pF +10% 0.5 490-4515-1-ND .29 1.69 4.88 | 490-4515-2-ND 10,000 4.00/M GRM155R71H682KA88D 
X7R 10000pF +10% 0.5 490-4516-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-4516-2-ND 10,000 3.00/M GRM155R71H103KA88D 
15000pF +10% 0.5 490-4517-1-ND tl 1.82 5.25 | 490-4517-2-ND 10,000 4.00/M GRM155R71H153KA12D 
22000pF +10% 0.5 490-3884-1-ND 31 1.82 5.25 | 490-3884-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71H223KA12D 
4700pF +10% 0.5 490-1309-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1309-2-ND 10,000 4.00/M GRM155R71E472KA01D 
6800pF +10% 0.5 490-1310-1-ND 25 1.50 4.31 | 490-1310-2-ND 10,000 4.00/M GRM155R71E682KA01D 
8200pF +10% 0.5 490-1311-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1311-2-ND 10,000 8.64/M GRM155R71E822KA01D 
25 10000pF +10% 0.5 490-1312-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1312-2-ND 10,000 4.00/M GRM155R71E103KA01D 
15000pF +10% 0.5 490-3251-1-ND 31 1.82 5.25 | 490-3251-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71E153KA61D 
22000pF +£10% 0.5 490-3252-1-ND 31 1.82 5.25 | 490-3252-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71E223KA61D 
33000pF +10% 0.5 490-3253-1-ND A6 2.73 7.88 | 490-3253-2-ND 10,000 8.00/M GRM155R71E333KA88D 
47000pF +10% 0.5 490-3254-1-ND 36 2.15 6.19 | 490-3254-2-ND 10,000 6.00/M GRM155R71E473KA88D 
10000pF +10% 0.5 490-1313-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1313-2-ND 10,000 4.00/M GRM155R71C103KA01D 
16 15000pF +10% 0.5 490-1314-1-ND .30 1.76 5.06 | 490-1314-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71C153KA01D 
22000pF +10% 0.5 490-3256-1-ND .29 1.69 4.88 | 490-3256-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71C223KA01D 
AF +10% 0.5 490-3261-1-ND 25 1.50 4.31 | 490-3261-2-ND 10,000 4.00/M GRM155R71C104KA88D 
10 33000pF +10% 0.5 490-1315-1-ND 37 2.21 6.38 | 490-1315-2-ND 10,000 6.00/M GRM155R71A333KA01D 
47000pF +10% 0.5 490-1316-1-ND -30 1.76 5.06 | 490-1316-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R71A473KA01D 
68000pF +10% 0.5 490-1317-1-ND 92 5.46 15.75 | 490-1317-2-ND 10,000 15.12/M GRM155R61A683KA01D 
X5R 10 AF +10% 0.5 490-1318-1-ND .29 1.69 4.88 | 490-1318-2-ND 10,000 5.00/M GRM155R61A104KA01D 
.22UF +10% 0.5 490-3910-1-ND at 4.55 13.13 | 490-3910-2-ND 10,000 13.00/M GRM155R61A224KE19D 
-33pF +10% 0.5 490-3263-1-ND 91 5.40 15.56 | 490-3263-2-ND 10,000 15.00/M GRM155R61A334KE15D 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1755 


fanorator in Electronics 


Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


Reel” 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
A7UF +10% 0.5 490-3264-1-ND 88 5.20 15.00 | 490-3264-2-ND 10,000 14.00/M GRM155R61A474KE15D 
1pF +10% 0.5 490-3890-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-3890-2-ND 10,000 12.00/M GRM155R61A105KE15D 
.33UF +10% 0.5 490-3265-1-ND 91 5.40 15.56 | 490-3265-2-ND 10,000 15.00/M GRM155R60J334KE01D 
X5R 6.3 A7UF +10% 0.5 490-3266-1-ND 88 5.20 15.00 | 490-3266-2-ND 10,000 14.00/M GRM155R60J474KE19D 
1.0uF +10% 0.5 490-1320-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1320-2-ND 10,000 11.00/M GRM155R60J105KE19D 
1.0UF +20% 0.5 490-1319-1-ND 80 4.75 13.69 | 490-1319-2-ND 10,000 13.00/M GRM155R60J105ME19D 
2.2uF +20% 0.5 490-4519-1-ND 3.65 21.58 62.25 | 490-4519-2-ND 10,000 47.00/M GRM155R60J225ME15D 

4 2.2UF +20% 0.5 490-4518-1-ND 3.65 21.58 62.25 | 490-4518-2-ND 10,000 47.00/M GRM155R60G225ME15D 

2200pF +80, -20% 0.5 490-1321-1-ND 30 1.76 5.06 | 490-1321-2-ND 10,000 5.00/M GRM155F51H222ZA01D 

50 4700pF +80, -20% 0.5 490-1322-1-ND 30 1.76 5.06 | 490-1322-2-ND 10,000 5.00/M GRM155F51H472ZA01D 

10000pF +80, -20% 0.5 490-1323-1-ND 23 1.37 3.94 | 490-1323-2-ND 10,000 4.00/M GRM155F51H103ZA01D 

0402 10000pF +80, -20% 0.5 490-1324-1-ND 23 1.37 3.94 | 490-1324-2-ND 10,000 4.00/M GRM155F51E103ZA01D 
25 22000pF +80, -20% 0.5 490-1325-1-ND 23 1.37 3.94 | 490-1325-2-ND 10,000 4.00/M GRM155F51E223ZA01D 
47000pF +80, -20% 0.5 490-3270-1-ND 23 1.37 3.94 | 490-3270-2-ND 10,000 4.00/M GRM155F51E473ZA01D 

AF +80, -20% 0.5 490-3271-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-3271-2-ND 10,000 4.00/M GRM155F51E104ZA01D 

Ysv 22000pF +80, -20% 0.5 490-3272-1-ND 23 1.37 3.94 | 490-3272-2-ND 10,000 4.00/M GRM155F51C223ZA01D 
47000pF +80, -20% 0.5 490-1326-1-ND 23 1.37 3.94 | 490-1326-2-ND 10,000 4.00/M GRM155F51C473ZA01D 

16 YF +80, -20% 0.5 490-1327-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-1327-2-ND 10,000 4.00/M GRM155F51C104ZA01D 

.22UF +80, -20% 0.5 490-3273-1-ND 40 2.34 6.75 | 490-3273-2-ND 10,000 6.00/M GRM155F51C224ZA01D 

A7UF +80, -20% 0.5 490-3274-1-ND 44 2.60 7.50 | 490-3274-2-ND 10,000 7.00/M GRM155F51C474ZA01D 

40 .S3UF +80, -20% 0.5 490-3275-1-ND 70 4.16 12.00 | 490-3275-2-ND 10,000 11.52/M GRM155F51A334ZE01D 

A7UF +80, -20% 0.5 490-3276-1-ND AZ 2.80 8.06 | 490-3276-2-ND 10,000 8.00/M GRM155F51A474ZE01D 

63 YF +80, -20% 0.5 490-3277-1-ND 22 1.30 3.75 | 490-3277-2-ND 10,000 4.00/M GRM155F50J104ZA01D. 

: -68uF +80, -20% 0.5 490-3278-1-ND 78 4.62 13.31 | 490-3278-2-ND 10,000 12.78/M GRM155F50J684ZE01D. 
10pF +.25pF 0.8 490-3279-1-ND 52 3.06 8.81 | 490-3279-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A100RA01D 
11pF +5% 0.8 490-1328-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1328-2-ND 4,000 9.72/M GRM1885C2A110JA01D 
12pF +5% 0.8 490-1329-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1329-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A120JA01D 
13pF 45% 0.8 490-1330-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1330-2-ND 4,000 10.08/M GRM1885C2A130JA01D 
15pF +5% 0.8 490-1331-1-ND -50 2.93 8.44 | 490-1331-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A150JA01D 
16pF +5% 0.8 490-1332-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1332-2-ND 4,000 10.08/M GRM1885C2A160JA01D 
18pF 45% 0.8 490-1333-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1333-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A180JA01D 
20pF 45% 0.8 490-1334-1-ND 56 3.32 9.56 | 490-1334-2-ND 4,000 9.00/M GRM1885C2A200JA01D 
22pF +5% 0.8 490-1335-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1335-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A220JA01D 
24pF +5% 0.8 490-1336-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1336-2-ND 4,000 10.08/M GRM1885C2A240JA01D 
27pF +5% 0.8 490-1337-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1337-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A270JA01D 
30pF +5% 0.8 490-1338-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1338-2-ND 4,000 10.08/M GRM1885C2A300JA01D 
33pF 45% 0.8 490-1339-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1339-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A330JA01D 
36pF +5% 0.8 490-1340-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1340-2-ND 4,000 10.08/M GRM1885C2A360JA01D 
39pF +5% 0.8 490-1341-1-ND -50 2.93 8.44 | 490-1341-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A390JA01D 
43pF +5% 0.8 490-1342-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1342-2-ND 4,000 9.72/M GRM1885C2A430JA01D 
47pF +5% 0.8 490-1343-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1343-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A470JA01D 
51pF +5% 0.8 490-1344-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1344-2-ND 4,000 9.72/M GRM1885C2A510JA01D 
56pF 45% 0.8 490-1345-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1345-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A560JA01D 
62pF +5% 0.8 490-1346-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1346-2-ND 4,000 9.72/M GRM1885C2A620JA01D 
68pF +5% 0.8 490-1347-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1347-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A680JA01D 
75pF 45% 0.8 490-1348-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1348-2-ND 4,000 9.72/M GRM1885C2A750JA01D 

100 82pF +5% 0.8 490-1349-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1349-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A820JA01D 
91pF 45% 0.8 490-1350-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1350-2-ND 4,000 9.72/M GRM1885C2A910JA01D 
100pF +5% 0.8 490-1351-1-ND -50 2.93 8.44 | 490-1351-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C2A101JA01D 
110pF +5% 0.8 490-1352-1-ND 81 4.81 13.88 | 490-1352-2-ND 4,000 13.32/M GRM1885C2A111JA01D 
120pF 45% 0.8 490-1353-1-ND 76 4.49 12.94 | 490-1353-2-ND 4,000 12.00/M GRM1885C2A121JA01D 
130pF +5% 0.8 490-1354-1-ND 81 4.81 13.88 | 490-1354-2-ND 4,000 13.32/M GRM1885C2A131JA01D 
150pF +5% 0.8 490-1355-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1355-2-ND 4,000 9.00/M GRM1885C2A151JA01D 
160pF 45% 0.8 490-1356-1-ND 81 4.81 13.88 | 490-1356-2-ND 4,000 13.32/M GRM1885C2A161JA01D 
180pF +5% 0.8 490-1357-1-ND 76 4.49 12.94 | 490-1357-2-ND 4,000 12.00/M GRM1885C2A181JA01D 
200pF +5% 0.8 490-1358-1-ND 85 5.01 14.44 | 490-1358-2-ND 4,000 13.86/M GRM1885C2A201JA01D 
220pF 45% 0.8 490-1359-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1359-2-ND 4,000 11.00/M GRM1885C2A221JA01D 
240pF +5% 0.8 490-1360-1-ND 92 5.46 15.75 | 490-1360-2-ND 4,000 15.12/M GRM1885C2A241JA01D 
270pF +5% 0.8 490-1361-1-ND 84 4.94 14.25 | 490-1361-2-ND 4,000 14.00/M GRM1885C2A271JA01D 
300pF +5% 0.8 490-1362-1-ND 95 5.59 16.13 | 490-1362-2-ND 4,000 15.48/M GRM1885C2A301JA01D 
330pF +5% 0.8 490-1363-1-ND 70 4.16 12.00 | 490-1363-2-ND 4,000 12.00/M GRM1885C2A331JA01D 
360pF +5% 0.8 490-1364-1-ND 95 5.59 16.13 | 490-1364-2-ND 4,000 15.48/M GRM1885C2A361JA01D 
390pF 45% 0.8 490-1365-1-ND 88 5.20 15.00 | 490-1365-2-ND 4,000 14.00/M GRM1885C2A391JA01D 
430pF +5% 0.8 490-1366-1-ND -95 5.59 16.13 | 490-1366-2-ND 4,000 15.48/M GRM1885C2A431JA01D 
470pF +5% 0.8 490-1367-1-ND ee 4.55 13.13 | 490-1367-2-ND 4,000 13.00/M GRM1885C2A471JA01D 

0603 CoG 510pF +5% 0.8 490-1368-1-ND 1.07 6.31 18.19 | 490-1368-2-ND 4,000 17.46/M GRM1885C2A511JA01D 
(NPO) 560pF +5% 0.8 490-1369-1-ND 95 5.59 16.13 | 490-1369-2-ND 4,000 15.00/M GRM1885C2A561JA01D 
680pF +5% 0.8 490-3280-1-ND 1.14 6.76 19.50 | 490-3280-2-ND 4,000 19.00/M GRM1885C2A681JA01D 
1000pF +5% 0.8 490-3281-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 490-3281-2-ND 4,000 20.00/M GRM1885C2A102JA01D 
5pF +.25pF 0.8 490-1370-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1370-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1HR50CZ01D 
-75pF +.25pF 0.8 490-1371-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1371-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1HR75CZ01D 
1.0pF +.25pF 0.8 490-1372-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1372-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H1ROCZ01D 
1.1pF +.25pF 0.8 490-1373-1-ND 40 2.34 6.75 | 490-1373-2-ND 4,000 6.66/M GRM1885C1H1R1CZ01D 
1.2pF +.25pF 0.8 490-1374-1-ND A5 2.67 7.69 | 490-1374-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H1R2CZ01D 
1.3pF +.25pF 0.8 490-1375-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1375-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H1R3CZ01D 
1.5pF +.25pF 0.8 490-1376-1-ND A5 2.67 7.69 | 490-1376-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H1R5CZ01D 
1.6pF +.25pF 0.8 490-1377-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1377-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H1R6CZ01D 
1.8pF +.25pF 0.8 490-1378-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1378-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H1R8CZ01D 
2.0pF +.25pF 0.8 490-1379-1-ND 43 2.54 7.31 _| 490-1379-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H2ROCZ01D 
2.2pF +.25pF 0.8 490-1380-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1380-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H2R2CZ01D 
2.4pF +.25pF 0.8 490-1381-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1381-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H2R4CZ01D 
2.7pF +.25pF 0.8 490-1382-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1382-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H2R7CZ01D 
3.0pF +.25pF 0.8 490-1383-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1383-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H3ROCZ01D 
3.3pF +.25pF 0.8 490-1384-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1384-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H3R3CZ01D 
3.6pF +.25pF 0.8 490-1385-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1385-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H3R6CZ01D 
3.9pF +.25pF 0.8 490-1386-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1386-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H3R9CZ01D 

50 4.0pF +.25pF 0.8 490-1387-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1387-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H4ROCZ01D 
4.3pF +.25pF 0.8 490-1388-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1388-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H4R3CZ01D 
4.7pF +.25pF 0.8 490-1389-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1389-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H4R7CZ01D 
5.0pF +.25pF 0.8 490-1390-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1390-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H5ROCZ01D 
5.1pF +.5pF 0.8 490-1391-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1391-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H5R1DZ01D 
5.6pF +.5pF 0.8 490-1392-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1392-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H5R6DZ01D 
6.0pF +.5pF 0.8 490-1393-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1393-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H6RODZ01D 
6.2pF +.5pF 0.8 490-1394-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1394-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H6R2DZ01D 
6.8pF +.25pF 0.8 490-1395-1-ND 70 4.16 12.00 | 490-1395-2-ND 4,000 12.00/M GRM1885C1H6R8CZ01D 
6.8pF +.5pF 0.8 490-1396-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1396-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H6R8DZ01D 
7.0pF +.5pF 0.8 490-1397-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1397-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H7RODZ01D 
7.5pF +.5pF 0.8 490-1398-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1398-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H7R5DZ01D 
8.0pF +.5pF 0.8 490-1399-1-ND A3 2.54 7.31 _| 490-1399-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H8RODZ01D 
8.2pF +.5pF 0.8 490-1400-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1400-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H8R2DZ01D 
9.0pF +.5pF 0.8 490-1401-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1401-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H9RODZ01D 
9.1pF +.5pF 0.8 490-1402-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1402-2-ND 4,000 11.34/M GRM1885C1H9R1DZ01D 
10pF +5% 0.8 490-1403-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1403-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H100JA01D. 
11pF +5% 0.8 490-1404-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1404-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H110JA01D 
12pF +5% 0.8 490-1405-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1405-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H120JA01D. 

(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1756 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Reel” 


Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


fanorator in Electronics 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 

Code | Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
13pF +5% 0.8 490-1406-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1406-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H130JA01D 
15pF +5% 0.8 490-1407-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1407-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H150JA01D 
16pF +5% 0.8 490-1408-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1408-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H160JA01D 
18pF +5% 0.8 490-1409-1-ND A3 2.54 7.31 | 490-1409-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H180JA01D 
20pF +5% 0.8 490-1410-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1410-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C1H200JA01D 
22pF +5% 0.8 490-1411-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1411-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H220JA01D 
24pF +5% 0.8 490-1412-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1412-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C1H240JA01D 
27pF +5% 0.8 490-1413-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1413-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H270JA01D 
30pF +5% 0.8 490-1414-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1414-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C1H300JA01D 
33pF +5% 0.8 490-1415-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1415-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H330JA01D 
36pF +5% 0.8 490-1416-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1416-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C1H360JA01D 
39pF +5% 0.8 490-1417-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1417-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H390JA01D 
43pF +5% 0.8 490-1418-1-ND 2 4.23 12.19 | 490-1418-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H430JA01D 
47pF +5% 0.8 490-1419-1-ND A3 2.54 7.31 | 490-1419-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H470JA01D 
51pF +5% 0.8 490-1420-1-ND ae 4.23 12.19 | 490-1420-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H510JA01D 
56pF +5% 0.8 490-1421-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1421-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H560JA01D 
62pF 45% 0.8 490-1422-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1422-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H620JA01D 
68pF 45% 0.8 490-1423-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1423-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H680JA01D 
75pF +5% 0.8 490-1424-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1424-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C1H750JA01D 
82pF 45% 0.8 490-1425-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1425-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H820JA01D 
91pF +5% 0.8 490-1426-1-ND 12 4.23 12.19 | 490-1426-2-ND 4,000 11.70/M GRM1885C1H910JA01D 
100pF +5% 0.8 490-1427-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1427-2-ND 4,000 7.00/M GRM1885C1H101JA01D 
110pF +5% 0.8 490-1428-1-ND 1.03 6.11 17.63 | 490-1428-2-ND 4,000 16.92/M GRM1885C1H111JA01D 
120pF +5% 0.8 490-1429-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1429-2-ND 4,000 11.00/M GRM1885C1H121JA01D 
130pF +5% 0.8 490-1430-1-ND 1.05 6.18 17.81 | 490-1430-2-ND 4,000 17.10/M GRM1885C1H131JA01D 
150pF +5% 0.8 490-1431-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1431-2-ND 4,000 8.00/M GRM1885C1H151JA01D 
160pF +5% 0.8 490-1432-1-ND 1.03 6.11 17.63 | 490-1432-2-ND 4,000 16.92/M GRM1885C1H161JA01D 
CoG 0 180pF +5% 0.8 490-1433-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1433-2-ND 4,000 11.00/M GRM1885C1H181JA01D 
(NPO) 5 200pF +5% 0.8 490-1434-1-ND 1.05 6.18 17.81 | 490-1434-2-ND 4,000 17.10/M GRM1885C1H201JA01D 
220pF +5% 0.8 490-1435-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1435-2-ND 4,000 9.00/M GRM1885C1H221JA01D 
240pF +5% 0.8 490-1436-1-ND 1.09 6.44 18.56 | 490-1436-2-ND 4,000 17.82/M GRM1885C1H241JA01D 
270pF +5% 0.8 490-1437-1-ND .70 4.16 12.00 | 490-1437-2-ND 4,000 12.00/M GRM1885C1H271JA01D 
300pF +5% 0.8 490-1438-1-ND 1.13 6.70 19.31 | 490-1438-2-ND 4,000 18.54/M GRM1885C1H301JA01D 
330pF +5% 0.8 490-1439-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1439-2-ND 4,000 9.00/M GRM1885C1H331JA01D 
360pF +5% 0.8 490-1440-1-ND 1.13 6.70 19.31 | 490-1440-2-ND 4,000 18.54/M GRM1885C1H361JA01D 
390pF +5% 0.8 490-1441-1-ND 76 4.49 12.94 | 490-1441-2-ND 4,000 12.00/M GRM1885C1H391JA01D 
430pF +5% 0.8 490-1442-1-ND 1.18 6.96 20.06 | 490-1442-2-ND 4,000 19.26/M GRM1885C1H431JA01D 
470pF +5% 0.8 490-1443-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1443-2-ND 4,000 10.00/M GRM1885C1H471JA01D 
510pF +5% 0.8 490-1444-1-ND 1.34 7.93 22.88 | 490-1444-2-ND 4,000 21.96/M GRM1885C1H511JA01D 
560pF +5% 0.8 490-1445-1-ND WT 4.55 13.13 | 490-1445-2-ND 4,000 13.00/M GRM1885C1H561JA01D 
620pF +5% 0.8 490-1446-1-ND 94 5.53 15.94 | 490-1446-2-ND 4,000 15.30/M GRM1885C1H621JA01D 
680pF +5% 0.8 490-1447-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-1447-2-ND 4,000 12.00/M GRM1885C1H681JA01D 
750pF +5% 0.8 490-1448-1-ND 1.17 6.89 19.88 | 490-1448-2-ND 4,000 19.08/M GRM1885C1H751JA01D 
820pF +5% 0.8 490-1449-1-ND 1.03 6.11 17.63 | 490-1449-2-ND 4,000 17.00/M GRM1885C1H821JA01D 
910pF +5% 0.8 490-1450-1-ND 1.17 6.89 19.88 | 490-1450-2-ND 4,000 19.08/M GRM1885C1H911JA01D 
1000pF +5% 0.8 490-1451-1-ND 16 4.49 12.94 | 490-1451-2-ND 4,000 12.00/M GRM1885C1H102JA01D 
1100pF +5% 0.8 490-1452-1-ND 1.18 6.96 20.06 | 490-1452-2-ND. 4,000 19.26/M GRM1885C1H112JA01D 
1200pF +5% 0.8 490-1453-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-1453-2-ND 4,000 18.00/M GRM1885C1H122JA01D 
1300pF +5% 0.8 490-1454-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 490-1454-2-ND. 4,000 19.80/M GRM1885C1H132JA01D 
1500pF +5% 0.8 490-1455-1-ND 1.09 6.44 18.56 | 490-1455-2-ND 4,000 18.00/M GRM1885C1H152JA01D 
1600pF 45% 0.8 490-1456-1-ND 1.30 7.67 22.13 | 490-1456-2-ND 4,000 21.24/M GRM1885C1H162JA01D 
1800pF +5% 0.8 490-1457-1-ND 1.18 6.96 20.06 | 490-1457-2-ND 4,000 19.00/M GRM1885C1H182JA01D 
2000pF +5% 0.8 490-1458-1-ND 1.34 7.93 22.88 | 490-1458-2-ND 4,000 21.96/M GRM1885C1H202JA01D 
0603 2200pF +5% 0.8 490-1459-1-ND 1.14 6.76 19.50 | 490-1459-2-ND 4,000 19.00/M GRM1885C1H222JA01D 
2400pF +5% 0.8 490-3282-1-ND 1.61 9.49 27.38 | 490-3282-2-ND 4,000 26.00/M GRM1885C1H242JA01D 
2700pF +5% 0.8 490-3283-1-ND 1.45 8.58 24.75 | 490-3283-2-ND. 4,000 24.00/M GRM1885C1H272JA01D 
220pF +10% 0.8 490-3521-1-ND 1.12 6.63 19.13 | 490-3521-2-ND 4,000 18.00/M GRM188R72E221KW07D 
330pF +10% 0.8 490-3522-1-ND 1.12 6.63 19.13 | 490-3522-2-ND 4,000 18.00/M GRM188R72E331KW07D 
470pF +10% 0.8 490-3523-1-ND 1.12 6.63 19.13 | 490-3523-2-ND 4,000 18.00/M GRM188R72E471KW07D 
250 680pF +10% 0.8 490-3524-1-ND 1.12 6.63 19.13 | 490-3524-2-ND 4,000 18.00/M GRM188R72E681KW07D 
1000pF +10% 0.8 490-3526-1-ND 1.12 6.63 19.13 | 490-3526-2-ND 4,000 18.00/M GRM188R72E102KW07D 
1500pF +10% 0.8 490-3528-1-ND 1.12 6.63 19.13 | 490-3528-2-ND 4,000 18.00/M GRM188R72E152KW07D 
2200pF +10% 0.8 490-3530-1-ND q.12 6.63 19.13 | 490-3530-2-ND 4,000 18.00/M GRM188R72E222KW07D 
220pF +10% 0.8 490-1460-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1460-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R72A221KA01D 
220pF +20% 0.8 490-1461-1-ND 66 3.90 11.25 | 490-1461-2-ND 4,000 10.80/M GRM188R72A221MA01D 
270pF +10% 0.8 490-1462-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1462-2-ND 4,000 10.98/M GRM188R72A271KA01D 
330pF +10% 0.8 490-1464-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1464-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R72A331KA01D 
330pF +20% 0.8 490-1463-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1463-2-ND 4,000 10.98/M GRM188R72A331MA01D 
390pF +10% 0.8 490-1465-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1465-2-ND 4,000 10.98/M GRM188R72A391KA01D 
470pF +10% 0.8 490-1467-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1467-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R72A471KA01D 
470pF +20% 0.8 490-1466-1-ND 66 3.90 11.25 | 490-1466-2-ND 4,000 10.80/M GRM188R72A471MA01D 
560pF +10% 0.8 490-1468-1-ND 68 4.03 11.63 | 490-1468-2-ND 4,000 11.16/M GRM188R72A561KA01D 
680pF +10% 0.8 490-1469-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1469-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R72A681KA01D 
680pF +20% 0.8 490-1470-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1470-2-ND 4,000 10.98/M GRM188R72A681MA01D 
400 820pF +10% 0.8 490-1471-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1471-2-ND 4,000 10.98/M GRM188R72A821KA01D 
1000pF +10% 0.8 490-1472-1-ND A3 2.54 7.31 | 490-1472-2-ND 4,000 7.00/M GRM188R72A102KA01D 
1000pF +20% 0.8 490-1473-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1473-2-ND 4,000 8.82/M GRM188R72A102MA01D 
1200pF +10% 0.8 490-1474-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1474-2-ND 4,000 10.08/M GRM188R72A122KA01D 
1500pF +10% 0.8 490-1475-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1475-2-ND 4,000 8.00/M GRM188R72A152KA01D 
X7R 1500pF +20% 0.8 490-1476-1-ND 58 3.45 9.94 | 490-1476-2-ND 4,000 9.54/M GRM188R72A152MA01D 
1800pF +10% 0.8 490-1477-1-ND 63 3.71 10.69 | 490-1477-2-ND 4,000 10.26/M GRM188R72A182KA01D 
2200pF +10% 0.8 490-1478-1-ND 46 2.73 7.88 | 490-1478-2-ND 4,000 8.00/M GRM188R72A222KA01D 
2200pF +20% 0.8 490-1479-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1479-2-ND 4,000 8.82/M GRM188R72A222MA01D 
2700pF +10% 0.8 490-1480-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1480-2-ND 4,000 10.98/M GRM188R72A272KA01D 
3300pF +10% 0.8 490-1481-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1481-2-ND 4,000 8.00/M GRM188R72A332KA01D 
3300pF +20% 0.8 490-1482-1-ND 58 3.45 9.94 | 490-1482-2-ND 4,000 9.54/M GRM188R72A332MA01D 
22000pF +10% 0.8 490-3284-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-3284-2-ND 4,000 11.00/M GRM188R72A223KAC4D 
AF +10% 0.8 490-3285-1-ND 1.90 11.25 32.44 | 490-3285-2-ND. 4,000 31.00/M GRM188R72A104KA35D 
220pF +10% 0.8 490-1483-1-ND 46 2.73 7.88 | 490-1483-2-ND 4,000 8.00/M GRM188R71H221KA01D 
220pF +20% 0.8 490-1484-1-ND 1.01 5.98 17.25 | 490-1484-2-ND 4,000 16.56/M GRM188R71H221MA01D 
270pF +10% 0.8 490-1485-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1485-2-ND 4,000 9.72/M GRM188R71H271KA01D 
330pF +10% 0.8 490-1486-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1486-2-ND 4,000 8.00/M GRM188R71H331KA01D 
330pF +20% 0.8 490-1487-1-ND 58 3.45 9.94 | 490-1487-2-ND 4,000 9.54/M GRM188R71H331MA01D 
390pF +10% 0.8 490-1555-1-ND 68 4.03 11.63 | 490-1555-2-ND 4,000 11.16/M GRM188R71H391KA01D 
470pF +10% 0.8 490-1489-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1489-2-ND 4,000 7.00/M GRM188R71H471KA01D 
470pF +20% 0.8 490-1488-1-ND 66 3.90 11.25 | 490-1488-2-ND 4,000 10.80/M GRM188R71H471MA01D 
50 560pF +10% 0.8 490-1490-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1490-2-ND 4,000 10.98/M GRM188R71H561KA01D 
680pF +10% 0.8 490-1491-1-ND 46 2.73 7.88 | 490-1491-2-ND 4,000 8.00/M GRM188R71H681KA01D 
680pF +20% 0.8 490-1492-1-ND Ryd 3.38 9.75 | 490-1492-2-ND 4,000 9.36/M GRM188R71H681MA01D 
820pF +10% 0.8 490-1493-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1493-2-ND 4,000 8.00/M GRM188R71H821KA01D 
1000pF +10% 0.8 490-1494-1-ND 35 2.08 6.00 | 490-1494-2-ND 4,000 6.00/M GRM188R71H102KA01D 
1000pF +20% 0.8 490-1495-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1495-2-ND 4,000 9.36/M GRM188R71H102MA01D 
1200pF +10% 0.8 490-1496-1-ND 40 2.34 6.75 | 490-1496-2-ND 4,000 6.00/M GRM188R71H122KA01D 
1500pF +10% 0.8 490-1498-1-ND 39 2.28 6.56 | 490-1498-2-ND 4,000 6.00/M GRM188R71H152KA01D 
1500pF +20% 0.8 490-1497-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1497-2-ND 4,000 10.62/M GRM188R71H152MA01D 
1800pF +10% 0.8 490-1499-1-ND 66 3.90 11.25 | 490-1499-2-ND 4,000 10.80/M GRM188R71H182KA01D 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


fanorator in Electronics 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2200pF +10% 0.8 490-1500-1-ND 36 2.15 6.19 | 490-1500-2-ND 4,000 6.00/M GRM188R71H222KA01D 
2200pF +20% 0.8 490-1501-1-ND At 2.41 6.94 | 490-1501-2-ND 4,000 6.66/M GRM188R71H222MA01D 
2700pF +10% 0.8 490-1502-1-ND 45 2.67 7.69 | 490-1502-2-ND 4,000 7.00/M GRM188R71H272KA01D 
3300pF +10% 0.8 490-1503-1-ND 39 2.28 6.56 | 490-1503-2-ND 4,000 6.00/M GRM188R71H332KA01D 
3300pF +20% 0.8 490-1560-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1560-2-ND 4,000 10.62/M GRM188R71H332MA01D 
3900pF +10% 0.8 490-1504-1-ND 68 4.03 11.63 | 490-1504-2-ND 4,000 11.16/M GRM188R71H392KA01D 
4700pF +10% 0.8 490-1506-1-ND 36 2.15 6.19 | 490-1506-2-ND 4,000 6.00/M GRM188R71H472KA01D 
4700pF +20% 0.8 490-1505-1-ND 63 3.71 10.69 | 490-1505-2-ND 4,000 10.26/M GRM188R71H472MA01D 
8200pF +10% 0.8 490-1510-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1510-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R71H822KA01D 
6800pF +20% 0.8 490-1509-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-1509-2-ND 4,000 11.70/M GRM188R71H682MA01D 
5600pF +10% 0.8 490-1507-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1507-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R71H562KA01D 
6800pF +10% 0.8 490-1508-1-ND 39 2.28 6.56 | 490-1508-2-ND 4,000 6.00/M GRM188R71H682KA01D 
50 10000pF +10% 0.8 490-1512-1-ND 35 2.08 6.00 | 490-1512-2-ND 4,000 6.00/M GRM188R71H103KA01D 
10000pF +20% 0.8 490-1511-1-ND 34 2.02 5.81 | 490-1511-2-ND 4,000 6.00/M GRM188R71H103MA01D 
12000pF +10% 0.8 490-1513-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1513-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R71H123KA01D 
15000pF +10% 0.8 490-1514-1-ND 43 2.54 7.31 | 490-1514-2-ND 4,000 7.00/M GRM188R71H153KA01D 
15000pF +20% 0.8 490-1515-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1515-2-ND 4,000 9.36/M GRM188R71H153MA01D 
18000pF +10% 0.8 490-1516-1-ND 58 3.45 9.94 | 490-1516-2-ND 4,000 10.00/M GRM188R71H183KA01D 
22000pF +10% 0.8 490-1517-1-ND 50 2.93 8.44 | 490-1517-2-ND 4,000 8.00/M GRM188R71H223KA01D 
22000pF +20% 0.8 490-1518-1-ND 59 3.51 10.13 | 490-1518-2-ND 4,000 9.72/M GRM188R71H223MA01D 
33000pF +10% 0.8 490-3286-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-3286-2-ND 4,000 10.00/M GRM188R71H333KA61D 
47000pF +10% 0.8 490-3287-1-ND 70 4.16 12.00 | 490-3287-2-ND 4,000 12.00/M GRM188R71H473KA61D 
68000pF +10% 0.8 490-3288-1-ND 73 4.29 12.38 | 490-3288-2-ND 4,000 12.00/M GRM188R71H683KA93D 
AF +10% 0.8 490-1519-1-ND 61 3.58 10.31 | 490-1519-2-ND 4,000 10.00/M GRM188R71H104KA93D 
10000pF +10% 0.8 490-1520-1-ND 35 2.08 6.00 | 490-1520-2-ND 4,000 6.00/M GRM188R71E103KA01D 
X7R 33000pF +10% 0.8 490-1521-1-ND 55 3.25 9.38 | 490-1521-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R71E333KA01D 
47000pF +10% 0.8 490-1522-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1522-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R71E473KA01D 
25 68000pF +10% 0.8 490-1523-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1523-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R71E683KA01D 
AF +10% 0.8 490-1524-1-ND 52 3.06 8.81 | 490-1524-2-ND 4,000 8.00/M GRM188R71E104KA01D 
.22UF +10% 0.8 490-3290-1-ND 1.13 6.70 19.31 | 490-3290-2-ND 4,000 19.00/M GRM188R71E224KA88D 
A7UF +10% 0.8 490-3291-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 490-3291-2-ND 4,000 22.00/M GRM188R71E474KA12D 
10000pF +10% 0.8 490-1525-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1525-2-ND 4,000 8.82/M GRM188R71C103KA01D 
12000pF +10% 0.8 490-1526-1-ND 70 4.16 12.00 | 490-1526-2-ND 4,000 11.52/M GRM188R71C123KA01D 
22000pF +10% 0.8 490-1527-1-ND 42 2.47 7.13 | 490-1527-2-ND 4,000 7.00/M GRM188R71C223KA01D 
33000pF +10% 0.8 490-1528-1-ND 52 3.06 8.81 | 490-1528-2-ND 4,000 8.00/M GRM188R71C333KA01D 
47000pF +10% 0.8 490-1529-1-ND 52 3.06 8.81 | 490-1529-2-ND 4,000 8.00/M GRM188R71C473KA01D 
56000pF +10% 0.8 490-1530-1-ND 1.28 7.54 21.75 | 490-1530-2-ND 4,000 20.88/M GRM188R71C563KA01D 
16 68000pF +10% 0.8 490-1531-1-ND 54 3.19 9.19 | 490-1531-2-ND 4,000 9.00/M GRM188R71C683KA01D 
AF +10% 0.8 490-1532-1-ND 42 2.47 7.13 | 490-1532-2-ND 4,000 7.00/M GRM188R71C104KA01D 
-15uF +10% 0.8 490-3292-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-3292-2-ND 4,000 11.00/M GRM188R71C154KA01D 
.22UF +10% 0.8 490-3293-1-ND 91 5.40 15.56 | 490-3293-2-ND 4,000 15.00/M GRM188R71C224KA01D 
-33UF +10% 0.8 490-3294-1-ND 1.07 6.31 18.19 | 490-3294-2-ND 4,000 17.00/M GRM188R71C334KA01D 
ATUF +10% 0.8 490-3295-1-ND 1.17 6.89 19.88 | 490-3295-2-ND 4,000 19.00/M GRM188R71C474KA88D 
1.0uF +10% 0.8 490-3900-1-ND 3.21 18.98 54.75 | 490-3900-2-ND 4,000 53.00/M GRM188R71C105KA12D 
T5uF +10% 0.8 490-1533-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1533-2-ND 4,000 11.00/M GRM188R71A154KA01D 
-15UF +20% 0.8 490-1534-1-ND 1.24 7.35 21.19 | 490-1534-2-ND 4,000 20.34/M GRM188R71A154MA01D 
10 .22UF +10% 0.8 490-1535-1-ND 92 5.46 15.75 | 490-1535-2-ND 4,000 15.00/M GRM188R71A224KA01D 
1.0UF +10% 0.8 490-3899-1-ND 3.21 18.98 54.75 | 490-3899-2-ND 4,000 53.00/M GRM188R71A105KA61D 
2.2uF +10% 0.8 490-4520-1-ND 2.59 15.28 44.06 | 490-4520-2-ND 4,000 42.00/M GRM188R71A225KE15D 
6.3 1.0uF +10% 0.8 490-3898-1-ND 3.21 18.98 54.75 | 490-3898-2-ND 4,000 53.00/M GRM188R70J105KA01D 
25 1.0uF +10% 0.8 490-3897-1-ND 87 5.14 14.81 | 490-3897-2-ND 4,000 14.00/M GRM188R61E105KA12D 
1.0UF +10% 0.5 490-3894-1-ND 1.50 8.84 25.50 | 490-3894-2-ND 4,000 24.00/M GRM185R61C105KE44D 
16 1.0UF +10% 0.8 490-1536-1-ND 75 4.42 12.75 | 490-1536-2-ND 4,000 12.00/M GRM188R61C105KA93D 
2.2uF +10% 0.8 490-3296-1-ND 1.84 10.86 31.31 | 490-3296-2-ND 4,000 30.00/M GRM188R61C225KE15D 
-33UF +10% 0.8 490-1538-1-ND 1.69 10.01 28.88 | 490-1538-2-ND 4,000 27.72/M GRM188R61A334KA61D 
0603 A7UF +10% 0.8 490-1539-1-ND 95 5.59 16.13 | 490-1539-2-ND 4,000 15.00/M GRM188R61A474KA61D 
ATUF +20% 0.8 490-1540-1-ND 1.47 8.71 25.13 | 490-1540-2-ND 4,000 24.12/M GRM188R61A474MA61D 
-68UF +10% 0.8 490-1541-1-ND 96 5.66 16.31 | 490-1541-2-ND 4,000 16.00/M GRM188R61A684KA61D 
10 1.0uF +10% 0.5 490-3893-1-ND 1.50 8.84 25.50 | 490-3893-2-ND 4,000 24.00/M GRM185R61A105KE36D 
1.0UF +10% 0.8 490-1543-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1543-2-ND 4,000 10.00/M GRM188R61A105KA61D 
1.0UF +20% 0.8 490-1544-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-1544-2-ND 4,000 12.00/M GRM188R61A105MA61D 
X5R 2.2UF +10% 0.8 490-1545-1-ND ral 10.08 29.06 | 490-1545-2-ND 4,000 28.00/M GRM188R61A225KE34D 
2.2uF +20% 0.8 490-1546-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 490-1546-2-ND 4,000 28.00/M GRM188R61A225ME34D 
-33UF +10% 0.8 490-1547-1-ND 1.88 1112 32.06 | 490-1547-2-ND 4,000 30.78/M GRM188R60J334KA01D 
A7UF +10% 0.8 490-1548-1-ND 1.47 8.71 25.13 | 490-1548-2-ND 4,000 24.12/M GRM188R60J474KA01D 
1.0UF +10% 0.8 490-1550-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1550-2-ND 4,000 10.00/M GRM188R60J105KA01D 
1.0UF +20% 0.8 490-1549-1-ND 1.31 7.74 22.31 | 490-1549-2-ND 4,000 21.42/M GRM188R60J105MA01D 
63 2.2uF +10% 0.5 490-3267-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 490-3267-2-ND 4,000 28.00/M GRM185R60J225KE26D 
2.2UF +10% 0.8 490-1552-1-ND 1.77 10.47 30.19 | 490-1552-2-ND 4,000 29.00/M GRM188R60J225KE01D 
2.2uF +20% 0.8 490-1551-1-ND 2.01 11.90 34.31 | 490-1551-2-ND 4,000 33.00/M GRM188R60J225ME01D 
4.7uF +10% 0.8 490-3297-1-ND 2.13 12.61 36.38 | 490-3297-2-ND 4,000 35.00/M GRM188R60J475KE19D 
4.7uF +20% 0.5 490-3892-1-ND 2.13 12.61 36.38 | 490-3892-2-ND 4,000 35.00/M GRM185R60J475ME15D 
10yF +20% 0.8 490-3896-1-ND 6.38 37.70 108.75 | 490-3896-2-ND 4,000 104.00/M GRM188R60J106ME47D 
4 4.7uF 420% 0.5 490-3891-1-ND 3.10 18.33 52.88 | 490-3891-2-ND 4,000 51.00/M GRM185R60G475ME15D 
10yF +20% 0.8 490-3298-1-ND 6.38 37.70 108.75 | 490-3298-2-ND 4,000 104.00/M GRM188R60G106ME47D 
X6S 10 2.2UF +10% 0.8 490-4521-1-ND 1.71 10.08 29.06 | 490-4521-2-ND 4,000 28.00/M GRM188C81A225KE34D 
100 2200pF +80, -20% 0.8 490-1553-1-ND 1.42 8.39 24.19 | 490-1553-2-ND 4,000 23.22/M GRM188F52A222ZD01D 
3300pF +80, -20% 0.8 490-1554-1-ND 1.42 8.39 24.19 | 490-1554-2-ND 4,000 23.22/M GRM188F52A332ZD01D 
1000pF +80, -20% 0.8 490-1556-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1556-2-ND 4,000 9.36/M GRM188F51H102ZA01D 
1500pF +80, -20% 0.8 490-1557-1-ND 63 3.71 10.69 | 490-1557-2-ND 4,000 10.26/M GRM188F51H152ZA01D 
2200pF +80, -20% 0.8 490-1558-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1558-2-ND 4,000 9.36/M GRM188F51H222ZA01D 
3300pF +80, -20% 0.8 490-1559-1-ND 63 3.71 10.69 | 490-1559-2-ND 4,000 10.26/M GRM188F51H332ZA01D 
6800pF +80, -20% 0.8 490-1562-1-ND 73 4.29 12.38 | 490-1562-2-ND 4,000 11.88/M GRM188F51H682ZA01D. 
4700pF +80, -20% 0.8 490-1561-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1561-2-ND 4,000 9.36/M GRM188F51H472ZA01D 
50 10000pF +80, -20% 0.8 490-1563-1-ND 35 2.08 6.00 | 490-1563-2-ND 4,000 6.00/M GRM188F51H103ZA01D 
15000pF +80, -20% 0.8 490-1564-1-ND 67 3.97 11.44 | 490-1564-2-ND 4,000 10.98/M GRM188F51H153ZA01D 
22000pF +80, -20% 0.8 490-1565-1-ND 39 2.28 6.56 | 490-1565-2-ND 4,000 6.00/M GRM188F51H223ZA01D 
33000pF +80, -20% 0.8 490-1566-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1566-2-ND 4,000 11.34/M GRM188F51H333ZA01D 
47000pF +80, -20% 0.8 490-1567-1-ND 39 2.28 6.56 | 490-1567-2-ND 4,000 6.00/M GRM188F51H473ZA01D 
AF +80, -20% 0.8 490-1568-1-ND 35 2.08 6.00 | 490-1568-2-ND 4,000 6.00/M GRM188F51H104ZA01D 
Y5V -22UF +80, -20% 0.8 490-1569-1-ND 76 4.49 12.94 | 490-1569-2-ND 4,000 12.00/M GRM188F51H224ZA01D. 
1000pF +80, -20% 0.8 490-1570-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1570-2-ND 4,000 9.36/M GRM188F51E102ZA01D 
4700pF +80, -20% 0.8 490-1571-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1571-2-ND 4,000 9.36/M GRM188F51E472ZA01D 
10000pF +80, -20% 0.8 490-1572-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1572-2-ND 4,000 9.36/M GRM188F51E103ZA01D 
33000pF +80, -20% 0.8 490-1573-1-ND 57 3.38 9.75 | 490-1573-2-ND 4,000 9.36/M GRM188F51E333ZA01D 
25 47000pF +80, -20% 0.8 490-1574-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1574-2-ND 4,000 8.64/M GRM188F51E473ZA01D 
YF +80, -20% 0.8 490-1575-1-ND 33 1.95 5.63 | 490-1575-2-ND 4,000 5.00/M GRM188F51E104ZA01D 
.22UF +80, -20% 0.8 490-3299-1-ND 76 4.49 12.94 | 490-3299-2-ND 4,000 12.00/M GRM188F51E224ZA01D 
A7UF +80, -20% 0.8 490-3300-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-3300-2-ND 4,000 12.00/M GRM188F51E474ZA01D 
1.0uF +80, -20% 0.8 490-3895-1-ND 72 4.23 12.19 | 490-3895-2-ND 4,000 12.00/M GRM188F51E105ZA12D 
47000pF +80, -20% 0.8 490-1576-1-ND 53 3.12 9.00 | 490-1576-2-ND 4,000 8.64/M GRM188F51C473ZA01D 
YF +80, -20% 0.8 490-1577-1-ND 33 1.95 5.63 | 490-1577-2-ND 4,000 5.00/M GRM188F51C104ZA01D 
16 -15uF +80, -20% 0.8 490-1578-1-ND 1.08 6.37 18.38 | 490-1578-2-ND 4,000 17.64/M GRM188F51C154ZA01D 
.22UF +80, -20% 0.8 490-3301-1-ND 64 3.77 10.88 | 490-3301-2-ND 4,000 10.00/M GRM188F51C224ZA01D 
-33UF +80, -20% 0.8 490-1579-1-ND 92 5.46 15.75 | 490-1579-2-ND 4,000 15.00/M GRM188F51C334ZA01D 
A7UF +80, -20% 0.8 490-1580-1-ND 69 4.10 11.81 | 490-1580-2-ND 4,000 11.00/M GRM188F51C474ZA01D. 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Reel” 


Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


tanorator in Eleetrentes 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
-68 UF +80, -20% 0.8 490-1581-1-ND 97 5.72 16.50 | 490-1581-2-ND 4,000 15.84/M GRM188F51C684ZA01D 
1.0uF +80, -20% 0.8 490-1582-1-ND A7 2.80 8.06 | 490-1582-2-ND 4,000 8.00/M GRM188F51C105ZA01D. 
ATUF +80, -20% 0.8 490-1583-1-ND 97 $72 16.50 | 490-1583-2-ND 4,000 15.84/M GRM188F51A474ZA01D 
10 -68uF +80, -20% 0.8 490-1584-1-ND 2.18 12.87 37.13 | 490-1584-2-ND 4,000 35.64/M GRM188F51A684ZA01D 
0603 Y5V 1.0uF +80, -20% 0.8 490-1585-1-ND AZ 2.80 8.06 | 490-1585-2-ND 4,000 8.00/M GRM188F51A105ZA01D 
2.2UF +80, -20% 0.8 490-1586-1-ND 1.11 6.57 18.94 | 490-1586-2-ND 4,000 18.00/M GRM188F51A225ZE01D 
4.7uF +80, -20% 0.8 490-3302-1-ND 1.25 7.41 21.38 | 490-3302-2-ND 4,000 21.00/M GRM188F51A475ZE20D 
63 2.2uF +80, -20% 0.8 490-1587-1-ND 1.11 6.57 18.94 | 490-1587-2-ND 4,000 18.00/M GRM188F50J225ZE01D 
: 4.7uF +80, -20% 0.8 490-3303-1-ND 1.25 7.41 21.38 | 490-3303-2-ND 4,000 21.00/M GRM188F50J475ZE20D 
Z5U 50 10000pF +20% 0.8 490-1588-1-ND 65 3.84 11.06 | — _ = GRM188E41H103MA01D 
p| +5% 85 }- 15! 7 ; 5 590-2- i g 5! 
22pF +5% 0.85 490-1591-1-ND 2.08 12.29 35.44 | 490-1591-2-ND 4,000 34.00/M GRM2195C2A220JZ01D. 
33pF +5% 0.85 490-1592-1-ND 2.08 12.29 35.44 | 490-1592-2-ND 4,000 34.00/M GRM2195C2A330JZ01D 
47pF +5% 0.85 490-1593-1-ND 2.08 12.29 35.44 | 490-1593-2-ND 4,000 34.00/M GRM2195C2A470JZ01D 
56pF 45% 0.85 490-1594-1-ND 2.08 12.29 35.44 | 490-1594-2-ND 4,000 34.00/M GRM2195C2A560JZ01D. 
68pF +5% 0.85 490-1595-1-ND 2.02 11.96 34.50 | 490-1595-2-ND 4,000 33.00/M GRM2195C2A680JZ01D 
75pF 45% 0.85 490-1596-1-ND 1.90 11.25 32.44 | 490-1596-2-ND 4,000 31.00/M GRM2195C2A750JZ01D. 
82pF 45% 0.85 490-1597-1-ND 2.02 11.96 34.50 | 490-1597-2-ND 4,000 33.00/M GRM2195C2A820JZ01D 
91pF +5% 0.85 490-1598-1-ND 1.77 10.47 30.19 | 490-1598-2-ND 4,000 28.98/M GRM2195C2A910JZ01D. 
100pF +5% 0.6 490-1599-1-ND -90 5.33 15.38 | 490-1599-2-ND 4,000 15.00/M GRM2165C2A101JA01D 
110pF +5% 0.6 490-1600-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-1600-2-ND 4,000 18.00/M GRM2165C2A111JA01D 
120pF 45% 0.6 490-1601-1-ND 97 5f2 16.50 | 490-1601-2-ND 4,000 16.00/M GRM2165C2A121JA01D 
130pF +5% 0.6 490-1602-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-1602-2-ND 4,000 18.00/M GRM2165C2A131JA01D 
150pF +5% 0.6 490-1603-1-ND 97 5.72 16.50 | 490-1603-2-ND 4,000 16.00/M GRM2165C2A151JA01D 
100 160pF +5% 0.6 490-1604-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-1604-2-ND 4,000 18.00/M GRM2165C2A161JA01D 
180pF +5% 0.6 490-1605-1-ND O7 5.72 16.50 | 490-1605-2-ND 4,000 16.00/M GRM2165C2A181JA01D 
200pF 45% 0.6 490-1606-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-1606-2-ND 4,000 18.00/M GRM2165C2A201JA01D 
220pF +5% 0.6 490-1607-1-ND 1.07 6.31 18.19 | 490-1607-2-ND 4,000 17.00/M GRM2165C2A221JA01D 
240pF 45% 0.6 490-1608-1-ND 1.31 7.74 22.31 | 490-1608-2-ND 4,000 21.42/M GRM2165C2A241JA01D 
270pF +5% 0.6 490-1609-1-ND 1.13 6.70 19.31 | 490-1609-2-ND 4,000 19.00/M GRM2165C2A271JA01D 
330pF +5% 0.6 490-1610-1-ND 1.28 7.54 21.75 | 490-1610-2-ND 4,000 21.00/M GRM2165C2A331JA01D 
390pF 45% 0.6 490-3306-1-ND 1.31 7.74 22.31 | 490-3306-2-ND 4,000 21.00/M GRM2165C2A391JA01D 
470pF +5% 0.6 490-1611-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 490-1611-2-ND 4,000 23.00/M GRM2165C2A471JA01D 
560pF 45% 0.6 490-1612-1-ND 1.46 8.65 24.94 | 490-1612-2-ND 4,000 24.00/M GRM2165C2A561JA01D 
680pF +5% 0.85 490-1613-1-ND 1.68 9.95 28.69 | 490-1613-2-ND 4,000 27.54/M GRM2195C2A681JA01D 
820pF +5% 0.85 490-3311-1-ND 1.45 8.58 24.75 | 490-3311-2-ND 4,000 23.76/M GRM2195C2A821JA01D 
1000pF +5% 0.85 490-1614-1-ND 1.31 7.74 22.31 | 490-1614-2-ND 4,000 21.00/M GRM2195C2A102JA01D 
1200pF +5% 0.85 490-3313-1-ND 1.33 7.87 22.69 | 490-3313-2-ND 4,000 22.00/M GRM2195C2A122JA01D 
1500pF +5% 0.85 490-3314-1-ND 1.33 7.87 22.69 | 490-3314-2-ND 4,000 22.00/M GRM2195C2A152JA01D 
100pF +5% 0.6 490-1615-1-ND 62 3.64 10.50 | 490-1615-2-ND 4,000 10.00/M GRM2165C1H101JA01D 
CoG 150pF 45% 0.6 490-3315-1-ND 80 4.75 13.69 | 490-3315-2-ND 4,000 13.00/M GRM2165C1H151JA01D 
(NPO) 220pF +5% 0.6 490-1616-1-ND 91 5.40 15.56 | 490-1616-2-ND 4,000 15.00/M GRM2165C1H221JA01D 
330pF +5% 0.6 490-3316-1-ND 1.07 6.31 18.19 | 490-3316-2-ND 4,000 17.00/M GRM2165C1H331JA01D 
470pF 45% 0.6 490-1617-1-ND 1.36 8.06 23.25 | 490-1617-2-ND 4,000 22.00/M GRM2165C1H471JA01D. 
620pF +5% 0.6 490-1618-1-ND 1.73 10.21 29.44 | 490-1618-2-ND 4,000 28.26/M GRM2165C1H621JA01D 
680pF +5% 0.6 490-1619-1-ND 1.46 8.65 24.94 | 490-1619-2-ND 4,000 24.00/M GRM2165C1H681JA01D 
750pF +5% 0.6 490-1620-1-ND 1.77 10.47 30.19 | 490-1620-2-ND 4,000 28.98/M GRM2165C1H751JA01D 
910pF 45% 0.6 490-1621-1-ND 1.74 10.27 29.63 | 490-1621-2-ND 4,000 28.44/M GRM2165C1H911JA01D 
1000pF +5% 0.6 490-1622-1-ND 1.09 6.44 18.56 | 490-1622-2-ND 4,000 18.00/M GRM2165C1H102JA01D. 
1100pF +5% 0.6 490-1623-1-ND 1.45 8.58 24.75 | 490-1623-2-ND 4,000 23.76/M GRM2165C1H112JA01D 
1300pF +5% 0.6 490-1624-1-ND 1.53 9.04 26.06 | 490-1624-2-ND 4,000 25.02/M GRM2165C1H132JA01D 
1600pF +5% 0.6 490-1625-1-ND 1.49 8.78 25.31 | 490-1625-2-ND 4,000 24.30/M GRM2165C1H162JA01D 
1800pF +5% 0.6 490-1626-1-ND 1.31 7.74 22.31 | 490-1626-2-ND 4,000 21.00/M GRM2165C1H182JA01D 
2000pF +5% 0.6 490-1627-1-ND 1.74 10.27 29.63 | 490-1627-2-ND 4,000 28.44/M GRM2165C1H202JA01D. 
2200pF +5% 0.6 490-1628-1-ND 1.49 8.78 25.31 | 490-1628-2-ND 4,000 24.00/M GRM2165C1H222JA01D 
50 2400pF +5% 0.6 490-1629-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 490-1629-2-ND 4,000 29.00/M GRM2165C1H242JA01D 
2700pF +5% 0.6 490-1630-1-ND 1.73 10.21 29.44 | 490-1630-2-ND 4,000 28.00/M GRM2165C1H272JA01D 
3000pF 45% 0.6 490-1631-1-ND 2.11 12.48 36.00 | 490-1631-2-ND 4,000 34.56/M GRM2165C1H302JA01D 
0805 3300pF +5% 0.6 490-1632-1-ND 1.93 11.38 32.81 | 490-1632-2-ND 4,000 32.00/M GRM2165C1H332JA01D. 
3900pF +5% 0.6 490-3045-1-ND 2.00 11.83 34.13 | 490-3045-2-ND 4,000 33.00/M GRM2165C1H392JA01D 
4700pF 45% 0.6 490-3044-1-ND 2.11 12.48 36.00 | 490-3044-2-ND 4,000 35.00/M GRM2165C1H472JA01D 
5100pF +5% 0.85 490-1635-1-ND 2.70 15.93 45.94 | 490-1635-2-ND 4,000 44.10/M GRM2195C1H512JA01D 
5600pF 45% 0.85 490-1636-1-ND 2.46 14.56 42.00 | 490-1636-2-ND 4,000 40.00/M GRM2195C1H562JA01D. 
6200pF +5% 0.85 490-1637-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 490-1637-2-ND 4,000 54.00/M GRM2195C1H622JA01D. 
6800pF +5% 0.85 490-1638-1-ND 2.98 17.62 50.81 | 490-1638-2-ND 4,000 49.00/M GRM2195C1H682JA01D 
7500pF +5% 0.85 490-1639-1-ND 3.50 20.67 59.63 | 490-1639-2-ND 4,000 57.24/M GRM2195C1H752JA01D 
8200pF +5% 0.85 490-1640-1-ND 3.18 18.79 54.19 | 490-1640-2-ND 4,000 52.00/M GRM2195C1H822JA01D 
9100pF 45% 0.85 490-1641-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 490-1641-2-ND 4,000 59.40/M GRM2195C1H912JA01D 
10000pF +5% 0.85 490-1642-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 490-1642-2-ND 4,000 74.00/M GRM2195C1H103JA01D. 
12000pF +5% 0.85 490-3320-1-ND 4.93 29.12 84.00 | 490-3320-2-ND 4,000 81.00/M GRM2195C1H123JA01D 
15000pF +5% 0.85 490-1643-1-ND 4.93 29.12 84.00 | 490-1643-2-ND 4,000 81.00/M GRM2195C1H153JA01D. 
18000pF 45% 1.25 490-3321-1-ND 5.10 30.16 87.00 | 490-3321-2-ND 3,000 84.00/M GRM21B5C1H183JA01L. 
22000pF +5% 1.25 490-1644-1-ND 4.65 27.50 79.31 | 490-1644-2-ND 3,000 76.00/M GRM21B5C1H223JA01L. 
1000pF +10% 1.0 490-3525-1-ND 1.44 8.52 24.56 | 490-3525-2-ND 4,000 24.00/M GRM21AR72E102KW01D 
1500pF +10% 1.0 490-3527-1-ND 1.62 9.56 27.56 | 490-3527-2-ND 4,000 26.00/M GRM21AR72E152KW01D 
2200pF +10% 1.0 490-3529-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 490-3529-2-ND 4,000 25.00/M GRM21AR72E222KW01D 
250 3300pF +10% 1.0 490-3531-1-ND 1.57 9.30 26.81 | 490-3531-2-ND 4,000 26.00/M GRM21AR72E332KW01D 
4700pF +10% 1.0 490-3532-1-ND 1.57 9.30 26.81 | 490-3532-2-ND 4,000 26.00/M GRM21AR72E472KW01D 
6800pF +10% 1.0 490-3533-1-ND 1:79) 10.60 30.56 | 490-3533-2-ND 4,000 29.00/M GRM21AR72E682KW01D 
10000pF +10% 1.25 490-3534-1-ND 1.52 8.97 25.88 | 490-3534-2-ND 3,000 25.00/M GRM21BR72E103KWO3L 
3900pF +10% 0.85 490-1645-1-ND 1.36 8.06 23.25 | 490-1645-2-ND 4,000 22.32/M GRM219R72A392KA01D 
4700pF +10% 0.85 490-1646-1-ND 95 5.59 16.13 | 490-1646-2-ND 4,000 15.00/M GRM219R72A472KA01D 
4700pF +20% 0.85 490-1647-1-ND 1.01 5.98 17.25 | 490-1647-2-ND 4,000 16.56/M GRM219R72A472MA01D 
5600pF +10% 0.85 490-1648-1-ND 1.39 8.19 23.63 | 490-1648-2-ND 4,000 22.68/M GRM219R72A562KA01D 
6800pF +10% 0.85 490-1649-1-ND 1.03 6.11 17.63 | 490-1649-2-ND 4,000 17.00/M GRM219R72A682KA01D 
6800pF +20% 0.85 490-1650-1-ND 1.08 6.37 18.38 | 490-1650-2-ND 4,000 17.64/M GRM219R72A682MA01D 
8200pF +10% 1.25 490-1651-1-ND 1.38 8.13 23.44 | 490-1651-2-ND 3,000 22.50/M GRM21BR72A822KA01L 
10000pF +10% 1.25 490-1652-1-ND 97 5.72 16.50 | 490-1652-2-ND 3,000 16.00/M GRM21BR72A103KA01L 
100 10000pF +20% 1.25 490-1653-1-ND ALA? 6.89 19.88 | 490-1653-2-ND 3,000 19.08/M GRM21BR72A103MA01L 
12000pF +10% 1.25 490-1654-1-ND 1.52 8.97 25.88 | 490-1654-2-ND 3,000 24.84/M GRM21BR72A123KA01L 
X7R 15000pF +10% 1.25 490-1655-1-ND 1.14 6.76 19.50 | 490-1655-2-ND 3,000 19.00/M GRM21BR72A153KA01L 
15000pF +20% 1.25 490-1656-1-ND 1.22 7.22 20.81 | 490-1656-2-ND 3,000 19.98/M GRM21BR72A153MA01L 
18000pF +10% 1.25 490-1657-1-ND 1.52 8.97 25.88 | 490-1657-2-ND 3,000 24.84/M GRM21BR72A183KA01L 
22000pF +10% 1.25 490-1658-1-ND 1.41 8.32 24.00 | 490-1658-2-ND 3,000 23.00/M GRM21BR72A223KA01L 
22000pF +20% 1.25 490-1659-1-ND 1.49 8.78 25.31 | 490-1659-2-ND 3,000 24.30/M GRM21BR72A223MA01L 
33000pF +10% 1.25 490-3323-1-ND 1.86 10.99 31.69 | 490-3323-2-ND 3,000 30.00/M GRM21BR72A333KA01L 
47000pF +10% 1.25 490-3325-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 490-3325-2-ND 3,000 29.00/M GRM21BR72A473KA01L 
A7UF +10% 1.25 490-3326-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 490-3326-2-ND 3,000 113.00/M GRM21BR72A474KA73L 
10000pF +10% 0.6 490-1664-1-ND AT 2.80 8.06 | 490-1664-2-ND 4,000 8.00/M GRM216R71H103KA01D 
22000pF +10% 0.6 490-1665-1-ND 68 4.03 11.63 | 490-1665-2-ND 4,000 11.00/M GRM216R71H223KA01D 
33000pF +10% 0.85 490-1660-1-ND 95 5.59 16.13 | 490-1660-2-ND 4,000 15.00/M GRM219R71H333KA01D 
47000pF +10% 1.25 490-1661-1-ND .88 5.20 15.00 | 490-1661-2-ND 3,000 14.00/M GRM21BR71H473KA01L 
50 47000pF +20% 1.25 490-4742-1-ND 1.34 7.93 22.88 | 490-4742-2-ND 3,000 22.00/M GRM21BR71H473MA01L 
56000pF +10% 1.25 490-1662-1-ND 1.61 9.49 27.38 | 490-1662-2-ND 3,000 26.28/M GRM21BR71H563KA01L 
68000pF +10% 1.25 490-1663-1-ND 1.72 10.14 29.25 | 490-1663-2-ND 3,000 28.00/M GRM21BR71H683KA01L 
-1pF +10% 1.25 490-1666-1-ND 1.07 6.31 18.19 | 490-1666-2-ND 3,000 17.00/M GRM21BR71H104KA01L 


(Continued) 
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Reel® 


Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


anorator in Eleetrontes 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code _| Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
-15uF +10% 1.25 490-1667-1-ND 2.49 14.69 42.38 | 490-1667-2-ND 3,000 41.00/M GRM21BR71H154KA01L 
-15uF +20% 1.25 490-1668-1-ND 2.61 15.41 44.44 | 490-1668-2-ND 3,000 42.66/M GRM21BR71H154MA01L. 
18UF +10% 1.25 490-1669-1-ND 3.37 19.89 57.38 | 490-1669-2-ND 3,000 55.08/M GRM21BR71H184KA01L 
50 .22UF +10% 1.25 490-1670-1-ND 2.57 15.21 43.88 | 490-1670-2-ND 3,000 42.00/M GRM21BR71H224KA01L 
.22UF +20% 1.25 490-1671-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 490-1671-2-ND 3,000 43.20/M GRM21BR71H224MA01L. 
-33UF +10% 0.85 490-3327-1-ND 3.07 18.14 52.31 | 490-3327-2-ND 4,000 50.00/M GRM219R71H334KA88D 
A7UF +10% 1.25 490-3328-1-ND 3.27 19.31 55.69 | 490-3328-2-ND 3,000 53.00/M GRM21BR71H474KA88L 
1.0uF +10% 1.25 490-4736-1-ND 4.84 28.60 82.50 | 490-4736-2-ND 3,000 79.00/M GRM21BR71H105KA12L 
68000pF +10% 0.85 490-3046-1-ND 1.24 7.35 21.19 | 490-3046-2-ND 4,000 20.00/M GRM219R71E683KA01D 
YF +10% 1.25 490-1673-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 490-1673-2-ND 3,000 18.00/M GRM21BR71E104KA01L 
-15uF +10% 1.25 490-1674-1-ND 1.96 11.57 33.38 | 490-1674-2-ND 3,000 32.00/M GRM21BR71E154KA01L 
.22UF +10% 0.85 490-1675-1-ND 1.79 10.60 30.56 | 490-1675-2-ND 4,000 29.00/M GRM219R71E224KA01D 
25 .27UF +10% 0.85 490-1676-1-ND 3.87 22.88 66.00 | 490-1676-2-ND 4,000 63.36/M GRM219R71E274KA01D 
-33UF +10% 1.25 490-1677-1-ND 3.39 20.02 57.75 | 490-1677-2-ND 3,000 55.00/M GRM21BR71E334KA01L 
SOF +10% 1.25 490-1679-1-ND 4.93 29.12 84.00 | 490-1679-2-ND 3,000 80.64/M GRM21BR71E394KA01L 
ATUF +10% 1.25 490-1680-1-ND 3.27 19.31 55.69 | 490-1680-2-ND 3,000 53.00/M GRM21BR71E474KCO1L 
A7UF +20% 1.25 490-1681-1-ND 3.84 22.69 65.44 | 490-1681-2-ND 3,000 62.82/M GRM21BR71E474MA01L 
2.2uF +10% 1.25 490-3331-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 490-3331-2-ND 3,000 63.00/M GRM21BR71E225KA73L 
68000pF +10% 0.85 490-1682-1-ND 1.39 8.19 23.63 | 490-1682-2-ND 4,000 22.68/M GRM219R71C683KA01D 
YF +10% 0.85 490-1683-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-1683-2-ND 4,000 12.00/M GRM219R71C104KA01D 
.22UF +10% 0.85 490-1684-1-ND 1.78 10.53 30.38 | 490-1684-2-ND 4,000 29.00/M GRM219R71C224KA01D 
X7R ATUF +10% 0.85 490-1685-1-ND 3.32 19.63 56.63 | 490-1685-2-ND 4,000 54.36/M GRM219R71C474KC01D. 
A7UF +20% 0.85 490-1686-1-ND 3.32 19.63 56.63 | 490-1686-2-ND 4,000 54.36/M GRM219R71C474MC01D 
A7UF +10% 1.25 490-3333-1-ND 3.27 19.31 55.69 | 490-3333-2-ND 3,000 53.00/M GRM21BR71C474KA01L 
16 56UF +10% 0.85 490-1687-1-ND 4.83 28.54 82.31 | 490-1687-2-ND 4,000 79.02/M GRM219R71C564KC01D 
-68 UF +10% 0.85 490-1688-1-ND 2.29 13.52 39.00 | 490-1688-2-ND 4,000 37.00/M GRM219R71C684KC01D 
-68uF +10% 0.85 490-4741-1-ND 2.28 13.46 38.81 | 490-4741-2-ND 4,000 37.00/M GRM219R71C684KA01D 
-82UF +10% 1.25 490-1690-1-ND 5.61 33.15 95.63 | 490-1690-2-ND 3,000 91.80/M GRM21BR71C824KCO1L 
1.0UF +10% 1.25 490-1691-1-ND 1.06 6.24 18.00 | 490-1691-2-ND 3,000 17.00/M GRM21BR71C105KA01L 
1.0uF +20% 1.25 490-1692-1-ND 1.12 6.63 19.13 | 490-1692-2-ND 3,000 18.00/M GRM21BR71C105MA01L. 
2.2UF 410% 1.25 490-3906-1-ND 3.25 19.18 55.31 | 490-3906-2-ND 3,000 53.00/M GRM21BR71C225KA12L 
4.7uF +10% 1.25 490-4522-1-ND 4.82 28.47 82.13 | 490-4522-2-ND 3,000 79.00/M GRM21BR71C475KA73L 
.22UF +10% 0.6 490-1693-1-ND 1.88 11.12 32.06 | 490-1693-2-ND 4,000 30.78/M GRM216R71A224KC01D 
-33UF +10% 0.6 490-1694-1-ND 2.28 13.46 38.81 | 490-1694-2-ND 4,000 37.26/M GRM216R71A334KC01D 
10 1.0UF +10% 1.25 490-1695-1-ND a2 6.63 19.13 | 490-1695-2-ND 3,000 18.00/M GRM21BR71A105KA01L 
2.2UF +10% 1.25 490-1696-1-ND 1.94 11.44 33.00 | 490-1696-2-ND 3,000 32.00/M GRM21BR71A225KA01L 
2.2uF +20% 1.25 490-1697-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 490-1697-2-ND 3,000 52.20/M GRM21BR71A225MA01L 
10yF +10% 1.25 490-3905-1-ND 5.32 31.46 90.75 | 490-3905-2-ND 3,000 87.00/M GRM21BR71A106KE51L 
2.2UF +10% 1.25 490-1698-1-ND 1.94 11.44 33.00 | 490-1698-2-ND 3,000 32.00/M GRM21BR70J225KA01L 
6.3 2.2uF +20% 1.25 490-1699-1-ND 2.10 12.42 35.81 | 490-1699-2-ND 3,000 34.00/M GRM21BR70J225MA01L 
10yF +10% 1.25 490-3904-1-ND 5.32 31.46 90.75 | 490-3904-2-ND 3,000 87.00/M GRM21BR70J106KE76L 
X6S 10 4.7uF +10% 0.85 490-3901-1-ND 2.90 17.16 49.50 | 490-3901-2-ND 4,000 39.00/M GRM219C81A475KE34D 
1.0UF +10% 0.6 490-1700-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 490-1700-2-ND 4,000 52.00/M GRM216R61E105KA12D 
25 2.2uF +10% 0.85 490-1701-1-ND 5.09 30.10 86.81 | 490-1701-2-ND 4,000 83.00/M GRM219R61E225KA12D 
2.2uF +10% 1.25 490-3334-1-ND 3.71 21.91 63.19 | 490-3334-2-ND 3,000 61.00/M GRM21BR61E225KA12L 
4.7UF +10% 1.25 490-3335-1-ND 3.33 19.70 56.81 | 490-3335-2-ND 3,000 55.00/M GRM21BR61E475KA12L 
2.2UF +10% 0.85 490-3902-1-ND 4.77 28.21 81.38 | 490-3902-2-ND 4,000 78.00/M GRM219R61C225KA88D 
2.2uF +10% 1.25 490-3336-1-ND 2.63 15.54 44.81 | 490-3336-2-ND 3,000 43.00/M GRM21BR61C225KA88L 
16 3.3pF +10% 1.25 490-3337-1-ND 3.83 22.62 65.25 | 490-3337-2-ND 3,000 62.64/M GRM21BR61C335KA88L 
4.7uF +10% 1.25 490-3338-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 490-3338-2-ND 3,000 70.00/M GRM21BR61C475KA88L 
10yF +10% 1.25 490-3886-1-ND 5.89 34.78 100.31 | 490-3886-2-ND 3,000 96.00/M GRM21BR61C106KE15L 
1.0uF +10% 0.85 490-1702-1-ND 1.62 9.56 27.56 | 490-1702-2-ND 4,000 26.46/M GRM219R61A105KC01D 
1.0uF +20% 0.85 490-1703-1-ND 94 5.53 15.94 | 490-1703-2-ND 4,000 15.00/M GRM219R61A105MA01D 
080 2.2uF +10% 0.6 490-1704-1-ND 2.86 16.90 48.75 | 490-1704-2-ND 4,000 47.00/M GRM216R61A225KE24D 
5 2.2uF +20% 0.6 490-1705-1-ND 3.04 17.94 51.75 | 490-1705-2-ND 4,000 50.00/M GRM216R61A225ME24D 
10 3.3pF +10% 0.85 490-1706-1-ND 4.02 23.73 68.44 | 490-1706-2-ND 4,000 65.70/M GRM219R61A335KE19D 
X5R 4.7UF +10% 0.85 490-1707-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 490-1707-2-ND 4,000 104.76/M GRM219R61A475KE19D 
4.7uF 420% 0.85 490-1708-1-ND 6.39 37.77 108.94 | 490-1708-2-ND 4,000 104.58/M GRM219R61A475ME19D 
10yF +10% 0.85 490-4735-1-ND 3.37 19.89 57.38 | 490-4735-2-ND 4,000 55.00/M GRM219R61A106KE44D 
10yF +10% 1.25 490-1709-1-ND 3.72 21.97 63.38 | 490-1709-2-ND 3,000 61.00/M GRM21BR61A106KE19L 
1.5uF +10% 0.85 490-1710-1-ND 3.74 22.10 63.75 | 490-1710-2-ND 4,000 61.20/M GRM219R60J155KC01D 
1.5uF +20% 0.85 490-1711-1-ND 3.72 21.97 63.38 | 490-1711-2-ND 4,000 60.84/M GRM219R60J155MC01D 
2.2UF +10% 1.25 490-1712-1-ND 2.10 12.42 35.81 | 490-1712-2-ND 3,000 34.00/M GRM21BR60J225KA01L 
3.3uF +10% 1.25 490-1713-1-ND 5.98 35.36 102.00 | 490-1713-2-ND 3,000 97.92/M GRM21BR60J335KA11L 
3.3yF +20% 1.25 490-1714-1-ND 5.18 30.62 88.31 | 490-1714-2-ND 3,000 84.78/M GRM21BR60J335MA11L 
6.3 4.7UF +10% 0.85 490-1715-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 490-1715-2-ND 4,000 104.76/M GRM219R60J475KE01D 
4.7uF +20% 0.85 490-1716-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 490-1716-2-ND 4,000 104.76/M GRM219R60J475ME01D 
10uF +10% 0.85 490-3340-1-ND 3.21 18.98 54.75 | 490-3340-2-ND 4,000 53.00/M GRM219R60J106KE19D 
10uF +10% 1.25 490-1717-1-ND 3.23 19.11 55.13 | 490-1717-2-ND 3,000 53.00/M GRM21BR60J106KE19L 
10uF +20% 1.25 490-1718-1-ND 3.23 19.11 55.13 | 490-1718-2-ND 3,000 53.00/M GRM21BR60J106ME19L 
22uF +20% 1.25 490-1719-1-ND 6.72 39.72 114.56 | 490-1719-2-ND 3,000 110.00/M GRM21BR60J226ME39L 
100 10000pF +80, -20% 1.25 490-3342-1-ND 2.06 12.16 35.06 | 490-3342-2-ND 3,000 33.66/M GRM21BF52A103ZD01L 
10000pF +80, -20% 0.6 490-1720-1-ND 48 2.86 8.25 | 490-1720-2-ND 4,000 8.00/M GRM216F51H103ZA01D 
33000pF +80, -20% 0.6 490-1721-1-ND 75 4.42 12.75 | 490-1721-2-ND 4,000 12.24/M GRM216F51H333ZA01D 
68000pF +80, -20% 0.6 490-1722-1-ND 86 5.07 14.63 | 490-1722-2-ND 4,000 14.04/M GRM216F51H683ZA01D 
50 YF +80, -20% 0.85 490-1723-1-ND 65 3.84 11.06 | 490-1723-2-ND 4,000 11.00/M GRM219F51H104ZA01D 
-15UF +80, -20% 0.85 490-1724-1-ND 1.60 9.43 27.19 | 490-1724-2-ND 4,000 26.10/M GRM219F51H154ZA01D 
.22UF +80, -20% 0.6 490-3047-1-ND 1.47 8.71 25.13 | 490-3047-2-ND 4,000 24.00/M GRM216F51H224ZA01D 
1.0uF +80, -20% 1.25 490-3903-1-ND 1.02 6.05 17.44 | 490-3903-2-ND 3,000 17.00/M GRM21BF51H105ZA12L 
YF +80, -20% 0.6 490-1726-1-ND 52 3.06 8.81 | 490-1726-2-ND 4,000 8.00/M GRM216F51E104ZA01D 
-15uF +80, -20% 0.6 490-1727-1-ND 1.36 8.06 23.25 | 490-1727-2-ND 4,000 22.32/M GRM216F51E154ZA01D 
.22UF +80, -20% 0.85 490-1728-1-ND 1.28 7.54 21.75 | 490-1728-2-ND 4,000 21.00/M GRM219F51E224ZA01D 
-33UF +80, -20% 1.25 490-1729-1-ND 2.09 12.35 35.63 | 490-1729-2-ND 3,000 34.20/M GRM21BF51E334ZA01L 
25 A7UF +80, -20% 0.6 490-3346-1-ND 1.46 8.65 24.94 | 490-3346-2-ND 4,000 24.00/M GRM216F51E474ZA01D 
A7UF +80, -20% 1.25 490-1730-1-ND 1.82 10.73 30.94 | 490-1730-2-ND 3,000 30.00/M GRM21BF51E474ZA01L 
1.0UF +80, -20% 0.85 490-1731-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-1731-2-ND 4,000 12.00/M GRM219F51E105ZA01D 
Ysv 1.5uF +80, -20% 1.25 490-1732-1-ND 1.78 10.53 30.38 | 490-1732-2-ND 3,000 29.16/M GRM21BF51E155ZA01L 
2.2uF +80, -20% 1.25 490-1733-1-ND 1.39 8.19 23.63 | 490-1733-2-ND 3,000 23.00/M GRM21BF51E225ZA01L 
4.7uF +80, -20% 1.25 490-3345-1-ND 3.07 18.14 52.31 | 490-3345-2-ND 3,000 50.00/M GRM21BF51E475ZA01L 
YF +80, -20% 0.6 490-1734-1-ND 74 4.36 12.56 | 490-1734-2-ND 4,000 12.06/M GRM216F51C104ZA01D 
.22UF +80, -20% 0.85 490-1735-1-ND 1.47 8.71 25.13 | 490-1735-2-ND 4,000 24.12/M GRM219F51C224ZA01D 
.33UF +80, -20% 0.85 490-1736-1-ND 2.11 12.48 36.00 | 490-1736-2-ND 4,000 34.56/M GRM219F51C334ZA01D 
ATUF +80, -20% 1.25 490-1737-1-ND 2.10 12.42 35.81 | 490-1737-2-ND 3,000 34.38/M GRM21BF51C474ZA01L 
16 -68yuF +80, -20% 1.25 490-1738-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 490-1738-2-ND 3,000 50.40/M GRM21BF51C684ZA01L 
1.0UF +80, -20% 0.85 490-1739-1-ND 14 4.36 12.56 | 490-1739-2-ND 4,000 12.00/M GRM219F51C105ZA01D 
1.5uF +80, -20% 1.25 490-1740-1-ND 2.13 12.61 36.38 | 490-1740-2-ND 3,000 34.92/M GRM21BF51C155ZA01L. 
2.2uF +80, -20% 1.25 490-1741-1-ND 1.11 6.57 18.94 | 490-1741-2-ND 3,000 18.00/M GRM21BF51C225ZA01L 
10pF +80, -20% 1.25 490-3347-1-ND 2.62 15.47 44.63 | 490-3347-2-ND 3,000 43.00/M GRM21BF51C106ZE15L 
1.5uF +80, -20% 1.25 490-1742-1-ND 1.78 10.53 30.38 | 490-1742-2-ND 3,000 29.16/M GRM21BF51A155ZA01L 
2.2uF +80, -20% 1.25 490-1743-1-ND 1.11 6.57 18.94 | 490-1743-2-ND 3,000 18.00/M GRM21BF51A225ZA01L 
10 3.3pF +80, -20% 0.85 490-1744-1-ND 3.45 20.41 58.88 | 490-1744-2-ND 4,000 56.52/M GRM219F51A335ZA01D 
4.7UF +80, -20% 1.25 490-1745-1-ND 1.39 8.19 23.63 | 490-1745-2-ND 3,000 23.00/M GRM21BF51A475ZA01L 
10yF +80, -20% 1.25 490-3332-1-ND 1.73 10.21 29.44 | 490-3332-2-ND 3,000 28.00/M GRM21BF51A106ZE15L 
6.3 10yF +80, -20% 1.25 490-1746-1-ND 1.73 10.21 29.44 | 490-1746-2-ND 3,000 28.00/M GRM21BF50J106ZEO1L 
Z5U 50 TF +20% 0.85 490-1748-1-ND AT 4.55 13.13 | 490-1748-2-ND 4,000 13.00/M GRM219E41H104MA01D 
(Continued) 
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tanorator in Electronics 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Murata 
Code | Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Qty. Pricing Part No. 
1000pF +5% 0.85 490-3348-1-ND 3.07 18.14 52.31 4,000 50.00/M GRM3195C2A102JA01D 
1500pF +5% 0.85 490-3349-1-ND 4.16 24.57 70.88 | 490-3349-2-ND 4,000 68.00/M GRM3195C2A152JA01D 
100 2200pF +5% 0.85 490-3350-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 490-3350-2-ND 4,000 81.00/M GRM3195C2A222JA01D 
3300pF 45% 0.85 490-3351-1-ND 4.68 27.63 79.69 | 490-3351-2-ND 4,000 77.00/M GRM3195C2A332JA01D 
4700pF 45% 0.85 490-3352-1-ND 6.66 39.33 113.44 | 490-3352-2-ND 4,000 109.00/M GRM3195C2A472JA01D 
5600pF +5% 0.85 490-3353-1-ND 7A7 42.38 122.25 | 490-3353-2-ND 4,000 117.00/M GRM3195C2A562JA01D 
1000pF +5% 0.85 490-1749-1-ND 2.65 15.67 45.19 | 490-1749-2-ND 4,000 43.00/M GRM3195C1H102JA01D 
1500pF 45% 0.85 490-3354-1-ND 3.15 18.59 53.63 | 490-3354-2-ND 4,000 51.00/M GRM3195C1H152JA01D 
2200pF +5% 0.85 490-3355-1-ND 3.43 20.28 58.50 | 490-3355-2-ND 4,000 56.00/M GRM3195C1H222JA01D 
3300pF 45% 0.85 490-3356-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 490-3356-2-ND 4,000 63.00/M GRM3195C1H332JA01D 
4700pF +5% 0.85 490-3357-1-ND 4.63 27.37 78.94 | 490-3357-2-ND 4,000 76.00/M GRM3195C1H472JA01D. 
5600pF +5% 0.85 490-1750-1-ND 5.02 29.64 85.50 | 490-1750-2-ND 4,000 82.00/M GRM3195C1H562JA01D 
6200pF +5% 0.85 490-1751-1-ND 5.18 30.62 88.31 | 490-1751-2-ND 4,000 84.78/M GRM3195C1H622JA01D 
6800pF +5% 0.85 490-1752-1-ND 5.35 31.59 91.13 | 490-1752-2-ND 4,000 87.00/M GRM3195C1H682JA01D 
8200pF +5% 0.85 490-1753-1-ND 5.68 33.54 96.75 | 490-1753-2-ND 4,000 93.00/M GRM3195C1H822JA01D 
CoG 10000pF 45% 0.85 490-1754-1-ND 6.00 35.43 102.19 | 490-1754-2-ND 4,000 98.00/M GRM3195C1H103JA01D. 
(NPO) 11000pF +5% 0.85 490-1755-1-ND 6.36 37.57 108.38 | 490-1755-2-ND 4,000 104.04/M GRM3195C1H113JA01D 
50 12000pF +5% 0.85 490-1756-1-ND 6.39 37.77 108.94 | 490-1756-2-ND 4,000 105.00/M GRM3195C1H123JA01D 
13000pF +5% 0.85 490-1757-1-ND 6.36 37.57 108.38 | 490-1757-2-ND 4,000 104.04/M GRM3195C1H133JA01D 
15000pF +5% 0.85 490-1758-1-ND 6.48 38.29 110.44 | 490-1758-2-ND 4,000 106.00/M GRM3195C1H153JA01D 
18000pF +5% 0.85 490-1759-1-ND 6.55 38.68 111.56 | 490-1759-2-ND 4,000 107.00/M GRM3195C1H183JA01D. 
20000pF +5% 0.85 490-1760-1-ND 6.49 38.35 110.63 | 490-1760-2-ND 4,000 106.20/M GRM3195C1H203JA01D 
22000pF 45% 0.85 490-1761-1-ND 6.62 39.13 112.88 | 490-1761-2-ND 4,000 108.00/M GRM3195C1H223JA01D 
27000pF +5% 0.85 490-1762-1-ND 6.72 39.72 114.56 | 490-1762-2-ND 4,000 110.00/M GRM3195C1H273JA01D 
33000pF 45% 0.85 490-1763-1-ND 6.83 40.37 116.44 | 490-1763-2-ND 4,000 112.00/M GRM3195C1H333JA01D 
39000pF +5% 1.15 490-3358-1-ND 7A7 42.38 122.25 | 490-3358-2-ND 3,000 117.36/M GRM31M5C1H393JA01L 
47000pF +5% 1.15 490-1764-1-ND 7.43 43.88 126.56 | 490-1764-2-ND 3,000 122.00/M GRM31M5C1H473JA01L 
56000pF 45% 1.6 490-3359-1-ND 8.01 47.32 136.50 | 490-3359-2-ND 2,000 131.00/M GRM31C5C1H563JA01L 
68000pF 45% 1.6 490-3360-1-ND 8.18 48.36 139.50 | 490-3360-2-ND 2,000 134.00/M GRM31C5C1H683JA01L 
82000pF +5% 1.6 490-1765-1-ND 8.57 50.64 146.06 | 490-1765-2-ND 2,000 140.00/M GRM31C5C1H823JA01L 
39000pF +5% 0.85 490-3361-1-ND 7.12 42.06 121.31 | 490-3361-2-ND 4,000 116.46/M GRM3195C1E393JA01D 
25 68000pF +5% 1.6 490-1766-1-ND 8.04 47.52 137.06 | 490-1766-2-ND 2,000 131.58/M GRM31C5C1E683JA01L 
AF +5% 1.6 490-1767-1-ND 8.89 52.52 151.50 | 490-1767-2-ND 2,000 145.00/M GRM31C5C1E104JA01L. 
47pF +5% 1.0 490-4299-1-ND 5.35 31.59 91.13 | 490-4299-2-ND 4,000 87.00/M GRM31A7U3A470JW31D 
68pF 45% 1.0 490-4300-1-ND 5.35 31.59 91.13 | 490-4300-2-ND 4,000 87.00/M GRM31A7U3A680JW31D 
100pF +5% 1.0 490-4301-1-ND 5.35 31.59 91.13 | 490-4301-2-ND 4,000 87.00/M GRM31A7U3A101JW31D 
1,000 150pF +5% 1.0 490-4302-1-ND 5.87 34.71 100.13 | 490-4302-2-ND 4,000 96.00/M GRM31A7U3A151JW31D 
220pF 45% 1.0 490-4303-1-ND 5.87 34.71 100.13 | 490-4303-2-ND 4,000 96.00/M GRM31A7U3A221JW31D 
330pF +5% 1.0 490-4304-1-ND 5.87 34.71 100.13 | 490-4304-2-ND 4,000 96.00/M GRM31A7U3A331JW31D 
U2J 470pF +5% 1.25 490-4305-1-ND 6.58 38.87 112.13 | 490-4305-2-ND 3,000 108.00/M GRM31B7U3A471JW31L 
100pF +5% 1.0 490-4290-1-ND 4.10 24.25 69.94 | 490-4290-2-ND 4,000 67.00/M GRM31A7U2J101JW31D 
150pF +5% 1.0 490-4291-1-ND 4.04 23.86 68.81 | 490-4291-2-ND 4,000 66.00/M GRM31A7U2J151JW31D 
220pF +5% 1.0 490-4292-1-ND 4.27 25.22 72.75 | 490-4292-2-ND 4,000 70.00/M GRM31A7U2J221JW31D 
630 330pF +5% 1.0 490-4293-1-ND 4.27 25.22 72.75 | 490-4293-2-ND 4,000 70.00/M GRM31A7U2J331JW31D 
470pF +5% 1.0 490-4294-1-ND 4.27 25.22 72.75 | 490-4294-2-ND 4,000 70.00/M GRM31A7U2J471JW31D 
680pF +5% 1.0 490-4295-1-ND 4.49 26.52 76.50 | 490-4295-2-ND 4,000 73.00/M GRM31A7U2J681JW31D 
1000pF +5% 1.0 490-4296-1-ND 4.70 27.76 80.06 | 490-4296-2-ND 4,000 77.00/M GRM31A7U2J102JW31D 
1000pF +10% 1.25 490-3494-1-ND 4.66 27.56 79.50 | 490-3494-2-ND 3,000 76.00/M GRM31BR73A102KWO1L 
1500pF +10% 1.25 490-3495-1-ND 4.70 27.76 80.06 | 490-3495-2-ND 3,000 77.00/M GRM31BR73A152KWO1L 
1,000 2200pF +10% 1.25 490-3496-1-ND 4.80 28.34 81.75 | 490-3496-2-ND 3,000 78.00/M GRM31BR73A222KWO01L 
3300pF +10% 1.25 490-3497-1-ND 4.84 28.60 82.50 | 490-3497-2-ND 3,000 79.00/M GRM31BR73A332KW01L 
4700pF +10% 1.25 490-3498-1-ND 4.97 29.38 84.75 | 490-3498-2-ND 3,000 81.00/M GRM31BR73A472KW01L 
1206 1000pF +10% 1.25 490-3506-1-ND 3.71 21.91 63.19 | 490-3506-2-ND 3,000 61.00/M GRM31BR72J102KWO1L 
1500pF +10% 1.25 490-3507-1-ND 3.88 22.95 66.19 | 490-3507-2-ND 3,000 64.00/M GRM31BR72J152KWO1L 
2200pF +10% 1.25 490-3508-1-ND 4.17 24.64 71.06 | 490-3508-2-ND 3,000 68.00/M GRM31BR72J222KWO1L 
630 3300pF +10% 1.25 490-3509-1-ND 4.14 24.44 70.50 | 490-3509-2-ND 3,000 68.00/M GRM31BR72J332KWO01L 
4700pF +10% 1.25 490-3510-1-ND 4.24 25.03 72.19 | 490-3510-2-ND 3,000 69.00/M GRM31BR72J472KWO1L 
6800pF +10% 1.25 490-3511-1-ND 4.70 27.76 80.06 | 490-3511-2-ND 3,000 77.00/M GRM31BR72J682KWO1L 
10000pF +10% 1.25 490-3512-1-ND 4.24 25.03 72.19 | 490-3512-2-ND 3,000 69.00/M GRM31BR72J103KWO1L 
15000pF +10% 1.6 490-3513-1-ND 4.42 26.13 75.38 | 490-3513-2-ND 2,000 72.00/M GRM31CR72J153KWO3L 
15000pF +10% 1.25 490-3535-1-ND 4.63 27.37 78.94 | 490-3535-2-ND 3,000 76.00/M GRM31BR72E153KWO1L 
22000pF +10% 1.25 490-3536-1-ND 4.63 27.37 78.94 | 490-3536-2-ND 3,000 76.00/M GRM31BR72E223KW01L 
250 33000pF +10% 1.6 490-3537-1-ND 4.63 27.37 78.94 | 490-3537-2-ND 2,000 76.00/M GRM31CR72E333KWO03L 
47000pF +10% 1.6 490-3538-1-ND 4.60 27.17 78.38 | 490-3538-2-ND 2,000 75.00/M GRM31CR72E473KWO3L 
68000pF +10% 1.25 490-3540-1-ND 4.52 26.72 77.06 | 490-3540-2-ND 3,000 74.00/M GRM31BR72E683KW01L 
AF +10% 1.6 490-3542-1-ND 4.53 26.78 77.25 | 490-3542-2-ND 2,000 74.00/M GRM31CR72E104KWO3L 
27000pF +10% 1.15 490-1768-1-ND 5.82 34.39 99.19 | 490-1768-2-ND 3,000 95.22/M GRM31MR72A273KA01L 
33000pF +10% 1.15 490-1770-1-ND 1.73 10.21 29.44 | 490-1770-2-ND 3,000 28.00/M GRM31MR72A333KA01L 
33000pF +20% 1.15 490-1769-1-ND 1.83 10.79 31.13 | 490-1769-2-ND 3,000 29.88/M GRM31MR72A333MA01L 
100 39000pF +10% 1.15 490-1771-1-ND 1.84 10.86 31.31 | 490-1771-2-ND 3,000 30.06/M GRM31MR72A393KA01L 
47000pF +10% 1.15 490-1773-1-ND 1.74 10.27 29.63 | 490-1773-2-ND 3,000 28.00/M GRM31MR72A473KA01L 
47000pF +20% 1.15 490-1772-1-ND 6.57 38.81 111.94 | 490-1772-2-ND 3,000 107.46/M GRM31MR72A473MA01L 
68000pF +10% 1.15 490-3363-1-ND 2.07 12.22 35.25 | 490-3363-2-ND 3,000 34.00/M GRM31MR72A683KA01L 
1.0uF +10% 1.6 490-3909-1-ND 8.69 51.35 148.13 | 490-3909-2-ND 2,000 142.00/M GRM31CR72A105KA01L 
10000pF +10% 0.85 490-1774-1-ND 1.40 8.26 23.81 | 490-1774-2-ND 4,000 23.00/M GRM319R71H103KA01D 
AF +10% 0.85 490-1775-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 490-1775-2-ND 4,000 25.00/M GRM319R71H104KA01D 
X7R .22UF +10% 0.85 490-1776-1-ND 2.89 17.10 49.31 | 490-1776-2-ND 4,000 47.00/M GRM319R71H224KA01D 
.27UF +10% 0.85 490-1777-1-ND 4.26 25.16 72.56 | 490-1777-2-ND 4,000 69.66/M GRM319R71H274KA01D 
-33UF +10% 0.85 490-1778-1-ND 4.03 23.79 68.63 | 490-1778-2-ND 4,000 66.00/M GRM319R71H334KA01D 
50 -33UF +20% 0.85 490-1779-1-ND 4.25 25.09 72.38 | 490-1779-2-ND 4,000 69.48/M GRM319R71H334MA01D 
39UF +10% 1.15 490-1780-1-ND 6.20 36.66 105.75 | 490-1780-2-ND 3,000 101.52/M GRM31MR71H394KA01L. 
ATUF +10% 1.15 490-1781-1-ND 5.32 31.46 90.75 | 490-1781-2-ND 3,000 87.00/M GRM31MR71H474KA01L 
ATUF +20% 1.15 490-1782-1-ND 6.20 36.66 105.75 | 490-1782-2-ND 3,000 101.52/M GRM31MR71H474MA01L 
1.0uF +10% 1.6 490-3908-1-ND 3.14 18.53 53.44 | 490-3908-2-ND 2,000 51.00/M GRM31CR71H105KA61L 
2.2UF +10% 1.6 490-3367-1-ND 4.84 28.60 82.50 | 490-3367-2-ND 2,000 79.00/M GRM31CR71H225KA88L 
.33UF +10% 0.85 490-1783-1-ND 4.04 23.86 68.81 | 490-1783-2-ND 4,000 66.00/M GRM319R71E334KA01D 
A7UF +10% 0.85 490-1784-1-ND 4.65 27.50 79.31 | 490-1784-2-ND 4,000 76.00/M GRM319R71E474KA01D 
-68uF +10% 0.85 490-1787-1-ND 5.63 33.28 96.00 | 490-1787-2-ND 4,000 92.00/M GRM319R71E684KA01D 
-68UF +20% 0.85 490-1786-1-ND 6.07 35.88 103.50 | 490-1786-2-ND 4,000 99.36/M GRM319R71E684MA01D 
25 -82UF +10% 1.15 490-1788-1-ND 6.12 36.14 104.25 | 490-1788-2-ND 3,000 100.08/M GRM31MR71E824KA01L 
1.0uF +10% 1.15 490-1789-1-ND 2.52 14.89 42.94 | 490-1789-2-ND 3,000 41.00/M GRM31MR71E105KCO1L 
1.0UF +20% 1.15 490-1790-1-ND 3.42 20.22 58.31 | 490-1790-2-ND 3,000 55.98/M GRM31MR71E105MCO1L 
2.2uF +10% 1.15 490-3368-1-ND 3.42 20.22 58.31 | 490-3368-2-ND 3,000 56.00/M GRM31MR71E225KA93L 
4.7uF +10% 1.6 490-1809-1-ND 4.96 29.32 84.56 | 490-1809-2-ND 2,000 81.00/M GRM31CR71E475KA88L 
ATUF +10% 0.85 490-1791-1-ND 4.52 26.72 77.06 | 490-1791-2-ND 3,000 73.98/M GRM319R71C474KCO1L 
56UF +10% 0.85 490-1792-1-ND 5.31 31.40 90.56 | 490-1792-2-ND 4,000 86.94/M GRM319R71C564KA01D 
-68UF +10% 1.15 490-1793-1-ND 5.63 33.28 96.00 | 490-1793-2-ND 3,000 92.16/M GRM31MR71C684KA01L. 
1.0UF +10% 0.85 490-1794-1-ND 2.63 15.54 44.81 | 490-1794-2-ND 4,000 43.02/M GRM319R71C105KC11D 
16 1.0uF +20% 0.85 490-1795-1-ND 2.63 15.54 44.81 | 490-1795-2-ND 4,000 43.02/M GRM319R71C105MC11D 
1.5uF +10% 1.15 490-1797-1-ND 3.49 20.61 59.44 | 490-1797-2-ND 3,000 57.06/M GRM31MR71C155KA35L_ 
1.5uF +20% 1.15 490-1796-1-ND 3.49 20.61 59.44 | 490-1796-2-ND 3,000 57.06/M GRM31MR71C155MA35L. 
2.2uF +10% 1.15 490-1799-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 490-1799-2-ND 3,000 31.00/M GRM31MR71C225KA35L. 
2.2UF +20% 1.15 490-1798-1-ND 3.53 20.87 60.19 | 490-1798-2-ND 3,000 57.78/M GRM31MR71C225MA35L 
10pF +10% 1.6 490-3911-1-ND 4.98 29.45 84.94 | 490-3911-2-ND 2,000 82.00/M GRM31CR71C106KAC7L 
10 1.0UF +10% 0.85 490-1800-1-ND 2.64 15.60 45.00 | 490-1800-2-ND 4,000 43.20/M GRM319R71A105KC01D 
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Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) 


anorator in Eleetrontes 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel Murata 
Code | Type bc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Qty. Pricing Part No. 
1.0UF +20% 0.85 490-1801-1-ND 2.63 15.54 44.81 | 490-1801-2-ND 4,000 43.02/M GRM319R71A105MC01D 
2.2uF +10% 1.15 490-1803-1-ND 2.72 16.06 46.31 | 490-1803-2-ND 3,000 44.00/M GRM31MR71A225KA01L 
2.2uF +20% 1.15 490-1802-1-ND 4.11 24.31 70.13 | 490-1802-2-ND 3,000 67.32/M GRM31MR71A225MA01L 
X7R 10 4.7UF +10% 1.6 490-1805-1-ND 3.65 21.58 62.25 | 490-1805-2-ND 2,000 60.00/M GRM31CR71A475KA01L. 
4.7uF +20% 1.6 490-1804-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 490-1804-2-ND 2,000 104.76/M GRM31CR71A475MA01L. 
10uF +10% 1.6 490-3371-1-ND 4.81 28.41 81.94 | 490-3371-2-ND 2,000 79.00/M GRM31CR71A106KA01L 
6.3 10uF +10% 1.6 490-1806-1-ND 4.81 28.41 81.94 | 490-1806-2-ND 2,000 79.00/M GRM31CR70J106KA01L 
x6S 10 22uF +20% 1.6 490-4737-1-ND 13.49 79.69 229.88 | 490-4737-2-ND 2,000 221.00/M GRM31CC81A226ME19L 
4 47UF +20% 1.6 490-4523-1-ND 18.72 110.63 319.13 | 490-4523-2-ND 2,000 306.00/M GRM31CC80G476ME19L 
1.0UF +10% 0.85 490-1807-1-ND 2.92 17.23 49.69 | 490-1807-2-ND 4,000 47.70/M GRM319R61E105KC36D 
25 2.2uF +10% 0.6 490-1808-1-ND 5.45 32.18 92.81 | 490-1808-2-ND 4,000 89.00/M GRM316R61E225KA12D 
4.7UF +10% 0.85 490-3372-1-ND 8.22 48.56 140.06 | 490-3372-2-ND 4,000 134.00/M GRM319R61E475KA12D 
10pF +10% 1.6 490-3373-1-ND 7.85 46.41 133.88 | 490-3373-2-ND 2,000 129.00/M GRM31CR61E106KA12L 
1.0UF +10% 1.15 490-1810-1-ND 3.18 18.79 54.19 | 490-1810-2-ND 3,000 52.02/M GRM31MR61C105KA01L_ 
2.2UF +10% 1.15 490-1811-1-ND 3.53 20.87 60.19 | 490-1811-2-ND 3,000 57.78/M GRM31MR61C225KA35L. 
4.7UF +10% 0.85 490-3374-1-ND 7.95 47.00 135.56 | 490-3374-2-ND 4,000 130.00/M GRM319R61C475KA88D 
16 4.7uF +10% 1.6 490-1812-1-ND 4.07 24.05 69.38 | 490-1812-2-ND 2,000 67.00/M GRM31CR61C475KA01L 
4.7UF +20% 1.6 490-1813-1-ND 5.81 34.32 99.00 | 490-1813-2-ND 2,000 95.04/M GRM31CR61C475MA01L 
10uF +10% 1.6 490-1814-1-ND 5.84 34.52 99.56 | 490-1814-2-ND 2,000 96.00/M GRM31CR61C106KC31L 
22uF +20% 1.6 490-4739-1-ND 13.56 80.15 231.19 | 490-4739-2-ND 2,000 222.00/M GRM31CR61C226ME15L 
2.2UF +10% 0.85 490-1815-1-ND 2.44 14.43 41.63 | 490-1815-2-ND 4,000 40.00/M GRM319R61A225KA01D 
2.2UF +20% 0.85 490-1816-1-ND 3.32 19.63 56.63 | 490-1816-2-ND 4,000 54.36/M GRM319R61A225MA01D 
X5R 3.3pF +10% 0.85 490-1817-1-ND 7.11 41.99 121.13 | 490-1817-2-ND 4,000 116.28/M GRM319R61A335KA01D 
4.7UF +10% 0.85 490-3377-1-ND 6.67 39.39 113.63 | 490-3377-2-ND 4,000 109.00/M GRM319R61A475KA01D 
10 4.7UF +10% 0.6 490-1818-1-ND 4.75 28.08 81.00 | 490-1818-2-ND 4,000 78.00/M GRM316R61A475KE19D 
10yF +10% 0.85 490-3378-1-ND 14.80 87.43 252.19 | 490-3378-2-ND 4,000 242.00/M GRM319R61A106KE19D 
10uF +10% 1.6 490-1820-1-ND 4.88 28.86 83.25 | 490-1820-2-ND 2,000 80.00/M GRM31CR61A106KA01L 
10uF +20% 1.15 490-1819-1-ND 6.80 40.17 115.88 | 490-1819-2-ND 3,000 111.24/M GRM31MR61A106ME19L 
22uF +20% 1.6 490-4738-1-ND 13.49 79.69 229.88 | 490-4738-2-ND 2,000 221.00/M GRM31CR61A226ME19L 
4.7UF +10% 1.15 490-3043-1-ND 5.13 30.29 87.38 | 490-3043-2-ND 3,000 83.88/M GRM31MR60J475KC11L 
10uF +10% 0.85 490-1823-1-ND 16.45 97.18 280.31 | 490-1823-2-ND 4,000 269.00/M GRM319R60J106KE01D 
10yF +20% 0.85 490-1822-1-ND 16.45 97.18 280.31 | 490-1822-2-ND 4,000 269.00/M GRM319R60J106ME01D 
1206 6.3 10uF +10% 1.15 490-3379-1-ND 5.60 33.09 95.44 | 490-3379-2-ND 3,000 92.00/M GRM31MR60J106KE19L 
22uF +10% 1.6 490-1824-1-ND 8.04 47.52 137.06 | 490-1824-2-ND 2,000 132.00/M GRM31CR60J226KE19L 
47uF +20% 1.6 490-3907-1-ND 18.72 110.63 319.13 | 490-3907-2-ND 2,000 306.00/M GRM31CR60J476ME19L 
100uF +20% 1.6 490-4539-1-ND 43.69 258.18 744.75 | 490-4539-2-ND 2,000 715.00/M GRM31CR60J107ME39L 
100 47000pF +80, -20% 1.15 490-3380-1-ND 7.05 41.67 120.19 | 490-3380-2-ND 3,000 115.38/M GRM31MF52A473ZD01L 
YF +80, -20% 0.85 490-1825-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 490-1825-2-ND 4,000 20.00/M GRM319F51H104ZA01D 
-33UF +80, -20% 0.85 490-1826-1-ND 2.04 12.03 34.69 | 490-1826-2-ND 4,000 33.00/M GRM319F51H334ZA01D 
50 ATUF +80, -20% 1.15 490-1827-1-ND 3.86 22.82 65.81 | 490-1827-2-ND 3,000 63.00/M GRM31MF51H474ZA01L 
2.2uF +80, -20% 1.15 490-3381-1-ND 3.16 18.66 53.81 | 490-3381-2-ND 3,000 52.00/M GRM31MF51H225ZA01L. 
4.7UF +80, -20% 1.6 490-1828-1-ND 4.24 25.03 72.19 | 490-1828-2-ND 2,000 69.30/M GRM31CF51H475ZA01L 
.22UF +80, -20% 0.85 490-1829-1-ND 2.10 12.42 35.81 | 490-1829-2-ND 4,000 34.38/M GRM319F51E224ZA01D 
A7UF +80, -20% 0.85 490-1830-1-ND 2.46 14.56 42.00 | 490-1830-2-ND 4,000 40.00/M GRM319F51E474ZA01D 
2 -68UF +80, -20% 1.15 490-1831-1-ND 3.75 22.17 63.94 | 490-1831-2-ND 3,000 61.38/M GRM31MF51E684ZA01L 
5 1.0uF +80, -20% 1.15 490-1832-1-ND 1.67 9.88 28.50 | 490-1832-2-ND 3,000 27.00/M GRM31MF51E105ZA01L 
4.7uF +80, -20% 1.15 490-1833-1-ND 3.73 22.04 63.56 | 490-1833-2-ND 3,000 61.00/M GRM31MF51E475ZA01L 
10yF +80, -20% 1.6 490-3382-1-ND 5.94 35.10 101.25 | 490-3382-2-ND 2,000 97.00/M GRM31CF51E106ZA01L. 
A7UF +80, -20% 0.85 490-1834-1-ND 2.73 16.12 46.50 | 490-1834-2-ND 3,000 44.64/M GRM319F51C474ZA01L 
Y5V 1.0uF +80, -20% 0.85 490-1835-1-ND 1.86 10.99 31.69 | 490-1835-2-ND 4,000 30.00/M GRM319F51C105ZA01D 
1.5uF +80, -20% 1.15 490-1836-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 490-1836-2-ND 3,000 54.00/M GRM31MF51C155ZA01L. 
16 2.2uF +80, -20% 1.15 490-1837-1-ND 2.99 17.68 51.00 | 490-1837-2-ND 3,000 49.00/M GRM31MF51C225ZA01L 
3.3yF +80, -20% 1.15 490-1838-1-ND 3.72 21.97 63.38 | 490-1838-2-ND 3,000 60.84/M GRM31MF51C335ZA01L 
4.7UF +80, -20% 1.15 490-1839-1-ND 1.80 10.66 30.75 | 490-1839-2-ND 3,000 30.00/M GRM31MF51C475ZA01L 
10yF +80, -20% 1.15 490-3383-1-ND 3.00 17.75 51.19 | 490-3383-2-ND 3,000 49.00/M GRM31MF51C106ZA12L 
2.2uF +80, -20% 0.85 490-1840-1-ND 2.94 17.36 50.06 | 490-1840-2-ND 4,000 48.00/M GRM319F51A225ZA01D 
3.3yF +80, -20% 0.85 490-1841-1-ND 3.82 22.56 65.06 | 490-1841-2-ND 4,000 62.46/M GRM319F51A335ZA01D 
10 4.7uF +80, -20% 1.15 490-1842-1-ND 1.80 10.66 30.75 | 490-1842-2-ND 3,000 30.00/M GRM31MF51A475ZA01L 
10uF +80, -20% 1.15 490-1843-1-ND 2.16 12.74 36.75 | 490-1843-2-ND 3,000 35.00/M GRM31MF51A106ZA01L 
22uF +80, -20% 1.6 490-1844-1-ND 5.40 31.92 92.06 | 490-1844-2-ND 2,000 88.00/M GRM31CF51A226ZE01L 
10pF +80, -20% 1.15 490-1845-1-ND 2.16 12.74 36.75 | 490-1845-2-ND 3,000 35.00/M GRM31MF50J106ZA01L 
6.3 22uF +80, -20% 1.6 490-1846-1-ND 5.40 31.92 92.06 | 490-1846-2-ND 2,000 88.00/M GRM31CF50J226ZE01L 
100uF +80, -20% 1.6 490-4512-1-ND 22.30 131.76 380.06 | 490-4512-2-ND 2,000 365.00/M GRM31CF50J107ZE01L 
Z5U 50 .22UF +20% 0.85 490-1847-1-ND 2.24 13.26 38.25 4,000 37.00/M GRM319E41H224MA01D 
U2J 630 1500pF +5% 1.0 490-4297-1-ND 10.80 63.83 184.13 | 490-4297-2-ND 4,000 177.00/M GRM32A7U2J152JW31D 
2200pF +5% 1.0 490-4298-1-ND 10.80 63.83 184.13 | 490-4298-2-ND 4,000 177.00/M GRM32A7U2J222JW31D 
6800pF +10% 1.5 490-3499-1-ND 9.53 56.29 162.38 | 490-3499-2-ND 2,000 156.00/M GRM32QR73A682KW01L 
1,000 10000pF +10% 1.5 490-3500-1-ND 9.66 57.07 164.63 | 490-3500-2-ND 2,000 158.00/M GRM32QR73A103KW01L 
- 15000pF +10% 2.0 490-3501-1-ND 11.36 67.15 193.69 | 490-3501-2-ND 1,000 186.00 GRM32DR73A153KWO1L 
22000pF +10% 2.0 490-3502-1-ND 11.65 68.84 198.56 | 490-3502-2-ND 1,000 191.00 GRM32DR73A223KWO1L 
22000pF +10% 1.5 490-3514-1-ND 7.14 42.19 121.69 | 490-3514-2-ND 2,000 117.00/M GRM32QR72J223KW01L. 
630 33000pF +10% 2.0 490-3515-1-ND 7.57 44.72 129.00 | 490-3515-2-ND 1,000 124.00 GRM32DR72J333KW01L 
47000pF +10% 2.0 490-3516-1-ND 10.48 61.95 178.69 | 490-3516-2-ND 1,000 172.00 GRM32DR72J473KW01L 
68000pF +10% 1.5 490-3539-1-ND 6.45 38.09 109.88 | 490-3539-2-ND 2,000 105.00/M GRM32QR72E683KW01L 
250 AF +10% 2.0 490-3541-1-ND 5.93 35.04 101.06 | 490-3541-2-ND 1,000 97.00 GRM32DR72E104KWO1L 
.22UF +10% 2.0 490-3545-1-ND 6.92 40.89 117.94 | 490-3545-2-ND 1,000 113.00 GRM32DR72E224KWO1L 
56000pF +10% 1.35 490-1848-1-ND 7.91 46.74 134.81 | 490-1848-2-ND 2,000 129.42/M GRM32NR72A563KA01L 
68000pF +10% 1.35 490-1850-1-ND 8.07 47.71 137.63 | 490-1850-2-ND 2,000 132.00/M GRM32NR72A683KA01L 
68000pF +20% 1.35 490-1849-1-ND 7.95 47.00 135.56 | 490-1849-2-ND 2,000 130.14/M GRM32NR72A683MA01L. 
82000pF +10% 1.35 490-1851-1-ND 8.17 48.30 139.31 | 490-1851-2-ND 2,000 133.74/M GRM32NR72A823KA01L 
AF +10% 1.35 490-1853-1-ND 8.58 50.70 146.25 | 490-1853-2-ND 2,000 140.00/M GRM32NR72A104KA01L 
100 YF +20% 1.35 490-1852-1-ND 8.45 49.92 144.00 | 490-1852-2-ND 2,000 138.24/M GRM32NR72A104MA01L. 
-68uF +10% 1.6 490-1854-1-ND 12.44 73.52 212.06 | 490-1854-2-ND 2,000 204.00/M GRM32CR72A684KA01L 
-68UF +20% 1.6 490-1855-1-ND 12.25 72.41 208.88 | 490-1855-2-ND 2,000 200.52/M GRM32CR72A684MA01L. 
1.0UF +10% 2.5 490-1857-1-ND 13.35 78.91 227.63 | 490-1857-2-ND 1,000 219.00 GRM32ER72A105KA01L 
1210 1.0UF +20% 2.5 490-1856-1-ND 13.77 81.38 234.75 | 490-1856-2-ND 1,000 225.00 GRM32ER72A105MA01L 
X7R 2.2uF +10% 2.5 490-3385-1-ND 29.80 176.09 507.94 | 490-3385-2-ND 1,000 488.00 GRM32ER72A225KA35L 
-56UF +10% 1.35 490-1858-1-ND 7.92 46.80 135.00 | 490-1858-2-ND 2,000 129.60/M GRM32NR71H564KA01L 
-68UF +10% 1.35 490-1860-1-ND 8.47 50.05 144.38 | 490-1860-2-ND 2,000 139.00/M GRM32NR71H684KA01L 
-68F +20% 1.35 490-1859-1-ND 8.33 49.21 141.94 | 490-1859-2-ND 2,000 136.26/M GRM32NR71H684MA01L 
50 -82UF +10% 1.8 490-1861-1-ND 9.00 53.17 153.38 | 490-1861-2-ND 1,000 147.24 GRM32RR71H824KA01L 
1.0uF +10% 1.8 490-1863-1-ND 6.39 37.77 108.94 | 490-1863-2-ND 1,000 105.00 GRM32RR71H105KA01L 
1.0UF +20% 1.8 490-1862-1-ND 6.59 38.94 112.31 | 490-1862-2-ND 1,000 107.82 GRM32RR71H105MA01L 
3.3uF +10% 2.0 490-3386-1-ND 20.83 123.11 355.13 | 490-3386-2-ND 1,000 341.00 GRM32DR71H335KA88L 
4.7uF +10% 2.5 490-1864-1-ND 25.21 148.98 429.75 | 490-1864-2-ND 1,000 413.00 GRM32ER71H475KA88L 
2.2UF +10% 1.8 490-1865-1-ND 7.19 46.02 132.75 | 490-1865-2-ND 1,000 127.00 GRM32RR71E225KCO1L 
25 2.2UF 420% 1.8 490-1866-1-ND 8.36 49.40 142.50 | 490-1866-2-ND 1,000 136.80 GRM32RR71E225MCO1L 
10yF +10% 2.0 490-1867-1-ND 12.69 75.01 216.38 | 490-1867-2-ND 1,000 208.00 GRM32DR71E106KA12L 
3.3yF +10% 1.35 490-1871-1-ND 12.30 72.67 209.63 | 490-1871-2-ND 2,000 201.24/M GRM32NR71C335KCO1L 
3.3yF +20% 1.35 490-1870-1-ND 12.30 72.67 209.63 | 490-1870-2-ND 2,000 201.24/M GRM32NR71C335MA01L 
10pF +10% 2.0 490-1875-1-ND 12.69 75.01 216.38 | 490-1875-2-ND 1,000 208.00 GRM32DR71C106KA01L 
16 10uF +20% 2.0 490-1874-1-ND 11.65 68.84 198.56 | 490-1874-2-ND 1,000 191.00 GRM32DR71C106MA01L 
2.2uF +10% 1.15 490-1869-1-ND 10.40 61.43 177.19 | 490-1869-2-ND 3,000 170.10/M GRM32MR71C225KCO1L 
2.2uF +20% 1.15 490-1868-1-ND 9.25 54.67 157.69 | 490-1868-2-ND 3,000 151.38/M GRM32MR71C225MCO1L 
4.7UF +10% 1.8 490-1872-1-ND 10.80 63.83 184.13 | 490-1872-2-ND 1,000 177.00 GRM32RR71C475KCO1L 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Reel® 


Multilayer Ceramic Chip Capacitors (con:) 


fanorator in Electronics 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
4.7UF +20% 1.8 490-1873-1-ND 11.95 70.59 203.63 | 490-1873-2-ND 1,000 195.48 GRM32RR71C475MCO1L 
X7R 16 22uF +10% 2.5 490-4524-1-ND 27.96 165.23 476.63 | 490-4524-2-ND 1,000 458.00 GRM32ER71C226KE18L 
22uF +20% 2.5 490-4740-1-ND 45.55 269.17 776.44 | 490-4740-2-ND 1,000 745.00 GRM32ER71C226ME18L 
10 22uF +10% 2.5 490-1876-1-ND 27.01 159.58 460.31 | 490-1876-2-ND 1,000 442.00 GRM32ER71A226KE20L 
4.7uF +10% 1.8 490-1877-1-ND 12.29 72.61 209.44 | 490-1877-2-ND 1,000 201.00 GRM32RR61E475KC31L 
25 10yuF +10% 2.0 490-1878-1-ND 12.69 75.01 216.38 | 490-1878-2-ND 1,000 208.00 GRM32DR61E106KA12L 
22uF +10% 2.5 490-3889-1-ND 32.34 191.10 551.25 | 490-3889-2-ND 1,000 529.00 GRM32ER61E226KE15L 
4.7uF +10% 1.8 490-1879-1-ND 11.47 67.80 195.56 | 490-1879-2-ND 1,000 187.74 GRM32RR61C475KCO1L 
10NF +10% 2.0 490-1880-1-ND 12.69 75.01 216.38 | 490-1880-2-ND 1,000 208.00 GRM32DR61C106KA01L 
16 22uF +10% 2.5 490-1882-1-ND 27.96 165.23 476.63 | 490-1882-2-ND 1,000 458.00 GRM32ER61C226KE20L 
22uF +20% 2.5 490-1881-1-ND 27.96 165.23 476.63 | 490-1881-2-ND 1,000 458.00 GRM32ER61C226ME20L 
47uF +20% 2.5 490-3888-1-ND 27.64 163.35 471.19 | 490-3888-2-ND 1,000 452.00 GRM32ER61C476ME15L 
X5R 10yuF +10% 2.5 490-1883-1-ND 11.80 69.75 201.19 | 490-1883-2-ND 1,000 193.00 GRM32ER61A106KCO1L 
40 10yF +20% 2.5 490-1884-1-ND 11.80 69.75 201.19 | 490-1884-2-ND 1,000 193.00 GRM32ER61A106MCO1L 
22uF +10% 2.5 490-3388-1-ND 27.96 165.23 476.63 | 490-3388-2-ND 1,000 458.00 GRM32ER61A226KE20L 
47uF +10% 2.5: 490-3887-1-ND 27.64 163.35 452.00 | 490-3887-2-ND 1,000 452.00 GRM32ER61A476KE20L 
22uF +10% 2.0 490-1886-1-ND 15.39 90.94 262.31 | 490-1886-2-ND 1,000 252.00 GRM32DR60J226KA01L 
1210 22uF +20% 2.0 490-1885-1-ND 27.96 165.23 476.63 | 490-1885-2-ND 1,000 457.56 GRM32DR60J226MA01L 
6.3 33yF +20% 2.0 490-3389-1-ND 27.89 164.78 475.31 | 490-3389-2-ND 1,000 456.30 GRM32DR60J336ME19L. 
47uF +20% 2.5 490-1887-1-ND 26.03 153.79 443.63 | 490-1887-2-ND 1,000 426.00 GRM32ER60J476ME20L 
100uF +20% 2.5 490-3390-1-ND 50.50 298.42 860.81 | 490-3390-2-ND 1,000 826.00 GRM32ER60J107ME20L 
100 pF +80, -20% 1.35 490-1888-1-ND 6.13 36.21 104.44 | 490-1888-2-ND 2,000 100.26/M GRM32NF52A104ZA01L 
-68yUF +80, -20% 1.35 490-1889-1-ND 7.87 46.48 134.06 | 490-1889-2-ND 2,000 128.70/M GRM32NF51H684ZA01L 
50 1.00F +80, -20% 1.8 490-1890-1-ND 5.39 31.85 91.88 | 490-1890-2-ND 1,000 88.00 GRM32RF51H105ZA01L 
10yuF +80, -20% 2.0 490-1891-1-ND 11.34 67.02 193.31 | 490-1891-2-ND 1,000 186.00 GRM32DF51H106ZA01L 
25 4.7uF +80, -20% 0.85 490-1892-1-ND 7.03 41.54 119.81 | 490-1892-2-ND 4,000 115.00/M GRM329F51E475ZA01D 
Y5V 10yF +80, -20% 1.35 490-1893-1-ND 6.70 39.59 114.19 | 490-1893-2-ND 2,000 110.00/M GRM32NF51E106ZA01L 
16 10uF +80, -20% 1.35 490-1894-1-ND 5.42 32.05 92.44 | 490-1894-2-ND 2,000 89.00/M GRM32NF51C106ZA01L 
22uF +80, -20% 1.6 490-3392-1-ND 7.01 41.41 119.44 | 490-3392-2-ND 2,000 115.00/M GRM32CF51C226ZA12L 
10 10yuF +80, -20% 0.85 490-3393-1-ND TTT 45.89 132.38 | 490-3393-2-ND 4,000 127.00/M GRM329F51A106ZA01D 
22uF +80, -20% 1.6 490-1895-1-ND 7.01 41.41 119.44 | 490-1895-2-ND 2,000 115.00/M GRM32CF51A226ZA01L 
+80, -20% 490-3394-1-ND 27.64 163.35 1,000 452.00 GRM32EF50J107ZE20L 


490-1896-1-ND 5.90 34.84 1,000 96.48 GRM32RE41H105MA01L 


x i - 7 Ter 7 ‘BI 

1808 U2J 3,150 68pF +5% 1.0 490-4307-1-ND 61.69 177.94 | 490-4307-2-ND 3,000 171.00/M GRM42A7U3F680JW31L 
a 82pF +5% 1.0 490-4308-1-ND 61.69 177.94 | 490-4308-2-ND 3,000 171.00/M GRM42A7U3F820JW31L 

100pF +5% 1.0 490-4309-1-ND 61.69 177.94 3,000 171.00/M GRM42A7U3F101JW31L 

CoG 9100pF +5% 1.8 490-1897-1-ND 291.33 840.38 1,000 806.76 GRM43R5C1H912JD01L 
(NPO) 50 11000pF 45% 1.8 490-1898-1-ND 350.81 1011.94 | 490-1898-2-ND 1,000 971.46 GRM43R5C1H113JD01L 
13000pF +5% 1.8 490-1899-1-ND 418.08 1206.00 | 490-1899-2-ND 1,000 1157.76 GRM43R5C1H133JDO1L 

1.000 33000pF +10% 2.0 490-3503-1-ND 116.03 334.69 | 490-3503-2-ND 1,000 321.00 GRM43DR73A333KWO1L 
47000pF +10% 2.0 490-3504-1-ND 121.68 351.00 | 490-3504-2-ND 1,000 337.00 GRM43DR73A473KWO1L 

630 68000pF +10% 1.5 490-3517-1-ND 85.28 246.00 | 490-3517-2-ND 1,000 236.00 GRM43QR72J683KWO1L 

APF +10% 2.0 490-3518-1-ND 82.03 236.63 | 490-3518-2-ND 1,000 227.00 GRM43DR72J104KWO1L 
15pF +10% 1.5 490-3543-1-ND 86.13 248.44 | 490-3543-2-ND 1,000 239.00 GRM43QR72E154KWO01L 

250 .22UF +10% 2.0 490-3544-1-ND 86.13 248.44 | 490-3544-2-ND 1,000 239.00 GRM43DR72E224KWO1L 

-33F +10% 2.0 490-3547-1-ND 82.88 239.06 | 490-3547-2-ND 1,000 230.00 GRM43DR72E334KWO1L 

-A7TUF +10% 2.0 490-3549-1-ND 98.09 282.94 | 490-3549-2-ND 1,000 272.00 GRM43DR72E474KWO1L 

A2uF +10% 1.8 490-1900-1-ND 68.12 196.50 | 490-1900-2-ND 1,000 188.64 GRM43RR72A124KA01L 

-15pF +10% 1.8 490-1901-1-ND 72.15 208.13 | 490-1901-2-ND 1,000 199.80 GRM43RR72A154KA01L 

-18pF +10% 1.8 490-1902-1-ND 93.08 268.50 | 490-1902-2-ND 1,000 257.76 GRM43RR72A184KA01L 

.22UF +10% 1.8 490-1903-1-ND 102.70 296.25 | 490-1903-2-ND 1,000 284.00 GRM43RR72A224KA01L 

X7R 400 .22UF +20% 1.8 490-1904-1-ND 100.88 291.00 | 490-1904-2-ND 1,000 279.36 GRM43RR72A224MA01L 
ATUF +10% 2.0 490-1905-1-ND 183.43 529.13 | 490-1905-2-ND 1,000 508.00 GRM43DR72A474KA01L 

1.5pF +10% 2.0 490-1906-1-ND 194.81 561.94 | 490-1906-2-ND 1,000 539.46 GRM43DR72A155KA01L. 

1812 1.5yuF +20% 2.0 490-1907-1 -ND 194.81 561.94 | 490-1907-2-ND 1,000 539.46 GRM43DR72A155MA01L 
2.2uF +10% 2.5 490-1908-1-ND 213.27 — | 490-1908-2-ND 500 295.50 GRM43ER72A225KA01L 

2.2uF +20% 2.5 490-1909-1-ND 209.43 —_ | 490-1909-2-ND 500 289.98 GRM43ER72A225MA01L. 

1.5uF +10% 2.0 490-1910-1-ND 158.60 457.50 | 490-1910-2-ND 1,000 439.20 GRM43DR71H155KA01L 

50 1.5uF +20% 2.0 490-1911-1-ND 158.60 457.50 | 490-1911-2-ND 1,000 439.20 GRM43DR71H155MA01L 

2.2UF +10% 2.5 490-1912-1-ND 182.98 — | 490-1912-2-ND 500 253.50 GRM43ER71H225KA01L 

2.2uF +20% 2.5 490-1913-1-ND 168.94 —_ | 490-1913-2-ND 500 233.91 GRM43ER71H225MA01L 

25 4.7uF +10% 25 490-1914-1-ND 165.88 — | 490-1914-2-ND 500 229.50 GRM43ER71E475KA01L 

4.7uF +20% 2.5 490-1915-1-ND 177.26 — _| 490-1915-2-ND 500 245.50 GRM43ER71E475MA01L 

10 22uF +10% 2.5 490-1916-1-ND 193.51 —_ | 490-1916-2-ND 500 268.00 GRM43ER71A226KE01L 

16 22uF +10% 2.5 490-1917-1-ND 193.51 —_ | 490-1917-2-ND 500 268.00 GRM43ER61C226KE01L 

10 47uF +10% 2.5 490-1918-1-ND 305.57 —_ | 490-1918-2-ND 500 423.00 GRM43ER61A476KE19L 

33yF +10% 2.0 490-1919-1-ND 278.40 803.06 | 490-1919-2-ND 1,000 770.94 GRM43DR60J336KE01L 

X5R 33yF +20% 2.0 490-1920-1-ND 278.40 803.06 | 490-1920-2-ND 1,000 770.94 GRM43DR60J336ME01L 
6.3 47uF +10% 25 490-1921-1-ND — | 490-1921-2-ND 500 423.00 GRM43ER60J476KE01L 

47uF +20% 490-1922-1-ND — | 490-1922-2-ND 500 423.00 GRM43ER60J476ME01L 

100uF +20% 2. 490-1923-1-ND 490-1923-2-ND 500 693.50 GRM43SR60J107ME20L 

Ysv 100 -15yF +80, -20% 1. 490-1924-1-ND 490-1924-2-ND 214.38 GRM43RF52A154ZA01L 
50 1.5pF 1 490-1925-1-ND GRM43RF51H155ZD01L 

p| +54 E ; i IS5N5 

20000pF +5% al 490-1927-1-ND 1636.13 1,000 1570.68 GRM55R5C1H203JD01L 

CoG 50 24000pF 45% 1 490-1928-1-ND 1912.13 | 490-1928-2-ND 1,000 1835.64 GRM55R5C1H243JD01L 
(NPO) 30000pF +5% 1 490-1929-1-ND 2113.50 | 490-1929-2-ND 1,000 2028.96 GRM55R5C1H303JD01L 
36000pF +5% 1 490-1930-1-ND 2324.81 | 490-1930-2-ND 1,000 2231.82 GRM55R5C1H363JD01L 

43000pF +5% b) 490-1931-1-ND 2392.88 | 490-1931-2-ND 1,000 2297.16 GRM55R5C1H433JD01L 
1,000 0.1pF +10% 2 490-3505-1-ND 492.38 | 490-3505-2-ND 1,000 473.00 GRM55DR73A104KWO1L 

630 15yF +10% 2 490-3519-1-ND 497.81 | 490-3519-2-ND 1,000 478.00 GRM55DR72J154KWO1L 

.22uF +10% 2 490-3520-1-ND 495.00 | 490-3520-2-ND 1,000 475.00 GRM55DR72J224KWO01L 
-33 UF +10% 2 490-3546-1-ND 481.50 | 490-3546-2-ND 1,000 462.00 GRM55DR72E334KWO1L 
250 TUF +10% 2. 490-3548-1-ND 489.56 | 490-3548-2-ND 1,000 470.00 GRM55DR72E474KWO1L 
1.0uF +10% 2. 490-3550-1-ND 497.81 | 490-3550-2-ND 1,000 478.00 GRM55DR72E105KWO1L 

T.0UF +10% 2 490-1932-1-ND 715.69 | 490-1932-2-ND 1,000 687.00 GRM55DR72A105KA01L 

100 1.00F +20% 2 490-1933-1-ND 718.50 | 490-1933-2-ND 1,000 689.76 GRM55DR72A105MA01L 

4.7UF +10% 2 490-1934-1-ND —_ | 490-1934-2-ND 500 621.00 GRMS55ER72A475KA01L 

22920 1.0UF +10% 1 490-1936-1-ND 799.31 | 490-1936-2-ND 1,000 767.00 GRM55RR71H105KA01L 
X7R 1.00F +20% 1 490-1935-1-ND 788.25 | 490-1935-2-ND 1,000 756.72 GRM55RR71H105MA01L 
1.5yF +10% 1 490-1938-1-ND 1017.00 | 490-1938-2-ND 1,000 976.32 GRM55RR71H155KA01L 

50 1.5pF +20% 1 490-1937-1-ND 967.13 | 490-1937-2-ND 1,000 928.44 GRM55RR71H155MA01L 

3.3yF +10% 2 490-1939-1-ND 1017.00 | 490-1939-2-ND 1,000 976.32 GRM55DR71H335KA01L 

3.3uF +20% 2 490-1940-1-ND 1017.00 | 490-1940-2-ND 1,000 976.32 GRM55DR71H335MA01L 

4.7UF +10% 2.5 490-1941-1-ND — | 490-1941-2-ND 500 471.50 GRM55ER71H475KA01L. 

4.7uF +20% 25 490-1942-1-ND —_| 490-1942-2-ND 500 472.59 GRM55ER71H475MA01L 

10yuF +10% 2.0 490-1943-1-ND 1837.50 | 490-1943-2-ND 1,000 1764.00 GRM55DR71E106KA01L 

25 10yF +20% 2.0 490-1944-1-ND 1837.50 | 490-1944-2-ND 1,000 1764.00 GRM55DR71E106MA01L 

15uF +10% 2.5 490-1945-1-ND — | 490-1945-2-ND 500 440.37 GRM55ER71E156KA01L 

15yF +20% 2.5 490-1946-1-ND —_ | 490-1946-2-ND 500 440.37 GRM55ER71E156MA01L 

X5R 6.3 100uF +10% 3.2 490-1947-1-ND —_ | 490-1947-2-ND 300 571.50 GRM55FR60J107KA01L 
100 ATUF +80, -20% 1.8 490-1948-1-ND 601.69 | 490-1948-2-ND 1,000 577.62 GRM55RF52A474ZA01L 

Ysv -68yuF +80, -20% 1.8 490-1949-1-ND 1148.81 | 490-1949-2-ND 1,000 1102.86 GRMS55RF52A684ZD01L 
50 3.3pF +80, -20% 1.8 490-1950-1-ND 1750.50 | 490-1950-2-ND 1,000 1680.48 GRM55RF51H335ZD01L 

4.7UF +80, -20% 1.8 490-1951-1-ND 2140.31 | 490-1951-2-ND 1,000 2054.70 GRM55RF51H475ZDO1L 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Monolithic Ceramic Capacitors for Digi@keel” 


. * EG). EW 
hater in Hecormics High Frequency — ERB Series ae 
Feanires: r—-W—i i | Gode L we ac, | mil 
* Negligible inductance is achieved by its monolithic structure so the series can be used at frequencies above 2 GHz. TT 0603 1.6201 | 08204 02 - 05 - 
* Nickel barriered termination of ERB series improve solderablitiy and decrease solder leaching L 7 ite pies = zs 
* 0603 and 0805 are designed for both flow and reflow soldering and 1210 are designed for reflow soldering re 0805 2,040.3 | 1.25+0.3 0.25 0.7 
Applications: High frequency and high-power circuits 1210 3.220.3 | 2.5+0.3 0.3 1.0 
Size wv Dimension T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code Type DC Capacitance | Tolerance (mm) max. Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.5pF +0.25pF 0.9 490-4845-1-ND 3.06 18.07 52.13 490-4845-2-ND 4,000 50.00/M ERB1885C2ER50CDX1D 
1.0pF +0.25pF 0.9 490-4846-1-ND 3.06 18.07 52.13 490-4846-2-ND 4,000 50.00/M ERB1885C2E1ROCDX1D 
1.2pF +0.1pF 0.9 490-4847-1-ND 6.07 35.88 103.50 4,000 99.00/M ERB1885C2E1R2BDX1D 
1.5pF +0.25pF 0.9 490-4848-1-ND 3.06 18.07 52.13 4,000 50.00/M ERB1885C2E1R5CDX1D 
1.8pF +0.1pF 0.9 490-4849-1-ND 6.07 35.88 103.50 490-4849-2-ND 4,000 99.00/M ERB1885C2E1R8BDX1D 
2.2pF +0.1pF 0.9 490-4850-1-ND 6.07 35.88 103.50 490-4850-2-ND 4,000 99.00/M ERB1885C2E2R2BDX1D 
2.7pF +0.1pF 0.9 490-4851-1-ND 6.07 35.88 103.50 4,000 99.00/M ERB1885C2E2R7BDX1D 
3.3pF +0.1pF 0.9 490-4852-1-ND 6.07 35.88 103.50 4,000 99.00/M ERB1885C2E3R3BDX1D 
3.9pF +0.1pF 0.9 490-4853-1-ND 6.07 35.88 103.50 4,000 99.00/M ERB1885C2E3R9BDX1D 
4.7pF +0.1pF 0.9 490-4854-1-ND 6.07 35.88 103.50 4,000 99.00/M ERB1885C2E4R7BDX1D 
5.6pF +0.25pF 0.9 490-4855-1-ND 3.06 18.07 52.13 4,000 50.00/M ERB1885C2E5R6CDX1D 
6.8pF +0.25pF 0.9 490-4856-1-ND 3.06 18.07 52.13 4,000 50.00/M ERB1885C2E6R8CDX1D 
0603 COG 250 8.2pF +0.25pF 0.9 490-4857-1-ND 3.06 18.07 52.13 4,000 50.00/M ERB1885C2E8R2CDX5D 
(NPO) 10pF 45% 0.9 490-4858-1-ND 3.06 18.07 52.13 4,000 50.00/M ERB1885C2E100JDX5D. 
12pF +5% 0.9 490-4859-1-ND 2.39 14.11 40.69 4,000 39.00/M ERB1885C2E120JDX5D. 
15pF +5% 0.9 490-4860-1-ND 3.64 21.52 62.06 4,000 60.00/M ERB1885C2E150JDX5D. 
18pF +5% 0.9 490-4861-1-ND 3.64 21.52 62.06 4,000 60.00/M ERB1885C2E180JDX5D. 
22pF +5% 0.9 490-4862-1-ND 3.64 21.52 62.06 490-4862-2-ND 4,000 60.00/M ERB1885C2E220JDX5D. 
27pF +5% 0.9 490-4863-1-ND 3.64 21.52 62.06 490-4863-2-ND 4,000 60.00/M ERB1885C2E270JDX5D. 
33pF +5% 0.9 490-4864-1-ND 3.64 21.52 62.06 4,000 60.00/M ERB1885C2E330JDX5D. 
39pF +5% 0.9 490-4865-1-ND 3.64 21.52 62.06 4,000 60.00/M ERB1885C2E390JDX5D. 
47pF +5% 0.9 490-4866-1-ND 3.64 21.52 62.06 490-4866-2-ND 4,000 60.00/M ERB1885C2E470JDX5D. 
56pF +5% 0.9 490-4867-1-ND 3.64 21.52 62.06 490-4867-2-ND 4,000 60.00/M ERB1885C2E560JDX5D. 
68pF +5% 0.9 490-4868-1-ND 3.64 21.52 62.06 4,000 60.00/M ERB1885C2E680JDX5D. 
82pF +5% 0.9 490-4869-1-ND 3.64 21.52 62.06 4,000 60.00/M ERB1885C2E820JDX5D. 
100pF +5% 0.9 490-4870-1-ND 3.64 21.52 62.06 490-4870-2-ND 4,000 60.00/M ERB1885C2E101JDX5D. 
0.5pF +0.25pF 1.35 490-4871-1-ND 6.74 39.85 114.94 490-4871-2-ND 3,000 110.00/M ERB21B5C2ER50CDX1L 
1.0pF +0.25pF 1.35 490-4872-1-ND 6.74 39.85 114.94 490-4872-2-ND 3,000 110.00/M ERB21B5C2E1ROCDX1L 
1.2pF +0.1pF 1.35 490-4873-1-ND 12.42 73.39 211.69 490-4873-2-ND 3,000 203.00/M ERB21B5C2E1R2BDX1L 
1.5pF +0.25pF 1.35 490-4874-1-ND 6.74 39.85 114.94 490-4874-2-ND 3,000 110.00/M ERB21B5C2E1R5CDX1L 
1.8pF +0.1pF 1.35 490-4875-1-ND 12.42 73.39 211.69 490-4875-2-ND 3,000 203.00/M ERB21B5C2E1R8BDX1L 
2.2pF +0.1pF 1.35 490-4876-1-ND 12.42 73.39 211.69 490-4876-2-ND 3,000 203.00/M ERB21B5C2E2R2BDX1L 
2.7pF +0.1pF 1.35 490-4877-1-ND 12.42 73.39 211.69 490-4877-2-ND 3,000 203.00/M ERB21B5C2E2R7BDX1L 
3.3pF +0.1pF 1.35 490-4878-1-ND 12.42 73.39 211.69 490-4878-2-ND 3,000 203.00/M ERB21B5C2E3R3BDX1L 
3.9pF +0.1pF 1.35 490-4879-1-ND 12.42 73.39 211.69 3,000 203.00/M ERB21B5C2E3R9BDX1L 
4.7pF +0.1pF 1.35 490-4880-1-ND 12.42 73.39 211.69 3,000 203.00/M ERB21B5C2E4R7BDX1L 
5.6pF +0.25pF 1.35 490-4881-1-ND 6.74 39.85 114.94 490-4881-2-ND 3,000 110.00/M ERB21B5C2E5R6CDX1L 
6.8pF +0.25pF 1.35 490-4882-1-ND 6.74 39.85 114.94 490-4882-2-ND 3,000 110.00/M ERB21B5C2E6R8CDX1L 
8.2pF +0.25pF 1.35 490-4883-1-ND 6.74 39.85 114.94 3,000 110.00/M ERB21B5C2E8R2CDX1L 
0805 CoG 250 10pF +5% 1.35 490-4884-1-ND 6.74 39.85 114.94 3,000 110.00/M ERB21B5C2E100JDX1L 
(NPO) 12pF +5% 1.35 490-4885-1-ND 8.77 51.81 149.44 3,000 143.00/M ERB21B5C2E120JDX1L 
15pF +5% 1.35 490-4886-1-ND 8.77 51.81 149.44 3,000 143.00/M ERB21B5C2E150JDX1L 
18pF 45% 1.35 490-4887-1-ND 8.77 51.81 149.44 3,000 143.00/M ERB21B5C2E180JDX1L 
22pF +5% 1.35 490-4888-1-ND 8.77 51.81 149.44 3,000 143.00/M ERB21B5C2E220JDX1L 
27pF +5% 1.35 490-4889-1-ND 8.77 51.81 149.44 3,000 143.00/M ERB21B5C2E270JDX1L 
33pF +5% 1.35 490-4890-1-ND 8.77 51.81 149.44 3,000 143.00/M ERB21B5C2E330JDX1L 
39pF +5% 1.35 490-4891-1-ND 8.77 51.81 149.44 3,000 143.00/M ERB21B5C2E390JDX1L 
47pF +5% 1.35 490-4892-1-ND 8.77 51.81 149.44 3,000 143.00/M ERB21B5C2E470JDX1L 
56pF +5% 1.35 490-4893-1-ND 13.49 79.69 229.88 3,000 221.00/M ERB21B5C2E560JDX1L 
68pF +5% 1.35 490-4894-1-ND 13.49 79.69 229.88 490-4894-2-ND 3,000 221.00/M ERB21B5C2E680JDX1L 
82pF +5% 1.35 490-4895-1-ND 13.49 79.69 229.88 490-4895-2-ND 3,000 221.00/M ERB21B5C2E820JDX1L 
100pF +5% 1.35 490-4896-1-ND 13.49 79.69 229.88 3,000 221.00/M ERB21B5C2E101JDX1L 
100 120pF +5% 1.35 490-4897-1-ND 17.04 100.69 290.44 3,000 279.00/M ERB21B5C2A121JDX1L 
50 150pF +5% 1.35 490-4898-1-ND 17.66 104.33 300.94 3,000 289.00/M ERB21B5C1H151JDX1L 
250 180pF +5% 1.7 490-4899-1-ND 30.64 181.03 522.19 3,000 501.00/M ERB32Q5C2E181JDX1L 
220pF +5% 1.7 490-4900-1-ND 30.64 181.03 522.19 490-4900-2-ND 2,000 501.00/M ERB32Q5C2E221JDX1L 
270pF +5% 1.7 490-4901-1-ND 38.56 227.83 657.19 490-4901-2-ND 2,000 631.00/M ERB32Q5C2A271JDX1L 
100 330pF +5% 1.7 490-4902-1-ND 38.56 227.83 657.19 490-4902-2-ND 2,000 631.00/M ERB32Q5C2A331JDX1L 
1210 COG 390pF 45% 1.7 490-4903-1-ND 38.56 227.83 657.19 490-4903- 2,000 631.00/M ERB32Q5C2A391JDX1L 
(NPO) 470pF +5% 1.7 490-4904-1-ND 38.56 227.83 657.19 490-4904-2-ND 3,000 631.00/M ERB32Q5C2A471JDX1L 
560pF +5% 1.7 490-4905-1-ND 38.56 227.83 657.19 490-4905-2-ND 2,000 631.00/M ERB32Q5C1H561JDX1L 
50 680pF +5% 17 490-4906-1-ND 38.56 227.83 657.19 2,000 631.00/M ERB32Q5C1H681JDX1L 
820pF 45% 1.7 490-4907-1-ND 38.56 227.83 657.19 2,000 631.00/M ERB32Q5C1H821JDX1L 
1000pF 45% 1.7 490-4908-1-ND 38.56 227.83 657.19 2,000 631.00/M ERB32Q5C1H102JDX1L 
Monolithic Ceramic Capacitors for Automotive size Dimensions — mm 
4 Code L WwW E G min. 
GCM Series 0402 1.0 0.5 [015-03] 04 
E 0603 1.6 0.8 0.2 ~ 0.5 0.5 
Features: « Meets AEC-Q200 requirements * Higher resistance of solder-leaching due to the Ni-barriered termination, §t— w-4 — ee 0805 2.0 1.25 0.2~0.7 0.7 
applicable for reflow soldering and flow soldering (0603, 0805 and 1206 only) Applications: Automotive electronic es | | 1206 3.2 1.6 0.3 ~ 0.8 1.5 
equipment power train, safety equipment Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C J.T 1210 3.2 25 0.3 1.0 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1pF +0.25pF 0.5 490-4757-1-ND 57 3.38 9.75 490-4757-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H1ROCZ13D 
1.5pF +0.25pF 0.5 490-4916-1-ND 57 3.38 9.75 490-4916-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H1R5CZ13D 
2.2pF +0.25pF 0.5 490-4917-1-ND 57 3.38 9.75 490-4917-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H2R2CZ13D 
3.3pF +0.25pF 0.5 490-4918-1-ND 57 3.38 9.75 490-4918-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H3R3CZ13D 
4.7pF +0.25pF 0.5 490-4919-1-ND 57 3.38 9.75 490-4919-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H4R7CZ13D 
6.8pF +0.5pF 0.5 490-4920-1-ND 57 3.38 9.75 490-4920-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H6R8DZ13D 
10pF 45% 0.5 490-4755-1-ND 57 3.38 9.75 490-4755-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H100JZ13D 
15pF +5% 0.5 490-4921-1-ND 57 3.38 9.75 490-4921-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H150JZ13D 
0402 | COG 50 22pF +5% 0.5 490-4922-1-ND 57 3.38 9.75 490-4922-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H220JZ13D 
33pF +5% 0.5 490-4923-1-ND 57 3.38 9.75 490-4923-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H330JZ13D 
47pF +5% 0.5 490-4924-1-ND 57 3.38 9.75 490-4924-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H470JZ13D 
68pF +5% 0.5 490-4925-1-ND 62 3.64 10.50 490-4925-2-ND 10,000 10.00/M GCM1555C1H680JZ13D 
100pF 45% 0.5 490-4756-1-ND 62 3.64 10.50 490-4756-2-ND 10,000 10.00/M GCM1555C1H101JZ13D 
150pF 45% 0.5 490-4926-1-ND 40 2.34 6.75 490-4926-2-ND 10,000 6.00/M GCM1555C1H151JA16D 
220pF +5% 0.5 490-4927-1-ND A6 2.73 7.88 490-4927-2-ND 10,000 8.00/M GCM1555C1H221JA16D 
330pF +5% 0.5 490-4928-1-ND 54 3.19 9.19 490-4928-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H331JA16D 
470pF 45% 0.5 490-4758-1-ND 54 3.19 11.15 490-4758-2-ND 10,000 9.00/M GCM1555C1H471JA16D 


(Continued) 
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Size WV Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
16 0.1pF +10% 0.5 490-4759-1-ND At 2.41 6.94 490-4759-2-ND 10,000 7.00/M GCM155R71C104KA55D 
25 0.047UF +10% 0.5 490-4760-1-ND 53 3.12 9.00 490-4760-2-ND 10,000 9.00/M GCM155R71E473KA55D 
220pF +10% 0.5 490-4912-1-ND 34 2.02 5.81 490-4912-2-ND 10,000 6.00/M GCM155R71H221KA37D 
470pF +10% 0.5 490-4913-1-ND 34 2.02 5.81 490-4913-2-ND 10,000 6.00/M GCM155R71H471KA37D 
1000pF +10% 0.5 490-4761-1-ND 29 1.69 4.88 490-4761-2-ND 10,000 5.00/M GCM155R71H102KA37D 
50 2200pF +10% 0.5 490-4914-1-ND 30 1.76 5.06 490-4914-2-ND 10,000 5.00/M GCM155R71H222KA37D 
o402 | x7R 4700pF +10% 0.5 490-4915-1-ND 29 1.69 4.88 490-4915-2-ND 10,000 5.00/M GCM155R71H472KA37D 
0.01pF +10% 0.5 490-4762-1-ND .29 1.69 4.88 490-4762-2-ND 10,000 5.00/M GCM155R71H103KA55D 
0.022uUF +10% 0.5 490-4763-1-ND 46 2.73 7.88 490-4763-2-ND 10,000 8.00/M GCM155R71H223KA55D 
220pF +10% 0.5 490-4909-1-ND 37 2.21 6.38 490-4909-2-ND 10,000 6.00/M GCM155R72A221KA37D 
470pF +10% 0.5 490-4910-1-ND 37 2.21 6.38 490-4910-2-ND 10,000 6.00/M GCM155R72A471KA37D. 
100 1000pF +10% 0.5 490-4764-1-ND 37 2.21 6.38 490-4764-2-ND 10,000 6.00/M GCM155R72A102KA37D. 
2200pF +10% 0.5 490-4911-1-ND 33 1.95 5.63 490-4911-2-ND 10,000 5.00/M GCM155R72A222KA37D 
4700pF +10% 0.5 490-4765-1-ND 33 1.95 5.63 490-4765-2-ND 10,000 5.00/M GCM155R72A472KA37D 
1pF +0.25pF 0.8 490-4769-1-ND 1.23 7.28 21.00 490-4769-2-ND 4,000 20.00/M GCM1885C1H1ROCZ13D 
1.5pF +0.25pF 0.8 490-4952-1-ND 1.23 7.28 21.00 490-4952-2-ND 4,000 20.00/M GCM1885C1H1R5CZ13D 
2.2pF +0.25pF 0.8 490-4953-1-ND 1.23 7.28 21.00 490-4953-2-ND 4,000 20.00/M GCM1885C1H2R2CZ13D 
3.3pF +0.25pF 0.8 490-4954-1-ND 1.23 7.28 21.00 490-4954-2-ND 4,000 20.00/M GCM1885C1H3R3CZ13D 
4.7pF +0.25pF 0.8 490-4955-1-ND 1.23 7.28 21.00 490-4955-2-ND 4,000 20.00/M GCM1885C1H4R7CZ13D 
6.8pF +0.5pF 0.8 490-4956-1-ND 1.23 7.28 21.00 490-4956-2-ND 4,000 20.00/M GCM1885C1H6R8DZ13D 
10pF +5% 0.8 490-4766-1-ND 54 3.19 11.15 490-4766-2-ND 4,000 9.00/M GCM1885C1H100JA16D 
15pF +5% 0.8 490-4957-1-ND 54 3.19 9.19 490-4957-2-ND 4,000 9.00/M GCM1885C1H150JA16D 
22pF +5% 0.8 490-4958-1-ND 57 3.38 9.75 490-4958-2-ND 4,000 9.00/M GCM1885C1H220JA16D 
33pF +5% 0.8 490-4959-1-ND 57 3.38 9.75 490-4959-2-ND 4,000 9.00/M GCM1885C1H330JA16D 
50 47pF +5% 0.8 490-4960-1-ND 57 3.38 9.75 490-4960-2-ND 4,000 9.00/M GCM1885C1H470JA16D 
68pF 45% 0.8 490-4961-1-ND 57 3.38 9.75 490-4961-2-ND 4,000 9.00/M GCM1885C1H680JA16D 
100pF +5% 0.8 490-4767-1-ND 57 3.38 9.75 490-4767-2-ND 4,000 9.00/M GCM1885C1H101JA16D 
150pF 45% 0.8 490-4962-1-ND 67 3.97 11.44 490-4962-2-ND 4,000 11.00/M GCM1885C1H151JA16D 
220pF +5% 0.8 490-4963-1-ND 73 4.29 12.38 490-4963-2-ND 4,000 12.00/M GCM1885C1H221JA16D. 
330pF +5% 0.8 490-4964-1-ND 17 4.55 13.13 490-4964-2-ND 4,000 13.00/M GCM1885C1H331JA16D 
470pF +5% 0.8 490-4965-1-ND 77 4.55 13.13 490-4965-2-ND 4,000 13.00/M GCM1885C1H471JA16D 
680pF +5% 0.8 490-4966-1-ND 1.01 5.98 17.25 490-4966-2-ND 4,000 17.00/M GCM1885C1H681JA16D 
1000pF 45% 0.8 490-4768-1-ND 97 5.72 16.50 490-4768-2-ND 4,000 16.00/M GCM1885C1H102JA16D 
1500pF +5% 0.8 490-4967-1-ND 1.03 6.11 17.63 490-4967-2-ND 4,000 17.00/M GCM1885C1H152JA16D 
CoG 2200pF +5% 0.8 490-4968-1-ND 1.10 6.50 18.75 490-4968-2-ND 4,000 18.00/M GCM1885C1H222JA16D. 
1pF +0.25pF 0.8 490-4773-1-ND 2.32 13.72 39.56 490-4773-2-ND 4,000 38.00/M GCM1885C2A1R0CZ13D 
1.5pF +0.25pF 0.8 490-4936-1-ND 2.32 13.72 39.56 490-4936-2-ND 4,000 38.00/M GCM1885C2A1R5CZ13D 
2.2pF +0.25pF 0.8 490-4937-1-ND 2.32 13.72 39.56 490-4937-2-ND 4,000 38.00/M GCM1885C2A2R2CZ13D 
3.3pF +0.25pF 0.8 490-4938-1-ND 2.32 13.72 39.56 490-4938-2-ND 4,000 38.00/M GCM1885C2A3R3CZ13D 
4.7pF +0.25pF 0.8 490-4939-1-ND 2.32 13.72 39.56 490-4939-2-ND 4,000 38.00/M GCM1885C2A4R7CZ13D 
6.8pF +0.5pF 0.8 490-4940-1-ND 2.32 13.72 39.56 490-4940-2-ND 4,000 38.00/M GCM1885C2A6R8DZ13D 
0603 10pF +5% 0.8 490-4770-1-ND 69 4.10 11.81 490-4770-2-ND 4,000 11.00/M GCM1885C2A100JA16D 
15pF +5% 0.8 490-4941-1-ND 65 3.84 11.06 490-4941-2-ND 4,000 11.00/M GCM1885C2A150JA16D 
22pF +5% 0.8 490-4942-1-ND 65 3.84 11.06 490-4942-2-ND 4,000 11.00/M GCM1885C2A220JA16D 
100 33pF +5% 0.8 490-4943-1-ND 62 3.64 10.50 490-4943-2-ND 4,000 10.00/M GCM1885C2A330JA16D 
47pF +5% 0.8 490-4944-1-ND 65 3.84 11.06 490-4944-2-ND 4,000 11.00/M GCM1885C2A470JA16D 
68pF +5% 0.8 490-4945-1-ND 65 3.84 11.06 490-4945-2-ND 4,000 11.00/M GCM1885C2A680JA16D 
100pF +5% 0.8 490-4771-1-ND 65 3.84 11.06 490-4771-2-ND 4,000 11.00/M GCM1885C2A101JA16D 
150pF +5% 0.8 490-4946-1-ND 70 4.16 14.56 490-4946-2-ND 4,000 12.00/M GCM1885C2A151JA16D 
220pF +5% 0.8 490-4947-1-ND 92 5.46 15.75 490-4947-2-ND 4,000 15.00/M GCM1885C2A221JA16D 
330pF +5% 0.8 490-4948-1-ND 99 5.85 16.88 490-4948-2-ND 4,000 16.00/M GCM1885C2A331JA16D 
470pF +5% 0.8 490-4949-1-ND 1.11 6.57 18.94 490-4949-2-ND 4,000 18.00/M GCM1885C2A471JA16D 
680pF +5% 0.8 490-4950-1-ND 129) 7.61 21.94 490-4950-2-ND 4,000 21.00/M GCM1885C2A681JA16D 
1000pF 45% 0.8 490-4772-1-ND 1.42 8.39 24.19 490-4772-2-ND 4,000 23.00/M GCM1885C2A102JA16D 
1500pF +5% 0.8 490-4951-1-ND 1.60 9.43 27.19 490-4951-2-ND 4,000 26.00/M GCM1885C2A152JA16D 
16 0.1pF +10% 0.8 490-4774-1-ND 48 2.86 8.25 490-4774-2-ND 4,000 8.00/M GCM188R71C104KA37D 
0.47pF +10% 0.8 490-4775-1-ND 1.32 7.80 22.50 490-4775-2-ND 4,000 22.00/M GCM188R71C474KA55D 
25 0.22uF +10% 0.8 490-4935-1-ND 1.23 7.28 21.00 490-4935-2-ND 4,000 20.00/M GCM188R71E224KA55D 
0.47pF +10% 0.8 490-4776-1-ND 1.45 8.58 24.75 490-4776-2-ND 4,000 24.00/M GCM188R71E474KA64D 
1000pF +10% 0.8 490-4777-1-ND 39 2.28 6.56 490-4777-2-ND 4,000 6.00/M GCM188R71H102KA37D 
2200pF +10% 0.8 490-4931-1-ND 35 2.08 7.28 490-4931-2-ND 4,000 6.00/M GCM188R71H222KA37D 
4700pF +10% 0.8 490-4932-1-ND 35 2.08 7.28 490-4932-2-ND 4,000 6.00/M GCM188R71H472KA37D 
X7R 50 22000pF +10% 0.8 490-4933-1-ND 57 3.38 9.75 490-4933-2-ND 4,000 9.00/M GCM188R71H223KA37D 
47000pF +10% 0.8 490-4934-1-ND 79 4.68 13.50 490-4934-2-ND 4,000 13.00/M GCM188R71H473KA55D 
0.01pF +10% 0.8 490-4778-1-ND 39 2.28 6.56 490-4778-2-ND 4,000 6.00/M GCM188R71H103KA37D 
0.1pF +10% 0.8 490-4779-1-ND 65 3.84 11.06 490-4779-2-ND 4,000 11.00/M GCM188R71H104KA57D 
1000pF +10% 0.8 490-4780-1-ND 52 3.06 8.81 490-4780-2-ND 4,000 8.00/M GCM188R72A102KA37D 
0.01pF +10% 0.8 490-4781-1-ND 55 3.25 9.38 490-4781-2-ND 4,000 9.00/M GCM188R72A103KA37D. 
100 0.022uUF +10% 0.8 490-4782-1-ND 83 4.88 14.06 490-4782-2-ND 4,000 14.00/M GCM188R72A223KA37D 
2200pF +10% 0.8 490-4929-1-ND 54 3.19 9.19 490-4929-2-ND 4,000 9.00/M GCM188R72A222KA37D 
4700pF +10% 0.8 490-4930-1-ND 73 4.29 12.38 490-4930-2-ND 4,000 12.00/M GCM188R72A472KA37D 
4700pF +5% 0.6 490-4973-1-ND 2.43 14.37 41.44 490-4973-2-ND 4,000 40.00/M GCM2165C1H472JA16D 
50 6800pF +5% 0.85 490-4974-1-ND 2.86 16.90 48.75 490-4974-2-ND 4,000 47.00/M GCM2195C1H682JA16D 
COG 0.01pF 45% 0.85 490-4783-1-ND 4.33 25.61 73.88 490-4783-2-ND 4,000 71.00/M GCM2195C1H103JA16D 
100 2200pF +5% 0.6 490-4971-1-ND 2.20 13.00 37.50 490-4971-2-ND 4,000 36.00/M GCM2165C2A222JA16D 
3300pF +5% 0.6 490-4972-1-ND 2.70 15.93 45.94 490-4972-2-ND 4,000 44.00/M GCM2165C2A332JA16D 
100pF +5% 1.0 490-5024-1-ND NEW! 3.99 23.60 68.06 490-5024-2-ND NEW! 4,000 65.00/M GCM21A7U2E101JX01D 
150pF +5% 1.0 490-5025-1-ND NEW! 4.43 26.20 75.56 490-5025-2-ND NEW! 4,000 73.00/M GCM21A7U2E151JX01D 
220pF +5% 1.0 490-5026-1-ND NEW! 4.54 26.85 77.44 490-5026-2-ND NEW! 4,000 74.00/M GCM21A7U2E221JX01D 
330pF +5% 1.0 490-5027-1-ND NEW! 5.12 30.23 87.19 490-5027-2-ND NEW! 4,000 84.00/M GCM21A7U2E331JX01D 
U2J 250 470pF +5% 1.0 490-5028-1-ND NEW! 5.97 35.30 101.81 490-5028-2-ND NEW! 4,000 98.00/M GCM21A7U2E471JX01D 
0805 680pF +5% 1.0 490-5029-1-ND NEW! 5.97 35.30 101.81 490-5029-2-ND NEW! 4,000 98.00/M GCM21A7U2E681JX01D 
1000pF +5% 1.0 490-5030-1-ND NEW! 5.97 35.30 101.81 490-5030-2-ND NEW! 4,000 98.00/M GCM21A7U2E102JX01D 
1500pF +5% 1.0 490-5031-1-ND NEW! 5.97 35.30 101.81 490-5031-2-ND NEW! 4,000 98.00/M GCM21A7U2E152JX01D 
2200pF 45% 1.0 490-5032-1-ND NEW! 5.97 35.30 101.81 490-5032-2-ND NEW! 4,000 98.00/M GCM21A7U2E222JX01D 
16 2.2uF +10% 1.25 490-4786-1-ND 3.69 21.78 62.81 490-4786-2-ND 3,000 60.00/M GCM21BR71C225KA64L 
25 TpF +10% 1.25 490-4785-1-ND 2.10 12.42 35.81 490-4785-2-ND 3,000 34.00/M GCM21BR71E105KA56L 
2.2uF +10% 1.25 490-4787-1-ND 4.57 26.98 77.81 490-4787-2-ND 3,000 75.00/M GCM21BR71E225KA73L 
X7R 50 0.22uUF +10% 1.25 490-4970-1-ND 2.38 14.04 40.50 490-4970-2-ND 3,000 39.00/M GCM21BR71H224KA37L 
0.47pF +10% 1.25 490-4788-1-ND 3.69 21.78 62.81 490-4788-2-ND 3,000 60.00/M GCM21BR71H474KA55L 
100 47000pF +10% 1.25 490-4969-1-ND 1.88 11.12 32.06 490-4969-2-ND 3,000 31.00/M GCM21BR72A473KA37L 
0.1pF +10% 1.25 490-4789-1-ND 1.78 10.53 30.38 490-4789-2-ND 3,000 29.00/M GCM21BR72A104KA37L 
50 0.022uF +5% 0.85 490-4790-1-ND 6.48 38.29 110.44 490-4790-2-ND 4,000 106.00/M GCM3195C1H223JA16D. 
4700pF +5% 0.85 490-4976-1-ND 6.93 40.95 118.13 490-4976-2-ND 4,000 113.00/M GCM3195C2A472JA16D 
COG 100 5600pF 45% 0.85 490-4791-1-ND 7.46 44.07 = 127.13 490-4791-2-ND 4,000 122.00/M GCM3195C2A562JA16D 
6800pF +5% 0.85 490-4977-1-ND 7.83 46.28 133.50 490-4977-2-ND 4,000 128.00/M GCM3195C2A682JA16D 
10000pF 25% 0.85 490-4978-1-ND 8.80 52.00 150.00 490-4978-2-ND 4,000 144.00/M GCM3195C2A103JA16D 
3300pF +5% 1.0 490-5033-1-ND NEW! 6.39 37.77 108.94 490-5033-2-ND NEW! 4,000 105.00/M GCM31A7U2E332JX01D 
1206 250 4700pF +5% 1.0 490-5034-1-ND NEW! 6.39 37.77. 108.94 490-5034-2-ND NEW! 4,000 105.00/M GCM31A7U2E472JX01D 
6800pF +5% 1.25 490-5035-1-ND NEW! 7.82 46.22 133.31 490-5035-2-ND NEW! 3,000 128.00/M GCM31B7U2E682JX01L 
U2J 10000pF 45% 1.25 490-5036-1-ND NEW! 7.82 46.22 133.31 490-5036-2-ND NEW! 3,000 128.00/M GCM31B7U2E103JX01L 
10pF +5% 1.0 490-5037-1-ND NEW! 6.67 39.39 113.63 490-5037-2-ND NEW! 4,000 109.00/M GCM31A7U2J100JX01D 
630 15pF 45% 1.0 490-5038-1-ND NEW! 6.67 39.39 113.63 490-5038-2-ND NEW! 4,000 109.00/M GCM31A7U2J150JX01D 
22pF +5% 1.0 490-5039-1-ND NEW! 6.67 39.39 113.63 490-5039-2-ND NEW! 4,000 109.00/M GCM31A7U2J220JX01D 
33pF 45% 1.0 490-5040-1-ND NEW! 6.67 39.39 113.63 490-5040-2-ND NEW! 4,000 109.00/M GCM31A7U2J330JX01D 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Size wv Dimension T | Digi-Key Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type DC Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 Part No. Qty. Pricing Part No. 
47pF +5% 1.0 490-5041-1-ND NEW! 6.67 39.39 113.63 490-5041-2-ND NEW! 4,000 109.00/M GCM31A7U2J470JX01D 
68pF +5% 1.0 490-5042-1-ND NEW! 6.67 39.39 113.63 490-5042-2-ND NEW! 4,000 109.00/M GCM31A7U2J680JX01D 
100pF 45% 1.0 490-5043-1-ND NEW! 5.75 34.00 98.06 490-5043-2-ND NEW! 4,000 94.00/M GCM31A7U2J101JX01D 
150pF 45% 1.0 490-5044-1-ND NEW! 5.65 33.41 96.38 490-5044-2-ND NEW! 4,000 93.00/M GCM31A7U2J151JX01D 
U2J 630 220pF 45% 1.0 490-5045-1-ND NEW! 6.01 35.49 102.38 490-5045-2-ND NEW! 4,000 98.00/M GCM31A7U2J221JX01D 
330pF +5% 1.0 490-5046-1-ND NEW! 6.01 35.49 102.38 490-5046-2-ND NEW! 4,000 98.00/M GCM31A7U2J331JX01D 
470pF +5% 1.0 490-5047-1-ND NEW! 6.01 35.49 = 102.38 490-5047-2-ND NEW! 4,000 98.00/M GCM31A7U2J471JX01D 
1206 680pF +5% 1.0 490-5048-1-ND NEW! 6.30 37.25 107.44 490-5048-2-ND NEW! 4,000 103.00/M GCM31A7U2J681JX01D 
1000pF +5% 1.0 490-5049-1-ND NEW! 6.57 38.81 111.94 490-5049-2-ND NEW! 4,000 107.00/M GCM31A7U2J102JX01D 
6.3 22uF +10% 1.6 490-4843-1-ND 21.00 124.09 357.94 490-4843-2-ND 2,000 344.00/M GCM31CR70J226KE23L 
10 10pF +10% 1.6 490-4792-1-ND 7.46 44.07 = 127.13 490-4792-2-ND 2,000 122.00/M GCM31CR71A106KA64L. 
16 10pF +10% 1.6 490-4793-1-ND 10.51 62.08 179.06 490-4793-2-ND 2,000 172.00/M GCM31CR71C106KA64L 
X7R 25 4.7UF +10% 1.6 490-4794-1-ND 6.56 38.74 111.75 490-4794-2-ND 2,000 107.00/M GCM31CR71E475KA55L 
50 1pF +10% 1.15 490-4795-1-ND 4.30 25.42 73.31 490-4795-2-ND 3,000 70.00/M GCM31MR71H105KA55L 
2.2uUF +10% 1.6 490-4796-1-ND 5.34 31.53 90.94 490-4796-2-ND 2,000 87.00/M GCM31CR71H225KA55L 
100 0.22uF +10% 1.15 490-4975-1-ND 3.86 22.82 65.81 490-4975-2-ND 3,000 63.00/M GCM31MR72A224KA37L 
U2J 630 1500pF +5% 1.0 490-5050-1-ND NEW! = 15.10 89.25 257.44 490-5050-2-ND NEW! 4,000 247.00/M GCM32A7U2J152JX01D 
2200pF +5% 1.0 490-5051-1-ND NEW! 15.10 89.25 257.44 490-5051-2-ND NEW! 4,000 247.00/M GCM32A7U2J222JX01D 
6.3 47uF +10% 2.5 490-4844-1-ND 40.45 239.01 689.44 490-4844-2-ND 1,000 662.00 GCM32ER70J476KE19L 
1210 10 22uF +10% 2.5 490-4797-1-ND 27.96 165.23 476.63 490-4797-2-ND 1,000 458.00 GCM32ER71A226KE12L 
X7R 25 10pF +10% 2.5 490-4798-1-ND 17.75 104.91 302.63 490-4798-2-ND 1,000 291.00 GCM32ER71E106KA57L 
50 4.7UF +10% 2.5 490-4799-1-ND 27.81 164.32 474.00 490-4799-2-ND 1,000 455.00 GCM32ER71H475KA55L. 
100 2.2uUF +10% 2.0 490-4979-1-ND 33.73 199.29 574.88 490-4979-2-ND 2,000 552.00/M GCM32DR72A225KA64L, 
Monolithic Ceramic Chip Capacitors — Low ESL and Low Profile 


Murata offers standard and low profile low inductance products. Murata’s low ESL capacitors are suitable for high-speed microprocessors and high frequency digital equipment. 
Specifications: + Plating: Ni and Matte Sn * Operating Temperature: * X7R: -55°C ~ 125°C +15% * X7S: -55°C ~ 125°C 422% 


LLL Series — Reversed Geometry: LLA Series — Eight Terminals: LLM Series — Ten Terminals: 
Features: * Low inductance « Suitable for noise reduction for high Features: * Low ESL (100pH) * Suitable to decoupling for 1GHz clock | Features: * Low ESL (45pH) »* Suitable to decoupling for 2GHz clock 
frequency speed ICs speed ICs 
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Size wv Dimensions — mm_| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance| L WwW li Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
LLL Series — Reversed Geometry 
0204 X6S 6.3 AF +20% 1.0 0.5 0.3 | 490-4310-1-ND 2.57 15.21 43.88 490-4310-2-ND 10,000 33.35/M | LLL153C80J104ME01E 
6.3 .22UF +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4323-1-ND 1.54 9.10 26.25 490-4323-2-ND 4,000 25.00/M | LLL185R70J224MA01L 
10 TF +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4333-1-ND 2.54 15.02 43.31 490-4333-2-ND 4,000 42.00/M | LLL185R71A104MA11L 
Apr +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4321-1-ND 2.01 11.90 34.31 490-4321-2-ND 4,000 33.00/M_ | LLL185R71A104MA01L 
10000pF +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4751-1-ND 3.01 17.81 51.38 490-4751-2-ND 4,000 49.00/M | LLL185R71C103MA11L 
X7R 16 22000pF +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4330-1-ND 3.53 20.87 60.19 490-4330-2-ND 4,000 58.00/M | LLL185R71C223MA11L 
47000pF +20% 1.6 0.8 | 0.5¢ | 490-4319-1-ND 3.87 22.88 66.00 490-4319-2-ND 4,000 63.00/M | LLL185R71C473MA01L 
0306 47000pF +20% 1.6 0.8 | 0.5¢ | 490-4332-1-ND 3.81 22.49 64.88 490-4332-2-ND 4,000 62.00/M_ | LLL185R71C473MA11L 
10000pF +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4328-1-ND 3.81 22.49 64.88 490-4328-2-ND 4,000 62.00/M | LLL185R71E103MA11L 
25 10000pF +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4315-1-ND 3.05 18.01 51.94 490-4315-2-ND 4,000 50.00/M | LLL185R71E103MA01L. 
22000pF +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4317-1-ND 3.66 21.65 62.44 490-4317-2-ND 4,000 60.00/M_| LLL185R71E223MA01L 
.22UF +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4335-1-ND 4.88 28.86 83.25 490-4335-2-ND 4,000 80.00/M | LLL185C70G224MA11L 
X7S 4 A7UF +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4325-1-ND 4.70 27.76 80.06 490-4325-2-ND 4,000 77.00/M | LLL185C70G474MA01L 
1pF +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4327-1-ND 3.43 20.28 58.50 490-4327-2-ND 4,000 56.00/M | LLL185C70G105ME01L 
H 
63 A7UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4368-1-ND 5.67 33.48 96.56 490-4368-2-ND 4,000 93.00/M | LLL215R70J474MA11L 
i 1pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4354-1-ND 3.81 22.49 64.88 490-4354-2-ND 3,000 62.00/M | LLL219R70J105MA01L 
.22UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4366-1-ND 5.16 30.49 87.94 490-4366-2-ND 4,000 84.00/M | LLL215R71A224MA11L 
10 .22UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.6 | 490-4350-1-ND 4.97 29.38 84.75 490-4350-2-ND 4,000 81.00/M | LLL216R71A224MA01L 
A7UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4352-1-ND 4.88 28.86 83.25 490-4352-2-ND 3,000 80.00/M_ | LLL219R71A474MA01L 
16 47000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4362-1-ND 5.16 30.49 87.94 490-4362-2-ND 4,000 84.00/M | LLL215R71C473MA11L 
Apr +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4364-1-ND 4.08 24.12 69.56 490-4364-2-ND 4,000 67.00/M | LLL215R71C104MA11L 
X7R 22000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4360-1-ND 4.18 24.70 71.25 490-4360-2-ND 4,000 68.00/M | LLL215R71E223MA11L 
0508 25 47000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.6 | 490-4344-1-ND 4.97 29.38 84.75 490-4344-2-ND 4,000 81.00/M | LLL216R71E473MA01L 
1pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.6 | 490-4346-1-ND 3.54 20.93 60.38 490-4346-2-ND 4,000 58.00/M_ | LLL216R71E104MA01L 
2200pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4752-1-ND 4.25 25.10 72.39 490-4752-2-ND 4,000 69.00/M | LLL215R71H222MA11L 
4700pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.6 | 490-4337-1-ND 4.49 26.52 76.50 490-4337-2-ND 4,000 73.00/M | LLL216R71H472MAO1L 
50 10000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4358-1-ND 5.98 35.36 102.00 490-4358-2-ND 4,000 98.00/M | LLL215R71H103MA11L 
10000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.6 | 490-4339-1-ND 2.98 17.62 50.81 490-4339-2-ND 4,000 49.00/M | LLL216R71H103MA01L 
22000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.6 | 490-4341-1-ND 4.43 26.20 75.56 490-4341-2-ND 4,000 73.00/M_| LLL216R71H223MA01L 
Xx7S 4 1pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4369-1-ND 5:71 33.74 97.31 490-4369-2-ND 4,000 93.00/M | LLL215C70G105MA11L 
2.2UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4356-1-ND 147 45.89 132.38 490-4356-2-ND 3,000 127.00/M | LLL219C70G225MA01L 
vy 
63 2.2uF +20% 3.2 1.6 0.7 | 490-4754-1-ND 147 45.89 132.38 490-4754-2-ND 4,000 127.00/M | LLL317R70J225MA01L 
Z 4.7UF +20% 3.2 1.6 | 1.15 | 490-4392-1-ND 10.11 59.74 172.31 490-4392-2-ND 3,000 165.00/M_| LLL31MR70J475MAO1L 
A7UF +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4403-1-ND 3.05 18.01 51.94 490-4403-2-ND 4,000 50.00/M | LLL315R71A474MA11L 
10 1pF +20% 3.2 1.6 0.7 | 490-4389-1-ND 2.90 17.16 49.50 490-4389-2-ND 4,000 48.00/M | LLL317R71A105MA01L 
2.2UF +20% 3.2 1.6 | 1.15 | 490-4391-1-ND 6.67 39.39 113.63 490-4391-2-ND 3,000 109.00/M_ | LLL81MR71A225MA01L 
.22UF +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4401-1-ND 6.86 40.56 117.00 490-4401-2-ND 4,000 112.00/M | LLL315R71C224MA11L 
16 -33UF +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4402-1-ND 4.99 29.51 85.13 490-4402-2-ND 4,000 90.00/M | LLL315R71C334MA11L 
TUF +20% 3.2 1.6 0.7 | 490-4385-1-ND 5.50 32.50 93.75 490-4385-2-ND 4,000 90.00/M | LLL317R71C474MA01L 
1pF +20% 3.2 1.6 | 1.15 | 490-4387-1-ND 4.47 26.39 76.13 490-4387-2-ND 3,000 73.00/M_| LLL31MR71C105MA01L 
X7R 47000pF +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4753-1-ND 4.54 26.85 77.44 490-4753-2-ND 4,000 74.00/M | LLL315R71E473MA11L 
0612 Apr +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4399-1-ND 4.88 28.86 83.25 490-4399-2-ND 4,000 80.00/M | LLL315R71E104MA11L 
25 AF +20% 3.2 1.6 0.7 | 490-4378-1-ND 4.03 23.79 68.63 490-4378-2-ND 4,000 66.00/M | LLL317R71E104MA01L 
.22UF +20% 3.2 1.6 | 1.15 | 490-4380-1-ND 4.82 28.47 82.13 490-4380-2-ND 3,000 79.00/M | LLL31MR71E224MA01L 
TUF +20% 3.2 1.6 | 1.15 | 490-4382-1-ND 6.23 36.79 106.13 490-4382-2-ND 3,000 102.00/M_ | LLL31MR71E474MA01L 
10000pF +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4394-1-ND 5.71 33.74 97.31 490-4394-2-ND 4,000 93.00/M | LLL315R71H103MA11L 
10000pF +20% 3.2 1.6 0.7 | 490-4370-1-ND 4.40 26.02 75.06 490-4370-2-ND 4,000 80.00/M | LLL317R71H103MA01L 
50 22000pF +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4396-1-ND 5.08 30.03 86.63 490-4396-2-ND 4,000 83.00/M | LLL315R71H223MA11L 
22000pF +20% 3.2 1.6 0.7 | 490-4372-1-ND 5.08 30.03 86.63 490-4372-2-ND 4,000 83.00/M | LLL317R71H223MA01L 
47000pF +20% 3.2 1.6 0.7 | 490-4374-1-ND 5.23 30.88 89.06 490-4374-2-ND 4,000 86.00/M | LLL317R71H473MA01L 
Apr +20% 3.2 1.6 | 1.15 | 490-4376-1-ND 5.56 32.83 94.69 490-4376-2-ND 3,000 91.00/M_| LLL31MR71H104MA01L 
X7S 4 10yuF +20% 3.2 1.6 | 1.25 | 490-4393-1-ND 9.87 58.31 168.19 490-4393-2-ND 2,000 161.00/M | LLL31BC70G106MA01L 
LLA Series — Eight Terminals 
0603 X7S 4 A7UF +20% 1.6 0.8 0.5 | 490-4406-1-ND 5.70 33.67 97.13 490-4406-2-ND 4,000 93.00/M_ | LLA185C70G474MA01L 
0805 X7R 63 A7UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4748-1-ND 4.36 25.74 74.25 490-4748-2-ND 4,000 71.00/M | LLA215R70J474MA14L 
‘: 1pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4420-1-ND 4.51 26.65 76.88 490-4420-2-ND 3,000 74.00/M | LLA219R70J105MA01L 
t Tolerance +0.1mm_ ¥ Tolerance +0/-0.15mm (Continued) 


Dig Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Monolithic Ceramic Chip Capacitors 
Low ESL and Low Profile (Cont.) 


Digi@Reel” [Sm 


Size wv Dimensions — mm_ | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type DC | Capacitance | Tolerance| L WwW if Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 .22UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4432-1-ND 4.43 26.20 75.56 490-4432-2-ND 4,000 73.00/M | LLA215R71A224MA14L 
A7UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4418-1-ND 7.29 43.10 124.31 490-4418-2-ND 3,000 119.00/M_| LLA219R71A474MA01L 
47000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4428-1-ND 7.18 42.45 122.44 490-4428-2-ND 4,000 118.00/M | LLA215R71C473MA14L 
16 Apr +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4414-1-ND 4.88 28.86 83.25 490-4414-2-ND 3,000 80.00/M | LLA219R71C104MA01L 
X7R .22UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4416-1-ND 8.57 50.64 146.06 490-4416-2-ND 3,000 140.00/M_| LLA219R71C224MA01L 
0805 10000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4424-1-ND 4.08 24.12 69.56 490-4424-2-ND 4,000 67.00/M | LLA215R71E103MA14L 
10000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4408-1-ND 6.39 37.77 108.94 490-4408-2-ND 3,000 105.00/M | LLA219R71E103MA01L 
25 22000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4426-1-ND 5.04 29.77 85.88 490-4426-2-ND 4,000 82.00/M | LLA215R71E223MA14L 
22000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4410-1-ND 6.67 39.39 113.63 490-4410-2-ND 3,000 109.00/M | LLA219R71E223MA01L 
47000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4412-1-ND 6.67 39.39 113.63 490-4412-2-ND 3,000 109.00/M_| LLA219R71E473MA01L 
X78 1pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4434-1-ND 5.98 35.36 102.00 490-4434-2-ND 4,000 98.00/M | LLA215C70G105MA14L 
2.2UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.85 | 490-4422-1-ND 4.61 27.24 78.56 490-4422-2-ND 3,000 75.00/M | LLA219C70G225MA01L 
2.2uF +20% 3.2 1.6 | 0.85 | 490-4446-1-ND 10.43 61.62 177.75. 490-4446-2-ND 3,000 171.00/M_ | LLA319R70G225MA01L 
63 1pF +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4452-1-ND 7.83 46.28 133.50 490-4452-2-ND 4,000 128.00/M | LLA315R70J105MA14L 
< 2.2uF +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4454-1-ND 11.39 67.28 194.06 490-4454-2-ND 4,000 186.00/M_ | LLA315R70J225MA14L 
10 TUF +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4450-1-ND 7.90 46.67 134.63 490-4450-2-ND 4,000 129.00/M | LLA315R71A474MA14L 
1206 X7R 1pF +20% 3.2 1.6 | 0.85 | 490-4442-1-ND 7.83 46.25 133.43 490-4442-2-ND 3,000 128.00/M_ | LLA319R71A105MA01L 
Apr +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4749-1-ND 5.97 35.25 101.68 490-4749-2-ND 4,000 98.00/M | LLA315R71C104MD12D 
Apr +20% 3.2 1.6 | 0.85 | 490-4750-1-ND 7.34 43.36 125.06 490-4750-2-ND 3,000 120.00/M | LLA319R71C104MAO1L 
16 .22UF +20% 3.2 1.6 0.5 | 490-4448-1-ND 7.77 45.89 132.38 490-4448-2-ND 4,000 127.00/M | LLA315R71C224MA14L 
.22UF +20% 3.2 1.6 | 0.85 | 490-4437-1-ND 8.93 52.78 152.25 490-4437-2-ND 3,000 146.00/M | LLA319R71C224MA01L 
TUF +20% 3.2 1.6 | 0.85 | 490-4439-1-ND 8.35 49.34 142.31 490-4439-2-ND 3,000 137.00/M | LLA319R71C474MAO1L 
LLM Series — Ten Terminals 
63 .22UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4478-1-ND 11.04 65.26 188.25 490-4478-2-ND 4,000 181.00/M | LLM215R70J224MA11L 
gi A7UF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4480-1-ND 7.08 41.86 120.75 490-4480-2-ND 4,000 116.00/M_| LLM215R70J474MA11L 
X7R 16 47000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4474-1-ND 9.05 53.50 154.31 490-4474-2-ND 4,000 148.00/M | LLM215R71C473MA11L 
0805 Apr +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4476-1-ND 8.94 52.85 152.44 490-4476-2-ND 4,000 146.00/M_| LLM215R71C104MA11L 
25 10000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4470-1-ND 17.86 105.56 304.50 490-4470-2-ND 4,000 292.00/M | LLM215R71E103MA11L 
22000pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4472-1-ND 8.18 48.36 139.50 490-4472-2-ND 4,000 134.00/M_| LLM215R71E223MA11L 
X78 4 1pF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4482-1-ND 10.14 59.93 172.88 490-4482-2-ND 4,000 166.00/M | LLM215C70G105MA11L 
2.2uF +20% 2.0 | 1.25 | 0.5 | 490-4484-1-ND 10.22 60.39 174.19 490-4484-2-ND 4,000 167.00/M | LLM215C70G225ME11L 
6.3 2.2uF +20% 3.2 1.6 | 0.5 | 490-4501-1-ND 10.21 60.32 174.00 490-4501-2-ND 4,000 167.00/M_ | LLM315R70J225MA11L 
1206 X7R 10 A7UF +20% 3.2 1.6 | 0.5 | 490-4499-1-ND 13.63 80.54 232.31 490-4499-2-ND 4,000 223.00/M_ | LLM315R71A474MA11L 
16 Apr +20% 3.2 1.6 | 0.5 | 490-4495-1-ND 11.18 66.04 190.50 490-4495-2-ND 4,000 183.00/M | LLM315R71C104MA11L 
.22UF +20% 3.2 1.6 | 0.5 | 490-4497-1-ND 13.41 79.24 228.56 490-4497-2-ND 4,000 219.00/M | LLM315R71C224MA11L 
t Tolerance +0.1mm_ $ Tolerance +0 /-0.15mm 
Monolithic Ceramic Chip Capacitors Safety Standard 0303, 
General Features: * New monolithic structure for on thinner type equipment. Applications: » For use | L rw 
small, high capacitance capable of operating at high _ on line filters and couplings for DAA modems without 
voltage levels * 125°C guaranteed * Only for reflow transformers ° Line filters for information equipment iu 
soldering GF Series: Features: ¢ Available for equipment des 
GB Series: Features: * Chip monolithic ceramic based on IEC/EN60950 and UL1950. The GA352/355 Standard Recognition 
capacitor (certified as conforming to safety standards) types are available for equipment based on IEC/ aT eae 
for AC lines * Compared to lead type capacitors, EN60065, UL1492 and UL6500 »* The low-profile Switching | Communication 
2 ain : : ee : 2 . Size Standard Status of Power Network Devices 
this new capacitor is greatly downsized and low- _ type (thickness: 1.5mm maximum) is available for use F ad 
‘ i : aa Series Code Safety Standard No. Recognition | Supplies | such as a Modem 
profiled to 1/10 or less in volume, and 1/4 or less in on thinner type equipment Applications: * For use GB 2990 VDE, SEV, SEMKO | EN132400 ro) © © 
height. Applications: « Ideal for use as X capacitor on line filters and couplings for DAA modems without » i 
for various switching power supplies transformers ¢ Use on line filters for information GD 1808/1812 SEMKO EN132400 {e) ina fe) 
GD Series: Features: * Available for equipment equipment * Use as Y capacitor or X capacitor for 1808 SEMKO EN132400 [@) . [e) 
based on IEC/EN60950 and UL1950 * The low-profile various switching power supplies (GA352/355 types GF 551 Weeee SeuRG Rebar . 3 . 
type (thickness: 1.5mm maximum) is available for use —_ only) 
Size wv Dimensions — mm_| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
Code | Type AC_ | Capacitance | Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
GB Series — Class X2 
10000pF +10% 5.7 5.0 | 2.0 | 490-4235-1-ND 18.41 147.30 552.38 | 490-4235-2-ND 1,000 884.00 | GA355DR7GB103KY02L 
2200 X7R 250 15000pF +10% 5.7 5.0 | 2.0 | 490-4236-1-ND 20.61 164.85 618.19 | 490-4236-2-ND 1,000 989.00 | GA355DR7GB153KY02L 
22000pF +10% 5.7 5.0 | 2.0 | 490-4237-1-ND 23.80 190.41 714.04 | 490-4237-2-ND 1,000 1142.00 | GA355DR7GB223KY02L 
33000pF +10% 5.7 5.0 | 2.7 | 490-4238-1-ND 28.62 228.96 —_| 490-4238-2-ND 500 687.00 | GA355XR7GB333KY06L 
GD Series — Class Y3 
100pF +10% 4.5 2.0 1.5 | 490-3483-1-ND 10.36 61.23 176.63 | 490-3483-2-ND 2,000 170.00/M | GA342QR7GD101KWO1L 
150pF +10% 45 2.0 1.5 | 490-3484-1-ND 10.36 61.23 176.63 | 490-3484-2-ND 2,000 170.00/M | GA342QR7GD151KWO1L 
220pF +10% 4.5 2.0 1.5 | 490-3485-1-ND 10.36 61.23 176.63 | 490-3485-2-ND 2,000 170.00/M | GA342QR7GD221KWO1L 
1808 X7R 250 330pF +10% 45 2.0 1.5 | 490-3486-1-ND 10.36 61.23 176.63 | 490-3486-2-ND 2,000 170.00/M | GA342QR7GD331KWO1L 
470pF +10% 4.5 2.0 1.5 | 490-3487-1-ND 9.93 58.70 169.31 | 490-3487-2-ND 2,000 163.00/M_| GA342QR7GD471KWO1L 
680pF +10% 4.5 2.0 1.5 | 490-3488-1-ND 9.93 58.70 169.31 | 490-3488-2-ND 2,000 163.00/M | GA342QR7GD681KWO1L 
1000pF +10% 4.5 2.0 1.5 | 490-3489-1-ND 9.93 58.70 169.31 | 490-3489-2-ND 2,000 163.00/M | GA342QR7GD102KWO1L 
1500pF +10% 4.5 2.0 1.5 | 490-3490-1-ND 10.36 61.23 176.63 | 490-3490-2-ND 2,000 170.00/M_| GA342QR7GD152KWO1L 
1800pF +10% 4.5 3.2 1.5 | 490-3491-1-ND 14.03 82.88 239.06 | 490-3491-2-ND 1,000 230.00 | GA343QR7GD182KWO1L 
1812 X7R 250 2200pF +10% 45 3.2 1.5 | 490-3492-1-ND 14.03 82.88 239.06 | 490-3492-2-ND 1,000 230.00 | GA343QR7GD222KWO1L 
4700pF +10% 4.5 3.2 | 2.0 | 490-3493-1-ND 14.03 82.88 239.06 | 490-3493-2-ND 1,000 230.00 | GA343DR7GD472KWO1L 
GF Series — Class Y2 
10pF +5% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3459-1-ND 14.58 86.13 248.44 | 490-3459-2-ND 2,000 239.00/M | GA342D1XGF100JY02L 
12pF 45% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3460-1-ND 15.64 92.43 266.63 | 490-3460-2-ND 2,000 256.00/M | GA342D1XGF120JY02L 
15pF +5% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3461-1-ND 15.64 92.43 266.63 | 490-3461-2-ND 2,000 256.00/M | GA342D1XGF150JY02L 
18pF 45% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3462-1-ND 15.64 92.43 266.63 | 490-3462-2-ND 2,000 256.00/M | GA342D1XGF180JY02L 
22pF +5% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3463-1-ND 15.64 92.43 266.63 | 490-3463-2-ND 2,000 256.00/M_| GA342D1XGF220JY02L 
SL 250 27pF +5% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3464-1-ND 15.64 92.43 266.63 | 490-3464-2-ND 2,000 256.00/M | GA342D1XGF270JY02L 
(JIS) 33pF +5% 45 2.0 | 2.0 | 490-3465-1-ND 14.58 86.13 248.44 | 490-3465-2-ND 2,000 239.00/M | GA342D1XGF330JY02L 
1808 39pF 45% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3466-1-ND 15.64 92.43 266.63 | 490-3466-2-ND 2,000 256.00/M | GA342D1XGF390JY02L 
47pF +5% 45 2.0 | 2.0 | 490-3467-1-ND 15.64 92.43 266.63 | 490-3467-2-ND 2,000 256.00/M | GA342D1XGF470JY02L 
S56pF +5% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3468-1-ND 15.92 94.06 271.31 | 490-3468-2-ND 2,000 260.00/M_| GA342D1XGF560JY02L 
68pF +5% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3469-1-ND 15.92 94.06 271.31 | 490-3469-2-ND 2,000 260.00/M | GA342D1XGF680JY02L 
82pF 45% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3470-1-ND 15.92 94.06 271.31 | 490-3470-2-ND 2,000 260.00/M_ | GA342D1XGF820JY02L 
100pF +10% 4.5 2.0 1.5 | 490-3471-1-ND 13.30 78.59 226.69 | 490-3471-2-ND 2,000 218.00/M | GA342QR7GF101KWO1L 
X7R 250 150pF +10% 4.5 2.0 1.5 | 490-3472-1-ND 13.30 78.59 226.69 | 490-3472-2-ND 2,000 218.00/M | GA342QR7GF151KWO1L 
220pF +10% 45 2.0 | 2.0 | 490-3473-1-ND 12.88 76.12 219.56 | 490-3473-2-ND 2,000 221.00/M | GA3842DR7GF221KWO02L 
330pF +10% 4.5 2.0 | 2.0 | 490-3474-1-ND 14.70 86.84 250.50 | 490-3474-2-ND 2,000 240.00/M_| GA342DR7GF331KWO02L 
470pF +10% 5.7 2.8 1.5 | 490-3475-1-ND 17.24 101.86 293.81 | 490-3475-2-ND 1,000 282.00 | GA352QR7GF471KWO1L 
2011 X7R 250 680pF +10% 5.7 2.8 1.5 | 490-3476-1-ND 17.24 101.86 293.81 | 490-3476-2-ND 1,000 282.00 | GA352QR7GF681KWO01L 
1000pF +10% 5.7 2.8 1.5 | 490-3477-1-ND 17.88 105.63 304.69 | 490-3477-2-ND 1,000 293.00 | GA352QR7GF102KWO1L 
1500pF +10% 5.7 2.8 1.5 | 490-3478-1-ND 17.88 105.63 304.69 | 490-3478-2-ND 1,000 293.00 | GA352QR7GF152KWO1L 
1800pF +10% 5.7 5.0 1.5 | 490-3479-1-ND 22.98 135.79 391.69 | 490-3479-2-ND 1,000 376.00 | GA355QR7GF182KWO1L 
2090 X7R 250 2200pF +10% 5.7 5.0 1.5 | 490-3480-1-ND 22.98 135.79 391.69 | 490-3480-2-ND 1,000 376.00 | GA355QR7GF222KWO1L 
3300pF +10% 5.7 5.0 1.5 | 490-3481-1-ND 22.98 135.79 391.69 | 490-3481-2-ND 1,000 376.00 | GA355QR7GF332KW01L 
4700pF +10% 5.7 5.0 | 2.0 | 490-3482-1-ND 30.80 182.00 525.00 | 490-3482-2-ND 1,000 504.00 | GA355DR7GF472KWO1L 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi. 


‘ey® Services on page 2 for additional information. 
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Monolithic Ceramic Chip Capacitors Reel 
henorater in Hlectrnies High Frequency GQM Series 
Features: Di 5 
* HiQ and low ESR at VHF, UHF, Microwave : ene a __ Se w 
* Feature improvement, low power consumption for mobile telecommunication Size -—L— po a 
(Base station, terminal, etc.) Code E Li id [r 
Applications: 0603 1.6 08 | 02~05 
* High Frequency circuit (Mobile telecommunication, etc.) 0805 2.0 1.25 0.2 ~ 0.7 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Murata 
Code Type Dc Capacitance Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. 4,000 Part No. 
-1pF +0.1pF 0.8 490-4835-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-4835-2-ND 216.00/M GQM1885C2AR10BB01D 
-5pF +25pF 0.8 490-3551-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3551-2-ND 167.00/M GQM1885C2AR50CB01D 
.75pF +25pF 0.8 490-3552-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3552-2-ND 167.00/M GQM1885C2AR75CB01D 
1.0pF +25pF 0.8 490-3553-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3553-2-ND 167.00/M GQM1885C2A1ROCB01D 
1.2pF +0.1pF 0.8 490-4836-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-4836-2-ND 216.00/M GQM1885C2A1R2BB01D 
1.5pF +25pF 0.8 490-3554-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3554-2-ND 167.00/M GQM1885C2A1R5CB01D 
1.8pF +0.1pF 0.8 490-4837-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-4837-2-ND 216.00/M GQM1885C2A1R8BB01D 
2.0pF +25pF 0.8 490-3555-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3555-2-ND 167.00/M GQM1885C2A2ROCB01D 
2.2pF +0.1pF 0.8 490-4838-1-ND 13.18 13.18 224.63 | 490-4838-2-ND 216.00/M GQM1885C2A2R2BB01D 
2.7pF +0.1pF 0.8 490-4839-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-4839-2-ND 216.00/M GQM1885C2A2R7BB01D 
100 3.0pF +25pF 0.8 490-3556-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3556-2-ND 167.00/M GQM1885C2A3ROCB01D 
3.3pF +0.1pF 0.8 490-4840-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-4840-2-ND 216.00/M GQM1885C2A3R3BB01D 
3.9pF +0.1pF 0.8 490-4841-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-4841-2-ND 216.00/M GQM1885C2A3R9BB01D 
4.0pF +25pF 0.8 490-3557-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3557-2-ND 167.00/M GQM1885C2A4ROCB01D 
4.7pF +0.1pF 0.8 490-4842-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-4842-2-ND 216.00/M GQM1885C2A4R7BB01D 
5.0pF +25pF 0.8 490-3558-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3558-2-ND 167.00/M GQM1885C2A5ROCB01D 
5.1pF +25pF 0.8 490-3559-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3559-2-ND 167.00/M GQM1885C2A5R1CB01D 
5.6pF +25pF 0.8 490-3560-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3560-2-ND 167.00/M GQM1885C2A5R6CB01D 
6.0pF +25pF 0.8 490-3561-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3561-2-ND 167.00/M GQM1885C2A6ROCB01D 
CoG 6.2pF +25pF 0.8 490-3562-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3562-2-ND 167.00/M GQM1885C2A6R2CB01D 
0603 (NPO) 6.8pF +25pF 0.8 490-3563-1-ND 10.18 60.13 173.44 | 490-3563-2-ND 167.00/M GQM1885C2A6R8CB01D 
7.0pF +25pF 0.8 490-3564-1-ND 11.19 66.11 190.69 | 490-3564-2-ND 183.00/M GQM1885C1H7ROCB01D 
7.5pF +25pF 0.8 490-3565-1-ND 11.19 66.11 190.69 | 490-3565-2-ND 183.00/M GQM1885C1H7R5CB01D 
8.0pF +25pF 0.8 490-3566-1-ND 11.19 66.11 190.69 | 490-3566-2-ND 183.00/M GQM1885C1H8ROCB01D 
8.2pF +25pF 0.8 490-3567-1-ND 11.19 66.11 190.69 | 490-3567-2-ND 183.00/M GQM1885C1H8R2CB01D 
9.0pF +25pF 0.8 490-3568-1-ND 11.19 66.11 190.69 | 490-3568-2-ND 183.00/M GQM1885C1H9ROCBO1D 
9.1pF +25pF 0.8 490-3569-1-ND 11.19 66.11 190.69 | 490-3569-2-ND 183.00/M GQM1885C1H9R1CB01D 
10pF 45% 0.8 490-3570-1-ND 11.19 66.11 190.69 | 490-3570-2-ND 183.00/M GQM1885C1H100JB01D 
12pF 45% 0.8 490-3571-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3571-2-ND 238.00/M GQM1885C1H120JB01D 
15pF +5% 0.8 490-3572-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3572-2-ND 238.00/M GQM1885C1H150JB01D 
50 18pF +5% 0.8 490-3573-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3573-2-ND 238.00/M GQM1885C1H180JB01D 
20pF +5% 0.8 490-3574-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3574-2-ND 238.00/M GQM1885C1H200JB01D 
22pF +5% 0.8 490-3575-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3575-2-ND 238.00/M GQM1885C1H220JB01D 
27pF +5% 0.8 490-3576-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3576-2-ND 238.00/M GQM1885C1H270JB01D 
33pF 45% 0.8 490-3577-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3577-2-ND 238.00/M GQM1885C1H330JB01D 
+5% B }-3578- 1 - 5 5. 7. -; re . 5! 
39pF Yo 0.8 490-3578-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3578-2-ND 238.00/M GQM1885C1H390JB01D 
47pF +5% 0.8 490-3579-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3579-2-ND 238.00/M GQM1885C1H470JB01D 
S6pF +5% 0.8 490-3580-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3580-2-ND 238.00/M GQM1885C1H560JB01D 
68pF +5% 0.8 490-3581-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3581-2-ND 238.00/M GQM1885C1H680JB01D 
82pF +5% 0.8 490-3582-1-ND 16.97 100.30 289.31 | 490-3582-2-ND 278.00/M GQM1885C1H820JB01D 
100pF +5% 0.8 490-3583-1-ND 16.97 100.30 289.31 | 490-3583-2-ND 278.00/M GQM1885C1H101JB01D 
-5pF +25pF 0.85 490-3584-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3584-2-ND 216.00/M GQM2195C2AR50CB01D 
.75pF +25pF 0.85 490-3585-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3585-2-ND 216.00/M GQM2195C2AR75CB01D 
1.0pF +25pF 0.85 490-3586-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3586-2-ND 216.00/M GQM2195C2A1ROCB01D 
1.5pF +25pF 0.85 490-3587-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3587-2-ND 216.00/M GQM2195C2A1R5CB01D 
2.0pF +25pF 0.85 490-3588-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3588-2-ND 216.00/M GQM2195C2A2ROCB01D 
3.0pF +25pF 0.85 490-3589-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3589-2-ND 216.00/M GQM2195C2A3ROCB01D 
4.0pF +25pF 0.85 490-3590-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3590-2-ND 216.00/M GQM2195C2A4ROCB01D 
5.0pF +25pF 0.85 490-3591-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3591-2-ND 216.00/M GQM2195C2A5ROCB01D 
5.1pF +25pF 0.85 490-3592-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3592-2-ND 216.00/M GQM2195C2A5R1CB01D 
5.6pF +25pF 0.85 490-3593-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3593-2-ND 216.00/M GQM2195C2A5R6CB01D 
6.0pF +25pF 0.85 490-3594-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3594-2-ND 216.00/M GQM2195C2A6ROCB01D 
100 6.2pF +25pF 0.85 490-3595-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3595-2-ND 216.00/M GQM2195C2A6R2CB01D 
6.8pF +25pF 0.85 490-3596-1-ND 13.18 77.87 224.63 | 490-3596-2-ND 216.00/M GQM2195C2A6R8CB01D 
7.0pF +25pF 0.85 490-3597-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3597-2-ND 238.00/M GQM2195C2A7ROCB01D 
7.5pF +25pF 0.85 490-3598-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3598-2-ND 238.00/M GQM2195C2A7R5CB01D 
CoG 8.0pF +25pF 0.85 490-3599-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3599-2-ND 238.00/M GQM2195C2A8ROCB01D 
0805 (NPO) 8.2pF +25pF 0.85 490-3600-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3600-2-ND 238.00/M GQM2195C2A8R2CB01D 
9.0pF +25pF 0.85 490-3601-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3601-2-ND 238.00/M GQM2195C2A9ROCB01D 
9.1pF +25pF 0.85 490-3602-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3602-2-ND 238.00/M GQM2195C2A9R1CB01D 
10pF +5% 0.85 490-3603-1-ND 18.96 112.06 323.25 | 490-3603-2-ND 310.00/M GQM2195C2A100JB01D 
12pF +5% 0.85 490-3604-1-ND 18.96 112.06 323.25 | 490-3604-2-ND 310.00/M GQM2195C2A120JB01D. 
15pF +5% 0.85 490-3605-1-ND 18.96 112.06 323.25 | 490-3605-2-ND 310.00/M GQM2195C2A150JB01D. 
18pF +5% 0.85 490-3606-1-ND 18.96 112.06 323.25 | 490-3606-2-ND 310.00/M GQM2195C2A180JB01D 
20pF +5% 0.85 490-3607-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3607-2-ND 238.00/M GQM2195C1H200JB01D 
22pF +5% 0.85 490-3608-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3608-2-ND 238.00/M GQM2195C1H220JB01D 
27pF +5% 0.85 490-3609-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3609-2-ND 238.00/M GQM2195C1H270JB01D 
33pF +5% 0.85 490-3610-1-ND 14.54 85.93 247.88 | 490-3610-2-ND 238.00/M GQM2195C1H330JB01D 
50 39pF +5% 0.85 490-3611-1-ND 28.35 167.51 483.19 | 490-3611-2-ND 464.00/M GQM2195C1H390JB01D 
47pF +5% 0.85 490-3612-1-ND 28.35 167.51 483.19 | 490-3612-2-ND 464.00/M GQM2195C1H470JB01D 
5S6pF +5% 0.85 490-3613-1-ND 28.35 167.51 483.19 | 490-3613-2-ND 464.00/M GQM2195C1H560JB01D 
68pF 45% 0.85 490-3614-1-ND 28.35 167.51 483.19 | 490-3614-2-ND 464.00/M GQM2195C1H680JB01D 
82pF +5% 0.85 490-3615-1-ND 28.35 167.51 483.19 | 490-3615-2-ND 464.00/M GQM2195C1H820JB01D 
100pF +5% 0.85 490-3616-1-ND 28.35 167.51 483.19 | 490-3616-2-ND 464.00/M GQM2195C1H101JB01D 
Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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TAIYO YUDEN “Multilayer Ceramic Chip Capacitors 


Features: The use of Nickel (Ni) as material for both the capacitors offer a number of excellent features, including: Size | Dimensions (mm) Size | Dimensions (mm) —<wy 
internal and external electrodes improves the solderability * Higher permissible ripple current values * Smaller case |Code/ 1 WwW e Code| L Ww e eal 
and heat resistance characteristics. This almost completely sizes relative to rated voltage * Improved reliability due to [92011 0.6 | 0.3 | 0.15 0612 | 3.20 | 1.60 | 0.30 =) i 
eliminates migration and raises the level of reliability signif- higher insulation resistance and breakdown voltage 0306 | 1.60 | 0.80 | 0.35 0805 | 2.00 | 1.25 | 0.50 4 T 
icantly. Low equivalent series resistance (ESR) provides Operating Temperature Range: * COG: -55° ~ 125°C 0402 | 1.00 | 0.50 | 0.25 1206 | 3.20 | 1.60 | 0.50 
excellent noise absorption characteristics. Compared to * X7R: -55° ~ 125°C * X7S: -55° ~ 125°C *X5R: -55° ~ | 0508 | 2.00 | 1.25 | 0.30 1210 | 3.20 | 2.50 | 0.60 
tantalum or aluminum electrolytic capacitors, these ceramic 85°C * X5S: -55° ~ 85°C * Y5V: -30° ~ 85°C 0603 | 1.60 | 0.80 | 0.35 1812 | 4.50 | 3.20 | 0.90 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
5.6pF +0.5pF 0.3 587-1158-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1158-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG5R6DP-F 
6.8pF +0.5pF 0.3 587-1159-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1159-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG6R8DP-F 
8.2pF +0.5pF 0.3 587-1160-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1160-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG8R2DP-F 
COG 10pF +0.5pF 0.3 587-1161-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1161-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG100DP-F 
(NPo) | 25 22pF 25% 0.3 587-1165-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1165-2-ND 15,000 9.00/M TMK063CG220JP-F 
56pF 45% 0.3 587-1170-1-ND 55 3.25 9.38 | — = _— TMKO63CG560JP-F 
82pF 45% 0.3 587-1172-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1172-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63CG820JP-F 
0201 100pF 45% 0.3 587-1173-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1173-2-ND 15,000 9.00/M TMK063CG101JP-F 
25 220pF +10% 0.3 587-1175-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1175-2-ND 15,000 9.00/M TMKO063BJ221KP-F 
1000pF +10% 0.3 587-1177-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1177-2-ND 15,000 9.00/M TMKO63BJ102KP-F 
16 2200pF +10% 0.3 587-1178-1-ND 66 3.90 11.25 | 587-1178-2-ND 15,000 11.00/M EMK063BJ222KP-F 
X5R 10000pF +10% 0.3 587-1180-1-ND 88 5.20 15.00 | 587-1180-2-ND 15,000 14.00/M EMK063BJ103KP-F 
10 22000pF +10% 0.3 587-1181-1-ND 99 5.85 16.88 | 587-1181-2-ND 15,000 16.00/M LMK063BJ223KP-F 
47000pF +10% 0.3 587-1182-1-ND 99 5.85 16.88 | 587-1182-2-ND 15,000 16.00/M JMK063BJ473KP-F 
6.3 -10UF +10% 0.3 587-1183-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 587-1183-2-ND 15,000 18.00/M JMK063BJ104KP-F 
-22UF +20% 0.3 587-1819-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 587-1819-2-ND 15,000 40.00/M JMK063BJ224MP-F 
0306 X7R 10 1.0uF +10% 0.8 587-1783-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 587-1783-2-ND 4,000 36.00/M LWK107B7105KA-T 
6.3 1.0uF +10% 0.8 587-1186-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 587-1186-2-ND 4,000 63.00/M JWK107B7105KA-T 
1.0pF +0.25% 0.5 587-1187-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1187-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG010CW-F 
1.2pF +0.25% 0.5 587-1188-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1188-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG1R2CW-F 
1.5pF +0.25% 0.5 587-1189-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1189-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG1R5CW-F 
2.2pF 0.25% 0.5 587-1191-1-ND& 33 1.95 5.63 | 587-1191-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG2R2CW-F 
2.7pF 0.25% 0.5 587-1192-1-ND& 33 1.95 5.63 | 587-1192-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG2R7CW-F 
3.3pF 0.25% 0.5 587-1193-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1193-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG3R3CW-F 
3.9pF 40.25% 0.5 587-1194-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1194-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG3R9CW-F 
4.7pF 0.25% 0.5 587-1195-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1195-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG4R7CW-F 
5.6pF +0.5pF 0.5 587-1196-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1196-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG5R6DW-F 
6.8pF +0.5pF 0.5 587-1197-1-ND& -33 1.95 5.63 | 587-1197-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG6R8DW-F 
8.2pF +0.5pF 0.5 587-1946-1-ND& .28 1.63 4.69 | 587-1946-2-ND 10,000 4.00/M UMK105CG8R2DV-F 
10pF +0.5pF 0.5 587-1947-1-ND& .28 1.63 4.69 | 587-1947-2-ND 10,000 4.00/M UMK105CG100DV-F 
12pF 45% 0.5 587-1948-1-ND& .28 1.63 4.69 | 587-1948-2-ND 10,000 4.00/M UMK105CG120JV-F 
15pF 45% 0.5 587-1949-1-ND& .28 1.63 4.69 | 587-1949-2-ND 10,000 4.00/M UMK105CG150JV-F 
COG 50 18pF 45% 0.5 587-1950-1-ND& 28 1.63 4.69 | 587-1950-2-ND 10,000 4.00/M UMK105CG180JV-F 
(NPO) 22pF 45% 0.5 587-1203-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1203-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG220JV-F 
27pF 45% 0.5 587-1204-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1204-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG270JV-F 
33pF 45% 0.5 587-1205-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1205-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG330JV-F 
39pF 45% 0.5 587-1206-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1206-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG390JV-F 
47pF 45% 0.5 587-1207-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1207-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG470JV-F 
56pF 45% 0.5 587-1208-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1208-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG560JV-F 
68pF 45% 0.5 587-1209-1-ND& 33 1.95 5.63 | 587-1209-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG680JV-F 
82pF 45% 0.5 587-1210-1-ND& .33 1.95 5.63 | 587-1210-2-ND 10,000 5.00/M UMK105CG820JV-F 
100pF 45% 0.5 587-1211-1-ND& 40 2.34 6.75 | 587-1211-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG101JV-F 
0402 120pF 45% 0.5 587-1212-1-ND& 40 2.34 6.75 | 587-1212-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG121JV-F 
150pF 45% 0.5 587-1213-1-ND& 40 2.34 6.75 | 587-1213-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG151JV-F 
180pF 45% 0.5 587-1214-1-ND& 40 2.34 6.75 | 587-1214-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG181JV-F 
220pF 45% 0.5 587-1215-1-ND& 40 2.34 6.75 | 587-1215-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG221JV-F 
270pF 45% 0.5 587-1216-1-ND& 40 2.34 6.75 | 587-1216-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG271JV-F 
330pF 45% 0.5 587-1217-1-ND 40 2.34 6.75 | 587-1217-2-ND 10,000 6.00/M UMK105CG331JV-F 
220pF +10% 0.5 587-1218-1-ND 32 1.89 5.44 | 587-1218-2-ND 10,000 5.00/M UMK105B7221KV-F 
50 470pF +10% 0.5 587-1219-1-ND .26 1.56 4.50 | 587-1219-2-ND 10,000 4.00/M UMK105B7471KV-F 
1000pF +10% 0.5 587-1220-1-ND 25 1.50 4.31 | 587-1220-2-ND 10,000 4.00/M UMK105B7102KV-F 
2200pF +10% 0.5 587-1221-1-ND 26 1.56 4.50 | 587-1221-2-ND 10,000 4.00/M UMK105B7222KV-F 
X7R 25 4700pF +10% 0.5 587-1222-1-ND 28 1.63 4.69 | 587-1222-2-ND 10,000 5.00/M TMK105B7472KV-F 
10000pF +10% 0.5 587-1223-1-ND 25 1.50 4.31 | 587-1223-2-ND 10,000 4.00/M TMK105B7103KV-F 
22000pF +10% 0.5 587-1224-1-ND 24 1.43 4.13 | 587-1224-2-ND 10,000 4.00/M EMK105B7223KV-F 
16 47000pF +10% 0.5 587-1225-1-ND 24 1.43 4.13 | 587-1225-2-ND 10,000 4.00/M EMK105B7473KV-F 
-10UF +10% 0.5 587-1451-1-ND 40 2.34 6.75 | 587-1451-2-ND 10,000 6.00/M EMK105B7104KV-FR 
35 0.1pF +10% 0.5 587-1994-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 587-1994-2-ND 10,000 18.00/M GMK105BJ104KV-F 
25 0UF +10% 0.5 587-1456-1-ND 43 2.54 7.31 | 587-1456-2-ND 10,000 7.00/M TMK105BJ104KV-F 
16 10UF +10% 0.5 587-1226-1-ND 40 2.34 6.75 | 587-1226-2-ND 10,000 6.00/M EMK105BJ104KV-F 
-22UF +10% 0.5 587-1452-1-ND 99 5.85 16.88 | 587-1452-2-ND 10,000 16.00/M EMK105BJ224KV-F 
0UF +10% 0.5 587-1227-1-ND .33 1.95 5.63 | 587-1227-2-ND 10,000 5.00/M LMK105BJ104KV-F 
X5R 10 .22UF +10% 0.5 587-1228-1-ND 79 4.68 13.50 | 587-1228-2-ND 10,000 13.00/M LMK105BJ224KV-F 
A7UF +10% 0.5 587-1455-1-ND 1.05 6.18 17.81 | 587-1455-2-ND 10,000 17.00/M LMK105BJ474KV-F 
1.0uF +10% 0.5 587-1454-1-ND 2.15 12.68 36.56 | 587-1454-2-ND 10,000 35.00/M LMK105BJ105KV-F 
.22UF +10% 0.5 587-1229-1-ND 77 4.55 13.13 | 587-1229-2-ND 10,000 13.00/M JMK105BJ224KV-F 
A7UF +10% 0.5 587-1230-1-ND 88 5.20 15.00 | 587-1230-2-ND 10,000 14.00/M JMK105BU474KV-F 
68 1.0pF +10% 0.5 587-1231-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 587-1231-2-ND 10,000 20.00/M JMK105BJ105KV-F 
2.2UF +20% 0.5 587-1453-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 587-1453-2-ND 10,000 90.00/M JMK105BJ225MV-F 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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TAIYO YUDEN = Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont, Digi@Reel” 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
X5R 40 2.2uF +20% 0.5 587-1232-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 587-1232-2-ND 10,000 90.00/M AMK105BJ225MV-F 
7 4.7UF +20% 0.5 587-1966-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 587-1966-2-ND 10,000 99.00/M AMK105BJ475MV-F 
0402 50 10000pF +80% / -20% 0.5 587-1233-1-ND 33 1.95 5.63 | 587-1233-2-ND 10,000 5.00/M UMK105F103ZV-F 
Y5V 16 AQUF +80% / -20% 0.5 587-1235-1-ND 26 1.56 4.50 | 587-1235-2-ND 10,000 4.00/M EMK105F104ZV-F 
6.3 1.0uF +80% / -20% 0.5 587-1236-1-ND 66 3.90 11.25 | 587-1236-2-ND 10,000 11.00/M JMK105F105ZV-F 
0508 X5R 6.3 4.7UF +10% 0.85 587-1237-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 587-1237-2-ND 4,000 90.00/M JWK212BJ475KD-T 
1000pF +10% 0.8 587-1445-1-ND$ 3.73 22.04 63.56 | 587-1445-2-ND 4,000 61.00/M HMK107B7102KA-T 
2200pF +10% 0.8 587-1447-1-ND$ 3.73 22.04 63.56 | 587-1447-2-ND 4,000 61.00/M HMK107B7222KA-T 
100 4700pF +10% 0.8 587-1449-1-ND$ 3.73 22.04 63.56 | 587-1449-2-ND 4,000 61.00/M HMK107B7472KA-T 
10000pF +10% 0.8 587-1446-1-ND$ 3.87 22.88 66.00 | 587-1446-2-ND 4,000 63.00/M HMK107B7103KA-T 
22000pF +10% 0.8 587-1448-1-ND$ 3.87 22.88 66.00 | 587-1448-2-ND 4,000 63.00/M HMK107B7223KA-T 
50 1QUF +10% 0.8 587-1243-1-ND 66 3.90 11.25 | 587-1243-2-ND 4,000 11.00/M UMK107B7104KA-T 
X7R 25 22000pF +10% 0.8 587-1238-1-ND 48 2.86 8.25 | 587-1238-2-ND 4,000 8.00/M TMK107B7223KA-T 
.22UF +10% 0.8 587-1246-1-ND 83 4.88 14.06 | 587-1246-2-ND 4,000 14.00/M TMK107B7224KA-T 
47000pF +10% 0.8 587-1239-1-ND 55 3.25 9.38 | 587-1239-2-ND 4,000 9.00/M EMK107B7473KA-T 
-10UF +10% 0.8 587-1240-1-ND .28 1.63 4.69 | 587-1240-2-ND 4,000 5.00/M EMK107B7104KA-T 
16 .22UF +10% 0.8 587-1249-1-ND 66 3.90 11.25 | 587-1249-2-ND 4,000 11.00/M EMK107B7224KA-T 
A7UF +10% 0.8 587-1250-1-ND ae 4.55 13.13 | 587-1250-2-ND 4,000 13.00/M EMK107B7474KA-T 
1.0uF +10% 0.8 587-1241-1-NDO 88 5.20 15.00 | 587-1241-2-ND 4,000 14.00/M EMK107B7105KA-TR 
10 1.0UF +10% 0.8 587-1242-1-NDO 99 5.85 16.88 | 587-1242-2-ND 4,000 16.00/M LMK107B7105KA-T 
A7UF +10% 0.8 587-1252-1-ND at 4.55 13.13 | 587-1252-2-ND 4,000 13.00/M LMK107B7474KA-T 
35 1.0uF +10% 0.8 587-1437-1-NDO 2.00 11.83 34.13 | 587-1437-2-ND 4,000 33.00/M GMK107BJ105KA-T 
10UF +10% 0.8 587-1245-1-ND 33 1.95 5.63 | 587-1245-2-ND 4,000 5.00/M TMK107BJ104KA-T 
25 ATUF +10% 0.8 587-1247-1-ND 1.21 7.16 20.63 | 587-1247-2-ND 4,000 20.00/M TMK107BJ474KA-T 
1.0uF +10% 0.8 587-1248-1-NDO 1.54 9.10 26.25 | 587-1248-2-ND 4,000 25.00/M TMK107BJ105KA-T 
1.0UF +10% 0.8 587-1251-1-NDO 88 5.20 15.00 | 587-1251-2-ND 4,000 14.00/M EMK107BJ105KA-T 
16 1.0UF +10% 0.45 587-1959-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 587-1959-2-ND 4,000 25.00/M EMK107BJ105KK-T 
0603 2.2uF +10% 0.8 587-1430-1-NDO 2.53 14.95 43.13 | 587-1430-2-ND 4,000 41.00/M EMK107BJ225KA-T 
X5R 1.0UF +10% 0.45 587-1992-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 587-1992-2-ND 4,000 27.00/M LMK107BJ105KK-T 
10 2.2uF +10% 0.8 587-1253-1-NDO 1.98 11.70 33.75 | 587-1253-2-ND 4,000 32.00/M LMK107BJ225KA-T 
4.7UF +10% 0.8 587-1441-1-NDO 3.96 23.40 67.50 | 587-1441-2-ND 4,000 65.00/M LMK107BJ475KA-T 
1.0UF +10% 0.45 587-1993-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 587-1993-2-ND 4,000 29.00/M JMK107BJ105KK-T 
2.2UF +10% 0.8 587-1254-1-NDO 1.65 9.75 28.13 | 587-1254-2-ND 4,000 27.00/M JMK107BJ225KA-T 
2.2UF +10% 0.45 587-1960-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 587-1960-2-ND 4,000 25.00/M JMK107BJ225KK-T 
6.3 4.7UF +10% 0.8 587-1785-1-NDO 1.65 9.75 28.13 | 587-1785-2-ND 4,000 27.00/M JMK107BJ475KA-T 
4.7UF +20% 0.8 587-1255-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 587-1255-2-ND 4,000 27.00/M JMK107BJ475MA-T 
4.7UF +20% 0.45 587-1944-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 587-1944-2-ND 4,000 76.00/M JMK107BJ475MK-T 
10yF +20% 0.8 587-1256-1-NDO 11.00 65.00 187.50 | 587-1256-2-ND 4,000 180.00/M JMK107BJ106MA-T 
4.0 22uF +20% 0.8 587-2085-1-ND NEW! 23.65 139.75 403.13 | 587-2085-2-ND NEW! 4,000 387.00/M AMK107BJ226MA-T 
X5S 50 1.0uF +10% 0.8 587-1257-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 587-1257-2-ND 4,000 25.00/M UMK107C5105KA-T 
50 AQUF +80% / -20% 0.8 587-1258-1-ND -50 2.93 8.44 | 587-1258-2-ND 4,000 8.00/M UMK107F104ZA-T 
25 A7UF +80% / -20% 0.8 587-1259-1-ND 46 2.73 7.88 | 587-1259-2-ND 4,000 8.00/M TMK107F474ZA-T 
.22UF +80% / -20% 0.8 587-1260-1-ND 44 2.60 7.50 | 587-1260-2-ND 4,000 7.00/M EMK107F224ZA-T 
16 A7UF +80% / -20% 0.8 587-1261-1-ND 50 2.93 8.44 | 587-1261-2-ND 4,000 8.00/M EMK107F474ZA-T 
Y5V 1.0UF +80% / -20% 0.8 587-1262-1-ND 44 2.60 7.50 | 587-1262-2-ND 4,000 7.00/M EMK107F105ZA-T 
2.2uF +80% / -20% 0.8 587-1263-1-ND 99 5.85 16.88 | 587-1263-2-ND 4,000 16.00/M EMK107F225ZA-T 
10 1.0UF +80% / -20% 0.8 587-1264-1-ND 66 3.90 11.25 | 587-1264-2-ND 4,000 11.00/M LMK107F105ZA-T 
2.2uF +80% / -20% 0.8 587-1265-1-ND 99 5.85 16.88 | 587-1265-2-ND 4,000 16.00/M LMK107F225ZA-T 
X7R 16 2.2uF +10% 0.85 587-1784-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 587-1784-2-ND 4,000 99.00/M EWK316B7225KD-T 
0612 10 2.2uF +10% 0.85 587-1266-1-ND 6.38 37.70 108.75 | 587-1266-2-ND 4,000 104.00/M LWK316B7225KD-T 
X5R 6.3 10yF +10% 0.85 587-1267-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 587-1267-2-ND 4,000 180.00/M JWK316BJ106KD-T 
250 1000pF +10% 0.85 587-1268-1-ND§ 4.07 24.05 69.38 | 587-1268-2-ND 4,000 67.00/M QMK212B7102KD-T 
10000pF +10% 1.25 587-1271-1-ND§ 4.07 24.05 69.38 | 587-1271-2-ND 3,000 67.00/M QMK212B7103KG-T 
100 A0QUF +10% 1.25 587-1276-1-ND$ 4.29 25.35 73.13 | 587-1276-2-ND 3,000 70.00/M HMK212B7104KG-T 
.22UF +10% 1.25 587-2087-1-ND NEW! 3.74 22.10 63.75 | 587-2087-2-ND NEW! 3,000 61.00/M HMK212B7224KG-T 
22000pF +10% 0.85 587-1277-1-ND 94 5.53 15.94 | 587-1277-2-ND 4,000 15.00/M UMK212B7223KD-T 
50 47000pF +10% 1.25 587-1278-1-ND 99 5.85 16.88 | 587-1278-2-ND 3,000 16.00/M UMK212B7473KG-T 
A0QUF +10% 1.25 587-1279-1-ND 89 5.27 15.19 | 587-1279-2-ND 3,000 15.00/M UMK212B7104KG-T 
A7UF +10% 1.25 587-1288-1-ND 3.19 18.85 54.38 | 587-1288-2-ND 3,000 52.00/M UMK212B7474KG-T 
35 1.0uF +10% 1.25 587-1438-1-NDO 4.40 26.00 75.00 | 587-1438-2-ND 3,000 72.00/M GMK212B7105KG-T 
X7R 25 47000pF +10% 0.85 587-1280-1-ND 85 5.01 14.44 | 587-1280-2-ND 4,000 14.00/M TMK212B7473KD-T 
1.0UF +10% 1.25 587-1281-1-NDO 1.65 9.75 28.13 | 587-1281-2-ND 3,000 27.00/M TMK212B7105KG-TR 
TUF +10% 0.85 587-1282-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 587-1282-2-ND 4,000 18.00/M EMK212B7474KD-T 
16 1.0UF +10% 1.25 587-1283-1-NDO 1.49 8.78 25.31 | 587-1283-2-ND 3,000 24.00/M EMK212B7105KG-T 
2.2uF +10% 1.25 587-1431-1-NDO 2.75) 16.25 46.88 | 587-1431-2-ND 3,000 45.00/M EMK212B7225KG-TR 
1.0uF +10% 0.85 587-1284-1-ND 1.21 7.15 20.63 | 587-1284-2-ND 4,000 20.00/M LMK212B7105KD-T 
10 1.0uF +10% 1.25 587-1285-1-NDO 1.32 7.80 22.50 | 587-1285-2-ND 3,000 22.00/M LMK212B7105KG-T 
2.2UF +10% 1.25 587-1286-1-NDO 1.71 10.08 29.06 | 587-1286-2-ND 3,000 28.00/M LMK212B7225KG-T 
0805 4.7uF +10% 1.25 587-1442-1-NDO 2.81 16.58 47.81 | 587-1442-2-ND 3,000 46.00/M LMK212B7475KG-T 
50 .22UF +10% 1.25 587-1287-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 587-1287-2-ND 3,000 18.00/M UMK212B7224KG-T 
250 22000pF +10% 1.25 587-1272-1-ND§ 4.07 24.05 69.38 | 587-1272-2-ND 3,000 67.00/M QMK212B7223KG-T 
35 TUF +10% 1.25 587-1289-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 587-1289-2-ND 3,000 27.00/M GMK212BJ474KG-T 
A7UF +10% 0.85 587-1290-1-ND 1.10 6.50 18.75 | 587-1290-2-ND 4,000 18.00/M TMK212BJ474KD-T 
25 1.0UF +10% 1.25 587-1291-1-NDO 1.65 9.75 28.13 | 587-1291-2-ND 3,000 27.00/M TMK212BJ105KG-T 
2.2UF +10% 1.25 587-1292-1-NDO 3.08 18.20 52.50 | 587-1292-2-ND 3,000 50.00/M TMK212BJ225KG-T 
4.7uF +10% 1.25 587-1782-1-ND 3.96 23.40 67.50 | 587-1782-2-ND 3,000 65.00/M TMK212BJ475KG-T 
X5R 2.2uF +10% 1.25 587-1293-1-NDO 2.15 12.68 36.56 | 587-1293-2-ND 3,000 35.00/M EMK212BJ225KG-T 
16 4.7uF +10% 1.25 587-1294-1-NDO 3.63 21.45 61.88 | 587-1294-2-ND 3,000 59.00/M EMK212BJ475KG-T 
10yF +10% 1.25 587-1295-1-NDO 6.60 39.00 112.50 | 587-1295-2-ND 3,000 108.00/M EMK212BJ106KG-T 
2.2uF +10% 0.85 587-1296-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 587-1296-2-ND 4,000 29.00/M LMK212BJ225KD-T 
4.7UF +10% 0.85 587-1297-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 587-1297-2-ND 4,000 45.00/M LMK212BJ475KD-T 
10 4.7UF +10% 1.25 587-1298-1-NDO 2.42 14.30 41.25 | 587-1298-2-ND 3,000 40.00/M LMK212BJ475KG-T 
10yF +10% 0.85 587-1299-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 587-1299-2-ND 4,000 59.00/M LMK212BJ106KD-T 
10uF +10% 1.25 587-1300-1-NDO 3.85 22.75 65.63 | 587-1300-2-ND 3,000 63.00/M LMK212BJ106KG-T 
22uF +20% 1.25 587-1958-1-ND 6.00 52.50 225.00 | 587-1958-2-ND 3,000 270.00/M LMK212BJ226MG-T 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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TAIYO YUDEN = Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont, 


Digi@Reel’ (O's) 


Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
4.7uF +10% 0.85 587-1301-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 587-1301-2-ND 4,000 41.00/M JMK212BJ475KD-T 
4.7uF +10% 1.25 587-1302-1-NDO 2.20 13.00 37.50 | 587-1302-2-ND 3,000 36.00/M JMK212BJ475KG-T 
10uF +10% 1.25 587-1303-1-NDO 6.05 35.75 103.13 | 587-1303-2-ND 3,000 99.00/M JMK212BJ106KG-T 
10uF +10% 0.85 587-1304-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 587-1304-2-ND 4,000 54.00/M JMK212BJ106KD-T 
X5R 6.3 22uF +10% 1.25 587-1468-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 587-1468-2-ND 3,000 216.00/M JMK212BJ226KG-T 
10uF +20% 1.25 587-1943-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 587-1943-2-ND 3,000 99.00/M JMK212BJ106MG-T 
22uUF +20% 1.25 587-1305-1-NDO 11.00 65.00 187.50 | 587-1305-2-ND 3,000 180.00/M JMK212BJ226MG-T 
22uUF +20% 0.85 587-1961-1-ND 15.40 91.00 262.50 | 587-1961-2-ND 4,000 252.00/M JMK212BJ226MD-T 
0805 47uF +20% 1.25 587-1779-1-NDO 36.30 214.50 618.75 | 587-1779-2-ND 3,000 594.00/M JMK212BJ476MG-T 
.22UF +80% / -20% 0.85 587-1306-1-ND 88 5.20 15.00 | 587-1306-2-ND 4,000 14.00/M UMK212F224ZD-T 
50 A7UF +80% / -20% 1.25 587-1307-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 587-1307-2-ND 3,000 22.00/M UMK212F474ZG-T 
1.0uF +80% / -20% 1.25 587-1308-1-ND 88 5.20 15.00 | 587-1308-2-ND 3,000 14.00/M UMK212F105ZG-T 
Y5V 16 2.2uF +80% / -20% 1.25 587-1309-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 587-1309-2-ND 3,000 22.00/M EMK212F225ZG-T 
10 4.7UF +80% / -20% 1.25 587-1311-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 587-1311-2-ND 3,000 23.00/M LMK212F475ZG-T 
10yF +80% / -20% 1.25 587-1312-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 587-1312-2-ND 3,000 45.00/M LMK212F106ZG-T 
63 4.7UF +80% / -20% 0.85 587-1313-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 587-1313-2-ND 4,000 27.00/M JMK212F475ZD-T 
° 10yF +80% / -20% 1.25 587-1314-1-ND 1.98 11.70 33.75 | 587-1314-2-ND 3,000 32.00/M JMK212F106ZG-T 
1000pF +10% 1.15 587-1315-1-ND§ 5.97 35.30 101.81 | 587-1315-2-ND 3,000 98.00/M SMK316B7102KF-T 
630 2200pF +10% 1.15 587-1316-1-ND§ 5.97 35.30 101.81 | 587-1316-2-ND 3,000 98.00/M SMK316B7222KF-T 
10000pF +10% 1.15 587-1318-1-ND§ 5.97 35.30 101.81 | 587-1318-2-ND 3,000 98.00/M SMK316B7103KF-T 
-10UF +10% 1.6 587-1322-1-ND$ 6.27 37.05 106.88 | 587-1322-2-ND 2,000 103.00/M HMK316B7104KL-T 
.22UF +10% 1.6 587-1323-1-ND$ 7.04 41.60 120.00 | 587-1323-2-ND 2,000 115.00/M HMK316B7224KL-T 
100 A7UF +10% 1.6 587-1450-1-ND$ 8.25 48.75 140.63 | 587-1450-2-ND 2,000 135.00/M HMK316B7474KL-T 
1.0UF +10% 1.6 587-1777-1-ND$ 8.25 48.75 140.63 | 587-1777-2-ND 2,000 135.00/M HMK316B7105KL-T 
50 .22UF +10% 1.6 587-1324-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 587-1324-2-ND 2,000 50.00/M UMK316B7224KL-T 
A7UF +10% 1.6 587-1325-1-ND 3.08 18.20 52.50 | 587-1325-2-ND 2,000 50.00/M UMK316B7474KL-T 
35 1.0UF +10% 1.6 587-1326-1-ND*& 3.52 20.80 60.00 | 587-1326-2-ND 2,000 58.00/M GMK316B7105KL-T 
.22UF +10% 1.15 587-1327-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 587-1327-2-ND 3,000 36.00/M TMK316B7224KF-T 
X7R 25 1.0UF +10% 1.6 587-1328-1-ND 3.44 20.35 58.69 | 587-1328-2-ND 2,000 56.00/M TMK316B7105KL-T 
2.2UF +10% 1.6 587-1329-1-ND*& 3.60 21.26 61.31 | 587-1329-2-ND 2,000 59.00/M TMK316B7225KL-T 
4.7uF +10% 1.6 587-1443-1-ND 15.95 94.25 271.88 | 587-1443-2-ND 2,000 261.00/M TMK316B7475KL-T 
1.0UF +10% 1.15 587-1945-1-ND 2.31 13.65 39.38 | 587-1945-2-ND 3,000 38.00/M EMK316B7105KF-T 
16 2.2uF +10% 1.6 587-1330-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 587-1330-2-ND 2,000 58.00/M EMK316B7225KL-T 
4.7pF +10% 1.6 587-1331-1-ND 2.73 16.12 46.50 | 587-1331-2-ND 2,000 45.00/M EMK316B7475KL-TR 
10 4.7uF +10% 1.6 587-1332-1-ND 3.63 21.45 61.88 | 587-1332-2-ND 2,000 59.00/M LMK316B7475KL-T 
10yF +10% 1.6 587-1333-1-ND*& 3.85 22.75 65.63 | 587-1333-2-ND 2,000 63.00/M LMK316B7106KL-TR 
10yF +10% 1.6 587-1346-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 587-1346-2-ND 2,000 72.00/M JMK316B7106KL-T 
6.3 10yF +20% 1.6 587-1942-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 587-1942-2-ND 2,000 72.00/M JMK316B7106ML-T 
22uUF +20% 1.6 587-1334-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 587-1334-2-ND 2,000 234.00/M JMK316B7226ML-TR 
630 22000pF +10% 1.6 587-1335-1-ND§ 6.71 39.65 114.38 | 587-1335-2-ND 2,000 110.00/M SMK316B7223KL-T 
250 AQUF +10% 1.6 587-1320-1-ND: 6.71 39.65 114.38 | 587-1320-2-ND 2,000 110.00/M QMK316B7104KL-T 
Mm 
50 4.7UF +10% 1.6 587-1962-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 587-1962-2-ND 2,000 113.00/M UMK316BJ475KL-T 
a 1pF +10% 0.85 587-1434-1-ND 3.04 17.94 51.75 | 587-1434-2-ND 4,000 50.00/M TMK316BJ105KD-T 
25 4.7uF +10% 1.6 587-1336-1-ND*& 5.61 33.15 95.63 | 587-1336-2-ND 2,000 92.00/M TMK316BJ475KL-T 
10pF +10% 1.6 587-1337-1-ND*& 6.05 35.75 103.13 | 587-1337-2-ND 2,000 99.00/M TMK316BJ106KL-T 
4.7uF +10% 1.6 587-1338-1-ND*& 3.63 21.45 61.88 | 587-1338-2-ND 2,000 59.00/M EMK316BJ475KL-T 
16 10yF +10% 1.6 587-1339-1-ND*& 4.85 28.67 82.69 | 587-1339-2-ND 2,000 79.00/M EMK316BJ106KL-T 
22uUF +20% 1.6 587-1433-1-ND *& 28.60 169.00 487.50 | 587-1433-2-ND 2,000 468.00/M EMK316BJ226ML-T 
4.7UF +10% 0.85 587-1340-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 587-1340-2-ND 4,000 56.00/M LMK316BJ475KD-T 
10yF +10% 0.85 587-1341-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 587-1341-2-ND 4,000 72.00/M LMK316BJ106KD-T 
X5R 10 10yF +10% 1.6 587-1342-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 587-1342-2-ND 2,000 63.00/M LMK316BJ106KL-T 
22uUF +20% 1.6 587-1343-1-ND*& 13.20 78.00 225.00 | 587-1343-2-ND 2,000 216.00/M LMK316BJ226ML-T 
47uF +20% 1.6 587-1780-1-ND 30.80 182.00 525.00 | 587-1780-2-ND 2,000 504.00/M LMK316BJ476ML-T 
10pF +10% 1.15 587-1344-1-ND 4.00 23.66 68.25 | 587-1344-2-ND 3,000 66.00/M JMK316BJ106KF-T 
10uF +10% 0.85 587-1345-1-ND 4.51 26.65 76.88 | 587-1345-2-ND 4,000 74.00/M JMK316BJ106KD-T 
22uF +10% 1.6 587-1467-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 587-1467-2-ND 2,000 234.00/M JMK316BJ226KL-T 
6.3 22uF +20% 1.6 587-1347-1-ND*& 14.30 84.50 243.75 | 587-1347-2-ND 2,000 234.00/M JMK316BJ226ML-T 
47UF +20% 1.6 587-1348-1-ND*& 27.50 162.50 468.75 | 587-1348-2-ND 2,000 450.00/M JMK316BJ476ML-T 
100uF +20% 1.6 587-1963-1-ND 22.00 192.50 825.00 | 587-1963-2-ND 2,000 990.00/M JMK316BJ107ML-T 
4.0 100uF +20% 1.6 587-1349-1-ND 60.50 357.50 1031.25 | 587-1349-2-ND 2,000 990.00/M AMK316BJ107ML-T 
X5S 25 10yF +10% 1.6 587-1350-1-ND 7.59 44.85 129.38 | 587-1350-2-ND 2,000 124.00/M TMK316C106KL-T 
50 2.2uF +80% / -20% 1.25 587-1351-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 587-1351-2-ND 3,000 54.00/M UMK316F225ZG-T 
35 10yF +80% / -20% 1.6 587-1352-1-ND 3.52 20.80 60.00 | 587-1352-2-ND 2,000 58.00/M GMK316F106ZL-T 
25 10pF +80% / -20% 1.6 587-1353-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 587-1353-2-ND 2,000 41.00/M TMK316F106ZL-T 
Y5V 16 10yF +80% / -20% 1.6 587-1354-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 587-1354-2-ND 2,000 41.00/M EMK316F106ZL-T 
10 10yF +80% / -20% 1.15 587-1355-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 587-1355-2-ND 3,000 40.00/M LMK316F106ZF-T 
22uF +80% / -20% 1.6 587-1356-1-ND 7.15 42.25 121.88 | 587-1356-2-ND 2,000 117.00/M LMK316F226ZL-T 
6.3 10pF +80% / -20% 0.85 587-1357-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 587-1357-2-ND 4,000 41.00/M JMK316F106ZD-T 
630 22000pF +10% 1.9 587-1358-1-ND§ 10.12 59.80 172.50 | 587-1358-2-ND 2,000 | 166.00/M SMK325B7223KN-T 
250 10UF +10% 1.9 587-1360-1-ND§ 10.67 63.05 181.88 | 587-1360-2-ND 2,000 175.00/M QMK325B7104KN-T 
.22UF +10% 1.9 587-1363-1-ND$ 12.10 71.50 206.25 | 587-1363-2-ND 2,000 198.00/M HMK325B7224KN-T 
100 ATUF +10% 1.9 587-1364-1-ND$ 12.10 71.50 206.25 | 587-1364-2-ND 2,000 198.00/M HMK325B7474KN-T 
1.0uF +10% 1.9 587-1365-1-ND$ 12.65 74.75 215.63 | 587-1365-2-ND 2,000 207.00/M HMK325B7105KN-T 
2.2uF +10% 1.9 587-1778-1-ND$ 13.64 80.60 232.50 | 587-1778-2-ND 2,000 223.00/M HMK325B7225KN-T 
X7R 50 1.0UF +10% 1.5 587-1366-1-ND *& 5.50 32.50 93.75 | 587-1366-2-ND 2,000 90.00/M UMK325B7105KH-T 
1210 1.0UF +10% 0.85 587-1367-1-ND 4.29 25.35 73.13 | 587-1367-2-ND 2,000 70.00/M TMK325B7105KD-T 
25 2.2uF +10% 1.5 587-1368-1-ND*& 5.28 31.20 90.00 | 587-1368-2-ND 2,000 86.00/M TMK325B7225KH-T 
4.7uF +10% 1.9 587-1373-1-ND*& 6.60 39.00 112.50 | 587-1373-2-ND 2,000 108.00/M TMK325B7475KN-T 
10yF +20% 2.5 587-1369-1-ND 16.50 97.50 — | 587-1369-2-ND 500 135.00 TMK325B7106MM-TR 
16 4.7uF +10% 1.9 587-1392-1-ND 6.82 40.30 116.25 | 587-1392-2-ND 2,000 112.00/M EMK325B7475KN-T 
10 10yF +10% 1.9 587-1370-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 587-1370-2-ND 2,000 162.00/M LMK325B7106KN-T 
10pF +20% 1.9 587-1469-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 587-1469-2-ND 2,000 162.00/M LMK325B7106MN-T 
630 47000pF +10% 1.9 587-1371-1-ND§ 10.12 59.80 172.50 | 587-1371-2-ND 2,000 166.00/M SMK325B7473KN-T 
X7S 50 10pF +20% 2.5 587-1818-1-ND 16.50 97.50 — | 587-1818-2-ND 500 135.00 UMK325B7106MM-T 
X5R 250 .22UF +10% 1.9 587-1361-1-ND§ 11.33 66.95 193.13 | 587-1361-2-ND 2,000 185.00/M QMK325B7224KN-T 
50 4.7UF +20% 2.5 587-1964-1-ND 7.20 63.00 — | 587-1964-2-ND 500 162.00 UMK325BJ475MM-T 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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TAIYO YUDEN = Multilayer Ceramic Chip Capacitors (cont) DigiDreel? |S 
Size wv Dimension T | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Type DC | Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2.2UF +10% 1.9 587-1372-1-ND*& 6.05 35.75 103.13 | 587-1372-2-ND 2,000 99.00/M GMK325BJ225KN-T 
35 4.7uF +20% 1.9 587-1781-1-ND 4.62 27.30 78.75 | 587-1781-2-ND 2,000 108.00/M GMK325BJ475MN-T 
10yF +10% 1.9 587-1439-1-ND *& 6.05 91.65 264.38 | 587-1439-2-ND 2,000 254.00/M GMK325BJ106KN-T 
10yF +10% 0.85 587-1444-1-ND 13.75 81.25 234.38 | 587-1444-2-ND 2,000 225.00/M TMK325BJ106KD-T 
25 10pF +20% 2.5 587-1374-1-ND*& 16.50 97.50 — | 587-1374-2-ND 500 135.00 TMK325BJ106MM-T 
10yF +20% 1.9 587-1375-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 587-1375-2-ND 2,000 162.00/M TMK325BJ106MN-T 
22uF +20% 2.5 587-2086-1-ND NEW! 16.28 96.20 — | 587-2086-2-ND NEW! 500 133.00 TMK325BJ226MM-T 
10yF +10% 1.9 587-1376-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 587-1376-2-ND 2,000 162.00/M EMK325BJ106KN-T 
10yF +10% 0.85 587-1377-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 587-1377-2-ND 2,000 144.00/M EMK325BJ106KD-T 
16 10pF +20% 1:9. 587-1470-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 587-1470-2-ND 2,000 162.00/M EMK325BJ106MN-T 
22uF +20% 2.5 587-1378-1-ND*& 19.80 117.00 — | 587-1378-2-ND 500 162.00 EMK325BJ226MM-T 
47uF +20% 2.5 587-1436-1-ND *& 39.60 234.00 — | 587-1436-2-ND 500 324.00 EMK325BJ476MM-T 
X5R 4.7uF +10% 0.85 587-1379-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 587-1379-2-ND 2,000 90.00/M LMK325BJ475KD-T 
10uF +20% 0.85 587-1380-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 587-1380-2-ND 2,000 126.00/M LMK325BJ106MD-T 
10 22uUF +20% 2.5 587-1381-1-ND*& 17.60 104.00 — | 587-1381-2-ND 500 144.00 LMK325BJ226MM-T 
1210 22uUF +20% 2.0 Max. 587-1382-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 587-1382-2-ND 2,000 324.00/M LMK325BJ226MY-T 
47uF +20% 2.5 587-1383-1-ND*& 34.10 201.50 — | 587-1383-2-ND 500 279.00 LMK325BJ476MM-T 
100uF +20% 2.5 587-1965-1-ND 26.00 227.50 — | 587-1965-2-ND 500 585.00 LMK325BJ107MM-T 
22uUF +10% 2.5 587-1471-1-ND 18.70 110.50 — | 587-1471-2-ND 500 153.00 JMK325BJ226KM-T 
22uUF +20% 2.5 587-1384-1-ND 18.70 110.50 — | 587-1384-2-ND 500 153.00 JMK325BJ226MM-T 
22uUF +20% 2.0 Max. 587-1385-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 587-1385-2-ND 2,000 216.00/M JMK325BJ226MY-T 
6.3 47uUF +20% 1.9 587-1440-1-ND 38.50 227.50 656.25 | 587-1440-2-ND 2,000 630.00/M JMK325BJ476MN-T 
47uF +20% 2.5 587-1386-1-ND *& 35.20 208.00 — | 587-1386-2-ND 500 288.00 JMK325BJ476MM-T 
100uF +20% 25 587-1387-1-ND 66.00 390.00 — | 587-1387-2-ND 500 540.00 JMK325BJ107MM-T 
100uF +20% 2.0 Max. 587-1388-1-ND*& 55.00 325.00 — | 587-1388-2-ND 2,000 900.00/M JMK325BJ107MY-T 
50 4.7uF +80% / -20% 1.5 587-1389-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 587-1389-2-ND 2,000 108.00/M UMK325F475ZH-T 
35 10uF +80% / -20% 1.5 587-1391-1-ND 7.15 42.25 121.88 | 587-1391-2-ND 2,000 117.00/M GMK325F106ZH-T 
25 10uF +80% / -20% 1.5 587-1393-1-ND 5.28 31.20 90.00 | 587-1393-2-ND 2,000 86.00/M TMK325F106ZH-T 
Y5V 16 22uF +80% / -20% 1.9 587-1390-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 587-1390-2-ND 2,000 108.00/M EMK325F226ZN-T 
10 22uUF +80% / -20% 1.9 587-1395-1-ND 8.25 48.75 140.63 | 587-1395-2-ND 2,000 135.00/M LMK325F226ZN-T 
63 47uF +80% / -20% 1.9 587-1396-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 587-1396-2-ND 2,000 270.00/M JMK325F476ZN-T 
: 100uF +80% / -20% 2.5 587-1397-1-ND 39.60 234.00 — | 587-1397-2-ND 500 324.00 JMK325F107ZM-T 
630 47000pF +10% 2.5 587-1398-1-ND§ 20.30 119.93 — | 587-1398-2-ND 500 166.00 SMK432B7473KM-T 
250 10UF +10% 2.5 587-1399-1-ND§ 23.65 139.75 — | 587-1399-2-ND 500 193.50 QMK432B7104KM-T 
X7R .22UF +10% 2.5 587-1400-1-ND§ 23.65 139.75 — | 587-1400-2-ND 500 193.50 QMK432B7224KM-T 
100 TUF +10% 2.5 587-1402-1-ND$ 21.34 126.10 — | 587-1402-2-ND 500 174.50 HMK432B7474KM-T 
1.0uF +10% 2.5 587-1403-1-ND$ 22.55 133.25 — | 587-1403-2-ND 500 166.00 HMK432B7105KM-T 
630 10UF +10% 2.5 587-1405-1-ND§ 22.55 133.25 — | 587-1405-2-ND 500 184.50 SMK432B7104KM-T 
250 A7UF +10% 2.5 587-1401-1-ND§ 25.30 149.50 — | 587-1401-2-ND 500 207.00 QMK432B7474KM-T 
100 2.2uF +10% 2.5 587-1404-1-ND$ 23.98 141.70 — | 587-1404-2-ND 500 196.00 HMK432B7225KM-T 
25 10yF +20% 2.5 587-1406-1-ND 26.40 156.00 — | 587-1406-2-ND 500 216.00 TMK432BJ106MM-T 
i X5R 16 22uF +20% 2.5 587-1407-1-ND 22.00 130.00 — | 587-1407-2-ND 500 180.00 EMK432BJ226MM-T 
22uF +10% 2.5 587-1472-1-ND 22.00 130.00 — | 587-1472-2-ND 500 180.00 EMK432BJ226KM-T 
10 22uF +20% 2.5 587-1408-1-ND 20.90 123.50 — | 587-1408-2-ND 500 171.00 LMK432BJ226MM-T 
6.3 47uF +20% 2.5 587-1409-1-ND 88.00 520.00 — | 587-1409-2-ND 500 720.00 JMK432BJ476MM-T 
50 10yF +20% 2.5 587-1411-1-ND 19.80 117.00 — | 587-1411-2-ND 500 162.00 UMK432C106MM-T 
x5S 25 22uF +20% 2.5 587-1412-1-ND 40.15 237.25 - ee = = TMK432C226MM-T 
47uF +20% 2.5 587-1413-1-ND 63.80 377.00 — | 587-1413-2-ND 500 522.00 TMK432C476MM-T 
Y5V 10 47uF +80% / -20% 2.5 587-1414-1-ND 33.00 195.00 — | 587-1414-2-ND 500 270.00 LMK432F476ZM-T 
Kits 
$ 587-1794-ND (TAIYO-CAP100V-V1) 10 each of values denoted — 0603, 0805, and 1206 case sizes, 5 each of values denoted — 1210 and 1812 case sizes (180 total pieces) 
§ 587-1795-ND (TAIYO-HIVOLTCAP-V1) 5 each of values denoted (110 total pieces) ... 
4 587-1797-ND (TAIYO-HICVCAP-V2) 10 each of values denoted (290 total pieces) 
* 587-1798-ND (TAIYO-HICVCAP-V3) 10 each of values denoted (230 total pieces) .. 
4 587-1951-ND (TAIYO-0402NPO-V2) 50 each of values denoted (1,500 total pieces) 


High Frequency Multilayer Ceramic Chip Capacitors Digi@Reel’ 


Features: Q-values in the high-frequency range (1 GHz+) are excellent compared to other Applications: 0.5 
types of multilayer capacitors. The 1005 (0402) case size is designed for high density Suitable for those high-frequency applications in which a capacitor with both a high Q-value 
mounting and weight reduction in various applications. and small size is required, such as portable communications and other wireless applications: 
Operating Temperature Range: -55 ~ 125°C VCO, TCXO, etc. Adjustment of characteristics in high-frequency circuits. jer! 0.25 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing Taiyo Yuden 
Code Type DC Capacitance | Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. 10,000 Part No. 
0.3pF 587-1000-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1000-2-ND 27.00/M UVK105CHOR3BW-F 
0.4pF 587-1001-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1001-2-ND 27.00/M UVK105CHOR4BW-F 
0.5pF +0.1pF 1.65 9.75 28.13 587-1002-2-ND 27.00/M UVK105CHORS5BW-F 
0.6pF 1.65 9.75 28.13 587-1003-2-ND 27.00/M UVK105CHOR6BW-F 
0.7pF 1.65 9.75 28.13 587-1004-2-ND 27.00/M UVK105CHOR7BW-F 
0.8pF 587-1005-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1005-2-ND 27.00/M UVK105CHOR8BW-F 
0.9pF 587-1006-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1006-2-ND 27.00/M UVK105CHORQBW-F 
1.0pF +0.1pF 587-1007-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1007-2-ND 27.00/M UVK105CH010BW-F 
1.1pF 587-1008-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1008-2-ND 27.00/M UVK105CH1R1BW-F 
1.2pF 587-1009-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1009-2-ND 27.00/M UVK105CH1R2BW-F 
1.3pF 587-1010-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1010-2-ND 27.00/M UVK105CH1R3BW-F 
coG 1.5pF 587-1011-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1011-2-ND 27.00/M UVK105CH1R5BW-F 
0402 (NPO) 50 1.6pF +0.1pF 587-1012-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1012-2-ND 27.00/M UVK105CH1R6BW-F 
1.8pF 1.65 9.75 28.13 587-1013-2-ND 27.00/M UVK105CH1R8BW-F 
2.0pF 1.65 9.75 28.13 587-1014-2-ND 27.00/M UVK105CHO20BW-F 
2.2pF 1.65 9.75 28.13 587-1015-2-ND 27.00/M UVK105CH2R2JW-F 
2.4pF 587-1016-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1016-2-ND 27.00/M UVK105CH2R4JW-F 
2.7pF 45% 587-1017-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1017-2-ND 27.00/M UVK105CH2R7JW-F 
3.0pF 587-1018-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1018-2-ND 27.00/M UVK105CHO30JW-F 
3.3pF 587-1019-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1019-2-ND 27.00/M UVK105CH3R3JW-F 
3.6pF 587-1020-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1020-2-ND 27.00/M UVK105CH3R6JW-F 
3.9pF 587-1021-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1021-2-ND 27.00/M UVK105CH3R9JW-F 
4.3pF +5% 587-1022-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1022-2-ND 27.00/M UVK105CH4R3JW-F 
4.7pF 587-1023-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1023-2-ND 27.00/M UVK105CH4R7JW-F 
5.1pF 587-1024-1-ND 1.65 9.75 28.13 587-1024-2-ND 27.00/M UVK105CH5R1JW-F 
Kit 
587-1799-ND (TAIYO-HIFREQCAP-V1) 50 each of 25 values (1250 total pieces) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TAIYO YUDEN 


® 
Multilayer Ceramic Chip Capacitor Arrays Reel 
Features: 
2 Elements 4 Elements 
Internal electrode is nickel for increased cost performance and reliability <“w - sow 
Applications: Dimensions (mm) x "t 
i T 
Communication Equipment: Mobile Phones, PHS, Cordless Phones, etc. Type (Size Code) L w E1 E2 P iy 
Operating Temperature Range: (2K110 (0504) 1.37 1.00 + 0.08 0.36 0.20 0.64 Ker 
* X7R: -55° ~ 125°C (4K212 (0805) | 2.00 | 1.25+0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.50 E2 iS . 
* X5R: -55° ~ 85°C E1 
Size wv Dimension T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Type Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
2 Elements 
0504 X7R 25 0UF +10% 0.6 587-1034-1-ND 1.76 10.40 30.00 587-1034-2-ND 4,000 29.00/M T2K110BJ104KB-T 
16 10uF +10% 0.6 587-1036-1-ND 1.76 10.40 30.00 587-1036-2-ND 4,000 29.00/M E2K110B7104KB-T 
4 Elements 
25 -10UF +10% 0.85 587-1045-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1045-2-ND 4,000 74.00/M T4K212BJ104KD-T 
0805 X5R 16 -10uF +10% 0.85 587-1046-1-ND 3.74 22.10 63.75 587-1046-2-ND 4,000 61.00/M E4K212B7104KD-T 
10 .22uF +10% 0.85 587-1047-1-ND 5.17 30.55 88.13 587-1047-2-ND 4,000 85.00/M L4K212BJ224KD-T 
Features: Newly developed dielectric material and the use of nickel for internal electrodes provide excellent Dimensions (mm) 
temperature characteristics with high capacitance, small case size, and low cost. Low distortion and low : 
shock noise make these capacitors well-suited for use in analog or digital mobile devices. Excellent heat- Type (Size Code) L w e nag L 
resistance, high break-down voltage, and mechanical strength make these capacitors well suited for replacing (CIMK105 (0402) 1.0 0.5 + 0.05 0.25 
film capacitors. [MK 107 (0603) 16 0.8 + 0.10 0.35 
Applications: ¢ Signal line for AV products » Analog signal coupling applications * PLL circuit of mobile [CIMK212 (0805) 20 1.25 +0.10 05 
phones * Good temperature characteristics for time-constant circuits, oscillation circuits and filters - ; - - [>| e 
COMK816 (1206) 3.2 1.64015 0.5 
Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C ( ) 
Size WV Dimension T Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Taiyo Yuden 
Code Dc Capacitance | Tolerance (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
390pF +5% 0.5 587-1462-1-ND 4.27 25.22 72.75 587-1462-2-ND 10,000 70.00/M UMK105SD391JV-F 
390pF +10% 0.5 587-1461-1-ND 4.00 23.66 68.25 587-1461-2-ND 10,000 66.00/M UMK105SD391KV-F 
50 470pF +5% 0.5 587-1464-1-ND 4.27 25.22 72.75 587-1464-2-ND 10,000 70.00/M UMK105SD471JV-F 
470pF +10% 0.5 587-1463-1-ND 3.89 23.01 66.38 587-1463-2-ND 10,000 64.00/M UMK105SD471KV-F 
560pF +5% 0.5 587-1466-1-ND 4.27 25.22 72.75 587-1466-2-ND 10,000 70.00/M UMK105SD561JV-F 
560pF +10% 0.5 587-1465-1-ND 4.00 23.66 68.25 587-1465-2-ND 10,000 66.00/M UMK105SD561KV-F 
25 1000pF +5% 0.5 587-1051-1-ND 4.40 26.00 75.00 587-1051-2-ND 10,000 72.00/M TMK105SD102JV-F 
0402 1200pF +5% 0.5 587-1053-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1053-2-ND 10,000 74.00/M TMK105SD122JV-F 
1500pF +5% 0.5 587-1055-1-ND 4.29 25.35 73.13 587-1055-2-ND 10,000 70.00/M EMK105SD152JV-F 
1500pF +10% 0.5 587-1056-1-ND 4.07 24.05 69.38 587-1056-2-ND 10,000 67.00/M EMK105SD152KV-F 
16 1800pF +5% 0.5 587-1057-1-ND 4.29 25.35 73.13 587-1057-2-ND 10,000 70.00/M EMK105SD182JV-F 
2200pF +5% 0.5 587-1059-1-ND 4.29 25.35 73.13 587-1059-2-ND 10,000 70.00/M EMK105SD222JV-F 
2700pF +5% 0.5 587-1061-1-ND 4.29 25.35 73.13 587-1061-2-ND 10,000 70.00/M EMK105SD272JV-F 
3300pF +5% 0.5 587-1063-1-ND 4.29 25.35 73.13 587-1063-2-ND 10,000 70.00/M LMK105SD332JV-F 
10 3900pF +5% 0.5 587-1065-1-ND 4.62 27.30 78.75 587-1065-2-ND 10,000 76.00/M LMK105SD392JV-F 
4700pF +5% 0.5 587-1067-1-ND 4.73 27.95 80.63 587-1067-2-ND 10,000 77.00/M LMK105SD472JV-F 
4700pF +10% 0.5 587-1068-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1068-2-ND 10,000 74.00/M LMK105SD472KV-F 
1000pF +5% 0.8 587-1069-1-ND 4.40 26.00 75.00 587-1069-2-ND 4,000 72.00/M UMK107SD102JA-T 
1000pF +10% 0.8 587-1070-1-ND 3.85 22.75 65.63 587-1070-2-ND 4,000 63.00/M UMK107SD102KA-T 
1200pF 45% 0.8 587-1071-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1071-2-ND 4,000 90.00/M UMK107SD122JA-T 
50 1500pF +10% 0.8 587-1074-1-ND 5.06 29.90 86.25 587-1074-2-ND 4,000 83.00/M UMK107SD152KA-T 
2200pF +5% 0.8 587-1077-1-ND 5.17 30.55 88.13 587-1077-2-ND 4,000 85.00/M UMK107SD222JA-T 
2200pF +10% 0.8 587-1078-1-ND 4.62 27.30 78.75 587-1078-2-ND 4,000 76.00/M UMK107SD222KA-T 
2700pF +5% 0.8 587-1079-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1079-2-ND 4,000 90.00/M UMK107SD272JA-T 
3300pF +5% 0.8 587-1081-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1081-2-ND 4,000 90.00/M UMK107SD332JA-T 
25 3900pF +5% 0.8 587-1083-1-ND 4.95 29.25 84.38 587-1083-2-ND 4,000 81.00/M TMK107SD392JA-T 
0603 4700pF +5% 0.8 587-1085-1-ND 4.95 29.25 84.38 587-1085-2-ND 4,000 81.00/M TMK107SD472JA-T 
6800pF +5% 0.8 587-1089-1-ND 5.17 30.55 88.13 587-1089-2-ND 4,000 85.00/M EMK107SD682JA-T 
16 8200pF +5% 0.8 587-1091-1-ND 5.17 30.55 88.13 587-1091-2-ND 4,000 85.00/M EMK107SD822JA-T 
10000pF +5% 0.8 587-1093-1-ND 4.40 26.00 75.00 587-1093-2-ND 4,000 72.00/M EMK107SD103JA-T 
10000pF +10% 0.8 587-1094-1-ND 3.85 22.75 65.63 587-1094-2-ND 4,000 63.00/M EMK107SD103KA-T 
12000pF +5% 0.8 587-1095-1-ND 5.61 33.15 95.63 587-1095-2-ND 4,000 92.00/M LMK107SD123JA-T 
15000pF +5% 0.8 587-1097-1-ND 5.61 33.15 95.63 587-1097-2-ND 4,000 92.00/M LMK107SD153JA-T 
10 18000pF +5% 0.8 587-1099-1-ND 5.61 33.15 95.63 587-1099-2-ND 4,000 92.00/M LMK107SD183JA-T 
22000pF +5% 0.8 587-1101-1-ND 5.61 33.15 95.63 587-1101-2-ND 4,000 92.00/M LMK107SD223JA-T 
22000pF +10% 0.8 587-1102-1-ND 4.51 26.65 76.88 587-1102-2-ND 4,000 74.00/M LMK107SD223KA-T 
4700pF +5% 0.85 587-1105-1-ND 5.83 34.45 99.38 587-1105-2-ND 4,000 95.00/M UMK212SD472JD-T 
50 10000pF +5% 0.85 587-1113-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1113-2-ND 4,000 90.00/M UMK212SD103JD-T 
10000pF +10% 0.85 587-1114-1-ND 4.95 29.25 84.38 587-1114-2-ND 4,000 81.00/M UMK212SD103KD-T 
18000pF +5% 1.25 587-1119-1-ND 6.16 36.40 105.00 587-1119-2-ND 3,000 101.00/M GMK212SD183JG-T 
35 22000pF +5% 1.25 587-1121-1-ND 6.16 36.40 105.00 587-1121-2-ND 3,000 101.00/M GMK212SD223JG-T 
22000pF +10% 1.25 587-1122-1-ND 5.72 33.80 97.50 587-1122-2-ND 3,000 94.00/M GMK212SD223KG-T 
27000pF +5% 1.25 587-1123-1-ND 6.27 37.05 106.88 587-1123-2-ND 3,000 103.00/M GMK212SD273JG-T 
0805 16 33000pF +5% 0.85 587-1125-1-ND 6.84 40.43 116.63 587-1125-2-ND 4,000 112.00/M EMK212SD333JD-T 
33000pF +10% 0.85 §87-1126-1-ND 6.16 36.40 105.00 587-1126-2-ND 4,000 101.00/M EMK212SD333KD-T 
47000pF +5% 0.85 587-1127-1-ND 6.82 40.30 116.25 587-1127-2-ND 4,000 112.00/M LMK212SD473JD-T 
68000pF +5% 1.25 587-1129-1-ND 6.82 40.30 116.25 587-1129-2-ND 3,000 112.00/M LMK212SD683JG-T 
10 82000pF +5% 1.25 587-1131-1-ND 6.82 40.30 116.25 587-1131-2-ND 3,000 112.00/M LMK212SD823JG-T 
82000pF +10% 1.25 587-1132-1-ND 6.38 37.70 108.75 587-1132-2-ND 3,000 104.00/M LMK212SD823KG-T 
10UF +5% 1.25 587-1133-1-ND 6.05 35.75 103.13 587-1133-2-ND 3,000 99.00/M LMK212SD104JG-T 
10UF +10% 1.25 587-1134-1-ND 5.50 32.50 93.75 587-1134-2-ND 3,000 90.00/M LMK212SD104KG-T 
47000pF +5% 1.15 587-1139-1-ND 9.57 56.55 163.13 587-1139-2-ND 3,000 157.00/M TMK316SD473JF-T 
1206 25 68000pF +5% 1.15 587-1143-1-ND 9.57 56.55 163.13 587-1143-2-ND 3,000 157.00/M TMK316SD683JF-T 
10UF +5% 1.6 587-1147-1-ND 8.80 52.00 150.00 587-1147-2-ND 2,000 144.00/M TMK316SD104JL-T 
10UF +10% 1.6 587-1148-1-ND 8.25 48.75 140.63 587-1148-2-ND 2,000 135.00/M TMK316SD104KL-T 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi 


‘ey® Services on page 2 for additional information. 
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&TDK Multilayer Ceramic Chip Capacitors Digi@Reel” 


Features: * High capacitance has been achieved through precision technologies that enable the use of multiple thinner EIA | EIAJ | Dim. (mm) | EIA | EIAJ | Dim. (mm) 
ceramic dielectric layers »* Monolithic structure ensures superior mechanical strength and reliability * High-accuracy FS w Code|Code| L Ww Code |Code| L 
automatic mounting is facilitated through the maintenance of very precise dimensional tolerances »* Composed of only < L es 0201 | 0603 | 0.6 0.3 | 0805 | 2012 | 2.0 1.25 
ceramics and metals, these capacitors provide extremely dependable performance, exhibiting virtually no degradation ) Tt babe oon a 2 130 a ao ie 
even when subjected to temperature extremes Applications: * Cellular phones » Portable/Handheld devices (PDA's, MP3 0508 | 1220 | 1 25 20 1808 | 4520 45 20 
players, etc) * RF Module (VCO, TCXO, PA, etc) Operating Temperature: * COG: -55°C ~ 125°C * X7R: -55°C ~ 125°C 0603 | 1608) 1.6 0.8 | 1812 | 4532) 4.5 3.2 
° X5R: -55°C ~ 85°C * Y5V: -30°C ~ 85°C * X8R: -55°C ~ 150°C * SL: 20°C ~ 85°C 0612 | 1632 | 1.6 3.2 | 2220 | 5750 | 5.7 5.0 
Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 0.5pF +0.1pF 0.3 | 445-2908-1-ND ar 4.55 13.13 | 445-2908-2-ND 15,000 13.00/M C0603C0G1HOR5B 
50 0.5pF +0.25pF 0.3 | 445-2918-1-ND bil 2.99 8.63 | 445-2918-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1HOR5C 
50 1.0pF +0.1pF 0.3 | 445-2909-1-ND 77 4.55 13.13 | 445-2909-2-ND 15,000 13.00/M C0603C0G1H010B 
50 1.0pF +0.25pF 0.3 | 445-1760-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1760-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H010C 
50 1.2pF +0.25pF 0.3 | 445-2919-1-ND 51 2.99 8.63 _| 445-2919-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H1R2C 
50 1.5pF +0.1pF 0.3 | 445-2910-1-ND 77 4.55 13.13 | 445-2910-2-ND 15,000 13.00/M C0603C0G1H1R5B 
50 1.5pF +0.25pF 0.3 | 445-1770-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1770-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H1R5C 
50 1.8pF +0.25pF 0.3 | 445-2920-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2920-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H1R8C 
50 2.0pF +0.1pF 0.3 | 445-2911-1-ND wt 4.55 13.13 | 445-2911-2-ND 15,000 13.00/M C0603C0G1H020B 
50 2.0pF +0.25pF 0.3 | 445-1761-1-ND 51 2.99 8.63_| 445-1761-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H020C 
50 2.2pF +0.1pF 0.3 | 445-2912-1-ND gd 4.55 13.13 | 445-2912-2-ND 15,000 13.00/M C0603C0G1H2R2B 
50 2.2pF +0.25pF 0.3 | 445-1771-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1771-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H2R2C 
50 2.7pF +0.25pF 0.3 | 445-2921-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2921-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H2R7C 
50 3.0pF +0.1pF 0.3 | 445-2913-1-ND we 4.55 13.13 | — = _— C0603C0G1H030B 
50 3.0pF +0.25pF 0.3 | 445-1762-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1762-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H030C 
50 3.3pF +0.1pF 0.3 | 445-2914-1-ND 77 4.55 13.13 | 445-2914-2-ND 15,000 13.00/M C0603C0G1H3R3B 
50 3.3pF +0.25pF 0.3 | 445-1772-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1772-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H3R3C 
50 3.9pF +0.25pF 0.3 | 445-2922-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2922-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H3R9C 
50 4.0pF +0.1pF 0.3 | 445-2915-1-ND 77 4.55 13.13 | — = = C0603C0G1H040B 
50. 4.0pF +0.25pF 0.3 | 445-1763-1-ND 51 2.99 8.63_| 445-1763-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H040C 
50 4.7pF +0.1pF 0.3 | 445-2916-1-ND 77 4.55 13.13 | — = — C0603C0G1H4R7B 
50 4.7pF +0.25pF 0.3 | 445-1773-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1773-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H4R7C 
50 5.0pF +0.1pF 0.3 | 445-2917-1-ND 77 4.55 13.13 | — = = C0603C0G1HO50B 
50 5.0pF +0.25pF 0.3 | 445-1764-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1764-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1HO50C 
50 5.6pF +0.25pF 0.3 | 445-2923-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2923-2-ND 15,000 8.00/M C0603COG1H5R6EC 
50 6.0pF +0.25pF 0.3 | 445-2924-1-ND 51 2.99 8.63 | — = = C0603C0G1HO60C 
50 6.0pF +0.5pF 0.3 | 445-1765-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1765-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1HO60D 
50 6.8pF +0.25pF 0.3 | 445-2925-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2925-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H6R8C 
50 6.8pF +0.5pF 0.3 | 445-1774-1-ND 251 2.99 8.63 | 445-1774-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H6R8D 
CoG 50 7.0pF +0.25pF 0.3 | 445-2926-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2926-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1HO70C 
(NPO) 50 7.0pF +0.5pF 0.3 | 445-1766-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1766-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1HO70D 
50 8.0pF +0.25pF 0.3 | 445-2927-1-ND ‘51 2.99 8.63 | — _ _— C0603C0G1HO80C 
50 8.0pF +0.5pF 0.3 | 445-1767-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1767-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1HO80D 
50 8.2pF +0.25pF 0.3 | 445-2928-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2928-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H8R2C 
50 9.0pF +0.25pF 0.3 | 445-2929-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2929-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1HO90C 
0201 50 9.0pF +0.5pF 0.3 | 445-1768-1-ND 261 2.99 8.63 | 445-1768-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1HO90D 
50 10pF +0.25pF 0.3 | 445-2930-1-ND 261 2.99 8.63 | 445-2930-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H100C 
50 10pF +0.5pF 0.3 | 445-1769-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1769-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H100D 
50 11pF 45% 0.3 | 445-2931-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2931-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H110J 
50 12pF +5% 0.3 | 445-1775-1-ND 51 2.99 8.63 _| 445-1775-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H120J 
50 13pF 45% 0.3 | 445-2932-1-ND 51 2.99 8.63 | — = = C0603C0G1H130J 
50 15pF 45% 0.3 | 445-1776-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1776-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H150J 
50 16pF 45% 0.3 | 445-2933-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2933-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H160J 
50 18pF 45% 0.3 | 445-1777-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1777-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H180J 
50 20pF 45% 0.3 | 445-2934-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2934-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H200J 
50 22pF 45% 0.3 | 445-1778-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1778-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H220J 
50 24pF 45% 0.3 | 445-2935-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2935-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H240J 
50 27pF 45% 0.3 | 445-1779-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1779-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H270J 
50 30pF 45% 0.3 | 445-2936-1-ND 51 2.99 8.63 | — = = C0603C0G1H300J 
50 33pF 45% 0.3 | 445-1780-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1780-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H330J 
50 36pF 45% 0.3 | 445-2937-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2937-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H360J 
50 39pF 45% 0.3 51 2.99 8.63 | 445-1781-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H390J 
50 43pF 45% 0.3 | 445-2938-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2938-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H430J 
50 47pF 45% 0.3 | 445-1782-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1782-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H470J 
50 51pF +5% 0.3 | 445-2939-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2939-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H510J 
50 56pF 45% 0.3 | 445-1783-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1783-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H560J 
50 68pF 45% 0.3 | 445-1784-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1784-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H680J 
50 75pF 45% 0.3 | 445-2941-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-2941-2-ND 15,000 8.00/M C0603C0G1H750J 
50 82pF 45% 0.3 | 445-1785-1-ND 61 2.99 8.63 | 445-1785-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H820J 
50 91pF 45% 0.3 | 445-2942-1-ND 51 2.99 8.63 | — peri Som C0603C0G1H910J 
50 100pF 45% 0.3 | 445-1786-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1786-2-ND 15,000 8.28/M C0603C0G1H101J 
50 100pF +10% 0.3 | 445-1787-1-ND 49 2.90 8.36 | 445-1787-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1H101K 
50 220pF +10% 0.3 | 445-1788-1-ND 49 2.90 8.36 | 445-1788-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1H221K 
50 470pF +10% 0.3 | 445-1789-1-ND 49 2.90 8.36 | 445-1789-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1H471K 
25 1000pF +10% 0.3 | 445-1790-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1790-2-ND 15,000 8.39/M C0603X5R1E102K 
X5R 25 2200pF +10% 0.3 | 445-1791- 49 2.90 8.36_| 445-1791-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1E222K 
16 4700pF +10% 0.3 | 445-1792-1-ND 49 2.90 8.36 | 445-1792-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1C472K 
10 10000pF +10% 0.3 | 445-1793-1-ND 49 2.90 8.36 | 445-1793-2-ND 15,000 8.03/M C0603X5R1A103K 
6.3 22000pF +10% 0.3 | 445-1794-1-ND 61 3.59 10.37 | 445-1794-2-ND 15,000 9.96/M C0603X5RO0J223K 
6.3 47000pF +10% 0.3 | 445-1795-1-ND 58 3.45 9.94 | 445-1795-2-ND 15,000 9.54/M C0603X5RO0J473K 
6.3 0.1pF +10% 0.3 | 445-1796-1-ND 72 4.23 12.19 | 445-1796-2-ND 15,000 11.70/M C0603X5R0J104K 
Y5V 16 10000pF +80/-20% | 0.3 | 445-1797-1-ND 49 2.90 8.36 _| 445-1797-2-ND 15,000 8.03/M C0603Y5V1C103Z 
16 10000pF +10% 0.5 | 445-1798-1-ND 2.93 17.34 50.03 | 445-1798-2-ND 4,000 48.03/M C0816X7R1C103K 
16 22000pF +10% 0.5 | 445-1799-1-ND 3.17 18.73 54.02 | 445-1799-2-ND 4,000 51.86/M C0816X7R1C223K 
0306 x7R 16 47000pF +10% 0.5 | 445-1800-1-ND 3.52 20.81 60.02 | 445-1800-2-ND 4,000 57.62/M C0816X7R1C473K 
16 0.1pF +10% 0.5 | 445-1801-1-ND 3.76 22.19 64.01 | 445-1801-2-ND 4,000 61.46/M C0816X7R1C104K 
X5R 10 0.22uF +10% 0.5 | 445-1802-1-ND 3.99 23.58 68.03 | 445-1802-2-ND 4,000 65.31/M C0816X5R1A224K 
50 10pF +0.5pF 0.5 | 445-1235- 53 3.15 9.09 | 445-1235-2-ND 10,000 8.73/M C1005C0G1H100D 
50 12pF 45% 0.5 | 445-1236-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1236-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H120J 
50 15pF 45% 0.5 | 445-1237-1-ND 57 3.38 9.75 | 445-1237-2-ND 10,000 9.36/M C1005C0G1H150J 
50 18pF 45% 0.5 | 445-1238-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1238-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H180J 
50 22pF 45% 0.5 | 445-1239-1-ND 53 3.15 9.09 | 445-1239-2-ND 10,000 8.73/M C1005C0G1H220J 
50 27pF 45% 0.5 | 445-1240-1-ND i565 3.28 9.45 | 445-1240-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H270J 
50 33pF 45% 0.5 | 445-1241-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1241-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H330J 
0402 CoG 50 39pF 45% 0.5 | 445-1242-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1242-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H390J 
(NPO) 50 47pF 45% 0.5 | 445-1243-1-ND 53 3.15 9.09 | 445-1243-2-ND 10,000 8.73/M C1005C0G1H470J 
50 56pF 45% 0.5 | 445-1244-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1244-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H560J 
50 68pF 45% 0.5 | 445-1245-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1245-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H680J 
50 82pF 45% 0.5 | 445-1246-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1246-2-ND 10,000 9.08/M C1005C0G1H820J 
50 100pF 45% 0.5 | 445-1247-1-ND 53 3.15 9.09 | 445-1247-2-ND 10,000 8.73/M C1005C0G1H101J 
50 120pF 45% 0.5 | 445-1248-1-ND 62 3.66 10.56 | 445-1248-2-ND 10,000 10.14/M C1005C0G1H121J 
50 150pF 45% 0.5 | 445-1249-1-ND 62 3.66 10.56 | 445-1249-2-ND 10,000 10.14/M C1005C0G1H151J 
50 180pF 45% 0.5 | 445-1250-1-ND 66 3.90 11.25 | 445-1250-2-ND 10,000 10.80/M C1005C0G1H181J 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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&TDK Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) Digi@Reel 


Case WV Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance| (mm) | Part No. 10 100 500 Qty. Pricing Part No. 
50 220pF +5% 0.5 | 445-1251-1-ND 66 3.90 11.25 | 445-1251-2-ND 10,000 10.80/M C1005C0G1H221J 
50 270pF 45% 0.5 | 445-1252-1-ND 77 4.55 13.13 | 445-1252-2-ND 10,000 12.60/M C1005C0G1H271J 
50 330pF 45% 0.5 | 445-1253-1-ND ae 4.55 13.13 | 445-1253-2-ND 10,000 12.60/M C1005C0G1H331J 
CoG 50 390pF 45% 0.5 88 5.20 15.00 | — = = C1005C0G1H391J 
(NPO) 50 470pF 45% 0.5 88 5.20 15.00 | 445-2656-2-ND 10,000 14.00/M C1005C0G1H471J 
25 680pF +5% 0.5 99 5.85 16.88 | — = = C1005COG1E681J 
25 820pF 45% 0.5 1.10 6.50 18.75 | 445-2654-2-ND 10,000 18.00/M C1005C0G1E821J 
25 1000pF +5% 0.5 1.10 6.50 18.75 | 445-2651-2-ND 10,000 18.00/M C1005C0G1E102J 
50 220pF +10% 0.5 | 445-1254-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1254-2-ND 10,000 9.08/M C1005X7R1H221K 
50 470pF +10% 0.5 | 445-1255-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1255-2-ND 10,000 9.08/M C1005X7R1H471K 
50 1000pF +10% 0.5 | 445-1256-1-ND 53 3.15 9.09 | 445-1256-2-ND 10,000 8.73/M C1005X7R1H102K 
50 2200pF +10% 0.5 | 445-1257-1-ND 55 3.28 9.45 | — = _— C1005X7R1H222K 
50 4700pF +10% 0.5 | 445-1258-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1258-2-ND 10,000 9.08/M C1005X7R1H472K 
X7R 25 4700pF +10% 0.5 | 445-1259-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1259-2-ND 10,000 9.08/M C1005X7R1E472K 
25 10000pF +10% 0.5 | 445-1260-1-ND 55 3.28 9.45 | 445-1260-2-ND 10,000 9.08/M C1005X7R1E103K 
25 22000pF +10% 0.5 | 445-1261-1-ND 77 4.55 13.13 | 445-1261-2-ND 10,000 12.60/M C1005X7R1E223K 
16 10000pF +10% 0.5 | 445-1262-1-ND 53 3.15 9.09 | 445-1262-2-ND 10,000 8.73/M C1005X7R1C103K 
16 22000pF +10% 0.5 | 445-1263-1-ND 69 4.10 11.83 | 445-1263-2-ND 10,000 11.36/M C1005X7R1C223K 
16 47000pF +10% 0.5 | 445-1264-1-ND 1.19 7.02 20.25 | 445-1264-2-ND 10,000 19.44/M C1005X7R1C473K 
10 0.1pF +10% 0.5 1.44 8.52 24.56 | 445-1265-2-ND 10,000 23.58/M C1005X5R1A104K 
6.3 0.1pF +10% 0.5 1.44 8.52 24.56 | 445-1266-2-ND 10,000 23.58/M C1005X5RO0J104K 
X5R 6.3 0.22uF +20% 0.5 2.75 16.25 46.88 | 445-1267-2-ND 10,000 45.00/M C1005X5RO0J224M 
6.3 1.0uF +20% 0.5 1.98 11.70 33.75 | 445-1415-2-ND 10,000 32.40/M C1005X5ROJ105M 
50 10000pF +80/-20% | 0.5 | 445-3447-1-ND NEW! 28 1.63 4.69 | 445-3447-2-ND NEW! 10,000 5.00/M C1005Y5V1H103Z 
0402 25 0.1pF +80/-20% | 0.5 | 445-3445-1-ND NEW! .28 1.63 4.69 | 445-3445-2-ND NE! 10,000 5.00/M C1005Y5V1E104Z 
25 0.22uF +80/-20% | 0.5 | 445-3446-1-ND NEW! 55 3.25 9.38 | 445-3446-2-ND NEW! 10,000 9.00/M C1005Y5V1E224Z 
Ysv 16 0.1pF +80/-20% | 0.5 .28 1.63 4.69 | 445-1268-2-ND 10,000 4.50/M C1005Y5V1C104Z 
16 0.22uF +80/-20% | 0.5 55 3.25 9.38 | 445-3444-2-ND NEW! 10,000 9.00/M C1005Y5V1C224Z 
10 0.22uF +80/-20% | 0.5 55 3.25 9.38 | 445-3442-2-ND NE! 10,000 9.00/M C1005Y5V1A224Z 
10 0.47uF +80/-20% | 0.5 55 3.25 9.38 | 445-3443-2-ND NE! 10,000 9.00/M C1005Y5V1A474Z 
6.3 1.0UF +80/-20% | 0.5 55 3.25 9.38 | 445-3441-2-ND NE! 10,000 9.00/M C1005Y5V0J105Z 
50 150pF +10% 0.5 | 445-3416-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 | 445-3416-2-ND NEW! 10,000 27.00/M C1005X8R1H151K 
50 220pF +10% 0.5 | 445-2495-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 445-2495-2-ND 10,000 27.00/M C1005X8R1H221K 
50 330pF +10% 0.5 | 445-3418-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 | 445-3418-2-ND NEW! 10,000 27.00/M C1005X8R1H331K 
50 470pF +10% 0.5 | 445-2496-1-ND 1.65 9.75 28.13 | — = = C1005X8R1H471K 
50 680pF +10% 0.5 1.65 9.75 28.13 | 445-3420-2-ND NEW! 10,000 27.00/M C1005X8R1H681K 
X8R 50 1500pF +10% 0.5 1.65 9.75 28.13 | 445-3417-2-ND NEW! 10,000 27.00/M C1005X8R1H152K 
50 1000pF +10% 0.5 1.65 9.75 28.13 | 445-2497-2-ND 10,000 27.00/M C1005X8R1H102K 
50 2200pF +10% 0.5 | 445-2498-1-ND 1.65 9.75) 28.13 | — a = C1005X8R1H222K 
50 4700pF +10% 0.5 | 445-2499-1-ND 1.65 9.75 28.13 | — — _— C1005X8R1H472K 
50 3300pF +10% 0.5 | 445-3419-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 | 445-3419-2-ND NEW! 10,000 27.00/M C1005X8R1H332K 
25 6800pF +10% 0.5 | 445-3415-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 | 445-3415-2-ND NEW! 10,000 27.00/M C1005X8R1E682K 
25 0.01pF +10% 0.5 | 445-2494-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 445-2494-2-ND 10,000 27.00/M C1005X8R1E103K 
10 1200pF +5% 0.5 | 445-2657-1-ND 1.54 9.10 26.25 | — = = C1005SL1A122J 
10 1500pF 45% 0.5 | 445-2658-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 445-2658-2-ND 10,000 25.00/M C1005SL1A152J 
10 1800pF 45% 0.5 | 445-2659-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 445-2659-2-ND 10,000 31.00/M C1005SL1A182J 
SL 10 2200pF +5% 0.5 | 445-2660-1-ND 1.87 11.05 31.88 | — = — C1005SL1A222J 
10 2700pF. 45% 0.5 2.20 13.00 37.50 | 445-2661-2-ND 10,000 36.00/M C1005SL1A272J 
10 3300pF +5% 0.5 2.20 13.00 37.50 | — — — C1005SL1A332J 
10 3900pF 45% 0.5 2.20 13.00 37.50 | 445-2663-2-ND 10,000 36.00/M C1005SL1A392J 
50 10000pF +10% 0.85 3.29 19.42 56.03 | 445-1803-2-ND 4,000 53.79/M C1220X7R1H103K 
50 22000pF +10% 0.85 3.52 20.81 60.02 | 445-1804-2-ND 4,000 57.62/M C1220X7R1H223K 
X7R 50 47000pF +10% 0.85 3.76 22.19 64.01 | 445-1805-2-ND 4,000 61.46/M C1220X7R1H473K 
0508 25 0.1 pF +10% 0.85 3.99 23.58 68.03 | 445-1806-2-ND 4,000 65.31/M C1220X7R1E104K 
16 0.22uF +10% 0.85 | 445-1807-1-ND 4.23 24.97 72.02 | 445-1807-2-ND 4,000 69.14/M C1220X7R1C224K 
X5R 10 0.47uF +10% 0.85 | 445-1808-1-ND 4.46 26.36 76.03 | 445-1808-2-ND 4,000 72.99/M C1220X5R1A474K 
10 1.0uF +10% 0.85 | 445-1809-1-ND 4.69 27.74 80.03 | 445-1809-2-ND 4,000 76.83/M C1220X5R1A105K 
250 100pF +5% 0.8 64 3.78 10.91 | 445-2314-2-ND 4,000 10.00/M C1608C0G2E101J3 
250 150pF 45% 0.8 2 4.26 12.28 | 445-2315-2-ND 4,000 12.00/M C1608C0G2E151J 
250 220pF 45% 0.8 .80 4.73 13.65 | 445-2316-2-ND 4,000 13.00/M C1608C0G2E221J 
250 330pF 45% 0.8 88 5.20 15.00 | 445-2317-2-ND 4,000 14.00/M C1608C0G2E331J 
250 470pF 45% 0.8 96 5.67 16.37 | 445-2318-2-ND 4,000 16.00/M C1608C0G2E471J 
250 680pF 45% 0.8 1.04 6.15 17.74 | 445-2319-2-ND 4,000 17.00/M C1608C0G2E681J 
100 100pF 45% 0.8 | 445-2306-1-ND 50 2.93 8.44 | 445-2306-2-ND 4,000 8.00/M C1608C0G2A101J 
100 150pF 45% 0.8 | 445-2307-1-ND 58 3.41 9.84 | 445-2307-2-ND 4,000 9.00/M C1608C0G2A151J 
100 220pF 45% 0.8 | 445-2308-1-ND 66 3.90 11.25 | 445-2308-2-ND 4,000 11.00/M C1608C0G2A221J 
100 330pF 45% 0.8 | 445-2309-1-ND 74 4.39 12.66 | 445-2309-2-ND 4,000 12.00/M C1608C0G2A331J 
100 470pF +5% 0.8 -80 4.73 13.65 | 445-2310-2-ND 4,000 13.00/M C1608C0G2A471J 
100 680pF 45% 0.8 88 5.20 15.00 | 445-2311-2-ND 4,000 14.00/M C1608C0G2A681J 
100 1000pF 45% 0.8 99 5.85 16.88 | 445-2312-2-ND 4,000 16.00/M C1608C0G2A102J 
100 1200pF 45% 0.8 1.07 6.34 18.28 | 445-2313-2-ND 4,000 18.00/M C1608C0G2A122J 
50 10pF +0.5pF 0.8 | 445-1269-1-ND 48 2.84 8.19 | 445-1269-2-ND 4,000 7.87/M C1608C0G1H100D 
50 12pF 45% 0.8 | 445-1270-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1270-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H120J 
50 15pF 45% 0.8 | 445-1271-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1271-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H150J 
50 18pF 45% 0.8 | 445-1272-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1272-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H180J 
50 22pF 45% 0.8 | 445-1273-1-ND 48 2.84 8.19 | 445-1273-2-ND 4,000 7.87/M C1608C0G1H220J 
50 27pF 45% 0.8 | 445-1274-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1274-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H270J 
50 33pF +5% 0.8 51 3.03 8.74 | 445-1275-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H330J 
50 39pF 45% 0.8 | 445-1276-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1276-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H390J 
50 47pF 45% 0.8 | 445-1277-1-ND 48 2.84 8.19 | 445-1277-2-ND 4,000 7.87/M C1608C0G1H470J 
coG 50 56pF 45% 0.8 | 445-1278-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1278-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H560J 
0603 NPO} 50 68pF 45% 0.8 | 445-1279-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1279-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H680J 
( ) 50 82pF +5% 0.8 | 445-1280-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1280-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H820J 
50 100pF 45% 0.8 | 445-1281-1-ND 48 2.84 8.19 | 445-1281-2-ND 4,000 7.87/M C1608C0G1H101J 
50 120pF 45% 0.8 | 445-1282-1-ND 51 2.99 8.63 | 445-1282-2-ND 4,000 8.28/M C1608C0G1H121J 
50 150pF 45% 0.8 | 445-1283-1-ND 51 3.03 8.74 | 445-1283-2-ND 4,000 8.39/M C1608C0G1H151J 
50 180pF 45% 0.8 | 445-1284-1-ND 59 3.47 10.01 | 445-1284-2-ND 4,000 9.62/M C1608C0G1H181J 
50 220pF 45% 0.8 | 445-1285-1-ND 59 3.47 10.01 | 445-1285-2-ND 4,000 9.62/M C1608C0G1H221J 
50 270pF 45% 0.8 | 445-1286-1-ND 69 4.10 11.83 | 445-1286-2-ND 4,000 11.36/M C1608C0G1H271J 
50 330pF 45% 0.8 | 445-1287-1-ND 69 4.10 11.83 | 445-1287-2-ND 4,000 11.36/M C1608C0G1H331J 
50 390pF 45% 0.8 | 445-1288-1-ND .80 4.73 13.65 | 445-1288-2-ND 4,000 13.11/M C1608C0G1H391J 
50 470pF 45% 0.8 | 445-1289-1-ND -80 4.73 13.65 | 445-1289-2-ND 4,000 13.11/M C1608C0G1H471J 
50 560pF 45% 0.8 | 445-1290-1-ND 291 5.36 15.47 | 445-1290-2-ND 4,000 14.85/M C1608C0G1H561J 
50 680pF 45% 0.8 91 5.36 15.47 | 445-1291-2-ND 4,000 14.85/M C1608C0G1H681J 
50 820pF 45% 0.8 1.12 6.62 19.11 | 445-1292-2-ND 4,000 18.35/M C1608C0G1H821J 
50 1000pF 45% 0.8 | 445-1293-1-ND 77 4.55 13.13 | 445-1293-2-ND 4,000 33.60/M C1608C0G1H102J 
50 1200pF 45% 0.8 | 445-1294-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 445-1294-2-ND 4,000 23.40/M C1608C0G1H122J 
50 1500pF 45% 0.8 | 445-1295-1-ND 1.43 8.45 24.38 | 445-1295-2-ND 4,000 23.40/M C1608C0G1H152J 
50 1800pF 45% 0.8 | 445-1296-1-ND 2.00 11.81 34.07 | 445-1296-2-ND 4,000 32.71/M C1608C0G1H182J 
50 2200pF 45% 0.8 1.94 11.45 33.04 | 445-1297-2-ND 4,000 31.72/M C1608C0G1H222J 
50 2700pF 45% 0.8 | 445-2669-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 445-2669-2-ND 4,000 36.00/M C1608C0G1H272J 
50 3300pF +5% 0.8 | 445-1599-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 445-1599-2-ND 4,000 36.00/M C1608C0G1H332J 
25 3900pF 45% 0.8 | 445-2665-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 445-2665-2-ND 4,000 45.00/M C1608C0G1E392J 
25 4700pF 45% 0.8 | 445-2712-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 445-2712-2-ND 4,000 45.00/M C1608C0G1E472J 
25 5600pF 45% 0.8 | 445-2666-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-2666-2-ND 4,000 54.00/M C1608C0G1E562J 
25 6800pF +5% 0.8 | 445-2667-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-2667-2-ND 4,000 54.00/M C1608C0G1E682J 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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&@&TDK Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) Digi@Reel 


Case wv Dim. T Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type Dc Capacitance | Tolerance | (mm) 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
COG 25 8200pF 45% 0.8 | 445-2668-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 445-2668-2-ND 4,000 63.00/M C1608C0G1E822J) 
(NPO) 25 10000pF +5% 0.8 | 445-2664-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 445-2664-2-ND 4,000 63.00/M C1608C0G1E103J 
100 1000pF +10% 0.8 | 445-1298-1-ND 1.15 6.81 19.65 | 445-1298-2-ND 4,000 18.87/M C1608X7R2A102K 
100 1000pF +20% 0.8 1.09 6.44 18.56 | 445-1299-2-ND 4,000 17.82/M C1608X7R2A102M 
100 2200pF +10% 0.8 88 5.20 15.00 | 445-1300-2-ND 4,000 14.40/M C1608X7R2A222K 
100 2200pF +20% 0.8 88 5.20 15.00 | 445-1301-2-ND 4,000 14.40/M C1608X7R2A222M 
100 4700pF +10% 0.8 88 5.20 15.00 | 445-1302-2-ND 4,000 14.40/M C1608X7R2A472K 
100 4700pF +20% 0.8 88 5.20 15.00 | 445-1303-2-ND 4,000 14.40/M C1608X7R2A472M 
100 10000pF +10% 0.8 96 5.67 16.37 | 445-1304-2-ND 4,000 15.72/M C1608X7R2A103K 
100 10000pF +20% 0.8 96 5.67 16.37 | 445-1305-2-ND 4,000 15.72/M C1608X7R2A103M 
100 22000pF +10% 0.8 1.28 7.57 21.83 | 445-2275-2-ND 4,000 21.00/M C1608X7R2A223K 
50 220pF +10% 0.8 51 3.03 8.74 | 445-1306-2-ND 4,000 8.39/M C1608X7R1H221K 
50 470pF +10% 0.8 51 3.03 8.74 | 445-1307-2-ND 4,000 8.39/M C1608X7R1H471K 
X7R 50 1000pF +10% 0.8 48 2.84 8.19 | 445-1308-2-ND 4,000 7.87/M C1608X7R1H102K 
50 2200pF +10% 0.8 51 3.03 8.74 | 445-1309-2-ND 4,000 8.39/M C1608X7R1H222K 
50 4700pF +10% 0.8 51 3.03 8.74 | 445-1310-2-ND 4,000 8.39/M C1608X7R1H472K 
50 10000pF +10% 0.8 48 2.84 8.19 | 445-1311-2-ND 4,000 7.87/M C1608X7R1H103K 
50 22000pF +10% 0.8 69 4.10 11.83 | 445-1312-2-ND 4,000 11.36/M C1608X7R1H223K 
50 47000pF +10% 0.8 1.01 5.99 17.29 | 445-1313-2-ND 4,000 16.60/M C1608X7R1H473K 
50 0.1pF +10% 0.8 | 445-1314-1-ND 1.12 6.62 19.11 | 445-1314-2-ND 4,000 18.35/M C1608X7R1H104K 
25 47000pF +10% 0.8 | 445-1315-1-ND 1.01 5.99 17.29 | 445-1315-2-ND 4,000 16.60/M C1608X7R1E473K 
25 0.1pF +10% 0.8 94 5.55 16.01 | 445-1316-2-ND 4,000 15.38/M C1608X7R1E104K 
16 0.1pF +10% 0.8 94 5.55 16.01 | 445-1317-2-ND 4,000 15.38/M C1608X7R1C104K 
16 0.22uF +10% 0.8 83 4.88 14.06 | 445-1318-2-ND 4,000 13.50/M C1608X7R1C224K 
16 1.0UF +10% 0.8 | 445-1604-1-ND 1.16 6.83 19.69 | 445-1604-2-ND 4,000 19.00/M C1608X7R1C105K 
16 1.0UF +10% 0.8 | 445-1416-1-ND 83 4.88 14.06 | 445-1416-2-ND 4,000 13.50/M C1608X5R1C105K 
10 0.22uF +10% 0.8 | 445-1319-1-ND 1.79 10.60 30.56 | 445-1319-2-ND 4,000 29.34/M C1608X5R1A224K 
10 0.47uF +10% 0.8 | 445-1320-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 445-1320-2-ND 4,000 45.00/M C1608X5R1A474K 
X5R 10 1.0UF +10% 0.8 | 445-1321- 2.20 13.00 37.50 | 445-1321-2-ND 4,000 36.00/M C1608X5R1A105K 
6.3 1.0uF +10% 0.8 | 445-1322-1-ND 2.20 13.00 37.50 _| 445-1322-2-ND 4,000 36.00/M C1608X5RO0J105K 
6.3 2.2UF +20% 0.8 | 445-1323-1-ND 3.04 17.94 51.75 | 445-1323-2-ND 4,000 49.68/M C1608X5R0J225M 
0603 6.3 4.7UF +20% 0.8 | 445-1417-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-1417-2-ND 4,000 54.00/M C1608X5R0J475M 
50 0.1pF +80/-20% | 0.8 | 445-1324-1-ND Al 2.41 6.94 | 445-1324-2-ND 4,000 6.66/M C1608Y5V1H104Z 
50 0.22uF +80/-20% | 0.8 | 445-3455-1-ND NEW! 83 4.88 14.06 | 445-3455-2-ND NEW! 4,000 14.00/M C1608Y5V1H224Z 
50 0.47uF +80/-20% | 0.8 | 445-3456-1-ND NEW! 83 4.88 14.06 | 445-3456-2-ND NEW! 4,000 14.00/M C1608Y5V1H474Z 
25 0.1pF +80/-20% | 0.8 | 445-1325-1-ND .30 1.76 5.06 | 445-1325-2-ND 4,000 4.86/M C1608Y5V1E104Z 
25 0.22uF +80/-20% | 0.8 | 445-3453-1-ND NEW! 66 3.90 11.25 | 445-3453-2-ND NEW! 4,000 11.00/M C1608Y5V1E224Z 
25 0.47uF +80/-20% | 0.8 | 445-3454-1-ND NEW! 77 4.55 13.13 | 445-3454-2-ND NE} 4,000 13.00/M C1608Y5V1E474Z 
Y5V 25 1.0pF +80/-20% | 0.8 | 445-3452-1-ND NEW! 77 4.55 13.13 | 445-3452-2-ND NEW! 4,000 13.00/M C1608Y5V1E105Z 
16 0.1pF +80/-20% | 0.8 33 1.95 5.63 | 445-1326-2-ND 4,000 5.40/M C1608Y5V1C104Z 
16 1.0pF +80/-20% | 0.8 66 3.90 11.25 | 445-1327-2-ND 4,000 10.80/M C1608Y5V1C105Z 
16 2.2uF +80/-20% | 0.8 1.10 6.50 18.75 | 445-3451-2-ND NEW! 4,000 18.00/M. C1608Y5V1C225Z 
10 1.0UF +80/-20% | 0.8 | 445-1328-1-ND 55 3.25 9.38 | 445-1328-2-ND 4,000 9.00/M C1608Y5V1A105Z 
10 2.2UF +80/-20% | 0.8 | 445-3450-1-ND NEW! 1.10 6.50 18.75 | 445-3450-2-ND NEW! 4,000 18.00/M C1608Y5V1A225Z 
6.3 4.7UF +80/-20% | 0.8 | 445-3449-1-ND NEW! 1.65 9.75 28.13 | 445-3449-2-ND NE! 4,000 27.00/M C1608Y5V0J475Z 
6.3 10pF +80/-20% | 0.8 | 445-3448-1-ND NEW! 2.20 13.00 37.50 | 445-3448-2-ND NEW! 4,000 36.00/M C1608Y5V0J106Z 
100 1000pF +10% 0.8 | 445-2507-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 445-2507-2-ND 4,000 22.00/M C1608X8R2A102K 
100 1500pF +10% 0.95 | 445-3427-1-ND NEW! 1.32 7.80 22.50 | 445-3427-2-ND NEW! 4,000 22.00/M C1608X8R2A152K 
100 2200pF +10% 0.8 | 445-2508-1-ND 1.32 7.80 22.50 | — = — C1608X8R2A222K 
100 3300pF +10% 0.95 | 445-3428-1-ND NEW! 1.32 7.80 22.50 | 445-3428-2-ND NEW! 4,000 22.00/M C1608X8R2A332K 
100 4700pF +10% 0.8 | 445-2509-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 445-2509-2-ND 4,000 22.00/M C1608X8R2A472K 
100 6800pF +10% 0.95 | 445-3429-1-ND NEW! 1.32 7.80 22.50 | 445-3429-2-ND NEW! 4,000 22.00/M C1608X8R2A682K 
100 0.01pF +10% 0.8 | 445-2510-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 445-2510-2-ND 4,000 22.00/M C1608X8R2A103K 
100 0.015yF +10% 0.8 | 445-2511-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 445-2511-2-ND 4,000 22.00/M C1608X8R2A153K 
50 1000pF +10% 0.8 | 445-2501-1-ND 1.16 6.83 19.69 | 445-2501-2-ND 4,000 19.00/M C1608X8R1H102K 
50 1500pF +10% 0.95 | 445-3422-1-ND NEW! 1.32 7.80 22.50 | 445-3422-2-ND NEW! 4,000 22.00/M C1608X8R1H152K 
X8R 50 2200pF +10% 0.8 | 445-2502-1-ND 1.16 6.83 19.69 | 445-2502-2-ND 4,000 19.00/M C1608X8R1H222K 
50 3300pF +10% 0.95 | 445-3424-1-ND NEW! 1.32 7.80 22.50 | 445-3424-2-ND NEW! 4,000 22.00/M C1608X8R1H332K 
50 4700pF +10% 0.8 | 445-2503-1-ND 1.16 6.83 19.69 | 445-2503-2-ND 4,000 19.00/M C1608X8R1H472K 
50 6800pF +10% 0.95 | 445-3426-1-ND NEW! 1.32 7.80 22.50 | 445-3426-2-ND NEW! 4,000 22.00/M C1608X8R1H682K 
50 15000pF +10% 0.95 | 445-3423-1-ND NEW! 1.32 7.80 22.50 | 445-3423-2-ND NE! 4,000 22.00/M C1608X8R1H153K 
50 33000pF +10% 0.95 1.16 6.83 19.69 | 445-3425-2-ND NEW! 4,000 19.00/M C1608X8R1H333K 
50 0.01pF +10% 0.8 | 445-2504-1-ND 1.16 6.83 19.69 | 445-2504-2-ND 4,000 19.00/M C1608X8R1H103K 
50 0.022uUF +10% 0.8 | 445-2505-1-ND 1.16 6.83 19.69 | 445-2505-2-ND 4,000 19.00/M C1608X8R1H223K 
50 0.047pF +10% 0.8 | 445-2506-1-ND 1.16 6.83 19.69 | 445-2506-2-ND 4,000 19.00/M C1608X8R1H473K 
25 68000pF +10% 0.95 | 445-3421-1-ND NEW! 1.32 7.80 22.50 | 445-3421-2-ND NEW! 4,000 22.00/M C1608X8R1E683K 
25 0.1pF +10% 0.8 1.16 6.83 19.69 | 445-2500-2-ND 4,000 19.00/M C1608X8R1E104K 
SL 10 15000pF 45% 0.5 6.60 39.00 112.50 | 445-2670-2-ND 4,000 108.00/M C1608SL1A153J 
10 22000pF 45% 0.5 6.60 39.00 112.50 | 445-2671-2-ND 4,000 108.00/M C1608SL1A223J 
50 10000pF +10% 0.7 3.52 20.81 60.02 | 445-1810-2-ND 4,000 57.62/M C1632X7R1H103K 
50 22000pF +10% 0.7 3.76 22.19 64.01 | 445-1811-2-ND 4,000 61.46/M C1632X7R1H223K 
50 47000pF +10% 0.7 3.99 23.58 68.03 | 445-1812-2-ND 4,000 65.31/M C1632X7R1H473K 
50 0.1pF +10% 0.7 4.23 24.97 72.02 | 445-1813-2-ND 4,000 69.14/M C1632X7R1H104K 
X7R 50 0.22uF +10% 1.15 4.46 26.36 76.03 _| 445-1814-2-ND 2,000 72.99/M C1632X7R1H224K 
0612 25 0.22uF +10% 0.7 4.23 24.97 72.02 | 445-1815-2-ND 4,000 69.14/M C1632X7R1E224K 
25 0.47pF +10% 1.45 4.69 27.74 80.03 | 445-1816-2-ND 2,000 76.83/M C1632X7R1E474K 
16 0.47uF +10% 0.7 4.46 26.36 76.03 | 445-1817-2-ND 4,000 72.99/M C1632X7R1C474K 
16 1.0uF +10% 1.15 5.87 34.68 100.03 _| 445-1818-2-ND 2,000 96.03/M C1632X7R1C105K 
10 1.0UF +10% 0.7 5.63 33.29 96.04 | 445-1819-2-ND 4,000 92.20/M C1632X5R1A105K 
X5R 10 2.2uUF +10% 1.45 7.04 41.61 120.04 | 445-1820-2-ND 2,000 115.24/M C1632X5R1A225K 
6.3 4.7UF +10% 1.3 82 4.87 14.04 | 445-1821-2-ND 2,000 13.48/M C1632X5ROJ475K 
250 1000pF +5% 0.85 1.60 9.46 27.28 | 445-2325-2-ND 4,000 26.00/M C2012C0G2E102J 
250 1500pF 45% 0.85 1.92 11.35 32.74 | 445-2326-2-ND 4,000 31.00/M C2012C0G2E152J 
250 2200pF 45% 1.25 2.24 13.24 38.19 | 445-2327-2-ND 2,000 37.00/M C2012C0G2E222J 
250 2700pF 45% 1.25 2.40 14.19 40.93 | 445-2328-2-ND 2,000 39.00/M C2012C0G2E272J 
100 1000pF 45% 0.6 1.20 7.09 20.46 | 445-2320-2-ND 4,000 20.00/M C2012C0G2A102J 
100 1500pF +5% 0.6 1.44 8.52 24.56 | 445-2321-2-ND 4,000 24.00/M C2012C0G2A152J) 
100 2200pF 45% 0.85 | 445-2322-1-ND 1.76 10.41 30.02 | 445-2322-2-ND 4,000 29.00/M C2012C0G2A222J 
100 3300pF 45% 1.25 | 445-2323-1-ND 2.08 12.30 35.48 | 445-2323-2-ND 2,000 34.00/M C2012C0G2A332J) 
100 4700pF 45% 1.25 | 445-2324-1-ND 2.40 14.19 40.93 | 445-2324-2-ND 2,000 39.00/M C2012C0G2A472J 
50 100pF +5% 0.6 | 445-1329-1-ND 1.09 6.42 18.51 | 445-1329-2-ND 4,000 17.77/M C2012COG1H101J 
50 1000pF 45% 0.6 | 445-1330-1-ND 2.13 12.61 36.38 | 445-1330-2-ND 4,000 34.92/M C2012C0G1H102J 
50 1200pF 45% 0.6 | 445-2681-1-ND 1.54 9.10 26.25 | 445-2681-2-ND 4,000 25.00/M C2012C0G1H122J 
0805 CoG 50 1500pF +5% 0.6 | 445-1331-1-ND 1.55 9.15 26.38 | 445-1331-2-ND 4,000 25.33/M C2012C0G1H152J 
(NPO) 50 1800pF 45% 0.6 | 445-2682-1-ND 1.87 11.05 31.88 | 445-2682-2-ND 4,000 31.00/M C2012C0G1H182J 
50 2200pF 45% 0.6 | 445-1332-1-ND 1.97 11.67 33.66 | 445-1332-2-ND 4,000 32.31/M C2012C0G1H222J 
50 2700pF 45% 0.6 | 445-1600-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 445-1600-2-ND 2,000 45.00/M C2012C0G1H272J 
50 3300pF 45% 0.6 | 445-1333-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 445-1333-2-ND 2,000 45.00/M C2012C0G1H332J 
50 3900pF 45% 0.85 | 445-2683-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-2683-2-ND 4,000 54.00/M C2012C0G1H392J 
50 4700pF 45% 0.85 | 445-1334-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-1334-2-ND 4,000 54.00/M C2012C0G1H472J 
50 5600pF 45% 0.85 | 445-2684-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 445-2684-2-ND 4,000 63.00/M C2012COG1H562J 
50 6800pF +5% 1.25 3.85 22.75 65.63 | 445-1335-2-ND 2,000 63.00/M C2012CO0G1H682J 
50 8200pF 45% 1.25 4.40 26.00 75.00 | 445-2685-2-ND 2,000 72.00/M C2012C0G1H822J 
50 10000pF 45% 1.25 7.47 44.14 127.31 | 445-1336-2-ND 2,000 122.22/M C2012C0G1H103J 
25 3900pF 45% 0.6 3.30 19.50 56.25 | 445-2676-2-ND 4,000 54.00/M C2012C0G1E392J) 
25 4700pF 45% 0.6 | 445-2677-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-2677-2-ND 4,000 54.00/M C2012C0G1E472J 
25 5600pF 45% 0.6 | 445-2678-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 445-2678-2-ND 4,000 63.00/M C2012COG1E562J 
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Cut Tape Pricing Tape and Reel TDK 
Size Type Capacitance | Tolerance \ 10 100 500 Qty. Pricing Part No. 
25 6800pF 45% 0.6 | 445-2679-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 445-2679-2-ND 4,000 63.00/M C2012C0G1E682J) 
25 8200pF 45% 0.6 | 445-2680-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 445-2680-2-ND 4,000 72.00/M C2012C0G1E822J) 
COG 25 10000pF 45% 0.6 | 445-2672-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 445-2672-2-ND 4,000 72.00/M C2012C0G1E103J 
(NPO) 25 15000pF 45% 0.85 | 445-2673-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-2673-2-ND 4,000 108.00/M C2012C0G1E153J 
25 22000pF 45% 1.25 | 445-2674-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-2674-2-ND 2,000 108.00/M C2012C0G1E223J 
25 33000pF 45% 1.25 | 445-2675-1-ND 8.80 52.00 150.00 _| 445-2675-2-ND 2,000 144.00/M C2012C0G1E333J 
250 1000pF +10% 0.85 | 445-2277-1-ND 1.28 7.57 21.83 | 445-2277-2-ND 4,000 21.00/M C2012X7R2E102K 
250 2200pF +10% 0.85 | 445-2278-1-ND 1.60 9.46 27.28 | 445-2278-2-ND 4,000 26.00/M C2012X7R2E222K 
250 4700pF +10% 0.85 | 445-2279-1-ND 1.60 9.46 27.28 | 445-2279-2-ND 4,000 26.00/M C2012X7R2E472K 
250 10000pF +10% 1.25 | 445-2280-1-ND 2.40 14.19 40.93 | 445-2280-2-ND 2,000 39.00/M C2012X7R2E103K 
250 22000pF +10% 1,25 2.40 14.19 40.93 | 445-2281-2-ND 2,000 39.00/M C2012X7R2E223K 
100 1000pF +10% 0.85 1.25 7.38 21.28 | 445-1337-2-ND 4,000 20.43/M C2012X7R2A102K 
100 1000pF +20% 0.85 91 5.40 15.56 | 445-1338-2-ND 4,000 14.94/M C2012X7R2A102M 
100 2200pF +10% 0.85 88 5.20 15.00 | 445-1339-2-ND 4,000 14.40/M C2012X7R2A222K 
100 2200pF +20% 0.85 1.15 6.81 19.65 | 445-1340-2-ND 4,000 18.87/M C2012X7R2A222M 
100 4700pF +10% 0.85 99 5.85 16.88 | 445-1341-2-ND 4,000 16.20/M C2012X7R2A472K 
100 4700pF +20% 0.85 1.19 7.02 20.25 | 445-1342-2-ND 4,000 19.44/M C2012X7R2A472M 
100 10000pF +10% 0.85 1.25 7.38 21.28 | 445-1343-2-ND 4,000 20.43/M C2012X7R2A103K 
100 10000pF +20% 0.85 1.16 6.83 19.69 | 445-1344-2-ND 4,000 18.90/M C2012X7R2A103M 
100 22000pF +10% 1.25 1.44 8.52 24.56 | 445-1345-2-ND 2,000 23.58/M C2012X7R2A223K 
100 22000pF +20% 1.25 1.32 7.80 22.50 | 445-1346-2-ND 2,000 21.60/M C2012X7R2A223M 
X7R 100 47000pF +10% 1.25 3.20 18.92 54.56 | 445-2276-2-ND 2,000 52.00/M C2012X7R2A473K 
100 0.1pF +10% 1.25 4.48 26.48 76.39 | 445-1418-2-ND 2,000 73.33/M C2012X7R2A104K 
50 1000pF +10% 0.6 83 4.90 14.14 | 445-1347-2-ND 4,000 13.58/M C2012X7R1H102K 
50 10000pF +10% 0.6 | 445-1348-1-ND 15 4.41 12.73 | 445-1348-2-ND 4,000 12.23/M C2012X7R1H103K 
50 0.1pF +10% 0.85 | 445-1349-1-ND 1.58 9.33 26.93 | 445-1349-2-ND 2,000 25.85/M C2012X7R1H104K 
50 0.22uF +10% 1.25 | 445-1350-1-ND 2.29 13.56 39.11 | 445-1350-2-ND 2,000 37.55/M C2012X7R1H224K 
25 0.1pF +10% 0.85 | 445-1351- 1.58 9.33 26.93 | 445-1351-2-ND 2,000 25.85/M C2012X7R1E104K 
25 0.22uF +10% 1.25 | 445-1352-1-ND 2.29 13.56 39.11 | 445-1352-2-ND 2,000 37.55/M C2012X7R1E224K 
25 0.47uF +10% 1.25 | 445-1353-1-ND 3.41 20.18 58.20 | 445-1353-2-ND 2,000 55.87/M C2012X7R1E474K 
25 1.0uUF +10% 1.25 | 445-1354-1-ND 5.94 35.10 101.25 | 445-1354-2-ND 2,000 97.20/M C2012X7R1E105K 
16 0.22uF +10% 1.25 | 445-1355-1-ND 2.29 13.56 39.11 | 445-1355-2-ND 2,000 37.55/M C2012X7R1C224K 
16 0.33yF +10% 1.25 | 445-1356- 3.20 18.92 54.56 | 445-1356-2-ND 2,000 52.38/M C2012X7R1C334K 
16 0.47pF +10% 1.25 | 445-1357-1-ND 3.41 20.18 58.20 | 445-1357-2-ND 2,000 55.87/M C2012X7R1C474K 
16 1.0UF +10% 1.25 | 445-1358-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 445-1358-2-ND 2,000 55.80/M C2012X7R1C105K 
16 2.2uUF +10% 1.25 | 445-1420-1-ND 5.98 35.35 101.98 | 445-1420-2-ND 2,000 97.90/M C2012X7R1C225K 
10 1.0UF +10% 0.85 | 445-1359-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 445-1359-2-ND 2,000 55.80/M C2012X7R1A105K 
0805 10 4.7UF +20% 1.25 | 445-1605-1-ND 6.00 35.43 102.19 | 445-1605-2-ND 2,000 98.10/M C2012X7R1A475M 
25 1.0uF +10% 1.25 | 445-1419-1-ND 4.01 23.67 68.27 | 445-1419-2-ND 2,000 65.54/M C2012X5R1E105K 
10 1.0UF +10% 0.85 | 445-1587-1-ND 3.41 20.15 58.13 | 445-1587-2-ND 4,000 55.80/M C2012X5R1A105K/0.85 
10 2.2uUF +10% 0.85 | 445-1588-1-ND 7.48 44.20 127.50 | 445-1588-2-ND 4,000 122.40/M C2012X5R1A225K/0.85 
6.3 4.7UF +10% 0.85 | 445-3439-1-ND NEW! 5.50 32.50 93.75 | 445-3439-2-ND NEW! 4,000 90.00/M C2012X5R0J475K/0.85 
X5R 6.3 4.7UF +20% 0.85 | 445-3440-1-ND NEW! 5.50 32.50 93.75 | 445-3440-2-ND NEW! 4,000 90.00/M C2012X5R0J475M/0.85 
6.3 4.7UF +10% 1.25 | 445-1421-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 445-1421-2-ND 2,000 90.00/M C2012X5RO0J475K 
6.3 4.7UF +20% 1.25 | 445-1362-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 445-1362-2-ND 2,000 90.00/M C2012X5R0J475M 
6.3 10pF +20% 1.25 | 445-1363-1-ND 7.02 41.47 119.63 | 445-1363-2-ND 2,000 114.84/M C2012X5ROJ106M 
6.3 22uF +20% 1.25 | 445-1422-1-ND 9.90 58.50 168.75 | 445-1422-2-ND 2,000 162.00/M C2012X5RO0J226M 
50 0.10pF +80/-20% | 0.60 | 445-3462-1-ND NEW! 66 3.90 11.25 | 445-3462-2-ND NEW! 4,000 11.00/M C2012Y5V1H104Z/0.60 
50 1.0UF +80/-20% | 0.85 | 445-3463-1-ND NEW! 99 5.85 16.88 | 445-3463-2-ND NEW! 4,000 16.00/M C2012Y5V1H105Z/0.85 
50 1.0UF +80/-20% | 1.25 | 445-1364-1-ND 99 5.85 16.88 | 445-1364-2-ND 2,000 16.20/M C2012Y5V1H105Z 
50 2.2UF +80/-20% | 1.25 | 445-3464-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 | 445-3464-2-ND NEW! 2,000 54.00/M C2012Y5V1H225Z 
25 1.0uF +80/-20% | 0.85 | 445-1590-1-ND 99 5.85 16.88 | 445-1590-2-ND 4,000 16.20/M C2012Y5V1E105Z/0.85 
25 2.2UF +80/-20% | 1.25 | 445-1366-1-ND 2.20 13.00 37.50 | 445-1366-2-ND 2,000 36.00/M C2012Y5V1E225Z 
25 4.7UF +80/-20% | 1.25 2.75 16.25 46.88 | 445-3461-2-ND NEW! 2,000 45.00/M C2012Y5V1E475Z 
16 1.0UF +80/-20% | 0.85 | 445-1589-1-ND 99 5.85 16.88 | 445-1589-2-ND 4,000 16.20/M C2012Y5V1C105Z/0.85 
Y5vV 16 2.2UF +80/-20% | 0.85 | 445-3459-1-ND NEW! 1.32 7.80 22.50 | 445-3459-2-ND NEW! 4,000 22.00/M C2012Y5V1C225Z/0.85 
16 2.2uUF +80/-20% | 1.25 | 445-1368-1-ND 1.32 7.80 22.50 | 445-1368-2-ND 2,000 21.60/M C2012Y5V1C225Z 
16 4.7UF +80/-20% | 0.85 | 445-3460-1-ND NEW! 2.75 16.25 46.88 | 445-3460-2-ND NEW! 4,000 45.00/M C2012Y5V1C475Z/0.85 
16 4.7UF +80/-20% | 1.25 | 445-1369-1-ND 2.75 16.25 46.88 | 445-1369-2-ND 2,000 45.00/M C2012Y5V1C475Z 
16 10pF +80/-20% | 1.25 | 445-3458-1-ND NEW! 2.97 17.55 50.63 | 445-3458-2-ND NEW! 2,000 49.00/M C2012Y5V1C106Z 
10 4.7UF +80/-20% | 0.85 | 445-3457-1-ND NEW! 1.27 7.48 21.56 | 445-3457-2-ND NEW! 4,000 21.00/M C2012Y5V1A475Z/0.85 
10 4.7uUF +80/-20% | 1.25 | 445-1370-1-ND 1.27 7.48 21.56 | 445-1370-2-ND 2,000 20.70/M C2012Y5V1A475Z 
10 10pF +80/-20% | 1.25 | 445-1371-1-ND 2.53 14.95 43.13 | 445-1371-2-ND 2,000 41.40/M C2012Y5V1A106Z 
6.3 10pF +80/-20% | 1.25 | 445-1372-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 445-1372-2-ND 2,000 28.80/M C2012Y5V0J106Z 
6.3 22uF +80/-20% | 1.25 | 445-1373-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 445-1373-2-ND 2,000 90.00/M C2012Y5V0J226Z 
100 22000pF +10% 1.25 | 445-2515-1-ND 2.48 14.63 42.19 | 445-2515-2-ND 2,000 41.00/M C2012X8R2A223K 
50 68000pF +10% 1.45 | 445-3431-1-ND NEW! 2.20 13.00 37.50 | 445-3431-2-ND NEW! 2,000 36.00/M C2012X8R1H683K 
x8R 50 0.10pF +10% 1.25 | 445-2514-1-ND 1.65 9.75 28.13 | 445-2514-2-ND 2,000 27.00/M C2012X8R1H104K 
25 0.15yF +10% 1.45 | 445-3430-1-ND NEW! 5.50 32.50 93.75 | 445-3430-2-ND NEW! 4,000 90.00/M C2012X8R1E154K 
25 0.22uF +10% 1.25 | 445-2512-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-2512-2-ND 2,000 54.00/M C2012X8R1E224K 
25 0.33yF +10% 1.25 | 445-2513-1-ND 3.30 19.50 56.25 | 445-2513-2-ND 2,000 54.00/M C2012X8R1E334K 
10 33000pF 45% 0.6 | 445-2687-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 445-2687-2-ND 4,000 180.00/M C2012SL1A333J 
SL 10 47000pF +5% 0.85 | 445-2688-1-ND 11.00 65.00 187.50 | 445-2688-2-ND 4,000 180.00/M C2012SL1A473J 
10 68000pF 45% 1.25 | 445-2689-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 445-2689-2-ND 2,000 216.00/M C2012SL1A683J 
10 0.1pF +5% 1.25 | 445-2686-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 445-2686-2-ND 2,000 216.00/M C2012SL1A104J 
630 100pF +5% 0.6 | 445-2336-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2336-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J101J 
630 150pF 45% 0.6 | 445-2337-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2337-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J151J 
630 220pF 45% 0.6 | 445-2338-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2338-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J221J 
630 330pF 45% 0.6 | 445-2339-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2339-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J331J 
630 470pF +5% 0.85 _| 445-2340-1-ND 3.20 18.92 54.56 _| 445-2340-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J471J 
630 680pF +5% 0.85 3.20 18.92 54.56 | 445-2341-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J681J 
630 1000pF 45% 0.85 3.20 18.92 54.56 | 445-2342-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2J102J 
630 1500pF 45% 1.15 4.00 23.65 68.21 | 445-2343-2-ND 2,000 65.00/M C3216C0G2J152J 
630 2200pF 45% 1:15 4.80 28.37 81.84 | 445-2344-2-ND 2,000 79.00/M C3216C0G2J222J 
630 3300pF 45% 1.6 5.60 33.10 95.49 | 445-2345-2-ND 2,000 92.00/M C3216C0G2J332J 
250 3300pF 45% 0.85 3.20 18.92 54.56 | 445-2332-2-ND 4,000 52.00/M C3216C0G2E332J) 
250 4700pF 45% 1.15 4.80 28.37 81.84 | 445-2333-2-ND 2,000 79.00/M C3216C0G2E472J 
250 6800pF 45% 1.6 6.40 37.83 109.13 | 445-2334-2-ND 2,000 105.00/M C3216C0G2E682J) 
coG 250 8200pF 45% 1.6 7.20 42.56 122.78 | 445-2335-2-ND 2,000 118.00/M C3216C0G2E822J 
1206 (NPO) 100 4700pF 45% 0.85 4.00 23.65 68.21 | 445-2329-2-ND 4,000 65.00/M C3216C0G2A472J 
100 6800pF 45% 1.15 5.60 33.10 95.49 | 445-2330-2-ND 2,000 92.00/M C3216COG2A682J) 
100 10000pF 45% 1.15 6.40 37.83 109.13 | 445-2331-2-ND 2,000 105.00/M C3216C0G2A103J 
50 4700pF 45% 0.6 4.27 25.22 72.75 | 445-1374-2-ND 4,000 69.84/M C3216C0G1H472J 
50 10000pF 45% 0.85 5.50 32.50 93.75 | 445-1375-2-ND 2,000 90.00/M C3216C0G1H103J 
50 15000pF +5% 1.15 | 445-2698-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 445-2698-2-ND 2,000 144.00/M C3216C0G1H153J 
50 22000pF 45% 1.15 | 445-1376-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 445-1376-2-ND 2,000 144.00/M C3216C0G1H223J 
50 33000pF 45% 1.6 | 445-2699-1-ND 12.10 71.50 206.25 | 445-2699-2-ND 2,000 198.00/M C3216C0G1H333J 
25 8200pF 45% 0.6 | 445-2697-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 445-2697-2-ND 4,000 90.00/M C3216C0G1E822J) 
25 10000pF 45% 0.6 | 445-2690-1-ND 5.50 32.50 93.75 | 445-2690-2-ND 4,000 90.00/M C3216C0G1E103J 
25 15000pF 45% 0.6 | 445-2692-1-ND 8.80 52.00 150.00 _| 445-2692-2-ND 4,000 144.00/M C3216C0G1E153J 
25 22000pF 45% 0.6 | 445-2693-1-ND 8.80 52.00 150.00 | 445-2693-2-ND 4,000 144.00/M C3216C0G1E223J 
25 33000pF 45% 0.85 | 445-2694-1-ND 12.10 71.50 206.25 | 445-2694-2-ND 4,000 198.00/M C3216C0G1E333J 
25 47000pF 45% 1.15 | 445-2695-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 445-2695-2-ND 2,000 234.00/M C3216C0G1E473J 
25 68000pF 45% 1.6 | 445-2696-1-ND 14.30 84.50 243.75 | 445-2696-2-ND 2,000 234.00/M C3216C0G1E683J 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
630 1000pF +10% 1.15 | 445-2288-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2288-2-ND 2,000 65.00/M C3216X7R2J102K 
630 2200pF +10% 1.15 | 445-2289-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2289-2-ND 2,000 65.00/M C3216X7R2J222K 
630 4700pF +10% 1.15 | 445-2290-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2290-2-ND 2,000 65.00/M C3216X7R2J472K 
630 10000pF +10% 1.15 | 445-2291-1-ND 4.80 28.37 81.84 | 445-2291-2-ND 2,000 79.00/M C3216X7R2J103K 
630 22000pF +10% 1.3. | 445-2292-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 445-2292-2-ND 2,000 105.00/M C3216X7R2J223K 
250 22000pF +10% 1.15 | 445-2285-1-ND 3.20 18.92 54.56 | 445-2285-2-ND 2,000 52.00/M C3216X7R2E223K 
250 47000pF +10% 1.6 | 445-2286-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2286-2-ND 2,000 65.00/M C3216X7R2E473K 
250 0.1pF +10% 1.6 | 445-2287-1-ND 4.80 28.37 81.84 | 445-2287-2-ND 2,000 79.00/M C3216X7R2E104K 
100 47000pF +10% 1.15 | 445-2282-1-ND 4.00 23.65 68.21 | 445-2282-2-ND 2,000 65.00/M C3216X7R2A473K 
100 0.1pF +10% 1.6 | 445-1377-1-ND 6.94 40.98 118.22 | 445-1377-2-ND 2,000 113.49/M C3216X7R2A104K 
100 0.1pF +20% 1.6 | 445-1378-1-ND 6.50 38.41 110.79 | 445-1378-2-ND 2,000 106.36/M C3216X7R2A104M 
100 0.22uF +10% 1.15 | 445-2283-1-ND 6.40 37.83 109.13 | 445-2283-2-ND 2,000 105.00/M C3216X7R2A224K 
X7R 100 0.47pF +10% 1.6 | 445-2284-1-ND 8.00 47.29 136.41 | 445-2284-2-ND 2,000 131.00/M C3216X7R2A474K 
50 0.22uF +10% 1.6 | 445-1379-1-ND 3.52 20.81 60.02 | 445-1379-2-ND 2,000 57.62/M C3216X7R1H224K 
50 0.47uF +10% 1.6 | 445-1380-1-ND 4.32 25.54 73.67 _| 445-1380-2-ND 2,000 70.72/M C3216X7R1H474K 
50 1.0UF +10% 1.6 | 445-1423-1-ND 4.11 24.31 70.13 | 445-1423-2-ND 2,000 67.32/M C3216X7R1H105K 
25 1.0UF +10% 0.85 | 445-1592-1-ND 4.11 24.31 70.13 | 445-1592-2-ND 4,000 67.32/M C3216X7R1E105K/0.85 
25 2.2UF +10% 1.6 | 445-1382-1-ND 6.63 39.17 112.99 | 445-1382-2-ND 2,000 108.47/M C3216X7R1E225K 
25 4.7UF +10% 1.6 | 445-1606-1-ND 5.99 35.37 102.04 | 445-1606-2-ND 2,000 97.96/M C3216X7R1E475K 
25 4.7uUF +20% 1.6 | 445-1424-1-ND 12.56 74.21 214.07 _| 445-1424-2-ND 2,000 205.51/M C3216X7R1E475M 
16 1.0UF +10% 0.85 | 445-1591-1-ND 3.85 22.75 65.63 | 445-1591-2-ND 4,000 63.00/M C3216X7R1C105K/0.85 
16 2.2uUF +10% 1.6 | 445-1384-1-ND 7.98 47.16 136.05 | 445-1384-2-ND 2,000 130.61/M C3216X7R1C225K 
16 4.7UF +10% 1.6 | 445-1385-1-ND 12.77 75.46 217.67 | 445-1385-2-ND 2,000 208.96/M C3216X7R1C475K 
16 4.7UF +20% 1.6 | 445-1425-1-ND 11.85 70.01 201.96 | 445-1425-2-ND 2,000 193.88/M C3216X7R1C475M 
1206 16 10pF +20% 1.6 | 445-1601-1-ND 8.45 49.93 144.04 | 445-1601-2-ND 2,000 138.28/M C3216X7R1C106M 
10 10pF +20% 1.6 | 445-1602-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 445-1602-2-ND 2,000 243.00/M C3216X7R1A106M 
16 10pF +20% 1.6 | 445-1426-1-ND 12.67 74.88 216.00 | 445-1426-2-ND 2,000 207.36/M C3216X5R1C106M 
10 4.7UF +10% 1.6 | 445-1386-1-ND 10.46 61.79 178.24 | 445-1386-2-ND 2,000 171.11/M C3216X5R1A475K 
10 10pF +20% 1.6 | 445-1387-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 445-1387-2-ND 2,000 81.00/M C3216X5R1A106M 
X5R 6.3 10pF +10% 1.6 | 445-1388-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 445-1388-2-ND 2,000 81.00/M C3216X5ROJ106K 
6.3 10uF +20% 1.6 | 445-1389-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 445-1389-2-ND 2,000 81.00/M C3216X5ROJ106M 
6.3 22uF +20% 1.6 | 445-1427-1-ND 19.80 117.00 337.50 | 445-1427-2-ND 2,000 324.00/M C3216X5ROJ226M 
6.3 47uF +20% 1.6 | 445-1428-1-ND 39.60 234.00 675.00 | 445-1428-2-ND 2,000 648.00/M C3216X5ROJ476M 
50 4.7UF +80/-20% 1.6 | 445-3472-1-ND NEW! 3.85 22.75 65.63 | 445-3472-2-ND NEW! 2,000 63.00/M C3216Y5V1H475Z 
25 4.7UF +80/-20% | 0.85 | 445-3470-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 | 445-3470-2-ND NE! 4,000 54.00/M C3216Y5V1E475Z/0.85 
25 4.7UF +80/-20% | 1.15 | 445-3471-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 | 445-3471-2-ND NE! 2,000 54.00/M C3216Y5V1E475Z/1.15 
25 10pF +80/-20% 1.6 | 445-3469-1-ND NEW! 3.30 19.50 56.25 | 445-3469-2-ND NEW! 2,000 54.00/M C3216Y5V1E106Z 
16 4.7UF +80/-20% | 0.85 | 445-1594-1-ND 2.97 17.55 50.63 | 445-1594-2-ND 4,000 48.60/M C3216Y5V1C475Z/0.85 
16 4.7UF +80/-20% | 1.15 | 445-3467-1-ND NEW! 2.97 17.55 50.63 | 445-3467-2-ND NEW! 2,000 49.00/M C3216Y5V1C475Z/1.15 
Y5V 16 4.7UF +80/-20% | 1.30 | 445-3468-1-ND NEW! 2.97 17.55 50.63 | 445-3468-2-ND NEW! 2,000 49.00/M C3216Y5V1C475Z/1.30 
16 10pF +80/-20% 1.6 | 445-1391-1-ND 2.42 14.30 41.25 | 445-1391-2-ND 2,000 39.60/M C3216Y5V1C106Z 
16 22uF +80/-20% 1.6 | 445-3466-1-ND NEW! 7.15 42.25 121.88 | 445-3466-2-ND NEW! 2,000 117.00/M C3216Y5V1C226Z 
10 10uF +80/-20% | 0.85 | 445-1593-1-ND 1.76 10.40 30.00 | 445-1593-2-ND 4,000 28.80/M C3216Y5V1A106Z/0.85 
10 10pF +80/-20% | 1.15 | 445-3465-1-ND NEW! 1.76 10.40 30.00 | 445-3465-2-ND NEW! 2,000 29.00/M C3216Y5V1A106Z/1.15 
10 22uF +80/-20% 1.6 | 445-1393-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 445-1393-2-ND 2,000 99.00/M C3216Y5V1A226Z 
6.3 47uF +80/-20% 1.6 | 445-1394-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 445-1394-2-ND 2,000 360.00/M C3216Y5V0J476Z 
100 33000pF +10% 1.8 | 445-3436-1-ND NEW! 6.60 39.00 112.50 | 445-3436-2-ND NEW! 4,000 108.00/M C3216X8R2A333K 
100 68000pF +10% 1.8 | 445-3437-1-ND NEW! 6.60 39.00 112.50 | 445-3437-2-ND NEW! 2,000 108.00/M C3216X8R2A683K 
100 0.047uF +10% 0.85 | 445-2520-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-2520-2-ND 4,000 108.00/M C3216X8R2A473K 
100 0.10pF +10% 1.15 6.60 39.00 112.50 | 445-2521-2-ND 2,000 108.00/M C3216X8R2A104K 
100 0.15yF +10% 1.6 | 445-2522-1-ND 6.60 39.00 112.50 _| 445-2522-2-ND 2,000 108.00/M C3216X8R2A154K 
50 0.15yF +10% 1.8 | 445-3434-1-ND NEW! 8.80 52.00 150.00 | 445-3434-2-ND NEW! 4,000 144.00/M C3216X8R1H154K 
x8R 50 0.22uF +10% 1.15 | 445-2518-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-2518-2-ND 2,000 108.00/M C3216X8R1H224K 
50 0.33pF +10% 1.8 6.60 39.00 112.50 | 445-3435-2-ND NEW! 2,000 108.00/M C3216X8R1H334K 
50 0.47uF +10% 1.6 | 445-2519-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-2519-2-ND 2,000 108.00/M C3216X8R1H474K 
25 0.33uF +10% 1.8 | 445-3432-1-ND NEW! 6.60 39.00 112.50 _| 445-3432-2-ND NEW! 4,000 108.00/M C3216X8R1E334K 
25 0.47pF +10% 0.85 | 445-2516-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-2516-2-ND 4,000 108.00/M C3216X8R1E474K 
25 0.68yUF +10% 1.8 | 445-3433-1-ND NEW! 6.60 39.00 112.50 | 445-3433-2-ND NEW! 2,000 108.00/M C3216X8R1E684K 
25 1.0UF +10% 1.6 | 445-2517-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-2517-2-ND 2,000 108.00/M C3216X8R1E105K 
SL 10 0.15yF 45% 1.15 | 445-2700-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 445-2700-2-ND 2,000 270.00/M C3216SL1A154J 
10 0.22uF 45% 1.6 | 445-2701-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 445-2701-2-ND 2,000 270.00/M C3216SL1A224J 
630 4700pF +5% 1.6 | 445-2352-1-ND 24.01 141.86 409.22 | 445-2352-2-ND 2,000 393.00/M C3225C0G2J472J 
630 6800pF 45% 2.0 | 445-2353-1-ND 24.01 141.86 409.22 | 445-2353-2-ND 1,000 393.00 C3225C0G2J682J 
250 10000pF 45% 1.6 | 445-2350-1-ND 32.01 189.15 545.63 | 445-2350-2-ND 2,000 524.00/M C3225C0G2E103J 
250 15000pF 45% 2.0 | 445-2351-1-ND 32.01 189.15 545.63 | 445-2351-2-ND 1,000 524.00 C3225C0G2E153J 
100 15000pF 45% 1.25 | 445-2346-1-ND 24.01 141.86 409.22 | 445-2346-2-ND 2,000 393.00/M C3225C0G2A153J 
coG 100 22000pF 45% 1.6 | 445-2347-1-ND 24.01 141.86 409.22 | 445-2347-2-ND 2,000 393.00/M C3225C0G2A223J) 
(NPO) 100 33000pF 45% 2.0 | 445-2348-1-ND 32.01 189.15 545.63 | 445-2348-2-ND 1,000 524.00 C3225C0G2A333Jd 
100 47000pF 45% 2.3 | 445-2349-1-ND 32.01 189.15 545.63 | 445-2349-2-ND 1,000 524.00 C3225C0G2A473J 
50 22000pF 45% 1.25 | 445-2703-1-ND 22.00 130.00 375.00 | 445-2703-2-ND 2,000 360.00/M C3225C0G1H223J 
50 33000pF 45% 1.25 | 445-2704-1-ND 27.50 162.50 468.75 | 445-2704-2-ND 2,000 450.00/M C3225C0G1H333J 
50 47000pF 45% 2.0 | 445-2705-1-ND 27.50 162.50 468.75 | 445-2705-2-ND 1,000 450.00 C3225C0G1H473J 
50 68000pF 45% 2.0 | 445-2706-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 445-2706-2-ND 1,000 540.00 C3225C0G1H683J 
50 0.1pF 45% 2.5 | 445-2702-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 445-2702-2-ND 1,000 540.00 C3225C0G1H104J 
630 47000pF +10% 2.0 | 445-2297-1-ND 12.80 75.66 218.25 | 445-2297-2-ND 1,000 210.00 C3225X7R2J473K 
250 0.1pF +10% 2.0 | 445-2295-1-ND 9.60 56.75 163.69 | 445-2295-2-ND 1,000 157.00 C3225X7R2E104K 
250 0.22uF +10% 2.0 | 445-2296-1-ND 12.80 75.66 218.25 | 445-2296-2-ND 1,000 210.00 C3225X7R2E224K 
100 0.47uF +20% 2.0 | 445-1395-1-ND 21.13 124.84 360.11 | 445-1395-2-ND 1,000 345.71 C3225X7R2A474M 
100 0.47uF +10% 2.0 | 445-2293-1-ND 12.80 75.66 218.25 | 445-2293-2-ND 1,000 210.00 C3225X7R2A474K 
100 1.0uF +20% 2.0 | 445-1429-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 445-1429-2-ND 1,000 270.00 C3225X7R2A105M 
100 1.0UF +10% 2.0 | 445-2294-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 445-2294-2-ND 1,000 270.00 C3225X7R2A105K 
4210 50 1.0UF +10% 1.6 | 445-1430-1-ND 10.89 64.35 185.63 | 445-1430-2-ND 1,000 178.20 C3225X7R1H105K 
X7R 50 1.0UF +20% 1.6 | 445-1396-1-ND 10.67 63.05 181.88 | 445-1396-2-ND 1,000 174.60 C3225X7R1H105M 
50 2.2uF +10% 2.5 | 445-1431-1-ND 11.88 70.20 202.50 | 445-1431-2-ND 1,000 194.40 C3225X7R1H225K 
50 3.3pF +20% 2.5 | 445-1432-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 445-1432-2-ND 1,000 243.00 C3225X7R1H335M 
25 2.2uUF +20% 1.6 | 445-1397-1-ND 17.93 105.92 305.55 | 445-1397-2-ND 1,000 293.33 C3225X7R1E225M 
25 4.7UF +10% 2.0 | 445-1433-1-ND 21.56 127.41 367.54 | 445-1433-2-ND 1,000 352.84 C3225X7R1E475K 
25 4.7UF +20% 2.0 | 445-1398-1-ND 21.56 127.41 367.54 | 445-1398-2-ND 1,000 352.84 C3225X7R1E475M 
25 10uF +20% 2.5 | 445-1434-1-ND 23.96 141.57 408.38 | 445-1434-2-ND 1,000 392.04 C3225X7R1E106M 
16 4.7UF +10% 1.6 19.38 114.54 330.41 | 445-1435-2-ND 2,000 317.20/M C3225X7R1C475K 
16 10pF +20% 2.0 | 445-1399-1-ND 16.42 97.05 279.94 | 445-1399-2-ND 1,000 268.74 C3225X7R1C106M 
16 10pF +20% 2.0 | 445-1400-1-ND 16.42 97.05 279.94 | 445-1400-2-ND 1,000 268.74 C3225X5R1C106M 
16 22uF +20% 2.5 | 445-1436-1-ND 14.85 87.75 253.13 | 445-1436-2-ND 1,000 243.00 C3225X5R1C226M 
10 10pF +10% 2.0 17.33 102.38 295.31 | 445-1401-2-ND 1,000 283.50 C3225X5R1A106K 
10 10pF +20% 2.0 | 445-1402-1-ND 18.15 107.25 309.38 | 445-1402-2-ND 1,000 297.00 C3225X5R1A106M 
XSR 10 22uF +20% 2.3 | 445-1403-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 445-1403-2-ND 1,000 540.00 C3225X5R1A226M 
6.3 22uUF +20% 2.0 | 445-1595-1-ND 27.50 162.50 468.75 | 445-1595-2-ND 1,000 450.00 C3225X5RO0J226M/2.00 
6.3 47uF +20% 2.5 | 445-1405-1-ND 44.00 260.00 750.00 | 445-1405-2-ND 1,000 720.00 C3225X5ROJ476M 
6.3 100uF +20% 2.5 | 445-1437-1-ND 79.20 468.00 1350.00 | 445-1437-2-ND 1,000 1296.00 C3225X5ROJ107M 
50 4.7UF +80/-20% | 2.3 | 445-3480-1-ND NEW! 6.05 35.75 103.13 | 445-3480-2-ND NEW! 2,000 99.00/M C3225Y5V1H475Z 
Ysv 50 10pF +80/-20% | 2.3 | 445-3479-1-ND NEW! 9.90 58.50 168.75 | 445-3479-2-ND NE! 2,000 162.00/M C3225Y5V1H106Z 
25 10pF +80/-20% 1.3 6.60 39.00 112.50 | 445-3477-2-ND NEW! 2,000 108.00/M C3225Y5V1E106Z/1.30 
25 10pF +80/-20% 1.6 | 445-1598-1-ND 6.93 40.95 118.13 | 445-1598-2-ND 2,000 113.40/M C3225Y5V1E106Z/1.60 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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&TDK Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) 


Reel® 


Case wv Dim. T| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type Dc Capacitance | Tolerance | (mm) | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
25 22uF +80/-20% | 2.3 | 445-3478-1-ND NEW! 6.60 39.00 112.50 | 445-3478-2-ND NEW! 1,000 108.00 C3225Y5V1E226Z 
16 10pF +80/-20% | 1.15 | 445-1597-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-1597-2-ND 2,000 108.00/M C3225Y5V1C106Z/1.15 
16 10pF +80/-20% 1.6 | 445-3473-1-ND NEW! 6.93 40.95 118.13 | 445-3473-2-ND NEW! 2,000 113.00/M C3225Y5V1C106Z/1.60 
16 22uF +80/-20% 1.3. | 445-3474-1-ND NEW! 5.50 32.50 93.75 | 445-3474-2-ND NE! 2,000 90.00/M C3225Y5V1C226Z/1.30 
YsV 16 22uF +80/-20% | 2.0 | 445-3475-1-ND NEW! 5.83 34.45 99.38 | 445-3475-2-ND NE! 1,000 95.00 C3225Y5V1C226Z/2.00 
16 47uF +80/-20% | 2.3 | 445-3476-1-ND NEW! 22.00 130.00 375.00 | 445-3476-2-ND NEW! 1,000 360.00 C3225Y5V1C476Z 
1210 10 22uF +80/-20% | 2.0 | 445-1408-1-ND 23.10 136.50 393.75 | — _— = C3225Y5V1A226Z 
10 22uF +80/-20% | 1.15 | 445-1596-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 445-1596-2-ND 2,000 81.00/M C3225Y5V1A226Z/1.15 
10 47uF +80/-20% | 2.0 | 445-1409-1-ND 16.50 97.50 281.25 | 445-1409-2-ND 1,000 270.00 C3225Y5V1A476Z 
6.3 100uF +80/-20% | 2.5 | 445-1410-1-ND 33.00 195.00 562.50 | 445-1410-2-ND 1,000 540.00 C3225Y5V0J107Z 
25 1.5pF +10% 1.6 | 445-3438-1-ND NEW! 13.20 78.00 225.00 | 445-3438-2-ND NEW! 2,000 216.00/M C3225X8R1E155K 
X8R 25 2.2UF +10% 2.0 | 445-2523-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 445-2523-2-ND 1,000 216.00 C3225X8R1E225K 
25 3.3uUF +10% 2.5 | 445-2524-1-ND 13.20 78.00 225.00 | 445-2524-2-ND 1,000 216.00 C3225X8R1E335K 
3000 10pF +1pF 0.85 | 445-2363-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2363-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F100F 
3000 12pF +10% 0.85 | 445-2364-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2364-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F 120K 
3000 15pF +10% VA 15.68 92.63 267.19 | 445-2365-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F150K 
3000 18pF +10% al 15.68 92.63 267.19 | 445-2366-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F180K 
3000 22pF +10% nk 15.68 92.63 267.19 | 445-2367-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F220K 
coG 3000 27pF +10% 1.6 | 445-2368-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2368-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F270K 
(NPO) 3000 33pF +10% 1.6 | 445-2369-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2369-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F330K 
3000 39pF +10% 1.6 | 445-2370-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2370-2-ND 1,000 257.00 C4520COG3F390K 
1808 3000 47pF +10% 1.6 15.68 92.63 267.19 | 445-2371-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F470K 
3000 56pF +10% 2.0 | 445-2372-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2372-2-ND 1,000 257.00 C4520COG3F560K 
3000 68pF +10% 2.0 | 445-2373-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2373-2-ND 1,000 257.00 C4520COG3F680K 
3000 82pF +10% 2.0 | 445-2374-1-ND 15.68 92.63 267.19 | 445-2374-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F820K 
3000 100pF +10% 2.0 15.68 92.63 267.19 | 445-2375-2-ND 1,000 257.00 C4520C0G3F101K 
2000 470pF +10% 1.3 18.03 106.52 307.28 | 445-2385-2-ND 1,000 295.00 C4520X7R3D471K 
X7R 2000 1000pF +10% 1.3. | 445-2386-1-ND 18.03 106.52 307.28 | 445-2386-2-ND 1,000 295.00 C4520X7R3D102K 
1000 470pF +10% 1.3. | 445-2383-1-ND 18.03 106.52 307.28 | 445-2383-2-ND 1,000 295.00 C4520X7R3A471K 
1000 1000pF +10% 1.3 | 445-2384-1-ND 18.03 106.52 307.28 | 445-2384-2-ND 1,000 295.00 C4520X7R3A102K 
3000 100pF +10% 1.6 19.59 115.78 333.99 | 445-2376-2-ND 1,000 321.00 C4532COG3F101K 
3000 120pF +10% 1.6 19.59 115.78 333.99 | 445-2377-2-ND 1,000 321.00 C4532COG3F121K 
3000 150pF +10% 1.6 19.59 115.78 333.99 | 445-2378-2-ND 1,000 321.00 C4532COG3F151K 
3000 180pF +10% 1.6 19.59 115.78 333.99 | 445-2379-2-ND 1,000 321.00 C4532COG3F181K 
3000 220pF +10% 2.0 20.38 120.41 347.34 | 445-2380-2-ND 1,000 333.00 C4532COG3F221K 
3000 270pF +10% 2.3 23.51 138.94 — | 445-2381-2-ND 500 192.50 C4532COG3F271K 
3000 330pF +10% 2.5 23.51 138.94 400.78 | 445-2382-2-ND 1,000 299.00 C4532COG3F331K 
630 10000pF 45% 1.6 64.02 378.30 1091.25 | 445-2360-2-ND 1,000 1048.00 C4532C0G2J103J 
630 15000pF 45% 2.5 64.02 378.30 — | 445-2361-2-ND 500 524.00 C4532C0G2J153J 
coG 630 22000pF 45% 3.2 | 445-2362-1-ND 64.02 378.30 —_| 445-2362-2-ND 500 524.00 C4532C0G2J223J 
(NPO) 250 22000pF 45% 1.6 | 445-2357-1-ND 56.02 331.01 954.84 | 445-2357-2-ND 1,000 917.00 C4532C0G2E223J 
250 33000pF 45% 2.0 | 445-2358-1-ND 56.02 331.01 954.84 | 445-2358-2-ND 1,000 917.00 C4532C0G2E333J 
250 47000pF 45% 3.2 | 445-2359-1-ND 56.02 331.01 — | 445-2359-2-ND 500 458.50 C4532C0G2E473J 
100 47000pF 45% 2.0 | 445-2354-1-ND 40.01 236.44 682.03 | 445-2354-2-ND 1,000 655.00 C4532C0G2A473J 
100 68000pF 45% 2.5 | 445-2355-1-ND 48.02 283.73 —_| 445-2355-2-ND 500 393.00 C4532COG2A683J 
100 0.1pF 45% 3.2 | 445-2356-1-ND 48.02 283.73 — | 445-2356-2-ND 500 393.00 C4532C0G2A104J 
50 47000pF 45% 1.6 | 445-2710-1-ND 38.50 227.50 656.25 | 445-2710-2-ND 1,000 630.00 C4532C0G1H473J 
50 68000pF 45% 1.6 | 445-2711-1-ND 44.00 260.00 750.00 | 445-2711-2-ND 1,000 720.00 C4532C0G1H683J 
50 0.1pF 45% 2.0 | 445-2707-1-ND 44.00 260.00 750.00 | 445-2707-2-ND 1,000 720.00 C4532C0G1H104J 
50 0.15yF 45% 2.5 | 445-2708-1-ND 49.50 292.50 — | 445-2708-2-ND 500 405.00 C4532C0G1H154J 
50 0.22uF 45% 3.2 | 445-2709-1-ND 49.50 292.50 —_| 445-2709-2-ND 500 405.00 C4532C0G1H224J 
1812 2000 2200pF +10% 1.3. | 445-2389-1-ND 20.63 121.88 351.56 | 445-2389-2-ND 1,000 338.00 C4532X7R3D222K 
1000 4700pF +10% 1.6 | 445-2387-1-ND 20.63 121.88 351.56 | 445-2387-2-ND 1,000 338.00 C4532X7R3A472K 
1000 10000pF +10% 2.0 | 445-2388-1-ND 20.63 121.88 351.56 | 445-2388-2-ND 1,000 338.00 C4532X7R3A103K 
630 0.1pF +10% 2.3 | 445-2300-1-ND 24.75 146.25 — | 445-2300-2-ND 500 202.50 C4532X7R2J104K 
250 0.22uF +10% 2.3 | 445-2298-1-ND 24.01 141.86 —_| 445-2298-2-ND 500 196.50 C4532X7R2E224K 
250 0.47uF +10% 2.3 | 445-2299-1-ND 33.00 195.00 — | 445-2299-2-ND 500 270.00 C4532X7R2E474K 
100 1.0UF +10% 2.3 | 445-1438-1-ND 24.75 146.25 — | 445-1438-2-ND 500 202.50 C4532X7R2A105K 
X7R 100 1.0UF +20% 2.3 37.35 220.68 — | 445-1411-2-ND 500 305.55 C4532X7R2A105M 
100 2.2UF +20% 2.3 33.00 195.00 — | 445-1439-2-ND 500 270.00 C4532X7R2A225M 
50 2.2UF +20% 1.6 32.01 189.15 545.63 | 445-1447-2-ND 1,000 523.80 C4532X7R1H225M 
50 4.7UF +20% 2.3 33.66 198.90 573.75 | 445-1448-2-ND 1,000 550.80 C4532X7R1H475M. 
50 6.8uF +20% 2.5 63.36 374.40 — | 445-1449-2-ND 500 518.40 C4532X7R1H685M. 
25 4.7UF +20% 1.6 24.75 146.25 — | 445-1446-2-ND 1,000 405.00 C4532X7R1E475M 
25 10yF +20% 2.5 45.88 271.12 — | 445-1445-2-ND 500 375.39 C4532X7R1E106M 
25 22uF +20% 2.5 | 445-1607-1-ND 36.09 213.23 — | 445-1607-2-ND 500 295.25 C4532X7R1E226M 
16 22uF +20% 2.5 | 445-1442-1-ND 46.95 277.42 —_| 445-1442-2-ND 500 384.12 C4532X7R1C226M 
25 22uUF +20% 2.5 | 445-1444-1-ND 44.50 262.93 — | 445-1444-2-ND 500 364.05 C4532X5R1E226M 
16 33yuF +20% 2.5 | 445-1443-1-ND 57.72 341.06 — | 445-1443-2-ND 500 472.23 C4532X5R1C336M 
10 22uF +20% 2.0 | 445-1412-1-ND 42.68 252.20 — | 445-1412-2-ND 500 349.20 C4532X5R1A226M 
X5R 10 33yuF +20% 2.0 | 445-1441-1-ND 54.45 321.75 — | 445-1441-2-ND 500 445.50 C4532X5R1A336M 
10 47uF +20% 2.8 | 445-1440-1-ND 67.22 397.22 — | 445-1440-2-ND 500 549.99 C4532X5R1A476M 
6.3 100uF +20% 2.8 | 445-1413-1-ND 93.50 552.50 —_| 445-1413-2-ND 500 765.00 C4532X5ROJ107M 
50 10pF +80/-20% | 2.5 | 445-3483-1-ND NEW! 30.25 178.75 515.63 | 445-3483-2-ND NEW! 1,000 495.00 C4532Y5V1H106Z 
Ysv 25 22uF +80/-20% | 2.5 | 445-3482-1-ND NEW! 30.25 178.75 515.63 | 445-3482-2-ND NE| 1,000 495.00 C4532Y5V1E226Z 
16 47uF +80/-20% | 2.5 ND NEW! 30.25 178.75 — | 445-3481-2-ND NEW! 500 247.50 C4532Y5V1C476Z 
10 100uF +80/-20% | 2.5 55.00 325.00 —_| 445-1414-2-ND 500 450.00 C4532Y5V1A107Z 
630 0.22uUF +10% 2.3 64.02 378.30 — | 445-2305-2-ND 500 524.00 C5750X7R2J224K 
250 0.47uF +10% 2.3 56.02 331.01 — | 445-2303-2-ND 500 458.50 C5750X7R2E474K 
250 1.0UF +10% 2.3 64.02 378.30 — | 445-2304-2-ND 500 524.00 C5750X7R2E105K 
100 1.0UF +10% 2.3 56.02 331.01 — | 445-2301-2-ND 500 458.50 C5750X7R2A105K 
100 2.2uUF +20% 2.3 | 445-2302-1-ND 64.02 378.30 —_| 445-2302-2-ND 500 524.00 C5750X7R2A225M 
100 4.7uF +20% 2.3 | 445-1450-1-ND 80.03 472.88 — | 445-1450-2-ND 500 654.75 C5750X7R2A475M 
50 4.7UF +10% 2.0 | 445-3488-1-ND NEW! 52.80 312.00 — | 445-3488-2-ND NEW! 500 432.00 C5750X7R1H475K 
50 4.7UF +20% 2.0 | 445-3489-1-ND NEW! 49.50 292.50 — | 445-3489-2-ND NEI 500 405.00 C5750X7R1H475M 
X7R 50 6.8uF +10% 2.5 | 445-3490-1-ND NEW! 55.00 325.00 — | 445-3490-2-ND NEI 500 450.00 C5750X7R1H685K 
50 6.8uF +20% 2.5 | 445-3491-1-ND NEW! 49.50 292.50 —_| 445-3491-2-ND NEI 500 405.00 C5750X7R1H685M 
50 10pF +10% 2.3 | 445-3492-1-ND NEW! 50.05 295.75 — | 445-3492-2-ND NEW! 500 409.50 C5750X7R1H106K 
50 10pF +20% 2.3 | 445-1454-1-ND 49.50 292.50 — | 445-1454-2-ND 500 405.00 C5750X7R1H106M 
25 10pF +20% 2.0 | 445-3493-1-ND NEW! 49.50 292.50 — | 445-3493-2-ND NEW! 500 405.00 C5750X7R1E106M 
2090 25 15yF +20% 2.3 | 445-3494-1-ND NEW! 66.00 390.00 — | 445-3494-2-ND NEW! 500 540.00 C5750X7R1E156M 
25 22uF +20% 2.5 | 445-1453-1-ND 76.82 453.96 —_| 445-1453-2-ND 500 628.56 C5750X7R1E226M 
16 22uF +20% 2.3 | 445-3495-1-ND NEW! 55.00 325.00 — | 445-3495-2-ND NEW! 500 450.00 C5750X7R1C226M 
16 47uF +20% 2.3 | 445-3496-1-ND NEW! 66.00 390.00 —_| 445-3496-2-ND NEI 500 540.00 C5750X7R1C476M 
50 10pF +10% 2.3 | 445-3497-1-ND NEW! 50.05 295.75 — | 445-3497-2-ND NEI 500 409.50 C5750X5R1H106K 
50 10pF +20% 2.3 | 445-3498-1-ND NEW! 49.50 292.50 — | 445-3498-2-ND NEI 500 405.00 C5750X5R1H106M 
25 22uF +20% 2.5 | 445-3499-1-ND NEW! 66.00 390.00 — | 445-3499-2-ND NEI 500 540.00 C5750X5R1E226M 
X5R 16 33yuF +20% 2.0 | 445-3500-1-ND NEW! 66.00 390.00 — | 445-3500-2-ND NEW! 500 540.00 C5750X5R1C336M 
16 47uF +20% 2.3 | 445-1452-1-ND 66.00 390.00 —_| 445-1452-2-ND 500 540.00 C5750X5R1C476M 
10 68yF +20% 2.3 | 445-1451-1-ND 82.50 487.50 — | 445-1451-2-ND 500 675.00 C5750X5R1A686M 
6.3 100uF +20% 2.8 | 445-3501-1-ND NEW! 66.00 390.00 —_| 445-3501-2-ND NEW! 500 540.00 C5750X5ROJ107M 
50 22uF +80/-20% | 2.0 49.50 292.50 — | 445-3487-2-ND NEI 500 405.00 C5750Y5V1H226Z 
Y5V 25 47uF +80/-20% | 2.0 55.00 325.00 — | 445-3486-2-ND NEI 500 450.00 C5750Y5V1E476Z 
16 100uF +80/-20% | 2.5 | 445-3485-1-ND NEW! 60.50 357.50 — | 445-3485-2-ND NEI 500 495.00 C5750Y5V1C107Z 
10 100uF +80/-20% | 2.3 | 445-3484-1-ND NEW! 60.50 357.50 — | 445-3484-2-ND NEW! 500 495.00 C5750Y5V1A107Z 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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CKG Series 2-Chip Piled Multilayer Ceramic Capacitors _ Digi@>Reel pinensionscmm) ee 
Features: * No polarity * Twice the capacitance is obtainable on a single excellent characteristics for high frequency switching power supply | Series | LW CE | E 
capacitor space » Unique construction provides high reliability * Metal caps Applications: * Smoothing circuits, temperature variable applications *Main- |CKG45N| 5.5 4.0 1.4 kK 
absorb stress from thermal and mechanical shocks, ensuring excellent tenance free power supplies, DC to DC converters and automotive Operating CKGS7N| 65 55 19 [. te 
performance on aluminum circuit substrates * Low ESR and ESL promises Temperature: * X7R: -55°C ~ 125°C * X5R: -55°C ~ 85°C i - 7 NY 
wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing TDK 
Series Type DC Capacitance | Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. 1,000 Part No. 
630 0.22uF +20% 445-2396-1-ND 108.68 642.20 1852.50 445-2396-2-ND 1778.00 CKG45NX7R2J224M 
250 0.47uF +20% 445-2395-1-ND 93.01 549.58 1585.31 445-2395-2-ND 1522.00 CKG45NX7R2E474M 
X7R 100 2.2uUF +20% 445-2394-1-ND 102.41 605.15 1745.63 445-2394-2-ND 1676.00 CKG45NX7R2A225M 
CKG45N 50 3.3pF +20% 445-2393-1-ND 97.19 574.28 1656.56 445-2393-2-ND 1590.00 CKG45NX7R1H335M 
25 10uF +20% 445-2392-1-ND 94.05 555.75 1603.13 445-2392-2-ND 1539.00 CKG45NX7R1E106M 
16 22uF +20% 445-2391-1-ND 104.50 617.50 1781.25 445-2391-2-ND 1710.00 CKG45NX7R1C226M 
X5R 50 10uF +20% 445-1660-1-ND 57.86 505.40 1995.00 445-1660-2-ND 2394.00 CKG45NX5R1H106M 
16 47uF +20% 445-2390-1-ND 114.95 679.25 1959.38 445-2390-2-ND 1881.00 CKG45NX5R1C476M 
630 0.47pF +20% 445-2401-1-ND 104.50 617.50 1781.25 445-2401-2-ND 1710.00 CKG57NX7R2J474M 
250 1.0uF +20% 445-2400-1-ND 109.73 648.38 1870.31 445-2400-2-ND 1796.00 CKG57NX7R2E105M 
100 2.2uUF +20% 445-1658-1-ND 49.59 433.20 1710.00 445-1658-2-ND 2052.00 CKG57NX7R2A225M 
X7R 100 4.7UF +20% 445-1659-1-ND 52.69 460.28 1816.88 445-1659-2-ND 2180.25 CKG57NX7R2A475M 
CKG57N 50 10uF +20% 445-2399-1-ND 114.95 679.25 1959.38 445-2399-2-ND 1881.00 CKG57NX7R1H106M 
25 22uF +20% 445-2398-1-ND 114.95 679.25 1959.38 445-2398-2-ND 1881.00 CKG57NX7R1E226M 
16 33yF +20% 445-2397-1-ND 125.40 741.00 2137.50 445-2397-2-ND 2052.00 CKG57NX7R1C336M 
50 22uF +20% 445-1655-1-ND 52.90 462.08 1824.00 445-1655-2-ND 2188.80 CKG57NX5R1H226M 
X5R 25 47uF +20% 445-1657-1-ND 61.16 534.28 2109.00 445-1657-2-ND 2530.80 CKG57NX5R1E476M 
16 100uF +20% 445-1656-1-ND 70.25 613.70 2422.50 445-1656-2-ND 2907.00 CKG57NX5R1C107M 


CKD Series @Reel” ee \ 
3-Terminal Feed Through Multilayer Ceramic Chip Capacitors ee 0.40 
Features: ¢ Small low-cost filters used for meeting EMC requirements * Can be used up to even higher frequencies due to low parasitic rw 
inductance ¢ Optimized for use as a noise bypass capacitors for signal and power source circuits _ |< 0.80 >| 
Applications: For digital and analog signal line noise bypassing signal line 
Series wv Tolerance Dimensions —- mm Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
(Case Size) | DC Capacitance (%) E WwW we Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Signal Line 
50 22pF +50,-20 | 2.00 | 1.25 | 0.85 | 445-3011-1-ND 4.40 26.00 75.00 | 445-3011-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H220S 
50 47pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3012-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-3012-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H470S 
50 100pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3013-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-3013-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H101S 
CKD510JB 50 220pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3014-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-3014-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H221S 
(0805) 50 470pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3015-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-3015-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H471S 
50 1000pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3016-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-3016-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H102S 
50 2200pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3017-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-3017-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H222S 
50 4700pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3018-1-ND 4.40 26.00 75.00 445-3018-2-ND 4,000 72.00/M CKD510JB1H472S 
25 22pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-2999-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-2999-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E220S 
25 47pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3000-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3000-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E470S 
25 100pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3001-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3001-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E101S 
25 220pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3002-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3002-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E221S 
25 470pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3003-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3003-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E471S 
CKD110JB 25 1000pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3004-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3004-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E102S 
(1205) 25 2200pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3005-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3005-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E222S 
25 4700pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3006-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3006-2-ND 4,000 81.00/M CKD110JB1E472S 
25 10000pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3007-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3007-2-ND 4,000 90.00/M CKD110JB1E103S 
25 22000pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3008-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3008-2-ND 4,000 90.00/M CKD110JB1E223S 
25 47000pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3009-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3009-2-ND 4,000 90.00/M CKD110JB1E473S 
25 pF +50, -20 3.20 1.25 0.85 | 445-3010-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3010-2-ND 4,000 90.00/M CKD110JB1E104S 
Power Line 
CKD61BJB 
(0603) 6.3 ATUF +50, -20 1.60 0.80 0.60 | 445-3028-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3028-2-ND 4,000 90.00/M CKD61BJB0J474S 
CKD610JB 6.3 (pF +50, -20 1.60 0.80 0.80 | 445-3029-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3029-2-ND 4,000 90.00/M CKD610JB0J105S 
(0603) 6.3 2.2uF +50, -20 1.60 0.80 0.80 | 445-3030-1-ND 6.60 39.00 112.50 445-3030-2-ND 4,000 108.00/M CKD610JB0J225S 
25 10000pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3019-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3019-2-ND 4,000 81.00/M CKD510JB1E103S 
CKD510JB 25 22000pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3020-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3020-2-ND 4,000 81.00/M CKD510JB1E223S 
(0805) 25 47000pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3021-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3021-2-ND 4,000 81.00/M CKD510JB1E473S 
25 pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3022-1-ND 4.95 29.25 84.38 445-3022-2-ND 4,000 81.00/M CKD510JB1E104S 
10 pF +50, -20 2.00 1.25 0.85 | 445-3027-1-ND 6.05 35.75 103.13 445-3027-2-ND 4,000 99.00/M CKD510JB1A105S 
16 pF +50, -20 3.20 1.60 1.60 | 445-3023-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3023-2-ND 2,000 90.00/M CKD310JB1C104S 
CKD310JB 16 .22UF +50, -20 3.20 1.60 1.60 | 445-3024-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3024-2-ND 2,000 90.00/M CKD310JB1C224S 
(1206) 16 A7UF +50, -20 3.20 1.60 1.60 | 445-3025-1-ND 5.50 32.50 93.75 445-3025-2-ND 2,000 90.00/M CKD310JB1C474S 
16 pF +50, -20 3.20 1.60 1.60 | 445-3026-1-ND 6.60 39.00 112.50 445-3026-2-ND 2,000 108.00/M CKD310JB1C105S 


CLL Series Digi Reel’ 


Ultra Low Inductance Multilayer Ceramic Chip Capacitors 


Features: wy Capaci- Toler- Dimensions - mm Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&RPricing | TOK 
+ Unique internal structure that cancels | series | Type | DC | tance (uF) | ance {L | W |Tmax.| E | PartNo. 10 100 500 _| Part No. 4,000 Part No. 
magnetic elds: to reduce ‘inductance 40 38 20% | 16] 08| 0.55 | 04 | 445-0391-1-ND 715 42.25 121.88 | 445-3391-2-ND 117.00/M | CLLCTAX7S0G334M 
* Compact and lightweight * Supports cii cia x7g | 40 AT +20% | 1.6] 0.8) 0.55 | 0.4 | 445-3392-1-ND 5.50 3250 93.75 | 445-3392-2-ND 90.00/M | CLLC1AX7S0G474M 
lead free soldering (0306) | X78 | 40 ‘68 +20% | 1.6] 08 | 0.55 | 0.4 | 445-3393-1-ND 7.70 45.50 131.25 | 445-3393-2-ND 126.00/M | CLLC1AX7S0G684M 
Applications: 4.0 1.0 +20% |1.6| 08 | 0.55 | 0.4 | 445-3394-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 445-3394-2-ND 81.00/M__| CLLC1AX7S0G105M 
+ Power supply circuits for CPUs and 10.0; 04 20% | 2.0] 1.25] 0.55 | 0.5 | 445-3395-1-ND 4.95 29.25 84.38 | 445-3395-2-ND 81.00/M | CLLETAX7R1A104M 
high speed digital ICs 10.0] 015 | #20% )20) 125) 0.55 | 0.5 | 445-3396-1-ND 5.50 3250 93.75 | 445-3396-2-ND 90.00/M | CLLE1AX7R1A154M 
10.0] 022 | #20% )20) 125) 0.55 | 0.5 | 445-3397-1-ND 495 29.25 84.38 | 445-3397-2-ND 81.00/M | CLLE1AX7R1A224M 
yor |10.0| 0.33 | +20% | 2.0 | 1.25] 0.55 | 0.5 | 445-3308-1-ND 5.50 3250 93.75 | 445-3398-2-ND 90.00/M__| CLLE1AX7R1A334M 
63 | 047 | #20% [20] 1.25] 0.55 | 0.5 | 445-0399-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 445-3999-2-ND 99.00/M | CLLETAX7R0J474M 
eiiEiA 63 | 068 | 20% | 20] 1.25] 055 | 05 | 445-3400-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-3400-2-ND 108.00/M | CLLE1AX7R0J684M 
(0508) 63 1.0 +20% | 2.0] 1.25] 0.95 | 0.5 | 445-3401-1-ND 6.05 35.75 103.13 | 445-3401-2-ND 99.00/M | CLLE1AX7R0J105M 
63 15 +20% | 2.0 | 1.25| 0.95 | 0.5 | 445-3402-1-ND 6.60 39.00 112.50 | 445-3402-2-ND 108.00/M__| CLLE1AX7ROJ155M 
T 4.0 1.0 +20% | 2.0] 1.25] 0.55 | 0.5 | 445-3403-4-ND 7.15 42.25 121.88 | 445-3403-2-ND 117.00/M | CLLETAX7S0G105M 
4.0 15 +20% | 2.0] 1.25] 0.55 | 0.5 | 445-3404-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 445-3404-2-ND 153.00/M | CLLE1AX7S0G155M 
x7s | 4.0 22 +20% | 2.0] 1.25 0.55 | 0.5 | 445-3405-1-ND 8.14 4810 138.75 | 445-3405-2-ND 133.00/M | CLLEYAX7S0G225M/0.55 
4.0 22 +20% | 2.0 | 1.25] 0.95 | 0.5 | 445-3406-1-ND 715 © 42.25 121.88. | 445-3406-2-ND 117.00/M | CLLE1AX7$06225M/0.95 
4.0 47 +20% | 2.0] 1.25) 0.95 | 0.5 | 445-3407-1-ND 9.35 55.25 159.38 | 445-3407-2-ND 153.00/M | CLLE1AX7S0G475M 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1780 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


&S$TDIK ckC Series 2-Element Multilayer Ceramic Chip Capacitor Array _Digi@ Reel” 


Features: ¢ Two capacitors are fitted in a single product, contributing to reduced installation costs * The electrostatic capacity range and 
shape are designed to meet the demands of the cellular phone market * Reduced crosstalk (signal interference) between the terminals 


Applications: ¢ They are suited for circuits that require multiple identical capacitors in a particular area of a board, such as interfaces and 
high-frequency noise bypass circuits on cellular phones, interfaces including I/O cables on PCs and peripherals, as well as CPU bus lines 


Operating Temperatures: * COG (NPO) and X7R: -55°C ~ 125°C * X5R: -55°C ~ 85°C 


Case Dimensions (mm) 
Size L WwW ils c P a b c 
0504 1.3740.15 1.040.15 0.9 max. 0.36+0.1 0.64+0.1 0.45 1.20 0.30 
0805 2.0+0.15 1.2540.15 1.0 max. 0.45+0.1 1.0+0.1 0.60 1.60 0.50 
Case wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 10pF +1pF 445-1858-1-ND 65 5.56 23.16 445-1858-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H100F 
50 15pF +10% 445-1859-1-ND 65 5.56 23.16 445-1859-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H150K 
50 22pF +10% 445-1860-1-ND 65 5.56 23.16 445-1860-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H220K 
COG (NPO) 50 33pF +10% 445-1861-1-ND 65 5.56 23.16 445-1861-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H330K 
50 47pF +10% 445-1862-1-ND 65 5.56 23.16 445-1862-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H470K 
50 68pF +10% 445-1863-1-ND 65 5.56 23.16 445-1863-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H680K 
50 100pF +10% 445-1864-1-ND 65 5.56 23.16 445-1864-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25C0G1H101K 
50 1000pF +20% 445-1865-1-ND 65 5.56 23.16 445-1865-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25X7R1H102M 
0504 X7R 50 2200pF +20% 445-1866-1-ND 65 5.56 23.16 445-1866-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25X7R1H222M 
25 4700pF +20% 445-1867-1-ND 65 5.56 23.16 445-1867-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25X7R1E472M 
16 10000pF +20% 445-1868-1-ND 65 5.56 23.16 445-1868-2-ND 4,000 25.95/M CKCM25X7R1C103M 
10 22000pF +20% 445-1869-1-ND 75 6.41 26.73 445-1869-2-ND 4,000 29.94/M CKCM25X5R1A223M 
10 47000pF +20% 445-1870-1-ND 75 6.41 26.73 445-1870-2-ND 4,000 29.94/M CKCM25X5R1A473M 
X5R 6.3 10UF +20% 445-1871-1-ND 75 6.41 26.73 445-1871-2-ND 4,000 29.94/M CKCM25X5R0J104M 
6.3 .22UF +20% 445-1872-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1872-2-ND 4,000 45.90/M CKCM25X5R0J224M 
6.3 A7UF +20% 445-1873-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1873-2-ND 4,000 45.90/M CKCM25X5R0J474M 
6.3 1.0UF +20% 445-1874-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1874-2-ND 4,000 45.90/M CKCM25X5R0J105M 
50 10pF +1pF 445-1875-1-ND -90 7.70 32.06 445-1875-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22C0G1H100F 
50 15pF +10% 445-1876-1-ND -90 7.70 32.06 445-1876-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22CO0G1H150K 
50 22pF +10% 445-1877-1-ND -90 7.70 32.06 445-1877-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22C0G1H220K 
50 33pF +10% 445-1878-1-ND -90 7.70 32.06 445-1878-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22C0G1H330K 
50 47pF +10% 445-1879-1-ND -90 7.70 32.06 445-1879-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22C0G1H470K 
COG (NPO) 50 68pF +10% 445-1880-1-ND -90 7.70 32.06 445-1880-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22COG1H680K 
50 100pF +10% 445-1881-1-ND -90 7.70 32.06 445-1881-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22C0G1H101K 
50 150pF +10% 445-1882-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1882-2-ND 4,000 39.90/M CKCL22COG1H151K 
50 220pF +10% 445-1883-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1883-2-ND 4,000 39.90/M CKCL22C0G1H221K 
50 330pF +10% 445-1884-1-ND 1.10 9.41 39.19 445-1884-2-ND 4,000 43.89/M CKCL22C0G1H331K 
0805 50 470pF +10% 445-1885-1-ND 1.10 9.41 39.19 445-1885-2-ND 4,000 43.89/M CKCL22C0G1H471K 
50 1000pF +20% 445-1886-1-ND -90 7.70 32.06 445-1886-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22X7R1H102M 
50 2200pF +20% 445-1887-1-ND -90 7.70 32.06 445-1887-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22X7R1H222M 
50 4700pF +20% 445-1888-1-ND -90 7.70 32.06 445-1888-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22X7R1H472M 
X7R 50 10000pF +20% 445-1889-1-ND -90 7.70 32.06 445-1889-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22X7R1H103M 
25 22000pF +20% 445-1890-1-ND -90 7.70 32.06 445-1890-2-ND 4,000 35.91/M CKCL22X7R1E223M 
25 47000pF +20% 445-1891-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1891-2-ND 4,000 39.90/M CKCL22X7R1E473M 
16 0UF +20% 445-1892-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1892-2-ND 4,000 39.90/M CKCL22X7R1C104M 
10 .22UF +20% 445-1893-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1893-2-ND 4,000 45.90/M CKCL22X5R1A224M 
X5R 6.3 A7UF +20% 445-1894-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1894-2-ND 4,000 45.90/M CKCL22X5R0J474M 
6.3 1.0UF +20% 445-1895-1-ND 1.25 10.69 44.54 445-1895-2-ND 4,000 49.89/M CKCL22X5R0J105M 


CKC Series 4-Element Multilayer Ceramic Chip Capacitor Array 


Features: * The CKC Series are integrated, single-chip, 4-element 


capacitors that are highly effective in EMC countermeasure applica- 0805 Series 1206 Series Dimensions in mm 
tions * They are particularly effective when used as a bypass for 7e- a 8, 
digital signal line noise, thereby preventing EMC around connectors i if TtTi ! 
Applications: » For use as a bypass for digital and analog signal line yoeen 

noise generated by telecommunications equipment and other com- é No polarity 

mon electronic circuits 


Operating Temperatures: * COG (NPO) and X7R: -55°C ~ 125°C 
* X5R: -55°C ~ 85°C 


Case wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Size Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 10pF +1pF 445-1822-1-ND 90 7.70 32.06 445-1822-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H100F 
50 15pF +10% 445-1823-1-ND 90 7.70 32.06 445-1823-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H150K 
50 22pF +10% 445-1824-1-ND -90 7.70 32.06 445-1824-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H220K 
COG (NPO) 50 33pF +10% 445-1825-1-ND -90 7.70 32.06 445-1825-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H330K 
50 47pF +10% 445-1826-1-ND -90 7.70 32.06 445-1826-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H470K 
50 68pF +10% 445-1827-1-ND -90 7.70 32.06 445-1827-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H680K 
50 100pF +10% 445-1828-1-ND 90 7.70 32.06 445-1828-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H101K 
50 150pF +10% 445-1829-1-ND -90 7.70 32.06 445-1829-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44C0G1H151K 
0805 50 220pF +20% 445-1830-1-ND -90 7.70 32.06 445-1830-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1H221M 
50 470pF +20% 445-1831-1-ND -90 7.70 32.06 445-1831-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1H471M 
50 1000pF +20% 445-1832-1-ND -90 7.70 32.06 445-1832-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1H102M 
X7R 50 2200pF +20% 445-1833-1-ND -90 7.70 32.06 445-1833-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1H222M 
50 4700pF +20% 445-1834-1-ND -90 7.70 32.06 445-1834-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1H472M 
25 10000pF +20% 445-1835-1-ND -90 7.70 32.06 445-1835-2-ND 4,000 35.91/M CKCL44X7R1E103M 
16 22000pF +20% 445-1836-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1836-2-ND 4,000 39.90/M CKCL44X7R1C223M 
X5R 10 47000pF +20% 445-1837-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1837-2-ND 4,000 39.90/M CKCL44X5R1A473M 
6.3 10UF +20% 445-1838-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1838-2-ND 4,000 45.90/M CKCL44X5RO0J104M 
50 10pF +1pF 445-1839-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1839-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H100F 
50 15pF +10% 445-1840-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1840-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H150K 
50 22pF +10% 445-1841-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1841-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H220K 
50 33pF +10% 445-1842-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1842-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H330K 
50 47pF +10% 445-1843-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1843-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H470K 
COG (NPO) 50 68pF +10% 445-1844-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1844-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H680K 
50 100pF +10% 445-1845-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1845-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H101K 
50 150pF +10% 445-1846-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1846-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H151K 
50 220pF +10% 445-1847-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1847-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43C0G1H221K 
1206 50 330pF +10% 445-1848-1-ND 1.10 9.41 39.19 445-1848-2-ND 2,000 43.89/M CKCA43C0G1H331K 
50 470pF +10% 445-1849-1-ND 1.10 9.41 39.19 445-1849-2-ND 2,000 43.89/M CKCA43C0G1H471K 
50 470pF +20% 445-1850-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1850-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43X7R1H471M 
50 1000pF +20% 445-1851-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1851-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43X7R1H102M 
50 2200pF +20% 445-1852-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1852-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43X7R1H222M 
X7R 50 4700pF +20% 445-1853-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1853-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43X7R1H472M 
50 10000pF +20% 445-1854-1-ND 1.00 8.55 35.63 445-1854-2-ND 2,000 39.90/M CKCA43X7R1H103M 
50 22000pF +20% 445-1855-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1855-2-ND 2,000 45.89/M CKCA43X7R1H223M 
25 47000pF +20% 445-1856-1-ND 1.15 9.83 40.98 445-1856-2-ND 2,000 45.89/M CKCA43X7R1E473M 
16 10UF +20% 445-1857-1-ND 1.25 10.69 44.54 445-1857-2-ND 2,000 49.88/M CKCA43X7R1C104M 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1781 


TDK Ceramic Disk Capacitors — Safety Standard Approved 


CD Series X1 Y1 INTERNATIONALLY CERTIFIED STATUS IEC60384-14 2nd. ed. EN132400 Approved 
. . Safety Standard No. Temperature | Insulation | Rated Voltage Approval Report Number 
Reinforced Insulation . Standard| Symbols of IEC Standard Number | Characteristics | Sub-Class Eac (V) Japan Taiwan Xiamen 
Type Class 2 High Dielectric tEG eObRE BS EN 60065: 1998 
Eepiures: BSI BS415 | IEC 60384-14 ESAS: 1888) B,E x1, Y1 250 226495 226495 226495 
¢ Smaller than conventional capacitors * Flame resistant Onc: ed BS EN132400: 1995 J : 
reinforced outer insulation prevents fires, electrical shock met (EN132400:1994) 
and other potential hazards * Compliant with the safety VDE aS IEC 60384-14 EN132400 BE x1 400 138526 138550 424301 
standards of 11 countries (conforms to European standards 2nd. ed. : Y1 250 
in accordance with IEC Publication 384-14 Version 2) IEC 60384-14 x1 400 
* Meets European Class II (reinforced insulation) Safety SEM. 6) 2nd. ed. EN132400 BLE v1 250 01.1508 01.1508 =| 99.7 70564 
Standards VDE, SEV, SEMKO, BS. Since it is rated at a IEC 60384-14 
withstand voltage of AC 4000V, it can be used ina single | SEMKO © ti EN132400 B,E x1, Y1 250 0139185/01-02 | 0139185/01-02|} 9945094 
unit configurations with European Class II devices at 
IEC 60384-14 
Temperature Range: -25°C ~ 105°C NEMKO | (N) site EN132400 BE x1, Y1 250 P01101987 | PO1101987 |P99102682 
IEC 60384-14 
CD Series — X1Y1 Dimensions inmm DEMKO ® Ond. ed. EN132400 B,E x1, Y1 250 310959-01 310959-01 99-04087 
8 Max FIMKO (a) peeia EN132400 B,E x1, Y1 250 FL 17415 FI17415 14237 
IEC 60384-14 
IMQ ® ond. ed EN132400 BE x1, Y1 250 V3691 V3691 V3691 
SAA = IEC 60065 AS3250 B,E = 400 6268 6268 6268 
UL W = UL 1414 B,E (X, Y) 250 E37861 E37861 E37861 
CSA G es C22.2 No. 0 and No. 1 B,/E (X, Y) 250 LR35801 LR65972 201723 
Certificate numbers shall be changed owing to the revisions of the related standards 
Capacitance 
Temperature Capacitance | Capacitance Dimensions — mm Digi-Key Pricing TDK 
Voltage Characteristics (pF) Tolerance oD max. FE Part No. 5 10 100 Part No. 
100 K (410%) i 10+2, -1 445-2402-ND ee 1.13 8.09 CD70-B2GA101KYNS 
150 K (410%) 7 10+2, -1 445-2403-ND 86 1.27 9.05 CD70-B2GA151KYNS 
B (#10%) 220 K (410%) 8.5 10+2, -1 445-2404-ND 98 1.44 10.27 CD85-B2GA221KYNS 
° 330 K (410%) 9 10+2, -1 445-2405-ND 1.01 1.49 10.66 CD90-B2GA331KYNS 
390 K (410%) 9 10+2, -1 445-2406-ND 1.05 1.55 11.07 CD90-B2GA391KYNS 
250VAC 470 K (410%) 9.5 10+2, -1 445-2407-ND 1.11 1.63 11.64 CD95-B2GA471KYNS 
680 M (420%) 75 10+2, -1 445-2408-ND 71 1.05 7.52 CD75-E2GA681MYNS 
1000 M (420%) 8.5 10+2, -1 445-2409-ND .80 1.18 8.42 CD85-E2GA102MYNS 
1500 M (420%) 10 10+2, -1 445-2410-ND 95 1.40 9.99 CD10-E2GA152MYNS 
E (+20, -55%) 2200 M (420%) 11.5 10+2, -1 445-2411-ND AAT 1.73 12.36 CD12-E2GA222MYNS 
3300 M (420%) 13.5 10+2, -1 445-2412-ND 1.59 2.34 16.72 CD14-E2GA332MYNS 
3900 M (420%) 14.5 10+2, -1 445-2413-ND 1.76 2.60 18.57 CD15-E2GA392MYNS 
4700 M (+20%) 15.5 10+2, -1 445-2414-ND 2.03 2.99 21.37 CD16-E2GA472MYNS 


CS Series — X1Y2 
Basic Insulation INTERNATIONALLY CERTIFIED STATUS IEC60384-14 2nd. ed. EN132400 Approved 
Type Class 2 High Dielectric Safety Standard No. Temperature | Insulation | Rated Voltage Approval Report Number 
Standard | Symbols of IEC Standard Number Characteristics | Sub-Class Eac (V) Japan Taiwan Xiamen 
Features: 
BS EN 60065: 1998 
5 ‘ IEC 60065 
¢ Smaller than conventional capacitors (BS415: 1998) 
BSI | BS415 | IEC 60384-14| Bs EN132400: 1995 B, E, F x1, Y2 250 226494 226494 226494 
¢ Flame resistant reinforced outer insulation prevents fires, 2nd. ed ; 
= eee (EN132400:1994) 
electrical shock and other potential hazards jee eoaatai a 
* Compliant with the safety standards of 11 countries VDE 2nd. ed. EN132400 BE, F x1, Y2 250 138559 138560 12006 
(conforms to European standards in accordance with IEC IEC 60384-14 
Publication 384-14 Version 2) SEV ® EN132400 B, E, F X1, Y2 250 01.15.05 01.15.05 99.7 70564 
2nd. ed. 
Temperature Range: -25°C ~ 125°C = 
i : semKo | (©) | EG 6098614 EN192400 B,E,F x1, 2 250 0139186/01-02 | 0139186/01-02| 9945094 
CS Series — X1Y2 Dimensions in mm B 
sie NemKo | (Q) | EG 8098014 EN132400 BEF x1, Y2 250 Potto198s | Po1101988 | P99t02682 
DEMKO | (D)_| =060384-14 EN132400 BLE, F x1, Y2 250 310966-01 | 310966-01 | 99-04087 
ahi 2nd. ed. 
jax. 
| Fimko | €) | 6038414 EN132400 BE,F x1, Y2 250 F117416 FI 17416 14237 
2nd. ed. 
4 Max. IEC 60384-14 
+ IMQ ® ond. ed. EN132400 By EF X1, Y2 250 V3692 V3692 V3691 
SAA = IEC 60065 AS3250 B, E, F — 400 6268 6268 6268 
UL W = UL 1414 BE, F (X, Y) 250 E37861 E37861 E37861 
CSA (a = 22.2 No. 0 and No. 1 B;/E,.F (X, Y) 250 LR35801 LR65972 201723 


Certificate numbers shall be changed owing to the revisions of the related standards 


Capacitance 
Temperature Capacitance | Capacitance Dimensions — mm Digi-Key Pricing TDK 
Voltage Characteristics (pF) Tolerance oD max. [F Part No. 5 10 100 Part No. 
100 K (410%) 7 7.5415 445-2415-ND 75 PL| 7.93 CS70-B2GA101KYNS 
150 K (410%) 7 7.5415 445-2416-ND 73 1.07 7.65 CS70-B2GA151KYNS 
220 K (410%) 7 7.5415 445-2417-ND 69 1.02 7.31 CS70-B2GA221KYNS 
B (410%) 330 K (410%) 8.5 7.5415 445-2418-ND 87 1.28 9.16 CS85-B2GA331KYNS 
470 K (410%) 8.5 7.5415 445-2419-ND yA) 1.16 8.27 CS85-B2GA471KYNS 
680 K (410%) 9.5 7.5415 445-2420-ND -90 1.32 9.46 CS95-B2GA681KYNS 
1000 K (410%) 10 7.5415 445-2421-ND 1.02 1.50 10.74 CS10-B2GA102KYNS 
250VAC 4000 M (+20%) 8 75415 445-2422-ND 67 199 7.07 CS80-E2GA102MYNS 
1500 M (420%) 9 7.5415 445-2423-ND 83 1.22 8.70 CS90-E2GA152MYNS 
E (+20, -55%) 2200 M (420%) 10.5 7.5415 445-2424-ND 78 1.14 8.17 CS11-E2GA222MYNS 
: 3300 M (420%) 12.5 7.5415 445-2425-ND 1.24 1.83 13.06 CS13-E2GA332MYNS 
3900 M (420%) 13.5 7.5415 445-2426-ND 1.59 2.34 16.71 CS14-E2GA392MYNS 
4700 M (+20%) 14.5 7.5415 445-2427-ND 1.59 2.34 16.75 CS15-E2GA472MYNS 
4700 M (420%) 12 7.5415 445-2428-ND 1.21 1.78 12.73 CS12-F2GA472MYNS 
F (+30, -80%) 10000 M (420%) 16.5 1022 445-2429-ND 2.36 3.47 24.81 CS17-F2GA103MYNS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1782 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


&TDK Dipped Radial Ceramic Capacitors 


. rubles T Max. Cap. Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing TDK 
FK Series | 1 ae voc | cap. | Tol. [| L | W | T | PartNo. 5 10 100 | Part No. 
Features: W Max. 1000pF | +10% | 55 | 60 | 35 | 445-2638-ND 214 3.15 22.50] FK26x7R2J102K 
Leads are formed with a “kink” to achieve consis- 4700pF | +10% | 5.5 | 60 | 35 | 445-2640-ND 2.38 3.50 25.00 | FK26X7R2U472K 
tent insertion heights and facilitate the release of 
gases during soldering for dramatically improved L egy | 10000nF| 210% | 55 | 60 | 35 | 445-2641-ND 2.47 3.64 26.00 | FK26x7R2J103K 
solderability. 4 22000pF| +10% | 55 | 60 | 35 | 445-2642-ND 261 3.85 27.50 | FK26X7R2J223K 
60.5 47000pF| +10% | 55 | 7.0 | 4.0 | 445-2646-ND 3.04 4.48 -~— 32.00 | FK20X7R2J473K 
Auf | +10% | 7.5 | 8.0 | 4.0 | 445-2650-ND 5.04 —7.42_~—«53.00 | FK22X7R2J104K 
Te [Wet] Panne. a Part ener Ee 
voc | cap. | Tol. [| L | W | T | PartNo. 5 10 100 | Part No. 
X7R (-55°C ~ 125°C) 
CoG (-58¢ ~ 125°C) 2ouF | s10% | 40 | 55 | 25 | 445-2849-ND 114 1.68 12.00 | FK28X7R1C224K 
tuF | st0% | 45 | 55 | 25 | 445-2858-ND 1.57 231 ~—-16.50 | FK24X7R1C105K 
1OOpF | 6% | 4.0 | 55 | 25 BASS2eaS NDE 1.07 1.88 11.25) FK2BCOG2ATO1N 22ur | +10% | 45 | 55 | 25 | 445-2859-ND 1.76 259 18.50 | FK24x7R1C225K 
220pF | 45% | 4.0 | 55 | 2.5 | 445-2944-ND 1.09 1.61 11.50 | FK28C0G2A221J tev | 4.7uF | +10% | 55 | 6.0 | 3.5 | 445-2873-ND 219 3.22 23.00 | FK26X7R1C475K 
470pF 45% 40 | 5.5 | 2.5 | 445-2945-ND 1.14 1.68 — 12.00 | FK28C0G2A471J 410F #10% | 55 | 7.0 | 4.0 | 445-2887-ND 4.13 6.09 43.50 | FK20X7R1C106K 
1000pF +5% 4.0 5.5 2.5 | 445-2946-ND 1.19 1.75 12.50 | FK28C0G2A102J 10uF +20% 55 70 4.0 | 445-2888-ND 413 6.09 43.50 | FK20X7R1C106M 
1000pF | 25% | 45 | 55 | 25 | 445-2596-ND 1.28 1.89 13.50 | FK24c0G2A102J 22uF | +20% | 7.5 | 8.0 | 4.0 | 445-2900-ND 8.08 11.90 85.00 | FK22x7R1C226M 
tooy | 22008F | 25% | 45 | 55 | 25 | 445-2607-ND 1.52 2.24 16.00 | FK24C0G2A222J ATIF | 410% | 45 | 55 | 2.5 | 445-2856-ND 1.43 2.10 15.00 | FK24x7R1E474K 
4700pF | 25% | 45 | 55 | 25 | 445-2598-ND 1.76 259 18.50] FK24C0G2A472J THF f 210% ) 4.5 | 5.5 | 25 | 445-2857-ND = 1.78 = 2.63 18.75 | FK24X7R1E105K 
4700pF | «5% | 55 | 60 | 35 | 445-2601-ND 200 294 21.00] Fk26coG2A472J TF |) 10% | 55 | 60 | 35 Ee «(Oe 2B 21.25 | FRAGXTRIELOSK 
soonccr| asm | ss | eo | 25 MMR 250 a71 2960 | proscngoatcay 2auF | «10% | 55 | 60 | 3.5 | 445-2872-ND 226 333 23.75 | FK26X7R1E225K 
2 aaa ’ ; ; pons ; ; : 25v | 22uF | +#10% | 5.5 | 7.0 | 4.0 | 445-2885-ND 456 672 48.00 | FK20X7R1E225K 
22000pF| 25% | 55 | 7.0 | 4.0 |445-2609-ND 546 8.05 57.50 | FK20C0G2A223 
47F | «10% | 55 | 7.0 | 4.0 | 445-2886-ND 6.89 1015 72.50 | FK20X7R1E475K 
47000pF| 45% | 75 | 8.0 | 4.0 | 445-2612-ND 907 13.37 95.50 | Fk22C0G2A473J ame | +10% | 75 | 80 | 40 | 445-2897-ND 5.23 ~—-7.70 55.00 | Fk2aX7R1E475K 
Aur | 45% | 75 | 80 | 4.0 | 445-2613-ND 11.50 16.94 121.00 | FK22CoG2A104J 1ouF | +10% | 75 | 8.0 | 4.0 | 445-2898-ND 7.13 10.50 75.00 | FK22x7R1E106K 
toopF | 25% | 40 | 55 | 25 | 445-2593-ND 1.14 1.68 12.00 | FK28COG2Et01J 1OnF | 220% | 75 | 8.0 | 40 [seeeeNny 7.13 10.50 75.00 | FK22X7RIE106M 
ooopr | 35% | 40 | 55 | 25 | 4a5-2504ND 119 175 1250 ek2ecogzEeo1s 2our | stom | 45 | 55 | 25 | 445-2855-ND 131 1.93 13.75 | FK24X7R1H224K 
47opF | 25% | 40 | 55 | 25 | 445-2595-ND 1.19 1.75 1250] FK28C0G2E471J | | soy | A7HF | 210% | 55 | 6.0 | 3.5 | 445-2870-ND = 1.85 2.73 19.50 | FK26X7R1H474K 
1000pF | 25% | 45 | 55 | 25 | 445-2599-ND 1.98 2.03 14.50 | FK24c0G2E102u TW) 10% | 85 | 70 | 40 eg = 888843 98.75 | HOXTRINIOSK 
250V 2.2uF | +10% | 75 | 8.0 | 4.0 | 445-2896-ND 5.70 840 60.00 | FK22X7R1H225K 
2200pF | «5% | 45 | 55 | 25 | 445-2600-ND 1.62 238 17.00] Fk24c0G2E222J 
X5R (-55°C ~ 85°C) 
10000pF| 5% | 55 | 7.0 | 4.0 | 445-2610-ND 4.04 5.95 42.50 | FK20C0G2E103J rac arcs ec merwers prerr 
22000pF| 25% | 75 | 80 | 4.0 | 445-2614-ND 831 12.25 87.50 | FK22C0G2E223N tove | ato% | 45 | 55 | 25 | 445-2863-ND 261 3.85 27.50 | Fko4xSROJ106K 
47000pF} +5% 75 8.0 4.0 | 445-2615-ND 11.50 16.94 121.00 | FK22C0G2E473J 10uF +20% 45 5.5 | 2.5 | 445-2864-ND 2.38 3.50 25.00 | FK24X5R0J106M 
220pF | +5% | 55 | 6.0 | 3.5 | 445-2605-ND 171 2.52 18.00 | FK26C0G2J221J gay | (HF | s10% | 55 | 60 | 35 |:445:2876-ND 3.09 4.55 32.50 | FK26X5ROJ106K 
a7opr | 25% | 55 | 6.0 | 35 | 445-2606-ND 1.95 287 20.50 | FK26COG2u471U 10uF | #20% | 5.5 | 6.0 | 3.5 | 445-2877-ND 3.09 4.55 32.50 | FK26X5ROJ106M 
1o00pF | 45% | 55 | 6.0 | 35 | 445-2607-ND 214 3.45 22.50 | FK26C0G2/102J 22uF | 220% | 55 / 6.0 | 35 [Ass2e78ND) 84.16 = 6.13 43.75 | FR26XSROJ226M 
630v | 2200pF | +5% | 55 | 6.0 | 35 | 445-2608-ND 238 3.50 25.00 | Fk26coG2u220N 2auF | 220% | 55 | 7.0 | 40 [eee = 11 7.88 88.75 | FROOXSR0J226M 
100uF | #20% | 75 | 80 | 4.0 | 445-2902-ND 17.81 26.25 187.50 | FK22X5ROJ107M 
4700pF | «5% | 55 | 7.0 | 4.0 | 445-2611-ND 3.90 5.74 41.00 | FK20coG2u472N 
amr | +t0% | 40 | 55 | 25 | 445-2850-ND 114 1.68 12.00 | FK28X5R1A474K 
10000pF| 5% | 75 | 80 | 4.0 | 445-2616-ND 599 8.82 63.00 | FK22C0G2J103J iw | atoe | 40 | 55 | 25 REMMI 43.210. 1800 | FReaxeRiA108K 
22000pF| 25% | 75 | 80 | 4.0 | 445-2617-ND 15.34 22.61 161.50 | FK22C0G2J223) 22ue | stom | 45 | 55 | 25 | 445-2860-ND 152 2.24 16.00 FK24xSRIA225K 
X7R (-55°C ~ 125°C) tov | 47uF | +10% | 45 | 55 | 25 | 445-2861-ND 2.14 3.15 22.50 | FK24X5R1A475K 
1000pF | «10% | 40 | 55 | 25 | 445-2618-ND 1.09 1.61 ~—‘11.50 | Fk28x7R2A102K 1OuF | 210% | 55 | 60 | 35 (RABE 8.09455 92.60 | FRAGXSRIALOGK 
1000pF | 10% | 45 | 55 | 25 | 445-2622-ND 119 1.75 12.50 | FK24X7R2A102K VOHF | 220% | 55 / 6.0 | 35 | A452875:ND) 3.09 4.55 32.50 | FK26XSRIA106M 
47uF | +#20% | 7.5 | 80 | 4.0 | 445-2901-ND 10.93 16.10 115.00 | Fk22x5R1A476M 
2200pF | 10% | 40 | 55 | 25 | 445-2619-ND 1.09 1.61 11.50 | FK28X7R2A222K 
aroope | iow | 40 | 55 | 25 |445-2600ND 1.09 1.61 11.50 FKeaxrponayox | [SOV | 22HF | s10% | 55 | 7.0 | 40 | 445-2880-ND 428 630 45.00 | FKZOXSRIH225K 
4700pF | #10% | 45 | 55 | 25 | 445-2624-ND 1.28 1.89 13.50 | FK24X7R2A472K You (306 = OFC) 
4.7uF |+80,-20%| 4.0 | 5.5 | 25 | 445-2854-ND 1.31 +193 13.75 | Fk2BY5v0u475z 
10000pF} +10% | 40 | 55 | 25 |445-2621-ND 114 1.68 12.00 | FK28x7R2A103K 
22uF |+80,-20%] 4.0 | 5.5 | 25 | 445-2869-ND 261 3.85 27.50 | FK24Y5vou226z 
100V | 10000pF} 10% | 45 | 55 | 25 | 445-2625-ND 133 1.96 14.00] FK24X7R2A103K | | 6:3V a7ut {+80,-20% 55 | 60 | 35 |445-288-ND 321 4.73 38.75 | FkoBYSVvOJ476z 
22000pF) #10% | 45 | 5.5 | 25 | 445-2626-ND = 1.33 1.96 14.00 | FK24X7R2A223K 100uF |+80,-20%| 5.5 | 7.0 | 4.0 | 445-2895-ND 16.86 24.85 177.50 | FK20Y5V0J1072 
47000pF| +10% | 45 | 55 | 25 | 445-2627-ND 1.38 2.03 -—-14.50 | FK24X7R2A473K 22ut |+80,-20%| 40 | 55 | 25 | 445-2858-ND 124 1.82 12.00 | FK28vsviaz25z 
47000pF| +10% | 5.5 | 6.0 | 3.5 | 445-2633-ND 1.95 2.87 20.50 | FK26X7R2A473K 10uF |+80,-20% 4.5 | 5.5 | 25 | 445-2868-ND 1.54 228 16.25 | FK24Y5V1A106Z 
aue | stom | 55 | 0 | 35 | 445-2634-ND 204 3.01 21.50 FKoex7R2A10aK | | 10V | 22uF |+80,-20%] 5.5 | 6.0 | 35 | 445-2882-ND 261 3.85 27.50 | Fk26Y5V1A2262 
ame | stom | 55 | 70 | 40 | 445-2643-ND 3.85 5.67 40.50 | FK20Xx7ReAATAK 47uF +80, -20%| 5.5 | 7.0 | 4.0 | 445-2894-ND 10.21 15.05 107.50 | FK20Y5v1A476z 
Se eae se) 00 re en 100uF |+80,-20%| 75 | 80 | 4.0 | 445-2906-ND 1710 25.20 180.00 | FK22vSV1A107Z 
tuF |+80,-20%] 4.0 | 55 | 25 | 445-2852-ND 1.19 1.75 12.50 | FKesy5v1c105z 
1000p | 210% | AS) 55) 25 es = 8 1.89 13.50 | FRAXPR2ET0AK 4.7uF |+80,-20%| 45 | 55 | 25 | 445-2867-ND 143 240 15.00 | FK24v5Vv10475Z 
2200pF | 210% | 4.5 | 55 | 25 | 445-2629-ND = 1.33 1.96 14.00 | FK24X7R2E222K | | yey | tour |480,-20%| 5.5 | 6.0 | 35 | 445-2881-ND 2.00 294 21.00 | Fk26y5v1C106z 
10000pF) 210% | 45 | 5.5 | 25 | 445-2631-ND 1.38 2.03 14.50 | FK24X7R2E103K 22uF |+80,-20%) 5.5 | 7.0 | 4.0 | 445-2893-ND 7.74 11.41 81.50 | FK20Y5V10226Z 
22000pF} +10% | 45 | 55 | 25 | 445-2632-ND 143 210 15.00 | FK24Xx7R2E223K 47uF +80, -20%| 7.5 | 80 | 4.0 | 445-2905-ND 10.21 15.05 107.50 | FK22Y5v1C476z 
22000pF} +10% | 55 | 60 | 35 |445-2635-ND 219 3.22 23.00 | FK26X7R2E223K 2.2uF |+80,-20%| 4.5 | 55 | 25 | 445-2866-ND 128 1.89 13.50 | FK24YSV1E2252 
2s0v | a7o00pF| s10% | 55 | 60 | 36 |4a5-2636-ND 233 3.43 24.50 FK2GX7RLEA7SK | | yoy | 47HF |+80,-20%| 55 | 6.0 | 35 | 445-2880-ND 1.76 2.59 18.50 | FK26V5V1E4757Z 
aue | sto | 55 | 60 | 35 (MERINO 252 ai 2860 | rReaxrRoctoax 10uF |+80,-20%| 5.5 | 7.0 | 4.0 | 445-2892-ND 6.65 9.80 _-—-70.00 | FK20YS5V1E106z 
22uF |+80,-20%| 7.5 | 8.0 | 4.0 | 445-2904-ND 7.84 «11.55 82.50 | FK22Y5V1E226z 
Aue | st0% | 55 | 70 | 4.0 | 445-2644-ND 4.13 6,094.50 | FK20X7R2E104K 
tuF |+80,-20%] 45 | 55 | 25 | 445-2865-ND 1.28 1.89: 13.50 | FK24Y5V1Ht05z 
2our | +10% | 55 | 7.0 | 4.0 | 445-2645-ND 4.70 6.93 49.50 | FK20X7R2E224K 
2.2uF |+80,-20%| 5.5 | 6.0 | 3.5 | 445-2879-ND 176 259 18.50 | FK26YSV1H225Z 
2QuF ) 210% | 75 | 80 | 40 | 445-2648-ND 5.37 7.81 $6.60 | FK22K7R2EZ24K | | SOV 4.7uF |+80,-20%| 5.5 | 7.0 | 4.0 | 445-2891-ND 499 7.35 52.50 | FK20YSV1H475Z 
ANF | 210% | 75 | 80 | 40 [RAR PRNDR 8:70 9.87 70.80 | FR22X7ROEA?AK 10uF |+80,-20%| 7.5 | 8.0 | 4.0 | 445-2903-ND 6.65 ~—9.80_—_70.00 | FK22V5V1H106Z 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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A TDK Cap. | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing TDK 
VDC} Cap. Tol. D T F | Part No. al 10 100 | Part No. 
. . T Max. CC45 Series (-20°C ~ 85°C) 
Ceramic Capacitors ‘ hie iopF | +5% | 55 | 5 | 5 | 445-2773-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD100JYNN 
Low Dissipation at High 12pF | 25% | 55] 5 | 5 | 445-2774-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD120JYNN 
i5pF | 45% | 5.5 | 5 | 5 | 445-2775-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD150JYNN 
Frequency igpF | 45% | 5.5 | 5 | 5 | 445-2776-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD180JYNN 
22pF | +5% | 5.5 | 5 | 5 | 445-2777-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD220JYNN 
a7pF | 45% | 55 | 5 | 5 | 445-2778-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD270JYNN 
Cap. | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing TDK 33pF 45% | 55] 5 5 | 445-2779-ND 1.19 1.75 = 12.50 | CC45SL3AD330JYNN 
voc} Cap. | Tol. | D | T | F | PartNo. 5 10 100 | Part No 3opF | 25% | 55 | 5 | 5 | 445-2780-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD390JYNN 
CK45-RR Series (-25°C ~ 125°C) 47pF 45% | 55 | 5 5 | 445-2781-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD470JYNN 
jor wow) 6) 5 | 5 Geran Fe te > an Gas RAN TCA sepF | +5% | 5.5 | 5 | 5 | 445-2782-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3ADS60JYNN 
6epF | 5% | 55 | 5 | 5 | 445-2783-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD680JYNN 
120pF ) 210%) 6 | 5 | 5 eee D aA 1.050 7-50) GRAS-RBADIZIK-NR sopF | 25% | 6 | 5 | 5 | 445-2784-ND 149 1.75 12.60 | CC45SL3AD820JYNN 
150pF | +10%] 6 | 5 | 5 | 445-2715-ND val 1.05 7.50) CK45-R3ADIS1K-NR | | 4Kyv) t00pF | +5% | 6.5 | 5 | 5 | 445-2785-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD101JYNN 
180pF | 10%] 6 | 5 | 5 | 445-2716-ND nm 1.05 7.50 | CK45-R3AD181K-NR 120pF | #5% | 7 | 5 | 5 | 445-2786-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD121JYNN 
220pF | 10%] 6 | 5 | 5 | 445-2717-ND al 4.05 7.50 | CK45-R3AD221K-NR 150pF | *5% | 75 | 5 | 5 | 445-2787-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD151JYNN 
oropr | stom! 6 | 5 | 5 | 445-2716-ND WA 1.05 7.50 | CK45-RSAD271K-NR 180pF | 25% | 8 | 5 | 5 | 445-2788-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD181JYNN 
aaopr | stom | 65 | 5 | 5 | 44s2710-ND an ip?  PaniheienaaDsaienn 220pF | +5% | 85 | 5 | 5 | 445-2789-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD221JYNN 
: 270pF | +5% | 9 | 5 | 5 | 445-2790-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD271JYNN 
S00pF ) 210%) 65) 5 | oD ia TOS + 7-80) HONS BSADSOUCNR 330pF | 25% | 10] 5 | 5 | 445-2791-ND 1.19 1.75 12.50 | CC45SL3AD331UYNN 
A70pF | 210%) 7 | 5 | 5 | 445-2721-ND a 1.05 7.50 | CK45-R3AD471K-NR 300pr | 5% | 10.5) 5 | 5 | 445-2792-ND 119 1.75 12.50 | CO45SL3AD391UYNN 
560pF | +10% | 75 | 5 | 5 | 445-2722-ND a 1.05 7.50 | CK45-R3AD561K-NR 470pF | 25% | 115| 5 | 7.5 | 445-2793-ND 1.66 245 17.50 | CC45SL3AD471JYNN 
ikv | 680pF | #10%] 8 | 5 | 5 | 445-2723-ND wal 1.05 7.50 | CK45-R3AD681K-NR 560pF | «5% | 125| 5 | 7.5 | 445-2794-ND 1.66 245 17.50 | CC45SL3AD561JYNN 
820pF | +10%| 85 | 5 5 | 445-2724-ND 83 1.23 8.75 | CK45-R3AD821K-NR 680pF | +5% | 135] 5 | 7.5 | 445-2795-ND 1.66 2.45 17.50 | CC45SL3AD681JYNN 
sooopr | sto%~| 9 | 5 | 5 | 445-2725-ND ra 423-75 | CKaS:RBADIOOKNA 820pF | 25% | 14.5) 5 | 7.5 | 445-2796-ND 1.66 245 — 17.50 | CC45SL3AD821JYNN 
tone | s10% | 95 | 5 | 5 |eetereen ‘ae ‘dar. “An gat cas AaARISSENR 1000pF | 5% | 16 | 5 | 10 | 445-2797-ND 3.09 4.55 32.50 | CC45SL3AD102JYNN 
jopF | 5% | 55 | 5 | 5 | 445-2798-ND 143 240 15.00 | CC45SL3DD100JYNN 
1S00pF | 210% | 10 | 5 | 5 [eseeizzeny 961.40) 10.00: | CKAS-RBADIS2K-NR jopF | 25% | 55 | 5 | 5 | 445-2799-ND 143 240 15.00 | CC45SL3DD120JYNN 
1800pF | +10% | 105] 5 | 5 | 445-2728-ND 95 1.40 10.00 | CK45-R3AD182K-NR tspr | 25% | 55 | 5 | 5 | 445-2800-n0 143 240 15.00 | CC4SSLaDD150JYNN 
2200pF | +10% | 11.5] 5 | 7.5 | 445-2729-ND 1.19 1.75 12.50 | CK45-R3AD222K-NR iepF | 25% | 55 | 5 | 5 | 445-2801-ND 143 2.40 15.00 | cc4sSL3DD180JYNN 
2700pF | +10% | 125] 5 | 7.5 | 445-2730-ND 1.19 1.75 12.50 | CK45-R3AD272K-NR 2opF | +5% | 55 | 5 | 5 | 445-2802-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3DD220JYNN 
3300pF | 210% | 13.5] 5 | 7.5 | 445-2731-ND 1.43 240 15.00 | CK45-R3AD332K-NR 27pF | 26% | 55 | 5 | 5 pss 2e0osND 143 2.10 15.00) CC4SSL3DD270JYNN 
3900pF | 10% | 145) 5 | 75 |445-2732-ND 1.43 «= 2.40 15.00 | CK45-R3AD392K-NR Sapr | 25%) 55) 5 | 5 ee Tape 222100" 115,00 ;) GesaelsD Dost uynt 
; 39pF | +5% | 5.5 | 5 | 5 | 445-2805-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3DD390JYNN 
4700pF | +10% | 15.5] 5 | 10 | 445-2733-ND 1.78 2.63 18.75 | CK45-R3AD472K-NR ane | s%|ss|s | 5s ee as Sg 18.00 |'6easeLanndTaNNN 
1SOpF ) 210%) 6 | 5 | 5 | 445-2736-ND a 1.05 7.50 | CK45-R3DD151K-NR sepF | 25% | 6 | 5 | 5 | 445-2807-ND 143 2.10 15.00 | CC45SL3DD560JYNN 
180pF | 10% | 65 | 5 | 5 | 445-2737-ND a” 1.05 7.50 | CK45-R3DD181K-NR 68pF | +5% | 65) 5 | 5 | 445-2808-ND 1.43 2.10 15.00 | CC45SL3DD680JYNN 
220pF | +10%| 7 | 5 | 5 | 445-2738-ND wal 1.05 7.50 | CK45-R3DD221K-NR | | 2kv| s2pF | +5% | 7 | 5 | 5 | 445-2809-ND 1.43 240 15.00 | CC45SL3DD820JYNN 
270pF ] +10%| 7 5 5 | 445-2739-ND Wal 1.05 7.50 | CK45-R3DD271K-NR 100pF | +5% | 7.5 5 5 | 445-2810-ND 1.43 2.10 15.00 | CC45SL3DD101JYNN 
330e | 10% | 75 | 5 | 8 | 445-2740-ND Fe os: veo |:ceaseRaNDAI CNA 120pF | #5% | 8 | 5 | 5 | 445-2811-ND 143 240 15.00 | CC45SL3DD121JYNN 
sor |uiow) a | 8 | 5 CSE re 193 975'| ckde-panna0i ENR 150pF | #5% | 85 | 5 | 5 | 445-2812-ND 1.43 2410 15.00 | CC45SL3DD151JYNN 
180pF | 25% | 9 | 5 | 5 | 445-2813-ND 143 240 15.00 | CC45SL3DD181JYNN 
AT0pF | 10%) 85) 5 | 5 (eee 83 _ 6.79: ORAS EDDA CCNA 220pF | +5% | 10 | 5 | 5 | 445-2814-ND 1.43 2.10 15.00 | CC45SL3DD221JYNN 
S60pF ) +10%]) 9 | 5 | 5 | 445-2743-ND 1.07 1.58 11.25 | CK45-R3DD561K-NR 270pF | 25% | 11.) 5 | 5 | 445-2815-ND 1.43 240 15.00 | CC45SL3DD271JYNN 
2kV | 680pF | 210%] 9.5] 5 | 5 | 445-2744-ND 1.07 1.58 11.25 | CK45-R3DD681K-NR 330pF | +5% | 11.5] 5 | 7.5 | 445-2816-ND 1.43 240 15.00 | CC45SL3DD331JYNN 
820pF | +10%| 10 | 5 | 5 | 445-2745-ND 1.19 1.75 12.50 | CK45-R3DD821K-NR 390pF | +5% | 125| 5 | 7.5 | 445-2817-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3DD391JYNN 
tooopr | stow! 111 5 | 5 | 445-2746-ND 1.19 175 12.50 | CK45-R3DD102K-NR 470pF | 25% | 135| 5 | 7.5 | 445-2818-ND 238 3.50 25.00 | CC4S5SL3DD471JYNN 
1200pF | 210% | 11.5; 5 | 7.5 | 445-2747-ND 4191.75 12.50 | Ck45-R30D122K-NR S60pF ) 28% / 145) 5 | 7.5 RD eee 00: Aco 00) CeseSeaD DSO TENN 
680pF | «5% | 16 | 5 | 10 | 445-2820-ND 2.38 3.50 25.00 | CC45SL3DD681JYNN 
1500pF | 10% | 12 | 5 | 7.5 | 445-2748-ND 143 240 15.00 | CK45-R3DD152K-NR 

jopF | 45% | 55 | 6 | 7.5 | 445-2821-ND 1.43 240 15.00 | CC45SL3FD100JYNN 
1800pF | +10% | 13.5] 5 | 7.5 | 445-2749-ND 143 240 15.00 | CK45-R3DD182K-NR tape | 25% | 55 | 6 | 75 | 445-2800-ND 14 B40: 4800. | CeASSIaEDtO0NVNN 
2200pF | +10% | 14.5] 5 7.5 | 445-2750-ND 2.14 3.15 22.50 | CK45-R3DD222K-NR 15pF +5% | 5.5 6 7.5 | 445-2823-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3FD150JYNN 
2700pF | +10% | 15.5] 5 | 10 | 445-2751-ND 214 3.45 22.50 | CK45-R3DD272K-NR igpF | +5% | 5.5 | 6 | 7.5 | 445-2824-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3FD180JYNN 
3300pF | +10% | 17 | 5 | 10 | 445-2752-ND 2.85 4.20 30.00 | CK45-R3DD332K-NR 22pF | +5% | 5.5 | 6 | 7.5 | 445-2825-ND 1432.10 15.00 | CC45SL3FD220JYNN 
3000pF | 210% | 18 | 5 | 10 | 445-2753-ND 3.09 4.55 32.50 | CK45-R3DD392K-NR 27pF | 25% | 5.5 | 6 | 7.5 | 445-2826-ND 1.43 2.10 15.00 | CC45SL3FD270JYNN 
4700pF | +10% | 19.5) 5 | 10 | 445-2754-ND 3.56 5.25 37.50 | CK45-R3DD472K-NR Sapr ) 35%) 6 |) 6 | 75 eae TAS, 2s Tet Cases DesOr NN 
- 3opF | 45% | 6 | 6 | 7.5 | 445-2828-ND 1.43 210 15.00 | CC45SL3FD390JYNN 
1Opr | +10%) 6 | 6 | 75 aD ah TOS 7:80) FORMS RSD IOTENA 47pF | +5% | 6.5 | 6 | 7.5 | 445-2829-ND 1.43 240 15.00 | CC45SL3FD470JYNN 
120pF | +10%| 65 | 6 | 7.5 | 445-2756-ND wal 1.05 7.50 | CK45-R3FD121K-NR vy |_S80F | 25% | 7 | 6 | 75 | 445-2890-N0 143 240 15.00 | CC4SSLSEDSGOJYNN 
150pF | 10%] 7 | 6 | 7.5 | 445-2757-ND nm 1.05 7.50 | CK45-R3FD151K-NR 6epF | 45% | 7.5 | 6 | 7.5 | 445-2831-ND 143240 15.00 | CC45SL3FD680JYNN 
180pF | +10%] 7 | 6 | 7.5 | 445-2758-ND wal 1.05 7.50 | CK45-R3FD181K-NR B2pF | +5% | 8 | 6 | 7.5 | 445-2832-ND 1.43 240 15.00 | CC45SL3FD820JYNN 
2eopr | «10% | 75 | 6 | 7.5 | 445-2759-ND 83 4.23 8.75 | CK45-R3FD221K-NR 100pF | #5% | 85] 6 | 7.5 | 445-2833-ND 1.66 245 — 17.50 | CC45SL3FD101JYNN 
o7opr | atom) 8 | 6 | 75 | 445-2760-ND 7 (9, 26°78: | GRAS RDB TAICNA, 120pF | #5% | 95] 6 | 7.5 | 445-2834-ND 1.66 245 17.50 | CC45SL3FD121JYNN 
soopr | ine | 05 | 6 | 75 (eee . ioe. “gaeleeenansicaa 150pF | *5% | 10 | 6 | 7.5 | 445-2835-ND 1.90 2.80 20.00 | CC45SL3FD151JYNN 
180pF | 25% | 11 | 6 | 7.5 | 445-2836-ND 238 3.50 25.00 | CC45SL3FD181JYNN 
390pF | #10% | 9 | 6 | 7.5 | 445-2762-ND 8301.23 8.75 | CK45-R3FD391K-NR 220pr | 25% | 12 | 6 | 7.5 | 445-2837-ND 2.85 4.20 30.00 | CC45SL3FD221JYNN 
ayy | 470PF | 210% | 9.5 | 6 | 7.5 | 445-2763-ND 1.19 1.75 12.50 | CK45-R3FD471K-NR a7opt | 5% | 13| 6 | 75 | 445-288-ND 285 4.20 ~—-30.00 | CC45SL3FD2710YNN 
560pF | +10% | 10 | 6 | 7.5 | 445-2764-ND 1.19 1.75 12.50 | CK45-R3FD561K-NR 330pF | «5% | 14] 6 | 7.5 | 445-2839-ND 3.56 5.25 37.50 | CC45SL3FD331JYNN 
820pF | +10% | 11.5] 6 | 7.5 | 445-2766-ND 1.43 240 15.00 | CK45-R3FD821K-NR 390pF | +5% | 15 | 6 | 7.5 | 445-2840-ND 3.56 5.25 37.50 | CC45SL3FD391JYNN 
1000pF | 210% | 12 | 6 | 7.5 | 445-2767-ND 190 2.80 20.00 | CK45-R3FD102K-NR 1OpF | 35% | 7.5) 6 | 7.5 eee WBE) 2289) , 180: CCAS SLAP ICOUYNN 
1200pF | +10% | 13 | 6 | 7.5 | 445-2768-ND 238 3.50 25.00 | CK45-R3FD122K-NR T2pr | 25% | 75) 6 | 75 ee AGG EAS. 1780, CCASSLSID ICON 
i5pF | +5% | 7.5 | 6 | 7.5 | 445-2844-ND 1.66 245 — 17.50 | CC45SL3JD150JYNN 
1500pF | +10% | 14.5] 6 | 7.5 | 445-2769-ND 238 3.50 25.00 CKAS-ROFDISAKNR | | | see | asm | 75} 6 | 75 | a45-2845-ND fear . “ode . 49 59.| beassleIDIaIVNK 
1800pF | +10% | 15.5] 6 | 10 | 445-2770-ND 2.38 3.50 25.00 | CK45-R3FD182K-NR sopr | 25% | 75 | 6 | 75 | 445-2846-nD 166 245 17.50 | CC4SSL9JD220.YNN 
2200pF | +10% | 16.5] 6 10 | 445-2771-ND 2.97 4.38 31.25 | CK45-R3FD222K-NR 27pF +5% | 7.5 6 7.5 | 445-2847-ND 1.66 9.45 17.50 | CC45SL3UD270JYNN 
2700pF | +10% | 18 | 6 | 10 | 445-2772-ND 297 4.38 31.25 | CK45-R3FD272K-NR 3apF | 45% | 7.5 | 6 | 7.5 | 445-2848-ND 1.66 245 — 17.50 | CC45SL3JD330JYNN 


1784 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


. 
VISHAY. Vitramon 


Multilayer Ceramic Chip Capacitors - Prohibits 


Surface Arc-over in High Voltage Applications - 


VJ HVArc Guard™ Series 


Features: » Protects against surface arc-over * Higher capac- Dimensions (mm) Typical X7R Voltage Breakdown Typical COG (NPO) Voltage Breakdown 
itance and smaller case size that save board space « Voltage (n = 50, 500 V/sec. applied) (n = 50, 500 V/sec. applied) 
breakdowns are twice that of some competitor products *Excel- | Size Code L Ww T t ® © 3500 3900 
ais i > > 
lent reliability and high voltage performance 0805 2.00+0.20 | 1.25+0.020 | 1.45 | 0.25~0.71 g S$ Sean 28 —— 
Applications: * DC-to-DC converters (Buck and Boost) ¢ Voltage = = & 2000 3 = 5600! 
multipliers for flyback converters ¢ Lighting ballast circuits tee even 1360/20.20) —_ eee Ss 1500 3 = 2500: 
+ Power supplies 1210 3.20 +0.20 | 2.50+0.20 | 1.86 | 0.25 ~0.76 8% boo" 28 S300 
Electrical Specifications: * Temperature Coefficient of Capac- 1808 4.50 +0.25 2.03 +0.25 1.86 0.25 ~ 0.76 <5 0 D0; -600" 1000 2 3 ait 
i . j 9 55°C ~ 0 ; ; 5 5000 
see ence . “a OT oe ae ogee O° Wee applied [aaa | 4503025 | 3202020 | 218 | 025-076 voc voc voc 1000 V 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Code Type Dc Capacitance Tolerance | Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
10pF 45% 720-1070-1-ND 3.07 23.00 88.40 720-1070-2-ND 3,000 153.00/M VJ0805A100JXGAT5Z 
coG 22pF +5% 720-1072-1-ND 3.07 23.00 88.40 720-1072-2-ND 3,000 153.00/M VJO805A220JXGAT5Z 
0805 (NPO) 1,000V 47pF 45% 720-1074-1-ND 3.07 23.00 88.40 720-1074-2-ND 3,000 153.00/M VJO805A470JXGAT5Z 
100pF +5% 720-1071-1-ND 3.07 23.00 88.40 720-1071-2-ND 3,000 153.00/M VJ0805A101JXGAT5Z 
220pF 45% 720-1073-1-ND 3.37 25.29 97.23 720-1073-2-ND 3,000 169.00/M VJ0805A221JXGAT5Z 
10pF +5% 720-1010-1-ND 4.38 32.85 126.29 720-1010-2-ND 2,500 219.00/M VJ1206A100JXGAT5Z 
22pF 45% 720-1013-1-ND 4.38 32.85 126.29 720-1013-2-ND 2,500 219.00/M VJ1206A220JXGAT5Z 
CoG 47pF +5% 720-1015-1-ND 4.38 32.85 126.29 720-1015-2-ND 2,500 219.00/M VJ1206A470JXGAT5Z 
(NPO) 1,000V 100pF 45% 720-1011-1-ND 4.38 32.85 126.29 720-1011-2-ND 2,500 219.00/M VJ1206A101JXGAT5Z 
220pF +5% 720-1014-1-ND 4.82 36.14 138.92 720-1014-2-ND 2,500 241.00/M VJ1206A221JXGAT5Z 
470pF 45% 720-1016-1-ND 4.82 36.14 138.92 720-1016-2-ND 2,500 241.00/M VJ1206A471JXGAT5Z 
1,000pF 45% 720-1012-1-ND 5.04 37.78 145.23 720-1012-2-ND 2,500 252.00/M VJ1206A102JXGAT5Z 
100pF +10% 720-1017-1-ND 3.72 27.92 107.35 720-1017-2-ND 2,500 186.00/M VJ1206Y101KXEAT5Z 
220pF +10% 720-1023-1-ND 3.72 27.92 107.35 720-1023-2-ND 2,500 186.00/M VJ1206Y221KXEAT5Z 
470pF +10% 720-1029-1-ND 3.72 27.92 107.35 720-1029-2-ND 2,500 186.00/M VJ1206Y471KXEAT5Z 
1,000pF +10% 720-1019-1-ND 3.37 25.25 97.05 720-1019-2-ND 2,500 168.00/M VJ1206Y102KXEAT5Z 
1206 500V 2,200pF +10% 720-1025-1-ND 3.60 27.02 103.89 720-1025-2-ND 2,500 180.00/M VJ1206Y222KXEAT5Z 
4,700pF +10% 720-1031-1-ND 3.96 29.72 114.27 720-1031-2-ND 2,500 198.00/M VJ1206Y472KXEAT5Z 
0.01pF +10% 720-1021-1-ND 3.96 29.72 114.27 2,500 198.00/M VJ1206Y103KXEAT5Z 
0.022uF +10% 720-1027-1-ND 4.28 32.11 123.44 720-1027-2-ND 2,500 214.00/M VJ1206Y223KXEAT5Z 
X7R 0.047UF +10% 720-1033-1-ND 5.19 38.90 149.56 720-1033-2-ND 2,500 259.00/M VJ1206Y473KXEAT5Z 
100pF +10% 720-1018-1-ND 5.59 41.90 161.06 720-1018-2-ND 2,500 279.00/M VJ1206Y101KXGAT5Z 
220pF +10% 720-1024-1-ND 5.59 41.90 161.06 720-1024-2-ND 2,500 279.00/M VJ1206Y221KXGAT5Z 
470pF +10% 720-1030-1-ND 4.38 32.85 126.29 720-1030-2-ND 2,500 219.00/M VJ1206Y471KXGAT5Z 
1,000V 1,000pF +10% 720-1020-1-ND 3.81 28.55 109.77 720-1020-2-ND 2,500 190.00/M VJ1206Y102KXGAT5Z 
. 2,200pF +10% 720-1026-1-ND 4.14 31.07 119.46 720-1026-2-ND 2,500 207.00/M VJ1206Y222KXGAT5Z 
4,700pF +10% 720-1032-1-ND 4.14 31.07 119.46 720-1032-2-ND 2,500 207.00/M VJ1206Y472KXGAT5Z 
0.01pF +10% 720-1022-1-ND 5.94 44.57 171.36 720-1022-2-ND 3,000 297.00/M VJ1206Y 103KXGAT5Z 
0.022uF +10% 720-1028-1-ND 6.42 48.15 185.11 720-1028-2-ND 2,500 321.00/M VJ1206Y223KXGAT5Z 
10pF +5% 720-1034-1-ND 8.22 61.65 237.01 720-1034-2-ND 2,500 411.00/M VJ1210A100JXGAT5Z 
22pF +5% 720-1037-1-ND 8.22 61.65 237.01 720-1037-2-ND 2,500 411.00/M VJ1210A220JXGAT5Z 
47pF +5% 720-1040-1-ND 8.22 61.65 237.01 720-1040-2-ND 2,500 411.00/M VJ1210A470JXGAT5Z 
COG 4,000V 100pF 45% 720-1035-1-ND 5.83 43.74 168.16 720-1035-2-ND 2,500 292.00/M VJ1210A101UXGAT5Z 
(NPO) 7 220pF +5% 720-1038-1-ND 5.83 43.74 168.16 720-1038-2-ND 2,500 292.00/M VJ1210A221JXGAT5Z 
470pF 45% 720-1041-1-ND 6.41 48.11 184.94 2,500 321.00/M VJ1210A471JXGAT5Z 
1,000pF +5% 720-1036-1-ND 6.41 48.11 184.94 720-1036-2-ND 2,500 321.00/M VJ1210A102UXGAT5Z 
2,200pF 45% 720-1039-1-ND 7.29 54.68 210.20 720-1039-2-ND 2,500 365.00/M VJ1210A222JXGAT5Z 
100pF +10% 720-1042-1-ND 4.77 35.75 137.45 720-1042-2-ND 2,500 238.00/M VJ1210Y101KXEAT5Z 
220pF +10% 720-1048-1-ND 5.03 37.73 145.06 720-1048-2-ND 2,500 252.00/M VJ1210Y221KXEAT5Z 
470pF +10% 720-1054-1-ND 5.30 39.74 152.76 720-1054-2-ND 2,500 265.00/M VJ1210Y471KXEAT5Z 
1,000pF +10% 720-1044-1-ND 5.30 39.74 152.76 720-1044-2-ND 2,500 265.00/M VJ1210Y102KXEAT5Z 
1210 500V 2,200pF +10% 720-1050-1-ND 6.89 51.71 198.78 720-1050-2-ND 2,500 345.00/M VJ1210Y222KXEAT5Z 
4,700pF +10% 720-1056-1-ND 6.89 51.71 198.78 720-1056-2-ND 2,500 345.00/M VJ1210Y472KXEAT5Z 
0.01pF +10% 720-1046-1-ND 6.06 45.47 174.82 720-1046-2-ND 2,500 303.00/M VJ1210Y103KXEAT5Z 
0.022uF +10% 720-1052-1-ND 6.34 47.54 182.77 720-1052-2-ND 2,500 317.00/M VJ1210Y223KXEAT5Z 
X7R 0.047UF +10% 720-1058-1-ND 9.85 73.87 283.98 720-1058-2-ND 2,500 492.00/M VJ1210Y473KXEAT5Z 
100pF +10% 720-1043-1-ND 5.25 39.35 151.29 720-1043-2-ND 2,500 262.00/M VJ1210Y101KXGAT5Z 
220pF +10% 720-1049-1-ND 5.54 41.56 159.77 720-1049-2-ND 2,500 277.00/M VJ1210Y221KXGAT5Z 
470pF +10% 720-1055-1-ND 5.83 43.74 168.16 720-1055-2-ND 2,500 292.00/M VJ1210Y471KXGAT5Z 
1,000pF +10% 720-1045-1-ND 5.83 43.74 168.16 720-1045-2-ND 2,500 292.00/M VJ1210Y102KXGAT5Z 
1,000V 2,200pF +10% 720-1051-1-ND 7.26 54.43 209.24 720-1051-2-ND 2,500 363.00/M VJ1210Y222KXGAT5Z 
4,700pF +10% 720-1057-1-ND 7.26 54.43 209.24 720-1057-2-ND 2,500 363.00/M VJ1210Y472KXGAT5Z 
0.01pF +10% 720-1047-1-ND 7.26 54.43 209.24 720-1047-2-ND 2,500 363.00/M VJ1210Y103KXGAT5Z 
0.022uF +10% 720-1053-1-ND 9.51 71.33 274.21 720-1053-2-ND 2,500 476.00/M VJ1210Y223KXGAT5Z 
0.047UF +10% 720-1059-1-ND 14.78 110.81 426.01 720-1059-2-ND 2,500 739.00/M VJ1210Y473KXGAT5Z 
250V 0.10uF +10% 720-1063-1-ND 11.79 88.43 339.95 720-1063-2-ND 2,500 590.00/M VJ1808Y104KXPAT5Z 
100pF +10% 720-1060-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1060-2-ND 2,500 529.00/M VJ1808Y101KXEAT5Z 
220pF +10% 720-1064-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1064-2-ND 2,500 529.00/M VJ1808Y221KXEAT5Z 
470pF +10% 720-1067-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1067-2-ND 2,500 529.00/M VJ1808Y471KXEAT5Z 
1808 X7R 1,000pF +10% 720-1061-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1061-2-ND 2,500 529.00/M VJ1808Y102KXEAT5Z 
500V 2,200pF +10% 720-1065-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1065-2-ND 2,500 529.00/M VJ1808Y222KXEAT5Z 
4,700pF +10% 720-1068-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1068-2-ND 2,500 529.00/M VJ1808Y472KXEAT5Z 
0.01pF +10% 720-1062-1-ND 9.39 70.43 270.75 720-1062-2-ND 2,500 470.00/M VJ1808Y 103KXEAT5Z 
0.022uF +10% 720-1066-1-ND 9.39 70.43 270.75 720-1066-2-ND 2,500 470.00/M VJ1808Y223KXEAT5Z 
0.047uF +10% 720-1069-1-ND 10.56 79.20 304.48 720-1069-2-ND 2,500 528.00/M VJ1808Y473KXEAR5Z 
250V 0.22uF +10% 720-1006-1-ND 15.30 114.75 441.15 720-1006-2-ND 1,000 765.00 VJ1812Y224KXPAT5Z 
100pF +10% 720-1000-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1000-2-ND 1,000 529.00 VJ1812Y101KXEAT5Z 
220pF +10% 720-1004-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1004-2-ND 1,000 529.00 VJ1812Y221KXEAT5Z 
470pF +10% 720-1007-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1007-2-ND 1,000 529.00 VJ1812Y471KXEAT5Z 
1812 X7R 1,000pF +10% 720-1001-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1001-2-ND 1,000 529.00 VJ1812Y102KXEAT5Z 
500V 2,200pF +10% 720-1005-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1005-2-ND 1,000 529.00 VJ1812Y222KXEAT5Z 
4,700pF +10% 720-1008-1-ND 10.58 79.31 304.91 720-1008-2-ND 1,000 529.00 VJ1812Y472KXEAT5Z 
0.01pF +10% 720-1002-1-ND 9.39 70.43 270.75 720-1002-2-ND 1,000 470.00 VJ1812Y103KXEAT5Z 
0.047uF +10% 720-1009-1-ND 10.56 79.20 304.48 720-1009-2-ND 1,000 528.00 VJ1812Y473KXEAT5Z 
0.10pF +10% 720-1003-1-ND 12.69 95.18 365.90 720-1003-2-ND 1,000 635.00 VJ1812Y104KXEAT5Z 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1785 


Multilayer Ceramic Chip Capacitors - for Boardflex 
Sensitive Applications - VJ OMD Series 


SET 
VISHAY. Vitramon 


Features: Dimensions (mm) 
. OMD-Cap (Open Mode Design) mguee the risk of short or low IR because of eal cracks Size Code L WwW T t 
* Efficient low-power consumption, ripple current capable to 1.2 Arms at 100kHz * High Voltage 
breakdown compared to standard design ¢ Excellent reliability and thermal shock performance 1206 3.20 +0.20 1.60 +0.20 1.68 0.25 ~ 0.71 
* Polymer terminations, which increase resistance to board flex cracking as much as 50% 4210 3.20 +0.20 2.50 +0.20 1.68 0.25 ~ 0.71 
Applications: 1808 4.57 20.25 | 2.03 0.25 1.68 0.25 ~ 0.76 
¢ Buck and Boost DC-to-DC converters »* Voltage multipliers for flyback converters « Lighting 1812 4.50 +0.25 3.20 +0.20 2.18 0.25 ~ 0.76 
ballast circuits * High frequency filtering for switching power supplies 1825 4.50 +0.25 6.40 +0.25 218 0.25 ~ 0.76 
Electrical Specifications: 2220 5.594020 | 5.004020 | 218 | 025-076 
¢ Temperature Coefficient of Capacitance: * X7R: +15% from -55°C ~ 125°C, with 0 Vdc applied 2095 5.59 40.25 6.35 +0.25 2.18 0.25 ~ 0.76 
* COG (NPO): 0 +30ppm/°C from -55°C ~ 125°C 
Size wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Code Type Dc Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
4,700pF +10% 720-1075-1-ND 4.04 30.29 116.43 | 720-1075-2-ND 3,000 | 202.00/M | VJ1206Y472KBBAT4X 
400V 0.01pF +10% 720-1087-1-ND 3.80 28.51 109.60 | 720-1087-2-ND 2,500 190.00/M | VJ1206Y103KBBAT4X 
0.047UF +10% 720-1084-1-ND 4.76 35.66 137.10 | 720-1084-2-ND 2,500 | 238.00/M VJ1206Y473KBBAT4X 
1206 X7R 0.10uF +10% 720-1086-1-ND 5.53 41.47 159.42 | 720-1086-2-ND 2,500 | 276.00/M VJ1206Y104KBBAT4X 
470pF +10% 720-1076-1-ND 4.04 30.29 116.43 | 720-1076-2-ND 3,000 | 202.00/M | VJ1206Y471KBEAT4X 
500V 1,000pF +10% 720-1077-1-ND 3.68 27.61 106.14 | 720-1077-2-ND 3,000 184.00/M | VJ1206Y102KBEAT4X 
0.022UF +10% 720-1085-1-ND 4.60 34.47 132.52 | 720-1085-2-ND 2,500 | 230.00/M VJ1206Y223KBEAT4X 
50V 0.47pF +10% 720-1080-1-ND 14.21 106.54 409.58 | 720-1080-2-ND 2,500 | 710.00/M VJ1210Y474KBAAT4X 
1210 X7R 0.01pF +10% 720-1083-1-ND 6.25 46.85 180.09 | 720-1083-2-ND 2,500 | 312.00/M | VJ1210Y103KBBAT4X 
100V 0.10uF +10% 720-1082-1-ND 7.67 57.49 221.01 720-1082-2-ND 2,500 | 383.00/M VJ1210Y104KBBAT4X 
0.22uF +10% 720-1081-1-ND 10.55 79.11 304.13 | 720-1081-2-ND 2,500 | 527.00/M| VJ1210Y224KBBAT4X 
630V 0.01pF +10% 720-1079-1-ND 12.42 93.17 358.20 | 720-1079-2-ND 2,500 | 621.00/M VJ1808Y 103KBLAT4X 
1808 X7R 
1,000V 4,700pF +10% 720-1078-1-ND 11.29 84.69 325.59 | 720-1078-2-ND 2,500 | 565.00/M) VJ1808Y472KBGAT4X 
50V 2,200pF +10% 720-1109-1-ND 12.59 94.39 362.87 | 720-1109-2-ND 1,000 629.00 | VJ1812A222KBAAT4X 
CoG 
(NPO) 100V 4,700pF +10% 720-1108-1-ND 12.59 94.39 362.87 | 720-1108-2-ND 1,000 629.00 | VJ1812A472KBBAT4X 
500V 1,000pF +10% 720-1110-1-ND 13.83 103.73 398.77 | 720-1110-2-ND 1,000 692.00 | VJ1812A102KBEAT4X 
0.10uF +10% 720-1106-1-ND 10.34 77.51 297.99 | 720-1106-2-ND 1,000 517.00 | VJ1812Y104KBBAT4X 
1812 100V 0.47uF +10% 720-1102-1-ND 15.00 112.50 432.50 | 720-1102-2-ND 1,000 750.00 | VJ1812Y474KBBAT4X 
X7R 1.00UF +10% 720-1105-1-ND 29.51 221.33 850.90 | 720-1105-2-ND 1,000 1476.00 | VJ1812Y105KBBAT4X 
1,000pF +10% 720-1107-1-ND 11.36 85.16 327.40 | 720-1107-2-ND 1,000 568.00 | VJ1812Y102KBEAT4X 
500V 0.022uUF +10% 720-1104-1-ND 10.17 76.28 293.24 | 720-1104-2-ND 1,000 509.00 | VJ1812Y223KBEAT4X 
0.047UF +10% 720-1103-1-ND 11.34 85.05 326.97 | 720-1103-2-ND 1,000 567.00 | VJ1812Y473KBEAT4X 
CoG 
100V 0.01pF +10% 720-1101-1-ND 26.81 201.08 773.05 | 720-1101-2-ND 1,000 1341.00 | VJ1825A103KBBAT4X 
(NPO) 
1825 400V 0.10UF +10% 720-1099-1-ND 18.34 137.57 528.86 | 720-1099-2-ND 1,000 917.00 | VJ1825Y104KBBAT4X 
X7R 1.00UF +10% 720-1098-1-ND 28.00 209.97 807.22 | 720-1098-2-ND 1,000 1400.00 | VJ1825Y105KBBAT4X 
500V 0.01pF +10% 720-1100-1-ND 22.20 166.48 640.01 720-1100-2-ND 1,000 1110.00 | VJ1825Y103KBEAT4X 
0.22uF +10% 720-1097-1-ND 17.01 127.58 490.46 | 720-1097-2-ND 1,000 851.00 | VJ1825Y224KBEAT4X 
CoG 
500V 4,700pF +10% 720-1096-1-ND 26.79 200.90 772.36 | 720-1096-2-ND 1,000 1339.00 | VJ2220A472KBEAT4X 
(NPO) 
2220 100V 1.00UF +10% 720-1094-1-ND 29.40 220.48 847.61 720-1094-2-ND 1,000 1470.00 | VJ2220Y105KBBAT4X 
X7R 500V 0.01pF +10% 720-1095-1-ND 22.00 165.02 634.39 | 720-1095-2-ND 1,000 1100.00 | VJ2220Y103KBEAT4X 
0.22uF +10% 720-1093-1-ND 30.87 231.50 890.00 | 720-1093-2-ND 1,000 1543.00 | VJ2220Y224KBEAT4X 
CoG 50V 0.047UF +10% 720-1091-1-ND 51.01 382.55 1470.67 | 720-1091-2-ND 1,000 2550.00 | VJ2225A473KBAAT4X 
(NPO) 100V 0.022uUF +10% 720-1092-1-ND 47.30 354.76 1363.85 | 720-1092-2-ND 1,000 2365.00 | VJ2225A223KBBAT4X 
2225 100V 0.47uF +10% 720-1088-1-ND 26.96 202.21 777.38 | 720-1088-2-ND 1,000 1348.00 | VJ2225Y474KBBAT4X 
X7R 200V 1.00UF +10% 720-1089-1-ND 45.29 339.68 1305.89 | 720-1089-2-ND 1,000 2265.00 | VJ2225Y105KBCAT4X 
500V 0.01pF +10% 720-1090-1-ND 31.51 236.30 908.42 | 720-1090-2-ND 1,000 1575.00 | VJ2225Y103KBEAT4X 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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YAGEO 


Surface Mount Ceramic Multilayer 
Chip Capacitors — 


0402, 0603, 0805, 1206, 1812 Wi Wo 
Features: Applications: 502 807 
* High capacitance per unit volume * Consumer electronics (12.75) (20.5) a a 
oe oo — —H al 
* Data processing i Re 
Case u w T L2 and L3 La = WG 
Size | Inch (mm) Inch (mm) Min. Inch (mm) Max. Inch (mm) | Min. Inch (mm) | Max. Inch (mm)| Min. Inch (mm) 
0402| .040 (1.0) .020 (0.5) .018 (0.45) .022 (0.55) .008 (0.20) .012 (0.30) .016 (0.40) Case Tape Width A wi W2 Max. 
0603 | .063 (1.6) .032 (0.8) .029 (0.73) .035 (0.87) .010 (0.25) .026 (0.65) .016 (0.40) Size Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) 
0805 | .079 (2.0) .049 (1.25) .030 (0.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .030 (0.75) .022 (0.55) 0402, 0603 
1206| .126 ce pened ‘030 (owe) (037 foeet ‘010 ae ‘030 ee (056 any 0805, 1206 315 (8) 7.087 (180) 331 (8.4) 567 (14.4) 
1812| 177 (4.5) .126 (3.2) .020 (0.50) .072 (1.80) .010 (0.25) .030 (0.75) .088 (2.20) 1812 472 (12) 7.087 (180) “488 (12.4) "724 (18.4) 
Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Yageo 
Size Type WV DC | Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 .5pF +0.25pF 311-1001-1-ND .95 5.59 16.13 311-1001-2-ND 10,000 15.48/M | CC0402CRNPO9BNR50 
50 1.2pF +0.25pF 311-1002-1-ND .99 5.85 16.88 311-1002-2-ND 10,000 16.20/M | CC0402CRNPO9BN1R2 
50 1.5pF +0.25pF 311-1003-1-ND .99 5.85 16.88 311-1003-2-ND 10,000 16.20/M | CC0402CRNPO9BN1R5 
50 1.8pF +0.25pF 311-1004-1-ND 2.06 12.16 35.06 311-1004-2-ND 10,000 33.66/M | CC0402CRNPO9BN1R8 
50 2.0pF +0.25pF 311-1006-1-ND 2.25 13.27 38.27 311-1006-2-ND 10,000 36.74/M | CC0402CRNPO9BN2RO 
50 2.7pF +0.25pF 311-1005-1-ND .99 5.85 16.88 311-1005-2-ND 10,000 16.20/M | CC0402CRNPO9BN2R7 
50 3.0pF +0.25pF 311-1007-1-ND .99 5.85 16.88 311-1007-2-ND 10,000 16.20/M | CC0402CRNPOSBN3RO 
50 3.3pF +0.25pF 311-1008-1-ND .99 5.85 16.88 311-1008-2-ND 10,000 16.20/M | CC0402CRNPO9BN3R3 
50 5.0pF +0.25pF 311-1010-1-ND .99 5.85 16.88 311-1010-2-ND 10,000 16.20/M | CC0402CRNPO9BNS5SRO 
50 5.6pF +0.5pF 311-1011-1-ND 2.32 13.69 39.49 311-1011-2-ND 10,000 37.91/M | CC0402DRNPO9BN5R6 
50 8.2pF +0.5pF 311-1012-1-ND .99 5.85 16.88 311-1012-2-ND 10,000 16.20/M | CC0402DRNPO9BN8R2 
50 9.1pF +0.5pF 311-1013-1-ND .70 4.25 14.00 311-1013-2-ND 10,000 18.00/M | CC0402DRNPO9BN9R1 
50 10pF 45% 311-1014-1-ND a7 4.55 13.13 _ _ — | CC0402JRNP09BN100 
50 10pF 25% 311-1264-1-ND 69 4.10 11.81 311-1264-2-ND 10,000 11.00/M | CC0402JRNP09BN100B 
50 11pF +5% 311-1015-1-ND 1.09 6.44 18.56 = = — | CC0402JRNP09BN110 
50 11pF 45% 311-1265-1-ND 98 5.79 16.71 311-1265-2-ND 10,000 16.00/M | CC0402JRNPO9BN110B 
50 12pF 45% 311-1016-1-ND 88 5.20 15.00 — — — | CC0402JRNP09BN120 
50 12pF 45% 311-1266-1-ND 79 4.68 13.50 311-1266-2-ND 10,000 13.00/M | CC0402JRNPO9BN120B 
NPO 50 15pF +5% 311-1017-1-ND 88 5.20 15.00 _ _ — | CC0402JRNPO9BN150 
50 15pF +5% 311-1267-1-ND 79 4.68 13.50 311-1267-2-ND 10,000 13.00/M | CC0402JRNPO9BN150B 
50 22pF +5% 311-1018-1-ND 88 5.20 15.00 = _ — | CC0402JRNP09BN220 
50 22pF +5% 311-1268-1-ND 79 4.68 13.50 311-1268-2-ND 10,000 13.00/M | CC0402JRNPO09BN220B 
50 27pF +5% 311-1019-1-ND .94 5.53 15.94 — _ — | CC0402JRNP09BN270 
50 27pF +5% 311-1269-1-ND 84 4.97 14.34 311-1269-2-ND 10,000 14.00/M | CC0402JRNP09BN270B 
50 33pF +5% 311-1270-1-ND 84 4.97 14.34 311-1270-2-ND 10,000 14.00/M_| CC0402JRNP09BN330B 
50 39pF +5% 311-1009-1-ND 84 4.94 14.25 = — — | CC0402JRNPO9BN390 
50 39pF +5% 311-1263-1-ND 84 4.94 14.25 311-1263-2-ND 10,000 14.00/M | CC0402JRNPO9BN390B 
50 47pF 45% 311-1021-1-ND 88 5.20 15.00 _ a — | CC0402JRNP09BN470 
0402 50 47pF 45% 311-1271-1-ND 79 4.68 13.50 311-1271-2-ND 10,000 13.00/M | CC0402JRNP09BN470B 
50 56pF 45% 311-1022-1-ND 94 5.53 15.94 — _ — | CC0402JRNPO9BN560 
50 56pF +5% 311-1272-1-ND 84 4.97 14.34 311-1272-2-ND 10,000 14.00/M | CC0402JRNPO9BN560B 
50 82pF 45% 311-1023-1-ND .99 5.85 16.88 — _ — | CC0402JRNP09BN820 
50 82pF 45% 311-1273-1-ND 89 5.27 15.19 311-1273-2-ND 10,000 15.00/M | CC0402JRNPO9BN820B 
50 100pF 25% 311-1024-1-ND 83 4.88 14.06 — _ — | CC0402JRNPO9BN101 
50 100pF +5% 311-1274-1-ND 74 4.39 12.66 311-1274-2-ND 10,000 12.00/M_| CC0402JRNP09BN101B 
50 150pF 45% 311-1025-1-ND a7 4.68 15.40 = _ — | CC0402JRNPO9BN151 
50 150pF +5% 311-1275-1-ND 1.09 6.44 18.56 311-1275-2-ND 10,000 18.00/M | CC0402JRNPO9BN151B 
25 220pF +5% 311-1333-1-ND NEW! 89 5.27 15.19 311-1333-2-ND NEW! 10,000 15.00/M | CC0402JRNP08BN221B 
50 220pF +10% 311-1035-1-ND aT 4.55 13.13 311-1035-2-ND 10,000 12.60/M | CC0402KRX7R9BB221 
50 330pF £10% a 4.55 13.13 311-1027-2-ND 10,000 12.60/M | CC0402KRX7R9BB331 
50 470pF +10% 311-1028-1-ND 77 4.55 13.13 311-1028-2-ND 10,000 12.60/M | CC0402KRX7R9BB471 
50 560pF +10% 311-1029-1-ND 77 4.55 13.13 311-1029-2-ND 10,000 12.60/M | CC0402KRX7R9BB561 
50 680pF +10% 311-1030-1-ND ae 4.55 13.13 311-1030-2-ND 10,000 12.60/M | CC0402KRX7R9BB681 
50 1200pF +10% 311-1031-1-ND 77 4.55 13.13 311-1031-2-ND 10,000 12.60/M | CC0402KRX7R9BB122 
50 1500pF +10% 311-1032-1-ND 77 4.55 13.13 311-1032-2-ND 10,000 12.60/M | CC0402KRX7R9BB152 
an 50 2700pF +10% 311-1033-1-ND 77 4.55 13.13 311-1033-2-ND 10,000 12.60/M | CC0402KRX7R9BB272 
50 3300pF +10% 311-1034-1-ND 83 4.88 14.06 311-1034-2-ND 10,000 13.50/M | CC0402KRX7R9BB332 
50 1000pF +10% 311-1036-1-ND 83 4.88 14.06 311-1036-2-ND 10,000 13.50/M_ | CC0402KRX7R9BB102 
50 2200pF +10% 311-1037-1-ND 77 4.55 13.13 311-1037-2-ND 10,000 12.60/M | CC0402KRX7R9BB222 
25 3900pF +10% 83 4.88 14.06 311-1038-2-ND 10,000 13.50/M | CC0402KRX7R8BB392 
25 4700pF +10% 77 4.55 13.13 311-1039-2-ND 10,000 12.60/M | CC0402KRX7R8BB472 
16 5600pF £10% a7 4.55 13.13 311-1040-2-ND 10,000 12.60/M | CC0402KRX7R7BB562 
16 8200pF £10% .94 5.53 15.94 311-1041-2-ND 10,000 15.30/M | CC0402KRX7R7BB822 
16 10000pF +10% a7 4.55 13.13 311-1042-2-ND 10,000 12.60/M_| CC0402KRX7R7BB103 
16 22000pF -20%/+80% 86 5.07 14.63 311-1043-2-ND 10,000 14.04/M | CC0402ZRY5V7BB223 
16 33000pF -20%/+80% 88 5.20 15.00 311-1044-2-ND 10,000 14.40/M | CC0402ZRY5V7BB333 
Y5V 16 10000pF -20%/+80% 74 4.36 12.56 311-1045-2-ND 10,000 12.06/M | CC0402ZRY5V7BB103 
16 47000pF -20%/+80% 311-1046-1-ND 194 5.53 15.94 311-1046-2-ND 10,000 15.30/M | CC0402ZRY5V7BB473 
16 A0UF -20%/+80% 311-1047-1-ND 88 5.20 15.00 311-1047-2-ND 10,000 14.40/M_| CC0402ZRY5V7BB104 
50 .5pF +0.25pF 311-1048-1-ND 75 4.42 12.75 311-1048-2-ND 4,000 12.24/M | CCO603CRNPOSBNR5O 
50 1.0pF +0.25pF 311-1049-1-ND .66 3.90 11.25 311-1049-2-ND 4,000 10.80/M | CCO603CRNPO9BN1RO 
50 1.5pF +0.25pF 311-1050-1-ND 66 3.90 11.25 311-1050-2-ND 4,000 10.80/M | CCO603CRNPO9BN1R5 
50 2.0pF +0.25pF 311-1051-1-ND 72 4.23 12.19 311-1051-2-ND 4,000 11.70/M | CCO603CRNPOSBN2RO 
50 3.0pF +0.25pF 311-1052-1-ND 72 4.23 12.19 311-1052-2-ND 4,000 11.70/M_| CCO603CRNPOSBN3RO 
50 4.0pF +0.25pF 311-1053-1-ND 75 4.42 12.75 311-1053-2-ND 4,000 12.24/M | CCO603CRNPOSBN4RO 
50 5.0pF +0.25pF 311-1054-1-ND 72 4.23 12.19 311-1054-2-ND 4,000 11.70/M | CCO603CRNPOSBNSRO 
0603 NPO 50 6.0pF +0.5pF 311-1055-1-ND 66 3.90 11.25 311-1055-2-ND 4,000 10.80/M | CCO603DRNPOSBN6RO 
50 7.0pF +0.5pF 311-1056-1-ND 75 4.42 12.75 311-1056-2-ND 4,000 12.24/M | CCO603DRNPO9BN7RO 
50 8.0pF +0.5pF 311-1057-1-ND 75 4.42 12.75 311-1057-2-ND 4,000 12.24/M_ | CCO603DRNPO9BN8RO 
50 10pF 45% 311-1058-1-ND 57 3.38 9.75 311-1058-2-ND 4,000 9.36/M | CCO603JRNPO9BN100 
50 10pF +5% 311-1276-1-ND 51 3.04 8.78 311-1276-2-ND 4,000 8.00/M | CCO603JRNPO9BN100B 
50 12pF +5% 311-1059-1-ND 55 3.25 9.38 _ _ — | CCO603JRNPO9BN120 
50 12pF +5% 311-1277-1-ND 50 2.93 8.44 311-1277-2-ND 4,000 8.00/M | CCO603JRNPO9BN120B 
50 15pF +5% 311-1060-1-ND 57 3.38 9.75 = —_ — | CC0603JRNPO9BN150 
(Continued) 
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YAGEO) surface Mount Ceramic Multilayer Chip Capacitors — 0402, 0603, 0805, 1206, 1812 (cont) Digi@Reet’ [CRs 
Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Yageo 
Size Type WV DC | Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pri Part No. 
50 15pF +5% 311-1278-1-ND 51 3.04 8.78 311-1278-2-ND 4,000 8.00/M | CCO603JRNPO9BN150B 
50 18pF +5% 311-1061-1-ND 57 3.38 9.75 = _ — | CCO603JRNP09BN180 
50 18pF 45% 311-1279-1-ND 51 3.04 8.78 311-1279-2-ND 4,000 8.00/M | CCO603JRNPO9BN180B 
50 22pF +5% 311-1062-1-ND 58 3.45 9.94 311-1062-2-ND 4,000 9.54/M | CCO603JRNPO9BN220 
50 22pF +5% 311-1280-1-ND 52 3.10 8.94 311-1280-2-ND 4,000 9.00/M_| CCO603JRNPO9BN220B 
50 27pF +5% 311-1063-1-ND 66 3.90 11.25 = — — | CCO603JRNP09BN270 
50 27pF +5% 59 3.51 10.13 311-1281-2-ND 4,000 10.00/M | CCO603JRNPO9BN270B 
50 33pF +5% 65 3.84 11.06 = = — | CC0O603JRNP09BN330 
50 33pF +5% 311-1282-1-ND 58 3.45 9.96 311-1282-2-ND 4,000 10.00/M | CCO603JRNPO9BN330B 
50 47pF +5% 311-1283-1-ND 58 3.45 9.96 311-1283-2-ND 4,000 10.00/M_| CCO603JRNPO9BN470B 
50 56pF +5% 311-1066-1-ND 68 4.03 11.63 = = — | CCO603JRNPO9BN560 
50 56pF +5% 311-1284-1-ND 61 3.63 10.46 311-1284-2-ND 4,000 10.00/M | CCO603JRNPOSBN560B 
50 68pF +5% 311-1067-1-ND 68 4.03 11.63 = = — | CCO603JRNPO9BN680 
NPO 50 68pF +5% 311-1285-1-ND 61 3.63 10.46 311-1285-2-ND 4,000 10.00/M | CCO603JRNPO9BN680B 
50 82pF +5% 311-1068-1-ND 73 4.29 12.38 = = — | CCO603JRNPO9BN820 
50 82pF +5% 311-1286-1-ND 65 3.86 11.14 311-1286-2-ND 4,000 11.00/M | CCO603JRNPO9BN820B 
50 100pF +5% 311-1069-1-ND 62 3.64 10.50 311-1069-2-ND 4,000 10.08/M | CCO603JRNPO9BN101 
50 100pF +5% 311-1287-1-ND 55 3.28 9.45 311-1287-2-ND 4,000 9.00/M | CCO603JRNP09BN101B 
50 120pF +5% 311-1288-1-ND 65 3.86 11.14 311-1288-2-ND 4,000 11.00/M | CCO603JRNP09BN121B 
50 150pF +5% 311-1071-1-ND 86 5.07 14.63 311-1071-2-ND 4,000 14.04/M | CCO603JRNPO9BN151 
50 150pF +5% 311-1289-1-ND Mt 4.56 13.16 311-1289-2-ND 4,000 13.00/M | CCO603JRNP09BN151B 
50 180pF +5% 311-1072-1-ND 94 5.53 15.94 = _ — | CCO603JRNPO9BN181 
0603 50 180pF +5% 311-1290-1-ND 84 4.97 14.34 311-1290-2-ND 4,000 14.00/M | CCO603JRNP09BN181B 
50 220pF +5% 311-1073-1-ND 1.02 6.05 17.44 = = — | CCO603JRNPO9BN221 
50 220pF +5% 311-1291-1-ND 92 5.44 15.69 311-1291-2-ND 4,000 15.00/M | CCO603JRNPO9BN221B 
50 270pF +5% 311-1292-1-ND 99 5.85 16.88 311-1292-2-ND 4,000 16.00/M | CCO603JRNPO9BN271B 
50 330pF +5% 311-1293-1-ND 1.09 6.44 18.56 311-1293-2-ND 4,000 18.00/M | CCO603JRNP09BN331B 
50 390pF +5% 311-1076-1-ND .84 5.10 16.80 = = — | CCO603JRNPO9BN391 
50 390pF +5% 311-1294-1-ND 1.19 7.02 20.25 311-1294-2-ND 4,000 19.00/M_| CCO603JRNPO9BN391B 
50 220pF +10% 55 3.25 9.38 311-1077-2-ND 4,000 9.00/M | CCO603KRX7R9BB221 
50 270pF +10% 55 3.25 9.38 311-1185-2-ND 4,000 9.00/M | CCO603KRX7R9BB271 
50 330pF +10% 55 3.25 9.38 311-1186-2-ND 4,000 9.00/M | CCO603KRX7R9BB331 
50 390pF +10% 55 3.25 9.38 311-1187-2-ND 4,000 9.00/M | CCO603KRX7R9BB391 
50 470pF +10% 55 3.25 9.38 311-1078-2-ND 4,000 9.00/M | CCO603KRX7R9BB471 
50 560pF +10% 55 3.25 9.38 311-1079-2-ND 4,000 9.00/M | CCO603KRX7R9BB561 
50 680pF +10% 55 3.25 9.38 311-1188-2-ND 4,000 9.00/M | CCO603KRX7R9BB681 
50 820pF +10% 55 3.25 9.38 311-1189-2-ND 4,000 9.00/M | CCO603KRX7R9BB821 
X7R 50 1000pF +10% 55 3.25 9.38 311-1080-2-ND 4,000 9.00/M | CCO603KRX7R9BB102 
50 1500pF +10% 57 3.38 9.75 311-1184-2-ND 4,000 9.36/M | CCO603KRX7R9BB152 
50 2200pF +10% 55 3.25 9.38 311-1081-2-ND 4,000 9.00/M | CCO603KRX7R9BB222 
50 3300pF +10% 311-1082-1-ND 57 3.38 9.75 311-1082-2-ND 4,000 9.36/M | CCO603KRX7R9BB332 
50 4700pF +10% 311-1083-1-ND 55 3.25 9.38 311-1083-2-ND 4,000 9.00/M | CCO603KRX7R9BB472 
50 6800pF +10% 54 3.19 9.19 311-1084-2-ND 4,000 8.82/M | CCO603KRX7R9BB682 
50 10000pF +10% 311-1085-1-ND 59 3.51 10.13 311-1085-2-ND 4,000 9.72/M | CCO603KRX7R9BB103 
25 22000pF +10% 311-1086-1-ND 88 5.20 15.00 311-1086-2-ND 4,000 14.40/M | CCO603KRX7R8BB223 
16 -10UF +10% 311-1088-1-ND 1.05 6.18 17.81 311-1088-2-ND 4,000 17.10/M | CCO603KRX7R7BB104 
Y5V 25 -10UF -20%/+80% 311-1087-1-ND -64 3.77 10.88 311-1087-2-ND 4,000 10.44/M | CCO603ZRY5V8BB104 
50 1.0pF +0.25pF 311-1089-1-ND 75 4.42 12.75 311-1089-2-ND 4,000 12.24/M | CCO805CRNPO9BN1RO 
50 1.5pF +0.25pF 311-1090-1-ND 75 4.42 12.75 311-1090-2-ND 4,000 12.24/M | CCO805CRNPOSBN1R5 
50 2.0pF +0.25pF 81 4.81 13.88 311-1091-2-ND 4,000 13.32/M | CCO805CRNPOSBN2RO 
50 3.0pF +0.25pF 311-1092-1-ND 81 4.81 13.88 311-1092-2-ND 4,000 13.32/M | CCO805CRNPO9SBN3RO 
50 4.0pF +0.25pF 311-1093-1-ND 81 4.81 13.88 311-1093-2-ND 4,000 13.32/M_ | CCO805CRNPO9BN4RO 
50 -50pF +0.25pF 311-1094-1-ND 86 5.07 14.63 311-1094-2-ND 4,000 14.04/M | CCO805CRNPO9SBNR50 
50 6.0pF +0.5pF 311-1095-1-ND 81 4.81 13.88 311-1095-2-ND 4,000 13.32/M | CCO805DRNPOSBN6RO 
50 7.0pF +0.5pF 311-1096-1-ND 81 4.81 13.88 311-1096-2-ND 4,000 13.32/M | CCO805DRNPO9BN7RO 
50 8.0pF +0.5pF 311-1097-1-ND 81 4.81 13.88 311-1097-2-ND 4,000 13.32/M | CCO805DRNPO9BN8RO 
50 9.0pF +0.5pF 311-1098-1-ND 81 4.81 13.88 311-1098-2-ND 4,000 13.32/M_ | CCO805DRNPO9BN9RO 
50 10pF +5% 311-1099-1-ND 66 3.90 11.25 = = — | CCO805JRNP09BN100 
50 10pF +5% 311-1295-1-ND 59 3.51 10.13 311-1295-2-ND 4,000 10.00/M | CCO805JRNPO9BN100B 
50 12pF 45% 311-1296-1-ND 67 3.98 11.48 311-1296-2-ND 4,000 11.00/M | CCO805JRNPO9BN120B 
50 15pF +5% 311-1297-1-ND 67 3.98 11.48 311-1297-2-ND 4,000 11.00/M | CCO805JRNPO9BN150B 
50 18pF +5% 311-1298-1-ND 67 3.98 11.48 311-1298-2-ND 4,000 11.00/M_| CCO805JRNPO9BN180B 
50 22pF 45% 311-1103-1-ND 67 3.97 11.44 = _ — | CCO805JRNPO9BN220 
50 22pF +5% 311-1299-1-ND 67 3.97 11.44 311-1299-2-ND 4,000 11.00/M | CCO805JRNPO9BN220B 
50 27pF 45% 311-1104-1-ND 75 4.42 12.75 311-1104-2-ND 4,000 12.24/M | CCO805JRNPO9BN270 
50 27pF +5% 311-1300-1-ND 67 3.98 11.48 311-1300-2-ND 4,000 11.00/M | CCO805JRNPO9BN270B 
50 33pF +5% 311-1105-1-ND -76 4.49 12.94 — = —_| CCO805JRNP09BN330 
50 33pF +5% 311-1301-1-ND 68 4.04 11.64 311-1301-2-ND 4,000 11.00/M | CCO805JRNPO9BN330B 
50 39pF +5% 311-1106-1-ND at 4.55 13.13 = _ — | CCO805JRNPO9BN390 
0805 NPO 50 39pF +5% 311-1302-1-ND 69 4.10 11.81 311-1302-2-ND 4,000 11.00/M | CCO805JRNPO9BN390B 
50 47pF +5% 311-1303-1-ND -70 4.15 11.98 311-1303-2-ND 4,000 12.00/M | CCO805JRNPO9BN470B 
50 56pF +5% 311-1108-1-ND 81 4.81 13.88 = = — | CCO805JRNPO9BN560 
50 56pF +5% 311-1304-1-ND 73 4.33 12.49 311-1304-2-ND 4,000 12.00/M | CCO805JRNPO9BN560B 
50 68pF +5% 311-1109-1-ND 83 4.88 14.06 = _— — | CCO805JRNPO9BN680 
50 68pF +5% 311-1305-1-ND .74 4.39 12.66 311-1305-2-ND 4,000 12.00/M | CCO805JRNPO9BN680B 
50 82pF +5% 311-1110- 99 5.85 16.88 = = — | CCO805JRNPO9BN820 
50 82pF +5% 311-1306- 89 5.27 15.19 311-1306-2-ND 4,000 15.00/M | CCO805JRNPO9BN820B 
50 100pF 45% 911-1111- 95 5.62 16.20 311-1111-2-ND 4,000 15.56/M | CCO805JRNP09BN101 
50 100pF +5% 311-1307- 85 5.03 14.51 311-1307-2-ND 4,000 14.00/M | CCO805JRNP09BN101B 
50 120pF +5% 311-1308- 87 5.15 14.85 311-1308-2-ND 4,000 14.00/M | CCO805JRNP09BN121B 
50 150pF +5% 311-1113- 97 5.72 16.50 = = — | CCO805JRNPO9BN151 
50 150pF +5% 311-1309- 87 5.15 14.85 311-1309-2-ND 4,000 14.00/M | CCO805JRNPO9BN151B 
50 180pF +5% 311-1310- 89 5.27 15.19 311-1310-2-ND 4,000 15.00/M | CCO805JRNPO9BN181B 
50 220pF +5% 311-1115- 99 5.85 16.88 311-1115-2-ND 4,000 16.20/M | CCO805JRNPO9BN221 
50 220pF +5% 311-1311-1-ND .89 5.27 15.19 = = — | CCO805JRNPO9BN221B 
50 270pF +5% 311-1116-1-ND 76 4.59 15.12 311-1116-2-ND 4,000 16.20/M | CCO805JRNPO9BN271 
50 270pF +5% 311-1312-1-ND 1.07 6.32 18.23 311-1312-2-ND 4,000 17.00/M | CCO805JRNPO9BN271B 
50 330pF 45% 311-1117-1-ND 1.01 5.98 17.25 311-1117-2-ND 4,000 16.56/M | CCO805JRNPO9BN331 
50 330pF +5% 311-1313-1-ND 91 5.38 15.53 311-1313-2-ND 4,000 15.00/M | CCO805JRNP09BN331B 
50 390pF +5% 311-1118-1-ND -70 4.25 14.00 = = — | CCO805JRNPO9BN391 
50 390pF +5% 311-1314-1-ND 99 5.85 16.88 311-1314-2-ND 4,000 16.00/M | CCO805JRNPO9BN391B 
50 470pF +5% 311-1119-1-ND 77 4.68 15.40 = = — | CCO805JRNP09BN471 
50 470pF +5% 311-1315-1-ND 1.09 6.44 18.56 311-1315-2-ND 4,000 18.00/M_ | CCO805JRNP09BN471B 
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YAGEO Surface Mount Ceramic Multilayer Chip Capacitors — 0402, 0603, 0805, 1206, 1812 (cont) Digi@Reel° |@)S2#8 


Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Yageo 
Size Type WV DC _ | Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 560pF +5% 311-1120-1-ND 84 5.10 16.80 — _ — | CCO805JRNPO9BN561 
NPO 50 560pF +5% 311-1316-1-ND 1.19 7.02 20.25 311-1316-2-ND 4,000 19.00/M | CCO805JRNPO9BN561B 
50 680pF +5% 311-1317-1-ND 1.31 7.72 22.28 311-1317-2-ND 4,000 21.00/M | CCO805JRNPO9BN681B 
50 1000pF +5% 311-1318-1-ND 1.65 9.75 28.13 311-1318-2-ND 4,000 27.00/M | CCO805JRNPO9BN102B 
50 220pF +10% 311-1123-1-ND 61 3.58 10.31 311-1123-2-ND 4,000 9.90/M | CCO805KRX7R9BB221 
50 270pF +10% Pit 4.55 13.13 311-1191-2-ND 4,000 12.60/M | CCO805KRX7R9BB271 
50 330pF +10% 311-1192-1-ND abe. 4.55 13.13 311-1192-2-ND 4,000 12.60/M | CCO805KRX7R9BB331 
50 390pF +10% 311-1193-1-ND ae 4.55 13.13 311-1193-2-ND 4,000 12.60/M | CCO805KRX7R9BB391 
50 470pF +10% 311-1124-1-ND 64 3.77 10.88 311-1124-2-ND 4,000 10.44/M_| CCO805KRX7R9BB471 
50 560pF +10% 311-1125-1-ND 64 3.77 10.88 311-1125-2-ND 4,000 10.44/M | CCO805KRX7R9BB561 
50 680pF +10% 311-1126-1-ND 64 3.77 10.88 311-1126-2-ND 4,000 10.44/M | CCO805KRX7R9BB681 
50 820pF +10% 311-1194-1-ND ne 4.55 13.13 311-1194-2-ND 4,000 12.60/M | CCO805KRX7R9BB821 
50 1000pF +10% 311-1127-1-ND 64 3.77 10.88 311-1127-2-ND 4,000 10.44/M | CCO805KRX7R9BB102 
50 1500pF +10% 311-1128-1-ND 64 3.77 10.88 311-1128-2-ND 4,000 10.44/M | CCO805KRX7R9BB152 
0805 50 2200pF +10% 311-1129-1-ND 61 3.58 10.31 311-1129-2-ND 4,000 9.90/M | CCO805KRX7R9BB222 
50 2700pF +10% 311-1130-1-ND 61 3.58 10.31 311-1130-2-ND 4,000 9.90/M | CCO805KRX7R9BB272 
X7R 50 3300pF +10% 64 3.77 10.88 311-1131-2-ND 4,000 10.44/M | CCO805KRX7R9BB332 
50 3900pF +10% 311-1132-1-ND 64 3.77 10.88 311-1132-2-ND 4,000 10.44/M | CCO805KRX7R9BB392 
50 4700pF +10% 311-1133-1-ND 64 3.77 10.88 311-1133-2-ND 4,000 10.44/M | CCO805KRX7R9BB472 
50 5600pF +10% 311-1134-1-ND 64 3.77 10.88 311-1134-2-ND 4,000 10.44/M | CCO805KRX7R9BB562 
50 6800pF +10% 311-1135-1-ND 57 3.38 9.75 311-1135-2-ND 4,000 9.36/M | CCO805KRX7R9BB682 
50 10000pF +10% 311-1136-1-ND 66 3.90 11.25 311-1136-2-ND 4,000 10.80/M | CCO805KRX7R9BB103 
50 18000pF +10% 311-1137-1-ND 66 3.90 11.25 311-1137-2-ND 4,000 10.80/M | CCO805KRX7R9BB183 
50 22000pF +10% 311-1138-1-ND ae 4.55 13.13 311-1138-2-ND 4,000 12.60/M | CCO805KRX7R9BB223 
50 27000pF +10% 311-1139-1-ND 83 4.88 14.06 311-1139-2-ND 4,000 13.50/M | CCO805KRX7R9BB273 
50 OUF +10% 311-1140-1-ND 91 5.53 18.20 311-1140-2-ND 4,000 19.50/M | CCO805KRX7R9BB104 
25 0UF +10% 311-1141-1-ND 69 4.21 13.86 311-1141-2-ND 4,000 14.85/M | CCO805KRX7R8BB104 
16 AOUF +10% 311-1142-1-ND 82 4.97 16.38 311-1142-2-ND 4,000 17.55/M | CCO805KRX7R7BB104 
50 15000pF +10% 311-1143-1-ND 66 3.90 11.25 311-1143-2-ND 4,000 10.80/M | CCO805KRX7R9BB153 
Y5V 10 3.3pF +20%+80% 311-1190-1-ND 1.75 11.78 39.90 311-1190-2-ND 3,000 51.30/M_| CCO805ZKY5V6BB335 
50 .5pF +0.25pF 311-1145-1-ND 98 5.95 19.60 311-1145-2-ND 4,000 21.00/M | CC1206CRNPO9BNRS5O 
50 1pF +0.25pF 311-1212-1-ND 92 6.20 21.00 311-1212-2-ND 4,000 27.00/M | CC1206CRNPO9BN1RO 
50 1.5pF +0.25pF 311-1214-1-ND 92 6.20 21.00 311-1214-2-ND 4,000 27.00/M | CC1206CRNPO9BN1RS 
50 1.8pF +0.25pF 311-1215-1-ND 92 6.20 21.00 311-1215-2-ND 4,000 27.00/M | CC1206CRNPO9BN1R8 
50 2.2pF +0.25pF 311-1146-1-ND 95 5.78 19.04 311-1146-2-ND 4,000 20.40/M_| CC1206CRNPO9BN2R2 
50 2.7pF +0.25pF 311-1216-1-ND 92 6.20 21.00 311-1216-2-ND 4,000 27.00/M | CC1206CRNPOSBN2R7 
50 3.3pF +0.25pF 311-1147-1-ND 95 5.74 18.90 311-1147-2-ND 4,000 20.25/M | CC1206CRNPO9BN3R3 
50 3.9pF +0.25pF 311-1217-1-ND 92 6.20 21.00 311-1217-2-ND 4,000 27.00/M | CC1206CRNPOSBN3R9 
50 4.7pF +0.25pF 311-1218-1-ND 92 6.20 21.00 311-1218-2-ND 4,000 27.00/M | CC1206CRNPO9BN4R7 
50 5.6pF +0.25pF 311-1149-1-ND 95 5.74 18.90 311-1149-2-ND 4,000 20.25/M_| CC1206CRNPO9BNSR6 
50 6.8pF +0.5pF 311-1220-1-ND 92 6.20 21.00 311-1220-2-ND 4,000 27.00/M | CC1206DRNPO9BN6R8 
50 7.5pF +0.5pF 311-1221-1-ND 1.04 6.98 23.63 = = — | CC1206DRNPO9BN7R5 
50 8.2pF +0.5pF 311-1222-1-ND 92 6.20 21.00 311-1222-2-ND 4,000 27.00/M | CC1206DRNPO9BN8R2 
50 9.1pF +0.5pF 311-1223-1-ND 1.15 7.75 26.25 311-1223-2-ND 4,000 33.75/M | CC1206DRNPO9BN9R1 
50 10pF +5% 311-1319-1-ND 1.28 7.55 21.77 311-1319-2-ND 4,000 21.00/M | CC1206JRNPO9BN100B 
50 12pF +5% 311-1213-1-ND 1.33 8.08 26.60 = = — | CC1206JRNPO9BN120 
50 12pF +5% 311-1332-1-ND 1.88 11.12 32.06 311-1332-2-ND 4,000 31.00/M | CC1206JRNPO9BN120B 
50 15pF +5% 311-1320-1-ND 2.29 13.51 38.96 311-1320-2-ND 4,000 37.00/M | CC1206JRNPO9BN150B 
NPO 50 18pF +5% 311-1152-1-ND 1.70 10.33 34.02 = aa — | CC1206JRNPO9BN180 
50 18pF +5% 311-1321-1-ND 2.67 15.80 45.56 311-1321-2-ND 4,000 44.00/M_| CC1206JRNPO9BN180B 
50 20pF 25% 311-1153-1-ND 95 5.74 18.90 311-1153-2-ND 4,000 20.25/M | CC1206JRNPO9BN200 
50 22pF +5% 311-1322-1-ND 1.53 9.04 26.06 311-1322-2-ND 4,000 25.00/M | CC1206JRNPO9BN220B 
50 27pF +5% 311-1323-1-ND 2.74 16.19 46.71 311-1323-2-ND 4,000 45.00/M | CC1206JRNPO9BN270B 
50 33pF +5% 311-1156-1-ND 1.35 8.22 27.08 = = — | CC1206JRNPO9BN330 
50 33pF +5% 311-1324-1-ND 2.13 12.57 36.26 311-1324-2-ND 4,000 35.00/M | CC1206JRNPO9BN330B 
50 39pF +5% 311-1157-1-ND 1.08 6.53 21.50 = os — | CC1206JRNPO9BN390 
50 39pF +5% 311-1325-1-ND 1.69 9.98 28.80 311-1325-2-ND 4,000 28.00/M | CC1206JRNPO9BN390B 
50 47pF +5% 311-1158-1-ND 98 5.95 19.60 311-1158-2-ND 4,000 21.00/M | CC1206JRNPO9BN470 
50 47pF +5% 311-1326-1-ND 1.39 8.19 23.63 311-1326-2-ND 4,000 23.00/M | CC1206JRNP09BN470B 
1206 50 51pF +5% 311-1219-1-ND 1.56 10.54 35.70 311-1219-2-ND 4,000 45.90/M | CC1206JRNPO9BN510 
50 56pF +5% 311-1159-1-ND 1.17 7.12 23.46 = — — | CC1206JRNPO9BNS560 
50 56pF +5% 311-1327-1-ND 1.84 10.89 31.43 311-1327-2-ND 4,000 30.00/M | CC1206JRNPO9BN560B 
50 68pF +5% 311-1328-1-ND 1.58 9.36 27.00 311-1328-2-ND 4,000 26.00/M | CC1206JRNPO9BN680B 
50 100pF +5% 311-1329-1-ND 1.49 8.78 25.31 311-1329-2-ND 4,000 24.00/M | CC1206JRNP09BN101B 
50 120pF +5% 311-1162-1-ND AAT el 23.42 = _ —_| CC1206JRNPO9BN121 
50 120pF +5% 311-1330-1-ND 1.84 10.87 31.37 311-1330-2-ND 4,000 30.00/M | CC1206JRNPO9BN121B 
50 1000pF +5% 311-1331-1-ND 2.38 14.04 40.50 311-1331-2-ND 4,000 39.00/M | CC1206JRNPO9BN102B 
1KV 1000pF +10% 311-1144-1-ND 1.99 14.20 61.12 311-1144-2-ND 3,000 73.84/M | CC1206KKX7RCBB102 
50 220pF +10% 311-1164-1-ND 90 5.48 18.06 311-1164-2-ND 4,000 19.35/M | CC1206KRX7R9BB221 
50 270pF +10% 311-1165-1-ND 90 5.48 18.06 311-1165-2-ND 4,000 19.35/M | CC1206KRX7R9BB271 
50 330pF +10% 311-1166-1-ND 90 5.48 18.06 311-1166-2-ND 4,000 19.35/M | CC1206KRX7R9BB331 
50 390pF +10% 311-1205-1-ND 98 5.95 19.60 311-1205-2-ND 4,000 21.00/M | CC1206KRX7R9BB391 
50 470pF +10% 84 5.10 16.80 311-1167-2-ND 4,000 18.00/M_| CC1206KRX7R9BB471 
50 560pF +10% 311-1168-1-ND 84 5.10 16.80 311-1168-2-ND 4,000 18.00/M | CC1206KRX7R9BB561 
50 680pF +10% 311-1169-1-ND 84 5.10 16.80 311-1169-2-ND 4,000 18.00/M | CC1206KRX7R9BB681 
50 820pF +10% 311-1210-1-ND 95 5.74 18.90 311-1210-2-ND 4,000 20.25/M | CC1206KRX7R9BB821 
50 1000pF +10% 311-1170-1-ND 84 5.10 16.80 311-1170-2-ND 4,000 18.00/M | CC1206KRX7R9BB102 
50 1200pF +10% 311-1197-1-ND 98 5.95 19.60 311-1197-2-ND 4,000 21.00/M | CC1206KRX7R9BB122 
X7R 50 1500pF +10% 311-1200-1-ND 98 5.95 19.60 311-1200-2-ND 4,000 21.00/M | CC1206KRX7R9BB152 
50 1800pF +10% 311-1201-1-ND 98 5.95 19.60 311-1201-2-ND 4,000 21.00/M | CC1206KRX7R9BB182 
50 2200pF +10% 311-1171-1-ND 90 5.48 18.06 311-1171-2-ND 4,000 19.35/M | CC1206KRX7R9BB222 
50 2700pF +10% 311-1203-1-ND 98 5.95 19.60 311-1203-2-ND 4,000 21.00/M | CC1206KRX7R9BB272 
50 3300pF +10% 311-1172-1-ND 90 5.48 18.06 311-1172-2-ND 4,000 19.35/M | CC1206KRX7R9BB332 
50 3900pF +10% 311-1206-1-ND 98 5.95 19.60 311-1206-2-ND 4,000 21.00/M | CC1206KRX7R9BB392 
50 4700pF +10% 311-1173-1-ND 84 5.10 16.80 311-1173-2-ND 4,000 18.00/M | CC1206KRX7R9BB472 
50 5600pF +10% 311-1208-1-ND 1.05 6.38 21.00 311-1208-2-ND 4,000 22.50/M | CC1206KRX7R9BB562 
50 6800pF +10% 311-1209-1-ND 1.05 6.38 21.00 311-1209-2-ND 4,000 22.50/M | CC1206KRX7R9BB682 
50 8200pF +10% 311-1211-1-ND 1.12 6.80 22.40 311-1211-2-ND 4,000 24.00/M | CC1206KRX7R9BB822 
50 10000pF +10% 311-1174-1-ND 84 5.10 16.80 311-1174-2-ND 4,000 18.00/M | CC1206KRX7R9BB103 
50 12000pF +10% 311-1198-1-ND 1.87 11.34 37.35 311-1198-2-ND 4,000 40.02/M | CC1206KRX7R9BB123 
50 15000pF +10% 311-1175-1-ND 90 5.48 18.06 311-1175-2-ND 4,000 19.35/M | CC1206KRX7R9BB153 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1789 


YAGEO Surface Mount Ceramic Multilayer Chip Capacitors — 0402, 0603, 0805, 1206, 1812 (cont) Digi@Reel” 


Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Yageo 
Size Type WV DC _ | Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
50 18000pF +10% 311-1202-1-ND 1.33 8.08 26.60 311-1202-2-ND 4,000 28.50/M | CC1206KRX7R9BB183 
50 22000pF +10% 311-1176-1-ND 97 5.91 19.46 311-1176-2-ND 4,000 20.85/M | CC1206KRX7R9BB223 
50 27000pF +10% 311-1204-1-ND 92 6.20 21.00 311-1204-2-ND 4,000 27.00/M | CC1206KRX7R9BB273 
50 33000pF +10% 311-1177-1-ND 90 5.48 18.06 311-1177-2-ND 4,000 19.35/M | CC1206KRX7R9BB333 
X7R 50 39000pF +10% 92 6.20 21.00 311-1207-2-ND 4,000 27.00/M | CC1206KRX7R9BB393 
1206 50 47000pF +10% 311-1178-1-ND 1.04 6.33 20.86 311-1178-2-ND 4,000 22.35/M | CC1206KRX7R9BB473 
50 10UF +10% 311-1179-1-ND 98 5.95 19.60 311-1179-2-ND 4,000 21.00/M | CC1206KRX7R9BB104 
25 -33yF +10% 311-1180-1-ND 2.30 16.23 56.05 311-1180-2-ND 3,000 76.70/M | CC1206KKX7R8BB334 
16 1.0UF +10% 311-1181-1-ND 2.45 17.50 63.00 311-1181-2-ND 3,000 91.00/M | CC1206KKX7R7BB105 
10 1.2uF +10% 311-1199-1-ND 3.08 22.00 79.20 311-1199-2-ND 4,000 114.40/M | CC1206KRX7R6BB125 
Y5V 16 3.3uF +20%+80% 311-1196-1-ND 1.75. 11.78 39.90 311-1196-2-ND 3,000 51.30/M | CC1206ZKY5V7BB335 
NPO 3KV 220pF 45% 311-1182-1-ND 6.08 44.65 161.50 311-1182-2-ND 1,500 247.00/M | CC1812JKNPOEBN221 
ABI X7R 1KV 1000pF +10% 311-1183-1-ND 4.42 32.43 117.30 311-1183-2-ND 1,000 179.40 | CC1812KKX7RCBB102 


X2Y® Series Surface Mount Ceramic _ Disi@Reel° ia 
EMI Filter Capacitors S) 


Features: * Broadband Filtering and Decoupling: Effective up to 10 GHz and frequencies beyond » Ultra Low ESL: Noise 
cancellation makes ESL reduce from nanohenry to picohenry levels * Bypass: Unlike feedthrough capacitors, X2Y is in bypass, 
so no DC current limitations * Matched Y-caps: Two tightly matched line to ground capacitors in one device * Superior Balance: 
Temperature and voltage variations balanced of two Y-caps ¢ Aging Reliability: Aging effects are equal on two Y-caps 

Benefits: * Fewer Component in Filtering: Can replace multiple inductors and/or capacitors * Superior Performance in Filtering: 
Can eliminate both differential and common mode noises * Fewer Component in Decoupling: Up to 1:7 replacement of MLCC in 
power delivering system bypass networks » Superior Performance in Decoupling: Large or small, X2Y components exhibit ultra low 
ESL » Total Cost Savings: Assembly cost savings through reduced component count and placement costs * Board Level Design 
Advantages: Dramatically reduces via drills, which blocks routing GROUND 
Applications: * EMI filtering on DC motors »¢ Filtered connectors (airbag connectors, RJ-45 connectors) * High speed data- 
line filtering * Decoupling of supply-lines in high speed digital circuits * Broadband filtering * Amplifier decoupling and EMI 
suppression * IC Decoupling, on-package, on PCB * DC power line filtering * Data line filtering * EMI suppression for DC motors 
* Sensors * Audio 


Fig. 1 — Dimensions in Inch (mm) Fig. 2 — Reflow Soldering 
Case il A c Case Footprint Dimensions (mm) Placement 
Size L w Min. Max. Min. Max. Min. Size A B Cc D E Accuracy (mm) 
0603] 0.063 (1.6) 0.033 (0.85) 0.022 (0.55) 0.030 (0.75) 0.010 (0.25) 0.022 (0.55) 0.016 (0.40) 0603 2.30 0.75 0.64 0.51 1.52 +0.20 
0805] 0.079(2.0) | 0.049 (1.25) 0.030 (0.75) 0.037 (0.95) 0.010 (0.25) 0.022 (0.55) 0.028 (0.70) 0805 3.05 127 0.89 0.56 2.03 +0.20 
1206| 0.126 (3.2) | 0.065 (1.65) 0.043 (1.10) 0.055 (1.40) 0.010 (0.25) 0.026 (0.65) 0.047 (1.20) 1206 4.06 1.65 1.00 1.02 3.05 40.25 
1210} 0.126 (3.2) 0.098 (2.5) 0.043 (1.10) 0.067 (1.70) 0.010 (0.25) 0.026 (0.65) 0.047 (1.20) 1210 4.57 2.55 1.00 1.14 4.06 +0.25 
Case i-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Yageo 
Size Type Wv DC Capacitance | Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0603 X5R 10 .22UF +20% 311-1248-1-ND 8.75 53.10 174.93 311-1248-2-ND 4,000 187.00/M | CX0603MRX5R6BB224 
-33UF +20% 311-1255-1-ND 8.75 53.10 174.93 311-1255-2-ND 4,000 187.00/M | CX0603MRX5R6BB334 
100 1000pF +20% 311-1259-1-ND 4.12 24.99 82.32 311-1259-2-ND 4,000 88.00/M | CX0603MRX7ROBB102 
100 1500pF +20% 311-1260-1-ND 4.12 24.99 82.32 311-1260-2-ND 4,000 88.00/M | CX0603MRX7ROBB152 
100 2200pF +20% 311-1249-1-ND 4.12 24.99 82.32 311-1249-2-ND 4,000 88.00/M | CX0603MRX7ROBB222 
100 4700pF +20% 311-1250-1-ND 4.12 24.99 82.32 311-1250-2-ND 4,000 88.00/M | CX0603MRX7ROBB472 
0603 X7R 50/63 10000pF +20% 311-1233-1-ND §.15 31.24 102.90 311-1233-2-ND 4,000 110.00/M | CX0603MRX7R9BB103 
25 22000pF +20% 311-1234-1-ND 5.15 31.24 102.90 311-1234-2-ND 4,000 110.00/M | CX0603MRX7R8BB223 
16 47000pF +20% 311-1235-1-ND 6.17 37.49 123.48 311-1235-2-ND 4,000 132.00/M | CX0603MRX7R7BB473 
16 56000pF +20% 311-1236-1-ND 6.17 37.49 123.48 311-1236-2-ND 4,000 132.00/M | CX0603MRX7R7BB563 
10 -1pF +20% 311-1237-1-ND 7.20 43.73 144.06 311-1237-2-ND 4,000 154.00/M | CX0603MRX7R6BB104 
100 4700pF +20% 311-1238-1-ND §.15 31.24 102.90 311-1238-2-ND 4,000 110.00/M | CX0805MRX7ROBB472 
100 10000pF +20% 311-1239-1-ND §.15 31.24 102.90 311-1239-2-ND 4,000 110.00/M | CX0805MRX7ROBB103 
50/63 15000pF +20% 311-1240-1-ND 7.72 46.86 154.35 311-1240-2-ND 4,000 165.00/M | CX0805MRX7R9BB153 
50/63 18000pF +20% 311-1241-1-ND 7.72 46.86 154.35 311-1241-2-ND 4,000 165.00/M | CX0805MRX7R9BB183 
0805 X7R 25 22000pF +20% 311-1242-1-ND 7.72 46.86 154.35 311-1242-2-ND 4,000 165.00/M | CX0805MRX7R8BB223 
25 39000pF +20% 311-1243-1-ND 7.72 46.86 154.35 311-1243-2-ND 4,000 165.00/M | CX0805MRX7R8BB393 
16 47000pF +20% 311-1244-1-ND T.12. 46.86 154.35 311-1244-2-ND 4,000 165.00/M | CX0805MRX7R7BB473 
16 Apr +20% 311-1245-1-ND 8.23 49.98 164.64 311-1245-2-ND 4,000 176.00/M | CX0805MRX7R7BB104 
10 -18UF +20% 311-1246-1-ND 8.23 49.98 164.64 311-1246-2-ND 4,000 176.00/M | CX0805MRX7R6BB184 
50/63 -1pF +20% 311-1261-1-ND 10.29 62.48 205.80 311-1261-2-ND 2,500 221.00/M | CX1206MKX7R9BB104 
1206 X7R 16 .22UF +20% 311-1252-1-ND 7.20 43.73 144.06 311-1252-2-ND 2,500 154.00/M | CX1206MKX7R7BB224 
10 TUF +20% 311-1251-1-ND NEW! 8.23 49.98 164.64 311-1251-2-ND NEW! 2,500 176.00/M | CX1206MKX7R6BB474 
1210 X7R 50/63 -1pF +20% 311-1262-1-ND 10.29 62.48 205.80 311-1262-2-ND 2,500 221.00/M | CX1210MKX7R9BB104 
16 1pF +20% 311-1253-1-ND NEW! 9.78 59.35 195.51 311-1253-2-ND NEW! 2,500 209.00/M | CX1210MKX7R7BB105 


a 
= Multilayer Ceramic Chip Capacitors 
EPCOS 


Features: * Characteristic of class 2 dielectric * Highest possible capacitance to rated voltage ratio 
* Built to AEC-Q200 standard Case Dimensions (mm) 

Application: * Coupling and bypass filters Size L w be T 
Termination: * Nickel barrier 0402 1.00 0.50 1~4 0.5 
Specifications: * Climatic category: 55/125/56 * Insulation resistance @ 25°C >10* 


1206 3.20 1.60 25 ~ .75 1.80 max. 
Operating Temperature Range: -55 ~ 125°C 
Case i-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Epcos 
Size Type wv DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 1,000 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0402 X7R 16 10uF 10% 495-3265-1-ND 13 98 6.75 495-3265-2-ND 10,000 5.00/M B37921C9104K60 
1206 X5R 16 4.7UF 10% 495-3261-1-ND 1.79 13.65 94.50 495-3261-2-ND 2,000 63.00/M B37572C9475K062 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1790 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


[cDE, cOnnien MC Series Multilayer SMT Mica RF Capacitors 


Type MC capacitors are the answer for high frequency public-service and military radio communication, flight 
radio and cable television. The natural mica dielectric retains its high-Q to many megahertz, so higher frequency 


a 
é 


applications are limited by the circuit inductance-not the type MC capacitor. FR4 compatibility and natural : : 
robustness offer freedom from the thermal cracking found with other RF capacitors. Case Dimensions: Inch (mm) 
Features: Type L w H 1 (Max.) el 
* Ultra stable-no change in capacitance with frequency, voltage or temperature * Free from thermal cracking * High 0805 | .079 (2.0) |.049 (1.25) | .055 (1.4) | .035 (.9) | 
RF Current dV/dt 20,000 V/us ¢ Very high Q * Very low ESL and ESR * Wave Solderable 
Specifications: 4210 |.126 (3.2) | .098 (2.5) | .079 (2.0) |.043 (1.1) 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C with no voltage derating Tape and Reel packaging 
Applications: a ; ; — 1812 |.177 (4.5) | .126 (3.2) | .079 (2.0) |.051 (1.3) available with lead time. 
*MRI RF coils « RF Instruments and Communications * 2-way mobile radio * Tuned circuits *CATV * Plasma 2220 | .224 (6.7) | .197 (5.0) | .079 (2.0) |.051 (1.3) 
generators for medical and IC manufacturing 
Size Capaci- | Toler- | Digi-Key Price Each Cornell Dubilier Size Capaci- | Toler- | Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Code | Vdc | tance ance | PartNo. i 10 100 | Part No. Code | Vdc | tance ance | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 
1.0pF | +0.5% | 338-1339-NDA 1.09 93 .78 | MCO8CA010D-F 100pF +5% | 338-1122-ND 1.68 1.44 1.20 | MC18FD101J-F 
2.0pF | +0.5% | 338-1096-ND 1.09 93 .78 | MCO8CA020D-F 120pF 45% | 338-1123-ND 1.68 1.44 1.20 | MC18FD121J-F 
3.0pF | +0.5% | 338-1097-ND 1.09 93 .78 | MCO8CA030D-F 180pF +5% | 338-1345-ND 1.79 1.53 1.28 | MC18FD181J-F 
5.0pF | +0.5% | 338-1098-NDA 1.09 93 .78 | MCO8CA0S0D-F 500 220pF +5% | 338-1124-NDe 1.89 1.62 1.35 | MC18FD221J-F 
10pF +0.5% | 338-1099-NDA 1.09 93 .78 | MCO8CA100D-F 300pF +5% | 338-1125-ND 2.07 1.77 1.48 | MC18FD301J-F 
0805 | 100 1812 
15pF +5% | 338-1100-ND 1.09 93 .78 | MCO8EA150J-F 330pF +5% | 338-1126-NDe 2.07 1.77 1.48 | MC18FD331J-F 
20pF +5% | 338-1101-ND 1.09 93 .78 | MCO8EA200J-F 390pF +5% | 338-1127-ND 2.35 2.01 1.68 | MC18FD391J-F 
22pF +5% | 338-1102-NDA 1.09 93 .78 | MCO8EA220J-F 470pF 45% | 338-1128-NDe 2.35 2.01 1.68 | MC18FD471J-F 
27pF | 5% | 338-1103-ND 1.09 98 78 | MCOBEA270J-F too | 4700F | +5% | 338-1121-NDa 2.00 ihal 4.43 | MC18FA471J-F 
30pF | #5% | 338-1340-NDA 1.09 98 78 | MCOBEASOOJ-F 750pF | 25% | 338-1342-ND 2.21 1.89 4.58 | MC18FA751J-F 
5.0pF | +0.5% | 338-1104-NDe 1.37 1.17 98 | MC12CD050D-F 100pF 45% | 338-1348-ND§ 2.46 2412 1.76 | MC22FF101U-F 
10pF +0.5% | 338-1105-NDe 1.37 1.17 98 | MC12CD100D-F 220pF +5% | 338-1349-ND§ 2.89 2.48 2.07 | MC22FF221J-F 
1SpF | 5% | 338-1106-NDs 1.40 1.20 1.00 | MC12ED150J-F 330pF | 25% | 338-1350-ND§ 3.13 2.68 2.24 | MC22FF331J-F 
18pF | 5% | 338-1107-ND 1.40 1.20 1.00 | MC12ED180J-F 300pF | 25% | 338-1351-ND 3.21 2.76 2.30 | MC22FF391J-F 
500 | 30PF | 25% | 338-1344-ND 1.40 1.20 1.00 | MC12ED300J-F 1000] 430pF | +5% | 338-1135-ND 3.21 2.76 2.30 | MC22FF431J-F 
33pF | #5% | 338-1117-NDe 1.40 1.20 1.00 | MC12FD330J-F 470pF | +5% | 338-1136-ND§ 3.21 2.76 2.30 | MC22FR471J-F 
A7pF +5% | 338-1118-NDe 1.40 1.20 1.00 | MC12FD470J-F 560pF 45% | 338-1352-ND§ 3.53 3.03 2.52 | MC22FF561J-F 
G2pF | 25% ee 1.40 1201.00 | MC12FD620/-F 2220 1000pF | +5% | 338-1134-ND§ 4.33 3.71 3.09 | Mc22FF102U-F 
4210 B8pF |) 25% | 888-1120-NDe 1.40 1.20 1.00 | MC12FD680J-F 1500pF | 25% | 338-1353-ND§ 5.22 448 3.73 | MC22FF152U-F 
100pF +5% | 338-1116-NDe 1.68 1.44 1.20 | MC12FD101J-F 
500pF +5% | 338-1132-ND 2.87 2.46 2.05 | MC22FD501J-F 
A7pF +5% | 338-1114-NDA 1.26 1.08 90 | MC12FA470J-F Pr 680pF 45% | 338-1346-ND 3.09 276 2.30 | MC22FD681u-F 
B2pF |) 28% [iesealeat NDA 1.26 1.08 90 | MC12FA820J-F 750pF | 25% | 338-1133-ND 3.22 276 2.30 | MC22FD751J-F 
100pF | 25% | 338-1108-NDA 1.37 147 98 | MC12FAt01U-F tooopr | 5% | 338-1131-ND> 3.61 309 258 | Mc22FD102u-F 
150pF +1% | 338-1109-ND 3.33 2.85 2.38 | MC12FA151F-F 
100 F 400 1000pF | +5% | 338-1129-NDA 3.15 2.70 2.25 | MC22FA102J-F 
150pF +5% | 338-1110-ND 1.40 1.20 1.00 | MC12FA151J-F 
P 2000pF | +5% | 338-1130-ND 4A7 3.57 2.98 | MC22FA202J-F 
200pF +5% | 338-1111-ND 1.51 1.29 1.08 | MC12FA201J-F 
A 338-1354-ND (MCF100VKIT4 Mica Cap Kit 5 each of marked val 
220pF | +5% | 338-1112-ND 151 429 1.08 | MC12FA221N-F ( ) neg VAp 280 Si marae ales: 
© —338-1355-ND (MCF500VKIT5) Mica Cap Kit 5 each of marked values... 
240pF | 35% eee 151 1.29 1.08) | MG12FA241-F § 338-1356-ND (MCF1000VKIT6) Mica Cap Kit 5 each of marked values... 


MCM and MIN Series Multilayer RF Clad Capacitors 


Types MCM and MIN metal clad PTFE and mica capacitors are top 
performers for high power applications requiring low inductance at high 
frequencies. 2 45° 
Features: i 5 1 _¥ 

* 200°C rated with no voltage derating »*Low ESR for RF power -110 a 
applications *Nonmagnetic for minimal RF loss * High frequency ‘c ‘ 
operation into the GHz range * Very low ESL for excellent bypass action 
* Ultra-low dielectric absorption for <32pF ¢ Ultra stable: no change with 
temperature, voltage and frequency 


01 
(0.25) 


.042 
Specifications: t (1.07) 
* Temperature Range: -55°C ~ 200°C with no voltage derating 065 ~ 495- Eo BR + 01 
* Dielectric Strength: 200% of rated voltage for 5 seconds » Insulation - + 4(0.25) 


Resistance: 1,000MQ/yF Need not exceed 100,000MQ at 25°C 
* Typical Q’s: >2,000 


Digi-Key Price Each Cornell Dubilier Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Fig.| VDC | Capacitance | Tolerance | Part No. il 10 100 |Part No. Fig.| VDC | Capacitance | Tolerance | Part No. 1 10 100 |Part No. 
12 5% | 338-1285-ND 142 1.22 1.02 |MINo2-0020C120J-F 2 | 1000 470 5% |eceal ese 5.500 4.72 3.93 MGMO1-Q09EF47 1+ 
680 5% | 338-1360-ND+ 3.78 3.24 2.70 |MCMO1-009EF681J-F 
20 5% | 338-1289-ND 1.42 4.22 1.02 |MINO2-002CC200J-F 
47 +5pF | 338-1312-ND 2.89 2.48 2.07 |MCMO1-00904R7D-F 
22 5% re de dees 1.02) MING2-On2DG2204-F 10 5% | 338-1313-NDO 229 1.97 ~—-1.64|MCMo1-009cD100U-F 
25 5% | 338-1292-ND 1.42 4.22 1.02 |MINO2-00200250J-F 33 5% | 338-1362-ND0 1.65 1.41 1.18 |MCMO01-009DD330J-F 
2 | 500 
1 | 300 - 5% — | 938-1296-NDt ae jot fas! iuioa oencaaOke 68 5% | 338-1363-ND0 1.65 1.41 1.18 |MCM01-009ED680J-F 
560 5% | 338-1322-ND 4.99 4.28 3.57 |MCMO1-009ED561J-F 
35 5% | 338-1297-ND 1.42 1.22 1.02 |MINO2-002DC350J-F 1,000 5% | 338-1324-NDO 4.31 3.69 3.08 /MCMO01-009ED102J-F 
50 5% 338-1302-ND 1.42 1.22 1.02 /MINO2-002DC500J-F + 338-1357-ND (MIN3OOVKIT1) Metal Clad Kit 5 each of marked value... . $40.13 
d  338-1358-ND (MCMS500VKIT2) Metal Clad Kit 5 each of marked value... . $53.45 
150 5% | 338-1308-NDt 2.37 2.04 1.70 MIN02-002EC151J-F $ 338-1359-ND (MCM1000VKIT3) Metal Clad Kit 5 each of marked valle .........ccccsceeseseeveveveeeee $59.63 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1791 


CORNELL . . . Lio T 
[CDE pusiticr Multilayer RF MICA Capacitors — Radial Lead Max") max. 
H 
Cornell Dubilier mica capacitors are made of pure India Ruby muscovite mica. It is lost as heat. Dipped silver mica capacitors such as the Standard Types are Max. 
is among the most inert and stable materials in the universe. When used as the manufactured by applying pure silver to ultra-thin mica plates. The plates are t 
insulator (dielectric) in a capacitor, the result is an electronic component with the stacked and secured by brass clips with copper-clad steel leads welded to each clip. =a co 
ultimate in stability and reliability. The extra mass of the metal acts as a heat sink and enables these capacitors to 078 
The capacitance change from zero to full rated operating voltage is generally absorb voltage transients up to 100,000 volts per microsecond. Max 
less than +0.1%. The series inductance of these capacitors is as little as eight Specifications: d (No Solder) 
nanohenrys (nH). The stability characteristics also apply to frequency which is why Capacitance Tolerance: * Manufacturer's part number letter: DO3 = +1/2 pF bases 1 250 (31 75) 
mica capacitors are so useful throughout the RF frequency range. ¢ Manufacturer's part number letter: JO3 = +5% »* Manufacturer’s part number letter: S + .031 (.787) Min. 
Mica capacitors are so efficient that less than 0.05% of the applied volt-amperes FO3=+1% Temperature Range: -55°C ~ 125°C = 
Dimensions — Inch (mm) 
Temperature [E H li Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Voltage | Capacitance | Coefficient ppm/°C Max. Max. Max. s d Part No. 1 1 100 Part No. 
Standard 
100 1000pF 0~70 -480 (12.2) -400 (10.2) -230 (5.8) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1048-ND 3.42 2.94 2.45 CD15FA102J03 
1000pF 0 ~70 480 (12.2) 400 (10.2) .230 (5.8) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1092-ND 5.78 4.95 4.13 CD15FA102F03 
66 680pF 0~70 470 (11.9) 390 (9.9) 210 (5.3) 234 (5.9) 025 (.6) 338-1060-ND 3.14 2.70 2.25 CD15FC681J03 
560pF 0~70 460 (11.7) .380 (9.7) .210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1081-ND 2.61 2.24 1.87 CD15FC561J03 
5pF -200 ~ 200 360 (9.1) 330 (8.4) -190 (4.8) 141 (3.6) 016 (.4) 338-1064-ND 2.05 1.76 1.47 CD10CD050D03 
10pF -200 ~ 200 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1061-ND 1.01 87 73 CD15CD100J03 
10pF -200 ~ 200 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1068-ND 1.01 87 73 CD15CD100D03 
15pF -200 ~ 200 -360 (9.1) 330 (8.4) -190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1088-ND 2.05 1.76 1.47 CD10CD150J03 
15pF -200 ~ 200 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1054-ND 97 84 70 CD15CD150J03 
20pF -20 ~ 100 -360 (9.1) 330 (8.4) -190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1095-ND 1.54 1.33 1.11 CD10ED200J03 
20pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1051-ND 97 84 70 CD15ED200J03 
22pF -20 ~ 100 .360 (9.1) .330 (8.4) .190 (4.8) 141 (3.6) .016 (.4) 338-1070-ND 1.54 1.33 1.14 CD10ED220J03 
22pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1049-ND 1.01 87 72 CD15ED220J03 
27pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1085-ND 1.01 87 72 CD15ED270J03 
30pF -20 ~ 100 -370 (9.4) 340 (8.6) -190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1076-ND 1.54 1.33 qT CD10ED300J03 
30pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1056-ND 1.01 87 72 CD15ED300J03 
33pF -20 ~ 100 -370 (9.4) 340 (8.6) -190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1072-ND 1.54 1.33 AAT CD10ED330J03 
33pF -20 ~ 100 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1047-ND 1.01 87 72 CD15ED330J03 
39pF -20 ~ 100 450 (11.4) .360 (9.1) .170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1093-ND 1.01 87 72 CD15ED390J03 
47pF -20 ~ 100 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1053-ND 99 86 afi CD15ED470J03 
68pF -20 ~ 100 -450 (11.4) 360 (9.1) -170 (4.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1091-ND 1.04 -90 75 CD15ED680J03 
100pF 0~70 .370 (9.4) 350 (8.9) -200 (5.1) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1050-ND 1.90 1.63 1.36 CD10FD101J03 
100pF 0~70 460 (11.7) .360 (9.1) .180 (4.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1042-ND 1.04 90 75 CD15FD101U03 
120pF 0~70 460 (11.7) .370 (9.4) .180 (4.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1058-ND 1.13 97 81 CD15FD121J03 
500 150pF 0~70 460 (11.7) 370 (9.4) -190 (4.8) 234 (5.9) 025 (.6) 338-1052-ND 1.19 1.02 85 CD15FD151J03, 
180pF 0~70 460 (11.7) .370 (9.4) .190 (4.8) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1082-ND 1.37 1.18 98 CD15FD181J03 
200pF 0~70 460 (11.7) .380 (9.7) .190 (4.8) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1063-ND 1.37 1.18 98 CD15FD201J03, 
220pF 0~70 460 (11.7) .380 (9.7) .200 (5.1) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1046-ND 1.42 1.22 1.02 CD15FD221J03 
240pF 0~70 460 (11.7) .380 (9.7) .200 (5.1) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1079-ND 1.52 1.31 1.09 CD15FD241J03 
270pF 0~70 -470 (11.9) 390 (9.9) -210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1062-ND 1.65 1.42 1.18 CD15FD271J03 
300pF 0~70 -470 (11.9) 390 (9.9) -210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1065-ND 1.77 1.53 1.27 CD15FD301J03 
330pF 0~70 -470 (11.9) 390 (9.9) -210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1045-ND 1.94 1.67 1.39 CD15FD331J03 
390pF 0~70 470 (11.9) .390 (9.9) .210 (5.3) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1057-ND 2.10 1.80 1.50 CD15FD391J03, 
470pF 0~70 470 (11.9) 400 (10.2) .220 (5.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1043-ND 2.42 2.08 1.73 CD15FD471J03 
470pF 0~70 640 (16.3) 510 (13.0) 200 (5.1) 1344 (8.7) 032 (.8) 338-1089-ND 1.90 1.64 1.36 CD19FD471J03 
500pF 0~70 470 (11.9) 400 (10.2) .220 (5.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1069-ND 2.50 2.14 1.79 CD15FD501J03 
510pF 0~70 470 (11.9) 400 (10.2) .220 (5.6) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1077-ND 2.61 2.24 1.87 CD15FD511J03 
680pF 0~70 -650 (16.5) -510 (13.0) -210 (5.3) .344 (8.7) .032 (.8) 338-1086-ND 2.24 1.92 1.60 CD19FD681J03 
820pF 0~70 .650 (16.5) 510 (13.0) .210 (5.3) .344 (8.7) .032 (.8) 338-1094-ND 2.22 1.91 1.59 CD19FD821J03 
1000pF 0~70 -650 (16.5) -520 (13.2) .220 (5.6) 344 (8.7) .025 (.6) 338-1044-ND 2.37 2.04 1.70 CD19FD102J03 
1500pF 0~70 -660 (16.8) -520 (13.2) .230 (5.8) .344 (8.7) .032 (.8) 338-1071-ND 3.07 2.64 2.20 CD19FD152J03 
2000pF 0~70 -670 (17.0) -530 (13.5) -240 (6.1) .344 (8.7) .032 (.8) 338-1074-ND 3.91 3.35 2.79 CD19FD202J03 
2200pF 0~70 .670 (17.0) .530 (13.5) .250 (6.4) .344 (8.7) .032 (.8) 338-1055-ND 3.92 3.36 2.80 CD19FD222J03 
4700pF 0~70 .700 (17.8) 580 (14.7) .350 (8.9) .344 (8.7) .032 (.8) 338-1067-ND 6.53 5.61 4.67 CD19FD472J03 
10000pF 0~70 -800 (20.3) -890 (22.6) -340 (8.6) -438 (11.1) -040 (1.0) 338-1078-ND 14.40 12.35 10.29 CD30FD103J03 
Miniature 
5pF -200 ~ 200 .270 (6.9) 190 (4.8) -110 (2.8) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1073-ND 1.79 1.53 1.28 CD5CC050D03 
10pF -200 ~ 200 .270 (6.9) 190 (4.8) -110 (2.8) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1090-ND 1.28 1.10 92 CD5CC100J03 
15pF -200 ~ 200 .270 (6.9) 190 (4.8) -120 (3.0) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1083-ND 1.32 1.14 95 CD5CC150J03 
20pF -20 ~ 100 .270 (6.9) -200 (5.1) -120 (3.0) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1075-ND 1.35 1.16 97 CD5EC200J03 
300 22pF -20 ~ 100 .270 (6.9) .200 (5.1) .120 (3.0) .120 (3.0) .016 (.4) 338-1080-ND 1.441 1.22 1.01 CD5EC220J03 
30pF -20 ~ 100 270 (6.9) 200 (5.1) -130 (3.3) 120 (3.0) 016 (.4) 338-1087-ND 1.51 1.30 1.08 CD5EC300J03 
33pF -20 ~ 100 .270 (6.9) .200 (5.1) .130 (3.3) .120 (3.0) .016 (.4) 338-1066-ND 1.56 1.35 1.12 CD5EC330J03 
47pF -20 ~ 100 .270 (6.9) .210 (5.3) .140 (3.6) .120 (3.0) .016 (.4) 338-1084-ND 1.75 1.50 1.25 CD5EC470J03 
100pF 0~70 .270 (6.9) .240 (6.1) .180 (4.6) .120 (3.0) .016 (.4) 338-1059-ND 2.59 2.23 1.86 CD5FC101U03 


SPRAGUE 


Specifications: 
© Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C « Volt 


GOODMAN 


GSX Series SMD Trimmer Capacitors 


¢ Insulation Resistance: 104 MQ minimum ¢ Torque: 20 to 300 g-cm (0.28 to 4.2 oz-in) 


lage Rating: 100VDC « Dielectric Withstanding Voltage: 200VDC 


SURFTRIM® Surface Mount Variable Capacitors 


e Sealed Construction ¢ 4 x 4.5 x 2.7mm 


Features: ¢ Process seal provides protection against contaminants (flux, solvents, 
soldering. 

Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 
minimum ¢ Voltage Rating: 100VDC »* Torque: 15 to 100 g-cm (0.2 to 1.39 in.-oz.) 


* Dielectric Withstanding Voltage: 220VDC * Insulation Resistance: 104MOQ 


Color Code 


Capacitance Qa Cut Tape Tape and Reel Sprague- 

(pF) Tcc (min.) Color Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Goodman 
Min. Max. | (ppm/°C) | 10MHz Code Part No. 100 Part No. 3,000 Part No. 
0.5 45 N100 1000 Orange $G2018CT-ND 12.90 111.00 $G2018TR-ND 550.00/M GSX364 . 
0.6 9.0 N100 1000 Black $G2017CT-ND 14.70 126.00 $G2017TR-ND 625.41/M GSX358 _| Disk 
0.8 15.0 N100 1000 Blue $G2019CT-ND 16.30 140.00 $G2019TR-ND 700.00/M GSX365 
1.0 20.0 N100 1000 Green $G2020CT-ND 23.44 200.94 $G2020TR-ND 1004.71/M GSX366 


etc.) during production. * Designed for vapor phase reflow 


Capacitance (pF)| TCC Q (min.) Color | Digi-Key Cut Tape Pricing Sprague-Goodman 
Fig.) Min. Max. |(ppm/°C)| 1MHz Code | Part No. B 25) 100 Part No. 
1 1.4 3.0 0+200 300 Red Dot* | SG2000CT-ND® 5.40 23.63 74.25 — GKG3RO066-07 
2 1.4 3.0 0+200 300 Red Dot* | SG2007CT-ND 6.40 28.00 88.00 371.70 GKG3R067-07 
3.0 10.0 0+300 500 White |SG2009CT-ND® 6.40 28.00 88.00 371.70 GKG10067-07 
* Marking on bottom of capacitor + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. # RoHS Compliant 


Terminals Approx 


69 Flush To Mounting 
Rotor!“ Surface 


Terminals Approx. 
Flush To Mounting 
Surface 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1792 (1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


SPRAGUE 


* Torque: 0.14 ~ 2.1 oz-in 


GKYB SERIES: « Suitable for reflow soldering * Low mounting profile (only 1.6mm) * Superior setting drift performance. 


Ceramic Dielectric Trimmer Capacitors 
een) SURFTRIM® Surface Mount GKRP, GKYB and GKY Series 


GKRP SERIES: « Sealed for washability * Low mounting profile * Carrier and reel packaging standard * NPO temperature 
coefficient (up to 10pF max.) * Self resonant frequency above 1GHz Specifications: * Operating Temperature Range: 
-40°C ~ 85°C * Dielectric Withstanding Voltage: 75VDC * Insulation Resistance: 104MQ minimum « Voltage Rating: 25VDC 


Tuning Tool 


GTT-21-ND (SG2026 - SG2029) . 
GTT-11-ND (SG2026 - SG2029) . 
GTT-9-ND = (SG2021 - SG2025) 


Specifications: * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Voltage Rating: 100VDC « Dielectric Withstanding Voltage: 
220VDC * Insulation Resistance: 104 MQ minimum « Torque: 25 ~ 100 g-cm (0.35 ~ 1.39 oz-in) 
GKY SERIES: © Designed for reflow soldering * Carrier and reel packaging standard Specifications: * Operating 


Temperature Range: -25°C ~ 85°C * Dielectric Withstanding Voltage: 220VDC « Insulation Resistance: 104MOQ minimum 


Voltage Rating: 100VDC * Torque: 0.14 ~ 2.08 oz-in 


GKRP Series GKYB Series GKY Series 
an r 3Max. 0.70 1.8 Max. 
| ar 1.2 Stator 
am le20 Terminals 
72 approx. flush 
to mount. 
surface 
Rotor 
- 3.3 +! 
= Pad Layout Pad Layout 
to! Lael La 
Capacitance Q Cut Tape Sprague- 
(pF) Tcc (min.) Color Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Goodman 
Min. Max. (ppm/ °C) (1. MHz) Code Part No. D 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
GKRP Series 
3.0 5 0 +500 150 = SG2026CT-ND 8.20 35.88 112.75 SG2026TR-ND 2,000 615.00/M GKRP5RO66 
3.0 10 0 +500 150 = SG2027CT-ND® 8.20 35.88 112.75 $G2027TR-ND® 2,000 615.00/M GKRP10066 
5.0 20 N750 +500 150 = SG2028CT-ND® 8.20 35.88 112.75 SG2028TR-ND® 2,000 615.00/M GKRP20066 
7.0 30 N750 +500 150 = SG2029CT-ND 8.20 35.88 112.75 SG2029TR-ND 2,000 615.00/M GKRP30066 
GKYB Series RoHS Compliant 
1.7 3 NPO +300 300 Brown SG2035CT-ND 2.98 13.04 40.98 SG2035TR-ND 1,000 247.34 GKYB3RO066 
2.5 6 NPO +300 500 Blue SG2036CT-ND 2.98 13.04 40.98 SG2036TR-ND 1,000 247.34 GKYB6RO66 
3.5 10 N750 +300 500 White $G2037CT-ND 2.98 13.04 40.98 $G2037TR-ND 1,000 247.34 GKYB10066 
5.5 20 N1200 +500 300 Red SG2038CT-ND 2.98 13.04 40.98 SG2038TR-ND 1,000 247.34 GKYB20066 
7.5 30 N1200 +500 300 Green SG2039CT-ND 2.98 13.04 40.98 SG2039TR-ND 1,000 247.34 GKYB30066 
GKY Series 
1.7 3 0 +300 500 Brown SG2024CT-ND® 5.20 22.75 71.50 SG2024TR-ND® 1,000 431.60 GKY3RO066 
2.5 6 0 +300 500 Blue SG2025CT-ND 5.20 22.75 71.50 SG2025TR-ND 1,000 431.60 GKY6RO66 
3.0 10 N400 +400 500 White SG2021CT-ND® 5.20 22.75 71.50 $G2021TR-ND® 1,000 431.60 GKY10066 
5.0 20 N900 +400 300 Red SG2022CT-ND® 5.20 22.75 71.50 SG2022TR-ND® 1,000 431.60 GKY20066 
6.0 30 N1200 +500 300 Green SG2023CT-ND® 5.20 22.75 71.50 SG2023TR-ND® 1,000 431.60 GKY30066 
@ RoHS Compliant 
Top and Bottom/Side Adjust FILMTRIM® Plastic Dielectric Capacitors 


GYA, GYB Series — 8mm; GYC, GYD, GZC, GZD Series — 10mm 


Features: ¢ Compact size * Most stable TCC for single turn trimmers * Low cost for commercial/industrial applications * Linear capacitance change 
vs. rotation Specifications: ¢ Dielectric Construction: GYA, GYB, GYC, GYD Series: Polypropylene; GZC and GZD Series: Polycarbonate ¢ Voltage 
100WVDC * Dielectric Withstanding Voltage: 200VDC * Operating Temperature: GYA and GYB Series: -40°C 
GZD Series: -40°C ~ 85°C * Contact Resistance: <0.010 Ohm »* Insulation Resistance: >10,000MQ ¢ Torque: GYA and GYB Series: 0.2-3.0 in.-oz.; 


Rating: 


~ 70°C; GYC, GYD, GZC, 


GYC, GYD, GZC, GZD Series: 0.2-5.5 in.-oz. *Q (min) @ 1 MHz: GYA, GYB, GYC, GYD Series: 1000; GZC and GZD Series: 200 


Tuning Tool seg0o04-np 


Capacitance Sprague- 
(pF) Tcc Dimensions Color Digi-Key Goodman 
Fig. Min. Max. (ppm/°C) A B c Code Part No. 1 100 Part No. 
8mm 
1.6 5 0+300 8.51 7.87 10.2 Gray SG3000-ND 1.02 8.70 79.75 | GYAS5RO0O 
2.0 10 0+300 8.51 7.87 10.2 Yellow $G3001-ND 1.02 8.70 79.75 | GYA10000 
1A 2.0 15 0+400 8.51 7.87 10.2 Blue $G3002-ND 1.09 9.30 85.25 | GYA15000 a8 
2.2 22 0+400 8.51 7.87 10.2 Green $G3003-ND 1.09 9.30 85.25 | GYA22000 
2.3 27 0+350 8.51 7.87 10.2 Red $G3004-ND 1.12 9.60 88.00 | GYA27000 
3.0 36 0+300 8.51 7.87 10.2 Violet SG3005-ND 1.65 14.10 129.25 | GYA36000 7494+ 
1.6 5 0+300 8.51 7.87 10.2 Gray $G3020-ND 1.75 15.00 137.50 | GYB5RO00 ® 
2.0 10 0+300 8.51 7.87 10.2 Yellow $G3021-ND 1.75 15.00 137.50 | GYB10000 
2A 2.0 15 0+400 8.51 7.87 10.2 Blue $G3022-ND 1.89 16.20 148.50 | GYB15000 
2.2 22 0+400 8.51 7.87 10.2 Green $G3023-ND 1.89 16.20 148.50 | GYB22000 
2.3 27 0+350 8.51 7.87 10.2 Red $G3024-ND 1.96 16.80 154.00 | GYB27000 
10mm B 
2.0 15 0+400 abl 10.16 10.2 Blue SG3006-ND 1.40 12.00 110.00 | GYC15000 |, \| 
1B 3.0 20 0+400 abl 10.16 10.2 Green $G3007-ND 1.44 12.30 112.75 | GYC20000 (2) 
3.5 40 0+350 ani 10.16 10.2 Clear SG3008-ND 1.37 11.70 107.25 | GYC40000 
4.5 65 0+350 WW 10.16 10.2 Yellow SG3009-ND 1.40 12.00 110.00 | GYC65000 hs | 
2.0 15 0+400 WW 10.16 10.2 Blue $G3025-ND 1.89 16.20 148.50 | GYD15000 Ir 
2B 3.0 20 0+400 an 10.16 10.2 Green $G3026-ND 1.93 16.50 151.25 | GYD20000 stator PL, 
3.0 40 0+350 ani 10.16 10.2 Clear $G3027-ND 2.03 17.40 159.50 | GYD40000 oat 
4.5 65 0+350 11 10.16 10.2 Yellow $G3028-ND 2.28 19.50 178.75 | GYD65000 eee 
8.0 80 0+200 1 10.16 11.4 Red $G3010-ND 1.86 15.90 145.75 | GZC80000 
9.0 100 0+400 abl 10.16 11.4 Violet $G3011-ND 2.98 25.50 233.75 | GZC10100 A-8mm 
1B 9.0 120 0+350 WW 10.16 11.4 Orange $G3012-ND 4.38 37.50 343.75 | GZC12100 
10.0 150 0+350 ani 10.16 12.0 Orange $G3013-ND 5.11. 43.80 401.50 | GZC15100 
10.0 180 0+350 W 10.16 12.0 Orange $G3014-ND 6.02 51.60 473.00 | GZC18100 
9.0 100 0+400 WW 10.16 11.4 Violet $G3016-ND 3.75 32.10 294.25 | GZD10100 
2B 9.0 120 0+350 ant 10.16 11.4 Orange $G3017-ND 5.04 43.20 396.00 | GZD12100 
10.0 150 0+350 abl 10.16 12.0 Orange $G3018-ND 5.71 48.90 448.25 | GZD15100 
10.0 180 0+350 WW 10.16 12.0 Orange $G3019-ND 6.41 54.90 503.25 | GZD18100 Mounting Hole Layout 


SGC3 Series Chip Trimmer Capacitors 


Features: 


¢ Ultra miniature size * Constructed with high temperature liquid-crystal polymer for superior durability and low dielectric 
loss * Designed for reflow soldering * Color coded for easy identification * Mountable by an automatic placer * Easy 
adjustment using a conventional screwdriver 


Specifications: 


¢ Insulation Resistance: 104 MQ Min * Torque: 0.14 ~ 1.0 oz-in. * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 
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Hole Layout 


Capacitance | Capacitance Temperature Qa DC Working | DC Withstanding | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing | Sprague-Goodman 
Color (pF min.) (pF max.) Coefficient (ppm/°C) | @ 1MHz Voltage Voltage Part No. 5 25 100 | PartNo. 1,000 Part No. 
Black 12 3 N470 +60 300 100 220 $G9008CT-ND 1.04 1 72. | $G9008TR-ND 431.60 | SGC3S030 
Blue 2.2 6 N470 +60 500 100 220 SG9009CT-ND 1.04 91 72 | SG9009TR-ND 431.60 SGC3S060 
Ivory 3.0 10 N1000 +250 500 50 110 S$G9010CT-ND 1.04 91 72 | SG9010TR-ND 431.60 SGC3S100 
Pink 5.5 20 N1000 +250 500 50 110 $G9011CT-ND 1.04 91 72 | $G9011TR-ND 431.60 $GC3S200 
Green 8.0 30 N1200 +200 500 50 110 $G9012CT-ND 1.04 91 72_| $G9012TR-ND 431.60 SGC3S300 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Ceramic Trimmer Capacitors — TZ03 Series 


thnovator ta Eleetrontes 
Color coded case facilitates identification of capacitance range. Sealed construction prevents the penetration of flux and dust. Cross shaped slot enables automatic adjustment. Specifications: « Insulation Resistance: 10,000MQ minimum » Torque: 


2.0-15.0mNm * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C og 
Dim. in mm 


@1.3F-Type 1.3 F-Type 
@1.2E-Type 1.2 E-Type 


With- Stator/ 

C min. C max. Rated standing Case Digi-Key Price Each Murata 

Fig. | (pF) max. (pF) Te Q Voltage Voltage Color Part No. 1 10 100 Part No. 
1 9.0 90.0 + 100/-0% N750 + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vde 110Vde Black+Dot 490-1962-ND 93 80 74 TZ03R900E169B00 
1,25 2.3 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Black 490-1973-ND 38 .33 31 TZ03Z2R3F169B00 
1.5 5.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Blue 490-1967-ND 38 33 31 TZ03Z050F169B00 
2.0 7.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Blue 490-1969-ND 38 33 31 1Z03Z070F169B00 
27 10.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Blue 490-1971-ND 38 33 31 TZ03Z100F169B00 
3.0 11.0 + 50/-0% N450 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde White 490-1965-ND 38 33 31 TZ03T110F169B00 
2 4.2 20.0 + 50/-0% N750 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vdc Red 490-1959-ND 38 33 31 TZ03R200F169B00 
5.2 30.0 + 50/-0% N750 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Green 490-1961-ND 38 33 31 TZ03R300F169B00 
6.8 45.0 + 50/-0% N1200 + 500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vdc Yellow 490-1953-ND 38 33 31 TZ03P450F169B00 
9.8 60.0 + 50/-0% N1200 + 500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. 100Vde 220Vde Brown 490-1955-ND 38 33 31 TZ03P600F169B00 
6.0 50.0 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vde 110Vde Orange 490-1975-ND 94 81 14 TZ03Z500F169B00 
9.0 90.0 + 100/-0% N750 + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vde 110Vde Black+Dot 490-1963-ND 94 81 14 TZO3R900F169B00 
10.0 120.0 + 100/-0% | N750 + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 50Vde 110Vde Black 490-1957-ND 94 81 14 TZ03R121F169B00 

=|) Tuning Tool for Manta AGiUSIMONE. wassedcidsos vid cieieeina add rendaanit eins sabnenten iad ona adanbeesteities haan adnan 490-2607-ND 6.81 - - KMDRO010 
SMD Ceramic Trimmer Capacitors — TZY2 Series Digi@Reel° 


New shape of cover can improve the flux invasion compared 
with current products. Improvement of the adhesion between 
rotor and stator leads superior stability. Unique construction 
with no plastic material provides superior soldering heat 
resistance to maintain excellent characteristic performance 
after reflow soldering. 

Specifications: 

« Insulation Resistance: 10,000MQ minimum « Torque: 
0.5-5.0mNm * Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Dim. in mm 


With- Tape & Reel 
C min. C max. Rated standing Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
(pF) max. (pF) Te Q Voltage Voltage Part No. 5 25 100 Part No. 2,000 Part No. 
0.5 1.0 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C_ | 200 min. @ 200MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2009-1-ND 94 82 65 490-2009-2-ND 350.00/M | TZY2Z010A001R00 
0.65 2.5 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C 200 min. @ 200MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2008-1-ND 69 60 48 490-2008-2-ND 257.00/M | TZY2Z2R5A001R00 
1.5 3.0 + 100/-0% NPO + 300pm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2005-1-ND 69 60 AB 490-2005-2-ND 257.00/M | TZY2Z030A001R00 
2.5 6.0 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2006-1-ND 69 60 AB 490-2006-2-ND 257.00/M | TZY2Z060A001R00 
3.0 10.0 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2007-1-ND 69 60 48 490-2007-2-ND 257.00/M__| TZY2Z100A001R00 
45 20.0 + 100/-0% | N750 + 500ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vde 490-2003-1-ND 69 60 AB 490-2003-2-ND 257.00/M | TZY2R200A001R00 
5.5 25.0+ 100/-0% | N750 + 500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2004-1-ND 69 60 AB 490-2004-2-ND 257.00/M | TZY2R250A001R00 
8.0 45.0 + 100/-0% | N1000 + 500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2002-1-ND 84 23 58 490-2002-2-ND 312.00/M__| TZY2K450A001R00 
Tuning Tool for Manual Adjustment 490-2608-ND 16.09/1 = =— KMDRO60 


SMD Ceramic Trimmer Capacitors — TZR1 Series 


Unique construction with no plastic material provides superior 
soldering heat resistance to maintain excellent characteristic 


performance after reflow soldering. Harmful materials (lead, etc.) 2 ‘ {Be th 0.15) 
epth 0. 


are not contained in the product. } 17d AA 
ification: 2 15 046((0)) © iA 

Specifications: ; j KO 0.9) | Lo Ff) J 
« Insulation Resistance: 10,000MQ minimum » Torque: . SS 

0.1-1.0mNm « Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


With- 
C min. C max. Rated standing Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata 
(pF) max. (pF) TC Qa Voltage Voltage Part No. 5 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 

0.55 1.0 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C | 200 min. @ 200MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2012-1-ND 4.19 3.67 2.89 | 490-2012-2-ND 3,000 | 1571.00/M | TZR1Z010A001R00 
0.7 1.5 + 100/-0% NPO + 300ppm/°C | 200 min. @ 200MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2013-1-ND 4.19 3.67 2.89 | 490-2013-2-ND 3,000 | 1571.00/M | TZR1Z1R5A001R00 
1.5 4.0 + 100/-0% NPO + 500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2010-1-ND 4.19 3.67 2.89 | 490-2010-2-ND 3,000 | 1571.00/M | TZR1Z040A001R00 
3.0 8.0 + 100/-0% N750 + 500ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. 25Vde 55Vde 490-2011-1-ND 4.19 3.67 2.89 | 490-2011-2-ND 3,000 | 1571.00/M_| TZR1R080A001R00 

Tuning Tool for Manual Adjustment. 490-2609-ND 27.29/1 = = — | KMDR160 


Ceramic Trimmer Capacitors -TZW4 Series Digi@Reel® 


Features: 


Dim. i 
* Extremely high self resonant frequency (more than 3GHz @ 1.5pF 1.6\(Depth 0:6) ge en 
setting) > to ; 25 {i 
* Typical application: Impedance matching for Cellular Base Station : max( } 
Available for pick and place machine. Possible thinner design due to i o6 ' +-3.0—| 
2.5mm low profile 
Cut Tape Tape and Reel 
C min. (max.) C max. Rated Withstanding | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
(pF) (pF) Tc Q Voltage Voltage Part No. 1 10 100 | PartNo. 500 Part No. 
0.4 1.5 + 100/-0% NPO+300ppm/°C 200min. @ 500MHz, Cmax. 250Vde 550Vde 490-3914-1-ND 5.85 4.95 4.32 | 490-3914-2-ND 1620.00 | TZW4Z1R5A001R00 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1794 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


SMD Ceramic Trimmer Capacitors — TZC3 Series 


fanorator th Electrontes 


Color coded stator permits easy identification of 
capacitance and reduces mounting errors. Can be adjusted 
with conventional adjustment tools having a thickness 
of 0.5mm. Designed for automatic placement in surface 
mount applications. Heat resistant resin withstands reflow 
soldering temperatures. Specifications: * Insulation 
Resistance: 10,000MQ minimum * Torque: 1.5-10.0mNm 
* Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


With- Stator/ Cut Tape Tape & Reel 
C min. C max. Rated | standing Case Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
Fig. (pF) (pF) TC Qa Voltage | Voltage Color Part No. 5 25 100 | PartNo. 1,000 Part No. 
1.4 3.0 + 50/-0% NPO + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vde Brown 490-1998-1-ND 64 57 45 490-1998-2-ND 240.00 | TZC3Z030A110R00 
2.0 6.0 + 50/-0% NPO + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vde Blue 490-2000-1-ND 64 57 45 490-2000-2-ND 240.00 | TZC3Z060A110R00 
1 3.0 10.0 + 50/-0% N750 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vde White 490-1996-1-ND 64 57 45 490-1996-2-ND 240.00 | TZC3R100A110R00 
5.0 20.0 + 50/-0% N1200 + 500ppm/°C_ | 300 min. @ 1MHz, Cmax.| 100Vdce | 220Vde Red 490-1992-1-ND 64 57 A5 490-1992-2-ND 240.00 | TZC3P200A110R00 
6.5 30.0 + 50/-0% N1200 + 500ppm/°C_| 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdce | 220Vdc Green 490-1994-1-ND 64 o7 45 490-1994-2-ND 240.00 | TZC3P300A110R00 
1.4 3.0 + 50/-0% NPO + 300ppm/°C 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vde Brown 490-1999-1-ND 64 57 A5 490-1999-2-ND 240.00 | TZC3Z030A310R00 
2.0 6.0 + 50/-0% NPO + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vde Blue 490-2001-1-ND 68 59 AT 490-2001-2-ND 253.00 | TZC3Z060A310R00 
2 3.0 10.0 + 50/-0% N750 + 300ppm/°C 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vde | 220Vde White 490-1997-1-ND 64 57 A5 490-1997-2-ND 240.00 | TZC3R100A310R00 
5.0 20.0 + 50/-0% N1200 + 500ppm/°C_ | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdce | 220Vde Red 490-1993-1-ND 64 57 45 490-1993-2-ND 240.00 | TZC3P200A310R00 
6.5 30.0 + 50/-0% N1200 + 500ppm/°C_| 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdce | 220Vdc Green 490-1995-1-ND 64 57 45 490-1995-2-ND 240.00 | TZC3P300A310R00 
—_| Tuning Tool for Manual Adjustment .................c0eccccereeceeeeeeceeeeeeteeteceeenseteeeteeteecereeensateeteeresnenees 490-2607-ND 6.81/1 _— —_| KMDR010 


SMD Ceramic Trimmer Capacitors — TZB4 Series Digi Reel’ 


Color coded case facilitates identification of 
capacitance range. Designed for automatic 
placement in surface mount applications. Can be 
temporarily attached to PCB with adhesives. 


Dim. in mm 
@1.4 


he — y = 
Pe cca i - ot © 4.0 3.0 
Specifications: E dh — iy 
¢ Insulation Resistance: 10,000MOQ minimum A 2 LA ‘| + 1.2 
¢ Torque: 1.5-10.0mNm * Operating Temperature 
Range: -25°C ~ 85°C 
With- Stator/ Cut Tape Tape & Reel 
C min. C max. Rated standing Case Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
Fig. (pF) (pF) Tc Qa Voltage Voltage Color Part No. 5 25 100) Part No. 500 Part No. 
1.4 3.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C_ | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Brown 490-1984-1-ND JT 68 53 | 490-1984-2-ND 159.50 | TZB4Z030AA10R00 
2.0 6.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C_ | 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Blue 490-1986-1-ND 17 68 53 | 490-1986-2-ND 159.50 | TZB4Z060AA10R00 
3.0 10.0 + 50/-0% NPO + 300ppm/°C_ | 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde White 490-1988-1-ND JT 68 53 | 490-1988-2-ND 159.50 | TZB4Z100AA10R00 
40 25.0 + 100/-0% | NPO+300ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 50Vde 110Vde Black+Marking | 490-1990-1-ND 1.37 1.20 94 | 490-1990-2-ND 283.50 | TZB4Z250AA10R00 
1 45 20.0 + 50/-0% | N750+300ppm/°C_| 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Red 490-1980-1-ND JT 68 53 | 490-1980-2-ND 159.50 | TZB4R200AA10R00 
65 30.0 + 50/-0% | N1200 + 500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Green 490-1976-1-ND i 68 53 | 490-1976-2-ND 159.50 | TZB4P300AA10R00 
7.0 50.0 + 100/-0% | N750+300ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 50Vde 110Vde Black+Marking | 490-1982-1-ND 1.36 1.19 94 | 490-1982-2-ND 281.50 | TZB4R500AA10R00 
8.5 40.0 + 50/-0% | N1200 + 500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Yellow 490-1978-1-ND Wid 68 53 | 490-1978-2-ND 159.50 | TZB4P400AA10R00 
1.4 3.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C_ | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Brown 490-1985-1-ND ah 68 53 | 490-1985-2-ND 159.50 | TZB4Z030BA10R00 
2.0 6.0 + 50/-0% NPO + 200ppm/°C_ | 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Blue 490-1987-1-ND JT 68 53 | 490-1987-2-ND 159.50 | TZB4Z060BA10R00 
3.0 10.0 + 50/-0% NPO + 300ppm/°C_ | 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde White 490-1989-1-ND JT 68 53 | 490-1989-2-ND 159.50 | TZB4Z100BA10R00 
40 25.0 + 100/-0% | NPO+300ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 50Vde 110Vde Black+Marking | 490-1991-1-ND 1.37 1.20 94 | 490-1991-2-ND 283.50 | TZB4Z250BA10R00 
2 45 20.0 + 50/-0% | N750+300ppm/°C | 500 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Red 490-1981-1-ND wig 68 53 | 490-1981-2-ND 159.50 | TZB4R200BA10R00 
65 30.0 + 50/-0% | N1200 + 500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Green 490-1977-1-ND AT 68 53 | 490-1977-2-ND 159.50 | TZB4P300BA10R00 
7.0 50.0 + 100/-0% | N750+300ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 50Vde 110Vde Black+Marking | 490-1983-1-ND 1.36 1.19 94 | 490-1983-2-ND 281.50 | TZB4R500BA10R00 
8.5 40.0 + 50/-0% | N1200 + 500ppm/°C | 300 min. @ 1MHz, Cmax. | 100Vdc 220Vde Yellow 490-1979-1-ND ah. 68 53 | 490-1979-2-ND 159.50 | TZB4P400BA10R00 
=== ||| Tuning ool fori Manall AGUSHMON is. occventecaes Aire we uenciecede tok cmness as ucbiiedus aieh Beieeuibbiuiemee ttn ates 490-2607-ND 6.81/1 = — |_KMDRO10 
v ——— 
AV FI 4 : 
E:NV/) (| NEW! Trimmer Capacitors — CTZ3 Series Digi 


Features: Applications: Specifications: Dim. in mm 

° SMD * AV equipment * Rated voltage: 25VDC 

* Small and thin package * Cellular phone * Operating Temperature Range: 

* Wide capacitance range * Cordless phone -40°C ~ 85°C 

«Plus slot (+) suitable for *TCXO * Insulation Resistance: >10*MQ. 

auto-adjustment * Keyless entry * Torque: 10 ~ 150g.cm 
Cut Tape Tape and Reel 
C min. (max.) C max. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 

(pF) (pF) TC) Q Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
1.0 3 + 100/-0% NPO+500ppm/°C 300min. @ 1MHz 478-4699-1-ND 1.58 1.49 1.23 478-4699-2-ND 581.00 CTZ3E-03A-W1-PF 
1.5 5 + 100/-0% NPO+500ppm/°C 300min. @ 1MHz 478-4700-1-ND 1.46 1.38 1.14 478-4700-2-ND 538.00 CTZ3E-05A-W1-PF 
1.5 10 + 100/-0% N400+500ppm/°C 300min. @ 1MHz 478-4701-1-ND 1.58 1.49 1.23 478-4701-2-ND 581.00 CTZ3E-10B-W1-PF 
4.5 20 + 100/-0% N750+500ppm/°C 300min. @ 1MHz 478-4702-1-ND 1.46 1.38 1.14 478-4702-2-ND 539.00 CTZ3E-20C-W1-PF 
4.5 40 + 100/-0% N750+500ppm/°C 300min. @ 1MHz 478-4703-1-ND 1.08 1.02 84 478-4703-2-ND 398.00 CTZ3E-40C-W1-PF 
4.5 50 + 100/-0% N750+500ppm/°C 200min. @ 1MHz 478-4704-1-ND 1.58 1.49 1.23 478-4704-2-ND 581.00 CTZ3E-50C-W1-PF 


Se oe 
Vv cowrovents 


SMD Trimmer Capacitors 
Film Dielectric Capacitors ea 


Description: SMD trimmer capacitors use a PTE film dielectric for excellent long-term stability 


and low temperature coefficient of capacitance. These units consist of brass rotors and stators Capacitance (pF) DialeeColon Digi-Key Prceleneh Vishay 

separated by film dielectric and enclosed in a plastic case. Min. Max. (mm) Code Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 

Specifications: « Insulation Resistance between Stator and Rotor: 10,000MQ minimum * Voltage 0.3+0.2 5, -0.5/4+3 22 Orange | 2807S505-ND 171. #149 #135 1415 41.00 2807SOR505NHA4BAA 
Rating: 100VDC * Minimum Q @ 10MHz: 1000 »* Temperature Coefficient: -100 + 100PPM/°C 0.4 +0.2 10, -1/+5 2.2 Black 2807S610-ND 168 #146 1.32 1.12 98 2807S0R610NHB4BAA 

* Soldering Maximum: 260°C for 5 seconds * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 0.5 0.3 15, -0/+7 24 Blue 2807S815-ND@ 168 146 1.32 1.12 98 2807SOR815NHC4BAA 
«Effective Angle of Rotation: 360° » Operating Torque: 20 - 300g.cm * Ratio of Maximum to 0.7 +0.3 20, -0/+10 2.55 Green 2807S020-ND® 1.68 146 1.32 1.12 98 2807S1RO20NHD4BAA 
Minimum Torque: Within 3:1 @ RoHS Compliant 

Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 1795 


THIN FILM TECHNOLOGY 


GGIY! SUSUMU CO., LTD 


PAT0510S 


Thin Film Fixed SMD Attenuators 0254) ‘ jaan 
PAT0510S and PAT1220 Series 0.34 i 8: Ground Terminals 


Specifications: * Attenuation: 0 ~ 10dB * VSWR: 1.3 or less * Frequency Range: 
DC ~ 10GHz »* Operating Temperature: -55°C ~ 125°C * Impedance: 500 « Rated PAT1220 
Ambient Temperature: 70° 


1, 2: Signal Terminals 


Materials: * Resistor: Nichrome Thin Film * Protection Film: Epoxy Resin ie 3: Ground Terminal 

* Substrate: Alumina * Marking: White Ink * Terminals: Sn Plate (Sn is free from 

lead) 

Attenuation Attenuation Rated Impedance Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Susumu 
Type Value (dB) Tolerance Input Power Tolerance Part No. 1 10 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0 PATOSSOCT-ND 7 2.52 7.23 PATOS5SOTR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-ODB-T10 
1 +0.3dB 32mW +20% @ DC PATO5S1CT-ND 47 2.52 7.23 PATO5S1TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-1DB-T10 
2 PATOSS2CT-ND A7 2.52 7.23 PAT05S2TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-2DB-T10 
3 PATO5S3CT-ND 7 2.52 7.23 PATO5S3TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-3DB-T10 
4 PATO5S4CT-ND AT 2.52 7.23 PATO5S4TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-4DB-T10 
PAT0510S 5 +0.5dB 32mW +20% @ DC PATO5S5CT-ND AT 2.52 7.23 PATOSS5TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-5DB-T10 
6 PATOS5S6CT-ND AT 2.52 7.23 PATOSS6TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-6DB-T10 
7 PATO5S7CT-ND A7 2.52 7.23 PAT05S7TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-7DB-T10 
8 PATO5S8CT-ND A7 2.52 7.23 PATO5S8TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-8DB-T10 
9 +0.7dB 32mW +20% @ DC PATO5S9CT-ND 47 2.52 7.23 PATOS5S9TR-ND 10,000 45.00/M PAT0510S-C-9DB-T10 
10 PATO5S10CT-ND AT 2.52 7.23 PATO5S10TR-ND | 10,000 45.00/M PAT0510S-C-10DB-T10 
(¢) PAT120CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT120TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-ODB-T5 
1 PAT121CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT121TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-1DB-T5 
2 PAT122CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT122TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-2DB-T5 
3 PAT123CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT123TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-3DB-T5 
4 PAT124CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT124TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-4DB-T5 
PAT1220 5 +0.3dB 100mW 47% @ DC PAT125CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT125TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-5DB-T5 

6 PAT126CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT126TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-6DB-T5 
7 PAT127CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT127TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-7DB-T5 
8 PAT128CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT128TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-8DB-T5 
9 PAT129CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT129TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-9DB-T5 
10 PAT1210CT-ND 1.29 6.96 19.98 PAT1210TR-ND 5,000 144.00/M PAT1220-C-10DB-T5 


RM Series Metal Film Chip Resistor Networks Digi@Reel” 
0805, 1206, .1% Voltage Divider or Isolated Configurations 


Specifications: 
stance Tolerance: +0.1% 


Resistor Value (Ratio) Chart RM2012 and RM3216 


* Resistance Tracking Tolerance: +.05% Value (Ratio) | Value (Ratio) Value (Ratio) Value (Ratio) | Value (Ratio) 
* TCR ppm/°C: +25ppm 1.0K/1.0K (1:1) 1.0K/9.0K (1:9) 2.0K/10K (1:5) 5.0K/100K (1:20) 10K/60K (1:6) 
¢ PCR Tracking ppm/°C: +5ppm 
1.0K/2.0K (1:2) 1.0K/10K (1:10) 2.0K/20K (1:10) 410K/10K (1:1) 10K/90K (1:9) 
aan pe Tou, 1.0K/3.0K (1:3) 1.0K/20K (1:20) 2.0K/40K (1:20) 10K/20K (1:2) 10K/100K (1:10) 
mm, 
( 1.0K/4.0K (1:4) 1.0K/25K (1:25) 2.0K/50K (1:25) 10K/30K (1:3) 100K/100K (1:1) 
L 2.0 +0.2 3.2 +0.2 
w 1.25 40.2 1.6 +0.2 1.0K/5.0K (1:5) 1.0K/50K (1:50) 2.0K/100K (1:50) 10K/40K (1:4) 100K/200K (1:2) 
T 0.4 +0.1 0.4 +0.1 
. Gesoe To02 1.0K/6.0K (1:6) 1.0K/100K (1:100) 2.0K/200K (1:100)+ 10K/50K (1:5) 100K/300K (1:3) 
b 0.35402 | 0.4402 + Available only in RM3216 Series 
Circuit Element Package Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing | Susumu 
Description Type Power (W) Power (W) Part No. a 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
0.1%, 0805 _| (A) Voltage Divider 05 10 RM20A(Value)PCT-ND 8.00 14.00 110.00 RM20A(Value)PTR-ND 800.00 RM2012A-(Value)-PBVW10 
0.1%, 0805 (B) Isolated .05 10 RM20B(Value)PCT-ND 8.00 14.00 110.00 RM20B(Value)PTR-ND 800.00 RM2012B-(Value)-PBVW10 
0.1%, 1206 _| (A) Voltage Divider .063 125 RM32A(Value)PCT-ND 8.00 14.00 110.00 RM32A(Value)PTR-ND 800.00 RM3216A-(Value)-PBVW10 
0.1%, 1206 (B) Isolated .063 125 RM32B(Value)PCT-ND 8.00 14.00 110.00 RM32B(Value)PTR-ND 800.00 RM3216B-(Value)-PBVW10 


0402 / 0603 / 0805 SMD 1% High Power Thin Film Chip Resistors 
RP Series — 1/3, 1/5, 1/6 Watt 


Susumu’s RP series current sensing resistors provide 


sent A a —— 
excellent heat dissipation which allows higher power Temp. Temp. 
handling in smaller package sizes. Their patented structure | WO Be ae NO BR a WO eB aaa 
will not create “hot spots” and evenly distribute heat across Ww iT oe Ae els) lek eT EMG) ere ale) 
the total surface area of the resistor. | : e : : 415 33 68 15 33 68 15 33 468 
Operating Temperature: -40°C ~ 125°C Apis Other C 
Maximum Operating Voltage: \/PxR P Our Products ler Company ale) sk) ee ale) eS) Eke Eee) ce 
Value TCR Resistance| Dimensions(mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Susumu 
Description Range (Q) | ppm/°C | Tolerance | L WwW P U Part No. 10 50 200 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1%, 0402, 1/6W 10 ~ 47 0 ~ 200 +1% 1.00 | 0.50 | 0.20 |0.35 | RP10S(Value)FCT-ND 9.63 25.90 59.50 RP10S(Value)FTR-ND /10,000| 105.60/M RP1005S-xxx-F 
1%, 0603, 1/5W -10 ~ 68 0 ~ 200 +1% 1.60 | 0.80 | 0.30 |0.40 | RP16S(Value)FCT-ND 6.88 18.50 42.50 RP16S(Value)FTR-ND |5,000 | 78.20/M RP1608S-xxx-F 
1%, 0805, 1/3W -10 ~ 10 0 ~ 200 +1% 2.00 | 1.25) 0.40 ]0.40 | RP20T(Value)FCT-ND 5.36 14.43 33.15 RP20T(Value)FTR-ND | 5,000 | 59.50/M RP2012T-xxx-F 
1%, 0805, 1/3W 12 ~ 100 0 ~ 200 +1% 2.00 | 1.25) 0.40 |0.40 | RP20S(Value)FCT-ND 5.36 14.43 33.15 RP20S(Value)FTR-ND | 5,000 | 59.50/M RP2012S-xxx-F 
1% SMD Resistors Digi-Key® Assortment Kits 
Digi-Key® 0402, 1%, 1/6W, RP Series, SMD Resistor Kits Digi-Key® 0805, 1%, 1/3W, RP Series, SMD Resistor Kits 
RP1005SF-1-KIT-ND 10 each of values .100 ~ 470......... 0... c cece cece cece cence cence eee ee eee eeeneeees $59.95 
RP2012SF-1-KIT-ND 10 each of values 120 ~ 1000 ........ 0. cece cece cece ee eect ee eee eee eeeeeeee $13.95 


Digi-Key® 0603, 1%, 1/5W, RP Series, SMD Resistor Kits 


RP1608SF-1-KIT-ND 10 each of values .100 ~ 680 $49.95 RP2012TF-1-KIT-ND 10 each of values .109 ~ 109 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1796 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


THIN FILM TECHNOLOGY 


GGIVI SUSUMU CO., LTD 


0402 / 0603 / 0805 SMD 0.1%, 0.02%, 0.05%, 0.5% Thin Film Chip Resistors 
Ultra Precision / Ultra Reliable RG Series - 1/16, 1/10, 1/8 RGH Series - 1/4 Watt 


Using the conventional properties of Thin Film Resistors, SSM has successfully achieved the environmental, 
resistance stability and sustained durability issues that are encountered while operating at higher 
temperatures. We call this “RG” and “RGH” Series (Resistor Great). Higher reliability parts are indispensable 
in the Automotive, Measurement and Medical Industries as quality requirements increase. Susumu provides a 
solution with the RG and RGH Series thin film chip resistors. The RG and RGH series provides excellent TCR, 
Low Current Noise, and Linearity specifications needed in high frequency applications. Tight tolerance allows 
for circuit simplification and the elimination of trim pots which leads to cost savings. 


Digi@Reel® 


SPECIFICATIONS: Performance: Inorganic protective coating assures high reliability, durability and protection 
against heat and moisture. 

Operating Temperature: -55°C ~ 155°C (RG 100% Power at 85°C, RGH 100% Power at 70°C) 

Thermal Derating: The RG series is able to dissipate 100% of rated power at 85°C, RGH Series is 70°C. For 
applications operating above 85°C, the user must derate the resistors in accordance with the derating curve 
listed. 

Applications: Suitable for automotive, measurement devices and any application where accuracy and 
reliability are required. 


Performance of High Reliablity 
Items _ ____Test Conditions Maximum Typical F100 Electrode 
Short Time Overload 2.5 times of Rated Load X 5 seconds +0.05% +0.01% = Resistance Protection 
Load Lif 85°C Rated Load 90 minutes on/ 0.1% 0.01% g Film Film 
baka 30 minutes off Cycle 1000h aaa ae  . (thin film) 
Temperature 85°C, 85%RH 1/10 power loaded 90 min. on/ 0.1% 0.05% @ Alumina 
Humidity Bias 30 minutes off Cycle 1000h eee ue a Substrate 
-55°C (30 minutes)/ Room Temp. (2 minutes)/ Boo r 
A/A Thermal Shock 125°C (30 minutes)/ Room Temp. (2 minutes)/ +0.1% +0.01% a % 0 5085 100 = 155 Wrap around 
Room Temp. (2 min.) no Load 1000 Cycles Ambient Temperature (°C) electrode 
High Temperature 155°C no Load 1000h 0.1% +0.01% 
0.02%, 0402 Series, 1/16W — Resistor Values 0.1%, 0603 Series, 1/10W — Resistor Values 
100 120 150 220 330 510 680 1.0K 1.2K 1.5K 2.2K 47.0 200 475 145K 24K 3.24K 4.7K 7.87K 121K 24.0K 39.2K 68.0K 120K 301K 
110 130 180 270 390 560 820 11K 1.3K 1.8K 2.7K 51.0 220 499 148K 215K 3.3K 475K 8.06K 124K 249K 40.2K 681K 124K 309K 
56.0 221 510 12K 22K 3.32K 4.87K 8.2K 127K 25.5K 41.2K 73.2K 127K 330K 
9 i = i 62.0 240 523 1.21K 221K 34K 4.99K §8.25K 13.0K 27.0K 42.2K 75.0K 130K 332K 
0.02%, 0603 Series, 1/16W — Resistor Values 68.0 249 560 124K 226K 348K 5.1K 845K 137K 274K 430K 768K 140K 
75.0 261 620 1.3K 232K 357K 5.11K 9.09K 14.7K 30.0K 43.2K 80.6K 150K 
1 1 ie a a a et ve oe au aa 82.0 270 604 14K 237K 3.6K 56K 91K 15.0K 301K 47.0K 82.0K 160K 
: : a ‘ : 91.0 300 680 15K 24K 3.65K 5.62K 931K 154K 30.9K 47.5K 84.5K 180K 
' i 100 301 750 154K 243K 3.74K 5.9K 953K 16.0K 31.6K 49.9K 86.6K 200K 
0.02%, 0805 Series, 1/10W — Resistor Values 110 330 820 158K 249K 383K 6.04K 976K 165K 324K 51.0K 90.9K 220K 
120. 360 825 16K 255K 3.9K 619K 10.0K 174K 33.0K 51.1K 91.0K 221K 
100 150220270 390 560750 1.0K 1.2K 1.8K 27K 3.9K 5.6K 7.5K 10K 130 390 887 1.65K 261K 392K 6.2K 10.2K 180K 33.2K 536K 931K 226K 
120, 180 «240 330470 680. 820 1.1K 1.5K 22K 33K 4.7K 68K 8.2K 133 402 910 169K 267K 4.02K 6.8K 105K 187K 348K 56.0K 100K 232K 
150 422 1.0K 18K 27K 412K 6.81K 10.7K 20.0K 35.7K 56.2K 102K 240K 
0.05%, 0603 Series, 1/16 Watt — Resistor Values 160 430 1.05K 182K 28K 4.3K 7.15K 11.0K 22.0K 36.0K 57.6K 105K 249K 
162. 453 1.07K 1.91K 287K 4.32K 7.5K 11.3K 221K 383K 60.4K 110K 270K 
47 1 180 360 680 13K 27K 51K 100K 20.0K 39.0K 75.0K 150K 180 470 141K 20K 3.0K 4.64K 7.68K 12.0K 23.2K 39.0K 62.0K 113K 300K 
51 100 200 390 750 1.5K 3.0K 56K 1.0K 220K 43.0K 820K 160K 
56 110 220 430 820 1.6K 33K 62K 120K 240K 47.0K 91.0K 180K 0.1%, 0805 Series, 1/8W — Resistor Values 
62 120 240 470 910 1.8K 36K 68K 13.0K 27.0K 51.0K 100K 200K 
68 130 270 510 1.0K 2.0K 39K 7.5K 150K 30.0K 56.0K 110K 220K 47.0 180 475 953 20K 3.32K 549K 10.0K 16.5K 287K 47.5K 82.0K 169K 430K 
75 150 300 560 114K 22K 43K 82K 160K 330K 62.0K 120K 240K 51.0 200 499 1.0K 205K 357K 560K 10.2K 17.8K 30.0K 487K 825K 180K 470K 
82 160 330 620 1.2K 24K 47K 941K 18.0K 36.0K 68.0K 130K 270K 56.0 220 510 1.02K 22K 3.6K 5.76K 10.5K 18.0K 301K 49.9K 866K 182K 499K 
62.0 240 511 1.05K 221K 3.9K 6.04K 11.0K 191K 31.6K 51.0K 887K 191K 510K 
0.05%, 0805 Series, 1/10 Watt and 0.1%, 0805 Series, 1/4 Watt — Resistor Values 68.0 249 560 140K 232K 3.92K 6.2K 11.3K 20.0K 33.0K 51.1K 90.9K 196K 560K 
75.0 270 562 12K 24K 4.02K 68K 12.0K 21.0K 332K 53.6K 91.0K 200K 620K 
47 91 180 360 680 13K 27K 5.1K 100K 20.0K 39.0K 75.0K 150K 300K 82.0 300 620 1.21K 249K 4.22K 7.15K 121K 22K 348K 56.0K 100K 220K 680K 
51 100 200 390 750 15K 3.0K 56K 11.0K 22.0K 43.0K 82.0K 160K 330K 91.0 316 649 1.3K 255K 4.3K 7.5K 130K 221K 36.0K 56.2K 102K 240K 750K 
56 110 220 430 820 16K 3.3K 6.2K 12.0K 24.0K 47.0K 91.0K 180K 360K 100 330 680 133K 261K 432K 7.87K 133K 23.2K 383K 60.4K 110K 249K 820K 
62 120 240 470 910 18K 3.6K 68K 13.0K 27.0K 51.0K 100K 200K 390K 110 360 698 15K 27K 464K 8.2K 13.7K 24.0K 39.0K 62.0K 115K 270K 910K 
68 130 270 510 10K 20K 39K 7.5K 15.0K 30.0K 56.0K 110K 220K 430K 120. 374 «= 732, «154K «274K 4.7K 8.25K 14.3K 24.3K 39.2K 64.9K 120K 280K 1.0M 
7 150 300 560 11K 22K 43K 8.2K 16.0K 33.0K 62.0K 120K 240K 470K 124 390 750 1.6K 294K 4.75K 866K 15.0K 24.9K 402K 66.5K 124K 300K 
82 160, 380,620 1.2K 24K 47K 91K = 18.0K 36.0K 68.0K 130K 270K 130 392 820 162K 3.0K 487K 887K 15.4K 255K 43.0K 68.0K 130K 301K 
140 430 845 169K 3.01K 4.99K 9.09K 15.8K 26.7K 45.3K 68.1K 140K 330K 
0.1%, 0402 Series, 1/16 Watt — Resistor Values 150 453 909 18K 309K 5.1K 9.1K 16.0K 27.0K 464K 75.0K 150K 360K 
160 470 910 182K 33K 5.11K 953K 16.2K 27.4K 47.0K 80.6K 160K 390K 
47 110 = 200 360. Ss 604.-—S 1.0K =1.78K 3.16K 56K 887K 15K 27K 49.9K 76.8K 
499 120 210 374 620 1.05K 18K 33K 59K 91K 16K 28K 51K  80.6K 9 i = i 
51 124 220 390 649 14K 20K 3.6K 6.04K 976K 165K 30K 54.9K 82K 7 0AN2 Series, 1/16 Watt — Resistor Values 
a ust Sy ee ae A ak aes ea ane uk aren a po 10.0 20.0 39.0 75.0 150 300 560 110K 220K 430K 820K 16.0K 33.0K 62.0K 
a 4th Gel Zee: OAR Oe Re Re Ge GG Gade Gein 11.0 22.0 430 820 160 330 620 1.20K 240K 470K 9.10K 18.0K 36.0K 68.0K 
120 24.0 47.0 91.0 180 360 680 1.30K 2.70K 510K 10.0K 20.0K 39.0K 75.0K 
75 150 270 499 768 1.37K 249K 43K 681K 12K 21K 37.4K 62K 100K 
82 160 280 510 806 14K 261K 47K 75K 124K 22K 30K 649K 13.0 27.0 51.0 100 200 390 750 1.50K 3.00K 560K 11.0K 22.0K 43.0K 82.0K 
ot 165 300 549 890 15K 27K 499K 7.68K 13K 24K 402K 68K 15.0 30.0 560 110 220 430 820 1.60K 3.30K 620K 12.0K 24.0K 47.0K 91.0K 
100 178 316 560 887 1.6K 28K 51K 806K 13.7K 249K 43K 68.1K 16.0 330 620 120 240 470 910 1.80K 3.60K 680K 13.0K 27.0K 51.0K 100K 
105 180 330 590 910 1.65K 3.0K 549K 82K 14K 261K 47K 75K 18.0 36.0 68.0 130 270 510 1.00K 2.00K 3.90K 7.50K 15.0K 30.0K 56.0K 
Value Range TCR | Max. Oper.| Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Susumu 
Description (0) ppm/°C Volt. Lewallen Part No.§ 10 50 200 | Part No.§ Qty. Pricing | Part No. 
RG Series 
0.02%, 0402, 1/16W | 100~2.7K | +5 (V) 25 1.0 | 0.5 | 0.25/0.35 | RG1005V(Value)PCT-ND 106.43 286.38 657.90 | RG1005V(Value)PTR-ND 1,000 | 1232.00 | RG1005V-xxx-P-T1 
0.02%, 0603, 1/16W | 100~4.7K | +5 (V) 75 1.6 | 0.8] 0.3 | 0.4 | RG1608V(Value)PCT-ND 106.43 286.38 657.90 | RG1608V(Value)PTR-ND 1,000 | 1232.00 | RG1608V-xxx-P-T1 
0.02%, 0805, 1/10W | 100~10K | +5 (V) 100 | 2.0 | 1.25] 0.4 | 0.4 | RG2012V(Value)PCT-ND 109.18 293.78 674.90 | RG2012V(Value)PTR-ND 1,000 | 1264.00 | RG2012V-xxx-P-T1 
0.05%, 0603, 1/16W | 47~270K | +10 (N) 75 1.6] 0.8] 03] 0.4 | RG16N(Value)WCT-ND 28.05 75.48 173.40 | RG16N(Value)WTR-ND 1,000 340.00 | RG1608N-xxx-W-T1 
0.05%, 0805, 1/10W | 47~470K | +10 (N) 100 | 2.0 | 1.25] 0.4 | 0.4 | RG2ON(Value)WCT-ND 30.80 82.88 190.40 | RG20N(Value)WTR-ND 1,000 374.00 | RG2012N-xxx-W-T1 
0.1%, 0402, 1/16W | 47~100K | +25 (P) 25 1.0 | 0.5 | 0.25]0.35 | RG10P(Value)BCT-ND 7.43 19.98 45.90 | RG10P(Value)BTR-ND 5,000 | 85.00/M_ | RG1005P-xxx-B-T5 
0.1%, 0603, 1/10W | 47.0~332K| +25 (P) 75 1.6 | 0.8] 0.3] 0.4 | RG16P(Value)BCT-ND 5.78 15.54 35.70 | RG16P(Value)BTR-ND 5,000 | 65.00/M_ | RG1608P-xxx-B-T5 
0.1%, 0805, 1/8W_ | 47.0~1.0M| +25 (P) 100 | 2.0 | 1.25] 0.4 | 0.4 | RG20P(Value)BCT-ND 5.78 15.54 35.70 | RG20P(Value)BTR-ND 5,000 | 65.00/M_| RG2012P-xxx-B-T5 
0.5%, 0402, 1/16W | 10.0~43.0 | +100 (R) 25 1.0} 0.5 | 0.2 [0.35] RG1OR(Value)DCT-ND 172 4.63 10.63 | RG10R(Value)DTR-ND 10,000] 14.00/M | RG1005R-xxx-D-T10 
0.5%, 0402, 1/16W | 47.0~100K| +25 (P) 25 1.0 | 0.5 | 0.2 |0.35| RG10P(Value)DCT-ND 1.72 4.63 10.63 | RG10P(Value)DTR-ND 10,000} 14.00/M | RG1005P-xxx-D-T10 
RGH Series 
0.1%, 0805, 1/4W 47~470K | +25 (P) 125 | 2.0 | 1.25] 0.4 | 0.4 | RGH20P(Value)BCT-ND 8.80 23.68 54.40 | RGH20P(Value)BTR-ND 5,000 | 102.00/M | RGH2012-2E-P-xxx-B 
§ For complete part number, substitute corresponding value from the Resistance Value Chart 
0.05%, 0.1%, 0.5% SMD Resistors — Digi-Key® Assortment Kits 
Digi-Key® 0.05%, 0603, 1/16W, RG Series, SMD Resistor Kits Digi-Key® 0.1%, 0402, 1/16W, RG Series, SMD Resistor Kits 
SSM1608NW-KIT-ND 40 each of all 91 values : SSM1005PB-KIT-ND — 40 each of 81 valUeS Ae... ee eee eeeeeeecceeeeeeeeteeeeeteseeeeeesteeeeeee® $366.30 
RG1608NW-1-KIT-ND 10 each of values 47 ~ 7500 ‘ iai-| 9 i i i 
RG1608NW-2-KIT-ND 10 each of values 8200 ~ 13.0KQ. $175.95 Digt Key 0.176 0608, iow, RG Series, SMD Resistor Kits $183.15 
RG1608NW-3-KIT-ND 10 each of values 15.0KQ ~ 270KQ... 17595" a me ee eee ee ng ae ne ear Se 5 
Digi-Key® 0.1%, 0805, 1/8W, RG Series, SMD Resistor Kits 
Digi-Key® 0.05%, 0805, 1/10W, RG Series, SMD Resistor Kits SSM2012PB-KIT-ND 40 each of 105 valUeS A........eeeccececceeeeeeeeeeenenetteeeeeeeeeeeeeeeees $183.15 
SSM2012NW-KIT-ND 40 each of all 97 values Digi-Key® 0.5%, 0402, 1/16W, RG Series, SMD Resistor Kits 
RG2012NW-1-KIT-ND 10 each of values 47.00 ~ 9100 SSM1005PD-KIT-ND — 60 each of all 97 ValUCS..........eeeeececceeeeeeeeeeeneeetteeeeeeeeeeeeeeeens $183.15 


RG2012NW-2-KIT-ND 
RG2012NW-3-KIT-ND 


10 each of values 1.0KQ ~ 20.0KQ 
10 each of values 22.0KO ~ 470KQ.. 


& Please see the Digi-Key website for a complete list of the values included in the kits. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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THIN FILM TECHNOLOGY 


SGI] susuMuU CO., LTD Thin Film Low Resistance Chip Resistors Series 


0402/0805/0815/0830/1206/2512 SMD, 1%, 2% and 5% — 1/8, 1/4, 1/2, 1 and 2 Watt 


Susumu’s Thin Film Low Resistance series current Protection Film Ree 
sensing resistors provide excellent heat dissipation pessiance RLO510, RL1220, RL3720, RL3720W, 4 Terminal Type 
which allows higher power handling in smaller pack- RL1632, RL3264 = RL7520W, PRL1632 
age sizes. Their patented structure will not create RL32L4 RL32SW4 
“hot spots” and evenly distribute heat across the total Electrode Wrap around 4 f — W_., re W aaa t 
: ‘Alumina Electrode w Pr a 
surface area of the resistor. $ Y t 
ubstrate L P 
>|P ia + | i 
A specially designed construction assures small e— L | E I] I] 
dimensions and repressed surface temperature Temp] Temp] t l wt EEF L 
increase due to heat radiation and thermal conduction. dT w tL | | | | | 
This construction also minimizes the thermal effects on t —_" Ti ] 
peripheral areas. Patent 2963671. Our Products Other Company 
1%, 0402 Series, 1/8 Watt — RL0510S Series Resistor Values 2%, 0815 Series, 1/2 Watt — RL3720T/S Series Resistor Values 2%, 1206 Series, 1/2 Watt — RL1632T Series Resistor Values 
15@ 220 1.0@ ie) 2.20 3.30 47¢ .018 02 022 04 .047 10 -010 012 .015 018 022 
011 .013 016 020 024 
2%, 0402 Series, 1/8 Watt — RL0510S Series Resistor Values 2%, 0815 Series, 1 Watt — RL3720WT Series Resistor Values 
15 22 1.0 22 01¢ 015@ 022@ 030 047@ 1%, 2512 Series, 1 Watt — RL3264T/S/R Series Resistor Values 
011 0180 025% 033 05% 027 047 082 45 27 a7 
1%, 0805 Series, 1/4 Watt — RL1220S Series Resistor Values 0120 02 .028¢ 04 068 033 056 40 18 33 
oo AB eh ge) eatin Aisne aaa) Gane 5%, 0815 Series, 1 Watt — RL3720WT Series Resistor Values eS) ees) a2 a2 se) 
120.20 33) 500 75 1.2 62.0 3.30 51 82 .004 .005 .008 2%, 2512 Series, 1 Watt — RL3264T Series Resistor Values 
13 .22 36 51 82 1.30 2.20 3.6 5.6 el 
15 24 39° 56 91 1.50 24 39 62 10.0 1%, 0830 Series, 2 Watt — RL7520WT/S Series Resistor Values sot) ate O18) ob) eee 
2%, 0805 Series, 1/4 Watt — RL1220T/S Series Resistor Values .01 02 .050 5 RK} 1%, 2512 Series, 2 Watt — RL3264SW4 Series Resistor Values 
.015 047 10 22 47 001 003 0: 00 009 
022 .05@ 082 18 30@ 68 150 3.300 ‘ 4 005 seer d 
.033@ .056@ 10@ 20 33 82@ 180 4.70 2%, 0830 Series, 2 Watt — RL7520WT Series Resistor Values .002 004 006 .008 .010 
.039@ .068@ .12¢ 220 36 1.00® 2.20 10.0 
.047@ .075@ = 15 24 A7@ 130 270 .009¢ 012@ 02 033¢ 0470 -068¢ 1%, 2512 Series, 1 Watt — RL3264L4 Series Resistor Values 
01% 015@ 022 .039@ 050 
5%, 0805 Series, 1/4 Watt — RL1220T Series Resistor Values HOU LE AE a oe 
GS NETS GS GezCs GENS KEYS «Ss CURES Une 5%, 0830 Series, 2 Watt — RL7520WT Series Resistor Values .004 .008 .018 .039 .068 .180 .500 
.011@ .015@ .020@ .025@ .033@ .043@ .051@ .068@ .091@ —-001 2002 003 004 005 006 009 ee O18 s0e2 saat epee seat 
1012@ .016@ .022@ .027@ .036@ .047@ .056@ .075@ - : : 006 012 027 050 100 270 
1%, 1206 Series, 1/2 Watt — RL1632T/S/R Series Resistor Values 
1%, 0815 Series, 1/2 Watt — RL3720T/S Series Resistor Values 027.051 10 20 39 75 15 3.0 1%, 1206 Series, 1 Watt — PRL1632 Series Resistor Values 
018 022 047 40 030.0561 2243) 82 16 33 .005 011 020 .036 .056 100 
.033 .062 12 24 AT 91 1.8 3.6 006 012 022 .039 062 
1%, 0815 Series, 1 Watt — RL3720WT/S Series Resistor Values .036 .068 13 eae +511 1.0 2.0 3.9 .007 013 024 043 -068 
004 012~««016.=Sti‘<“st(‘<‘TSC“‘é ‘SCOSC*«C* OG 039 «607515 80 AB 24 .008 015 027 .047 .075 
(008 4«.0138~St«Ci«Osti‘<«~*DstéC«<‘S 45 ‘43 68 043 082 16 33 62 1.2 2.4 4.7 .009 .016 .030 .050 .082 
01 015 022 036 068 122 AT 1.00 .047 091 18 36 68 1.3 2h .010 018 033 051 091 
Value TCR Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Susumu 
Description Range (Q) | ppm/°C L WwW 2 u Part No.§ 10 50 200 Part No.§ Qty. Pricing Part No. 
1%, 0402, 1/8W | .15~ 4.7 0~200 | 1.00 | 0.50 | 0.20 | 0.35 | RLOSS(Value)FCT-ND 5.91 15.91 36.55 | RLO5S(Value)FTR-ND 10,000 62.40/M | RLO510S-xxx-F 
2%, 0402, 1/8W | _.15 ~ 2.2 0~200 | 1.00 | 0.50 | 0.20 | 0.35 | RLOSS(Value)GCT-ND 5.64 15.17 34.85 | RLO5S(Value)GTR-ND 10,000 59.20/M | RLO510S-xxx-G 
1%, 0805, 1/4W | .10~ 10.0 | 0~200 | 2.00 | 1.25 | 0.40 | 0.40 | RL12S(Value)FCT-ND® 3.44 9.25 21.25 | RL12S(Value)FTR-ND@ 5,000 35.70/M | RL1220S-xxx-F 
.022 ~ .082 | 0~350 RL12T(Value)GCT-ND 5.36 14.43 33.15 | RL12T(Value)GTR-ND 5,000 59.50/M | RL1220T-xxx-G 
9 
27 0808, 1/4W -10~ 10.0 | 0~200 2100) | 128: | 0:40:) 0:40 RL12S(Value)GCT-ND 3.44 9.25 21.25 | RL12S(Value)GTR-ND 5,000 35.70/M | RL1220S-xxx-G 
5%, 0805, 1/4W | .010 ~ .091 | 0~350 | 2.00 | 1.25 | 0.40 | 0.40 | RL12T(Value)JCT-ND 4.13 11.10 25.50 | RL12T(Value)JTR-ND 5,000 44.20/M | RL1220T-xxx-J 
.018 ~ .047 | 0~350 RL37T(Value)FCT-ND® 13.54 36.45 83.73 | RL37T(Value)FTR-ND® 4,000 151.20/M| RL3720T-xxx-F 
We 0815, EW -10 0~200 S784) | 2:00" (0:40: O40 RL37S.10FCT-ND® 13.61 36.63 84.15 | RL37S.10FTR-ND® 4,000 151.20/M | RL3720S-xxx-F 
1%, 0815, 1W .004 ~ .068 | 0~350 3.75 | 2.00 | 0.40 | 0.40 RL37WT(Value)FCT-ND@ 17.88 48.10 110.50 | RL37WT(Value)FTR-ND@ 4,000 201.60/M | RL3720WT-xxx-F 
= i -10 ~ 1.00 | 0~200 : : RL37WS(Value)FCT-ND® 17.88 48.10 110.50 | RL837WS(Value)FTR-ND® 4,000 201.60/M | RL3720WS- xxx-F 
.018 ~ .047 | 0~350 RL37T(Value)GCT-ND 11.83 31.82 73.10 | RL387T(Value)GTR-ND 4,000 137.60/M | RL3720T-xxx-G 
2%, 0815, V/2W -10 0~200 785) |:2:00: | 0.40: 040 RL37S.10GCT-ND 12.38 33.30 76.50 | RL387S.10GTR-ND 4,000 138.00/M | RL3720S-xxx-G 
2%, 0815, 1W. .01 ~ .068 | 0~350 | 3.75 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | RL37WT(Value)GCT-ND 16.50 44.40 102.00 | RL37WT(Value)GTR-ND 4,000 185.60/M | RL3720WT-xxx-G 
5%, 0815, 1W .004 ~ .008 | 0~350 | 3.75 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | RL37WT(Value)JCT-ND@ 19.80 53.28 122.40 | RL37WT(Value)JTR-ND@ 4,000 224.00/M | RL3720WT-xxx-J 
1%, 0830, 2W .01 ~ .050 | 0~350 750 | 2.00 | 0.40 | 0.40 RL75WT(Value)FCT-ND® 18.77 50.51. 116.03 | RL75WT(Value)FTR-ND® 4,000 218.40/M | RL7520WT-xxx-F 
i i‘: 10 ~ .47 0~200 ‘ : i . RL75WS(Value)FCT-ND® 19.32 51.99 119.43 | RL75WS(Value)FTR-ND® 4,000 218.40/M | RL7520WS-xxx-F 
2%, 0830, 2W. .009 ~ .068 | 0~350 | 7.50 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | RL75WT(Value)GCT-ND 18.56 49.95 114.75 | RL75WT(Value)GTR-ND 4,000 209.60/M | RL7520WT-xxx-G 
5%, 0830, 2W .001 ~ .009 | 0~350 | 7.50 | 2.00 | 0.40 | 0.40 | RL75WT(Value)JCT-ND® 21.18 56.98 130.90 | RL75WT(Value)JTR-ND® 4,000 240.00/M | RL7520WT-xxx-J 
.027 ~ .030 | 0~350 RL16T(Value)FCT-ND® 11.55 31.08 71.40 | RL16T(Value)FTR-ND® 5,000 136.00/M | RL1632T-xxx-F 
1%, 1206, 1/2W | .033 ~ .051 | 0~200 | 3.20 | 1.60 | 1.00 | 0.50 | RL16S(Value)FCT-ND® 11.55 31.08 71.40 | RL16S(Value)FTR-ND@ 5,000 136.00/M | RL1632S-xxx-F 
.056 ~ 4.7 | +100 RL16R(Value)FCT-ND® 11.55 31.08 71.40 | RL16R(Value)FTR-ND® 5,000 136.00/M | RL1632R-xxx-F 
2%, 1206, 1/2W | .010 ~ .024 | 0~350 | 3.20 | 1.60 | 1.00 | 0.50 | RL16T(Value)GCT-ND® 11.55 31.08 71.40 | RL16T(Value)GTR-ND® 5,000 136.00/M | RL1632T-xxx-G 
.027 0~350 RL32T.027FCT-ND® 28.05 75.48 173.40 | RL32T.027FTR-ND® 5,000 340.00/M | RL3264T-xxx-F 
1%, 2512, 1W .033 ~ .047 | 0~200 | 6.40 | 3.20 | 2.00 | 0.50 | RL32S(Value)FCT-ND® 28.05 75.48 173.40 | RL32S(Value)FTR-ND@ 5,000 340.00/M | RL3264S-xxx-F 
.056 ~ .47 | +100 RL32R(Value)FCT-ND® 28.05 75.48 173.40 | RL32R(Value)FTR-ND® 5,000 340.00/M | RL3264R-xxx-F 
2%, 2512, 1W .010 ~ .022 | 0~350 | 6.40 | 3.20 | 2.00 | 0.50 | RL32T(Value)GCT-ND@ 28.05 75.48 173.40 | RL32T(Value)GTR-ND®@ 5,000 340.00/M | RL3264T-xxx-G 
001 +300 RL32SW4.001FCT-ND® 44.70 128.35 350.32 | RL32SW4.001FTR-ND@ 5,000 | 1020.00/M | RL3264SW4-001M-F-T5 
1%, 2512, 2W .002 ~ .004 | +200 6.40 | 3.20 | 2.70 | 0.50 | RL32SW4(Value)FCT-ND@ 44.70 128.35 350.32 | RL82SW4(Value)FTR-ND® 5,000 | 1020.00/M| RL3264SW4-xxxM-F-T5 
.005 ~ .010 | +100 RL32SW4(Value)FCT-ND® 44.70 128.35 350.32 | RL82SW4(Value)FTR-ND® 5,000 | 1020.00/M | RL38264SW4-xxxM-F-T5 
1%, 2512. 1W .003 ~ .005 | +100 6.40 | 3.20 | 0.60 | 0.50 RL32L4(Value)FCT-ND® 37.30 107.10 292.32 | RL32L4(Value)FTR-ND® 5,000 850.00/M | RL3264L4-Rxxx-F 
2 -006 ~ .500 | +50 : i é 7 RL32L4(Value)FCT-ND® 37.30 107.10 292.32 | RL32L4(Value)FTR-ND® 5,000 850.00/M | RL3264L4-Rxxx-F 
.005 ~ .009 | 0~350 
1%, 1206, 1W Oe8 ~ eet on, 3.20 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | PRL1632(Value)FCT-ND® 9.04 26.06 62.55 | PRL1632(Value)FTR-ND@ 1,000 216.00| PRL1632-xxx-F-T1 
.056~.100 | +50 


§ For complete part number, substitute corresponding value from the Resistance Value Chart # RoHS Compliant 


1%, 2 and 5% SMD Resistors — Digi-Key® Assortment Kits 
Digi-Key® 1%, 0805, 1/4W, RL Series SMD Chip Resistor Kit 
RL1220SF-1-KIT-ND@ 10 each of values .109 ~ 10.00.......... 


Digi-Key® 2%, 0805, 1/4W, RL Series SMD Chip Resistor Ki 
RL1220SG-1-KIT-ND® 10 each of values .0220 ~ 10.00 


Digi-Key® 1, 2 and 5% 0805, 1/4W, RL Series SMD Thin Film Resistor Kit 
SSM1220-KIT-ND 40 each of 31 values A® 


$109.15 


Digi-Key® 1%, 0815, 1W, RL Series SMD Thin Film Resistor Kit 


SSM3720W-KIT-ND 30 each of 20 values A®..... 0.2... cece cece eee ere eee tet eet ee eet eeee tenes $90.65 
Digi-Key® 1, 2 and 5%, 0830, 2W, RL Series SMD Thin Film Resistor Kit 
SSM7520W-KIT-ND 30 each of 16 values A®..... 20... e cece eee e eee ete et et eset este eee $127.65 


A Please see Digi-Key website for a complete list of values included in the kits. # RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1798 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


THIN FILM TECHNOLOGY 


GGN!1 SUSUMU CO., LTD 
SMD Power Dividers Digi®Reel° 


Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 
Excellent high frequency characteristics from DC ~ 20 GHz. 


Dimensions —- mm 
Type L WwW a b 1 re 
PS1608 (G) 16 0.8 0.4 0.3 } Output1 =~” 
PS2012 (G) 2.0 4.25 0.4 03 P Output 2 
PS3216 (G) 3.2 1.6 0.3 0.35 
Frequency Distribution Input or Output VSWR Attenuation Tolerance Input Power Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing | Susumu 
Type Range Deviation 1.3 or Less 1.5 or Less 620.5dB 61.00B Typ. Max. | Part No. 1 10 100 | Part No. 5,000 Part No. 
PS1608 | DC~20GHz | Within 0.3dB | DC ~<10GHz 10 ~ 20GHz DC ~ < 10GHz 10 ~20GHz | 100mW | 200mW | 408-1093-1-ND 2.28 19.50 130.00 | 408-1093-2-ND 780.00/M | PS1608GT2-R50-T5 
PS2012 | DC ~17.5GHz | Within 0.3dB | DC~<10GHz | 10~17.5GHz | DC~<10GHz | 10~17.5GHz | 125mW | 250mW | 408-1094-1-ND 3.85 33.00 220.00 | 408-1094-2-ND 1320.00/M | PS2012GT2-R50-T5 
PS3216 | DC~15GHz | Within 0.3dB | DC ~<10GHz 10 ~ 15GHz DC ~ < 10GHz 10~15GHz | 250mW | 500mW | 408-1095-1-ND 5.95 51.00 340.00 | 408-1095-2-ND 2040.00/M | PS3216GT2-R50-T5 


0201 / 0402 / 0603 / 0805 SMD .1% and .5% Thin Film Chip Digi@Reel° 


Resistors — High Precision RR Series - 1/10, 1/16, 1/20 Watt Adres eies mee 


Why RR Series has lower current noise Specifications 


Susumu has been manufacturing thin film resistors since 1986 and is the primary thin film supplier in the world. Susumu’s Number One status in 


thin film resistors can be attributed to the sales of the RR series thin film chip resistors. The RR series offers excellent TCR tolerances, Linearity Resistance material of RR Series Resistance material of Thick Film 
specifications and Low Current Noise. These specifications contribute to circuit simplification, and cost savings as they eliminate the need for C dane : Metal - aye osite 
urrent flow is urrent flow is 


trimmer pots in the circuit for adjustment. 


Electrode practically even not even 
4 ‘ Protection 
\w Peas Film 
ul (thin film) 
Lae P ir Alumina 
> F Substrate 
ae hf Wrap around 
electrode 
-1%, 1/16 Watt - Series 0603 — Resistor Values 
107 2210 357 560® 1.15K@ 2.21K® 3.4Ke 4.3K@ 6.04K@ 9.31K@ 14.3Ke 35.7K@ 51.0K® 82.0K 215Ke 
110@ 232 360¢ 562@ 1.18K® 2.26K@ 3.48K@ 4.32K@ 6.19K® 9.53K 16.0K® 36.0K® 51.1K@ 90.9K® 221K® 
115 237 422 604@ 1.2Ke 2.37K@ 3.6K@ 4.64K@ 6.2K 9.76K@ 17.4Ke 38.3K@ 53.6K@ 95.3K 232K¢ 
120@ 261¢ 430 680 1.21Ke 2.4Ke 3.65K@ 4.75K@ 6.8Ke 10.2K@ 22.1K® 39.0K® 56.0K® 113K@ 249K@ 
147 267¢ 432@ 820® 1.24Ke 2.43K@ 3.74K@ 4.87K@ 7.5K® 10.5K 27.0K® 41.2K® 57.6K@ 120K@ 270K® 
150@ 270 453@ 825¢ 1.3Ke 2.55K@ 3.83K@ 5.1Ke 7.68K@ 11.0K@ 30.9K 42.2K@ 60.4K@ 124K@ 301K@ 
162 300¢ 470® 845 1.33K@ 2.61K@ 3.9K® 5.A1K® 7.87K® 12.1K@ 31.6K@ 43.0K® 68.1K® 127K@ 309K® 
180@ 3010 475@ 887¢ 1.6K@ 2.67K® 3.92K@ 5.6K@ 8.06K® 12.4Ke 32.4K@ 43.2K@ 75.0K@ 130K@ 324K@ 
200 330¢ 523@ 1.07K® 1.82Ke 2.7K® 412K@ 5.62K@ 8.45K@ 13.0K@ 33.2K@ 47.0K® 76.8K@ 140K@ 330K@ 
220 348 549@ 1.1K@ 2.1K 2.87K® 4.22K 5.9K@ 9.1K 13.7K@ 34.8Ke 47.5K@ 80.6K@ 180K 332K@ 
-1%, 1/10 Watt - Series 0805 — Resistor Values 
102 240 470@ 750% 1.6K 2.55K® 4.3K@ 7.87K® 12.0K® 17.4K 26.1K® 39.0K® 62.0K@ 102K@ 243Ke 
110@ 267 475@ 820 1.62K@ 2.7K® 4.32K@ 8.2Ke 13.0K@ 17.8K@ 26.7K@ 45.3K@ 64.9K® 110K@ 270K 
124@ 274 499@ 909@ 1.69K@ 2.94K@ 4.64K@ 8.25K@ 13.3K@ 18.0K@ 27.0K@ 46.4K@ 66.5K@ 115K@ 301K® 
127 300 510® 953@ 1.74Ke 3.09K@ 4.75K@ 8.66K@ 13.7K@ 18.7K@ 28.7K@ 47K® 68.0K 120K@ 360K@ 
130@ 301 511@ 1.02K® 1.8K@ 3.57K® 4.87K@ 8.87K 14.3Ke 19.1K@ 30.0K@ 47.5K@ 68.1K@ 124Ke 390K 
140@ 316@ 536 1.07K@ 1.82Ke 3.6K 5.49K® 9.1K® 15.0K@ 21.5K@ 31.6K@ 48.7K@ 75.0K® 133K@ 430K@ 
150® 324 549@ 1.15K 1.91K@ 3.65K® 5.76K@ 9.53Ke 15.4K@ 22K@ 33.0K@ 49.9K@ 82.0K@ 140K@ 499K@ 
162@ 330 562@ 1.2K@ 2.05K@ 3.9K@ 6.04K@ 10.2K@ 15.8K@ 22.1K@ 34.8K@ 51.0K® 86.6K@ 169K@ 649K@ 
180 390 604 1.21Ke 2.15K 3.92K 6.2Ke 10.5K@ 16.0K@ 23.2K@ 36.0K@ 51.1K@ 88.7K@ 182K@ 680K@ 
187 392 698 1.24K@ 2.21K@ 4.02K® 6.49K@ 11.0K@ 16.2K® 24.0K@ 36.5K@ 53.6K@ 90.9K® 191K 
196 453 732 1.3K@ 2.32K@ 4.22K@ T.A5K® 11.3Ke 16.5Ke 25.5K® 38.3K@ 56.0K® 97.6K® 196K@ 
-5%, 1/20 Watt - Series 0201 — Resistor Values 
47 100 130 470 3.3K 4.3K 5.6K 8.2K 
82 120 220 560 3.9K 4.7K 6.8K 
5%, 1/16 Watt - Series 0402 — Resistor Values 
10@ 51@ 150@ 330 680® 1.62K@$ 2.87KOt 4.99KO+ 8.06KO+ 13.0K@ 23.2KO$ 40.2Ke+ 64.9Ko+ 
15@ 56@ 160@ 33204 750® 1.8Ke 3.0K 5.AK® 8.2Ke 13.7KOt 24.0K 43.0K@ 68.0K 
20¢ 56.20 16904 360 820 1.87K@ 3.A6KOt 5.36KO$ 8.45KO$ 14.7KOt 24.9KO$ 45.3KO+ 75.0K@ 
220 62 180@ 390 825+ 1.96K@t 3.3K@ 5.49KO+ 9.09Ke+ 15.0K@ 25.5Ke+ 47.0K@ 82.0K@ 
240 68¢ 200¢ 4020+ 910 2.0K® 3.32KOt 5.6K@ 9.1K® 15.4KO4 27.0K@ 49.9KO+ 86.6KO+ 
27¢ 75¢ 220¢ 430 1.0K® 21KOt 3.6K@ 5.62KO$ 10.0K@ 16.0K 28.7KO$ 51.0K@ 90.9Ke+ 
30¢ 820 240® 470@ 1.1K@ 2.2Ke 3.74KOt 5.76K® 10.5KO$ 18.0K@ 30.0K@ 56.0K@ 100K@ 
33¢ 100@ 249+ 499+ 1.2K@ 2.31KOE 3.9K@ 6.04KO+ 10.7K@$ 18.2KO4 33.0K® 56.2Ke+ 
36 110@ 255+ 510@ 1.21KOt 2.4K® 4.02KO$ 6.2Ke 11.3K@ 18.7KOt 33.2Ke$ 57.6Kot 
39@ 120@ 270¢ 560 1.3K® 2.49KO$ 4.3K@ 6.49KO$ 12.0K 20.0K@ 36.0K 59Ket 
47@ 130@ 287+ 620 1.5K@ 2.55KO$ 4.53KO4 6.8Ke 12.1K@$ 21Ke$ 36.5KO$ 60.4Ko$ 
49.9@ 1374 300¢ 6490+ 1.6K 2.7K® 4.7K@ 7.5K® 12.4Kot 22.0K@ 39.0K® 62.0K@ 
-5%, 1/16 Watt - Series 0603 — Resistor Values 
10@ 27¢ 51.10 133@ 274@ 470@ 820 1.4K@  2.32K@ 34K@ 4.99K® 6.98K® 10.5K@ 16.2K® 24.0K® 36.0K@ 56.2K® 100K® 220K@ 
11@ 30¢ 54.9@ 147 280 475@ 825@ 147K@ 2.37K®@ 3.48K@ 5.1K®@ 7.15K® 10.7K@ 16.5K@ 24.3K@ 36.5K@ 59.0K@ 102K® 221K@ 
11.8 33@ 560 150@ 300¢ 499@ 845 1.5K@ 24K@  3.57K® 5.11K@ 7.32K® 11.0K@ 16.9K®  24.9K® 37.4K@ 60.4K@ 107K 240K® 
12@ 33.20 56.20 154@ 301¢ 510® 910@ 1.54K@ 243K® 3.6K@ 5.23K@ 7.5K® 11.3K@ 174K 26.1K@ 39.0K® 61.9K® 110K®  243K@ 
12.10 34 60.40 160@ 330@ 560® 976@ 1.6K@ 249K® 3.65K®@ 5.36K@ 7.87K@ 11.5K 17.8K® 27.0K® 40.2K@ 62.0K® 113K@ 249Ke 
12.40 35.7¢ 62@ 165@ 332¢ 562@ 1.0K@ 1.62K@ 255K 3.74K@ 5.49K® 8.06K@ 12.0K® 18.0K@ 27.4K@ 43.0K® 66.5K@ 118K®  255K@ 
13@ 36¢ 68@ 180@ 3400 590® 1.02K® 1.69K@ 261K®  3.9K@ 5.6K@ 8.2K@ 121K® 18.2K@ 28.0K® 43.2K@ 68.0K® 120K@ 270K® 
15@ 37.4@ 68.10 182 348¢ 604@ 1.07K  1.78K@ 2.67K® 3.92K@ 562K 8.25K® 12.4K@ 18.7K® 28.7K@ 44.2K® 68.1K® 124K® 284K@ 
16@ 38.3 75@ 200 357¢ 619 1.1K@ 1.8K@ 2.7K@ 4.02K® 5.76K@ 8.45K® 12.7K@ 19.1K® 29.4K@ 47.0K®@ 69.8K@ 130K®  300K@ 
16.90 39@ 820 210 360¢ 620 1.13K@  1.82K@ 2.74K® 4.12K@ 5.9K® 8.66K@ 13.0K® 19.6K@ 30.0K®@ 47.5K® 73.2K@ 140K® 301K@ 
18@ 39.2 82.50 215¢ 365¢ 634@ 1.15K@ 1.87K@ 2.80K® 4.22K@ 6.04K® 8.87K@ 13.3K@ 20.0K® 30.1K@ 48.7K® 75.0K@ 147K® 309K@ 
20¢ 40.20 o1¢ 220¢ 390@ 649@ 1.18K@ 1.96K@  2.87K 4.3K@  6.19K® 9.09K® 13.7K®@ 20.5K@ 30.9K@ 49.9K® 78.7K 150K@  324K@ 
20.5@ 41.20 100@ 2210 392¢ 680 1.2K@ 2.0K 3.0K@ 4.42K® 6.2K@ 91K®@  14.0K® 21.0K@ 31.6K® 51.0K@ 80.6K® 160K@ 330K® 
21.5 43@ 110@ 226@ 402¢ 681% 1.21K@  21K@ 3.01K® 4.53K@ 6.34K® 9.31K® 14.3K® 21.5K@ 32.4K@ 51.1K® 82.0K@ 165K® 332K@ 
22@ 47¢@ 120@ 232¢ 422@ 698 1.24K@ 2.15K@ 3.09K® 4.64K@ 6.49K® 9.53K@ 14.7K® 22.0K@ 33.0K@ 523K  84.5K@ 178K® 357K 
22.1 47.5 121 240 430 715 1.27K@® = 2.2K@ 3.16K 4.7K@  6.65K® 9.76K@ 15.0K® 22.1K@ 33.2K@ 53.6K@ 90.9K@  180K®  360K@ 
240 49.90 124@ 267 432 750 1.3K@  221K@ 3.3K@ 4.75K@ 6.8K® 10.0K@ 15.8K® 22.6K@ 34.0K®@ 54.9K® 91.0K@  200K@ 
24.9@ 51@ 130@ 270® 464@ 806@ 137K 2.26K@ 3.32K® 4.87K@ 6.81K® 10.2K® 16.0K@ 23.2K® 348K  56.0K® 95.3K@ 210K® 
@ RoHS Compliant + Not available in assortment kits (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1799 


THIN FILM TECHNOLOGY 


SGIV1 SUSUMU CO., LTD 


0201 / 0402 / 0603 / 0805 SMD .1% and .5% Thin Film Chip Resistors 
High Precision RR Series - 1/10, 1/16, 1/20 Watt (Cont.) 


-5%, 1/10 Watt - Series 0805 — Resistor Values 


10® 30 82.50 220 560 1.58K®@ 3.0K 5.11K® 10.2K® 19.6K® 36.5K@ 71.5K® 187K@ 499K® 
1¢ 30.1 86.60 226 576@ 1.6K® 3.01K® 5.36K@ 10.5K® 20.0K® 37.4K® 73.2K@ 191K 510K® 
11.5@ 30.9¢ 88.7 232¢ 590 1.65K 3.09K® 5.49K® 11.0K@ 21.0K@ 39.0K@ 75.0K® 200K@ 549K® 
12@ 32.4 91¢ 240 6040 1.69K®@ 3.16KO 5.6K@ 11.3K@ 21.5K® 39.2Ke 80.6K@ 205K® 560K® 
12.4 330 100® 249@ 6200 1.78K® 3.24Ke 5.62K@ 11.5K@ 22.0K® 40.2Ke 82.0K@ 210K® 604K® 
13@ 34.80 107@ 255¢ 649@ 1.8K@ 3.3Ke 5.76K® 11.8K® 22.1K® 41.2K@ 82.5Ke 220K® 620K® 
13.3 35.7 110@ 267 6800 1.82K@ 3.32Ke 5.9Ke 12.0K 23.2K® 43.0K® 84.5Ke 226K® 665K 
14.30 36@ 120@ 270 681@ 1.87K@ 3.4Ke 6.04K® 12.1K® 23.7K® 44.2Ke 86.6Ke 232Ke 680K® 
14.7@ 39¢ 121@ 280 750® 1.91K®@ 3.48KO 6.19K® 12.4K@ 24.0K® 45.3Ke 88.7K 240K® 715K® 
15@ 40.20 124@ 287¢ 8200 1.96K®@ 3.6Ke 6.2K 12.7K®@ 24.3Ke 47.0K® 90.9K® 249Ke 750K® 
16 41.20 127@ 300 887@ 2.0K 3.65K@ 6.65K® 13.0K® 24.9K® 47.5K® 91.0K@ 255K® 820K® 
16.5 43¢ 130@ 309@ 910 2.05K® 3.74K@ 6.8K 13.3K® 25.5K@ 48.7K 95.3Ke 270K® 887K® 
17.40 47@ 133¢ 316 976@ 2.1K® 3.83Ke 6.81K® 13.7K® 26.1K 49.9K® 100K® 280K® 910K® 
17.8@ 47.5 140@ 330 1.0K 2.15K® 3.9Ke 6.98K® 14.0K® 26.7K® 51.0K@ 102K@ 300K® 931K® 
18@ 49.9® 143¢@ 3320 1.1K® 2.2K 3.92Ke 7ASK® 14.3Ke 27.0K® 51.1K® 105K® 301K® 1.0M@ 
19.6@ 51@ 147@ 360 1.13K® 2.21K® 4.02K® 7.5K® 14.7K®@ 27. 4K® 53.6K@ 110K® 330K® 
20 54.90 150@ 365 1.15K® 2.26K@ 412Ke 7.87K® 15.0K® 28.7K® 54.9K@ 115K 332K 
20.5 56@ 160@ 390 1.18K® 2.32Ke 4.3K 8.06K® 15.4K 30.0K® 56.0K@ 118K® 357K® 
21.50 56.20 162@ 392@ 1.2K 2.37K® 4.32Ke 8.2Ke 15.8K 30.1K® 56.2K@ 120K® 360K® 
22@ 60.40 165@ 412® 1.21K® 2.4Ke 4.42K@ 8.25Ke 16.0K® 30.9K® 57.6K® 121K 365K® 
22.6 61.9 174@ 430 1.27K® 243Ke 4.53Ke 8.45Ke 16.2K 31.6K@ 59.0K@ 130K® 374K@ 
24@ 62 178@ 470® 1.3K® 2.49K® 4.64Ke 8.87K@ 16.5K® 32.4Ke 60.4K® 140K@ 390K® 
24.90 68 180® 475@ 1.33K® 2.55K® 4.7K® 9.09K 16.9K® 33.0K@ 62.0K@ 143K® 402K@ 
25.50 69.80 182@ 499@ 1.37K® 2.61K® 4.75K@ 9.1Ke 17.4K@ 33.2K® 64.9K 150K@ 412K® 
27¢ 75 200® 510® 1.40K® 2.7K® 4.87K® 9.53Ke 18.0K®@ 34.8Ke 66.5K® 160K® 430K@ 
27.4% 80.60 205@ 523@ 1.5K® 2.8K 4.99K@ 9.76K® 18.7K 35.7K® 68.0K® 178K@ 470K® 
29.40 82 215¢ 549@ 1.54K® 2.94Ke 5.1K® 10.0K® 19.1K® 36.0K@ 68.1K® 180K® 475K® 
Value Maximum 
Range TCR | Operating Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Susumu 
Description (Q) ppm/°C| Voltage (V)}  L Ww P T Part No.t 10 50 200 Part No.t Qty. Pricing | Part No. 
-1%, 0603, 1/16W |107~ 332K] +25 75 1.60 | 0.80 | 0.30 | 0.40 | RRO8P(Value)BCT-ND 5.78 15.54 35.70 RRO8P(Value)BTR-ND 5,000 64.60/M | RRO816P-xxx-B 
-1%, 0805, 1/10W |102~ 680K} +25 100 2.00 | 1.25 | 0.40 | 0.40 | RR12P(Value)BCT-ND 5.78 15.54 35.70 RR12P(Value)BTR-ND — — | RR1220P-xxx-B 
-5%, 0201, 1/20W 47 ~ 8.2K +25 15 0.06 | 0.30 | 0.12 | 0.23 | RRO3P(Value)DCT-ND@ 3.03 8.14 18.70 RRO3P(Value)DTR-ND® 5,000 30.60/M | RRO306P-xxx-D 
10 ~ 82 +100 RRO5R(Value)DCT-ND 1.20 3.22 7.40 RRO5R(Value)DTR-ND 10,000 8.82/M | RRO510R-xxx-D 
BU OA02 TE 100~100K| +25 = 1:00;,|/'0:80: |) 0:20). | 0:35 RRO5P(Value)DCT-ND 1.20 3.22 7.40 RRO5P(Value)DTR-ND 10,000 8.82/M | RRO5S10P-xxx-D 
10~91 +50 RRO8Q(Value)DCT-ND 1.40 3.77 8.67 RRO8Q(Value)DTR-ND 5,000 11.16/M | RR0O816Q-xxx-D 
5%, 0603, 1/16W 100 ~ 360K| +25 a TSO} | OBEO: | 60:808.|, O80 See ae cero 1.40 3.77 8.67 Ste arg 5,000 11.16/M | RRO816P-xxx-D 
10~91 +50 RR12Q(Value)DCT-ND 1.40 3.77 8.67 RR12Q(Value)DTR-ND 5,000 11.16/M | RR1220Q-xxx-D 
5%, 0805, WOW | oq 4.0m] +25 100 | 2.00 | 1.25 | 0.40 | 0.40 | Ge12P(value)DCT-ND 140 377 867 SEES OTEND 5,000 | 11.16/M | RR1220P-xx-D 


+ For complete part number, substitute corresponding value from the Resistor Value Chart. @ RoHS Compliant 


.1% and .5% SMD Resistors Digi-Key® Assortment Kits - RoHS Compliant 


Digi-Key® .1%, 0603, 1/16W, RR Series, SMD Resistor Kits Digi-Key® .5%, 0603, 1/16W, RR Series, SMD Resistor Kits Digi-Key® .5%, 0805, 1/10W, RR Series, SMD Resistor Kits 

RRO816PB-4-KIT-ND 10 each of values 15.4KQ ~ 75.0KQ .... $59.95 RRO816QD-1-KIT-ND 10 each of values 100 ~ 91.00.......... $13.95 RR1220QD-1-KIT-ND 10 each of values 100 ~ 910............ $12.95 

RRO816PB-5-KIT-ND 10 each of values 76.8KQ ~ 332KQ..... $49.95 RR1220PD-1-KIT-ND 10 each of values 1000 ~ 1.6KQ........ $15.95 
RRO816PD-1-KIT-ND 10 each of values 1000 ~ 8060......... $15.95 

Digi-Key® .5%, 0201, 1/20W, RR Series, SMD Resistor Kits RR1220PD-2-KIT-ND 10 each of values 1.65KQ ~ 5.9KQ...... $15.95 
RRO816PD-2-KIT-ND 10 each of values 8200 ~ 4.75KQ.. . $15.95 

RRO306PD-1-KIT-ND 10 each of values 470 ~ 8.2KQ. ........... $9.95 RR1220PD-3-KIT-ND 10 each of values 6.04KO ~ 24.3KQ. .... $15.95 
RRO816PD-3-KIT-ND 10 each of values 4.87KQ ~ 18.0KQ..... $15.95 

Digi-Key® .5%, 0402, 1/16W, RR Series, SMD Resistor Kits RR1220PD-4-KIT-ND 10 each of values 24.9KO ~ 110KQ..... $15.95 

AROSIORDALKIT:ND. AD eachnotvahiee 10.00 /=782.00: ga.g5 RROB16PD-4-KIT-ND 10 each of values 18.2K0 ~ 68.1KQ.... $15.95 RR1220PD-5-KIT-ND 10 each of values 115KQ ~ 1.0MQ........ $9.95 

RROS510PD-1-KIT-ND 10 each of values 1009 ~ 4.3K. .. $9.95 RRO816PD-5-KIT-ND 10 each of values 69.8KQ ~ 360KQ..... $12.95 SSM1220PD-KIT-ND 60 each of 161 values A................ $183.15 

RRO510PD-2-KIT-ND 10 each of values 4.7KQ ~ 100KQ......... $7.95 SSMO816PD-KIT-ND 60 each of 125 values A................ $183.15 A Please see Digi-Key website for a complete list of values included in kit. 


ee chinFiim High Frequency Surface Mount 
Thin Film Chip Resistors (up to 20GHz) 


FC Series Chip Resistors are designed with low internal 
reactance. They function as almost pure resistors on a 
very high range of frequencies. The specialized laser edge 
trimming allows for precision tolerances of 0.1%. 


Features: ¢ Excellent frequency response up to 20GHz 
* Edge-trimmed block resistors * Small internal reactance 
(<10mQ) * Low TCR of + 25ppm/°C 


Applications: * Low-noise amplifiers * High-speed routers 
* Attenuation circuitry * High-frequency line termination 


F 7 Dimensions - mm 
Ss ificati 2° TCR: 25 /°C * Tol 1+ 0.1% 
Py Stability: 500ppm; ORD EI @ 70 °C. + Operating Case Length Width Thickness Top Pad Bottom Pad (Wraparound Only) 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Resistive Element: Size (L) (W) (7) (D) (E) 
Passivated Nichrome » Substrate Material: High Purity 0402 1.016 0.508 0.381 0.305 0.381 
Alumina (99.6%) 0603 1.626 0.813 0.381 0.305 0.381 
Resistance| Rated Rated Power Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel _| Vishay Thin Film 
Fig. | Description (Q) Voltage (V) | Max. @ 70°C Termination Part No. i 25 100 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
1A | 0.1%, 0402 50 30 50mW Top Sided Lead (Flip Chip) | FC0402-S0BFCT-ND 2.94 2.28 2.10 | FC0402-50BFTR-ND 1,000 910.00 | FC0402E50ROBTBST1 
1B | 0.1%, 0402 50 30 50mW Wraparound Lead FC0402-50BWCT-ND 2.94 2.28 2.10 | FC0402-50BWTR-ND 1,000 910.00 | FC0402E50ROBST1 
1A | 0.1%, 0402 100 30 50mW Top Sided Lead (Flip Chip) | FC0402-100BFCT-ND 2.94 2.28 2.10 | FC0402-100BFTR-ND 1,000 910.00 | FC0402E1000BTBST1 
1B | 0.1%, 0402 100 30 50mW Wraparound Lead FC0402-100BWCT-ND 2.94 2.28 2.10 | FC0402-100BWTR-ND 1,000 910.00 | FC0402E1000BST1 
1A | 0.1%, 0603 50 50 125mW Top Sided Lead (Flip Chip) | FCO603-S0BFCT-ND 2.94 2.28 2.10 | FC0603-50BFTR-ND 1,000 910.00 | FCO603ES50ROBTBST1 
1B | 0.1%, 0603 50 50 125mW Wraparound Lead FC0603-50BWCT-ND 2.94 2.28 2.10 | FC0603-50BWTR-ND 1,000 910.00 | FCO603E50ROBST1 
1A | 0.1%, 0603 100 50 125mW Top Sided Lead (Flip Chip) | FC0603-100BFCT-ND 2.94 2.28 2.10 | FC0603-100BFTR-ND 1,000 910.00 | FCO603E1000BTBST1 
1B | 0.1%, 0603 100 50 125mW Wraparound Lead FC0603-100BWCT-ND 2.94 2.28 2.10 | FC0603-100BWTR-ND 1,000 910.00 | FCO603E1000BST1 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1800 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Digi Reel” 


ee aie Surface Mount, 1% Thick-Film Chip Resistors 
CRCW 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 


TEMPERATURE COEFFICIENT (ppm/K) 
Size Code 0201 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 
Resistance Range (0) 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 
1~9.76 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 
1~10M +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 
10~1M +200 | +200 +100 +100 +100 
10 ~ 10M _ = +100 = +100 _ +100 = +100 
CRCW 1% 1/20W — 0201 Series 
Resistor Values 
10.0 24.9 49.9 100 274 499 1.00K 2.74K 4.75K 5.62K 7.50K 10.0K 27.4K 47.5K 56.2K 75.0K 100K 499K 1.00M 
22.1 33.2 1} 221 332 750 2.21K 3.32K 4.99K 6.81K 8.25K 22.1K 33.2K 49.9K 68.1K 82.5K 274K 750K 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Description Range (0) | Voltage (V) @ 70°C Ww L Li tb Part No. 10 50 200 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
1%, 0201, 1/20Watt 10.0 ~1.00M 30 0.05 0.3 0.6 0.43 0.28 | 541-(Value)ABCT-ND 2.64 7.10 16.32 | 541-(Value)ABTR-ND |10,000| 41.00/M | CRCW0201xxxxFNED 
CRCW 1% 1/16W — 0402 Series 
Resistor Values 
1.00 1.96 3.60 6.49 12.4 24.0 43.2 80.6 158 294 523 976 191K 357K 634K 121K 237K 430K 787K 154K 287K 511K 953K 1.87M 3.48M 
1.02 2.00 3.65 6.65 12.7 24.3 44.2 82.0 160 300 536 100K 1.96K 360K 649K 124K 240K 432K 806K 158K 294K 523K 976K 1.91M 3.57M 
1.05 2.05 3.74 6.80 13.0 24.9 45.3 82.5 162 301 549 1.02K 2.00K 3.65K 665K 127K 243K 442K 820K 160K 300K 536K 1.00M 1.96M 3.60M 
1.07 2.10 3.83 6.81 13.3 25.5 46.4 84.5 165 309 560 1.05K 2.05K 3.74K 680K 130K 249K 453K 825K 162K 301K 549K 1.02M 2.00M 3.65M 
1.10 2:15 3.90 6.98 13.7 26.1 47.0 86.6 169 316 562 1.07K 210K 3.3K 681K 133K 255K 464K 845K 165K 309K 560K 1.05M 2.05M 3.74M 
1.13 2.20 3.92 TAS 14.0 26.7 47.5 88.7 174 324 576 140K 215K 3.90K 698K 137K 261K 47.0K 866K 169K 316K 562K 1.07M 2.10M 3.83M 
1.15 2.21 4.02 7.32 14.3 27.0 48.7 90.9 178 330 590 113K  2.20K 3.92K 715K 14.0K 267K 475K 887K 174K 324K 576K 110M 2.15M 3.90M 
1.18 2.26 4.12 7.50 14.7 27.4 49.9 91.0 180 332 604 115K =62.21K 402K 732K 143K 27.0K 487K 909K 178K 330K 590K 113M 2.20M 3.92M 
1.20 2.32 4.22 7.68 15.0 28.0 51.0 93.1 182 340 619 118K =62.26K =9412K 7.50K 14.7K 274K 499K 91.0K 180K 332K 604K 1.15M 2.21M 4.02M 
1.21 2.37 4.30 7.87 15.4 28.7 61.1 95.3 187 348 620 1.20K 232K 422K 7.68K 150K 280K 51.0K 931K 182K 340K 619K 1.18M 2.26M 4.12M 
1.24 2.40 4.32 8.06 15.8 29.4 §2.3 97.6 191 357 634 1.21K 237K 430K 7.87K 154K 287K 511K 953K 187K 348K 620K 1.20M 2.32M 4.22M 
27, 2.43 4.42 8.20 16.0 30.0 53.6 100 196 360 649 1.24K 240K 432K 8.06K 158K 294K 523K 97.6K 191K 357K 634K 1.21M 2.37M 4.30M 
1.30 2.49 4.53 8.25 16.2 30.1 54.9 102 200 365 665 1.27K 243K 442K 820K 16.0K 300K 536K 100K 196K 360K 649K 1.24M 240M 4.32M 
1.33 2:55 4.64 8.45 16.5 30.9 56.0 105 205 374 680 1.30K 249K 453K 825K 16.2K 301K 549K 102K 200K 365K 665K 1.27M 2.43M 4.42M 
1.37 2.61 4.70 8.66 16.9 31.6 56.2 107 210 383 681 133K 255K 464K 845K 165K 309K 560K 105K 205K 374K 680K 1.30M 2.49M 4.53M 
1.40 2.67 4.75 8.87 174 32.4 57.6 110 215 390 698 1.37K 261K 470K 866K 169K 316K 562K 107K 210K 383K 681K 1.33M 2.55M 4.64M 
1.43 2.70 4.87 9.09 17.8 33.0 59.0 113 220 392 715 140K 267K 4.75K 887K 174K 324K 576K 110K 215K 390K 698K 1.37M 2.61M 4.70M 
1.47 2.74 4.99 9.10 18.0 33.2 60.4 115 221 402 732 143K 270K 487K 9.09K 17.8K 330K 590K 113K 220K 392K 715K 140M 2.67M 4.75M 
1.50 2.80 5.10 9.31 18.2 34.0 61.9 118 226 412 750 147K 274K 499K 910K 180K 332K 604K 115K 221K 402K 732K 143M 2.70M 4.87M 
1.54 2.87 5.11 9.53 18.7 34.8 62.0 120 232 422 768 1.50K 280K 510K 931K 182K 340K 619K 118K 226K 412K 750K 147M 2.74M 4.99M 
1.58 2.94 5.23 9.76 19.1 35.7 63.4 121 237 430 787 154K 287K 511K 953K 187K 348K 620K 120K 232K 422K 768K 1.50M 2.80M 5.11M 
1.60 3.00 5.36 10.0 19.6 36.0 64.9 124 240 432 806 1.58K 294K 523K 976K 191K 35.7K 634K 121K 237K 430K 787K 1.54M 2.87M _ 5.23M 
1.62 3.01 5.49 10.2 20.0 36.5 66.5 127 243 442 820 1.60K 3.00K 536K 10.0K 196K 360K 649K 124K 240K 432K 806K 1.58M 2.94M 5.36M 
1.65 3.09 5.60 10.5 20.5 37.4 68.0 130 249 453 825 1.62K 301K 549K 10.2K 200K 365K 665K 127K 243K 442K 820K 1.60M 3.00M 5.49M 
1.69 3.16 5.62 10.7 21.0 38.3 68.1 133 255 464 845 1.65K 3.09K 560K 105K 205K 374K 680K 130K 249K 453K 825K 1.62M 3.01M _ 10.0M 
1.74 3.24 5.76 11.0 21.5 39.0 69.8 137 261 470 866 169K 316K 562K 10.7K 210K 383K 681K 133K 255K 464K 845K 1.65M 3.09M 
1.78 3.30 5.90 11.3 22.0 39.2 16a 140 267 475 887 1.74K 324K 5.76K 11.0K 215K 390K 698K 137K 261K 470K 866K 1.69M 3.16M 
1.80 3.32 6.04 eo) 22.1 40.2 73.2 143 270 487 909 1.78K 330K 590K 11.3K 220K 392K 715K 140K 267K 475K 887K 1.74M 3.24M 
1.82 3.40 6.19 11.8 22.6 41.2 75.0 147 274 499 910 1.80K 332K 604K 11.5K 221K 402K 732K 143K 270K 487K 909K 1.78M 3.30M 
1.87 3.48 6.20 12.0 23.2 42.2 76.8 150 280 510 931 1.82K 340K 619K 11.8K 226K 41.2K 750K 147K 274K 499K 910K 1.80M 3.32M 
1.91 3.57 6.34 12.1 23.7 43.0 78.7 154 287 511 953 1.87K 348K 620K 12.0K 23.2K 422K 768K 150K 280K 510K 931K 1.82M 3.40M 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Description Range (0) | Voltage (V) @ 70°C Ww L Ww tb Part No. 10 50 200 | PartNo. Qty. Pricing | PartNo. 

1%, 0402, 1/16Watt 1.00 ~ 9.76 50 0.063 05 10 06 04 541-(Value)LCT-ND 83 2.22 5.10 | 541-(Value)LTR-ND 10,000 5.00/M | CRCW0402xxxxFNED 
1%, 0402, 1/16Watt 10.0 ~ 10.0M : ° $ % 7 541-(Value)LCT-ND 83 2.22 5.10 | 541-(Value)LTR-ND 10,000 5.00/M | CRCW0402xxxxFKED 
CRCW 1% 1/10W — 0603 Series 
Resistor Values 
1.00 1.96 3.60 6.49 12.4 24.0 43.2 80.6 158 294 523 976 1.91K 357K 634K 121K 23.7K 43.0K 787K 154K 287K 511K 953K 1.87M 348M _ 6.20M 
1.02 2.00 3.65 6.65 1a 24.3 44.2 82.0 160 300 536 1.00K 1.96K 360K 649K 124K 24.0K 43.2K 80.6K 158K 294K 523K 976K 1.91M 3.57M 6.34M 
1.05 2.05 3.74 6.80 13.0 24.9 45.3 82.5 162 301 549 1.02K 2.00K 3.65K 665K 127K 243K 44.2K 82.0K 160K 300K 536K 1.00M 1.96M 3.60M 6.49M 
1.07 2.10 3.83 6.81 13.3 25.5 46.4 84.5 165 309 560 1.05K 205K 3.74K 680K 13.0K 24.9K 45.3K 825K 162K 301K 549K 1.02M 2.00M 3.65M 6.65M 
1.10 2.15 3.90 6.98 13.7 26.1 47.0 86.6 169 316 562 1.07K 210K 383K 681K 13.3K 255K 464K 845K 165K 309K 560K 1.05M 2.05M 3.74M 6.80M 
1.13 2.20 3.92 Tei) 14.0 26.7 47.5 88.7 174 324 576 110K 215K 3.90K 698K 13.7K 26.1K 47.0K 866K 169K 316K 562K 1.07M 2.10M 3.83M 6.81M 
1) 2.21 4.02 7.32 14.3 27.0 48.7 90.9 178 330 590 113K  2.20K 3.92K 7.15K 14.0K 26.7K 47.5K 88.7K 174K 324K 576K 1.10M 2.15M 3.90M 6.98M 
1.18 2.26 4.12 7.50 14.7 27.4 49.9 91.0 180 332 604 115K 2.21K 4.02K 7.32K 14.3K 27.0K 48.7K 90.9K 178K 330K 590K 1.13M 2.20M 3.92M 7.15M 
1.20 2.32 4.22 7.68 15.0 28.0 51.0 93.1 182 340 619 118K 2.26K 4.12K 7.50K 14.7K 274K 49.9K 91.0K 180K 332K 604K 1.15M 2.21M 4.02M 7.32M 
1.21 2.37 4.30 7.87 15.4 28.7 Sil 95.3 187 348 620 1.20K 232K 4.22K 7.68K 15.0K 28.0K 51.0K 93.1K 182K 340K 619K 1.18M 2.26M 4.12M 7.50M 
1.24 2.40 4.32 8.06 15.8 29.4 52.3 97.6 191 357 634 1.21K 237K 4.30K 7.87K 154K 28.7K 511K 953K 187K 348K 620K 1.20M 2.32M 4.22M 7.68M 
1.27 2.43 4.42 8.20 16.0 30.0 53.6 100 196 360 649 1.24K 240K 4.32K 8.06K 158K 29.4K 52.3K 97.6K 191K 357K 634K 1.21M 2.37M 4.30M 7.87M 
1.30 2.49 4.53 8.25 16.2 30.1 54.9 102 200 365 665 1.27K 243K 4.42K 8.20K 16.0K 30.0K 53.6K 100K 196K 360K 649K 1.24M 240M 4.32M 8.06M 
1.33 2.55 4.64 8.45 16.5 30.9 56.0 105 205 374 680 130K 249K 4.53K 825K 16.2K 30.1K 549K 102K 200K 365K 665K 1.27M 243M 4.42M _ 8.20M 
1.37 2.61 4.70 8.66 16.9 31.6 56.2 107 210 383 681 133K 255K 4.64K 845K 165K 30.9K 56.0K 105K 205K 374K 680K 1.30M 249M 4.53M 8.25M 
1.40 2.67 4.75 8.87 174 32.4 57.6 110 215 390 698 137K 261K 4.70K 866K 169K 316K 56.2K 107K 210K 383K 681K 1.33M 2.55M 4.64M 8.45M 
1.43 2.70 4.87 9.09 17.8 33.0 59.0 113 220 392 715 140K 267K 4.75K 887K 174K 324K 57.6K 110K 215K 390K 698K 1.37M 2.61M 4.70M 8.66M 
1.47 2.74 4.99 9.10 18.0 33.2 60.4 115 221 402 732 143K 2.70K 4.87K 9.09K 17.8K 33.0K 59.0K 113K 220K 392K 715K 140M 267M 4.75M 8.87M 
1.50 2.80 5.10 9.31 18.2 34.0 61.9 118 226 412 750 147K 274K 4.99K 910K 18.0K 33.2K 604K 115K 221K 402K 732K 143M 2.70M 4.87M 9.09M 
1.54 2.87 5.11 9.53 18.7 34.8 62.0 120 232 422 768 150K 280K 5.10K 9.31K 182K 34.0K 61.9K 118K 226K 412K 750K 1.47M 2.74M 4.99M 9.10M 
1.58 2.94 5.23 9.76 19.1 35.7 63.4 121 237 430 787 154K 287K 511K 953K 18.7K 34.8K 62.0K 120K 232K 422K 768K 1.50M 2.80M 5.10M 9.31M 
1.60 3.00 5.36 10.0 19.6 36.0 64.9 124 240 432 806 158K 2.94K 5.23K 9.76K 191K 35.7K 63.4K 121K 237K 430K 787K 1.54M 2.87M 5.11M 9.53M 
1.62 3.01 5.49 10.2 20.0 36.5 66.5 127 243 442 820 160K 3.00K 536K 100K 19.6K 36.0K 649K 124K 240K 432K 806K 1.58M 2.94M 5.23M 9.76M 
1.65 3.09 5.60 10.5 20.5 37.4 68.0 130 249 453 825 1.62K 3.01K 549K 102K 20.0K 365K 66.5K 127K 243K 442K 820K 1.60M 3.00M 5.36M 10.0M 

1.69 3.16 5.62 10.7 21.0 38.3 68.1 133 255 464 845 165K 3.09K 560K 105K 205K 374K 68.0K 130K 249K 453K 825K 1.62M 3.01M 5.49M 
1.74 3.24 5.76 11.0 215 39.0 69.8 137 261 470 866 169K 3.16K 562K 107K 21.0K 383K 68.1K 133K 255K 464K 845K 1.65M 3.09M 5.60M 
1.78 3.30 5.90 11.3 22.0 39.2 Taga 140 267 475 887 174K 3.24K 5.76K =11.0K 21.5K 39.0K 69.8K 137K 261K 470K 866K 1.69M 3.16M 5.62M 
1.80 3.32 6.04 11.5 22 40.2 73.2 143 270 487 909 1.78K 330K 590K 11.3K 220K 39.2K 71.5K 140K 267K 475K 887K 1.74M 3.24M 5.76M 
1.82 3.40 6.19 11.8 22.6 41.2 75.0 147 274 499 910 180K 332K 6.04K 115K 221K 40.2K 73.2K 143K 270K 487K 909K 1.78M 3.30M 5.90M 
1.87 3.48 6.20 12.0 23.2 42.2 76.8 150 280 510 931 182K 340K 6.19K 118K 226K 41.2K 75.0K 147K 274K 499K 910K 1.80M 3.32M 6.04M 
1.91 3.57 6.34 124 23.7 43.0 78.7 154 287 511 953 187K 348K 6.20K 120K 23.2K 42.2K 76.8K 150K 280K 510K 931K 1.82M 3.40M 6.19M 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Description Range (0) | Voltage (V) @ 70°C Ww iL ili tb Part No. 10 50 200 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 
1%, 0603, 1/10Watt 1.00 ~ 9.76 5 0.10 085 155 09 05 541-(Value)HCT-ND 81 2.18 5.02 | 541-(Value)HTR-ND 5,000 6.00/M | CRCWO603xxxxFNEA 
1%, 0603, 1/10Watt 10.0 ~ 10.0M i i k i i 541-(Value)HCT-ND 81 2.18 5.02 | 541-(Value)HTR-ND 5,000 6.00/M | CRCWO603xxxxFKEA 
(Continued) 


Digi@DRee! 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1801 


ee bale Surface Mount, 1% Thick-Film Chip Resistors 
CRCW 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 (Cont.) 


CRCW 1% 1/8W — 0805 Series 
Resistor Values 


Reel 


1.96 3.60 6.49 12.4 24.0 43.2 80.6 158 294 523 976 191K 3.57K 634K 121K 237K 43.0K 787K 154K 287K 511K 953K 1.87M 3.48M 6.20M 
2.00 3.65 6.65 1207 24.3 44.2 82.0 160 300 536 1.00K 1.96K 360K 649K 124K 24.0K 43.2K 806K 158K 294K 523K 976K 1.91M 357M 6.34M 
2.05 3.74 6.80 13.0 24.9 45.3 82.5 162 301 549 1.02K 200K 365K 665K 127K 243K 442K 820K 160K 300K 536K 1.00M 1.96M 360M 6.49M 
2.10 3.83 6.81 13.3 25.5 46.4 84.5 165 309 560 1.05K 205K 374K 680K 13.0K 249K 453K 825K 162K 301K 549K 1.02M 2.00M 365M 6.65M 
2.15 3.90 6.98 13.7 26.1 47.0 86.6 169 316 562 107K 210K 383K 681K 133K 255K 464K 845K 165K 309K  S60K 1.05M 2.05M 3.74M 6.80M 
2.20 3.92 7.15 14.0 26.7 47.5 88.7 174 324 576 1.10K 215K 390K 698K 137K 26.1K 47.0K 866K 169K 316K 562K 1.07M 210M 3.83M 6.81M 
2.21 4.02 7.32 14.3 27.0 48.7 90.9 178 330 590 113K 2.20K 3.92K 715K 14.0K 26.7K 47.5K 887K 174K 324K 576K 110M 215M 3.90M 6.98M 
2.26 412 7.50 14.7 27.4 49.9 91.0 180 332 604 115K 221K 402K 7.32K 143K 27.0K 487K 909K 178K 330K 590K 113M 220M 392M 7.15M 
2.32 4.22 7.68 15.0 28.0 51.0 93.1 182 340 619 118K 226K 412K 7.50K 14.7K 274K 499K 91.0K 180K 332K 604K 115M 221M 4.02M 7.32M 
2.37 4.30 7.87 15.4 28.7 S11 95.3 187 348 620 120K 232K 422K 7.68K 15.0K 28.0K 51.0K 931K 182K 340K 619K 118M 226M 412M 7.50M 
2.40 4.32 8.06 15.8 29.4 62.3 97.6 191 357 634 1.21K 237K 430K 7.87K 154K 28.7K S1.1K 953K 187K 348K 620K 1.20M 2.32M 4.22M 7.68M 
2.43 4.42 8.20 16.0 30.0 53.6 100 196 360 649 «1.24K «240K 432K 806K 15.8K 29.4K 523K 976K 191K 357K 634K 1.21M 237M 4.30M 7.87M 
2.49 4.53 8.25 16.2 30.1 54.9 102 200 365 665 127K 243K 442K 820K 16.0K 30.0K 536K 100K 196K 360K 649K 1.24M 240M 4.32M 8.06M 
2:55 4.64 8.45 16.5 30.9 56.0 105 205 374 680 130K 249K 453K 825K 16.2K 30.1K 549K 102K 200K 365K 665K 1.27M 243M 442M 8.20M 
2.61 4.70 8.66 16.9 31.6 56.2 107 210 383 681 1.33K 2.55K 464K 845K 165K 309K 56.0K 105K 205K 374K 680K 1.30M 249M 453M 825M 
2.67 4.75 8.87 17.4 32.4 57.6 110 215 390 698 1.37K 261K 470K 866K 169K 31.6K 56.2K 107K 210K 383K 681K 133M 2.55M 4.64M 8.45M 
2.70 4.87 9.09 17.8 33.0 59.0 113 220 392 715 140K 267K 475K 887K 174K 32.4K 57.6K 110K 215K 390K 698K 137M 261M 4.70M 8.66M 
2.74 4.99 9.10 18.0 33.2 60.4 115 221 402 732 «-1.43K =«2.70K = 4.87K =9.09K  17.8K 33.0K 59.0K 113K 220K 392K 715K 140M 267M 4.75M 8.87M 
2.80 5.10 9.31 18.2 34.0 61.9 118 226 412 750 147K 274K 499K 910K 180K 33.2K 604K 115K 221K 402K 732K 143M 270M 4.87M 9.09M 
2.87 5.11 9.53 18.7 34.8 62.0 120 232 422 768 150K 280K 510K 931K 182K 34.0K 61.9K 118K 226K 412K 750K 147M 274M 499M 9.10M 
2.94 5.23 9.76 eh 35.7 63.4 121 237 430 787 = 1.54K =. 2.87K =5.11K 9.53K 18.7K 34.8K 62.0K 120K 232K 422K 768K 1.50M 2.80M 510M 9.31M 
3.00 5.36 10.0 19.6 36.0 64.9 124 240 432 806 =1.58K 2.94K 523K 976K 191K 35.7K 63.4K 121K 237K 430K 787K 1.54M 2.87M 5.11M 9.53M 
3.01 5.49 10.2 20.0 36.5 66.5 127 243 442 820 160K 3.00K 536K 100K 196K 36.0K 64.9K 124K 240K 432K 806K 1.58M 2.94M 5.23M 9.76M 
3.09 5.60 10.5 20.5 37.4 68.0 130 249 453 825 162K 3.01K 549K 102K 20.0K 36.5K 66.5K 127K 243K 442K 820K 1.60M 3.00M 5.36M 10.0M 
3.16 5.62 10.7 21.0 38.3 68.1 133 255 464 845 165K 3.09K 560K 105K 205K 374K 68.0K 130K 249K 453K 825K 1.62M 3.01M 5.49M 

3.24 5.76 11.0 21.5 39.0 69.8 137 261 470 866 169K 316K 562K 107K 21.0K 383K 681K 133K 255K 464K 845K 1.65M 3.09M 5.60M 

3.30 5.90 11.3 22.0 39.2 715 140 267 475 887 -1.74K 9=3.24K = 5.76K = 11.0K «2.5K = 39.0K 69.8K 137K 261K 470K 866K 1.69M 3.16M 5.62M 

3.32 6.04 115 22.1 40.2 73.2 143 270 487 909 1.78K 330K 5.90K 11.3K 220K 39.2K 71.5K 140K 267K 475K 887K 1.74M 3.24M 5.76M 

3.40 6.19 11.8 22.6 412 75.0 147 274 499 910 180K 3.32K 604K 115K 221K 40.2K 73.2K 143K 270K 487K 909K 1.78M 3.30M 5.90M 

3.48 6.20 12.0 23.2 42.2 76.8 150 280 510 931 1.82K 340K 619K 118K 226K 412K 75.0K 147K 274K 499K 910K 1.80M 3.32M 6.04M 

3.57 6.34 124 23.7 43.0 78.7 154 287 511 953 1.87K 348K 620K 120K 23.2K 422K 768K 150K 280K 510K 931K 1.82M 340M 6.19M 


DCHDONNDMHROHHUHOSE ERE WHWWMYMNYNYBBHBODOSO 
SUNS SBREGANSHESGUNSSYVHBSYNEISSODDHDSUGNS 


Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Description Range () | Voltage (V) @70°C Ww L i tb Part No. 10 50 200 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 
1%, 0805, 1/8Watt 1.00 ~ 9.76 150 0.125 125 20 13 07 541-(Value)CCT-ND 89 2.41 5.53 | 541-(Value)CTR-ND 5,000 8.00/M | CRCWO805xxxxFNEA 
1%, 0805, 1/8Watt 10.0 ~ 10.0M i : é ; 541-(Value)CCT-ND 89 2.41 5.53 | 541-(Value)CTR-ND. 5,000 8.00/M | CRCWO805xxxxFKEA 


CRCW 1% 1/4W — 1206 Series 
Resistor Values 


1.96 3.60 6.49 12.4 24.0 43.2 80.6 158 294 523 976 191K 357K 634K 121K 237K 43.0K 78.7K 154K 287K 511K 953K 1.87M 348M 6.20M 
2.00 3.65 6.65 12.7 24.3 44.2 82.0 160 300 536 1.00K 1.96K 360K 649K 124K 24.0K 43.2K 806K 158K 294K 523K 976K 1.91M 357M 6.34M 
2.05 3.74 6.80 13.0 24.9 45.3 82.5 162 301 549 1.02K 200K 365K 665K 127K 243K 442K 820K 160K 300K 536K 1.00M 1.96M 3.60M 6.49M 
2.10 3.83 6.81 13.3 25.5 46.4 84.5 165 309 560 1.05K 2.05K 374K 680K 13.0K 24.9K 453K 825K 162K 301K 549K 1.02M 2.00M 3.65M 6.65M 
2.15 3.90 6.98 13.7 26.1 47.0 86.6 169 316 562 1.07K 210K 383K 681K 133K 25.5K 464K 845K 165K 309K S60K 1.05M 205M 3.74M 6.80M 
2.20 3.92 TA15 14.0 26.7 47.5 88.7 174 324 576 110K 215K 390K 698K 137K 26.1K 47.0K 866K 169K 316K 562K 1.07M 210M 383M 6.81M 
2.21 4.02 7.32 14.3 27.0 48.7 90.9 178 330 590 113K 220K 3.92K 715K 140K 26.7K 47.5K 887K 174K 324K 576K 110M 215M 3.90M 6.98M 
2.26 412 7.50 14.7 27.4 49.9 91.0 180 332 604 1.15K 221K 402K 7.32K 143K 27.0K 487K 909K 178K 330K 590K 113M 220M 3.92M 7.15M 
2.32 4.22 7.68 15.0 28.0 51.0 93.1 182 340 619 = 1.18K 226K 412K 7.50K 14.7K 27.4K 49.9K 91.0K 180K 332K 604K 115M 221M 4.02M 7.32M 
2.37 4.30 7.87 15.4 28.7 51.1 95.3 187 348 620 120K 232K 422K 7.68K 15.0K 28.0K 51.0K 931K 182K 340K 619K 118M 226M 412M 7.50M 
2.40 4.32 8.06 15.8 29.4 62.3 97.6 191 357 634 1.21K =62.37K =94.30K 7.87K 154K 28.7K S1.1K 953K 187K 348K 620K 1.20M 232M 4.22M 7.68M 
2.43 4.42 8.20 16.0 30.0 53.6 100 196 360 649 1.24K 240K 432K 806K 15.8K 294K 523K 976K 191K 357K 634K 1.21M 237M 4.30M 7.87M 
2.49 4.53 8.25 16.2 30.1 54.9 102 200 365 665 1.27K 243K 442K 820K 16.0K 30.0K 53.6K 100K 196K 360K 649K 1.24M 240M 4.32M 8.06M 
2.55 4.64 8.45 16.5 30.9 56.0 105 205 374 680 130K 249K 453K 825K 16.2K 30.1K 549K 102K 200K 365K 665K 1.27M 243M 4.42M 8.20M 
2.61 470 8.66 16.9 31.6 56.2 107 210 383 681 1.33K 2.55K 464K 845K 165K 30.9K 56.0K 105K 205K 374K 680K 1.30M 249M 4.53M 8.25M 
475 8.87 17.4 32.4 57.6 110 215 390 698 137K 261K 470K 866K 169K 316K 562K 107K 210K 383K 681K 133M 255M 4.64M 8.45M 
2.70 4.87 9.09 17.8 33.0 59.0 113 220 392 715 140K 267K 475K 887K 174K 32.4K 57.6K 110K 215K 390K 698K 137M 261M 4.70M 8.66M 
2.74 4.99 9.10 18.0 33.2 60.4 115 221 402 732 143K 2.70K 487K 9.09K 17.8K 33.0K 59.0K 113K 220K 392K 715K 140M 267M 4.75M 8.87M 
2.80 5.10 9.31 18.2 34.0 61.9 118 226 412 750 147K 274K 499K 910K 18.0K 33.2K 604K 115K 221K 402K 732K 143M 270M 4.87M 9.09M 
2.87 §.11 9.53 18.7 34.8 62.0 120 232 422 768 150K 280K 510K 931K 182K 34.0K 61.9K 118K 226K 412K 750K 147M 274M 4.99M 9.10M 
2.94 5.23 9.76 19.1 35.7 63.4 121 237 430 787 1.54K «-2.87K =5.11K 953K 187K 34.8K 62.0K 120K 232K 422K 768K 1.50M 280M 5.10M 9.31M 
3.00 5.36 10.0 19.6 36.0 64.9 124 240 432 806 =1.58K 294K 523K 976K 191K 35.7K 63.4K 121K 237K 430K 787K 1.54M 287M 5.11M 9.53M 
3.01 5.49 10.2 20.0 36.5 66.5 127 243 442 820 160K 3.00K 536K 100K 196K 36.0K 649K 124K 240K 432K 806K 1.58M 294M 5.23M 9.76M 
3.09 5.60 10.5 20.5 37.4 68.0 130 249 453 825 162K 3.01K 549K 102K 20.0K 36.5K 66.5K 127K 243K 442K 820K 1.60M 3.00M 5.36M 10.0M 
3.16 5.62 10.7 21.0 38.3 68.1 133 255 464 845 165K 3.09K 560K 105K 205K 374K 68.0K 130K 249K 453K 825K 1.62M 3.01M 5.49M 

3.24 5.76 11.0 21.5 39.0 69.8 137 261 470 866 861.69K 316K 562K 107K 21.0K 38.3K 68.1K 133K 255K 464K 845K 1.65M 3.09M 5.60M 

3.30 5.90 11.3 22.0 39.2 ies) 140 267 475 887 -1.74K =03.24K «576K = 11.0K = 21.5K = 39.0K =69.8K 9=6137K = 261K 470K) 866K. 1.69M 3.16M 5.62M 

3.32 6.04 ies) 22.1 40.2 73.2 143 270 487 909 1.78K 330K 5.90K 11.3K 220K 39.2K 71.5K 140K 267K 475K 887K 1.74M 3.24M 5.76M 

3.40 6.19 11.8 22.6 41.2 75.0 147 274 499 910 180K 332K 604K 115K 221K 40.2K 73.2K 143K 270K 487K 909K 1.78M 3.30M 5.90M 

3.48 6.20 12.0 23.2 42.2 76.8 150 280 510 931 1.82K 340K 619K 118K 226K 41.2K 75.0K 147K 274K 499K 910K 1.80M 3.32M 6.04M 

3.57 6.34 124 23.7 43.0 78.7 154 287 511 953 1.87K 348K 620K 120K 23.2K 42.2K 768K 150K 280K 510K 931K 1.82M 340M 6.19M 


WCLOBDODUNDAMRONOHNEER ERwWWWHYNYNYHBBBRBOTDOO 
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Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Description Range (0) | Voltage (V) @ 70°C Ww L Lt tb Part No. 10 50 200 | PartNo. Qty. Pricing | PartNo. 
1%, 1206, 1/4Watt 1.00 ~ 9.76 200 0.25 16 32 17 09 541-(Value)FCT-ND 1.02 2.74 6.29 | 541-(Value)FTR-ND 5,000 | 10.00/M | CRCW1206xxxxFNEA 
1%, 1206, 1/4Watt 10.0 ~ 10.0M . i i . ° 541-(Value)FCT-ND 1.02 2.74 6.29 | 541-(Value)FTR-ND 5,000 | 10.00/M | CRCW1206xxxxFKEA 


CRCW 1% 1/3W — 1210 Series 
Resistor Values 


1.00 16.2 27.4 46.4 75.0 127 215 365 590 1.00K 169K 287K 487K 7.87K  13.3K 22.6K 383K  61.9K 105K 178K 301K 499K 825K 
10.0 16.9 28.7 48.7 78.7 133 226 383 619 1.05K 1.78K =3.01K 499K 825K 14.0K 23.7K  40.2K  —64.9K 110K 187K 316K 511K 866K 
10.5 17.8 30.1 49.9 82.5 140 237 402 649 1.10K 1.87K 316K 511K 866K 14.7K 24.9K 422K  68.1K 115K 196K 332K 536K 909K 
11.0 18.7 31.6 51.1 86.6 147 249 422 681 1.15K 1.96K 332K 5.36K 9.09K 15.4K 26.1K 442K  71.5K 121K 205K 348K 562K 953K 
Wes 19.6 33.2 53.6 90.9 154 261 442 715 121K 205K 348K 562K 953K 16.2K 274K 464K —75.0K 127K 215K 365K 590K 1.0M 
12.1 20.5 34.8 56.2 95.3 162 274 464 750 1.27K 215K 3.65K  5.90K 10.0K 16.9 287K 487K 78.7K 133K 226K 383K 619K 
12.7 21.5 36.5 59.0 100 169 287 487 787 1.33K 226K 383K  6.19K 10.5K = 17.8K 30.1K 499K 82.5K 140K 237K 402K 649K 
13.3 22.6 38.3 61.9 105 178 301 499 825 140K 237K 402K  6.49K 11.0K = 18.7K 31.6K 511K 86.6 147K 249K 422K 681K 
14.0 23.7 40.2 64.9 110 187 316 511 866 147K 249K 422K —6.81K 11.5K 19.6 33.2K  53.6K 9.9K 154K 261K 442K 715K 
14.7 24.9 42.2 68.1 115 196 332 536 909 154K 261K 442K = 7.15K 121K  — 20.5K 34.8K  56.2K  95.3K 162K 274K 464K 750K 
15.4 26.1 44.2 715 121 205 348 562 953 162K 274K 464K 7.50K 127K = 21.5K 36.5K —59.0K 100K 169K 287K 487K 787K 


Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Description Range (0) | Voltage (V) @ 70°C Ww L Ut tb Part No. 10 50 200 | PartNo. Qty. Pricing | PartNo. 
1%, 1210, 1/3Watt 1.00 200 0.33 25 32 25 09 541-(Value)AACT-ND 2.89 777 17.85 | 541-(Value)AATR-ND | 5,000 | 51.00/M | CRCW1210xxxxFNEA 
1%, 1210, 1/3Watt 10.0 ~ 1.0M i ” 2 ; ° 541-(Value)AACT-ND 2.89 TAP 17.85 | 541-(Value)AATR-ND | 5,000 | 51.00/M ) CRCW1210xxxxFKEA 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1802 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


VISHAY. Dale Surface Mount, 1% Thick-Film Chip Resistors Reel” 
CRCW 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 (Cont.) 
CRCW 1% 1/2W — 2010 Series 
Resistor Values 
1.00 15.4 24.9 40.2 61.9 100 162 261 422 649 1.05K 169K 2.74K 442K 681K 11.0K 17.8K 287K 464K 715K 115K 187K 301K 487K 750K 
10.0 16.2 26.1 42.2 64.9 105 169 274 442 681 110K =61.78K =-2.87K = 4.64K) 715K = 11.5K = 18.7K = 80.1K 48.7K = 75.0K = 121K 196K 316K 499K 787K 
10.5 16.9 27.4 44.2 68.1 110 178 287 464 715 115K =61.87K 3.01K 487K 750K 121K 196K 31.6K 49.9K 787K 127K 205K 332K 511K 825K 
11.0 17.8 28.7 46.4 TAs 115 187 301 487 750 1.21K 196K 3.16K 499K 7.87K 12.7K 205K 33.2K 511K 825K 133K 215K 348K 536K 866K 
11.5 18.7 30.1 48.7 75.0 121 196 316 499 787 1.27K =2.05K 3.32K 511K 825K 133K 215K 348K 536K 866K 140K 226K 365K 562K 909K 
12.1 19.6 31.6 49.9 78.7 127 205 332 511 825 1.33K 215K 348K 536K 866K 140K 226K 365K 562K 909K 147K 237K 383K 590K 953K 
12.7 20.5 33.2 Silat 82.5 133 215 348 536 866 140K 226K 3.65K 562K 909K 147K 23.7K 38.3K 59.0K 953K 154K 249K 402K 619K 1.0M 
13.3 OU 34.8 53.6 86.6 140 226 365 562 909 147K 237K 3.83K 590K 953K 154K 24.9K 40.2K 61.9K 100K 162K 261K 422K 649K 
14.0 22.6 36.5 56.2 90.9 147 237 383 590 953 154K 249K 402K 619K 100K 162K 261K 422K 649K 105K 169K 274K 442K 681K 
14.7 23.7 38.3 59.0 95.3 154 249 402 619 1.00K 162K 261K 4.22K 649K 105K 169K 274K 442K 681K 110K 178K = 287K = 464K 715K 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Description Range () | Voltage (V) @70°C Ww [b i th Part No. 10 50 200 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 

1%, 2010, 1/2Watt 1.00 400 05 25 5.0 25 10 541-(Value)ACCT-ND 3.30 8.88 20.40 | 541-(Value)ACTR-ND | 4,000 | 60.00/M | CRCW2010xxxxFNEF 
1%, 2010, 1/2Watt 10.0 ~ 1.0M i : > 7 5 541-(Value)ACCT-ND 3.30 8.88 20.40 | 541-(Value)ACTR-ND | 4,000 | 60.00/M | CRCW2010xxxxFKEF 
CRCW 1% 1W — 2512 Series 
Resistor Values 
1.00 15.4 24.9 40.2 61.9 100 162 261 422 649 1.05K 169K 2.74K 442K 681K 11.0K 17.8K 28.7K 464K 71.5K 115K 187K 301K 487K = 750K 
10.0 16.2 26.1 42.2 64.9 105 169 274 442 681 110K =61.78K =. 2.87K 4.64K) 715K) =—11.5K = 18.7K = 80.1K48.7K) = 75.0K =: 121K 196K 316K 499K 787K 
10.5 16.9 27.4 44.2 68.1 110 178 287 464 715 115K =61.87K 3.01K 487K 750K 121K 196K 31.6K 499K 787K 127K 205K 332K 511K 825K 
11.0 17.8 28.7 46.4 TANG 115 187 301 487 750 1.21K 196K 3.16K 499K 787K 12.7K 205K 33.2K 511K 825K 133K 215K 348K 536K 866K 
11.5 18.7 30.1 48.7 75.0 121 196 316 499 787 1.27K = =2.05K 3.32K 541K 825K 13.3K 215K 348K 536K 866K 140K 226K 365K 562K 909K 
12.1 19.6 31.6 49.9 78.7 127 205 332 511 825 1.33K 215K 348K 536K 866K 140K 226K 365K 562K 909K 147K 237K 383K 590K 953K 
12.7 20.5 33.2 SH 82.5 133 215 348 536 866 140K 226K 3.65K 562K 909K 147K 23.7K 383K 590K 953K 154K 249K 402K 619K 1.0M 

13.3 ANS 34.8 53.6 86.6 140 226 365 562 909 147K 237K 3.83K 590K 953K 154K 24.9K 40.2K 61.9K 100K 162K 261K 422K 649K 
14.0 22.6 36.5 56.2 90.9 147 237 383 590 953 154K 249K 402K 619K 100K 162K 261K 422K 649K 105K 169K 274K 442K 681K 
14.7 23.7 38.3 59.0 95.3 154 249 402 619 1.00K 1.62K 261K 4.22K 649K 105K 169K 274K 442K 681K 110K 178K =287K = 464K 715K 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Description Range (Q) | Voltage (V) @ 70°C WwW [5 Ui tb Part No. 10 50 200 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 
1%, 2512, 1Watt 1.00 500 10 315 63 32 10 541-(Value)AFCT-ND 3.99 10.73 24.65 | 541-(Value)AFTR-ND 2,000 | 75.00/M | CRCW2512xxxxFNEG 
1%, 2512, 1Watt 10.0 ~ 1.0M ° 7 2 ‘ 541-(Value)AFCT-ND 3.99 10.73 24.65 | 541-(Value)AFTR-ND 2,000 | 75.00/M | CRCW2512xxxxFKEG 


Surface Mount, 5% Thick-Film Chip Resistors 


Digi@Reel° 
CRCW 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 


TEMPERATURE COEFFICIENT (ppm/K) 
Size Code 0201 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 
Resistance Range (0) 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 
1~9.76 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 
1~10M +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 
10~1M +200 | +200 +100 +100 +100 
10 ~ 10M _ = +100 _ +100 _ +100 = +100 
CRCW 5% 1/20W — 0201 Series 
Resistor Values 
0.0 22 47 68 82 220 470 680 1.0K 3.3K 5.6K 8.2K 22K 47K 68K 100K 330K 560K 820K 
10 33 56 Te 100 330 560 820 2.2K 4.7K 6.8K 10K 33K 56K 82K 220K 470K 680K 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Description Range (Q) | Voltage (V) @70C Ww IL Uw tb Part No. 10 50 200 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 

5%, 0201, 1/20Watt — 0 Jumper 0.0 30 0.05 03 06 043 0.28 541-(Value)AGCT-ND 1.91 5.14 11.82 | 541-(Value)AGTR-ND 10,000) 27.00/M ) CRCW0201xxxxZ0ED 
5%, 0201, 1/20Watt 10 ~ 820K : i e . ? 541-(Value)AGCT-ND 1.91 5.14 11.82 | 541-(Value)AGTR-ND 10,000) 27.00/M | CRCW0201xxxxJNED 
CRCW 5% 1/16W — 0402 Series 
Resistor Values 
0.0 1.8 3.6 6.8 13 27 51 100 200 390 750 1.5K 3.0K 5.6K 11K 22K 43K 82K 160K 330K 620K 1.2M 2.4M 4.7M 91M 
1.0 2.0 3.9 Us is 30 56 110 220 430 820 1.6K 3.3K 6.2K 12K 24K 47K 91K 180K 360K 680K 1.3M 2.7M 5.1M 10M 
net ae) 4.3 8.2 16 33 62 120 240 470 910 1.8K 3.6K 6.8K 13K 27K 51K 100K 200K 390K 750K 1.5M 3.0M 5.6M 
2) 24 47 9A 18 36 68 130 270 510 1.0K 2.0K 3.9K 7.5K 15K 30K 56K 110K 220K 430K 820K 1.6M 3.3M 6.2M 
13 rare Dal 10 20 39 75) 150 300 560 1.1K 2.2K 4.3K 8.2K 16K 33K 62K 120K 240K 470K 910K 1.8M 3.6M 6.8M 
fe) 3.0 5.6 11 22 43 82 160 330 620 1.2K 24K 4.7K 9.1K 18K 36K 68K 130K 270K 510K 1.0M 2.0M 3.9M. 7.5M 
1.6 3.3 6.2 12 24 47 91 180 360 680 1.3K 2.7K 5.1K 10K 20K 39K 75K 150K 300K 560K 1.1M 2.2M 4.3M 8.2M 

Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Description Range (9) | Voltage (V) @70°c Ww L ul th Part No. 10 50 200 | PartNo. Qty. Pricing | PartNo. 

5%, 0402, 1/16Watt — 0 Jumper 0.0 50 0.063 05 10 06 04 541-(Value)JCT-ND 74 2.00 4.59 | 541-(Value)JTR-ND 10,000 4.00/M_ | CRCW0402xxxxZ0ED 
5%, 0402, 1/16Watt 1.0~ 10M : : - 7 . 541-(Value)JCT-ND 74 2.00 4.59 | 541-(Value)JTR-ND 10,000 4.00/M | CRCW0402xxxxJNED 
CRCW 5% 1/10W — 0603 Series 
Resistor Values 

0.0 1.8 3.6 6.8 13 27 51 100 200 390 750 1.5K 3.0K 5.6K 11K 22K 43K 82K 160K 330K 620K 1.2M 2.4M 4.7M 9.1M 
1.0 2.0 3.9 5) 15 30 56 110 220 430 820 1.6K 3.3K 6.2K 12K 24K 47K 91K 180K 360K 680K 1.3M 2.7M 5.1M 10M 

did 2.2 43 8.2 16 33 62 120 240 470 910 1.8K 3.6K 6.8K 13K 27K 51K 100K 200K 390K 750K 1.5M 3.0M 5.6M 

1.2 24 47 91 18 36 68 130 270 510 1.0K 2.0K 3.9K 7.5K 15K 30K 56K 110K = 220K-—s 480K_~— 820K 1.6M 3.3M 6.2M 

1.3 2.7 Sal 10 20 39 Wo 150 300 560 1.1K 2.2K 4.3K 8.2K 16K 33K 62K 120K 240K 470K 910K 1.8M 3.6M 6.8M 

15) 3.0 5.6 1 22 43 82 160 330 620 1.2K 2.4K 4.7K 9.1K 18K 36K 68K 130K 270K 510K 1.0M 2.0M 3.9M 7.5M 

1.6 3.3 6.2 12 24 47 91 180 360 680 1.3K 2.7K 5.1K 10K 20K 39K 75K 150K 300K 560K 1.1M 2.2M 43M 8.2M 

Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Description Range (Q) | Voltage (V) @ 70°C Ww L Ww tb Part No. 10 50 200 | PartNo. Qty. Pricing | PartNo. 
5%, 0603, 1/10Watt, - 00 Jumper 0.0 5 0.10 085 155 09 05 541-(Value)GCT-ND 74 2.00 4.59 | 541-(Value)GTR-ND 5,000 4.00/M_ | CRCWO603xxxxZOEA 
5%, 0603, 1/10Watt 1.0 ~ 10M 7 ° : ‘ 541-(Value)GCT-ND 714 2.00 4.59 | 541-(Value)GTR-ND 5,000 4.00/M | CRCWO603xxxxJNEA 
(Continued) 


DigiDRee! 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1803 


——y P . . . e 
VISHAY. Dale Surface Mount, 5% Thick-Film Chip Resistors Reel 
CRCW 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 (Cont.) 
CRCW 5% 1/8W — 0805 Series 
Resistor Values 
0.0 2.2 6A 12 30 68 160 390 910 2.2K 5.1K 12K 30K 68K 160K 390K 910K 2.2M 5.1M 
1.0 24 5.6 13 33 1 180 430 1.0K 24K 5.6K 13K 33K 75K 180K 430K 1.0M 2.4M 5.6M 
141 2 6.2 15 36 82 200 470 1.1K 2.7K 6.2K 15K 36K 82K 200K 470K 1.1M 2.7M 6.2M 
2 3.0 6.8 16 39 91 220 510 1.2K 3.0K 6.8K 16K 39K 91K 220K 510K 1.2M 3.0M 6.8M 
1.3 3.3 5) 18 43 100 240 560 1.3K 3.3K 7.5K 18K 43K 100K 240K 560K 1.3M 3.3M 7.5M 
55 3.6 8.2 20 47 110 270 620 1.5K 3.6K 8.2K 20K 47K 110K 270K 620K 1.5M 3.6M 8.2M 
1.6 3.9 91 22 51 120 300 680 1.6K 3.9K 9.1K 22K 51K 120K 300K 680K 1.6M 3.9M 9.1M 
1.8 43 10 24 56 130 330 750 1.8K 4.3K 10K 24K 56K 130K 330K 750K 1.8M 43M 10M 
2.0 47 lil 27 62 150 360 820 2.0K 4.7K 11K 27K 62K 150K 360K 820K 2.0M 4.7M 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Description Range (0) | Voltage (V) @ 70°C Ww [5 Ww tb Part No. 10 50 200 | PartNo. Qty. Pricing | PartNo. 

5%, 0805, 1/8Watt, - 00 Jumper 0.0 450 0.125 125 20 13 07 541-(Value)ACT-ND JT 2.07 4.76 | 541-(Value)ATR-ND. 5,000 5.00/M | CRCWO805xxxxZ0EA 
5%, 0805, 1/8Watt 1.0~10M . : . : : 541-(Value)ACT-ND AT 2.07 4.76 | 541-(Value)ATR-ND. 5,000 5.00/M | CRCWO805xxxxJNEA 
CRCW 5% 1/4W — 1206 Series 
Resistor Values 
0.0 22. 6.1 12 30 68 160 390 910 2.2K 5.1K 12K 30K 68K 160K 390K 910K 2.2M 5.1M 

1.0 24 5.6 13 33 7&6) 180 430 1.0K 2.4K 5.6K 13K 33K 75K 180K 430K 1.0M 2.4M 5.6M 
141 2) 6.2 15 36 82 200 470 1.1K 2.7K 6.2K 15K 36K 82K 200K 470K 1.1M 2.7M 6.2M 
ile 3.0 68 16 39 91 220 510 1.2K 3.0K 6.8K 16K 39K 91K 220K 510K 1.2M 3.0M 6.8M 
1.3 3.3 a5) 18 43 100 240 560 1.3K 3.3K 7.5K 18K 43K 100K 240K 560K 1.3M 3.3M. 7.5M 
15 3.6 8.2 20 47 110 270 620 1.5K 3.6K 8.2K 20K 47K 110K 270K 620K 1.5M 3.6M 8.2M 
1.6 3.9 941 22 51 120 300 680 1.6K 3.9K 9.1K 22K 51K 120K 300K 680K 1.6M 3.9M 9.1M 
1.8 43 10 24 56 130 330 750 1.8K 4.3K 10K 24K 56K 130K 330K 750K 1.8M 4.3M 10M 
2.0 47 1 27 62 150 360 820 2.0K 4.7K 11K 27K 62K 150K 360K 820K 2.0M 4.7M 

Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 

Description Range (0) | Voltage (V) @70C Ww (L T tb Part No. 10 50 200 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 

5%, 1206, 1/4Watt, — 0 Jumper 0.0 200 0.25 16 32 17 09 541-(Value)ECT-ND 94 2.53 5.82 | 541-(Value)ETR-ND 5,000 9.00/M | CRCW1206xxxxZ0EA 
5%, 1206, 1/4Watt 1.0~ 10M : A : : ? 541-(Value)ECT-ND 94 2.53 5.82 | 541-(Value)ETR-ND 5,000 9.00/M | CRCW1206xxxxJNEA 
CRCW 5% 1/3W — 1210 Series 
Resistor Values 

0.0 2.0 4.3 9.1 20 43 91 200 430 910 2.0K 4.3K 9.1K 20K 43K 91K 200K 430K 910K 
1.0 2.2 47 10 22 47 100 220 470 1.0K 2.2K 4.7K 10K 22K 47K 100K 220K 470K 1.0M 
ileal 24 yal 1 24 51 110 240 510 1.1K 2.4K 5.1K 11K 24K 51K 110K 240K 510K 10M 
2) 2a 5.6 12 oh 56 120 270 560 1.2K 2.7K 5.6K 12K 27K 56K 120K 270K 560K 
1.3 3.0 6.2 13 30 62 130 300 620 1.3K 3.0K 6.2K 13K 30K 62K 130K 300K 620K 
05) 3.3 6.8 15 33 68 150 330 680 1.5K 3.3K 6.8K 15K 33K 68K 150K 330K 680K 
1.6 3.6 75 16 36 75 160 360 750 1.6K 3.6K 7.5K 16K 36K 75K 160K 360K 750K 
1.8 3.9 8.2 18 39 82 180 390 820 1.8K 3.9K 8.2K 18K 39K 82K 180K 390K 820K 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Description Range () | Voltage (V) @ 70°C WwW [L il tb Part No. 10 50 200 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 

5%, 1210, 1/3Watt — 00 Jumper 0.0 200 0.33 25 32 25 09 541-(Value)VCT-ND 2.61 7.03 16.15 | 541-(Value)VTR-ND 5,000 | 45.00/M | CRCW1210xxxxZOEA 
5%, 1210, 1/3Watt 1.0 ~ 10M ; : : i : 541-(Value)VCT-ND 2.61 7.03 16.15 | 541-(Value)VTR-ND 5,000 | 45.00/M | CRCW1210xxxxJNEA 
CRCW 5% 1/2W — 2010 Series 
Resistor Values 

0.0 2.0 43 91 20.0 43.0 91.0 200 430 910 2.0K 4.3K 9.1K 20K 43K 91K 200K 430K 910K 
1.0 2.2 47 10.0 22.0 47.0 100 220 470 1.0K 2.2K 4.7K 10K 22K 47K 100K 220K 470K 1.0M 
14 24 61 11.0 24.0 51.0 110 240 510 1.1K 2.4K 5.1K 11K 24K 51K 110K 240K 510K 10M 
1.2 27 5.6 12.0 27.0 56.0 120 270 560 1.2K 2.7K 5.6K 12K 27K 56K 120K 270K 560K 
1.3 3.0 6.2 13.0 30.0 62.0 130 300 620 1.3K 3.0K 6.2K 13K 30K 62K 130K 300K 620K 
1.5 3.3 6.8 15.0 33.0 68.0 150 330 680 1.5K 3.3K 6.8K 15K 33K 68K 150K 330K 680K 
1.6 3.6 13) 16.0 36.0 75.0 160 360 750 1.6K 3.6K 7.5K 16K 36K 75K 160K 360K 750K 
1.8 3.9 8.2 18.0 39.0 82.0 180 390 820 1.8K 3.9K 8.2K 18K 39K 82K 180K 390K 820K 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Description Range (Q) | Voltage (V) @ 70°C Ww L i tb Part No. 10 50 200 | PartNo. Qty. Pricing | PartNo. 

5%, 2010, 1/2Watt, - 00 Jumper 0.0 400 05 25 5.0 95 10 541-(Value)WCT-ND 3.30 8.88 20.40 | 541-(Value)WTR-ND 4,000 | 60.00/M | CRCW2010xxxxZ0EF 
5%, 2010, 1/2Watt 1.0 ~ 10M : ' ; : , 541-(Value)WCT-ND 3.30 8.88 20.40 | 541-(Value)WTR-ND 4,000 | 60.00/M | CRCW2010xxxxJNEF 
CRCW 5% 1W — 2512 Series 
Resistor Values 

0.0 2.0 43 9.1 20 43 91 200 430 910 2.0K 4.3K 9.1K 20K 43K 91K 200K 430K 910K 
1.0 2.2 47 10 22 47 100 220 470 1.0K 2.2K 4.7K 10K 22K 47K 100K 220K 470K 1.0M 
141 24 61 a 24 51 110 240 510 1.1K 2.4K 5.1K 11K 24K 51K 110K 240K 510K 10M 
ied 20 5.6 12 27 56 120 270 560 1.2K 2.7K 5.6K 12K 27K 56K 120K 270K 560K 
1.3 3.0 6.2 13 30 62 130 300 620 1.3K 3.0K 6.2K 13K 30K 62K 130K 300K 620K 
15 3.3 6.8 15 33 68 150 330 680 1.5K 3.3K 6.8K 15K 33K 68K 150K 330K 680K 
1.6 3.6 75 16 36 15 160 360 750 1.6K 3.6K 7.5K 16K 36K 75K 160K 360K 750K 
1.8 3.9 8.2 18 39 82 180 390 820 1.8K 3.9K 8.2K 18K 39K 82K 180K 390K 820K 
Value Rated Rated Power Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Description Range () | Voltage (V) @ 70°C WwW L it tb Part No. 10 50 200 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 
5%, 2512, 1Watt, - 00 Jumper 0.0 500 10 315 63 32 1.0 541-(Value)XCT-ND 3.99 10.73 24.65 | 541-(Value)XTR-ND 2,000 | 75.00/M | CRCW2512xxxxZOEG 
5%, 2512, 1Watt 1.0~ 10M : , i : , 541-(Value)XCT-ND 3.99 10.73 24.65 | 541-(Value)XTR-ND 2,000 | 75.00/M | CRCW2512xxxxJNEG 


1804 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Roe 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 Surface Mount Digi@Reel’ genie al ade gent 
1% and 5% Thick Film Chip Resistors epee rege 


Temperature Coefficient (ppm/°C) 
Size Code: 0201 0402 0603 0805 1206 
Resistance Range (0): 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 
10<R<2.2 500+350 = 5004350 
10<R<10 _— — = +500/-250 = = +250 = +250 _ 
1.0<R<10M +200 = +200 
2.2<R<10 +500 _ +500 = +500 
10<R<2.2M = = +100 = +100 — +100 = +100 = 
10<R<10M +250 +250 — +200 — +200 = +200 = +200 
MCROO6 1%, 1/20 Watt — 0201 Series Resistor Values — ROHS Compliant 
10 22 33 51 82 165 510 976 1.5K 2.7K 3.9K 5.1K 75K — -11.5K 22K 30K 44.2K 56K 91K 150K 240K 360K 510K 1.2M 
12 24 39 56 100 200 680 1.0K 18K 287K 4.3K 5.6K 8.2K 12K 24K 30.1K  45.3K 68K 100K 162K 255K 402K 680K 1.5M 
15 24.3 43 68 110 300 750 1.1K 20K 294K 4.7K 562K 825K 121K 249K  33.2K 47K 698K 120K 180K 280K 430K 750K 20M 
18 25.5 47 73.2 130 430 820 1.2K 2.1K 3.0K 475K 6.2K 10K 15K 274K 40.2K = 47.5K = 80.6K_ = 121K = 220K_-— 300K-—s—s«470K)=—ss« 10K 2.2M 
20 27 49.9 75 150 470 910 1.3K 2.2K 33K 499K 68K  11.3K 18K 29.4K —43.2K 51K 825K 140K 232K 324K 487K 1.0M 10M 
Limiting Tape & Reel] 
Value Element Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Rohm 
Description Range (9) Voltage (V) Power @70°C WwW L T tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 15,000 Part No. 
1%, 0201, 1/20 Watt 10 ~ 10M 25 0.05W 0.3 0.6 | 0.23 | 0.15 | RHM(Value)ABCT-ND 1.18 3.18 7.31 | RHM(Value)ABTR-ND 12.00/M_| MCROO6YZPFxxxx 


MCROO6 5%, 1/20 Watt — 0201 Series Resistor Values — ROHS Compliant 


0.0 15 27 47 82 150 270 470 820 1.5K 2.7K 4.7K 8.2K 15K 27K 47K 82K 150K 270K 470K 820K 15M 27M 47M 82M 


5.6 16 30 51 91 160 300 510 910 1.6K 3.0K 5.1K 9.1K 16K 30K 51K 91K 160K 300K 510K 910K 16M 30M 51M 91M 
10 18 33 56 100 180 330 560 1.0K 1.8K 3.3K 5.6K 10K 18K 33K 56K 100K 180K 330K 560K 1.0M 18M 33M 5.6M 10M 
al 20 36 62 110 200 360 620 1.1K 2.0K 3.6K 6.2K 11K 20K 36K 62K 110K 200K 360K 620K 11M 20M 36M 6.2M 


12 22 39 68 120 220 390 680 1.2K 2.2K 3.9K 6.8K 12K 22K 39K 68K 120K 220K 390K 680K 12M 22M 39M 6.8M 
13 24 43 75 130 240 430 750 1.3K 2.4K 4.3K 7.5K 13K 24K 43K 75K 130K 240K 430K 750K 13M 24M 43M 7.5M 


Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing |Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) Power @70°C WwW L it tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 15,000 Part No. 
5%, 0201, 1/20 Watt 0.0 ~ 10M 25 0.05W 0.3 0.6 | 0.23 | 0.15 | RHM(Value)AGCT-ND 1.02 2.76 6.33 | RHM(Value)AGTR-ND 9.00/M MCROO6YZPJxxxx 


MCRO1 1%, 1/16 Watt — 0402 Series Resistor Values 


1.00@ 330 680 180 430 620@ = =1.21K@ 2.40K@ 4.30K@ 6.49K@® 9.10K@ 12.0K@ 17.4K@ 24.9K@ 35.7K 45.3K 536K 78.7K 95.3K 127K® 226K@ 332K@  560K@ 
470@ 36.00 68.1 220 464 680@ 1.50K® 2.70K® 4.64K@ 6.80K@ 9.53K@ 12.1K®@ 18.0K® 26.1K®@ 36.0K® 464K 56.0K® 80.6K® 97.6K® 150K® 240K® 360K® 562K 

10.0@ 39.0 750 280 470 715 1.80K@ 3.01K® 5.10K® 7.50K@ 10.0K® 13.0K@ 19.1K® 27.0K@ 39.0K@ 47.0K® 60.4K®@ 82.0K@ 100K® 180K® 249K® 430K® 620K 
22.0@ 49.9% 100 300@ 499 910@ 1.82K@ 3.30K® 536K 7.87K 10.7K 14.0K®@ 20.0K@ 28.0K 39.2K® 47.5K® 61.9K 82.5K® 110K® 187K 261K 442K@ 649K@ 
24.9@ 51.0@ 120 301@ 510@ 1.00K® 1.96K@ 3.74K@ 5.49K@ 8.06K@ 11.0K@ 15.0K®@ 21.0K@ 30.0K® 40.2K® 49.9K® 62.0K® 88.7K 120K® 200K® 270K® 470K® 768K 

26.1 56.0 150 330 511@ = 1.10K® 2.20K@ 3.90K® 5.62K@ 8.20K@ 11.3K@ 16.0K® 22.0K@ 30.1K® 42.2K 51.0K® 64.9K 90.9K 121K® 210K 300K® 499K@ 1.00M@ 
28.0@ 62.00 160 332@ 560@ = 1.20K® 2.21K@ 3.92K@ 6.20K@ 887K 11.5K® 16.2K® 22.1K®@ 33.0K® 43.0K® 51.1K® 68.0K® 91.0K® 124K@ 220K® 301K® 510K@ 


Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions - mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Rohm 
Description Range (9) Voltage (V) Power @70°C WwW L ip tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 10,000 Part No. 
1%, 0402, 1/16 Watt 1.00 ~ 4.70 50 0.063W 0.5 1.0 | 0.35 | 0.25 | RHM(Value)LCT-ND 82 2.21 5.07 | RHM(Value)LTR-ND 5.30/M MCRO1MZPFLxxxx 
1%, 0402, 1/16 Watt 10.0 ~ 1.00M 50 0.063W 0.5 1.0 | 0.35 | 0.25 | RHM(Value)LCT-ND 82 2.21 5.07 | RHM(Value)LTR-ND 5.30/M MCRO1MZPFxxxx 


@ RoHS Compliant 


MCR01 5%, 1/16 Watt — 0402 Series Resistor Values 


0.0@ 3.0@ 5.1 15@ 30 47@ 82 180@ 300 470® 820 1.8K@ 3.0K® 4.7K® 7.5K@ 15Ke 30Ke 56K® 110K 220K@ 470K® 3.0M@ 


1.0@ 3.3@ 5.6@ 18@ 33@ 51@ 91 200 3300 510 910@ 2.0K® 33K® 51K® 82K® 18K@ 33Ke 62K 120K@  270K@ 560K 3.3M 
11 3.9 8.2 20@ 36@ 56@ 100@ 220@ 3600 560 1.0K® = 2.2K@ 3.6K 5.6K@ 10K 22K@ 39Ke 68K@  150K® 300K 680K 
2.0@ 43 10@ 22@ 39@ 68@ 150@ 240@ 3900 620 1.2K@ 24K@ = -3.9K@ 6.2K 11K 24Ke 43K 82K@ 180K® 330K® 1.0M@ 
2.20 47 12@ 27¢@ 43 15@ 160@ 270@ 430 680 1.5K® = 2.7K@ 4.3K 6.8K@ 12K 27K@ 47K@ 100K® 200K@ 430K 1.5M@ 
Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions - mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing |Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) Power @70°C WwW L if tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 10,000 Part No. 
5%, 0402, 1/16 Watt 0.0 ~ 3.3M 50 0.063W 0.5 1.0 | 0.35 | 0.25 | RHM(Value)JCT-ND 74 1.99 4.57 | RHM(Value)JTR-ND 3.73/M MCRO1MZPJxxxx 
@ RoHS Compliant 


MCRO3 1%, 1/10 Watt — 0603 Series Resistor Values 


10.0@ 174 28.7 46.4 75.0@ 130 221@ 360 576@ 953@ 1.65K@ 2.74K@ 4.42K@ 7.15K® 12.1K® 21.0K® 34.0K® 54.9K@ 91.0K® 160K® 267K@ 430K® 681K@ 
10.2 17.8 29.4 47.0® 76.8 133 226@ 365¢@ 590@ 976@ 1.69K® 2.80K@ 4.53K@ 7.32K@ 12.4K@ 21.5K@ 34.8K@ 56.2K@ 93.1K@ 162K@ 270K@ 432K@ 698K@ 
10.5 18.0@ 300 475 787@ 1370 232 374@ 604@ 1.00K® 1.74K@ 2.87K@ 4.64K@ 7.50K@ 12.7K@ 22.0K®@ 35.7K@ 57.6K@ 95.3K® 165K@ 274K@ 442K@ 715K@ 
10.7 18.2@ 301 487 80.6 140@ 237 383 619@ 1.02K@ 1.78K@ 2.94K@ 4.70K® 7.68K@ 13.0K@ 22.1K@ 36.0K@ 59.0K® 97.6K® 169K® 280K® 453K@ 732K 
11.0@ 18.7 30.9 49.9@ 820 1430 240 390 620@ 1.05K® 1.80K@ 3.00K@ 4.75K@ 7.87K@ 13.3K@ 22.6K®@ 36.5K@ 60.4K@ 100K® 174K@ 287K@ 464K 750K 
11.3 19.4 31.6@ 51.0® 82.5 147 243@ 392@ 634@ 1.07K@ 1.82K@ 3.01K® 4.87K@ 8.06K® 13.7K® 23.2K® 37.4K@ 61.9K® 102K@ 178K® 294K@ 470K® 768K 
11.5 19.6 32.4 51.1@ 845 1500 249@ ©6402 649@ =1.10K@ 1.87K@ 3.09K® 4.99K® 8.20K® 14.0K® 23.7K® 38.3K@ 62.0K® 105K@ 180K® 300K® 475K@® 787K 
11.8 20.0@ 33.0% 523 88.7 154 255@ = 412@ 665@ =1.13K@ 1.91K® 3.16K® 5.10K® 8.25K@ 14.3K® 24.0K® 39.0K® 63.4K@ 107K® 182K@ 301K® 487K 806K 
12.0@ 20.5 33.2@ 536 90.9% 158 261@ 422@ 680@ 1.15K@ 1.96K@ 3.24K@ 5.11K® 845K 14.7K® 24.3K®@ 39.2K@ 64.9K® 110K® 187K® 309K@ 499K@  820K@ 
12.1 21.0 34.0 54.9@ 91.0% 1600 267@ 430 681@ 1.18K@ 2.00K@ 3.30K@ 5.23K@ 8.66K@ 15.0K®@ 24.9K@ 40.2K@ 66.5K@ 113K@ 191K® 316K@ 510K®  825K@ 
12.4@ 21.5 34.8@ 56.0 93.1 162@ 270 432@ 698@ 1.20K® 2.05K@ 3.32K@ 5.36K@ 8.87K@ 15.4K@ 25.5K@ 41.2K@ 68.0K®@ 115K® 196K® 324K@ 511K 845K 
12.7 22.0@ 357@ 562@ 953 165 274@ = 442@ 715@ = 1.21K® 2.10K@® 3.40K@ 549K®@ 9.09K® 15.8K@ 26.1K@ 42.2K@ 68.1K@ 118K® 200K®  330K@ 523K@  866K@ 
13.0 22.1@ 36.0 576 97.6 169@ 280 453 732@ = 1.24K@ 9 2.15K@ 3.48K@ 5.60K@ 9.10K® 16.0K®@ 26.7K@ 43.0K@ 69.8K@ 120K® 205K® 332K@ 536K@ 887K@ 
13.3 22.6 36.5 59.0 100@ 174@ 287@ 8§©=6464@ 750@ 1.27K@ 2.20K@ 3.57K@ 5.62K@ 9.31K® 16.2K® 27.0K® 43.2K® 71.5K® 121K@ 210K® 340K® 549K® 909K 
13.7 23.2@ 8 374@ 604% 102@ 178@ 294@ 470 768 1.30K@ 2.21K@ 3.60K@ 5.76K@ 9.53K@ 16.5K® 27.4K® 44.2K@ 73.2K@ 124K@ 215K 348K@ S60K® 910K 
14.0 23.7 38.3@ 61.9 105@ 180 300@ 8 475@ 787@ = =1.33K@ 2.26K@ 3.65K@ 5.90K® 9.76K® 16.9K® 28.0K® 45.3K® 75.0K® 127K@ 220K® 357K@® 562K® 931K 
143@ 240 390 620 1070 182@ 301@ = 487@ 806@ 1.37K@ 2.32K@ 3.74K@ 6.04K@ 10.0K® 17.4K® 28.7K® 46.4K® 76.8K® 130K@ 221K® 360K® 576K® 953K 
14.7 24.3 39.20 63.4 110® 187@ 309@ 499@ 820@ 1.40K® 2.37K@ 3.83K@ 6.19K® 10.2K@ 17.8K@ 29.4K@ 47.0K® 78.7K@ 133K 226K@ 365K@ 590K® 976K 
15.0@ 249 402 649 1130 191@ 316 510@ 825@ 1.43K@ 2.40K@ 3.90K@ 6.20K@ 10.5K@ 18.0K®@ 30.0K®@ 47.5K@ 80.6K@ 137K® 232K@ 374K@ 604K@ 1.00M@ 
15.4 25.5@ 41.2 66.5@ 115@ 196 324@ 511@ 845@ 1.47K@ 2.43K@ 3.92K@ 6.34K@ 10.7K@ 18.2K@ 30.1K® 48.7K@ 82.0K@ 140K® 237K@ 383K@ 619K@ 1.20M@ 
15.8 26.1 42.2 68.0¢ 118 200 330 523@ 866@ 1.50K® 2.49K@ 4.02K@ 6.49K@ 11.0K@ 18.7K@ 30.9K® 49.9K® 82.5K@ 143K@ 240K@ 390K@ 620K@ 1.21M@ 
16.0@ 26.7 43.0@ 681% 120 205@ 332@ 536@ 887@ =1.54K@ 2.55K@ 4.12K@ 6.65K@ 11.3K@ 19.1K® 31.6K®@ 51.0K® 84.5K@ 147K@ 243K@ 392K@ 634K 1.50M@ 
16.2 27.0@ 4320 698 121@ 210 340@ 549@ 909@ 1.58K@ 2.61K® 4.22K@ 6.80K® 11.5K® 19.6K® 32.4K®@ 51.1K® 86.6K@ 150K® 249K@ 402K@ 649K@ 2.00M@ 
165@ 274 44.2 71.5 124@ 215@ 348@ 560@ 910@ 1.60K@ 2.67K@ 4.30K® 6.81K® 11.8K® 20.0K® 33.0K® 52.3K@ 88.7K@ 154K@ 255K@ 412K@ 665K@ 

16.9@ 28.0 45.3 73.2 127@ 220 357@ 562@ 931@ 1.62K@ 2.70K® 4.32K@ 6.98K® 12.0K® 20.5K® 33.2K® 53.6K@ 90.9K® 158K@ 261K® 422K@ 680K@ 


Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Rohm 
Description Range (0) Voltage (V) Power @70°C WwW L iL tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
1%, 0603, 1/10 Watt 10.0 ~ 2.00M 50 0.063W 0.8 1.6 | 0.45 0.3 | RHM(Value)HCT-ND 76 2.04 4.68 | RHM(Value)HTR-ND 4.50/M MCRO3EZPFXxxxx 
RoHS Compliant (Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1805 


IRESHEME 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 Surface Mount 1% and 5% Thick Film Chip Resistors (con,) _Digi@Reel” 
MCR0O3 5%, 1/10 Watt — 0603 Series Resistor Values 


0.0¢ 1.8 3.9 75 15@ 30 56@ 110 220@ 430 820@ 1.6K® 3.3K® 6.2K® 12K@ 24K® 47K@ 91K 180K@ 360K 680K® 13M@ 27M 5.1M@ 
1.0@ 2.20 43 8.2 16@ 33 62@ 120 240@  470¢ 910 1.8K@ 3.6K® 6.8K@ 13K® 27K@ 51K@ 100K® 200K@ 390K 750K 1.5M® 3.0M® 5.6Me 
1.1 24@ 47 Chi) 18@ 36@ 68 130@ 270@ 510® 1.0K® 20K® 3.9K® 7.5K® 15K® 30K® S6K® 110K® 220K@ 430K 820K@ 16M® 33M 6.2M 
1.2@ 27 5.1 10@ 20 39 75@ 150@ 300 560® 1.1K® 22K® 4.3K® 82K® 16K® 33K® 62K® 120K@ 240K® 470K@ 910K 18M® 36M 6.8Me 
1.3@ 3.0@ 5.6@ 11 22@ 436 82 160 330@ 620 1.2K@ 24K@ 4.7K@ 9.1K@ 18K® 36K@ 68K 130K 270K® 510K® 1.0M@ 2.0M® 3.9M 8.2M 
ie) 3.3 6.2 12@ 24@ 47@ Ne 180 360@ 680 1.3K® 27K® 5.1K® 10K® 20K® 39K® 75K® 150K@ 300K® 560K 1.1M@ 2.2M@ 43M 10M®@ 
1.6@ 3.6@ 6.8 13 27 51@ 100@ 200 390@ 750@ 1.5K® 3.0K@ 56K® 11K@ 22K@ 43K@ 82K@ 160K® 330K® 620K 1.2M® 24M® 4.7M®@ 


Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing |Rohm 
Description Range (9) Voltage (V) Power @70°C WwW [e cz tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 0603, 1/10 Watt 0.0 ~ 10M 50 0.100W 08 | 16 | 045 | 0.3 |RHM(Value)GCT-ND 69 1.86 4.28 | RHM(Value)GTR-ND 3.12/M | MCROSEZPJxxxx 


RoHS Compliant 


MCR10 1%, 1/4, 1/8 Watt — 0805 Series Resistor Values 


1.00 12.7 220@ 357 56.2 93.1 162 270@ = =432@ 698 1.20K@ 2.05K 3.32K@ 5.36K@ 8.87K@ 15.4K@ 25.5K 41.2K@ 66.5K@ 113K 191K® 316K 510K® 825K 1.50M 
110 13.0 221 36.0 576 95.3 165 274@ 442 715 1.21K® 2.10K®@ 3.40K@ 549K 9.09K® 15.8K@ 26.1K@ 42.2K 68.0K® 115K 196K 324K 511K® 845K® 1.54M 
1.30 13.30 226 36.5 59.0 97.6 169%  280@ 453 732 1.24K@ 2.15K@ 3.48K@ 5.60K@ 9.10K@ 16.0K@ 26.7K@ 43.0K@ 68.1K@ 118K 200K® 330K®@ 523K 866K 1.58M 
1.50 13.7 23.2 374 604 100 174@ 287@ 464@ 750@ 1.27K 2.20K@ 3.57K@ 5.62K® 9.31K 16.2K@ 27.0K@ 43.2K@ 69.8K@ 120K@ 205K 332K@ 536K 887K 1.62M 
1.80 14.0 23.7 38.3 61.9@ 102 178 294 470@ = =768@ 1.30K® 2.21K® 3.60K® 5.76K 9.53K® 16.5K® 274K@ 442K 71.5K@ 121K 210K 340K 549K 909K 1.65M 
2.00 143 240 39.0 620 105 180@ 300@ 475@ 787@ 1.33K®@ 2.26K 3.65K@ 5.90K® 9.76K@ 16.9K® 28.0K@ 45.3K@ 73.2K 124K 215K@ 348K@ 560K® 931K 1.69M 
2.20 14.7 243 39.2 63.4 107 182@ 3010 487@ 806 1.37K 2.32K@ 3.74K@ 6.04K@ 10.0K@ 17.4K®@ 28.7K 46.4K@ 75.0K@ 127K@ 220K@ 357K 562K 953K 1.74M 
3.00 15.0@ 249 402 649 110 187 309@ 499@ 820 1.40K@ 2.37K 3.83K@ 6.19K® 10.2K 17.8K@ 29.4K@ 47.0K® 76.8K 130K® 221K@ 360K@ 576K 976K 1.80Me 
3.90 15.4 25.5 41.2 66.5 113 191@ 316@ 510® 825@ 1.43K 240K® 3.90K@ 6.20K@ 10.5K 18.0K® 30.0K® 47.5K@ 787K® 133K 226K 365K 590K 1.00M® 1.82M 
4.70 15.8 26.1 42.2 68.0@ 115 196 324@ = 511@ = 845@ «147K 2.43K@ 3.92K@ 6.34K@ 107K 18.2K 30.1K@ 48.7K 80.6K® 137K® 232K 374K 604K 1.02M 1.87M 
5.60 160 267 430 681@ 118 200@ 330@ 523@ 866 1.50K® 2.49K@ 4.02K@ 6.49K@ 11.0K® 187K 309K 49.9K® 82.0K@ 140K® 237K 383K 619K® 1.05M 1.91M 
6.20 16.2 27.0 43.2 698 120 205 332@ 536 887 154K 255K 4.12K@ 665K 11.3K@ 19.1K 31.6K@ 51.0K® 825K 143K® 240K® 390K®@ 620K@ 1.10M@ 1.96M 
6.80 165 274@ 442 71.5% 121@ 210 340 549 909 1.58K® 261K 4.22K@ 680K 11.5K 19.6K® 324K 51.1K@ 845K 147K 243K® 392K 634K 113M 2.00M 
7.50 16.9 28.0 453 73.2 124@ 215@ 348 560@ 910% 1.60K@ 267K 4.30K@ 6.81K® 11.8K@ 20.0K@ 33.0K@ 52.3K@ 86.6K 150K® 249K@ 402K 649K 1.15M 2.05M 
10.0@ 17.4 28.7 464@ 75.0 127@ 2200 357 562@ 931 1.62K@ 2.70K@ 4.32K@ 698K 12.0K@ 205K 33.2K@ 536K 88.7K@ 154K 255K 412K 665K 1.18M 2.10M 
10.2 178@ 294 47.0 768 130 221@ 360 576 953 165K 2.74K@ 4.42K@ 7.15K@ 12.1K®@ 21.0K 34.0K 54.9K@ 909K 158K 261K® 422K® 680K® 1.20M@ 2.15M 
10.5 18.0 30.0 47.5 78.7 133¢ 226 365 590@ 976 169K 280K 4.53K@ 7.32K 12.4K@ 21.5K@ 348K 56.0K@ 91.0K® 160K® 267K 430K®@ 681K@ 1.21M@ 2.20Me@ 
10.7 182 301 487 806 137 232 374 604 = 1.00K@ 1.74K@ 2.87K@ 4.64K@ 7.50K@ 12.7K@ 22.0K® 35.7K 56.2K@ 93.1K 162K 270K® 432K 698K 1.24Me@ 
11.0@ 187 30.9 49.9 820 140 237@ = =383@ ©=6619@ )§=—1.02K = -1.78K = 2. 94K 4.70K@ =7.68K 13.0K@ 22.1K@ 36.0K@ 576K 95.3K® 165K® 274K 442K@ 715K 1.27M 
11.3 oH 31.6 510 825@ 143 240@ 390@ 620@ 1.05K 1.80K® 3.00K@ 4.75K@ 7.87K@ 133K 226K 36.5K 59.0K 97.6K 169K® 280K 453K® 732K 1.30M 
11.6 19.6 32.4 511 845 147 243@ 392 634 1.07K@ 182K 3.01K 4.87K@ 8.06K® 13.7K 23.2K 37.4K@ 60.4K 100K® 174K 287K 464K 750K@ 1.33M 
11.8 © 20.0 33.0@ 523 86.6 150 249@ 402@ 649@ 1.10K®@ 1.87K 3.09K 499K 8.20K® 14.0K® 23.7K® 38.3K@ 61.9K® 102K 178K@ 294K@ 470K® 768K 1.37M 
120@ 205 33.2@ 53.6 88.7 154 255¢@ 412 665@ 1.13K@ 1.91K@ 3.16K@ 5.10K@ 8.25K@ 14.3K@ 24.0K@ 39.0K@ 62.0K@ 105K@ 180K® 300K® 475K@ 787K 1.40M 
124 21.0 34.0 54.9 90.9% 158% 2610 422@ 680@ 1.15K 1.96K® 3.24K@ 5.11K@ 845K 14.7K® 24.3K@ 39.2K@ 63.4K 107K@ 182K 301K 487K 806K 1.43M 
124 21.5 348 56.0 91.0 160@  267@ 430@ 681@ 1.8K 2.00K® 3.30K@ 5.23K@ 8.66K@ 15.0K@ 249K 40.2K@ 64.9K 110K@ 187K® 309K 499K®@ 820K®@ 1.47M 


Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (9) Voltage (V) |Power @70°C| W [G ili tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
1%, 0805, 1/4 Watt | 1.00 ~ 7.50 150 0.25W 1.25 | 2.0 | 0.55 0.4 | RHM(Value)CCT-ND 1.41 5.00 16.49 | RHM(Value)CTR-ND 46.92/M MCR10EZHFLxxxx 
1%, 0805, 1/8 Watt | 10.0 ~ 2.20M 150 0.125W 1.25 | 2.0 | 0.55 0.4 | RHM(Value)CCT-ND 38 1.34 4.41 | RHM(Value)CTR-ND 5.52/M MCR10EZHFxxxx 
1%, 0805, 1/8 Watt | 10.0 ~ 2.20M 150 0.125W 1.25 | 2.0 | 0.55 0.4 | RHM(Value)CRCT-ND® 37 1.32 4.33 | RHM(Value)CRTR-ND@ 5.00/M MCR10EZPFxxxx 


Values also available as Resin Overcoated — which are also ROHS Compliant 


MCR10 5%, 1/8 Watt — 0805 Series Resistor Values 


0.0@ 18 360 6.8¢ 13@ 27¢ 51@ 100 200 390% 750 1.5K® 3.0K® 5.6K® 11K® 22K®@ 43K® 82K®@ 160K® 330K@ 620K@ 1.2M@ 24M 4.7M@ 9.1M 
1.0® 2.0 3.9 7.50 15 30® 56@ 110 220 430@ 820 1.6K® 3.3K@ 6.2K® 12K@ 24K® 47K@ 91K®@ 180K® 360K@ 680K@ 1.3M 2.7M@ 5.1M@ 10M® 
Wu 220 43 8.2 16@ 33¢ 62@ 120 240 470 910 1.8K® 3.6K® 6.8K® 13K®@ 27K® 51K® 100K® 200K@ 390K® 750K® 1.5M®@ 3.0M@ 5.6M 
1.2 24 47 9.1¢ 18 360 68@ 130@ 270 510 1.0K®@ 20K@ 3.9K® 7.5K®@ 15K®@ 30K® 5S6K®@ 110K® 220K® 430K®@ 820K@ 1.6M@ 3.3M@ 6.2M 
1.3@ 270 51¢ 10@ 20 39@ 75@ 150@ 300 560 1.1K® 22K® 43K® 8.2K® 16K® 33K® 62K® 120K®@ 240K@ 470K@ 910K® 18M 3.6M _ 6.8M 
1.5@ 3.0 5.6¢ 11 220 43@ 82@ 160 330 620 1.2K® 24K® 4.7K@ 9.1K®@ 18K®@ 36K® 68K 130K@ 270K@ 510K@ 1.0M® 2.0M 3.9M® 7.5M 
1.6 3.3 6.20 12 240 47@ 91@ 180 360 680% 1.3K® 2.7K@ 5.1K@ 10K® 20K® 39K® 75K@ 150K® 300K® 5S60K@ 1.1M® 2.2M@ 43M 8.2M® 


Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Pricing Rohm 
Description Range (9) Voltage (V) |Power @70°C| W [E in tb | Part No. 10 50 200 5,000 Part No. 
5%, 0805, 1/8 Watt 0.00 ~ 10M 150 0.125W 1.25 | 2.0 | 0.55 | 0.4 | RHM(Value)ACT-ND 76 2.04 4.68 | RHM(Value)ATR-ND 4.50/M MCR10EZHUxxx 
5%, 0805, 1/8 Watt 0.00 ~ 10M 150 0.125W 1.25 | 2.0 | 0.55 | 0.4 | RHM(Value)ARCT-ND@ 33 1.17 3.85 | RHM(Value)ARTR-ND® 4.00/M MCR10EZPJxxx 


Values also available as Resin Overcoated — which are also ROHS Compliant 


MCR18 1%, 1/4 Watt — 1206 Series Resistor Values 


0 10.7 19.1 33.0@ 54.9 93.1 169 294@ 487 825@ 1.50K® 261K 4.32K® 7.32K 13.0K@ 23.2K 39.2K 665K 118K 210K 357K 590K® 1.02M 1.82M 
0 11.0@ 19.6 33.2@ 56.0 95.3¢ 174 300 499 845 154K 2.67K@ 4.42K@ 7.50K@ 13.3K@ 23.7K 40.2K@ 68.0K@ 120K® 215K® 360K@ 604K 1.05M 1.87M 
0 113 200@ 340 56.2 976 178 301@ = 510® 866 158K 2.70K® 453K 7.68K® 13.7K 24.0K®@ 41.2K 68.1K® 121K 220K® 365K 619K 1.07M 1.91M 
0 115 20.5 34.8 57.6@ 100 180  309@ S11@ 887 1.60K@ 2.74K@ 4.64K@ 7.87K@ 14.0K@ 243K 42.2K@ 69.8K 124K® 221K 374K = 620K@ «= 1.10M =: 1.96M 
0 11.8@ 21.0 35.7@ 590 102 182 316@ = 5230 909 1.62K® 280K 4.70K® 806K 143K 249K 43.0K® 715K 127K 226K 383K 634K 113M 2.00M@ 
0 12.0@ 215 36.0 604 105 187 324 536 910@ 165K 287K 4.75K@ 8.20K@ 14.7K@ 255K@ 43.2K 732K 130K® 232K 390K® 649K 1.15M 2.05M 
1.80 121 22.0@ 36.5% 61.90 107 191 330 549 931 169K 294K 487K 825K 15.0K® 26.1K®@ 44.2K@ 75.0K@ 133K 237K@ 392K 665K 118M 2.10M 
2.00 124 221@ 374@ 62.0 110 196 332@ = 5600 953 1.74K@ 3.00K@ 4.99K@ 845K 15.4K®@ 26.7K@ 45.3K 768K 137K 240K® 402K 680K® 1.20M@ 2.15M 
2.20 127 22.6 38.3 63.4 113 200 340 562 976 1.78K 3.01K® 5.10K® 8.66K® 15.8K 27.0K® 46.4K@ 78.7K@ 140K 243K 412K 681K 121M 2.20M@ 
2.40 13.0@ 23.2 39.00 64.9¢ 115 205 348@ 576 = 1.00K® 1.80K®@ 3.09K@ 5.11K@ 8.87K@ 16.0K@ 28.0K 47.0K@ 80.6K@ 143K@ 249K 422K@ 698K 1.24M 
2.70 13.3 237@ 392 66.5 118 210 357@ 590 1.02K 1.82K® 3.16K® 5.23K 9.09K® 162K 28.7K® 47.5K®@ 82.0K® 147K 255K 430K® 715K 1.27M 
3.00 13.7 24.0@ 402 680 120 215 360 604 1.05K 187K 3.24K 536K 910K® 165K 294K 48.7K@ 825K 150K® 261K® 432K 732K —-1.30M 
3.30 14.0 24.3 41.2 68.1@ 121@ 220@ 365@ 619@ 1.07K@ 1.91K®@ 3.30K@ 549K 9.31K 16.9K®@ 30.0K@ 49.9K@® 845K 154K 267K@® 442K 750K® 1.33M 
3.60 143 249@ 422 69.80 124 2210 374 620@ 1.10K® 1.96K 3.32K@ 5.60K® 953K 17.4K 30.1K@ 51.0K® 866K 158K  270K® 453K 768K = 1.37M 
3.90 147 25.5 43.0@ 71.5¢ 127 226 383 634 113K 2.00K@ 3.40K@ 5.62K@ 9.76K 17.8K@ 30.9K 51.1K® 887K 160K® 274K 464K 787K = 1.40M 
4.30 15.0 26.1 43.2@ 73.2@ 130 232 390@ 649 1.15K 2.05K 348K 5.76K® 10.0K® 18.0K@ 316K 52.3K 90.9K® 162K 280K®@ 470K@ 806K 1.43M 
4.70 15.4 26.7 44.2 75.0 133 237¢@ 392 665 1.18K@ 210K 357K 590K 10.2K@ 18.2K®@ 32.4K@ 53.6K@ 91.0K@ 165K® 287K 475K® 820K® 1.47M 
5.10 15.8@ 270 453 76.8@ 137 240@ 402@ 680% 1.20K® 2.15K® 3.60K® 6.04K® 105K 18.7K® 33.0K@ 54.9K® 93.1K 169K® 294K 487K = 825K@ = 1.50Me 
5.60 16.0 274@ 464 78.7@ 140 243 412 681@ 1.21K@ 2.20K@ 3.65K@ 6.19K® 107K 19.1K 33.2K@ 56.0K@ 95.3K@ 174K  300K® 499K 845K = 1.54M 
6.20 16.2 28.0 47.0 80.6 143 249 422 698@ =61.24K «2.21K® 374K 6.20K® 11.0K® 196K 340K 562K 97.6K 178K@ 301K® S10K® 866K 1.58M 
6.80 16.5@ 287@ 475 82.0 147 255 430@ 715@ 1.27K@ 226K 3.83K@ 634K 11.3K 20.0K@ 348K  57.6K 100K® 180K® 309K® 511K®@® 887K 1.60M 
7.50 16.9 29.4 487 82.5 1500 261 432@ 732 -1.30K@ = 2.32K 3.90K® 649K® 11.5K® 205K 35.7K® 59.0K@ 102K 182K 316K 523K 909K  1.62M 
8.20 174 300 49.9 84.5 154@ 267 442 750@ 1.33K@ 2.37K@ 3.92K 665K 11.8K 21.0K 36.0K@ 604K 105K 187K 324K® 536K 910K® 1.65M 
9.10 178 301 51.00 86.6 158 270 453 768 = 1.37K@ = 2.40K® 4.02K@ 6.80K® 12.0K@ 21.5K@ 36.5K 61.9K 107K 191K 330K® 549K 931K@ 1.69M 
10.0@ 18.0@ 30.90 511 88.7 160@ 274 464 787 140K 243K 412K 6.81K@ 12.1K®@ 22.0K@ 37.4K 62.0K@ 110K® 196K  332K® 560K® 953K 1.74M 
10.2 18.2 31.6 52.3 90.9@ 162 280 470@ 806 143K 249K 4.22K 6.98K® 124K 221K®@ 383K 634K 113K  200K® 340K 562K 976K =: 1.78M 
10.5 18.7 32.4 53.6 91.0 165 287 475@ 820 147K 255K 430K@ 715K 12.7K® 226K 39.0K@ 64.9K 115K 205K 348K 576K 1.00M@ 1.80M 


Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (9) Voltage (V) |Power @70°C| W [e Li tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
1%, 1206, 1/4 Watt 1.00 ~ 9.10 200 0.25W 1.6 3.2 | 0.55 | 0.5 | RHM(Value)FCT-ND 2.03 7.20 23.73 | RHM(Value)FTR-ND 71.76/M | MCR18EZHFLxxxx 
1%, 1206, 1/4 Watt | 10.0 ~ 2.20M 200 0.25W 1.6 3.2 | 0.55 | 0.5 | RHM(Value)FCT-ND 47 1.66 5.46 | RHM(Value)FTR-ND 9.12/M | MCR18EZHFxxxx 
1%, 1206, 1/4 Watt | 10.0 ~ 2.20M 200 0.25W 1.6 3.2 | 0.55 | 0.5 | RHM(Value)FRCT-ND® A6 1.63 5.38 | RHM(Value)FRTR-ND®@ 9.00/M |MCR18EZPFxxxx 
@ Values also available as Resin Overcoated — which are also RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1806 (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


FREHPTE = 0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 Surface Mount 1% and 5% Thick Film Chip Resistors (cont) 
MCR18 5%, 1/4 Watt — 1206 Series Resistor Values 


Digi@Reel® 


0.0% 3.3¢ 11¢ 390 150¢ 510® 1.8K® 6.2Ke 22K 75K 270K® 910K® 3.3M@ 
1.0@ 3.6 12@ 43@ 1600 560 2.0K 6.8Ke 24K 82K® 300K® 1.0M@ 3.6M 
1.1@ 3.9¢ 13@ 51@ 1800 6200 2.2K 7.5K® 27K 91K® 330K® 1.1M 3.9Me 
1.20 4.30 15@ 56@ 200¢ 6800 24Ke 8.2Ke 30K® 100K@ 360K® 1.2M 4.3M 
1.3 4.7@ 16@ 62 2200 750® 2.7K® 9.1Ke 33K 110K® 390K® 1.3M 4.7M@ 
1.5¢ 5.1¢ 18@ 68¢ 240@ 820 3.0K@ 10K@ 36K® 120K@ 430K® 1.5M¢@ 5.1M 
1.6@ 5.60 20 75 2700 910 3.3Ke 11K@ 39K 130K® 470K@ 1.6M 5.6M® 
1.8¢ 6.20 22 820 300 1.0K® 3.6Ke 12Ke 43K® 150K@ 510K® 1.8Me 6.2M 
2.0 6.80 24@ 91¢ 3300 1.1K® 3.9Ke 13K@ 47K® 160K@ 560K® 2.0M@ 6.8Me 
2.20 75 27¢ 100@ 360 1.2Ke 4.3K® 15K@ 51K 180K® 620K@ 2.2M@ 7.5M 
2.40 8.20 30 1100 390 1.3K® 4.7K® 16K@ 56K® 200K@ 680K® 2.4M 8.2M 
2.7@ 9.10 330 120 4300 1.5K@ 5.1K® 18K@ 62K 220K® 750K@ 2.7M 9.1M 
3.00 10® 360 1300 470@ 1.6K® 5.6K@ 20K 68K 240K@ 820K® 3.0M 10M@ 
Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) | Voltage (V) | Power @70°C| W (L i tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 1206, 1/4 Watt 0.0 ~ 10M 200 0.25W 1.6 3.2 | 0.55) 0.5 | RHM(Value)ECT-ND 91 2.46 5.65 | RHM(Value)ETR-ND 7.95/M MCR18EZHUxxx 
5%, 1206, 1/4 Watt 0.0 ~ 10M 200 0.25W 1.6 3.2 | 0.55) 0.5 | RHM(Value)ERCT-ND® 40 1.41 4.66 | RHM(Value)ERTR-ND® 6.00/M MCR18EZPJxxx 
@ Values also available as Resin Overcoated — which are also ROHS Compliant 
KTR10 5%, 1/8 Watt, High Voltage — 0805 Series Resistor Values - ROHS Compliant 
1.0 27 100 510 22K 300K 1.0M 4.7M 
47 33 150 1.0K 33K 470K 1.5M 5.1M 
5.1 47 200 3.0K 47K 510K 2.0M 5.6M 
10 56 300 10K 100K 680K 2.2M 10M 
22 62 390 20K 200K 750K 3.3M 30M 
Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) | Voltage (V) | Power @70°C| W L U tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 0805, 1/8 Watt 1.0 ~ 30M 400 0.125W 1.25 | 2.0 | 0.55] 0.4 | RHM(Value)BCT-ND 1.93 5.18 11.91 | RHM(Value)BTR-ND 30.03/M KTR10EZPUxxx 
KTR18 5%, 1/4 Watt, High Voltage — 1206 Series Resistor Values - ROHS Compliant 
eS 8.2 33 82 160 330 680 1.3K 3.0K 7.5K 22K 62K 150K 330K 680K 1.5M 3.9M 10M 
1.8 10 39 91 180 360 750 1.5K 3.3K 8.2K 27K 68K 180K 360K 750K 1.6M 4.7M 
2.0 12 47 100 200 390 820 1.6K 3.9K 10K 33K 75K 200K 390K 820K 1.8M 5.1M 
3.3 16 51 110 220 430 910 1.8K 4.3K 12K 39K 82K 220K 430K 1.0M 2.0M 5.6M 
47 18 56 120 240 470 1.0K 2.0K 4.7K 15K 47K 100K 240K 470K 1.1M 2.2M 6.8M 
5.6 22 68 130 270 510 1.1K 2.2K 5.6K 18K 51K 110K 270K 510K 1.2M 3.0M 7.5M 
6.8 27 1) 150 300 560 1.2K 2.7K 6.8K 20K 56K 120K 300K 560K 1.3M 3.3M 8.2M 
Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (9) Voltage (V) | Power @70°C [te si tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 1206, 1/4 Watt 1.5 ~ 10M 500 0.25W 1.6 3.2 | 0.55] 0.5 | RHM(Value)PCT-ND 1.93 5.18 11.91) RHM(Value)PTR-ND 30.03/M KTR18EZPJxxx 
ESR03 5%, 1/5 Wait, Anti-Surge — 0603 Series Resistor Values - ROHS Compliant 
13 300 470 910 2.2K 10K 
130 330 510 1.0K 4.7K 22K 
240 390 560 2.0K 5.1K 
Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) | Voltage (V) | Power @70°C); W (b i tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 0603, 1/5 Watt 13 ~ 22K 50 0.2W 0.8 1.6 | 0.45 | 0.3 | RHM(Value)DCT-ND 142 3.82 8.78 | RHM(Value)DTR-ND 18.99/M ESRO3EZPUxxx 
ESR10 5%, 1/4 Wait, Anti-Surge — 0805 Series Resistor Values - ROHS Compliant 
1 22 5.6 12 24 47 91 180 360 820 1.8K 3.6K 7.5K 20K 51K 220K 
‘eal 2.4 6.2 13 27 51 100 200 390 910 2.0K 3.9K 8.2K 22K 56K 300K 
ies PATE 6.8 15 30 56 110 220 470 1.0K 2.2K 4.3K 9.1K 24K 68K 470K 
185) 3.3 a5) 16 33 62 120 240 510 1.1K 2.4K 4.7K 10K 27K 82K 560K 
a6 3.9 8.2 18 36 68 130 270 560 1.2K 2.7K 5.1K 12K 33K 91K 1.5M 
1.8 47 10 20 39 ie 150 300 680 1.5K 3.0K 5.6K 13K 39K 100K 10M 
2 5.1 11 22 43 82 160 330 750 1.6K 3.3K 6.8K 18K 47K 200K 
Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions —- mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) | Voltage (V) | Power @70°C| W E U tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 0805, 1/4 Watt 1 ~10M 150 0.25W 1.25 | 2.0 | 0.55] 0.4 | RHM(Value)KCT-ND 1.42 3.82 8.78 | RHM(Value)KTR-ND 18.99/M ESR10EZPUxxx 
ESR18 5%, 1/3 Wait, Anti-Surge — 1206 Series Resistor Values - ROHS Compliant 
1 47 10 20 36 100 360 750 1.5K 2.7K 4.7K 12K 39K 200K 1.0M 
led SL 12 24 39 120 430 910 1.6K 3.0K 5.1K 18K 47K 220K 3.0M 
2.2 6.8 13 27 47 200 470 1.0K 1.8K 3.3K 5.6K 20K 82K 470K 10M 
24 US 15 30 62 270 510 1.2K 2.0K 3.6K 8.2K 22K 100K 680K 
3.3 gal 18 33 75 300 620 1.3K 2.2K 3.9K 10K 33K 150K 820K 
Limiting Tape & Reel 
Value Element Rated Dimensions — mm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Rohm 
Description Range (Q) | Voltage (V) | Power @70°C| W Ee T tb | Part No. 10 50 200 | Part No. 5,000 Part No. 
5%, 1206, 1/3 Watt 1~10M 200 0.33W 1.25 | 2.0 | 0.55] 0.4 | RHM(Value)ICT-ND 2.29 6.16 14.15} RHM(Value)ITR-ND 37.95/M ESR18EZPUxxx 


Digi@Ree! 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1807 


YAGEO Surface Mount Thin Film Chip Resistors 


Description: 

The resistors are constructed out of a high-grade ceramic body. Internal metal electrodes are added at each 
end and connected by a resistive material. The composition of the resistive material is adjusted to give the 
approximate required resistance and laser cutting of this resistive layer that achieves tolerance trims the 
value. The resistive layer is covered with a protective coat and printed with the resistance value. Finally, 
the two external terminations (matte tin) are added. 


5% 1/16 Watt — 0402 Series 


Resistor Values 


Pt CO oon Protective Coat 
id Resistor Layer 
Inner Electrode 
End Termination 
Ceramic Substrate 
Power : P Resis- 
Rating Dimensions (mm) tance | Temperature 
Series | @ 70° L WwW P T Range | Coefficient 
RTO603] 1/10 Watt | 1.60.10 | .80+0.10 | .25+0.15 | .45+0.10 | 0.50% | +25ppm/°C 
RT0805| 1/8 Watt | 2.00+0.10 | 1.25+0.10 | .35+0.20 | .50+0.10 | 0.50% | +50ppm/°C 
RT0402| 1/16 Watt | 1.00+0.10 | .50+0.50 | .20+0.10 | .35+0.05 | 0.50% | +50ppm/°C 
RJ0805 | 1/10 Waitt | 2.00+0.10 | 1.25+0.10 | .35+0.20 | .50+0.10 1% +50ppm/°C 
RJ1206 | 1/8 Watt |3.10+0.10 | 1.60+0.10 | .45+0.20 | .55+0.10 1% +50ppm/°C 
RLO402| 1/16 Watt | 1.00+0.10 | .50+0.05 | .20+0.10 | .35+0.05 1% -100 ~ .820 +800ppm/°C. 
-100 ~ .470 +800ppm/°C. 
RLO603] 1/10 Watt | 1.6040.10 | .8040.10 | .25+0.15 | .45+0.10 1% 560 ~ 820 +300ppm/*C 
100 ~ .330 +600ppm/°C 
RLO805 | 1/8 Watt | 2.00+0.10 | 1.25+0.10 | .35+0.20 | .50+0.10 1% 360 ~ .470 +300ppm/°C 
-50Q ~ .910 +200ppm/°C. 
.010 ~ .0150 +1500ppm/°C 
RL2512| 1 Watt |6.35+0.10 | 3.20+0.15 | .60+0.20 | 5540.10] 1% | .0180 ~ .0390 +1200ppm/°C 
.0470 +800ppm/°C. 
5% 1/10 Watt — 0603 Series Resistor Values 
100 422 1.3K 3.57K 8.45K 20K 44.2K 124K 
110 430 1.37K 3.6K 8.66K 20.5K 47K 130K 
120 432 1.4K 3.9K 8.87K 21K 47.5K 140K 
121 464 1.47K 3.92K 9.09K 21.5K 48.7K 147K 
124 470 1.5K 4.02K 9.1K 22K 51K 150K 
130 475 1.6K 4.22K 9.31K 22.1K 51.1K 160K 
147 499 1.62K 4.3K 9.53K 22.6K 52.3K 165K 
150 510 1.69K 4.7K 10K 23.2K 53.6K 178K 
154 560 1.78K 4.75K 10.2K 24K 56K 180K 
160 562 1.8K 4.87K 10.5K 24.3K 56.2K 200K 
165 590 1.96K 4.99K 11K 24.9K 59K 220K 
180 604 2.0K 5.1K 11.5K 27K 60.4K 221K 
182 619 2.1K 5.11K 12K 27.4K 61.9K 240K 
200 620 2.2K 5.36K 12.1K 28K 62K 243K 
210 649 2.21K 5.49K 12.4K 28.7K 66.5K 249K 
220 680 24K 5.6K 13K 29.4K 68K 255K 
221 681 2.43K 5.62K 13.3K 30K 68.1K 270K 
240 715 2.49K 5.9K 14K 30.1K 69.8K 300K 
267 750 2.55K 6.04K 15K 32.4K 75K 301K 
274 806 2.67K 6.2K 15.8K 33K 78.7K 309K 
300 820 2.7K 6.34K 16K 33.2K 80.6K 324K 
301 825 2.74K 6.8K 16.2K 34K 82K 330K 
330 845 2.87K 6.81K 16.5K 34.8K 84.5K 332K 
332 910 3.0K 6.98K 17.4K 36K 90.9K 
348 1.0K 3.01K 715K 17.8K 37.4K 91K 
360 1.1K 3.09K 7.5K 18K 39K 100K 
390 1.2K 3.16K 8.06K 18.2K 40.2K 107K 
392 1.21K 3.32K 8.2K 18.7K 43K 110K 
402 1.24K 3.4K 8.25K 19.6K 43.2K 120K 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing |_ Tape and Reel) | yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Price | Part No. 
1009 ~ 332KQ | 311-(Value)DCT-ND 2.31 6.22 14.28] 5,000 | 38.00/M} RTO603DRD07xxxxL 


4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


.5% 1/8 Watt — 0805 Series 


Resistor Values 


10 15 215) 27 33 47 61.9 82 
itil 16 22 274 36 47.5 62 82.5 
12 18 22.6 30 39 49.9 68 91 
12.4 19.6 24 30.1 40.2 51 1 
13 20 24.9 32.4 43 56 80.6 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel? | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Price Part No. 
10~910 311-(Value)BCT-ND 2.20 5.92 13.60 | 5,000 | 36.00/M | RTO805DREO7xxxxL 


10 20 30 36 47 51 56.2 68 
15, 27 33 39 49.9 56 62 82 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing [Tape and Reel | yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. | Price Part No. 
10 ~ 820 311-(Value)UCT-ND 1.05 2.81 6.46 |10,000| 10.00/M | RTO0402DRE07xxxxL 
For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
9 i A 
1% 1/10 Watt — 0805 Series Resistor Values 
3.0 3.6 43 al 6.2 5) 9.1 
3.3 3.9 4.7 5.6 68 8.2 10 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel? | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Price Part No. 
3~ 100 311-(Value) VCT-ND 1.39 3.74 8.59 | 5,000 | 18.00/M | RJO8O5FRExxxxL 
% For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
9 i . 
1% 1/8 Watt — 1206 Series Resistor Values 
3.0 3.3 3.6 3.9 43 47 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel? | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Price Part No. 
3~ 4.70 311-(Value)NCT-ND 1.58 4.26 9.78 | 5,000 | 23.00/M | RJ1206FRExxxxL 
For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
9 i . 
1% 1/16 Watt — 0402 Series Resistor Values 
10 als} ca] 33 AT 68 
12 18 .27 89 56 82 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel? | yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Price | Part No. 
-10 ~ .820 311-(Value)PCT-ND 9.31 25.05 57.55 |10,000| 172.00/M | RLO402FR-07xxxxL 
For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
9 i . 
1% 1/10 Waitt — 0603 Series Resistor Values 
10 a) 22 33 AT 68 
12 18 27 39 56 82 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel? | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Price Part No. 
10 ~ .820 311-(Value)QCT-ND 9.31 25.05 57.55 | 5,000 | 191.00/M| RLOG603FR-07xxxxL 
For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
9 i . 
1% 1/8 Watt — 0805 Series Resistor Values 
10 16 27 43 62 
ald 18 30 47 68 
12 .20 33 50 dks) 
3 22 36 51 82 
As 24 39 56 Eh 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel) | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Price Part No. 
-10 ~ .910 311-(Value)SCT-ND 9.31 25.05 57.55] 5,000 | 191.00/M | RLO805FR-07xxxxL 
For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
9 i . 
1% 1 Watt — 2512 Series Resistor Values 
010 018 027 039 
015 022 033 .047 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel) | yageo 
Range Part No. 10 50 200 Qty. Price Part No. 
.010 ~ .0470 | 311-(Value)TCT-ND 8.53 30.22 99.54 | 4,000 | 242.00/M | RL2512FK-07xxxxL 


4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


% For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Ree ” Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1808 1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


YAGEO Surface Mount 1% & 5% Thick Film Chip Resistors 


Description: The resistors are constructed on a high grade ceramic body (aluminum oxide). Internal metal 
electrodes are added at each end and connected by a resistive paste which is applied to the top surface of 
the substrate. The composition of the paste is adjusted to give the approximate resistance required and the 
value is trimmed to within tolerance, by laser cutting of the resistive layer. The resistive layer is covered with 
a protective coat. Finally, the two external end terminations are added. For ease of soldering the outer layer 
of these end terminations is a lead/tin alloy. End terminations on ROHS Compliant parts are pure tin. 


Protective Coat 


Protective Coat 
i /, Resistor Layer 


Fe Inner Electrode 
a ~\— End Termination 
Ceramic Substrate 


Power | Working 7 . Resis- 
Rating | Voltage Dimensions (mm) tance Temperature 
Size | at 70° | (Maximum) | L WwW 7 tt th | Range Coefficient 
9 5 
o402} 146w] Sov‘ 1.00 [0500.35 J0.20 | 0.25 | TOD SS LOMO TOOREI 
1% 10 << 10MO +200ppm/°C 
Ey 109 < R< 10MO #100ppm/*C 
osos} 140w] Sov‘ 1.60 |0.80}0.45 }0.25 | 0.25 | °° eis #100ppmn! 
1% | R<100;R>10MQ +200ppm/eC 
5% 109 < R < 10MO #100ppm/*C 
os0s| ew | 150v | 2.00|1.25]0.50 0.35] 0.35} >” ies #LOOpRm 
1% | R<100;R>10MO +200ppm/C 
5% 109 < R < 10MO #100ppm/*C 
1206] 14w | 200v |3.10]1.60]0.55]0.45)0.40) >” mais; =100ppm! 
1% | R<100;R>10MO +200ppmrc 


Resistor Values 


1%, 1/10 Watt — 0603 Series 


1.00 17.4 43.2 115 301 750 2.05K 510K 133K 34.8K 88.7K 240K 590K 
2.00 17.8 44.2 118 309 768 210K 511K 13.7K 35.7K 90.9K 243K 604K 
2.10 18.0 45.3 120 316 787 215K 523K 14.0K 36.0K 91.0K 249K 619K 
2.15 18.2 46.4 121 324 806 220K 536K 143K 36.5K 93.1K 255K 620K 
2.21 18.7 47.0 124 330 820 221K 549K 14.7K 37.4K 95.3K 261K 634K 
2.43 19.1 47.5 127 332 825 226K 560K 15.0K 383K 97.6K 267K 649K 
2.49 19.6 48.7 130 340 845 232K 562K 15.4K 39.0K 100K 270K 665K 
2.74 20.0 49.9 133 348 866 237K 576K 15.8K 39.2K 102K 274K 680K 
3.01 20.5 51.0 137 357 887 240K 5.90K 16.0K 40.2K 105K 280K 681K 
3.32 21.0 51.1 140 360 909 243K 604K 162K 41.2K 107K 287K 698K 
3.92 21.5 52.3 143 365 910 249K 619K 165K 422K 110K 294K 715K 
4.02 22.0 53.6 147 374 931 255K 620K 169K 43.0K 113K 300K 732K 
4.42 22.1 54.9 150 383 953 261K 634K 17.4K 43.2K 115K 301K 750K 
4.75 22.6 56.0 154 390 976 267K 649K 17.8K 442K 118K 309K 768K 
4.99 23.2 56.2 158 392 1.00K 2.70K 665K 18.0K 453K 120K 316K 787K 
5.11 23.7 57.6 160 402 102K 274K 680K 182K 464K 121K 324K 806K 
5.23 24.0 59.0 162 412 105K 280K 681K 187K 47.0K 124K 330K 820K 
5.62 24.3 60.4 165 422 1.07K 287K 698K 19.1K 47.5K 127K 332K 825K 
5.76 24.9 61.9 169 430 110K 2.94K 7.15K 19.6K 48.7K 130K 340K 845K 
6.04 25.5 62.0 174 432 113K 3.00K 7.32K 20.0K 49.9K 133K 348K 866K 
6.81 26.1 63.4 178 442 115K 3.01K 7.50K 205K 51.0K 137K 357K 887K 
7.50 26.7 64.9 180 453 118K 3.09K 7.68K 21.0K 51.1K 140K 360K 909K 
10.0 27.0 66.5 182 464 120K 316K 7.87K 215K 523K 143K 365K 910K 
10.2 27.4 68.0 187 470 121K 324K 806K 220K 53.6K 147K 374K 931K 
10.5 28.0 68.1 191 475 124K 330K 820K 221K 549K 150K 383K 953K 
10.7 28.7 69.8 196 487 127K 332K 825K 226K 56.2K 154K 390K 976K 
11.0 29.4 TAS 200 499 130K 340K 845K 23.2K 57.6K 158K 392K 1.00M 
11.3 30.0 73.2 205 510 133K 348K 866K 23.7K 59.0K 160K 402K 1.20M 
11.5 30.1 75.0 210 511. 137K 3.57K 887K 240K 604K 162K 412K 1.21M 
11.8 30.9 76.8 215 523 140K 360K 9.09K 243K 61.9K 165K 422K 1.50M 
12.0 31.6 78.7 220 536 143K 3.65K 910K 249K 62.0K 169K 430K 2.00M 
12.1 32.4 80.6 221 549 147K 374K 931K 255K 63.4K 174K 432K 2.21M 
12.4 33.0 82.0 226 560 1.50K 3.83K 9.53K 26.1K 649K 178K 442K 2.49M 
ey 33.2 82.5 232 562 154K 3.90K 9.76K 26.7K 66.5K 180K 453K 2.94M 
13.0 34.0 84.5 237 576 1.58K 3.92K 10.0K 27.0K 68.0K 182K 464K 3.01M 
13.3 34.8 88.7 240 590 160K 402K 10.2K 27.4K 68.1K 187K 470K 4.70M 
13.7 35.7 90.9 243 604 162K 412K 105K 28.0K 69.8K 191K 475K 4.75M 
14.0 36.0 91.0 249 619 165K 422K 10.7K 28.7K 71.5K 196K 487K 10.0M 
14.3 36.5 93.1 255 620 169K 430K 11.0K 29.4K 73.2K 200K 499K 
14.7 37.4 95.3 261 634. 1.74K «=94.32K «6-11.3K 30.0K 75.0K 205K 510K 
15.0 38.3 97.6 267 649 1.78K 442K 11.5K 30.1K 768K 210K 511K 
15.4 39.0 100 270 665 180K 453K 118K 30.9K 787K 215K 523K 
15.8 39.2 102 274 680 182K 464K 120K 31.6K 80.6K 220K 536K 
16.0 40.2 105 280 681 187K 4.70K 121K 32.4K 820K 221K 549K 
16.2 41.2 107 287 698 191K 475K 124K 33.0K 825K 226K 560K 
16.5 42.2 110 294 715 196K 487K 127K 33.2K 84.5K 232K 562K 
16.9 43.0 113 300 732 200K 499K 13.0K 340K 866K 237K 576K 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel( | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 | Qty. | Price |Part No. 
2.10 ~ 5.230 | 311-(Value)HCT-ND 77° 207 4.76 = — |9C06031AxxxxFGHFT 
10.2 ~ 1.20MQ | 311-(Value)HCT-ND 77° 2.07 4.76 = — |9C06031AxxxxFKHFT 
RoHS Compliant 
1.00 ~ 10.0MQ | 311-(Value)HRCT-ND .77 2.07. 4.76 | 5,000 | 4.80/M | RCO603FR-07xxxxL 


0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 0603 Series 1% 
Thick Film Chip Resistor Kits - 1/10 Watt — RoHS Compliant 
PHH4-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ ~ 9.76KQ 114 
values (5,700 total pieces) 
PHH5-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ ~ 97.6KQ 114 
values (5,700 total pieces) 
PHH6-KIT-ND 50 each of values 100K ~ 1.00MQ 115 
values (5,750 total pieces) 


PHH1-KIT-ND 50 each of values 1.009 ~ 7.500 
22 values (1,100 total pieces), 


PHH2-KIT-ND 50 each of values 10.00 ~ 97.60 
113 values (5,650 total pieces) 
PHH3-KIT-ND 50 each of values 1009 ~ 9760 
114 values (5,700 total pieces) 


1%, 1/16 Watt — 0402 Series 


Digi®Reel° 


Resistor Values 


1.00 36.0 150 470 1.20K 3.30K 6.49K 11.0K 18.0K 30.1K 47.0K 68.0K 110K 226K 470K 
1.50 39.0 160 499 1.21K 3.74K 6.80K 11.3K 19.1K 33.0K 47.5K 78.7K 120K 240K 499K 
2.20 49.9 180 510 1.50K 3.90K 7.50K 11.5K 20.0K 35.7K 49.9K 80.6K 121K 249K 510K 
3.30 51.0 220 511 1.80K 3.92K 7.87K 12.0K 21.0K 36.0K 51.0K 82.0K 124K 261K 560K 
470 56.0 280 560 1.82K 4.30K 8.06K 12.1K 22.0K 39.0K 51.1K 82.5K 127K 270K 562K 
10.0 62.0 300 620 1.96K 4.64K 8.20K 13.0K 22.1K 39.2K 53.6K 88.7K 150K 300K 620K 
22.0 68.0 301 680 2.20K 5.10K 8.87K 14.0K 24.9K 40.2K 56.0K 90.9K 180K 301K 649K 
24.9 681 330 715 221K 5.36K 9.10K 15.0K 26.1K 42.2K 60.4K 91.0K 187K 332K 768K 
26.1 75.0 332 910 240K 5.49K 9.53K 16.0K 27.0K 43.0K 61.9K 95.3K 200K 360K 1.00M 
28.0 100 430 1.00K 2.70K 5.62K 10.0K 16.2K 28.0K 45.3K 62.0K 97.6K 210K 430K 3.30M 
33.0 120 464 110K 3.01K 6.20K 10.7K 17.4K 30.0K 46.4K 64.9K 100K 220K 442K 3.60M 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing [Tape and Reel( | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 | Qty. | Price | Part No. 
26.1 ~ 768KQ | 311-(Value)LCT-ND 94 2.52 5.78 | 10,000} 7.56/M | 9C04021AxxxxFLHF3 
RoHS Compliant 
1.00 ~ 3.60MQ | 311-(Value)LRCT-ND 94 2.52 5.78 | 10,000] 7.56/M | RCO402FR-07xxxxL 


0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 0402 Series 
1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/16 Watt — 
RoHS Compliant 


PHL1-KIT-ND 50 each of values 1.000 ~ 75.00 
17 values (850 total pieces) $20.95 
PHL2-KIT-ND 50 each of values 1009 ~ 9100 
22 values (1,100 total pieces). . . $25.95 


1%, 1/8 Watt — 0805 Series 


1.00 301 866 249 634 180 470 1.27K 
1.02 3.09 887 255 649 182 475 1.30K 
1.05 316 9.09 261 665 187 487 1.33K 
1.07 324 931 267 680 191 499 1.37K 
110 3.32 953 270 681 196 510 1.40K 
113 340 976 274 698 200 511 1.43K 
115 348 100 280 715 205 523 1.47K 
118 357 102 287 732 210 536 1.50K 
121 365 105 294 750 215 549 1.54K 
124 374 107 300 768 220 560 1.58K 
127 383 11.0 301 787 221 562 1.60K 
130 390 113 309 806 226 576 1.62K 
133 392 115 316 820 232 590 1.65K 
137 4.02 118 324 825 237 604 1.69K 
140 412 120 330 845 240 619 1.74K 
143 4.22 121 33.2 86.6 243 620 1.78K 
147 432 124 340 887 249 634 1.80K 
150 442 127 348 909 255 649 1.82K 
154 453 130 357 910 261 665 1.87K 
158 464 133 360 931 267 680 1.91K 
162 470 137 365 953 270 681 1.96K 
165 475 140 374 976 274 698 2.00K 
169 487 143 383 100 280 715 2.05K 
1.74 499 147 39.0 102 287 732 2.10K 
1.78 511 150 392 105 294 750 215K 
180 523 154 402 107 300 768 2.20K 
182 536 158 412 110 301 787 221K 
187 549 160 422 113 309 806 226K 
191 560 162 430 115 316 820 232K 
196 562 165 432 118 324 825 237K 
200 576 169 442 120 330 845 240K 
205 590 174 453 121 332 866 243K 
210 604 178 464 124 340 887 249K 
215 619 180 47.0 127 348 909 255K 
220 620 182 475 130 357 910 261K 
221 634 187 487 133 360 931 267K 
226 649 19.1 49.9 137 365 953 270K 
232 665 196 51.0 140 374 976 274K 
237 680 20.0 51.1 143 383 1.00K 2.80K 
243 681 205 523 147 390 1.02K 287K 
249 698 21.0 536 150 392 1.05K 2.94K 
255 7.15 21.5 549 154 402 1.07K 3.00K 
261 7.32 220 56.0 158 412 110K 3.01K 
267 7.50 221 56.2 160 422 1.13K 3.09K 
274 7.68 226 576 162 430 1.15K 3.16K 
280 7.87 23.2 59.0 165 432 1.18K 3.24K 
287 8.06 23.7 604 169 442 1.20K 3.30K 


PHL3-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ ~ 9.53KQ 
33 values (1,650 total pieces) 


PHL4-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ ~ 97.6K0 
56 values (2,800 total pieces). 


PHL5-KIT-ND 50 each of values 100KQ ~ 1.00MQ 
32 values (1,600 total pieces). 


Resistor Values 


182K 
187K 
191K 
196K 
200K 
205K 
210K 
215K 
220K 
221K 
226K 
232K 
237K 
240K 
243K 
249K 
255K 
261K 
267K 
270K 
274K 
280K 
287K 
294K 
300K 
301K 
309K 
316K 
324K 
330K 
332K 
340K 
348K 
357K 


3.48K 9.09K 25.5K 64.9K 
3.57K 910K 26.1K 66.5K 
3.60K 9.31K 26.7K 68.0K 
3.65K 9.53K 27.0K 68.1K 
3.74K 9.76K 27.4K 69.8K 
3.83K 10.0K 28.0K 71.5K 
3.90K 10.2K 28.7K 73.2K 
3.92K 10.5K 29.4K 75.0K 
4.02K 10.7K 30.0K 76.8K 
412K 11.0K 30.1K 78.7K 
422K 11.3K 30.9K 80.6K 
430K 11.5K 31.6K 82.0K 
432K 11.8K 324K 82.5K 
442K 12.0K 33.0K 84.5K 
453K 121K 33.2K 86.6K 
464K 12.4K 34.0K 88.7K 
470K 12.7K 348K 90.9K 
475K 13.0K 35.7K 91.0K 
487K 13.3K 36.0K 93.1K 
4.99K 13.7K 36.5K 95.3K 
5.10K 14.0K 37.4K 97.6K 
5.11K 14.3K 383K 100K 
5.23K 14.7K 39.0K 102K 
5.36K 15.0K 39.2K 105K 
549K 154K 40.2K 107K 
5.60K 15.8K 41.2K 110K 
5.62K 16.0K 42.2K 113K 
5.76K 16.2K 43.0K 115K 
5.90K 16.5K 43.2K 118K 
6.04K 16.9K 442K 120K 
619K 17.4K 45.3K 121K 
620K 17.8K 46.4K 124K 
6.34K 18.0K 47.0K 127K 
649K 182K 47.5K 130K 
665K 18.7K 48.7K 133K 
680K 19.1K 49.9K 137K 
681K 19.6K 51.0K 140K 
6.98K 20.0K 51.1K 143K 
715K 20.5K 523K 147K 
7.32K 21.0K 53.6K 150K 
7.50K 21.5K 54.9K 154K 
7.68K 22.0K 56.0K 158K 
7.87K 221K 56.2K 160K 
8.06K 22.6K 57.6K 162K 
8.20K 23.2K 59.0K 165K 
8.25K 23.7K 60.4K 169K 
845K 24.0K 61.9K 174K 


475K 1.37M 4.22M 
487K 1.40M 4.32M 
499K 1.43M 4.42M 
510K 1.47M 4.53M 
511K 1.50M 4.64M 
523K 1.54M 4.70M 
536K 1.58M 4.75M 
549K 1.62M 4.87M 
560K 1.65M 4.99M 
562K 1.69M 5.11M 
576K 1.74M 5.23M 
590K 1.80M 5.36M 
604K 1.82M 5.49M 
619K 1.87M 5.62M 
620K 1.91M 5.76M 
634K 1.96M 5.90M 
649K 2.00M 6.04M 
665K 2.05M 6.19M 
680K 2.10M 6.34M 
681K 2.15M 6.49M 
698K 2.20M 6.65M 
715K 2.21M 6.81M 
732K 2.26M 6.98M 
750K 2.32M 7.15M 
768K 2.37M 7.32M 
787K 2.43M 7.50M 
806K 2.49M 7.68M 
820K 2.55M 7.87M 
825K 2.61M 8.06M 
845K 2.67M 8.25M 
866K 2.74M 8.45M 
887K 2.80M 8.66M 
909K 2.87M 8.87M 
931K 2.94M 9.09M 
360K 953K 3.01M 9.31M 
365K 976K 3.09M 9.53M 
374K 1.00M 3.16M 9.76M 
383K 1.02M 3.24M 10.0M 
390K 1.05M 3.30M 

392K 1.10M 3.32M 

402K 1.13M 3.40M 

412K 1.15M 3.48M 

422K 1.18M 3.57M 

430K 1.20M 3.65M 

432K 1.21M 3.74M 

442K 1.24M 3.83M 

453K 1.27M 3.92M 


294 825 240 61.9 174 453 1.21K 3.32K 866K 243K 620K 178K 464K 1.30M 4.02M 
3.00 845 243 620 178 464 124K 340K 887K 249K 634K 180K 470K 1.33M 4.12M 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel} | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 | Qty. | Price |Part No. 

1.02 ~ 9.760 | 311-(Value)CCT-ND 80 2.15 4.93 = — | 9C08052AxxxxFGHFT 
10.2 ~ 9.76MQ | 311-(Value)CCT-ND 80 2.15 4.93 | 5,000 | 5.40/M | 9CO8052AxxxxxFKHFT 
RoHS Compliant 

1.00 ~ 10.0MO | 311-(Value)CRCT-ND .80 2.15 4.93 | 5,000 | _5.40/M | RCO805FR-07xxxxL 


0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 0805 Series 
1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/8 Watt — 
RoHS Compliant 


PHC1A-KIT-ND 50 each of values 1.000 ~ 9.760 
104 values (5,200 total pieces) 
PHC1-KIT-ND 200 each of values 1.002 ~ 9.760 


104 values (20,800 total pieces) 

PHC2A-KIT-ND 50 each of values 10.00 ~ 97.60 
114 values (5,700 total pieces) 

PHC2-KIT-ND 200 each of values 10.00 ~ 97.60 
114 values (22,800 total pieces) 

PHC3A-KIT-ND 50 each of values 1009 ~ 9760 
114 values (5,700 total pieces) 


PHC3-KIT-ND 200 each of values 1009 ~ 9760 
114 values (22,800 total pieces) 

PHC4A-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ ~ 9.76KQ 114 
values (5,700 total pieces)... $79.95 
PHC4-KIT-ND 200 each of values 1.00KQ ~ 9.76KQ 114 
values (22,800 total pieces) 

PHC5A-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ ~ 97.6KQ 113 
values (5,650 total pieces) 

PHC5-KIT-ND 200 each of values 10.0KQ ~ 97.6KQ 113 
values (22,600 total pieces) .. $169.95 
PHC6A-KIT-ND 50 each of values 100KQ ~ 1.00MO 115 
values (5,750 total pieces) 

PHC6-KIT-ND 200 each of values 100KQ ~ 1.00MQ 115 
values (23,000 total pieces) $ 


(Continued) 


Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1809 


YAGEO Surface Mount 1% & 5% Thick Film Chip Resistors (cont, 


1%, 1/4 Watt — 1206 Series 


Resistor Values 


5%, 1/10 Watt — 0603 Series 


0.0 3.3 10 33 100 330 1.0K 33K 10K 33K 100K 330K 1.0M 3.3M 
1.0 3.6 11 36 110 360 1.1K 36K 11K 36K 110K 360K 1.1M 3.6M 
tall 3.9 12 39 120 390 12K 39K 12K 39K 120K 390K 1.2M 3.9M 
ne? 4.3 13 43 130 430 13K 43K 13K 438K 130K 430K 1.3M 4.3M 
1.3 47 15 47 150 470 1.5K 4.7K 15K 47K 150K 470K 1.5M 4.7M 
15 oe 16 51 160 510 1.6K 5.1K 16K 51K 160K 510K 1.6M 5.1M 
1.6 5.6 18 56 180 560 18K 56K 18K 56K 180K 560K 1.8M 5.6M 
1.8 6.2 20 62 200 620 2.0K 62K 20K 62K 200K 620K 2.0M 6.2M 
2.2 6.8 22 68 220 680 2.2K 68K 22K 68K 220K 680K 2.2M 6.8M 
2.4 15) 24 75 240 750 24K 7.5K 24K 75K 240K 750K 2.4M 8.2M 
Pate 8.2 20 82 270 820 2.7K 82K 27K 82K 270K 820K 2.7M 10M 
3.0 el 30 91 300 910 3.0K 9.1K 30K 91K 300K 910K 3.0M 

Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel) | Yageo 

Range Part No. 10 50 200 | Qty. | Price |Part No. 
1.1 ~ 8.2MO. 311-(Value)GCT-ND 70 1.89 4.34 = — |9C06031AxxxxJLHFT 

RoHS Compliant 

0.0 ~ 10MQ 311-(Value)GRCT-ND .70 1.89 4.34 | 5,000 | 3.30/M | RCO603JR-07xxxxL 


4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 0603 Series 
5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/10 Watt — RoHS Compliant 


PHG1A-KIT-ND 50 each of every other value 
from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. ~ 910KQ 72 values 


(3,600 total pieces) . -. $49.95 
PHG1-KIT-ND 200 each of every other value 
from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. ~ 910K 72 values 
(14,400 total pieces)... 


5%, 1/8 Watt — 0805 Series 


PHG2A-KIT-ND 50 each of every other value 
from 1.1, 1.3, 1.6, 2.2, etc. ~ 1.0MQ 72 values 
(3,600 total pieces) .. - $49.95 
PHG2-KIT-ND 200 each of every other value 
from 1.1, 1.3, 1.6, 2.2, etc. ~ 1.0MQ 72 values 
(14,400 total pieces) 


Resistor Values 


100 309 887 274 787 243 681 220K 619K 19.1K 56.0K 174K 499K 1.54M 4.42M 
102 316 9.09 280 806 249 698 221K 620K 196K 56.2K 178K 510K 1.58M 4.53M 
105 324 910 287 820 255 715 226K 634K 20.0K 57.6K 180K 511K 1.60M 4.64M 
107 330 931 294 825 261 732 232K 649K 205K 59.0K 182K 523K 1.62M 4.70M 
110 332 953 30.0 845 267 750 237K 665K 21.0K 60.4K 187K 536K 1.65M 4.75M 
113 340 9.76 30.1 866 270 768 240K 680K 215K 61.9K 191K 549K 1.69M 4.87M 
115 348 100 30.9 887 274 787 243K 681K 220K 62.0K 196K 560K 1.74M 4.99M 
ese ey ile hse ate l  Hscla 806 249K 698K 221K 634K 200K 562K 1.78M 5.10M 
120 360 105 324 910 287 820 255K 7.15K 226K 64.9K 205K 576K 1.80M 5.11M 
121 365 107 330 93: 294 825 261K 7.32K 23.2K 66.5K 210K 590K 1.82M 5.23M 
124 374 110 332 953 300 845 267K 7.50K 23.7K 68.0K 215K 604K 1.87M 5.36M 
127 383 113 340 97.6 301 866 2.70K 7.68K 24.0K 68.1K 220K 619K 1.91M 5.49M 
130 390 115 348 100 309 887 274K 7.87K 243K 69.8K 221K 620K 1.96M 5.60M 
133 392 118 35.7 102 316 909 280K 8.06K 249K 71.5K 226K 634K 2.00M 5.62M 
137° 402 120 36.0 105 324 910 287K 820K 255K 73.2K 232K 649K 2.05M 5.76M 
140 412 121 365 107 330 931 294K 825K 26.1K 75.0K 237K 665K 2.10M 5.90M 
143 422 124 374 110 332 953 3.00K 845K 26.7K 76.8K 240K 680K 2.15M 6.04M 
147 430 127 383 113 340 976 3.01K 866K 27.0K 78.7K 243K 681K 220M 6.19M 
150 432 130 39.0 115 348 1.00K 309K 887K 28.0K 80.6K 249K 698K 2.21M 6.20M 
154 442 133 39.2 118 357 102K 316K 9.09K 28.7K 820K 255K 715K 2.26M 6.34M 
158 453 137 40.2 120 360 1.05K 324K 9.10K 29.4K 825K 261K 732K 232M 6.49M 
160 464 140 41.2 121 365 1.07K 3.30K 9.31K 30.0K 84.5K 267K 750K 2.37M 6.65M 
162 470 143 422 124 374 110K 332K 9.53K 30.1K 866K 270K 768K 240M 6.80M 
165 475 147 43.0 127 383 113K 340K 9.76K 30.9K 88.7K 274K 787K 2.43M 6.81M 
169 487 150 432 130 390 1.15K 348K 10.0K 31.6K 90.9K 280K 806K 249M 6.98M 
174 499 154 442 133 392 118K 357K 10.2K 324K 91.0K 287K 820K 2.55M 7.15M 
178 510 158 453 137 402 120K 360K 105K 33.0K 93.1K 294K 825K 261M 7.32M 
180 511 160 464 140 412 121K 365K 10.7K 33.2K 95.3K 300K 845K 2.67M 7.50M 
182 523 162 47.0 143 422 124K 374K 11.0K 34.0K 97.6K 301K 866K 2.70M 7.68M 
187 536 165 475 147 480 127K 383K 11.3K 34.8K 100K 309K 887K 2.74M 7.87M 
191 549 169 487 150 432 130K 390K 115K 35.7K 102K 316K 909K 280M 8.06M 
196 560 174 499 154 442 133K 392K 118K 36.0K 105K 324K 910K 287M 8.20M 
200 562 178 510 158 453 137K 4.02K 120K 365K 107K 330K 931K 2.94M 825M 
2OSe 576 918.01) 25151 160 464 140K 412K 121K 374K 110K 332K 953K 3.00M 8.45M 
2.10 590 182 523 162 470 143K 422K 124K 383K 113K 340K 976K 3.01M 8.66M 
215 604 187 536 165 475 147K 430K 12.7K 39.0K 115K 348K 1.00M 3.09M 887M 
220 619 19.1 549 169 487 1.50K 432K 13.0K 392K 118K 357K 1.02M 3.16M 9.09M 
221 620 196 560 174 499 1.54K 442K 133K 402K 120K 360K 1.05M 3.24M 9.10M 
226 634 200 562 178 510 1.58K 453K 13.7K 41.2K 121K 365K 1.07M 3.30M 9.31M 
232 649 205 576 180 511 160K 464K 14.0K 422K 124K 374K 1.10M 3.32M 9.53M 
237 665 210 590 182 523 1.62K 4.70K 143K 43.0K 127K 383K 1.13M 3.40M 9.76M 
240 680 215 604 187 536 1.65K 4.75K 14.7K 432K 130K 390K 1.15M 3.48M 10.0M 
243 681 220 619 191 549 169K 4.87K 15.0K 442K 133K 392K 1.18M 3.57M 
249 698 221 620 196 560 1.74K 499K 154K 45.3K 137K 402K 1.20M 3.60M 
255 715 226 634 200 562 1.78K 5.10K 158K 464K 140K 412K 1.21M 3.65M 
261 7.32 232 649 205 576 1.80K 5.11K 16.0K 47.0K 143K 422K 1.24M 3.74M 
267 750 237 665 210 590 1.82K 523K 162K 475K 147K 430K 1.27M 3.83M 
270 7.68 240 680 215 604 1.87K 536K 165K 487K 150K 432K 1.30M 3.90M 
274 787 243 68.1 220. 619 1.91K 549K 16.9K 499K 154K 442K 1.33M 3.92M 
280 806 249 698 221 620 1.96K 5.60K 17.4K 51.0K 158K 453K 1.37M 4.02M 
287 820 255 715 226 634 200K 562K 17.8K 51.1K 160K 464K 1.40M 4.12M 
294 825 261 732 232 649 205K 5.76K 18.0K 523K 162K 470K 1.43M 4.22M 
3.00 845 267 750 237 665 210K 5.90K 182K 536K 165K 475K 1.47M 4.30M 
3.01 866 270 768 240 680 215K 6.04K 187K 549K 169K 487K 1.50M 4.32M 

Value Digi-Key Cut Tape Pricing |Tape and Reel) | Yageo 

Range Part No. 10 50 200 | Qty. | Price |Part No. 
1.02-9.76Q | 311-(Value)FCT-ND 88 2.37 5.44 | 5,000 | 7.20/M|9C12063AxxxxFGHFT 
10.2 - 9.76MQ_| 311-(Value)FCT-ND 88 2.37 5.44 = —|9C12063AxxxxFKHFT 

RoHS Compliant 

1.00- 10.0MQ | 311-(Value)FRCT-ND 88 = 2.37 5.44 | 5,000 | 7.20/M|RC1206FR-07xxxxL 


0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 1206 Series 
1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/4 Watt — RoHS Compliant 


PHF1A-KIT-ND 50 each of values 1.000 ~ 9.760 
114 values (5,700 total pieces) 

PHF1-KIT-ND 200 each of values 1.009 ~ 9.760 
114 values (22,800 total pieces) $239.95 


PHF2A-KIT-ND 50 each of values 10.00 ~ 97.60 


114 values (5,700 total pieces) 

PHF2-KIT-ND 200 each of values 10.09 ~ 97.60 
114 values (22,800 total pieces) 

PHF3A-KIT-ND 50 each of values 1002 ~ 9760 
114 values (5,700 total pieces) 

PHF3-KIT-ND 200 each of values 1009 ~ 9760 
114 values (22,800 total pieces) 


5%, 1/16 Watt — 0402 Series 


00 3.9 12 33 68 180 360 680 
10 43 15 36 75 200 390 820 
1100 47 18 39 82 220 430 910 
PAY Syl 20 43 91 240 470 1.0K 
22 5.6 22 47 100 270 510 1.2K 
3.0 8.2 ae 51 150 300 560 1.5K 
3.3 10 30 56 160 330 620 1.8K 


PHF4A-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ ~ 9.76KQ 114 
values (5,700 total pieces) 

PHF4-KIT-ND 200 each of values 1.00KQ ~ 9.76KQ 114 
values (22,800 total pieces) 

PHF5A-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ ~ 97.6KQ 113 
values (5,650 total pieces) 

PHF5-KIT-ND 200 each of values 10.0KQ ~ 97.6KQ 113 
values (22,600 total pieces). 

PHF6A-KIT-ND 50 each of values 100K ~ 1.00MQ 115 
values (5,750 total pieces) 

PHF6-KIT-ND 200 each of values 100KQ ~ 1.00MQ 115 
values (23,000 total pieces). $239.95 


Resistor Values 


2.0K 3.9K 7.5K 22K 47K 120K 330K 3.0M 
2.2K 4.3K 8.2K 24K 56K 150K 430K 3.3M 
24K 4.7K 10K 27K 62K 180K 470K 
2.7K 5.1K 11K 30K 68K 200K 560K 
3.0K 5.6K 12K 33K 82K 220K 680K 
3.3K 6.2K 15K 39K 100K 270K 1.0M 
3.6K 6.8K 18K 43K 110K 300K 1.5M 


Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel} | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 | Qty. | Price |Part No. 
1.0 ~3.3MQ_| 311-(Value)JCT-ND 80 2.15 4.93 |10,000| 4.86/M | 9C04021AxxxxJLHF3 
RoHS Compliant 
0.0 ~3.3MO_ | 311-(Value)JRCT-ND 80 2.15 4.93 |10,000} 4.86/M | RC0402JR-07xxxxL 


4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 0402 Series 
5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/16 Watt — RoHS Compliant 


PHJ1A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.0, 2.0, 3.0, 3.9, etc. ~ 1.0MO 52 values (2,600 total 
pieces) . hedecass 
PHJ1-KIT-ND 200 each of every other value from 1.0, 
2.0, 3.0, 3.9, etc. ~ 1.0MOQ 52 values (10,400 total 
pieces) .... 


PHJ2A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.1, 2.2, 3.3, 4.3, etc. ~ 680KQ 51 values (2,550 total 
pieces) . . 

PHJ2-KIT-ND 200 each of every other value from 1.1, 
2.2, 3.3, 4.3, etc. ~ 680KQ 51 values (10,200 total 
pieces) 


0.0 3.3 11 39 130 470 16K 56K 20K 68K 240K 820K 3.0M 10M 

1.0 3.6 12 43 150 510 18K 62K 22K 75K 270K 910K 3.3M 

‘lal 3.9 13 47 160 560 20K 68K 24K 82K 300K 1.0M 3.6M 

1.2 4.3 15 51 180 620 22K 7.5K 27K 91K 330K 1.1M 3.9M 

1.3 4.7 16 56 200 680 24K 82K 30K 100K 360K 1.2M 4.3M 

1.5 5.1 18 62 220 750 27K 9.1K 33K 110K 390K 1.3M 4.7M 

1.6 5.6 20 68 240 820 3.0K 10K 36K 120K 430K 1.5M 5.1M 

1.8 6.2 22 75 270 910 33K 11K 39K 130K 470K 1.6M 5.6M 

2.0 6.8 24 82 300 1.0K 36K 12K 43K 150K 510K 1.8M 6.2M 

oe TES 27 91 330 1.1K 3.9K 13K 47K 160K 560K 2.0M 6.8M 

2.4 8.2 30 100 360 1.2K 43K 15K 51K 180K 620K 22M 7.5M 

Lay hal 33 110 390 13K 4.7K 16K 56K 200K 680K 24M 8.2M 

3.0 10 36 120 430 15K 5.1K 18K 62K 220K 750K 2.7M 9.1M 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel? | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 | Qty. | Price |Part No. 

1.1-9.1MQ 311-(Value)ACT-ND -76 2.04 4.68 | 5,000 | 4.50/M | 9CO8052AxxxxJLHFT 

RoHS Compliant 
0.0 - 10MQ. 311-(Value)ARCT-ND .76 2.04 4.68 | 5,000 | 4.50/M | RCO805JR-07xxxxL 


4 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 0805 Series 
5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/8 Watt — RoHS Compliant 


PHA1A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.0, 1.2, 1.5, 1.8, ~ 1.0MQ 73 values (3,650 total 
pieces) 


PHA1-KIT-ND 200 each of every other value from 
1.0, 1.2, 1.5, 1.8, ~ 1.0MQ 73 values (14,600 total 


PHA2A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.1, 1.3, 1.6, 2.0, ~ 910KQ 72 values (3,600 total 
pieces) ... 


PHA2-KIT-ND 200 each of every other value from 
1.1, 1.3, 1.6, 2.0, ~ 910K 72 values (14,400 total 
pieces) 


0.0 3.3 1 39 150 510 1.8K 6.2K 22K 75K 270K 910K 3.3M 
1.0 3.6 12 43 160 560 2.0K 6.8K 24K 82K 300K 1.0M 3.6M 
11 3.9 13 51 180 620 2.2K 7.5K 27K 91K 330K 1.1M 3.9M 
ae 4.3 15 56 200 680 2.4K 8.2K 30K 100K 360K 1.2M 4.3M 
1.3 47 16 62 220 750 2.7K 9.1K 33K 110K 390K 1.3M 4.7M 
WS 5.1 18 68 240 820 3.0K 10K 36K 120K 430K 1.5M 5.1M 
1.6 5.6 20 we 270 910 3.3K 11K 39K 130K 470K 1.6M 5.6M 
1.8 6.2 22 82 300 1.0K 3.6K 12K 43K 150K 510K 1.8M 6.2M 
2.0 6.8 24 91 330 1.1K 3.9K 13K 47K 160K 560K 2.0M _ 6.8M 
22 to) 27 100 360 1.2K 4.3K 15K 51K 180K 620K 2.2M /7.5M 
2.4 8.2 30 110 390 1.3K 4.7K 16K 56K 200K 680K 24M 8.2M 
Pail on 33 120 430 1.5K 5.1K 18K 62K 220K 750K 2.7M 9.1M 
3.0 10 36 130 470 1.6K 5.6K 20K 68K 240K 820K 3.0M 10M 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape and Reel | Yageo 
Range Part No. 10 50 200 | Qty. | Price |Part No. 
1.1 ~ 9.1MQO 311-(Value)ECT-ND 78 2.11 4.85 = — |9C12063AxxxxJLHFT 
RoHS Compliant 
0.0 ~ 10MQO 311-(Value)ERCT-ND .78 2.11 4.85 | 5,000 | 5.10/M|RC1206JR-07xxxxL 


0 For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Digi-Key® Assortment Kits 1206 Series 
5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/4 Watt — RoHS Compliant 


PHE1A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. ~ 910KQ 72 values (3,600 total 
pieces) 

PHE1-KIT-ND 200 each of every other value 
from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. ~ 910KO 72 values (14,400 
total pieces). $109.95 


PHE2A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.1, 1.3, 1.6, 2.0, etc. ~ 1.0MO 72 values (3,600 total 
pieces) ... 

PHE2-KIT-ND 200 each of every other value from 1.1, 
1.3, 1.6, 2.0, etc. ~ 1.0MO 72 values (14,400 total 
pieces) $109.95 


Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1810 (tos3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2010 and 2512 


1% Precision Thick Film Chip Resistors 
Surface Mount Available in 1/20, 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2 and 1 Watt 


Protective Coating Termination (inner) Power Rating Maximum Maximum Dimensions Temperature Panasonic 
Size at 70° RCWV§ [Overload Voltage} L Ww a b t Coefficient Part No. 
0201 1/20W 15V 30V 0.60 0.30 0.10 0.15 0.23 | 10 ~1MQ+200ppm/°C ERJ-1GEFxxxxC 
Termination 0402 1/16W 50V 100V 1.00 0.50 0.20 0.25 0.35 | 10~1MQ+100ppm/?C_| ERJ-2RKFxxxxX 
(between) 0603 1/10W 50V 100V 1.60 0.80 0.30 0.30 0.45 | 10 ~ 1MQ+100ppm/°C ERJ-3EKFxxxxV 
ee eee ee ee ee eer 
High Purity Element (Outer) ay . f : F ; -BENFXxxx’ 
Alumina Substrate w 1210 1/4W 200V 400V 3.20 2.50 0.50 0.50 0.60 ERJ-14NFxxxxU 
2010 1/2W 200V 400V 5.00 2.50 0.60 0.60 0.60 | 10 ~ 1MQ+100ppm/°C ERJ-12SFxxxxU 
+ 2512 1W 200V 400V 6.40 3.20 0.65 0.60 0.60 ERJ-1 TNFxxxxU 
t 
a § Rated Continuous Working Voltage (RCWV) shall be determined from RCWV = Vv Power Rating x Resistance Values, or max. RCWV listed 
b above, whichever is less. 
0201, 0402, 0603, 0805, 1206 and 1210 Series Standard Resistor Values 2010 Series Resistor Values 
10.0 249 61.9 154 383 953 237K 590K 147K 36.5K 909K 226K 562K 10.0 28.7 82.5 237 681 1.96K 5.62K 16.2K 46.4K 133K 383K 
10.2 255 63.4 158 392 976 243K 604K 15.0K 374K 931K 232K 576K 10.5 30.1 86.6 249 715 2.05K 5.90K 16.9K 48.7K 140K 402K 
10.5 261 64.9 162 402 100K 249K 619K 15.4K 38.3K 95.3K 237K 590K 11.0 31.6 90.9 261 750 215K 6.19K 17.8K 51.1K 147K 422K 
10.7 26.7 66.5 165 412 102K 255K 634K 15.8K 39.2K 97.6K 243K 604K 15 33.2 95.3 274 787 226K 6.49K 18.7K 53.6K 154K 442K 
11.0 274 68.1 169 422 105K 261K 649K 16.2K 40.2K 100K 249K 619K 124 34.8 100 287 825 2.37K 6.81K 19.6K 56.2K 462K 464K 
11.3 28.0 69.8 174 432 107K 267K 665K 165K 412K 102K 255K 634K 127 36.5 105 301 866 2.49K 715K 20.5K 59.0K 169K 487K 
i115 28.7 eee ral5) 178 442 110K 274K 681K 169K 422K 105K 261K 649K 133 38.3 110 316 909 261K 750K 1.5K 61.9K 178K 511K 


11.8 29.4 73.2 182 453 113K 280K 698K 174K 43.2K 107K 267K 665K 
124 30.1 75.0 187 464 115K 287K 7.15K 17.8K 442K 110K 274K 681K 
12.4 30.9 76.8 191 475 1.18K 294K 7.32K 182K 453K 113K 280K 698K 
ieee 31.6 = 78.7 196 487 1.21K =3.01K 7.50K 187K 464K 115K 287K 715K 


14.0 40.2 115 332 953 2.74K 7.87K 22.6K 64.9K 187K 536K 
147 42.2 121 348 1.00K 2.87K 8.25K 23.7K 68.1K 196K 562K 
15.4 44.2 127 365 1.05K 3.01K 8.66K 24.9K TSK 205K 590K 


13.0 324 806 200 499 1.24K 309K 768K 191K 475K 118K 294K 732K 16.2 46.4 138 3830 110K = 3.16K —9.09K 26.1K —75.0K 215K G19K 
133° 332 825 205 511 4.27K 316K 7.87K 196K 487K 121K 301K 750K 16.9 48.7 140 4020 1.5K 3.32K9.53K 7.4K 787K 226K = 649K 
13.7 34.0 845 210 523 130K 3.24K 8.06K 200K 499K 124K 309K 768K 17.8 514 147 422 121K = 3.48K = 10.0K_ 28.7K = 82.5K 237K BK 
14.0 348 866 215 536 133K 3.2K 825K 205K 511K 127K 316K 787K 18.7 53.6 154 442 1.27K = 3.65K_— 10.5K— 30.1K = 86.6K_ 249K 715K 
143 35.7 887 221 549 137K 340K 845K 21.0K 52.3K 130K 324K 806K 19.6 56.2 162 464 1.38K = 3.83K_-— ss 11.0K = 31.6K = 90.9K 261K 750K 
147 36.5 90.9 226 562 140K 348K 866K 215K 53.6K 133K 332K 825K 20.5 59.0 169 487 140K = 402K 1.5K = 33.2K = 95.3K = 274K 787K 
15.0 374 931 232 576 143K 357K 887K 221K 54.9K 137K 340K 845K 215 61.9 178 511 1A7K = 4.22K—12.1K— 84.8K = 100K. 287K_~—«B25K 
154 383 95.3 237 590 147K 365K 9.09K 226K 56.2K 140K 348K 866K 29.6 64.9 187 536 154K 442K 127K 365K 105K 301K —-866K 
15.8 39.2 97.6 243 604 150K 374K 931K 232K 57.6K 143K 357K 887K 23.7 68.1 196 562 1.62K 4.64K 13.3K 38.3K 410K 316K 909K 
16.2 40.2 100 249 619 154K 383K 9.53K 23.7K 59.0K 147K 365K 909K 24.9 N15 205 590 1.69K 4.87K 14.0K 40.2K 415K 332K 953K 
165 41.2 102 255 634 158K 392K 976K 243K 604K 150K 374K 931K 

169 42.2 105 261 649 162K 4.02K 100K 249K 61.9K 154K 383K 953K ae ioe ae aig ra ae ae ae al a 00M 
174 43.2 «107 267, Ss 665. s«1.65K «4.2K 10.2K 255K 634K 158K 392K 976K 

178 442 110 274 681 169K 4.22K 105K 264K 64.9K 162K 402K 1.00M 2512 Series Resistor Values 


182 453 113 280 698 174K 4.32K 107K 267K 665K 165K 412K 1.10M 
187 464 115 287 715 1.78K 4.42K 11.0K 27.4K 681K 169K 422K 1.20M 10.0 274 68.1 191 487 1.30K = 3.48K 887K 24.3K 1.9K 169K 432K 
191 475 118 294 732 182K 4.53K 113K 280K 69.8K 174K 432K 1.30M 105 287 0 71.5 200 510 -1.37K = 3.60K 910K = 25.5K = 63.4K 178K 453K 
196 487 121 301 750 187K 4.64K 115K 287K 71.5K 178K 442K 1.50M 11.0 30.0 = 75.0 210 523 143K 374K 9.53K = 26.7K = 6.5K = 182K 470K 
200 499 124 309 768 191K 475K 11.8K 294K 73.2K 182K 453K 1.60M 14.5 30.9 78.7 220 549° 150K 3.90K 100K 274K 681K 191K 487K 
205 514 127 316 787 196K 487K 121K 301K 750K 187K 464K 1.80M 120 324 82.0 226 562 1.58K = 4.02K 105K = 28.7K = 71.5K = 200K 510K 
21.0 523 130 324 806 200K 499K 124K 30.9K 768K 191K 475K 2.00M 124 33.2 84.5 237 590 1.62K = 4.22K = 11.0K = 30.0K—75.0K = 210K 523K 
215 536 133 332 825 205K 541K 12.7K 316K 787K 196K 487K 220M 13.0 348 88.7 243 619 169K = 4.32K 1.5K 30.9K 78.7K =. 220K_— 549K 


221 549 137 340 845 240K 523K 13.0K 324K 806K 200K 499K 13.7 36.0 91.0 255 634 1.78K —4.53K —12.0K—32.4K82.0K 226K 562K 
226 56.2 140 348 866 215K 536K 13.3K 33.2K 825K 205K 511K 143° 3874 95.3 267 665 182K 470K 124K 33.2K 84.5K 237K 590K 
23.2 576 143 357 887 221K 549K 13.7K 34.0K 845K 210K 523K 15.0 39.0 100 274 681 1.91K = 4.87K = 13.0K_—34.8K —8B.7K = 243K 819K 
237 59.0 147 365 909 2.26K 562K 14.0K 34.8K 866K 215K 536K 15.8 40.2 105 287 715 2.00K 510K 13.7K 36.0K 910K 255K 634K 
243 604 150 374 931 232K 576K 14.3K 35.7K 88.7K 221K 549K LEI 42:20) 300 750 210K = 5.23K = 14.3K = 37.4K = 95.3K 267K B5K 
16.9 43.2 115 309 787 2.20K 549K 15.0K 390K 100K 274K 681K 

Additional 0201, 0402, 0603, 0805 and 1206 Series Resistor Values 17.8 45.3 120 324 820, 2.26K 562K = 15.8K = 40.2K 105K 287K 715K 


18.2 470 124 332 845 237K 590K 162K 422K 110K 300K 750K 
12.0@ 39.0  120@ += -390® = 1.20K® = 3.90K® 9 12.0K@ + 39.0K® += 120K@ = 390K® = sig = gg7S130.=Ss«3dBS*«‘?:SC«<‘Ck KOCK KAZ OK SK) 309K «787K 


16.0 43.0@ 160 430 1.60K@ 430K® 16.0K®  43.0K@ 160K® 430K® 20.0 51.0 137 360 910 255K 634K 17.8K  45.3K 420K 324K 820K 
18.0@ 47.00 180 470 1.80K@ 4.70K@ 18.0K@ 47.0K® 180K@ 470K® 21.0 52.3 143 374 953 267K 665K 182K  47.0K 124K 332K 845K 
22.0@ 51.0@ 220@ 510@ 2.20K@  5.10K® 22.0K® 51.0K® 220K@ 510K@ 22.0 54.9 150 390 1.00K 274K 681K 191K 487K 130K 348K —- 887K 
24.0 56.0 240 560 240K 5.60K@ 24.0K@ 56.0K® 240K@ 560K® 22.6 56.2 158 402 1.05K 2.87K 7.15K 20.0K 51.0K 137K 360K 910K 
27.0 62.00 270 6200 2.70K@ 6.20K® 27.0K® 62.0K® 270K® 620K@ 23.7 59.0 162 422 110K 300K 7.50K 21.0K 523K 143K 374K 953K 
30.00 68.00 300 680 3.00K@  6.80K®  30.0K®  68.0K®  300K®  680K@ 24.3 61.9 169 432 115K 3.09K 7.87K 220K 549K 150K 390K 1.00M 
33.0 82.00 3300 8200 3.30K@  8.20K® 33.0K@ 82.0K®  330K® 820K@ 25.5 63.4 178 453 1.20K 3.24K 820K 226K 56.2K 158K 402K 

36.00 91.00 360 910 3.60K@  9.10K®  36.0K® 91.0K®  360K® 910K@ 26.7 66.5 182 470 1.24K 3.32K 845K 23.7K 590K 162K 422K 


Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 

Description Range (Q) | Part No.t 10 50 200 1,000 | Part No.+ Qty. 4,000 5,000 10,000 12,000 15,000 24,000 25,000 30,000 | PartNo. 

0201, 1/20W | 10.0 ~ 1.00M | P(Value)ABCT-ND 110 2.96 6.80 23.20} P(Value)ABTR-ND 15,001 11.00/M _ — 10.00/M | ERJ-1GEFxxxxC 
0402, 1/16W | 10.0 ~ 1.00M | P(Value)LCT-ND 98 = 2.65 6.08 20.74} P(Value)LTR-ND 10,000 — _ 8.51/M 7.56/M | ERJ-2RKFXXxxxX 
0603, 1/10W | 10.0 ~ 2.20M | P(Value)HCT-ND 73 1.96 451 15.37 | P(Value)HTR-ND 5,000 —  3.90/M 3.51/M _ = —  3.12/M — | ERU-3EKFXxxxV 
0805, 1/8W | 10.0 ~ 2.20M | P(Value)CCT-ND 91 2.44 5.61 19.14 | P(Value)CTR-ND 5,000 —  7.80/M 7.02/M = = —  6.24/M — | ERU-6ENFXxxxV 
1206, 1/4W | 10.0 ~ 2.20M | P(Value)FCT-ND 1173.15 7.23 24.65 | P(Value)FTR-ND 5,000 — 13.50/M — 12.15/M _ = —  10.80/M — | ERU-8ENFXxxxV 
1210, 1/4W | 10.0 ~ 1.00M ) P(Value)AACT-ND 3.78 10.18 23.38 79.75} P(Value)AATR-ND 5,000 — 70.50/M  63.45/M _ = —  56.40/M — | ERU-14NFxxxxU 
2010, 1/2W | 10.0 ~ 1.00M | P(Value)ACCT-ND 6.88 18.50 42.50 145.00} P(Value)ACTR-ND 5,000 — 138.00/M 124.20/M _ = — 110.40/M — | ERU-12SFxxxxU 
2512, 1W 10.0 ~ 1.00M | PT(Value)AFCT-ND 5.82 20.61 67.90 281.30 | PT(Value)AFTR-ND 4,000 | 223.00/M _ — 186.00/M — 154.00/M — — | ERU-1TNFxxxxU 


+ For complete part number, substitute the value from Resistor Values chart for (Value). ROHS Compliant 


Panasonic 1« chip Resistors 
Digi-Key® Assortment Kits Digi-Key® 0805 1% Chip Resistor Kits Digi-Key® 1206 1% Chip Resistor Kits 


RSM1CA-ND 50 each of Values 10.00 ~ 97.60... .. $119.95 RSM1FA-ND 50 each of Values 10.00 ~ 97.60... 


i .. $129.95 
RSM1C-ND 200 each of Values 10.00 ~ 97.60.. .. $299.00 RSM1F-ND 200 each of Values 10.00 ~ 97.60... 


.. $299.00 


.. $129.95 
.. $299.00 


Digi-Key® 0402 1% Chip Resistor Kits 


RSM1iL-ND 50 each of Values 10.00 ~ 97.60 
RSM2L-ND 50 each of Values 1009 ~ 9760 . 
RSM3L-ND 50 each of Values 1.00KQ ~ 9.76KQ 
RSMAL-ND 50 each of Values 10.0KQ ~ 97.6KQ 


. $189.00 
. $189.00 RSM2CA-ND 50 each of Values 1009 ~ 9760 . 
. $189.00 RSM2C-ND 200 each of Values 1000 ~ 9760. 
. $189.00 


.. $119.95 RSM2FA-ND 50 each of Values 1000 ~ 9760... 
.. $299.00 RSM2F-ND 200 each of Values 1000 ~ 9760. 


RSMSL-ND 50 each of Values 100KO ~ 1.00MQ.... -. $189.00 RSM3CA-ND 50 each of Values 1.00KO ~ 9.76KQ............-0.0- $119.95 RSM3FA-ND 50 each of Values 1.00K0 ~ 9.76KQ.........ccccsceee $119.95 
Digl-Key® 0603 1% Chip Resistor Kits RSM3C-ND 200 each of Values 1.00KO ~ 9.76KQ............0000. $299.00 RSM3F-ND 200 each of Values 1.00KQ ~ 9.76KQ...........0.0.- $299.00 
RSMAH-ND 50 each of Values 10.00 ~ 97.60 _.. $129.00 RSMACA-ND 50 each of Values 10.0K0 ~ 97.6KQ...........:0000. $119.95 RSM4FA-ND 50 each of Values 10.0K0 ~ 97.6KQ.........cece cee $129.95 
RSM2H-ND 50 each of Values 1000 ~ 9760 . - $129.00 RSMAC-ND 200 each of Values 10.0K0 ~ 97.6KQ.............020- $299.00 RSM4F-ND 200 each of Values 10.0KO ~ 97.6KQ..............0.- $299.00 
RSM3H-ND 50 each of Values 1.00KQ ~ 9.76K0 . $129.00 

RSM4H-ND 50 each of Values 10.0KO ~ 97.6KQ.. "$129.00  -RSMSCA-ND 50 each of Values 100KQ ~ 1.00MQ... .. $119.95 RSMSFA-ND 50 each of Values 100KO ~ 1.00MO.... .. $129.95 


RSMSH-ND 50 each of Values 100K ~ 1.00MO...........00..00.- $129.00 RSMSC-ND 200 each of Values 100KQ ~ 1.00M $299.00 RSMSF-ND — 200 each of Values 100KQ ~ 1.00MQ. $299.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 1811 


Panasonic 01005, 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2010 and 2512 


Surface Mount 5% Thick Film Chip Resistors — 1/32, 1/20, 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2 and 1 Watt 


01005 Series 0201 Series 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2010 and 2512 Series Standard Resistor Values 
Standard Resistor Values Standard Resistor Values 10 30 82 24 68 200 560 16K 4.7K 13K 39K 110K 330K 910K 27M 7.5M 
10 680 47K 10 82 680 56K 47K 390K 11. 33 Of 27 75 220 620 1.8K 5.1K 15K 43K 120K 360K 1.0M 3.0M 82M 
15 1.0K 68K 12 100 820 68K 56K 470K 12 36 10 30 82 240 680 20K 56K 16K 47K 130K 390K 11M 33M 91M 
22 1.5K 100K 15 120 1.0K 82K 68K 560K 13) 30 33. 91 270 750 22K 62K 18K S5IK 150K 430K 1.2M 3.6M 10M 
33 2.2K 150K 18 150 1.2K 10K 82K 680K 15 43 12 36 100 300 820 24K 68K 20K 56K 160K 470K 13M 3.9M 12M¢ 
47 3.3K 220K 22 180 15K 12K 100K 820K 16 47 13 39 110 330 910 27K 7.5K 22K 62K 180K 510K 15M 43M 15M¢ 
68 4.7K 330K 27 220 18K 15K 120K 1.0M 18 51 15 43 120 360 1.0K 30K 82K 24K 68K 200K 560K 16M 47M 18Mt 
100 6.8K 470K 33 270 22K 18K 150K 20 56 16 47 130 390 11K 3.3K 9.1K 27K 75K 220K 620K 18M 5.1M 22Mt 
150 10K 680K 39 330 27K 22K 180K 22 62 18 51 150 430 1.2K 3.6K 10K 30K 82K 240K 680K 2.0M 5.6M 
220 15K 1.0M 47 390 33K 27K 220K 24 68 20 56 160 470 13K 39K 11K 33K 91K 270K 750K 22M 6.2M 
330 22K 56 470 39K 33K 270K 27 75 22 62 180 510 1.5K 4.3K 12K 36K 100K 300K 820K 24M 68M 
470 33K 68 560 47K 39K 330K 


+ 12M, 15M, 18M and 22M are 10% Tolerance 


Digi-Key® 1206, 1/4W, 5% 
Chip Resistor Assortments 


CR1A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 15, 
18, etc. 1.0M (3,050) $79.95 


CR1-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above).... $129.00 


CR2A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 11, 13, 16, 
20, etc. 910K (3,000) 


CR2-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above)....$129.00 


Digi-Key® 0805, 1/8W, 5% 
Chip Resistor Assortments 


CR3A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 15, 
18, etc. 1.0M (3,050) ... $79.95 


CR3-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above)..... $129.00 


CR4A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 11, 13, 16, 


20, etc. 910K (3,000) 
CR4-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) 


i-Key® 0603, 1/10W, 5% 
Chip Resistor Assortments 


CR5A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 15, 
18, etc. 1.0M (3,050) $85.95 


CR5-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above $129.00 


CR6A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 11, 13, 16, 
20, etc. 910K (3,000) 


i-Key® 0402, 1/16W, 5% 
Chip Resistor Assortments 


CR7A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 15, 
18, 22, etc. 1.0M (3,050) $89.95 


CR7-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above)....$169.00 


CR8A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 11, 13, 16, 
20, etc. 910K (3,000) 


CR8-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above)....$169.00 


Power | Max. | Overload Dimensions (mm) Temperature Panasonic 
. su sts Type | Rating | RCWV | Voltage L WwW t a b Coefficient Part No. 
Protective — Termination =1000: £300ppmFC 
Nickel alloy Coating (inner) L 01005 | 1/32Ww | 15V 30V 0.40 0.20 013 010 0.10 4000<: +200ppm/°C ERJ-XGEJ 
i aysn_ ty : PP 
aver a 7 0201 | 1/20w | 15V 30V 0.60 0.30 0.20 015 0.15 ERJ-1GEJ 
Termination 4 0402 | 1/16w | 50V 100V 1.00 0.50 0.35 0.20 0.25 ERJ-2GEJ 
(between) 0603 | 1/10w | 50V 100V 1.60 080 045 0.30 0.30 : o ERJ-3GEY 
Ai ty 08051 1/eW | 150V | 200v] 2.00125 060040040) ~ re oe tae eee ee ERJ-6GEY 
Termination Y Ab 1206 | 1/4W | 200V 400V_ [320 1.60 0.60 0.50 0.50 : eau s ERJ-8GEY 
High Purity Resistive (outer) 1MQ >: -400ppm/°C ~ +600ppm/°C 
Alumina Substrate Element i210 | 1/4w | 200V 400v_[ 3.20 250 0.60 0.50 0.50 ERJ-14Y 
2010 | 1/2w | 200v 400v_[ 5.00 250 0.60 0.60 0.60 ERJ-12ZY 
2512 iw_ | 250V 500V. | 640 3.20 0.60 0.65 0.60 ERJ-ATY 
Value Digi-Key* Pricing Digi-Key* Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description Range Part No. 10 50 200 1,000 | Part No. Qty. | 4,000 5,000 10,000 12,000 15,000 _20,000 | Part No. 
01005, 1/32W, 5% | (10~1.0MQ) | P(Value)ANCT-ND 1.94 6.86 22.61 96.90 | P(Value)ANTR-ND 20,000 47.00/M | ERJ-XGEJxxxY 
0201, 1/20W, 5% | (10~1.0MQ) | P(Value)AGCT-NDt 96 259 5.95 20.30 | P(Value)AGTR-NDt | 15,000 8.00/M — | ERJ-1GEJxxxC 
0402, 1/16W, 5% | (1.0~10MQ) | P(Value)JCT-NDt 81 218 5.02 17.11 | P(Value)JTR-NDt 10,000 - —  5.00/M - - — | ERJ-2GEJxxxX 
0603, 1/10W, 5% | (1.0 ~ 22MO)+ | P(Value)GCT-NDt 71 1.91 4.39 14.99 | P(Value)G TR-NDt 5,000 — 270/M  2.43/M - - — | ERJ-3GEYUxxxV 
0805, 1/8W, 5% _| (1.0 ~ 22MO)+ | P(Value)ACT-NDt 77207 «4,76 16.24 | P(Value)ATR-NDt 5,000 — _4.80/M__4.32/M - = — | ERJ-6GEYUxxxV 
1206, 1/4W, 5% | (1.0 ~ 22M0)¥ | P(Value)ECT-NDt 94 «253 «5.82 19.87 | P(Value)ETR-NDt 5,000 —  8.55/M___7.70/M = = — | ERU-8GEYUxxxV 
1210, 1/4W, 5% (1.0 ~ 10MQ) | P(Value)VCT-ND 270 7.25 16.66 56.84 | P(Value)VTR-ND 5,000 — 46.80/M 42.12/M - - — | ERJ-14YJxxxU 
2010, 1/2W, 5% (1.0 ~ 10MO) | P(Value)WCT-ND 4.00 10.77 24.74 84.39 | P(Value)WTR-ND 5,000 — 75.30/M  67.77/M - - — | ERJ-12ZYIxxxU 
2512, 1W, 5% (1.0 ~ 2.2MQ) | PT(Value)XCT-ND 3.96 14.03 46.20 _ 191.40 | PT(Value)XTR-ND 4,000 | 148.80/M = —_124.00/ —_ — | ERJ-1 TYJxxxU 


t 0.00 (zerohm) value also available 


Panasonic 5% - 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2010, 2512 and 1% - 0402, 0603, 0805, 1206, 2512 


$ 12M, 15M, 18M and 22M are 10% tolerance * For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values charts for (Value). 


Surface Mount Ultra Low Ohm Thick Film Chip Resistors — 1/10, 1/8, 1/4, 1/2 and 1 Watt 


5% and 1% 0402 Series 
Standard Resistor Values 


5% - 0603, 1206, 1210, 2010 and 2512 Series 
1% - 0603 and 1206 Series 
Standard Resistor Values 


5% and 1% 0805 Series 
Standard Resistor Values 


047 068 10 15 .22 .33 47 68 01 016 027 043 18 47 dh. 3.3 8.2 
010 .015 .022 .033 .047 .068 .10 ee A7 ThOm 272 4.7 chal 011 018 .030 .047  .22 56 1.5 3.9 eal 
ey a By ee rte ie 011 016 .024 036 .051 .075 12 .27 56 Ae Pi ei) 012 020 .033 10 .27 68 1.8 47 
Bd ee oe aK ey EER OP 6) Oy Ge) 0 C2 4s £9 63 16 @2 Ge 013 022 036 12 33 82 22 56 
062 .091 13 20 .30 43 62 91 013 .020 .030 .043 .062 .091 .18 39 82 1.8 3.9 8.2 015 .024 .039 15 39 1.0 PATE 6.8 
1% - 2512 Series Type Dimensions (mm) Temperature Coefficient Panasonic 
Standard Resistor Values Type | (Power Rating) L Ww t a b (ppm/C) Part No. 
22 33 A7 68 1.0 15 22 3.3 AT 68 0402 | 1/8 Watt (5%, 1%) | 1.00 0.50 035 0.24 0.24 +300ppm/°C ERJ-2BWJ/F 
24 36 51 75 11 1.6 24 3.6 51 75 0402 1/8 Watt (1%) 1.00 0.50 0.20 0.27 0.35 -1 ~ .200 +300ppm/°C/.22 ~ 1.00++250ppm/°C__|ERJ-2BS/Q 
Pf 39 56 82 ke 1.8 PATE 3.9 5.6 8.2 0603 1/10 Watt 1.6 0.8 0.45 0.30 0.30 -1 ~ .820 +300ppm/°C/1.0 ~ 8.20 ++200ppm/°C__|ERJ-3RS/Q 
-30 43 62 91 1.3 2.0 3.0 4.3 6.2 9.1 0805 1/8 Watt 2.00 1.25 0.60 0.40 0.40 1 ~ .910 +250ppm/°C/1.0 ~ 9.10 + +200ppm/°C _ |ERJ-6RS/Q 
. . 0805 1/4 Watt 2.00 1.25 0.60 0.40 0.40 | .01 ~ .0130 +300ppm/°C/.015 ~ .0470 +200ppm/°C_|ERJ-6BWJ/F 
Pre veled veligee at cach fesietetice Shout oe ay~nz— lk ——> [4206 1/4 Watt 3.20 1.60 0.60 0.50 0.50| .1~.910 +250ppm/*C/1.0 ~ 9.19 + +200ppm/°C__|ERJ-8RS/Q 
calculated from the following equation: w 1206 1/2 Watt 3.20. 1.60 0.65 1.00 1.00 |_.01 ~ .0430 +200ppm/°C/.047 ~ .100 +100ppm/*C_[ERJ-8BWF/J 
RCWV=VPxR o7 1210 1/4 Watt 3.20 2.50 0.60 0.50 0.50 | .1 ~.919 200ppm/C/1.0 ~ 9.19 ++100ppm/°C _[ERJ-14RS/Q 
RCWV(V):P(W):R(Q) ty 2010 1/2 Watt 5.00 2.50 0.60 0.60 0.60 22 ~ 1.00 +200ppm/°C ERJ-12ZQJ 
Maximum Overload Voltage = RCWV x 2.5 e Ab 2512 1 Watt 6.40 3.20 0.60 0.65 0.60 -1 ~ 910 +200ppm/°C/1.0 ~ 9.19++100ppm/°C _ |ERJ-1TRS/Q 
Value Digi-Key* Pricing Digi-Key* Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description Range Part No. 10 50 200 1,000 | Part No. Qty. 4,000 5,000 10,000 12,000 Part No. 
0402, 1/8W, 5% (.047 ~ .0919) | P(Value)AMCT-ND 5.18 18.36 60.48 250.56 | P(Value)AMTR-ND 10,000 —_ — 164.80/M — | ERJ-2BWJRxxxX 
0402, 1/8W, 1% (.047 P(Value)ATCT-ND 4.03 14.28 47.04 194.88 | P(Value)ATTR-ND 10,000 = = 126.00/M — | ERJ-2BWFRxxxX 
0402, 1/8W, 1% (.10 P(Value)AKCT-ND 7.07 19.02 43.69 149.06 | P(Value)AKTR-ND 10,000 _ = 128.00/M — | ERJ-2BSFRxxX 
0402, 1/8W, 1% (.22 ~ .910) P(Value)AKCT-ND 6.78 18.24 41.91 142.97 | P(Value)AKTR-ND 10,000 = = 122.31/M — | ERJ-2BQFRxxX 
0603, 1/10W, 5% (.10 ~ .180) P(Value)AHCT-ND 3.12 8.40 19.30 65.83 | P(Value)AHTR-ND 5,000 —  56.00/M 50.00/M — | ERJ-3RSUxxxV 
0603, 1/10W, 5% (.22 ~ 8.20) P(Value)AHCT-ND 1.84 4.96 11.39 38.86 | P(Value)AHTR-ND 5,000 —  28.00/M 25.00/M — | ERJ-3RQJUxxxV 
0603, 1/10W, 1% (.10 ~ .180) P(Value)AJCT-ND 5.36 14.43 33.15 113.10 | P(Value)AJTR-ND. 5,000 —  105.00/M 94.50/M — | ERJ-3RSFxxxV 
0603, 1/10W, 1% (.22 ~ 8.20) P(Value)AJCT-ND 3.03 8.14 18.70 63.80 | P(Value)AJTR-ND 5,000 — _54.00/M 48.60/M — | ERJ-3ROQFxxxV 
0805, 1/4W, 5% (.01 ~ 0470) | P(Value)ARCT-ND 19.54 52.58 120.79 412.09 | P(Value)ARTR-ND 5,000 — 414.00/M 373.00/M — | ERJ-6BWJRxxxV 
0805, 1/8W, 5% (.10 ~ .180) P(Value)BCT-ND 8.14 21.90 50.32 171.68 | P(Value)BTR-ND 5,000 —  166.00/M 149.00/M — | ERJ-6RSJxxxV 
0805, 1/8W, 5% (.22 ~ 9.10) P(Value)BCT-ND 6.33 17.02 39.10 133.40 | P(Value)BTR-ND 5,000 —  103.50/M 93.15/M — | ERJ-6RQJxxxV 
0805, 1/4W, 1% (.01 ~ .047Q) | P(Value)AQCT-ND 29.25 78.70 180.80 616.83 | P(Value)AQTR-ND 5,000 —  626.00/M 563.00/M — | ERJ-6BWFRxxxV 
0805, 1/8W, 1% (.22 ~ 9.10) P(Value)DCT-ND 2.10 7.44 24.50 101.50 | P(Value)DTR-ND 5,000 — _74.40/M 62.00/M — | ERJ-6ROFxxxV 
1206, 1/2W, 5% (.010 ~ .10Q) | P(Value)AVCT-ND 15.74 42.37 97.33 332.05 | P(Value)AVTR-ND 5,000 —  332.00/M 298.00/M — | ERJ-8BWJRxxxV 
1206, 1/4W, 5% (.10 ~ .180) P(Value)PCT-ND 12.51 33.67 77.35 263.90 | P(Value)PTR-ND 5,000 — 261.00/M 234.90/M — | ERJ-8RSJxxxV 
1206, 1/4W, 5% (.22 ~ 9.10) P(Value)PCT-ND 6.05 16.28 37.40 127.60 | P(Value)PTR-ND 5,000 —  120.00/M 108.00/M — | ERJ-8RQJxxxV 
1206, 1/2W, 1% (.010 ~ .10Q) | P(Value)AUCT-ND 6.79 27.59 98.48 441.48 | P(Value)AUTR-ND 5,000 —  373.00/M 315.00/M — | ERJ-8BWFRxxxV 
1206, 1/4W, 1% (.22 ~ 9.10) P(Value)RCT-ND 2.70 9.56 31.50 130.50 | P(Value)RTR-ND 5,000 — __98.40/M 82.00/M — | ERJ-8ROQFxxxV 
1210, 1/4W, 5% (.10 ~ .180) P(Value)SCT-ND 5.52 19.55 64.40 266.80 | P(Value)STR-ND 5,000 — 211.20/M 176.00/M — | ERJ-14RSJxxxU 
1210, 1/4W, 5% (.22 ~ 9.10) P(Value)SCT-ND 3.42 12.11 39.90 165.30 | P(Value)STR-ND 5,000 — __127.20/M 106.00/M — | ERJ-14RQJxxxU 
2010, 1/2W, 5% (.22 ~ 1.00) P(Value)AFCT-ND 5.61 19.87 65.45 271.15 | P(Value)AFTR-ND 5,000 — __214.80/M 179.00/M — | ERJ-12ZQUxxxU 
2512, 1W, 5% (.10 ~ .180) PT(Value)UCT-ND 8.92 36.22 129.28 579.54 | PT(Value)UTR-ND 4,000 | 493.00/M — — 416.00/M | ERJ-1TRSJxxxU 
2512, 1W, 5% (.22 ~ 9.10) PT(Value)UCT-ND 8.99 31.84 104.90 434.57 | PT(Value)UTR-ND 4,000 | 350.04/M = — 291.70/M | ERJ-1TRQJxxxU 
2512, 1W, 1% (.22 ~ 9.10) PT(Value)YCT-ND 6.76 27.46 98.02 439.40 | PT(Value)YTR-ND 4,000 | 371.25/M = — __313.50/M | ERJ-1TRQFxxxU 


* For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values charts for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1812 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic SMD Thick Film Chip Resistors / Low Resistance Type 


0603, 0805, 1206, 1210, 1812, 2010, 2512 — For Current Sensing Applications 


Features: Operating Temperature: Dimensions (mm) Standard Resistor Values (mQ) for 0603, 0805, 1206 
ERJ-L: -S5°C ~ 125°C, ERJ-M: -55 °C ~ Package L w _ t I Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) 
170°C (derating required above 70°C) « 47 (47M) 50 (50M) 75 (75M)* 100 (10C) 
Resistance Range: °1.0 to100m0 0603 1.60 0.80 0.30 0.45 1.00 Standard Resistor Values (mOQ) for 1210, 1812, 2010 
0805 2.00 1.25 0.40 0.60 1.20 Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) | Value (Mfg. Code) 
(es 1206 3.20 1.60 0.50 0.60 220 20 (20M) 25 (25M) 39 (39M) 50 (50M) 100 (10) 
slate | —iab | eT a0 oT en Bao 330 22 (22M) 33 (33M) 47 (47M) 75 (75M)* 
| ees al 
= = = s = Standard Resistor Values (mQ) for 2512 
WwW 1812 4.50 3.20 0.50 0.60 3.50 Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) Value (Mfg. Code) 
2010 5.00 2.50 0.60 0.60 3.80 1.0 (1MO) 4.0 (4M0) 10 (10M) 20 (20M) 
1.5 (1M5) 5.0 (5MO) 12 (12M)t 47 (47M) 
2512 (S Type) | 6.40 3.20 1.00 0.80 4.40 2.0 (2Mo) 6.0 (6MO) 45 (15M) 50 (50M) 
; 2512 (T Type) | 6.40 3.20 2.10 0.80 2.20 3.0 (3MO) 8.0 (8MO)t 16 (16M)t 100 (10C) 
[ — ] 2512 (LT 6.40 3.20 0.65 1.10 5.10 : oie 
ih (ETyps) * For 75mQ parts, change K to U in Manufacturer Part Number +t Not in Kit 
See below for complete part numbers when ordering. RoHS Compliant Parts Available 
Temperature Cut Tape 
Value Range Coefficient Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Description Type (mQ) (ppm/°C) Part No. 10 50 200 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0603, 1/10 W,5% | — 47 ~ 100 +200ppm P(Value)NJCT-ND 6.13 18.28 43.00 P(Value)NJTR-ND 5,000 136.50/M | ERJ-LO3KJxxxV 
0603, 1/10 W, 1% | — 47 ~ 100 +200ppm P(Value)LUCT-ND 7.20 18.00 50.40 P(Value)LJTR-ND 5,000 144.00/M | ERJ-LO3KFxxxV 
0805, 1/8 W, 5% _ 47 ~ 100 +100ppm P(Value)NLCT-ND 6.70 19.98 47.00 P(Value)NLTR-ND 5,000 150.50/M | ERJ-LO6KJxxxV 
0805, 1/8 W, 1% =_ 47 ~ 100 +100ppm P(Value)LLCT-ND 7.60 19.00 53.20 P(Value)LLTR-ND 5,000 152.00/M | ERJ-LO6KFxxxV 
1206, 1/4 W, 5% _ 47 ~ 100 +100ppm P(Value)NPCT-ND 7.70 22.95 54.00 P(Value)NPTR-ND 5,000 175.00/M | ERJ-LO8KJxxxV 
1206, 1/4 W, 1% _ 47 ~ 100 +100ppm P(Value)LPCT-ND 9.36 23.40 65.52 P(Value)LPTR-ND 5,000 187.00/M | ERJ-LO8KFxxxV 
20 ~ 39 +300ppm 
1210, 1/4 W, 1% _ P(Value)NACT-ND 5.34 18.91 62.30 P(Value)NATR-ND 5,000 204.00/M | ERJ-L14KFxxxU 
47 ~100 +100ppm 
1812, 1/2W,1% | — 20'~'99 #800ppm P(Value)NBCT-ND 6.96 28.28 100.92 P(Value)NBTR-ND 5,000 | 382.50/M | ERJ-L12KFxxxU 
47 ~ 100 +100ppm 
2010, 1/2 W, 1% _ 47 ~ 100 +100ppm P(Value)NCCT-ND 6.96 28.28 100.92 P(Value)NCTR-ND 5,000 382.50/M | ERJ-L1DKFxxxU 
T TO 128: || aoce opp P(Value)TCT-ND 7.76 31.53 112.52 P(Value)TTR-ND 3,000 427.50/M | ERJ-M1WTuJxxxU 
2.0 100 +50ppm 
2512, 1 W, 5% s siscaataree #350ppm P(Value)TCT-ND 7.76 31.53 112.52 P(Value)TTR-ND 3,000 | 427.50/M | ERJ-M1WSJxxxU 
5.0 ~ 20 +100ppm 
47 ~ 100 +100ppm P(Value)TCT-ND 7.88 32.01 114.26 P(Value)TTR-ND 3,000 434.25/M | ERJ-L1WKJxxxU 
T 10e 18 $50 =100ppmn P(Value)NDCT-ND 9.58 38.92 138.91 P(Value)NDTR-ND 3,000 529.88/M | ERJ-M1WTFxxxU 
2.0 ~ 4.0 100 +50ppm 
3.0 ~ 4.0 +350ppm 
2512, 1 W, 1% s P(Value)MCT-ND 8.16 33.15 118.32 P(Value)MTR-ND 3,000 450.00/M | ERJ-M1WSFxxxU 
. : 5.0 ~ 20 +100ppm 
i 47 +300ppm P(Value)MCT-ND 9.24 37.54 133.98 P(Value)MTR-ND 3,000 520.00/M | oo awk 
50 ~ 100 +100ppm P(Value)MCT-ND 9.40 38.19 136.30 P(Value)MTR-ND 3,000 519.75/M ‘ ms 


0603, 0805, 1206, 1210 1% Current Sensing Low Resistance Resistor Kit 
ERJ1-KIT-ND 20 each of 21 Values (ROHS Compliant).... 


1812, 2010, 2512 1% Current Sensing Low Resistance Resistor Kit 
ERJ2-KIT-ND 20 each of 26 Values (ROHS Compliant) 


$129.95 


Features: L 
T sake | ak 
* Operating Temperature: -55°C ~ 155°C t oy -] 1 
7 t i = 
*Improved Anti-Surge characteristics compared to metal lb Le zi be Ww & 
film resistors a Lf} 3 t 
* Metal glaze thick film resistive element and three layers of Dimensions (mm) EI ‘ 
electrodes result in high reliability T 2 ' 
‘ype L WwW a b t | & 1 
* Suitable for both reflow soldering and flow soldering 0805 2.00 4.25 0.25 0.40 0.60 4.50 1) 700 70 80 729 {60 
* Thick film resistor with excellent Anti-Pulse characteristic 1206 3.20 1.60 0.40 0.50 0.60 2.24 ; BO 109 
and high rated power 1210 3.20 2.50 0.35 0.50 0.60 2.50 Ambient Temperature (°C) 
Power Rating Limiting Maximum Resistance Resistance Range Temperature Standard 
at 70°C Element Voltage Overload Tolerance (Q) Coefficient Resistance 
Type (Ww) (Maximum Rcwv)! (Vv) Voltage” (Vv) (%) Minimum Maximum x10-6 °C (ppm/°C) Values 
ERJPO6 0.125 150 200 +5 10 30 +300 E24 (3 digits) 
ERJPO6 0.125 150 200 +5 33 1.0M +200 E24 (3 digits) 
ERJP08 0.25 200 400 +5 10 1.0M +200 E24 (3 digits) 
ERJP14 0.5 200 400 +5 1.0 1.0M +200 E24 (3 digits) 
(1) Rated Continuous Working Voltage (RCWV) shall be determined from RCWV = /Power Rating x Resistance Values, or Limiting Element Voltage (maximum RCWV) listed above, whichever is less. 
(2) Overload (Short-time Overload) Test Voltage (SOTV) shall be determined from SOTV = 2.5 x Power Rating or maximum Overload Voltage listed above whichever is less. 
Standard Resistor Values (See below for complete part numbers when ordering.) 
1.0 Pade 6.8 18 47 120 330 820 2.2K 5.6K 15K 39K 100K 270K 680K 
ral 3.0 7.5) 20 51 130 360 910 2.4K 6.2K 16K 43K 110K 300K 750K 
1.2 3.3 8.2 22 56 150 390 1.0K 2.7K 6.8K 18K 47K 120K 330K 820K 
1.3 3.6 Chil 24 62 160 430 1.1K 3.0K 7.5K 20K 51K 130K 360K 910K 
1.5, 3.9 10 2h 68 180 470 1.2K 3.3K 8.2K 22K 56K 150K 390K 1.0M 
1.6 4.3 abl 30 14) 200 510 1.3K 3.6K 9.1K 24K 62K 160K 430K 
1.8 47 12 33 82 220 560 1.5K 3.9K 10K 27K 68K 180K 470K 
2.0 Sl 13 36 91 240 620 1.6K 4.3K 11K 30K 75K 200K 510K 
2.2 5.6 15 39 100 270 680 1.8K 4.7K 12K 33K 82K 220K 560K 
2.4 6.2 16 43 110 300 750 2.0K 5.1K 13K 36K 91K 240K 620K 
Value Cut Tape Tape and Reel 
Range Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Description (Q) Part No. 10 50 200 1,000 Part No. 5,000 10,000 25,000 50,000 Part No. 
0805, 1/8 W, 5% 10 ~ 1.0M P(Value)ADCT-ND 1.65 4.93 11.60 34.80 P(Value)ADTR-ND 26.60/M 22.80/M 20.90/M 19.00/M ERJ-PO6JUxxxV 
1206, 1/4 W, 5% 10 ~ 1.0M P(Value)ALCT-ND 2.01 5.99 14.10 42.30 P(Value)ALTR-ND 35.35/M 30.30/M 27.78/M 25.25/M ERJ-PO8JxxxV 
1210, 1/2 W, 5% 1.0 ~ 1.0M P(Value)ASCT-ND 3.56 10.63 25.00 75.00 P(Value)ASTR-ND 73.50/M 63.00/M 57.75/M 42.00/M ERJ-P14JdxxxU 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1813 


Panasonic Metal Film Thermosensitive Chip Resistors 


Features: ne Standard Resistor Values 
«Recommended for temperature correction T al ja Derating Curve 5.6 39 270 1.8K 
circuits i lt | HT] ft = 100 22 70°C 68 47 330 22K 
* Temperature coefficient value 1000 x 10 8c —|b JEL —| be Ww a 80 8.2 56 390 2.7K 
(ppm/°C) to 4700 x 10° °C (ppmi°C) i a | 8 60 10 68 470 3.3K 
* Quick response to temperature change 3 40 12 82 560 3.9K 
* Excellent linear resistance value change in Dimensions — mm é 20 425°C 15 100 680 4.7K 
wide temperature range (-40°C ~ 125°C) Type L Ww a b t a 0.40.80 120 : 18 120 820 5.6K 
* High reliability, high density placing 0402 1.00 0.50 0.15 0.25 0.35 -20° 20 60 100 140 22 150 1.0K 6.8K 
* Suitable for both reflow soldering and flow 0603 160 080 030 0.30 0.45 Ambient Temperature (°C) Bi uso uel B2k 
soldering 0805 2.00 1.25 0.40 0.40 0.50 33 220 1.5K 10K 
Value Cut Tape Tape and Reel 
TCR Range TCR Digi-Keyt Pricing Digi-Keyt Pricing Panasonic 
Description (ppm/°C) (Q) Tolerance Part No. 10 50 200 Part No. 5,000 10,000 25,000 30,000 | Part No. 
aoe: 1/sew, 5% +2700 | 47~ 1.0K = P(Value)CLCT-ND 412 14.60 48.09 | P(Value)CLTR-ND — — 97.05/M — — 90.58/M | ERA-W27JxxxXx 
+3300 22 ~ 390 = P(Value)CMCT-ND 4.12 14.60 48.09 P(Value)CMTR-ND = 97.05/M —  90.58/M | ERA-W33JxxxX 
+1500 10 ~ 10K +200 x ppm/°C P(Value)CFCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CFTR-ND 146.08/M 132.00/M  123.20/M — | ERA-V15JdxxxV 
0603, 1/16W, 5% +2700 47 ~ 3.3K +10% P(Value)CGCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CGTR-ND 146.08/M 132.00/M 123.20/M — | ERA-V27J5xxxV 
+3300 22 ~ 1.2K +10% P(Value)CHCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CHTR-ND 146.08/M 132.00/M  123.20/M — | ERA-V33JUxxxV 
+3900 5.6 ~ 390 +10% P(Value)CUCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CUTR-ND 146.08/M 132.00/M 123.20/M — | ERA-V39JUxxxV 
+1500 10 ~ 10K +200 x ppm/°C P(Value)CBCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CBTR-ND 146.08/M 132.00/M  123.20/M — | ERA-S15J5xxxV 
0805, 1/10W, 5% +2700 47 ~ 4.7K +10% P(Value)CCCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CCTR-ND 146.08/M 132.00/M 123.20/M — | ERA-S27JxxxV 
+3300 22 ~ 1.8K +10% P(Value)CDCT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CDTR-ND 146.08/M 132.00/M 123.20/M — | ERA-S33JxxxV 
+3900 5.6 ~ 470 +10% P(Value)CECT-ND 5.52 19.55 64.40 P(Value)CETR-ND 146.08/M 132.00/M  123.20/M — | ERA-S39JUxxxV 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


Features: 


| Derating Curve Standard Resistor Values 
¢ Non-flammable nature [ ] 4 
nes H 420 .022 10 AT Ay 
High reliability = | -— rs F100 55°C. 70°C OR D & as 
* Approved under the ISO C.. P an ca al 3 80 | ' 033 45 68 33 
soo teystem S 60h 039 18 82 3.9 
Dimensions — mm Bo; ; 047 22 1.0 47 
Type P L w H A B aor 056 27 12 5.6 
1 Watt 12.5 9.0 5.6 5.0 15 3.0 -40,.0, 40 80 120 160 200 240 .068 33 13} 6.8 
2 Watt 15.0 12.0 6.4 5.8 1.5 4.0 “60 1-20" 20°60 100 140180 220 082 .39 1.8 8.2 
Value Range Digi-Keyt Cut Tape Pricing i-Keyt Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description (Q) Part No. 10 50 200 Part No. Qty. 1,000 2,000 5,000 6,000 Part No. 
022 ~ .082 PRX1W(Value)CT-ND 55.99 150.66 346.12 PRX1W(Value)TR-ND 2,000 —  806.40/M — 645.12/M | ERX-1HQUxxMH 
1 Watt, 5% -10 ~ .18 PRX1W(Value)CT-ND 38.13 102.59 235.69 PRX1W(Value)TR-ND 2,000 —  546.56/M — 437.25/M | ERX-1HZJxxxH 
22 ~ 8.2 PRX1W(Value)CT-ND 33.66 90.58 208.08 PRX1W(Value)TR-ND 2,000 —  481.60/M — 385.28/M | ERX-1HJxxxH 
022 ~ .082 PRX2W(Value)CT-ND 59.84 161.02 369.92 PRX2W(Value)TR-ND 1,000 862.40 — 689.92/M — | ERX-2HQJxxMH 
2 Watt, 5% -10 ~ .18 PRX2W(Value)CT-ND 43.67 117.51 269.96 PRX2W(Value)TR-ND 1,000 627.20 — 501.76/M — | ERX-2HZJxxxH 
22 ~ 8.2 PRX2W(Value)CT-ND 38.13 102.59 235.69 PRX2W(Value)TR-ND 1,000 546.56 — 437.25/M — | ERX-2HJxxxH 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


Panasonic ERA 0603/0805/1 210 .1% Metal Film Chip Resistors 


Surface Mount — Available in 1/4, 1/16 and 1/10 Watt 


Features: 


L Type Max. 
High reliabilit wee Fal o (Power Max. Overload Dimensions — mm Panasonic 
. 
Seana: WwW Type Rating) RCWV Voltage L WwW a b t Temperature Coefficient Part No. 
* Low TCR and + 0603 | 1/16 Watt 75V 150V 1.60 0.80 0.30 0.30 0.45 +25ppm/°C ERA-3YE 
current noise ti 0805 1/10 Watt 100V 200V 2.00 1.25 0.40 0.40 0.50 +25ppm/°C ERA-6YE 
: Y - 
+ Excellent non-linearity b 1210 1/4 Watt 150V 300V 3.20 2.50 0.50 0.50 0.60 +25ppm/°C ERA-14EB 
Standard Resistor Values 
100 200 390 750 1.5K 3.0K 5.6K 11K 22K 43K 82K 160K 
110 220 430 820 1.6K 3.3K 6.2K 12K 24K 47K 91K 180K 
120 240 470 910 1.8K 3.6K 6.8K 13K 27K 51K 100K 200K 
130 270 510 1.0K 2.0K 3.9K 7.5K 15K 30K 56K 110K 
150 300 560 1.1K 2.2K 4.3K 8.2K 16K 33K 62K 120K 
160 330 620 1.2K 2.4K 4.7K Sak 18K 36K 68K 130K 
180 360 680 1.3K 2.7K 5.1K 10K 20K 39K 75K 150K 
Value Range | Digi-Keyt Digi-Keyt Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description (Q) Part No. 10 50 200 1,000 | Part No. Qty. 5,000 10,000 25,000 50,000 Part No. 
0603, 1/16W, .1% 100 ~ 33K P(Value)YCT-ND 5.94 21.04 69.30 287.10 | P(Value)YTR-ND 5,000 157.70/M 142.50/M 133.00/M  128.25/M | ERA-3YEBxxxV 
0805, 1/10W, .1% 100~ 100K | P(Value)ZCT-ND 6.24 22.10 72.80 301.60 | P(Value)ZTR-ND 5,000 166.00/M 150.00/M 140.00/M  135.00/M | ERA-6YEBxxxV 
1210, 1/4W, .1% 100 ~ 200K | P(Value)QCT-ND 17.74 44.35 124.18 443.50 | P(Value)QTR-ND 5,000 347.00/M 303.00/M 243.00/M  225.00/M | ERA-14EBxxxU 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1814 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic ERA 0402 .5% and 0402, 0603 and 0805 .1 


Metal Film Chip Resistors, High Reliability Type 


Features: AA L — Type Max. 
: foal Ww 4 (Power Max. Overload Dimensions - mm Temperature Panasonic 
* High reliability Type Rating) RcwV | Voltage | L Wo b t Coefficient Part No. 
* High accuracy +i a 
_ i 0402 1/16 Watt (.5%) 25V 50V 1.00 050 015 025 0.35 10 ~ 430 +100ppm/°C ERA-2AKD 
High performance yb 0402 | 1/16 Watt (5% and.1%) | 25v | Sov 1.00 050 015 0.25 035) 47~100K225ppmeC | ERA-2AEB/D 
* Reference Standard: IEC e 
60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ 0603 1/16 Watt 75V 150V 160 080 030 030 0.45 47 ~ 330K +25ppm/°C ERA-3AEB 
RC-2133A 0805 1/10 Watt toov | 200v | 200 125 040 0.40 0.50 47 ~1M+25ppm/°C__ | ERA-6AEB 
Standard Resistor Values 
10 30 82 240 680 2.0K 5.6K 16K 47K 130K 390K 
lil 33 91 270 750 2.2K 6.2K 18K 51K 150K 430K 
12 36 100 300 820 2.4K 6.8K 20K 56K 160K 470K 
13 39 110 330 910 2.7K 7.5K 22K 62K 180K 510K 
15 43 120 360 1.0K 3.0K 8.2K 24K 68K 200K 560K 
16 47 130 390 1.1K 3.3K 9.1K 27K 75K 220K 620K 
18 51 150 430 1.2K 3.6K 10K 30K 82K 240K 680K 
20 56 160 470 1.3K 3.9K 11K 33K 91K 270K 750K 
22 62 180 510 1.5K 4.3K 12K 36K 100K 300K 820K 
24 68 200 560 1.6K 4.7K 13K 39K 110K 330K 910K 
27 75) 220 620 1.8K 5.1K 15K 43K 120K 360K 1M 
Value Range | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description (0) Part No.t 10 50 200 1,000 | Part No.t Qty. 5,000 10,000 25,000 50,000 | Part No. 
0402, 1/16W, .5% 10 ~ 43 P(Value)DDCT-ND 1.35 3.63 8.33 28.42 | P(Value)DDTR-ND 10,000 _ 16.00/M _ 12.00/M | ERA-2AKDxxxX 
0402, 1/16W, .5% 47~100K |P(Value)DECT-ND 4.36 11.73 26.95 91.93 )P(Value)DETR-ND 10,000 _ 75.00/M = 55.00/M | ERA-2AEDxxxX 
0402, 1/16W, .1% 47~100K |P(Value)DCCT-ND 6.90 18.56 42.63 145.44 | P(Value)DCTR-ND 10,000 _ 125.00/M = 92.00/M | ERA-2AEBxxxX 
0603, 1/16W, .1% 47 ~ 330K | P(Value)DBCT-ND 2.04 7.23 23.80 98.60 | P(Value)DBTR-ND 5,000 50.00/M 45.00/M 42.00/M 41.00/M | ERA-3AEBxxxV 
0805, 1/10W, .1% 47~1M P(Value)DACT-ND 2.04 7.23 23.80 98.60 | P(Value)DATR-ND 5,000 50.00/M 45.00/M 42.00/M 41.00/M_| ERA-6AEBxxxV 


t+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


Features: i 
— il. Type Max. Standard Resistor Values 
High reliability a2 (Power | Max. | Overload Dimensions - mm Temperature | Panasonic 10 18 33 56 
» Low TCR and w Type | Rating) | RCWV | Voltage L Ww a b t Coefficient Part No. a aa 3s ee 
current noise if 3 24 3 8 
* Excellent ae a 1210 | 1/4Watt | 150v | 300V | 3.20 250 050 0.50 0.60) 50ppm/°C | ERA-14H 15 27 47 82 
non-linearity 16 30 51 91 
Value Range | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape and Reel Pricing Panasonic 
Description (0) Part No.t 10 50 200 1,000 Part No.t Qty. 5,000 10,000 25,000 50,000 Part No. 
1210, 1/4W, .5% 10~91 P(Value)APCT-ND 6.48 22.95 75.60 313.20 | P(Value)APTR-ND 5,000 172.64/M 156.00/M 145.60/M 140.40/M | ERA-14HDxxxU 


t+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


Features: + Uses UL 94V-0 approved coating for flame Dimensions - mm Mass 
retardant type oD 
* High reliability using carbon film * Approved under the ISO 9001 system fA Lor, Hom] pie Type L D q H (mg) 
¢ 52mm Axial taping style for automatic inserting Reference Standard: IEC 60115-2, F © 1/4W, 5% 3.20 1.70 0.45 20 minimum 107 
machine JIS C 5201-2 od 1/OW, 5% 6.35 230 0.60 20 mini 208 
* 4 color code marking  Miniaturized version chal i a x meat 
Power Limiting Element Maximum Maximum Intermittent Dielectric Resistance 
Rating Voltage Overload Overload Withstanding Standard Resistance Range Power Derating Curve 
at 70°C (Maximum Voltage” Voltage? Voltage Resistance Tolerance (0) 120 
Type (W) Rcwv)! (V) (V) (V) (VAC) Value (%) minimum maximum SF 400 (55°C. 70°C 
ERDS2T 0.25 250 500 750 300 E24 +5 (J) ) 2.2M 3 80 | 
ERDS1T 0.5 300 600 750 500 E24 45 (J) 1 3.3M S 60} 
B 407 i 
(1) Rated Voltage =\V Power Rating x Resistance Value or Limiting Element Voltage (maximum RCWV), whichever is less. (RCWV: Rated Continuous working Voltage). & - i i 455°C 
(2) Overload (Short-time Overload) Test Voltage (SOTV) shall be determined from SOTV = 2.5 x Power Rating or maximum Overload Voltage listed above whichever is less. Pe 9 erie ae ie 80 
(3) Intermittent Overload Test Voltage (IOTV) shall be determined from IOTV = 4 x Power Rating (IOTV = 3 x Power Rating for ERDS2 type) or maximum Intermittent Overload Voltage listed above, Ambient Temperature (°C) 
whichever is less. 
Standard Resistor Values 
0.04 2.0 43 94 20 43 91 200 430 910 2.0K 4.3K 9.1K 20K 43K 91K 200K 430K 910K 2.0M 
1.0 2.2 47 10 22 47 100 220 470 1.0K 2.2K 4.7K 10K 22K 47K 100K 220K 470K 1.0M 2.2M 
ist! 24 61 1 24 51 110 240 510 1.1K 2.4K 5.1K 11K 24K 51K 110K 240K 510K 1.1M 2.4M§ 
2 27 5.6 12 27 56 120 270 560 1.2K 2.7K 5.6K 12K 27K 56K 120K 270K 560K 1.2M 2.7M§ 
13 3.0 6.2 13 30 62 130 300 620 1.3K 3.0K 6.2K 13K 30K 62K 130K 300K 620K 1.3M 3.0M§ 
iss) 3.3 6.8 15 33 68 150 330 680 1.5K 3.3K 6.8K 15K 33K 68K 150K 330K 680K 1.5M 3.3M§ 
1.6 3.6 15) 16 36 75 160 360 750 1.6K 3.6K 7.5K 16K 36K 75K 160K 360K 750K 1.6M 
1.8 3.9 8.2 18 39 82 180 390 820 1.8K 3.9K 8.2K 18K 39K 82K 180K 390K 820K 1.8M 
§ Only available in 1/2 Watt + Not available in 1/2 Watt 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Package Tape and Box Pricing Panasonic 
Description Range (Q) | Part No.t 10 50 200 1,000 Part No.t Qty. 2,000 5,000 6,000 10,000 Part No. 
ERDS2T 1/4W, 5% 0.0 ~ 2.2M | P(Value)BACT-ND 67 2.14 4.88 15.86 P(Value)BATB-ND 5,000 _ 7.00/M — 6.00/M_ | ERD-S2TJxxxV 
ERDSIT 1/2W, 5% 1.0 ~3.3M | P(Value)BBCT-ND 95 3.03 6.92 22.49 P(Value)BBTB-ND 2,000 15.12/M _ 13.95/M 12.79/M | ERD-S1TJxxxV 


t+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1815 


Panasonic 1% Miniature Metal Film Resistors 


Features: ¢ 5 color code marking | —H + b> ye: 4 + Power Derating Curve 
120 
+ Low TCR, low noise, high reliability * Approved under the ISO 9001 system ol 1st Fig. ‘ WD Tod SX 400 (55°C 70°C 
a . 2nd Fi aaa Resistance tolerance i : 
Taping style for automatic inserting machine « Reference Standard: IEC 60115-2, JIS C 5201-2 aa Fig Multiplier RB 807 i 
ig. S 60H 
I 
Power | Limiting Element | Maximum Dielectric Resistance 3 40 i 
Rating Voltage Overload | Withstanding | T.C.R. Resistance Range Resis- & 20f 155°C 
at 70°C (Maximum Voltage” Voltage x10°6/°C | Tolerance (Q) tance Dimensions — mm Mass ie) 40 0 40 30 720 160 
Type (W) Rcwv)! (V) (Vv) (Vv) (ppm/°C) (%) min. | max. | Value Type L D d H (mg) -60 -20 20 60 100 140 180 
EROS2P | 0.25 250 500 300 +50 F(+1) 10 | 1m | E24 1/4W,1%| 3.20 1.70 0.45 30 | 107 Ambient Temperature (°C) 


(1) Rated Voltage =\V Power Rating x Resistance Value or Limiting Element Voltage (maximum RCWV), 
whichever is less. (RCWV: Rated Continuous working Voltage). 


(2) Overload (Short-time Overload) Test Voltage (SOTV) shall be determined from SOTV = 2.5 x Power 
Rating or maximum Overload Voltage listed above, whichever is less. 


Standard Resistor Values 


10.0 30.0 82.0 240 680 2.00K 5.60K 16.0K 47.0K 130K 390K 
11.0 33.0 91.0 270 750 2.20K 6.20K 18.0K 51.0K 150K 430K 
12.0 36.0 100 300 820 2.40K 6.80K 20.0K 56.0K 160K 470K 
13.0 39.0 110 330 910 2.70K 7.50K 22.0K 62.0K 180K 510K 
15.0 43.0 120 360 1.00K 3.00K 8.20K 24.0K 68.0K 200K 560K 
16.0 47.0 130 390 1.10K 3.30K 9.10K 27.0K 75.0K 220K 620K 
18.0 51.0 150 430 1.20K 3.60K 10.0K 30.0K 82.0K 240K 680K 
20.0 56.0 160 470 1.30K 3.90K 11.0K 33.0K 91.0K 270K 750K 
22.0 62.0 180 510 1.50K 4.30K 12.0K 36.0K 100K 300K 820K 
24.0 68.0 200 560 1.60K 4.70K 13.0K 39.0K 110K 330K 910K 
27.0 75.0 220 620 1.80K 5.10K 15.0K 43.0K 120K 360K 1.00M 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Package Tape and Box Pricing Panasonic 
Description Range (Q) _|Part No.+ 10 50 200 1,000 | Part No.t Qty. 5,000 10,000 50,000 100,000 | Part No. 
EROS2P 1/4W, 1% 10.0 ~ 1.00M |P(Value)CACT-ND 1.71 4.95 13.05 33.75 | P(Value)CATB-ND 5,000 18.75/M 16.00/M 13.00/M 11.00/M | ERO-S2PHFxxxV 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


Panasonic 5% Metal Film Resistors 


Characteristics: 


Now Available In Tape and Reel 


Matsushita fixed metal film resistors feature small 
sized dimensions and have higher power rating at 
the same size as the conventional type. 

Features: 


Flame retardancy of the exclusively formulated 


. | ts L . | a 
@d 
— FF © 


inorganic insulative material exhibits an equivalent 


Temperature Coefficient 


R. Wattage of 1, 2, 3 +350ppm/°C 


Voltage Coefficient 


25ppm/V Maximum 


Insulation Resistance 


10,000 MO Minimum 


Temperature Cycling 


+(1% + 0.050) Maximum 


Short-time Overload 


(2% + 0.050) Maximum 


Maximum Humidity (Steady State) +(2% + 0.050) Maximum 
performance requirements of UL 94(VE-0) and Load Life in Humidit 6 - 
. . a 'y +(5% + 0.050) Maximum 
when operated at a potential less than 16 times Working Dimensions — mm ieaatie i 0.050) Maximum 
ES +0. 
RCWV, Matsushita metal (oxide) film resistors Type Voltage L ! D d : 7 - - 
newer inhianBh ate Resistance to Soldering Heat +(1% + 0.050) Maximum 
: 3 aw 350 9.0 30.0 28 0.65 Vibration Low Frequency +(1% + 0.050) Maximum 
The coating and markings resist normal washing ow 350 120 30.0 40 0.80 
A A i i 9 i 
of solvents, such as Freon (TE, TMC, TF), tri- Thermal Shock #(2% + 0.050) Maximum 
chloroethane. 3W 350 15.0 38.0 5.5 0.80 Noise 4.0UV/V Maximum 
Standard Resistor Values 
0.47 a2: 3.3 8.2 22 56 150 390 1.0K 2.7K 6.8K 18K 47K 
0.51 1.3 3.6 hal 24 62 160 430 1.1K 3.0K 7.5K 20K 51K 
0.56 15 3.9 10 27 68 180 470 1.2K 3.3K 8.2K 22K 56K 
0.62 1.6 4.3 1 30 75) 200 510 1.3K 3.6K 9.1K 24K 62K 
0.68 1.8 47 12 33 82 220 560 1.5K 3.9K 10K 27K 68K 
0.75 2.0 5.1 13 36 91 240 620 1.6K 4.3K 11K 30K 75K 
0.82 ee 5.6 15 39 100 270 680 1.8K 4.7K 12K 33K 82K 
0.91 2.4 6.2 16 43 110 300 750 2.0K 5.1K 13K 36K 91K 
1.0 PATE 6.8 18 47 120 330 820 2.2K 5.6K 15K 39K 100K 
‘ath 3.0 55) 20 51 130 360 910 2.4K 6.2K 16K 43K 
Digi-Key Pricing 
Description Part No.t 1 5 100 1,000 5,000 10,000 
1 Watt, Bulk Package, 0.47-68KQ. P(Value)W-1BK-ND 23 86 9.78 67.42 300.17 539.39 
1 Watt, Tape and Reel, 0.47-68KQ. P(Value)W-1TR-ND = = = = 63.89/M 57.41/M 
2 Watt, Bulk Package, 0.47-100KQ P(Value)W-2BK-ND 28 1.03 13.26 81.18 361.20 647.93 
2 Watt, Tape and Reel, 0.47-100KQ P(Value)W-2TR-ND 279.00/3,000 492.00/6,000 888.00/12,000 1728.00/27,000 
3 Watt, Bulk Package, 0.47-100KQ P(Value)W-3BK-ND 51 2.38 30.54 183.25 882.31 1696.75 
3 Watt, Tape and Reel, 0.47-100KQ P(Value)W-3TR-ND 309.68/1,500 1102.94/6,000 1734.20/10,500 3639.91/25,500 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


1816 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


YAGEO 5 and 10 Watt Wirewound and Metal 


Oxide Film Rectangular Resistors, 5% 


Axial Lead Type * Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C 3543 48.0(10W)+.5 — 3543 1045 
* Exceptionally small and sturdy; mechanically safe. Excellent electrical characteristics. * The materials used and the construction a }22.0(5W) +5 -| Par 
techniques ensure excellent flame resistance, arc resistance and moisture resistance as well as self-extinguishing capabilities. They ——$—$——_ alles 
will withstand the most rigorous loading test. * Applicable specifications: EIA RS-344 and EIA RC649. bso (5W)(10W) A 
5 Watt Standard Resistor Values 10 Watt Standard Resistor Values 
O80) OSG) 10) 1S “Sis (5:6 10 18 33 56 100 180 330 560 1.0K 1.8K 1.0 1.8 3.3 5.6 10 18 33 56 100 180 330 560 1.0K 1.8K 
0.33 0.62 11 20 36 62 1 20 36 62 110 200 360 620 1.1K 2.0K pal 2.0 3.6 6.2 al 20 36 62 110 200 360 620 1.1K 2.0K 
0.39 0.68 #12 22 39 68 12 22 39 68 120 220 390 680 1.2K 2 2) 3.9 6.8 12 22 39 68 120 220 390 680 1.2K 2.2K 
0.43 0.75 #13 24 #43 7.5 13 24 43 75 130 240 430 750 1.3K 1.3 2.4 4.3 7.5 13 24 43 75 130 240 430 750 1.3K 2.4K 
0.47 082 15 27 47 82 19) 27 47 82 150 270 470 820 1.5K 1.5 Pal 47 8.2 15 2h 47 82 150 270 470 820 1.5K 2.7K 
OLSA 0191 1G SiO soil 9.1 16 30 ot 91 160 300 510 910 1.6K 1.6 3.0 5.1 5] 16 30 51 91 160 300 510 910 1.6K 3.0K 
Digi-Key Pricing 
Description Part No.t 1 10 100 1,000 5,000 10,000 
5 Watt, 5% Wirewound Rectangular Resistors, Bulk Package, 0.300 ~ 1800 (Value)W-5-ND 33 2.78 22.24 133.44 119.54/M 105.64/M 
5 Watt, 5% Metal Oxide Film Rectangular Resistors, Bulk Package, 2000 ~ 2.0KQ (Value)W-5-ND 33 2.78 22.24 133.44 119.54/M 105.64/M 
10 Watt, 5% Wirewound Rectangular Resistors, Bulk Package, 1.00 ~ 2700 (Value)W-10-ND. 49 4.07 32.58 195.46 175.10/M 154.74/M 
10 Watt, 5% Metal Oxide Film Rectangular Resistors, Bulk Package, 3000 ~ 3.0KQ (Value)W-10-ND. 49 4.07 32.58 195.46 175.10/M 154.74/M 
+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 
a ee a ao Digi-Key® 5 Watt Resistor Assortment Kit Digi-Key® 10 Watt Resistor 
on Assortment Kit 
§ 60) RS105-ND 0.300 ~ 0.919 — 5 each 60 Resistors ........ 0... c ccc ce cece nee e nce e eee ee eneenenten ees eneeseneeeee $23.95 
B 40 Ye RS205-ND 1.00 ~ 9.10 - 4 each 96 ReSIStOrs «2.0.2.6. .60ccceccccesseescesstseeesecseetscessseseseseseenseeeee $32.95 Two each of all 10 watt standard resistor values listed 
B 20 Ie : above. A total of 168 resistors. 
x “5 %, RS305-ND 100 ~ 910 — 4 each 96 Resistors.... 
50 4 50, 99150, 250,59 RS405-ND 1000 ~ 2.0K0 - 3 each 96 Resistors RSTIOND recede, cencertepsatiaeiieeeeeseeaatits. $72.95 
Ambient Temperature (C°) 


Applications: Generally they are used for the following reasons: ¢ Inability to connect two points on a PC Board due to other circuit paths which must Rol 3.8mm (1/6 W) ym (1/6W) 
be crossed over. * An After-the-Fact design change that requires new point connections. ¢ Circuit tuning by changing point connections. oHS —_ 28.0 2.0 6.3mm 2.3mm (1/4W) 
Specifications: * Maximum Resistance: 0.0040 on 1/6 watt, 0.0039 on 1/4 watt »* Typical Resistance: 0.002 on both * Lead Material: tin-plated (2) ! Y GW) —— ; 
copper * Body Material: electrical grade, high performance molding compound ¢ Minimum Insulation Resistance — Dry: 10,000MQ, Wet: 100MQ A T 

0.5 0.02mm(1/6W) 


¢ Minimum Dielectric Withstanding Voltage — Atmospheric: 500V RMS, Reduced: 325V RMS ¢ Insulation Flammability: resistor-insulation is self 


Seen ncaa . : 0.6 0.02mm(1/4W) 
extinguishing within 10 seconds after externally applied flame is removed * Current Rating: 25 Amps at 25°C, derating to 0 Amps at 150°C. 


Single Black Color Band 
Denotes Zero Resistance 


Digi-Key Pricing 
Description Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 50,000 
1/6 Watt, Zerohm Jumper, Bulk Package 0.0EBK-ND 22 6.98 14.00 12.84/M 11.63/M 10.74/M 
1/6 Watt, Zerohm Jumper, Tape and Reel (5,000 Pieces/Reel) 0.0ETR-ND = _ _— 15.80/M 14.87/M 12.16/M 
1/4 Watt, Zerohm Jumper, Bulk Package 0.0QBK-ND 30 5.55 11.28 10.38/M 9.41/M 8.69/M 
1/4 Watt, Zerohm Jumper, Tape and Reel (5,000 Pieces/Reel) 0.0QTR-ND — _— = 12.11/M 11.39/M 9.34/M 


YAGEO 5% Carbon Film Resistors 


Available In 1/6, 1/4 and 1/2 Watt 


Characteristics 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C « Solderability: 235°C for 540.5 seconds * Short Time Overload: 2.5 Times RCW V for 5 seconds « Resistance To Solvent: 
Trichroethane for 1 minute with ultrasonic * Pulse Overload: 4 times RCW V 10,000 cycles (1 second on, 25 seconds off) 


CFR Series 


Standard Resistor Values 


10 16 27 43 68 11 18 30 47 75 120 200 330 510 820 1.3K 22K 3.6K 5.6K 9.1K 15K 24K 39K 62K 100K 160K 270K 430K 680K 1.1M 1.8M 3.0M 4.7M 7.5M 
al Se SC asi 7.55 12 20 33 51 82 130 220 360 560 910 15K 24K 3.9K 6.2K 10K 16K 27K 43K 68K 110K 180K 300K 470K 750K 1.2M 2.0M 3.3M 5.1M 8.2M 
V2 210) 3:3) Sa 8i25 13) 22 36 56 91 150 240 390 620 1.0K 1.6K 2.7K 4.3K 6.8K 11K 18K 30K 47K 75K 120K 200K 330K 510K 820K 1.3M 2.2M 3.6M 5.6M 9.1M 
ke ee OE Ge eh) 15 24 39 62 100 160 270 430 680 1.1K 1.8K 3.0K 4.7K 7.5K 12K 20K 33K 51K 82K 130K 220K 360K 560K 910K 1.5M 2.4M 3.9M 6.2M 10M 
15 24 39 62 10 16 27 43 68 110 180 300 470 750 1.2K 2.0K 33K 5.1K 82K 13K 22K 36K 56K 91K 150K 240K 390K 620K 1.0M 1.6M 2.7M 4.3M 6.8M 
Type Dimensions - mm Max. Working Max. Overload Dielectric With- Rated Ambient Temperature Resistance Resistance 
(Power Rating) L D d Voltage Voltage standing Voltage Temperature Cycling Range Tolerance 
1/6 Watt + 3.3 + 0.4 1.8+0.3 0.5 + 0.05 150V 300V 300V 70°C -55°C ~ 155°C 1.00 ~ 10MQ +5% 
1/4 Watt 6.3 + 0.5 2.3 + 0.3 0.6 + 0.05 250V 500V 500V 70°C -55°C ~ 155°C. 1.00 ~ 10MQ 45% 
1/2 Watt 9.0 + 0.5 3.2+0.5 0.6 + 0.05 350V 700V 500V 70°C -55°C ~ 155°C 1.00 ~ 10MQ +5% 
+ Power rating at 70°C = 1/6W 
Digi-Key Pricing 
Features: D d Description Part No.t Gy 200 1,000 5,000 10,000 50,000 
° Industry's lowest cost ‘1 z 1/6 Watt, 5% Carbon Film Resistors, Bulk Package (Value)EBK-ND .26 4.30 12.47 11.18/M 10.32/M 9.46/M 
: als cote pace a a ale 1/6 Watt, 5% Carbon Film Resistors, Tape and Reel 
i bulk oF tane/resl i /2 2821 FL 2821 (5,000 pieces/reel — Order in multiples of 5,000) (Value)ETR-ND. _ =_— — 13.46/M 12.42/M 9.94/M 
watt in bulk only) ~ Derating Curve 1/4 Watt, 5% Carbon Film Resistors, Bulk Package (Value)QBK-ND 27 3.82 8.55 8.13/M 7.56/M 6.13/M 
* Exceeds carbon comp = 100 1/4 Watt, 5% Carbon Film Resistors, Tape and Reel 
MIL-R-11 performance % 80 (5,000 pieces/reel — Order in multiples of 5,000) (Value)QTR-ND _— _— _ 8.75/M 8.07/M 6.46/M 
¢ Standard tolerance: §* 360 i i 
35% = 40 1/2 Watt, 5% Carbon Film Resistors, Bulk Package (Value)H-ND .26 3.76 12.22 11.28/M 10.34/M 9.40/M 
i 20 
* Exceptional long-term 8 10) “E” = Sixth Watt; “Q” = Quarter Watt; “H” = Half Watt. Please be sure to specify. Half watt available in bulk package only. 
stability i 0 20 40 60 80100120140160°C + For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


Digi-Key® 1/6 Watt Resistor Assortment — 
RoHS Compliant 


RSE200-ND 200 each of all standard values 5%, 1/6 watt carbon film 
resistors in the series 1.00 ~ 10MQ (33,800 total pieces)...... $409.00 
RS112-ND Set of 5 each of 73 standard 5%, 1/6 watt carbon film 
resistors in the series 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.2Q, etc., through 
10M: (365 total PlOCOS)....2.vccsissscnowasieh ee suns daiteecmiesee kines $16.96 
RS212-ND Set of 5 each of the 72 standard 5%, 1/6 watt carbon film 
resistors in the series 1.10, 1.30, 1.60, 2.00, 2.40, etc., through 
910KQ (360 total pieces) $16.99 


Digi-Key® 1/4 Watt Resistor Assortment — 
RoHS Compliant 


RSQ200-ND 200 each of all standard values 5%, 1/4 watt carbon film 
resistors in the series 1.00 ~ 10MQ (33,800 total pieces) 


$239.00 
RS125-ND Set of 5 each of 73 standard 5%, 1/4 watt carbon film 
resistors in the series 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.20, etc., through 
1.0MQ (365 total pieces) 

RS225-ND Set of 5 each of the 72 standard 5%, 1/4 watt carbon film 
resistors in the series 1.10, 1.30, 1.60, 2.00, 2.40, etc., through 
910KQ (360 total pieces) 


Digi-Key® 1/2 Watt Resistor Assortment — 
RoHS Compliant 


RSH200-ND 200 each of all standard values 5%, 1/2 watt carbon film 
resistors in the series 1.00 ~ 10MQ (33,800 total pieces)...... $335.00 
RS150-ND Set of 5 each of 73 standard 5%, 1/2 watt carbon film 
resistors in the series 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.20, etc., through 
TOMO:(B65 total plaGes)s.siesicss sa sicasicn a wisi olsen snlnin vis o'sinlb's sins $16.95 
RS250-ND Set of 5 each of the 72 standard 5%, 1/2 watt carbon film 
resistors in the series 1.10, 1.30, 1.60, 2.00, 2.40, etc., through 
910KQ (360 total pieces) $16.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1817 


YAGEO 1% Metal Film Fixed Resistors 1/4 Watt 


MFR Series 


The MFR series Metal Film Resistors are manufactured using 
vacuum sputtering system to deposit multiple layers of mixed 
metals and passivative materials onto a carefully treated high 
grade ceramic substrate, the resistors are coated with layers of 
light-blue lacquer. 

General Specifications: 

¢ Power Rating: 1/4 Watt * Maximum Working Voltage: 
250V » Maximum Overload Voltage: 500V »* Rated Ambient 


100 
80 
60 
40 
20 


Rated Load (%) 


Power Derating Curve 


70°C 


| 
80 


00 


120 


140, 180 


160 


Ambient Temperature (°C) 


Temperature: 70°C » Temperature Cycling: -65°C ~ 150°C 


<M 


¢ Resistance Range: 10.00 ~ 1.00MOQ « Resistance Tolerance: 
+1%. 


1st significant figure 


= 


t_ Tolerance 


Characteristics 


1% Metal Film Resistors 


Temperature Cycling, 
-65°C ~ 150°C 


Digi-Key® Assortment Kits 


Low Temperature Operation, -65°C 


Short Time Overload 


RS1X-ND 


35% 


Terminal Strength, 5 Ib. pull 


Resistance to Soldering 
Heat, 350°C 


Over Parts 


Moisture Resistance, 
Mil Std 202 


Purchased 
Separately 


Life 1000 hrs. (Rated Power) 


5 Each of Values 100 ~ 97.60 


2nd significant figure L__ Multiplier Shock, 50G, 11ms 
Electrical Specifications: 3rd significant figure Vibration — High Frequency, 
e neuen es ier a 25°C at fre a oe ane —* Y 10 ~ 2000Hz Eachiot Val 0K ania 
umidity, unless stated otherwise. * Type: MF-25 « Style: i 1 7 , 5 Each of Values 1 ~ 1.01 
RN-55 ~ Power Rating: 1/4 Watt Resistance Tolerance: 1% fe ale st a3 40.5 ae msuletion Besse RSSX-ND . .. $29.95 
¢ Temperature Coefficient: +1 00PPM/°C 2841.0 6.5 40.5 “340. c Failure-Rate 
Standard Resistor Values 
10.0 18.7 34.8 64.9 121 226 422 787 1.47K 2.74K 5.11K 9.53K 17.8K 33.2K 61.9K 115K 215K 402K 750K 
10.2 19.1 35.7 66.5 124 232 432 806 1.50K 2.80K 5.23K 9.76K 18.2K 34.0K 63.4K 118K 221K 412K 768K 
10.5 19.6 36.5 68.1 127 237 442 825 1.54K 2.87K 5.36K 10.0K 18.7K 34.8K 64.9K 121K 226K 422K 787K 
10.7 20.0 37.4 69.8 130 243 453 845 1.58K 2.94K 5.49K 10.2K 19.1K 35.7K 66.5K 124K 232K 432K 806K 
aha) 20.5 38.3 TAs) 133 249 464 866 1.62K 3.01K 5.62K 10.5K 19.6K 36.5K 68.1K 127K 237K 442K 825K 
11.3 21.0 39.2 73.2 137 255 475 887 1.65K 3.09K 5.76K 10.7K 20.0K 37.4K 69.8K 130K 243K 453K 845K 
115 Pals) 40.2 75.0 140 261 487 909 1.69K 3.16K 5.90K 11.0K 20.5K 38.3K 71.5K 133K 249K 464K 866K 
11.8 22.1 41.2 76.8 143 267 499 931 1.74K 3.24K 6.04K 11.3K 21.0K 39.2K 73.2K 137K 255K 475K 887K 
qd] 22.6 42.2 78.7 147 274 511 953 1.78K 3.32K 6.19K 11.5K 21.5K 40.2K 75.0K 140K 261K 487K 909K 
12.4 23.2 43.2 80.6 150 280 523 976 1.82K 3.40K 6.34K 11.8K 22.1K 41.2K 76.8K 143K 267K 499K 931K 
q257, 23.7 44.2 82.5 154 287 536 1.00K 1.87K 3.48K 6.49K 12.1K 22.6K 42.2K 78.7K 147K 274K 511K 953K 
13.0 24.3 45.3 84.5 158 294 549 1.02K 1.91K 3.57K 6.65K 12.4K 23.2K 43.2K 80.6K 150K 280K 523K 976K 
13.3 24.9 46.4 86.6 162 301 562 1.05K 1.96K 3.65K 6.81K 12.7K 23.7K 44.2K 82.5K 154K 287K 536K 1.00M 
13.7 25.5 47.5 88.7 165 309 576 1.07K 2.00K 3.74K 6.98K 13.0K 24.3K 45.3K 84.5K 158K 294K 549K 
14.0 26.1 48.7 90.9 169 316 590 1.10K 2.05K 3.83K 7.15K 13.3K 24.9K 46.4K 86.6K 162K 301K 562K 
14.3 26.7 49.9 93.1 174 324 604 1.13K 2.10K 3.92K 7.32K 13.7K 25.5K 47.5K 88.7K 165K 309K 576K 
14.7 27.4 Sila 95.3 178 332 619 1.15K 2.15K 4.02K 7.50K 14.0K 26.1K 48.7K 90.9K 169K 316K 590K 
15.0 28.0 52.3 97.6 182 340 634 1.18K 2.21K 4.12K 7.68K 14.3K 26.7K 49.9K 93.1K 174K 324K 604K 
15.4 28.7 53.6 100 187 348 649 1.21K 2.26K 4.22K 7.87K 14.7K 27.4K 51.1K 95.3K 178K 332K 619K 
15.8 29.4 54.9 102 191 357 665 1.24K 2.32K 4.32K 8.06K 15.0K 28.0K 52.3K 97.6K 182K 340K 634K 
16.2 30.1 56.2 105 196 365 681 1.27K 2.37K 4.42K 8.25K 15.4K 28.7K 53.6K 100K 187K 348K 649K 
16.5 30.9 57.6 107 200 374 698 1.30K 2.43K 4.53K 8.45K 15.8K 29.4K 54.9K 102K 191K 357K 665K 
16.9 31.6 59.0 110 205 383 715 1.33K 2.49K 4.64K 8.66K 16.2K 30.1K 56.2K 105K 196K 365K 681K 
17.4 32.4 60.4 113 210 392 732 1.37K 2.55K 4.75K 8.87K 16.5K 30.9K 57.6K 107K 200K 374K 698K 
17.8 33.2 61.9 115 215 402 750 1.40K 2.61K 4.87K 9.09K 16.9K 31.6K 59.0K 110K 205K 383K 715K 
18.2 34.0 63.4 118 221 412 768 1.43K 2.67K 4.99K 9.31K 17.4K 32.4K 60.4K 113K 210K 392K 732K 
Value Digi-Key 
Description Range Part No.t by 200 1,000 5,000 50,000 100,000 500,000 1,000,000 
1/4 Watt, Bulk Package 10.0 ~ 1.00MQ (Value)XBK-ND 49 7.41 19.16 16.36/M 14.06/M 11.25/M = = = 
1/4 Watt, Tape and Reel — 
(5,000 pes./reel — Order in multiples of 5,000) 10.0 ~ 1.00MQ (Value)XTR-ND = = = 18.57/M 15.84/M 12.87/M 10.89/M 8.91/M 7.92/M 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


RSF Series 


These Metal Oxide Resistors offer lower cost alternatives to Carbon Com- 
position Resistors and General Purpose Metal Films. They can replace 
many low power General Purpose wirewound applications. These Metal 
Oxides meet overload tests in accordance with UL specification #1412 
without producing a fire hazard. They withstand solvents in accordance 
with article Mil-Std-202E without producing mechanical or electrical 
damage. 


Features: High surge/overload capability. Non-inductive design. Coating 
and marking resist Trichlorethelyne, Freon, and other cleaning agents. 
The RFS Series resistors are coated with layers of gray flame-proof 
lacquer. 


Derating Curve 


(%) 


70°C. 


Max. Working Dimensions (mm) 
Type Volt. L D d 
1W 350 11.5+1.0 4540.5 0.8 + 0.05 
2W 350 15.5+1.0 5.0+0.5 0.8 + 0.05 


Digi-Key® 1 and 2 Watt Resistor Assortment Kits 


255 resistors per assortment. Five each of the values in the ranges listed below: 


PoMe-toy 
SoS 


0.470 ~ 560 620 ~ 7.5KO 8.2K0 ~ 1.0M 


Price Each 


iy 
is} 


Rated Load. 


1 Watt 


“t._| 
50 100 150200 250 
Ambient Temperature (C°) 


2 Watt 


RS101-ND 
RS102-ND 


RS201-ND 
RS202-ND 


RS301-ND 
RS302-ND 


$26.95 
$29.95 


Standard Resistor Values 


0.47 be 3.3 8.2 22 56 150 390 1.0K 2.7K 6.8K 18K 47K 120K 330K 820K 
0.51 1.3 3.6 9.1 24 62 160 430 1.1K 3.0K 7.5K 20K 51K 130K 360K 910K 
0.56 1.5 3.9 10 27 68 180 470 1.2K 3.3K 8.2K 22K 56K 150K 390K 1.0M 
0.62 1.6 4.3 11 30 Th) 200 510 1.3K 3.6K 9.1K 24K 62K 160K 430K 
0.68 1.8 4.7 12 33 82 220 560 1.5K 3.9K 10K 27K 68K 180K 470K 
0.75 2.0 Sei] 13 36 91 240 620 1.6K 4.3K 11K 30K 75K 200K 510K 
0.82 2.2 5.6 16 39 100 270 680 1.8K 4.7K 12K 33K 82K 220K 560K 
0.91 2.4 6.2 16 43 110 300 750 2.0K 5.1K 13K 36K 91K 240K 620K 
1.0 2.7 6.8 18 47 120 330 820 2.2K 5.6K 15K 39K 100K 270K 680K 
qa 3.0 5) 20 51 130 360 910 2.4K 6.2K 16K 43K 110K 300K 750K 
Digi-Key Pricing 
Description Part No.t+ 1 10 100 1,000 5,000 10,000 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors, Bulk Package, 0.47 ~ 0.910 (Value)W-1-ND 22 1.62 10.40 63.55 56.62/M 50.85/M 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors, Bulk Package, 1.0 ~ 1.0MQ (Value)W-1-ND. 15 1.12 7.20 44.00 39.20/M 35.20/M 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors, Bulk Package, 0.47 ~ 0.910 (Value)W-2-ND .23 1.73 11.13 68.01 60.59/M 54.41/M 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors, Bulk Package, 1.0 ~ 1.0MQ (Value)W-2-ND 18 1.35 8.65 52.88 47.12/M 42.31/M 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1818 (1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


i CRT Series Thin Film Precision Chip Resistors 
BOVUENS 1% 1/10W 0603, .1% 1/8W 0805 and 1206 Series 


The CRT series of SMD precision chip Dimensions Series Resistance Values () — 0603, 0805 and 1206 Series 
resistors offer Absolute Tolerances and TCRs (mm) 0603 0805 1206 Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
as low as 0.01% and 5ppm respectively. They 
are packaged in industry standard chip sizes L 1.85 + 0.10 2.00 + 0.15 3.05 + 0.15 
ranging from 0402 to 1206 formats and are WwW 0.80 + 0.10 1.25+0.15 1.55 + 0.15 
used in a wide range of circuits requiring very H 0.45 +0415 0.552040 0.55 + 0.10 10(10R0) 10K (1002) = 100K (1003) —1.0M (1004)§ 
low noise and high accuracy. 
iy 0.30 + 0.20 0.30 + 0.20 0.42 + 0.20 
Operating Temperature Range: -55 ~ 155°C 
Temperature Coefficient: 5 ~ 50ppm/°C 2 0.30 + 0.20 0.40 # 0.25 0.35 + 0.25 § Value not available in 0603 series 
Value Working Overload Cut Tape Tape and Reel 
Range Voltage Voltage Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Bourns 
Description (Q) (Maximum) (Maximum) Part No.t 1 10 100 Part No.t 5,000 Part No. 
0603, .1%, 1/10W | 10 ~ 100K 50V 100V CRT0603-BY-(Code)ELFCT-ND 25 1.56 11.70 | CRT0603-BY-(Code)ELFTR-ND 98.00/M CRT0603-BY-(Code)ELF 
0805, .1%, 1/8W 10 ~ 1.0M 100V 200V CRT0805-BY-(Code)ELFCT-ND 28 1.75 13.14 | CRT0805-BY-(Code)ELFTR-ND 110.00/M CRT0805-BY-(Code)ELF 
1206, .1%, 1/8W 10 ~ 1.0M 150V 300V CRT1206-BY-(Code)ELFCT-ND 35 2.23 16.74 | CRT1206-BY-(Code)ELFTR-ND 140.00/M CRT1206-BY-(Code)ELF 


t+ For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value chart for (Code). 


. . . . é 
CRA Series High Power Current Sense Chip Resistors Digi@Reel 
1% 3W 2512 Series 
Resistance Values (Q) Power Operating 
The CRA series of SMD power chip resistors Value (Code) Value (Code) Rating | Insulation | Temperature | Temperature 
are used for current measurement and circuit @ 70°C | Resistance Range Coefficient | Tolerance 
protection applications. It is rated to 3 Watts of [ a5 a5 -01 (R010) .05 (R050) 
power in an industry standard 2512 package eu Roe .02 (R020) .08 (R080) 5 im n 
with a resistance range of 10mQ ~ 100mQ and ; oo 3w > 100MQ | -55°C ~ 170°C | £75ppm/°C #1% 
a TCR of 75ppm. Dimensions in mm .04 (R040) -10 (R100) 
Value Range | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing) Bourns 
Description (Q) Part No.t ul 10 100 Part No.t 4,000 Part No. 
%, 7, 25 01~. '512-FZ-(Code) I J a e '512-FZ-(Code) - 6. '512-FZ-(Code’ 
1%, 3W, 2512 01 ~ .10 CRA2512-FZ-(Code)ELFCT-ND 49 3.12 23.40 | CRA2512-FZ-(Code)ELFTR-ND 195.00/M CRA2512-FZ-(Code)ELF 


+ For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value chart for (Code). 


CHF Series Power RF Chip Resistors/Terminators 
5% 1206, 190104, 2010, 3523, 3725 Series 


The CHF RF Power Resistors are used in high power 500 terminations with excellent RF performance characteristics. Their typical function is in a “Fail Safe” mode to dissipate the transmission power in High Power RF 
Amplifiers. The CHF series is manufactured using thick film technology on special ceramics. 


Applications: Radio/TV, telecommunications (WCDMA, CDMA, GSM), wireless technologies (Wi Max), radar and medical equipment Dimensions in mm 
Fig. 1 — 1206 Series Fig. 2 — 190104 Series Fig. 3 — 2010 Series, Terminator 


h—— 5.3. 


k—— 3.048 


-—+10.762 


Fig. 4 — 2010 Series, Resistor Fig. 5 — 3523 Series Fig. 6 — 3725 Series 


9.39 —+ 


t 
2.99 
+ 


i 
1.27 lel+l1.52 


Power Rating | Resistance | Voltage Standing Frequency Digi-Key Price Each Bourns 
Fig. Description @ 70°C Value (Q) Wave Ratio (Max.) (GHz) Part No. 1 10 50 Part No. 
Terminators 
1 1206 Series 20W 50 1.25V DC-4 CHF1206CNT500LW-ND 4.04 3.68 3.17 CHF1206CNTS00LW 
2 190104 Series, Flanged 800W 50 1.2V 1.0 CHF190104CBF500L-ND 77.99 70.90 60.98 CHF190104CBF500L 
3 2010 Series 10W 50 1.2V 2 CHF2010CNP500LX-ND. 5.72 5.20 4.48 CHF2010CNPS00LX 
5 3523 Series 100W 50 11V 5 CHF3523DNTS500LW-ND 7.81 7.10 6.11 CHF3523DNT500LW 
6 3725 Series, SMT 40W 50 1.25V 3 CHF3725CNP500LX-ND. 7.40 6.73 5.79 CHF3725CNP500LX 
Resistors 

> 190104 Series, Flanged soow 25 1.2V 1.0 CHF190104CBF250R-ND 77.99 70.90 60.98 CHF190104CBF250R 
100 1.2V 1.0 CHF190104CBF101R-ND 77.99 70.90 60.98 CHF190104CBF101R 
4 2010 Series 10W 100 1.2V 2.2 CHF2010CNP500LX-ND 5.72 5.20 4.48 CHF2010CNPSOOLX 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1819 


Ce ae Silicone Coated Wirewound Resistors — 1, 3, 5 Watt, 1% 


; A B Cc D Electrical Specifications 
Series 
Ft D>y<— B —> +.81mm +.81mm Series ALSR-1 ALSR-3, ALSR-5 
if ———) at ©) ALSR-1 2.79 9.78 51 38.10 Resistance Tolerance +1% +1% 
ch UY = ALSR-3 5.08 13.46 81 38.10 Dielectric Withstanding Voltage 500VAC 1000VAC 
ALSR-5 7.92 23.80 81 38.10 Short Time Overload 5 X rated wattage for 5 seconds 
RESISTANCE VALUE CHART Resistance Digi-Key Price Each Huntington 
10 1:5 20 50 200 470 1.0K 3.5K 8.2K Range (Q) Wattage | Part No.t 1 10 25 50 100 | Part No. 
-13 2.0 22 56 220 500 1.1K 3.9K 10.0K 10 ~.75 1 ALSR1F-(Value)-ND 2.08 1.86 — 1.57 1.16 | ALSR-1-(Value)-1% 
15 3.0 25 68 225 560 1.2K 4.0K 12.5K 1.0 ~ 900 1 ALSRIF-(Value)ND 2.05 1.83 — 1.55 1.14 | ALSR-1-(Value)-1% 
20 4.0 27 7 250 600 1.5K 4.7K 15.0K 1.0K ~ 3.0K 1 ALSR1F-(Value)ND 2.11 1.89  — 1.60 1.17 | ALSR-1-(Value)-1% 
25 5.0 30 82 270 680 1.8K 5.0K 20.0K 
30 75 33 400 300 700 2.0K 5.6K 25.0K -10 ~ 10.0K 3 ALSR3F-(Value)-ND 1.45 — 1.22 — 1.02 | ALSR-3-(Value)-1% 
33 10 35 120 330 750 2.2K 6.0K -10 ~ 900 5 ALSR5F-(Value)-ND 1.43 — 1.20 — 1.00 | ALSR-5-(Value)-1% 
50 12 39 125 350 800 2.5K 6.8K 1.0K ~ 8.2K 5 ALSRS5F-(Value)-ND 1.38 =. Ta16 — .97 | ALSR-5-(Value)-1% 
Bio! 15 40 150 390 820 2.7K 7.5K 10.0K ~ 25.0K 5 ALSRS5F-(Value)-ND 1.43 — 1.20 — 1.00 | ALSR-5-(Value)-1% 
1.0 18 47 180 400 900 3.0K 8.0K + For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 
Silicone Coated Wirewou nd Electrical Specifications: 
. Series ALSR-1 ALSR-3 ALSR-5 ALSR-10 
Resistors = 1 I 3, 5, 1 0 Watt, 5% Resistance Tolerance +5% +5% +5% +5% 
A B Cc D Power Rating 1 Watts at 25°C 3 Watts at 25°C 5 Watts at 25°C 10 Watts at 25°C 
A te) Series +.81mm +.81mm Dielectric Withstanding Voltage 500VAC 1000VAC 1000VAC 1000VAC 
ALSR-1 2.79 9.78 51 38.10 Short Time Overload 5 X rated wattage for 5 seconds 10 X rated wattage for 5 seconds 
ra B—+| ALSR-3 5.08 13.46 81 38.10 
rn =e Aree pee 23.80 a 38.10 Resistance Digi-Key Price Each Huntington 
2 - - - - Range (0) Wattage | Part No.t 1 10 50 100 | Part No. 
RESISTANCE VALUE CHART -10 ~ .75 1 ALSR1J-(Value)-ND® 1.72 1.54 1.30 .96 | ALSR-1-(Value) 
40 40 a5 180 500 1.5K 45K 14.0K 1.0 ~ 900 1 ALSR1J-(Value)-ND® 1.66 1.48 1.25 92 | ALSR-1-(Value) 
Hg) 5.0 39 200 560 1.75K 4.7K 12.0K 1.0K ~ 10.0K 1 ALSR1J-(Value)-ND® 1.95 1.74 1.47 1.08 | ALSR-1-(Value) 
15 75 40 220 600 1.8K 5.0K 12.5K 10 ~ 4.7K 3 ALSR3UJ-(Value)-ND@ 1.46 1.31 141 .81 | ALSR-3-(Value) 
<2) ve) au Bas 680 BNO BOK 1G Sic 5.0K ~ 10.0K 3 ALSR3J-(Value)-ND@ 1.59 1.43 4.24 89 | ALSR-3-(Value) 
BO 12 50 250 700 2.2K 6.0K 15.0K 
80 15 56 270 750 225K 6.8K 16.0K .10 ~ 25.0K 5 ALSR5J-(Value)-ND® 1.63 1.45 1.23 .90 ALSR-5-(Value) 
33 18 68 300 800 2.5K 7.0K 17.5K 10 ~.75 10 ALSR10-(Value)-ND 2.08 1.86 1.57. 1.16 | ALSR-10-(Value) 
oe Bs e a a ae Loe ae 1.0 ~ 680, 750 ~ 900 10 ALSR10-(Value)-ND® 1.79 1.60 1.35 .99 | ALSR-10-(Value) 
4.0 25 400 390 1.0K 3.3K 8.2K 22.0K 1.0K ~ 2.7K 10 ALSR10-(Value)-ND@ 1.92 1.72 1.45 1.07 | ALSR-10-(Value) 
15 27 420 400 11K 35K 85K  -22.5K 3.0K ~ -9.0K 10 ALSR10-(Value)-ND@ 2.21 1.98 1.67 1.23 | ALSR-10-(Value) 
2.0 30 125 450 1.2K 3.9K 9.0K 25.0K 10.0K ~ 25.0K 10 ALSR10-(Value)-ND@ 2.44 2.18 1.84 1.35 ALSR-10-(Value) 
3.0 33 150 470 1.25K 4.0K 10.0K 


RoHS Compliant + For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


Vitreous Enamel Wirewound RESISTANCE VALUE CHART 


. 2.0 15 75 250 600 1.25K 3.5K 7.0K 12.0K 50.0K 
Power Resistors — 8, 12 Watt 3.0 20 100 300 750 1.5K 4.0K 7.5K 15.0K 
- 5.0 25 125 400 900 2.0K 4.5K 8.0K 20.0K 
Series A B c D E F 75 35 150 450 1.0K 2.5K 5.0K 9.0K 25.0K 
FVTS-5 7.94 | 25.40 | 4.76 | 11.11] .81 | 50.80 10 50 200 500 1.2K 3.0K 6.0K 10.0K 40.0K 
FVTS-10 | 7.94 | 44.45] 4.76 | 11.11 .81 | 50.80 
Resistance Digi-Key Price Each Huntington 
: ease | m B ¥ Range (9) Wattage| Part No.t 1 25 100 250 | Part No. 
Electrical Specifications: 5.0 ~ 4.5K 8 FVTS5-(Value)-ND 2.75 235 1.80 1.60 | FVTS-5-(Value) 
Series FVTS-5 FVTS-10 5.0K ~ 9.0K 8 FVTS5-(Value)-ND 294 252 1.93 1.72 | FVTS-5-(Value) 
Resistance +5% 19 and above 5% 19 and above 10.0K 8 FVTS5-(Value)-ND 264 2.26 1.73 1.54 | FVTS-5-(Value) 
Tolerance +10% 10 and below +10% 10 and below 2.0 ~ 5.0K, 7.5K ~ 9.0K 12 FVTS10-(Value)-ND 3.41 292 2.24 1.99 | FVTS-10-(Value) 
Power Rating 8 Watts at 25°C 12 Watts at 25°C 10.0K ~ 20.0K 12 FVTS10-(Value)-ND 3.69 3.15 242 2.15 | FVTS-10-(Value) 
Dielectric With- 1600VAG 000VAG 25.0K 12 FVTS10-(Value)-ND 4.07 348 267 2.37 | FVTS-10-(Value) 
standing Voltage 40.0K, 50.0K 12 FVTS10-(Value)-ND 5.20 4.45 3.41 3.03 | FVTS-10-(Value) 
Short Time Overload 5 X rated wattage for 5 seconds 10 X rated wattage for 5 seconds + For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


ADJUSTABLE AVT SERIES: ¢ Resistance Tolerance: +10%, wattage rating applied only when the entire resistance is in 
the circuit * Dielectric Withstanding Voltage: 1000VAC * Short Time Overload: 10 times the rated wattage for 5 seconds 
FIXED FVT SERIES: « Resistance Tolerance: +5% above 1 »¢ Dielectric Withstanding Voltage: 1000VAC «Short 
Time Overload: 10 times the rated wattage for 5 seconds 


Vitreous Enamel 
Wirewound Power Resistors — 
25, 50, 100, 225 Waitt 


Resistance Digi-Key Price Each Huntington 
RESISTANCE VALUE CHART Range (0) Wattage | Part No.t 1 10 25 100 | Part No. 
1.0 25 250 4.0K 50.0K 2.0 ~ 3.0, 10, 25, 100, 500~ 4.0K | 25 FVT25-(Value)-ND 3.45 — 250 1.97 | FVT-25-(Value) 
2.0 50 500 5.0K 5.0K 25 FVT25-(Value)-ND 3.71 — 269 2.12] FVT-25-(Value) 
3.0 100 750 10.0K 10.0K ~ 12.0K 25 FVT25-(Value)-ND 3.97 — 288 2.27 | FVT-25-(Value) 
5.0 150 1.0K 12.0K 25.0K ~ 50.0K 25 FVT25-(Value)-ND 4.99 — 362 2.84] FVT-25-(Value) 
10 200 2.5K 25.0K 1.0 ~ 100, 500, 1.0K, 5.0K 50 FVT50-(Value)-ND 5.02 — 364 2.86 | FVT-50-(Value) 
1.0, 2.0, 5.0 100 | FVT100-(Value)-ND 8.61 — 624 4.91 | FVT-100-(Value) 
FVT 10, 50, 100, 250, 1.0K 100 | FVT100-(Value)-ND 7.83 — 567 4.46 | FVT-100-(Value) 
1.0, 3.0, 5.0 225 | FVT200-(Value)-ND 12.98 11.69 10.39 9.74 | FVT-200-(Value) 
At 10, 50, 100, 250, 500, 1.0K 225 | FVT200-(Value)-ND 10.82 9.74 866 8.12 | FVT-200-(Value) 
Me Bi 
oped 1.0, 3.0 ~ 100, 250, 100 25 | AVT25-(Value)-ND 590 543 4.49 3.78 | AVT-25-(Value) 
1.0 ~ 100, 500, 1.0K 50 AVT50-(Value)-ND 690 6.35 5.25 4.42 | AVT-50-(Value) 
Series A B c D E F 1.0, 2.0 100 | AVT100-(Value)-ND 13.48 12.40 10.25 8.63 | AVT-100-(Value) 
AVT25 14.29 50.80 6.35 14.29 17.46 4.22 10, 50, 100, 250, 1.0K 100 | AVT100-(Value)-ND 995 916 7.57 6.37 | AVT-100-(Value) 
AVT50 14.29 101.60 6.35 14.29 17.46 4.22 1.0~5.0 225 | AVT200-(Value)-ND 23.48 21.60 17.85 15.03 | AVT-200-(Value) 
AVT100 19.05 165.10 6.35 14.29 17.46 4.22 10 ~ 500 225 | AVT200-(Value)-ND 16.90 15.55 12.85 10.82 | AVT-200-(Value) 
AVT200 28.58 266.70 7.94 15.88 22.23 4.22 1.0K 225 | AVT200-(Value)-ND 17.75 16.33 13.49 11.36 | AVT-200-(Value) 
FVT25 14.29 50.80 6.35 14.29 = = Mounting Bracket for 25/50W Resistors B1003-ND$ 99/2 39 = .28 | B1003-1 
FVT50 14.29 101.60 6.35 14.29 = = Mounting Bracket for 100W Resistors B1002-ND¢ 1.17/2 46 - .33 | B1002-1 
FVT100 19.05 165.10 6.35 14.29 = = Mounting Bracket for 200W Resistors B1001-ND¢ 1.26/2 49 - .35 | B1001-1 
FVT200 28.58 266.70 7.94 15.88 = = + For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). Requires 2 brackets per resistor 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1820 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


HUNTINGTON = whee 
2 130 60.5% o “a 
5 % 
ELECTRIC, INC. & ptt oe 
100 1.020, 
ss . . ° 2 ee’ Tor, inv 
Ultra Precision Wirewound Resistors 1/8 Watt, 1/4 Watt, .01, .05, .1% a ee a 
. 6 7, -ERANCE rt 
MR102 and MR106 Series a § =a 
= 401 [0.005% TOLERANCE ANA 
2 20 + At 
RESISTANCE VALUE CHART 2& 10 ‘ AA 
0 
100 350 10K BESTS SSS HHS WIS 
250 1k 100K Ambient Temp. in Degrees Centigrade 
Value Range Res. Tol. Max. Wattage | Max. Voltage Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Huntington 
Series (9) (%) (Ww) (Vy) A B Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
100 ~ 10K MR102-(Value)-.01-ND 5.95 4.76 3.93 3.69 MR102-xxx-.01% 
100K #001 ue _ see a78 MR102-100K-.01-ND 7.16 5.72 4.72 4.44 MR102-100K-.01% 
100 ~ 10K MR102-(Value)-.05-ND 4.83 3.86 3.19 3.00 MR102-xxx-.05% 
MAIge 100K 20:5 lie _ ee af8 MR102-100K-.05-ND 5.75 4.60 3.80 3.57 MR102-100K-.05% 
100 ~ 10K MR102-(Value)-.1-ND 4.40 3.52 2.91 2.73 MR102-xxx-.1% 
100K = "6 125 982 418 MR102-100K-.1-ND 7.15 5.72 4.72 4.44 MR102-100K-.1% 
100 ~ 10K MR106-(Value)-.01-ND 5.95 4.76 3.93 3.69 MR106-xxx-.01% 
100K #0.01 ad ee tego od MR106-100K-.01-ND 7.15 5.72 4.72 4.44 MR106-100K-.01% 
100 ~ 10K MR106-(Value)-.05-ND 4.83 3.86 3.19 3.00 MR106-xxx-.05% 
MR106 0.5 1/4 250 12.70 6.35 
100K = 4 MR106-100K-.05-ND 5.75 4.60 3.80 3.57 MR106-100K-.05% 
100 ~ 10K MR106-(Value)-.1-ND 4.40 3.52 2.91 2.73 MR106-xxx-.1% 
100K =H 14 aie 1270 a MR106-100K-.1-ND 715 5.72 4.72 4.44 MR106-100K-.1% 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 

. . . ° . goog 
Medium Voltage Chassis Mount Resistors — 600 Watt, 10% HPK600 Series Dito 
Specifications: 7 60.0 
¢ Operating Temperature: -55°C~150°C  * Temperature Coefficient: +150 PPM/°C «Power Rating: 600 Watts RoHS 4 5.0 | 0 [*— 36.0 —) 

@ 85°C heat sink temperature** ° Electric Strength Voltage: 6 KVAC, 50 HZ « Insulation Resistance: 10 GQ mini- CoMrtiant o ) 32. © 
mum @ 500 V * Maximum Working Voltage: 5000 VDC ¢ Short Time Overload: 1000 Watts @ 70°C for 10 seconds t ss + 30.0 ZN | 
* Single Shot Voltage: Up to 12kv normal wave ¢ Derating: 8.73 W/C 7.0 18 i CS Toa 
N 
og 
Resistance | Resistance | Digi-Key* Price Each Huntington 5.0 £ es 3 
Range (9) | Tolerance | Part No. 1 10 25 100 | Part No. RESISTANCE VALUE CHART 7 5) i 
aS 
2~10 +10% HPK600K(Value)R-ND 98.18 83.74 79.41 75.08 | HPK600KxxxR 2 4 10 75 500 5000 18.0 © A 
50 ~ 10000 +10% HPK600K(Value)R-ND 92.82 79.17 75.08 70.98 | HPK600KxxxR 3 5 50 100 1000 10000 1D M& 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). **This value only valid by using thermal conduction to the heat sink. 4.2 =| Je 


The flatness of the cooling plate must be better than 0.05 mm overall and the roughness of the surface should not exceed 6.5um. 


Miniature Oval Wirewound Resistors — 10, 20 Watt, 5, 10% FSOT Series 


H.E.1. Miniature Oval Wirewound Resistors are ideally suited for applications where space is limited and the mounting 
surface can be utilized for heat dissipation purposes. The aluminum mounting brackets extend through the resistor 


3.17 +||+3.17 
6 


Wattage Derating Chart 
For Higher Ambient Temperatures 


100 
core and equalize heat distribution while conducting heat directly into the mounting surface. RoHS : 2 
Specifications: coMrLiaet g 1 
¢ Mounting Brackets: Constructed of aluminum and are an integral part of the resistor * Temperature Coefficient: ) 9 50 
+400 PPM/°C 10 ~ 200, +260 PPM/°C 200 and above » Dielectric Withstanding Voltage: 500 VAC measured from A 
terminals to mounting brackets * Overload: 10 X rated wattage for 5 seconds * Terminals: Hot tin dipped * Coating: a 25 
Silicone * Core: Steatite ceramic ze o 
PO DAWASP 200 962 400 oe0 
Resistance | Resistance | Watt- Dim. (mm) Digi-Key* Price Each Huntington Ambient Temperature C° 
Series Range (Q) | Tolerance age M Part No. i 10 50 100 Part No. 
FsoT-10 | -25~5 10% io | 19.4 25.4 | FSOT10-(Value)-ND 395 3.16 261 2.45 | FSOT10%00-10% RESISTANCE VALUE CHART 
1~5K 5% FSOT10-xxx-5% 
25 ~ 5 10% FSOT20-xxx-10% 25 1 10 50 250 1K 5K 
FSOT-20 1~5K 5% 20 50.8 58.7 FSOT20-(Value)-ND 5.25 4.20 3.47 3.26 FSOT20-xxx-5% 5 5 25 100 500 2.5K 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). Note: Wattage Rating is based upon a single resistor mounted on a 10” x 10” x .040” steel mounting surface or equivalent. 


Standard Oval Silicone Resistors — 30, 40, 55, Watt 5, 10% FSOT Series 


Specifications: 


¢ Mounting Brackets: Standard oval resistors are supplied with a plated steel mounting bracket and aluminum standoff * Temperature Coefficient: 


4.97 dia. 


66 


| 4.76 2. 
cP 


= 
+400 PPM/°C 10 ~ 200, +260 PPM/°C 200 and above * Dielectric Withstanding Voltage: Measured from terminals to mounting brackets. 1000 
VAC * Overload: 10 x rated wattage for 5 seconds ¢ Terminals: Hot tin dipped * Coating: Silicone * Core: Ceramic po 
-—\_ J 
M 
Resistance | Resistance Dimensions (mm) Digi-Key* Price Each Huntington N 
Series Range (Q) Range (%) Watt c M N Part No. 1 10 50 100 | Part No. c oe 
es -XXX-109 ee ee a 
FSoT-30| 25~ 5K 10% 30 | 31.75| 508 | 63.5 | FSOT30-(Value)-ND 7.88 5.99 5.04 4.73 | FSOTS0%00%-10% 7a (e a 
1~5K 5% FSOT30-xxx-5% : TW Snniee 
~ y xxx-10? yt 
FsoT-4o| -25~-5K 10% 40 50.8 | 69.9 | 825 | FSOT40-(Value)-ND 853 6.48 5.46 5.12 | FSOT4O00-10% ! + 
1~5K 5% FSOT40-xxx-5% : ! 
a Xxx-109 
FSOT-55 Pe is ng 5s | 88.9 | 108.0 | 120.7 | FSOTSS-(Value)-ND 920 7.00 589 5.52 Hiteloe 7% ng RESISTANCE VALUE CHART 
~ ° ee 2 4 10 50 250 1K 5K 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). Note: Wattage Rating is based upon a single resistor mounted AS) 5 25 100 500 2.5K 
on a 254mm x 254mm x 1.02mm steel mounting surface or equivalent. 
i 9 
LO-OHM Power Resistors — 1, 3, 4, 5 Watt, 1% 
Huntington Electric’s Lo-Ohm resistors are ideal for current sensing applications cleaning. 
in test instruments, power amplifiers, and switching and linear power supplies. Specifications: ¢ Resistance Tolerance: +1% * Dielectric Strength: 1000 VAC 
These resistors are transfer-molded in high-temperature resin, providing a high (except 500 VAC for MTL-1A) » Insulation Resistance: 10,000 MQ (dry) * Short 
power dissipation to size characteristic. This construction also provides superior Term Overload: 5 seconds @ 5 x rated power Applications: « Ideal for current el 
thermal shock and moisture resistance. The encapsulation will not peel, flake or sensing applications * Low inductance: Typically 7nH * Standard Resistance t Hl 
deteriorate with commonly used cleaning solvents, including Freon, and aqueous_ Tolerance to +1% * Superior thermal shock and moisture resistance ; 


Resistance | Resistance | Wattage Dimensions (mm) Digi-Key* Price Each Huntington ma c = d 
Series | Range(Q) | Tolerance | Rating A D C_ |d(AWG**)| Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
MTL-1A] .005 ~ .08 1% 1 10.9 | 3.0 | 15.0 22 MTL-1A-(Value)ND 2.85 2.14 1.67) 1.57 | MTL-1A-xxx-1% 
MTL-2B] .005 ~ .08 1% 3 14.7 | 5.1 | 16.9 20 MTL-2B-(Value)ND 2.91. 2.19 1.70 1.61 | MTL-2B-xxx-1% 
MTL-3 | .005 ~ .08 1% 4 | 152) 64 | 174 20 MTL-3-(Value)-ND 3.00 225 1.75 1.65 | MTL-3-xxx-1% RESISTANCE VALUE CHART 
MTL-5 | .005 ~ .08 1% 5 22.6 | 85 | 208 18 MTL-5-(Value)-ND 3.15 2.37 1.84 1.74 | MTL-5-xxx-1% 005.01 02 03 05 .07 08 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). **Lead Diameter: 20 AWG = 0.81mm (0.032”); 22 AWG = 6.4mm (0.25”) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1821 


HUNTINGTON Capacitor Mount Silicone Resistors — 


RESISTANCE VALUE CHART 


ELECTRIC INC. 4 6, 20, 22 Waitt, 5% 2K 5K 10K 20K 25K 30K 35K 
Resistance | Resistance Dimensions (mm) Digi-Key* Price Each Huntington 
Series Range (9) | Tolerance | Watt A B Cc M Part No. i 10 50 100 | Part No. 
CMS-16 2K ~ 35K 5% 16 | 14.29 | 7.94 | 31.75 | 22.22 | CMS16-(Value)-ND 5.25 4.20 3.47 3.26 | CMS-16-xxx-5% 
CMS-20 2K ~ 35K 5% 20 | 14.29 | 7.94 | 44.45 | 28.57 | CMS20-(Value)-ND 5.90 4.72 3.90 3.66 | CMS-20-xxx-5% 
CMS-22 2K ~ 35K 5% 22 | 14.29 | 7.94 | 44.45 | 28.57 | CMS22-(Value)-ND 6.18 4.94 4.08 3.83 | CMS-22-xxx-5% 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). 
Printed Circuit Board Mount Silicone Resistors — 
fo} 
7, 10, 20 Watt, 5 % RESISTANCE VALUE CHART A 
Quick and easy installation with built-in standoffs to keep the printed circuit board cool, make this a su- 4 10 250 5K 
perior resistor for application where the resistor is to be mounted directly onto a board. Specifications: 5 25 500 fl 
* Temperature Coefficient: 0 +400 ppm/°C 10, 0 +260 ppm/°C 200 or above * Dielectric Withstanding al 50 1K 89, C 
Voltage: 500 VAC » Terminals: .025 x 0.35 pre-tinned rectangular pin (Recommend .078” diameter hole for 5 100 2.5K MOUNTING no 
mounting) * Coating: Silicone * Overload: 10 x rated power for 5 seconds » Core: Steatite ceramic CENTERS 
Resistance Resistance Mounting Dimensions (mm) 
Range Tolerance Centers Core Typ. Max. | Max. | Max. Digi-Key* Price Each Huntington 

Type (Q) (%) Watts Standard A B c D Ee [2 Part No. 1 10 50 100 Part No. 

FS-5 -1~5K 5 7 15.24 25.40 | 7.94 3.81 15.24 | 10.41 | 12.70 FS5-(Value)-ND 4.60 3.68 3.04 2.86 FS-5-xxx-5% 
FS-10 .1~5K 5 10 33.02 44.45 | 7.94 3.81 15.24 | 10.41 | 12.70 FS10-(Value)-ND 5.25 4.20 3.47 3.26 FS-10-xxx-5% 
FS-20 1~5K 5 20 43.18 50.80 | 11.11 5.08 18.40 | 13.49 | 13.49 FS20-(Value)-ND 5.90 4.72 3.90 3.66 FS-20-xxx-5% 

FS-20S .1~5K 5 20 55.88 60.32 | 11.11 5.08 | 18.40 | 13.49 | 13.49 FS20S-(Value)-ND 5.90 4.72 3.90 3.66 FS-20S-xxx-5% 

* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). 

Metal Case Resistors — 20, 40, 50 Watts, 5.23.dia. } ——a——+|_ 5.28 Fl Fl asta 

oO, . 
10% 12M Series = 19.05 | 
RESISTANCE VALUE CHART 4 
1 10 25 100 500 Cc o.7et 
Resistance Resistance Watts Dimensions 
Range Tolerance Without (mm) Digi-Key* Price Each Huntington 

Series (Q) (%) Heatsink A B Cc Part No. 1 10 50 100 Part No. 
12M16 1 ~500 10 20 25.4 36.5 47.6 12M16-(Value)-ND 11.23 8.74 7.49 7.24 12M16-X 
12M40 1 ~500 10 40 63.5 76.2 85.7 12M40-(Value)-ND 12.40 9.65 8.27 7.99 12M40-X 
12M59 1 ~ 500 10 50 93.7 104.8 115.9 12M59-(Value)-ND 13.59 10.57 9.06 8.76 12M59-X 

* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). 
Audio Resistors — 1% MRA5 and MRA12 Series 
Non-magnetic, non-inductive construction greatly enhances the frequency RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART 
response MRAS Series MRA12 Series }— cC aa A — 
Specifications: * Meets or exceeds the specifications in MIL-R-26E for wire- 22 5 1K 5 25 5.0 10.0 30 t_ D | B [- 
wound resistors * Meets the applicable specifications of MIL-STD-202, meth- 33 fl 10K 1.0 3.0 6.0 12.5 47 —_{_ 
od 208 * Core: Alumina ceramic « Element: Nickel-chromium alloy * Leads: 39 10 Ibo) 3.5 7.0 iS 100 — —— @) 
Tinned copper AT 100 2.0 4.0 8.0 20 1K 
Resistance Resistance Dimensions 
Range Tolerance (mm) Digi-Key* Price Each Huntington 
Series (Q) (%) Watts A B Cc D Ee Part No. 1 10 50 100 Part No. 
.22~1 MRAO5-(Value)-ND 2.48 1.89 1.58 1.44 MRA05-xxx-1% 
10 ~ 100 MRAO5-(Value)-ND 2.97 2.27 1.89 1.73 MRAO5-xxx-1% 
MRA-5 1K t 2 fee || ere! | oseas | OBE tee MRAO5-1K-ND 4.37 3.34 2.79 2.55 MRA05-1K-1% 
10K MRAO5-10K-ND 5.42 4.14 3.45 3.16 MRA0S5-10K-1% 
5 ~ 100 MRA12-(Value)-ND 5.09 3.89 3.24 2.96 MRA12-xxx-1% 
MRA-12 1K u 2 30.2 79 38.1 1.01 | 92.5 MRA12-1K-ND 5.58 4.27 3.56 3.25 MRA12-1K-1% 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from the Resistance Value Chart) for (Value). 
Current Sensing Shunts — 1%, 5% MRS Series MRS1298 
Res. Res. 
Value | Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Huntington 
Series (Q) ance (%) | Amps A B Cc D Part No. il 10 50 100 | Part No. A 
.010 1 25 17.78 Max. _ = — | MRS129801-1-ND 2.97 2.27 1.89 1.73 | MRS129801-1% 298 
.005 1 25 | 17.78 Max. _— — — _ | MRS129802-1-ND 2.97 2.27 1.89 1.73 | MRS129802-1% 1.57 en 
001 1 25 10.16 = — —_ | MRS129804-1-ND 2.97 2.27 1.89 1.73 | MRS129804-1% at dia. + 
MRS1298 f 
010 5 25 | 17.78Max.| — | — | MRS129801-ND 2.48 1.89 1.58 1.44 | MRS129801-5% [1524 —| {5.46 [+ 
.005 5 25 17.78 Max. = = — | MRS129802-ND 2.48 1.89 1.58 1.44 | MRS129802-5% 
001 5 25 10.16 = = —_ | MRS129804-ND 2.48 1.89 1.58 1.44 | MRS129804-5% 
002 1 30 31.75 19.05 Max. | 12.70 | 2.03 | MRS137505-1-ND 6.02 4.60 3.84 3.51 | MRS137505-1% MRS1375 and MRS1510 
MRS1375 001 1 40 31.75 19.05 Max. | 12.70 | 2.03 | MRS137513-1-ND 6.02. 460 3.84 3.51 | MRS137513-1% t 
002 5 30 31.75 19.05 Max. | 12.70 | 2.03 | MRS137505-ND 5.06 3.87 3.22 2.95 | MRS137505-5% B >-—D 
001 5 40 31.75 19.05 Max. | 12.70 | 2.03 | MRS137513-ND 5.06 3.87 3.22 2.95 | MRS137513-5% t 
MRS1510 001 1 40 25.4 12.70 Max. | 7.62 | 2.06 | MRS151004-1-ND 6.02 460 3.84 3.51 | MRS151004-1% a | va ke Cc | 
001 5 40 25.4 12.70 Max. | 7.62 | 2.06 | MRS151004-ND 6.02. 4.60 3.84 3.51 | MRS151004-5% SIDE END 
Edgewound Resistors — 300, 1000 Watt DESIST ANCE VAnue Chant 
HEI Edgewound Resistors are designed for applications demanding maximum ~ -D FVE-300 AVE-300 FSE-1000 
acest eteaes es A F Fixed Adjustable Fixed 
power dissipation in minimum space. Edgewounds are constructed of special et 
alloy resistance wire, crimped, and wound on edge. High quality ceramic cores 50 5.0 12 ao oo) ie 20 ae 3.5 is 
- i i a a 1.2 8.0 16 12 80 8.0 50 4.5 
are used with a coating of either vitreous enamel or silicone to provide heat sink 20 10 20 16 1.0 16 1.0 10 
for short term overloads and maximum dissipation. . . . ° 
Specifications: 7 . F . Resistance | Watt- | Digi-Key Price Each Huntington 
* Dielectric Withstanding Voltage: Measured from terminals to brackets, 1000VAC * Overload: 10 X rated Range (0) age Part No.§ 1 410 25 Part No. 
power for 5 seconds * Tolerance: +10% »* Wattage is based on 25°C free air rating 50-20 300 FVE300-(Value)-ND 17.31 15.55 13.17 | FVE-300-(Value) 
7 7 10 - 20 300 AVE300-(Value)-ND 27.05 21.61 15.15 | AVE-300-(Value) 
Series A (Core) B c D (Terminal) E F 
FVE-300 38.58 79.05 215.90 794 75.88 354.00 -812.80 25-15 1000 FSE1000;(Value):ND 54.08 48.68 = FSE-1000-(Value) 
AVE-300£ | 28.58 19.05 315.90 704 15.88 354.00 - 812.80 FVE-300 and AVE-300 Mounting Ki K1016-ND 10.23/1 K1016 
FSE-1000 | 63.50 44.45 381.00 12.70 15.88 6.35 - 508.00 FSE-1000 Mounting Kit. . K3003-ND 17.52/41 K3003 


+ Adjustable central terminal 


§ For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


HUNTINGTON Aluminum Housed Chassis Mount Resistors — 5, 10, 25, 50 Watt, 1% 
ELECTRIC INC. (Precision Power Wirewound) 


HEl’s high-power aluminum housed resistors use centerless ground ceramic cores for uniform heat distribution. 
pe Ej, Q Molded in a special high temperature material and mounted in an extruded aluminum finned housing, these 
G Rips a designs provide maximum power dissipation and reliability. They have tinned copperweld leads for solderability 
Ji a PN] and meet or exceed MIL-R-18546, including “N” characteristic, and MIL-R-39009. Specifications: * Power 
pA M Rating: Based on full power operation at 25°C, and maximum hotspot 275°C * Mounting on proper heat sink as 
follows: For 5 and 10 Watt — use 4” x 6” x 2” x .040” (101.60 x 152.40 x 50.80 x 1.02mm) aluminum chassis; For 
Electrical Specifications: 25 and 50 Watt — use 5” x 7” x 2” x .040” (127.00 x 177.80 x 50.80 x 1.02mm) aluminum chassis 
Series TMC-5 TMC-10 TMC-25 TMC-50 5 
MiL-F-38009/MIL-R-18546 | RER-GO/RE-60 | RER-65/RE-65 | RER-70RE-70 | RER-75me7o | [Seles | A | B | C | D | Ej Fo iw} os | ky ti min! oP oak 
HEI Power 7.5 Watis 72.5 Watts 25 Watts 50 Watts TMC-5 | 11.40] 12.57 | 16.03 | 30.15 | 8.86 | 16.79] 8.51 | 1.91 | 3.81] 2.24] 2.49] 2.36] 1.40] 8.33] 7.01} 16 |2.97 
MIL Power 5 Waits 70 Watts 20 Watts 30 Watts TMC-10 | 14.40] 16.00 | 19.84 | 36.50 | 11.30] 20.70 | 10.54 | 2.16 | 5.08] 2.62} 2.49] 2.97 2.31] 9.50] 8.71] 12 | 4.37 
Working Voltage 160 265 550 4250 TMC-25 | 18.39] 19.96 | 27.76 | 50.80 | 13.84 | 27.81 | 14.61 | 2.41 | 6.86] 4.62) 3.30 3.56 | 2.31] 12.70) 10.72} 12 | 4.37 
Dielectric Strength 1000VAC 1000VAC 2500VAC 2500VAC. TMC-50 | 39.83] 21.56 | 50.77 | 72.21 | 16.00 | 29.34 | 16.00 | 2.41 | 7.87] 5.23] 3.30] 3.56 | 2.31] 12.70] 11.51] 12 [4.37 
RESISTANCE VALUE CHART Resistance Digi-Key Price Each Huntington 
TMC-5 | TMC-10 | TMC-25 TMC-50 Range () | Wattage | Part No.§ 1 10 50 100 250 | PartNo. 
10 25 2.0K | 20 33 330 | .10 20 500 | .15 15 80 40 300 .10-15.0K 5 TMCS5-(Value)-ND 4.39 3.75 3.09 2.64 2.43 | TMC-5-(Value)-1% 
po id aoe Ao 38 aoe ie A Ws ee Be 19 Es oo 20-10.0K 40 | TMC10-(Value)-ND 3.73 3.18 2.60 2.24 2.06 | TMC-10-(Value)-1% 
50 150 25 75 25k |30 100 30K | 30 33 16 100 15K .10-3.0K 25 | TMC25-(Value)-ND 5.28 4.46 3.66 3.14 2.89 | TMC-25-(Value)-1% 
10 300 10 100 10.0K| 12 200 50 5.0 20 150 2.5K -15-5.0K 50 TMC50-(Value)-ND 5.47 466 3.83 3.29 3.02 | TMC-50-(Value)-1% 
12 390 25 300 15 300 1.0 6.0 30 250 5.0K 


CTS. Thick Film Current Sensing 


§ For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


Features: * Thick film construction * Very low resistance * Surface mount package 
* Suitable for current limiting, current detection, motor control, power supply and hard 


Resisto rs — 73xx Series disk drives * High precision and excellent accuracy for current detection * Good electrical Di Reel® 
characteristics * Suitable for reflow soldering 
Dimensions (mm) 
Package Code 
Series Inch (mm) L Ww d t 

73L1 0402 (1005) 1.00 + 0.05 0.50 + 0.03 0.25 + 0.10 0.35 + 0.05 

73L2 0603 (1608) 1.60 + 0.15 0.80 +0.20/-0.10 0.25 + 0.20 0.50 +0.15/-0.05 

73L3 0805 (2012) 2.00 +0.20/-0.10 | 1.25 +0.20/-0.10 0.40 + 0.20 0.50 +0.15/-0.05 

73L1 and 73L2 Series 73L3, 73L4, 73L5, 73L6, and 73L7 Series 73E4 and 73E6 Series 73L4 1206 (3216) 3.20 +0.10/-0.15 | 1.60 +0.10/-0.15 0.50 + 0.20 0.55 +0.15/-0.05 

Resistance Value Charts Resistance Value Charts Resistance Value Charts 73L5 1210 (3225) 3.20 +0.10/-0.15 | 2.60 +0.10/-0.15 0.50 + 0.20 0.55 +0.15/-0.05 
73L6 2010 (5025) 5.00 + 0.15 2.50 + 0.15 0.60 + 0.25 0.56 + 0.15 
Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) 73L7 2512 (6432) 6.30 + 0.15 3.20 £0.15 0.60 + 0.25 0.56 + 0.15 
-20 (R20) “56 (R56) at {p20} 38 {rety -050 (R050) -062 (R062) 73E4 1206 (3216) |  3.20+0.10 1.60 + 0.10 0.50 + 0.20 0.55 + 0.10 
A7 (R47) 91 (R91) “47 (R47) : .056 (R056) 091 (R091) 73E6 2010 (5024) 5.00 + 0.15 2.50 + 0.15 0.60 + 0.25 0.55 + 0.15 

Package Size Value Range TCR Resistance | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing 

Series Inch(mm) | Wattage (0) ppm/°C | Tolerance | Part No.§ 10 50 200 Part No.§ 4,000 5,000 10,000 12,000 
7311 0402 (1005) 1/10 0.20 ~ 0.91 +300 5% 73L1(Code)JCT-ND 1.24 3.33 7.65 73L1(Code)JTR-ND _ Er 9.00/M — 
73L2 0603 (1608) 1/10 0.20 ~ 0.91 +300 45% 73L2(Code)JCT-ND 1.24 3.33 7.65 73L2(Code)JTR-ND — 10.00/M 9.00/M = 
73L3 0805 (2012) 1/8 0.10 ~ 0.91 +200 45% 73L3(Code)JCT-ND 1.10 2.96 6.80 73L3(Code)JTR-ND = 8.00/M 7.00/M = 
73L4 1206 (3216) 1/4 0.10 ~ 0.91 +200 45% 73L4(Code)JCT-ND 1.24 3.33 7.65 73L4(Code)JTR-ND = 10.00/M 9.00/M = 
73L5 1210 (3225) 1/2 0.10 ~ 0.91 +200 45% 73L5(Code)JCT-ND 1.93 5.18 11.90 73L5(Code)JTR-ND = 18.00/M 17.00/M _— 
73L6 2010 (5025) 3/4 0.10 ~ 0.91 +200 45% 73L6(Code)JCT-ND 3.16 8.51 19.55 73L6(Code)JTR-ND 30.00/M _ _ 29.00/M 
73L7 2512 (6432) 1.0 0.10 ~ 0.91 +200 +5% 73L7(Code)JCT-ND 5.36 14.43 33.15 73L7(Code)JTR-ND 56.00/M = _ 53.00/M 
73E4 1206 (3216) 1/2 0.050 ~ 0.091] +100 +5% 73E4(Code)JCT-ND 4.40 11.84 27.20 73E4(Code)JTR-ND — 45.00/M = _ 
73E6 2010 (5024) 1.0 0.050 ~ 0.091] +100 +5% 73E6(Code)JCT-ND 12.10 32.56 74.80 73E6(Code)JTR-ND 134.00/M = = 126.00/M 


§ For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Values chart for (Code). 


Metal Plate Current Sensing 


Features: * Very low resistance * Surface mount package * Suitable for current limiting, current detection, 
motor control, power supply and hard disk drives * High precision and excellent accuracy for current 
detection * Good electrical characteristics * Suitable for reflow solder process 


Resistors — 73Mx Series 73M1 Series 73M2 Series 
Resistance Value Chart Resistance Value Chart 73M1 Series 
Dimensions (mm) .003 (R003) 008 (R008) -005 (R005) -010 (R010) 
Series L Ww t a .004 (R004) 009 (R009) .006 (R006) .020 (R020) 
73M e203 aod 0202 7203 .005 (R005) — .010 (R010) .007 (R007) .030 (R030) 
220. 120. 0x0. ee). .006 (R006) 047 (R047) 008 (R008) -040 (R040) 
73M2 6.420.3 3.520.2 1.2 max. 1.040.2 .007 (R007) 100 (R100) .009 (R009) 
Package Size Value Range Resistance Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing 
Series (Inch) Wattage (0) Tolerance Part No.§ 10 50 200 Part No.§ 1,000 
0.003 ~ 0.009 ‘ 73M1(Code)FCT-ND 17.46 46.99 107.95 73M1(Code)FTR-ND 221.00 209.00/M 
73M1 2412 1.0 0.010 ~ 0.100 +1% 73M (Code) FCT-ND 17.33 46.62 107.10 730M (Code)FTR-ND 220.00 207.00/M 
ai 9514 on 0.005 ~ 0.009 = 73M2(Code)FCT-ND 36.99 99.53 228.65 73M2(Code)FTR-ND 477.00 451.00/M 
u 5 ; 0.010 ~ 0.040 le 73M2(Code)FCT-ND 36.85 99.16 227.80 73M2(Code)FTR-ND 475.00 449.00/M 


§ For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Values chart for (Code). 


POURNS PWR4412-2S Series — Bare Metal Element Resistor 


The PWR4412-2S Series is a through hole resistor designed for current shunt and current sensing applications such as power supplies of different kinds, motor drives and many 
other applications. The resistor is quite rugged, consisting of a special metal alloy welded to tinned copper leads. Features: * High current capability * Low inductance « Radial leads 


* Low ohmic Electrical Specifications: * Temperature Coefficient (TCR): -65°C<T<170°C +20 PPM/°C * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C » Inductance: 10nH 1.01+0.05 Te | 
Resistance | Tolerance | Wattage Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Bourns ba L— 
Version Qa % @ 85°C [6 H Part No. 1 10 50 Part No. 
01 1 PWR4412-2SBRO0100F-ND .96 88 76 PWR4412-2SBR0100F j 
01 5 PWR4412-2SBR0100J-ND .96 88 76 PWR4412-2SBR0100J 
e 03 1 1.0 | 11-43+1.02-0.51 | 5,082.54 | Bwrdq19-258R0300F-ND 96 88 76 | PWR4412-2SBRO300F H 
.03 5 PWR4412-2SBR0300J-ND 96 88 76 PWR4412-2SBR0300J + 
01 1 PWR4412-2SCRO100F-ND .96 88 76 PWR4412-2SCRO100F A | 4 9-18+0.76 
01 5 PWR4412-2SCRO100J-ND 96 88 76 PWR4412-2SCRO100J aed a 
c 03 1 3.0 | 15.24+1.02/-0.51 | 25.4 Max. | pwrq4412-25CRO300F-ND '96 ‘88 76 | PWR4412-2SCRO300F beso E1014 
03 5 PWR4412-2SCR0300J-ND 96 88 76 PWR4412-2SCRO300J : i : 
01 1 PWR4412-2SDRO0100F-ND 96 88 76 PWR4412-2SDRO0100F 
01 5 PWR4412-2SDR0100J-ND 96 88 76 PWR4412-2SDRO0100J 
7 03 1 5.0 | 20.32+1.02/-0.51 | 25.4Max | BywRra412-23DRO300F-ND 96 88 76 | PWR4412-2SDR0300F Bimensoneitiaei 
.03 5 PWR4412-2SDR0300J-ND 96 88 76 PWR4412-2SDR0300J 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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OHMITE. High Voltage Flip Chip Film Resistors 


High Voltage Flip Chip Series incorporates high accuracy HVF1206T( )FE — RESISTANCE VALUE CHART Package Power Voltage Dimensions (inch +0.008) 

Solana pecnology 10 ecteve aa utage Value Value Value Value Value Series Size Rating (mW) | Rating L w a T(max.) 

capability in a stable tlip cni chip resistor package. 

The HVE Series offers unmatched performance in — (COU) (Gods) (Code) (Code) (Code) __ | HvFi206 | 1206 300 1,500 | 0.128 0.063 0.018 0.028 
B 25K (2502) | 100K (1003) | 1.0M (1004) | 2.5M (2504) | 1.0G (1007 

comparison to standard chip resistors. Its unique design (2502) (1003) | 1.0M (1004) | 2.5M (2504) | 1.0G (1007) | HvF2512| 2512 1,000 3,000 | 0.252 0.126 0.026 0.032 


50K (5002) | 250K (2503) | 1.5M (1504) | 5M (5004) 10G (1008) 


provides lower voltage and temperature coefficients, 75K (7502) | 500K (5003) | 2M (2004) | 7.5M (7504) 


less noise, tighter tolerances, better stability, higher 
resistance values and high voltage ratings. HVF is 
available in convenient 1206 and 2512 footprints. HVF2512T( )FE — RESISTANCE VALUE CHART 
FEATURES: © Working Temperature Range: 

-55°C ~ 200°C SPECIFICATIONS: * Temperature fone) (ont (onde) (oes (ee 


Coefficient: +100ppm standard PERFORMANCE 
DATA: * Overload: 1,5 x Pnom, 5 seconds (do not 25K (2502) | 100K (1003) | 1.0M (1004) | 2.5™M (2504) | 1.0G (1007) 


50K (5002) | 250K (2503) | 1.5M (1504) | 5M (5004) 5G (5007) 50 100 150 200 
75K (7502) | SO0K (5003) | 2M (2004) | 7.5M (7504) Ambient Temp. °C 


exceed maximum voltage) * Load Life: 1000 hours at 
rated power (IEC 115-1) 


Package Resistance Digi-Key Bulk Price Each Ohmite 
Series Size Range () Tolerance Part No.t 1 50 100 Part No.t 
HVF1206 1206 25K ~ 10G 1% HVF1206T(Code)FEBK-ND. 3.23 2.91 2.58 HVF1206T(Code)FE 
HVF2512 2512 25K ~ 10G ss HVF2512T(Code)FEBK-ND. 3.80 3.42 3.04 HVF2512T(Code)FE 


+ For complete part number, substitute the code from Resistance Value Charts for (Code). 


Heat Sink Mountable Thick and Thin Film Power Resistors 
TAH20, TBH25, TCH35, TDH35, TEH70 , TFH85, TK20 and TN15 Series — TO Style SMD and Through Hole __ pimensions in mm 


1.27 


3.48 +1) p48 | 
fl 


1.32} 
0.81 


2-Terminal — TEH70 3-Terminal — TEH70 3-Terminal — TFH85P TK20, TN15 
03.84 | 15.90 @3.84,.15-90, i x pPaor., --15.08 pes 
E 76.35 7 4.5 p01 
eros p m4 siba “Ox f 26.16 Poss 
t ‘Ty + Eennedied 
te ti 
20:92 Connected to y 20.92 header 
metal header + __| 1.27 178 
541 ai 122 2.29 | ¥ 5.33 2.54 = 
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TAH20 Series TBH25 Series TCH35 Series TDH35 Series 
RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) |Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
.05 (R050) | 3.3(3R30)0 | 47(47R0)0 | 750 (750R)0 5.1(5R10) | 39(89R0) | 1.0K (1K00) 10 (R100) | 3.9(3R90) | 75(75R0) | 5.1K (5K10) -10(R100) | 2.0(2R00) | 47(47R0) | 750 (750R) 
10 (R100) | 3.9(3R90) | 51(51R0) | 1.0K (1K00) 5.6(5R60) | 47 (47RO) | 1.5K (1K50) .22(R220) | 5.6(5R60) | 100(100R) | 10K (10K0) -15(R150) / 3.0(3R00) | 68 (68R0) | 1.0K (1K00) 
.22(R220) | 5.6(5R60) | 75(75RO) | 2.7K (2K70)0 75(7R50) | 51 (51R0) .33 (R330) | 10(10R0) | 150 (150R) -20(R200) | 5.0(5RO0) | 75(75RO) | 1.5K (1K50)0 
33 (R330) | 7.5(7R50) | 100(100R) | 5.1K (6K10) so (IR 51(R510) | 15(15R0) | 220 (220R) SIGE) || SITE) |) SUNialeay) | Aehs(eh ety) 
75 (75RO) 36 (R360) | 10(10R0) | 150(150R) | 3.0K (3KO0)0 
‘51(R510) | 10(10R0) | 150(150R) | 10K (10K0) 10 (10R0) 1.0(1R00) | 22(22R0) | 470 (470R) : y 
100 (100R) 47 (R470)0 | 15(15R0) | 200(200R) | 5.0K (5K00) 
1.0(1R00) | 15(15R0) | 220 (220R) 15 (15R0) 1.5(1R50) | 33(33R0) | 510 (510R) 
.50(R500) | 20(20R0) | 250 (250R) 
4.5 (1R50) | 22(22R0) | 470 (470R) 24 (24R0) | 150 (150R) 2.2(2R20) | 47(47R0) | 1.0K (1KO0) 75 (R750) | 25(25R0) | 300 (300R) 
2.2(2R20) | 33(33R0) | 510 (510R) 33 (33R0) | 470 (470R) 3.3 (3R30) | 51 (51R0) | 2.7K (2K70) 1.0(1R00) | 33(33R0) | 500 (500R) 
TEH70 Series (2- and 3-Terminal) TFH85M Series TFH85P Series TK20 Series TN15 Series — 2% 
RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) 
2.0(2R00) | 47(47R0) | 1.0K (1K00) 3.0 (3R00) 1.0K (1K00) 2.0 (2R00) 75 (75R0) | 6.8K (6K80) .030 (R030) | .750 (R750) 40 (40RO) 1.0K (1K00) 7.5K (7K50) 
3.0(3R00) | 68(68R0) | 1.5K (1K50) 6.8 (6R80) 2.7K (2K70) 5.1(5R10) | 100(100R) | 7.5K (7K50) .040 (R040) | 1.0 (1R00) 50 (50R0) 3.0K (3K00) 40 (10RO 
4.0 (4R00) 75(75R0) | 2.0K (2K00) 10 (10R0) 4.7K (4K70) 7.5 (7R50) 220 (220R) | 10K (10KO) .050 (R050) 3.0 (3R00) 75 (75RO) 4.0K (4K00) (10R0) 
7.5 (7R50) | 100(100R) | 3.0K (3K00) 2) TOKI(T0KO) 10(10R0) | 330(330R) 075(R075) | 4.0(4R00) | 100(100R) | 5.0K (5KO0) 1.0K (1K00) 
10(10R0) ) 150(150R) | 5.0K (5K00) 33 (33R0) 15(15R0) | 750 (750R) 100 (R100) | 5.0 (5R00) 300 (300R) | 7.5K (7K50) 
15(15R0) | 270(270R) | 7.5K (7K50) 51 (51R0) : ‘ ; 10K (10K0) 
39(39R0) | 1.0K (1K00) 300 (R300) | 7.5 (7R50) 400 (400R) | 10K (10K0) 
20(20R0) | 470(470R) | 10K (10K0) 400 (100R) 
24(24R0) | 680 (680R) 150 (150R) 51(51R0) | 1.5K (1K50) 400 (R400) | 10(10R0) |) 500 (500R) 
33 (33R0) | 750 (750R) 470 (470R) 68 (68RO) | 3.3K (3K30) 500(R500) 30 (30R0) 750 (750R) 
Electrical Specifications: 
TEH70 Resistance Digi-Key Price Each 
Series TAH20 TBH25 TCH35/TDH35 (2 and 3 Terminal) Series Range (0) Part No.* it 100 250 
Resistance Tolerance +5% +5% 25% 25% TAHDO 33 ~ 51 TAH20P(Code)J-ND 815 652 5.54 
Maximum Operating Voltage 350V 350V 350V 500V 1.5~10K | TAH20P(Code)J-ND 6.53 5.21 4.43 
<a 15 TDH35PR150J-ND 990 684 6.27 
Dielectric Strength 1800VAC 1000VDC 1800VAC _— 30 TDH35PR300J-ND 9.20 6.38 5.83 
Insulation Resistance 10GQ Min. 10GQ Min. 10GQ Min. 400M0 TDH35 AT TDH35PR470J-ND 8.08 5.72 5.12 
Power Rating 20W @ 25°C 25W @ 25°C 35W @ 25°C TOW @ 25°C 1.5K ~ 3.0K _| TDH35P(Code)J-ND. 7.34 5.04 4.65 
Requires use of a Single screw Single screw 2-Terminal is single screw RoHS Compliant 
ioiintin snap-on heat sink. mounting tab (with | mounting tab (with | mounted. 3-Terminal heat TAH20 05 ~.51 TAH20P(Code)JE-ND 9.25 740 6.29 
9 A thermal compound thermal compound | thermal compound sink can be grounded 1.00 ~ 10K TAH20P(Code)JE-ND 6.53 5.24 4.43 
should be properly applied. | recommended). recommended). through middle terminal TRHOS 5.1 ~ 10 TBH25P(Code)JE-ND 5.78 4.62 3.94 
15 ~ 1.5K TBH25P(Code)JE-ND 568 454 3.86 
: aaonaee 10~ 51 TCH35P(Code)JE-ND 878 7.01 5.96 
Electrical Specifications: TCH35 1.00~10K | TCH35P(Code)JE-ND 665 5.31 4.51 
; TFH85 10~ 15 TDH35P(Code)JE-ND 990 684 6.27 
Series (2 and 3 Terminal) TK20 TN15 20 ~ 36 TDH35P(Code)JE-ND 920 638 583 
Resistance Tolerance +5% 25% 1%, 2% TDH35 50 TDH35PR500JE-ND 8.08 5.72 5.12 
Maximum Operating Voltage 500V 150V 200V 15 ~7.5 TDH35P(Code)JE-ND 774 5.51 4.91 
Dielectric Strength = = = 10 ~ 5.0K TDH35P(Code)JE-ND 7.34 5.04 4.65 
lnsiilation Résistance 7oMD = = TEH70 (2-Terminal) | 2.0 ~ 10K TEH70M(Code)JE-ND 1155 9.24 7.86 
- = : a TEH70 (3-Terminal) | 2.0 ~ 10K TEH70P(Code)JE-ND 11.00 8.80 7.48 
Power Rating BSW @ 25°C 20W @ 25°C 15W @ 25°C TFH85M (2-Terminal) | _3.0~10K | TFH85M(Code)JE-ND 13.98 11.12 948 
P style middle terminal is electrically Heat sink dependent. Must be attached to a proper TFH85P (3-Terminal) 2.0~10K TFH85P(Code)JE-ND 13.30 11.08 9.47 
connected to header and heat sink for full power rating. Maximum case TK20 030 ~ 10K TK20P(Code)JE-ND 4.64 3.20 256 
Mounting insulated from outer pins. temperature cariot exeoet t 50°C. TN15 (2%) 10~10K | TN15P(Code)GE-ND 5.92 4.08 3.27 
Heat sink can be grounded pt " Mounting Bracket for the TK/TN Series | 6200-ND 92 A 35 
through middle terminal. mounting bracket kit, 6200-ND *F 7 ~ 7 
M style has no middle terminal ‘or complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for 
(Code). 4 Not available in ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1824 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OHIMILFE) TA Series Power Chip® Resistors — Thick Film on Alumina Substrate 


5, 10 and 25 Watt 


Ohmite Power Chip Resistors are thick film on alumina oxide substrates with copper plated silver conductors, 


TA205 Series 


RESISTANCE VALUE CHART 
TA810 Series 


TA025 Series 


Ruthenium oxide resistance material and a glass passivation layer. These resistors offer very low inductance Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
(50nh measured at 1MHz) and outstanding power density (10W/in2). Repetitive transient capability is 5 times 1.0 (1R00) 15 (15R0) 200 (200R) 1.0 (1R00) 100 (100R) 2.0 (2R00) 
rated power as long as one second average dissipation remains equal to or less than the free air rating. 12 (1R20)0 18 (18RO) 240 (240R) 15 (150) 150 (150R) 3.0 (3R00) 
Features: * Wide resistance range * Low inductance * High power density * Easy to install * PC-mountable 1.5 (1R50) 20 (20R0) 300 (300R) 2.0 (2R00) 200 (200R) 5.1 (5R10) 
Material: * Terminals: Solder Plated Phosphor Bronze * Coating: Glass 1.8 (1R80)0 24 (24R0) 330 (330R) 3.0 (3R00) 300 (300R)0 8.2 (8R20) 
Electrical: * Resistance Tolerance: +5% * Power Rating: Based on 25°C free air with linear derating to OW ae eae eae ea 33 cam eae 2 ea 
at 350°C * Maximum Operating Voltage: 350VAC, S500VDC through glass 1000VAC, 1500VDC through : 70 (47 5.1 (5 510 (5 
substrate * Overload: Five times rated power, as long as the one second average dissipation does not so feed) ss ag wae REIGEeo ean ae en 
exceed the wattage rating * DR: +2%, 2000 hours ¢ Derating: Linearly from 100% @ 25°C ~ 0% @ 350°C 3.9 (3R90) 51 (51R0) 680 (680R)0 10 (10R0) 1K (1K00) 82 (82RO0) 
4.7 (4R70)0 56 (56RO)0 820 (820R)0 15 (15RO0) 1.5K (1K50)0 200 (200R) 
TA205 Series TA810 and TA025 Series 5.1 (5R10) 68 (68R0)0 1K (1K00)0 20 (20RO0) 2.0K (2K00) 300 (300R)0 
5.6 (5R60)0 82 (82R0) 1.2K (1K20) 30 (30R0) 390 (390R)0 
6.8 (6R80) 100 (100R) 1.5K (1K50)0 39 (39R0)0 510 (510R) 
8.2 (8R20) 120 (120R)0 1.8K (1K80)0 51 (51R0)0 820 (820R) 
10 (10RO) 150 (150R)0 2K (2K00) 68 (68RO)0 2.0K (2K00) 
12 (12RO0) 180 (180R)0 82 (82R0)0 
eH tO | phe Resistance Digi-Key Price Each 
tl|+ (2.54) cae : Range (0) Wattage Part No.* 1 50 100 500 
02 X.015P .200(5.08) 
a a ins “T 1.5 ~ 2K 5 TA205PA(Code)J-ND 1.94 1.60 1.47 = 
(0.51 X 0.38) 0.050(1.27) Finished 1.5 ~ 2.0K 10 TA810PW(Code)J-ND 4.23 3.38 2.42 2.24 
200 ~ 820 25 TA025PW(Code)J-ND 8.64 7.32 5.85 = 
RoHS Compliant 
Maximum Dimensions - Inch (mm) 1.0 ~ 470 5 TA205PA(Code)JE-ND 1.83 1.56 1.28 1.40 
i, 2 1.0 ~ 8.2 10 TA810PW(Code)JE-ND 4.23 3.38 2.42 2.24 
Series 
TABOR 7 e oS — Ken) IEEE 10 ~ 2.0K 10 TA810PW(Code)JE-ND 4.10 3.28 2.37 2.19 
200 (5.08) 50 (12.70) -00 (25.40) 2.0 ~ 2K 25 TAO25PW(Code)JE-ND 7.08 6.29 5.31 3.90 
TA810 -800 (20.32) 1.00 (25.40) 1.00 (25.40) =p eG Betiuteth ing Gode fro the Heslaeiies Value Ghar iertCous 
‘or complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
TA025 1.90 (48.3) 2.220 (56.39) 1.170 (29.70) 0 Not available in ROHS Compliant 9 


ie i — jel 1 1 1 Resistance Digi-Key Price Each 
Maxi-Mox Series — Precision Thick Film Resistors — [Fesisanee | [wattage [Darn i ee 
Applications: * HV power supplies * Power distribution * Medical instrumentation * Avionics Material: * Core: Alumina 10M 5% 25 MOX1J-(Value)-ND 6.64 3.37 3.02 2.42 
* Resistor: Thick Film Electrical: * Operating Temperature: -55°C ~ 220°C eet Bs 5 MOx2u-{Valusy-ND 908 461 415 3.32 
Maximum Dimensions RoHS Compliant 
Inch (mm) 40M £1% 2.5 MOX1FE-(Value)-ND 9.08 461 414 3.31 
Series A B 400Ni 45% 2.5 | MOX1JE-1000M-ND 818 416 372 2.99 
1000M £1% § MOX2FE-(Value)-ND 12.41 632 569 4.55 
MOX-1-12 | 1.12 (28.45) | 0.31 (7.87) +5% 5 MOX2JE-(Value)-ND 11.81 6.00 5.41 4.33 
MOX-2-12 2.12 (53.85) | 0.31 (7.87) * For complete part number, substitute the corresponding Value from the Resistance Value column. 


TAP600 Heat Sinkable Planar Resistors — 600 wait 


TAP600 delivers 600 watts of reliable power to a variety of power conditioning, power transmission, and power control applications. 

Features: ¢ Dielectric Strength: Up to 12KV * Special Design for Low Inductive and Capacitance Values » Easy termination to contacts with M5 screws 
* Calibrated Mounting simplifies assembly 

Electrical Specifications: * Resistance Tolerance: +10% Standard _* Maximum Operating Voltage: 5000VDC * Power Rating: 600W at 70°C heat sink 
temperature * Temperature Coefficient: +150ppm/°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 150°C » Electric Strength Voltage: Up to 12000Vrms, 
50HZ, 1 minute @ 500V * Insulation Resistance: 10GQ minimum at 500V « Air Distance: 14mm minimum « Inductance: < 80nH 


RESISTANCE VALUE CHART 


Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Resistance | Digi-Key Price Each 
1.0(1R0) | 5.0(5R0) | 50(50R) | 10000 (10K) Range (0) | Part No.* 1 10 25 50 
2.0 (2R0) 10 (10R) 75 (75R) 50 ~ 1000 | TAP600K(Code)-ND 119.32 92.85 85.11 72.23 
3.0 (3RO) 22 (22R) 100 (100) RoHS Compliant 
4.0 (4RO) 30 (30R) 1000 (1KO) 1.0 ~ 10,000 | TAP600K(Code)E-ND 119.31 92.85 85.11 72.23 
* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 
. . 
NEW! TAP800 Heat Sinkable Planar Resistors — 800 watt 
Ohmite’s TAP800 Series dissipates 800 watts of power when used with a liquid or air cooled heat sink system. 
Applications: 
¢ Variable speed drivers * Power supplies * Robotics * Motor control * Control devices * Power designs 
RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Resistance | Digi-Key Price Each 
1.0 (1RO) 50 (50R) 680 (680) | 10000 (10K) Range (Q) | Part No.* 1 10 25 50 
5.0 (SRO) 100 (100) | 1000 (1K0) 1.0~5,000 | TAP800K(Code)E-ND 219.00 210.24 202.07 179.41 
10(10R) | 220(220) | 2700 (2K7) 
15(15R) | 390 (390) | 5000 (5Ko) 10,000 | TAP800K(Code)E-ND 226.75 217.50 210.23 188.00 


* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


TAP1000 Heat Sinkable Planar Resistors — 1000 wait 


TAP1000 Series resistors deliver 1000 watts of continuous power with thick film on alumina substrate technology. Up to 30% smaller, the 
TAP1000 is capable of 2 to 4 times the power dissipation of traditional heat sinkable resistor technologies. Designed for use with liquid 
cooled heat sinks, TAP1000 resistors are capable of dissipating 1000 watts of continuous power when properly mounted (based on 70°C. 
base temperature). Offering the highest power available in a heat sinkable package, the TAP1000 is well suited for power conditioning, 
power distribution, power conversion and power control applications. Constructed of durable, lightweight materials, the TAP1000 package 
is easy to design and mount. 


Features: * Dissipates 1000 Watts @ 70°C Mounting Plate Temperature * High Energy Rating * Low Inductance » Resistor Element 
Electrically Isolated * High Dielectric Strength * Small Footprint Applications: * Power semiconductor balancing * Motor control ¢ Inrush 
current limiting Material Specifications: Resistor element - thick film on alumina substrate Electrical Specifications: * Resistance 
Tolerance: +10% Standard * Maximum Operating Voltage: 2000VDC * Power Rating: 1000W @70°C * Temperature Coefficient: 
+250ppm/°C * Dielectric Strength: 6KV * Operating Temperature Range: -55°C ~ 150°C Case Specifications: * Terminal Screws (#10 - 
32), Maximum Contacts Torque: 10 in-Ib. * Mounting Screws (#8 - 32), Maximum Mounting Torque: 15 in-Ib. 


RESISTANCE VALUE CHART 


Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Resistance | Digi-Key Price Each 

a 
2.5 (2R50) 8.0 (8R00) 25 (25RO0) Range (Q) | Part No. 1 10 25 50 
oe reach Paleo} ee oe 2.5~50 | TAIKOPH(Code)KE-ND 149.56 127.13 112.17 97.22 


* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1825 


OFIMITE. TL88 Series — Heat Sinkable Thick Film Power Resistors 


RESISTANCE VALUE CHART 
The TL88 Series add heat sinkable options to the thick film resistor family. The resistor Value Value Value Value 25.7 
element is packaged with plastic insulators and quick-connect terminals in a symmetrical (Code) (Code) (Code) (Code) 50.7 hy | 
aluminum profile for easy heat sink mounting. Self-insulating package design increases 1(1R00) | 10 (10R0) | 33 (33R0) | 100 (100R) il 6.3 25, ay 
voltage withstanding characteristics when compared to traditional aluminum housings. The 3 (300) | 15 (15R0) | 47 (47R0) | 470 (470R) Ee 25.4 
in-line mounting profile makes the TL88 Series easily adaptable to most heat sink systems. 5 (5RO0) | 25 (25R0) | 50 (50RO) 
Thermal compound is always recommended when heat sinking. 
Features: * Very low inductance * In-Line Mounting Profile * 1/4” Quick connect terminals Resistance Digi-Key Price Each 
+ Low profile design Applications: Semiconductor Balancing * Frequency Converters Range (0) Wattage ft Part No.* 1 10 50 100 
¢ In-Rush Current Limiter *Snubber ¢ Bleeder Resistor * Power Switching * Voltage 1~47 114 TL88K(Code)-ND 83.16 69.30 27.72 20.79 
Dividers Material Specifications: * Resistive Element: Thick film on alumina * Housing: j 
. ; . . . RoHS Compliant 
Aluminum Insulators: Glass reinforced high temperature Valox® » Terminals: Tinned brass 
Electrical Specifications: * Tolerance: + 10% Standard * Temperature Coefficient: +250PPM 1470 14 pESBK(Code) END 80.96 50.80 20.32 15.24 
* Working Voltage: 1200VAC_* Temperature Limits: -40°C ~ 125°C * Air Distance, Terminal * For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 
to Ground: 7mm * Maximum Voltage Between Terminal: 2500V » Inductance: 50-100nH t Standard wattage for properly heat sinked resistors 
RW Series — SMD Wirewound Power Resistors — .6, 1, 1.5, 2, 3 and 3.5 Watt Digi®Reel” 
| A roe RESISTANCE VALUE CHART 
RWOS6BB( )FE RW1SOBA( )F RW1SOBA( )J RW1S5CA( )J | RW2RODA( )J | RW2SOCB( )J] RW2SODA( )J RW3RODB( )J RW3R5EA( )J 
F 1% 1% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value 
: af 006 (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) 
Le | =| E 010 (R010) 1.0 (1R00) -010 (R010) | .005 (R005) } .100 (R100) | .005 (R005) | .005 (R005)0 | .005 (R005) 1.0 (1R00) .005 (R005) 5.0 (5R00) .010 (RO10) 
a k-— G —4I -015 (R015) | 2.0(2R00) } .015(RO15) | .010(RO10) | .150(R150) | .010(RO10) | .010(R010) | .010 (R010) 5.0 (5R00) .010(RO10) | 10.0(10R0) } .020 (R020) 
H -020 (R020) | 5.0(5RO0) | .020 (R020) } .015(R015) | .200 (R200) } .015(RO15) | .015(RO15) | .020 (R020) } 10.0(10R0) } .015(RO15) | 15.0(15RO) } .025 (RO25)0 
-+— G— 030 (R030) | 7.50(7R50) | .030 (R030) | .020 (R020) } .240 (R240) | .030 (R030) | .020 (R020) | .030 (R030) | 15.0(15RO) } .025(R025) | 24.0(24R0) } .030 (R030) 
Pola Le .050 (R050) } 10.0(10R0) | .033 (R033) | .024 (R024) | 300(R300) | .040 (R040) | .025 (R025) | .050 (R050) | 24.0(24R0) | .036 (RO36)0 | 47.0(47R0) | .036 (RO36)> 
.075 (R750) | 15.0(15R0) | .039 (R039) | .027 (R027) | .360 (R360) | .080 (R080) } .030 (R030) | .150(R150) | 47.0(47R0) } .050(R050) | 68.0(68R0) | .050 (R050) 
{ ; 100 (R100) | 24.0(24R0) | .047 (R047) | .030 (R030) | .470(R470) | .150(R150) | .050(R050) | .200(R200) | 68.0(68R0) | .075(RO75) | 100.0(100R) | .100 (R100) 
J H .240 (R240) | 36.0(36R0) | .050(R050) | .036 (R036) | .680 (R680) | .200(R200)0 | .100(R100) | .300 (R300) } 100.0(100R) } .100(R100) | 150.0(150R) | .200 (R200) 
| ! 470 (R470) | 47.0(47R0) | .100(R100) | .050 (R050) | .750(R750) | 500 (R500) | .470(R470) | 500 (R500) | 150.0(150R) | .500 (R500) 500 (R500) 
750 (R750) | 100.0 (100R) 075 (RO75) | 1.00 (1R00) 1.00 (1R00) | 1.00 (1R00) 4.00 (1R00) 1.00 (1R00) 
Electrical Specifications Maximum Dimensions - mm 
RWOS6BB | RW1SOBA | RW1S5CA | RW2SOCB | RW2RODA | RW2SODA | RW3RODB | RW3R5EA Series A B c D E F G H 1 J K 
Pr t 
eee 0.6 Watt | 1Watt | 1.5Watt | 2Watt | 2Watt | 2 Watt 3Watt | 3.5 Watt RWOS6BB 5.14 | 2.54 | 2.41 Ref. | 2.00 | 1.64 | 3.42| 1.98 | 8.33 | 3.20 | 3.18 | 0.66 
25°C Ambient RW1S0BA 6.76 | 3.58 | 3.38Ref. | 3.05 | 1.63 | 3.58] 3.81 | 8.79 | 2.49] 3.20 | 1.27 
Max. Voltage 50 7 100 100 100 200 350 Rwissca | 10.52 | 4.17 | 3.96 Ref. | 5.84 | 2.24 | 4.17| 6.50 | 13.31 | 3.40 |_ 3.20 | 1.52 
Temperature 0.1 ~ 19 — #90 ppm/° C RWw2S0CB 10.85 | 5.87 | 5.64Ref. | 6.86 | 2.46 | 5.77| 7.01 | 13.64] 3.33 | 3.20 | 2.36 
Coefficient 1~ 100 — £50 ppm/°G RW2RODA 12.06 | 6.22 | 5.99Ref. | 6.86 | 3.94 | 5.87] 8.05 | 14.86 | 3.40 | 3.94 | 2.36 
10 Q and over — +20 ppmi°C RW2S0DA 12.06 | 6.22 | 5.99Ref. | 6.86 | 3.94 | 5.87| 8.05 | 14.86 | 3.40 | 3.94 | 2.36 
Dielectric With- 4000 RWS3RODB 16.05 7.06 | 6.81 Ref. | 10.85 | 3.94 | 5.87 | 12.04 | 18.85 | 3.40 | 3.94 | 2.36 
standing Voltage RWS3R5EA 21.11 7.06 | 6.81 Ref. | 14.78 | 3.94 | 6.98 | 15.52 | 25.40 | 4.95 | 3.94 | 2.36 
Resistance | Watt-| Toler- | Digi-Key Bulk Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing 
Range () age ance Part No.* 1 100 500 Part No.* 750 1,000 1,500 2,000 2,500 
.015 ~ .050 1 1% = = = = RW1SOBA(Code)FTR-ND = = —  1760.00/M = 
-100 = = = = RW1SOBAR100FTR-ND = = —  2246.33/M = 
.005 ~ .050 1 5% RW1SO0BA(Code)JBK-ND 1.79 1.53 = RW1SO0BA(Code)JTR-ND = = — 1426.67/M = 
-150 ~1.00 RW1SO0BA(Code)JBK-ND 2.68 2.06 = RW1SO0BA(Code)JTR-ND = =. — 1729.85/M = 
.005 ~ .040 15 5% RW1S5CA(Code)JBK-ND 1.83 1.56 _ RW1S5CA(Code)JTR-ND. = = 1266.67/M = _— 
-150 ~ .500 , RW1S5CA(Code)JBK-ND 2.39 2.04 fal RW1S5CA(Code)JTR-ND. = = 1659.66/M = = 
.050 2 1% = — = _ RW2RODAROSOFTR-ND = 1486.98 = = _ 
.005 ~ .050 2 5% RW2RODA(Code)JBK-ND 1.87 1.60 _— RW2RODA(Code)JTR-ND = 1306.66 = _— _— 
-470 ~ 1.00 RW2RODA(Code)JBK-ND. 2.26 1.92 — RW2RODA(Code)JTR-ND _ 1569.82 = _ _— 
.005 ~ 050 2 5% RW2SO0CB(Code)JBK-ND 2.36 1.82 _ RW2S0CB(Code)JTR-ND _ 1243.48 = _ _— 
-200 ~ 1.00 = _— = — RW2S0CB(Code)JTR-ND _ 1583.66 = _ _— 
150.0 2 5% RW2SO0DA(Code)JBK-ND 2.94 2.26 _ RW2SO0DA(Code)JTR-ND = 1569.82 = _— — 
.005 ~ .036 3 5% RWS3RODB(Code)JBK-ND 2.16 2.05 = RW3RODB(Code)JTR-ND = 1486.35 =. = = 
.075 ~ 150.0 RWS3RODB(Code)JBK-ND 2.45 2.09 = RW3RODB(Code)JTR-ND = 1689.84 = = — 
.025 ~ .050 35 5% RWS8R5EA(Code)JBK-ND 2.29 1.99 = RW83R5EA(Code)JTR-ND. 1192.63 
-200 ~ 1.00 : RWS3R5EA(Code)JBK-ND 2.47 2.11 = RW3R5EA(Code)JTR-ND. 1275.25 
RoHS Compliant 
-010 ~ 100.0 6 1% RWOS6BB(Code)FETCT-ND¥ 1.25 1.00 80 RWOS6BB(Code)FETTR-ND 938.00/M 
.010 ~ .050 1 1% RW1SOBA(Code)FE-ND 2.66 2.21 1.89 RW1SOBA(Code)FETR-ND = a —  1760.00/M _— 
-100 1 1% RW1SOBAR100FE-ND 3.39 2.82 2.40 RW1SOBAR100FETR-ND = = — 2246.00/M = 
005 ~ .050 1 5% RW1SO0BA(Code)JE-ND 2.16 1.80 1.53 RW1SO0BA(Code)JETR-ND _— _ —  1427.00/M _ 
.075 ~ 1.00 RW1SO0BA(Code)JE-ND 2.61 217 1.85 RW1SO0BA(Code)JETR-ND _— _ —  1730.00/M _ 
.005 ~ .040 15 5% RW1S5CA(Code)JE-ND 1.91 1.58 1.35 RW1S5CA(Code)JETR-ND = = 1260.00/M = = 
080 ~ .500 RW1S5CA(Code)JE-ND. 2.50 2.08 1.76 RW1S5CA(Code)JETR-ND = = 1660.00/M = = 
.050 2 1% RW2RODAROS0FE-ND 2.24 1.87 1.58 RW2RODAROSOFETR-ND = 1487.00 = = = 
.010 ~ .050 2 5% RW2RODA(Code)JE-ND. 1.96 1.63 1.39 RW2RODA(Code)JETR-ND = 1307.00 = = = 
-100 ~ 1.00 RW2RODA(Code)JE-ND 2.35 1.96 1.66 RW2RODA(Code)JETR-ND = 1570.00 = = = 
.005 ~ 050 2 5% RW2S0CB(Code)JE-ND 1.89 1.57 1.34 RW2S0CB(Code)JETR-ND = 1250.00 = — 4 
-150 ~ 1.00 RW2S0CB(Code)JE-ND 2.39 1.99 1.69 RW2S0CB(Code)JETR-ND = 1584.00 = _— _ 
1.0 ~ 150.0 2 5% RW2SO0DA(Code)JE-ND 2.54 1.96 1.66 RW2SO0DA(Code)JETR-ND _— 1570.00 —= _ _— 
005 ~ .050 3 5% RWSRODB(Code)JE-ND. 2.26 1.88 1.59 RW3RODB(Code)JETR-ND = 1486.00 = _ = 
.075 ~ 150.0 RWS3RODB(Code)JE-ND 2.42 2.01 1.71 RW3RODB(Code)JETR-ND ae 1610.00 = _ = 
.010 ~ .050 35 5% RWS8R5EA(Code)JE-ND. 2.39 1.99 1.69 RW3R5EA(Code)JETR-ND 1192.50 
-100 ~ 1.00 : RWS3R5EA(Code)JE-ND. 2.55 2.13 1.82 RW3R5EA(Code)JETR-ND 1275.00 
*For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). Not available in ROHS Compliant + Cut Tape 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


OHIMITE. RC Series — SMD Carbon Composition Power Resistors — .25, .50 and 1 Watt 


Electrical Specifications RESISTANCE VALUE CHART 


is RCOS2CA | RCORSDB | RC1ROEA RCOS2CA RCOR5DB RC1ROEA 
] Power at 25°C Ambient 25 Watt | .50Watt | 1 Watt = = ie 
: Maximum Voltage eee 200 208 6.8 (6R80)0 7.5 (7R50)0 4.7 (470) 
ii me RCOS2CA and RCORSDB: +400 ppm/*C 10 (10R0) 15 (15RO0)0 6.8 (6R80)0 
We eal cots Temperature Coefficient ue, ant 15 (15R0)0 24 (24R0)0 8.2 (8R20)0 
ao ROIROEA: ~1300(2300) ppm" 20 (20R0)0 39 (39R0) 10 (10R0) 
ji . y 1 30 (30R0)0 56 (56RO0)0 15 (15R0) 
Dielectric Withstanding Volt: 1000V 
Pa rie ne er cee 47 (47RO0) 75 (75R0) 22 (22R0) 
68 (68RO0) 100 (100R) 33 (33R0) 
Maximum Dimensions - mm 100 (100R)0 150 (150R) 47 (47RO) 

; 1.0K (1K00) 270 (270R)0 68 (68R0)0 
Series A B c D G I F L M N ° P 360 (360R) 100 (100R) 
RCOS2CA 10.008 | 4.039 3.962 Ref. 5.588 1.575 1.981 4.038 6.50 13.31 3.40 | 3.20 1.52 560 (560R) 

RCORSDB 15.875 | 6.934 6.807 Ref. 10.592 | 1.575 | 3.632 | 5.740 | 12.04 | 1885 | 340 | 3.94 | 2.36 750 (750R)0 
RC1ROEA 20.599 | 6.934 6.807 Ref. 14.529 | 2.362 | 3.632 | 6.934 | 15.52 25.4 495 | 3.94 | 2.36 1.0K (1K00) 
Resistance Range Digi-Key Bulk Price Each Tape and Reel Pricing 
(Q) Wattage | Tolerance Type Part No.* 1 100 500 Part No.* 750 1,000 1,500 

4.7 - 100 25 +5% Carbon Comp RCOS2CA(Code)JBK-ND 1.44 1.16 = RCOS2CA(Code)JTR-ND = = 1440.00/M 

2.7- 1.0K 50 +5% Carbon Comp RCORS5DB(Code)JBK-ND 1.80 1.44 = RCORSDB(Code)JTR-ND = 1800.00 — 

4.7- 100 1 +10% Ceramic Comp RC1ROEA(Code)KBK-ND 1.52 1.33 = RC1ROEA(Code)KTR-ND 1470.00 = = 

RoHS Compliant 

10 - 1.0K 25 +5% Carbon Comp RCOS2CA(Code)JE-ND 1.52 1.28 1.10 RCOS2CA(Code)JETR-ND = = 988.00/M 

2.7 - 360 -50 +5% Carbon Comp RCORS5DB(Code)JE-ND 1.76 1.48 1.27 RCORSDB(Code)JETR-ND = 1260.00 = 

3.3 - 100 1 +10% Ceramic Comp RC1ROEA(Code)KE-ND 1.91 1.60 1.37 RC1ROEA(Code)KETR-ND 1004.25 = — 

*For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 4 Not available in ROHS Compliant 
Macrochip SMD Precision Thick Film Resistors rahul Sadak 
Value | Value Value | Value 
MacroChip resistors bring precision high voltage capabilities to the surface mount level. Designed with thick film on 42.70 1K 20K 200K0 2M 
Alumina substrate technology. The planar package design is low profile for easy use with instrumentation, medical sili 76 2.5K 5K 50K 25M 
equipment, voltage regulators, and power supplies. 40K 50K 500K 5M 
Features: * Non-inductive design * Low voltage coefficient » Surface mount » Pd Ag terminations 12.5K0 100K 750K 10M 
Material: « Resistor: Thick film on Alumina substrate + 1.27 (2 ples) 15K 125K0 1M 25M 
Electrical: * Power at 25°C Ambient: 1.0W * Voltage Rating: 5.0KV »* Operating Temperature: -55°C ~ 180°C Uneclis USoke ceo pol 
Resistance Range Digi-Key Price Each 
(Q) Wattage Tolerance Part No.* 1 10 50 100 200 
2.5K - 1.25M 1 5% MC102J-(Value)-ND 3.10 2.48 1.86 1.55 = 
RoHS Compliant 
1K - 50M al 5% MC102JE-(Value)-ND 4.65 3.10 2.48 1.86 1.55 


*For complete part number, substitute Digi-Key value from Resistance Value Chart for (Value). 4 Not available in ROHS Compliant 


60S Series — Surface Mount Metal Plate Current Sense Resistors 


Specifications: * Tolerance: +5% *TCR (ppm/°C): 602SJ and 605SJ: +100; 610SJ: +350 »* Rated Ambient Temperature: 602SJ and 


602SJ and 605SJ 605SJ: 70°C; 610SJ: 85°C * Operating Temperature Range: -40°C ~ 155°C 


<* 3.0 (605SJ: 5.2) 


Resistance Power Bulk 

Range Rating Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 

06 (0) (Watt) | Part No.* 1 10 100 [Part No.* Qty. | Pricing 
(0sS5: 2.0) 003~.005 | 0.25@25°¢ |— = = 602SJ(Code)TR-ND 2,000 | — 600.00/M 
002~.008 | 05@25°C |— — 605$J(Code)TR-ND 2,000 | —_ 600.00/M 

RESISTANCE VALUE CHART RoHS Compliant 
eet Se aa ae svar ait (003 ~.005 | 0.25@25°C | 6028J(Code)E-ND 112.98 84 ]602SJ(Code)ETR-ND 2,000 | — 680.00/M 
Sa eTea | a | eth 002 ~.008 | 0.5@25°C | 605SJ(Code)E-ND 112 98 84 |605SJ(Code)ETR-ND 2,000 | — 680.00/M 
“005 (R00500) | 60375 (R00375) “003 (00300) 002~.003 | 1@70°C |610SJ(Code)E-ND 1.12 98 84 |610SJ(Code)ETR-ND 1,500 | 680.00/M 
008 (RO0800) 


* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


CS3 Series — Precision Current Sense Resistors 


The resistor family line CS3 utilizes state-of-the-art technology to provide a highly reliable resistor with a non-inductive RESISTANCE VALUE CHART 


design. This makes the CS3 resistor ideal for many current monitoring and controls applications. Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
Features: * Values beginning at 1mQ »* Non Inductive Design * Four terminal Kelvin connection * 100% QC 
measurement Specifications: Material: ¢ Terminal Material: Kelvin Terminals; silver plated and tinned * Encapsulation: -001 (R001) -005 (R005) 020 (R020) -050 (R050) 
Polyester over resistance element Electrical: * Resistance Tolerances: 1% * Temperature Coefficient: TC referenced -002 (R002) -010 (R010) .030 (R030) 
to 25°C, AR taken at 15°C and 105°C, 60ppm/°C » Power Rating: 3W at 70°C maximum 40Amp permanent -003 (R003) .015 (R015) .036 (R036) 
= - F Resistance Digi-Key Price Each 
Dimensions: nina Range (0) Wattage Part No.* 1 10 50 
.005 ~ .036 3 CS3F(Code)-ND 9.00 7.88 6.75 
RoHS Compliant 
.001 ~ .050 3 CS3F(Code)E-ND 11.70 10.40 9.10 
* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart 


for (Code). Not available in ROHS Compliant. 


RW Series — Four-Terminal Current Sense Resistors — 1 Watt 


Features: * Extremely low resistance and high precision tolerance * Low TCR achieved (+50ppm/°C) » Flameproof UL94-V-0 * Marking: Black body color with white marking 


Specifications: ¢ Dielectric Withholding Voltage: 500V * TCR (maximum): +50ppm/°C * Rated Ambient Temperature: 70°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Dimensions in mm RESISTANCE Resistance Bulk Tape and Reel 
VALUE CHART Range Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Q) Tolerance | Part No.* il 10 100 Part No.* 1,000 

Value Value 

-005 ~ .050 40.5% RW1S0CK(Code)DE-ND 6.32 4.22 3.86 RW1S0CK(Code)DETR-ND 3252.00 
(Code) (Code) 

.005 (R005) | .025 (R025) -005 ~ .050 +1% RW1S0CK(Code)FE-ND 5.94 3.96 3.58 RW1S0CK(Code)FETR-ND 3080.00 

.010 (R010) | .050 (R050) 
* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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OHMILFE: Four Terminal High Precision Current Sense Resistors Digi@Reel® 


Current Sense Resistors enable the measurement of current flow in 
a circuit by monitoring a voltage drop across a precisely calibrated Schematic 0.5, 0.75 and 1 Watt 
resistance. The LVK chip features four terminals, also know as 
a “Kelvin” configuration. This configuration enables current to be 
applied through two opposite terminals and a sensing voltage to be 
measured across the other two terminals, eliminating the resistance 
and temperature coefficient of the terminals for a more accurate 
current measurement. Isolating the voltage and current terminals (see 
schematic) facilitates a very accurate current measurement. Ohmite’s 


V = sensing terminal 


proprietary technology offers an excellent Temperature Coefficient of (voltage) : 
Resistance (TCR) even for very low resistance values. The resistive | = current terminal 
element consists of a durable, anti-corrosive reliable performance with 
the ability to withstand harsh environments. 

FEATURES: ¢ Working Temperature Range: -55°C ~ 200°C 
SPECIFICATIONS: ¢ Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 


Package Power Resistance Temperature Dimensions - mm 
Series Size Rating (@70°C) Range (9) Coefficient (ppm/°C) L WwW t a b 
LVK12 1206 0.5W .01 ~ .05 50ppm 3.2 +0.2 1.6 40.2 0.5 +0.15 1.0 40.2 0.55 +0.2 
LVK20 2010 0.75W .01 ~ .05 50ppm 5.0 +0.2 2.5 +0.2 0.5 +0.15 1.7 40.2 0.9 +0.2 
LVK24 2412 1.0W .01 ~ .05 50ppm 6.4 +0.2 3.2 40.2 0.5 +0.15 2.1 40.2 1.2 40.2 
001 300ppm 
LVK25 1224 2.0W 002 ~ .004 200ppm 3.2 40.2 6.4 +0.2 0.5 +0.2 0.4 +0.2 2.7 +0.2 
.005 ~ .01 100ppm 
LVK12( )DER LVK12( )FER LVK20( )DER LVK20( )FER LVK24( )DER LVK24( )FER LVK25( )FER 
5% 1% 5% 1% 5% 1% 1% 
RESISTANCE RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE RESISTANCE VALUE CHART RESISTANCE 
VALUE CHART VALUE CHART VALUE CHART VALUE CHART 
Value Value Value Value Value Value 
Value Value Value Value 
Code (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) 
(Code) ( ) ( ) (Code) ) (Code) ) (Code) 
.01 (R010 .03 (R030 .01 (RO10) .03 (R030) .01 (RO10) .03 (R030) 
.01 (R010) GA) GEE) .01 (R010) (R010) Gy) .01 (R010) (R010) O3(R030) -001 (R001) 
‘02 (R020) .012 (R012) .047 (R047) ‘02 (R020) .015 (R015) .039 (R039) ‘02 (R020) .012 (R012) .039 (R039) .002 (R002) 
03 (R030) .02 (R020) .05 (R050) 03 (R030) .02 (R020) .05 (R050) 03 (R030) .015 (R015) .047 (R047) -003 (R003) 
: p s -005 (R005) 
.05 (R050) .024 (R024) .05 (RO50) .027 (R027) .05 (R050) .02 (R020) .05 (RO50) 01 a 
Resistance Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel Ohmite 
Series Tolerance Range (0) Part No.t 1 50 100 Part No.t Pricing 1,000 Part No. 
LvK12 5% .01 ~ .05 LVK12(Code)DERCT-ND 43 39 34 LVK12(Code)DERTR-ND 290.00 LVK12(Code)DER 
1% .01 ~ .05 LVK12(Code)FERCT-ND 38 34 .30 LVK12(Code)FERTR-ND 260.00 LVK12(Code)FER 
Lvk20 5% .01 ~ .05 LVK20(Code)DERCT-ND -70 63 56 LVK20(Code)DERTR-ND 480.00 LVK20(Code)DER 
1% .01 ~ .05 LVK20(Code)FERCT-ND 63 57 50 LVK20(Code)FERTR-ND 430.00 LVK20(Code)FER 
LvKe4 5% .01 ~ .05 LVK24(Code)DERCT-ND 1.05 .95 84 LVK24(Code)DERTR-ND 720.00 LVK24(Code)DER 
1% .01 ~ .05 LVK24(Code)FERCT-ND 88 79 .70 LVK24(Code)FERTR-ND 600.00 LVK24(Code)FER 
LVK25 1% 001 ~ .01 LVK25(Code)FERCT-ND 1.25 1.13 1.00 LVK25(Code)FERTR-ND 850.00 LVK25(Code)FER 
+ For complete part number, substitute the code from Resistance Value Charts for (Code). 
V4 . . . . 
WL Series — Miniature Wirewound Current Sense Resistors 
RESISTANCE VALUE CHART Features: ¢ Ultra-low ohmic value series for current sensing applications »* Very low inductive value (<1nH at 1MHz 
WLA WLB WLc test) to meet the most stringent electronic industry requirements Specifications: Material: * Ceramic Core: CeramTec 
0.984 (25.0) | ie Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Rubalit® 708 96% alumina * End Caps: Stainless steel, precision formed * Leads: Copper wire, 100% Sn (lead free) coated 
b= —— * CN49W alloy resistance wire TC +20ppm/°C_ « Encapsulation: SUMICON 1100/1200 Epoxy molding compound for IC 
.005 (ROO5) | .005 (ROO5) | .010 (R010) encapsulation Electrical: Tolerance: +1.0% 
.010 (RO10) | .010(R010) | .015 (R015) 
.015 (R015) | .015 (R015) | .020 (R020) Sesistence poner ae Bs rape! aa mene endiReel 
ange ating igi-Key rice Eac! igi-Key ricing 
Dimensions — Inch (mm) SOONTAO 20) 02 0K R020 a O25 )(2025) (a) (Watt) | Part No.* 1 25. 100| Part No.* 1,000 
Type L D d -025 (R025) | .025 (R025) | .030(RO30) |~o95~ 100] 05 WLA(Code)FECT-ND 85. ~~«77.+~«.68 | _WLA(Code)FETR-ND 530.00 
WLA |.200 (5.08) | .10 (2.54) | .024 (.60) -030 (R030) | .030 (R030) | .050 (R050) .005 ~ .100 1.0 WLB(Code)FECT-ND 85 77 .68 | WLB(Code)FETR-ND 530.00 
WLB |.276 (7.00) | .12 (3.00) | .024(.60)]  -050 (R050) | .050 (R050) | .100 (R100) 010~.100} 20 WLC(Code)FECT-ND-«.85-—S.77_—S—«68.|_ WLC(Code)FETR-ND 530.00 
WLC | .450 (11.4) | .27 (6.86) | .031 (.80) -100 (R100) | .100 (R100) * For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


10 Series — Molded Silicone Axial Terminal Wire Element Current Sense Resistors 


12F, 13F, 15F Series: Electrical Specifications: * Resistance Tolerance: +1% (F Type) * Power Rating: Based on 


Fig. 1 M 25°C free air rating * Overload: 5x rated power for 5 seconds ° Dielectric Withstanding Voltage: 2 Watt: SOOVRMS, 3 and 
| |-— L—| 5 Watt: 1000VRMS =» Insulation Resistance: Not less than 1000MQ »* Temperature Range: -55°C ~ 275°C 

13FP, 14FP, 17FP Series: Electrical Specifications: * Resistance Tolerance: +1% (F Type) * Temperature 

|+-1.562 (39.67)—>| Coefficient of Resistance: 0°C ~ 85°C: 20.0150: +50PPM/°C <0.0150: +100PPM/°C » Power Rating: Based on 25°C 


free air rating * Overload: 5x rated power for 5 seconds » Dielectric Withstanding Voltage: 3 Watt: 1000VAC, 4.5 and 7 
Watt: 1500VAC «Insulation Resistance: Not less than 1000MQ +» Thermal EMF: Less than +2uV/°C_ » Temperature 


Maximum Dimensions — mm Range: -55°C ~ 200°C 
Series A B D L d M 
T2F = = 2.39 10.57 81 29.36 Resistance Digi-Key Price Each 
13F = = 5.21 14.48 81 33.27 Fig. Range (0) Wattage Part No.* i 10 100 250 
15F = = 8.38 23.75 1.02 42.55 020 2 12FR020-ND 1.55 1.39 1.30 = 
13FP 31.75 3.18 5.08 15.88 = = 1 050 5 15FRO050-ND 2.00 175 155 = 
14FP 38.1 5.08 8.51 26.92 = = 7 
T7FP 38.1 5.08 9.53 38.1 EBD 5 ores compliant 
005 ~ . (Code)E-ND 1.72 1.55 1.39 1.30 
RESISTANCE VALUE CHART 025 ~ .040 2 12F(Code)E-ND 1.72 1.54 1.37 1.29 
12F Series 13F Series 15F Series 13FP, 14FP, 17FP 080 ; Tae ee eG +e vee 130 a6 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 505 5 = a === 1 ee +33 158 
005 (R005) 005 (R005) -005 (R005) 005 (R005) Bio oIs 3 13F(Code)E-ND 162 146 131 ess 
DO GRHO) UO (GIKO) AKO alent) HT TRH) 1 .020 ~ .030 3 13F(Code)E-ND 1.55 1.40 1.24 1.16 
.015 (R015) 015 (R015) 015 (R015) .015 (R015) -040 ~ .050 3 13F(Code)E-ND 1.53 1.37 1.22 1.15 
020 (R020) 020 (R020) 020 (R020) 020 (R020) B70. 200 3 43F(Code)E-ND Hs ies Her 425 
(025 (R025) (025 (R025) :025 (R025) (025 (R025) : 2 : : : : 
“030 (R030) “030 (R030) “030 (R030) “050 (R050) 005 5 15F(Code)E-ND 2.05 1.85 1.64 1.54 
“040 (R040) “040 (R040) “040 (R040) “060 (R060) .010 ~ .030 5 15F(Code)E-ND 1.97 1.78 158 1.48 
050 (R050) 050 (R050) .050 (R050) .075 (RO75) 080 - 050 5 Lob Code yEND 138 Tee ee ve 
{070 (RO70) {070 (R070) 070 (R070) {090 (R090) 070 ~ 25 5 5F(Code)E- ‘ 7 5 ‘ 
-100 (R100) -100 (R100) .100 (R100) .005 ~ .100 3 13FP(Code)E-ND 5.07 3.81 2.74 2.54 
“450 (R150) “450 (R150) 2 :005 ~ .100 45 14FP(Code)E-ND 5.94 4.46 3.21 2.97 
“200 (R200) 200 (R200) 005 ~ .100 7 17FP(Code)E-ND 6.87 5.16 3.72 3.33 
-250 (R250) * For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1828 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OHMIUTE, 60 Series — Metal Element Current Sensing Resistors 


These non-inductive, 3-piece welded element resistors offer a re- RESISTANCE VALUE CHART 
liable low-cost alternative to conventional resistors. Features: » Low 604HR 605HR 607HR 610HR 615HR 620HR 630HR 
inductance *Low cost * Wirewound performance »* Flameproof 
Material: * Resistor: Nichrome resistive element » Terminals: Cop- Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
per clad steel or copper depending on style Derating: * Linearly from 
100% @ 25°C ~ 0% @ 275°C Electrical: * Power rating: Based on 25°C -010 (010) -010 (010) 005 (005) -005 (005) -010 (010) 005 (005) -010 (010) 
ambient * Overload: 5x rated power for 5 seconds _ Inductance: <10nh 
= To calgulata maxinunrams lice the female VPA 020 (020) 020 (020) .050 (050) 010 (010) 020 (020) 025 (025) 
025 (025) 030 (030) 020 (020) 030 (030) .050 (050) 
Part Dimensions - Inches 
Number L B max. Cc Lead Ga alae, pe o{ (ost) 
604HRO10 3.530 .250 559 22 .050 (050) 
604HRO20 3.530 .250 559 22 
604HRO25 3.530 .250 559 22 
Resistance Digi-Key Price Each 
605HRO10 3.685 355 1.310 20 A 
605HRO20 3.685 330 1310 20 Range (9) Tolerance Wattage Part No. 1 100 1,000 
605HRO30 3.685 330 1.310 20 .010 ~ .020 43% 50 605HR(Code)-ND AB 42 34 
605HR100 3.981 750 1.675 18 .005 ~ .050 43% 1 610HR(Code)-ND 42 36 29 
607HRO50 3.587 630 1.106 20 
607HRO0S 3.674 320 4310 20 .020 ~ .030 43% 1.5 615HR(Code)-ND AB 42 34 
610HROOS 3.587 650 1.125 20 RoHS Compliant 
GI0HRO10 3.587 -630 1.106 20 010 ~ .025 43% 375 604HR(Code)E-ND 48 42 34 
610HRO20 3.587 630 1.106 20 
610HRO30 3.587 650 1.106 20 .010 ~ 100 43% 50 605HR(Code)E-ND AB 42 34 
610HRO5SO 3.981 750 1.675 18 050 £3% 75 607HR(Code)E-ND 4B 42 34 
615HRO10 3.981 .750 1.675 18 
615HRO20 3.981 750 1.675 48 .005 ~ .050 43% 1 610HR(Code)E-ND AB 42 34 
615HRO30 3.981 750 1.675 18 .010 ~ .030 43% 1.5 615HR(Code)E-ND 48 42 34 
620HR00S 3.981 750 1.675 18 005 13% 2 620HR(Code)E-ND 48 42 34 
630HRO10 4.125 781 1.68 18 
630HR025 4.125 4279 2495 18 010 ~ .050 13% 3 630HR(Code)E-ND 48 42 34 
630HR050 4.125 1.664 2.375 18 * For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


60 Series — Four Terminal Current Sensing Shunt Resistors 


Dimensions in mm 


RESISTANCE VALUE CHART — 650FP 
Value (Code) 


Specifications: 
© TCR @ 0°C ~ 85°C: >0.0150: +50PPM/°C; <0.0150: +100PPM/°C 
Power Rating: Based on 25°C free air rating 


eas * Overload: 5x rated wattage for 5 seconds -002 (R002) 
 Derating: Linearly from 100% @ +25°C ~ 0% @ 275°C .005 (R005) 
2.54 © Operating Temperature Range: -55°C ~ 275°C 
Resistance Digi-Key Price Each 
Range (9) Tolerance Wattage Part No.* 1 10 100 
.050 +1% 1 610FPROSOE-ND 8.01 6.01 4.33 
.002 ~ .005 +1% 5 650FP(Code)E-ND 9.84 7.38 5.31 


* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


TGH Series Resistors — 100, 120 and 200 Watt 


100W — RESISTANCE VALUE CHART 


Dimensions inmni Due to a non inductive design these resistors are ideally suited for high frequency and pulse load applications. By direct mounting on a 


136 Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) heatsink, significant cost advantages can be realized. 
5 Material Specifications: * Heat Sink: Nickel-plated Copper * Contacts: Nickel-plated Copper * Molding Compound: High performance epoxy 
9.0 
2.00-+| ean pee Aion bane compliant to UL94-VO Electrical Specifications: * Tolerance: 5% »* Temperature coefficient: +250 (at 105°C ref. to 25°C) * Maximum Working 
0.80 ‘002 (R0020) | .015 (RO150) | .05 (RO500) Voltage: 500V * Working Temperature Range: -55°C ~155°C 
jer Resistance Digi-Key Price Each 
120W — RESISTANCE VALUE CHART Wattage Range (0) Part No.* 1 100 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) NEW! Precision Current Sense Resistors NEW! 
10 (R100) / 33(33R0) | 500(500R) | 10.0K (10KO 
1.0(1R00) | 50(50R0) | 680 (680R) (ALO 400 0005 ~ .02 TGHGC(Code)FE-ND 34.60 31.46 28.60 26.99 
5.0(5RO0) | 100(100R) | 1.0K (1KO0) 025 ~ 1 TGHGC(Code)FE-ND 42.05 38.24 34.76 33.55 
10(10R0) | 150(150R) | 5.0K (5K00) Thick Film Power Resistors 
ors 10 ~ 1.0 TGHHV(Code)JE-ND 41.05 37.32 33.93 31.69 
200 Bess LANCE VATE CHAT 120 5.0 TGHHV(Code)JE-ND 37.04 33.67 30.61 28.58 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 10 ~ 10K TGHHV(Code)JE-ND 35.98 32.71 29.73 27.77 
a ion 3 an ans ean TOSCO) 200 10 ~ 1.0 TGHLV(Code)JE-ND 50.96 46.33 42.12 39.33 
4.0(1R00) | 100(100R) | 1.0K (1K0O) 10 ~ 10k TGHLV(Code)JE-ND 44.36 40.33 36.66 34.23 
10 (10R0) 150 (150R) | 5.0K (5K00) * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


OX / OY Resistor Series — Ceramic Composition 


Features: * Replaces 1 and 2 watt carbon composition resistors * Meets high energy density demands 
* High peak power * 10% Tolerance Material: * Terminals: Solder-coated axial leads * Coating: UL-94 VO 
approved silicone Derating: ¢ Linear from 100% @ 70°C ~ 0% @ 200°C Electrical: * Resistance Tolerance: 


RESISTANCE VALUE CHART 


+10% standard * Power Rating: Based on 70°C free air rating * Temperature Coefficient: -1300 +300ppm/°C 
Dielectric Withstanding Voltage: 500VAC (750VAC for OY Series) * Joules Maximum (For a single impulse): 
50 (80 for OY Series) 


Resistance Range Watt- | Joules | Digi-Key Price Each 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) (0) age |Max.** | Part No.* i 100 1,000 
3.3(33GK) | 33(330K) | 330 (331K) | 3.3K (332K) | 33K (333K) | 330K (334K) 6.8 ~ 68 1 50 | OX(Code)-ND 84 68 55 
3.9 (39GK) | 39(390K) | 390(391K) | 3.9K (392K) | 39K (393K)¢ | 390K (394K) 3.9K ~ 33K 1 50 | OX(Code)-ND 86 70 56 
4.7(47GK) | 47 (470K) | 470(471K) | 4.7K (472K) | 47K (473K) | 470K (474K) 680 ~ 56K 2 80 |OY(Code)-ND 1.15 92 75 
5.6 (56GK) | 56(560K) | 560 (561K) | 5.6K (562K) | 56K (563K) | 560K (564K) 150K 2 go |OY(Code)-ND 1.34 1.07 88 
6.8 (68GK) | 68(680K) | 680 (681K) | 6.8K (682K)$ | 68K (683K) | 680K (684K) 5 
8.2(82GK) | 82(820K) | 820(821K) | 8.2K (822K) | 82K (823K) | 820K (824K) RoHS Compliant 
10 (100K) | 100(101K) | 1K (102K) | 10K (103K) | 100K (104K) | 1MEG (105K) 3.3~5.6, 8.2~ 12 1 50 |Ox(Code)END 856855 
12 (120K) | 120(121K) | 1.2K (122K) | 12K (123K)0 | 120K (124K) 18 ~ 100, 120 ~ 10K, 1 50 |OX(Code)E-ND 94 .76 61 
Max. Dimensions — Inch (mm) 15 (150K) | 150(151k) | 1.5K (152k) | 15K (153K) | 150K (154K) 15K ~ 100K u 50 JOXCode)END) 87.706 
Series D L d 18 (180K) 180 (181K) | 1.8K (182K) | 18K (183K) | 180K (184K) 3.3 ~ 6.8, 10 ~100,120~ 1K} 2 80 |OY(Code)E-ND 1.23 .99  .82 
OX |.256 (6.5) | .649 (16.5) | .030 (.81) 22 (220K) | 220(221K) | 2.2K (222K) | 22K (223K) | 220K (224K) 1.5K ~ 10K, 15K ~ 100K 2 80 |OY(Code)E-ND 1.14 91 .75 
OY |.315 (8.0) | .787 (20.0) | .030 (.81) 27 (270K) | 270(271K) | 2.7K (272K) | 27K (273K) | 270K (274K) 120K, 150K, 220K ~ 1M 2 80 |OY(Code)E-ND 1.34 1.07 .88 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). ** For asingle impulse. + Not available in OX Series ROHS Compliant ¢ Not available in ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1829 


OHMILTGE: OD, OF and OA Series — Little Demon® Carbon Composition Molded Resistors 


Little Demons are small, reliable carbon composition resistors with exceptional strength. They are made tough by a molding 
process that combines the leads, insulation and resistive element into an integrated unit. Along with their small size, Little 
Demons perform with low noise, dissipate heat rapidly and offer high temperature stability. Color codes are readable even 
after prolonged use, thanks to a very durable coating that resists abrasions and chipping normally associated with automatic 


Maximum Dimensions 
Inch (mm) 


Series L D g 


OD | 0.276 (7.0) | 0.098 (2.5) | .027 (.69) 


insertion equipment. 

Features: * Molded insulation for high dielectric strength * Rugged construction * High surge capabilities * Comparable to 
“Mil RCO7, RC20, and RC32 types Material: * Terminals: Solder-coated copper lead * Body: Molded Phenolic Electrical: 
* Derating: Linearly from 100% @ 70°C ~ 0% @ 130°C 


OF | 0.406 (10.3) | 0.150 (3.8) | .029 (.75) 
0A | 0.591 (15.0) | 0.236 (6.0) | .035 (.92) 


OD SERIES — RESISTANCE VALUE CHART OF SERIES RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value(Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
2.2 (226) 15 (150J) 720 (1213) | 1.0K (102J) | 10K (103s) | 68K (683J) | S6OK (564J) 22 (226) 18 (1804) 180 (181J) | 1.8K (182J) | 20K (203J) | 150K (154J) | 1.5M (155) 
2.4 (24GJ) 18 (180J) 150 (151d) | 1.2K (122N) | 42K (1230) | 75K (753d) | 620K (624J) 2.4 (24) 20 (2004) 200 (201d) | 2.2K (222) | 22K (223d) | 180K (184J) | 2.0M (205J) 
3.0 (30GU) 20 (2004) 180 (181J) 1.5K (152J) 15K (153J) 82K (823J) 680K (684J) 2.7 (27GJ) 22 (220d) 220 (2214) 2.4K (242J) 24K (243) | 200K (204J) | _3.0M (3054) 
3.3 (33GJ) 22 (220J) 200 (201) ) 1.8K (182J) | 4gk(1g3y) | 100K (104J) | 750K (754d) 3.0 (306) 240 (241d) | 2.7K (272d) | 27K (2734) | 290K (2244) | 3.6M (365u)0 
3.6 (36G) 24 (240J) 220 (221d) | 2.2K (222) | aK (203y) | 120K (124d) | 820K (824J) 3.3 (33GJ) 27 (270J) 270(271J) | 3.0K (302) | 30k (3034) | 70K (o7ay) | 4.3M (4354)0 
3.9 (390d 27 (2704) 240 (241d) | 2.4K (242s) | Sox (9a 150K (154J) | 1.0M (105J) 3.9 (30G/ 30 (3004) 300 (301d) | 33K (330) (274J) ) “ 
.9 (39GJ) (223J) -9 (39GJ) .3K (332J) 33K (3334) 300K (304 4.7M (4754) 
4:3 (436) 30 (300) 270 (271d) | 2.7K (272) | pax cpagyyg | 180K (184d) | 1.5M (155d) 43 (436) 33 (3304) 330 (3314) | 3.6K (362u)0 | 36K (3634)0 (304) Bec 
aoe 33 (330J) 300 (301d) | 3.0K (302) | “S7K'vo735) | 200K (204) | 2.0M (2054) 43 ara ens 360 (3614) | SEK (S850)0 | 36K (9680) | 330k (234) 5.6M (565d) 
51 (616) 36 (360J) 330 (3314) 3.3K (332J) Rana 220K (224J) | 2.4M (245d) 541 (616) 390 (391J) | 43K (4394 or 133, + 360K (364J)) | §-8M (685J) 
maleecll 39 (390J) 360 (361J) 3.6K (362J) (333) | 970K (274J) | 3.0M (305u) 1 (51GJ) 47 (4705) 430 (431) . ) ( 390K (394) | 7-5M (7554) 
28 (oot i 43 (430) | 390(391u) | 3.9K (392d) | 96K (363J) | 3o0K (304J) | 3.6M (365J) 5.6 (56GJ) 56 (560) | azo (a7tyy | 47K (472) | ark (473)) | aaoK (agayyo | 82M (825d) 
-2 (62GJ) 47 (4704) 430 (4314) | 4.3K (432s) | 39K(393J) | 330K (334d) | 4.3M (435J) 6.2 (62GJ)0 62 (620J) 560 (561) | 56K (562) | 51K (513N) | (474y) | 10M (106) 
Bf (cue 56 (560) | 470(471J) | 4.7K (472J) | 43K (433J) | 360K (3644) | 4.7M (475J) 6.8 (68GJ) 75 (750J) | 620(621) | 62K (622d) | Sek (563) | EP UTE) | tom (126u) 
5 (75G¥) 62 (620J) 560 (561) | 5.6K (562s) | 47K(473J) | 390K (394J) | 5.6M (565J) 7.5 (75G¥) 82 (8204) ee (7513) | 82K (822J) | 62k (623J)0 (564) | 45M (156d) 
8.2 (82GW) 75 (750J) | 620(621U) | 6.2K (622J) | 51K (513J) | 430K (434J) 8.2 (82GJ)0 820 (821J) | 10K (103J) | 68K (683) | 620K (624) | + a1y (1864) 
10 (100) 82 (820J) 750 (751J) | 7.5K (752J) | 56K (563J) | 470K (474) toto) | 100101) ) 40K (ogy) | 12K (128d) ] 82k (823) | 680K (684) | —>o¥4 (2964) 
12 (120J) 100 (101) 820 (821J) 8.2K (822J) 62K (623J) | 510K (514J) ie bet 120 (121) | 4.2K (122J) ok ed 100K (104J) | 750K (754J)0 
5 (15 150 (151d) | 1.5K (152J) 420K (124J) | 1.0M (105J) 


OA SERIES — RESISTANCE VALUE CHART 


Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Resistance 

2.2 (226K) 33 (330K) 330 (331K) 3.9K (392K) 47K (473K) Range Digi-Key Price Each 

an (Gack) 39 (390K) 390 (391K) 4.7K (472K) cA ae (Q) Wattage Tolerance | Part No.* 1 100 500 

5 47 (470K 470 (471K) 5.6K (562K)0 9 

47 (47Gk) a ae ae Bap ao ee 3 | 120K (124K) 2.4-3.0M 25 25% OD(Code)-ND 40 34 31 

5.6 (56GK) 220K (224K) 3.0 - 18M 50 45% OF(Code)-ND 54 45 At 
82 (820K) 820 (821K) 10K (103K) 

8.2 (82GK)> 400 (101K 1.0K (102K) 49K (123K) 270K (274K) 8.2 - 820K 1 +10% OA(Code)-ND 1.94 177 1.60 
40 (100K) (101K) OK (102K) (128K) 390K (394K)0 : 
teciaoK) | society | taxqtsan) | taxctaaky | 4 2) mone Somenen 
15 (150K) 50 (15 5K (15 560K (564K) 2.2 -5.6M 25 45% OD(Code)E-ND 42 35 32 
18 (180K) Hgts) Be (LA) BEA (GEE) 880K (684K) 2.2- 20M 50 25% OF(Code)E-ND 54 45 a 
22 (220K) 220 (221K) 2.7K (272K) 27K (278K) 820K (824K) z e a F : 
27 (270K) 270 (271K) 3.3K (332K)0 33K (333K) 1.0M (105K) 2.2-1.0M 1 +10% OA(Code)E-ND 1.94 1.77 1.60 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). Not available in ROHS Compliant 


33J, 35J and 30J Series — High Energy Wirewound Resistors 


Specifications: 


RESISTANCE VALUE CHART 


+ Resistance Tolerance: +5% * Contact Type: 2 Terminals - Axial 33J Series 35J Series 30J Series 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
1.0 (1R0) 25 (25R) 1.5 (1R5) 2.0 (2RO) 82 (82R)0 
5.0 (5RO)0 30 (30R)0 7.5 (7R5) 6.8 (6R8)0 100 (100) 
10 (10R) 50 (50R) 18 (18R)0 15 (15R) 
15 (15R) 100 (100) 22 (22R) 27 (27R) 
20 (20R)0 47 (47R) 33 (33R) 
Resistance Power Lead Dimensions - mm Digi-Key Price Each 
Range (0) (Watt) Voltage AWG d D L Part No.* 1 10 100 
5.0 ~ 30 3.0 200 20 .032 5.5 15.1 33J(Code)-ND 1.24 1.02 92 
7.5 ~18 5.0 460 18 .0403 8.7 23.8 35J(Code)-ND 1.29 1.415 1.00 
6.8 ~ 82 10.0 1000 18 .0403 10.3 41.7 30J(Code)-ND 1.67 1.48 1.29 
RoHS Compliant 
1.0 ~ 100 3.0 200 20 .032 5.5 15.1 33J(Code)E-ND 1.24 1.02 92 
1.5 ~47 5.0 460 18 .0403 8.7 23.8 35J(Code)E-ND 1.37 1.13 1.00 
2.0 ~ 100 10.0 1000 18 .0403 10.3 41.7 30J(Code)E-ND 1.78 1.47 1.31 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 4 Not available in ROHS Compliant 


WH Series and Non-Inductive WN Series — Miniature Molded Wirewound Resistors 


Specifications: Material: * Ceramic Core: CeramTec Rubalit® 708 96% alumina * End 
Caps: Stainless steel, precision formed ¢ Terminals: Copper wire, 100% Sn (lead free) 0.984 (25.0) 
coated * ISAOHM alloy resistance wire TC +20ppm/°C_ * Encapsulation: SUMICON j= _- 


Dimensions Inch (mm) 
Type L D d 
WHA, WNA | .200 (5.08) 10 (2.54) (024 (.60) 


1100/1200 Epoxy molding compound for IC encapsulation Electrical: * Tolerance: +1.0% 
Features: * WN Series, Aryton Perry winding Non-Inductive * Inductance <nH at 1MHz test 


RESISTANCE VALUE CHARTS 


WHB, WNB | .276(7.00) | .12 (3.00) 024 (.60) 
WHC, WNC | .450(11.4) | .27 (6.86) 031 (.80) 


WHA WHB WHC WNA (Non-Inductive) WNB (Non-Inductive) WNC (Non-Inductive) 
Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) 
10 (R10) 75 (75R) .10 (R10) 100 (100) .10 (R10) 75 (75R) 50 (R50) 51 (51R) .10 (R10) 75 (75R) .10 (R10) 51 (51R) 
-25 (R25) 100 (100) .25 (R25) 150 (150) .25 (R25) 400 (100) 75 (R75 75 (75R .25 (R25) 100 (100) .50 (R50) 75 (75R) 
50 (R50) 150 (150) 50(R50) | 200 (200) '50(R50) | 150 (150) : ) ) “50 (R50) 150 (150) 75 (R75) 400 (100) 
.75 (R75) 200 (200) .75 (R75) 250 (250) 1.0 (1R0) 100 (100) ‘75 (R75) 200 (200) 1.0 (1RO) 150 (150) 
1.0 (1RO 250 (250 4.0 (1RO 330 (330 mote) || Benes) 
.0 (1RO) (250) -0 (1RO) (330) 4.0 (1R0) 330 (330) 5.0 (SRO) 150 (150) 1.0 (1RO) 330 (330) 2.0 (2R0) 200 (200) 
5.0 (5RO) 330 (330) 5.0 (5RO) 470 (470) 5.0 (SRO) 560 (560) 5.0 (SRO) 330 (330) 
10 (10R) 470 (470) 10 (10R) 560 (560) 5.0 (5RO) 560 (560) 10 (10R) 200 (200) mien Pees Potion TEER) 
40 (10R) 750 (750) (10R) 750 (750) (10R) 70 (470) 
15 (15R) 560 (560) 25 (25R) 750 (750) 15 (15R) 250 (250) 
25 (25R) 1.0K (1K0) 51 (51R) 1.0K (1K0) 15 (15R) 1.0K (1KO0) 15 (15R) 1.0K (1KO) 15 (15R) 780 (750) 
: ; 25 (25R) 51 (51R) 25 (25R) 1.0K (1K0) 
51 (51R) 75 (75R) 2.5K (2K5) 51 (51R) i 
Resistance Power Cut Tape Tape and Reel 
Range Rating Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
() (Watt) Part No.* 1 25 100 Part No.* 1,000 
10 ~ 1.0K 05 WHA\(Code)FECT-ND 80 72 64 WHA\(Code)FETR-ND 500.00 
10 ~ 2.5K 1.0 WHB(Code)FECT-ND 80 72 64 WHB(Code)FETR-ND 500.00 
10 ~ 1.0K 2.0 WHC (Code)FECT-ND 80 72 64 WHC(Code)FETR-ND 500.00 
.50 ~ 250 05 WNA\(Code)FECT-ND 88 79 .70 WNA\(Code)FETR-ND 620.00 
10 ~ 1.0K 1.0 WNB(Code)FECT-ND 88 79 .70 WNB(Code)FETR-ND 620.00 
10 ~ 1.0K 2.0 WNC(Code)FECT-ND 88 79 70 WNC(Code)FETR-ND 620.00 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1830 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 


218-681-3380 


Resistance Digi-Key Price Each 1 
OHMITE. ATE eg OL , Price Each | | Vitreous Enamel Conformal 
40F Series — RoHS Compliant Wirewound Resistors 
S ili Cc . Cc f | 40 ~ 75 44F(Code)E-ND 254 247 192 167 
icone - Leramic Lontorma 1.0~5.0 41F(Code)E-ND 2.46210 1.86 1.60 Boj A—+-— 38.10 + 
Wi H 10 ~ 25, 39, 40, t 
irewound Resistors ey ea. 41F(Code)E-ND 213° 1.81 160 1.39 
5 7 
ahaa le 100, 120, 150 ~ 270, 
iB A 38.10 330, 390 ~ 400 41F(Code)E-ND 2.38 2.03 1.80 1.56 Resistor | Maximum Length | Maximum Diameter | Lead Diameter 
; 500, 820,900 | 41F(Code)E-ND 263 203 1.98 172 Sarles Aeimm B (mm) (mm) 
z 23d 12.70 5.59 81 
_ : : : : 1.0K, 1.2K, 1.5K | 41F(Code)E-ND 3.02 257 2.26 1.96 38 ea aot 31 
Resibtor’ | “Mairi Langit.) Maximumn Diameter (‘Lead Diameter 2.0K, 2.2K, 3.0K | 41F(Code)E-ND 3.61 3.07_-2.71 2.35 20) 46.84 10.01 81 
Sak aos 10 ~ 75 43F(Code)E-ND 196 168 1.48 1.27 
TF T1410 318 51 10, 15 ~ 82 43F(Code)E-ND 1.27 1.09 97 _.83 Electrical Specifications: 234 Series | 25J Series | 20J Series 
43F 15.06 5.54 81 100 ~ 220, 250, 270, Resistance Tolerance 25% 25% 25% 
455 23.80 a7 1.02 330 ~ 390, 470 ~ 680, | 43F(Code)E-ND 114-98 = 8675 Power Rating aw SW TOW 
40J Series 750, 800, 900 Dielectric 
aid 17.70 3.18 3T 1.0K ~ 1.2K, 1.5K | 43F(Code)E-ND 1361.15 1.02 88 Withstanding Voltage 1000V ) 1000V | 1000V 
42) 10.30 5.60 81 bbe 
: : : 2.0K, 2.5K, 2.7K _ | 43F(Code)E-ND 176 149 1.33 1.15 Short Time Overload ; ; 
43J 15.06 5.54 81 5times | 10times | 10 times 
45J 23.80 8.71 1.02 3.0K, 3.9K, 4.0K | 43F(Code)E-ND 212 1.80 159 1.38 Rated wattage for 5 seconds 
40J 44.70 10.30 1.02 5.0K, 6.0K, 6.8K _| 43F(Code)E-ND 242 2.07 1.82 1.59 aa aan, HEE 
7.5K, 8.0K, 10.0K | 43F(Code)E-ND 263 223 198 172 nea Petiees 4, ee oe 
Electrical Specifications:| 41F Series 43F Series 45F Series 10 ~ .75 45F(Code)E-ND 218 185 164 1.42 2.0 93J2R0-ND 120 1.07 90 77 
Soe: ee eee 
i 1W @ 25°C 3W @ 25°C 5W @ 25°C iad ode) E-1 E : : E 225 ~ 270 23J(Code)-ND 94 84 72 62 
Ambjent Temperature MTT Se 100, 120, 150, 600 ~ 800 23u(Code)-ND 1.03 91 79 67 
emperature nder 10 — +90ppm/* : ‘ 1.25K ~ 4.5K 23u(Code)-ND 248 119 1.15 1.07 
Coefficient 40 ~ 9.990 — +50ppm/°C 200 ~ 220, 260 ~ 330,) sericode)E-ND 1.27 1.09 97 83 ake 7.0K i Eee 
f Resistance 100 and over — +20ppm/°C 400, 470, 500, 600, r , : : ' 4 
ate 680, 750, 800 7.5K ~ 10.0K 23u(Code)-ND 215 1.90 1.64 1.39 
: ; 250VAC 500VAC S00VAC er 20 ~ 50 25J(Code)-ND 147 1.31 1.12 96 
Withstanding Voltage : 1.0K ~ 1.2K, 1.5K, | ase(code)E-ND 146 1.24 110 96 18 ~ 82 25J(Code)-ND 1.35 118 1.02 87 
Short Time ee eg me ae a cae: ana 400 ~ 470 254(Code)-ND 1.14 1.00 88 73 
Overload ce DEEN 45F(Code)E-ND 169 144 127 140 700 ~ 900 25J(Code)-ND 1.29 1.15 1.00 85 
for 5 seconds | for 5 seconds | for 5 seconds 6.0K, 6.8K (Code) 11K 027K pey(codeyND 155 137 419 100 
: — : : - 10.0K, 12.5K, 18.0K | jercodeye-ND 237 202 180 155 7.0K ~ 8.5K 25J(Code)-ND 194 160 1.47 1.37 
Electrical Specifications:/ 41J Series 42J Series 43J Series 20.0K, 25.0K (Code) 296 252 222 1.92 11.0K ~ 13.0K 25J(Code)-ND 2.53 217 1.91 1.66 
Resistance Tolerance 5% +5% +5% 40J Series — RoHS Compliant 16.0K ~ 22.5K 25J(Code)-ND 2.17 1.92 1.67 1.41 
ower Rating 4 : 4 z 20 ~.75 20u(Code)-ND 183 162 141 1.18 
Ambient Temperature | 'W@25°C | 2W@25°C | 3W@ 25°C a “7 TA CSRIENT om w i 47 ~ 50 eas 167 148 129 1.10 
Temperature Under 10 — +90ppm/*C 70. 15-40, 68 EAU Gane END m0 Terr eels ad 220 ~ 820 20u(Code)-ND 1.51 133 116 98 
Coefficient 10 ~ 9.990 — +50ppm/°C ee dest) : : : : 1.25K ~ 2.2K 20s(Code)-ND 181 161 1.39 1.18 
of Resistance 100 and over — +20ppm/°C 1.0K 41J(Code)E-ND 2.71 2.30 2.05 1.77 3.9K 90J3K9-ND 206 182 158 134 
Dielectric 3.0K 41 J(Gode)E-ND 3.09 2.63 2.32__2.01 6.0K ~ 8.0K 20J(Code)-ND 2.76 235 209 1.81 
; e 250VAC 5O0VAC 500VAC 
10, .15, .20, . 7 OK ~ 18. ‘ode)-| if i F . 
Withstanding Voltage 10,.15,.20,.30 | goy(Code)E-ND 220 1.87 1.65 1.43 11.0K ~ 18.0K 20J(Code)-ND 3.16 2.69 2.38 2.06 
Short Time 5 times 5 times 5 times -50, .75 RoHS Compliant 
rated wattage | rated wattage | rated wattage 1.0 2.0, 3.0 
Overload : : -| 10, 15 ~ 33 23U(Code)E-ND 2.01 1.71 1.51 1.31 
for 5 seconds | for 5 seconds | for 5 seconds 4.0,5.0,75 42J(Code)E-ND 136 115 1.02 88 ae ee Fak on Ang 88 
- — - - 10, 15, 20, 22, 10 ~ 82 23J(Code)E-ND 1.21 1.05 92 80 
Elgeticat Specials: 455 anne 40J Series 25, 33, 47 42J(Code)E-ND 1.04 89 «86.79 ~~ 67 400 ~ 400 23J(Code)E-ND 1.141 95 84 72 
esistance Tolerance +5% +5% 50, 56, 75, 82 470 ~ 560 
Power Rati : : 23N(Code)E-ND 122 104 91 79 
Ambient Temperature BW @ 25°C 10W @ 25°C 100, 120,125, | goJ(Code)E-ND 1.02 87 77 «66 680 ~ 750, 820 
Temperature Under 19 — +90ppm/°C 180, 200, 220, 260 1.0K, 1.2K, 1.5K, 
Coefficient 10 ~ 9.990 — +50ppm/°C 500, 680 42J(Code)E-ND 1401.19 1.06 94 2.0K, 2.2K, 2.5K ~ 3.9K, | 23u(Code)E-ND 1.65 140 1.24 1.7 
of Resistance 100 and over — +20ppm/°C 1.0K, 3.0K 42,)(Code)E-ND 1.86 1.58 1.41 (1.21 ra = eran 21s 1810 
Dielectric 10, .15, .20 qi 50K ~ 6. ‘ode)E- : 7 7 z 
Withstanding Voltage S00VAC S00VAC ‘30, 50,75 \imemueadeleabmmy 170 145 (1.27 1.11 8.0K, 10.0K 23J(Code)E-ND 248 212 1.87 1.62 
Short Time 10 times 10 times 1.0~7.5,1.0K | 43J(Code)E-ND 114988574 10, 15 ~.75 25J(Code)E-ND 1.74 148 131 1.13 
Overload rated wattage rated wattage 10, 15, 20 ~ 25 1.0 ~7.5 25J(Code)E-ND 1.65 140 1.24 1.07 
for 5 seconds for S seconds 33,47~56, | 43u(Code)E-ND 1.02 877786 10 a 50, 25J(Code)E-ND 158 134 118 1.03 
75 ~ 82 is 
Resistance Digi-Key Price Each 100, 120, 125, 100 oy Ae 220, 25J(Code)E-ND 1.34 114 1.00 88 
Range (0) Part No.* 1-25 = 100-250 180, 200,220, | 43J(Code)E-ND 96 81 72 62 — 
40F Series 250, 500, 680 jen 800, 900 25J(Code)E-ND 152 1.29 114 99 
13-75 ‘F(Code)-ND | 217 192 167 141 5 ae x Pera ier ue a 12 TOK 1.2K, 1.5K, 18 2.2K 
75 A1F7R5-ND 2.10 186 1.61 1.36 tne ain a eee 2.5K,3.0K~3.5K, | 25J(Code)E-ND 1.82 1.55 137 1.19 
: dl ; ; : : : 4.0K ~ 4.7K 
25 ~ 47 41F(Code)-ND 2.13 181 1.60 1.39 75 N{Code)END TEE Wa AK 47K 
goa albert aa pe i a bea 45u(Code)E-ND 1.35 114 1.02 88 BnCanie oak 25J(Code)E-ND 228 195 1.72 1.49 
i ; ; ; ; 10.0K, 12.0K, 15.0K | 25J(Code)E-ND 252 216 189 1.65 
1.5K AIFIKS-ND = 2.56 2.26 1.96 1.66 20~30,40~56 | 45J(Code)E-ND 108 928271 20.0K, 22.0K,25.0K | 25u(Code)E-ND 3.01 256 226 1.96 
2.5K ~ 2.7K 41F(Code)-ND 2.74 2.38 2.24 2.16 100, 200, 330, 470 10 ~.13, .20,.25,.50 | 20J(Code)E-ND 2.15 1.83 1.62 1.40 
33 ~ 82 43F(Code)-ND 1.09 97) 8371 680 454(Code)E-ND 427 1.09 97 83 1.0 ~7.5 20J(Code)E-ND 2.09 1.78 1.57 1.36 
470 ~ 900 43F(Code)-ND 97 86 .76 64 1.0K, 1.5K 10, 15~35,40,50-82 | 20J(Code)E-ND 1.97 167 1.48 1.28 
3.5K ~ 4.0K 43F(Code)-ND 1.79 1.59 1.38 1.17 5.0K, 6.8K 45J(Code)E-ND 1571.35 1.18 1.03 100 ~ 220, 250 ~ 330, ? 
5.0K ~ 6.8K 43F(Code)-ND 217 1.92 167 1.41 ‘20,30, 75 aeeletiais 285201 1.78 1.58 390~ 500,680, 750 maMecUeE) 178 151 184 118 
10 ~.75 45F(Code)-ND 2.18 1.85 1.64 1.42 A012 1S— a Be 100 tte ey ie poe’ |20s(Code)END 213 1.81 1.60 1.39 
_ oa Teun be | a 20, 25, 27, 3.0K, 3.3K, 3.9K, 4.7K | 20J(Code)E-ND 243 2.07 1.83 1.59 
~ ode) ‘ : : : 30,40, 50,56, | 40J(Code)E-ND 158 134 1418 1.02 5.0K, 6.0K, 6.8K, 
1.8K ~ 2.7K 45F(Code)-ND 1.23 140 96 81 100, 200, 330, 8.0K, 8.2K, 9.0K 20J(Code)E-ND 2.78 236 210 1.82 
3.5K ~ 6.0K 45F(Code)-ND 145 129 111 94 470, 680 10.0K, 15.0K, : 
8.0K ~ 8.2K 45F(Code)-ND 1.90 168 1.45 1.23 1.0K, 1.5K, 40J(Code)E-ND 170144 1.27 1.10 20.0K, 2.0K poco 16 270 237 206 
12.5K 4512K5F-ND 2.03 180 156 1.32 5.0K, 6.8K 40J(Code)E-ND 196 1.68 148 1.27 25.0K 20J25KE-ND 3.57 3.04 268 2.32 


Value (Code) 


RESISTANCE VALUE CHART (for Silicone and Vitreous Wirewound Resistors) 


Value (Code) 


Value (Code) 


Value (Code) 


Value (Code) 


Value (Code) 


Value (Code) 


10 (R10) 
13 (R13) 
15 (R15) 
20 (R20) 
25 (R25) 
(30 (R30) 
(33 (R33) 
‘50 (R50) 
75 (R75) 
4.0 (1R0) 
1.5 (1R5) 
2.0 (2R0) 


Value not available in Silicone-Ceramic Conformal 


Value (Code) Value (Code) 
3.0 (3R0) 30 (30R) 
4.0 (4RO) 33 (33R) 
5.0 (5RO) 35 (35R) 
7.5 (7R5) 39 (39R) 
10 (10R) 40 (40R) 
42 (12R) 47 (47R) 
15 (15R) 50 (50R) 
18 (18R) 56 (56R) 
20 (20R) 68 (68R) 
22 (22R) 75 (75R) 
25 (25R) 82 (82R) 
27 (27R) 100 (100) 


120 (120) 
125 (125) 
150 (150) 
180 (180) 
200 (200) 
220 (220) 
225 (225)§ 
250 (250) 
270 (270) 
300 (300) 
330 (330) 
350 (350) 


390 (390) 
400 (400) 
450 (450)§.& 
470 (470) 
500 (500) 
560 (560) 
600 (600) 
680 (680) 
700 (700)§ 
750 (750) 
800 (800) 
820 (820) 


§ Not available in Silicone-Ceramic Conformal RoHS Compliant 
* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code) © Not available in ROHS Compliant 


900 (900) 
1.0K (1K0) 
4.1K (1K1) 
4.2K (1K2) 

4.25K (1K25) & 

1.5K (1K5) 

4.75K (1K75)§. 

1.8K (1K8)§0 

2.0K (2K0) 
2.2K (2K2) 

2.25K (2K25)§.& 
2.5K (2K5) 


2.7K (2K7) 
3.0K (3KO) 

3.3K (3K3)$.& 
3.5K (3K5) 
3.9K (3K9) 
4.0K (4KO) 

4.5K (4K5)§a& 
4.7K (4K7)§ 
5.0K (5KO) 
5.6K (5K6) 
6.0K (6KO) 
6.8K (6K8) 


7.0K (7K0) 
7.5K (7K5) 
8.0K (8KO) 
8.2K (BK2) 
8.5K (8K5) A. 
9.0K (9KO) A. 
40.0K (10K) 
14.0K (11K) 
12.0K (12K). 
42.5K (12K5) 
13.5K (13K5)& 
15.0K (15K) 


16.0K (16K) A 
47.5K (17K5) & 
18.0K (18K) 
20.0K (20k) 
22.0K (22K) 
2.5K (22K5) & 
25.0K (25K) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1831 


OHIMIUITE. WFH Series — Aluminum Housed Power Wirewound Resistors 


RESISTANCE VALUE CHARTS 


WFH9OL()K | WFH9OL()J WFH160L()K | WFH160L( )J WFH230L( )J WFH330L()K | WFH330L( )J 
Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) “aN Value (Code) | Value (Code) 
47 (4R7 25 (25R AT (R47) 27 (27R) y 1.0 (1RO) 27 (27R) 
10 fay 50 aa 1.0 (1R0) 50 (50R) 50 (50R) 2.0 (2RO) 50 (50R) 
400 (100) 2.0 (2RO) 75 (75R) 75 (75R) 10 (10R) 75 (75R) 
ana 10 (10R) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 

(470) 150 (150) 150 (150) 150 (150) 
750 (750) 250 (250) 250 (250) 250 (250) 
1.0K (1KO0) 1.0K (1KO) 1.0K (1KO) 1.0K (1KO) 
2.7K (2K7) 5.0K (5KO) 1.5K (1K5) 5.0K (5KO) 
5.0K (5K0) 10K (10K) 2.5K (2K5) 10K (10K) 


Features: * Ohmite’s new flat core winding technology allows for wirewound heat sinkable resistors affording Specifications:+ Dielectric Strength: 2500VAC peak * Working Voltage: 1200VAC » Insulation: Silicone 
a very low profile and superior thermal transfer characteristics when compared to conventional aluminum Rubber & Mica. The Silicone is UL-recognized (UL 94 HB) to a working temperature of 220°C. Temperatures 
housed wirewound resistors. * Close mounting of heat sensitive components is possible due to only a slight of up to 300°C can be endured for shorter periods, however this may cause an expansion of the silicone 
rise of the temperature on the aluminum profile. * No heat sink compound is required because of large rubber with a possibility of reducing the dielectric strength. 


mounting surface. Note: Please see data sheet for heat sink recommendations. 

Resistance Tolerance Dimensions - mm Digi-Key Price Each 
Range (0) Wattage % A B Part No.* 1 25 100 
25 ~ 1.0K 90 +5 70 39.7 WFH90L(Code)J-ND 34.10 27.28 23.19 
2.7K ~ 5.0K 90 +5 70 39.7 WEFH90L(Code)J-ND 34.10 27.28 23.19 
47 ~10 160 +10 140 80 WFH160L(Code)K-ND 37.68 30.14 25.62 
27 ~ 1.0K 160 +5 140 80 WFH160L(Code)J-ND 35.90 28.70 24.41 
5.0K ~ 10K 160 +5 140 80 WEFH160L(Code)J-ND 37.68 30.14 25.62 
50 ~ 1.0K 230 +5 210 2x 80 WEFH230L(Code)J-ND 46.35 37.10 31.53 
1.5K ~ 2.5K 230 +5 210 2x 80 WEH230L(Code)J-ND 48.68 38.93 33.10 
27 ~ 1.0K 330 +5 280 2x 100 WFH330L(Code)J-ND 55.43 44.33 37.68 
5.0K ~ 10K 330 +5 280 2x 100 WFH330L(Code)J-ND 58.05 46.46 39.48 

RoHS Compliant 

4.7~10 90 +10 70 39.7 WFH90L(Code)KE-ND 35.78 28.61 24.33 
25 ~ 100 90 +5 70 39.7 WEFH90L(Code)JE-ND 34.10 27.28 23.19 
1.0~10 160 +10 140 80 WFH160L(Code)KE-ND 37.68 30.14 25.62 
50 ~ 150 160 +5 140 80 WEFH160L(Code)JE-ND 35.90 28.70 24.42 
27 ~ 250 230 +5 210 2x 80 WEFH230L(Code)JE-ND 46.35 37.08 31.52 
1.0 ~ 2.0 330 +10 280 2x 100 WFH330L(Code)KE-ND 58.05 46.44 39.48 
27 ~ 1.0K 330 +5 280 2x 100 WFH330L(Code)JE-ND 55.45 44.36 37.71 
5.0K 330 +5 280 2x 100 WFH330L(Code)JE-ND 58.05 46.44 39.48 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


89 Series — Aluminum Housed Axial Terminal Wirewound Resistors 


a m a 2 The 89 Series are high performance axial terminal resistors. They are better suited to withstand 
Maximum Dimensions)=imn vibration, shock and harsh environmental conditions than standard axial resistors. The 89 Series are 
Watts A B c D E F G H ! J aluminum housed to maintain high stability during operation and to permit secure mounting to chassis 
5 11.40 12.57 16.03 6.30 16.79 8.51 2.49 1.40 8.33 30.15 surfaces. The housing also provides heat-sinking capabilities. The 89 Series resistors meet or exceed 
10 14.40 | 16.00 | 19.84 8.00 20.70 10.29 2.49 2.31 9.50 | 36.50 | MIL-R-18546 specifications. 
25 18.39 19.96 27.76 10.01 27.81 14.25 3.30 2.31 12.70 50.80 
50 39.83 21.56 50.77 10.79 29.34 15.88 3.30 2.31 12.70 72.21 
Electrical Specifications: 
5 Watt 10 Watt 25 Watt 50 Watt 
pesauce 11% 21% 41% 41% 
Proper Heat Sink 101.60 x 152.40 x 50.80 x 1.02 127.00 x 177.80 x 50.80 x 1.02 | 304.80 x 304.80 x 1.50 
(mm) * aluminum chassis aluminum chassis aluminum panel 
Maximum Operatin: 
Voltage 2 210 320 520 1170 Resistance i-Key Price Each 
* 
Overload 5 times rated power for 5 seconds Hange() Wattage maruNoe i uw EY 00) 
10 ~ 75 10 810F(Code)-ND 3.78 3.38 3.17 2.52 
Temperature Under 19 — +90 ppm/°C 
lemperatur 19-9990 — +50 ppm/c 25.0K 50 850F25K-ND 7576.73 6.31 ——*5.05 
100 and over — +20 ppm/°C RoHS Compliant 
Dielectric With- 14000VAC 4000VAC 2500VAC 2500VAC 1.0 ~ 25 5 805F(Code)E-ND 4.00 3.62 3.21 3.01 
standing Voltage 40 ~ 500 5 805F(Code)E-ND 4.39 3.95 3.51 3.30 
* Power rating is based on chassis mounting area and temperature stability. 5.0K 5 805F5KOE-ND 6.08 5.48 4.87 4.57 
1.0 ~ 500 10 810F(Code)E-ND 4.20 3.78 3.38 3.17 
RESISTANCE VALUE CHART 10.0K 10 810F10KE-ND 5.99 5.39 4.80 4.49 
805F Series 810F Series 825F Series 850F Series nee = eae ee ee. eee ane 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 1 ol ‘0 = 750 25 sel a ENG 5. 57 5, 02 4 46 4 18 
1.0 (1RO0) 75(75R) | 1.0(1R0) | 250(250) | .10(R10) | 100(100) | .10(R10) | 150 (150) 1.0K ~ 2.5K 25 825F(Code)E-ND 625 562 5.01 4.70 
2.0(2R0) | 100(100) | 5.0(5R0) | 500(500) | 1.0(1RO) | 150(150) | 1.0(1R0) | 500 (500) 10.0K 25 825F10KE-ND 688 620 551 5415 
5.0(5RO) | 150(150) | 10(10R) | 5.0K (5KO) | 2.0(2R0) | 250(250) | 2.0(2R0) | 750 (750) 25.0K 25 825F25KE-ND 859 773 #4688 645 
7.5(7R5) | 250 (250) 15(15R) | 10.0K (10K) ] 5.0(5R0) | 500(500) | 5.0(5RO) | 1.0K (1KO) 10 - SECA TCEINE 79 a eT 
10 (10R) 500 (500) | 20(20R) |25.0K (25K)0] 7.5(7R5) | 750 (750) 10(10R) | 2.5K (2K5) sie 760 5 850F(Code)E-ND aoe Beat BOR 46 
15(15R) | 1.0K (1KO)0} 50 (50R) 10(10R) | 1.0K (1KO) | 15(15R) | 5.0K (5KO) 10K 50K FA 850F(Code)E-ND a4 age siege a 
25(25R) | 5.0K (5KO) | 75 (75R) 20(20R) | 2.5K (2K5) | 25 (25R) | 10.0K (10k) 10.0K 50 850F10KE-ND 747 «674 «#4«699 «5.62 
40 (40R) 100 (100) 25 (25R) 10.0K (10K) 40(40R) | 25.0K (25K) 25.0K 50 850F25KE-ND 8.41 7.59 6.73 6.31 
50 (50R) SON(SOI) I PA5:OK (2515), ESO (508) OOK CO) 100K 50 850F100KE-ND 11.41 10.28 913 8.57 
75 (75R) 75 (75R) : - - - 
400 (100) For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for 
(Code). © Not available in ROHS Compliant 


TFS Series — Surge Capable Thick Film Non-Inductive Resistors 


Features: ¢ Ideal for medical surge protection applications ¢ Ideal to replace standard carbon composition resistors TFSB Series TFSF Series 
Specifications: * Material: Resistive Element: Thick Film * Encapsulation: Screen Printed Glass »* Electrical: 
Temperature Coefficient: 100ppm/°C * Tolerance: 5% * Operating Temperature: -55°C ~ 200°C ae oe we ce 
Note: ¢ For pulses over 100ms, refer to the momentary overload specification on the product data sheet. »* Energy 1 BOK 1008) HOOK oom) 
ratings are based on single pulses (at least 1 minute between pulses). * For multiple pulse applications the energy pulse 27K eee) ( ) 
rating should be reduced and the average power should not exceed the nominal power rating of the selected model. TS ) 
Resistance Power Energy Voltage Dimensions - mm Digi-Key Price Each 
Range (0) (Watt) (Joules) (KV) A B Cc H cE Part No.* 1 10 50 
100 ~ 100K 0.5 9 3.5 1 5.5 10 0.7 aA TFSB(Code)JE-ND 4.13 3.63 2.97 
100 ~ 100K 2.0 55 1 26 10.5 10 0.9 1.3 TFSF(Code)JE-ND 6.98 6.14 5.03 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1832 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OHMITE- s\lim-Mox Series — Precision Thick Film Planar Resistors 


Features: ¢ High dielectric and low out- RESISTANCE VALUE CHART Dimensions - Inch (mm) 
gassing epoxy coating » Low resistor noise SM102J and SM204J Series A Maximum B Maximum C *.025 D =.002 
* Non-inductive Value Value Value Value SLIM-MOX102 0.34 (8.64) 0.58 (14.73) 0.40 (10.16) 0.032 (.813) 
Applications * HV power supplies + Med- 1K 20K 250K 2.5M SLIM-MOX104 0.34 (8.64) 1.08 (27.43) 0.90 (22.86) 0.032 (.813) 
ical instrumentation »* Current pulse limiters 2.5K 25K 500K 5M SLIM-MOX108 0.34 (8.64) 2.08 (52.83) 1.90 (48.26) 0.032 (81 3) 
* Ionization chambers 5K 50K 750K 10M SLIM-MOX204 0.59 (14.99) 1.08 (27.43) 0.90 (22.86) 0.032 (.813) 
Material: ¢ Resistor: Thick film on Alumina 7.5K 75K 1M 25M 7 a 5 5 . f K i 
Electrical: * Operating T: ture: -55°C 
2 OG. eSperaing: leMperature: 10K 100K 1.25M 50M Resistance Toler- | Watt- | Digi-Key Price Each 
12.5K 125K 1.5M 100M a a Bees 7 ory oar 
15K 150K 1.75M 4000M angel(®) ances edel IharkiNoy 
175K 200K OM 1K ~ 1000M +5% | 1 | SM102J-(Value)-ND 3.83 3.37 2.76 (1.74 
70M, 100M, 1000M 21% | 1 | SM102F-(Value)-ND 3.98 3.45 288 1.87 
RESISTANCE VALUE CHART 200K ~ 5000M 21% | 1 | SM102F-(Value)-ND 398 350 287 1.81 
SM102F and SM104F 200K ~ 5000M +1% | 1.5 | SM104F-(Value)-ND 4.92 4.03 254 1.87 
Value Value Value Value 200K ~ 5000M +1% | 2.5 | SM108F-(Value)-ND 476 3.97 331 279 
200K ™ SOM. sooOM 1K ~ 1000M +5% | 2 | SM204J-(Value)-ND 5.89 3.93 3.14 2.36 
rae ao Be Saat 700M ~ 1000M 21% | 2 | SM204F-(Value)-ND 4.76 3.97 3.31 279 
500K 20M 300M 4000M RoHS Compliant 
2M 30M 400M 5000M 100M 25% | 1.5 | SM102JE100M-ND 4.37 3.86 3.16 1.99 
3M 40M 500M 10M, 100M, 1000M +5% | 1.5 | SM104JE-(Value)-ND 3.94 3.47 2.89 1.73 
cugior trie aa CHART. 10M, 100M, 1000M 21% | 1.5 | SM104FE-(Value)-ND 4.46 3.90 3.25 2.11 


RESISTANCE VALUE CHART 200K ~ 5M, 20M ~ 50M, 200M ~ 500M 


Value__| Value__| Value SM108F 000M ~ 5000M +1% 1.5 | SM104FE-(Value)-ND 4.69 413 3.38 2.13 
10M 100M 1000M ~ 
| ! vawe Value Vane value 200K ~ 5000M 21% | 25 | SM106FE-(Value)-ND 5.59 4.92 4.03 2.54 
RESISTANCE VALUE CHART 300K 4M 50M 2000M 10K, 20K, 50K, 150K ~ 200K % 7 
SM104J 400K 5M 200M 3000M 500K ~ 1M, 1.5M, 2M, 5M, 25M ~ 100M +5% 2 SM204JE-(Value)-ND 5.74 5.36 459 3.80 
Value | Value | Value 500K 20M 300M 4000M 10M, 100M, 1000M +1% 2 SM204FE-(Value)-ND 5.59 5.22 447 3.81 
10M 100M 1000M 2M 30M 400M 5000M * For complete part number, substitute the corresponding value from the Resistance Value Chart. 


Ceramic Housed Radial Terminal Power Resistors 


The TWW/TWM Series radial terminal power 


RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 


resistors offer significant board space savings over .10 (R10) .56 (R56) 3.3 (3R3) 15 (15R) 68 (68R) 390 (390) 2.0K (2KO) | 7.5K (7K5) 
axial products. Generated heat is also kept away 3.5 on 8BWL 7412.5 .15 (R15) .68 (R68) 3.9 (3R9) 20 (20R) 75 (75R) 430 (430) 2.7K (2K7) 8.2K (8K2) 
from the circuit board. They are recommended for 9 on 5W in > .20 (R20) .75(R75) 4.3 (4R3) 27 (27R) 82 (82R) 470 (470) 3.0K (3KO) 10K (10K) 
commercial applications requiring low cost. .27 (R27) .82 (R82) 4.7 (4R7) 30 (30R) 100 (100) 560 (560) 3.3K (3K3) 
5. .30 (R30) 1.0 (1R0) 5.6 (5R6) 33 (33R) 150 (150) 680 (680) 3.9K (3K9) 
Series | Power Rating | Voltage | Element -33 (R33) 1.5 (1R5) 6.8 (6R8) 39 (39R) 200 (200) 750 (750) 4.3K (4K3) 
- .39 (R39) 2.0 (2RO) 7.5 (7R5) 43 (43R) 270 (270) 820 (820) 4.7K (4K7) 
TWW3 3W 250 Wire -43 (R43) 2.7 (2R7) 8.2 (8R2) 47 (47R) 300 (300) 1.0K (1KO) 5.6K (5K6) 
TWwWs Sw 350 Wire, 4) 20 gauge 47 (R47) 3.0 (3R0) 10 (10R) 56 (56R) 330 (330) | 1.5K (1K5) | 6.8K (6K8) 
TWM3 3w 250__| Metal Oxide K Resistance Digi-Key Price Each 
TWMS5 5W 350 Metal Oxide Dim. in mm Range (9) Part No.* al 100 300 
15 ~ 39 TWW3J(Code)-ND 36 -30 27 
Electrical Specifications: -_ _ Sata = * - 
= i ~ ‘ode)- J Z d 
_ TW Series TW Series: 2 ~ 10K TWM5J(Code)-ND 36 30 27 
Resistance Tolerance +5% standard +5% standard RoHS Compliant 
Temperature .10 ~ 200 — +400ppm/°C 430 ~ 10KQ — 10 ~ 39 TWW3J(Code)E-ND AT 43 236 
Coefficient 200 ~ 470 — +350ppm/°C. +350ppm/°C “10 ~ 47 TWW5J(Code)E-ND 51 “AT “39 
Dielectric Withstanding Voltage 1000VAC 1000VAC 43 ~ 10K TWM3J(Code)E-ND “AT 43 36 
Short Time 10 times rated wattage 5 times rated wattage 56 ~ 10K TWM5J(Code)E-ND 51 AT 39 
Overload for 5 seconds for 5 seconds * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


AW, AX, AY Series — Ceramic Composition Resistors 


The “A” Series of non-inductive, ceramic composite resistors are designed for a variety of : RESISTANCE VALUE CHART . 

applications where high energy handling capabilities are crucial. Designed for use in motor AW Series AX Series AY Series 

drives, UPS and other power conversion systems, these resistors are ideal for any application Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) T aaieenas 

which is subject to surges, high peak power, impulse energy or inrush current limiting. 6.8 (68G)0 1.0 (10G) 2.2 (226) 39 (390)0 AW =20 ANG 

Material Specifications: * Resistance Element: Bulk Ceramic * Terminals: Solder coated radial 15 (150) 3.3 (33G)0 3.3 (33G) 47 (470) ‘AX =18 AWG 

leads (axial lead version available upon request) * Coating: UL94V0, solvent resistant epoxy 22 (220) 22 (220)0 47 (47G) 68 (680)0 ‘AY =18 AWG 

Electrical Specifications: * Tolerance: +10% Standard * Derating: Derates linearly from 100% @ EONS 100 (101) 10 (100) 100 (101) 

50°C ~ 0% @ 150°C * Temperature Rise: 100°C @ 100% rated power, 50°C ambient (101) 22 (220) 

Resistance Range Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each 
(0) Wattage L- maximum D - maximum H - maximum § - normal Part No.* fl 50 250 
6.8 - 560 25 78 (20) 51 (13) 87 (22) -69 (17.5) AW(Code)K-ND 10.53 10.02 9.49 
3.3 - 100 35 '59 (15) "83 (21) 1.22 (31) “49 (12.5) AX(Code)K-ND 11.53 10.95 10.38 
2.2 - 100 45 -98 (25) 83 (21) 1.22 (31) -89 (22.5) AY(Code)K-ND 12.15 11.54 10.94 
RoHS Compliant 

15 - 100 25 78 (20) 51 (13) 87 (22) -69 (17.5) AW/(Code)KE-ND 10.53 10.01 9.49 
1.0 - 100 3.5 -59 (15) .83 (21) 1.22 (31) -49 (12.5) AX(Code)KE-ND 11.53 10.95 10.38 
2.2 - 100 45 -98 (25) .83 (21) 1.22 (31) -89 (22.5) AY(Code)KE-ND 12.15 11.55 10.94 


* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). Not available in RoHS Compliant 


Metal Oxide / Epoxy Coated Resistors — [yer ee ee 
Value (Q) | Tolerance | Wattage Part No.* 1 10 50 100 
“cc oe 35. Hee . . . 2 10M, 100M 5% 1.0 MOX750J-(Value)-ND 5.18 3.47 2.51 1.97 
Mini-Mox” Precision Thick Film Axial Resistors L000M._ [8% [1.8L MOXHE5 value ND 686303 2.93 2.63 
Applications: * Avionics * Medical Electronics See 251 2.18 174 745 
* High... Gain:/reedback Applications..*: Curfent £1% 25 MOX200F-100ME-ND 476 413 258 1.94 
Pulse Limiters * Vacuum and Space Application MOX200F-1000ME-ND 2018 17.49 10.76 7.69 
Material: * Resistor: Metal Oxide * Coating: Epoxy MOX200J-10ME-ND 1.88 1.63 1.39 “86 
* Core: Alumina * Terminals: Solder-Coated Axial +5% 25 MOX200J-100ME-ND 3.00 2.60 1.63 1.14 
Lead « l A MOX200J-1000ME-ND 6.04 5.24 3.22 2.81 
Electrical: * Operating Temperature: -55°C ~ 1.5 (38.1) MOX300F-10ME-ND 4.65 3.33 2.40 1.98 
110°C, RoHS (MOX-200 “E” MOX-300 “E”) -55°C ~ 1.30 (33.0) MOX200/300 Series 10M +1% 50 MOX300F-100ME-ND 5.63 4.22 3.04 2.12 
110°C * Dielectric Withstanding Voltage: 750 Volts 100M MOX300F-1000ME-ND 21.19 12.26 9.34 7.83 
1.000M MOX300J-10ME-ND 3.75 2.68 1.94 1.62 
Dimensions — Inches (mm) ; +5% 50 MOX300J-100ME-ND 3.75 263 190 158 
Voltage A B MOX300J-1000ME-ND 6.34 3.72 2.80 2.36 
Series retire #.015” Maxi £1% 75 MOX400F-(Value)E-ND. 7.16 4.14 3.22 2.67 
9 = aximum +5% 715 MOX400J-(Value)E-ND# 4692.91 2.19 1.72 
MOX-200 500V 0.300 (7.62) 0.105 (2.67) 1% 1.0 MOX750F-(Value)E-ND 8.33 4.82 3.81 3.57 
MOX-300 1000V 0.435 (11.05) 0.145 (3.68) +5% 1.0 MOX750J-(Value)E-ND 5.81 3.55 2.57 2.03 
MOX-400-23 2500V 0.580 (14.78) 0.165 (4.19) #1% T5 MOX1125F-(Value)E-NDT 8.93. 4.65 3.92 3.38 
MOX-750-23 5000V 0.880 (22.35) 0.165 (4.19) +5% 135 MOX1125J-(Value)E-ND¥ 7.16 4.06 3.02 2.72 

* For complete part number, substitute the corresponding Value from the Resistance Value column. 

MOX1125-28 7500V 1.270 (92.26) 0.165 (4.19) Not available in 10M + Not available in 1,000M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 1833 


H H 6c ” so . . . . 

OHMITE. High Voltage Resistors — “Super-Mox” Precision Thick Film Axial Resistors RokS 
High-voltage Super-Mox resistors have been developed to meet the precision temperature stability [ Resistance Digi-Key Price Each 
requirements of high-accuracy and high-voltage systems, combining proprietary non-inductive resistance Value (Q) | Tolerance| Wattage Part No. 1 10 20 100 
system and design to achieve low temperature coefficient, low voltage coefficients, high stability and iM MOX91021004EVE-ND 8.46 770 700 648 
increased high operating voltages. Super-Mox low-TC precision high-voltage resistors are designed to 5M MOX91025004FVE-ND 8.46 770 7/00 6.48 
meet the demanding requirements of high voltage power supplies, electron microscopes, X-ray systems, 40M 1% 3.8 MOX91021005FVE-ND 8.46 770 7:00 6.48 
high resolution CRT displays and geophysical 25M MOX91022505FTE-ND 846 7.70 7.00 6.48 
instruments. 10M MOX92021005FVE-ND 12.04 9.79 8.91 8.25 
Material Specifications: * Encapsulation: Silicone 50M 1% 5 MOX92025005FVE-ND 12.04 9.79 8.91 8.25 
Conformal Coating » Terminal Material: Gold 435(enni 100M MOX92021006FVE-ND 12.04 9.79 891 8.25 
Plated * Core Material: AI203 (96%) * Resistor - 0.8 1000M MOX92021007FTE-ND 12.04 9.79 8.91 8.25 
Mcichale Rucicniin Oca poeat emmy 1M MOX93021004FVE-ND 1450 11.79 10.72 9.93 

ares Hue RIUES a 5M 4% ae MOX93025004FVE-ND 1450 11.79 10.72 9.93 
Electrical Specifications: * Operating Tem- 10M i i MOX93021005FVE-ND 14.50 11.79 10.72 9.93 
perature: -55° ~ 225°C _ « Dielectric Strength: 25M MOX93022505FTE-ND 13.18 11.98 10.89 10.10 
>1,000 Volt 25°C 75% relative humidity 10M MOX94021005FVE-ND 14.86 13.51 12.29 11.37 

50M 1% 10 MOX94025005FVE-ND 14.86 13.51 12.29 11.37 
Hest en meee ‘ooo | MOX64021007FTE-ND ia iast_ i229 1137 
Series Voltage Maximum L ng ™ MOX95021004FVE-ND 17.98 16.35 14.86 13.77 
MOX910 15,000V 1.07 (27.00) 0.32 (8.00) 5M 498 MOX95025004FVE-ND 17.98 16.35 14.86 13.77 
10M ° " MOX95022505FVE-ND 19.78 16.09 14.62 13.55 
MOx920 21,000V 1.46 (37.00) 0.32 (8.00) 25M MOX95022505FTE-ND 19.78 16.09 14.62_13.55 
10M MOX96021005FVE-ND 22.98 18.69 16.99 15.74 
oe) 0; 000M 2.05 (52.00) 0.32 (8.00) 50M 1% 16 MOX96021005FVE-ND 22.98 18.69 16.99 15.74 
MOX940 45,000V 3.03 (77.00) 0.32 (8.00) 100M . MOX96021006FVE-ND 20.56 18.69 16.99 15.74 
1000M MOX96021007FTE-ND 22.98 18.69 16.99 15.74 
MOX950 60,000V 4.02 (102.00) 0.93 (6.90) 1M MOX97021004FVE-ND 26.58 24.17 21.97 20.36 
MOX960 72,000V 4.80 (122.00) 0.34 (8.50) 5M 1% 20 MOX97025004FVE-ND 26.58 24.17 21.97 20.36 
10M MOX97021005FVE-ND 29.24 23.78 21.62 20.03 
MOX970 90,000V 5.98 (152.00) 0.34 (8.50) 25M MOX97022505FTE-ND 29.24 23.78 21.62 20.03 
Vitreous Enamel Power Resistors — 8 and 12 watt 
Dimensions in inches (mm) B8J B12J Resistance Digi-Key Price Each 
: Range (9) Wattage | Part No.* i 25 100 250 
Maximum Voltage 250 625 25 ~ 500 B8J(Code)-ND 3.69 3.28 2.88 = 
+11.50(38.10) 600 ~ 1.5K 8 B8J(Code)-ND 3.42 3.04 2.67 = 
L _t 10 times rated wattage 2.0K ~ 9.0K B8J(Code)-ND 3.47 3.10 2.71 _ 
319(7.98)[. 21880478) Overload for 5 seconds 30-75 B12J(Code)-ND 3.69 3.28 2.88 = 
TE Length — 35 ~ 900 B12J(Code)-ND 3.25 2.90 2.54 = 
2 ‘i 1.0K ~ 1.5K 42 B12J(Code)-ND 3.55 3.17 277 — 
iianat 1.000' 1.750 2.0K ~ 4.0K B12u(Code)-ND 3.64 3.23 2.84 = 
g (25.40mm) (44.45mm) 4.5K ~ 9.0K B12J(Code)-ND 3.81 3.39 2.98 _ 
50.0K B12J50K-ND 5.11 4.54 3.98 =_ 
RESISTANCE VALUE CHART RoHS Compliant 
75 B8J(Code)E-ND 3.26 2.94 2.61 2.29 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 20, 35 B8J(Code)E-ND 3.15 2.85 2.52 2.21 
300 8 B8J(Code)E-ND 3.15 2.85 2.52 2.21 
2.0 (2RO) 75 (75R) 900 (900) 4.5K (4K5)$ 20.0K (20K) S bicseiok aa WGROEAE 298 270 B30 an 
3.0 (3RO) 100 (100) 1.0K (1K0) 5.0K (5KO) 25.0K (25K) 10.0K B8J10KE-ND 3.23 292 258 207 
5.0 (5RO) 125 (125) 1.2K (1K2) 6.0K (6KO)t 40.0K (40K) 20-75 B12J(Code)E-ND 3.08 2.87 2.77 2.67 
7.5 (7R5) 150 (150) 1.25K (1K25) 7.0K (7KO) 50.0K (50K) 10 ~ 100, 150 ~ 250 B12J(Code)E-ND 2.78 2.50 2.23 1.95 
10 (10R) 200 (200) 1.5K (1K5) 7.5K (7K5) 500 B12J500E-ND 2.78 2.50 2.23 1.95 
15 (15R)$ 250 (250) 2.0K (2K0) 8.0K (8KO) 1.0K, 1.25K, 1.5K B12J(Code)E-ND 3.03 2.73 2.43 2.13 
es) S00 (00) se) BOER) asksoc7sk | | BtalGedsJEND «328 baat 28 
, i ‘ ode) E- i W i q 
25 (25R)+ 400\(400) 3.0K (3K0)0 HOSS (WS) 10.0K, 15.0K B12J(Code)E-ND 3.33 3.01 267 2.34 
35 (35R) 450 (450) 3.5K (3K5) 12.0K (12K) 20.0K ~ 40.0K B12J(Code)E-ND 3.48 3.13 2.79 2.44 
50 (50R) 500 (500) 4.0K (4K0)¢ 15.0K (15K) 50.0K B12J50KE-ND 4.36 3.94 3.49 3.07 
4 Not available in ROHS Compliant + Not available in 12 Watt + Not available in 8 Watt ROHS Compliant * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


Vitreous Enamel Power Resistors — 25, 50, 100, and 225 Watt 


Type 210 — Adjustable with Tabs Type 270 — Fixed with Tabs L2sd/ L50u/ L100d/ L225J/ RESISTANCE VALUE CHART. 
D25K, D50K, D100K, D225K L25J, L50J, L100J, L225J Desk mal 100K EELS vale | Value | Nalie 
. > s : i , Max. Voltage 625 1625 2845 4595 (Code) (Code) (Code) 
Overload 10 times rated wattage for 5 seconds 1.0(1R0) | 100(100) | 2.5K (2K5) 
DWV TOOOVAC [ 1000VAC | 1000VAC | S000VAC 2.0(2R0) | 150(150) | 4.0K (4KO) 
ats ou ru 65° 10.5" 3.0(3R0) | 200 (200) | 5.0K (5KO) 
engt! ; : 5.0 (5RO) | 250(250) | 10.0K (10K) 
(50.80mm) | 101.60mm) | (165.10mm) | (266.70mm) Toon) | 500 (500) | 12.0k (12k) 
DiameterB | , 2625 5625 750 4.125) 25 (25R) | 750 (750) | 25.0K (25K) 
(14.29mm) | (14.29mm) | (19.05mm) | (28.58mm) 50 (50R) 1.0K (1K0) | 50.0K (50K) 
Resistance Digi-Key Price Each Resistance Digi-Key Price Each 
Range (9) Wattage Part No.* 1 25 50 100 Range () Wattage Part No.* 1 25 50 100 
3.0 25 L25J3R0-ND 6.16 5.08 _ 4.35 Mounting Bracket _ 9E-100-ND 1.55/2 5.17/10 
12.0K 25 L25J12K-ND 7.44 6.13 = 5.26 25/50W+ 
25, 50, 100, 500 50 L50J(Code)-ND 9.97 8.48 = 6.99 1.0,2.0 100 L100J(Code)E-ND 14.21 9.53 a 8.41 
Mounting Bracket 5.0 100 L100J5ROE-ND 10.77 9.17 _ 8.09 
25 /50WE = 9-100-ND 1.55/2 5.17/10 10, 50 100 L100J(Code)E-ND 40.22 8.69 = 7.67 
100, 250 100 (100J(Code)E-ND 9.98 8.49 - 7.49 
a 225 BP e2 Su IROGND) — 29.70 = = 1.0K 100 | L100J1KOE-ND 9.59 8.15 = 7.20 
RoHS Compliant 10 100 D100K(Code)E-ND 18.96 17.06 = 15.17 
2.0, 3.0 25 (25J(Code)E-ND 5.44 463 = 3.82 2.0,10 100 D100K(Code)E-ND 18.47 16.62 = 14.77 
10, 25, 100, 50, 100, 250 100 D100K(Code)E-ND 16.59 14.94 - 13.27 
500, 750 25 Welton eats Bl? 439 — 3.62 1.0K 100 | _D100K1KOE-ND 16.59 14.94 = 13.30 
1.0K, 2.5K 25 L25J(Code)E-ND 5.43 4.62 _ 3.80 Mounting Bracket = fs 7 
4.0K. 5.0K 25 25J(Code)E-ND 5.48 4.66 = 3.85 100Wt Tee 3962 W210 
10.0K 25 L25J10KE-ND 6.58 5.60 _ 4.61 3.0,5.0 225 (225J(Code)E-ND 18.42 76.59 = 14.74 
25.0K 25 L25J25KE-ND 6.58 5.60 _ 4.61 10, 50, 100 225 (225J(Code)E-ND 15.99 14.39 - 12.82 
50.0K 25 L25J50KE-ND 7.08 6.02 - 4.96 250, 500 225 (225J(Code)E-ND 15.25 13.74 - 12.20 
10 Aa D25KTROE-ND 10.80 9.18 = 7.56 1.0K 225 (225J1KOE-ND 14.74 13.27 - 11.79 
3.0, 5.0, 10, 25, 1.0 225 D225K1ROE-ND 39.18 35.28 31.35 = 
50, 250, 500 25 D25K(Code)E-ND 9.18 7.80 = 6.43 2.0, 3.0 225 | 225K(Code)E-ND 33.23 29.92 26.59 = 
TO 50 [50J1ROE-ND B44 6.92 = 570 5.0 225 0225K5ROE-ND 29.99 26.99 23.99 = 
20-50 50 L50J(Code)E-ND 764 6.49 _ 535 10, 25, 50 225 0225K(Code)E-ND 26.70 24.03 21.36 = 
10 ~ 100, 500 50 L50J(Code)E-ND 7.48 6.36 - 5.24 100, 250, _ 
1.0K, 5.0K 50 L50J(Code)E-ND 7.42 6.31 = 5.19 500, 1.0K 225 (bee kK Code LD) 22.55 20.28 18.05 
1.0, 3.0 50 D50K(Code)E-ND 15.34 13.05 _ 10.74 Mounting Bracket = 4100-1 
10, 25, 50 50 D50K(Code)E-ND 13.13 11.16 — 9.19 225W+ TEED 3.63/211.78/10 
100, 500 50 D50K(Code)E-ND 13.13 11.16 _ 9.19 * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
1.0K 50 D50K1KOE-ND 13.73 11.66 = 9.61 -E Raguires D brackets paniesistor 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1834 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OHMIFE: 250 Series Vitreous Enamel Power Resistors — 30, 40 and 55 Watt 


When limited space is a consideration, 


choose Ohmite’s “thin” stackable 250 Series F30 Fao FSS 76 Dimensions in mm 
Type resistors.These oval-shaped Maximum Voltage 281 655 4405 

ceramic-core resistors feature a low ¥ 

profile to permit installation in spaces Dimension L 31.75 50.8 88.9 _@ 25.40 3.18 7 gon 14 
with minimal height. They are also @ 4.98 J : 
equipped with integral mounting Dimension A 50.8 69.85 107.95 _ | | 6.35 


brackets so they can be fastened to a 
chassis and stacked in locations with 


pinited suneee ered: viata el Resistance Digi-Key Price Each 
Material: 30w 4ow 55W ‘ * 
Range (0! Wattage Part No. 1 50 100 250 
* Coating: Lead free vitreous enamel Value (Code) Value (Code) Value (Code) 7 — oe 9 aI CSUSEND BGA 765 aa B40 
* Core: Ceramic ONO) LOU) HOUR) 100 F30u(Code)E-ND 8.56 7.78 6.91 _—~6.49 
*Derating: Linearly from 100% @ 5.0 (5RO) 5.0 (SRO) 5.0 (5RO) 7.0~5.0 F40J(Code)E-ND 8.78 7.92 7.03 6.59 
1B CSO e Sou ie f ea ae a ag eee 10 ~ 2.0K 40 F40J(Code)E-ND 8.75 789 7.01 657 
Electrical: 25 (25R) 50 (50R) 50 (50R) 40K F40J(Code)E-ND 9.00 8.10 TAT 6.74 
* Tolerance: +5% 50 (50R) 100 (100) 400 (100) 1.0 F55J(Code)E-ND 10.98 9.89 8.79 8.23 
* Overload: 5 times rated wattage for 75 (75R 00 (500' 250 (2 5.0 F55J(Code)E-ND 10.51 9.46 8.41 7.89 
5 seconds (75R) 500 (500) 50 (250) 55 
j P 5 2 100 (100) 1.0K (1KO) 10 ~ 50 F55J(Code)E-ND 10.05 9.06 8.04 7.54 
, 500 (500) 
: TAO ATAG Gaeceuaniiont ligne 2.0K (2K0) 1.0K (1Ko) 100 ~ 1.0K F55J(Code)E-ND 10.28 925 822 7.72 
mounting bracket) UL UA9) * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
. +.® c: . . 
280 Series — Corrib® Fixed Vitreous Enamel Power Resistors RoHS 
280 Series resistors are ideal for applications involving high currents at very low resistance values. These large, heavy-duty resistors are RESISTANCE VALUE CHART 
designed to withstand frequent start-stop cycles characteristic of motor starting, dynamic braking and other similar applications. These Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
resistors are hollow-core units which can be securely fastened to chassis surfaces with thru bolts and brackets. “10 (R10) 50 (R50) 2.5 (2R5) 12 (12R) 
Features: * Ribbed construction aids in rapid cooling * Designed for equipment requiring low resistance loads at low ohmic values and 12 (R12) .63 (R63) 4.0 (4RO) 16 (16R) 
high current capacity. * Constructed for motor starting, dynamic braking, etc. .20 (R20) 1.0 (1RO) 5.0 (5RO) 20 (20R) 
Material: * Coating: Lead Free vitreous enamel * Core: Tubular Ceramic Terminals: Tinned lug with hole Electrical: * Tolerance: +10% -25 (R25) 1.2 (1R2) 6.3 (6R3) 
* Derating: Linearly from 100% @ 25°C to 0% @ 400°C * Overload: 10 times rated wattage for 5 seconds * Temperature Coefficient: -31 (R31) 1.6 (1R6) 8.0 (8RO) 
+400ppm/°C * Dielectric Withstand Voltage: 1000 VAC measured from terminal to mounting bracket -40 (R40) 2.0 (2RO) 10 (10R) 
Dim. in mm Resistance Digi-Key Price Each 
* © 4.98 6.35 | Range (9) Wattage Part No.* i 10 25 100 
le | a 10 C300K(Code)E-ND 38.28 32.53 26.79 25.84 
+ Al || 19.05 Ae C300K(Code)E-ND 35.36 30.07 24.75 23.87 
ry 20 ~ .31 C300K(Code)E-ND 31.68 26.92 22.17 21.39 
40 ~ .63 300 C300K(Code)E-ND 29.02 24.68 20.31 19.61 
a 2315.90 1.0~1.6 C300K(Code)E-ND 25.97 22.08 18.18 17.53 
2.0 ~ 4.0 C300K(Code)E-ND 24.02 20.42 16.81 16.22 
*12.7 : values of .10 - .12 5.0 ~ 8.0 C300K(Code)E-ND 22.93 19.49 16.05 15.49 
*9.53 : values of 2-200 10 ~ 20 C300K(Code)E-ND 22.10 18.78 15.48 14.94 
* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
Resistor Mounting Hardware So ae es 
Description Resistors Part No. i 10 50 100 
Thru Bolts Mounting Brackets est = ES 
for 300 Watt Corrib Mounting Bracket 3 6128-P-8 1-2E-ND 19.82 16.85 13.87 13.38 
Includes 2 each of brackets, bolts, washers (centering, mica, lock) and nut. 4 6129-P-8 1-2E-ND 29.05 22.34 18.72 17.43 
Wirewound Rheostats — 12:5, 25 and 50 watt 
RESISTANCE VALUE CHARTS RES RHS RJS Resistance Digi-Key Price Each 
RES Series - 12.5 / RHS Series - 25 Watt Wattage 12.5 25W 50W Range (0) Part No.* 1 10 100 250 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Resistor Tolerance 410% +10% +10% {30 SEE _ 24.60 22.8 21.08 
u eh e on Hen on Core Diameter (mm) 22.23 39.69 58.74 : - Rone Gompliant : : — 
3.0 (3R0) 100 (100) | 15K (1K5) _[ Shaft Diameter (mm) a6 E85 6.36 10-80 RES(Code)E-ND 26.08 23.49 18.27 16.97 
6.0 (6RO) 425 (125) 2.5K (2K5) Running Torque 1 ~ 6 in. 02. .25 ~ 5 in. Ib. .25 ~ 2 in. Ib. 10 ~ 350 RES(Code)E-ND 24.73 22.95 16.08 14.85 
8.0 (BRO) 175 (175) 3.5K (3K5) Weight 6 02. -19 Ibs. 32 Ibs. 500 ~ 1.5K RES(Code)E-ND 25.39 22.85 16.52 15.25 
10 (10R) 250 (250) 5.0K (5K0) Rotation 300° +5% 300° +5% 300° +5% 2.5K ~ 5.0K RES(Code)E-ND 27.04 24.34 17.58 16.23 
15 (15R) 350 (350) 10.0K (10K) Memcor-Truohm an ios Pre 10.0K RES10KE-ND 26.53 23.89 17.25 15.93 
25 (25R) 500 (500) Equivalent 1.0 ~8.0 RHS(Code)E-ND 29.07 26.17 20.36 17.45 
10 ~ 750 RHS(Code)E-ND 27.79 25.01 19.45 16.67 
1.0K ~ 5.0K RHS(Code)E-ND 28.75 25.88 20.13 17.25 
Bale Solos - 00.0 att Digi-Key Price Each 10.0K ean 31.17 28.05 21.82 18.70 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Description Part No. 1 10 = : ; 7 ; 
50 (R50) 125 (125) DK (2K) 50 RJSR50E-ND 42.08 37.87 29.46 25.25 
5 RoHS Compliant 1.0 ~ 6.0 RJS(Code)E-ND 37.59 33.83 26.32 22.56 
1.0 (1R0) 150 (150) 5.0K (5K0) 35 ~ 150 RJS(Code)E-ND 32.90 29.60 23.02 19.74 
oo He ge an 10.0K (10K) Knob for 12.5W Rheostat | 5151E-ND 5.49 3.85 225 ~ 500 RJS(Code)E-ND 31.59 28.44 22.13 48.96 
1.0K ~ 10.0K RJS(Code)E-ND 34.55 31.10 24.19 20.74 
Knob for 25/S0W Rheostat | 5150E-ND 7.57 5.30 
50((50R) USL) : * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
G Series — Capacitor Discharge Resistors — 10 and 13 Watt RoHS 
Feat 2° S ially Desi dt t R titive Pulse Loadi Senin RESISTANCE VALUE CHART 
vid nt Fonts is Wester ul [tei = Saint] gs Sa, y | vaca | Yetta Yo Coan 
Resistance * IEC 115-1 Reference Standard Series| @25°C | @70°C | Voltage (in, + .039 / mm + 1) Ca ae FARO POacurn Fae TO 
Specifications: « Temperature Range: -55°C ~ 200°C * Terminal Strength: Gwi0 10 8.5 685 0.866 / 22.0 25K eee “ae ey ee Gen ( ) 
zen * Derating: 25°C ~ 275°C, Linearly * TCR: +100 ppm/°C ¢ Tolerance: GwWi3 13 11 940 1.252/31.8 50K (KOO) 18K (15KO) 50K (50KO) 
Dimensions in mm Resistance Digi-Key Price Each 
Range (Q) Wattage Part No.* 1 25 50 100 
1.0K ~ 15K GW10J(Code)E-ND 5.64 3.59 3.53 3.48 
20K ~ 25K GW10J(Code)E-ND 5.72 3.64 3.58 3.53 
40K 10 GW10J(Code)E-ND 5.78 3.68 3.62 3.56 
50K GW10J(Code)E-ND 5.91 3.77 3.70 3.64 
75K GW10J(Code)E-ND 6.55 4.17 4.10 4.04 
1.0K ~ 15K GW13J(Code)E-ND 5.75 3.66 3.60 3.55 
20K ~ 25K GW13J(Code)E-ND 5.83 3.71 3.65 3.60 
40K 13 GW13J(Code)E-ND 5.91 3.77 3.70 3.64 
50K GW13J(Code)E-ND 6.02 3.84 3.77 3.71 
75K GW13J(Code)E-ND 6.66 4.24 4.17 4.10 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 1835 


VISHA’ BE: 
Vv components 


High Voltage Resistor — HVR all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD 202, method 215” and “IEC 60068-2-45”. Features: 
A multi layer metal film is deposited on a high-grade ceramic body. After a helical groove has been cut in the * Metal film technology * High pulse loading capability 

resistive layer, tinned electrolytic copper wires are welded to the end caps. The resistors are coated with a Specifications: * Limiting Voltage: 1600VDC (HVR25), 3500VDC (HVR37), 10,000VDC (HVR68) 
blue lacquer, which provides electrical, mechanical and climactic protection. The encapsulation is resistant to * Temperature Coefficient: + 250ppm/°C 


HV R25 100K 180K 330K 560K 1.0M 
00.028 (0.58) .295 (7.5) 110K 200K 360K 620K 
° . erat HU 0.10 (2.5) 120K 220K 390K 680K 
5% Hig h Voltage _—_— 130K 240K 430K 750K 
. = 2.05 (52.0) 150K 270K 470K 820K 
Metal Film Resistors — .25 Watt 160K «300K SIOK © «S0K 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.25W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 100K~1.0MO. PPCQJ(Value)TR-ND — = = 71.00/M 61.00/M_ | HVR250000xxxxxJR500 
.25W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100K~1.0MQ, PPCQJ(Value)CT-ND 2.19 33.35 86.25 _— — | HVR250000xxxxxJR500 
fe} i 100K 180K 330K 560K 1.0M 1.8M 3.3M 5.6M 10M 18M 33M 
0.47 (12.0 
HVR37 5 %o High Voltage © 0.031 (0.80) { 146 0.46 (4.0) 110K 200K 360K 620K 11M 20M 3.6M 62M 11M 20M 
Metal Film Resistors 4 { x = = 120K 220K 390K 680K 1.2M 2.2M 3.9M 68M 12M 22M 
i bess =k 130K 240K 430K 750K 1.3M 2.4M 4.3M 7.5M 13M 24M 
2.05 (52.0) 
50 W tt ‘ . 150K 270K 470K 820K 1.5M 2.7M 4.7M 8.2M 15M 27M 
. a 160K 300K 510K 910K 1.6M 3.0M 5.1M 9.1M 16M 30M 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. Gy 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 100K~33MQ, PPCHJ(Value)TR-ND = = = 101.00/M 86.00/M | HVR370000xxxxxJR500 
.50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100K~33MQ, PPCHJ(Value)CT-ND 2.95 44.95 116.25 =_ — | HVR370000xxxxxJR500 
° . 
HV R68 5 Yo Hig h Voltage 0.77 (19.5) 100K 160K 270K 430K 680K 11M 1.8M 30M 4.7M_ 7.5M 
90.081 (0.80) =—"—"1_ 102.01 6.2) 110K 180K 300K 470K 750K 1.2M 2.0M 3.3M 5.1M  8.2M 
{ \, 120K 200K 330K 510K 820K 13M 22M 3.6M 5.6M _ 9.1M 


Metal Film Resistors — i i o— 130K 220K 360K 560K 910K 15M 24M 39M 62M 10M 


1 Watt 2.48 (63.0) 150K 240K 390K 620K 1.0M 16M 2.7M 4.3M 68M 


Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 500 2,500 5,000 Part No. 
1W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Ammo Box (500 pcs.) 100K~1.0MQ PPC1J(Value)TB-ND _— _ 221.50 378.00/M 342.00/M | HVR680000xxxxxJACOO 
1W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100K~1.0MQ PPC1J(Value)CT-ND 11.59 176.90 = = —_| HVR680000xxxxxJACOO 
1W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Ammo Box (500 pcs.) 1.1M~10MQ, PPC1J(Value)TB-ND _ _ 225.00 384.00/M 348.00/M | HVR680000xxxxxJACOO 
1W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 1.1M~10MQ, PPC1J(Value)CT-ND 11.78 179.80 HVR680000xxxxxJACOO 


95 (7.5) 


HVR25 1% High Voltage Metal Film Resistors — 90.029058) OY o010(08) 
.25 Watt 205 a0) 


100K 118K 137K 160K 182K 215K 243K 280K 324K 365K 422K 475K 549K 620K TALS 825K 953K 
102K 120K 140K 162K 187K 220K 249K 287K 330K 374K 430K 487K 560K 634K 732K 845K 976K 
105K 121K 143K 165K 191K 221K 255K 294K 332K 383K 432K 499K 562K 649K 750K 866K 1.0M 
107K 124K 147K 169K 196K 226K 261K 300K 340K 390K 442K 510K 576K 665K 768K 887K 
110K 127K 150K 174K 200K 232K 267K 301K 348K 392K 453K 511K 590K 680K 787K 909K 
113K 130K 154K 178K 205K 237K 270K 309K 357K 402K 464K 523K 604K 681K 806K 910K 
115K 133K 158K 180K 210K 240K 274K 316K 360K 412K 470K 536K 619K 698K 820K 931K 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. oI 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.25W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 100K~1.0MQ PPCQF(Value)TR-ND _ _ _ 111.00/M 94.00/M | HVR250000xxxxxFR500 
.25W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100K~1.0MO PPCQF(Value)CT-ND 3.18 48.58 125.63 _ — | HVR250000xxxxxFR500) 


0.47 (12.0) 


HVR37 1% High Voltage Metal Film Resistors — 2001 090) oe go 16 40) 
.50 Watt oe 


2.05 (52.0) 

100K 133K 178K 232K 300K 383K 487K 620K 820K 1.07M 1.43M 1.87M 2.43M 3.16M 4.02M 5.11M 6.65M 8.66M 
102K 137K 180K 237K 301K 390K 499K 634K 825K 1.10M 1.47M 1.91M 2.49M 3.24M 4.12M 5.23M 6.80M 8.87M 
105K 140K 182K 240K 309K 392K 510K 649K 845K 1.13M 1.50M 1.96M 2.55M 3.30M 4.22M 5.36M 6.81M 9.09M 
107K 143K 187K 243K 316K 402K 511K 665K 866K 1.15M 1.54M 2.00M 2.61M 3.32M 4.30M 5.49M 6.98M 9.10M 
110K 147K 191K 249K 324K 412K 523K 680K 887K 1.18M 1.58M 2.05M 2.67M 3.40M 4.32M 5.60M 7.15M 9.31M 
113K 150K 196K 255K 330K 422K 536K 681K 909K 1.20M 1.60M 2.10M 2.70M 3.48M 4.42M 5.62M 7.32M 9.53M 
115K 154K 200K 261K 332K 430K 549K 698K 910K 1.21M 1.62M 2.15M 2.74M 3.57M 4.53M 5.76M 7.50M 9.76M 
118K 158K 205K 267K 340K 432K 560K 715K 931K 1.24M 1.65M 2.20M 2.80M 3.60M 4.64M 5.90M 7.68M 10M 
120K 160K 210K 270K 348K 442K 562K 732K 953K 1.27M 1.69M 2.21M 2.87M 3.65M 4.70M 6.04M 7.87M 
121K 162K 215K 274K 357K 453K 576K 750K 976K 1.30M 1.74M 2.26M 2.94M 3.74M 4.75M 6.19M 8.06M 
124K 165K 220K 280K 360K 464K 590K 768K 1.00M 1.33M 1.78M 2.32M 3.00M 3.83M 4.87M 6.20M 8.20M 
127K 169K 221K 287K 365K 470K 604K 787K 1.02M 1.37M 1.80M 2.37M 3.01M 3.90M 4.99M 6.34M 8.25M 
130K 174K 226K 294K 374K 475K 619K 806K 1.05M 1.40M 1.82M 2.40M 3.09M 3.92M 5.10M 6.49M 8.45M 

Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
.50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 100K~1.20MQ PPCHF(Value)TR-ND = = = 139.00/M 118.00/M | HVR370000xxxxxFR500 
-50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 100K~1.20MO PPCHF(Value)CT-ND 3.90 59.45 153.75 = —_ | HVR370000xxxxxFR500 
.50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 1.21M~10MOQ. PPCHF(Value)TR-ND — = = 143.00/M 122.00/M | HVR370000xxxxxFR500 
-50W, High Voltage Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 1.21M~10MQ PPCHF(Value)CT-ND 3.99 60.90 157.50 — —_|_ HVR370000xxxxxFR500 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1836 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


.098 (2.5) 


= 


.025 (.63) Max. 


|+— 2.047 a 


A homogeneous film of metal alloy is deposit- 
ed on a high grade ceramic body. After a hel- 
ical groove has been cut in the resistive layer, 
tinned connecting wires of electrolytic copper 
are welded to the end-caps. The resistors are 
coated with non-flammable light green, lac- 
quer, which provides electrical, mechanical 
and climactic protection. The encapsulation 
is resistant to all cleaning solvents in accor- 
dance with “MIL-STD-202E, Method 215” and 
“IEC 60068-2-45". 


CHARACTERISTICS: 

¢ Resistance Tolerance: +1% * Temperature 
Coefficient: Rs1MQ = +100 ppm/°C, R>1MQ = 
+250ppm/°C_ * Absolute Maximum Dissi- 
pation at Tams = 70°C: 0.40W « Thermal 
Resistance, RtH: 200K/W * Maximum Con- 
tinuous Operating Voltage: 250V (DC or 
RMS) * Noise R < 1 MQ: Maximum 0.1 
uV/V * Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 155°C. 


SFR25 Type 1% Metal Film Fixed 


Resistors — .40 Watt 


5043ED Series 


Standard Resistor Values 


RoHS Compliant Parts Available 


10.0 46.4 118 280 619 1.24K 2.43K 4.64K 8.06K 16.9K 34.8K 68.1K 200K 432K 1.58M 
10.2 47.5 121 294 649 1.27K 2.49K 4.75K 8.25K 17.4K 35.7K 71.5K 210K 442K 1.60M 
11.0 49.9 124 301 665 1.30K 2.55K 4.87K 9.09K 18.2K 36.0K 75.0K 221K 464K 1.62M 
11.3 Sted 127 324 681 1.33K 2.67K 4.99K 9.53K 18.7K 37.4K 78.7K 226K 475K 1.65M 
aS 53.6 133 332 698 1.40K 2.74K 5.10K 9.76K 19.6K 38.3K 82.5K 232K 499K 1.78M 
13.0 56.2 140 340 715 1.43K 2.87K 5.11K 10.0K 20.0K 39.2K 86.6K 243K 511K 1.80M 
15.0 57.6 150 348 750 1.47K 2.94K 5.23K 10.2K 20.5K 40.2K 88.7K 249K 562K 1.82M 
18.2 60.4 158 374 768 1.50K 3.01K 5.36K 10.7K 21.5K 41.2K 90.9K 255K 604K 1.96M 
eal 61.9 169 392 787 1.54K 3.09K 5.49K 11.0K 22.1K 42.2K 97.6K 270K 619K 2.00M 
20.0 62.0 178 402 806 1.58K 3.16K 5.60K 11.3K 24.3K 43.2K 100K 274K 634K 
21,5) 63.4 182 422 825 1.62K 3.24K 5.62K 11.5K 24.9K 45.3K 110K 280K 681K 
22.1 68.1 196 430 845 1.69K 3.32K 5.90K 11.8K 25.5K 46.4K 120K 294K 715K 
23.2 69.8 200 432 866 1.74K 3.48K 6.04K 12.1K 26.1K 47.5K 121K 301K 750K 
24.3 75.0 205 442 909 1.78K 3.57K 6.19K 12.4K 26.7K 49.9K 124K 309K 1.00M 
24.9 80.6 210 453 931 1.82K 3.65K 6.34K 12.7K 27.4K 51.1K 127K 324K 1.05M 
26.1 82.0 220 475 953 1.87K 3.74K 6.49K 13.0K 28.7K 53.6K 130K 332K 1.10M 
27.4 82.5 221 487 1.00K 1.91K 3.83K 6.65K 13.3K 29.4K 54.9K 140K 340K 1.15M 
33.2 88.7 232 499 1.05K 2.00K 3.92K 6.81K 13.7K 30.1K 56.0K 150K 348K 1.21M 
34.8 90.9 237 yh 1.07K 2.10K 4.02K 6.98K 14.0K 30.9K 56.2K 165K 365K 1.30M 
36.5 95.3 243 536 1.10K 2.15K 4.22K 7.5K 14.3K 31.6K 60.4K 169K 374K 1.43M 
39.2 100 249 562 1.15K 2.21K 4.32K 7.32K 15.0K 32.4K 61.9K 182K 392K 1.47M 
40.2 105 267 590 1.18K 2.32K 4.42K 7.50K 15.8K 33.2K 63.4K 191K 402K 1.50M 
43.2 110 274 604 1.21K 2.37K 4.53K 7.68K 16.2K 34.0K 64.9K 196K 422K 1.54M 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 

Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 

.40 Wait, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Tape & Reel (5,000/Reel) 10.0 ~ 2.00MQ|} PPC(Value)YTR-ND = = = 22.50/M 19.20/M | SFR250000xxxxFR500 

.40 Waitt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Cut Tape 10.0 ~ 2.00MQ|} PPC(Value)YCT-ND 95 14.50 37.50 = — | SFR250000xxxxFR500 


SFR16S Type 1% Metal Film Fixed Resistors — .50 Watt 5033Ep Series 


.075 (1.9) 


ee) — 
0.134 (3.4) al 


2.047 (52) 


(.5) Max. 


A homogeneous film of metal alloy is depos- 
ited on a high grade ceramic body. After a 
helical groove has been cut in the resistive 
layer, tinned connecting wires of electrolytic 
copper are welded to the end-caps. The resis- 
tors are coated with non-flammable light blue 
lacquer, which provides electrical, mechanical 
and climactic protection. The encapsulation is 
resistant to all cleaning solvents in accordance 
with “MIL-STD-202E, Method 215” and “IEC 
60068-2-45”. 


CHARACTERISTICS: 

* Resistance Tolerance: +1% * Temperature 
Coefficient: Rs 200KQ = +100ppm/°C, R> 
200KQ = +250ppm/°C_ * Absolute Maximum 
Dissipation at Tame = 70°C: 0.50W « Ther- 
mal Resistance, Rt: 170K/W * Maximum 
Continuous Operating Voltage: 200V (DC or 
RMS) ¢ Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 155°C 


Standard Resistor Values 


RoHS Compliant Parts Available 


10.0 47.5 100 301 590 1.05K 2.49K 4.99K 9.76K 17.8K 35.7K 73.2K 182K 499K 
10.7 48.7 121 309 604 1.21K 2.55K 5.11K 10.0K 18.2K 36.5K 75.0K 191K 549K 
20.0 49.9 124 324 665 1.24K 2.74K 5.23K 10.2K 18.7K 39.2K 82.5K 200K 562K 
22.1 $1.1 147 332 681 1.30K 2.80K 5.36K 11.0K 20.0K 40.2K 90.9K 220K 634K 
22.6 54.9 150 365 698 1.50K 3.01K 5.49K 12.1K 20.5K 41.2K 100K 221K 681K 
26.1 57.6 158 383 WAS) 1.58K 3.09K 5.62K 12.4K 22.1K 43.2K 105K 249K 806K 
27.4 60.4 162 390 750 1.65K 3.24K 5.90K 12.7K 23.7K 47.5K 110K 294K 820K 
28.0 63.4 191 392 787 1.69K 3.32K 6.49K 13.0K 24.3K 48.7K 115K 301K 931K 
30.1 64.9 200 402 806 1.82K 3.65K 6.81K 13.3K 24.9K 49.9K 121K 324K 1.00M 
33.2 68.1 221 432 825 1.96K 3.83K 6.98K 14.0K 25.5K 51.1K 124K 332K 1.02M 
35.7 75.0 226 475 866 2.00K 3.92K 7.50K 14.7K 26.7K 54.9K 150K 348K 1.07M 
37.4 76.8 249 499 909 2.21K 4.02K 8.20K 15.0K 28.0K 56.2K 154K 402K 1.10M 
38.3 82.5 267 511 953 2.26K 4.32K 8.25K 15.8K 30.1K 60.4K 158K 412K 1.21M 
39.2 90.9 274 549 1.00K 2.37K 4.53K 9.09K 16.2K 32.4K 68.1K 165K 432K 1.82M 
41.2 93.1 280 562 1.02K 2.43K 4.75K 9.53K 16.9K 33.2K 69.8K 169K 475K 2.00M 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 

Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 

.50 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Tape & Reel (5,000/Reel) 10.0 ~ 2.00MQ| PPC(Value)XTR-ND = _ — 28.13/M 24.00/M | SFR16S000xxxxFR500 

.50 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Cut Tape 10.0 ~ 2.00MQ| PPC(Value)XCT-ND 1.09 16.68 43.13 _ — | SFR16S000xxxxFR500 


MRS25 Type 1% Metal Film Fixed Resistors — .60 Watt 5o53mc Series 


(256 (6.5) 


-098 SS 5) — >| .025 (0.63) Max. 


276 es 
2.047 (52) 


A homogeneous film of metal alloy is deposit- 
ed on a high grade ceramic body. After a hel- 
ical groove has been cut in the resistive layer, 
tinned connecting wires of electrolytic copper 
are welded to the end-caps. The resistors are 
coated with a green, non-flammable lacquer, 
which provides electrical, mechanical and 
climactic protection. The encapsulation is 
resistant to all cleaning solvents in accordance 
with “MIL-STD-202E, Method 215” and “IEC 
60068-2-45”. 


CHARACTERISTICS: 

¢ Resistance Tolerance: +1% »* Temper- 
ature Coefficien +50 ppm/°C_ »* Abso- 
lute Maximum Dissipation at Tame = 70°C: 
0.60W * Thermal Resistance, RtH: 150K/W 
¢ Maximum Continuous Operating Voltage: 
350V (DC or RMS) * Operating Temperature 
Range: -55°C ~ 155°C 


Standard Resistor Values 


RoHS Compliant Parts Available 


10.0 44.2 110 243 475 1.10K 2.67K 5.49K 12.1K 28.0K 78.7K 294K 750K 
qOs7, 46.4 121 249 499 1.21K 2.74K 5.90K 12.4K 30.1K 82.5K 301K 787K 
12.4 47.5 130 255 511 1.24K 2.94K 6.04K 13.0K 34.0K 90.9K 316K 806K 
13.3 49.9 137 267 549 1.30K 3.01K 6.19K 14.0K 39.2K 100K 324K 825K 
14.0 51.1 140 274 562 1.40K 3.16K 6.49K 14.3K 40.2K 121K 332K 931K 
15.0 54.9 143 280 576 1.50K 3.32K 6.81K 15.0K 41.2K 150K 348K 976K 
18.2 56.2 150 301 604 1.58K 3.40K 6.98K 16.9K 43.2K 162K 374K 1.10M 
20.0 60.4 154 316 619 1.62K 3.74K 7.15K 17.4K 44.2K 165K 392K 1.20M 
22.1 61.9 165 324 665 1.65K 3.92K 7.50K 18.2K 47.5K 182K 442K 1.50M 
23.7 71.5 169 332 681 1.69K 4.02K 7.68K 18.7K 48.7K 200K 475K 1.80M 
24.9 75.0 178 365 750 1.82K 4.22K 8.25K 19.1K 49.9K 221K 499K 2.00M 
27.4 78.7 182 392 768 2.00K 4.32K 8.66K 20.0K 51.1K 226K 511K 2.20M 
30.9 82.5 191 402 825 2.21K 4.64K 9.09K 21.0K 56.2K 243K 576K 
33.2 90.9 200 422 909 2.26K 4.75K 9.76K 22.1K 66.5K 249K 619K 
35.7 93.1 210 432 931 2.32K 4.99K 10.0K 24.9K 68.1K 255K 649K 
38.3 100 215 442 953 2.43K 5.11K 10.2K 26.7K 75.0K 267K 665K 
42.2 102 221 464 1.00K 2.49K 5.36K 11.3K 27.4K 76.8K 280K 681K 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 

Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 

.60 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Tape & Reel (5,000/Reel) 10.0 ~ 2.20MQ | PPC(Value)ZTR-ND = = — __31.88/M__27.20/M_| MRS25000CxxxxxFRP0O 

.60 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 
Cut Tape 10.0 ~ 2.20MQ | PPC(Value)ZCT-ND 1.19 18.13 46.88 = —_| MRS25000CxxxxxFRP0O 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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PRO1 Type 5% Power Metal Film Fixed Resistors — 1 Watt 5073Nw Series AoHs compliant Parts Available 


A homogeneous film of metal alloy is deposited on a high grade ceramic body. After a helical groove has 
been cut in the resistive layer, tinned connecting wires of electrolytic copper are welded to the end-caps. 


Standard Resistor Values 


The resistors are coated with a red, non-flammable lacquer, which provides electrical, mechanical and 1.0 3.3 10 33. 100 330 1.0K 3.3K 10K 43K 180K 750K 
climatic protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD- ial 3.6 1 36 110 360 1.1K 3.6K 12K 47K 200K 820K 
202E, Method 215” and “IEC 60068-2-45”. ies 3.9 12 39 120 390 1.2K 3.9K 15K 51K 220K 1.0M 
itpzse 1.3 4.3 13 43 130 430 1.3K 4.3K 16K 56K 240K 
Characteristics: 
<i Rastatanes Telarance:a8% eae 15 4.7 15 47 150 470 1.5K 4.7K 18K 62K 270K 
2 5% d 
ee coe .098 (2.5) [*- (6.5) *].025 (.63) Max. 16 54 16 51 160 510 16K 51K 20K 68K 300K 
emperature Coefficient: #250 ppmi"C 18 5.6 18 56 180 560 18K 56K 22K 82K 330K 
¢ Absolute Maximum Dissipation at Tame = 70°C: 1.0W { 2.0 6.2 20 62 200 620 2.0K 6.2K 24K 91K 390K 
¢ Thermal Resistance, Rtn: 135K/W a3 =e PLES 6.8 22 68 220 680 2.2K 6.8K 27K 100K 470K 
*Maximum Continuous Operating Voltage: 350V (DC 2.047 (52) 24 7.5 24 75 240 750 24K 7.5K 30K 120K 510K 
or RMS) . PATE 8.2 27 82 270 820 2.7K 8.2K 33K 130K 560K 
+ Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C 3.0 94 30 91 300 910 3.0K 91K 39K 150K 680K 
Value Pricing Mfg. 
Description Range 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
1W, Power Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 1.0 ~ 1.0MQ, PPC(Value)W-1TR-ND = = = 53.63/M 45.76/M | PRO100010xxxxxJR500 
1W, Power Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 1.0 ~ 1.0MQ, PPC(Value)W-1CT-ND 1.74 26.54 68.63 = — | PR0O100010xxxxxJR500 


PRO2 Type 5% Power Metal Film Fixed Resistors — 2 Watt 5os3nw Series rons compliant Parts Available 


Standard Resistor Values 


A homogeneous film of metal alloy is deposited on a high grade ceramic body. After a helical groove has 


been cut in the resistive layer, tinned connecting wires of electrolytic copper are welded to the end-caps. 


A : 7 4 ‘ ‘ 1.0 3.0 8.2 24 68 200 560 1.8K 5.1K 15K 43K 150K 510K 
The resistors are coated with a red, non-flammable lacquer, which provides electrical, mechanical and 
climatic protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD- 1 3.3 9.1 27 % 220 620 2.0K 5.6K 16K 47K 160K = 560K 
202E, Method 215” and “IEC 60068-2-45", 12 36 10 30 82 240 680 22K 62K 18K 51K 180K 620K 
ras 1.3 3.9 1 33 1 270 750 2.4K 6.8K 20K 56K 200K 680K 
Characteristics: 1394 16 43 12 36 100 300 820 27K 7.5K 22K 62K 220K 750K 
* Resistance Tolerance: +5% 153 (3.9) _[*~ (10) —*|.032 Pe) Max: 1.6 47 13 39 110 330 10K 30K 82K 24K 68K 240K 1.0M 
: ee a pneu eae C see Baw 18 54 15 43 120 360 11K 33K 94K 27K 75K 270K 
. = 4 
: Tharinsi:Feslzterce eacsiow ane ne are | 4 20 56 16 47 130 390 1.2K 36K 10K 30K 82K 300K 
; . : z ; eZ) 2.2 6.2 18 it 150 430 1.3K 3.9K 11K 33K 91K 330K 
«Maximum Continuous Operating Voltage: 500V (DC or 2.047 (52 
RMS) << 2. (52) ——+| 24 6.8 20 56 160 470 1.5K 4.3K 12K 36K 100K 390K 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C om 75 22 62 180 510 1.6K 4.7K 13K 39K 120K 470K 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
2W, Power Metal Film Fixed Resistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 1.0 ~ 1.0MQ, PPC(Value)W-2TR-ND _— _ = 104.25/M 88.96/M | PRO200020xxxxxJR500 
2W, Power Metal Film Fixed Resistor; Cut Tape 1.0 ~ 1.0MQO, PPC(Value)W-2CT-ND. 3.02 46.11 119.25 _— — | PR0200020xxxxxJR500 


PRO3 Type 5% Power Metal Film Fixed Resistors — 3 Watt 5o93nw Series roxs compliant Parts Available 


A homogeneous film of metal alloy is deposited on a high grade ceramic body. After a helical groove has been cut in the 


resistive layer, tinned connecting wires of electrolytic copper are welded to the end-caps. The resistors are coated with a 


Standard Resistor Values 


4 + A + rave F Feeee 4 10 51 200 820 4.7K 16K 47K 160K 750K 
red, non-flammable lacquer, which provides electrical, mechanical and oles protection. me encapsulation is resistant 42 56 220 1.0K 541K 18K 51K 200K 1.0M 
to all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD-202E, Method 215” and “IEC 60068-2-45". 15 62 240 1.1K 6.8K 20K 56K 220K 
Characteristics: 18 68 300 1.2K 7.5K 22K 62K 240K 

‘ ol 20 75 330 1.5K 8.2K 24K 75K 330K 
+ Resistance Tolerance: +5% 657 
.032 (.83) Max. 
* Temperature Coefficient: +250 ppm/°C : a Bs uo 390 Ass ues eds GPAs 360K 
* Absolute Maximum Dissipation at Tams = 70°C: 3.0W 27 110 470 2.4K 11K 30K 100K 390K 
+ Thermal Resistance, Rtv: GOK/W 788 33 120 510 2.7K 12K 33K 120K 430K 
* Maximum Continuous Operating Voltage: 750V (DC or RMS) at (63) ps i a aS ae se ioe ee 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C : ‘ 2 2 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 

Description Range Part No. By 100 500 1,000 5,000 Part No. 

3W, Power Metal Film Fixed Resistors; Tape & Box (500/AMMO Pk.) 10 ~ 1.0MQ PPC(Value)W-3JTB-ND _ = 81.60 151.47 135.15/M | PRO300020xxxxxJACOO 

3W, Power Metal Film Fixed Resistors; Cut Tape 10 ~ 1.0MQ. PPC(Value)W-3JCT-ND 2.09 23.65 = —_— — | PRO300020xxxxxJACOO 


NFR25/NFR25H Type 5% Metal Film Fusible Resistors — 0.33 and 


5063F and 5065F Series 


0.5 Watt 


RoHS Compliant Parts Available 


The resistors are coated with a grey, flame retardant lacquer which provides electrical, mechanical and climatic 75\—> o 
protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with “MIL-STD-202E, Method 215” 6.5— { 2.5 Standard Resistor Values 
and “IEC 60068-2-45". t 7; 
nN nee 2.2 22 330 2.2K 
Features: Characteristics: @ 0.58 F 33 3.3 33 470 3.3K 
° Eusible feel ; oo a Resistarics Tolerance’ +5% ‘a7 47 47 680 4.7K 
. Perel oleae behavior (fusing time) . rl Dissipation at Tams = 70°C: NFR25: 0.33W; NFR25H: 68 6.8 100 68 6.8K 
. 
on ane le Beaet : : _ ne a 1.0 10 150 1.0K 10K 
* High stability, reliability and uniformity characteristics ¢ Maximum Permissible Voltage: NFR25: 250V; NFR25H: 350V ; ag oe) aS Be 
* Suitable for protecting circuit boards and designs ¢ Operating Temperature Range: -55°C ~ 155°C 2 : 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5) 200 1,000 5,000 10,000 Part No. 
NFR25, 0.33W, Power Metal Film Fusible Resistors; Tape & Reel (5,000/Reel) .22 ~ 15KO. PPC(Value)ATR-ND 119.63/M  102.08/M | NFR250000xxxxxJR500 
NFR25, 0.33W, Power Metal Film Fusible Resistors; Cut Tape .22 ~ 15KO. PPC(Value)ACT-ND 3.41 52.06 134.63 = — | NFR250000xxxxxJR500 
NFR25H, 0.5W, Power Metal Film Fusible Resistors; Tape & Reel (5,000/Reel) | .22 ~ 15KQ PPC(Value)BTR-ND 170.63/M  145.60/M | NFR25HOOOxxxxxJR500 
NFR25H, 0.5W, Power Metal Film Fusible Resistors; Cut Tape .22 ~ 15KO. PPC(Value)BCT-ND 4.70 71.78 185.63 _— — | NFR25HOOOxxxxxJR500 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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NFRO1/02/03 Type 5% Metal Film High Power Fusible Resistors — 1, 2 and 3 Watt 


5073FM, 5083FM and 5093FM Series 


RoHS) 


commune 


® 


The resistors are coated with a red, non-flammable lacquer, which provides electrical, Dimensions (mm) 
mechanical and climatic protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents Type a |Bilclo E Standard Resistor Values 
in accordance with “MIL-STD-202E, Method 215” and “IEC 60068-2-45”. 
: a‘ i és = : - . 47 2.2 10 47 220 1.0K 
Features: ° Fusible resistors * Defined interruption behavior (fusing time) NFRO1 152 +1.5| 6.5/8.5 |2.5|0.58 +0.05 Cu. 
*Nonflammable lacquer *¢ High stability, reliability and uniformity characteristics 68 33 15 68 330 
* Suitable for protecting circuit boards and designs NFRO2 |52 +1.5/10.0/12.0/4.0| 0.8 +0.03 Cu. 
Characteristics: * Resistance Tolerance: +5% »* Maximum Dissipation at 70°C: 1.0 47 22 100 470 
NFRO1: 1.0W; NFRO2: 2.0W; NFRO3: 3.0W »* Maximum Permissible Voltage: NFRO1: NFRO3 |63 +1.5/16.7/19.5|5.3] 0.8 +0.03 Cu. 15 6.8 33 150 680 
350V; NFRO2: 500V; NFRO3: 500V »* Temperature Coefficient: <+200ppm/°C 
Value Digi-Key Pricing Mfg. 
Description Range Part No. 5 100 200 500 1,000 5,000 10,000 Part No. 
NFRO1, 1W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Tape & Reel (5,000/Reel) .47 ~ 1.0KQ | PPC(Value)CTR-ND 159.75/M 136.32/M | NFRO10000xxxxxJR500 
NFRO1, 1W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Cut Tape .47 ~ 1.0KQ | PPC(Value)CCT-ND 4.43 — 67.57 _— 174.75 — — | NFRO10000xxxxxJR500 
NFRO2, 2W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Tape & Reel (5,000/Reel) 47 ~ 1.0KQ | PPC(Value)DTR-ND 258.75/M 220.80/M | NFRO20000xxxxxJR500 
NFRO2, 2W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Cut Tape .47 ~ 1.0KQ | PPC(Value)DCT-ND 6.94 — 105.85 — 273.75 _ — | NFRO20000xxxxxJR500 
NFRO3, 3W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Tape & Box (500/AMMO Pk.) | .47 ~ 1.0KQ | PPC(Value)ETB-ND = — — 444.80 825.66 736.70/M 667.20/M | NFRO30000xxxxxJACOO 
NFRO3, 3W, Metal Film High Power Fusible Resistors; Cut Tape 47 ~1.0KQ | PPC(Value)ECT-ND 10.72 121.26 NFRO30000xxxxxJACOO 


1% and 5% Cemented Wirewound Resistors 


RoHS Compliant Parts Available 


The resistor element is a resistive wire which is wound in a single layer on a ceramic rod. Metal caps are pressed over the ends A Max. B Max. 
of the rod. The ends of the resistance wire and the leads are connected to the caps by welding. Tinned copper-clad iron leads Type (mm) (mm) 
with poor heat conductivity are employed permitting the use of relatively short leads to obtain stable mounting without overheating PACO1 10 43 
the solder joint. The resistor is coated with a green silicon cement which is not resistant to aggressive fluxes. The coating is non- 
flammable, will not drip even at high overloads and is resistant to most commonly used cleaning solvents, in accordance with PAGO ar _ 
MIL-STD-202E, method 215 and IEC 60068-2-45. PACOS 23 75 
Characteristics: ACOt 10 43 
PAC: « Resistance Tolerance: +1% »* Temperature Coefficient: +100ppm/°C » Rated Dissipation at TAMB=25°C: 1W, 3W, 5W 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 200°C * Maximum Permissive Body Temperature: 275°C. ACO3 13 5.5 
AC: ¢ Resistance Tolerance: +5% * Temperature Coefficient: <10Q +600ppm/°C, >100-80/+140ppm/°C_ * Rated Dissipation at ACOS 17 75 
TAMB=25°C: 1W, 3W, 5W, 7W * Operating Temperature Range: -40°C ~ 200°C »* Maximum Permissive Body Temperature: ACO7 25 75 
350°C 
1% PPC(X)D Resistance Values 5% PPC(X)W Resistance Values 
1W 3W SW 1W 3W 5W 7W 
10 27.0 500 10 27.0 500 10 27.0 500 8.2K 10 27.0 470 10 27.0 470 10 27.0 470 6.2K 10 27.0 470 6.2K 
13 30.0 560 13 30.0 560 13 30.0 560 9.1K 13 30.0 500 5S) 30.0 500 13 30.0 500 6.8K 13 30.0 500 6.8K 
15 33.0 620 15 33.0 620 15 33.0 620 10.0K 15 33.0 560 15 33.0 560 15 33.0 560 7.5K 15 33.0 560 7.5K 
20 36.0 680 20 36.0 680 .20 36.0 680 .20 36.0 620 .20 36.0 620 20 36.0 620 8.2K 20 36.0 620 8.2K 
25 39.0 750 25 39.0 750 725 39.0 750 24 39.0 680 .24 39.0 680 24 39.0 680 9.1K 24 39.0 680 9.1K 
-30 47.0 820 30 47.0 820 .30 47.0 820 .30 43.0 750 .30 43.0 750 30 43.0 750 10.0K 30 43.0 750 10.0K 
33 50.0 910 33 50.0 910 33 50.0 910 33 47.0 820 33 47.0 820 33 47.0 820 33 47.0 820 11.0K 
A7 56.0 1.0K AT 56.0 1.0K A7 56.0 1.0K A7 50.0 910 47 50.0 910 A7 50.0 910 AT 50.0 910 12.0K 
50 68.0 1.1K 50 68.0 1.1K 50 68.0 1.1K 50 56.0 1.0K 50 56.0 1.0K 50 56.0 1.0K 50 56.0 1.0K | 13.0K 
ah) 7.0) 1.2K a7) 75.0 1.2K 3h) 75.0 1.2K Ff) 68.0 1.1K 6) 68.0 1.1K wD) 68.0 1.1K gh) 68.0 1.4K | 15.0K 
1.0 82.0 1.5K 1.0 82.0 1.5K 1.0 82.0 1.5K 1.0 75.0 1.2K 1.0 75.0 1.2K 1.0 75.0 1.2K 1.0 75.0 1.2K 
ales) 100 1.8K 1.5 100 1.8K es) 100 1.8K Wes) 82.0 1.5K 1) 82.0 1.5K io) 82.0 1.5K 1.5) 82.0 1.5K 
2.0 120 2.0K 2.0 120 2.0K 2.0 120 2.0K 2.0 100 1.8K 2.0 100 1.8K 2.0 100 1.8K 2.0 100 1.8K 
3.0 124 2.2K 3.0 124 2.2K 3.0 124 2.2K 3.0 120 2.0K 3.0 120 2.0K 3.0 120 2.0K 3.0 120 2.0K 
3.9 150 2.5K 3.9 150 2.5K 3.9 150 2.5K 3.9 150 2.2K 3.9 150 2.2K 3.9 150 2.2K 3.9 150 2.2K 
47 180 47 180 2.7K 47 180 2.7K 47 180 2.4K 47 180 2.4K 47 180 2.4K 47 180 2.4K 
5.0 200 5.0 200 3.0K 5.0 200 3.0K 5.0 200 5.0 200 2.7K 5.0 200 2.7K 5.0 200 2.7K 
Ties) 220 75) 220 3.6K 5) 220 3.6K US 220 >) 220 3.0K 5) 220 3.0K 75) 220 3.0K 
10.0 250 10.0 250 3.9K 10.0 250 3.9K 10.0 240 10.0 240 3.3K 10.0 240 3.3K 10.0 240 3.3K 
12.0 270 12.0 270 4.7K 12.0 270 4.7K 12.0 270 12.0 270 3.6K 12.0 270 3.6K 12.0 270 3.6K 
15.0 300 15.0 300 5.0K 15.0 300 5.0K 15.0 300 15.0 300 3.9K 15.0 300 3.9K 15.0 300 3.9K 
18.0 330 18.0 330 18.0 330 5.6K 18.0 330 18.0 330 4.3K 18.0 330 4.3K 18.0 330 4.3K 
20.0 360 20.0 360 20.0 360 6.2K 20.0 360 20.0 360 4.7K 20.0 360 4.7K 20.0 360 4.7K 
22.0 390 22.0 390 22.0 390 6.8K 22.0 390 22.0 390 5.0K 22.0 390 5.0K 22.0 390 5.0K 
25.0 470 25.0 470 25.0 470 7.5K 24.0 430 24.0 430 24.0 430 5.6K 24.0 430 5.6K 
Value Watt- |Res.| Digi-Key* Pricing Digi-Key* Tape and Box Pricing Mfg. 
Type Range (9) age |Tol.| Part No. & 200 500 Part No. 500 1,000 5,000 10,000 Part No. 
PACO1 10 ~ .75, 1.0K ~ 2.5K PPC1D(Value)CT-ND 13.68 208.80 288.00 | PPC1D(Value)TB-ND = 420.00 358.40/M 324.80/M PAC10000xxxxFA1000 
1.0 ~ 910 1 1% | PPC1D(Value)CT-ND 11.02 168.20 232.00 | PPC1D(Value)TB-ND _— 420.00 358.40/M 324.80/M PAC10000xxxxFA1000 
10 ~ .75, 1.0K ~ 5.0K PPC3D(Value)CT-ND 16.91 258.10 — | PPC3D(Value)TB-ND 288.75 492.80 446.60/M 400.40/M PAC30000xxxxFACO00 
BAGO 1.0 ~ 910 3 1% PPC3D(Value)CT-ND 14.63 223.30 — | PPC3D(Value)TB-ND 281.25 480.00 435.00/M 390.00/M PAC30000xxxxFACO00 
-10 ~ .75, 1.0K ~ 10.0K PPC5D(Value)CT-ND 16.72 255.20 — | PPC5D(Value)TB-ND 330.00 563.20 510.40/M 457.60/M PAC50000xxxxFACO00 
PACOS 1.0~910 5 | 1% | ppcsp(Value)CT-ND 16.72 255.20 — | PPC5D(Value)TB-ND 322.50 550.40 498.80/M _—_447.20/M__| PAC50000xxxxFAC000 
-10 ~ .75, 1.0K PPC1W(Value)CT-ND 7.41 113.10 156.00 | PPC1W(Value)TB-ND = 292.50 249.60/M 226.20/M AC0100000xxxJA100 
ACO1 1.0 ~ 910, 1.1K ~ 1.8K 1 5% | PPC1W(Value)CT-ND 7.79 118.90 164.00 | PPC1W(Value)TB-ND _— 292.50 249.60/M 226.20/M AC0100000xxxJA100 
2.0K ~ 2.4K PPC1W(Value)CT-ND 8.46 129.05 178.00 | PPC1W(Value)TB-ND = 318.75 272.00/M 246.50/M AC0100000xxxJA100 
10 ~ .75 PPC3W(Value)CT-ND 9.60 146.45 — | PPC3W(Value)TB-ND 180.00 307.20 278.40/M 249.60/M AC0300000xxxJAC100 
ACO3 1.0 ~ 910 3 5% | PPC3W(Value)CT-ND 9.12 139.20 — | PPC3W(Value)TB-ND 172.50 294.40 266.80/M 239.20/M AC0300000xxxJAC100 
1.0K ~ 5.0K PPC3W(Value)CT-ND 8.74 133.40 — | PPC3W(Value)TB-ND 225.00 384.00 348.00/M 312.00/M AC0300000xxxJAC100 
10 ~ .75 PPC5W(Value)CT-ND 12.54 191.40 — | PPC5W(Value)TB-ND 185.63 316.80 287.10/M 257.40/M AC0500000xxxJAC100 
ACO5 1.0 ~ 1.0K 5 5% | PPC5W(Value)CT-ND 9.79 149.35 — | PPC5W(Value)TB-ND 185.63 316.80 287.10/M 257.40/M AC0500000xxxJAC100 
1.1K ~ 10.0K PPC5W(Value)CT-ND 12.92 197.20 — | PPC5W(Value)TB-ND 247.50 422.40 382.80/M 343.20/M AC0500000xxxJAC100 
10 ~ .75 PPC7W(Value)CT-ND 16.63 253.75 — | PPC7W(Value)TB-ND 264.38 451.20 408.90/M 366.60/M AC0700000xxxJAC100 
ACO7 1.0 ~ 910 a 5% | PPC7W(Value)CT-ND 13.40 204.45 — | PPC7W(Value)TB-ND 256.88 438.40 397.30/M 356.20/M AC0700000xxxJAC100 
1.0K ~ 15.0K PPC7W(Value)CT-ND 13.02 198.65 — | PPC7W(Value)TB-ND 256.88 438.40 397.30/M 356.20/M ACO0700000xxxJAC100 


* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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i i Coefficient Time 
VISHAY. Dale WSL Power Metal Strip® SMT Resistors jain so a (ee 
WSLO0805 +75 
0020/4275 
Features: .0030 ~ .0040/+150 
Ss idcsiee al Geeta carvan Sete -velindainel WSL1206 | “050 ~ .0060/+110 
and pulse applications including switching and linear Disiesient tan see |: 
aie aul instruments, aid power ainplfefs Series cD Range 7 W fl Z 0019 ~ 0020/2275 Rated Power 
: ; - WSLO0805 All Listed Values 2.03 1.27 330 381 WsL2010 0030 ~ .0040/+150 for 5 Seconds 
* All welded construction WSL1206 All Listed Values 3.20 1.60 635 508 .0050 ~ .0060/+110 
* Very low inductance 0.5nH ~ 5nH WSL2010 0010 ~ .0060 5.08 2.54 635 1.47 .0070 ~ .500/+75 
* Excellent frequency response to SOMHz oiee ett 5:08 254 i _ 0010 ~ 0020/4275 
arenes Tee 0010 ~ 0040 6.35 3.18 635 221 0030 ~ .0040/+150 
+ Low thermal EMF (<3uiV/°C) WSL2512 ‘0050 ~ .0060 6.35 3.18 ‘635 1.19 WSL2512 | ‘o950 ~ (0060/4110 
+ Operating Temperature Range: -65°C ~ 170°C 0070 ~ 500 6.35 3.18 635 762 0070 ~ 50/£75 
Resistance Values Resistance Values Resistance Values Resistance Values 
WSLO805, 1%, WSLA WSL1206, 1%, WSLC WSL2010, 1%, WSLE WSL2512, 1%, WSLG 
EOd) 20255) 20410 002 .005 008 015 03 05 08 15 001 004 007, 01 «= 025 04 07102088 001 .004 007 01 025 .04 07 10 .20 33 
015 03 .065 15 003 006 009 02 033 06 09 .20 002 005 008 015 03 05 08 11 25 40 500202005 008i 015503205) 08) 15257 40) 
02 033 08 20 004 .007 01 025 04 07 10 003 006 009 02 033 06 09 15 30 50 003 .006 009 02 033 06 09 151 30 50 
Power Value Tape and Reel 
Rating Range Digi-Key Pricing Digi-Key Reel Pricing 
Description ) (0) Part No.¢ 1 10 50 Part No.¢ Qty. 2,000 4,000 5,000 6,000 8,000 10,000 
é 01 ~ .05 WSLA-(Value)CT-ND 1.02 8.67 38.25 WSLA-(Value)TR-ND 5,000 — = 320.00/M — = 300.00/M 
WSL0805, 1%, WSLA | 125 | ‘og '90 | WSLA-(Value)CT-ND 82 6.97 30.75 | WSLA-(Value)TR-ND __| 5,000 = — __256.00/M = — __240.00/M 
.002 ~ .009 WSLC-(Value)CT-ND 1.57 13.35 58.88 WSLC-(Value)TR-ND 4,000 = 496.00/M = = 465.00/M — 
WSL1206, 1%, WSLC 25 .01 ~ .06 WSLC-(Value)CT-ND 1.12 9.52 42.00 WSLC-(Value)TR-ND 4,000 = 352.00/M _ = 330.00/M _ 
.07 ~ .20 WSLC-(Value)CT-ND 92 7.82 34.50 WSLC-(Value)TR-ND 4,000 = 288.00/M = — 270.00/M — 
.001 ~ 004 WSLE-(Value)CT-ND 1.92 16.32 72.00 WSLE-(Value)TR-ND 4,000 — 608.00/M = _ 570.00/M _ 
WSL2010, 196. WSLE 5 .005 ~ .009 WSLE-(Value)CT-ND 1.82 15.47 68.25 WSLE-(Value)TR-ND 4,000 — 576.00/M = _ 540.00/M — 
geteh : .01 ~ .06 WSLE-(Value)CT-ND 1.27 10.80 47.63 WSLE-(Value)TR-ND 4,000 — 400.00/M _ = 375.00/M _ 
.07 ~ .50 WSLE-(Value)CT-ND 1.07 9.10 40.13 WSLE-(Value)TR-ND 4,000 _— 336.00/M = _ 315.00/M — 
.001 ~ 004 WSLG-(Value)CT-ND 1.97 16.75 73.88 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 624.00/M _ = 585.00/M _ 546.00/M 
WSL2512. 1%. wsL@ | 1.0 .005 ~ .009 WSLG-(Value)CT-ND 1.87 15.90 70.13 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 592.00/M = = 555.00/M = 518.00/M 
cael Ot .01 ~ .06 WSLG-(Value)CT-ND 1.27 10.80 47.63 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 400.00/M = _ 375.00/M = 350.00/M 
.07 ~ .50 WSLG-(Value)CT-ND 1.12 9.52 42.00 WSLG-(Value)TR-ND 2,000 352.00/M = = 330.00/M = 308.00/M 
+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). t+ For values above .10, derate linearly to 80% rated power at .50. 
i i ® i Temperature Short 
WSL High Power, Power Metal Strip® SMT Resistors ies | ge | es 
Features: Digi®Reel ® Dimensions - (mm) WSL0805-18 +75 
Ideal for all types of current D 9 Reel Series Value Range L WwW H T WSL1206-18 0050 ~ .0060/+110 
sensing, voltage division and pulse applications WSL0805-18 All Listed Values 2.08 27 330 381 0070 ~ 050/+75 5x 
including switching and linear power supplies, | Reals WSL1206-18 All Listed Values 3.20 1.60 635 508 0019/4275 Rated Power 
instruments, and power amplifiers * Specially | sews 0010 - 0060 508 254 635 a7 WSL2010-18 0060/+110 for 5 Seconds 
selected and stabilized materials allow for high WSL2010-18 0070 ~ 500 5.08 254 635 508 0070 ~ 0.50/+75 
power ratings (2x standard WSL rating) «All = - 3 : - - : z 
welded construction WSL2512-18 .009 6.35 3.18 635 162 WSL2512-18 .0090/+75 
aa low Mnductarice Resistance Values Resistance Values Resistance Values Resistance Value 
4 WSLO0805-18, 1%, WSLB WSL1206-18, 1%, WSLD WSL2010-18, 1%, WSLF WSL2512-18, 
lent frequency response 1%. WSLH 
eet t convene) 01 03 05 20 005 03 001 008 02 033 08 20 : 
< 
+ Operating Temperature 02 .033 0 .006 04 006 01 025 04 0 50 009 
Range: -B5°C ~ 170°C 025 04 15 009 05 007 015 03 05 5 
Power Value Tape and Reel 
Rating Range Digi-Key Pricing Digi-Key Reel Pricing 
Description (Ww) (0) Part No. 1 10 50 Part No.¢ Qty. 2,000 4,000 5,000 10,000 12,000 
o 01 ~ .05 WSLB-(Value)CT-ND 1.32 11.22 49.50 WSLB-(Value)TR-ND 5,000 = = 416.00/M 390.00/M = 
WSL0805-18, 1%, WSLB 25 10 ~ 20 WSLB-(Value)CT-ND 1.06 9.01 39.75 WSLB-(Value)TR-ND 5,000 = = 333.00/M _312.00/M = 
WSL1206-18, 1%. WSLD 5 .005 ~ .009 WSLD-(Value)CT-ND 1.91 16.19 71.44 WSLD-(Value)TR-ND 4,000 _ 603.00/M = = 528.00/M 
ek ; .03 ~ .05 WSLD-(Value)CT-ND 1.45 12.28 54.19 WSLD-(Value)TR-ND 4,000 = 456.00/M = = 399.00/M 
001 WSLF-(Value)CT-ND 2.50 21.21 93.56 WSLF-(Value)TR-ND 4,000 _ 792.00/M = = 693.00/M 
WSL2010-18, 1%. WSLE 10 .006 ~ .008 WSLF-(Value)CT-ND 2.37 20.15 88.88 WSLF-(Value)TR-ND 4,000 = 752.00/M = = 658.00/M 
Pay : 01 ~ .05 WSLF-(Value)CT-ND 1.65 13.98 61.69 WSLF-(Value)TR-ND 4,000 _ 520.00/M = = 455.00/M 
.08 ~ .50 WSLF-(Value)CT-ND 1.40 11.86 2.31 WSLF-(Value)TR-ND 4,000 = 440.00/M _ _ 385.00/M 
WLS2512-18, 1%, WSLH 2.0 009 WSLH-(Value)CT-ND 2.42 20.57 90.75 WSLH-(Value)TR-ND 2,000 768.00/M = = 672.00/M = 
+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 
i i Value Dimensions - (mm) Operating Temperature Short 
WSC Wirewound SMT Resistors Series Range L W H ih Temperature Coefficient Time 
Features: * All welded construction » Molded Digi@Reel’° WSC01/2 | All Listed Values| 5.08 | 2.44 | 1.02 | 3.18 Series Range ppm/°C Overload 
encapsulation »* Wraparound terminations 191 ce WSC2515 | All Listed Values | 6.35 | 2.79 | 1.14 | 3.81 wsco1/2 -65°C ~ 175°C +50 
* Excellent stability at different environmental WSC4527 | All Listed Values | 11.56 | 4.24 | 254 | 6.98 500/+90 
conditions * Superior surge capability WSC6927 | All Listed Values | 17.53 | 7.11 2.54 | 6.98 Wsc2515 -65°C ~ 275°C 1.00 ~ 100/+50 i 
500 ~ 2.0K0/+20 
LE Resistance Values Resistance Values Resistance Values Resistance Values 100-5 nee Rated Power 
WSC01/2, 1% WSCA WSC2515, 1%, WSCB WSC4527, 1%, WSCC WSC6927, 1%, WSCD WSC4527 -65°C ~ 275°C 100 a OKO/420 for 5 Seconds 
< fH 1.0 50 5.0 100 1.0 10 100 2.0K 50 100 -500/+90 
L 'S 2.0 1.0 10 1.0K 2.0 20 400 1.0 1.0K WSC6927 -65°C ~ 275°C 1.00/+50 
NL 4.99 2.0 50 2.0K 5.0 50 1.0K 10 100 ~ 1.0K0/+20 
Power Value Tape and Reel 
Rating Range Digi-Key Pricing Digi-Key Reel Pricing 
Description (Ww) (0) Part No.+ 1 10 50 Part No.$ Qty. 725 1,200 2,000 
WSC01/2, 1%, WSCA 5 1.0 ~ 4.99 WSCA-(Value)CT-ND 2.42 20.57 90.75 WSCA-(Value)TR-ND 2,000 = = 768.00/M 
50 WSCB-(Value)CT-ND 2.57 21.85 96.38 WSCB-(Value)TR-ND 2,000 = = 816.00/M 
WSC2515, 1%. WSCB 10 1.0~10 WSCB-(Value)CT-ND 1.92 16.32 72.00 WSCB-(Value)TR-ND 2,000 = = 608.00/M 
iit ? 50 ~ 100 WSCB-(Value)CT-ND 2.47 21.00 92.63 WSCB-(Value)TR-ND 2,000 _ = 784.00/M 
1.0K ~ 2.0K WSCB-(Value)CT-ND 3.22 27.37 120.75 WSCB-(Value)TR-ND 2,000 = = 1024.00/M 
1.0 WSCC-(Value)CT-ND 257. 21.85 96.38 WSCC-(Value)TR-ND 1,200 = 1020.00/M = 
wsc4527, 1%. WSCC 20 2.0 ~ 20 WSCC-(Value)CT-ND 1.92 16.32 72.00 WSCC-(Value)TR-ND 1,200 = 760.00/M = 
ie: . 50 ~ 400 WSCC-(Value)CT-ND 2.82 23.97 105.75 WSCC-(Value)TR-ND 1,200 = 1120.00/M _ 
1.0K ~ 2.0K WSCC-(Value)CT-ND 3.82 32.47 143.25 WSCC-(Value)TR-ND 1,200 = 1520.00/M = 
6 50 ~ 1.0 WSCD-(Value)CT-ND 4.22 35.87 158.25 WSCD-(Value)TR-ND 725 1522.50 _— _ 
WSC6927, 1%, WSCD 3.0 {0 ~ 1.0K WSCD-(Value)CT-ND 3.72 31.62 439.50 | WSCD-(Value)TR-ND 725 1341.25 = = 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


Digi Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Say . ; 
“wv. Dale WSR Power Metal Strip® SMT Resistor 


Features: 
* Molded high temperature encapsulation 
* Ideal for all types of current sensing, voltage division 


Resistance Values 
WSR3, 1%, WSRB 


Resistance Values 
WSR2, 1%, WSRA 


oe and pulse applications including switching and linear 001 007 025 07 25 1.0 001 006 015 04 5 
power supplies, instruments, and power amplifiers 002 008 .03 .08 .30 002 007 02 05 .20 
* All welded construction 003 009 033 09 ia3 
ae ie Very low inductance 0.5nH ~ 5nH 004 01 04 10 AO 003 008 025 7 
T * Excellent frequency response to 50MHz 004 .009 .03 .09 
LJ ~ 7 .005 .015 05 AS 50 
NC * Low thermal EMF (<3y1V/°C) 006 02 06 20 5 005 01 033 410 
* Operating Temperature Range: -65°C ~ 275°C : z 5 a s 
Dimensions (mm) Power Value Tape and Reel 
Series Value Range L W H T Rating Range Digi-Key Pricing Reel Pricing§ 
wsr2 | AllListed Values] 11.56 | 241 | 254 | 6.98 Deseription (a) (9) Baro‘) i ) 50 ty. 1,500 6,000 
WSR3 | All Listed Values) 11.56 2.41 2.54 6.98 .001 ~ .004 WSRA-(Value)CT-ND 2.47 21.00 92.63 1,500 980.00/M 784.00/M 
WSR2. 1%, WSRA 20 .005 ~ .009 WSRA-(Value)CT-ND 2.32 19.72 87.00 1,500 920.00/M 736.00/M 
Temperature Coefficient Short Time ee . 01 ~ .09 WSRA-(Value)CT-ND 1.92 16.32 72.00 1,500 760.00/M 608.00/M 
Series (ppm/C) Overload 10 ~ 1.0 WSRA-(Value)CT-ND 1.72 14.62 64.50 1,500 680.00/M 544.00/M 
.001 ~ .004 WSRB-(Value)CT-ND 2.52 21.42 94.50 1,500 1000.00/M 800.00/M 
0010 ~ .009/+110 5X Rated Power ‘i .005 ~ .009 WSRB-(Value)CT-ND 2.42 20.57 90.75 1,500 960.00/M 768.00/M 
Were 010 ~ 1.0/275 for 5 Seconds WSR3, 1%, WSRB 3.0 01 ~.09 WSRB-(Value)CT-ND 1.97 16.75 73.88 | 1,500 780.00/M 624.00/M 
WSR3 .0010 ~ .009/+110 4X Rated Power 10 ~ .20 WSRB-(Value)CT-ND 1.77 15.05 66.38 1,500 700.00/M 560.00/M 
010 ~ 20/75 for 5 Seconds 0 For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


WSL3637 Power Metal Strip® 4 Terminal SMT Resistors 


Resistance Values 
WSL3637, 1%, WSLI 


i@Reel” 


Features: « Ideal for all types of current sensing, voltage division and pulse applications including switching and linear power supplies, instruments, and 
power amplifiers * All welded construction * Low thermal EMF (<3yV/°C) * Very low inductance 0.5nH ~ SnH * Excellent frequency response to SOMHz 


003 006 009 
T 3H Specifications: * Temperature Coefficient: s50ppm/°C * Short Time Overload: 5X rated power for 5 seconds * Operating Temperature Range: -65°C ~ 170°C 
es 
<y&y o> 004 007 Oo 
w L Power Value Tape and Reel 
Ca 005 008 Rating Range Digi-Key Pricing Reel PricingS 
Description (Ww) (0) Part No.0 1 10 50 aty. 4,000 8,000 
Dimensions (mm) .003~.004 | WSLI-(Value)CT-ND 212 18.02 79.50 | 4,000; 672.00/M — 630.00/M 
ai ania L 7 4 ; WSL3637, 1%, WSLI | 3.0 .005~.009 | WSLI-(Value)CT-ND 2.02 17.17 75.75 | 4,000] 640.00/M — 600.00/M 
eres alue Range 01 WSLI-(Value)CT-ND 1.42 12.07 53.25 | 4,000] 448.00/M —420.00/M 
Mereea omar alles 9.40 oat iba ne For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
CW Series Silicone Coated Wirewound Resistors Tamperatwe Short 
nee for | t Dimvenstons (iim) a ar son _— 
© high performance for low cost Series A B (Max. Ct D * lad 
| a ame ¢ High temperature silicone coating { ) cwo01 1.00 ~ 4.00/+50 
: cwo0t 10.31 11.10 2.39 508 100 - 4.7Ka/s30 
* Complete welded construction cwo2c 12.70 15.06 5.54 1.02 i 
[pa B A D * Excellent stability in operation cwo2B 14.27 15.80 4.78 813 100 ~ 510/90 5X 
c + High power to size ratio cwo0s 22.29 25.40 7.92 1.02 cwo2C | 1.00~4.00/+50 | Rated Power 
* Operating Temperature Range: -65°C ~ 350°C cwo10 45.24 47.62 9.52 1.02 100 ~ 15KQ/+30 | for 5 Seconds 
100 ~ .750/+90 
Resistance Values Resistance Values cW02B 4.00 ~ 7.50/+50 
CW001, 5%, CWA cwo2B, 5%, CWC 400 ~ 15K0/230 
30t 15 68 390 10+ 75 75t 25 40 100t 220 350t «680 141K 2.5K 47Kt 7.5K 400 ~ 750/290 
50t -20t 100t  560t A5t 2.0t 12 27 47 120 225 390 700 1.2K 2.7K 5.0K 8.2K cwoos | 1.00 ~ 7.50/+50 
an 9 a fa 20t 25 15t 30 50+ 425 250t 400 750 15K 3.0K 5.6K 9.0K 100 ~ 50K0/+30 10x 
; t 25 3.0 18 33 56+ 150t 270 500 800 18K 35K 60K 10K Foo = 500/290) Rated Power 
4.0 40 270 47Kt == -30@ = 4.0 20 35 68 180t 300 560 820 2.0K 3.9K 6.8K 12.5K cwoio | 1.00~7.50/250 | for Seconds 
10t 47t 330 33 5.0t 22 39 75 200 330t 600 900 2.2K 4.0K 7.0K 15K 4100 ~ 100K0/+30 
Resistance Values Resistance Values Resistance Values 
Cwo2C, 5% CWB CWO05, 5%, CWD W010, 5% CWE 
20 12+ =«50t =. 220t «820 56Kt «=. 10t'-—s1.5 Ss 10t = 85t = 120t «300. 680s 1.5K «= 4.OKt «8.2K 50K 410 30+ 18 40 125 330t ~=«1.0Kt 3.0K 68K 25K 
30 15t 68t 250 1.0K 6.8K AS ao Ve Hal 2 et io ee ane ne 20 40 2 47 150 350 12K 35K 7.5K  40Kt 
2 © @ am ao ox Be fF ie a ges ee Bake es Meh 50 | Ark 22 50 180 400 15Kt 39K 82K 50K 
51 20 100f 300 22K 10Kt =.) sot 200¢ 400 «820 «25K «GOK «ASKt 33 «50t 25t 68 200 470t 18K 4.0K 9.0K 100K 
15  22t 120 330 27K 15K SOt 47S est 220, -«470.:«=«900.=Ss=«é KSC BK 18K 5 75 2 8675 220 500 20Kt 47K 10K 
20t 30 150t 350 3.9K ry ry) 73 225 500 1.0K® 30K 7.0K  20Kt 10 10f 20 82 250 680 2.2K 5.0K 15K 
3.0 33t 180 390 4.7K 75 56 30 82 250t 560 1.1K 3.5K 7T5Kt 25Kt eo 12 33 100t 270 750 2.5K 5.6K 18K 
40 35 200 470 5.0K 10 75t 38 100@ 270¢ 600 1.2K 3.9K 80K 40K 20t 15 35 120 300 800 27K 60K 20K 
Power Value Power Value 
Rating Range Digi-Key Pricing Tape and Reel§ Rating Range Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Description (W) (0) Part No.0 1 10 50 Qty. Pricing Description (W) (0) Part No.0 10 50 Qty. Pricing 
30~.50 | CWA-(Value)CT-ND 64 «5.78 26.99 | 1,000] 430.00 cwo10 13 25K ~50K | CWE-(Value)CT-ND 152 13.70 6395 | 500 | 356.50 
cwoot ‘fp 10-10 | CWA-(Value)CT-ND 42 380 17.75 | 1,000) 281.00 5%, CWE 100K CWE-100KCT-ND 1.66 1494 6972 | — — 
5%, CWA : 15~820 | CWA-(Value)CT-ND 45 4.05 18.90 | 1,000) 299.00 i 
4.7K CWA-4.7KCT-ND '81_-727 33.92 | 1:000| 542.00 ROHS Complient 
= = 30~.50 | CWA-(Value)RCT-ND 59 «5.27 24.57 | 1,000] 391.00 
20~.75 | CWC-(Value)CT-ND 77 6.93 32.34 | 1,000] 427.00 
cwoot 10 CWA-(Value)RCT-ND 39 3.47 = 16.17 | 1,000) 255.00 
2.0~900 | CWGC-(Value)CT-ND 68 6.08 28.35 | 1,000) 299.00 : 1.0 
é ‘ 5%, CWA 20~560 | CWA-(Value)RCT-ND Al 3.69 ~=—-17.22 | 1,000] 272.00 
cwo2B 3.75 1.1K ~3.0K | CWC-(Value)CT-ND 74 6.62 ~—-30.87 | 1,000) 337.00 4K aS ase a4 eed -a0'e7 _|-4'000 | dod.00 
5% CWC 3.5K ~ 12.5K | CWC-(Value)CT-ND 86 7.72 36.02 | 1,000) 486.00 : : : : : : : 
ia | icra, __# om test liom! St] | owe | ars | dca | velar | la tm [ion] Gem 
20~.51 | CWB-(Value)CT-ND 77 6.93 32.34 | 1,000] 410.00 5%, CWC : ie aT ae : : : ; ‘ 
ee 15~1.0K | CWB-(Value)CT-ND ‘62 «5.54 25.83 | 11000) 299.00 4.7K CWC-4.7KRCT-ND 66 5.94 27.72 | 1,000| 442.00 
Sa CWA 3.25 | 2.0K~2.7K | CWB-(Value)CT-ND 67 6.03 += 28.14 | 1,000) 337.00 cwo2c 3.05 2.0~270 |] CWB-(Value)RCT-ND AL 3.69 17.22] 1,000) 272.00 
, 3.9K~10K | CWB-(Value)CT-ND 78 7.02 32.76 | 1,000] 486.00 5%, CWB 5.6K~10K | CWB-(Value)RCT-ND 66 5.94 27.72 | 1,000] 442.00 
15K CWB-15KCT-ND 84 7.52 35.07 | 1,000 | 542.00 10~.50 | CW0D-(Value)RCT-ND 73 657 30.66 | 500 | 259.00 
15~.75 | CWD-(Value)CT-ND 92 826 3854 | 500 | 28450 cwoos 7.5~1.0K | CWD-(Value)RCT-ND 565.04 23.52 | 500 | 198.00 
cwa0e 1.0~900 | CWD-(Value)CT-ND 70 6.28 29.30 | 500 | 218.00 5%, CWD 65 10K CWD-(Value)RCT-ND 64 5.72 26.67 | 500 | 225.00 
5% CWD 65 1.1K~10K | CWD-(Value)CT-ND 78 7.02 32.76 | 500 | 247.50 4.0K ~20K | CWD-(Value)RCT-ND 890 7.97 37.17 | 500 | 315.00 
* 12.5K ~ 20K | CWD-(Value)CT-ND 103 925 43.16 | 500 | 346.50 25K~40K | CWO-(Value)RCT-ND 1.01 = 9.09 42.42 | 500 | 360.00 
25K~50K | CWD-(Value)CT-ND 119 1073 50.09 | 500 | 396.00 cwoto 1.0~1.0K | CWE-(Value)RCT-ND 91 ~=-8.19 38.22 | 500 | 324.00 
10 ~ 33 CWE-(Value)CT-ND 759 1433 66.89 | 500 444.50 5%. CWE 13 1.5K ~ 2.0K | CWE-(Value)RCT-ND 1.11 9.99 46.62 | 500 396.00 
cwo10 3 1.0~1.0K | CWE-(Value)CT-ND 1.08 9.74 4547 | 500 | 356.50 d 40K CWE-40KRCT-ND a 819 38.22 | 500 | 324.00 
5%, CWE 1.2K~ 10K | CWE-(Value)CT-ND 1.22 10.98 = 51.24 | 500 435.50 | © For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). § For Tape and Reel part number, 
15K ~20K_| CWE-(Value)CT-ND 139 1247 58.17 | 500 | 455.50 | change CT-ND to TR-ND. + Also available as ROHS Compliant RoHS Compliant Only 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1841 


VISHAY. Dale CP Series Wirewound and Metal Oxide Ceramic Case Resistors 


Bry Lead diameter: Features: * High performance for low cost * Meets or exceeds requirements of EIA Standard RS-344 * High power to size ratio 
A> [Lc  Wirewound .914 (mm) * Special inorganic potting compound and ceramic case provide high termal conductivity in a fireproof package * Wirewound Operating 
— ¥ Metal Oxide .813(mm) — Temperature Range: -65°C ~ 275°C * Metal Oxide Operating Temperature Range: -65°C ~ 225°C 
Dimensions Resistance Values Resistance Values 
(mm) CP0005, 5%, CPA, Wirewound CP0005, 5%, CPC, Metal Oxide 
Series A B les 10® 82t 4.0 10t 30 a) 150® 560t 2.0K 7.5K 
30 1.0t 4.7¢ le 33 82 200 680t 2.2K 8.2K 
cPo00s 22.22 9.52 8.73 33t 12 54 15t 39 100t 240t 750 2.7Kt 9.1K 
CP0010 47.62 9.52 8.73 A7 1.5 5.6 18t 40 110 330t 820 3.3KT 10K@ 
50t 2.0t 6.8 20t 47t 120 390t 1.2K 3.9K 
noi 2.4 T.5T 22 51 130 400 1.3K 5.1KT 
Temperature Short 56t 27 8.2t 24 56 470 1.5K 6.2Kt 
Coefficient Time 68 3.3 94 27 68t 510t 1.6K 6.8K 
Series (ppm/°C) Overload 
: 100 ~ .820/+ 600 Resistance Values Resistance Values 
CP0005 Wirewound : / CP0010, 5%, CPB, Wirewound CP0010, 5%, CPD, Metal Oxide 
1.00 = 1800/2800 5x 1.0t 4.0 10t 27 62 180 360 1.0K 2.2K 
CP0005 Metal Oxide 150 ~ 10KO/+ 300 Rated Power 15 a7t 15+ 30t 68 200 400 11K 33K 
" -100 ~ .500/+600 for 5 Seconds 2.0T 5.1 16 33t 75 220t 470T 1.2Kt 3.9K 
CP OOTOWirewound 4.00 ~ 8200/2300 27 6.2t 18 39 100t 270 750 1.6K 4.0K 
5 3.0T 6.8 20t 47t 120 300 820 1.8K 6.8K 
CPO0010 Metal Oxide 1.0KQ ~ 6.8KQ/+400 3.3t 75 24 56 160 330 2.0Kt 
Power Value Price RoHS Compliant Price 
Rating Range Digi-Key Each Digi-Key Each 
Description (Ww) (Q) Part No.+ 1 50 100 Part No.+ 1 50 100 
CP0005, 5%, CPA, Wirewound 5 -10 ~ .82 CPA-(Value)-ND 36 33 29 CPRA-(Value)-ND .33 30 27 
1.2 ~ 130 CPA-(Value)-ND .29 -26 23 CPRA-(Value)-ND .26 24 .21 
CP0005, 5%, CPC, Metal Oxide 5 150 ~ 560 CPC-(Value)-ND 29 26 23 CPRC-(Value)-ND 26 24 21 
680 ~ 10K CPC-(Value)-ND 34 31 .28 CPRC-(Value)-ND 31 28 25. 
CP0010, 5%, CPB, Wirewound 10 1.0 ~ 820 CPB-(Value)-ND 39 35 31 CPRB-(Value)-ND 35 32 .28 
CP0010, 5%, CPD, Metal Oxide 10 1.0K ~ 6.8K CPD-(Value)-ND 50 45 40 CPRD-(Value)-ND 45 At -36 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value) + Also available as ROHS Compliant + RoHS Compliant Only 


RS Series Silicone Coated Wirewound Resistors Tampershure She 
Coefficient Time 
Features: 5 a Series (ppm/°C) Overload 
¢ High temperature coating (>350°C) . Dimensions (mm) 100 ~ .750/£90 
An=3 * Complete welded construction Series A B (Max.) c D 7 : 
———F *Meets applicable requirements of RSO1A 10.31 44.40 2.39 508 RSO1A 1.00 ~ 7.50/+50 5X 
4 f 7 MIL-PRF-26 Type RW 100 ~ 10K0/+20 
sé b «Excellent stabilty in operation RS02B 14.22 15.80 475 B13 me Rated Power 
(typical resistance shift <0.5%) RSO5 22.23 25.40 7.92 1.02 : : for 5 Seconds 
* Operating Temperature Range: RS02B 1.00 ~ 7.50/50 
RS010 45.21 47.50 9.53 1.02 
-65°C ~ 250°C 100 ~ 25KQ/+20 
Resistance Values RSO1A, 1%, RSA -100 ~ .750/+90 
RS05 1.00 ~ 7.50/+50 
10 30t 1.5 3.3 12 30 56 120 250t 400 680 1.0Kt 25K  4.0Kt 7.0K 10d. 400Ka/E20 pus 
13 33 2.0 4.0 15t 39t 68 150 270 470 700 14K 9 -2.7Kt = 4.7K_— 7.5K Rated Power 
15 50 2.5 47 18 40 75+ 180 300 500 750 15K 30K 56K 82K -100 ~ .750/+90 for'S Seconds 
20 75 oT 5.0t 22 47+ 82 200 350t  560® 800 18K  3.5Kt 6.0K 10Kt RSO10 1.00 ~ 7.50/+50 
25 10t 3.0 75 25+ 50t 100t 220 390 600 820 22Kt 39K 6.8K 100 ~ 100KA/+20 
Resistance Values RS02B, 1%, RSB Resistance Values RS05, 1%, RSC Resistance Values RS010, 1%, RSD 
10 2.5 20 100t 390t 1.8K 6.8K A0t a6 30 125 600 20Kt 7.0K A0t 27 56 270 1.0K 6.8K 
13 3.0t 25 120¢ 400 = 2.2Kt = 7.0K 13 3.9 35 180 680tf 22K 7.5K 13 3.9 68 330 1.1K 7.0Kt 
15 3.3t 30 125 500® 25K 7.5K 15 4.0 40 220 700 25K 8.0K A5t 5.0t 70 350 4.2K 7.5Kt 
20 3.9t 33 150¢ 600 27Kt 8.2K 20t 0 47t 47 225 750 27K 8.2K 20t 75 75 400 1.5Kt 8.2K 
25 4.0t 40 180t 680 3.0K 10Kt 25 5.0T 50 250 800T 3.0KT 1OKT .25t 10 100+ 470 1.8K 10Kt 
30 47+ 47 200 800 35K  12.5K 30t 75 56 270 820 3.5Kt —:12.5K 30 12 120 500 2.2K 12.5Kt 
33 5.0t 50 220t 820 3.9K 15K 33 lot 68t 300t 900 3.9K ISK 33 15 125 560t 2.5K 15K 
50 75 56 250t 900 4.0Kt 20Kt 50 18t wo) 330 OKs CK ZOKe, 50t 30 150 600 2.7K 20Kt 
75 10+ 68 270 1.0Kt = 4.7Kt af ue US 350 Vals Sets ELS 75 33 180 680 3.0K 25Kt 
1.0 12+ 70 300 141K — 5.0Kt ds a) ce ae tas GSP TAS 1.0t 35 200 750 3.5K 39Kt 
2.0 22+ 100¢ 500 15K 60K — 50Kt 
15 15t 75 330t «1.2K ~— «5.6K AG Ei 130 Gee USGS IRL 1.5 39 220 800 4.7K 47K 
2.0 18t 82+ 350 15Kt 6.0K : : ‘ 2.0 47 225 820 5.0K 100K 
Power Value Cut Tape Power Value Cut Tape 
Rating Range Digi-Key Pricing Tape and Reel§ Rating Range Digi-Key Pricing Tape and Reel§ 
Description (W) (0) Part No.t 1 10 50 Qty. Pricing Description (W) (0) Part No. 1 10 50 Qty. Pricing 
15~.75 | RSA-(Value)CT-ND 136 12.24 = 57.12 | 4,000) 1003.00 RSO1A 49 | 22K~3.5K | RSA-(Value)RCT-ND 1.19 10.67 48.77 | 1,000} 799.00 
RSO1A i 1.0~1.0K | RSA-(Value)CT-ND 111 999 46.62] 1,000) 816.00 1%, RSA : 4.0K~10K | RSA-(Value)RCT-ND 1.71. 15.39 «71.82 | 1,000] 1156.00 
1%, RSA , 1.1K ~3.5K | RSA-(Value)CT-ND 419 10.67 49.77 | 1,000) — 884.00 40-50 | RSB-(Value)RCT-ND 131 1179 5502 | 1,000] 884.00 
S9K~ 8.2K (BRSRWAC INES 171 15.39 71.82 | 1,000) 1275.00| |  psoop go | 10-10K | RSB-(Value)RCT-ND 897.97 37.17 | 1,000] 595.00 
13~.75 | RSB-(Value)CT-ND 1.44 12.92 60.27 | 1,000) — 969.00 1%, RSB ° 1.5K~10K | RSB-(Value)RCT-ND 1.06 954 44.52 | 1,000) 714.00 
RS02B 3.0 2.0~900 | RSB-(Value)CT-ND 99 8.87 41.37 | 1,000} — 663.00 20K RSB-20KRCT-ND 156 14.04 65.52 | 1,000 | 1054.00 
1%, RSB 1.1K ~8.2K | RSB-(Value)CT-ND 116 © 10.44 = 48.72 | 1,000) 782.00 0-30 | RSC-(Value)RCT-ND 146 4314 61.321 500 | 522.00 
12.5K ~ 20K | RSB-(Value)CT-ND 171 15.39 71.82 | 1,000] 1156.00 39-800 | RSC-(Value)RCT-ND 1.04 gage S4aag | seoh ll» -aeaGG 
10~.75 | RSC-(Value)CT-ND 146 13.14 61.32 | 500 522.00 RSO5 a 2.0K~10K | RSC-(Value)RCT-ND 1.19 10.67 49.77] 500 423.00 
RSO5 5.0 2.0~1.0K | RSC-(Value)CT-ND 1.04 9.32 43.47 | — —| | 4%, RSC : 15K ~20K | RSC-(Value)RCT-ND 1.39 1247 58.17] 500 | 495.00 
1%, RSC : 11K~10K | RSG-(Value)CT-ND 131 11.79 55.02 | 500 | 468.00 39K ~50K | RSC-(ValueRCT-ND 169 1517 7077) 500 | 603.00 
15K ~15K | RSG-(Value)CT-ND 171 15.39 71.82 | 500 | 544.50 100K RSC-100KRCT-ND 428 3834 +«17892 | 500 | 1590.00 
13~.75 | RSD-(Value\CT-ND = 2.04 18.32 85.47 | 500 ) 713.00 40~.50 | RSD-(Value)RCT-ND 181 16.29 76.02 | 500 | 648.00 
RSO10 1.0~1.0K |RBSORWaWe GENO) 156 (1404 665.52) — = 1.0~560 | RSD-(Value)RCT-ND 1.34 1202  5607| 500 | 477.00 
1%, RSD 10) 1iK~ 8.2K RRS (14 17.42 B1.27 | 500 | 574.00 RSO10 15K~10K | RSD-(Value)RCT-ND 146 1314 6132) 500 | 522.00 
: 12.5K ~ 25K | RSD-(Value)CT-ND 254 2282 106.47 | 600 | 713.00] | 4, pen 10 | so5k 98K RSD-(Value)RCT-ND 181 ©1629 ~«=«7602| 500 | 648.00 
39K ~47K | RSD-(Value)CT-ND 446 40.14 187.32 | 500 | 821.50 ms : : : " ‘ 
L 39K RSD-39KRCT-ND 209 1877 8757] 500 | 747.00 
RoHS Compliant 100K RSD-100KRCT-ND 234 21.02 98.07 | 500 | 837.00 
rey 1.0 pa ae Salita ber an ane aay + For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). § For Tape and Reel part number, 
we Z z i : i : change CT-ND to TR-ND. + Also available as ROHS Compliant # RoHS Compliant Only 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1842 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


VISHAY. Dale CMF Series Industrial Metal Film Resistors 


Features: Technical Specificati 
15 * Small size — conformal ¢ Excellent high frequency pennice. Speeiicanens 
i 38.10 —— A + 1 coated characteristics Series CMF50 CMF55 
(38.10) =— t ¢ Flame retardant epoxy ¢ Exceptionally low noise; 
ry coating typically 0.10 pV/V Maximum Working Voltage < 200V < 250V 
F * Controlled temperature ¢ Low voltage coefficient to _ is 
Ps Cc — B D coefficient sSppm/Velt Insulation Voltage (1 min.) > 500Veff > 500Veff 
= = Maximum Voltage Coefficient +5ppm/Volt +5ppm/Volt 
Dimensions - Inches (mm) 
Series A B C (Max.) D Dielectric Strength 450VAC. 450VAC. 
CME5O 0.150 + 0.020 0.065 + 0.015 0.187 0.016 + 0.002 Insulation Resistance 210110 210110 
(3.81 + 0.51) (1.65 + 0.38) (4.75) (Oieti0,05) Operating Temperature Range (°C) -55 ~ 175 -55 ~ 175 
CMF55 0.240 + 0.020 0.090 + 0.008 0.278 0.025 +0.002 
(6.10 + 0.51) (2.29 + 0.20) (7.06) (0.64 + 0.05) Temperature Coefficient 50ppm 50ppm 
CMF50 and CMF55 Series 
Resistor Values 
10.0 20.0 40.2 80.6 162 324 649 1.30K 2.61K 5.23K 10.5K 21.0K 42.2K 84.5K 169K 340K 681K 1.37M 2.74M 
10.2 20.5 41.2 82.5 165 332 665 1.33K 2.67K 5.36K 10.7K 21.5K 43.2K 86.6K 174K 348K 698K 1.40M 2.80M 
10.5 21.0 42.2 84.5 169 340 681 1.37K 2.74K 5.49K 11.0K 22.1K 44.2K 88.7K 178K 357K 715K 1.43M 2.87M 
10.7 PALS 43.2 86.6 174 348 698 1.40K 2.80K 5.62K 11.3K 22.6K 45.3K 90.9K 182K 365K 732K 1.47M 2.94M 
11.0 22.1 44.2 88.7 178 357 715 1.43K 2.87K 5.76K 11.5K 23.2K 46.4K 93.1K 187K 374K 750K 1.50M 3.01M 
11.3 22.6 45.3 90.9 182 365 732 1.47K 2.94K 5.90K 11.8K 23.7K 47.5K 95.3K 191K 383K 768K 1.54M 3.09M 
ae) 23.2 46.4 93.1 187 374 750 1.50K 3.01K 6.04K 12.1K 24.3K 48.7K 97.6K 196K 392K 787K 1.58M 3.16M 
11.8 PASTE 47.5 95.3 191 383 768 1.54K 3.09K 6.19K 12.4K 24.9K 49.9K 100K 200K 402K 806K 1.62M 3.24M 
12.1 24.3 48.7 97.6 196 392 787 1.58K 3.16K 6.34K 12.7K 25.5K 51.1K 102K 205K 412K 825K 1.65M 3.32M 
12.4 24.9 49.9 100 200 402 806 1.62K 3.24K 6.49K 13.0K 26.1K 52.3K 105K 210K 422K 845K 1.69M 3.40M 
d207, 25.5 51.1 102 205 412 825 1.65K 3.32K 6.65K 13.3K 26.7K 53.6K 107K 215K 432K 866K 1.74M 3.48M 
13.0 26.1 52.3 105 210 422 845 1.69K 3.40K 6.81K 13.7K 27.4K 54.9K 110K 221K 442K 887K 1.78M 3.57M 
13.3 26.7 53.6 107 215 432 866 1.74K 3.48K 6.98K 14.0K 28.0K 56.2K 113K 226K 453K 909K 1.82M 3.65M 
13.7 27.4 54.9 110 221 442 887 1.78K 3.57K 7.15K 14.3K 28.7K 57.6K 115K 232K 464K 931K 1.87M 3.74M 
14.0 28.0 56.2 113 226 453 909 1.82K 3.65K 7.32K 14.7K 29.4K 59.0K 118K 237K 475K 953K 1.91M 3.83M 
14.3 28.7 S76, 115 232 464 931 1.87K 3.74K 7.50K 15.0K 30.1K 60.4K 121K 243K 487K 976K 1.96M 3.92M 
14.7 29.4 S910) 118 237 475 953 1.91K 3.83K 7.68K 15.4K 30.9K 61.9K 124K 249K 499K 1.00M 2.00M 4.02M 
GG) 30.1 60.4 121 243 487 976 1.96K 3.92K 7.87K 15.8K 31.6K 63.4K 127K 255K 511K 1.02M 2.05M 4.12M 
15.4 30.9 61.9 124 249 499 1.00K 2.00K 4.02K 8.06K 16.2K 32.4K 64.9K 130K 261K 523K 1.05M 2.10M 4.22M 
15.8 31.6 63.4 127 255 511 1.02K 2.05K 4.12K 8.25K 16.5K 33.2K 66.5K 133K 267K 536K 1.07M 2.15M 4.32M 
16.2 32.4 64.9 130 261 523 1.05K 2.10K 4.22K 8.45K 16.9K 34.0K 68.1K 137K 274K 549K 1.10M 2.21M 4.42M 
16.5 33.2 66.5 133 267 536 1.07K 2.15K 4.32K 8.66K 17.4K 34.8K 69.8K 140K 280K 562K 1.13M 2.26M 4.53M 
16.9 34.0 68.1 137 274 549 1.10K 2.21K 4.42K 8.87K 17.8K 35.7K 71.5K 143K 287K 576K 1.15M 2.32M 4.64M 
17.4 34.8 69.8 140 280 562 1.13K 2.26K 4.53K 9.09K 18.2K 36.5K 73.2K 147K 294K 590K 1.18M 2.37M 4.75M 
17.8 35.7 TAs, 143 287 576 1.15K 2.32K 4.64K 9.31K 18.7K 37.4K 75.0K 150K 301K 604K 1.21M 2.43M 4.87M 
18.2 36.5 73.2 147 294 590 1.18K 2.37K 4.75K 9.53K 19.1K 38.3K 76.8K 154K 309K 619K 1.24M 2.49M 4.99M 
18.7 37.4 75.0 150 301 604 1.21K 2.43K 4.87K 9.76K 19.6K 39.2K 78.7K 158K 316K 634K 1.27M 2.55M 
il 38.3 76.8 154 309 619 1.24K 2.49K 4.99K 10.0K 20.0K 40.2K 80.6K 162K 324K 649K 1.30M 2.61M 
19.6 39.2 78.7 158 316 634 1.27K 2.55K 5.11K 10.2K 20.5K 41.2K 82.5K 165K 332K 665K 1.33M 2.67M 
Wattage| Resistance Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Description | @ 70°C | Tolerance Range (9) Part No.= 1 10 50 Part No.f Qty. Pricing | Part No. 
10.0 ~ 100K CMF(Value)QFCT-ND 29 2.57 11.97 | CMF(Value)QFTR-ND 1,000 187.00 | CMF50xxxxxxFHEB 
CMF50 0.25W 1% 
102K ~ 499K | CMF(Value)QFCT-ND 45 4.03 18.80 | CMF(Value)QFTR-ND 1,000 298.00 | CMF50xxxxxxFHEB 
10.0 ~ 1.00M | CMF(Value)HFCT-ND 17 1.49 6.93 | CMF(Value)HFTR-ND 1,000 105.00 | CMF55xxxxxxFHEB 
CMF55 0.50W 1% 
1.02M ~ 4.99M | CMF(Value)HFCT-ND 91 8.19 38.22 | CMF(Value)HFTR-ND 1,000 612.00 | CMF55xxxxxxFHEB 
+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). 
LVR Series Low Value Power | Value Cut Tape 
- = Rating | Range _ | Digi-Key Digi-Key Tape and Reel 
Wirewound Resistors Description (Ww) (0) |Part Not 1 10 50 —_| Part No.t Qty. | Pricing 
Fasiures: Aesistance Values LVRO1,1%,LVRA| 1.0 |.01~.05 |LVRA-(Value)CT-ND 1.56 14.04 65.52 | LVRA-(Value)TR-ND | 1,000|1054.00 
i LVRO1, 1% LVRA 
* ideal for all types of current sensing fi L015 ~.04 |LVRB-(Value)CT-ND 1.66 14.94 69.72 |LVRB-(Value)TR-ND | 1,000| 972.00 
application including switching and linear LVRO03, 1%, LVRB 3.0 
power supplies, instruments, and power Ol 083 415~.20 |LVRB-(Value)\CT-ND 1.39 12.47 58.17 |LVRB-(Value)TR-ND | 1,000] 935.00 
amplifiers 02 .O5t 
¢ Excellent load life stability 025 10¢ 005 LVRC-.005CT-ND 2.16 19.44 90.72 |LVRC-(Value)TR-ND | 500 | 713.00 
* Low temperature coefficient 
é Low inductance 03+ LVRO5, 1%, LVRC | 5.0 |.01~.04 |LVRC-(Value)CT-ND 1.76 15.84 73.92 |LVRC-(Value)TR-ND| 500 | 630.00 
* Cooler operation for high power to size 
eae gn Pp Resistarica Values 10~.30 |LVRC-(Value)CT-ND 1.66 += 14.94 69.72 |LVRC-(Value)TR-ND | 500 | 594.00 
+ MIL-PRF-49465 Type RLV LVRO3, 1%, LVRB RoHS Compliant 
¢ Short Time Overload: 5X rated power for 
005 04 .01~ .05 |LVRA-(Value)RCT-ND 1.31 11.79 55.02 |LVRA-(Value)RTR-ND | 1,000) 884.00 
5 seconds 
Pai tcte hind: HORSES LOA o1e 07e LVRO1, 1%, LVRA} 1.0 
perating Temperature Mange: : 10 LVRA-.10RCT-ND 1.26 11.34 52.92 |LVRA-(Value)RTR-ND | 1,000) 850.00 
Series: -65°C ~ 175°C; LVRO3 and 015 10 
LVROS Series: -65°C ~ 275°C 02+ 15t .005 —_|LVRB-.005RCT-ND 1.51 13.59 63.42 /LVRB-(Value)RTR-ND | 1,000 |1020.00 
}—A— 025 -20T LVRO3, 1%, LVRB 3.0 .01 ~ .02 |LVRB-(Value)RCT-ND 1.31 11.79 55.02 |LVRB-(Value)RTR-ND | 1,000) 884.00 
= Ct Resistance Values .07 ~ .20 |LVRB-(Value)RCT-ND 1.26 11.34 52.92 |LVRB-(Value)RTR-ND | 1,000) 850.00 
Bt LVRO05, 1%, LVRC 
005 LVRC-.005RCT-ND 1.81 16.29 76.02 |LVRC-(Value)RTR-ND | 500 | 648.00 
i i 005 04 20 
| _Dimensions-mm_| + LVRO5, 1%, LVRC 5.0 |.01~.03 |LVRC-(Value)RCT-ND 1.61 14.49 67.62 |LVRC-(Value)RTR-ND | 500 | 576.00 
Series A B (Max.) c O1F 05 .30 
LvRoi | 1085 | 262 | 608 015 07¢ .05~.10 |LVRC-(Value)RCT-ND 1.51 13.59 63.42 |LVRC-(Value)RTR-ND | 500 | 540.00 
02 10: 
LVRO3 14.22 5.21 813 2 u + For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). + Also available as ROHS Compliant 
LVRO5 | 23.50 8.38 1.02 03 15 RoHS Compliant Only 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1843 


ee stemice | RWM Series —- Enamelled Wirewound Power Resistors 


3 and 7 Watt 
25,0 + A +e 95.0 + pais = The Anaad : ae series of ene Characteristics 
rt * High dissipation resistors fully meets the requirements of the 
08, ‘EL } \X * High reliability level: Fire proof, excellent following specifications: Temperature Coefficient 75ppm/°C Typical 
endurance, conformal vitreous enamel 
a a - : -210- Maxii Dissipation@ 70°C | RWMO0410: 2.6W; RWM0622: 6W 
Dimensions (mm) +1 great mechanical strength, good NF G 83-210-001 ni heer rani 
Series A 9B environmental protection, and all welded CECC 40201-001 Limiting Element Voltage RWM0410: 120V; RWM0622: 350V 
RWM0410 12 5.5 construction : 
RWM0622 18 6.5 * Low ohmic values BS-CECC 40201-002 Resistance Tolerance +5% 
RWM04 Series RWMO6 Series 
Resistance Value Chart Resistance Value Chart 
10 we) 15 120 820 10 6.8 120 2.2K 
Ae 1.8 22 150 1.0K 215) 10 150 2.7K 
15 22 2 180 1.2K 22 15 220 3.3K 
22 om 33 220 1.5K 33 22 330 4.7K 
Pal 3.3 39 270 2.2K A7 2f 390 5.6K 
33 3.9 47 330 3.3K 1.0 33 470 6.8K 
39 47 56 390 3.9K 1.8 47 560 10K 
47 6.8 68 470 4.7K 2.2 56 680 15K 
1.0 8.2 82 560 10K 3.3 68 1.0K 18K 
ae 10 100 680 47 100 1.5K 
Power Rating Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Vishay 
Description (W) @25°C Range (9) Part No.t 5 200 Part No.t Qty. Pricing Part No. 
-10 ~ .47 RWMA-(Value)CT-ND 15.77 240.70 RWMA-(Value)TR-ND 1,000 623.00 RWM041 OxxxxJR15E1 
1.0 ~ 2.7K RWMA-(Value)CT-ND 13.49 205.90 RWMA-(Value)TR-ND 1,000 533.00 RWM041 OxxxxJR15E1 
FWMO410 8 3.3K ~ 4.7K RWMA-(Value)CT-ND 19.48 297.25 RWMA-(Value)TR-ND 1,000 769.00 RWM041 OxxxxJR15E1 
10K RWMA-(Value)CT-ND 24.70 377.00 RWMA-(Value)TR-ND 1,000 975.00 RWM041 OxxxxJR15E1 
RWMoe22 7 -10 ~ .47, 15K, 18K RWMB-(Value)CT-ND 26.22 400.20 RWMB-(Value)TB-ND$ 1,000 800.00 RWM0622xxxxJA15E1 
1.0 ~ 10K RWMB-(Value)CT-ND 18.15 276.95 RWMB-(Value)TB-ND$ 1,000 554.00 RWM0622xxxxJA15E1 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). + Tape and Box 


Heat Sink Mountable Thick Film Power Resistors 


RTO 20F and RTO 50F (TO-220) LTO 30F and LTO 50F (TO-220) LTO 100F (TO-247) 
Electrical Specifications 
>| 101 fe 7 [+ 10.4 =| . + 18.76 = Res. Limiting Dielectric Strength Insulation 
f as 7 Series Tol. Element Volt. MIL STD 202 Resistance 
Ra ‘ 2000VRMS, 
‘ | . RTO 20 +5% 250V 1 minute, 10ma max. >106ma 
RTO 50 +5% 300V (Between terminal =. 
and heat sink) 
GTO) | | 2 | iy torres 
LTO 50 45% 250V (Between terninal : >104MQ 
9 
LTO 100 45% 375V and heat sink) 
RTO 20F Series RTO 50F Series LTO 30F Series LTO 50F Series LTO 100F Series 
Resistance Value Chart Resistance Value Chart Resistance Value Chart Resistance Value Chart Resistance Value Chart 
010 ae 1.0K 050 2.0 .010 AT 22 .010 47 22 015 47 
is a aK 068 5.0 015 1.0 47 022 1.0 47 022 10 
046 10 4.7K 022 22 100 
068 22 10K 10 10 i : .047 2.2 100 .047 >) 
i .047 47 1.0K 
10 47 100K 20 100 .050 47 1.0K .050 100 
20 100 1.0M 050 5.0 us 
ie ae 50 1.0K 068 10 068 5.0 10K 10 1.0K 
1.0 470 1.0 10K 10 15 10 10 1.0 10K 
Nominal Power Value Digi-Key Pricing Vishay 
Description Rating (W) @ 25°C+ Range (9) Part No.+ 1 10 25 Part No. 
010 ~ .046 RT20J-(Value)-ND 7.40 68.43 164.09 RTO020FxxxxxJTE3 
068 ~ .10 RT20J-(Value)-ND 6.17 57.01 136.71 RTOO20FxxxxxJTE3 
RTO 20F 20 
.20 ~ 4.7 RT20J-(Value)-ND 5.14 47.51 113.92 RTO020FxxxxxJTE3 
10 ~ 1.0M RT20J-(Value)-ND 5.14 47.51 113.92 RTO020FxxxxxJTE3 
-050 ~ .068 RT50J-(Value)-ND 7.94 73.38 175.96 RTOOSOFxxxxxJTE 1 
RTO 50F 50 -10 ~ 5.0 RT50J-(Value)-ND 7.22 66.71 159.98 RTOOS50FxxxxxJTE1 
10 ~ 10K RT50J-(Value)-ND 6.01 55.59 133.30 RTOOSOFxxxxxJTE1 
010 ~ .022 LT30J-(Value)-ND 5.69 52.60 126.14 LTO0O30FXxxxxxJTES 
LTO 30F 30 047 ~ 10 LT30J-(Value)-ND 4.74 43.86 105.16 LTOO30FxxxxxJTES 
47 ~ 10K LT30J-(Value)-ND 3.95 36.53 87.60 LTO030FxxxxxJTE3 
010 ~ .022 LT50J-(Value)-ND 6.94 64.12 153.75 LTOO50FxxxxxJTE3 
LTO 50F 50 .047 ~ .10 LT50J-(Value)-ND 5.78 53.43 128.13 LTOO50FxxxxxJTES 
47 ~ 10K LT50J-(Value)-ND 4.82 44.52 106.75 LTOO50FxxxxxJTES 
.015 ~ .022 LT100J-(Value)-ND 12.14 112.21 269.08 LTO100FXxxxxxJTE3 
047, .10 LT100J-(Value)-ND 9.71 89.79 215.32 LTO100FxxxxxJTE3 
LTO 100F 100 
-050 LT100J-(Value)-ND 10.68 98.76 236.82 LTO100FxxxxxJTE3 
1.0 ~ 10K LT100J-(Value)-ND 8.09 74.82 179.42 LTO100FxxxxxJTE3 
+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). + Heat sink mounted 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1844 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


HL Series Tubular 


VISHAY. Dal 
> Vale Wirewound Resistors 


A Temperature Short 
Length ~ 
oe Coefficient Time 
2 Series ppm/°C Overload 
HLO25 1.00 ~ 5.00/50 
100 ~ 50KQ/+30 
Features: * High temperature silicon coating » Complete i 
welded construction ¢ Excellent stability in operation (<3% HLO50 1.00 = 5.00/50 10x 
change in resistance) * Operating Temperature Range: 100 ~ 50K0/+30 Rated Power 
-55°C ~ 350°C HL100 1.00 ~ 5.00/+50 for 5 Seconds 
Resistance Values 100 ~ 75K0/+30 
HLO25, 5%, HLA HL225 1.00 ~ 5.00/+50 
1.0 10 150 750 5.0K 50K 100 ~ 50K0/+30 
2.0 25 200 1.0K 10K 
3.0 50 250 25K 12K Dimensions (mm) 
5.0 100 500 4.0K 25K a = 
Core Dimensions 
Resistance Values Series | A(Max.) | Length oD ID 


HLO50, 5%, HLB HLO25 | 17.46 50.80 14.29 7.94 


13 M ee fey a 50K HL050 | 17.46 | 10160 | 14.29 | 7.94 
a a) | a) OAR HLi00 | 23.02 | 165.10 | 1905 | 127 
50 100 500 40K 25K HL225 | 33.34 | 26670 | 2858 | 19.05 


Resistance Values Resistance Values 
HL100, 5%, HLC HL225, 5%, HLD 


1.0 5.0 50 200 750 4.0K 25K 1.0 5.0 50 200 750 40K 25K 
2.0 10 100 250 1.0K 5.0K 50K 2.0 10 100 250 1.0K 50K 50K 
3.0 25 150 500 25K 10K 75K 3.0 25 150 500 25K 10K 


Power Rating Value Digi-Key Price Each 

Description (W) Range () Part No.0 1 10 25 
1.0~5.0K | HLA-(Value)-ND 237 2.45 1.94 
P 10k HLA-10K-ND 275 250 225 
HL026, 5%, HLA 7 12K~25K | HLA-(Value)-ND 297 270 2.43 
50K HLA-5OK-ND 6.38 5.80 5.22 
1.0~25K | HLB-(Value)-ND 3.74 3.40 3.06 
4.0K~12K | HLB+(Value)-ND 377 3.43 3.09 
HL050, 5%, HLB 50 25K Heung 4.02 3.65 3.29 
50K HLB-50K-ND 5.17 470 4.23 
7.0~1.0K | HLC-(Value)-ND 7.15 6.50 5.85 
HL100, 5%, HLC 100 25K~25K | HLC-(Value)-ND 748 6.80 6.12 
50K ~75K | HLC-(Value)-ND 8.20 7.45 671 
HL225, 5%, HLD 225 1.0~50K | HLD-(Value)-ND 7290 11.73 10.56 
Mounting Bracket for HLO25, HL050 BRACKET203-ND$ 1.262 4.20/10 15.75/50 
Mounting Bracket for HL100 BRACKET206-ND+ 1712 5.70/10 21.38/50 
Mounting Bracket for HL225 BRACKET205-ND+ 1189/2 6.30/10 23.63/50 


% For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


HLT225 Series Tapped TURE 208.10 
Wirewound Resistors 


Features: « Fixed taps for voltage dividers * High temperature silicon coating * Complete 
welded construction » Excellent stability in operation (<3% change in resistance ) * Can 
be used as multi-tap resistor * Operating Temperature Range: -55°C ~ 350°C 


+ Requires 2 brackets per resistor. 


33.34 max. 


HLZ 300 Series Edgewound 
Wirewound Resistors 


Features: 

¢ High temperature silicon coating * Complete welded construction * Excellent for 
intermittent power and pulsing applications * Designed to meet heavy-duty requirement 
where space is at a premium « Excellent stability in operation (<3% change in resistance) 
© Operating Temperature Range: -55°C ~ 350°C 


Resistor Values 
HLZ300, 10%, HLZA Temperature Short 
Coefficient Time 
30 5.0 16 Series ppm/c Overload 
10 8.0 20 300/90 10X 
HLZ300 1.00 ~ 8.00/+50 Rated Power 
15 12 25 120 ~ 250/+30 for 5 Seconds 
Power Value Digi-Key Price Each 
Description Rating (W) Range (0) Part No.0 il 10 25 
HLZ300, 10%, HLZA 300 30 ~ 25 HLZA-(Value)-ND 19.17 17.43 15.69 
Mounting Bracket for HLZ-300............2.....00.0. BRACKET205-ND+ 1.89/2 6.30/10 23.63/50 


For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). + Requires 2 brackets per resistor. 


RH Series Aluminum Housed 
Wirewound Resistors 


Specifications: 


* Terminals: Copper clad steel core * Terminal finish: Tin/Lead 60/40 Sn/Pb with nickel (6) 
underplate; Lead free Ni/Pd/Au * Operating Temperature Range: -55°C ~ 250°C 
Features: = 
* Molded construction for total environmental protection * Complete welded construction | 
* Meets applicable requirements of MIL-PRF-18546 * Mounts on chassis to utilize heat-sink 
effect * Excellent stability in operation (<1% change in resistance) D 
Temperature Short 
Dimensions (mm) Coefficient Time 
Series A B c D (ppm/°C) Overload 
100 ~ 500 / +100 
RHO05 11.28 16.41 8.13 28.58 1.00 ~ 5.00 / +50 
10 ~ 15KQ / +20 
.200/ +100 
RHO10 14.27 20.32 9.91 34.93 1.00 ~ 2.00 / +50 5X 
100 ~ 25KO / +20 Rated Power 
100 / +100 for 5 Seconds 
RH025 18.26 27.43 13.87 49.23 1.00 ~ 3.00 / +50 
120 ~ 3KQ/ +20 
150 ~ .50/ +100 
RHO50 39.67 28.96 15.49 70.64 1.00 ~ 8.00 / +50 
100 ~ 2.5KO / +20 


Resistance Values 
RH010, 1%, RHB 


Resistance Values 
RHO005, 1%, RHA 


10@ 10 100 2.0K .20 25¢ 15@ 332@ 10K® 
50 12 150@ 10K 1.0 33 100® 1.0K@ 25Ke 
1.0 25 300 15K@ 2.00 35 300 2.0K 
5.0@ 30@ 390 10@ 50@ 330 2.5K 


Resistance Values Resistance Values 


a 7 Resistance Values 
Temperature Coefficient Short Time 9 RH025, 1%, RHC RHO50, 1% RHD 
Series (ppm/°C) Overload HLT225, 10%, HLTA pes vis 
70x Rated Power 10 50 250 4.0K 10@ if 100 = 1.0K 15 50® 25 80 20 250 25kKe 
HLT225 ee for 5 Seconds 25 100 500 10@ 20 =. 200 ~=—3.0Ke 20 10 330 10@ 30 3000 
3.0 25¢ 300 25 15¢ 5.0 12@ 40 500 
Power Value Digi-Key Price Each 12 40 500e 30 20 60 16 100® 1.0K 
Description Rating (W) | Range (0) Part No.0 1 10 25 
HLT225, 10%, HLTA 225 10 ~ 1.0K HLTA-(Value)-ND 15.84 14.40 12.96 Pawar Value Dicker Price Each 
Mounting Bracket for HLT-225 ................::0008e BRACKET205-ND$ 1.89/2 6.30/10 23.63/50 Description Rating (W) Range (0) Part No.0 1 10 50 
For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). Requires 2 brackets per resistor. RHOOS. 1%. RHA 5 (7.5)# 10 ~ 25, 100, 2.0K | RHA-(Value)-ND 3.58 3.22 3.01 
eats ° 10K RHA-10K-ND 3.55 3.20 2.99 
4 Features: * High temperature silicon coating * Complete % 20, 330 RHB-(Value)-ND 7.05 6.35 5.93 
H LW Series Tu bu lar welded construction » Excellent for intermittent power AOL, ies RHB 10 (12.5)¢ 2.0K, 2.5K RHB-(Value)-ND 2.63 2.37 2.21 
. . and pulsing applications Excellent stability in operation A 
Wirewound Resistors (3% change i resistance)» Operating Temperature RHO25, 1%, RHC 25 12,15, 40,300 | RHC-(Value)-ND 4.15 3743.49 
ange: -55°C ~ 350°C 15 ~ 30 RHD-(Value)-ND 9.78 8.80 3.20 
RHO050, 1%, RHD 50 : , i ‘ 
Dimensions (mm) 1.0, 6.0, 16~30, 1.0K | RHD-(Value)-ND 5.10 4.59 4.29 
Core Dimensions RoHS Compliant 
sores te i S i ID- OD 10 ~ 50 RHRA-(Value)-ND 3.45 341 2.90 
‘ : 1.0 ~ 390 RHRA-(Value)-ND 3.25 2.93 2.73 
aa RHO05, 1%, RHA 5 (7.5 
HLW20 | 14.29 50.80 14.11 7.94 A (7.5) 2.0K ~ 10K RHRA-(Value)-ND 3.23 2.91 271 
: . 15K RHRA-15K-ND. 3.38 3.04 2.84 
sa rier Te LWeG Temperature Short 20 RHRB-.20-ND 640 576 5.38 
HLWA HLWB Si ae F ae F RHO1O, 1%, RKB | 10(125)¢ 1.0 ~ 1.0K RHRB- (Value)-ND 2.28 205 1.92 
vi om a7 “On eres (ppm/"C) wera wes : 2.0K ~ 10K RHRB-(Value)-ND 2.38 214 2.00 
- ie see HLW12 100 ~ 1.0K/430 10x 25K RHRB-25K-ND 3.28 295 2.76 
HLW20 = 0/50 Rated Power 10 RHRC-.10-ND 7.23 651 6.07 
1.0K 50 50K 100~100KM/#30 | for 5 Seconds RHO25, 1%, RHC 25 4.0 ~ 1.0K RHRC-(Value)-ND 3.78 340 3.18 
3.0K RHRC-3.0K-ND 3.03 2.73 2.55 
Power Value Digi-Key Price Each 
nau ‘ 15 ~ 50 RHRD-(Value)-ND 8.88 7.99 7.46 
Wests EEI SEED) ||_ Gena) || leita i iw) c25 RHO50, 1%, RHD 50 4.0 ~ 1.0K RHRD-(Value)-ND 4.63 447 3.89 
HLW12, 5%, HLWA 12 10 ~ 1.0K HLWA-(Value)-ND 2.28 2.08 1.87 2.5K RHRD-2.5K-ND 3.93 3.54 3.30 
HLW20, 5%, HLWB 20 5.0 ~ 20K HLWB-(Value)-ND 3.38 3.08 2.77 ; 
HLW20, 5%, HLWB 50K ~ 100K HLWB-(Value)-ND 3.52 3.20 2.88 © For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). # RoHS Compliant Only 
a + Power rating indicates wattage printed on parts, new construction allows these resistors to be rated at higher wattage 


© For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


(listed in parenthases) but will only be printed with the higher wattage on customer request. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1845 


CADDOCK ELEcTRONICS, INC. 


MP Series TO-Style Power Film Resistors 15 Watts to 100 Watts 


Features: * Non-Inductive design, ideal for Power Switching Circuits, Snubbers, Power Supplies, Industrial Controls, etc. * Values as low as 0.0050 ideal for Current Sensing * RF Applications: 500 performance up to 
500MHz * Resistor element electrically isolated from the mounting surface » Dielectric Withstanding Voltage: 1500VAC « Insulation Resistance: 10,000 MQ minimum 


MP915 — TO-126 Style, Case A 


.320 + .010 
(8.12 + .26) 


i 
—) 415.010 
> (2.92 + 26) 


.094 + .004 
(2.39 + 10) DIA) 


.080 + .020 
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.053 + .007 
~~ (1.35 + 18) 
_>|L__.030 + .004 

(76 + .10) 


|e>|— .200 + .010 
(5.08 + .26) 


.450 + .050 
(11.43 + 1.27) 
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MP916, MP925 and MP930 — TO-220 Style, 


.410 + .010 
(10.41 + .26) 
aaa 


+ 


125 + .004 
(3.18 + .10) DIA. 


130 + .030 


(8.30 +.76) 7] 
.053 + .007 
f I~ (1.35 + .18) 


F || | 030 + .004 
to 


500 + .050 
(12.70 + 1.27) (.76 = .10) 
4 .200 + .010 
(6.08 + .26) 


Power Ratings are based on 25°C case temperature. The case temperature is used 


__-110 + .010 
(2.79 + 26) 


MP820 and MP821 — TO-220 Metal Tab Style, Case B 


.142 + .003 -400 + .010 


125 + .010 
[4 (3.18 + .26) 


“| 
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-440 + .010 (6. 


(11.18 + .26) 


a 


5 
Ite .025 + .004 (.64 + .10) 
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Case C 


125 + .010 


> eae 


Case 


025 + 004 (.64 + 10) 
.070 + .010 (1.78 + .26) 


(3.61 + .08) DIA, (10.16 + .26) 
[= 


(13.72 + 1.02) 


MP2060 — TO-220 
Clip Mount Style, 


il 
117 + .003 
(2.97 + .08) 


40 + .010 
10 + .26) 


40 + .040 
(81 + .10) 


200 + .010 
l++!— (5.08 + .26) 
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D 
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(3.81 + ore) 
t 


0.500 + 0.050 F— 
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032 + .004 DIA. 


, .175 + .015 (4.45 + .38) 
|. .052 + .003 (1.32 + .08) 


Fe 


.580 + .010 
(14.73 + 26) 


a 


.097 +.010 
I (2.46 + .26) 


0.175 + 0.010 
(4.45 + 0.26) 


> it 


0.640 + 0.010 
(16.26 + 0.26) 


0.035 + 0.007 
— (0.89 + 0.18) 


|4— 0.105 + 0.010 
(2.67 + 0.26) 


Resistance Values 


Dimensions in Inches (mm) 


MP9100 — TO-247 Style, Case E 


0.620 +0.010 
(15.75 + 0.26) 
0.143 + 0.004 4" 


(3.63 + 0.10) DIA 


-<co- 
MP9100 
50.0 


0.570 + 0.050 


(14.48 + 1.27) 


L§L? 


af 


ed 


0.815 + 0.010 
(20.70 + 0.26) 


(2.41 + 0.26) 


0.210 + 0.010 
(6.33 + 0.26) 


-400 + 0.010 
10.16 + 0.26) 


0.032 +0.004/-0.01¢ 
|__(0.81 +0.10/-0.026) 


}+— 0.095 + 0.010 


Resistance Values 


to establish the maximum applied power, see Derating Curve. The case temperature 1 MP915 MP925 
measurement is made with a thermocouple contacting the bottom mounting surface 3 5.00K 20.0K 100K 
of the package (center of heat dissipating surface), with the device mounted on the Q 0.020 2.00 75.0 
heat sink with thermal grease or thermal interface material. S 0.050 5.00 100 10.0K 50.0K 
Mounting Note: Mount on a smooth, clean, and flat heat sink surface with athermal : : 
interface material such as thermal grease. The entire heat dissipating surface area © 0.10 40.0 200 Resistance Values 
must be in contact with the heat sink. E MP2060 
Screw Mounting: Mount with a compression washer (Belleville) that provides a = 0.20 20.0 500 
force of 150 ~ 300 pounds. The maximum mounting torque to avoid damage to the 25 100 1e0'178 0.005, vey) Teh 
package is 6 in-Ibs (TO-126), 8 in-Ibs (TO-220 and TO-247). CASE TEMPERATURE °C 0.50 25.0 1.00K 0.010 2.00 100 
Clip Mounting: Recommended Clip Force is 8 ~ 30 pounds applied to the center 
of the package. The clip should be smooth to avoid any point concentrations Resistance Values 1.00 50.0 0.020 5.00 200 
of pressure. For additional information see the application notes online @ MP820 0.050 10.0 500 
www.caddock.com eg i 
1010 75.0 eas 0.10 20.0 1.00K 
Temperature Coefficient: 20.0 100 2.00K nesistance Values 0.20 25.0 
MP915, MP916, MP925, MP930: AR taken at 150°C, ref. to 25°C 25.0 200 5.00K : : 
0.500 ~ 100K: -20 ~ +80ppm/°C 0.0500 ~ 0.490: 0 ~ +200ppm/°C 0.020 2.00 75.0 0.50 50.0 
0.0209 ~ 0.0490: 0 ~ +300ppm/°C 0.0109 ~ 0.0190: 0 ~ +500ppm/°C 50.0 500 10.0K 
MP820 and MP821: AR taken at 175°C, ref. to 25°C 0.050 5.00 100 7 
i Ri ti Val 
5.000 ~ 10.0KQ: -20 ~ +50ppm/*C 0.500 ~ 4.990: -20 ~ +80ppm/°C a0 aa0 ae eMpSIOn 
0.0500 ~ 0.490: 0 ~ +200ppm/°C. 0.0200 ~ 0.0490: 0 ~ +300ppm/°C Resistance Values ‘ ‘i 
MP2060: AR taken at 150°C, ref. to 25°C MP821 0.20 20.0 500 0.050 1.00 20.0 100 
0.509 ~ 1.00KQ: -20 ~ +80ppm/°C 0.0500 ~ 0.499: 0 ~ +100ppm/°C. 0.020 0.20 2.00 0.10 2.00 25.0 
0.0150 ~ 0.0490: 0 ~ +200ppm/°C 0.0050 ~ 0.0140: 0 ~ +300ppm/°C é é 0.50 25.0 1.00K 020 5.00 50.0 
MP9100: AR taken at 175°C, ref. to 25°C Oe) Oss) aie aay ene pun ; ; : 
0.500 ~ 1000: -20 ~ +80ppm/°C 0.0500 ~ 0.490: 0 ~ +150ppm/°C 0.10 1.00 : i 4 0.50 10.0 75.0 
Power Rating Maximum 
Caddock Case @ 25°C Case Thermal Continuous Range Tolerance Digi-Key Price Each 
Model Type Temperature Resistance Operating Voltage a % Part No.0 1 10 25 50 
MP915 A 15 Watts 8.33°C/Watt 0.020 5 MP915-0.020J-ND® 4.43 3.94 3.45 3.15 
MP915 A 15 Watts 8.33°C/Watt 200 Volts rms AC 0.050 1 MP915-0.050F-ND® 4.43 3.94 3.45 3.15 
MP915 A 15 Watts 8.33°C/Watt or Limited by 0.10 ~ 0.50 1 MP915-(Value)F-ND® 3.24 2.88 2.52 2.30 
MP915 A 15 Watts 8.33°C/Watt sqrt(PxR) 1.00 ~ 5.00 1 MP915-(Value)F-ND® 3.08 2.74 2.40 2.19 
MP915 A 15 Watts 8.33°C/Watt 10.0 ~ 1.00K 1 MP915-(Value)F-ND® 2.77 2.46 2.15 1.97 
MP821 B 20 Watts 7.50°C/Watt 500 Veil AC 0.020 ~ 0.050 1 MP821-(Value)F-ND 8.69 7.72 6.76 6.18 
MP821 B 20 Watts 7.50°C/Watt ps ‘amied b 0.10 ~ 0.50 1 MP821-(Value)F-ND 8.69 7.72 6.76 6.18 
MP821 B 20 Watts 7.50°C/Watt sqrt(PxR) y 1.00 ~ 5.00 1 MP821-(Value)F-ND 7.44 6.62 5.80 5.31 
MP820 B 20 Watts 7.50°C/Watt 10.0 ~ 10.0K d MP820-(Value)F-ND 5.76 5.12 4.49 4.10 
MP916 c 16 Watts 7.81°C/Watt sqrt(PxR) 0.010 5 MP916-0.010J-ND® 6.89 6.12 5.36 4.90 
MP930 Cc 30 Watts 4.17°C/Watt 0.020 5 MP930-0.020J-ND® 5.63 5.00 4.38 4.00 
MP930 Cc 30 Watts 4.17°C/Watt 250 Volts rms AC 0.050 d MP930-0.050F-ND® 5.63 5.00 4.38 4.00 
MP930 c 30 Watts 4.17°C/Watt or Limited by 0.10 ~ 0.50 ll MP930-(Value)F-ND® 4.14 3.68 3.22 2.95 
MP930 Cc 30 Watts 4.17°C/Watt sqrt(PxR) 1.00 ~ 5.00 1 MP930-(Value)F-ND® 3.94 3.50 3.07 2.80 
MP930 Cc 30 Watts 4.17°C/Watt 10.0 ~ 2.00K 1 MP930-(Value)F-ND® 3.51 3.12 2.74 2.50 
MP925 Cc 25 Watts 5.00°C/Watt 500 Volts 5.00K ~ 100K 1 MP925-(Value)F-ND® 3.53 3.14 2.75 2.51 
MP2060 D 18 Watts 6.94°C/Watt 0.005 5 MP2060-0.005J-ND® 9.83 8.74 7.65 7.00 
MP2060 D 36 Watts 3.47°C/Watt 0.010 2 MP2060-0.010G-ND® 9.36 8.32 7.28 6.66 
MP2060 D 60 Watts 2.08°C/Watt 250 ag 0.020 ~ 0.050 1 MP2060-(Value)F-ND@ 9.36 8.32 7.28 6.66 
MP2060 D 60 Watts 2.08°C/Watt eerPXR) y 0.10 ~ 0.50 1 MP2060-(Value)F-ND@ 8.34 7.42 6.49 5.94 
MP2060 D 60 Watts 2.08°C/Watt 1.00 ~ 5.00 1 MP2060-(Value)F-ND@ 7.16 6.36 5.57 5.09 
MP2060 D 60 Watts 2.08°C/Watt 10.0 ~ 1.00K 1 MP2060-(Value)F-ND® 6.63 5.96 5.57 5.04 
MP9100 E 100 Watts 1.50°C/Watt 0.050 1 MP9100-0.050F-ND® 12.49 11.10 9.72 8.88 
MP9100 E 100 Watts 1.50°C/Watt Limited b 0.10 ~ 0.50 1 MP9100-(Value)F-ND@ 11.90 10.58 9.27 8.46 
MP9100 E 100 Watts 1.50°C/Watt BqrtPxe) 1.00 ~ 5.00 1 MP9100-(Value)F-ND® 11.01 9.78 8.56 7.83 
MP9100 E 100 Watts 1.50°C/Watt 10.0 ~ 20.0 1 MP9100-(Value)F-ND@ 10.08 8.96 7.84 7A7 
MP9100 E 100 Watts 1.50°C/Watt 25.0 ~ 100 1 MP9100-(Value)F-ND® 9.16 8.14 7.13 6.52 
For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). # RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1846 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


MR Series — Low Resistance Value Molded 2 Leads Resistors 


Resistance Value Chart ; Features: 
Dimensions (mm) * Metal element resistors * Excellent load life stability * Inherently non-inductive 


Stackpole Electronics, Inc. 


Resistive Product Solutions 0.005 0.025 0.075 Type A B c D * Tinned copper leads * Low temperature coefficient * High power to size ratio 
—— * Molded bodies for exceptional automated placement. 
re fs | H eo re os Mee oe 2G ive ea Electrical Spatiticatlons: ; 
B si : : e * Maximum Voltage: 500V * Temperature Coefficient: 50 ~ 400ppm/°C 
Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Range Watt- Toler- Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Q) age ance Part No.§ al 10 25 Part No.§ 500 750 1,000 1,500 
0.005 ~ 0.1 3 1% MR3-(Value)FCT-ND 3.07 2.13 1.97 MR3-(Value)FTR-ND = 427.50 = 523.00/M 
0.005 ~ 0.1 5 1% MR5-(Value)FCT-ND 3.59 2.49 2.30 MR5-(Value)FTR-ND 368.00 = 612.00 = 


§ For complete part number, substitue value from Resistance Value Chart for (Value). 


oHS 


MPR Series — Flameproof Metal Plate Resistors 


Resistance , 7 Features: 
Value Chart Dimensions (mm) * Small size with high power ratio »* Low resistance values and low 
Type A B H H1 P inductance * Crimped leads keep circuit board temperature cooler 

0.01 0.05 MPR3 14 5 13 14 10 Electrical Specifications: 

% MPRS5 14 5 18 14 10 * Maximum Voltage: 350V * Temperature Coefficient: 350ppm/°C 
Oe Oe Digi-Key Price Each 
0.025 0.1 Resistance Range (0) Wattage Tolerance Part No.§ 1 10 25 

0.01 ~ 0.1 3 5% MPR3-(Value)J-ND 79 58 54 

0.03 0.01 ~ 0.1 5 5% MPRS-(Value)J-ND 88 64 -60 


§ For complete part number, substitue value from Resistance Value Chart for (Value). 


TR Series — Power Resistors Dimensions — mm (maximum) 
Type A B c D E F G H l a b c d e 
; ; TR20 | 10.67 = 16.52 | — 13.97 | 4.06 | 5.34 0.86 1.40 3.44 = = 0.60 | 2.04 
TA20 and’ Ths0/Series aRSoSenes TR35 | 10.41 | 3.75 | 15.00 | 3.05 | 14.70 | 4.00 | 5.33 | 086 | 1.37 | 482 | 140] 635] 070 | 252 
a b-f= TR5O | 10.67 =. 16.52 | — 13.97 | 4.06 | 5.34 0.86 1.40 3.44 - - 0.60 | 2.04 
Electrical Thermal Characteristics 
TR20 TR35 TR50 
Free Air Power Rating 3W in free air at 25°C 2.5W in free air at 25°C 3W in free air at 25°C 
Resistance 
Range Digi-Key Price Each 
(Q) Wattage Tolerance TCR Part No.§ 1 10 25 
Features: * TO-220 style »* Molded case for environmental protection 0.05 ~ 1 20 Watt 5% = TR20-(Value)J-ND 3.78 2.82 2.64 
* Operating temperature range: -65°C ~ 150°C * Maximum Voltage: 350V 15~4.7 20 Watt 5% +200ppm TR20-TO-(Value)J-ND 3.78 2.82 2.64 
7.5~10 20 Watt 5% +100ppm TR20-T1-(Value)J-ND 3.78 2.82 2.64 
Resistance Value Chart 15 ~ 100 20 Watt 5% +50ppm TR20-T2-(Value)J-ND 3.78 2.82 2.64 
TR20 TR35 TR50 1 35 Watt 5% = TR35-(Value)J-ND 3.78 2.82 2.64 
1.5~4.7 35 Watt 5% +200ppm TR35-T0-(Value)J-ND 3.78 2.82 2.64 
0.05 863.3 47 to SROs 8s 47 75~10 35 Watt 5% +100ppm TR35-T1-(Value)J-ND 3.78 2.82 2.64 
0.1 47 51 ibs 1 Te Ol 47 51 15 ~ 100 35 Watt 5% +50ppm TR35-T2-(Value)J-ND 3.78 2.82 2.64 
0.25 7.5 62 22 22 100 0.25 7.5 62 0.05 ~ 1.5 50 Watt 5% — TR50-(Value)J-ND 4.10 3.06 2.86 
0.5 10 75 33 33 0.5 10 75 2.2~4.7 50 Watt 5% +200ppm TRS50-TO-(Value)J-ND 4.10 3.06 2.86 
1 16 100 ‘ 1 15) 100 7.5~10 50 Watt 5% +100ppm TR50-T1-(Value)J-ND 4.10 3.06 2.86 
15 22 47 15 22 15 ~ 100 50 Watt 5% +50ppm TR50-T2-(Value)J-ND 4.10 3.06 2.86 


22 33 Us gil 2.2 33 § For complete part number, substitue value from Resistance Value Chart for (Value). 


NEW! CF and CD Series — Carbon Film Resistors 


CF Series Features: * Ideal for commercial / industrial applications * Flame retardant coating * Auto sequenc- 
ing / insertion compatible 

CD Series Features: « Ideal for crossovers or jumpers on circuit boards with auto-insertion capability * High 
current rating 


Dimensions (mm) 

Type A B c D 
CF1/4 6.5 +0.5 2.3 +0.2 28.0 +3.0 0.56 +0.05 
CF1/2 8.5 +0.5 2.7 +0.5 28.0 +3.0 0.6 +0.05 


Resistance Value Chart for CF1/4 and CF1/2 Series cD 6.0 +0.3 2.3 40.2 28.0 42.0 | 0.55 +0.03 
dl 24 56 180 390 820 1.8K 3.9K 8.2K 30K 82K 240K 680K 5.6M on . F 
10 27 62 200 430 910 OK 43K 10K 33K 91K 270K 1M 10M Additional Resistance Values for CF1/4 Series 
12 30 68 220 470 1K 2.2K 4.7K 12K 39K 100K 330K = 1.2M 36 O1K 36K 160K 820K 18M 43M 
15 33 75 240 510 1.1K 24K 5.1K 15K 47K 120K 390K 2.2M 91 11K 43K 300K 910K + «2M 68M 
a Hook IK Suk NM 2a 75M 
. . : 130 16K 110K 620K 1.3M 2.7M 8.2M 
20 47 120 330 680 1.5K 3.3K 6.8K 22K 68K 200K 510K 4.7M 160 24K 130K ea { a 3M 91M 
22 51 150 360 750 1.6K 3.6K 7.5K 27K 75K 220K 560K 5.1M : E 
§ Not available in CF 1/4 Series 
Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Range Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(Q) Wattage Tolerance Part No.¢ 10 25 100 Part No.+ 5,000 
1~10M 0.25 5% CF1/4(Value)5%RCT-ND 18 At 1.32 CF1/4(Value)5%RTR-ND 6.00/M 
1~10M 0.5 5% CF1/2(Value)5%RCT-ND 26 61 1.96 CF1/2(Value)5%RTR-ND 9.00/M 
0 = = CD1/40RCT-ND 18 Al 1.32 CD1/40RTR-ND 6.00/M 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


KAL Series — Aluminum Housed Axial Lead Wire Wound Resistors 


Features: * Aluminum housing for maximum heat dissipation * Complete welded construction * 10 ~ 50W tinned copper terminals 
¢ Temperature Coefficient: +100ppm below 0.10, +50ppm from 0.10 ~ 9.90, +30ppm from 100 ~ 490, +20ppm above 500. 


= 


Dimensions in mm (maximum) 
Type A B c D E F G H J K L M N P 
KAL10 | 14.3 15.9 19.0 34.9 10.7 20.3 9.9 1.9 4.8 2.4 2.4 2.6 2.2 7.9 
KAL25 | 18.3 19.8 27.0 49.2 14.0 27.4 13.9 2.2 6.6 4.4 3.2 2.9 22 W141 
KALSO | 39.7 21.4 50.0 70.6 16.0 29.0 15.5 2.2 7.6 5.0 3.2 27 2.2 10.4 
Resistance Value Chart 5 , ; 
Resistance Dielectric 
KAL10 KAL25 KALSO Range Withstanding Digi-Key Price Each 
4 250 1 20 1K 4 10 50 (Q) Wattage | Tolerance Voltage Part No. 1 10 25 
5 1K 2 25 1.5K 1.5 15 100 1~1K 12.5 Watt 1% 1,000 KAL10-(Value)F-ND 2.80 2.12 1.92 
10 25K 3 50 3K 2 20 300 2.5K ~ 5K 12.5 Watt 1% 1,000 KAL10-(Value)F-ND 2.91 2.20 2.00 
20 5K 5 75 10K 3 25 1K 1~3K 25 Watt 1% 2,500 KAL25-(Value)F-ND 3.47 2.59 2.42 
10 100 ) 30 1.5K 10K 25 Watt 1% 2,500 KAL25-(Value)F-ND 3.78 2.82 2.64 
50 a5) 250 6 35 1~ 1.5K 50 Watt 1% 2,500 KAL50-(Value)F-ND 4.10 3.06 2.86 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1847 


SET ___ CSR/CSRN Series — Thick Film Current Sensing Resistors 


Stackpole Electronics, Inc. 


Resistive Product Solutions 


Ree 


Features: Resistance Value Chart 
Solder Pad * Power ratings to 3 Watts * Low inductance — less than 0.2nH typically CSR1/2 CSRN1 CSRN2 
. 0.01 0.1 0.01 0.06 0.4 0.01 0.068 0.33 
Sie Dimensions mm (maximum) 0.012 0.2 0.015 0.075 0.8 0.015 0.075 04 
Type Code A B c a b L w D ee ae 0.02 0.1 0.75 0.02 0.1 0.47 
< : i , 0.025 0.15 0.5 
CSR1/2 1206 3.20 | 1.803 0.66 | 0.814 | 0.66 | 4.00 2.00 | 1.80 0.025 0.33 0025 0:18 
0.03 0.5 0.03 0.2 0.03 0.2 0.68 
CSRN1 2010 |5.156)] 2692 | 0.712 | 0.915 | 0.762 | 6.35 | 3.68 | 1.40 aes ons 0.04 0.25 0.04 0.25 0.75 
CSRN2 2512 6.40 | 3.225 | 0.686 | 0.889 | 0.762 | 8.00 4.00 | 1.40 0.075 1 0.05 0.3 0.05 0.3 
Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Range Digi-Key Price Each i-Key Pricing 
(Q) Wattage Tolerance TCR Part No.§ i 10 25 Part No.§ 1,000 
0.01 ~ 0.02 0.5 1% +100 ppm/°C CSR1/2(Value)1%ICT-ND .78 54 50 CSR1/2(Value)1%ITR-ND 140.00 
0.025 ~ 0.05 0.5 1% +100 ppm/°C CSR1/2(Value)1%ICT-ND 70 49 45 CSR1/2(Value)1%ITR-ND 126.00 
0.075 ~ 0.1 0.5 1% +100 ppm/°C CSR1/2(Value)1%ICT-ND 62 44 40 CSR1/2(Value)1%ITR-ND 112.00 
0.2 ~ 0.33 0.5 1% +100 ppm/°C CSR1/2(Value)1%ICT-ND NEW! 39 27 25 CSR1/2(Value)1%ITR-ND NEW! 80.00 
0.5~1 0.5 1% +100 ppm/°C CSR1/2(Value)1%ICT-ND NEW! 23 ard 15 CSR1/2(Value)1%ITR-ND NEW! 54.00 
0.01 ~ 0.02 1 1% +250 ppm/°C CSRN1(Value)1%ICT-ND 1.09 -76 -70 CSRN1 (Value)1%ITR-ND 189.00 
0.025 ~ 0.05 1 1% +250 ppm/°C CSRN1 (Value)1%ICT-ND 1.01 or 65 CSRN1 (Value)1%ITR-ND 176.00 
0.06 ~ 0.1 1 1% +250 ppm/°C CSRN1 (Value)1%ICT-ND 94 65 60 CSRN1 (Value) 1%ITR-ND 168.00 
0.15 ~ 0.4 1 1% +250 ppm/°C CSRN1 (Value)1%ICT-ND NEW! 70 49 45 CSRN1 (Value)1%ITR-ND NEW! 126.00 
0.5 ~ 0.75 1 1% +250 ppm/°C CSRN1 (Value)1%ICT-ND NEW! -55 38 35 CSRN1 (Value)1%ITR-ND NEW! 98.00 
0.01 ~ 0.02 2 1% +200 ppm/°C CSRN2(Value)1%ICT-ND 1.25 87 80 CSRN2(Value)1%ITR-ND. 216.00 
0.025 ~ 0.05 2 1% +200 ppm/°C CSRN2(Value)1%ICT-ND 1.01 71 65 CSRN2(Value)1%ITR-ND. 176.00 
0.068 ~ 0.1 2 1% +200 ppm/°C CSRN2(Value)1%ICT-ND 94 65 60 CSRN2(Value)1%ITR-ND. 168.00 
0.15 ~ 0.47 2 1% +200 ppm/°C CSRN2(Value)1%ICT-ND NEW! 78 54 50 CSRN2(Value)1%ITR-ND NEW! 140.00 
0.5 ~ 0.75 2 1% +200 ppm/°C CSRN2(Value)1%ICT-ND NEW! 47 33 -30 CSRN2(Value)1%ITR-ND NEW! 96.00 
§ For complete part number, substitue value from Resistance Value Chart for (Value). 
. . . . . = ® 
NEW! CSRF Series — Foil on Ceramic Current Sensing Resistors Digi Reel 
Features: i 
: “ Dimensions (mm) Resistance Value Chart 
¢ Low inductance — typically less than 0.2nH ; 
* TCR down to +50 ppm/*C Type Size Code LE WwW H a b CSRF1/2 CSRF1 CSRF2 
CSRF1/2 1206 3.2 40.2 1.6 20.2 0.8 40.15 0.5 +0.15 0.5 £0.15 0.006 0.005 0.005 
CSRF1 2010 5.0 +0.2 2.5 +0.2 0.8 +0.15 0.5 +0.15 0.5 +0.15 0.008 0.01 01 
CSRF2 2512 6.5 +0.33 3.2 40.2 0.8 +0.15 1.0 40.15 1.0 40.15 . . 0.05 
Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Range Wat- | Toler- | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Q) tage ance | Part No.§ 1 10 25) Part No.§ 2,000 
0.005 ~ 0.01 0.5 1% CSRF1/2(Value)1%RCT-ND 94 65 -60 CSRF1/2(Value)1%RTR-ND 168.00/M 
0.006 ~ 0.008 1 1% CSRF1(Value)1%RCT-ND 1.56 1.08 1.00 CSRF1(Value)1%RTR-ND 264.00/M 
0.005 ~ 0.05 2 1% CSRF2(Value)1%RCT-ND 1.87 1.30 1.20 CSRF2(Value)1%RTR-ND 317.00/M 
§ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 
. . . . ¥ 
CSNL Series — Metal Foil Current Sensing Resistors @Reel 
Features: Dimensions (mm) 
Solder Pad * Low inductance = typically less than 0.1nH Type Size Code L W H a D 
* TCR down to +50ppm/°C. 
* Dielectric Withstanding Voltage: 200V CSNL1/2 1206 3.20 +0.25 1.60 +0.1 0.6 +0.2 | 0.98 +0.38 | 0.98 +0.38 
, CSNL1 2010 §.08 +0.25 | 2.54+0.15 | 0.6 +0.2 1.67 +0.63 | 1.67 +0.63 
Resistance Value Chart CSNL2 (0.00050) 6.35 20.25 | 3.182025 | 1420.2 | 13203 | 13203 
CSNL1/2 CSNL1 CSNL2 CSNL2 (0.0010) 6.35 +0.25 | 3.18+0.25 | 0840.2 | 1.3403 | 1.3403 
CSNL2 (0.0020) 6.35 40.25 | 3.18+40.25 | 0.5+0.2 1.3 40.3 1.3 40.3 
0.001 0.001 0.0005 0.004 CSNL2 (0.0030) 2512 6.35 40.25 | 3.18+40.25 | 0.7 +0.2 1.3 40.3 1.3 40.3 
0.002 0.002 0.001 0.005 CSNL2 (0.0040) 6.35 40.25 | 3.18+0.25 | 0.6+0.2 1.3 40.3 1.3 40.3 
0.003 0.003 0.002 0.007 CSNL2 (0.0050) 6.35 40.25 | 3.1840.25 | 0.5+0.2 1.3 40.3 1.3 40.3 
0.005 0.003 CSNL2 (0.0070) 6.35 40.25 | 3.18+0.25 | 0.45 +0.2 1.3 40.3 1.3 40.3 
Resistance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Range (0) Wattage Tolerance Part No.§ 1 10 25 Part No.§ Qty. Pricing 
0.001 ~ 0.003 1 1% CSNL1/2(Value)1%RCT-ND NEW! 1.25 87 80 CSNL1/2(Value)1%RTR-ND NEW! 2,000 211.00/M 
0.001 ~ 0.005 1.5 1% CSNL1(Value)1%RCT-ND NEW! 1.25 87 80 CSNL1(Value)1%RTR-ND NEW! 2,000 211.00/M 
0.0005 2 1% CSNL2(Value)1%RCT-ND NEW! 1.64 1.14 1.05 CLNL2(Value)1%RTR NEW! 2,000 284.00/M 
0.001 ~ 0.005 2 1% CSNL2(Value)1%RCT-ND AAiv: 81 75 CSNL2(Value)1%RTR-ND. 2,000 203.00/M 
0.007 2 1% CSNL2 (Value)1%RCT-ND NEW! 1.17 81 75 CSNL2(Value)1%RTR-ND NEW! 2,000 203.00/M 
§ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 
NEW! CSKA Series Sample Kits 
1/2 Watt 1206 1% Sample Kit 1 Watt 2010 1% Sample Kit 2 Watt 2512 1% Sample Kit 
25 each of the following values: 25 each of the following values: 25 each of the following values: 
CSRF | CSNL | CSR CSNL CSRN CSRF CSNL CSRN 
0.005 0.001 0.012 0.05 0.25 0.001 0.01 0.075 0.15 0.5 0.005 0.0005 0.01 0.075 0.15 0.4 
0.01 0.002 0.015 0.075 0.3 0.002 0.02 0.1 0.2 0.75 0.01 0.001 0.02 0.1 0.2 0.47 
0.01 0.003 0.02 0.1 0.5 0.003 0.025 0.015 0.25 0.002 0.025 0.015 0.25 0.5 
0.025 0.015 0.75 0.005 0.03 0.04 0.3 0.003 0.03 0.04 0.3 0.68 
0.03 0.2 0.05 0.06 0.4 0.007 0.05 0.068 0.33 0.75 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
1/2 Watt 1206 1% Sample Kit, 25 each of 20 values CSKA1/21%SAMP/KIT-ND 125.00 
1 Watt 2010 1% Sample Kit, 25 each of 21 values... CSKA11%SAMP/KIT-ND 137.50 
2 Watt 2512 1% Sample Kit, 25 each of 27 values.. CSKA21%SAMP/KIT-ND 150.00 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Ree! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1848 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


of 


Stackpole Electronics, Inc. RHC Series — High Power Thick Film Chip Resistors 


Resistive Product Solutions 


Resistance Value Chart 


0.1 68 1K 15K Features: 
1 100 1.5K 22K * 2 Walts of power 
10 150 2.2K 33K ¢ Runs significantly cooler than standard thick film 2512 chip 
: 8.0 
15 220 3.3K 47K : 
22 330 4.7K 68K Power Rating Maximum Temperature Solder Pad 
33 470 6.8K 100K Type @ 70°C Voltage Coefficient 
47 680 10K RHC2512 2 Watt 400 +100ppm/°C Dimensions in mm 
Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Range Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Q) Wattage Tolerance Part No.# 1 10 25 Part No. 4,000 
0.1 ~ 100K 2 1% RHC2512-(Value)FCT-ND 1.95 1.35 1.25 RHC2512-(Value)FTR-ND 260.00/M 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


NEW! RNCS Series — Anti-Corrosive Digi@ Reel’ 
Tantalum Nitride Replacement Resistors 


Features: 
Resistance Value Chart Resistance Value Chart * Special passivation for moisture sensitive 
RNCS16 and RNCS20 Series RNCS32 Series applications 
*Test proven immunity to humidity and 
10§ 332 2.49K 12.1K 68.1K 10 moisture corrosion 
49.9 475 2.74K 15K 75K ¢ Ideal replacement for costly tantalum nitride 
75 499 3.01K 20K 100K 100 resistors 
100 681 3.32K 22.1K 150K 1K 
121 750 4.75K 24.9K 200K ar Dimensions (mm) 
150 825 4.99K 27.4K 249K . 
200 1K 6.81K 30.1K 499K§ 100K Type Size Code L Ww 7 a b 
rs a feo eee inn RNCS16 0603 1.6 0.2 0.8 +0.2 0.4201 | 0.3+0.2 0.3 #0.2 
301 221K 10K 49.9K RNCS20 0805 2.0 +0.2 1.25 40.2 0.4 +0.1 0.4 +0.2 0.4 +0.2 
RNCS32 1206 3.2 +0.2 1.6 40.2 0.5 +0.1 0.5 +0.3 0.4 +0.2 
§ Not available in RNCS16 Series 
Resistance Tape and Reel 
Range Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing 
(Q) Wattage Tolerance TCR Part No. 1 10 25 Part No. 1,000 
49.9 ~ 249K 0.1 +0.1% +25ppm/°C RNCS16T9(Value)0.1%ICT-ND 53 3.67 8.50 RNCS16T9(Value)0.1%ITR-ND 109.00 
10 ~ 499K 0.125 +0.1% +25ppm/°C RNCS20T9(Value)0.1%ICT-ND 53 3.67 8.50 RNCS20T9(Value)0.1%ITR-ND 109.00 
10~1M 0.25 +0.1% +25ppm/°C RNCS32T9(Value)0.1%ICT-ND 62 4.32 10.00 RNCS32T9(Value)0.1%ITR-ND 112.00 


+ For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


HPC Series — High Power Surface Mount Resistors 


Resistance Value Chart 
Features: 
0.05 2 12 50 1K 
04 64 20 100 ¢ Up to 12W with no external heat sinks * Non-inductive resistive element * Up to 50W for 
‘i ‘ short duration 
we Be BS ea Electrical Specifications: 
ut) el 500 * Maximum Voltage: 200V * Temperature Coefficient: +150ppm/°C Pees 
Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Range Toler- | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Q) Wattage | ance | Part No. if] 10 25) Part No. 200 400 
0.05 ~ 1K 12 5% HPC12-(Value)JCT-ND 9.75 6.75 6.25 HPC12-(Value)JTR-ND 487.60 800.00 Dimensions in mm 


SM Series — Surface Mount Wirewound Resistors 


Resistance Dimensions (mm) 
Value Chart 
Type A B c D E F W H L 
0.01 0.5 SM2 10.4 WW 4.6 6.1 2.5 2.9 4.0 4.0 13.7 
0.02 1 SM3 16.0 | 18.0 6.5 7.0 28 29 5.0 4.2 21.6 Solder Pad 
0.025 10 
0.05 50 Features: ¢ High temperature molded encapsulation » Flex termination for absorbing thermal expansion 
a 1 100 ¢ All welded construction * Tinned copper terminals 
0.2 250 Electrical Specifications: * Maximum Voltage: SM2: 50V; SM3: 100V * Temperature Coefficient: SM2: 
+100ppm/°C; SM3: +100ppm/°C 
Resistance Cut Tape Tape and Reel 
Range Wat- Toler- Digi-Key Price Each Digi-Key 
(Q) tage ance Part No.t 1 10 25 Part No.t 750 1,600 
0.01 ~ 0.05 ie 1% SM2-(Value)FCT-ND 3.04 2.11 1.95 SM2-(Value)FTR-ND. = = 519.00/M 
0.1 ~0.5 2 1% SM2-(Value)FCT-ND 2.73 1.89 1.75 SM2-(Value)FTR-ND. aa a 466.00/M 
1~ 250 2. 1% SM2-(Value)FCT-ND 2.34 1.62 1.50 SM2-(Value)FTR-ND. a = 399.00/M 
0.01 ~ 0.05 3 1% SM3-(Value)FCT-ND 3.98 2.76 2.55 SM8-(Value)FTR-ND. 535.50 _ 663.00/M _— 
0.1 ~ 0.5 3 1% SM3-(Value)FCT-ND 3.51 2.43 2.25 SM3-(Value)FTR-ND. 489.75 = 599.00/M = 
1~ 250 3 1% SM3-(Value)FCT-ND 2.96 2.06 1.90 SM3-(Value)FTR-ND. 413.25 = 505.00/M = 


t For complete part number, substitute value from Resistance Value Chart for (Value). 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 1849 
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RIEDON 


Features: * Low TCR * High pulse ratings and absorption features 
which make for high performance in surge and high frequency 
applications, long term stability * Superior load stability compared 
to thick film down to 0.1% * Customs available as a special 
order Material Specifications: * Resistor Material: Copper 
Nickel Manganese-Foil (CuNiMn-Foil) * Substrate: (FPR2-T220 
and FPS2-T220 Series) Alg03 or anodized aluminium; (FPR2-T218 
Series) anodized aluminium * Connector Material: Tinned 
Copper Electrical Specifications: » Temperature Coefficient: 
R>0.20 +15ppm/K (20°C ~ 60°C) R<0.2 (See chart for TCR) 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 130°C Power Rating 
Notes: For the full power rating resistors must be attached to a 
suitable heat sink. The maximum internal resistor temperature 
is 130°C. Applications: * Current Sense » High frequency 
* Power Supplies * Telecom «Instrumentation * Test Equipment 


Resistance Values — FPS2-T220 Series 


Precision Power Foil Shunt Resistors 


(ppm/k) 


Fig. 1 — FPS2-T220 (Surface Mount) 


Fig. 2 — FPR2-T220 
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Resistance Values — FPR2-T220 Series 
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Resistance Values — FPR2-T218 Series 


2.00-+! |e 
~s 
0.80 


0.005 0.015 0.050 0.150 0.300 0.750 10.000 0.002 0.020 0.075 0.200 0.360 1.000 25.000 0.002 0.015 0.050 0.150 0.300 0.750 10.000 
0.0075 0.020 0.075 0.200 0.360 1.000 25.000 0.010 0.025 0.100 0.250 0.500 5.000 50.000 0.005 0.020 0.075 0.200 0.360 1.000 25.000 
0.010 0.025 0.100 0.250 0.500 5.000 50.000 0.015 0.050 0.150 0.300 0.750 10.000 0.010 0.025 0.100 0.250 0.500 5.000 50.000 
Power Resistance Tolerance | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing Riedon 
Fig.| Rating Range (0) % Part No.t 1 10 50 Part No. 500 1,000 2,500 Part No. 
at 15W 0.005 ~ 50.000 1 FPS2-T220(Value)CT-ND$ 8.52 6.39 5.68 FPS2-T220(Value)TR-ND 2775.00 4704.00 4526.00/M FPS2-T220 xxxxxx Ohm 1% 
2 15W 0.002 ~ 50.000 1 FPR2-T220(Value)-ND 8.28 6.90 6.04 = FPR2-T220 xxxxxx Ohm 1% 
3 30W 0.002 ~ 50.000 1 FPR2-T218(Value)-ND 7.38 5.46 4.81 = FPR2-T218 xxxxxx Ohm 1% 
t+ For complete Digi-Key part number, substitute value from Resistance Values chart for (Value). + Cut Tape 


Precision Power Foil Shunt Resistors 


Resistance Values 


0.010 0.150 3 
Features: Industry standard 1227 housing * Low TCR * High power rating (80 Watts) with exceptional pulse and absorption features — ideal for 0.015 0.200 5 
surge and high frequency applications » Superior performance compared to Thick Film, down to 0.1% Material Specifications: * Copper Nickel 0.020 0.250 10 
Manganese-Foil (CuNiMn-Foil) * AL203 or Anodized Aluminum Substrate * Tinned Copper or Nickel Plated Connectors Electrical Specifications: 0.025 0.300 33 
* Low thermal resistance 1.0K/W Rthj-c * Temperature Coefficient R>0.20 +15ppm/K (20°C ~ 60°C) Power Rating Notes: For the full power 0.050 0.360 50 
rating resistors must be attached to a suitable heatsink. * The maximum internal resistor temperature is 130°C * Operating Temperature: -40°C 0.075 0.500 75 
~ 130°C * 2.5kV Voltage Rating Applications: * Current Sense * High Frequency * Power Supplies * Telecom * Instrumentation » Test equipment 0.100 4 100 
Power Resistance Tolerance Digi-Key Price Each Riedon 
Rating Range (9) % Part No.t 1 10 50 Part No. 
80W 0.010 ~ 0.075 1 FNR2-T227-(Value)F-ND 32.83 31.00 19.84 FNR 2-T227 xxxxx Ohm 1% xxPPM 
80W 0.100 ~5 1 FNR2-T227-(Value)F-ND 32.57 30.00 19.68 FNR 2-T227 xxxxx Ohm 1% xxPPM 
80W 10 ~ 100 1 FNR2-T227-(Value)F-ND 36.78 32.00 22.79 FNR 2-T227 xxx Ohm 1% xxPPM 
+ For complete Digi-Key part number, substitute value from Resistance Values chart for (Value). 
Ultra-Precision Foil Resistors simulans Dim. in mm 
100 500 5K 15K 4 +1762 2.67-+| |= 
Features: * NiCr foil * Low TCR 1ppm » Tight 0.01% Tolerance * 0.6 Watt Power Rating * 0808 Package 8.30 
Material Specifications: * NiCr on AL2O3 Substrate * PBTB / Epoxy Housing * Tinned Copper Leads i20 us 10K 20K oe 
Electrical Specifications: * Temperature Coefficient: 1ppm (0°C ~ 60°C) * Operating Temperature: -55°C ~ 155°C 250 2K 12K 25K 
* 2kV Voltage Rating * Load life 50ppm/Year 0.64 
Applications: * Audio * Medical ¢ Military * Test Equipment * Down-hole * Instrumentation 280 2h EES eos SSL. eUeeet 
Power Rating Resistance Tolerance Digi-Key Price Each Riedon 
@ 70°C Range (0) %o. Part No.t 1 10 50 Part No. 
0.6W 100 ~ 500 0.01 USR2-0808-(Value)T-ND 18.38 14.88 13.13 USR 2-0808 xxx Ohm 0.01% 1PPM 
0.6W 1K ~ 15K 0.01 USR2-0808-(Value)T-ND 18.38 14.88 13.13 USR 2-0808 xxxx Ohm 0.01% 1PPM 
0.6W 20K ~ 30K 0.01 USR2-0808-(Value)T-ND 19.95 15.68 14.25 USR 2-0808 xxx Ohm 0.01% 1PPM 


+ For complete Digi-Key part number, substitute value from Resistance Values chart for (Value). 


SMD Power Thick Film Resistors [fs 

rox! 025 .30 es) 1.5K 
Features: * Convenient T0126 SMD housing (D-PAK) * 25 Watt Power Rating ° Solder 2) -050 36 50 2.0K 
reflow safe (260°C / 20s) * Non Inductive Design Material Specification: * Thick film 075 50 100 2.5K 
on AL203 Electrical Specifications: * Temperature Coefficient: to 100ppm * Operating -10 75 250 5.0K 
Temperature: -40°C ~ 175°C * 2kV Voltage Rating Power Rating Notes: For the full power 15 1 500 7.5K 
rating resistors must be attached to a suitable heatsink. Applications: « Power Supplies 20 5 750 10.0K 
* Medical Devices * Telecom * Automotive 25 10 1.0K 

Power | Resistance | Tolerance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing Riedon 
Rating | Range (9) %o Part No.t 1 10 50 Part No.t 500 1,000 2,500 Part No. 

25W .025 ~ .075 5 NPS2-T126-(Value)JCT-ND 7.68 5.53 4.92 NPS2-T126-(Value)JTR-ND 2149.00 4145.00 3914.00/M NPS 2-T126 xxxxx Ohm 5% 

25W 10 ~ .75 5 NPS2-T126-(Value)JCT-ND 6.33 4.69 4.13 NPS2-T126-(Value)JTR-ND 1771.00 3416.00 3289.00/M NPS 2-T126 xxxx Ohm 5% 

25W 1 ~ 10.0K 1 NPS2-T126-(Value)FCT-ND 6.33 4.69 4.13 NPS2-T126-(Value)FTR-ND 1771.00 3416.00 3289.00/M NPS 2-T126 xxxxxxxxx Ohm 1% 
+ For complete Digi-Key part number, substitute value from Resistance Values chart for (Value). 

ia . - aanil ® 
s _ somrcaet 
NEW! SMD Wirewound Resistors - s Series DigiReel° {Rekis 
Features: * Resistance: 0.010 ~ 47kQ » High Power: 0.5 ~ 4 Watts * Low Temperature Coefficient: to +20 ppm/K 
* Superior surge handling capability * Reel packaging * Non-inductive windings are available (Type SN) * Lead Thick- 
ness: 0.006" (0.15mm) * Stand-Off Height: 0.005” (0.13mm) 

S-1 Resistance Values S-2 Resistance Values S-4 Resistance Values S-3 Resistance Values S-5 Resistance Values Stand-Off Footprint 
0.010 0.100 1.000 150 0.010 0150 10 220 0.010 0150 15 470 15000 0.010 0.150 15 470 15000 0.010 68 6800 Dimensions - mm (mm) (mm) 
0.015 0150 10 220 0.015 0.200 15 470 0.015 0.200 22 680 0.015 0.200 22 680 22000 0.050 100 10000 [Type] A |B ]C|D]F oE WI[HIL 
0.020 0.200 15 0.020 0.300 22 680 0.020 0.300 47 1500 0.020 0.300 47 1500 0.100 220 15000 S-1/ 48 /33/28/15/1.0) 25 16125 | 64 
0.030 0.300 22 0.030 0.500 47 1500 0.030 0.500 68 2200 0.030 0.500 68 2200 1.000 470 22000 $-2] 66 |39]3.2/18]/18] 3.0 24 | 28] 86 
0.036 0.360 47 0.050 0.680 68 2200 0.050 0.750 100 4700 0.050 0.750 100 4700 10 680 47000 $-4]114)6.4] 4.6] 30/25] 48 3.9 | 5.8 | 13.7 
0.050 0.470 68 0.075 0.750 100 3000 0.075 1.000 150 6800 0.075 1.000 150 6800 22 2200 $-3 | 15.9/6.9]6.4/3.0/34| 38 5.1 | 3.8 | 17.8 
0.075 0.750 100 0.100 1.000 150 0.100 10 220 10000 0.100 10 220 10000 47 4700 S$-5 | 20.81 7.5|7.1| 38/48] 6.2 5.6 | 6.4 | 22.9 

Power Working Resistance 
Rating Voltage Range Tolerance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Riedon 

Type @ 70°C (Max.) a %. Part No.t 1 10 50 Part No.t Qty. Pricing Part No. 

S-1 0.5W 33 0.010 ~ 220 1 S-1-(Value)FCT-ND 1.69 1.09 90 S-1-(Value)FTR-ND 3,000 658.00/M S-1 xxxxx Ohm 1% 

S-2 1W 58 0.010 ~ 3000 1 S-2-(Value)FCT-ND 1.73 WAL 92 S-2-(Value)FTR-ND 2,000 684.00/M S-2 xxxxx Ohm 1% 

S-4 2W 127 0.010 ~ 15000 1 S-4-(Value)FCT-ND 1.73 Ast: 92 S-4-(Value)FTR-ND 1,000 720.00 S-4 xxxxx Ohm 1% 

S-3 3W 150 0.010 ~ 22000 1 S-3-(Value)FCT-ND 2.24 1.44 1.19 S-3-(Value)FTR-ND. 500 467.50 S-3 xxxxx Ohm 1% 

S-5 4w 212 0.010 ~ 47000 1 S-5-(Value)FCT-ND 2.24 1.44 1.19 S-5-(Value)FTR-ND 500 467.50 S-5 xxxxx Ohm 1% 


+ For complete Digi-Key part number, substitute the value from Resistance Values chart for (Value). 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic surface Mount Chip Resistor Arrays 


FEATURES: EXB-N8V, EXB-V4V and EXB-V8V 
High Density: * 2 resistors in 0.8mm x 0.6mm size (EXB-14V) *2 resistors in 1.6mm x 1.6mm size (EXB-V4V) *4 resistors in - 7 : 3 
3.2mm x 1.6mm size (EXB-V8V) *2 resistors in 1.0mm x 1.0mm size (EXB-24V) *4 resistors in 1.4mm x 0.6mm size (EXB-18V) Dimensions (mm) Weight HAI 


4 resistors in 2.0mm x 1.0mm size (EXB-28V) * 4 resistors in 2.0mm x 1.0mm size (EXB-N8V) *2 resistors in 1.6mm x 1.6mm Type L| WwW] T | Al} A2|] BI P G | (9/M pes.) 
size (EXB-34V) * 4 resistors in 3.2mm x 1.6mm size (EXB-38V) * 8 resistors in 3.8mm x 1.6mm size (EXB-2HV) * Improvement of exe-nav | 2.0 101045! 03!/03/02/05!030 30 


placement efficiency: Placement efficiency of Chip Resistor Array is two or four times that of discrete chip resistors. t 

EXB-V4V | 1.6] 1.6} 0.60 | 0.6 | — | 0.3 | 0.8 | 0.45 5.0 ALIALI.B 
SPECIFICATIONS: EXB-V8V | 3.2] 1.6|0.60 | 0.6/0.6) 0.3) 08}0.45} 10 snare u >| Tie 
Resistance Tolerance: J: +5% »* Power Rating at 70°C: 1/16W per element; 1/32W for EXB-14V, EXB-28V, EXB-N8V and EXB- G 1 
18V *Maximum Rated Continuous Working Voltage $: 50V; 25V for EXB-2HV; 12.5V for EXB-14V and EXB-18V *Maximum  # Rated continuous working voltage (RCWV) shall be determined from Ww 
Overload Voltage: 100V; 50V for EXB-2HV; 25V for EXB-14V and EXB-18V »* Temperature Characteristic Range: +200ppm/°C RCWV = V Power Rating x Resistance Value, or maximum RCWV a | 
© Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C listed, whichever is less. : G4 


Isolated Terminals EXB-14V EXB-18V EXB-24V EXB-28V 


Fig. 1 — 
2 Resistors 


Fig. 3 — 
8 Resistors 
Dim. in mm 
EXB-V4V, EXB-V8V, EXB-24V, EXB-34V and EXB-38V Series EXB-14V and EXB-18V Series 
Isolated Termivek Besistance Sie (E12 Values) Isolated Terminals Resistance Codes (E12 Values) 
alue listed in ohms; (Value listed in ohms) 
Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value Value 
(Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) (Code) 
0.0 (000) 3R9 (3R9) 27 (270) 470 (471) 8.2K (822) 150K (154) 0.0 (000) 47 (470) 270 (271) 1.5K (152) 8.2K (822) 47K (473) 270K (274) 
1.0 (1RO) 4R3 (4R3) 33 (330) 560 (561) 10K (103) 180K (184) 10 (100) 56 (560) 330 (331) 1.8K (182) 10K (103) 56K (563) 330K (334) 
4.1 (1R1) 4R7 (4R7) 39 (390) 680 (681) 12K (123) 220K (224) 12 (120) 68 (680) 390 (391) 2.2K (222) 12K (123) 68K (683) 390K (394) 
4.2 (1R2) 5R1 (5R1) 47 (470) 820 (821) 15K (153) 270K (274) 15 (150) 82 (820) 470 (471) 2.7K (272) 15K (153) 82K (823) 470K (474) 
racine) | sreweRe) | seis | roc(noe | saxon | sank os) 38,480 | igottan | seotsen | saxtcea) | sak ties) | sooetton | se eee 
TCHS) SRei ere) 881680) TOR 22) zak (223) Sey 27 (270) 150 (151) 820 (821) 4.7K (472) 27K (273) 150K (154) | 820K (824) 
1.6 (1R6) 6R8 (6R8) 82 (820) 1.5K (152) 27K (273) 470K (474) 
33 (330) 180 (181) 1.0K (102) 5.6K (562) 33K (333) 180K (184) 4M (105) 
1.8 (1R8) 7R5 (7R5) 100 (101) 1.8K (182) 33K (333) 560K (564) Sees SA eS boraiae BEbaees Paces panei peel 
2.0 (2R0) 8R2 (8R2) 120 (121) 2.2K (222) 39K (393) 680K (684) S20) 22) (Oe) peSIGe2) (638) (224) 
Sere ae eee ee ay EXE-28V and EXB-NGV Series 
; . Isolated Terminals Resistance Codes (E24 Values) 
areal isteitene |jceeueete al arte lees Walue listed In ohms) 
5 (151 7 .7K (47: 
3.3 (3R3) 18 (180) 330 (331) 5.6K (562) 100K (104) (eats, CaS easy ees (aS es pealue) 
3.6 (3R6) 22 (220) 390 (391) 6.8K (682) 120K (124) ‘ode ode ‘ode ‘ode) ‘ode ‘ode ‘ode) 
; 0.0 (000) 6.8 (6R8) 51 (510) 390 (391) 3.0K (302) 22K (223) 160K (164) 
___EXB-2HV Series 1.0 (1RO) 7.5 (7R5) 56 (560) 430 (431) 3.3K (332) 24K (243) 180K (184) 
Isolated Terminals Resistance Codes (E12 Values) 1.1 (1R1) 8.2 (8R2) 62 (620) 470 (471) 3.6K (362) 27K (273) 200K (204) 
(Value listed in ohms) 1.2 (1R2) 9.1 (9R1) 68 (680) 510 (511) 3.9K (392) 30K (303) 220K (224) 
TEND Hires Ta Val THD VAD 1.3 (1R3) 10 (100) 75 (750) 560 (561) 4.3K (432) 33K (333) 240K (244) 
1.5 (1R5) 11 (110) 82 (820) 620 (621) 4.7K (472) 36K (363) 270K (274) 
Kode) (Cogs) (code) (Code) (Code) (Code) 1.6 (1R6) 42 (120) 91 (910) 680 (681) 5.1K (512) 39K (393) | 300K (304) 
0.0 (000) 10 (100) 120 (121) 1.5K (152) 18K (183) 220K (224) 1.8 (1R8) 13 (130) 100 (101) 750 (751) 5.6K (562) 43K (433) 330K (334) 
1.0 (1RO) 12 (120) 150 (151) 1.8K (182) 22K (223) 270K (274) 2.0 (2RO) 15 (150) 110 (111) 820 (821) 6.2K (622) 47K (473) 360K (364) 
1.2 (1R2) 15 (150) 180 (181) 2.2K (222) 27K (273) 330K (334) 2.2 (2R2) 16 (160) 120 (121) 910 (911) 6.8K (682) 51K (513) 390K (394) 
1.5 (1R5) 18 (180) 220 (221) 2.7K (272) 33K (333) 390K (394) 2.4 (2R4) 18 (180) 130 (131) 1.0K (102) 7.5K (752) 56K (563) 430K (434) 
1.8 (1R8) 22 (220) 270 (271) 3.3K (332) 39K (393) 470K (474) 2.7 (2R7) 20 (200) 150 (151) 1.1K (112) 8.2K (822) 62K (623) 470K (474) 
Beery | e7e79)) || sen a) |) “Sian (ava) || ak | et et) | Fees) ||| ouiein) || jeotien | diskcias) || toKuos) | zencns) || ean es 
Be aa 2 CS eee er ae es ay eS een eM 3.6 (3R6) 27 (270) 200 (201) 1.5K (152) 11K (113) 82K (823) 620K (624) 
AGES CRD ae] BEGee Ror aae AGH 3.9 (3R9) 30 (300) 220 (221) 1.6K (162) 12K (123) 91K (913) 680K (684) 
9 (39) (470) (661) SKi(682) (823) (105) 4.3 (4R3) 33 (330) 240 (241) 1.8K (182) 13K (133) 100K (104) | 750K (754) 
4.7 (4R7) 56 (560) 680 (681) 8.2K (822) 100K (104) 4.7 (4R7) 36 (360) 270 (271) 2.0K (202) 15K (153) 110K (114) | 820K (824) 
5.6 (5R6) 68 (680) 820 (821) 10K (103) 120K (124) 5.1 (5R1) 39 (390) 300 (301) 2.2K (222) 16K (163) 120K (124) 910K (914) 
6.8 (6R8) 82 (820) 1.0K (102) 12K (123) 150K (154) 5.6 (5R6) 43 (430) 330 (331) 2.4K (242) 18K (183) 130K (134) 4M (105) 
8.2 (8R2) 100 (101) 1.2K (122) 15K (153) 180K (184) 6.2 (6R2) 47 (470) 360 (361) 2.7K (272) 20K (203) 150K (154) 
: No. of Resistor Digi-Key® Cut Tape Pricing Digi-Key® Tape and Reel Pricing Panasonic® 
Fig. Resistors} Value Range§ Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 5,000 10,000 20,000 Part No. 
2 4 E24 Y10(Code)CT-ND 44 3.85 13.75 23.65 Y10(Code)TR-ND — 10.00/M = EXB-N8VLILILWX 
1 E12 Y2(Code)CT-ND 48 420 15.00 25.80 Y2(Code)TR-ND 17.00/M 16.00/M _ EXB-V4VLILILNV 
2 4 E12 Y4(Code)CT-ND 80 7.00 25.00 _ 43.00 Y4(Code)TR-ND 28.00/M 26.00/M = EXB-V8VCILILWV 
1 2 E12 Y3(Code)CT-ND 146 12.81 45.75 78.69 Y3(Code)TR-ND _ 51.00/M 48.00/M EXB-14VCILILWX 
2 4 E12 Y6(Code)CT-ND® 2.38 2083 74.38 127.93 Y6(Code)TR-ND® _ 83.00/M _— EXB-18VCILILWX 
1 2 E12 Y5(Code)CT-ND 1.00 8.75 31.25 53.75 Y5(Code)TR-ND _ 34.00/M 33.00/M EXB-24VCILILWX 
2 4 E24 Y7(Code)CT-ND 1.00 8.75 31.25 = 53.75 Y7(Code)TR-ND — 34.00/M 33.00/M EXB-28VLILILWX 
1 2 E12 Y8(Code)CT-ND 42 3.68 13.13 22.58 Y8(Code)TR-ND 15.00/M 14.00/M _ EXB-34VCILILUV 
2 4 E12 Y9(Code)CT-ND 31 2.73 9.75 16.77 Y9(Code)TR-ND 11.00/M 10.00/M _ EXB-38VLILILUV 
3 8 E12 Y1(Code)CT-ND 1.80 15.75 56.25 96.75 Yi(Code)TR-ND 61.00/M 59.00/M = EXB-2HVLILILUV 


* For complete part number, substitute the corresponding resistance Code. § E24 Resistance Values are available for other series. Please call Digi-Key for details. ROHS Compliant 


RF Jumper Chip Resistor 


SPECIFICATIONS: 


* Isolation (2.5GHz): -40dB maximum » Return Loss (2.5GHz): -20dB maximum « Rated Current: 1A (derating 
curve for jumpers operated in ambient temperatures above 70°C, rated current shall be derated in accordance 
with derating curve chart * Number of Terminals: 6 


4 125°C| 
-60-40 -20 0 20 40 60 80 100120 140760 


Percent of Rated Current (%) 


* Temperature Range: -55°C ~ 125°C Ambient Temperature (°C) 
Resistance Insertion Loss Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing Panasonic 
(1-4 Terminal) (2.5GHz) Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 5,000 10,000 15,000 25,000 50,000 Part No. 
50mQ max. -0.5dB max. PO.ONCT-ND 2.41 20.06 80.25 133.75 PO.ONTR-ND 89.00/M 74.00/M  69.00/M_ 67.00/M_ 63.00/M EXB-D6JPO000A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 1851 


Resistance Codes for EXB-A, 


Panasonic nape Codes fore 


(Values listed in ohms) 
. Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
Surface Mount Chip 47 (470) | 680 (681) | 10K(103) | 150K (154) 


56 (560) 820 (821) 12K (123) | 180K (184) 


Resistor Networks — Series 68 (680) | 1.0K(102) | 15K (153) | 220K (224) 


82 (820) | 1.2K (122) | 18K (183) | 270K (274) 


EXB-A, EXB-E, EXB-D and EXB-Q 100 (101) | 1.5K (152) | 22K (223) | 330K (334) 


( 

( 
120(121) | 1.8K (182) | 27K (273) | 390K (394 
FEATURES: * High Density: Bussed 8 resistors for pull up/down circuit in 150 (151) | 2.2K (222) | 33K (333) | 470K (474 
( 
( 
( 
( 
( 


EXB:o os tite or 910-03 gs fb Dim. in mm 
TO i, 
fo 


N 


a 


2.1mm x 0.55mm), EXB-D Type 1206 (3.2mm x 1.6mm x 0.55mm) size and 220 (221) | 3.3K (332) | 47K (473) | 680K (684. 


) 

( (474) 
EXB-A Type 2512 (6.4mm x 3.1mm x 0.55mm), EXB-E Type 1608 (4.0mm x 180 (181) | 2.7K (272) | 39K (393) | 560K (564) 

( (684) 
EXB-Q Type 1506 (3.8mm x 1.6mm x 0.45mm) 270 (271) | 3.9K (392) | 56K (563) | 820K (824) 
* Automatic Placement: Taped and reeled packaging is suitable for high 330 (331) | 4.7K (472) | 68K (683) 1M (105) 
speed automatic placement machine + EXB-Q has available direct placing on 390 (391) | 5.6K (562) | 82K (823) 

( 

( 


the bus line by means of half pitch spacing without through-holes on PWB. It 470 (471) | 6.8K (682) | 100K (104) 


also features high speed mounting by conventional placing machine. 560 (561) | 8.2K (822) | 120K (124) 

SPECIFICATIONS: + Resistance Range: 470 ~ 1MQ (EXB-Q: 1000 ~ 470KQ) 4 |ae TTI 

¢ Resistance Tolerance: +5% » Number of Terminals: 10 Terminals (EXB-Q: Resistance Codes for EXB- 

16 Terminals) * Number of Resistors: 8 Resistors (EXB-Q: 15 Resistors) (Values listed in ohms) . nl 


* Power Rating at 70°C: 63mW/element (EXB-D: 50mW/element; EXB-Q: 
25mW/element) * Maximum Rated Continuous Working Voltage +: EXB-A. Value (Code)| Value (Code) / Value (Code) |Value (Code) 
50V; EXB-E, EXB-D and EXB-Q: 25V * Maximum Overload Voltage: EXB-A:  100(101) | 1K (102) | 10K (103) | 100K (104) EXB-Q 
100V; EXB-E, EXB-D and EXB-Q: 50V * Temperature Characteristic Range:  150(151) | 1.5K (152) | 15K (153) | 150K (154) 
+200 ppm/°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 220 (221) 2.2K (222) 22K (223) 220K (224) 


) fF _0000 0 16151413121110 9 
) 
330 (331) | 3.3K (332) | 33K (333) | 330K (334 
) 
) 


2.0 min. ¥ 0.9 min. 
2.6 max. 41.1 max. 
00 


0.25 max! 12345678 


t Rated continuous working voltage (RCWV) shall be determined from RCWV 470 (471) 4.7K (472) 4TK (473 470K (474 
= \/Power Rating x Resistance Value, or maximum RCWV listed above, 


whichever is less. 680 (681) | 6.8K (682) | 68K (683 


Digi-Key* Cut Tape Pricing Digi-Key* Tape and Reel Pricing Panasonic* 

Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 4,000 5,000 8,000 10,000 Part No. 
U7(Code)CT-ND AG 4.26 34.50 143.75 230.00 U7(Code)TR-ND 207.00/M — 173.00/M _ EXB-A10P(Code)J 
U8(Code)CT-ND A2 3.89 31.50 131.25 210.00 U8(Code)TR-ND 153.00/M = 128.00/M _ EXB-E10C(Code)J 
U9(Code)CT-ND A4 4.03 32.70 136.25 218.00 U9(Code)TR-ND = 153.00/M = 128.00/M EXB-D10C(Code)J 
U6(Code)CT-ND 60 5.54 44.93 187.19 299.50 U6(Code)TR-ND = 270.00/M _ 225.00/M EXB-Q16P(Code)J 


* For complete part number, substitute the corresponding resistance Code 


S f M t 0404 FEATURES: * Balanced “0° type attenuator circuit in one 0404 chip (1.0mm x 1.0mm) * Mounting occupation area reduction; —approximately 65% reduction compared with the 
ur ace oun attenuator circuit and consists of four discrete 0402 chip resistors; —approximately 26% reduction compared with the attenuator circuit and consists of four discrete 0201 chip 


resistors * Mounting time reduction: 4 times >>> 1 time » Attenuation: 0dB to 10dB APPLICATIONS: « Attenuation/level control/impedance matching of high frequency signals of 


Balanced 0 Type Chip communication equipment — cellular phones (GSM, CDMA, PDC, etc.), PHS, PDA, for example. SPECIFICATIONS: * Rated Power: 0.040W (40mW)/package * Frequency Range: 


DC to 2.5GHz * VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) 1.2 maximum (typical), 1.5 maximum (0dB, typical) * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Atten u ato r Tolerance of | Attenuation R1 R2 | Characteristic | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing | Panasonic 
Fi Attenuation Value (dB) (0) (Q) | Impedance (Q) | Part No. 10 100 500 | PartNo. 10,000 Part No. 
— Series EXB-24AB 0 0 | open 0 PITS3CT-ND® 2.44 21.33 76.19 | PITIS3TR-ND® 82.00/M | EXB-24ABOOR8X 
1 5.77 | 1.74k 100 P11154CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11154TR-ND 82.00/M | EXB-24AB1CR8X 
2 11.6 | 872 100 P11155CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11155TR-ND 82.00/M | EXB-24AB2CR8X 
Balanced "0" type 3 17.6 | 585 100 P11156CT-ND 244 21.33 76.19 | P11156TR-ND 82.00/M_ | EXB-24AB3CR8X 
49 Ri 93 6 37.4 | 301 100 P11157CT-ND@ 2.44 21.33 76.19 | P11157TR-ND® 82.00/M_| EXB-24AB6C1RX 
10 71.2 | 192 100 P11158CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11158TR-ND 82.00/M_| EXB-24ABAC2RX 
1 11.5 | 3.48k 200 P11159CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11159TR-ND 82.00/M | EXB-24AB1ER8X 
2 23.2 | 1.74k 200 P11160CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11160TR-ND 82.00/M | EXB-24AB2ER8X 
3 35.2 | 1.17k 200 P11161CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11161TR-ND 82.00/M | EXB-24AB3ER8X 
6 74.7 | 602 200 P11162CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11162TR-ND 82.00/M | EXB-24AB6E1RX 
10 142 | 385 200 P11163CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11163TR-ND 82.00/M | EXB-24ABAE2RX 
1 17.3 | 5.22k 300 P11164CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11164TR-ND 82.00/M | EXB-24AB1GR8X 
2 34.8 | 2.62k 300 P11165CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11165TR-ND 82.00/M | EXB-24AB2GR8X 
3 52.8 | 1.75k 300 P11166CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11166TR-ND 82.00/M_| EXB-24AB3GR8X 
6 112 | 903 300 P11167CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11167TR-ND 82.00/M_| EXB-24AB6G1RX 
Binncin mi 10 213 | 577 300 P11168CT-ND 2.44 21.33 76.19 | P11168TR-ND 82.00/M | EXB-24ABAG2RX 


Dim. in mm 


FEATURES: © Unbalanced 7 type attenuator circuit in one chip 
Su rface M ou nt 0404 (1.0mm x 1.0mm) * Mounting occupation area reduction: about 50% 


reduction compared with attenuator circuit consisting of three 0402 


i chip resistors * Mounting Times reduction: 3 time >>> 1 time Unbalanced x type 
Chip Attenuator ¢ Attenuation: 1dB to 10dB Ri 
= i Ls APPLICATIONS: * Attenuation/level control/impedance matching of high 

Series EXB 24AT frequency signals of communication equipment — cellular phones (GSM, CDMA, 
Attenuation - Frequency Characteristics (Typical) PDC, etc.), PHS, PDA, for example. “ae 
0 SPECIFICATIONS: * Characteristic Impedance: 500 © Rated 
4 -10B. Power: 0.040W (40mW)/package »* Frequency Range: DC to 2GHz 
2 « VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) 1.3 maximum 
3 -3dB: 
a 4 Tolerance Attenuation Cut Tape Tape & Reel 
a) -6dB of Value R1 R2 Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
S +6 1 Attenuation (dB) (0) (0) Part No. 10 100 500 | Part No. 10,000 Part No. 
§ 7 1 5.77 870 P11103CT-ND 1.76 15.40 55.00 | P11103TR-ND 59.00/M EXB-24AT1AR3X 
5 -8 2 11.6 436 P11104CT-ND 1.76 15.40 55.00 | P11104TR-ND 59.00/M EXB-24AT2AR3X 
zZ -9 -10dB: 40.3 3 17.6 292 P11105CT-ND 1.64 14.35 51.25 | P11105TR-ND 55.00/M EXB-24AT3AR3X 
10-44 ft ‘EHH 4 23.9 221 P11106CT-ND 1.76 15.40 55.00 | P11106TR-ND 59.00/M EXB-24AT4AR3X 
14 5 30.4 179 P11107CT-ND 1.76 15.40 55.00 | P11107TR-ND 59.00/M EXB-24AT5AR3X 
1.0E+06 1.0E+07 1.0E+08 1.0E+09 1.0E+10 05 6 37.4 151 P11108CT-ND 1.76 15.40 55.00 | P11108TR-ND 59.00/M EXB-24AT6AR5X 
Frequency (Hz) ae 10 712 96.3 P11109CT-ND 1.78 15.54 55.50 | P11109TR-ND 60.00/M EXB-24ATAARSX 
° . . . - 
2% Thick Film Resistor Networks Isolated Line 
a "i . . Terminator Terminator 
Low Profile, Single-In-Line Package, Highly a, 
Stable, Equivalent to MIL-R-83401 - i 7 
1.12 
GENERAL SPECIFICATIONS: Dim. Tol.: + 0.13 
Rated Power: . : : 
Common: 125mW (70°C); Isolated: 200mW Common Terminal and Isolated Terminal: Line Terminator: Res. |No. of| Dim. | Digi-Key* Pricing Panasonic 
(60°C); Line Terminator: 75mW (70°C). Resistance Codes Resistance Codes Type [Elements] Pins | A (mm)| Part No. 1 10 100 ~=1,000 5,000 | Part No. 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) R1/R2 (Code) Common| 5 6 | 14.88 |Q5(Code)-ND 25 2.03 1523 102.00  92.00/M| EXB-F6E(Code)G 
Rated Continuous Working Voltage 100 (101) 6.8K (682) 150K (154) 160/240 (TO1) Terminal if 8 | 19.96 | Q7(Code)-ND 33 2.67 19.99 133.00 121.00/M| EXB-F8E(Code)G 
(RCWV): Rated Power x Resistance Value 150 (151) 8.2K (822) | 220K (224) 480/390 (TO2) _ 9 10_| 25.04 | Q9(Code)-ND 423.35 25.14 168.00 _152.00/M| EXB-F10E(Code)G 
(102) 3 6 | 14.88 | Q2(Code)-ND 25 2.03 15.23 102.00 92.00/M] EXB-F6V(Code)G 
or 100V, whichever is less. 220 (221) | 15K (153) | 330K (334) 999/970 (TO3)___|_ Isolated : (Code) a20F 2 5. ; -00/ “FEV (Code) 

, 330 (331) | 22k (223) | 470K (47)  —eo0270(108) | nator] 4 8 | 19.96 |Q4(Code)-ND 33 267 1999 133.00 121.00/M| EXB-F8V(Code)G 
Operating Temperature Range: 560 (561) 33K (333) 560K (564) 220/330 (104) 5 10_| 25.04 | Q6(Code)-ND_ 423.35 25.14 168.00 152.00/M| EXB-F10(Code)G 
reece ress 680 (681) | 47K (473) | 680K (684) 330/390 (T05) Line 8 6 | 14.88 | QO(Code)-ND 40 3.23 24.22 161.00 147.00/M| EXB-FeWT(Code)G 

7 820 (821) | 56K (563) 330/470(T06) Terminator) 12 8 | 19.96 |Qt(Code)-ND 54 4.32 32.39 216.00 196.00/M) EXB-F8WT(Code)G 
Storage Temperature Range: 4.5K (152) | 68K (683) 330/680 (T07) _ 16 10 | 25.04 | Q3(Code)-ND 67 5.38 40.37 269.00 _245.00/M| EXB-F10WT(Code)G 
-55°C ~ 150°C 5.6K (562) 82K (823) 1.5K/3.3K (TO8) ——_* For complete part number, substitute the corresponding resistance Code. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic 


Surface Mount Chip 3-Terminal 
Capacitor Array — Series EZA-SC 


Dim. in mm 


Surface Mount Chip Capacitor 
Networks — Series EZA-NP 


Dim. in mm 


02+ 49 
20 


0.635 10@@0.2 
ale 


FEATURES: 
Suitable for EMI suppression filtering: » The low 


residual inductance at high frequency range provides effective reduction of noise 


* Equivalent noise reduction to the EMI filters with low cost design Compact design for high density PWB assembly: * 4.0 x 2.1 
x 0.65mm « Flat and square packages suitable for high speed automatic placement machine Superior mountability with concave 


SPECIFICATIONS: 


1.00 (between input terminal and output terminal) 


terminals: « Firm solder joint (two times of convex terminal) » Self-alignment of placement at reflow process 


© Capacitance Tolerance: +20% (+30% / -20% in the case of 22pf) * Temperature Characteristic: AC: +20% / -55% (-25°C ~ 85°C) 
* Dissipation Factor: Less than 2.0% (25°C, 1kHz — In measuring at 1MHz, capacitance value and dissipation factor are different, 1 
Vrms) © Rated Voltage: 25V * Rated Current: 200mA (between input terminal and output terminal) » Resistance: Less than 


* Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Volts | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing | Panasonic 
(DC) | (pF) | PartNo. 1 10 100 500 | PartNo. 4,000 ‘| PartNo. 
25 22 P10192CT-ND 1.18 1.04 89 74 P10192TR-ND 414.00/M | EZA-SCE220M 
25 47 P10193CT-ND 1.18 1.04 89 74 P10193TR-ND 414.00/M | EZA-SCE470M 
25 100 | P10194CT-ND 1.18 1.04 89 74 P10194TR-ND 414.00/M | EZA-SCE101M 


FEATURES: « Chip Capacitor Networks — exclusively developed by Panasonic thick film technology. Bussed 8 capacitors in one 
package (6.3mm x 3.2mm x 0.75mm), half-pitch (0.65mm) spacing for high density automatic placing * Superior noise reduction by 


using two ground terminals * Superior solderability by using Ni + Solder plating with unique concave terminals 
SPECIFICATIONS: © Capacitance Range: 47pF, 100pF, 220pF * Capacitance Tolerance: +20% » Temperature Characteristic: 


E Characteristic: +20% / -55% (-25°C ~ 85°C) 
* Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Dissipation Factor: Less than 3.0% (25°C, 1kHz, 1Vrms) » Rated Voltage: 25V 


Volts | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing | Panasonic 
(DC) | (pF) | PartNo. 1 10 100 500 | PartNo. 4,000 ‘| Part No. 
25 47 PCN1001CT-ND 2.03 1.78 153 1.27 PCN1001TR-ND 710.00/M | EZA-NPE470M 
25 100 | PCN1002CT-ND 2.03 1.78 153 1.27 PCN1002TR-ND 710.00/M | EZA-NPE101M 
25 220 | PCN1003CT-ND 2.03 1.78 153 1.27 PCN1003TR-ND 710.00/M | EZA-NPE221M 


EZA-CT Series 
1.257, 30.25 


[+= 0.20 


Ne 


-+| l-0.30 


Pames 
cl c. 


Re 
10.9 8 7 
4 {\RallRiJAt Re) 


Dim. in mm 


FEATURES: EZA-CT Series: * 4 RC circuits in one small package * 75% space 
savings compared to 0402 size EZA-DT Series: * Smallest SMD R/C networks 
Four popular noise reduction circuits made from damping resistors and bypass 
capacitors in a smallest chip * EZAST: 4.0 x 2.1 x 0.65mm, 0.8mm pitch 
© EZADT: 3.2 x 1.6 x 0.65mm, 0.635mm pitch « EZANT: 6.4 x 3.1 x .80mm, 
1.27mm pitch * Smaller occupied space than discrete 0402 (1.0 x 0.5 mm) 
* EZAST: 70% of 0402 (1.0 x 0.5mm) chips placing area * EZADT: 50% of 0402 
(1.0 x 0.5mm) chips placing area * EZANT: 45% of 0805 (2.0 x 1.2mm) chips 
placing area EZA-DL Series: * Smallest SMD R/C filter for USB interface 


GND Terminal: 1,2,5,6 ae, 


1/0 Terminal: 3,4,8,9 
Dummy Terminal: 7,10 


* Including 2 circuits of 7 type R/C filter in a chip (Chip size: 3.2 x 1.6mm) 
* Space saving and low placing cost EZA-ST, EZA-DT, EZA-DL and EZA-NT 
Series: « Superior mountability with concave terminal * Firm solder joint (two 
times of convex terminal) »* Self-alignment of placement at reflow soldering 
Recommended Applications for EZA-DL Series: ¢ Information and amusement 
equipment containing USB interface 


SPECIFICATIONS: Resistance Tolerance: +5% »* TCR: +200 ppm/°C « Rated 
Power: 0.063W (<70°C) — For resistors operated in ambient temperature above 


70°C, rated power shall be derated * Maximum Rated Continuous Working 
Voltage: 25V (Rated Voltage for resistor shall be determined from / Rated Power 
X Resistance Value, or Limiting Element Voltage [Maximum Rated Continuous 
Working Voltage], whichever is less.) * Capacitance Tolerance: +30%/-20% 
Capacitance Temperature Characteristic: E Characteristic: +20% / -55% (-25°C 
~ 85°C) * Dissipation Factor: Less than 3.% (25°C, 1kHz - /n measuring at 
1MHz, capacitance and dissipation factor are different, 1 Vrms) * Rated Voltage: 
EZA-NT: 50V EZA-ST: 25V EZA-DT, EZA-CT and EZA-DL: 12V * Operating 
Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


Res. | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel __| Panasonic Res. | Cap. | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel _| Panasonic 
(0) | (pF) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing | Part No. (Q) | (pF) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
EZA-ST Series 22 | PDT6ICT-ND 64 56 48 40 |PDT6ITR-ND | 5,000] 223.00/M | EZA-DT61AAAJ 
22 |PSTIICT-ND 148 1.04 89 74 |PSTITTR-ND | 4,000] 414.00/M]EZA-STI1AAAJ ik | 47 | PDT62CT-ND 64 56 .48 40 |PDT62TR-ND | 5,000) 223.00/M | EZA-DT62AAAJ 
22 | 47 |PST12CT-ND 1.18 1.04 =.89--.74 | PST12TR-ND | 4,000) 414.00/M | EZA-ST12AAAJ 100 |PDT63CT-ND® 64564840 | POTE3TR-ND@| 5,000] 223.00/M | EZA-DT63AAAJ 
100 |PST13CT-ND@ 1.18 1.04 —=.89_—.74 | PST13TR-ND@| 4,000| 414.00/M | EZA-ST13AAAJ EZA-DL Series 
22 |PST21CT-ND® 1.18 1.04 89-74 | PST21TR-ND@| 4,000] 414.00/M|EZA-ST21AAAJ | [27/15K] ,, |PDLUDICT-ND 41 36.31.26 | PDLUOTTR-ND ] 5,000| 143.00/M | EZA-DLUOTAAJ 
47 | 47 |PST22CT-ND@ 1.18 1.04 89 .74 | PST22TR-ND@| 4,000) 414.00/M | EZA-ST22AAAJ | | 15/15K PDLUO2CT-ND .41._—Ss36_—=31_—=.26 | PDLUO2ZTR-ND | 5,000| 143.00/M | EZA-DLUO2AAJ 
100 |PST23CT-ND@ 1.18 1.04 89.74 | PST23TR-ND@| 4,000| 414.00/M | EZA-ST23AAAJ EZA-NT Series 
22 |PST3ICT-ND® 148 1.04 .89 .74|PST31TR-ND@| 4,000] 414.00/M | EZA-ST31AAAJ 220 |PNTI4CT-ND® 95 84 72 .60 [PNTI4TR-ND@] 4,000| 334.00/M | EZA-NTI4AAAJ 
100 | 47 |PST32CT-ND 148 1.04 .89 .74|PST32TR-ND | 4,000) 414.00/M | EZA-ST32AAAJ 22 | 470 |PNTISCT-ND® 95 84 72 .60 |PNT15TR-ND@| 4,000} 334.00/M | EZA-NT1SAAAJ 
100 | PST33CT-ND@ 1.18 1.04 _—.89__—.74 | PST33TR-ND@| 4,000| 414.00/M | EZA-ST33AAAJ 1000|PNT16CT-ND® 95 —=84_—=72_.60 | PNT16TR-ND@| 4,000| _334.00/M | EZA-NT16AAAJ 
22 |PST41CT-ND 148 1.04 .89 .74/PST41TR-ND | 4,000] 414.00/M | EZA-ST41AAAJ 220 |PNT24CT-ND® 95 84 72 60 | PNT24TR-ND@| 4,000| 334.00/M | EZA-NT24AAAJ 
220 | 47 |PST42CT-ND 148 1.04 .89 .74|PST42TR-ND | 4,000) 414.00/M | EZA-ST42AAAJ 47 | 470 |PNT25CT-ND® 95 84 72 .60 | PNT25TR-ND@| 4,000| 334.00/M | EZA-NT25AAAJ 
100 |PST43CT-ND 1.18 1.04 ~—=«.89_—=«74. | PST43TR-ND | 4,000] 414.00/M | EZA-ST43AAAJ 1000| PNT26CT-ND@® 95 ~—84_—=72_—.60 | PNT26TR-ND@| 4,000| 334.00/M | EZA-NT26AAAJ 
22 |PSTSICT-ND 148 1.04 .89 .74/PSTSITR-ND | 4,000] 414.00/M | EZA-STS1AAAJ 220 | PNT34CT-ND 95 84.7260 | PNT34TR-ND | 4,000] 334.00/M | EZA-NT34AAAJ 
470 | 47 |PST52CT-ND 1.18 1.04 .89 74 | PST52TR-ND | 4,000) 414.00/M | EZA-ST52AAAJ 100 | 470 | PNT35CT-ND 95 84.7260 | PNT35TR-ND | 4,000] 334.00/M | EZA-NT35AAAJ 
100 | PST53CT-ND@ 1.18 1.04 _—.89__.74 | PST53TR-ND@| 4,000| 414.00/M | EZA-ST53AAAJ 1000 | PNT36CT-ND 95 .84__.72__.60 | PNT36TR-ND_| 4,000| _334.00/M | EZA-NT36AAAJ 
22 | PST61CT-ND 1.18 1.04 89  .74 | PST61TR-ND | 4,000| 414.00/M | EZA-ST61AAAJ 220 | PNT44CT-ND® 95 84 72 60 | PNT44TR-ND@| 4,000| 334.00/M | EZA-NT44AAAJ 
1K 47 | PST62CT-ND 118 1.04 89 .74|PST62TR-ND | 4,000] 414.00/M | EZA-ST62AAAJ 220 | 470 | PNT45CT-ND@ 95 84 72.60 | PNT45TR-ND@| 4,000} 334.00/M | EZA-NT45AAAJ 
100 | PST63CT-ND@® 1.18 1.04 _—.89_~_.74 | PST63TR-ND@| 4,000 | 414.00/M | EZA-ST63AAAJ 1000 | PNT46CT-ND@ 95 847260 | PNTA6TR-ND@| 4,000} 334.00/M | EZA-NT46AAAJ 
EZA-DT Series 220 | PNTS4CT-ND 95 84 .72 60 |PNT54TR-ND | 4,000| 334.00/M | EZA-NT54AAAJ 
22 |PDTIICT-ND® 64.56. 48 40 | PDTI1TR-ND®] 5,000] 223.00/M | EZA-DTI1AAAJ 470 | 470 | PNTSSCT-ND 95 84 .72 60 |PNT55TR-ND | 4,000| 334.00/M | EZA-NTS5AAAJ 
22 | 47 |PDTI2CT-ND 64 «= 56S 48S 40. | PDT12TR-ND | 5,000] 223.00/M | EZA-DT12AAAJ 1000 TENISCGIENDMS 95 84 .72_.60 RNISGIENDI 4,000) $34.00/M | EZA-NTSGAAAJ 
400 | PDT13CT-ND ‘64-56 ~—«48~—=«40. | PDT13TR-ND | 5,000] 223.00/M | EZA-DT13AAAJ 220 |PNT64CT-ND® 95 84 72  .60 | PNTO4TR-ND@| 4,000| 334.00/M | EZA-NTO4AAAJ 
22 |PDT2ICTND® 64.56.4840 |PDT21TR-NDe| 5.000/ 223.00/M | EZA-DT21AAAJ 1k | 470 |PNT65CT-ND@® 95 84 .72 60 |PNT65TR-ND@| 4,000 334.00/M | EZA-NT65AAAJ 
a7 | a7 |ppT22cT-ND® 64 56 48 +40 |PDT22TR-ND®|5.000| 223.00/M | EzA-DT22AMAJ 1000 | PNTSCT-ND® 95 _.84_—72_.60 | PNT6GTR-ND@| 4,000 _334.00/M | EZA-NTEGAAAJ 
100 |PDT23CT-ND 64564840. | PDT23TR-ND | 5,000| 223.00/M | EZA-DT23AAAJ EZA:CT Series'— Hons Compliant: 
22 | PDT31CT-ND ‘64564840 |PDT31TR-ND 1 5,000] 223.00/M | EZA-DT31AAAJ to | 10 [PcToocT-ND 63 56 48 40 |PCTOOTR-ND | 5,000] 221.00/M] EZA-CTOOAAAJ 
100 | 47 |PDT32CT-ND@® 64 56 48 40 | PDT32TR-ND@) 5,000] 223.00/M | EZA-DT32AAAJ 22 |PCTOICT-ND 63564840 | PCTOITR-ND | 5,000| 221 00/M | EZA-CTOIAAAJ 
100 |PDT33CT-ND@ 64 ~—.56_~—48_—=40. | PDT33TR-ND@| 5,000 | 223.00/M | EZA-DT33AAAJ 9 | 10 | PCTIOCT-ND 63 = 56 4840] PCTIOTR-ND | 5,000} 221.00/M | EZA-CT10AAAJ 
22 | PDT41CT-ND 64 56 48 40 |PDT41TR-ND |5,000| 223.00/M | EZA-DT41AAAJ 22 | PCT11CT-ND 63 56 48.40 |PCTI1TR-ND | 5,000} 221.00/M | EZA-CT11AAAJ 
220 | 47 | PDT42CT-ND 64 56 48 .40 |PDT42TR-ND | 5,000) 223.00/M | EZA-DT42AAAJ 47_| 10 | PCT20CT-ND 63 56.48.40 | PCT2OTR-ND | 5,000) 221.00/M | EZA-CT20AAAJ 
100 | PDT43CT-ND 64 56.48.40 | PDT43TR-ND_| 5,000| 223.00/M | EZA-DT43AAAJ 22 _| PCT21CT-ND 63 56 _—48_~—«40 | PCT21TR-ND | 5,000| 221.00/M| EZA-CT21AAAJ 
22 | PDT51CT-ND 64 56.48 40 |PDTSITR-ND | 5,000/ 223.00/M | EZA-DT51AAAJ too | 10 | PCTSOCT-ND 63 56 48 40 |PCT30TR-ND | 5,000] 221.00/M| EZA-CT30AAAJ 
470 | 47 | PDT52CT-ND 64 56 48 40 |PDT52TR-ND | 5,000) 223.00/M | EZA-DT52AAAJ 22 | PCT31CT-ND 63 56 48 40 | PCT31TR-ND | 5,000| 221.00/M | EZA-CT31AAAJ 
100 | PDT53CT-ND 64 56 4840 | POTSSTR-ND_| 5,000] 223.00/M | EZA-DTS3AAAJ | @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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YAGEO SMT Chip Resistor Arrays 


Series TC164, YC122, YC124, YC164, YC248, YC324 and YC358 


The resistors are constructed out of a high-grade ceramic body. Internal metal electrodes are added at each ficient: +200 ppm/°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Maximum Working Voltage: 50V 
end and connected by resistive paste. The composition of the paste is adjusted to achieve an approximate (YC324 Series: 200V) * Maximum Overload Voltage: 100V (YC324 Series: 500V) * Short Time Overload: 
resistance value, then the resistive layer is laser trimmed to the exact tolerance value. The resistive layer is 2.5 x RCWV_for 5 seconds at 25°C « Rated continuous working voltage (RCWV) shall be determined from 
covered with a protective coat. SPECIFICATIONS: Resistance Tolerance: J:+5% * Temperature Coef- RCWV=V (Px R) or maximum RCWV listed, whichever is less. 


TC164 Series Dimensions in mm TC164 Series Resistor Value Chart 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
0.0 (OR) 39 (39R) 120(120R) | 510(510R) | 2.2K(2K2) | 8.2K (8K2) | 39K (39K) | 180K (180K) | 680K (680K) 
10 (10R) 47 (47R) 150(150R) | 560(560R) | 2.7K (2K7) 10K (10K) 47K (47K) | 220K (220K) | 820K (820K) 
12 (12R) 51 (51R) 180(180R) | 680(680R) | 3.3K (3K3) 12K (12K) 51K (51K) | 270K (270K) | 1.0M (1M) 
) 15 (15R) 56 (56R) 220 (220R) | 820(820R) | 3.9K (3K9) 15K (15K) 68K (68K) | 330K (330K) 
Prardy-4 18 (18R) 68 (68R) 270 (270R) | 1.0K (1K) | 4.7K (4K7) 18K (18K) 82K (82K) | 390K (390K) 
De aa : 22 (22R) 82 (82R) 330 (330R) | 1.2K (1K2) | 5.1K (5K1) 22K (22K) | 100K (100K) | 470K (470K) 
27 (27R) 100(100R) | 390(390R) | 1.5K(1K5) | 5.6K (5K6) 27K (27K) | 120K (120K) | 510K (510K) 
33 (33R) 110(110R) | 470(470R) | 1.8K(1K8) | 6.8K (6K8) 33K (33K) | 150K (150K) | 560K (560K) 


YC122 Series YC122 Series Resistor Value Chart 


+ 1.00 +} Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
> 0.0 (OR) 0 (10R) | 39(39R) | 150(150R) | 560 (500R) | 27K(2K7) | 10K (10K) | 39K (39K) | 220K (220K) | 1.0M (1M) 
1.8(1R8) | 12(12R) 47 (47R) | 180(180R) | 680(680R) | 3.3K (3K3) | 12K (12K) | 47K (47K) | 270K (270K) 
2.0 (2R) 15(15R) | 56(56R) | 220(220R) | 1.0K (1K) | 3.9K(3K9) | 15K (15K) | 68K (68K) | 330K (330K) 
3.0 (3R) 18 (18R) 68 (68R) | 270 (270R) 1K2) | 4.7K (4K7) | 18K (18K) | 100K (100K) | 390K (390K) 
( 
( 
( 


1.2K ( 
4.7(4R7) | 22(22R) | 982(82R) | 330(330R) | 1.5K (1K5) | 5.6K (5K6) | 22K (22K) | 120K (120K) | 470K (470K) 
> 0.67 & ; Isolated Circuit 5.1(5R1) | 27(27R) | 100(100R) | 390(390R) | 1.8K (1K8) | 6.8K (6K8) | 27K (27K) | 150K (150K) | 680K (680K) 
5.6(5R6) | 33(33R) | 120(120R) | 470(470R) | 2.2K (2k2) | 8.2K (8K2) | 33K (33K) | 180K (180K) | 820K (820K) 


YC124 Series 


YC124 Series Resistor Value Chart 


Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 


8 7 6 5 0.0(0R) | 56(5R6) | 27(27R) | 100(100R) | 430(430R) | 1.6K (1K6) | 6.8K(GK8) | 27K (27K) | 120K (120K) | 560K (560K) 
1.0(1R) | 6.2(6R2) | 30(30R) | 110(110R) | 470(470R) | 1.8K (1K8) | 7.5K (7K5) | 30K (30K) | 130K (130K) | 620K (620K) 
IR1 [JR2 [iR3 []R4) 1.1( 
1.3 ( 


1R1) | 6.8(6R8) | 33(33R) | 120(120R) | 510(510R) | 2.0K (2k) | g2K(BK2) | 33K (33K) | 150K (150K) | 680K (680K) 


1R3) | 7.5(7R5) | 36(36R) | 130(130R) | 560(560R) | 2.2K (2k2) | 10K (10K) | 36K (36K) | 180K (180K) | 750K (750k) 


( 
i 
0(2R) | 10(10R) | 39(39R) | 150(150R) | 620 (620R) | 2.4K (2K4) | 44K (44x) | 39K (39K) | 200K (200K) | 820K (820K) 
4(2R4) | 14 (14R) | 43(43R) | 160(160R) | 680 (680R) | 2.7K (2K7) | tok (tax) | 43K (43K) | 220K (220K) | 1.0M (1M) 
7(2R7) | 12(12R) | 47(47R) | 180(180R) | 750 (750R) | 3.0K (3K) | 434 (44) | 47K (47K) | 240K (240K) 
.0(3R) | 13(13R) | 51(51R) | 200(200R) | 820(820R) | 3.3K (3K3) 51K (51K) | 270K (270K) 
3 ( 
6 ( 
9 ( 
3 ( 
7 ( 
1 ( 


1 2 3 4 


Isolated Circuit 


(3R3) | 15(15R) | 56(56R) | 220(220R) | 910(910R) | 3.6k(3K6) | 19K (15K) | Sex (56K) | 300K (300K) 


YC164 Series (3R6) | 16(16R) | 62(62R) | 270(270R) | 1.0K (1K) | 3.9K (3K9) | 16K(16K) | gBK (68k) | 330K (330K) 


(3R9) 18 (18R) 68 (68R) | 300(300R) | 1.1K(1K1) | 4.3K (4K3) | 18K(18K) | 75k (75K) | 360K (360K) 
(4R3) | 20 (20R) 75(75R) | 330(330R) | 1.2K (1K2) | 4.7K (4K7) | 20K (20K) | gak (82k) | 390K (390K) 
(4R7) | 22(22R) | 82(82R) | 360(360R) | 1.3K (1K3) | 5.1K (5K1) | 22K(22K) | 91K (91K) | 430K (430K) 
(BR1) | 24(24R) | 91(91R) | 390(390R) | 1.5K (1K5) | 5.6K (5K6) | 24K (24K) | 100K (100K) | 470K (470K) 
YC164 Series Resistor Value Chart 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
0.0 (OR) 17 (11R) 51 (51R) 220 (220R) | 1.0K (1K) 4.3K (4K3) | 20K (20K) 91K (91K) | 430K (430K) 
Isolated Circuit 1.0 (1R) 42 (12R) 56 (56R) 240 (240R) | 14K (1K1) | 4.7K (4K7) | 22K (22K) | 100K (100K) | 470K (470K) 
1.3 (1R3) 13 (13R) 62 (62R) 270 (270R) | 1.2K (1K2) | 5.1K(5K1) | 24K (24K) | 110K (110K) | 510K (510K) 
2.2 (2R2) 15 (15R) 68 (68R) 300 (300R) | 1.3K (1K3) | 5.6K (5K6) | 27K (27K) | 120K (120K) | 560K (560K) 
F 2.7 (2R7) 16 (16R) 75 (75R) 330 (330R) | 1.5K (1K5) | 6.2K (6K2) | 30K (30K) | 130K (130K) | 620K (620K) 
YC248 Series 3.0 (3R) 18 (18R) 82(82R) | 390(390R) | 1.6K (1K6 6.8K (6K8) | 33K (33K) | 150K (150K) | 680K (680K) 
3.3 (3R3) 20 (20R) 91 (91R 430 (430R) | 1.8K (1K8) | 7.5K(7K5) | 39K (39K) | 160K (160K) | 750K (750K) 
3.9 (3R9) 22 (22R) 100 (100R) | 470(470R) | 2.0K (2k) 9.1K (9K1) | 43K (43K) | 180K (180K) | 820K (820K) 
RARE ARR OADAnAA| 4.7 (4R7) 24 (24R) 110(110R) | 510(510R) | 2.2K (2K2) | 10K (10K) 47K (47K) | 200K (200K) | 910K (910K) 
5.1 (5R1) 27 (27R) 120(120R) | 560(560R) | 2.4K (2K4) | 41K (11K) 51K (51K) | 220K (220K) | 1.0M (1M) 
16 9 5.6 (RG) 30 (30R) 130 (130R) | 620(620R) | 2.7K (2K7) | 12K (12K) 56K (56K) | 240K (240K) 
6.8 (6R8) 33 (33R) 150 (150R) | 680(680R) | 3.0K (3K) 13K (13K) 62K (62K) | 270K (270K) 
7.5 (7R5) 39 (39R) 160 (160R) | 750(750R) | 3.3K(3K3) | 45K (15K) 68K (68K) | 330K (330K) 
IR1 R2 RS RA FAS FRG FR? Ral 8.2 (8R2) 43 (43R) 180 (180R) | 820(820R) | 3.6K (3K6) | 16K (16K) 75K (75K) | 360K (360K) 
(iiss 10 (10R) 47 (47R) 200(200R) | 910(910R) | 3.9K(3K9) | 18K (18K) 82K (82K) | 390K (390K) 
Isolated Circuit YC248 Series Resistor Value Chart 
- Value (Code) | Value(Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
YC324 Series 0.0 (OR) 39 (39R) 180 (180R) 820 (820R) 4.7K (4K7) 22K (22K) 100K (100K) | 470K (470K) 
10 (10R) 47 (47R) 220 (220R) 1.0K (1K) 5.6K (5K6) 27K (27K) 420K (120K) | 560K (560K) 
12 (12R) 56 (56R) 270 (270R) 1.2K (1K2) 6.8K (6K8) 33K (33K) 150K (150K) | 680K (680K) 
15 (15R) 68 (68R) 330 (330R) 4.5K (1K5) 8.2K (8K2) 39K (39K) 180K (180K) | 820K (820K) 
18 (18R) 82 (82R) 390 (390R) 1.8K (1K8) 10K (10K) 47K (47K) 220K (220K) 1.0M (1M) 
(JR1 [JR2 |JR3 [Ra 22 (22R) 100 (100R) 470 (470R) 2.2K (2K2) 12K (12K) 56K (56K) 270K (270K) 
27 (27R) 420 (120R) 560 (560R) 3.3K (3K3) 15K (15K) 68K (68K) 330K (330K) 
11.27 i : ered 33 (33R) 150 (150R) 680 (680R) 3.9K (3K9) 18K (18K) 82K (82K) 390K (390K) 
I+ 5.08 ses 
Isolated Cleur YC324 Series Resistor Value Chart 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
YC358 Series 10(10R) | 30(30R) | 56(56R) | 150(150R) | 330(330R) | 680(680R) | 20K(2K) | 5.1K(5K1) | 20K(20K) | 100K (100K) 
5(15R) | 33(33R) | 68(68R) | 180(180R) | 390(390R) | 750(750R) | 2.2K (2K2) | 5.6K (5K6) | 22K (22K) | 270K (270K) 
8(18R) | 39(39R) | 82(82R) | 200(200R) | 470(470R) | 820(820R) | 2.7K (2K7) | 6.2K (GK2) | 33K (33K) | 510K (510K) 
22(22R) | 43(43R) | 100(100R) | 220(220R) | 510(510R) | 1.0K (1K) | 3.3K (3K3) | 6.8K (6K8) | 47K (47K) | 1.0M (1M) 
4(24R) | 47(47R) | 110 (110R) | 270(270R) | 560(560R) | 1.2K (1K2) | 3.9K (3K9) | 10K (10K) | 56K (56K) 
7 (27R) | 51(51R) | 120(120R) | 300(300R) | 620(620R) | 1.5K (1K5) | 4.7K (4K7) | 15K (15K) | 68K (68K) 
123 4 5 YC358 Series Resistor Value Chart 
6.40 T1127, | Bussed Circuit Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
56 (56R) 220 (220R) 510 (510R) 1.8K (1K8) 2.7K (2K7) 5.6K (5K6) 22K (22K) 
100 (100R) 330 (330R) 4.0K (1K) 2.0K (2K) 3.3K (3K3) 8.2K (8K2) 47K (47K) 
150 (150R) 470 (470R) 4.5K (1K5) 2.2K (2K2) 4.7K (4K7) 10K (10K) 100K (100K) 
Resistor Resistor 
No. of No. of Value Range | Power Rating Digi-Key* Cut Tape Pricing Digi-Key* Tape and Reel Yageo 
Series Terminals | Resistors (Q) (mW @ 70°C) Part No. 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
TC164 8 4 0.0, 10 ~ 1.0M 63 TC164J-(Value)CT-ND 13 1.12 4.00 | 1C164J-(Value)TR-ND 5,000 5.00/M | TC164-JR-07(Code)L 
Yo122 4 2 0.0 ~ 1.0M 63 YC122J-(Value)CT-ND 52 4.47 18.63 | YC122J-(Value)TR-ND | 10,000 26.00/M | YC122-JR-07(Code)L 
Yo124 8 4 0.0 ~ 1.0M 63 YC124J-(Value)CT-ND 51 4.48 16.00 | YC124J-(Value)TR-ND | 10,000 18.00/M | YC124-JR-07(Code)L 
YC164 8 4 0.0 ~ 1.0M 63 YC164J-(Value)CT-ND a 98 3.50 | YC164J-(Value)TR-ND 5,000 5.00/M | YC164-JR-07(Code)L 
Yo248 16 8 0.0, 10 ~ 1.0M 63 YC248J-(Value)CT-ND 1.01 8.64 36.00 | YC248J-(Value)TR-ND 5,000 50.00/M |_YC248-JR-07(Code)L 
YC324 8 4 10 ~ 1.0M 125 YC324J-(Value)CT-ND 175 15.00 62.50 | YC324J-(Value)TR-ND 4,000 88.00/M | YC324-JK-07(Code)L 
YC358 10 8 56 ~ 100K 63 YC358T-(Value)CT-ND 2.21 18.90 78.75 | YC358T-(Value)TR-ND | 4,000 110.00/M | YC358TJK-07(Code)L 


* For complete Digi-Key part number, substitute Digi-Key value from Resistance Value Chart for (Value). 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1854 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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The CRA thick film resistor arrays are constructed on a high grade ceramic body with concave or convex terminals. A small 
package enables the design of high density circuits. The single component reduces board space, component counts and 
assembly costs. 


Surface Mount Chip Resistor Arrays 


Digi@Reel° 


Features: * Squared corners (CRA12E083 scalloped corners) * 4 and 8 terminal packages with isolated resistors * Lead 
(Pb)-free solder contacts on Ni barrier layer Specifications: * Limiting Element Voltage: 50V * Temperature Coefficient: 
+200ppm/K * Tolerance: +5% »* Temperature Range: -55°C ~ 155°C « Insulation Resistance: >1090 


Dimensions in mm 


CRA04P083 Series CRA04S043 Series CRA04S083 Series CRAO6P043 Series 


0.50 


| 


0.80 


t 
F 0.25 
iG t 
4 


al ke 


k— 9 9 — 


Terminals: Concave Terminals: Convex 


CRAO6P083 Series CRA06S043 Series CRA06S083 Series 
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Terminals: Concave Terminals: Convex Terminals: Convex 


Resistance Values (Q) Resistance Values (0) 


CRA04P083 Series CRA04S043 Series 
0.0 68 680 15K 470K 0.0 200 10K 470K 
10 82 1.0K 22K 680K 10 330 15K 680K 
5) 100 1.5K 33K 1.0M 15 470 22K 1.0M 
22 150 2.2K 47K 22 680 33K 
Pap 220 2.7K 68K 33 1.0K 47K 
33 270 3.3K 100K 47 1.5K 68K 
39 330 4.7K 150K 56 2.2K 100K 
47 470 6.8K 180K 68 3.3K 150K 
51 510 8.2K 220K 100 4.7K 220K 
56 560 10K 330K 150 6.8K 330K 
Resistance Values (Q) 
CRA04S083 Series 
0.0 20 43 91 200 430 910 2.0K 4.3K 9.1K 20K 43K 91K 200K 430K 910K 
10 22 47 100 220 470 1.0K 2.2K 4.7K 10K 22K 47K 100K 220K 470K 1.0M 
abl 24 51 110 240 510 1.1K 2.4K 5.1K 11K 24K 51K 110K 240K 510K 
12 27 56 120 270 560 1.2K 2.7K 5.6K 12K 27K 56K 120K 270K 560K 
13 30 62 130 300 620 1.3K 3.0K 6.2K 13K 30K 62K 130K 300K 620K 
15) 33 68 150 330 680 1.5K 3.3K 6.8K 15K 33K 68K 150K 330K 680K 
16 36 75 160 360 750 1.6K 3.6K 7.5K 16K 36K 75K 160K 360K 750K 
18 39 82 180 390 820 1.8K 3.9K 8.2K 18K 39K 82K 180K 390K 820K 
Resistance Values (Q) Resistance Values (Q) Resistance Values (Q) 
CRAO6P043 Series CRAO6P083 Series CRA06S043 Series 
22 0.0 51 330 1.8K 10K 120K 0.0 220 6.8K 330K 
33 10 56 390 2.2K 12K 150K 10 270 10K 470K 
47 12 68 470 2.7K 15K 180K 15 330 15K 680K 
220 15 100 510 3.3K 22K 220K 22 470 20K 1.0M 
1.0K 18 110 560 3.9K 27K 270K 33 680 30K 
22K 22 120 680 4.7K 33K 330K 47 1.0K 47K 
40K 27 150 820 5.1K 47K 470K 68 1.5K 68K 
47K 33 180 1.0K 5.6K 51K 680K 75 2.2K 100K 
400K 39 220 1.2K 6.8K 68K 1.0M 100 3.3K 150K 
47 270 1.5K 8.2K 100K 150 4.7K 220K 
Resistance Values (Q) Resistance Values (Q) 
CRA06S083 Series CRA12E083 Series 
0.0 24 62 160 430 1.1K 3.0K 7.5K 20K 51K 130K 360K 910K 0.0 330 15K 680K 
10 27 68 180 470 1.2K 3.3K 8.2K 22K 56K 150K 390K 1.0M 10 470 22K 1.0M 
1 30 75 200 510 1.3K 3.6K 9.1K 24K 62K 160K 430K 15 680 33K 
12 33 82 220 560 1.5K 3.9K 10K 27K 68K 180K 470K 22 1.0K 47K 
13 36 ‘oil 240 620 1.6K 4.3K 11K 30K 75K 200K 510K 33 1.5K 68K 
a5: 39 100 270 680 1.8K 4.7K 12K 33K 82K 220K 560K 47 2.2K 100K 
16 43 110 300 750 2.0K 5.1K 13K 36K 91K 240K 620K 68 3.3K 150K 
18 47 120 330 820 2.2K 5.6K 15K 39K 100K 270K 680K 100 4.7K 220K 
20 Bl 130 360 910 2.4K 6.2K 16K 43K 110K 300K 750K 150 6.8K 330K 
22 56 150 390 1.0K 2.7K 6.8K 18K 47K 120K 330K 820K 220 10K 470K 
Resistor Resistor Cut Tape 
No. of No. of Power Rating Value Range Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Series Terminals Resistors (mW@70°C) (O) Part No.t 10 50 100 500 Part No.t Qty. Pricing 
CRA04P083 8 4 63 0.0 ~ 1.0M CRA4P8(Value)CT-ND 48 1.78 3.07 12.45 CRA4P8(Value)TR-ND 10,000 17.00/M 
CRA04S043 4 2 63 0.0 ~ 1.0M CRA4S4(Value)CT-ND .36 1.35 2.33 9.45 CRA4S4(Value)TR-ND 10,000 13.00/M 
CRA04S083 8 4 63 0.0 ~ 1.0M CRA4S8(Value)CT-ND 36 1.35 2.33 9.45 CRA4S8(Value)TR-ND 10,000 13.00/M 
CRAO6P043 4 2 63 22 ~ 100K CRA6P4(Value)CT-ND 48 1.78 3.07 12.45 CRA6P4(Value)TR-ND 5,000 17.00/M 
CRAO6P083 8 4 63 0.0 ~ 1.0M CRA6P8(Value)CT-ND 48 1.78 3.07 12.45 CRA6P8(Value)TR-ND 5,000 17.00/M 
CRA06S043 4 2 63 0.0 ~ 1.0M CRA6S4(Value)CT-ND .34 1.27 2.18 8.85 CRA6S4(Value)TR-ND 5,000 12.00/M 
CRA06S083 8 4 63 0.0 ~ 1.0M CRA6S8(Value)CT-ND 23 86 1.48 6.00 CRA6S8(Value)TR-ND 5,000 8.00/M 
CRA12E083 8 4 100 0.0 ~ 1.0M CRA12E8(Value)CT-ND 2.30 8.60 14.80 60.00 CRA12E8(Value)TR-ND 2,000 80.00/M 


t+ For complete Digi-Key part number, substitute Digi-Key value from Resistance Value Chart for (Value). 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 1855 
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Chip Resistor Arrays 
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* Circuit Type: Isolated 


* Max. Operating Voltage: 25V 
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MNR04 SERIES 


— 


0.50.5! 


* Circuit Type: Isolated 


* Max. Operating Voltage: 25V 
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* Circuit Type: Isolated 
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* Circuit Type: Isolated 


* Max. Operating Voltage: 25V 


Series MNRO2, MNR12 
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* Circuit Type: Isolated 
« Max. Operating Voltage: 200V 


Series MNRO4, MNR14 


Iofefofa 


and MNR34 
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MNR12 SERIES 


RoHS Compliant Parts Available 


Dim. in mm 


MNR15 SERIES 
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* Max. Operating Voltage: 50V 
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* Circuit Type: Isolated 
* Max. Operating Voltage: 50V 


MNR34 SERIES 
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* Circuit Type: Isolated 


* Max. Operating Voltage: 200V 


MNR15 R12R2 2R32R4 
R5$R6SR7 SRB 
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R1=R2=R3=R4 


Resistance Values (Q) 
MNRO2 Series 


Value (Code) 


Series 
MNR18 
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* Circuit Type: Bussed 


* Max. Operating Voltage: 12.5V 


MNR35 SERIES 
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* Circuit Type: Bussed 


« Max. Operating Voltage: 50V 
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Resistance Values (Q) 
MNRi15 Series Chip Arrays 


Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value(Code) Value(Code) Value (Code) Value (Code) 


0.0 (000) 
10 (100) 
22 (220) 
33 (330) 
56 (560) 


Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 


Resistance Values (Q) 
MNR0O4 Series 


100 (101)@ 
1.0K (102) 
4.7K (472)@ 
10K (103) 
47K (473) 


Value (Code) Value (Code) 


56 (560) 
100 (101) 
150 (151) 
220 (221) 
300 (301) 


330 (331) 
390 (391) 
430 (431) 
470 (471) 
510 (511) 


560 (561) ‘1.8K (182) 
680 (681) 2.0K (202) 
1.0K (102) 2.2K (222) 
1.2K (122) 2.7K (272) 
1.5K (152) 3.3K (332) 


4.7K (472) __ 18K (183) 
5.1K (512) 20K (203) 
5.6K (562) 22K (223) 
8.2K (822) 33K (333) 
10K (103) 47K (473) 


Resistance Values (Q) 


MNR18 Series 


68K (683) 
100K (104) 


Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value(Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 


0.0(000)@ 27 (270)@ 56 (560) 150(151)@  820(821)® 4.7K (472) 33K (333)@ 10 (100) 30 (300) 56 (560) 200 (201) 1.0K (102) 5.1K (512) 47K (473) 
10 (100) 30 (300)@ 62 (620) = 220 (221)@ = 1.0K (102) = 5.1K (512)@ = 47K (473)@ 12 (120) 33 (330) 62 (620) 220 (221) 1.2K (122) 6.8K (682) 51K (513) 
12 (120)@ 33 (330)@ 68 (680)@  240(241)® 1.2K (122)@ 6.8K (682)@ 51K (513) 15 (150) 36 (360) 68 (680) 240 (241) 1.5K (152) 8.2K (822) 56K (563) 
15 (150)@ 39 (390)@ 75 (750)@  300(301)® 1.5K (152)® 8.2K (822)@ 56K (563)@ 48 (180) 39 (390) 75 (750) 300 (301) 2.0K (202) 40K (103) 400K (104) 
18 (180)@ 43 (430)@ 82 (820)@ 330(331)® 2.2K (222)  10K(103)@ 100K (104)@ 
22(220)@  47(470)®@  100(101)® 470 (471)® 2.7K (272)@ 15K (153)@ —1.0M (105) 20/(200) 43 (480) 82 (820) 390/881) 2.2K (222)) 15K (153) 1.0M (105) 
24(240)@ 51 (510)®  120(121)@  680(681)@ 3.0K (302)@ 22K (223) 22 (220) 47 (470) 100 (101) 470 (471) 2.7K (272) 20K (203) 
24 (240) 50 (500) 120 (121) 680 (681) 3.0K (302) 22K (223) 
Resistance Values (0) 27 (270) 51 (510) 150 (151) 820 (821) 4.7K (472) 33K (333) 
MNR12 Series ‘ 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) See MERE Ma (9) 
0.0 (000) 39 (390) 100 (101) 360 (361) 1.2K (122) 10K (103) 150K (154) 
10 (100) 47 (470) 130 (131) 470 (471) 1.8K (182) 15K (153) 220K (224) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
18 (180) 51 (510) 150 (151) 510 (511) 2.0K (202) 22K (223) 1.0M (105) 39 (390) 270 (271) 132 (1.3K) 4.7K (472) 
22 (220) 56 (560) 220 (221) 680 (681) 2.2K (222) 39K (393) 100 (101) 470 (471) 182 (1.8K) 40K (103) 
27 (270) 68 (680) 270 (271) 820 (821) 2.4K (242) 47K (473) 180 (181) 1.0K (102) 392 (3.9K) 47K (473) 
33 (330) 75 (750) 330 (331) 1.0K (102) 4.7K (472) 100K (104) 
Resistance Values (Q) 
Resistance Values (0) MNR34 Series 
MNR14 Series Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 0.0 (000) 36 (360) 410 (111) 470 (471) 1.8K (182) 6.8K (682) 56K (563) 
0.0 (000)® 36 (360)® 220 (221)@ 1.3K (132)@ 8.2K (822)@ 51K (513)@ 360K (364)@ 10 (100) 39 (390) 120 (121) 510 (511) 2.0K (202) 8.2K (822) 68K (683) 
2.2(2R2)@ 39(390)@ 240(241)@ 1.5K (152)@ 9.1K (912)® 56K (563)@ 390K (394)@ 15 (150) 43 (430) 150 (151) 560 (561) 2.2K (222) 40K (103) 100K (104) 
3.0(3R0)® 43(430)@  270(271)® 1.6K (162)@ 10K (103)@ 62K (623)@ 430K (434) 16 (160) 47 (470) 180 (181) 620 (621) 2.7K (272) 15K (153) 270K (274) 
3.3 (3R3) 47 (470)@ 300 (301)® += 1.8K (182)@ 11K (113)@ 68K (683)@ 470K (474)@ 18 (180) 51 (510) 200 (201) 680 (681) 3.3K (332) 18K (183) 510K (514) 
4.7(4R7)@ 51 (510)@  330(331)@ 2.0K (202)@ 12K (123)@ 75K (753)@ 510K (514)@ 22 (220) 56 (560) 220 (221) 750 (751) 3.9K (392) 20K (203) 1.0M (105) 
6.8(6R8)@ 56(560)@  360(361)® 2.2K (222)@ 13K (133) 82K (823)@ 560K (564)@ 24 (240) 68 (680) 270 (271) 820 (821) 4.7K (472) 22K (223) 
10 (100) 62 (620)@ 390(391)@ 2.4K (242)@ 15K (153)@ 91K (913)@ 620K (624)@ 27 (270) 82 (820) 300 (301) 1.0K (102) 5.1K (512) 33K (333) 
11 (110)@ 68 (680)@ 430(431)® 2.7K (272)@ 16K (163)@ 100K (104)@ 680K (684) 30 (300) 91 (910) 330 (331) 1.2K (122) 5.6K (562) 39K (393) 
12 (120)@ 75(750)@ 470(471)@ 3.0K (302)® 18K (183)® 110K (114)@ 750K (754)@ 33 (330) 100 (101) 390 (391) 1.5K (152) 6.2K (622) 47K (473) 
13 (130)@ 82 (820)@  510(511)® 3.3K (332)@ 20K (203)@ 120K (124)@ 820K (824)@ 
15 (150)@ 91(910)® 560(561)® 3.6K (362)@ 22K (223)@ 130K (134)® 910K (914)@ Resistance Values (Q) 
16 (160)@  100(101)®  620(621)® 3.9K (392)® 24K (243)@ 150K (154)@ 1.0M (105)@ MNR35 Series 
Bs coe ; Ms te Ne oe ee aap eae aoe eae feos tees Value (Code)  Value(Code)  Value(Code)  Value(Code) Value(Code) —_ Value (Code) 
22 (220) 130(131)®  820(821)@ 5.1K (512)® 33K (333)@ 200K (204)@ 56 (560) 330 (331) 680 (681) 2.0K (202) 5.6K (562) 22K (223) 
24 (240) 150(151)®  910(911)® 5.6K (562)® 36K (363)@ 220K (224)@ 100 (101) 430 (431) 1.0K (102) 2.2K (222) 8.2K (822) 33K (333) 
27 (270)®  160(161)® 1.0K (102)® 6.2K (622)@ 39K (393)® 240K (244)@ 150 (151) 470 (471) 1.2K (122) 2.7K (272) 10K (103) 47K (473) 
30(300)® 180(181)® 1.1K (112)® 6.8K (682)@ 43K (433) 300K (304) 220 (221) 510 (511) 1.5K (152) 3.3K (332) 18K (183) 68K (683) 
33 (330) 200 (201) 1.2K (122)@ 7.5K (752)@ 47K (473) 330K (334) 300 (301) 560 (561) 1.8K (182) 4.7K (472) 20K (203) 100K (104) 
Number Number | Dimension Resistor Cut Tape Tape and Reel 
of of [b Power Rating} Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Series | Terminals | Resistors (mm) (mW@70°C) Part No.t 10 100 1,000 Part No.t 4,000 5,000 10,000 
MNRO2 4 2 1.0 63 MNRO02(Code)CT-ND 32 2.53 21.62 | MNRO02(Code)TR-ND _ _ 16.00/M 
MNRO2 4 2 1.0 63 MNRO02(Code)RCT-ND@ 24 1.90 16.22 | MNRO2(Code)RTR-ND® _ _ 12.00/M 
MNRO4 8 4 2.0 63 MNR04(Code)CT-ND 36 2.85 24.32 | MNRO04(Code)TR-ND _ _ 18.00/M 
MNRO4 8 4 2.0 63 MNR04(Code)RCT-ND@ 18 1.42 12.17 | MNRO04(Code)RTR-ND@ _ _ 9.00/M 
MNR12 4 2 1.6 63 MNR12(Code)CT-ND 20 1.58 13.51_| MNR12(Code)TR-ND = 12.00/M 10.00/M 
MNR14 8 4 3.2 63 MNR14(Code)CT-ND .20 1.58 13.51 | MNR14(Code)TR-ND _ 12.00/M 10.00/M 
MNR14 8 4 3.2 63 MNR14(Code)RCT-ND® 19 1.52 12.97 | MNR14(Code)RTR-ND@ _ 11.00/M 10.00/M 
MNR15 10 8 3.2 31 MNR15(Code)CT-ND 1.37 10.75 91.89 | MNR15(Code)TR-ND _ 78.00/M 68.00/M 
MNR18 16 8 3.8 63 MNR18(Code)CT-ND 81 6.33 54.05 | MNR18(Code)TR-ND _ 46.00/M 40.00/M 
MNR32 4 2 2.6 125 MNR32(Code)CT-ND 1.21 9.49 81.08 | MNR32(Code)TR-ND 69.00/M = = 
MNR34 8 4 5.2 125 MNR34(Code)CT-ND 1.37 10.75 91.89 | MNR34(Code)TR-ND 78.00/M _ _ 
MNR35 10 8 6.4 63 MNR35(Code)CT-ND 2.86 22.45 191.88 | MNR35(Code)TR-ND 163.00/M = = 
+ For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). Values also available as Resin Overcoated — which are also ROHS Compliant + Note: Total Rated Package 


Power equals total number of resistors times rated Power per Resistor. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1856 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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VISHAY. Thin Film 


Molded SOT-23 SMT Resistor Divider Network 
MPM Series Dividers 


Vishay Thin Film MPM Series Dividers provide +2ppm/°C tracking and a ratio tolerance of 0.05%, small size, and exceptional stability for all surface Dimensions -mm 
mount applications. The standard SOT-23 package format with unity and common standard resistance divider ratios provides easy selection for more . ar z 
css ae A F MPM Series Minimum Maximum 
applications requiring matched pair resistor elements. 
A 0.79 1.02 
Mechanical Specifications: Al 0.02 0.10 
Resistive Element: Passivated Nichrome ¢ Substrate Material: Silicon * Body: Molded epoxy B 2.67 3.05 
Ss 1.80 2.00 
WwW 0.38 0.54 
L 2.10 2.50 
H 1.20 1.40 
T 0.13 0.25 
J 0.089 0.15 
K 0.44 0.55 
o 0 8° 


Standard Resistor Divider Network Values (Q) — R4/R2 


Ry/Ro Ratio Ry/Ro Ratio Ry/Ro Ratio Ry/Ro Ratio Ry/Ro Ratio DERATING CURVE 
100% = 0.25W 
250/250 ved 4K/4K ed 50K/50K ile 2K/8K 1:4 1K/10K ia} . 
500/500 il 5K/5K 11 100K/100K ileal 1K/5K 1:5) 1K/20K 1:20 g ' 
1K/1K tsi 10K/10K 11 1K/2K 1:2 2K/10K ac) 1K/25K 25) i ‘ 
3 1 
2K/2K ed 20K/20K ed 5K/10K a2 1K/6K 1:6 1K/50K 1:50 2 ' 
a 1 
2.5K/2.5K iil 25K/25K aba 1K/4K 1:4 1K/9K eo 1K/100K 1:100 s : 
Working Operating & t 
Voltage Voltage Temperature Thermal 70 
Coefficient (Maximum) Range Noise EMF Ambient Temperature °C 
0.1ppm/V 100V -55°C ~ 125°C <-30dB 0.2uV/°C 
Value Power Rating Stability Cut Tape Tape & Reel 
Range TCR Tolerance Max. @ 70°C 2,000H @ 70°C | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Vishay Thin Film 
(0) Tracking Abs. Ratio Abs. | Resistor | Pkg. | AR Abs. | AR Ratio | Part No.¢ 1 25 100 | Part No.t 1,000 Part No. 
250/250 ~ 100K/100K MPMT-(R4 Value/Ro Value)CT-ND 5.15 4.10 3.83 | MPMT-(R4 Value/R2 Value)TR-ND 1683.00 | MPMTxxxxAT1 
1K/2K ~ 1K/10K a2ppm/°C | +25ppm/°C | +0.05% | +£0.1% | 100mW¥) 200mMW | 0.10% | 0.03% | MPMT-(Rq Value/R2 Value)CT-ND 5.69 4.53 4.24 | MPMT-(Rq Value/R2 Value)TR-ND 1862.00 | MPMTXxxxxxxxAT1 
1K/20K ~ 1K/100K MPMT-(R4 Value/Ro Value)CT-ND 6.93 5.75 5.45 | MPMT-(Rq Value/R2 Value)TR-ND 1825.00 | MPMTXxxxxxxxAT1 


t+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Divider Network Values chart for (Rj Value/R2 Value). + Per element typical 


Molded Dual-In-Line SMT Resistor Network (25 Mil Pitch) 
OSOP Series 


OSOP Series resistor networks feature a space-saving 
25 Mil lead pitch versus the current 50 Mil pitch standard. 
This allows users to reduce board space more than 50% 
over current standards. The OSOP Series features 10 
isolated resistors in a 20 lead style. 8.74 


0.635 >| [<>] 1.47 


Features: 


* 0.068” (1.73mm) maximum seated height OP AR IG: ONE AG: AG A AS le: ah 
¢ Rugged molded case construction with no internal 
solder RE>RISRESRESRESRESREERESRDAI 
¢ Thin film element 
1 2 3 4 5. 6 7 8 9 10 


« JEDEC MO #137 Package AD 


Mechanical Speci tions: 


* Resistive Element: Passivated Nichrome 
* Substrate Material: Silicon 
* Body: Molded epoxy 


Standard Resistor Values (Q) Working Operating 
Voltage Voltage Temperature Thermal 
500 2.0K 10K 50K Coefficient (Maximum) Range Noise EMF 
1.0K 2 OK aus LOOK <0rlppmiv 100V -55°C ~ 125°C <-30dB 0.08uvre 
typical 
Power Rating Stability 
Value Maximum 2,000H Cut Tape Tape & Reel 
Range TCR Tolerance @70°C @ 70°C Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay Thin Film 
(0) Tracking Abs. Ratio | Abs. |Resistor) Pkg. | AR Abs.) AR Ratio | Part No.t 1 25 100 | Part No.t 1,000 Part No. 
500 +5ppm/°C | #25ppm/°C | +0.1% | 40.1% |100mW¥) 400mW | 500ppm) 150ppm | OSOPT-(Value)BCT-ND 578 4.79 4.54] OSOPT-(Value)BTR-ND 2063.00 | OSOPTAxxxxAT1 
1.0K ~ 100K | s5ppm/°C | +25ppm/°C | +0.05% | +0.1% | 100mW$| 400mW | 500ppm| 150ppm | OSOPT-(Value)ACT-ND 6.13 5.08 4.82 | OSOPT-(Value)ATR-ND 2188.00 OSOPTAXxxxAT1 


t+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). + Per element typical 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 1857 
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VISHAY. Thin Film 


Molded Narrow Body Dual-In-Line SMT Resistor Networks (50 Mil Pitch) 
NOMC Series 


The NOMC Series features a standard 16-pin narrow body 
(0.150”), small outline surface mount style. It can accommodate 1615 14 18 12 11 10 
resistor networks to your particular application requirements. Fy D0nnoo0n0 . 
The networks can be constructed with Passivated Nichrome or 5.969 0.381x45">« 1.60 
Tantalum Nitride resistor films to optimize performance. RIZ=R1IZ=R1I=R1I=R1I=RI=RIERI 0.203 

7 


3.91 
Features: 
* Standard 16-pin (0.150” Narrow Body) JEDEC MS-012 
* Rugged molded case construction 1 2 
* Stable thin film element (500ppm @ 70°C at 2,000H) 
* Low temperature coefficient (425ppm/°C) 


AL 
aA 0635 0.158 


qv00 


Mechanical Specifications: Working Operating Standard Resistor Values (0) 
¢ Resistive Element: Passivated Nichrome or Tantalum Nitride Voltage Voltage Temperature ; Thermal 1.0K 5.0K 20K 
* Substrate Material: Silicon Coefficient | (Maximum) Range Noise EMF 
* Body: Molded epoxy <0.1ppm/V 50V -55°C ~ 125°C |< -30dB 0.08yV/°C 2.0K 10K 100K 
Value Power Rating Stability Cut Tape Tape and Reel 
Range TCR Tolerance Maximum @ 70°C | 2,000H @ 70°C Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay Thin Film 
(0) Tracking Abs. Ratio Abs. | Resistor| Pkg. | AR Abs.| AR Ratio | Part No.t i 25 100 Part No.t 1,000 Part No. 
1K ~ 100K | +5ppm/°C | +25ppm/°C | +0.05% | +0.1% | 50mW¢ | 500mW | 500ppm | 150ppm | NOMCT16-(Value)ACT-ND 5.60 4.64 4.40 | NOMCT16-(Value)ATR-ND 2000.00 NOMCTXxxxxxxxAT1 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). + Per element typical 


Molded Dual-In-Line SMT Resistor Networks (50 Mil Pitch) — ORN Series 


ORN Series resistor networks feature four isolated resistors 
with standard 50 mil pitch lead spacing. The networks feature 
close TCR tracking and tight ratio tolerance and are ideally 


DERATING CURVE 
100% = 0.40W 


5 100 
suited for unity gain operational amplifier circuitry. A a0 
Features: Es 
* 0.068” (1.73mm) maximum seated height 2 60: 
* Rugged molded case construction with no internal solder oc 
¢ Thin film passivity Microbe element ‘5 40 
* Low temperature coefficient (425ppm/°C) 5 20: 
¢ JEDEC MS-012 STD Package 5 
Mechanical Specifications: a 0 
Resistive Element: Passivated Nichrome b 
* Body: Molded epoxy Ambient Temperature °C 
Working Operating Standard Resistor Values (Q) 
Pace . as Tempers Nei ig 500 4.99K 20K 
oefficient (Maximum) ange joise 1.0K 5.0K 50K 
0.1ppm/V typical 50V -55°C ~ 125°C < -30dB 0.08yV/°C 2.0K 10K 100K 
Value Power Rating Stability Cut Tape Tape and Reel 
Range TCR Tolerance Maximum @ 70°C 2,000H @ 70°C Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay 
(0) Tracking Abs. Ratio Abs. | Resistor Pkg. AR Abs. | AR Ratio | Part No.t 1 25 100 | Part No.f¢ 1,000 Part No. 
500 ~ 100K | +5ppm/°C | +25ppm/°C | +0.05% | +0.1% | 100mWt | 400mW | 500ppm | 150ppm | ORNT-(Value)ACT-ND 5.38 4.28 4.01 | ORNT-(Value)ATR-ND 1760.00 ORNTAXxxxAT1 


+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Values chart for (Value). + Per element typical 


Molded Dual-In-Line SMT Resistor Divider Networks (50 Mil Pitch) 
ORN Series Dividers 


Vishay Thin Film ORN Series Dividers provide optimum ratio 
precision, small size and exceptional stability for most applications. 


DERATING CURVE 
100% = 0.40W 


The tight ratio tolerance offered on the standard ratios will provide 8 100 . 

exceptional performance throughout life. . 0.4 + |* [++/1.27 0.20 y+ 5 & 80 ‘ 

Features: —F 3 : 

* 0.068” (1.73mm) maximum seated height ry 0.71 gy 60 ' 

* Rugged molded case construction with no internal solder (JEDEC 3.99 < 40 H 

MS-012 standard) | 6.07 2 ' 
¢ Thin film passivity Microbe element | 8 20 ' ' 
* Low temperature coefficient (t+25ppm/°C) 2 4 aaa, ~l\e & 0 ' 1 
8) T T TT I 


Mechanical Specifications: 2°~6° 
* Resistive Element: Passivated Nichrome 


* Body: Molded epoxy 


ae a a | 
(0) 70 125 150 


Ambient Temperature °C 


Working Operating Standard Resistor Divider Network Values (0) — R4/R2 
Voltage Voltage Temperature Thermal Ry/R2 Ratio Ry/R2 Ratio 
Coefficient (Maximum) Range Noise EMF 10K/5K 2:1 25K/1K 25:1 
10K/2K ol 50K/1K 50:1 
< 0.1ppm/V 50V -55°C ~ 125°C < -30dB 0.08yV/°C 10K/1K 10:1 100K/1K 100:1 
20K/1K 20:1 
Value Power Rating Stability Cut Tape Tape & Reel 
Range TCR Tolerance Maximum @ 70°C| 2,000H @ 70°C | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay 
(0) Tracking Abs. Ratio | Abs. |Resistor| Pkg. | AR Abs.| AR Ratio| Part No. if 25 100 | Part No. 1,000 Part No. 
10K/5K ~ 20K/1K ORNT-(Rq Value/R2 Value)CT-NDt 6.16 5.11 4.84 | ORNT-(Rq Value/R2 Value)TR-NDt 2200.00 ORNTAxx-1T1 
25K/1K ORNT-25K/1KCT-ND 6.58 5.46 5.17 | ORNT-25K/1KTR-ND 2350.00 ORNTA25-1T1 
s5ppm/°C | +25ppm/°C | 0.05% | 0.1% |100mW#) 400mW | 500ppm| 150ppm 
50K/1K ORNT-50K/1KCT-ND 6.72 5.57 5.28 | ORNT-50K/1KTR-ND 2400.00 ORNTASO-1T1 
100K/1K ORNT-100K/1KCT-ND 7.00 5.80 5.50 | ORNT-100K/1KTR-ND 2500.00 ORNTA100-1T1 


t+ For complete part number, substitute the value from Standard Resistor Divider Network Values chart for (Rj Value/R2 Value). + Per element typical 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1858 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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BGA Terminators and Bias Networks 


* Ceramic BGA Packaging * High density form factor * Designed for termination of parallel data 
busses ¢ Designed for high frequency data transmission » Virtually eliminates parasitic capacitance 
and inductance * Ultra low channel capacitance Flexible form factor; 1mm and 1.27mm pitch « Al/ 
dimensions in mm 


Now including Top Probe-able Devicest 


The use of ball grid array (BGA) devices during the development phase of a project can represent some 
unique challenges in terms of circuit probing and device removal should device parameters need to be 
altered. CTS introduced the Top Probe-able devices to provide easy access to the internal circuitry of the 
BGA device without probing of the solder spheres, and eliminate the space consumed by test points on the 
circuit board. For parts available in Top Probe Configuration see Digi-Key parts marked with t. 


DDR SDRAM Terminators 


Features: * 18 Bit SSTL_2 Termination Sets * Compliant to JEDEC Std. 8-9 


CompactPCI Terminators 


Features: ¢ 16 or 32 Bit Terminators 


Electrical Specifications: * Resistor Tolerance: +5.0% »* Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C 
¢ RT1201B7 = 1.6 Watts at 70°C * Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C « Operating 


Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Cut Tape 
Ri No. Array | Pitch | Digi-Key Price Each cTS 
Ohms | Bits Size (mm) | Part No. 1 10 Part No. 
10 32 4x16 1.00 RT1201B7PCT-NDt 3.97 3.18 RT1201B7P 
‘Top Probe-able Devices. 


GTL, GTL+, AGTL+ Terminators 


Features: ¢ 8-Bit, 16-Bit, and 32-Bit Termination Sets * Compliant for GTL, GTL+, and AGTL+ Termination 
Electrical Specifications: * Resistor Tolerance: +1.0% * Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C 
(Not to Exceed Maximum Package Power) * Maximum Package Power (70°C): 8 bit = 0.3 Watts, 16 
bit = 0.6 Watts, 32 bit = 1.2 Watts » Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C * Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Electrical Specifications: Cut Tape Tape & Reel 
¢ Resistor Tolerance: +1.0% R1 No. Pitch Digi-Key Price Each Pricing* cTs 
* Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C (Not to Exceed Total Network Power) Ohms | Bits (mm) Part No. 1 10 1,000 Part No. 
: nnceae rower ae fe i at 70°C Soo cane 25 8 1.27 | RT1450B6CT-ND 1.25 1.00 481.00 RT1450B6TR7 
‘i ‘ 
omperature Cositicient of Resistance: +200 ppm 56 3 | 1.27 | RT1453B6CT-ND 1.25 1.00 481.00 | RT1453B6TR7 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
150 8 1.27 RT1410B6CT-ND 1.25 1.00 481.00 RT1410B6TR7 
Tape & 25 16 1.27 RT1451B6CT-ND 1.89 1.51 729.00 RT1451B6TR7 
Cut Tape Reel 56 16 1.27 RT1454B6CT-ND 1.89 1.51 729.00 RT1454B6TR7 
Ri R2 | Array| Pitch | Digi-Key Price Each | Pricing* |CTS 150 16 1.27 RT1411B6CT-ND 1.89 1.51 729.00 RT1411B6TR7 
Clalit oles EVES || (city) || Gee. 28 |e O00 eer siNo: 25 32 | 1.27 | RT1452B6CT-ND 3.05 2.44 1179.00 | RT1452B6TR7 
60 25 3x9 | 1.27 | RT1408B6CT-ND 2.29 1.83 885.00 |RT1408B6TR7 56 32 1.27 RT1427B6CT-ND 3.05 2.44 = RT1427B6TR7 
60 25 3x9 | 1.27 | RT1408B6PCT-NDt 252 202 973.00 |RT1408B6P 150 32 1.27 RT1412B6CT-ND 3.05 2.44 1179.00 RT1412B6TR7 
150 32 1.00 RT1412B7CT-ND 3.21 2.57 1241.00 RT1412B7TR7 
60 25 3x9 | 1.00 | RT1408B7PCT-NDt 2.69 2.16] 1041.00 |RT1408B7P 
*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
50 25 3x9 | 1.27 | RT1400B6PCT-NDt 2.52 2.02 — |RT1400B6P 
25 22 3x9 | 1.27 | RT1401B6CT-ND 2.29 1.83 885.00 |RT1401B6TR7 PCI and PCIX Bias Networks 
ad = Sx | 1.27 Eee END eee. lB 865,00" ARIG/ BEI? Features: 8 or 16 Bit Bias Network * Compliant to PCI and PCIX 
35 = 3x9 | 1.27, | RT1407B6PCT-NDt 2.69 2.16 | 1041.00 | RT1407B6P Electrical Specifications: * Resistor Tolerance: +1.0% * Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C 
25 Sas 3x9 | 1.27. | RT1403B6CT-ND 2.29 1.83 — |RT1403B6TR7 ¢ Maximum Package Power: 1.0 Watts at 70°C * Temperature Coefficient of Resistance: +100 ppm/°C 
25 | — | 3x9 | 1.00 | AT140387CT-ND 2.45 1.96 — |RT140387TR7 Operon emperesute anger 22 nee 
Cut Tape Tape & Reel 
22 = 4x9 | 1.27 | RT1405B6CT-ND 2.69 2.16 — |RT1405B6TR7 
. ue R No. | Array | Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* |CTS 
22 = 4x9 | 1.27 | RT1405B6PCT-NDt 2.96 2.37 — |RT1405B6P Ohms | Bits | Size | (mm) | Part No. 1 10 1,000 Part No. 
22 = 4x9 | 1.00 | RT1405B7PTR7CT-NDt 4.69 3.75] 1813.00 )RT1405B7PTR7 4.7K 16 3x8 1.27 | RT1417B6CT-ND 1.81 1.45 699.00 RT1417B6TR7 
*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. Top Probe-able Devices. 4.7K 8 3x4 1.27 RT1415B6CT-ND 4.32 4.06 512.00 RT1415B6TR7 
4.7K 8 3x4. 1.00 | RT1415B7CT-ND 1.49 1.19 = RT1415B7TR7 
H 8.2K 8 3x4. 1.27. | RT1416B6CT-ND 1.32 1.06 512.00 RT1416B6TR7 
LVDS Terminators 


Features: ¢ Designed for termination of Xilinx® and Altera® FPGAs ¢8 or 16 differential channels of 
termination provided in a single intergrated package 


Electrical Specifications: 

¢ Resistor Tolerance: +1.0% 

¢ Maximum Resistor Power: 0.068 Watts @ 70°C 

* Maximum Package Power: 1.0 Watts @ 70°C 

* Temperature Coefficient of Resistance: +200ppm/°C 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Cut Tape | Tape & Reel 
R1 Array Pitch Digi-Key Price Each Pricing* cTS 
Ohms Size (mm) Part No. 1 10 1,000 Part No. 
100 4x8 1.27 RT1710B6CT-ND 2.03 1.62 783.00 RT1710B6TR7 
100 4x8 1.27 RT1710B6PCT-NDt 2.23 1.79 861.00 RT1710B6P. 
100 4x8 1.00 RT1710B7CT-ND 217 1.74 = RT1710B7TR7 
100 4x8 1.00 RT1710B7PCT-NDt 2.39 1.91 = RT1710B7P. 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. +Top Probe-able Devices. 


CTs. 


Fig. 1 - Bussed 


773 SERIES 


Single-In-Line 


Fig. 2 - Isolated Fig. 3 - Dual Term 


Specifications: * Resistance Tolerance: 2% * Maximum Operating Voltage: 100VDC »* Temperature 
Coefficient: +100 PPM/°C2500, +200 PPM/°C<500 * Dielectric Withstand Voltage: 200VDC * Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Resistance Power @ 70°C: -1 and -5 Schematic = .10 Watts and 
-3 Schematic = .20 Watts Features: * Low cost * High reliability cermet resistors * 2% standard resistor 
tolerance * Laser marking for permanent identification * High temperature solder * Low profile 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


RT1300 Low Voltage Differential 

SCSI Active Termination Network 

Features: * 9-Line LVD Termination Network * Ultra2, Ultra3 Compliant * Low Channel Capacitance Less 
Than 0.25pF ¢ Laser Trimmed to 1% Tolerance 


Electrical Specifications: * Resistor Tolerance: +1.0% * Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C 
(Not to exceed maximum package power) * Maximum Package Power (70°C): 1.0 Watt * Temperature 
Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C. 


Cut Tape Tape & Reel 
Ri R2 Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* cTS 
Ohms | Ohms | (mm) | Part No. 1 10 1,000 Part No. 
475 121 1.27. | RT1300B6CT-ND 2.81 2.25 877.00 | RT1300B6TR7 
475 121 1.27 | RT1300B6PCT-NDt 3.09 2.48 1195.00 | RT1300B6P. 


*For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. +Top Probe-able Devices. 


All Resistance values 773085 Series (Dual Term) 


listed in ohms Value (Code) 
; 220/330 (221/331) 

773081 Series (Bussed) 

Value (Code) Value (Code) 5 

2.48. 773101 Series (Bussed) 
150(151) | 270(271) Value (Code) | Value (Code) 
180 (181) 510 (511) 47 (470) 120 (121) 
100 (101) 


al tL 


lL 
0.25 254  0.5-solder coated 


steel leads 773083 Series (Isolated) 773103 Series (Isolated) 


t For complete part number, substitute the corresponding resistance (Code). 


No. of | No. of |Dim. “A”| Res. Pwr. Rating | Digi-Keyt Pricing 773061 Series (Bussed) Value (Code) | Value (Code) Value (Code) | Value (Code) _ 
Fig.| Pins | Res. (mm) (mw@70°C) | Part No. 1 10 100 1,000 Value (Code) reas ae Se 33 (330) 33K (333) 
1 | 6 5 15.55 100 773061 (Code)-ND 35.278 = 18.50 92.50 150 (151) ZT 70) 3.3K (832) 47 (470) 47K (473) 
2| 6 3 15.55 200 773063(Code)-ND 35 278 1850 92.50 270 (271) 47 (470) 15K (153) 470 (471) 220K (224) 
me: 7 20.65 100 773081 (Code)-ND 46 3.60 24.00 ~—- 120.00 33K (333) 120 (121) 20K (203) 560 (561) 
2] 8 4 20.65 200 773083(Code)-ND 46 360 24.00 120.00 ane Pre 4.5K (152) 
3] 8 12 | 20.65 100 Trobe Con (Care) -ND 97 7.65 51.00 255.00 773063 Series (Isolated) (151) (833) 
1 | 10 9 25.65 100 773101 (Code)-N 57 4.50 + 30.00 150.00 Value (Code) 180 (181) 56K (563) ; 
2} 10 5 25.65 200 773103(Code)-N 57 = 450 ~—-30.00-~—-150.00 270 (271) ATOK (474) 773105 Series (Dual Term) 
3 | 10 16 25.65 100 7731 EE Bu 122 960 64.00 320.00 560 (561) Value (Code) 

220K (224) 510 (511) 


330/470 (331/471) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1859 


CTS Environmental Performance Specifications 
i Maximum Delta R 


. Test 740X 741—_| 742~746 Test Description 

Th ick Film Chip Resistor Arrays Thermal Cycle 1.0% 1.0% 1.0% 5 Cycles -55°C ~ 125°C 
Short Time Overload 2.0% 2.5% 1.0% | 2 1/2 x Rated working voltage. 5 seconds (or maximum voltage) 

Features: * Low Cost * Thick Film Technology * High Density Packaging *Leadless Surface Mount | Moisture Resistance 2.0% 5.0% 2.0% 240 hours .1 rated load, -10°C ~ 65°C, 90%RH 
construction * Tape and Reel Packaging » Solder coated Nickel Barrier Pads * Isolated and Bussed | High Temperature Exposure | 3.0% 1.0% 1.0% 1000 hours. no load @ 125°C 
Circuits * Concave and Convex Terminations Load Life 3.0% 5.0% 2.0% 1000 hours @ 70°C, rated load 
Product Benefits: High Density Packaging: * Up to 30% less space per resistor than 0603 chip | Resistance to Solder Heat 4.0% 25% 1.0% 40 seconds @ 260°C solder 
resistors * Up to 75% less space per resistor than 0805 chip resistors Placement Efficiency: Resistance to Solvents 3 = a Isopropyl alcohol, Freon TMC 
¢ Networks require fewer placements than discrete components » Larger overall size eases handling Solderabilit RMA fl OHO d dip. 95% 
compared to discrete components Low Profile: * Can be used in PCMCIA cards Dios sabi: = = = UX, 9 Seconds dip, Jove coverage 


740X SERIES 741C SERIES 741X SERIES 742 SERIES 


Dimensions - mm L 
T A B r | 80 


eb w ( | ratty F Series 
zh - iL. 741x043 | 1.0 | . 35 | 33 | .20 i 


~—_-L —_ 


60 _ 
Y i 741X083 A i 35 -30 -20 


i) 


741X163 a d : -30 -30 ‘ -| b.50 


743 SERIES 745 SERIES 
L 


Series 741X and 742 Series 740X, 741C, 741X, 742, 743 and 744 Series 745 and 746 


REPRE EES $3 sEe8 — 


16 Terminations / 8 Resistors 4 Terminations / 2 Resistors | | 8 Terminations / 4 Resistors 


Resistance Values Resistance Values 
740X Series Chip Arrays 7420083, 743C083, 744C083 Series Chip Arrays 
All values listed in All values listed in Q 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
10 (100) 100 (101) 1.0K (102) 10K (103) 10 (100) 150 (151) 2.7K (272) 47K (473) 680K (684) 
56 (560) 560 (561) 4.7K (472) 12 (120) 180 (181) 3.3K (332) 51K (513) 820K (824) 
| 15 (150) 220 (221) 3.9K (392) 56K (563) 1MEG (105) 
Resistance Values 18 (180) 270 (271) 4.7K (472) 68K (683) 
741X043, 741X083, 741X163 Series Chip Arrays 22 (220) 330 (331) 5.1K (512) 82K (823) 
All values listed in Q 27 (270) 390 (391) 5.6K (562) 100K (104) 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) ee ey at eh ene ae tee ee 
10 (100 33 (330' 100 (101 4.7K (472) 47K (473) ; 
20 = 56 eo 1K ( a 10K i fe te) 47 (470) 560 (561) 10K (103) 180K (184) 
51 (510) 680 (681) 12K (128) 220K (224) 
Resistance Values 56 (560) 820 (821) 15K (153) 270K (274) 
741C083 Series Chip Arrays 68 (680) 1K (102) 18K (183) 330K (334) 
Allvaliies sted ina 82 (820) 1.2K (122) 22K (223) 390K (394) 
100 (101) 1.5K (152) 27K (273) 470K (474) 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 110 (111) 1.8K (182) 33K (333) 510K (514) 
10 (100) 68 (680) 560 (561) 5.6K (562) 68K (683) 120 (121) 2.2K (222) 39K (393) 560K (564) 
12 (120) 82 (820) 680 (681) 8.2K (822) 100K (104) 
pe | Be | ee | ee | ee Raciinnne iki 
22 (220) 150 (151) 1.8K (182) 18K (183) 270K (274) Lo pales te : (gta 
27 (270) 220 (221) 2.2K (222) 22K (223) 330K (334) 
33 (330) 270 (271) 2.7K (272) 27K (273) 470K (474) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
39 (390) 330 (331) 3.3K (332) 33K (333) 510K (514) 100 (101) 680 (681) 4.7K (472) 68K (683) 
47 (470) 390 (391) 3.9K (392) 47K (473) 1M (105) 150 (151) 1K (102) 6.8K (682) 100K (104) 
51 (510) 470 (471) 4.7K (472) 51K (513) 220 (221) 1.5K (152) 10K (103) 220K (224) 
56 (560) 510 (511) 5.1K (512) 56K (563) 330 (331) 2.2K (222) 15K (153) 330K (334) 


470 (471) 3.3K (332) 33K (333) 470K (474) 


Resistance Values 


j ; Resistance Values 
742C043, 742C163, 743C043, 744C043 Series Chip Arrays A : 
‘All values tisiedin © 746 Series Chip Arrays 


All values listed in Q 


Value(Code) | Value(Code) | Value(Code) | Value (Code) Value (Code) 
22 (220) 220 (221) 2.2K (222) 2OK (223) 220K (224) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
100 (101) 1K (102) 3.3K (332) 22K (223) 
33 (330) 330 (331) 3.3K (332) 33K (333) 330K (334) 220 (224) 115K (152) 17K (472) a7k (473) 
47 (470) 470 (471) 4.7K (472) 47K (473) 470K (474) 330 (331) 2k (200) 40K (103) 
100 (101) 1K (102) 10K (103) 100K (104) 1MEG (105) 470 (471) 2 7K (272) 48K (153) 
Dimension Resistor t Cut Tape Tape and Reel 
No. of No. of ee Power Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Series | Terminals Res. (mm) (mW @70°C) Part No. 10 100 1,000 Part No. 4,000 5,000 10,000 
740 4 2 0.85 3 740X043(Code)JPCT-ND® 84 6.60 56.40 | 740X043(Code)JPTR-ND® = _ 42.00/M 
4 2 1.0 741X043(Code)JCT-ND& 42 3.30 28.20 | 741X043(Code)JTR-ND§ = _ 21.00/M 
741 8 4 2.0 63 741X083(Code)JCT-ND& 46 3.58 30.55 | 741X083(Code)JTR-ND§ = = 23.00/M 
8 4 2.0 741C083(Code)JCT-ND& 46 3.58 30.55 | 741C083(Code)JTR-ND§ = _ 23.00/M 
16 8 3.80 741X163(Code)JCT-ND& 1.58 12.38 105.75 | 741X163(Code)JTR-ND§ = 81.00/M 77.00/M 
4 2 1.60 742C043(Code)JCT-ND& 56 4.40 37.60 | 742C043(Code)JTR-ND§ = 29.00/M 27.00/M 
742 8 4 3.20 63 742C083(Code)JCT-ND& 42 3.30 28.20 | 742C083(Code)JTR-ND§ = 22.00/M 20.00/M 
16 8 6.40 742C163(Code)JCT-ND& 1.75 13.75 117.50 | 742C163(Code)JTR-ND§ 100.00/M = _ 
743 4 2 2.54 400 743C043(Code)JCT-ND& 1.33 10.26 89.30 | 743C043(Code)JTR-ND§ 76.00/M _— = 
8 4 5.08 743C083(Code)JCT-ND& 1.61 12.42 108.10 | 743C083(Code)JTR-ND§ 92.00/M = = 
744 4 2 2.54 125 744C043(Code)JCT-ND& 1.33 10.26 89.30 | 744C043(Code)JTR-ND§ 76.00/M _— = 
8 4 5.08 744C083(Code)JCT-ND& 1.61 12.42 108.10 | 744C083(Code)JTR-ND§ 92.00/M = = 
745 10 8 6.40 63 745C101(Code)JCT-ND& 2.10 16.50 141.00 | 745C101(Code)JTR-ND§ 120.00/M = = 
746 10 8 3.30 31 746X101(Code)JCT-ND& 1.12 8.80 75.20 | 746X101(Code)JTR-ND§ = 58.00/M 54.00/M 
4 For RoHS Compliant Part Number, change CT-ND to PCT-ND. —§ For ROHS Compliant Part Number, change TR-ND to PTR-ND. _ Not all values listed are available as ROHS Compliant —_* For complete part 
number, substitute the corresponding resistance code listed above for (Code). | + Note: Total Rated Package Power equals total number of resistors times rated Power per resistor @ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1860 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CT 753 SERIES — Digi®Reel° 


o In-Line Surface Mount Leadless Resistor Networks 


Series 753 in-line surface mount leadless resistor networks provide the highest density per area 
of any conventional surface mount solution. In a bussed configuration, the networks provide two 


Fig. 1 - Fig. 2— times the resistors per area compared to 0603 sized chips, and more than six times that offered 
SRT Isolated SRT Bussed by 0805 sized chips. 
Specifications: ¢ Resistance Tolerance: +2% or 0.50, whichever is greater * Maximum Operating 
Fig. 3 - - Fig. 4- N ONG N24 Voltage: 25V, not to exceed rated power * Temperature Coefficient: +200ppm/°C * Operating 
DRT Bussed 3 i i i 3 DRT Isolated Leet lee) Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Core ie Features: * High density packaging * Solid ceramic construction * Available terminations per 
1 2 N/2 package: Single Row Terminations: 8, 9, 10; Dual Row Terminations: 16, 18, 20, 24 * Solder 
coated pads ¢ Designed for visual inspection of solder joints and board cleaning 
RESISTANCE VALUES RoHS Compliant Parts Available 
(All values listed in ohms) 
SRT — Bussed SRT — Isolated SRT — Bussed SRT - Bussed DRT - Bussed DRT — Isolated DRT - Bussed DRT - Bussed DRT - Bussed DRT - Isolated DRT - GTL 
8 Terminal 8 Terminal 9 Terminal 10 Terminal 16 Terminal 16 Terminal 18 Terminal 20 Terminal 24 Terminal 24 Terminal 24 Terminal 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
1K (102) 33 (330) 100 (101) 1K (102) 110 (111) 22 (220) 1K (102) 10K (103) 10K (103) 22 (220) 39 (390) 
10K (103) 100 (101) 1K (102) 3.3K (332) 10K (103) 39 (390) 5.6K (562) 100 (101) 51 (510) 
100K (104) 2.2K (222) 4.7K (472) 47 (470) 10K (103) 68 (680) 
4.7K (472) 47K (473) 100 (101) 
10K (103) 10K (103) 10K (103) 
22K (223) 
100K (104) 
No. No. Dimensions Resistor Cut Tape . 
of of mm Power Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Series 753 neconn anaes 
Fig. | Term. | Resistors | A B (mW@70°C) | Part No.t 1 10 100 Part No.t Qty. | Pricing 0.64 
DRT alla 
1 8 4 6.22 4.44 80 753083(Code)GCT-ND& 284 26.07 237.00 | 753083(Code)GTR-ND® | 1,000) 1422.00 oe amobn a 
2 9 8 6.86 4.90 40 753091(Code)GCT-ND& 295 27.03 245.75 | 753091(Code)GTR-ND® | 1,000) 1475.00 3.18 — 0.51 
2 10 9 7.49 5.72 40 753101(Code)GCT-ND& 2.95 27.03 245.75 | 753101(Code)GTR-ND® | 1,000) 1475.00 ! JoocoouoCuo t Lee 
3 16 14 6.22 4.44 40 753161(Code)GCT-ND& 2.95 27.03 245.75 | 753161(Code)GTR-ND@ | 1,000) 1475.00 
Keep out zone for standoffs. 
4 16 8 6.22 4.44 80 753163(Code)GCT-ND& 284 26.07 237.00 | 753163(Code)GTR-ND@ | 1,000) 1422.00 Circuit board traces and solder 
mask should be avoided in 
3 18 16 6.86 4.90 40 753181(Code)GCT-ND& 2.95 27.03 245.75 | 753181(Code)GTR-ND@ | 1,000) 1475.00 this area to allow the standoff to 
3 20 18 7.49 5.72 40 753201(Code)GCT-ND& 2.95 27.03 245.75 | 753201(Code)GTR-ND@ | 1,000) 1475.00 rest directly on the PCB 
3 24 22 8.76 6.98 40 753241(Code)GCT-ND& 2.95 27.03 245.75 | 753241(Code)GTR-ND@ | 1,000) 1475.00 Solder! 0.89-1 0.43 
Coated SRT 0.6 eal 
4 24 12 8.76 6.98 80 753243(Code)GCT-ND 2.92 26.73 243.00 | 753243(Code)GTR-ND 1,000) 1458.00 THARNTTITIT 
5 24 18 8.76 6.98 60 75324G(Code)GCT-ND 2.92 26.73 243.00 | 75324G(Code)GTR-ND | 1,000 | 1458.00 ll | | 
No. No. | Dimensions Resistor Res. Cut Tape 0.89-— B 
of of mm Power Rating | Value | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.) Term.| Res. | A B | (mw@70°C) | (Q) | PartNo. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing Single Row Dual Row 
8 | 7 |6.22 4.44 40 1K | 753081102GBK-ND 3.15 25.20 176.40 | 753081102GTR-ND 1,000 | 1310.00 Termination Termination 
18 16 | 6.86 4.90 40 22K | 753181223GBK-ND 3.78 30.24 =. 211.68 | 753181223GTR-ND 1,000 | 1310.00 } 
18 | 16 |686 4.90 40 4.7K | 753181472GBK-ND 3.78 30.24 211.68 | 753181472GTR-ND 1,000 | 1310.00 oe oes oor Solder 0.64 
Seating © Seating © 
t+ For complete part number, substitute the corresponding resistance (Code) from resistance value chart. & For ROHS Compliant Part Number, change Plane a Plane 


CT-ND toPCT-ND For RoHS Compliant Part Number, change TR-ND to PTR-ND Not all values listed are available as ROHS Compliant 


752 SERIES — RoHS Compliant Parts Available [prt is, 127. 
Surface Mount Single Row and Dual Row Termination ab, ain 
a 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 SPECIFICATIONS: Resistance Range: Standard 220 to 1MegQ Resistance Tolerance: The Bussed and oe Bal 
ie Bt 4 her Bu a ie | sci ted Isolated circuits are 2%, the Dual Terminator circuit is 5% Maximum Operating Voltage: 25V not to exceed Ki i fer standoff 
see ueee ecien) rated power Temperature Coefficient: Standard: +200 PPM/°C Dielectric Strength: 100 VAC Operating Greult bean trates should! 
ed Temperature Range: -55°C ~ 125°C In-line Surface Mount Resistor Networks: * High density packaging be avoided in this area to 
* Low profile » Input/outputs available: Dual Row Terminations 16, 18, 20, 24; Single Row Terminations 8, allow the Standott to rest 
3\ 9, 10, 12 *Solder coated pads * Designed for visual inspection of solder joints and for board cleaning z 
z \\E * 24mm tape and reel packaging * Meets UL-94VO requirements SRT | 127.278 il 
aan RESISTANCE VALUES 8 {Ifill ill 
(All values listed in ohms) 
B — 
i = i = SRT — Bussed SRT — Bussed DRT - Bussed SRT — Isolated DRT - Isolated 
Fig. 4 Fig. 5 
SRT Dual Term. DRT Isolated 9 Term. 10 Term. 16, 18, 20, 24 Term. 8, 10, 12 Term. 24 Term. 
100 «4.7K 1K 1K 22 «2.2K Russells Dual 
N N-4 Ni2H1 560 10K 40K 33 3.3K Terminator Isolated 
wl lw 680 22K 3.3K A7 47K 22 Schematic Schematic 
yoy, 1K 100K au 100 10K @25C 12 2aw 
ae an 2.2K 10K 100K 1K @70°C .08w -16w 
No. | No. Resistor Bulk 
of of Dim.-mm_ |Power Rating | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig.) Term.| Res.| A B_ | (mW@70°C) | Part No.f¢ 1 10 100 | Part No.t Qty. | Pricing 
1 9 8 |13.08 10.16 80 752-091-(Value)BK-NDW 294 2352 164.64 |752-091-(Value)TR-ND® | 1,000] 1019.00 
, 2) 16 | 14 |11.81 889 80 752-161-(Value)BK-NDW 294 2352 164.64 |752-161-(Value)TR-ND® | 1,000] 1019.00 
Pin #1 Part # & Date Code 
2) 18 | 16 |13.08 10.16 80 752-181-(Value)BK-NDW 294 2352 164.64 |752-181-(Value)TR-ND® | 1,000] 1019.00 
2) 20 | 18 |14.35 11.43 80 752-201 -(Value)BK-NDW 294 2352 164.64 |752-201-(Value)TR-ND®@ | 1,000] 1019.00 
Fat A 2) 24 | 22 |1689 13.97 80 752-241 -(Value)BK-NDW 294 2352 164.64 |752-241-(Value)TR-ND® | 1,000] 1019.00 
ai Fe 
ot 3] 8 4 |11.81 8.89 160 752-083-(Value)BK-NDW 276 2211 154.77 |752-083-(Value)TR-ND@ | 1,000} 958.00 
/ 3) 10 5 |14.35 11.43 160 752-103-(Value)BK-NDW 276 2211 154.77 |752-103-(Value)TR-ND®@ | 1,000} 958.00 
Solder Coated 3) 12 6 |16.89 13.97 160 752-123-(Value)BK-NDW 2.84 2268 158.76 |752-123-(Value)TR-ND@ | 1,000} 958.00 
4) 10 | 16 |14.35 11.43 80 - _ - — |752-105-220/330TR-ND@ | 1,000} 936.00 
Max. Resistor Power (Not to 1} 10 9 |14.35 11.43 80 752-101-(Value)BK-NDW 294 2352 164.64 |752-101-(Value)TR-ND® | 1,000] 1019.00 
exceed total network power) 5 | 24 | 12 |1689 13.97 16 752-243-(Value)BK-ND 2.84 2268 158.76 |752-243-(Value)TR-ND 1,000} 983.00 


+ For complete part number, substitute the corresponding value from chart above (Value). W For ROHS Compliant Part Number, change 
BK-ND to PBK-ND @ For RoHS Compliant Part Number, change TR-ND to PTR-ND Not all values listed are available as ROHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1861 


CTs. 


Resistor Networks 


OVER 1,500 
VALUES AVAILABLE 


750 SERIES 


Single-In-Line 


h— A——_ 
part number 6.15 

y_|1 __CTSdate 10] y 
x8 DP TTITIT Me 
ton mt 76 
2.26 254 Br dia, 


1.02 
2.03 


Solid ceramic networks are more efficient because they operate 
at lower temperatures. This translates into long term reliability in a 
resistor network. 

Specifications: 

¢ Resistance Tolerance: +2% 
+100PPM/"C typical 
Features: 

* Low-profile construction 
reliability * Alumina substrate 


766 and 767 SERIES 


Dual-In-Line Surface Mount 


¢ Temperature Coefficient: 


¢ Excellent power dissipation * High 


5.99 (#766) 
7.62 (#767) 


"3.91 (#766) 
yrl.20 5.59 (#767) 
rh 

81 


Fr 
rhe 
0°-8° 
Insulation coating 
applied on 
two surfaces 


51 >| 1.55 
EMaTaTTaTTT ae TTT 


Thin cover coating generates higher power ratings. Thin proprietary 
cover protection keeps resistors near the surface, allowing the 
alumina substrate to act as a heat sink. That means higher power 
ratings than molded networks. 


Specifications: 


¢ Resistance Tolerance: +2%. * Temperature Coefficient: 


770 SERIES 


Single-In-Line Conformal 
I A | 
= 
4.95 


4 
3.43 
2 
| 1.02 


lle 54 


. basa 


1.24 .25 


Standard Products 770 series is available in 6, 8, and 10 pin sizes, 
and in many available resistance values. 


Specifications: 
+ Resistance Tolerance: +2% 
+100PPM/C typical 


Features: 


* High reliability resistors * Low-profile construction * .100” lead 
spacing * Alumina substrate 


768 SERIES 


Dual-In-Line Surface Mount 


j~« 0.20 


© Temperature Coefficient: 


+" 
N 
0.81 


Oto 8° 


Insulation coating 
applied on two surfaces 


Medium body, small outline products. Low profile — board to network 
clearance of 0.075"/0.005”. 

Specifications: 

« Resistance Tolerance: Standard: +2% or 0.50 (whichever 
is greater) * Maximum Operating Voltage: 50V not to exceed 
rated power * Temperature Coefficient: Standard: 1000 to 1MQ 
+100PPM/°C typical, 100 to 990 +200PPM/°C typical * Operating 


RoHS Compliant parts Available 


760 and 761 SERIES 


Dual-In-Line 


roiefe 
Poo 

8 late 1 

9 partno. 16 
(MM? 
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baal L254 


1 2.54 
j= 


95° | 


Requires 30% less board space than molded networks of the same 
power rating. 

Specifications: 

¢ Resistance Tolerance: Standard: +2% * Maximum Operating 
Voltage: 50V not to exceed rated power * Temperature Coefficient: 
1000 through 1MQ +100PPM/°C typical, Below 100Q +200PPM/°C 
typical * Operating Temperature Range: —55°C ~ 125°C « Dielectric 
Strength: 100V 


Fig. 1 - Bussed Fig. 2 - Isolated 


| 


ig. 4 - Bussed 


1 


Fig. 6 - Dual Term 


+100PPM/°C typical Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Dielectric Strength: 100VAC 
AVAILABLE VALUES AVAILABLE VALUES AVAILABLE VALUES AVAILABLE VALUES 
(listed in Q) (listed in Q) (listed in Q) (listed in Q) 
Isolated and Bussed Circuits 750 and 770 SERIES 760 and 761 SERIES 766, 767 and 768 SERIES 
Dual Terminator Circuits Dual Terminator Circuits Dual Terminator Circuits 
22 56 180 470 1.2K 3.3K 8.2K 22K 68K 220K 680K 81/130 180/390 180/390 
27 68 200 510 1.5K 3.9K 10K 27K 82K 270K 820K 121/195 220/270 220/330 
33 82 220 560 1.8K 4.7K 12K 33K 100K 330K 1Meg 162/260 220/330 330/390 
39 100 270 680 2K 5.1K 15K 39K 120K 390K 180/390 330/390 330/470 
47 120 330 820 2.2K 5.6K 18K 47K 150K 470K 220/330 680/1.5K 
51 150 390 1K 2.7K 6.8K 20K 56K 180K 560K 330/390 1.5K/3.3K 
Resistor Resistor 
Dim. Power Dim. Power 
No. of| No. of | “A” Rating Digi-Key Pricing No. of | No. of | “A” Rating Digi-Key Pricing 
Series} Fig.| Pins | Res. | (mm) | (mW@70°C) | Part No.t+ 1 10 100 1,000 Series| Fig.) Pins | Res. | (mm) | (mW@70°C) | Part No.t J 10 100 1,000 
6 5 | 14.68 250 750-61-R(Value)-ND 91 7.95 62.43 454.00 14 13 | 8.64 80 766-141-R(Value)-ND 1.46 11.67 81.69 505.70 
1 8 7 119.76 250 750-81-R(Value)-ND 1.05 917 72.05 524.00 4 14 13 | 8.64 80 766-141-R(Value)P-ND@ 1.42 11.37 79.59 492.70 
10 9 | 24.84 250 750-101-R(Value)-ND 1.25 10.92 85.80 624.00 16 15 | 9.91 80 766-161-R(Value)-ND 1.22 9.72 68.04 421.20 
750 6 3 114.68 400 750-63-R(Value)-ND 91 7.95 62.43 454.00 16 15 | 9.91 80 766-161-R(Value)P-ND® 1.42 11.37 79.59 492.70 
2 8 4 119.76 400 750-83-R(Value)-ND 1.05 917 72.05 524.00 14 7 8.64 160 766-143-R(Value)-ND 1.22 9.72 68.04 421.20 
10 5 | 24.84 400 750-103-R(Value)-ND 1.25 10.92 85.80 624.00 766 | 5 14 7 | 8.64 160 766-143-R(Value)P-ND@ 142 11.37 79.59 492.70 
3 8 12 [19.76 250 750-85-R(Value)-ND 1.41 12.36 97.08 706.00 16 8 | 9.91 160 766-163-R(Value)-ND 1.22 9.72 68.04 421.20 
10 16 | 24.84 250 750-105-R(Value)-ND 1.70 14.91 117.15 852.00 16 8 9.91 160 766-163-R(Value)P-ND® 1.42 11.37 79.59 492.70 
6 5 | 15.19 100 770-61-R(Value)-ND 21 1.76 =13.20 88.00 14 24 | 8.64 80 766-145-R(Value)-ND 1.71 13.68 95.76 592.80 
6 5 | 15.19 100 770-61-R(Value)P-ND@ 28 ©6242 18.98 138.00 6 14 24 | 8.64 80 766-145-R(Value)P-ND® 1.67 13.35 93.45 578.50 
{ 8 7 | 20.27 100 770-81-R(Value)-ND 28 ©6236 17.70 118.00 16 28 | 9.91 80 766-165-R(Value)-ND 143 11.40 79.80 494.00 
8 7 | 20.27 100 770-81-R(Value)P-ND® 34 2.98 23.38 170.00 16 28 | 9.91 80 766-165-R(Value)P-ND® 1.67 13.35 93.45 578.50 
10 9 | 25.35 100 770-101-R(Value)-ND 30 ©6263 20.63 150.00 14 13 | 9.91 100 767-141-R(Value)-ND 79 ~~ 6.30 44.10 273.00 
10 9 | 25.35 100 770-101-R(Value)P-ND@ 42 3.68 28.88 210.00 4 14 13 | 9.91 100 767-141-R(Value)P-ND® 66 5.25 36.75 227.50 
6 3 | 15.19 200 770-63-R(Value)-ND 28 ©6236 §=617.70 118.00 16 15 | 11.18 100 767-161-R(Value)-ND 79 6.30 44.10 273.00 
6 3 | 15.19 200 770-63-R(Value)P-ND® 28 242 18.98 138.00 16 15 | 11.18 100 767-161-R(Value)P-ND@ 66 5.25 36.75 227.50 
m7 2 8 4 | 20.27 200 770-83-R(Value)-ND 28 ©6236 §=617.70 118.00 14 7 9.91 200 767-143-R(Value)-ND 79 6.30 44.10 273.00 
8 4 | 20.27 200 770-83-R(Value)P-ND® 34 2.98 23.38 170.00 767 | 5 14 7 | 9.91 200 767-143-R(Value)P-ND® 66 5.25 36.75 227.50 
10 5 | 25.35 200 770-103-R(Value)-ND 30 62.63 = 20.63 150.00 16 8 | 11.18 200 767-163-R(Value)-ND 66 5.25 36.75 227.50 
10 5 | 25.35 200 770-103-R(Value)P-ND® A2 3.68 28.88 210.00 16 8 | 11.18 200 767-163-R(Value)P-ND® 66 5.25 36.75 227.50 
8 12 | 20.27 100 770-85-R(Value)-ND 57 4.84 36.30 © 242.00 14 24 | 9.91 100 767-145-R(Value)-ND 85 6.78 47.46 293.80 
3 8 12 | 20.27 100 770-85-R(Value)P-ND® 73 641 50.33 366.00 6 14 24 | 9.91 100 767-145-R(Value)P-ND® 71 5.64 39.48 244.40 
10 16 | 25.35 100 770-105-R(Value)-ND 54 4.76 37.40 272.00 16 28 | 11.18 100 767-165-R(Value)-ND 71 5.64 39.48 244.40 
10 16 | 25.35 100 770-105-R(Value)P-ND® 96 840 66.00 480.00 16 28 | 11.18 100 767-165-R(Value)P-ND@ 71 5.64 39.48 244.40 
4 14 13 | 19.05 150 760-1-R(Value)-ND 98 8.13 68.25 422.50 4| 14 13 | 9.91 100 768-141-R(Value)-ND 79 ~=6.30 44.10 273.00 
16 15 | 21.59 150 761-1-R(Value)-ND 1.00 9.16 83.25 499.50 16 15 | 11.18 100 768-161-R(Value)-ND 79 6.30 44.10 273.00 
760/ 5 14 7 119.05 300 760-3-R(Value)-ND 98 813 68.25 422.50 763 | 5 | 14 7 | 9.91 200 768-143-R(Value)-ND 79 6.30 44.10 273.00 
761 16 8 | 21.59 300 761-3-R(Value)-ND 1.00 9.16 83.25 499.50 16 8 | 11.18 200 768-163-R(Value)-ND 79 6.30 44.10 273.00 
6 14 24 119.05 150 760-5-R(Value)-ND 1.35 11.28 94.71 586.30 g | 14 24 | 9.91 100 768-145-R(Value)-ND 85 6.78 47.46 293.80 
16 28 | 21.59 150 761-5-R(Value)-ND 1.38 1262 114.75 688.50 16 28 | 11.18 100 768-165-R(Value)-ND 85 6.78 47.46 293.80 


t+ For complete part number, substitute the corresponding value from the above chart (Value); Note: Not all values listed are available in ROHS Compliant product. 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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4100R Series 
4116R 


Thick Film Molded DIPs 


© Compatible with automatic insertion equipment * Copper 
leads for excellent heat dissipation * High temperature 
lead attachment to withstand reflow solder temperatures 
up to 260°C « Trifurcated Krimp-Joint™ lead attachment 
for product reliability and strength 

Electrical Characteristics: 

¢ Maximum Operating Voltage: 100V »* Temperature 
Coefficient of Resistance: 500 to 2.2MQ: +100ppm/°C, 
below 500: +250ppm/°C * Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C 

Environmental Characteristics: 

«Insulation Resistance: 10,000MQ minimum 
¢ Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS * Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements 
of MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

¢ Flammability: Conforms to UL94V-0 * Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 90/10 electroplate » Body 
Material: Novolac Epoxy 

Resistance Tolerance: 

* Isolated/Bussed: Below 500 +10; Above 500 +2% 
+ Dual Terminated: Below 1000 +20; Above 1000 +2% 


INC 


CURNS 


Resistor Networks 


4800P Series 
4816P 


Thick Film Surface Mount 
Medium Body (5.59mm) 


* Standard E.1.A. (SOGN-0002) package compatible with 
automatic placement equipment. * High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up 
to 260°C. 

Electrical Characteristics: 

Maximum Operating Voltage: 50V » Temperature 
Coefficient of Resistance: 500 and above: +100ppm/°C; 
below 500: +250ppm/°C * Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C 

Environmental Characteristics: 

«Insulation Resistance: 10,000MQ minimum. 
Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS *Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements 
of MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

¢ Flammability: Conforms to UL94V-0 * Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 60/40 solder dip * Body 
Material: Novolac Epoxy 

Resistance Tolerance: 

Isolated/Bussed: Below 500 +10; Above 500 +2% 
* Dual Terminated: Below 1000 +20; Above 1000 +2% 


4300R Series 
4306R, 4308R and 4310R 


Thick Film Molded SIPs, 
Low Profile 


Low profile provides compatibility with DIPs * Compatible 
with automatic insertion equipment * High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up to 
260°C * Copper leads for excellent heat dissipation 
Electrical Characteristics: 

¢ Maximum Operating Voltage: 100V »* Temperature 
Coefficient of Resistance: 500 to 2.2MQ: +100ppm/°C; 
below 500: +250ppm/°C « Operating Temperature: 
-55°C ~ 125°C * Power Rating: Derate to zero power from 
70°C ~ 125°C 

Environmental Characteristics: 

«Insulation Resistance: 10,000MQ minimum 
¢ Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS «Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements 
of MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

¢ Flammability: Conforms to UL94V-0 * Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 90/10 plated » Body 
Material: Novolac Epoxy 

Resistance Tolerance: 

* Isolated/Bussed: Below 500 +10; Above 500 +2% 
* Dual Terminated: Below 1000 +20; Above 1000+2% 


4600X Series 
4606X, 4608X and 4610X 


Thick Film Conformal SIPs, 
Low Profile 


* Low Profile is compatible with DIPs * High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up 
to 260°C 

Electrical Characteristics: 

«Maximum Operating Voltage: 100V » Temperature 
Coefficient of Resistance: 500 to 2.2MQ: +100ppm/°C, 
below 500: +250/ppm°C « Operating Temperature: 
55°C ~ 125°C 

Environmental Characteristics: 

«Insulation Resistance: 10,000MQ minimum 
¢ Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS * Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements 
of MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

¢ Flammability: Conforms to UL94V-0 * Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 60/40 solder dip » Body 
Material: Epoxy resin/anhydride disphenol A 
Resistance Tolerance: 

¢ Isolated/Bussed: Below 500 +19; Above 500 +2% 
¢ Dual Terminated: Below 1000 +20; Above 1000 +2% 
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All values 
listed in O 
Value (Code) 
22 (220) 
270) 


4.95 
LY 
3.43 


age 
2.54 


Resistance Values (001 and 002) 
Isolated and Bussed Circuits 


Value (Code) Value (Code) | Value (Code) 

220 (221) 2K (202) T8K (183) 
27 ( 270 (271) 2.2K (222) 20K (203) 
33 (330) 330 (331) 2.7K (272) 22K (223) 
39 (390) 390 (391) 3.3K (332) 27K (273) 
47 (470) 470 (471) 3.9K (392) 33K (333) 
56 ( ( 
68 ( ( 
82 ( ( 


Resistance Values (003) 
Dual Terminator Circuits 


Value (Code) 


Resistance Values (001 and 002) 
Isolated and Bussed Circuits 


Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
220 (221) 2K (202) 18K (183) 
270 (271) 2.2K (222) 20K (203) 
330 (331) | 2.7K (272) 22K (223) 
390 (391) | 3.3K (332) 27K (273) 
470 (471) | 3.9K (392) 33K (333) 
560 (561) | 4.7K (472) 39K (393) 
680 (681) | 5.6K (562) 47K (473) 

( 
( 
( 
( 
( 


Resistance Values (004) 
Dual Terminator Circuits 


Value (Code) 
160/240 (161/241) 
180/390 (181/391) 
220/270 (221/271) 
220/330 (221/331) 
330/390 (331/391) 
330/470 (331/471) 
3K/6.2K (302/622) 


All values 
listed in Q 


Value (Code) 

22 (220) 
97 (270) 
33 (330) 
39 (390) 
47 (470) 
56 
68 
82 


Value (Code) 
T50K (154) 
180K (184) 
220K (224) 
270K (274) 
330K (334) 
390K (394) 
470K (474) 
560K (564) 
680K (684) 
820K (824) 

1M (105) 


Value (Code) 
150K (154) 
180K (184) 
220K (224) 
270K (274) 
330K (334) 
390K (394) 
470K (474) 
560K (564) 
680K (684) 
820K (824) 

1M (105) 


180/390 (181/391) 
220/270 (221/271) 
220/330 (221/331) 
330/390 (331/391) 
330/470 (331/471) 
3K/6.2K (302/622) 


560) 560 (561) 4.7K (472) 39K (393) 


( 
( 
( 
( 
( 560) 
680) 680 (681) 5.6K (562) 47K (473) 

( 

( 

( 

( 

( 


680) 
820) 820 (821) 6.8K (682) 56K (563) 
(101) 1K (102) 

120 (121) 1.2K (122) 

150 (151) 1.5K (152) 

180 (181) 1.8K (182) 


820 (821) | 6.8K (682) 56K (563) 

1K (102) | 8.2K (822) 68K (683) 
1.2K (122) 40K (103) 82K (823) 
1.5K (152) 12K (123) | 100K (104) 
1.8K (182) 15K (153) | 120K (124) 


100 8.2K (822) 
10K (103) 
12K (123) 


15K (153) 


68K (683) 

82K (823) 
100K (104) 
120K (124) 


400 (101) 
420 (121) 
150 (151) 
180 (181) 


( 
( 
( 
(820) 
( 
( 
( 
( 


Fig. 1 — Isolated Fig. 2 - Bussed ig. 3-— Dual Term Fig. 4- Dual Term Fig. 5 — Isolated Fig. 6 - Bussed Fig. 7 — Dual Term 
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i i i i i i i i Ri ri TW 7 
: Vie | ATT tt 
567 8 12345678 8 ; 
Element 
Dimension Power 
No. of No. of A Rating Digi-Key Pricing 
Series Fig. Pins Res. (mm) (W @ 70°C) Part No.+ u 10 50 100 500 1,000 
1 16 8 21.97 25 4116R-1-(Code)-ND® 60 5.27 22.10 37.78 157.41 264.00 
4100 2 16 15 21.97 125 4116R-2-(Code)-ND® 60 5.27 22.10 37.78 157.41 264.00 
3 16 28 21.97 25 4116R-3-(Code)/(Code)-ND* 1.27 11.28 47.32 80.89 337.04 566.00 
6 6 5 14.83 20 4306R-1-(Code)-ND® 47 4.19 17.55 30.00 125.00 210.00 
5 6 3 14.83 30 4306R-2-(Code)-ND® 7 4.19 17.55 30.00 125.00 210.00 
eA 6 8 14.83 20 4306R-4-(Code)/(Code)-ND* 67 5.89 24.70 42.22 175.93 296.00 
6 8 7 19.91 20 4308R-1-(Code)-ND® 54 4.81 20.15 34.44 143.52 241.00 
4300 5 8 4 19.91 30 4308R-2-(Code)-ND® 54 4.81 20.15 34.44 143.52 241.00 
t 8 12 19.91 20 4308R-4-(Code)/(Code)-ND*& 74 6.51 27.30 46.67 194.44 327.00 
6 10 9 24.99 20 4310R-1-(Code)-ND® 65 5.74 24.05 44.11 171.30 288.00 
5 10 5 24.99 -30 4310R-2-(Code)-ND® 65 5.74 24.05 44.11 171.30 288.00 
6 10 16 24.99 20 4310R-4-(Code)/(Code)-ND* 88 7.75 32.50 55.56 231.48 389.00 
6 6 5 15.19 20 4606X-1-(Code)-ND@ 25 2.23 9.36 16.00 66.67 112.00 
5 6 3 15.19 -30 4606X-2-(Code)-ND@ 25 2.23 9.36 16.00 66.67 112.00 
£ 6 8 15.19 20 4606X-4-(Code)/(Code)-ND* 53 4.65 19.50 33.33 138.89 233.00 
6 8 rg 20.27 20 4608X-1-(Code)-ND® 32 2.79 11.70 20.00 83.33 140.00 
4600 5 8 4 20.27 30 4608X-2-(Code)-ND@ 32 2.79 11.70 20.00 83.33 140.00 
7 8 12 20.27 20 4608X-4-(Code)/(Code)-ND* 63 5.58 23.40 40.00 166.67 280.00 
6 10 9 25.35 20 4610X-1-(Code)-ND® .39 3.41 14.30 24.44 101.85 171.00 
5 10 5 25.35 30 4610X-2-(Code)-ND® .39 3.41 14.30 24.44 101.85 171.00 
rg 10 16 25.35 20 4610X-4-(Code)/(Code)-ND* .70 6.20 26.00 44.44 185.19 311.00 
1 16 8 12.45 -160 4816P-1-(Code)-ND@ 1.12 9.92 41.60 71.00 300.00 500.00 
4800 2 16 15 12.45 .080 4816P-2-(Code)-ND® 1.12 9.92 41.60 71.00 300.00 500.00 
4 16 28 12.45 080 4816P-3-(Code)/(Code)-ND* 1:75 15.50 65.00 110.94 468.75 781.00 


+ For complete part number, substitute the corresponding resistance code (listed above) for Value 
Not all values listed are available as ROHS Compliant 


@ For RoHS Compliant Part Number change -ND toLF-ND + For RoHS Compliant Part Number change -ND to L-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Model ST-32 
Surface Mount, Single-Turn 


1 


O—t1—03 


Cermet Potentiometers 


gle CW ROTATION 


FEATURES: « Top and side adjustment styles * Has a rotor with a cross slot for 
ease of adjustment ¢ Leaded terminals provide strong adhesive strength against 
P.C.B. bending ¢ J-hook, Gull wing and leaded terminal configurations »* Com- 
patible with P.C.B. pad outline dimensions for ST-3 series * Sealed/Washable 


ELECTRICAL: « Resistance Tolerance: +20% * Power Rating: 0.125W at 70°C, 
OW at 125°C * Input Voltage Maximum: 200VDC or power rating, whichever is less 
¢ Wiper Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less 


° Effective Electrical Angle: 210° (1 turn) * End Resistance: 1% or 20, whichever is 
greater * Contact Resistance Variation: 1% or 3, whichever is greater * Operating 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C « Insulation Resistance: 1000MQ minimum at 
500VDC Dielectric Strength: 500VAC, 60s 


MECHANICAL: ¢ Mechanical Angle: 250° (1 turn) * Operating Torque: 51 gram 
force-cm maximum ¢ Minimum Stop Strength: 204 gram force-cm » Rotational Life: 
100 cycles (A R/R < 20 +3%) 


ST-32TA - Top Adjustment, J-Hook 


ST-32TB - Top Adjustment, Gull Wing 


Dim. in mm 


ST-32TG - Side Adjustment, J-Hook 


4.4 
fa a 
po 
0.05 2—-|t=0.12 cs 
I 2K t=0.12 solder-plated t=0.12 
solder-plated solder-plated 
Res. Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Digi-Key T&R Pricing* Res. Digi-Key Cut Tape Price Each 
(0) Part No. Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 (0) Part No. 10 100 
10 ST32TA100CT-ND ST32TB100CT-ND 2.21 1.60 ST32TA100TR-ND $T32TB100TR-ND 551.25 10 $132TG100CT-ND 2.66 1.92 
20 ST32TA200CT-ND ST32TB200CT-ND 2.21 1.60 ST32TA200TR-ND ST32TB200TR-ND 551.25 20 §T32TG200CT-ND 2.66 1.92 
50 = ST32TB500CT-ND 2.07 1.50 = ST32TBSO0TR-ND 517.50 50 ST32TGS5O0CT-ND 2.48 1.79 
100 ST32TA101CT-ND = 2.07 1.50 ST32TA101TR-ND — 517.50 200 $T32TG201CT-ND 2.48 1.79 
200 $T32TA201CT-ND $132TB201CT-ND 2.07 1.50 $T32TA201TR-ND $T32TB201TR-ND 517.50 500 $T32TG501CT-ND 2.48 1.79 
300 - $132TB301CT-ND 2.48 1.79 _ $T32TB301TR-ND 618.75 3K $T32TG302CT-ND 2.70 1.95 
500 _ ST32TB501CT-ND 2.07 1.50 = = = 5K ST32TG502CT-ND 2.48 1.79 
1K ST32TA102CT-ND a 2.07 1.50 = = = 20K $T32TG203CT-ND 2.48 1.79 
3K ST32TA302CT-ND $T32TB302CT-ND 2.48 1.79 $T32TA302TR-ND $T32TB302TR-ND 618.75 50K $T32TG503CT-ND 2.48 1.79 
30K ST32TA303CT-ND $T32TB303CT-ND 2.48 1.79 ST32TA303TR-ND $T32TB303TR-ND 618.75 100K $132TG104CT-ND 2.48 1.79 
100K = ST32TB104CT-ND 2.07 1.50 = $T32TB104TR-ND 517.50 200K $132TG204CT-ND 2.48 1.79 
200K ST32TA204CT-ND ST32TB204CT-ND 2.07 1.50 ST32TA204TR-ND $T32TB204TR-ND 517.50 1M ST32TG105CT-ND 2.48 1.79 
500K ST32TASO4CT-ND ST32TB504CT-ND 2.07 1.50 ST32TA504TR-ND ST32TB504TR-ND 517.50 * T&R Denotes Tape and Reel Pricing 
FEATURES: 
Model SM4 @ * Sealed to allow for automatic processing * Stable cermet element ¢ Precious metal contact 
ELECTRICAL: 
Surface Mount 4mm, 12 Turn, Sealed O) CW @ * Resistance Tolerance: +10% * Maximum Temperature Coefficient: +100 ppm/°C * Power Rating: 0.25W at 85°C, 


OW at 150°C * Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, whichever is less * Maximum Wiper Current: 
100mA or power rating, whichever is less * Maximum End Resistance: 1% or 20, whichever is greater * Contact 
Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater * Operating Temperature Range: -65°C ~ 150°C »* Minimum 
Insulation Resistance: 1000MQ at S00VDC * Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 


SM4W - J Lead, Top Adjust 


Top View Bottom View MECHANICAL: 
38 ¢ Mechanical Turn: 12 turns »* Operating Torque: 20-300 gram-cm * Minimum Stop Strength: Clutch action 
QF ama : : * Rotational Life: 200 cycles, (A R/R < +30 +3%) 
ed 
bis .! ! Res. Digi-Key Price Each 
= [ge Y (0) Part No. 1 10 100 500 
i _ + | +2-0.8 
4 [ 2.54 | 200 SM4W201-ND 3.75 3.25 2.94 2.50 


Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code 


Digi@ Reel” 


FEATURES: ° Sealed to allow for automatic processing » Precious metal alloy contact 


Low Profile, Surface Mount, 


Model ST7 7mm Squared Multi-Turn 


ELECTRICAL: « Resistance Tolerance: +20% standard * Temperature Coefficient of Resistance: 1000 ~ 1MQ 
+100 ppm/°C, 502 +250 ppm/°C_ * Power Rating: 1/4W at 70°C * Operating Voltage Maximum: 200VDC or 
power rating, whichever is less * Wiper Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less * Nominal 


~— cw Dim.inmm Electrical Angle: 2.5 turns Electrical Continuity: Continuous over full mechanical range * End Resistance: 
= s a 1% or 3Q, whichever is greater * Resolution: Essentially infinite * Contact Resistance Variation: 1% or 30, 
ST7A - J Lead, Top Adjust ST7B - Gull Wing, Top Adjust whichever is greater * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Minimum Insulation Resistance: 
=< 6.40 » mee “Lt 20 1000MQ at 500VDC for 2 minutes »* Dielectric Strength: 500VAC rms, 1 minute, 1 milliamp maximum 
ine T ' MECHANICAL: ¢ Nominal Mechanical Angle: 3 turns * Operating Torque: 50 gram-cm maximum (0.70 oz.-in.) 
D 2 32 © |43 R 1732 * Minimum Stop Strength: N/A, wiper idles * Rotational Life: 100 cycles (& R/R < 2.00 +3%) 
Le ba 5 T 
Ni = 0.5W = aa ee 5 a aa aes 
0.5W eee Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing 
tg k2oLxoso | “l|k20.80 J X2.0L x 0.5D J Ee) | toy | part No. Part No. 110 100_| Part No. Part No. 500 
2.30 1K | — ST7B102CT-ND | 5.33 4.82 410 |— $T7B102TR-ND 1710.00 
*« |= ST7B202CT-ND | 5.33 4.82 410 |— $T7B202TR-ND 1710.00 
5K | ST7A502CT-ND | ST7B502CT-ND | 5.33 4.82 410 /— $T7B502TR-ND 1710.00 
20K | ST7A203CT-ND | — 5.33 4.82 4.10 |ST7A203TR-ND |— 1710.00 
50K | ST7A503CT-ND | ST7B503CT-ND | 5.33 4.82 410 |— ST7B503TR-ND 1710.00 
100K | ST7A104CT-ND | — 5.33 4.82 410 [|— = _ 
Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 
* T&R Denotes Tape and Reel Pricing. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HYG... Cermet Potentiometers (cont) 


Model CT6 6mm Squared Single Turn 


FEATURES: ° Sealed to allow for automatic processing »* Precious metal alloy contact 
* Highly automated assembly 

ELECTRICAL: ¢ Resistance Tolerance: +10% standard * Temperature Coefficient of 
Resistance: 50Q ~ 2MQ +100 ppm/°C, others +250 ppm/°C_ » Power Rating: 1/2W at 70°C 
* Operating Voltage Maximum: 200VDC or power rating, whichever is less * Wiper Current 
Maximum: 100mA or power rating, whichever is less * Nominal Electrical Angle: 220° 
* Electrical Continuity: Continuous over full mechanical range »* End Resistance: 1% or 20, 
whichever is greater * Resolution: Essentially infinite * Contact Resistance Variation: 1% 


CT6P - Top Adjust 
U.0U W 5.8 solder Plate 
x2.6Lx1.6D f “| 3-00.45 


fo 


0.60 W 
x2.6Lx1.6D 


} 


CT6W - Top Adjust 


or 3Q, whichever is greater * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Minimum 
Insulation Resistance: 1000MOQ at SOOVDC for 2 minutes * Dielectric Strength: 900VAC rms, 
1 minute, 1 milliamp maximum 

MECHANICAL: ¢ Nominal Mechanical Angle: 260° »* Operating Torque: 20-200 gram- 
cm maximum (0.27~ 2.78 oz.-in.) * Minimum Stop Strength: 500 gram-cm (6.94 oz.-in.) 
* Rotational Life: 200 cycles (A R/R < 20 +3%) * Solderability: Mil-Std-202 Method 208 
* Minimum Terminal Strength: 1Kg 


solder plate 
5.8 = 3-00.45 
a LY 


e ae 
—— ty 7.0 
i 


CT6X - Side Adjust 


Dim. in mm 


ry 
Solder plate ™| 
3-00.45 


Ble 
8.27 


i-Key 
Part No. 
1K = CT6W102-ND = 
5K CT6P502-ND = CT6X502-ND 
50K = CT6W503-ND = 


Price Each 
100 
99 86 .78 66 
84 .73 66 56 
99 86 .78 66 


58 
49 
58 


Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 


Model CT94 9mm Squared Multi-Turn 


ELECTRICAL: ¢ Resistance Tolerance: +10% * Temperature Coefficient of Resistance: 
500 ~ 2MQ +100 ppm/°C, others +250 ppm/°C_ * Power Rating: 1/2W at 70°C, OW at 125°C 
* Operating Voltage Maximum: 300VDC or power rating, whichever is less * Wiper Current 
Maximum: 100mA or power rating, whichever is less * End Resistance Maximum: 1% or 
2Q, whichever is greater * Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater 


at 500VDC »* Dielectric Strength: 900VAC rms, 1 minute * Number of Mechanical Turns: 
18 turns 


MECHANICAL: ¢ Operating Torque: 357 gram-cm maximum * Mechanical Stop: Clutch action 
¢ Minimum Terminal Strength: 1.02Kg » Rotational Life: 200 cycles (& R/R < 20 +3%) 


WIPER (2) 


cw 

©) 
CW SHAFT 
ROTATION 


* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Minimum Insulation Resistance: 1000MQ Dim. in mm 
. 2 A = Res. Digi-Ke: Price Each 
CT94X - Side Adjust CT94P - Side Adjust (0) Pait No. 1 10 100 500 
50 CT94X500-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
Marked 200 CT94X201-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
—- 20K CT94X203-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
7 ‘sl 1 Meg CT94X105-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
(Q) Part No. Part No. Part No. 1 10 100 500 
2.5 Sem 2.5 
10 CT94P100-ND | — CT94Z100-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
20 CT94P200-ND | CT94Y200-ND CT94Z200-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
CT94Z- Side Adjust 50 CT94P500-ND | CT94Y500-ND | CT94Z500-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
100 CT94P101-ND | — = 1.68 1.56 1.41 1.20 
‘ 200 = = CT94Z201-ND 1.85 1.72 1.56 1.32 
Unmarked 
‘Side ‘. ee TM 500 | — CT94Y501-ND | CT94Z501-ND 1850 1.720«(«186 «1.82 
Oy 3 Yo 2K = = CT94Z202-ND 1.85 1.72 1.56 1.32 
t 2.5 5K CT94P502-ND | CT94Y502-ND CT94Z502-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
20K CT94P203-ND | CT94Y203-ND CT94Z203-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
200K = = CT94Z204-ND 1.85 1.72 1.56 1.32 
1Meg | CT94P105-ND | CT94Y105-ND = 1.68 1.56 1.41 1.20 
2Meg | CT94P205-ND | — CT94Z205-ND 1.68 1.56 1.41 1.20 
Units Marked with Resistance Code and 1 Digit Date Code. 
Model CT9 9mm Squared Multi-Turn 
FEATURES: ¢ Sealed to withstand board washing * Precious metal contact * Highly or 3Q, whichever is greater * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Minimum 
automated assembly Insulation Resistance: 1000MOQ at 500VDC for 2 minutes ¢ Dielectric Strength: 900VAC rms, 
ELECTRICAL: « Resistance Tolerance: +10% standard * Temperature Coefficient of 1 minute, 1 milliamp maximum @ 
Resistance: 500 ~ 2MQ +100 ppm/°C, others +250 ppm/°C_ * Power Rating: 1/2W at 70°C MECHANICAL: + Nominal Mechanical Angle: 18 turns * Operating Torque: 360 gram- Oar) 
* Operating Voltage Maximum: 300VDC or power rating, whichever is less * Wiper Current cm maximum (5 oz.-in.) * Minimum Stop Strength: N/A, wiper idles * Rotational Life: 
Maximum: 100mA or power rating, whichever is less »* Nominal Electrical Angle: 16 turns 200 cycles, 100 ~ 2000, A R/R < + (0.50 + 3%), 5000 ~ 5MO A RIR < + (0.50 + 2%) 
* Electrical Continuity: Continuous over full mechanical range * End Resistance: 1% or 20, * Solderability: Mil-Std-202 Method 208 * Minimum Terminal Strength: 1Kg 
whichever is greater * Resolution: Essentially infinite * Contact Resistance Variation: 1% Dim. in mm 


CT9P — Side Adjust 


22.30 Slot | 
.60 W x 0.8D 


CT9X — Side Adjust 


©2.30 Slot 
.60 W x 8D Solder plate 
reik/ ~ 3-90.50 


—=2 


T 
Solder plate 
|. 3-00.50 


110-1 be 


y 


——— 2 
2 
1 


Res. Digi-Key Digi-Key Price Each 
(OQ) Part No. Part No. 1 10 100 500 1,000 
2K = CT9X202-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
100K CT9P104-ND CT9X104-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 


Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Multi-turn Cermet Trimmer Potentiometers — 


. ” a c 
T93 Series 3/8” Square 
("pd cw ®) 
(2) 
FEATURES: 5 an ney a 
Ri ti Digi-K Digi-K« P. 
¢ Industrial Grade * Tests according to CECC 41 000 »* Contact resistance variation <1% typical “B) See ae aes ae 1 40 pane 50 400 
ELECTRICAL SPECIFICATIONS: T93XA and T93XB Series 
¢ Resistive Element: Cermet ° Electrical Travel: 21 turns » Tolerance (Standard): +10% * Power Rating 
(Linear): 0.5W @ 70°C + Limiting Element Voltage (Linear Law): 250V » Contact Resistance Variation: Bs ee aane = = oa ihe ee 
2% Rn or 20 * End Resistance: 10 typical * Dielectric Strength (RMS): 1000V «Insulation Resistance Eparvelulen Em ae : _ if 
(500VDC): 106Ma 500 T93XA-500-ND T93XB-500-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
1.0K T93XA-1.0K-ND T93XB-1.0K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
MECHANICAL SPECIFICATIONS: 2.0K T93XA-2.0K-ND T93XB-2.0K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
¢ Mechanical Travel: 23 turns +5 * Operating Torque: 1.5Ncm maximum ¢ End Stop Torque: Clutch Action 5.0K T93XA-5.0K-ND T93XB-5.0K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
10K T93XA-10K-ND T93XB-10K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
T93X Series T93Y Series 20K T93XA-20K-ND T93XB-20K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
50K T93XA-50K-ND T93XB-50K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
100K T93XA-100K-ND T93XB-100K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
T93YA and T93YB Series 
10 T93YA-10-ND = 1.25 12.14 57.12 107.10 
20 T93YA-20-ND = 1.25 12.14 57.12 107.10 
50 T93YA-50-ND = 1.25 12.14 57.12 107.10 
100 T93YA-100-ND T93YB-100-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
200 T93YA-200-ND T93YB-200-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
500 T93YA-500-ND T93YB-500-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
1.0K T93YA-1.0K-ND T93YB-1.0K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
2.0K T93YA-2.0K-ND T93YB-2.0K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
5.0K T93YA-5.0K-ND T93YB-5.0K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
10K T93YA-10K-ND T93YB-10K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
20K T93YA-20K-ND T93YB-20K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
50K T93YA-50K-ND T93YB-50K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
100K T93YA-100K-ND T93YB-100K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
200K T93YA-200K-ND T93YB-200K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
500K T93YA-500K-ND T93YB-500K-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
1.0M T93YA-1.0M-ND T93YB-1.0M-ND 1.25 12.14 57.12 107.10 
. . . ; es 
Multi-turn Cermet Trimmer Potentiometers — T18 Series 3/4” Rectangular __, ‘ 
FEATURES: bd —-ow 
¢ Industrial Grade » MIL-R-22097 * Tests according to CECC 41 000 
ELECTRICAL SPECIFICATIONS: Resistance Digi-Key Pricing 
¢ Resistive Element: Cermet ¢ Electrical Travel: 15 turns +1 »* Tolerance (Standard): +10% »* Power (Q) Part No. il 10 50 100 
Rating (Linear): 0.5W @ 70°C * Limiting Element Voltage (Linear Law): 250V + Contact Resistance 
Variation: 2% Rn or 19 * End Resistance: 10 typical » Dielectric Strength (RMS): 1000V «Insulation 100 718-100-ND 1.62 15.84 74.25 132.00 
Resistance (500VDC): 106éMQ 200 T18-200-ND 1.62 15.84 74.25 132.00 
MECHANICAL SPECIFICATIONS: 500 T18-500-ND 1.62 15.84 74.25 132.00 
¢ Mechanical Travel: 18 turns +5 * Operating Torque: 2Ncm maximum ¢ End Stop Torque: Clutch Action 1.0K T18-1.0K-ND 1.62 15.84 74.25 132.00 
¢ Unit Weight: 1g maximum * Wiper (Actual Travel): Positioned at approximately 50% 2.0K T18-2.0K-ND 1.62 15.84 74,25 432.00 
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 
¢ Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Climatic Category: 55/125/56 * Sealing: Fully sealed; Container es NS ONG 82 1a84 qe 182:00 
IP67 10K T18-10K-ND 1.62 15.84 74.25 132.00 
20K T18-20K-ND 1.62 15.84 74.25 132.00 
_ eadlen 50K 718-50K-ND 1.62 15.84 74.25 132.00 
6.4 S| 48 100K T18-100K-ND 1.62 15.84 74.25 132.00 
‘ i 
BASE ~ 4 200K 718-200K-ND 1.62 15.84 74.25 132.00 
LEVEL l| 
Sr Las 500K T18-500K-ND 1.62 15.84 74.25 132.00 
2.54 1.0M T18-1.0M-ND 1.62 15.84 74.25 132.00 
Multi-turn Sealed Container Cermet Trimmer Potentiometers — : ‘ 
5 ” 
T63 Series 1/4” Square or pi ow © 
FEATURES: Resi: Digi-K Digi-K Prici 
* Industrial Grade * Tests according to CECC 41 000 * Multi-turn operation * Low contact resistance variation eeletarice) NOI ey oey Welt) 
49% typical (9) Part No. Part No. 1 10 50 100 
ELECTRICAL SPECIFICATIONS: TESAB Series 
¢ Resistive Element: Cermet ¢ Electrical Travel: 13 turns +2 * Tolerance (Standard): +10% »* Power 500 T63XB-500-ND — 3.34 30.40 144.40 266.00 
a ete eae @ Laas Paes oe Ate ae ceca tania Seopur satan bes 4.0K T63XB-1.0K-ND = 3.34 30.40 144.40 266.00 
. . : . i Ls 
Recietancs (goovDc): MOI es eee (RMS): nee 5.0K | T63XB-5.0K-ND _ 334 3040 144.40 266.00 
MECHANICAL SPECIFICATIONS 2.0K T63XB-2.0K-ND = 3.34 30.40 144.40 266.00 
¢ Mechanical Travel: 15 turns +5 * Operating Torque: 1.5Ncm maximum ¢ End Stop Torque: Clutch Action OK IGS XEAIOIEND = S34 2040 Naeia0 266.00 
* Unit Weight: 0.5g maximum Wiper (Actual Travel): Positioned at approximatly 50% 20K T63XB-20K-ND = 3.34 30.40 144.40 266.00 
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 50K T63XB-50K-ND = 3.34 30.40 144.40 266.00 
* Temperature Range: -55°C ~ 155°C * Climatic Category: 55/125/56 ¢ Sealing: Fully sealed; Container IP67 100K T63XB-100K-ND. = 3.34 30.40 144.40 266.00 
T63YA and T63YB Series 
TSSKE marie: TOs ASeties: Teste series 100 = T63YB-100-ND 334 3040 144.40 266.00 
2.54 : 200 = T63YB-200-ND 3.34 30.40 144.40 266.00 
q 1.0K T63YA-1.0K-ND T63YB-1.0K-ND 3.34 30.40 144.40 266.00 
2.0K = T63YB-2.0K-ND 3.34 30.40 144.40 266.00 
5.0K = T63YB-5.0K-ND 3.34 30.40 144.40 266.00 
10K T63YA-10K-ND T63YB-10K-ND 3.34 30.40 144.40 266.00 
20K = T63YB-20K-ND 3.34 30.40 144.40 266.00 
50K = T63YB-50K-ND 3.34 30.40 144.40 266.00 
100K T63YA-100K-ND T63YB-100K-ND 3.34 30.40 144.40 266.00 
200K = T63YB-200K-ND 3.34 30.40 144.40 266.00 
500K = T63YB-500K-ND 3.34 30.40 144.40 266.00 
1.0M = T63YB-1.0M-ND 3.34 30.40 144.40 266.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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a c 
‘ () pd- ow @) 
T7 Series a 
FEATURES: ; aan a Ass 
Ri ti Digi-K Digi-K A 
¢ Industrial Grade * Tests according to CECC 41100 *Low temperature coefficient (100ppm/k typical) a Be nie a ned 1 10 aie 50 100 


Easy to read scale 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 


T7YA and T7YB Series 


¢ Resistive Element: Cermet ¢ Electrical Travel: 270° +15° * Tolerance (Standard): +20% »* Power Rating 400 


= T7YB-100-ND 
(Linear): 0.5W @ 85°C * Limiting Element Voltage (Linear Law): 250V * Contact Resistance Variation: 
3% or 30 *End Resistance: 10 typical » Dielectric Strength (RMS): 1000V «Insulation Resistance: 220 = T7YB-220-ND 
6 
10EMO 470 = T7YB-470-ND 
MECHANICAL SPECIFICATIONS: 1.0K T7YA-1.0K-ND T7YB-1.0K-ND 


¢ Mechanical Travel: 300° +5° * Operating Torque: 2Ncm maximum «End Stop Torque: 4Ncm maximum 
¢ Unit Weight: 0.5g maximum 2.2K T7YA-2.2K-ND T7YB-2.2K-ND 


1.64 14.72 68.67 127.53 


1.64 14.72 68.67 127.53 


1.64 14.72 68.67 127.53 


1.64 14.72 68.67 127.53 


1.64 14.72 68.67 127.53 


ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 


4.7K T7YA-4.7K-ND T7YB-4.7K-ND 1.64 14.72 68.67 127.53 

* Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Climatic Category: 55/100/56 « Sealing: IP64 
10K T7YA-10K-ND T7YB-10K-ND 1.64 14.72 68.67 127.53 
22K T7YA-22K-ND T7YB-22K-ND 1.64 14.72 68.67 127.53 
47K T7YA-47K-ND T7YB-47K-ND 1.64 14.72 68.67 127.53 
100K T7YA-100K-ND T7YB-100K-ND 1.64 14.72 68.67 127.53 
220K T7YA-220K-ND T7YB-220K-ND 1.64 14.72 68.67 127.53 
470K T7YA-470K-ND T7YB-470K-ND 1.64 14.72 68.67 127.53 
1.0M T7YA-1.0M-ND T7YB-1.0M-ND 1.64 14.72 68.67 127.53 

Single Turn Sealed Cermet Potentiometers — ‘ 5 

H ” (1) pd Low 8) 

T73 Series 1/4” Square @ 

FEATURES: a . : er Resistance Digi-Key Digi-Key Pricing 

. Industrial grade « Fully sealed Miniature package : Rotor designed for automatic machine adjust interface (0) Part No. Part No. 1 10 50 400 

¢ Withstands harsh environments and immersion cleaning process 

T73XX Series 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 


¢ Resistive Element: Cermet ¢ Electrical Travel: 240° nominal * Tolerance (Standard): +10% »* Power 1.0K T73XX-1.0K-ND = 
Rating (Linear): 0.5W @ 70°C *Limiting Element Voltage: 300V »* Contact Resistance Variation: 1% 
or 30 maximum whichever is greater * Absolute Minimum Resistance: 1% or 20 maximum whichever is 
greater ¢ Adjustability: +0.05% voltage, +0.15% resistance * Resolution: Infinite * Insulation Resistance 5.0K T73XX-5.0K-ND = 
(500VDC): 103M »* Dielectric Strength: 900VAC sea level; 350VAC 80,000 ft. 


2.0K T73XX-2.0K-ND = 


10K T73XX-10K-ND = 
MECHANICAL SPECIFICATIONS: 20K T73XX-20K-ND = 
* Mechanical Travel: 270° * Operating Torque: 2.1Ncm maximum ¢ End Stop Torque: 4.9Ncm maximum 
* Unit Weight: 0.6g maximum 50K T73XX-50K-ND = 
100K T73XX-100K-ND = 


ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 
* Temperature Range: -55°C ~ 125°C «Climatic Category: 55/100/56 »* Sealed Test: 85°C Fluoriert 200K T73XX-200K-ND =. 


98 8.82 At 
98 8.82 4 
98 8.82 4 
98 8.82 At 
98 8.82 4 
98 8.82 a 
98 8.82 At 
98 8.82 At 


16 76.44 
16 76.44 
16 76.44 
16 76.44 
16 76.44 
16 76.44 
16 76.44 
16 76.44 


(Fluoriert is a registered trademark of 3M Co.) * Flammability: UL 94-VO 


T73YE and T73YP Series 


T73XX Series T73Y Series 200 = T73YP-200-ND 
500 T73YE-500-ND T73YP-500-ND 
1.0K T73YE-1.0K-ND T73YP-1.0K-ND 
2.0K T73YE-2.0K-ND T73YP-2.0K-ND 
5.0K T73YE-5.0K-ND T73YP-5.0K-ND 
10K T73YE-10K-ND T73YP-10K-ND 
20K T73YE-20K-ND T73YP-20K-ND 
50K T73YE-50K-ND T73YP-50K-ND 
100K T73YE-100K-ND T73YP-100K-ND 

200K = T73YP-200K-ND 
500K = T73YP-500K-ND 
1.0M = T73YP-1.0M-ND 


98 8.82 at 
98 8.82 At 
98 8.82 At 
98 8.82 4 
98 8.82 At 
98 8.82 At 
98 8.82 a 
98 8.82 a 
98 8.82 At 
98 8.82 4 
98 8.82 4 
98 8.82 At 


16 76.44 
16 76.44 
16 76.44 
16 76.44 
16 76.44 
16 76.44 
16 76.44 
16 76.44 
16 76.44 
16 76.44 
16 76.44 
16 76.44 


Multi-turn Cermet Fully Sealed Trimmer Potentiometers — 
TS63Y Series 1/4” Square 


FEATURES: 

Industrial grade ¢ Multi-turn operation * Full sealing * Tests according to CECC 41 000 i ayy Cut Tape ae Tape jand Rec 

ELECTRICAL SPECIFICATIONS: Resistance | Digi-Key Digi-Key Pricing 

¢ Resistive Element: Cermet * Electrical Travel: 13 turns +2 * Tolerance (Standard): +10% »* Power (9) Rare: 2 uD uly Barina pag 

Rating (Linear): 0.25W @ 85°C «Limiting Element Voltage: 250V » Contact Resistance Variation: 2% 100 TS63Y-100CT-ND 13.29 23.04 208.21 | TS63Y-100TR-ND 722.00 

Rn or 2Q © End Resistance: 10 typical * Dielectric Strength (RMS): 1000V * Insulation Resistance: 

106MQ, 200 TS63Y-200CT-ND 13.29 23.04 208.21 | TS63Y-200TR-ND 722.00 

MECHANICAL SPECIFICATIONS: ; : 500 TS63Y-500CT-ND 13.29 23.04 = 208.21 | TS63Y-500TR-ND 722.00 

* Mechanical Travel: 15 turns +5 * Operating Torque: 1.5Ncm maximum « End Stop Torque: Clutch Action 

¢ Unit Weight: 0.5g maximum ¢ Wiper (Actual travel): Positioned at approximatly 50% 1.0K TS63Y-1.0KCT-ND 13.29 23.04 208.21 | TS63Y-1.0KTR-ND 722.00 

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 2.0K TS63Y-2.0KCT-ND 13.29 23.04 208.21 | TS63Y-2.0KTR-ND 722.00 

¢ Temperature Range: -55°C ~ 155°C * Climatic Category: 55/125/56 * Sealing: Sealed container, solder 

immersion IP67 5.0K TS63Y-5.0KCT-ND 13.29 23.04 208.21 | TS63Y-5.0KTR-ND 722.00 
10K TS63Y-10KCT-ND 13.29 23.04 208.21 | TS63Y-10KTR-ND 722.00 
20K TS63Y-20KCT-ND 13.29 23.04 208.21 | TS63Y-20KTR-ND 722.00 
50K TS63Y-50KCT-ND 13.29 23.04 208.21 | TS63Y-50KTR-ND 722.00 
100K TS63Y-100KCT-ND 13.29 23.04 208.21 | TS63Y-100KTR-ND 722.00 
500K TS63Y-500KCT-ND 13.29 23.04 208.21 | TS63Y-500KTR-ND 722.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Trimmer Potentiometers 


i 6. ¢ |RoHS 
TS53Y Series 4mm Ee Roar Sj 
FEATURES: (2) 


* Small size for optimum packing density * Suitable for both manual or automatic operation 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 

¢ Resistive Element: Cermet ¢ Electrical Travel: 220° +15° * Tolerance (Standard): +20% »* Power 
Rating (Linear): 0.25W @ 70°C ¢ Limiting Element Voltage: 200V » Contact Resistance Variation: 1% 
or 30 ¢ End Resistance: 0.1% or 30 typical » Dielectric Strength (RMS): 1000V » Insulation Resistance: 
10°Mo 

MECHANICAL SPECIFICATIONS: 

* Mechanical Travel: 270° +10° »* Operating Torque: 1.5Ncm maximum *End Stop Torque: 3.5Ncm 
maximum ¢ Unit Weight: 0.15g maximum 

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 

* Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Climatic Category: 55/125/56 * Sealing: Sealed container 


TS53YJ 
I 


5.0 || 
2 


TS53YL 


| 


Cut Tape Tape and Reelt 
Resistance | Digi-Key Digi-Key Pricing Pricing 
(Q) Part No. Part No. 5 10 100 500 
TS53YJ and TS53YL Series 
100 = TS53YL-100CT-ND 4.89 848 76.61 265.50 
200 TS53YJ-200CT-ND TS53YL-200CT-ND 4.89 848 76.61 265.50 
500 TS53YJ-500CT-ND TS53YL-500CT-ND 4.89 848 76.61 265.50 
1.0K TS53YJ-1.0KCT-ND TS53YL-1.0KCT-ND 4.89 848 76.61 265.50 
2.0K TS53YJ-2.0KCT-ND TS53YL-2.0KCT-ND 4.89 848 76.61 265.50 
5.0K TS53YJ-5.0KCT-ND TS53YL-5.0KCT-ND 4.89 848 76.61 265.50 
10K TS53YJ-10KCT-ND TS53YL-10KCT-ND. 4.89 848 76.61 265.50 
20K TS53YJ-20KCT-ND TS53YL-20KCT-ND 4.89 848 76.61 265.50 
50K TS53YJ-50KCT-ND TS53YL-50KCT-ND 4.89 848 76.61 265.50 
100K TS53YJ-100KCT-ND | TS53YL-100KCT-ND 4.89 848 76.61 265.50 
200K TS53YJ-200KCT-ND | TS53YL-200KCT-ND 4.89 848 76.61 265.50 
500K TS53YJ-500KCT-ND | TS53YL-500KCT-ND 489 848 76.61 265.50 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
VISHAY. Spectrol Cermet Trimmers 


064 Series, 3/8” Square (10mm) Multi-Turn 


Electrical Specifications: » Electrical Travel: 21 turns +2 »* Tolerance: Standard, +10% » Power Rating: 
miting Element Voltage (Linear Law): 250V * Contact Resistance Variation: 2% 
Rn or 20 * End Resistance (Typical): 19 »* Dielectric Strength (RMS): 1000V * Insulation Resistance (500 


Linear, 0.5W at + 70°C » 


VDC) 106MQ 
Features: « Industrial Grade * Tests 


according to CECC 41 000 


Dimensions in mm 


Price Each Vishay 
Fig. a ul 25 50 Part No. 

500 SP064W-500-ND 1.44 1.40 1.15 064W501 

1.0K SP064W-1.0K-ND 1.44 1.40 1.15 064W102 

2.0K SP064W-2.0K-ND 1.44 1.40 1.15 064w202 

5.0K SP064W-5.0K-ND 1.44 1.40 1.15 064w502 

1 10K SP064W-10K-ND 1.44 1.40 1.15 064W103 
20K SP064W-20K-ND 1.44 1.40 1.15 064W203 

50K SP064W-50K-ND 1.44 1.40 1.15 064W503 

100K SP064W-100K-ND 1.44 1.40 1.15 064W104 

200K SP064W-200K-ND 1.44 1.40 1.15 064w204 


Digi-Key Price Each Vishay 

Fig. fo} Part No. 1 25 50 Part No. 
1.0K SP064X-1.0K-ND 1.44 1.40 1.15 064X102 

2 5.0K SP064X-5.0K-ND 1.44 1.40 1.15 064X502 
10K SP064X-10K-ND 1.44 1.40 1.15 064X103 

100K SP064X-100K-ND 1.44 1.40 1.15 064X104 

1.0K SP064Y-1.0K-ND 1.44 1.40 1.15 064Y102 

3 5.0K SP064Y-5.0K-ND 1.44 1.40 1.15 064Y502 
10K SP064Y-10K-ND 1.44 1.40 1.15 064Y103 

100K SP064Y-100K-ND 1.44 1.40 1.15 064Y104 


063 Series, 3/8” Square (10mm) Single-Turn 


Electrical Specifications: * Effective Travel: 270° Nominal * Resistance Tolerance: +10% »* End 
Resistance: 2Q or 1%, whichever is greater * Temperature Coefficient or Resistance: 100 ppm/°C. 1000 
thru to 2MQ, 0 to 250 ppm/°C below 1000 * Power Rating: 0.5W at 70°C derated linearly to OW at 125°C, 
Maximum Voltage not to exceed 300V * Dielelectric Withstanding Voltage: 1000VAC at sea level, 250VAC 
at 80,000 feet (24,000 meters) * Insulation Resistance (500 VDC): 1000MQ minimum »¢ Contact Resistance 
Variation: 1% or 10, whichever is greater 


Features: ¢ Arrow and graduations for repeatable settings * “O” ring seal for solvent and aqueous washing 
¢1.C. style pins for easy PCB assembly ¢ Rigid board mounting achieved with pins secured in housing 
* Solder plated terminals for Good Solderability * High temperature soldered terminations for high reliability 
¢ Multi-finger wiper for better contact resistance » Solid end stop * Flame retardant housing to U, rated VO 


Dimensions in mm 


Spectrol 
e e 


O 


id 


4.78 


Tole 


0.020+0.003 


Digi-Key Price Each Vishay 

a Part No. il 25 50 Part No. 
1.0K SP063-1.0K-ND 1.55 1.53 1.25 063P102 
2.0K SP063-2.0K-ND 1.55 1.53 1.25 063P202 
5.0K SP063-5.0K-ND 1.55 1.53 1.25 063P502 
10K SP063-10K-ND 1.55 1.53 1.25 063P103 
20K SP063-20K-ND 1.55 1.53 1:25 063P203 
50K SP063-50K-ND 1.55 1.53 1.25 063P503 
100K SP063-100K-ND 1.55 1.53 1.25 063P104 
200K SP063-200K-ND 1.55 1.53 1.25 063P204 


043 Series, 3/4” Rectangular (19mm) Multi-Turn 


Electrical Specifications: Electrical Travel: 15 turns +1 * Tolerance: +10% »* Power Rating: 0.50W at 
+70°C * Limiting Element Voltage (Linear Law): 250V * Contact Resistance Variation: 2% Rn or 19 * End 
Resistance (Typical): 10 * Dielectric Strength (RMS): 1000V « Insulation Resistance (500VDC): 106 MQ 


Features: * Chevron shaft for sealing and smooth consistent torque * Solder terminations for improved 
reliability * Multi-finger wiper for better C.R.V. 


Dimensions in mm 


0.5 


Digi-Key Price Each Vishay 
fo] Part No. 1 25 50 Part No. 
1.0K SP043-1.0K-ND 1.42 1.34 1.20 043P102 
2.0K SP043-2.0K-ND 1.42 1.34 1.20 043P202 
5.0K SP043-5.0K-ND 1.42 1.34 1.20 043P502 
10K SP043-10K-ND 1.42 1.34 1.20 043P103 
20K SP043-20K-ND 1.42 1.34 1.20 043P203 
50K SP043-50K-ND 1.42 1.34 1.20 043P503 
100K SP043-100K-ND 1.42 1.34 1.20 043P104 
200K SP043-200K-ND 1.42 1.34 1.20 043P204 
Mechanical 


Specifications: Dimensions in mm 


Material: Glass filled nylon body 
with corrosion resistant stainless 
steel blades 


Features: 

° Extended, as well as recessed 
blade for critical adjustments 
¢ Designed to adjust trimmers of 
all sizes 


Digi-Key Price Each Vishay 
Part No. 1 25 50 100 Part No. 
SPTOOL-ND 1.27 1.18 1.09 1.01 008T00O 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Vane. Sternice Single Turn Cermet Knob 
Potentiometers 


P16 Series 1W sD 


The P16 is a revolutionary concept in panel mounted potentiometers. This unique design consists of a knob 
driving and incorporated cermet potentiometer. Only the mounting hardware and terminals are situated on 
the backside of the panel reducing the required clearance to a minimum. 


c 


oé—.cw 9) 
(2) 


FEATURES: 
* Test according to CECC 41300 » For professional and industrial applications * Compact (integrated) 
* Minimum clearance required » Safety in use due to good insulation: >104MQ 500VDC 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 

* Resistive Element: Cermet ¢ Electrical Travel: 270° +10° * Tolerance (Standard): +20% »* Power 
Rating (Linear): 1W @ 40°C »*Limiting Element Voltage (Linear Law): 350V » Contact Resistance 
Variation: 3% Rn or 30 * End Resistance: 10 typical » Dielectric Strength (RMS): 2500V « Insulation 
Resistance: >10°MO 


MECHANICAL SPECIFICATIONS: 

* Mechanical Travel: 300° +5° * Operating Torque: 2Ncm typical * End Stop Torque: 25Ncm maximum 
* Maximum Tightening Torque of Mounting Nut: 250Ncm * Unit Weight: 4.5g typical 

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 


¢ Temperature Range: -40°C ~ 85°C «Sealing: Sealed container and panel sealed ¢ Protection 
Grades: IP67 
Dimensions in mm 


PANEL THREAD 
SEALING RING M10 X 0.75 


[+ 13.5 >| 
+ 15.5 


Panel Thickness: 3mm (max.) 


+| er 


Resistance Digi-Key Price Each 
(Q) Part No. 1 10 50 100 
100 P16NP-100-ND 15.04 12.20 9.76 8.95 
470 P16NP-470-ND 15.04 12.20 9.76 8.95 
1.0K P16NP-1.0K-ND 15.04 12.20 9.76 8.95 
2.2K P16NP-2.2K-ND 15.04 12.20 9.76 8.95 
4.7K P16NP-4.7K-ND 15.04 12.20 9.76 8.95 
10K P16NP-10K-ND 15.04 12.20 9.76 8.95 
22K P16NP-22K-ND 15.04 12.20 9.76 8.95 
47K P16NP-47K-ND. 15.04 12.20 9.76 8.95 
100K P16NP-100K-ND 15.04 12.20 9.76 8.95 
470K P16NP-470K-ND 15.04 12.20 9.76 8.95 
1.0M P16NP-1.0M-ND 15.04 12.20 9.76 8.95 
Single Turn Cermet Fully 
Sealed Potentiometers awn, 
PE30 Series 3W 
FEATURES: 


* High power rating * Low temperature coefficient (100ppm/°C typical) * Full sealing * Mechanical strength 
¢ Use of faston 2.86 connections * Test according to CECC 41 000 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 

¢ Resistive Element: Cermet ¢ Electrical Travel: 270° +10° * Tolerance (Standard): +20% »* Power 
Rating (Linear): 3W @ 70°C »*Limiting Element Voltage (Linear Law): 300V » Contact Resistance 
Variation: 3% Rn or 30 * End Resistance: 10 typical » Dielectric Strength (RMS): 2500V « Insulation 


Resistance (500VDC): 106MQ Dimensions in mm 


PE30 Series PE30FG PE3OFL 


M10 X 0.75 
(e 


5 |-— 25.0 —} 
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Resistance | Digi-Key Digi-Key Price Each 
(Q) Part No. Part No. u 10 50 100 
PE30FG and PE30FL Series 
1.0K PES30FG-1.0K-ND PESOFL-1.0K-ND 22.74 18.20 16.68 15.17 
4.7K PE30FG-4.7K-ND PE30FL-4.7K-ND 22.74 18.20 16.68 15.17 
10K = PE30FL-10K-ND 22.74 18.20 16.68 15.17 


Single and Dual-Ganged Conductive 
Plastic Potentiometers 
P9 Series 


FEATURES: * Conductive plastic element »* Ultra compact (extra miniature module size) 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: « Resistive Element: Conductive Plastic »* Electrical Travel: 270° 
+10° * Tolerance (Standard): +20% »* Power Rating @ 70°C (Linear Law): 0.1W * Power Rating @ 
70°C (Multiple assemblies Linear Law): 0.05W per module »* Temperature Coeffiecient: +500 ppm 
typical * Limiting Element Voltage: 10VDC, 50VAC « End Resistance: 30 typical * Contact Resistance 
Variation (Linear Law - Typical): 2% of nominal resistance * Independent Linearity (Linear Law): +5% 
typical «Insulation Resistance: 100MQ @ 250VDC * Dielectric Strength (RMS): 300VAC during 1 
minute » Attenuation (Typical): 90dB max. / 0.05dB min. 


MECHANICAL SPECIFICATIONS: * Mechanical Travel: 300° +5° * Mechanical Rotation Life: 25,000 


cycles * Operating Torque: 0.2Ncm up to 2.5Nem typical * End Stop Torque: 50Ncm 
Dimensions in mm 


P9 Series 


P9A1 - Single-Ganged P9A2 - Dual-Ganged 
2. 
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Resistance Price Each 
(Q) 1 10 50 100 
P9A1 Series 
1.0K P9A1-1.0K-ND 7.14 5.80 4.64 4.25 
10K P9A1-10K-ND. 8.67 7.03 5.63 5.16 
50K P9A1-50K-ND. 8.67 7.03 5.63 5.16 
P9A2 Series 
1.0K P9A2-1.0K-ND 12.23 9.92 7.94 7.28 
10K P9A2-10K-ND. 12.23 9.92 7.94 7.28 
50K P9A2-50K-ND. 12.23 9.92 7.94 7.28 
VISHAY. Spectro! Wirewound 
Potentiometers 


132 Series, 2.75W, 1 5/16” Single-Turn 


Electrical Specifications: * Housing: Molded glass filled thermoplastic * Rear Lid: Glass filed thermoset 
plastic »* Shaft: Stainless Steel, non-magnetic »* Terminals: Brass, plated for solderability, non-passivated 
Resistance tolerance: +3% Power Rating: 2.75W (Derated to 0 + 125°C) 

Features: * Continuous Rotation or with Mechanical Stops * Rotational Life, Shaft Revolutions: 500,000 
* Mounting Hardware included 


Dimensions in mm 


| 
[10.32 
t @6.34 
Ms - 32 UNEF - 2A 
Res. Digi-Key Price Each Vishay 
io] Part No. 1 5 10 Part No. 
Continuous Rotation 
1.0K SP132C-1.0K-ND 27.83 25.13 22.41 132-0-0-102 
2.0K SP132C-2.0K-ND 27.83 25.13 22.41 132-0-0-202 
5.0K SP132C-5.0K-ND 27.83 25.13 22.41 132-0-0-502 
10K SP132C-10K-ND 27.83 25.13 22.41 132-0-0-103 
Mechanical Stops 
1.0K SP132S-1.0K-ND 27.25 24.78 22.72 132-2-0-102 
2.0K SP132S-2.0K-ND 27.25 24.78 22.72 132-2-0-202 
5.0K SP132S-5.0K-ND 27.25 24.78 22.72 132-2-0-502 
10K SP132S-10K-ND 27.25 24.78 22.72 132-2-0-103 


140 Series, 2W, 1/2” Single-Turn 


Electrical Specifications: * Resistance Tolerance: +5% * Power Rating: 2W at 40°C ambient derating 
linearly to 0 at 125° * Rotational Life: 500,000 Shaft Revolutions * Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Material Specifications: * Shaft: Stainless steel, non-magnetic, non-passivated * Housing: Aluminum, 
anodized » Rear Lid: Molded glass filled thermoset plastic * Terminals: Brass, gold plated * Lockwasher 
Internal Tooth: Steel, nickel plated * Panel Nut: Brass, nickel plated * Mounting Hardware included 


Dimensions in mm 


3 f 3.17 
— Lb euro 
3.86 1.42 
Res. Digi-Key Price Each Vishay 
Q Part No. i) 5 10 Part No. 
1.0K SP140-1.0K-ND 63.50 45.25 38.50 140-0-0-102 
2.0K SP140-2.0K-ND 63.50 45.25 38.50 140-0-0-202 
5.0K SP140-5.0K-ND 63.50 45.25 38.50 140-0-0-502 
10K SP140-10K-ND 63.50 45.25 38.50 140-0-0-103 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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VISHAY. Spectro! Wirewound Potentiometers (cont.) 


157 Series, 1.5W, 7/8” Single-Turn 


Environmental Specifications: * Temperature: -55°C ~ 125°C « Rotational Life: 10 million shaft revolutions 
* Moisture Resistance: Yes ¢ Vibration: 15g 10 to 2000HZ * Shock: 50g * Salt Spray: 96 hours * Load Life: 
900 hours 
Material Specifications: * Housing/Bushing: Aluminum, anodized ¢ Rear Lid: Ceramic * Shaft: Stainless 
Steel * Terminals: Solderable * Bushing Mount Hardware: Lockwasher, Internal Tooth Steel, Nickel plated 
* Panel Nut: Brass, Nickel plated * Mounting Hardware included " : F 
Dimensions in mm 
Fig. 1 
TERM 1 TERM 3 


LOCATING PIN 
@1.57x1.57 


Res. | Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. Qa Part No. i 5 10 Part No. 
Bushing Mount 
1.0K | SP157P-1.0K-ND 21.42 13.79 11.75 157-11102 
2.0K | SP157P-2.0K-ND 21.42 13.79 1.75: 157-11202 
5.0K | SP157P-5.0K-ND 21.42 13.79 11.75 157-11502 
1 10K | SP157P-10K-ND 21.42 13.79 11.75 157-11103 
20K | SP157P-20K-ND 21.42 13.79 11.75 157-11203 
50K | SP157P-50K-ND 21.42 13.79 11.75 157-11503 
100K | SP157P-100K-ND 21.42 13.79 11.75 157-11104 
Servo Mount 
1.0K | SP157S-1.0K-ND 44.60 28.75 25.30 157-21102 
2 2.0K | SP157S-2.0K-ND 44.60 28.75 25.30 157-21202 
5.0K | SP157S-5.0K-ND 44.60 28.75 25.30 157-21502 
10K | SP157S-10K-ND 44.60 28.75 25.30 157-21103 


Wirewound Precision Potentiometers 
533, 534, 535 Series, 7/8” Multi-turn 


Electrical Specifications 


Parameter Series 533 Series 534 Series 535 
Standard Tool +5% +5% +5% 
Linearity (Independent) +0.25% +0.20% +0.25% 
Noise 1000 ENR 1000 ENR 1000 ENR 
Rotation (Electrical and Mechanical) 1080° + 10% 3600° + 10% 1800° + 10° 
Power Rating 1.0W 2.0W 1.5W 


1000MQ minimum 500VDC 
1000VRMS minimum 60HZ 
Not to exceed linearity x total resistance or 1, whichever is greater. 


Insulation Resistance 
Dielelectric Strength 
Absolute Minimum Resistance 


Dimensions in mm 


@10.32 


= 


6.34 
3/8 - 32 UNEF 2A 


Res. Price Each Vishay 
2 1 5 10 Part No. 
533 Series — 3 Turn 
100 SP533-100-ND 16.20 14.73 13.89 §33-11101 
200 SP533-200-ND 16.20 14.73 13.89 533-11201 
500 SP533-500-ND 16.20 14.73 13.89 533-11501 
1.0K SP533-1.0K-ND 16.20 14.73 13.89 533-11102 
2.0K SP533-2.0K-ND 16.20 14.73 13.89 533-11202 
5.0K SP533-5.0K-ND 16.20 14.73 13.89 533-11502 
10K SP533-10K-ND 16.20 14.73 13.89 533-11103 
20K SP533-20K-ND 24.47 22.25 20.97 533-11203 
534 Series — 10 Turn 
100 SP534-100-ND 13.48 13.29 10.73 534-11101 
200 SP534-200-ND 13.48 13.29 10.73 534-11201 
500 SP534-500-ND 13.48 13.29 10.73 534-11501 
1.0K SP534-1.0K-ND 13.48 13.29 10.73 534-11102 
2.0K SP534-2.0K-ND 13.48 13.29 10.73 534-11202 
5.0K SP534-5.0K-ND 13.48 13.29 10.73 534-11502 
10K SP534-10K-ND 13.48 13.29 10.73 534-11103 
20K SP534-20K-ND 13.48 13.29 10.73 534-11203 
50K SP534-50K-ND 17.08 15.73 14.58 534-11503 
100K SP534-100K-ND 13.48 13.29 10.73 534-11104 
535 Series — 5 Turn 
100 SP535-100-ND 15.54 14.60 13.76 535-11101 
200 SP535-200-ND 15.54 14.60 13.76 535-11201 


Res. Digi-Key Price Each Vishay 
fe] Part No. 1 5 10 Part No. 

500 SP535-500-ND 15.54 14.60 13.76 535-11501 
1.0K SP535-1.0K-ND 15.54 14.60 13.76 535-11102 
2.0K SP535-2.0K-ND 15.54 14.60 13.76 535-11202 
5.0K SP535-5.0K-ND 15.54 14.60 13.76 535-11502 
10K SP535-10K-ND 15.54 14.60 13.76 535-11103 
20K SP535-20K-ND 15.54 14.60 13.76 535-11203 
50K SP535-50K-ND 19.70 18.55 17.87 535-11503 


1W Industrial Rotary Position Sensor 
657 Series 


Electrical Specifications: * Resistance Tolerance: +20% Linearity: 2% »* Power Rating: 1.0W at 85°C 
* Electrical Travel: 240° +4° »* Dielectric Withstanding: 500VRms at 60HZ minimum * Output Smoothness: 
0.2% maximum. 


Features: ¢ Fully Sealed to IP67 * Reliable conductive Plastic Technology * Stainless Steel Shaft 


Dimensions in mm 


Res. Digi-Key Price Each Vishay 
(ol Part No. 1 5} 10 25 Part No. 

1.0K SP657-1.0K-ND 16.34 12.83 9.62 8.91 657-0-0-102 
2.0K SP657-2.0K-ND 16.34 12.83 9.62 8.91 657-0-0-202 
5.0K SP657-5.0K-ND 16.34 12.83 9.62 8.91 657-0-0-502 
10K SP657-10K-ND 16.34 12.83 9.62 8.91 657-0-0-103 
20K SP657-20K-ND 16.34 12.83 9.62 8.91 657-0-0-203 
50K SP657-50K-ND 16.34 12.83 9.62 8.91 657-0-0-503 


Concentric Scale Dials 
11, 15, 18, 21, 21P and 28 Series 


Fig. 1 — Series 11 Fig. 2 — Series 15 Fig. 3 — Series 18 


Features: 
11 Series: ¢ Round Vernier Scale * 1” Diameter * Satin Chrome, black markings 
15 Series: ¢ 3 digit * Satin Clear Anodize * Rectangular Digital Scale * 1” Wide 


18 Series: * No Backlash * Compact requires minimal panel space (22, 2mm diameter requirement) * For 
use with precision potentiometers or other rotating devices * Designed for metal shaft, 1 set screw » High 
force “Click Brake” * Satin Chrome, black markings 


21 Series: ¢ Satin Chrome, black markings * Round Vernier Scale * 1-13/16” Diameter 
21P Series: « Round Vernier Scale * 1-13/16” Diameter (46.0mm) * Material: Plastic ABS Mold 


28 Series: * Laser Machined Markings * Accepts 1/4” Shaft * 1 Set Screw ¢ Clear Satin Anodized housing, 
black rotor, white markings 


Shaft Body Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. |Turns | Diameter Diameter Part No. 1 5 10 Part No. 
a 10 1/4” 25.4mm SP011-1-11-ND 18.25 17.45 16.77 | 011-1-11 
2 10 1/4” = SP015-1-11-ND 18.56 17.85 17.19 | 015-1-11 
3 15 1/4” 22.2mm SP018-1-11-ND 9.68 9.31 8.96 | 018-1-11 
4 15 1/4” 46.02mm SP021-1-11-ND 19.00 18.20 17.51 | 021-1-11 
5 1 1/4” 46mm SP021P-1-11-ND 13.80 13.25 12.75 | 021P-1-11 
6 21 = 28mm SP028-1-11-ND 17.85 17.18 16.51 | 028-1-11 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Dimensions in mm 


fanovator tn Electpontes Digi Reel ® : 


SMD Open Type Trimmer 
Potentiometers 2mm - PVA2 Series 


1we3 


Clockwise + 


Power Rating Number of Turns Total Resistance Tape and Reel 
@ 70°C Soldering (Effective Rotation Value TCR Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Murata 
(W) Method Angle) (QO 25%) (ppm/°C) Part No. ill 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
100 +250 490-3915-1-ND 22 1.85 16.13 490-3915-2-ND 110.00/M PVA2A101A01RO00 
150 +250 490-3916-1-ND 22 1.85 16.13 490-3916-2-ND 110.00/M PVA2A151A01RO00 
0.1 Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 220 +250 490-3917-1-ND .22 1.85 16.13 490-3917-2-ND 110.00/M PVA2A221A01RO00 
330 +250 490-3918-1-ND .22 1.85 16.13 490-3918-2-ND 110.00/M PVA2A331A01RO00 
470 +250 490-3919-1-ND 22 1.85 16.13 490-3919-2-ND 110.00/M PVA2A471A01RO00 
680 +250 490-3920-1-ND 22 1.85 16.13 490-3920-2-ND 110.00/M PVA2A681A01RO00 
1K +250 490-3921-1-ND 22 1.85 16.13 490-3921-2-ND 110.00/M PVA2A102A01RO00 
0.1 Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 1.5K +250 490-3922-1-ND 20 1.65 14.40 490-3922-2-ND 98.00/M PVA2A152A01ROO 
2.2K +250 490-3923-1-ND .22 1.85 16.13 490-3923-2-ND 110.00/M PVA2A222A01RO00 
3.3K +250 490-3924-1-ND 22 1.85 16.13 490-3924-2-ND 110.00/M PVA2A332A01R00 
4.7K +250 490-3925-1-ND 22 1.85 16.13 490-3925-2-ND 110.00/M PVA2A472A01RO00 
6.8K +250 490-3926-1-ND 22 1.85 16.13 490-3926-2-ND 110.00/M PVA2A682A01 ROO 
0.1 Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 10K +250 490-3927-1-ND .22 1.85 16.13 490-3927-2-ND 110.00/M PVA2A103A01RO00 
15K +250 490-3928-1-ND .22 1.85 16.13 490-3928-2-ND 110.00/M PVA2A153A01RO00 
22K +250 490-3929-1-ND 22 1.85 16.13 490-3929-2-ND 110.00/M PVA2A223A01RO00 
33K +250 490-3930-1-ND 22 1.85 16.13 490-3930-2-ND 110.00/M PVA2A333A01RO00 
47K +250 490-3931-1-ND 22 1.85 16.13 490-3931-2-ND 110.00/M PVA2A473A01ROO 
0.1 Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 68K +250 490-3932-1-ND .22 1.85 16.13 490-3932-2-ND 110.00/M PVA2A683A01 ROO 
100K +250 490-3933-1-ND 22 1.85 16.13 490-3933-2-ND 110.00/M PVA2A104A01ROO 
150K +250 490-3934-1-ND .22 1.85 16.13 490-3934-2-ND 110.00/M PVA2A154A01RO00 
220K +250 490-3935-1-ND 22 1.85 16.13 490-3935-2-ND 110.00/M PVA2A224A01RO00 
330K +250 490-3936-1-ND .22 1.85 16.13 490-3936-2-ND 110.00/M PVA2A334A01ROO 
0.1 Reflow/Soldering Iron 1 (260°+10°) 470K +250 490-3937-1-ND 22 1.85 16.13 490-3937-2-ND 110.00/M PVA2A474A01RO0O 
680K +250 490-3938-1-ND .22 1.85 16.13 490-3938-2-ND 110.00/M PVA2A684A01ROO 
1M +250 490-3939-1-ND 22 1.85 16.13 490-3939-2-ND 110.00/M PVA2A105A01R00 
; ee 1.5M +250 490-3940-1-ND 22 1.85 16.13 490-3940-2-ND 110.00/M PVA2A155A01RO0 
of Reflow/Soldering Iron] __1 (260°10") 2.2M +#250_| _490-3941-1-ND 22 1485 16.13 | _490-3941-2-ND 110.00/M__| PVA2A225A01R00 
SMD Sealed Type Trimmer RoHS 29 Dimensions in mm 


Potentiometers 3mm - PVG3 Series pigizppeel’ [a 5 


1wy3 


Features: 


Clockwise 


* Sealed construction protects the interior from dust and liquid, which achieves stable performance « Driver 
plate with cross-slot is suitable for automatic adjustment ¢ Rotor with large diameter and deep groove 
improves driver insertion * Heat resistance performance enables high temperature peak re-flow soldering 


Power Number of Turns Total Cut Tape Tape and Reel 
Rating Soldering (Effective Resistance TCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 
(WwW) Method Rotation Angle) Value (ppm/°C) Part No. i 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
100 420% +150 490-2641-1-ND 80 68 60 490-2641-2-ND 401.00 PVG3A100C01R00 
200 +20% +150 490-2647- 80 68 60 490-2647-2-ND 401.00 PVG3A200C01 R00 
0.25 (70°C) Reflow 1 (210° +10) 500 +20% +150 490-2653- 80 68 60 490-2653-2-ND 401.00 PVG3A500C01 R00 
100 +20% +150 490-2642- 80 68 60 490-2642-2-ND 401.00 PVG3A101C01RO00 
2000 +20% +150 490-2648- 80 68 60 490-2648-2-ND 401.00 PVG3A201C01RO00 
5000 +20% +150 490-2654- 80 68 60 490-2654-2-ND 401.00 PVG3A501C01RO00 
1KQ +20% +150 490-2643- 80 68 60 490-2643-2-ND 401.00 PVG3A102C01RO00 
0.25 (70°C) Reflow 1 (210° +10) 2KQ +20% +150 490-2649- 80 68 60 490-2649-2-ND 401.00 PVG3A202C01 R00 
5KO +20% +150 490-2655- 80 68 60 490-2655-2-ND 401.00 PVG3A502C01 ROO 
10KQ +20% +150 490-2644- 80 68 60 490-2644-2-ND 401.00 PVG3A103C01RO00 
20KQ +20% +150 490-2650- 80 68 60 490-2650-2-ND 401.00 PVG3A203C01 R00 
50KQ +20% +150 490-2656- 80 68 60 490-2656-2-ND 401.00 PVG3A503C01 ROO 
0.25 (70°C) Reflow 1 (210° +10) 100KOQ +20% +150 490-2645- 80 68 60 490-2645-2-ND 401.00 PVG3A104C01RO00 
200KQ +20% +150 490-2651- 80 68 60 490-2651-2-ND 401.00 PVG3A204C01R00 
500KO +20% +150 490-2657- 80 68 60 490-2657-2-ND 401.00 PVG3A504C01B00 
7 i 1MQ +20% +150 490-2646- 80 68 60 490-2646-2-ND 401.00 PVG3A105C01RO00 
O.25'(70"G) || eflow A(P10" £19) 2MO +20% +150 490-2652-1-ND “80 68 60 490-2652-2-ND 401.00 PVG3A205C01R00 


Hy Features: ® 
SMD Sealed Type Trimmer ¢ High resolution resulting from 11-turns design enables precise adjustment D Reel 
* Compatible with VPS reflow soldering method »* Compatible with ultrasonic 


P ote nti om ete rs M u Iti-Tu rn = PVG5 Series cleaning * Clutch mechanism prevents excessive wiper rotation 


Dimensions in mm 


iwWrans : 2 
Clockwise > . i 1 AAA 3 
Clockwise > 
Power Sold- Number of Turns Total Cut Tape 
Rating ering (Effective Resistance TCR i Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata 
Fig. (Ww) Method Rotation Angle) Value (ppm/°C) 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
100 +10% +150 490-2658-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2658-2-ND 250 315.25 PVG5A100C01RO00 
200 +10% +150 490-2664-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2664-2-ND 250 315.25 PVG5A200C01 ROO 
0.25 (70°C) Reflow 1 500 +10% +150 490-2670-1-ND 2.10 1.80 1.56 490-2670-2-ND 250 269.50 PVG5A500C01 ROO 
1000 +10% +150 490-2659-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2659-2-ND 250 315.25 PVG5A101C01RO0 
2000 +10% +150 490-2665-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2665-2-ND 250 315.25 PVG5A201C01RO00 
5000 +10% +150 490-2671-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2671-2-ND 250 315.25 PVG5A501C01ROO 
1 1KQ 410% +150 490-2660-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2660-2-ND 250 315.25 PVG5A102C01ROO 
0.25 (70°C) Reflow 11 2KQ +10% +150 490-2666-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2666-2-ND 250 315.25 PVG5A202C01 ROO 
5KQ +10% +150 490-2672-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2672-2-ND 250 315.25 PVG5A502C01 ROO 
10KO 410% +150 490-2661-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2661-2-ND 250 315.25 PVG5A103C01ROO 
20KO +10% +150 490-2667-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2667-2-ND 250 315.25 PVG5A203C01 ROO 
0.25 (70°C) Reflow 1 50KO +10% +150 490-2673-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2673-2-ND 250 315.25 PVG5A503C01 ROO 
= 100KO +10% +150 490-2662-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2662-2-ND 250 315.25 PVG5A104C01ROO 
200KO +10% +150 490-2668-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2668-2-ND 250 315.25 PVG5A204C01 ROO 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1871 


Digi@Reel° 


SMD Sealed Type Trimmer Potentiometers Multi-Turn - PVG5 Series (cont) 


Sraovater ta Electroutes 


Power Sold- Number of Turns Total Cut Tape 
Rating ering (Effective Resistance TCR Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata 
Fig. (WwW) Method Rotation Angle) Value (ppm/°C) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

1 0.25 (70°C) Reflow 1 500KO +10% +150 490-2674-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2674-2-ND 250 315.25 PVG5A504C01RO0 
1MQ +10% +150 490-2663-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2663-2-ND 250 315.25 PVG5A105C01ROO 
100 +10% +150 490-2675-1-ND 2.42 2.08 1.80 = = = PVG5H100C01R00 
500 +10% +150 490-2687-1-ND 2.19 1.88 1.63 = = = PVG5H500C01R0O 
0.25 (70°C) Reflow 11 1000 +10% +150 490-2676-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2676-2-ND 500 630.50 PVG5H101C01RO00 
2000 +10% +150 490-2682-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2682-2-ND 500 630.50 PVG5H201C01RO00 
5000 +10% +150 490-2688-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2688-2-ND 500 630.50 PVG5H501C01R00 
1KQ 410% +150 490-2677-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2677-2-ND 500 630.50 PVG5H102C01R00 
2 2KQ +10% +150 490-2683-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2683-2-ND 500 630.50 PVG5H202C01R00 
0.25 (70°C) Reflow 11 5KO +10% +150 490-2689-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2689-2-ND 500 630.50 PVG5H502C01R00 
10KOQ 410% +150 490-2678-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2678-2-ND 500 630.50 PVG5H103C01R00 
20KO +10% +150 490-2684-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2684-2-ND 500 630.50 PVG5H203C01R00 
50KO +10% +150 490-2690-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2690-2-ND 500 630.50 PVG5H503C01R00 
0.25 (70°C) Reflow 1 500KQ +10% +150 490-2691-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2691-2-ND 500 630.50 PVG5H504C01R00 
1MQ +10% +150 490-2680-1-ND 2.45 2.11 1.83 490-2680-2-ND 500 630.50 PVG5H105C01R00 
2MQ +10% +150 490-2686-1-ND 2.42 2.08 1.80 = = = PVG5H205C01R00 


S | d Si | T T 4 Features: ¢ Enlarged rotor provides superior adjustability * 11-scales are easy to see adjustment position * Colored rotor 
ea e Ing e- urn rimmer provides superior adjustability * Funnel shaped rotor allows for in-process automatic adjustment and it provides superior 
adjustability 


Potentiometers ~ PVC6 Series Specifications: « Power Rating: 0.5 (70°C) * Soldering Method: Flow/Soldering Iron * Number of Turns: 1 (240° + 5°) Dimensions iacmin 


2 
¥ 


1-3 
Clockwise —» 


Clockwise —»> 


Top Adjust 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Price Each 
Ohms Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 
20 = _ 490-2721-ND PVC6D200C01B00 490-2813-ND PVC6M200C01B00 1.05 719 Fall 
25 490-2704-ND PVC6A250C01B00 490-2727-ND PVC6D250C01B00 490-2819-ND PVC6M250C01B00 1.05 19 wal 
50 — _ 490-2732-ND PVC6D500C01B00 _ _ 1.05 719 Fall 
100 = _— = _ 490-2808-ND PVC6M101C01B00 1.05 19 7 
200 = _ = _ 490-2814-ND PVC6M201C01B00 1.05 19 7 
250 490-2705-ND PVC6A251C01B00 490-2728-ND PVC6D251C01B00 490-2820-ND PVC6M251C01B00 1.05 19 ral 
1K _ _ = _ 490-2809-ND PVC6M102C01B00 1.05 19 wal 
2K _ _ = _ 490-2815-ND PVC6M202C01B00 1.05 19 Wal 
2.5K — = = — 490-2821-ND PVC6M252C01B00 1.05 79 ra 
20K om _ = _ 490-2816-ND PVC6M203C01B00 1.05 19 7 
200K _ _ = - 490-2817-ND PVC6M204C01B00 1.05 19 Fall 
250K =— _— = _ 490-2823-ND PVC6M254C01B00 1.05 719 wall 
500K _ — 490-2736-ND PVC6D504C01B00 490-2828-ND PVC6M504C01B00 1.05 19 wal 
1M = _ 490-2720-ND PVC6D105C01B00 490-2812-ND PVC6M105C01B00 1.05 19 ral 
2M _ _ 490-2726-ND PVC6D205C01B00 490-2818-ND PVC6M205C01B00 1.05 19 AA 
5M = _— 490-2737-ND PVC6D505C01B00 490-2829-ND PVC6M505C01B00 1.05 19 wal 
Side Adjust 
Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 
Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Price Each 

Ohms Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 
10 490-2738-ND PVC6E100C01B00 490-2761-ND PVC6G100C01B00 490-2784-ND PVC6H100C01B00 490-2830-ND PVC6Q100C01B00 1.05 719 7 
20 490-2744-ND PVC6E200C01B00 490-2767-ND PVC6G200C01B00 490-2790-ND PVC6H200C01B00 490-2836-ND PVC6Q200C01B00 1.05 19 wal 
25 490-2750-ND PVC6E250C01B00 490-2773-ND PVC6G250C01B00 490-2796-ND PVC6H250C01B00 490-2842-ND PVC6Q250C01B00 1.05 19 7 
50 490-2755-ND PVC6E500C01B00 490-2778-ND PVC6G500C01B00 490-2801-ND PVC6H500C01B00 490-2847-ND PVC6Q500C01B00 1.05 19 ral 
100 490-2739-ND PVC6E101C01B00 490-2762-ND PVC6G101C01B00 490-2785-ND PVC6H101C01B00 490-2831-ND PVC6Q101C01B00 1.05 19 7 
200 490-2745-ND PVC6E201C01B00 490-2768-ND PVC6G201C01B00 490-2791-ND PVC6H201C01B00 490-2837-ND PVC6Q201C01B00 1.05 719 eal 
250 490-2751-ND PVC6E251C01B00 = _ 490-2797-ND PVC6H251C01B00 490-2843-ND PVC6Q251C01B00 1.05 19 7 
500 490-2756-ND PVC6E501C01B00 490-2779-ND PVC6G501C01B00 490-2802-ND PVC6H501C01B00 490-2848-ND PVC6Q501C01B00 1.05 19 Al 
1K 490-2740-ND PVC6E102C01B00 _ _ =_ =_ 490-2832-ND PVC6Q102C01B00 1.05 19 vA 
2K 490-2746-ND PVC6E202C01B00 490-2769-ND PVC6G202C01B00 490-2792-ND PVC6H202C01B00 490-2838-ND PVC6Q202C01B00 1.05 19 Ad 
2.5K 490-2752-ND PVC6E252C01B00 490-2775-ND PVC6G252C01B00 490-2798-ND PVC6H252C01B00 490-2844-ND PVC6Q252C01B00 1.05 19 7 
5K 490-2757-ND PVC6E502C01B00 _ _ 490-2803-ND PVC6H502C01B00 490-2849-ND PVC6Q502C01B00 1.05 19 7 
20K 490-2747-ND PVC6E203C01B00 490-2770-ND PVC6G203C01B00 490-2793-ND PVC6H203C01B00 490-2839-ND PVC6Q203C01B00 1.05 19 7 
25K _ _ - _ _— _ 490-2845-ND PVC6Q253C01B00 1.05 19 7 
50K 490-2758-ND PVC6E503C01B00 490-2781-ND PVC6G503C01B00 490-2804-ND PVC6H503C01B00 _ = 1.05 19 7 
100K _ =_ 490-2765-ND PVC6G104C01B00 490-2788-ND PVC6H104C01B00 490-2834-ND PVC6Q104C01B00 1.05 19 7 
200K 490-2748-ND PVC6E204C01B00 490-2771-ND PVC6G204C01B00 490-2794-ND PVC6H204C01B00 490-2840-ND PVC6Q204C01B00 1.05 19 wal 
250K 490-2754-ND PVC6E254C01B00 490-2777-ND PVC6G254C01B00 490-2800-ND PVC6H254C01B00 490-2846-ND PVC6Q254C01B00 1.05 19 wal 
500K 490-2759-ND PVC6E504C01B00 490-2782-ND PVC6G504C01B00 490-2805-ND PVC6H504C01B00 490-2851-ND PVC6Q504C01B00 1.05 19 7 
1M 490-2743-ND PVC6E105C01B00 490-2766-ND PVC6G105C01B00 490-2789-ND PVC6H105C01B00 490-2835-ND PVC6Q105C01B00 1.05 19 7 
2M 490-2749-ND PVC6E205C01B00 490-2772-ND PVC6G205C01B00 490-2795-ND PVC6H205C01B00 = _ 1.05 19 A 
5M 490-2760-ND PVC6E505C01B00 490-2783-ND PVC6G505C01B00 490-2806-ND PVC6H505C01B00 490-2852-ND PVC6Q505C01B00 1.05 19 7 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1872 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Sealed Multi-Turn Trimmer Potentiometers 


Sanovator tn Electronics 


PV36 Series Features: * 25-turns, cermet, square, 9.5mm package * Compatible with ultrasonic Specifications: * Power Rating: 0.5W (70°C) * Soldering Method: Flow/Soldering Iron 


cleaning ¢ Clutch mechanism prevents excessive wiper rotation * Number of Turns: 25 Bait 
im. in mm 


2 (Wiper) 


1-38 i 
Clockwise > éle. Clockwise— Clockwise ~ 


Side Adjust Top Adjust 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 
Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Price Each 
Ohms} Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 
10 | 490-2929-ND | PV36Z100C01B00 } 490-2853-ND PV36P100C01B00 490-2891-ND | PV36X100C01B00 } 490-2910-ND | PV36Y100C01B00 } 490-2872-ND | PV36W100C01B00 86 19 cy 
20 | 490-2935-ND | PV36Z200C01B00 J 490-2859-ND PV36P200C01 B00 490-2897-ND | PV36X200C01B00 } 490-2916-ND | PV36Y200C01B00 } 490-2878-ND | PV36W200C01B00 86 79 255 
50 | 490-2943-ND | PV36Z500C01B00 } 490-2867-ND PV36P500C01 B00 490-2905-ND | PV36X500C01B00 } 490-2924-ND | PV36Y500C01B00 } 490-2886-ND | PV36W500C01B00 86 79 55 
100 | 490-2930-ND | PV36Z101C01B00 } 490-2854-ND PV36P101C01B00 490-2892-ND | PV36X101C01B00 } 490-2911-ND | PV36Y101C01B00 } 490-2873-ND | PV36W101C01B00 86 19 155 
200 | 490-2936-ND | PV36Z201C01B00 | 490-2860-ND PV36P201C01B00 490-2898-ND | PV36X201C01B00 } 490-2917-ND | PV36Y201C01B00 | 490-2879-ND | PV36W201C01B00 86 79 55 
500 | 490-2944-ND | PV36Z501C01B00 } 490-2868-ND PV36P501C01B00 490-2906-ND | PV36X501C01B00 } 490-2925-ND | PV36Y501C01B00 } 490-2887-ND | PV36W501C01B00 86 79 165 
1K | 490-2931-ND | PV36Z102C01B00 } 490-2855-ND PV36P102C01B00 490-2893-ND | PV36X102C01B00 } 490-2912-ND | PV36Y102C01B00 } 490-2874-ND | PV36W102C01B00 86 19 55 
2K | 490-2937-ND | PV36Z202C01B00 } 490-2861-ND PV36P202C01B00 490-2899-ND | PV36X202C01B00 } 490-2918-ND | PV36Y202C01B00 } 490-2880-ND | PV36W202C01B00 86 79 55 
5K | 490-2945-ND | PV36Z502C01B00 J 490-2869-ND PV36P502C01B00 490-2907-ND | PV36X502C01B00 } 490-2926-ND | PV36Y502C01B00 } 490-2888-ND | PV36W502C01B00 86 79 55 
10K | 490-2932-ND | PV36Z103C01B00 | 490-2856-ND PV36P103C01B00 490-2894-ND | PV36X103C01B00 } 490-2913-ND | PV36Y103C01B00 | 490-2875-ND | PV36W103C01B00 86 19 55 
20K | 490-2938-ND | PV36Z203C01B00 } 490-2862-ND PV36P203C01 B00 490-2900-ND | PV36X203C01B00 } 490-2919-ND | PV36Y203C01B00 } 490-2881-ND | PV36W203C01B00 86 19 55 
25K | 490-2941-ND | PV36Z253C01B00 } 490-2865-ND PV36P253C01 B00 490-2903-ND | PV36X253C01B00 } 490-2922-ND | PV36Y253C01B00 } 490-2884-ND | PV36W253C01B00 86 19 55 
50K | 490-2946-ND | PV36Z503C01B00 } 490-2870-ND PV36P503C01 B00 490-2908-ND | PV36X503C01B00 } 490-2927-ND | PV36Y503C01B00 } 490-2889-ND | PV36W503C01B00 86 19 55 
100K | 490-2933-ND | PV36Z104C01B00 } 490-2857-ND PV36P104C01B00 490-2895-ND | PV36X104C01B00 } 490-2914-ND | PV36Y104C01B00 } 490-2876-ND | PV36W104C01B00 86 19 255 
200K | 490-2939-ND_ | PV36Z204C01B00 | 490-2863-ND PV36P204C01B00 490-2901-ND | PV36X204C01B00 } 490-2920-ND | PV36Y204C01B00 | 490-2882-ND | PV36W204C01B00 86 19 ‘5 
250K) — = 490-2866-ND PV36P254C01 B00 490-2904-ND | PV36X254C01B00 } 490-2923-ND | PV36Y254C01B00 } 490-2885-ND | PV36W254C01B00 86 19 155 
500K) 490-2947-ND | PV36Z504C01B00 } 490-2871-ND PV36P504C01 B00 490-2909-ND | PV36X504C01B00 } 490-2928-ND | PV36Y504C01B00 } 490-2890-ND | PV36W504C01B00 86 19 55: 
iM | — _ 490-2858-ND PV36P105C01B00 490-2896-ND | PV36X105C01B00 } 490-2915-ND | PV36Y105C01B00 } 490-2877-ND | PV36W105C01B00 86 19 55) 
2M_| 490-2940-ND_| PV36Z205C01B00_ | 490-2864-ND PV36P205C01B00 490-2902-ND | PV36X205C01B00_§ 490-2921-ND | PV36Y205C01B00 | 490-2883-ND | PV36W205C01B00 86 19 <5 
PV37 Series Features: * High Resolution, 12-turns cermet * Small size * Compatible with ultrasonic Specifications: * Power Rating: 0.25 (85°C) * Soldering Method: Flow/Soldering Iron 
cleaning * Clutch mechanism prevents excessive wiper rotation ¢ Number of Turns: 12 


Dim. in mm 


1s 
Clockwise> i Clockwise + 


25,25 


4 


Side Adjust Top Adjust 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 
Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Digi-Key Murata Price Each 
Ohms| Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 
10 | 490-2948-ND | PV37P100C01B00 | 490-2986-ND PV37X100C01B00 = _ 490-2967-ND | PV37W100C01B00 } 490-3005-ND | PV37Y100C01B00 1.31 1.19 84 
20 | = _ 490-2992-ND PV37X200C01B00 490-3030-ND | PV37Z200C01B00 490-2973-ND | PV37W200C01B00 } 490-3011-ND | PV37Y200C01B00 1.61 1.46 1.03 
50 | = _— 490-3000-ND PV37X500C01B00 490-3038-ND | PV37Z500C01B00 490-2981-ND | PV37W500C01B00 } 490-3019-ND | PV37Y500C01B00 1.31 1.19 84 
100 | 490-2949-ND | PV37P101C01B00 | 490-2987-ND PV37X101C01B00 = — 490-2968-ND | PV37W101C01B00 } 490-3006-ND | PV37Y101C01B00 1.31 1.19 84 
200 | 490-2955-ND | PV37P201C01B00 | 490-2993-ND PV37X201C01B00 490-3031-ND | PV37Z201C01B00 490-2974-ND | PV37W201C01B00 | 490-3012-ND | PV37Y201C01B00 1.31 1.19 84 
500 | — = 490-3001-ND PV37X501C01B00 490-3039-ND | PV37Z501C01B00 490-2982-ND | PV37W501C01B00 } 490-3020-ND | PV37Y501C01B00 1.30 1.18 83 
1K | 490-2950-ND | PV37P102C01B00 | 490-2988-ND PV37X102C01B00 490-3026-ND | PV37Z102C01B00 490-2969-ND | PV37W102C01B00 } 490-3007-ND | PV37Y102C01B00 1.31 1.19 84 
2K | 490-2956-ND | PV37P202C01B00 | 490-2994-ND PV37X202C01B00 490-3032-ND | PV37Z202C01B00 490-2975-ND | PV37W202C01B00 } 490-3013-ND | PV37Y202C01B00 1.31 1.19 84 
5K | 490-2964-ND | PV37P502C01B00 | 490-3002-ND PV37X502C01B00 490-3040-ND | PV37Z502C01B00 490-2983-ND | PV37W502C01B00 } 490-3021-ND | PV37Y502C01B00 1.31 1.19 84 
10K | 490-2951-ND | PV37P103C01B00 | 490-2989-ND PV37X103C01B00 490-3027-ND | PV37Z103C01B00 490-2970-ND | PV37W103C01B00 | 490-3008-ND | PV37Y103C01B00 1.31 1.19 84 
20K | 490-2957-ND |) PV37P203C01B00 | 490-2995-ND PV37X203C01B00 490-3033-ND | PV37Z203C01B00 490-2976-ND | PV37W203C01B00 } 490-3014-ND | PV37Y203C01B00 1.31 1.19 84 
25K | 490-2960-ND |) PV37P253C01B00 | 490-2998-ND PV37X253C01B00 490-3036-ND | PV37Z253C01B00 490-2979-ND | PV37W253C01B00 } 490-3017-ND | PV37Y253C01B00 1.30 1.19 83 
50K | 490-2965-ND |) PV37P503C01B00 | 490-3003-ND PV37X503C01B00 490-3041-ND | PV37Z503C01B00 490-2984-ND | PV37W503C01B00 } 490-3022-ND | PV37Y503C01B00 1.31 1.19 84 
100K | 490-2952-ND | PV37P104C01B00 | 490-2990-ND PV37X104C01B00 490-3028-ND | PV37Z104C01B00 490-2971-ND | PV37W104C01B00 } 490-3009-ND | PV37Y104C01B00 1.31 1.19 84 
200K | — =_ _- - 490-3034-ND | PV37Z204C01B00 490-2977-ND_ | PV37W204C01B00 | — = 1.30 1.18 83 
250K | 490-2961-ND | PV37P254C01B00 } 490-2999-ND PV37X254C01B00 490-3037-ND | PV37Z254C01B00 = - 490-3018-ND | PV37Y254C01B00 1.61 1.46 1.03 
500K | 490-2966-ND | PV37P504C01B00 } 490-3004-ND PV37X504C01B00 490-3042-ND | PV37Z504C01B00 490-2985-ND | PV37W504C01B00 } 490-3023-ND | PV37Y504C01B00 1.31 1.19 84 
1M | — _— 490-2991-ND PV37X105C01B00 490-3029-ND | PV37Z105C01B00 490-2972-ND | PV37W105C01B00 } 490-3010-ND | PV37Y105C01B00 1.31 1.19 84 
2M | 490-2959-ND | PV37P205C01B00 | 490-2997-ND PV37X205C01B00 490-3035-ND | PV37Z205C01B00 490-2978-ND | PV37W205C01B00 | 490-3016-ND | PV37Y205C01B00 1.61 1.46 1.03 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1873 


hnonter in Eecrnies POtentiometers 2MM PVZ2 Series 


Features: * Gold plated termination achieve a high density PCB mounting * Cross-shaped driver slot allows for in-process automatic adjustment and it 


SMD Open Type Trimmer 


provides superior adjustability * Special resin substrate allow high peak temperature for reflow soldering 


Specifications: * Power Rating: 0.1W (50°C) » Soldering Method: Reflow * Number of Turns (Effective Rotation Angle): 1 (240°+10°) * TCR (ppm/°C): 


Digi@Reel° 


Dimensions in mm 


Clockwise — 


+500 
Total Cut Tape T&R Total Cut Tape T&R 
Resistance Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Murata Resistance Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Murata 
Value (Q) +30% | Part No. 10 100 | Part No. 3,000 Part No. Value (0) +30% | Part No. 5 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 

500 490-2041-1-ND 76 «1.28 = 11.18 | 490-2041-2-ND 75.96/M | PVZ2A501A01R00 30k 490-2039-1-ND 76 = 1.28 = 11.18 | 490-2039-2-ND 75.96/M | PVZ2A303A01R00 
1k 490-2031-1-ND 76 «1.28 = 11.18 | 490-2031-2-ND 75.96/M | PVZ2A102A01R00 50k 490-2043-1-ND 76 = 1.28 = 11.18 | 490-2043-2-ND 75.96/M | PVZ2A503A01R00 
2k 490-2035-1-ND 76 1.28 11.18 | — —| PVZ2A202A01R00 100k 490-2033-1-ND 76 = 1.28 = 11.18 | 490-2033-2-ND 75.96/M | PVZ2A104A01R00 
3k 490-2038-1-ND 76 1.28 = 11.18 | 490-2038-2-ND 75.96/M | PVZ2A302A01R00 200k 490-2037-1-ND 76 = 1.28 = 11.18 | 490-2037-2-ND 75.96/M | PVZ2A204A01R00 
5k 490-2042-1-ND 761.28 11.18 | 490-2042-2-ND 75.96/M |_PVZ2A502A01R00 300k 490-2040-1-ND 76 1.28 11.18 | 490-2040-2-ND 75.96/M | PVZ2A304A01R00 
10k 490-2032-1-ND 76 = 1.28 = 11.18 | 490-2032-2-ND 75.96/M | PVZ2A103A01R00 500k 490-2044-1-ND 76 = 1.28 = 11.18 | 490-2044-2-ND 75.96/M | PVZ2A504A01R00 

20k 490-2036-1-ND 76 1.28 = 11.18 | 490-2036-2-ND 75.96/M | PVZ2A203A01R00 1M 490-2034-1-ND 76 1.28 11.18 | 490-2034-2-ND 75.96/M | PVZ2A105A01R00 


Digi@Reel” 


SMD Open Type Trimmer Potentiometers 3mm PVZ3A and PVZ3G Series 


Features: * Excellent solderability characteristics are 


2 a er 
achieved via special plating techniques on each termination Y Dimensions in mm 
* Specially designed substrate prevents wicking of flux onto IWW3 1.15 


the top of the part body » Enlarged bottom termination 
enhance soldering strength while reducing the necessary 
land area required promoting high-density PCB mounting »* Funnel shaped 
adjustment slot allows for in-process automatic adjustment »* Standard 
position of driver plate is adjusted at the center * Products meets Pb-free 


Clockwise —»> po 


Specifications: * Power Rating: 0.1W (50°C) » Soldering Method: Reflow 
+ Number of Turns (Effective Rotation Angle): 1 (230°210°) * TCR (ppm/°C): 
+500 
Total Cut Tape Total Cut Tape 
Resistance | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | Murata Resistance | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel | Murata 
Value (Q) +30%| Part No. 5 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. Value (Q) +30% | Part No. 5 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
PVZ3A Series 6.8k 490-4632-1-ND 55 94 8.16] 490-4632-2-ND | 2,500]  55.42/M | PVZ3G682C01R00 
300 490-2023-1-ND 55 94 8.16)/— = — | PVZ3A301A01R00 10k 490-4611-1-ND 1.00 1.70 14.81 | 490-4611-2-ND | 2,500 | 100.58/M | PVZ3G103C01R00 
200k 490-2021-1-ND 55 94 816/— ae — | pvz3a204A01R00 15k 490-4615-1-ND 57 97 8.47] 490-4615-2-ND | 2,500] 57.54/M | PVZ3G153C01R00 
300k 490-2026-1-ND 55 .94 8.16 | 490-2026-2-ND | 2,000 | 56.00/M | PVZ3A304A01R00 22k 490-4620-1-ND_ 55.94 8.16 | 490-4620-2-ND | 2,500 | _ 55.42/M | PVZ3G223C01R00 
2M 490-2022-1-ND 55 94 8.16)/— =. — | PVZ3A205A01R00 33k 490-4625-1-ND 50 .84 7.34) 490-4625-2-ND | 2,500 50.00/M | PVZ3G333C01R00 
pyeseiSarlas 47k 490-4629-1-ND 55 94 8.16] 490-4629-2-ND | 2,500]  55.42/M | PVZ3G473C01R00 
68k 490-4633-1-ND 55 94 8.16] 490-4633-2-ND | 2,500] 55.42/M | PVZ3G683C01R00 
220 ADOSEIERIEND) 55 94 8.16 /ASOAG TS ANDES) 2.500 ) — §5.42/M | PVZ3G221C01R00 100k —- |490-4612-1-ND 50.85 7.44| 490-4612-2-ND | 2,500) 51.00/M | PVz3q104C01R00 
330 490-4623-1-ND 5594 8.16 | 490-4623-2-ND | 2,500) —55.42/M | PVZ3G331C01R00 150k 490-4616-1-ND_ 55.94 8.16 | 490-4616-2-ND | 2,500 | _55.42/M | PVZ3G154C01R00 
470 490-4627-1-ND = 55.94 8.16 / 490-4627-2-ND | 2,500) 55.42/M | PVZ3G471C01RO0 220k 490-4621-1-ND 55.94 8.16] 490-4621-2-ND | 2,500 | 55.42/M | PVZ3G224C01R00 
680 490-4631-1-ND 55.94 8.16 | 490-4631-2-ND | 2,500 | 55.42/M | PVZ3G681C01R00 330k 490-4626-1-ND 55 94 8.16] 490-4626-2-ND | 2,500] 55.42/M | PVZ3G334C01R00 
1k 490-4610-1-ND 55.94 8.16 | 490-4610-2-ND_| 2,500 | _55.42/M | PVZ3G102C01R00 470k 490-4630-1-ND 55 .94 8.16 | 490-4630-2-ND | 2,500)  55.42/M | PVZ3G474C01R00 
1.5k 490-4614-1-ND 55 94 8.16 | 490-4614-2-ND | 2,500 | —55.42/M | PVZ3G152C01R00 680k 490-4634-1-ND 55 94 8.16] 490-4634-2-ND | 2,500] 55.42/M | PVZ3G684C01R00 
2.2k 490-4619-1-ND 55 94 8.16] 490-4619-2-ND | 2,500]  55.42/M | PVZ3G222C01R00 1M 490-4613-1-ND__ 55.94 8.16 | 490-4613-2-ND | 2,500 | _55.42/M | PVZ3G105C01R00 
3.3k 490-4624-1-ND 55 94 8.16 | 490-4624-2-ND | 2,500} —55.42/M | PVZ3G332C01R00 1.5M 490-4617-1-ND 55 94 8.16] 490-4617-2-ND | 2,500]  55.42/M | PVZ3G155C01R00 
47k 490-4628-1-ND 55 94 8.16] 490-4628-2-ND | 2,500]  55.42/M | PVZ3G472C01R00 2.2M 490-4622-1-ND 53 89 7.78 | 490-4622-2-ND | 2,500 | 53.00/M | PVZ3G225C01R00 
Angle Sensing Potentiometer Dimensions in mm 
Dust-Proof Type 12mm Sv01 Series 
Features: * Dust-proof construction * Compliant to high peak temperature reflow soldering » Excellent 


resistance materials and high reliability wiper achieves 1M cycles * D formation thru-hole rotor enables 
to select any kind of gear shape Ultra-thin size (2.1mm height) Gold plated terminals without lead 


Total Resistance | Linearity | Effective Rotational TCR Rotational Mounting Digi-Key Pricing Murata 

Value (kQ) +30% + (%) Angle (°) (Ref.) + ppm/’C Life (Cycles) Style Part No. 1 10 100 Part No. 
10 2 333.3 500 1M SMD 490-2400-ND 1.20 10.87 101.31 $V01A103AEA01B00 
10 2 333.3 500 1M Thru-Hole 490-3913-ND 1.27 11.52 107.39 SVO1L103AEA11T00 


Dimensions in mm 


Rotary Position Sensors SV01C 
Potentiometer and Non-Contacting SV21C Series 


Features: 

SV01C Series: + Dust-proof construction * Temperature compensate range -40°C ~ 85°C » Optimal connector: Connector socket and bushing mount 

$V21C Series: * Non-contacting » Programmable hole IC can be available for optional output voltage curve * Dust-proof construction * Temperature compensate 
range -20°C ~ 85°C * Optimal connector: Connector socket and bushing mount 


Total Action Effective Rotational Rotational SV01C Series 
Resistance Voltage | Linearity Rotational Torque Life Digi-Key Price Each Murata 1.+5VDC 
Value (kQ) +30% | +0.5VDC | +(%) | Angle (°) Max. Max. Cycles Part No. 1 10 100 | Part No. 2. Output 
SVO1C Series 3. Gnd 
10 5 3 333.3 4mN-m (Ref.; 40gf-cm) 1M 490-4674-ND 6.05 5.50 5.13 | SV01C103BJZAEBOO SV21C Series 
SV21C Series 1. Gnd 
=_ 5 2 200 SmN-m (Ref.; 50gf-cm) 10M 490-4635-ND 35.75 32.50 30.29 | SV210201BJA01B00 - ine 
. 
See Below for JST Mating Connector 
Digi-Key Pricing Tape and Reelt JST 
Description Part No. 10 100 500 Qty. Pricing Part No. 
3-Position, 1.5mm, Disconnectable Crimp Style ZH Connector 455-1160-ND@ 39 3.24 12.94 — — | ZHR-3 
26-28AWG Tin-Plated Phosphor Bronze Crimp Contact 455-1130-1-ND@A = 1.35 5.41 | 13,000 7.20/M | SZH-002T-P0.5 
. 28-32AWG Tin-Plated Phosphor Bronze Crimp Contact 455-1281-1-ND@A = 1.35 5.41 | 16,000 7.20/M | SZH-003T-P0.5 
Mati n g Con nector, Contact Crimp Tool with Die for 26-28AWG Contacts 455-1131-ND 419.19/1 — — |} WwC-491 
* Crimp Tool with Die for 28-32AWG Contacts 455-1259-ND 419.19/1 = — | we-490 
an d Crim p Tool @ RoHS Compliant t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. A Cut Tape 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1874 (0 


83) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


COPAL ELECTRONICS — on 


Model ST2 Surface Mount, 
2mm Squared Single-Turn OT E-en ow 


FEATURES: ¢ Lead-free soldering * Cadmium-free * Compact and low-profile * Sealed Construction Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Minimum Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC 
(Washable) ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Temperature Coefficient: +150 ppm/°C Power Dielectric Strength: 500VAC, 1 minute 

Ratings: 0.1W at 70°C; OW at 125°C Input Voltage Maximum: SOVDC or power rating, whichever is less MECHANICAL: Mechanical Angle: 270° (1 turn) Maximum Operating Torque: S5mN.m (51 gf.cm) 
Wiper Current Maximum: Power Ratings (| = /P/R A) Effective Electrical Angle: 240° (1 turn) End Minimum Stop Strength: 8mN.m (78.4 gf.cm) Rotational Life: 50 cycles (A R/R < (2.0 +5%) Solderability: 
Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance Variation: 2% or 30, whichever is greater 245 +3°C, 2~3 seconds 


2 Resistance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
ST2A - J Lead, Top Adjustment (0) Part No. 1 10 100 Part No. 500 
100 ST2TATOICT-ND 3.30 3.07 277 ST2TAIOITR-ND 1177.00 
0.35 W x 1.51. x 0.3 D DI—10.7 200 ST2TA201CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TA201TR-ND 4177.00 
10.45 ‘ 500 ST2TA5O1CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TASOITR-ND 1177.00 
— 1K ST2TA102CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TA102TR-ND 1177.00 
2K ST2TA202CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TA202TR-ND 1177.00 
k i 5K ST2TASOZCT-ND 3.30 3.07 277 ST2TASO2TR-ND 1177.00 
10K ST2TA103CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TA103TR-ND 1177.00 
20K ST2TA203CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TA203TR-ND 1177.00 
50K ST2TA5O3CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TA503TR-ND 1177.00 
| 100K ST2TA104CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TA104TR-ND 1177.00 
Nea. Dee: 200K ST2TA2O4CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TA204TR-ND 1177.00 
s : 500K ST2TASO4CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TA5O4TR-ND 1177.00 
1 Meg ST2TA105CT-ND 3.30 3.07 277 ST2TA105TR-ND 1177.00 


Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. 


1 r_} 3) FEATURES: ° Lead-free soldering * Cadmium-free »* Fine adjustment * Automatic mounting » Flow/reflow soldering 
Hae ied ® = cn ¢ Sealed construction (Washable) ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Maximum Temperature Coefficient: 
mm square uit-furn 


+100 ppm/°C Power Ratings: 0.125W at 70°C; OW at 150°C Input Voltage Maximum: 200VDC or power rating, whichever 
is less Wiper Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Turn: 11 turns End 
Resistance: 1% or 30, whichever is greater Contact Resistance Variation: 3% or 30, whichever is greater Operating 
Temperature Range: -65°C ~ 150°C Minimum Insulation Resistance: 100MOQ at 500VDC Dielectric Strength: GOOVAC, 
1 minute MECHANICAL: Maximum Operating Torque: 5mN.m (51gf.cm) Mechanical Stop: Clutch action Rotational 
Life: 200 cycles (A R/R < + (20 +3%) Minimum Thrust to Shaft: 5N (0.51kgf) Solderability: 245 +3°C, 2~3 seconds 


SM3TW - J Lead, Top Adjustment 


0.8/1 
fH 1.3-1 Resistance Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
(0) Part No. 1 10 100 Part No. 500 
100 SM-3TW101CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW101TR-ND 1037.00 
500 SM-3TW501CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW501TR-ND 1037.00 
1K SM-3TW102CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW102TR-ND 1037.00 
2K SM-3TW202CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW202TR-ND 1037.00 
5K SM-3TW502CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW502TR-ND 1037.00 
10K SM-3TW103CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW103TR-ND 1037.00 
20K SM-3TW203CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW203TR-ND 1037.00 
50K SM-3TW503CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW503TR-ND 1037.00 
100K SM-3TW104CT-ND 2.90 2.70 2.44 SM-3TW104TR-ND 1037.00 


Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. 


Model SM42 Surface Mount, 4mm Oe °@ Reel 
Squared Multi-Turn iston 
FEATURES: ° Lead free soldering * Cadmium-free »* Fine adjustment »* Reflow ¢ Effective Electrical Turn: 11 turns * End Resistance: 1% or 20, whichever is greater » Contact 


soldering available * Sealed construction (washable) ELECTRICAL: ¢ Resistance Tolerance: +10% Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater * Operating Temperature Range: -65°C ~ 150°C 
* Maximum Temperature Coefficient: +100 ppm/10°C Max. * Power Ratings: .25W@85°C, OW @150°C__* Minimum Insulation Resistance: 100MQ @ S500VDC =» Dielectric Strength: 600VAC for 1 minute 
* Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, whichever is less * Maximum Wiper Current: 100mA MECHANICAL: * Maximum Operating Torque: 17.6mN per meter * Mechanical Stop: Clutch action 


or power rating, whichever is smaller * Rotational Life: 200 cycles (A R/R < 30 +3%) 
SM42TA - J Lead, SM42TW - J Lead, SM42TX - Gullwing, 
Side Adjustment Top Adjustment Top Adjustment 
, 3235s 5.7 
h=3.5—1 
1.3) - 
4.8 
54] O18 || O15 
LW 4 O : 
5 | t 
2.6-+1 
Resis- | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape & Reel Resis- | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
tance (0)| Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing tance (0)| Part No. 1 10 100 | Part No. ty. Pricing 
SM-42TA - J-Lead, Side Adjustment 10K | SM-42TW103CT-ND 287 267 2.42 | SM-42TW103TR-ND 250 513.00 
50 | SM-42TASOOCT-ND 2.87 267 2.42 | SM-42TA5O0TR-ND 500 1026.00 20K | SM-42TW203CT-ND 2.87 2.67 2.42 | SM-42TW203TR-ND 250 513.00 
100 | SM-42TA101CT-ND 2.87 267 2.42 | SM-42TA101TR-ND 500 1026.00 50K | SM-42TW503CT-ND 2.87 2.67 = 2.42 | SM-42TW503TR-ND 250 513.00 
200 | SM-42TA201CT-ND 2.87 2.67 2.42 | SM-42TA201TR-ND 500 1026.00 100K | SM-42TW104CT-ND 2.87 2.67 2.42 | SM-42TW104TR-ND 250 513.00 
500 | SM-42TASO1CT-ND 287 267 2.42 | SM-42TA501TR-ND 500 1026.00 200K _| SM-42TW204CT-ND 2.87 2.67 2.42 | SM-42TW204TR-ND 250 513.00 
1K | SM-42TA102CT-ND 2.87 2.67 2.42 | SM-42TA102TR-ND 500 1026.00 500K | SM-42TW504CT-ND 2.87 2.67 2.42 | SM-42TW504TR-ND 250 513.00 
2K | SM-42TA202CT-ND 287 267 2.42 | SM-42TA202TR-ND 500 1026.00 1Meg | SM-42TW105CT-ND 2.87 2.67 2.42 | SM-42TW105TR-ND 250 513.00 
5K — | SM-42TAS502CT-ND 287 267 2.42 | SM-42TA502TR-ND 500 1026.00 2Meg_| SM-42TW205CT-ND 2.87 2.67 2.42 | SM-42TW205TR-ND 250 513.00 
10K | SM-42TA103CT-ND 287 267 2.42 | SM-42TA103TR-ND 500 1026.00 SM-42TX - Gullwing, Top Adjustment 
20K | SM-42TA203CT-ND. 2.87 2.67 2.42 | SM-42TA203TR-ND 500 1026.00 50 SM-42TX500CT-ND 2.93 273 2.47 | SM-42TX500TR-ND 250 523.75 
50K | SM-42TASO3CT-ND 2.87 2.67 2.42 | SM-42TA503TR-ND 500 1026.00 100 | SM-42TX101CT-ND 2.93 273 2.47 | SM-42TX101TR-ND 250 523.75 
100K | SM-42TA104CT-ND 287 267 2.42 | SM-42TA104TR-ND 500 1026.00 200 | SM-42TX201CT-ND 293 2.73 2.47 | SM-42TX201TR-ND 250 523.75 
200K | SM-42TA204CT-ND 287 267 2.42 | SM-42TA204TR-ND 500 1026.00 500 | SM-42TX501CT-ND 293 2.73 2.47 | SM-42TX501TR-ND 250 523.75 
500K | SM-42TA504CT-ND 2.87 267 2.42 | SM-42TA504TR-ND 500 1026.00 1K _| SM-42TX102CT-ND 293 2.73 2.47 | SM-42TX102TR-ND 250 523.75 
1Meg | SM-42TA105CT-ND 2.87 2.67 2.42 | SM-42TA105TR-ND 500 1026.00 2K SM-42TX202CT-ND 2.93 273 2.47 | SM-42TX202TR-ND 250 523.75 
2Meg_| SM-42TA205CT-ND 2.87 2.67 2.42 | SM-42TA205TR-ND 500 1026.00 5k | SM-42TX502CT-ND 293 273 2.47 | SM-42TX502TR-ND 250 523.75 
SM-42TW - J-Lead, Top Adjustment 10K | SM-42TX103CT-ND 293 2.73 2.47 | SM-42TX103TR-ND 250 523.75 
50 | SM-42TW500CT-ND 2.87 2.67 2.42 | SM-42TWS00TR-ND 250 513.00 20K | SM-42TX203CT-ND 293 2.73 2.47 | SM-42TX203TR-ND 250 523.75 
100 | SM-42TW101CT-ND 2.87 267 2.42 | SM-42TW101TR-ND 250 513.00 50K __| SM-42TX503CT-ND 293 2.73 2.47 | SM-42TX503TR-ND 250 523.75 
200 | SM-42TW201CT-ND 287 2.67 2.42 | SM-42TW201TR-ND 250 513.00 100K | SM-42TX104CT-ND 293 2.73 2.47 | SM-42TX104TR-ND 250 523.75 
500) SM-42TWS01CT-ND 2.87 2.67 2.42 | SM-42TWS01TR-ND 250 513.00 200K | SM-42TX204CT-ND 293 2.73 2.47 | SM-42TX204TR-ND 250 523.75 
1K | SM-42TW102CT-ND 2.87 2.67 2.42 | SM-42TW102TR-ND 250 513.00 500K | SM-42TX504CT-ND 293 2.73 2.47 | SM-42TX504TR-ND 250 523.75 
2K | SM-42TW202CT-ND 2.87 267 2.42 | SM-42TW202TR-ND 250 513.00 1Meg | SM-42TX105CT-ND 293 2.73 2.47 | SM-42TX105TR-ND 250 523.75 
5K | SM-42TW502CT-ND 287 2.67 2.42 | SM-42TW502TR-ND 250 513.00 2Meg | SM-42TX205CT-ND 293 2.73 2.47 | SM-42TX205TR-ND 250 523.75 
Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 1875 


COPAL ELECTRONICS Cermet Potentiometers (cont) 


Model SM4 ® FEATURES: 
Surface Mount | ® * Lead-free soldering * Cadmium-free * Fine adjustment * Automatic mounting * Flow/reflow soldering 
4mm, 12-Turn, Sealed @ area 7 * Sealed construction (Washable) 


ELECTRICAL: 


Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature Coefficient: +100 ppm/°C Power Ratings: 0.25W 
at 85°C, OW at 150°C Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, whichever is less Maximum 
Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Turn: 10 turns End Resist- 
ance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater 
Operating Temperature Range: -65°C ~ 150°C Minimum Insulation Resistance: 1000MO at 500VDC 
Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 


MECHANICAL: 


SM4ETA - J Lead, Side Adjustment 


Side View Bottom View 


Top View Pad Layout 


Q1.5 -— 5 

Slot: 
2) 0.56 W 
/ X0.5D 


+ 2.6 + 


i) 


— 4.5 —| 


Pease 


Mechanical Turn: 12 turns 


Maximum Operating Torque: 20mN.m (204gf.cm) 


Mechanical Stop: Clutch action 


Rotational Life: 200 cycles, (A R/R < + (380 +3%) 


SM4ETW - J Lead, Top Adjustment Resistance | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
(0) Part No. 1 10 100 Part No. 500 

ee Side View Potonuwem, pees 100 SM4ETA101CT-ND 2.96 276 2.49 SM4ETMOITR-ND | 1058.50 
—— ies One raed 200 SM4ETA201CT-ND 2.96 2.76 249 | — = 
q__[i.7 l 1K SM4ETA102CT-ND 2.96 276 2.49 = = 
12 | 200k | SM4ETA204CT-ND 2.96 276 2.49 = i= 
zg ; “Jeal[E20 1Meg | SM4ETA1OSCT-ND 2.96 276 2.49 = = 
tes aoa 200k | SM4ETW204CT-ND 2.96 276 2.49 SM4ETW204TR-ND 529.25 


Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. 


FEATURES: « Lead-free soldering * Cadmium-free »* Automatic mounting * Flow/reflow soldering * Sealed 
construction (Washable) * Stopper structure prevents terminal pin from being open * Cross slot rotor suitable for 
automatic adjustment ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Maximum Temperature Coefficient: 1000 
~ 2MQ +100 ppm/°C, other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.25W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 
200VDC or power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less 
Effective Electrical Angle: 210°C (1 turn) End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance 
Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Minimum Insulation 


Model ST4 Surface Mount, 
4mm Squared Single-Turn 


ST4ETA - J Lead, ST4ETB - Gull Wing, 


Top Adjustment Top Adjustment Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 500VAC, 1 minute MECHANICAL: Mechanical Angle: 
240° (1 turn) Maximum Operating Torque: 10mN.m (102gf.cm) Minimum Stop Strength: 30mN.m (306gf.cm) 
Rotational Life: 100 cycles, (A R/R < + (20 +3%) 
60W x 2.3L] [= GOWX23L™) [41.2 
x0.5D 2 x0.5D || Res. | Digi- rr - a Fail = 
I Se i igi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing 
a (Q) | Part No. Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. 500 
. < 5.0 7 4.50 10 |ST4ETA100CT-ND | ST4ETB100CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA100TR-ND | ST4ETB100TR-ND 426.50 
y a 50 |ST4ETASOOCT-ND | ST4ETBSOOCT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETASOOTR-ND | ST4ETBSOOTR-ND 426.50 
3 i iP T 100 |ST4ETAIO1CT-ND | ST4ETBIO1CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA101TR-ND | ST4ETB101TR-ND 426.50 
mi 2-80 3.0 200 |ST4ETA201CT-ND | ST4ETB201CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA201TR-ND | ST4ETB201TR-ND 426.50 
ul 500 |ST4ETASOICT-ND | ST4ETBSOICT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETASO1TR-ND | ST4ETB501TR-ND 426.50 
1K |ST4ETA102CT-ND | ST4ETB102CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA102TR-ND | ST4ETB102TR-ND 426.50 
2K | ST4ETA202CT-ND | ST4ETB202CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA202TR-ND | ST4ETB202TR-ND 426.50 
5K | ST4ETASO2CT-ND | ST4ETBSO2CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETAS02TR-ND | ST4ETB502TR-ND 426.50 
10K |ST4ETA103CT-ND | ST4ETBI03CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA103TR-ND | ST4ETB103TR-ND 426.50 
20K | ST4ETA203CT-ND | ST4ETB203CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA203TR-ND | ST4ETB203TR-ND 426.50 
50K | ST4ETASOSCT-ND | ST4ETBSOSCT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETASO3TR-ND | ST4ETB503TR-ND 426.50 
100K | ST4ETA104CT-ND | ST4ETBI04CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA104TR-ND | ST4ETB104TR-ND 426.50 
200K | ST4ETA204CT-ND | ST4ETB204CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA204TR-ND | ST4ETB204TR-ND 426.50 
500K | ST4ETASO4CT-ND | ST4ETBSO4CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETASO4TR-ND | ST4ETB504TR-ND 426.50 
1 Meg | ST4ETA10SCT-ND | ST4ETBI0SCT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETAIOSTR-ND | ST4ETB105TR-ND 426.50 
2 Meg | ST4ETA20SCT-ND | ST4ETB205CT-ND | 1.19 1.11 1.01 | ST4ETA205TR-ND | ST4ETB205TR-ND 426.50 


Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. 


Model ST5 ® ST5ETP - Gull Wing, ST5ETW - Gull Wing, ST5ETX - Gull Wing, 
Surface Mount, 6mm @ i @ Side Adjustment Top Adjustment Side Adjustment 
Squared Multi-Turn =—cw 10> \< 2 as agin 

a : 5 
FEATURES: ° Lead-free soldering * Cadmium-free » Precise ma 
Adjustment * Automatic mounting * Flow/reflow soldering 3-.50 


¢ Sealed construction (Washable) ELECTRICAL: Resistance 
Tolerance: +10% Maximum Temperature Coefficient: 1000 
~ 2MQ +100 ppm/°C, other +250 ppm/°C_ Power Ratings: 
0.25W at 85°C, OW at 120°C Maximum Input Voltage: 
200VDC or power rating, whichever is less Maximum Wiper 
Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective 
Electrical Turn: 11 turns End Resistance: 1% or 20, 
whichever is greater Contact Resistance Variation: 1% or 30, 
whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 
120°C Minimum Insulation Resistance: 1000MQ at SOOVDC 
Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute MECHANICAL: Mech- 
anical Turn: 14 turns Maximum Operating Torque: 20mN.m 
(204gf.cm) Mechanical Stop: Clutch action Rotational Life: 


k4a37 


O16 
Slot 0.6 W 


>| let.o 
@1.6, Slot .60 W x .80 D 


1.0 | ‘al 
200 cycles, 100 ~ 2009 (A R/R < + (0.50 +3%), 5009 ~ 2MO Z 
(A BIR < + (0.50 +2%) 


@1.6, Slot .60 W x .80 D 


Resistance Digi-Key Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Digi-Key Digi-Key T&R Pricing 
(0) Part No. Part No. Part No. 1 10 100 Part No. Part No. Part No. 500 
100 ST5ETP101CT-ND ST5ETW101CT-ND ST5ETX101CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP101TR-ND STSETW101TR-ND ST5ETX101TR-ND 1155.50 
500 ST5ETP501CT-ND STSETW501CT-ND ST5ETX501CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP501TR-ND ST5ETW501TR-ND ST5ETX501TR-ND 1155.50 
1K ST5ETP102CT-ND ST5ETW102CT-ND ST5ETX102CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP102TR-ND STS5ETW102TR-ND ST5ETX102TR-ND 1155.50 
2K ST5ETP202CT-ND ST5ETW202CT-ND ST5ETX202CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP202TR-ND ST5ETW202TR-ND ST5ETX202TR-ND 1155.50 
5K ST5ETP502CT-ND STSETW502CT-ND ST5ETX502CT-ND 3.24 3.01 2.72 STS5ETP502TR-ND ST5ETW502TR-ND. ST5ETX502TR-ND 1155.50 
10K ST5ETP103CT-ND ST5ETW103CT-ND ST5ETX103CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP103TR-ND ST5ETW103TR-ND ST5ETX103TR-ND 1155.50 
20K ST5ETP203CT-ND STSETW203CT-ND ST5ETX203CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP203TR-ND ST5ETW203TR-ND ST5ETX203TR-ND 1155.50 
50K ST5ETP503CT-ND ST5ETW503CT-ND ST5ETX503CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP503TR-ND STS5ETW503TR-ND ST5ETX503TR-ND 1155.50 
100K ST5ETP104CT-ND STSETW104CT-ND ST5ETX104CT-ND 3.24 3.01 2.72 ST5ETP104TR-ND STS5ETW104TR-ND ST5ETX104TR-ND 1155.50 
Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. (Continued) 


1876 (tos3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


COPAL ELECTRONICS Cermet Potentiometers (cont) 


Model ST7 @ 
Surface Mount, 7mm Squared Multi-Turn OY GrO 


ST7ETA - J Lead, Top 
Adjustment 
R12 


ST7ETB - Gull Wing, Top 


Adjustment 
>| [<1.20 


2 


O 


Ale 


= 2-0.80 
= 2.30 


0.5 W x 


1.8Lx0.5D eS 


1.8Lx05D 


1O—L1—_03 


Model ST-32 


Surface Mount, 3mm Squared Single-Turn ob CW ROTATION 


ST32ETA - J Lead, Top 
Adjustment 

15 

0.5 


ST32ETB - Gull Wing, Top 
Adjustment 

as aes 

0.5 


1 
ali 


—- 


FEATURES: « Lead-free soldering * Cadmium-free * Fine adjustment * Automatic mounting »* Flow/reflow 
soldering * Sealed construction (Washable) 

ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Maximum Temperature Coefficient: 1000 ~ 1MQ +100 
ppm/°C, other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.25W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 200VDC 
or power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less 
Effective Electrical Turn: 2.5 turns End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance 
Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Minimum 
Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 

MECHANICAL: Mechanical Turn: 3 turns Maximum Operating Torque: 5mN.m (51gf.cm) Mechanical 
Stop: Clutch action Rotational Life: 100 cycles, (A R/R < + (20 +3%) 


Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing 
(Q) | Part No. Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. 500 

1K | ST7ETA102CT-ND | ST7ETB102CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA102TR-ND|ST7ETB102TR-ND| 2138.50 
2K | ST7ETA202CT-ND | ST7ETB202CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA202TR-ND| ST7ETB202TR-ND| 2138.50 
5K | ST7ETA502CT-ND | ST7ETBSO2CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA502TR-ND| ST7ETB502TR-ND| 2138.50 
10K | ST7ETA103CT-ND | ST7ETB103CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA103TR-ND|ST7ETB103TR-ND| 2138.50 
20K | ST7ETA203CT-ND | ST7ETB203CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA203TR-ND|ST7ETB203TR-ND| 2138.50 
50K | ST7ETASO3CT-ND | ST7ETBSO3CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETASO3TR-ND)ST7ETB503TR-ND| 2138.50 
100K] ST7ETA104CT-ND | ST7ETB104CT-ND | 5.99 5.56 5.03 | ST7ETA104TR-ND| ST7ETB104TR-ND| 2138.50 


Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. 


FEATURES: ¢ Lead-free soldering * Cadmium-free * Top adjustment style ¢ Rotor with a cross slot for ease of 
adjustment ¢ Leaded terminals provide strong as adhesive strength against P.C.B. bending * J-hook and Gull 
wing configurations * Sealed/Washable 

ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Maximum Temperature Coefficient: 100Q ~ 2MQ +100 
ppm/°C, other +250 ppm/°C_ Power Ratings: 0.125W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 
200VDC or power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is 
less Effective Electrical Angle: 210° (1 turn) End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact 
Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Minimum Insulation Resistance: 1000MO at 500VDC Dielectric Strength: 500VAC, 1 minute 
MECHANICAL: Mechanical Angle: 250° (1 turn) Maximum Operating Torque: 5mN.m (51gf.cm) Minimum 
Stop Strength: 20mN.m (204gf.cm) Rotational Life: 100 cycles (A R/R < + (20 +3%) 


Cut Tape T&R 
Res. | Digi-Key Digi-Key Price Each Digi-Key Digi-Key Pricing 
(Q) |Part No. Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. 500 
50 |ST32ETASOOCT-ND|ST32ETBSO0CT-ND| 1.15 1.07 .97 |ST32ETASOOTR-ND|ST32ETB500TR-ND| 410.50 
100 |ST32ETA101CT-ND|ST32ETB101CT-ND| 1.15 1.07  .97 |ST32ETA101TR-ND|ST32ETB101TR-ND| 410.50 
200 |ST32ETA201CT-ND|ST32ETB201CT-ND| 1.15 1.07 .97 |ST32ETA201TR-ND|ST32ETB201TR-ND| 410.50 
500 |ST32ETASO1CT-ND|ST32ETBSO1CT-ND| 1.15 1.07 .97 |ST32ETA501TR-ND|ST32ETB501TR-ND| 410.50 
1K_|ST32ETA102CT-ND | ST32ETB102CT-ND | 1.15 1.07.97 | ST32ETA102TR-ND|ST32ETB102TR-ND| 410.50 
2K |ST32ETA202CT-ND | ST32ETB202CT-ND| 1.15 1.07 .97 |ST32ETA202TR-ND|ST32ETB202TR-ND| 410.50 
5K |ST32ETA502CT-ND | ST32ETB502CT-ND| 1.15 1.07 .97 |ST32ETA502TR-ND|ST32ETB502TR-ND| 410.50 
10K |ST32ETA103CT-ND|ST32ETB103CT-ND| 1.15 1.07  .97 |ST32ETA103TR-ND|ST32ETB103TR-ND| 410.50 
20K |ST32ETA203CT-ND | ST32ETB203CT-ND| 1.15 1.07 .97 | ST32ETA203TR-ND|ST32ETB203TR-ND| 410.50 
50K _|ST32ETA5O3CT-ND | ST32ETB503CT-ND| 1.15 1.07 .97 | ST32ETASO3TR-ND |ST32ETB503TR-ND| 410.50 
100K |ST32ETA104CT-ND | ST32ETB104CT-ND| 1.15 1.07 .97 |ST32ETA104TR-ND|ST32ETB104TR-ND| 410.50 
200K |ST32ETA204CT-ND | ST32ETB204CT-ND| 1.15 1.07 .97 |ST32ETA204TR-ND|ST32ETB204TR-ND| 410.50 
500K |ST32ETASO4CT-ND | ST32ETB504CT-ND| 1.15 1.07 .97 |ST32ETASO4TR-ND|ST32ETB504TR-ND| 410.50 
| Meg|ST32ETA105CT-ND | ST32ETB105CT-ND| 1.15 1.07 .97 |ST32ETA105TR-ND|ST32ETB105TR-ND| 410.50 
Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 
Model CT6 @ — = 
6mm Squared Single Turn “ew 


FEATURES: ¢ Lead-free soldering * Cadmium-free * Various configurations * “O” ring sealed and washable 
ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature Coefficient: 500 ~ 2MQ +100 
ppm/°C, other +250 ppm/°C Power Ratings: 0.5W at 70°C, OW at 120°C Maximum Input Voltage: 200VDC 
or power rating, whichever is less Maximum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less 
Effective Electrical Angle: 220° (1 turn) End Resistance: 1% or 20, whichever is greater 


CT6EP - Top Adjustment CT6ER - Top Adjustment 


Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 
120°C Minimum Insulation Resistance: 1000MO at 500VDC Dielectric Strength: 900VAC, 1 minute 
MECHANICAL: Mechanical Angle: 260° (1 turn) Operating Torque: 2~20mN.m (20~204gf.cm) Minimum 
Stop Strength: 50mN.m (510gf.cm) Rotational Life: 200 cycles, (A R/R < + (20 +3%) Minimum Terminal 
Strength: 10N (1.02kgf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 


CT6EW - Top Adjustment CT6EX - Side Adjustment 


0.60 W 
x2.6Lx1.6D 0.60 W S00 
x2.6Lx1.6D 
een e+! 70 |e 
ar . 5.8 + oO + .60 W x 
3-00.45 10.0 26Lx1.6D 
7.0 iz I 3-00.45 
————— r =4 
——— 7.0 
= | ait 
4.6 
Le 7.0 a 8.2 al 
Res. Digi-Key Price Each Res. | Digi-Key Digi-Key Price Each Res. Digi-Key Price Each 
(0) Part No. i 10 100 500 1,000 (0) | Part No. Part No. 1 10100 500 1,000 (0) Part No. 1 10 100 500 1,000 
50 CT6EP500-ND 68 64 58 9 A4 50 | CT6ER5S00-ND | CT6EW500-ND 16 Wal 64 .55 AQ 50 CT6EX500-ND 16 71 64 55 ) 
100 CT6EP101-ND 68 64 58 9 A4 100 | CT6ER101-ND | CT6EW101-ND 716 a 64 55 AQ 100 | CT6EX101-ND 716 71 64 55 AQ 
200 CT6EP201-ND 68 64 58 9 A4 200 | CT6ER201-ND | CT6EW201-ND 16 7 64 55 AQ 200 | CT6EX201-ND 76 71 64 55 ct) 
500 CT6EP501-ND 68 64 58 9 A4 500 | CT6ER501-ND | CT6EW501-ND 16 ral 64 55 AQ 500 | CT6EX501-ND 716 71 64 55 AQ 
1K CT6EP102-ND 68 64 58 49 A4 1K_| CT6ER102-ND | CT6EW102-ND 16 77 64 55 AQ 1K CT6EX102-ND 16 71 64 55 A9 
2K CT6EP202-ND 68 64 58 A9 A4 2K | CT6ER202-ND | CT6EW202-ND 16 yal 64 155 AQ 2K CT6EX202-ND 16 71 64 55 AQ 
5K CT6EP502-ND 68 64 58 et) A4 5K | CT6ER502-ND | CT6EW502-ND 16 yal 64 55 AQ 5K CT6EX502-ND 76 71 64 55 ct) 
10K | CT6EP103-ND 68 64 58 9 A4 10K | CT6ER103-ND | CT6EW103-ND 16 Ya 64 55 AQ 10K | CT6EX103-ND 716 71 64 55 AQ 
20K | CT6EP203-ND 68 64 58 9 A4 20K | CT6ER203-ND | CT6EW203-ND 16 77 64 55 AQ 20K | CT6EX203-ND 76 71 64 55 AQ 
50K | CT6EP503-ND 68 64 58 9 A4 50K | CT6ER503-ND | CT6EW503-ND 16 ral 64 55 AQ 50K_| CT6EX503-ND 16 71 64 55 AQ 
100K | CT6EP104-ND 68 64 58 9 A4 100K | CT6ER104-ND | CT6EW104-ND 16 Wal 64 55 AQ 100K | CT6EX104-ND 76 71 64 55 AQ 
200K | CT6EP204-ND 68 64 58 9 A4 200K | CT6ER204-ND | CT6EW204-ND 76 ral 64 55 AQ 200K | CT6EX204-ND 16 71 64 55 AQ 
500K | CT6EP504-ND 68 64 58 9 A4 500K | CT6ER504-ND | CT6EWS04-ND 76 a 64 55 AQ 500K | CT6EX504-ND 716 71 64 55 AQ 
1Meg | CT6EP105-ND 68 64 58 9 A4 1 Meg} CT6ER105-ND | CT6EW105-ND 76 wal 64 55 AQ 1Meg| CT6EX105-ND 76 71 64 55 i) 
2Meg | CT6EP205-ND 68 64 58 49 A4 2Meg| CT6ER205-ND | CT6EW205-ND 16 Pal 64 55 AQ 2Meg | CT6EX205-ND 16 71 64 ib5 AQ 
Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. (Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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COPAL ELECTRONICS Cermet Potentiometers (cont) 
Model CT94 9mm Squared Multi-Turn 


FEATURES: ° Lead-free soldering * Cadmium-free * Thin body design * 18 turn, sealed, precision type ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature 
I Coefficient: 500 ~ 2MOQ +100 ppm/°C, other +250 ppm/°C_ Power Ratings: 0.5W at 70°C, OW at 125°C Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, whichever is less 
Ma: 


jum Wiper Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Turn: 15 turns End Resistance: 1% or 20, whichever is greater Contact Resistance 
CW SHAFT Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C Minimum Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 900VAC, 

@) ——s 1 minute MECHANICAL: Mechanical Turn: 18 turns Maximum Operating Torque: 35mN.m (357gf.cm) Mechanical Stop: Clutch action Rotational Life: 200 cycles, (A R/R< + 
ROTATION (20 +3%) Minimum Terminal Strength: 10N (1.02kgf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 


vy i+9.64 
2. 
a . 
O@O 2.3, Slot 0.6 W 
X0.8D 9.6 
Unmarked an arate i ia pp 
i . i = Inmarket 
Side Unmarked aie ii 
3-00.5 4 
7 
t 
2.5 ar|ar| 2.5 2.5 amlarm| 2.5 
Res. Digi-Key Digi-Key Price Each Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
(0) Part No. Part No. 1 10 100 500 (0) Part No. Part No. Part No. al 10 100 500 
50 CT94EW500-ND _ 1.36 1.27 1.15 98 50 - CT94EY500-ND _ 1.36 1.27 1.15 98 
100 CT94EW101-ND CT94EX101-ND 1.36 1.27 1.15 98 100 CT94EP101-ND CT94EY101-ND CT94EZ101-ND 1.36 1.27 1.15 98 
200 CT94EW201-ND CT94EX201-ND 1.36 1.27 1.15 98 200 _ CT94EY201-ND CT94EZ201-ND 1.36 1.27 1.15 98 
500 CT94EW501-ND CT94EX501-ND 1.36 Aer 1.15 98 500 CT94EP501-ND CT94EY501-ND CT94EZ501-ND 1.36 1.27 1.15 98 
1K CT94EW102-ND CT94EX102-ND 1.36 1.27 1.15 98 1K CT94EP102-ND CT94EY102-ND CT94EZ102-ND 1.36 1.27 1.15 98 
2K CT94EW202-ND CT94EX202-ND 1.36 1.27 1.15 98 2K CT94EP202-ND CT94EY202-ND CT94EZ202-ND 1.36 1.27 1.15 98 
5K CT94EW502-ND CT94EX502-ND 1.36 1.27 1.15 98 5K CT94EP502-ND CT94EY502-ND CT94EZ502-ND 1.36 1.27 1.15 98 
10K CT94EW103-ND CT94EX103-ND 1.36 1.27 1.15 98 10K CT94EP103-ND CT94EY103-ND CT94EZ103-ND 1.36 1.27 1.15 98 
20K CT94EW203-ND CT94EX203-ND 1.36 1.27 1.15 98 20K CT94EP203-ND CT94EY203-ND CT94EZ203-ND 1.36 1.27 1.15 98 
50K CT94EW503-ND CT94EX503-ND 1.36 1.27 1.15 98 50K CT94EP503-ND CT94EY503-ND CT94EZ503-ND 1.36 1.27 1.15 98 
100K CT94EW104-ND CT94EX104-ND 1.36 1.27 1.15 98 100K CT94EP104-ND CT94EY104-ND CT94EZ104-ND 1.36 1.27 1.15 98 
200K CT94EW204-ND CT94EX204-ND 1.36 1.27 1.15 98 200K CT94EP204-ND CT94EY204-ND _ 1.36 1.27 1.15 98 
500K CT94EW504-ND CT94EX504-ND 1.36 1.27 1.15 98 500K CT94EP504-ND CT94EY504-ND CT94EZ504-ND 1.36 1.27 1.15 98 
1 Meg CT94EW105-ND CT94EX105-ND 1.36 1.27 1.15 98 1 Meg =— CT94EY105-ND _ 1.36 1.27 1.15 98 
2 Meg CT94EW205-ND = 1.36 1.27 1.15 98 2 Meg CT94EP205-ND CT94EY205-ND = 1.36 1.27 1.15 98 


Units Marked with Resistance Code and 2 Digit Date Code. 


FEATURES: 
¢ Lead-free soldering * Cadmium-free * General use 


1% or 20, whichever is greater Contact Resistance 
Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating 


Model CT9 


9mm Squared Multi-Turn 


CT9EP - Side 
Adjustment 


2.5 


CT9EW - Top 
Adjustment 


CT9EX - Side 
Adjustment 


>| b= 1.50 
ay 


¢ Fine setting possible with 18 turn configuration 
ELECTRICAL: 

Resistance Tolerance: +10% Maximum Tem- 
perature Coefficient: 500 ~ 2MQ +100 ppm/°C, 
other +250 ppm/°C_ Power Ratings: 0.5W at 70°C, 
OW at 120°C Maximum Input Voltage: 300VDC or 
power rating, whichever is less Maximum Wiper 


Temperature Range: -55°C ~ 120°C Minimum 
Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC 
Dielectric Strength: 900VAC, 1 minute 


MECHANICAL: 


Mechanical Turn: 18 turns Maximum Operating 
Torque: 35mN.m (357gf.cm) Mechanical Stop: 
Clutch action Rotational Life: 200 cycles, (A R/R 
< + (20 +3%) Minimum Terminal Strength: 10N 


9.60 Current: 100mA or power rating, whichever is less 
Effective Electrical Turn: 15 turns End Resistance: 


(1.02kgf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 


ia 
110 His ~15.50 48 ao Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
7 (0) | PartNo. Part No. Part No. 1 10 100 500 = 1,000 
Ee 1k | CT9EP102-ND | CT9EW102-ND CT9EX102-ND 187 1.75 1.58 1344.21 
2k | CT9EP202-ND | CT9EW202-ND CT9EX202-ND 187 1.75 1.58 1340 4.21 
Barer 5k | CT9EP502-ND | CT9EWS502-ND CT9EX502-ND 187 1.75 1.58 1344.21 
vs [e) 
60 Wx0.8D/* eT) 10K | CT9EP103-ND | CT9EW103-ND CT9EX103-ND 187 1.75 1.58 1344.21 
3 20K | CT9EP203-ND | CT9EW203-ND CT9EX203-ND 187 1.75 1.58 1340 4.21 
22.30 Slot : ° 
60 W x 8 D, 1 50K | CT9EP503-ND | CT9EW503-ND CT9EX503-ND 1.87 1.75 158 1.34 1.24 
1404 og 100K | CT9EP104-ND | CT9EW104-ND CT9EX104-ND 1871.75 1.58 1340 4.21 


Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. 


1 3 : * Lead-free soldering * Cadmium-free * General use 
ode FEATURES: ¢ Lead-f Idering * Cadmium-fi G i 
: Resistance Tolerance: +10% Maximum Temperature Coefficient: 5: ~ + ppm/°C, other +250 ppm. 
ELECTRICAL: Resi: Tol 10% Maxi T Coeffici 0 ~ 2MO +100 V°C, oth 250 °C 
20mm Rectangular CW SHAFT Power Ratings: 0.5W at 70°C, OW at 120°C Maximum Input Voltage: 300VDC or power rating, whichever is less Maximum Wiper 
Multi-Turn @) Seem Current: 100mA or power rating, whichever is less Effective Electrical Turn: 12 turns End Resistance: 1% or 20, whichever is 


greater Contact Resistance Variation: 1% or 30, whichever is greater Operating Temperature Range: -55°C ~ 120°C Minimum 


Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute 
MECHANICAL: Mechanical Turn: 15 turns Maximum Operating Torque: 35mN.m (357gf.cm) Mechanical Stop: Clutch action 


CT20EP - Side Adjustment . 4 nal i 
Rotational Life: 200 cycles, 100 ~ 2000 (A R/R < + (0.50 +3%); 5000 ~ 5MO (A R/R < + (0.50 +2%) Minimum Terminal Strength: 


8 QN (917gf) Solderability: 245 +3°C, 2-3 seconds 

3 Resistance Digi-Key Price Each 
ro (0) Part No. al 10 100 500 1,000 
° 1K CT20EP102-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
rt 50 3 2K CT20EP202-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
la | | = 5K CT20EP502-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
4g  %90.50-1 x 10K CT20EP103-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
—F 4 20K CT20EP203-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
ie} 50K CT20EP503-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 
100K CT20EP104-ND 1.60 1.49 1.35 1.15 1.04 


Units Marked with Resistance Mark and 2 Digit Date Code. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1878 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


3362H, P, R, U (common dimensions) 3362M, W, X (common 


Adj. Cross Slot 
2.77 Long x 
.64 Wide x 

.89 Deep 


Adj. Cross Slot 
2.77 Long x 
.64 Wide x 


ie 6.60 | 


dimensions) 


.89 Deep Pin Marking 


Reversed for 


.25 Typ. 
a eh me 
3.84 


5.46 
2.54 


3362H 


90°+5° 


.25 Typ. 


U 46 Dia. 3 Ples. 


2.54 


3362U 


< 


3362P with Knob (common dimensions) 


6.7 


i= 


, 
= 


Ly 


ADJ. SLOT 
4.0 LONG 
0.6 X WIDE 


d ® 


a) 


| 
ORORC) 


eee 
cow cw 


Clockwise——= 
Dim. in mm 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 

(Q) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 

100 3362H-101LF-ND® 3362M-101LF-ND@ 3362P-101-NDt = 3362U-101-NDT 3362W-101-NDT 3362X-101LF-ND® = 

200 3362H-201LF-ND® 3362M-201-NDt 3362P-201-NDt 3362R-201-NDfT 3362U-201LF-ND® 3362W-201LF-ND® 3362X-201LF-ND@ = 

500 3362H-501LF-ND® 3362M-501-NDt 3362P-501-NDt 3362R-501LF-ND® 3362U-501-NDT 3362W-501LF-ND® 3362X-501LF-ND@ = 

1K 3362H-102LF-ND® 3362M-102-NDt 3362P-102LF-ND® 3362R-102LF-ND® 3362U-102-NDT 3362W-102LF-ND@ 3362X-102-ND: = 

2K 3362H-202-NDt 3362M-202LF-ND@ 3362P-202LF-ND® 3362R-202LF-ND® 3362U-202-NDt 3362W-202LF-ND@ 3362X-202LF-ND® 3362P-202TLF-ND@ 
5K 3362H-502LF-ND® 3362M-502LF-ND@ 3362P-502LF-ND® 3362R-502LF-ND® 3362U-502-NDT 3362W-502LF-ND® 3362X-502LF-ND@ 3362P-502TLF-ND® 
10K 3362H-103LF-ND® 3362M-103LF-ND@ 3362P-103LF-ND® 3362R-103LF-ND® 3362U-103LF-ND® 3362W-103-NDT 3362X-103LF-ND® 3362P-103TLF-ND@ 
20K 3362H-203LF-ND® 3362M-203-NDt 3362P-203LF-ND® 3362R-203LF-ND® 3362U-203LF-ND® 3362W-203LF-ND@ 3362X-203-ND: 3362P-203TLF-ND@ 
25K 3362H-253LF-ND® 3362M-253LF-ND@ 3362P-253LF-ND® 3362R-253-ND 3362U-253LF-ND® 3362W-253LF-ND® 3362X-253LF-ND@ = 

50K 3362H-503LF-ND® 3362M-503LF-ND@ 3362P-503LF-ND® 3362R-503LF-ND® 3362U-503-NDT 3362W-503LF-ND® = 3362P-503TLF-ND® 
100K 3362H-104LF-ND® 3362M-104LF-ND@ 3362P-104LF-ND® 3362R-104LF-ND® 3362U-104LF-ND® 3362W-104LF-ND@ 3362X-104LF-ND® = 
200K 3362H-204LF-ND® = 3362P-204LF-ND® 3362R-204LF-ND® 3362U-204LF-ND® 3362W-204LF-ND@ 3362X-204-ND: = 
500K 3362H-504LF-ND® 3362M-504LF-ND@ 3362P-504LF-ND® 3362R-504LF-ND® 3362U-504-NDT 3362W-504-NDT 3362X-504-ND: = 

1M 3362H-105-NDt 3362M-105-NDt 3362P-105LF-ND® 3362R-105-ND 3362U-105LF-ND® 3362W-105-ND 3362X-105LF-ND® = 


Features: * Miniature package * Rotor designed for automatic machine adjust interface * Multi-wire wiper 
to minimize CRV * Withstands harsh environments and immersion cleaning process 
Characteristics: e Resistance Tolerance: +10% standard * Insulation Resistance: SOOVDC 1,000MQ 


minimum ¢ Adjustment Angle: 240° nominal * Power Rating (300V max.): 70°C = 0.5W; 125°C = OW 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C * Load Life: 1,000 hours 
0.5W @ 70°C (3% ATR; CRV, 3% or 30 whichever is greater) * Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; 
CRV, 3% or 30, whichever is greater) * Mechanical Angle: 270° nominal » Torque: 3.0 oz-inch 


maximum « Stop Strength: 7.0 oz-inch minimum 


SERIES 3313 — 3mm Trimming Potentiometer 


3313J and 3313X 


4 
16, 


Recommended 
Land Pattern 


Fy 
1.6), 
11 


3313S 


Ort) r i 


| ea 
+ 


1.57; 


Recommended 
Land Pattern 


1.12 [eo| 7 


il 


39 


| 
5, 


Feature: 
* Surface Mount 3mm Square Single-Turn Cermet/Sealed 


Characteristics: 

¢ Resistance Tolerance: +20% standard * End Resistance: 1% or 30 maximum (whichever is greater) * Contact 
Resistance Variation: 3% or 30 «Insulation Resistance: 500VDC, 100MQ minimum « Adjustment Angle: 220° nominal 
* Dielectric Strength: Sea Jevel: S00VAC; 70,000 Feet: 350VAC + Power Rating (200V max.): 70°C = 0.125W; 125°C = 
OW » Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Temperature Coefficient: <1000 +150ppm/°C; >1000 +100ppm/°C 


Pricing 
Series 1 10 50 
3362H / 3362M / 3362P / 3362R / 3362U / 3362W / 3362X 83 7.50 36.75 
3362P (with Knob) 1.51 13.75 59.13 
@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND 
‘Wiper 
cow WAW—-Ocw 
Bika intirit Clockwise —» 
Resolution | Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(0) Part No. Part No. Part No. 
10 3313J-1-100EDLD-ND® NEW! | 3313S-1-100EL-ND@ NEW! |— 
20 3313J-1-200EL-ND® NEW! /3313S-1-200EL1-ND@ NEW! |— 
50 3313J-1-500ELI-ND@ NEW! /3313S-1-500EL1-ND@ NEW! |— 
100 3313J-101ED-ND@ 3313S-1-101EL-ND@® NEW! |— 
200 3313J-201EDL-ND@ 3313S-1-201EL-ND® NEW! |— 
500 3313J-501EL-ND® 3313S-1-501EL-ND® NEW! |— 
1K 3313J-102EL-ND® 3313S-102EL-ND = 
2K 3313J-202EL-ND@ 3313S-1-202EL-ND@ NEW! |— 
5K 3313J-502EL-ND@ 3313S-1-502EL-ND@ NEW! | 3313X-502E_L-ND@ 
10K 3313J-103EL-ND@ 3313S-103EL-ND 3313X-103EL1-ND® 
20K 3313J-203E-ND® 3313S-203EDD-ND 3313X-203E-1-ND® 
50K 3313J-503EL-ND@ 3313S-1-503EL-ND@ NEW! | 3313X-503E_L-ND@ 
100K 3313J-104EDL-ND@ 3313S-1-104EL-ND@ NEW! |— 
200K 3313J-1-204EL-ND@® NEW! /3313S-1-204EL-ND@® NEW! |— 
500K 3313J-1-504EL-ND@® NEW! /3313S-1-504EIL-ND@ NEW! |— 
IMEG = /3313J-1-105E-ND@ NEW! /3313S-105ED-ND® = 
2MEG =| 3313J-1-205EL-ND@ NEW! |3313S-1-205EL-ND@ NEW! |— 
Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing 
Series Part No. 1 10 100 Part No. 200 1,000 
3313/3313J-1 | Add “CT’-ND 1.80 15.00 138.00 | Add “TR”-ND =_ 900.00 
3313S/3313S-1 | Add “CT’-ND 1.98 16.50 151.80 | Add “TR’-ND 244.20 = 
3313X Add “CT"-ND 1.86 15.50 142.60 | Add “TR’-ND =- 992.00 


@ROHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1879 


GURNS Trimmer Potentiometers 


INC. 


B 


SERIES 3302 — 2mm SMD, Wiper SERIES 3260 — 1/4"(6.35mm) Wiper 
Trimming Potentiometer cow Onnhnr Oo" Square/Multiturn (11) ee ae 


3302W, X Wirewound/Industrial/Sealed = 


Dim. i 
3 Terminals for Automatic Trimming Adjustment Low Profile mM, 


Dim. in mm 
4.32 


--1.27 


KX Adj. Slot 
1.78 Dia. x 
-51 Wide x 
51 Deep 


Suggested PWB 
layout 


Characteristics: 


i Res. Digi-Key Nominal Resolution 
: Resistance Tolerance: +5% standard * Insulation (0) Part No. (Percent) 
Feature: * Single-Turn Cermet / Open Frame Res. | Digi-Key Digi-Key Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum ¢ Adjustment 400 BORO OTN _ 
Characteristics: + Resistance Tolerance: +25% (0) Part No. Part No. Angle: 11 turns nominal » Power Rating: 85°C = 0.25W; eet é 
standard * Contact Resistance Variation: 5% 150°C = OW «Temperature Range: -65°C ~ 150°C. 200 3260H-201-ND® 0.94 
maximum Resolution: Infinite * Adjustment 2K 3302W-202EL-ND _— + Temperature Coefficient: TOppm/ec Stas Life: 500 3260H-501-ND® 0.58 
Angle: 260° +20° + Power Rating (SOVDC 5K 3302W-502EDL-ND@ | 3302X-502E0L-ND ie: (oni é , 1K 3260H-102-ND 0.50 
i + 70°C = 0.15W eT t 1,000 hours 0.25W @ 85°C (2% DTR; ENR, 5000) 
Range: MRC BC eTemperature Coefficient: | 10K | $802W-103ELIC-NDe | 3302x-103ELIC-ND Rotational Life: 200 cycles (2% DTR: ENR, 5000) | 2K | 3260H-202-ND@ 0.45 
#250ppm/°C * TRS maximum: +5% 20K __|Bos02WEZOSEISIEEND Aas e302 X:203ESISEND * Torque: 3.0 oz-inch maximum * Mechanical Stops: 10K | 3260H-103-ND® 0.29 
Wiper idles 20K | 3260H-203-ND@ 0.28 
Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing 
Series Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Pricing 
3302W | Add “CT-ND” A5 3.75 34.50 | Add “TR-ND” 225.00/M Series 1 10 50 
3302X Add “CT-ND” AS 3.75 34.50 | Add “TR-ND” 225.00/M 3260H 28.52 259.25 1114.78 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant 
Wiper 
SERIES 3386 — 3/8" (9.52mm) Square/Single-Turn Cermet/Industrial/Sealed na on 
Clockwise ——= a 
Dim. inmm 


3386C, H, W, X - Side Adjust 3386F, P, R — Top Adjust 3386F, P with Knob — Top Adjust 3386X with Knob — Side Adjust 
(common dimensions) (common dimensions) (common dimensions) (common dimensions) 


ADJ. SLOT 
. 5.59 Lone 
Adj. Slot 3.05 Long x 
76 Wide x .76 Deep ae : 8374 hones 
38 Min. 1 959 : 
5.49 ~ 


~5.97+.89 


3386C, H, W, X 3386F, P, R 3386F, P, X with Knob 

Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 

(Q) | Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
50 | 3386C-500LF-ND@ 3386H-SO0LF-ND® 3386W-500-NDt 3386X-500LF-ND@ 3386F-500LF-ND@ 3386F-500LF-ND@ = = = = 
100 | 3386C-101LF-ND® 3386H-101LF-ND® 3386W-101LF-ND® 3386X-101LF-ND® 3386F-101LF-ND® 3386P-101LF-ND® 3386R-101LF-ND@ = = = 
200 | 3386C-201-NDt 3386H-201LF-ND® 3386W-201LF-ND® 3386X-201LF-ND@ 3386F-201LF-ND@ 3386P-201LF-ND@ = - = - 
500 | 3386C-501LF-ND® 3386H-501-NDt 3386W-501-NDt 3386X-501LF-ND® 3386F-501LF-ND® 3386P-501LF-ND® - - = = 
1K | 3386C-102LF-ND@ 3386H-102LF-ND® 3386W-102LF-ND® 3386X-102-NDt 3386F-102LF-ND@ 3386P-102LF-ND@ = = 3386P-102TLF-ND® - 


2K | 3386C-202LF-ND® 3386H-202LF-ND® 3386W-202LF-ND® 3386X-202LF-ND® 3386F-202LF-ND® 3386P-202LF-ND® 3386R-202-NDt = = = 
5K | 3386C-502LF-ND® 3386H-502LF-ND® 3386W-502LF-ND® 3386X-502LF-ND@ 3386F-502LF-ND® 3386P-502LF-ND@ 3386R-502LF-ND® 3386F-502TLF-ND® 3386P-502TLF-ND® = 


10K |3386C-103LF-ND® 3386H-103LF-ND@ 3386W-103LF-ND® 3386X-103LF-ND® 3386F-103-ND+ 3386P-103LF-ND® 3386R-103LF-ND® 3386F-103TLF-ND® 3386P-103TLF-ND® 3386X-103TLF-ND® 
20K | 3386C-203LF-ND@ 3386H-203LF-ND® 3386W-203LF-ND® _ 3386F-203LF-ND@ 3386P-203LF-ND@ 3386R-203LF-ND® 3386F-203TLF-ND@ 3386P-203TLF-ND® = 
25K | 3386C-253-NDt 3386H-253-NDt 3386W-253LF-ND® 3386X-253LF-ND® 3386F-253LF-ND® 3386P-253LF-ND® 3386R-253LF-ND® = = = 
50K | 3386C-503-NDt 3386H-503LF-ND® 3386W-503LF-ND® 3386X-503LF-ND@ 3386F-503LF-ND@ 3386P-503LF-ND@ - - 3386P-503TLF-ND® = 
100K | 3386C-104LF-ND® 3386H-104LF-ND@ 3386W-104LF-ND® 3386X-104LF-ND® 3386F-104LF-ND® 3386P-104LF-ND® 3386R-104LF-ND® = 3386P-104TLF-ND® = 
200K | 3386C-204LF-ND® 3386H-204-NDt _ 3386X-204-NDt 3386F-204-NDt 3386P-204LF-ND@ 3386R-204-ND - = = 
250K | 3386C-254LF-ND® _- 3386W-254-NDt _ 3386F-254-NDt 3386P-254LF-ND® = - = = 
500K | 3386C-504-NDt 3386H-504LF-ND® 3386W-504LF-ND® 3386X-504LF-ND@ 3386F-504LF-ND@ 3386P-504LF-ND@ 3386R-504LF-ND® - - - 
1M | 3386C-105LF-ND® 3386H-105-NDt 3386W-105LF-ND® 3386X-105LF-ND® 3386F-105LF-ND® 3386P-105LF-ND® 3386R-105-NDt - = = 
2M_ | 3386C-205-NDt 3386H-205-NDt 3386W-205LF-ND® 3386X-205LF-ND@ 3386F-205LF-ND@ 3386P-205LF-ND@ 3386R-205-NDt = = = 
Characteristics: Pricing 
¢ Resistance Tolerance: +10% standard + Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum Series 1 10 50 
* Adjustment Angle: 280° « Power Rating (300V max.): 85°C = 0.5W; 125°C = OW » Temperature Range: 
‘55° ~ 125°C aTecestaiine Cnetfeiont: enla * Load Life: 1,000 hours 0.5W 70% (3% ATR: SSC SREP ESROTESIEN a we ae 
CRV, 1% or 10, whichever is greater) * Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 1% or 10, whichever 3386F/3386P/3386X (with Knob) 2.06 15.75 69.38 
is greater) * Mechanical Angle: 310° nominal * Torque: 5.0 oz-inch maximum * Stop Strength: 15.0 
oz-inch minimum @ RoHS Compliant + For RoHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1880 (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OGURNS Trimmer Potentiometers 


BOY 
i WIPER 
ccw: cw 


SERIES 3009 — 3/4" (19.05mm) 
Rectangular/ Multiturn (15) Cermet/ ante 
Industrial/ Sealed 


Characteristics: + Resistance Tolerance: +10% standard 
¢ Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum 
¢ Adjustment Travel: 15 turns nominal * Temperature 
Coefficient: +100ppm/°C Load Life: 1,000 hours 0.75W @ 
70°C (4% ATR) * Rotational Life: 200 cycles (3% ATR; CRV, 


Dim. inmm 


Adj. Slot 2.36 Dia. _,, 


.64 Wide x .79 Deep 
a 
8.89 
¥ 


1% or 10, whichever is greater) * Torque: 5.0 oz-inch maximum 5.54 |[[—.51 
¢ Mechanical Stops: Wiper idles 140-24 fe Dia. Pins 
Res. Digi-Key Digi-Key 
(0) Part No. Part No. 
100 3009P-101LF-ND@ = 
200 3009P-201LF-ND® 3009Y-201-ND 
500 3009P-501LF-ND® 3009Y-501-NDt 
1K 3009P-102LF-ND® 3009Y-102LF-ND® 19.05 12 
2K 3009P-202LF-ND@ 3009Y-202LF-ND@ fr : = 
5K 3009P-502LF-ND@ 3009Y-502LF-ND@ 
10K 3009P-103LF-ND® 3009Y-103LF-ND® -89 Typ. 
20K 3009P-203LF-ND@ 3009Y-203LF-ND@ U 
25K 3009P-253LF-ND® _ 4 
50K 3009P-503LF-ND® 3009Y-503-NDt | ® @© 
100K 3009P-104LF-ND® | 3009Y-104-NDt 76 Typ.+lle 
200K 3009P-204LF-ND@ _ 
500K 3009P-504LF-ND® 3009Y-504-NDt 
1M 3009P-105LF-ND@ 3009Y-105-ND 
Pricing 
Series 1 10 50 
3009P/3009Y 2.72 24.75 106.43 


@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND 


SERIES 3345 — 1/2" (12.70mm) RoHS 
Round/Single-Turn Wirewound/Industrial/Sealed | @) 


Wiper Features: * Industrial wirewound. * 1.0 watt power rating at 
Ee ie 


70°C Characteristics: + Resistance Tolerance: +5% standard 
Clockwise——> 


RoHS) 


Adjustment Angle: 280° nominal Power Rating: 70°C — 1 watt; 
150°C —0 watt Temperature Range: -55°C ~ 150°C Temperature 
Coefficient: 50ppm/°C Load Life: 1,000 hours 1 watt @ 70°C 


Dim. in mm 


SERIES 3266 — 1/4" (6.35mm) Square/ Wiper 
Multiturn (12) Cermet/Indusirial/Sealed ore, ene 
«Resistance Tolerance: +10% standard * Insulation Resistance: 500VDC 1,000MO Clockwise > 
minimum « Effective Travel: 12 turns nominal * Power Rating (300 volts maximum): 
70°C - 0.25 watt; 150°C - 0 watt * Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C * Load 
Life: 1,000 hours 0.25 watt @ 70°C (3% ATR; CRV, 3%) * Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 30, 
whichever is greater) * Torque: 3.0 oz-in. maximum * Mechanical Stops: Wiper idles 


Digi-Key 

Part No. 
3266X-100LF-ND® 
3266X-200LF-ND@ 
3266X-500LF-ND® 
3266X-101LF-ND® 
3266X-201-NDt 
3266X-501LF-ND® 
3266X-102LF-ND® 
3266X-202LF-ND® 
3266X-502LF-ND® 
3266X-103LF-ND® 
3266X-203LF-ND® 
3266X-253-NDt 
3266X-503LF-ND® 


Dim. in mm Res. Digi-Key 

(Q) Part No. 
3266W-100LF-ND® 
3266W-200LF-ND® 
3266W-500LF-ND® 
100 3266W-101LF-ND® 
200 3266W-201LF-ND® 
500 3266W-501LF-ND® 
1K 3266W-102LF-ND® 
1.02 2k | 3266W-202LF-ND® 
tit 5K | 3266W-502LF-ND® 
38 Min. 10K | 3266W-103LF-ND® 
“f23)"4 20K 3266W-203LF-ND® 
| LT 46 Dia. 25K | 3266W-253LF-ND@ 
50K 3266W-503LF-ND® 


6.35 Typ. 


Adj. Slot Z 
1.78 Dia. x 
S~\— 51 Wide x 50 


.51 Deep 


100K | 3266W-104LF-ND® 3266X-104LF-ND@ 
200K | 3266W-204LF-ND® 3266X-204LF-ND® 
250K | 3266W-254LF-ND® 3266X-254-NDt 
500K | 3266W-504LF-ND® 3266X-504-NDt 
1M 3266W-105LF-ND® 3266X-105-NDt 
Pricing 
Series 1 10 50 
3266W/3266X 3.58 32.50 139.75 
@ RoHS Compliant 


t+ For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND 


SERIES 3319 — 9mm Round/Single-Turn/Carbon/ 
Open Frame 


Characteristics: + Resistance Tolerance: +25% standard * Contact Resistance Variation: 3% maximum « Resolution: 
Infinite * Adjustment Angle: 235° nominal * Power Rating (200V maximum): 70°C = 0.2W * Temperature Range: -25°C 


~ 100°C * Temperature Coefficient: +1,000ppm/°C _, 
Dim. in mm 


3319P-1 — 3319W-1 — 3319W-2 — Both Sides 


Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; ENR, 5000) Mechanical a 1.9.0 rf 
Angle: 310° nominal Torque: 5.0 oz-inch maximum Stop Strength: Top Adjust Adjust/Cross Slot For Both 
15 oz-inch minimum | (2.29 | 3319W-1 
and 
Nominal 3319W-2 
‘ Res. Digi-Key Resolution | 
.38 Min. 4.22 (3319W-2) 
—|F™ Standofis (0) Part No. (Percent) f+ «14.72 (3319W-1) 
50 3345P-500-ND 0.58 250 
= 1 100 3345P-101-ND 0.49 
200 3345P-201-ND 0.49 7 rep as 
Resistance Digi-Key Pricing 
5.08 Min. Length LN Dia. 500 3345P-501-ND 0.38 Series (0) Part No. 1 10 50 
1K 3345P-102-ND 0.30 100 3319P-101-ND@ At 2.93 12.83 
: 2K 3345P-202-ND 0.24 200 3319P-201-ND Al 2.93 12.83 
Adj. Slot 5.97 Long x 5K 3345P-502-ND 0.18 1K 3319P-102-ND@ Al 2.93 12.83 
-89 Deep x .64 Wide 10K 3345P-103-ND 0.14 3319P-1 5K 3319P-502-ND® AL 2.93 12.83 
} Fe 10K 3319P-103-ND AL 2.93 12.83 
‘ope 20K 3345P-203-ND 0.13 100K 3319P-104-ND@ A 2.93 12.83 
: - 200K 3319P-204-ND Al 2.93 12.83 
{ Prici 3319W-1 10K 3319W-1-103-ND® 36 2.60 11.40 
ca Fi aie = 5K 3319W-502-ND® 36 2.60 11.40 
UES 3319W-2 10K 331 9W-103-ND 36 2.60 11.40 
3345P 9.54 86.75 373.03 100K 3319W-104-ND® 36 2.60 11.40 
@ RoHS Compliant 
. . Wiper 
SERIES 3306 — 6mm Round/Single-Turn Cermet/Industrial/Open Frame : i 
Giarenncice ccw cw 
Suggested PCB Layout Dim. in mm sabe haat Clockwise——= 


.99 Dia. 
3 Ples. 


Mounting 


Surface NY 


Adj. Cross Slot .79 Wide x 
3.40 Long x 2.01 Deep 


3306W 
2 


} 
5.00 


Mounting 


Suggested PCB Layout 
.99 Dia. 


3306P AEF 


Cross slot rotor design suitable for automatic adjustment equipment. »* Board 
retention feature. * Dust resistant/splash resistant cover. * Front and top adjust styles. Resistance Tolerance: +25% 
standard Adjustment Angle: 215° nominal Power Rating (100 volts maximum): 70°C — 0.2 watt Temperature Range: 
-25°C ~ 100°C Temperature Coefficient: +250ppm/°C Load Life: 1,000 hours 0.2 watt @ 70°C (5% ATR) Torque 
(Operating): 4.5 oz-inch maximum Stop Strength: 6.5 oz-inch minimum 


Mounting 
Surface s! | 


Adj. Cross Slot .79 Wide x 
3.40 Long x 2.01 Deep 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 

(0) Part No. Part No. Part No. Part No. 

100 3306F-101-ND® 3306K-101-ND 3306P-101-ND® 3306W-101-ND® 
200 3306F-201-ND@ 3306K-201-ND 3306P-201-ND 3306W-201-ND 
500 3306F-501-ND® 3306K-501-ND 3306P-501-ND® 3306W-501-ND 

1K 3306F-102-ND® 3306K-102-ND 3306P-102-ND 3306W-102-ND 

2K 3306F-202-ND@ 3306K-202-ND@ 3306P-202-ND@ 3306W-202-ND@ 

5K 3306F-502-ND® 3306K-502-ND® 3306P-502-ND® 3306W-502-ND® 
10K 3306F-103-ND® 3306K-103-ND 3306P-103-ND® 3306W-103-ND® 
20K 3306F-203-ND® 3306K-203-ND 3306P-203-ND® 3306W-203-ND@ 
50K 3306F-503-ND® 3306K-503-ND® 3306P-503-ND® 3306W-503-ND® 
100K 3306F-104-ND 3306K-104-ND 3306P-104-ND® 3306W-104-ND® 
200K 3306F-204-ND® 3306K-204-ND@ 3306P-204-ND@ 3306W-204-ND@ 
500K 3306F-504-ND 3306K-504-ND® 3306P-504-ND® 3306W-504-ND® 
1M 3306F-105-ND® 3306K-105-ND 3306P-105-ND® 3306W-105-ND 

Pricing 
Series dl 10 100 
3306F / 3306K / 3306P / 3306W 71 5.30 49.50 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1881 


rns Trimmer Potentiometers 


te & 


SERIES 3292 — 3/8" (9.52mm) Square/Multiturn (25) 
Cermet/Indusirial/Sealed 


Dim. inmm 


3292W 


Adj. Slot 2.29 Dia. x 
.51 Wide x .64 Deep 


123) 8.25 
2.541] 
2.54 
ae Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(0) Part No. Part No. Part No. 
se 100 =_ 3292W-101-NDt 3292X-101-ND 

Clockwise ——> 200 = 3292W-201-NDt 3292X-201LF-ND® 
Characteristics: ¢ Resistance 500 = 3292W-501-NDt 3292X-501LF-ND® 
Tolerance: +10% standard 1K 3292P-102-ND 3292W-102LF-ND@ | 3292X-102LF-ND® 
¢ Insulation Resistance: 500VDC 2K — 3292W-202-NDt 3292X-202LF-ND® 
1,000MQ minimum « Effective 5K = 3292W-502LF-ND@ | 3292X-502LF-ND® 
Travel: 25 turns nominal ¢ Power 10K 3292P-103-NDt 3292W-103LF-ND@ | 3292X-103-NDt 
Rating (400 volts maximum): 20K 3292P-203-ND 3292W-203-NDt 3292X-203-NDt 
85°C — 0.5 watt; 150°C — 0 watt. 50K = 3292W-503LF-ND@ | 3292X-503LF-ND@ 
¢ Temperature Range: -65°C ~ 100K = 3292W-104LF-ND@ | — 
150°C. © Temperature Coefficient: 200K 3292P-204LF-ND® | 3292W-204LF-ND@ | — 
+100 ppm/°C. © Load Life: 1,000 500K = 3292W-504LF-ND® | — 
hours 0.5 watt @ 85°C (2% ATR; 1M = 3292W-105-NDt 3292X-105-ND 
CRV, 3% or 30, whichever is 
greater). ¢ Rotational Life: 200 Pricing 
cycles (2% ATR; CRV, 3% or 30, Series 1 10 50 
whichever is greater). © Torque: 5.0 3292P/3292W/3292X 15.51 141.00 606.30 


oz-inch maximum ¢ Mechanical 
Stops: Wiper idles. 


SERIES 3299 — 3/8" (9.52mm) Square/ Wiper 
Multiturn (25) Cermet/Industrial/Sealed contrananton 


RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


Clockwise ——> 


Common Dimensions 2.54 


38Min- 
— 2.54 
1.12 al 


SERIES 3296 — 3/8" (9.52mm) Square/ 
Multiturn (25) Cermet/Industrial/Sealed 


eee 
cow cw 


Clockwise——> 


Adj. Slot 2.29 Dia. with 
.56 Wide x .76 Deep 


Characteristics ¢ Resistance Tolerance: +10% standard Insulation Resistance: S00VDC 1,000MQ minimum 
¢ Effective Travel: 25 turns nominal ¢ Power Rating (300 volts maximum): 70°C — 0.5 watt; 125°C — 0 watt. 
¢ Temperature Range: -55°C ~ 125°C. © Temperature Coefficient: +100 ppm/°C. ¢ Load Life: 1,000 hours 0.5 watt 
@ 70°C (3% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater). © Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 30, 
whichever is greater). ¢ Torque: 3.0 oz-inch maximum ¢ Mechanical Stops: Wiper idles. 


Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key 

(0) | Part No. Part No. Part No. 

10 | 3296P-100LF-ND® | 3296W-100LF-ND® | 3296X-100LF-ND@ 
20 | 3296P-200-NDt 3296W-200LF-ND@ | 3296X-200LF-ND® 
50 | 3296P-500LF-ND@ |3296W-500LF-ND@ | 3296X-500LF-ND® 
100 | 3296P-101-NDt 3296W-101LF-ND@ | 3296X-101LF-ND® 
200 | 3296P-201-NDt 3296W-201LF-ND@ | 3296X-201LF-ND® 
500 | 3296P-501LF-ND@ |3296W-501LF-ND@ | 3296X-501LF-ND® 
1K | 3296P-102LF-ND@ |3296W-102LF-ND@ | 3296X-102LF-ND® 
2K =| 3296P-202LF-ND@® | 3296W-202LF-ND@ | 3296X-202LF-ND® 
5K | 3296P-502LF-ND@® | 3296W-502LF-ND@ | 3296X-502LF-ND® 
10K | 3296P-103LF-ND@ |3296W-103LF-ND@ | 3296X-103LF-ND® 
20K | 3296P-203LF-ND@® | 3296W-203LF-ND@ | 3296X-203LF-ND® 
25K | — 3296W-253LF-ND@ | 3296X-253LF-ND® 
50K | 3296P-503LF-ND@ | 3296W-503LF-ND@ | 3296X-503LF-ND® 
100K | 3296P-104LF-ND@ |3296W-104LF-ND@ | 3296X-104LF-ND® 
200K | 3296P-204LF-ND® | 3296W-204LF-ND@® | 3296X-204LF-ND@ 
250K | — 3296W-254LF-ND@ | 3296X-254LF-ND® 
500K | 3296P-504LF-ND® | 3296W-504LF-ND@® | 3296X-504LF-ND@ 
1M | 3296P-105-NDt 3296W-105-NDt 3296X-105LF-ND@ | 3296Y-105-NDt 3296Z-105LF-ND® 
2M_ | 3296P-205-NDt 3296W-205LF-ND@ | 3296X-205-NDt 3296Y-205LF-ND® | 32962Z-205-NDt 
5M_| 3296P-505-NDt 3296W-505LF-ND@ | 3296X-505-NDt = 32962Z-505-ND 


Digi-Key 

Part No. 
3296Y-100LF-ND® | — 
3296Y-200LF-ND® | 32962Z-200-NDt 
3296Y-500LF-ND® | 32962Z-500-NDt 
3296Y-101-NDt 3296Z-101LF-ND@ 
3296Y-201LF-ND@ | 32962Z-201LF-ND@ 
3296Y-501LF-ND@ | 32962Z-501-NDt 
3296Y-102LF-ND@ | 32962Z-102LF-ND@ 
3296Y-202LF-ND@ | 32962Z-202LF-ND® 
3296Y-502LF-ND@ | 32962Z-502LF-ND® 
3296Y-103LF-ND@ | 32962Z-103-NDt 
3296Y-203LF-ND@ | 3296Z-203LF-ND® 
3296Y-253LF-ND@ | 32962Z-253-NDt 
3296Y-503LF-ND@ | 32962Z-503LF-ND@ 
3296Y-104LF-ND@ | 32962Z-104-NDt 
3296Y-204LF-ND@ | 32962Z-204-NDt 
3296Y-254-NDt 3296Z-254-ND 
3296Y-504-NDt 3296Z-504-NDt 


Digi-Key 
Part No. 


9.52 rile 


Ay ost 
1.52 4.09 | 


|--.38 Min. 
Adj. Slot 2.29 Dia. x .51 Wide x .64 Deep 


Characteristics: * Resistance Tolerance: +10% standard ¢ Insulation Resistance: 500vdc. 1,000MQ minimum 
¢ Effective Travel: 25 turns nominal Power Rating (300 volts maximum): 70°C — 0.5 watt; 125°C — 0 watt. 
¢ Temperature Range: -55°C ~ 125°C. ¢ Temperature Coefficient: +100ppm/°C. ¢ Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 
70°C (3% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater). Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 30, whichever 
is greater). © Torque: 3.0 oz-inch maximum ¢ Mechanical Stops: Wiper idles. 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(0) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 


10 3299P-100LF-ND@ | 3299W-100LF-ND@ | 3299X-100LF-ND@ | 3299Y-100LF-ND@] 3299Z-100-ND+ 
20 3299P-200-NDt = 3299X-200LF-ND@ | 3299Y-200LF-ND@) — 

50 3299P-500-ND. 3299W-SOOLF-ND@ | 3299X-500-ND 3299Y-500-ND¢ | — 

100 3299P-101LF-ND@| 3299W-101LF-ND@ | 3299X-101LF-ND@ | 3299Y-101LF-ND@] 3299Z-101-ND+ 
200 3299P-201-NDt 3299W-201-NDt | 3299X-201LF-ND@| 3299Y-201LF-ND@) — 

500 3299P-501LF-ND@ | 3299W-501LF-ND@ | 3299X-501LF-ND@ | 3299Y-501LF-ND@| 3299Z-501LF-ND@ 
1K 3299P-102LF-ND@ | 3299W-102LF-ND@ | 3299X-102LF-ND@ | 3299Y-102LF-ND@| 3299Z-102LF-ND@ 
2K 3299P-202LF-ND@ | 3299W-202LF-ND@ | 3299X-202-ND+ | 3299Y-202LF-ND@| 3299Z-202LF-ND@ 
5K 3299P-502-NDt 3299W-502LF-ND@ | 3299X-502LF-ND@ | 3299Y-502LF-ND@| 3299Z-502LF-ND® 
10K 3299P-103LF-ND@ | 3299W-103LF-ND@ | 3299X-103LF-ND@ | 3299Y-103LF-ND@| 3299Z-103LF-ND@ 
20K 3299P-203LF-ND@ | 3299W-203LF-ND@ | 3299X-203LF-ND@ | 3299Y-203LF-ND@| 3299Z-203LF-ND@ 
25K 3299P-253-NDt 3299W-253LF-ND@ | — 3299Y-253LF-ND@) — 
50K 3299P-503-NDt 3299W-503LF-ND@ | 3299X-503LF-ND@| 3299Y-503-NDt | 3299Z-503-NDt 
100K 3299P-104LF-ND@ | 3299W-104LF-ND@ | 3299X-104LF-ND@ | 3299Y-104LF-ND@| 3299Z-104LF-ND@ 
200K 3299P-204LF-ND@ | 3299W-204LF-ND@ | 3299X-204-ND+ | 3299Y-204LF-ND@| 3299Z-204LF-ND@ 
250K = 3299W-254LF-ND@ | 3299X-254-NDt | 3299Y-254LF-ND@) — 

500K 3299P-504-NDt 3299W-504LF-ND@ | 3299X-504-NDt | 3299Y-504LF-ND@) — 

1M 3299P-105LF-ND@ | 3299W-105LF-ND@ | 3299X-105LF-ND@ | 3299Y-105LF-ND@| 3299Z-105LF-ND@ 


Pricing 
Series 1 10 50 
3296P/3296Z 2.70 24.50 105.35 
3296W/3296X/3296Y 2.50 22.75 97.83 


@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


SERIES 3005 — 3/4" (19.05mm) Rectangular/Multiturn 
(20) Wirewound/Industrial/Sealed 


Sealed to prevent contamination from fluxing, Nominal 
soldering and cleaning. Characteristics: WIRER Res. | Digi-Key Recolution 
¢ Resistance Tolerance: +10% standard (0) Part No. (Percent) 
¢ Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQO 
minimum ¢ Adjustment Travel: 20 turns — CLOCKWISE . 200 | 3005P-201-ND 07 
nominal ¢ Power Rating: 70°C — 1 watt; BAY - 
125°C — 0 watt © Temperature Range: -65°C ~ 125°C * Temperature ad cP Sey) 05 
Coefficient: s50ppm/°C © Load Life: 1,000 hours 1 watt @ 70°C (3% 1K 3005P-102-ND@ 0.5 
ATR) © Rotational Life: 200 cycles (4% ATR) » Torque: 5.0 oz-inch 2K 3005P-202-ND 04 
maximum ¢ Mechanical Stops: Wiper idles 
5K 3005P-502-ND@ 0.3 
ID 10K 3005P-103-ND® 0.3 
ei 
oe E (3.90 20K | 3005P-203-ND@ 0.2 
[4.06 12.70 .38 Min. _ Pricing 
{+g Series 1 10 50 
Adj. Slot 2.54 Dia. 3005P 11.22 102.00 438.60 
.64 Wide x .76 Deep 


@ RoHS Compliant 


SERIES TC73 — Surface Mount 3mm 
Single-Turn Top Adjust Carbon 


Digi@Reel° 


Characteristi Resistance Tolerance: +30% © Adjustment Angle: 260° Wiper 
© Power Rating: .05W © Temperature Range: - 25°C ~ 85°C * Temperature CCW( CW 
Coefficient: +250 ppm/°C « Rotational Life: 20 turns Rotational Torque: Clockwise + 
10-150g-cm maximum 
Dim. in mm Res. | Digi-Key 
(Q) Part No. 


TC73X-501ELL-ND® 
TC73X-102ELL-ND® 
TC73X-202EL-ND® 


es 500 
1.50] __ 2 1K 


Taleo 2K 
3.60 4 


2M _ 3299W-205LF-ND@ | — 3299Y-205LF-ND@| 3299Z-205LF-ND® 5K | TC73X-502EL1-ND@ 
5M —_ 3299W-505LF-ND@ | 3299X-505LF-ND@ | — = 10K | TC73X-103ELIO-ND@ 
20K | TC73X-203ECILI-ND 
fj Pricing 
Series 1 10 50 Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
3299P/3299Z 3.14 28.50 122.55 Series _| Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 
3299W/3299X/3299Y 2.92 26.50 113.95 TC73X__| Add “CT-ND” 20 1.65 14.40 Add “TR-ND” T00.00/M 
@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. @ RoHS Compliant 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1882 (1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


BOURNS Trimmer Potentiometers 


SERIES 3057 — 1-1/4" (31.75mm) Rectangular/ ® 
Multiturn (22) Wirewound/Industrial/Sealed 


Characteristics: ¢ Resistance Tolerance: +5%Typical ¢ Insulation 
anil ere tere 
3 


Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum ¢ Adjustment Travel: 22 turns 
CLOCKWISE 


RoHS 


nominal ¢ Power Rating: 70°C - 1 watt; 150°C - 0 watt ¢ Temp. Range: 
-55°C ~ 150°C. © Temp. Coefficient: +50ppm/°C Load Life: 1,000 
hours 1 watt @ 70°C (2% ATR) © Rotational Life: 200 cycles (2% 


SERIES 3262 — 1/4" (6.35mm) Square/ 
Multiturn (12) Cermet/Industrial/Sealed 


2.54 
ll 


4.37 Min. 


Adj. Slot 


1.78 Dia. x 
51 Wide x 
.51 Deep 


Wiper 
ccw cw 


Clockwise ——> 


Characteristics: * Resistance Tolerance: +10% standard ¢ Insulation Resistance: 500VDC 1,000MO minimum 
¢ Effective Travel: 12 turns nominal ¢ Power Rating: (300 volts maximum) 85°C — 0.25 watt; 150°C — 0 watt 
¢ Temperature Range: -65°C ~ 150°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C ¢ Load Life: 1,000 hours 0.25 watt @ 


ATR) Torque: 5.0 oz-in. maximum ¢ Mechanical Stops: Wiper idles 
t id Nominal 
fat |--+| 6.10 Typ. Res. Digi-Key Resolution 
(0) Part No. (Percent) 
spiel 200 3057Y-201-ND 0.86 
: 500 3057Y-501-ND 0.89 
1K 3057Y-102-ND 0.72 
2K 3057Y-202-ND 0.58 
2.36 Dia. Mtg. 5K 3057Y-502-ND 0.43 
Holes (2) 10K 3057Y-103-ND 0.34 
20K 3057Y-203-ND 0.31 
Pricing 
Series 1 10 50 
3057Y 173.25 


SERIES 3310 — 9mm Square Panel Control 
Conductive Plastic, Sealed 


1/4-32 UNF-2A 
56 threaded 
[-__ bushing 
+ iota 03.18 


1/4-32 UNF-2A 


3310Y 
threaded 


5.97") bushing 
ref 9318 


[3 


T 


5.08 
L 
T 


4.37—-1 


85°C (3% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) ¢ Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; CRV, 3% or 30, whichever 


is greater) © Torque: 3.0 oz-inch maximum © Mechanical Stops: Wiper idles 


Features: * Conductive plastic «Linear * PC board Res. | Digi-Key Digi-Key 

and bushing mount « Plastic bushing and plastic (0) | Part No. Part No. 

shaft * Withstands typical industrial washing 1K 3310C-001-102L-ND® |3310Y-001-102L-ND® 
processes * Compact package saves board and panel 2K | 3310C-001-202-ND+ — |3310Y-001-202-ND+ 
space Characteristics: ¢ Standard Resistance Range 5K 3310C-001-502L-ND@ |3310Y-001-502L-ND® 
(Linear): 1KQ to 1MQ Total Resistance Tolerance 10K | 3310C-001-103L-ND@ |3310Y-001-103L-ND@ 
(Linear Tapers): +20% © Independent Linearity: 20K | 3310C-001-203L-ND@ |3310Y-001-203-ND+ 
+5% © Absolute Minimum Resistance: 20 maximum 50K | 3310C-001-503L-ND@ |3310Y-001-503L-ND® 
¢ Effective Electrical Angle: 270° +15° e Contact 100K | 3310C-001-104L-ND® |3310Y-001-104-ND+ 
Resistance Variation: 1% or 10 (whichever is greater) | 200K | 3310C-001-204L-ND@ /3310Y-001-204L-ND@ 
* Dielectric Withstanding Voltage: (Sea Level) | 500K | 3310C-001-504L-ND@ |3310Y-001-504L-ND® 
9OOVAC minimum; (70,000 Feet) 350 VAC minimum 1M_|3310C-001-105L-ND@ |3310Y-001-105L-ND@ 
¢ Insulation Resistance: 1,000MOQ minimum ¢ Power 

Rating @ 70°C: (Derate to 0 at 125°C - Voltage limited Pricing 

by power dissipation or 200VAC, whichever is less) 0.25 Series 1 10 50 
watts ¢ Stop Strength: 5.65 nominal ¢ Mechanical 3310C/3310Y 2.56 22.63 94.90 
Angle: 300° nominal © Torque (Running): 3.53 RoHS Compliant 


nominal. * Mounting hardware included 


Cermet/Industrial/Sealed 


Common Dimensions 


Wiper @ 
@ 


Clockwise: ~ 


SERIES 3252 — 1/2" (12.70mm) Square/Multiturn (25) 


71 Dia. 
- Typ. 
— 


113,33-+| 


t+ For ROHS Compliant Part Number change -ND to L-ND 


3252P 


13.21 Typ. ke } 
4.98 Dia. Thru 12.70 Typ. 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(0) Part No. Part No. Part No. 
20 = 3262W-200LF-ND® = 
50 =_ 3262W-500-NDt = 
100 _ 3262W-101LF-ND® 3262X-101LF-ND® 
200 = 3262W-201LF-ND® _- 
500 3262P-501-ND 3262W-501LF-ND® 3262X-501LF-ND® 
1K 3262P-102-NDt 3262W-102-NDt 3262X-102LF-ND® 
2K _ 3262W-202LF-ND® - 
5K 3262P-502LF-ND® 3262W-502-NDt 3262X-502-NDt 
10K 3262P-103LF-ND® 3262W-103LF-ND® 3262X-103LF-ND@ 
20K - 3262W-203LF-ND® 3262X-203LF-ND@ 
25K -— 3262W-253LF-ND® 3262X-253LF-ND@ 
50K 3262P-503LF-ND® 3262W-503-NDt = 
100K 3262P-104LF-ND@ 3262W-104LF-ND® 3262X-104LF-ND® 
200K 3262P-204-ND 3262W-204LF-ND® = 
250K _ 3262W-254LF-ND® = 
500K 3262P-504-ND 3262W-504-NDt 3262X-504LF-ND® 
1M 3262P-105-NDt 3262W-105-NDt 3262X-105LF-ND® 
Pricing 
Series 1 10 50 
3262P/3262W/3262X 14.30 130.00 559.00 


@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND 


SERIES 3006 — 3/4" (19.05mm) Rectangular/Multiturn 


(15) Cermet/Industrial/Sealed 
WIPER 
rere, oni 


Common Dimensions [+— 19.05 = 
CLOCKWISE ——-> 


1.52 
-38 Min. 


33 f 
gies 


+ 4.83 


-76 #1l4 
Adj. Slot 2.36 Dia. @ 
.79 Deep x .64 Wide 


51 Dia. Pins Typ. 


Characteristics: ¢ Resistance Tolerance: +10% standard Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum. 
© Adjustment Angle: 15 turns nominal ¢ Power Rating (400 volts maximum): 70°C — 0.75 watt; 150°C — 0 watt 
¢ Temperature Range: —55°C ~ 125°C Temperature Coefficient: +100ppm/°C Load Life: 1,000 hours 0.75 watt 
@ 70°C (4% ATR) Rotational Life: 200 cycles (3% ATR; CRV, 1% or 10, whichever is greater) © Torque: 5.0 oz-inch 
maximum ¢ Mechanical Stops: Wiper idles 


Characteristics: ¢ Resistance Tolerance: +10% standard ¢ Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum 
¢ Effective Travel: 25 turns nominal ¢ Power Rating (400 volts maximum): 85°C — 0.75 watt; 150°C — 0 watt 
¢ Temperature Range: —65°C ~ 150°C ° Temperature Coefficient: +100ppm/°C Load Life: 1,000 hours 0.75 watt @ 
85°C (3% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) * Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; CRV, 3% or 30, whichever 


is greater) © Torque: 5.0 oz-inch maximum © Mechanical Stops: Wiper idles 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(0) Part No. Part No. Part No. 
100 3252P-101-ND 3252W-101-NDt 3252X-101-ND 
200 3252P-201-ND 3252W-201LF-ND® =— 
500 3252P-501-NDt 3252W-501LF-ND® 3252X-501-ND 
1K _ 3252W-102-NDt _— 
2K = 3252W-202LF-ND® 3252X-202LF-ND® 
5K 3252P-502-ND 3252W-502-NDt 3252X-502LF-ND® 
10K 3252P-103-ND 3252W-103LF-ND® 3252X-103-NDt 
20K =_ 3252W-203LF-ND® = 
50K _ 3252W-503LF-ND® =— 
100K 3252P-104-ND 3252W-104LF-ND® _- 
200K 3252P-204LF-ND@ 3252W-204LF-ND® — 
Pricing 
Series 1 10 50 
3252P/3252W/3252X 14.44 131.25 564.38 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(0) Part No. Part No. Part No. 
100 3006P-101LF-ND® 3006W-101LF-ND® 3006Y-101LF-ND® 
200 3006P-201LF-ND® 3006W-201-NDt 3006Y-201LF-ND® 
500 3006P-501-NDt 3006W-501-NDt 3006Y-501LF-ND® 
1K 3006P-102LF-ND® 3006W-102LF-ND® 3006Y-102LF-ND@ 
2K 3006P-202LF-ND® 3006W-202LF-ND® 3006Y-202LF-ND® 
5K 3006P-502LF-ND® 3006W-502LF-ND@ 3006Y-502LF-ND® 
10K 3006P-103LF-ND® 3006W-103LF-ND® 3006Y-103LF-ND® 
20K 3006P-203LF-ND® 3006W-203-NDt 3006Y-203LF-ND® 
25K 3006P-253LF-ND® = 3006Y-253-NDt 
50K 3006P-503LF-ND@ 3006W-503LF-ND® 3006Y-503LF-ND® 
100K 3006P-104LF-ND@ 3006W-104-NDt 3006Y-104-NDt 
200K 3006P-204LF-ND@ 3006W-204LF-ND@ 3006Y-204LF-ND® 
250K 3006P-254LF-ND® = 3006Y-254LF-ND® 
500K 3006P-504LF-ND@ 3006W-504LF-ND® 3006Y-504-NDt 
1M 3006P-105-NDt 3006W-105LF-ND@ — 
2M 3006P-205LF-ND® = 3006Y-205-ND 
Pricing 
Series 1 10 50 
3006P 1.73 15.75 67.73 
3006W/3006Y 1.87 17.00 73.10 


@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND 


@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1883 


a . : ® 
GuUARNS Trimmer Potentiometers Reel 
Ee 
SERIES 331 4 — 4mm Features: * Compatible with all surface mount soldering processes * Very low CRV — 1% © Standoffs facilitate boardwashing and mechanical Wiper 
stability Characteristics: * Resistance Tolerance: +20% standard ¢ Insulation Resistance: 500VDC 100MQ minimum « Adjustment Angle: eee oye 
i = 210° nominal * Soldering Heat: 260°C, 10 seconds, TRS +1% * Power Rating (300V maximum): 70°C = 0.25W; 125°C = OW «Temperature cow( 
Square/Single Turn Cermet/ Range: -55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C * Load Life: (@ 70°C Rated Power 1,000 hours) TRS +3% » Rotational Life: 100 Clockwise———= 
Industrial/Sealed cycles TRS +3% * Mechanical Angle: 240° nominal * Torque: 180g-cm. typical * Stop Strength: 300g-cm. typical seas w 


2 AF 
‘| 2 ples. 


l 


—+— 5.59 


‘Adj. Slot 2.44 Long x 


Adj. Slot 2.44 Long x 
.51 Wide x .56 Deep 


- 
il 


15 _| 
Standoff 


—| lL. AS 
Standoff 


.51 Wide x .56 Deep 


Adj. Slot 2.41 Long 


x .51 Wide 


x .60 Deep 


1.05 


{1.42 3 Plcs. 


11.02 


3 Ples. 


e-l1.2 - 2 Ples. 


7 
$1.15 


3314H NEW! 


5.00-Outside 
when pins are 
parallel 


i 
“256 | 


3314R NEW! 


2.55 


0.514 = | 


ADJ. S| 


51 
t 
TJ. 0.20 


ADJ. SLOT-2.45 LONG 
X 0.51 WIDE 
X 0.51 DEEP 


LOT-2.45 LONG 


X 0.51 WIDE 
X 0.51 DEEP 


Adj. slot 2.41 Long 


t75 


x .51 Wide 
x .51 Deep 


| 2.54, 
1.27+L1 


20.07 


2.54 


20.07 


Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(0) | Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
10 3314G-1-100EL-ND® NEW! 3314H-1-100-ND@+ NEW! 3314J-1-100ED-ND® NEW! 3314R-1-100EL-ND® NEW! 3314S-1-100EL-ND@ NEW! 3314Z-1-100EL-ND® NEW! 
20 3314G-1-200EL-ND® NEW! 3314H-1-200-ND@+ NEW! 3314J-1-200ED-ND@ NEW! 3314R-1-200E00) 3314S-1-200EL-ND® NEW! 3314Z-1-200EL-ND® NEW! 
50 3314G-1-500EL-ND® NEW! 3314H-1-500-ND@+ NEW! 3314J-1-500ED-ND@ NEW! 3314R-1-500EDL) 3314S-1-500EL-ND@ NEW! 33142-1-500EL-ND® NEW! 
100 | 3314G-101E0L-ND® 3314H-1-101-ND@+ NEW! 3314J-101EL-ND@ 3314R-1-101ED00 3314S-3-101E0-ND® 3314Z-101EDL-ND® 
200 | 3314G-201EL-ND® 3314H-1-201-ND@+ NEW! 3314J-201EL-ND@ 3314R-1-201E00 3314S-3-201E.D-ND® 3314Z-201EDL-ND® 
500 | 3314G-501EL-ND® = 3314J-501EL-ND@ 3314R-1-501ED0 3314S-3-501EL-ND® 33142-501EDL-ND 
1K 3314G-102EL-ND® 3314H-1-102-ND@+ NEW! 3314J-102EL-ND@ 3314R-1-102E00 3314S-3-102E-ND@ 33142-102EL-ND 
2K 3314G-202EL1-ND® 3314H-1-202-ND@+ NEW! 3314J-202EL-ND@ 3314R-1-202E0L-ND@ NEW! 3314S-3-202ECT-ND® 33142-202EL-ND® 
5K 3314G-502EL-ND@ 3314H-1-502-ND@+ NEW! 3314J-502EL1-ND@ 3314R-1-502EL-ND@ NEW! 3314S-3-502ELD-ND® 3314Z-502EDL-ND® 
10K | 3314G-103E0D-ND® 3314H-1-103-ND@+ NEW! 3314J-103EL-ND@ 3314R-1-103EL-ND@ NEW! 3314S-3-103ED-ND® 3314Z-103EDL-ND® 
20K | 3314G-203EL-ND@ 3314H-1-203-ND@+ NEW! 3314J-203EL-ND@ 3314R-1-203EL-ND@ NEW! 3314S-3-203E0-ND® 3314Z-203EL-ND® 
25K | 3314G-253EL-ND@ = 3314J-253EL-ND@ = 3314S-3-253ED-ND® 33142-253EDL-ND 
50K | 3314G-503EL-ND@ 3314H-1-503-ND@+ NEW! 3314J-503EL-ND@ 3314R-1-503EL-ND@ NEW! 3314S-3-503ECT-ND® 3314Z-503EL-ND® 
100K | 3314G-104EL-ND® 3314H-1-104-ND@+ NEW! 3314J-104EL-ND@ 3314R-1-104ED0 3314S-3-104ED-ND® 3314Z-104EDL-ND® 
200K | 3314G-204EL1-ND® 3314H-1-204-ND@+ NEW! 3314J-204ELD-ND® 3314R-1-204E00 3314S-3-204E1L-ND® 33142-204EDL-ND® 
250K | 3314G-254EL-ND@ 3314H-1-254-ND@+ NEW! 3314J-254EL-ND® 3314R-1-254E00 3314S-3-254E1L-ND® 33142-254EDL-ND 
500K | 3314G-504EDL-ND@ 3314H-1-504-ND@+ NEW! 3314J-504ELD-ND® 3314R-1-504E00 3314S-3-504EL-ND® 33142-504EDL-ND® 
1M 3314G-105EL-ND® 3314H-1-105-ND@+ NEW! 3314J-105EL-ND@ 3314R-1-105EL-ND@ NEW! 3314S-3-105E-ND® 33142-105E0L-ND 
2M 3314G-205EL-ND@ 3314H-1-205-ND@+ NEW! 3314J-205E0L-ND@ 3314R-1-205EL-ND@ NEW! 3314S-3-205E1L-ND® 33142-205EDL-ND 
Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing 
Series Part No. 1 5 10 50 100 Part No. 200 500 600 1,000 1,500 
3314G/3314G-1 Add “CT”-ND 1.95 9.00 16.50 = 156.00 Add “TR”-ND _ 489.00 — = 900.00/M 
3314H-1$ = 1.65 _— 15.00 64.47 103.26 = 
33144/3314J-1 Add “CT”-ND 1.95 9.00 16.50 _ 156.00 Add “TR’-ND _ 489.00 — = 900.00/M 
3314R-1 Add “CT’-ND 2.28 10.50 19.25 _— 182.00 Add “TR”-ND — 570.50 _— 1050.00 _ 
3314S-1/3314S-3 Add “CT”-ND 2.15 9.90 18.15 _ 171.60 Add “TR”-ND 244.20 _ 649.20 _ = 
33142/3314Z-1 Add “CT"-ND 2.15 9.90 18.15 _ 171.60 Add “TR’-ND 244.20 _ 649.20 = _ 
@ RoHS Compliant + Bulk 
SERIES 3339 — 5/16" (7.95mm) Round/Four-Turn ae eee ee DigiKey Digikey 
_ ccw 3) cw art No. art No. art No. 
Cermet/Industrial/Sealed Cisskuice 50 |3339H-500-ND | 3339P-SOOLF-ND® |— 
Features: * Unique planetary drive offers precise wiper setting of a multiturn in a single-turn package size « Top and side adjust styles Characteristics: ¢ Resistance 100 | 3339H-101-NDt 3339P-101-NDT 3339W-101-ND 
Tolerance: +10% standard Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum ~ Effective Travel: 4 turns nominal * Power Rating (300 volts maximum): | 200 | 3339H-201-NDt = a 
85°C = 0.5W; 150°C = OW Temperature Range: —55°C ~ 150°C * Temperature Coefficient: +100 ppm/°C * Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (3% ATR; CRV, | 500 | 3339H-501-ND 3339P-501-NDt 3339W-501-NDt 
3% or 30, whichever is greater) * Rotational Life: 200 cycles (3% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) * Torque: 3.0 oz-inch maximum » Mechanical Stops: 1K | 3339H-102LF-ND@ | 3339P-102LF-ND@® |— 
Wiper idles Dimsintam 2x |= 3339P-202-NDt 3339W-202-NDt 
: 5K | 3339H-502LF-ND@ | 3339P-502LF-ND® | 3339W-502-NDt 
3339H 475 Min. 10K | 3339H-103LF-ND@ | 3339P-103LF-ND@ | 3339W-103LF-ND® 
6.35 20K | 3339H-203LF-ND@® | 3339P-203LF-ND® | 3339W-203LF-ND@ 
50K | 3339H-503LF-ND@ | 3339P-503-NDt = 
100K | 3339H-104LF-ND@ | 3339P-104LF-ND® | 3339W-104-NDt 
500K | 3339H-504LF-ND@® | 3339P-504LF-ND@ | 3339W-504-NDt 
1M_ | 3339H-105LF-ND@ | 3339P-105-NDt = 
Adj. Cross Slot Pricing 
2.54 Long x .64 Wide Series 1 10 50 
3339H/3339P 5.28 48.00 206.40 
3339W 7.59 69.00 296.70 
@ RoHS Compliant 


t+ For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1884 1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


oe Trimmer DigiReel® 
PENS Potentiometers 


SERIES TC33X — 3mm SMD Trimming Potentiometer 


Characteristics: * Resistance Tolerance: +25% standard * Contact Resistance Variation: 5% maximum 
¢ Resolution: Essentially Infinite * Adjustment Angle: 260° +20° »* Power Rating (SOVDC maximum): 70°C 
=0.1W * Temperature Range: -40°C ~ 120°C * Temperature Coefficient: +250ppm/°C. 


Dim. in mm 


Res. | Digi-Key 
(Q) Part No. 
100 | TC33X-101ELL-ND 
1K TC33X-102ELJLJ-ND 
2K TC33X-202EL]L]-ND® 
5K TC33X-502E_L]-ND® 
10K | TC33X-103EL-ND® 
50K | TC33X-503ELILI-ND@ 


100K | TC33X-104ELILJ-ND 
Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing 
Series Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 
TC33X_| Add “CT’-ND -20 1.65 14.40 | Add “TR’-ND 90.00/M 
@ RoHS Compliant 


SERIES 3318 — 6mm Square/ 


Single-Turn/Carbon/Open Frame aoe — 
Top Adjust 

Characteristics: Wiper 

¢ Resistance Tolerance: +30% * Contact ccw cw 


Resistance Variation: 10% maximum 
¢ Resolution: Infinite * Adjustment Angle: 
210° +20° * Power Rating: 100-500KO = 50V; >500KN = 25V; 50°C 
= 0.1W * Temperature Range: -25°C ~ 100°C »* Temperature 
Coefficient: +1,000ppm/°C 


Clockwise —» 


NEW! SERIES 3269 — 1/4” (6.35mm) 
Square SMD Trimming Potentiometer 


Characteristics: * Resistance Tolerance: +10% standard »* Contact Resistance Variation: 3.0% or 30 
maximum ¢ Resolution: Infinite * Insulation Resistance: 500VDC; 1,000MQ minimum « Effective Travel: 
12 turns nominal * Power Rating (300 volts maximum): 85°C = 0.25W, 150°C = OW * Temperature Range: 
-65°C ~ 150°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C * Load Life: 1,000 hours 0.25W @ 85°C (3% ATR; 
3% or 30, whichever is greater, CRV) ¢ Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; 3% or 30, whichever is greater, 
CRV) ¢ Torque: 3.0 oz-inch maximum ¢ Mechanical Stops: Wiper idles 


3269P 


Dim. in mm 


ADJ. SLOT: 
@ 1.78 X .51 WIDE 
X .51 DEEP. 1.02 


L 
12) Abe 


6.30 


1.02-3 PLCS 


[e+] 2.54-3 PLCS 


1.19 Typ. 


I 


7.44 


| 


+o 
2.54|. ol. l2.54 


|++| 2.29-3 PLCS 


1.19 Typ. 


o 79 Typ. 
id 


= +12.29-3 PLCS 


Res. Digi-Key Cut Tape Pricing 
Series | (Q) | PartNo. 1 10 100 
500 | 3318F-501-ND@ 34 2.44 10.69 
1.0K | 3318F-102-NDe 35 210 1463] |3318K — 
2.0K | 3318F-202-ND@ 34 2.44 10.69 : ‘ 
3318F | 5.0K | 3318F-502-ND¢ "35 210 14.63 | Side Adjust 
10K | 3318F-103-ND@ 35 210 14.63 nae 
20K | 3318F-203-ND® 35 210 1463] | po 
1.0M | 3318F-105-ND@ 35 210 14.63] | (A 
TOK | 3318K-103-ND 34 +244 ‘10.69 
3318K | 5.0K | 3318K-502-ND@ 35 210 14.63 
1.0M | 3318K-105-ND@ 35 210 14.63 
@ RoHS Compliant 


SERIES 3250 — 1/2" (12.70mm) Square/ Wiper 
Multiturn (25) Wirewound/Sealed ten nee 


Clockwise ——+ 
Characteristics: * Resistance Tolerance: +5% 
standard «Insulation Resistance: 500VDC Nemmnal 
1,000MQ minimum ¢ Adjustment Travel: 25 turns 5 ee 5 
nominal * Power Rating: 85°C = 1W; 150°C = OW Resolution | Digi-Key Resolution 
* Temperature Range: -65°C ~ 150°C * Temperature (9) Part No. (Percent) 
Coefficient: +70 ppm/°C » Load Life: 1,000 hours 1 200 3250W-201-ND 0.70 
watt @ 85°C (2% ATR; ENR, 5009) »* Rotational 
Life: 200 cycles (2% ATR; ENR, 5000) * Torque: 5.0 500 3250W-501 ND 0.30 
oz-inch maximum ¢ Mechanical Stops: Wiper idles 5K 3250W-502-ND 0.25 
10K 3250W-103-ND 0.19 
20K 3250W-203-ND 0.16 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 

(Q) Part No. Part No. Part No. 

10 3269P-1-100LF-ND 3269W-1-100LF-ND 3269X-1-100LF-ND 
20 3269P-1-200LF-ND 

50 3269P-1-500LF-ND 


100 3269P-1-101LF-ND 
200 3269P-1-201LF-ND 
500 3269P-1-501LF-ND 
1K 3269P-1-102LF-ND 
2K 3269P-1-202LF-ND 
5K 3269P-1-502LF-ND 
10K 3269P-1-103LF-ND 
20K 3269P-1-203LF-ND 
25K 3269P-1-253LF-ND 
50K 3269P-1-503LF-ND 


100K 3269P-1-104LF-ND 
200K 3269P-1-204LF-ND 
250K 3269P-1-254LF-ND 
500K 3269P-1-504LF-ND 3269W-1-504LF-ND 3269X-1-504LF-ND 


1M 3269P-1-105LF-ND 3269W-1-105LF-ND 3269X-1-105LF-ND 


Pricing 
Series 1 10 50 


Pricing 
Series 1 10 50 100 


3250W 14.55 132.25 568.68 


l+-.89 Typ. 


3269P/3269W/3269X 4.43 173.00 277.08 


S E R l ES 3309 = Characteristics: Wiper 
i ¢ Resistance Tolerance: +25% standard * Adjustment Angle: 235° nominal * Power Rating (250 volts maximum): @ ®@ 
9mm Round/Single-Turn 70°C =0.5 Watt * Temperature Range: -25°C i 100°C « Taper tie Coefficient: penta ie a Life: 1,000 tee cow ow 
Cermet/Industrial/Open Frame 0.5 watt @ 70°C (5% ATR) * Torque: 5.0 oz-inch maximum * Stop Strength: 11.0 oz-inch minimum pinenies 
Dim. in mm Resolution Digi-Key Digi-Key 
(Q) Part No. Part No. 
100 3309P-101-ND@ 3309W-101-ND@ 
ine eei7ewe 200 3309P-201-ND@ 3309W-201-ND 
ado Longx 201 Deep” Ad. Cross Slot 86 Wide x 500 3309P-501-ND@ | 3309W-501-ND 
3.40 Long x 2.01 Deep 1K 3309P-102-ND@ 3309W-102-ND@ 
was :O8 om 2K 3309P-202-ND@ | 3309W-202-ND@ 
5K 3309P-502-ND® 3309W-502-ND@ 
10K 3309P-103-ND 3309W-103-ND@ 
| 20K 3309P-203-ND@ 3309W-203-ND@ 
as jf 13.0 | 50K 3309P-503-ND@ | 3309W-503-ND¢ 
B00 100K 3309P-104-ND@ | 3309W-104-ND 
Mounting 200K 3309P-204-ND® 3309W-204-ND@ 
Surface Mounting Surface 500K 3309P-504-ND 3309W-504-ND® 
o 1M 3309P-105-ND® 3309W-105-ND 
Pricing 
Series 1 10 100 
3309P/3309W -80 6.75 55.95 
@ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Di 


‘ey® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1885 


uns Trimmer Potentiometers 


ine & 


B 


SERIES 3352 — 3/8" (9.52mm) Round/Single-Turn 
Cermet/Industrial/Open Frame 


Dim. in mm 
Common Dimensions 


Adjustment Slot 
.86 Wide x .08 Deep Typ. 


a ce 8.89 Typ. 
5.08 Typ. 


1 |*3.81 Typ. 


-||=-.64 Typ. 
| |.4.27 Typ. 


4.75 Min. Typ. 5.33 Max. =| 


mene 
CCW CW 


Clockwise——= 


Characteristics: * Resistance Tolerance: +20% standard » Adjustment Angle: 205° nominal » Power Rating (250 
volts maximum): 85°C = 0.5W; 125°C = OW * Temperature Range: -55°C ~ 125°C » Temperature Coefficient: < 2K 
+150ppm/°C; 2K < +100ppm/°C * Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (3% ATR) Rotational Life: 200 cycles (10% 
DTR) * Mechanical Angle: 250° nominal » Torque: 3.0 oz-inch maximum Stop Strength: 8 oz-inch minimum 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 

(0) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 

100 3352E-101-NDt 3352H-101-ND - 3352T-101LF-ND@] 3352W-101LF-ND@ 
200 _ 3352H-201-ND 3352P-201-NDt 3352T-201LF-ND@]| 3352W-201-ND 
500 3352E-501-NDt 3352H-501-ND 3352P-501LF-ND@ | 3352T-501-NDt 3352W-501-NDt 


3352P-102LF-ND® 
3352P-202-NDt 
3352P-502LF-ND® 


3352W-102LF-ND® 
3352W-202-NDt 
3352W-502-NDt 


1K 3352E-102LF-ND@| 3352H-102LF-ND® 
2K 3352E-202-NDt | — 
5K 3352E-502-NDt | 3352H-502-NDt 


3352T-102-NDt 
3352T-202-NDt 
3352T-502-NDt 


10K 3352E-103LF-ND@| 3352H-103-NDt 3352P-103-NDt 3352T-103LF-ND@| 3352W-103LF-ND@ 
20K 3352E-203LF-ND@| 3352H-203LF-ND@| 3352P-203LF-ND@ | 3352T-203LF-ND@| 3352W-203-NDt 
25K 3352E-253LF-ND@| 3352H-253-NDt 3352P-253-ND 3352T-253-NDt | 3352W-253-NDt 
50K 3352E-503LF-ND@| 3352H-503-NDt 3352P-503LF-ND@ | — 3352W-503LF-ND@ 
100K 3352E-104LF-ND@] 3352H-104-NDt 3352P-104-NDt 3352T-104LF-ND@| 3352W-104LF-ND® 
200K = = 3352P-204-NDt 3352T-204LF-ND@| 3352W-204LF-ND@ 
250K = = 3352P-254-NDt 3352T-254LF-ND@| — 

500K 3352E-504-NDt | — 3352P-504LF-ND@ | 3352T-504LF-ND@) 3352W-504-NDt 


1M 3352E-105LF-ND@| — 3352T-105LF-ND® 


3352P-105-NDt 3352W-105-NDt 


Pricing 
Series a 10 50 
3352E / 3352H / 3352P / 3352T / 3352W 1.24 11.25 48.38 


@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


SERIES 3059 — 1-1/4" (31.75mm) Rectangular/ 
Multiturn (22) Cermet/Industrial/Sealed 


Characteristics: 

° Resistance Tolerance: +10% standard * Insulation Resistance: 500VDC 1,000MOQ minimum »« Effective 
Travel: 22 turns nominal * Power Rating: 70°C = 1W; 150°C = OW » Temperature Range: -55°C ~ 150°C 
¢ Temperature Coefficient: +100ppm/°C * Load Life: 1,000 hours 1 Watt @ 70°C (3% ATR; CRV, 1% or 


SERIES 3303 — 3mm SMD, 


Trimming Potentiometer ia 


cowO-yhy—@ow 


Clockwise —» 


Digi@Reel° 


Dim. in mm 


3303W, X — Open Frame for Reflow 
Soldering 3-Terminal Low Profile 


3303C — 3-Terminal Both Sides Adjust 


2.2 
4 


Suggested 
PWB layout 


Suggested 
PWB layout 


Characteristics: « Resistance Tolerance: +25% standard * Contact Resistance Variation: 5% maximum 
¢ Resolution: Infinite * Adjustment Angle: 260° +20° * Power Rating (50VDC maximum): 70°C = 0.15W 
¢ Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: +250ppm/°C * TRS maximum: +5% 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Q) Part No. Part No. Part No. 
500 = _ 3303X-501EL]L-ND 
5K = 3303W-502EL1LJ-ND@ = 
10K = 3303W-103ELIL-ND = 
20K = 3303W-203E.J_LJ-ND® = 
50K 3303C-503ELL-ND = = 
100K = 3303W-104EC]LJ-ND 3303X-104ECLJ-ND 
200K = 3303W-204ECT-ND = 
1M 3303C-105ELJL-ND = = 
Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing 
Series Part No. if] 10 100 Part No. 2,000 
3303C Add “CT’-ND A5 3.75 34.50 | Add “TR’-ND 225.00/M 
3303W | Add “CT’-ND 26 2.13 19.55 | Add “TR’-ND 127.50/M 
3303X Add “CT’-ND 26 2.13 19.55 | Add “TR’-ND 127.50/M 
@ RoHS Compliant 
" ® 
SERIES 3361 — 1/4" (6.35mm) ween Digi@DReel 
Square SMD/Single-Turn Gow cw 
Cermet/Industrial/Sealed CLOCKWISE 


@ 0.46 


2.77 Long 
0.64 Wide 
0.89 Deep 


Leads to be 
coplanar 
within 0.10 


10.38 


3.30 


Dim. in mm 


i 


F 
3.30 


2.77 Long 
0.64 Wide 
0.89 Deep 


Characteristics: * Resistance Tolerance: +10% standard 


minimum» Adjustment Angle: 240° nominal * Power Rating (300V 
= OW * Temperature Range: - 55°C 


~ 125°C 


* Temperature Coefficient: +100ppm/°C 


© 2.29-3 Ples. 
(Bottom View) 


Leads to be 
coplanar 


L Orainaial 0.10 
6.65 


¢ Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ, 
jaximum): 70°C = 0.50W; 125°C 
* Load Life: 


1,000 hours 0.5W @ 70°C (3% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) * Rotational Life: 200 cycles 
(4% ATR; CRV, 3% or 30, whichever is greater) * Mechanical Angle: 270° nominal * Torque: 3.0 oz-in. 
maximum ¢ Stop Strength: 7.0 oz-in. minimum 


10, whichever is greater) * Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; CRV, 1% or 19, whichever is greater) Res. Digi-Key Digi-Key 
* Torque: 5.0 oz-inch maximum * Mechanical Stops: Wiper idles (Q) Part No. Part No. 
_ 10 3361P-1-100GLFLIL-ND® NEW! 3361S-1-100GLFLIL-ND® NEW! 
Diminmm |irgsinliplakKey DighKey 20 3361P-1-200GLFLIL-ND@ NEW! 3361S-1-200GLFLILI-ND®@ NEW! 
3059P a (0) _| Part No. BSais 50 3361P-1-500GLFLIL-ND@ NEW! 3361S-1-500GLFLIL-ND®@ NEW! 
B : 100 3361P-101GLIL-NDt 3361S-101GLIL-ND 
}+-—— 31.75 ' 100 | — 3059Y-101LF-ND® 200 3361P-201GLFLIL-ND 3361S-201GLILI-NDt 
3.18 500 3361P-501GLIL-NDt 3361S-501GLIL-NDt 
+ 25.40 mo "| 500 Ne = 1K 3361P-102GLFLIL-ND¢@ 3361S-102GC0--NDt 
bela7 1K | 3059P-102LF-ND@ | 3059Y-102LF-ND@ 2K 3361P-202GLFLIL-ND® 3361S-202GLFL_IL-ND@ 
71 bia. 5K | 3059P-502LF-ND@ | 3059Y-502LF-ND@ 5K 3361P-502GLFLIL-ND 3361S-502GLIL-NDt 
‘ : 10K 3361P-103GCIL-NDt 3361S-103GLIL-NDt 
Siot 64 Wide x 10K | 3059P-103-NDt 3059Y-103LF-ND® 20K 3361P-203GLFCILLND¢ 33618-203GCI0-ND+ 
o ferheeP 20K | 3059P-203LF-ND@ | 3059Y-203LF-ND@ ao alee aa NEW! Sa ae NEW! 
8 2.36 Dia. Mtg. 5 5 -ND® 5 
sons [860° Holes) ee, OS) IESUANK | Glo Nesueritlaay 100K 3361P-104GLFLIL-ND¢@ 3361S-104GOL-NDt 
100K | 3059P-104LF-ND@ | 3059Y-104-NDt 200K 3361P-1-204GLFLIL-ND@ NEW! 3361S-1-204GLFLILI-ND® NEW! 
fs z i 250K 3361P-1-254GLFLIL-ND@ NEW! 3361S-1-254GLFLILI-ND® NEW! 
O° fo) 2008 See NUS: 500K 3361P-1-504GLFLIL-ND@ NEW! 3361S-1-504GLFLIL-ND® NEW! 
u 500K | = Bob oveSOs PENDS, 1M 3361P-1-105GLFLIL-ND@ NEW! 3361S-1-105GLFLIL-ND@ NEW! 
@y Oy Oy 2M 3361P-1-205GLFLIL-ND@ NEW! 3361S-1-205GLFLILI-ND@ NEW! 
768/660 Pricin 
Ln SEO Series 1 10 = 50 Re Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing 
Series Part No. 1 10 50 Part No. 500 750 
S059R/S059Y 6.49 58.00 253.70 3361P/3361P-1] Add‘CT’-ND 1.02 9.25  44.40| Add“TR’-ND — 486.00 
RoHS Compliant 3361S/3361S-1| Add “CT’-ND 1.02 9.25 44.40] Add“TR’-ND _324.00 = 


t+ For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change LJLI-ND to LF_IL1-ND. 


Digi®Reel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1886 1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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SERIES 3223 — Surface Mount Digi Reel” 


cebeoee Bbakl ee a! ecb pre ee 


Industrial/Sealed Clockwise» 
3223G NEW! 


Dim. in mm 


ADJUSTMENT SLOT 
0.38 WIDE X 0.30 DEEP 


3223J NEW! 


ADJUSTMENT SLOT 
0.38 WIDE X 0.30 DEEP 


0.56__| 
(2 ples.) t 


Adjust slot 
0.38 Wide 
x 0.30 Deep 


Features: 

* Surface Mount 3mm Square/Multi-turn Cermet/Industrial/Sealed * Sealed to withstand standard 
board wash processing * Pick and place centering design for automated placement compatibility * Flush 
adjustment screw * Top and side adjust 


Characteristics: 

¢ Resistance Tolerance: +20% standard »* Absolute Minimum Resistance: 1% or 30 maximum 
(whichever is greater) * Contact Resistance Variation: 3% or 30 maximum (whichever is greater) 
¢ Resolution: Essentially Infinite * Insulation Resistance: 500VDC, 100MQ minimum »¢ Adjustment 
Angle: 11 turns nominal * Power Rating (200V maximum): 70°C = 0.125W, 150°C = OW * Temperature 
Range: -65°C ~ 150°C »* Temperature Coefficient: +100ppm/°C » Vibration: 20G TRS +1%, VRS +1% 
¢ Shock: 100G TRS +1%, VRS +1% * Load Life (@ 70°C Rated Power 1000 Hours): CRV 40 or 4% 
(whichever is greater) * Rotational Cycling: 200 cycles, CRV 4 or 4% (whichever is greater) * Thermal 
Shock: 5 cycles, TRS +2%, VRS +2% 


Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key 

(Q) | Part No. Part No. Part No. 

10 | 3223G-1-100EL1-ND@ NEW! | 3223J-1-100EIL-ND@ NEW! = | 3223W-1-100ELILI-ND® 

20 | 3223G-1-200EDL-ND@ NEW! = | 3223J-1-200EL-ND@ NEW! =| 3223W-1-200ELIL-ND 

50 | 3223G-1-500ELI-ND@ NEW! = | 3223J-1-500ELIL-ND@® NEW! =| 3223W-1-500ELIL-ND® 

100 | 3223G-1-101ELL1-ND® NEW! $ | 3223J-1-101ELIL-ND® NEW! = | 3223W-1-101ELIL1-ND@ 

200 | 3223G-1-201EL-ND® NEW! = | 3223J-1-201ELL-ND@ NEW! =| 3223W-1-201ELIL-ND® 

500 | 3223G-1-501ELI-ND® NEW! | 3223J-1-501ELLI-ND@ NEW! =| 3223W-1-501ELIL1-ND® 

1K | 3223G-1-102EDL-ND@® NEW! | 3223J-1-102EL-ND@ NEW! =| 3223W-1-102ELJL1-ND® 

2K | 3223G-1-202ELI-ND@ NEW! | 3223J-1-202EL-ND@® NEW! | 3223W-1-202ELIL1-ND® 

5K | 3223G-1-502ELI-ND@ NEW! = | 3223J-1-502ELIL-ND@ NEW! =| 3223W-1-502ELJL-ND® 

10K | 3223G-1-103ELI-ND@ NEW! =| 3223J-1-103EL-ND@® NEW! =| 3223W-1-103ELL-ND® 

20K | 3223G-1-203EL1-ND@ NEW! | 3223J-1-203ELI-ND@ NEW! = | 3223W-1-203EL_1-ND@ NEW! 
50K | 3223G-1-503E_1-ND® NEW! § | 3223J-1-503EL1-ND@ NEW! = | 3223W-1-503ELI_1-ND@ 
100K | 3223G-1-104EDL1-ND® NEW! = | 3223J-1-104EL-ND@ NEW! =| 3223W-1-104ELJLI-ND® 

oO 


200K | 3223G-1-204EL1-ND@® NEW! | 3223J-1-204EL-ND® NEW! =| 3223W-1-204E_JL1-ND@ 
500K | 3223G-1-504ELL1-ND@® NEW! | 3223J-1-504EL-ND® NEW! | 3223W-1-504E_LI-ND@ 
1M | 3223G-1-105EL1-ND@ NEW! | 3223J-1-105EL-ND@ NEW! =| 3223W-1-105ELIL-ND@ 


SERIES 3329 — 1/4" (6.35mm) Wiper 
Round/Single-Turn cow D-WVVWW-® ow 
Cermet/Industrial/Sealed 


3329H 


.46 Dia. Typ. 


Dim. in mm 


6.98 a 
Adj. Slot 3.56 Long x 2.54 j a 


64 Wide x 1.02 Deep x 1 
7 3e8 


Characteristics: * Resistance Tolerance: +10% standard * Insulation Resistance: 500VDC 1,000MQ minimum 
* Adjustment Angle: 240° nominal * Power Rating (300 volts maximum): 85°C = 0.5W; 150°C = OW * Temperature 
Range: -55°C ~ 150°C »* Temperature Coefficient: +100 ppm/°C Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (3% ATR; 
CRV, 3%) © Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 4%) * Mechanical Angle: 260° nominal * Torque: 5.0 oz-inch 
maximum ¢ Stop Strength: 5.0 oz-inch minimum 


Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Q) | Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
50 | 3329H-500LF-ND@ | 3329P-500-NDt = =- = 
100 | 3329H-101-NDt 3329P-101-NDt 3329S-101-ND 3329W-101LF-ND@ | 3329X-101LF-ND® 
200 | 3329H-201LF-ND@ | 3329P-201-NDt 3329S-201-ND — 3329X-201-ND 


500 | 3329H-501LF-ND@ | 3329P-501-NDt 3329S-501-NDt = 3329X-501-NDt 
1K | 3329H-102-NDt 3329P-102-NDt 3329S-102LF-ND@ | 3329W-102LF-ND@ | 3329X-102LF-ND® 
2K | 3329H-202LF-ND@ | 3329P-202LF-ND@ | — 3329W-202-NDt 3329X-202LF-ND@ 
5K | 3329H-502LF-ND@ | 3329P-502LF-ND® | 3329S-502-NDt = 3329X-502-NDt 
10K | 3329H-103LF-ND@ | 3329P-103LF-ND® | 3329S-103-NDt 3329W-103LF-ND@ | 3329X-103LF-ND@ 
20K | 3329H-203LF-ND@ | 3329P-203LF-ND@ | 3329S-203-NDt 3329W-203-NDt 3329X-203-NDt 
50K | 3329H-503LF-ND@ | 3329P-503LF-ND@ | 3329S-503LF-ND@ | 3329W-503LF-ND® | 3329X-503-NDt 
100K | 3329H-104LF-ND@ | 3329P-104-NDt 3329S-104LF-ND@ | 3329W-104-NDt = 


200K | 3329H-204LF-ND® | 3329P-204-NDt 3329S-204-ND 3329W-204LF-ND@ | — 
500K | 3329H-504-NDt 3329P-504LF-ND@ | 3329S-504-ND _— = 
1M_ | 3329H-105-NDt 3329P-105LF-ND@ | 3329S-105-ND 3329W-105-NDt = 
Pricing 
Series i 10 50 
3329H/3329P 2.61 23.75 102.13 
3329S/3329W/3329X 3.14 28.50 122.55 


@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to LF-ND. 


SERIES 3364 — wiper 

SMD 4mm or a 
Square/Single-Turn Clockwise 
Cermet/Industrial/Open Frame ied fa 


3364W and X 


1.40 


cross slot 


Cross-slot rotor designs suitable for automatic Res. Digi-Key Digi-Key 
adjustment equipment. Supplied in 12mm (0) Part No. Part No. 


embossed tape and compatible with automatic 500 3364W-501ECCND® 3364X-501ECIC-ND 


pick-and-place assembly equipment. Rear adjust 1K 3364W-102EL IC -NDe 3364X-102ECICI-ND 
versions available. 2K 3364W-202ECIC-ND | 3364X-202ECIC-ND 
Characteristics: * Resistance Tolerance: 5K 3364W-502EDL-ND 3364X-502ELLD-ND 


+25% standard » Adjustment Angle: 260° +20° 10K 3364W-103EDL-ND® 3364X-103ELL1-ND® 
¢ Power Rating (50V maximum): 70°C = 0.2W 20K 3364W -203ELILI-ND@ | 3364X-203ELL1-ND 
Temperature Range: -40°C ~ 100°C 50K 3364W-503EL-ND® 3364X-503ELL-ND® 
* Temperature Coefficient: +250ppm/°C * Load 100K 3364W-104ELI-ND® 3364X-104ELL1-ND 
Life: 1,000 hours 0.2W @ 70°C (5% ATR) 200K 3364W-204ELL-ND 3364X-204ELL-ND 
* Rotational Life: 20 cycles (15% ATR) * Torque: 500K 3364W-504ELL-ND 3364X-504ELIL-ND 


2M | 3223G-1-205EC-ND@ NEW! | 3223J-1-205EC-ND@ NEW! | 3223W-1-205ECI-1-ND 20 ~ 200g-cm. * Mechanical Angle: Continuous iM 3364W-105ECI_-ND 3364X-105EL_1-ND 
Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing 
Series Part No. 1) 10 100 Part No. 500 Series Part No. a 100 Part No. 1,000 
3223G/3223U/3223W Add “CT”-ND 3.30 27.50 253.00 | Add “TR”-ND 896.50 3364W/3364X Add “CT’-ND 4.23 56.55 Add “TR”-ND 321.00 


RoHS Compliant 


@ RoHS Compliant 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1887 
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SERIES 3214 — Surface 
Mount 4mm Square/Multi- 
Turn Cermet/Industrial/Sealed 


Features: ¢ Sealed to withstand board wash processing * Pick and place centering design, with flush 
adjustment ¢ Patent #5047746 advanced drive/wiper mechanism Characteristics: * Resistance 
Tolerance: +10% standard * Absolute Minimum Resistance: 1% or 2.0Q (whichever is greater) 
* Contact Resistance Variation: 3% or 302 maximum * Resolution: Essentially Infinite »* Insulation 
Resistance: 500VDC, 100MQ minimum ~» Dielectric Strength: Sea Level: 600VAC (1 minute) 
* Adjustment Angle: 5 turns nominal * Power Rating (300V max.): 85°C = 0.25W, 150°C = OW 
* Temperature Range: -65°C ~ 150°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C »* Humidity: MIL-STD 
202 Method 106, TRS +2%; IR 10MQ *Load Life (@ 85°C Rated Power 1000 Hours): TRS 30 or 
3% (whichever is greater) * Vibration: 20G TRS +1%; VRS +1% * Shock: 100G TRS +1%; VRS +1% 
¢ Rotational Cycling: 200 cycles, TRS 30 or 3% (whichever is greater) * Thermal Shock: 5 cycles, TRS 
+2%; VRS +1% * Mechanical Stop: Wiper idles * Torque: 180g-cm maximum »* Weight: Approximately 
0.01 oz. * Marking: Manufacturer's code, resistance code and date code °¢ Solderability: Per MIL- 
STD-202, Method 208 ¢ Wiper: Set at 50% nominal * Flammability: UL 94V-0 


3214G NEW! 


O15 


2) Wiper 


cow @ 
Clockwise -> 


Dim. in mm 


1.3 
3 PLCS + 


AZ 
12 


Lt 


ny 
2.3 
Y 


1 
24 
1 


T 
1.3-2 PLCS 


Le 


ADJUSTMENT SLOT 
0.6 WIDE X 0.5 DEEP 


Adjustment Slot 
-56 Wide X .51 Deep 


2.90 , 1.30-2 ples. 


+ bey 
tu ot 


1.60-3 ples. 


.79-2 ples. 


2.59 Adjustment Slot 
.56 wide X .51 Deep 


3214X NEW! 


TI 3.5 + 
0.8-2 PLCS 


ADJUSTMENT SLOT 
0.6 WIDE X 0.5 DEEP 


SERIES 3224 — SMT 4mm Wiper 
Multi-Turn (11) Cermet ee harm 
Clockwise —+» 


Digi@Reel’° 
Characteristics: 


Resistance Tolerance: +10% standard »* Absolute Minimum Resistance: 1% or 20 (whichever is greater) » Contact 
Resistance Variation: 1% or 30 maximum » Resolution: Essentially Infinite * Insulation Resistance: 500VDC, 100MO 
minimum « Dielectric Strength: Sea Level: G0OVAC (1 minute) Adjustment Angle: 11 turns nominal » Power Rating 
(300V maximum): 85°C = 0.25W, 150°C = OW * Temperature Range: -65°C ~ 150°C * Temperature Coefficient: 
+100ppm/°C + Humidity: MIL-STD 202 Method 106, TRS +2%; IR 10MQ * Vibration: 20G TRS +1%, VRS +1% 
¢ Shock: 100G TRS +1%, VRS +1% *Load Life (@ 85°C Rated Power 1000 Hours): TRS 30 or 3% (whichever is 
greater) * Rotational Cycling: 200 cycles, TRS 30 or 3% (whichever is greater) * Thermal Shock: 5 cycles, TRS +2%, 
VRS +1% © Mechanical Stop: Wiper idles * Torque: 180g-cm maximum * Weight: Approximately 0.01 oz. * Marking: 
Manufacturer's code, resistance code and date code 


Dim. in mm 


3224G — Side Adjust NEW! 


1.3-3 PLCS 


O15 
\ 


F 
2.0 
t 


fos 
‘ 


7 
1.3-2 PLCS 


[ar 


ADJUSTMENT SLOT 
.06 WIDE X .05 DEEP 


1.52-3 ples. 


1.19 Lr Adjustment Slot 


.56 Wide x.51 Deep 


3224X — Top Adjust NEW! 


j— 5.1 —>) 


1.3-2 pLos | 1 
¢ 


8 
8 


ry 
tt 4.8 
2.5 


f - ma 
= | 
0.8-2PLCS 5 


ol 


ADJUSTMENT SLOT 
0.6 WIDE X 0.5 DEEP. 


Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Q) | Part No. Part No. Part No. Part No. (Q) | Part No. Part No. Part No. Part No. 
10 | 3214G-1-100ELILI-ND$ | 3214J-1-100ELILI-ND$ =| 3214W-1-100ELILI-ND$ | 3214X-1-100ELL-ND¢ 10 |3224G-1-100ELIDI-ND$ |3224J-1-100EDI-ND$ |— 3224X-1-100ED-ND+ 
20 | 3214G-1-200EDLI-ND$ | 3214J-1-200EQL-ND$ | — 3214X-1-200EOL-ND 20 |3224G-1-200ELI-ND$ |3224J-1-200EDL-ND¢ |— 3224X-1-200E_IL-ND$ 
50 | 3214G-1-500EDILI-ND$ | 3214J-1-500EDILI-ND$ | 3214W-1-500ELILI-ND¥ | 3214X-1-500ELILI-ND+ 50 |3224G-1-500ELILI-ND$ /3224J-1-500EILI-ND$ |— 3224X-1-500EDD-ND+ 
100 | 3214G-1-101ED-ND$ | 3214J-101EO0-ND 3214W-101E-ND 3214X-1-101EOILD-ND 100 |3224G-1-101EL-ND$ |3224J-1-101ELL1-ND$ = |3224W-1-101EDL-ND¢ |3224X-1-101ELL0-ND$ 
200 | 3214G-1-201EL-ND$ | 3214J-201E0-ND 3214W-201ELL-ND 3214X-1-201EOL-ND$ 200 |3224G-1-201ELILI-ND$ /3224J-1-201ELILI-ND$  |3224W-1-201ELILI-ND$ |3224X-1-201ELL1-ND$ 
500 | 3214G-1-501ELIL-ND$ | 3214J-501ELCI-ND 3214W-501 END 3214X-1-501ELL-ND$ 500 |3224G-1-501ELIL-ND+ /3224J-1-501EDICI-ND$ |3224W-1-501EDIC-ND$ |3224X-1-501ELILI-ND$ 
1K | 3214G-1-102EDLI-ND¢ | 3214J-102E0-ND 3214W-102E-ND 3214X-1-102EO-ND 1K |3224G-1-102ELI-ND¢ |3224J-102ELI-ND 3224W-1-102ELILI-ND$ |3224X-1-102ELILI-ND$ 
2K | 3214G-1-202EDL-ND¢ | 3214J-202E00-ND 3214W-202E0L-ND 3214X-1-202EL1L1-ND$ 2K |3224G-1-202ELI-ND$ |3224J-202ELJ_1-ND 3224W-202ELL-ND 3224X-1-202ED-ND+ 
5K | 3214G-1-502EDLI-ND¢ | 3214J-502ELI0-ND 3214W-502EL-ND 3214X-1-502EOL-ND$ 5K |3224G-1-502EXLI-ND¢ /3224J-502EL-ND 3224W-502ELL-ND 3224X-1-502E_IL-ND$ 
10K | 3214G-1-103EDD-ND$ | 3214J-103E0-ND 3214W-103ELL-ND 3214X-1-103EL-ND$ 10K |3224G-1-103EDLI-ND$ /3224J-103ELIL-ND 3224W-103ELL-ND 3224X-1-103ELL-NDt 
20K | 3214G-1-203ED-ND$ | 3214J-203EL-ND 3214W-203EL-ND 3214X-1-203E-ND 20K |3224G-1-203EO-ND¢ |3224J-203EL-ND 3224W-203ELL-ND 3224X-1-203ELL-ND$ 
50K | 3214G-1-503EDL-ND¢ | 3214J-503EL-ND 3214W-503EL-ND 3214X-1-503EL-ND$ 50K |3224G-1-503ELI-ND$ |3224J-503EL.-ND 3224W-1-503EDL-ND$ |3224X-1-503ELL-ND+ 
100K | 3214G-1-104EDIL-ND$ | 3214J-104E0-ND 3214W-104E0-ND 3214X-1-104EOL-ND$ 100K) 3224G-1-104ELI-ND$ = |3224J-1-104EDL-ND$ 3224W-1-104EI-ND$ =| 3224X-1-104EC-ND$ 
200K | 3214G-1-204EXLI-ND$ | 3214J-1-204EXL-ND$ | 3214W-1-204ELL-ND¥ | 3214X-1-204ELD-ND$ 200K|3224G-1-204ELI_1-ND$ |3224J-1-204EDI-ND$ = |— 3224X-1-204ED-NDt 
500K | 3214G-1-504EDILI-ND$ | 3214J-1-504EDL1-ND$ = | 3214W-1-504ELILI-ND$ | 3214X-1-504EIL1-ND$ 500K] 3224G-1-504EDL-ND$ |3224J-1-504ELI-ND$ = j— 3224X-1-504ELLI-ND$ 
1M | 3214G-1-105EQLI-ND$ | 3214J-1-105EQLI-ND$ = | 3214W-1-105EL-ND$ | 3214X-1-105E0L-NDt 1M |3224G-1-105EDI-ND$ |3224J-1-105ED-ND$ = |— 3224X-1-105ELL1-ND$ 
2M = | 3214G-1-205EDLI-ND$ | 3214J-1-205EDL-ND$ | 3214W-1-205EL1-ND ‘| 3214X-1-205ECL1-ND+ 2M |3224G-1-205ELLI-ND$ —[3224J-1-205ELIL-ND$_ — |— 3224X-1-205ELL-ND$ 
Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing Cut Tape Pricing Tape and Reel Pricing 
Series | Part No. il 10 100 | Part No. 200 250 400 500 Series | Part No. il 10 100 | Part No. 200 250 400 500 
3214G |Add “CT"-ND 2.76 23.00 211.60 | Add “TR"-ND _ — _ 750.00 3224G | Add“CT"-ND 4.47 37.25 = 342.70 | Add “TR”-ND = _ _ 1214.50 
3214J |Add “CT"-ND 3.22 27.60 239.20 | Add “TR”-ND _ _ _ 750.00 3224J |Add “CT"-ND 5.22 44.70 387.40 |Add “TR"-ND — _ _ 1214.50 
3214W |Add “CT"-ND 3.22 27.60 239.20 | Add “TR”-ND — 414.00 _ 750.00 3224W | Add“CT"-ND 5.22 44.70 387.40 | Add “TR”-ND _ 670.50 =— 1214.50 
3214X |Add “CT"-ND 2.76 23.00 211.60 |Add “TR"-ND = 331.20 _ 600.00 _ 3224X | Add“CT"-ND 4.47 37.25 342.70 |Add “TR"-ND 536.40 = 971.60 =— 
+ NEW! + NEW! 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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BOYERNS Trimmer Potentiometers 


Precision Potentiometers 


SERIES 39 — 1/2” (12.5mm) 
Single-Turn Conductive Plastic 


SERIES 91 — 5/8” Square 
Single-Turn Conductive 


Dim. in mm is A 
Characteristics: * Total Resistance Tolerance: +20% » End Resis- Plastic - Bushing Mount 
a 7 i ‘i a itchi 0.81 4.83 
tance: 20 maximum ° Effective Electrical Angle: Non-Switching ~ 93,18 = ic Dee _ 
Type (Bushing Type “S") and Rotary Switch Type (Bushing Type | @ 97 Pde *Resistance Tolerance: +20% Continuity: Maintained for full 
“S"): 220°+5°; Momentary Push Switch Type (Bushing Type “L”) 0.8121 Dag mechanical angle » Effective Electrical Angle: 240° +5° * Contact 


201°+5% » Contact Resistance Variation: 3% maximum « Dielectric Shatt Style Shaft Styl Resistance Variation: +1% »* Dielectric Withstanding Voltage: 
Withstanding Voltage: 750 VRMS minimum « Insulation Resistance: aa sete 4 iar Ficbad aa Method a (Se Lovet 1 500VA manna ae 
100MQ minimum » Power Rating @70°C Linear Taper: 0.25 watt eet: minimum) ¢ Insulation Resistance fs 
Switch Characteristics: Rotary Switch Type (SPST N.O.): * Power 1,000MQ minimum + Theoretical Resolution: Essentially infinite 
Rating (Resistive Load): 0.54 @ 12VDC Contact Resistance © Mounting hardware included 

@ 10mA: 200mQ maximum * Contact Bounce: 5 milliseconds 


* Actuation Torque: 0.7~ 4.9 N-cm (1 ~ 7 0z, -in.) * Momentary Push Shaft Length 
Switch Type (SPST N.0.): * Power Rating (Resistive Load): 250mA From Mtg. Surface | Digi-Key Price Each 
@12VDC * Contact Resistance @ 10mA (with 500gm Shaft Load): Taper Q Watts Inches (mm) Part No. 1 25 50 400 
500 maximum * Contact Bounce: 5 milliseconds » Actuation Force: - ~ 
500 +100 grams Environmental Characteristics: » Rotation Life (No Linear | 1K 1/2 7/8” (22.23) | Q1A1A-B28-B10L-ND@ 4.74 3.69 3.01 2.55 
Load): 50,000 Cycles * Switch Life: Rotary Switch Type: 25,000 i ” “ROA 4 
cycles: Momentary Push Switch Type: 50,000 cycles Linear | 5K 1/2 3/4” (19.05) 91A1A-B24-B13L-ND® 4.74 3.69 3.01 2.55 
Linear | 5K 1/2 7/8” (22.23) 91A1A-B28-B13-NDt 4.74 3.69 3.01 2.55 
Shaft Shaft Switch Digi-Key Price Each i ” -B94- q 
Siyle a Diaisifangti Tye Part No. 1 25 50 Audio | 10K 1/4 3/4” (19.05) 91A1A-B24-D15L-ND® 5.37 4.18 3.42 2.89 
A 10K Momentary Push 39LA-1PB-103-ND 7.95 5 Al 5.09 Linear | 10K 1/2 3/4” (19.05) 91A1A-B24-B15L-ND® 4.74 3.69 3.01 2.55 
A 20k Momentary Push | 39LA-1PB-203-ND 7.95 5.41 5.09 Linear | 10K 1/2 7/8" (22.23) | Q1A1A-B28-B15L-ND® — 4.74 3.69 3.01 2.55 
A 50K 1/8” x 1/2” Momentary Push 39LA-1PB-503-ND 7.95 5.41 5.09 
B 10K Momentary Push 39LB-1PB-103-ND 7.95 5.41 5.09 @ ROHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number, change -ND to L-ND. 
A 10K No Switch 39SA-1NB-103-ND 7.28 495 4.66 
A 20K No Switch 39SA-1NB-203-ND 7.28 495 4.66 SERIES 
A 50K No Switch 39SA-1NB-503-ND 7.28 495 4.66 — = i 
A 10K 1/8” x 1/2” Rotary 39SA-1RB-103-ND 9.55 6.50 6.12 3590 2 Watt - 10 Turn Wirewound 
A 20K Rotary 39SA-1RB-203-ND 9.55 650 6.12 Resistance Tolerance: +5% * Effective Electrical Angle: 3600° +10°, -0° * Dielectric Withstanding Voltage: 
‘ an Pate peer 3 so ae MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 2,000VAC minimum) * Insulation Resistance (500 VDC): 1,000MQ minimum 
7 7 lo Switcl ~1NB-103- : ; . é i i 
B 40K 18" x 1/2 Rotary 39SB-1RB-103-ND 955 650 6.12 Mounting hardware includog Dim. in mm 
Stangots ipo Recommended 
Pal '* PC Board 
SERIES 50 — Sealed 1/2” (1 2.5mm) Square Control Onn Mounting Hole 92.08 FMS 
Characteristics: + Effective Electrical Angle: 270° +5° » Contact Resistance Variation: 2.0% « Dielectric Withstanding » | 12.70 Locations wt 
Voltage: Sea Level: 1,500VAC minimum; 70,000 Feet: 500VAC minimum « Insulation Resistance: 1,000MQ minimum j22.23 Jos] 
¢ Mounting hardware included be 
Dim. in mm 5.08}++|6.99 


Shaft/Bushing Styles 51 & 53 Series 51 Series 53 Series 508 


Fig. 1 rp 


‘i ong 


.81 (METAL) 


ccw cw 
|1.19 (PLASTIC) OWMN@ 
t—cw 


3/8-32 UNEF-2A 
6.35-SHAFT 


.53-BUSHING 
aN - eo) Resolu- Bushing Shaft Diameter | Digi-Key Price Each 
3-66 | ‘inn °% i 
He ore BOTT os, code le le! L120 Q | tion% | Type &Dim. | Inches(mm) | Part No. 1 50 100-500 
“ll “Voz sees Pen 2K | .023 3590S-1-202L-ND@ 1002 812 7.41 7.02 
ne ae: 5K | 025 | ggysa6 | 2480" (6.30) | 3590S-1-502-NDt 1002 812 7.41 7.02 
ete 20K | .016 Plastic Plastic 3590S-1-203L-ND@ 1002 812 7.41 7.02 
6.35-BUSHING 50K | .013 3590S-1-503L-ND@ 1210 980 895 847 
: __ _ 100K | .009 3590S-1-104L-ND@ 1298 1051 961 9.10 
Bush. Resis. Element Digi-Key Price Each 
Fig. | Taper | Tolerance| 9 | Watts’ Material Part No. 1 25 50 100 500 033 3590S-2-501L-ND@ 10.02 8.12 7A 7.02 
2 [Linear +10% [4K | 1 Cermet BICAD-E28-A10L-ND@® 7.39 5.75 470 398 1k | .029 3590S-2-102L-ND@ 1002 812 7.41 7.01 
2 |Linear} +10% | 5K | 1 Cermet SICAD-E28-M13-ND¢ 7.39 5.75 470 3.98 
1 | Audio| +20% |10K | 1/4 |Conductive Plastic] 51AAD-B28-D15L-ND® 797 621 507 4.29 2K | 028 $5908-2-202-NDt 10.02 8120 741 7.02 
2 |Audio| +20% |10K | 1/4 |Conductive Plastic) 51CAD-E28-D15L-ND® 7.97 6.21 507 4.29 5K | .025 | 3/8"x5/16” | .2497"(6.34) | 3590S-2-502L-ND@® 1002 812 7.41 7.02 
2 [Linear | +20% [10K | 1/2 [Conductive Plastic| 51CAD-E24-B1SL-ND@ 7.39 5.75 4.70 3.98 
T [Linear| 210% [10K] Cermet | SiAAD-B24-ATSL-ND@® 7:39 5.75 4.70 3.98 10K | .020 i) Meal aes §=61002 «B12 rai 7.02 
2 {Linear} +10% |10K} 1 Cermet 51CAD-E24-A1SL-ND® 7.39 5.75 4.70 3.98 20K 016 3590S-2-203L-ND@ 10.02 8.12 7A 7.02 
2 |Linear} +10% /100K) 1 Cermet 51CAD-E28-A20L-ND® 7.39 5.75 470 3.98 
1_[Linear| +20% |10K | 1/2 | Conductive Plastic| S3AAA-B28-BISL-ND@® 8.51 6.64 5.42, 4.59 50K | 013 3590S-2-503L-ND@ 1210 9.80 8.95 8.47 
RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number change -ND to L-ND. 100K | .009 3590S-2-104L-ND® 12.98 10.51 9.61 9.10 
9mm x7.94mm | .2362” (6.00) 
10K | .020 3590S-6-103L-ND@ 1210 980 895 847 
Metal Metal 


SERIES 81 — 2 Watt Cermet - 5/8” Square Single-Turn 


Resistance Tolerance: +10% »* Continuity: Maintained for full mechanical angle « Effective Electrical Angle: 240° +6° 
+ Contact Resistance Variation: +1% or 3 (whichever is greater) * Theoretical Resolution: Essentially Infinite 


* Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level; 1500VAC minimum; 70,000 Feet: SOOVAC SERIES 95 — 5/8” Square Guitar Potentiometer 


minimum) ¢ Insulation Resistance (500 VDC): 1,000MQ minimum » Mounting hardware included 


@ RoHS Compliant + For ROHS Compliant Part Number, change -ND to L-ND. 


Dim. in mm Specifications: 
Shaft/Bushing Styles * Rotational Life: 100K cycles »* Contact Resistance Variation: 1% maximum » Power Rating: 0.25 
Fig. 2 watts ¢ Moisture Resistance: +20% TRS 
. as Features: 
|x 22.49_»| oe aol : * Conductive polymer element * Very low noise * Single-turn * Taper: Audio 
|e Alps UNEF 6.35 bes 1/4-32UNEF poy : ; ‘ J ; Dim. in mm 


| Ly 
JW 3-112 ow) et ost) tl | | 
6.35 1.60 | ay Bor 

| t Deep i 3.162 ; LIS.08 


7.92 


Bushing Price Each 
Fig. a 1 25 50 100 
1 1K 81A1A-B28-A10L-ND@ 9.02 7.02 5.74 4.85 ma 7 
1 5K 81A1A-B28-A13-NDt 9.02 7.02 574 4.85 a ae pul Ha A 5 ioe “n 5 
2 5K S1C1A-E28-A13L-ND@ 9.02 7.02 5.74 4.85 : 
1 10K | 81A1A-B28-A1SL-ND@® 9.02 7.02 574 4.85 250K | Knurled | 95A1D-228-EA0/300L-ND 13.28 10.92 10.21 9.44 
2 10K | 81C1A-E28-A15L-ND@ 9.02 7.02 574 4.85 ; 708+ ; 
: | [SRR Ee || [elie etme te inte 
RoHS Compliant. + For ROHS Compliant Part Number, change -ND to L-ND. i ve SAID aa Wells : j : : 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 1889 


Poumms Precision Potentiometers 


SERIES 3862 — 1 Watt Cermet 
1/2” Diameter Single-Turn 
Panel Control 


* Resistance Tolerance: +10% 

© Continuity: Maintained for full mechanical angle 

° Effective Electrical Angle: 260° +10° 

+ Contact Resistance Variation: +3% of total resistance 

¢ Theoretical Resolution: Essentially infinite 

Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea 
Level: 750VAC minimum; 70,000 Feet: 350VAC minimum) 

¢ Insulation Resistance (500 VDC): 1,000MQ minimum 

Mounting hardware included. 


~— A 
}«.89-2 PLCS. 
2.38 


Dim. A | Shaft Dia. | Digi-Key Price Each 
Q | (mm) | (mm) _| PartNo. 1 25 50 100 250 
10K 12.7 3.18 3862C-162-103AL-ND 14.69 11.44 9.34 7.90 7.35 
10K | 22.20 3.18 3862C-282-103AL-ND 14.69 11.44 9.34 7.90 7.35 
SERIES 3540/3541 — = 
2 Watt - 10 Turn fies: 
Wirewound/Hybritron® + 5.72 
Resistance Tolerance: +5% for 3540 series @, |910.32 
10% for 3541 series igre SPUN ER 2ATHD 
¢ Effective Electrical Angle: 3600° +10°, -0° || 3.81 (W) X .81 DEEP 
* Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, i ee 4 is 


SERIES 6639 — 1 Watt Conductive Plastic - Bushing Mount 


Dim. in mm 


+ Resistance Tolerance: Standard +15% 


Resolution: Essentially infinite 
° Effective Electrical Angle: 340° +3° 
End Voltage: 0.5% maximum 


© Output Smoothness: 0.1% 


Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 t ‘1017 


(Sea Level: 750VAC minimum) ob.aao 


« Insulation Resistance (500 VDC): 500M0Q minimum . Slt 


Mounting hardware included. 


Digi-Key Price Each 
ie Part No. 1 50 100 500 
1K 6639S-1-102-ND 11.46 9.29 8.48 8.30 
5K 6639S-1-502-ND 11.46 9.29 8.48 8.30 
10K 6639S-1-103-ND 11.46 9.29 8.48 8.30 


SERIES H-22, H-23, H-46, H-550, CT-23 and CT-26 
Turns-Counting Dials 


H-22 and H-23 H-46 Series CT-23 Series CT-26 Series 


Series 


H-550 Series 


Method 301 (Sea Level: 1,000VAC minimum) 1.52->||- 
¢ Insulation Resistance (500VDC): 1,000MQ 7.92 
minimum 1.19.05, |_20.62 
Mounting hardware included. 
Resolution Digi-Key Price Each Accepts 
0 % Part No. 1 50 400 500 Read | Division/ Dia. | Shaft Dia. Body Digi-Key Price Each 
- Turns | Out Turn |Brake| (mm) (mm) Finish | Part No. a 25 50 
Wirewound H22 Sori 
100 | 055 35408-1-101-ND 26.76 21.68 1980 18.74 SE Sn Ee ERE 
500 031 35408-1-501-ND 26.76 21.68 19.80 18.74 0-15 [Analog] 50 | Yes} 22 | 635 | Black | H-22-6A-B-ND 1154 888 7.85 
1K 027 3540S-1-102-ND 26.76 21.68 19.80 18.74 6.00 Clear | H-22-6M-ND 11.54 8.88 7.85 
2k 021 3540S-1-202-ND 26.76 21.68 19.80 18.74 H-23 Series 
5K 024 3540S-1-502-ND 26.76 21.68 19.80 18.74 
6.35 scan] H-23-6A-ND 11.54 8.88 7.85 
10K 019 3540S-1-103-ND 26.76 21.68 19.80 18.74 0-15 | Analog} 50) Yes | 22 | gq [Polished] 93.6M-ND 1154 888 7.85 
20K 014 3540S-1-203-ND 26.76 21.68 19.80 18.74 H-46 Series 
50K 011 3540S-1-503-ND 29.76 24.10 22.02 20.84 0-20 [Analog] 100 | Yes| 46 6.35 Clear_| H-46-6A-ND 16.90 16.06 15.21 
100K 008 3540S-1-104-ND 33.44 27.08 24.75 23.40 41.550 Sarlas 
Hybritron 0-11 | Analog} 100 | Yes | 46 6.35 Clear | H-550-6A-1-ND 12.39 11.68 11.15 
1K Essen- 3541H-1-102-ND 56.56 45.81 41.85 39.59 CT-23 Series 
5K tially 3541H-1-502-ND 56.56 45.81 41.85 39.59 — 635 CI23-6A-ND 2421563 1481 
10K | Infinite 3541H-1-103-ND 56.56 45.81 41.85 39.59 0-10 | Digital | 50) Ves} 27 | gg | 8° | ot-03-6M-ND 20.42 15.63 14.81 
CT-26 Series 
~ 6.35 CT-26-6A-ND 2042 1563 14.81 
SERIES 3852 RoHS O10 | Digital | 80 | Yes} 78 | goo | OP" | cr-26-6M-ND 20.42 15.63 14.81 
2 Watt Cermet 3/4” (19.05mm) Diameter Panel Control ®) 
« Resistance Tolerance: +10% SERIES 3500 Dim. in mm 


¢ Continuity: Maintained for full mechanical angle 

° Effective Electrical Angle: 250° +5° 

* Contact Resistance Variation: +3% of total resistance or 30 (whichever is greater) 

* Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 900VAC minimum; 70,000 Feet: 350VAC 
minimum) 

¢ Insulation Resistance (S00VDC): 1,000MO minimum 

Mounting hardware included. 


A 
6.35 2.79-3 Ples. 
38 halla 
3/8-32 UNEF™ 
I 


Terminal 


SLOT-1.19 (W) Lug 
@12.19 X 1.60 DEEP 


il FT Shaft Dia. 
T 


* 3852C — 1/4 - 32 UNEF 


Dim. A | Shaft Dia. | Digi-Key Price Each 
a (mm) (mm) _ | Part No. 1 25 50 100 250 
1K 12.7 6.35 3852A-162-102AL-ND 9.16 7.12 5.83 4.93 4.58 
1K 22.20 6.35 3852A-282-102AL-ND 9.16 7.12 5.83 4.93 4.58 
5K 22.20 6.35 3852A-282-502AL-ND 9.16 7.12 5.83 4.93 4.58 
10K 22.20 6.35 3852A-282-103AL-ND 9.16 7.12 5.83 4.93 4.58 
10K 12.7 6.35 3852A-162-103AL-ND 9.16 7.12 5.83 4.93 4.58 
100K 22.20 6.35 3852A-282-104AL-ND 9.16 7.12 5.83 4.93 4.58 
10K 22.20 3.18 3852C-282-103AL-ND 9.16 7.12 5.83 4.93 4.58 


2 Watt - 10 Turn Wirewound 


+ Resistance Tolerance: +3% 

Independent Linearity: +0.20% 

¢ Effective Electrical Angle: 3600° +10°, -0° 4 (Pilot) 

Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 ; © 6.34 
(Sea level: 1,500VAC minimum); 70,000 Feet: 400VAC minimum , 12.7 

¢ Insulation Resistance (500VDC): 1,000MQ minimum 

Mounting hardware included. 


6 3.8"-32 THD UNEF 
1.52 | .25 X 45 Chamfer 


t 
l 


@ 10.32 


Resolution Digi-Key Price Each 
a % Part No. 1 25 100 500 1,000 
1K 030 3500S-2-102L-ND 41.75 33.82 30.91 29.23 27.15 
5K 018 3500S-2-502L-ND 41.75 33.82 30.91 29.23 27.15 
10K 019 3500S-2-103L-ND 41.75 33.82 30.91 29.23 27.15 


SERIES 3680 
2 Watt Pushbutton Cermet | @® 


+ Resistance Tolerance: +3% 
Resolution: 3682: 1%; 3683: 0.1% 
« Power Rating: +25°C: 2 Watts 


* Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 
(Sea Level: 1000VAC minimum) 


Dimensions (mm) Digi-Key Price Each 
a A B Cc D Part No. 1 25 100 500 1,000 
10K | 26.67 | 25.15 | 10.67 | 11.94 3682S-1-103L-ND 27.34 22.14 = 20.23 19.14 17.78 
1K | 37.08 | 35.31 | 18.54 | 11.94 3683S-1-102L-ND 40.46 32.77 29.94 28.32 26.30 
5K | 37.08 | 35.31 | 18.54 | 11.94 3683S-1-502L-ND 40.46 32.77 29.94 28.32 26.30 
10K | 37.08 | 35.31 | 18.54 | 11.94 3683S-1-103L-ND 40.46 32.77 29.94 28.32 26.30 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Honeywell 


: LAROSTAT 
Sensing and Control nee 


Washable, Conductive Plastic Potentiometers — 1/2 Watt 
SERIES 392JB 


Power Rating: .5 watt at 70°C, voltage not to exceed rating 

* Electrical/Mechanical Rotation: 295° +5° 

¢ Effective Rotation: 265° +0°, -10° 

« Resistance Tolerance: +10% through 500K. +20% at 1MEG 

¢ Dielectric Strength: 750VAC for 60 seconds, at ATM pressure. 350VAC for 60 seconds, 3.4 in. Hg. 
© Working Voltage: 350VDC across terminals, but power not to exceed rating 

¢ Operational Temperature Range: -40°C ~ 120°C 


26.59 Mtg. Surface 


—114.30 -}-12.29 —|-— .79 
64 1/4x32-NEF-2A 


Se 


3.18 DIA. 


-41 45° Cham. 


22.23—-| 


Conductive Plastic Potentiometers — 1/4 Watt 
SERIES 574SFx, 575SSx 


+ Resistance Tolerance: +20% 
© Power Rating (Watts): 0.25W at 70°C 
¢ Mechanical and Electrical Rotation: 300° +5° 


RESISTANCE CODE CHART 
(Resistance Value — Linear) 


Code (Value) | Code (Value) 


© Working Voltage: 350VAC maximum 
* Effective Rotation: 270° 
Hardware not included. 


102 (1K) 503 (50K) 
103 (10K) 104 (100K) 


Series 574 


Series 575 


3/8-32 UNEF-2A 
aes ATI] 
6.350 


ease 
Solder Hook votinaae 


on 5.08 Spacing 


11.43(2X) 


2.54 + 


xy 254(2X) 


Resistance Shaft Digi-Keyt Price Each Honeywell 
Series 392JB: Plastic Shaft and Bushing Bange)(O) aes mayne BRartiNo: Jif) _id)_) er 
RESISTANCE CODE CHART 10K ~ 100K Flatted | 574SF(Code)-ND 3.09 2.07 1.79 1.68 | 574SX1M48F(Value)SD 
(Resistance Value — Linear) 10K~100K | Slotted | 574SS(Code)-ND 3.09 2.07 1.79 1.68 | 574SX1M48S(Value)SD 
Code (Value) | Code (Value) Code (Value) 1K ~ 50K Flatted | 575SF(Code)-ND 2.62 1.72 1.44 1.40 | 575SX1A48F(Value)SS 
101 (100) 502 (5K) 104 (100K) 1K ~ 50K Slotted | 575SS(Code)-ND 2.62 1.72 144 1.40 | 575SX1A48S(Value)SS 
251 (250) 103 (10K) 254 (250K) ; - 
501 (500) 253 (25K) 504 (500K) Mounting Nut (574 Series) D02318603-ND — 13 12 11 | DO2318603 
059 (5K) 503 (50K) 105 (1MEG) Mounting Nut (575 Series) | 01051301-ND — 26 23 21 | DO1051301 
: Lock Washer 01070602-ND — A8 36 .34 | D01070602 
Resistance Digi-Keyt Price Each Honeywell t+ For complete part number, substitute corresponding code from Resistance Code Chart. 
Range (0) Part No. if 10 50 100 250 500 | Part No. 
100~1MEG | 392JB(Code)-ND 5.60 4.10 3.52 3.35 3.13 3.02 | 392JB(Value) 


t+ For complete part number, substitute corresponding code from Resistance Code Chart. 


Conductive Plastic Potentiometers — 1 Watt 
SERIES 381 


The “Quiet One” with 1% dynamic noise and 5% independent linearity. 
Specifications: 

¢ Resistance Tolerance: Linear: +10% up to 500K; +20% above 500K 

* Power Rating (Watts): 1W at 70°C, voltage not to exceed rating 

¢ Mechanical and Electrical Rotation: 300° +5° without switch 

* Working Voltage: 350VDC across end terminals, but power not to exceed rating 
* Effective Rotation: 270° +0° -10° 

* Dielectric Strength: 1,000VAC for 60 Seconds ATM 


1.60 
f 1/4 x 32-NEF-2A 


Conductive Plastic Potentiometers — 1/2 Watt, 1 Watt 
SERIES 308N, 308NPC and 309NPC 


* Resistance Tolerance: +10% up to 500K. +20% above 

¢ Electrical and Mechanical Rotation: 295° +5° 

* Dielectric Strength: 750VAC (308 Series), 9OOVAC (309 Series), for 60 SEC ATM 

¢ Working Voltage: 350VDC across terminals 

¢ Power Rating: .5 watt at 70°C (308 Series), 1 watt at 150°C (309 Series) 

¢ Operating Temperature: -40° ~ 120°C (308 Series), -40°C ~ 150°C (309 Series) 
Rotational Life: 50,000 cycles under load (308 Series), 25,000 cycles under load (309 Series) 


a 
= . 1/4x32-NEF-2A 
el . + Mounting 
361 Surface 


308NPC/309NPC 
Series PC Terminals 


308N Series 
Hook Terminals 


RESISTANCE CODE CHART 
(Resistance Value — Linear) 


RESISTANCE CODE CHART Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
(Resistance Value — Linear) 101 (100) 502 (5K) 254 (250K) 
Code (Value) | Code (Value) Code (Value) zy Ss re ry ues 
501 (500) 53 (25K) 5 ) 
101 (100) 502 (5K) 254 (250K) 402 (1K) 503 (50K) 255 (2.5MEG) 
251 (250) 108 (10K) 504 (500K) 252 (2.5K) 104 (100K) 505 (SMEG) 
501 (500) 253 (25K) 105 (1MEG) 
ey ae ee ae Resistance Digi-Keyt Price Each Honeywell 
z Range (9) Part No. 1 10 50 100 250 Part No. 
7 ar 5 100~5MEG | 308N(Code)-ND 6.63 4.91 4.33 4.06 3.85 | 308N(Value) 
Resistance Range Digi-Keyt Price Each Honeywell 
(0) Part No. 1 10 50 Part No. 100~1MEG | 308NPC(Code)-ND 6.76 5.01 4.41 4.14 3.93 | 308NPC(Value) 
an SEES AOD IGAESD Sel u a5 Sai 100~5MEG | 309NPC(Code)-ND 7.94 5.72 5.09 477 4.53 | 309NPC(Value) 
cs (Gabe = a = (Value) t+ For complete part number, substitute corresponding code from Resistance Code Chart. 


t+ For complete part number, substitute corresponding code from Resistance Code Chart. N = Shaft: 1/8 in. (3.18mm) diameter x 3/4 in. (19.05mm) 


RESISTANCE CODE CHART 
(Resistance Value — Linear) 
Code (Value) | 


Conductive Plastic Potentiometers — 1/2 Watt 


SERIES 590SX Code (Value) 


| Code (Value) 
~ 1 22.23 3 | 


© Resistance Tolerance: +10% 102 (1K) 502 (5K) | 103 (10K)@ 
© Power Rating (Watts): 0.5W at 70°C = ° ne 
‘ - A és 8 oan i Resistance | Digi-Keyt Price Each Honeywell 
¢ Mechanical and Electrical Rotation: 295° +5 i 635 Range (0) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
i fe i i ‘thi A | 0.44 559 
© Working Voltage: 350VAC maximum across end terminals, but within power rating a 5.08 i 2.54 1K ~ 10K 590SX(Code)-ND 530 3.83 3.24 3.14 | S90SX1NS56S(Value)SP 


¢ Effective Rotation: 265° +5° 
@ RoHS Compliant + For complete part number, substitute corresponding code 


Hardware included. from Resistance Code Chart. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1891 


CTS. 15.08mm Trimmer Potentiometers Series 201 


4.78 Min. Dia. : 


11.10 leo8 . Mf ! ~*|[-0.81 x 3.58 Slot 
+_ =< : 


% ae 
—|f1.02 x 5.56 
Slot 
athe Details of Thru Slot 
1.02 x'5.56 Slot 
\I3.96 Details of Thru Slot 
Features: , ' : . Res. | Digi-Key Part No. igi-Key Part No. Price Each CTS Part No. CTS Part No. 
. abe size it state pened ® An to guide Sie a Laydown Version Standup Version i 10 100 500 1,000 Laydown Version | Standup Version 
eis Hci bastdia Wate restelenee tie knob clotted forfront | 100 | 201URT01B-ND 201XR101B-ND@ nn 201UR101B 201XR101B 
or rear screwdriver adjustment * Reliable CTS composition resistance <0 BNIB Ney OR GENT, 20 46 42 3 27 aR Boe) ORGS 
alement*/Praseift self-supporting mounting 500 | 201UR501B-ND 201XR501B-ND@ 50 46 42 33 27 201UR501B 201XR501B 
: . pean 1K | 201UR102B-ND@ | 201XR102B-ND¢ 50 46 42 93 27 201UR102B 201XR102B 
Electrical and Mechanical Specifications: 2.5K | 201UR252B-ND@ | 201XR252B-ND¢ 50 46 42 33 27 201UR252B 201XR252B 
: eines sana. catia Ime 5K | 201UR502B-ND@ | 201XR502B-ND¢ 50 46 42 33 27 201UR502B 201XR502B 
seen e Wai ai iow 50000 Ava watt @ 40%: BONO and 10K | 201UR103B-ND@ | 201XR103B-ND@ 50 46 2 ‘33 27 201UR103B 201XR103B 
he nko watt pay van 25K | 201UR253B-ND@ | 201XR253B-ND¢@ 50 46 42 ©8327 201UR253B 201XR253B 
Selnae Rallis. see 50K | 201UR503B-ND@ | 201XR503B-ND¢ 50 46 42 33 27 201UR503B 201XR503B 
a Wesietaies Vance Cinsat 100K | 201UR104B-ND@ | 201XR104B-ND¢@ 50 46 42 33 27 201UR104B 201XR104B 
~haustiag Gian: Lakatimatleae ble nylon knob, 15,08mm diameter, | 250K | 201UR254B.ND 201XR254B-ND@ 50 46 42 33 27 201UR254B 201XR254B 
slotted for front or rear screwdriver adjustment with rim to guide | 500K | 201URS04B-ND@ | 201XR5048-NDe 50 46 42 33 27 201UR504B 201XR504B 
6B 5B- 5 : ; : 27 
ean 1M | 201UR105B-ND@ | 201XR105B-ND¢ 0 46 42 33.2 201UR105B 201XR105B 
* Angle of Rotation: Total rotation — 260° + 5° @ RoHS Compliant 


10mm Trimmer Potentiometers Series 262 


.264 Hex 
1.40 Dp. Slot 264 He» 
1.024 J— 


1.40 Dp. Slot 102 jer Hex 1.40 Dp. 


— 4.24 


i 
| 


9. 
t 
Mtg. 
(i surtgce| | 
g ke [ 
02.49 0.81 38" ’ “1500 | d2.49x0.81 2701 | 
Width Thru Slot i Width Thru Slot 

Features: : ; Res. Key PartNo. | Digi-Key Part No. Price Each CTS Part No. CTS Part No. 
eee a ae oN es bane a Color Laydown Version Standup Version i 10 100 500 1,000 Laydown Version | Standup Version 
Sinedvcliuk acy be ‘Helone ponies wide ee ae 500 | Green | U262R501B-ND@ | X262R501B-NDe St .48~—43—SsiwS4S28S«| U262R501B X262R501B 
= Halihie sa derail GTS Goijnosiion slenicnt 1K | Yellow | U262R102B-ND@ | X262R102B-ND 51 48 43 34 28 U262R102B X262R102B 

E 25K | Red | U262R252B-ND@ | X262R252B-ND 51 48 43 34 28 U262R252B X262R252B 
Electrical and Mechanical Specifications: 5K Blue | U262R502B-ND@ | X262R502B-ND@ 51 48 43 34 28 U262R502B X262R502B 
+ Resistance Range: Standard — 5000 through | 10K | White | U262R103B-ND@ | x262R103B-ND@ 51 48 43 34 28 U262R103B X262R103B 
{MO «Resistance Tolerance: Standard — +20% + Power Rating | 25K | Black | U262R253B-ND@ | X262R253B-ND¢@ 51 48 43 34 28 U262R253B X262R253B 
Watts: 0.15 watts @ 40°C * Voltage Rating: Operating maximum | 50K | Orange | U262R503B-ND@ | X262R503B-ND® 51 48 43 34 28 U262R503B X262R503B 
— 350VDC «Resistance Tapers: Linear * Adjustment Knob: Color | 100K | Gray | U262R104B-ND X262R104B-ND@ 51 48 43 34 28 U262R104B X262R104B 
coded nylon knob with hex hole for top adjustment plus slot for | 250K | Violet | U262R254B-ND@ | X262R254B-ND@ 51 48 43 34 28 U262R254B X262R254B 
either top or bottom screwdriver adjustment * Angle of Rotation: | 500K | Brown | U262R504B-ND@ | X262R504B-ND 51 48 43 34 28 U262R504B X262R504B 
Total rotation — 265° +5% + Rotational Torque: .3 to 5 inch ounces iM |Lt. Blue | U262R105B-ND@ | X262R105B-ND 51 48 43.3428 U262R105B X262R105B 
* Stop Strength: 16 inch ounces RoHS Compliant 


RoHS Fig. 1 — 252 Series Fig. 2 — 253 Series 


Two Axis, Ministick and Micro-stick 


(Joystick) Controller Series 252, 253 and 254 


SPECIFICATIONS: Compact Size 

Controller without Switch: Resistance Tolerance: Standard: +20% Series Dimensions (mm) 
Insulation Resistance: 100MQ minimum @ 250VDC Power Rating: 252 20x 21x13 
0.0125 watt Maximum Operating Voltage: Maximum 50VAC or 5VDC 253 20x 18x6 
Angle of Rotation: 60° maximum Life: 1,000,000 cycles 254 11x t1x5 


Controller with Momentary Switch: Contact Resistance: 100mQ 

maximum Dielectric Strength: 250VAC 50/60 Hz for 1 minute Insulation Resistance: 100MQ minimum @ 100VDC Operational 
Force: 252 and 254 Series: 800gf; 253 Series: 1200gf Power Rating: 253 and 254 Series: 5VDC 5mA maximum; 252 Series: 12VDC 
50mA maximum Travel: 0.5 +0.5 -0.4mm Life: 252 and 253 Series: 500,000 cycles; 254 Series: 200,000 cycles 


Res. Digi-Key Price Each cis 
Fig.} © | Description Part No. 1 10 50 100 Part No. Fig. 3 — 254S Series Fig. 4 — 254T Series 

10K | Controller without Switch | 252A103B60NA-ND 5.74 5.33 5.18 4.15 | 252A103B60NA 

1 10K | Controller with Switch 252A103B60NB-ND 6.09 5.66 5.53 4.43 | 252A103B60NB 
100K | Controller without Switch | 252A104B60NA-ND 5.74 5.33 5.18 4.15 | 252A104B60NA 
100K | Controller with Switch 252A104B60NB-ND 6.09 5.66 5.53 4.43 | 252A104B60NB 
10K | Controller with Switch 253A103B45NB-ND 6.04 5.61 5.44 4.41 253A103B45NB 

2 10K | Controller without Switch | 253A103B45NA-ND 5.81 5.40 §.23 4.24 | 253A103B45NA 
100K | Controller with Switch 253A104B45NB-ND 6.04 5.61 5.44 4.41 253A104B45NB 
100K | Controller without Switch | 253A104B45NA-ND 5.81 5.40 §.23 4.24 | 253A104B45NA 
10K | Controller without Switch | 254SA103B50A-ND 12.28 11.41 11.06 8.95 | 254SA103B50A 

3 10K | Controller with Switch 254SA103B50B-ND 13.18 12.24 11.87 9.61 254SA103B50B 
100K | Controller without Switch | 254SA104B50A-ND 12.68 11.78 11.41 9.24 | 254SA104B50A 
100K | Controller with Switch 254SA104B50B-ND 13.58 12.61 12.23 9.90 | 254SA104B50B 
10K | Controller without Switch | 254TA103B50A-ND 11.77 10.94 10.60 8.58 | 254TA103B50A 

4 10K | Controller with Switch 254TA103B50B-ND 12.68 11.78 11.41 9.24 | 254TA103B50B 
100K | Controller without Switch | 254TA104B50A-ND 12.17 11.31 10.96 8.87 | 254TA104B50A 
100K | Controller with Switch 254TA104B50B-ND 13.08 1215 11.77 __9.53_| 254TA104B50B | Note: For Additional Specifications, please see Manufacturer's Data Sheet. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1892 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CTS. Stock Pot™ Potentiometers 23.81mm Diameter Series 450 


7 : To determine shaft length, use appropriate variable (1-8) shown below. 
LGN eine Fig. 1 — SD Slot Fig. 2 — Flat 
UNEF-2ATHRD. = Shaft Length (mm) 12.70 15.88 19.05 22.23 25.40 50.80 

LL ed Figure 1 - Slot 1 2 3 4 5 = 

jure 2 - Flat = _ _ 6 7 _— 

716.35 ; Figure 3 - Round 8 

Shaft: Fig. 3 — Round 
Length 
ere ones Res. Digi-Key Price Each 

° ie a Part No.* il 10 100 250 500 1,000 
500 450D501-L1-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
Features: ee - ' - : 1K 450D102-(1-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.44 
* Off the shelf availability * Wide Resistance Range » Available with three shaft styles: knurled and slotted, flatted or round 25K 450D252-(-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.44 
* Economical in limited volume applications 5K 450D502-C-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
Electrical and Mechanical Specifications: 10K 450D103-LJ-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
+ Resistance Range: 5000 through SOOKQ »* Resistance Tolerance: +20% * Power Rating, Watt: Through 10KQ, 1/2 watt; 25K 450D253-LJ-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
above 10K through 100KQ, 1/3 watt; above 100KQ, 1/4 watt » Voltage Rating: Bushing to terminals: High pot test, one 50K 450D503-(-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
minute - 1080VAC « Shaft Information: Diameter: 6.35mm (Diameter over knurl 6.10mm ~ 6.25mm) * Angle of Rotation: Total 400K 450D104-(-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.44 

rotation — 300° +5°; Effective Rotation approximately 300° * Bushing Information: Material - Diecast zinc; Diameter — EIA st. 3/8” 250K 4 ‘ ; _ 5 : . 
. ao < 5 : 50D254-[]-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
nee ia Length - 6.35mm + .40mm ¢ Terminal Information: Solder lug, formed to rear * Locating Lug: Left side, 500K 450D504-C-ND 3.18 2.87 244 2.02 1.70 141 

Mounting hardware included. *For complete part number, substitute corresponding variable (from chart above) for 


6mm Square Cermet Trimmer Potentiometer Series 306 


Horizontal Vertical 


Dim in mm 


Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
Res. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
10} Horizontal Bulk Horizontal Tape & Reel Horizontal Bulk Vertical Bulk Vertical Tape & Reel Vertical Bulk Vertical Bulk 
10 = 306HC100BRTR-ND = 306KC100B-ND 306KC100BRTR-ND 306JC100B-ND 306XC100B-ND 
20 = = 306UC200B-ND 306KC200B-ND 306KC200BRTR-ND 306JC200B-ND 306XC200B-ND 
50 = 306HC500BRTR-ND = 306KC500B-ND 306KCS500BRTR-ND 306JC500B-ND 306XC500B-ND 
100 = 306HC101BRTR-ND 306UC101B-ND 306KC101B-ND 306KC101BRTR-ND 306JC101B-ND 306XC101B-ND 
200 = 306HC201BRTR-ND = 306KC201B-ND 306KC201BRTR-ND 306JC201B-ND 306XC201B-ND 
500 = = 306UC501B-ND 306KC501B-ND 306KC501BRTR-ND 306JC501B-ND 306XC501B-ND 
1K = = — 306KC102B-ND = 306JC102B-ND 306XC102B-ND 
2K = = — = 306KC202BRTR-ND 306JC202B-ND 306XC202B-ND 
5K = 306HC502BRTR-ND = = 306KC502BRTR-ND = 306XC502B-ND 
10K = = = = 306KC103BRTR-ND = = 
20K = = = = 306KC203BRTR-ND = = 
50K = 306HC503BRTR-ND = 306KC503B-ND 306KC503BRTR-ND 306JC503B-ND = 
100K = = 306UC104B-ND = 306KC104BRTR-ND = 306XC104B-ND 
200K 306HC204B-ND 306HC204BRTR-ND 306UC204B-ND 306KC204B-ND 306KC204BRTR-ND 306JC204B-ND 306XC204B-ND 
500K 306HC504B-ND 306HC504BRTR-ND = 306KC504B-ND 306KC504BRTR-ND 306JC504B-ND 306XC504B-ND 
1M = 306HC105BRTR-ND = 306KC105B-ND 306KC105BRTR-ND 306JC105B-ND 306XC105B-ND 
2M 306HC205B-ND 306HC205BRTR-ND = 306KC205B-ND 306KC205BRTR-ND 306JC205B-ND 306XC205B-ND 
Features: ¢ Easy and stable adjustment * Cross-slot knob for ease of adjustment * Auto insertion with radial taping Bulk Tape & Reel 
Electrical and Mechanical Specifications: » Taper: Linear * Resistance Tolerance: +20% * Power Rating: 0.5 watt Pricing Pricing 
at 70°C, 0 watts at 125°C * Maximum Working Voltage: 200V or VPR = V whichever is less * Temperature Range: Series 1 10 50 1,000 
-55°C ~ 125°C * Temperature Coefficient: +100ppm/°C (except 10 +200 ppm/C®) « Insulation Resistance: DC 500V, 306HO/306KC 54 5.00 20.75 640.00 
a . ‘s . si a 4 i . 5 K 
he mame 2 Dieperic Strength: AC 500V 1 minute * Operation Torque: 20 mNem maximum « Stop Strength: 306JC/306UC/306XC ‘54 5.00 2075 pas 


6mm Round Cermet Trimmer Potentiometer Series 307 


Horizontal i Vertical 
Suggested PCB Layout 


Dim in mm 


Suggested PCB Layout eta ¥30 
ete? 


: t 
am 125 2.54 3.2 


?, Sve 


© 1.8 hole 
for rear adjust 
307U Bulk 307U Tape and Reel 307X Tape and Reel 
ra a roy ra Features: 
Res. Seed See! Renee sore . Front cross-slot adjustment ¢ Auto insertion with radial taping * Radial taped parts are rear side 
a Horizontal Bulk Horizontal Tape & Reel Vertical Bulk Vertical Tape & Reel sted aiNicchanicalspecnical 
ectrical and Mechanical Specifications: 
oc EY E-ND SIUC Soret END SOE eT ENE * Taper: Linear * Resistance Tolerance: +25% * Power, Rating: Cermet -0.3 watt at 70°C, 0 watts 
500 307UCS01E-ND as 307XC501E-ND 307XC501ERTR-ND at 100°C * Maximum Working Voltage: 100V or VPR = V * Temperature Range: -25°C ~ 100°C 
1K as aa 307XC102E-ND ay * Temperature Coefficient: +250 ppm/°C « Rotation Angle: 240° +10° * Operation Torque: Bulk; 
2.94 ~ 29.4 mNem Taped; 0.98 ~ 29.4 mNem « Stop Strength: 49.00 mNem maximum 
5K = = 307XC502E-ND 307XC502ERTR-ND 
10K = = 307XC103E-ND = Bulk 
50K = = = 307XC503ERTR-ND Pricing Tape and Reel 
100K | — = 307XC104E-ND 307XC104ERTR-ND Series 1 10 50 aty. Pricing 
200K | 307UC204E-ND 307UC204ERTR-ND = = 
500K | 307UC504E-ND 307UC504ERTR-ND =— 307XC504ERTR-ND 307UC 15 1.40 5.81 800 120.00 
im | — pee mi 307XC105ERTR-ND 307XC 15 1.40 5.81 1,000 150.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1893 


CTS. Wirewound Potentiometers - 5 Watt 


Series 026 


SPECIFICATIONS: Resistance Range: 50 ~ 25KQ Resistance Tolerance: +20% Power Rating Watts: 5 Watts @ 25°C Res. Digi-Key Price Each cTs 
Derated to No Load @ 105°C Voltage Rating: Operating maximum 500VDC Shaft Information: 1” FMS x .250” (25.40mm Q Part No. 1 10 50 400 Part No. 
FMS x 6.35mm) Diameter, Metal, Plain Round Angle of Rotation: 300° +5° Bushing Information: Diameter: EIA Std. 
3/8"-32, UNEF-2A Thread Length: 3/8” + 1/64” (9.52mm + 40mm) Terminal Information: Solder Lug, Formed to Rear 5 CT2150-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R5AOB1A1 
Locating Lug: Left Side, Terminals Down 10 CT2151-ND® 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R100B1A1 
25 CT2152-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R250B1A1 
50 CT2153-ND® 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R500B1A1 
438(11,13) ae avtabanet 100 CT2154-ND@ 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R101B1A1 
-410 (10.41) rr 250 CT2155-ND@ 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R251B1A1 
©,38(9.65) 938 250(6.3 5) 500 CT2156-ND® 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R501B1A1 
= (23.83) i 1K CT2157-ND@ 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R102B1A1 
Ter) LL prielazsle. 5K CT2158-ND@ 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R502B1A1 
e038) 10K CT2159-ND@ 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R103B1A1 
25.40) 25K CT2160-ND® 3.61 3.36 2.79 2.52 026TB32R253B1A1 
@ RoHS Compliant 
Series 270 


.250| 


|. | 0.125 
(6.35) 


(3.18) 


SPECIFICATIONS: 


161 
(4.09) 


77 


(as 50) g.055(1.40) 
-5 Holes 


313.313 
(7.95)(7.95) :313 


Mount. Surface 


Effective Rotation: Without Switch 300° (Approx.), with Switch 290° (Approx.) 


.250 
(6.35) 


"18.125 

| 6.18) 
1.0 

ee 


161 
(4.09) 


313 313 


313 
0.055 (1.40)-3 Holes (-98)(7-95) 7 95 


77 
(4.50) 


“IF 


.094 (2.39) 


Mount. Surface 


Resistance Range: 5000 through 1MQ Resistance Taper: Linear, Logarithmic ae 1 40 Bee 250 
Resistance Tolerance: +20% Locating Lug: Left Side, Terminals Down = 
Power Rating Watts: 1/4 Watt through 100K, 1/5 Watt above 100K Bushing Information: Length: 1/4” (6.35mm), Thread Size: 1/4”-32, diameter: |C1T2223-ND-CT2233-ND 348 3.24 269 2.43 2.16 
Voltage Rating: Operating Maximum: 500VDC 1/4” (6.35mm) CT2201-ND-CT2211-ND 2.71 252 210 1.89 1.68 
Mechanical Rotation: 300° +5° Shaft Information: Length: 1” (25.40mm) including bushing, Diameter: 125" |CT2212-ND-CT2222-ND 3.53 3.28 2.73 246 2.19 
Available Power Switch: Type: Rotary Rating: 3A @ 125VAC (UL Approved) (3.18mm) CT2234-ND -CT2244-ND 2.77 2.58 215 1.94 1.72 
Linear Taper with Switch Linear Taper without Switch Logarithmic Taper with Switch Logarithmic Taper without Switch 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 1 Fig. 2 
Res. i-Key cTs Res. Digi-Key cTs Res. Digi-Key cTS Res. Digi-Key cTs 
ie] Part No. ie) Part No. Part No. fe} Part No. Part No. fey Part No. Part No. 
500 CT2223-ND® 270X232A501B1B1 500 CT2201-ND® 270X232A501B1A1 500 CT2212-ND 270X232A501B2B1 500 CT2234-ND 270X232A501B2A1 
1K CT2224-ND® 270X232A102B1B1 1K CT2202-ND® 270X232A102B1A1 1K CT2213-ND® 270X232A102B2B1 1K CT2235-ND 270X232A102B2A1 
2.5K CT2225-ND® 270X232A252B1B1 2.5K CT2203-ND® 270X232A252B1A1 2.5K CT2214-ND 270X232A252B2B1 2.5K CT2236-ND 270X232A252B2A1 
5K CT2226-ND® 270X232A502B1B1 5K CT2204-ND® 270X232A502B1A1 5K CT2215-ND 270X232A502B2B1 5K CT2237-ND® 270X232A502B2A1 
10K CT2227-ND® 270X232A103B1B1 10K CT2205-ND® 270X232A103B1A1 10K CT2216-ND® 270X232A103B2B1 10K CT2238-ND® 270X232A103B2A1 
25K CT2228-ND® 270X232A253B1B1 25K CT2206-ND® 270X232A253B1A1 25K CT2217-ND 270X232A253B2B1 25K CT2239-ND® 270X232A253B2A1 
50K CT2229-ND® 270X232A503B1B1 50K CT2207-ND® 270X232A503B1A1 50K CT2218-ND® 270X232A503B2B1 50K CT2240-ND 270X232A503B2A1 
100K CT2230-ND® 270X232A104B1B1 100K CT2208-ND 270X232A104B1A1 100K CT2219-ND® 270X232A104B2B1 100K CT2241-ND® 270X232A104B2A1 
250K CT2231-ND 270X232A254B1B1 250K CT2209-ND® 270X232A254B1A1 250K CT2220-ND 270X232A254B2B1 250K CT2242-ND 270X232A254B2A1 
500K CT2232-ND 270X232A504B1B1 500K CT2210-ND 270X232A504B1A1 500K CT2221-ND® 270X232A504B2B1 500K CT2243-ND 270X232A504B2A1 
1MEG CT2233-ND® 270X232A105B1B1 1 MEG CT2211-ND® 270X232A105B1A1 1MEG CT2222-ND 270X232A105B2B1 1 MEG CT2244-ND® 270X232A105B2A1 
@ RoHS Compliant 
Carbon Potentiometers - 1/8 Watt Series 296 
SPECIFICATIONS: 


Fig. 1 — Vertical Adjust Fig. 2 — Horizontal Adjust 


Resistance Range: 5000 ~ 1MQ Resistance tolerance: +20% Power Rating Watts: 0.15 Watts @ 40°C derated to no load @ 85°C Voltage Rating: 
Across End Terminals: 250VDC Rotational Torque: 20-144gcm Angle of Rotation: Total rotation: 300° +5°, Effective Rotation: 280° (Approximately) 
Stops: 0.57 N-m Minimum Stop Strength Shaft Information: Length: 13.72mm Beyond Cover, Style: Knurled, Diameter: 6mm. Mounting 
Information: P.C. Board Mounting 


Res. Digi-Key Price Each cTsS 
492 meal Fess") Fig. fe) Description Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 
>|(12.50) |x (6.90), “100.99 o96 500 Vertical CT2261-ND 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD501B1N 
ee, 46) (6.99) 1K Vertical CT2262-ND@ 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD102B1N 
: : a 2.5K Vertical CT2263-ND 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD252B1N 
5K Vertical CT2264-ND@ 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD502B1N 
ae Lor r 80) 10K Vertical CT2265-ND® 1.51 1.26 1.05 84 | 296UD103B1N 
- ; 4 13h a 4 25K Vertical CT2266-ND 1.51 1.26 1.05 84 | 296UD253B1N 
343-540 50K Vertical CT2267-ND 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD503B1N 
cia (13.72 283.283 100K Vertical CT2268-ND@ 1.51 1.26 1.05 84 | 296UD104B1N 
i us aly 039 (7.19) (7.19) 250K Vertical CT2269-ND 1.51 1.26 1.05 84 | 296UD254B1N 
. ' 0.99) A181 Ly 500K Vertical CT2270-ND 1.51 1.26 1.05 .84 | 296UD504B1N 
ee 5.99) (3.00) robs? : .051(1.30) 41MEG Vertical CT2271-ND 1.51 1.26 1.05 84 296UD105B1N 
: Tr (2.11) *063(1.60) 500 Horizontal CT2250-ND 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD501B1N 
— 447" 147 1K Horizontal CT2251-ND 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD102B1N 
-016(0.41) (3.73) (3.73) 2.5K Horizontal CT2252-ND 1.51 1.26 1.05 84 296XD252B1N 
pe Pater 5K Horizontal CT2253-ND@ 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD502B1N 
Sestineny 10K Horizontal CT2254-ND@ 1.51 1.26 1.05 84 | 296XD103B1N 
ves 2 25K Horizontal CT2255-ND@ 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD253B1N 
50K Horizontal CT2256-ND@ 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD503B1N 
100K Horizontal CT2257-ND@ 1.51 1.26 1.05 84 | 296XD104B1N 
250K Horizontal CT2258-ND 1.51 1.26 1.05 84 | 296XD254B1N 
re wk 500K Horizontal CT2259-ND 1.51 1.26 1.05 84 | 296XD504B1N 
-106(2.69) *' }035(0.89) 1MEG Horizontal CT2260-ND 1.51 1.26 1.05 .84 | 296XD105B1N 
PC Pattern 7 
@ RoHS Compliant 


1894 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Precision 
PRECISION Electronic 
Components Ltd. 


MIL Style RV6 — 1/2 Watt Carbon Potentiometers 


RV6L Series 


eaegh 14-02 NEF-2A 
+|« |1.65-3Plcs. . H270 
4.70 


Ba os.10 


=| 15.33 


RVE6N Series 
j=- 12.09 


|. 1/4-32 NEF-2A 
be) 6.35 


03.18 


Specifications: * Resistance Tolerance: +10% through 500K, +20% from 1Meg ¢ Resistance Taper: 
Linear * Power Rating: .5 Watts @ 70°C * Dielectric Strength: 750V RMS * Working Voltage: 350VDC 
maximum, but power not to exceed rating * Operating Temperature: -65°C ~ 125°C * Mechanical Rotation: 
295° QPL listed under MIL R 94 Specifications. Metal housing, stainless steel shaft * Hardware included 


Resistance Code Chart 


Code (Value) | Code(Value) | Code(Value) | Code(Value) | Code (Value) 


101 (100) 102 (1K) 103 (10K) 104 (100K) 105 (iMeg) 
251 (250) 252 (2.5K) 253 (25K) 254 (250K) 505 (5Meg) 
501 (500) 502 (5K) 503 (50K) 504 (500K) 
Resistance 
Range Digi-Keyt Price Each Precision 
(Q) Part No. 1 10 50 100 250 | Part No. 
100-5Meg RV6LOILDIOC-ND 11.83 = 10.92 8.19 5.28 4.85 | RV6LAYSA(Code)A 
100-1Meg RV6NOOILIC-ND 10.73 9.90 7.43 4.79 4.39 | RV6NAYSD(Code)A 


+ For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for (U1. 


Wirewound Precision Ten-Turn 
2 Watt Potentiometers 


19.05 


7.92 
1.57 >| 


20.62-+| 


GU Series 


3/8-32 UNEF-2A 7 


L 


Resistance Code Chart 


Specifications: * Resistance Tolerance: +5% ¢ Electrical/ 


Mechanical Rotation: 3600° + 10° -0° ¢ Effective Rotation: 
3600° nominal ¢ Dielectric Strength: 1000 VAC for 60 seconds ene (vain) Waite) 
at ATM * Working Voltage: 500 volts maximum ¢ Power rating: 
2 watt at 70° C * Shaft Length and Size: 13/16” (20.64mm) 101 (100) | 202 (2K) | 253 (25k) 
FMS screwdriver slotted, stainless steel » Bushing Style: 5/16” 201 (200) | 502 (5K) | 503 (50K) 
(7.95mm) * Temperature Coefficient: + 20 PPM/°C * Hardware 501 (500) 103 (10K) | 104 (100K) 
included 102 (1K) | 203 (20k) 
Resistance 
Range Digi-Keyt Price Each Precision 
(Q) Part No. i] 10 50 100 250 Part No. 
100-100K GUDOD1S826-ND 17.88 14.76 13.86 13.32 12.18 | GU(Code)1S26 


t+ For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for (C1. 


Type SPR Washable 
1/2 Watt Carbon Potentiometers 


SPRU Series echt rel 
12.70 9t+|+ 1/4-32 NEF-2A 
1.63 c. 


“is + 635 | 
=] | = 93.18 


= 
- 
14.71 
5.08 


S& 5.08 
v 


Specifications: * Resistance Tolerance: +10% through 500K, +20% from 1Meg ~ 5Meg »* Resistance 
Taper: Linear * Power Rating: .5 Watts @ 70°C » Dielectric Strength: 750V RMS «¢ Working Voltage: 
350VDC maximum, but power not to exceed rating * Operating Temperature: -65°C ~ 125°C * Mechanical 
Rotation: 295° « Hardware included 

Meets or exceeds MIL R 94 Specifications. Metal housing, stainless steel shaft. 


Resistance Code Chart 


Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) 
07 (100) 252 (2.5K) 503 (50K) 105 (Meg) 
251 (250) 502 (5K) 104 (100K) 255 (2.5Meg) 
501 (500) 103 (10K) 254 (250K) 505 (5Meg) 
102 (1K) 253 (25K) 504 (500K) 

Resistance 

Range Digi-Keyt Price Each Precision 

(Q) Part- No. al 10 50 100 250 | Part No. 
100-5Meg SPRULOUIC-ND 8.66 7.83 6.66 5.53 4.83 | SPRU(Code)1S28 


+ For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for (ILL). 


MIL Style — 2 Watt Carbon Potentiometers 
RV4L, RV4N, RV4NJ-(Linear Taper Single Element) 


KA (Logarithmic Taper Single Element) 
KB (Reverse Logarithmic Taper Single Element) 


KU (High Life* Linear Taper Single Element) 100 ry 
*Rotational Life: 100,000 cycles 90 U 
KKA (Logarithmic Taper Dual Element) a A 
KKB (Reverse Logarithmic Taper Dual Element) 0 
KKU (Linear Taper Dual Element) 5 50 [ 
2 49 A 
Specifications: 8 30 
Resistance Tolerance: +10% through 500K, ZX 20 
+20% from 1Meg 
« Power Rating: 2 Watts @ 70°C, Derate to 0 13.74 10 | 
Watt @ 120°C r 0 


¢ Dielectric Strength: 900V RMS ram 4 
¢ Working Voltage: 500 volts, but power not 3 Yo 
to exceed rating é 
* Operating Temperature: -65°C ~ 125°C 
* Mechanical Rotation: 314° QPL listed under 
MIL R 94 Specifications. Metal housing, 
stainless steel shaft. * Hardware included 


RVAL Series 
13.61 
| 7 |9/8-32 NEF-2A 
mie 
— 3 


6.32 


7 


15.88 


13.61 


pase NEF-2A 
r 06.35 


50.80 —~| 


RV4L SERIES (LINEAR) 
Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100 
% Electrical Rotation Clockwise 


U = Linear Taper 
A = Logarithmic Taper 


B = Reverse Logarithmic Taper 


KA SERIES (LOG TAPER) 
Code (Value) | Code (Value) 


500 (50) 102 (1K) 153 (15K) 104 (100K) 502 (5K) 104 (100K) 
101 (100) 252 (2.5K) 253 (25K) 254 (250K) 103 (10K) 254 (250K) 
251(250) 502 (5K) 353 (35K) 504 (500K) 253 (25K) 504 (500K) 
501 (500) 103 (10K) 503 (50K) 105 (1Meg) 503 (50K) 105 (1Meg) 
RVAN SERIES (LINEAR) RV4NJ SERIES (LINEAR) 
Code Code Code Code Code Code (Value) | Corie (Value) 
(Value) (Value) (Value) (Value) (Value) 500 (50) 502 (5K) 
500 (50) | 501(500) | 502(5kK) | 253(25k) | 254 (250K) 101 (100) 103 (10K) 
101 (100) | 102(1K) | 752 (7.5K) | 353(35K) | 504 (500K) 251 (250) 253 (25K) 
151 (150) | 152(1.5K) | 103(10K) | 503(50K) | 105 (1Meg) 501 (500) 104 (100k) 
251 (250) | 252 (2.5K) | 153(15K) | 104 (100K) 102 (1K) 504 (500K) 
252 (2.5K) 105 (1Meg) 
KB SERIES KKA SERIES KKB SERIES KKU SERIES 
(REV LOG) (DUAL LOG) (DUAL REV LOG) (DUAL LINEAR) 
Code Code Code Code Code Code Code 
(Value) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) 
102 (1K) | 104 (100K) 102 (1K) ] 104 (100k) 102 (1K) ] 104 (100k) 
502 (5K) | 254 (250K) 502 (5K) | 254 (250K) 502 (5K) | 254 (250K) 102 (1K) 
103 (10K) | 504 (500K) 103 (10K) | 504 (500K)  103(10K) | 504 (500K) 502 (5K) 
253 (25K) | 105 (1Meg) 253 (25K) | 105(1Meg) 253 (25K) | 105 (1Meg) Smee 
503 (50K) 503 (50K) 503 (50K) (10K) 
Resistance 
Range Digi-Keyt Price Each Precision 
(0) Part No. 1 10 50 100 _250 | Part No. 
50-1Meg | RV4LCILICIC-ND 837 7.57 644 5.35 4.67 |RV4LAYSA(Code)A 
50-1Meg | RV4NCICICIC-ND® 8.01 7.24 6.16 5.12 4.47 |RV4NAYSD(Code)A 
50-1Meg | RV4NJLILILIC-ND@ 8.01 7.24 616 5.12 4.47 |RV4NAYSJ(Code)A 
5K-1Meg | KACILILI1S28-ND@ 11.44 10.34 880 7.31 6.38 |KA(Code)1S28 
5K KU5021S28-HL-ND® 11.54 10.44 8.88 7.38 6.44 |KU5021S28-HL 
1K-1Meg | KBCILILI1$28-ND 11.44 10.34 880 7.31 6.38 /KB(Code)1S28 
1K-1Meg | KKACILILHS28-ND 32.42 .29.31 24.94 20.71 18.09 | KKA(Code)1$28 
1K-1Meg | KKBLILILIS28-ND 32.42 29.31 24.94 20.71 18.09 | KKB(Code)1S28 
1K-10K KKULILILHS28-ND 26.18 23.67 20.14 16.72 14.61 | KKU(Code)1S28 
@ RoHS Compliant 


+ For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for (JL). 


Model 15 Turns 
Counting Dial 


E15-1-11-ND: The left digit indicates the number of complete 
revolutions of the turning knob and the right two digits indicate the 
percent of a revolution. The unit registers a total count of 999. 
E15-2-11-ND: The left two digits indicate the number of complete 
revolutions of the turning knob and the right two digits indicate the 
percent of a revolution. The unit registers a total count of 9999. 


Digi-Key Price Precision 
Description Part No. Each Part No. 
Digital Dial (3 Digit/10 turn) E15-1-11-ND 30.15 E15-1-11 
Digital Dial (4 Digit/100 turn) E15-2-11-ND 34.62 E15-2-11 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1895 


KILO Machined Aluminum Instrumentation Knobs 


INTERNATIONAL 


Features: ¢ All knobs will accept round shafts with sizes indicated below. 

¢ Precision aluminum machined surfaces from bar stock. * ML Model: One 6-32 set screw located 90° from the indicator line. 

¢ Anodized finish gloss or matte. ¢ DD, JD, DDS and SC Models: Two 6-32 set screws set 120° apart. 

* Colors are clear or black. * HD Model: Two 6-32 set screws set 90° apart. 

¢ Set screws accept a 1/16” hex allen wrench * OEJ, OED and OES Models: Single 6-32 set screw located 180° from indicator line. Made in the USA 


Fig. 1 — ML Model Fig. 2 - DD Model Fig. 3 —- JD Model Fig. 4 - HD Model Fig. 5 - DDS Model Fig. 6 — SC Model 
“Soft Touch” 


Fig. 7 — OEJ Model Fig. 8 - OEJ-ARROW Model 
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Shaft Diameter Dimension A Digi-Key* Price Each Shaft Diameter Dimension A Digi-Key* Price Each 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Part No. ql 10 50 100 Fig. Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 10 50 100 
125 (3.18) .50 (12.70) 226-(J000-ND 5.69 506 4.18 3.80 .125 (3.18) 50 (12.70) 226-(1020-ND 5.76 512 423 3.84 
125 (3.18) .625 (15.875) 226-(J069-ND 6.35 564 466 4.23 .125 (3.18) .625 (15.875) 226-(1063-ND 641 5.70 471 4.28 
125 (3.18) .75 (19.05) 226-(1026-ND 6.95 6.18 5.10 4.64 .125 (3.18) .75 (19.05) 226-(1038-ND 6.89 6.12 5.05 4.59 
-125 (3.18) -925 (23.50) 226-(1027-ND 7.63 6.78 5.60 5.09 .125 (3.18) .925 (23.50) 226-(1039-ND 7.45 6.62 5.47 4.97 
-236 (6.00) -50 (12.70) 226-L1003-ND 5.69 5.06 4.18 3.80 .236 (6.00) -50 (12.70) 226-(1023-ND 5.76 5.12 4.23 3.84 
: .236 (6.00) -625 (15.875) 226-(1071-ND 6.35 564 466 4.23 .236 (6.00) .625 (15.875) 226-(1065-ND 641 5.70 471 4.28 
-236 (6.00) 75 (19.05) 226-11004-ND 6.95 618 5.10 4.64 : .236 (6.00) .75 (19.05) 226-(024-ND 689 612 5.05 4.59 
-236 (6.00) 925 (23.50) 2267028 :ND. Gees. Be G0: 28 .236 (6.00) .925 (23.50) 226-(1040-ND 745 662 547 4.97 
-250 (6.35) 280 :(12:70) 226E025ND peer eer aR 1 2:80 .250 (6.35) 50 (12.70) 226-(1037-ND 576 5.12 423 3.84 
-250 (6.35) 625 (15.875) 226-1070-ND 6.35 564 466 4.23 .250 (6.35) .625 (15.875) 226-(]064-ND 641 5.70 471 428 
-250 (6.35) -75 (19.05) 226-11001-ND 695 618 5104.64 250 (6.35) .75 (19.05) 226-(021-ND 689 612 5.05 4.59 
-250 (6.35) 925 (23.50) 226-11002-ND 763 678 5.60 5.09 250 (6.35) .925 (23.50) 226-(1022-ND 745 662 547 4.97 
125 (3.18) .50 (12.70) 226-(J005-ND 5.24 466 385 3.50 125 (3.18) 50 (12.70) SAND Sue Baa aba  Skd 
125 (3.18) .625 (15.875) 226-(J057-ND 5.36 476 393 3.57 . : : j : : : , . . 
“125 (8.18) "75 (19.08) NEO BUND Bas ies oa: aes .125 (3.18) .625 (15.875) 226-(1073-ND 641 5.70 471 4.28 
125 (3.18) 925 (23.50) MEW ORD Pee. GOs tier Jaiao .125 (3.18) .75 (19.05) 226-(1074-ND 689 612 5.05 4.59 
: : : d : : : : .125 (3.18) .925 (23.50) 226-(1075-ND 745 662 547 4.97 
.236 (6.00) .50 (12.70) 226-(J008-ND 5.24 466 385 3.50 
“236 (6.00) 625 (15.875) SBS AUN Bae. “Ave. aon caley .236 (6.00) 50 (12.70) 226-(1080-ND 5.76 512 423 3.84 
2 "336 (6.00) 75 (19.05) 226-[009-ND 542 482 398 362 ‘ .236 (6.00) .625 (15.875) 226-(1081-ND 641 5.70 471 4.28 
"236 (6.00) 925 (23.50) 226-(1044-ND 569 506 418 3.80 .236 (6.00) .75 (19.05) 226-(1082-ND 689 612 505 4.59 
.236 (6.00) .925 (23.50) 226-(1083-ND 745 662 547 4.97 
.250 (6.35) 50 (12.70) 226-(1041-ND 5.24 466 385 3.50 
250 (6.35) 625 (15.875) 226-(058-ND 536 476 393 357 .250 (6.35) 50 (12.70) 226-(1076-ND 5.76 512 423 3.84 
(250 (6.35) 75 (19.05) 296-(1006-ND 5.42 482 398 3.2 .250 (6.35) .625 (15.875) 226-(1077-ND 641 5.70 471 4.28 
.250 (6.35) .925 (23.50) 226-(1007-ND 5.69 5.06 4.18 3.80 -250 (6.35) -75 (19.05) 226-(1078-ND 6.89 6.12 5.05 4.59 
.250 (6.35) .925 (23.50) 226-(1079-ND 745 662 547 4.97 
125 (3.18) .50 (12.70) 226-(1010-ND 5.24 466 385 3.50 
.125 (3.18) .625 (15.875) 226-(060-ND 5.36 4.76 3.93 3.57 -125 (3.18) -50 (12.70) 226-(1084-ND 3.20 2.84 2.35 2.13 
125 (3.18) 75 (19.05) 226-(1034-ND 542 482 398 3.62 .125 (3.18) .625 (15.875) 226-(1085-ND 331 294 243 2.21 
.125 (3.18) .925 (23.50) 226-(1035-ND 5.69 5.06 4.18 3.80 .125 (3.18) -75 (19.05) 226-(1086-ND 342 3.04 251 2.28 
236 (6.00) 50 (12.70) peSreaians Mod ABR ~ “Bae ~ eGo .125 (3.18) .925 (23.50) 226-(1087-ND 353 3.14 260 2.36 
.236 (6.00) .625 (15.875) 226-(J062-ND 5.36 476 393 3.57 .236 (6.00) 50 (12.70) 226-(092-ND 320 284 235 213 
3 .236 (6.00) .75 (19.05) 226-(J014-ND 542 482 398 3.62 .236 (6.00) .625 (15.875) 226-(1093-ND 331 294 243 2.21 
.236 (6.00) .925 (23.50) 226-(J036-ND 5.69 5.06 4.18 3.80 iL .236 (6.00) .75 (19.05) 226-(1094-ND 342 3.04 251 2.28 
250 (6.35) “50 (12.70) 226-J033-ND 524. 466 385 3.50 .236 (6.00) .925 (23.50) 226-(1095-ND 353 314 260 2.36 
-250 (6.35) -625 (15.875) 226-(1061-ND 5.36 4.76 3.93 3.57 .250 (6.35) -50 (12.70) 226-(1088-ND 3.20 2.84 2.35 2:13 
.250 (6.35) -75 (19.05) 226-L1011-ND 5.42 4.82 3.98 3.62 .250 (6.35) .625 (15.875) 226-(1089-ND 3.31 2.94 243 2.21 
.250 (6.35) -925 (23.50) 226-(1012-ND 5.69 5.06 4.18 3.80 .250 (6.35) .75 (19.05) 226-(1090-ND 3.42 3.04 2.51 2.28 
.125 (3.18) .50 (12.70) 226-(015-ND 596 530 4.38 3.98 -250 (6.35) -925 (23.50) 226-(1091-ND 353 3.14 260 2.36 
125 (3.18) -625 (15.875) 226-(J066-ND 6.64 5.90 487 4.43 .125 (3.18) 50 (12.70) 226-(120-ND 320 284 235 213 
125 (3.18) -75 (19.08) 226-(1030-ND eo One Valens ace 125 (3.18) 625 (15.875) 226-(1121-ND 331 294 243 2.21 
-125 (3.18) 925 (23.50) ZAHRA B= 0 ies ee 125 (3.18) 75 (19.05) 226-(1122-ND 342 3.04 251 2.28 
.236 (6.00) .50 (12.70) 226-(1018-ND 5.96 5.30 4.38 3.98 8 -125 (3.18) -925 (23.50) 226-(1123-ND 3.53 3.14 2.60 2.36 
4 te pe ee oe peeneee ae a peal ee 236 (6.00) 50 (12.70) 226-1128-ND 320 284 235 213 
“236 (6.00) 925 (23.50) SOG ONT alec. “900° Roll = eo .236 (6.00) .625 (15.875) 226-(129-ND 331 294 243 2.21 
d : : : : : : : .236 (6.00) .75 (19.05) 226-(1130-ND 342 3.04 251 2.28 
.250 (6.35) .50 (12.70) 226-(J029-ND 5.96 530 438 3.98 .236 (6.00) .925 (23.50) 226-(1131-ND 353 314 260 2.36 
.250 (6.35) .625 (15.875) 226-(J067-ND 6.64 590 487 4.43 
ea pean pe vey Seas nas oy ae poe * For complete part number, substitute the corresponding color choice (listed below) for (1): 
50 (6.35) #925 (28/50) s : ig : 2: 1=Black Gloss 2=Aluminum Gloss 3= Aluminum Matte 4 = Black Matte (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1896 (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


KILO Machined Aluminum Shaft Diameter | Dimension A Digi-Key* Price Each 
. Fig. Inch (mm Inch (mm Part No. 1 10 50 100 
irrawarronar~=«: INStrumentation Knobs (Cont) s Mal) lid) 
.250 (6.35) .50 (12.70) 226-(1136-ND 3.20 284 235 213 
, : ; ee ; .250 (6.35) .625 (15.875) 226-(137-ND 3.31 294 243 2.21 
= scared aaa e Be sat { re ee cae Aaa 10 | 950 (6.35) .75 (19.05) 226-(]138-ND 342 3.04 251 228 
Heb || Unein(Camiy) fein (Catia) OB 250 (6.35) 925 (23.50) 226-(1139-ND 353 3.14 260 2.36 
-250 (6.35) -50 (12.70) 226-(1124-ND 3.20 2.84 235 2.13 .125 (3.18) .50 (12.70) 226-(108-ND 3.80 3.38 279 2.54 
.250 (6.35) .625 (15.875) 226-(1125-ND 3.31 294 243 2.21 .125 (3.18) .625 (15.875) 226-(1109-ND 3.94 350 289 263 
8 .250 (6.35) .75 (19.05) 226-(1126-ND 3.42 304 251 2.28 .125 (3.18) .75 (19.05) 226-(1110-ND 407 362 299 272 
.250 (6.35) .925 (23.50) 226-(1127-ND 3.53 3.14 2.60 2.36 +125 (3.18) -925 (23.50) 226-(1111-ND 4.28 3.80 3.14 2.85 
125 (3.18) .50 (12.70) 226-(096-ND 320 284 285 213 -236 (6.00) -50 (12.70) 226-(1116-ND 3.80 3.38 279 2.54 
125 (3.18) .625 (15.875) 226-(097-ND 331 294 243 2.21 "1 236 (6.00) 625 (15.875) 226-(1117-ND 3.94 3.50 2.89 2.63 
125 (3.18) 75 (19.05) 226-[098-ND 342 3.04 251 228 o ee eae See END ee aa ae 
.125 (3.18) .925 (23.50) 226-(099-ND 353 314 260 2.36 ~296 (6-00) i226 (28.50) : : : : 
.250 (6.35) .50 (12.70) 226-(112-ND 380 338 279 2.54 
236 (6.00) 50 (12.70) 226-[104-ND 3.200 2.84 2.35 02.13 .250 (6.35) .625 (15.875) 226-(1113-ND 3.94 350 289 263 
Fy -236 (6.00) 625 (15.875) 226-(]105-ND 3.31 2.94 243 2.21 .250 (6.35) .75 (19.05) 226-(1114-ND 407 362 299 2.72 
-236 (6.00) .75 (19.05) 226-(1106-ND 3.42 3.04 2.51 2.28 .250 (6.35) .925 (23.50) 226-(1115-ND 4.28 3.80 3.14 2.85 
.236 (6.00) .925 (23.50) 226-(1107-ND 353 314 260 2.36 7125 (3.18) “50 (12.70) SOD Wap aaa OTe) toes 
.250 (6.35) .50 (12.70) 226-(1100-ND 3.20 284 235 213 125 (3.18) .625 (15.875) 226-(1145-ND 3.94 350 289 263 
.250 (6.35) .625 (15.875) 226-(1101-ND 3.31 2.94 2.43 2.21 -125 (3.18) .75 (19.05) 226-(1146-ND 4.07 3.62 2.99 2.72 
250 (6.35) 75 (19.05) 226-(1102-ND 342 304 251 228 125 (3.18) .925 (23.50) 226-(1147-ND 4.28 380 314 2.85 
-250 (6.35) -925 (23.50) 226-(1103-ND 3.53 3.14 260 2.36 .236 (6.00) .50 (12.70) 226-(1152-ND 3.80 3.38 279 2.54 
‘as(axe) | 60(1270) | 226CHG2ND 920 294 25 210 | | 1 | 2001600) | se5\ise7s | zeCNSGND S84 S50 289263 
.125 (3.18) .625 (15.875) 226-(1133-ND 3.31 294 243 2.21 “336 (6.00) 925 (23.50) 296-F]155-ND ios. + Sao -eqat spies 
.125 (3.18) .75 (19.05) 226-(1134-ND 3.42 304 251 2.28 
125 (3.18) 925 (23.50) 226-(1135-ND 353 314 260 2.36 250 (6.35) -60.(12-70) Be oD SEQ” 3.98" 4210!" 32.08 
10 .250 (6.35) .625 (15.875) 226-(1149-ND 3.94 350 289 263 
.236 (6.00) .50 (12.70) 226-(1140-ND 3.20 284 235 2.13 .250 (6.35) .75 (19.05) 226-(1150-ND 4.07 362 299 2.72 
.236 (6.00) .625 (15.875) 226-(1141-ND 3.31 294 243 2.21 .250 (6.35) .925 (23.50) 226-(151-ND 4.28 380 314 2.85 
236 (6.00) -75 (19.05) 22642 ND 9.42 3.04 2.51 2.28 * For complete part number, substitute the corresponding color choice (listed below) for (1): 
.236 (6.00) .925 (23.50) 226-(1143-ND 353 314 260 2.36 ‘ i 
1=Black Gloss 2=Aluminum Gloss 3= Aluminum Matte 4 = Black Matte 


DDSPT Model Made in the USA SERIES: 400, 500, 600, 3400 Made in the USA 


Top View 4-40 Set Screw 
Indicator 


Features: Anodized precision machined aluminum exterior. Accommodates potentiometer shaft - 1/4” 
(6.35mm) with 3/8” x 32-NEF-2A bushing. Requires only one square inch of panel space. 

400 Series: 1” (25.40mm) 10 Turn Calibration. This world class turns-counting dial is designed for multi- 
turn potentiometers up to ten turns or other rotary devices. The knob/scale attaches directly to the shaft, and 
the body of the dial is mounted rigidly to the panel, therefore, accurate readings with a ratio of 1000 to 1 for 
ten turns are provided with no backlash or reading error. Available with or without locking mechanism. 

500 Series: 1” (25.40mm) 1 Turn Calibrated scale. 

-595 (15.11) 600 Series: 1” (25.40mm) 1 Turn Uncalibrated dial. 

3400 Series: 7/8” (22.23mm) 20 Turn Calibration. Calibrated dial designed for multi-turn potentiometers 
up to twenty turns or other rotary devices. The turns counting digit appears in the window as the dial is 
rotated. Mounting bracket plate is installed between panel and panel nut, with the dial mounting directly to 


Side View 


Features: the potentiometer shaft. 

* Precision aluminum machined surfaces from bar stock * Colors are clear or black 

* Anodized finish gloss or matte * DDSPT knobs have a single 4-40 set screw Digi-Key Price Each Kilo 

Fig. | Description Part No. u a) 10 Part No. 
Shaft Dia. Color/ Digi-Key Price Each Commercial 10 Turn (Calibrated) 
Inch (mm) Finish Part No. 1 10 50 100 Black Anodize, No Lock A11KL-ND 19.72 18.31 16.91 a 
125 (3.18) | Clear/Gloss | 226-1046-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 4 | Black Anodize, with Lock 412KL-ND 20.77 19.29 17.81 412 
.236 (6.00) | Clear/Gloss | 226-1047-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 Clear Anodize, No Lock 461KL-ND 19.72 18.31 16.91 461 
.250 (6.35) | Clear/Gloss | 226-1045-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 Clear Anodize, with Lock 462KL-ND 19.72 18.31 16.91 462 
125 (3.18) | Black/Gloss | 226-1049-ND 16.85 14.98 12.36 14.24 Commercial Single Turn (Calibrated) 
‘236 (6.00) | Black/Gloss | 226-1050-ND 16.85 14.98 12.36 41.24 Black Anodize, with Lock 512KL-ND 19.13 17.85 17.00 512 
250 (6.35) | Black/Gloss | 226-1048-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 2 | Clear Anadize, No Lack ScUKE ND Lees 13.76 13.10 561 
Clear Anodize, with Lock 562KL-ND 19.13 17.85 17.00 562 

125 (3.18) | Clear/Matte | 226-1052-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 Commercial Single Turn (Uncalibrated) 
236 (6.00) | Clear/Matte |2eosiCo Ny) 16.85 14.98 12.36 ed Black Anodize, with Lock 612KL-ND 18.52 17.29 1646] 612 
250 (6.95) | Clear/Matte |Z2GaICStiNb) 16.85 14.98 12.36 it 3 | Clear Anodize, with Lock 662KL-ND 18.52 17.29 16.46 662 
.125 (3.18) Black/Matte 226-1055-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 Commercial 20 Turn (Calibrated) 
.236 (6.00) | Black/Matte | 226-1056-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 Black Anodize, with Lock 3412KL-ND 18.52 17.20 15.88 3412 
.250 (6.35) | Black/Matte | 226-1054-ND 16.85 14.98 12.36 11.24 4 | Clear Anodize, with Lock 3462KL-ND 18.52 17.20 15.88 3462 


Ee ‘v7 STONE Shaft Dimensions — mm Digi-Key Price Each 
ae 281 Fig. Dia. — mm A B c Part No. 1 10 100 
‘ 3.18 | 12.70 1295 3.81 8554K-ND 5.82 5.44 3.50 
Instrumentation Knobs 1 | 635 | 17.78 15.49 4.32 8555K-ND 6.03 5.63 3.67 
6.35 | 2286 2007 5.59 8556K-ND 6.21 5.80 3.79 
3.18 | 12.70 1397 22.86 8558K-ND 7.29 6.81 4.40 
2 | 635 | 17.78 1803 29.21 8559K-ND 8.70 8.12 5.26 
= 635 | 2286 2210 38.74 8560K-ND 9.93 9.27 6.03 
BS 635 | 17.78 1549 29.21 8565K-ND 7.38 6.89 4.49 
il ie Hae 3 | 635 | 2286 1626 38.74 8566K-ND 7.95 7.42 4.76 
aH a 3.18 | 1270 1295 8.89 8567K-ND 8.76 8.18 5.34 
4 | 635 | 17.78 1549 11.68 8568K-ND 10.05 9.38 6.11 
Skirted Round Round with Dial Double Bar Single Bar 6.35 | 2286 20.07 14.99 8569K-ND 10.89 10.17 6.61 


Knobs have a spun aluminum inlay with a clear coat finish. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1897 


Panasonic audio Potentiometers 


9mm Potentiometers 


A(15), BOB 


Specifications: Resistance Range: 5KQ through 50KQ * Tolerance: +20% » Power Rating: 
.05w @ 50°C * Voltage Rating: E =V/PR but E < 50VAC/20VDC * Rotation Angle: 300° +5° 
Life: 10000 turns minimum ¢ Application: Audio mixer 


* 
pe 
= 
a 
E 
> 
fo) 
D(10A) G(15C) 
1020 40 60 80 100 
100 80 60 40 20100 
Term.1 ; terms Term.1 Term.3 
; Effective rotation clockwise -~ ~~ Effective rotation (Counterclockwise) 
A Shaft :O 6.0 mm *Output V. between term.1& 2 y 49Q9, *Output V. between term.2&3 yx 499% 
Shaft :0 6.0 mm Operating V. between term.1 & 3 * Resistance Code Chart Operating V. between term.1 & 3 
* Hardware Included Code (Resistance Value) 
10.6 Code (Value) | Code (Value) 
erie1.6 502 (5K) 103 (10K) 
2.10 o> 203 (20K) 503 (50K) 
#142 43-7 
3-01.17 9E0—+ ; a“ 
+ _>| er ae an fe 
' ‘ (View from mtg. side) Center Digi-Key Pricing Panasonic’ 
(View from mtg. side) Fig. | Taper | Detent | Bushing | Part No. 1 40 100 1,000 | PartNo. 
Footprint Applies to E ; Footprint Applies to 9mm Audio Potentiometers 
Figures 1,263 Riguise 49/88 B Y None | P3MCIOCKND 1.05 873 65.48 483.06 | EVU-F3AF30BCILJ 
D Y None P3B2L000-ND 1.05 8.73 65.48 483.06 | EVU-F3AF30DL 
? B N None P3C3| -ND 1.12 9.33 69.98 516.26 | EVU-F2AF30BLI) 
D N None P3D4(] -ND .99 8.22 61.65 454.84 | EVU-F2AF30DL0 
B Y Metal P3E5D0-ND@® 1.90 15.84 118.80 876.48 | EVU-F3MFL3BLIL] 
D y Metal P3F6LI0L-ND 1.90 15.84 118.80 876.48 | EVU-F3MFL3D00) 
5 2 B N Metal P38G7DUD-ND® 1.84 15.33 114.98 848.26 | EVU-F2MFL3BLIL] 
D N Metal P3H8' -ND® 1.84 15.33 114.98 848.26 | EVU-F2MFL3DL1L) 
; : ani 2 B Y Plastic | PSISDOC-ND 1.25 10.44 78.30 577.68 | EVU-FSLFL3BDI0 
Shaft :9 6.0 mm Shaft :@ 6.0 mm D Y Plastic P3JOOOO-ND 1.25 10.44 78.30 577.68 | EVU-F3LFL3D010 
: B N Plastic P3K1000-ND 1.19 9.90 74.25 547.80 | EVU-F2LFL3BL) 
epereware included D N Plastic | P3L200IC-ND 1.19 9.90 74.25 547.80 | EVU-F2LFL3DCI0 
‘ B A None P3M3L000-ND 1.08 9.03 67.73 499.66 | EVU-E3AF25BL1.) 
12mm Potentiometers D Y None P3N400C-ND 1.08 9.03 67.73 499.66 | EVU-E3AF25DC10] 
Specifications: Resistance Range: 5KQ through 50KQ « Tolerance: +20% » Power Rating: 4 B N None P3P5C/0C-ND 1.02 8.49 63.68 469.78 | EVU-E2AF25B00 
.05w @ 50°C »* Voltage Rating: E = VPR but E < 50VAC/20VDC (Do not use DC Voltage) 
* Rotation Angle: 300° +5° « Life: 15000 turns minimum « Application: Audio mixer D b None P3Q6L0-ND 1.02 8.49 63.68 469.78 Evu-E2ar2s000 
B ¥ Metal P3R7000-ND 1.94 16.17 121.28 894.74 | EVU-E3JFK4BLI) 
D 6 Metal P3S8L00-ND 1.94 16.17 121.28 894.74 | EVU-E3JFK4D00 
5 
B N Metal P3T9000-ND 1.87 15.60 117.00 863.20 | EVU-E2JFK4BL1) 
D N Metal P3U0L0I0-ND 1.87 15.60 117.00 863.20 | EVU-E2JFK4DC11 
B Y Plastic P3w1000-ND 1.29 10.77 80.78 595.94 | EVU-E3KFK4BL1_] 
é D Y Plastic P3xX2L00-ND 1.29 10.77 80.78 595.94 | EVU-E3KFK4DU01L) 
B N Plastic P3Y3000-ND 1.22 10.20 76.50 564.40 | EVU-E2KFK4BL1-) 
D N Plastic P3Z4000-ND 1.22 10.20 76.50 564.40 | EVU-E2KFK4DU1L) 
Shaft :O 6.0 mm : 
12mm Audio Potentiometers 
* Hardware Included 
B 3" None P2A5LJIC-ND 2.36 19.68 147.60 1088.96 | EVJ-Y81F30BLI) 
AC Y None P2B6LI0-ND 2.36 19.68 147.60 1088.96 | EVJ-YE1F30000) 
a A N None P2C7000-ND 2.29 19.11 143.33 1057.42 | EVJ-YOOF30ACIL) 
D N None P2D8) -ND 2.29 19.11 143.33 1057.42 | EVJ-YOOF30D0) 
(Resistor 4 ATP B Y Metal | P2E9DDC-ND 269 22.41 168.08 1240.02 | EVJ-Y91FO3BLI 
_B-Resistor 2) AC Y Metal P2FOLOD0-ND 2.38 19.83 148.73 1097.26 | EVJ-YK1FO3000 
(View from mtg. side) cl 8 
13. 15: A N Metal P2G1000-ND 2.62 21.87 164.03 1210.14 | EVJ-Y10FO3AC) 
Footprint Applies to Figures 7, 8, & 9 Shaft :@ 6.0 mm D N Metal | P2H20DID-ND 262 21.87 164.03 1210.14 | EVJ-Y10FO3D010 
B ¥ Plastic P2i3.000-ND 2.57 21.39 160.43 1183.58 | EVJ-Y96FO3BLI) 
AC Y Plastic P2J40000-ND 2.57 21.39 160.43 1183.58 | EVJ-YK6FO30LI0 
° A N Plastic P2K5LJL-ND 2.51 20.88 156.60 1155.36 | EVJ-Y15FO3ACI) 
D N Plastic P2L6LJ00-ND 2.51 20.89 156.67 1155.86 | EVJ-Y15FO3DL00 
B Y None P2M7(0001-ND 2.39 19.95 149.63 1103.90 | EVJ-C31F25BC) 
AC Y None P2N8L1001-ND 2.39 19.95 149.63 1103.90 | EVJ-CV1F25000 
10 A N None P2P9D00-ND 2.33 19.38 145.35 1072.36 | EVJ-COOF25AC.) 
D N None P2Q0L000-ND 2.33 19.38 145.35 1072.36 | EVJ-COOF25DOIL) 
B ¥ Metal P2R1000-ND 2.73 22.71 170.33 1256.62 | EVJ-C51F02BC) 
i 1 AC ¥ Metal P2S2000-ND 2.73 22.71 170.33 1256.62 | EVJ-CC1F02000) 
©): 14 A N Metal P2T3000-ND 2.35 19.57 146.79 1082.98 | EVJ-C20F02AC) 
¥ 2 33 
6-00.8' 990000 r —40.5 D N Metal P2U40001-ND 2.35 19.57 146.79 1082.98 | EVJ-C20F02D0L) 
2X 5=10 i | Z 
Ap A;B;BpByAg * Hardware included Y Plastic P2Ws5C10L1-ND 2.60 21.66 162.45 1198.52 | EVJ-C56F02BLI.) 
(A-Resistor 1, B-Resistor 2) AC Y Plastic P2xX6LID-ND 2.60 21.66 162.45 1198.52 | EVJ-CCé6éFO20I0U) 
(View from mtg. side) 12 
A N Plastic P2Y7000-ND 2.53 21.12 158.40 1168.64 | EVJ-C25Fo2AC) 
= ‘ 
Fodtprint Applies to oy * Hardware for Fig. 8 D N Plastic | P2Z80OO-ND 253 21.12 158.40 1168.64 | EVJ-C25F02D010] 


Figures 10, 11, & 12 and Fig. 11 


For complete number, substitute corresponding code (from above chart) for IU. 
* Call Digi-Key for help in assembling manufacturer part number. ROHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1898 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic thumbwheel Potentiometers <= re 


é gol 1.0 
Resistance Code Chart Code (Value) | Code (Value) & J : 1 37 
Code (Resistance Value) 502 (5K) 203 (20K) g10 6.0 
103 (10K) 503 (50K) é 


Specifications: * Resistance Range: 5KQ through 50KQ * Tolerance: +20% * Power Rating: B taper - .03W, 
All others .01W »* Voltage Rating: SOVAC/20VDC * Rotation Angle: 260° +10° « Life: 10,000 turns minimum 


Center Digi-Key Pricing Panasonic* Rie 
Fig. | Taper | Detent Part No. 1 10 100 4,000 | PartNo. ; - Element Circuit 
(View from mtg. side) Diagram 
i | A N P4AQ -ND 2.07 17.25 12938 954.50 | EVL-HFAAQ1ACIC] 
B N P4B0 -ND 2.07 17.25 129.38 954.50 | EVL-HFAAO1BCIL] 
g | 08 N P4C101010-ND 2.07 17.26 129.42 954.83 | EVL-HFAAQ6ACIC] (View from mtg, side) 
B N P4D2C1CIL-ND} 2.07 17.26 129.42 954.83 | EVL-HFAAO6BLIL] eet is foie hla 
allt oA Y P4E3CIDIC-ND 232 19.32 144.90 1069.04 | EVL-HFKAO1ACIC] oa & o 
B Y P4F40101-ND 232 19.32 144.90 1069.04 | EVL-HFKAO1BOIL] 
gi), A N P4K9CICIO-ND® 2.07 17.25 129.38 954.50 | EVL-HFAAOSACIC] 
B N P4LOCIDIC-ND® 2.07 17.25 12938 954.50 | EVL-HFAAOSBCIC] 
3) A Y P4MIOIOIC-ND® 232 19.32 144.90 1069.04 | EVL-HFKAOSACIC] iets a 
B Y P4N2CIOIC-NDe 2.32 19.32 144.90 1069.04 | EVL-HFKAOSBLI] Hi R241 #243 oS ae aa 


For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for (IU. 
* Call Digi-Key for help in assembling manufacturer part number. RoHS Compliant 


(View from mounting side) 


Specifications: * Tolerance: +30% * Power Rating: .01W »* Rotation Angle: 270°+5° * Life: P4G5102-ND 
5,000 turns minimum, All others 10,000 turns minimum « No center detent 


Rated 
Voltage 


| Dual Resistance | Digi-Key Pricing Tape & Reel t | Panasonic | 
Fig.| Taper (0) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | PartNo. 
4 | B/B | 20VAC 50K P4J8503CT-ND@ 1.37 11.40 104.83) 800 547.20 | EVU-TUAB16B54 
5 | C/C | 22VAC 50K P417503CT-ND 98 815 74.96] 1,200 | 489.00/M] EVU-TUHB07C54 
6 | A/A | 0.5VAC 1K P4G5102-ND 96 8.00 60.01; — —| EVU-TW1B24A13 
7 | C/C | 10VAC 10K P4H6103-ND@ 96 8.00 60.01; — —| EVU-TW7B45C14 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. RoHS Compliant 


R2 #1#2 #3 


16mm Square Rotary Potentiometers with Detents 


Recommended Applications: * Function switching and adjusting for control panels of car air conditioners 

Features: ¢ Small size * High click torque * External Dimensions: 16.7mm x 16.3mm x 6.0mm * Through hole for a shaft * Suitable 
for reflow soldering 

Mechanical Specifications: * Rotation Torque: 40 mN-m + 15 mN-m »* Detent Pitch: (12, 7 active) 30° + 3° * Rotation Angle: 360° 
Endless 

Electrical Specifications: * Power Rating: 0.05W * Nominal Total Resistance: 10kQ +30% * Taper: B ¢ Rotation Life: 30,000 
nominal 


je48 ii Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
aa) Detent Number 1 2 3 4 5 6 ul 
2-01.2 ° ° 2 ° ° 2 2 
Through Hole Angle 90 120 150 180 210 240 270 
Ouitput/Initial 5% max. 16.7% +5% | 33.3% +5% 50% + 5% 66.7% + 5% | 83.38% + 5% 95% min. 
Center of shaft 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&R Pricing | Panasonic 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 350 Part No. 
10KQ,12 Detents, SMD P12427CT-ND 5.83 48.60 447.16 P12427TR-ND 1020.60 EWV-YC8B14 
RoHS 
Low profile, long life sensor, which is suitable for detecting the angles of rotating axes, such as air conditioner dampers. (2) 
(View from parts side) on e : os 3 ‘ “ 
Solder 1.94 Recommended Applications: * Detection of air conditioner damper angles * Detection of various control unit angles 
Land 3 Features: + Low profile (H=2.2mm) *Long operation life: 1 million operation cycles assured, a wide electrical output angle of a 


maximum 347° 


Specifications: * Rating: 0.05W, 5V * Operating Force: 3 mN.m maximum » Linearity: +3% maximum ¢ Operation Life: 1,000,000 
cycles (operation Angle +30°) * Total Resistance: 10kQ +30% 


Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T&RPricing | Panasonic 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 Part No. 
10KQ, 10mm, SMD P12426CT-ND 1.72 14.31 131.65 | P12426TR-ND 859.00/M | EVW-AE4001B14 


5mm Square Single-Turn Cermet Potentiometers 


SPECIFICATIONS: * Maximum Voltage: 200V 


MBG Series Mechanical Characteristics: * Dielectric Withstanding Voltage: 600VAC for one minute 
° i . * Temperature Coefficient: +100ppm/°C 
* Total rotation angle: Adjustment angle 200° nominal * Insulation Resistance: 100MQ 
* Soldering: Within 5 seconds maximum at 300°C 
n F ee Environmental Characteristics: 
iE y Electrical Gee * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 
Se} * Resistance Range: 5000 to 2 MO * Vibration: 20G 
are plan * Tolerance: +20% * Shock: 180G 
[3/3] PRONE: * Power Rating: 0.5W at 70°C * Seal: MIL-R-22097 Immersion 
Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Res. | Part No. Part No. Pricing Part No. Part No. 
(Q) | Side Adjust / Top Adjust 1 10 100 1,000 5,000 Side Adjust Top Adjust 
500K | MBG52-ND | — 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M | EVM-MBGA01B52 | — 
3x0.7 1K | — MSG13-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M | — EVM-MSGA01B13 
508 500K | — MSG55-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M | — EVM-MSGA01B55 
P.C.B. piercing plan 1M | MBG16-ND | — 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M | EVM-MBGA01B16 | — 
2M | — MSG26-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M | — EVM-MSGA01B26 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1899 


Panasonic _ Slide Potentiometers for Audio Mixer Applications 


Fig. 1 —- Thin Type Fig. 2 - Mono Type 


Features: * Thin and compact design with 8mm body height and 15mm width « Light sliding force and Features: * Slim type fader, 9mm width, 8mm height »* Excellent cost performance applicable to 
excellent operation »* Highly accurate attenuation characteristics, maximum attenuation of more than audio mixers for amateur use Recommended Applications: * Fade control for audio mixers ¢ Multi- 
100dB, and low noise Recommended Applications: * Fade control for common type audio mixers Track Recorders * Paper position sensors for copiers 
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Fig. 3 — Standard Type Fig. 4 — Motor Type 
Features: * Excellent operational feeling * Low noise, long operational life, highly accurate attenuation Features: * Excellent operation feeling, high 
Recommended Applications: * Fade control for audio mixers and musical key boards * Heat control speed driving and power saving design * Dust- 
or mode switching for car air conditioners * Measurement instruments proof mounting possible by 90° off set lever design 
Recommended Application: * Automated Audio x 
8-O1.3 5. Mixers (Common/Amateur Type) 8 
te x 
3 y 
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CIRCUIT DIAGRAM 2 2 Term. #1 Term. #3 
Crineiorina Taco 6] £| Traveling in % from terms #1 to #3 
3 and T- short terminals oA “p 
4',2,3' and T- dummy terminals Taper "A Taper "D 
Note for Dual: 3 and T- short terminals Taper "B" Taper "Y" 
3 and T'- short terminals) 
Resist. Travel Single/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. (Q) Style (mm) Dual Taper Part No. if 10 50 100 Part No. 
10K Thin 100 Ss ¥ PJQ100SY-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 EVA-JQKR15Y14 
10K Thin 100 Ss A PJQ100SA-ND® 8.51 6.81 5.65 5.11 EVA-JQKR15A14 
10K Thin 100 Ss D PJQ100SD-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 EVA-JQKR15D14 
10K Thin 100 Ss B PJQ100SB-ND® 8.51 6.81 5.65 5.11 EVA-JQLR15B14 
10K Thin 100 D Y PJQ100DY-ND® 10.88 8.70 7.23 6.53 EVB-JQKR15Y14 
10K Thin 100 D A PJQ100DA-ND 10.88 8.70 7.23 6.53 EVB-JQKR15A14 
{ 10K Thin 100 D D PJQ100DD-ND 10.88 8.70 7.23 6.53 EVB-JQKR15D14 
10K Thin 60 Ss ¥ PNAO60SY-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 EVA-NADR15Y14 
10K Thin 60 Ss A PNAO60SA-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 EVA-NADR15A14 
10K Thin 60 Ss D PNAO60SD-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 EVA-NADR15D14 
10K Thin 60 Ss B PNAO60SB-ND® 7.19 5.75 4.78 4.32 EVA-NAHR15B14 
10K Thin 60 D a PNAO60DY-ND 10.40 8.32 6.91 6.24 EVB-NADR15Y14 
10K Thin 60 D A PNAO60DA-ND 9.20 7.36 6.11 5.52 EVB-NADR15A14 
10K Thin 60 D D PNAO60DD-ND 9.20 7.36 6.11 5.52 EVB-NADR15D14 
10K Mono 100 Ss a PNF100SY-ND® 7A 5.69 4.72 4.27 EVA-NF4R15Y14 
10K Mono 100 Ss A PNF100SA-ND® 7A 5.69 4.72 4.27 EVA-NF4R15A14 
10K Mono 100 Ss D PNF100SD-ND® 7A 5.69 4.72 4.27 EVA-NF4R15D14 
2 10K Mono 100 Ss B PNF100SB-ND® 7.09 5.68 4.71 4.26 EVA-NF3R15B14 
10K Mono 60 Ss Me PNEO60SY-ND 71 5.69 4.72 4.27 EVA-NE4R15Y14 
10K Mono 60 Ss A PNEO60SA-ND® 7A 5.69 4.72 4.27 EVA-NE4R15A14 
10K Mono 60 Ss D PNEO60SD-ND® 71 5.69 4.72 4.27 EVA-NE4R15D14 
10K Mono 60 Ss B PNEO60SB-ND 6.15 4.92 4.09 3.69 EVA-NE3R15B14 
10K Standard 60 Ss A PQ1060SA-ND 3.31 2.65 2.20 1.99 EWA-Q10C15A14 
10K Standard 60 Ss D PQ1060SD-ND 3.31 2.65 2.20 1.99 EWA-Q10C015D14 
10K Standard 60 Ss B PQ1060SB-ND® 3.31 2.65 2.20 1.99 EWA-Q12C15B14 
10K Standard 60 D A PQ3060DA-ND® 4.02 3.22 2.67 2.42 EWA-Q30C15A14 
3 10K Standard 60 D D PQ3060DD-ND@ 4.02 3.22 2.67 2.42 EWA-Q30C15D14 
10K Standard 45 Ss A PP1045SA-ND 2.84 2.27 1.89 1.71 EWA-P10C15A14 
10K Standard 45 Ss D PP1045SD-ND® 2.84 2.27 1.89 1.71 EWA-P10C15D14 
10K Standard 45 Ss B PP1045SB-ND@ 2.84 2.27 1.89 1.71 EWA-P12C15B14 
10K Standard 45 D A PP3045DA-ND® 3.55 2.84 2.36 2.13 EWA-P30C15A14 
10K Standard 45 D D PP3045DD-ND® 3.55 2.84 2.36 2.13 EWA-P30C15D14 
4 10K Motor 100 Ss Y PNC100SY-ND@ 41.64 37.63 35.13 33.37 EVB-NC2P088BL 


@ RoHS Compliant 


Linear Position Sensors 


Features: * High-performance sensor « Linearity + 0.5% (EVAJ-Type) + 0.2% (EVAW-Type) * Long life and high resolution 
Specifications: * Voltage Rating: 5VDC maximum ° Taper: B (EIAJ 1B) * Operating force 0.25 N for EVA-W, 0.5 N for EVA-J 


Recommended Applications: * Detection of camera/camcorder lens positions * Detection of seat positions for automobiles 
¢ Detection of positions in tilt and telescopic mechanisms for automobiles * Detection of headlight angle for automobiles 
Total Travel Operating Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Resistance (mm) Life Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 10KQ + 30% 32.0 100K Cycles | P12338-ND 2.03 1.63 1.35 | EVA-JGTJ20B14 
2 30KQ + 30% 9.0 20K Cycles P13569-ND 1.34 1.08 .89 | EVA-W7NR04B34 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1900 (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


Surface Mount 
Trimmer Potentiometers 


Derating Ration (%) 


Series P7J — Panasonic Series #EVM-7JSX30BXX 


Features: * 3mm sealed type for flow and reflow soldering 
<< OTT 
é 
5 J OT 


* Labor cost saving filmless sealed construction; Resistance 
Range: 330-470K; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: 
.05W; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 10-150 
gF; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 10; 
Soldering Heat: 250°C 10s/260°C 5s 
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Features: * 4mm open frame type for reflow soldering 
¢ Two terminal construction; Resistance Range: 220-1.0MQ; 
Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .2W; 
Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 20-200 
gF; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; 
Soldering Heat: 260°C 10s 
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Series P1D — Panasonic Series #EVM-1DSX30BXX 


Features: * 4mm open frame type for reflow soldering » Tri- 
angle terminal construction; Resistance Range: 220-1.0MQ; 
Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .2W; 
Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 20-200 
gF; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; 
Soldering Heat: 260°C 10s 
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Adjust Slot eT Fibre Sheet 
Resistance 35 Depth 


Ex: 2x10 


Soldered 
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Recommended Land Layout 


Power Derating Curve 
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Profile for Reflow Soldering 
Pre-Heat: 130°C ~ 160°C 
Melting Temp.: TM = 183.3°C 
Peak Time: Tp < 240°C 
Melting Temp.: TM < 30s 
Solder: Eutectic 

Flux: Rosin Flux 


‘Melting Time: 
Max. 30 sec. 
Preheat Zone 
2.5+ 0.3 minutes 


Temp. of Cupper Surface (°C) 


Series P1S — Panasonic Series #EVM-1SSX50BXX 


Features: * 3mm open frame type for reflow soldering * Excellent 
mounting efficiency; Resistance Range: 220-1.0MQ; Tolerance: 
+25%; Taper: Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 
260 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; Operating Temperature: 
-40°C ~ 100°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 
85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 260°C 10s 
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Recommended Land Layout 


Series P1E — Panasonic Series #EVM-1ESX30BXX 


Features: * 4mm open frame type for reflow soldering ¢ Inline 
terminal construction; Resistance Range: 220-1.0MQ; 
Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .2W; 
Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 20-200 
gF; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; 
Soldering Heat: 260°C 10s 


Adjust Slot 2-4 Filled With 
Resistance : .35 Depth Fibre Sheet 
Ex: 2x10'Q. ‘ Marking i 


‘ 128 ha .24 


Recommended Land Layout 
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Soldered 


Series P5C — Panasonic Series #EVN-5CSX50BXX* 
Series P5E — Panasonic Series #EVN-5ESX50BXX 


Features: * 3mm carbon dust proof type for reflow soldering 
* Excellent mounting efficiency for pick and place assembly; 
* Rotation stopper feature (EVN-5E); Resistance Range: 
500-1MQ; Tolerance: +30%; Taper: Linear; Power Rating: 
.O5W @50C; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation 
Torque: 10-150 gF; Operating Temperature: -20°C ~ 70°C; 
Temperature Coefficient: +500 ppm/C(25°C ~ 70°C) / 
+750 ppm/C (-20°C ~ 25°C); Rotation Life: 20; Soldering 
Heat: 280°C 3s 
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Resistance L ! +! Shi 


* No stopper, 360° mechanical rotation. 


@ RoHS Compliant * For assistance with Panasonic Part Number please call Digi-Key. 
t+ For complete number, substitute corresponding code (from chart) for LIL). 


Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Panasonic Code Resistance Value For P7J Series 

Part No. il 10 100 Part No. 1,000 2,000 | Part No. 

P7JEIILICT-NDt “a4 4.11 33.76 P7JCILILITR-NDt 263.75 — TEVM-7JSX30BXX* Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 

P1SCILIDICT-NDt 32 3.00 24.64 P1SCICCITR-NDt —  192.50/M | EVM-1SSX50BXx* 331 (330) | 332(3.3K) | 333(33k) | 224 (220K) | 334 (330K) | 474 (470K) 

P1GOO0ICT-NDt 31 2.85 23.36 P1GOO0TR-NDt 182.50 — | EVM-1GSX30BXX* 

P1EOUIOICT-NDt 54 4.50 41.40 P1EDILIOITR-NDt 277.00 — | EVM-1ESX30BXx* Code Resistance Value For P1 / PSC Series 

P1DDOOOCT-NDt -50 4.13 37.95 P1DOD0OITR-NDt 254.00 — | EVM-1DSX30BXxX* 

PSCLILILICT-NDt@ 31 2.55 23.46 PSCLIOLITR-NDt} —  157.00/M | EVN-5CSXS50BXx* | | Code (Value)|Code (Value) |Code (Value) [Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) (Code (Value) 

P5EDIDICT-NDt@ 28 2.35 21.62 PS5ELIDILITR-NDt@ —  145.00/M | EVN-5ESX50BXX* 201 (200) | 501 (500) | 102 (1.0K) | 202 (2.0K) | 502 (5.0K) | 103 (10K) | 203 (20K) 
503 (50K) | 104 (100K) | 204 (200K) | 504 (500K) | 105 (1.0M) 


Code Resistance Value For P5E Series 


Digi-Key® SMT Trimmer Potentiometers Kits Code (Value)|Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) 
P1E-KIT-ND 10 each of Series P1E, values 100 - 1.0M (130 pieces) . $43.95 501 (500) | 102(1K) | 202(2K) | 502(5K) | 103 (10K) ) 203 (20K) | 503 (50K) 
P1D-KIT-ND 10 each of Series P1D, values 100 - 1.0M (130 pieces) . - $43.95 104 (100K) | 204 (200K) | 504 (500K) | 105 (1M) 

(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Surface Mount Trimmer Potentiometers (Cont. 
Series P2N — Panasonic Series #EVM-2NSX80BXX 


Resistance 


Driver Slot: 


Features: 2mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 200-1.0MQ; Tolerance: +25%; Taper: B; 
Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation 
Torque: 0.5-10 mN; Operating Temperature: -40°C ~ 
100°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-40°C ~ 
100°C); Rotation Life: 10; Soldering Heat: 240°C 5s 


Series P2X — Panasonic Series #EVM-2XSX50BXX 


Series P2W — Panasonic Series #EVM-2WSX80BXX 


Marking 


Features: * 2mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 200-1.0MQ; Tolerance: +25%; Taper: 
Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 260 +20.; 
Rotation Torque: 10-150 gF; Operating Temperature: 
-20°C ~ 85°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C 
(-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240°C 5s 


eal 
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Series P3R — Panasonic Series #EVM-3RSX50BXX 


Features: * 2mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 200-1.0MQ; Tolerance: +25%; 
Taper: Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 
260 +20; Rotation Torque: 10-150 gF; Operating 


Features: * 3mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 500-1MQ; Tolerance: +25%; Taper: B; 
Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 260 +20.; Rotation 
Torque: 1-20 mN; Operating Temperature: -40°C ~ 100°C; 


i 3 alas 


Temperature: -20°C ~ 85°C; Temperature Coefficient: 
+250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; Soldering 
Heat: 240°C 5s 


Series P3Y — Panasonic Series #EVM-3YSX50BXX 


Marking 


Features: * 3mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 100-1.0MQ; Tolerance: +25%; 
Taper: Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 
260 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; Operating 
Temperature: -20°C ~ 85°C; Temperature Coefficient: 
+250 ppm/C (-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; Soldering 
Heat: 240°C 5s 


Series P3W — Panasonic Series #EVM-3WSX80BXX 


Features: * 3mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 100-1.0MQ; Tolerance: +25%; Taper: 
Linear; Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 240 +20; 
Rotation Torque: 20-200 gF; Operating Temperature: 
-20°C ~ 85°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C 
(-20°C ~ 85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240°C 5s 


Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-40°C ~ 100°C); 
Rotation Life: 10; Soldering Heat: 240°C 5s 
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Series P3V — Panasonic Series #EVM-3VSX50BXX 


+7 Marking 


Features: * 3mm open frame type for reflow soldering 
* Rotation stopper feature; Resistance Range: 
500-1MQ; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power 
Rating: .15W; Adjustment Angle: 240 +20; Rotation 
Torque: 20-100 gF; Operating Temperature: -20°C ~ 
85°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-20°C ~ 
85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240°C 5s 
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Series PiU — Panasonic Series #EVM-1USX30BXX 


Features: * 4mm open frame type for reflow soldering; 
Resistance Range: 100-1.0MQ; Tolerance: +25%; 
Taper: Linear; Power Rating: .2W; Adjustment Angle: 
260 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; Operating 
Temperature: -20°C ~ 100°C; Temperature Coefficient: 
+250 ppm/C (25°C ~ 100°C); Rotation Life: 20; Soldering 
Heat: 240°C 5s 
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Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing Panasonic Code Resistance Value For P2N / P2W / P2X Series 
Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 2,000 3,000 _| PartNo. Code (Value) )Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
P2NCIDICICT-NDt© 66 5.48 50.37 P2NCIDICITR-NDt> - — 329.00/M | EVM-2NSX80BXX* 201 (200) | 501 (500) | 102(1.0K) | 202(2.0K) | 502(5.0K) | 103 (10K) 
P2WOULACT-NDt 63 5.25 48.30 P2WOIDIDTR-NDt — — 323.00/M | EVM-2WSX80BXX* 203 (20K) 503 (50K) 104 (100K) 204 (200K) 504 (500K) 105 (1.0M) 
P2xXOOILICT-NDt 61 5.05 46.46 P2XILITR-NDt — 311.00/M — | EVM-2XSX50BXX Code Resistance Value For P3Y / P3W / P1U Series 
ee : se ane ieee rs = ees : = Steed Code (Value) |Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) [Code (Value) 
areceiy 52 435 40.02 mean —  268.00/M — | EVM-3VSX50BXX* ESAs) | ARNG) | cas] cn) teaches) |) eaeee 2G) | lea Got) fe eh) 
t ; ; : + : 203 (20K) | 503 (50K) | 104 (100K) | 204 (200K) | 504 (500K) | 105 (1.0M) 
P3WOUILICT-NDt 52 4.35 40.02 P3WLILILITR-NDt = — 268.00/M | EVM-3WSX80BXX* — - 
PAUDIDICICT-NDt 61 5.05 46.46] PIUDICCITR-NDt —31.00 = — | Evi-tusx30Bxx* ee ence Weitere eee 
Code (Value)/ Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) |Code (Value) 
@ RoHS Compliant * For assistance with Panasonic Part Number, please call Digi-Key. 501 (500) 102 (1K) 202 (2K) 502 (5K) 103 (10K) | 203 (20K) | 503 (50K) 
t For complete number, substitute corresponding code (from chart) for (U1. USS LOON Tez Ci 200i FSC (500K) iG) 


1902 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


EVM-EAG / EAS / EGG / EGS Series: 


Dustproof Type with Knob Protection: Features: * No readjustment needed 
through knob protected construction » Excellent mounting efficiency due to 
cubic shape * Automated adjustment available. Face side: Standard cross slot 
screwdriver suited to automatic adjustment applicable. Back side: Penetrated 
slot for easy driving. Applications: * Audio visual equipment, home appliances. 


Specifications: * Rotation Torque: 20 to 300gf * Stopper Strength: 500gf * Ro- 
tation Angle: 210°C +20°C. * TCR: +200ppm (-30°C ~ 100°C) »* Nominal Total 
Resistance & Tolerance: +25% »* Power Rating & Maximum Operating Voltage: 
0.3W, 100V (70°C) * Residual Resistance: 100 maximum for Rs1kQ, 1% 
maximum for 1kO<R<100kQ, 5% maximum for R2>100kQ * Soldering Heat: 5s 
maximum 240 to 280°C, 3s maxium 280 to 300°C « Rotation Life: 50 turns 


Fig. 1 - Top Adjust 


Fig. 2 
Bulk Lead 


EVM-EAG Series — Top Adjust (Bulk) 


EVM-EYG and EVM-EYS Series: 


Specifications: * Rotation Torque: 20 to 300gf »* Stopper Strength: 500gf 
* Rotation Angle: 210°C +20°C * TCR: +100ppm (-40°C ~ 120°C) »* Nominal 
Total Resistance & Tolerance: +20% »* Power Rating and Maximum Operating 
Voltage: 0.5W, 200V (70°C) * Residual Resistance: 2% * Soldering Heat: 260°C 
+5°C for 5 +1 Second « Rotation Life: 50 turns 


EVM-AAS Series: 


Specifications: * Resistance Range: 1000 — 1mQ «Tolerance: +25% » Taper: 
Linear Residual Resistance: 2% »* Wattage Rating: 0.3W * Volt Rating: 100V 
* TCR: +200ppm * Torque: 20 to 300gf * Stopper Strength: 350gf © Rotational 
Angle: 240°C +20°C * Operational Temperature: -30°C ~ 100°C 
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Fig. 3 - Top Adjust 


6mm Square Ceramic Trimmer Potentiometers 


EVM-F6S Series: 

Features: * Higher performance dustproof type » Excellent reliability for heat 
and humidity * High speed radial automatic mounting and excellent mounting 
performance 


Applications: * Audio visual equipment, home appliances 


Specifications: * Rotation Torque: 20 to 300gf »* Stopper Strength: 350gf 
Rotation Angle: 240°C +20°C * TCR: +300ppm (-30°C ~ 100°C) * Nominal Total 
Resistance & Tolerance: +25% »* Power Rating & Maximum Operating Voltage: 
0.3W, 100V (70°C) » Residual Resistance: 100 maximum for R<1kQ, 1% 
maximum for 1kO<R<100kQ, 5% maximum for R>100kQ * Soldering Heat: 5s 
maximum 240°C ~ 280°C, 3s maximum 280°C ~ 300°C « Rotation Life: 50 turns. 


Fig. 4 - Top Adjust 


Res. Digi-Key Pricing Panasonic bs Pricing Panasonic 
Fig. | (0) Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig. | (0) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
100 EAG12BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 EVM-EAGA00B12 100 EGG12BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 EVM-EGGA00B12 
200 EAG22BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 EVM-EAGAO00B22 200 EGG22BK-ND FY al 5.88 54.05 235.00 EVM-EGGA00B22 
500 EAG52BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 EVM-EAGAO0B52 500 EGG52BK-ND PY fal 5.88 54.05 235.00 EVM-EGGAO0B52 
1K EAG13BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB13. 1K EGG13BK-ND¢@ 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B13 
2K EAG23BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB23 2K EGG23BK-ND¢@ 71 5.88 54.05, 235.00 | EVM-EGGA00B23 
BK EAGS3BK.ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAO0BS53 5K EGG53BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGAO0B53 
1 10K EAG14BK-ND 23 605 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB14 2 | 10K EGG14BK-ND¢@ 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B14 
20K EAG24BK-ND 73 605 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB24 20K EGG24BK-ND¢@ 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B24 
50K | EAGS54BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOBS4 50K ED nal — p08 7620.00. || EVMEEGGAQOU oF 
100K_| EAGI5BK-NDe 73 6.05 __—-55.66__—-242.00_| EVM-EAGAOOB15 100K [REGGISBIENDS, 1 __:5:88 Se 05: = seen 00 PEVMEESGADIE 1S 
200K | EAG25BK-ND 73 6.05 55.66. 242.00 | EVM-EAGA0QB25 200K Reese Ee ei 3588 Be05 280-00" | EVM EGGAQ0E2® 
500K | EGGS55BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGAOOBS55 
500K | EAGS55BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOBS55 iM Hee GEERT ‘a4 a 5405 366'00.1|l| IEVALEGGAQOBIE 
1M EAG16BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA0OB16 
EVM-EAS Series — Top Adjust (Tape) EVM-EGS Series — Side Adjust (Tape) 
Cut Tape Tape and Box 
Cut Tape Tape and Box Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Res. | Digi-Key Digi-Key Pricing Panasonic Fig.| (Q) | Part No. 1.10 100 | PartNo. 1,000 5,000 _| Part No. 

BIg: R(G) a RartiNo: EariNo 1.00075, 000/58 | iRartiNo: 100 |EGS12CT-ND .73 6.05 55.66| EGS12TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B12 
100 | EAS12CT-ND EAS12TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B12 200 |EGS22CT-ND .73 6.05 55.66| EGS22TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B22 
200 | EAS22CT-ND EAS22TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASAQ0B22 500 |EGS52CT-ND .73 6.05 55.66| EGS52TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B52 
500 |— - = — | EAS52TB-ND@ 362.00 336.00/M | EVM-EASAOOB52 1K |EGS13CT-ND .73 6.05 55.66| EGS13TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B13 
1K |EAS13CT-ND .71 5.88 54.05 | EAS13TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B13 2K |EGS23CT-ND .73 6.05 55.66 | EGS23TB-ND@ 372.00 _346.00/M | EVM-EGSA00B23 
2K |EAS23CT-ND_.71 5.88 54.05 | EAS23TB-ND _ 362.00 _336.00/M | EVM-EASAQ0B23 5K [EGSS53CT-ND .73 6.05 55.66 | EGS53TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B53 
5K |EASS3CT-ND .71 5.88 54.05 |EAS53TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B53 2 | 10K EGS14TB-ND@ 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B14 

1 | 10K |— - - — | EAS14TB-ND@ 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B14 20K |EGS24CT-ND .73 6.05 55.66 | EGS24TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B24 
20K |EAS24CT-ND 71 5.88 54.05 |EAS24TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B24 50K |EGS54CT-ND .73 6.05 55.66 | EGS54TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B54 
50K | — - - —|EAS54TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B54 100K EGS15TB-ND@ 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B15 
100K | — - = —|EAS15TB-ND 362.00 _336.00/M | EVM-EASA00B15 200K EGS25TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B25 
200K | — = = — | EAS25TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASAO0B25 500K} EGS55CT-ND .73 6.05 55.66) EGSS55TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSAO0B55 
500K|EASS55CT-ND .71 5.88 54.05 | EASS55TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASAO0B55 iM EGS16TB-ND 372.00 _346.00/M | EVM-EGSA00B16 
iM |EAS16CT-ND__.71 5.88 54.05 |EAS16TB-ND 362.00 _336.00/M | EVM-EASAQ0B16 

EVM-F6S Series — Top Adjust (Tape) 
EVM-EYG Series — High Grade, Top Adjust (Bulk) Cut Tape Tape and Box 
rai = 5 Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Res. Digi-Key Pricing Panasonic + 
Fig. (Q) Paninee 1 10 100 500 PartNel Fig.| (Q) | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 5,000 Part No. 
2K EYG23BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B23 P ame F6SAS4CT-ND .38 3.28 27.20 RESAISUB ND eisi0y 18700M En tecapnies 
20K EYG24BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA0OB24 200K| F6SA25CT-ND .38 3.28 27.20 |— - — | EVM-F6SA00B25 
50K EYGS54BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGAOOBS4 500K| F6SASSCT-ND .38 3.28 27.20 | F6SASS5TB-ND 213.00 197.00/M | EVM-F6SAO0B55 

1 | 400k | EYG15BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGAOOB15 5 , 
200K | EYG25BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA0OB25 EVM-AAS Series — Top Adjust (Tape) 
500K EYG55BK-ND .79 6.58 60.49 263.00 EVM-EYGAOOB55 Cut Tape Tape & Box 

1M EYG16BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B16 Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing _| Panasonic 

Fig| (0) | PartNo. 1 10 100 _| PartNo. 1,000 _| Part No. 

EVM-EYS Series — High Grade, Top Adjust (Tape) 100 | AAS12CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS12TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B12 
200 | AAS22CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS22TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B22 
Tape and Box 500 | AASS2CT-ND@ .50 4.15 38.18 | AAS52TB-ND@ 255.00 _|EVM-AASA00B52 
Res. Digi-Key Pricing Panasonic 1K | AAS13CT-ND@ 50 4.15 38.18 | AAS13TB-ND@ 255.00 |EVM-AASA00B13 
Fig. | (9) Part No. 1,000 5,000 10,000 Part No. 2K_| AAS23CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS23TB-ND 255.00 _|EVM-AASA00B23 
2K EYS23TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B23 5K AAS53CT-ND® 0 4.15 38.18 | AASS53TB-ND® 255.00 EVM-AASAO0B53 
sx | EvsseTeND 40800 s7sc0m —sbi.ooM | Evibevsamooes | | 10K | AASHICTND® so 15 p18 | MSIATEND® 25500 [EVMMAASAOOS 
10K ED 0200 875.00/M 951,00/M Eye reno0e a 50K | AASS4CT-ND 50. 4.15 38.18 | AASS4TB-ND 255.00 _ |EVM-AASAOOB54 

1 20K EYS24TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B24 100K | AAS15CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS15TB-ND 255.00 _|EVM-AASAO0B15 

50K EYS54TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B54 200K | AAS25CT-ND 50. 4.15 38.18 | AAS25TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B25 

200K EYS25TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B25 500K | AAS55CT-ND .50 4.15 38.18 | AAS55TB-ND 255.00 EVM-AASA00B55 

500K | EYSS5TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSAQ0B55 1M [BASSICCIENOM 50 4.15 98.18 ASSISTEND 255.00 __ |EVM-AASAQ0B16 
iM EYS16TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSAO0B16_| ¢ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Ceramic Trimmer Potentiometers 
Series EVM-L4G, EVM-L1G, EVM-5AG, and EVM-4LG 


Specifications: 
* Resistance Range: 1000 to 1MQ « Taper: Linear * Tolerance: 25% * Residual: EVM-L4G and EVM-L1G: 5%; EVM-5AG and EVM-4LG: 2% * Wattage Rating: EVM-L4G and EVM-L1G: .2W; EVM-5AG and EVM- 
4LG: .3W ¢ Voltage Rating: EVM-L4G and EVM-L1G: 50V; EVM-5AG and EVM-4LG: 100V * TCR: EVM-L4G and EVM-L1G: +300ppm; EVM-5AG and EVM-4LG: +200ppm » Torque: 20-250 gf » Stopper Strength: EVM- 
L4G and EVM-L1G: 400gF; EVM-5AG and EVM-4LG: 300gF * Angle of Rotation: 200° +20° * Operating Temperature: -30°C ~ 100°C 


Fig. 1 — 4mm, Vertical 
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Fig. 2 — 4mm, Right Angle 
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Fig. 3 — 5mm, Vertical 
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Fig. 4 — 6mm, Vertical 


Res. Digi-Key Pricing Panasonic Res. Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. (0) Part No. il 10 100 500 Part No. Fig. (0) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
EVM-L4G Series — 4mm, Vertical, Top Adjust 5K L1G53BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 EVM-L1GA00B53 
10K L1G14BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 | EVM-L1GAOOB14 
2k L4G23BK-ND 54 5.01 41.12 192.75 | EVM-L4GA00B23 
20K L1G24BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 | EVM-L1GA00B24 
10K L4G14BK-ND 54 5.01 41.12 192.75 | EVM-L4GA00B14 
2 100K L1G15BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 | EVM-L1GA00B15 
; 100K L4G15BK-ND 54 5.01 41.12 192.75 | EVM-L4GA00B15 200K ieeorEresD “aa a 4466 ppaae. (MEV GAOOBSR 
200K L4G25BK-ND 54 5.01 41.12 192.75 | EVM-L4GA00B25 500K L1G55BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 | EVM-L1GAOOBS5S 
500K L4G55BK-ND 54 5.01 41.12 192.75 | EVM-L4GA00B55 1M L1G16BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 | EVM-L1GA00B16 
1M L4G16BK-ND 54 5.01 41.12 192.75 | EVM-L4GA00B16 EVM-5AG Series — 5mm, Vertical, Top Adjust 
EVM.-L1G Series — 4mm, Right Angle, Side Adjust 100K 5AG15BK-ND 50 4.64 38.08 178.50 EVM-5AGA00B15 
3 
200K 5AG25BK-ND 50 4.64 38.08 178.50 | EVM-5AGA00B25 
100 L1G12BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 | EVM-L1GA00B12 
200 L1G22BK-ND 58 536 44.00 206.25 | EVM-L1GA00B22 EV M-IEG Series’ — mm, Vertical, Top Adjust 
2 
500 L1G52BK-ND 58 5.36 44,00 206.25 | EVM-L1GA00B52 100 4LG12BK-ND A 3.84 31.52 147.75 | EVM-4LGA00B12 
4 
1K L1G13BK-ND 58 5.36 44.00 206.25 | EVM-L1GA00B13 500K 4LG55BK-ND AV 3.84 31.52 147.75 | EVM-4LGA00B55 


8mm Trimmer Potentiometers EVN-Series 


K4A Series 


Specific 


ations: 


¢ Resistance Range: 300 to 2MOQ « Taper: Linear ¢ Tolerance: +30% 
* Rotation Angle: 260° + 20° * Rotation Torque: 0.4 to 4.2 in-oz. * Stop Strength: 1 inch/pound * Operating Temperature: —25°C ~ 75°C 


KOA Series 


—U0.4+0.1 


2.5 


¢ Working Voltage: 200V maximum ¢ Power Rating: 0.1 W/50°C « Residual Resistance: Up to 1kQ: 100 maximum Over 1kQ: 5% of total resistance 


Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Part No. Part No. Part No. Part No. 
Res. Laydown Standup Pricing Laydown Standup 
(Q) Version Version if! 10 100 1,000 5,000 10,000 Version Version 
300 = KOA32-ND 22 2.02 16.56 144.90 = = = EVN-64AA00B32 
2K K4A23-ND KOA23-ND 22 2.02 16.56 144.90 134.55/M 124.20/M EVN-65AA00B23 EVN-64AA00B23 


1904 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


6mm Carbon Trimmer Potentiometers 


Panasonic 


SPECIFICATIONS: 


Mechanical: ¢ Rotation Angle: 210° +20° * Rotation Torque: 20 ~ 250g-cm * Stopper Strength: 750gfcm » Soldering Heat: 240°C ~ 280°C, 
5 seconds maximum; 280°C ~ 300°C, 3 seconds maximum * Rotation life: 100 cycles 


Carbon Trimmer Potentiometers 


Digi-Key® Assortment Kit 
14 Panasonic 6mm Carbon 
Trimmer Potentiometers 
Electrical: * Power rating: 0.1W (when under 50°C) * Maximum operating voltage: 50V * Taper: B (Linear) * Resistance: 2000 ~ 1MQ Panasonic Quality 


* Tolerance: +30%. 


Cat. No. DXA-KIT-ND. 


140 6mm Carbon Trimmer Potentiometers: Price includes 
convenient divided notebook style storage case with bin guide for 
easy storage and quick access. 


FEATURES: 


* Miniature size, lightweight, 6.4 x 6.7mm _ Suitable for automatic insertion as square housing * Suitable for automatic adjustment as stable 
rotation torque » Dust proof and flux proof construction * Adjustable from both top and bottom sides * Snap-in mounting terminal for EVN-D8A/ 
D2A 


Applications: * Consumer equipment such as TV, VTR (VCR), stereo, radio. 


EVN-D2A (Side Adjust) EVN-D8A (Top Adjust) 
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EVN-D2A Side Adjust (Bulk) Series — EVN-D8A Top Adjust (Bulk) Series 


Mtg. 
Surface 
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Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Part No. Part No. Bulk Part No. Part No. 
Resistance Side Adjust Top Adjust Pricing Side Adjust Top Adjust 
(Q) Version Version 1 10 100 500 1,000 Version Version 
200 D1AA22-ND@* D4AA22-ND@* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B22 EVN-D8AA03B22 
500 D1AA52-ND@* D4AA52-ND® 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B52 EVN-D8AA03B52 
1K D1AA13-ND@* D4AA13-ND@* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B13 EVN-D8AA03B13 
2K D1AA23-ND D4AA23-ND® 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B23 EVN-D8AA03B23 
5K D1AA53-ND@* D4AA53-ND@* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B53 EVN-D8AA03B53 
10K D1AA14-ND® D4AA14-ND® 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B14. EVN-D8AA03B14 
20K D1AA24-ND@* D4AA24-ND® 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B24 EVN-D8AA03B24 
50K D1AA54-ND* D4AA54-ND® 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B54. EVN-D8AA03B54 
100K D1AA15-ND@* D4AA15-ND@* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B15 EVN-D8AA03B15 
200K D1AA25-ND* D4AA25-ND® 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B25 EVN-D8AA03B25 
500K D1AA55-ND@* D4AA55-ND* 36 2.63 19.44 72.90 113.40 EVN-D2AA03B55 EVN-D8AA03B55 
@ RoHS Compliant * Denotes part included in DXA-KIT. 
EVN-DCA Side Adjust (Tape) Series — EVN-DJA Top Adjust (Tape) Series 
Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Part No. Part No. Cut Tape Part No. Part No. Tape & Box Part No. Part No. 
Res. Side Adjust Top Adjust Pricing Side Adjust Top Adjust Pricing Side Adjust Top Adjust 
(Q) Version Version i 10 100 500 Version Version 1,000 Version Version 
200 DCA22CT-ND DJA22CT-ND Al 2.99 22.08 82.80 DCA22TB-ND DJA22TB-ND 129.00 EVN-DCAA03B22 EVN-DJAA03B22 
500 DCA52CT-ND DJA52CT-ND AL 2.99 22.08 82.80 DCA52TB-ND DJA52TB-ND 129.00 EVN-DCAA03B52 EVN-DJAA03B52 
1K DCA13CT-ND@ | DJA13CT-ND@ At 2.99 22.08 82.80 DCA13TB-ND® DJA13TB-ND® 129.00 EVN-DCAA03B13 EVN-DJAA03B13 
2K DCA23CT-ND DJA23CT-ND Al 2.99 22.08 82.80 DCA23TB-ND DJA23TB-ND 129.00 EVN-DCAA03B23 EVN-DJAA03B23 
5K DCAS3CT-ND®@ | DJA53CT-ND@ AL 2.99 22.08 82.80 DCA53TB-ND® DJA53TB-ND® 129.00 EVN-DCAA03B53 EVN-DJAA03B53 
10K DCA14CT-ND DJA14CT-ND® AL 2.99 22.08 82.80 DCA14TB-ND DJA14TB-ND® 129.00 EVN-DCAA03B14 EVN-DJAA03B14 
20K DCA24CT-ND DJA24CT-ND At 2.99 22.08 82.80 DCA24TB-ND DJA24TB-ND 129.00 EVN-DCAA03B24 EVN-DJAA03B24 
50K DCA54CT-ND DJA54CT-ND® AL 2.99 22.08 82.80 DCA54TB-ND DJA54TB-ND® 129.00 EVN-DCAA03B54 EVN-DJAA03B54 
100K DCA15CT-ND. DJA15CT-ND AL 2.99 22.08 82.80 DCA15TB-ND DJA15TB-ND 129.00 EVN-DCAA03B15 EVN-DJAA03B15 
200K DCA25CT-ND DJA25CT-ND Al 2.99 22.08 82.80 DCA25TB-ND DJA25TB-ND 129.00 EVN-DCAA03B25 EVN-DJAA03B25 
500K DCAS55CT-ND. DJAS5S5CT-ND Al 2.99 22.08 82.80 DCAS55TB-ND DJAS55TB-ND 129.00 EVN-DCAA03B55 EVN-DJAA03B55 
RoHS Compliant 


Panasonic 
Cermet Series Trimmer Potentiometers 6mm Diameter Cermet Dust-Proof Type 


SPECIFICATIONS: * Resistance Range: 100 to 500K * Tolerance: +25% » Taper: Linear * Residual Resistance: 


EVM-31GA : : 5% maximum » Wattage Rating: 0.3W maximum (70°C) » Voltage Rating: 100V maximum ° TCR: +200PPM/°C 
(Horizontal Both Sides Adjust) =< 6.8 > ¢ Rotation Torque: 20 to 250g-cm © Stopper Strength: 300g-cm minimum « Rotation Angle: 200° +20° 
of | lil * Operating Temperature: -40°C ~ 101°C (EVM-31G/36G) 
oO 
2 Digi-Key Panasonic 
¥ Resistance | Part No. Pricing Part No. 
ff a Horizontal—31GA 1 10 100 Horizontal—31G 
| —F +! Les 100 31G12-ND 67 5.28 46.08 EVM-31GA00B12 
5+! 6.8 500K 31G55-ND 67 5.28 46.08 EVM-31GA00B55, 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic 


Features: ¢ Excellent clamping voltage characteristic and fast response time (50nsec.) when subjected 
to impulse surges. Eliminates the discharge lag that is indurative of gap-type arrestors. ¢ Bilateral and 
symmetrical V-1 characteristic curve. The ZNR can, therefore, be used both in AC and DC circuits, for 
protection of either positive or negative transients. Panasonic ZNRs are zinc oxide nonlinear resistors whose 
resistance changes as a function of the applied voltage. The ZNR has a bilateral and symmetrical V-1 
characteristic curve and can therefore be used in circuits in place of back-to-back zener diodes. This gives 
your circuit clamping protection in either direction. The ZNR thus provides a highly reliable and economical 
way to protect against repeated high voltage transients and surges such as those produced by lightning, 
switching surges and noise spikes. 


Ratings: Varistor Voltage: The voltage between two terminals with the specified measuring current CmA 
DC applied is called Vc. The measurement shall be made as fast as possible to avoid heat affection. 


Maximum Allowable Voltage: The recommended maximum sine wave voltage (rms) or the maximum DC 
voltage that can be applied continuously. 


“ZNR” Transient/Surge Absorbers Type D and E 


Withstanding Surge Current: The maximum current within the varistor voltage change of 510% with the 
standard impulse current (8/20y) second) applied one time. 


Maximum Clamping Voltage: The maximum voltage between two terminals with the specified standard 
impulse current (8/20y) second) illustrated. 


V Series: ZNR Surge Absorbers Type D, Series V, have been put on the market as a result of the 
development of a new ceramic material composition, higher quality of parts and materials used in the varistor 
and an improvement of manufacturing process control. They have a smaller size but a larger surge current 
and energy ratings so that they can be used in smaller equipment and exhibit their excellent surge protection 
ability in severe conditions. Features: ¢ Improved in “Surge Current Handling Capability (@ 8/20 us, 2 times)” 
by 1.6 to 3.0 times over the current conventional type. * Very large “Energy Handling Capability” absorbing 
transient overvoltages in compact sizes ¢ Varistor voltages 250V-1850V are listed under UL1414, UL1449 
and CSA 2221 01, varistor voltages 82-150V are UL1449 only » Wide products range for transient/surge 
protection on AC 100V to AC 480V nominal system with the maximum peak current ratings of 600A to 6500A 
(@ 8/20 us, 2 times) * Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C 


D-Type Line to Line Protection 
Series V DC AC Single Phase Maximum Clamping Voltage AC Three Phase 
HT 
7 a Protected f ZNR3 
circuit 
aA Protected 
Circuit 
Impulse width 
Wr H 
Maximum Var- Max. Clamp 
Allowance | istor Voltage @ Surge 
Voltage Volt. | Test Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser- (V) +10% (8/20psec.) rent D it WwW H L Digi-Key Pricing Panasonic 
ies |Type| AC DC | (V) | Vc(V) Ip(A)| (A) | Max. Max. +1 Max. +1 Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
11 14 18 40 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7282-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D180 
14 18 22 48 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7283-ND@ 25. 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D220 
17 22 27 60 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7284-ND@ 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D270 
20 26 33 73 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7285-ND@ 225. 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D330 
25 31 39 86 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7286-ND@ 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M_| ERZ-V05D390 
30 38 47 104 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7287-ND@ 225. 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D470 
35 45 56 123 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7288-ND@ 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-VO5D560 
40 56 68 150 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7289-ND@ 225. 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-VO5D680 
50 65 82 145 5 600 7.0 41 5.0 10.0 1.4 P7180-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D820 
5 D 60 85 100 175 5 600 7.0 4.3 5.0 10.0 1.6 P7240-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D101 
Ser.V| 75 100 120 210 5 600 7.0 4.5 5.0 10.0 1.8 P7241-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D121 
95 125 150 260 5 600 7.0 48 5.0 10.0 21 P7242-ND 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D151 
130 170 200 355 5 600 7.0 4.4 5.0 10.0 1.7 P7181-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D201 
140 180 220 380 5 600 7.0 45 5.0 10.0 1.8 P7182-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D221 
150 200 240 415 5 600 7.0 4.6 5.0 10.0 1.9 P7183-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M_| ERZ-V05D241 
175 225 270 475 5 600 7.0 48 5.0 10.0 21 P7184-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D271 
210 270 330 570 5 600 7.0 5.1 5.0 10.0 2.4 P7185-ND@ 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D331 
230 300 360 620 5 600 7.0 5.3 5.0 10.0 2.5 P7243-ND@ 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D361 
250 320 390 675 5 600 7.0 5.4 5.0 10.0 Wf P7244-ND@ 225. 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D391 
275 350 430 745 5 600 7.0 5.6 5.0 10.0 2.9 P7245-ND® 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M | ERZ-V05D431 
300 385 470 810 5 600 7.0 5.8 5.0 10.0 3.1 P7186-ND@ 25 2.16 18.00 103.00 96.00/M 93.00/M_| ERZ-V05D471 
11 14 18 36 2.5 250 8.5 4.5 5.0 11.5 1.3 P7290-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D180 
14 18 22 43 2.5 250 8.5 4.6 5.0 14.5 1.4 P7291-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D220 
17 22 27 53 2.5 250 8.5 4.7 5.0 11.5 1.5 P7292-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D270 
20 26 33 65 2.5 250 8.5 4.9 5.0 11.5 1.7 P7293-ND® .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D330 
25 31 39 77 2.5 250 8.5 4.8 5.0 11.5 1.6 P7294-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D390 
30 38 47 93 2.5 250 8.5 4.9 5.0 11.5 7 P7295-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D470 
35 45 56 110 2.5 250 8.5 5.0 5.0 11.5 1.8 P7296-ND® .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-VO7D560 
40 56 68 135 2.5 250 8.5 5.2 5.0 11.5 2.0 P7297-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D680 
50 65 82 135 10 1250 8.5 41 5.0 11.5 1.4 P7187-ND® .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D820 
60 85 100 165 10 1250 8.5 4.3 5.0 11.5 1.6 P7246-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D101 
7 D 75 100 120 200 10 1250 8.5 4.5 5.0 11.6 1.8 P7247-ND® .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D121 
Ser.V| 95 125 150 250 10 1250 8.5 4.8 5.0 11.5 21 P7248-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D151 
130 170 200 340 10 1250 8.5 4.4 5.0 11.5 AT P7188-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D201 
140 180 220 360 10 1250 8.5 4.5 5.0 11.5 1.8 P7189-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D221 
150 200 240 395 10 1250 8.5 4.6 5.0 11.5 1.9 P7190-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D241 
175 225 270 455 10 1250 8.5 4.8 5.0 11.5 21 P7200-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D271 
210 270 330 545 10 1250 8.5 5.1 5.0 11.5 2.4 P7201-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D331 
230 300 360 595 10 1250 8.5 5.3 5.0 11.5 2.5 P7249-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D361 
250 320 390 650 10 1250 8.5 5.4 5.0 1155 20 P7250-ND@ 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D391 
275 350 430 710 10 1250 8.5 5.8 5.0 11.5 2.9 P7251-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D431 
300 385 470 775 10 1250 8.5 5.8 5.0 11.5 3.1 P7202-ND® .28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D471 
320 410 510 845 10 1250 8.5 6.0 5.0 11.5 3.3 P7203-ND® 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M | ERZ-V07D511 
11 14 18 36 5 500 11.5 4.6 75 14.5 1.3 P7298-ND® 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D180 
14 18 22 43 5 500 11.5 47 7h 14.5 1.4 P7299-ND® 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D220 
17 22 27 53 5 500 11.5 48 75 14.5 15 P7300-ND® 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D270 
20 26 33 65 5 500 11.5 5.0 75 14.5 17: P7301-ND® 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D330 
25 31 39 77 5 500 11.5 4.9 7.5 14.5 1.6 P7302-ND® 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D390 
30 38 47 93 5 500 11.5 5.0 75 14.5 AGT P7303-ND@ 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D470 
35 45 56 110 5 500 11.5 5.1 75 14.5 1.8 P7304-ND@ 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D560 
40 56 68 135 5 500 11.5 5.3 75 14.5 2.0 P7305-ND@ 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D680 
50 65 82 135 25 2500 11.5 4.5 75 14.5 1.6 P7204-ND@ 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D820 
10 D 60 85 100 165 25 2500 11.5 4.7 75 14.5 1.8 P7252-ND@ 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D101 
Ser.V| 75 100 120 200 25 2500 11.5 4.9 75 14.5 2.0 P7253-ND@ 43 3.66 30.50 174.00 163.00/M 157.00/M | ERZ-V10D121 
95 125 150 250 25 2500 11.5 5.2 75 14.5 2.3 P7254-ND@ 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D151 
130 170 200 340 25 2500 11.5 4.8 75 14.5 1.9 P7205-ND@ 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D201 
140 180 220 360 25 2500 11.5 4.9 75 14.5 2.0 P7206-ND® 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D221 
150 200 240 395 25 2500 11.5 5.0 75 14.5 2.1 P7207-ND® 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D241 
175 225 270 455 25 2500 11.5 5.2 75 14.5 2.3 P7208-ND® 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D271 
210 270 330 545 25 2500 11.5 5.5 75 14.5 2.6 P7209-ND® 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D331 
230 300 360 595 25 2500 11.5 5.7 75 14.5 2.8 P7255-ND® .37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D361 
250 320 390 650 25 2500 11.5 5.8 75 14.5 2.9 P7256-ND® 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D391 
275 350 430 710 25 2500 11.5 6.0 75 14.5 3.1 P7257-ND® 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D431 
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Panasonic 


“ZNR” Transient/Surge Absorbers Type D and E (Cont) 


Maximum Var- Max. Clamp 
Allowance | istor Voltage @ Surge 
Voltage Volt. | Test Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser-| (V) +10% (8/20ysec.) rent D Mt WwW H L Digi-Key Pricing Panasonic 
ies |Type| AC Dc (Vv) Vc(V) —‘Ip(A) (A) Max. Max. +1 Max. +1 Part No. il 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
300 385 470 775 25 2500 11,5. 6.2 75 14.5 3.3 P7210-ND@ 37 3.17 26.38 150.00 141.00/M 136.00/M | ERZ-V10D471 
320 410 510 845 25 2500 11.5 6.4 7.5 14.5 3.5 P7211-ND@ 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D511 
385 505 620 1025 25 2500 12.5 Tell 7.5 15.5 4.2 P7258-ND@ 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D621 
420 560 680 1120 25 2500 12.5 74 7.5 15.5 4.5 P7259-ND@ 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D681 
10 D 460 615 750 1240 25 2500 12.5 7.8 7.5 15.5 4.9 P7260-ND@ 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M_ | ERZ-V10D751 
Ser.V| 510 670 820 1355 25 2500 12.5 8.1 7.5 15.5 5.2 P7212-ND@ 50 4.32 36.00 205.00 192.00/M 186.00/M | ERZ-V10D821 
550 745 910 1500 25 2500 12.5 8.6 7.5 15.5 5.7 P7213-ND@ 61 5.22 43.50 248.00 232.00/M 224.00/M | ERZ-V10D911 
625 825 | 1000 | 1650 25 2500 12.5 9.1 7.5 15.5 6.2 P7261-ND@ 61 5.22 43.50 248.00 232.00/M 224.00/M | ERZ-V10D102 
680 895 | 1100 | 1815 25 2500 12.5 9.7 15 15.5 6.8 P7214-ND@ 61 5.22 43.50 248.00 232.00/M 224.00/M | ERZ-V10D112 
1000 1465 | 1800 | 2970 25 2500 13.5 14.4 11.0 16.5 10.5 P7215-ND@ 1.33 11.40 95.00 542.00 507.00/M 490.00/M | ERZ-V10D182 
1 14 18 36 10 1000 15.5 4.6 75 18.5 1.3 P7306-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D180 
14 18 22 43 10 1000 15.5 4.7 7.5 18.5 1.4 P7307-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D220 
17 22 27 53 10 1000 15.5 48 75 18.5 1.5 P7308-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D270 
20 26 33 65 10 1000 15.5 5.0 75 18.5 1.7 P7309-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D330 
25 31 39 77 10 1000 15.5 4.9 7.5 18.5 1.6 P7310-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D390 
30 38 47 93 10 1000 15.5 5.0 75 18.5 1.7 P7311-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D470 
35 45 56 110 10 1000 15.5 5.1 7.5 18.5 1.8 P7312-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D560 
40 56 68 135 10 1000 15.5 5.3 75 18.5 2.0 P7313-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D680 
50 65 82 135 50 4500 15.5 4.5 7.5 18.5 1.6 P7216-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D820 
60 85 100 165 50 4500 15.5 47 7.5 18.5 1.8 P7262-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D101 
75 100 120 200 50 4500 15.5 4.9 7.5 18.5 2.0 P7263-ND 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D121 
95 125 150 250 50 4500 15.5 5.2 7.5 18.5 2.3 P7264-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D151 
130 170 200 340 50 4500 15.5 4.8 7.5 18.5 139: P7217-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D201 
140 180 220 360 50 4500 15.5 4.9 7.5 18.5 2.0 P7218-ND@ 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D221 
14 D 150 200 240 395 50 4500 15.5 5.0 7.5 18.5 2.1 P7219-ND@ 49 4.23 35.25 200.93 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D241 
Ser.V] 175 225 270 455 50 4500 15.5 5.2 7.5 18.5 2.3 P7220-ND® 49 4.23 35.25 201.00 188.00/M 182.00/M | ERZ-V14D271 
210 270 330 545 50 4500 15.5 5.5 7.5 18.5 2.6 P7221-ND@ 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D331 
230 300 360 595 50 4500 15.5 5.7 7.5 18.5 2.8 P7265-ND@ 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D361 
250 320 390 650 50 4500 15.5 5.8 7.8 18.5 2.9 P7266-ND® 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D391 
275 350 430 710 50 4500 15.5 6.0 7.5 18.5 3.1 P7267-ND@ -60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M_ | ERZ-V14D431 
300 385 470 TH 50 4500 15.5 6.2 7.5 18.5 3.3 P7222-ND@ 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D471 
320 410 510 845 50 4500 15.5 6.4 7.5 18.5 3.5 P7223-ND@ 60 5.12 42.63 243.00 227.00/M 220.00/M | ERZ-V14D511 
385 505 620 1025 50 4500 16.0 Tal 75 19.0 4.2 P7268-ND® 91 7.83 65.25 372.00 348.00/M 337.00/M | ERZ-V14D621 
420 560 680 1120 50 4500 16.0 74 75 19.0 4.5 P7269-ND® 91 7.83 65.25 372.00 348.00/M 337.00/M | ERZ-V14D681 
460 615 750 1240 50 4500 16.0 7.8 7.5 19.0 4.9 P7270-ND@ 94 8.06 67.13 383.00 358.00/M 346.00/M_| ERZ-V14D751 
510 670 820 1355 50 4500 16.0 8.1 7.5 19.0 5.2 P7224-ND@ 94 8.06 67.13 383.00 358.00/M 346.00/M | ERZ-V14D821 
550 745 910 1500 50 4500 16.0 8.6 7.5 19.0 5.7 P7225-ND@ 1.28 10.95 91.25 520.00 487.00/M 471.00/M | ERZ-V14D911 
625 825 | 1000 | 1650 50 4500 16.0 9.1 7.5 19.0 6.2 P7271-ND@ 1.28 10.95 91.25 520.00 487.00/M 471.00/M | ERZ-V14D102 
680 895 | 1100 | 1815 50 4500 16.0 9.7 7.5 19.0 6.8 P7226-ND@ 1.28 10.95 91.25 520.00 487.00/M 471.00/M | ERZ-V14D112 
1000 1465 | 1800 | 2970 50 4500 17.0 14.4 15.0 20.5 10.5 P7227-ND@ 1.99 17.04 142.00 809.00 757.00/M 733.00/M | ERZ-V14D182 
1 14 18 36 20 2000 21.5 =| 10.0 24.5 1.5 P7314-ND@ 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D180 
14 18 22 43 20 2000 21.5 5.2 10.0 24.5 1.6 P7315-ND@ 18 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D220 
17 22 27 53 20 2000 21.5 5.3 10.0 24.5 hyd P7316-ND@ 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D270 
20 26 33 65 20 2000 21.5 5.5 10.0 24.5 1.9 P7317-ND@ 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D330 
25 31 39 77 20 2000 21.5 5.5 10.0 24.5 1.9 P7318-ND@ i75: 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D390 
30 38 47 93 20 2000 21.5 5.6 10.0 24.5 2.0 P7319-ND@ 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D470 
35 45 56 110 20 2000 21.5 5.7 10.0 24.5 2.1 P7320-ND@ 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D560 
40 56 68 135 20 2000 21.5 5.8 10.0 24.5 2.2 P7321-ND@ 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D680 
50 65 82 135 100 6500 21.5 4.9 10.0 24.5 1.8 P7228-ND@ i) 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D820 
60 85 100 165 100 6500 21.5 5.1 10.0 24.5 2.0 P7272-ND 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D101 
75 100 120 200 100 6500 21.5 5.3 10.0 24.5 2.2 P7273-ND® 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D121 
95 125 150 250 100 6500 21.5 5.6 10.0 24.5 2.5 P7274-ND@ 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D151 
130 170 200 340 100 6500 21.5 5.2 7.5 24.5 2A P7322-ND@ 1.14 9.75 81.25 463.00 433.00/M 419.00/M | ERZ-V20R201 
130 170 200 340 100 6500 21.5 5.2 10.0 24.5 2.1 P7229-ND@ 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D201 
140 180 220 360 100 6500 21.5 5.3 7.5 24.5 2.2 P7323-ND 85 7.32 61.00 348.00 325.00/M 315.00/M | ERZ-V20R221 
140 180 220 360 100 6500 21.5 5.3 10.0 24.5 2.2 P7230-ND@ 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D221 
150 200 240 395 100 6500 21.5 5.4 75 24.5 2.3 P7324-ND@ 85 7.29 60.75 346.28 324.00/M 313.47/M | ERZ-V20R241 
150 200 240 395 100 6500 21.5 5.4 10.0 24.5 2.3 P7231-ND@ 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D241 
175 = 225 270 455 100 6500 21.5 5.6 75 24.5 2.5 P7325-ND@ 85 7.29 60.75 346.28 324.00/M 313.47/M | ERZ-V20R271 
20 D 175 225 270 455 100 6500 21.5 5.6 10.0 24.5 2.5 P7232-ND@ 75 6.47 53.88 307.00 287.00/M 278.00/M | ERZ-V20D271 
Ser.V] 210 270 330 545 100 6500 21.5 5.9 75 24.5 2.8 P7326-ND@ 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R331 
210 270 330 545 100 6500 21.5 5.9 10.0 24.5 2.8 P7233-ND@ 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D331 
230 300 360 595 100 6500 21.5 6.1 7.5 24.5 3.0 P7327-ND@ 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R361 
230 300 360 595 100 6500 21.5 6.1 10.0 24.5 3.0 P7275-ND 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D361 
250 320 390 650 100 6500 21.5 6.2 7.5 24.5 3.1 P7328-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R391 
250 320 390 650 100 6500 21.5 6.2 10.0 24.5 3.1 P7276-ND@ 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D391 
275 350 430 710 100 6500 21.5 6.4 7.5 24.5 3.3 P7329-ND@ 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R431 
275 350 430 710 100 6500 21.5 6.4 10.0 24.5 3.3 P7277-ND® 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D431 
300 385 470 TH 100 6500 21.5 6.6 7.5 24.5 3.5 P7330-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R471 
300 385 470 775 100 6500 21.5 6.6 10.0 24.5 3.5 P7234-ND@ 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D471 
320 410 510 845 100 6500 21.5 6.8 75 24.5 3.7 P7331-ND@ 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M 463.11/M | ERZ-V20R511 
320 410 510 845 100 6500 21.5 6.8 10.0 24.5 3.7 P7235-ND@ 1.12 9.57 79.75 455.00 425.00/M 412.00/M | ERZ-V20D511 
385 505 620 1025 100 6500 22.5 75 10.0 25.5 4.4 P7278-ND@ 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M | ERZ-V20D621 
420 560 680 1120 100 6500 22.5 78 10.0 25.5 47 P7279-ND@ 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M | ERZ-V20D681 
460 615 750 1240 100 6500 22.5 8.2 10.0 25.5 5.1 P7280-ND@ 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M_| ERZ-V20D751 
510 670 820 1355 100 6500 22.5 8.5 10.0 25.5 5.4 P7236-ND 1.84 15.74 131.13 747.00 699.00/M 677.00/M | ERZ-V20D821 
550 745 910 1500 100 6500 22.5 9.0 10.0 25.5 5.9 P7237-ND@ 2.43 20.79 173.25 988.00 924.00/M 894.00/M | ERZ-V20D911 
625 825 | 1000 | 1650 100 6500 22.5 9.5 10.0 25.5 6.4 P7281-ND@ 2.43 20.79 173.25 988.00 924.00/M 894.00/M | ERZ-V20D102 
680 895 | 1100 | 1815 100 6500 22.5 10.1 10.0 25.5 7.0 P7238-ND 2.43 20.79 173.25 988.00 924.00/M 894.00/M | ERZ-V20D112 
1000 1465 | 1800 | 2970 100 6500 23.5 14.8 15.0 28.0 10.7 P7239-ND 3.77 32.31 269.25 1535.00 _1436.00/M__1389.00/M_| ERZ-V20D182 
fe D 140-180 220 360 10 1200 9.0 5.3 5.0 12.0 2.1 P7066-ND 46 3.90 32.50 185.00 173.00/M 168.00/M | ERZ-CO7DK221U 
10 D 95 125 150 250 25 2500 13.5 5.5 75 16.5 2.2 P7057-ND 63 5.40 45.00 257.00 240.00/M 232.00/M_| ERZ-C10DK151 
20 D 60 85 100 165 100 6500 23.0 5.6 10.0 27.0 2.0 P7049-ND 1.13 9.69 80.75 460.00 431.00/M 417.00/M | ERZ-C20DK101 
385 505 620 1025 100 6500 24.0 76 10.0 28.0 41 P7102-ND 2.65 22.68 189.00 1077.00 1008.00/M 975.00/M | ERZ-C20DK621U 
130 170 200 340 100 8000 = = 48.0 42.0 39.0 P7126-ND@ 20.58 176.40 1470.00 8379.00 7840.00/M 7585.00/M | ERZ-C20EK201 
20 E 150 200 240 395 100 8000 = = 48.0 42.0 39.0 P7127-ND 20.58 176.40 1470.00 8379.00 7840.00/M 7585.00/M | ERZ-C20EK241 
250 320 390 650 100 8000 — = 48.0 42.0 39.0 P7128-ND 24.50 210.00 1750.00 9975.00 _9333.00/M__9030.00/M | ERZ-C20EK391 
130 170 200 340 200 25000 = = 60.0 55.0 51.0 P7132-ND@ 45.54 390.30 3252.50 18539.00 17347.00/M 16783.00/M | ERZ-C32EK201 
150 200 240 395 200 25000 _ = 60.0 55.0 51.0 P7133-ND@ 45.54 390.30 3252.50 18539.00 17347.00/M 16783.00/M | ERZ-C32EK241 
ee E 250 320 390 650 200 25000 — = 60.0 55.0 51.0 P7134-ND® 47.36 405.90 3382.50 19280.00 18040.00/M 17454.00/M | ERZ-C32EK391 
550 1500 | 910 1500 200 25000 — — 60.0 55.0 51.0 P7135-ND@ 62.69 537.30 4477.50 25522.00 23880.00/M 23104.00/M | ERZ-C32EK911 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Multilayer Varistor — For DC Voltage Lines a ee 
Strontium Titanate (0603 and 0805 Sizes) Surface Mount eee ee eee 


For EMI noise suppression and transient surge protection. 
Features: ¢ Multilayer monolithic construction of SrTiO3 ceramics * Low varistor voltage with high parallel capacitance * Fast response to high speed transient over voltage for ESD protection (IEC1000-4-2) *dV/dt 
reduction resulting from the large capacitance * Large withstanding surge and energy capabilities * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C. 


Maximum | Varistor Typical Maximum 
Allowable | Voltage | Capacitance ESD Cut Tape oS L 
Voltage | @0.1mA @ 1kHz 1EC61000-4-2 | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic YT 
Size (VDC) (V) (pF) (kV) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. ~~ Ca 
6 12 8200 30 P822VJCT-ND 1.23 8.67 65.00 | P822VJTR-ND 4,000 | 370.00/M | EZJ-S1VB822 L2< > 
0603 18 30 3900 30 P392VJCT-ND 1.23 8.67 65.00 | P392VJTR-ND 4,000 | 370.00/M | EZJ-S1VC392 we \ w_ Varistor 
30 50 1800 30 P182VJCT-ND 1.23 8.67 65.00 | P182VJTR-ND 4,000 | 370.00/M_| EZJ-S1VD182 
6 12 22000 30 P223ZJCT-ND 72 4.91 32.49 | P223ZJTR-ND 5,000 | 188.00/M | EZJ-S2VB223 
0805 18 30 8200 30 P822ZJCT-ND 72 4.91 32.49 | P822ZJTR-ND 2,000 | 195.00/M | EZJ-S2YC822 
30 50 4700 30 P472ZJCT-ND 72 4.91 32.49 | P472ZJTR-ND 2,000 | 195.00/M_| EZJ-S2YD472 
Multilayer Varistor — Low Capacitance Type for DC Voltage Lines a ee 
and Low Speed Signal Lines Zinc Oxide Type (0201, 0402 and 0603 Sizes) Surface Mount [0201/0.60|0.30| 0.30 [0.15 
Features: * Multilayer monolithic construction for use in DC voltage or low speed signal line protection circuits * Operating Temperature DigiGDR 1° 0402 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.20 
Range: -40°C ~ 85°C Applications: * Mobile Phone * AV equipment * Game console * USB1.1 191 ee 0603 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | 0.30 
Maximum | Varistor | Maximum Maximum Maximum 
Allowable | Voltage | Capacitance Peak Current ESD Cut Tape 
Voltage @imA @ 1MHz @ 8/20pS, 2 times | IEC61000-4-2 | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Size (VDC) (V) (pF) (A) (kV) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0201 6.7 12 47 1 8 P12803CT-ND 12 1.05 8.84 P12803TR-ND@ 15,000 48.00/M EZJ-ZZV120EA 
16 27 20 1 8 P12804CT-ND@ 12 1.05 8.84 P12804TR-ND@ 15,000 48.00/M EZJ-ZZV270RA 
5.5 8 330 20 — P13574CT-ND® 23 2.00 16.80 P13574TR-ND®@ 10,000 92.00/M EZJ-ZOVO80KA 
6.7 12 220 10 8 P11403CT-ND@ .29 1.88 12.28 P11403TR-ND®@ 10,000 40.00/M EZJ-Z0V120JA 
11 18 150 10 8 P13694CT-ND@ .29 1.88 12.28 P13694TR-ND@ 10,000 40.00/M EZJ-Z0V180HA 
0402 13 22 150 10 8 P13695CT-ND® .29 1.88 12.28 P13695TR-ND®@ 10,000 40.00/M EZJ-Z0V220HA 
16 27 47 10 8 P11404CT-ND@ .29 1.88 12.28 P11404TR-ND@ 10,000 40.00/M EZJ-ZO0V270EA 
30 42 56 10 8 P13696CT-ND@ .29 1.88 12.28 P13696TR-ND@ 10,000 40.00/M EZJ-ZOV420WA 
40 65 27 5 = P13692CT-ND® 34 2.26 14.62 P13692TR-ND@ 10,000 57.00/M EZJ-ZOV650DA 
6.7 12 330 20 8 P12005CT-ND@ 34 2.27 14.72 P12005TR-ND@ 4,000 63.00/M EZJ-Z1V120KA 
11 18 220 20 8 P13697CT-ND@ 34 2.27 14.72 P13697TR-ND@ 4,000 63.00/M EZJ-Z1V180JA 
0603 13 22 220 20 8 P13698CT-ND® 34 2.27 14.72 P13698TR-ND@ 4,000 63.00/M EZJ-Z1V220JA 
16 27 100 20 8 P10862CT-ND@ 34 2.27 14.72 P10862TR-ND@ 4,000 63.00/M EZJ-Z1V270GA 
26 33 100 20 8 P10863CT-ND@ 34 2.27 14.72 P10863TR-ND@ 4,000 63.00/M EZJ-Z1V330GA 
30 42 68 15 8 P13699CT-ND® 34 2.27 14.72 P13699TR-ND@ 4,000 63.00/M EZJ-Z1V420FA 
@ RoHS Compliant 


Multilayer Varistor — Ultra-Low Capacitance Type for High Speed Signal Lines 
Zinc Oxide Type (0201, 0402 and 0603 Sizes) Surface Mount 


Features: * Multilayer monolithic construction for use in high speed signal line protection circuits ¢ Ultra low capacitance - less than 3pF maximum ¢ Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
Applications: * Mobile Phone * AV equipment * Game console * USB2.0 * IEEE1394 * HDMI *LAN1000BASE 


Maximum | Varistor | Maximum Maximum Dimensions - mm 
Allowable | Voltage | Capacitance ESD Cut Tape Size LE T Ww Lo 
Voltage | @ imA @ 1MHz 1EC61000-4-2 | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Panasonic 0201 | 060 | 030 | 0.30) 0.15 
Size | (VDC) (Vv) (pF) (kV) Part No. 1 10 100 _| Part No. Qty. | Pricing _| Part No. : : : : 
an 5 80 1 5 P13693CT-ND@ 48 3.30 22.14 | P13693TR-ND@ 15,000] 105.00/M | EZJ-ZZV80010 0402 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.20 
5 80 3 8 P12801CT-ND 12 1.05 8.84 | P12801TR-ND® 15,000 48.00/M_| EZJ-ZZV800AA 0603 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | 0.30 
3 Pag 3 8 P12800CT-ND® 16 1.40 11.70 | P12800TR-ND@ 10,000 64.00/M | EZJ-ZOV270AA 
5 80 0.5 8 P12987CT-ND®@ 22 1.91 15.99 | P12987TR-ND® 10,000 88.00/M | EZJ-ZOV80005 
6 39 1 4 P13575CT-ND@ 30 2.62 22.00 | P13575TR-ND® 10,000} 121.00/M | EZJ-Z0V39010 
0402 6 39 1.3 6 P13576CT-ND® 30 2.62 22.00 | P13576TR-ND® 10,000} 121.00/M | EZJ-Z0V39013 
10 80 1 8 P12802CT-ND® 34 2.27 14.72 | P12802TR-ND® 10,000 58.00/M | EZJ-Z0V80010 
18 80 3 8 P11992CT-ND®@ 36 2.35 15.34 | P11992TR-ND® 10,000 51.00/M | EZJ-ZOV800AA 
18 170 3 8 P11402CT-ND 36 2.35 15.34 | P11402TR-ND 10,000 51.00/M_| EZJ-ZOV171AA 
6 39 1 4 P13577CT-ND® 40 3.58 30.00 | P13577TR-ND® 4,000 | 164.00/M | EZJ-Z1V39010 
0603 6 39 1.3 6 P13578CT-ND®@ 40 3.58 30.00 | P13578TR-ND® 4,000 | 164.00/M | EZJ-Z1V39013 
18 170 3 8 P12006CT-ND® 34 2.27 14.72 | P12006TR-ND® 4,000 63.00/M_| EZJ-Z1V171AA 
@ RoHS Compliant 


Multilayer Varistor — 2 Array Chip Type for High Speed Signal Lines 


Dimensions in mm 


> «0.36 
Features: « Industry's smallest capacitance suitable for high-speed multiple signal lines * 2-chip type with the noise filter function available (suitable for the audio line of mobile phones) | 
Maximum | Varistor | Maximum Maximum Maximum 
Allowable | Voltage ESD Peak Current Capacitance Cut Tape Tape & Reel 
Voltage @ 1mA | IEC61000-4-2 | @ 8/20us, 2 times @ 1MHz Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Size | (VDC) (Vv) (kV) (A) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. 4,000 Part No. 
6.7 12 8 10 220 P11989CT-ND 69 4.74 31.76 | P11989TR-ND 154.00/M EZJ-ZSV120JA 
16 27 = 5 22 P11987CT-ND 1.63 12.25 91.87 | P11987TR-ND 523.00/M EZJ-ZSV270CAK 
0504 16 27 8 5 27 P11988CT-ND 69 4.74 31.76 | P11988TR-ND 154.00/M EZJ-ZSV270DAK 
16 27 8 10 47 P11990CT-ND 69 4.74 31.76 | P11990TR-ND 154.00/M EZJ-ZSV270EA 
18 80 8 = 3 P12058CT-ND 69 4.74 31.76 | P12058TR-ND 154.00/M EZJ-ZSV800AA 
18 170 8 = 3 P11991CT-ND 69 4.74 31.76 | P11991TR-ND 154.00/M EZJ-ZSV171AA 


NEW! Multilayer Varistor — For High Speed Signal Lines 


Panasonic’s newly developed Multi-Layer Chip Varistor EXJ-POV080 Series reduces ESD suppression voltages at very low threshold voltages. It’s clamping effects are reduced by 50% over 
existing models. It’s multilayer construction and enhanced properties have enabled the EZJ-P to be used as a viable alternative to zener diodes and capacitors in high speed signal designs 
(i.e.: 1 EZJ-P can replace 2 zener diodes and 1 capacitor). This is achieved by providing new ceramic materials with precise crystal particle uniformity and distribution. The EZJ-P series 
MLCV is available in a 0402 case size with capacitance values of 330 ~ 680pF. It meets IEC61000-4-2 standard and is ideal for USB-2.0, IEEE1354 and HDMI applications. 


Maximum | Varistor/ Clamping Maximum Maximum 
Allowable | Voltage Voltage Peak Current Capacitance Cut Tape Tape & Reel 
Voltage @ imA | @ 8/20us, 1A | @ 8/20, 2 times @ 1MHz Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Size | (VDC) (Vv) (V) max. (A) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. 10,000 Part No. 
18 20 680 P14128CT-ND 21 1.88 15.78 | P14128-TR-ND 86.00/M EZJ-POVO80MA 
0402 5.6 8.0 19 15 330 P14129CT-ND 21 1.88 15.78 | P14129TR-ND 86.00/M EZJ-POVO80KA 
20 3 100 P14130CT-ND 21 1.88 15.78 | P14130TR-ND 86.00/M EZJ-POVO80GA 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1908 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


These are heavy duty type ZNR with very unique tab terminals which are used as electrical connecting terminals and also its mounting 
legs. This ZNR is meant for application in power supplies or transient voltage surge suppressor units where high surge current or high 


surge energy absorption is required. 


Features: * High energy handling capability (210 to 710 joules) * Large withstanding surge current (25 to 30kA) * Compact size 


ZNR/Surge Absorbers With Tabs — Type C Series 32 and 40 


7a 70 
neal fl 
| 


Caleb 


e) 


* Common terminals for electrical connection and mounting * UL recognized s@m0 [od 8] 
Max. Varistor | Max. Clamp Volt. | Surge 
Allow. Volt. @ Test Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser- Volt. (V) +10% (8/20psec.) rent D iT H Digi-Key Pricing Panasonic 
ies |Type| AC Dc (Vv) Ve(V) Lp(A) | (kA) max. +.99 max. | Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
130 170 200 340 200 25 35.99 7.49 46.00 | P7158-ND@ 16.53 141.69 1180.75 6730.00 6297.00/M 6093.00/M ERZ-C32CK201W 
150 200 240 395 200 25 35.99 7.49 46.00 | P7159-ND 16.53 141.69 1180.75 6730.00 6297.00/M 6093.00/M ERZ-C32CK241W 
230 300 360 595 200 25 35.99 8.99 46.00 | P7160-ND 17.70 151.71 1264.25 7206.00 6743.00/M 6524.00/M ERZ-C32CK361W 
250 320 390 650 200 25 35.99 8.99 46.00 | P7161-ND® 17.70 151.71 1264.25 7206.00 6743.00/M 6524.00/M ERZ-C32CK391W 
32 Cc 275 350 430 710 200 25 35.99 8.99 46.00 | P7162-ND 17.70 154.74 1264.25 7206.00 6743.00/M 6524.00/M ERZ-C32CK431W 
385 505 620 1025 200 25 35.99 9.70 46.00 | P7163-ND@ 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK621W 
420 560 680 1120 200 25 35.99 9.70 46.00 | P7164-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK681W 
460 615 750 1240 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7165-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK751W 
485 640 780 1290 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7166-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK781W 
510 670 820 1355 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7167-ND@ 21.75 186.45 1553.75 8856.00 8287.00/M 8017.00/M ERZ-C32CK821W 
130 170 200 340 250 30 43.99 7.49 50.01 P7169-ND 24.79 212.52 1771.00 10095.00 9445.00/M 9138.00/M ERZ-C40CK201W 
150 200 240 395 250 30 43.99 7.49 50.01 P7170-ND 24.79 212.52 1771.00 10095.00 9445.00/M 9138.00/M ERZ-C40CK241W 
230 300 360 595 250 30 43.99 8.99 50.01 P7171-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M ERZ-C40CK361W 
250 320 390 650 250 30 43.99 8.99 50.01 P7172-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M ERZ-C40CK391W 
275 350 430 710 250 30 43.99 8.99 50.01 P7173-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M ERZ-C40CK431W 
40 Cc 385 505 620 1025 250 30 43.99 9.70 50.01 P7174-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK621W 
420 560 680 1120 250 30 43.99 9.70 50.01 P7175-ND 23.98 205.50 1712.50 9761.00 9133.00/M 8837.00/M ERZ-C40CK681W 
460 615 750 1240 250 30 43.99 11.51 50.01 P7176-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK751W 
485 640 780 1290 250 30 43.99 11.51 50.01 P7177-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK781W 
510 670 820 1355 250 30 43.99 11.51 50.01 P7178-ND@ 32.28 276.66 2305.50 13141.00 12296.00/M 11896.00/M ERZ-C40CK821W 
550 745 910 1500 250 30 43.99 11.51 50.01 P7179-ND 35.42 303.60 2530.00 14421.00 13493.00/M 13055.00/M ERZ-C40CK911W 
@ RoHS Compliant 
Surface Mount ZNR/Surge Absorbers Type VFM, CF, SF and VFT 
Features: *Compact package with large withstanding surge Applications: [ b+ 25 Dimensions in mm 
* Temperature Char. of Varistor Voltage 0 ~ -0.05%/°C capability * For suppression of surge in electronic equipment 6.0 —4 - 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Low Clamping Voltage for better surge protection * Semiconductors T Type Dim. 
- -A0° 0 ad ‘5 . ¢ Telephone or telecommunication system H VFM 3.2 
* Storage Temperature Range: -40°C ~ 125°C * SF Type has the ability to withstand 2 or 3 times the. paA modules, modem iy CF 3.2 
* Designed for flow/reflow soldering surge current of the CF Type * Router, Terminal adapter (Digital modem) 1.3 — SF 3.2 
¢ Excellent response against high steep surge voltage * VFT Type has low height * Power supply 8.0 VET 24 
Varistor Max. Allow- Max. Clamp- | Rated | Energy | Maximumt Cut Tape Tape and Reel 
Voltage | able Voltage (V) | ing Voltage | Power | (2ms) Peak Digi-Key Price Each Digi-Key Pricin: Panasonic 
Type | =10%(V)| AC Dc Vxa(V)¥ (W) (J) |Current (A)| Part No. 10 100 1,000 Part No. 2,000 6,000 10,000 | Part No. 
22 14 18 43 0.02 0.9 125 P7345CT-ND® 16.31 1.37 1.11 P7345TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M220 
27 17 22 53 0.02 1.0 125 P7346CT-ND® 16.31 1.37 1.11 P7346TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M270 
33 20 26 65 0.02 lee 125 P7347CT-ND® 16.31 1.37 1.41 P7347TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M330 
39 25 31 77 0.02 1.5 125 P7348CT-ND® 16.31 1.37 1.11 P7348TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M390 
47 30 38 93 0.02 1.8 125 P7349CT-ND® 16.31 1.37 1.11 P7349TR-ND@ 750.00/M__701.00/M__658.00/M_| ERZ-VF2M470 
56 35 45 110 0.02 2.2 125 P7350CT-ND® 16.31 1.37 1.11 P7350TR-ND@ 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M560 
68 40 56 135 0.02 2.5 125 P7351CT-ND® 16.31 1.37 1.11 P7351TR-ND@ 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M680 
82 50 65 135 0.1 2.5 600 P7337CT-ND® 16.31 1.37 1.11 P7337TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M820 
100 60 85 165 0.1 3.0 600 P7338CT-ND 16.31 1.37 1.11 P7338TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M101 
VEM 120 75 100 200 0.1 3.5 600 P7339CT-ND 16.31 1.37 1.11 P7339TR-ND 750.00/M__701.00/M__658.00/M_| ERZ-VF2M121 
150 95 125 250 0.1 4.5 600 P7340CT-ND 16.31 1.37 1.11 P7340TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M151 
200 130 170 340 0.1 6.0 600 P7341CT-ND 16.31 1.37 1.11 P7341TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M201 
220 140 180 360 0.1 6.5 600 P7342CT-ND 16.31 1.37 1.11 P7342TR-ND 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M221 
240 150 200 395 0.1 7.5 600 P7343CT-ND® 16.31 1.37 1.11 P7343TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M241 
270 175 225 455 0.1 8.0 600 P7344CT-ND® 16.31 1.37 1.11 P7344TR-ND® 750.00/M__701.00/M__658.00/M_| ERZ-VF2M271 
330 210 270 545 0.1 8.0 300 P7352CT-ND® 16.31 1.37 1.11 P7352TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M331 
360 230 300 595 0.1 9.0 300 P7353CT-ND® 16.31 1.37 1.11 P7353TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M361 
390 250 320 650 0.1 9.0 300 P7354CT-ND® 16.31 1.37 1.11 P7354TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M | ERZ-VF2M391 
430 275 350 710 0.1 10.0 300 P7355CT-ND® 16.31 1.37 1.11 P7355TR-ND® 750.00/M 701.00/M 658.00/M_ | ERZ-VF2M431 
470 300 385 775 0.1 10.0 300 P7356CT-ND® 16.31 1.37 1.11 P7356TR-ND@ 750.00/M__701.00/M__729.00/M_| ERZ-VF2M471 
22 14 18 48 0.01 0.4 50 P220ZFCT-ND@* 18.07 1.52 1.23 P220ZFTR-ND@* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK220 
27 17 22 60 0.01 0.5 50 P270ZFCT-ND@* 18.07 1.52 1.23 P270ZFTR-ND@* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK270 
33 20 26 73 0.01 0.6 50 P330ZFCT-ND* 18.07 1.52 1.23 P330ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK330 
39 25 31 86 0.01 0.8 50 P390ZFCT-ND* 18.07 1.52 1.23 P390ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK390 
47 30 38 104 0.01 1.0 50 P470ZFCT-ND* 18.07 1.52 1.23 P470ZFTR-ND* 831.00/M__777.00/M__729.00/M_| ERZ-CF2MK470 
56 35 45 123 0.01 1.0 50 P560ZFCT-ND* 18.07 1.52 1.23 P560ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK560 
68 40 56 150 0.01 1.2 50 P680ZFCT-ND* 18.07 1.52 1.23 P680ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK680 
82 50 65 145 0.1 1 200 P820ZFCT-ND* 18.07 1.52 1.23 P820ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK820 
100 60 85 175 0.1 2.0 200 P101ZFCT-ND* 18.07 1.52 1.23 P101ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M | ERZ-CF2MK101 
CF 120 75 100 210 0.1 2.5 200 P121ZFCT-ND* 18.07 1.52 1.23 P121ZFTR-ND* 831.00/M__777.00/M__729.00/M_| ERZ-CF2MK121 
150 95 125 200 0.1 3.0 200 P151ZFCT-ND* 18.07 1.52 1.23 P151ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK151 
200 130 170 355 0.1 4.0 200 P201ZFCT-ND@* 18.07 1.52 1.23 P201ZFTR-ND@* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK201 
220 140 180 380 0.1 4.5 200 P221ZFCT-ND* 18.07 1.52 1.23 P221ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK221 
240 150 200 415 0.1 5.0 200 P241ZFCT-ND* 18.07 1.52 1.23 P241ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK241 
270 175 225 475 0.1 6.0 200 P271ZFCT-ND* 18.07 1.52 1.23 P271ZFTR-ND* 831.00/M__777.00/M__729.00/M_| ERZ-CF2MK271 
360 230 300 620 0.1 6.0 200 P361ZFCT-ND* 18.07 1.52 1.23 P361ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK361 
390 260 320 675 0.1 6.0 200 P391ZFCT-ND@* 18.07 1.52 1.23 P391ZFTR-ND@* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK391 
430 275 350 745 0.1 6.3 200 P431ZFCT-ND* 18.07 1.52 1.23 P431ZFTR-ND* 831.00/M 777.00/M 729.00/M_ | ERZ-CF2MK431 
470 300 385 810 0.1 7.0 200 P471ZFCT-ND* 18.07 1.52 1.23 P471ZFTR-ND* 831.00/M__777.00/M__729.00/M_| ERZ-CF2MK471 
22 14 18 43 0.02 0.9 125 P220ZSCT-ND@* 20.03 1.68 1.36 P220ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK220 
27 17 22 53 0.02 1.0 125 P270ZSCT-ND@* 20.03 1.68 1.36 P270ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M_ 808.00/M_ | ERZ-SF2MK270 
33 20 26 65 0.02 1.2 125 P330ZSCT-ND@* 20.03 1.68 1.36 P330ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M_ | ERZ-SF2MK330 
39 25 31 77 0.02 1.5 125 P390ZSCT-ND@* 20.03 1.68 1.36 P390ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK390 
47 30 38 93 0.02 1.8 125 P470ZSCT-ND®* 20.03 1.68 1.36 P470ZSTR-ND@* 921.00/M__861.00/M__808.00/M_| ERZ-SF2MK470 
56 35 45 110 0.02 2.2 125 P560ZSCT-ND* 20.03 1.68 1.36 P560ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M_ | ERZ-SF2MK560 
SF 68 40 56 135 0.02 2.5 125 P680ZSCT-ND@* 20.03 1.68 1.36 P680ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK680 
82 50 65 135 0.25 3.5 600 P820ZSCT-ND@* 20.03 1.68 1.36 P820ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK820 
120 75 100 200 0.25 5.0 600 P121ZSCT-ND* 20.03 1.68 1.36 P121ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M_ | ERZ-SF2MK121 
220 140 180 360 0.25 9.0 600 P221ZSCT-ND@* 20.03 1.68 1.36 P221ZSTR-ND@* 921.00/M__861.00/M__808.00/M_| ERZ-SF2MK221 
240 150 200 395 0.25 10.0 600 P241ZSCT-ND@* 20.03 1.68 1.36 P241ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M | ERZ-SF2MK241 
270 175 225 455 0.25 12.0 600 P271ZSCT-ND* 20.03 1.68 1.36 P271ZSTR-ND* 921.00/M 861.00/M 808.00/M_ | ERZ-SF2MK271 
390 250 320 650 0.25 12.0 400 P391ZSCT-ND@* 20.03 1.68 1.36 P391ZSTR-ND@* 921.00/M 861.00/M 808.00/M_ | ERZ-SF2MK391 
470 300 385 775 0.25 12.0 400 P471ZSCT-ND@* 20.03 1.68 1.36 P471ZSTR-ND@* 921.00/M__861.00/M__808.00/M__| ERZ-SF2MK471 
82 50 65 145 0.1 de 400 P7332CT-ND 15.87 1.34 1.08 = = = — | ERZ-VF2T820 
VFT 100 60 85 175 0.1 2.0 400 P7333CT-ND 15.87 1.34 1.08 = = = — | ERZ-VF2T101 
150 95 125 260 0.1 3.0 400 P7334CT-ND 15.87 1.34 1.08 P7334TR-ND 729.00/M 682.00/M 640.00/M_ | ERZ-VF2T151 
270 175 225 475 0.1 6.0 400 P7336CT-ND 15.87 1.34 1.08 P7336TR-ND 729.00/M_ _682.00/M__640.00/M_| ERZ-VF2T271 


@ RoHS Compliant 


t (8/20 us, 2 times) 


* Not recommended for new design 


+ Measuring Current of Maximum Clamping Voltage is as follows: For Varistor Voltage of 22 to 68 V: xA=1A, For Varistor Voltage of 82 to 470 V: xA=5A, For Varistor Voltage of VFM: xA=10A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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O/4 Littelfuse Multilayer Varistor TVS Surface Mount ML Series Digi@Reel 


Expertise Applied | Answers Delivered 


These components are designed to suppress a variety of transient events, including those specified in IEC and other standards used for Electromagnetic Compliance (EMC). The ML Series 
is typically applied to protect integrated circuits and other components at the circuit board level. 


SPECIFICATIONS: * Operating Voltage Range: 5.5V to 120V = Inherent Bi-directional clamping * No plastic or 
* Typical leakage at 25°C<25A, maximum leakage, 100A at V\y(DC) * Average power @POxy packaging assures better than 94V-0 flammability rating 
dissipation of transients for 0402, 0603, 0805, 1206 and 1210 sizes not to exceed 0.03W, APPLICATIONS: 


0.05W, 0.1W, 0.1W and 0.15W respectively * Suppression of inductive switching or other transient events such as EFT and surge 
: voltage at the circuit board level * ESD Protection for components sensitive to IEC 
FEATURES: : : 61000-4-2, MIL-STD 883C Method 3015.7 and other industry specifications. (See also the 
* Multilayer ceramic construction technology * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C — MLN and MLE Series) » Replace larger surface mount TVS zeners in many applications 
Max. Clamping Max. Non- Max. Non- Nominal Voltage 
Max. Cont. Voltage @ Repetitive Repetitive @ 1mA DC Capac- Cut Tape 
Working Voltage 1A Surge Current | Surge Energy Test Current itance | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Littelfuse 

Pkg. bc AC (8/20ys) (8/20ys) (A) | (10/1000ys) (J) | Min. Max. | (pF) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0603 3.5 2.5 13 30 0.1 3.7 7.0 1270 | F2205CT-ND 44 4.07 34.22 F2205TR-ND 2,500 162.00/M | V3.5MLA0603H 
0805 3.5 2.5 13 40 0.1 3.7 7.0 1380 | F2207CT-ND 52 4.76 40.02 F2207TR-ND 2,500 189.00/M | V3.5MLA0805LH 
0805 3.5 2.5 13 120 0.3 3.7 7.0 2530 | F2206CT-ND 52 4.76 40.02 F2206TR-ND 2,500 189.00/M | V3.5MLA080S5H 
1206 3.5 2.5 13 100 0.3 3.7 7.0 6000 | F2208CT-ND 1.00 9.18 7714 F2208TR-ND 2,500 | 364.00/M | V3.5MLA1206H 
0402 5.5 4.0 38 20 0.05 15.9 21.5 70 F2259CT-ND* 35 3.17 26.68 F2259TR-ND* | 10,000} 115.00/M | V5.5MLA0402LNR 
0402 5.5, 4.0 19 20 0.05 Teil 10.8 220 F2258CT-ND* 35 3.17 26.68 F2258TR-ND* | 10,000) 115.00/M | V5.5MLA0402NR 
0603 5.5 4.0 17.5 30 0.1 7A 9.3 760 F2214CT-ND 44 4.07 34.22 F2214TR-ND 2,500 162.00/M | V5.5MLA0603H 
0805 5.5 4.0 17.5 40 0.1 7A 9.3 990 F2216CT-ND 52 4.76 40.02 F2216TR-ND 2,500 189.00/M | V5.5MLA0805LH 
0805 5.5 4.0 17.5 40 0.1 7A 9.3 990 F2217CT-ND* 58 5.31 44.66 F2217TR-ND* 2,500 | 211.00/M | V5.5MLA0805LNH 
0805 5.5, 4.0 17.5 120 0.3 7A 9.3 1840 | F2215CT-ND 52 4.76 40.02 F2215TR-ND 2,500 189.00/M | V5.5MLA0805H 
1206 5.5, 4.0 17.5 150 0.4 | 9.3 5180 | F2218CT-ND 1.00 9.18 7714 F2218TR-ND 2,500 | 364.00/M | V5.5MLA1206H 
1206 5.5 4.0 17.5 150 0.4 7A 9.3 5180 | F2219CT-ND* = 1.11 10.25 86.13 F2219TR-ND* 2,500 | 407.00/M | V5.5MLA1206NH 
0402 9 6.5 35 4 0.02 1 16 33 F2261CT-ND* 35 3.17 26.68 F2261TR-ND* | 10,000) 115.00/M | V9MLA0402LNR 
0402 9 6.5 30 20 0.05 11 16 120 F2260CT-ND* 35 3.17 26.68 F2260TR-ND* | 10,000) 115.00/M | V9MLA0402NR 
0603 9 6.5 25.5 30 0.1 11 16 490 F2226CT-ND 44 4.07 34.22 F2226TR-ND 2,500 162.00/M | V9MLAO603H 
0603 9 6.5 25.5 30 0.1 1 16 490 F2227CT-ND* 50 4.59 38.57 F2227TR-ND* 2,500 182.00/M | V9MLAO603NH 
0805 9 6.5 25.5 40 0.1 an] 16 520 F2228CT-ND 52 4.76 40.02 F2228TR-ND 2,500 189.00/M | V9MLAO805LH 
0402 14 10 38 20 0.05 15.9 21.5 70 F2262CT-ND* 35 3.17 26.68 F2262TR-ND* | 10,000) 115.00/M | V14MLA0402NR 
0603 14 10 34.5 30 0.1 15.9 21.5 180 F2173CT-ND 44 4.07 34.22 F2173TR-ND 2,500 162.00/M | V14MLA0603H 
0603 14 10 34.5 30 0.1 15.9 21.5 180 F2174CT-ND* 50 4.59 38.57 F2174TR-ND* 2,500 182.00/M | V14MLA0603NH 
0805 14 10 32 40 0.1 15.9 20.3 320 F2176CT-ND 52 4.76 40.02 F2176TR-ND 2,500 189.00/M | V14MLAO805LH 
0805 14 10 32 40 0.1 15.9 20.3 320 F2177CT-ND* 58 5.31 44.66 F2177TR-ND* 2,500 | 211.00/M | V14MLAO805LNH 
0805 14 10 32 120 0.3 15.9 20.3 560 F2175CT-ND 52 4.76 40.02 F2175TR-ND 2,500 189.00/M | V14MLA0805H 
1206 14 10 32 150 0.4 15.9 20.3 1840 | F2178CT-ND 1.00 9.18 77.14 F2178TR-ND 2,500 | 364.00/M | V14MLA1206H 
1206 14 10 32 150 0.4 15.9 20.3 1840 | F2179CT-ND* 1.11 10.25 86.13 F2179TR-ND* 2,500 | 407.00/M | V14MLA1206NH 
0402 18 14 50 20 0.05 22 28 40 F2263CT-ND* 35 3.17 26.68 F2263TR-ND* | 10,000} 115.00/M | V18MLA0402NR 
0603 18 14 50 30 0.1 22 28 120 F2181CT-ND 44 4.07 34.22 F2181TR-ND 2,500 162.00/M | V18MLA0603H 
0805 18 14 44 40 0.1 22 28 290 F2183CT-ND 52 4.76 40.02 F2183TR-ND 2,500 189.00/M | V18MLAO805LH 
0805 18 14 44 40 0.1 22 28 290 F2184CT-ND* 58 5.31 44.66 F2184TR-ND* 2,500 | 211.00/M | V18MLAO805LNH 
0805 18 14 44 120 0.3 22 28 520 F2182CT-ND 52 4.76 40.02 F2182TR-ND 2,500 189.00/M | V18MLA0805H 
1206 18 14 44 150 0.4 22 28 1270 | F2185CT-ND 1.00 9.18 7714 F2185TR-ND 2,500 | 364.00/M | V18MLA1206H 
1210 18 14 44t 500 2.5 22 28 1440 | F2186CT-ND 1.19 10.97 92.22 F2186TR-ND 2,000 | 461.00/M | V18MLA1210H 
0603 26 20 60 30 0.1 31 38 110 F2191CT-ND 44 4.07 34.22 F2191TR-ND 2,500 162.00/M | V26MLA0603H 
0805 26 20 60 40 0.1 29.5 38.5 140 F2193CT-ND 52 4.76 40.02 F2193TR-ND 2,500 189.00/M | V26MLA0805LH 
0805 26 20 60 40 0.1 29.5 38.5 140 F2194CT-ND* 58 5.31 44.66 F2194TR-ND* 2,500 | 211.00/M | V26MLAO805LNH 
0805 26 20 60 100 0.3 29.5 38.5 220 F2192CT-ND 52 4.76 40.02 F2192TR-ND 2,500 189.00/M | V26MLA0805H 
0805 26 20 60 100 0.3 29.5 38.5 220 F2195CT-ND* 58 5.31 44.66 F2195TR-ND* 2,500 | 211.00/M | V26MLAO805NH 
1206 26 20 60 150 0.6 29.5 38.5 1040 | F2196CT-ND 1.00 9.18 7714 F2196TR-ND 2,500 | 364.00/M | V26MLA1206H 
1206 26 20 60 150 0.6 29.5 38.5 1040 | F2197CT-ND* 1.11 10.25 86.13 F2197TR-ND* 2,500 | 407.00/M | V26MLA1206NH 
1210 26 20 60t 300 1.2 29.5 38.5 1040 | F2198CT-ND 1.19 10.97 92.22 F2198TR-ND 2,000 | 461.00/M | V26MLA1210H 
0603 30 25 74 30 0.1 37 46 90 F2199CT-ND 44 4.07 34.22 F2199TR-ND 2,500 162.00/M | V30MLA0603H 
0805 30 25 72 30 0.1 37 46 90 F2200CT-ND 52 4.76 40.02 F2200TR-ND 2,500 189.00/M | V30MLA0805LH 
1210 30 25 68t 280 1.2 35 43 1820 | F2201CT-ND 1.19 10.97 92.22 F2201TR-ND 2,000 | 461.00/M | V30MLA1210H 
1206 33 26 75 180 0.8 38 49 640 F2203CT-ND 1.00 9.18 77.14 F2203TR-ND 2,500 | 364.00/M | V33MLA1206H 
1206 33 26 75 180 0.8 38 49 640 F2204CT-ND* = 1.11 10.25 86.13 F2204TR-ND* 2,500 | 407.00/M | V33MLA1206NH 
1206 42 30 92 180 0.8 46 60 640 F2209CT-ND 1.00 9.18 7714 F2209TR-ND 2,500 | 364.00/M | V42MLA1206H 
1206 42 30 92 180 0.8 46 60 640 F2210CT-ND* = 1.11 10.25 86.13 F2210TR-ND* 2,500 | 407.00/M | V42MLA1206NH 
1210 48 40 105¢ 250 1.2 54.5 66.5 520 F2211CT-ND 1.19 10.97 92.22 F2211TR-ND 2,000 | 461.00/M | V48MLA1210H 
1206 56 40 120 180 1.0 61 on 180 F2212CT-ND 1.00 9.18 7714 F2212TR-ND 2,500 | 364.00/M | V56MLA1206H 
1210 60 50 130¢ 250 1.5 67 83 440 F2220CT-ND 1.19 10.97 92.22 F2220TR-ND 2,000 | 461.00/M | V60MLA1210H 
1206 68 50 140 180 1.0 76 90 180 F2221CT-ND 1.00 9.18 7714 F2221TR-ND 2,500 | 364.00/M | V68MLA1206H 
1206 68 50 140 180 1.0 76 90 180 F2222CT-ND* 1.14 10.25 86.13 F2222TR-ND* 2,500 | 407.00/M | V68MLA1206NH 
1210 85 67 180¢ 250 25 95 115 260 F2223CT-ND 1.19 10.97 92.22 F2223TR-ND 2,000 | 461.00/M | V85MLA1210H 
1210 85 67 180¢ 250 2.5 95 115 260 F2224CT-ND* = 1.38 12.73 107.01 F2224TR-ND* 2,000 | 535.00/M | V85MLA1210NH 
1210 120 107 260t 125 2.0 135 165 80 F2170CT-ND 1.19 10.97 92.22 F2170TR-ND 1,000 461.00 | V120MLA1210H 


* Nickel Plated Terminations T@25A 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(4 Littelfusé ~Varistor (MOVs) Axial Leaded ma Series 


Expertise Applied | Answers Delivered 


The MA Series of transient surge suppressors are axial-lead metal-oxide varistors Specifications: 
(MOVs) for use in a wide variety of board level industrial and commercial electronic» Hi-Pot Encapsulation (Isolation Voltage Capability): 1,000V 
equipment. They are intended to protect components and signal/data lines from low» Operating Temperature: -55°C ~ 85°C (No derating up to 85°C ambient) 


energy transients where the small axial lead package is required. ¢ Insulation Resistance: 1,000MO. 
Max. Non- Max. Clamp 
Max. Cont. Varistor Voltage Repetitive Voltage Capac- 
Working Voltage @ 1mA DC Surge Current @2A itance Part Digi-Key Price Each Littelfuse 
V(RMS)t — VDCt Min.$ Nom.¢ Max.¢ (8/20ps) (A)t (8/20ys) (V)+ (pF)t Marking Part No. 1 10 100 Part No. 

9 13 14 18 23 40 49 550 18A F2271-ND 67 62 AT V18MA1A 

10 14 15 18 21 40 44 550 18B F2272-ND 67 62 AT V18MA1B 

10 15 16 22 28 40 55 410 22A F2273-ND 67 62 AT V22MA1A 

14 18 19 22 26 40 51 410 22B F2274-ND 67 62 AT V22MA1B 

17 22 24 27 31 40 59 370 27B F2276-ND 67 62 AT V27MA1B 

18 23 26 33 40 40 73 300 33A F2277-ND 67 62 AT V33MA1A 

20 26 29.5 33 36.5 40 67 300 33B F2278-ND 67 62 AT V33MA1B 

22 28 31 39 47 40 86 250 39A F2279-ND 67 62 AT V39MA2A 

25 31 35 39 43 40 79 250 39B F2280-ND 67 62 A7 V39MA2B 

27 34 37 47 57 40 99 210 47A F2281-ND 67 62 A7 V47MA2A 

30 38 42 47 52 40 90 210 47B F2282-ND 67 62 A7 V47MA2B 

32 40 44 56 68 40 117 180 56A F2283-ND 67 62 A7 V56MA2A 

38 48 54 68 82 40 138 150 68A F2285-ND 67 62 A7 V68MA3A 

40 56 61 68 75 40 127 150 68B F2286-ND 67 62 AT V68MA3B 
57 72 80 100 120 40 200 100 100 F2289-ND -80 74 56 V100MA4A 
60 81 90 100 110 40 185 100 101 F2290-ND -80 74 56 V100MA4B, 
132 181 187 220 253 100 380 21 220 F2297-ND 67 62 AT V220MA2A 
138 191 198 220 242 100 360 21 221 F2298-ND 67 62 AT V220MA4B 
253 349 365 430 495 100 740 "1 430 F2305-ND 67 62 AT V430MA3A 
264 365 387 430 473 100 700 11 431 F2306-ND 67 62 AT V430MA7B 

Note: Average power dissipation of transients not to exceed 200mW. t+ Maximum ratings at 85°C. + Ratings at 25°C. 


High Speed Multilayer Varistor TVS Surface Mount ESD Surge Suppressor 
MHS Series 


This series provides protection from ESD and EFT in high-speed data-line and other high frequency applications. The low capacitance of the MHS series permits usage in analog or digital 
circuits where it will not attenuate or distort the desired signal or data. Well suited to suppress ESD events such as specified in IEC 61000-4-2 or other standards used for ElectroMagnetic 
Compliance (EMC) testing. 


Features: ¢ 3pF and 12pF Capacitance versions are suitable for high-speed data-rate lines * Rated for ESD IEC 61000-4-2 (Level 4) * Rated for EFT/B IEC 61000-4-4 (Level 4) * Inherently 
Bi-directional * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C » Construction: Multi-layer semiconducting ceramics * Nickel-plated terminations * Reel Option: 7 inch (178mm) diameter 


Applications: * Data, Diagnostic I/O Ports * USB (Universal Serial Bus) * Video and Audio Ports » Portable/Hand-Held Products ¢ Industrial Instruments including Medical 


Max. Cont. Max. Non- Max. Clamp Max. ESD Max. Capacitance 
Working Repetitive Voltage Clamp Voltaget Leakage @ 1MHz Cut Tape 
Voltage Surge Energy @1A < 8kV Contact$ < 15kV Airt¢ Current IL (1V p-p) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Littelfuse 
Package| <(V) (10/1000ps) (J) | (8x20ps) (Vc) (Vv) (v) @ 15V (yA) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
42 0.010 110 300 400 0.50 3 F2265CT-ND .31 .29 .24 | F2265TR-ND | 10,000 | 103.00/M | VO402MHSO3NR 
0402 18 0.025 55 125 160 5.0 12 F2266CT-ND .31 .29 .24 | F2266TR-ND | 10,000 | 103.00/M | VO402MHS12NR 
9 0.020 30 65 100 1.0 @ 5.5V 22 F2267CT-ND .31 .29 .24 | F2267TR-ND | 10,000 | 103.00/M | VO402MHS22NR 
42 0.010 110 300 400 0.50 3 F2268CT-ND .39 .36 .30 | F2268TR-ND | 2,500 | 141.00/M | VO603MHSO3NH 
0603 18 0.025 55 125 160 5.0 12 F2269CT-ND .39 .36 .30 | F2269TR-ND | 2,500 | 141.00/M | VO603MHS12NH 
9 0.020 30 65 100 1.0 @ 5.5V 22 F2270CT-ND_ .39 .36  .30 | F2270TR-ND | 2,500 | 141.00/M | VO603MHS22NH 


t Tested to IEC-61000-4-2 Human Body Model (HBM) discharge test circuit. + Direct discharge to device terminals (IEC preferred test method). 4 Corona discharge through air (represents actual ESD event). 


Multilayer Varistor TVS Surface Mount ESD Suppressor/Filter 
MLE Series 


These components are designed to suppress ESD events, including those specified in IEC61000-4-2 or other Standards used for Electromagnetic Compliance testing. 

Features: ¢ Rated for ESD (IEC 61000-4-2) * Characterized for Impedance and Capacitance * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Multilayer Ceramic Construction Technology 
¢ Reel Option: 7 inch (178mm) diameter 

Applications: * Protection of components and circuits sensitive to ESD Transients occurring on power supplies; control and signal lines. * Suppression of ESD events such as specified in IEC 
61000-4-2 or MIL-STD-883C method 3015-7: for Electromagnetic Compliance (EMC). 


Max. Cont. | Nominal Voltage Max. ESD Max. Capac- Cut Tape 
Working @1mA DC Clamp Voltaget Leakage itance Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Littelfuse 
Package | < Voltage§ Min. Max. < 8kV Contact$ < 15kV Airt+ | IL@18V(uA) < (pF) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0402 18 22 28 125 160 10 40 F2264CT-ND 35 32 0.27 F2264TR-ND 10,000 | 115.00/M | V18MLE0402NR 
0603 18 22 28 75 85 25 100 F2188CT-ND 42 39 33 F2188TR-ND 2,500 | 155.00/M | V18MLE0603H 
0805 18 22 28 70 75 25 500 F2189CT-ND 52 48 «At F2189TR-ND 2,500 | 189.00/M | V18MLE0805H 
1206 18 22 28 65 65 25 1700 F2190CT-ND 1.00 92 78 F2190TR-ND 2,500 | 364.00/M | V18MLE1206H 


§ For applications of 18VDC or less. Higher voltages available. | + Tested to IEC61000-4-2 Human Body Model (HBM) discharge test circuit. + Direct discharge to device terminals (IEC preferred test method). 
+4 Corona discharge through air (represents actual ESD event). 


4s. Surge Arrestors 
LUMEX 


Features: ¢ Hermetically Sealed * Fast Response * Low Capacitance » UL Certified, File #E245199 Specifications: « Insulation Resistance: 10mQ 
minimum « Inter-Electrode Capacitance: 1.0pF maximum Applications: ¢ |.C. Circuits * Telephone Circuits * Signal Lines * Electro-Static Charge 
Elimination * Protections against Switching Surges 


Dc Impulse AC Cut Tape Tape and Reel 
Firing Current Discharge Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Lumex 
Voltage | (Maximum) Current Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
150 1kA 1A 67-2000-1-ND 1.76 1.47 1.18 67-2000-2-ND 486.38 GT-SMD181215012-TR poe 
2kA 2A 67-2001-1-ND 1.97 1.65 1.32 67-2001-2-ND 545.31 GT-SMD181215022-TR =| 
350 1kA 1A 67-2006-1-ND 1.60 1.33 1.07 67-2006-2-ND 441.56 GT-SMD181235012-TR 
400 1kA 1A 67-2008-1-ND 1.55 1.29 1.03 67-2008-2-ND 427.45 GT-SMD181240012-TR 2.00 | 14.75 
2kA 2A 67-2009-1-ND 2.08 1.73 1.39 67-2009-2-ND 574.36 GT-SMD181240022-TR 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1911 


A» SMD Varistors 


EPCOS 


Specifications: 

CU Series: * Monolithic varistor element, encapsulated 
* Encapsulation: Thermoplast, flame retardant to UL 94V-0 
¢ Termination: Tinned copper alloy * Operating Temperature 
Range: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature Range: -40°C ~ 125°C 
Electric Strength: >2.5kVACRms ° Insulation Resistance: >1.0GQ 
* Response Time: <10ns ¢ Solderability: 235°C, 2s * Resistance to 
soldering heat: 260°C, 10s 

CT/CN Series: * Multilayer Technology ¢ Termination: Nickel 
barrier (CT Series) and Silver palladium (CN Series) * No plastic 
or epoxy encapsulation assures better than UL 94V-0 flammability 
rating * Operating Temperature Range: -55°C ~ 85°C » Storage 
Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Response Time: <0.5ns 
* Solderability: 235°C, 2s * Resistance to soldering heat: 260°C, 10s 
Automotive Series: ¢ Multilayer Technology * Termination: Silver 
palladium «¢ No plastic or epoxy encapsulation assures better than 
UL 94V-0 flammability rating * Operating Temperature Range: -55°C 
~ 125°C * Storage Temperature Range: -55°C ~ 150°C * Response 
Time: <0.5ns * Solderability: 235°C, 2s »* Resistance to soldering 
heat: 260°C, 10s 

Telecom Series: * Multilayer Technology * Termination: Silver 


palladium * No plastic or epoxy encapsulation assures better 
than UL 94V-0 flammability rating * Operating Temperature Range: 
-40°C ~ 85°C * Storage Temperature Range: -40°C ~ 125°C 
« Response Time: <0.5ns * Solderability: 235°C, 2s * Resistance to 
soldering heat: 260°C, 10s 

Features: 

CU Series: ¢ Electrical equivalents to leaded types S05/S07 up to 
460 VACRMS * Good Solderability * Approvals: UL (all types) and 
CSA (2K130) 

CT/CN Series: * Good Solderability * Suitable for ESD protection 
* Bidirectional clamping 

Automotive Series: * High energy absorption, particularly in case 
of load dump ° Stable protection level, low leakage current »* High 
resistance to cyclic temperature stress * Wide operating temperature 
range * Low inductance (suitable for ESD protection) ¢ Bidirectional 
clamping 

Telecom Series: * Suitable for handling surge voltages of up to 
2kV_ * Suitable for handling the surge current of the 10/700us pulse 
to ITU-T and IEC 61000-4-5 * Matched to line conditions with or 
without superimposed ringing voltage * Good Solderability * Suitable 
for ESD protection 


Max. Varistor Max. ® 
Allowance Voltage Clamping Imax Cut Tape 
Voltage (V) @1mA Voltage 8/20 us Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Epcos 
AC DC (V) Tol. % Vv A A L H K Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — Monolithic CU Series 
60 85 100 +10 165 5.0 400 8.0 6.3 3.2 — 495-2607-1-ND 1.05 98 75 495-2607-2-ND 1,000 420.00 | CU3225K60G2 
150 200 240 +10 395 5.0 400 8.0 6.3 3.2 _— 495-1463-1-ND 1.05 98 75 495-1463- 1,000 420.00 | CU3225K150G2K1 
250 320 390 +10 650 5.0 400 8.0 6.3 4.5 = 495-2606-1-ND 1.05 98 75 495-2606- 1,000 420.00 | CU3225K250G2 
275 350 430 +10 710 5.0 400 8.0 6.3 4.5 _— 495-1464-1-ND 1.05 98 75 495-1464- 1,000 420.00 | CU3225K275G2K1 
300 385 470 +10 775 5.0 400 8.0 6.3 4.5 = 495-1465-1-ND 1.05 98 75 495-1465-2-ND 1,000 420.00 | CU3225K300G2K1 
150 200 240 +10 395 10 1200 10.2 8.0 3.2 _— 495-1466-1-ND 1.40 1.30 1.00 495-1466-2-ND 1,000 560.00 | CU4032K150G2K1 
275 350 430 +10 710 10 1200 10.2 8.0 4.5 — 495-1467-1-ND 1.40 1.30 1.00 495-1467-2-ND 1,000 560.00 | CU4032K275G2K1 
300 385 470 +10 775 10 1200 10.2 8.0 4.5 = 495-1468-1-ND 1.40 1.30 1.00 495-1468-2-ND 1,000 560.00 | CU4032K300G2K1 
Fig. 2 — Multilayer CN/CT Series 
4 §.5 8 +20 24 1.0 25 1.0 50 6 1~.3 495-3425-1-ND 26 .20 13 495-3425-2-ND 10,000 70.00/M | CT0402M4G 
5b 14 16.5 = 35 1.0 10 1.0 50 6 1~.3 495-3424-1-ND 26 .20 13 10,000 70.00/M | CT0402S11AG 
14 16 23.5 +15 46 1.0 10 1.0 50 6 1~.3 495-2592-1-ND 18 Ae 13 10,000 67.00/M | CT0402L14G 
14 16 23 = 66 1.0 2 1.0 50 6 1~.3 495-3426-1-ND 26 .20 13 10,000 70.00/M_| CT0402S14AHSG 
4 5.5 8 +20 19 1.0 30 1.6 80 9 1~.4 495-2595-1-ND 25 .23 -18 4,000 98.00/M | CTO603M4G 
14 18 22 +10 40 1.0 30 1.6 -80 9 1~.4 495-2593-1-ND 25 .23 18 4,000 98.00/M | CTO603K14G 
25 31 39 +10 67 1.0 30 1.6 80 a) 1~.4 495-2594-1-ND 25 .23 -18 4,000 98.00/M | CTO603K25G 
4 §.5 8 +20 19 1.0 100 2.0 1.25 1.4 .13~.75 495-2599-1-ND 42 39 -30 3,000 168.00/M | CTO805M4G 
an] 14 18 +10 35 1.0 120 2.0 1.25 1.4 .13~.75 495-2596-1-ND 42 .39 30 3,000 168.00/M | CTO805K11G 
25 31 39 +10 67 1.0 80 2.0 1.25 1.4  .13~.75 495-2597-1-ND 42 .39 -30 3,000 168.00/M | CTO805K25G 
30 38 47 +10 77 1.0 80 2.0 1.25 1.4 .13~.75 495-2598-1-ND 42 39 30 3,000 168.00/M | CTO805K30G 
17 22 27 +10 44 1.0 200 3.2 1.60 1.7 .25~.75 495-2601-1-ND 46 43 33 3,000 182.00/M | CT1206K17G 
25 31 39 +10 65 1.0 200 3.2 1.60 1.7 .25~.75 495-2591-1-ND 53 49 .38 2,000 210.00/M | CN1206K25G 
30 38 47 +10 TAs 1.0 200 3.2 1.60 1.7 .25~.75 495-2602-1-ND 46 43 33 495-2602-2-ND 2,000 182.00/M | CT1206K30G 
40 56 68 +10 110 1.0 100 3.2 1.60 1.7 .25~.75 495-2603-1-ND 46 43 33 495-2603-2-ND 2,000 182.00/M_| CT1206K40G 
30 38 47 +10 77 2.5 300 3.2 2.50 1.7 .25~.75 495-2396-1-ND 56 48 40 2,000 224.00/M | CN1210K30G 
30 38 47 +10 77 2.5 300 3.2 2.50 1.7 .25~.75 495-2604-1-ND 56 52 40 2,000 224.00/M_| CT1210K30G 
30 38 47 +10 77 10 1200 5.7 5.00 2.5 .25~1.0 495-2397-1-ND 1.93 1.65 1.38 495-2397-2-ND 1,000 770.00 | CN2220K30G 
Fig. 2 — Multilayer Automotive Series 
14 16 22 +23/-0 42 1.0 120 2.0 1.25 1.4 .13~.75 495-2600-1-ND 42 39 30 495-2600-2-ND 3,000 168.00/M | CT0805S14BAUTOG 
14 16 22 +23/-0 40 1.0 200 3.2 1.60 1.7 .25~.75 495-1459-1-ND 53 49 38 3,000 210.00/M | CN1206S14BAUTOG 
14 16 22 +23/-0 40 2.5 400 3.2 2.50 1.7 .25~.75 495-2605-1-ND 56 52 40 495-2605-2-ND 3,000 224.00/M | CT1210S14BAUTOG 
14 16 22 +23/-0 40 2.5 400 3.2 2.50 1.7 .25~.75 495-1460-1-ND 61 57 44 495-1460-2-ND 3,000 245.00/M_ | CN1210S14BAUTOG 
14 16 22 +23/-0 40 10 1200 5.7 5.00 2.5 .25~1.0 495-1461-1-ND 2.28 2.12 1.63 495-1461-2-ND 1,500 910.00/M_ | CN2220S14BAUTOG 
Fig. 2 — Multilayer Telecom Series 
95 125 150 +20/-0 | 270 45 250 4.5 3.20 2.5 .25~1.0 495-1462-1-ND 1.40 1.30 1.00 = = — | CN1812S95AG2 
BI k V Hf t Specifications: * Disk-shaped varistor element, potted in plastic housing * Housing and potting flame-retardant to UL 94 RoHs| 
oc aris ors =~ V-0 © Screw terminals M4 * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * Storage Temperature Range: -40°C ~ 110°C Bor 
. . ¢ Electric Strength: 22.5 kVRms ° Insulation Resistance: >10MQ * Response Time: <25ns Features: » Heavy-duty ®& 
High E Series varistors (surge current capability up to 100kA) * Wide product range * Approvals: UL, CSA (2K130), SEV 
Max. Allowance | Varistor Voltage | Max. Clamping imax 
Voltage (V) @1imA Voltage 8/20 us Digi-Key Pricing Epcos 
AC DC +10% (V) Vv A A Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
130 170 205 340 200 25000 495-1452-ND 24.06 206.25 1718.75 9796.88 9143.75/M B32K130 
150 200 240 395 200 25000 495-1453-ND 24.06 206.25 1718.75 9796.88 9143.75/M B32K150 
275 350 430 710 200 25000 495-2393-ND 15.13 120.31 979.69 8593.75 = B32K275 
550 745 910 1500 200 25000 495-2394-ND 15.13 120.31 979.69 8593.75 = B32K550 
130 170 205 340 300 40000 495-1454-ND 18.06 154.80 1290.00 7353.00 6862.80/M B40K130 
150 200 240 395 300 40000 495-1455-ND 27.30 234.00 1950.00 11115.00  10374.00/M B40K150 
275 350 430 710 300 40000 495-2395-ND 17.16 136.50 1111.50 9750.00 _ B40K275 


Strap Varistors — HighE Series 


Specifications: 


* Coating: Epoxy resin, flame-retardant to UL 94V-0 » Bolt-holed strap terminals for 
screw fixing or soldering * Bent strap terminals * Operating Temperature Range: -25°C ~ 


85°C + Storage Temperature Range: -25°C ~ 110°C » Electric Strength: >2.5 kVACRMS 

* Insulation Resistance: >10MQ » Response Time: <25ns 

Features: 

¢ Maximum load capacity with minimum size * Approvals: UL, CSA 
Max. Allowable | Varistor Voltage Max. Clamping imax. 

Voltage (V) @imA Voltage 8/20 us Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
AC Dc +10% (V) Vv A A WwW Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
Fig. 1 
150 200 240 395 300 40,000 8.3 _— 495-1456-ND 13.90 119.10 992.50 5657.25 5280.10/M LS40K150QP. 
275 350 430 710 300 40,000 9.4 _— 495-1457-ND® 11.90 102.00 850.00 4845.00 4522.00/M LS40K275QP. 
320 420 510 840 300 40,000 9.9 _— 495-1458-ND® 11.90 102.00 850.00 4845.00 4522.00/M LS40K320QP, 
150 200 240 395 300 45,000 8.3 _— 495-3439-ND® 9.38 65.63 562.50 5062.50 4687.50/M LS41K150QP. 
275 350 430 710 300 45,000 9.4 _— 495-3440-ND® 9.38 65.63 562.50 5062.50 4687.50/M LS41K275QP. 
320 420 510 840 300 45,000 9.9 — 495-3441-ND® 9.38 65.63 562.50 5062.50 4687.50/M LS41K320QP, 
420 560 680 1120 300 45,000 10.9 _— 495-3442-ND® 12.50 87.50 750.00 6750.00 6250.00/M LS41K4200QP. 
275 350 430 710 300 65,000 9.4 _— 495-3443-ND® 13.50 94.50 810.00 7290.00 6750.00/M LS42K275QP. 
320 420 510 840 300 65,000 9.9 _— 495-3445-ND® 13.50 94.50 810.00 7290.00 6750.00/M LS42K3200P, 
420 560 680 1120 300 65,000 10.9 _ 495-3447-ND® 18.00 126.00 1080.00 9720.00 9000.00/M LS42K4200P. 
Fig. 2 — RoHS Compliant 

275 350 430 710 300 65,000 9.4 5.8 495-3444-ND 13.50 94.50 810.00 7290.00 6750.00/M LS42K275QPK2 
320 420 510 840 300 65,000 9.9 6.3 495-3446-ND 13.50 94.50 810.00 7290.00 6750.00/M LS42K320QPK2 
420 560 680 1120 300 65,000 10.9 7.3 495-3448-ND 18.00 126.00 1080.00 9720.00 9000.00/M LS42K420QPK2 

@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


CeraDiodes 


Zz 
‘a Standard, High Speed and Arrays 


EPCOS 


Due to the ongoing miniaturization, electronic devices are becoming more and more sensitive to ESD. Therefore, reliable protection 
components become absolutely necessary to safeguard valuable electronics against the impact of ESD. CeraDiodes are ceramic 
semiconductors optimized specifically for high performance in ESD applications. They have a non-linear voltage/current characteristic 
for effectively suppressing extremely fast voltage transients and offer superior parametric stability over the complete operating range of 


Digi@Reel® {Rolis 


: Dimensions (mm) Standard / High Speed 
cComruast Size 
Code [| L B H K oie 
2) 0402 1.0 0.5 0.5 0.2 K 

0405 1.3 1.0 0.7 = 

0508 | 2.0 1.2 0.9 0.2 

0603 1.6 0.8 0.8 | 0.25 

0612 | 3.2 1.6 0.9 | 0.35 

1003 | 2.5 0.8 0.8 | 0.43 

1012 | 3.2 2.5 1.2 | 0.45 


-40°C ~ 85°C. CeraDiodes are bi-directional devices. A single CeraDiode connected from signal/data line to ground routes positive and 


negative ESD transitions safely to the ground plane. This technique eliminates the need to route ESD charge into the power plane, possibly damaging nearby integrated circuits 
* Extremely fast response time of < .5ns Applications: * EDP 
products (desktop and notebook computers) * Peripherals (printers, memory) * Portable handheld products * Mobile communication * Consumer products (flat TV's, set-top boxes, 


Features: Bi-directional ESD protection to IEC 61000-4-2 level 4 * No de-rating of maximum ratings up to 85°C 


MP3 players, digital cameras, etc). 


Max.DC | Peak Pulse | Minimum |Maximum Typical Leakage 
Size | Working Current @ | Breakdown | Clamping| Capacitance | Current | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Epcos 
Code |Voltage (V)| 8/20ps (A) Voltage Voltage (pF) (uA) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Standard Speed 
0402 5.6 10 6.4 24 180 1 495-3418-1-ND$ 18 1.40 8.75 |495-3418-2-ND 10,000 49.00/M | B72590D50A60 
0402 15 10 20 46 47 1 495-3417-1-ND$ 18 1.40 8.75 |495-3417-2-ND 10,000 49.00/M | B72590D150A60 
0603 5.6 30 6.4 19 470 1 495-3414-1-ND$ io 1.60 10.00 4,000 66.00/M | B72500D50A60 
0603 9.0 30 10 30 220 1 495-3415-1-ND$ 21 1.60 10.00 |495-3415-2-ND 4,000 66.00/M | B72500D90A60 
0603 15 30 22 42 160 1 495-3412-1-ND$ 21 1.60 10.00 | 495-3412-2-ND 4,000 66.00/M | B72500D150A60 
0603 22 30 25 50 56 1 495-3413-1-ND$ 18 1.40 8.75 |495-3413-2-ND 4,000 58.00/M | B72500D200A60V7 
1003 12 20 16 46 82 1 495-3416-1-ND$ 21 1.60 10.00 | 495-3416-2-ND 4,000 66.00/M | B72570D120A60 
High Speed 
0402 5.6 = 150 = 0.6 1 495-3684-1-ND¢ NEW! 21 1.60 10.00 | 495-3684-2-ND NEW! | 10,000 56.00/M | B72590D0050H160 
0402 15 = 23 66 10 il 495-3685-1-ND¢ NEW! 21 1.60 10.00 | 495-3685-2-ND NEW! | 10,000 56.00/M | B72590D0150HO60 
0402 16 = 65 290 2 1 495-3419-1-ND$ 18 1.40 8.75 |495-3419-2-ND 10,000 49.00/M | B72590D160H60 
0603 16 = 65 290 3 1 495-3420-1-ND$ 21 1.60 10.00 | 495-3420-2-ND 4,000 66.00/M | B72500D160H60 
0603 16 = 65 290 3 dl 495-3686-1-ND NEW! 21 1.60 10.00 /495-3686-2-ND NEW!| 4,000 66.00/M | B72500D0160H060 
0603 30 = 50 120 10 1 495-3421-1-ND$ 21 1.60 10.00 | 495-3421-2-ND 4,000 66.00/M | B72500D300H60 
1003 16 = 38 146 3 1 495-3687-1-ND¢ NEW! 21 1.60 10.00 /495-3687-2-ND NEW!| 4,000 66.00/M | B72570D0160HO060 
Arrays 
0405 22 10 25 50 75 _ 495-3430-1-NDt 47 3.60 22.50 |495-3430-2-ND 4,000 149.00/M | B72762A2170S160 
0508 16 = 24 59 10 01 495-3427-1-ND 79 6.00 37.50 |495-3427-2-ND 4,000 248.00/M | B72714A8140S160 
0508 16 = 22 66 10 d 495-3688-1-ND¢ NEW! 79 6.00 37.50 |495-3688-2-ND NEW!| 4,000 248.00/M | B72714D0160H060 
0508 22 10 24 60 33 1 495-3682-1-ND¢ NEW! 53 4.00 25.00 |495-3682-2-ND NEW!| 4,000 165.00/M | B72714D0200A060 
0612 16 = 150 350 3 3 495-3429-1-ND 79 6.00 37.50 |495-3429-2-ND 3,000 225.00/M | B72724A8151V62 
0612 16 = 80 350 3 4 495-3422-1-ND$ 79 6.00 37.50 |495-3422-2-ND 3,000 225.00/M | B72724D160H62 
0612 22 30 25 50 75 = 495-3428-1-ND iw 6.00 37.50 |495-3428-2-ND 3,000 225.00/M | B72724A2170S162 
0612 22 30 25 50 56 1 495-3683-1-ND¢ NEW! 53 4.00 25.00 |495-3683-2-ND NEW!| 3,000 150.00/M | B72724D0200A062 
1012 5.6 20 52 195 3.5 1 495-3423-1-ND#§ 68 5.20 32.50 | 495-3423-2-ND 2,000 195.00/M | B72735D50H62 


t 4 Terminals 


$495-3681-ND NEW! CeraDiode Kit contains the items denoted (18 parts) 


ETFV Series 


§ 6 Terminals 


Thermofuse Varistors 


The Epcos Thermofuse varistors of the ETFV series combines a disk 
varistor with a thermofuse. The thermofuse is connected to a terminal 
lead of the disk varistor by a solder bridge. If a sustained supply-frequency 
over-voltage occurs, the varistor absorbs the over-voltage and heats up in 
the process. If the melting point of the thermofuse solder is exceeded, the 
latter opens and the disk varistor is permanently disconnected from the 
power line. This disconnection assures that the varistor is not overloaded 
and short-circuited. Applications: UPS, White Goods, Power Suppliers, 
AC Panel Protection modules, Dimmers Specifications: UL1449 and 
UL60691 


Metal oxide 
varistor 


Monitor 


lead 


Metal oxide 


varistor 


Max. Allowable Varistor Max. Clamping v 
Voltage (V) Voltage@ Voltage iMax. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Epcos 
AC Dc 1mA +10% (V) Vv A 8/20 us A b h i s e e1  e2 e3 | Part No. 10 100 1,000 Part No. 
Fig. 1 
130 170 205 340 50 6,000 192 22 5 11 75: 5 5 4 495-3635-ND 1.14 9.75 81.25 463.13 ETFV14K130E2 
150 200 240 395 50 6,000 192 22 5 11 7.5 5 5 1 495-3636-ND 1.14 9.75 81.25 463.13 ETFV14K150E2 
175 225 270 455 50 6,000 192 22 5 11 75 5 5. 4 495-3637-ND 1.14 9.75 81.25 463.13 ETFV14K175E2 
275 350 430 710 50 6,000 192 22 5 11 7.5 5 ae | 495-3638-ND 1.14 9.75 81.25 463.13 ETFV14K275E2 
320 420 510 840 50 6,000 192 22 5 11 5 5 | 495-3639-ND 1.14 9.75 81.25 463.13 ETFV14K320E2 
420 560 680 1120 50 6,000 19.2 22 5 11 75 5 5 41 495-3640-ND 1.19 10.23 85.25 485.93 ETFV14K420E2 
Fig. 2 

130 170 205 340 100 10,000 22 25.7 5 10 5 — — — | 495-3641-ND 1.82 15.60 130.00 741.00 ETFV20K130E2 
150 200 240 395 100 10,000 22: 25.7 5 10 5 — — — | 495-3642-ND 1.82 15.60 130.00 741.00 ETFV20K150E2 
175 225 270 455 100 10,000 22 25.7 5 10 5 — — — | 495-3643-ND 1.82 15.60 130.00 741.00 ETFV20K175E2 
275 350 430 710 100 10,000 22 25.7 5 10 5 — — — | 495-3644-ND 1.82 15.60 130.00 741.00 ETFV20K275E2 
320 420 510 840 100 10,000 22 257 5 10 5 — — — | 495-3645-ND 1.82 15.60 130.00 741.00 ETFV20K320E2 
420 560 680 1120 100 10,000 22 25.7 5 10 5 — — — | 495-3646-ND 1.91 16.38 136.50 778.05 ETFV20K420E2 
130 170 205 340 150 20,000 30.2 352 5 11 635 — — — | 495-3647-ND 2.50 21.45 178.75 1018.88 ETFV25K130E4 
150 200 240 395 150 20,000 30.2 352 5 11 635 — — — | 495-3648-ND 2.50 21.45 178.75 1018.88 ETFV25K150E4 
175 225 270 455 150 20,000 30.2 35.2 5 11 635 — — — | 495-3649-ND 2.50 21.45 178.75 1018.88 ETFV25K175E4 
275 350 430 710 150 20,000 30.2 352 5 11 635 — — — | 495-3650-ND 2.50 21.45 178.75 1018.88 ETFV25K275E4 
320 420 510 840 150 20,000 30.2 352 5 11 635 — — — | 495-3651-ND 2.50 21.45 178.75 1018.88 ETFV25K320E4 
420 560 680 1120 150 20,000 30.2 352 5 11 635 — — — | 495-3652-ND 2.63 22.53 187.75 1070.18 ETFV25K420E4 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1913 


Surge Arresters 


Gas-filled surge arresters offer optimum protection from: atmospheric fields and discharges, inductive coupling from power supply lines, direct contact between communication 
and power lines, and electrostatic discharges. Epcos surge arresters limit over-voltages quickly and safely to uncritical levels and reliably discharge the resulting dangerous 
currents Specifications: « Insulation Resistance at 100V is 10GQ; Part No. A81-C90X, EC75X, EC90X, and T83-A90X Resistance at 50V 10GQ * Operation and Storage 


E P Cc Oo Ss Temperature: -40°C ~ 90°C * Climatic Category (IEC 60068-1) 40/90/21 
Dc Toler- Nominal Impulse Nominal Dim. Dim. 
Spark-over | ance Discharge Current Alternating Cap. @ L od Digi-Key Pricing Epcos 
Fig. | Voltage (V) (%) (Wave 8/20 us) Discharge Current | (1 MHz) | (mm) | (mm) | Part No. il 10 100 500 Part No. 
75 +20 5kA 5A 1pF 6.05 0.8 495-1475-ND 1.41 11.75 94.00 411.25 | EC75X 
90 +20 5kA 5A 1pF 5.0 0.8 495-2631-ND 1.92 16.00 128.00 560.00 | M51-C90X 
90 +20 5kA 5A 1pF 6.05 0.8 495-1476-ND 1.41 11.75 94.00 411.25 | EC90X 
90 +20 20kA 20A 1.5pF 6.05 1 495-1472-ND 1.92 16.00 128.00 560.00 | A81-C90X 
230 #15 5kA 5A 1pF 6.05 0.8 495-1473-ND 1.41 11.75 94.00 411.25 | EC230X 
230 +20 5kA 5A 1pF 5.0 0.8 495-2632-ND 1.92 16.00 128.00 560.00 | M51-A230X 
230 +20 10kA 10A 1.5pF 6.05 1 495-1878-ND 1.68 14.00 112.00 490.00 | N81-A230X 
1 230 +20 20kA 20A 1.5pF 6.05 1 495-1471-ND 1.92 16.00 128.00 560.00 | A81-A230X 
270 -10/+25 5kA 5A 1.5pF 739) 1 495-1477-ND 3.51 29.25 234.00 1023.75 | L71-A270X 
350 +15 5kA 5A 1pF 6.05 0.8 495-1474-ND 1.41 11.75 94.00 411.25 | EC350X 
350 +20 5kA 5A 1pF 5.0 0.8 495-2633-ND 1.92 16.00 128.00 560.00 | M51-A350X 
350 +20 10kA 10A 1.5pF 6.05 1 495-1879-ND 1.68 14.00 112.00 490.00 | N81-A350X 
470 -10/+25 5kA 5A 1.5pF 7.9 1 495-1478-ND 3.51 29.25 234.00 1023.75 | L71-A470X 
800 -10/+25 5kA 5A 1.5pF 7.9 1 495-1479-ND 2.91 24.25 194.00 848.75 | L71-A800X 
1000 #15 10kA 10A 1pF 7.9 1 495-1469-ND 1.89 15.75 126.00 551.25 | A71-H10X 
2500 +20 2.5kA 2.5A 1pF 7.9 1 495-1470-ND 1.89 15.75 126.00 551.25 | A71-H25x 
90 +20 10kA 10A 1.5pF = = 495-1482-ND 2.46 20.50 164.00 717.50 | T83-A90X 
230 +20 10kA 10A 1.5pF = — 495-2634-ND 2.46 20.50 164.00 717.50 | T83-A230X 
2 230 +20 20kA 10A 1.5pF = = 495-1480-ND 2.85 23.75 190.00 831.25 | T23-A230X 
350 +20 10kA 10A 1.5pF _— — 495-2635-ND 2.46 20.50 164.00 717.50 | T83-A350X 
350 -14/+53 20kA 10A 1.5pF = = 495-2636-ND 3.03 25.25 202.00 883.75 | T23-C350XS 
3 350 +25 20kA 20A 1.5pF — _ 495-1481-ND 4.32 36.00 288.00 1260.00 | T61-C350X 


Leaded Varistors 


Specifications: 

* Coating: Epoxy resin, flame retardant to UL 94 V-0 ° Ter- 
minals: Tinned copper wire * Operating Temperature Range: 
-40°C ~ 85°C + Storage Temperature Range: -40°C ~ 125°C 
¢ Electric Strength: 22.5 kVRms ° Insulation Resistance: >10MO. 
¢ Response Time: <25ns 

Features: 

StandarD Series: « Wide operating voltage range » No derating 


Types = K115), SEV, VDE, CECC 
AdvanceD Series: * High-energy AdvanceD series E2 * High 
surge current ratings up to 10kA » High energy ratings up to 
325J * Wide operating voltage range * Approvals: UL, CSA, 
VDE, CECC 

Automotive Series: * High energy absorption, particularly in 
case of load dump * Jump-start strength * Stable protection 
level, minimum leakage current * High resistance to cyclic 


up to 85°C ambient temperature 


¢ Approvals: UL, CSA (All 


temperature stress * Types for Ta = 125°C 


Maximum | Varistor Maximum 
Allowable Voltage Clamping iMax. Dimensions (mm) 
Voltage (V) | @ imA Voltage 8/20 us Ls A @ T H 9D Digi-Key Pricing Epcos 
AC DC | +10% (V) Vv A A +1 +1 Max. Max. Max. +.05 Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
StandarD Series - Fig. 1 
1 14 18 36 1.0 100 5.0 1.2 7.0 3.3 8.5 6 495-3762-ND® NEW! 17 1.48 12.30 70.11 65.44/M S05K11 
14 18 22 43 1.0 100 5.0 1.3 7.0 3.4 8.5 6 495-3763-ND@ NEW! 17 1.48 12.30 70.11 65.44/M S05K14 
17 22 27 53 1.0 100 5.0 1.4 7.0 3.5 8.5 6 495-3764-ND@ NEW! 17 1.48 12.30 70.11 65.44/M S05K17 
25 31 39 77 1.0 100 5.0 1.3 7.0 3.6 8.5 6 495-3767-ND@ NEW! 17 1.48 12.30 70.11 65.44/M S05K25 
30 38 47 93 1.0 100 5.0 1.5 7.0 3.6 8.5 6 495-3769-ND@ NEW! 17 1.48 12.30 70.11 65.44/M S05K30 
35 45 56 110 1.0 100 5.0 1.6 7.0 3.7 8.5 6 495-3771-ND@ NEW! ailiZ. 1.48 12.30 70.11 65.44/M S05K35 
40 56 68 135 1.0 100 5.0 1.8 7.0 3.9 8.5 6 495-3772-ND@ NEW! 17 1.48 12.30 70.11 65.44/M S05K40 
50 65 82 135 5.0 400 5.0 1.2 7.0 3.3 8.5 6 495-3773-ND@ NEW! 14 1.22 10.20 58.14 54.27/M SO5K50 
75 100 120 200 5.0 400 5.0 1.3 7.0 3.4 8.5 6 495-3775-ND@ NEW! 17 1.44 12.00 68.40 63.84/M S05K75 
95 125 150 250 5.0 400 5.0 1.3 7.0 3.4 8.5 6 495-3776-ND@ NEW! 14 1.22 10.20 58.14 54.27/M SO5K95 
130 170 205 340 5.0 400 5.0 1.6 7.0 3.6 8.5 6 495-3777-ND@ NEW! 14 1.22 10.20 58.14 54.27/M S05K130 
140 180 220 360 5.0 400 5.0 1.7 7.0 3.7 8.5 6 495-3778-ND@ NEW! 14 1.22 10.20 58.14 54.27/M S05K140 
150 200 240 395 5.0 400 5.0 1.8 7.0 3.8 8.5 6 495-3780-ND@ NEW! 14 1.22 10.20 58.14 54.27/M SO5K150 
250 320 390 650 5.0 400 5.0 1.8 7.0 4.2 8.5 6 495-3784-ND@ NEW! 14 1.22 10.20 58.14 54.27/M S05K250 
300 385 470 775 5.0 400 5.0 ei 7.0 4.5 8.5 6 495-3787-ND@ NEW! 14 1.22 10.20 58.14 54.27/M S05K300 
1 14 18 36 2.5 250 5.0 1.2 9.0 3.4 11.0 6 495-1402-ND® 16 1.40 11.70 66.69 62.25/M S07K11 
14 18 22 43 2.5 250 5.0 1.3 9.0 3.5 11.0 6 495-1403-ND® .08 72 6.00 34.20 31.92/M S07K14 
17 22 27 53 2.5 250 5.0 1.4 9.0 3.6 11.0 6 495-3765-ND@ NEW! .08 72 6.00 34.20 31.92/M S07K17 
20 26 33 65 2.5 250 5.0 1.2 9.0 3.6 11.0 6 495-2398-ND® 08 72 6.00 34.20 31.92/M S07K20 
25 31 39 T, 2.5 250 5.0 1.3 9.0 3.7 11.0 6 495-1404-ND® -16 1.40 11.70 66.69 62.25/M S07K25 
30 38 47 93 2.5 250 5.0 1.5 9.0 3.7 11.0 6 495-1405-ND® 09 15 6.25 35.63 33.25/M S07K30 
50 65 82 135 10 1200 5.0 1.2 9.0 3.3 11.0 6 495-3774-ND@ NEW! 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K50 
130 170 205 340 10 1200 5.0 1.6 9.0 3.6 11.0 6 495-1406-ND 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K130 
150 200 240 395 10 1200 5.0 1.8 9.0 3.8 11.0 6 495-1407-ND 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K150 
250 320 390 650 10 1200 5.0 1.8 9.0 4.2 11.0 6 495-3785-ND@ NEW! 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K250 
275 =350 430 710 10 1200 5.0 2.0 9.0 4.4 11.0 6 495-1408-ND® 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K275 
300 385 470 775 10 1200 5.0 ey 9.0 45 11.0 6 495-2399-ND® 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K300 
385 505 620 1025 10 1200 5.0 2.5 9.0 5.2 11.5 6 495-3790-ND@ NEW! a2 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K385 
25 31 39 tt 5.0 500 75 1.6 12.0 4.2 14.5 38 495-3768-ND@ NEW! .23 1.98 16.50 94.05 87.78/M S10K25 
30 38 47 93 5.0 500 75 1.7 12.0 4.4 14.5 38 495-3770-ND@ NEW! .23 1.98 16.50 94.05 87.78/M $10K30 
35 45 56 110 5.0 500 75 1.8 12.0 4.4 14.5 38 495-2400-ND® .23 1.98 16.50 94.05 87.78/M S10K35 
140 180 220 360 25 2500 75 1.9 12.0 4.3 14.5 38 495-3779-ND@ NEW! 22 1.87 15.60 88.92 83.00/M S10K140 
150 200 240 395 25 2500 75 2.0 12.0 4.4 14.5 8 495-3781-ND@ NEW! 22 1.87 15.60 88.92 83.00/M S10K150 
175 225 270 455 25 2500 75 2.2 12.0 4.6 14.5 8 495-3782-ND@ NEW! 22 1.87 15.60 88.92 83.00/M S10K175 
275 350 430 710 25 2500 7.5 2.2 12.0 5.0 14.5 38 495-3786-ND@ NEW! 22 1.87 15.60 88.92 83.00/M $10K275 
300 385 470 775 25 2500 75 2.3 12.0 5.1 14.5 8 495-3788-ND@ NEW! 22 1.87 15.60 88.92 83.00/M $10K300 
420 560 680 1120 25 2500 75 2.9 12.0 6.1 15.0 38 495-3791-ND@ NEW! 25 2.16 18.00 102.60 95.76/M $10K420 
17 22 rag 53 10 1000 75 NZ 15.5 4.4 18.5 38 495-3766-ND@ NEW! .34 2.92 24.30 138.51 129.28/M S14K17 
30 38 47 93 10 1000 7.5 1.8 15.5 4.4 18.5 38 495-2401-ND® .34 2.92 24.30 138.51 129.28/M $14K30 
35 45 56 110 10 1000 7.5 2.0 15.5 4.5 18.5 38 495-2402-ND® 34 2.92 24.30 138.51 129.28/M S14K35 
75 100 120 200 50 4500 75 1.5 15.5 4.2 18.5 8 495-2403-ND® 32 2.77 23.10 131.67 122.90/M S14K75 
130 170 205 340 50 4500 75 1.9 15.5 4.2 18.5 8 495-1409-ND® 32 2.77 23.10 131.67 122.90/M $14K130 
140 180 220 360 50 4500 7.5 2.0 15.5 4.3 18.5 38 495-1410-ND 32 2.77 23.10 131.67 122.90/M $14K140 
150 200 240 395 50 4500 75 21 15.5 4.4 18.5 38 495-1411-ND 32 2.77 23.10 131.67 122.90/M S14K150 
275 350 430 710 50 4500 7.5 2.2 15.5 5.0 18.5 8 495-1412-ND@ 32 2.77 23.10 131.67 122.90/M $14K275 
300 385 470 775 50 4500 75 2.3 15.5 5.2 18.5 8 495-3789-ND@ NEW! 34 2.92 24.30 138.51 129.28/M $14K300 
320 420 510 845 50 4500 75 2.4 15.5 5.4 19.0 8 495-1413-ND® 32 2.77 23.10 131.67 122.90/M S14K320 
30 38 47 93 20 2000 10.0 2.0 21.5 4.9 25.5 1.0 495-2405-ND® 58 5.01 41.75 237.98 222.11/M S20K30 
130 170 205 340 100 8000 10.0 2.0 21.5 47 25.5 1.0 495-1414-ND® 52 4.44 37.00 210.90 196.84/M $20K130 
140 180 220 360 100 8000 10.0 21 21.5 4.8 25.5 1.0 495-1415-ND 47 3.99 33.25 189.53 176.89/M S20K140 
150 200 240 395 100 8000 10.0 2.2 21.5 4.9 25.5 1.0 495-1416-ND 52 4.44 37.00 210.90 196.84/M S20K150 
175 225 270 455 100 8000 10.0 2.3 21.5 5.0 25.5 1.0 495-3783-ND@ NEW! 47 4.05 33.75 192.39 179.57/M S20K175 
250 320 390 650 100 8000 10.0 2.2 21.5 5.3 25.5 1.0 495-2404-ND® 20 2.34 19.50 111.15 103.74/M S20K250 
275 350 430 710 100 8000 10.0 2.3 21.5 5.4 25.5 1.0 495-1417-ND 52 4.44 37.00 210.90 196.84/M S20K275 
300 385 470 775 100 8000 10.0 2.4 21.5 5.6 25.5 1.0 495-2406-ND® 52 4.44 37.00 210.90 196.84/M $20K300 
320 420 510 845 100 8000 10.0 2.6 21.5 5.8 25.5 1.0 495-1418-ND® 52 4.44 37.00 210.90 196.84/M S20K320 
420 560 680 1120 100 8000 10.0 3.1 21.5 6.5 26.0 1.0 495-2407-ND® 57 4.92 41.03 233.84 218.26/M S20K420 
AdvanceD Series - Fig. 1 
130 170 205 340 5.0 800 5.0 1.6 7.0 3.9 8.5 6 495-1419-ND@ .08 66 5.50 31.35 29.26/M S05K130E2 
150 200 240 395 5.0 800 5.0 1.8 7.0 41 8.5 6 495-1421-ND -08 69 5.75 32.78 30.59/M S05K150E2 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


B Leaded Varistors (cont) 


Epcos 
Maximum | Varistor Maximum 
Allowable Voltage Clamping iMax. Dimensions (mm) 
Voltage (V) | @ imA Voltage 8/20 us LS A @ if H oD Digi-Key Pricing Epcos 
AC DC | +10%(V) Vv A A +1 +1 Max. Max. Max. +.05 Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
300 385 470 775 5.0 800 5.0 21 7.0 47 8.5 6 495-1422-ND .08 72 6.00 34.20 31.92/M SO5K300E2 
150 200 240 395 10 1750 5.0 1.8 9.0 41 11.0 6 495-1424-ND 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K150E2 
250 320 390 650 10 1750 5.0 1.9 9.0 4.5 11.0 6 495-1425-ND® 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K250E2 
275 350 430 710 10 1750 5.0 2.0 9.0 4.6 11.0 6 495-1426-ND 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K275E2 
300 385 470 775 10 1750 5.0 21 9.0 47 11.0 6 495-1427-ND® 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K300E2 
320 420 510 845 10 1750 5.0 2.3 9.0 4.6 11.0 6 495-1428-ND 12 1.01 8.40 47.88 44.69/M S07K320E2 
140 180 220 360 25 3500 75) 1.9 12.0 4.6 14.5 8 495-1429-ND .22 1.87 15.60 88.92 83.00/M S10K140E2 
150 200 240 395 25 3500 75 2.0 12.0 47 14.5 8 495-1430-ND 22 1.87 15.60 88.92 83.00/M S10K150E2 
175 225 270 455 25 3500 “5 2.2 12.0 4.9 14.5 8 495-1431-ND® 22 1.87 15.60 88.92 83.00/M $10K175E2 
250 320 390 650 25 3500 75 21 12.0 5.2 14.5 38 495-1432-ND 22 1.87 15.60 88.92 83.00/M S10K250E2 
275 350 430 710 25 3500 Ti 2.2 12.0 5.4 14.5 8 495-1433-ND 22 1.87 15.60 88.92 83.00/M S10K275E2 
300 385 470 775 25 3500 75 2.3 12.0 5.6 14.5 8 495-1434-ND .22 1.87 15.60 88.92 83.00/M S10K300E2 
420 560 680 1120 25 3500 75 3.5 12.0 74 15.0 8 495-1435-ND 25 2.16 18.00 102.60 95.76/M S10K420E2 
130 170 205 340 50 6000 TS 1.9 15.5 4.6 18.5 8 495-1436-ND 35 3.02 25.20 143.64 134.07/M $14K130E2 
140 180 220 360 50 6000 7.5: 2.0 15.5 4.7 18.5 38 495-1437-ND 35 3.02 25.20 143.64 134.07/M $14K140E2 
150 200 240 395 50 6000 75 ent 15.5 4.8 18.5 8 495-1438-ND 35 3.02 25.20 143.64 134.07/M S14K150E2 
175 225 270 455 50 6000 75) 2.2 15.5 4.9 18.5 38 495-1439-ND® 35 3.02 25.20 143.64 134.07/M $14K175E2 
250 320 390 650 50 6000 a5 21 15.5 5.2 18.5 8 495-1440-ND 35 3.02 25.20 143.64 134.07/M $14K250E2 
275 350 430 710 50 6000 75 2.2 15.5 5.4 18.5 8 495-1441-ND® 35 3.02 25.20 143.64 134.07/M S$14K275E2 
300 385 470 775 50 6000 75 2.3 15.5 5.6 18.5 38 495-1442-ND@ 35 3.02 25.20 143.64 134.07/M S14K300E2 
130 170 205 340 100 10000 10.0 2.0 21.5 5.0 25.5 1.0 495-1443-ND® AT 4.02 33.50 190.95 178.22/M S20K130E2 
140 180 220 360 100 10000 10.0 21 21.5 5.1 25.5 1.0 495-1444-ND 64 5.52 46.00 262.20 244.72/M S20K140E2 
150 200 240 395 100 10000 10.0 2.2 21.5 5.2 25.5 1.0 495-1445-ND A6 3.96 33.00 188.10 175.56/M S20K150E2 
175 225 270 455 100 10000 10.0 2.3 21.5 5.3 25.5 1.0 495-1446-ND 48 4.11 34.25 195.23 182.21/M S20K175E2 
250 320 390 650 100 10000 10.0 2.4 21.5 5.7 25.5 1.0 495-1447-ND® 51 4.35 36.25 206.63 192.85/M S20K250E2 
275 =350 430 710 100 10000 10.0 2.6 21.5 5.8 25.5 1.0 495-1448-ND® 53 4.50 37.50 213.75 199.50/M S20K275E2 
300 385 470 775 100 10000 10.0 2.8 21.5 6.1 25.5 1.0 495-1449-ND® 54 4.62 38.50 219.45 204.82/M. S20K300E2 
Automotive Series - Fig. 2 
14 16 22 43 10 1000 75 1.5 17.0 5.0 20.5 8 495-1450-ND® 34 2.92 24.30 138.51 129.28/M S14K14AUTO 
14 16 22 43 20 2000 10.0 1.6 23.0 5.4 27.5 1.0 495-1451-ND 56 4.80 40.00 228.00 212.80/M S20K14AUTO. 
@ RoHS Compliant 


&TDK Multilayer Chip Varistors for Surge and Static Protection _Digi@Reel’ 
AVR and AVRL Series 


cument-vohage characteristics. * Excolet Birisnsions is Oe greed 
electrostatic absorption capability * Can Size Code iE WwW T B (Min.) a b c ry rH * a 
feninee 2 Cener wlode, and’ capachor core 0402 10 | 05 | 05 | 04 [03-05 [035-045] 04-06 w T 4 
ination 
Specifications: * Operating Temperature: 603 1 ue of Ore =| 06s 08) | 0G 08 O08 t Y le beleaslen -| 
“40°C ~ 125°C 0805 20 | 125 | 10 | 02 [09-12 [07-09 | 09-12 
AVR Series 
Varistor Maximum Clamping Maximum Capaci- 
Size Voltage Continuous Voltage Peak tance Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Code | (VDC@ imA) | Voltage (VDC) | (8/20ys) Current (A) (pF) 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
14 (1A) 25 650 445-2532-1-ND 12 aad 8.50 445-2532-2-ND 10,000 44.00/M AVR-M1005CO80MTAAB 
8 5.5 15 (1A) 3 100 445-2533-1-ND 12 adit 8.50 445-2533-2-ND 10,000 44.00/M AVR-M1005CO80MTABB 
19 (1A) 1 33 445-2559-1-ND 12. ad. 8.50 445-2559-2-ND 10,000 44.00/M AVR-M1005CO80MTACB 
0402 12 7.5 20 (1A) 10 130 445-2534-1-ND 12 aul 8.50 445-2534-2-ND 10,000 44.00/M AVR-M1005C120MTAAB 
27 15 50 (1A) 4 40 445-2535-1-ND 12 aT 8.50 445-2535-2-ND 10,000 44.00/M AVR-M1005C270MTAAB 
1 15 445-2536-1-ND 2 1.11 8.50 = = = AVR-M1005C270MTABB 
8 5.5 15 (2A) 30 650 445-2537-1-ND 18 1.66 12.75 445-2537-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608CO80MTAAB 
12 75 20 (2A) 50 1050 445-2538-1-ND 18 1.66 12.75 445-2538-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C120MT6AB 
i 15 400 445-2539-1-ND 18 1.66 12.75 445-2539-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C120MT2AB 
18 cd 30 (2A) 30 600 445-2540- 18 1.66 12.75 445-2540-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C180MT6AB 
22 16 34 (2A) 30 560 445-2541- 18 1.66 12.75 445-2541-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C220KT6AB 
0603 37 (2A) 10 210 445-2542- 18 1.66 12.75 445-2542-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C220KT2AB 
19 42 (2A) 48 430 445-2543- 18 1.66 12.75 445-2543-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C270KT6AB 
27 20 160 445-2544- 18 1.66 12.75 445-2544-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C270KT2AB 
17 52 (2A) 2 30 445-2545- 18 1.66 12.75 445-2545-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C270MTAAB 
15 445-2546- 18 1.66 12.75 445-2546-2-ND 4,000 71.00/M AVR-M1608C270MTABB 
12 7S: 20 (5A) 60 1000 445-2547- 33 3.04 23.38 445-2547-2-ND 2,000 131.00/M AVR-M2012C120MT6AB 
0805 22 16 38 (5A) 100 800 445-2548- 33 3.04 23.38 445-2548-2-ND 2,000 131.00/M AVR-M2012C220KT6AB 
39 28 62 (5A) 100 430 445-2549-1-ND 33 3.04 23.38 445-2549-2-ND 2,000 131.00/M AVR-M2012C390KT6AB 
AVRL Series 
Typical Maximum 
Size Varistor Voltage Continuous Voltage Capacitance | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel TDK 
Code (VDC @ 1mA) (VDC) (pF) Part No. al 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
90 10 ual 445-2560-1-ND 18 1.66 12.75 445-2560-2-ND 10,000 66.00/M AVRL101A1R1NTA 
0402 39 10 a7 445-2561-1-ND 18 1.66 12.75 445-2561-2-ND 10,000 66.00/M AVRL101A1R1INTB 
27 10 3.3 445-2562-1-ND 18 1.66 12.75 445-2562-2-ND 10,000 66.00/M AVRL101A3R3FTA 
6.8 445-2563-1-ND 18 1.66 12.75 = = = AVRL101A6R8GTA 
90 10 als 445-2564-1-ND 24 2.21 17.01 445-2564-2-ND 4,000 95.00/M AVRL161A1RINTA 
0603 39 10 11 445-2565-1-ND 24 2.21 17.01 445-2565-2-ND 4,000 95.00/M AVRL161A1R1NTB 
27 10 3.3 445-2566-1-ND 24 2.21 17.01 445-2566-2-ND 4,000 95.00/M AVRL161A3R3FTA 
6.8 445-2567-1-ND 24 2.21 17.01 = = = AVRL161A6R8GTA 


Vena. gaps __ Leaded Varistors 


The varistors consist of a disc of low-B ceramic material with two tinned solid copper leads. They are coated with a layer of ochre colored epoxy, which 
provides electrical, mechanical and climatic protection. The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance with "IEC 60068-2-45". 


Maximum Varistor | Maximum Voltage} 
Continuous Volt. | Voltage Stated Current Dimensions —- mm 
Size AC Dc @1mA Vv 1. D A L Ti U Digi-Key Price Each Vishay 
Code (Vv) (Vv) (Vv) (Vv) (A) Max. | Max. Min. | Max. | Min. c lz Part No. 1 10 100 | Part No. 
c 140 180 220 370 25.0 13.5 15.5 17.0 7.0 44 0.8 +0.05 7.5 +0.8 BC1428-ND 46 39 .33 | 2322 59451416 
230 300 360 600 25.0 13.5 15.5 17.0 7.0 4.4 0.8 +0.05 7.5 +0.8 BC1431-ND 46 39 .33 | 2322 594 52316 
D 140 180 220 370 50.0 17.0 19.0 16.0 7.0 44 0.8 +0.05 7.5 +0.8 BC1449-ND 59 51 42 | 2322 59551416 
320 420 510 850 50.0 17.0 19.0 16.0 7.0 4.4 0.8 +0.05 7.5 +0.8 BC1456-ND 59 51 42 | 2322 595 53216 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1915 


oA Digi®Reel’ 


Dimensions: Inch (mm) 


BOURNS Gas Discharge Tubes 


INC 


0.197 
2 (5) 


kk —+10.173 
(4.4) 


Gas Discharge Tubes (GDTs) are used to protect personnel and sensitive equipment from hazardous mini series GDT in two and three electrode versions featuring long service life and low capacitance and 
transient voltages. Bourns GDTs are used in primary and secondary applications and can withstand multiple insertion loss. An optional, proprietary Switch-Grade Fail-Short is offered on the three electrode versions to 
applications of high surge current energy in excess of 25KA. Bourns offers standard 8mm GDTs and a 5mm _ provide superior protections from thermal runaway. 


Number DC Sparkover Impulse Sparkover Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Bourns 
Fig. | of Poles | Fail-Short | +20% @ 100V/s | 100V/ys | 1000V/us | Part No. all 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
= 230V 450V 650V 2026-23-C2LF-ND@ 3.71 3.22 2.48 | — — — | 2026-23-C2LF 
_— 250V 475V 700V 2026-25-C2LF-ND® 3.71 3.22 2.48 | — = — | 2026-25-C2LF 
= 350V 625V 875V 2026-35-C2LF-ND® 3.71 3.22 2.48 | — = — | 2026-35-C2LF 
1 3 = 600V 925V 1250V 2026-60-C2LF-ND® 3.71 3.22 2.48 | — — — | 2026-60-C2LF 
x 230V 450V 650V 2026-23-C2F-ND 4.76 4.13 3.18 | — = — | 2026-23-C2F 
x 250V 475V 700V 2026-25-C2F-ND 4.76 4.13 3.18 | — _ — | 2026-25-C2F 
Xx 350V 625V 875V 2026-35-C2F-ND 4.76 4.13 3.18 | — _ — | 2026-35-C2F 
— 150VT 350V 575V 2027-15-BLF-ND@ 1.84 1.60 1.23 | = — | 2027-15-BLF 
2 2 ees 230Vt 450V 675V 2027-23-BLF-ND® 1.84 1.60 1.23 | — = — | 2027-23-BLF 
= 350Vt 600V 875V 2027-35-BLF-ND@ 1.84 1.60 1.23 |S = — | 2027-35-BLF 
= 90V 300V 550V 2035-09-BLF-ND@ 1.76 1.53 1.18 | — = — | 2035-09-BLF 
3 2 = 150Vt 350V 550V 2035-15-BLF-ND@ 1.76 1.53 1.18 | = — | 2035-15-BLF 
_ 230Vt 450V 600V 2035-23-BLF-ND@ 1.76 1.53 1.18 |e = — | 2035-23-BLF 
= 350Vt 600V 750V 2035-35-B-ND 1.76 1.53 1.18 [ES = — | 2035-35-B 
= 90V 350V 525V 2035-09-SM-RPLFCT-ND® 1.29 1.09 .60 | 2035-09-SM-RPLFTR-ND® 1,500 495.00/M | 2035-09-SM-RPLF 
_— 150Vt 400V 550V 2035-15-SM-RPLFCT-ND® 1.29 1.09 .60 | 2035-15-SM-RPLFTR-ND® 1,500 495.00/M | 2035-15-SM-RPLF 
a 230Vt 450V 600V 2035-23-SM-RPLFCT-ND® 1.29 1.09 .60 | 2035-23-SM-RPLFTR-ND@® 1,500 495.00/M | 2035-23-SM-RPLF 
4 2 = 350Vt 600V 750V 2035-35-SM-RPLFCT-ND® 1.29 1.09 .60 | 2035-35-SM-RPLFTR-ND® 1,500 495.00/M | 2035-35-SM-RPLF 
= 600Vt 950V 1100V 2035-60-SM-RPLFCT-ND® 1.29 1.09 .60 | 2035-60-SM-RPLFTR-ND® 1,500 495.00/M | 2035-60-SM-RPLF 
_— 800Vt _ 1250V 2039-80-SM-RPLFCT-ND$ 1.29 1.09 .60 | 2039-80-SM-RPLFTR-ND@# | 1,500 495.00/M | 2039-80-SM-RPLF 
= 1100Vt = 1500V 2039-110-SM-RPLFCT-ND$ 1.37 1.16 -63 | 2039-110-SM-RPLFTR-ND@#/ 1,500 495.00/M | 2039-110-SM-RPLF 
= 90V 250V 550V 2036-09-B2LF-ND® 3.71 3.22 2.48 | — = — | 2036-09-B2LF 
a 150V 350V 500V 2036-15-B2LF-ND® 3.71 3.22 2.48 | — = — | 2036-15-B2LF 
_— 230V 450V 600V 2036-23-B2LF-ND® 3.71 3.22 2.48 | — = — | 2036-23-B2LF 
5 3 = 350V 600V 750V 2036-35-B2LF-ND® 3.71 3.22 2.48 | — = — | 2036-35-B2LF 
— 600V 850V 1100V 2036-60-B2LF-ND® 3.71 3.22 2.48 | — — — | 2036-60-B2LF 
xX 230V 450V 600V 2036-23-B2F-ND 4.76 4.13 3.18 | — = — | 2036-23-B2F 
Xx 350V. 600V 750V 2036-35-B2F-ND 4.76 4.13 3.18 | — = — | 2036-35-B2F 
= 90V 250V 550V 2036-09-SM-RPLFCT-ND® 2.28 1.52 1.20 | 2036-09-SM-RPLFTR-ND® 1,000 1001.00 | 2036-09-SM-RPLF 
— 150V 350V 500V 2036-15-SM-RPLFCT-ND® 2.28 1.52 1.20 | 2036-15-SM-RPLFTR-ND@ 1,000 1001.00 | 2036-15-SM-RPLF 
6 3 a 230V 450V 600V 2036-23-SM-RPLFCT-ND® 2.28 1.52 1.20 | 2036-23-SM-RPLFTR-ND@ 1,000 1001.00 | 2036-23-SM-RPLF 
= 350V 600V 750V 2036-35-SM-RPLFCT-ND® 2.28 1.52 1.20 | 2036-35-SM-RPLFTR-ND® 1,000 1001.00 | 2036-35-SM-RPLF 
= 600V 850V 1100V 2036-60-SM-RPLFCT-ND® 2.28 1.52 1.20 | 2036-60-SM-RPLFTR-ND@ 1,000 1001.00 | 2036-60-SM-RPLF 
@ RoHS Compliant +NotUL Recognized f+15% 
5-Pin Multi-Stage Protector and Gas (tvs Dimensions: Inch (mm) 
Discharge Tube Protector _ 
2410 Series — 5-Pin Multi-Stage Protector (MSP®): This is the latest 2420 Series — 5-Pin Gas Discharge Tube (GDT) Protector: The 2420 
generation telecommunications protector for high performance and long life overvoltage protection modules utilize Bourns’ proprietary high-efficiency 
in overvoltage protection of copper pair voice-band and high-speed data gas discharge tube with our patented Switch-Grade Fail-Short mechanism to 
circuits. Bourns MSP combines the advantages of gas tube and solid state provide robust and reliable surge and thermal overload protection at a very 
protection while integrating three advanced technologies: a proprietary high- competitive price. This series is based on Bourns’ three-terminal common 
efficiency gas discharge tube, precision matched metal oxide varistors anda chamber GDT. This design provides greatly improved and balanced turn-on 


patented Switch-Grade Fail-Short mechanism. The Switch-Grade Fail-Short 
mechanism ensures superior thermal protection with fast acting, highly 
reliable response to thermal overload conditions. This combined technology 
provides lower capacitance, higher reliability and longer life than competitive 
hybrid technologies. 

FEATURES: « Solid Brass, Gold-Plated Pins »* Storage Temperature: 
-55°C ~ 85°C * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 


characteristics for overvoltage protection. The GDT is UL approved for use 
without a back-up device. Air back-up devices can become contaminated; the 
circuitry of the 2420 eliminates this possibility. Our unique Switch-Grade Fail- 
Short device provides more reliable thermal overload protection compared to 
commonly used solder pellet or insulation burn-through designs. 
FEATURES: ° Solid Brass, Gold-Plated Pins »* Storage Temperature: 
-55°C ~ 85°C * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 


Dc AC Breakdown Impulse Breakdown Digi-Key Price Each Bourns 
Breakdown @ 60Hz 100V/us 1000V/y"s Part No. 1 10 100 Part No. 
300-400V 300-400V 600V 650V 2410-31-G-MSP-ND 6.38 4.72 3.91 2410-31-G-MSP 
300-400V 300-400V 625V 875V 2420-31-G-ND 5.95 4.36 3.55 2420-31-G 


Dimensions: Inch (mm) @® 


10-32 UNF-2A 9.43 
Thread, 2Pics.. (11-18) 


Plastic 
Housing 


8 
(et) 


Bourns’ Models 155HS and 455HS Digi.Guard II Multi-Stage Protectors are new generation 
telecommunications Station Protectors designed to be the best all around choice for protecting copper pair 


these models integrate three advanced protection technologies: a proprietary sixth-generation Gas Tube, 
a precision matched metal oxide varistor and a patented Switch-Grade Failsafe mechanism. Operating 


voice-band and high speed data circuits. Combining the strengths of Gas Tube and solid-state protectors, 


Temperature: -55°C ~ 85°C. 


DC AC Breakdown Impulse Breakdown Digi-Key Price Each Bourns 

Fig. Model Breakdown @ 60Hz 100V/"s 1000V/ps Part No. i 10 100 Part No. 
1 455HS-MSP 300-400V 300-400V 600V 650V 2377-45-HS-ND 9.91 7.23 6.20 2377-45-HS 
2 155HS-MSP. 300-400V 300-400V 600V 650V 2378-35-HS-ND 7.98 5.75 4.79 2378-35-HS 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1916 (tos3) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


1800 Series — Signal and Dataline Protector 


Bourns 1800 Series Signal and Dataline Protectors are designed to protect sensitive electronic circuits and components from damaging surge voltages and currents. Their extremely 
fast response and low clamping voltages make them particularly suitable for the protection of signal and data lines associated with computer, data communications, instrumentation, Mounting/Grounding Screw 
broadcasting and industrial controls. They may be used directly with EIA standard interfaces RS-232, RS-422, RS-423, RS-485 and with 20mA and 50mA instrumentation loops. 3.28 (83.31) 
These protectors are fast, rugged and capable of protecting against fast rising voltage transients, as well as the severe current surges associated with lightning discharges. er r ~~ | 


Dimensions in Inches (mm) 


FEATURES: ¢ Low peak clamping voltage even during severe current surges ¢ Ability to repeatedly protect against surge currents in excess of 10,000 amperes » Convenient 
mounting and grounding to any flat surface or to Din-3 (TS-35) rail * Cable shields are passed through and may be either grounded or not grounded at the protector » Vibration- 
proof screw-type clamp terminals * Flame-resistant epoxy-filled housing 


Note: See data sheets for specifications 


AB2022BASIND vical widest oie stathe dale wliniletn oaiblv's tare sb ihe sin au'ea/io isan a va a waist i alowed biadt msl isin einstaiet cio widen Adlowehdny didlo wanna ade Vubowlesis Sito sealed dele shladivisis $69.62 


1669 Series — Transient Protector 


Used for full weather protection of field transmitters and instrumentation operating on 24-28V systems, the 1669 Series protects sensitive I/O circuitry from surges of 
any polarity or magnitude. Principal use is on 4-20mA control loops and can be used on grounded (+ or -) or ungrounded circuits. Able to survive and protect even 
from direct lightning strikes to the transmitter ground or field wiring. Automatic recovery after passage of the surge. Long life and high operational reliability. 3/4-14 NPT, 2 PLCS.. 


Dimensions in Inches (mm) 


FEATURES: ° Fits single or dual conduit ports * Weatherproof » Long life, high operational reliability * Stainless steel construction 


Note: See data sheets for specifications 3.94 (100.00) >| 


TGGO-OZEND io iis stdin ededesecdasincedareiansidat sin desabesianeasial deagedsdedratk eed silabd uae gnsdabinidadddd seleateiabinahaieiadessbeeesanesaberaan Saoabbatumeacihd $79.14 


P4 Littelfuse 


Exp 


Thru-Hole Surge Arresters — GDTs ial, 


0.492 (12.5) 


ise Applied | Answers Debvered 


AC120 and AC240 Series: Specifically designed for protection on the AC line voltages for a high degree of surge protection in AC powered 
equipment. UL1449 recognized, CSA approved. 


CG, CG2 and CG3 Series: Designed for a high degree of surge protection at a very low cost. Use the CG series for protection of test and © 0.323 


communication equipment where low voltage limits and extremely low arc voltages are required. UL recognized, CSA approved (CG3 Series). (8.25) 
CG5 Series: Physically smaller sized than the CG series but are able to handle currents that far surpass other types of TVS protection. Joie? 1475 
PMT3 Series: Designed for telecommunication equipment in which simultaneous crowbar action of two signal lines is required. UL recognized. . oe) 
Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. | Description A B Part No. u 10 50 100 Part No. 
AC120/240V 
1 120VAC Line Voltage Surge Arrester, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2724-ND 2.93 2.70 2.25 2.03 AC120L 
240VAC Line Voltage Surge Arrester, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2725-ND 2.93 2.70 2.25 2.03 AC240L 
CG/CG2 Series 
75VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2726-ND 2.93 2.70 2.25 2.03 CG75L 
90VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2727-ND 2.93 2.70 2.25 2.03 CG90L 
110VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2729-ND 2.93 2.70 2.25 2.03 CG110L 
145VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2733-ND 2.93 2.48 2.07 1.69 CG2145L 
1 230VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2735-ND 2.93 2.70 2.25 2.03 CG2230L 
350VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2737-ND 2.93 2.70 2.25 2.03 CG2350L 
470VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2739-ND 2.93 2.70 2.25 2.03 CG2470L 
600VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2741-ND 3.22 2.97 2.48 2.23 CG2600L 
800VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2743-ND 3.22 2.97 2.48 2.23 CG2s800L 
1000VDC Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.24 (6.07) 1.50 (38.10) F2731-ND 3.22 2.97 2.48 2.23 CG21000L 
CG3 Series High Voltage 
1500VDC High Voltage Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.30 (7.57) 0.96 (24.28) F2760-ND 3.77 3.48 2.90 2.61 CG31.5L 
1 2500VDC High Voltage Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.30 (7.57) 0.96 (24.28) F2745-ND 3.77 3.48 2.90 2.61 CG32.5L 
5000VDC High Voltage Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.40 (10.11) 0.96 (24.28) F2759-ND 4.10 3.78 3.15 2.84 CG35.0L 
7500VDC High Voltage Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.40 (10.11) 0.96 (24.28) F2746-ND 4.10 3.78 3.15 2.84 CG37.5L 
CG5 Series High Performance 
90VDC High Performance Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.20 (5.00) 0.96 (24.28) F2747-ND 2.67 2.46 2.05 1.85 CG590L 
1 230VDC High Performance Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.20 (5.00) 0.96 (24.28) F2749-ND 2.67 2.26 1.89 1.54 CG5230L 
350VDC High Performance Gas Discharge Tube, Axial Lead 0.20 (5.00) 0.96 (24.28) F2751-ND 2.67 2.46 2.05 1.85 CG5350L 
PMT3 Series 3 Electrode Telcom 
2 250VDC 3 Pin Gas Discharge Tube, PCB Mount = _— F2753-ND 5.95 5.49 4.58 4.12 PMTS (310) 25010 
350VDC 3 Pin Gas Discharge Tube, PCB Mount = = F2754-ND 5.95 5.49 4.58 4.12 PMTS (310) 35010 
SMT Surge Arresters — GDTs 


The CG and PMT Series surge arresters have been 


specifically designed for use in SMT assembly 0.090 (2.29) 
applications for the protection of electrical and 0.282 (5.89) 1 0.315 (8.0) 
communication equipment. Low capacitance and UL 0.343 (8.7) | er} pio. (6.1) 
recognized for surge protection in power supplies, 1 
communication and CATV equipment, data lines, *o.030'(5.89) 
ADSL equipment and more. 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Littelfuse 
Fig. Description Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
CG Series 
75VDC Gas Discharge Tube, SMT F2723CT-ND 3.49 3.21 2.70 F2723TR-ND 500 930.00 CG75MS 
90VDC Gas Discharge Tube, SMT F2728CT-ND 3.49 3.21 2.70 F2728TR-ND 250 465.00 CG90MS 
110VDC Gas Discharge Tube, SMT F2730CT-ND 3.38 3.11 2.61 F2730TR-ND 250 450.00 CG110MS 
145VDC Gas Discharge Tube, SMT F2734CT-ND 3.38 3.11 2.61 F2734TR-ND 250 450.00 CG2145MS 
230VDC Gas Discharge Tube, SMT F2736CT-ND 3.38 3.11 2.61 F2736TR-ND 250 450.00 CG2230MS 
7 350VDC Gas Discharge Tube, SMT F2738CT-ND 3.38 3.11 2.61 F2738TR-ND 250 450.00 CG2350MS 
470VDC Gas Discharge Tube, SMT F2740CT-ND 3.38 3.11 2.61 F2740TR-ND 250 450.00 CG2470MS 
600VDC Gas Discharge Tube, SMT F2742CT-ND 3.38 3.11 2.61 F2742TR-ND 500 720.00 CG2600MS 
800VDC Gas Discharge Tube, SMT F2744CT-ND 3.38 3.11 2.61 F2744TR-ND 500 900.00 CG2800MS 
1000VDC Gas Discharge Tube, SMT F2732CT-ND 3.38 3.11 2.61 F2732TR-ND 250 450.00 CG21000MS 
CG5 Series High Performance 
90VDC Mini Gas Discharge Tube, SMT F2748CT-ND 3.08 2.83 2.38 F2748TR-ND 1,000 1189.00 CG590MS 
2 230VDC Mini Gas Discharge Tube, SMT F2750CT-ND 3.08 2.83 2.38 F2750TR-ND 1,000 1189.00 CG5230MS 
350VDC Mini Gas Discharge Tube, SMT F2752CT-ND 3.08 2.83 2.38 F2752TR-ND 500 656.00 CG5350MS 
PMT6 Series 3-Terminal 
3 90VDC 3-Terminal Gas Discharge Tube, SMT F2755CT-ND 3.84 3.43 2.36 F2755TR-ND 250 451.25 PMT6090MS 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1917 


INNA 


AVX StaticGuard devices are manufactured with the same multilayer construction Dimensions - Inches (mm) 
as the AVX TransGuard Transient Voltage Suppressors (TVS). Size L Ww T 
The low capacitance of the StaticGuard products makes them ideal choices for 
ESD protection on high speed data lines. 0603 063 (1.60) 031 (0.79) 035 (0.89) 
2 0805 079 (2.01) 049 (1.24) 040 (1.02) 
Also, the low leakage current feature makes these parts optimal for battery 
operated equipment. 1206 126 (3.20) .063 (1.60) 040 (1.02) 
Working Clamping Peak Current Typical Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Voltage Rating Capacitance | Digi-Key Price Each Pricing AVX 
Size | DC | AC (Vv) (A) (pF) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
0603 | 18.0 | 14.0 50 30 50 478-2503-1-ND 35 33 .25 | 478-2503-2-ND 135.00 | VCO6LC18X500DP 
0805 | 18.0 | 14.0 50 30 80 478-2515-1-ND 33 31 .24 | 478-2515-2-ND 128.00 | VCO8LC18A500DP 
1206 | 18.0 | 14.0 50 30 200 478-2530-1-ND 37 35 .26 | 478-2530-2-ND 143.00 | VC12LC18A500DP 


MultiGuard Multilayer Ceramic Varistor TVS Arrays 
ESD Protection for CMOS and Bi-Polar Systems 


AVX’s TVS Arrays address many trends in today’s electronic circuits: mandatory ESD protection, mandatory 


Digi DReel” [Sas] 


Dimensions - Inches (mm) 


EMI control, signal integrity improvement, PCB downsizing, reduced component placement costs and Si 
af : 7 ; ize L WwW an iP: 
protection from induced slow speed transient voltages and currents. MultiGuard products offer numerous 
advantages which include a faster turn-on time (<1nS), repetitive strike capability and space savings. 0612 -063 (1.60) -126 (3.20) .048 (1.22) -030 (0.76) 
Working Break-down | Peak Current Typical Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Voltage Rating Capacitance | Digi-Key Price Each Pricing AVX 
Size | DC | AC (Vv) (A) (pF) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
5.6 4.0 8.5 + 20% 30 825 478-2541-1-ND 1.68 1.57 1.18 | 478-2541-2-ND 649.00 | MG0O64S05A150DP 
9.0 6.4 12.7 + 15% 30 550 478-2481-1-ND 1.68 1.57 1.18 | 478-2481-2-ND 649.00 | MGO64SO9A200DP 
0612 | 14.0 | 10.0 19.5 + 12% 30 425 478-2542-1-ND 1.68 1.57 1.18 | 478-2542-2-ND 649.00 | MG064S14A300DP 
18.0 | 14.0 25.5 + 10% 15 120 478-2543-1-ND 1.68 1.57 1.18 | 478-2543-2-ND 649.00 | MG0O64S18A400DP 
<18.0 | <14.0 N/A 20 75 478-2480-1-ND 1.60 1.49 1.12 | 478-2480-2-ND 617.00 | MGO64L18X500DP 


Medium Power Multilayer Varistor TVS Surface Mount 
ESD and EMI Protection Devices for Standard, Telecom and Automotive Applications 


Digi@Reel® 


Static Guard Multilayer Ceramic Varistor TVS Surface Mount Digi@Reel’ 
ESD Protection for CMOS and Bi-Polar Systems 


L 
AVX's TVS devices address many trends in today’s electronic circuits: ESD Dimensions - Inches (mm) 
protection, EMI control, signal integrity improvement, PCB downsizing, reduced Size L I t XK 
component placement costs, and protection from induced slow speed transient 1206 126 (3.20) 063 (1.60) “067 (1.70) 
voltages and currents. 1210 126 (3.20) “098 (2.50) “067 (1.70) on 
Specifications: 1812 177 (4.50) 126 (3.20) 067 (1.70) I~ 
* Storage Temperature: -55°C ~ 125°C » Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 2220 .224 (5.70) -197 (5.00) .067 (1.70) 
Standard Series 
Operating Maximum Typical Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Vnominal @ 1mA DC Peak Current | Capacitance @ Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
Size (Vdc) Minimum Nominal | Maximum | 8 x 20ys (A) | 1Khz/.5Vrms (pF) | Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
18 21.5 24 26.5 500 3000 478-2536-1-ND 83 ae 59 | 478-2536-2-ND 320.00/M | VJ13MC0180KBA 
26 29.7 33 36.3 300 1120 478-2537-1-ND 83 7 -59 | 478-2537-2-ND 320.00/M | VJ13MCO260KBA 
30 35 39 43 220 1020 478-2538-1-ND 83 we 59 | 478-2538-2-ND 320.00/M | VJ13MCO300KBA 
1210 30 35 39 43 280 1150 478-4757-1-ND@ NEW! 92 86 .65 | 478-4757-2-ND@ NEW! 356.00/M | VJ13PCO300KBA 
48 54.5 60.5 66.5 220 800 478-2539-1-ND 83 ae .59 | 478-2539-2-ND 320.00/M | VJ13MC0480KBA 
48 54.5 60.5 66.5 250 840 478-4758-1-ND® NEW! 92 86 .65 | 478-4758-2-ND@ NEW! 356.00/M | VJ13PC0480KBA 
60 67 75 83 250 600 478-2540-1-ND®@ 83 Aa -59 | 478-2540-2-ND® 320.00/M | VJ13MCO600KBA 
Telecom Series 
Max. Peak Current Typical Cut Tape 
Operating Voltage | Vclamp (8 x 20us) 8 x 20us (A) Capacitance | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Size Vrms Vdc Vp Ip 1 Surge (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
1812 60 85 200 45 400 400 478-2531-1-ND@ 1.05 98 .74 | 478-2531-2-ND® 1,250 405.00/M | VC14MTO600KBA 
95 125 270 45 250 250 478-2532-1-ND® 1.05 98 .74 | 478-2532-2-ND® 1,000 405.00 | VC14MTO950KBA 
Automotive Series 
Maximum Typical Cut Tape 
Operating Voltage Vnominal @ 1mA DC Peak Current | Capacitance | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Size Vrms Vde Minimum | Nominal |Maximum| 8 x 20ps (A) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
1206 14 16 22 24.5 27 200 900 478-4759-1-ND@ NEW! 49 46 -35 | 478-4759-2-ND@ NEW! | 3,000 187.00/M | VC20MA0160KBA 
1210 14 16 22 24.5 27 400 1800 478-4760-1-ND@ NEW! 83 77 -58 | 478-4760-2-ND@ NEW! | 2,000 318.00/M | VC13MA0160KBA 
1812 14 16 22 24.5 27 800 5000 478-4761-1-ND@ NEW! 1.12 1.04 -79 | 478-4761-2-ND@ NEW! | 1,250 431.00/M | VC14MA0160KBA 
14 16 22 24.5 27 1200 11000 478-2533-1-ND® 1.23) 1.14 -86 | 478-2533-2-ND@ 1,250 473.00/M | VC15MA0160KBA 
2220 14 16 22 24.5 27 1200 16000 478-2535-1-ND® 1.40 1.30 -98 | 478-2535-2-ND® 1,250 540.00/M | VC15PA0160KBA 
30 34 42.3 47 51.7 1200 4000 478-2534-1-ND® 1.23 1.14 -86 | 478-2534-2-ND@ 1,250 473.00/M | VC15MA0340KBA 
@ RoHS Compliant 
TransFeed Multilayer Ceramic Varistor TVS RoHS 
comma 
TVS Protection and EMI Attenuation in a Single Chip 
AVX has combined the best electrical characteristics of its TransGuard TVS and its Feedthru Capacitors into a single . Fi . 
chip for state-of-the-art overvoltage circuit protection and EMI reduction over a broad range of frequencies. This unique Dimenslons:= Inches (mm) 
combination of multilayer ceramic construction in a feedthru configuration gives the circuit designer a single 0805 chip | Size L WwW Th x 
that responds to transient events faster than any TVS device on the market today and provides significant EMI attenuation 
when in the off-state. Typical Applications: ¢ Fingerprint ID Circuit * Magnetic Field Circuit * LCD Dashboard Driver 0805} .079 (2.01) | .049 (1.24) | .045 (1.14) | .040 (1.02) 
Working Peak Typical Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Break-down Current Capacitance | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing AVX 
Size DC AC Voltage Rating (A) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 
5.6 4.0 8.5 + 20% 30 800 478-2544-1-ND 48 45 .34 | 478-2544-2-ND 185.00 | V2F105A150Y2EDP. 
5.6 4.0 8.5 + 20% 120 2500 478-2482-1-ND 72 67 51 | 478-2482-2-ND 277.00 | V2F105C150Y1FDP 
0805 14.0 | 10.0 18.5 + 12% 30 300 478-2483-1-ND 48 45 .34 | 478-2483-2-ND 185.00 | V2F114A300Y2EDP. 
14.0 | 10.0 18.5 + 12% 120 900 478-2484-1-ND 72 67 51 | 478-2484-2-ND 277.00 | V2F114C300Y1FDP 
18.0 | 13.0 25.5 + 10% 30 200 478-2485-1-ND 48 45 -34 | 478-2485-2-ND 185.00 | V2F118A400Y2EDP. 
18.0 | 13.0 25.5 + 10% 120 500 478-2486-1-ND if2 67 51 | 478-2486-2-ND 277.00 | V2F118C400Y1FDP 


Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


1918 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


EENV/)(. TransGuard Multilayer Ceramic Varistor TVS Surface Mount 


The AVX TransGuard Transient Voltage Suppressors 7 Length (L) Width (W) Maximum Thickness (T) 
(TVS) with unique high-energy multilayer construction Size Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) 
represents state-of-the-art overvoltage circuit protection. 402 -040 (1.02) -020 (0.51) -024 (0.61) 
Monolithic multilayer construction provides protection 0608 -068 (1.60) 031 (0.79) 035 (0.89) 
: oe 0805 .079 (2.01) 049 (1.24) 040 (1.02) 
from voltage transients caused by ESD, lightning, 1206 126 (3.20) 063 (1.60) “040 (1.02) 
NEMP, inductive switching etc. 1210 126 (3.20) 098 (2.49) 067 (1.70) 
Peak Typical 
Working Voltage Break-down Current Capacitance | Digi-Key Price Each Tape and Reelt AVX 
Size DC AC Voltage Rating (A) (pF) Part No. i 10 100 Qty. Pricing Part No. 
5.6 4.0 8.5 +20% 20 175 478-2545-1-ND 32 30 .23 10,000 122.00/M VC040205X150WP. 
0902 14.0 10.0 18.5 412% 20 100 478-2497-1-ND 32 30 .23 10,000 122.00/M VC040214X300WP. 
3.3 2.3 5.0 +20% 30 1450 478-2498-1-ND .39 36 27 1,000 149.00 VC060303A100DP 
5.6 4.0 8.5 +20% 30 750 478-3652-1-ND AT 44 .33 1,000 181.00 VC060305A150DP 
0603 14.0 10.0 18.5 412% 30 350 478-2499-1-ND .39 36 27 1,000 149.00 VC060314A300DP 
18.0 13.0 25.5 +10% 30 150 478-2500-1-ND .39 36 27 1,000 149.00 VC060318A400DP 
26.0 18.0 34.5 +10% 30 155 478-2501-1-ND .39 36 27 1,000 149.00 VC060326A580DP 
30.0 21.0 41 +10% 30 125 478-2502-1-ND .39 36 27 1,000 149.00 VC060330A650DP 
3.3 2.3 5.0 +20% 40 1400 478-2504-1-ND 42 39 .30 1,000 162.00 VC080503A100DP 
3.3 2.3 5.0 +20% 120 5000 478-2505-1-ND 61 .57 43 1,000 236.00 VC080503C100DP 
5.6 4.0 8.5 +20% 40 1100 478-2506-1-ND .39 36 27 1,000 149.00 VC080505A150DP 
5.6 4.0 8.5 +20% 120 3000 478-2507-1-ND A6 43 32 1,000 176.00 VC080505C150DP 
9.0 6.4 12.7 415% 40 750 478-3655-1-ND 48 45 34 1,000 186.00 VC080509A200DP 
12.0 8.5 16 +15% 40 525 478-2508-1-ND .39 36 27 1,000 149.00 VC080512A250DP 
0805 14.0 10.0 18.5 412% 40 325 478-2509-1-ND .39 36 27 1,000 149.00 VC080514A300DP 
14.0 10.0 18.5 412% 120 900 478-2510-1-ND A6 43 32 1,000 176.00 VC080514C300DP 
18.0 13.0 25.5 +10% 30 225 478-2511-1-ND .39 36 27 1,000 149.00 VC080518A400DP 
18.0 13.0 25.5 +10% 100 550 478-2512-1-ND 46 43 32 1,000 176.00 VC080518C400DP. 
26.0 18.0 34.5 +10% 30 120 478-2513-1-ND 40 38 .29 1,000 155.00 VC080526A580DP 
26.0 18.0 34.5 10% 100 250 478-2514-1-ND A6 43 32 1,000 176.00 VC080526C580DP 
30.0 21.0 41.0 +10% 30 90 478-3654-1-ND 48 45 34 1,000 186.00 VC080530A650DP 
5.6 4.0 8.5 +20% 40 1200 478-2516-1-ND 53 49 37 1,000 203.00 VC120605A150DP 
5.6 4.0 8.5 +20% 150 3000 478-2517-1-ND 70 65 49 1,000 270.00 VC120605D150DP 
14.0 10.0 18.5 412% 40 600 478-2518-1-ND 53 49 37 1,000 203.00 VC120614A300DP 
14.0 10.0 18.5 412% 150 1050 478-2519-1-ND .70 65 49 1,000 270.00 VC120614D300DP 
1206 18.0 13.0 25.5 +10% 30 350 478-2520-1-ND 53 49 37 1,000 203.00 VC120618A400DP 
3.3 2.3 5.0 +20% 150 4700 478-3653-1-ND 81 75 57 1,000 311.00 VC120603D100DP 
18.0 13.0 25.5 +10% 150 900 478-2521-1-ND 70 65 49 1,000 270.00 VC120618D400DP 
26.0 18.0 34.5 +10% 120 500 478-2522-1-ND .70 65 49 1,000 270.00 VC120626D580DP 
30.0 21.0 41 +10% 120 400 478-2523-1-ND .70 65 49 1,000 270.00 VC120630D650DP 
48.0 34.0 62 +10% 100 225 478-2524-1-ND .70 65 49 1,000 270.00 VC120648D101DP. 
18.0 13.0 25.5 +10% 500 3100 478-2525-1-ND 1.09 1.01 76 1,000 419.00 VC121018J390DP 
26.0 18.0 34.5 410% 300 2150 478-2526-1-ND 95 88 67 1,000 365.00 VC121026H560DP 
1210 30.0 21.0 39.0 +10% 280 1975 478-2527-1-ND 95 88 67 1,000 365.00 VC121030H620DP 
48.0 34.0 62 +10% 250 500 478-2528-1-ND 95 88 67 1,000 365.00 VC121048H101DP. 
60.0 42.0 76 +10% 250 400 478-2529-1-ND 95 88 67 1,000 365.00 VC121060J121DP 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NEW! Sub pF Varistors 
For High Speed Digital and RF Applications 


Features: ¢ Act like back to back diodes with minimized off state EMC Capacitors * Offer small size and reliable performance vs other solutions 


Dimensions in Inches (mm) 


@Reel® 


Applications: * HDMI ports * RF Decks « Integrated RF PA’s * High Fan out digital circuits * High Node count bus devices » Low distortion analog circuits 


Working Typical Typical Typical Tape and Reelt 
Voltage | Break-down | Leakage | Capacitance | Digi-Key Cut Tape Pricing Pricing AVX 
Size DC Voltage Current (pF) Part No. 1 10 100 10,000 Part No. 
0402 10 125V <10 nA 0.8 478-4709-1-ND 15 1.37 10.29 57.00/M | VCH4AG100R8MATWA 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


TransGuard Multilayer Ceramic Varistor TVS Axial Lead 


The AVX TransGuard Transient Voltage Suppressors Maximum Length (L) Maximum Diameter (D) 
(TVS) with unique high-energy multilayer construction ; 
pasate Size Inches (mm) Inches (mm) 
represents state-of-the-art overvoltage circuit pro- 
tection. 1000 .170 (4.32) .100 (2.54) : 
Monolithic multilayer construction provides protection 25.4 Min. 
from voltage transients caused by ESD, lightning, 2000 .190 (4.83) 140 (3.56) lead length = Max. 
NEMP, inductive switching etc. 
Peak 
Working Voltage Break-down Current Capacitance Cut Tape Price Each Tape and Reelt AVX 
Size DC AC Voltage Rating (A) (pF) 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
5.6 4.0 8.5 +20% 40 1000 478-2487-1-ND 36 32 29 1,000 216.00 VA100005A150DL 
5.6 4.0 8.5 +20% 150 2800 478-2488-1-ND 41 36 33 1,000 243.00 VA100005D150DL 
14.0 10.0 18.5 412% 40 325 478-2489-1-ND 36 32 29 1,000 216.00 VA100014A300DL 
14.0 10.0 18.5 412% 150 1100 478-2490-1-ND 41 36 33 1,000 243.00 VA100014D300DL 
1000 18.0 13.0 25.5 +10% 40 350 478-2491-1-ND 36 32 29 1,000 216.00 VA100018A400DL 
18.0 13.0 25.5 +10% 150 900 478-2492-1-ND 41 36 33 1,000 243.00 VA100018D400DL 
26.0 18.0 34.5 10% 120 650 478-2493-1-ND 41 36 33 1,000 243.00 VA100026D580DL 
30.0 21.0 41.0 10% 120 550 478-2494-1-ND 41 36 33 1,000 243.00 VA100030D650DL 
48.0 34.0 62.0 +10% 100 200 478-2495-1-ND 41 36 33 1,000 243.00 VA100048D101DL 
2000 60.0 42.0 76.0 + 10% 300 400 478-2496-1-ND 56 50 45 1,000 338.00 VA200060K121DL 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1919 


ROT ESD Protection Diodes 


1K 2K 3K 


Zener Reverse Forward Junction 
Voltage Current Voltage Capacitance Cut Tape 

Vz (V) IR (uA) VE (V) Ct (pF) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Rohm 
Fig. (Maximum) | (Maximum) (Maximum) (Typical) Package Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1A 7.20 1.0 1.0 35 SC-75A RSA6.1J4T2RCT-ND 44 34 25 RSA6.1J4T2RTR-ND 8,000 107.00/M | RSA6.1J4T2R 
1B 7.20 1.0 1.25 90 SOT-353 RSA6.1ENCT-ND 46 36 26 RSA6.1ENTR-ND 3,000 121.00/M | RSA6.1ENTR 
2 7.20 1.0 1.25 90 SMD6 RSA6.1U5T108CT-ND 44 34 25 RSA6.1U5T108TR-ND 3,000 114.00/M | RSA6.1U5T108 
3 7.82 0.5 _ 15 VMD2 RSB6.8GT2RCT-ND 44 34 25 RSB6.8GT2RTR-ND 8,000 107.00/M | RSB6.8GT2R 
3 7.82 0.5 = 30 SOD-523 RSB6.8STE61CT-ND AB 36 26 RSB6.8STE61TR-ND 3,000 121.00/M | RSB6.8STE61 
4 14.4 0.1 _ 1 EMD6 RSB12JS2T2RCT-ND -55 43 31 RSB12JS2T2RTR-ND 8,000 136.00/M | RSB12JS2T2R 


<5 Microsemi. Transient Voltage Suppressor Arrays 


Fig. 1- SO-8 Fig. 4- SO-16 
10}*— 18 Lt (8 
2t-K17 [h {7 HI 16 
3[K4I]s6 i (16 2(y (15 
4[/K415 i Hs 3k {114 
Unidirectional idirectional 4g fH nS 
Fig. 5 — DO214AA Fig. 6 — SOT-23 Fig. 7 — POWERMITE Fig. 8 — POWERMITE A i ie 
[+ 3.04 — Cathode Anode a ; ‘a 
3 \ V4 i 8 ie 
Oo 1.91 e) ot is 
i L376. i L_—376—| Unidirectional Bidirectional 
Breakdown Clamping Leakage Capaci- Temp. 
Stand-off Voltage Voltage Current tance Coefficient 
Voltage VBR Vc Ip (f-1 MHz) of VBR Cut Tape 
Vvwm @Vpr =1mA @1 Amp @Vwm @ove aVBR Digi-Key Price Each Tape and Reel¢ Microsemi 
Fig. (V) Maximum (V) Minimum | (V) Maximum | (wAmps) Max. | (pf) Typical | mV/°C —Max. | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
SMDA Series, Unidirectional and SMDAxxC Series, Bidirectional — 300 Watt 
15 16.7 24 1 140 13 SMDA15MSCT-ND 6.43 4.29 3.43 | 2,500 2143.00/M SMDA15 
1 24 26.7 43 1 90 30 Typical SMDA24E3-ND@t 3.43 3.09 2.58 - — | SMDA24E3 
15 16.7 24 1 70 "1 SMDA15CMSCT-ND® 3.75 3.38 2.82 | 2,500 1246.22/M SMDA15C 
SMDAxxC-7 Series, Bidirectional — 300 Watt 
2 12 13.3 19 1 75 8 SMDA12C-7MSCT-ND 7.23 4.82 3.86 | 2,500 2410.00/M SMDA12C-7 
SM8LCxx Series, Bidirectional — 500 Watt 
3 3.3 4 65 200 25 3 SM8LCO3MSCT-ND 3.86 3.47 2.90 | 2,500 1282.12/M SM8LC03 
5 6 9.8 125 25 3 SM8LCOSMSCT-ND 3.86 3.47 2.90 | 2,500 1282.00/M SM8LCO5TR13 
SM16LCxx Series, Unidirectional — 500 Watt — RoHS Compliant 
4 5 6 9.8 20 25 1 SM16LCO5E3-NDt 4.85 4.37 3.64 - —_| SMI6LCO5E3 
SM16LCxx Series, Unidirectional and SM16LCxxC Series, Bidirectional — 300 Watt 
4 15 16.7 24 2 25 "1 SM16LC15MSCT-ND 4.85 4.37 3.64 - — | SM16LC15 
12 13.3 19.5 2 25 8 SM16LC12CMSCT-ND 5.64 5.08 4.24 - — | SM16LC12C 
SMBJxxC Series, Bidirectional — 600 Watt — RoHS Compliant 
5 24 26.7 38.9 1 - - SMBJ24CAMSCT-ND 12 65 54 - —_ | SMBJ24CA-TRES 
SM Series, Unidirectional — 300 Watt — RoHS Compliant 
6 5 6 9.8 20 400 Max. - SMO5E3CT-ND 68 62 51 3,000 425.00/M SMO5E3 
UPT Series, Unidirectional — 1000 Watt — RoHS Compliant 
5 6 95 5 - 03 UPT5RE3CT-ND 1.32 1.19 .99 | 3,000 825.00/M UPT5RE3/TR7 
8 9 13.7 2 - 04 UPT8RE3CT-ND 1.32 1.19 99 | 3,000 825.00/M UPT8RE3/TR7 
10 11 18 2 - .045 UPT10RE3CT-ND 1.32 1.19 99 | 3,000 825.00/M UPT10RE3/TR7 
12 13.8 21.6 1 - .05 UPT12RE3CT-ND 1.32 1.19 99 | 3,000 825.00/M UPT12RE3/TR7 
7 15 16.7 26 1 - .055 UPT15RE3CT-ND 1.32 1.19 99 | 3,000 825.00/M UPT15RE3/TR7 
17 19 29.2 1 - 06 UPT17RE3CT-ND 1.32 1.19 99 | 3,000 825.00/M UPT17RE3/TR7 
24 28.4 43.2 1 - 07 UPT24RE3CT-ND 1.32 1.19 99 | 3,000 825.00/M UPT24RE3/TR7 
33 36.8 56.7 1 - 08 UPT33RE3CT-ND 1.32 1.19 99 | 3,000 825.00/M UPT33RE3/TR7 
48 54 84.3 1 - 09 UPT48RE3CT-ND 1.32 1.19 99 | 3,000 825.00/M UPT48RE3/TR7 
UPTB Series, Bidirectional — 1000 Watt — RoHS Compliant 
8 9 13.7 2 - 04 UPTB8E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000 1075.00/M UPTB8E3/TR7 
10 11 18 2 - .045 UPTB10E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000 1075.00/M UPTB10E3/TR7 
12 13.8 21.6 1 - .05 UPTB12E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000 1075.00/M UPTB12E3/TR7 
15 16.7 26 1 - .055 UPTB15E3CT-ND Wf: 1.55 1.29 | 3,000 1075.00/M UPTB15E3/TR7 
7 17 19 29.2 1 - 06 UPTB17E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000 1075.00/M UPTB17E3/TR7 
24 28.4 43.2 1 - 07 UPTB24E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000 1075.00/M UPTB24E3/TR7 
33 36.8 56.7 1 - 08 UPTB33E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000 1075.00/M UPTB33E3/TR7 
48 54 84.3 1 _ 09 UPTB48E3CT-ND 1.72 1.55 1.29 | 3,000 1075.00/M UPTB48E3/TR7 


RoHS Compliant + For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. ft Tube packaging 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1920 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


L>r-9. Transient Voltage Suppressors Digi@Reel° 


Fig. 1 — PowerDI123 Fig. 2— DO-15 Fig. 3 — DO-201 
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eas 
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4 
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Breakdown Reverse Reverse DC 
Voltage Standoff Leakage Cut Tape 
VBR @ lt It Voltage Current Digi-Key Pricing Digi- Key Tape & Reel Diodes 
Min. Nom. Max. |(mADC)| (VRwm) | @ VRwm (WA) | Watts | PartNo. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Fig. 1 — PowerDI123, Unidirectional — RoHS Compliant 
6.4 = 7.00 10 5.0 400 225 DFLT5VOADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT5VOADITR-ND 3,000 342.00/M | DFLT5VOA-7 
6.67 = 7.37 10 6.0 400 225 DFLT6VOADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT6VOADITR-ND 3,000 342.00/M | DFLT6VOA-7 
7.22 _— 7.98 10 6.5 250 225 DFLT6V5ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT6V5ADITR-ND 3,000 342.00/M | DFLT6V5A-7 
8.33 = 9.21 1.0 7.5 50 225 DFLT7V5ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT7V5ADITR-ND 3,000 342.00/M | DFLT7V5A-7 
8.89 = 9.83 1.0 8.0 25 225 DFLT8VOADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT8VOADITR-ND 3,000 342.00/M_| DFLT8VOA-7 
1141 = 12.3 1.0 10 2.5 225 DFLT10ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT10ADITR-ND 3,000 342.00/M | DFLT10A-7 
12.2 = 13.5 1.0 1 2.5 225 DFLT11ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT11ADITR-ND 3,000 342.00/M | DFLT11A-7 
13.3 = 14.7 1.0 12 2.5 225 DFLT12ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT12ADITR-ND 3,000 342.00/M | DFLT12A-7 
14.4 = 15.9 1.0 13 1.0 225 DFLT13ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT13ADITR-ND 3,000 342.00/M | DFLT13A-7 
16.7 = 18.5 1.0 15 1.0 225 DFLT15ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT15ADITR-ND 3,000 342.00/M_| DFLT15A-7 
18.9 = 20.9 1.0 17 1.0 225 DFLT17ADICT-ND 81 6.48 48.60 DFLT17ADITR-ND 3,000 257.00/M | DFLT17A-7 
20.0 = 22.1 1.0 18 1.0 225 DFLT18ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT18ADITR-ND 3,000 342.00/M | DFLT18A-7 
26.7 — 29.5 1.0 24 1.0 225 DFLT24ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT24ADITR-ND 3,000 342.00/M | DFLT24A-7 
30 = 33.15 1.0 27 1.0 225 DFLT27ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT27ADITR-ND 3,000 342.00/M | DFLT27A-7 
40.0 = 44.2 1.0 36 1.0 225 DFLT36ADICT-ND 81 6.48 48.60 DFLT36ADITR-ND 3,000 257.00/M_| DFLT36A-7 
44.4 = 49.1 1.0 40 1.0 225 DFLT40ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLT40ADITR-ND 3,000 342.00/M | DFLT40A-7 
56.7 — 62.7 1.0 51 1.0 225 DFLT51ADICT-ND 1.08 8.64 64.80 DFLTS51ADITR-ND 3,000 342.00/M_| DFLT51A-7 
Fig. 2 — DO-15, Unidirectional — RoHS Compliant 
6.4 = 7.00 10 5.0 600 500 SASVOADICT-ND A7 3.72 27.90 SASVOADITR-ND 4,000 140.00/M | SA5VOA-T 
6.67 = 7.37 10 6.0 600 500 SA6VOADICT-ND A7 3.72 27.90 SA6VOADITR-ND 4,000 140.00/M | SA6VOADI 
7.22 = 7.98 10 6.5 400 500 SA6V5ADICT-ND A7 3.72 27.90 SA6VS5ADITR-ND 4,000 140.00/M | SA6.5ADI 
11.41 = 12.3 1 10 3 500 SA10ADICT-ND AT 3.72 27.90 SA10ADITR-ND 4,000 140.00/M | SA10ADI 
13.3 = 14.7 1 12 3 500 SA12ADICT-ND AT 3.72 27.90 SA12ADITR-ND 4,000 140.00/M_|_SA12ADI 
16.7 — 18.5 1 15 3 500 SA15ADICT-ND AT 3.72 27.90 SA15ADITR-ND 4,000 140.00/M | SA15ADI 
22.2 = 24.5 1 20 3 500 SA20ADICT-ND 47 3.72 27.90 SA20ADITR-ND 4,000 140.00/M | SA20ADI 
33.3 = 36.8 1 30 3 500 SAS0ADICT-ND AT 3.72 27.90 SA30ADITR-ND 4,000 140.00/M_| SA30ADI 
Fig. 2 — DO-15, Bidirectional — RoHS Compliant 
6.67 = 7.37 10 6.0 600 500 SA6VOCADICT-ND 56 4.44 33.30 SA6VOCADITR-ND 4,000 167.00/M | SA6.0CADI 
7.22 _— 7.98 10 6.5 400 500 SA6V5CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA6VS5CADITR-ND 4,000 167.00/M | SA6.5CADI 
1141 = 12.3 1 10 3 500 SA10CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA10CADITR-ND 4,000 167.00/M | SA10CADI 
13.3 = 14.7 1 12 3 500 SA12CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA12CADITR-ND 4,000 167.00/M | SA12CADI 
16.7 = 18.5 1 15 3 500 SA15CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA15CADITR-ND 4,000 167.00/M_ | SA15CADI 
22.2 _— 24.5 1 20 3 500 SA20CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA20CADITR-ND 4,000 167.00/M | SA20CADI 
33.3 = 36.8 1 30 3 500 SAS30CADICT-ND 56 4.44 33.30 SA30CADITR-ND 4,000 167.00/M | SA30CADI 
Fig. 2 — DO-15, Unidirectional 
7.13 75 7.88 10 6.4 500 600 P6KE7V5ADICT-ND@ AT 3.72 27.90 P6KE7V5ADITR-ND® 4,000 140.00/M | P6KE7.5A 
119) 8.2 8.61 10 7.02 200 600 P6KE8V2ADICT-ND A7 3.72 27.90 = = — | P6KE8.2A 
9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 600 P6KE10ADICT-ND@ AT 3.72 27.90 P6KE10ADITR-ND® 4,000 140.00/M | P6KE10A 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 5 600 P6KE12ADICT-ND® 7 3.72 27.90 P6KE12ADITR-ND® 4,000 140.00/M | P6KE12A 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 600 P6KE15ADICT-ND@ 7 3.72 27.90 P6KE15ADITR-ND® 4,000 140.00/M_| P6KE15A 
19.0 20.0 21.0 1 17.1 5 600 P6KE20ADICT-ND® 47 3.72 27.90 P6KE20ADITR-ND® 4,000 140.00/M | P6KE20A 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 600 P6KE24ADICT-ND@® AT 3.72 27.90 P6KE24ADITR-ND® 4,000 140.00/M | P6KE24A 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5 600 P6KE27ADICT-ND® A7 3.72 27.90 P6KE27ADITR-ND® 4,000 140.00/M | P6KE27A 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 600 P6KE30ADICT-ND@ AT 3.72 27.90 P6KE30ADITR-ND® 4,000 140.00/M | P6KE30A 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 600 P6KE33ADICT-ND® A7 3.72 27.90 P6KE33ADITR-ND® 4,000 140.00/M_| P6KE33A 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 600 P6KE51ADICT-ND@ A7 3.72 27.90 P6KE51ADITR-ND® 4,000 140.00/M | P6KE51A 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 600 P6KE68ADICT-ND® A7 3.72 27.90 P6KE68ADITR-ND® 4,000 140.00/M | P6KE68A 
Fig. 2 — DO-15, Bidirectional 
7.13 75 7.88 10 6.4 500 600 P6KE7.5CADICT-ND® 56 4.44 33.30 P6KE7.5CADITR-ND® 4,000 167.00/M | P6KE7.5CA 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 600 P6KE8V2CADICT-ND 56 4.44 33.30 P6KE8V2CADITR-ND 4,000 167.00/M | P6KE8.2CA 
9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 600 P6KE10CADICT-ND® 56 4.44 33.30 P6KE10CADITR-ND® 4,000 167.00/M | P6KE10CA 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 5 600 P6KE12CADICT-ND® 56 4.44 33.30 P6KE12CADITR-ND® 4,000 167.00/M | P6KE12CA 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 600 P6KE15CADICT-ND® 56 4.44 33.30 P6KE15CADITR-ND® 4,000 167.00/M | P6KE15CA 
19.0 20.0 21.0 1 Atal 5 600 P6KE20CADICT-ND® 56 4.44 33.30 P6KE20CADITR-ND® 4,000 167.00/M | P6KE20CA 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 600 P6KE24CADICT-ND® 56 4.44 33.30 P6KE24CADITR-ND® 4,000 167.00/M | P6KE24CA 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5 600 P6KE27CADICT-ND® 56 4.44 33.30 P6KE27CADITR-ND® 4,000 167.00/M | P6KE27CA 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 600 P6KE30CADICT-ND® 56 4.44 33.30 P6KE30CADITR-ND® 4,000 167.00/M | P6KE30CA 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 600 P6KE33CADICT-ND@ 56 4.44 33.30 P6KE33CADITR-ND® 4,000 167.00/M_ | P6KE33CA 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 600 P6KE51CADICT-ND® 56 4.44 33.30 P6KE51CADITR-ND® 4,000 167.00/M | P6KE51CA 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 600 P6KE68CADICT-ND® 56 4.44 33.30 P6KE68CADITR-ND® 4,000 167.00/M | P6KE68CA 
95.0 100.0 105.0 1 85.5 5 600 P6KE100CADICT-ND® 56 4.44 33.30 P6KE100CADITR-ND@ 4,000 167.00/M | P6KE100CA 
143.0 150.0 158.0 1 128.0 5 600 P6KE150CADICT-ND® 56 4.44 33.30 P6KE150CADITR-ND® 4,000 167.00/M | P6KE150CA 
Fig. 3 — DO-201, Unidirectional — RoHS Compliant 
7.13 75 7.88 10 6.4 500 1500 | 1.5KE7V5ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE7V5ADITR-ND 1,000 251.00 | 1.5KE7.5A 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 1500 | 1.5KE8.2ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE8.2ADITR-ND 1,000 251.00 | 1.5KE8.2A 
9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 1500 | 1.5KE10ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE10ADITR-ND 1,000 251.00 | 1.5KE10A 
11.4 12.0 12.6 1 10.2 § 1500 | 1.5KE12ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE12ADITR-ND 1,000 251.00 | 1.5KE12A 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 1500 | 1.5KE15ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE15ADITR-ND 1,000 251.00 | 1.5KE15A 
19.0 20.0 21.0 1 17.1 5 1500 | 1.5KE20ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE20ADITR-ND 1,000 251.00 | 1.5KE20A 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 1500 | 1.5KE24ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE24ADITR-ND 1,000 251.00 | 1.5KE24A 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5 1500 | 1.5KE27ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE27ADITR-ND 1,000 251.00 | 1.5KE27A 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 1500 | 1.5KE30 ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE30ADITR-ND 1,000 251.00 | 1.5KE30A 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 1500 | 1.5KE33ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE33ADITR-ND 1,000 251.00 | 1.5KE33A 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 1500 | 1.5KE51ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE51ADITR-ND 1,000 251.00 | 1.5KE51A 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 1500 | 1.5KE68ADICT-ND 69 5.54 41.52 1.5KE68ADITR-ND 1,000 251.00 | 1.5KE68A 
Fig. 3 — DO-201, Bidirectional — RoHS Compliant 
6.45 6.8 7.14 10 5.8 1000 1500 | 1.5KE6V8CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE6V8CADITR-ND 1,000 270.00 | 1.5KE6.8CA 
7.79 8.2 8.61 10 7.02 200 1500 | 1.5KE8.2CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE8.2CADITR-ND 1,000 270.00 | 1.5KE8.2CA 
9.5 10.0 10.5 1 8.55 10 1500 | 1.5KE10CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE10CADITR-ND 1,000 270.00 | 1.5KE10CA 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1921 


Breakdown Reverse Reverse DC 
Voltage Standoff Leakage Cut Tape 
VBR @ It It Voltage Current Digi-Key Pricing Digi- Key Tape & Reel Diodes 

Min. Nom. Max. |(mADC) | (VRwm) @ VrRwm (uA) | Watts | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 

11.4 12.0 12.6 1 10.2 5 1500 | 1.5KE12CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE12CADITR-ND 1,000 270.00 | 1.5KE12CA 
14.3 15.0 15.8 1 12.8 5 1500 | _1.5KE15CADICT-ND 74 5.95, 44.64 1.5KE15CADITR-ND 1,000 288.30 | 1.5KE15CA 
19.0 20.0 21.0 1 174 5 1500 | 1.5KE20CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE20CADITR-ND 1,000 270.00 | 1.5KE20CA 
22.8 24.0 25.2 1 20.5 5 1500 | 1.5KE24CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE24CADITR-ND 1,000 270.00 | 1.5KE24CA 
25.7 27.0 28.4 1 23.1 5 1500 | 1.5KE27CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE27CADITR-ND 1,000 270.00 | 1.5KE27CA 
28.5 30.0 31.5 1 25.5 5 1500 | 1.5KE30CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE30CADITR-ND 1,000 270.00 | 1.5KE30CA 
31.4 33.0 34.7 1 28.2 5 1500 | 1.5KE33CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE33CADITR-ND 1,000 270.00 | 1.5KE33CA 
48.5 51.0 53.6 1 43.6 5 1500 | 1.5KE51CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE51CADITR-ND 1,000 270.00 | 1.5KE51CA 
64.6 68.0 71.4 1 58.1 5 1500 | 1.5KE68CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE68CADITR-ND 1,000 270.00 | 1.5KE68CA 
95.0 100.0 105.0 1 85.5 5 1500 | 1.5KE100CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE100CADITR-ND 1,000 270.00 | 1.5KE100CA 
143.0 150.0 158.0 1 128.0 5 1500 | 1.5KE150CADICT-ND 74 5.95 44.64 1.5KE150CADITR-ND 1,000 270.00 | 1.5KE150CA 

NEW! Fig. 4 — SMC, Unidirectional — RoHS Compliant NEW! 
6.40 _— 7.07 10 5.0 1000 3000 | 3.0SMCJ5.0ADICT-ND 1.65 14.30 110.00 3.0SMCJ5.0ADITR-ND 3,000 585.00/M | 3.0SMCJ5.0A-13) 
22.20 = 24.5 1.0 20.0 5.0 3000 | 3.0SMCJ20ADICT-ND 1.65 14.30 110.00 3.0SMCJ20ADITR-ND 3,000 585.00/M | 3.0SMCJ20A-13 
24.40 _— 27.0 1.0 22.0 5.0 3000 | 3.0SMCJ22ADICT-ND 1.65 14.30 110.00 3.0SMCJ22ADITR-ND 3,000 585.00/M | 3.0SMCJ22A-13 
26.70 = 29.5 1.0 24.0 5.0 3000 | 3.0SMCJ24ADICT-ND 1.65 14.30 110.00 3.0SMCJ24ADITR-ND 3,000 585.00/M | 3.0SMCJ24A-13 
31.10 = 34.4 1.0 28.0 5.0 3000 | 3.0SMCJ28ADICT-ND. 1.65 14.30 110.00 3.0SMCJ28ADITR-ND 3,000 585.00/M | 3.0SMCJ28A-13 
33.30 = 36.8 1.0 30.0 5.0 3000 | 3.0SMCJ30ADICT-ND 1.65 14.30 110.00 3.0SMCJ30ADITR-ND 3,000 585.00/M | 3.0SMCJ30A-13 
64.40 _ 71.2 1.0 58.0 5.0 3000 | 3.0SMCJ58ADICT-ND. 1.65 14.30 110.00 3.0SMCJ58ADITR-ND 3,000 585.00/M | 3.0SMCJ58A-13 
NEW! Fig. 5 — SOT-23, Unidirectional — RoHS Compliant NEW! 
4.0 = = 1.0 3.3 110 350 DLPO3LCDICT-ND -50 4.00 30.00 DLPO3LCDITR-ND. 3,000 150.00/M_| DLPO3LC-7 
NEW! Fig. 6 — SOT-26, Bidirectional — RoHS Compliant NEW! 
4.0 = = 1.0 3.3 110 330 DLPD3V3LCDICT-ND 58 4.60 34.50 DLPD3V3LCDITR-ND 3,000 173.00/M_| DLPD3V3LC-7 
NEW! Fig. 7 — SOD-523, Unidirectional — RoHS Compliant NEW! 

5.0 = = 1.0 3.3 1 220 T3V3S5DICT-ND 49 3.75 27.00 T3V3S5DITR-ND 3,000 128.00/M | T3V3S5-7 

6.2 _— _— 1.0 5.0 0.05 260 T5VOSSDICT-ND 49 3.75 27.00 TS5VOSS5DITR-ND 3,000 128.00/M | T5VOS5-7 

14.1 = = 1.0 12 0.01 300 T12S5DICT-ND 49 3.75 27.00 T12S5DITR-ND 3,000 128.00/M | T12S5-7 


@ RoHS Compliant 


SMB Bi-Directional Thyristor Surge Protection Device  Digi@Reel® ——"— os ,. — 7" 


Features: * 58V - 320V Stand-Off Voltages »* Oxide-Glass Passivated Junction * Bidirectional protection in a single device * High Off-State Impedance and Low 3.94 Pt 1.52- +1 '0.20 
On-State Voltage Mechanical Data: * Case: SMB, Molded plastic * Case Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 \ +— 5.59 — 
Non-Repetitive Rated Off-State Holding Off-State 
Peak Impulse Repetitive Leakage Breakover Current Capac- Cut Tape Tape & Reel 
Current (A) | Off-State Volt. | Current @ VpRm | Voltage TH (mA) itance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Diodes 
10/1000pus VpRM (V) IpRM (HA) VBo (V) | Min. Max. | Co (pF) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
58 5 77 150 800 100 TBO640L-FDICT-ND® 1.05 91 70 TBO640L-FDITR-ND® 372.00/M | TBO640L-13-F 
65 5 88 150 800 100 TBO720LDICT-ND 1.05 91 70 TBO720LDITR-ND 372.00/M | TBO720L-13 
65 5 88 150 800 100 TB0720L-FDICT-ND® 1.05 91 -70 TBO720L-FDITR-ND® 372.00/M | TBO720L-13-F 
75 5 98 150 800 100 TBOQOOLDICT-ND 1.05 91 -70 = — | TBOS9OOL-13 
75 5 98 150 800 100 TBO900L-FDICT-ND® 1.05 91 -70 TBO9O00L-FDITR-ND® 372.00/M_| TBO900L-13-F 
90 5 130 150 800 60 TB1100LDICT-ND 1.05 91 70 TB1100LDITR-ND 372.00/M | TB1100L-13 
90 5 130 150 800 60 TB1100L-FDICT-ND® 1.05 91 -70 TB1100L-FDITR-ND® 372.00/M | TB1100L-13-F 
120 5 160 150 800 60 TB1300L-FDICT-ND® 1.05 91 -70 TB1300L-FDITR-ND® 372.00/M | TB1300L-13-F 
140 5 180 150 800 60 TB1500LDICT-ND 1.05 91 70 TB1500LDITR-ND 372.00/M | TB1500L-13 
30 140 5 180 150 800 60 TB1500L-FDICT-ND® 1.05 91 -70 TB1500L-FDITR-ND® 372.00/M_|TB1500L-13-F 
160 5 220 150 800 60 TB1800LDICT-ND 1.05 91 70 TB1800LDITR-ND 372.00/M | TB1800L-13 
160 5 220 150 800 60 TB1800L-FDICT-ND® 1.05 91 -70 TB1800L-FDITR-ND® 372.00/M | TB1800L-13-F 
190 5 265 150 800 40 TB2300LDICT-ND 1.05 91 70 TB2300LDITR-ND 372.00/M | TB2300L-13 
190 5 265 150 800 40 TB2300L-FDICT-ND® 1.05 91 70 TB2300L-FDITR-ND® 372.00/M | TB2300L-13-F 
220 5 300 150 800 40 TB2600LDICT-ND 1.05 91 -70 = — | TB2600L-13 
220 5 300 150 800 40 TB2600L-FDICT-ND® 1.05 91 -70 TB2600L-FDITR-ND® 372.00/M | TB2600L-13-F 
275 5 350 150 800 40 TB3100LDICT-ND 1.05 91 -70 = — |TB3100L-13 
275 5 350 150 800 40 TB3100L-FDICT-ND® 1.05 91 -70 TB3100L-FDITR-ND® 372.00/M | TB3100L-13-F 
320 5 400 150 800 40 TB3500LDICT-ND 1.05 91 70 = — |TB3500L-13 
320 5 400 150 800 40 TB3500L-FDICT-ND® 1.05 91 -70 TB3500L-FDITR-ND® 372.00/M_| TB3500L-13-F 
58 5 77 150 800 140 TBO640MDICT-ND 1.13 98 75 = — | TBO640M-13 
58 5 77 150 800 140 TBO640M-FDICT-ND® 1.13 98 5 TBO640M-FDITR-ND® 399.00/M | TBO640M-13-F 
65 5 88 150 800 140 TBO720MDICT-ND 1.13 98 75 TBO720MDITR-ND 399.00/M | TBO720M-13 
65 5 88 150 800 140 TB0720M-FDICT-ND® 1.13 98 75 TBO720M-FDITR-ND® 399.00/M | TBO720M-13-F 
75 5 98 150 800 140 TBO9O0MDICT-ND 1.13 98 .75 TBO9O00MDITR-ND 399.00/M_| TBO900M-13 
75 5 98 150 800 140 TBO900M-FDICT-ND® 1.13 98 75 TBO900M-FDITR-ND® 399.00/M | TBO900M-13-F 
90 5 130 150 800 90 TB1100MDICT-ND 1.13 98 75 TB1100MDITR-ND 399.00/M | TBO1100M-13 
90 5 130 150 800 90 TB1100M-FDICT-ND® 1.13 98 75 TB1100M-FDITR-ND® 399.00/M | TBO1100M-13-F 
120 5 160 150 800 90 TB1300MDICT-ND 1.13 98 5 TB1300MDITR-ND 399.00/M | TB1300M-13 
120 5 160 150 800 90 TB1300M-FDICT-ND® 1.13 98 PAs TB1300M-FDITR-ND@ 399.00/M_|TB1300M-13-F 
50 140 5 180 150 800 90 TB1500MDICT-ND 1.13 98 fd TB1500MDITR-ND 399.00/M | TB1500M-13 
140 5 180 150 800 90 TB1500M-FDICT-ND® 1.13 98 75 TB1500M-FDITR-ND@ 399.00/M | TB1500M-13-F 
160 5 220 150 800 90 TB1800MDICT-ND 1.13 98 75 TB1800MDITR-ND 399.00/M | TB1800M-13 
160 5 220 150 800 90 TB1800M-FDICT-ND® 1.13 98 75 TB1800M-FDITR-ND® 399.00/M | TB1800M-13-F 
190 5 265 150 800 60 TB2300MDICT-ND 1.13 98 75 TB2300MDITR-ND 399.00/M_|TB2300M-13 
190 5 265 150 800 60 TB2300M-FDICT-ND® 1.13 98 75 TB2300M-FDITR-ND® 399.00/M | TB2300M-13-F 
220 5 300 150 800 60 TB2600MDICT-ND 1.13 98 5 TB2600MDITR-ND 399.00/M | TB2600M-13 
220 5 300 150 800 60 TB2600M-FDICT-ND® 1.13 98 75 TB2600M-FDITR-ND® 399.00/M | TB2600M-13-F 
275 5 350 150 800 60 TB3100MDICT-ND 1.13 98 Pic} TB3100MDITR-ND 399.00/M | TB3100M-13 
275 5 350 150 800 60 TB3100M-FDICT-ND® 1.13 98 5. TB3100M-FDITR-ND@ 399.00/M_|TB3100M-13-F 
320 5 400 150 800 60 TB3500MDICT-ND 1.13 98 75 TB3500MDITR-ND 399.00/M | TB3500M-13 
320 5 400 150 800 60 TB3500M-FDICT-ND® 1.13 98 75 TB3500M-FDITR-ND® 399.00/M_| TB3500M-13-F 
58 5 7 150 800 200 TBO640HDICT-ND 1.24 1.08 83 = — |TBO640H-13 
58 5 77 150 800 200 TBO640H-FDICT-ND@ 1.24 1.08 83 TBO640H-FDITR-ND® 439.00/M | TBO640H-13-F 
65 5 88 150 800 200 TB0720H-FDICT-ND® 1.24 1.08 83 TB0720H-FDITR-ND@ 439.00/M | TBO720H-13-F 
75 5 98 150 800 200 TBOQO0HDICT-ND 1.24 1.08 83 TBOSOOHDITR-ND 439.00/M | TBO900H-13 
75 5 98 150 800 200 TBO900H-FDICT-ND® 1.24 1.08 83 TBO900H-FDITR-ND@ 439.00/M_| TBO9O0H-13-F 
90 5 130 150 800 120 1TB1100H-FDICT-ND@ 1.24 1.08 83 TB1100H-FDITR-ND® 439.00/M |TB1100H-13-F 
120 5 160 150 800 120 TB1300HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB1300HDITR-ND 439.00/M | TB1300H-13 
120 5 160 150 800 120 TB1300H-FDICT-ND@ 1.24 1.08 83 TB1300H-FDITR-ND®@ 439.00/M | TB1300H-13-F 
140 5 180 150 800 120 TB1500HDICT-ND 1.24 1.08 83 = — |TB1500H-13 
100 140 5 180 150 800 120 TB1500H-FDICT-ND® 1.24 1.08 83 TB1500H-FDITR-ND@ 439.00/M_|TB1500H-13-F 
160 5 220 150 800 120 TB1800HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB1800HDITR-ND 439.00/M |TB1800H-13 
160 5 220 150 800 120 TB1800H-FDICT-ND® 1.24 1.08 83 TB1800H-FDITR-ND@ 439.00/M | TB1800H-13-F 
190 5 265 150 800 80 TB2300HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB2300HDITR-ND 439.00/M | TB2300H-13 
190 5 265 150 800 80 TB2300H-FDICT-ND® 1.24 1.08 83 TB2300H-FDITR-ND@ 439.00/M | TB2300H-13-F 
220 5 300 150 800 80 TB2600HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB2600HDITR-ND 439.00/M_| TB2600H-13 
220 5 300 150 800 80 TB2600H-FDICT-ND® 1.24 1.08 83 TB2600H-FDITR-ND@ 439.00/M | TB2600H-13-F 
275 5 350 150 800 80 TB3100HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB3100HDITR-ND 439.00/M | TB3100H-13 
275 5 350 150 800 80 TB3100H-FDICT-ND® 1.24 1.08 83 TB3100H-FDITR-ND@ 439.00/M | TB3100H-13-F 
320 5 400 150 800 80 TB3500HDICT-ND 1.24 1.08 83 TB3500HDITR-ND 439.00/M_ | TB3500H-13 
320 5 400 150 800 80 TB3500H-FDICT-ND® 1.24 1.08 83 TB3500H-FDITR-ND@ 439.00/M_| TB3500H-13-F 
@ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1922 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Features: 


* 400W Peak Pulse Power Dissipation * 70V Stand-Off Voltage * 100V Maximum Clamping Voltage, a requirement of 
many -48V backplane telecom applications * Glass Passivated Die Construction * Fast Response Time: Typically less 


than one ps 
Mechanical Data: 


¢ Plastic Case Material: 
UL Flammability Classification Rating 94V-0 


S_ SMA 400 Watt Surface Mount TVS Uni-Directional 


fe 4.60 ->} 


5.59 —*I 


Reverse Breakdown Max. Reverse Maximum Maximum Typical 
Standoff Voltage Test Leakage @ Clamping Peak Pulse Junction Cut Tape Tape & Reel 
Voltage VBR @ It Current VRWM Voltage @ Ipp Current Capacitance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
VRwm (V) | Min.(V) Max. (V) | It (mA) IR (uA) Ve (V) Ipp (A) (pF) Part No. 1 10 100 | Part No. 5,000 
70 778 89.5 1.0 5.0 100 3.5 55 SMAT70A-FDICT-ND -77° 6.12 45.90 | SMAT70A-FDITR-ND 230.00/M 


300 Watt Low Capacitance 
Uni-Directional TVS 


Features: 
* 300W Peak Pulse Power (tp=8x20us) * Transient protection for data, signal, and Vcc bus to IEC61000-4-2 level 4 (ESD) and IEC 61000-4-4 (EFT) * Low Capacitance, typical <2 pF * Low Leakage Current * Uni- 
directional configuration * Surface mount package ideally suited for automatic insertion 


Reel* 


Line to 
be protected 


TVS 


DLPO5LC DLPTOS 


Line to 
be protected 


Reverse Breakdown Max. Reverse Maximum Maximum Typical 
Standoff Voltage Test Leakage @ Clamping Peak Pulse Junction Cut Tape Tape & Reel 
Voltage VBR @ IT Current VRWM Voltage @ Ipp Current Capacitance Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Vrwn (V) Min. (V) IT (mA) IR (uA) Ve (V) Ipp (A) (pF) Part No. i) 10 100 Part No. 3,000 
5 6.0 1.0 20 11.0 17 1.6 DLPOSLC-FDICT-ND -50 4.00 30.00 DLPOS5LC-FDITR-ND 150.00/M 
5 6.0 1.0 20 9.8 17 1.9 DLPT05-FDICT-ND -50 4.00 30.00 DLPT05-FDITR-ND 150.00/M 


Dual Surface Mount TVS 


Features: * Dual TVS in common anode and cathode configuration * 0.3W/40W Peak Power Dissipation 
Rating @ 1.0ms (Uni-directional) * Ideally suited for automatic insertion »* 225-300mW Power Dissipation 


Digi@Reel” 


Mechanical Data: * Case: SOT-23, Molded plastic * Case Material: UL Flammability Classification Rating 
94V-0 ¢ Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 


Common 


Common 


Anode 


Cathode 


Peak IR@ Breakdown Voltage Cut Tape Tape & Reel 
Power VRWM VRWM VBR (V) elt Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Dissipation (V) (uA) Min. Nom. Max. (mA) Part No. il 10 100 Part No. 3,000 
Common Anode 
3 5.0 5.32 5.6 5.88 20 MMBZS5V6AL-FDICT-ND@ 50 4.00 30.00 | MMBZ5V6AL-FDITR-ND@ 150.00/M 
3 0.5 5.89 6.2 6.51 1.0 MMBZ6V2AL-FDICT-ND® 50 4.00 30.00 | MMBZ6V2AL-FDITR-ND® 150.00/M 
24W 4.5 0.5 6.46 6.8 7.14 1.0 MMBZ6V8AL-FDICT-ND@ 50 4.00 30.00 | MMBZ6V8AL-FDITR-ND@ 150.00/M 
6.0 0.3 8.65 9.1 9.56 1.0 MMBZ9V1AL-FDICT-ND@ 50 4.00 30.00 | MMBZ9V1AL-FDITR-ND@ 150.00/M 
6.5 0.3 9.50 10 10.5 1.0 MMBZ10VAL-FDICT-ND®@ 50 4.00 30.00 | MMBZ10VAL-FDITR-ND® 150.00/M 
12 05 14.25 15 15.75 1.0 MMBZ15VAL-FDICT-ND@ 50 4.00 30.00 | MMBZ15VAL-FDITR-ND® 150.00/M 
14.5 05 17.10 18 18.90 1.0 MMBZ18VAL-FDICT-ND@ 50 4.00 30.00 | MMBZ18VAL-FDITR-ND@ 150.00/M 
40W 17 05 19.00 20 21.00 1.0 MMBZ20VALDICT-ND -50 4.00 30.00 | — _ 
17 05 19.00 20 21.00 1.0 MMBZ20VAL-FDICT-ND@ 50 4.00 30.00 | MMBZ20VAL-FDITR-ND® 150.00/M 
22 05 25.65 27 28.35 1.0 MMBZ27VAL-FDICT-ND@ 50 4.00 30.00 | MMBZ27VAL-FDITR-ND@ 150.00/M 
26 05 31.35 33 34.65 1.0 MMBZ33VAL-FDICT-ND@ 50 4.00 30.00 | MMBZ33VAL-FDITR-ND@ 150.00/M 
372W 3.3 95 _ = 6.00 _ DLP3V3DTZDICT-ND@ 55 4.40 33.00 | DLP3V3DTZDITR-ND@ 165.00/M 
Common Cathode — RoHS Compliant 
A0w 12.8 0.1 14.3 15 15.8 1.0 MMBZ15VDL-FDICT-ND 50 4.00 30.00 | MMBZ15VDL-FDITR-ND 150.00/M 
22 05 25.65 27 28.35 1.0 MMBZ27VCL-FDICT-ND -50 4.00 30.00 | MMBZ27VCL-FDITR-ND 150.00/M 
@ RoHS Compliant 
DigiReel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1923 


Ihc ORPORATED 


SMAJ (J-Bend) 400 Watt 
Surface Mount TVS 


Digi@Reel° 


(Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse 
Direction| Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Direction| Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage 
Type Vrwm (Volts) Min. Max.|@Vrwm IR (A) | Type Vrwm (Volts) Min. Max. | @ Vrwm IR (/A) 
Uni/Bi 5.0 640 7.25 800 Uni/Bi 28 31.1 34.4 5.0 
Uni/Bi 6.0 667 97.37 800 Uni/Bi 30 33.3 36.8 5.0 
Uni/Bi 6.5 7.22 7.98 500 Uni/Bi 33 36.7 40.6 5.0 
Uni/Bi 7.0 7.78 8.60 200 Uni/Bi 36 40.0 44.2 5.0 
Uni/Bi 75 833 9.21 100 Uni/Bi 40 44.4 49.1 5.0 
Uni/Bi 8.0 8.89 9.83 50 Uni/Bi 43 478 52.8 5.0 
Uni/Bi 8.5 9.44 10.4 10 Uni/Bi oo 50.0 55.3 5.0 
Uni 9.0 100 114 5.0 ces we Ban 2288 50 
cmt Uni/Bi 60 66.7 73.7 5.0 
Uni/Bi 10 14 12.3 5.0 2 A 
ind Uni/Bi 64 714 78.6 5.0 
Uni/Bi 1 12.2 13.5 5.0 ) 
ii Uni/Bi 70 778 86.0 5.0 
Uni/Bi 12 13.3 14.7 5.0 eH 
Bi 13 144 15.9 5.0 Uni/Bi 75) 83.3 92.1 5.0 
i ‘a i iee a i UnifBi 78 86.7 95.8 5.0 
me oe Ie a uni/Bi 85 944 104 5.0 
a 1B ice tee 5.0 uni/Bi 90 too 111 5.0 
Uni/Bi is 1B 19, 5.0 uni/Bi 100 11 123 5.0 
Uni/Bi 7 18.9 20.9 5.0 UniBi 110 122 135 5.0 
Uni/Bi 18 20.0 22.1 5.0 Uni/Bi 120 133 147 5.0 
Uni/Bi 20 22.2 24.5 5.0 Uni/Bi 130 144 159 5.0 
Uni/Bi 22 244 26.9 5.0 Uni/Bi 150 167 185 5.0 
Uni/Bi 24 26.7 = 29.5 5.0 Uni/Bi 160 178 197 5.0 
Uni/Bi 26 28.9 25.3 5.0 Uni/Bi 170 189 209 5.0 
SMBu (J-Bend) 600 Watt 
agua ® 
Surface Mount TVS Digi@Reel 
(Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse 
Direction| Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Direction| Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage 
Type Vrwm (Volts) Min. Max. |@Vrwm IR (yA)] Type Vrwm (Volts) Min. Max. |@ Vrwm IR (pA)| 
Uni/Bi 5.0 6.40 7.23 800 Uni/Bi 33 36.70 42.20 5.0 
Uni/Bi 6.0 6.67 7.67 800 Uni/Bi 36 40.00 46.00 5.0 
Uni/Bi 6.5 7.22 © 9.14 1000 Uni/Bi 40 44.40 51.10 5.0 
Uni/Bi Ty) 7.78 8.95 200 Uni 43 47.80 54.90 5.0 
Uni/Bi 10s 8.33 9.58 100 Uni/Bi 45 50.00 57.50 5.0 
Uni/Bi 8.0 8.89 10.23 50 Uni/Bi 48 53.30 61.30 5.0 
Uni/Bi 8.5 9.44 10.82 10 Uni/Bi 51 56.70 65.20 5.0 
Uni/Bi 9.0 10.00 11.50 5.0 Uni/Bi 54 60.00 69.00 5.0 
Uni/Bi 10 114 12.8 5.0 Uni/Bi 58 64.40 74.60 5.0 
Uni/Bi an 12.20 14.40 5.0 Uni/Bi 60 66.70 76.70 5.0 
Uni/Bi 12 13.3 15.3 5.0 Uni/Bi 64 71.10 81.80 5.0 
Uni/Bi 13 144 16.5 5.0 Uni/Bi 70 77.80 89.50 5.0 
Uni/Bi 14 15.60 17.90 5.0 Uni/Bi 16 83.30 95.80 5.0 
Uni/Bi 15 16.7 19.2 5.0 Uni/Bi 78 86.70 99.70 5.0 
Uni/Bi 16 17.80 20.50 5.0 Uni/Bi 85 94.40 108.20 5.0 
Uni/Bi 17 18.9 21.7 5.0 Uni/Bi 90 100.0 115.50 5.0 
Uni/Bi 18 20.0 24.4 5.0 Uni/Bi 100 111.0 128.00 5.0 
Uni/Bi 20 22.2 25.5 5.0 Uni/Bi 110 122.0 140.00 5.0 
Uni/Bi 22 24.40 28.00 5.0 Uni/Bi 120 133.0 153.00 5.0 
Uni/Bi 24 26.7 30.7 5.0 Uni/Bi 130 144.0 165.50 5.0 
Uni/Bi 26 28.9 33.2 5.0 Uni/Bi 150 167.0 192.50 5.0 
Uni/Bi 28 31.10 35.80 5.0 Uni/Bi 160 178.0 205.00 5.0 
Uni/Bi 30 33.30 38.30 5.0 Uni/Bi 170 189.0 217.50 5.0 
SMCu (J-Bend) 1500 Watt 
arn ® 
Surface Mount TVS Digi@Reel 
(Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown | Max. Reverse 
Direction | Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Direction | Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage 
Type Vrwm (Volts) Min. Max. |@Vrwm IR (wA)] Type Vrwm (Volts) Min. Max. |@ Vrwm IR (pA) 
Uni/Bi 5.0 640 7.25 1000 Uni/Bi 33 36.70 42.20 5.0 
Uni/Bi 6.0 6.67 7.67 1000 Uni/Bi 36 40.00 46.00 5.0 
Uni/Bi 6.5 7.22 8.30 500 Uni/Bi 40 44.40 51.10 5.0 
Uni/Bi 7.0 7.78 8.60 200 Uni/Bi 43 47.80 54.90 5.0 
Uni/Bi 75 8.33 9.58 100 Uni/Bi 45 50.00 57.50 5.0 
Uni/Bi 8.0 8.89 10.23 50 Uni/Bi 48 53.30 58.9 5.0 
Uni/Bi 8.5 9.44 10.82 20 Uni/Bi 51 56.70 65.20 5.0 
Uni/Bi 9.0 10.00 11.50 10 Uni/Bi 54 60.00 69.00 5.0 
Uni/Bi 10 11.10 12.80 5.0 Uni/Bi 58 64.40 71.2 5.0 
Uni/Bi 11 12.20 14.40 5.0 Uni/Bi 60 66.70 73.7 5.0 
Uni/Bi 12 13.30 15.30 5.0 Uni/Bi 64 71.10 78.6 5.0 
Uni/Bi 13 14.40 16.50 5.0 Uni/Bi 70 77.80 89.50 5.0 
Uni/Bi 14 15.60 17.2 5.0 Uni/Bi 75 83.30 95.80 5.0 
Uni/Bi 15 16.70 19.20 5.0 Uni/Bi 78 86.70 99.70 5.0 
Uni/Bi 16 17.80 20.50 5.0 Uni/Bi 85 94.40 108.20 5.0 
Uni/Bi 17 18.90 21.70 5.0 Uni/Bi 90 100 111 5.0 
Uni/Bi 18 20.00 23.30 5.0 Uni/Bi 100 111 123 5.0 
Uni/Bi 20 22.20 25.50 5.0 Uni/Bi 110 122 135 5.0 
Uni/Bi 22 24.40 27.00 5.0 Uni/Bi 120 133 147 5.0 
Uni/Bi 24 26.70 30.70 5.0 Uni/Bi 130 144 159 5.0 
Uni/Bi 26 28.90 31.9 5.0 Uni/Bi 150 167 185 5.0 
Uni/Bi 28 31.10 35.80 5.0 Uni/Bi 160 178 197 5.0 
Uni/Bi 30 33.30 38.30 5.0 Uni/Bi 170 189 209 5.0 
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* 400W Peak Pulse Power Dissipation *5.0V ~ 170V Stand-Off Voltages »* Glass Passivated Die 


Features: 


Construction »* Uni/Bi = Uni- and Bi-directional versions available; Uni = Only available in Uni- 
directional version; Bi = Only available in Bi-directional version »* Excellent clamping capability * Fast 
response time 


Mechanical Data: 


* Case: SMA, Transfer molded epoxy * Case Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 
¢ Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 


Voltage Tape & 
Range Cut Tape Reel 

(Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 

See Chart | Part No. ll 10 100} Part No. 5,000 
Uni-Directional 

7.0 ~ 150 | SMAJ(Value)ADICT-ND 68 .55 41 | SMAJ(Value)ADITR-ND 217.00/M 

5.0~170 | SMAJ(Value)A-FDICT-ND® 77 62. 46 | SMAJ(Value)A-FDITR-ND® 230.00/M 
Bi-Directional 

8.0~78 | SMAJ(Value)CADICT-ND 76  .61 ~—-.46 | SMAJ(Value)CADITR-ND 242.00/M 

5.0~170 | SMAJ(Value)CA-FDICT-ND® 86 69 52 | SMAJ(Value)CA-FDITR-ND® 257.00/M 

@ RoHS Compliant 


Features: 
*600W Peak Pulse Power Dissipation *5.0V ~ 170V Stand-Off Voltages »* Glass Passivated Die 


Construction »* Uni/Bi = Uni- and Bi-directional versions available; Uni = Only available in Uni- 
directional version * Excellent clamping capability * Fast response time »* 100% tested at rated peak 
pulse power 

Mechanical Data: 


* Case: SMB, Transfer molded epoxy * Case Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 
* Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 


Voltage Tape & 
Range Cut Tape Reel 
(Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
See Chart | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
Uni-Directional 
7.5 ~170 | SMBJ(Value)ADICT-ND 89.71.54 | SMBJ(Value)ADITR-ND 351.00/M 
5.0~170 | SMBJ(Value)A-FDICT-ND@ 1.01. .88 — .68 | SMBJ(Value)A-FDITR-ND® 359.00/M 
Bi-Directional 
7.0 ~ 150 | SMBJ(Value)CADICT-ND 96 76 = 58 | — _ 
5.0~170 | SMBJ(Value)CA-FDICT-ND@ 1.09 .95 73 | SMBJ(Value)CA-FDITR-ND@ — 386.00/M 
@ RoHS Compliant 


Features: 

* 1500W Peak Pulse Power Dissipation *5.0V ~ 170V Stand-Off Voltages * Glass Passivated Die 
Construction * Uni/Bi = Uni- and Bi-directional versions available * Excellent clamping capability 
* Fast response time 


Mechanical Data: 
* Case: SMC, Transfer molded epoxy * Case Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 
* Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 


Voltage Tape & 
Range Cut Tape Reel 
(Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
See Chart | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
Uni-Directional 
6.0~ 170 | SMCJ(Value)ADICT-ND 1.25 99  .76 | SMCJ(Value)ADITR-ND 494.00/M 
5.0~170 | SMCJ(Value)A-FDICT-ND@ 1.43 1.24 —.95 | SMCJ(Value)A-FDITR-ND® 505.00/M 
Bi-Directional 
6.0~78 | SMCJ(Value)CADICT-ND 1.39 1.10 .84 | SMCJ(Value)CADITR-ND 559.00/M 
5.0~170 | SMCJ(Value)CA-FDICT-ND® 1.58 1.37 1.05 | SMCJ(Value)CA-FDITR-ND® — 559.00/M 
@ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


P/4 Littelfuse 


Expertise Applied | Answers Delivered 


1.5KE Series — 1500 Watt 
Axial TVS Diode 


1 [pees | FEATURES: 1.07 5.3 | 9.5 
SA Series 500 Watt ANY = * Glass passivated junction { fo 
H 1 * Low clamping factor 
Axial TVS D iode ¢ Uni-directional and Bi-directional f q 
" * 100% surge tested 25.4 —e) Pe 25.4 
Improved 500W TVS diodes that can handle 1.0 watt (Value) Reverse een ria 
steady stale _ improved reverse leakage charac- Nominal — Stand Off Voltage Reverse (Value) Reverse | Breakdown Maximum (Value) Reverse | Breakdown Maximum 
teristics. 100% surge tested. Use for applications ; ‘ 
fn f iti ; . |Breakdown Voltage Ver (V) @ Ir Leakage Nominal Stand Off Voltage Reverse Nominal Stand Off Voltage Reverse 
requiring surge protection of sensitive electronic com b 
Able eater 3 Voltage Vp (V) Min. Max. | Ip @ Vp (uA) Breakdown Voltage | VBR (V) @IT Leakage Breakdown Voltage | VBR (V) @IT Leakage 
ponents. Marking: Cathode band — positive terminal R RS SR ‘ " 
eneted Voltage VR(V) | Min. Max. | IR @ VR (WA) Voltage VR(V) | Min. Max. | IR @ VR (HA) 
(Uni-directional only), device code and logo. 5.0 5.0 6.40 7.00 600 
60 60 66 3 600 6.8 5.80 6.45 7.14 1000 51 43.60 | 48.50 53.60 I 
36 ; ; 67 7.37 15 640 | 713 7.88 500 56 47.80 | 53.20 58.80 1 
joss yet 76 12 120 13.30 14.70 1 10 8.55 | 9.50 10.50 10 68 58.10 | 64.60 71.40 1 
15 15.0 16.70 18.50 1 2) 10.20 | 11.40 12.60 § 82 70.10 | 77.90 86.10 1 
} q 16 16.0 17.80 19.70 1 15 12.80 | 14.30 15.80 1 91 77.80 | 86.50 95.50 1 
25.4—-| |—25.4 33 33.0 36.70 40.60 1 20 17.10 | 19.00 21.00 1 100 85.50 | 95.00 105.00 1 
22 18.80 | 20.90 23.10 1 110 94.00 | 105.00 116.00 1 
24 20.50 | 22.80 25.20 1 150 128.00 | 143.00 158.00 ‘l 
Voltage Range | Cut Tape » Tape & Reel 27 23.10 | 25.70 28.40 1 200 171.00 | 190.00 210.00 1 
ne (Value) _| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 30 25.60 | 28.50 31.50 1 220 185.00 | 209.00 231.00 1 
Description See Chart Part No. 1 10 100 | Part No. 4,000 33 28.20 | 31.40 34.70 1 250 214.00 | 237.00 263.00 1 
Uni- 36 30.80 | 34.20 37.80 1 300 256.00 | 285.00 315.00 1 
directional 5.0 ~ 33 SA(Value)ALFCT-ND 37 3.42 28.71) SA(Walue)ALFTR-ND 136.00/M 39 33.30 | 37.10 41.00 1 350 300.00 | 332.00 368.00 1 
Bie 43 36.80 | 40.90 45.20 1 400 342.00 | 380.00 420.00 1 
directional | 6:0~33 | SA(Value)GALFCT-ND 41 3.80 31.90) SA(Value)CALFTR-ND —151.00/M 41 40.20 | 44.70 49.40 u 440 ___ 376.00 | 418.00 462.00 1 
Note: Bidirectional type having Ve of 10V and less, the Ir limit is double. Voltage Range Cut Tape Tape & Reel 
(Value) | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
~ Description See Chart | Part No. 10 Part No. 1,200 
NEW! SAC Series — 500 Watt H' ~Uni- 68-200 |1.5KE(Value)ALFCT-ND 57 5.21 | 1.SKE(Value)ALETR-ND 219.00/M 
é * AW = directional 220~ 440 | 1.5KE(Value)ALFCT-ND 79 7.28 | 1.5KE(Value)ALFTR-ND  306.00/M 
Axial TVS Diode Bi- 6.8~200 |1.5KE(Value)CALFCT-ND 62 5.73 | 1.5KE(Value)CALFTR-ND 241.00/M 
directional 220 ~ 440 | 1.5KE(Value)CALFCT-ND 87 8.04 | 1.5KE(Value)CALFTR-ND 338.00/M 
SAC is designed for the protection of 1/0 interfaces, Fi War Ri tae 
Vcc bus and other vulnerable circuits used in telecom, | (Value) Reverse Breakdown Maximum Note: Bidirectional type having Ve of 10V and less, the Ir limit is double. 
computer, industrial and consumer electronic femal ee Ven)2 ir ae 
applications. Very low junction capacitance maximum : a 
of 50pF @ 0 volts, Marking: Cathode band - positive | Voltage Vr (V) | Min. Max. | IR @ Vp (HA) NEW! 3KP Series = 3000 Watt 
terminal (Uni-directional only), device code and logo. 5.0 5.0 7.60 10.0 300 a = PS AL 
SPECIFICATIONS: * Operating Junction and Storage 6.0 6.0 | 7.90 11.2 300 Axial TVS Diode 
Temperature Range: -55°C ~ 175°C 7.0 7.0 8.33 12.6 300 ; 
8.0 8.0 8.89 13.4 100 The 3KP Series is designed specifically to protect (Value) — Reverse Breakdown Maximum 
0.86 3.6 ae 8.5 8.5 9.44 14.0 50 sensitive electronic equipment from voltage transients Nominal Stand Off Voltage Reverse 
{ 1 fs 10 10.0 11.10 16.3 5 induced by lightning and other transient voltage |Breakdown Voltage Ver (V) @ It Leakage 
} j 12 12.0 13.30 19.0 1 events. Marking: Cathode band — positive terminal Voltage Vp (V) | Min. Max. | Ip @ Vp (HA) 
le s+ sep! 15 15.0 16.70 23.6 1 (Uni-directional only), device code and logo. 20 20.0 22.20 24.50 2 
Voltage R Cutt Ta<SreREGl SPECIFICATIONS: * Operating Junction and Storage 24 24.0 26.70 29.50 2 
loltage Range ut Tape ‘ape & Reel + BBC ~ 175° 
(Value) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Temperature Range: “85°C ~'175°C 28 28.0 31.10 34.40 2 
Description | See Chart | Part No. 1 10 100 | PartNo. 4,000 4.32 914 30 30.0 33.30 36.80 2 
YT 33 33.0 36.70 40.60 2 
Uni- 36 36.0 40.00 44.20 2 
rene 5.0~15 SAC(Value)CT-ND 29 2.62 22.04) SAC(Value)TR-ND 104.00/M 
directional ae: ea f L j oe | rr) 430 [4790 5280; 2 
poe lays 48 48.0 |53.30 58.90 2 
i — Voltage Range Cut Tape Tape & Reel 
P6KE Series 600 Watt oA — (Value) _| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Axial TVS Diode Description | See Chart _| Part No. 1 10 100 | Part No. 800 
Protects sensitive electronics against voltage transients induced by ESD, inductive Unidirectional] 20 ~ 48 3KP(Value)JACT-ND = 1.23 11.28 94.83 | 3KP(Value)ATR-ND 418.40 
load switching and lightning. Ideal for protection of I/O interfaces, Vcc bus and 0.86 3.6 
other power supply circuits. Marking: Cathode band — positive terminal (Uni- i trl 76 
directional only), device code and logo. Hy 
‘ : j 5KP Series — 5000 Watt 
FEATURES: 25.4—-|  ~—25.4—+| a : Aw 
* Glass passivated junction » Excellent clamping capability » Uni-directional Axial TVS Diode 
and Bi-directional * 100% surge tested | | han ee 
When no problems exist, TVS diodes are invisible to the circuits they're 4.32 914 
‘ _ protecting. But when potentially damaging transients occur, the TVS diodes _1 
(Value) Reverse Breakdown Maximum (Value) Reverse Breakdown Maximum provide high-speed “clamping” to prevent damage - after which they return to 1 
Nominal Stand Off Voltage Reverse Nominal Stand Off Voltage Reverse their electronically invisible state. Littelfuse TVS diodes are available in industry- be 25.4 ae L.25.4_-1 
Breakdown Voltage VBR (V) @ly Leakage Breakdown Voltage VBR (V) @ly Leakage standard packages. or elloie 
Voltage Vp (V) | Min. Max. | IR @Vp (WA) Voltage VR(V) | Min. Max. | Ip @ Vp (WA) FEATURES: « Glass passivated junction * Low clamping factor * Uni-directional 
6.8 5.30 | 645 714 1000 36 30.80 | 34.20 37.80 1 and Bi-directional * 100% surge tested 
15 6.40 713 7.88 500 3 36:80 [40.90 45.20 1 (Value) Reverse Breakdown Maximum (Value) Reverse Breakdown Maximum 
9.1* 7.78 | 8.65 9.55 50 51 43.60 | 48.50 53.60 1 Nominal Stand Off Voltage Reverse Nominal Stand Off Voltage Reverse 
10 3550 | 9.50 40.50 10 62 53.00 |58.90 65.10 1 Breakdown Voltage VBR (V) @ IT Leakage Breakdown Voltage VBR (V) @ IT Leakage 
: ji f 68 58.10 |64.60 71.40 1 Voltage VR(V) | Min. Max. |IR @ VR (WA) Voltage VR(V) | Min. Max. |IR @ VR (WA) 
12 10.20 | 11.40 12.60 § F i . 5.0 5.00 6.40 7.00 5000 36 36.00 40.00 44.20 2 
13 114.10 |12.40 13.70 4 75 64.10 | 71.30 78.80 1 6.0 6.00 6.67 7.37 5000 40* 40.00 44.40 49.10 2 
. 7 . 82 70.10 |77.90 86.10 1 6.5 6.50 7.22 7.98 2000 43 43.00 47.80 52.80 2 
15 12.80 |14.30 15.80 a 7.0 7.00 7.78 8.60 1000 48 48.00 53.30 58.90 2 
16 4360 11520 16.80 1 100 85.50 | 95.00 105.00 1 15 7.50 8.33 9.21 250 58 58.00 6440 71.20 9 
‘ : ; 110 94.00 |105.00 116.00 1 10 10.00 11.10 12.30 15 60 60.00 66.70 73.70 2 
foi 1520 | 17-10 18:90 , 150 128.00 |143.00 158.00 1 Fe ete cece tae) OS 70" 70.00 | 77.00 86.00) 2 
20° 17.10 | 19.00 21.00 1 160 136.00 |152.00 168.00 1 16 ©1600 | 1780 i970; 2 ee ae ale 
24" 20.50 |22.80 25.20 1 180 154.00 {171.00 189.00 1 18 18.00 | 20.00 22.10 2 ; : : 
; ; ; 2020.00 | 2220 24°50 2 100 100.00 [110.00 123.00) 2 
27 23.10 | 25.70 28.40 1 200 171.00 |190.00 210.00 1 24 2400 | 2670 2950 2 110 = 110.00 | 122.00 135.00 2 
30 25.60 | 28.50 31.50 1 26 26.00 | 2890 31.90 2 130 130.00 / 144.00 159.00 2 
220 185.00 [209.00 231.00 1 28 Sal ee ate : FSGM is0.00 |4e700 1800 ; 
33 28.20 | 31.40 34.70 1 440 376.00 [418.00 462.00 1 33 3300 | 3670 4060 2 480 180.00 | 200.00 221.00 2 
Voltage Range Cut Tape Tape & Reel Voltage Range| Cut Tape 7 Tape & Reel 
(Value) | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing oe (Value) _| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Description | See Chart | Part No. 10 Part No. 4,000 Description |Tol.| See Chart | Part No. 10 | Part No. 800 
Uni- 6.8~ 200 | P6KE(Value)ALFCT-ND 32 2.93 | P6KE(Value)ALFTR-ND* —116.00/M Unis | 59%) 5.0~ 180 | SKP(Value)ALFCT-ND 3.12 28.67 |5KP(Value)ALFTR-ND* 1064.00 
directional 220~ 440 | P6KE(Value)ALFCT-ND A5 4.11 | P6KE(Value)ALFTR-ND 163.00/M directional 
Bi 68-200 |P6KE(Value)CALFCT-ND 36 3.28 | P6KE(Value)CALFTR-ND  130.00/M BF lay) 50-48 RNAI ICG 9.43 31.53 BBR ate eave = 1169.60 
directional | 220~ 440 _| P6KE(Value)CALFCT-ND 50 4.59 | P6KE(Value)CALFTR-ND _ 182.00/M directional 58~180 | 5KP(Value)CALFCT-ND 5.51 50.68 |SKP(Value)CALFTR-NDt —_ 1880.00 
* 5,000 piece Tape and Reel for values 9.1 and 24 * 1,000 piece Tape and Reel for values 40 and 70 
Note: Bidirectional type having Vr of 10V and less, the Ir limit is double. Note: Bidirectional type having Vr of 10V and less, the Ir limit is double. 
More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 1925 


P/4 Littelfuse SIMAJ Series — 400 Watt aol ens | raaee || lremen| [acne earn veee | veeee 


Voltage Reverse Nominal 
1 a Breakdown Voltage Ver (V) @ Ir Leakage Breakdown Voltage Ver (V) @ Ir Leakage 
Expertise Applied | Answers Delivered Tvs Diode DO 21 4AC Voltage —_—VR (V) Min. Max. | IR @ VR (uA) Voltage _—*VR(V) Min. Max. | IR @ VR (\A) 
5.0 5.0 6.40 7.00 800 48 48.0 53.30 58.90 1 
(SM A) Package 6.0 6.0 | 667 7.37 800 51 51.0 | 56.70 62.70 1 
6.5 65 7.22 7.98 500 54 54.0 60.00 66.30 1 
FEATURES: — i 7.0 7.0 7.78 8.60 200 58 58.0 64.40 71.20 1 
* Glass passivated junction D Reel A 15 7.5 8.33 9.21 100 60 60.0 66.70 73.70 1 
¢ J lead construction * ao ao ot qa 30 64 64.0 71.10 78.60 1 
. b ; Ns 70 70.0 77.80 86.00 1 
See ONS: Uni-directional Cathode 9.0 9.0 | 10.00 11.10 10 5 750 | 8330 9210 1 
* Voltage Tolerance: 5% 10 10.0 411.40 12.30 5 8 78.0 8670 9580 1 
* Operating Temperature: -65°C ~ 150°C phate 11 11.0 12.20 13.50 1 8 8 0 94.40 404, 00 1 
¢High Temperature Soldering: 260°C for 40 2.29 12 12.0 43.30 14.70 1 7 any {00.00 111.00 1 
seconds at terminals 13 13.0 14.40 15.90 1 . - : 
* Plastic Package: UL94V-0 5.28 14 14.0 15.60 17.20 1 100 100.0 111.00 123.00 1 
* Case: JEDEC DO-214AC 2.79% Ne 15 150 | 16.70 1850 1 ibm 110.0 |) 122.00 135.00 : 
¢ Electrical Specification: Tested at 25°C 16 16.0 17.80 19.70 1 120 120.0 133.00 147.00 1 
130 130.0 | 144.00 159.00 1 
7 17.0 18.90 20.90 1 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 18 18.0 20.00 22.10 1 150 150.0 | 167.00 185.00 1 
(Value) | Digi-Key Pricing Pricing 20 20.0 | 22.20 24.50 1 160 160.0 | 178.00 197.00 1 
Description See Chart Part No. 1 10 100 5,000¢ 22 22.0 24.40 26.90 1 i ae one Ba t 
Uiaicaietdion 5.0~200 | SMAJ(Value)ALFCT-ND 33 3.04 25.52] 114.00/M a pe | opage Aten i 200 2000 | 22400 247.00 1 
220 ~ 440 SMAJ(Value)ALFCT-ND A6 4.24 35.67 160.00/M 28 28.0 3110 34.40 1 220 220.0 | 246.00 272.00 1 
e x 30 30.0 33.30 36.80 1 250 250.0 | 279.00 309.00 1 
soa | SES [SMO oe sey mom |) BOR |ae eB) if || ge See [ie ana 
cs (Value) fl : z : : 36 36.0 40.00 44.20 1 350 350.0 | 391.00 432.00 1 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 40 40.0 44.40 49.10 1 400 400.0 | 447.00 494.00 1 
Note: Bidirectional type having Vr of 10V and less, the Ir limit is double. 45 45.0 50.00 55.30 1 440 440.0 492.00 _ 543.00 1 
v i — (Value) Nominal Reverse Stand Off | Breakdown Voltage | Max. Reverse 
NEW! SAC B Series 500 Watt Breakdown Marking Voltage Ver (V) @ Ir Leakage A HS 
. Voltage Code Vp (V) Min. Max. IR @ Vp (WA) 
TVS Diode DO-214AA (SMB) Package aA tn “a 7100} ae | BIGI@BR 
Uni-directional Cathode 12 SLE 12.0 13.30__19.0 5 igl ce 
FEATURES: « Glass passivated chip junction * J Lead construction 
* Very low junction capacitance maximum of 45pF « High temperature Band 
yi une Pp r Pp g Pp 244hNS Voltage Range Cut Tape Tape & Reel 
soldering: 260°C/40 seconds at terminals ne (Value) | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
SPECIFICATIONS: « Operating Junction and Storage Temperature 5.59 Description See Chart _| Part No. 1 10 100 _| Part No. 3,000 
Range: -65°C ~ 150°C * Electrical specification: Tested @ 25°C 3.94 Noe Uni-directional 5.0 ~ 12 SACB(Value)CT-ND 53 4.83 40.60 | SACB(Value)TR-ND 192.00/M 


SMBJ, P6SMB and P6SMBu Series — 600 Watt Digi Reel” vs 
TVS Diode DO-214AA (SMB) Package asides 


FEATURES: ¢ Glass passivated junction ¢ J lead construction nee 
SPECIFICATIONS: + Voltage Tolerance: 5% »* Operating Temperature: -65°C ~ 150°C (SMBJ and P6SMB Series); -55°C ~ 150°C (P6SMBJ Series) * High ae Bx 2.26] 274 
Temperature Soldering: 260°C for 40 seconds at terminals (SMBJ and P6SMB Series); 250°C for 10 seconds at terminals (P6SMBJ Series) * Electrical 5.59 216} bet 2.16 
Specification: Tested at 25°C 3.94 New 
SMBJ Series P6SMB and P6SMBJ Series 
(Value) Maximum | (Value) Maximum (Value) Maximum | (Value) Maximum 
Nominal Reverse Breakdown Reverse |Nominal Reverse Breakdown Reverse Nominal Reverse Breakdown Reverse |Nominal Reverse Breakdown Reverse 
Break- Stand Off Voltage Leakage | Break- Stand Off Voltage Leakage Break- Stand Off Voltage Leakage | Break- Stand Off Voltage Leakage 
down Voltage Ver (V) @ Ir IR @ VR | down Voltage VeR(VY)@ lr | IR@VR down Voltage | VeR(V)@ly | IR@ VR | down Voltage | VeR(V)@ly | IR@VR 
Voltage Vp (V) Min. Max. (HA) Voltage VR(V) Min. Max. (uA) Voltage Vr (V) Min. Max. (HA) Voltage VR (V) | Min. Max. (uA) 
5.0 5.0 6.40 7.00 800 45 45.0 50.00 55.30 1 6.8 5.80 6.45 7.14 1000 68 58.10 64.60 71.40 1¢ 
6.0 6.0 6.67 7.37 800 48 48.0 53.30 58.90 1 Ties) 6.40 713 7.88 500 75 64.10 71.30 78.80 1¢ 
6.5 6.5 7.22 7.98 500 51 51.0 | 56.70 62.70 1 8.2 7.02 7.79 8.61 200 82 70.10 | 77.90 86.10 1f 
oe re oa oo nt s oe 80,00 ae } 94 7.78 | 8.65 9.55 50 91 77.80 | 86.50 95.50 1¢ 
8.0 8.0 8.89 9.83 50 ea pag’. || eaa0% . bag , 10 855 | 950 1050} 10 100 85.50 | 95.00 105.00]  1¢ 
85 85 9.44 10.40 20 SA eho. Il'316.~ 78.60 1 1 9.40 | 10.50 11.60 5 110¢ 94.00 | 105.00 116.00 1¢ 
9.0 9.0 10.00 11.10 10 70 70.0 77.80 86.00 1 12 10.20 11.40 12.60 5 120t 102.00 114.00 126.00 1¢ 
10 10.0 |11.10 12.30 5 75 750 | 8330 9210 1 13 11.10 /1240 13.70) 1 130 111.00 |124.00 137.00] 1 
11 11.0 | 12.20 13.50 1 738 780 | 8670 95.80 1 15 12.80 [14.30 15.80 if 150 128.00 | 143.00 158.00 1¢ 
12 12.0 13.30 14.70 1 85 85.0 94.40 104.00 4 16 13.60 | 15.20 16.80 1$ 160+ 136.00 |152.00 168.00 1 
1 te te c5 1330 i 90 90.0 | 100.00 111.00 1 18 15.30 |17.10 1890) 1¢ 170+ 145.00 | 162.00 179.00 it 
15 150 1670 18.50 { 100 100.0 111.00 123.00 a 20 17.10 19.00 21.00 1$ 180 154.00 /171.00 189.00 1¢ 
1B tao: : (azs0.. 4970 : 110 110.0 | 122.00 135.00 1 22 18.80 [20.90 23.10] 14 200 171.00 | 190.00 210.00) 1¢ 
17 4170 |1890 2090 1 120 120.0 | 133.00 147.00 1 24 20.50 | 2280 25.20 1¢ 220 185.00 |209.00 231.00 1 
18 18.0 |20.00 22.10 1 130 130.0 | 144.00 159.00 1 27 23.10 |25.70 28.40 1¢ 250 214.00 | 237.00 263.00 1¢ 
20 20.0 | 22.20 24.50 1 iho 150.0 | 167.00 185.00 iu 30 25.60 | 28.50 31.50] tt 300 256.00 |285.00 315.00) 1¢ 
22 22.0 |24.40 26.90 1 160 160.0 | 178.00 197.00 i 33 28.20 |31.40 3470] 1¢ 350 300.00 | 332.00 368.00] 1+ 
24 24.0 | 26.70 29.50 1 rhs 108 bed Boeing ; 36 30.80 | 34.20 37.80 1 400 342.00 |380.00 420.00 1¢ 
as Bee -laire- nae : oom 2000 |22400 4700/4 39 33.30 [37.10 41.00] tf 440 376.00 | 418.00 462.00] 14 
aD Soe lleaa0"  sa6a6 4 220 220.0 |24600 272.00 1 43 36.80 [40.90 45.20] 1 480 408.00 |456.00 504.00 it 
33 33.0 36.70 40.60 1 300 300.0 335.00 371.00 1 47 40.20 44.70 49.40 1£ 510 434.00 |485.00 535.00 1¢ 
36 36.0 40.00 44.20 4 350 350.0 |391.00 432.00 1 51 43.60 48.50 53.60 1f 530t 459.00 |513.00 567.00 1¢ 
40 40.0 44.40 49.10 1 400 400.0 |447.00 494.00 1 56 47.80 53.20 58.80 1f 540t 477.00 |503.50 556.50 1¢ 
43 43.0 47.80 52.80 1 440 440.0 | 492.00 543.00 1 62 53.00 58.90 65.10 1$ 550 495.00 |522.50 577.50 1¢ 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 
(Value) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Series Description See Chart Part No. u 10 100 Part No. 3,000 
Uni-directional TVS 5.0 ~ 200 SMBJ(Value)ALFCT-ND 35 3.21 26.97 SMBJ(Value)ALFTR-ND 127.00/M 
220 ~ 440 SMBJ(Value)ALFCT-ND 85 7.80 65.54 SMBJ(Value)ALFTR-ND 310.00/M 
SMBS Bi-directional TVS 5.0 ~ 200 SMBJ(Value)CALFCT-ND 39 3.55 29.87 SMBJ(Value)CALFTR-ND 141.00/M 
220 ~ 440 SMBJ(Value)CALFCT-ND 85 7.80 65.54 SMBJ(Value)CALFTR-ND 310.00/M 
Uni-directional TVS 6.8 ~ 200 P6SMB(Value)ALFCT-ND 35 3.21 26.97 P6SMB(Value)ALFTR-ND 127.00/M 
P6SMB 220 ~ 550 P6SMB(Value)ALFCT-ND 49 4.49 37.70 P6SMB(Value)ALFTR-ND 178.00/M 
Bi-directional TVS 6.8 ~ 200 P6SMB(Value)CALFCT-ND 39 3.55 29.87 P6SMB(Value)CALFTR-ND 141.00/M 
220 ~ 550 P6SMB(Value)CALFCT-ND 54 4.97 41.76 P6SMB(Value)CALFTR-ND 197.00/M 
Uni-directional TVS 6.8 ~ 200 P6SMBJ(Value)ALFCT-ND 35 3.21 26.97 P6SMBJ(Value)ALFTR-ND 127.00/M 
P6SMBJ 220 ~ 550 P6SMBJ(Value)ALFCT-ND. 49 4.49 37.70 P6SMBJ(Value)ALFTR-ND. 178.00/M 
Bi-directional TVS 6.8 ~ 200 P6SMBJ(Value)CALFCT-ND 39 3.55 29.87 P6SMBJ(Value)CALFTR-ND 141.00/M 
220 ~ 550 P6SMBJ(Value)CALFCT-ND 54 4.97 41.76 P6SMBJ(Value)CALFTR-ND 197.00/M 


t Values not stocked by Digi-Key in the P6SMB series. + 5yA for PESMBJ Series Note: Bidirectional type having Vr of 10V and less, the Ir limit is double. 


Digi®Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1926 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


P/4 Littelfuse 


SMCJ Series — 1500 Watt TVS 
Diode DO-214AB (SMC) Package 


Digi@Reel° 


Uni-directional Cathode 


Band 
Expertise Applied | A Delivere: 2.62hS 
pertise Applied | Answers Delivered RoHS) t > 
FEATURES: ¢ Glass passivated junction ¢ J lead construction SPECIFICATIONS: « Voltage Tolerance: 5% * Operating Temperature: -65°C ~ 150°C * High Temp- ol 8.13 
erature Soldering: 260°C for 40 seconds at terminals * Plastic Package: UL94V-0 » Electrical Specification: Tested at 25°C o 6.22 ae 
(Value) Reverse Breakdown Maximum (Value) Reverse Breakdown Maximum (Value) Reverse Breakdown Maximum 
Nominal Stand Off Voltage Reverse Nominal Stand Off Voltage Reverse Nominal Stand Off Voltage Reverse 
Breakdown Voltage Ver (V) @ Ir Leakage Breakdown Voltage Ver (V) @ Ir Leakage Breakdown Voltage Ver (V) @ Ir Leakage 
Voltage Vr (V) Min. Max. IR @ Vp (HA) Voltage Vr (V) Min. Max. IR @ Vp (HA) Voltage Vr (V) Min. Max. IR @ Vp (HA) 
5.0 5.0 6.40 7.00 800 22 22.0 24.40 26.90 1 78 78.0 86.70 95.80 1 
6.0 6.0 6.67 7.37 800 24 24.0 26.70 29.50 1 85 85.0 94.40 104.00 1 
6.5 6.5 122: 7.98 500 26 26.0 28.90 31.90 1 90 90.0 100.00 111.00 1 
7.0 7.0 7.78 8.60 200 28 28.0 31.10 34.40 1 100 100.0 111.00 123.00 1 
ao so | Bags | 50 a ioe eae 10 i200‘| ts300 © tao | 
8.5 85 9.44 10.40 20 eH sy ie es , 130 130.0 144.00 159.00 1 
9.0 9.0 10.00 11.10 10 40 40.0 44.40 491 0 1 150 150.0 167.00 185.00 1 
10 10 11.10 12.30 5 45 45.0 50.00 55.30 1 160 160.0 178.00 197.00 1 
1 11 12.20 13.50 1 48 48.0 3.30 3.90 1 170 170.0 189.00 209.00 1 
12 12 13.30 14.70 1 ‘ 53. 56. 180 180.0 201.00 222.00 1 
13 13 14.40 15.90 1 oH 51.0 56.70 62.70 : 200 200.0 224.00 247.00 1 
14 14 15.60 17.20 1 54 54.0 60.00 66.30 1 220 220.0 246.00 272.00 1 
15 15 16.70 18.50 1 58 58.0 64.40 71.20 1 250 250.0 279.00 309.00 1 
16 16 17.80 19.70 1 60 60.0 66.70 73.70 1 300 300.0 335.00 371.00 1 
ue 17 18.90 20.90 1 64 64.0 71.10 78.60 1 350 350.0 391.00 432.00 1 
18 18 20.00 22.10 1 70 70.0 77.80 86.00 il 400 400.0 447.00 494.00 1 
20 20 22.20 24.50 1 i) 75.0 83.30 92.10 1 440 440.0 492.00 543.00 1 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 
(Value) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Description See Chart Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
Uni-directional 5.0 ~ 200 SMCJ(Value)ALFCT-ND. 61 5.62 47.27 SMCJ(Value)ALFTR-ND 223.00/M 
220 ~ 440 SMCJ(Value)ALFCT-ND 94 8.63 72.50 SMCJ(Value)ALFTR-ND. 343.00/M 
Bi-directional 5.0 ~ 200 SMCJ(Value)CALFCT-ND 67 6.14 51.62 SMCJ(Value)CALFTR-ND 244.00/M 
220 ~ 440 SMCJ(Value)CALFCT-ND 94 8.63 72.50 SMCJ(Value)CALFTR-ND 343.00/M 
Note: Bidirectional type having Vr of 10V and less, the Ir limit is double. 
NEW! 1.5SMC Series — 1500 Watt TVS Diode DO-214AB (SMC) Package 
FEATURES: 3) ® . 
¢ Glass passivated chip junction Reel anes Marki Ri poate feel 
J lead construction Uni-directional Cathode lominal larking tani oltage leverse 
« High temperature soldering: 260°C/40 seconds at terminals Band Breakdown _Code ‘ Voltage VBR (V) @ Ir Leakage 
* Matte tin lead-free plated ~~ Voltage Uni Bi VR (V) | Min. = Max. | IR @ Vp (HA) 
2.62 
SPECIFICATIONS: 6.8 6V8A 6V8C 5.80 6.45 7.14 1000 
* Operating Junction and Storage Temperature Range: -65°C ~ 150°C 8.13 12 12A 12C 10.20 11.40 12.60 5 
* Voltage tolerance: 5% 6.22 F 
* Electrical specification tested at 25°C ie WB 18A 18¢ 15.30 12-10; < <18:90 u 
20 20A 20C 17.10 19.00 21.00 1 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 24 24A 24C 20.50 22.80 25.20 I 
— (Value) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 27 27A 27C 23.10 | 25.70 28.40 1 
Description See Chart Part No. if 10 100 Part No. 3,000 30 30A 30C 25.60 28.50 31.50 { 
Uni-directional 6.8 ~ 39 1.5SMC(Value)ACT-ND 47 4.31 36.25 1.5SMC(Value)ATR-ND 171.00/M 33 33A 33C 28.20 31.40 34.70 1 
Bi-directional 6.8 ~ 39 1.5SMC(Value)CACT-ND 51 469 39.44 1.5SMC(Value)CATR-ND 186.00/M 36 36A 36C 30.80 34.20 37.80 1 
Note: Bidirectional type having Vr of 10V and less, the Ir limit is double. 32 een 320 8880 SHA: 741-00 L 
NEW! SMDJ Series — 3000 Watt TVS Diode DO-214AB (SMC) Package 
FEATURES: Digi®Reel ® A 
5 an a . eel (Value) % Reverse Breakdown Maximum 
: Giese pas eted np junetion Uni-directional Cathode Nominal Marking Stand Off | Voltage Reverse 
. bad 0 A Breakdown Code Voltage | VaR (V) @ lr Leakage 
* High temperature soldering: 260°C/40 seconds at terminals Band f ‘i = 
* Matte tin lead-free plated 262th Voltage Uni Bi VR (V) | Min. = Max. | IR @ Vp (uA) 
SPECIFICATIONS: << > JA 10 PDX DDX 10.0 11.10 12.30 5 
* Operating Junction and Storage Temperature Range: -65°C ~ 150°C 8.13 12 PEE DEE 12.0 13.30 14.70 2 
* Voltage tolerance: 5% 6.22 New 15 PEM DEM 15.0 16.70 18.50 2 
og PER DER 17.0 | 18.90 20.90 2 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 
(Value) | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing ue Ber DEP 1 e000: see 10 2 
Description See Chart Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 20 PEV DEV 20.0 22.20 24.50 2 
24 PEZ DEZ 24.0 26.70 29.50 2 
Uni-directional 10 ~ 36 SMDJ(Value)ACT-ND 83 7.59 63.80 SMDJ(Value)ATR-ND 301.00/M 
—— (value) value) 28 PFG DFG | 28.0 | 31.10 34.40 2 
Bicdrockonal 10~17 SMDJ(Value)CACT-ND 90 8.28 69.60 SMDJ(Value)CATR-ND. 329.00/M 30 PFK DFK 30.0 33.30 36.80 2 
18 ~ 36 SMDJ(Value)CACT-ND .98 8.97 75.40 | SMDJ(Value)CATR-ND 356.00/M 33 PFM DFM 33.0 | 36.70 40.60 2 
Note: Bidirectional type having Vr of 10V and less, the Ir limit is double. a5 nee DEE se A000." Ahe0 2 
NEW! 5.0 SMDJ Series — 5000 Watt TVS Diode DO-214AB (SMC) Package 
FEATURES: Reel® (Value) A Brean nan 
A ees falue, jeverse reakdown jaximum 
: re pee Junetion Nominal Marking Stand Off Voltage Reverse 
ern + Breakdown Code Voltage V @I Leakage 
* High temperature soldering: 260°C/40 seconds at terminals Uni igi e Cathode Voltage Uni VR (v) wpe “ Max. IR@ Var uA) 
Matte tin lead-free plated an 
Se tet ge ny 262s 12 5PEP 12.0 | 13.30 14.70 800 
SPECIFICATIONS: 14 5PER 14.0 15.60 17.20 200 
* Operating Junction and Storage Temperature Range: -65°C ~ 150°C > 15 5PES 15.0 16.70 18.50 100 
* Voltage tolerance: 5% 6.29 Loe 8.13 16 5PET 16.0 17.80 19.70 50 
* Electrical specification tested at 25°C 18 SPEV 18.0 20.00 22.10 10 
* UL approved 20V ~ 170V only 24 5PEZ 24.0 | 26.70 29.50 5 
Voltage Range Cut Tape Tape and Reel 
(Value) Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Description See Chart Part No. il 10 100 Part No. 3,000 
Uni-directional 12 ~ 24 5.0SMDJ(Value)ACT-ND 1.63 14.97 125.86 5.0SMDJ(Value)ATR-ND 595.00/M 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Di 


‘ey® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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BQURNS TVS Diode Arrays 


ING 


Features: * Low Capacitance - 2.5pF * ESD Protection * Surge Protection Applications: * TVS Diode Array for High Speed Data ports * Personal Digital Assistants (PDAs) 


Ring Line 1 
16 15 14 13 


Ring Line 2 


vO2 121110 9 


2 


71234 
Tip Line 1 


567 8 
Tip Line 2 


Working| Breakdown | Leakage Current | Cap. @ OV, Clamping | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Bourns 
Fig. | Voltage | Volt. @1mA | @ Vwm (HA) 1MHz (pF) Voltage Part No. 1 10 100 | PartNo. Qty. Pricing Part No. 
1 28 3 1 25 3.9@2A | CDSOT23-SLVU2.8CT-ND 117 1.08 79 | CDSOT23-SLVU2.8TR-ND 3,000 630.00/M | CDSOT23-SLVU2.8 
2 6 8 25 50 15@100A | CDWBS16-PLC01-6CT-ND 5.40 3.90 3.20 | CDWBS16-PLC01-6TR-ND 1,000 2800.00 | CDOWBS16-PLC01-6 
3 72 7.5/13.3 20/1 75 11@1A CDSOT23-SM712CT-ND Az 1.08 79 | CDSOT23-SM712TR-ND 3,000 630.00/M_ | CDSOT23-SM712 


Steering/TVS Diode Arrays 


Digi@Reel” 


Steering/TVS Diode Arrays for External Parts of Portable devices/Telecom applications: * Provides 
ESD, EFT and surge protection for the external ports of portable electronic devices » Protects Vcc and two 
data lines. 


Low Capacitance Steering Diode/TVS Diode Array Combo: Will meet IEC 61000-4-2 (ESD), IEC 
61000-4-4 (EFT) and IEC 6100-4-5 (Surge) requirements. FEATURES: ¢ Protects 2 lines and 4 lines * ESD 
Protection * Low capacitance 8pF APPLICATIONS: Telecom Hand Held Electronics 


REF 03 
5 4 


Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 
"3° 01 GND GND 1/02 ‘8° 104 GND GND 19-7 GND 02 GND 104 
8 7 6 5 8 va 6 8 rd 6 5 8 
1 2 3 4 al 2 3 1 2 3 4 2 4 
YO1 GND GND 1/02 VOT GND GND VO1 GND 1/03 GND VOT +VREF +VREF 1/0 2 
Working | Breakdown Volt.| Leakage Current | Capacitance | Clamping | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Bourns 
Fig.| Voltage @1mA @ Vw (WA) @OV,1MHz | Voltage | PartNo. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Steering/TVS Diode Arrays for External Parts of Portable Devices/Telecom Applications 

1 5 6 § 10 9.8@1A | CD143A-SRO5CT-ND 1.20 15 56 | CD143A-SROSTR-ND 3,000 420.00/M | CD143A-SR05 

1 12 13.3 1 10 19@1A | CD143A-SR12CT-ND 1.20 15 56 | CD143A-SR12TR-ND 3,000 420.00/M | CD143A-SR12 

2 28 3 1 45 5@1A_ | CD143A-SR2.8CT-ND 1.20 15 56 | CD143A-SR2.8TR-ND 3,000 420.00/M | CD143A-SR2.8 

2 3.3 3.5 1 45 7@1A_ | CD143A-SR3.30T-ND 1.20 15 56 | CD143A-SR3.3TR-ND 3,000 420.00/M | CD143A-SR3.3 

3 70 85 1 10 1.5@1A | CD143A-SR70CT-ND 1.05 15 56 | CD143A-SR70TR-ND 3,000 420.00/M | CD143A-SR70 

4 5 6 5 3.5 12@1A_ | CDSOT23-SRV05-4CT-ND 1.17 1.08 .79 | CDSOT23-SRV05-4TR-ND 3,000 630.00/M ) CDSOT23-SRV05-4 

Low Capacitance Steering Diode/TVS Diode Array Combo 

5 3 3.3 2 20pF 18 @ 100A | CDNBS08-PLC03-3.3CT-ND 2.70 2.40 1.96 | CDNBS08-PLC03-3.3TR-ND 2,500 1620.00/M | CDNBS08-PLC03-3.3 
6 6 6.8 25 16pF 20 @ 100A | CDNBS08-PLC03-6CT-ND 2.40 2.16 1.96 | CDNBS08-PLC03-6TR-ND 2,500 1680.00/M | CDNBS08-PLC03-6 

7 28 3 1 6pF 8.5@5A | CDNBS08-SLVU2.8-4CT-ND 2.04 1.35 1.04 | CDNBS08-SLVU2.8-4TR-ND 2,500 840.00/M | CDNBS08-SLVU2.8-4 
8 28 3 1 6pF 8.5@5A | CDNBS08-SLVU2.8-8CT-ND 3.60 2.40 1.96 | CDNBS08-SLVU2.8-8TR-ND 2,500 1680.00/M | CDNBS08-SLVU2.8-8 
9 3.3 4 125 15pF 10.9 @ 43A | CDNBS08-SRDA3.3-4CT-ND 2.04 1.35 1.04 | CDNBSO8-SRDA3.3-4TR-ND 2,500 840.00/M | CDNBS08-SRDA3.3-4 
9 5 6 20 15pF 13.5 @ 42A | CDNBS08-SRDA05-4CT-ND 2.04 1.35 1.04 | CDNBSO8-SRDA0S-4TR-ND 2,500 840.00/M ) CDNBS08-SRDA05-4 


TISP4CxxxH3BuJ Series — Bidirectional Thyristor Overvoltage Protector 


This device is designed to limit overvoltages on the telephone line. Overvoltages are normally caused by A.C. power systems or lightning flash disturbances which are 
induced or conducted on to the telephone line. A single device provides 2-point protection and is typically used for the protection of 2-wire telecommunication equipment 
(e.g. between the Ring and Tip wires for telephones and modems). Combinations of devices can be used for multi-point protection (e.g. 3-point protection between Ring, 
Tip and Ground). These devices are housed in a surface mount SMB (DO-214AA) package. 

The protector consists of a symmetrical voltage-triggered bidirectional thyristor. Overvoltages are initially clipped by breakdown clamping until the voltage rises to the 
breakover level, which causes the device to crowbar into a low-voltage on state. This low-voltage on state causes the current resulting from the overvoltage to be safely 


diverted through the device. The high crowbar holding current prevents D.C. latchup as the diverted current subsides. 


1928 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Protection Voltage | Vopr | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing | Bourns 
V(Bo) Vv Vv Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
Index Mark 
115 90 TISP4C115H3BJR-SCT-ND 98 -60 44 | TISP4C115H3BJR-STR-ND 334.00/M_ | TISP4C115H3BJR-S ry 
125 100 TISP4C125H3BJR-SCT-ND 98 -60 .44 | TISP4C125H3BJR-STR-ND 334.00/M | TISP4C125H3BJR-S (340) 
145 120 TISP4C145H3BJR-SCT-ND 98 -60 .44 | TISP4C145H3BJR-STR-ND 334.00/M | TISP4C145H3BJR-S 060 bo | fica 
180 145 TISP4C180H3BJR-SCT-ND 98 -60 .44 | TISP4C180H3BJR-STR-ND 334.00/M | TISP4C180H3BJR-S (1.5: 220 (2.10) 
220 180 TISP4C220H3BJR-SCT-ND 98 -60 44 | TISP4C220H3BJR-STR-ND 334.00/M | TISP4C220H3BJR-S 
250 190 TISP4C250H3BJR-SCT-ND 98 -60 .44 | TISP4C250H3BJR-STR-ND 334.00/M | TISP4C250H3BJR-S 
290 220 TISP4C290H3BJR-SCT-ND 98 -60 .44 | TISP4C290H3BJR-STR-ND 334.00/M_ | TISP4C290H3BJR-S Ly 
350 275 TISP4C350H3BJR-SCT-ND 98 -60 .44 | TISP4C350H3BJR-STR-ND 334.00/M | TISP4C350H3BJR-S 
395 320 TISP4C395H3BJR-SCT-ND 98 -60 .44 | TISP4C395H3BJR-STR-ND 334.00/M | TISP4C395H3BJR-S 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Integrated Complementary Buffered-Gate SCRS 
for Dual Polarity SLIC Overvoltage Protection 


High Performance Protection for SLICs with +ve and -ve battery supplies 


Features: 


¢ Wide -110V to 110V Programming Range 


* Low 5mA maximum Gate Triggering Current 
* Dynamic Protection Performance Specified for International Surge Waveshapes 


* 8-SOIC Package 


Applications Include: 
¢ Wireless Local Loop 
* Access Equipment 

¢ Regenerated POTS 
* VOIP Applications 


Tip or Ring Line 


NC 


V Git 


1Ground 


(BAT) 
G2c 


1Ground 


(BAT) 


+V, 
Ring or Tip Linec 


INC 


Protection Voltage VpRM Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing Bourns 
V (Bo) (V) Ve1  VG2_ | PartNo. 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
-110 ~ 110 -120 120 TISP9110LDMR-SCT-ND 2.44 1.65 1.28 TISP9110LDMR-STR-ND 1050.00/M TISP9110LDMR-S 


Complementary Buffered-Gate SCRS for 
Dual Polarity SLIC Overvoltage Protection 


bs ROHS 


TISP8210MD BUFFERED P-GATE SCR DUAL: Negative Overvoltage Protector: * Wide 0 to -110V_ TISP8211MD BUFFERED N-GATE SCR DUAL: Positive Overvoltage Protector: * Wide 0 to 110V 
Programming Range *Low +5mA Maximum Gate Triggering Current * High -150mA Minimum Holding Programming Range * Low -5mA Maximum Gate Triggering Current * +20mA Minimum Holding Current 


Current Package: 8-SOIC 
Protection Voltage Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing Bourns 
Fig. V (Bo) Y) VprM Part No. 1 10 100 | PartNo. 2,500 Part No. 
1 0~-110 -120 TISP8210MDR-SCT-ND 1.37 87 65 TISP8210MDR-STR-ND 513.00/M TISP8210MDR-S 
2 0 ~ 110 120 TISP8211MDR-SCT-ND 1.37 87 65 TISP8211MDR-STR-ND 513.00/M TISP8211MDR-S 


Forward-Conducting P-Gate Thyristors 
Programmable Overvoltage Protectors 


Gate Goo 


Tip KicG 


NCc4 
Ring K2c4 
D(Small Outline) 


Tip 


Ground 
Ground 


Ring 


DUAL FORWARD-CONDUCTING P-GATE THYRISTORS, PROGRAMMABLE OVERVOLTAGE PROTECTORS: 
* TISP61089 Gated Protector Series: Dual Voltage-Tracking Protectors: * ‘61089 for Battery Voltages to: -75V * ‘61089A for Battery Voltages to: -100V »* Low Gate Triggering Current: <6mA * High Holding Current: >150mA 
* TISP61089B High Voltage Ringing SLIC Protector: Dual Voltage-Programmable Protectors: * Supports Battery Voltages Down to: -155V * Low Gate Triggering Current: <6mA Maximum ¢ High Holding Current: >150mA 
Minimum 
* TISP61089HDM Overvoltage Protector: Dual Voltage-Programmable SLIC Protector: * Supports Battery Voltages Down to -155V *Low Gate Triggering Current: <15mA Maximum » High Holding Current: >150mA 
Minimum 
QUAD FORWARD-CONDUCTING P-GATE THYRISTORS, PROGRAMMABLE OVERVOLTAGE PROTECTORS 
¢ TISP6NTP2A Programmable Protector: Independent Overvoltage Protection for Two SLICs in Short Loop Applications: * Wide 0 ~ -90V Programming Range * Low 5mA Maximum Gate Triggering Current * High 150mA 
Minimum (85°C) Holding Current * Specified 1.2/50 and 0.5/700 Limiting Voltage » Full -40°C ~ 80°C Temperature Range 
* TISP6NTP2C High Voltage Ringing SLIC Protector: Independent Tracking Overvoltage Protection for Two SLICs: * Dual Voltage-Programmable Protectors * Supports Battery Voltages Down to -155V * Low 5mA Maximum 
Gate Triggering Current * High 150mA Minimum (70°C) Holding Current * Specified 2/10 Limiting Voltage * Small Outline Surface Mount Package * Full 0°C ~ 70°C Temperature Range 


ow 


Protection Voltage Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Bourns 

Fig. V(BO) (V) VpRM Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 

0 ~ -85 -100 TISP61089DR-SCT-ND 1.55 97 .74 | TISP61089DR-STR-ND 2,500 588.00/M TISP61089DR-S 
1A 0 ~ -120 -120 TISP61089ADR-SCT-ND 1.55 97 .74 | TISP61089ADR-STR-ND 2,500 588.00/M TISP61089ADR-S 

0 ~ -155 -170 TISP61089HDMR-SCT-ND 3.45 2.30 1.88 | TISP61089HDMR-STR-ND 2,000 1581.00/M TISP61089HDMR-S 
1B 0 ~-170 -170 TISP61089BDR-SCT-ND 1.55 97 .74 | TISP61089BDR-STR-ND 2,500 588.00/M TISP61089BDR-S 
1c 0 ~ -90 -100 TISP6NTP2ADR-SCT-ND 2.04 1.32 1.04 | TISP6NTP2ADR-STR-ND 2,500 840.00/M TISP6NTP2ADR-S 

0~-170 -170 TISP6NTP2CDR-SCT-ND 2.04 1.32 1.02 | TISP6NTP2CDR-STR-ND 2,500 840.00/M TISP6NTP2CDR-S 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Di 


-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1929 


ON Semiconductor™ 


Surface Mount 


ON Semiconductor's standard TVS comprise the largest inventoried line in the industry. Continuous 
development of improved manufacturing techniques have resulted in computerized diffusion and test, as well 
as critical process controls learned from surface-sensitive MOS fabrication. The resulting higher yields have 
lowered the factory costs. 

Specifications: SOT-23: « Allows either two separate unidirectional configurations or a single bidirectional 
configuration * Maximum clamping voltage @ peak pulse current * Flammability rating UL 94V-O 


Transient Voltage Suppressors 


Digi@Reel” 


POWERMITE®: « Peak power: 200W @ 1ms * Maximum clamp voltage @ peak pulse current * Low 
leakage » Response time is typically < 1ns «Integral heat sink/locking tabs ¢ Full metallic bottom 
eliminates flux entrapment * Cathode indicated by polarity band »* Pb-Free package SMA: « Peak power: 
400W @1ms Response time is typically <1ns Mechanical Characteristics: * Case: Void-free, transfer 
molded, thermosetting plastic case ¢ Finish: Corrosion resistant finish, easily solderable * Maximum case 
temperature for soldering purposes: 260°C for 10 seconds 


Dimensions in mm 


POWERMITE® SOD-123FL 
Cathode 
Cathode 
2.90 —-| 
3.80 —+| 
VRWM Cut Tape 
Breakdown Voltage VaR Min. IR @ VRwM | Digi-Key Pricing Tape and Reel 
Package Watts Min. Nom. Max. (Vv) (uA) Part No. 10 100 250 Qty. Pricing 
24 5.32 5.6 5.88 5 MMBZ5V6ALT1GOSCT-ND® 1.72 11.18 19.35 MMBZ5V6ALT1GOSTR-ND@ 3,000 40.00/M 
24 5.89 6.2 6.51 0.5 MMBZ6V2ALT1GOSCT-ND® 1.72 11.18 19.35 | MMBZ6V2ALT1GOSTR-ND® 3,000 40.00/M 
24 6.46 6.8 714 4.5 0.5 MMBZ6V8ALT1GOSCT-ND® 1.72 11.18 19.35 | MMBZ6V8ALT1GOSTR-ND® 3,000 40.00/M 
40 14.25 15 15.75 12 0.05 MMBZ15VALT1GOSCT-ND® 1.72 11.18 19.35 MMBZ15VALT1GOSTR-ND® 3,000 40.00/M 
SOT-23 40 14.3 15 15.8 12.8 0.1 MMBZ15VDLT1GOSCT-ND® 1.72 11.18 19.35 MMBZ15VDLT1GOSTR-ND@ 3,000 40.00/M 
40 17.10 18 18.90 14.5 50 MMBZ18VALT1GOSCT-ND® 1.72 11.18 19.35 MMBZ18VALT1GOSTR-ND® 3,000 40.00/M 
40 19.00 20 21.00 17 0.05 MMBZ20VALT1GOSCT-ND® 1.72 11.18 19.35 | MMBZ20VALT1GOSTR-ND® 3,000 40.00/M 
40 25.65 27 28.35 22 0.05 MMBZ27VCLT1GOSCT-ND® 1.72 11.18 19.35 | MMBZ27VCLT1GOSTR-ND® 3,000 40.00/M 
40 31.35 33 34.65 26 0.05 MMBZ33VALT1GOSCT-ND@ 1.72 11.18 19.35 MMBZ33VALT1GOSTR-ND@ 3,000 40.00/M 
POWERMITE 200 6.4 6.7 70 5 800 1PMT5.0AT1GOSCT-ND@ 4.27 30.74 57.65 1PMT5.0AT1GOSTR-ND@ 3,000 145.00/M 
200 13.3 14.0 14.7 12 5.0 1PMT12AT1GOSCT-ND@ 4.27 30.74 57.65 1PMT12AT1GOSTR-ND® 3,000 145.00/M 
SOD-123FL 200 36.7 38.7 40.6 33 1.0 SMF33AT1GOSCT-ND@ 3.60 27.00 54.00 | SMF33AT1GOSTR-ND® 3,000 135.00/M 
Uni-Directional 
400 6.4 6.7 70 5 400 1SMA5.0AT3GOSCT-ND® 3.71 26.09 4744 1SMA5.0AT3GOSTR-ND® 5,000 101.00/M 
SMA 400 36.7 38.65 40.6 33 2.5 1SMA33AT3OSCT-ND 767 5751 122.48 1SMA33AT30STR-ND 5,000 216.00/M 
400 36.7 38.65 40.6 33 2.5 1SMA33AT3GOSCT-ND@ 3.71 26.09 4744 1SMA33AT3GOSTR-ND® 5,000 101.00/M 
600 12.4 13.05 13.7 11.1 5 P6SMB13AT3GOSCT-ND@ 3.33 23.98 44.96 P6SMB13AT3GOSTR-ND® 2,500 113.00/M 
owe 600 31.4 33.05 34.7 28.2 5 P6SMB33AT3GOSCT-ND® 3.33 23.98 44.96 P6SMB33AT3GOSTR-ND® 2,500 113.00/M 
Bi-Directional — RoHS Compliant 
400 114 11.69 12.27 10 2.5 1SMA10CAT3GOSCT-ND 3.45 24.80 46.51 1SMA10CAT3GOSTR-ND 5,000 110.00/M 
SMA 400 16.7 1758 18.46 15 2.5 1SMA15CAT3GOSCT-ND 3.45 24.80 46.51 1SMA15CAT3GOSTR-ND 5,000 110.00/M 
400 36.7 38.63 40.56 33 2.5 1SMA33CAT3GOSCT-ND 3.45 24.80 46.51 1SMA33CAT3GOSTR-ND 5,000 110.00/M 


@ RoHS Compliant 


Axial 


Specifications: Mini-MOSORB™: « Working Peak Reverse Voltage Range — 5V ~ 170V 
* Peak Power — 500 Watts @ 1ms_ *Low Leakage < 1A above 8.5V * Response Time is 
Typically < 1ns Surmetic™: * Peak Power — 600 Watts @ 1ms * Low Leakage <5yA above 
10V * Response Time is Typically <5yA ins 

Mechanical Characteristics: * Case: Thermosetting plastic »* Finish: Corrosion resistant 
* Polarity: Cathode indicated by polarity band * Mounting Position: Any 


Mini-MOSORB™ Surmetic™ Dim. in mm 


Reel” 


sen lee 
7.60 


Breakdown Voltage VRWM IR @ 
VBR Minimum VRWM Digi-Key Pricing Tape and Reelt 
Package Watts | Minimum Nominal Maximum (V) (uA) Part No. 1 10 100 250 Qty. Pricing 
Uni-Directional 
Mini-MOSORB™) 500 6.4 6.7 r 5 600 SA5.0ARLGOSCT-ND 54 4.16 29.92 56.09 5,000 133.00/M 
26.7 28.1 29.5 24 1 SA24AGOS-ND 54 4.16 29.92 56.09 = = 
6.45 6.8 714 5.8 1000 P6KE6.8AGOS-ND 50 3.86 27.76 52.04 = = 
. 6.45 6.8 714 5.8 1000 P6KE6.8ARLGOSCT-ND 50 3.86 27.76 52.04 4,000 131.00/M 
Surmetic™ 600 
171 18 18.9 15.3 5 P6KE18ARLGOSCT-ND = 3.86 27.76 52.04 4,000 131.00/M 
371 39 41 33.3 5 P6KE39AGOS-ND 50 3.86 27.76 52.04 = = 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Overvoltage Transient Suppressor 


Mechanical Characteristics: * Case: Epoxy, molded * Weight: 2.5 Grams (approximate) * Finish: All external surfaces corrosion resistant and terminal leads are 
readily solderable * Maximum lead temperature for soldering purposes: 350°C 3/8” from case for 10 seconds at 5 pounds tension ¢ Polarity: Indicated by diode 
symbol or cathode band » Marking: MR2535L 


Dimensions in mm 


¥ 
y 
25.65 |++| aad 98 


VRWM lo IFSM VE Digi-Key Cut Tape Pricing 
(Vv) (A) (A) (Vv) Part No. 10 100 6.25 
20 6 600 a4 MR2535LRLGOSCT-ND 14.24 119.60 249.16 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1930 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Sf i Transient Voltage Suppressors 


Transil™ Series Dimensions in mm 


Fig. 1 — DO-201, R6 Fig. 2— DO-15 ig. Fig. 6 — SOT-23 
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Py Breakdown Voltage Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (W) Minimum | Nominal | Maximum | VRM (V) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Bi-Directional 
1 1500 380 400 420 342 497-2909-1-ND® 90 7.20 54.00 497-2909-3-ND@t 600 222.00 | 1.5KE400CA 
§3.2 _— _ 478 497-4188-1-ND® 39 3.00 21.60 497-4188-2-ND@ 6,000 96.00/M | BZW04-48RL 
2 600 44.7 47 49.4 40.2 497-4288-1-ND® 55 4.25 30.60 497-4288-2-ND@ 6,000 136.00/M | P6KE47CARL 
143 150 158 128 497-4285-1-ND® 50 4.00 30.00 497-4285-2-ND® 6,000 140.00/M | P6KE150CARL 
237 250 263 213 497-4619-1-ND® 50 4.00 30.00 497-4619-2-ND® 6,000 140.00/M | P6KE250CARL 
13.3 _ — 12 497-2996-1-ND® 55 4.40 33.00 497-2996-2-ND® 5,000 154.00/M | SMAJ12CA-TR 
16.7 _ — 15 497-2997-1-ND® 50 4.00 30.00 497-2997-2-ND® 5,000 140.00/M | SMAJ15CA-TR 
400 31.1 _ — 28 497-4620-1-ND® 55 4.40 33.00 497-4620-2-ND® 5,000 154.00/M | SMAJ28CA-TR 
36.7 _ =— 33 497-2998-1-ND® 65 5.00 36.00 497-2998-2-ND® 5,000 160.00/M | SMAJ33CA-TR 
44.4 = = 40 497-3718-1-ND® 65 4.25 30.60 497-3718-2-ND® 5,000 136.00/M | SMAJ40CA-TR 
778 — _ 70 497-4291-1-ND@ 50 4.00 30.00 497-4291-2-ND@ 5,000 140.00/M | SMAJ70CA-TR 
64 6.74 7.07 5 497-5939-1-ND®@ 50 4.00 30.00 497-5939-2-ND® 5,000 140.00/M | SMA6J5.0CA-TR 
67 7.05 741 6 497-5943-1-ND@ 50 4.00 30.00 497-5943-2-ND@ 5,000 140.00/M | SMA6J6.0CA-TR 
7.2 7.58 7.96 6.5 497-5945-1-ND®@ 50 4.00 30.00 497-5945-2-ND® 5,000 140.00/M | SMA6J6.5CA-TR 
9.4 9.9 10.4 8.5 497-5949-1-ND@ 50 4.00 30.00 497-5949-2-ND@ 5,000 140.00/M | SMA6J8.5CA-TR 
114 11.7 12.3 10 497-5916-1-ND® 50 4.00 30.00 _ — — | SMAJ10CA-TR 
3 13.3 14.0 14.7 12 497-5918-1-ND® 50 4.00 30.00 497-5918-2-ND® 5,000 140.00/M | SMA6J12CA-TR 
14.4 15.2 15.9 13 497-5920-1-ND® 50 4.00 30.00 497-5920-2-ND® 5,000 140.00/M | SMA6J13CA-TR 
600 16.7 17.6 18.5 15 497-5922-1-ND® 50 4.00 30.00 497-5922-2-ND® 5,000 140.00/M | SMA6J15CA-TR 
20.0 21.1 22.1 18 497-5924-1-ND® 50 4.00 30.00 497-5924-2-ND® 5,000 140.00/M | SMA6J18CA-TR 
22.2 23.4 24.5 20 497-5926-1-ND® 50 4.00 30.00 497-5926-2-ND® 5,000 140.00/M | SMA6J20CA-TR 
26.7 28.1 29.5 24 497-5928-1-ND® 50 4.00 30.00 497-5928-2-ND® 5,000 140.00/M | SMA6J24CA-TR 
28.9 30.4 31.9 26 497-5930-1-ND@ 50 4.00 30.00 497-5930-2-ND@ 5,000 140.00/M | SMA6J26CA-TR 
36.7 38.6 40.6 33 497-5933-1-ND®@ 50 4.00 30.00 497-5933-2-ND@ 5,000 140.00/M | SMA6J33CA-TR 
44.4 46.7 49.1 40 497-5935-1-ND® 50 4.00 30.00 497-5935-2-ND@ 5,000 140.00/M | SMA6J40CA-TR 
53.3 56.1 58.9 48 497-5937-1-ND@ 50 4.00 30.00 497-5937-2-ND@ 5,000 140.00/M | SMA6J48CA-TR 
64.4 67.8 71.2 58 497-5941-1-ND@ 50 4.00 30.00 497-5941-2-ND@ 5,000 140.00/M | SMA6J58CA-TR 
778 81.9 86.0 70 497-5947-1-ND@ 50 4.00 30.00 497-5947-2-ND@ 5,000 140.00/M | SMA6J70CA-TR 
24.4 _— _ 22 497-5725-1-ND@ A5 3.60 27.00 497-5725-2-ND@ 2,500 135.00/M | SMBJ22CA-TR 
_— _— 35 22 497-3719-1-ND@ 1.08 7.80 60.00 497-3719-2-ND@ 2,500 342.00/M | SMP100-LC-25 
_ =_ 15 6 497-3721-1-ND® 1.43 12.35 95.00 497-3721-2-ND® 2,500 505.00/M | SMP75-8 
— — 15 6 497-3720-1-ND® 1.31 11.38 87.50 497-3720-2-ND® 2,500 466.00/M | SMP100-LC-8 
= = 133 90 497-3722-1-ND 95 7.56 56.70 497-3722-2-ND 2,500 299.26/M | SMTPA100 
4 600 — _ 240 162 497-3723-1-ND 86 6.84 51.30 497-3723-2-ND 2,500 271.00/M | SMTPA180 
_ — 360 243 497-3724-1-ND® 99 7.92 55.00 497-3724-2-ND® 2,500 314.00/M | SMTPA270 
6.45 6.8 7.14 5.8 497-2995-1-ND® 55 3.96 29.70 497-2995-2-ND® 2,500 165.00/M | SM6T6V8CA 
14.3 15 15.8 12.8 497-2994-1-ND@ 55 4.40 33.00 497-2994-2-ND@ 2,500 165.00/M | SM6T15CA 
171 18 18.9 15.3 497-3717-1-ND@ 55. 4.40 33.00 497-3717-2-ND@ 2,500 165.00/M | SM6T18CA 
20.9 22 23.1 18.8 497-3507-1-ND@ 90 7.20 54.00 497-3507-2-ND@ 2,500 285.00/M | SM6T22CA 
5 1500 20 _— _ 18 497-4295-1-ND@ 90 7.20 54.00 497-4295-2-ND@ 2,500 285.00/M | SMCJ18CA-TR 
7A 300 6.51 _ _ 5.0 497-3407-1-ND@ 1.98 16.50 138.60 497-3407-2-ND@ 2,500 858.00/M | ITA6V1U1RL 
7B 150 25 _— 30 24 497-2488-1-ND®@ 1.24 10.73 82.50 497-2488-2-ND@ 2,500 438.90/M | ESDA25B1RL 
6.5 _ _ 5.0 497-3408-1-ND 1.98 16.50 138.60 497-3408-2-ND 2,500 858.00/M | ITA6V5B1RL 
7c 300 18 _ _ 15 497-3405-1-ND 1.98 16.50 138.60 497-3405-2-ND 2,500 858.00/M | ITA18B1RL 
25 _ _ 24 497-2686-5-ND@+ 1.98 16.50 138.60 _ _ — | ITA25B1 
25 _ - 24 497-3406-1-ND®@ 1.98 16.50 138.60 497-3406-2-ND@ 2,500 858.00/M | ITA25B1RL 
8A 50 14.2 _ 18 12 497-3784-1-ND@ 68 5.40 40.50 497-3784-2-ND@ 5,000 203.00/M | ESDA14V2-4BF2 
9 80 6.1 _ 8 3.0 497-4643-1-ND@ 60 4.80 36.00 497-4643-2-ND@ 3,000 180.00/M | ESDA6V1-4BC6 
10B 50 14.2 — 18 12 497-5541-1-ND®@ 2.64 22.00 184.80 _ _— — | ESDALC14V2-2BP5 
100 64 = 8.0 3 497-6291-1-ND@ 65 5.20 39.00 497-6291-2-ND@ 3,000 195.00/M | ESDALC6V1-1BT2 
100 — 64 - 3 497-6292-1-ND@ 65 5.20 39.00 497-6292-2-ND@ 3,000 195.00/M | ESDAVLC6V1-1BM2 
128 100 _ 64 - 3 497-6293-1-ND@ 65 5.20 39.00 497-6293-2-ND@ 3,000 182.00/M| ESDAVLC6V1-1BT2 
140 _ 64 _ _ 497-5543-1-ND®@ 65 5.20 39.00 497-5543-2-ND@ 3,000 195.00/M | ESDALC6V1-1BM2 
@ RoHS Compliant + Tape and Box + Tube (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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IT Transient Voltage Suppressors 


Transil™ Series (Cont.) 


Digi@Reel” 


Py Breakdown Voltage Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. (W) Minimum | Nominal | Maximum | Vam (V) Part No. i 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Uni-Directional 
1 1500 6.45 6.8 7.14 5.8 497-3751-1-ND@ 19 6.30 47.25 497-3751-3-ND@t 600 194.40 | 1.5KE6V8A 
209 220 231 188 497-4611-1-ND@ 65 5.20 39.00 497-4611-2-ND@ 1,900 208.00/M | 1.5KE220ARL. 
1 5000 16.6 — _ 15 497-4189-1-ND@ 2.10 17.50 147.00 497-4189-2-ND@ 1,000 945.00 | BZW50-15RL 
200 _— _- 180 497-4612-1-ND@ 2.40 20.00 168.00 497-4612-2-ND@ 1,000 1080.00 | BZW50-180RL 
9 600 31.4 33 24.7 28.2 497-4287-1-ND@ 50 4.00 30.00 497-4287-2-ND@ 6,000 140.00/M | P6KE33ARL 
237 250 263 213 497-4286-1-ND®@ 50 4.00 30.00 497-4286-2-ND@ 6,000 140.00/M | P6KE250ARL 
6.4 — _ 5.0 497-2999-1-ND@ 55 3.40 25.50 497-2999-2-ND® 5,000 136.00/M | SMAJ5.0A-TR 
400 47.8 _— _ 43 497-4290-1-ND®@ 50 4.00 30.00 497-4290-2-ND@ 5,000 140.00/M | SMAJ43A-TR 
64.4 _ - 58 497-3508-1-ND® 50 4.00 30.00 497-3508-2-ND® 5,000 140.00/M | SMAJ58A-TR 
11 _ - 100 497-4289-1-ND@ 50 4.00 30.00 497-4289-2-ND@ 5,000 140.00/M | SMAJ100A-TR 
6.4 6.74 7.07 § 497-5938-1-ND® 48 3.80 28.50 _ _ — | SMA6J5.0A-TR 
6.7 7.05 741 6 497-5942-1-ND@ 48 3.80 28.50 497-5942-2-ND@ 5,000 133.00/M | SMA6J6.0A-TR 
7.2 7.58 7.96 6.5 497-5944-1-ND®@ 48 3.80 28.50 497-5944-2-ND@ 5,000 133.00/M | SMA6J6.5A-TR 
9.4 9.9 10.4 8.5 497-5948-1-ND® 48 3.80 28.50 497-5948-2-ND® 5,000 133.00/M | SMA6J8.5A-TR 
its 11.7 12.3 10 497-5915-1-ND®@ 48 3.80 28.50 497-5915-2-ND@ 5,000 133.00/M | SMA6J10A-TR 
13.3 14.0 14.7 12 497-5917-1-ND@ 48 3.80 28.50 497-5917-2-ND@ 5,000 133.00/M | SMA6J12A-TR 
3 14.4 15.2 15.9 13 497-5919-1-ND@ 48 3.80 28.50 497-5919-2-ND@ 5,000 133.00/M | SMA6J13A-TR 
16.7 17.6 18.5 15 497-5921-1-ND@ 48 3.80 28.50 497-5921-2-ND@ 5,000 133.00/M | SMA6J15A-TR 
600 20.0 211 22.1 18 497-5923-1-ND@ 48 3.80 28.50 497-5923-2-ND® 5,000 133.00/M | SMA6J18A-TR 
26.7 28.1 29.5 24 497-5927-1-ND@ 48 3.80 28.50 497-5927-2-ND@ 5,000 133.00/M | SMA6J24A-TR 
28.9 30.4 31.9 26 497-5929-1-ND® 48 3.80 28.50 497-5929-2-ND@ 5,000 133.00/M | SMA6J26A-TR 
31.1 32.7 34.4 28 497-5931-1-ND@ 48 3.80 28.50 _ _ — | SMA6J28A-TR 
36.7 38.6 40.6 33 497-5932-1-ND@ 48 3.80 28.50 497-5932-2-ND@ 5,000 133.00/M | SMA6J33A-TR 
44.4 46.7 49.1 40 497-5934-1-ND®@ 48 3.80 28.50 497-5934-2-ND@ 5,000 133.00/M | SMAGJ40A-TR 
53.3 56.1 58.9 48 497-5936-1-ND@ 48 3.80 28.50 497-5936-2-ND@ 5,000 133.00/M | SMA6J48A-TR 
64.4 67.8 71.2 58 497-5940-1-ND@ 48 3.80 28.50 497-5940-2-ND® 5,000 133.00/M | SMA6J58A-TR 
778 81.9 86.0 70 497-5946-1-ND® 48 3.80 28.50 497-5946-2-ND@ 5,000 133.00/M | SMA6J70A-TR 
4 600 28.5 30 31.5 25.6 497-3506-1-ND 86 6.84 51.30 497-3506-2-ND 2,500 256.50/M | SM6HT30A 
6.7 _ _ 6.0 497-4296-1-ND® 90 7.20 54.00 497-4296-2-ND® 2,500 285.00/M | SMCJ6.0A-TR 
5 1500 11.4 12 12.6 10.2 497-3715-1-ND 1.13 9.75 75.00 497-3715-2-ND 2,500 399.00/M | SM15T12A 
37.1 39 41.0 33.3 497-3716-1-ND® 95 7.56 56.70 497-3716-2-ND® 2,500 299.00/M | SM15T39A 
6 300 61 — 72 §.25 497-2930-1-ND® 55 4.40 33.00 497-2930-2-ND® 3,000 165.00/M | ESDA6V1L 
25 _ 30 24 497-4642-1-ND® 50 4.00 30.00 497-4642-2-ND® 3,000 150.00/M | ESDA25L 
7A 200 64 = 72 5.0 497-3403-5-ND@ 1.24 10.73 82.50 = = —| ESDABVIUI 
64 = 72 5.0 497-3711-1-ND@ 1.05 9.10 70.00 497-3711-2-ND@ 2,500 372.00/M | ESDAGV1U1RL 
8B 25 6.1 _— 7.2 3.0 497-6008-1-ND® A5 3.60 27.00 497-6008-2-ND® 5,000 126.00/M | ESDALC6V1C2 
10A 30 6.1 _ 7.2 3.0 497-3785-1-ND@ 60 4.80 36.00 497-3785-2-ND@ 3,000 180.00/M | ESDALC6V1P5 
a 30 61 _— 7.2 3.0 497-3404-1-ND®@ AQ 3.92 29.40 497-3404-2-ND@ 3,000 147.00/M | ESDALC6V1P6 
12A 50 6.1 _ 7.2 3.0 497-5238-1-ND®@ AB 3.50 25.20 497-5238-2-ND® 3,000 119.00/M | ESDALC6V1-1M2 
13 30 61 _— 7.2 5.0 497-5563-1-ND® 52 4.00 28.80 497-5563-2-ND® 3,000 136.00/M | ESDALC6V1M3 
14A 30 61 _ 12: 3.0 497-5564-1-ND® 65 5.20 39.00 _ = — | ESDALC6V1M6 
148 30 64 = 72 3.0 497-5779-1-ND@ 65 5.20 39.00 497-5779-2-ND® 3,000 195.00/M | ESDA6V1-5M6 
61 _ 72 3.0 497-5780-1-ND® 63 5.04 37.80 497-5780-2-ND® 3,000 200.00/M | ESDALC6V1-5M6 
RoHS Compliant Tape and Box 4 Tube 
Transient Surge Arrestors - Trisil™ Series - SMB Package 
Ver @ Ir IRM @ Vam Dynamic Vgo Cut Tape Tape and Reel 
Maximum Maximum Maximum Ipp @ Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing STMicroelectronics 
(Vv) (uA) (WA) (Vv) (v) 10/1000s Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
35 5 2 32 55 100 497-4093-1-ND@ 90 7.80 60.00 497-4093-2-ND® 319.00/M SMP100LC-35 
65 5 2 55 85 100 497-4096-1-ND® 98 8.45 65.00 497-4096-2-ND® 346.00/M SMP100LC-65 
90 5 2 81 120 100 497-4097-1-ND@ 98 8.45 65.00 497-4097-2-ND® 346.00/M SMP100LC-90 
120 § 2 108 155 100 497-4087-1-ND® 1.08 8.64 64.80 497-4087-2-ND® 342.00/M SMP100LC-120 
140 5 2 120 185 100 497-4088-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4088-2-ND 342.00/M SMP100LC-140 
160 5 2 144 205 100 497-4089-1-ND 1.08 8.64 64.80 497-4089-2-ND 342.00/M SMP100LC-160 
200 5 2 180 255 100 497-4090-1-ND® 1.08 8.64 64.80 497-4090-2-ND® 342.00/M SMP100LC-200 
230 6 2 207 295 100 497-4091-1-ND@ 1.08 8.64 64.80 497-4091-2-ND® 342.00/M SMP100LC-230 
270 5 2 243 345 100 497-4092-1-ND® 1.08 8.64 64.80 497-4092-2-ND® 342.00/M SMP100LC-270 
320 5 2 290 400 100 497-4297-1-ND® 1.08 8.64 64.80 497-4297-2-ND@ 342.00/M SMP100LC-320 
360 5 2 325 460 100 497-4094-1-ND 90 7.80 60.00 497-4094-2-ND 319.00/M SMP100LC-360 
400 5 2 360 540 100 497-4095-1-ND® 1.08 8.64 64.80 497-4095-2-ND® 319.00/M SMP100LC-400 
160 5 2 144 205 100 497-4298-1-ND@ 1.08 8.64 64.80 497-4298-2-ND® 342.00/M SMP100MC-160 
200 5 2 180 255 100 497-4299-1-ND® 1.08 8.64 64.80 497-4299-2-ND® 342.00/M SMP100MC-200 
230 5 2 207 295 100 497-4300-1-ND® 1.08 8.64 64.80 497-4300-2-ND® 342.00/M SMP100MC-230 
270 5 2 243 345 100 497-4301-1-ND@ 1.08 8.64 64.80 497-4301-2-ND® 342.00/M SMP100MC-270 
320 5 2 290 400 100 497-4999-1-ND® 94 8.13 62.50 497-4999-2-ND® 333.00/M SMP100MC-320 
360 5 2 325 460 100 497-5000-1-ND@ 94 8.13 62.50 497-5000-2-ND® 332.50/M SMP100MC-360 
400 5 2 360 540 100 497-5001-1-ND® 90 7.20 54.00 497-5001-2-ND® 285.00/M SMP100MC-400 
120 5 2 108 155 80 497-4783-1-ND® 79 6.34 47.52 = _ SMP80MC-120 
140 5 2 126 180 80 497-4782-1-ND@ 719 6.34 47.52 497-4782-2-ND® 251.00/M SMP80MC-140 
160 5 2 144 205 80 497-4766-1-ND® 79 6.34 47.52 _ = SMP80MC-160 
200 5 2 180 255 80 497-4781-1-ND@ 19 6.34 47.52 497-4781-2-ND® 251.00/M SMP80MC-200 
230 5 2 207 295 80 497-4780-1-ND® 79 6.34 47.52 497-4780-2-ND® 250.80/M SMP80MC-230 
270 5 2 243 345 80 497-4302-1-ND® 1.08 8.64 64.80 497-4302-2-ND® 342.00/M SMP80MC-270 


RoHS Compliant 


(Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


f y, Transient Voltage Suppressors (Cont.) Digi@Reel° 


General Purpose Transient Voltage Suppressors 


Ver @ Ip Inm @ Vam VoL @ Ipp Cut Tape 
Pw Minimum Maximum 10/1000ps Max. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Package (W) (V) (mA) (WA) (V) (V) (A) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Bi-Directional 
6.4 10 800 5.0 9.2 68 497-3145-1-ND® 90 7.20 54.00 497-3145-2-ND@ 2,500 285.00/M SMBJ5.0CA-TR 
7.2 10 500 6.5 11.2 56 497-3146-1-ND 90 7.20 54.00 497-3146-2-ND 2,500 285.00/M SMBJ6.5CA-TR 
SMB 600 141 1 5 10 17 37 497-3000-1-ND® 90 7.20 54.00 497-3000-2-ND@ 2,500 285.00/M SMBJ10CA-TR 
13.3 1 5 12 19.9 31 497-3002-1-ND® 55 4.25 30.60 497-3002-2-ND@ 2,500 145.00/M SMBJ12CA-TR 
16.7 1 1 16 24.4 25.1 497-3004-1-ND® 55 4.25 30.60 497-3004-2-ND@ 2,500 145.00/M SMBJ15CA-TR 
26.7 1 1 24 38.9 16 497-3141-1-ND 55 4.25 30.60 497-3141-2-ND 2,500 136.00/M SMBJ24CA-TR 
33.3 1 1 30 48.4 13 497-3142-1-ND® 48 3.42 25.65 497-3142-2-ND@ 2,500 143.00/M SMBJ30CA-TR 
SMB 600 36.7 1 1 33 53.3 11.8 497-3005-1-ND 55 4.25 30.60 497-3005-2-ND 2,500 145.00/M SMBJ33CA-TR 
64.4 1 1 58 93.6 6.7 497-3143-1-ND® 55 4.25 30.60 497-3143-2-ND@ 2,500 145.00/M SMBJ58CA-TR 
77.8 1 1 70 113 5.5 497-3770-1-ND® 50 4.00 30.00 _ = = SMBJ70CA-TR 
Uni-Directional 
1500 22 1 1 20 33.2 45 497-4990-1-ND® 55 4.40 33.00 497-4990-3-ND@t+ 600 125.40 LNBTVS3-220 
DO-201 1800 22 1 1 20 33.2 55 497-4992-1-ND® 72 5.76 43.20 497-4992-3-ND@t 600 177.60 LNBTVS4-220 
2000 22 1 1 20 33.2 60 497-4994-1-ND® 90 7.20 54.00 497-4994-3-ND@t 600 222.00 LNBTVS4-221 
6.4 10 800 5.0 9.2 68 497-3144-1-ND® 55 4.25 30.60 497-3144-2-ND@ 2,500 145.00/M SMBJ5.0A-TR 
6.7 10 800 6.0 10.3 61 497-3006-1-ND® 65 5.00 36.00 497-3006-2-ND@ 2,500 170.00/M SMBJ6.0A-TR 
SMB 600 7.2 10 500 6.5 11.2 56 497-3007-1-ND 65 5.00 36.00 497-3007-2-ND 2,500 170.00/M SMBJ6.5A-TR 
13.3 1 5 12 19.9 31 497-3001-1-ND® 65 5.00 36.00 497-3001-2-ND@ 2,500 170.00/M SMBJ12A-TR 
16.7 1 1 15 24.4 25.1 497-3003-1-ND® 65 5.00 36.00 497-3003-2-ND@ 2,500 170.00/M SMBJ15A-TR 
17.8 1 1 16 26 23.1 497-4293-1-ND® 50 4.00 30.00 497-4293-2-ND@ 2,500 150.00/M SMBJ16A-TR 
20 1 1 18 29.2 21.5 497-3139-1-ND® A5 3.60 27.00 497-3139-2-ND@ 2,500 170.00/M SMBJ18A-TR 
suB 600 26.7 1 1 24 38.9 16 497-3140-1-ND® A5 3.60 27.00 497-3140-2-ND@ 2,500 170.00/M SMBJ24A-TR 
778 1 1 70 113 55 497-4294-1-ND® 50 4.00 30.00 = _— _ SMBJ70A-TR 
171 1 1 154 246 24 497-4292-1-ND® 50 4.00 30.00 497-4292-2-ND@ 2,500 150.00/M SMBJ154A-TR 
1500 22 1 1 20 33.2 45 497-4991-1-ND® 70 5.60 42.00 = _ = LNBTVS3-220U 
1800 22 1 1 20 33.2 55 497-4993-1-ND® 72 5.76 43.20 497-4993-2-ND@ 2,500 228.00/M LNBTVS4-220S 
2000 22 1 1 20 33.2 60 497-4995-1-ND® 99 7.92 59.40 497-4995-2-ND@ 2,500 314.00/M LNBTVS4-221S 
SMC 3000 22 1 1 20 33.2 90 497-4996-1-ND® 98 8.45 65.00 497-4996-2-ND@ 2,500 346.00/M LNBTVS4-222S 
3000 22 1 1 20 33.2 90 497-4997-1-ND® 94 8.13 62.50 497-4997-2-ND@ 2,500 333.00/M LNBTVS6-220S 
3000 22 1 1 20 33.2 90 497-4998-1-ND® 1.13 9.75 75.00 497-4998-2-ND@ 2,500 399.00/M LNBTVS6-221S 


@ RoHS Compliant + Tape and Box 


Application Specific TVS 


Fig. 1 — 8-SOIC 


Fig. 3 — SOT23-6L Fig. 5 — D2PAK 
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Fig. 7 — DO-216AA Fig. 8 — SOT-666 Fig. 9 — Flip-Chip Fig. 11 — SMA 
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Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel STMicroelectronics 
Fig. | Package Description Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1A 8-SOIC Programmable TVS for SLIC Protection 497-3781-1-ND@ 1.05 91 70 497-3781-2-ND® 2,500 372.00/M |} LCP1521SRL 
Programmable TVS for SLIC Protection 497-6010-1-ND@ 1.16 1.01 718 497-6010-2-ND® 2,500 412.00/M_| LCP1531RL 
1B 8-SOIC Overvoltage and Overcurrent Protection for Telecom Line 497-3780-1-ND 2.04 1.70 1.43 497-3780-2-ND 2,500 884.00/M LCP3121RL 
2__|8-SOIC Wide | Protection IC for Ringing SLICS 497-2558-5-ND@t 2.70 2.35 1.75 = - —_|_LCP02-150B1 
3a | SOT23-6L Ultra Low Capacitance ESD Protection 497-5237-1-ND@ 1.04 83 63 497-5237-2-ND® 3,000 328.00/M | DVIULC6-4SC6 
Ultra Large Bandwidth ESD Protection 497-5239-1-ND@ 1.69 1.47 1.13 497-5239-2-ND® 3,000 599.00/M | HDMIULC6-4SC6 
3B | SOT23-6L Very Low Capacitance ESD Protection 497-5235-1-ND@ 94 82 63 497-5235-2-ND® 3,000 333.00/M | USBLC6-2SC6 
4 DO-15 TVS 160V/700V 497-3138-1-ND @ 90 72 54 497-3138-3-ND@t 1,000 310.00 | PKC-136 
5 p2pak Reversed Battery and Overvoltage Protection 497-2554-5-ND@£ 2.70 2.25 1.89 _ _ — | RBO40-40G 
Reversed Battery and Overvoltage Protection 497-3714-1-ND® 2.70 2.25 1.89 497-3714-2-ND® 1,000 1215.00 | RBO40-40G-TR 
6 T0220-AB Reversed Battery and Overvoltage Protection 497-2550-5-ND@+ 2.25 1.88 1.58 - - —_| RBO40-40T 
7 DO-216AA Low Forward Voltage TVS: Transky™ 497-3509-1-ND® 94 82 63 497-3509-2-ND® 12,000 313.00/M_| SMTY18AM 
8 SOT-666 ESD Protection for High Speed Interface 497-5544-1-ND® 94 82 63 - - —_| DSILC6-4P6 
9 Flip-Chip ESD Protection for High Speed Interface 497-6116-1-ND® 94 82 63 497-6116-2-ND® 5,000 319.00/M_ | DSILC6-4F2 
10A | SOT23-5L Secondary Protection for DSL Lines 497-5538-1-ND® 94 82 63 497-5538-2-ND® 3,000 333.00/M_ | DSLO1-008SC5 
10B | SOT23-5L Secondary Protection for DSL Lines 497-6160-1-ND® 94 82 63 497-6160-2-ND® 3,000 333.00/M_ | DSLO1-016SC5 
11 SMA Low Forward Voltage TVS: Transky™ 497-5539-1-ND® 72 58 A4 497-5539-2-ND® 5,000 216.00/M | SMTY5.0A 
Low Forward Voltage TVS: Transky™ 497-5540-1-ND® 81 65 AQ 497-5540-2-ND® 5,000 243.00/M | SMTY12A 


@ RoHS Compliant +AmmoPack + Tube 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ON Semiconductor™ 


Transient Voltage Suppressors 


Dimensions in mm 


600 Watt SMB Surface Mount TVS r— 359 — 
}*-— 4.57 — 
Specification Features: * Peak Power — 600 Watts @ 1ms * Low Leakage < 5A above 10V » Response ou ea 7 
Time is Typically < ins t 7 | f ry 3.81 
Mechanical Characteristics: * Case: Thermosetting plastic * Finish: Corrosion resistant * Mounting 0.152 1.27 0.51 241 
Position: Any ¢ Bi-Directional: Polarity band will not be indicated * Uni-Directional: Cathode indicated by £ 
polarity band. 
Breakdown Voltage VRWM IR @ Cut Tape Tape and Reel 
VBR Min. VRWM Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Min Nom. Max. (V) (uA) Part No. 10 100 250 Part No. 2,500 
600 Watts, Bi-Directional — RoHS Compliant 
W1 11.69 12.27 10 5 1SMB10CAT3GOSCT-ND 3.44 24.77 46.44 1SMB10CAT3GOSTR-ND 117.00/M 
13.3 14.00 14.7 12 5 1SMB12CAT3GOSCT-ND 3.44 24.77 46.44 1SMB12CAT3GOSTR-ND 117.00/M 
14.3 15 15.8 12.8 5 P6SMB15CAT3GOSCT-ND 3.56 25.60 47.99 P6SMB15CAT3GOSTR-ND 121.00/M 
16.7 17.58 18.5 15 5 1SMB15CAT3GOSCT-ND 3.44 24.77 46.44 1SMB15CAT3GOSTR-ND 117.00/M 
17.8 18.74 19.7 16 5 1SMB16CAT3GOSCT-ND 3.44 24.77 46.44 1SMB16CAT3GOSTR-ND 117.00/M 
20.0 21.06 22.1 18 5 1SMB18CAT3GOSCT-ND 3.44 24.77 46.44 1SMB18CAT3GOSTR-ND 117.00/M 
22.2 23.37 24.5 20 5 1SMB20CAT3GOSCT-ND 3.44 24.77 46.44 1SMB20CAT3GOSTR-ND 117.00/M 
33.3 35.06 36.8 30 5 1SMB30CAT3GOSCT-ND 3.44 24.77 46.44 1SMB30CAT3GOSTR-ND 117.00/M 
40.0 42.11 44.2 36 5 1SMB36CAT3GOSCT-ND 3.44 24.77 46.44 1SMB36CAT3GOSTR-ND 117.00/M 
600 Watts, Uni-Directional 
6.40 6.7 7.0 5.0 800 1SMB5.0AT3GOSCT-ND@ 3.71 26.09 47.44 SMB5.0AT3GOSTR-ND® 107.00/M 
6.45 6.8 7.14 5.8 1000 P6SMB6.8AT3GOSCT-ND®@ 3.33 23.98 44.96 P6SMB6.8AT3GOSTR-ND® 113.00/M 
6.67 7.02 7.37 6.0 800 1SMB6.0AT3GOSCT-ND@ 3.71 26.09 47.44 1SMB6.0AT3GOSTR-ND@ 107.00/M 
7.22 7.6 7.98 6.5 500 1SMB6.5AT3GOSCT-ND@ 3.71 26.09 47.44 1SMB6.5AT3GOSTR-ND@ 107.00/M 
7.78 8.19 8.6 7.0 500 1SMB7.0AT3GOSCT-ND®@ 3.71 26.09 47.44 1SMB7.0AT3GOSTR-ND® 107.00/M 
9.44 9.92 10.4 8.5 10 1SMB8.5AT3GOSCT-ND@ 3.71 26.09 47.44 1SMB8.5AT3GOSTR-ND@ 107.00/M 
Wa 11.7 12.3 10 5 1SMB10AT3GOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 1SMB10AT3GOSTR-ND® 107.00/M 
13.3 14 14.7 12 5 1SMB12AT3GOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 1SMB12AT3GOSTR-ND® 107.00/M 
14.3 15 15.8 12.8 5 P6SMB15AT3GOSCT-ND® 3.33 23.98 44.96 P6SMB15AT3GOSTR-ND® 113.00/M 
14.4 15.15 15.9 13 5 1SMB13AT3GOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 1SMB13AT3GOSTR-ND® 107.00/M 
16.7 17.6 18.5 15 5 1SMB15AT3GOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 1SMB15AT3GOSTR-ND® 107.00/M 
20.0 21.05 22.1 18 5 1SMB18AT3GOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 1SMB18AT3GOSTR-ND® 107.00/M 
22.2 23.35 24.5 20 5 1SMB20AT3GOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 1SMB20AT3GOSTR-ND® 107.00/M 
24.4 25.65 26.9 22 5 1SMB22AT3GOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 1SMB22AT3GOSTR-ND® 107.00/M 
25.7 27 28.4 23.1 5 P6SMB27AT3GOSCT-ND® 3.33 23.98 44.96 P6SMB27AT3GOSTR-ND@ 113.00/M 
26.7 28.1 29.5 24 5 1SMB24AT3GOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 1SMB24AT3GOSTR-ND® 107.00/M 
28.5 30 31.5 25.6 5 P6SMB30AT3GOSCT-ND® 3.33 23.98 44.96 P6SMB30AT3GOSTR-ND@ 113.00/M 
28.9 30.4 31.9 26 5 1SMB26AT3GOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 1SMB26AT3GOSTR-ND® 107.00/M 
31.1 32.75 34.4 28 5 1SMB28AT3GOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 1SMB28AT3GOSTR-ND® 107.00/M 
33.3 35.05 36.8 30 5 1SMB30AT3GOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 1SMB30AT3GOSTR-ND® 107.00/M 
34.2 36 37.8 30.8 5 P6SMB36AT3GOSCT-ND® 3.33 23.98 44.96 P6SMB36AT3GOSTR-ND® 113.00/M 
36.7 38.65 40.6 33 5 1SMB33AT3GOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 1SMB33AT3GOSTR-ND® 107.00/M 
37.1 39 41 33.3 5 P6SMB39AT3GOSCT-ND® 3.33 23.98 44.96 P6SMB39AT3GOSTR-ND® 113.00/M 
40.0 421 44.2 36 5 1SMB36AT3GOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 1SMB36AT3GOSTR-ND® 107.00/M 
44.4 46.75 49.1 40 5 1SMB40AT3GOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 1SMB40AT3GOSTR-ND@ 107.00/M 
47.8 50.3 52.8 43 5 1SMB43AT30SCT-ND 2.80 21.00 42.00 = — 
47.8 50.3 52.8 43 5 1SMB43AT3GOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 1SMB43AT3GOSTR-ND@ 107.00/M 
56.7 59.7 62.7 51 5 1SMB51AT3OSCT-ND 2.80 21.00 42.00 = _ 
56.7 59.7 62.7 51 5 1SMB51AT3GOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 1SMB51AT3GOSTR-ND® 107.00/M 
64.4 67.8 71.2 58 5 1SMB58AT3GOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 1SMB58AT3GOSTR-ND® 107.00/M 
66.7 70.2 73.7 60 5 1SMB60AT3GOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 1SMB60AT3GOSTR-ND® 107.00/M 
77.8 81.9 86 70 5 1SMB70AT3GOSCT-ND® 3.71 26.09 47.44 1SMB70AT3GOSTR-ND® 107.00/M 
94.4 99.2 104 85 5 1SMB85AT3GOSCT-ND® 3.32 23.90 44.82 1SMB85AT3GOSTR-ND® 113.00/M 
133 140 147 120 5 1SMB120AT3GOSCT-ND® 3.90 28.08 52.65 1SMB120AT3GOSTR-ND® 133.00/M 
152 160 168 136 5 P6SMB160AT3OSCT-ND 3.66 27.42 54.84 = — 
189 199 209 170 5 1SMB170AT3GOSCT-ND® 3.90 28.08 52.65 1SMB170AT3GOSTR-ND® 133.00/M 
190 200 210 171 P6SMB200AT3GOSCT-ND® 3.90 28.08 52.65 P6SMB200AT3GOSTR-ND® 133.00/M 
@ RoHS Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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1500 Watt SMC Surface Mount TVS - Uni-Directional Digi Reel 3.07 
Specifications: * Peak Power — 1500W@1ms_ »* Low Leakage <5yA above 10V » Response time is typically <1 ns Mechanical Characteristics: * Case: a o10 
Thermosetting plastic * Finish: Corrosion resistant * Polarity: Cathode indicated by molded polarity notch * Mounting Position: Any \11.27 0.511! ee 
Breakdown Voltage VRWM IR @ Cut Tape Tape and Reel 
VBR Minimum VRWM Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Min. Nom. Max. (Vv) (uA) Part No. 10 100 250 Part No. 2,500 
6.4 6.7 7.0 5.0 1,000 1SMC5.0AT3GOSCT-ND® 5.22 39.15 78.30 1SMC5.0AT3GOSTR-ND® 196.00/M 
6.67 7.02 7.37 6.0 1,000 1SMC6.0AT3GOSCT-ND@ 5.22 39.15 78.30 1SMC6.0AT3GOSTR-ND® 196.00/M 
13.3 14 14.7 12 5 1SMC12AT30SCT-ND 5.41 40.55 86.37 1SMC12AT3OSTR-ND 342.00/M 
13.3 14 14.7 12 5 1SMC12AT3GOSCT-ND® 5.22 39.15 78.30 1SMC12AT3GOSTR-ND® 196.00/M 
16.7 17.6 18.5 15 5 1SMC15AT3GOSCT-ND® 5.22 39.15 78.30 1SMC15AT3GOSTR-ND® 196.00/M 
20 21.05 22.1 18 5 1SMC18AT3GOSCT-ND® 5.22 39.15 78.30 1SMC18AT3GOSTR-ND® 196.00/M 
26.7 28.1 29.5 24 5 1SMC24AT3GOSCT-ND® 5.22 39.15 78.30 1SMC24AT3GOSTR-ND® 196.00/M 
28.9 30.4 31.9 26 5 1SMC26AT3GOSCT-ND® 5.22 39.15 78.30 1SMC26AT3GOSTR-ND® 196.00/M 
31.1 32.75 34.4 28 5 1SMC28AT3GOSCT-ND® 5.22 39.15 78.30 1SMC28AT3GOSTR-ND® 196.00/M 
36.7 38.65 40.6 33 5 1SMC33AT3GOSCT-ND® 5.22 39.15 78.30 1SMC33AT3GOSTR-ND® 196.00/M 
40 42.1 44.2 36 5 1SMC36AT3GOSCT-ND® 5.22 39.15 78.30 1SMC36AT3GOSTR-ND® 196.00/M 
56.7 59.7 62.7 51 5 1SMC51AT3GOSCT-ND® 5.22 39.15 78.30 1SMC51AT3GOSTR-ND® 196.00/M 
6.45 6.8 7.14 5.8 1,000 1.5SMC6.8AT3GOSCT-ND® 5.22 39.15 78.30 1.5SMC6.8AT3GOSTR-ND® 196.00/M 
14.3 15 15.8 12.8 5 1.5SMC15AT3GOSCT-ND® 5.22 39.15 78.30 1.5SMC15AT3GOSTR-ND® 196.00/M 
17.1 18 18.9 15.3 5 1.5SMC18AT3GOSCT-ND® 5.22 39.15 78.30 1.5SMC18AT3GOSTR-ND® 196.00/M 
22.8 24 25.2 20.5 5 1.5SMC24AT3GOSCT-ND® 5.22 39.15 78.30 1.5SMC24AT3GOSTR-ND® 196.00/M 
25.7 27 28.4 23.1 5 1.5SMC27AT3GOSCT-ND® 5.22 39.15 78.30 1.5SMC27AT3GOSTR-ND® 196.00/M 
28.5 30 31.5 25.6 5 1.5SMC30AT3GOSCT-ND® 5.22 39.15 78.30 1.5SMC30AT3GOSTR-ND® 196.00/M 
31.4 33 34.7 28.2 5 1.5SMC33AT3GOSCT-ND® 5.22 39.15 78.30 1.5SMC33AT3GOSTR-ND® 196.00/M 
34.2 36 37.8 30.8 5 1.5SMC36AT3GOSCT-ND® 5.22 39.15 78.30 1.5SMC36AT3GOSTR-ND® 196.00/M 
37.1 39 41 33.3 5 1.5SMC39AT3GOSCT-ND® 5.22 39.15 78.30 1.5SMC39AT3GOSTR-ND® 196.00/M 
40.9 43 45.2 36.8 5 1.5SMC43AT3GOSCT-ND® 5.22 39.15 78.30 1.5SMC43AT3GOSTR-ND® 196.00/M 
@ RoHS Compliant 
1500 Watt Mosorb™ TVS cecil 
95.304 1.064 
Specifications: * Maximum clamp voltage @ peak pulse current * Low leakage <5yA above 10V * Response time is typically < 1 ns ry 
Mechanical Characteristics: * Case: Void-free, transfer-model, thermosetting plastic * Finish: All external surfaces are corrosion resistant and leads are readily solderable | 25.40 >| x 25.40 | 
¢ Maximum lead temperature for soldering purposes: 230°C, 1/16” from case for 10 seconds » Polarity: Cathode indicated by polarity band * Mounting Position: Any 9.50 
Breakdown Voltage Vawm Ip @ Tape and Reel 
VBR Min. Vawm Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Min. Nom. Max. (Vv) (uA) Part No. 1 10 100 250 Part No. 1,500 
1.5KE Series 
6.45 6.8 714 5.8 ,000 1.5KE6.8AGOS-ND® 71 5.70 42.72 85.44 = = 
14.3 15 15.8 12.8 5 1.5KE15AGOS-ND@ 71 5.70 42.72 85.44 = = 
15.2 16 16.8 13.6 5 1.5KE16AGOS-ND@ 71 5.70 42.72 85.44 = _— 
171 18 18.9 15.3 5 1.5KE18AGOS-ND@ yall 5.70 42.72 85.44 = = 
19 20 21 aera 5 1.5KE20AGOS-ND@ 71 5.70 42.72 85.44 = — 
25.7 27 28.4 23.1 5 1.5KE27AOS-ND 74 5.88 44.12 93.96 = _ 
25.7 27 28.4 23.1 5 1.5KE27AGOS-ND@ 71 5.70 42.72 85.44 = = 
28.5 30 31.5 25.6 5 1.5KE30AOS-ND 78 6.28 47.09 100.28 = _— 
28.5 30 31.5 25.6 5 1.5KE30AGOS-ND@ 71 5.70 42.72 85.44 = = 
31.4 33 34.7 28.2 5 1.5KE33AGOS-ND@ eral 5.70 42.72 85.44 = — 
34.2 36 37.8 30.8 5 1.5KE36ARL4GOSCT-ND® = 5.70 42.72 85.44 1.5KE36ARL4GOSTR-ND® 228.00/M 
37.1 39 41 33.3 5 1.5KE39ARL4GOSCT-ND@ = 5.70 42.72 85.44 1.5KE39ARL4GOSTR-ND® 228.00/M 
40.9 43 45.2 36.8 5 1.5KE43AGOS-ND@ 71 5.70 42.72 85.44 = _ 
53.2 56 58.8 47.8 5 1.5KE56ARL4GOSCT-ND® — 5.70 42.72 85.44 1.5KE56ARL4GOSTR-ND® 228.00/M 
58.9 62 65.1 53 5 1.5KE62AGOS-ND@ wall 5.70 42.72 85.44 = = 
64.6 68 71.4 58.1 5 1.5KE68AGOS-ND@ il 5.70 42.72 85.44 = _ 
190 200 210 171 5 1.5KE200AGOS-ND@ 2.63 22.75 175.00 367.50 = = 
JEDEC Series 
6.0 = _ 5 300 1N6373RL4GOSCT-ND® _ 5.93 44.49 88.98 1N6373RL4GOSTR-ND® 237.00/M 
6.0 _ _ 5 300 ICTE-5RL4GOSCT-ND® _— 8.45 65.00 136.50 ICTE-SRL4GOSTR-ND® 377.00/M 
6.0 6.2 = 5 300 1N5908RL4GOSCT-ND® = 5.93 44.49 88.98 1N5908RL4GOSTR-ND@ 237.00/M 
6.45 6.8 7.14 5.8 1,000 1N6267ARL4GOSCT-ND® _ 5.93 44.49 88.98 1N6267ARL4GOSTR-ND® 237.00/M 
9.5 10 10.5 8.55 10 1N6271AOS-ND -76 6.09 45.71 97.35 — = 
9.5 10 10.5 8.55 10 1N6271AGOS-ND® 74 5.93 44.49 88.98 = = 
12.4 13 13.7 W1 5 1N6274AGOS-ND@ 74 5.93 44.49 88.98 = _ 
14.3 15 15.8 12.8 5 1N6275AGOS-ND® 74 5.93 44.49 88.98 = = 
15.2 16 16.8 13.6 5 1N6276AGOS-ND@ 74 5.93 44.49 88.98 = = 
17.1 18 18.9 15.3 5 1N6277AGOS-ND@ 74 5.93 44.49 88.98 = = 
17.6 = _ 15 2 1N6377GOS-ND® 74 5.93 44.49 88.98 = = 
25.7 27 28.4 23.1 5 1N6281AGOS-ND@ 74 5.93 44.49 88.98 = _ 
28.5 30 31.5 25.6 5 1N6282ARL4GOSCT-ND® = 5.93 44.49 88.98 1N6282ARL4GOSTR-ND® 237.00/M 
31.4 33 34.7 28.2 5 1N6283AGOS-ND® 74 5.93 44.49 88.98 = = 
34.2 36 37.8 30.8 5 1N6284AGOS-ND@ 74 5.93 44.49 88.98 = = 
37.1 39 41 33.3 5 1N6285AGOS-ND® 74 5.93 44.49 88.98 = = 
40.9 43 45.2 36.8 5 1N6286AGOS-ND@ 74 5.93 44.49 88.98 = _ 
44.7 47 49.4 40.2 5 1N6287AGOS-ND® 74 5.93 44.49 88.98 = _ 
42.4 — — 36 2 1N6380GOS-ND® 74 5.93 44.49 88.98 = = 
48.5 51 53.6 43.6 5 1N6288ARL4GOSCT-ND@ = 5.93 44.49 88.98 1N6288ARL4GOSTR-ND® 237.00/M 
58.9 62 65.1 53 5 1N6290AGOS-ND® 74 5.93 44.49 88.98 = = 
86.5 91 95.5 778 5 1N6294ARL4GOSCT-ND® = 5.93 44.49 88.98 1N6294ARL4GOSTR-ND® 237.00/M 
95 100 105 85.5 5 1N6295AGOS-ND@ 1.31 11.38 87.50 183.75 = = 
@ RoHS Compliant 
ESD Fig. 1 — SOT-723 
Protection 
. ini ® 
Diodes Digi Reel 
VBR Vrwn Max. In @ Vawm Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Package Min. (V) (uA) Part No. 1 10 100 Part No. Pricing 8,000 
1 SOT-723 5.0 3.3 1.0 ESD7C3.3DT5GOSCT-ND 48 3.30 22.88 ESD7C3.3DT5GOSTR-ND 79.00/M 
au 14 5.0 0.5 ESD7C5.0DT5GOSCT-ND 48 3.30 22.88 ESD7C5.0DT5GOSTR-ND 79.00/M 
2A | SOD-923 5.0 5.0 1.0 ESD9B5.0ST5GOSCT-ND -50 2.97 19.31 ESD9B5.0ST5GOSTR-ND 59.00/M 
28 | sop-923 5.0 3.3 1.0 ESD9C3.3ST5GOSCT-ND 35 2.39 16.59 ESD9C3.3ST5GOSTR-ND 57.00/M 
é 11 5.0 0.5 ESD9C5.0ST5GOSCT-ND «35 2.39 16.59 ESD9C5.0ST5GOSTR-ND 57.00/M 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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ON Semiconductor” Transient Voltage Suppressors (cont) 


ESD Tvs Dimensions in mm. Di 


Fig. 1 — SC-74 Fig. 2 — SOT-323 Fig. 3 — SOD-323 
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Fig. 4 — SC-89 Fig. 5 — SOT-23 


Breakdown Voltage VBR Vawm Min. | IR @ VRwmM Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Pricing 

Fig. | Min. Nom. Max. (V) (pA) Part No. 10 100 250 Part No. 3,000 
5.32 5.6 5.88 3.0 2.0 MMQASV6T1GOSCT-ND® 3.44 24.20 44.00 MMQASV6T1GOSTR-ND® 99.00/M 
1 6.0 - 7.2 5.0 20 SMS05T1GOSCT-ND@ 3.75 27.00 50.63 SMS05T1GOSTR-ND® 128.00/M 
2 6.4 6.8 7.2 5.0 0.05 DF3A6.8FUT1GOSCT-ND®@ 2.81 19.80 36.00 DF3A6.8FUT1GOSTR-ND@ 81.00/M 
3A 6.2 — 7.3 5.0 10 SD05T1GOSCT-ND® 3.30 22.88 41.25 SDO5T1GOSTR-ND® 88.00/M 
13.3 = 15.75 12.0 1.0 SD12T1GOSCT-ND® 3.30 22.88 41.25 SD12T1GOSTR-ND@ 88.00/M 
8B | 13.3 = = 12.0 1.0 SD12CT1GOSCT-ND 3.50 25.20 47.25 $D12CT1GOSTR-ND 119.00/M 
5.32 5.6 5.88 3.0 5.0 NZL5V6AXV3T1GOSCT-ND® 3.00 20.80 37.50 NZL5V6AXV3T1GOSTR-ND® 80.00/M 
4 6.46 6.8 7.14 45 1.0 NZL6V8AXV3T1GOSCT-ND® 3.00 20.80 37.50 NZL6V8AXV3T1GOSTR-ND® 80.00/M 
7.12 75 7.88 5.0 1.0 NZL7V5AXV3T1GOSCT-ND® 3.00 20.80 37.50 NZL7V5AXV3T1GOSTR-ND® 80.00/M 
5 6.2 _ 7.3 5.0 10 SMO05T1GOSCT-ND® 3.56 25.63 48.06 SM05T1GOSTR-ND® 121.00/M 
13.3 al 15.75 12.0 1.0 SM12T1GOSCT-ND® 3.56 25.63 48.06 SM12T1GOSTR-ND® 121.00/M 


@ RoHS Compliant 


Gy : . 
“wv. Semiconductor ESD Protection Diodes 


VBR Vrwm IR@Vrwm Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay Semiconductor 
Fig. | Package Minimum Nominal Min. (V)_| Max. (uA) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Surface Mount ESD Protection Zener Diodes 
6.4 = 5 400 751-1426-1-ND 24 21 18 751-1426-2-ND 3,000 109.44/M | SMF5VOA-GS08 
7.22 _ 6.5 250 751-1436-1-ND 24 21 -18 751-1436-2-ND 3,000 109.00/M | SMF6V5A-GS08 
1141 = 10 2.5 751-1427-1-ND 24 22 18 751-1427-2-ND 3,000 109.00/M | SMF10A-GS08 
13.3 = 12 2.5 751-1437-1-ND 24 21 -18 751-1437-2-ND 3,000 109.00/M | SMF12A-GS08 
1A SMF® 16.7 = 15 1 751-1431-1-ND 24 21 18 751-1431-2-ND 3,000 109.00/M_| SMF15A-GS08 
20 = 18 1 751-1439-1-ND 24 .21 18 751-1439-2-ND 3,000 109.00/M | SMF18A-GS08 
26.7 _ 24 1 751-1421-1-ND 24 P| 18 751-1421-2-ND 3,000 109.44/M | SMF24A-GS08 
36.7 = 33 1 751-1422-1-ND 24 21 18 751-1422-2-ND 3,000 109.00/M | SMF33A-GS08 
40 = 36 1 751-1433-1-ND 24 21 18 751-1433-2-ND 3,000 109.00/M | SMF36A-GS08 
47.8 = 43 1 751-1432-1-ND 24 21 -18 751-1432-2-ND 3,000 109.00/M_| SMF43A-GS08 
Bidirectional Asymmetrical (BiAs) Single Line ESD Protection Diodes 
1A S0D-923 6 6.8 5 0.1 751-1428-1-ND 18 16 13 751-1428-2-ND 8,000 71.00/M | VESD05A1B-02Z-GS08 
1B 7.3 = fi 0.1 751-1409-1-ND 14 13 A 751-1409-2-ND 8,000 57.00/M_| VCUT0714A-02Z-GS08 
Single-Line ESD Protection Diodes 
4 = 3 20 751-1406-1-ND 15 14 12 751-1406-2-ND 3,000 71.00/M | VESD03-02V-GS08 
6.5 — 5 0.1 751-1410-1-ND 15 14 12 751-1410-2-ND 3,000 71.00/M | VESD05-02V-GS08 
1A SOD-523 6 6.8 5 0.1 751-1407-1-ND 7 15 13 751-1407-2-ND 3,000 79.00/M | VESDO5A1B-02V-GS08 
6 6.8 5 1 751-1440-1-ND AZ 15 13 751-1440-2-ND 3,000 79.00/M | VESDO5A1-02V-GS08 
9 = 8 0.1 751-1438-1-ND 15 14 12 751-1438-2-ND 3,000 71.00/M_| VESD08-02V-GS08 
4 4.6 3.3 100 751-1397-1-ND 14 13 WW 751-1397-2-ND 3,000 65.00/M | GSOT03-GS08 
OA SOT-23 6 6.8 5 10 751-1416-1-ND 14 13 fd 751-1416-2-ND 3,000 65.00/M | GSOT05-GS08 
13.5 15 12 1 751-1393-1-ND 14 13 Ad. 751-1393-2-ND 3,000 81.00/M | GSOT12-GS08 
16.5 18 15 1 751-1405-1-ND 14 13 Ad 751-1405-2-ND 3,000 65.00/M_| GSOT15-GS08 
4 4.6 3.3 100 751-1402-1-ND 24 .21 Ard 751-1402-2-ND 3,000 108.00/M | GSOTO3-HT3-GS08 
3A LLP75-3B 6 6.8 5 10 751-1408-1-ND 24 21 al? 751-1408-2-ND 3,000 108.00/M | GSOTO5-HT3-GS08 
13.5 15 12 1 751-1418-1-ND 24 21 lt 751-1418-2-ND 3,000 108.00/M | GSOT12-HT3-GS08 
16.5 18 15 1 751-1400-1-ND 24 21 AZ 751-1400-2-ND 3,000 108.00/M_| GSOT15-HT3-GS08 
Two-Line ESD Protection Diodes 
4.5 5.3 3.8 100 751-1398-1-ND 16 14 12 751-1398-2-ND 3,000 72.00/M | GSOTO3C-GS08 
6.5 75 5.5 10 751-1415-1-ND 16 14 12 751-1415-2-ND 3,000 72.00/M | GSOTO5C-GS08 
2B SOT-23 9.5 10.7 8.5 5 751-1417-1-ND 16 14 12 751-1417-2-ND 3,000 72.00/M | GSOTO8C-GS08 
13.5 15.7 12.5 1 751-1414-1-ND 16 14 12 751-1414-2-ND 3,000 72.00/M | GSOT12C-GS08 
39.5 43.7 36.5 1 751-1404-1-ND 16 14 12 751-1404-2-ND 3,000 72.00/M_| GSOT36C-GS08 
4 4.6 3.3 100 751-1396-1-ND 25 22 18 751-1396-2-ND 3,000 115.00/M | GSOTO3C-HT3-GS08 
3B LLP75-3B 6 6.8 5 10 751-1412-1-ND 25 22 18 751-1412-2-ND 3,000 115.00/M | GSOTO5C-HT3-GS08 
13.5 15 12 1 751-1411-1-ND 25 22 18 751-1411-2-ND 3,000 115.00/M | GSOT12C-HT3-GS08 
39 43 36 1 751-1403-1-ND 25 22 -18 751-1403-2-ND 3,000 115.00/M_| GSOT36C-HT3-GS08 
High Speed ESD Protection Diodes 
2c SOT-23 6 = 5 20 751-1395-1-ND 14 13 Ful 751-1395-2-ND 3,000 65.00/M_| GLO5T-GS08 
(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1936 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


wage Semiconductor ESD Protection Diodes (cont, Digi@Reel? | 
VBR Vrwm IR@Vrwm Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay Semiconductor 
Fig. | Package Minimum Nominal Min. (V)_| Max. (uA) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
2c SOT-23 16.7 = 15 1 751-1419-1-ND 14 13 hl 751-1419-2-ND 3,000 65.00/M__| GL15T-GS08 
3C LLP75-3B 6 = 5 20 751-1443-1-ND 24 21 AZ 751-1443-2-ND 3,000 108.00/M GLO5-HT3-GS08 
16.7 = 15 1 751-1394-1-ND 24 ia 17 751-1394-2-ND 3,000 108.00/M GL15-HT3-GS08 
Flip-Chip Protection Diode 
4 0402 6 — 5 20 751-1429-1-ND 22 19 16 751-1429-2-ND 5,000 88.00/M VESDO5C-FC1-GS08 
ESD Protection Diode Arrays 
5 LLP75-6A 6 _ 5 Max. 1 751-1413-1-ND 4 38 32 751-1413-2-ND 3,000 | 202.00/M GMFO5C-HS3-GS08 
6 = 5 0.1 751-1423-1-ND 44 38 32 751-1423-2-ND 3,000 | 202.00/M GMFO5LC-HS3-GS08 
Six-Line ESD Protection Diode Array 
6 LLP75-7A 6 6.6 5 1 751-1441-1-ND 35 -30 25 751-1441-2-ND 3,000 158.00/M VESDO5A6-HA3-GS08 
Four-Line BUS-port ESD Protection Diode 
7 LLP75-6A 6.9 7.9 5 0.1 751-1434-1-ND -60 52 43 751-1434-2-ND 3,000 | 274.00/M VBUS054B-HS3-GS08 
Eight-Line ESD Protection Diode Array 
8 LLP1713-9L 6 = 5 1 751-1435-1-ND At 36 -30 751-1435-2-ND 3,000 187.00/M VESDO5A8A-HNH-GSO8 


One aR wD = 


No. of VrwM In @ Vawm | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay Semiconductor 
Fig. Package Channels Min. (V) Max. (uA) | Part No. 1 10 100 Part No. Pricing 3,000 Part No. 
1 LLP75-6A 2 5 1 751-1424-1-ND .28 25 21 751-1424-2-ND 130.00/M VEMI255A-HS3-GS08 
2 LLP75-7A 3 5 1 751-1444-1-ND 33 29 24 751-1444-2-ND 151.00/M VEMI355A-HA3-GS08 
3 LLP1713-9L 4 5 1 751-1420-1-ND 38 .33 ie 751-1420-2-ND 173.00/M VEMI45AA-HNH-GS08 
4 LLP2513-DL 6 5 1 751-1425-1-ND 47 Al 34 751-1425-2-ND 202.50/M VEMI65AA-HCI-GS08 
5 LLP3313-HL 8 5 1 751-1430-1-ND 57 49 a1 751-1430-2-ND 226.80/M VEMI85AA-HGK-GS08 


VISHAY. GENERAL 


Semiconpuctor Jransient Voltage Suppressors 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — SMA, SMB, SMC Fig. 2 — DO-204AC t Fig. 3 — DO-215AA 


Fig. 4 — 1.5KE i Fig. 5 — SMP Fig. 6 — MicroSMP Cathode 


Breakdown Voltage Cut Tape 
Pw VBR It Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Watts | Minimum Maximum | (mA) L Ww Part No. i 10 100 Part No. Oty. Pricing 
Unidirectional 

300 111 123 1.0 5.28 2.79 SMAJ100A-E3/1GI-NDt 33 2.79 23.28 = = = 

6.40 7.07 10 5.28 2.79 SMAJ5.0A-E3/1GI-NDt 24 2.04 17.00 = = = 

6.40 7.07 10 5.28 2.79 SMAJ5.0A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 SMAUJS5.0A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

14 12.3 1.0 5.28 2.79 SMAJ10A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 SMAUJ10A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

13.3 14.7 1.0 5.28 2.79 SMAJ12A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 SMAUJ12A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

16.7 18.5 1.0 5.28 2.79 SMAJ15A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 SMAJ15A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

400 20.0 22.1 1.0 5.28 2.79 SMAJ18A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 SMAUJ18A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

24.4 26.9 1.0 5.28 2.79 SMAJ22A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 = — = 

36.7 40.6 1.0 5.28 2.79 SMAJ33A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 SMAUJ33A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

40.0 44.2 1.0 5.28 2.79 SMAJ36A-E3/1GI-NDt 24 2.04 17.00 = — = 

40.0 44.2 1.0 5.28 2.79 SMAJ36A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 SMAJ36A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

44.4 49.1 1.0 5.28 2.79 SMAJ40A-E3/61GICT-ND 27 2.45 20.40 SMAUJ40A-E3/61GITR-ND 1,800 102.00/M 

66.7 73.7 1.0 5.28 2.79 SMAJ60A-E3/1GI-NDt 24 2.04 17.00 = a — 

1 44 = 1.0 5.59 3.94 SMBJ3V3-E3/52GICT-ND 39 3.30 27.53 SMBJ3V3-E3/52GITR-ND 750 123.75 
6.40 7.07 10 5.59 3.94 SMBJ5.0A-E3/52GICT-ND 28 2.52 21.00 SMBUJ5.0A-E3/52GITR-ND 750 78.75 

13.3 14.7 1.0 5.59 3.94 SMBJ12A-E3/52GICT-ND 28 2.52 21.00 SMBJ12A-E3/52GITR-ND 750 78.75 

600 16.7 18.5 1.0 5.59 3.94 SMBJ15A-E3/52GICT-ND 28 2.52 21.00 SMBJ15A-E3/52GITR-ND 750 78.75 

26.7 29.5 1.0 5.59 3.94 SMBJ24A-E3/52GICT-ND 28 2.52 21.00 SMBJ24A-E3/52GITR-ND 750 78.75 

28.9 31.9 1.0 5.59 3.94 SMBJ26A-E3/1GI-NDt 25 2.10 17.50 = = = 

44.4 49.1 1.0 5.59 3.94 SMBJ40A-E3/52GICT-ND 28 2.52 21.00 SMBJ40A-E3/52GITR-ND 750 78.75 

6.40 7.07 10 8.13 6.22 SMCJ5.0A-E3/57TGICT-ND 60 5.40 45.00 SMCJ5.0A-E3/57TGITR-ND 850 191.25 

13.3 14.7 1.0 8.13 6.22 SMCJ12A-E3/57TGICT-ND 60 5.40 45.00 SMCJ12A-E3/57TGITR-ND 850 191.25 

16.7 18.5 1.0 8.13 6.22 SMCJ15A-E3/57TGICT-ND 60 5.40 45.00 SMCJ15A-E3/57TGITR-ND 850 191.25 

26.7 29.5 1.0 8.13 6.22 SMCJ24A-E3/57TGICT-ND 60 5.40 45.00 SMCJ24A-E3/57TGITR-ND 850 191.25 

1500 36.7 40.6 1.0 8.13 6.22 SMCJ33A-E3/51TGICT-ND. 60 5.40 45.00 SMCJ33A-E3/51TGITR-ND 2000 210.00/M 

40.0 44.2 1.0 8.13 6.22 SMCJ36A-E3/57TGICT-ND 60 5.40 45.00 SMCJ36A-E3/57TGITR-ND 850 191.25 

44.4 49.1 1.0 8.13 6.22 SMCJ40A-E3/57TGICT-ND 60 5.40 45.00 SMCJ40A-E3/57TGITR-ND 850 191.25 

209 231 1.0 8.13 6.22 SMCJ188A-E3/57TGICT-ND 60 5.40 45.00 SMCJ188A-E3/57TGITR-ND 850 191.25 

6.40 7.30 10 = = SA5.0-E3/1GI-ND+ A4 3.80 31.68 = _ = 

9 500 33.3 36.8 1.0 = _ SA30A-E3/1GI-ND+ A4 3.80 31.68 = = = 
83.3 92.1 1.0 = _ SA75A-E3/1GI-NDt A4 3.80 31.68 = — = 

600 6.45 7.14 10 = = P6KE6.8A-E3/1GI-NDt 43 3.69 30.75 = _ = 

t Bulk (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1937 


Venn. GENERAL 


VY Semiconpucror Transient Voltage Suppressors (Cont.) 


Breakdown Voltage Cut Tape 
Pw VBR IT Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Watts | Minimum Maximum (mA) L WwW Part No. 1 10 100 Part No. Oty. Pricing 
2 | 600 22.8 25.2 1.0 = = P6KE24A-E3/1GI-NDT 31 2.64 22.03 = = = 
3 | 600 13.3 147 10 = = SMBG12A-E3/1GI-NDT 34 2.90 24.20 = = = 
14.4 15.9 1.0 - = SMBG13A-E3/5BGICT-ND = 3.48 26.14 SMBG13A-E3/5BGITR-ND 3,200 138.00/M 
4 [1500 | 124 13.7 1.0 = = T.5KET3A-E3/1GI-NDt 64 552 46.03 = = = 
250 6.45 7.14 10 = = TPSMP6.8AHE3/84AGICT-ND 24 2.07 17.23 TPSMP6.8AHE3/84AGITR-ND 3,000 703.00/M 
13.3 147 10 = = SMP12A-E3/84AGICT-ND 16 138 17.50 SMP12A-E3/84AGITR-ND 3,000 69.00/M 
16.7 18.5 1.0 — - SMP15A-E3/84AGICT-ND 16 1.38 11.50 SMP15A-E3/84AGITR-ND 3,000 69.00/M 
5 26.7 29.5 1.0 = - SMP24A-E3/84AGICT-ND 16 1.38 11.50 SMP24A-E3/84AGITR-ND 3,000 69.00/M 
400 40.0 44.2 1.0 — - SMP36A-E3/84AGICT-ND 16 1.38 11.50 SMP36A-E3/84AGITR-ND 3,000 69.00/M 
22.8 25.2 1.0 — _ TPSMP24A-E3/84AGICT-ND 34 2.90 24.15 TPSMP24A-E3/84AGITR-ND 3,000 145.00/M 
40.9 45.2 1.0 = = TPSMP43AHE3/84AGICT-ND 34 2.90 24.15 TPSMP43AHE3/84AGITR-ND 3,000 435.00/M 
44 — 1.0 = = MSP3V3-E3/89AGICT-ND 30 2.58 21.48 MSP3V3-E3/89AGITR-ND 4,500 729.00/M 
8 | 100 6.40 7.07 10 = - MSP5.0A-E3/89AGICT-ND 13 1.15 9.55 MSP5.0A-E3/89AGITR-ND 4,500 57.00/M 
Bidirectional 
300 209 231 TO 5.28 279 SMAJ188CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAJ188CA-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 
6.40 7.25 10 5.28 2.79 SMAJ5.0CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAJ5.0CA-E3/61GITR-ND 7,800 118.00/M 
14 123 1.0 5.28 2.79 SMAJ10CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAJ10CA-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 
13.3 147 1.0 5.28 2.79 SMAJ12CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAJ12CA-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 
400 20.0 22.4 1.0 5.28 2.79 SMAJ18CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAJ18CA-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 
24.4 26.9 1.0 5.28 2.79 SMAJ22CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 - — = 
26.7 29.5 0 5.28 2.79 SMAJ24CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAJ24CA-E3/61GITR-ND 1,800 T18.00/M 
36.7 40.6 1.0 5.28 2.79 SMAJ33CA-E3/61GICT-ND 34 2.83 23.55 SMAJ33CA-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 
44.4 49.4 1.0 5.28 2.79 SMAJ40CA-E3/61GICT-ND 31 2.83 23.55 SMAJ40CA-E3/61GITR-ND 1,800 118.00/M 
6.40 7.25 10 5.59 3.94 SMBJ5.0CA-E3/51GI-NDt 26 2.25 18.75 = - = 
6.40 7.25 10 5.59 3.94 SMBJ5.0CA-E3/52GICT-ND 30 2.70 22.50 SMBJ5.0CA-E3/52GITR-ND 750 84.75 
8.33 9.21 1.0 5.59 3.94 SMBU7.5CA-E3/51GI-NOt 26 2.25 18.75 _ _ - 
8.89 9.83 1.0 5.59 3.94 SMBJ8.0CA-E3/51GI-NDt 26 2.25 18.75 = _ - 
13.3 14.7 1.0 5.59 3.94 SMBJ12CA-E3/52GICT-ND 30 2.70 22.50 SIMBJ12CA-E3/52GITR-ND 750 84.75 
1 16.7 18.5 T0 5.59 3.94 SMBJ15CA-E3/1GI-NDt 4B 415 34.58 = = = 
600 16.7 18.5 1.0 5.59 3.94 SMBJ15CA-E3/52GICT-ND 30 2.70 22.50 SMBJ15CA-E3/52GITR-ND 750 84.75 
267 29.5 1.0 5.59 3.94 SMBJ24CA-E3/52GICT-ND 30 2.70 22.50 SMBJ24CA-E3/52GITR-ND 750 84.75 
36.7 40.6 1.0 5.59 3.94 SMBJ33CA-E3/1GI-NDt 26 2.25 18.75 = _ — 
44.4 49.41 1.0 5.59 3.94 SMBJ40CA-E3/52GICT-ND 30 2.70 22.50 SMBJ40CA-E3/52GITR-ND 750 84.75 
50.0 55.3 1.0 5.59 3.94 SMBJ45CA-E3/1GI-NDt 26 2.25 18.75 = = = 
53.3 58.9 1.0 5.59 3.94 SMBJ48CA-E3/51GI-ND+ 26 2.25 18.75 = - = 
6.40 7.25 10 8.13 6.22 SMCJ5.0CA-E3/57TGICT-ND 70 6.30 52.50 SMCJ5.0CA-E3/57TGITR-ND 850 223.55 
13.3 14.7 1.0 8.13 6.22 SMCJ12CA-E3/57TGICT-ND 70 6.30 52.50 SMCJ12CA-E3/57TGITR-ND 850 223.55 
16.7 18.5 1.0 8.13 6.22 SMCJ15CA-E3/57TGICT-ND 70 6.30 52.50 SMCJ15CA-E3/57TGITR-ND 850 223.55 
267 29.5 1.0 8.13 6.22 SMCJ24CA-E3/57TGICT-ND 70 6.30 52.50 SMCJ24CA-E3/57TGITR-ND 850 223.55 
1500 | 33.3 36.8 1.0 8.13 6.22 SMCJ30CA-E3/1TGI-NDt 61 5.25 43.75 = _ = 
40.0 44.2 0 8.13 6.22 SMCJ36CA-E3/57TGICT-ND 70 6.30 52.50 SMICJS6CA-E3/57TGITR-ND 850 223.55 
44.4 49.1 1.0 8.13 6.22 SMCJ40CA-E3/57TGICT-ND 70 6.30 52.50 SMCJ40CA-E3/57TGITR-ND 850 223.55 
718 86.0 1.0 8.13 6.22 SMCJ70CA-E3/51GI-ND+ 61 5.25 43.75 _ _ _ 
209 231 1.0 8.13 6.22 SMCJ188CA-E3/57TGICT-ND 70 6.30 52.50 SMCJ188CA-E3/57TGITR-ND 850 223.55 
500 13.3 147 0 = = SAT2CA-E3/1GI-NDt Ag 418 34.83 = = = 
2 6.45 714 10 = = P6KE6.8CA-E3/1GI-NDF 45 3.87 32.23 = = = 
600 34.2 37.8 1.0 = = PGKE36CA-E3/1GI-NDt 50 4.28 35.63 - - - 
8.65 9.55 1.0 = = T.5KE9.1CA-E3/1GI-NDF 85 7.25 60.43 = = = 
4 | 1500 28.5 31.5 1.0 = = 1.5KE30CA-E3/51GI-NDt 95 8.11 67.58 = = = 
+ Bulk 
' ALPHA & OMEGA 4 . 
NEW! SEMICONDUCTOR Transient Voltage Suppressors Digi®Reel 


Features: (TVS) products that are designed to protect high speed data interfaces from Electrostatic Discharge (ESD) and 
Alpha & Omega Semiconductor, Inc. provides a family of ultra-low capacitance Transient Voltage Suppressor Lighting in mobile, digital consumer, networking, PC computing and PC peripheral applications. 


Fig. 1 — SOT-23-6 Fig. 2 — SC-89-6 Fig. 3 — 10-MSOP y+0.28 Fig.4—SOD-523 Fig. 5 — SOD-923 
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Reverse Breakdown Voltage Alpha and Omega 
VBR Min. @Vrwm Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Semiconductor 
Fig. Package Minimum Typical (V) Max. (WA) Part No. 1 25 100 Part No. Qty Pricing Part No. 
1 SOT-23-6 66 = 5.0 0.4 785-1162-1-ND 56 9.50 33.00 | 785-1162-2-ND 3,000 150.00/M_| AOZ8000CI 
66 = 5.0 70 785-1163-1-ND 30 8.55 29.70 | 785-1163-2-ND 3,000 735.00/M | AOZBO07KI 
2 SC-89-6 8.0 = 5.0 0.4 785-1167-1-ND 56 8.11 25.96 | 785-1167-2-ND 3,000 106.20/M | A0Z8204KI 
6.0 - 5.0 04 785-1168-1-ND 48 7.94 26.22 | 785-1168-2-ND 3,000 117.30/M_| _AQZ8205KI 
3 40-MSOP 6.6 _ 5.0 1.0 785-1164-1-ND 81 15.30 54.00 785-1164-2-ND 3,000 252.00/M AOZ8005FI 
6.6 = 5.0 1.0 785-1165-1-ND 81 15.30 54.00 785-1165-2-ND 3,000 252.00/M AOZ8006FI 
4 SOD-523 6.0 7.0 5.0 0.1 785-1166-1-ND 5 6.46 20.68 785-1166-2-ND 3,000 84.60/M A0Z8201NI-05 
6 SOD-923 6.0 7.0 5.0 0.1 785-1169-1-ND 53 7.10 24.64 785-1169-2-ND 8,000 95.20/M A0Z8211NI-05 
Voltage Regulators Cut Tape Tape & Reel | Alpha and Omega 
ee Digi-Key Price Each Pricingt | Semiconductor 
Features: “EZ” range or DC/DC regulators, Smart load switches and Battery protection. Description Part No. 1 25 100 3,000 Part No. 
2A, 4.5V ~ 16V Synchronous Buck 
Cut Tape Tape & Reel| Alpha and Omega) | Reg.,8-SOIC............ cee: 785-1154-1-ND 1.50 1.15 1.01 | _469.80/M | AOZ1020AI 
Digi-Key Price Each Pricingt | Semiconductor 3A, 4.5V ~ 16V Synchronous Buck 
Description Part No. 1 25 100 3,000 Part No. Reg., 8-SOIC | 785-1155-1-ND 1.58 1.22 1.07 496.80/M | A0Z1021Al 


-|785-1156-1-ND 1.75 1.35 1.19] —550.80/M | A0Z1022DI 
-|785-1157-1-ND = 1.84. 1.42 = 1.25} = 577.80/M | AOZ1024DI 
-|785-1158-1-ND = 2.00 1.54 1.35 | ~626.40/M | AOZ1210Al 


.|785-1148-1-ND 2.15 1.65 1.45 | 673.65/M | AOZ1012D1 3A, 4.5V ~ 16V Syn. Buck Reg., 8-DFl 


.|785-1149-1-ND 2.00 1.54 1.36 | 629.10/M | AOZ1014Al 4A, 4.5V ~ 16V Syn. Buck Reg., 8-DF| 
/ 2A, 4.5V ~ 27V Buck Reg., 8-SOIC. 


3A, 4.5V ~ 16V Buck Reg., 8-DFN.. 
5A, 4.5V ~ 16V Buck Reg., 8-SOIC. 


5A, 4.5V ~ 16V Buck Reg., 8-DFN..........[785-1150-1-ND 2.12 1.63 1.43 | _664.20/M | AOZ1014DI 3M ABV. O7V Buck Reg: SOIC. |78eH1S04-ND 201 188 1.36 | 69045) |A0Z4212AI 
1.5A, 4.5V ~ 16V Non-Synchronous 3A, 4.5V ~ 27V Buck Reg., 8-DFN... .|785-1160-1-ND 2.11 1.62 1.43] 661.50/M | AOZ1212D1 
Buck Reg., 8-SOIC _|785-1151-1-ND 1.62 1.25 1.10 | _507.60/M | AOZ1015Al 4A.2. 7 ~5.5V Programmable 

2A, 4.5V ~ 16V Buck Reg., 8-SOIC . -|785-1152-1-ND = 2.00 1.54 = 1.35 | 626.40/M | AOZ1016Al Distribution Switch, 8-SOIC.............. 785-1161-1-ND 1.74 1.34 1.18 | _545.40/M | AOZ1300AI 


-|785-1153-1-ND 1.39 1.07 94 | 436.05/M | AOZ1019Al 


2A, 4.5V ~ 16V Buck Reg., 8-SOIC. + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1938 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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eM-C+Ce Transient Voltage Suppressors 


Micro Commercial Components 


Fig. 1 — SMA — DO-214AC Fig. 2 — SMB - DO-214AA Fig. 3 — SMC - DO-214AB Fig. 4 — P6KE and SA - DO-15 Fig. 5 — 1.5KE - DO-201AE 
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oo 25.4 
421.08 4 | 


t 


@6.0 
SMA — DO-214AC SMB — DO-214AA P6KE — DO-15 
Value Chart Value Chart Value Chart 
5.0 20 75 5.0 10 17 30 51 78 150 6.8 20 68 
6.0 22 78 6.0 11 18 33 54 85 160 75 24 100A 
65 24 85 6.5 12 20 36 58 90 170 8.2 27 150A 
7.0 26 90 7.0 13 aa ey ee is 10 30 
Le Be 100 20 15 26 a3 70 120 2 ip 
8.0 30 110 ‘ 15 51 
9.0 16 28 48 75 130 
9.04 33 120 
10 36 130 SMC — DO-214AB 1.5KE — DO-201AE SA — DO-15 
1 40 150 Value Chart Value Chart Value Chart 
12 43 160 5.0 10 17 30 51 78 150 6.8 5.0A 15 
hs ats Unk 6.0 14 18 33 54 85 160 a8 Aa 30 
ue se) 6.5 12 20 36 58 90 170 : : 
US Sales 7.0 13 22 40 60 100 8.2 6.5 30 
16 60 75 14 24 43 64 110 10 40 
7 64 8.0 15 26 45 70 120 
18 70 9.0 16 28 48 75 130 12 12 
Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reelt 
Fig. Direction Value Range Watts Package Part No.t 1 10 100 Qty. Pricing 
SMA 
Unidirectional 5.0 ~ 170 400 DO-214AC SMAJ(Value)A-TPMSCT-ND 26 2.28 19.50 5,000 130.00/M 
1 Bidirectional 5.0 ~ 48 400 DO-214AC SMAJ(Value)CA-TPMSCT-NDA 26 2.28 19.50 5,000 130.00/M 
Bidirectional 60 ~ 170 400 DO-214AC SMAJ(Value)CA-TPMSCT-NDA 48 4.20 36.00 5,000 240.00/M 
SMB 
2 Unidirectional 5.0 ~ 170 600 DO-214AA SMBJ(Value)A-TPMSCT-ND 26 2.28 19.50 3,000 130.00/M 
Bidirectional 5.0 ~ 170 600 DO-214AA SMBJ(Value)CA-TPMSCT-NDA 26 2.28 19.50 3,000 130.00/M 
SMC 
Unidirectional 5.0 ~ 170 1500 DO-214AB SMCJ(Value)A-TPMSCT-ND 80 7.00 60.00 3,000 400.00/M 
3 Bidirectional 5.0 ~ 170 1500 DO-214AB SMCJ(Value)CA-TPMSCT-ND 1.00 8.75 75.00 3,000 500.00/M 
Unidirectional 5.0, 12, 24, 48 3000 DO-214AB SMLJ(Value)A-TPMSCT-ND NEW! 1.80 15.75 135.00 3,000 900.00/M 
Bidirectional 6.5, 40 3000 DO-214AB SMLJ(Value)CA-TPMSCT-ND NEW! 1.80 15.75 135.00 3,000 900.00/M 
SA 
4 Unidirectional 5.0 ~ 30 500 DO-15 SA(Value)A-TPMSCT-ND 28 2.45 21.00 4,000 140.00/M 
Bidirectional 5.0 ~ 30 500 DO-15 SA(Value)CA-TPMSCT-NDA 28 2.45 21.00 4,000 140.00/M 
P6KE 
4 Unidirectional 6.8 ~ 150 600 DO-15 P6KE(Value)A-TPMSCT-NDA 28 2.45 21.00 4,000 140.00/M 
Bidirectional 6.8 ~ 150 600 DO-15 P6KE(Value)CA-TPMSCT-ND 28 2.45 21.00 4,000 140.00/M 
1.5KE 
5 Unidirectional 6.8 ~ 12 1500 DO-201AE 1.5KE(Value)A-TPMSCT-ND 52 4.55 39.00 1,200 292.50/M 
t For complete part number, substitute the corresponding value from the Value Chart for (Value). + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. A Value not available 
NEW! ESD -TVS 


Fig. 1 — SOD-523 Fig. 2 — SOT-363 : Fig. 3 — SOT-563 Fig. 4 — SOT-23 


Vrwm I Pok Digi-Key Pricing Digi-Key T & R Pricing MCC 
Fig. (V) (mA) (Ww) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
3.3 158 ESD3V3D5-TPMSCT-ND 12 1.05 9.00 ESD3V3D5-TPMSTR-ND 60.00/M ESD3V3D5-TP 
1 5.0 1.0 174 ESD5V0D5-TPMSCT-ND 2 1.05 9.00 ESD5V0D5-TPMSTR-ND 60.00/M ESD5V0D5-TP 
7.0 200 ESD7VOD5-TPMSCT-ND 12 1.05 9.00 ESD7VOD5-TPMSTR-ND 60.00/M ESD7VOD5-TP 
12.0 240 ESD12VD5-TPMSCT-ND 12 1.05 9.00 ESD12VD5-TPMSTR-ND 60.00/M ESD12VD5-TP 
2 5.0 1.0 100 ESD5V0K5-TPMSCT-ND -30 2.63 22.50 ESD5V0K5-TPMSTR-ND 150.00/M ESD5VOK5-TP 
3 5.0 1.0 100 ESD5V0OM5-TPMSCT-ND 34 2.98 25.50 ESD5V0M5-TPMSTR-ND 170.00/M ESD5VOM5-TP 
5.0 300 SM05-TPMSCT-ND 24 2.10 18.00 SM05-TPMSTR-ND 120.00/M SMO5-TP 
4 6.1 1.0 300 ESDA6V1L-TPCT-ND 30 2.63 22.50 ESDA6V1L-TPTR-ND 150.00/M ESDA6V1L-TP 
12.0 300 SM12-TPMSCT-ND 24 2.10 18.00 SM12-TPMSTR-ND 120.00/M SM12-TP 


Wid Littelfuse Teccor® SIDACtor® Product 
Expertise Applied | Answers Delivered Preliminary Balanced Line Protector 


General Description: 


Balanced Protector is designed to offer cus- 105 6 TOV, aC Ipp Ipp Ipp Ipp Ipp ITsm 
tomers a surface mount altemative to our tra- F1250T 3 Series | 2x 10s | 8 x 20us | 10 x 160ps | 10 x 560s | 10 x 1000ps | 60Hz | di/dt 
ditional modified TO-220 package. Based on 2q m5 Pxxx3U CHIP SET 
a 6-pin SOIC package, Balanced Protector is 70 2 { (A) (A) (A) (A) (A) (A) | (A/us) 
built using patented “Y” (US Patent 4,905,119) 3 m4 F1250T fT. Ad 
configuration and are available in surge current ees 10.30 =| ROU N/C c 500 400 200 150 100 50 500 
ratings of up to 500A. 
VDRM Vs VT Is 'H Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
(Vv) (vy) (Vv) (ma) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 
200 270 8 800 150 P2353UCRPCT-ND 4.24 3.85 3.47 P2353UCRPTR-ND 2052.70/M 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 1939 


P/4 Littelfuse | Teccor® SIDACtor® Product 
Expertise Applied | Answers Deliverec Su rge Protection 


Product Description: Surge Ratings +1 


SIDACtors® are solid state crowbar devices designed to protect telecom equipment during 
hazardous transient conditions. Capitalizing on the latest in thyristor advancements, Teccor 


fy}— 
designs their SIDACtors® with a patented ion implant technology. This technology ensures Surge pp pp 'pp 'pp 'pp 'Tsm i 
effective protection within nanoseconds, 500A surge current ratings, and simple solutions | Rating | 2x 10s | 8 x 20ps|10 x 160s |10 x 560ps/10 x 1000s | 60Hz | di/dt oa 
for regulatory requirements such as Bellcore 1089, TIA/EIA-1S-968, ITU-T K.20, ITU-T Seri 7" i" 7" i A A Al H— |: 
Tor regulatory recul (Series)| (A) (A) (A) (A) (A) (A) | (A/us) isan = 
Operation: A 150 150 90 50 45 20 500 
In the standby mode, SIDACtors® exhibit a high off-state impedance eliminating excessive B 250 250 150 100 80 30 500 


leakage currents and appearing transparent to the circuits they protect. Upon application 


of a voltage exceeding the switching voltage (Vs), SIDACtors® will crowbar and simulate C1 500 400 200 150 100 30 500 
a short circuit condition until the current flowing through the device is either interrupted or C2 500 400 200 150 100 50 500 
drops below the SIDACtors® holding current (IH), once this occurs, SIDACtors® will reset E = 5,000 =. a = 400 630 Y 


and return to their high off-state impedance. ai 


Fig. 1 — TO-92 Fig. 2 — TO-220 No-Ground Fig. 3 — TO-220 Fig. 4 — TO-218 
(Isolated) (Isolated) (Isolated) (Non-isolated) 
“Singh No Ground 
ins ey ‘id i 
gle or ‘Dual’ Chip 


ia ~~ 
No Ground 
“Single” or Dual’ Chip __No Ground "Balanced" 3 Chip 
i “Single” or “Dual’ Chip i 1 
i ----7 To 
7 | Protected 
1 3 1Equipment 


Line Cards, Etc. 


2 3 (No Connection) 


Fig. 5 — DO-214AA Fig. 6 — Modified DO-214AA 
(Isolated) (Isolated) Pin 2 
. (Ground) 
Pin 3 
No Ground Pin 1 = 
“Single” or “Dual’’ Chip ~ 
d: 2-3 
pra (1) (Veer) (R) 
(Line) 
Surge Rating VDRM Vs Nii Is 'H Digi-Key Price Each 

Fig. Package (Series) (vy) (0) (vy) (ma) (mA) Part No. dl 10 100 500 1,000 
6 25 Ps POO80EAL-ND@ 65 58 52 44 38 
25 40 PO300EAL-ND@ 65 58 62 44 38 
58 7 PO640EAL-ND@ 65 58 62 44 38 
65 88 P0720EAL-ND@ 65 58 62 44 38 
75 98 POSO0EAL-ND@ 65 58 52 44 38 
A 90 130 4 “ 150 P1100EAL-ND® 65 58 52 44 38 
120 160 P1300EAL-ND@ 65 58 52 44 38 
140 180 P1500EAL-ND@ 65 58 62 44 38 
220 300 P2600EAL-ND@ 65 58 52 44 38 
275 350 P3100EAL-ND@ 65 58 52 44 38 
65 88 P0720EBL-ND@ 72 64 58 48 42 
1 70-92 190 260 P2300EBL-ND@ 72 64 58 48 42 
B 220 300 4 800 150 P2600EBL-ND@ 72 64 58 48 42 
275 350 P3100EBL-ND@ 72 64 58 48 42 
320 400 P3500EBL-ND@ 72 64 58 48 42 
25 40 50 P0300ECL-ND@ 83 74 67 56 48 
190 260 7 B00 150 P2300ECL-ND@ 83 74 67 56 48 
58 77 PO640ECL-ND@ 83 74 67 56 48 
170 220 P1800ECL-ND@ 83 74 67 56 48 
as 220 300 A 200 50 P2600ECL-ND@ 83 74 67 56 48 
275 350 P3100EC-ND 83 74 67 56 48 
275 350 P3100ECL-ND@ 83 74 67 56 48 
320 400 P3500ECL-ND@ 83 74 67 56 48 
5 Modified ‘es 220 260 i 208 _ P2400AA61L-ND@ 1.41 1.25 1.13 94 82 
TO-220 270 330 P3000AA61L-ND@ 1.41 1.25 1.13 94 82 
‘ 25 40 4 800 50 PO602AAL-ND@ 1.85 1.64 1.48 1.23 1.07 
58 7 4 800 150 P1402AAL-ND@ 1.85 1.64 1.48 1.23 1.07 
65 95 P1602ABL-ND@ 2.33 2.07 1.87 1.56 1.35 
90 130 P2202ABL-ND@ 2.33 2.07 1.87 1.56 1.35 
ai Modified a 140 180 x Bao _ P3002AB-ND 2.33 2.07 187 1.56 1.35 
TO-220 140 180 P3002ABL-ND@ 2.33 2.07 1.87 1.56 1.35 
220 300 P4802ABL-ND@ 2.33 2.07 187 1.56 1.35 
275 350 P6002ABL-ND@ 2.33 2.07 1.87 1.56 1.35 
c2 25 40 4 800 50 P0602ACL-ND@ 2.58 2.30 2.07 173 1.50 
200 270 P2353AAL-ND$@ 2.33 2.07 1.87 1.56 1.35 
A 230 300 8 800 150 P2703AAL-ND$@ 2.33 2.07 1.87 1.56 1.35 
270 350 P3203AAL-ND$@ 2.33 2.07 187 1.56 1.35 
130 180 P1553ABL-ND+® 3.04 271 2.44 2.03 1.76 
aduie 170 250 P2103ABL-ND+® 3.04 271 2.44 2.03 1.76 
3B Ta ooA 200 270 P2353ABL-ND{@ 3.04 271 2.44 2.03 1.76 
. 230 300 7 oo noe P2703ABL-ND+@ 3.04 271 2.44 2.03 1.76 
270 350 P3203ABL-ND$@ 3.04 271 2.44 2.03 1.76 
300 400 P3403ABL-ND$@ 3.04 271 2.44 2.03 176 
a 130 180 A os = P1553ACL-ND+@ 3.37 3.00 2.70 2.25 1.95 
270 350 P3203ACL-NDt 3.37 3.00 2.70 2.25 1.95 
4 TO-218 E 140 220 4 800 50 P1900MEL-ND 9.87 8.78 790 6.59 5.71 

RoHS Compliant + VDRM and VS between 1-2, 2-3 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1940 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Bid Littelfuse Teccor® SIDACtor® Product 
Expertise Applied | Answers Delivered Surge Protection (Cont.) 


Pack- Surge Rating VDRM Vs \T Is 1H Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. age (Series) (Vv) (Vv) (V) (mA) (mA) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing 
6 25 POO80SALRPCT-ND@ 1.64 1.32 99 POO80SALRPTR-ND® 5,000 426.40/M 
6 25 50 POO80SAMCLRPCT-ND® 1.85 1.48 111 POO80SAMCLRPTR-ND® 2,500 479.70/M 
25 40 PO300SALRPCT-ND@ 1.64 1.32 99 PO300SALRPTR-ND@ 2,500 426.40/M 
25 40 PO300SAMCLRPCT-ND® 1.85 1.48 1.11 PO300SAMCLRPTR-ND® 2,500 479.70/M 
58 77 120 PO642SALRPCT-ND® 1.90 1.52 1.14 P0642SALRPTR-ND@ 5,000 492.70/M 
58 77 PO640SALRPCT-ND® 1.64 1.32 99 PO640SALRPTR-ND® 2,500 426.40/M 
65 88 4 800 PO720SALRPCT-ND® 1.64 1.32 99 P0720SALRPTR-ND@ 2,500 426.40/M 
A 75 98 PO900SALRPCT-ND® 1.64 1.32 99 PO900SALRPTR-ND® 2,500 426.40/M 
90 130 P1100SALRPCT-ND® 1.64 1.32 99 P1100SALRPTR-ND® 2,500 426.40/M 
120 160 150 P1300SALRPCT-ND® 1.64 1.32 -99 P1300SALRPTR-ND® 2,500 426.40/M 
140 180 P1500SALRPCT-ND® 1.64 1.32 99 P1500SALRPTR-ND® 2,500 426.40/M 
190 260 P2300SALRPCT-ND® 1.64 1.32 99 P2300SALRPTR-ND® 2,500 426.40/M 
220 300 P2600SALRPCT-ND® 1.64 1.32 99 P2600SALRPTR-ND® 2,500 426.40/M 
275 350 P3100SALRPCT-ND® 1.64 1.32 99 P3100SALRPTR-ND® 2,500 426.40/M 
320 400 P3500SALRPCT-ND® 1.64 1.32 99 P3500SALRPTR-ND® 2,500 426.40/M 
6 25 50 POO80SBLRPCT-ND® 1.80 1.44 1.08 POO80SBLRPTR-ND® 2,500 466.70/M 
25 40 PO300SBLRPCT-ND® 1.80 1.44 1.08 PO300SBLRPTR-ND® 2,500 466.70/M 
58 77 PO640SBLRPCT-ND® 1.80 1.44 1.08 PO640SBLRPTR-ND® 2,500 466.70/M 
90 130 P1100SBLRPCT-ND@ 1.80 1.44 1.08 P1100SBLRPTR-ND@ 2,500 466.70/M 
7 190 260 s: aoe P2300SBLRPCT-ND®@ 1.80 1.44 1.08 P2300SBLRPTR-ND@ 2,500 466.70/M 
5A | DO-214 275 350 150 P3100SBLRPCT-ND@ 1.80 1.44 1.08 P3100SBLRPTR-ND® 2,500 466.70/M 
AA 320 400 P3500SBLRPCT-ND@ 1.80 1.44 1.08 P3500SBLRPTR-ND@ 2,500 466.70/M 
220 300 P2600SBLRPCT-ND@ 1.80 1.44 1.08 P2600SBLRPTR-ND® 2,500 466.70/M 
6 25 POO80SCLRPCT-ND®@ 2.00 1.60 1.20 POO80SCLRPTR-ND® 2,500 520.00/M 
6 25 50 POO80SCMCLRPCT-ND® 2.21 1.77 1.33 POO80SCMCLRPTR-ND® 2,500 573.30/M 
25 40 PO300SCMCLRPCT-ND® 2.21 1.77 1.33 PO300SCMCLRPTR-ND® 2,500 573.30/M 
58 77 PO640SCMCLRPCT-ND® 2.21 1.77 1.33 P0640SCMCLRPTR-ND® 2,500 573.30/M 
ct 65 88 4 800 P0720SCLRPCT-ND@ 2.00 1.60 1.20 P0720SCLRPTR-ND@ 2,500 520.00/M 
75 98 PO900SCLRPCT-ND@ 2.00 1.60 1.20 PO900SCLRPTR-ND@ 2,500 520.00/M 
90 130 150 P1100SCLRPCT-ND@ 2.00 1.60 1.20 P1100SCLRPTR-ND@ 2,500 520.00/M 
120 160 P1300SCLRPCT-ND@ 2.00 1.60 1.20 P1300SCLRPTR-ND@ 2,500 520.00/M 
170 220 P1800SCMCLRPCT-ND® 2.21 1.77 1.33 P1800SCMCLRPTR-ND® 2,500 573.30/M 
275 350 P3100SCMCLRPCT-ND® 2.21 1.77 1.33 P3100SCMCLRPTR-ND® 2,500 573.30/M 
25 40 50 PO300SCLRPCT-ND®@ 2.00 1.60 1.20 PO300SCLRPTR-ND® 2,500 520.00/M 
58 77 150 PO640SCLRPCT-ND@ 2.00 1.60 1.20 PO640SCLRPTR-ND® 2,500 520.00/M 
100 130 120 P1200SCLRPCT-ND@ 2.10 1.68 1.26 P1200SCLRPTR-ND® 2,500 546.00/M 
140 180 P1500SCLRPCT-ND®@ 2.00 1.60 1.20 P1500SCLRPTR-ND® 2,500 520.00/M 
c2 170 220 4 800 P1800SCLRPCT-ND®@ 2.00 1.60 1.20 P1800SCLRPTR-ND® 2,500 520.00/M 
220 300 150 P2600SCLRPCT-ND®@ 2.00 1.60 1.20 P2600SCLRPTR-ND® 2,500 520.00/M 
275 350 P3100SCLRPCT-ND®@ 2.00 1.60 1.20 P3100SCLRPTR-ND® 2,500 520.00/M 
320 400 P3500SCLRPCT-ND@ 2.00 1.60 1.20 P3500SCLRPTR-ND@ 2,500 520.00/M 


@ RoHS Compliant + VDRM and VS between 1-2, 2-3 


Subscriber Line Interface Circuit Protection (SLIC) 


SLIC protectors provide circuit protection to 


Subscriber Line Interface Circuits, helping to protect | Surge Rating Ipp 2x 10s 'pp 8 x 20s 'pp10x160us | 'pp10x560us | 'pp 10 x 1000ys 'TSM 60Hz di/dt 
from damaging transient voltage activity such as (Series) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (Alus) 
lightning and power cross conditions. These SLIC Al 150 150 90 60 50 20 500 
devices are very compact and provide the right 
protection to meet various telecom regulatory A2 150 150 90 50 45 20 500 
requirements. C 500 400 200 150 100 50 500 
Surge Cut Tape 
Rating VDRM Vs VT | VF/IDRM| '@T |) 's | 'T | 'H | CO | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Package |(Series) (V) (Vv) (V) | (V)} (HA) | (mA) | (mA)} (A) | (MA) | (pF) | Part No. al 10 100 500) Part No. Qty. Pricing 
Fixed Voltage SLIC Protection 
a | BODIAR 58 Th 4|]5 5 — | 800} 1 | 120 | 70 | P0641SALRPCT-ND 1.75 1.40 1.05 .70} P0641SALRPTR-ND 2,500] 453.70/M 
5 - 
Cc 95 130 4/5 5 — | 800; 1 | 120 | 50 | P1101SCLRPCT-ND 2.16 1.73 1.30  .87) P1101SCLRPTR-ND 5,000} 560.30/M 
SLIC Battrax® Protection 
Al 100 B1100CALRPCT-ND 2.16 1.73 1.30  .87) B1100CALRPTR-ND 2,500| 560.30/M 
6A Modified A2 EVREFHL-1.2V] |-VREFH-t0v]) 4 |—| 5 100 | — J22 200 50 B1200CALRPCT-ND 2.46 1.97 1.48 .99|) B1200CALRPTR-ND 5,000| 639.60/M 
DO-214AA Cc 100 B1100CCLRPCT-ND 3.69 2.96 2.22 1.48) B1100CCLRPTR-ND 2,500| 959.40/M 
Cc 160 B1160CCLRPCT-ND 3.80 3.04 2.28 1.52) B1160CCLRPTR-ND 2,500| 986.70/M 
TwinSLIC™ Protection 
6B ek A2 95 130 4|5 5 — | 800] 1 | 120 | 25 | P1101CA2LRPCT-ND 2.46 1.97 1.48 .99|} P1101CA2LRPTR-ND 2,500| 639.60/M 
Battrax Single Port Negative SLIC Protection 
7 Mans C |EVREFHE-.2V)|-VRerH-10v]) 4} 5 | 5 | 100) — |22] 100 | 50 | B1101UCLRPCT-NDt 6.56 5.25 3.94 2.63] B1101UCLRPTR-NDt 1,500| 1771.20/M 


+ Programmable device is referenced to a negative voltage source 


TeleLink® SMD Fuse - 0461 Series A G 


The TeleLink* Surface Mount surge resistant time lag fuse has been designed to offer 
the ultimate in circuit protection while meeting the necessary surge requirements of the 


telecommunications industry. When used in conjunction with the SIDACtor® they provide Cut Tape Tape and Reel 
a complete regulatory compliant solution for standards such as Telcordia GR-1089- Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Core, TIA/EIA-968-A, UL60950.Specifications: Interrupting Values »* Voltage Rating: Part No. il 10 100 Part No. 2,500 
250V * Current Rating: 1.25A Surge Ratings: * 100A, 10 x 1000ys and 500A, 2 x 10ys 

* Designed specifically for telecommunications equipment F1250TRPCT-ND 2.34 1.88 1.41 F1250TRPTR-ND 608.40/M 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1941 


Sanovator th. Electrontes 


NTSD1 Series - NTC Thermistors for 


Temperature Sensing 


Features: ¢ Electric insulation on lead wire * Excellent bending resistance and easy handling due to suitable hardness of 
surface coating * High-accuracy of +1% of resistance and B-Constant tolerance are realized due to uniform thickness by 


the precise sheet forming method 


Specifications: * Thermal Time Constant (25°C): 7 Seconds * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 


2.5 


0.45 
Sn-3.5Ag Solder 
Copper Wire 


0.46 


Polyurethane 


Wire 


Permissive Rated Typical 
Resistance B-Constant Operating Electric Dissipation Dimensions - 
25°C 25-50°C Current Power Constant 25°C mm Digi-Key Pricing Murata 
(kQ) +1% (k) 1% 25°C (mA) 25°C (mW) (mw/°c) A B L Part No. 1 10 100 Part No. 
2.0 3500 1.05 21 21 3.8 2.5 30 490-4651-ND 55 3.35 25.33 NTSD1XM202FPB30 
5.0 3700 0.68 21 21 3.0 2.0 30 490-4652-ND 55 3.35 25.33 NTSD1XR502FPB30 
10 3380 0.38 15 1.5 3.0 2.0 30 490-4653-ND 55 3.35 25.33 NTSD1XH103FPB30 
20 4050 0.31 21 21 3.8 2.5 30 490-4654-ND 59 3.60 27.20 NTSD1WB203FPB30 
30 4100 0.26 21 2.1 3.8 2.5 30 490-4655-ND 55 3.35 25.33 NTSD1WC303FPB30 
50 4150 0.20 21 21 3.0 2.0 30 490-4656-ND 55 3.35 25.33 NTSD1WD503FPB30 
100 4250 0.14 21 21 3.0 2.0 30 490-4657-ND 55 3.35 25.33 NTSD1WF104FPB30 
2.0 3500 1.05 21 21 3.8 2.5 40 490-4658-ND 59 3.60 27.20 NTSD1XM202FPB40 
5.0 3700 0.68 21 21 3.0 2.0 40 490-4659-ND 59 3.60 27.20 NTSD1XR502FPB40 
10 3380 0.38 15 15 3.0 2.0 40 490-4660-ND 55 3.35 25.33 NTSD1XH103FPB40 
20 4050 0.31 21 21 3.8 2.5 40 490-4661-ND 55 3.35 25.33 NTSD1WB203FPB40 
30 4100 0.26 21 21 3.8 2.5 40 490-4662-ND 59 3.60 2720 NTSD1WC303FPB40 
50 4150 0.20 21 21 3.0 2.0 40 490-4663-ND .33 2.00 15.13 NTSD1WD503FPB40 
100 4250 0.14 21 21 3.0 2.0 40 490-4664-ND 55 3.35 25.33 NTSD1WF104FPB40 
2.0 3500 1.05 21 21 3.8 2.5 50 490-4665-ND 59 3.60 27.20 NTSD1XM202FPB50 
5.0 3700 0.68 21 21 3.0 2.0 50 490-4666-ND 59 3.60 27.20 NTSD1XR502FPB50 
10 3380 0.38 15 15 3.0 2.0 50 490-4667-ND 55 3.35 25.33 NTSD1XH103FPB50 
20 4050 0.31 21 21 3.8 2.5 50 490-4668-ND 55 3.35 25.33 NTSD1WB203FPB50 
30 4100 0.26 21 21 3.8 2.5 50 490-4669-ND 59 3.60 27.20 NTSD1WC303FPB50 
50 4150 0.20 21 21 3.0 2.0 50 490-4670-ND 55 3.35 25.33 NTSD1WD503FPB50 
100 4250 0.14 21 21 3.0 2.0 50 490-4671-ND 55 3.35 25.33 NTSD1WF104FPB50 


Permissible | Permissible | Thermal Thermal Permissible 
Resistance | Maximum | Maximum Time Dissipation| Electrolytic Dimensions - 
25°C Current Current Constant | Constant Capacitor mm Digi-Key Pricing Murata 
Fig. | (Q)#15% | 25°C (A) 55°C (A) | 25°C(s) | (mW/C) (uF) A B c Part No. 1 10 100 | Part No. 
3.0 5.4 47 135 26.8 8,600 @ 100V 23.0 5.5 10.0 490-3942-ND 1.57 9.64 72.81 | NTPAN3ROLDKBO 
4.0 47 41 130 26.8 8,600 @ 100V 23.0 5.5 10.0 490-3943-ND 1.57 9.64 72.81 | NTPAN4ROLDKBO 
6.0 3.9 3.4 130 26.8 8,600 @ 100V 23.0 5.5 10.0 490-3944-ND 1.57 9.64 72.81 | NTPAN6ROLDKBO 
1 4.0 4.0 3.5 125 21.8 5,000 @ 100V 20.0 5.5 10.0 490-3945-ND 1.09 6.71 50.66 | NTPAJ4ROLDKBO 
6.0 3.4 2.9 125 21.8 5,000 @ 100V 20.0 5.5 10.0 490-3946-ND 1.09 6.71 50.66 | NTPAJ6ROLDKBO 
8.0 3.0 2.6 130 21.8 5,000 @ 100V 20.0 5.5 10.0 490-3947-ND 1.09 6.71 50.66 | NTPAJ8ROLDKBO 
10.0 2.6 2.2 130 21.8 5,000 @ 100V 20.0 5.5 10.0 490-3948-ND 1.09 6.71 50.66 | NTPAJ100LDKBO 
3.9 3.3 2.9 65 18.2 2,700 @ 100V 16.0 55 75 490-3949-ND 74 4.53 34.22 | NTPAD3R9LDNBO 
5.1 3.0 2.6 85 18.8 2,700 @ 100V 16.0 5.5 75 490-3950-ND 74 4.53 34.22 | NTPADSR1LDNBO 
8.0 27 2.3 65 18.7 2,700 @ 100V 16.0 55 75 490-3951-ND 74 4.53 34.22 | NTPAD8ROLDNBO 
16.0 2.0 17 100 19.1 2,700 @ 100V 16.0 5.5 75 490-3952-ND 76 4.69 35.43 | NTPAD160LDNBO 
2 2.2 3.7 3.2 70 13.5 1,400 @ 100V 12.0 5.0 75 490-3953-ND 62 3.17 23.99 | NTPAA2R2LDNBO 
3.9 2.7 2.3 70 13.5 1,400 @ 100V 12.0 5.0 75 490-3954-ND 52 3.17 23.99 | NTPAASR9ILDNBO 
5.1 2.5 2.2 70 13.5 1,400 @ 100V 12.0 5.0 75 490-3955-ND 62 3.17 23.99 | NTPAASR1iLDNBO 
8.2 2.0 17 70 13.5 1,400 @ 100V 12.0 5.0 75 490-3956-ND 52 3.17 23.99 | NTPAA8R2LDNBO 
10.0 1.7 1.5 70 13.5 1,400 @ 100V 12.0 5.0 75 490-3957-ND 52 3.17 23.97 | NTPAA100LDNBO 
16.0 1.4 1.2 65 11.6 800 @ 100V 11.0 5.0 5.0 490-3958-ND 52 3.17 23.97 | NTPA9160LBMBO 
4.0 2.3 2.0 40 9.4 700 @ 100V 9.0 5.0 5.0 490-3959-ND 30 1.83 13.80 | NTPA74ROLBMBO 
3 8.0 1.7 1.5 40 9.5 570 @ 100V 9.0 5.0 5.0 490-3960-ND 30 1.83 13.80 | NTPA78ROLBMBO 
16.0 1.2 1.0 40 9.9 400 @ 100V 9.0 5.0 5.0 490-3961-ND 30 1.83 13.80 | NTPA7160LBMBO 
22.0 1.0 0.88 40 9.1 400 @ 100V 9.0 5.0 5.0 490-3962-ND 30 1.83 13.80 | NTPA7220LBMBO 


POSISTOR® 


Features: 


¢ The heater element regulates designated temperature range 


* Output wattage is decreased automatically when heat radiation 


is decreased 


* Compact and flat surface shall realize easy to install for various set 
* Depending on application, these PTC realize dual voltage use 


Applications: 


* Heated Vessels * Contact Lens Cleaner »* Portable Travel Iron 


¢ Massager * Fragrance ¢ Electric Pot 


Dimensions in mm 


Maximum Curie Inrush Minimum Resistance | Maximum Resistance | Digi-Key Price Each Murata 
Fig. | Voltage (Vrms) | Point (°C) Current (Maximum) Value @ 25°C (Q) Value @ 25°C (Q) Part No. l 10 100 Part No. 
90 +7 490-4811-ND 11.13 10.00 788 PTWSB1BC201T260A00 
135 +7 490-4812-ND 11.13 10.00 788 PTWSB1AS201T260A00 
1 2e0) 200 +7 08 200 ae 490-4813-ND 11.13 10.00 788 PTWSB2AH201T260A00 
225 +7 490-4814-ND 11.13 10.00 788 PTWSB2AG201T260A00 
2 260 280 +7 10.0A 200 1200 490-4815-ND 18.69 16.80 13.23 PTWTA1AD201T260A00 


1942 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


POSISTOR® Circuit Protection for Overcurrent Protection Digi@Reel° 


fanovator tn Electronics 


Overcurrent Protection device with resettable function suitable for current 
limiting resistor. This product is chip type PTC thermistor for overcurrent T 
protection. Suitable for counter-measure for short circuit testing in portable Part No. L WwW T e a b iW Solder Resist 
equipment and current limiting resistor. aa 


Dimensions (mm) 


PRG18_RB | 1.6 +0.15/0.8 +0.15|0.8 +0.15] 0.1 ~ 0.6] 0.6 ~ 0.8] 0.6 ~ 0.7 +| F e 4 
Features: ¢ Rapid operation to protect the circuit in an overcurrent condition Li q 
abnormality such as a short circuit * By removing the overcurrent condition, |PRG21_RA | 2.0 +0.2 | 1.25 +0.2| 0.9 +0.2| 0.2 min. | 1.0 ~ 1.2] 0.5 ~ 0.7 
these products automatically return to the initial condition and can be used tT 
repeatedly » Stable resistance after operation due to ceramic PTC *0603 |prRgoi RK | 2.0 +0.2 | 1.25 +0.2| 1.25 +0.2! 0.2 min.| 1.0 ~ 1.2/0.5 ~ 0.7 
SMD type for reflow soldering * Lead is not contained in the terminations 


Maximum | Non-operating Trip Max. Resistance Curie Cut Tape 
Voltage Current @ Current @ | Current @ 25°C Point Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Murata 
(v) 60°C (mA) | -10°C (mA) | _ (mA) (Q) #20% (°C) _| Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
r 25 60 470 100 490-2473-1-ND .33 .29 23 490-2473-2-ND 4,000 123.00/M | PRG18BB471MB1RB 
10 35 130 220 100 490-2470-1-ND .33 .29 23 490-2470-2-ND 4,000 123.00/M | PRG18BB221MB1RB 
24 15 55 300 100 100 490-2469-1-ND .33 .29 23 490-2469-2-ND 4,000 123.00/M | PRG18BB101MB1RB 
20 75 630 47 100 490-2472-1-ND .33 .29 23 490-2472-2-ND 4,000 123.00/M | PRG18BB470MB1RB 
25 85 900 33 100 490-2471-1-ND -33 29 23 490-2471-2-ND 4,000 123.00/M_| PRG18BB330MB1RB 
30 110 1,100 22 100 490-3989-1-ND A6 .39 34 490-3989-2-ND 3,000 229.00/M | PRG21BB220MB1RK 
20 40 140 1,600 15 100 490-3990-1-ND 46 .39 34 490-3990-2-ND 3,000 229.00/M | PRG21BB150MB1RK 
80 320 3,500 6.8 90 490-4673-1-ND 19 .70 55 490-4673-2-ND 4,000 297.00/M | PRG21BC6R8MM1RA 
100 400 5,000 4.7 90 490-4672-1-ND 79 -70 55 490-4672-2-ND 4,000 297.00/M_| PRG21BC4R7MM1RA 
6 500 2,000 10,000 0.2 90 490-3988-1-ND 64 55 48 490-3988-2-ND 4,000 297.00/M | PRG21BCOR2MM1RA 


Dimensions in mm Solder Resist 


POSISTOR® Circuit Protection = : 
for Overheat Sensing Chip Type Digi@Reel 


This chip PTC Thermistor is reflow soldering SMD type for overheat sensing for power transistors, power diodes and power ICs 
in hybrid circuits 

Features: * Excellent thermal response because of no coating »* Solid-state construction provides excellent mechanical 
vibration and impact resistance * Contact-less operation provides prolonged service life and noiseless operation » Lead is 0.6-0.7 0.6-0.8 
not contained in the terminations 


Sensing Temp. Maximum Resistance Curie Operating Cut Tape Tape and Reel 
@ 4.7kO Voltage @ 25°C Point Temperature Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Murata 

(ec) (Vv) (Q) +50% (°c) Range (°C) Part No. 1 10 100 Part No. 4,000 Part No. 
65 +5 50 -20 ~ 80 490-2468-1-ND .38 34 27 490-2468-2-ND 144.00/M PRF18BG471QB1RB 
75 45 60 -20 ~ 90 .38 34 or 490-2467-2-ND 144.00/M PRF18BF471QB1RB 
85 +5 32 470 70 -20 ~ 100 .38 34 27 490-2466-2-ND 144.00/M PRF18BE471QB1RB 
95 +5 80 -20 ~ 110 .38 34 27 490-2465-2-ND 144.00/M PRF18BD471QB1RB 
105 +5 90 -20 ~ 120 490-2464-1-ND -38 34 sf. 490-2464-2-ND 144.00/M PRF18BC471QB1RB 
115 +5 100 -20 ~ 130 490-2463-1-ND .38 34 2F 490-2463-2-ND 144.00/M PRF18BB471QB1RB 
125 +5 32 470 110 -20 ~ 140 .38 34 27 490-2462-2-ND 144.00/M PRF18BA471QB1RB 
135 +5 120 -20 ~ 150 490-2460-1-ND .38 34 27 490-2460-2-ND 144.00/M PRF18AR471QB1RB 
145 +5 130 -20 ~ 160 490-2461-1-ND 38 34 27 = = PRF18AS471QB1RB 
85 +3 -20 ~ 100 490-4807-1-ND 44 39 31 490-4807-2-ND 165.00/M PRF18BE471RB1RB 
95 +3 32 470 _ -20 ~ 110 490-4806-1-ND A4 39 31 490-4806-2-ND 165.00/M PRF18BD471RB1RB 
105 +3 -20 ~ 120 490-4805-1-ND A4 39 31 490-4805-2-ND 165.00/M PRF18BC471RB1RB 
115 +3 -20 ~ 130 490-4804-1-ND 44 39 31 490-4804-2-ND 165.00/M PRF18BB471RB1RB 

POSISTOR® Narrow Current 

Band — PTC Thermistors Siena iin 


For Overcurrent Protection 


This product is leaded type PTC thermistor for overcurrent protection which is suitable for the current limiting resistor. 
Features: * Small fluctuation in the circuit due to resistance tolerance 10% »* Narrow current range between operating and 
non-operating current at -10°C ~ 60°C * Quick operating time due to small size compared with conventional products * Best 
suited to meet the requirements for power supply and motor protector * Circuit is protected until current is turned off 


Non-Operating Trip Body Lead Lead 
Max. Current Current Max. | Resistance |Curie] Diameter /Thickness| Height) Space Diameter 
Voltage @ 60°C @ -10°C | Current @ 25°C Point Dim. D Dim.T |Dim.H| Dim. F (phid) | Digi-Key Price Each Murata 
Fig. (V) (mA) (mA) (A) (Q) + % (°C) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) _| Part No. 1 10 100 | Part No. 

122 240 15 10 +10 130 4.5 3.5 9.5 5.0 0.5 490-3963-ND 52 47 -37 | PTGLO4AS100K2N51B0 

167 330 2.0 10 +10 130 45 3.5 9.5 5.0 0.6 490-3964-ND 52 7 -37 | PTGLO4AS100K2B51B0 

269 530 3.5 3.9 +10 130 5.5 3.5 10.5 5.0 0.6 490-3965-ND 56 51 -40 | PTGLOSAS3R9K2B51BO 

30 336 663 4.5 2.7 +10 130 73 3.5 12.3 5.0 0.6 490-3966-ND 61 55 -43 | PTGLO7AS2R7K2B51BO 

420 829 5.0 1.8 +10 130 73 3.5 12.3 5.0 0.6 490-3967-ND 67 61 -48 | PTGLO7AS1R8K2B51BO 

556 1097 6.0 1.2 +10 130 9.3 3.5 14.3 5.0 0.6 490-3968-ND 88 -80 .63 | PTGLO9AS1R2K2B51BO 

685 1352 7.0 0.8 +10 130 11.5 3.5 16.5 5.0 0.6 490-3969-ND 1.29 1.16 -92 | PTGL12ASOR8K2B51B0 

168 332 1.0 10 +10 130 4.5 4.5 9.5 5.0 0.6 490-3970-ND 52 47 .37 | PTGLO4AS100K3B51B0 

197 388 1.5 6.8 +10 130 5.5 5.5 10.5 5.0 0.6 490-3971-ND 58 53 -42 | PTGLOSAS6R8K3B51BO 

51 307 606 3.0 3.3 +10 130 73 73 12.3 5.0 0.6 490-3972-ND 61 55 -43 | PTGLO7AS3R3K3B51BO 

412 814 4.0 2.2 +10 130 9.3 9.3 14.3 5.0 0.6 490-3973-ND 88 -80 -63 | PTGLO9AS2R2K3B51BO 

592 1168 5.0 1.2 +10 130 11.5 11.5 16.5 5.0 0.6 490-3974-ND 1.28 1.16 -91 | PTGL12AS1R2K3B51BO 

1 88 175 1.0 22 +10 130 4.5 4.5 9.5 5.0 0.5 490-3975-ND 52 47 -37 | PTGLO4AS220K4N51B0 
115 226 1.0 22 +10 130 4.5 4.5 9.5 5.0 0.6 490-3976-ND 52 47 -37 | PTGLO4AS220K4B51B0 

170 335 1.5 10 +10 130 5.5 5.5 10.5 5.0 0.6 490-3977-ND 56 51 -40 | PTGLO5AS100K4B51B0 

60 186 368 2.2 5.6 +10 130 73 73 12.3 5.0 0.5 490-3978-ND 61 55 -43 | PTGLO7ASSR6K4N51B0 

229 452 3.0 5.6 +10 130 73 73 12.3 5.0 0.6 490-3979-ND 67 -60 -48 | PTGLO7ASSR6K4B51BO 

333 656 4.0 3.3 +10 130 9.3 9.3 14.3 5.0 0.6 490-3980-ND 99 89 -71 | PTGLO9AS3R3K4B51BO 

439 867 5.0 2.2 +10 130 11.5 11.5 16.5 5.0 0.6 490-3981-ND 1.27 1.15 -90 | PTGL12AS2R2K4B51B0 

74 147 0.5 56 +10 130 55 5.5 10.5 5.0 0.6 490-3982-ND 51 7 -37 | PTGLO4AS560K6B51B0 

106 209 1.0 27 +10 130 5.5 5.5 10.5 5.0 0.6 490-3983-ND 58 53 -42 | PTGLO5AS270K6B51B0 

440 148 292 1.5 15 +10 130 73 73 12.3 5.0 0.6 490-3984-ND 72 65 -52 | PTGLO7AS150K6B51B0 

192 380 2.0 12 +10 130 9.3 9.3 14.3 5.0 0.6 490-3985-ND 1.10 99 -78 | PTGLO9AS120K6B51B0 

227 447 2.2 76 +10 130 9.3 9.3 14.3 5.0 0.6 490-3986-ND 99 89 -71 | PTGLO9AS7R6K6B51BO 

310 613 3.5 4.7 +10 130 11.5 11.5 16.5 5.0 0.6 490-3987-ND 1.26 1.14 -90 | PTGL12AS4R7K6B51BO 

90 300 0.5 22 +30 = 8.0 6.0 — 5.0 0.6 490-4808-1-NDt 47 42 -33 | PTGLO7BB220NOB52A0 

2 250 90 300 0.5 22 +30 = 8.0 6.0 _— 5.0 0.6 490-4808-3-ND$ 197.00/1,000 PTGLO7BB220NOB52A0 
100 280 0.6 39 +30 _ 10.0 6.0 _— 5.0 0.6 490-4809-1-NDt 57 51 -40 | PTGLO9AR390NOB52A0 

100 280 0.6 39 +30 = 10.0 6.0 = 5.0 0.6 490-4809-3-ND$ 216.00/1,000 PTGLO9AR390NOB52A0 

3 265 118 330 1.0 25 +25 = 10.0 6.0 = 5.0 0.6 490-4810-ND 1.09 -98 -78 | PTGLO9AR250H8B52B0 


t+ Cut Tape + Tape and Box 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1943 


. R@ Dimension 
G i= Se nsi ng Oper. 25°C Transition A Digi-Key Price Each 
Volt. (Q) Temperature D.C.+ (mm) Part No. 1 10 100 
4 12 1 120°C 14.0 15.24 235-1129-ND® 3.79 3.41 2.69 
PTC Thermistors 12 2 120°C 14.0 15.24 235-1130-ND 3.79 3.41 2.69 
so ae i 12 10 110°C 7.0 8.89 235-1131-ND 1.86 1.67 1.32 
PTC (Positive Temperature Coefficient) Thermistors are 42 25 110°C 7.0 8.89 235-1132-ND@ 1.86 1.67 1.32 
thermally sensitive resistors made of polycrystalline ceramic 
plese They are characterized bs oo ane large 26 4 30°C ti —_ Zao ey a utd 1.32 
: pee as y al 25 50 40°C 7.0 7.62 235-1121-ND@* 1.86 1.67 1.32 
resistance change in a small temperature span. 25 50 50°C 7.0 7.62 235-1122-ND@* 1.86 1.67 1.32 
* All PTC resistances +30% at 25°C 25 50 60°C. 7.0 7.62 235-1123-ND@* 1.86 1.67 1.32 
o 7 25 50 70°C 7.0 8.89 235-1124-ND® 1.86 1.67 1.32 
* Tolerance on transition temperature is +7°C 
25 50 80°C 7.0 8.89 235-1125-ND® 1.86 1.67 1.32 
25 50 90°C. 7.0 8.89 235-1126-ND® 1.86 1.67 1.32 
A 25 50 100°C 7.0 7.62 235-1127-ND@* 1.86 1.67 1.32 
y | 25 50 110°C 7.0 7.62 235-1128-ND@* 1.86 1.67 1.32 
50 5 65°C 14.0 15.24 235-1133-ND 3.79 3.41 2.69 
50 10 110°C 10.0 11.43 235-1134-ND® 2.50 2.25 1.77 
50 50 110°C 12.0 11.43 235-1135-ND 3.15 2.83 2.23 
50 200 110°C 9.0 10.16 235-1136-ND 2.50 2.25 1.77 
120 10 120°C 20.0 20.32 235-1137-ND@ 4.53 4.07 3.21 
120 20 120°C 18.0 16.51 235-1138-ND® 3.53 3.18 2.51 
120 25 60°C 15.0 15.24 235-1139-ND@ 3.53 3.18 2.51 
120 50 120°C 12.0 12.70 235-1140-ND® 3.15 2.83 2.23 
240 40 110°C 18.0 16.51 235-1141-ND 3.88 3.49 2.75 
240 50 65°C. 17.0 15.24 235-1142-ND 3.88 3.49 2.75 
o 240 50 110°C 18.0 16.51 235-1143-ND@ 3.88 3.49 2.75 
2 240 100 120°C 18.0 16.51 235-1144-ND® 3.88 3.49 2.75 
Ss 240 1,500 100°C 12.0 8.89 235-1145-ND@ 3.44 3.06 2.41 
an 
9 480 1,000 100°C 18.0 19.05 235-1146-ND 4.53 4.07 3.21 
iv 480 2,000 100°C 15.0 13.97 235-1147-ND 3.79 3.41 2.69 
480 5,000 100°C 12.0 8.89 235-1148-ND® 2.50 2.25 1.77 
Temperature @ ROHS Compliant — + D.C. — Dissipation Constant (MW/°C) 
* KCPTC1-KIT-ND Digi-Key® PTC Thermistors Kits 
2 each of all values denoted (12 total pieces). Notebook style storage case and bin storage guide included .................... ec ccces eee eeeeee ee eee ee eeees $24.18 


PTC Resettable Fuses A 


* Telephone line fault protection 
© Over-current protection for transformers 
* Locked rotor protection for FHP motors 


Inrush Current Limiters 


SPECIFICATIONS: ¢ Inrush Current Limiters protect against high peak 
inrush current, especially in AC/DC switching power supplies ° All 
resistances +25% @ 25°C ° All parts insulated with a protective coating 


Resistance under load is for reference only. Actual values may vary due yp Alternate @ I “ Minimum Limit Current: The minimum amount of current required by the PTC to 
to ambient temperature, air flow, or mounting conditions. “= Eocation guarantee switching at the minimum ambient temperatures. 
= 5 = Maximum Limit Current: The maximum amount of current the PTC must be able to 
No Load | Maximum* Steady | Approximately pass without switching at the maximum ambient temperature. 
Res. @ State Res. @ Diameter Digi-Key Price Each 
25°C (9) | Current(Amps) | 1Max.(9) | (mm) Part No. 1 10 100 No Ld.| Dim. | Min. Switch | Max. No-Switeh 
07 12.0 02 19.56 KC022L-ND@ 4.25 3.83 3.02 Oper.| Res. A Current Current Digi-Key Price Each GE Sensing 
13 8.0 .04 13.97 KC023L-ND® 2.78 2.50 1.97 Volt.|@ 25°C | (mm)| O°C 25°C | 25°C 55°C | Part No. 1 10 100 | Part No. 
es ao a5 ace Sea occa oaadee 1 15.24] 145 1.29 | 087 0.64 |235-1149-ND@ 2.28 2.05 1.62) RL5305-1-110-12-PTF 
70 5.0 16 19.56 KCOOSL-ND® 234 210 166 25 | 15.24] 0.92 0.82 | 0.55 0.40 | 235-1160-ND 259 234 1.84|RL5305-2.5-110-12-PTF 
s : z = zs = = 12 5 | 11.43} 0.55 0.49 | 0.33 0.24 | 235-1150-ND@ 2.30 2.07 1.63] RL4005-5-110-12-PTF 
10.0 5.0 18 19.56 KCOO6L-ND® 2.34 2.10 1.66 10 | 8.89) 0.32 0.30] 019 0.14 |235-1151-ND@ 1.92 1.73 1.37/RL3005-10-110-12-PTF 
16.0 4.0 27 19.56) KCOO7L-ND@ 2.34 210 1.66 25 | 8.89] 0.20 0.19 | 0.12 0.09 | 235-1159-ND 1.92 1.73 _1.37|RL3005-25-110-12-PTF 
be oF a ae ae oa eis be o5 | 15 | 19.05] 1.34 1.19 | 081 0.59 | 235-1161-ND@ 4.53 4.07 3.21) RL7008-1.5-110-25-PTF 
1 | veo | | ee Se S488 a 50 ]is24] 065 O56] 038 020 oastisaaiDe 288 253 1e4/mstesTr0s0-TF 
5.0 | 15.24) 0.65 0.58 | 0. d 5-1152-ND® 259 2: : 5506-5-110-50- 
ia +2 oy tie cn ae tee te 10 | 11.43) 0.39 0.34 | 0.23 0.17 |235-1153-ND@ 2.59 2.34 1.84|RL4006-10-110-50-PTF 
50.0 16 75 11.43 KCO13L-ND@ 2.06 1.85 146 50 | 25 | 12.70) 0.27 0.24 | 0.16 0.12 |235-1163-ND@ 2.88 2.60 2.05|RL4508-25-110-50-PTF 
50.0 14 ‘89 11.43 KCO14L-ND@ 2.06 1.85 146 50 | 11.43) 0.19 0.17 | 0.11 0.08 | 235-1158-ND 2.59 2.34 1.84) RL4010-50-110-50-PTF 
50 47 oP 13.97 KCO15L-ND@ 210 1.90 1.49 100 | 10.67) 0.13 0.12 | 0.08 0.06 | 235-1154-ND®@ 2.16 1.95 1.54]RL3810-100-110-50-PTF 
zi 10 | 20.32) 0.55 0.49 | 0.33 0.24 | 235-1155-ND® 4.72 4.24 3.34)RL7510-10-110-120-PTF 
ae oe es ee ood ane ah ia ae jaq | 20 | 1651) 0.37 0.33 ) 0.22 0.16 | 235-1164-ND 259 2.34 1.84] RL6010-20-110-120-PTF 
16.0 17 ‘49 13.97 KCO18L-ND® 210 1.90 1.49 50 | 12.70) 0.19 0.17 | 0.11 0.08 | 235-1156-ND® 2.88 260 2.05/RL4510-50-110-120-PTF 
25.0 24 A 43.97 KCO19L-ND® 2410 1.90 1.49 100 | 10.16) 0.13 0.11 | 0.08 0.06 | 235-1157-ND 2.16 1.95 1.54] RL3510-100-110-120-PTF| 
25.0 Ace AQ 13.97 KCO20L-ND@ 2.10 1.90 1.49 50 | 16.51) 0.23 0.21 | 0.14 0.10 | 235-1165-ND®@ 4.72 4.24 3.34)RL6315-50-110-240-PTF 
30.0 15 60 10.16 KCO21L-ND® 2.06 1.85 1.46 240 | 100 | 16.51) 0.16 0.15 | 0.10 0.07 |235-1166-ND® 4.72 4.24 3.34)RL6315-100-110-240-PTF 
@ RoHS Compliant —_* These values are suggested maximums based upon 25°C ambient, no air flow 250 |16.51/ 0.10 0.09 | 0.06 0.05 [ASSRRIGTENES) 4.72 4.24 3.94) RL6315-250-110-240-PTF 


environment with the thermistor mounted 1/2" from circuit board. @ RoHS Compliant 


PTC Thermistors YM120 Series 


This range of PTC thermistors is designed to operate at main voltages Electrical Specifications Dim. 
and is intended for general purpose usage in over-current, over- [Res @ | In (25°C) | It (25°C) | Int (55°C) | 1t(10°C) | Imo | Vmax | A | Digi-Key Price Each GE Sensing 
voltage and direct over-temperature protection. 25°C. 0 mA mA jh mA A Vries: Max. Part No. 1 10 100 Part No. 
Each device in the range consists of a disc of barium titanate 
thermistor material with silvered faces and solder coated copper | 1800 16 23 12 25 0.1 | 265 | 4.0mm | 235-1072-ND 3.00 2.63 2.04 | YM120C15N182 
lead wires. A painted finish is applied which is not intended to confer 1200 20 28 16 31 04 265 | 4.0mm | 235-1073-ND 3.00 2.63 2.04 YM120C20N122 
insulating properties. . . ° . . 
_ 600 28 40 22 44 0.2 | 265 | 4.0mm | 235-1074-ND 3.00 2.63 2.04 | YM120C30N601 
+ : 60 45 25 
5.0 A : ies 300 39 55 30 60 0.2 | 265 | 4.0mm | 235-1075-ND 3.00 2.63 2.04 | YM120C45N301 
gic —} mm i 
t HReeS= 
legoal 20 7 f 150 57 80 44 88 0.2 | 265 | 4.0mm | 235-1076-ND 3.00 2.63 2.04 | YM120C60N151 
Ra5 Resistance at 25°C 100 70 98 54 108 | 0.4 | 265 | 4.5mm | 235-1077-ND 1.81 1.59 1.23 | YM120C80N101 
20% Tolerance on Resistance at 25°C 60 93 131 72 144 0.6 | 265 | 6.0mm | 235-1078-ND 1.81 1.59 1.23 | YM120D105N600 
Int(25°C) Current which will not trip thermistor (25°C ambient) 45 110 155 85 170 | 0.7 | 265 | 7.0mm | 235-1079-ND 1.81 1.59 1.23 | YM120D125N450 
Ir(25°C) Current whleh: wl ip; thermistor (26° ambient) 33 128 181 99 198 | 09 | 265 | 7.5mm | 235-1080-ND 2.58 2.26 1.75 | YM120D150N330 
Int(55°C) Current which will not trip thermistor (55°C ambient) 
ir(10°C) Current which will trip thermistor (10°C ambient) 20 192 265 149 298 =| 1.3 | 265 | 9.5mm | 235-1082-ND 2.58 2.26 1.75 | YM120D200N200 
Imo Maximum Overload Current at 265V rms (10° ambient) 15 234 330 181 362 | 1.7 | 265 | 11.5mm | 235-1083-ND 3.59 3.14 2.44 | YM120D260N150 
V Max. Maximum Voltage V 
us emu Sage Ss 10 314 444 243 486 | 27 | 265 | 14.0mm| 235-1084-ND 5.19 4.54 ~—3.53 | YM200370N100 
D Max. Maximum Disc Diameter 
T Max. Maximum Overall Thickness 6 407 575 315 630 | 3.9 | 265 | 165mm] 235-1085-ND 6.38 5.59 4.34 | YM120D480N060 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1944 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Surface Mount PTC Thermistors — For Overload Protection 


The component consists of a high-performance PTC ceramic disc mounted in a lead-frame, for direct soldering 
onto a printed-circuit board (PCB) or substrate. The ceramic is soldered to the lead-frame by a local reflow 
process, during which the solder layer is melted to the metallized ceramic surface using a low residue flux. 


Features: 


Ideal for pick-and-place circuit assembly 

¢ Low mounting height 

* Suitable for reflow soldering 

¢ Small ceramic diameter for faster response 

* Low heat transfer to substrate 

¢ Flat terminations for stable positioning and good solderability 


Res. @ Ceramic Cut Tape Tape and Reel 
25°C Maximum Int @ he Size Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay 
Fig. (Q) (Vv) 25°C 70°C 25°C Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 Part No. 
Telecommunication Type 
10 245 165 100 270 0.25 (6.5) BC1566CT-ND 1.61 1.42 1.11 = — 2322 661 97012 
10 245 165 100 270 0.25 (6.5) BC1568CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1568TR-ND 604.50/M 2322 661 97016 
17.5 300 150 100 250 0.25 (6.5) BC1561CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1561TR-ND 604.50/M 2322 661 97003 
17.5 300 150 100 250 0.25 (6.5) BC1562CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1562TR-ND 724.50/M 2322 661 97004 
1 20 300 120 70 250 0.25 (6.5) BC1569CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1569TR-ND 604.50/M 2322 661 97018 
25 265 120 70 220 0.25 (6.5) BC1563CT-ND 1.93 1.70 1.33 = = 2322 661 97005 
35 425 110 70 175 0.25 (6.5) BC1564CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1564TR-ND 604.50/M 2322 661 97009 
40 265 80 50 130 0.25 (6.5) BC1560CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1560TR-ND 604.50/M 2322 661 97002 
General Industrial Type 

3.3 24 400 = 650 0.25 (6.5) BC1567CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1567TR-ND 604.50/M 2322 661 97013 
1 9.4 60 150 100 300 0.25 (6.5) BC1565CT-ND 1.61 1.42 1.11 BC1565TR-ND 604.50/M 2322 661 97011 


Leaded PTC Thermistors — For Overload Protection 


These directly heated thermistors have a positive temperature coefficient and are primarily intended for overload protection. 


Features: * Switch Temperature: Ts = 140°C, (Series 2322 660 5: Ts = 120°C) * Small ratio between trip and non-trip currents * High maximum inrush current * Excellent long term behavior, also in humidity * UL approved 
PTCs are guaranteed to withstand severe test programs ° UL file E148885 according to XGPU2 standard UL1434 


Res.@ |!ntMax.| !tMin. | V_ | Typical Dimensions 
25°C =| @ 25°C| @ 25°C | Max. oD (mm) Maximum Price Each Vishay 
20% (9) | (mA) | (mA) | (V) | (mm) D af 1 10 100 Part No. 

0.9 920 | 1380 | 30 12 12.5 4.0 BC2323-ND@ 1.75 1.58 1.25 2381 662 59211 
6 270 405 30 45 5.0 4.0 BC1337-ND¢@ 1.09 99 78 2322 660 52711 
50 94 145 60 45 5.0 4.0 BC2319-ND® 1.09 99 78 2381 660 59491 
1.3 1000 | 1500 | 145 20 20.5 5.0 BC1359-ND 5.43 4.88 3.85 2322 664 51022 
3.8 450 675 | 145 12 12.5 5.0 BC1355-ND 1.67 1.50 1.19 2322 662 54512 
3.8 450 675 | 145 12 12.5 5.0 BC2322-ND@ 1.67 1.50 1.19 2381 662 54512 
40 110 165 | 145 45 5.0 5.0 BC1348-ND 1.28 1.16 1 2322 660 51112 
240 47 70 145 45 5.0 5.0 BC1346-ND 1.09 99 78 2322 660 54792 
48 110 165 | 265 6.5 7.0 55 BC2321-ND@ 1.28 1.16 91 2381 66151113 
56 95 143 | 265 45 5.0 55 BC2320-ND@ 71 64 51 2381 660 59593 
120 63 95 265 45 5.0 55 BC2318-ND@ 1.13 1.02 80 2381 660 56393 
500 28 42 265 4.5 5.0 55 BC2316-ND@ 1.04 94 74 2381 660 52893 

1200 19 29 265 45 5.0 55 BC2315-ND@ 1.13 1.02 80 2381 660 51993 


@ RoHS Compliant 


Leaded PTC Thermistors 


Overload Protection for Telecommunication 

Advanced developments in telephone equipment in recent years have radically altered the protection requirements for both exchange and subscriber equipment. 
The range of Positive Temperature Coefficient (PTC) thermistors includes devices specially designed to provide overcurrent protection. 

Features: 


¢ Fast protection against power contact faults »* Withstand high overload currents of up to 10A * High voltage withstanding capabilities for the larger sized 
thermistors »* Good tracking over a wide temperature range for all matched or binned types » Excellent stability over extended time «All telecom PTCs are 
coated with a high temperature silicon lacquer (UL94V0) to protect them from any harsh environments and to improve their lifetime 


Res. V_ |Non-Trip| Trip Dimensions Cut Tape Tape and Reel 
@ 25°C | Max. | Current | Current (mm) Maximum Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay 
(a) | (vy | Int (ma) | Int (ma) D T H Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 Part No. 
4 100 85 280 7.0 4.0 11.0 BC1553CT-ND 1.00 88 69 = = 2322 661 91066 
25: 220 70 200 8.5 5.0 11.5 BC1554CT-ND 1.19 1.04 82 BC1554TR-ND 445.50/M 2322 661 93048 
25 245 70 200 8.3 4.0 11.0 BC1555CT-ND 1.19 1.04 82 = = 2322 661 93043 


a 
—- PTC Thermistors — For Capacitor Charging 
EPCOS 


Features: ¢ Self-protecting in case of malfunction of short-circuit relay or internal short-circuit of capacitor * Encased thermistor disk with clamp contacts 
For high pulse currents and high number of operating cycles * Flame-retardant plastic case * Case material UL-listed * Sn-plated lead-free solder pins 
Applications: ¢ In-rush current limiter (charging resistor) for smoothing and DC link capacitors * To replace high-power fixed resistors for capacitor 


RoHS 


COMPLiARt 


® 


charging 
Rated 
Vmax Resistance Max Pulse Breakdown i-Key Pricing Epcos 
(VDC) (Ohms) Current (A) Voltage (V) Part No. 10 100 Part No. 
550 20 50 >700 495-3449-ND 3.41 24.34 194.72 B59201J0140B010 
650 56 25 >700 495-3450-ND 3.41 24.34 194.72 B59202J0135B010 
800 100 20 >900 495-3451-ND 3.41 24.34 194.72 B59204J0130B010 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Surface Mount PTC Thermistors For Temperature Protection 


Features: ¢ Thermistor chip with lead-free tinned terminations * Small size * Fast and reliable response * Suitable for reflow soldering 
Applications: * DC/DC converters * Home appliances * Dimmers * Electronic ballasts * Temperature management in automotive electronics * Over 


E P Cc [eo] ) temperature protection of power transistors and power IC’s (e.g. in battery pack, notebook) * SMPS 
Nominal Rated Maximum Cut Tape Tape and Reel 

Size Threshold Resistance Operating Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Epcos 

Code | Temperature (°C) (Q) Voltage (VDC) | Part No. 1 10 100 | Part No. 4,000 Part No. 
75 495-2408-1-ND 80 70 -55 | 495-2408-2-ND 290.00/M B59601A0075A062 
85 495-2409-1-ND 80 70 -55 | 495-2409-2-ND 290.00/M B59601A0085A062 
95 495-2410-1-ND 80 70 -55 | 495-2410-2-ND 290.00/M B59601A0095A062 

0603 105 470 32 495-2411-1-ND -80 70 -55 | 495-2411-2-ND 290.00/M B59601A0105A062 
115 495-2412-1-ND 80 70 -55 | 495-2412-2-ND 290.00/M B59601A0115A062 
125 495-2413-1-ND 80 70 -55 | 495-2413-2-ND 290.00/M B59601A0125A062 
135 495-2414-1-ND 80 -70 -55 | 495-2414-2-ND 290.00/M B59601A0135A062 
70 495-2415-1-ND 78 69 54 | 495-2415-2-ND 283.00/M B59701A0070A062 
90 495-2608-1-ND 88 51 -38 | 495-2608-2-ND 278.00/M B59701A0090A062 
100 495-2609-1-ND 88 51 -38 | 495-2609-2-ND 278.00/M B59701A0100A062 

0805 110 <1K 25 495-2610-1-ND 88 51 -38 | 495-2610-2-ND 278.00/M B59701A0110A062 
120 495-2611-1-ND 88 51 -38 | 495-2611-2-ND 278.00/M B59701A0120A062 
130 495-2612-1-ND 88 51 -38 | 495-2612-2-ND 278.00/M B59701A0130A062 


Surface Mount PTC Thermistors For Overcurrent Protection 


Features: ¢ Suitable for reflow soldering and for automatic placement Applications: * Overcurrent protection * Short-circuit protection 


Dimensions - mm 
L WwW Tr 


1.6 | 0.8 0.9 
2.0 | 1.25 0.8 


Rated Rated Switch Maximum Cut Tape 
Size | Resistance | Current | Current Switch Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Epcos 
Code (Q) (mA) (mA) Current (A) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
27 90 180 0.5 495-2416-1-ND 1.15 1.01 -79 | 495-2416-2-ND 2,000 | 416.00/M | B59606A0110A062 
1210 55 70 130 0.4 495-2417-1-ND 1.04 92 -72 | 495-2417-2-ND 2,000 | 378.00/M | B59607A0120A062 
125 50 90 0.3 495-2418-1-ND 1.04 -92 -72 | 495-2418-2-ND 2,000 | 378.00/M | B59707A0120A062 
55 40 85 0.7 495-2419-1-ND 1.75 1.53 1.21 | 495-2419-2-ND 1,000 634.00 | B59115P1080A062 
3225 25 65 135 1.0 495-2421-1-ND 1.78 1.56 1.23 | 495-2421-2-ND 1,000 645.00 | B59215P1080A062 
4.6 165 340 1.0 495-2420-1-ND 1.78 1.56 1.23 | 495-2420-2-ND 1,000 645.00 | B59201P1080A062 


Leaded PTC Thermistors For Temperature Protection 


Features: * Thermistor pellet with insulating encapsulation *Low-resistance * Steep R/T curve 


¢ UL approved to UL 1434 (file number E69802) Applications: * Thermal protection of winding in 


* Silver-plated and Insulated AWG 26 litz wires * Extremely fast response due to small dimensions — electric motors * Limit temperature monitoring 


Dim. in mm 


Nominal Threshold Rated Maximum 
Temperature Resistance | Operating Voltage | Digi-Key Price Each Epcos 
(°C) (Q) (vDC) Part No. 1 10 100 | Part No. 
70 495-2615-ND 3.61 2.58 2.07 B59100M1070A070 
110 495-2616-ND 3.35 2.40 1.92 B59100M1110A070 
120 $100 30 495-2617-ND 3.35 2.40 1.92 | B59100M1120A070 
155 495-2618-ND 3.35 2.40 1.92 B59100M1155A070 


RoHS) 


commune 


Leaded PTC Thermistors For Overcurrent Protection 5 


Features: * Short response times * UL approval for UL 1434 (file number E69802) 
¢ VDE approval (license number 104843 E) Applications: * Overcurrent and short- 


circuit protection Specifications: * Operating Temperature Range (V=Vmax): 
0 ~ 60°C « Rated Voltage: 230VAC/VDC 


Rated Rated Switch Maximum Dimension - Cut Tape Tape and Reel 
Resistance | Current | Current Switch mm Price Each Epcos 
(Q) (mA) (mA) | Current(A) |b h 1 10 100 Part No. 
25 100 200 1.0 9.0 12.5 495-2613-NDt 1.55 1.00 7 fe — | B59870C0120A070 
70 55 110 0.4 65 10.0 495-2614-1-ND 1.58 91 .67 | 495-2614-2-ND 595.00/M | B59880C0120A051 
+ Bulk Pricing 


Features: * Usable in series connections up to 265Vrms_ * Coated thermistor disk * UL Approval (E69802) 
Applications: * Switch-mode power supplies Specifications: * Climatic category: 55/170/21 * Tolerance: +20% 


Inrush Current Limiters 


Dim. in mm 


Res. @ | Imax (A) |B25/100 | Digi-Key Pricing Epcos Res. @ | Imax (A) | B25/100) Digi-Key Pricing Epcos 
Fig. | 25°C (Q)| 0°C ~ 65°C (K) Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | 25°C (Q) | 0°C ~ 65°C (K) Part No. 1 10 100 | Part No. 

47 3.0 2800 | 495-2079-ND 25 2.19 17.19 | B57153S0479M000 2.5 6.5 2800 | 495-3056-ND .73 6.35 49.86 | B57237S0259M000 

1 10 2.0 2800 | 495-2076-ND 25 2.19 17.19 | B57153S0100M000 47 5.1 2900 | 495-2099-ND 73 6.35 49.86 | B57237S0479M000 

15 1.8 2900 | 495-2077-ND 25 2.19 17.19 | B57153S0150M000 5 5.0 2900 | 495-2100-ND 73 6.35 49.86 | B57237S0509M000 

33 1.3 3000 | 495-2078-ND 25 2.19 17.19 | B57153S0330M000 4 10 3.7 3060 | 495-2097-ND 73 6.35 49.86 | B57237S0100M000 

5 4.2 2800 | 495-2093-ND -30 2.63 20.63 | B57235S0509M000 15 3.0 3000 | 495-3053-ND 73 6.35 _ 49.86 | B57237S0150M000 

2 6 4.0 2800 | 495-3043-ND -30 2.63 20.63 | B57235S0609M000 22 2.8 3300 | 495-3054-ND .73 6.35 49.86 | B57237S0220M000 

8 3.5 2900 | 495-3044-ND -30 2.63 20.63 | B57235S0809M000 33 2.5 3300 | 495-3057-ND 73 6.35 49.86 | B57237S0330M000 

10 3.0 2900 | 495-2092-ND :30 2.63 20.63 | B57235S0100M000 2.5 8.4 2800 | 495-3062-ND 78 6.78 53.30 | B57238S0259M000 

2.5 5.5 2700 | 495-3049-ND$ 48 4.20 33.00 | B57236S0259L002 4.7 6.6 2965 | 495-2102-ND .78 6.78 53.30 | B57238S0479M000 

3 5.0 2700 | 495-3050-ND$ 48 4.20 33.00 | B57236S0309L002 5: 6.4 2965 | 495-2103-ND .78 6.78 53.30 | B57238S0509M000 

5 4.5 2800 | 495-3051-ND¢ 48 4.20 33.00 | B57236S0509L002 5 10 5.0 3065 | 495-2101-ND .78 6.78 53.30 | B57238S0100M000 

5 4.5 2800 | 495-2096-ND 42 3.63 28.55 | B57236S0509M000 15 4.4 3165 | 495-3058-ND 78 6.78 53.30 _| B57238S0150M000 

8 3.7 2900 | 495-3052-ND$ 48 4.20 33.00 | B57236S0809L002 16 4.0 3165 | 495-3059-ND 78 6.78 53.30 | B57238S0160M000 

3 10 3.5 2900 | 495-2094-ND 42 3.63 28.55 | B57236S0100M000 22 4.0 3265 | 495-3060-ND .78 6.78 53.30 | B57238S0220M000 

12 3.2 2900 | 495-3045-ND 42 3.63 28.55 | B57236S0120M000 25 3.4 3265 | 495-3061-ND 78 6.78 53.30 | B57238S0250M000 

16 2.9 2965 | 495-3046-ND 42 3.63 28.55 | B57236S0160M000 fi 16.0 2800 | 495-1871-ND 1.15 10.06 79.06 | B57364S0109M000 

20 2.8 3065 | 495-3047-ND 42 3.63 28.55 | B57236S0200M000 25 11 2900 | 495-3063-ND 1.15 10.06 79.06 | B57364S0259M000 

25 2.5 3065 | 495-3048-ND 42 3.63 28.55 | B57236S0250M000 6 5 8.5 3060 | 495-2114-ND 1.15 10.06 79.06 | B57364S0509M000 

50 1.9 3165 | 495-2095-ND 42 3.63 28.55 | B57236S0500M000 10 75: 3300 | 495-2112-ND 1.15 10.06 79.06 | B57364S0100M000 

rr 1 9.0 2700 | 495-2098-ND 73 6.35 49.86 | B57237S0109M000 7 1 20.0 2800 | 495-2123-ND 3.75 32.81 257.81 | B57464S0109M000 
2.2 7.0 2800 _| 495-3055-ND 736.35 _ 49.86 | B57237S0229M000_| + Tolerance 115% 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMETHERM 


Circuit Protection Thermistors 


Inrush Current Limiters 


Ametherm’s MegaSurge 


, Surge Limiter and bigAMP Series of Inrush Current Limiters offer an economical and space saving solution for limiting high inrush currents. Ametherm also offers the highest current 


Van 


I 


rated Thermistors available for Inrush Current Limiting. ‘St 
Resistance Maximum Steady Maximum Diameter Lead Lead 
@ 25°C State Current @ 65°C Energy (D) Spacing (S) Length (L) Digi-Key Price Each Ametherm 
(Q) (Amps) (Joules) (mm) (mm) (mm) Part No. il 10 100 Part No. 
150 2.0 110 12 +0.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1000-ND 3.11 1.92 1.45 MS12 15102 
10 8.0 200 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1003-ND® 3.60 2.95 2.30 MS22 10008 
20 5.0 180 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1007-ND® 3.60 2.95 2.30 MS22 20005 
50 4.0 240 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1010-ND® 3.60 2.95 2.30 MS22 50004. 
75 4.0 240 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1011-ND 3.60 2.95 2.30 MS22 75004 
120 2.0 220 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1004-ND 3.60 2.95 2.30 MS22 12102 
220 3.5 75 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1008-ND 3.60 2.95 2.30 MS22 22103 
50 40 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1013-ND® 4.51 3.69 2.87 MS32 0R540 
1.0 36 300 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1016-ND 4.51 3.69 2.87 MS32 1RO036 
2.0 25 300 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1019-ND® 4.51 3.69 2.87 MS32 2R025 
5.0 20 300 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1021-ND® 4.51 3.69 2.87 MS32 5R020 
10 15 250 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1014-ND® 4.51 3.69 2.87 MS32 10015 
20 8.0 250 30 42.5 7.8 42.0 38 +9.0 570-1017-ND® 4.51 3.69 2.87 MS32 20008 
20 10 250 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1018-ND® 4.51 3.69 2.87 MS32 20010 
50 6.0 250 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1020-ND® 4.51 3.69 2.87 MS32 50006 
50 50 900 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1023-ND® 6.44 5.27 4.10 MS35 OR550 
1.0 40 800 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1025-ND® 6.44 5.27 4.10 MS35 1R040 
2.0 35 750 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1027-ND® 6.44 5.27 4.10 MS35 2R035 
3.0 30 750 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1028-ND® 6.44 5.27 4.10 MS35 3R030 
5.0 25 600 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1029-ND® 6.44 5.27 4.10 MS35 5RO25 
10 18 500 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1024-ND® 6.44 5.27 4.10 MS35 10018 
20 10 500 35 42.5 19 +3.0 39 +4.0 570-1026-ND® 6.44 5.27 4.10 MS35 20010 
50 16 160 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1030-ND® 1.68 1.04 79 SL22 OR516 
.70 12 120 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1031-ND® 1.68 1.04 79 SL22 0R712 
1.0 20 65 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1041-ND® 1.68 1.04 79 SL22 1R020 
2.0 18 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1044-ND® 1.68 1.04 79 SL22 2RO018 
2.5 8.0 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1045-ND® 1.68 1.04 79 SL22 2R508 
2.5 10 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1046-ND® 1.68 1.04 YAS) SL22 2R510 
2.5 15 90 20 +1.0 8.0 +0.2 38 +9.0 570-1047-ND® 1.68 1.04 79 SL22 2R515 
4.0 14 100 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1050-ND® 1.68 1.04 79 SL22 4RO14 
5.0 6.0 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1052-ND® 1.68 1.04 79 SL22 5RO06 
5.0 12 100 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1053-ND® 1.68 1.04 79 SL22 5RO12 
7.0 10 100 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1055-ND 1.68 1.04 79 SL22 7RO10 
10 5.0 90 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1032-ND® 1.68 1.04 79 SL22 10005 
10 8.0 90 20 +1.0 7.5 +0.80 38 +9.0 570-1034-ND@ 1.68 1.04 79 SL22 10008 
10 9.0 100 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1035-ND 1.68 1.04 79 SL22 10009 
14 5.0 75 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1038-ND 1.68 1.04 79 SL22 14005 
14 7.0 75 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1039-ND® 1.68 1.04 79 SL22 14007 
16 4.0 100 20 +1.0 9.4 +0.9 38 +9.0 570-1040-ND® 1.68 1.04 79 SL22 16004 
20 7.0 125 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1042-ND® 1.68 1.04 79 SL22 20007 
30 5.0 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1048-ND 1.68 1.04 79 SL22 30005 
40 5.0 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1049-ND® 1.68 1.04 79 SL22 40005 
50 4.0 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1051-ND® 1.68 1.04 79 SL22 50004 
60 3.0 72 20 +1.0 7.8 42.0 38 +9.0 570-1054-ND 1.68 1.04 79 SL22 60003 
120 3.0 80 20 +1.0 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1037-ND® 1.68 1.04 BAS SL22 12103 
50 30 150 30 42.5 7.8 42.0 38 +9.0 570-1056-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32 0R530 
50 36 250 30 +2.5 7.8 42.0 38 +9.0 570-1057-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32 OR536 
1.0 30 160 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1059-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32 1R030 
1.0 36 160 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1060-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32 1R036 
2.0 23 250 30 +2.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1061-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32 2R023 
2.0 25 300 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1062-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32 2R025 
4.0 23 200 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1063-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32 4R023 
5.0 20 200 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1064-ND® 2.38 1.49 1.13 SL32 5R020 
10 5: 150 30 42.5 7.8 +2.0 38 +9.0 570-1058-ND® 2.42 1.49 1.13 SL32 10015 
@ RoHS Compliant 


I:NA( Accu-Guard® SMD Thin-Film Fuse 


RoHS The Accu-Guard series of fuses is based on thin-film techniques. This technology provides a 

teeeunr| level of control on the component electrical and physical characteristics that is generally not 
possible with standard fuse technologies. This has allowed AVX to offer a series of devices 
which are designed for modern surface mount circuit boards which require protection. 


Dimensions FEATURES: ¢ Accurate current rating * Fast-acting * Completely compatible with all soldering 
Inches (mm) systems used for SMT 
Size L w us B s <B APPROVALS: ¢ UL, cUL: RCD#E143842 
0402 rie ny es oor. ak Soo ees tit T | \* SPECIFICATIONS: * Operating Temperature: -55°C ~ 125°C » Current Carrying Capacity: 
0.063 20.004 ry 032 20.004 0.025 20.004 0.014 20.006 “> -55°C 107% of rating; -25°C 100% of rating, 125°C 80% of rating * Rated Voltage: 32VAC 
0603 (1.60 £0.10) (0.81 £0.10) (0.63 £0.10) (0.35 £0.15) Oe heed eee Rating: 50A »° Insulation Resistance: >20MQ guaranteed (after using at 
Case Amp Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel AVX 
Size Rating Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.25 478-2852-1-ND 35 33 25 478-2852-2-ND 5,000 135.00/M F0402EOR25FSTR 
0.50 478-2853-1-ND 35 33 25 478-2853-2-ND 5,000 135.00/M FO402EORS50FSTR 
0.75 478-2854-1-ND 35 33 25 = = = F0402EOR75FSTR 
0402 1.00 478-2855-1-ND 35 33 25 478-2855-2-ND 5,000 135.00/M F0402E1ROOFSTR 
1.50 478-2856-1-ND 35 33 25 = = = F0402E1R50FSTR 
2.00 478-2857-1-ND 35 33 25 478-2857-2-ND 5,000 135.00/M F0402E2ROOFSTR 
0.25 478-2858-1-ND 39 36 27 478-2858-2-ND 3,000 149.00/M FO603EOR25FSTR 
0.375 478-2859-1-ND .39 36 27 478-2859-2-ND 3,000 149.00/M FO603E0R37FSTR 
0.50 478-2860-1-ND .39 36 27 478-2860-2-ND 3,000 149.00/M FO603EOR50FSTR 
0.75 478-2861-1-ND .39 36 27 478-2861-2-ND 3,000 149.00/M FO603EOR75FSTR 
1.00 478-2862-1-ND 39 -36 27 478-2862-2-ND 3,000 149.00/M FO603E1ROOFSTR 
0603 1.25 478-2863-1-ND .39 .36 27 478-2863-2-ND 3,000 149.00/M FO603E1R25FSTR 
1.55 478-2864-1-ND .39 36 27 478-2864- 3,000 149.00/M FO603E1R50FSTR 
1.75 478-2865-1-ND .39 36 27 478-2865- 3,000 149.00/M FO603E1R75FSTR 
2.00 478-2866-1-ND .39 36 27 478-2866-2-ND 3,000 149.00/M FO603E2ROOFSTR 
2.50 478-2867-1-ND .39 36 27 478-2867-2-ND 3,000 149.00/M FO603E2R50FSTR 
3.00 478-2868-1-ND .39 36 27 478-2868-2-ND 3,000 149.00/M FO603E3ROOFSTR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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PolySwitch resettable devices protect electrical and electronic circuits against excessive current, voltage, and temperature. Definitions: * Maximum Voltage: The highest voltage the device can withstand (in its tripped state) without damage. » Hold 
After switching, the PolySwitch device is latched into its high-resistance, protective state by the small, sustained self- Current: The maximum continuous current that will not cause the device to trip at 20°C. » Trip Current: The minimum 
heating current. The device will reset only after it has cooled and the fault condition has been corrected, thus avoiding continuous current that will cause the device to trip at 20°C. * Maximum Current: The largest fault current, at rated voltage, 
continuous cycling that could cause circuit damage. The device requires no manual resetting or replacement. the device can interrupt without being damaged. * Maximum R: Maximum non-tripped resistance of the device. 


Fig. 1 — RGEF and RHEF Series Fig. 2 — RXEF Series Fig. 3 — RUEF Series 


@20 | @20 7.62 
Ore , AWG. ; : AWG. 
ACK 1Ch 4CF 
C+ 
RXEF005-RXEF090 RXEF110-RXEF375 RUEF300-RUEF900 
RHEFO70 ONLY RUEF090-RUEF250 
This product series can be used in a wide variety of auto- These products function as the general purpose line of circuit protection devices and are well These devices are also designed to be used in a wide variety of 
motive, computer and general electronics applications. The suited for power supplies, alarm systems, speakers, motors and many other applications. The general electronics applications. They complement the RXEF series by 
RGEF devices feature high current carrying capability (up to RXEF series range in hold currents from .05 ~ 3.75 amps and complement the RUEF devices providing a smaller form factor with lower resistance and higher hold 
13 amps) in a small package with fast trip times. by providing a higher voltage rating. current capability (up to 9 amps). 
Rated Current (20°C) Max. Initial Resistance 
Max. (A) Current RMin. RMax. Recognized Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Volt. | Hold Trip (A) (0) (0) By A B C (Max.) Part No. 1 10 100 Part No. 
RGEF Series — RoHS Compliant 
16 3.00 5.10 100 0.038 0.0653 0.28 (7.1) 0.43 (11.0) 0.20 (5.1) RGEF300-ND 53 AQ 45 RGEF300 
16 4.00 6.80 100 0.021 0.0393 0.35 (8.9) 0.50 (12.8) 0.20 (5.1) RGEF400-ND oe 52 48 RGEF400 
16 5.00 8.50 100 0.015 0.0236 UL, TUV, CSA 0.41 (10.4) 0.56 (14.3) 0.20 (5.1) RGEF500-ND 62 57 52 RGEF500 
16 6.00 10.20 100 0.010 0.0191 0.42 (10.7) 0.67 (17.1) 0.20 (5.1) RGEF600-ND 65 60 54 RGFE600 
16 7.00 11.90 100 0.0077 0.0134 0.44 (11.2) 0.78 (19.7) 0.20 (5.1) RGEF700-ND 68 62 57 RGEF700 
1A 16 8.00 13.60 100 0.0056 0.0116 0.50 (12.7) 0.82 (20.9) 0.20 (5.1) RGEF800-ND 14 68 62 RGEF800 
16 9.00 15.30 100 0.0047 0.0093 0.55 (14.0) 0.85 (21.7) 0.20 (5.1) RGEF900-ND 15 69 63 RGEF900 
16 10.00 17.00 100 0.0040 0.0072 0.65 (16.5) 0.99 (25.2) 0.20 (5.1) RGEF1000-ND 78 12 65 RGEF1000 
16 | 11.00 18.70 100 | 0.0037 | 0.0063 UL, TUV, CSA 0.69 (17.5) 1.02 (26.0) 0.20 (5.1) RGEF1100-ND 81 75 68 RGEF1100 
16 12.00 20.40 100 0.0033 0.0060 0.69 (17.5) 1.10 (27.94) 0.43 (10.9) RGEF1200-ND 93 86 78 RGEF1200 
16 14.00 23.80 100 0.0026 0.0045 0.925 (23.5) 1.10 (27.94) 0.43 (10.9) RGEF1400-ND 1.08 99 -90 RGEF1400 
RHEF Series — RoHS Compliant 
1B 30 0.7 1.40 40 0.300 0.546 UL, TUV, CSA 0.27 (6.86) 0.425 (10.8) 0.20 (5.1) RHEFO70-ND 50 AB 42 RHEFO70 
16 4.0 7.00 100 0.018 0.029 0.45 (11.4) 0.71 (18.0) 0.20 (5.1) RHEF400-ND 63 58 53 RHEF400 
16 45 7.80 100 0.022 0.036 0.41 (10.4) 0.61 (15.6) 0.20 (5.1) RHEF450-ND 66 61 55 RHEF450 
16 6.0 10.80 100 0.013 0.022 UL, TUV, CSA 0.44 (11.2) 0.83 (21.0) 0.20 (5.1) RHEF600-ND 72 66 60 RHEF600 
1c 16 75 13.10 100 0.0094 0.0153 0.55 (14.0) 0.93 (23.5) 0.20 (5.1) RHEF750-ND 718 72 65 RHEF750 
16 10.0 18.50 100 0.0062 0.0105 0.69 (17. % 1.04 (26.5) 0.43 (10.9) RHEF1000-ND 96 88 80 RHEF1000 
16 13.0 24.00 100 0.0041 0.0069 UL. TUV. CSA 0.925 (23.5) 1.13 (28.7) 0.43 (10.9) RHEF1300-ND 1.11 1.02 93 RHEF1300 
16 15.0 28.00 100 0.0032 0.0061 i i 0.925 (23.5) 1.13 (28.7) 0.43 (10.9) RHEF1500-ND 1.23 1.13 1.03 RHEF1500 
RXEF Series — RoHS Compliant 
60 0.05 0.10 40 7.3 1141 0.32 (8.0) 0.33 (8.3) 0.20 (5.1) RXEFO05-ND 39 36 33 RXEFO05 
60 0.10 0.20 40 2.5 4.50 0.29 (7.4) 0.46 (11.6) 0.20 (5.1) RXEFO10-ND .38 35 32 RXEFO10 
60 0.17 0.34 40 3.3 6.21 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.20 (5.1) RXEFO17-ND 39 36 33 RXEFO17 
72 0.20 0.40 40 1.83 2.75 0.29 (7.4) 0.46 (11.7) 0.20 (5.1) RXEFO20-ND 39 36 33 RXEFO20 
72 0.25 0.50 40 1.25 1.95 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.20 (5.1) RXEFO25-ND 40 37 33 RXEFO25 
2A 72 0.30 0.60 40 0.88 1.33 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.20 (5.1) RXEFO30-ND 40 37 34 RXEFO30 
72 0.40 0.80 40 0.55 0.86 0.30 (7.6) 0.53 (13.5) 0.20 (5.1) RXEFO40-ND 43 40 36 RXEFO40 
72 0.50 1.00 40 0.50 0.77 0.31 (7.9) 0.54 (13.7) 0.20 (5.1) RXEFO50-ND A4 AL 37 RXEFO5O 
72 0.65 1.30 40 0.31 0.48 UL, TUV, CSA 0.37 (9.40) 0.57 (14.5) 0.20 (5.1) RXEFO65-ND 44 At 37 RXEFO65 
72 0.75 1.50 40 0.25 0.40 0.40 (10.2) 0.60 (15.2) 0.20 (5.1) RXEFO75-ND A5 42 38 RXEFO75 
72 0.90 1.80 40 0.20 0.31 0.44 (11.2) 0.62 (15.8) 0.20 (5.1) RXEFO90-ND 46 42 38 RXEFO90 
72 1.10 2.20 40 0.15 0.25 0.50 (12.8) 0.69 (17.5) 0.20 (5.1) RXEF110-ND AB 43 39 RXEF110 
72 1.35 2.70 40 0.12 0.19 0.57 (14.5) 0.75 (19.1) 0.20 (5.1) RXEF135-ND 48 A4 40 RXEF135 
72 1.60 3.20 40 0.09 0.14 UL, TUV, CSA 0.64 (16.3) 0.82 (20.8) 0.20 (5.1) RXEF160-ND AQ A5 AL RXEF160 
2B 72 1.85 3.70 40 0.08 0.12 0.69 (17.5) 0.88 (22.4) 0.20 (5.1) RXEF185-ND 53 AQ 44 RXEF185 
72 2.50 5.00 40 0.05 0.08 0.82 (20.8) 1.00 (25.4) 0.43 (10.9) RXEF250-ND 59 54 49 RXEF250 
72 3.00 6.00 40 0.04 0.06 0.94 (23.9) 1.13 (28.7) 0.43 (10.9) RXEF300-ND 63 58 53 RXEF300 
72 3.75 7.50 40 0.03 0.05 UL, TUV, CSA 1.07 (27.2) 1.25 (31.8) 0.43 (10.9) RXEF375-ND 66 61 55 RXEF375 
RUEF Series — RoHS Compliant 
30 0.90 1.80 40 0.070 0.12 0.29 (7.4) 0.48 (12.2) 0.20 (5.1) RUEFO90-ND 43 40 36 RUEFO90 
30 1.10 2.20 40 0.050 0.10 0.29 (7.4) 0.56 (14.2) 0.20 (5.1) RUEF110-ND A4 40 37 RUEF110 
3A 30 1.35 2.70 40 0.040 0.08 UL. TUV, CSA 0.35 (8.9) 0.53 (13.5) 0.20 (5.1) RUEF135-ND A5 AL 38 RUEF135 
30 1.60 3.20 40 0.030 0.07 : 0.35 (8.9) 0.60 (15.2) 0.20 (5.1) RUEF160-ND AB 43 39 RUEF160 
30 1.85 3.70 40 0.030 0.06 0.40 (10.2) 0.62 (15.7) 0.20 (5.1) RUEF185-ND 48 A4 40 RUEF185 
30 2.50 5.00 40 0.020 0.04 0.45 (11.4) 0.72 (18.3) 0.20 (5.1) RUEF250-ND AQ A6 AL RUEF250 
30 3.00 6.00 40 0.020 0.05 0.45 (11.4) 0.68 (17.3) 0.20 (5.1) RUEF300-ND 52 48 44 RUEF300 
30 4.00 8.00 40 0.010 0.03 0.55 (14.0) 0.79 (20.1) 0.20 (5.1) RUEF400-ND 56 52 AT RUEF400 
30 5.00 10.00 40 0.010 0.03 UL, TUV, CSA 0.55 (14.0) 0.98 (24.9) 0.43 (10.9) RUEF500-ND 61 57 51 RUEF500 
3B 30 6.00 12.00 40 0.005 0.02 0.65 (16.5) 0.98 (24.9) 0.43 (10.9) RUEF600-ND 66 61 55 RUEF600 
30 7.00 14.00 40 0.005 0.02 0.75 (19.1) 1.05 (26.7) 0.43 (10.9) RUEF700-ND 70 65 59 RUEF700 
30 8.00 16.00 40 0.005 0.013 UL. TUV, CSA 0.85 (21.6) 1.15 (29.2) 0.43 (10.9) RUEF800-ND 13 67 61 RUEF800 
30 9.00 18.00 40 0.005 0.01 2 t 0.95 (24.1) 1.17 (29.7) 0.43 (10.9) RUEF900-ND AE ral 65 RUEF900 
RTEF Series — RoHS Compliant 
33 1.20 2.30 40 0.074 0.12 0.29 (7.4) 0.48 (12.2) 0.20 (5.1) RTEF120-ND AT 43 39 RTEF120 
4 33 1.35 2.50 40 0.059 0.10 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.56 (14.2) 0.20 (5.1) RTEF135-ND 48 A4 40 RTEF135 
33 1.90 3.00 40 0.045 0.063 0.35 (8.9) 0.53 (13.5) 0.20 (5.1) RTEF190-ND 51 AT 43 RTEF190 
Rated Current (20°C) | Maximum | Maximum | Initial Resistance 
Operating (A) Interrupt Interrupt RMin. | RMax. Recognized Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Voltage Hold Trip Voltage Current (Q) (0) By A B C (Max.) D (Min.) Part No. 1 10 100 Part No. 
LVRL Line Voltage Series — RoHS Compliant 
120 VAC 0.75 1.52 135 VAC 7.5A 0.25 0.40 0.43 (10.9) | 0.67 (17.0) | 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) LVRLO75S-ND. 61 57 51 LVRLO75S 
120 VAC 1.00 2.00 135 VAC 10.0A 0.18 0.27 0.45 (11.5) | 0.79 (20.1) | 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) LVRL100S-ND. 17 7 64 LVRL100S 
5A | 120 VAC 1.25 2.50 135 VAC 12.5A 0.12 0.18 UL, TUV, CSA | 0.55 (14.0) | 0.85 (21.7) | 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) LVRL125S-ND. 86 80 72 LVRL125S 
120 VAC 1.35 2.70 135 VAC 13.5A 0.11 0.17 0.64 (16.3) | 0.85 (21.7) | 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) LVRL135S-ND. 86 80 12 LVRL135S 
120 VAC 2.00 4.20 135 VAC 20.0A 0.08 0.12 0.93 (23.5) | 1.25 (31.8) | 0.43 (10.9) | 0.30 (7.6) LVRL200S-ND. 1.20 1.10 1.00 LVRL200S 
LVR Line Voltage Series — RoHS Compliant 
5B 240 VAC 05 12 265 VAC 1.0A 18.5 31 UL. TUV, CSA 0.33 (8.3) | 0.43 (10.7) | 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) LVROO5S-ND 51 AT 43 LVROO5S 
240 VAC 08 19 265 VAC 1.2A 74 12 ij 0.33 (8.3) | 0.43 (10.7) | 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) LVROO8S-ND 1 AT A483 LVRO08S 
(Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Tyco Electronics Raychem PolySwitch® Resettable Devices (cont) 


Fig. 4 — RTEF Series Fig. 5 — LVR/ LVRL Series Fig. 6 — RUSBF Series Fig. 7 — TR/TRF Series 
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RTEF series polyswitches Polyswitch LVR/LVRL are designed for over- PolySwitch RUSB(F) devices are designed to These product families help provide protection against These products help provide reliable, 
are specifically designed for | current protection in line voltage 120/240 VAC meet USB and safety agency requirements. power cross and power induction surge as defined in non-cycling protection for rechargeable 
IEEE-1394 applications. applications. Compliant with UL 1434 safety The RUSB(F) family of leaded resettable ITU, Telcordia, and UL. Warning: TR(F) devices are batteries. Weldable nickel leads and a 
standards devices offers overcurrent protection for USB not intended for continuous utility line voltage such as narrow, low-profile design make these 
applications. 120/220V or 240Vdc. Operating Voltage: 60Vdce devices extremely easy to install on the 

edges of battery packs. 


Rated Current (20°C) | Maximum | Maximum | Initial Resistance 
Operating (A) Interrupt Interrupt RMin. | RMax. Recognized Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Voltage Hold Trip Voltage Current (0) (0) By A B C (Max.) D (Min.) Part No. 1 10 100 Part No. 
5B | 240 VAC 12 30 265 VAC 1.2A 3.0 6.5 0.33 (8.3) | 0.43 (10.7) | 0.23 (5.8) | 0.30 (7.6) LVR012S-ND 51 AT 43 LVR012S 
5B | 240 VAC 16 37 265 VAC 2.0A 25 41 0.39 (9.9) | 0.50 (12.5) | 0.23 (5.8) | 0.30 (7.6) LVRO16S-ND 54 50 A5 LVRO16S 
5A | 240 VAC 25 56 265 VAC 3.5A 1.3 21 UL, TUV, CSA | 0.38 (9.6) | 0.69 (17.4) | 0.23 (5.8) | 0.30 (7.6) LVR025S-ND 60 55 50 LVRO25S 
5A | 240 VAC 40 90 265 VAC 5.5A 0.6 0.97 0.46 (11.5) | 0.77 (19.5) | 0.23 (5.8) | 0.30 (7.6) LVRO40S-ND 69 64 58 LVRO40S 
5A | 240 VAC 55 1.25 265 VAC 7.0A 0.45 0.73 0.55 (14.0) | 0.85 (21.7) | 0.23 (5.8) | 0.30 (7.6) LVRO55S-ND 72 66 60 LVRO55S 
5A | 240 VAC 75 15 265 VAC 7.5A 0.32 0.48 0.45 (11.5) | 0.92 (23.4) | 0.24 (6.1) | 0.20 (5.1) LVRO75S-ND 61 SbF 51 LVRO75S 
5B | 240 VAC 1.00 2.00 265 VAC 10.0A 0.22 0.33 UL. TUV, CSA 0.74 (18.7) | 0.96 (24.4) | 0.45 (11.4) | 0.20 (5.1) LVR100S-ND Wes ral 64 LVR100S 
5B | 240 VAC 1.25 2.50 265 VAC 12.5A 0.17 0.18 , 0.84 (21.2) | 1.08 (27.4) | 0.45 (11.4) | 0.20 (5.1) LVR125S-ND 86 80 72 LVR125S 
5A | 240 VAC 2.00 4.00 265 VAC 20.0A 0.09 0.13 0.98 (24.9) | 1.33 (33.8) | 0.45 (11.4) | 0.20 (5.1) LVR200S-ND 1.20 1.10 1.00 LVR200S 
Rated Current (20°C) |__Initial Resistance 
Maximum (A) RMin. RMax. Recognized Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Voltage Hold Trip (0) (0) By A (Max.) B (Max.) C (Max.) D (Min.) E (Max.) Part No. d 10 100 | Part No. 
RUSBF Series — RoHS Compliant 
6A 6 0.75 13 0.110 0.177 0.27(6.9) | 0.45(11.4) | 0.23(5.8) | 0.30(7.6) | 0.12(3.1)| | RUSBFO75-ND 38 35 32 | RUSBFO75 
6B 16 0.90 1.8 0.070 0.121 0.29 (7.4) 0.48 (12.2) 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) | 0.12 (3.1) RUSBFO90-ND A4 Al 37 RUSBFO90 
6B 16 1.10 2.2 0.050 0.096 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.56 (14.2) 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) | 0.12 (3.1) RUSBF110-ND 45 A2 38 RUSBF110 
6A 6 1.20 2.0 0.650 0.098 0.27 (6.9) 0.46 (11.7) 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) | 0.12 (3.1) RUSBF120-ND AG 2 38 RUSBF120 
6B 16 1.35 2¢ 0.040 0.075 0.35 (8.9) 0.53 (13.5) 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) | 0.12 (3.1) RUSBF135-ND AG 3 39 RUSBF135 
6A 6 1.55 2.65 0.043 0.071 0.27 (6.9) 46 (11.7) 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) | 0.12 (3.1) RUSBF155-ND AT 43 39 RUSBF155 
6B 16 1.60 3.2 0.030 0.062 UL. TUV, CSA 0.35 (8.9) .60 (15.2) 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) | 0.12 (3.1) RUSBF160-ND 48 A4 40 RUSBF160 
6B 16 1.85 3.7 0.030 0.055 : 0.40 (10.2) .62 (15.7) 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) | 0.12 (3.1) RUSBF185-ND 50 AG 42 RUSBF185 
6B 16 2.50 5.0 0.020 0.036 0.45 (11.4) .72 (18.3) 0.23 (5.8) 0.30 (7.6) | 0.12 (3.1) RUSBF250-ND 51 AT A3 RUSBF250 
Max. | Oper. |Rated Current (20°C)} Max. R Max. 
Volt- | Volt. (A) Current Initial Recognized Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | age | (Vdc) | Hold Trip (A) (Q) By A B C Part No. 1 10 100 | PartNo. 
TR Series 
7A | 600 60 0.150 0.30 3 10.0 UL, TUV, CSA 0.531 (13.50) 0.496 (12.60) 0.236 (6.00) TR150RA-ND 1.18 1.09 -99 | TR600-150-RA-B-0.5 
TRF Series — RoHS Compliant 
250 60 0.080 0.16 3 20.0 0.189 (4.80) 0.366 (9.30) 0.150 (3.80) TRF250-080U-ND 62 58 52 | TRF250-080U 
7B | 250 60 0.120 0.24 3 10.0 UL, TUV, CSA 0.236 (6.00) 0.394 (10.0) 0.150 (3.80) TRF250-120U-ND 62 58 52 | TRF250-120U 
250 60 0.145 0.29 3 6.5 0.236 (6.00) 0.394 (10.0) 0.150 (3.80) TRF250-145U-ND 62 58 52 | TRF250-145U 
250 60 0.120 0.24 3 8.0 0.256 (6.50) 0.433 (11.0) 0.180 (4.60) TRF250-120-ND 67 62 56 | TRF250-120 
7A | 250 60 0.145 0.29 3 6.0 UL, TUV, CSA 0.256 (6.50) 0.433 (11.0) 0.180 (4.60) TRF250-145-ND 67 62 56 | TRF250-145 
600 60 0.150 0.30 3 10.0 0.354 (9.0) 0.492 (12.5) 0.180 (4.60) TRF600-150-ND 1.03 95 86 | TRF600-150 
Max. Rated Current |Maximum| RMax. 
Volt- (20°C) (A) Current Initial Recognized Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | age Hold Trip (A) (0) By A B Cc Part No. 1 10 100 Part No. 
SRPF Series — RoHS Compliant 
16 1.20 2.70 0.16 0.87 (22.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) SRP120F-ND 57 53 A8 SRP120F 
15 1.75 3.80 0.09 0.91 (23.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) SRP175F-ND 57 53 A8 SRP175F 
8 30 2.00 4.40 100 0.06 UL, TUV, CSA 0.92 (23.4) 0.43 (11.0) 0.04 (1.0) SRP200F-ND 57 53 8 SRP200F 
30 3.50 6.30 0.03 1.25 (31.8) 0.53 (13.5) 0.04 (1.0) SRP350F-ND 63 58 53 SRP350F 
30 4.20 7.60 0.024 1.28 (32.4) 0.54 (13.6) 0.04 (1.0) SRP420F-ND 62 57 52 SRP420F 
Rated Current | Max. | RyMax. Cut Tape 
Max. 20°C (A) Current} Initial | Recognized Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Tape & Reelt Raychem 
Fig.| Volt. | Hold Trip (A) (0) By A (Max.) B (Max.) C (Max.) D E E Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing Part No. 
SMDF Series — RoHS Compliant 
60 0.30 0.60 10 48 0.314 (7.98) | 0.125 (3.18) ) 0.214 (5.44)) 0.12 (3.1) | 0.201 (5.1)} 0.09 (2.3) SMDO30FCT-ND 65 57 52 | 2,000 315.00/M | SMDO30F-2 
60 0.50 1.00 10 1.4 0.314 (7.98) | 0.125 (3.18) } 0.214 (5.44)) 0.12 (3.1) | 0.201 (5.1)} 0.09 (2.3) SMDOS50FCT-ND 65 57 52 | 2,000 315.00/M | SMDOSOF-2 
30 0.75 1.50 40 1.0 0.314 (7.98) | 0.125 (3.18) } 0.214 (5.44)) 0.12 (3.1) | 0.201 (5.1)} 0.09 (2.3) SMDO75FCT-ND 65 57 52 | 2,000 315.00/M | SMDO75F-2 
30 1.10 2.20 40 0.48 0.314 (7.98) | 0.118 (3.00) ) 0.214 (5.44)) 0.12 (3.1) | 0.201 (5.1)} 0.09 (2.3) SMD100FCT-ND 65 57 52 | 2,000 315.00/M | SMD100F-2 
15 1.25 2.50 40 0.25 0.314 (7.98) | 0.118 (3.00) | 0.214 (5.44)| 0.12 (3.1) | 0.200 (5.1)| 0.09 (2.3) SMD125FCT-ND 65 57 52 | 2,000 315.00/M | SMD125F-2 
9 15 1.50 3.00 40 0.25 UL. TUV, CSAI 0.370 (9.40) | 0.118 (3.00) ) 0.264 (6.71)) 0.18 (4.6) | 0.240 (6.1)} 0.09 (2.3) SMD150FCT-ND 69 59 = 54 | 1,500 329.00/M | SMD150F-2 
33 1.50 3.00 40 0.23 J : 0.370 (9.40) | 0.118 (3.00) ) 0.264 (6.71)) 0.18 (4.6) | 0.240 (6.1)} 0.09 (2.3) SMD150F/33-2CT-ND 69 59 = 54 | 1,500 329.00/M | SMD150F/33-2 
33 1.85 3.60 40 0.16 0.370 (9.40) | 0.118 (3.00) ) 0.264 (6.71)) 0.18 (4.6) | 0.240 (6.1)} 0.09 (2.3) SMD185F-2CT-ND 13 63 58 | 1,500 351.00/M | SMD185F-2 
15 2.00 4.00 40 0.125 0.370 (9.40) | 0.118 (3.00) ) 0.264 (6.71)) 0.18 (4.6) | 0.240 (6.1)} 0.09 (2.3) SMD200FCT-ND 69 59 = 54 | 1,500 329.00/M | SMD200F-2 
15 2.50 5.00 40 0.085 0.370 (9.40) | 0.118 (3.00) | 0.264 (6.71)} 0.18 (4.6) | 0.240 (6.1)} 0.09 (2.3) SMD250FCT-ND 70 61 56 | 1,500 338.00/M | SMD250F-2 
6 2.60 5.20 40 0.075 0.314 (7.98) | 0.118 (3.00) ) 0.214 (5.44)) 0.12 (3.1) | 0.200 (5.1)} 0.09 (2.3) SMD260FCT-ND 68 59  =.54 | 2,000 328.00/M | SMD260F-2 
6 3.00 6.00 40 0.048 0.314 (7.98) | 0.118 (3.00) | 0.214 (5.44)} 0.12 (3.1) | 0.200 (5.1)} 0.09 (2.3) SMD300FCT-ND 68 59 54 | 2,000 328.00/M | SMD300F-2 
Rated Current | Maximum |R4Max. Cut Tape 
Max. (20°C) (A) Current | Initial | Recognized Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Tape and Reelt Raychem 
Fig. | Voltage | Hold Trip (A) (0) By A (Max.) B (Max.) C (Max.) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
miniSMDF Series — RoHS Compliant 
60 0.14 0.34 10 6.0 0.186 (4.73) | 0.134 (3.41) | 0.035 (0.89) MINISMDCO14FCT-ND 50 43 40 2,000 240.00/M | MINISMDCO14F-2 
10 30 0.20. 0.40 10 3.3 UL. TUV. CSA 0.186 (4.73) | 0.134 (3.41) | 0.035 (0.89) MINISMDCO20FCT-ND 48 42 38 2,000 233.00/M | MINISMDCO20F-2 
24 0.50 1.00 100 1.0 # " 0.186 (4.73) | 0.134 (3.41) | 0.025 (0.62) MINISMDCOSOFCT-ND 48 42 38 2,000 233.00/M | MINISMDCOSOF-2 
13.2 0.75 1.50 100 0.45 0.186 (4.73) | 0.134 (3.41) | 0.025 (0.62) MINISMDCO75FCT-ND 50 438 40 2,000 240.00/M_| MINISMDCO75F-2 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


DigiReel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Ree!®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 1949 
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Fig. 9 — SMDF Series Fig. 10 — miniSMDF Series 
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Fig. 11 — microSMDF Series 


Marking 


=—A— 


>l1KC 


side view >+|<+C 


lr be rl? 


Recommended Pad Layout 


Side View 


Top View 


The miniSMDF resettable devices extremely small size makes them excellent 
choices for keyboard and mouse ports, SCSI devices, battery packs, PC 
cards and sockets, cellular modems and phones, and portable electronic 
equipment. SMT packaging for automated assembly compared to SMD 
the miniSMD offers: 40% reduction in size, 300% faster time to trip, 50% 
reduction in DC resistance, 66% reduction in profile, 80% reduction in mass 
and drop in replacement for the NANO 2 device in many applications. 


This product series is specifically designed for surface mount applications. The 
products range in hold currents from 0.3 amps ~ 3.0 amps and voltages from 6 
volts ~ 60 volts. These devices are ideally suited for high density board applications 
in computer and computer peripheral products, telecommunications and general 
electronics applications. They are designed to be reflowed onto a PCB using 
standard surface mount processes. Packaged per EIA-481 standard. 


This product series is designed for surface-mount applications. Its 
smaller component size enables installation on crowded printed 
circuit boards and in small end-user devices such as digital cameras, 
personal digital assistants (PDAs) and palm-top computers. The new 
low hold current devices are ideal for protecting industrial sensors 
and data acquisition systems. 

Fig. 12 — nanoSMDF Series (1206 Footprint) Fig. 13 — picoSMDF Series (0805 Footprint) NEW! 
The nanoSMD(F) series 
reduces the component 
size to a 1206 footprint, 
nearly half the size of the 
microSMD(F) series and 
one-quarter the size of the 
popular miniSMDF series. 
The industries fastest time 


The picoSMD(F) series is designed 
for the latest generation of high 
frequency data ports, 1/0 ports 
and storage devices, and offers 
circuit designers the smallest 
PPTC overcurrent protection 
device available for consumer and 
computer electronics. The device’s 
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to trip. Smaller size saves 
board space and cost. 
Compatible with high volume 
electronics assembly. 


(-60) 


small size, fast time-to-trip, and 
low power dissipation make it a 
logical and innovative solution for 
high-density circuit board designs. 


Rated Current | Max. | Ry Max. Cut Tape 
Max. (20°C) (A) Current | Initial Recognized Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Tape and Reelt Raychem 
Fig. | Voltage | Hold Trip (A) (0) By A (Max.) B (Max.) C (Max.) Part No. U 10 100 ty. Pricing | Part No. 
24 0.75 1.50 40 0.29 0.190 (4.83) | 0.134 (3.41) | 0.051 (1.30) | MINISMDC075F242CT-ND 63 54 50 1,500 301.00/M | MINISMDCO75F/24-2 
8 1.10 220 | 100 0.21 0.186 (4.73) | 0.134 (3.41) | 0.025 (0.62) | MINISMDC110FCT-ND At 35 32 2,000 195.00/M | MINISMDC110F-2 
24 110 2.20 20 0.18 0.190 (4.83) | 0.134 (3.41) | 0.051 (1.30) | MINISMDC110F242CT-ND 63 54 50 1,500 301.00/M | MINISMDC110F/24-2 
6 1.25 2.50 | 100 0.14 0.186 (4.73) | 0.134 (3.41) | 0.019 (0.48) | MINISMDC125FCT-ND 48 2 38 2,000 233.00/M | MINISMDC125F-2 
16 1.25 250 | 100 0.14 0.190 (4.83) | 0.134 (3.41) | 0.019 (0.48) | MINISMDC125F162CT-ND 56 ct) 45 2,000 271.00/M | MINISMDC125F/16-2 
10 6 1.50 3.00 | 100 0.11 UL, TUV,CSA | 0.186 (4.73) | 0.134 (3.41) | 0.019 (0.48) | MINISMDC150FCT-ND 50 3 40 2,000 240.00/M | MINISMDC150F-2 
12 150 280 | 100 0.11 0.186 (4.73) | 0.134 (3.41) | 0.019 (0.48) | MINISMDC150F122CT-ND 56 AQ 45 2,000 271.00/M | MINISMDC150F/12-2 
24 1.50 3.00 20 0.12 0.190 (4.83) | 0.134 (3.41) | 0.066 (1.68) | MINISMDC150F242CT-ND 70 60 55 1,000 336.00 | MINISMDC150F/24-2 
9 1.60 3.20 | 100 0.10 0.186 (4.73) | 0.134 (3.41) | 0.019 (0.48) | MINISMDC160FCT-ND 48 A2 38 2,000 233.00/M | MINISMDC160F-2 
8 2.00 4.00 | 100 0.07 0.186 (4.73) | 0.134 (3.41) | 0.048 (1.22) | MINISMDC200FCT-ND 55 8 4 2,000 265.00/M | MINISMDC200F-2 
6 260 5.00 | 100 0.04 0.186 (4.73) | 0.134 (3.41) | 0.029 (0.74) | MINISMDC260FCT-ND 55 8 A4 2,000 265.00/M | MINISMDC260F-2 
microSMDF Series — RoHS Compliant 
30 0.05 0.15 10 50 0.135 (3.43) | 0.110 (2.79) | 0.034 (0.85) | MICROSMDOO5FCT-ND 50 A4 40 4,000 243.00/M | MICROSMDOO5F-2 
30 0.10 0.25 10 15 0.135 (3.43) | 0.110 (2.79) | 0.034 (0.85) | MICROSMDO010FCT-ND 50 A4 40 4,000 243.00/M | MICROSMD010F-2 
6 0.35 0.75 40 1.3 0.135 (3.43) | 0.110 (2.79) | 0.025 (0.64) | MICROSMDO35FCT-ND 50 A4 40 4,000 243.00/M | MICROSMDO35F-2 
44 13.2 | 050 10 40 0.90 vi TU. CSA 0.135 (3.43) | 0.110 (2.79) | 0.025 (0.64) | MICROSMDO50FCT-ND 50 A4 40 4,000 243.00/M | MICROSMDO50F-2 
6 0.75 15) 40 0.40 < 0.135 (3.43) | 0.110 (2.79) | 0.025 (0.64) | MICROSMDO75FCT-ND 50 A4 40 4,000 243.00/M | MICROSMDO75F-2 
6 110 22 40 0.21 0.135 (3.43) | 0.110 (2.79) | 0.019 (0.48) | MICROSMD110FCT-ND 50 A4 40 4,000 243.00/M | MICROSMD110F-2 
6 1.50 3.00 40 0.11 0.135 (3.43) | 0.110 (2.79) | 0.048 (1.22) | MICROSMD150FCT-ND 51 A4 40 4,000 244.00/M | MICROSMD150F-2 
6 1.75 3.50 40 0.08 0.135 (3.43) | 0.110 (2.79) | 0.030 (0.76) | MICROSMD175FCT-ND 51 A4 40 4,000 244.00/M | MICROSMD175F-2 
nanoSMDF Series — RoHS Compliant 
48 0.16 0.45 10 1.10 0.134 (3.40) | 0.071 (1.80) | 0.039 (1.00) | NANOSMDCO16F-2CT-ND 48 2 38 3,000 231.00/M | NANOSMDCO16F-2 
24 0.20 042 | 100 2.6 0.134 (3.40) | 0.071 (1.80) | 0.025 (0.64) | NANOSMDCO20FCT-ND 48 2 38 3,000 231.00/M | NANOSMDCO20F-2 
16 0.35 0.75} 20 1.40 0.134 (3.40) | 0.071 (1.80) | 0.025 (0.64) | NANOSMDCO35FCT-ND 8 2 38 3,000 231.00/M | NANOSMDCO35F-2 
12 | 13.2 | 050 1.10 | 100 0.8 UL, TUV,CSA | 0.134 (3.40) | 0.071 (1.80) | 0.025 (0.64) | NANOSMDCO50F/13.2CT-ND 8 2 38 3,000 231.00/M | NANOSMDOC50F/13.2-2 
6 0.75 1.50 | 100 0.40 0.134 (3.40) | 0.071 (1.80) | 0.048 (1.22) | NANOSMDCO75FCT-ND 48 2 38 3,000 231.00/M | NANOSMDCO75F-2 
6 1.10 220 | 100 0.20 0.134 (3.40) | 0.071 (1.80) | 0.039 (1.00) | NANOSMDC110FCT-ND 9 2 39 3,000 235.00/M | NANOSMDC110F-2 
6 150 3.00 | 100 0.14 0.134 (3.40) | 0.071 (1.80) | 0.035 (0.89) | NANOSMDC150FCT-ND 49 2 39 3,000 235.00/M | NANOSMDC150F-2 
NEW! picoSMDF Series — RoHS Compliant NEW! 
13 6 0.35 0.75 20 1.40 UL, TUV, CSA PICOSMDO035F-2CT-ND 48 2 38 4,000 231.19/M | PICOSMDO35F-2 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


NEW! SiBar™ Thyristor Surge Protectors 


SiBar thyristor surge protection devices help protect sensitive telecom and datacom equipment 
from overvoltage events, including lightning transients, and operate as shunt devices in response 
to a surge that exceeds the breakover voltage. Compliant with major standards such as GR-1089 
Core, ITU-T-K20/K21, IEC61000-4-5 and FCC part 68, and UL1950. SiBar devices provide fast, 
bi-directional protection on communications network equipment, including analog and digital 
linecards, xDSL and ISDN modems, set-top boxes, Tl equipment, Voice over IP (VoIP) and Power 
over Ethernet (PoE) equipment. 

Features: ° Bidirectional transient voltage protection » High off-state impedance »* Low on-state 
voltage * High surge capability * Short-circuit failure mode * Surface-mount technology 
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Recommended Pad Layout 


Vpm|VBo| |W Vt |C1@sov|C2@2v) Itsm Cut Tape 
Max.|Max.| Min. | Max.| Typical | Typical | Min. Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Tape & Reelt Raychem 
(vy) | (vy) (ma) | (Vv) | (pF) | (pF) | (A) A B c D E F G Part No. 1 10 100] Qty. | Pricing | PartNo. 
Standard SMA Package (JEDEC DO-214AC) 
270 | 365 150 4.0 16 31 22 | 0.115 (2.92) | 0.065 (1.65) | 0.016 (0.41) | 0.060 (1.52) | 0.079 (2.00) | 0.079 (2.00) | 0.079 (2.00) | TVA270SA-LCT-ND 53 45 42] 5,000 | 241.00/M | TVA270SA-L 
Standard SMB Package (JEDEC DO-214AA) 
6 20 | 50 (Typ.) | 4.0 _ 50 28 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) | 0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) |0.108 (2.743)| TVBOO6SB-LCT-ND 147 1.26 1.16] 2,500 | 705.60/M | TVBOO6SB-L 
25 | 40 150 4.0 _ 65 41 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) | 0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) 0.108 (2.743) TVBO25RSC-LCT-ND 91 78 72 2,500 | 436.80/M | TVBO25RSC-L 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1950 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


= TycoElectronics Raychem NEW! SiBar™ Thyristor Surge Protectors (cont) 


CIRCUIT PROTECTION 
Authorized Distributor 


Vpm| Veo] !H Vt [C1 @sov|C2@av|ITsm Cut Tape 

Max.|Max.} Min. |Max.| Typ. | Typical | Min. Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Tape & Reelt Raychem 
(V) | (Vv) | (ma) | (VY) | (pF) | (DF) | (A) A B C D E F G Part No. 1 10 100] Qty. | Pricing | PartNo. 
170 | 265 150 4.0 18 35 22 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) | 0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) |0.108 (2.743)| TVB170SA-LCT-ND 53 45 42] 2,500 | 252.00/M | TVB170SA-L 


170 | 220 150 4.0 30 60 41 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) | 0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) |0.108 (2.743)| TVB170RSC-LCT-ND 83.72 = .66| 2,500 | 398.16/M | TVB170RSC-L 
220 | 295 150 40 30 60 41 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) | 0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) |0.108 (2.743)| TVB220RSC-LCT-ND 91.78 =©.72| 2,500 | 436.80/M | TVB220RSC-L 


270 | 365 150 4.0 15 32 22 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) | 0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) |0.108 (2.743) TVB270SA-LCT-ND 53 45 = 42] 2,500 | 252.00/M | TVB270SA-L 
270 | 350 150 4.0 25 50 30 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) | 0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) |0.108 (2.743) TVB270SB-LCT-ND 74 63 58] 2,500 | 353.00/M | TVB270SB-L 
270 | 365 150 4.0 50 110 | 60 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) | 0.089 (2.261) ) 0.085 (2.159) |0.108 (2.743)) TVB270SC-LCT-ND 95 81  .75] 2,500 | 453.00/M | TVB270SC-L 


275 | 350| 150 4.0 15 31 22 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) | 0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) |0.108 (2.743)| TVB275NSA-LCT-ND 53 45 = .42| 2,500 | 252.00/M | TVB275NSA-L 
275 | 350| 150 40] 20 40 41 | 0.155 (3.94) | 0.087 (2.20) | 0.012 (0.31) | 0.050 (1.27) | 0.089 (2.261) | 0.085 (2.159) |0.108 (2.743)| TVB270MSC-LCT-ND 1.02 .88 .81]) 2,500 | 488.98/M | TVB270MSC-L 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


PolyZen Polymer Protected Zener Diodes 


PolyZen devices are polymer protected precision Zener diode micro-assemblies. An advanced feature of the 
PolyZen micro-assembly is that its Zener and follow-on electronics are additionally protected by a resistively Dim. in inches (mm) 
non-linear, polymer PTC (positive temperature coefficient) layer. This PTC layer is fully integrated into the 
device, is thermally coupled to the diode, and is electrically in series between Vjy and the diode clamped 
Vout. This advanced PTC layer responds to either diode heating or overcurrent events by transitioning from 
a low to high resistance state, also known as “tripping”. A tripped PTC will limit current and generate a voltage 


Fig. 2 — Test Board 


drop, which helps to protect both the Zener and the follow-on electronics. This integrated PTC effectively 2. 1.500 
increases the diode’s power handling capability. Polymer PTC. (38.10) — | 
Benefits: * Helps shield downstream electronics from overvoltage and reverse bias * Trip events shut out 7 

overvoltage and reverse bias sources * Analog nature of trip events minimizes upstream inductive spikes . . ZENER RAYCHEM frorecnon © 
* Helps reduce design costs with single component placement and minimal heat sinking requirements DIODE Mov 


Features: * Overvoltage transient suppression ¢ Stable VZ vs. fault current * Time delayed, overvoltage trip 
* Time delayed, reverse bias trip * Power handling on the order of 100 watt * Integrated device construction 


Vout 


Applications: * DC power port protection for systems using barrel jacks for power input » USB peripheral 


protection * DC power port protection in portable electronics * Automotive peripheral input power protection GND c [ano 
General Characteristics: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C * ESD Withstand: 15KV Human ; VIN PolyZen wee ay 
Body Model * Diode Capacitance: 4200pF Typical @ 1MHz, 1V RMS ° | VOUT 
Test Board Features: * Thickness: 0.062 inches * Board Material: FR4 Laminate (glass, epoxy) with |__0.1135 | | 
2-sided 20z. copper cladding * Plating: 3 ~ 5y inches Gold over 100y inches Nickel on all exposed pads and (2.88) 9 920 
vias * Connections: 3 Gold-plated contact fingers (.30” X .50”) identified Vij, Vout, GND. 3 Gold-plated vias (0.56) 
provided as alternate connections. 
Vz IHOLD VINT Max. | IFLT Max. Power Tape and Reelt 
(V) Izt_ | @ 20°C |R Typ. | R1Max. @3V @16V_ | Dissipation Typ. | Digi-Key Pricing Pricing Raychem 
Fig. | Typical | (A) | (A) (a) (a) (Vv) (A) (Ww) Part No. 1 10 25 100 3,000 Part No. 
1 5.6 0.1 1.3 0.12 0.16 24 +10/-40 0.7 ZENO56V130A24LSCT-NDO 1.30 11.10 — 101.75 795.50/M ZENOS56V130A24LS 
13.2 0.1 1.3 0.12 0.16 24 +3/-40 0.7 ZEN132V130A24LSCT-NDO 1.30 11.10 — 101.75 795.50/M ZEN132V130A24LS 
2 5.6 0.1 1.3 0.12 0.16 24 +10/-40 0.7 ZENO56V130A24LSTB-ND§ 8.40 63.00 148.75 = — ZENO56V130A24LS-TB 
13.2 0.1 1.3 0.12 0.16 24 +3/-40 0.7 ZEN132V130A24LSTB-ND§ 8.40 63.00 148.75 = — ZEN132V130A24LS-TB 


4 CutTape §TestBoard + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Dim. in inches 


2Pro™ Overcurrent/Overvoltage Device 


The 2Pro product is an integrated overcurrent/overvoltage protection device. The component incorporates Polyswitch PPTC S0a7 


and metal oxide varistor technology in a single device. The 2Pro helps provide current limiting during overcurrent events, 
and voltage clamping during overvoltage events. After a fault condition is removed and power is cycled, 2Pro devices will 
reset so that communications equipment remain operational. 


2Pro circuit protection devices help manufacturers comply with global safety standards, including UL 60950, TIA-968-A, IEC 
60950, and ITU-T K.20/K.21. The UL 497A listed protector also helps provide ESD protection. 


Agency Recognition: * UL 497A/File No. E258475 


Overcurrent Terminals 1 - 2 Overvoltage Terminals 2 - 3 
Rated Current (20°) Initial Resistance Varistor Voltage Max. Clamping 
(A) RMin. RMax V@1mA Voltage @ 25A Digi-Key Pricing Raychem 
Hold Trip (0) (Q) Dc (Vv) (V) Part No. 1 10 100 Part No. 
0.15 0.30 7.0 14.0 270 455 TM2P-10271-ND 96 8.80 80.00 TM2P-10271 


ESD Protection Devices Digi@®Reel° 


The Raychem PESD electrostatic discharge protection devices provide exceptionally 


low capacitance, and they perform better than other comparable components in Package A eS cea 
transmission line pulse (TLP) testing, as well as IEC61000-4-2 testing, especially after multiple 0402 1.05 0.43 0.55 
hits (up to 1000). 0603 1.80 0.60 0.90 


The devices offer a lower trigger voltage and a lower clamping voltage than typical polymer ESD 
devices, resulting in improved protection of sensitive electronic components. 


Max. | Trigger Clamping | Cp @ 1MHz, IL(Max.) 
Package | VDC | VT(IEC)& | VC(IEC)A§] 1VYRMS_ | @ Max VDC | Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape and Reelt Raychem 
Fig. Size (Vv) (Vv) (V) (pF) (uA) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
; 0402 6 150 25 0.25 0.05 PESD0402-060CT-ND .24 2.07 18.98 | PESD0402-060TR-ND 10,000 90.00/M | PESD0402-060 
0603 24 215 45 0.20 0.01 PESD0603-240CT-ND NEW! 19 1.65 15.13 | PESD0603-240TR-ND NEW! 5,000 86.00/M | PESDO603-240 
2 | (412064 | 14 350 30 0.25 0.01 PESD1206Q-140CT-ND 58 4.95 45.38 | PESD1206Q-140TR-ND 5,000 256.00/M | PESD1206Q-140 


A Measured during IEC 61000-4-2, level 4 pulse § Measured 30ns after pulse initiation + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. __$ Four individual suppressors 


Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1951 


*Tyco Electronics Raychem Fast Acting SMD Fuses 


Authorized Distributor 


Benefits: * Small size with high current ratings * Excellent temperature stability * High reliability and resilience »* Strong arc j~4~——- E 
suppression characteristics | | 
j<_ F- >| 
Target Applications: * Laptops ¢ Digital cameras * Cell phones ¢ Printers *DVD players ¢ Portable electronics * Game systems F rw 
¢LCD displays * Scanners [| [| ‘ G 


Features:* Monolithic, multilayer design * Lead-free construction * High temperature performance * Operating Temperature Range: 
-55°C ~ 125°C 


Agency Approvals: UL File# E197536 


jee|H 


Rated | Nominal |Max. Interrupt Ratings | Cut Tape 
Current |Cold DCR2| Voltage | Current Dimensions - Inches (mm) Digi Key Price Each Tape and Reelt Raychem 
(A) (0) (Voc) (A) A B c D E F G H Part No. 1 10 100 ty. Pricing | Part No. 
0402 Series 
1.00 0.120 24 35 0402SFF100F/24CT-ND 53 AB 42 10,000 195.00/M 0402SFF100F/24-2 
2.00 0.035 24 35 1.00 0.51 0.51 0.25 1.60 0.40 0.70 0.60 0402SFF200F/24CT-ND 53 A5 42 10,000 195.00/M 0402SFF200F/24-2 
3.00 0.021 24 35 (25.4) | (12.95) | (12.95) | (6.35) | (40.64) | (10.16) | (17.78) | (15.24) | 0402SFF300F/24CT-ND 53 A5 42 10,000 195.00/M 0402SFF300F/24-2 
4.00 0.014 24 35 0402SFF400F/24CT-ND 53 AB 42 10,000 195.00/M 0402SFF400F/24-2 
0603 Series 
1.00 0.131 32 50 0603SFF100F/32CT-ND 42 36 33 4,000 202.00/M 0603SFF100F/32-2 
1.50 0.059 32 35 0603SFF150F/32CT-ND 42 36 33 4,000 202.00/M 0603SFF150F/32-2 
2.00 0.044 32 35 0603SFF200F/32CT-ND 42 36 33 4,000 202.00/M 0603SFF200F/32-2 
2.50 0.032 32 35 0603SFF250F/32CT-ND 42 36 33 4,000 202.00/M 0603SFF250F/32-2 
3.00 0.025 32 35 1.60 080 o80 038 2.80 0:80 Ot ao 0603SFF300F/32CT-ND 42 36 33 4,000 202.00/M 0603SFF300F/32-2 
350 | 0024 | 32 35 | (40.64) | (20.32) | (20.82) | (9.14) | (71.12) | (15.24) | (25.4) | (27-68) | goasressor/32cT-ND 42 36 © -33.-| 4,000 | 20200/m | o6oasFF3s0F/32-2 
4.00 0.018 32 35 0603SFF400F/32CT-ND 42 36 33 4,000 202.00/M 0603SFF400F/32-2 
5.00 0.013 32 35 0603SFF500F/32CT-ND 2 36 33 4,000 202.00/M 0603SFF500F/32-2 
6.00 0.010 24 35 0603SFF600F/24CT-ND 63 54 50 4,000 240.00/M 0603SFF600F/24-2 
1206 Series 
1.00 0.220 63 50 1206SFF100F/63CT-ND A6 39 36 3,000 219.00/M 1206SFF100F/63-2 
1.50 0.120 63 50 1206SFF150F/63CT-ND AG 39 36 3,000 219.00/M 1206SFF150F/63-2 
1.75 0.100 63 50 1206SFF175F/63CT-ND AG 39 36 3,000 219.00/M 1206SFF175F/63-2 
2.00 0.050 63 50 3.20 1.60 1.10 0.51 4.40 1.50 1.80 1.45 1206SFF200F/63CT-ND A6 39 36 3,000 219.00/M 1206SFF200F/63-2 
2.50 0.035 32 50 (81.28) | (40.64) | (27.94) | (12.95) | (111.76) | (38.10) | (45.72) | (36.83) | 1206SFF250F/32CT-ND 6 39 36 3,000 219.00/M 1206SFF250F/32-2 
3.00 0.031 32 50 1206SFF300F/32CT-ND AG 39 36 3,000 219.00/M 1206SFF300F/32-2 
4.00 0.022 32 45 1206SFF400F/32CT-ND AG 39 36 3,000 219.00/M 1206SFF400F/32-2 
5.00 0.015 32 45 1206SFF500F/32CT-ND 6 39 36 3,000 219.00/M 1206SFF500F/32-2 


t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Overcurrent Fuses — FT600 Series 


a ae B 
Benefits: * When combined with a SiBar™ overvoltage protection device, assists equipment in meeting ports requiring Telcordia GR-1089, UL60950 and FCC Part 68 compliance A 7c 
regulatory standards with no additional series components » Improved temperature rise performance Features: * The lightning robust surface-mount fuse offers overcurrent protection from power faults <x 
over other similar SMT fuse devices under sneak current testing * High density placement in multi-port * Designed to assist equipment in complying with telecom specifications including UL60950, FCC Part 
system designs 68, and Telcordia GR-1089 
Target Applications: * xDSL and ADSL linecards and modems *T1/E1 systems * Twisted pair telecom Specifications: * Termination Material: Silver-plated brass * Body Material: Ceramic 
Ampere Voltage Typical Dimensions Cut Tape 
Rating Rating Resistance Inches (mm) Digi-Key Price Each Tape & Reelt Raychem 
(A) (Vv) a A B c Part No. 1 10 100 Oty. Pricing Part No. 
1.25 250 0.1 0.413 (10.5) 0.133 (3.4) 0.133 (3.4) FT600-1250CT-ND 88 ofS: 69 2,500 420.00/M FT600-1250-2 
2.00 250 0.05 0.413 (10.5) 0.133 (3.4) 0.133 (3.4) FT600-2000CT-ND 88 75 69 2,500 420.00/M FT600-2000-2 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


i@pReel® 


Panasonic Micro Chip Fuse Surface Mount Di 


Features: ¢ Sharp fusing characteristics (Very fast acting) - Rated | Rated Inienaln Cut Tape 
Anh other dletal gomputer and peripheral equipment, mobile phone | current Voltage | Marking] (mOhms) | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Approved Safety Standards: * C-UL(CSA)C22.2 No. 248-14: File (A)_| (VDC) | Code | Max. @ 25°C | Part No. 1 10100 | PartNo. aty. Pricing | Part No. 
No. E194052: UL 248-14: File No. E194052 ERB-SE Series — 0603 
Specifications: » Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C | ge 7 gp F 370 P11369CT-ND 50 47.36 ‘| P11369TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SEORSOU 
= Fusing Currenve bing mime (at 25.) rated current x 100% ( 0.75 | 32 G 245 P11370CT-ND 50 47 ~—«.35._| P11370TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SEOR75U 
Gaineht se 20086 0.2 Gascndie Wein 10 | 32 H 155 P11371CT-ND 50 47 .35._| P11371TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SE1ROOU 
; 1.25 | 32 J 120 P11372CT-ND 50.47 .35—|-P11372TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SE1R25U 
15 | 32 K 90 P11373CT-ND 50 47 _.35_| P11373TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SE1R50U 
20 | 32 N 60 P11374CT-ND 50 47 «35 | P11374TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SE2ROOU 
25 | 32 0 48 P11375CT-ND 50 47.35 | P11375TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SE2R50U 
30 | 32 P 36 P11376CT-ND ‘50 47 .35_| P11376TR-ND 5,000 | 192.04/M| ERB-SE3ROOU 
40 | 32 s 28 P13572CT-ND 50 47.36 | P13572TR-ND 5,000 | 194.00/M| ERB-SE4ROOU 
5.0 | 32 T 20 P13573CT-ND 50 47.36 | P13573TR-ND 5,000 | 194.00/M| ERB-SESROOU 
ERB-SD Series — 0402 
05 | 24 F 330 P11361CT-ND 50 47 «35 ‘| P11361TR-ND 10,000 | 192.04/M] ERB-SDORSOU 
0.75 | 24 G 200 P11362CT-ND 50 47 .35.—|-P11362TR-ND 10,000 | 192.04/m| ERB-SDOR7SU 
10 | 24 H 135 P11363CT-ND 50 47 .35_| P11363TR-ND 10,000 | 192.04/m| ERB-SD1ROOU 
1.25 | 24 J 100 P11364CT-ND 50.47 .35._-|-P11364TR-ND 10,000 | 192.04/m| ERB-SD1R25U 
Dimensions (mm) 15 | 24 K 80 P11365CT-ND 50 47.35 _|_P11365TR-ND 10,000 | 192.04/m| ERB-SD1R50U 
Type L w a t 20 | 24 N 53 P11366CT-ND 50 47.35 | P11366TR-ND 10,000 | 192.04/m| ERB-SD2ROOU 
ERB-SE| 1.600.15 | 0.800.15 | 0.30:0.20 | _0.70+0.10 25 | 24 0 40 P11367CT-ND 50 47 .35._|-P11367TR-ND 10,000 | 192.04/m| ERB-SD2R50U 
ERB-SD| 1.00:0.10 | 0.50+0.10 | 0.20+0.15 | _0.4020.10 3.0 | 24 P 33 P11368CT-ND 50 47.35 | P11368TR-ND 10,000 | 192.04/m| ERB-SD3ROOU 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1952 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Resettable Overcu rrent Bourns’ Multifuse products provide overcurrent protection against circuit faults and safeguard against 


potential overcurrent damage of critical circuitry and loads in a vast amount of applications. 


® Agency Approvals: ¢ MF-R, MF-RX, MF-USMD, MF-MSMD, MF-SM, MF-MSMF - UL, CSA, TUV 
Protectors Digi Reel Approved * MF-NSMF—-UL Approved * MF-SMDF — Agency Recognition Pending 


026 AWG 18 AWG 
eae eal 
‘ 
71.87 Max. i en : F Re 
Side View 
End View a ey F 
A : =IDE 
2 Top and 
bo =e Bottom View 
End View 
Rated Current Initial Resistance Post- Dimensions —- mm 
Max. 1 Max. @ 23°C (Amps) @ 23°C (0) Trip A B Cc Digi-Key Price Each Bourns 
Fig. | Voltage | (Amps) Hold Trip Min. Max. Resistance | (Max.) (Max.) _(Nom.) Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
1 60 40 0.05 0.10 7.3 114 22.0 8.0 8.3 5.1 MF-RO05-0-ND® 48 A4 40 32 26 MF-RO05-0 
1.10 2.20 0.10 0.18 0.27 8.9 14.0 5.1 MF-R110-ND@ 54 50 45 36 31 MF-R110 
1.35 2.70 0.065 0.115 0.17 8.9 18.9 5.1 MF-R135-ND@ 54 50 45 36 31 MF-R135 
30 40 1.60 3.20 | 0.055 0.105 0.15 10.2 16.8 54 MF-R160-ND® 60 55 50 At 36 MF-R160 
1.85 3.70 0.040 0.07 0.11 12.0 18.4 5.1 MF-R185-ND@ 46 2 39 31 27 MF-R185 
0.10 0.20 2.50 4.50 7.50 7A 12.7 5.1 MF-RO10-ND® 36 34 31 25 22 MF-RO10 
0.17 0.34 2.00 3.20 8.00 7A 12.7 5.1 MF-RO17-ND® A8 A4 40 32 28 MF-RO17 
2 0.20 0.40 1.50 2.84 4.40 7A 12.7 5.1 MF-R020-ND® 51 AT 43 34 29 MF-RO20 
0.25 0.50 1.00 1.95 3.00 74 12.7 5.1 MF-RO25-ND® 51 AT 3 34 29 MF-RO25 
60 40 0.30 0.60 0.76 1.36 2.10 74 13.4 5.1 MF-RO30-ND@ 38 35 33 26 23 MF-R030 
0.40 0.80 0.52 0.86 1.29 7A 13.7 5.1 MF-RO040-ND@ 54 50 45 36 30 MF-R040 
0.50 1.00 0.41 0.77 1.17 79 13.7 5.1 MF-RO50-ND® 54 50 45 35 31 MF-RO50 
0.65 1.30 0.27 0.48 0.72 97 15.2 5.1 MF-RO65-ND® 54 50 45 36 31 MF-RO65 
0.75 1.50 0.18 0.40 0.60 10.4 16.0 5.1 MF-RO75-ND® Ag AG 40 38 37 MF-RO75 
0.90 1.80 0.14 0.31 0.47 11.7 16.7 5 MF-RO90-ND® 54 50 45 37 232 MF-RO90 
2.50 5.00 0.025 0.048 0.07 12.0 18.3 5.1 MF-R250-ND@ 66 61 55 A4 235 MF-R250 
3.00 6.00 0.020 0.05 0.08 12.0 18.3 5A MF-R300-ND@ 9 AG 42 34 29 MF-R300 
4.00 8.00 0.010 0.03 0.05 14.4 24.8 5.1 MF-R400-ND@ 72 66 60 A8 42 MF-R400 
5.00 10.00 | 0.010 0.03 0.05 17.4 24.9 10.2 MF-R500-ND@ 78 72 65 52 A5 MF-R500 
30 40 6.00 12.00 | 0.005 _—0.02 0.04 19.3 31.9 10.2 MF-R600-ND@ 81 ne 68 53 46 MF-R600 
3A 7.00 14.00 | 0.005 0.02 0.03 22.1 29.8 10.2 MF-R700-ND® 84 17 70 56 48 MF-R700 
8.00 16.00 | 0.005 0.02 0.03 24.2 32.9 10.2 MF-R800-ND® 87 80 13 58 51 MF-R800 
9.00 18.00 | 0.005 0.01 0.02 24.2 32.9 10.2 MF-R900-ND@ 93 86 78 61 53 MF-R900 
11.00 22.00 | 0.003 0.01 0.014 24.2 32.9 10.2 MF-R1100-ND® 93 86 78 62 AT MF-R1100 
16 400 45 78 0.022 — 0.054 10.4 15.6 5.1 MF-RHT450-ND® 72 66 60 AB 38 MF-RHT450 
6.5 12.0 0.011 — 0.026 12.7 22.2 5.1 MF-RHT650-0-ND® 78 2 65 52 40 MF-RHT650-0 
7.5 13.1 | 0.0094 = 0.022 14.0 23.5 Sal MF-RHT750-0-ND® 81 RE) 68 54 42 MF-RHT750-0 
1.10 2.20 0.15 0.25 0.38 10.84 16.8 5.1 MF-RX110/72-0-ND@ 54 50 45 36 29 MF-RX110/72-0 
1.35 2.70 0.12 0.19 0.30 12.26 18.3 5.1 MF-RX135/72-0-ND@ 57 53 48 38 31 MF-RX135/72-0 
1.60 3.20 0.09 0.14 0.22 13.94 19.9 51 MF-RX160/72-0-ND® 60 55 50 40 31 MF-RX160/72-0 
3B 72 40 1.85 3.70 0.08 0.12 0.19 15.18 21.2 5.1 MF-RX185/72-0-ND® 60 55 50 40 31 MF-RX185/72-0 
2.50 5.00 0.05 0.08 0.13 17.84 23.8 10.2 MF-RX250/72-0-ND® 66 61 55 A4 235 MF-RX250/72-0 
3.00 6.00 0.04 0.06 0.10 20.67 26.7 10.2 MF-RX300/72-0-ND@ 69 64 58 AG 36 MF-RX300/72-0 
3.75 7.50 0.03 0.05 0.08 23.51 29.6 10.2 MF-RX375/72-0-ND@ 12 66 60 48 38 MF-RX375/72-0 
3C 16 100 13.0 24.0 | 0.0041 = 0.010 23.5 28.7 10.2 MF-RHT1300-0-ND® 90 83 75 60 A5 MF-RHT1300-0 
40 0.7 1.4 0.3 _ 0.8 6.86 10.8 5.1 MF-RHT070-0-ND® 63 58 53 42 33 MF-RHT070-0 
4 16 100 2.0 3.8 0.045 - 0.110 9.4 14.0 5.1 MF-RHT200-0-ND® 69 64 58 AG 36 MF-RHT200-0 
@ RoHS Compliant 
Rated Current Initial Resistance Dimensions — mm Cut Tape 
Max. | | Max. | @ 23°C (Amps) @ 23°C (0) Post-Trip A B Cc D E F Digi-Key Price Each Tape & Reelt Bourns 
Fig. | Volt. | (Amps) | Hold Trip RMinimum Resistance | (Max.) (Max.) (Max.) (Min.) (Max.) (Min.) | Part No. 1 10 100 Oty. Pricing Part No. 
5 6.0 100 1.25 2.50 0.035 0.14 4.73 341 048 030 — —_| MF-MSMD125CT-ND 56 48 A4 = —_| MF-MSMD125-2 
60 40 0.30 0.60 0.90 4.80 7.98 328 544 0.56 0.71 2.16 | MF-SMO30CT-ND® 62 54 50 | 2,000 299.25/M | MF-SM030-2 
60 40 0.50 1.00 0.35 1.40 7.98 3.28 544 0.56 0.71 2.16 | MF-SMO50CT-ND® 62 54 50 | 2,000 299.25/M | MF-SM050-2 
30 80 0.75 1.50 0.23 1.00 7.98 328 544 0.56 0.71 2.16 | MF-SMO75CT-ND® 62 54 50 | 2,000 299.25/M | MF-SM075-2 
6A 30 80 1.10 2.20 0.12 0.48 7.98 318 544 0.56 0.71 2.16 | MF-SM100CT-ND® 62 54 50 | 2,000 299.25/M | MF-SM100-2 
33 40 1.10 2.20 0.12 0.41 7.98 318 544 0.56 0.71 2.16 | MF-SM100/33-2CT-ND® 70 60 55 | 2,000 400.00/M | MF-SM100/33-2 
15 100 1.25 2.50 0.07 0.25 7.98 318 544 0.56 0.71 2.16 | MF-SM125CT-ND® 63 54 50 | 2,000 354.00/M | MF-SM125-2 
6 100 2.60 5.20 0.025 0.075 7.98 318 544 0.56 0.71 2.16 | MF-SM260CT-ND® 63 54 50 | 2,000 360.00/M | MF-SM260-2 
6 100 3.00 6.00 0.015 0.048 7.98 318 544 0.56 0.71 2.16 | MF-SM300-2CT-ND® 63 54 50 | 2,000 360.00/M_| MF-SM300-2 
33 40 1.50 3.00 0.06 0.23 950 318 671 0.56 0.71 3.68 | MF-SM150/33-2CT-ND® 65 56 53) 1,500 312.56/M | MF-SM150/33-2 
6B 15 100 1.50 3.00 0.06 0.25 9.50 318 671 0.56 0.71 3.68 | MF-SM150CT-ND® 63 54 50 | 1,500 360.00/M | MF-SM150-2 
15 100 2.00 4.00 0.045 0.125 950 318 671 0.56 0.71 3.68 | MF-SM200CT-ND® 67 57 53 | 1,500 380.00/M | MF-SM200-2 
15 100 2.50 5.00 0.024 0.085 9.50 318 671 0.56 0.71 3.68 | MF-SM250CT-ND® 67 58 54 | 1,500 321.10/M_| MF-SM250-2 
7 60 250 0.13 = 6.5 20.0 9.4 3.7 74 0.3 3.8 = — __| MF-SM013/250-2CT-ND@ 98 84 77 |_ 1,500 560.00/M_| MF-SM013/250-2 
24.0 10 0.20 0.46 0.60 2.60 3.40 180 085 025 — — | MF-NSMF020-2CT-ND® 70 60 55 | 3,000 400.00/M | MF-NSMF020-2 
6.0 100 0.35 0.75 0.30 1.20 3.40 180 085 0.25 — — | MF-NSMF035-2CT-ND® 70 60 55 | 3,000 400.00/M | MF-NSMF035-2 
13.2 | 100 0.50 1.00 0.15 0.70 3.40 180 085 0.25 — — | MF-NSMF050-2CT-ND® AG 39 37 | 3,000 219.45/M | MF-NSMFO50-2 
8A | 6.0 100 0.75 1.50 0.10 0.40 3.40 180 070 025 — — | MF-NSMF075-2CT-ND® 70 60 55 | 3,000 400.00/M | MF-NSMFO75-2 
6.0 100 1.10 2.20 0.06 0.20 3.40 1.80 070 025 — —_| MF-NSMF110-2CT-ND@ AT 40 38 | 3,000 223.25/M_| MF-NSMF110-2 
6.0 100 1.50 3.00 0.03 0.13 340 180 070 025 — — | MF-NSMF150-2CT-ND® AT 40 38 | 3,000 223.25/M | MF-NSMF150-2 
6.0 100 2.00 4.00 0.02 0.085 3.50 180 160 025 — —_| MF-NSMF200-2CT-ND® 88 75 69 | 3,000 500.00/M_| MF-NSMF200-2 
60.0 40 0.10 0.30 0.70 15.00 473 341 110 030 — — | MF-MSMFO010-2CT-ND®@ 48 AL 39 | 1,500 230.85/M | MF-MSMF010-2 
60.0 40 0.14 0.34 0.40 6.50 473 341 110 030 — — | MF-MSMFO014-2CT-ND@ AB Al 39 | 1,500 228.00/M | MF-MSMF014-2 
30.0 80 0.20 0.40 0.40 6.00 473 341 110 030 — — | MF-MSMF020-2CT-ND®@ AG 40 37 | 1,500 221.36/M | MF-MSMF020-2 
8B | 30.0 10 0.30 0.60 0.30 3.00 473 341 110 030 — — | MF-MSMFO030-2CT-ND® 56 48 44 | 1,500 320.00/M | MF-MSMF030-2 
15.0 |__100 0.50 1.00 0.15 1.00 473 341 085 030 — —_| MF-MSMFO050-2CT-ND@ AG 40 37 | 2,000 221.35/M_| MF-MSMF050-2 
13.2 | 100 0.75 1.50 0.11 0.45 473 341 085 030 — — | MF-MSMFO075-2CT-ND® AB AL 39 | 2,000 228.00/M | MF-MSMFO075-2 
24.0 40 0.75 1.50 0.11 0.45 473 341 085 030 — — | MF-MSMF075/24-2CT-ND® 63 54 50 | 2,000 360.00/M | MF-MSMF075/24-2 


@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1953 


<< ERNS Multiz7 Resettable Overcurrent Protectors (cont) Reel” 
Max. Rated Current Initial Resistance Dimensions — mm Cut Tape 
Volt. | | Max. | @ 23°C (Amps) @ 23°C (0) Post-Trip A B c D E le Digi-Key Price Each Tape & Reel¢ Bourns 
Fig. | (V) | (Amps) | Hold Trip RMinimum Resistance | (Max.) (Max.) (Max.) (Min.) (Max.) (Min.) | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
6.0 100 1.10 2.20 0.04 0.21 473 341 075 030 — — | MF-MSMF110-2CT-ND@ 39 34 31 | 2,000 185.25/M | MF-MSMF110-2 
16.0) 100 1.10 2.20 0.04 0.21 473 341 075 030 — — | MF-MSMF110/16-2CT-ND@ 63 54 50 | 2,000 360.00/M | MF-MSMF110/16-2 
6.0 100 1.25 2.50 0.035 0.14 473 341 085 030  — —__| ME-MSMF125-2CT-ND@ 56 48 44 | 2,000 320.00/M_| MF-MSMF125-2 
8B | 6.0 100 1.50 3.00 0.03 0.120 473 341 085 030 — — | MF-MSMF150-2CT-ND@ AB Al 39 | 2,000 228.00/M | MF-MSMF150-2 
8.0 100 1.60 2.80 0.035 0.099 473 341 085 030 — — | MF-MSMF160-2CT-ND@ 56 48 44 | 2,000 320.00/M | MF-MSMF160-2 
6.0 100 2.00 4.00 0.020 0.100 473 341 085 030 — — | MF-MSMF200-2CT-ND@ 52 45 42 | 2,000 251.75/M | MF-MSMF200-2 
16.0 |__ 100 2.50 5.00 0.015 0.100 473.341 2.00 030  — —_| ME-MSMF250/16-2CT-ND®@ 91 78 72 | 1,000 520.00 | MF-MSMF250/16-2 
sc | 60 10 0.55 1.20 0.200 0.950 6.44 493 109 030 — — | MF-SMDF050-2CT-ND® 70 61 57 | 3,000 337.25/M | MF-SMDF050-2 
15 40 1.50 3.00 0.070 0.175 5.44 493 109 030 — —_| MF-SMDF150-2CT-ND® 63 54 50 | 3,000 360.00/M_| MF-SMDF150-2 
30 10 0.05 0.15 2.800 50.000 3.43 280 1.4 030 — — | MF-USMF005-2CT-ND® 68 63 59 | 3,000 360.00/M | MF-USMF005-2 
30 10 0.10 0.30 0.800 15.000 3.43 280 1.1 0.30 —  — _ | MF-USMF010-2CT-ND@ 48 AL 39 | 3,000 230.85/M | MF-USMFO10-2 
30 10 0.20 0.40 0.400 5.000 3.43 280 1.4 030 — — | MF-USMF020-2CT-ND® 68 63 59 | 3,000 360.00/M | MF-USMF020-2 
8D 6 40 0.35 0.75 0.200 1.300 3.43 280 085 030 — — | MF-USMF035-2CT-ND® 68 63 59 | 3,000 360.00/M | MF-USMF035-2 
13.2 40 0.50 1.00 0.180 0.900 3.43 280 085 030 — —_| MF-USMF050-2CT-ND® 67 63 59 | 3,000 360.00/M_| MF-USMF050-2 
6 40 0.75 1.50 0.070 0.450 3.43 280 085 030 — — | MF-USMF075-2CT-ND® 15 68 66 | 3,000 360.00/M | MF-USMFO75-2 
6 40 1.10 2.20 0.050 0.210 3.43 280 0.85 030 — — | MF-USMF110-2CT-ND® 79 68 66 | 3,000 360.00/M | MF-USMF110-2 
6 40 1.50 3.00 0.030 0.110 3.43 280 085 030 — —__| MF-USMF150-2CT-ND® 719 68 66 | 3,000 360.00/M | MF-USMF150-2 


@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


PTC Resettable Fuses 
MF-PSMF Series — 0805 Footprint 


Features: ¢ Compact design saves board space - 0805 footprint * Small size allows fast reaction to fault events 


* Low profile Applications: * USB port protection — On the Go and 2.0 *PC motherboards — Plug and Play Di @Reel® 


protection » Mobile phones — Battery and port protection * PDAs/digital cameras * Game console port protection 


AY 


Dimensions — Inches (mm) 
Model AMin. A Max. B Min. B Max. C Min. C Max. D Min. 
MF-PSMF035X 0.079 (2.00) 0.091 (2.30) 0.047 (1.20) 0.059 (1.50) 0.019 (0.48) 0.033 (0.85) 0.008 (0.20) 
MF-PSMFO50X 0.079 (2.00) 0.091 (2.30) 0.047 (1.20) 0.059 (1.50) 0.019 (0.48) 0.033 (0.85) 0.008 (0.20) 
MF-PSMFO075X 0.079 (2.00) 0.091 (2.30) 0.047 (1.20) 0.059 (1.50) 0.030 (0.75) 0.049 (1.25) 0.008 (0.20) 
MF-PSMF110X 0.079 (2.00) 0.091 (2.30) 0.047 (1.20) 0.059 (1.50) 0.030 (0.75) 0.049 (1.25) 0.008 (0.20) 
Max. thold | ltrip Resistance Max. Time to Trip Cut Tape 
Volt. | Max. A@ 23°C 2@ 23°C Amps Seconds Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Bourns 
(V) (Amps) | Hold Trip | Rmin. | Rimax. | @23°C | @23°C Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
6 40 0.35 0.75 | 0.250 1.200 8.00 0.10 MF-PSMF035X-2CT-ND 88 15 14 MF-PSMF035X-2TR-ND 3,000 | 400.00/M MF-PSMF035X-2 
6 40 0.50 1.00 | 0.150 0.900 8.00 0.10 MF-PSMFO50X-2CT-ND 88 15 14 MF-PSMF050X-2TR-ND 3,000 | 400.00/M MF-PSMFO50X-2 
6 40 0.75 1.50 | 0.090 0.350 8.00 0.20 MF-PSMF075X-2CT-ND 88 75 14 MF-PSMF075X-2TR-ND 3,000 | 400.00/M MF-PSMFO075X-2 
6 40 1.10 2.20 | 0.060 0.210 8.00 0.30 MF-PSMF110X-2CT-ND 88 75 14 MF-PSMF110X-2TR-ND 3,000 | 400.00/M MF-PSMF110X-2 


Features: 
* Two resistance-matched PTCs in a ceramic housing 
Aids compliance with: 
ITU-T K.20/21/45; Telcordia GR-1089-CORE; UL 60950, 3rd Ed. 


Telecom CPTC Resettable Fuses 
CMF-RL and CMF-SD Series 


; ; + Narrow resistance tolerance 
Dimensions - Inches (mm) Applications: Used t protection device in: 
Model AMax. B Max. C Max. D Nominal E Nominal F Nominal ~ Customer Premise Equipment (GPE) 

CMF-RL35 0.386 (9.8) | 0.197 (5.0) 0.531 (13.5) 0.118 -0.138 (3.0-3.5) 0.024+0.019 (0.6 + 0.05) 0.200+0.012 (5.08+0.3) * Central Office (CO) 

CMF-RL50A 0.295 (7.5) | 0.220 (5.6) 0.512 (13.0) 0.138 (3.5)—Minimum 0.024+0.019 (0.6 + 0.05) 0.197 + 0.008 (5.0+0.2) * Access equipment 

CMF-RL55A 0.295 (7.5) | 0.220(5.6) | 0.512 (13.0) 0.138 (3.5) 0.024 + 0.019 (0.6 +0.05) 0.197 +0.008 (5.00.2) 

Fig. 1 —- CMF-RL Series Fig. 2— CMF-SD Series 
Dimensions - Inches (mm) sa. Ang 
Model A Max. B Max. C Max. D Nominal E Nominal F Max. 

CMF-SD25 0.354 (9.00) | 0.425 (10.80) | 0.402 (10.20) 0.192- 0.208 (4.88 -5.28) 0.095 -0.103 (2.41 - 2.61) 0.020 (0.5) 

CMF-SD35A 0.281 (7.15) 0.335 (8.50) 0.319 (8.10) 0.128 - 0.144 (3.25 -3.65) 0.095 - 0.103 (2.41 - 2.61) 0.020 (0.5) 

CMF-SD50A-10 0.281 (7.15) 0.335 (8.50) 0.319 (8.10) 0.128 - 0.144 (3.25 -3.65) 0.095 - 0.103 (2.41 - 2.61) 0.020 (0.5) 

Rated Rated Hold Trip Time to Trip 
Voltage Resistance Current Current @!max/ Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Bourns 
Fig. (V) a Tolerance A@25°C A@ 25°C 230 VAC Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
35 +20% 0.075 0.150 <0.15 Sec. CMF-RL35-0-ND 57 53 8 _ _ — | CMF-RL35-0 
1 230 50 +20% 0.050 0.100 <0.1 Sec. CMF-RLS0A-0-ND 63 58 53 — — — | CMF-RL50A-0 
55 420% 0.050 0.100 <0.1 Sec. CMF-RL55A-0-ND 63 58 58 = = — | CMF-RL55A-0 
25 +20% 0.130 0.260 <0.3 Sec. CMF-SD25-2CT-NDt 1.32 1.17 1.14 CMF-SD25-2TR-ND 400 202.00 | CMF-SD25-2 
2 230 35 +20% 0.100 0.200 <0.2 Sec. CMF-SD35A-2CT-NDt 1.32 1.17 1.14 CMF-SD35A-2TR-ND 500 248.00 | CMF-SD35A-2 

50 +10% 0.090 0.190 <0.1 Sec. CMF-SD50A-10-2CT-NDt 1.45 1.28 1.25 CMF-SD50A-10-2TR-ND 500 272.00 | CMF-SD50A-10-2 

t Cut Tape 


The ChipGuard® MLU and MLC Series has been specifically designed to protect sensitive electronic components from electrostatic discharge damage. The MLU and MLC 
family has been designed to protect equipment to IEC61000-4-2, Level 4(+8kV Contact/ +15kV Air Discharge) ESD specifications targeted for high speed USB 2.0, HDMI, DVI 
or IEEE1394 applications. The ChipGuard MLU and MLC Series has been manufactured to provide low 0.05pF and 0.5pF capacitance and leakage currents less than 5nA with 
excellent clamp qualities, making the family almost transparent under normal working conditions. 


Specifications: * Typical Clamping Voltage: 25 * Maximum Leakage Current @ Maximum VDC: 5 « Typical Trigger Voltage: 250 * Maximum Response Time: 1nS. 


NEW! ESD Protection 


ESD Suppressors 
MLC and MLU Series 


i Reel L Typ. Cont. | Max. Cap. | Operating Cut Tape 
Working @1VRMS Temp. Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Bourns 
Pkg. voc 1MHz (°C) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | PartNo. 
Dimensions — mm MLC Series 
Package| w A B 0402 3.3 CG0402MLC-3.3LGCT-ND 25 1.56 11.70 | CG0402MLC-3.3LGTR-ND 10,000 | 94.00/M | CG0402MLC-3.3LG 
0402 | 1.00 0.50 0.50 0.25 0603 3.3 CG0603MLC-3.3LECT-ND 23 1.44 10.80 | CGO603MLC-3.3LETR-ND 5,000 | 90.00/M | CGO603MLC-3.3LE 
0603 | 1.60 0.80 0.50 0.30 0402 5 05 -40 ~ 85 CG0402MLC-05LGCT-ND 25 1.56 11.70 | CG0402MLC-05LGTR-ND 10,000 | 94.00/M | CG0402MLC-05LG 
0603 5 : CG0603MLC-O5LECT-ND 23 1.44 10.80 | CGO603MLC-05LETR-ND 5,000 | 90.00/M | CGO603MLC-05LE 
0402 12 CG0402MLC-12LGCT-ND 25 1.56 11.70 | CG0402MLC-12LGTR-ND 10,000 | 94.00/M | CG0402MLC-12LG 
0603 12 CGO603MLC-12LECT-ND 23 1.44 10.80 | CGO603MLC-12LETR-ND 5,000 | 90.00/M | CGO603MLC-12LE 
MLU Series 
0402 3.3 CG0402MLU-3.3GCT-ND 38 2.40 18.00 | CG0402MLU-3.3GTR-ND 10,000 | 145.00/M} CG0402MLU-3.3G 
0603 3.3 CGO603MLU-3.3ECT-ND 34 2.16 16.20 | CGO603MLU-3.3ETR-ND 5,000 | 135.00/M| CGO603MLU-3.3E 
0402 5 CG0402MLU-05GCT-ND 38 2.40 18.00 | CG0402MLU-05GTR-ND 10,000 | 145.00/M} CG0402MLU-05G 
0603 5 0.05 -40 ~ 125 CG0603MLU-05ECT-ND 34 2.16 16.20 | CGO603MLU-O5ETR-ND 5,000 | 135.00/M| CGO603MLU-05E 
0402 12 . CG0402MLU-12GCT-ND 38 2.40 18.00 | CG0402MLU-12GTR-ND 10,000 | 145.00/M} CG0402MLU-12G 
0603 12 CG0603MLU-12ECT-ND 34 2.16 16.20 | CGO603MLU-12ETR-ND 5,000 | 135.00/M| CGO603MLU-12E 
0402 24 CG0402MLU-24GCT-ND 38 2.40 18.00 | CG0402MLU-24GTR-ND 10,000 | 145.00/M} CG0402MLU-24G 
0603 24 CGO603MLU-24ECT-ND 34 2.16 16.20 | CGO603MLU-24ETR-ND 5,000 | 135.00/M| CGO603MLU-24E 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1954 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


bel PTC Resetta ble Ci ircu it Pp rotecti on Parameter Definitions (Electrical characteristics tested at 23°C) 


lH Hold current-maximum current at which the device will not trip in still air 
Physical Specifications: * Lead Material: Tin Plated Copper Insulating Coating It Trip current-maximum current at which the device will always trip in still air 
components (cl (radial leaded product only): Flame retardant yellow epoxy, meets UL-94-V-0 Imax Maximum fault current device can withstand without damage at rated voltage (Vmax) 
PLANET (7 . Vmax Maximum voltage device can withstand without damage at its rated current 
Agency Approval: UL Recognized (E305051). See datasheet for select TUV Rmin Minimum device resistance 
approval. Rmax Maximum device resistance 


Temperature Range: -40°C ~ 85°C Rimax Maximum device resistance, 1 hour after initial device trip 


1.78 3.45 1.78 


1812 PCB Layout 


Top View 
Cc, 
——_, # 2.30 5.10 2.30 
Sige: View 2920 PCB Layout 
Rated Rated Current (23°C) Max. Resistance Tolerance Dimensions - mm 
Voltage Hold Trip Current | Rmin | Rmax | Rimax A B Cc D E F G Digi-Key Pricing Bel Fuse 
Fig. | (VDCmax) (IH) (IT) (Imax) (0) (0) (0) Max. Max. Typ. Min. Max. Typ. Lead Size | PartNo. 1 10 100 500 Part No. 
OZRA Series Radial Leaded 
16 3 51 100 0.034 | 0.0530 | 0.105 Tal 11.0 521 76 3.0 1.2 0.81 507-1304-ND 58 4.16 32.00 112.00 | OZRAOSOOFFIC 
16 4 6.8 100 0.020 | 0.0350 | 0.063 8.9 12.8 5.1 76 3.0 1.2 0.81 507-1305-ND 62 4.49 34.50 120.75 | OZRAO400FFIE 
16 i) 8.5 100 0.014 | 0.0210 | 0.044 10.4 14.3 5A 76 3.0 1.2 0.81 507-1306-ND ati 5.14 39.50 138.25 | OZRAOSOOFFIE 
16 6 10.2 100 0.009 | 0.0160 | 0.033 10.7 174 5A 76 3.0 1:2 0.81 507-1307-ND 76 5.46 42.00 147.00 | OZRAOGOOFFIE 
16 A 11.9 100 0.006 | 0.0130 | 0.021 11.2 19.7 chil 7.6 3.0 12. 0.81 507-1308-ND 80 5.79 44.50 155.75 | OZRAO700FFIA 
1 16 8 13.6 100 0.005 | 0.0110 | 0.018 12.7 20.9 5:1. 76 3.0 1.2 0.81 507-1309-ND 90 6.47 49.75 174.13 | OZRAO8OOFFIA 
16 9 15.3 100 0.004 | 0.0085 | 0.015 14.0 21.7 5:1 7.6 3.0 12 0.81 507-1310-ND 94 6.79 §2.25 182.88 | OZRAOQOOFFIA 
16 10 17.0 100 0.003 | 0.0075 | 0.012 16.5 24.1 5.1 7.6 3.0 1.2 0.81 §07-1311-ND 1.03 7.44 67.25 200.38 | OZRA1O00FFIA 
16 1 18.7 100 0.003 | 0.0065 | 0.010 17.5 26.0 5.1 7.6 3.0 1.2 0.81 §07-1312-ND 1.14 8.26 63.50 222.25 | OZRA1100FFIA 
16 12 20.4 100 0.002 | 0.0055 | 0.009 17.5 28.0 10.2 7.6 3.6 14 1.00 §07-1313-ND 1.23 8.91 68.50 239.75 | OZRA1200FFIA 
16 14 23.8 100 0.002 | 0.0045 | 0.008 27.9 27.9 10.2 7.6 3.6 14 1.00 507-1314-ND 1.37 9.88 76.00 266.00 | OZRA1400FFIA 
OZRB Series Radial Leaded 
30 0.90 1.8 40 0.07 | 0.160 0.22 74 12.2 5.1 76 3 0.9 0.51 §07-1315-ND A5 3.28 25.25 88.38 | OZRBOOSOFFIC 
30 1.10 2.2 40 0.05 0.140 0.17 7A 14.2 5c 7.6 3 0.9 0.51 507-1316-ND 8 3.48 26.75 93.63 | 0ZRBO110FFIC 
9 30 1.35 27 40 0.04 0.095 0.13 8.9 13.5 5.1 7.6 3 0.9 0.51 §07-1317-ND 51 3.71 28.50 99.75 | OZRBO135FFIE 
30 1.60 3.2 40 0.03 0.080 0.11 8.9 15.2 5.1 7.6 3 0.9 0.51 §07-1318-ND 53 3.80 29.25 102.38 | OZRBO160FFIE 
30 1.85 3.7 40 0.03 0.070 0.09 10.2 15.7 5.1 7.6 3 0.9 0.51 507-1319-ND 55 3.97 30.50 106.75 | OZRBO185FFIE 
30 2.50 5.0 40 0.02 0.050 0.07 11.4 18.3 5.1 7.6 3 0.9 0.51 507-1320-ND 62 4.49 34.50 120.75 | OZRBO250FFIE 
30 3.00 6.0 40 0.02 0.050 0.08 11.4 17.3 5.1 76 3 12 0.81 507-1321-ND 64 4.62 35.50 124.25 | OZRBOSOOFFIA 
30 4.00 8.0 40 0.01 0.035 0.05 14.0 20.1 5.1 7.6 3 12 0.81 507-1322-ND 23 5.27 40.50 141.75 | OZRBO4O0FFIA 
30 5.00 10.0 40 0.01 0.022 0.05 14.0 24.9 10.2 7.6 3 1.2 0.81 §07-1323-ND A 6.60 50.75 177.63 | OZRBOSOOFFIA 
1 30 6.00 12.0 40 0.005 | 0.018 0.04 16.5 24.9 10.2 76 3 1:2 0.81 §07-1324-ND 94 6.79 §2.25 182.88 | OZRBOGOOFFIA 
30 7.00 14.0 40 0.005 | 0.015 0.03 19.1 26.7 10.2 7.6 3 1.2 0.81 §07-1325-ND 1.03 7.44 67.25 200.38 | OZRBO7O0FFIA 
30 8.00 16.0 40 0.005 | 0.012 0.02 21.6 29.2 10.2 76 3 12 0.81 507-1326-ND 1.14 8.26 63.50 222.25 | OZRBOSOOFFIA 
30 9.00 18.0 40 0.005 | 0.011 0.02 24.1 29.7 10.2 7.6 3 1.2 0.81 507-1327-ND 1.37 9.88 76.00 266.00 | OZRBOQOOFFIA 
OZRF Series Telecom Radial 
3 60 0.08 0.16 3 14.0 | 22.00 33 5.8 9.6 5 47 46 _ =— 507-1356-ND AG 3.35 25.75 90.13 | OZRFOOO8FFIE 
60 0.11 0.22 3 5.0 11.00 16 6.8 9.9 6 47 46 = = §07-1357-ND A6 3.35 25.75 90.13 | OZRFOO11FFIE 
60 0.12 0.24 3 40 12.00 16 6.5 11.0 6 47 46 = = 507-1358-ND AG 3.35 25.75 90.13 | OZRFOO12FFIE 
4 60 0.15 0.29 3 3.0 7.50 12 6.5 11.0 5 47 46 _- =- 507-1359-ND A6 3.35 25.75 90.13 | OZRFOO1SFFIE 
60 0.18 0.65 10 0.8 2.20 4 10.9 12.6 5 47 46 - = 507-1360-ND 52 3.77 29.00 101.50 | OZRFOO18FFIA 
OZRC Series Rated Radial 
90 0.10 0.20 40 2.50 | 6.000 7.50 74 12.7 5.1 76 34 11 0.51 507-1328-ND Al 2.96 22.75 79.63 | OZRCOO10FFIE 
90 0.15 0.35 40 2.40 | 5.500 7.00 7A 12.7 5.1 7.6 34 11 0.51 507-1329-ND Al 2.96 22.75 79.63 | OZRCOO1SFFIE 
90 0.17 0.34 40 2.00 | 3.720 8.00 74 12.7 5.1 76 3.4 1 0.51 507-1330-ND At 2.96 22.75 79.63 | OZRCOO17FFIE 
90 0.20 0.40 40 1.83 3.300 4.40 7A 12.7 5A 76 34 11 0.51 §07-1331-ND Al 2.96 22.75 79.63 | OZRCOO2OFFIE 
90 0.25 0.50 40 1.25 2.280 3.00 7A 12.7 5.1 7.6 3.1 11 0.51 §07-1332-ND Al 2.96 22.75 79.63 | OZRCOO25FFIE 
90 0.30 0.60 40 0.88 1.596 2.10 7A 13.0 5.1 76 34 11 0.51 507-1333-ND A4 3.15 24.25 84.88 | OZRCOOSOFFIE 
5 90 0.35 0.75 40 0.70 1.300 2.50 7A 12.7 521. 7.6 3.4 11 0.51 507-1334-ND A4 3.15 24.25 84.88 | OZRCOOSSFFIE 
90 0.40 0.80 40 0.55 1.032 1.29 76 13.5 5.1 7.6 34 11 0.51 507-1335-ND 4 3.15 24.25 84.88 | OZRCOO40FFIE 
90 0.50 1.00 40 0.50 | 0.770 1.17 79 13.7 5.1 7.6 34 11 0.51 507-1336-ND AG 3.32 25.50 89.25 | OZRCOOSOFFIE 
90 0.55 1.20 40 0.40 | 0.720 1.50 97 14.0 5.1 7.6 3.4 11 0.51 §07-1337-ND A6 3.32 25.50 89.25 | OZRCOOSSFFIE 
90 0.65 1.30 40 0.31 0.520 0.72 97 14.5 5.1 76 3.4 11 0.51 507-1338-ND 8 3.48 26.75 93.63 | OZRCOO65FFIE 
90 0.75 1.50 40 0.25 0.400 0.60 10.4 15.2 5.1 7.6 34 11 0.51 507-1339-ND 50 3.64 28.00 98.00 | OZRCOO75FFIE 
90 0.90 1.80 40 0.20 | 0.330 0.47 11.7 15.8 5.1 7.6 34 11 0.51 507-1340-ND 50 3.64 28.00 98.00 | OZRCOO9OFFIE 
90 1.10 2.20 40 0.15 0.300 0.38 13.0 18.0 5.1 76 34 14 0.81 507-1341-ND a] 3.97 30.50 106.75 | OZRCO110FFIA 
90 1.35 2.70 40 0.12 0.228 0.30 14.5 19.6 5.1 7.6 34 14 0.81 507-1342-ND 59 4.29 33.00 115.50 | OZRCO135FFIA 
90 1.60 3.20 40 0.09 | 0.180 0.22 16.3 21.3 5.1 76 34 14 0.81 507-1343-ND 68 4.94 38.00 133.00 | OZRCO160FFIA 
6 90 1.85 3.70 40 0.08 0.144 0.19 17.8 22.9 5.1 7.6 34 14 0.81 507-1344-ND 76 5.46 42.00 147.00 | OZRCO185FFIA 
90 2.50 5.00 40 0.05 0.096 0.13 21.3 26.4 10.2 7.6 3.4 14 0.81 507-1345-ND 89 6.44 49.50 173.25 | OZRCO250FFIA 
90 3.00 6.00 40 0.04 0.072 0.10 24.9 30.0 10.2 76 34 14 0.81 507-1346-ND 96 6.92 53.25 186.38 | OZRCO3OOFFIA 
90 3.75 7.50 40 0.03 0.060 0.08 28.5 33.5 10.2 7.6 3.4 14 0.81 507-1347-ND 1.05 7.57 58.25 203.88 | OZRCO375FFIA 
OZRE Series Line Voltage Radial ¢ 
240 0.05 0.12 1.0 18.50 | 31.00 | 65.00 8.3 10.7 $1 76 3.8 14 0.51 507-1348-ND 50 3.64 28.00 98.00 | OZREOOOSFFIC 
6 240 0.08 0.19 1.2 7.40 12.00 | 26.00 8.3 10.7 5.1 7.6 3.8 14 0.51 507-1349-ND 50 3.64 28.00 98.00 | OZREOOO8FFIC 
240 0.12 0.30 1.2 3.00 6.50 12.00 8.3 10.7 521. 7.6 3.8 14 0.51 507-1350-ND 50 3.64 28.00 98.00 | OZREOO12FFIC 
240 0.16 0.37 2.0 2.50 4.10 7.80 9.9 12.5 Sel 7.6 3.8 14 0.51 507-1351-ND 55 3.97 30.50 106.75 | OZREOO16FFIC 
240 0.25 0.56 3.5 1.30 2.10 3.80 9.6 174 Sal 76 3.8 14 0.65 507-1352-ND 62 4.45 34.25 119.88 | OZREOO25FFIE 
1 240 0.33 0.74 45 0.83 1.24 2.60 11.4 16.5 5.1 7.6 3.8 14 0.65 §07-1353-ND 68 4.94 38.00 133.00 | OZREOO33FF1A 
240 0.40 0.90 5.5 0.60 0.97 1.90 11.5 19.5 5.1 7.6 3.8 14 0.65 §07-1354-ND 80 5.79 44.50 155.75 | OZREOO40FFIA 
240 0.55 1.25 7.0 0.45 0.73 1.45 14.0 21.7 5A 7.6 41 1.4 0.81 507-1355-ND 90 6.53 50.25 175.88 | OZREOOSSFFIA 
+ OZRE Series rated output voltage can be used in AC/DC applications 
Rated Rated Current (23°C) Maximum Resistance Tolerance Dimensions - mm Tape & Reelt 
Voltage Hold Trip Current Rmin Rmax | Rimax A B Cc D Digi-Key Pricing Pricing Bel Fuse 
Fig. | (Vmax) (IH) (IT) (Imax) (0) (0) (0) Maximum | Maximum | Maximum | Minimum | Part No. 1 10 100 2,000 Part No. 
OZCC Series Surface Mount (1812 Chip) 
16 0.50 1.0 40 0.15 0.57 1.00 4.73 3.41 0.65 0.3 507-1361-1-ND 59 5.28 37.40 154.00/M OZCCOOS50FF2C 
7A 16 0.75 1:5: 40 0.11 0.27 0.45 4.73 3.41 0.65 0.3 507-1362-1-ND 59 5.28 37.40 154.00/M 0ZCC0075FF2C 
6 1.10 2.2 40 0.04 0.11 0.21 4.73 3.41 0.55 0.3 507-1363-1-ND 59 5.28 37.40 154.00/M 0ZCC0110FF2C 
OZCD Series Surface Mount (2920 Chip) 
60 0.30 0.6 10 1.000 2.000 4.800 7.98 5.44 1.15 0.35 507-1364-1-ND 89 7.92 56.10 231.00/M OZCDO030FF2C 
60 0.50 1.0 10 0.300 0.700 1.400 7.98 5.44 1.15 0.35 507-1365-1-ND 89 7.92 56.10 231.00/M OZCDOO50FF2C 
33 0.75 #5: 40 0.180 0.310 1.000 7.98 5.44 1.15 0.35 507-1366-1-ND 89 7.92 56.10 231.00/M 0ZCD0075FF2C 
33 1.10 2.2 40 0.090 0.170 0.410 7.98 5.44 1.0 0.35 507-1367-1-ND 89 7.92 56.10 231.00/M 0ZCD0110FF2C 
7B 33 1.25 2.5 40 0.050 0.131 0.250 7.98 5.44 0.9 0.35 507-1368-1-ND 89 7.92 56.10 231.00/M 0ZCD0125FF2C 
33 1.50 3.0 40 0.050 0.108 0.230 7.98 5.44 0.9 0.35 507-1369-1-ND 89 7.92 56.10 231.00/M 0ZCDO150FF2C 
33 1.85 3.7 40 0.040 0.076 0.150 7.98 5.44 0.9 0.35 507-1370-1-ND 89 7.92 56.10 231.00/M 0ZCD0185FF2C 
16 2.00 4.0 40 0.035 0.065 0.120 7.98 5.44 0.9 0.35 §07-1371-1-ND 89 7.92 56.10 231.00/M 0ZCD0200FF2C 
16 2.50 5.0 40 0.025 0.041 0.085 7.98 5.44 0.9 0.35 507-1372-1-ND 89 7.92 56.10 231.00/M 0ZCD0250FF2C 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1955 


. a 
- RoHS' ESD Human Body Model (HBM) Capability for SP720 —- SP721 
- itandar« lode 
Littelfuse ©SD Transient Voltage eel? Fae) | aewstansoe uM mp a mn 
. ® S 
Expertise Appiied | Answers Delivered Air 3300 150pF >15kV 
vaamsepaes| toons = Sy ppression Arrays IEC 61000-4-2 Direct 3300 150pF >4kV 
ie i A A Direct, Dual Pins 3300 150pF >8kV 
Eesha hea Diode bipolar ‘structures fot ESD:and MIL-STD-3015.7_| Direct, In-Circuit 7.5kKQ TO0pF >15kV. 
The SCR Structures are designed for fast triggering, if a transient BIAUICI2T Machine: Model oe 200pF eK 
pulse is detected with a voltage level greater than one VBE, aT 
negative or positive pulse, above V+ or below V- the device will ESD Human Body Model (HBM) Capability for SP723 — SP724 = 
be activated. Some of the applications where this device works HBAd Standara | Moe ne vane ep isene eee 
i A i i andar lode esistor ‘ap. ‘oltage 
i TEC o100042 | Hl ArDSararge |S | —Tadpe—| “tat 
Features: - . (Level 4) HBM, Direct Discharge 3300 150pF 8kV 
oe : MIL-STD-3015.7 Modified HBM 1.5kQ 100pF 8kV 
* Fast Switching Times “| Standard HBM 1.5kQ 100pF 2kV 
* Low Input Leakage EIAd 10121 Machine Model OkQ 200pF 400V 
«Low Input Capacitance Functional Block Diagram paoedeen 5.3 Charged Device Model 0kQ NA 3kV 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 105°C ( nly) 
No. of Input Equivalent | Equivalent Input Tape & 
Input Operating Leakage Quiescent SCR ON SCR ON Input Switch Reel 
Arrays per Voltage Current (nA) Supply Threshold | Resistance | Capacitance | Speed | Digi-Key Price Each PricingA | Littelfuse 
Package Package (V Supply) (Typical) Current (nA) (V)t (Ohms) t (pF) (nSec) | Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
16-SOIC. 14 2-30 5 50 14 it 3 2 F2717-ND 3.43 3.17 2.38 — | SP720ABG 
16-Dip 14 2-30 5 50 11 1 3 2 F2718-ND 3.43 3.17 2.38 — | SP720APP 
8-SOIC 6 2-30 5 50 14 1 3 2 F2719-ND 2.40 2.22 1.67 — | SP721ABG 
8-Dip 6 2-30 5 50 1a 1 3 2 F2720-ND 2.40 2.22 1.67 — | SP721APP 
8-SOIC 6 2-30 5 50 11 0.5 5 2 F2721-ND 3.17 2.93 2.20 — | SP723ABG 
8-Dip 6 2-30 5 50 11 0.5 5 2 F2722-ND 3.25 3.01 2.26 — | SP723APP 
SOT-23-6 4 1-20 1 100 (Max.) 11 1 3 _— F2863CT-ND NEW! 1.90 1.75 1.48 694.59/M | SP724AHTG 
SOT-23-6 4 1-20 1 100 (Max.) 11 1 3 = F2708CT-ND 1.90 1.75 1.48 | 695.00/M | SP724AHTP. 


A For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND ft Information given to determine peak current and dissipation under EOS conditions 


TVS Avalanche Diode Array — SP050X Series 


The surface mount family of arrays are designed to suppress ESD and other transient overvoltage events. 

Features: * ESD Capability Standards IEC 61000-4-2, Direct Discharge: 20kV (Level 4), IEC 61000-4-2, Air Discharge: 
30kV (Level 4), MIL STD 863 31015.7: 30kV « Input Protection for applications up to 5VDC_* Fast Response Time: 
<ins * Low Input Capacitance: 30pF Typical * Operating Temperature Range -40°C ~ 85°C 


NOTE: The SP724 is covered by Littelfuse patent 4567500 


SOT143 


SOT23-6 r 


4 


No. of Cut Tape Tape and Reel Electrical Specifications (T, = 25°C, Unless Otherwise Specified) 
Input Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Littlefuse Parameter Test Conditions Min. | Typ. Max. | Units 
Package |Channels} Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. Reverse Standoff Voltage I=10HA 5.5 = = Vv 
Reverse Standoff Leakage 
SOT23 2 F2714CT-ND 63 59 = 50 F2714TR-ND 232.00/M | SPOS02BAHTG Current V=5.0V = 1 100 nA 
SOT143 3 F2715CT-ND 76 70 59 F2715TR-ND 278.00/M | SPOS03BAHTG Signal Clamp Voltage 
Positive l=10mA 5.6 6.8 8 Vv 
SOT23-6 5 F2716CT-ND 97 90.76 F2716TR-ND 355.00/M | SPO505BAHTG Negative l=10mA 412 | 08 0.4 v 


PTC Resettable Devices Surface Mount 


PTC Resettable devices utilize a unique polymer-based, Positive Temperature Coefficient (PTC) material to protect electrical 
circuits against overcurrent conditions. 

PTC Resettable Operation: In normal operation, the Littelfuse PTC has many conductive paths and a very low resistance. 
In an overcurrent condition, the temperature of the polymer material rises. This dramatically reduces the conductive paths 
resulting in an immediate rise in resistance. In this condition the device provides circuit protection by significantly limiting 
the flow of current. However, once the cause of the initial overcurrent condition is eliminated, the Littelfuse PTC cools down 
and resets to a low resistance value permitting the normal current flow to resume. 

Agency Approvals:* UL: Recognized under Components Program of Underwriters Laboratories * CSA: Recognized under 


Component Acceptance Program of the Canadian Standards Association * TUV approved 

Electrical Definitions: * Ihold: Hold Current: Maximum current device will sustain for 4 hours without switching at 20°C 
© Itrip: Trip Current: Minimum current that will switch the device into a high resistance state at 20°C * Isc: Maximum short 
circuit current device can withstand at rated voltage Ril: Minimum initial resistance of device at 20°C, prior to tripping 
« Rat: Maximum measured resistance in the nontripped state 1 hour post reflow with reflow conditions of 245°C for 20 
seconds. 

Devices are not intended to be used for continual, repeated tripping. 

CAUTION: Operation beyond the specified ratings may result in damage and possible arcing and flame. 


O805L Series 1812L Series oan 2920L Series NEW! 
: 4.37, 3.07 Dim. (mm) 
| Dim. (mm) << Series A 
Series AS ea A 29201 030-075, 96 
1812L 050-150] 0.61 “He 212-29 150~250, 300 : 
1812L 200-260 1.18 [| i 3.30 eee a 
thold Itrip Voltage Isc Maximum Time to Trip Resistance (2) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Littelfuse 
Series (A) (A) | Rating (V) | (A) | Current(A) Time (Sec) Ril fat Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0.10 0.30 15.0 40 0.5 1.50 1.000 6.00 F2769CT-ND 2.58 2.37 2.00 F2769TR-ND 4,000 941.00/M 0805L010YR 
0.20 0.50 9.0 40 8.0 0.02 0.650 3.50 F2770CT-ND 258 2.37 2.00 F2770TR-ND 4,000 941.00/M 0805L020YR 
0805L 0.35 0.75 6.0 40 8.0 0.10 0.250 1.20 F2771CT-ND 2.58 2.37 2.00 F2771TR-ND 4,000 941.00/M 0805L035YR 
0.50 1.00 6.0 40 8.0 0.10 0.150 0.85 F2772CT-ND 288 266 2.24 F2772TR-ND 3,000 1054.00/M 0805L050WR 
0.75 1.50 6.0 40 8.0 0.20 0.090 0.35 F2773CT-ND 288 266 2.24 F2773TR-ND 3,000 1054.00/M 0805L075WR 
1.10 1.95 6.0 40 8.0 0.30 0.060 0.21 F2774CT-ND 3.19 2.94 2.47 F2774TR-ND 3,000 1166.00/M 0805L100WR 
0.125 0.29 30 100 1.00 0.20 1.500 6.000 F2864CT-ND NEW! 50 AG 39 F2864TR-ND NEW! 3,000 182.00/M 1206L012WR 
0.20 0.40 15.0 40 8.0 0.05 0.600 2.50 F2109CT-ND 50 AG 39 F2109TR-ND 4,000 182.00/M 1206L020YR 
0.25 0.50 15.0 40 8.0 0.08 0.550 2.30 F2110CT-ND 50 AG 39 F2110TR-ND 4,000 182.00/M 1206L025YR 
4206L 0.35 0.70 6.0 40 8.0 0.10 0.300 1.30 F2111CT-ND 50 AG 39 F2111TR-ND 4,000 182.00/M 1206L035YR 
0.50 1.00 6.0 40 8.0 0.10 0.090 0.60 F2112CT-ND 35 32 27 F2112TR-ND 4,000 126.00/M 1206L050YR 
0.75 1.50 6.0 40 8.0 0.20 0.070 0.30 F2113CT-ND 65 60 51 F2113TR-ND 3,000 238.00/M 1206L075WR 
1.10 2.20 6.0 40 8.0 0.30 0.040 0.18 F2114CT-ND 35 32 ee F2114TR-ND 3,000 126.00/M 1206L110WR 
1.50 3.00 6.0 40 8.0 0.30 0.030 0.12 F2115CT-ND 81 15 63 F2115TR-ND 2,000 312.00/M 1206L150PR 
0.50 1.00 15.0 40 8.0 0.15 0.100 1.000 F2150CT-ND 42 39 33 F2150TR-ND 2,000 164.00/M 1812L050PR 
0.75 1.50 13.2 40 8.0 0.30 0.060 420 F2151CT-ND 69 64 54 F2151TR-ND 2,000 268.00/M 1812L075PR 
1.10 2.20 6.0 40 8.0 0.30 0.050 .226 F2152CT-ND AG AS 36 F2152TR-ND 2,000 178.00/M 1812L110PR 
1812L 1.25 2.50 15.0 40 8.0 0.30 0.040 184 F2153CT-ND 65 60 51 F2153TR-ND 1,500 252.00/M 1812L125PR 
1.50 3.00 6.0 40 8.0 0.30 0.032 137 F2154CT-ND -50 AG 39 F2154TR-ND 2,000 193.00/M 1812L150ZR 
2.00 4.00 8.0 40 8.0 2.50 0.018 .070 F2161CT-ND 50 AG 39 F2161TR-ND 1,500 193.00/M 1812L200DR 
2.60 5.20 6.0 40 8.0 2.50 0.010 005 F2155CT-ND 1461.35 1.14 F2155TR-ND 1,000 566.00 1812L260ZR 
0.30 0.60 60 10 1.50 3.00 1.200 4.800 F2865CT-ND NEW! 73 68 57 F2865TR-ND NEW! 1,500 283.00/M 2920L030DR 
0.50 1.00 60 10 2.50 4.00 0.350 = 1.400 F2866CT-ND NEW! 73 68 57 F2866TR-ND NEW! 1,500 283.00/M 2920L050DR 
0.75 1.50 30 40 8.00 0.30 0.350 = 1.000 F2867CT-ND NEW! 713 68 57 F2867TR-ND NEW! 1,500 283.00/M 2920L075DR 
1.10 2.20 33 40 8.00 0.50 0.120 0.410 F2868CT-ND NEW! 73 68 57 F2868TR-ND NEW! 2,000 283.00/M 2920L100PR 
1.25 2.50 15 40 8.00 2.00 0.070 (0.250 F2869CT-ND NEW! 1.54 142 1.19 F2869TR-ND NEW! 2,000 595.00/M 2920L125PR 
2920L 1.50 3.00 33 40 8.00 2.00 0.080 0.230 F2870CT-ND NEW! AT 7 60 F2870TR-ND NEW! 1,500 297.00/M 2920L150DR 
1.85 3.70 33 40 8.00 2.50 0.065 0.150 F2871CT-ND NEW! 81 15 63 F2871TR-ND NEW! 1,500 312.00/M 2920L185DR 
2.00 4.00 24 40 8.00 5.00 0.050 = =0.125 F2872CT-ND NEW! 1.92 1.77 1.49 F2872TR-ND NEW! 1,500 744.00/M 2920L200/24DR 
2.50 5.00 15 40 8.00 10.00 0.035 0.085 F2873CT-ND NEW! 1.92 1.77 1.49 F2873TR-ND NEW! 1,500 744.00/M 2920L250DR 
2.60 5.00 6 40 8.00 10.00 0.025 0.075 F2874CT-ND NEW! 1.92 1.77 1.49 F2874TR-ND NEW! 2,000 744.00/M 2920L260PR 
3.00 5.00 15 40 8.00 20.00 0.015 0.048 F2875CT-ND NEW! 1.92 1.77 1.49 F2875TR-ND NEW! 1,500 744.00/M 2920L300/15DR 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Expertise Applied | Answers Delivered 


PulseGuard® 
SMT ESD 
Suppressor Digi@Reel” 


PulseGuard ESD suppressor provides protection for electronic devices 
against the threat of electrostatic discharge (ESD). Employing a 
voltage variable material to switch between high resistance and low 
resistance states, shunting ESD transients away from sensitive cir- 
cuitry in applications like USB, IEEE1394, HDMI and DVI. PulseGuard 
suppressor complies with ESD specification IEC 61000-4-2. 


0402 Specifications: 


¢ Continuous Operating Voltage: 12VDC maximum ¢ Clamping 
Voltage (2): 250V typical * Peak Trigger Voltage (1): 1,000V typical 
¢ Capacitance: 0.04pF (test frequency 250MHz) » Leakage Current: 
<1nA (12VDC test voltage) * Operating Temperature Range: -65°C 
~ 125°C ¢ ESD Pulse Withstand: 100 pulses minimum 


0603 Specifications: 


* Continuous Operating Voltage: 24VDC, maximum ¢ Clamping 
Voltage (2): 150V typical * Peak Trigger Voltage (1): SOOV typical 
* Capacitance: 0.06pF (test frequency 250MHz) * Leakage Current: 
<1nA (6VDC test voltage) * Operating Temperature Range: -65°C ~ 
125°C ¢ ESD Pulse Withstand: 1,000 pulses minimum 


SOT-23 Specifications: 


¢ Continuous Operating Voltage: 24VDC, maximum ¢ Clamping 
Voltage (2): 150V typical * Peak Trigger Voltage (1): 500V typical 
¢ Capacitance: 0.12pF (test frequency 250MHz) » Leakage Current: 
<1nA (6VDC test voltage) * Operating Temperature Range: -65°C ~ 
125°C ¢ ESD Pulse Withstand: 1,000 pulses minimum 


(4)0805 Specifications: 


* Continuous Operating Voltage: 24VDC, maximum ¢ Clamping 
Voltage (2): 150V typical * Peak Trigger Voltage (1): SOOV typical 
* Capacitance: 0.055pF (test frequency 250MHz) * Leakage Cur- 
rent: <1nA (6VDC test voltage) * Operating Temperature Range: 
-65°C ~ 125°C * ESD Pulse Withstand: 1,000 pulses minimum 


Notes: (1) Measured per IEC 61000-4-2 8kV contact discharge, 
(2) IEC61000-4-2 8kV contact discharge after 25nS 


Fig. 1- 0402 NEW! 


to—pfd—02 


.039 (.99) 
Fa 


Fig. 2 - 0603 


102 
020 (0.51) 
“4. Thick 
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(0.79) 
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Fig. 3- SOT-23 


Fig. 4 — (4)0805 


Cut Tape 
Digi-Key Price Each Tape & Reel+ | Littelfuse 
Fig.) Part No. 1 10 Pricing Part No. 
1 | F2862CT-NDt 1.19 1.09 | 3950.00/10,000 | PGB1010402KR 
2 | F2594CT-ND 82 76 316.00/1,000 | PGB1010603MR 
3 | F2596CT-ND 1.43 1.32 1569.00/3,000 | PGB102ST23WR 
4 | F2595CT-ND 242 2.23 935.00/1,000 | PGB1040805MR 


+ NEW! + For Tape and Reel part number change CT-ND to TR-ND. 


TeleLink® 
Fuse “0461” 
Series ~w 


Surface mount overcurrent protection from power cross and allows 
compliance with lightning surges. 

Meets UL 60950 3rd Edition (formerly UL 1459) power cross require- 
ments stand alone. 

Designed to allow compliance with Bellcore/Telcordia GR-1089-CORE 
and TIA-968-A surge specifications. 


Specifications: 


* Voltage Ratings: 600V 

* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 

¢ Materials: Body: Ceramic; Terminations: Silver Plated Brass Caps 
* Soldering Parameters: Reflow Solder -230°C, 30 seconds max- 
imum. Wave solder -260°C, 3 seconds maximum 

* Packaging Specifications: 24mm Tape and Reel per EIA-RS481. 
(IEC 286 part 3); 2500 fuses per reel 


% of Amp. Opening Time 
Rating (Minimum/Maximum) 
100% 4 hours, minimum 
250% 1 sec. minimum; 120 maximum 
Cut Tape Tape & Reel 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 


0461 Series 


5 FI449CT-ND 1.76 1.62 1.36 
1.25 | FISSOCT-ND 1.76 1.62 1.36 
2.00 | FISSICT-ND 1.76 1.62 1.36 


Fi449TR-ND —641.00/M 
641.00/M 


641.00/M 


F15507TR-ND 
F15517TR-ND 


“0402” (1005) 


SlimLine™ 
Very Fast Acting 
Thin-Film 0435 Series 


Specifications: 
* Operating Temperature: -55°C ~ 90°C 


Solder -260°C, 30 seconds maximum ¢ Packaging Specification: 


8mm Paper Tape and Reel per EIA-RS481-1 (IEC 286, part 3); 10,000 


per reel. * Interrupting Ratings: 35A at 24 V AC/DC 


WwW 


* Voltage Rating: 32V 
* Materials: Body: Epoxy Substrate; Terminations: Copper/Nickel/Tin- 
Lead Cover Coat: Conformal Coating * Soldering Parameter: Reflow 


% of Amp. 
Rating 


Opening Time 
(Minimum/Maximum) 


100% 4 hours, minimum 
200% 5 Sec., maximum 
300% 0.2 Sec., maximum 


“0603” (1608) SlimLine™ 
Very Fast Acting 
Thin-Film 0467 Series 


SlimLine 0603 Lead Free 
complies with electronic industry 
environmental standards for 
lead reduction. Alloy based 
element construction provides 012 
superior inrush withstand 
characteristics (l2t) over 
ceramic or glass based 0603 
fuse products. 


Marking code 
varies with 
amperage rating 


Specifications: * Voltage Rating: 32V AC/DC «Construction 
Material: Body: Advanced High Temperature Substrate; Terminations: 
Copper/Nickel/100% Tin; Element Cover Coat: Conformal Coating 
¢ Interrupting Ratings: 50A at 32V AC/DC (0.25 ~ 1A), 35A at 32V 
AC/DC (1.25 ~ 5A) * Operating Temperature: -55°C ~ 90°C * Tape 
and Reel Specifications: 8mm wide reels that are in compliance with 
EIA-RS481-2 (IEC 286, part 3) 


% of Amp. Opening Time 
Rating at 25°C 
100% 4 hours, minimum 
200% 5 sec., maximum 
300% 0.2 sec., maximum 
Mark- Cut Tape Tape & Reel 
Amp} ing | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate| Code | Part No. il 10 100] Part No. 5,000 
0467 Series 
.250| D | F1389CT-ND* 1.02 .94 .79] F1389TR-ND  352.00/M 
.375| E | FIS90CT-ND* 1.02 .94 79] FI390TR-ND  352.00/M 
500} F | FI391CT-ND* 1.02 .94 .79] FI391TR-ND  352.00/M 
750} G | F1392CT-ND* 1.02 .94 .79] F1392TR-ND  352.00/M 
1.00} H | F1393CT-ND* 1.02 .94 .79) FI393TR-ND  352.00/M 
1.25} J | FI894CT-ND* 1.02 .94 .79] F1394TR-ND  352.00/M 
1.50} K | FI395CT-ND* 1.02 .94 .79] FI395TR-ND  352.00/M 
1.75} L | FIS96CT-ND* 1.02 .94 79] FI396TR-ND  352.00/M 
2.00) N | F1I397CT-ND* 1.02 .94 .79] FI397TR-ND  352.00/M 
2.50) 0 | F1I398CT-ND* 1.02 .94 .79] F1398TR-ND  352.00/M 
3.00) P | F1399CT-ND* 1.02 .94 .79] F1399TR-ND  352.00/M 
3.50) R | FI400CT-ND* 1.02 .94 .79] FI400TR-ND  352.00/M 
4.00) S | FI401CT-ND* 1.02 .94 .79] F1401TR-ND  352.00/M 
5.00) T | F1402CT-ND* 1.02 .94 .79] F1402TR-ND  352.00/M 
* 467-KIT-ND Digi-Key® 467 Series Fuse 
Very Fast Acting Slim Line™ Lead Free 
10 each of parts indicated, plus a plastic storage box...................6 $99.95 


“1206” (3216) Lead-Free 
SlimLine™ Very Fast 


Acting and Slo-Blo® Digi@Reel” 
Thin-Film 0466 and 
0468 Series 


Features: * Complies with electronic 
industry environmental standards 
for lead reduction » Product is 
compatible with lead-free solders and 
higher temperature profiles * Element 
covering material is resistant to 
industry standard cleaning operations 
* Mounting pad and electrical perfor- 
mance is identical to Littelfuse 429 
and 433 Series products ¢ Alloy based element construction provides 
superior inrush withstand characteristics (l?t) over ceramic or glass 
based 1206 chip fuse products 


Specifications: * Voltage Ratings: 125V (.125~.375A), 63V 
(.500~2.0A), 32V (2.5A, 3.0), 24V (4~10A) * Operating Temp- 
erature: -55°C ~ 90°C «Interrupting Ratings: 0.125~.375A (50A 
at 125V AC/DC), 0.5~2A (50A at 63V AC/DC), 2.5~3A (50A at 32V 
AC/DC), 4~10A (35A at 24V AC/DC) ¢ Construction Material: 
Body: Advanced High Temperature Substrate, Terminations: Copper/ 
Nickel/100% Tin, Element Cover Coat: Conformal Coating Tape and 
Reel Specifications: 8mm Tape and Reel per EIA-RS481-2 (IEC 
286, part 3) 


% of Amp. Opening Time at 25°C 
An Cut Tape ey Tape & Reel Rating Very Fast Acting Slo-Blo® 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing — 
Part No 1 10 100 | PartNo 10,000 100% | 4 hours minimum a5 
2 = & 200% 5 sec., maximum 1 sec. minimum, 120 sec. maximum 
0435 Series — Very Fast Acting 300% 0.2 sec., maximum 0.1 sec. minimum, 3 sec. maximum 
800% _— 0.002 sec. minimum, .05 sec. maximum 
F1440CT-ND 1.22 112 .94 | F1440TR-ND  405.00/M 
FI441CT-ND 122 1412 .94 | F1441TR-ND  405.00/M Mark- Cut Tape Tape & Reel 
F1442CT-ND 1.22 112 .94 | F1442TR-ND  405.00/M |Amp.| ing | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 
FI443CT-ND 1.22 142 94 | F1443TR-ND — 405.00/M Rate] Code | Part No. 110100) Part No. 5,000 
F1444CT-ND 1.22. 112 .94 | F1444TR-ND  405.00/M 0466 Series — Very Fast-Acting 
F1445CT-ND 1.22 112 .94 | F1445TR-ND  405.00/M 125} B | FI450CT-ND* 81 .75 .63/F1I450TR-ND = 280.00/M 
F1446CT-ND 1.22 112 .94 | F1446TR-ND  405.00/M 2 C |FI451CT-ND* .81 .75 .63|F1451TR-ND  280.00/M 
PCCD 1.22 1.12 04 PERSRRDS 405.00/M 25 | D |F1452CT-NDe 81.75 .63| F1452TR-ND _280.00/M 
F1448CT-ND 1.22 112 .94 | F1448TR-ND  405.00/M (Continued) 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1957 


- Cut Tape Tape & Reel Cut Tape Tape & Reel 
Littelfuse Amp.| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Amp. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
x . Rate | Part No. iJ 10 100 | PartNo. 1,500 Rate | Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,000 
pertise Applied | Answers Delivered 
=o 154xxxT Series - Slo-Blo® 5.000 )F2587CT-ND 1.19 1.10 .92 | F2587TR-ND 460.00 
“1206” (3216) Lead-Free SlimLine™ ae ere ee 
Very Fast Acting and Slo-Blo® Thin- 375 | FI300CT-ND 3.66 3.37 2.84 | FIS00TR-ND  1415.00/M 6.300 |F2588CT-ND 1.19 1.10.92 | F2588TR-ND 460.00 
Film 0466 and 0468 Series (Cont.) Digi@Reel” 500 | FISO1CT-ND* 3.66 3.37 2.84 | FIS01TR-ND —1415.00/M 7.000 |F2589CT-ND 1.19 1.10 .92 | F2589TR-ND 460.00 
.750 | F1302CT-ND* 3.22 2.97 2.50 | F1302TR-ND 1246.00/M 8.000 | F2590CT-ND 1.19 1.10 .92 | F2590TR-ND 460.00 
Mark- Cut Tape Tape & Reel 
Amp.| ing | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 1.00 | FISOSCT-NDe = 3.22 2.97 2.50 | FIS03TR-ND —-1246.00/M 10.000] F2591CT-ND 1.88 1.74 1.46 | F2591TR-ND 728.00 
Rate | Code | Part No. 1 10 100) Part No. 5,000 1.50 | FISO4CT-ND* 3.22 2.97 2.50 | F1304TR-ND 1246.00/M 
12.000 | F2592CT-ND 1.88 1.74 1.46 | F2592TR-ND 728.00 
375) E |RIASSCT:NDs) 81 75.63 )EI453TR:ND) — 280.00/M 2.00 | FI305CT-ND» 3.22 2.97 2.50 | FIS0STR-ND — 1246.00/M 15.000 cs 174 146 [ee 708.00 
S| F | FIASACT-ND* 81.75.63) FI454TR-ND —280.00/M 2.50 | FISO6CT-ND* 3.22 297 2.50 | FIS06TR-ND —1246.00/M : : : : : 
75) G |FI455CT-NDe 81.75 63) FI455TR-ND —280.00/M 3.00 | FI307CT-ND* 3.22 297 2.50 | F1307TR-ND 1246.00/M R452 Series - Slo-Blo® 
1 | H | FI456CT-NDe 81.75.63) FI456TR-ND —280.00/M 3.50 | FIS08CT-ND 3.22 2.97 2.50 | FI308TR-ND — 1246.00/M 0.375 |F2597CT-ND 1.61 1.48 1.25 | F2597TR-ND 622.00 
1.25) J | FI465CT-ND* .81 .75 .63|F1465TR-ND = 280.00/M 4.00 | FI309CT-ND* 3.22 2.97 2.50 | FISO9TR-ND 1246.00/M 0.500 | F2598CT-ND 161 1.48 1.25 | F2598TR-ND 622.00 
s | 5.00 | FIZ10CT-ND* 3.22 2.97 2.50 | FIS10TR-ND 1246.00/M 
15) K (SGZSDS) 61 75 69 CSTE) = 280.00 0.750 |F2599CT-ND 1.61 1.48 1.25 | F2599TR-ND 622.00 
1.75] L | FI466CT-ND* .81 .75 .63|F1466TR-ND = 280.00/M * 154-KIT-ND Digi-Key® 154 Series Fuseblock with Fuse Fast Acting and 4.000 | F2600cT-ND 461 148 1.25 | F2600TR-ND 622.00 
2 N | F1457CT-ND* 81.75 .63|F1457TR-ND  280.00/M Slo-Blo® Surface Mount Nano”® 5 each of parts indicated, plus a plastic . . . 7 : 
‘ : ; ; storage box... .-. $149.95 1.500 | F2601CT-ND 1.61 1.48 1.25 | F2601TR-ND 622.00 
2.5) O |FI464CT-ND* .81 .75 .63| F1464TR-ND = 280.00/M 
3 | p |F1458CT-ND* 81 75 .63/FI458TR-ND  280.00/M Nano2® SMF Very Fast 2.000 |F2602CT-ND 1.61 1.48 1.25 | F2602TR-ND 622.00 
y 2.500 | F2603CT-ND 1.61 1.48 1.25 | F2603TR-ND 622.00 
4 S | FI459CT-ND* .81 .75 .63|F1459TR-ND = 280.00/M Acting and Slo Blo® 
5 T |FI460CT-ND* 81 .75 .63|F1460TR-ND 280.00/M Reel’ 3.000 | F2604CT-ND 1.61 1.48 1.25 | F2604TR-ND 622.00 
0468 Series — Slo-Blo® Fuses @Reel 3.500 |F2605CT-ND 1.61 1.48 1.25 | F2605TR-ND 622.00 
7 a 1~5 Amp -25~5 Amp 4.000 | F2606CT-ND 1.61 148 1.25 | F2606TR-ND 622.00 
1.00] TH |F2658CT-ND 1.22 112 .94| F2658TR-ND  421.00/M R451 Series R451 Series @ JA @ 
1.50) TK |F2569CT-ND 1.22 1.12 .94] F2569TR-ND —421.00/M ; ; 5.000 | F2607CT-ND 1.61 1.48 1.25 | F2607TR-ND 622.00 
Nano2® Surface Mount Fuses incorporate proven Picofuse perfor- 
2.00] TN |F2570CT-ND 1.22 1.12 .94) F2570TR-ND 421.00/M mance and dependability in a flat top design which permits efficient 
3.00} TP |F2571CT-ND 1.22 1.12 .94] F2571TR-ND  421.00/M pick and place assembly. PICO Ww 
. iveue miter « Recommended Soldering Parameters: Infrared Reflow for 30 ie 
Fiera aoe ne bc rene Slimtine™ Lead | seconds is 500°F (260°C) for Very Fast-Acting; 445°F (230°C) tor | Wery Fast-Acting 
2 Seok a Solder is 500°F (260°C) for 10 seconds ior Very Fast- Pico Fuses 4-5 Amp 
Acting; 500°F (260°C) for 3 seconds maximum for Slo-Blo®. 
SMF Omni-Blok® Fuse * Construction Materials: Body is ceramic, Caps are tin-lead alloy pias Patent QPL .AS (a) 


Block with Nano”® 
Very Fast Acting and 
Slo-Blo® Fuses 


The SMF Omni-Blok® Fuseholder permits quick and easy replacement 
of Nano” SMF surface mount fuses. The fuse block and pre-installed 
fuse combination can be placed on the PC board in one efficient 
manufacturing operation. 


Specifications: 

¢ Electrical: 10A, 125V 

* Molded Parts: Thermoplastic (94V-0) 

¢ Ambient Temperature: -55°C ~ 125°C 

* Soldering Parameters: Infrared: 445°F (230°C), 30 seconds 


¢ Packaging: 16mm wide Tape and Reel per EIA Standard 481. 
Installed fuses have silver plated end caps, installed to accommodate 
solder reflow process. Use 451 Series Fast Acting Fuse with tin/lead 
alloy plated end caps for replacement purposes of the 154 Series 
product. Use 452 Series Slo-Blo® Fuse with tin/lead alloy plated end 
caps for replacement purposes of the 154xxxT Series. 


plated brass. 

RoHS Compliant Terminations: Gold over nickel plated caps. 
* Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 

* Voltage Rating: 125V, 65V: F1151 


.240 


[= (6.10) 106 (2.69) 


106 
(2.69) 


057 (1.45) 


Slo-Blo® 
Opening Time 
(Minimum/ Maximum) 


Fast Acting 


Amps Opening Time 
1/16~15 | 4 hours minimum 
1/16~10 | 5 sec., maximum 
12-15 | 20 sec., maximum 


4 hrs. minimum 
1 sec. / 60 sec. 
0.2/3 sec. 
0.02 / 0.1 sec. 


Cut Tape 
Price Each 


Tape & Reel 
Digi-Key Pricing 
Part No. 1,000 


Digi-Key 
Part No. 1 10 100 


R451 Series - Very Fast Acting 


Cut Tape Tape & Reel 
Amp. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,500 

154 Series - Very Fast Acting 

.250 | F1219CT-ND 2.93 2.70 2.27 | Fi219TR-ND 1134.00/M 
500 )F1220CT-ND* 293 2.70 2.27 | F1220TR-ND 1134.00/M 
750 )FI221CT-ND* 249 2.30 1.93 | F1221TR-ND 963.00/M 
1.00 )F1222CT-ND* 249 2.30 1.93 | F1222TR-ND 963.00/M 
1.50 )F1223CT-ND* 249 2.30 1.93 | F1223TR-ND 963.00/M 
2.00 |F1224CT-ND* 2.49 2.30 1.93 | F1224TR-ND 963.00/M 
2.50 |F1225CT-ND* 2.49 2.30 1.93 | F1225TR-ND 963.00/M 
3.00 |F1226CT-ND* 2.49 2.30 1.93 | F1226TR-ND 963.00/M 
4.00 |F1227CT-ND* 2.49 2.30 1.93 | F1227TR-ND 963.00/M 
5.00 |F1228CT-ND* 2.49 2.30 1.93 | F1228TR-ND 963.00/M 
7.00 |F1229CT-ND 2.49 2.30 1.93 | F1229TR-ND 963.00/M 
8.00 | F1239CT-ND 2.49 2.30 1.93 | F1239TR-ND 963.00/M 
10.00 | F1251CT-ND 2.67 2.46 2.07 | F1251TR-ND 1031.00/M 


F2572CT-ND 119 1410 «6.92 | 

F2573CT-ND 119 1.140 .92 | F2573TR-ND 
F2574CT-ND 119 1.140 .92 | F2574TR-ND 
F2575CT-ND 119 1.10 .92 | F2575TR-ND 
F2576CT-ND 119 1.140 .92 | F2576TR-ND 


F2577CT-ND 119 1.10 .92 
F2578CT-ND 119 1.10 .92 
F2579CT-ND 119 1.10 92 
F2580CT-ND 119 1.10 .92 
F2581CT-ND 119 1.10 .92 


F2577TR-ND 
F2578TR-ND 
F2579TR-ND 
F2580TR-ND 
F2581TR-ND 


F2582CT-ND 119 1.10 .92 
F2583CT-ND 119 1.10 .92 
F2584CT-ND 119 1.10 92 
F2585CT-ND 119 1.10 92 
F2586CT-ND 119 1.10 .92 


F2582TR-ND 
F2583TR-ND 
F2584TR-ND 
F2585TR-ND 
F2586TR-ND 


Construction Materials: 
Body:UL 94V-0 epoxy coat- 


ing, green 280 
RoHS Compliant [ (7.41) "| 
Product: Pure tin coated F 
copper wire leads FIA 
¢ Ratings: 300 amps at rated 5 
voltage VDC 50A VAC e098 (e241) 


* Operating Temp.: -55°C 
~ 125°C 


Electrical Characteristics: 


Rating Amperage Opening Time 
100% 1/16~15 4 hours, minimum 
200% 1/16~7 1 seconds, maximum 
200% 10 3 seconds, maximum 
200% 12~15 10 seconds, maximum 
Amp. Voltage Digi-Key Price Each 
Rating Rating Part No. 1 10 100 
0251 Series — Non Color-Coded 
Type (Bulk) 
062 125 F2307-ND 1.13 1.05 19 
125 125 F2308-NDe 72 66 50 
250 125 F2309-ND 72 66 50 
375 125 F2310-ND 72 66 50 
500 125 F2311-NDe 53 9 37 
630 125 F2312-ND 53 49 37 
750 125 F2353-NDe 53 9 37 
1.000 125 F2313-NDe 53 9 37 
1.250 125 F2323-ND 53 9 37 
1.500 125 F2319-NDe 53 9 37 
2.000 125 F2314-NDe 53 9 37 
2.500 125 F2321-ND 53 9 37 
3.000 125 F2315-NDe 53 49 37 
3.500 125 F2322-ND 53 9 37 
4.000 125 F2316-NDe 53 49 37 
5.000 125 F2317-NDe 53 49 37 
7.000 125 F2318-ND 53 9 37 
10.000 125 F2320-ND 53 9 37 
12.000 32 F2351-ND 72 66 50 
15.000 32 F2352-ND 72 66 50 


© 251L-473L-KIT-ND Digi-Key® 251 Series Fuse Very Fast Acting and 473 
Series Fuse Slo-Blo® Axial Pico If 5 each of parts indicated, plastic storage 
DOK: NOE INGAAS 5 secsiie conicwsicttew none a¥iasititenaisieeellcnbetnetdaisbedee $99.96 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1958 (1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


P/4 Littelfuse 


Expertise Applied | Answers Delivered 


Slo-Blo® Pico Fuses 


(27.78) 


1.094 


.280 


(7.11) 


o. 


1~5 Amp 


AW E 


1.094 


en ma 


125 (03.18) 


Construction Materials: Body-UL94V0 epoxy coating, gold. Leads- 


solder coated copper wire. 


¢ RoHS Compliant Product: Pure tin 


coated copper wire leads * Operating Temperature Range: -55°C 


~ 125°C 
Electrical Characteristics 

Rating Opening Time Rating Opening Time 

100% 4 hrs., minimum 200% 60 sec., maximum 

300% 3 sec., maximum 800% 0.1 sec., maximum 

Cut Tape 
Amp | Digi-Key Price Each | Digi-Key 
Rating | Part No. 1 10 | Part No. 
0473L Series - Non-Color 
Coded Type - RoHS Compliant 

.375 | F2338CT-ND 2.21 2.03 | F2338TR-ND 853.00 
-500 | F2339CT-NDe 2.21 2.03 | F2339TR-ND 853.00 
-750 | F2340CT-NDe 2.21 2.03 | F2340TR-ND 853.00 
1.00 | F2341CT-NDe 2.21 2.03 | F2341TR-ND 853.00 
1.50 | F2347CT-NDe 2.21 2.03 | F2347TR-ND 853.00 
2.00 | F2342CT-NDe 2.21 2.03 | F2342TR-ND 853.00 
2.25 | F2350CT-ND 2.21 2.03 | F2350TR-ND 853.00 
2.50 | F2348CT-ND 2.21 2.03 | F2348TR-ND 853.00 
3.00 | F2343CT-NDe 2.21 2.03 | F2343TR-ND 853.00 
3.50 | F2349CT-NDe 2.21 2.03 | F2349TR-ND 853.00 
4.00 | F2344CT-NDe 2.21 2.03 | F2344TR-ND 853.00 
5.00 | F2345CT-NDe 2.21 2.03 | F2345TR-ND 853.00 
7.00 | F2346CT-ND 2.21 2.03 | F2346TR-ND 853.00 


° 251L-473L-KIT-ND Digi-Key® 251 Series Fuse Very Fast Acting and 473 
Series Fuse S/o-Blo® Axial Pico II™ 5 each of parts indicated, plastic storage 


box not included — ROHS Compliant 


PICO II™ 250 Volt Very 
Fast-Acting Pico Fuses 


1.094 
0.145 [7 


(3.68) 
7 


300 __, 1.094 
(7.62) 


eas 


(27.78) 


Interrupting Rating: 50 Amperes at 250VAC. 
Construction Materials: Encapsulated, epoxy-coated body; Pure tin 


coated copper leads; green in color 


Electrical Characteristics 


saniuedaabasdaacctbaasiannae $99.96 


WE 


% Amp Opening Time 
Rating (Minimum/Maximum) 
100% 4 hours, minimum 
200% 1 sec. maximum 
300% 0.1 sec. maximum 
Amp _ | Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating | Rating Part No. 1 10 100 
0263L Series 
.062 F2324-ND 2.41 2.23 1.67 
125 F2325-ND 1.92 1.77 1.33 
.250 250 F2326-ND 1.92 1.77 1.33 
375 F2327-ND 1.92 1.77 1.33 
500 F2328-ND 1.92 nrg 1.33 
.750 F2329-ND 1.59 1.47 1.10 
1.00 F2330-ND 1.59 1.47 1.10 
1.50 250 F2335-ND 1.59 1.47 1.10 
2.00 F2331-ND 1.59 1.47 1.10 
2.50 F2336-ND 1.59 1.47 1.10 
3.00 F2332-ND 1.59 1.47 1.10 
3.50 250 F2337-ND 159. 1.47 1.10 
4.00 F2333-ND 1.59 1.47 1.10 
5.00 F2334-ND 1.59 1.47 1.10 


Pico SMD Very Fast-Acting Amp Voltage Digi-Key Price Each 
and Slo-Blo® SMT Fuses Rating | Rating Part No. 5 100 250 
a 4.00 F2683-ND 35 26 .23 
Reel 5.00 125 F2684-ND 35 26.28 
.080 iZ 
(2.08), 6.00 F2685-ND 35 26 .23 
1~5 Amp 234P Series — Medium-Acting 
R460 Series 
1.00 F2686-ND 85 62 55 
051 { ie fis G 1.60 F2687-ND 85 6255 
(1.30) 4 )_1(3.00) Al @ : : : 4 
2.00 250 F2688-ND 85 62 55 
EIA Case Code 7343 Laser etched for ease of identification. 2.50 F2689-ND 85 62 55 
* Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 3.00 F2690-ND 85 62 55 
¢ Soldering Methods: /nfrared Reflow is 500°F (260°C) maximum 
temperature for Very Fast-Acting; 446°F (230°C) maximum tem- 3.50 F2691-ND 85 62 55 
perature for Slo-Blo®. Thru the wave soldering is 500°F (260°C),10 4.00 256) F2692-ND 85 62 55 
Seconds maamum: 5.00 7 F2693-ND 85 62 55 
* Voltage Rating!125 6.00 F2694-ND 85 62 55 
Rating | Fast-Acting Opening Time | Slo-Blo® Opening Time 239P Series — Time Lag (Slo-Blo®) 
100% 4 hrs. minimum 4hrs., minimum 
200% 1 sec. maximum 60 sec., maximum ooo. Racist) 11 81 we 
300% aa 3 sec., maximum .300 F2696-ND 1410 81.72 
800% _ 0.1 sec. maximum -400 250 F2697-ND 85 62 55 
-500 F2698-ND 85 62 55 
Cut Tape T&R -600 F2699-ND 85 62 55 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rating| Part No. 110 100 | Part No. 500 ge G2/00 NG BB) Be?) 388 
R459 Series - Very Fast-Acting 800 E270 CNG 285 “62 8 
1.00 250 F2702-ND 85 62 55 
-125 | F1160CT-ND 1.41 1.30 1.09 |F1160TR-ND 300.00 1.25 F2703-ND 85 62 55 
.250 |F1161CT-ND 1.41 1.30 1.09 |F1161TR-ND 300.00 1.60 F2704-ND 85 62 55 
-375 |F1162CT-ND 1.41 1.30 1.09 |F1162TR-ND 300.00 300. EROS - 62 = 
-500 | F1163CT-ND 1.05 97 .81|F1163TR-ND 223.00 . a : . : 
2.50 250 F2706-ND 85 62 55 
-750 | F1164CT-ND 1.05 97 .81|F1164TR-ND 223.00 
3.00 F2707-ND 85 62 55 
1.00 | F1165CT-ND 1.05 97 .81|F1165TR-ND 223.00 
1.50 | F1166CT-ND 1.05 97 .81|F1166TR-ND 223.00 
2.00 |F1167CT-ND 1.05 97 .81/F1167TR-ND 223.00 Metric (5x20mm) Fuses @ S 
2.50 |F1168CT-ND 1.05 97 .81|F1168TR-ND 223.00 (IEC Standards) 
3.00 | F1169CT-ND 1.05 97 .81|F1169TR-ND 223.00 & 
3.50 |F1170CT-ND 1.05 97 .81|F1170TR-ND 223.00 —_ 
4.00 |F1171CT-ND 1.05 97 .81|F1171TR-ND 223.00 oA G 
5.00 |F1172CT-ND 1.05 .97 .81|F1172TR-ND 223.00 Slo-Blo® High Breaking Capacity 215P Series 
> Fast-Acting High Breaking Capacity 216/216P C € 
R460 Series - Slo-Blo® Series 
.375 | F1180CT-ND 2.22 2.04 1.72|F1180TR-ND 473.00 Fast-Acting 217/217P Series g 
500 | F1181CT-ND 2.22 2.04 1.72/F1181TR-ND 473.00 Slo-Blo® 218P Series 
.750 | F1182CT-ND 2.22 2.04 1.72|F1182TR-ND 473.00 Approvals: 
1.00 | F1183CT-ND 2.22 2.04 1.72 )F1183TR-ND 473.00 215P Series: CE 200mA ~ 12A; SEMKO 200mA ~ 10 Amperes; BSI 
1.50 |F1184CT-ND 2.22 2.04 1.72|F1184TR-ND 473.00 approved 200mA ~ 6.3 Amperes; UL and CSA recognized 500mA 
~ 12 Amperes; CCC Certified 1 ~ 6.8 Amperes; PSE 1 ~ 12 Amperes 
2.00 |F1185CT-ND 2.22 2.04 1.72 |F1185TR-ND 473.00 216/216P Seri Uk. ard CSA aaNoeosio A VDE 
eries: an recognized .050~ mperes; 
2.50 [RMSCCIENE 2.22 2.04 1.72 [iserNGy 473.00 approved .080 ~.250, .400~1.6, 2.5~4.0, 6.3 Amperes; CCC Certified 
3.00 |F1187CT-ND 2.22 2.04 1.72 |F1187TR-ND 473.00 .080 ~.800 Amperes; BSI 1~6.3 Amperes; SEMKO approved .080 
3.50 |F1188CT-ND 2.22 2.04 1.72 |F1188TR-ND 473.00 ~.125 Amperes 
4.00 | F1189CT-ND 2.22 2.04 1.72 |F1189TR-ND 473.00 217/217P Series: SEMKO .032 ~.800 Amperes; VDE approved 
5.00 |F1190CT-ND 2.22 2.04 1.72 |F1190TR-ND 473.00 .032~6.3 Amperes; BSI approved .400 ~ 6.3 Amperes; UL and CSA 


Metric (5x20mm) Fuses 


(ts) Bolts 
Fast-Acting 235 Series a —_ C € G do 
Medium-Acting 234 Series RNY 


Slo-Blo® 239 Series 


(UL Standards) 


* Operating Temperature: -55C ~ 125°C 
* Designed to UL/CSA/ANCE 248 Standard 


Amp Voltage Digi-Key Price Each 
Rating Rating Part No. 5 100 250 
235P Series — Fast-Acting 
250 F2670-ND 80 58 52 
-300 F2671-ND 80 58 52 
-400 250 F2672-ND 80 58 52 
-500 F2673-ND 44 32 28 
-600 F2674-ND 44 32 28 
-700 F2675-ND 44 32 28 
-800 F2676-ND 44 32 28 
1.00 250 F2677-ND 35 26 23 
1.25 F2678-ND 35 26 23 
1.60 F2679-ND 35 26 23 
2.00 F2680-ND 35 26 23 
2.50 250 F2681-ND 35 26 23 
3.00 F2682-ND 35 26 23 


recognized .032 ~ 6.3 Amperes; CCC Certified .080~.800 Amperes 


218P Series: SEMKO .800 ~ 6.3 Amperes; VDE approved .032 ~ 6.3 
Amperes; BSI approved .080 ~ 6.3 Amperes; UL and CSA recognized 
.032 ~15 Amperes 


Interrupting Capacity: 215P & 216/216P Series: 1500 Amperes 
@ 250VAC. 217/217P Series: 35 Amperes or 10 x rated current, 
whichever is greater, to a maximum of 100 Amps @ 250VAC. 218P 
Series: 35 Amperes or 10 x rated current, whichever is greater to a 
maximum of 100 Amps @ 250VAC. 


Amp Digi-Key Price Each 
Rating Part No. 5 100 250 


215P — Series Slo-Blo® High Braking Capacity; 
Ceramic Body - RoHS Compliant 


Voltage 
Rating 


1.00 F2659-ND 1.40 1.02 .90 
1.25 F2660-ND 1.40 1.02 .90 
1.60 250 F2661-ND 1.40 1.02 .90 
2.00 F2662-ND 1.40 1.02 .90 
2.50 F2663-ND 1.40 1.02 .90 
3.15 F2664-ND 1.40 1.02 .90 
4.00 F2665-ND 1.40 1.02 .90 
5.00 250 F2666-ND 1.40 1.02 .90 
6.30 F2667-ND 1.40 1.02 .90 
8.00 F2668-ND 1.40 1.02 .90 
10.00 F2669-ND 1.40 1.02 .90 


216 Series — Fast-Acting High Breaking Capacity; 
Ceramic Body 


F905-ND 


-160 250 149° 1.12 .99 


(Continued) 


Reel® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1959 


Bid Littelfuse Amp Voltage Digi-Key Price Each Cut Tape Tape & Box 
; vf é J Rating Rating Part No. 5 100 250 Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
apertise Applied | Answers Deivered 
; 1.00 F2419-NDe ‘90 65 58 Rating| Part No. 1 10 100 |Part No. 500 
Metric (5x20mm) Fuses 1.25 F2429-NDs 90 65 58 242 Series 
(IEC Standards) (Cont.) 1.60 250 F2424-ND» 90 65 58 .050 |F1290CT-ND 5.11 4.71 3.96 |F1290TB-ND 1090.50 
— - 2.00 F2420-NDe -90 65 58 .080 |F1291CT-ND@ 5.11 4.71 3.96 |F1291TB-ND® 1090.50 
Guin || Wel | ley BriceEach 2.50 F2427-NDe 90 65 58 100 |F1292CT-ND 5.11 4.71 3.96 |F1292TB-ND 1090.50 
Rating Rating Part No. 5) 100 250 
= % = 5 5 3.15 F2430-NDe -90 65 58 -160 |F1293CT-ND® 5.11 4.71 3.96 |F1293TB-ND® 1090.50 
216P Series — Fast Acting High Breaking Capackty 4.00 F2421-ND* 90 65 58 .200 |F1294CT-ND@ 5.11 4.71 3.96 |F1294TB-ND@ 1090.50 
Ceramic Body’: Rohs‘ Comphant 5.00 250 F2422-NDe 90 65 58 250 |F1295CT-ND@ 5.11 4.71 3.96 |F1295TB-ND@ 1090.50 
.050 F2354-NDe 1.73 1.26 1.12 6.30 F2428-ND* 90 65 58 @ RoHS Compliant 
.080 F2355-ND 1.38 1.01 89 8.00 F2423-NDe 1.40 1.02 -90 
-100 250 F2356-NDe 1.38 1.01 89 10.00 250 F2425-NDe 1.40 1.02 .90 a 
125 F2357-ND* 1.38 1.01 89 15.00 F2426-ND 1.40 1.02 90 Microfuse . 
160 F2358-ND 138 1.01 89 Very Fast-Acting Type 
* 216P-KIT-ND Digi-Key® 216 Series Fuse Fast Acting High 
-200 F2359-ND 1.38 1.01 89 Breaking Capacity 5 each of parts indicated, plus a plastic -35 7 25 
250 F2360-ND* 1.38 1.01.89 storage box Me. T (4.32) 2 i " 
315 250 F2361-NDe 1.38 1.01 89 RoHS Compliant......................0.60.0.0cccc cence ees $159.97 lec C) = 
-400 F2362-ND 1.38 1.01.89 * 217P-KIT-ND Digi-Key® 217 Series Fuse Fast Acting 5 each of -FR4 
.500 F2363-NDe 1.38 1.01 89 parts indicated, plus a plastic storage box 
630 F2364-ND> 138 1.01 89 RoHS Compliant.........................00. 06.0 ccc cece eee ees $39.95 Operating Temperature Range: -55°C ~ 85°C. 
.800 F2365-NDe 1.38 1.01 89 * 218P-KIT-ND Digi-Key® 218 Series Fuse Slo-Blo® Type 5 each Electrical Characteristics 
1.00 250 F2366-NDe 1.25 91 81 of parts indicated, plus a plastic storage box 
45 SEND 1o6, e : a ; RoHS Compliant..................00....00000.0000cccceeeeeees $89.95 Rating Amperage Opening Time 
-NDe 
; i : . 100% 1/500 — 5 4hrs., minimum 
60 RERTARND hep) eg e! 200% 1/500 — 3/10 5 sec., maximum 
2.00 F2367-NDe 125. 91 81 350 Volt SMT Fuses 200% 4/10 —5 2 sec., maximum 
2.50 F2373-NDs 1.25 91 81 Fast-Acting EBF Series 
3.15 250 F2376-ND> 125 91 81 Amp | Voltage | Digi-Key Price Each 
4.00 F2368-ND* 1.25 91 81 Rating | Rating Part No. 1 100 250 
5.00 F2369-ND* 1.25 91 81 273 Series — Fast-Acting Type 
6.30 F2374-NDs 1.25 «91 Bt 050 Seto NL) S11 3540 3.15 
8.00 250 F2370-ND= 125 918 a 125 een 0S:; ge0r. 2 SH 
10.00 F2372-NDs 125 91 81 125 eau BB) 2880! Saal 
-200 F859-ND 7.84 5.43 4.83 
217P Series — Fast-Acting Type - ROHS Compliant | 295 250 F860-ND 5.05 3.50 3.44 
.032 F2377-ND 1.67 1.21 1.08 (7.49) — -300 F861-ND 5.05 3.50 3.11 
.040 F2378-ND 1.67 1.21 1.08 F Fs qua -400 125 F862-ND 5.05 3.50 3.11 
* Ideal for use in electronic lighting ballast, power supply and power 
-050 250 F2379-ND 1.67 1.21 1.08 inverter applications »* Rated for use in 125, 250, 277 and 350 VAC -500 F863-ND 5.05 3.50 3.11 
.063 F2380-ND 1.67 1.21 1.08 circuits. -600 F864-ND 7.84 5.43 4.83 
-080 F2381-ND 98 71 63 * Agency Approvals: UL recognized, CSA certified, MITI approved .700 F865-ND 7.84 5.43 4.83 
100 F2382-NDe 98 71 63 for 5 Amps .750 F866-ND 5.11 3.54 3.15 
125 F2383-NDe 98 71 63 Interrupting Ratings: 100 Amps at 350VAC 1.00 125 F868-ND 5.05 3.50 3.11 
160 250 F2384-ND 98 71 63 * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 1.50 F869-ND 5.05 3.50 3.11 
200 F2385-ND 98 71 63 + Physical Specifications: Materials: Nylon Body; Silver Plated Zinc 2.00 BEZOND eb eel 75 
250 F2386-ND> 98 71 63 Terminations 3.00 F871-ND 5.05 3.50 3.11 
315 F2387-NDe 98 7A 63 * Packaging Specifications: 24mm Tape and Reel per EIA-RS481 4.00 125 F872-ND 5.05 3.50 3.11 
400 F2388-ND 30 20 20 (equivalent to IEC 286, part 3); 800 fuses per reel 5.00 F873-ND 5.05 3.50 3.11 
-500 250 F2389-NDe .30 22 .20 Electrical Characteristics 
.630 F2390-NDe -30 22 20 % Amp Rating Opening Time Safe-T-Plus Fuses 
800 F2391-NDe -30 22 20 7 
a 4 hours, minimum * Designed to allow equipment to meet “Intrinsically Safe” certification 
1.00 F2392-NDe 30 .22 20 200% 0.15 sec. minimum, 5 sec. maximum for applications in gas plants, petrochemical and processing industries 
1.25 F2402-NDe .30 292 390 where there is a danger of gas explosion from faulty circuits. 
1.60 250 F2397-NDs 30 22 20 - Cut Tape Hebe eee! |. Hermetically sealed 
2.000 F2393-ND» 30 22 20 Digi-Key Price Each i-Key Pricing : 
i : . ; Part No. 1 10 100 |Part No. 800 Voltage Rating: 125V 
mee DANS 80 fee ee) 446P Series Interrupting Ratings: 50 Amps at (635) 
3.150 F2403-NDe -30 22 20 125VAC; 300 Amps at 125VDC 
4.000 F2394-NDe 30.22.20 F2709CT-ND 1.10 1.02 .85 |F2709TR-ND Agency Approvals: Meets CENELEC - 
4 EN50 014 to 039 and IEC 60079-11 and 
5.000 apenas 0: ee 20 F2710CT-ND 1.10 1.02 .85 |F2710TR-ND BAGEERA BG E504 BERS = i 
6.300 250 F2401-NDe .30 22 20 Pi 7 
8.000 F2396-NDe 30 22 20 TTANCTAN) Breiman (2S) Electrical Characteristics 
10.00 F2398-ND» 30 22 20 F2712CT-ND 1.10 1.02 .85 |F2712TR-ND % Amp Rating Opening Time 
15.00 F2399-ND 30 22 20 F2713CT-ND 1.10 1.02 .85 |F2713TR-ND 100% 4 hours, minimum 
218P Series — Slo-Blo® Type - RoHS Compliant 200% 5 seconds, maximum 
.032 F2404-ND 2.24 162 1.44 H a 5 
Barrier Network Fuses Amp | Voltage | Digi-Key Price Each 
.040 F2405-ND 2.24 1.62 1.44 ao Rating Drop Part No. 1 100 250 
050 250 GeA0G ND 224 1.62 1.44 £859) 8.03) * Meets Barrier Network Standards 259 Series 
.063 F2407-ND 2.24 162 1.44 S icati 
060 Seen Dons dee id eee for beeen applications 062 24 F1311-ND 443. 3.07. 2.73 
! : : : * High interrupting rating 125 1.3 F1312-ND 443 3.07 273 
-100 F2409-NDs 1.31 95 84 3318.40) S~ Voltage Rating: 250V .250 0.83 F1313-ND 4.43 3.07 2.73 
125 F2410-NDe 1.31 95 84 Interrupting Ratings: 4000 Amperes 500 0.78 F1315-ND 4.43 3.07 2.73 
160 250 F2411-ND 131 95 .84 at 250 VACIVDC .750 0.23 F1316-ND 443 307 2.73 
200 F2412-ND 131 95 84 1.00 0.24 F1317-ND 443 307 2.73 
.250 F2413-ND» 131 95 84 ' hs te 
Electrical Characteristics Schedule of Limitations: 
—_ Ra KAN DD Le oe _ % Amp _ . 1. The fuse must be so mounted that creepage and clearance 
-400 F2415-ND 1.31 95 84 Rating Opening Time distances meet the requirements of Table 2 of EN50020: 1977 or 
500 250 F2416-NDe 90 65 58 Table 4 of EN500020: 1994 (equivalent to IEC 60079-11 4th Edition 
110% 4 hours, minimum 1999). 
630 F2417-NDe 90 65 .58 300% 10 seconds, maximum eerer Pe 
800 F2418-NDe 90 65 58 4000% 0.002 seconds, maximum 2. When used in intrinsically safe apparatus it will be necessary to 
is 2 a : . a Z determine a surface temperature classification for the fuse. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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id Littelfuse AND | ECOL S| | polaukey Price Each Amp | Voltage | Digi-Key Price Each 
e use Rating Code Part No. 1 10 100 Rating | Rating Part No. 3} 100 250 
Expertise Applied | Answers Delivered 0481 Series — Alarm Indicating Type 229P Series — Cartridge Type 
ATO Fuse: ® ay 2.00 Orange F719-ND 2.40 2.22 1.66 250 F2464-ND 63 46 A 
Mi . ATO d M . wi 3.00 Blue F720-ND 2.40 2.22 1.66 aoe BaaseaND) ai 46 re 
Int, an axl . 3.50 Blue/Wht. F721-ND 2.40 2.22 1.66 . ‘ ° ° i 
mA ic 4.00 | BmWht.|  F722-ND 240 2.22 1.66 500 250 F2466-ND 63 460° 
‘i I] | 040 | dn | eR 5.00 Green F723-ND 240 2.22 1.66 .750 F2467-ND 63 46 At 
Autofuse rar Standart) Ta 7.50 | Bik/Wht. | —F724-ND 240 222 1.66 1.000 F2468-ND 68 46 At 
Series ie nll B 4 
\] J | 10.00 Red/Wht. F725-ND 2.40 2.22 1.66 1.250 F2477-ND 63 AG A 
i] ms 12.00 Grn/Ylw. F726-ND 2.40 2.22 1.66 800 BRED) 63 46 re 
Designed and originated by Littelfuse for the automotive industry, the 15.00 Red/Blus aver 2.40 Bee 1.66 ede 250 F2469-ND e Py 
ATO fuse has become the original equipment circuit protection stan- 2 5 : y ; = 
sake sake a one anemones bate sucks: ae use can 2.250 F2478-ND 63 46 A 
also be specified for a variety of low voltage electronic applications. ini 1-5 Amps 
Design Standards: UL Standard for Automotive Blade Type Fuses. 2AG Subminiature 224 Series 2500 BeeteND 168 ox ct 
SAE (Society of Automotive Engineers) J1284 Fast-Acting Fuses 3.000 F2470-ND 63 46 a 
i , 250 : : : 
Color-Coding: Autofuse fuses are color-coded for easy amperage 
identification Pigtail Material: Tinned copper wire -125~-3.5 Amps ® 3.500 F2476-ND 63 46 Al 
Voltage Rating: 32V Ww 4.000 F2471-ND 63 46 41 
Approvals: 297 Series: UL listed, 257 Series: UL listed 1~40 4-10 Amps SAXus 
Amperes; CSA certified 3~30 Amperes, 299 Series: UL recognized 5.000 125 F2472-ND 63 46 A 
20-60 Amperes a 7.000 F2473-ND 63 46 At 
Body Material: 297 & 299 Series: Nylon, 257 Series: Plastic. Approvals: 230P Seri Pigtail T; 
Listed by U.L. and Certified by CSA. pete LIL A ed 
imensions - Inch (mm. atented. U.L. recognizer a 
Di i Inch P d. U.L. recognized .250 F2479-ND 88 64 57 
— 43 e 92 63 i 00 ae 81 Cutnacen E na aes _ 
In-FUSe -43 (10.92) -63 (16.00) -15 (3.81) Cartridge: Diameter: 177” (4.50mm); 
ATO Fuse -75 (19.05) .73 (18.54) -20 (5.08) Length: .57” (14.48mm) Electrical .500 250 F2481-ND 88 64 57 
Maxi-Fuse 1.15 (29.21) 1.35 (34.29) .35 (8.89) aes Characteristics: 750 Asst 63 ea _ 
igtail: c : 7 . 
Amp | Color Digi-Key Price Each Diaiister .19” (4.83mm); Length: .6” |Rating | Opening Time 1.000 F2483-ND 88 64 57 
Rating | Code Part No. 5 100 250 (e.2aram) 110% | 4hr., minimum 4:0 SSS aa ae ee 
ies — Mini Leads: i 
297 Series — Mini Fuses Ties aaiee Renan ae! 135% | 1hr., maximum 1.500 F2489-ND 88 64 57 
2 Grey F986-NDe* 64 AT 41 1.50” (38.10mm) 200% 1 sec., maximum 2.000 F2484-ND 88 64 57 
3 Violet F987-ND» 64 47 AM eens 250 ee és bi 
4 Pink F988-ND> 64 AT OAM Amp | Voltage | Digi-Key Price Each as i : : _ 
5 Tan F989-ND« 64447 Rating | Rating | Part No. 5 100 250 3.000 F2485-ND 88 64 (87 
75 Brown F990-NDe 64 47 Al 225 Series — Cartridge Type 3.500 F2491-ND 88 64 57 
10 Red F991-ND* 64 47 Al 2.500 250 F648-ND -60 45 40 4.000 F2486-ND 88 64 57 
15 Blue F992-ND» 64 47 AN 225P Series — Cartridge Type — RoHS Compliant 5.000 125 F2487-ND 88 64 57 
20 Yellow F993-ND* 64 AT Al 
125 F2447-ND .78 .57 -50 7.000 F2488-ND 88 64 57 
25 Natural F994-NDe 64 A7 Al 
30 | Green F995-NDe 6447 a pee Tey i BN 
375 F2449-ND 53 39 35 
257 Series — ATO Fi H 
oat aati 500 F2450-ND 53 39 35 3AB Ceramic Body 
1 Black F2232-ND 55 4086 ; ; ; : Fast-Acting Fuses ce @ WE 
2 Grey F2233-ND 55 40 36 750 F2451-ND 53 39.35 
3 Violet F996-NDe 55 40 36 1.000 F2452-ND 53 39 35 Dimensions: Diameter: 1/4” 
4 Pink F997-ND 55 40.36 1.500 F2460-ND 53 39° «35 Sea Length: 1-1/4” 
2 Tah ESSN 22 O_o 2.000 F2453-ND 53 39°85 Electrical Characteristics: 
78 Brown F999-ND* 55 40 .36 di Approvals: Listed by UL and eae 
10 Red F1015-NDe 55 40 36 ie peree ND 08 ay 7338 Certified by CSA through 15  |Rating|Amperage| Opening Time 
3.000 F2454-ND 53 39 35 Ai it 250 VAC / 125 
15 | Blue F1016-NDs 55 4086 ° VDe. Recognized under the |110%| 1/8~30 | 4hrs., minimum 
4 3.500 F2463-ND 53 39 35 7 9 
20 Yellow F1017-NDe 55 40 36 - — ; Components Program of ULL. 135% | 1/8~30 | 1 hr., maximum 
25 Natural F1018-NDe 55 40 36 224P Series — Pigtail Type — RoHS Compliant from 20~30 Amperes, certified 
P 2 F 
30 Green F1019-ND» 55 40 36 125 F2431-ND 1.03 75 67 by CSA at 20 Amperes and | 200% | 1/8 ~ 12 |15 sec., maximum 
; ; approved by METI from 10-30 | 599%, 45.30 [30 sec., maximum 
35 Bl/Green F2234-ND 55 40 36 .250 F2432-ND 1.03 75 67 Amperes. ° = 
40 Amber F1220-ND 55 40 .36 ‘4 
fi 7 S15 en EAN) 9 oF a Amp_ | Voltage Digi-Key Price Each 
aoe Series — Maxi cused 500 F2434-ND 79° 57 5t Rating | Rating | Part No. 5 100 250 
20 Yellow F1035-ND 1.61 VA7 1.04 .750 F2435-ND .79 57 51 314 Series — Cartridge Type 
30 Green F1036-ND 161 1417 1.04 L000: Sea a ey Bi 250 250 F151-ND 151. 143. 1.01 
40 Amber F1037-ND 161 1417 1.04 4600 na #6 a 314P Series — Cartridge Type 
50 Red F1038-ND 161 1417 1.04 : ; ; . RoHS Compliant 
60 Blue F1039-ND 1611.17 1.04 2/000) EIEN) ig sar. Bh aE Sahn iaa. be se 
7 ae @ ‘ hs 2.500 F2445-ND AQ Sf 51 . ; . 
257-297-KIT-ND Digi-Key’ 257/297 Series Fuse Mini and ATO 250 F2568-ND 1.35 98 87 
5 each of parts indicated, plus a plastic storage box............ $33.95 3.000 F2438-ND 79 57 Poi ae Be6 es ae 61 a 
3.500 F2446-ND 79 57 51 , . : , 
7 500 F2570-ND 83 61 54 
4.000 F2439-ND PAS) .57 51 
Alarm Indicating RoHS .750 F2571-ND 83 61 54 
Fuses oA courant 
1.000 F2572-ND 83 61 54 
i isti .77 (19.56) 
Elson ner Ghareewenenee Gres > a Slo-Blo® Fuses 2.000 F2573-ND 83 61S 
% Amp i 
Rating Opening Time Z Approvals: Listed by U.L. and Certified 3,000 _ TEEN =o 61 _ 
100% 10 minutes, minimum by CSA through 3.5 Amperes. Recognized 4.000 F2575-ND 83 61 54 
9 A eens under the Components Program of U.L. Gi 
150% 5 minutes, maximum from 4 through 7 Amperes. 229 Series 4 5.000 F2576-ND 83 61 54 
Alarm Indicating Fuses are ideal for telecom and control panel circuits. and 5 Amperes, 230 series 1 through 5 6.000 F2577-ND 83 61 54 
Color coded flag conforms to telecom color standards to easily identify Amperes approved by METI. 7.000 F2578-ND 83 61 54 
amperage ratings. This series has enhancements with an expanded P :US. P 4.409.729 and : : : : 
amperage range and higher interrupting ratings, making this a viable atente: U:S..\Patents #4, 1729) an 8.000 250 F2579-ND 83 61 54 
replacement for competitive lines such as Bussmann: GMT and #4,445,106. Pigtail Material: 40.000 F2580-ND 83 61 54 
San-O: AX-1 series product. Dimensions: Tinned copper wire ; a . . ; 
Agency Approval File Numbers: UL E71611, CSA LR29862. carivid a ; 177° (4.50mm); Electrical Characteristi 12.000 F2581-ND 83 61 54 
fi eis . rf artridge: Diameter: -50mm); ectrical Characteristics: 
Construction Materials: Body: Polyphenylene Sulfide (UL 94V0). Length: .57” (14.48mm) - - - 15.000 F2582-ND 83 61 54 
Terminations: Beryllium Copper, Tin Plated. gree Rating) Opening Time 
Voltage Rating: 125VAC or 60VDC. Pigtail: Diameter: .19” (4.83mm); Length: [449% | 4hrs., minimum 20.000 on F2583-ND 1.23 -90 80 
Interrupting Rating: 450 Amperes at GOVDC; 300 Amperes at 125 60" (15.24mm) 135% | 1 hr., maximum 25.000 F2584-ND 1.23 90 80 
VAC/VDC. Leads: Diameter: .025” (.64mm); Length: 200% 3 sec., minimum/ 30.000 F2585-ND 1.23 90 80 


Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


1.50” (38.10mm) 20 sec., maximum 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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1961 


= Amp Voltage | Digi-Key Price Each Amp Voltage Digi-Key Price Each 
Littelfuse Rating Rating | Part No. Gy 100 250 Rating Rating Part No. 3) 100 250 
Expertise Applied | Answers Deliverec ® @ 312P Series - Cartridge Type — RoHS Compliant .040 F2526-NDe 3.75 2.73 2.42 
< AL B 
3AB Ceramic Body ° see Borie (ee 2138) “E18 062 F2527-NDs 194 1.41 1.25 
i ® .100 F2496-ND* 182 133 1.18 
Slo-Blo® Fuses rr 438) ong SacopAINTED Gok, ae: ee 100 250 F2528-ND> 194 1.41 1.25 
Dimensions: Diameter: 1/4” (6.35mm); i 150 F2498-NDe 1.06 77 68 125 F2529-NDe 1.94 1.41 1.25 
Length: 1-1/4” (31.75mm) 
175 F2499-NDe 1.06 77 68 150 F2530-ND 1.94 141 1.25 
Patents: U.S. Patents #4,409,729 and 7 7 
fa ads 06 Electrical 187 F2500-ND 1.06 77 68 495 Eon i> Gi SS 
Characteristics: .200 F2501-ND* 1.06 77 68 
Approvals: Certified by CSA from Rating Opening Time 250 250 F2502-NDe* 1.06 77 68 187 F2532-NDe 112 81 12 
-250~30 Amperes. Recognized 
under the component program of | 110% | 4hrs., minimum .300 F2503-ND* 1.06 77 68 .200 250 F2533-NDe 112 81.72 
Underwriters Laboratories for 12~30 | 135% | 1 hr., maximum 375 F2504-NDe 31 23.20 250 F2534-NDe 112 81 72 
Amperes. Listed by Underwriters " aa 500 F2505-NDe 31 23 20 
Laboratories from .250~10 Amperes. 200%: | 6 Secsiminimum 668 ea ag ae 300 F2535-ND» 142 8172. 
Amp | Voltage | Digi-Key Price Each .750 250 F2507-ND* 31 23.20 375 F2536-ND» 1.12 81 72 
Rating | Rating Part No. 5 100 250 1.00 F2508-NDe 31 23.20 .400 F2537-NDe 1.12 81 72 
326P Series — Cartridge T; i 
jeries — Cartridge Type 1.25 F2521-ND* 81 23.20 00 en ABREU a ee 
.010 F2619-ND 3.56 258 2.30 1.50 F2516-ND» 3 230.20 
4.60 RES a4 oe. 20 .600 F2539-ND* 85 62 55 
.031 F2620-ND 3.56 258 2.30 : : . : 
062 on SAND ee. taba <aa0 1.75 250 F2522-NDe al 23 © 20 .700 F2540-ND 85 62 55 
1.80 F2518-ND: 31 23.20 
100 F2622-ND 3.56 258 2.30 : -750 F2541-ND» 85 6255 
2.00 F2509-ND* 31 23.20 
125 F2623-ND 3.56 258 2.30 .800 F2542-NDe 85 62 55 
2.25 F2523-ND* 31 23.20 
#50 Rae AND er. «aoe 2 2.50 F2520-ND+ 31 23°20 1.00 250 F2543-ND* 85 62 55 
ats BesZe ND ot ee 3.00 250 F2510-ND* 31.2320 1.20 F2550-ND 85 «62S 
187 250 F2626-ND 1.47 1.07 95 
4.00 F2511-NDe 31 23.20 436 RageuT ae Re 
.200 F2627-ND 1.47 1.07 95 5.00 F2512-NDe 31 23°~«20 
.250 F2628-ND 147 1.07.95 6.00 F2513-ND» 31 23..~«20 1.50 F2551-ND» 85 6255 
-300 F2629-ND 147 1.07.95 7.00 F2514-NDe 31 23.20 1.60 F2552-NDe 85 62 55 
375 F2630-ND 1.47 1.07 95 8.00 250 F2515-ND» 31 23.20 1.80 250 F2553-ND 85 62 55 
j F i i 10.00 F2519-ND: 31 23.20 
400 250 F2631-ND 1.47 1.07 95 Je 500: NR Be eo. RE 
500 F2632-ND 147 107 95 15.00 F2764-ND 57 42 37 
600 F2633-ND 147. 107.95 20.00 F2765-ND 55 40.35 2.28 F2565-NDe 85 6255 
: : : : 32 
700 F2634-ND 147.107. 95 25.00 F2766-ND 57 42 37 2.50 F2557-ND* 85 62 55 
750 F2635-ND 147 1.07.95 30.00 SAND SF Aes 87 2.80 F2558-ND 85 62S 
800 250 F2636-ND 1.47 1.07.95 318 Series — Pigtail Type S06 569 Ponies Be. - a6o. 766 
1.000 F2637-ND 147 1.07.95 —_ 250 az Sk Ae CLD 
Fj Sabet 3.20 F2561-ND» 85 62 55 
1.200 F2644-ND 1.47 4.07 95 318P Series — Pigtail Type — RoHS Compliant 
1.250 F2656-ND 147.107. 95 125 F2603-ND 168 1.22 1.08 4.00 F2546-ND» 98 -71_—63 
4.500 F2645-ND 1.47 4.07 95 250 F2604-ND 1.68 1.22 1.08 5.00 F2547-NDe .98 “7A 63 
1.600 | 250 F2646-ND 147 1.07.95 300 250 asa) Peer yee. 108 6.25 F2566-ND= 98 7163 
375 F2606-ND 74 54.48 
2.000 F2638-ND 1.47 1.07 95 7 
gies ae a ee 00 raCaRND 4 ei as 6.30 250 F2563-ND 98 71 63 
- - = ; 1.00 F2608-ND 74 54 48 7.00 F2548-NDe 98 71 63 
2.800 F2651-ND 1.47 1.07 95 60 paren - sh 4B 
: H : : ’ 8.00 F2549-NDe 98 71 63 
oo Reese ND Te HOE 28 1.60 250 F2617-ND 74 54 48 aA86 Serie a as 
A = > a * 4 
3.200 250 F2654-ND 1.47 1.07  .95 2.00 F2609-ND 74 64 4B 
4.000 F2640-ND 1.47 1.07 95 2.50 F2618-ND 74 5448 12.00 F2555-ND* 98 71 63 
5.000 F2641-ND 1471.07 «95 3.00 F2610-ND 74 54 48 15.00 30 F2556-ND* 98 71 63 
6.250 F2657-ND 147 1.07.95 4.00 F2611-ND 74 54 48 36.00 F2559-ND» 125 ot 
7.000 F2642-ND 147° 1.07.95 5.00 -_ F2612-ND 74 54 48 
8.000 | 250 F2643-ND 147 1.07.95 6.00 F2613-ND 74 5448 20.00 Bes6O ND: 126 ca at 
10.000 F2647-ND 1.47 1.07  .95 7.00 F2614-ND 74 54 48 30.00 F2562-ND» 1250 9181 
12.000 F2648-ND 147 107 95 8.00 F2615-ND 74 54° 48 315P Series — Pigtail Type 
15000 250 ean dat) “UOL~ 7185 * 312P-KIT-ND Digi-Key® 312 Series Fast Acting 3AG Cartridge -100 F2586-ND 3.27 2.37 2.11 
20.000 F2652-ND 1.47 1.07 95 5 each of parts indicated, and 10 each of fuse clips part numbers 250 F2587-ND 1.32 96 85 
25.000 F2653-ND 1.47 4.07 95 FO40-ND and F052-ND, plus a plastic storage box . 7 . 
125 RoHS Compliant....................0.....00.00cc ccc eeeee ee $109.96 if 
0/000 ESSN ae” Age 08 iP. .300 250 F2588-ND 132 96 .85 
.375 F2589-ND 132 96 .85 
3AG Glass Body Slo-Blo® Fuses 
500 F2590-ND 132 96 .85 
3AG Glass Body Fast-Acting Fuses : 
Approvals: Listed by Underwriters 600 F2591-ND 4.32 96 85 
Approvals: (ay @) Laboratories and Certified by CSA 
Listed by UL and Certified by CSA -010 through 10 Amperes. 12~30 .750 F2592-ND 1.32 96 85 
through 30 Amperes. .010~10 Amperes ‘ Amperes recognized under the 1-10 Amps 
listed to UL 248-14 (UL 198-G) 12-30 C=O Components Program of UL. 313(P) __313(P) Series 1:00", ||| 2280 Ropes ND eee aes ee 
Amperes listed to UL 275 - Series approved by METI from 1~10 
. Amperes. @ CWE 1.50 F2599-ND 132 96 85 
Dimensions: Electrical Dimensions: 1.60 F2600-ND 1.32 96 85 
312 Series: Diameter: .25” (6.35mm); Characteristics: 313(P) Series: (— (a) 
Length: 1.25” (31.75mm). Rating | Opening Time Diameter: .25” (6.35mm); Length: 2.00 F2594-ND 1.32 96 85 
318 Series: Diameter: 275” (6.99mm); = —- 1.26" (31.75mm). Electrical 2.50 F2601-ND 132 96 85 
Length: 1.275” (32.39mm); Pigtail Dia- | 110%) 4 hrs., minimum 315(P) Series: Characteristics: 
meter: .032” (.81mm); Pigtail Length: | 135% | 1 hr., maximum Diameter: .275” (6.99mm); Length: Rating Opening Time 3.00 250 F2595-ND 1.32 .96 85 
1.50” (38.10mm); Pigtail Material: 9 i 1.275” (32.39mm); Pigtail Diameter: — 
Solder-coated copper. 200% | 5 sec., maximum 1/100~15A: .032” (.813mm), 100% ns minimum 3.20 F2602-ND 1.32 96 85 
20~30A: .040” (1.016mm); Pigtail tae 7 Fe aximum 400 aD ieee. me . 185 
Amp | Voltage Digi-Key Price Each Material: Tin-coated copper. g Seer mninum i iB 2 : 
Rating | Rating | PartNo. 5 100 250 5.00 F2597-ND 132 96 .85 
ae =! 7 Amp Voltage Digi-Key Price Each 250 
312 Series — Cartridge Type Rating | Rating | Part No. 5 100 250 7.00 F2598-ND 132 96 85 
.150 250 F105-ND 1.09 82 73 313P Series — Cartridge Type * 313P-KIT-ND Digi-Key® 313 Series Slo-Blo® 3AG Cartridge 
-010 F2524-ND 3.75 2.73 2.42 h of parts indicated, and 10 each of fuse clips part numbers 
2.500 250 F120-ND 29 22.20 250 pieachol pal : Pep 
-031 F2525-ND 3.75 2.73 2.42 F040-ND and F052-ND, plus a plastic storage box............. $89.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1962 (1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panel Mount ATO Fuseholder: 


No. Digi-Key Digi-Key 


P/4 Littelfuse 


¢ Assembled with 8” (203.2mm) wire loop, no fuse oe Panne For Ne 1 price mech 100 
Expertise Applied | Answers Delivered ¢ #14 wire/terminals rated to 20A - : 
x ¢ #10 wire/terminals rated to 30A 4 F1403-ND F1423-ND 7.61 7.02 5.27 
Automotive Fuseholders * Shap mounting topane). ; 5 | _F1404-nD_| F1424-ND 951 878 6.59 
¢ Fuseholders interlock for multiple mounting. 
Fig. 1 — Horizontal M t Fig. 2 — Vertical Mount 8 (203.20) 6 F1405-ND F1425-ND 11.41 10.54 7.90 
ig. 1 — Horizontal Moun ig. 2 - Vertical Mount E Recommended panel 
; Wire Loop mounting hole 8 F1407-ND F1427-ND 15.22 14.05 10.54 
Merce 1.46 (37.08) \ +{_-415 (10.54) 9 F1408-ND | F1428-ND 17.12 15.81 11.86 
Only min 10_| F1409-ND | F1429-ND 19.02 17.56 _13.17 
7 12 F1411-ND F1431-ND 22.82 21.07 15.81 


(27.94) 
4 


13 F1412-ND F1432-ND 24.73 22.83 17.12 
15 F1414-ND F1434-ND 28.53 26.34 19.76 
16 F1415-ND F1435-ND 30.43 28.09 21.07 
17 F1416-ND F1436-ND 32.33 29.85 22.39 
18 F1417-ND F1437-ND 34.23 31.60 23.70 
19 F1418-ND F1438-ND 36.13 33.36 25.02 
20 F1419-ND F1439-ND 38.03 35.11 26.34 


t On Panel Mount, first and last position have mounting holes only. 


Add .400 (10.16) 


.75 (19.05) to width for each 
additional fuseholder 


1.19 (30.23) 


.300 (7.62) 


150 
(3.81) 


|AWG|Amp Ritg.| Digi-Key Price Each 

Description Wire| (max.) | Part No. il 100 250 
Panel Mount Holder) 14 20 F1088-ND 1.63 1.13 1.01 
Panel Mount Holder] 10 30 F1089-ND 2.37 1.64 1.46 


T 068 (1 73) 
-300 (7.62) P.C.B. Footprint (Stacked) 


In-Line Fuseholder 
Bayonet Knob 


Universal 150145 fuseholder supplied with 


15” loop of #14AWG red vinyl wire and 3 C > For 1/4" (6.35mm) 
springs to accommodate all SFE size and = Assembled with .125” (3.18mm) thick black phenolic 
3AG fuses. 20 Amperes, 32V rated. 


FO49-ND (Littelfuse # 150145) $3.21/1; $29.64/10; $222.30/100 


Fig. 3 — Autofuse Fig. 4 — Mi 
Fuse Clip Easy-Crimp Fuseholder 


27 ~ 
(6.86 
: me ) S95 


Ke (3.43) 


(7.11) 
A4 


(at ii) tag) Crimp area 


Materials: * Body: Black 


The 150079 fuseholder is supplied with 19” loop of #14AWG red vinyl 
insulated wire intended for use with 3AG fuses up to 20 Amperes. 


167 (4.24) A i 
thermoplastic * Terminals: i i . a . Ft 
200 = .200 Tin plated copper alloy F1467-ND (Littelfuse # 150079) ... $3.08/1; $28.44/10; $213.30/100 7 Fig. 5 
(5.08) (5.08) Zo : y x0 
perating Temperature: Pe, i ) 
; -40°C ~ 105°C . CREE, | 3520-2K: 205 
(2 clpe per Fuse) 2AG or 5 x 20mm In-Line g. gseaeok: 110 ~S 
7 aa Fuse-holder Screw Together ; ; 
Mini Fuse PC Board Fuseholder Specifications: a Fig. 8 
* Terminals: Copper alloy, tin-plated Specifications: Wire Length: 5mm 
* Body: Black thermoplastic (UL 94V0) Use with 2AG and 5 x 20mm ( SyA13 " (330.2) ab itiGee 
¢ Electrical: Recognized under the Components Program of fuses. Maximum current ratings 3518P: 093 7" 
Underwriters Laboratory for 15 Amperes and Certified by CSA for 10 are 5 Amperes at 32V for 2AG ra = 
Amperes. Three fuseholders can be mounted side by side (stacked) and 10 Amperes at 32V for the 5x i 


and operated at rated current. Contact factory for applications where 
more than three fuseholders will be stacked. ‘ 
* Voltage: 32 VDC Wire: 16 AWG; color red. Molded “O42 


* Temperature Range: -40°C ~ 85°C parts: Black thermoplastic (10.67) 


20mm size fuses. 


* PC Board Compatibility: Designed for use with standard .062” | &4468-ND (Littelfuse # 150274) .... $2.51/1; $23.19/10; $173.93/100 
(1.57mm) circuit board. 4527k (5mm) me 4245 (3AG) 
REC SE Order cover t i ae (5mm) 
igi-Key rice Eac! i = separately: ; der cover 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 abd sleet L k 4527CK-ND Sepa 
r Twist- 2 
1 | Horizontal Mini Holder FO64-ND 1.49 1.38 1.03 vee ° e s OG 
2 | Single or End Cap Mini Holder | FO65-ND 1.49 1.38 1.08 Tae oh Hid AWG Tea-vinys Digi-Key Pricing 
ei ‘ A A Fig. Part No. 1 10 100 500 
2 | Stackable Mini Holder FO66-ND 1.49 1.38 1.03 insulated wire and two springs. 
ost 1 3536K-ND 1.49 13.80 83.00 340.00 
3 | ATO Fuse Clip FO67-ND 27.25.19 Foye heen eee foes 2 3537K-ND 245 22.62 «148.00 «610.00 
Bae a ke Ones, WHTUSses irate 3 3538K-ND 3.59 33.15 208.00 895.00 
4 | In-line Mini Holder FO68-ND 1.33 1.23 .93 up to 20 Amperes when the 4 3539K-ND 4.35 40.64 274.00 1185.00 
proper spring is installed for fuse size. 5 3529-2K-ND ‘94 7.99 46.45 24 0.25 
* 20 Amperes maximum rating, terminals accept #16 ~ 22AWG Molded Parts: Black thermoplastic (UL 94V2). Body halves have a 5 3544-2K-ND 95 8.32 48.75 = 
14 (3.56mm) diameter hole for insulated wire. 6 3522-3K-ND 1.20 10.52 61.50 279.50 
Ambient Temperature: -40° ~ 75°C. 7 3562K-ND _— 2.80 13.60 57.25 
Maxifuse Block: , . 7 8 3517K-ND — 2.11 11.20 47.50 
F062-ND (Littelfuse #155100) $2.42/1; $22.35/10; $167.63/100 8 3518PK-ND = 2412 41.20 47.50 
* Rated to 60 Amperes at 32V 9 3521K-ND = 1.80 9.20 40.75 
F 10 3561K-ND = 1.80 9.20 40.75 
= Interlocking block feature Gangable Alarm WE "1 3520K-ND — 156 795 36.00 
* Built-i i . A 12 3519K-ND _ 1.54 7.55 34.75 
Built-in mounting bracket Indicating Fuseholder retire 13 4527K-ND — 5.00 40.60 184.50 
Dimensions in inches 
Dighkey Price Each = 4527CK-ND = 238 16.95 77.25 
Description Part No. 1 100 250 PCB Mount u Seti a aca 
- 5K-| wee 5.5: ol = 
Maxi Fuse Block F1085-ND 21.27 14.73 13.09 = 3527CK-ND A4 411 30.75 = 
Typ. 5 Pole 
Holder 
. Assembly 
In-Line Fuseholders: (pose ED ‘Quick Fit’ 
" eo 
Richco’ Fuse Covers 


* Rated at 32V 


* Protective cover included 


« For use on fuse terminal blocks = = 
| ft or PCB-mounted fuse clips 
Fuse T inch (mm) 1 ¢ UL recognized E81260, rating 
use Type - Inch (mm o 
Di MINI ATO MAXI eo H. kamen 7 
- <| / {Pos. #1 * Material: Flexible PVC, RMS-55 
A 52 (13.21) .97 (24.64) 1.35 (34.29) z i SCélonTiansoetent blue 
B 97 (24.64) 1.00 (25.40) 3.36 (85.34) es rT Typ. 5 Pole Holder ‘ P 
C 4.0 (101.60) 4.0 (101.60) 6.0 (152.40) f Assembly Digi-Key Part No. 
: oh tat pe tate bee ae Dim. | RP613-ND | RP614-ND | RP615-ND | RP616-ND 
: - : : : - Specifications: * Electrical: Rated at 15 Amperes for any voltage up ‘ pee ota) a en Ane 
to 125VAC, 125 VDC « Molded Bodies: Black, Thermoplastic (UL || eau) Ey, et set ; re 2 ean 
Amp ame a 94VO) ¢ Terminals: Alarm Terminal — Brass, tin-plated, wire-wrap D 79 . pul 118 vs 3 136 BF 2) 1142 ie %) 
AWG) Rtg. | Digi-Key Price Each type; Fuse Terminal — Beryllium copper, tin-plated 79 (20.07) -18 (29.97) -26 (32.00) | 1.42 (36.07) 
Description Wire | (max.)| Part No. u 100 250 
ii ini i Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each Richco 
in ne le Holder) "14 20 Paco) 3.72 2.60 2.80 Part No. Part No. Price Each Fuse Type Part No. 25 100 Part No. 
In-line Mini Holder | 12 30 | F1058-ND 3.97 2.75 2.45 PCB Mt. Panel Mt. 1 10 100 Mettic RP613-ND 57 49 240620 
In-line Maxi Holder} 6 60 | F1059-ND 20.92 14.49 12.88 Metri RP614-ND "92 "79 840730 
li uy F1400-ND | F1420-ND 1.90 1.76 = 1.32 Sue q : : 
In-line ATO Holder| 16 | 20 | F1086-ND 3.39 2.35 2.09 Metric RP615-ND ‘97 ‘ga. | g40832 
In-line ATO Holder! 12 | 30 | F1087-ND 3.92 272 2.42 F1401-ND | F1421-ND 3.81 3.52 2.64 Standard RP616-ND 1.23 1.06 | 840836 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1963 


@ Littelfusé Fuse Holders and Clips 


Expertise Applied | Answers Detivered 


2AG Shock-Safe Panel WE 
Mount Fuseholder 


Microfuse or PICO II Fuseholder 


Fuseholder will accept Littelfuse Microfuses and PICO II™ fuses (rated 
to 5 Amperes) with .025” (.64mm) diameter leads. 

Electrical: Rated at 5 Amperes for any voltage up to 125V. 

Molded Parts: White thermoplastic, Black panel mount 

Terminals: Copper alloy 

Ambient Temperature: -40°C ~ 100°C, Silver terminal plating 


Fuse Blocks 5 x 20mm 
PC Board Type 


Specifications: ¢ Clip/Terminals: Tin- 
plated spring brass * Base: phenolic 
laminate UL940VO « Current Rating: 
6.3 Amperes, 250V 


Specifications: 
¢ Terminals: Brass, Tin-plated, 
-110” Solder/Q.C. 


¢ Current Rating: 10 Amperes F1501-ND 
for any voltage up to 300V (Littelfuse # 05200002H) r 
(Silver Plated) 
F1469-ND 5 x 20mm 
(Littelfuse # 02450001) .............. $3.81/1; $35.16/10; $263.70/100 Fuse Cli p 


zi Automatic 
Water Tight 3AG aPL -AY | Insertion 
Fuseholder 
Specification: . 
Panel Mount ss en Vertical Panel Mount 
© Clip Material: Shown Push-On 
Specifications: Phosphor/Bronze 
¢ Electrical: 20 Amperes, 250V ¢ Finish: Tin-plated 
¢ Knob: Screw Type Style: Ear Digi-Key Price Each 
¢Terminals: Tin-plated, Solder Fig. | Mounting Part No. 1 100 250 
Type is eniTepe ar Serena 1 Vertical FO60-ND* 221 154 1.37 
*Seal: O-Ring per MIL- DIGEKSY [Patel pighKey) Peo ame 1 | Horizontal FO61-ND+ 221 154 1.37 
PRF-19207 Part No. al 10 100 Part No. Qty. | Pricing 1 Vertical F1475-NDt 2.29 1.59 4.42 
2 Panel F1474-ND 2.47 1.72 1.53 
F1479-ND FO43CT-ND .27 2.48 20.88 | FO43TB-ND | 1,000 | 104.00 
(Littelfuse # 03420006) .......... $24.08/1; $222.24/10; $1666.80/100 t Plating: Tin * UL Recognized 


Accepts Lead Clip Digi-Key Pricing Littelfuse 
Fig. Fuse Type (Ears) Type Material Finish Part No. 10 100 250 Part No. 

3AG (.250” Diameter) Yes Straight Spring Brass Tin-Plated FO040-ND 1.95 14.63 32.50 01020071H 

3AG (.250” Diameter) No Straight Spring Brass Tin-Plated F041-ND 1.98 14.85 33.00 01020074H 

1 3AG (.250” Diameter) Yes Straight Beryllium Copper Silver-Plated FO46-ND 5.70 42.75 95.00 01220083H 
3AG (.250” Diameter) Yes Straight Beryllium Copper Tin-Plated F045-ND 4.71 35.33 78.50 01220088H 

3AG (.250” Diameter) No Straight Beryllium Copper Tin-Plated F2777-ND 5.19 38.93 86.50 01220093H 

2 3AG (.250” Diameter) No Angled-In Spring Brass Tin-Plated F042-ND 2.94 22.05 49.00 01020078H 
3AG (.250” Diameter) Yes Angled-In Spring Brass Tin-Plated FO052-ND 2.94 22.05 49.00 01020079H 

3 3AG (.250” Diameter) Yes Straight Beryllium Copper Silver-Plated F048-ND 5.22 39.15 87.00 01220090N 
4 3AG (.250” Diameter) No Rivet/Eyelet Spring Brass Nickel-Plated F038-ND 1.98 14.85 33.00 01010002H 
5 2AG/5 x 20mm Yes Straight Spring Brass Tin-Plated F058-ND 1.98 14.85 33.00 01110501H 
2AG/5 x 20mm Yes Straight Beryllium Copper Tin-Plated F044-ND 3.66 27.45 61.00 01110506H 

6 5x 20mm Yes Straight Spring Brass Tin-Plated F063-ND 2.04 15.30 34.00 01000056H 
ve 3AG (.250” Diameter) No Rivet/Eyelet Spring Brass Nickel-Plated F2776-ND 2.13 15.98 35.50 01010003H 
8 3AG (.250” Diameter) Yes Straight Spring Brass Tin-Plated F2775-ND 2.01 15.08 33.50 01000058M 

Omni-Blok® Fuse Block ig. Solder/Q.c. 


Specifications: 


¢Clip/Terminals: Tin-plated spring © 


brass 
¢Base: Black thermoplastic glass ~ g 


reinforced UL 94V0 (except 3AG type .090 @ .055 
which is grey) R x .160 hole 
hole 
Agency Approvals/Current Rating 3 ms 
ULL. CSA VDE/Semko Z : 110 /eoI 187 leo -187|.— .250 
Series (Amps) (Amps) (Amps) 
oot 10 he ter : Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3 Terminal 4 Terminal 5 Terminal 6 
354000 30 30 N/A a 8 a he 2 
354060 20 20 NA Solder Type -110' -110 187 -187’ -250' 
354080 20 20 NA P.C. Board Mount Solder/Q.C. NEMA/Q.C. Solder/Q.C. NEMA/Q.C. ac. 
354101 15 15 N/A 
0520 10 10 6.3 
Accepts Terminal Dimensions - Inch Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. Fuse Type Type A B c Part No. 1 10 100 Part No. 
0254 Series (2AG) 
1 2AG 2 -70 50 35 F1470-ND 1.18 1.10 82 02540001Z 
1 2AG 3 -70 50 35 F1472-ND 1.18 1.10 82 02540201Z 
2 2AG 1 -70 50 35 F1471-ND 1.02 95 fil 02540101Z 
0354 Series (3AG) 
1 1/4” 3AG 4 1.4 53 -50 F1497-ND 97 -90 68 03540001ZXGY 
1 1/4” 3AG 5 1.4 53 -50 F1499-ND 97 -90 68 03540601ZXGY 
1 1/4” 3AG 6 1.4 53 -50 F1500-ND 97 -90 68 03540801ZXGY 
2 1/4” 3AG 1 1.4 53 -50 F1498-ND 1.02 95 Prat! 03540101ZXGY 
0520 Series (5 x 20 mm) 
5x 20mm 2 92 50 40 F1503-ND 1.00 93 70 05200004Z 
5x 20mm 3 92 50 -40 F1502-ND 1.00 93 70 05200003Z 
2 5x 20mm 1 92 50 -40 F1504-ND 1.05 .98 73 05200101Z 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1964 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


P/4 Littelfuse 


3AG and 5x20mm Traditional Panel Fuseholders u: recognized and certified by CSA 


Expertise Applied | Answers Detivered 


Fig. 3 


QPL WL G 


Terminal Orientation 


69 
(17.53) 
.14 (3.56) 


45 
(11.43) 
End View 


Right Angle Terminals 
.250” Solder Terminal Shown 


A75 

(12.07) sb 
(12.75) 
aa 


Straight Terminals 


Mounting Hole for 
Straight & Right Angle 


Accepts Fuse Terminal Terminal Knob Accessories Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. Type Orientation Type Type Included A B Cc Part No. 1 10 100 Part No. 
1 3AG (.250” Diameter) Rt. Angle Solder Knurled _ 69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .63 (16.00) FO07-ND 3.37 3.12 2.34 | 03420022H 
2 3AG (.250” Diameter) Rt. Angle Solder Fluted — 69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .63 (16.00) F1478-ND 3.37 3.12 2.34 | 03420004H 
2 3AG (.250” Diameter) Rt. Angle Solder Fluted Lockwasher 69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .63 (16.00) F004-ND 3.46 3.20 2.40 | 03420004HXL 
2 3AG (.250” Diameter) Rt. Angle Solder Fluted Lockwasher/Drip Seal .69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .63 (16.00) F003-ND 3.64 3.36 2.52 | 03420004HXPL 
2 3AG (.250” Diameter) Rt. Angle .250” Q.C. Fluted = 69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .59 (14.99) F012-ND 3.78 3.50 2.62 | 03420828H 
3 3AG (.250” Diameter) Straight Solder Eyelet Knurled _ 69 (17.53) | 2.01 (51.05) _ FOO5-ND 3.21 2.97 2.23 | 03420012H 
3 3AG (.250” Diameter) Straight Solder Eyelet Fluted =_ .69 (17.53) | 2.01 (51.05) _ FO06-ND 3.21 2.97 2.23 | 03420014H 
4 3AG (.250” Diameter) Straight 187” Q.C. Fluted = .69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .30 (7.62) FO09-ND 3.60 3.33 2.50 | 03420038H 
4 3AG (.250” Diameter) Straight .250” Q.C. Fluted _ 69 (17.53) | 1.70 (43.18) | .40 (10.16) F013-ND 3.96 3.66 2.75 | 03420838H 
4 3AG (.250” Diameter) Straight .250” Q.C. Knurled _ -69 (17.53) | 1.70 (43.18) | .40 (10.16) FO15-ND 3.96 3.66 2.75 | 03420858H 
5 5x 20mm Rt. Angle -187" Solder/Q.C. Screwdriver Slot — 65 (16.51) | 1.66 (42.16) | .62 (15.75) F053-ND 5.01 4.63 3.47 | 03450621H 
6 5x 20mm Rt. Angle -187” Solder/Q.C. Finger Grip — 65 (16.51) | 1.66 (42.16) | .62 (15.75) F054-ND 5.01 4.63 3.47 | 03450623H 
ia 3AG (.250” Diameter) Rt. Angle P.C. Board Pins Screwdriver Slot _ 49 (12.45) | 1.77 (44.96) | .48 (12.19) FO55-ND 3.47 3.21 2.41 03450101H 
7 3AG (.250” Diameter) - - Screwdriver Slot Replace. Knob for F055 — - — F1482-ND 1.21 1.12 84 03450101HX020 
7 5x 20mm Rt Angle P.C. Board Pins Screwdriver Slot _ 49 (12.45) | 1.77 (44.96) | .48 (12.19) FO56-ND 4.49 4.15 3.12 | 03450121H 
8 3AG (.250” Diameter) Straight .250” Q.C. Flip-Top Spare Fuse Carrier .75 (19.05) | 1.50 (38.10) | 1.04 ( 26.42) FO59-ND 4.37 4.04 3.03 | 03460877H 
8 5x 20mm Straight 187” Q.C. Flip-Top Spare Fuse Carrier .70 (17.78) | 1.03 (26.16) | .94 (23.88) F1477-ND 5.63 5.20 3.90 | 02860677H 
8 2AG (.177” Diameter) Straight -110” Q.C. Flip-Top Spare Fuse Carrier 61 (15.49) .85 (21.59) 87 (22.10) F1476-ND 3.16 2.92 2.19 | 02860377H 


International Shock-Safe Panel 
Mount Fuseholders 


Rt. Angle 


Shown 


Rt. Angle 
Shown 


Designed to eliminate the possibility of electrical shock, as defined in IEC 60065 and 60127. Anti-tease 


feature eliminates circuit interruption when knob is accidentally depressed. 


Rt. Angle 


iy ; 
/ | 


Co} / 


Straight 


Terminal Orientation 


187” 


-090 
x .160 
hole 


®@ .070, 
hole 


-250 500 


Solder/Q.C. 


NEMA Q.C. 


-187 |e+! 


Terminal Type 


.250! 


-505 
+ 


Mounting Holes 


Accepts Fuse Terminal Terminal Body Knob Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Littelfuse 
Fig. Type Orientation Type Profile Type A B c E Part No. ul 10 100 Part No. 
2AG (.177” Dia.) Straight 187" Solder/Q.C. | Low aia. — 30 (7.62) | .020(0.51) | .60(15.24) | 1.75 (44.45) | F1486-ND 3.93 3.63 2.73 | 03452LS2H 
3AG (.250" Dia.) | Rt.Angle | .187”Solder/a.c. | Low iad 53 (13.46) _ = 60 (15.24) | 1.75 (44.45) | F1490-ND 2.86 2.64 1.98 | 03453LS1H 
1 3AG (.250” Dia.) Straight 187" Solder/Q.C. | Low ay — 30 (7.62) | .020(0.51) | .60(15.24) | 1.75 (44.45) | F1492-ND 3.05 2.82 2.12] 03453LS2H 
3AG (.250” Dia.) Straight 187" Solder/Q.C. | Low a = 30 (7.62) | .020(0.51) | .60(15.24) | 1.75 (44.45) | F1493-nD** 3.47 3.21 2.41 | 03453LS2HXNP 
5x 20mm F i" F Screwdriver 
(187° Dia} Straight | 187" Solder/a.c. | High Siot (Black) a 30 (7.62) | .020(0.51) | 60 (15.24) | 1.75 (44.45) | F1494-ND 3.08 282 212 | 03455HS2H 
2AG (.177" Dia) Straight | 187" Solder/a.c. | Low | Fingergrip (Black) = 30 (7.62) | .020(051) | .60(15.24) | 2.00(650.80) | F1484-ND 3.93 363 273 | O3452LF2H 
2 | 3AG (.250" Dia.) Straight | 187" Solder/a.c. | Low | Fingergrip (Black) = 30 (7.62) | .020(0.51) | .60(15.24) | 2.00 (50.80) | F1488-ND 286 264 1.98 | 03453LF2H 
3AG (.250” Dia.) Straight | NEMA.250"0.C. | Low | Fingergrip (Black) = 36 (9.14) | .032(0.81) | .60(15.24) | 2.00 (50.80) | F1489-ND 3.05 282 212 | 03453LF8H 


QC= Quick Connect ** Neoprene Washer Drip Proof Seal 


Fuseholder Replacement 
Knobs for International 


Shock-Safe Fuse Holders © 
With the universal 345 Series fuseholder, the low profile body ~AL (ct 
holders will accept any one of these replacement knobs. 
7 = = 2AG (Black) 5 x 20mm (Black) 3AG (Black) 
Digi-Key Price Each Littelfuse Finger Knob Finger Knob Finger Knob 
Fig. Part No. 1 10 100 Part No. 
1 F1483-ND 1.80 1.67 1.25 03452LF1HX020 
2 F1495-ND 1.33 1.23 93 03455LF1HX020 
3 F1487-ND 1.01 94 Al 03453LF1HX020 
4 F1485-ND 1.80 1.67 1.25 03452LS1HX020 
5 F1496-ND 1.33 1.23 93 03455LS1HX020 2AG (Blue) 5 x 20mm (Black) 3AG (Gray) 
6 F1491-ND 1.33 1.23 93 03453LS1HX020 Screwdriver Slot Knob Screwdriver Slot Knob Screwdriver Slot Knob 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1965 


P/4 Littelfuse 


Expertise Applied | Answers Delivered 


cw us 


TIP Telecom Duty Fuses 
(Telecom Interface Protector) 


4.0 
BS SOS. 
a, 


8.0 
St 


fj Note: Holes 


in PC board 


15.08 “gto 


Ammopack Short Leads 


Electrical Characteristics: 


Pre-arcing Rating 


Rated Current 100% 300% 


350mA ~ 1.50A 2 hr. minimum 300ms...5s 


Approvals: cULus Recognized: File No. E67006. Complies to ElA-IS-968; 
Telcordia GR-1089 
Features: 


* For UL60950/1950 3rd Edition applications » Highly defined cutoff times 
Flame resistant encapsulated casing * Low internal resistance » Irreversible 
physical separation * Stable characteristics under varying temperatures 


Maximum Fault Currents: <50A at 125VAC; <35A at 125VDC 


Material: 


¢ Base and Cap: Brown thermoplastic (polyamide PA 6.6), UL 94-V0; * Round 
Pins: Copper alloy, tin-plated 


TE5 
Fuseholder 


oAM 


Material: 

Black thermoplastic UL 94-VO 

* Terminals: Brass, tin-plated for soldering 
Rated Values: 

250V; 6.3A; UL Recognized 


5.08.) 


Holes in pc board: 81.0 


WKOOOS-ND....................... $1.22/1 $11.28/10 $84.60/100 


TE5 Sub-Miniature 
Fuses — UL 248-14 


Short Leads 


Approvals (395 and 396 Series): 


cUL Listed, UL Listed for .050A ~ 6.30A. MITI approved for 1.00A ~ 5.00A 


Features: 
 Fast-acting and time-lag 


* Material: Brown thermoplastic UL 94-VO 


Round Pins: Copper alloy, tin-plated 


* Soldering Heat Resistance: 260°C, 10 seconds (IEC 60068-2-20) 


Plug-in holders available 


Electrical Characteristics: 


Bulk 
Amp | Voltage) Digi-Key Price Each 
Rating | Rating | Part No. 1 10 100 
1.25 125 |WK4450BK-ND@ 96 89 67 
1.60 125 |WK4453BK-ND¢+ 96 89 67 
2.00 125 | WK4457BK-ND@- 96 89 67 
2.50 125 | WK4458BK-ND@ 96 89 67 
3.15 125 | WK4424BK-ND@+ 96 89 67 
4.00 125 | WK4462BK-ND@+ 96 89 67 
5.00 125 |WK4463BK-ND@+ 96 89 67 
6.30 125 |WK4466BK-ND® 96 89 67 


@ RoHS Compliant 


© WK0117-KIT-ND Digi-Key® TES Sub-Miniature Fuse Kit 
10 each of TES Sub-Miniature Fuses indicated and 20 each of 


TES Fuseholders (WKOOO9-ND).........................00.. $143.81 

Wickmann® Brand 200s A 

Product fr . es) 

TR5 Sub-Miniature ie, eo): 
oard: 

Fuses — IEC 60127-3 {obi short 

Approvals: 


© 370 Series: SEMKO Approved, cULus Recognized, CCC Approved (.050A ~ 
5.00A), VDE Approved (.050A ~ 5.00A) Expert Report (6.30A), METI Approved 
(1.00A ~ 4.00A) 


© 372 Series: SEMKO Approved, cULus Recognized, CCC Approved (.050A ~ 
6.30A), VDE Approved (.050A ~ 4.00A) Expert Report (5.00A, 6.30A), METI 
Approved (1.00A ~ 4.00A), Korean Approved (.050A ~ 6.30A) 


* 382 Series: SEMKO Approved and cULus Recognized (1.00A - 6.30A), CCC 
Approved (1.00A ~ 4.00A), VDE Approved (1.00A ~ 4.00A) Expert Report 
(5.00A, 6.30A), METI Approved (1.00A ~ 5.00A), Koren Approval (1.00A ~ 
4.00A) 


Material: * Base and Cap: Brown thermoplastic, Polyamide PA 6.6, UL 94V-0 
¢ Round Pins: Copper alloy, tin-plated 


Features: « Fast-acting and Time-lag * Soldering Heat Resistance: 260°C, 10 
seconds (IEC 60068-2-20) » Plug-in holders available 


Rated Pre-arcing Rating 5 
Amp |Voltage] Digi-Key Price Each [Tape & Ammo-Pk. Series Current 100% 200% ee & I) A \\8 Vv Sad © 
: =— at 
Rating | Rating | Part No. i) 10 | Qty. | Pricingt 395 50mA ~ 6.3A >4hr. <5 sec. 
TIP 385 Series 396 50mA ~ 6.3A >4hr. < 60 sec. Pre-arcing Rating 
150% 210% 275% 400% 1000% 
.350 | 125 |WK4560BK-ND 58 .54 |1,400 | 240.70/M Breaking Capacity: 100A at 125VAC ‘Galles 370 = S0mA= 0A 
1.00 | 125 |WK4563BK-ND 58 .54 |1,400 | 240.70/M Sth <0 min Toms 2 aseo. | 3 ~~ 300me | OMS 
1.25 | 125 |WK4564BK-ND 58 .54 |1,400 | 240.70/M - — : 
1.50 | 125 [WK4565BK-ND 58.54 | 1,400 | 240.70/M Bulk Sertes:'72 — 50mA' = 6-304 
‘ = eS : : Amp _ | Voltage] Digi-Key Price Each >1 hr. <2 min. 400ms ~ 10sec. |150ms ~ 3sec. |20 ~ 150ms 
+ For Tape and Ammo Pack number, change BK-ND to TB-ND. Rating | Rating | Part No. 1 10 100 Series 382 — 1.00A ~ 6.30A 
Fast-Acting 395 Series >1 hr. <2 min. 400ms ~ 10sec. |150ms ~ 3sec.|20 ~ 150ms 
Picofuse 050 | 125 |WK4322BK-ND@ 3.87 358 2.68 BREAKING CAPACITY: 370 and 372 Series: 35A at 250VAC for (.050A ~ 
“ .063 125 |WK4325BK-ND® 2.48 2.30 here 3.15A), 40A for (4.00A), 50A for (5.00A, 6.30A) 382 Series: 100A at 250VAC 
Fast Acting 125V 100 | 125 |Wk4327BK-ND 21 «843 (1.008 ~6.808) 
275 Series 125 | 125 |WK4328BK-ND@ 91 84 63 Bulk 
.160 125 |WK4330BK-ND@ 91 84 63 Amp | Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating | Rating Part No. il 10 100 
.200 | 125 |WK4334BK-ND® 91 84 63 
Fast-Acting 370 Series (IEC 60127-3/III) 
.250 | 125 |WK4335BK-ND@= 91 84 63 
aie | tas |umacoracnoe ait aw | | | 02 | Mo] caiamcnoy 20 sata 
400) ee at “SA “68 .080 250 WK4926BK-ND@ 3.29 3.04 2.28 
500 | 125 |WK4341BK-ND> 1 84 63 400 ‘Bp i’ SERELENTEN 69 i hae 
.630 125 |WK4343BK-ND 91 84 63 125 250 WK4928BK-ND® 69 64 48 
800 | 125 |WK4346BK-ND@ 91 84 63 160 250 WK4930BK-ND@ 69 64 48 
1.00 | 125 |WK4348BK-ND¢- 91 84 63 .200 250 WK4934BK-ND@ 69 64 48 
, 1.25 | 125 |WK4350BK-ND@ 91 84 63 .250 250 WK4935BK-ND@* 69 64 48 
Applicable Standards: * UL 248-14 * CSA C22.2 No. 248.14 ire 105 [WIeecereND io ‘a4 63 315 250 WK4937BK-ND@ 69 64 48 
Approvals: « UL Listed: File No. E 67006 (125mA ~ 7A) * cUL Listed: File No. 400 250 WK4940BK-ND@ 69 64 48 
E 67006 (125mA ~ 7A) * UL Recognized: File No. E 67006 (10A) *CSA 200 8 Ei aanea ot ee ee 500 | 250 WRWitonerennet 6o .ea a8 
Certified: File No. 51378 (10A) 2.50 | 125 |WK4358BK-ND@* 1 84 63 630 250 Wk4943BK-NDe 69 64.48 
Features: « Subminiature * Axial Leads 315 | 8 enue re 88 800 | 250 | WK49468K-ND 69 6448 
4.00 | 18 ee at 384 168 1.00 | 250 Wk4948BK-ND@+ 69 64 48 
Materials: * Body: Ceramic tube, Heat Shrink tube * Plug-on Caps: Copper 5.00 425 |WK4363BK-ND@ 91 84 63 1.25 250 WK4950BK-ND¢+ 69 64 48 
alloy, tin plated - “ Z 
' 6.90 | 125 (RR Bee Nees Se 38H 388 1.60 | 250 | WK4953BK-ND¢@- 69 6448 
Operating Temperature: -25°C ~ 70°C (consider de-rating) Time-Lag 396 Series 2.00 250 WK4957BK-ND¢@ 69 64 48 
7 nee 063 125 |WK4425BK-ND 1.30 1.20 90 2.50 250 WK4958BK-ND@ 69 64 48 
Electrical Characteristics: ® @ .AG oso | 125 [WRateeBIOND ‘iene ooo 260 3.15 | 250 WK4924BK-ND@ 69 64 48 
Pre-arcing Rating 100 | 125 |Wk4427BK-ND¢@ 115 107 80 4.00 | 250 BMC E Ree, oe eh ae 
200% Wickmann 125 | 125 |WK4428BK-ND@ 145 1.07 80 5.00 | 250 | WK4963BK-ND¢@ 69 6448 
Rated Current 200% Tested .160 125 | WK4430BK-ND 1.15 1.07 80 6.30 250 WK4964BK-ND@t 69 64 48 
125mA ~ 10.00A <60s 5s 200 425 |WK4434BK-NDe> 96 89 67 Time-Lag 372 Series (IEC 60127-3/IV) 
250 | 125 |WK4435BK-ND¢@ 96 89 67 05D" })| 280 Wis es SANTO ae HEB cube 
Rating Vonage | DglK ooo) Iba Bases.) —C°lUd es 
ating | Voltage | Digi-Key rice Eac! ricing’ i 5 -ND® 75 A 5 
i 400 | 125 |WK4440BK-ND@ 96 89 67 
(A)_| Rating | Part No. 1 (10 2,500 500 | 125 [Wrenner he a6 a7 100 250 WK4227BK-ND@ 75 69 52 
-ND@* 
275 Series : : : : 125 250 WK4228BK-ND® 75 69 52 
125 | 125 | WK1081CT-ND 48 45 =e .630 125 |WK4443BK-ND@ 96 89 67 160 250 WK4230BK-ND@> 75 69 «52 
4.00 | 125 | WK1092CT-ND 36.34 168.00/M oo | 125 lweaesenrenpes _ "a0 @ 60 366 We ERrenI a eo) 1a 
10.0 | 125 | WK1095CT-ND 36.34 168.00/M 
1.00 | 125 |WK4448BK-ND¢- 96 89 67 ; ; - 
t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ RoHS Compliant + Conducting Path minimum: 2mm? (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1966 (1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Gd Littelfuse Wickmann® Brand Product 


TR5 Sub-Miniature Fuses — IEC 60127-3 (Cont.) 


Bulk 
Amp | Voltage Digi-Key Price Each 
Rating | Rating Part No. 1 10 100 
250 250 WK4235BK-ND® 75 69 52 
315 250 WK4237BK-ND@> 66 61.46 
-400 250 WK4240BK-ND@ 66 61 46 
-500 250 WK4241BK-ND@* 66 61 AB 
630 250 WK4243BK-ND¢@+ 66 61 46 
800 250 WK4246BK-ND@* 66 61 46 
1.00 250 WK4248BK-ND@* 66 61 46 
1.25 250 WK4250BK-ND@ 66 61 46 
1.60 250 WK4253BK-ND¢@* 66 61 46 
2.00 250 WK4257BK-ND* 66 61 AB 
2.50 250 WK4258BK-ND@* 66 61 46 
3.15 250 WK4224BK-ND@* 66 61 46 
4.00 250 WK4262BK-ND@* 66 61 46 
5.00 250 WK4263BK-ND@ 66 61 46 
6.30 250 WK4264BK-ND@f 66 61 46 
Time-Lag High Breaking 
382 Series (IEC 60127-3/IV) — RoHS Compliant 
1.00 250 WK6207BK-ND 78 72 54 
2.00 250 WK6208BK-ND 78 72 54 
2.50 250 WK6209BK-ND 78 72 54 
3.15 250 WK6210BK-ND 78 72 54 
4.00 250 WK6211BK-ND 78 72 54 
5.00 250 WK6212BK-ND 78 72 54 
6.30 250 WK6213BK-NDt 78 72 54 


RoHS Compliant + Conducting Path minimum: 2mm? 


* Digi-Key® TR5 Sub-Miniature Fuse IEC 601 27-3 Kit 10 each 
of TR5 Sub-Miniature Fuses indicated and 15 each of TRS Fuse- 
holders (WK0001-ND) 


WKO0113-KIT-ND — RoHS Compliant ......................6.5 $124.76 
TR5 Sub-Miniature Fuses — GBA 
o 0,0 
UL 248-14 Re) 
Approvals: Short ~ 
373 and 374 Series: UL Listed, CSA Certified Leads _* 08.5 
Approved (.050A ~ 10A) SS ; 
Material: * Base and cap: Brown thermoplastic Holes 7 
UL 94-V0, insulated * Round Pins: Copper alloy, boord: 43 
tin-plated fects LPNS 
5.08 


Features: * Fast-acting and Time-lag » Sol- 
dering Heat Resistance: 260°C, 10 seconds, 
IEC-60068-2-20 * Plug-in holders available eis @ ® 


orn 
Electrical Characteristics: 


TR5 


Amp | Voltage| Digi-Key Bulk Price Each 
Rating | Rating Part No. 1 10 100 F 
useholder 
Time-Lag 374 Series — RoHS Compliant 
050 250 WK4022BK-ND 134. 124 93 Material: + Thermoplastic, UL 94V-0 
* Polyester PCT » Terminals: brass, 
063 | 250 | WK4025BK-ND 134 1.24 98 tin-plated 
080 250 WK4026BK-ND 1.25 1.16 87 Rated Values: 250V: 6.3A 
-100 250 WK4027BK-ND 1.25 1.16 87 
125 250 Wk4028BK-ND 106 4.98 = =.74 Height (A) Digi-Key Price Each | Wickmann 
160 | 250 | WK4030BK-ND 106 98 74 nn Earle: ISO ABartiNG: 
200 | 250 | WK4034BK-NDe 106 98 74 3.0 WK0001-ND .78 72 | 5600000131 
250 | 250 WK4035BK-ND 96 489 ~«~=«67 4.3 WK6235-ND .63 59 | 5600000100 
315 250 WK4037BK-ND 96 89 67 
-400 250 WK4040BK-ND 87 81 61 U L / CSA F 
Equivalent to: 
-500 250 WK4041BK-NDe 87 81 61 M t . 5 ohani 
630 250 WK4043BK-ND 87 «6.81 etric ( x mm) = ) =) ) 
mma 
800 | 250 | WK4046BK-ND+ 87) 81 UL 248-14 poy 
1.00 250 WK4048BK-ND* 87 81 61 198 Series — Glass 
1.25 250 WK4050BK-ND 87 81 61 
1.60 250 WK4053BK-NDe 87 B81 61 Wickmann Littelfuse Bussmann 
2.00 250 WK4057BK-ND= 87 «6.8161 198 Series 239 GMD 
2.50 | 250 | WK4058BK-ND 87 «81 Approvals: 
3.15 250 WK4024BK-ND* 87 81 61 
198 Series: 
4.00 | 250 Reece NDS or 81 UL listed, CSA certified, .250A ~ 3.50A 
5.00 250 WK4063BK-ND* 87 81 61 Electrical & 
6.30 250 WK4066BK-ND 87 81 61 © 
Characteristics: Si is} @ ® 
10.00 250 WK4071BK-ND 96 89 67 
: Pre-arcing Rating 
@ RoHS Compliant 
woe - : Series Rated Current 135% 200% 
° Digi-Key® TR5 Sub-Miniature Fuse UL-248-14 Kit 10 each 
of TR5 Sub-Miniature Fuses indicated and 15 each of TR5 Fuse- 198 -250A ~ 2.50A <thr 5-120 sec. 
holders (WK0001-ND) 3.50A <ihr 12-120 sec. 


WKO0116-KIT-ND — RoHS Compliant ......................6+5 $142.91 


TR5 Panel Mount Fuseholder 


Material: 


* Holder: Black thermoplastic UL 94V-0 

* Polyamide PA 

¢ Metal Parts: Copper alloy, solderable tinned 
* Cap: Transparent thermoplastic polycarbonate PC, UL 94V-0 


Panel Mount Holder 


j2. 


12.7 12.7 
Ge Gy 
A+ Z4- 


Pre-arcing Rating 
Series | Rated Current 100% 200% 
373 50mA ~ 10.A 4 hr. minimum 5 sec. maximum Panel Alternatives 
374 | 50mA ~ 10.00A 4 hr. minimum 60 sec. maximum 
Amp | Voltage| Digi-Key Bulk Price Each 
Rating | Rating Part No. a 10 100 PC Mount Holder Transparent Cap 
Fast-Acting 373 Series 
M 12.7x 1.5 

.050 250 WK3022BK-ND® 3.91 3.62 2.71 

.063 250 WK3025BK-ND® 3.91 3.62 271 

080 250 WK3026BK-ND® 3.91 3.62 271 

-100 250 WK3027BK-ND@ 87 81 61 

125 250 WK3028BK-ND 87 81 61 

-160 250 WK3030BK-ND 87 81 61 

-200 250 WK3034BK-ND® 87 81 61 

.250 250 WK3035BK-ND@* 87 81 61 

315 250 WK3037BK-ND 87 81 61 

Digi-Key Price Each | Wickmann 

-400 250 WK3040BK-ND 87 81 61 Description Part No. all 10 | Part No. 
500 250 WK3041 BK-ND@e 87 81 61 Panel Mount Holder | WK6224-ND 1.15 1.07 | 5700000000 
630 250 WK3043BK-ND@ 87 Bt 61 PC Mount Holder WK6225-ND 94 .87 | 5710000000} 
800 250 WK3046BK-ND@ 87 81 6t Transparent Cap WK6226-ND 44 -41 | 5750000000 
1.00 250 WK3048BK-ND@* 87 81 61 

1.25 250 WK3050BK-ND@+ 87 81 61 TR5 / TE5 SMT 

1.60 | 250 | WKS053BK-ND@ 87 8t 6 Fuseholder 

2.00 250 WK3057BK-ND@+ 87 81 61 Material: * Black thermoplastic 

2.50 | 250 | WK3058BK-ND¢+ 87 «8161 UL 94-VO » Terminals: Brass, 

3.15 | 250 | WK3024BK-NDe 87 Bt Uneplatedl-e Ue Recognlzed 

4.00 250 WK3062BK-ND@+ 87 81 61 Tape & Reel 

Amp | Voltage| Digi-Key Price Each Pricing+ 

5.00 | 250 | WK3063BK-ND@ 87 816 Rating | Rating | Part No. Heo 1,500 
6.30 250 WKS066BK-ND@* 87 81 61 6.3 250 | WKOO10CT-ND 1.78 1.64 687.30/M 
10.00 250 WK3071BK-ND® 87 81 61 + For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND. 


Breaking Capacity: 


198 Series: 35A at 250VAC (.250A ~ .800A); 100A at 250VAC 
(2.50A); 10,000A at 125VAC (.250A) 


Amp Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating | Rating | PartNo. ul 10 100 
Time-Lag 198 Series 
.250 250 WK4835-ND 42 39 .30 
-400 250 WK4840-ND 29 27 21 
Wickmann® 


Brand Product 
IEC 60127-2 Metric (5x20mm) Fuses 


QD Qe) 


194 Series — 195 Series — 
Ceramic Glass 


Approvals: 


194 Series: SEMKO Approved, VDE Approved (0.200A ~ 6.30A), 
cULus Recognized (0.315A ~ 16A), CCC Approved (1.00A ~ 6.30A) 
195 Series: SEMKO Approved, VDE Approved, BSI Approved, IMQ 
Approved, CCC Approved (0.032A ~ 6.30A), cULus Recognized 
(0.032A ~ 12.50A), METI Approved (1.00A ~ 5.00A) 


¥ Ws BOS CO 


Electrical 
Characteristics: 


Rated Pre-arcing Rating 
Series| Current} 150% | 210% 275% 400% 1000% 
194 0.200 ~ ihe: < 30 10ms ~ | 3~ 300 <20 
2.50A min. 2 sec. ms ms 
0.040 ~ the <2 200ms ~ | 40ms ~ | 10 ~ 300 
495 |_-080A min. 10 sec. 3 sec. ms 
125 ~ ote <2 600ms ~ | 150 ms ~| 20 ~ 300 
2.50A min. 10 sec. 3 sec. ms 


BREAKING CAPACITY: 194 Series: 1500A at 250VAC 195 Series: 35A at 
250VAC for (.040 ~ 2.50A) 


Amp _ |Voltage| 
Rating | Rating 


Digi-Key Price Each 
Part No. 1 10 100 


Fast Acting, High Breaking Capacity 


194 Series 
315 250 WK2037-ND .96 89 67 
1.60 250 WK2053-ND 54 50 38 
Time-Lag 195 Series 
-080 250 WK5026-ND 84 78 59 


PC Board Mount (5x20mm) — RoHS Compliant 


WK0011-ND 35 .33 25 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1967 


‘A ° Wickmann® 
od Uttetfuss Brand Product Shock-Safe Fuseholders WOE 


Shock-Safe fuseholders for 1/4 x 1-1/4” (SAG) or 5 x 20mm fuses built according to UL 512 and IEC 60127-6 include additional pin(s) for added stability from torsional forces seen during fuse removal. * Panel Mount 
and CSA C22.2 No. 39 * VDE, SEMKO rated for use up to 250 Volts. * Casing made of black thermoplastic versions have combination 3/16” quick-connect/solderable tabs. * Body Material: White thermoplastic, UL 
with UL 94V-0 ratings. Injection-molded terminals prevent intermittent connections. *PC Mount versions 94V-0 rated (Wickmann Part No. 64900001009 only) 


VERTICAL FUSE HOLDERS — NO CAPS HORIZONTAL FUSE HOLDERS — NO CAPS 


Fig. 1 — 3AG Fig. 3 — 3AG 


Fig.2— 5x 20mm 
Fig. 4 — 5 x 20mm 


0 


= 


o}| on | ft 


PCB Layout Bottom View PCB Layout 


PANEL MOUNT FUSE HOLDERS — NO CAPS Fig. 7 — 6.3 x 32mm Fig. 8 — 5 x 20mm 


Fig. 5 — 3AG 


PC MOUNT FUSE HOLDERS 
Fig.9-5 x 20mm 


12.7 


RUSEIEARS Panel Cutout (Alternatives) 


Dimensions - mm Rated Current UL/CSA Digi-Key Price Each Wickmann 
Fig. Description A B if Amps VDE (Amps) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 Vertical 3AG (6.3 x 32mm) Holder 46.3 _ _ 6.3 16 WK6229-ND* 1.43 1.32 99 81100000005 
2 Vertical (5 x 20mm) Holder 32.6 - - 6.3 16 WK6233-ND* TA 1.03 AT 83100000005 
3 Horizontal 3AG (6.3 x 32mm) Holder 45.7 27.94 1.90 63 16 WK6228-ND* 1.87 1.73 1.30 81000000005 
4 Horizontal (5 x 20mm) Holder 32.0 12.7 1.80 6.3 16 WK6232-ND* 1.07 99 15 83000000005 
5 Panel Mount 3AG (6.3 x 32mm) Holder 45.7 — _ 10 16 WK6227-ND* 1.53 1.42 1.07 80000000005 
6 Panel Mount (5 x 20mm) Holder 32.0 - = 6.3 16 WK6231-ND* 1.23 1.14 86 82000000005 
7 3AG (6.3 x 32mm) Fuse Cap 33.8 9.20 WK6230-ND* 1.12 1.04 18 81600000005 
8 (5 x 20mm) Fuse Cap 20.6 9.20 = - = WK6234-ND* 19 73 55 83500000005 
9 PC Mount (5 x 20mm) Holder - _- - 6.3 _ WKO011-ND 35 33 25 64900001009 
Digi-Key® Fuseholder Kit 
1 each of WK6233-ND and WK6234-ND combined in a single bag = = WK-KIT-ND 2.89 2.66 2.24 = 


¢ Fuse Cap and Holder are sold separate 


Ven. Beyschiag MFU Series Thin Film Chip Fuses 
0402, 0603, 0805 and 1206 Sizes way, 


Dimensions (mm 
L Type H L W 
Applications: ¢ Information technology * Telecommunications » Industrial electronics »* Audio/video MFU 0402 0.32 + 0.05 1.0+0.05 0520.05 
electronics * Automotive electronics > MEU 0603 0. 45 +40 1/-0. 05 1 55 & 0. 05 085 = 0. 1 
Features: * Advanced thin film technology » Very quick acting fuse characteristics * Outstanding stability of > MFU 0805 0.45 0.1/-0.05 20 01 1 25 0. 15 
Se ra ¢ Standard metric SMD sizes * Compatible with lead-free and lead containing soldering SH MEU 1206 . are £0: 324 ae 16 Ode 
Voltage} Amp Cut Tape Tape & Reelt Voltage| Amp Cut Tape Tape & Reel$ 
Rating | Rating | Digi-Key Price Each Pricing Vishay Rating | Rating | Digi-Key Price Each Pricing Vishay 
Size (V) (A) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Size (V) (A) _| Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
5 MFU0402.50CT-ND 65 60 AG 289.00 | MFU0402FFO0500E100 8 MFU0805.80CT-ND 63 59 A5 281.00 | MFU0805FF00800P100 
63° | MFU0402.63CT-ND 65 60 46 289.00 | MFU0402FF00630E100 1 MFU08051.00CT-ND AT 45 34 211.00 | MFU0805FF01000P100 
75 MFU0402.75CT-ND 65 60 AG 289.00 | MFU0402FF00750E100 1.25 | MFU08051.25CT-ND AT 5 34 211.00 | MFUO805FF01250P100 
8 MFU0402.80CT-ND 65 60 AG 289.00 | MFU0402FFO0800E100 1.5 | MFU08051.50CT-ND AT A5 34 211.00 | MFU0805FF01500P100 
o402 | 99 1 MFU04021.00CT-ND 49 46 34 216.00 | MFU0402FF01000E100 1.6 | MFU08051.60CT-ND AT A5 34 211.00 | MFU0805FF01600P100 
1.25 | MFU04021.25CT-ND 49 46 34 216.00 | MFU0402FFO1250E100 sos | 32 ue LOBOS ZSCEND ou 1 at a Aa ea oo 
1.5 | MFU04021.50CT-ND AQ AB 34 216.00 | MFU0402FFO1500E100 s a : 5 : 
1.6 | MFU04021.60CT-ND A9 AG 34 216.00 | MFU0402FF01600E100 2.5 MFU08052.50CT-ND AT A5 34 211.00 | MFU0805FF02500P100 
1.75 | MFU04021.75CT-ND 49° 4634 216.00 | MFU0402FFO1750E100 3__ | MEU08053.00CT-ND 47 A534 211.00 | MFU0805FF03000P100 
2 MFU04022.00CT-ND ‘49 ‘AB 34 216.00 | MFU0402FF02000E100 3.15 | MFU08053.15CT-ND AT A5 34 211.00 | MFU0805FF03150P100 
3.5 MFU08053.50CT-ND A7 A5 34 211.00 | MFU0805FF03500P100 
5 MFU0603.50CT-ND AT A4 .33 211.00 | MFU0603FFO0500P100 
63 | MFUO603.63CT-ND ‘47 44-33) ~—=«208.00 | MFU0603FFO0630P 100 - ee = 2 + ae ee 
.75 | MFUO603.75CT-ND 47 4438 208.00 | MFUO603FFO0750P100 : 50CT- : : : / 
8 | MFU0603.80CT-ND 47.4433 208.00 | MFUO603EFO0800P100 63 | MFU1206.63CT-ND 7 72 54 344.00 | MFU1206FF00630P100 
+ | MFU06031.00CT-ND 350~«C33t 456.00 | MFUO603EFO1000P100 75 | MFU1206.75CT-ND 7 72 5A 344,00 | MFU1206FFO0750P100 
7.25 | MFUO6031.25CT-ND 35. ~33~25| 156.00 | MFUO603FFO1250P100 Sa thes Cie i amma mmm es da Ae aa 
1 MFU12061.00CT-ND 58 54 AL 257.00 | MFU1206FF01000P100 
1.5 | MFU06031.50CT-ND 35 33 25 156.00 | MFUO603FFO1500P100 7.25 | MFU12061.25CT-ND 58 5A A 257.00 | MFU120GFF01250P100 
0603 32 1.6 | MFU06031.60CT-ND 35 .33 25 156.00 | MFUO603FFO1600P100 15 MFU12061.50CT-ND 58 54 n 257.00 | MEU1206FFO1500P100 
1.75 | MFU06031.75CT-ND 35 .33 25 156.00 | MFUO603FFO1750P100 , , ‘i ; ; , 
2 _ | MFU06032.00CT-ND 35 33 _.25| _156.00 | MFUO603FF02000P100 1206 | 63 | (1:8 [MERI DST CUbiND sO aul) «Spee oes Meu cooneD eODEUOD 
= : = = 1.75 | MFU12061.75CT-ND 58 54 AL 257.00 | MFU1206FF01750P100 
2.5 | MFU06032.50CT-ND 35 33 25 156.00 | MFU0603FF02500P100 2 MFU12062.00CT-ND 58 54 AM 257.00 | MFU1206FF02000P100 
3 MFU06033.00CT-ND 35 33 25 156.00 | MFUO603FFO3000P100 za 
3.15 | MFU06033.15CT-ND 35° 3325 156.00 | MFUOGO3FF03150P100 Bata Be a Der te | MAI SRoeEaBTOE Too 
3.5 | MEUO6033.50CT-ND 350 3325 156.00 | MFUO603FFO3500P100 3.15 | MFU12063.15CT-ND 5854 257.00 | MFU1206FF03150P100 
4 _| MFU06034.00CT-ND 353325 156.00 | MFU0603FF04000P100 3.5 | MFU12063.50CT-ND 58 54 257.00 | MFU1206FFO3500P100 
5 MFU0805.50CT-ND 63 59 A5 281.00 | MFUO805FFO0500P100 4 MFU12064.00CT-ND 58 54 AL 257.00 | MFU1206FF04000P100 
0805 32 .63 | MFU0805.63CT-ND 63 59 AS 281.00 | MFU0805FF00630P100 5 MFU12065.00CT-ND 58 54 AL 257.00 | MFU1206FF05000P100 
75 | MFU0805.75CT-ND 63 5945 281.00 | MFUO805FF00750P100 | + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1968 (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


cooPER RoHS 


commune 


Bussmann: ® 


Wragucety thicugh Protector 


Polymer ESD Suppressors 
TR Series 


Fig. 1 - 0603 


Fig. 2 - (4)1206* 


Features: 

* Exceeds testing requirements outlined in IEC 61000-4-2 * Extremely low 
capacitance » Very low leakage current * Fast response time » Bi-directional 
+ Lead free solder termination 


Digi-Key Part No. 

Part Ratings and 283-2535-x-ND | 283-2536-x-ND 
Characteristics Units 0603 Pkg. Size | (4)1206 Pkg. Size 
Continuous Operating 

Voltage VDC 24 (Maximum) 12 (Typical) (1) 
Clamping Voltage (3) | V Typical | 35 (60 Maximum)| 35 (60 Maximum) 
Trigger Voltage (4) V Typical 125 150 (300 Maximum) 
ESD Threat Voltage 

Capability (5) kV Typical 8 8 
Capacitance 

(@ 1kHz— 1.8GHz) pF Typical 0.15 0.15 
Leakage Current 

(@ 12VDC) nA Typical <0. <0. 
Peak Current (3) ATypical | 30 (45 Maximum)| 30 (45 Maximum) 
Operating Temperature 

Range °C -56 ~ 105 -40 ~ 85 
ESD Pulse With— # Pulses 

stand (3) Typical (2) >500 >500 


Note (1): The product is 100% tested for 30VDC operating voltage at 25°C. 
Continuous operation with higher than 12VDC under extreme temperature 
and humidity may cause increasing leakage current and/or shifting device 
resistance. However, even under severe environmental test, characteristics of 
the device did not change up to 12VDC operation. 

Note (2): Some shifting in characteristics may occur when tested over several 
hundred ESD pulses at very rapid rate of 1 pulse per second or faster. 

Note (3): Per IEC 61000-4-2, 30A @ 8kV, level 4, clamp measurement made 
30ns after initiation of pulse, all tests in contact discharge mode. 

Note (4): Trigger measurement made using Transmission Line Pulse (TLP) 
method. 

Note (5): PolySurg devices are capable of withstanding up to a 15kV, 45A 
ESD pulse. Device ratings are given at 8kV per Note 2, unless otherwise 
specified. 


Cut Tape T&R 

Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 

Fig.| Part No. 1 10 —100| Part No. 5,000 
1 | 283-2535-1-ND 38 =.35 = .29| 283-2535-2-ND | 137.00/M 
2 | 283-2536-1-ND* 1.13 1.04 .87]| 283-2536-2-ND*| 411.00/M 


* Four individual suppressors 


Polymer ESD Suppressors 


MLP Series 
Features: B A 
¢ Ultra low capacitance - Ideal for high speed data Se, 
applications * Low profile design for board space XC 
savings * Low leakage current reduces power Ba 
consumption 
Dim. in mm 
Part No. Pkg. Size Dim. A Dim. B Dim. C 
283-2792-x 0402 1.07 0.53 0.33 
283-2791-x 0603 1.6 0.81 0.53 


Part Ratings and Characteristics 

30VDC (Maximum) 
35V Typical 
300V Typical 


Rated Voltage 
Clamping Voltage (1) 
Trigger Voltage (2) 


Capacitance 0.05 pF Typical 
(@ 1MHz) (.15pF maximum) 
Attenuation Change (0-6GHz) -0.2dB Typical 
Leakage Current (@ 12VDC) <0.1 nA Typical 
Operating Temp. Range -55°C ~ 125°C 


ESD Pulse Withstand (1) 

ESD Capability 
1EC61000-4-2 Direct 
1EC61000-4-2 Air 


>1000 Pulses Typical 


8kV Typical 
15kV Typical 


Note (1): Per IEC61000-4-2, Level 4 waveform (8kV direct, 30A) 
measured 30ns after initiation of pulse 

Note (2): Trigger measurement made using Transmission Line Pulse 
(TLP) method. 


SMD 0603 Chip Fuses 
0603FA-R Series, Fast Acting 
Construction: 

¢ Rugged ceramic and glass construction 
Soldering Method: 


* Wave Solder: 260°C, 10 second 
maximum Infrared Reflow: 260°C, 30 


second maximum 


Agency Information: 

* UL Recognition Card: JDYX2, E19180 »*CSA Component Acceptance Card: 
053787 C 000, Class Number 1422 30 

Time Current Characteristics: 


% of Amp Rating: 100% - 4 hours minimum; 200% - 60 seconds maximum 
* Interrupting Rating: 50A (1.25 - 5 Current; 35A) 


Rated Cut Tape T&Rt 

Amp- | Voltage | Digi-Key Price Each Pricing 

erage oc Part No. 1 10 100 5,000 
250mA 50 283-2552-1-ND 1.07 .98 83 | 389.00/M 
500mA 32 283-2554-1-ND 1.01 .94 79 | 370.00/M 
1A 32 283-2556-1-ND 1.01 .94 79 | 370.00/M 
1.5A 32 283-2558-1-ND 90 83 .70 | 329.00/M 
2A 32 283-2559-1-ND 90 83 .70] 329.00/M 
2.5A 32 283-2560-1-ND 90 83 .70] 329.00/M 
3A 32 283-2561-1-ND 90 83 .70] 329.00/M 
3.5A 32 283-2562-1-ND 90 83 .70] 329.00/M 
4A 32 283-2563-1-ND 90 83 70] 329.00/M 
5A 32 283-2564-1-ND 90 83 .70] 329.00/M 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SMD 1206 Chip Fuses 
3216FF-R Series, Fast Acting 
Soldering Method: 


«Wave Immersion: 260°C, 10 seconds 
maximum «Infrared Reflow: 260°C, 30 
seconds maximum 


Agency Information: 


* UL Recognition: JDYX2/E19180 * CSA 
Component Acceptance: 053787 C 000, Class Number 1422 30 


(1.60) 


Time Current Characteristics: 

% of Amp Rating: 100% - 4 hours minimum (250mA- 7A); 200% - 60 seconds 
maximum (1.25A- 3A); 250% - 5 seconds maximum (250mA- 3A); 350% - 1 
second maximum (4A - 7A) - 5 second maximum (15A -20A) Interrupting 
Rating: 50A 


Rated Cut Tape T&Rt 
Amp- | Voltage | Digi-Key Price Each Pricing 
erage | AC/DC | Part No. 10 100) 3,000 


250mA| 32/63 | 283-2537-1-ND s 88 74 | 347.00/M 
375mA| 32/63 | 283-2538-1-ND x 88 74 | 347.00/M 
500mA| 32/63 | 283-2539-1-ND s 88 74 | 347.00/M 
750mA | 32/63 | 283-2540-1-ND E 88 74 | 347.00/M 
32/63 | 283-2541-1-ND E 88 74 | 347.00/M 


32/63 | 283-2542-1-ND c 88 74 | 347.00/M 
32/63 | 283-2543-1-ND i 88 74 | 347.00/M 
32/63 | 283-2544-1-ND F 88 74 | 347.00/M 
32/63 | 283-2545-1-ND : 88 74 | 347.00/M 
32/63 | 283-2546-1-ND F 88 74 | 347.00/M 


32/32 | 283-2547-1-ND F 88 74 | 347.00/M 
32/32 | 283-2548-1-ND . 88 74 | 347.00/M 
32/32 | 283-2549-1-ND F 88 74 | 347.00/M 
32/32 | 283-2550-1-ND 4 88 74 | 347.00/M 
32/32 | 283-2551-1-ND R 88 74 | 347.00/M 


Package | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt 
Size Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing 
0402 | 283-2792-1-ND 23° 2.07 17.40} 10,000 | 75.00/M 
0603 | 283-2791-1-ND 38 3.45 29.00} 5,000 | 137.00/M 


15A | 24/24 | 283-2793-1-ND 1.31 1.21 1.02 | 480.00/M 


20A | 24/24 | 283-2794-1-ND 1.31. 1.21 1.02 | 480.00/M 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SMD 1206 Chip Fuses 
3216TD-R Series, Time Delay 


Soldering Method: 

* Wave Immersion: 260°C, 10 seconds 
maximum * Infrared Reflow: 260°C, 30 seconds 
maximum » Hand Solder: 350°C, 3 seconds 
maximum 

Agency Information: 

UL approval for USA and Canada (1A thru 7A); 
File E19180, Volume 13 

Electrical Characteristics: 

% of Amp Rating: 100% - 4 hours minimum; 
200% - 1 second minimum, 120 second 
maximum; 300% - 0.05 second minimum, 3 second maximum; 800% - 0.002 
second minimum, 0.05 second maximum 


Rated Cut Tape T&Rt 

Amp- | Voltage | Digi-Key Price Each Pricing 

erage | AC/DC | PartNo. il 10 100 2,500 
1A 63/63 | 283-2795-1-ND 113 1.04 87] 411.00/M 
1.5A 32/32 | 283-2796-1-ND 113 1.04 87] 411.00/M 
2A 32/32 | 283-2797-1-ND 113 1.04 87} 411.00/M 
2.5A 32/32 | 283-2798-1-ND 113 1.04 87] 411.00/M 
3A 32/32 | 283-2799-1-ND 113 1.04.87] 411.00/M 
4A 32/32 | 283-2800-1-ND 113 1.04 87} 411.00/M 
5A 32/32 | 283-2801-1-ND 113 1.04 87] 411.00/M 
6.3A 32/32 | 283-2802-1-ND 113 1.04 87] 411.00/M 
7A 32/32 | 283-2803-1-ND 113 1.04 87] 411.00/M 
10A 32/32 | 283-2804-1-ND 1.69 1.56 1.31} 617.00/M 
12A 32/32 | 283-2805-1-ND 1.69 1.56 1.31] 617.00/M 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Telecom Circuit Protectors 
TCP Series 


> 055 
09 4X < (1.40) rane 


(2.77) 
cs 


405 


Ne 
(10.29) *~>s.199 
(2.77 ) 


496 (12.6) 


Features: * Allows compliance with telecom regulatory standards including 
Bellcore GR 1089 UL 1950/60950 and FCC part 68. Application circuit testing 
is recommended. ¢ Eliminates the need for a current limiting resistor. 
Soldering Method: * Wave Immersion: 260°C, 3 seconds maximum « Infrared: 
240°C, 30 seconds maximum 

Agency Information: * UL Recognition Card: JDYX2/E19180 * CSA Component 
Certification Record and Class No.: 053787C000, 1422 30 

Lightning Surge Specifications: * TCP 500mA Tested: FCC 47 Part 68; 
Metallic Type A and Longitudinal Type B * TCP 1.25A Tested: FCC 47 Part 68; 
Metallic Type B and Longitudinal Type A, and Bellcore GR-1089-CORE; First 
Level Lightning 


Part Cut Tape T&Rt 
Amp | Voltage | Mark- | Digi-Key Price Each Pricing 
Rate | Rating | ing | Part No. il 10 100) 2,500 


0.5 | 250VAC | FR 
1.25 | 250VAC | JR 


283-2533-1-ND 1.38 
283-2534-1-ND 1.38 


1.27 1.07 | 503.00/M 
1.27 1.07 | 503.00/M 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Brick Fuses — 6125FA Series OHS | 
102 y 0.102 0.118 
(2.59) ~ (2.6) - [+ +| (3.0) 
y *0.157 
240 L , (4.0) 
(6.10) 7102 0.339 — 
(2.59) (8.6) 


Features: * Environmentally rugged, complies with the EIA-IS-722 Standard 
© Solder Immersion Compatible * Wire-in-air design 

Soldering Method: * Wave Solder: 260°C, 10 seconds maximum (MIL- 
STD-202, Method 210) * Infrared Reflow: 260°C, 30 second maximum 
Agency Information: * UL Listed Guide and File Numbers (250mA-12A): 
JDYX & E195337 *UL Recognized Guide and File Numbers (15A): JDYX2 & 
E195337 * CSA Component Acceptance: 053787 C 000 & Class No: 1422 30 
Electrical Characteristics: % of Amp Rating: 100% — 4 hours minimum, 
200% — 5 seconds maximum Voltage Rating: 125VAC (250mA - 12A), 
125VDC (250mA — 7A), 86VDC (250mA — 15A) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Cut Tape T&R 
Amp- | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
erage | Part No. 1 10 100} PartNo. 5,000 
250mA | 283-2521-1-ND 1.05 .97 .82 | 283-2521-2-ND 384.00/M 
500mA | 283-2522-1-ND 1.05 .97 .82 | 283-2522-2-ND 384.00/M 
750mA | 283-2523-1-ND 1.05 .97 .82 | 283-2523-2-ND 384.00/M 
1A | 283-2524-1-ND 1.05 .97 .82 | 283-2524-2-ND 384.00/M 
2A | 283-2525-1-ND 1.05 .97 .82 | 283-2525-2-ND 384.00/M 
3A | 283-2526-1-ND 1.05 .97 .82 | 283-2526-2-ND 384.00/M 
4A | 283-2527-1-ND 1.05 .97 .82 | 283-2527-2-ND 384.00/M 
5A | 283-2528-1-ND 1.05 .97 .82 | 283-2528-2-ND 384.00/M 
7A | 283-2529-1-ND 1.05 .97 .82 | 283-2529-2-ND 384.00/M 
10A | 283-2530-1-ND 1.05 .97 .82 | 283-2530-2-ND 384.00/M 
12A | 283-2531-1-ND 1.05 .97 .82 | 283-2531-2-ND 384.00/M 
15A | 283-2532-1-ND 1.05 .97 .82 | 283-2532-2-ND 384.00/M 
(toss) 1969 


cooben PC-TRON® 
Bussmann Subminiature Fuses 


rman Pree Prec .350 
Characteristics: * Offers short-circuit 


performance which until now could only be oe SG 
found in much larger size glass tube fuses. At } 
250VAC, the 1/2 to 3 amp PC-Tron can safely 750 (19.05)-full ‘Ss 
( 
a 


interrupt 50 amperes; at 125VAC the 1/2 to 5.100 (2.54)-short 
amp versions can interrupt 10,000 amperes. ae 
This makes the PC-Tron subminiature fuse 

ideal for line-side protection of power supplies. 

Time Current: * Carry 100% of rating for 4 hours minimum; open at 200% 
of rating in 10 seconds maximum Construction Material: * Body: High 
temperature plastic * Leads: Tin plated copper Agency Approvals: * UL 
Recognized and CSA Certified 


5.08) 


Radial 
PCB Mount 


Fuseholder 
For use with PC-Tron® SR5, SS5 


Digi-Key Price Each 
Part No. 1 10 100 


283-2356-ND 84 80 58 


MCRW Microtron® Fuses 


Characteristics: * Fast-Acting » Current-Limiting 
Time Current Characteristics: Rated current 
values 0-10 amps carry 100% of rating for 4 


Time-Delay Radial Fuses — 


RoHS 
SR-5 Series IEC 60127-3 [é can 


Description: * Place directly into PCB or G © Ww 


plug into BK/PCS holder (283-2356-ND) 

Characteristics: « Rated Current value 400mA ~ 5A carry 200% for 2 minutes 
maximum; 275% for 400 milliseconds minimum and 10 seconds maximum; 
400% for 150 milliseconds minimum, 3 seconds maximum; 1000% for 20 
milliseconds minimum and 150 milliseconds maximum Agency Information: 
*UL Recognition: E146895 *CSA: LR98127 *VDE: 122052 »*SEMKO: 
9914133 » MITI: 32-1966 


Current) Rated Voltage | Digi-Key Price Each hours minimum; open at 200% of rating in 5 
Rating AC/DC Part No. 1 10 100 seconds maximum. 
PCB-R Series - Full Lead Length — RoHS Compliant Construction Material: * Body: High temperature 
1/2A 250/450 283-2757-ND 2.24 244 1.56 thermoplastic, flammability rating UL 94V-0 
1A 250/450 283-2756-ND 2.24 2.14 1.56 * Element: Wire-in-air design * Leads: Tin-plated 
1-1/2A 250/450 283-2758-ND 2.24 2.14 1.56 copper, .64mm (.025”) diameter 
2A 250/450 283-2759-ND 2.24 2.14 1.56 Agency Approvals: UL Recognized (1/16-10A), 
2-1/2A 250/450 283-2760-ND 2.24 2.14 1.56 CSA Component Acceptance (1/16-10A) 
3A 250/350 283-2761-ND 2.24 2.14 1.56 
PCC-R Series - Short Lead Length — RoHS Compliant Current | Rated Voltage | Digi-Key Price Each 
1/2A 250/450 283-2764-ND 2.24 2.14 1.56 Rating (AC) Part No. 100 250 
3/4A 250/450 283-2769-ND 2.24 2.14 1.56 1/8mA 125/125 283-2069-ND 74 65 
1A 250/450 283-2763-ND 2.24 2.14 1.56 1/4mA 125/125 283-2070-ND 74 65 
1-1/2A 250/450 283-2765-ND 2.24 2.14 1.56 1/2A 125/125 283-2072-ND J 70 62 
2A 250/450 283-2766-ND 2.24 2.14 1.56 3/4A 125/125 283-2073-ND 74 65 
3A 250/350 283-2768-ND 2.24 2.14 1.56 1A 125/125 283-2074-ND 74 65 
PCE-R Series - Short Lead Length — RoHS Compliant 1-1/2A 125/125 283-2075-ND 14 65 
5A 125/250 283-2770-ND 2.24 2.14 1.56 2A 125/125 283-2076-ND 74 65 
Full Lead Length 3A 125/125 283-2078-ND 74 65 
TA 250/450 283-2113-ND 7:25 6.69 5.02 4A 125/125 | 283-2080-ND at 65 


5A 125/125 
7A 125/125 
10A 125/125 


283-2081-ND 74 65 
283-2082-ND 14 65 
283-2083-ND 74 65 


AGC Fast-Acting and 
MDL Time-Delay 


Glass Fuses 
1/4” x 1-1/4” (6.35mm x 31.75mm) 
Time Current Characteristics: Rated current values 0-30 amps carry 110% of 


rating for 4 hours minimum; open at 135% of rating in 60 minutes maximum 
or 200% of rating in 120 seconds maximum 


25 
(6.35) 


8 aa) Construction Material: * Tube: Glass * Endcaps: Nickel-plated brass 
. Agency Approvals: AGC Fast-Acting: UL Recognized (15-30A), UL Listed 
708’) io) (1/4-10A) and CSA Component Acceptance (1/4-30A) 
(18.0), Te i 200 : MDL Time-Delay: UL Listed (1/4-8A), UL Recognized (9-30A), and CSA 
354 F (5.08) $ 14°50) Component Acceptance (1/4-8A) 
(8.0), ;500 ee 
(12.70) Current | Rated Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating (AC) Part No. 1 10 
Rated 1 7 
Amp- | Current | Voltage Digi-Key Price Each AGC-R Fast-Acting — RoHS Compliant 
; 1/4A 250 283-2621-ND 1.17 1.08 
erage | Rating | (AC/DC) Part No. 1 10 100 
SH-5 Series - Bulk Pack 3/108 250 | 283-2630-ND 1471.08 
250 283-2620-ND 54 52 
500mA | = 250V 35A 283-2578-ND 1.27 1.2188 250 983-2631-ND 5A 50 
630mA | 250V 35A 283-2579-ND 1.27 1.21 88 250 283-2619-ND 34 33 
800mA | 250V 35A 283-2580-ND 1.27 1.21 88 - “ 
iA | 250v | 35a 283-2581-ND 127 121 88 250 |283-2624-ND 34 33 
1.254 | 250v_| 35A 283-2582-ND 1271.21 88 ee oH a 
1.6A 250V 35A 283-2583-ND 1.27 1.2188 250 83-2608-ND 34 30 
2A 250V 35A 283-2584-ND 1.27 1.21 88 250 283-2629-ND 34 30 
2.5A 250V 35A 283-2585-ND 1.27 1.21 88 = = 
3.15A | 250v | 35A 283-2586-ND 127 121 88 250 | 283-2634-ND 33 49 
4A | 250V | 40A | 283-2587-ND 127 1.21 88 ae eee 3 AD 
5A 250V 50A 283-2588-ND 1.27 1.21 88 983-2637-ND 
283-2638-ND 
Rated 283-2622-ND 
Amp- | Current | Voltage Digi-Key Pricing 983-2625-ND | 
erage | Rating | (AC/DC) Part No. 1000 5000 283-2627-ND ‘37 
SR-5 Series - Ammo Pack 283-2868-ND NEW! = 1.22 
630mA | 250V | 35A 283-2567-3-ND 421.00 377.00/M 283-2633-ND 37 
s00mA | 250V | 35A 283-2568-3-ND 421.00 377.00/M MDL-R Time-Delay — RoHS Compliant 
1.25A 250V 35A 283-2570-3-ND 421.00 377.00/M 250 283-2735-ND 1.18 
1.6A | 250V | 35A 283-2571-3-ND 421.00 377.00/M 250 283-2748-ND 1.18 
4a | 250V | 40A | 283-2575-3-ND 421.00 377.00/M ee oe ean s 
5A | 250v_| 50A 283-2576-3-ND 421.00 __377.00/M 250 |283-2733-ND 85 
250 283-2738-ND 85 
. . 250 | 283-2737-ND 85 
Fast-Acting and Time-Delay Glass 20 $s 
Fuses — C518 Series .205” x .591” 250 283-2745-ND 85 
(5mm x 15mm) 250 283-2750-ND 85 
250 283-2751-ND 85 
Construction Material: * Endcaps: Silver- 250 283-2752-ND 85 
plated brass » Leads: Tin-plated copper 250 283-2753-ND 85 
* Tube: Glass Agency Approvals: UL Listed 250 283-2754-ND 85 
(125mA-4A), CSA Component Acceptance 250 283-2755-ND 85 82 
(125mA-4A) 32 283-2736-ND 1260 «1.17 
imi anna Ti i 32 283-2739-ND 1.26 1.21 
Limits for Pre-arcing Time/UL Listed Fuses 30 983-2740-ND 106 494 
Amp 135% 110% 200% 32 283-2742-ND 1.26 1.21 
Rating Maximum Minimum Minimum — Maximum 
125mA - 7A 1 hour 4 hour = 2 seconds Current |Rated Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating (AC) Part No. 5 100 
Current | Rated Voltage | Digi-Key Price Each AGC Fast-Acting 
Rating (AC) Part No. 5 100-250 30A 32 283-2031-ND 50 37 
C518 Series (Axial) Fast Acting MDL Time-Delay 
750mA 250 283-2364-ND AT 34 30 3/8A 283-2169-ND 15 54 


ABC Fast-Acting and MDA 


Time-Delay Ceramic Fuses 
1/4” x 1-1/4” (6.35mm x 31.75mm) 
Time Current Characteristics: 


Rated current values 0-30 amps carry 110% of 
rating for 4 hours minimum; open at 135% of rating > 


in 60 minutes maximum or 200% of rating in 120 
seconds maximum 
Construction Material: * Ceramic » Endcaps: 


Nickel-plated brass > 35) 
Agency Approvals: * ABC Fast-Acting: UL Listed 
(1/2-15A), UL Recognized (20A), and CSA Certification (1/2-15A) 
* MDL Time-Delay: UL Listed (1/12-20A), CSA Certified (1/2-15A) 
Current | Rated Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating (AC) Part No. 1 10 100 
ABC-R Fast-Acting 
1/2A 250 283-2606-ND 2.06 1.97 1.43 
1A 250 283-2605-ND 90 86 63 
2A 250 283-2610-ND 90 86 63 
3A 250 283-2612-ND 90 86 63 
4A 250 283-2615-ND 90 86 63 
5A 250 283-2616-ND 718 66 54 
6A 250 283-2617-ND 86 82 60 
8A 250 283-2618-ND 86 82 60 
10A 250 283-2607-ND 86 82 60 
12A 250 283-2608-ND 86 82 60 
15A 250 283-2609-ND 86 82 60 
20A 250 283-261 1-ND 1.24 1.05 86 
25A 125 283-2867-ND NEW! 3.71 3.54 2.57 
30A 125 283-2614-ND 1.47 1.36 1.02 
MDA-R Time Delay 
1/2A 250 283-2721-ND 1.47 1.24 1.02 
1A 250 283-2720-ND 1.47 1.36 1.02 
2A 250 283-2725-ND 1.47 1.36 1.02 
3A 250 283-2727-ND 1.47 1.36 1.02 
4A 250 283-2729-ND 1.47 1.36 1.02 
5A 250 283-2730-ND 1.47 1.36 1.02 
6A 250 283-2731-ND 1.47 1.36 1.02 
8A 250 283-2732-ND 1.47 1.36 1.02 
10A 250 283-2722-ND 1.47 1.36 1.02 
12A 250 283-2723-ND 1.47 1.36 1.02 
15A 250 283-2724-ND 147 +136 ‘1.02 
20A 250 283-2726-ND 1.47 1.36 1.02 
30A 250 283-2728-ND 1.47 1.36 1.02 
NEW! ATM Mini 3 8les RoHS 


Blade-Type 
Automotive Fuses 


Rated Voltage: * 32 VDC Interrupting Rating: 750 
¢1,000A Characteristics: * Fast-Acting Nt 
Current | Color | Digi-Key Price Each 
Rating | Code | Part No. a 100 250 
2A Gray | 283-2323-ND 87 63 56 
4A Pink | 283-2325-ND 87 63 56 
7.5A | Brown | 283-2327-ND 87 63 56 
10A Red | 283-2328-ND 87 63 56 
20A_ | Yellow | 283-2330-ND 87 63 56 
30A__| Green | 283-2332-ND 87 63 56 
ATC® Blade-Type 201 (5.12) 


Automotive Fuses 


Rated Voltage: * 32 VDC Characteristics: 
¢ Fast-Acting Agency Approvals: * UL 
Recognized (3-40A) 


Current | Color Digi-Key Price Each 

Rating Code Part No. 5 100 250 
3A Violet 283-2314-ND 10 51 45 
4A Pink 283-2315-ND 70 51 45 
5A Tan 283-2316-ND 70 51 45 

7-1/2A | Brown 283-2317-ND 70 51 45 
10A Red 283-2318-ND 70 51 45 
15A Blue 283-2319-ND 70 51 45 
20A Yellow | 283-2320-ND 70 51 45 
25A Clear 283-2321-ND 70 51 45 
30A Green 283-2322-ND 70 51 45 
40A Orange | 283-2833-ND 70 A5 36 


ATC® Blade-Type Holders 


Rated Current: 3-20 Amps 
Rated Voltage: * 32VDC, 16AWG wire 4” (101.60mm) length 


1.0625 
(26.99) approx. 


Leads: 4.0 (101.60) 


Bussmann #HHC Bussmann #1A5600 


Digi-Key Price Each 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 
1 | In-Line for ATC 283-2357-ND 3.97 3.79 2.75 
9 Fuse Clip ATC 
Brass with Tin Plate | 283-2604-ND 62 60 43 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1970 (1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


cooper 


Bussmann Metric Ferrule Fuses — IEC St 


andard .205” x .787” (5mm x 20mm) 


Limits for Pre-arcing Time/UL Listed Fuses. 


IEC 60127-2 
‘ . ; Am; 150% 210% 275% 400% 1000% 
Construction Material: « Tube: Ceramic, S501-R (GDA Series); Rating Minimum | Maximum | Minimum-Maximum Minimum—Maximum | Minimum—Maximum 
Glass, S500-R (GDB Series) and S506-R (GDC Series) * End S501-R (GDA Series) 
Caps: Nickel or silver-plated brass 100mA ~ 3.15A] 60min. 30min. 10ms. ~ 2sec. 3ms. ~ 300ms. 20ms. (Max.) 
Agency Approvals: S501-R (GDA Series): VDE (4 & 6.3A), 4A ~ 6.3A 60min. 30min. 10ms. ~ 3sec. : 3ms. ~ 300ms. 20ms. (Max.) 
Semko (400mA ~ 6.3A), IMQ (2 ~ 6.3A) and UL Recognized $500-R (GDB Series) 
(400mA ~ 6.3A) 100mA 60min. 30min. 10ms. ~ 500ms. 3ms. ~ 100ms. 20ms. (Max.) 
. 2 125mA ~ 6.3A 60min. 30min. 50ms. ~ 2sec. 10ms. ~ 300ms. 20ms. (Max.) 
$500-R (GDB Series) and S506-R (GDC Series): 8A ~ 10A 60min. 30min. = = 40ms. (Max.) 
BSI (100mA ~ 6.3A), VDE (100mA ~ 6.3A), Semko S506-R (GDC Series) 
(100mA ~ 400mA, 800mA ~ 6.3A), IMQ (100mA ~ 6.3A) and 100mA 60min. 2min. 200ms. ~ 10sec. 40ms. ~ 3sec. 10ms. ~ 300ms. 
UL Recognized (100mA ~ 6.3A) 125mA ~ 6.3A 60min. 2min. 600ms. ~ 10sec. 150ms. ~ 3sec. 20ms. ~ 300ms. 
Rated Rated Rated 
Current | Voltage | Digi-Key Price Each Current | Voltage | Digi-Key Price Each Current | Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating | (AC) | Part No. 1 10 100 Rating | (AC) | Part No. 1 10 100 Rating | (AC) | PartNo. al 10 100 
$501-R (GDA Series) - Fast-Acting, High Breaking 1.25A 250 283-2672-ND 127 .26 19 1A 250 283-2696-ND 84 18 59 
RoHS Compliant 1.6A 250 283-2673-ND 27 26 9 1.25A 250 283-2691-ND 84 78 59 
700mA 250 | 283-2659-ND 1.53 1.46 1.06 2A 250 283-2681-ND 27 26 19 1.64 250 | 283-2692-ND 84 78 59 
160mA | 250 | 283-2660-ND 1.53 1.46 1.06 2.58 250 | 283-2679-ND 27 26 19 2A 250 | 283-2699-ND 84 78 59 
500mA | 250 | 283-2667-ND 1.27 1.22 88 3.158 | 250 | 283-2682-ND 27 26 19 2.5A 250__| 283-2697-ND 84 18 59 
2A 250 | 283-2663-ND 4.27 1.22 88 7A 250 | 283-2684-ND oT 26 19 315A | 250 | 283-2700-ND 84 78 59 
2.5A 250 | 283-2662-ND 1.27 1.22 88 5A 250 283-2686-ND 27 26 19 4A 250 | 283-2703-ND 84 18 59 
3.15A | 250 | 283-2664-ND 1.27 12288 6.3A | 250 | 283-2687-ND 27 26 19 5A 250 eee OD Be re 
4A 250 | 283-2666-ND 1.27 1.22 88 8A0 250 | 283-2690-ND 99 95 69 6.3A__| 250 [R288s2706:ND) 84 80 59 
5A 250 283-2668-ND 1.27 1.18 88 10A0 250 283-2675-ND 99 95 69 
6.34 250 | 283-2669-ND 1.27 1.22 88 $506-R (GDC Series)+ - Time-Delay, Low Breaking Rated 
S500-R (GDB Series)§ - Fast-Acting, Low Breaking RoHS Compliant Current | Voltage | Digi-Key Price Each 
RoHS Compliant T0OmA ] 250 | 283-2693-ND 116 7.08 1 Rating | (AC) | PartNo. 5 100250 
T00mA | 250 | 283-2674-ND 1.54 147 «1.07 125mA | 250 | 283-2694-ND 1.16 1.08 81 2.5A 250 | 283-2277-ND 1.06 7 69 
125mA 250 283-2676-ND 1.54 1.47 1.07 125mA 250 283-2694-ND 1.16 1.08 81 
160mA 250 283-2677-ND 87 84 61 160mA 250 283-2695-ND 1.16 111 81 + $501 is a European designation. GDA is a North America designation, identical 
250mA 250 283-2680-ND 87 84 61 250mA 250 283-2698-ND 1.16 1.08 81 product. 
315mA 250 | 283-2683-ND 87 84 61 315mA 250 | 283-2701-ND 1.16 1.08 81 § S500 is a European designation. GDA is a North America designation, identical 
500mA 250 283-2685-ND Bi. 26 9 400mA 250 283-2702-ND 1.16 1.14 81 product. 
630mA 250 283-2688-ND 21 26 19 500mA 250 283-2704-ND 84 80 59 $506 is a European designation. GDA is a North America designation, identical 
800mA | 250 | 283-2689-ND 27 26 19 630mA | 250 | 283-2707-ND 84 80 59 product. 
1A 250 283-2678-ND 27 26 19 800mA 250 283-2708-ND 84 80 59 0 IEC Standard 127 Sheet II does not include ratings above 6.3 amps. 


Metric Ferrule Fuses — UL Standard .205” x .787” (5mm x 20mm) 


Features: Glass tube, nickel-plated brass endcap construction Agency Information: UL Listed, (63mA ~ 6A), Guide JDYX, 
File E19180; UL Recognized Card: (7A ~ 15A), Guild JDYX2, File E19180; CSA Certified: (63mA ~ 6A), Class 1422-01, File 


RoHS 


® 


£65063; Designed to UL/CSA 248-14 Electrical Characteristics: Rated Current: 63mA ~ 10A Percentage of Amp Rating: 
100% - None, 135% for 60 minutes maximum, 200% for 2 minutes maximum 


Current |Rated Voltage} Digi-Key Price Each Current |Rated Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating (AC) | Part No. 1 10 100 Rating (AC) Part No. 1 10 100 
(GMA Series) - Fast-Acting, Low Breaking 2.5A 250 283-2838-ND 30 28 21 
250mA 250 283-2839-ND 69 64 AB 3A 250 283-2841 -ND 30 28 21 
500mA 250 283-2844-ND 37 35 26 3.15A 125 283-2842-ND 30 28 21 
750mA 250 283-2869-ND NEW! = 1.68 1.60 1.17 4A 125 283-2843-ND 30 28 2 
1A 250 283-2837-ND 30 .29 21 5A 125 283-2845-ND 30 28 21 
1.5A 250 283-2834-ND 30 .29 21 10A 125 283-2835-ND 30 29 21 
2A 250 283-2840-ND 30 28 4 15A 125 283-2836-ND 30 .29 21 


Multi-Meter Fast-Acting Ferrule Fuses 


44/100 and 11 Amps 


Specifications: Designed for multi-meters only. Intended to carry 100% of rated current 
indefinitely. Not intended for branch circuit protection. Construction Material: Melamine 
Tube and Nickel Plated Brass Endcaps Voltage Rating: 1000 Volts AC/DC Interrupting 


Rating: DMM-B-44/100 - 10,000A, 1000VAC, unity power factor and 10,000A, 1000VDC with 


time constant of 2.2ms; minimum interrupt 400% of rated current at rated voltage; DMM-B-11A - 20,000A, 1000VAC, 


GMT Indicating Fuses 


¢ Terminals: Tin plated Beryllium Copper 
Agency Approvals: UL Recognized 


power factor <2; 20,000A, 1000VDC, time constant >10ms Agency Approvals: UL Recognized 1000VDC, File E19180 


Rated Voltage: 125VAC, 60VDC Characteristics: Fast Acting Time Current 
Characteristics: Rated current values 1/4 ~ 15 amps carry 100% of rating 
for 10 minutes minimum; open at 150% of rating in 5 minutes maximum 
Construction Material: * Body: Thermoplastic, U.L. 94VO flammability rating 


Current Color Digi-Key Price Each 
Digi-Key Price Each Cooper Bussmann Rating Code Part No. 1 10 100 
Dimension A Part No. 1 10 100 Part No. 
1.375" («0.081) 1/44 Violet 283-2051-ND 2.87 2.65 1.99 
34.9mm (40.79) 283-2495-ND 34.35 32.77 23.79 | DMM-B-44/100 1/24 Red 283-2053-ND 2.87 2.65 1.99 
1.50” (0.031) 3/4A Brown 283-2055-ND 2.87 2.74 1.99 
283-2496-ND 42.06 40.12 29.12 DMM-B-11A 
38.1mm (+0.79) 1A Gray 283-2056-ND 2.87 2.65 1.99 
1-1/2A White/Yellow 283-2058-ND 2.20 2.04 1.53 
HBH-I and HBH-M Fuseholders 4-490 (12.45) . ries an ea | bes 
” ” oats -2060- : : ; 
For 1/4” x 1-1/4” (6.35mm x 31.75mm) ; 4A White/Brown 283-2062-ND 287 274 1.99 
and .205” x .787” (5mm x 20mm) Fuses 5A Green 283-2063-ND 2.87 274 1.99 
Horizontal PCB Mount RoHS 7-1/2A Black/White 283-2064-ND 2.87 2.74 1.99 
Electrical Ratings: UL-16A @ 250V and CSA - 12A @ 250V T 
Agency Approvals: UL Recognized, CSA Certified, VDE, and SEMKO 10A Red/White 283-2065-ND 2.87 2.65 1.99 
154 Red/Blue 283-2067-ND 2.87 2.65 1.99 
Digi-Key Price Each Cooper Bussmann 7 a a 
Description Part No. 1 10 Part No. Clear Fuse cover for GMT Series............ 283-2846-ND 74 Fal 52 
For 1/4 x 1-1/4 (6.35 x 31.75) Fuses 283-2709-ND 3.54 3.38 | HBH-I-R 
For .205 x .787 (5 x 20) Fuses 283-2710-ND 4.62 4.41 | HBH-M-R 


Fuseholders for GMT 


60 


NEW! KTK Fast Acting 
Fuses 13/32” x 1-1/2” 


Rated Voltage: G00VAC 

Agency Approval: UL listed, STD. 248-14; CSA Certified: 
€22.2 No. 248.14 

Construction Material: Melanine tube with nickel-plated 


Type Indicating Fuse ® ; an Noted) (10.32mm x 38.1 mm) bronze endcaps 
PC Mount Electrical Rating: 15A (60VDC) (25.40) Current Digi-Key Price Each 
Construction Material: * Body: Thermoplastic, UL-94V0 a Rating Part No. 1 10 100 
flammability rating * Terminals: Tin-plated bifurcated copper 5A 283-2463-ND 26.42 25.21 18.30 
Agency Approval: UL Recognized 40A 283-2466-ND 26.42 25.21 18.30 
Digi-Key Price Each 15A 283-2467-ND 26.42 25.21 18.30 
Description Part No. 1 10 100 20A 283-2468-ND 26.52 25.30 18.36 
No Flange - HLS 283-2358-ND 3.25 3.10 2.25 25A 283-2469-ND 26.52 25.30 18.36 
With Flange - HLT 283-2359-ND 2.95 2.82 2.05 30A 283-2470-ND 26.52 25.30 18.36 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1971 


cooper HTB Panel Mount Fuseholders 


Bussmann For 1/4” x 1-1/4” (6.35mm x 31.75mm) 
and .205” x .787” (5mm x 20mm) Fuses 


HRK Universal In-Line 
Fuseholder 

For 1/4” x 7/8” to 1-1/4” 

(6.35mm x 22.23mm x 31.75mm) Fuses 


Specifications: 


thecugh Merete 


Construction Material: 

* Terminals: Tin-plated brass * Molded Components: Thermoplastic; UL Component Recognized; 
94V0; mounting nut, spacer-black polycarbonate 

Agency Approvals: 

© UL Recognized * CSA Approved » VDE and SEMKO Certified 5 x 20mm only 

Dimensional Data: 

«Length (Knob Type) — 1.69” (42.9mm) Plus In-Line Terminal (Screwdriver Slotted) 1.75” 
(44.5mm) Note: Plus In-Line Terminal 


Common Mounting Hole 
HTB 2, 3, 4, &5 


506 (12.85) 


HTB 8&9 * Three springs furnished with 

—t fuseholder afford acceptance of 1/4” 

Gas) (6.35mm) fuses of different lengths 

ona , + Wire leads are staked and soldered 

to the contacts of the fuseholder 

0.50 (12.7) eLeads are 8” (20.3mm) long 
+ Wire size - #14 


506 (12.85) 


TT 


461 (11.71) 473 (12.01) 


Panel I 
F yaad aes uae aces pokey aa aaa Amps Volts Dlotkey 1 rice Each 100 oe 
ia [Aes | ARatina) | masas|lnet me) IRartNe 15 | 32 |283-2343-ND 351 3.35 243 | HRK 
» | A | 15A |t/4"x 1-1/4") 125 | 283-2346-ND 3.97 3.66 
A | 415A 3AG (3.18) | 283-2347-NDt 3.45 3.18 
RoHS Compliant HTB-2: Low Profile HTB-4: High Profile HKP Panel Mount 
Rear Hex Nut Rear Hex Nut sa = 
A] 188 any tage 283-2711-ND 314 2.90 Fuseholder For 1/4” x 1-1/4 
B | 158 283-2851-ND 3.14 2.90 Fig. 4 
-35mm x 31.75mm) Fuses 
1 | D | 20a ake 30 | 283-2852-ND 3.35 3.09 4 acl (6.35 ay ) Fus 
(7.62) 10.41 Specifications: 0.463 = 
A 15A 5x 20mm 283-2712-ND 3.35 3.09 (10.41) * Maximum panel (11.07) Olt 
thickness 5/16” (7.9mm) P. er? = 
B 15A 283-2714-ND 3.48 3.21 : * Temperature rating of "4 
A | 145A |1/4"x 1-1/4") 125 | 283-2715-ND 3.67 3.39 -3: Low Profile HTB-5: High Profile 150°C * Thermoplastic sO 2.64 Max. 
21 bp | 20a 3AG (3.18) | 283-2717-ND 3.93 3.63 Hex:Nut Rear Hex Nut meets UL94 HB ae Max.) 
Cc 20A 283-2718-ND 3.51 2.97 Fig. 5 Agency Approvals: * UL Is Inserted) 
Recognized * CSA (17.53) 
5x 20mm 283-2713-ND 3.35 3.09 — 1.125 (28.6) 
A | 415A "1-1/4" gy a | 
1/4" x 1-1/4 283-2871-ND NEW! 7.02 6.70 (11.9) Current] Voltage] Digi-Key Price Each Mig. 
3AG yl Rating | Rating | Part No. 1 10 100 | Part No. 
1/4” x 1-1/4" TBA | eq | 283-2849-ND* 4.32 4.13 3.00] BK/HKP-HH-R 
3 | B | 158 3AG 30 | 283-2870-ND NEWF = 7.02 6.70 30A 283-2850-ND 3.48 3.32_2.41| BK/HKP-R 
(7.62) HTB-8: Low Profile HTB-9: Low Profile * Solder Eyelet Termination 
D 16A 5x 20mm 283-2854-ND 3.35 3.09 Snap-In Snap-In 
1/4" x 1-1/4" see TERMINAL OPTIONS HHB “Snap-Lock” In-Line 
D | 20A 3AG 283-2853-ND 3.35 3.09 
Fuseholder 
4/4" x 1-1/4" Soler 4/4” (6.35mm) Quick-Connect [ Bots | 
4| a | 458 i 283-2719-ND 314 2.90 | [3/16" a 76mm) Quick-Connect : For 1/4” x 7/8” to 1-1/4” 
axa’) 195 B D (6.35mm x 22.23mm x 31.75mm) Fuses 
5 | B | 158 3AG (3.13) | 263-2855-ND 3.35 3.09 © aa Specifications: 
.33 (8.38) 34 rad a 1 43) 47 (11.94) * Accepts #16 to #12AWG copper wire 
6 B 15A 5x 20mm 283-2856-ND 3.35 3.09 * High visibility yellow color * UL 
Right Angle In-Line ain Anal In-Line flammability rating 94 V2 


Material: Body: Nylon 
Copper, Tin-Plated 


t+ Splash Proof Seal ¢ Crimp: 


. « . . Fuse Length|“L” with Fuse Installed 
Printed Circuit Board Fuseclips 7/8" 2.100” Maximum 
A” 2.250” Maximum 
1-1/4" 2.420” Maximum 
Current |Voltage | Digi-Key Price Each Mfg. 
Rating | Rating | Part No. 1 10 100 | Part No. 
30A 32 |283-2848-ND 1.63 1.56 1.13 | BK/HHB-R 


HFB Waterproof In-Line 
Fuseholder 

For 1/4” x 1-1/4” 

(6.35mm x 31.75mm) Fuses 


Accepts Cooper . , 
Fuse End Lead Clip Digi-Key Price Each Bussmann Construction Material: 
Fig. | Diameter | Stop Type Materialt Finish Part No. 1 10 100 | PartNo. Body: Thermoplastic rubber 
1 5mm Yes Straight Spring Bronze Bright Tin 283-2603-ND 25 24 18 | 1A5018-10-R (orange) me , 
4/4"3AG | Yes | Straight | Beryllium Copper | Bright Tin | 283-2826-ND 58 56 41 | BK/1A1907-03-R pelea tt ata Tin plating 
1/4” 3AG | Yes Straight Cartridge Brass Bright Tin 283-2601-ND 18 A7 13 | 1A1907-06-R 
5mm Yes Straight Beryllium Copper Silver 283-2865-ND NEW! 60 57 42 | BK/1A3399-01 Volts | Digi-Key Prceleach Mig. 
2 5mm Yes Straight Beryllium Copper Bright Tin 283-2827-ND 57 55 40 | BK/1A3399-04-R Amps} AC | Part No. 1 10 100 | Part No 
5mm Yes Straight Spring Bronze Bright Tin 283-2828-ND 26 24 16 | BK/1A3399-10-R 30 32 283-2355-ND 20.41. 1947 14.13 | HFB-10 
13/32" Yes Straight Spring Bronze Bright Tin 283-2829-ND 60 58 42 | BK/1A3400-09-R 
13/32" Yes Straight Beryllium Copper Silver 283-2830-ND 63 61 44 | BK/1A3400-10 
5mm | Yes | Straight* Cartridge Brass Bright Tin 283-2832-ND 35 34 .25 | BK/1A5601 HFA Waterproof In-Line 
1/4" 3AG | Yes | Angled-In | Beryllium Copper | Bright Tin 283-2825-ND 57 55 AQ | BK/1A1119-03-R Fuseholder 
| iene | vee | anon | Camioyebase | sion | 2soz50en a3 meme | aaron | | Or a" x 1-1/4" 
es ngled-In artridge Brass right Tin -2598- : : ; -10- 
1/4” 3AG | Yes | Angled-Out Beryllium Copper Bright Tin 283-2831-ND Al 40 .29 | BK/1A4534-01-R (6.35mm . 31.75mm) Fuses 
r 1/4” 3AG | No | Angled-In Cartridge Brass Bright Tin 283-2599-ND 36 35 26 | 1A1120-09-R Specifications: 
1/4"3AG | No | — Straight Cartridge Brass Bright Tin 283-2602-ND 25 24 18 | 143398-07-R * Accepts #16 to #12 AWG 
6 smm | Yes | Angled-in | Cartridge Brass | BrightTin | 283-2866-ND NEW! 43 Al 30 | BK/1A5602 copher wire “«: Temperature 
rating of 150°C * High 
* Locking Mounting Leads temperature, flame retardant, 
phenolic meets UL94 HB 
Gane End Lead Clip Digi-Key Price Each pees TCA Copper eB. (15.26) (11.10) 
Fig. | Diameter | Stop Type Materialt Finish Part No. 10 100 250 | PartNo. . , 
2 1/4” 3AG | Yes Straight Beryllium Copper Silver 283-2342-ND 66 50 A4 1A1907-05 Current |Voltage| Digi-Key Price Each Mfg. 
5 | 1/4"3aG | No None Spring Bronze Bright Tin | 283-2337-ND 26 20 18 | 5681-15 Rating | Rating | Part No. 1 10 100 | Part No 
+ Beryllium copper recommended for currents higher than 15 amps (1/4” or 6.35mm clips). 20A 250_|283-2847-ND_ 19.21 18.33 13.30 | BK/HFA-R 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1972 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Type SMP, SMT Cut Tape T&R* Amp Digi-Key Price Each Bel Fuse 
e@ Power ee Amp Digi-Key Price Each Pricing | Bel Fuse Rating Part No. 1 10 100 | Part No. 
Sinsieet : WwW ce Rating | Part No. 1 10 100 1,000 | PartNo. 1A 507-1198-ND 58 52 37 | SHF4-R 
PLS OMNES TED Protection Fuse 1.25A | 507-1046-1-ND 76 68 48 | 224.00 | $SQ 1.25 14.64 | 507-1199-ND 58 52 .37| SHF1.6-R 
a - - 1.5A 507-1047-1-ND  .76 68 48 224.00 | SSQ1.5 PN 507-1200-ND 58 52 .387 | 5HF2-R 
SMP Fuses guard protected circuitry against sustained overload or On 507-1048-1-ND .76 68 .48 294.00 | SSQ2 3.15A 507-1201-ND 58 52 37 | SHF3.15-R 
short circuit conditions. Such sustained overloads may be generated 25a | 507-1049-1-ND 76 68 48 204.00 | $8025 
ry reas contact between utility cables and phone lines (power aA eaves eonsiatny o ee 48 Peis Be = 4A 507-1202-ND 58 52 37 | SHF 4-R 
IN@ Cross). ae : a “ a 5A 507-1203-ND 58 52.37 | 5HF5-R 
Specifications: 3.5A | 507-1051-1-ND 76 68 .48 | 224.00 | $SQ3.5 634 | 507-1204-ND 58 52 37| SHF63-R 
* Voltage Rating: 600V + Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 4A | 907-1052-1-ND 76 68 48 | © 224.00 | SSQ4 8A | 507-1205-ND 58 52 ~.37| SHF&R 
* Construction Material: Ceramic Body/Tin plated Brass Caps, Lead oa eat ee a . ee are a . : 10A | 507-1206-ND 58 52 37 | SHF10-R 
Free Solder * Packaging: 13 inch diameter reel, 16mm wide tape, . Fi lle! : a : : 5 5HT Series - Ti L F 
8mm pitch, per EIA standard 481 7A__| 507-1055-1-ND_ .76 68 48 | 224.00 | SSQ7 eres 2 ee oes EMS. 
8A | 507-1056-1-ND .76 68 48 | 224.00 | Ssa8 1A eaeca ee 8 362. 97 | SHEER 
10A | 507-1057-1-ND .76 68 48 | 224.00 | ssa1o 125A Booze NG 58 6287 | SHT 126-8 
124 | 507-1058-1-ND .76 68 48 | 224.00 | ssa12 1.6A  (BsO7ai202-nD 580 62087 | SHT 1.6-R 
154 | 507-1059-1-ND 76 .68 48 | 224.00 | ssa 15 2A eee «8 2S) SHT 2-R 
2.5A | 507-1211-ND 58 52 .37| SHT25-R 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 3.15A 507-1212-ND 58 52 37 | 5HT 3.15-R 
4A 507-1213-ND 58 52 .37| SHT4R 
Electrical Characteristics z El _ 
Blow Time Type 5SF, 5ST 5A | 507-1214ND 58 52 37] SHTS-R 
Teer Current Minin Maxim 5x20 F L 6.3A | 507-1215-ND 58 52  .37| SHT6.3-R 
TO0% 110% (2A) This NIA (5x20mm) Fuse, Low 8A | 507-1216-ND 58 52 .37| SHT&-R 
200% 3 seciN/A (2A) 60 sec Breaking Capacity 10A | 507-1217-ND 58 52 .37| SHT10-R 
500% 100 msec 1.5 sec IEC-127-2 q 
1000% 30 msec 300 msec 
RR, 
aan SHOWMuECO L w Type 5MF, 5MT and 5TT [Sms] 
Amp | Digi-Key Price Each "Pricing Bel Fuse Operating Temperature: -55 ~ 125°C (5x20mm) Fuses 
Rating | Part No. 1 10__ 100 2,000 Part No. Materials: * Glass body/Nickel plated brass caps UL/CSA STD 248-14 @u &. C € CW (ay 
500mA| 507-1038-1-ND 1.69 1.50 1.07] 500.00/M | SMP500 idaraiinarampersiuis: aise 
1.25A | 507-1039-1-ND 1.69 1.50 1.07| 500.00/M | SMP 1.25 Amp | Digi-Key Price Each Bel Fuse Pattie P : an 
-1040-1- = Rati Part No. 1 10 100 | Part No. B . 
2.0A OOTAOSORIND] 1.69 1.50 1.07 SMP 2 Senge eee ene 5ME, 5MT: * Glass Body/Nickel Plated Brass | .787 
* ForT. d Reel part bi hi 4-ND to 2-ND 5SF Series - Fast Acting Fuse Caps. (20) 
or Tape and Reel part number, change 1-| io 2-ND. . i 
: iil SURAT ca es 28 | SSE SOR Beecces.ea cad eae poe eels Plated Brass Caps 
T RuJS Tel P c 100mA | 507-1219-ND 43 39.28 | 5SF 100-R 
ype elecom - Power ross 125mA 507-1220-ND 43 39 .28 | 5SF 125-R Amp Digi-Key Price Each Bel Fuse 
Protection and Ballast Protection 200mA | 507-1221-ND 43.39.28 | 5SF.200-R Rating | Part No. 110 100 | PartNo. 
250mA | 507-1222-ND 43 39.28 | 5SF 250-R i i 
RJS fuse guard protected circuitry against sustained overload or SMF Series - Fast Acting Fuse 
short circuit conditions. Such sustained overloads may be generated 400mA 507-1223-ND 43 39 -28 | 5SF 400-R 250mA 507-1257-ND 36 82 23 5MF 250-R 
by accidental contact between utility cables and phone lines (power 500mA 507-1224-ND 43 39 .28 | 5SF 500-R 300mA 507-1258-ND 36 32 23 5MF 300-R 
ine.eress) be: pole 4S 89 28. | SSF'1-R 500mA | 507-1259-ND 36 32 .23 | 5MF500-R 
Electrical Characteristics 1258 OmiezeNDa 43 3928 | SSF'1.25-R 7oomA | 507-1260-ND 36 .32 .23 | SMF 700-R 
Blow Time 1.64 507-1227-ND 43 39.28 | 5SF1.6-R an SND Be. 2p 86) | GEMETG 
Test Current Minimum Maximum 2A 507-1228-ND 43 39 .28 | 5SF2-R - ; - 
100% 4hrs N/A 2.5A 507-1229-ND 43 39.28 | 5SF2.5-R ven ae ae 2 os a. : a 
135% N/A thr 3.15A 507-1230-ND 43 39.28 | 5SF3.15-R : cae : : : = 
200% 3 sec 20 sec 4A 5O7-1231-ND 43 ‘390 28 | SSE4-R 2A 507-1264-ND 36 32 .23 | 5MF2-R 
500% 100 msec 1.5 sec 5A 507-1232-ND 43 39 28 | 5SF5-R ee Berens = is es ae dg 
1000% 30 300 507-1266- E : 4 5MF 3- 
° ae a 507-1233ND 43 39 28 | 5SF63R 
BA 507-1234-ND 43 39 «= «28 | SSFB-R 3.5A | 507-1267-ND 36 32 .23 | 5MF3.5-R 
507-1235-ND 43 39 ©.28 | 5SF10-R 4A 507-1268-ND 36 32 .23 | 5MF4-R 
EF © .04 (1.0) BST Series - Time Lag Fuse 5A 507-1269-ND 36 32 .23 | S5MF5-R 
(4.6) 80 (20.3) Tea é a ee | SST 6A 507-1270-ND 36 32 .23 | S5MF6-R 
4 : : sit PA aa 26 6 5ST aes 7A 507-1271-ND 36 32 .23 | 5MF7-R 
0. Bos , ‘ : . 8A 507-1272-ND 36 32 .23 | 5MF8&-R 
P70} Popilayout 507-1238-ND 43 39 .28 | 5ST 100-R : - - 
507-1239-ND A3 39 28 | 5ST 125-R 5MT Series - Medium Acting Fuse 
507-1240-ND 43 39.28 | 5ST 200-R 250mA_ | 507-1273-ND 46 41. .29 | 5MT250-R 
Specifications: W g. Ccé 507-1241-ND 43 39 .28 | 5ST 250-R 375mA_ | 507-1274-ND 46 41 29 5MT 375-R 
¢ Voltage Rating: 600V 507-1242-ND 43 389 .28 | 5ST 400-R 500mA 507-1275-ND 46 At .29 5MT 500-R 
¢ Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 507-1243-ND 43 39 .28 | 5ST 500-R 750mA 507-1276-ND 46 AI 29 5MT 750-R 
. Construction Material: Body: Glass, Lead Wire: Tin-lead plated 507-1244-ND 43 39 .28 | 5ST 630-R 1A 507-1277-ND AGB 41 .29 5MT 1-R 
ab aaa teed 507-1246-ND 43 39 28 |5ST1-R 258 | 507-1279-ND 46 41 29 | SMT25-R 
Amp Lead Digi-Key Price Each _| Bel Fuse 507-1247-ND 43 39.28 | 5ST 1.25-R 3A 507-1280-ND 46 41 .29 | 5MT3-R 
Rating | Length Part No. 110 100 | Part No. 507-1248-ND 43 39.28 | 5ST 1.6-R 3.54 507-1281-ND 46 41  .29 | 5MT3.5-R 
2.00A | Standard | 507-1002-ND 50 45 32 | RUS2 507-1249-ND 43 39.28 | 5ST 2-R 4A 507-1282-ND 46 41 29 | 5MT4-R 
pOmoiim 458028 | SSTRER 5A | 507-1283-ND 46 41 29 | 5MT5-R 
507-1251-ND 43 39.28 | 5ST3.15-R 
7A 507-1284-ND 46.41.29 | 5MT7-R 
Type SSQ, 6125 (2410) 507-1252-ND 43 39 28 | SST4-R a7 Ser Ti Lea 
Size Square Ceramic SMT 507-1253-ND 43 39 28 | SST5-R eee ene eee 
Z DCE 507-1254-ND 43 39 28 |5ST6.3R 125mA | 507-1285-ND 56 50 .36 | 5TT125-R 
Fast Acting Fuse mane EW 5071255ND 43 39 28|SST@R 250mA | 507-1286-ND 56 50 .36 | STT250-R 
Specifications: > 507-1256-ND 43 39 .28 | 5ST 10-R 300mA 507-1287-ND 56 50 36 5TT 300-R 
* Voltage Rating: 125V_ * Operating “240 io 400mA | 507-1288-ND 56 50 .36 | 5TT400-R 
Temperature: -55°C ~ 125°C (6.10) ~~ (254) 500mA | 507-1289-ND 56 50 .36 | S5TT500-R 
ee ee Type 5HF, 5HT (5x20mm) Fuse, Hig 750mA | 507-1290-ND 56 50 .36 | STT750-R 
oay/Palladium ate rass aps 08 . . xe 4 " 
¢ Packaging: 13 inch diameter reel, heat (2.0) Breaking Capacity 1 bat Be Bee oe ve = pln A R 
12mm wide tape, 4mm pitch, per EIA : ae IEC-127-2 25 lovee ag, OU: SLT nee 
standard 481 12.48) 1.5A | 507-1293-ND 56 50 .36 | S5TT15R 
; _ ; , &®SO @ EG. SCé Wis (1 P 1.6A | 507-1294-ND 56 50_—.36_ | ‘STT1.6-R 
Electrical Characteristics: * Test Current 100%, Blow Time 4 Hrs Min; ° DA 07-1295-ND 6 0 36 TT 2-R 
Test Current 200% Blow Time 5 seconds Maximum Operating Temperature: -55 ~ 125°C 507-1295- 5 5 : 5 | 
‘ ; : 2.5A | 507-1296-ND 56 50 36 | 51T25-R 
Materials: * Ceramic body/Nickel plated brass caps 
Cut Tape T&R* 3A 507-1297-ND 56 50 36 | 5TT3-R 
Amp Digi-Key Price Each Pricing | Bel Fuse Amp Digi-Key Price Each 4A 507-1298-ND 56 50 36 5TT 4-R 
Rating | Part No. q 10 100 1,000 | Part No. Rating Part No. 1 10 100 5A 507-1299-ND 56 50 36 5TT5-R 
250mA | 507-1041-1-ND .76 68 .48 | 224.00 | SSQ 250 SHF Series - Fast Acting Fuse 6A 507-1300-ND 56 50 36 | 5TT6E-R 
500mA | 507-1043-1-ND .76 68 48 | 224.00 | SSQ500 250mA | 507-1195-ND 58 52 37 | 5HF 250-R 7A 507-1301-ND 56 50 36 | 5TT7-R 
750mA | 507-1044-1-ND .76 =.68 = 48 - | 224.00 | SSQ750 500mA | 507-1196-ND 58 52.37 | 5HF 500-R 8A 507-1302-ND 56 50 36 | 5TT&-R 
1A | 507-1045-1-ND 76 =.68 = 48] 224.00 | SSQ1 800mA | 507-1197-ND 58 52 37 | SHF 800-R 10A 507-1303-ND 56 50 .36 | 5TT10-R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(tos3) 1973 


Type SST, 6125 (2410) 
Size Square Ceramic SMT 


bel 


COMPONENTS for a 


nacanese> §~=© Slow Blow Fuse 
100, 415 08 
(2.54) ~ pee te 
254) of 129) | RoHS 
125 comriant 
ore + (3.18) 
~ (2.54) G ce @ 
Electrical Characteristics 
Blow Time 
Test Current Minimum Maximum 
100% 4 hrs N/A 
200% 1 sec 60 sec 
300% 0.2 sec 3 sec 
800% 0.02 sec 0.1 sec 


Specifications: * Voltage Rating: 125V ¢ Operating Temperature: -55°C ~ 
125°C © Construction Material: Ceramic Body/Palladium Plated Brass Caps 
© Packaging: 13 inch diameter reel, 12mm wide tape, 4mm pitch, per EIA 
standard 481 * UL/CSA STD 248-14 


Electrical Characteristics 


Test Blow Time - C10 Blow Time - C1S 
Current Min. Max. Min. Max. 
100% 4hrs N/A 4hrs N/A 
200% N/A 5 sec 1 sec 120 sec 
300% N/A 0.2 sec 0.1 sec 3 sec 
Cut Tape (Tape & Reel*| 
Amp | Digi-Key Price Each Pricing Bel Fuse 
Rating | Part No. i 10 100 5,000 Part No. 


C1Q Type - Fast Acting 
250mA) 507-1073-1-ND 62 56 40) 161.00/M |C1Q 250 


Cut Tape T&R* 
Amp | Digi-Key Price Each Pricing | Bel Fuse 
Rating|Part No. ‘il 10 100| 1,000 | Part No. 


375mA | 507-1060-1-ND 1171.05 74 
500mA | 507-1061-1-ND 1.24 1.10 78 
750mA | 507-1063-1-ND 1171.05 74 


348.00 | SST 375 
366.00 | SST 500 
348.00) SST 750 


1A |507-1064-1-ND 117° 1.05 74) 348.00/SST1 
1.5A_|507-1065-1-ND 1171.05 74] 348.00| SST 1.5 
2A |507-1066-1-ND 117° 1.05 .74] 348.00} SST2 
2.5A |507-1067-1-ND 117° 1.05 74] 348.00] SST 2.5 
3A | 507-1068-1-ND 117° 1.05 74] 348.00} SST3 
3.5A |507-1069-1-ND 117° 1.05 74] 348.00|SST3.5 
4A _|507-1070-1-ND 1417 -1.05 —.74| 348.00} SST4 
5A |507-1071-1-ND 117 1.05 74] 348.00} SST5 
7A_|507-1072-1-ND 1171.05 .74| 348.00| SST7 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Type C2Q, 0603 Size 
SMT Very Fast-Acting 
Chip Fuse 


Specifications: * Voltage Rating: 32V 
© Operating Temperature: -55 ~ 125°C 
¢ Construction Material: Ceramic Substrate/ 


AW Ce 


Printed Element, Tin Plated Terminations ae) 63> 
¢ Packaging: 7 inch diameter reel, 8mm 031 CAL 62) 
wide tape, 4mm pitch, per EIA standard 481 (79) 
(equivalent IEC-286 part 3) ¢ Part Markings: 
None @ UL/CSA STD 248-14 03 026 
_ = [(.76) | 1-66) 
Electrical Characteristics 7.04 
Blow Time 4(1.02) 
Test Current Minimum | Maximum 
100% 4 hrs WA Infrared solder layout for 
200% WA 5 sec PCB. See data-sheet for 
300% NA 0.2 sec wave solder: 
Cut Tape (Tape & Reel* 
Amp | Digi-Key Price Each Pricing {Bel Fuse 
Rating | Part No. 1 10 100 5,000 Part No. 


250mA| 507-1086-1-ND 62 .56 .40 
300mA| 507-1087-1-ND 62 56 .40 
375mA| 507-1088-1-ND 62 .56 .40 
500mA| 507-1089-1-ND 62 56 .40 
750mA| 507-1090-1-ND 62 56 40 
1A |507-1091-1-ND 62 56 .40 
1.25A | 507-1092-1-ND 62 56 .40 
1.5A | 507-1093-1-ND 62 56 .40 
2A | 507-1094-1-ND 62 56 .40 
2.5A |507-1095-1-ND 62.56.40 
3A | 507-1096-1-ND 62 56 40 
3.5A | 507-1097-1-ND 62 56 .40 
4A | 507-1098-1-ND 62 56 40) 161.00/M |C2Q4 
5A | 507-1099-1-ND 62.56 ~— 40] =161.00/M |C2Q5 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Rous 


161.00/M |C2Q 250 
161.00/M |C2Q 250 
161.00/M |C2Q 375 
161.00/M |C2Q 500 
161.00/M |C2Q 750 
161.00/M |C201 
161.00/M |C2Q 1.25 
161.00/M |C20 1.5 
161.00/M |C2Q2 
161.00/M |C20 2.5 
161.00/M |C203 
161.00/M |C20 3.5 


Type C1Q and C1S, 1206 


Size SMT Very 

Fast-Acting/ Slow 

Blow Chip Fuse 

023 

DN@EO® Cc (88) | 4217 
Cis C1Q C1Q CiQand Cis 060 <7 (3.07) 
Specifications: (1.52) 
© Voltage Rating: Type C1Q: 125V; Type 
C1S: 63V ¢ Operating Temperature: -55°C 06 045 
~ 125°C Construction Material: Ceramic (1.52) (4.14) 
Sub strate/Printed Element, Tin Plated a 
Terminations ¢ Packaging: 7 inch diameter ag) 


reel, 8mm wide tape, 4mm pitch, per EIA 
standard 481 (equivalent IEC-286 part 3) 
¢ Part Markings: None Type C10: UL/CSA 
STD 248-14; Type C18: UL STD 248-14 


Infrared solder layout for 
PCB. See data sheet for 
wave solder. 


Type RST Time Lag 
Radial Lead Micro Fuse Series, 
IEC 127-3, SS4 RoHS 


4.0 
PES COOO aN ® 
Tf Specifications: * Voltage Rating: 250V » Operating 
Py 8 Temperature: -55°C ~ 125°C © Construction 
4.3 Material: Base and Cover: Black thermoplastic, UL 
\ je 94-V0 Pins: Tin plated copper alloy »* Packaging: 
715.08 Bulk, 1,000 pieces per box 


375mA) 507-1074-1-ND 62 56 40) 161.00/M |c10 375 Electrinal Characteristics. 
500mA] 507-1075-1-ND 62 56 40| 161.00/M |C1a 500 Rated [150% | 210% [275% 400% 1000% 
750mA| $07-1076-1-ND 62.56.40 | 161.00/M C10 750 Current Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. 
1A_|507-1077-1-ND_ 62.56 — 40 |_161.00/M [C101 BOmA ~ 6.3A 1 2 400 | 10 | 150] 3 20 1150 
1.25A | 507-1078-1-ND 62 56 .40] 161.00/M |C10 1.25 inclusive hour | minutes | ms. | sec. | ms. | sec. | ms. | ms. 
1.5A | 507-1079-1-ND 62 56.40] 161.00/M |C101.5 
2A | 507-1080-1-ND 62 56 40] 161.00/M |c1a2 Bulk 
2.5A |507-1081-1-ND 62 56 40) 161.00/M [C1025 Amp | Digi-Key Price Each Bel Fuse 
3A_| 507-1082-1-ND 62 56.40 |__161.00/M {C103 Rating Part No. 1 10 100 | Part No. 
3.5A | 507-1083-1-ND 62 56 40] 161.00/M [C1035 100mA |) 507-1166-ND 2200 2117 | RST 100 
4A |507-1084-1-ND 62 56 .40] 161.00/M |c104 125mA | 907-1167-ND 2200 21 17 | RST 125 
5A _|507-1085-1-ND 62 56.40 |_161.00/M |c1a5 eee prea ee 5 3 ap aa oe 
C15 Type - Slow Blow 250mA_| 507-1170-ND 22 21 47 | ‘RST 250 
750mA| 507-1185-1-ND 62 56.40] 161.00/M |C1S 750 315mA 507-1171-ND 29 4 17 | RST 315 
1A | 507-1186-1-ND 62 56 40] 161.00/M |C1S1 400mA 507-1172-ND 99 ‘of 47 RST 400 
1.25A | 507-1187-1-ND 62 56 40] 161.00/M |C1S 1.25 500mA 507-1173-ND ‘99 ‘of 4 7 | RST50 
1.5A |507-1188-1-ND 62 56 40] 161.00/M |C1S 1.5 630mA | 507-1174-ND ‘00 = oy SS 47|- RST 630 
2a |507-1189-1-ND_ 62 _—-56__—40|_161.00/M |C1S2 g00mA | 507-1175-ND ‘00 ~~ ni. | RST 800 
25A |507-1190-1-ND 62 56 40] 161.00/M |ciS25 1a | 507-1176-ND ‘002117: | RST 4 
3A | 507-1191-1-ND 62 56 40) 161.00/M |C1S3 1.250 507-1177-ND 22 2 17 | RST 1.25 
3.5A | 507-1192-1-ND 62 56 40) 161.00/M |C1S 3.5 1.6A 507-1178-ND 22 21 17) RST1.6 
4A | 507-1193-1-ND 62 56 40) 161.00/M |C1S 4 2A 507-1179-ND 22 21 17 -| RST2 
5A | 507-1194-1-ND 62 56.40 | 161.00/M |C1S5 2.5A 507-1180-ND 22 21 7 | RST2.5 
* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. ore eae oS 3 ae aa he 
5A 507-1183-ND 22 21 7) RST5 
6.3A 507-1184-ND 22 21 17] RST6.3 


Type MRT Time Lag Radial Lead 
Micro Fuse Series, 
IEC 127-3, SS4 

Bulk 


> ©.329 (8.35) 50 (12.7) 


0.024 (0.6) 


303 (7.7) 


Lpnetes (4.3) 


.200 (5.08) 


25 (6.3) | 


Tape and Ammo 


Electrical Characteristics 


Rated Testing Blow Time 
Current Current Minimum Maximum 
150% thr N/A 
210% N/A 2 min 
275% 400 msec 10 sec 
400% 150 msec 3 sec 
1000% 20 msec 150 msec 


80mA ~ 6.3A 
inclusive 


Specifications: 

Voltage Rating: 250V ¢ Operating Temperature: -55°C ~ 125°C 
© Construction Material: Base and Cap: Black thermoplastic, UL94-VO Pins: 
Tin-plated copper alloy * Packaging: Bulk, 250 pieces per bag, 1,000 pieces 
per box (Short Leads), Tape and Ammo pack: 1,000 pieces per box, per 
IEC-286-2 (Long Leads) 


MRT Time Lag — Bulk 


Digi-Key Bulk 
Amp Part No. Price Each 
Rating | Short Lead il 10 100 
80mA | 507-1100-ND 5 67 48 
100mA | 507-1101-ND 75 67 48 
125mA | 507-1102-ND 15 67 48 
160mA | 507-1103-ND 15 67 48 
200mA_ | 507-1104-ND 15. 67 48 | MRT 200 
250mA | 507-1105-ND 15 67 48 | MRT 250 
315mA | 507-1106-ND 15 67 48 | MRT 315 
400mA | 507-1107-ND 75 67 48 | MRT 400 
500mA | 507-1108-ND 75: 67 48 | MRT 500 
630mA | 507-1109-ND 75 67 48 | MRT 630 
800mA | 507-1110-ND 75 67 48 | MRT 800 
1A 507-1111-ND 75 67 48 | MRT1 
1.25A | 507-1112-ND 18 67 48 | MRT 1.25 
1.6A 507-1113-ND 15 67 48 | MRT 1.6 
2A 507-1114-ND We) 67 48 | MRT2 
2.5A 507-1115-ND 75 67 48 | MRT 2.5 
3.15A | 507-1116-ND 75 67 48 | MRT 3.15 
4A 507-1117-ND 15: 67 48 | MRT4 
5A 507-1118-ND Wf) 67 48 | MRT5 
6.3A 507-1119-ND 15 67 48 | MRT 6.3 


Bel Fuse 
Part No. 
MRT 80 
MRT 100 
MRT 125 
MRT 160 


MRT Time Lag — Tape and Ammo 


Digi-Key Tape & Ammo 
Amp Part No. Pricing 
Rating | Long Lead 1,000 


5A 507-1118-3-ND 222.00 


Bel Fuse 
Part No. 


MRT 5AMMO 


Type MQ and MS 
Micro Fuses 


Electrical Characteristics 
Test Blow Time 
Current Minimum | Maximum 
100% 4 hrs N/A o 
200% NA 30 sec. 125 


(3.18) 


Specifications: ¢ Voltage Rating: 125V »¢ Operating Temperature: -55°C ~ 
125°C © Construction Material: Body: Molded with UL Recognized epoxy 
component plastic UL94-VO. Lead Wire: Tin-Lead plated Copper © Packaging: 
Bulk: 250 pieces per bag/1,000 pieces per box; Tape and Reel: 2,500 pieces 
per reel (5mm pitch and 52.4mm inside Tape spacing (per EIA 296-E and IEC 
286-1) * UL/CSA STD 248-14 


MQ Fast Acting - Bulk 


Bulk 
Amp Digi-Key Price Each Bel Fuse 
Rating | Part No. 1 10 100) Part No. 
100mA | 507-1004-ND 76 68 49 | MQ 100 
125mA | 507-1005-ND 76 68 49 | MQ 125 
200mA | 507-1007-ND 76 68 49 | MQ 200 
250mA | 507-1008-ND 76 68 49 | MQ 250 
375mA_| 507-1010-ND 76 68 49 | MQ375 
500mA | 507-1011-ND 76 68 49 | MQ 500 
750mA | 507-1012-ND 76 68 49 | MQ 750 
1A 507-1013-ND 76 68 49 | MQ1 
1.5A 507-1014-ND 76 68 49) MQ1.5 
2A 507-1015-ND 76 68 49 | MQ2 
2.5A 507-1016-ND 76 68 AQ) MQ2.5 
3A 507-1017-ND 76 68 49 | MQ3 
4A 507-1018-ND 76 68 49 | MQ4 
5A 507-1019-ND 76 68 49 | MQ5 
7A 507-1020-ND 76 68 49 | MQ7 
10A 507-1021-ND 76 68 49 | MQ10 
12A 507-1022-ND 76 68 49 | MQ12 
15A 507-1023-ND 76 68 49 | MQ15 
MS Slow Blow - Bulk 
Digi-Key Bulk 
Amp Part No. Price Each Bel Fuse 
Rating Short Lead 1 10 100 | Part No. 
250mA | 507-1024-ND 99 89 63 | MS 250 
375mA | 507-1026-ND 99 89 63 | MS 375 
500mA | 507-1027-ND 99 89 .63 | MS 500 
750mA | 507-1028-ND 99 89 63 | MS 750 
1A 507-1029-ND 99 89 63 | MS1 
1.25A 507-1030-ND 99 89 63 | MS 1.25 
1.54 507-1031-ND 99 89 63) MS 1.5 
2A 507-1032-ND 99 89 63 | MS2 
2.5A 507-1033-ND 99 89 63) MS 2.5 
3A 507-1034-ND -99 89 63 | MS3 
4A 507-1035-ND 99 89 63 | MS4 
5A 507-1036-ND 99 89 63 | MSS 
7A 507-1037-ND 99 89 63 | MS7 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1974 (1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


[5] Sc |-) U RTE Fe AX RoHS Rated Breaking Digi-Key Price Each Tape & Reelt | Schurter 
— ¢ us — Current (A) Capacity (A) | PartNo. 1 25 50 | Pricing 1,000 | PartNo. 
ELECTRONIC COMPONENTS 25 35@250VDC | 486-1251-ND 94 76 68 _ 3403.0170.11 
. 3.15 35@250VDC_ | 486-1252-ND 94 76 68 _ 3403.0171.11 
FS F and FST Series 40 40 35@250VDC | 486-1253-ND 94 76 68 = 3403.0172.11 
ae aloe 5.0 100@250VDC_ | 486-1139-NDt 104 83 75 _ 3403.0173.11 
5x20m m M in iatu re Fuses B fags 6.3 100@250VDC | 486-1140-NDt 1.04 83 75 a 3403.0174.11 
Specifications: * Rated Voltage: 250VAC * Ambient Temperature Fig. 2 — USI 1206 Series - 3.2mm x 1.6mm Fast Acting 
Range: -55°C ~ 125°C » Tube Material: Glass * End Cap Material: Dim. in mm 0.5 63@63VDC 486-1141-1-ND ral 62 55 273.00 3413.0213.22 
Nickel plated copper alloy 0.63 63@63VDC ‘| 486-1142-1-ND 1 62 (55 273.00 3413.0214.22 
carsnl Prenicing Rating 0.8 63@63VDC_ |: 486-1143-1-ND 1 62 55 273.00 3413.0215.22 
Rating (A) 15 xIn (Min.) | ~2.1xIn (Max.) | 2.75 x In (Max.) 10.0 x In (Max.) ; oe Sete eee a - = Sea apes 
FSF Series : : : : : — 
025-63 60 min. 30 min. Dec: 20 msec. 16 63@63VDC ‘| 486-1146-1-ND 1 62 55 273.00 3413.0218.22 
8~10 30 min. 30 min. 2 sec. 40 msec. 2.0 63@63VDC_ ‘|: 486-1147-1-ND M1 62 55 273.00 3413.0219.22 
FST Series 25 63@63VDC_ ‘| 486-1148-1-ND 1 62 55 273.00 3413.0220.22 
0.02 60 min. = = 300msec. 3.15 63@63VDC | 486-1149-1-ND 71 62 55 273.00 3413.0221.22 
0.32 ~ 6.3 60 min. 120 sec. 10 sec. 300 msec. 4.0 63@63VDC 486-1150-1-ND 71 62 55 273.00 3413.0222.29 
Bae SO mins J20is8es 1O'see: Sooimeee: 5.0 63@63VDC | 486-1151-1-ND 71 62. 55 273.00 | 3413.0223.22 
6.3 63@63VDC__| 486-1152-1-ND 162 55 273.00 3413.0224.22 
Rated Breaking Capacity | Digi-Key Pricing Schurter 
Current (A) @250VAC Part No. 1 25 50 Part No. t VDE Approval Only $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
FSF Series — Fast Acting 
0.25 35A 486-1230-ND 87 17.385 31.23 | 00341510 
0.315 354 486-1231-ND 87 17.85 31.23 | 0034.1511 PCB and Panel 
0.4 35A 486-1232-ND 87 17.385 31.23 | 0034.1512 M t F h Id 
0.5 35A 486-1233-ND 23 4.50 8.10 | 0034.1513 
1.0 35A 486-1234-ND 23 4.50 8.10 | 0034.1516 oun usenolders Dim. in mm 
1.6 35A 486-1235-ND 234.50 8.10 | 0034.1518 
2.0 35A 486-1236-ND 23 4.50 8.10 | 0034.1519 
25 35A 486-1237-ND 23 4.50 8.10 | 0034.1520 
3.15 35A 486-1238-ND 23 4.50 8.10 | 0034.1521 
4.0 10In. 486-1239-ND 234.50 8.10 | 0034.1522 
5.0 10In. 486-1240-ND 23 «4.50 8.10 | 0034.1523 
6.3 10In. 486-1241-ND 32 640 11.52 | 0034.1524 
8.0 10In. 486-1242-ND 32 640 = 11.52 | 0034.1525 ' ; 
10.0 10In. 486-1243-ND 32 6.40 11.52 | 0034.1526 Finger Grip Shown 
FST Series — Time Lag 
0.02 35A 486-1326-NDT 5.62 112.30 202.14 | 00343101 
0.032 35A 486-1327-NDt 5.62 112.30 202.14 | 0034.3102 
0.04 35A 486-1328-ND 5.62 112.30 202.14 | 0034.3103 
0.05 35A 486-1329-ND 52 10.35 18.63 | 0034.3104 
0.063 35A 486-1330-ND 52 10.35 18.63 | 0034.3105 
0.08 35A 486-1331-ND 52 10.35 18.63 | 0034.3106 
0.4 35A 486-1332-ND 52 10.35 18.63 | 0034.3107 
0.125 35A 486-1333-ND 52 10.35 18.63 | 0034.3108 
0.16 35A 486-1334-ND 32 6.30 =: 11.34 | 034.3109 
0.2 35A 486-1335-ND 32 6.30 14.34 | 0034.3110 
0.25 35A 486-1214-ND 53 1055 18.99 | 00343111 
0.315 35A 486-1215-ND 32 © 6.30 = 11.34 | 0034.3112 
0.4 35A 486-1216-ND 32 © 6.30 = 11.34 | 0034.3113 
05 35A 486-1217-ND 32 6.30 = 11.34 | 0034.3114 
0.63 35A 486-1336-ND 32 6.30 14.34 | 0034.3115 
0.8 35A 486-1337-ND 326.30 ~—-11.34 | 0034.3116 
1.0 35A 486-1338-ND 32 © 6.30 = 11.34 | 034.3117 
1.25 35A 486-1339-ND 32 6.30 = 11.34 | 0034.3118 
1.4 35A 486-1340-NDt 1.31 26.25 47.25 | 0034.3165 
1.6 35A 486-1218-ND 32 6.30 11.34 | 0034.3119 
2.0 35A 486-1219-ND 326.30 ~—-11.34 | 0034.3120 
25 35A 486-1220-ND 32 6.30 = 11.34 | 0034.3121 
3.15 35A 486-1221-ND 32 6.30 = 11.34 | 034.3122 
4.0 10In. 486-1222-ND 32 © 6.30 = 11.34 | 0034.3123 
5.0 10In. 486-1223-ND 32 6.30 11.34 | 0034.3124 
63 10In. 486-1224-ND 32 6.30 11.34 | 0034.3125 
8.0 10In. 486-1225-ND 32 6.30 = 11.34 | 0034.3126 
10 10In. 486-1226-ND 32 6.30 = 11.34 | 034.3127 
12.5 125A 486-1227-NDt 52 10.35 18.63 | 0034.3128 
16 125A 486-1228-NDt 52 10.35 18.63 | 0034.3129 i 
20 125A 486-1229-NDt 52 10.35 18.63 | 0034.3130 bee! 6 be 


t Not VDE Approved 


Rated |Rated 
- Fuse-Link Cur- | Vol- | Digi-Key Price Each Schurter 
UMT 250 and USI 1206 Series Fig. Type (mm) |rent (A)| tage | Part No. 1 25 50 | Part No. 
Panel Mount Types — IP40 Rating, Solder Terminals 
Surface Mount Fuses FEU (Grip) Series 
a pei aaes j Holder 5x20 or 6.3x32| 10 | 250 |486-1167-ND 1.52 1.22 1.10 0031.1801 
Specifications: * Rated Voltage: 250VAC, Holder, Slot Cap 5x20 10 | 250 486-1168-ND 1.70 1.36 1.23 |0031.1811 
125VDC »* Ambient Temperature Range: FEU Series 
-55°C ~ 125°C * Housing Material: Ceramic Holder 5x20 or 6.3x32) 10 | 250 | 486-1164-ND 1.52 1.22 1.10 | 0031.1653 
* Terminal Material: Tin-plated copper alloy 2 Slot Knob Cap 5x20 10 250 | 486-1165-ND 83 67 -60 | 0031.1663 
ba ae oes AeiadiveiaaeraoUANG Slot Knob Cap 6.3x32 10 | 250 | 486-1166-ND 80.65 58 | 031.1666 
pecitications: * Rate oltage: a . 
63VDC * Ambient Temperature Range: FPG1, FPG2 and FPG3 Series 
-55°C ~ 90°C * Housing Material: Epoxy Holder, Slot Cap 5x20 10 | 250 |486-1153-ND 253 2.03 1.83 /3101.0010 
glass »* Terminal Material: Tin-plated Holder, Finger Grip 5x20 10 250 | 486-1154-ND 2.53 2.03 1.83 | 3101.0015 
copper alloy 3 | , Holder, Slot Cap 5x20 10 | 250 | 486-1155-ND 253 2.03 1.83 [3101.0020 
- - Holder, Finger Grip 5x20 10 | 250 | 486-1156-ND+ 2.53 2.03 1.83 |3101.0025 
: : Pre-Arcing Rating __ Holder, Slot Cap 5x20 10 | 250 |486-1157-ND§ 253 2.03 1.83 [3101.0030 
Series 1.25 x In (Min.) | 2.0 x In (Max.) 10.0 x In (Min.) 10.0 x In (Max.) Holder, Finger Grip 5x20 40 | 250 | 486-1158-ND 253 2.03 1.83 |3101.0035 
UMT 250 60 min. 120 sec. 10 msec. 100 msec. 5 
USI 1206 60 min. 120 sec. 1 msec. 10 msec. FUE Ses 
4 Holder 5x20 or 6.3x32| 16 | 500 | 486-1254-ND 5.57 4.46 4.01 | 0031.2307 
Rated Breaking Digi-Key Price Each Tape and Reel# | Schurter Slot Knob Cap 5x20 16 | 500 | 486-1255-ND | 5.03 4.03 3.63 | 0031.2323 
Current (A) | Capacity (A) | PartNo. 1 25 50 | Pricing 1,000 | Part No. RCS Mourtiiyre sins cldersrenunals 
Fig. 1 — UMT 250 Series - 10.1mm x 3mm Time Lag FAC Serles — IP40 Rating 
aE aeansovbe  WESEEOUETID gen 7765" 160 = Ada DIaaat 5 Holder 5x20 or 6.3x32| 10 250 486-1267-ND 1.83 1.46 1.32 [0031.3803 
0.8 35@250VDC | 486-1246-ND 94° 76 68 _ 3403.0165.11 FAU Series '— IP40 Rating 
10 35@250v0c | 486-1247-ND ‘4 476 68 = 3403.0166.11 6 Holder 5x20 or 6.3x32| 10 | 250 | 486-1256-ND 153 1.22 1.10 [0031.3573 
1.25 35@250VDC | 486-1248-ND 94 76 68 _ 3403.0167.11 FMS Series — IP30 Rating 
16 35@250VDC | 486-1249-ND 94 76 68 _ 3403.0168.11 7 Holder = 6.3 | 250 | 486-1244-NDt 62 50 45 | 031.7601 
2.0 35@250V0C 486-1250-ND 94 76 68 == 3403.0169.11 + Rear Panel Mount § Snap-In Type t+ Not VDE Approved (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (toss) 1975 


PCB and Panel 
Mount Fuseholders (cont) 


§.SCHURTER 


ELECTRONIC COMPONENTS 
Rated |Rated 
Fuse-Link Cur- | Vol- | Digi-Key Price Each Schurter 
Fig. Type (mm) rent (A) | tage | Part No. il 25 50 | Part No. 
FPG4 Series 
3 Holder, Slot Cap 5x20 10 | 250 | 486-1159-ND 253 2.03 1.83 |3101.0040 
Holder, Finger Grip 5x20 10 | 250 | 486-1160-ND 2.53 2.03 1.83 |3101.0045 
FPGS5 Series 
9 | Holder, Slot Cap 5x20 10 | 250 | 486-1161-ND 2.53 2.03 1.83 |3101.0050 
FPG7 Series — SMD Solder Terminals 
10 | Holder, Finger Grip 5x20 10 | 250 | 486-1162-ND 2.53 2.03 1.83 |3101.0075 
FUP Series — IP40 Rating 
11 | Holder, Slot Cap 5x20 16 | 500 | 486-1163-ND 9.82 7.86 7.07 |0031.2510 
OGD Series 
12 Holder 5x20 or 6.3x32| 10 | 500 | 486-1261-ND 110.88 80 | 0031.8231 
OGN Series 
43 Holder, 22.5mm Spacing 5x20 10 | 250 | 486-1258-ND 53 43 38 | 0031.8201 
Holder, 25mm Spacing 5x20 10 | 250 | 486-1259-ND 53.43 «38 | 0031.8211 
OGD-SMD Series 
14 Holder 5x20 or 6.3x32| 10 | 500 | 486-1169-ND 1.26 1.01 91 |0031.8241 
OGN-SMD Series 
15 Holder 5x20 10 | 250 | 486-1260-ND 80 64 ~—«.58 | 0031.8221 


Straight Terminal Fuse Clips 


16 Bronze 5x20 6.3 | 250 | 486-1173-NDt A714 13] 0751.0052 
17 Bronze 5x20 or 6.3x32| 10 | 250 | 486-1171-NDt 51 41.37 |0751.0099 
Kicked Terminal Fuse Clips 
16 Brass 5x20 6.3 | 250 | 486-1172-NDt 10 = .08 == .08 | 0751.0062 
17 Brass 5x20 or 6.3x32| 10 | 250 | 486-1170-NDt A738 34 | 0751.0100 


+ Rear Panel Mount 


MST 250 Series Time 
Lag Fuses @O Wa® 


Specifications: Size: 8.5mm x 8.5mm _ « Rated Voltage: 250VAC 
¢ Ambient Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Housing Material: 
Thermoplastic, UL94V-0 * Terminal Material: Tin Plated Copper 
¢ Breaking Capacity: 35A @ 250VAC 


§ Snap-In Type t Not VDE Approved 


Technologies 


Bimetal Cutoff Thermal Switches 


These thin, lightweight, wafer-type AIRPAX® thermal switches are ideal for applications when space is at 
a premium. The basic switch assembly is operated by a bimetal disc with positive, reinforced snap-action 
which is known for its repeat reliability. For high humidity and contaminating atmosphere applications, the 
device is sealed with a non-volatile resin. 

Specifications: * Contact Rating for 100,000 Life Cycles: 5003 series: 5A resistive, 120VAC; 3A resistive, 
240VAC; 5004 series: 10A resistive, 240VAC * Contacts: SPST * Temperature Settings: 35°F ~ 325°F 
* Dielectric: 1500VRMS 60Hz (1 minimum) terminals to case * Exposure Limit: -40°F ~ 350°F »* Self 


Resetting 
Cap 
st Contacts 


Disc Actuator Ball 


Trip Tem- Contact | Switching | Digi-Key Price Each Sensata 
perature (°F) | Operation| Current | Part No. 1 10 50 Part No. 
AIRPAX® 5003 Series (Designed for 120VAC and 240VAC) 
105 SPST-NO | 5A/120VAC | 723-1220-ND 12.32 11.66 9.90 | C53GAB105A-090Y 
120 SPST-NC | 5A/120VAC | 723-1225-ND 12.32 11.66 9.90 | 053GAB120A-105Y 
125 SPST-NC | 5A/120VAC | 723-1221-ND 12.32 11.66 9.90 | 053GAB125A-110Y 
165 SPST-NC | 5A/120VAC | 723-1222-ND 12.32 11.66 9.90 | 053GAB165A-150Y 
175 SPST-NC | 5A/120VAC | 723-1224-ND 12.32 11.66 9.90 | 053GAB175A-160Y 
190 SPST-NO | 5A/120VAC | 723-1226-ND 12.32 11.66 9.90 | C53GAB190A-175Y 
215 SPST-NO | 5A/120VAC | 723-1223-ND 12.32 11.66 9.90 | C53GAB215B-190Y 
AIRPAX® 5004 Series (Designed for 240VAC) 
240 SPST-NC | 10A/240VAC | 723-1227-ND 13.86 13.12 11.14 | O54EAB240B-215Y 


PCB Mount Thermal Switches 


The AIRPAX® 6600 and 6700 series are subminiature bimetallic snap acting thermostats which provide 
accurate and reliable sensing and switching in a single device. Primarily developed for thermal management 
applications on power supplies, the AIRPAX® 6600 and 6700 series are also ideally suited for use on 
crowded PC boards. Specifications: * Contact Rating for 30,000 Life Cycles: 1A, 48VDC; 1A, 120VAC 
* Operating Temperature Range: 6600 Series: 40°C ~ 120°C (104°F ~ 248°F); 6700 Series: 40°C ~ 120°C 
(104°F ~ 266°F) « Insulation Resistance: 100MQ at 500VDC « Self Resetting 


6600 Series — 8-DIP 6700 Series — TO-220 


Contact 


Operation i 
Pre-Arcing Time SPST-NO SPST-NC @.1435%% 
1.5 x In (Min.) 2.1 x In (Max.) 2.75 x In (Max.) 4.0 x In (Max.) 10.0 x In (Max.) hy 
60 min. 120 sec. 10 sec. 3 sec. 150 msec. Sy] 706 
Close Rise Open n Rise Na 
Rated Power Digi-Key Price Each Schurter (Case Isolated (Case Isolated 
Current (A) Dissipation (mW) Part No. 1 25 50 Part No. from Terminals) from Terminals) 
0.5 310 486-1135-ND 83 67 -60 | 0034.6612 
1.0 500 486-1136-ND 83 67 -60 | 0034.6615 
1.6 730 486-1137-ND 83 67 -60 | 0034.6617 Trip Tem- Contact Digi-Key Price Each Sensata 
2.0 870 486-1138-ND 83 &7 60 | 0034.6618 perature (°C) | Operation Part No. 1 10 50 Part No. 
6600 Series — 8-DIP 
‘a 60 SPST-NO 723-1216-ND 8.78 8.44 7.65 66F060 
70 SPST-NC 723-1211-ND 8.78 8.44 7.65 66L070 
Fast Tri p PTC Ss u rface A 80 SPST-NC 723-1215-ND 8.78 8.44 7.65 66L080 
85 SPST-NC 723-1210-ND 8.78 8.44 7.65 66L085 
Mount Fuses TOV € W 85 SPST-NO 723-1212-ND 8.78 8.44 7.65 66F085 
Specifications: » Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C « Size: 5.4mm x 8.0mm a ore eee aoe ay ee oon 
95 SPST-NC 723-1219-ND 878 ©6844 7.65 | 66L095 
95 SPST-NO 723-1217-ND 8.78 8.44 7.65 66F095 
120 SPST-NO 723-1213-ND 8.78 8.44 7.65 66F120 
97-2 6700 Series — TO-220 
pipaiess 45 SPST-NO 723-1191-ND 8.78 844 7.65 | 67F045 
PESOS SOLOS | Tay aay 50 SPST-NC 723-1203-ND 975 9.38 8.50 | 67L050 
2 ' 50 SPST-NO 723-1192-ND 8.78 8.44 7.65 67F050 
poate 60 SPST-NC 723-1204-ND 975 938 850 | 67L060 
ae SayOue 60 SPST-NO 723-1193-ND 8.78 8.44_——7.85_|_67F060 
65 SPST-NC 723-1205-ND 8.78 8.44 7.65 67L065 
Schaar Dimensions Maximum (mm) 65 SPST-NO 723-1194-ND 878 844 7.65 | 67F065 
ri 70 SPST-NC 723-1206-ND 8.78 8.44 7.65 67L070 
Part Ho: ‘ : c 2 7 li & H (Min.) 70 SPST-NO 723-1190-ND 878 844 7.65 | 67FO70 
PFSM.030.2 7.98 3.18 5.44 0.71 0.71 2.41 1.37 0.43 75 SPST-NC 723-1207-ND 8.78 8.44 7.65 67L075 
PFSM.050.2 7.98 3.18 5.44 0.71 0.30 2.41 1.37 0.43 
75 SPST-NO 723-1195-ND 8.78 8.44 7.65 67F075 
PFSM.075.2 7.98 3.18 5.44 0.71 0.71 2.41 1.37 0.43 80 SPST-NC 723-1187-ND 8.78 8.44 7.65 67L080 
PFSM.100.2 7.98 3.0 5.44 0.71 0.71 2.41 1.37 0.43 30 SPST-NO 723-1189-ND 3.78 3.44 7.65 67F080 
PFSM.125.2 7.98 3.0 5.44 0.71 0.71 2.41 1.37 0.43 85 SPST-NC 723-1188-ND 3.78 3.44 7.65 67L085 
PFSM.150.2 9.5 3.0 6.71 071 0.71 3.94 1.37 0.43 85 SPST-NO 723-1196-ND 8.78 8.44 7.65 67F085 
PFSM.200.2; 9.5 3.0 6.71 071 071 3.94 1.37 0.43 90 SPST-NC 703-1186-ND 878844765 1 67L090 
PFSM.250.2 9.5 3.0 671 0.71 0.71 3.94 1.37 0.43 90 SPST-NO 723-1182-ND 8.78 8.44 7.65 67F090 
90 SPST-NO 723-1197-NDt 8.78 8.44 7.65 67FO90P 
Reciemnen 95 SPST-NC 723-1208-ND 8.78 8.44 7.65 67L095 
Imax | Vmax (0) Digi-Key Pricing Tape and Reelt _| Schurter 95 SPST-NO Haein 8.78 8.44 7.65 _| 677095 
aa 95 SPST-NO 723-1198-NDt 9.75 9.38 8.50 67F095P 
(AN in aed Ear! y 2 0 Oty AE ricino RantN: 100 SPST-NC 723-1184-ND 878 ©6844. 7.65_‘| 671100 
10 60 1.2 2.4 |486-1174-1-ND 66 14.35 25.42 | 2,000 | 253.40/M | PFSM.030.2 100 SPST-NO 723-1181-ND 8.78 8.44 7.65 67F100 
10 60 | 0.35 0.7 |486-1175-1-ND 66 14.35 25.42 | 2,000 | 253.40/M | PFSM.050.2 105 SPST-NO 723-1179-ND 8.78 8.44 7.65 67F105 
40 30 | 0.35 0.7 |486-1176-1-ND 66 14.35 25.42 | 2,000 | 253.40/M | PFSM.075.2 110 SPST-NC 723-1183-ND 9.75 9.38 8.50 67L110 
40 30 | 0.12 0.24 |486-1177-1-ND 66 14.35 25.42 | 2,000 | 253.40/M | PFSM.100.2 110 SPST-NO 723-1180-ND 8.78 8.44 7.65 67F110 
40 | 15 | 0.07 0.14 |486-1178-1-ND 66 © 14.35 25.42 | 2,000 | 253.40/M| PFSM.125.2 110 SPST-NO 723-1199-NDt 878 = 8.44. 7.65 | 67F110P 
40 | 15 | 006 012 [486-1179--ND 75 1645 2914 | 1,500 | 288.40/M/PFSM.150.2 ve ee ete Be eee wee. [anna 
40 15 | 0.05 0.10 |486-1180-1-ND 15 16.45 29.14 | 1,500 | 288.40/M | PFSM.200.2 120 SPST-NO 723-1201-ND 3.78 3.44 765 67F120 
40 15 | 0.035 0.08 |486-1181-1-ND 15 16.45 29.14 | 1,500 | 288.40/M | PFSM.250.2 130 SPST-NO 723-1202-ND 8.78 8.44 765 67F130 
$ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. With plastic mounting bracket, for applications requiring VDE 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Encapsulated Thermal Switches 


Encapsulated Thermal Switches are ideal for sensing the temperature of a 
surface or of stagnant air in an enclosure. Available with PC pins or with flexible 
wire leads for remote installation. Their high temperature resistance and high 
dielectric strength make it ideal for protecting heatsink-mounted semiconductors. 
Other applications would be protecting power supplies, or simply turning on a fan 
at a desired temperature. 


Current Sensitivity: The thermal switches are not current sensitive at rated 
currents. At loads above the rated values, up to maximum loading there is self- 
heating of the current carrying contacts. 


Insulation Resistance: Leads to Earth: 2500V @ 25°C, 1500V @ 100°C. Across 
open contacts, dependent on response temperature: 500V eff. AC. 


Marking: Response temperature in clear text (5°C steps). Normally Closed = 
blue or black (epoxy); Normally Open = red (epoxy) 


Dim. in inches (mm) 


Electrical Specifications 


Type N/C N/O 
Voltage Rating 50-60 Hz 120V/250V 120 V/250V 
Current Rating Resistive 3.0A/2.0A 1A/1A* 
Current Rating Inductive 1.8A/1.2A 1A/1A 
Max. Load Resistive 4.0A 4.0A 
563 (14.3) | Short Circuit Current Up to 6.3A 63A 
a (152.4)" Contact Arrangement bela aan O—O —o 
Contact Resistance <40 ma <40 ma 
(180) 154 Response Temperature Range 70°C ~ 160°C 65°C ~ 150°C 
00 14 Rri(3.90) 24 ga. Tolerance Range 45°C £5°C 
(6.08) 4 Max. Permanent Temperature 
of Housing - G410 220°C 220°C 
350 1S Ga» Housing Material - G410 PPS PPS 
cas Thermal Conductivity 4.0 BTU - in. / hr. / ft? / °F 
(10.79) 
074957" 


* When N/O contacts are closed, self heating will occur at currents exceeding 


(17.78) (12.57) normal rating. It is possible that, given certain combinations of set temperature 
UL E46827 CSA LR28044-10 VDE 4523-4510-0702/329CU current and ambient temperature, the contacts will not reset. 
Switch Switch Switch 
Temp. | Digi-Key Price Each Cantherm Temp. | Digi-Key Price Each Cantherm Temp.| Digi-Key Price Each Cantherm 
(°C) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. (°C) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. (°C) | Part No. 1 10 50 100 |Part No. 
130 [317-1031-ND 852 7.46 6.28 4.32/F1113015ACFAOGE 140 [317-1333-ND 6.56 5.74 3.83 3.28|F11140253600060 
normaly sed 7) ei 
: pest a ce be ee Deo aie 145 |317-1034-ND 8.52 7.46 6.28 4.32)F1114515ACFA06E 155 |317-1336-ND 6.56 5.74 3.83 3.28|F11155253600060 
Eades : : . | 150 |317-1035-ND 852 7.46 6.28 4.32/F1115015ACFAOGE -1337-| 
go |317-1002-ND 656 574 4.84 3.33/F1108025ACFA06E : : , 160 |317-1337-ND 6.56 5.74 3.83 3.28|F11160253600060 
a5 lorr-onno 6585.74 484 3.9 1oasasacrse Normally Open 
90 |317-1004-ND 6.56 5.74 4.84 3.33|F1109025ACFA06E Normally Closed 70 |317-1057-ND NEW! 8.52 7.46 4.97 4.26 |F11070151ZA0060 
95 |317-1005-ND 6.56 5.74 4.84 3.33 /F1109525ACFAQGE 70 1317-1038-ND 656 574 3.83 3.281F11070251ZA0060 75 |317-1058-ND 8.52 7.46 4.97 4,26 /F11075151ZA0060 
100 |317-1006-ND 6.56 5.74 4.84 3.33)F1110025ACFA06E 75 |317-1039-ND 656 574 3.83 3.28/F11075251ZA0060 85 |317-1060-ND 8.52 7.46 6.28 4.32|/F11085151ZA0060 
105 ]317-1007-ND 6.56 5.74 4.84 3.38) FITTOS25ACFAOBE | | 35 [317-1041-ND NEW! 656 5.74 3.83 3.28|F11085251ZA0060 | | 90 |317-1061-ND NEW! 8.52 7.46 4.97 4.26/F110901512A0060 
eh ees ee pe ee Seine 90 |317-1042-ND NEW! 6.56 5.74 3.83 3.28/F11090251ZA0060 115. /317-1066-ND 8.52 7.46 6.28 4.32 /F11115151ZA0060 
- : - : 120 |317-1048-ND 656 5.74 4.84 3.33|F11120251ZA0060 125 |317-1068-ND 8.52 7.46 6.28 4.32 |F11125151ZA0060 
120 |317-1010-ND 6.56 5.74 4.84 3.33)F1112025ACFA06E 
425 |317-1011-ND 656 5.74 4.84 3.33/F1112525ACFAOGE 125 |317-1049-ND 6.56 5.74 3.83 3.28/F11125251ZA0060 130 |317-1069-ND 8.52 7.46 6.28 4.32 /F11130151ZA0060 
1430 |317-1012-ND 6.56 5.74 4.84 3.33/F1113025ACFA0GE 135 |317-1051-ND 6.56 5.74 4.84 3.33/F11135251ZA0060 135 |317-1070-ND 8.52 7.46 6.28 4.32)F11135151ZA0060 
435 |317-1013-ND 6.56 5.74 4.84 3.33/F1113525ACFAOGE 140 )317-1052-ND 6.56 5.74 4.84 3.33)F11140251ZA0060 140 |317-1071-ND 8.52 7.46 6.28 4.32 |F11140151ZA0060 
140 |317-1014-ND 6.56 5.74 4.84 3.331F1114025ACFAOGE 145 |317-1053-ND 6.56 5.74 4.84 3.33/F11145251ZA0060 145 |317-1072-ND 8.52 7.46 6.28 4.32)F11145151ZA0060 
445 |317-1015-ND 656 5.74 4.84 3.33/F1114525ACFA06E 150 |317-1054-ND 6.56 5.74 4.84 3.33/F11150251ZA0060 150 |317-1073-ND 8.52 7.46 6.28 4.32|F11150151ZA0060 
150 |317-1016-ND 6.56 5.74 4.84 3.33 /F1115025ACFAO6E 155 |317-1055-ND 6.56 5.74 4.84 3.33/F11155251ZA0060 155 )317-1074-ND 8.52 7.46 6.28 4.32/F11155151ZA0060 
155 )317-1017-ND 6.56 5.74 4.84 3.33)F1115525ACFA06E 160 |317-1056-ND 6.56 5.74 4.84 3.33|F11160251ZA0060 160 |317-1075-ND 8.52 7.46 6.28 4.32|F11160151ZA0060 
160 |317-1018-ND 6.56 5.74 4.84 3.33)F1116025ACFA06E 70 |317-1321-ND 656 5.74 3.83 3.28|F11070253600060 95 |317-1321-ND 8.52 7.46 4.97 4.26|F11080153600060 
Normally Open 75 |317-1322-ND 6.56 5.74 3.83 3.28|F11075253600060 85 |317-1342-ND 8.52 7.46 4.97 4.26|F11085153600060 
70 1317-1019-ND 852 746 628 4.32/F1107015ACFAO6E 80 |317-1323-ND 656 5.74 3.83 3.28|F11080253600060 90 |317-1343-ND 8.52 7.46 4.97 4.26|F11090153600060 
75 |317-1020-ND 8.52 7.46 6.28 4.32|F1107515ACFA06E 85 |317-1324-ND 6.56 5.74 3.83 3.28|F11085253600060 100 |317-1344-ND 8.52 7.46 4.97 4.26|F11100153600060 
80 |317-1021-ND 8.52 7.46 6.28 4.32]F1108015ACFA06E 90 |317-1325-ND 656 5.74 3.83 3.28)/F11090253600060 105 |317-1345-ND 8.52 7.46 4.97 4.26|F11105153600060 
85 |317-1022-ND 852 7.46 6.28 4.32|F1108515ACFA06E 95 |317-1326-ND 656 5.74 3.83 3.28|F11095253600060 110 |317-1346-ND 8.52 7.46 4.97 4.26|F11110153600060 
90 |317-1023-ND 8.52 7.46 6.28 4.32|F1109015ACFA06E 100 |317-1318-ND 656 5.74 4.84 3.33/F11100253600060 115 |317-1347-ND 852 7.46 4.97 4.26|F11115153600060 
95 |317-1024-ND 8.52 7.46 6.28 4.32|F1109515ACFAO6E 105 |317-1319-ND 6.56 5.74 4.84 3.33|F11105253600060 120 |317-1348-ND 8.52 7.46 4.97 4.26|F11120153600060 
100 )317-1025-ND 8.52 7.46 6.28 4.32) FITI001SACFAO6E | | 440 |317-1327-ND 656 5.74 3.83 3.28/F11110253600060 125 |317-1349-ND 8.52 7.46 4.97 4.26/F11125153600060 
105 |317-1026-ND 8.52 7.46 6.28 4.32]F1110515ACFA06E 415 |317-1328-ND 6.56 5.74 3.83 3.281F11115253600060 430 1317-1350-ND 852 7.46 497 4.26/F11130153600060 
110 |317-1027-ND 852 746 6.28 4.32]F1111015ACFAO6E 420 |317-1329-ND 6.56 5.74 3.83 3.281F11120253600060 435 1317-1351-ND 852 7.46 4.97  4.26/F11135153600060 
115 |317-1028-ND 852 746 6.28 4.32)F1111515ACFAO6E 425 |317-1330-ND 6.56 5.74 3.83 3.281F11125253600060 440 1317-1352-ND 852 7.46 497 4.26/F11140153600060 
120 |317-1029-ND 8.52 7.46 6.28 4.32]F1112015ACFA06E 130 |317-1331-ND 656 5.74 3.83 3.28|F11130253600060 145 |317-1353-ND 852 7.46 4.97 4.26|F11145153600060 
125 )317-1030-ND 8.52 7.46 6.28 4.32 |}F1112515ACFA0GE 135 )317-1332-ND 6.56 5.74 3.83 3.28)F11135253600060 150 |317-1354-ND 8.52 7.46 4.97 4.26|/F11150153600060 
Bi-metal Cutouts, Tem perature Switch | Digi-Key Price Each Cantherm 
= = Temperature (°C) Part No. al 10 50 100 Part No. 
Regulators / Temperature Limiters Normally Closed 
The thermal response works a bimetal snap element electrically connected to the switch contact. The switch 15 317-1076-ND 8.80 7.70 6.40 4.22 R2001525 
system is current insensitive. The thermal switches react only to external thermal effects. Double contacts 30 317-1077-ND 8.80 7.70 6.40 4.22 R2003025 
ensure high switch performance and long service life. The housing, base, and the mounting brackets are 35 317-1078-ND 8.80 7.70 6.40 4.22 R2003525 
voltage-free (Standard version: base and mounting brackets are aluminum-plated steel). Heat transfer occurs ss y 
directly through the metallic base via convection, radiation and conduction in gaseous and solid media. The 40 317-1079-ND 6.92 6.06 5.03 3.32 R2004025 
mounting flange is floating and can be rotated to any desired position with respect to the electrical terminals. 45 317-1080-ND 6.92 6.06 5.03 3.32 R2004525 
Please note: Reset temperature will be between 5°C ~ 50°C below the standard response temperature. 50 317-1081-ND 6.92 6.06 510 3.36 R2005025 
ADVANTAGES: ae 60 317-1082-ND 6.92 6.06 5.10 3.36 R2006025 
- i Dim. in inches (mm 
z nee pressure sats {mn) 65 317-1083-ND 6.92 6.06 5.10 3.36 R2006525 
* High response sensitivity aa 
* Numerous applications FleelcLe seo) aie 70 317-1084-ND 6.92 6.06 5.10 3.36 R2007025 
Various housings, connections and mounting styles .03'(.76) 374 i 317-1085-ND 6.92 8.06 5.10 3.36 R2007525 
UL £48909 CSA LR85477-1 VDE 4523-4610-1008 es (9.50) 80 317-1086-ND 6.92 6.06 5.10 3.36 R2008025 
Electrical Specifications 016 ('41) Fe 16 46) 85 317-1087-ND 6.92 6.06 5.10 3.36 R2008525 
Voltage Rating 50-60Hz 120V /250V 90 317-1088-ND 6.92 6.06 5.10 3.36 R2009025 
Current Rating Resistive 15A710.0A 95 317-1089-ND 6.92 6.06 5.10 3.36 R2009525 
Current Rating Inductive 6.3A 100 317-1090-ND 6.92 6.06 5.10 3.36 R2010025 
Maximum Load Resistive 20A/16A 115 317-1091-ND 6.92 6.06 5.10 3.36 R2011525 
Contact Resistance < 50m0. Normally Open 
Nominal Temperature Range o°c ~ 170°C 
Tolerance Range 25°C 35 317-1092-ND 8.80 7.70 6.48 4.27 R2003515 
Maximum Permanent Temperature 175°C 40 317-1093-ND 8.80 7.70 6.48 4.27 R2004015 
Housing Material Duroplast 50 317-1094-ND 6.92 6.06 5.04 3.32 R2005015 
Overall Height (mm) 9.5 (+0.2) 60 317-1095-ND 6.92 6.06 5.04 3.32 R2006015 
Contacts: Normally Closed Normally Open 80 317-1096-ND 6.92 6.06 5.04 3.32 R2008015 
O—O =O: 100 317-1097-ND 6.92 6.06 5.04 3.32 R2010015 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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4 cantyH =Rwm (TSS Series Moxie® Thermal Sensors 


Dimensions in inches 


Moxies are variable resistance NTC thermal sensors having a highly specific “transition region”. Within this 
transition region the devices exhibit a coefficient from “0%C ‘6 “200°C. Below the transition region they TYPICAL RESPONSE CHARACTERISTICS 

exhibit a linear “thermistor” characteristic of -2 to -4%/°C. Temp. Coefficient (%/°C) TS3-57 TS3-65 TS3-75 TS3-85 
Technical Data: * Maximum Allowable Operating Temperature: 120°C »* Minimum Allowable Operating Pre-Transition -2.0 -4.0 3.5 -3.0 
Temperature: -40°C * Maximum Allowable Operating Voltage @ 25°C: 125Vac * Maximum Allowable Operating af 

Power (Any Temperature): Normal use less or equal to 0.5mWatt « Insulation Strength (Between Leads and Transition -100 -200 “70 -40 
Cap): 600Vde * Conductors: Gold plated leads Post-Transition -0.25 -0.5 -1.0 “1.5 


Note: Please see data sheet for additional electrical characteristics. 


Switching Digi-Key Price Each Cantherm 
Fig. | Temperature Part No. 1 10 50 Part No. 
1 57°C 317-1098-ND 748 6.55 4.40 TS3-57 
2 57°C 317-1099-ND 8.24 7.21 4.80 TS3-57B3 
3 57°C 317-1100-ND 8.24 7.21 4.80 TS3-57C3 
1 65°C 317-1101-ND 7.48 6.55 4.40 TS3-65 
2 65°C 317-1102-ND 8.24 7.21 4.80 TS3-65B3 
3 65°C 317-1103-ND 8.24 7.21 4.80 TS3-65C3 
1 75°C 317-1104-ND 7.48 6.55 4.40 TS3-75 
2 75°C 317-1105-ND 8.24 7.21 4.80 TS3-75B3 
3 75°C 317-1106-ND 8.24 7.21 4.80 TS3-75C3 
rl 85°C 317-1107-ND 10.29 9.35 8.81 TS3-85 
2 85°C 317-1108-ND 11.33 10.30 9.58 TS3-85B3 TO-18 Package 
3 85°C 317-1109-ND 11.33 10.30 9.58 TS3-85C3 
. . 
YG M Se ries PTC The rmil stors Response Wire Digi-Key Price Each Cantherm 
Temperature Color Code Part No. i 10 50 Part No. 
PTG:theriilstorscact as thermal 80°C White - White 317-1110-ND 6.68 5.85 3.90 | YGM1-C508 
protection for electrical machines, 90°C Green - Green 317-1111-ND 6.68 5.85 3.90 | YGM1-C509 
and are well known particularly as 100°C Red - Red 317-1112-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C510 
motor-protectors. PTC thermistors 110°C Brown - Brown 317-1113-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C511 
have a non-linear resistance/temper- 120°C Grey - Grey 317-1114-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C512 
ature response, and at a specified = 40:0) 130°C Blue - Blue 317-1115-ND 6.68 5.85 3.90 | YGM1-C513 
ee eee 140°C White - Blue 317-1116-ND 6.68 5.85 3.90 | YGM1-C514 
a Ra Dimensions in mm 145°C White - Black 317-1117-ND 6.68 5.85 3.90 | YGM1-C545 
Technical Data: 150°C Black - Black 317-1118-ND 6.68 5.85 3.90 | YGM1-C515 
¢ Maximum Allowable Operating Temperature: 200°C * Maximum Allowable 15870 Blue sBlack SEAN 6.68 5.85 oo NOMISCGSS 
Operating Voltage at 25°C: U maximum 25V * Maximum Allowable Power Dissipation leo Blue -Red 317-1120-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C516 
at 25°C: 690mW « Insulation strength (between leads and outer insulation) also for Wee White - Green 317-1121-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C517 
threaded sensor: 2.5kV 180°C Red - White 317-1122-ND 6.68 5.85 3.90 YGM1-C518 
Th ermal Cut-Offs Temperature | Temperature Digi-Key Price Each Cantherm 
Tr TH Part No. 1 10 50 Part No. 
Deseripon: : 100°C 78°C 317-1129-ND 98 86 .58 | SDJ1-DF100S 
Thermal cut-offs are components which 
will automatically open a circuit and 104°C 80°C 317-1130-ND 98 86 68 | SDJ1-DF104S 
switch off an appliance, if the permissible 119°C 95°C. 317-1132-ND 98 86 58 SDJ1-DF119S 
Operating temperature of the appliance is 128°C 106°C 317-1133-ND 98 86 68 | SDJ1-DF128S 
exconded, 141°C 117°C 317-1134-ND 98 86 58 | SDJ1-DF141S 
@1.02 / AWG18 
\Y @ 144°C 120°C 317-1135-ND 98 86 58 SDJ1-DF144S 
152°C 128°C 317-1136-ND 98 86 58 SDJ1-DF152S 
Temperature Temperature Digi-Key Price Each Cantherm 170°C 146°C 317-1137-ND 98 86 58 SDJ1-DF170S 
ue TH Harts: i a8 50 PartNo: 184°C 160°C 317-1138-ND 98 86 58 SDJ1-DF184S 
66°C 42°C 317-1123-ND 98 86 58 SDJ1-DFO66S Sean : : : . 
72°C 50°C 317-1124-ND 98 86 ‘53 | SDJ1-DF072S 192°C 162°C 317-1139-ND 98 86 58 | SDJ1-DF192S 
77°C 55°C 317-1125-ND 98 86 58 | SDJ1-DFO77S 228°C 193°C 317-1141-ND 98 86 68 | SDJ1-DF228S 
84°C 60°C. 317-1126-ND 98 86 58 SDJ1-DF084S 5 e 
91°C 67°C 317-1127-ND 98 86 58 SDJ1-DF091S 240°C 200°C 317-1142-ND 98 86 58 SDJ1-DF240S 
98°C 76°C 317-1128-ND -98 86 58 SDJ1-DF098S Tr = Functioning Temperature Ty = Holding Temperature 
= WE & 
. . . . 
Tyco Electronics BB Magnetic Hydraulic Circuit Breaker S 
Authorized Distributor Dim. in mm 
Current Digi-Key Price Each Potter & Brumfield 
(A) Description Part No. il 25 50 Part No. 
Fig. 1 — White Toggle Type Actuator 
5 SP, Instantaneous PB426-ND 21.82 19.09 17.28 | W67-X2Q10-5 
10 SP, Std Delay, VDE | PB427-ND 21.82 19.09 17.28 | W67-X2Q52-10 
10 SP, Std Delay PB592-ND 21.82 19.09 17.28 | W67-X2Q12-10 
15 SP, Std Delay PB428-ND 21.82 19.09 17.28 | W67-X2Q12-15 
20 SP, Std Delay PB593-ND 21.82 19.09 17.28 | W67-X2Q12-20 
10 DP, Std Delay PB429-ND 50.62 44.29 40.08 | W68-X2Q12-10 
15 DP, Std Delay PB430-ND 50.62 44.29 40.08 | W68-X2Q12-15 
20 DP, Std Delay PB431-ND 50.62 44.29 40.08 | W68-X2Q12-20 
30 DP, Std Delay PB594-ND 50.62 44.29 40.08 | W68-X2Q12-30 
10 3P, Std Delay PB432-ND 61.90 54.16 49.01 W69-X2Q12-10 
Fig. 2 — Black Toggle Type Actuator 
10 SP, Std Delay PB433-ND 21.84 19.11 17.29 | W91-X112-10 
20 SP, Std Delay PB434-ND 21.84 19.11 17.29 | W91-X112-20 
1 DP, Std Delay PB435-ND 50.62 44.29 40.08 | W92-X112-1 
10 DP, Std Delay PB595-ND@ 50.62 44.29 40.08 | W92-X112-10 
15 DP, Std Delay PB436-ND 50.62 44.29 40.08 | W92-X112-15 
20 DP, Std Delay PB437-ND 50.62 44.29 40.08 | W92-X112-20 
30 DP, Std Delay PB438-ND 50.62 44.29 40.08 | W92-X112-30 
50 DP, Std Delay PB439-ND 50.62 44.29 40.08 | W92-X112-50 
The W6/W9 series are designed for the international market. Magnetic hydraulic breakers are a proven design = ao - med et ae Lom aoe Wenes 
where the hydraulic delay provides tripping that is highly tolerant to changes in ambient temperatures. W9 5 , Std Delay a 2 73. ~ i 5 
units have ON/OFF molded into the area at the base of the toggle. Kit — RoHS Compliant 
* Calibration: Breakers will hold 100% of rated current. Breakers may trip between 101% and 124% of rated Hardware Toggle Kit for DP EBS1GND) 1.49 1.31 1.48 | 96-500A 
load. Breakers must trip at 125% of rated load and above. * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1978 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


z Tyco Electronics PB 


Authorized Distributor 


Thermal Circuit Breakers 
W28 Series WE 


Replaces slow blow cartridge type fuses. Labor saving snap-in mount- 
ing. Button extends for visual trip indication on the push to reset 
versions. All breakers are black body with white rate marking. Panel 
thickness of .032” ~ .062” (.81mm ~ 1.57mm) except where noted. 
Optional push-on lockwasher for panel thickness greater than .105” 
(2.67mm). Specifications: * Maximum operating voltage: 32VDC; 
250VAC * Will continuously carry 100% of rated current *.25 ~ 2 
Amp Model may trip between 101% and 174% of rating within 1 hour, 
must trip at 175% of rating within 1 hour at 25°C * 3 ~ 20 Amp Model 
may trip between 101% and 134% of rating within 1 hour, must trip at 
135% of rating within 1 hour at 25°C 


Push To Reset Type Dim. in Inches (mm) 


54 1.535 19 Panel Cutout 
(13.72) (38.99) (4.83) 
a pee 


Ly 325 


(8.26) —* 
/*.37 (9.40) 


625 
(15.88); & 


.250x.032 (6.35x.81) 
Quick Connect 


76 (19.30) 
— 


BF 20 


Amp rating 


@ RoHS Compliant 
+ White button, Red Marking, Red Trip Band 
+ White button, Black Marking, Red Trip Band 


W54 Series Push to -A¥ss 
Reset Only Thermal 
Circuit Breaker 


Dim. in Inches (mm) 


9.8mm x 
12.6mm long 
eo 


Features: 


Cur-| Potter & Potter & 
rent|Digi-Key Price Each Brumfield Current | Digi-Key Price Each Brumfield 
(A) |Part No. 125 ~—_—50 | Part No. (A)__| Part No. 1 25 50 _|Part No. 
7.0 |PB199-ND: 4.56 3.99 3.61|W58-XB1A4A-7 Fig. 1 — Push/Pull Type 
8.0 |PB200-ND: 4.56 3.99 3.61|W58-XB1A4A-8 1.0 |PB399-ND 34.99 30.62 27.71 |W23-X1A1G-1 
10 |PB201-ND 4.56 3.99 3.61 | W58-XB1A4A-10 2.0 |PB400-ND@ 34.99 30.62 27.71 |W23-X1A1G-2 
12 |PB202-ND 456 3.99 3.61]W58-XB1A4A-12 3.0 |PB401-ND 34.99 30.62 27.71 |W23-X1A1G-3 
15 |PB203-ND@t¢ 456 3.99 3.61|W58-XB1A4A-15 5.0 |PB402-ND 22.80 19.95 18.05 |W23-X1A1G-5 
20 |PB204-ND@+ 4.56 3.99 3.61|W58-XB1A4A-20 7.5 PB403-ND 22.80 19.95 18.05 |W23-X1A1G-7.50 
25 |PB205-ND@+ 456 3.99 361|W58-XB1A4A-25 70 |PB404-ND 22.80 19.95 18.05 |W23-X1A1G-10 
30 |PB206-NDe+ 456 3.99 3.61|W58-XB1A4A-30 15 |PB405-ND@ 22.80 19.95 18.05 |W23-X1A1G-15 
Pash ic. Reset roaker _ 692 Siew Terninal 20 |PB406-ND 22.80 19.95 18.05 |W23-X1A1G-20 
25 |PB407-ND 22.80 19.95 18.05 |W23-X1A1G-25 
1.0 |PB242-ND 6.36 5.57 5.04) W58-XC4C12A-1 30 |PB408-ND 22.80 19.95 18.05 |W23-X1A1G-30 
2.0 |PB243-ND 6.36 5.57 5.04) W58-XC4C12A-2 35 |PB409-ND@ 22.80 19.95 18.05 |W23-X1A1G-35 
3.0 |PB244-ND 6.36 5.57 5.04 W58-XC4C12A-3 40 |PB410-ND 22.80 19.95 18.05 |W23-X1A1G-40 
5.0 |PB245-ND@t 5.16 4.52 4.09 | W58-XC4C12A-5 50 |PB411-ND@ 22.80 19.95 18.05 |W23-X1A1G-50 
7.0 |PB246-ND: 5.16 4.52 4.09 | W58-XC4C12A-7 Fig. 2— Toggle Type 
10 |PB247-ND 5.16 4.52 4.09 | W58-XC4C12A-10 
16 |PB248-ND 5.16 4.52 4.09| W58-XCAC12A-15 20 |PBAISND 41.04 a591 3249 WSLXeMIG2 
20 |PB249-ND 5.16 4.52 4.09) W58-XC4C12A-20 3.0 |PB414-ND 41.04 35.91 32.49 |w31-x2M1G-3 
25 |PB250-ND: 5.16 4.52 4.09 | W58-XC4C12A-25 5.0 |PB415-ND 28.37 24.83 22.46 |W31-X2M1G-5 


7.5 PB416-ND 
10 PB417-ND® 
15 PB418-ND 
20 PB419-ND@ 
25 PB420-ND 
30 PB421-ND 
35 PB422-ND 
40 PB423-ND 
50 PB424-ND 


@ RoHS Compliant 


28.37 24.83 22.46 [W31-X2M1G-7.50 
28.37 24.83 22.46 [W31-X2M1G-10 
28.37 24.83 22.46 |W31-X2M1G-15 
28.37 24.83 22.46 |W31-X2M1G-20 
28.37 24.83 22.46 |W31-X2M1G-25 
28.37 24.83 22.46 |W31-X2M1G-30 
28.37 24.83 22.46 |W31-X2M1G-35 
28.37 24.83 22.46 |W31-X2M1G-40 
28.37 24.83 22.46 |W31-X2M1G-50 


Terminals * New Inexpensive Design W57 Series Miniature 
* Can not be manually tripped 
Cum Potter & * Includes Mounting Hardware Thermal Breaker 
rent | Digi-Key Price Each Brumfield ire Potter & apt isang nes ‘i F 
: : 
{A} | Fert he. aah Digi-Key Price Each | Brumfield 100% of rating. May trip between 101% 
Push.To Reset Type Part No. 1 25 Part No. and 134%, but must trip at 135% of ratin 

; 9 
0.25 | PB180-ND@ 5.09. 446 4.03|W28-XQ1A-0.25 PB1043-ND 278 2.44 W54-XB1A4A10-5 within Ghechour ab oseG. a. Mexinur 
0.50) PB181-ND@ 5.09 4.46 4.03 )W28-XQ1A-0.50 PB1044-ND 2.78 2.44 WS54-XB1A4A10-10 Operating Voltages: 50VDC; 125 or 
0.75 | PB1022-ND@ 5.09 4.46 4.03 |W28-XQ1A-0.75 PB1045-ND 278 (244 W54-XB1A4A10-15 2B0VAC. (Mounting Hardware included. ) 
1.0 RBTSAN DS, 5.09 4.46 4.03) W28-XQ1A-1 PB1046-ND 278 2.44 W54-XB1A4A10-20] | Mechanical/Environmental Data: - 
1.0 | PB1025-NDot 5.09 4.46 _ 4.03 [W28-XT1A-1 PB1047-NDt 3.102.714 W54-XB1A4A10-25 * Operating Temperature Range: o°c ~ | 250.00; 
2.0 | PB183-ND@ 5.09 446 4.03 |W28-XQ1A-2 PBIO4S-NDT 3102.71 2.46] WS4-XB1A4A10-30 60°C « Termination: .250" quick connects | 35) MI 
5.0 RET eS, ep Hee eas PB1049-NDf¢ _3.89__3.41_3.08| W54-XB1A4A10-35| | Agency Approvals: 
3.0 | PB1028-ND@t+ 2.83 2.48 2.25|W28-XT1A-3 Optional P: oare, UL 1077 Recognized as Supplementary 
4.0 | PB185-NDe 283 2.48 2.25 |W28-XQ1A-4 ptlonal Erotective:Boat ; ; 
50 PB186-ND@ 283 248 205 W28-XQ1A-5 PB1136-ND 1.32 1.16 1.05] 1-1423696-6 Protectors, File E69543, for Canada and the United States 
5.0 | PB1029-ND@t 2.83 248 2.25|/W28-XTIA-5 + Not VDE Approved + Not UL Approved Potter & 
6.0 | PB187-ND@ 283 248 2.25|W28-XQ1A-6 rar ; ; 
| Bae “io [fatness 5 aaa 
8.0 | PB1030-ND@+ 283 2.48 2.25 |W28-XT1A-8 Accessories for W58 and W54 Series Metal Bushings (15/32) 
9.0 | PB1024-ND® 2.83 248  2.25|/W28-XQ1A-9 aa ; ; 5.0] PB532-ND 1.92 1.68 1.52 |W57-XB7A4A10-5 
10 | PB190-ND@ 283 248 225|W28-XQ1A-10 Digi-Key Price Each Potter & Brumfield 8.0 | PBG58-ND 1.92 1.68 1.52 |W57-XB7A4A10-8 
10 | PB239-ND@t 283 248 2.25|/W28-XT1A-10 Part No. 1 25 50__| PartNo. 10 | PB533-ND 1.85 1.62 1.47 |W57-XB7A4A10-10 
12 | PB191-ND 2.83 2.48 2.25 |W28-XQ1A-12 “Push to Reset” disk for panel, 15 | PB534-ND 1.85 1.62 1.47 |W57-XB7A4A10-15 
12_| PB240-NDt 2.83 2.48 2.25 |W28-XT1A-12 use with 6-32 Screw Terminal Types 20 | PB535-ND 241 1.85 1.68 |W57-XB7A4A10-20 
15 | PB192-ND® 2.83 248 2.25 |W28-XQ1A-15 PB253-ND@ 38 34 31 | 33-0120 Plastic Bushings (9.8mm) 
15 | PB1026-ND@t 2.83 2.48 2.25 |W28-XT1A-15 “Push to Reset” disk for panel, 5 PB1068-ND 245 2.15 1.94 |W57-XB1A7A10-5 
16 | PB1023-ND@ 2.83 2.48 2.25 /W28-XQ1A-16 use with .250 (6.35) QC Terminal Types 10 | PB1069-ND 2.45 215 1.94 |W57-XB1A7A10-10 
20 | PB425-ND@ 2.83 2.48 2.25 /W28-XQ1A-20 PB254-ND@ 43 38 “35 | 33-0120 15 | PB1070-ND 245 2415 1.94 |W57-XB1A7A10-15 
20 [ERBIOSGND Si 2:83. 2.48 2.25 W2E-KT1A:20 Knurled Nut, Silver Plated, 20 | PBIO7I-ND¢ 2.45 2.45 1.94 _|W57-XB1A7A10-20 

internal Lock Washer use with .250 (6.35) QC Terminal Types + Not VDE Approved 

— [| PB241-NDe* 41.36.33 [55-0258 PB255ND@® 62 55 50 | 55-010A 


@ RoHS Compliant 

+ Will mount in .075” ~ .105” (1.91mm ~ 2.67mm) thick panel, all others 
have std. panel thickness of .032” ~ .062” (.81mm ~ 1.57mm) 

* Optional Push-On Lock Washer for panels greater than .105” 
(2.67mm) thickness. 


W58 Series WG 


Button extends for visual trip indication (red trip band). .250” (6.35mm) 
quick connect terminals or 6/32 screw terminals. Comes complete with 
knurled nut and hex nut assembled on bushing. 

Specifications: ¢ Breaker will continuously carry 100% of rated load. 
It may trip between 101% and 144% of rated load, but must trip at 
145% at 25°C * Maximum operating voltage: 50VDC, 250VAC 


Dim. in inches (mm) 


281 (7.14) 
Zz <1] Open Position 
[fo Site, 


1.375 (34.93) 


( i656) 660 (16.76) 
pa 
440.500 


Al 
aps (11.18) (12.70) 


050 (1.27) 
(10.80) Closed Position 


850 if 
oi }.312 (7.92) 


Black Etched 
Letters 


.250 X .032 (6.35 X .81) 
Quick Connect Terminals 


Knurled Nut, Black, 
use with 6-32 Screw Terminal Types 


PB256-ND@ 1.03 91 82 55-010E 
@ RoHS Compliant 


W23 and W31 Series 


Two series of thermal circuit breakers with your choice of push/pull 
actuation or toggle actuation. W23 series (push/pull) has a visual 
trip indicator to quickly determine circuit breaker status. W31 series 
(toggle) offers an On/Off switch combined with circuit protection. Both 
series have amperage marking on the end of the actuator and 8-32 
screw terminals. Single Pole only. 

Features: ¢ Calibration: Will continuously carry 100% of rating, 
may trip between 101% and 134% of rating at 25°C. Must trip at 
135% in one hour * Maximum Operating Voltages: 50VDC or 
250VAC (to 400Hz) * Dielectric Strength: Over 1,500 volts RMS 
¢ Endurance Cycling: More than 6,000 cycles at 100% of rating, or 
10,000 mechanical cycles * Termination: Two #8-32 screw terminals 
Agency Approvals: W23 and W31 are UL 1077 Recognized as 
Supplementary Protectors. File E69543, and CSA Certified as 


Appliance Component Protectors, File LR15734 Bits ta ees 


Fig. 1—W23 Series cet button in“ON* 48-92 


position. White Screws w/ 4.47% 


indicator not visible__ washers : 
ry \ At 45) 

3/8-24 

1 Threaded 

bushing 


1 
taaa_ lL], 


Potter & 
Price Each Brumfield 
al 25 50 | Part No. 
Push to Reset Breaker — .250 (6.35) QC Terminal 
1.0 |PB193-ND@+ 6.36 5.57 5.04|W58-XB1A4A-1 
2.0 |PB194-ND@t 6.36 5.57 5.04|W58-XB1A4A-2 
3.0 |PB195-ND@t 6.36 5.57 5.04|}W5B-XB1A4A-3 
3.5 |PB1037-ND@ 6.36 5.57 5.04|W58-XB1A4A-3.5 
4.0 |PB196-ND@ 6.36 5.57 5.04|W58-XB1A4A-4 
5.0 |PB197-ND¢ 4.56 3.99 3.61 |W58-XB1A4A-5 
6.0 |PB198-ND@t 4.56 3.99 3.61 | W58-XB1A4A-6 


Screws w/ 4.17 
ma 
Ly 
4 Threaded 


11.94 90"| OFF, 
: {5.88 8.51 


W33 Series 


Combination switch and separate circuit breaker in one package. 5-20 
Amp versions available in either one circuit breaker with separate 
switch or 2 circuit breaker option available. Lighted or non-lighted 
actuator with convenient snap-in mounting. Available in three colors: 
black, white or amber. Illuminated versions are 120VAC neon lamps. 
Two breaker models will trip both sides when only 1 side is overdriven. 
Reset is accomplished with rocker actuator at front of device. 
Specifications: 

¢ Breaker will continuously carry 100% of the rated load. It may trip 
between 101% and 135% of rated load, but must trip at 135% within 1 
hour at 25°C * Maximum Operating Voltage: 50VCD, 250VAC 


Dim. in Inches (mm) 


850 

(21.59) 

Pole, ——+ 
2 


Pole 
1.724 y 1 


-(43.79)-| 


Cur- Potter & 
Pole 1/Pole 2 | rent |Digi-Key Price Each | Brumfield 
Type (A) |Part No. 1 25 = |Part No. 


5.0 |PB257-ND+ 18.89 16.53 |W33-S1N10-5 
Switch/Breaker | 15 |PB259-NDt® 18.89 16.53 |W33-S1N1Q-15 
20 |PB260-NDt® 18.89 16.53 |W33-S1N10-20 
5.0 |PB1032-ND$@ 22.90 20.04 /W33-S4B10-5 
Switch/Breaker,| 10 |PB261-ND{ 22.90 20.04 |W33-S4B10-10 
120V Illum. | 15 /PB262-ND+ 22.90 20.04 |W33-S4B10-15 
20 |PB1031-NDt®@ 22.90 20.04 |W33-S4B10-20 
2 Breakers 20 [PB263-NDA®@ 26.69 23.36 [W33-T2N1Q-20 
5.0 |PB264-ND+® 30.00 26.25 |W33-T4B10-5 
10 |PB265-ND¢®@ 30.00 26.25 |W33-T4B1Q-10 
15 |PB266-ND¢® 30.00 26.25 _|W33-T4B10-15 


@ RoHS Compliant + Black {Amber A White (Continued) 


2 Breakers, 
120V Illum. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1979 


z Tyco Electronics RB 


Authorized Distributor 


W51 Series Rocker/Breaker Combination cus 


Features:* Compact, trip-free, rocker-actuated design ¢ Provides circuit protection and power switching in a 
single unit * Snaps into the same cutout as many common power switches 

Electrical Data @ 25°C: « Calibration: Will continuously carry 100% of rating. May trip between 101% and 
134%, but must trip at 135% of rating within one hour at 25°C * Maximum Operating Voltages: 50VDC; 125 
or 250VAC 50/60Hz * Reset Time: 60 Seconds 

Mechanical/Environmental Data:* Operating Temperature Range: 0°C ~ 60°C ¢ Termination: .250” quick 
connects * Illumination Voltage: 120 or 230VAC 

Agency Approvals: UL 1077 Recognized as Supplementary Protectors, File E69543, for Canada and the 
United States 


Thermal Circuit Breakers (cont) 


Dim. in inches (mm) 


Potter & 
Current | Digi-Key Price Each Brumfield 
Description (A) Part No. 1 25 50 Part No. 
scaeead 5.0 | PB1036-ND¢@ 319 280 253 | W51-A152A1-5 
eenrocds 10 | PB1033-ND¢ 3.19 2.80 2.53 | W51-A152A1-10 

Non:luin 15 | PB1034-NDe 319 280 253 | Ws51-A152A1-15 
Bieenocrer 20 | PB1035-ND® 319 280 253 | WS51-A152A1-20 

5.0 | PB528-ND 334 292 265 | WS51-A121B1-5 
Black Body, 120V 10 | PBS29-ND 334 292 265 | WS51-A121B1-10 
lllum. Red Rocker 15 | PBS30-ND@ 334 292 265 | W51-A121B1-15 

20 | PB531-NDe 334 292 265 | W51-A121B1-20 

5.0 | PB652-NDe 334 292 265 | W51-A122B1-5 

7.0 | PB654-NDe 463 4.06 3.67 | W51-A122B1-7 
Black Body, 230V 8.0 | PB6S55-ND 334 292 265 | W51-A122B1-8 
illum. Red Rocker 10 | PB677-ND 334 292 265 | W51-A122B1-10 

15 | PB678-ND 334 292 265 | W51-A122B1-15 

20 | PB653-ND 334 292 265 | W51-A122B1-20 

@ RoHS Compliant 
Thermal Circuit @& 
Carling es oe 

°—m Technologies: Breakers ° 


The CLB Series is a compact, single pole, push-to-reset thermal circuit breaker designed to protect 
equipment. 


Specifications: 


* Comes with push-to-reset disk * Dielectric Strength: 1500 VAC/ 1 minute « Interrupting capacity: 1000 
amps ° Resettable overload capacity: 10 x rated current »¢ Insulation Resistance: 100MQ » Operating 
Temperature: -10°C ~ 60°C »* Voltage drop: <0.25V 
* Mounting hardware included 


Dim. in inches (mm) 


1.38 (35.05) 


in s .394 (10.01) 
1 441 | 
(11.20) 


Mounting Hole 


Current Digi-Key Price Each Carling Technologies 
(A) Part No. 1 10 25 Part No. 
10 432-1053-ND 2.08 1.82 1.56 CLB-103-11-B-3-A-B-A. 


Panel Mount 
Rocker Circuit 
Breakers 


Specifications: 
¢ Rating: 125-250VAC, 50VDC 
¢ Interrupting Capacity: 1000 amps 


WE HCE 


545 TE 
(13.84), 


.630 (16.00) 


¢ Insulation Resistance: 100MO 


Current Digi-Key Price Each Carling Technologies 
(A) Part No. 1 10 25 Part No. 
9.0 432-1129-ND 2.88 2.52 2.16 CTB-B-B-09 


ee ee 
. oe 
. 3 


RoHS 


COMPLIANT 


Sensat ) 


Technologies 


ATR11 Thermal Circuit Breakers 


Thermal circuit breakers from Sensata Technologies, AIRPAX® brand features a trip mechanism of the 
circuit protector is designed to open the contacts in the event of a current flow in excess of the rated current 
and in accordance with the time/current characteristics of the device. A bimetal strip deflects and releases 
the latch mechanism when heated by an overload. The strip has the advantage of being immune to high 
inrush currents and line transients. Includes mounting hardware. 


Applications: 

© Power Strips 

* Single-Phase Motors 

¢ Transformers 

* Solenoids 

°UPS 

Specifications: 

* Rated Voltage: 240 VAC, 50/60HZ 

¢ Operating Temperature: 60°C Maximum Ambient 
* Dielectric Strength: 1.5 KV for 1 minute (per EN60934) 
* Operational Life: 1,000 Cycles @ 2x1n 


Dim. in inches (mm) 


Current Digi-Key Price Each Sensata 

(A) Part No. il 10 25 Part No. 

0.5 723-1119-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63-BB-0.5A 
‘l 723-1120-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63-BB-1.0A 

2 723-1121-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63-BB-2.0A 
3 723-1122-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63BB-3.0A 

4 723-1123-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63-BB-4.0A 
5 723-1124-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63-BB-5.0A 
6 723-1125-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63-BB-6.0A 
7 723-1126-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63-BB-7.0A 
8 723-1127-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63-BB-8.0A 
10 723-1128-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-Y-63-BB-10.0A 
12 723-1129-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-Y-63-BB-12.0A 
15 723-1130-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-C-X-63-BB-15.0A 

0.5 723-1131-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-X-63-WB-0.5A 
1 723-1132-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-X-63-WB-1.0A 
2 723-1133-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-X-63-WB-2.0A 
3 723-1134-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-X-63-WB-3.0A 
4 723-1135-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-X-63-WB-4.0A 
5 723-1136-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-X-63-WB-5.0A 
6 723-1137-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-X-63-WB-6.0A 
7 723-1138-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-X-63-WB-7.0A 
8 723-1139-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-X-63-WB-8.0A 
10 723-1140-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-Y-63-WB-10.0A 
12 723-1141-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-Y-63-WB-12.0A 
15 723-1142-ND 6.94 6.68 6.41 ATR11-D-X-63-WB-15.0A 


ATR20 Thermal 
Circuit Breakers 


Dim. in inches (mm) 


Plastic Mounting Nut 


Sensata Technologies, AIRPAX® brand of ATR20 series circuit protector is a single pole, thermally 
operated, snap-action overload protector, with a manual, push-to-reset mechanism providing reliable ‘trip- 
free’ operation on overloads and short-circuits within the maximum capacity specified. 


Specifications: * Rated Voltage: 125/250 VAC, 50/60 Hz, 50VDC »* Actuation: Reset button, type “R” 
* Dielectric Strength: 1500VAC for 1 minute * Housing Material: Thermoplastic/Thermoset »* Contact 
Material: Silver Alloy * Terminal Material: Copper Alloy * Applicable Approvals: UL1077, CSA 22.2 No. 
235-04, TUV EN 60934 


Current Digi-Key Price Each Sensata 
Fig. (A) Part No. 1 10 25 Part No. 
5 723-1143-ND 6.94 6.68 6.41 | ATR20-A-63S-WB2-B-5.0A-2 
8 723-1144-ND 6.94 6.68 6.41 | ATR20-A-63S-WB2-B-8.0A-2 
1 10 723-1145-ND 6.94 6.68 6.41 | ATR20-A-63S-WB2-B-10.0A-2 
12 723-1146-ND 6.94 6.68 6.41 | ATR20-A-63S-WB2-B-12.0A-2 
15 723-1147-ND 6.94 6.68 6.41 | ATR20-A-63S-WB2-B-15.0A-2 
20 723-1148-ND 6.94 6.68 6.41 | ATR20-A-63S-WB2-B-20.0A-2 
5 723-1149-ND 7.02 6.75 6.48 | ATR20-W-63S-B1-N-5.0A-0 
8 723-1150-ND 6.94 6.68 6.41 | ATR20-W-63S-B1-N-8.0A-0 
2 10 723-1151-ND 7.02 6.75 6.48 | ATR20-W-63S-B1-N-10.0A-0 
12 723-1152-ND 6.94 6.68 6.41 | ATR20-W-63S-B1-N-12.0A-0 
15 723-1153-ND 7.02 6.75 6.48 | ATR20-W-63S-B1-N-15.0A-0 
20 723-1154-ND 7.02 6.75 6.48 | ATR20-W-63S-B1-N-20.0A-0 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1980 (1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Technologies Dim. in 


Magnetic Circuit Breakers — 


SNAPAK is a AIRPAX® brand, snap-acting magnetic circuit protector that combines power switching and accurate, reliable circuit protection in one aesthetically 
pleasing package. SNAPAK circuit protectors are UL Recognized as supplementary protectors per UL STD. 1077, CSA Certified as supplementary protectors 
per CSA STD. C22.2 No. 235. Typical applications include office appliances, electronic data processing, medical equipment, business machines, vending and 


amusement machines. Push-pull versions are particularly well suited for medical instrumentation, automotive production transfer lines and other applications where - 2X 9.156 7 
accidental turn off is unacceptable. Sy 5 (3.96) 
Digi-Key Price Each Sensata 
Fig. Description Amps Part No. 1 10 25 Part No. 
IE Series Magnetic Breaker 
10 723-1155-ND 20.72 19.61 17.76 | IEG1-1-72-10.0-91-V 
15 723-1156-ND 20.72 19.61 17.76 | IEG1-1-72-15.0-91-V 
Presta Sh rong Delay: 20 723-1157-ND 20.72 19.61 17.76 | IEG1-1-72-20.0-91-V 
White Handle, QC Terminal nto 7 , : Seameadene 
25 723-1158-ND 20.72 19.61 17.76 | IEG1-1-72-25.0-91-V 
30 723-1159-ND 20.72 19.61 17.76 | IEG1-1-72-30.0-91-V 
Breaker, SP, Long Delay 40 723-1160-ND 22.40 21.20 19.20 | IEG6-1-72-40.0-91-V 
White Handle, Screw Terminal 50 723-1161-ND 22.40 21.20 19.20 | IEG6-1-72-50.0-91-V 
10 723-1162-ND 49.14 46.51 42.12 | IEGH11-1-72-10.0-91-V 
1 Peake: DP. Long Delay 20 23-1163-ND 49.14 46.51 42.12 | IEGH11-1-72-20.0-91-V 
White Handle QC Terminal ee ; 2 ; eer 
30 723-1164-ND 49.14 46.51 42.12 | IEGH11-1-72-30.0-91-V 
Breaker, SP, Long Delay 40 723-1165-ND 52.50 49.69 45.00 | IEGH66-1-72-40.0-91-V 
white handle screw terminal 50 723-1166-ND 52.50 49.69 45.00 | IEGH66-1-72-50.0-91-V 
50 723-1167-ND 29.82 28.23 25.56 | IELK1-1-72-50.0-01-V 
Breaker, SP, Long Delay 
Waits Hendio Suid reranel 70 723-1168-ND 41.58 39.36 35.64 | IELK1-1-72-70.0-01-V 
100 723-1169-ND 41.58 39.36 35.64 | IELK1-1-72-100.-01 
Breaker, DP, Long Delay 50 723-1170-ND 76.02 71.95 65.16 | IELHK11-1-72-50.0-01-V 
White Handle Stud Terminal 70 723-1171-ND 99.68 94.34 85.44 | IELHK11-1-72-70.0-01-V 
R11 Rocker and PP11 Push-Pull 
5 723-1173-ND 19.32 18.29 16.56 | R11-4-5.00A-RO1CV-V 
P Rocker Breaker, SP 4 723-1174-ND 19.32 18.29 16.56 | R11-4-4.00A-RO1CV-V 
5 723-1175-ND 17.22 16.30 14.76 | R11-2-5.00A-BO6CV-V 
Rocker Breaker, DP 75 723-1176-ND 53.90 51.02 46.20 | R21-4-7.50A-BO6IV-V 
3 Push-Pull, Breaker DP, QC Terminal 10 723-1177-ND 39.34 37.24 33.72 | PP21-2-10.0A-OC-V 
Push-Pull Breaker, SP, QC Terminal 2 723-1178-ND 16.52 15.64 14.16 | PP11-62-2.00A-OC-V 
Dimensions Inches (mm) No. of Trip Digi-Key Price Each American Electrical 
LxHxW Poles Current (A) Part No. 1 10 50 Part No. 
AMERICAN ™ UL 1077 for AC Ci 
ELECTRICAL INC or Ae current 
. 1 288-1204-ND 18.13 16.32 14.50 CiA1P 
2 288-1205-ND 18.13 16.32 14.50 C2A1P 
5 288-1206-ND 18.13 16.32 14.50 C5A1P 
DIN Rail Mou nted 10 288-1207-ND 18.13 16.32 14.50 C10A1P 
15 288-1208-ND 18.13 16.32 14.50 C15A1P 
* ‘ 2.87X9.66 x .51 (73 x 93 x 13) t 20 288-1209-ND 18.13 16.32 14.50 C20A1P 
Circuit Breakers = 25 288-1210-ND 18.13 16.32 14.50 C25A1P 
7 30 288-1211-ND 18.13 16.32 14.50 C30A1P 
H draulic = 40 288-1212-ND 18.13 16.32 14.50 C40A1P 
y 50 288-1213-ND 18.13 16.32 14.50 C50A1P 
. 1 288-1214-ND 36.25 32.63 29.00 CTA2P 
Magnetic 2 288-1215-ND 36.25 32.63 29.00 C2A2P 
5 288-1216-ND 36.25 32.63 29.00 C5A2P 
@ ¢ Ww 10 288-1217-ND 36.25 32.63 29.00 C10A2P 
LAS 15 288-1218-ND 36.25, 32.63 29.00 C15A2P 
C 2:87 9:66 :1,02:(79 x. 99%26) 7 20 288-1219-ND 36.25 32.63 29.00 C20A2P 
25 288-1220-ND 36.25 32.63 29.00 C25A2P 
30 288-1221-ND 36.25 32.63 29.00 C30A2P 
40 288-1222-ND 36.25 32.63 29.00 C40A2P 
50 288-1223-ND 36.25 32.63 29.00 C50A2P 
1 288-1224-ND 54.38 48.94 43.50 CTA3P 
2 288-1225-ND 54.38 48.94 43.50 C2A3P 
5 288-1226-ND 54.38 48.94 43.50 C5A3P 
10 288-1227-ND 54.38 48.94 43.50 C10A3P 
15 288-1228-ND 54.38 48.94 43.50 C15A3P 
BTR S O68 15879 %98'%99) 8 20 288-1229-ND 54.38 48.94 43.50 C20A3P 
25 288-1230-ND 54.38 48.94 43.50 C25A3P 
30 288-1231-ND 54.38 48.94 43.50 C30A3P 
40 288-1232-ND 54.38 48.94 43.50 C40A3P 
50 288-1233-ND 54.38 48.94 43.50 C50A3P 
UL 489 for AC Current 
1 288-1354-ND 22.50 20.25 18.00 C1A1P-489 
UL 1077 Approved: 2 288-1355-ND 22.50 20.25 18.00 C2A1P-489 
; . ; : 5 288-1356-ND 22.50 20.25 18.00 C5A1P-489 
Trip Curve: 2 Standard *M Voltage: 
oop Ure: & standard’ *§ cximum vowage: | 2.91 x 3.66 x 51 (74x 93 x 13) 1 10 288-1357-ND 22.50 20.25 18.00 C10A1P-489 
277/480 50/60 Hz Interrupting Cap: 
15 288-1358-ND 22.50 20.25 18.00 C15A1P-489 
ODORS NEY 1 Q00R: 217M \Q00A 20 288-1359-ND 22.50 20.25 78.00 C20A1P-489 
480V + Dielectric Strength: 1960V 50/60Hz 25 288-1360-ND 22.50 20.25 18.00 C25A1P-489 
«Insulation Resistance: 100MQ »* Operating 1 288-1361-ND 45.00 40.50 36.00 C1A2P-489 
Temperature Range: -40°C ~ 60°C 2 288-1362-ND 45.00 40.50 36.00 C2A2P-489 
5 288-1363-ND 45.00 40.50 36.00 C5A2P-489 
UL 489 Approved: 2.91 x 3.66 x 1.02 (74 x 93 x 26) 2 10 288-1364-ND 45.00 40.50 36.00 C10A2P-489 
*Trip Curve: KM Standard * Maximum 15 288-1365-ND 45.00 40.50 36.00 C15A2P-489 
Voltage: 120/240V 50/60Hz * Interrupting 20 288-1366-ND 45.00 40.50 36.00 C20A2P-489 
Cap: 10,000A. * Dielectric Strength: 1,500V 25 288-1367-ND 45.00 40.50 36.00 C25A2P-489 
50/60Hz Insulation Resistance: 100MQ qi sane for DC Current 250 OWS 78100 GiAIP-BOVDG 
Operating T ture R : -40°C ~ Pua ; : : 
Sus oe et ene 2 288-1369-ND 22.50 20.25 18.00 C2A1P-80VDC 
5 288-1370-ND 22.50 20.25 18.00 C5A1P-80VDC 
: 10 288-1371-ND 22.50 20.25 18.00 C10A1P-80VDC 
UL 489A Approved: Daiaaaewel peteniaa F 15 288-1372-ND 22.50 20.25 18.00 C15A1P-80VDC 
¢Trip Curve: U2 Standard »* Maximum 91 X 9.66 x .51 (74 x 93.x 13) 20 288-1373-ND 22.50 20.25 18.00 C20A1P-80VDC 
Voltage: 80VDC * Interrupting Cap: 10,000A 25 288-1374-ND 22.50 20.25 18.00 C25A1P-80VDC 
* Dielectric Strength: 1.500V 50/60Hz 30 288-1375-ND 22.50 20.25 18.00 C30A1P-80VDC 
* Insulation Resistance: 100MQ_ + Operating 40 288-1376-ND 22.50 20.25 18.00 C40A1P-80VDC 
Temperature Range: -40°C ~ 60°C 50 288-1377-ND 22.50 20.25 18.00 C50A1P-80VDC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1981 


Weidmiiller = 


e CCW 


NEW! Branch Rated / Supplemental Circuit Protection 


Weidmuller’s DIN-rail mounted circuit breakers are available for use in applications 
where circuit protection must be able to distinguish between circuit overloads and short 
circuits. Each circuit breaker has the ability to be reset without the need to change com- 
ponents. Circuit breakers in the 9926 Branch Rated Series are UL489 Listed and CSA 
Certified as branch rated protection devices under CSA 22.2 No. 5-02. The hydraulic 
magnetic trip mechanism offers 10,000A of interrupting capacity. Breakers in the 9926 


Supplement Rated Series are UL1077 recognized. 

Mounting Options: If the product is not vertically mounted in the normal DIN-rail 
mounting orientation, a rating factor must be applied. The published curves for these 
circuit breaker products are produced with the circuit breaker in the vertical mounting 
position. The rating factor only applies to the must hold and must trip points of the curve 
as the other parts (instantaneous trip point) stay largely unaffected. 


Dimensions Inches (mm) No. of Trip Digi-Key Price Each Weidmuller 
LxHxW Poles Current (A) Part No. 1 10 100 Part No. 
UL489 for AC Current 
1 281-2398-ND 20.43 18.39 16.34 9926251001 
2 281-2399-ND 20.43 18.39 16.34 9926251002 
5 281-2400-ND 20.43 18.39 16.34 9926251005 
2.91 x 3.65 x .51 (74 x 92.8 x 13) 1 10 281-2401-ND 20.43 18.39 16.34 9926251010 
15 281-2402-ND 20.43 18.39 16.34 9926251015 
20 281-2403-ND 20.43 18.39 16.34 9926251020 
25 281-2404-ND 20.43 18.39 16.34 9926251025 
1 281-2405-ND 40.85 36.77 32.68 9926252001 
ie 281-2506-ND 40.85 36.77 32.68 9926252002 
5 281-2507-ND 40.85 36.77 32.68 9926252005 
2.91 x 3.65 x 1.02 (74 x 92.8 x 26) 2 10 281-2508-ND 40.85 36.77 32.68 9926252010 
15 281-2509-ND 40.85 36.77 32.68 9926252015 
20 281-2510-ND 40.85 36.77 32.68 9926252020 
25 281-2511-ND 40.85 36.77 32.68 9926252025 
UL489A for DC Current 
1 281-2512-ND 20.43 18.39 16.34 9926251901 
2 281-2513-ND 20.43 18.39 16.34 9926251902 
5 281-2514-ND 20.43 18.39 16.34 9926251905 
10 281-2515-ND 20.43 18.39 16.34 9926251910 
15 281-2516-ND 20.43 18.39 16.34 9926251915 
20 281-2517-ND 20.43 18.39 16.34 9926251920 
2.91 x 3.65 x .51 (74 x 92.8 x 13) 1 25 281-2518-ND 20.43 18.39 16.34 9926251925 
30 281-2519-ND 20.43 18.39 16.34 9926251930 
35 281-2520-ND 20.43 18.39 16.34 9926251935 
40 281-2566-ND 20.43 18.39 16.34 9926251940 
45 281-2521-ND 20.43 18.39 16.34 9926251945 
50 281-2522-ND 20.43 18.39 16.34 9926251950 
60 281-2523-ND 20.43 18.39 16.34 9926251960 
UL1077 for AC Current 
1 281-2524-ND 16.00 14.56 13.28 9926251501 
2 281-2525-ND 16.00 14.56 13.28 9926251502 
3 281-2526-ND 16.00 14.56 13.28 9926251503 
4 281-2527-ND 16.00 14.56 13.28 9926251504 
5 281-2528-ND 16.00 14.56 13.28 9926251505 
6 281-2529-ND 16.00 14.56 13.28 9926251506 
8 281-2530-ND 16.00 14.56 13.28 9926251508 
2.87 x 3.65 x .51 (73 x 92.8 x 13) 1 10 281-2531-ND 16.00 14.56 13.28 9926251510 
15 281-2532-ND 16.00 14.56 13.28 9926251515 
20 281-2533-ND 16.00 14.56 13.28 9926251520 
25 281-2534-ND 16.00 14.56 13.28 9926251525 
35 281-2535-ND 16.00 14.56 13.28 9926251535 
40 281-2536-ND 16.00 14.56 13.28 9926251540 
50 281-2537-ND 16.00 14.56 13.28 9926251550 
60 281-2538-ND 16.00 14.56 13.28 9926251560 
1 281-2539-ND 32.00 29.12 26.56 9926252501 
2 281-2540-ND 32.00 29.12 26.56 9926252502 
4 281-2541-ND 32.00 29.12 26.56 9926252504 
5 281-2542-ND 32.00 29.12 26.56 9926252505 
6 281-2543-ND 32.00 29.12 26.56 9926252506 
10 281-2544-ND 32.00 29.12 26.56 9926252510 
15 281-2545-ND 32.00 29.12 26.56 9926252515 
PBEX SCS x TORU 3X 9210-426) 2 20 281-2546-ND 32.00 29.12 26.56 9926252520 
25 281-2547-ND 32.00 29.12 26.56 9926252525 
30 281-2548-ND 32.00 29.12 26.56 9926252530 
35 281-2549-ND 32.00 29.12 26.56 9926252535 
40 281-2550-ND 32.00 29.12 26.56 9926252540 
50 281-2551-ND 32.00 29.12 26.56 9926252550 
60 281-2552-ND 32.00 29.12 26.56 9926252560 
10 281-2553-ND 48.00 43.68 39.84 9926253510 
15 281-2554-ND 48.00 43.68 39.84 9926253515 
20 281-2555-ND 48.00 43.68 39.84 9926253520 
25 281-2556-ND 48.00 43.68 39.84 9926253525 
2.87 X 9.05 x 1.54:(73.x 92.6 x 99) 7 30 281-2557-ND 48.00 43.68 39.84 9926253530 
40 281-2558-ND 48.00 43.68 39.84 9926253540 
50 281-2559-ND 48.00 43.68 39.84 9926253550 
60 281-2560-ND 48.00 43.68 39.84 9926253560 


Digi-Key Price Each Weidmuller 
Fig. Description Part No. 1 10 100 Part No. 
1 Bus bar 1 pole, insulated 1m 281-2561-ND 50.15 45.14 40.12 67101904 
2 Bus bar 2 pole, insulated 1m 281-2562-ND 113.40 102.06 90.72 67101972 
3 Bus bar 3 pole, insulated 1m 281-2563-ND 169.53 152.58 135.62 67101971 
4 Bus bar end cap, 1 pole 281-2564-ND 65 59 52 67101973 
5 Bus bar end cap, 2 pole or 3 pole 281-2565-ND 1.30 1.17 1.04 67101974 


More Product Available Online: www.digikey.com 


1982 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


EGIBAN Combination Rocker/Circuit 
Grevit Protecion& Control Breaker Switches - 1410-F Series 


E-T-A circuit breakers for equipment are designed 
as safety critical items for protection during 
equipment failure. These circuit breakers may 
be required to operate just occasionally or very 
often during the life of the equipment and can 
confidently be reset by inexperienced personnel. 
All thermal breakers carry 100% rated current 
continuously and trip within one hour at 140% 
rating. Miniaturized single pole rocker/thermal 
circuit breaker combining ON/OFF switching and 
extremely fast overload performance in a single 
component. Returning the rocker switch through 


WG CED 


1-O Marking 


ATO Automotive Circuit Breakers 


- 1610 Series 


Miniaturized single pole press-to- 
reset and automatic reset thermal cir- 
cuit breaker designed for automotive 
fuse block installation. 
Applications: Extra low voltage 
wiring systems on all types of vehicles 
and marine craft. Voltage Rating: 
1610-21 Series: DC 32V; 1610-92 
Series: DC 12V_ Reset Period 
(@23°C): <15 sec. for 1610-92 Series 
Ambient Temperature: -40°C ~ 
85°C Terminals: Q.C. .250” 


Manual-Reset 


Aut 


(o-Reset 


the OFF position and back ON will reset the mech- Standard Current | Digi-Key Price Each E-T-A 
anism and restore the supply. Illuminated versions (A) Part No. 1 10 25 Part No. 
~ 120VAC lamp Manual-Reset ATO Breakers 
Applications: Motors, transformers, solenoids, 5 302-1334-ND NEW! 9.09 8.49 7.88 1610-21-5A 
PCBs, hand-held machines, appliances, instru- 6 302-1236-ND 9.09 8.49 7.88 1610-21-6A 
mentation. Voltage Rating: AC 250V; DC 48 10 302-1237-ND 9.09 8.49 7.88 1610-21-10A 
Ambient Temperature: ~40 C ~ 70°C Insulation Blade terminals 15 302-1234-ND 9.09 8.49 7.88 1610-21-15A 
Voltage: 2.5kV Dielectric Strength: AC 3,000V DIN 46244-C 20 302-1233-ND 9.09 8.49 7.88 1610-21-20A 
Agency Approvals: UL Recognized (UL 1077), (QC 2x .110) 25 302-1238-ND 9.09 8.49 7.88 1610-21-25A 
CSA, CE, VDE (EN60934); (See data sheets for 30 302-1239-ND 9.09 8.49 7.88 1610-21-30A 
details) Auto-Reset ATO Breakers 
Current | Digi-Key Price Each ETA 5 302-1336-ND NEW! 9.09 8.49 7.88 1610-92-5A 
SEs Aa I Et 0 | a021212ND NEW! 9.09 3.49 788 | 1610-02-10 
SP, Red Non-Illuminated Actuators — RoHS Compliant 15 ee 2. EANTD) 9.09 8. 49 7.38 161 6054 5A 
1 302-1164-ND 11.93 11.13 10.34 | 1410-F110-P1F1-W140-1A 30 302-1246-ND 9.09 8.49 7.88 1610-92-30A 
2 302-1165-ND 11.93 11.13 10.34 | 1410-F110-P1F1-W14Q-2A 
5 302-1168-ND 11.93 11.13 10.34 | 1410-F110-P1F1-W14Q-5A ' a = 4 
to | 302-1169-ND 11.93 11.13 10.84 _ | 1410-F110-P1F1-W140-10A NEW! Din Rail Terminal Blocks 
SP, Red Illuminated Actuators . . 
1 302-1170-ND@ NEW! = 13.52 12.63 41.72 | 1410-F110-P1F1-W14QE3-1A for 161 0 Series and 1 1 80 Series 
2 302-1171-ND 13.52 12.63 44.72 | 1410-F110-P1F1-W14QE3-2A HEE SAESEEA =a 
5 302-1174-ND 13.52 12.63 11.72 | 1410-F110-P1F1-W14QE3-5A Berni BENE ‘ ans ha pee lasers 
10 | 302-1175-ND 13.52 12.63 © 11.72 | 1410-F110-P1F1-W14QE3-10A es : ee oa 
- Single Mounting Socket with Blade 
RoHS Compliant Terminals; A6.3 ~ 0.8 (Q.C. .250") 302-1330-ND 5.06 473 439 | 12-J20 
Single Mounting Socket with Screw 
Combination Rocker/Circuit (Ors ] Terminals; 6-32 UNC 302-1331-ND 5.06 4.73 4.39 | 12-P10 
—— Single Mounting Socket with 1 Blade 
i ia : a Terminal; A6.3 ~ 0.8 (Q.C. .250”)/ 
Breaker Switches 3120 Series W g cE @ 1 Screw Terminal 6-32 UNC 302-1332-ND 5.06 473 4.39 | 12-A10 


1-O Marking Standard 


Blade terminals 
(QC 2x .110) 


1.61 +! 


An extremely versatile range of rocker switch/thermal circuit breakers offering the choice of single pole, 
double pole with single pole protection, and double pole with protection on both poles. Designed for snap-in 
panel mounting. Optical magnetic trip coil for short circuit protection available. 

Applications: Motors, transformers, solenoids, extra low voltage wiring systems, office machines, electro- 
medical equipment, power supplies, communications systems. 

Voltage Rating: AC 240V; DC 50V Ambient Temperature: -30°C ~ 60°C Insulation Voltage: 2.5kV 
Dielectric Strength: AC 3,000V (1,500V Double Pole) Agency Approvals: UL Recognized (UL 1077), 
CSA, CE, VDE (EN60934), CCC; (See data sheets for details) 


Current | Digi-Key Price Each E-T-A 
(A) Part No. iu 10 25 Part No. 
Single Pole, Black Actuators 
il 302-1176-ND NEW! 13.10 12.23 11.35 3120-F311-P7T1-W01D-1A 
5 302-1178-ND 13.10 12.23 11.35 3120-F311-P7T1-W01D-5A 
10 302-1179-ND 13.10 12.23 11.35 3120-F311-P7T1-W01D-10A 
15 302-1180-ND 13.10 12.23 11.35 3120-F311-P7T1-W01D-15A 
20 302-1181-ND 13.10 12.23 11.35 3120-F311-P7T1-W01D-20A 
30 302-1337-ND NEW! 14.06 13.13 12.19 3120-F3P1-P7T1-W01D-30A 
Single Pole, White Actuators 
y| 302-1182-ND NEW! 13.10 12.23 11.35 3120-F311-P7T1-W02D-1A 
15 302-1186-ND 13.10 12.23 11.35 3120-F311-P7T1-W02D-15A 
20 302-1187-ND NEW! 13.10 12.23 11.35 3120-F311-P7T1-W02D-20A 
30 302-1341-ND NEW! 14.06 13.13 12.19 3120-F3P1-P7T1-W02D-30A 
Double Pole, Black Actuators 
2 302-1191-ND 19.94 18.61 17.28 3120-F321-P7T1-W01D-2A 
5 302-1195-ND 19.94 18.61 17.28 3120-F321-P7T1-W01D-5A 
10 302-1200-ND 19.94 18.61 17.28 3120-F321-P7T1-W01D-10A 
15 302-1203-ND 19.94 18.61 17.28 3120-F321-P7T1-W01D-15A 
20 302-1206-ND 19.94 18.61 17.28 3120-F321-P7T1-W01D-20A 
Double Pole, White Actuators 
1 302-1208-ND 19.94 18.61 17.28 3120-F321-P7T1-W02D-1A 
2 302-1210-ND 19.94 18.61 17.28 3120-F321-P7T1-W02D-2A 
10 302-1219-ND 19.94 18.61 17.28 3120-F321-P7T1-W02D-10A 
15 302-1222-ND 19.94 18.61 17.28 3120-F321-P7T1-W02D-15A 
20 302-1225-ND 19.94 18.61 17.28 3120-F321-P7T1-W02D-20A 


NEW! Single Pole Thermal 
Circuit Breakers - 1180 Series 


Miniaturized single pole thermal 
circuit breaker with switching 
function (push-push actuation). 


ce 


Reliable snap-acting and trip-free mechanism. Approved to CBE 
standard EN/IEC 60934. S-type, TO. Blade terminals fitting into sockets 


for rail mounting. 


Applications: Protection of loads in power distribution systems in 
control cabinets and process control Voltage Rating: AC 250V; DC 
72V Ambient Temperature: -20°C ~ 60°C Terminals: Q.C. .250” blade 


cds 


Agency Approvals: CE, VDE and UL Recognized (+Canada) 


Current | Digi-Key Price Each E-T-A 
(A) Part No. 1 10 25 Part No. 
0.25 302-1323-ND 13.66 12.75 11.84 1180-01-0.25A 
0.5 302-1324-ND 13.66 12.75 11.84 1180-01-0.5A 
1 302-1326-ND 13.66 12.75 11.84 1180-01-1A 
2 302-1327-ND 13.66 12.75 11.84 1180-01-2A 
3 302-1328-ND 13.66 12.75 11.84 1180-01-3A 
5 302-1329-ND 13.66 12.75 11.84 1180-01-5A 
10 302-1325-ND 13.66 12.75 11.84 1180-01-10A 


Thermal Circuit Breakers - 1658 Series 
WEG 


No exposed metal parts, which are, or could become, current 
carrying except for terminals, NO HOT rivets. Manual reset, 
cycling trip free mechanism. Applications: Battery chargers, 
consumer products, power supplies and motors. Voltage 
Rating: 240VAC; 28VDC (2HP motor rating) Terminals: 


Very cost effective design to 
meet international requirements. 


Q.C. .250” blade Typical Life: 1,000 
Ambient Temperature: -20°C ~ 60°C, 


» <= 7A -20°C ~ 40°C 
Insulation Voltage: 2.5kV Dielectric Strength: AC 3,000V 
Agency Approvals: UL Recognized (UL 1500), CSA, CCC, 
VDE (EN 60934); (See data sheets for details) 


operations at 2 x IN 


Thread Neck 


Mounting 
Hole 


Current Digi-Key Price Each E-T-A 
(A) Part No. 1 10 25 Part No. 
3/8” - 27 Thread Neck with PAL Nut 

5 302-1257-ND ARGH, 1.79 1.66 1658-G21-01-P10-5A 
10 302-1261-ND 1.91 1.79 1.66 1658-G21-01-P10-10A 
15 302-1264-ND 1.91 1.79 1.66 1658-G21-01-P10-15A 
20 302-1266-ND 1.91 1.79 1.66 1658-G21-01-P10-20A 
25 302-1267-ND phd 1.79 1.66 1658-G21-01-P10-25A 
30 302-1268-ND 1.91 1.79 1.66 1658-G21-01-P10-30A 
35 302-1269-ND 1.91 1.79 1.66 1658-G21-01-P10-35A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1983 


Push-Push Switch/Thermal 
Circuit Breakers - 2-5700 Series QWECE A C 
104, 106 and 1 140 Series Single pole thermal circuit breaker with press-to- 


reset, tease-free, trip-free, snap action mechanism. 
The 2-5700 is a push-push switch/circuit breaker. 


Ea AN Thermal Circuit Breakers 


Circuit Protection & Control 


Fig. 1 — PCB Mount 3 toe = 1.158 Approved to CBE standard EN 60934 (IEC 60934). 
ae Voltage Rating: 250VAC, 50VDC 
BUY ass f Leek for Typical Life: 5,000 operations at 2 x IN 7 he 
O.1A-6A Ambient Temperature: -20°C ~ 60°C | 
Insulation Voltage: 2.5kV . 
Dielectric Strength: AC 3,000V t499 Mounting Hole 
Terminals: Q.C. .250” blade ee: ae 
: Agency Approvals: UL, CSA, VDE (EN 60934), ‘A6.3-0.8~ * 
Fig. 2 — Panel Mount (Includes Bulk Hardware) SST UNSER Semko (EN60934) and SEV; (see data sheets (QC 250) 414 
A ri ‘ B pee eee for details) , 
de 
531 OFF rier 1 ssior? = 4.187 1 
ata } yar Current Digi-Key Price Each E-T-A 
ON i fF (A) Part No. 1 10 25 Part No. 
1 302-1293-ND 14.76 13.78 12.80 2-5700-IG1-P10-DD-1A 
16 2 302-1294-ND 14.76 13.78 12.80 2-5700-IG1-P10-DD-2A 
eeu Blade torn. 5 302-1297-ND 14.76 13.78 12.80 | 2-5700-IG1-P10-DD-5A 
(Qc‘250) + | (QC 250) +] 10 302-1299-ND 14.76 13.78 12.80 2-5700-IG1-P10-DD-10A 
15 302-1300-ND 14.76 13.78 12.80 2-5700-IG1-P10-DD-15A 
re ' ae . . ; 20 302-1301-ND 14.76 13.78 12.80 2-5700-IG1-P10-DD-20A 
Miniaturized single pole thermal circuit breaker with push-to-reset tease free, trip-free, snap action 25 302-1302-ND 14.76 13.78 12.80 2-5700-IG1-P10-DD-25A 


mechanism. Approved to CBE standard EN 60934 (IEC 60934). Single pole, push to reset, black in color. 
Applications: Motors, transformers, solenoids, printed circuit boards, hand-held machines and appliances, 
marine applications, caravans. Voltage Rating: AC 240V; DC 48V Ambient Temperature: -20°C ~ 60°C 
Insulation Voltage: 2.5kV Dielectric Strength: AC 3,000V Agency Approvals: UL Recognized (UL 
1077), CSA, CE, VDE (EN60934), SEV and Kema; (See data sheets for details) 


NEW! Thermal Circuit 
Switches - 1120 Series 


Current Digi-Key Price Each E-T-A 
(A) Part No. 1 10 25 Part No. Double pole (single pole sensing) rocker switch/circuit 
Fig. 1 — 104 Series - Horizontal PCB Mount breaker with rocker actuation. Thermal positively trip free 
mechanism. It meets the requirements of the CBE standard 
Q 6 iat ene ee Te ae Weiines EN 60934 (IEC 60934): S type, TO. Meets the requirements 
= 095: OF : 7 goo regarding fire resistance of EN 60335-1: 2007-02 Safety of 5 
1.2 302-1096-ND 11.07 10.34 9.60 104-PR-1.2A household and similar electrical appliances. Voltage 3 Water Splash 
2 302-1099-ND 11.07 10.34 9.60 104-PR-2A Ratings: AC 240V; DC 32V to EN 60934; AC 277V; DC Protection: _ 
3 302-1101-ND 11.07 10.34 9.60 104-PR-3A 50V to UL 1077 Ambient Temperature: -20°C ~ 60°C (1120-2. “S 
5 302-1105-ND 11.07 10.34 9.60 104-PR-5A Terminals: Q.C. .250” blade Agency Approvals: VDE .3 Series only) 
A 302-1107-NDt 11.07 10.34 9.60 104-PR-7A (EN60934), UL Recognized (+Canada)(UL 1077) and CE 
8 302-1108-NDt 11.07 10.34 9.60 104-PR-8A C Fi DighKi Price Each ETA 
a PR. ‘urrent igi-Key rice Eac! -T- 
10 302-1109: NDE: ALOE : 1S 9.60 104-PR-10A (A) Part No. 1 10 25 Part No. 
Fig. 2A — 106 Series - Miniature Panel Mount White Opaque Actuators — Non-Illuminated 
0.1 302-1000-ND 11.07 10.34 9.60 106-M2-P10-0.1A 3 302-1313-ND 11.21 10.46 9.72 1120-F150-P1T1-WBO0000-3A 
02 302-1001-ND 41.07 10.34 9.60 | 106-M2-P10-0.2A 5 302-1314-ND 11.21 10.46 9.72 | 1120-F150-P1T1-WB0000-5A 
03 302-1002:ND 11.07 10.34 960 | 106-M2-P10-03A 10 302-1311-ND 14.21 10.46 9.72 | 1120-F150-P1T1-WB0000-10A 
0.4 302-1003-ND 11.0 10.34 9.60 4106-M2-P10-0.4A 15 302-1312-ND ea 10.46 9.72 1120-F150-P1T1-WB0000-15A 
a : 07 : reader Red Translucent Actuators — Illuminated 
0.5 302-1004-ND 11.07 10.34 8.02 | _106-M2-P10-0.5A 3 302-1317-ND 12.38 11.55 10.73] 1120-F150-P1T1-WC00B3-3A 
0.8 302-1006-ND 11.07 10.34 9.60 106-M2-P10-0.8A 5 302-1318-ND 12.38 11.55 10.73 1120-F150-P1T1-WC00B3-5A 
1 302-1007-ND 41.07 10.34 960 | 106-M2-P10-1A 10 302-1315-ND 12.38 11.55 10.73 | 1120-F150-P1T1-WCO0B3-10A 
15 302-1316-ND 12.38 11.55 10.73 1120-F150-P1T1-WC00B3-15A 
15 302-1009-ND 11.07 10.34 9.60 | 106-M2-P10-1.5A 
Red Translucent Actuators — Illuminated with Water Splash (IP66) Protection 
1.8 302-1010-ND 11.07 10.34 9.60 106-M2-P10-1.8A 
2 302-1011-ND 41.07 10.34 9.60 106-M2-P10-2A 3 302-1321-ND 12.38 11.55 10.73 1120-F251-P1T1-WC00B3-3A 
a = 2 : 2 aan aaa 5 302-1322-ND 12.38 11.55 10.73 1120-F251-P1T1-WC00B3-5A 
25 302-1012-ND 11.07 10.34 9.60 106-M2-P10-2.5A 10 302-1319-ND 12.38 11.55 10.73 1120-F251-P1T1-WC00B3-10A 
3 302-1013-ND 11.07 10.34 9.60 106-M2-P10-3A 15 302-1320-ND 12.38 11.55 10.73 1120-F251-P1T1-WC00B3-15A 
5 302-1309-ND NEW! 11.07 10.34 9.60 106-M2-P10-5A 
10 302-1310-ND NEW! 11.07 10.34 9.60 106-M2-P10-10A 2 2 z 
Fig. 2B — 1140 Series - Miniature Panel Mount NEW! Single Pole Thermal Circuit 
10 302-1020-ND 12.20 11.39 10.57 1140-G111-P1M1-10A . a © 
12 302-1021-ND 12.20 11.39 10.57 | 1140-G111-P1M1-12A Breaker/Switches - 3131 Series («3 cWAdus 
15 302-1023-ND 12.20 11.39 10.57 1140-G111-P1M1-15A Baa : ee 
Combination of single pole circuit breaker and On/ 


Off switch with soft-touch rocker actuation. Contoured 
rockers are sold separately and are available with 
a choice of colors and legends. The 3131 is sealed 
to provide IP66 rated front of panel water splash 
protection. It meets the requirements of circuit breaker 
standard EN 60934 (IEC 60934): S type, TO. Voltage 
Ratings: AC 240V; DC 28V Terminals: Q.C. .250” 
blade Agency Approvals: VDE (EN 60934), UL 
Recognized (+Canada)(UL 1077 & UL 1500) and CE 


t Requires different PCB layout 


PC Board Mount 1410-L2 Series A G Ce 


PCB Mount 


055-— 1.30 — 
Ub 


-378 


| | + Current Digi-Key Price Each E-T-A 
250299 400 (A) Part No. 1 10 25 | Part No. 
+122 039--||- —.031--|- On/Off Latching Function — Switch/Circuit Breakers 
1 302-1344-ND 15.37 14.35 13.32 3131-AF1PT-000000-000-1A 
2 302-1346-ND 15.37 14.35 13.32 3131-AF1PT-000000-000-2A 
Single pole press-to-reset thermal circuit breaker with extremely fast overload switching performance. th Se ENG joes ree Hee EAS ae 
Miniaturized construction minimizes PCB real estate required. Applications: transformers, solenoids, 15 302-1343-ND 1537 14.35 13.32 3131-AF1PT-000000-000-15A 
PCB's, hand-held machines, appliances, instrumentation. Voltage rating: AC 250V; DC 50V_ Typical 20 302-1345-ND 15.37 14.35 13.32 3131-AF1PT-000000-000-20A 
Life: 300 operation cycles Ambient temperature: -20°C ~ 100°C Insulation voltage: 2.5kV Dielectric = 3. Position On/Off/On Latching Function Switch Only —— 
strength: AC 1,500V Agency Approvals: UL Recognized (UL 1077), CSA, CE and VDE (EN60934); (See 7 — 
data sheets for details) 20T 302-1348-ND 15.37 14.35 13.32 3131-BF1NQ-000000-000-20A 
+ Ampere rating is for the switch contacts, 32V max. 
Current Digi-Key Price Each E-T-A . 
(A) Part No. 1 10 25 | Part No. Rocker Actuators - X3131 Series 
Thermal Breakers - Horizontal PCB Mount Bane RrGeEREh aaa 
igi-Key rice Eac! -T- 
=o eee fast | woumourromaee | | (a Pano aio" as | pa 
: Pilea 7 ; . - . re Blue Rocker, No Legend 302-1349-ND 1.69 1.58 1.47 | X3131-WA0000 
1 302-1027-ND 7.16 6.68 6.21 | 1410-L210-L2F1-S02-1A Black Rocker, No Legend 302-1350-ND 1.69 1.58  1.47| X3131-WBO000 
1.25 302-1028-ND 7.16 6.68 6.21 1410-L210-L2F1-S02-1.25A Black Rocker, Anchor Light Legend 302-1351-ND 1.69 1.58 1.47) X3131-WBO2A1 
1.5 302-1029-ND 7.16 6.68 6.21 1410-L210-L2F1-S02-1.5A Black Rocker, Navigation Light Legend 302-1352-ND 1.69 1.58 1.47 | X3131-WB04A1 
2 302-1032-ND 7.16 6.68 6.21 1410-L210-L2F1-S02-2A Black Rocker, Anchor Legend 302-1353-ND_ _1.69 1.58 1.47 | X3131-WBO7A1 
2.5 302-1033-ND 7.16 6.68 6.21 1410-L210-L2F1-S02-2.5A Black Rocker, Bilge Pump Legend 302-1354-ND 1.69 1.58 1.47 | X3131-WBO9A1 
3.15 302-1034-ND 7.16 6.68 6.21 | 1410-L210-L2F1-S02-3.15A Black aaa yore ica Se eONS ioe be bee SOT WMGoAE 
4 302-1035-ND 7.16 68 6.21 | 1410-L210-L2F1-S02-4A Bee ROCKS renown ran egely pecel 4 ; : i 
° Black Rocker, Navigation Instruments Legend | 302-1357-ND 1.69 1.58 1.47 | X3131-WB14A1 
4.5 302-1036-ND 7.16 6.68 6.21 1410-L210-L2F1-S02-4.5A 
Black Rocker, Shower Pump Legend 302-1358-ND 1.69 1.58 1.47 | X3131-WB17A1 
5 eet Tne 6.68 Gil + | aalO EOE Soe en Black Rocker, Search Light Legend 302-1359-ND 1.69 1.58 1.47] X3131-WB23A1 
6.3 302-1038-ND 7.16 6.68 6.21 | 1410-L210-L2F1-S02-6.3A Black Rocker, Autopilot Legend 302-1360-ND 1.69 1.58  1.47| X3131-WB24A1 
8 302-1039-ND 7.16 6.68 6.21 | 1410-L210-L2F1-S02-8A Black Rocker, Trim Tabs Legend 302-1361-ND 1.69 1.58 1.47] X3131-WB25A1 
10 302-1031-ND 7.16 6.68 6.21 1410-L210-L2F1-S02-10A Black Rocker, Mast Lift Legend 302-1362-ND 1.69 1.58 1.47 | X3131-WB26A1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1984 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Thermal Cutoffs (TCO) / Thermal-Links — EYP Type 


Features: * Small and Insulation Type: TCO is compact and insulated, 
featuring quick temperature response, and mountable in a small space without 
insulation or protection * High Reliability: TCO opens reliably when the equip- 
ment becomes abnormal, and is not resettable * Solid Structure: Unique 
formed lead provides reliable TCO connection and provides easy assembly 
handling. (Axial lead type only) * Non-Cadmium Alloy: TCO uses specially 
selected non-cadmium alloy * Thin Type: Thickness is less than 1mm. 
Available for spot welding. 

Recommended Applications: Transformers, solenoids, ventilation fan, electric 


fans, small electric motors, dryers, gas home appliances, fluorescent lights, 
electric shavers, adaptors, heating devices, ICs, batteries, etc. The TCO can be 


used for overheating protection. 


Approved Safety Standards: 
v (Japan): 33-xxx (see chart) 


UL (USA): E60271 
CSA (Canada): LR67163 


VDE (Germany): N Series: 4811.6-1171-0001; 
F Series: 4811.6-4510-1026; E Series: 
4811.6-4510-1030 


BEAB (U.K.): N Series: C0736; F Series: 
C0738; E Series: C0739 


Series N, F and E 
Axial Lead Type 


Insulati 


Sealant (Epoxy resin) 


ing case 


(Ceramic) 


Fusible Alloy 


Special resin 


Special formed lead wire 


Dimensions (mm) 
LoD oD1 | od 


NSeries 9.0 25 30 38 0.60 
FSeries 6.0 1.85 2.2 38 0.53 
ESeries 5.0 15 18 38 0.53 


Series MT — Thin Type 


Insulating film (PET) 


Special resin 


Terminal (Ni) 


Type No. Rated Function- | Maximum Maximum Temp. Electrical Approved Safety 
of Functioning ing Operating | Holding (cys Rating Standards a . , 
Sere ire ese |RSS eG mice Meese Pee Sie ll ere 
N Series 
52 56 AC 3.0 125 e) 1e) e) = 
Nos2 86 8242 60 60 200 150 AC 2.0 250 | 33-627 e) e) (2) (e) P10917-ND@ 45 AL 38 EYP-2BN082 
45 50 DC 4.0 50 {e) ie) (o) = 
76 86 AC 3.0 125 ©: e) () = 
N109 114 11043 80 90 200 150 AC 2.0 250 | 33-634 e) (e) @) (e) P10920-ND@ 45 Al 38 EYP-2BN109 
65 74 DC 5.0 50 {e) 1e) {e) _ 
43 76 86 AC 3.0 125 1e} 1e) oO = 
N110 115 110 80 90 200 150 AC 2.0 250 | 33-634 (e) (e) (e) = P10921-ND® 45 AI .38 EYP-2BN110 
ia 65 74 DC 50 50 o|o]o|- 
90 105 AC 3.0 125 1 e) ° = 
N124 130 12642 94 105 200 180 AC 2.0 250 | 33-619 e) (e) (6) (e) P10922-ND 45 AL .38 EYP-2BN124 
80 94 DC 5.0 50 ©: ie) 12) = 
105 115 AC 3.0 125 e) 1e) (o) — 
N143 145 14142 110 120 200 180 AC 2.0 250 | 33-621 (e) (e) e) (e) P10925-ND® 45 AI .38 EYP-2BN143 
80 90 DC 6.0 50 () e) ie) = 
4h 120 130 AC 3.0 125 e) 1e) e) _ 
N163 168 163 120 135 200 AC 2.0 250 | 33-623 (e) (e) (e) e) P10926-ND 45 AL 38 EYP-2BN163 
2 90 100 DC 60 50 (e) fe) ie) - 
re 120 140 AC 3.0 125 e) 1e) e) _ 
N183 188 183 120 140 200 AC 2.0 250 | 33-625 e) e) e) (e) P10927-ND 45 AL 38 EYP-2BN183 
ia 120 130 DC 60 50 o|olo|- 
F Series 
#2 76 90 AC 2.0 125 e) e) ©: oa 
F115 115 110 80 90 200 150 AC 1.0 250 | 33-634 () (e) °O e) P10912-ND@ 45 AL .38 EYP-1BF115 
= 70 80 DC 40 50 o|of]o|- 
92 108 AC 2.0 125 1S: e) ° = 
F133 133 12842 96 108 200 180 AC 1.0 250 | 33-619 () (e) (e) (@} P10914-ND 45 AI .38 EYP-1BF133 
76 92 DC 45 50 ©: {e) ie) = 
ak 120 135 AC 2.0 125 e) 1e) () = 
F168 168 163 120 142 200 AC 1.0 250 | 33-623 e) (e) O° =— P10916-ND 45 A1 .38 EYP-1BF168 
i 95 110 DC 5.0 50 is) fe) is) - 
E Series 
70 78 AC 15 125 fe) fe) fe) - 
E102 102 9842 75 80 200 150 AC 0.5 250 | 33-632 (2) (e) (@)] e) P10906-ND 45 AL 38 EYP-05BE102 
65 70 DC 3.0 50 ie) ie) © = 
76 93 AC 1.5 125 Oo e) O _ 
E115 115 11042 80 95 200 150 AC 0.5 250 | 33-634 e) (e) ()] (e) P10907-ND@ 45 Al 38 EYP-05BE115 
70 84 DC 3.0 50 {e) ie) ©: = 
92 115 AC 1.5 125 ©: 1e) ° = 
E133 133 12842 96 115 200 180 AC 0.5 250 | 33-619 (e) (e) (o) (e) P10909-ND 45 AL .38 EYP-05BE133 
85 105 DC 3.0 50 ie} Oo (@) = 
99 120 AC 1.5 125 oO e) ° = 
E139 139 13543 103 120 200 180 AC 0.5 250 | 33-619 e) (e) Oo (e) P10910-ND¥ 45 AL .38 EYP-05BE139 
92 110 DC 3.0 50 {e) {e) ie) _ 
MT Series t+ 
MT102 P10934-ND 89 82 15 EYP-2MT102 
MT102A 102 9842 65 70 150 DC 2.0 50 _— e) _ = _— P10935-ND 89 82 75 EYP-2MT102A 
MT102B P10936-ND 89 82 75 EYP-2MT102B 
NOTES: loading detection current of 0.1A or less. temperature at which a TCO can maintain its mechanical and electrical 


1. Rated Functioning Temperature (UL: TF, CSA, VDE, BEAB: Tf). The temper- 
ature at which a TCO changes its state of conductivity to open circuit with 
loading detection current only. Tolerance: V : +7°C; UL, CSA, VDE, BEAB: 0 / 


-10°C 


2. Functioning Temperature: (Fusing-off temperature): The functioning 
temperature at which a TCO changes its state of conductivity to open circuit in 
the ambient air oven which increases temperature by 1°C per minute and with 


3. Maximum Operating Temperature: The maximum temperature at which a TCO 
can be maintained while conducting rated current for 3000 h. 


4. Holding Temperature (UL: TH, CSA: Th, VDE, BEAB: Tc). The maximum 
temperature at which a TCO can be maintained while conducting rated current 
for 168h which will not cause a change in state of conductivity to open circuit. 


5. Maximum Temperature Limit (UL: TM, CSA, VDE, BEAB: Tm) The maxinum RoHS Compliant 


state of conductivity. 


properties without closing again for 10 minutes after a TCO has changed its 


$ P10908-ND and P10910-ND are additionally approved for UL, on DC50V 5A 
t Std. DC Resistance is <15mO, A =<16m0, B= <17m0. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 1985 


Panasonic Power /Push Switches 


Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Description Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
i Power Switch SPST 5A, 250VAC P8100S-ND* 2.32 1.75 1.52 1.17 _— ESB-92821B 
2 Power Switch DPST 5A, 250VAC P8101S-ND@* 2.98 2.24 1.94 1.49 = ESB-92D21B 
3 Push Switch Soft Sound DPDT, 200mA, 14VDC P11163S-ND@ 2.45 1.84 1.60 1.23 = ESB-30A105 
4 Push Switch Soft Sound DPDT, 200mA, 14VDC P11164S-ND@ 2.45 1.84 1.60 1.23 = ESB-30B102 
5 Push Switch DPDT, 200mA, 14VDC P13353S-ND@ 2.02 1.52 1.32 1.01 84 ESB-33133 
6 Push Switch DPST 3A, 12VDC P8102S-ND® 3.08 2.31 2.00 1.54 1.16 ESB-32101A 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P11161S-ND@ 1.82 1.37 1.19 91 = ESE-20C321 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P12344S-ND@ 1.82 1.37 119: 91 69 ESE-20C323 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 400gF P12346S-ND@ 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-200343 
e Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P12349S-ND@ 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20C421 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P12345S-ND@ 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-200423 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 400gF P12347S-ND@ 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20C443 
8 Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 400gF P11162S-ND@ 1.82 1.37 1.19 91 = ESE-20C441 
Approved for Automobile Use — RoHS Compliant 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P12354S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D321 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P12350S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D323 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 400gF P12356S-ND 1.82 1.37 119 91 69 ESE-20D341 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 400gF P12352S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D343 
9 Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P12355S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D421 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 200gF P12351S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D423 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 400gF P12357S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D441 
Push Switch Momentary SPST, 100mA, 14VDC, 400gF P12353S-ND 1.82 1.37 1.19 91 69 ESE-20D443 
RoHS Compliant 


Slide Switches 


Push Pole 


ra 
og 
Operating on the 
center position only 
OP Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. | Description Rating Force Part No. 1 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 216gf P11157SCT-ND 2.12 1.59 1.38 1.07 P11157STR-ND 2,000 769.00/M | ESD-165225 
2 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 216gf P11158SCT-ND 2.12 1.59 1.38 1.07 P11158STR-ND 2,000 769.00/M | ESD-165226 
3 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 216gf P11159SCT-ND 2.12 1.59 1.38 1.07 P11159STR-ND 2,000 769.00/M | ESD-165235 
4 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC, 200mA 216gf P11160SCT-ND 2.12 1.59 1.38 1.07 P11160STR-ND 2,000 769.00/M | ESD-165236 
5 SMD Multi Function Slide + Push 10VDC, 1mA 40gf P11155SCT-ND 6.06 4.55 3.94 3.03 P11155STR-ND 1,400 2272.00/M | ESE-15700 
6 SMD Multi Function Slide 10VDC, 1mA 125gf P11156SCT-ND 1.82 1.37 1.19 91 P11156STR-ND 1,500 682.00/M | ESE-15800 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1986 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Surface Mount Momentary Pushbutton Switches 


CIRCUIT CIRCUIT 
DIAGRAM 1 DIAGRAM 2 


& 


set 


SPELLS. 
nS 
ez 


TSS Sy 
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en 
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to terminal 


+. 8.5 —__+} 
+— 6.3 —+ 


B 21.05 |Cl0.8 


1.0 i oh han 
1.80 5 42.0 
Height of Center A 20785: Ds 1-1 
(pushing from bottom): 1.30 (View from Mounting Side) 
Voltage| Current} Oper- Cut Tape 
Circuit) (mm) | Operating | Rating | Rating | ating | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. | Description Dia. | H W Force (VDC) | (mA) Life Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 Light Touch Switch Standard 1 2 62] 130gf 15 20 100K | P8000SCT-ND@ 1.11 84 73 | P8000STR-ND® 4,000 417.00/M EVQ-QFA02K 
Light Touch Switch Standard 1 2 62] 130gf 16 20 100K | P12246SCT-ND 1.18 89 7 |= = = EVQ-QFY02K 
2_ | Light Touch Switch Standard with Actuator il 3.1 6.4 | 130gf 15 20 100K | P8002SCT-ND@ 86 65 56 | P8002STR-ND® 2,000 330.00/M EVQ-PHPO3T 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 3.1 64 160gf 15 20 100K | P12248SCT-ND® 98 74 64 | P12248STR-ND@ 2,000 368.00/M EVQ-PHVO3T 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 3.1 64 260gf 15 20 50K | P12249SCT-ND@ 1.13 85 14 |= — — EVQ-PHU03T 
3. | LT. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. 1 3.1 64] 130gf 15 20 100K | P12250SCT-ND 1.13 85 14 |= =— — EVQ-PHLO3T 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. il 3.1 64) 1600f 15 20 100K | P12251SCT-ND 1.13 85 A |= = = EVQ-PHNO3T 
L.T. Switch Std w/Actuator w/Ground Term. il 3.1 6.4 | 260gf 15 20 50K _| P12252SCT-ND 1.13 85 A l= = = EVQ-PHKO3T 
L.T. Switch Rugged Design Low Profile 1 15 49] 100gf 12 50 500K | P8045SCT-ND® teat 83 72 | P8045STR-ND® 5,000 395.00/M EVQ-PLDA15 
4 |L.T. Switch Rugged Design Low Profile 1 15 49] 160gf 12 50 500K | P8046SCT-ND® fi 54 47 | P8046STR-ND® 5,000 253.00/M EVQ-PLHA15 
L.T. Switch Rugged Design Low Profile 1 15 49 | 260gf 12 50 500K | P8047SCT-ND® 89 67 58 _| P8047STR-ND® 5,000 316.00/M EVQ-PLMA15 
L.T. Switch Top Push without Actuator 1 0.8 4.9 100gf 15 20 500K | P12274SCT-ND@ 89 67 59 | P12274STR-ND® 5,000 312.00/M EVQ-PLBA08 
5 | L.T. Switch Top Push without Actuator 1 0.8 4.9 160gf 15 20 500K | P12275SCT-ND@ 64 8 42 | P12275STR-ND® 5,000 223.00/M EVQ-PLFA08 
L.T. Switch Top Push without Actuator 1 0.8 4.9 | 260gf 15 20 200K | P12276SCT-ND® 89 67 59 | P12276STR-ND@ 5,000 312.00/M EVQ-PLKA08 
Light Touch Switch Long Travel 1 5 60} 200gf 12 50 100K | P12245SCT-ND® 1.38 1.04 90 | P12245STR-ND@ 2,000 518.00/M EVQ-P1FO5M 
Light Touch Switch Long Travel 1 5 60] 220gf 12 50 100K | P12244SCT-ND® 1.38 1.04 90 | P12244STR-ND@ 2,000 518.00/M EVQ-P1KO5M 
6 Light Touch Switch Long Travel 1 5 60] 250gf 12 50 30K | P10888SCT-ND® 98 74 64 | P10888STR-ND® 2,000 378.00/M EVQ-P1D05M 
Light Touch Switch Long Travel 1 5 6.0 | 350gf 12 50 30K __| P13586SCT-ND® 1.22 92 80 | P13586STR-ND@ 2,000 457.00/M EVQ-9P105M 
7_| Light Touch Switch Long Travel 1 6.5 9.9 | 500gf 12 50 100K | P12969SCT-ND® 1.52 1.14 99 | P12969STR-ND® 1,000 569.00 EVQ-Q1E06K 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 2 62] 130gf 15 20 1,000K | P13608SCT-ND@ 69 52 45 | P13608STR-ND@ 4,000 257.00/M EVQ-QXP01W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 2 62] 160gf 15 20 100K | P12255SCT-ND® 96 73 63 | = = = EVQ-QWS01W 
Light Touch Switch Standard with Actuator i 2 62] 160gf 15 20 1,000K | P13611SCT-ND@ 96 23 63 | P13611STR-ND@ 4,000 361.00/M EVQ-QXS01W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 2 62] 260gf 15 20 10K | P12257SCT-ND® 96 73 63 | = = — EVQ-QWT01W 
Light Touch Switch Standard with Actuator il 2 62 260gf 15 20 100K | P13614SCT-ND® 96 73 63 _| P13614STR-ND@ 4,000 361.00/M EVQ-QXT01W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 2.5 6.2) 130gf 15 20 100K | P12253SCT-ND® 96 73 63 |= =_ - EVQ-QWPO2W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 2.5 6.2) 130gf 15 20 1,000K | P13609SCT-ND@ 69 52 45 | P13609STR-ND® 4,000 257.00/M EVQ-QXP02W 
Light Touch Switch Standard with Actuator il 25 6.2) 160gf 15 20 1,000K | P13612SCT-ND® 69 52 45 | P13612STR-ND® 2,000 257.00/M EVQ-QXS02W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 2.5 6.2) 260gf 15 20 10K | P12258SCT-ND® 96 73 63 |= _ _ EVQ-QWT02W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 2.5 6.2 | 260gf 15 20 100K | P13615SCT-ND® 96 13 63 _| P13615STR-ND@ 2,000 361.00/M EVQ-QXT02W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 3.1 6.2) 130gf 15 20 1,000K | P13610SCT-ND® 96 73 63 | P13610STR-ND® 2,000 361.00/M EVQ-QXP03W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 3.1 6.2) 160gf 15 20 100K | P12256SCT-ND® 96 73 63 | — = = EVQ-QWS03W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 3.1 6.2] 160gf 15 20 1,000K | P13613SCT-ND® 96 73 63 | P13613STR-ND@ 2,000 361.00/M EVQ-QXS03W 
Light Touch Switch Standard with Actuator 1 3.1 6.2 | 260gf 15 20 100K | P13616SCT-ND® 69 52 45 | P13616STR-ND® 2,000 257.00/M EVQ-QXT03W 
8 L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. i 2 62 130gf 15 20 100K | P12259SCT-ND 1.10 83 12 = = = EVQ-QWM01W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. 1 2 62] 130gf 15 20 1,000K | P13602SCT-ND@ 1.10 83 72 | P13602STR-ND® 4,000 412.00/M EVQ-QXM01W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. 1 2 62] 160gf 15 20 100K | P12262SCT-ND 1.10 83 72 | P12262STR-ND 4,000 412.00/M EVQ-QWNO1W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. 1 2 62] 160gf 15 20 1,000K | P13605SCT-ND® 1.10 83 72 | P13605STR-ND@ 4,000 412.00/M EVQ-QXNO1W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. 1 2 62] 260gf 15 20 10K | P12265SCT-ND 1.10 83 12 |= =_ - EVQ-QWK01W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. 1 2 62] 260gf 15 20 100K | P13599SCT-ND® 1.10 83 -72__| P13599STR-ND@ 4,000 412.00/M EVQ-QXKO1W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. i 25 62) 130gf 15 20 100K | P12260SCT-ND 1.10 83 12 |= = — Eva-awmo2w 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. 1 25 6.2) 130gf 15 20 1,000K | P13603SCT-ND® 1.10 83 72 | P13603STR-ND® 2,000 412.00/M EVQ-QXM02W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. if 2.5 6.2) 160gf 15 20 100K | P12263SCT-ND 1.10 83 12 |= =_ = EVQ-QWNO2W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. il 25 6.2) 160gf 15 20 1,000K | P13606SCT-ND® 1.10 83 72 | P13606STR-ND® 2,000 412.00/M EVQ-QXNO2W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. 1 2.5 6.2 | 260gf 15 20 10K | P12266SCT-ND 1.10 83 12 le = - EVQ-QWkO2W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. 1 2.5 6.2) 260gf 15 20 100K | P13600SCT-ND® 1.10 83 72 | P13600STR-ND@ 2,000 412.00/M EVQ-QXK02W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. 1 3.1 6.2) 130gf 15 20 100K | P12261SCT-ND® 1.10 83 12 |= =_ — Eva-QWMo3W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. 1 3.1 6.2) 130gf 15 20 1,000K | P13604SCT-ND® 1.10 83 72 | P13604STR-ND® 2,000 412.00/M EVQ-QXM03W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. 1 3.1 6.2 | 160gf 15 20 1,000K | P13607SCT-ND® 1.10 83 72 | P13607STR-ND® 2,000 412.00/M EVQ-QXNO3W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. 1 3.1 6.2 | 260gf 15 20 10K | P12267SCT-ND 1.10 83 12 |= _ — EVQ-QWKO3W 
L.T. Switch Std. w/Actuator w/Ground Term. 1 3.1 6.2 | 260gf 15 20 100K | P13601SCT-ND® 1.10 83 -72__| P13601STR-ND@ 2,000 412.00/M EVQ-QXKO3W 
Light Touch Switch Overstroke Travel 1 25 6.6 60of 15 20 2,000K | P12965SCT-ND® 52 39 34 | P12965STR-ND@ 2,000 194.00/M EVQ-PON02B 
9 L.T. Switch Overstroke Travel w/Ground Term.| 1 25 66 60ogf 15 20 2,000K | P12966SCT-ND® 52 39 34 | P12966STR-ND® 2,000 194.00/M EVQ-POP02B 
Light Touch Switch Overstroke Travel 1 25 66) 100gf 15 20 1,000K | P12967SCT-ND® 52 39 34 | P12967STR-ND@ 2,000 194.00/M EVQ-P0Q020 
L.T. Switch Overstroke Travel w/Ground Term. | 1 2.5 66 | 100gf 15 20 1,000K | P12968SCT-ND@ 52 39 -34 | P12968STR-ND@ 2,000 194.00/M EVQ-P0S02Q 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 2.0 66 50gf 15 20 2,000K | P12930SCT-ND® 39 .30 26 | P12930STR-ND® 4,000 148.00/M EVQ-Q2B01W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 25 6.6 50gf 15 20 2,000K | P12931SCT-ND® 39 .30 26 | P12931STR-ND® 2,000 148.00/M EVQ-Q2B02W 
10 | Light Touch Switch Short Push Travel 1 3.1 66 50of 15 20 2,000K | P12932SCT-ND® 39 .30 26 | P12932STR-ND® 2,000 148.00/M EVQ-Q2B03W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 2.0 66 50gf 15 20 2,000K | P12933SCT-ND® 39 .30 26 | P12933STR-ND® 4,000 148.00/M EVQ-Q2D01W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 2.5 6.6 50gf 15 20 2,000K | P12934SCT-ND® 39 .30 26 | P12934STR-ND® 2,000 148.00/M Eva-Q2D02W 
@ RoHS Compliant Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. § Bulk (Continued) 
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Panasonic Surface Mount Momentary Pushbutton Switches (cont) 
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Voltage Cut Tape 
Circuit) (mm) | Operating | Rating | Rating | ating | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. | Description Dia. | H Ww Force (VDC) | (mA) Life Part No. il 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 3.1 66 50gf 15 20 2,000K | P12935SCT-ND@ 39 30 26 | P12935STR-ND® 2,000 148.00/M EVQ-d2D03W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 2.0 66] 100gf 15 20 1,000K | P12936SCT-ND® 39 30 26 | P12936STR-ND® 4,000 148.00/M EVQ-02F01W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 2.5 6.6 | 100gf 15 20 1,000K | P12970SCT-ND® i) 30 .26 | P12970STR-ND@ 2,000 148.00/M EVQ-Q2FO2W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 3.1 66 | 100gf 15 20 1,000K | P12937SCT-ND® 39 30 .26 | P12937STR-ND@ 2,000 148.00/M EVQ-Q2F03W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 2.0 66 100gf 15 20 1,000K | P12938SCT-ND® 39 30 26 | P12938STR-ND® 4,000 148.00/M EVQ-02HO1W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 25 66 100gf 15 20 1,000K | P12939SCT-ND® 39 30 26 | P12939STR-ND® 2,000 148.00/M EVQ-Q2HO2W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 3.1 66 | 100gf 15 20 1,000K | P12940SCT-ND® 39 30 .26 | P12940STR-ND@ 2,000 148.00/M EVQ-Q2HO3W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 2.0 66 | 130gf 15 20 1,000K | P12941SCT-ND® 39 30 .26 | P12941STR-ND@ 4,000 148.00/M EVQ-02K01W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 25 66 130gf 15 20 1,000K | P12942SCT-ND®@ 39 30 26 | P12942STR-ND® 2,000 148.00/M EVQ-02K02W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 3.1 66) 130gf 15 20 1,000K | P12943SCT-ND® 39 30 26 | P12943STR-ND® 2,000 148.00/M EVQ-02K03W 
LT. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 2.0 66] 130gf 15 20 1,000K | P12944SCT-ND® 39 30 26 | P12944STR-ND® 4,000 148.00/M EVQ-Q2M01W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 25 66] 130gf 15 20 1,000K | P12945SCT-ND® 39 30 26 | P12945STR-ND® 2,000 148.00/M EVQ-Q2M02W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 3.1 6.6 | 130gf 15 20 1,000K_| P12946SCT-ND® 39 30 26 _| P12946STR-ND® 2,000 148.00/M EVa-a2M03W 
Light Touch Switch Short Push Travel il 2.0 66 160gf 15 20 1,000K | P12947SCT-ND® 39 30 26 | P12947STR-ND® 4,000 148.00/M EVQ-02P01W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 25 66] 160gf 15 20 1,000K | P12948SCT-ND® 39 30 .26 | P12948STR-ND@ 2,000 148.00/M EVQ-Q2P02W 
10 | Light Touch Switch Short Push Travel 1 3.1 66] 160gf 15 20 1,000K | P12949SCT-ND® 39 30 .26 | P12949STR-ND@ 2,000 148.00/M EVQ-Q2P03W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 2.0 66] 160gf 15 20 1,000K | P12950SCT-ND® 39 30 26 | P12950STR-ND® 4,000 148.00/M EVQ-02S01W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 2.5 6.6 | 160gf 15 20 1,000K | P12951SCT-ND@ 39 30 26 | P12951STR-ND® 2,000 148.00/M EVQ-02S02W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 3.1 66] 160gf 15 20 1,000K | P12952SCT-ND® 39 30 .26 | P12952STR-ND@ 2,000 148.00/M EVQ-02S03W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 2.0 66 260gf 15 20 200K | P12953SCT-ND® 39 30 .26 | P12953STR-ND@ 4,000 148.00/M EVQ-Q2U01W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 25 66 260gf 15 20 200K | P12954SCT-ND® 39 30 26 | P12954STR-ND® 2,000 148.00/M Eva-a2u02W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 3.1 66 | 260gf 15 20 200K | P12955SCT-ND® 39 30 26 | P12955STR-ND® 2,000 148.00/M EVQ-Q2U03W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.| 1 2.0 66 | 260gf 15 20 200K | P12956SCT-ND® 39 30 .26 | P12956STR-ND@ 4,000 148.00/M Eva-a2w01W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 25 66 260gf 15 20 200K | P12957SCT-ND® 39 30 26 | P12957STR-ND® 2,000 148.00/M Eva-a2wo2w 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 3.1 66 260gf 15 20 200K | P12958SCT-ND® 39 30 26 | P12958STR-ND® 2,000 148.00/M Eva-d2wo3w 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 2.0 66 350gf 15 20 100K | P12959SCT-ND® 39 30 .26 | P12959STR-ND@ 4,000 148.00/M EVQ-Q2Y01W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 25 66 350gf 15 20 100K | P12960SCT-ND® 39 30 .26 | P12960STR-ND® 2,000 148.00/M EVQ-02Y02W 
Light Touch Switch Short Push Travel 1 3.1 6.6 | 350gf 15 20 100K | P12961SCT-ND® 39 30 .26 | P12961STR-ND® 2,000 148.00/M EVvQ-02Y03W. 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 2.0 66 350gf 15 20 100K | P12962SCT-ND® 39 30 26 | P12962STR-ND® 4,000 148.00/M EVQ-02201W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 25 66 350gf 15 20 100K | P12963SCT-ND® 39 30 .26 | P12963STR-ND@ 2,000 148.00/M Eva-02202W 
L.T. Switch Short Push Travel w/Ground Term.) 1 3.1 6.6 | 350gf 15 20 100K | P12964SCT-ND® 39 30 .26 | P12964STR-ND@ 2,000 148.00/M EVQ-02203W 
Light Touch Switch J Bent Leads 1 18 4 1609f 12 50 100K | P12318SCT-ND® 82 62 54 | P12318STR-ND® 4,000 309.00/M EVQ-PSC02K 
1" Light Touch Switch J Bent Leads d 18 «4 220gf 12 50 100K | P12319SCT-ND® 72 55 47 | P12319STR-ND® 4,000 270.00/M EVQ-PSGO2K 
L.T. Switch J Bent Leads w/Mounting Boss 1 18 4 1609f 12 50 50K | P8088SCT-ND® 72 55 47 | P8088STR-ND® 4,000 261.00/M EVQ-PSD02K 
L.T. Switch J Bent Leads w/Mounting Boss 1 18 4 2209f 12 50 50K __| P8089SCT-ND® 65 AQ 43 _| P8089STR-ND® 4,000 236.00/M EVQ-PSHO2K 
12 Light Touch Switch Straight Leads 1 18 4 1609f 12 50 100K | P12320SCT-ND® 87 66 57 | P12320STR-ND® 4,000 379.00/M EVQ-PSLO2K 
Light Touch Switch Straight Leads 1 18 4 220gf 12 50 100K | P12321SCT-ND@ 1.01 76 66 | P12321STR-ND® 4,000 379.00/M EVQ-PSQ02K 
13 LT. Switch Straight Leads with Mtg. Boss 1 18 «4 160gf 12 50 100K | P12322SCT-ND® 1.01 76 66 | P12322STR-ND@ 4,000 379.00/M EVQ-PSM02K 
L.T. Switch Straight Leads with Mtg. Boss 1 18 4 220gf 12 50 100K | P12323SCT-ND® 1.01 76 66 | P12323STR-ND@ 4,000 379.00/M EVQ-PSRO2K 
14 Light Touch Switch, Super Small 1 55 4.5 | 160gf 15 20 50K | P8090SCT-ND® AG 35 .31 | P8090STR-ND® 10,000 150.00/M EVQ-PQHB55 
Light Touch Switch, Super Small 1 55 4.5 | 220gf 15 20 50K __| P8091SCT-ND® AG 235 .31 | P8091STR-ND® 10,000 150.00/M EVQ-PQMB55 
15 | L.T. Switch SPDT Straight Leads w/Mtg. Boss — [15 6.2 |100/260gf | 15 20 100K | P10845S-ND@§ 78 68 55 |= - _- EVQ-PWAA15 
16 | Light Touch Switch, SPDT J Bent Leads — [15 6.2 |100/260gf | 15 20 100K | P10846SCT-ND® 1.16 88 76 | P10846STR-ND® 5,000 416.00/M EVQ-PWBA15 
17_|L.T. Switch SPDT Straight Lead w/Act. 2 {0.95 6 | 70/260gf 15 20 30K _| P12285SCT-ND® 1.09 82 71__| P12285STR-ND® 5,000 403.00/M EVQ-PR3A10 
Light Touch Switch SPDT 2 |0.90 6 |100/260gf | 15 20 30K | P12286SCT-ND® 1.03 78 67 | P12286STR-ND@ 5,000 361.00/M EVQ-PRBAOQ 
48 Light Touch Switch SPDT with Ground 2 |0.90 6 |100/260gf | 15 20 30K | P12288SCT-ND® 1.15 87 75 | P12288STR-ND@ 5,000 403.00/M EVQ-PRDAO9 
Light Touch Switch SPDT w/Mounting Boss 2 |0.90 6 |100/2609f | 15 20 30K | P12287SCT-ND® 1.03 78 67 | P12287STR-ND® 5,000 361.00/M EVQ-3PRA09 
L.T. Switch SPDT w/Mtg. Boss w/Ground 2 {0.90 6 |100/260gf | 15 20 30K _| P12289SCT-ND® 1.15 87 75 _| P12289STR-ND® 5,000 403.00/M EVQ-PRHA09 
Light Touch Switch 2 43 6 100gf 12 50 50K | P13593SCT-ND® 92 70 61 | P13593STR-ND@ 2,500 293.00/M EVQ-PE104K 
Light Touch Switch 2 43 6 1609f 12 50 50K | P13597SCT-ND® 57 43 .37 | P13597STR-ND@ 2,500 213.00/M EVQ-PNFO4M 
19 Light Touch Switch 2 43 6 240gf 12 50 30K | P13595SCT-ND® 80 60 52 | P13595STR-ND® 2,500 300.00/M EVQ-5PNO4K 
Light Touch Switch (Long Post) 2/50 6 100gf 12 50 50K | P13594SCT-ND® 92 70 61 | P13594STR-ND® 2,000 346.00/M EVQ-PE105K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 5.0 6 160gf 12 50 50K | P13598SCT-ND® 92 70 61 | P13598STR-ND® 2,000 346.00/M EVQ-PNFOSM 
Light Touch Switch (Long Post) 2 6.0 6 240gf 12 50 30K | P13596SCT-ND® 80 60 52 _| P13596STR-ND@ 2,000 300.00/M EVQ-5PNOSK 
20A Light Touch Switch J Bent Leads 2 |25 6 1609f 12 50 50K | P8086SCT-ND® 7 54 47‘ | P8086STR-ND® 4,000 258.00/M EVQ-PPBA25 
Light Touch Switch Terminals 2/25 6 240gf 12 50 50K | P8087SCT-ND® 70 53 46 _| P8087STR-ND® 4,000 254.00/M EVQ-PPDA25 
208 Light Touch Switch J Bent Leads 2 25 6 1609f 12 50 500K | P12272SCT-ND® 90 68 59 |= _ _— EVQ-PPKA25 
Light Touch Switch with Ground 2/25 6 240gf 12 50 300K | P12273SCT-ND® 1.10 83 72 |= — _ EVQ-PPMA25 
@ RoHS Compliant Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. § Bulk (Continued) 
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Panasonic Surface Mount Momentary Pushbutton Switches (cont, 


Dimensions Voltage | Current | Oper- Cut Tape 
Circuit) (mm) | Operating | Rating | Rating | ating | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. | Description Dia. | H Ww Force (VDC) | (mA) Life Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
L.T. Switch Straight Leads No Mtg. Boss 1/165 4.7) 160of 12 50 100K | P10851SCT-ND® 1.07 80 70 | P10851STR-ND® 4,000 386.00/M EVQ-PUJ02K 
L.T. Switch Straight Leads with Mtg. Boss 1/165 4.7) 160of 12 50 100K | P10853SCT-ND® 76 57 50 | P10853STR-ND® 4,000 275.00/M EVQ-PULO2K 
4 L.T. Switch Straight Leads No Mtg. Boss 1/165 4.7) 2200f 12 50 100K | P10847SCT-ND® 76 57 50 | P10847STR-ND® 4,000 275.00/M EVQ-PUA02K 
LT. Switch Straight Leads with Mtg. Boss 1/165 4.7) 2200f 12 50 100K | P10849SCT-ND® 76 57 50 | P10849STR-ND® 4,000 275.00/M EVQ-PUCO2K 
L.T. Switch J Bent Leads No Mtg. Boss 1/165 4.7) 160of 12 50 100K | P10852SCT-ND® 1.11 84 73 | P10852STR-ND® 4,000 402.00/M EVQ-PUKO2K 
L.T. Switch J Bent Leads with Mtg. Boss 1/165 47 | 1600f 12 50 100K | P10854SCT-ND® 1.07 80 70 _| P10854STR-ND® 4,000 386.00/M EVQ-PUM02K 
29 L.T. Switch J Bent Leads No Mtg. Boss 1/165 47) 220gf 12 50 100K | P10848SCT-ND® 1.07 80 70 | P10848STR-ND@ 4,000 386.00/M EVQ-PUBO2K 
L.T. Switch J Bent Leads with Mtg. Boss 1/165 47 | 2200f 12 50 100K | P10850SCT-ND® 76 oF 50 | P10850STR-ND® 4,000 275.00/M EVQ-PUDO2K 
23 L.T. Switch Straight Leads No Mtg. Boss 1 /135 35) 1609f 12 50 100K | P12278SCT-ND® 117 88 77 | P12278STR-ND@ 5,000 440.00/M EVQ-P7J01K 
L.T. Switch Straight Leads No Mtg. Boss 1 [135 35 | 2200f 12 50 100K | P12277SCT-ND® 1.17 88 77 __| P12277STR-ND@ 5,000 440.00/M EVQ-P7A01K 
24 LT. Switch Straight Leads with Mtg. Boss 1/135 35) 160gf 12 50 100K | P12280SCT-ND® 1.17 88 17 | P12280STR-ND@ 5,000 440.00/M EVQ-P7LO1K 
L.T. Switch Straight Leads with Mtg. Boss 1 [135 35 | 2200f 12 50 100K | P12279SCT-ND® 1.17 88 77 __| P12279STR-ND@ 5,000 440.00/M EVQ-P7CO1K 
25 L.T. Switch J Bent Leads No Mtg. Boss 1/135 35) 160gf 12 50 100K =| P12282SCT-ND® 117 88 17 | P12282STR-ND@ 5,000 440.00/M EVQ-P7KO1K 
L.T. Switch J Bent Leads No Mtg. Boss 1 [135 35 | 2200f 12 50 100K | P12281SCT-ND® 1.17 88 77 __| P12281STR-ND@ 5,000 440.00/M EVQ-P7B01K 
26 L.T. Switch J Bent Leads with Mtg. Boss 1 /135 35) 1609f 12 50 100K | P12284SCT-ND® 1.17 88 17 | P12284STR-ND® 5,000 440.00/M EVQ-P7M01K 
L.T. Switch J Bent Leads with Mtg. Boss 1 [1.35 35 | 2200f 12 50 100K | P12283SCT-ND® 1.17 88 17 __| P12283STR-ND® 5,000 440.00/M EVQ-P7D01K 
L.T. Switch Edge Mount 2 3.4 5.7 | 250gf 15 20 500K | P12305SCT-ND® 1.55 117 1.01 | P12305STR-ND® 2,500 582.00/M EVQ-P4H03B 
27 |L.T. Switch Edge Mount 2 3.4 5.7 | 350gf 15 20 200K | P12306SCT-ND® 1.55 117 1.01 | P12306STR-ND® 2,500 582.00/M EVQ-P4K03Q 
L.T. Switch Edge Mount 2 3.4 5.7 | 500gf 15 20 200K | P12307SCT-ND® 1.55 117 1.01__| P12307STR-ND® 2,500 582.00/M EVQ-P4M03K 
L.T. Switch Short Stroke Edge Mount 2 3.0 5.7 | 100gf 15 20 1,000K | P12308SCT-ND® 1.50 1.13 98 | P12308STR-ND® 2,500 561.00/M EVQ-P4003M 
28 L.T. Switch Short Stroke Edge Mount 2 |3.0 57 | 160gf 15 20 1,000K | P12309SCT-ND® 1.50 1.13 98 | P12309STR-ND® 2,500 561.00/M EVQ-P4203M 
L.T. Switch Short Stroke Edge Mount 2 | 3.0 57 | 240gf 15 20 500K | P12310SCT-ND® 1.50 1.13 98 | P12310STR-ND® 2,500 561.00/M EVQ-P4403M 
L.T. Switch Short Stroke Edge Mount 2 | 30 57 | 350gf 15 20 200K | P12311SCT-ND® 1.50 1.13 98 | P12311STR-ND® 2,500 561.00/M EVQ-P4603M 
29 L.T. Switch PC Board Mount 2 3.4 57 | 250gf 15 20 500K | P12312SCT-ND® 1.50 1.13 98 | P12312STR-ND@ 2,500 561.00/M EVQ-P8H03B 
L.T. Switch PC Board Mount 2 3.4 57 | 350gf 15 20 200K | P12313SCT-ND® 1.50 1.13 98 | P12313STR-ND@ 2,500 561.00/M EVQ-P8K03Q 
L.T. Switch Short Stroke PC Board Mnt 2 3.0 5.7 | 100gf 15 20 1,000K | P12314SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12314STR-ND@ 2,500 541.00/M EVQ-P8003M 
30 L.T. Switch Short Stroke PC Board Mnt 2 3.0 5.7 | 160gf 15 20 1,000K | P12315SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12315STR-ND@ 2,500 541.00/M EVQ-P8203M 
L.T. Switch Short Stroke PC Board Mnt 2 3.0 57 | 240gf 15 20 1,000K | P12316SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12316STR-ND@ 2,500 541.00/M EVQ-P8403M 
L.T. Switch Short Stroke PC Board Mnt 2 3.0 5.7 | 350gf 15 20 500K | P12317SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12317STR-ND@ 2,500 541.00/M EVQ-P8603M 
LT. Switch J Bent Terminals 1 1.7 3.5 | 100gf 15 20 1,000k | P13347SCT-ND® 1.33 1.00 .87 | P13347STR-ND@ 5,000 500.00/M EVP-AA002K 
31 L.T. Switch J Bent Terminals 1 17 3.5 | 160gf 15 20 200k | P13348SCT-ND® 1.33 1.00 .87 | P13348STR-ND@ 5,000 500.00/M EVP-AA202K 
L.T. Switch J Bent Terminals 1 1.7 3.5 | 240gf 15 20 200k | P13349SCT-ND® 1.33 1.00 .87 | P13349STR-ND@ 5,000 500.00/M EVP-AA402W 
L.T. Switch J Bent Terminals 1 1.7 3.5 | 3509f 15 20 200k | P13350SCT-ND® 1.33 1.00 .87 _ | P13350STR-ND® 5,000 500.00/M EVP-AA602W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 21 4.7 | 100gf 15 20 1,000K | P12296SCT-ND® 1.31 98 85 | P12296STR-ND® 4,000 489.00/M EVQ-P2002M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 21 4.7 | 160gf 15 20 1,000K | P12298SCT-ND® 1.31 98 85 | P12298STR-ND® 4,000 489.00/M EVQ-P2202M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 21 4.7 | 240gf 15 20 500K | P11080SCT-ND® 97 74 64 | P11080STR-ND® 4,000 353.00/M EVQ-P2402M 
32 L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 21 4.7 | 350gf 15 20 200K | P12300SCT-ND® 1.31 98 85 | P12300STR-ND® 4,000 489.00/M EVQ-P2602M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 2.5 4.7 | 100gf 15 20 1,000K | P12297SCT-ND® 1.31 98 85 | P12297STR-ND® 4,000 489.00/M EVQ-P2002W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 25 4.7 | 160gf 15 20 1,000K | P12299SCT-ND® 1.31 98 85 | P12299STR-ND® 4,000 489.00/M EVQ-P2202W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 25 4.7 | 240gf 15 20 500K | P11081SCT-ND® 97 74 64 | P11081STR-ND® 4,000 353.00/M EVQ-P2402W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke 1 2.5 4.7 | 350gf 15 20 200K | P12301SCT-ND@ 1.31 98 85 | P12301STR-ND® 4,000 489.00/M EVQ-P2602W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 2.1 4.7 | 100gf 15 20 1,000K | P12290SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12290STR-ND@ 4,000 541.00/M EVQ-P2P02M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 2.1 4.7 | 160gf 15 20 1,000K | P12292SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12292STR-ND@ 4,000 541.00/M EVQ-P2R02M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 21 4.7 | 240gf 15 20 500K | P11082SCT-ND® 1.08 81 70 | P11082STR-ND@ 4,000 390.00/M EVQ-P2T02M 
33 L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 21 4.7 | 350gf 15 20 200K | P12294SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12294STR-ND@ 4,000 541.00/M EVQ-P2V02M 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 25 4.7 | 240gf 15 20 500K | P11083SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P11083STR-ND@ 4,000 523.00/M EVQ-P2TO2W 
L.-T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 25 4.7 | 100gf 15 20 1,000K | P12291SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12291STR-ND@ 4,000 541.00/M EVQ-P2P02W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 25 4.7 | 160gf 15 20 1,000K | P12293SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12293STR-ND@ 4,000 541.00/M EVQ-P2R02W 
L.T. Switch J Bent Leads Short Stroke w/Gnd 1 25 4.7 | 350gf 15 20 200K | P12295SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12295STR-ND@ 4,000 541.00/M Eva-P2vo2w 
34 Light Touch Switch J Bent Leads 1 25 4.7 | 250gf 15 20 1,000K | P12304SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12304STR-ND@ 4,000 541.00/M EVQ-P2H02B 
Light Touch Switch J Bent Leads 1 25 4.7 | 350gf 15 20 500K | P11084SCT-ND® 97 74 64 _| P11084STR-ND@ 4,000 353.00/M EVQ-P2K02Q 
Light Touch Switch J Bent Leads with Ground) 1 25 4.7 | 250gf 15 20 1,000K | P12302SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P12302STR-ND® 4,000 541.00/M EVQ-P2B02B 
35 | Light Touch Switch J Bent Leads with Ground) 1 25 4.7 | 350gf 15 20 500K | P11085SCT-ND® 1.44 1.09 94 | P11085STR-ND® 4,000 523.00/M EVQ-P2D02Q 
Light Touch Switch J Bent Leads with Ground] 1 2.5 47 | 500gf 15 20 200K _| P12303SCT-ND® 1.44 1.09 94 _| P12303STR-ND® 4,000 541.00/M EVQ-P2F02K 
Light Touch Switch 1/035 4.4 16009f 15 20 1,000K | P12324SCT-ND® 56 A3 .37 | P12324STR-ND® 10,000 183.00/M EVQ-P6EB35 
36 | Light Touch Switch 1/035 441 240gf 15 20 500K | P12325SCT-ND® 56 A3 .37 | P12325STR-ND® 10,000 183.00/M EVQ-P6GB35 
Light Touch Switch 1 [035 41 350gf 15 20 200K | P12326SCT-ND® 56 A3 .37 _| P12326STR-ND® 10,000 183.00/M EVQ-P6JB35 
Light Touch Switch with Actuator 1 |058 4.1 16009f 15 20 1,000K | P12327SCT-ND® 61 46 40 | P12327STR-ND® 10,000 197.00/M EVQ-P6SB55 
37 | Light Touch Switch with Actuator 1 |058 4.1 240gf 15 20 500K | P12328SCT-ND® 61 AG 40 | P12328STR-ND® 10,000 197.00/M EVQ-P6UB55 
Light Touch Switch with Actuator 1 [058 41 350gf 15 20 200K | P12329SCT-ND® 61 AG 40 __| P12329STR-ND® 10,000 197.00/M EVQ-P6WB55 
38 | Multi-Direction Switch — _|155 9.8 |320/160gf | 15 20 1M P12330SCT-ND® 3.94 2.96 2.56 | P12330STR-ND® 2,000 1477.00/M EVQ-Q3AA15 
39 _| Light Touch Multi-Direction Switch — | 50 98 |320/160gf | 15 20 1,000K | P13352SCT-ND® 412 3.09 2.68 | P13352STR-ND@ 1,200 1545.00/M EVQ-Q5A05K 
40 | Light Touch Multi-Direction Switch — | 50 7.3 |260/130gf | 15 20 1,000K | P13351SCT-ND® 4.24 3.19 2.76 | P13351STR-ND® 3,000 1590.00/M EVQ-07GA50 
@ RoHS Compliant Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. § Bulk 
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Panasonic Momentary Pushbutton Switches 


CIRCUIT CIRCUIT 
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Dim. Volt Current | Oper- 
Circuit (mm) Operating | Rating | Rating | ating Pricing Panasonic 
Fig. |Description Diagram| H WwW Force (VDC) (mA) Life 1) 10 100 1,000 | Part No. 
6mm Type 
Light Touch Switch Standard a 4.3 6 100gf 15 20 100K P8006S-ND@ .29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PACO4M 
Light Touch Switch Standard 1 4.3 6 130gf 15 20 100K P8007S-ND@ .29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PAD04M 
Light Touch Switch Standard 1 4.3 6 160gf 15 20 100K P8008S-ND@ .29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PAE04M 
Light Touch Switch Standard 1 4.3 6 250gf 15 20 100K P8009S-ND@ .29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PAGO4M 
Light Touch Switch Standard ‘l 5 6 100gf 15 20 100K P8010S-ND@ 29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PACO5R 
Light Touch Switch Standard 1 5 6 130gf 15 20 100K P10890S-ND@ 42 3.18 27.56 176.00 | EVQ-PADO5R 
Light Touch Switch Standard 1 5 6 160gf 15 20 100K P12192S-ND -30 2.26 19.60 125.16 | EVQ-PAEO5R 
1 Light Touch Switch Standard 1 5 6 260gf 15 20 50K P12195S-ND@ -30 2.26 19.60 125.16 | EVQ-PAGO5R 
Light Touch Switch Standard 1 af 6 100gf 15 20 100K P8011S-ND@ .29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PACO7K 
Light Touch Switch Standard 1 7 6 130gf 15 20 100K P10891S-ND@ 50 3.75 32.50 208.00 | EVQ-PADO7K 
Light Touch Switch Standard 1 Me 6 160gf 15 20 100K P12193S-ND@ -30 2.26 19.60 125.16 | EVQ-PAE07K 
Light Touch Switch Standard al 7 6 260gf 15 20 50K P12196S-ND@ -30 2.26 19.60 125.16 | EVQ-PAGO7K 
Light Touch Switch Standard (Long Post) 1 9.5 6 100gf 15 20 100K P8012S-ND@ 29 2.19 18.98 121.00 | EVQ-PACO9K 
Light Touch Switch Standard (Long Post) 1 9.5 6 130gf 15 20 100K P10892S-ND@ 50 3.75 32.50 207.50 | EVQ-PADO9K 
Light Touch Switch Standard (Long Post) 1 9.5 6 160gf 15 20 100K P12194S-ND@ .28 2.09 18.12 115.70 | EVQ-PAEO9K 
Light Touch Switch Standard (Long Post) 1 9.5 6 260gf 15 20 50K P12197S-ND® .30 2.26 19.60 125.16 | EVQ-PAGO9K 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 4.3 6 100gf 15 20 100K P8013S-ND@ -30 2.28 19.79 126.00 | EVQ-PBC04M 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 4.3 6 130gf 15 20 100K P12198S-ND .29 2.21 19.14 122.18 | EVQ-PBD04M 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 4.3 6 160gf 15 20 100K P12200S-ND 32 2.39 20.67 131.97 | EVQ-PBE04M 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 4.3 6 260gf 15 20 50K P12204S-ND .36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PBG04M 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 5 6 100gf 15 20 100K P8014S-ND@ 23 1.72 14.87 94.97 | EVQ-PBCO5R 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 5 6 130gf 15 20 100K P10893S-ND@ 32 2.41 20.88 133.30 | EVQ-PBDO5R 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 5 6 160gf 15 20 100K P12201S-ND@ 32 2.39 20.67 131.97 | EVQ-PBEO5R 
2 Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 5 6 260gf 15 20 50K P12205S-ND® 36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PBGO5R 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 7 6 100gf 15 20 100K P8015S-ND@ 29 2.21 19.14 122.18 | EVQ-PBCO7K 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal il of: 6 130gf 15 20 100K P10894S-ND® .38 2.85 24.70 158.00 | EVQ-PBDO7K 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 if 6 160gf 15 20 100K P12202S-ND 32 2.39 20.67 131.97 | EVQ-PBE0O7K 
Light Touch Switch Standard with Ground Terminal 1 7 6 260gf 15 20 50K P12206S-ND .36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PBGO7K 
Light Touch Switch Standard w/Ground Term. (Long Post) 1 9.5 6 100gf 15 20 100K P8016S-ND® .30 2.24 19.37 123.67 | EVQ-PBCO9K 
Light Touch Switch Standard w/Ground Term. (Long Post) 1 9.5 6 130gf 15 20 100K P12199S-ND@ 29 2.21 19.14 122.18 | EVQ-PBDO9K 
Light Touch Switch Standard w/Ground Term. (Long Post) 1 9.5 6 160gf 15 20 100K P12203S-ND® 32 2.39 20.67 131.97 | EVQ-PBEO9K 
Light Touch Switch Standard w/Ground Term. (Long Post) 1 9.5 6 260gf 15 20 50K P12207S-ND® 36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PBGO9K 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.15 7.5 100gf 15 20 100K P10877S-ND® 29 2.16 18.72 119.52 | EVQ-PF003M 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.15 7.5 130gf 15 20 100K P10881S-ND@ 36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PF103M 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.15 7.5 160gf 15 20 100K P12208S-ND® 36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PF203M 
3 Light Touch Switch Right Angle 2 3.15 7.5 260gf 15 20 50K P12212S-ND® 36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PF303M 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.85 7.5 100gf 15 20 100K P10878S-ND® 36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PF004R 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.85 7.5 130gf 15 20 100K P10882S-ND@ 40 2.97 25.74 164.34 | EVQ-PF104R 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.85 7.5 160gf 15 20 100K P12209S-ND@ 36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PF204R 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.85 7.5 260gf 15 20 50K P12213S-ND® -36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PF304R 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic Momentary Pushbutton Switches (cont.) 


Dim. Volt Current | Oper- 
Circuit (mm) Operating | Rating | Rating | ating Pricing Panasonic 
Fig. | Description Diagram| H WwW Force (VDC) (mA) Life 1 10 100 1,000 | Part No. 
Light Touch Switch Right Angle 2 5.85 7.5 100gf 15 20 100K P10879S-ND® .36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PFOO6K 
Light Touch Switch Right Angle 2 5.85 7.5 130gf 15 20 100K P10883S-ND@ 36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PF106K 
Light Touch Switch Right Angle 2 5.85 7.5 160gf 15 20 100K P12210S-ND® 36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PF206K 
3 Light Touch Switch Right Angle 2 5.85 7.5 260gf 15 20 50K P12214S-ND@ 36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PF306K 
Light Touch Switch Right Angle (Long Post) 2 835 7.5 100gf 15 20 100K P10880S-ND® 29 2.16 18.72 119.52 | EVQ-PFOO8K 
Light Touch Switch Right Angle (Long Post) 2 8.35 7.5 130gf 15 20 100K P10884S-ND® 29 2.16 18.72 119.52 | EVQ-PF108K 
Light Touch Switch Right Angle (Long Post) 2 8.35 7.5 160gf 15. 20 100K P12211S-ND@ 36 2.66 23.09 147.41 | EVQ-PF208K 
Light Touch Switch Right Angle (Long Post) 2 8.35 7.5 260gf 15 20 50K P12215S-ND® 36 2.72 23.53 150.23 | EVQ-PF308K 
ri Light Touch Switch With Over Travel 2 7.45 6.2 75gf 30 50 100K P10843S-ND@ 55 4.14 35.85 228.91 | EVQ-POEO7K 
Light Touch Switch With Over Travel 2 7.45 6.2 130gf 30 50 100K P10844S-ND@ 55 4.14 35.85 228.91 | EVQ-POD07K 
6mm x 3.5mm Type — RoHS Compliant 
Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 100gf 12 50 50K P13587S-ND 71 5.30 45.92 317.88 | EVQ-PE404Q 
Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 160gf 12 50 50K P13589S-ND .78 5.84 50.60 350.28 | EVQ-PE504K 
Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 240gf 12 50 30K P13591S-ND 73 5.49 47.55 329.22 | EVQ-PE604T 
5 Light Touch Switch Top Push 2 5 6 100gf 12 20 50K P8057S-ND Hi 5.30 45.91 318.00 | EVQ-PJA05Q 
Light Touch Switch Top Push 2 5 6 100gf 12 50 50K P13588S-ND 50 3.76 32.55 225.36 | EVQ-PE405Q 
Light Touch Switch Top Push 2 5 6 160gf 12 50 50K P13590S-ND 71 5.30 45.92 317.88 | EVQ-PE505K 
Light Touch Switch Top Push 2 5 6 240gf 12 50 30K P13592S-ND .73 5.49 47.55 329.22 | EVQ-PE605T 
Dim. Oper- Volt Current | Oper- Cut Tape 
Circuit (mm) ating | Rating | Rating ating i Pricing Digi-Key Tape & Box Panasonic 
Fig. | Description Diagram) H WwW Force | (VDC) (mA) Life 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 100gf 12 50 50K P12236SCT-ND@ 79) 5.94 51.48 P12236STB-ND@ | 2,000 | 297.00/M| EVQ-PJG04Q 
Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 160gf 12 50 50K P12238SCT-ND@ 79 5.94 51.48 P12238STB-ND@ | 2,000 | 297.00/M| EVQ-PJHO4K 
6 Light Touch Switch Top Push 2 4.3 6 240gf 12 50 30K P12240SCT-ND® 79 5.94 51.48 P12240STB-ND@ | 2,000 | 297.00/M} EVQ-PJJO4T 
Light Touch Switch Top Push 2 5 6 100gf 12 50 50K P12237SCT-ND@ 79 5.94 51.48 P12237STB-ND® | 2,000 | 297.00/M| EVQ-PJGO5Q 
Light Touch Switch Top Push 2 5 6 160gf 12 50 50K P12239SCT-ND® 79 5.94 51.48 P12239STB-ND®@ | 2,000 | 297.00/M| EVQ-PJHO5K 
Light Touch Switch Top Push 2 5 6 240gf 12 50 30K P12241SCT-ND® 79 5.94 51.48 P12241STB-ND®@ | 2,000 | 297.00/M} EVQ-PJJO5T 
6mm Round Type 
Light Touch Switch Long Travel 2 5 8 80gf 12 5 1000K P8029SCT-ND® 81 6.05 52.41 P8029STB-ND® 1,000 310.00 | EVQ-QJJ05Q 
7 Light Touch Switch Long Travel 2 5 8 130gf 12 5 100K P12242SCT-ND® 81 6.06 52.52 P12242STB-ND@ | 1,000 302.00 | EVQ-QUE05D 
Light Touch Switch Long Travel 2 5 8 250gf 12 5 100K P12243SCT-ND® 81 6.06 52.52 P12243STB-ND@ | 1,000 302.00 | EVQ-QJUD05B 
Light Touch Switch 2 4.3 6 100gf 15 20 100K P8070SCT-ND® 38 2.82 24.44 P8070STB-ND® 2,500 | 141.00/M | EVQ-11A04M 
Light Touch Switch 2 4.3 6 130gf 15 20 100K P8074SCT-ND 38 2.82 24.44 P8074STB-ND® 2,500 | 141.00/M | EVQ-11G04M 
Light Touch Switch 2 4.3 6 160gf 15 20 100K P8078SCT-ND 38 2.82 24.44 P8078STB-ND® 2,500 | 141.00/M | EVQ-11L04M 
Light Touch Switch 2 4.3 6 260gf 15 20 100K P8082SCT-ND 38 2.82 24.44 P8082STB-ND® 2,500 | 141.00/M | EVQ-11U04M 
Light Touch Switch 2 5 6 100gf 15 20 100K P8071SCT-ND 38 2.82 24.44 P8071STB-ND® 2,500 | 141.00/M | EVQ-11A05R 
a Light Touch Switch 2 5 6 130gf 15 20 100K P8075SCT-ND® 38 2.82 24.44 P8075STB-ND® 2,500 | 141.00/M| EVQ-11G05R 
Light Touch Switch 2 5 6 160gf 15 20 100K P8079SCT-ND® 38 2.82 24.44 P8079STB-ND® 2,500 | 141.00/M| EVQ-11L05R 
Light Touch Switch 2 5 6 260gf 15 20 100K P8083SCT-ND 38 2.82 24.44 P8083STB-ND® 2,500 | 141.00/M| EVQ-11U05R 
Light Touch Switch 2 7 6 100gf 15 20 100K P8072SCT-ND® 38 2.82 24.44 P8072STB-ND® 2,500 | 141.00/M | EVQ-11A07K 
Light Touch Switch 2 ~ 6 130gf 15 20 100K P8076SCT-ND 38 2.82 24.44 P8076STB-ND 2,500 | 141.00/M | EVQ-11G07K 
Light Touch Switch 2 7 6 160gf 15 20 100K P8080SCT-ND® 38 2.82 24.44 P8080STB-ND® 2,500 | 141.00/M | EVQ-11L07K 
Light Touch Switch 2 r 6 260gf 15 20 100K P8084SCT-ND® 38 2.82 24.44 P8084STB-ND® 2,500 | 141.00/M | EVQ-11U07K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 100gf 15 20 100K P8073SCT-ND® 38 2.82 24.44 P8073STB-ND® 2,500 | 141.00/M | EVQ-11A09K 
9 Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 130gf 15 20 100K P8077SCT-ND® 38 2.82 24.44 P8077STB-ND® 2,500 | 141.00/M | EVQ-11G09K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 160gf 15 20 100K P8081SCT-ND® 38 2.82 24.44 P8081STB-ND® 2,500 | 141.00/M | EVQ-11L09K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 260gf 15 20 100K P8085SCT-ND® 38 2.82 24.44 P8085STB-ND® 2,500 | 141.00/M | EVQ-11U09K 
Light Touch Switch Long Travel 2 5 6 200gf 12 50 100K P10856SCT-ND® 1.10 8.26 71.55 P10856STB-ND®@ | 2,500 | 413.00/M | EVQ-PVGO5K 
10 Light Touch Switch Long Travel 2 5 6 220gf 12 50 100K P10855SCT-ND® 1.41 10.56 91.49 P10855STB-ND® | 2,500 | 528.00/M | EVQ-PVAO5K 
Light Touch Switch Long Travel 2 5 6 250gf 12 50 100K P10858SCT-ND® 1.41 10.56 91.49 P10858STB-ND® | 2,500 | 528.00/M| EVQ-PVFO5K 
Light Touch Switch Long Travel 2 5 6 350gf 12 50 100K P10857SCT-ND® 1.10 8.26 71.55 P10857STB-ND®@ | 2,500 | 413.00/M | EVQ-PVHO5K 
6mm Square Type 
Light Touch Switch 2 4.3 6 100gf 15 20 100K P12216SCT-ND® 33 2.47 21.37 P12216STB-ND® | 1,000 123.00 | EVQ-21304M 
Light Touch Switch 2 4.3 6 130gf 15 20 100K P12220SCT-ND@ 33 2.47 21.37 P12220STB-ND® | 1,000 123.00 | EVQ-21404M 
Light Touch Switch 2 4.3 6 160gf 15 20 100K P12224SCT-ND 51 3.82 33.07 P12224STB-ND@ | 1,000 191.00 | EVQ-21504M 
Light Touch Switch 2 4.3 6 260gf 45 20 50K P12228SCT-ND@ 33 2.47 21.37 P12228STB-ND® | 1,000 123.00 | EVQ-22704M 
Light Touch Switch 2 5 6 100gf 15 20 100K P12217SCT-ND 52 3.93 34.06 P12217STB-ND® | 1,000 197.00 | EVQ-21305R 
4 Light Touch Switch 2 5 6 130gf 15 20 100K P12221SCT-ND®@ 51 3.82 33.07 P12221STB-ND® | 1,000 191.00 | EVQ-21405R 
Light Touch Switch 2 5 6 160gf 15 20 100K P12225SCT-ND 33 2.47 21.37 P12225STB-ND® | 1,000 123.00 | EVQ-21505R 
Light Touch Switch 2 5 6 260gf 15 20 50K P12229SCT-ND 33 2.47 21.37 P12229STB-ND 1,000 123.00 | EVQ-22705R 
Light Touch Switch 2 yf 6 100gf 15 20 100K P12218SCT-ND@ 33 2.47 21.37 P12218STB-ND® | 1,000 123.00 | EVQ-21307K 
Light Touch Switch 2 7 6 130gf 15 20 100K P12222SCT-ND® 33 2.47 21.37 P12222STB-ND@ | 1,000 123.00 | EVQ-21407K 
Light Touch Switch 2 - 6 160gf 15 20 100K P12226SCT-ND 33 2.47 21.37 P12226STB-ND 1,000 123.00 | EVQ-21507K 
Light Touch Switch 2 £ 6 260gf 15 20 50K P12230SCT-ND® 33 2.47 21.37 P12230STB-ND@ | 1,000 123.00 | EVQ-22707K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 100gf 15 20 100K P12219SCT-ND@ 33 2.47 21.37 P12219STB-ND® | 1,000 123.00 | EVQ-21309K 
12 Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 130gf 15 20 100K P12223SCT-ND® 33 2.47 21.37 P12223STB-ND@ | 1,000 123.00 | EVQ-21409K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 160gf 15 20 100K P12227SCT-ND® 33 2.47 21.37 P12227STB-ND® | 1,000 123.00 | EVQ-21509K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 9.5 6 260gf 15 20 50K P12231SCT-ND®@ 33 2.47 21.37 P12231STB-ND® | 1,000 123.00 | EVQ-22709K 
Light Touch Switch Right Angle 2 4.75 7.5 100gf 15 20 100K P12232SCT-ND® 39 2.95 25.60 P12232STB-ND® 700 103.60 | EVQ-PCFO5K 
13 Light Touch Switch Right Angle 2 4.75 7.5 130gf 15 20 100K P12233SCT-ND@ 39 2.95 25.60 P12233STB-ND® 700 103.60 | EVQ-PCGO5K 
Light Touch Switch Right Angle 2 475 7.5 160gf 15 20 100K P12234SCT-ND® 39 2.95 25.60 P12234STB-ND® 700 103.60 | EVQ-PCHOSK 
Light Touch Switch Right Angle 2 4.75 7.5 | 260gf 15 20 100K P12235SCT-ND® 39 2.95 25.60 P12235STB-ND® 700 103.60 | EVQ-PCD05K 
@ RoHS Compliant 
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Panasonic __Deiector Switches 
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OP _|Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. | Description Rating Force |Part No. 1 10 100 500 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA | 35.7gf |P8097SCT-ND® 82 62 54 At P8097STR-ND® 1,500 308.00/M ESE-11MH1T 
2 | SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA | 35.7gf |P8098SCT-ND® 82 62 54 At P8098STR-ND® 1,500 308.00/M ESE-11MH2T 
3 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 31gf |P8094SCT-ND® 82 62 54 At = _— _— ESE-22MH2 
SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P13583SCT-ND® 82 62 54 At P13583STR-ND® 4,000 297.00/M ESE-22MH22 
4 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 31gf |P8095SCT-ND® 82 62 54 At P8095STR-ND® 4,000 297.00/M ESE-22MH4 
SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P13584SCT-ND® 82 62 54 Al P13584STR-ND® 4,000 297.00/M ESE-22MH24 
5 | SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P13374SCT-ND® 82 62 54 At P13374STR-ND® 3,000 308.00/M ESE-22MH52 
6 | SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P13375SCT-ND® 82 62 54 Al P13375STR-ND®@ 3,000 308.00/M ESE-22MH54 
7 SMD Vertical Mount 5VDC, 10mA 30gf |P13376SCT-ND® 68 51 A5 34 P13376STR-ND® 2,000 254.00/M ESE-2121AT 
SMD Vertical Mount, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13377SCT-ND® 68 51 45 34 P13377STR-ND@ 2,000 254.00/M ESE-2121BT 
SMD Vertical Mount, H=4.8 5VDC, 10mA 30gf |P13378SCT-ND@ 68 51 A5 34 P13378STR-ND® 2,000 254.00/M ESE-2131AT 
8 SMD Vertical Mount, H=4.8, with Boss 5VDC, 10mA 31gf |P10869SCT-ND® 68 51 45 34 P10869STR-ND® 2,000 254.00/M ESE-2131BT 
SMD Vertical Mount, H=3.6, NC 5VDC, 10mA 30gf |P13379SCT-ND® 1.70 1.28 1.14 85 P13379STR-ND® 2,000 636.00/M ESE-2161AT 
SMD Vertical Mount, H=3.6, NC, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13380SCT-ND® 1.70 1.28 1.14 85 P13380STR-ND@ 2,000 636.00/M ESE-2161BT 
9 | SMD Horizontal Mount SPDT 5VDC, 10mA | 35.7gf |P10873SCT-ND® 1.12 .84 73 56 P10873STR-ND® 1,000 405.00 ESE-24MH1T 
10 | SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 36gf |P11149SCT-ND® 67 51 44 34 P11149STR-ND@ 1,500 250.00/M ESE-11MH5T 
11_| SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 36gf |P11150SCT-ND® 67 51 44 34 P11150STR-ND@ 1,500 250.00/M ESE-11MH6T 
12 SMD Horizontal Mount, J-Bent Type ; 5VDC, 10mA 30gf |P11151SCT-ND® 97 73 64 49 P11151STR-ND® 3,000 351.00/M ESE-13V01A 
SMD Horizontal Mount, J-Bent Type, with Boss | 5VDC, 10mA 30gf |P13354SCT-ND® 97 73 64 49 P13354STR-ND@ 3,000 364.00/M ESE-13V01B 
13 SMD Horizontal Mount, Flat Type ; 5VDC, 10mA 30gf |P13355SCT-ND® 97 73 64 49 P13355STR-ND® 3,000 364.00/M ESE-13V01C 
SMD Horizontal Mount, Flat Type, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13356SCT-ND® 97 73 64 49 P13356STR-ND@ 3,000 364.00/M ESE-13V01D 
14 SMD Horizontal Mount, J-Bent Type - 5VDC, 10mA 30gf |P11152SCT-ND® 97 73 64 49 P11152STR-ND® 5,000 351.00/M ESE-13H01A 
SMD Horizontal Mount, J-Bent Type, with Boss | 5VDC, 10mA 30gf |P13357SCT-ND® 97 73 64 49 P13357STR-ND@ 5,000 364.00/M ESE-13H01B 
15 | SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 39gf |P13567SCT-ND® 1.00 75 65 -50 P13567STR-ND® 2,500 361.00/M ESE-31L11T 
16 | SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 39gf |P13568SCT-ND®@ 1.00 75 65 -50 P13568STR-ND® 2,500 361.00/M ESE-31R11T 
17 SMD Horizontal Mount, Flat Type : 5VDC, 10mA 30gf |P13358SCT-ND® 97 73 64 49 P13358STR-ND@ 5,000 364.00/M ESE-13H01C 
SMD Horizontal Mount, Flat Type, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13359SCT-ND® 97 73 64 49 P13359STR-ND® 5,000 364.00/M ESE-13H01D 
SMD Horizontal Mount, NO 5VDC, 10mA 30gf |P13367SCT-ND® 91 69 60 46 P13367STR-ND®@ 5,000 341.00/M ESE-18RJ01 
18 SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P11153SCT-ND® 91 69 60 46 P11153STR-ND® 5,000 329.00/M ESE-18RJ02 
SMD Horizontal Mount, NC 5VDC, 10mA 30gf |P13370SCT-ND® 1.70 1.28 1.11 85 P13370STR-ND@ 5,000 636.00/M ESE-18R61A 
SMD Horizontal Mount, NC, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13371SCT-ND® 1.70 1.28 1.14 85 P13371STR-ND® 5,000 636.00/M ESE-18R61B 
SMD Horizontal Mount, NO 5VDC, 10mA 30gf |P13368SCT-ND® 91 69 60 46 P13368STR-ND®@ 5,000 341.00/M ESE-18RF01 
19 SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13369SCT-ND® 91 69 60 46 P13369STR-ND@ 5,000 341.00/M ESE-18RF02 
SMD Horizontal Mount, NC 5VDC, 10mA 30gf |P13372SCT-ND® 1.70 1.28 1.14 85 P13372STR-ND® 5,000 636.00/M ESE-18R61C. 
SMD Horizontal Mount, NC, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13373SCT-ND® 1.70 1.28 1.14 85 P13373STR-ND@ 5,000 636.00/M ESE-18R61D 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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Panasonic Detector Switches (cont) 


Fig. 19 — Straight Terminal Type Fig. 20 — J-Bent Terminal Type Fig. 21 — Straight Terminal Type 
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OP _|Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
Fig. | Description Rating Force |Part No. 1 10 100 500 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
SMD Horizontal Mount, NO 5VDC, 10mA 30gf |P13360SCT-ND® 91 69 60 46 P13360STR-ND@ 5,000 341.00/M ESE-18LJ01 
20 SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P11154SCT-ND® 91 69 60 46 P11154STR-ND® 5,000 329.00/M ESE-18LJ02 
SMD Horizontal Mount, NC 5VDC, 10mA 30gf |P13363SCT-ND@ 1.70 1.28 1.14 85 P13363STR-ND® 5,000 636.00/M ESE-18L61A 
SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13364SCT-ND@ 1.70 1.28 1.14 85 P13364STR-ND® 5,000 636.00/M ESE-18L61B 
SMD Horizontal Mount, NO 5VDC, 10mA 30gf |P13361SCT-ND@ 91 69 60 46 P13361STR-ND® 5,000 341.00/M ESE-18LF01 
24 SMD Horizontal Mount, NO, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13362SCT-ND® 91 69 60 46 P13362STR-ND®@ 5,000 341.00/M ESE-18LF02 
SMD Horizontal Mount, NC 5VDC, 10mA | 30gf /P13365SCT-ND® 1.70 1.28 1.41 .85 |P13365STR-ND@ 5,000 | 636.00/M | ESE-18L61C 
SMD Horizontal Mount, NC, with Boss 5VDC, 10mA 30gf |P13366SCT-ND® 1.70 1.28 1.14 85 P13366STR-ND®@ 5,000 636.00/M ESE-18L61D 
20 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P12340SCT-ND® 1.21 91 79 61 P12340STR-ND® 4,000 454.00/M ESE-23J101 
SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P12342SCT-ND® 1.21 91 79 61 P12342STR-ND® 4,000 454.00/M ESE-23F101 
23 SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P12341SCT-ND@ 1.21 91 79 61 P12341STR-ND® 4,000 454.00/M ESE-23J001 
SMD Horizontal Mount 5VDC, 10mA 30gf |P12343SCT-ND® 1.21 91 79 61 P12343STR-ND® 4,000 454.00/M ESE-23F001 
24 | PC Vertical Mount 5VDC, 10mA 35gf |P8039S-ND 95 1 62 — = _ _— ESE-105SV1 
25 | PC Horizontal Mount 5VDC, 10mA 35gf |P8040S-ND 1.08 81 .70 _ = _ _ ESE-105SH1 
26 | PC Vertical Mount 5VDC, 10mA 35gf |P8062S-ND® 71 54 AT 38 = = = ESE-11SV1 
27 | PC Horizontal Mount 5VDC, 10mA 35gf |P10862S-ND@ 71 54 AT 36 = = = ESE-11SH1C 
28 | PC Horizontal Mount 5VDC, 10mA 35gf |P10863S-ND® Pr al 54 47 36 = _— _— ESE-11SH2C 
29 | Tabbed with Mounting Hole 5VDC, 10mA 35gf |P10864S-ND® .78 59 51 40 = _ _— ESE-11HS1 
30 | Tabbed with Mounting Hole 5VDC, 10mA 35gf |P10865S-ND@ .78 59 51 40 = = = ESE-11HS2 
31 | SMD Vertical Mount 5VDC, 10mA 35gf |P10866S-ND@ .78 59 51 40 = = = ESE-11MV1 
32 | Snap-In with Tabs Horizontal Mount 5VDC, 10mA 35gf |P10867S-ND® 78 59 51 40 = _— _ ESE-11SF1A 
33 | SMD Vertical Mount 5VDC, 10mA 30gf |P13585SCT-ND® -80 61 53 At P13585STR-ND® 1,000 291.00 ESE-22MV21T 
34 | PC Vertical Mount SPDT 5VDC, 10mA | 35.7gf |P10870S-ND® 12 84 .73 56 = _ _ ESE-24SV3 
35 | PC Horizontal Mount SPDT 5VDC, 10mA | 35.7gf |P10871S-ND@ 1.12 .84 73 56 = = = ESE-24SH1 
36 | SMD Vertical Mount SPDT 5VDC, 10mA | 35.7gf |P10872S-ND@ 1.12 .84 73 56 = = = ESE-24MV1 
@ RoHS Compliant 
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Detect Switches 


DDS Series 
Micro Mini Thru-Hole Detect Switches 


The DDS series delivers 2mm over-travel, making them ideally suited for detector applications such as 
CD ROM card readers, copiers and medical. Specifications: « Contact Rating: 0.1A@30VDC * Operating 
Temperature: -25°C ~ 80°C * Life Cycle: 50,000 * Operating Force: Less than 40gF 


DDSo001 DDs002 DDS003 


j-— 5.36 —+ 


ph l20 1.10 


2.35 *7] 2-6 1.20 
1 oe 
1q H 
5.4 = 1.65 
Y UJ (Lever Center) 


Digi-Key Price Each C&K 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Vertical Mount 401-1734-ND 97 78 .62 | DDSOO1 
Horizontal Mount 401-1735-ND 1.05 84 .67 | DDSO02 
Horizontal Mount 401-1736-ND 1.07 86 .68 | DDSO03 


SDS Series 
Side Actuated Detect Switches 


Standing only 2mm off PCB covering 5.7mm x 
5.0mm of board space with both NO and NC, makes 
these switches ideal for any detection need. 


Specifications: 


*Actuation Force: 100gF maximum — «Contact 
Rating: 100mA@12VDC * Operating Temperature: 
-20°C ~ 60°C 


Digi-Key Price Each C&K 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
SPST-NO, Pushbutton, Right Angle 401-1737-ND 1.05 84 -67 | SDSO01 
SPST-NC, Pushbutton, Right Angle 401-1738-ND 1.05 84 -67 | SDSO02 


KSU Series 
Micro Mini Detector Switch 


The KSU is a top actuated multi contact 
detector switch without tactile feedback and 
with normally open contacts. 


Specifications: 


* Circuit: SPST-NO_ * Minimum/Maximum 
Voltage: 20mV ~ 32V * Minimum/Maximum 
Current: .01mA ~ 10mA » Life Expectancy: 
100,000 operations »* Operating Force: 180gF 
* Contacts: Gold * Operating Temperature: 
-40°C ~ 125°C 


i@pReel* 


Cut Tape T&R 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | C&K 
Description | Part No. 1 25 100 Part No. 1,000 | Part No. 
Gull Wing | cxng204cT-ND 146 1.35 1.24 | CKN9204TR-ND 808.00 | KSU213 ST LFG 
Short Travel 
Gull Wing | 401-1598-1-ND 94 87 80 _| 401-1598-2-ND 522.00 | KSU213WLFG 


HDT Series 
Micro Mini SMT Detect Switch 


The HDT Series is low profile, sitting just 
3.35mm off PCB. With its low actuation force, it 
can be used with medical devices, computers 
and consumer electronics. 


Specifications: 


* Contact Rating: 1mA@5VDC »* Operating 
Temperature: -15°C ~ 70°C 


Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Pricing* C&K 
Description Part No. il] 25 100 2,450 Part No. 
Low Profile, SPST-NO, 30gF_ | 401-1733-1-ND 1.34 1.24 1.14 | 743.40/M HDT0001 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


MDS Series 
Micro Snap-Acting Detect Switches 


Snap-acting tactile feel, small package size, with 2.9mm total travel Applications: Medical devices, consumer 
electronics, detect the presence of a mechanical device Specifications: * Contacts: 300mA@6VDC * Life 
Expectancy: 10,000 operations * Operating Temperature: -25°C ~ 70°C 


Digi-Key Price Each C&K 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Vertical SPDT 401-1739-ND 1.71 1.38  1.09]/MDS001 


1 | Vertical SPDT 

Vertical SPDT Extended Terminals 
Right Angle, Left Bend SPDT 

2 | Right Angle, Left Bend SPDT 


CKN9408-ND NEW! 1.71 1.38 1.09 |MDS001C 
CKN9412-ND NEW! 1711.38 1.09 | MDS007C 
401-1740-ND 2.24 1.80 1.43)/MDS002 

CKN9413-ND NEW! 2.24 1.80 1.43 |MDS002C 
Right Angle, Left Bend SPDT Extended Terminals | CKN9411-ND NEW! 2.24 1.80 1.43 |MDSO06C 
Right Angle, Right Bend SPDT CKN9409-ND NEW! 2.24 1.80 1.43 |MDS003C 
Right Angle, Right Bend SPDT Extended Terminals | CKN9410-ND NEW! 2.24 1.80 1.43 |MDSO05C 


ZM Series 
Subminiature Snap-Acting Detect Switches 


Features: Reliable snap-acting mechanism in a compact size Applications: PCB detection switch, 
communication devices, testing equipment, security/alarm systems Specifications: * Contact Rating: 
3A@125VAC » Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Operating Force: 150gF »* Contact Material: Silver, 
gold plated ¢ Life Cycle: 15,000 


ZMCJF7POT Right Footed Left Footed 
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Digi-Key Price Each C&K 

Description Part No. 1 25) 100 | Part No. 

Vertical, Thru-Hole, Button Actuator 401-1742-ND 1.74 1.40 1.11 | ZMCJF7POT 
Left-footed, Button Actuator 401-1743-ND 2.25 1.81 1.43 | ZMCJF7POL 
Right-footed, Button Actuator 401-1744-ND 2.25 1.81 1.43 | ZMCJF7POR 
Vertical, Thru-Hole, Leaf Actuator 401-1745-ND 1.82 1.46 1.16 | ZMCJF7LOT 
Left-footed, Leaf Actuator 401-1746-ND 2.33 1.87 1.48 | ZMCJF7LOL 
Right-footed, Leaf Actuator 401-1747-ND 2.33 1.87 1.48 | ZMCJF7LOR 
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Detector Switches Ree 
Operating | Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Description Rating Force | Part No. ul 10 = 100 | Part No. 


SMT Right Angle with Boss 12VDC, 50mA 180gf 
SMT Right Angle with Boss 12VDC, 50mA 180gf 
SMT Right Angle without Boss |12VDC,100mA| 50gf 
SMT Right Angle without Boss [12VDC,100mA| _50gf 


EG25250T-NDF 1.10 89 80 
EG2525TR-NO¢ —796.00/2,000 _|977AGQF180 
EG26220T-NDt 2.01 1.61 1.45 

EG2622TR-ND¢ —1024.10/1,900 _| 900AGO 


1 


2 sur Right Angle with Boss 12VDC,100mA| = 50gf =|EG2659CT-NDt 1.48 1.19 1.07 900BGQ 
SMT Right Angle with Boss 12VDC,100mA| 50gf |EG2659TR-NDt 1024.10/1,900 

3_| Vertical Mount, PCB 30VDC, 100mA 36gf | EG2660-ND 99 80.72 |TD1104 

4 | Horizontal Mount, PCB 30VDC, 100mA 36gf | EG2661-ND 89.72 64 | TD1105A 

5_| Horizontal Mount, PCB 30VDC, 100mA 36gf__ | EG2662-ND 89.72.64 |TD1105B 

Ci 


t+ Cut Tape + Tape and Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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OMRON. Momentary Tact Switches 


CHARACTERISTICS: ¢ Switching Capacity: 50mA, 24VDC (resistive load) * Contact Resistance: 100mQ maximum ¢ Bounce Time: 5ms maximum ° Vibration: Malfunction 
durability: 10 ~ 55Hz, 1.5mm double amplitude * Shock: Destruction durability: 1,000m/s? (approximate 100G); Malfunction durability: 100m/s? (approximate 10G) * Ambient 
Temperature: Operating: -25°C ~ 70°C «Service Life: * B3F-1 Series, B3F-3 Series — Mechanical/Electrical: 1 x 106(0.3 x 108) operations minimum + B3F-4 Series — 
Mechanical/Electrical: 3 x 108 (0.3 x 106) operations minimum * B3S-1 Series — Mechanical/Electrical: General-purpose type: 500,000 operations minimum; High-load type: 
300,000 operations minimum * B3W-1 Series — Mechanical/Electrical: General-purpose type: 1,000,000 operations minimum; High-load type: 300,000 operations minimum 


* B3W-4 Series — Mechanical/Electrical: General-purpose type: 3,000,000 operations minimum; High-load type: 1,000,000 operations minimum 
Dim. H | Digi-Key Pricing Omron 
Fig. | Description (mm) | Part No. iu 25 50 100 Part No. 
6mm (not washable) 
Tact Switch, Low Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 100gf 43 $W400-ND 20 4.50 8.00 14.40 B3F-1000 
Tact Switch, Low Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 100gf 43 SW960-ND 31 6.92 12.30 22.14 B3F-1100 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 150gf 43 $W401-ND 23 5.06 9.00 16.20 B3F-1002 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 150gf 43 SW961-ND 31 6.92 12.30 22.14 B3F-1102 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 260gf 4.3 SW793-ND 28 6.38 11.34 20.41 B3F-1005 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 500gf 43 SW950-ND 59 13.33 23.70 42.66 B3F-1006 
1 | Tact Switch, Low Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 100gf 5.0 $W402-ND .23 5.06 9.00 16.20 B3F-1020 
Tact Switch, Low Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 100gf 5.0 SW962-ND 31 6.92 12.30 22.14 B3F-1120 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 150gf 5.0 SW403-ND 23 5.06 9.00 16.20 B3F-1022 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 150gf 5.0 SW849-ND 31 6.90 12.27 22.09 B3F-1122 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 260gf 5.0 SW794-ND 30 6.81 12.10 21.78 B3F-1025 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 260gf 5.0 SW963-ND 37 8.33 14.80 26.64 B3F-1125 
Tact Switch, Low Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 100gf 9.5 SW406-ND 25 5.63 10.00 18.00 B3F-1070 
Tact Switch, Low Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 100gf 73 SW404-ND 23 5.06 9.00 16.20 B3F-1050 
Tact Switch, Low Force, Projected Actuator with Ground Terminal — 100gf 7.3 SW964-ND 31 6.92 12.30 22.14 B3F-1150 
2. | Tact Switch, Medium Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 150gf r3 $W405-ND .23 5.06 9.00 16.20 B3F-1052 
Tact Switch, Medium Force, Projected Actuator with Ground Terminal — 150gf 73 SW850-ND 31 6.90 12.27 22.09 B3F-1152 
Tact Switch, High Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 260gf 7.3 SW795-ND AT 10.61 18.86 33.95 B3F-1055 
Tact Switch, Low Force, Right Angle, Flat Actuator — 100gf 3.85 | SW407-ND 30 6.75 12.00 21.60 B3F-3120 
3. | Tact Switch, Medium Force, Right Angle, Flat Actuator — 150gf 3.85 $W408-ND 30 6.75 12.00 21.60 B3F-3122 
Tact Switch, High Force, Right Angle, Flat Actuator — 260gf 3.85 | SW851-ND 30 6.75 12.00 21.60 B3F-3125 
Tact Switch, Right Angle, SMT without Ground =_ SW1022CT-NDt 83 18.73 33.29 59.92 B3U-3000P 
4A | Tact Switch, Right Angle, SMT without Ground = SW1022TR-ND+ 1664.00/4,000 B3U-3000P 
Tact Switch, Right Angle, SMT with Ground =- SW1023CT-NDt 83 18.73 33.29 59.92 B3U-3100P 
48 | Tact Switch, Right Angle, SMT with Ground = SW1023TR-ND+ 1664.00/4,000 B3U-3100P 
Tact Switch, Low Force, Right Angle, Projected Actuator — 100gf 6.15 | SW409-ND 30 6.75 12.00 21.60 B3F-3150 
5 | Tact Switch, Medium Force, Right Angle, Projected Actuator — 150gf 6.15 | SW410-ND 30 6.75 12.00 21.60 B3F-3152 
6mm Gold Plated Contacts (not washable) 
Tact Switch, Flat Actuator without Ground Terminal — 150gf 43 SW787-ND 2.61 58.78 104.50 188.10 B3F-1002-G 
Tact Switch, Flat Actuator with Ground Terminal — 150gf 43 SW789-ND 2.75 61.86 109.97 197.95 B3F-1102-G 
1 Tact Switch, Flat Actuator without Ground Terminal — 150gf 5.0 SW788-ND 2.61 58.78 104.50 188.10 B3F-1022-G 
Tact Switch, Flat Actuator with Ground Terminal — 150gf 5.0 SW790-ND 2.75 61.86 109.97 197.95 B3F-1122-G 
6mm Process Sealed (not water washable) 
Tact Switch, SMT Flat Actuator without Ground Terminal — 160g9f 43 $W415-ND 45 10.13 18.00 32.40 B3S-1000 
Tact Switch, SMT Flat Actuator without Ground Terminal — 230gf 43 SW416-ND 45 10.13 18.00 32.40 B3S-1002BYSOMZ 
6 | Tact Switch, SMT Flat Actuator with Ground Terminal — 160gf 43 $W971-ND 61 13.61 24.20 43.56 B3S-1100 
Tact Switch, SMT Flat Actuator with Ground Terminal — 230gf 43 SW972-ND 61 13.61 24.20 43.56 B3S-1102 
Tact Switch Flat Actuator without Ground Terminal — 160gf 43 $W417-ND 35 7.88 14.00 25.20 B3W-1000BYOMZ 
Tact Switch Flat Actuator with Ground Terminal — 160gf 4.3 SW853-ND 50 11.20 19.91 35.84 B3W-1100 
7 | Tact Switch Flat Actuator without Ground Terminal — 230gf 43 SW418-ND 35 7.88 14.00 25.20 B3W-1002BYOMZ 
Tact Switch Flat Actuator with Ground Terminal — 230gf 43 SW973-ND -50 11.19 19.90 35.82 B38W-1102 
Tact Switch Projected Actuator without Ground Terminal — 160gf 7.3 SW419-ND 35 7.88 14.00 25.20 B3W-1050BYOMZ 
Tact Switch Projected Actuator with Ground Terminal — 160gf 73 SW974-ND 50 11.19 19.90 35.82 B3W-1150 
8 | Tact Switch Projected Actuator without Ground Terminal — 230gf 12) $W420-ND 35 7.88 14.00 25.20 B3W-1052BYOMZ 
Tact Switch Projected Actuator with Ground Terminal — 230gf 7.3 SW975-ND -50 11.19 19.90 35.82 B3W-1152 
Tact Switch Contact Type without Ground Terminal — 150gf _- SW1020CT-NDt 83 18.73 33.29 59.92 B3U-1000P 
9A | Tact Switch Contact Type without Ground Terminal — 150gf = SW1020TR-ND+ 1456.00/3,500 B3U-1000P 
Tact Switch Contact Type with Ground Terminal — 150gf _ SW1021CT-NDt 83 18.73 33.29 59.92 B3U-1100P 
98 | Tact Switch Contact Type with Ground Terminal — 150gf = $W1021TR-ND+ 1456.00/3,500 B3U-1100P 
12mm (not washable) 
Tact Switch Standard, Flat Actuator without Ground Terminal — 130gf 43 $W411-ND 30 6.75 12.00 21.60 B3F-4000 
Tact Switch Standard, Flat Actuator with Ground Terminal — 130gf 43 SW965-ND Ay] 11.42 20.30 36.54 B3F-4100 
10 Tact Switch Standard, Flat Actuator without Ground Terminal — 260gf 43 $W412-ND 30 6.75 12.00 21.60 B3F-4005 
Tact Switch Standard, Flat Actuator with Ground Terminal — 260gf 43 SW966-ND 51 11.42 20.30 36.54 B3F-4105 
Tact Switch Standard, Projected Actuator without Ground Terminal — 130gf 73 $W413-ND 30 6.75 12.00 21.60 B3F-4050 
Tact Switch Standard, Projected Actuator with Ground Terminal — 130gf 13) SW835-ND 51 11.44 20.33 36.59 B3F-4150 
11 | Tact Switch Standard, Projected Actuator without Ground Terminal — 260gf 73 SW414-ND 30 6.75 12.00 21.60 B3F-4055 
Tact Switch Standard, Projected Actuator with Ground Terminal — 260gf 73 SW967-ND 51 11.42 20.30 36.54 B3F-4155 
Tact Switch, Long Service Life, Flat Actuator without Ground Terminal — 130gf 4.3 SW800-ND 45 10.23 18.19 32.74 B3F-5000 
6 | Tact Switch, Long Service Life, Flat Actuator with Ground Terminal — 130gf 4.3 SW852-ND 45 10.23 18.19 32.74 B3F-5100 
Tact Switch, Long Service Life, Projected Actuator w/out Ground Terminal — 130gf | 7.3 SW801-ND A5 10.23 18.19 32.74 B3F-5050 
11 [Tact Switch, Long Service Life, Projected Actuator with Ground Terminal — 130gf 73 SW970-ND 61 13.78 24.50 44.10 B3F-5150 
10 | Tact Switch, Gold Plated Contact, Flat Actuator without Ground Terminal — 130gf 43 SW968-ND 2.46 55.24 98.20 176.76 B3F-5001 
11_| Tact Switch, Gold Plated Contact, Projected Actuator w/out Ground Term. — 130gf Wai SW969-ND. 2.46 55.24 98.20 176.76 B3F-5051 
12mm Process Sealed (not water washable) 
Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 200gf 43 $W421-ND 43 9.56 17.00 30.60 B3W-4000BYOMZ 
42 | Tact Switch, Medium Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 200gf 43 SW854-ND 59 13.31 23.67 42.61 B3W-4100 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator without Ground Terminal — 350gf 43 SW976-ND 59 13.33 23.70 42.66 B3W-4005 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 350gf 4.3 SW977-ND 59 13.33 23.70 42.66 B38W-4105 
Tact Switch, Medium Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 200gf 13 $W422-ND 43 9.56 17.00 30.60 B3W-4050BYOMZ 
11 Tact Switch, Medium Force, Projected Actuator with Ground Terminal — 200gf i SW839-ND 59 13.31 23.67 42.61 B3W-4150 
Tact Switch, High Force, Projected Actuator without Ground Terminal — 350gf 73 SW838-ND 53 11.87 21.10 37.98 B3W-4055BYOMZ 
Tact Switch, High Force, Flat Actuator with Ground Terminal — 350gf 7.3 SW856-ND 59 13.31 23.67 42.61 B3W-4155 
B3F and B3W Key Caps for Projected Actuator 
Key Cap 4 x 4mm Light Grey/Tan, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 SW450-ND 43 §.25 8.84 15.81 B32-1000 
Key Cap 4 x 4mm Black, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 SW451-ND 43 5.25 8.84 15.81 B32-1010 
Key Cap 4 x 4mm Orange, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 SW845-ND 18 3.94 7.00 12.60 B32-1020 
13 Key Cap 4 x 4mm Yellow, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 SW249-ND 43 5.25 8.84 15.81 B32-1030 
Key Cap 4 x 4mm Blue, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 SW250-ND 43 5.25 8.84 15.81 B32-1040 
Key Cap 4 x 4mm White, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 $W251-ND 43 5.25 8.84 15.81 B32-1060 
Key Cap 4 x 4mm Light Green, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 SW953-ND 26 5.74 10.20 18.36 B32-1070 
Key Cap 4 x 4mm Red, Fits 6mm Projected Actuator Types 4.0 SW252-ND 43 5.25 8.84 14.37 B32-1080 
— | Key Cap 9 x 9mm Light Grey, Fits 6mm Projected Actuator Types 9.0 SW891-ND .29 6.41 11.40 20.52 B32-1400 
Key Cap 9 x 9mm Light Grey/Tan, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 SW452-ND 43 5.25 8.84 15.81 B32-1200 
Key Cap 9 x 9mm Black, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 SW453-ND 43 §.25 8.84 15.81 B32-1210 
14 | Key Cap 9 x 9mm Orange, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 SW954-ND 26 5.74 10.20 18.36 B32-1220 
Key Cap 9 x 9mm Yellow, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 SW253-ND 43 5.25 8.84 15.81 B32-1230 
Key Cap 9 x 9mm Blue, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 SW254-ND 43 §.25 8.84 15.81 B32-1240 
+ Tape and Reel + Cut Tape (Continued) 
Digi@Reel Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 1995 


OMRON. Momentary Tact Switches (cont) 
Dim. H | Digi-Key Pricing Omron 
Fig. | Description (mm) | PartNo. 1 25 50 100 Part No. 
Key Cap 9 x 9mm Green, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 SW846-ND 18 3.94 7.00 12.60 B32-1250 
Key Cap 9 x 9mm White, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 SW255-ND 43 5:25, 8.84 15.81 B32-1260 
Key Cap 9 x 9mm Light Green, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 SW955-ND .26 5.74 10.20 18.36 B32-1270 
Key Cap 9 x 9mm Red, Fits 12mm Projected Actuator Types 9.0 SW256-ND 43 5.25 8.84 15.81 B32-1280 
Key Cap 12 x 12mm Light Grey/Tan, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW454-ND 43 §.25 8.84 15.81 B32-1300 
Key Cap 12 x 12mm Black, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW455-ND AB 5.25 8.84 15.81 B32-1310 
14 | Key Cap 12 x 12mm Orange, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW956-ND 26 5.74 10.20 18.36 B32-1320 
Key Cap 12 x 12mm Yellow, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW257-ND 43 5.25 8.84 15.81 B32-1330 
Key Cap 12 x 12mm Blue, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW258-ND 43 5.25 8.84 15.81 B32-1340 Note: Eliminate center pad 
Key Cap 12 x 12mm Green, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW957-ND 26 5.74 10.20 18.36 B32-1350 for "without GND Terminal" 
Key Cap 12 x 12mm White, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW259-ND 43 5.25 8.84 15.81 B32-1360 
Key Cap 12 x 12mm Light Green, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW958-ND .26 5.74 10.20 18.36 B32-1370 
Key Cap 12 x 12mm Red, Fits 12mm Projected Actuator Types 12.0 | SW260-ND 43 5.25 8.84 15.81 B32-1380 
Key Cap 9.5mm Diameter, Black, Fits 12mm Projected Actuator Type =— SW847-ND 32 7.19 12.78 23.00 B32-1610 
15 | Key Cap 9.5mm Diameter, Orange, Fits 12mm Projected Actuator Type _ SW959-ND 36 8.04 14.30 25.74 B32-1620 q 
Key Cap 9.5mm Diameter, Yellow, Fits 12mm Projected Actuator Type _- SW848-ND 32 7A9 12.78 23.00 B32-1630 (Top View) 
6mm Long Stroke Tact Switch : (One-Side PCB 
16 | Tact Switch with Long Stroke and Positive Click — 70gf 73 SW426-ND. 63 14.06 25.00 45.00 B3M-6009 
+ Tape and Reel + Cut Tape 
Dim. H| Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Omron 
Fig.| Description (mm) | Part No. 1 25 50 Part No. Qty. Pricing Part No. Te ma 
6mm Auto Placement; Flat Actuator (not washable) a onesies 
Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 100gf 4.3 | SW263CT-ND 30 6.82 12.37 | SW263TB-NDA | 1,000 125.00 | B3F-6000BYOMZ , t=1.6) 
17 Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 150gf 4.3. | SW797-ND 33 7.31 13.00 | — _ — | B3F-6002BYOMZ 
Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 100gf 5.0 | SW796-ND 35 7.82 13.90 | — _ — | B3F-6050BYOMZ 
Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 150gf 5.0 | SW264CT-ND 32 7.22 13.11 | SW264TB-NDA | 1,000 137.50 | B3F-6022BYOMZ 
6mm Auto Placement; Projected Actuator (not washable) 
18 Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 100gf 7.3. | SW798-ND 39 8.81 15.66 | — _- — | B3F-6050 
Tact Switch Auto-Placement 6mm Square — 150gf 7.3 | SW799-ND 39 8.81 15.66 | — =_ — |B3F-6052BYOMZ 
19 | Tact Switch Auto-Placement, Water Tight, Dust Sealed =— SW425CT-ND 51 11.48 20.83 | SW425TB-NDA | 1,000 212.50 | B3WN-6002 
6mm Process Sealed (not water washable) 
SMT Flat Actuator without Ground Terminal — 160gf 34 S$W261CT-ND 716 17.08 30.99 | SW261TR-ND 3,000 325.00/M | B3SN-3012P ‘ i 7 
20| suit Flat Actuator with Ground Terminal — 160gf 3.1_|_Sw262CT-ND 76 17.08 30.99 | SW262TR-ND _|3.000| _325.00/M | B3SN-3112P Fig. 24 wae sae sheets 
SMT Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 100gf 3.1 SW423CT-ND 5 10.13 18.38 | SW423TR-ND 3,000 225.00/M | B3FS-1000P. 
SMT Tact Switch 6mm Square — 160gf 4.3 | SW836CT-NDT 55 12.38 22.00 | SW836TR-ND 1,000 297.00 | B3S-1000P 
21 | SMT Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 150gf 34 SW424CT-NDT AB 10.13 18.38 | SW424TR-ND 3,000 225.00/M | B3FS-1002P COVER 
SMT Tact Switch 6mm Square — 230gf 4.3 | SW837CT-ND 55 12.38 22.00 | SW837TR-ND 1,000 297.00 | B3S-1002P FILM iaTAIX come 
SMT Tact Switch 6mm Square — 160gf 4.3 | SW844CT-NDt 7 16.06 29.14 | SW844TR-ND 1,000 297.38 | B3S-1100P ADHESIVE _/ 
6mm Process Sealed; Projected Actuator (not water washable) 
29 SPST Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 100gf 7.3. | SW791-ND 66 14.77 26.26 | — _ — | B3FS-1050 “N sepeRATOR 
SPST Tact Switch 6mm Square (snap-action) — 150gf 7.3. | SW792-ND 66 14.77 26.26 | — _ — | B3FS-1052 
Ultra-low Profile Dome 
03 Dome Key, Stainless Steel, 4mm diameter — SW978-ND .27 6.13 10.90 | — —_— — | B3D-4112 
Dome Key, Stainless Steel, 5mm diameter = SW979-ND 27 6.13 10.90 | — = — | B3D-5112 
24 Dome Array Sheet, Stainless Steel, 5mm diameter — $W1018-ND 2.89 65.08 115.70 | — — — | B3DA-0000-A 
Dome Array Sheet, Stainless Steel, 4mm diameter _ $W1019-ND 2.89 65.08 115.70 | — — — | B3DA-0010-A 
Jog Switch - 4 Quadrant 
5 Jog Switch, 4 Quadrant Tact Switch with Encoder _— $W1032-ND 14.36 323.04 574.30 | — _— — | B5V-1422-D01-L4 
Jog Switch, 4 Quad. Tact Switch with Encoder, Led Illum. - $W1033-ND 13.64 306.82 545.45 | — _ — | B5V-1422-D01-L0 


A Tape and Box t Cut Tape 


NEW! Illuminated Tact Switches 


Features: » Bright and uniform illumination * Uniquely constructed diffusion panel * Snap-action contact imum * Bounce Time: 5ms maximum * Vibration Resistance: Malfunction: 10 ~ 55 Hz, 1.5mm double 
construction for a positive click action * High contact reliability »* Sealed switch part provides high contact amplitude »* Shock Resistance: Destruction: 1,000 m/s? (approximately 100G) maximum, Malfunction: 100 
reliability against dust m/s? (approximately 10G) maximum »* Ambient Operating Temperature: -25°C ~ 70°C » Service Life: 
Specifications: « Switching Capacity: 50mA, 24VDC (resistive load) * Contact Resistance: 100mQ max- « Standard force 1.57 N: 1,000,000 operations minimum * Contact Configuration: SPST-NO 


Digi-Key Price Each Omron 

Description Part No. 1 25 50 Part No. 

Single Red LED, Red Cap SW1034-ND 2.38 2.14 1.90 B3W-9000-R1R 
Single Green LED, Green Cap SW1035-ND 2.38 2.14 1.90 B3W-9000-G1G 
Single Yellow LED, Yellow Cap SW1036-ND 2.38 2.14 1.90 B3W-9000-Y1Y 
Single Blue LED, Blue Cap $W1037-ND 3.83 3.45 3.06 B3W-9000-B1B 
Dual Red-Green LED, Milky white Cap SW1038-ND 3.18 2.86 2.54 B3W-9000-RG2N 
Single Blue LED, Milky white Cap SW1039-ND 3.83 3.45 3.06 B3W-9000-B1N 
Single Red LED, Milky white Cap SW1040-ND 2.38 2.14 1.90 B3W-9000-R1N 
Single Yellow LED, Milky white Cap $W1041-ND 2.38 2.14 1.90 B3W-9000-Y1N 
Single Green LED, Milky white Cap SW1042-ND 2.38 2.14 1.90 B3W-9000-G1N 


NEW! D3SH Miniature 
Detection Switches 


Omron’s ultra small size and ultra low profile detector switch is one of the smallest designs in the industry. Offered in both left actuation and 
right actuation versions in both standard lever and extended-long lever types. Although designed for camera door detection originally, the 
compact size of this switch makes it an ideal detector switch for portable equipment. 


Right Actuation Left Actuation 


Specifications: 

¢ Contact Resistance: 30 maximum »¢ Vibration Resistance: Malfunction: 10 ~ 55 Hz, 1.5mm double amplitude »* Shock Resistance: 
Destruction: 1,000 m/s? (approximately 100G) maximum, Malfunction: 300 m/s? (approximately 30G) maximum * Switch Function: OFF-MOM 
¢ Ambient Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 


Digi-Key Price Each Digi-Key T & R Pricing | Omron 

Description Part No. 1 25 50 Part No. 1,000 Part No. 
Standard Lever, Right with Boss SW1043CT-ND 1.23 1.11 98 SW1043TR-ND 662.00 D3SH-A1R 
Standard Lever, Right without Boss SW1044CT-ND 1.23 1.141 98 SW1044TR-ND 662.00 D3SH-AOR 
Standard Lever, Left with Boss SW1045CT-ND 1.23 1.11 98 SW1045TR-ND 662.00 D3SH-A1L 
Standard Lever, Left without Boss SW1048CT-ND 1.23 1.11.98 SW1048TR-ND 662.00 D3SH-AOL 
Long Lever, Right with Boss SW1046CT-ND 1.23 1.141 98 SW1046TR-ND 662.00 D3SH-A1R1 
Long Lever, Right without Boss SW1047CT-ND 1.23 1.11 98 SW1047TR-ND 662.00 D3SH-AOR1 


Digi®Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1996 (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Process Sealed 


Digi-Key Price Each | E-Switch Digi-Key Price Each | E-Switch 
Fig.| Description Part No. 1 10 100|Part No. Fig.| Description Part No. 1 10 100 |Part No. 
Tact Switches 6mm Square 17mm Actuator 100gf £G2504-ND 37.30.27 |TL1105LF100Q 
1 [12mm Square Extended Actuator, Length=7.3 _[EG1821-ND 56.45.41 |TL1100F1600 7 {6mm Square 17mm Actuator 160gf £G2505-ND 37.30.27 |TL1105LF160Q 
2 [Right Angle 12mm Square Ext. Act., Length =7.3 |EG1822-ND 87.70 63 |TL1100CF1600 6mm Square 17mm Actuator 250gf £G2506-ND 37.30.27 |TL1105LF2500 
3 [12mm Square Flat Actuator EG1023-ND 56.45.41 |TL1100DF1600 6mm Square Right Angle 3.15mm Actuator 100gf |EG2499-ND 42° 34-31 |TL1105WF1000 
4 [12mm Square Post Actuator, Length =12.0 £G1024-ND ‘51.42.87 [TL1100FF1600 6mm Square Right Angle 3.15mm Actuator 160gf |EG1835-ND A234 31 |TL1105WF1600 
5 [12mm Square R/A Post Actuator, Length=9.0 _[EG1025-ND 80.64.58 |[TL1100GF1600 6mm Square Right Angle 3.15mm Actuator 250gf }EG1836-ND 42 34 31 |TL1105WF2500 
6 [12mm Square Long Flat Actuator EG1826-ND 56.45.41 |TL1100EF1600 6mm Square Right Angle 3.85mm Actuator 100gf |EG2507-ND 42 34 — .31|TL1105VF100Q 
6mm Square 4.3mm Actuator 100gf EG2494-ND 23. 18 ~.17 /TL1105F1000 6mm Square Right Angle 3.85mm Actuator 160gf [EG2508-ND 42.34 31 |TL1105VF160Q 
6mm Square 4.3mm Actuator 160gf EG1827-ND 23° 18 17 /TL1105F1600 6mm Square Right Angle 3.85mm Actuator 250gf |EG2509-ND 42° 34-31 |TL1105VF250Q 
6mm Square 4.3mm Actuator 160gf with ESD —_|EG2490-ND 35 28 25 |TLE1105F1600 6mm Square Right Angle 5.85mm Actuator 100gf |EG4559-ND 34° 31.26 |TL1105XF1000 
6mm Square Gold Plating 4.3mm Actuator 160gf |EG2492-ND 117 94 84 |TL1105F160R 6mm Square Right Angle 5.85mm Actuator 160gf |EG4372-ND 34.31.26 |TL1105XF160Q 
6mm Square 4.3mm Actuator 250gf EG1828-ND 23° 18 17 /TL1105F2500 8 6mm Square Right Angle 5.85mm Actuator 160gf |EG4373-ND 1.20 1.08  .92 |TL1105XF160Q94V0 
6mm Square 5mm Actuator 100gf EG2495-ND 33. 27. .24/TL1105AF1000 6mm Square Right Angle 5.85mm Actuator 250gf [EG4560-ND 34.31.26 |TL1105XF250Q 
6mm Square 5mm Actuator 160gf EG1829-ND 33.27 ~.24|TL1105AF160Q 6mm Square Right Angle 6.15mm Actuator 100gf |EG2500-ND 42° 34 31 |TL1105RF1000 
6mm Square 5mm Actuator 160gf with ESD £G2491-ND 35.28.25 |TLE1105AF1600 6mm Square Right Angle 6.15mm Actuator 160gf |EG1837-ND A2 34 31 |TL1105RF1600 
6mm Square Gold Plating 5mm Actuator 160gf + |EG2493-ND 1.17 94 84 |TL1105AF160R 6mm Square Right Angle 6.15mm Actuator 250gf |EG1838-ND A234 31 |TL1105RF2500 
6mm Square 5mm Actuator 250gf £G1830-ND 33.27.24 |TL1105AF2500 6mm Square Right Angle 6.85mm Actuator 100gf )EG4557-ND 34.31.26 |TL1105MF100Q 
6mm Square 7.0mm Actuator 160gf EG4369-ND 418.17. .14 ITL1105FF1600 6mm Square Right Angle 6.85mm Actuator 160gf |EG4370-ND 34.31.26 |TL1105MF160Q 
7 6mm Square 7.3mm Actuator 100gf EG2496-ND 23° 18  .17)TL1105EF1000 6mm Square Right Angle 6.85mm Actuator 250gf /EG4558-ND 34.31.26 |TL1105MF2500 
6mm Square 7.3mm Actuator 160gf £G1831-ND 23° 18  .17)TL1105EF1600 6mm Square Right Angle 8.35mm Actuator 100gf EG2501-ND 42 34 31 |TL1105SF1000 
6mm Square 7.3mm Actuator 250gf £G1832-ND 23° 18  .17)TL1105EF2500 6mm Square Right Angle 8.35mm Actuator 160gf )EG1839-ND 42 34.31 |TL1105SF1600 
6mm Square 8.5mm Actuator 160gf £G4371-ND 18 17  .14|TL1105PF1600 6mm Square Right Angle 8.35mm Actuator 250gf [EG1840-ND A234 31 |TL1105SF2500 
6mm Square 9.5mm Actuator 100gf £G2497-ND 23.18.17 |TL1105BF1000 6mm Square 7.5mm Extended Actuator 100gf £G2502-ND 33.27.24) TL1105SPF100Q 
6mm Square 9.5mm Actuator 160gf £G1833-ND 35 28 .25|TL1105BF160Q 9 |6mm Square 7.5mm Extended Actuator 160gf £G1861-ND 33° 27.24 /TL1105SPF160Q 
6mm Square 9.5mm Actuator 250gf £G1834-ND 23° 18 17 |TL1105BF2500 6mm Square 7.5mm Extended Actuator 2509f £G1862-ND 33.27.24 [TL1105SPF2500 
6mm Square 13mm Actuator 100gf EG2498-ND 23 18 .17|TL1105DF1000 6mm Square R/A 2.8mm Ext. Actuator 100gf £G2503-ND 59 47 43 |TL1105JAF100Q 
6mm Square 13mm Actuator 160qf EG1865-ND 30.25.22 1TL1105DF160Q 10 | 6mm Square R/A 2.8mm Ext. Actuator 160gf £G1863-ND 59 .47  .43 |TL1105JAF160Q 
6mm Square Gold Plating 13mm Actuator 160gf |EG4565-ND 117 94.84 |TL1105DF160R 6mm Square R/A 2.8mmExt. Actuator 250gf £G1864-ND 59.47 43 |TL1105JAF2500 
6mm Square 13mm Actuator 250gf EG1866-ND 23.18.17 |TL1105DF2500 +Tape and Box §CutTape A Tape and Reel (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1997 


(= E-switcH Momentary Tact Switches (cont) Digi@Reel” 


Digi-Key Price Each /E-Switch Digi-Key Price Each = |E-Switch 
Fig.| Description Part No. 1 10 100|Part No. Fig.| Description Part No. 110 100 [Part No. 
6mm Square 3.1mm Actuator 100gf EG4586CT-ND§ NEW! 99 80  .72/TL3303F1000G Dual Tact, 6.85mm Actuator 160gf EG4602-NDt NEW! 1.44 1.30 1.11 |TL53DF160Q 
6mm Square 3.1mm Actuator 100gf EG4586TR-NDA NEW! 597.00/1,500 |TL3303F1000G 22 | Dual Tact, 7.35mm Actuator 1609f EG4603-ND¢ NEW! 1.44 1.30 1.11 |TLS3EF160Q 
11 6mm Square 3.1mm Actuator 160gf EG4607CT-ND§ NEW! 99 .80  .72|TL3303F1600G Dual Tact, 8.35mm Actuator 160gf EG4605-ND¢ NEW! 1.44 1.30 1.11 |TL53GF160Q 
6mm Square 3.1mm Actuator 160gf EG4607TR-NDA NEW! 597.00/1,500 | TL3303F160QG 23 | Dual Tact, 6.80mm Actuator 180gf EG4606-ND¢ NEW! 59.5446 |TL2243 
6mm Square 3.1mm Actuator 260gf EG4587CT-ND§ NEW! .99 .80  .72 /TL3303F2600G SMT 1.5mm Actuator 160gf Gull Wing EG2531CT-ND§ 1.08 .87 .78 |TL3342F1600G/TR 
6mm Square 3.1mm Actuator 260gf EG4587TR-NDA NEW! _597.00/1,500 |TL3303F2600G —_| SMT 1.5mm Actuator 160gf Gull Wing £G2531TR-NDA 1148.00/4,000 |TL3342F1600G/TR 
6mm Square SMT 4.3mm Actuator 160gf EG1867CT-ND§ 56 .45 41 |TL3301NF160QG/TR 6 x 3.5mm, H=4.3mm 130gf £G2510-ND 44° 36.32 |TL1107AF130WQ 
6mm Square SMT 4.3mm Actuator 160gf EG1867TR-NDA 214.50/1,000 |TL3301NF160QG/TR 6 x 3.5mm, H=4.3mm 180gf £G2511-ND 44 36.32 |TL1107AF180WQ 
6mm Square SMT 4.3mm Actuator 260gf EG1868CT-ND§ 56 .45  .41 |TL3301NF2600G 6 x 3.5mm, H=5.0mm 130gf £G2512-ND 44 36  .32 |TL1107BF130WQ 
6mm Square SMT 4.3mm Actuator 260gf EG1868TR-NDA 228.80/1,000 |TL3301NF2600G 6 x 3.5mm, H=5.0mm 180gf £G2513-ND 44.36.32 |TL1107BF180waQ 
6mm Square SMT 5.0mm Act. 160gf Gull Wing | EG2526CT-ND§ 45 36 = .33 /TL3301AF1600G 24 6 x 3.5mm, H=4.3mm 180gf Gull Wing EG2528CT-ND§ 59 47 43 /TL3302AF1800G 
12 6mm Square SMT 5.0mm Act. 160gf Gull Wing |EG2526TR-NDA 228.80/1,000 | TL3301AF1600G 6x 3.5mm, H=4.3mm 180g Gull Wing EG2528TR-NDA 516.60/1,800 |TL3302AF1800G 
6mm Square SMT 5.0mm Act. 260gf Gull Wing = EG2527CT-ND§ 45.36 — 33 | TL3301AF2600G 6 x 3.5mm, H=5.0mm 180gf Gull Wing EG2529CT-ND§ 59 47 .43 |TL3302BF180QG/TR 
6mm Square SMT 5.0mm Act. 260gf Gull Wing |EG2527TR-NDA 214.50/1,000 |TL3301AF2600G 6 x 3.5mm, H=5.0mm 180gf Gull Wing EG2529TR-NDA 516.60/1,800 |TL3302BF180QG/TR 
6mm Square SMT 7.0mm Actuator 160gf EG4375CT-ND§ 1 At 37 /TL3301FF16006 6x 3.5mm, H=4.3mm 130gf Gull Wing EG4582CT-ND§ NEW! .80 .64 58 |TL3302AF1300G 
6mm Square SMT 7.0mm Actuator 160gf EG4375TR-NDA 150.50/700 _|TL3301FF1600G 6x 3.5mm, H=4.3mm 130gf Gull Wing £G4582TR-NDA NEW! —_576.00/1,800 TL3302AF1300G 
oan Suuare Sut aoa ne iedat cut we Sa eager eee peenne 6 x 3.5mm, H=4.3mm 260gf Gull Wing EG4584CT-ND§ NEW! .80 .64 .58 |TL3302AF2600G 
mm Square SMT 8.5mm Act. 160gf Gull Wing EDA ! 6 x 3.5mm, H=4.3mm 260gf Gull Wi EG4584TR-NDA NEW! —_576.00/1,800 |TL3302AF2600G 
6mm Square SMT 7.3mm Ext. Actuator 160g" |EG1B69CT-ND§ Bi 43 SOFTLSBOISPFIGOOG | | 25|g x 3.5mm, Hos omm 120g Gull Wing ee iigaee) 00 cs 58 (savonrienge 
6mm Square SMT 7.3mm Ext. Actuator 160gf EG1869TR-NDA 170.17/700__|TL3301SPF1600G : ee | A a 7" . 3 
13 6 x 3.5mm, H=5.0mm 130gf Gull Wing EG4583TR-NDA NEW! 576.00/1,800 |TL3302BF1300G 
6mm Square SMT 7.3mm Ext. Actuator 260gf EG1870CT-ND§ -54 = .43 ~~ 39 |TL3301SPF2600G fe A 7 7 
6 x 3.5mm, H=5.0mm 260gf Gull Wing EG4585CT-ND§ NEW! 80 64  .58 |TL3302BF2600G 
6mm Square SMT 7.3mm Ext. Actuator 260gf EG1870TR-NDA 170.17/700__|TL3301SPF2600G ei i a 1 
6 x 3.5mm, H=5.0mm 260gf Gull Wing EG4585TR-NDA NEW! 576.00/1,800 |TL3302BF2600G 
6mm Square SMT 4.3mm Actuator 160gf J-Lead |EG4376CT-ND§ 59 48 43 |TL3301NF160QJ is 7 | 7 
6 x 3.5mm, H=4.3mm 1309f J-Lead EG4578CT-ND§ NEW! 99 .80  .72 |TL3302AF130QJ 
6mm Square SMT 4.3mm Actuator 160gf J-Lead_[EG4376TR-NDA 269.50/1,100 |TL3301NF160QJ e 7 K| 7 
14 6 x 3.5mm, H=4.3mm 130gf J-Lead EG4578TR-NDA NEW! 716.40/1,800 |TL3302AF1300QJ 
6mm Square SMT 5.0mm Actuator 160gf J-Lead |EG4374CT-ND§ 59 48 43 |TL3301AF160QJ if 7 7 
6 x 3.5mm, H=4.3mm 1809f J-Lead EG4576CT-ND§ NEW! 99 80 .72|TL3302AF180QJ 
6mm Square SMT 5.0mm Actuator 160gf J-Lead_|EG4374TR-NDA 269.50/1,100 |TL3301AF160QJ as 4] 4 
SMT 3.44mm Actuator 160af Gull Wi £G2530CT-ND 81.65 59 ITL3304AF1600G 6 x 3.5mm, H=4.3mm 180gf J-Lead EG4576TR-NDA NEW! 716.40/1,800 |TL3302AF1800QJ 
eam GLUED” OYgT Maul Wing $ gO ase fe 6 x 3.5mm, H=4.3mm 260ogf J-Lead EG4580CT-ND§ NEW! 99 80  .72|TL3302AF260QJ 
SMT 3.44mm Actuator 1609f Gull Wing EG2530TR-NDA 597.00/1,500 | TL3304AF1600G 
6 x 3.5mm, H=4.3mm 2609f J-Lead EG4580TR-NDA NEW! 716.40/1,800 |TL3302AF260QJ 
3.4mm SMT 3.4mm Actuator 160gf J-Lead EG4377CT-ND§ 92  .74 67 |TL3304AF260QJ 26 
A H 6 x 3.5mm, H=5.0mm 1309f J-Lead EG4579CT-ND§ NEW! .99 80  .72 |TL3302BF130QJ 
3.4mm SMT 3.4mm Actuator 160gf J-Lead EG4377TR-NDA 636.80/1,600 | TL3304AF260QJ 
i i 6 x 3.5mm, H=5.0mm 130gf J-Lead EG4579TR-NDA NEW! 716.40/1,800 |TL3302BF1300J 
Flush Actuator 160gf J-Lead EG4380CT-ND§ 97 =.78 ~— 70 |TL6700NF160QJ 
i x 6 x 3.5mm, H=5.0mm 1809f J-Lead EG4577CT-ND§ NEW! 99 .80  .72 |TL3302BF1800QJ 
Flush Actuator 160gf J-Lead EG4380TR-NDA 767.60/1,900 | TL6700NF160QJ 
15 7 5 6 x 3.5mm, H=5.0mm 180gf J-Lead EG4577TR-NDA NEW! 716.40/1,800 |TL3302BF1800QJ 
3.4mm Actuator 160gf J-Lead EG4381CT-ND§ 97.78 ~—.70 |TL6700AF160QJ 
7 zi 6 x 3.5mm, H=5.0mm 2609f J-Lead EG4581CT-ND§ NEW! 99 80  .72 |TL3302BF260QJ 
3.4mm Actuator 160gf J-Lead EG4381TR-NDA 646.40/1,600 | TL6700AF160QJ 
Flush Actuator 260gf J-Lead EG4382CT-ND§ 07 78.70 [TLE700NF2600J 6 x 3.5mm, H=5.0mm 2609f J-Lead EG4581TR-NDA NEW! 716.40/1,800 |TL3302BF260QJ 
Flush Actuator 260gf J-Lead £G4382TR-NDA 767.60/1,900 |TL6700NF260QJ 27 | 2-Lead, 6.2mm Square, 70af EG4413-ND 55.50 __.43 |TL1140AF0700 
3.4mm Actuator 260gf J-Lead £G4383CT-ND§ 97.78 | .70|TL6700AF260QJ 28 | 2-Lead, 6x6mm, 70gf EG4414-ND 50__.45 _.39 |TL1150AF0700 
3.4mm Actuator 260gf J-Lead EG4383TR-NDA 646.40/1,600 |TL6700AF2600J 180gf Gull Wing without Boss EG4342CT-ND§ 67 54 49 |TLIO14AF1800G 
Flush Actuator 160gf Gull Wing EG4384CT-ND§ 97.78 70 ITL6700NF1600G 29 180gf Gull Wing without Boss EG4342TR-NDA 1116.00/3,000 |TL1014AF1800G 
Flush Actuator 160gf Gull Wing EG4384TR-NDA 565.60/1,400 |TL6700NF1600G 180gf Gull Wing with Boss EG4343CT-ND§ 67 54 49 |TL1014BF1800G 
3.4mm Actuator 160gf Gull Wing EG4385CT-ND§ 7 78.70 /TLE700AF1600G 180gf Gull Wing with Boss EG4343TR-NDA 1116.00/3,000 |TL1014BF1800G 
46 (3-4mm Actuator 160gf Gull Wing EG4385TR-NDA 565.60/1,400 |TL6700AF1600G 160gf Gull Wing without Boss EG4344CT-ND§ 101.81 73 |TLIOTSAFT6006 
Flush Actuator 260gf Gull Wing EG4386CT-ND§ 7 78.70 /TLE700NF2600G 39 |180af Gull Wing without Boss £G4344TR-NDA 1047.50/2,500 |TL1015AF160QG 
Flush Actuator 260gf Gull Wing EG4386TR-NDA 565.60/1,400 | TL6700NF2600G 160gf Gull Wing with Boss EG4345CT-ND§ 67 54.49 |TL1015BF1600G 
3.4mm Actuator 260gf Gull Wing EG4387CT-ND§ 97.78.70 |TL6700AF2600G 160gf Gull Wing with Boss EG4345TR-NDA 1047.50/2,500 |TL1015BF160QG 
3.4mm Actuator 260gf Gull Wing EG4387TR-NDA 565.60/1,400 | TL6700AF2600G 31 | 7.8mm Square 5.0mm Actuator 120gf EG4346-ND 49.40.36 |TL9000F1200G 
3.15mm Right Angle Actuator 100gf Gull Wing EG4390CT-ND§ 57° =.46 = 42. |TL3320AF1000 Process Sealed Tact Switches 
3.15mm Right Angle Actuator 100gf Gull Wing EG4390TR-NDA 119.50/500 |TL3320AF100Q 4.7mm Actuator 130gf EG2638-ND 1.63 1.31 1.18 |TL6100AF1300P 
3.15mm Right Angle Actuator 130gf Gull Wing EG4391CT-ND§ 57 =46 42 |TL3320AF1300 4.7mm Actuator 160gf EG2639-ND 1.63 1.31 1.18 |TL6100AF160QP 
3.15mm Right Angle Actuator 130gf Gull Wing _|EG4391TR-NDA 119.50/500 _|TL3320AF1300 4.7mm Actuator 160gf with ESD Pin £G2650-ND 467 134 121 TL6105AF1600P 
3.15mm Right Angle Actuator 160gf Gull Wing |EG4392CT-ND§ 37 46 42 [TL3320AF1600 4:7mm Actuator 300gf £G2640-ND 1164 132 1419 TLe100AF3000P 
3.15mm Right Angle Actuator 160gf Gull Wing _|EG4392TR-NDA 119.50/500 _|TL3320AF1600 4.7mm Actuator 130gf £G2517-ND 110 38 80 /Gs4.70F1300P 
3.15mm Right Angle Actuator 250gf Gull Wing | EG4404CT-ND§ 37 46 42 {TL3320AF2500 4.7mm Actuator 300af £G2518-ND 110 38 80 \@s470F3000P 
47 [315mm Right Angle Actuator 250gf Gull Wing | EG4404TR-NDA 119.50/500 _|TL3320AF2500 4.7mm Actuator 130gf with ESD Pin epee wo5%. oa cea lGSe( 7ORIa00F 
3.85mm Right Angle Actuator 100gf Gull Wing EG4393CT-ND§ 57° =.46 = 42. |TL3320BF1000 d ey ‘ 5 fi 7 
é : 5.2mm Actuator 130gf EG2641-ND 1.63 1.31 1.18 |TL6100BF1300P 
3.85mm Right Angle Actuator 100gf Gull Wing EG4393TR-NDA 119.50/500__|TL3320BF100Q y 
7 - 5.2mm Actuator 160gf EG2642-ND 1.64 1.32 1.19 |TL6100BF1600P 
3.85mm Right Angle Actuator 130gf Gull Wing EG4394CT-ND§ 57 46 42 |TL3320BF1300 5.2mm Actuator 160gf with ESD Pin £G2651-ND 1.67 1.34 1.21 TL6105BF1600P 
3.85mm Right Angle Actuator 130gf Gull Wing EG4394TR-NDA 119.50/500__|TL3320BF130Q | 
7 : 5.2mm Actuator 300gf EG2643-ND 1.64 1.32 1.19 |TL6100BF3000P 
3.85mm Right Angle Actuator 160gf Gull Wing EG4395CT-ND§ -57 46 .42 |TL3320BF160Q Sj 4 
: - 6.34mm Right Angle Actuator 130gf EG2521-ND 1.33 1.07.96 |GSR6.34F1300R 
3.85mm Right Angle Actuator 160gf Gull Wing EG4395TR-NDA 119.50/500__|TL3320BF160Q 32 5 
4 6.9mm Actuator 130gf EG2644-ND 82.66 60 /TL6100CF1300P 
3.85mm Right Angle Actuator 250gf Gull Wing EG4396CT-ND§ 57 46 42 |TL3320BF2500 
. 6.9mm Actuator 160gf EG2645-ND 1.64 1.32 1.19 |TL6100CF1600P 
3.85mm Right Angle Actuator 250gf Gull Wing EG4396TR-NDA 119.50/500__|TL3320BF2500 
6.9mm Actuator 300gf EG2646-ND 1.64 1.32 1.19 |TL6100CF3000P 
SMT 2.5mm Actuator 120gf Normally Closed EG4588CT-ND§ NEW! 86 69 .63)/TL3310AF1200G : 
8.54mm Right Angle Actuator 130gf EG2522-ND 1.22.98 89 |GSR8.54F1300R 
SMT 2.5mm Actuator 120gf Normally Closed EG4588TR-NDA NEW! = 1035.00/3,000 )TL3310AF1200G 
18 10mm Actuator 130gf EG2647-ND 82.66 = .60 |TL6100DF130QP 
SMT 2.5mm Actuator 200gf Normally Closed EG4589CT-ND§ NEW! 86 69 .63)/TL3310AF200QG 4) 
10mm Actuator 160gf EG2648-ND 1.64 1.32 1.19 |TL6100DF160QP 
SMT 2.5mm Actuator 200gf Normally Closed EG4589TR-NDA NEW! 1035.00/3,000 [TL3310AF200QG i ; 
7 10mm Actuator 160gf with ESD Pin EG2653-ND 1.68 1.35 1.22 |TL6105DF1600P 
Right Angle 3.15mm Actuator 100gf EG4593CT-ND§ NEW! 37 30  .27 |TL58WF100Q 
. 10mm Actuator 300gf EG2649-ND 1.64 1.32 1.19 |TL6100DF3000P 
Right Angle 3.15mm Actuator 100gf EG4593TB-ND+ NEW! 104.30/700 |TL58WF1000 
e x 10mm Actuator 130gf EG2519-ND 1.10.88 80 |GS10.00F130QP 
Right Angle 3.15mm Actuator 160gf EG4594CT-ND§ NEW! 37 30  .27 |TL58WF160Q 
e 10mm Actuator 300gf EG2520-ND 1.10  .88 .80 |GS10.00F300QP 
Right Angle 3.15mm Actuator 160gf EG4594TB-ND+ NEW! 104.30/700 |TL58WF1600 40mm Actuator 130gf with ESD Pi £G2524-ND 422 98 88 \GSE10.00F1300P 
Right Angle 3.15mm Actuator 260gf EG4595CT-ND§ NEW! .37 30.27 |TL58WF2600 MMM ACIUatOr LoL Wil a 2 Ee A : 
Right Angle 3.15mm Actuator 260gf EG4595TB-ND¢ NEW! = 104.30/700_ | TL58WF2600 Sealed Tact Switches 
Right Angle 3.85mm Actuator 100gf EG4590CT-ND§ NEW! 37 .30  .27 |/TL58VF100Q 3.5mm Right Angle Actuator 130gf EG4362-ND 1.31 1.18 1.01 |TL6110AF1300P 
Right Angle 3.85mm Actuator 100gf EG4590TB-ND+ NEW! 104.30/700 |TL58VF100Q 3.5mm Right Angle Actuator 160gf EG4361-ND 1.31 1.18 1.01 [TL6110AF1600P 
19 Right Angle 3.85mm Actuator 160gf EG4591CT-ND§ NEW! 37 .30  .27 |/TL58VF1600 4.0mm Right Angle Actuator 130gf EG4347-ND 1.31 1.18 1.01 |TL6110BF1300P 
Right Angle 3.85mm Actuator 160gf EG4591TB-ND+ NEW! 104.30/700 |TL58VF160Q 33 | 4.0mm Right Angle Actuator 300gf EG4348-ND 1.31 1.19 1.01 |TL6110BF3000P 
Right Angle 3.85mm Actuator 260gf EG4592CT-ND§ NEW! 37 .30 = .27 | TL58VF2600 5.7mm Right Angle Actuator 160gf EG4349-ND 1.33 1.20 1.02 [TL6110CF1600P 
Right Angle 3.85mm Actuator 260gf EG4592TB-ND+ NEW! 104.30/700 | TL58VF260Q 8.7mm Right Angle Actuator 160gf EG4359-ND 1.33 1.20 1.02 |TL6110DF1600P 
Right Angle 4.75mm Actuator 100gf EG4596CT-ND§ NEW! 37 30 .27 |TL58XF100Q 8.7mm Right Angle Actuator 300gf EG4360-ND 1.34 1.21 1.03 |TL6110DF3000P 
Right Angle 4.75mm Actuator 100gf EG4596TB-ND+ NEW! 104.30/700 |TL58XF100Q SMT 4.7mm Actuator 160gf EG4350CT-ND§ 99.80 .72 ]TL6120AF1600G 
Right Angle 4.75mm Actuator 160gf EG4597CT-ND§ NEW! 37 30  .27 |TL58XF160Q SMT 4.7mm Actuator 160gf EG4350TR-NDA 657.00/1,000 |TL6120AF1600G 
Right Angle 4.75mm Actuator 160gf EG4597TB-ND+ NEW! 104.30/700 |TL58XF160Q SMT 4.7mm Actuator 300gf EG4354CT-ND§ 99 80 .72 )TL6120AF3000G 
Right Angle 4.75mm Actuator 260gf EG4598CT-ND§ NEW! 37 .30 27 |TL58XF2600 SMT 4.7mm Actuator 300gf EG4354TR-NDA 657.00/1,000 |TL6120AF3000G 
Right Angle 4.75mm Actuator 260gf EG4598TB-ND+ NEW! 104.30/700 |TL58XF2600 SMT 5.2mm Actuator 130gf EG4351CT-ND§ 99 .80 .72 ]TL6120BF1300G 
3.5mm Right Angle Actuator 130gf Gull Wing EG4388CT-ND§ 51.41.37 |TL8330AF1300G SMT 5.2mm Actuator 130gf EG4351TR-NDA 657.00/1 000 |TL6120BF1300G 
20 3.5mm Right Angle Actuator 130gf Gull Wing EG4388TR-NDA 487.60/2,300 | TL3330AF1300G SMT 5.2mm Actuator 300gf EG4352CT-ND§ 99 .80 .72 |TL6120BF3000G 
3.5mm Right Angle Actuator 260gf Gull Wing EG4389CT-ND§ -51 41.37 | TL8330AF2600G 34 SMT 5.2mm Actuator 300gf EG4352TR-NDA 657.00/1,000 |TL6120BF3000G 
3.5mm Right Angle Actuator 260gf Gull Wing EG4389TR-NDA 487.60/2,300 | TL3330AF2600G SMT 6.9mm Actuator 160gf EG4353CT-ND§ 7.00 .81  .73 /TL6120CF1600G 
6.2mm Square, H=4.3mm Actuator 160gf EG2532CT-ND§ 31.25.23 |TL59NF1600 SMT 6.9mm Actuator 160gf EG4353TR-NDA 490.70/700 |TL6120CF160QG 
6.2mm Square, H=4.3mm Actuator 160gf EG2532TB-NDt 141.00/1,000 |TL59NF160Q SMT 6.9mm Actuator 300gf EG4355CT-ND§ 7.00 .81 .73/TL6120CF3000G 
6.2mm Square, H=4.3mm Actuator 260gf EG4568CT-ND§ 32.26.23 |TL59NF2600 SMT 6.9mm Actuator 300gf EG4355TR-NDA 490.70/700 |TL6120CF3000G 
6.2mm Square, H=4.3mm Actuator 260gf EG4568TB-NDA 141.00/1,000 | TL59NF260Q SMT 10mm Actuator 300gf EG4356CT-ND§ 1.00 .81  .73/TL6120DF3000G 
6.2mm Square, H=5.00mm Actuator 100gf EG4378CT-ND§ 31.25.23 |TL59AF1000 SMT 10mm Actuator 300gf EG4356TR-NDA 249,60/300 |TL6120DF3000G 
4 6.2mm Square, H=5.00mm Actuator 100gf EG4378TR-NDA 132.00/1,000 |TL59AF100Q Key Caps 
6.2mm Square, H-9.00mm Actuator 160gf eT 31.25 = 23 |TL59AF1600 W-12 x 12mm Black Fits Tamm Ext Act Types |EG1080-ND 24847 [4JBLK 
6.2mm Square, H=5.00mm Actuator 160gf EG2533TB-NDt 141.00/1,000 |TL59AF160Q ‘ 
iS 7 W=12 x 12mm Grey Fits 12mm Ext. Act. Types £G1079-ND 21 18 .16 |4UGRY 
6.2mm Square, H=7.00mm Actuator 160gf EG4566CT-ND§ 32.26 = .23 |TL59FF160Q i 
6.2mm Square, H=7.00mm Actuator 160gf EG4566TR-NDA 141.00/1,000 |TL59FF1600 W=12 x 12mm Red Fits 12mm Ext. Act. Types | EG1078-ND 21 18.16 }4URED 
= | : We=12 x 12mm White Fits 12mm Ext. Act. Types |EG1077-ND 21.18.16 [4JWHT 
6.2mm Square, H=7.00mm Actuator 260gf EG4567CT-ND§ 32.26 = .23 |TL59FF260Q 35 ‘ 
6.2mm Square, H=7.00mm Actuator 260gf EG4567TR-NDA 136.00/1,000 |TL59FF2600 W=8 x 8mm Black Fits, 12mm Ext. Act. Types J EG1885-ND 17.16.14 /6JBLK 
Dual Tact, 3.15mm Actuator 160gf EG4604-NDt NEW! 1.44 1.30 1.11 /TL53F1600 W=8 x 8mm Red Fits, 12mm Ext. Act. Types £G1886-ND 1746.14 )6JRED 
pp | Dual Tact, 3.85mm Actuator 160gf EG4599-ND+ NEW! 1.44 1.30 1.11 |TL53AF1600 W=8 x 8mm White Fits 12mm Ext. Act. Types £G1887-ND A746 14 )6JWHT 
Dual Tact, 5.85mm Actuator 160gf EG4600-ND+ NEW! 1.44 1.30 1.11 |TL53BF1600 W=8 x 8mm Grey Fits 12mm Ext. Act. Types £G1888-ND A716 __.14 |6JGRY 
Dual Tact, 6.15mm Actuator 160gf EG4601-ND¢ NEW! 1.44 1.30 1.11 |TL53CF1600 Tape and Box §CutTape A Tape and Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1998 (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Dual LED Tact Switches 


SPECIFICATIONS: 


Rating: 12VDC, 50mA maximum « Contact Resistance: 500m maximum « Insulation Resistance: 100VDC, 100MQ 
minimum ¢ Travel: 0.25mm_ » Operating Force: 160 +75/-30gf » Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Operating Life: 
30,000 Cycles * Switching Function: Momentary 


Dual Action Tact Switches 


SPECIFICATIONS: 


* Contact Resistance: 200m max. * Rating: 30VDC, 20mA « Stroke: 1st - 0.30+0.10, 2nd - 0.55+0.15 * Life Cycle: 
10,000 min. * Forces: 1st - 100+40gf, 2nd - 250+80gf 
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Digi-Key Price Each Digi-Key T&R Pricing | E-Switch Dim. H | Digi-Key Price Each Digi-Key T&R Pricing | E-Switch 
Color Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 Part No. Function (mm) _ | Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,200 Part No. 
Green/Red EG4409CT-ND 3.98 3.18 2.87 | EG4409TR-ND 1802.00/M | TL3200AF160GRQ Without Actuator | 2.00 EG4411CT-ND 1.22 98 .89 | EG4411TR-ND | 576.00/M | TL3350AF100Q 
Red/Red EG4410CT-ND 3.98 3.18 2.87 | EG4410TR-ND 1802.00/M | TL3200AF160RRQ With Actuator 3.80 EG4412CT-ND 1.22 98 .89 | EG4412TR-ND | 576.00/M | TL3350BF100Q 


Momentary Tact Switches 


1 = +> 
PTS Series en 5 < Ta. site tals 
‘ Se e!G1mm 
Dim. Cut Tape . 
H | Di Pricing Tape and Reel*/ C&K Components - ‘ 
Fig. | Description (mm) 1 25 100 | Qty. | Pricing |Part No. WItTESD Fin 
PTS Momentary Tact Switches (Non-Washable) 
6mm, with ESD pin — 130gF 4.3 | CKN9011-ND 53 10.56 33.44) — —|PTS645TL43 
6mm, with ESD pin — 130gF 4.3 | CKN9096-ND 16 3.52 11.84| — —|PTS645TL43 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 130gF 4.3 | CKN9098-ND 13 2.71 9.12) — —|PTS645SL43 LFS 
6mm, with ESD pin — 200gF 4.3 | CKN1762-ND 64 14.78 54.18) — —| PTS645TH43 
6mm, with ESD pin — 200gF 4.3 | CKN9083-ND -16 3.52 11.84 | — —|PTS645TH43 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 260gF 4.3 | CKN1760-ND 57 13.20 48.40) — —|PTS645SK43 
6mm, w/o ESD pin — 260gF 4.3 | CKN9090-ND 13 274 9.12) — —|PTS645SK43 LFS 
6mm, with ESD pin — 130gF 5.0 | CKN9095-ND 16 3.52 11.84; — —|PTS645TL50 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 130gF 5.0 | CKN9092-ND -13 2.71 9.12) — —|PTS645SL50 LFS 
{ 6mm, w/o ESD pin — 200gF 5.0 | CKN9093-ND -13 2.71 92 —|PTS645SH50 LFS 
6mm, with ESD pin — 200gF 5.0 | CKN9081-ND 16 3.52 11.84; — —|PTS645TH50 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 200gF 5.0 | CKN1825-ND 44 8.70 27.55} — —|PTS645SH50 
6mm, w/o ESD pin — 260gF 5.0 | CKN9082-ND 13 2.71 9.12) — —|PTS645SK50 LFS 
6mm, with ESD pin — 130gF 7.0 | CKN9086-ND 16 3.52 11.84; — —|PTS645TL70 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 130gF 7.0 | CKN1577-ND 37 7.44 23.56) — —|PTS645SL70 
6mm, w/o ESD pin — 130gF 7.0 | CKN9071-ND 13 274 SA12)| = —|PTS645SL70 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 200gF 7.0 | CKN9074-ND 13 2.71 9.12) — —|PTS645SH70 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 130gF 9.5 | CKN9078-ND 13 2.71 9.12) — —|PTS645SL95 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 200gF 9.5 | CKN9091-ND 13 2.71 9.12| — —|PTS645SH95 LFS 
6mm, Right Angle — 130gF 3.15 | CKN9094-ND. 19 413 13.92} — —|PTS645VL31 LFS 
6mm, Right Angle — 130gF 3.85 | CKN9103-ND 19 413 13.92} — —|PTS645VL39 LFS 
6mm, Right Angle — 200gF 3.15 | CKN9118-ND 26 5.22 16.53| — —|PTS645VH31 LFS 
6mm, Right Angle — 200gF 3.85 | CKN9115-ND. 26 5.22 16.53| — —| PTS645VH39 LFS 
2 6mm, Right Angle — 130gF 5.85 | CKN9116-ND 26 5.22 16.53 | — —|PTS645VL58 LFS 
6mm, Right Angle — 200gF 5.85 | CKN9120-ND. 26 5.22 16.53; — —| PTS645VH58 LFS 
6mm, Right Angle — 130gF 8.35 | CKN9123-ND 26 5.22 16.53| — —|PTS645VL83 LFS 
6mm, Right Angle — 200gF 8.35 | CKN9121-ND 26 5.22 16.53| — —| PTS645VH83 LFS 
6mm, Right Angle — 130gF 15.85] CKN9075-ND 19 413 13.92} — —|PTS645VL15 LFS 
6mm, Right Angle — 200gF 15.85] CKN9079-ND 19 413 13.92} — —|PTS645VH15 LFS 
6mm, 2-pin — 160gF 4.3 | CKN9108CT-NDT 22 444 14.06|1,000] 133.20|PTS645SM43TR LFS 
6mm, 2-pin — 260gF 4.3 | CKN1791CT-NDT 47 10.88  39.88]1,000} 261.00) PTS645SK43TR 
6mm, 2-pin — 260gF 4.3 | CKN9107CT-NDT .22 4.44 14.06|1,000] 133.20|PTS645SK43TR LFS 
6mm, 2-pin — 260gF 5.0 | CKN1792CT-NDt -30 6.98 25.58} — —|PTS645SK50TR 
3 | 6mm, 2-pin — 260gF 5.0 | CKN9113CT-NDt 22 4.44 14.06 /1,000| 133.20 | PTS645SK50TR LFS 
6mm, 2-pin — 160gF 5.0 | CKN1579CT-NDt 34 7.80  28.60/1,000] 187.00} PTS645SM50TR 
6mm, 2-pin — 160gF 5.0 | CKN9127CT-NDt 22 4.44 14.06|1,000] 133.20|PTS645SM50TR LFS 
6mm, 2-pin — 130gF 7.0 | CKN1794CT-NDT 39 8.93 32.73} — —|PTS645SL70TR 
6mm, 2-pin — 130gF 7.0 | CKN9110CT-NDT 22 4.44 14.06/1,000] 133.20| PTS645SL70TR LFS 
4 6mm, w/o ESD pin — 130gF 7.3 | CKN9072-ND 14 3.09 10.40} — —|PTS645SJL73 LFS 
6mm, w/o ESD pin — 200gF 7.3 | CKN9073-ND 14 3.09 10.40} — —|PTS645SJH73 LFS 
12mm, w/o ESD pin — 160gF 7.3 | CKN9141-ND 49 9.84 31.16) — —|PTS125SJM73 LFS 
5 | 12mm, w/o ESD pin — 260gF 7.3 | CKN1566-ND 45 10.35 37.95) — —|PTS125SJK73 
12mm, w/o ESD pin — 260gF 7.3 | CKN9142-ND 49 9.84 31.16; — —|PTS125SJK73 LFS 
12mm, w/o ESD pin — 160gF 4.3 | CKN9100-ND -30 6.56 22.08} — —|PTS125SM43 LFS 
12mm, w/o ESD pin — 260gF 4.3 | CKN9139-ND AL 8.28 26.22) — —|PTS125SK43 LFS 
6 12mm, w/o ESD pin — 160gF 8.5 | CKN9140-ND AL 8.28 26.22) — —|PTS125SM85 LFS 
12mm, w/o ESD pin — 260gF 8.5 | CKN9151-ND At 8.28 26.22) — —|PTS125SK85 LFS 
7 12mm, Right Angle Square Act.— 160gF | 6.2 | CKN9101-ND At 8.84 29.76) — —|PTS125VJM73 LFS 
12mm, Right Angle Square Act. — 160gF | 13.2 | CKN1801-ND 45 10.35 — 37.95| — —|PTS125VJM73 
6mm, w/o ESD pin — 160gF 4.3 | CKN9112CT-ND* 24 4.86 15.39 |1,000] 145.80} PTS645SM43SMTR LFS 
6mm, w/o ESD pin, SMT — 260gF 4.3 | CKN9084CT-ND* 26 5.67 18.23/1,000] 145.80} PTS645SK43SMTRLFS 
8 | 6mm, wo ESD pin — 130gF 5.0 | CKN9088CT-ND* 32 6.86  22.05/1,000] 196.00} PTS645SL50SMTR LFS 
6mm, w/o ESD pin — 200gF 5.0 | CKN9085CT-ND* 31 6.58 21.15/1,000] 169.20} PTS645SH50SMTRLFS 
6mm, w/o ESD pin — 260gF 5.0 | CKN9087CT-ND* 31 6.58 21.15/1,000| 169.20 | PTS645SK50SMTRLFS 
9 | 12mm, w/o ESD pin — 160gF 12.0 | CKN9138-ND Al 8.28 26.22| — —|PTS125SM12 LFS 
5.25mm, Square SMT — 160gF 0.8 | CKN1572CT-ND* 47 10.88 39.88] — —|PTS525SM08 
10 | 5.25mm, Square SMT — 160gF 0.8 | CKN9125CT-ND* 56 11.22 35.53 |3,000] 336.60/M | PTS525SMO8SMTR LFS 
5.25mm, Square SMT — 160gF 1.5 | CKN9104CT-ND* 6 11.22 35.53 |3,000| 336.60/M | PTS525SM10SMTR LFS 
1 6 x 3.5mm, w/o ESD pin — 130gF 5.0 | CKN9102-ND 26 5.51 18.56| — —|PTS635SL50 LFS 
6 x 3.5mm, w/o ESD pin — 130gF. 4.3 | CKN9097-ND .28 6.13 20.64) — —|PTS635SL43 LFS 
6 x 3.5mm, Right Angle — 130gF 3.85 | CKN9099-ND. .26 5.51 18.56 | — —|PTS635VL39 LFS 
42 6 x 3.5mm, Right Angle — 130gF 3.15 | CKN9080-ND. 26 5.51 18.56| — —|PTS635VL31 LFS 
6 x 3.5mm, Right Angle — 200gF 3.85 | CKN9089-ND 26 5.51 18.56 | — —| PTS635VH39 LFS 
6 x 3.5mm, Right Angle — 200gF 3.15 | CKN9077-ND. 26 5.51 18.56 | — —|PTS635VH31 LFS 
6.1 x 3.7mm, w/o ESD pin, SMT — 130gF | 2.5 | CKN9119CT-ND* 53 10.62 33.63 |3,000] 318.60/M | PTS635SL25SMTR LFS 
13 | 6.1 x 3.7mm, w/o ESD pin — 260gF 2.5 | CKN1770-ND 49 11.33 41.53) — —|PTS635SK25SM 
6.1 x 3.7mm, w/o ESD pin, SMT — 260gF | 2.5 | CKN9076CT-ND* 58 12.39 39.83 |3,000| 318.60/M | PTS635SK25SMTR LFS 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. __+ For Tape and Box part number, change CT-ND to TB-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 1999 


Cut Tape 
Actuator Contact | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel C&K Components 
Fig.| Height | Termination| Material | Part No. if 25 100 | PartNo. Oty. Pricing Part No. 
— is Flush J-Lead Silver | CKN1831CT-ND® 2.35 2.18 2.00 | CKN1831TR-ND® | 1,100 1303.20/M | KT11BOJM34LFS 
23) 025” J-Lead Silver CKN1835CT-ND® 2.56 2.37 2.17 | CKN1835TR-ND@ | 1,100 1418.40/M | KT11B1JM34LFS 
Momentary Tact Digi Reel 1 .088” J-Lead Silver | CKN1864CT-ND® 2.61 2.42 2.22 | CKN1864TR-ND@ | 1,100 1447.20/M | KT11B2JM34 LFS 
1 i .093” J-Lead Silver | CKN1842CT-ND® 2.43 2.25 2.06 | CKN1842TR-ND® | 1,100 1344.60/M | KT11P2JM34LFS 
Switches KT1 1 Series 044” J-Lead Silver | CKN1849CT-ND® 2.40 2.22 2.04 | CKN1849TR-ND@ | 1,100 1330.20/M | KT11P3JM34LFS 
156” J-Lead Silver _| CKN1855CT-ND® 2.46 2.28 2.09 | CKN1855TR-ND® 800 1090.08 | KT11P4JM34LFS 
Flush Gullwing Silver | CKN4072CT-ND 2.26 1.95 157 | = _ — | KT11BOSM 
Flush Gullwing Silver | CKN1834CT-ND® 2.73 2.52 2.31 | CKN1834TR-ND@ | 1,100 1512.00/M | KT11BOSM34LFS 
025” Gullwing Silver | CKN1838CT-ND® 2.97 2.74 2.52 | CKN1838TR-ND@ | 1,100 1643.40/M | KT11B1SM34LFS 
2 .088” Gullwing Silver | CKN1841CT-ND® 2.98 2.75 2.52 | CKN1841TR-ND@ | 1,100 1648.80/M | KT11B2SM34LFS 
.093” Gullwing Silver | CKN1848CT-ND® 2.78 2.57 2.36 | CKN1848TR-ND@ | 1,100 1539.00/M | KT11P2SM34LFS 
044” Gullwing Silver | CKN1854CT-ND® 2.75 2.54 2.33 | CKN1854TR-ND® | 1,100 1522.80/M | KT11P3SM34LFS 
156” Gullwing Silver _| CKN1860CT-ND® 2.81 2.60 2.38 | CKN1860TR-ND® 800 1244.16 | KT11P4SM34LFS 
Flush Gullwing Silver | CKN1832CT-ND® 2.59 2.40 2.20 | CKN1832TR-ND® 800 1149.12 | KT11BOSAM34LFS 
Flush Gullwing Gold CKN1804CT-ND 2.76 2.55 2.34 | — _ — | KT11BO0SAM33 
025” Gullwing Silver CKN1836CT-ND@ 2.61 2.42 2.22 | CKN1836TR-ND® 800 1157.76 | KT11B1SAM34LFS 
3 025” Gullwing Gold CKN1805CT-ND 3.23 2.99 2.74 | CKN1805TR-ND 800 1431.20 | KT11B1SAM33 
025” Gullwing Gold CKN1837CT-ND@ 4.05 3.74 3.43 | CKN1837TR-ND® 800 1794.24 | KT11B1SAM35LFG 
088" Gullwing Silver CKN1839CT-ND@ 2.64 2.44 2.24 | CKN1839TR-ND® 800 1169.28 | KT11B2SAM34LFS 
088" Gullwing Gold CKN1806CT-ND 2.82 2.61 2.39 | — _ — | KT11B2SAM33 
088" Gullwing Gold CKN1840CT-ND@ 4.05 3.74 3.43 | CKN1840TR-ND® 800 1794.24 | KT11B2SAM35LFG 
Press Fit) Gullwing Silver CKN1862CT-ND@ 2.93 2.70 2.48 | CKN1862TR-ND® 500 810.00 | KT11S1SA3M34LFS 
.093” Gullwing Gold CKN1803CT-ND 219 2.02 186 | — _- — | KT11P2SA3M33 
Fag .093” Gullwing Gold CKN1847CT-ND® 3.40 3.14 2.88 | CKN1847TR-ND@ 500 941.40 | KT11P2SA3M35LFG 
(0. Sar aaa 4 .093” Gullwing Silver | CKN1846CT-ND® 3.40 3.14 2.88 | CKN1846TR-ND® 500 941.40 | KT11P2SA3M34LFS 
165 (4.19) 044” | Gullwing | Gold | CKN1785CT-ND 2.95 273 250 | — = — | KT11P3SA3M33 
044” Gullwing Gold CKN1853CT-ND® 4.01 3.71 3.40 | CKN1853TR-ND® 500 1111.50 | KT11P3SA3M35LFG 
-156” Gullwing Gold CKN1859CT-ND® 6.65 6.15 5.63 | CKN1859TR-ND@ 500 1842.30 | KT11P4SA3M35LFG 
.093” Gullwing Gold CKN1807CT-ND 2.76 2.55 2.34 | — _ — | KT11P2SA1M33 
.093” Gullwing Gold CKN1843CT-ND® 3.47 3.21 2.94 | CKN1843TR-ND@ 800 1536.48 | KT11P2SA1M35LFG 
5 044” Gullwing Silver | CKN1850CT-ND® 2.59 2.40 2.20 | CKN1850TR-ND® 800 1149.12 | KT11P3SA1M34LFS 
044” Gullwing Gold CKN1808CT-ND 2.76 2.55 2.34 | — =— — | KT11P3SA1M33 
067 (1.70) 19 .156” Gullwing Silver | CKN1856CT-ND® 2.64 2.44 2.24 | CKN1856TR-ND® 800 1169.28 | KT11P4SA1M34LFS 
(ass) 230 156” Gullwing Gold CKN1857CT-ND® 3.40 3.14 2.88 | CKN1857TR-ND@ 800 1506.24 | KT11P4SA1M35LFG 
100 6 84) Press Fit) Gullwing Gold CKN1861CT-ND® 3.62 3.35 3.07 | CKN1861TR-ND® 600 1204.20 | KT11S1SA2M35LFG 
a Snap Fit | Gullwing Gold CKN1863CT-ND@ 3.62 3.35 3.07 | CKN1863TR-ND® 600 1204.20 | KT11S2SA2M35LFG 
345 .093” Gullwing Silver CKN1844CT-ND@ 2.61 2.42 2.22 | CKN1844TR-ND® 600 868.32 | KT11P2SA2M34LFS 
(8.76) .093” Gullwing Gold CKN1810CT-ND 2.76 2.55 2.34 | — _- — | KT11P2SA2M33 
r fat sae t 8 .093” Gullwing Gold CKN1845CT-ND@ 3.64 3.36 3.08 | CKN1845TR-ND® 600 1209.60 | KT11P2SA2M35LFG 
(3.76) 044” Gullwing Gold CKN1802CT-ND 2.76 2.55 2.34 | — _ — | KT11P3SA2M33 
165 (4.19) 044” Gullwing Gold CKN1852CT-ND@ 3.23 2.99 2.74 | CKN1852TR-ND® | 3,000 1491.00/M | KT11P3SA2M35LFG 
156” Gullwing Gold CKN1858CT-ND@ 3.49 3.23 2.96 | CKN1858TR-ND® 600 1159.92 | KT11P4SA2M35LFG 


Sealed Surface Mount Tact 
Switches KSC Series — 


RoHS Compliant 


Digi@Reel’ 


r) 

Washable, Totally Sealed (IP67) S = 

* Circuit: SPST-NO * Switching: Maximum Voltage: 32VDC; Maximum Current: Silver: ——12— 

50mA; Gold: 10mA * Contact Resistance: 100mQ * Operating Temperature: Silver: J-Lead Shown J-Lead PCB Gullwing PCB 

-40°C ~ 85°C; Gold: -40°C ~ 125°C 

Operating Contact Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel C&K Components 

Force Actuator Termination Material Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
160gF Flush Gullwing Silver 401-1749-1-ND® At 38 35 = = = KSC121GLFS 
300gF Flush Gullwing Silver 401-1071-1-ND AT 44 AI = = = KSC141G 
300gF Flush Gullwing Silver 401-1751-1-ND® At .38 35 401-1751-2-ND® 2,000 225.00/M KSC141GLFS 
300gF Flush J-Lead Silver 401-1072-1-ND A7 4 Al = = = KSC141J 
300gF Flush J-Lead Silver 401-1752-1-ND® Al -38 35 = = = KSC141JLFS 
550gF Flush Gullwing Silver 401-1073-1-ND 49 45 42 = = = KSC151G 
550gF Flush Gullwing Silver 401-1753-1-ND® 54 51 46 = _— — KSC151GLFS 
550gF Flush J-Lead Silver 401-1074-1-ND 49 45 42 = _— — KSC151J 
550gF Flush J-Lead Silver 401-1754-1-ND® 54 51 46 401-1754-2-ND®@ 2,000 300.60/M KSC151JLFS 
120gF Soft 3.5mm Gullwing Silver 401-1457-1-ND AT 44 Al = = = KSC201G 
120gF Soft 3.5mm Gullwing Silver 401-1755-1-ND® 43 40 37 401-1755-2-ND® 2,000 239.40/M KSC201GLFS 
120gF Soft 3.5mm J-Lead Silver 401-1756-1-ND® 43 40 .37 401-1756-2-ND® 2,000 239.40/M KSC201JLFS 
160gF Soft 3.5mm J-Lead Silver CKN9195CT-ND@§ 42 39 36 CKN9195TR-ND@§ 2,000 234.00/M KSC222J LFS 
160gF Soft 3.5mm Gullwing Silver CKN9194CT-ND@§ 42 39 36 CKN9194TR-ND@§ 2,000 234.00/M KSC222G LFS 
200gF Soft 3.5mm Gullwing Silver 401-1757-1-ND® Al 39 35 401-1757-2-ND® 2,000 228.60/M KSC221GLFS 
200gF Soft 3.5mm J-Lead Silver 401-1758-1-ND® At 39 35 401-1758-2-ND®@ 2,000 228.60/M KSC221JLFS 
160gF Soft 3.5mm Gullwing Gold 401-1459-1-ND 59 54 50 — _ — KSC223G 
160gF Soft 3.5mm Gullwing Gold 401-1759-1-ND® 58 54 49 401-1759-2-ND® 2,000 320.40/M KSC223GLFG 
160gF Soft 3.5mm J-Lead Gold 401-1460-1-ND 59 54 50 = = = KSC223J 
160gF Soft 3.5mm J-Lead Gold 401-1760-1-ND® 58 54 49 = = = KSC223JLFG 
300gF Soft 3.5mm Gullwing Gold 401-1269-1-ND 66 62 57 = = = KSC243G 
300gF Soft 3.5mm Gullwing Gold 401-1763-1-ND® 59 55 51 401-1763-2-ND® 2,000 329.40/M KSC243GLFG 
300gF Soft 3.5mm J-Lead Gold 401-1764-1-ND® 59 55 51 401-1764-2-ND® 2,000 329.40/M KSC243JLFG 
350gF Soft 3.5mm Gullwing Silver 401-1761-1-ND® 42 39 36 401-1761-2-ND® 2,000 234.00/M KSC241GLFS 
350gF Soft 3.5mm J-Lead Silver 401-1762-1-ND® 42 39 36 401-1762-2-ND®@ 2,000 234.00/M KSC241JLFS 
160gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1765-1-ND® 42 39 36 401-1765-2-ND® 2,000 234.00/M KSC321GLFS 
160gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1701-1-ND 45 42 38 — = = KSC321J 
160gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1766-1-ND® 42 39 36 401-1766-2-ND® 2,000 234.00/M KSC321JLFS 
160gF Hard 3.5mm Gullwing Gold 401-1461-1-ND 57 53 48 = = = KSC323G 
160gF Hard 3.5mm Gullwing Gold 401-1767-1-ND® -55 51 A7 401-1767-2-ND® 2,000 302.40/M KSC323GLFG 
160gF Hard 3.5mm J-Lead Gold 401-1768-1-ND® 55 51 AT 401-1768-2-ND® 2,000 302.40/M KSC323JLFG 
300gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1463-1-ND AT 44 40 = = = KSC341G 
300gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1769-1-ND® AT 44 40 401-1769-2-ND®@ 2,000 234.00/M KSC341GLFS 
300gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1267-1-ND A7 44 40 — _ = KSC341J 
300gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1770-1-ND® 42 39 36 401-1770-2-ND® 2,000 234.00/M KSC341JLFS 
300gF Hard 3.5mm Gullwing Gold 401-1464-1-ND 57 53 49 = — = KSC343G 
300gF Hard 3.5mm Gullwing Gold 401-1771-1-ND® 55 51 AT 401-1771-2-ND® 2,000 302.40/M KSC343GLFG 
300gF Hard 3.5mm J-Lead Gold 401-1465-1-ND 57 53 49 = = = KSC343J 
300gF Hard 3.6mm J-Lead Gold 401-1772-1-ND® 55 51 A7 401-1772-2-ND® 2,000 302.40/M KSC343JLFG 
550gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1272-1-ND 58 54 50 = — = KSC351G 
550gF Hard 3.5mm Gullwing Silver 401-1773-1-ND® AT 44 40 401-1773-2-ND® 2,000 261.00/M KSC351GLFS 

@ RoHS Compliant t Bulk § Long Life Version + KSC5 Not Sealed (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


2000 (toss) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Cak Sealed Surface Mount Tact Switches KSC Series — washable, Totally Sealed (IP67) (Cont.) 


Digi Reel’ 


Operating Contact Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel C&K Components 
Force Actuator Termination Material Part No. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
550gF Hard 3.5mm J-Lead Silver 401-1774-1-ND® AT 44 40 401-1774-2-ND®@ 2,000 261.00/M KSC351JLFS 
120gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1466-1-ND 60 56 51 401-1466-2-ND 1,000 333.00 KSC401J50SH 
120gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1775-1-ND® 52 A8 44 401-1775-2-ND® 1,000 288.00 KSC401J 50SH LFS 
120gF Soft 5.2mm J-Lead Gold 401-1776-1-ND® 81 75 69 401-1776-2-ND® 1,000 450.00 KSC403J 50SH LFG 
140gF Soft 5.2mm Gullwing Silver 401-1468-1-ND 53 49 45 = ood = KSC411G70SH 
140gF Soft 5.2mm Gullwing Silver 401-1777-1-ND® 51 48 44 401-1777-2-ND® 1,000 282.60 KSC411G 70SH LFS 
140gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1469-1-ND 53 49 45 = = — KSC411J70SH 
140gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1778-1-ND® 51 48 44 401-1778-2-ND® 1,000 282.60 KSC411J 70SH LFS 
160gF Soft 5.2mm Gullwing Silver CKN9198CT-ND@§ 50 47 43 CKN9198TR-ND@§ 1,000 279.00 KSC422G 70SH LFS 
160gF Soft 5.2mm Gullwing Silver 401-1779-1-ND® 49 AB 42 401-1779-2-ND® 1,000 271.80 KSC421G 70SH LFS 
160gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1780-1-ND® 75 70 58 401-1780-2-ND® 1,000 271.80 KSC421J 70SH LFS 
160gF Soft 5.2mm J-Lead Silver CKN9199CT-ND@§ AB 43 .39 CKN9199TR-ND@§ 1,000 254.00 KSC422J 70SH LFS 
170gF Soft 5.2mm Right Angle Silver 401-1781-NDt@ 75 70 58 = = = KSC421V30ACT2.95LFS 
300gF Soft 5.2mm Gullwing Silver 401-1783-1-ND® 50 A7 43 401-1783-2-ND® 1,000 279.00 KSC441G 70SH LFS 
300gF Soft 5.2mm J-Lead Silver 401-1784-1-ND® -50 A7 43 401-1784-2-ND® 1,000 279.00 KSC441J 70SH LFS 
300gF Soft 5.2mm J-Lead Gold 401-1785-1-ND® 73 68 62 401-1785-2-ND® 1,000 442.80 KSC443J 70SH LFG 
320gF Soft 5.2mm J-Lead Silver CKN9197CT-ND@§ 52 48 44 CKN9197TR-ND@§ 1,000 288.00 KSC442J 70SH LFS 
320gF Soft 5.2mm Gullwing Silver CKN9196CT-ND@§ 52 48 44 CKN9196TR-ND@§ 1,000 288.00 KSC442G 70SH LFS 
160gF Rocker 5.6mm Gullwing Silver 401-1907-1-ND@ 53 50 46 401-1907-2-ND@t 1,000 295.20 KSC521G ROHS 
160gF Hard 7.7mm Gullwing Silver 401-1786-1-ND® 56 52 48 401-1786-2-ND® 750 233.55 KSC621GLFS 
160gF Hard 7.7mm J-Lead Silver 401-1748-1-ND® 51 48 44 401-1748-2-ND® 750 233.55 KSC621J LFS 
300gF Hard 7.7mm Gullwing Silver 401-1787-1-ND® 58 54 49 401-1787-2-ND® 750 238.95 KSC641GLFS 
300gF Hard 7.7mm J-Lead Silver 401-1788-1-ND® 58 54 49 401-1788-2-ND® 750 238.95 KSC641JLFS 

Sound Tuneable Tact Switches — RoHS Compliant 
340gF Soft 5.2mm Gullwing Silver CKN9200CT-ND 56 52 48 CKN9200TR-ND 1,000 310.00 KSC441G ST1 LFS 
340gF Soft 5.2mm J-Lead Silver CKN9201CT-ND 56 52 48 CKN9201TR-ND 1,000 310.00 KSC441J ST1 LFS 
340gF Soft 5.2mm Gullwing Silver CKN9202CT-ND 58 54 49 CKN9202TR-ND 1,000 320.00 KSC441G ST2 LFS 
340gF Soft 5.2mm J-Lead Silver CKN9203CT-ND -58 54 49 CKN9203TR-ND 1,000 320.00 KSC441J ST2 LFS 
@ RoHS Compliant t Bulk § Long Life Version + KSC5 Not Sealed 
K5V Series Illuminated Tact Switches KS Series 


Features: * Gold plated dome contact * Excellent ergonomics » High bright LEDs 


Specifications: * Function: Momentary action, SPDT Mechanical: * Operating Force: 400gF »* Operating Li 
operations Electrical: « Power Minimum/Maximum: 0.02VA / 1.0VA * Voltage Minimum/Maximum: 20mVDC ~ 32VDC 


* Current Minimum/Maximum: 0.1mA ~ 100mA Environmental: « Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Dim. in Inches (mm) 


457 -320 
(4.0) 


(8.15) 


5,000 


Key Switches 

Contact Material: 

Q Movable Contacts: Beryllium copper, 
silver plated 25mA maximum @ 
50 VAC/DC maximum Stationary 
Contacts and All Terminals: Copper 
alloy, silver plated 

B Contacts: Gold Terminals: Gold 
Rating: 25mA maximum @ 50 VAC/ 
DC maximum 


2.39 2.54 5.08 


Switch Contact Cap Digi-Key Price Each C&K 
Circuit Function Material Color Part No. if 25 100 | PartNo. 
Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing | C&K KS Momentary Key Switches (Non-Washable) 
Figs Colores Parting a SO Rar |e. B White] CKN4077-ND 279 224 1.77 | KSTIR2iCBD 
Right Angle, Thru-Hole Q White | CKN4078-ND 181 145 1.15 | KS11R21C0D 
Green | 401-1657-ND 894 8260 7.57 | — — | KoVIGN43T Q White | CKN1590-ND 3.20 2.56 2.03 | KS11R21CQE 
1 Red 401-1658-ND 920 850 7.79 | — — | KSVIRD43T iiomnantar B Black | CKN4079-ND 279 2.24 1.77 | KS11R22CBD 
Yellow-Green | 401-1659-ND 7.23 6.68 «6.13 | — — [KSv1YG43T SPST (Wo) i Q Black | CKN4080-ND 181 1.45 1.15 | KS11R22COD 
Right Angle, SMT Q Black | CKN1591-ND 3.20 2.56 2.03 | KS11R22CQE 
Blue 401-1852-1-ND 11.61 10.72 9.83 | 401-1852-2-ND 2121.77 | K5V1BU43G B Red | CKN4081-ND 2.86 2.29 1.82 | KS11R23CBD 
D Green | 401-1662-1-ND 10.03 9.27 8.49 | 401-1662-2-ND 1833.68 | K5V1GN43G Q Red | CKN4082-ND 1.81 1.45 1.15 | KS11R23CQD 
White | 401-1855-1-ND 9.69 895 8.21 | 401-1855-2-ND 1771.31 | KBV1WH43G Q Blue | CKN1592-ND 2.14 1.72 1.36 | _KS11R27CQD 
Yellow-Green | 401-1664-1-ND 8.52 7.87 7.22 = — | K5V1YG43G Q White CKN1593-ND 2.60 2.09 1.65 | KS12R21CQD 
Panel Mount spot | Momentary B Black | CKN1594-ND 4.46 3.58 2.83 | KS12R22CBE 
‘ Blue 401-1853-ND 676 6.01 5.26] — — ] K5V1BU43P Q Black | CKN1595-ND 2.60 2.09 1.65 | KS12R22C0D 
Yellow-Green | 401-1653-ND 668 617 5.66 | — — | KSV1YG43P Q Black | CKN1596-ND 3.34 2.68 212 | KS12R22COE 


RACON Short-Travel Keyswitches 


RACON short-travel keyswitches offer an extremely high switching reliability while needing very little space. 


They can be arranged as single keys, in rows or key blocks. 


Fig. 1 
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Fig. 6 
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terminals 


4.00 (8x)* 


5.00 


Voltage: 42V * Maximum Rated Current: 100mA 


i@Reel” 


Specifications: « Operating Temperature: -40°C ~ 80°C * Operating Life: 1,000,000 cycles * Maximum Rated 


Digi-Key Price Each C&K 
Fig.| Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Switches 
1 | RACON 8, 330gF, Outward Terminals | CKN9361-ND 2.05 1.65 1.30 | 1.14100.5010000 
2_| RACON 8, 330gF Inward Terminals CKN9362-ND 1.97 1.58 1.26 | 1.14100.5020000 
3 | RACON 8, 330gF, Surface Mount CKN9363CT-NDt 1.62 1.50 1.38 | 1.14100.5030000 
RACON 8, 330gF, Surface Mount CKN9363TR-NDO 898.00/1,000 1.14100.5030000 
4 | RACON 12, 360gF, Outward Terminals | CKN9364-ND 2.01 1.62 1.28 | 1.14001.5010000 
5_| RACON 12, 360gF Inward Terminals | CKN9365-ND 2.01 1.62 1.28 | 1.14001.5020000 
g | RACON 12, 360gf, Surface Mount CKN9366CT-ND¢ 1.81 1.68 1.54 | 1.14001.5030000 
RACON 12, 360gf, Surface Mount CKN9366TR-NDO 753.30/750 1.14001.5030000 
7_| RACON 12V, 360gF, PCB Mount CKN9367-ND 273 2.19 1.74 | 1.14001.5050000 
RACON 12i, 330gF, Red LED CKN9368-ND 14.40 11.52 9.12 | 1.14001.5510000 
8 | RACON 12i, 330gF, Green LED CKN9205-ND 14.40 11.52 9.12 | 1.14001.5520000 
RACON 12i, 330gF, Yellow LED CKN9206-ND 13.85 11.08 8.78 | 1.14001.5530000 
Accessories 
Plunger, H=6.5mm x 8mm dia. CKN9369-ND 32 26 21 | 5.46167.3010209 
Plunger, H=7mm x 8mm dia. CKN9207-ND 32 26 .21 | 5.46167.0900209 
Plunger, H=6.5mm x 11.5mm dia. CKN9208-ND 31 25 .20 | 5.46167.2270209 
g | Plunger, H=-7mm x 11.5mm dia. CKN9370-ND 32 26 21 | 5.46167.0420209 
Plunger, H=7mm x 14.5 dia. CKN9209-ND 31 25 .20 | 5.46168.0420209 
Plunger, H=9.7mm x 14.5mm dia. CKN9371-ND 31 25 -20 | 5.46168.0430209 
Plunger, H=7mm x 19mm dia. CKN9210-ND 31 25 .20 | 5.46169.0420209 
Plunger, H=12.5mm x 19mm dia. CKN9372-ND 32 26 21 | 5.46169.0440209 
40 Plunger, H=7mm x 14mm square CKN9211-ND .26 21 .17 | 5.46001.0570209 
Plunger, H=12.5mm x 14mm square | CKN9373-ND 25 .20 -16 | 5.46001.0590209 
t Cut Tape % Tape and Reel 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 2001 


KSB and KSF Series Low Profile 


Tact Switches, (Washable) 


Flat miniature tact switch designed for automatic or manual insertion. Sealed against 


immersion. 


Circuit: SPST-NO Switching: * Voltage Maximum: 50VDC * Current Maximum: 50mA 
Contact Resistance: KSF: 50mQ; KSB: 100mQ Contact Material: Silver plated Operating 


Temperature: -40°C ~ 90°C 


MARK II Version is improved seal version for immersed cleaning. 


RoHS) 


eomrvaet 


Digi-Key Price Each C&K 
Description Part No. il 25 100 | Part No. 
7.4mm square, 130gF, Mark II Sealed 401-1911-ND 38 35 .32 | KSFOM212LFT 


KSI Series Sealed Tact Switches 


Specifications: 


Function: Momentary action Contact Arrangement: 1 make contact 
= SPST-NO Distance Between Button Centers (minimum): 7.62mm 


(0.300”) Terminals: PC pins Electrical: 


Maximum Voltage: 50VDC Minimum Voltage: 20mV Maximum 
Current: 50mA Minimum Current: 1mA Operating Temperature: 


-40°C ~ 90°C Contact Material: Silver plated 


Maximum Power: 1VA 


Vertical 


5.4 8.0 


Right Angle 


Digi-Key Price Each C&K 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Vertical, 110gF, Totally Sealed 401-1796-ND@ 70 65 .60 | KSIOMO11LFT 
Right Angle, 110gF, Totally Sealed 401-1798-ND® 90 83 .76 | KSIOVO11LFT 
Vertical, 300gF, Totally Sealed, with Ground 401-1491-ND 88 82 75 | KSI1M411 


@ RoHS Compliant 


KSJ Series Tact Switches, with 


Spherical Actuato 


The KSJ long travel is a miniature tact swit 


normally open contact and is equipped with a spherical actuator. 


This new version is specially designed for 


actuation force can be off center approximately +30° with regard to 


vertical and even be parallel to the PCB. 


Circuit: SPST-NO 
Switching: * Voltage Maximum: 50VDC * Cui 
Operating Life: 105 Operating Force: 100 G 


Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 90°C; Gold: -40°C ~ 125°C 


r, (Washable) 


ch using a single pole, 


applications where the 


rrent Maximum: 50mA 
rams 


Digi-Key Price Each C&K 

Description Part No. il 25 100 | Part No. 
300gF, Flux Sealed, Gold 401-1804-ND 1.40 1.29 1.19 | KSJOM431LFT 
300gF, Flux Sealed, Gold, Right Angle 401-1805-ND 2.11 1.95 1.79 | KSJOV431LFT 
KST Series SMT Rubber Tact Switches 

The KST is a miniature tact switch with a rubber actuator used to provide a tactile 

effect similar to the feeling given by the conductive rubber products and a travel 

which is more than twice the standard tact switch travel of the KSA or KSC product 

line. 5.0 

Circuit: SPST-NO x 

Switching: * Voltage Maximum: 30V » Current Maximum: 50mA 

Life Expectancy: 100,000 cycles 

Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 

Cut Tape T&R 
Digi-Key Price Each Pricing$ | C&K 

Description Part No. 1 25 100 | 1,000 | PartNo. 
Tact Switch - 6.2mm sq. - 2009F, Gullwing 401-1103-1-ND 40 37 34 — | KST221G 
Tact Switch - 6.2mm sq. - 200gF, Gullwing 401-1847-1-ND@ 75 69 .64 | 414.00 | KST221GLFS| 
Tact Switch - 6.2mm sq. - 200gF, J-Type 401-1848-1-ND® 75 69 .64 | 414.00] KST221JLFS 
Tact Switch - 6.2mm sq. - 3509F, Gullwing 401-1849-1-ND® 80 74 68 | 441.00 | KST241GLFS| 
Tact Switch - 6.2mm sq. - 3509F, J-Type 401-1850-1-ND® 80 74 68 | 441.00] KST241JLFS 


QSA Series 4-Way 


Features: 


* Operational life is 100,000 operations * Excellent tactile feel * Only actuate 
one direction at a time » Provides logic level control Applications: * Seat 
Adjustments » Industrial controls * Mirror adjustment * Home entertainment 


Multi-function steering wheel 


Mechanical: 
¢ Actuation Force: 3.5 +1N 


Switch 


RoHS 


comrciaet 


NEW! KD5AT Series Lighted 
SMT Tact Switches 


Features: * High Bright LEDs * Gold plated dome contact offering superior contact reliability 
in time * Excellent ergonomics: sharp tactile feel and audible click * Reduced space usage on 
board “2 in 1” Typical Applications: * Server, storage * Network infrastructure * Telecom 
* Medical Electrical Specifications: * Power Minimum/Maximum: 0.02VA/1.0VA » Voltage 
Min./Max.: 20mVdc ~ 32Vde * Current Minimim/Maximum 0.1mA ~ 100mA Environmental 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


Digi@Reel” 


Cut Tape T&R 
Digi-Key Price Each Pricingt | C&K 
Description Part No. 1 25 100 900 Part No. 
Green Illuminated, Mom., 400gF_ | CKN9416CT-ND 14.63 13.50 12.38 | 7290.00 | KSATGN43GP 
White Illuminated, Mom., 400gF_| CKN9417CT-ND 14.63 13.50 12.38 | 7290.00 | KSATWH43GP 


+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


K6 Series Tactile Switches 


Follow the trend toward miniaturization. Distinctive tactile feel. 
High switching reliability. Custom designed button required. 
Function: Momentary action Circuit: SPST-NO Switching: « Volt- 
age Maximum: 30VDC * Current Maximum: 100mA_ Contact 
Resistance: 50mQ Total Travel: 1.5mm Contact Material: Gold 
over nickel Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Dim. H| Digi-Key Price Each C&K 

Description (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 

300gF, No LED 8.4 | 401-1163-NDe 1.88 1.51 1.20 | K6B 1.5 3N 

300gF, Green-LED Illumination 12.3. | 401-1590-ND 2.45 2.27 2.08 | K6BL GN 1.5 3N L306 
300gF, Red-LED Illumination 12.3 | 401-1167-ND@ 2.49 2.00 1.58 | K6BL RD 1.5 3N L352 
300gF, Yellow-LED Illumination 12.3 | 401-1169-ND@ 2.49 2.00 1.58 | K6BL YE 1.5 3N L327 
500gF, No LED 8.4 | 401-1589-ND 2.04 1.89 1.73 | K6B 1.5 5N 

500gF, Yellow-LED Illumination 12.3 | 401-1170-ND 2.49 2.00 1.58 | K6BL YE 1.5 SN L327 


@ RoHS Compliant 


K12 Series Tactile Switches 


Successful in measurement and control equipment, industrial electronics and automotive applications. Function: 
Momentary action Circuit: SPST-NO Switching: ¢ Voltage Maximum: 30VDC * Current Maximum: 100mA Contact Res- 
istance: 50mQ Contact Material: Gold over nickel Operating Temperature: -40°C ~ 85°C. 


Dust Tight/Flat Top 


Dim. H| Digi-Key Price Each C&K 
Description (mm) | Part No. 1 25 100 Part No 
Round, 500gF, Dust Tight 12.0 | 401-1159-ND 450 360 285 | K12c15N 
(Process Sealed) 
Round, 250gF, Dust Tight 120 | 401-1158-ND® 450 360 285 | K12CBK125N 
(Process Sealed) 
Flat Top, 250gF, Cap, Black 11.0 | 407-1156-ND 297. 208 180 | KI2PBK1525N 
Flat Top, 500gF, Cap, Black 11.0 | 401-1157-ND® 249 200 158 | K12PBK155 
Flat Top, 250gF, Cap. Black 145 | 401-1587-ND 321 297 272 | K12PBK22.5N 
250gF, Red-LED Illumination 145 | 401-1588-ND 418 387 354 | K12PLRD152.5N 
350/700gF, Twin Contacts 145 | 401-1586-ND 330-264 ~—-2.09_| K12G0 NT 153.5-7N 


@ RoHS Compliant 


ED and EDM Series Snap Domes 


ED Series: 

Disc contact is a momentary tact switch with short travel and good tactile feedback. 
Discs are a snap dome short travel dome contact for mounting directly on a PCB. 
Designed for low profile applications where end users want to use a customized 
overlay to go over these domes. PC mount leads or SMT terminals. 

Function: Momentary action Circuit: SPST-NO Switching: * Voltage Maximum: Silver/ 
Gold 100VAC/DC * Current Maximum: Silver: 100mA; Gold: 50mA Contact Resist- 
ance: Silver: 10mQ; Gold: 15mQ Total Travel: 0.3mm Operating Temperature: 
-25°C ~ 70°C 

EDM Series: 

Discs are higher performance longer travel snap domes specifically designed for 
applications such as aircraft instrumentation, radio keypads or other demanding applications. PC mount leads or SMT 
terminals. 

Function: Momentary action Circuit: SPST-NO Switching: * Voltage Maximum: 100VDC * Current Maximum: 50mA 
Contact Resistance: 15mQ Total Travel: 0.4mm Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 


SMT Version Shown 


Digi-Key Price Each C&K 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
ED Series Snap Domes 

With PC Pins, 240gF, Flux Sealed, Gold Plating 401-1920-ND® 3.31 2.65 2.10 | EDGACOLFS 
With PC Pins, 240gF, Fully Sealed, Gold Plating 401-1921-ND@ 3.30 2.64 2.09 | EDGACILFS 
With PC Pins, 240gF, Flux Sealed, Silver Plating 401-1014-ND 115 93 .73|EDSACO 
With PC Pins, 240gF, Flux Sealed, Silver Plated 401-1924-ND@ 1.32 1.06 84 | EDSACOLFS 
With SMT Tabs, 240gF, Flux Sealed, Gold Plating | 401-1922-ND@ 3.17 2.54 2.01 | EDGSCOLFS 
With SMT Tabs, 240gF, Fully Sealed, Gold Plating | 401-1923-ND@ 3.30 2.64 2.09 | EDGSCILFS 
With SMT Tabs, 240gF, Fully Sealed, Silver Plating | 401-1927-ND@ 145 1.16 92 | EDSSC1LFS 


EDM Series Snap Domes — RoHS Compliant 


With Tabs, 450gF, Gold Plating 401-1946-ND 6.05 4.84 3.83 | EDM 450 G SC LFG 

Electrical: With Tabs, 450gF, Silver Plating 401-1947-ND 5.65 4.52 3.58 | EDM 450S SC LFS 

¢ Switching Power Maximum: 0.20VA_ * Minimum/Maximum Switching Volt- With PC Pins, 450gF, Gold Plating 401-1948-ND 6.05 4.84 3.83 | EDM 450 G AC LFS 

age: (VDC) 20mV/30V * Minimum/Maximum Switching Current: 1mA/S0mA With PC Pins, 450gF, Silver Plating 401-1949-ND 5.14 411 3.26 | EDM 450S AC LFS 

* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C With PC Pins, 650gF, Gold Plating 401-1950-ND 7.13 5.71 4.52 | EDM 650 G AC LFS 

With Tabs, 650gF, Gold Plating 401-1951-ND 7.13 5.71 4.52 | EDM 650 G SC LFG 

Digi-Key Price Each C&K With Tabs, 650gF, Silver Plating 401-1952-ND 6.66 5.34 4.22 | EDM650S SC LFS 

Description Part No. i 25 100 | Part No. With PC Pins, 6509F, Silver Plating 401-1953-ND 6.66 5.34 4.22 | EDM 650 S AC LFS 
4-Way Switch, SMT Version, 350gF [401-1597-ND 11.42 9,147.24 | QSA4S 3.5NH1 G8 RoHS Compliant 


Digi@Reel’ 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


2002 tos3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


KSA Series Sealed 
Tact Switches 


TPC Tri-Directional Scan Switches 


Dim. in mm 

Miniature tact switch is single pole, single throw, Vertical Right Angle 1 

normally open and designed for automatic or manual _ Select Left 

insertion. j 
Circuit: SPST-NO Switching: Current Maximum: J Right 3 
Silver: 50mA; Gold: 10mA Voltage Maximum: 50VDC 21 0.3-I55.08) 
Contact Resistance: 50m0 Total Travel: .03~0.5mm Ground 0-7 1 7.9 0 Right,2 
Operating Life: 10° Operating Temperature: Silver: 7508 | 
-40°C ~ 90°C; Gold: -40°C ~ 125°C a 

actuator 1 3 
MARK II Versions are washable Select in mm 
Digi-Key Price Each =| C&K The TPC is a side-actuated miniature switch with normally open contacts providing tactile feedback. Rotation of the 
Description Part No. 1 25 100) Part No. actuator closes two individual contacts (left or right), while pushing down in central position simultaneously closes the 
Vertical, 6.2mm sq., 130gF, Mark II Sealed, Long Life, Gold | 401-1812-ND 43.39.34 | KSAOM332LFT two contacts. Anplleation: Mobile noes pagers, persone oat eae weve). Fee gays Ini eiciin 
i cameras, camcorders, and communication equipment Specifications: * Maximum Voltage: . 

ie oan . OnE te i St Gold ae g ae on 2 = PoaMe BLE Current: 1mA/50mA ° Life Expectancy: 100.000 operations * Bounce: <10ms © Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 
Vertical, 7.4mm sq., 130gF, Mark | Sealed 401-1807-ND 51 48 .44|KSAOM211LFT Cut Tape T&R 

Vertical, 7.4mm sq., 130gF, Mark | Sealed, Long Life 401-1809-ND 51.48 44 | KSAOM311LFT Digi-Key Price Each Pricingt | C&K 

Vertical, 7.4mm sq., 130gF, Mark | Sealed 401-1807-ND 51.48.44 | KSAOM211LFT Fig.| Description Part No. il 25 100 | 2,000 | PartNo. 

Vertical, 7.4mm sq., 130gF, Mark | Sealed, Long Life 401-1809-ND 51.48 = .44 | KSAOM311LFT 1_| SMT Switch with Select | 401-1264-1-ND 1.93 1.79 1.64 |1069.20/M | TPC1133GLFG 

Vertical, 7.4mm sq., 130gF, Mark | Sealed, Long Life, Gold | 401-1811-ND 64 60 .55 | KSAOM331LFT 2 _|3 in 1 Tact Switch 401-1618-1-ND 1.61 1.49 1.36 — | TPC2133GLFG 

Vertical, 7.4mm sq., 130gF, with Ground 401-1823-ND 59 55 ~~ .51.| KSA1M214LFT Cap Switch for TPC2133 CKN9415-ND) NEW! = 38 30.24 — | BTN CLIPSABLE TPC 2133 
Vertical, 7.4mm sq., 130gF, Long Life, with Ground 401-1824-ND 59.55.51 | KSA1M3114LFT + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Bulk 

Vertical, 7.4mm sq., 130gF, Mark | Sealed, Gold, with Ground] 401-1825-ND 83.77 ~~ .71.| KSA1M331LFT 

Vertical, 7.4mm sq., 300gF, Mark | Sealed 401-1813-ND 51.48.44 | KSAOM411LFT = 

Vertical, 7.4mm sq., 300gF, with Ground 401-1826-ND 59 55 51 | KSA1M411LFT TPA Series SMT DigiRee ® [Ron 

Vertical, 7.4mm sq., 500gF, Mark | Sealed 401-1816-ND 56.52.48 | KSAOM511LFT . . . orem 

Right Angle, 8.0mm sq., 130gF, Mark | Sealed 401-1818-ND 65 60 = .55 | KSAOV211LFT Navigation Switches (2) 

Right Angle, 8.0mm sq., 130gF, Mark | Sealed, Long Life 401-1819-ND 65 60 — .55 | KSAOV311LFT 


Actuating the shaft in the up, down, right or left direction individually closes four 
momentary contacts which provide the scanning function. Switching: « Voltage 
Maximum: 24V ¢ Current Maximum: Silver: 50mA; Gold: 10mA Operating 
Temperature: Silver: -40°C ~ 85°C; Gold: -40°C ~ 110°C Life Expectancy: 200,000 
operations Push to select = 400gF 


KSA Series Snap-On Switch Caps 
(Mark I Version Only) 


Snap-on buttons for vertical KSA switches snap over and are aa Cut Tape Tape & Reel 
held in place by the KSA body. All buttons must be mounted Digi-Key Price Each Pricingt | C&K 
after the soldering and cleaning process. Buttons are able to Description Part No. 1 25 100 1,000 Part No. 
be screen printed for custom legend appearances. Momentary, 2-Directional with 
(Switch is sold separately.) Selection, 1859F, Silver, Gullwing 401-1277-1-ND 1.29 1.20 1.10 = TPA311GLFS 
Digi-Key Price Each C&K Momentary, 4-Directional with : we 
Calor Part No. 1 25 400 Part No. Selection, 185gF, Silver, Gullwing 401-1130-1-ND 1.34 1.24 1.44] 743.40 | TPA511GLFS 
Fig. 1 — 10mm Square Cap 7 2 a = 
Black F011237-ND 42 39 36 BINKO190 Cap Switch Black Plastic for TPA | 401-1997-NDO 85 68 54 BOUTON TPA 
_ Red 401-1238-ND A2 -39 36 BTNKO140 + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Bulk 
Light Grey 401-1239-ND 42 39 36 BTNK0120 
Dark Grey 401-1240-ND 42 39 36 BTNKO110 
Yellow 401-1241-ND 62 57 53 BTNK0130 me 
Blue 401-1242-ND 42 39 36 BTNK0160 ™ 14 Hf 4 
Green 401-1243-ND ‘57 53 49 BTNKO150 (> E°SWITCH Navigation Switches 
Ivory 401-1244-ND 64 60 55 BTNK0180 
Grey-Blue 401-1245-ND 42 39 36 BTNK0170 . . . == ® 
Fig. 2— 8mm Round Cap JS1 200, JS1300 and JS5208 Multi-Directional DigiReel 
Black 401-1246-ND 42 39 36 BTNK0290 
Red 401-1247-ND 42 39 -36 BTNK0240 
Light Grey 401-1248-ND 42 39 36 BTNK0220 sotene 451300 0208 
Dark Grey 401-1249-ND 42 39 .36 BTNK0210 
Yellow 401-1250-ND 42 39 -36 BTNK0230 Center @-O Common 
Blue 401-1251-ND 42 39 -36 BTNK0260 
Green 401-1252-ND 42 39 36 BTNK0250 
Ivory 401-1253-ND 42 39 36 BTNK0280 
Grey-Blue 401-1254-ND 42 39 -36 BTNK0270 


KSR Series Low Profile Tact Switches _ Digi@Reel* 


The KSR Series Switches are a miniature tact switch, single pole, normally 
open contact. The extremely small overall dimensions make the KSR 
fit perfectly in small applications where density of components is a 
major constraint. Applications: Cellular phones, recorders, computers, 


pointers, radios, medical instrumentation and car entry remotes Circuit: 
SPST-NO Switching: Voltage Minimum/Maximum: 20mV/32V_ Current: 
Silver: 50mA; Gold: 50mA Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 85°C, 
Gold: -40°C ~ 125°C Contact Material: Gold and Silver Plated 
Cut Tape T&R ¥ z as er oo eae . 
Lee i adres tal be Ov15a-Otmm, Tit: 020e/-O1- = Switching Funston: Momentary. Electrical Speifications:» Colac! Rating: 12VDC, 
Descripti Part No. 1 25 100 | 2,500 |Part No. .15+/-.01mm, Tilt: 0.20+/-.01 « : 8 : : 
ese 7 7 au are 20mA Contact Resistance (Initial maximum): 500mQ «Insulation Resistance: 100MQ = Dielectric Strength: 100VAC 
180gF, Gullwing, SMD, Silver 401-1702-1-ND@ 53 49 -45 | 293.40/M |KSR211GLFS Environmental Specifications: * Operating Temperature: -25°C ~ 70°C 
2009F, Gullwing, SMD, Silver 401-1703-1-ND® 52 AQ -45 | 289.80/M | KSR221GLFS JS1300 Series: Mechanical Specifications: i ito: i ; ; : 
i 4 pecifications: * Mechanical Life: 100,000 actuations * Typical Travel: Center: 
2009F, Gullwing, SMD, Gold 401-1704-1-ND@ 66 62.57 | 367.20/M | KSR223GLFG 0.19 +/- 0.15mm, Tilt: 0.35+/-0.15mm » Switching Function: Momentary Electrical Specifications: * Contact Ratin 
2009F, Gullwing, SMD, Gold 401-1705-1-ND@0 NEW! 97 90___.83_|_538.00/M | KSR223GNCLFG 12VDC, 50mA * Contact Resistance (Initial maximum): 100m * Insulation Resistance: 100MOQ. * Dielectric Strength: 
300gF, Gullwing, SMD, Silver 401-1706-1-ND@ 53 9 45 | 293.40/M |KSR231GLFS 250VAC Environmental Specifications: * Operating Temperature: -25°C ~ 70°C 
450gF, Gullwing, SMD, Silver 401-1707-1-ND® 53 49 45 | 293.40/M | KSR251GLFS JS5208 Series: Specifications: * Contact Rating: 20mA, 15VDC «Life Expectancy: 100,000 actuations »* Contact 
450gF, Gullwing, SMD, Gold 401-1708-1-ND@ AT 72.66 | 428.40/M | KSR253GLFG Resistance: (Initial maximum) 100mQ * Operating Force: Tilt: 280+/-100 grams, Push: 500+/-150 grams * Dielectric: 
450gF, Gullwing, SMD, Silver 401-1520-1-ND 50 A743 — |KSR251G 250VAC » Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Travel: Tilt: 8°, Push: 1.0 +/-0.2mm 
Long Life Version — RoHS Compliant 
180gF, Gullwing, SMD, Silver | CKN9186CT-ND§ ‘54-50 —~.46 | 297.00/M|KSR212G LFS Digi-Key Price Each Digi-Key Tape &Reel_—_| E-Switch 
180gF, Gullwing, SMD, Gold CKN9187CT-ND§ 73 68.63 | 407.00/M|KSR214G LFG Function Part No. 1 10-100 | Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
2009F, Gullwing, SMD, Silver CKN9188CT-ND§ 50 A6 -43 | 275.00/M |KSR222G LFS JS1200 Series 
200gF, Gullwing, SMD, Gold CKN9189CT-ND§ 68.63.58 | 376.00/M |KSR224G LFG With Select and Boss [EG4357CT-ND 2.63 2.10 1.89] EG4357TR-ND | 750] 1001.25] JS1200AAQ 
300gF, Gullwing, SMD, Silver | CKN9190CT-ND§ 52 49-45) 290.00/M | KSR232G LFS With Select no Boss _| EG4358CT-ND 2.63 210 1.89 | EG4358TR-ND_ | 1,500 | 1335.00/M| JS1200ABQ 
3009F, Gullwing, SMD, Gold CKN9191CT-ND§ 72 66 -61 | 396.00/M | KSR234G LFG JS1300 Series 
450gF, Gullwing, SMD, Silver CKN9192CT-ND§ 55 51 -47 | 302.00/M | KSR252G LFS 7 
450gF, Gullwing, SMD, Gold CKN9193CT-ND§ 75 ‘69 ‘64 | 414.00/M |KSR254G LFG With Select no Boss_| EG4408CT-ND 2.33 1.86 1.68 | EG4408TR-ND | 2,500 | 1107.00/M| JS1300AQ 
JS5208 Series 
RoHS Compliant % Normally Closed $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 7 
§ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. With Select and Boss | EG4561-ND 3.40 3.06 2.61 | — = —| JS5208 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 2003 


KSL Series Tact 
Switches (Washable) 


MARK I! Versions are improved seal versions for immersed cleaning. 


Specifications: » Circuit: SPST-NO » Switching: Voltage Maximum: 50VDC » Current Maximum: Silver: 50mA; Gold: 
10mA » Contact Resistance: 50m0 » Contact Material: Silver plated * Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 90°C; 
Gold: -40°C ~ 125°C 


KMR Series DigiReel® 
Microminiature 


Tact Switches for SMT 


Compatible with lead free soldering. For use in cellular phones, computers 
and industrial electronics. KMRs compact size and 4 actuation force 
options make the switch ideal for extremely small applications. 
Specifications: 


Dim. in mm Circuit: SPST-NO » Maximum Voltage: 50VDC * Maximum Current 
A . DC: Silver: 50mA; Gold: 10mA * Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 
Vertical Right Angle 85°C: Gold: -40°C ~ 125°C 
8.992 
Cut Tape Tape & Reel 
G003 Series Digi-Key Price Each Pricingt C&K 
rH Round Cap Description Part No. J 25 100 7,000 Part No. 
Ground or Saha f "Js\08 100gF, Gullwing, Silver Contacts | 401-1426-1-ND 45 4238 248.40/M | KMR211GLFS 
é . i 4.0 
(opt) & actuator 200gF, Gullwing, Silver Contacts | 401-1427-1-ND 45 42 38 248.40/M | KMR221GLFS 
ee 200gF, Gullwing, Gold Contacts 401-1428-1-ND 52 4945 289.80/M | KMR223GLFG 
300gF, Gullwing, Silver Contacts | 401-1429-1-ND 49 4642 273.60/M | KMR231GLFS 
Digi-Key Price Each c&k 300gF, Gullwing, Gold Contacts 401-1430-1-ND 57 53 (49 — | KMR233GLFG 
Description Part No. 1 25 = 100 | Part No. - : 

; 400gF, Gullwing, Silver Contacts | 401-1431-1-ND 4g 4642 273.60/M | KMR241GLFS 
Vertical, 130gF, Totally Sealed 401-1828-ND@ 615752 | KSLOM211LFT 400gF, Gullwing, Gold Contacts | 401-1432-1-ND 57 =«53~—S—49- | ~—«316.80/M_ | KMR243GLFG 
Vertical, 130gF, Mark II Sealed 401-1829-ND@ 60 56 51 | KSLOM212LFT For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 

Vertical, 130gF, Mark II Sealed, Long Life 401-1831-ND@ 60 56  .51 | KSLOM312LFT 
Vertical, 300gF, Totally Sealed 401-1833-ND@ 61 57 52 | KSLOM411LFT KMX Series Digi® Reel’ Dimainmmn 
Vertical, 300gF, Mark II Sealed 401-1834-ND@ 60 56 51 | KSLOM412LFT . Pa 
Microminiature 
Vertical, 300gF, Flux Sealed, Gold 401-1835-ND@ 76 71 65 | KSLOM431LFT Tact Switch f SMT 
wi r 
Right Angle, 130gF, Totally Sealed, Long Life 401-1839-ND@ 79 73 67 | KSLOV311LFT ac cn to 
Right Angle, 300gF, Totally Sealed 401-1841-ND@ 79 73 67 | KSLOva1iLET Allows higher board density with compact SMT switch for ultra 
low profile environment: cell phone keypads, key fob, white goods, 
Vertical, 130gF, Totally Sealed, with Ground 401-1843-ND@ 70.65 60 | KSL1M211LFT medical and military 
: F Features: 
Vertical, 500gF, Totally Sealed, with Ground 401-1845-ND@ 76 71 ~~ 65 | KSL1M511LFT 
pula Bre a oar ea + Ultra low profile 0.58mm * Sharp Tactile Feel plus Audible Click 
Oval Cap, 9.5mm x 5.6mm, Black 401-1424-ND 42 39 36 | BTNKO390 * 250k Cycles 


RoHS Compliant 


KSS Series Miniature Side 


RoHS) 


DigiReel® [Fars 
® 


Actuated Tact Switches 


The KSS is a normally open, momentary, SPST miniature switch. It is mainly dedicated to applications with a high density 
of components. 
Specifications: * Circuit: SPST-NO »* Switching: Maximum Voltage: 50V * Minimum/Maximum Current: Silver: 
{mA/50mA; Gold: 1mA/10mA * Life Expectancy: 10° operations * Operating Temperature: Silver: -40°C ~ 85°C; Gold: 
-40°C ~ 125°C 

Dim. in mm 


PCB Layout 
for Both 


Standard Actuator 


Large Actuator 


kee | ¢ 


2.5 
Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Pricingt C&K 

Description Part No. 1 25 100 3,000 Part No. 

Standard Actuator, 2009F, Gullwing 401-1097-1-ND 44 AL .38 244.80/M | KSS221GLFS 
Standard Actuator, 250gF, Gullwing 401-1098-1-ND A4 AL 38 244.80/M | KSS231GLFS 
Standard Actuator, 250gF, Gullwing, Gold | 401-1698-1-ND SY 53 A4 315.00/M | KSS233GLFG 
Standard Actuator, 400gF, Gullwing 401-1099-1-ND AB A5 AL 264.60/M | KSS241GLFS 
Large Actuator, 200gF, Gullwing 401-1100-1-ND 51 48 A4 282.60/M | KSS321GLFS 
Large Actuator, 250gF, Gullwing 401-1101-1-ND 51 48 A4 282.60/M | KSS331GLFS 
Large Actuator, 400gF, Gullwing 401-1102-1-ND 53 50 AB 295.20/M | KSS341GLFS 
Standard Actuator, 200gF, Gullwing, Gold | 401-1522-1-ND 57 53 AQ 315.00/M | KSS223GLFG 
Standard Actuator, 400gF, Gullwing, Gold | 401-1523-1-ND 60 56 52 334.80/M | KSS243GLFG 
Large Actuator, 200gF, Gullwing, Gold 401-1524-1-ND 64 .60 55 — | KSS323GLFG 
Large Actuator, 400gF, Gullwing, Gold 401-1525-1-ND 66 62 57 — | KSS343GLFG 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


RoHS 


RF 19 and RF 15 RoHS 
Short-Travel Keyswitches | @) 


Specifications: * Maximum Rated Voltage: Gold: 

42V_ Silver: 50V * Maximum Rated Current: Gold 100mA; 
Silver 250mA_ * Operating Temperature Range: -25°C ~ 70°C 
* Operating Life: 1,000,000 operations minimum 


Dim. in mm 


Dim. A | Digi-Key Price Each C&K 
Description (mm) Part No. u 25 100 | Part No. 
RF 19 Gold, PCB 19.05 CKN9212-ND 4.24 3.40 2.69 | 3.14001.0010000 
RF 19 Silver, PCB 19.05 CKN9213-ND 3.71 2.97 2.35 | 3.14001.0060000 
RF 15 Gold, PCB 15.00 CKN9374-ND 4.24 3.40 2.69 | 3.14100.0010000 
RF 15 Silver, PCB 15.00 CKN9375-ND 3.71 2.97 2.35 | 3.14100.0060000 


Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Pricing Pricingt |C&K 
Description Part No. 1 25 100 10,000 | Part No. 


401-1957-1-ND = .25 5.78 21.18 
401-1959-1-ND = -.33 7.65 28.05 


160gF, Gullwing, Silver, No Actuator 
160gF, Gullwing, Gold, No Actuator 


138.60/M | KMX111G 
183.60/M | KMX113G 


401-1960-1-ND = .25 5.78 21.18 
401-1961-1-ND  —.33 7.65 28.05 


138.60/M | KMX121G 
183.60/M | KMX123G 


220gF, Gullwing, Silver, No Actuator 
220gF, Gullwing, Gold, No Actuator 


401-1610-1-ND = .25 5.78 21.18 
401-1611-1-ND = .33 7.65 28.05 


160gF, Gullwing, Silver, 1.4mm Actuator 
160gF, Gullwing, Gold, 1.4mm Actuator 


115.50/M | KMX211G 
153.00/M | KMX213G 


220gF, Gullwing, Gold, 1.4mm Actuator 401-1613-1-ND 33 7.65 28.05) = 153.00/M | KMxX223G 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


MD and MDP Series 
Pushbutton Switches 


MD Series: 
Small momentary key switch with a 
protective rubber actuator 


Specifications: © Circuit: SPST 
¢ Switching: Voltage Maximum: 100V 
AC/DC; Current Maximum: Silver: 100mA 
AC/DC; Gold: 50mA AC/DC * Operating 
Temperature: -25°C ~ 70°C 


MDP Series: Small momentary key switch equipped with a button: can be PC mounted 
Specifications: ¢ Circuit: SPST * Switching: Voltage Maximum: 100V AC/DC; Current Maximum: Silver: 100mA AC/DC; 
Gold: 50mA AC/DC » Operating Temperature: -25°C ~ 70°C 


Dim. in mm 


MD MDP (Shown w/ 
Optional Cap) 


12.77 ><12.7 


“<e" 


<a > 
12.7127 


Dim. H| Digi-Key Price Each C&K 
Description (mm) | Part No. 1 25 100 |Part No. 
MD Series 
With Rubber Actuator, 260gF, Gold Plated 5 | 401-1931-ND 3.73 2.99 2.37 |MDGLFS 
With Rubber Actuator, 260gF, Silver Plated) 5 | 401-1932-ND 2.60 2.08 1.65 |MDSLFS 
MDP Series 
No Cap, 240gF, Gold Plated 41 | 401-1933-ND 3.73. 2.99 2.37 |MDPGLFS 
No Cap, 240gF, Silver Plated 4.1 | 401-1934-ND 2.60 2.08 1.65 |MDPSLFS 
Digi-Key Pricing C&K 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 


Switch Caps for MDP Series 


White, 12mm square, Finger Recessed 401-1175-NDe 46 9.18 29.07 BTN MDP 00 
Red, 12mm square, Finger Recessed 401-1177-NDe 29 5.88 18.62 BTN MDP 40 
Blue, 1 2mm square, Finger Recessed 401-1178-NDe .29 5.88 18.62 BTN MDP 60 
Black, 12mm square, Finger Recessed 401-1179-NDe .29 5.88 18.62 BTN MDP 90 


* Not recommended for new design 


DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2004 tos3) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


DIG ITAST ae Digi-Key Price Each C&K 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
SE Series Key Switches Round Cap 
This series is the most versatile electronic switch for printed circuit boards, especially when used with dual in-line Riad aig wemepia Pale - is . Lei . co 
packages. Vibration free, short smooth travel through pivoted button tops. Available as momentary button switch as well 7 ot : ‘ : 
as push-push action with over-travel release. Micro SPDT system with tactile feeling. Two integral molded "standoff" pins Red, Momentary Action, 250gF 401-1992-ND 99 79 63 | D6R40 F2 LFS 
for alignment on PC boards. : ans Green, Momentary Action, 130gF 401-1976-ND 99 19 .63 | D6R50 F1 LFS 
Dimensions in mm Green, Momentary Action, 250gF 401-1993-ND 99 79 63 | D6R50 F2 LFS 
Specifications: Narrow Body Wide Body Blue, Momentary Action, 1300F 401-1900-ND ‘94 75 ~~+.60 | D6R6OLFS 
* Circuit: SPDT Blue, Momentary Action, 130gF 401-1977-ND 99 79 63 | D6R60 F1 LFS 
* Switching: Voltage Maximum: 24VAC: Blue, Momentary Action, 250gF 401-1994-ND 99 79 63 | D6R60 F2 LFS 
Current Maximum: 10mA DC Black, Momentary Action, 130gF 401-1978-ND 99 19 .63 | D6R90 F1 LFS 
+ Operating Life: OA: 5,000,000 Black, Momentary Action, 250gF 401-1995-ND 99 79 63 | D6R90 F2 LFS 
operations; EE: 500,000 operations Flat Cap 
+ Switching Travel: 0.0591 Black, Momentary Action, 130gF 401-1970-ND 99 79 63 | D690 Fi LFS 
Black, Momentary Action, 250gF 401-2020-ND 99 79 63 | D6F90 F2 LFS 
Digi-Key Price Each C&K Plunger 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. Black, Momentary Action, 130gF 401-1971-ND 99 79 63 | DGL9O FI LFS 
Narrow Body Black, Momentary Action, 250gF 401-2019-ND 99 719 63 | D6L90 F2 LFS 
Momentary Action, Black Cap, No LED 401-1107-ND 4.10 3.65 3.20) SER BK AU OA Square Button 
Momentary Action, Blue Cap, No LED 401-1229-ND 410 3.65 3.20] SER BUAUOA Grey, For D6C Series 401-1979-ND 54 A3 35 | BIND610F 
Momentary Action, Green Cap, No LED 401-1230-ND 4.10 3.65 3.20| SERGNAUOA Red, For D6C Series 401-1980-ND 54 4335 | BIND640F 
Momentary Action, Grey Cap, No LED 401-1109-ND 410 3.65 3.20] SERGYAUOA Red hot Et Series pO aleeO ND ai se AG | Blend 
, Blue, For D6C Series 401-1981-ND 54 43 .35 | BTND660F 
Momentary Action, Red Cap, No LED 401-1111-ND 410 3.65 3.20] SER RD AU OA Black, For D6C Series 401-1996-ND 54 AB 35 | BTND690F 
Momentary Action, White Cap, No LED 401-1231-ND 4.10 3.65 3.20) SER WH AU OA 
Momentary Action, Yellow Cap, No LED 401-1232-ND 4.10 3.65 + 3.20| SER YEAUOA RTE Series Miniature Rotary Switches te acincine Gas 
Momentary Action, Black Cap, Green LED 401-1115-ND 5.84 5.20 4.55 | SERL BK GN 7.62 AU OA 
Momentary Action, Black Cap, Red LED 401-1113-ND 5.44 4.84 4.23] SERL BK RD 7.62 AU OA Fig. 1 Gullwing Fig. 2 PC Mount Fig. 3 ao Fig. 4 fos 
Momentary Action, Grey Cap, Red LED 401-1117-ND 5.44 4.84 4.23] SERL GY RD 7.62 AU OA 
Wide Body 
Momentary Action, Black Cap, No LED 401-1122-ND 410 3.65 3.20] SET BK AUOA 
Momentary Action, Grey Cap, No LED 401-1124-ND 410 3.65 3.20) SETGYAUOA 
Momentary Action, Blue Cap, No LED 401-1233-ND 410 3.65 3.20) SETBUAUOA 
Momentary Action, Red Cap, No LED 401-1234-ND 410 3.65 3.20) SETRDAUOA 
Momentary Action, White Cap, No LED 401-1235-ND 410 3.65 3.20) SETWHAUOA 
Momentary Action, Yellow Cap, No LED 401-1236-ND 410 3.65 3.20] SETYEAUOA RTE02 Layout RTE03/10/16 Layout 
Alternate Action, Black Cap, Green LED 401-1670-ND 9.50 8.45 7.39) SETL BK GN 7.62 AU EE 
Momentary Action, Black Cap, Red LED 401-1125-ND 5.44 4.84 4.23 | SETL BK RD 7.62 AU OA 2.54 2.54 aot eo4 
Momentary Action, Grey Cap, Red LED 401-1128-ND 5.44 484 4.24) SETLGYRD/7.62 AUOA qu 4 7.62 


D6 Series 
Pushbutton Switches 


ate 
kt 


Round 
Cap 


Square 
Cap 


Ry 
11.5 


Square 
Button 


Specifications: 


90.9 


+ Right Angle = 5.08 


© Switching: Voltage Maximum: RTEO2 and RTEO3: 50V DC; RTE10 and RTE16: 30V DC * Current: 100mA « Contact 
Resistance: RTEO2 and RTEO3: 100m0; RTE10 and RTE16: 150mQ » Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Storage 


Temperature: -40°C ~ 85°C 


Digi-Key Price Each C&K 
Plunger Fig. | Description Part No. il 25 100 | Part No. 
he 2 Position Selectors - SPDT 
12.8 Gullwing, Silver Plating 401-1022-1-NDt 2.04 1.89 1.73 | RTEO200G01 
™ Gullwing, Silver Plating 401-1863-1-ND@t 2.04 1.89 1.73 | RTEO200G05 
1 | Gullwing, Silver Plating 401-1863-2-ND@§ 1412.50/1,250 RTE0200G05 
The D6 is an open keyswitch specially designed for digital electronic controls. Comes complete with colored cap already Gullwing, Gold Plating 401-1407-1-NDt 264 244 2.24| RTEO200G03 
ai F Cia Sesie Sunennant eT ania Ae: © Wislechvis SicanciniioDOVAGs7e CoRR Gullwing, Gold Plating 401-1935-1-ND@t 2.64 244 2.24 | RTEO200G04 
ecifications: * Circuit: © Switching: Current Maximum: 100m: * Dielectric Strength: + Contac! : 5, 
Rslitance: <100m0 « Switching Travel: 0.0301 © Contact Material: Silver Plated » Onsrailag Temperature: -20°C ~ 2 PC Mount, Silver Plating 401-1864-ND@ 177 1.42 1.18 | RTEO2O0N05 
85°C * Life Expectancy: F1 version — 250k operations; F2 version — 100k operations PC Mount, Gold Plating 401-1408-5-ND 2.29 1.83 1.45 | RTEO200N03 
Button Actuator, Silver Plating 401-1866-ND® 2.07 1.66 ~—- 1.31 | RTEO202N05 
Digi-Key Price Each C&K 4 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. Button Actuator, Gold Plating 401-1411-5-ND 2.50 2.00 1.59 | RTEO202N03 
Square Cap 3 Position Selectors - SP3T 
White, Momentary Action, 130gF 401-1963-ND 99 79 63 | DG6COO F1 LFS Gullwing, Silver Plating 401-1962-1-ND@t 149 1.38 1.26 | RTEO300G05 
White, Momentary Action, 2509F 401-1982-ND ‘99 79 ~~-.63 | DeCOO F2 LES Gullwing, Sve Plating 401-1962-2-ND@§ 815.81/1,250 __| RTEO300G05 
Grey, Momentary Action, 130gF 401-1964-ND 99 79 63 | D6CIOF1 LES Gullwing, Gold Plating 401-1413-1-NDt 273 252 2.31 | RTEO300G03 
Grey, Momentary Action, 250gF 401-1983-ND 99 79 63 | D6C10 F2 LFS Gullwing, Gold Plating 401-1941-1-ND@t 2.73 2.52 2.31 | RTEO300G04 
Yellow, Momentary Action, 130gF 401-1965-ND 99 79 .63 | D6C30 F1 LFS 3 |4x 7.5mm Shaft, Gold Plating 401-1944-5-ND® 2.60 2.09 1.65 | RTEO301N04 
Yellow, Momentary Action, 250gF 401-1984-ND 99 79 63 | D6C30 F2 LFS Decimal Code - BCD — RoHS Compliant 
Red, Momentary Action, 130gF 401-1966-ND 99 79 63 | D6C40 F1 LFS PC Mount, Gold Plating 401-1871-5-ND 3.04 2.44 1.93 | RTE1OO0N14 
Red, Momentary Action, 250gF 401-1985-ND 99.7963 _| D6C40 Fe LFS Right Angle, Gold Plating 401-1873-5-ND 3.07 2.46 1.95 | RTE1000V14 
Green, Momentary Action, 130gF 401-1967-ND 99 19 .63 | D6C50 F1 LFS Hexadecimal Code - HEX — RoHS Compliant 
Green, Momentary Action, 250g SOE sh _ 19; _ 852 /,Decao ret 1 ] Gullwing, Gold Plating 401-1877-1-NDt 3.58 3.31 3.03 | RTE1600G44 
Blue, Momentary Action, 1309F 401-1968-ND 99.79.63) DCEO FI LFS 4 | Button Actuator, Gold Plating 401-1883-5-ND 2.27 1.82 1.44 | RTE1602N44 
Blue, Momentary Action, 250gF 401-1987-ND 99 79 63 | D6C60 F2 LFS 
Black, Momentary Action, 130gF 401-1969-ND 99 79 63 | DéCgO FI LFS @ RoHS Compliant Cut Tape —§ Tape and Reel 
Black, Momentary Action, 250gF 401-1988-ND 99 79 63 | D6C90 F2 LFS Digi Key Price Each GK 
White, Momentary Action, 130gF 401-1972-ND 99 79 63 | D6ROO F1 LFS Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
White, Momentary Action, 250gF 401-1989-ND 99 79 .63 | D6ROO F2 LFS Optional Switch Caps for RTE Series — RoHS Compliant 
Grey, Momentary Action, 130gF 401-1973-ND 99 79 -63 | D6R10 F1 LFS Red, Open Window Style for Button Actuator Switch Only | 401-1040-ND 28 23 18 |BTNRTE40 
Grey, Momentary Action, 250gF 401-1990-ND 99 719 -63 | D6R10 F2 LFS Green, Open Window Style for Button Actuator Switch Only | 401-1041-ND 28 23 18 |BTNRTESO 
Yellow, Momentary Action, 130gF 401-1974-ND 99 79 -63 | D6R30 F1 LFS Black, Open Window Style for Button Actuator Switch Only | 401-1042-ND 28 23 18 |BTNRTE9O 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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PF. ‘ ., Pushbutton Switches 
Tyco Electronics Aleoswiteh Alcoswitch Pushbutton Switches feature high temperature plastics. They have silver clad and gold plated contacts to satisfy the 


requirements of logic level and power switching applications. A variety of caps, guards and boot seals are available. 


Authorized Distributor : ae 
Dimensions in mm 


Contact Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. | Circuit Action Rating Features Part No. ul 25 50 | Part No. 
SPST Mom - NO 0.4VA Black Square Actuator 450-1367-ND 3.69 2.98 2.86 |TP11CGPC004 
1 SPST Mom - NO 0.4VA Red Square Actuator 450-1368-ND 4.50 3.63 3.48 |TP11CGPC204 
SPST Mom - NO 0.4VA Black Round Actuator 450-1467-ND 3.35 2.70 2.60 |TPA11CGPC004 
SPST Mom - NO 0.4VA Red Round Actuator 450-1371-ND 4.31 3.48 3.34 | TPA11CGPC204 
SPST Mom - NO 0.4VA Black Square Actuator 450-1369-ND 3.57 2.88 2.76 |TP11CGRA004 
2 SPST Mom - NO 0.4VA Red Square Actuator 450-1370-ND 4.62 3.73 3.58 |TP11CGRA204 
SPST Mom - NO 0.4VA Black Round Actuator 450-1372-ND 4.84 3.90 3.75 | TPA11CGRA004 
SPST Mom - NO 0.4VA Red Round Actuator 450-1373-ND 3.94 3.18 3.05 | TPA11CGRA204 
SPST Mom - NO 0.4VA_ | Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1374-ND 4.22 3.40 3.27 |TPB11CGPC004 
3 SPST Mom - NO 0.4VA 10-48 Bushing - Black Actuator 450-1377-ND 7.55 6.50 5.97 |TPC11CGPC004 
SPST Mom - NO 0.4VA Unthreaded Bushing - Red Actuator | 450-1379-ND 5.95 4.80 4.61 |TPD11CGPC204 
4 | SPDT Mom 0.4VA_| Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1346-ND 6.17 4.98 4.78 |TPB11FGVRA004 
SPST Mom - NO 0.4VA_ | Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1376-ND 4.68 3.78 3.63 | TPB11CGRA004 
SPST Mom - NO 0.4VA Unthreaded Bushing - Red Actuator | 450-1375-ND 6.20 5.00 4.80 |TPB11CGRA204 
5 | SPDT Mom 0.4VA_ | Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1345-ND 5.89 4.75 4.56 |TPB11FGRA004 
SPST Mom - NO 0.4VA 10-48 Bushing - Black Actuator 450-1378-ND 8.24 7.09 6.51 | TPC11CGRA004 
SPST Mom - NO 0.4VA_ | Unthreaded Bushing - Black Actuator | 450-1380-ND 5.92 4.78 4.59 |TPD11CGRA004 
SPST Mom - NO 0.4VA 1/4 x 40 Bushing - Black Actuator 450-1381-ND 7.64 6.57 6.03 | TPF11CGRA004 
SPDT Alt/Act 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1499-ND 11.20 9.63 8.85 |MPA106D04 
SPDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1504-ND 11.20 9.63 8.85 |MPA106F04 
DPDT Alt/Act 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1505-ND 12.00 10.32 9.48 |MPA206N04 
DPDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1506-ND 12.00 10.32 9.48 |MPA206R04 
6 DPDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1537-ND 13.99 12.03 11.05 |MPA206RPC04 
3PDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1507-ND 19.21 16.52 15.17 |MPA306F04 
4PDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1508-ND 23.11 19.87 18.25 |MPA406R04 15/32-32 
SPDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1509-ND* 11.20 9.63 8.85 |MPE106F04 UNS-2A _ 
DPDT Mom 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below | 450-1510-ND* 12.00 10.32 9.48 |MPE206R04 
4PDT Alt/Act 6A THD Bushing uses Fig. 1 Cap Below _| 450-1511-ND* 23.11 19.87 18.25 | MPE406N04 
7 SPST Mom - NO 3A THD Bushing with Black Cap 450-1434-ND 6.32 5.10 4.90 |MPA103C04 7 i Black Cap 
SPDT | Mom (Tactile) 3A THD Bushing with Black Cap 450-1435-ND 10.63 9.14 8.40 |MPA103F04 Included 
SPDT Alt/Act 6A THD Bushing with Black Cap 450-1464-ND 11.20 9.63 8.85 |MPG106D04 
SPDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1500-ND 11.20 9.63 8.85 |MPG106F04 
DPDT Alt/Act 6A THD Bushing with Black Cap 450-1465-ND 13.99 12.03 11.05 |MPG206N04 
8 DPDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1512-ND 13.99 12.03 11.05 |MPG206R04 
DPDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1539-ND 13.99 12.03 11.05 |MPG206RPC04 
3PDT Alt/Act 6A THD Bushing with Black Cap 450-1513-ND 19.21 16.52 15.17 |MPG306D04 
3PDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1514-ND 19.21 16.52 15.17 |MPG306F04 
4PDT Mom 6A THD Bushing with Black Cap 450-1515-ND 23.11 19.87 18.25 |MPG406R04 
9 SPST Mom - NC 0.5A THD Bushing with Black Cap 450-1097-ND 7.56 6.10 5.86 |MSPF101B 
SPST Mom - NO 0.5A THD Bushing with Red Cap 450-1098-ND 6.76 5.45 5.24 |MSPF101C 
10 SPST Mom - NC 1.0VA THD Bushing with Black Cap 450-1545-ND 27.96 24.04 22.08 |MSPM101B104 ‘ig. 12 
SPST Mom - NO 1.0VA THD Bushing with Red Cap 450-1432-ND 28.27 24.31 22.32 |MSPM101C104 
SPST Mom - NC 3A THD Bushing - Black Actuator 450-1428-ND 5.39 4.35 4.18 |MSP103B04 
11 | SPST Mom - NO 3A THD Bushing - Black Actuator 450-1429-ND 5.70 4.60 4.42 |MSP103C004 
SPST | _Mom-NO 3A THD Bushing - Red Actuator 450-1430-ND. 4.71 3.80 3.65 _|MSP103C204 FG -— 1/4-40 UNS-2A 
SPST Mom - NC 0.5A THD Bushing - Black Actuator 450-1099-ND 2.57 2.08 2.00 |MSPS103B 
12 | SPST Mom - NO 0.5A THD Bushing - Red Actuator 450-1110-ND 3.01 2.43 2.33 |MSPS103C 
SPST Mom - NO 0.5A THD Bushing - Black Actuator 450-1664-ND 2.39 1.93 1.85 |MSPS103CO 
* Splashproof 
P h b tt A rt Switch Caps: Gloss finish Bushing Guards: G12C are chromed brass; remaining are aluminum. Waterproof 
us u on ccessories Boot Seals: Fabricated of Neoprene rubber for an environmental seal; Hex nuts are molded in the Neoprene. 
Use Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. | Description Color / Type With Part No. iJ 25 50 | Part No. 
‘ aan : Black 450-1490-ND 1.15 93 -89 | C22004 
A eo ane snap Red MPS/MSPM/MPE/MPA6 | 450-1492-ND 1.15 93 89 | C22204 
1 ° Green 450-1493-ND 1.15 93 .89 | C22504 
Switch Cap, .590” dia, for Snapfit Black 450-1494-ND 1.43 1.15 1.11 | C23004 
Plunger (Fig. 6) Above Red MPS/MSPM/MPE/MPAG | 450 .4495-ND 143° «115 ~~ 1.11 | C23204 Dim. in mm 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Smooth Finish Black/Aluminum 1/4 x 40 THD 450-1063-ND 2.39 1.93 1.85 | G12B G12:10.4 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Smooth Finish Brass 1/4 x 40 THD 450-1064-ND 3.26 2.63 2.52 | G12C G13:15.4 
2 Bushing Guard 1/4 x 40 THD Knurled Finish Aluminum 1/4 x 40 THD 450-1066-ND 3.26 2.63 2.52 | G12KA rc 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Knurled Finish Black/Aluminum 1/4 x 40 THD 450-1062-ND 4.03 3.25 3.12 | G13KB 
Bushing Guard 1/4 x 40 THD Knurled Finish Clear/Aluminum 1/4 x 40 THD 450-1150-ND 3.84 3.10 2.98 | G13KA 
Bushing Guard 15/32” THD Smooth Finish Aluminum MSPF Series 450-1060-ND 5.08 4.10 3.94 | G15 
Waterproof Boot 10-48 THD, H = .276” Black TP Series 450-1549-ND 5.83 4.70 4.52 | BP1048004 G12 :13.4 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .460” Gray MSPM/MPA3/MPS/TP 450-1541-ND 5.77 4.65 4.47 | BP1440804 G13 : 18.4 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .300” Black pad rireelna cd and 450-1551-ND 5.77 4.65 4.47 | BPA1440004 
3 Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .460” Black MSPM/MPS3/MPA3/TP_ | 450-1556-ND 6.36 5.13 4.92 | BP201004 
Waterproof Boot 15/32-32 THD, H = .472” Black MSPF/MPG 450-1554-ND 4.93 3.98 3.82 | BP1532004 
Waterproof Boot 15/32-32 THD, H = .472” Red MSPF/MPG 450-1550-ND 4.93 3.98 3.82 | BP1532204 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .580” Black TT, MTA, Gemini 450-1552-ND 5.77 4.65 4.47 | B1440004 
Waterproof Boot 1/4 x 40 THD, H = .580” Gray TT, MTA, Gemini 450-1553-ND 5.77 4.65 4.47 | B1440804 


A Series Rocker Switches 


Specifications: » Contacts/Terminals: Silver/tin lead * Case Material: Thermoset 94V-0 * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 


Characteristics: * Contact Rating: Silver: 5A @ 125VAC * Contact Timing: Break-before-make * Life Expectancy: 30,000 Cycles Dimensions in mm 
Contact Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. | Circuit Function Terminal Features Rating Part No. 1 10 25 50 | Part No. 

SPDT On-On 450-1519-ND 5.18 4.60 418 4.01 | A101J51Z00004 
SPDT | Mom-Off-Mom 450-1528-ND 6.29 5.59 5.08 4.88 | A105J51ZQ0004 

1 | ppot} —on-On Solder Term | Snap-In Black Bezel | 5A | 450.4539-ND 527 481 454 4.17 | A20151Z00004 
DPDT On-Off-On 450-1502-ND 5.67 5.18 488 4.48 | A203J51Z00004 

2 SPDT On-On Right Angle PCB Black Actuator 5A 450-1517-ND 4.81 4.27 3.88 3.72 | A101J1AQ004 

3 SPDT On-On Right Angle PCB Black Actuator 5A 450-1518-ND 4.81 4.27 3.88 3.72 | A101J1AV20004 
SPDT On-On 450-1501-ND 5.18 4.60 418 4.01 | A101J61Z00004 

4 SPDT On-Off-On Solder Term —_| Snap-In Black Bezel 5A 450-1524-ND 5.70 5.06 460 4.42 | A103J61Z00004 
SPDT | Mom-Off-Mom 450-1529-ND 6.29 5.59 5.08 4.88 | A105J61ZQ0004 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2006 tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


z Tyco Electronics Alcoswiteh Tact Switches 


Authorized Distributor 


Dimensions in mm 


Dim. H| Digi-Key Price Each ~=|Alcoswitch Dim. H| Digi-Key Price Each |Alcoswitch 
Fig.| Description mm_ | PartNo. 1 10 25 |Part No. Fig.| Description Part No. 1 10 25 |Part No. 
1 Tact Switch 12mm, SPST, Momentary, 160GF 4.3 |450-1131-ND 42 .38 .35 /FSM100 7 | Tact Switch SPST with Ground, SMT, 260GF, Red 450-1139-ND 56 ~—.50_~—.45 |FSM1LPA 
Tact Switch 12mm, SPST, 160GF 7.49 |450-1157-ND 49 44 _—.40 |FSM101 8 Tact Switch 6x3.5mm, SPST, 130GF 450-1646-ND 35 .32 .29/FSMH 
2_|Tact Switch 12mm, SPST, SQ Actuator, 160GF 7.3 |450-1158-ND 48 43 39 |FSM103 Tact Switch 6x3.5mm, SPST, 130GF 450-1665-ND 28 ~=—.25 ~—.23 |FSMCH 
3 _|Tact Switch 12mm with Ext. Actuator, SPST, 160GF 12 [450-1128-ND_ 48 = .43_—.39 |FSM102 9 | Tact Switch 6x3.5mm, SPST, SMT, 180GF 450-1140-ND_ 60 ~=.54 49 |FSMSM 
4 |Tact Switch 12mm, Rt. Angle with Post Act., SPST, 160GF| 11.15 |450-1127-ND 59 =—-.53_—.48 |FSM104 10 | Tact Switch 6x3.5mm, SPST, Board Edge Mount, 100GF 450-1175-ND 39.35.32 |FSMJM 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 4.3 |450-1649-ND 19 17 .16 /FSM2JH Tact Switch 6mm, SMT, 160GF, Black 450-1130-ND 37 = .33.—.30 |FSM2JSMA 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 5.0 |450-1650-ND .20 18 .16 /FSM4JH 11 | Tact Switch 6mm, SMT, 160GF, Black 450-1129-ND 41 37 = 33 |FSM4JSMA 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 7.0 |450-1652-ND .24 .22 .20 /FSM6JH Tact Switch 6mm, SMT, 160GF, Blue 450-1133-ND 52.47 _—.42 |FSM6JSMA 
5 Tact Switch 6mm, 160GF, Black 9.5 |450-1653-ND .24 .22 .20 /FSN8JH 12 Tact Switch 6mm, Extended Actuator, Black, A=2.42mm 450-1654-ND .27 .24 .22 |FSMCDH 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 7.3 |450-1647-ND 24.22 ~—.20 |FSM10JH Tact Switch 6mm, Extended Actuator, Black, A=2.80mm 450-1655-ND 28 =—.25_—.23 |FSMCDAH 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 13.0 |450-1642-ND .21 19 .18 |FSM14JH 43 Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF, A=2.42mm 450-1177-ND 39 .35 .32 /FSMRACD 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 17.0 |450-1643-ND .26 23 .21 |FSM16JH Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF, A=2.80mm 450-1648-ND 39 ~=—.35 32 |FSMRACDAH 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 8.51 |450-1644-ND 24.22 ~—.20 |FSM18JH Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 450-1656-ND 35 .31  .29/FSMRA1JH 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 4.3 |450-1645-ND 25 .23  .21 /FSM1JH Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 450-1662-ND 35 .31  .29/FSMRA2JH 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 7.0 |450-1651-ND .28 .25 .23 /FSM5JH Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 450-1657-ND 35 .31  .29|FSMRA3JH 
6 |Tact Switch 6mm with Ground, 160GF, Black NEW! 9.5 |450-1688-ND .28 .25 .23 /FSM7JH 14 | Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 450-1658-ND 45 .40  .37 |FSMRA4JH 
Tact Switch 6mm with Ground, 160GF, White 8.0 |450-1171-ND 54 49 .44 |FSM11J Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 450-1659-ND 35.31.29 |FSMRASJH 
Tact Switch 6mm, 160GF, Black 13.0 |450-1641-ND 30 = .27 ~—.24 |FSM13JH Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 5 450-1660-ND 39 .35 .32 |FSMRA6JH 
7_|Tact Switch SPST with Ground, SMT, 160GF, Black 3.09 [450-1132-ND 56 50 .46 |FSMiLP Tact Switch 6mm, Right Angle, 160GF 11.85 |450-1661-ND 39.35 ~—.32 |FSMRA7JH 
Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Roc ker Switches ig.|Circuit} Function | Terminal Features Current Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
ae . TRD Series — Round Mounting Hole Rocker Switches 
iedrag Petiter Rae sae ae DPOT] On-On 70" QC] Black Actuator = No Marking] 3A- Silver ] 450-1891-ND 12.23 1146 1052 9.66 | TRD23N100CO4 
with mounting nut. Current: 3A @ 125VAC (Silver) and 0.4VA DPDT On-On Solder Black Actuator - No Marking | 3A- Silver | 450-1390-ND 10.57 9.65 9.09 8.35 | TRD23N10WLO4 
Maximum @ 20VDG (Gold) DPDT} —On-On Solder | Black Actuator - No Marking | .4VA-Gold | 450-1014-ND 1069 9.75 9419 844 |TRD2IN1OWL 
PR Series: Current: 1A @ 125VAC 1/3HP, 104 @ 250vac | 1A| SPOT)  On-On Solder | Black Actuator -No Marking | 3A- Silver | 450-1389-ND 889 812 7.65 7.02 |TRD13D10WLO4 
1/2HP SPDT On-On Solder Black Actuator - No Marking | .4VA- Gold | 450-1016-ND 6.98 6.19 5.63 5.40 | TRD11D10WL 
PRC Series: Single and double pole power rocker switches SPDT |Mom-Off-Mom] Solder | Black Actuator -No Marking | .4VA- Gold | 450-1154-ND 12.23 11.16 1052 9.66 | TRD11GTOWL 
designed for snap in panel mounting rated 20A @ 125VAC SPDT | On-Off-Mom | Solder Black Actuator - No Marking | .4VA- Gold | 450-1015-ND 11.26 10.27 9.68 8.89 | TRD11H10WL 
or 10A @ 250VAC with an IP66 sealed construction offering SPDT On-On Solder Black Actuator - Red LED 3A - Silver | 450-1466-ND 9.32 8.51 8.02 7.36 | TRD13D10WLLR204 
protection against dust and liquids. Difkensionsin ii 1B SPDT On-On Solder | Black Actuator - Red/Green LED | 3A - Silver | 450-1393-ND 13.65 12.46 11.74 = 10.78 | TRD13D10WLLR2504 
SPDT On-On Solder Black Actuator - Green LED 3A - Silver | 450-1394-ND 11.12 10.14 9.56 8.78 | TRD13D10WLLR504 
A PR Series — Miniature Snap-In Rocker Switches 
SPST On-Off ac Black Actuator - No Marking | 16A - Silver | 450-1040-ND 1.55 1.38 1.25 1.20 | PRASA1-16F-BBO00 
2 | SPDT] On-Off-On ac Black Actuator - No Marking | 16A - Silver | 450-1028-ND 1.46 1.30 1.18 1.13 | PRASD3-16F-BB000 
a> B SPST On-Off ac Red LED Window - No Marking | 16A - Silver | 450-1041-ND 2.36 2.09 1.90 1.83 | PRASC1-16F-BBROO 
: Ga — | SPST On-Off Qc Euro-Style - Black - No Marking | 16A - Silver | 450-1038-ND 1.89 1.68 1.53 1.47_| PRBSA1-16F-BB000 
geese DPDT| — On-On ac Black Actuator - No Marking | 16A- Silver | 450-1026-ND 3.01 267 243 2.33 | PRODD1-16F-BB000 
etater 3 | DPST On-Off ac Black Actuator - No Marking | 16A - Silver | 450-1027-ND 2.73 2.42 2.20 2.12 | PRDDA1-16F-BB000 
DPDT | On-Off-On ac Black Actuator - No Marking | 16A - Silver | _450-1021-ND 5.05 4.49 4.08 3.92 | PRDDD3-16F-BBO00 
PRC Series — IP66 Snap-In Rocker Switches 
SPST On-Off Screw Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1668-ND 4.90 4.35 3.95 3.80 | PRCSA1-20S-BB000 
SPST On-Off Solder Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1669-ND 4.43 3.94 3.58 3.44 | PRCSA1-20L-BRO00 
SPST On-Off ac Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1670-ND 4.53 4.02 3.65 3.51 | PRCSA1-20F-BR000 
SPST On-Off Solder Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1673-ND 4.43 3.94 3.58 3.44 | PRCSA1-20L-BB000 
4A SPST On-Off ac Black Actuator - No Marking 20A- N/A | 450-1676-ND 4.53 4.02 3.65 3.51 | PRCSA1-20F-BB000 
DPST On-Off Screw Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1679-ND 7.22 6.41 5.83 5.60 | PRCDA1-20S-BB000 
DPST On-Off Solder Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1680-ND 6.42 5.70 5.18 4.97 | PRCDA1-20L-BR000 
DPST On-Off ac Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1681-ND 6.54 5.81 5.28 5.07 | PRCDA1-20F-BRO00 
DPST On-Off Solder Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1684-ND 6.42 5.70 5.18 4.97 | PRCDA1-20L-BB000 
DPST On-Off Qc Black Actuator - No Marking 20A-N/A | 450-1687-ND 6.54 5.81 5.28 5.07 _| PRCDA1-20F-BB000 
SPST On-Off Screw Black Actuator 20A - White | 450-1667-ND 4.90 4.35 3.95 3.80 | PRCSA1-20S-BBOBW 
SPST On-Off Solder Black Actuator 20A - White | 450-1672-ND 4.53 4.02 3.65 3.51 | PRCSA1-20L-BBOBW 
4B SPST On-Off ac Black Actuator 20A - White | 450-1675-ND 4.87 4.32 3.93 3.77 | PRCSA1-20F-BBOBW 
DPST On-Off Screw Black Actuator 20A - White | 450-1678-ND 7.22 6.41 5.83 5.60 | PRCDA1-20S-BBOBW. 
DPST On-Off Solder Black Actuator 20A - White | 450-1683-ND 6.45 5.72) 5.20 5.00 | PRCDA1-20L-BBOBW 
DPST On-Off ac Black Actuator 20A - White |_450-1686-ND 6.88 6.11 §.55 5.33_| PRCDA1-20F-BBOBW 
SPST On-Off Screw Black Actuator 20A - White | 450-1666-ND 4.90 4.35 3.95 3.80 | PRCSA1-20S-BBOCW 
SPST On-Off Solder Black Actuator 20A - White | 450-1671-ND 4.53 4.02 3.65 3.51 | PRCSA1-20L-BBOCW 
4c SPST On-Off ac Black Actuator 20A - White | 450-1674-ND 4.56 4.05 3.68 3.53 | PRCSA1-20F-BBOCW 
DPST On-Off Screw Black Actuator 20A - White | 450-1677-ND 7.22 6.41 5.83 5.60 | PRCDA1-20S-BBOCW 
DPST On-Off Solder Black Actuator 20A - White | 450-1682-ND 6.45 5.72 5.20 5.00 | PRCDA1-20L-BBOCW 
DPST On-Off ac Black Actuator 20A - White |_450-1685-ND 6.60 5.86 6.33 5.12_| PRCDA1-20F-BBOCW 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Grayhill Series 88 keypads are fully sealed keypads for use indoors or outdoors that offer a fully sealed snap-dome contact with an operational life of 3 million operations 


of legend transfers. Optional panel seal gasket provides a dust and water weather seal between your keypad and your equipment panel. 


ret ey hh Th per key. Various colored graphic overlays are available or you can create your own keypad by using 3 items: (1) a blank keyboard; (2) the clear window overlay; (3) a sheet 
fof 


Materials and Finishes: * Housing: ABS polycarbonate, black * Graphic Overlay: Polyester * Contact Dome: Stainless steel, selectively gold plated * Terminals: Copper 


alloy, CDA No. 725, Tin-lead plated 


Series 88 Sealed Keypads 


Versatile keypads that work indoors or outdoors. 


Bea 
() &) (2) () 
ale W 


housing. 

12 Key mating connector use Digi-Key® part numbers: 
A3016-ND (connector, 1 piece) / A3007-ND (contacts, 1 package) 
16 Key mating connector use Digi-Key® part numbers: 
A3017-ND (connector, 1 piece) / A3007-ND (contacts, 1 package) 


Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Series 88 Keypads 
1 | 12-Key Keypad with Black housing; White keys and Black lettering .. GH5012-ND 25.54 24.13 19.16 | 88AB2-143 
2 12-Key Keypad with Black housing; White keys and Blue lettering ... GH5013-ND® 25.54 24.13 19.16 | 88AB2-152 
12-Key Keypad with Black housing; Blue keys and White lettering GH5014-ND® 25.54 24.13 19.16 | 88AB2-172 
16-Key Keypad with Black housing, Blue/White keys and Black/Blue lettering. GH5015-ND® 29.51 27.88 22.14 | 88BB2-052 
3 | 16-Key Keypad with Black housing, Blue keys and White lettering . .. |GH5016-ND® 29.51 27.88 22.14 | 88BB2-072 
16-Key Keypad with Black housing, Red keys and White lettering... .. |GH5017-ND®@ 29.51 27.88 22.14 | 88BB2-082 
Series 88 Clear Key Keypads — Customize Your Own Keypad Layout — RoHS Compliant 
12-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below...................2.0c00eeeee GH5018-ND 20.27 19.15 15.21 | 88AB2 
4 | 16-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below. GH5019-ND 22.54 21.29 16.91 | 88BB2 
20-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below. GH5020-ND 30.03 28.37 22.53 | 88JB2 
Legend Sheet, Small Print lettering for Blank Keys, dry transfer type ... GH5021-ND 4.01 3.79 3.01 | 87-DT-2096-088 
___ | Legend Sheet, Medium Print lettering for Blank Keys, dry transfer type. GH5022-ND 4.01 3.79 3.01 | 87-DT-2096-125 
Legend Sheet, Large Print lettering for Blank Keys, dry transfer type ... GH5023-ND 4.01 3.79 3.01 | 87-DT-2096-187 
Legend Sheet, Medium Print lettering for Blank Keys, self-adhesive type GH5024-ND 5.66 5.35 4.25 | 87AC2046 
Clear Protective Overlay for 12-Key Keypad (protects your customized lettering) . GH5025-ND 18.62 17.59 13.97 | 88-101 
4 | Clear Protective Overlay for 16-Key Keypad (protects your customized lettering) . GH5026-ND 16.32 15.42 12.24 | 88-001 
Clear Protective Overlay for 20-Key Keypad (protects your customized lettering) ... GH5027-ND 16.92 15.98 12.69 | 88-201 
Panel Seal Gaskets for Series 88 Keypads — RoHS Compliant 
Optional Panel Gasket Seal for all 12-Key Series 88 Keypads - Subpanel Mount. . GH5028-ND 1.44 1.36 = 1.08 | 88M2001-2 
Optional Panel Gasket Seal for all 16-Key Series 88 Keypads - Subpanel Moun GH5029-ND 1.47 1.39 1.11 | 88M2009-2 
___ | Optional Panel Gasket Seal for all 20-Key Series 88 Keypads - Subpanel Moun GH5030-ND 1.53 1.45 1.15 | 88M2019-1 
Optional Panel Gasket Seal for all 12-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount . GH5031-ND 1.81 1.71 1.36 | 88M2012-1 
Optional Panel Gasket Seal for all 16-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount . GH5032-ND 1.88 1.78 1.42 | 88M2015-1 
Optional Panel Gasket Seal for all 20-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount ... GH5033-ND 1.93 1.83. 1.45 | 88M2018-1 
@ RoHS Compliant 
Grayhill’s Series 96 are their most economical 3x4 and 4x4 keypad Digi-Key Price Each Grayhill 
family. They have such features as conductive rubber contacts with Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
an operational life of 3 million operations and a good tactile feel 15427 Kevoag Front Mount, White Keys GH5001-ND@ 1226 10.77 9.20 | 96AB2-102-F 
for positive feedback to the operator. GH5001 thru GH5004 have | 4 46 Kevoad. Rear Mount, White Keys GH5002-ND@ 1226 10.77 9.20 | 96AB2-102-R 
black legends with white keys and a black ABS housing. GH5008 | 46 46, Keyoag, Front Mount, White Keys GH5003-ND® 13.66 11.99 10.25 | 96BB2-006-F 
thru GH5011 have white legends with black keys and a black ABS | 4644. Kevoad. Rear Mount, White Keys GH5004-ND@ 13.66 11.99 10.25 | 96882-006-R 
12 Key Keypad, Front Mount, Black Keys GH5008-ND® 12.26 10.77 9.20 | 96AB2-152-F 
12 Key Keypad, Rear Mount, Black Keys GH5009-ND 12.26 10.77 9.20 | 96AB2-152-R 
16 Key Keypad, Front Mount, Black Keys GH5010-ND® 13.66 11.99 10.25 | 96BB2-056-F 
16 Key Keypad, Rear Mount, Black Keys GH5011-ND® 13.66 11.99 10.25 | 96BB2-056-R 


@ RoHS Compliant 


Series 37 Piezo Keypads and Pushbuttons 


Vandal Resistant and Virtually Indestructible 


Function: 


The switch function is based on the physical principal of the Piezo effect. The external push force activates a Piezo element that 


releases voltage utilized for switching (MosFet). 
Advantages: 


¢ Suitable for harsh environments * Sealed metal surface, epoxy potted * Pressure activated, no moving parts » Water and dust Fig. 


proof Long life expectancy, tested for 50 million cycles 
Applications: 


¢ Vending machines Lifts * Food industry * Mining equipment »* Chemical and petrochemical industry * Safety and security 1 | Momentary 18” leads with Red LED GH7301-ND 56.82 


* Medical equipment « Industrial machinery 
Specifications: 


¢ Rated Voltage: 24 VAC or VDC * Rated Current: 200mA maximum, 1A if requested * Switch Resistance “ON”: 100 maximum 
* Switch Resistance “OFF”: >5MQ * Switch Capacitance: 25pF « Actuation Force (typical): 3-5N * Operating Temperature: -20°C ~ 2 


75°C * IP68 per IEC 529 


5000 Series — Toughened -Aks 
piorm Display Module CE 


This unique bezel ensures an effective presentation of character Dim. in mm 

or graphic display devices in any instrument or control panel. 

The display bezel fixes from the underside of any control panel, 

providing a tough and water sealed installation. Three menu 

navigation and option select keys provide an intuitive and 

reliable operator interface familiar to any cell phone user. The 

impact and scratch resistant polycarbonate screen ensures 

maximum protection against vandalism or hard use in an 

industrial environment. Offered with an optional back-lit 4 line 

x 20 character LCD. Alternatively, this bezel can be specified as 

a non-loaded device that is ready to accept alternate displays. 

Features: 

* Impact resistant (10J BS EN 60068-2-75 : 1997) 

* Sealed against liquids and dust (IP65) 

* -20°C (dry) ~ 60°C 

Resistant to petrochemicals and most commonly used 
cleaning agents 


Digi-Key Price Each Storm Interface 
Description Part No. if 10 50 Part No. 
Tough Display Module — MGRI618-ND@ 41.54 —36.71._~—32.42 | 5001-200103 
without LCD i . " 
Tough Display Module — ‘f i 
with 4x20 character LCD MGR1619-ND. 92.76 81.98 71.73 | 5001-200203 
@ RoHS Compliant 


Digi-Key Price Each Grayhill 

Description Part No. ul 10 100 |Part No. 
PIEZO Pushbuttons 
Momentary with Pins, Smooth Front GH7300-ND 42.53 38.99 35.44 |37FMA1-AAPIN 
47.61 42.24 |37FML1-AA11N 
Momentary 18” leads with Red LED Ring | GH7302-ND 116.55 97.65 + 86.63 |37FBR1-AAW1121N 
PIEZO Keypads 

PIEZO 12-Key Aluminum Matrix GH7304-ND 187.78 157.33 139.57 |37F1-AB2-AC1 
PIEZO 16-Key Aluminum Matrix GH7305-ND 200.73 168.18 149.19 |37F1-BB2-AC1 


NEW! SF6000 Series -Tough and 


Compact, Alpha-Numeric Keypads 


Storm’s SF6000 Series keypads are perfectly suited for 
industrial applications, access control devices or any public-use 
data entry device. Large, brightly colored keys with raised tactile 
symbols ensure maximum usability by those with visual or 
mobility impairments. 

SF6000 Series keypads feature Storm’s patented weather 
resistant (IP65) and vandal resistant switch technology, which 
allows these devices to be confidently deployed in the harshest 
industrial or outdoor environments. It also features a stainless 
steel front plate with high impact polymer keys. It has a 4x4 
matrix output with separate connection for illumination. 
Illuminated SF6000 Series Keypads: Make data entry easy with 
large, brightly lit keys. Each key is back-lit by a powerful 4.5 volt 
LED, making these keypads ideal for dark environments. 


Abs C€ 


Dim. inmm 


Digi-Key Price Each Storm Interface 
Description Part No. 1 10 50 Part No. 
Keypad with Polymer Keys MGR1624-ND 109.53 96.16 84.06 | 8616-210023 
Keypad with Metal Keys MGR1625-ND 139.46 122.44 107.03 | 8616-310023 
Keypad with Illuminated Keys MGR1626-ND 139.46 122.44 107.03 | 8616-410023 
Mount Kit For SF6000 Series MGR1627-ND 7.93 6.97 6.09 | 8600-MK0003 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2008 tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


torm \K Range Keypad System 


(MEE interface M 


Interchangeable for Different Environments/Applications 


Storm K Range keypads are 100% interchangeable to suit any 
application. Each series is identical in size and mounting 
specifications, allowing for easy price/performance selection for 
different environments. Each keypad is available in calculator or 
telephone formats (arrows or F-Keys on the 4-key version) or the 
end user may customize by using optional blank keys. All keypads 
are compatible with the Storm Universal Encoder and include instruc- 
tions and a gasket seal. Storm K Range Keypads are ideal for access 
control, pin numbering/banking functions and kiosk application. 


Storm 1000 Series — Public/outdoor Environments 

¢ Anti-Vandal design ideal for public environment * Features metal casing and keys « Fully sealed, to 
IP67, for use in outdoor environments * Key color: Silver * Case Color: Silver * Operational life: 4 Million 
cycles (min) per key * Operational Temperature Range: -40°C ~ 100°C » Gold on nickel plated FR4 
contact PCB * Connector: 0.1” pitch, gold plated, square pin, male 


Storm PLX Series — Anti-vandal, Industrial Sealed Keypad 

* Tough metal key keypad with polymer housing » Ideal for public and industrial environments * Sealed 
to IP65 for exposed environments * Case Color: Black »* Key Color: Silver * Operational life: 4 million 
cycles (minimum) per key * Operational Temperature Range: -40°C ~ 100°C * Gold on nickel plated FR4 
contact PCB * Connector: 0.1” pitch, goldplated, square pin, male 


Storm 2000 Series — Harsh Industrial/Wet Environments 

¢ Impact resistant industrial keypad »* High impact resistant polymer casing and keys * Sealed to IP65, 
allowing pressure hose wash * Case Color: Mid Gray * Key Color: Light Gray * Operational life: 4 million 
cycles (min) per key © Operational Temperature Range: -25°C ~ 85°C » Gold on nickel plated FR4 
contact PCB * Connector: 0.1” pitch, gold plated, square pin, male 


Storm 3000 Series — General Service/Sheltered Outdoor Use 

¢ Reliable keypad for sheltered environments * General service polymer casing and keys « Rain and 
splash proof to IP54 specifications * Case Color: Mid Gray * Key Color: Light Gray * Operational life: 2 
million cycles (min) per key * Operational Temperature Range: -10°C ~ 85°C * Connector: 0.1” pitch, gold 
plated, square pin, male 


Keypad Interface 


Storm 420 Series Encoders provide an interface between 
keypads and host systems. Converting the matrix output 
from Storm keypads, the encoder sends RS232 output 

to a host system, via the 6 pin .100” (2.54mm) 

pitch connector. Features: * Input Power +5V + 

0.25VDC * RS232 Output via 6 pin Molex .100” 

(2.54mm) Pitch KK Series Connector ¢ Drives 

Powertip’s 80 character LCD Display from 

keypad * RS232 Mates With: * Connector: 

WM2004-ND ¢ Contact: WM2312-ND 


MGR1602-ND (RoHS Compliant) $64.86 


Storm GFX Series 


Customizable Keypad 

ae Transparent 
~ |" Key Cap 

won Transparent 

~~ Legend Tile 

~~ Colored Tile 


a Key Base 


permanent cover resistant to water, dust and physical damage. 


Illuminated Graphic Series Keypads are perfect for dimly lit environments. They also feature easily customizable legends, 
each keytop can be illuminated in a wide range of colors using the translucent color tiles. Available with white or red/green 
LED key illumination. ¢ Fully customizable impact-resistant keypads « Ideal for commercial and industrial applications » Rain 
and splash proof to IP54 specifications * 4, 12 and 16 key formats available * Case Color: Black » Operational life: 2 million 
cycles (min) per key * Operational temp. range -10°C ~ 85°C « Gold on nickel plated FR4 contact PCB * Connector: 0.1” pitch, 


gold plated, square pin, male 
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Digi-Key Price | Storm 
Description Part No. Each | Part No. 
1000 Series - Vandal Resistant - (Silver Diecast Housing) 
4-Key Keypad, Arrow keys MGR1512-ND@ 44.89 | 1K041103 
4-Key Keypad, F1-F4 keys MGR1511-ND@¢ 31.05 | 1K042103 
12-Key Keypad, Telephone MGR1513-ND@t 64.84 | 1K12T103 
12-Key Keypad Calculator MGR1501-ND@t 64.84 | 1K120103 
16-Key Keypad, Telephone MGR1514-ND@f 77.81 | 1K16T103 
16-Key Keypad Calculator MGR1601-NDt 77.81 | 1K160103 
Illuminated 12-Key Keypad, Calculator MGR1576-ND 81.06 | 1KL120103 
PLX Series 
4-Key Keypad, F1-F4 Keys, Black Case MGR1541-ND@ 39.04 | PLX042203 
4-Key Keypad, Arrow Keys, Black Case MGR1542-ND@ 39.04 |PLX041203 
12-Key Keypad, Calculator Format, Black Case MGR1543-ND® 56.42 |PLX120203 
12-Key Keypad, Telephone Format, Black Case MGR1544-ND@ 56.42 |PLX12T203 
16-Key Keypad, Calculator Format, Black Case MGR1545-ND 67.68 |PLX160203 
16-Key Keypad, Telephone Format, Black Case MGR1546-ND 67.68 |PLX16T203 
2000 Series - Industrial - (Mid-Grey Impact Polymer Housing) 

4-Key Keypad, Arrow keys MGR1516-ND@ 30.93 | 2K041103 
4-Key Keypad, F1-F4 keys MGR1517-ND@¢ _30.93 | 2K042103 
12-Key Keypad, Calculator Format MGR1518-NDt 44.89 |2K120103 
12-Key Keypad, Telephone Format MGR1519-ND@t 44.89 |2K12T103 
16-Key Keypad, Calculator Format MGR1520-NDt 54.87 |2K160103 
16-Key Keypad, Telephone Format MGR1521-NDt 54.87 |2K16T103 

3000 Series - Commercial - (Mid-Grey General Service Polymer Housing) 
4-Key Keypad, Arrow keys MGR1523-ND@$ 19.75 |3K041103 
4-Key Keypad, F1-F4 keys MGR1524-ND@+ 19.75 |3K042103 
12-Key Keypad, Calculator Format MGR1525-ND@t 29.12 |3K120103 
12-Key Keypad, Telephone Format MGR1526-ND@t 29.12 |3K12T103 
16-Key Keypad, Calculator Format MGR1527-NDt 35.41 |3K160103 
16-Key Keypad, Telephone Format MGR1528-ND@t 35.41 |3K16T103 

Accessories — RoHS Compliant 

Blank Keys for 1000 Series 4 pieces MGR1515-ND 7.00 | 1KO00003 
Blank Keys for 2000/3000 Series 4 pieces MGR1522-ND 3.00 | 2K000003 
Rear Casing for 12-Key Keypads MGR1536-ND 27.56 | RC120203 
Privacy Shroud for 12-Key Keypads MGR1562-ND. 29.32 | 1KFS0203 


Available with Full Key Illumination 


Graphic Series Keypads feature customizable keytop legends. Keypad layouts are customized by inserting legend tiles into 
the transparent keycap then securing the self-locking cap onto the key base. Once pressed into place, the keycap provides a 


@ RoHS Compliant $ 4-Key Mating Connector use Digi-Key Part Number: WM2003-ND (Connector, 1 pkg)/ 
WM1114-ND (Contacts, 1 pkg) t 12 Key or 16-Key Mating Connector use Digi-Key Part Number: WM2006-ND 
(Connector, 1 pkg)/ WM1114-ND (Contacts, 1 pkg) 


Environmentally Sealed Keypads 
700 Series 


The 700 Series of sealed keypads intended are for use individually or as modular building blocks to 
create more complex key-panel layouts. Unlike other sealed keypads, the 700 series have excellent 
tactile characteristics providing fast and reliable data input. When a keytop is depressed a conductive 
rubber pill makes contact with a gold on nickel plated PCB. These contact materials provide the highest 
level of protection against corrosive atmospheres and contact oxidization. Each keypad has inte- 
rchangeable keytop legend tiles. Keypads come in two colors, gray or black, and feature a matrix style 
output. Instructions and pinouts are included. Compatible with Storm Universal Encoder part number 
“MGR1602-ND”. 


Digi-Key Price | Storm 

Description Part No. Each_| Part No. 
4-Key Graphic Keypad and 5 Keycaps, Common Bus MGR1547-ND® 24.73 | GS040203 
12-Key Graphic Keypad and 13 Keycaps, Black, Matrix MGR1548-ND 35.91 | GS120203 
16-Key Graphic Keypad and 17 Keycaps, Black, Matrix MGR1549-ND@ 43.89 | GS160203 
4-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1568-ND® 29.67 | GSRG040203 
12-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1569-ND 43.09 | GSRG120203 
16-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1570-ND@ 52.67 | GSRG160203 
4-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1571-ND@ 34.62 | GSLW040203 Digi-Key Price |Storm 
12-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1572-ND® 53.87 | GSLW120203 Fig. | Description Part No. Each _|Part No. 
16-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1573-ND@ 74.31 | GSLW160203 1 4 Key Keypad with Legend Set A, Gray MGR1101-ND@ 22.68 | 70040103 
Legend Set A, 0-9, Arithmetic Function, Arrows, 26 Tiles MGR1550-ND@ 2.60 | GSA0T203 4 Key Keypad with Legend Set A, Black MGR1111-ND@ 22.68 | 70040203 
Legend Set B, Computer Legend, Arrows, 26 Tiles MGR1551-ND@ 2.60 | GSBOT203 2 | 12Key Keypad with Legend Set A, Gray MeRCe NG Se 34.68 | 70120103 
Legend Set C, Alphabet Legend, 26 Tiles MGR1552-ND@ 2.60 | GSCOT203 12 Key Keypad with Legend Set A, Black MGR1112-ND@ 34.68 _ | 70120203 
Legend Set D, F1-F4 Keys, Misc. Keys, 26 Tiles MGR1553-ND@ 2.60 | GSDOT203 3 16 Key Keypad with Legend Set A, Gray MGR1103-ND® = 44.96 | 70160103 
Legend Set E, Blank Keys Legend, 30 Tiles MGR1554-ND 2.60 | GSEOT203 e = reves an eae = ae aes — eae 

x -, #,* i s ‘ey Keypad with Legend Set , Gray | . 
Gray Golered Usgonds 30 Ties: aces ees “2 cede = 36 Key Keypad with Legend SetB&C, Black MGR1114-ND@ 69.98 | 70360203 
Red Colored Legends, 30 Tiles MGR1557-ND@ 4.72 |GS000303 Legend Set A 0-9, Arith. Function, Arrows MGR1201-ND@ 4.00 |70A00103 
Green Colored Legends, 30 Tiles MGR1558-ND® 1.72 | @S000403 oad eae eae Arrows Sees ERE ears 
Blue Colored Legends, 30 Tiles MGR1559-ND@ 1.72 | GS000503 = Legend Set D F1-F12, Misc. Keys MGR1204-ND 4.00 |70D00103 
White Colored Legends, 30 Tiles MGR1615-ND@ 1.72 | GS000103 Legend Set E Blank Legend MGR1205-ND@ 4.00 |70E00103 
Yellow Colored Legends, 30 Tiles MGR1560-ND® 1.72 | GS000603 Legend Set F 0-9, Ent, Off, +, -, #, * MGR1206-ND@ 4.00 |70F00103 
Replacement Keycaps, 4 Keycaps and 4 Keybases MGR1561-ND® 5.16 | GS000003 Under Panel Mount Clip (2 pcs.) MGR1401-ND® 3.87 | 7004CL03 


@ RoHS Compliant 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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torm 2200 Series Vandal Resistant Keyboards 
Cumminersee™ and Keyboards with Trackball 


These keyboards are constructed to survive in exposed, 
unsupervised, public environments. A hardened stainless 
steel front plate and captive, high impact polymer keys 
ensure the keyboard's resistance to hard use and abuse. 


Features: * Tough, vandal resistant construction 
¢ Permanent laser engraved keytop characters »* Sealed 
against water and dust to IP65 «Integral PS/2, USB 
interface electronics (switchable) * Foot Mounting kit 
available for desktop applications 


NIE ® NEW! Series FM 
SWITCHES 


Membrane Switch 
Keypads 


i‘ at Digi-Key Price | Storm Characteristics: * 1.0mm (.039”) tail pitch * Actuating dome offers crisp, tactile feedback 
Life eeisel stele BeTNG! Esch anartiNos to positively indicate circuit transfer ¢ Illuminated raed feature legends on embossed 
Vandal Resistant Keyboard, 61-Key MGR1609-ND@ 300.10 | 2210-220023 keypads * Adhesive backing for easy mounting Specifications: » Power Level: 20mA 

1 | Vandal Resistant Keyboard, 75-Key including F-Keys MGR1613-ND® 320.14 | 2220-220023 @ 24VDC Contact Resistance: 5000 maximum (10mA @ 10VDC) Insulation 
Vandal Resistant Keyboard, 93-Key including number pad MGR1614-ND@ 360.22 | 2230-220023 Resistance: 100MQ minimum Dielectric Strength: 250VAC minimum, for one minute 

2 | Vandal Resistant Keyboard, 63-Key with Poly TB MGR1610-ND@ 440.38 | 2210-220223 minimum * Operational Life: 1,000,000 operations minimum Contact Timing: 10 
Vandal Resistant Keyboard, 63-Key with Metal TB MGR1611-ND 500.50 | 2210-320323 milliseconds maximum * Operating Temperature: -15°C ~ 50°C LED Specifications: 

— | Foot Mounting Kit for 2200 Series MGR1617-ND® 19.90 | 2200-FK0003 ¢ Forward Voltage: 2.1V * Forward Current: 20mA Connectors: * Recommended for 
@ RoHS Compliant 5 pin: Molex 0528060570 * Recommended for 8 pin: Molex 0528060810 »* 1 connector 


required for Non-illuminated * 2 connectors required for Dot with Overlay 
Note: * 4-Key Keypads have 5 pins * 12-Key and 16-Key Keypads have 8 pins 


2200 Series Stand-Alone Trackballs 


No. of | Surface | Digi-Key Price | NKK 
This 38mm, panel mount, trackball provides smooth, accurate and responsive cursor control in wet, dirty or Fig. Mumination Keys | Sheet | Part No. Each | PartNo. 
aggressive environments. Sealed against the ingress of fluids and dust, the device automatically configures to provide either PS/2 Non-illuminated 4 Black | 360-2294-ND 18.90 | FMBNO4BD 
or USB connectivity. The robust chassis is designed to provide secure under-panel fixing for maximum resistance to hard use, 1 Non-illuminated 4 Gray 360-2295-ND 48.90 | FMBNO4BE 


abuse and vandalism. This device is supplied complete with comprehensive fixing, connection and configuration instructions. 


2 | Dotwith Overlay | 12 Gray 360-2298-ND 36.08 | FMBP12BF 


ce Digi-Key Price | Storm Non-illuminated | 16 Black | 360-2296-ND 25.00 | FMBN16BD 
Description Part No. Each | Part No. 3 | Non-illuminated | 16 Gray | 360-2297-ND 25.00 | FMBN16BE 
Robust Trackball Phenolic Ball MGR1607-ND 123.76 | 2200-000203 Dot with Overlay | 16 Gray | 360-2299-ND 41.80 | FMBP16BF 
Vandal Resistant Trackball Steel Ball | MGR1608-ND 163.72 | 2200-000303 

Accessories for 2200 Series Keyboards and Trackballs Digi-Key Price Each Molex 

PS/2 Keyboard Cable; 2.5 Meters MGR1603-ND 11.92 | 1200-001003 Description Part No. 4 10 100| Part No. 
USB Keyboard Cable; 2.5 Meters MGR1604-ND 11.92 | 1200-002003 
PS/2 Trackball Cable; 2.5 Meters MGR1605-ND 11.92 | 2200-002003 Connector for 4-Key Keypads WMS5314-ND 44.36.28 | 52806-0570 
USB Trackball Cable; 2.5 Meters MGR1606-ND 11.92 | 2200-003003 Connector for 12- and 16-Key Keypads | WM5315-ND 50 .41 ~~ .32 | 52806-0810 


SE S 
G80-11900: Compact 104-key IBM compatible SEES G81-1800: Compact, 104 key, Windows compatible, DEE G83-6104: Economical, Windows 
keyboard with integrated, 2 button touchpad. A data entry keyboard, featuring full travel, sealed compatible, 104-key laser printed caps with 
Perfect for space critical applications. contact and membrane, AT or PS/2 interface. auto-repeat and full travel keyswitches. 


Digi-Key Cherry 
Fig.| Description Part No. Each | Part No. 
Full Size, 104-Key Computer Keyboards 
Touch Board PS/2, Light Gray, AT and Serial Adapters CH888-ND. 177.67 | G80-11900LTMUS-0 
Touch Board PS/2, Black, AT and Serial Adapters CH718-ND. 192.10 | G80-11900HVMUS S 
{ Touch Board PS/2, Beige, AT and Serial Adapters CH720-ND. 175.10 | G80-11900LTMUS Zs 
Touch Board PS/2, Light Gray CH887-ND 169.52 | G80-11900LPMUS-0 G84-4100: Notebook size for applications 
Touch Board PS/2, Black, AT and Serial Adapters CH889-ND. 177.67 | G80-11900LTMUS-2 with s ey limitations or peal stems. 
Touch Board PS/2, Black CH893-ND 169.52 | G80-11900LPMUS-2 Windies compatible. y: . 
General Purpose PS/2, Light Gray CH731-ND 85.75 | G81-1800LPMUS-0 P : 
2 | General Purpose PS/2, Black CH890-ND. 85.75 | G81-1800LPMUS-2 
General Purpose USB, Light Gray CH894-ND 85.75 | G81-1800LUMUS-0 
Microsoft Windows PS/2, Light Gray CH738-ND 25.50 | G83-6104LPNUS-0 
Microsoft Windows USB, Light Gray CH891-ND 34.13 | G83-6104LUNUS-0 
3 Microsoft Windows PS/2, Black CH896-ND 38.98 | G83-6104LRNUS-2 
Microsoft Windows USB, Black CH897-ND 36.08 | G83-6104LUNUS-2 
Business Design K-1 USB, Light Gray CH900-ND 16.50 | J82-16001LUNEU-0 
Business Design K-1 USB, Black CH901-ND. 16.50 | J82-16001LUNEU-2 G84-4400: Notebook size with two functions in a 
Notebook Style, 83-Key Computer Keyboards single device. Ultra-low profile and an integrated, high 
PS/2 Interface, Tampo-Printed Caps, Beige CH217-ND 68.00 | G84-4100PPAUS quality: FS compatible "orn treckoel aves se 
USB Interface, Tampo-Printed Caps, Light Grey CH742-ND 95.15 | G84-4100PCAUS-0 eyboale PealOr APP ications Where Spaces Nnled: 
4 | PS/2 Interface, Tampo-Printed Caps, Black CH746-ND. 78.20 | G84-4100PRAUS 
USB Interface, Tampo-Printed Caps, Black CH747-ND. 95.15 | G84-4100PTAUS 
USB, PS/2 Adapter Tampo-Printed Caps, Black, 86-Key CH898-ND. 95.15 | G84-4100PTMUS 
Integrated Trackball, PS/2, Tampo-Printed Caps, Black CH750-ND. 178.50 | G84-4400PRBUS 
Integrated Trackball, USB, Tampo-Printed Caps, Black CH751-ND 178.50 | G84-4400PTBUS 
5 | Integrated Trackball, PS/2, Tampo-Printed Caps, Light Gray CH892-ND. 163.35 | G84-4400PPBUS-0 
Integrated Trackball, PS/2, Tampo-Printed Caps, Beige CH899-ND. 163.35 | G84-4400PPBUS 
Integrated Trackball, USB, Tampo-Printed Caps, Beige CH752-ND. 168.30 | G84-4400PUBUS 
Power Wheel Mouse Optical M-5400: Optical sensor for precise 
g | USB. PS/2 Adapter, Light Gray CH902-ND 15.75 | M-5400 movement of the mouse pointer, with a 
USB, PS/2 Adapter, Black CH903-ND 15.75 | M-5450 resolution of up to 800 dpi. 
MX Ke Main Advantages: « The MX is a modern full-travel low-profile keyswitch * This expectancy * High reliability also during quick actuation ¢ All switches are momentary 


. module is designed to meet all current ergonomic standards demanded for word N/O type Specifications: * Maximum Voltage 12 * Maximum Current 10mA * Contact 
Switches and data processing applications * Gold wire crossbar contacts ensure long life Resistance 200mQ * Capacity at 1MHz <1pf * Bouncing Time at 0.4 <5ms 


i i Digi-Key Price Each Cherry 
PCB Mount with Support Pins Face Plate Mount Description Part No. 1 10 50 | Part No. 
he 1.27 
127 bate 1 Pole PCB Mount 
Linear Feel CH160-ND 86 at 64 | MX1A-11NW 
Click Tactile Feel | CH197-ND 95 84 -70 | MX1A-EINW 
Soft Tactile Feel | CH310-ND -70 63 -52 | MX1A-C1NW 
Face Plate Mount 
Linear Feel CH162-ND 86 77 -64 | MX1A-11NN 
Click Tactile Feel | CH196-ND 86 77 -64 | MX1A-EINN 
Soft Tactile Feel | CH198-ND 1.16 1.04 -86 | MX1A-CINN 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CHERRY & Pushwheel Switches 


Fig. 1 — PA, PB and PE Series 


PA Series PB Series PE Series 
Posi- | Read- Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Output Code | tions | Out Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
PA Pushwheel 
BCD 10 0-9 Extended Buttons CH178-ND® 17.28 15.36 12.80 10.56 | PACA-3000 
BCD Compl. | 10 0-9 Extended Buttons CH179-ND@ 26.68 23.72 19.76 16.31 | PAEA-3000 
BCD 10 0-9 | Ext. Board for Diodes CH180-ND@ 21.06 18.72 15.60 12.87 | PACA-4000 
Decimal 10 0-9 Extended Buttons CH682-ND@ 22.49 20.00 18.75 15.83 | PAAA-3000 
Octal 8 0-7 Extended Buttons CH683-ND@ 20.09 17.86 14.88 12.28 | PABA-3000 
Recommended Recommended 
Octal 8 | 0-7 Flush Buttons CH684-ND 21.60 1920 16.00 13.20 | PABA-3114 Recommended Panel Cacut 
1A 44.30 Panel Cutout 
BCD 10 0-9 Extended Buttons CH685-ND® 18.71 16.64 13.86 11.44 | PACA-3100 Panel Cutout 
BCD 10 0-9 Flush Buttons CH686-ND@ 18.71 16.64 13.86 11.44 | PACA-3114 A A 
Hexadecimal | 16 | 0-15 | Extended Buttons CH687-ND® 14.96 1330 11.08 945 | PAGA-3100 A= (nX 7.62) +330 Az (nX 5.99) 43.28 A=(nX762) + 3.51 
Hexadecimal | 16 0-15 Flush Buttons CH688-ND@ 14.96 13.30 11.08 9.15 | PAGA-3114 
Hexadecimal | 16 0-15 Flush Buttons CH689-ND® 15.61 13.88 11.56 9.54 | PAGE-3114 er ¢ . . 
Hexadecimal | 16 | 0-15 Flush Buttons CH690-ND@ 15.61 13.88 11.56 9.54 | PAGN-3114 ae pant separate module: Combing -eacn, module to. make-aisinal 
Right End Caps for PA Switches CH188-ND@ 68 60 50 44 | 0609-0799 : 
Left End Caps for PA Switches CH189-ND@ 68 6050.44 | 0609-0801 Fig. 2-157 
Housing .300” (7.62mm) PA Blank Black Matte CH678-ND 1.03 92 86 .73 | 0609-0797 
Spacer .100” (2.54mm) PA Blank Black Matte CH679-ND 1.03 92 86 .73 | 0609-0803 hind 
Each digit is a separate 
PB Pushwheel — “Dustproof” Front Mount — RoHS Compliant Recommended module. Combine each 
Panel Cutout i 
1B BCD to | 09 = CH185-ND 988 879 7.32 — | PBCI-E015 ae means 2 nae 
unit, as shown. 
Right End Caps for PB Switches CH194-ND 68 60 50 44 | 0609-1347 
Left End Caps for PB Switches CH195-ND 68 60 50 44 | 0609-1346 
Spacer .100” (2.54mm) for PB Series Black CH680-ND 1.03 92 86 73 | 0609-1348 
PE Pushwheel — RoHS Compliant Fig. 3 — L20 (Right and Left End Caps) 
Decimal 10 0-9 Extended Buttons CH239-ND 19.95 17.74 14.78 12.20 | PEAA-3000 een 
BCD 10 0-9 Extended Buttons CH181-ND 19.47 17.31 14.42 11.90 | PECA-3000 (4 Holes) 
1 Hex 16 0-15 Extended Buttons CH240-ND 26.84 23.86 19.88 16.41 | PEGA-3000 i a 
Hex 16 |0-9,A-F] Extended Buttons | — CH281-ND 26.49 2355 19.62 16.19 | PEHA-3000 of ovat | 9 
BCD 10 0-9 Ext. Board for Diodes CH183-ND 24.68 21.94 18.28 15.09 | PECA-4000 L__A__.| ° 
Right End Caps for PE Switches CH190-ND 68 60 50 44 | 0609-0756 5 on aie ae 
Left End Caps for PE Switches CH191-ND 68 60 50 -44 | 0609-0754 B= n 315+ .655 
Spacer .300” (7.62mm) PE Blank Black Matte CH677-ND 1.03 92 86 73 | 0609-0752 
1757 Pushwheel — Back Mount Each digit is a separate module. Combine each module to make a final 
2 Decimal 10 | 0-9 | Not for new designs CH242-ND 14.50 12.89 10.74 9.40 | 0T57-01MoO unit, as shown. 
L20 Leverwheel Model A B 
3 Decimal 10 0-9 Not recommended CH233-ND 16.28 14.48 12.06 10.56 | 0L20-01A0 L20 (n x 12.70) = 10.29 (nx 12.70) + 15.11 
Decimal 10 0-9 for new designs CH234-ND 16.82 14.96 1246 10.91 | 0L20-01M0 
RoHS Compliant NOTE: PAGA: QC terminal PAGE: Right angle header PAGN: Locking right angle header. Fig. 4- Connectors 
Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Connectors — RoHS Compliant 
Connector for PA Series BCD/HEX, PC Mount Terminal CH271-ND 4.21 3.75 2.97 C2KO-P107 
4 | Connector for PE Series BCD/HEX, PC Mount Terminal CH274-ND 4.51 4.01 3.18 C2RO-P111 
Connector for PE Series BCD/HEX Solder Eyelet Terminal. CH681-ND 4.51 4.01 3.18 C2RFN116 
om RON. Thumbwheel Switches 
No. of Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Output Positions Color Part No. 1 25 50 Part No. 
BCD 0-9 SW266-ND 8.48 7.63 6.78 | A7BS-206-1 
1 BCD : 0-9 Black Gloss $W267-ND 8.48 7.63 6.78 | A7BS-206-S-1 
BCD with Ext. Brd. 0-9 SW268-ND 9.13 8.22 7.30 | A7BS-207-1 
+, - Display Only +7 SW269-ND 10.93 9.84 8.74 | A7BS-207-PM-1 
Connector for A7BS Series, Solder Terminal with Mount Ears $w270-ND 4.98 4.48 3.98 | A7B-C 
_ End Caps for A7BS Series, Left/Right 2 Pcs. $W271-ND 1.38 1.24 1.10 | A7B-M-1 
Spacer for A7BS Series, Black No Marking $W272-ND 75 68 -60 | A7B-PA-1 
BCD (Back Mount) $W273-ND 6.78 6.10 5.42 | A7CN-106-1 
ea : . i 2 0-9 Black Gloss 
Each digit is a separate module. Combine each module to make a final unit, as BCD (Front Mount) $W274-ND 6.78 6.10 5.42 | A7CN-206-1 
shown above. End Caps for A7CN Series, Back Mount Only $W275-ND 83 15 .66 | A7CN-1M-1 
AZB Series: = Spacer for A7CN Series, Back Mount Only, Black $W276-ND 65 59 52 | A7CN-1PA-1 
Features: * Dustproof construction ensures highly reliable performance at End Caps for A7CN Series, Front Mount Only $W277-ND 83 75 66 | A7CN-2M-1 
low voltage and very small current even under adverse environmental Spacer for A7CN Series, Front Mount Only, Black $W278-ND 65 59 52 | A7CN-2PA-1 
conditions » Switch units can be assembled simply by fitting the integral hook BCD (Back Mount) Black Gloss SW279-ND 523 a7 448 | A7D-106-1 
coupler of each unit into the mating unit, thus eliminating the need of nuts . i . 
and bolts for assembly * Switch assembly can be mounted easily by merely 3 BCD (Front Mount) 0-9 Black Gloss Sw280-ND 5.23 47 4.18) A7D-206-1 
pushing the assembly into the mounting panel cutout from front BCD (Back Mount) Light Gray SW504-ND 5.23 47 4.18 | A7D-106 
ATCN Series: BCD (Front Mount) Light Gray SW505-ND 5.23 471 4.18 | A7D-206 
Features: * Designed specially for printed circuit boards »* The transparent End Caps for A7D Series, Back Mount Only, Black SW281-ND 83 15 66 | A7D-1M-1 
window plate fitted in the readout section prevents the ingress of dust and also End Caps for A7D Series, Front Mount Only, Black $W282-ND 75 68 60) A7D-2M-1 
protects dial characters against wear by incorrect handling * Switch units can Spacer for A7D Series, Back Mount Only, Black $W283-ND 83 5 66 | A7D-1PA-1 
be assembled simply by {fitting the integral hook coupler of each unit, into the _ Spacer for A7D Series, Front Mount Only, Black SW284-ND 83 15 66 | A7D-2PA-1 
mating unit, thus eliminating the need of nuts and bolts for assembly End Caps for A7D Series, Back Mount Only, Light Gray SW506-ND 83 15 66 | A7D-1M 
A7D Series: End Caps for A7D Series, Front Mount Only, Light Gray SW508-ND 78 70 62 | A7D-2M 
Features: + Cost effectiveness and improved reliability achieved through Spacer for A7D Series, Back Mount Only, Light Gray $W507-ND 83 75 66 | A7D-1PA 
insert-molding and fewer component parts * Plastic spring with minimal fatigue Spacer for A7D Series, Front Mount Only, Light Gray SW509-ND 83 75 .66 | A7D-2PA 
and a mechanical service life of 30,000 operations 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Fig. 1 
Series 3 


Fig. 2 
Series 3P 


Thumbwheel Switches 


Features: 

* Most complete product offering in the industry 
* Spacers available to fit most panel cutouts 

* Front or rear mounting options 


Note: End caps sold separately. 


No. of Digi-Key Price Each C&K 
Fig. Description Pos. Color Termination Part No. 1 25 100 Part No. 
Decimal Output, Front Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5013-ND® 8.59 7.42 6.25 301109000 
BCD Output, Front Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5014-ND® 9.22 7.97 6.71 302109000 
BCD Output, Front Mount 0-9 Black Gloss Extended PC Board CKN5035-ND@ 10.79 9.32 7.85 302109100 
BCD Output, Front Mount 0-9 Black Gloss PC Pins CKN1865-ND@ 13.94 12.05 10.14 302109N00 
BCD Complement, Front Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5037-ND® 8.59 7.42 6.25 302309000 
1 BCH Output, Front Mount 0-F Black Gloss Short PC Board CKN5038-ND@ 17.24 14.90 12.55 307109000 
Decimal Output, Rear Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN1186-ND® 8.59 7.42 6.25 301119000 
BCD Output, Rear Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN1187-ND® 9.22 7.97 6.71 302119000 
BCD Output, Rear Mount 0-9 Black Gloss Extended PC Board CKN5039-ND® 11.58 10.01 8.43 302119100 
BCD Output, Rear Mount 0-9 Black Gloss PC Pins CKN1866-ND@ 13.94 12.05 10.14 302119N00 
BCD Complement, Rear Mount 0-9 Black Gloss Short PC Board CKN5041-ND@ 8.59 7.42 6.25 302319000 
BCH Output, Rear Mount 0-F Black Gloss Short PC Board CKN5042-ND® 17.24 14.90 12.55 307119000 
Female Header for Series 3 with PC Board Termination CKN1752-ND 23.41 16.50 14.90 605A00000 
Front Mounted End Cap for Series 3 (2 required) CKN5015-ND 1.94 1:55 1.23 413402000 
= Front Mounted Spacer for Series 3 (optional) CKN5016-ND 2.39 1.91 1.52 413502000 
Rear Mounted End Cap for Series 3 (2 required). CKN5017-ND 83 66 53 400402003 
Rear Mounted Spacer for Series 3 (optional) CKN5018-ND 1.80 1.44 1.14 400802000 
Rod Assembly for 1 Module (Series 3) CKN5019-ND 2.70 2.16 1.71 412707000 
= Rod Assembly for 2-4 Modules (Series 3) . CKN5020-ND 2.81 2.25 1.78 412701000 
Rod Assembly for 5-7 Modules (Series 3) ... CKN5021-ND 2.84 2.27 1.80 412702000 
_ Fastener Nut for Rod\Asseimblies (Series 3)......is0cacseecseacnaseesiigaceasaedaseenasassidisdenagaciuldaenagseiuldsenageeaadsesaaseaaiine CKN5023-ND 29 23 oo: 403500000 
Nut Driver hand tool for CKN5023-ND Fasteners ........... 0... c cece cece cee enn e eee e eee een ene eee eee eee CKN5024-ND* 7.61 6.58 5.54 406100652 
BCD type with Straight Board, Front Mount 0-9 Black Matte Short PC Board CKN5029-ND®@ 8.42 7.28 6.13 3P0210000 
2 BCD Output with Dust Lens, Front Mount 0-9 Black Matte Short PC Board CKN5044-ND@ 8.76 7.87 6.38 3P0210002 
BCD Output with Dust Lens, Front Mount 0-9 Black Matte Extended PC Board CKN5045-ND@ 8.82 7.62 6.42 3P0210102 
Left End Cap for 3P Series... CKN5031-ND 57 46 37 623502000 
= Right End Cap for 3P Series . CKN5032-ND 57 46 37 623602000 
* Xcelite hand tool + RoHS Compliant 
APM's sealing boots are designed to protect your switches and potentiometers from 
Transpa rent Rocker hostile environments without compromising or interfering with the switches basic RoHS 
function. Boots create a full environmental seal even under high-pressure washdowns. 
Switch Seals Each seal is made from a tough, high tear strength elastomer that is resistant to most ®) 
chemicals, lubricants, acids and solvents. UL and CSA recognized which facilitate 
E a 3 . ia re sain, easier agency listings and most Hexseals are QPL approved under MIL-B-5423. 
Seals without compromising switch operation, position status viewing or legend visibility. 
Maximum Maximum Maximum rato Punget 
Thread Size (1.D. Height Digi-Ke Price Each APM Hexseal 
Actuator Length | Actuator Width | Above Panel | Digi-Key Price Each APM Hexseal Size Inch aad Inch ain) Color Pa re 1 25 100 |Part No. 
Inch (mm) Inch (mm) | Inch (mm) _| Part No. 1 25 100 _| Part No. 15/32-32NS-28 281 (7.14) | Gray |335-1009-ND 3.69 2.96 2.34 |N3030 
-750 (19.05) 531 (13.49) -228 (5.79) | 335-1011-ND 2.40 1.92 1.52 | C1113/66(Clear) 15/32-32NS-2B | .422 (10.72) | 438 (11.13) | Gray |335-1008-ND 3.69 2.96 2.34 |NC3030 
7/16-28UNEF-2B 438 (11.13) | Clear [335-1013-ND 3.93 3.15 2.49 |NC303 7/16-28(CLR) 
1/4-40NS-2B -141 (3.58) | Gray [335-1017-ND = 4.41 3.53 2.80 JN5040 
R Sh f S | 1/4-32NS-2B | .188 (4.77) | .203 (5.16) | Gray /335-1018-ND 4.41 3.53 2.80 JN5040G 
ota ry aft Seals RoHS 1/4-40NS-2B "203 (5.16) | Gray |335-1019-ND 441 353 280 |NS040R 
APM’s rotary switch and potentiometer seals surround the shaft and forms a 2) 
watertight and dust tight seal against the shaft and front panel surface. Color: Gray . 
Toggle Switch Boots * Hal-boot A fultboot 
Thread /Max. Shaft Size) Hex Nut Flat | Digi-Key Price Each APM Hexseal toggle toggle RoHS 
Size Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1 25 100 | PartNo. Hexseal toggle switch boots are molded from a high tear strength, OC} CEMPLAaeT 
a q E 5 silicon rubber bonded to a built-in mounting nut. Each encloses (CY) 
Te ONELOE ae Len Sage ee a3 oan sag Seat the base of the protruding switch bushing and forms a water and KZ 
125 (3.18) 375 (9.53) z iu x is dust tight seal against the front panel surface. QE 
Thread Throat (I.D.)| Height Digi-Key Price Each APM Hexseal 
Panel Bushing Seal RoHs Size Inch (mm) | Inch (mm) | Color | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Compuast 1/4-40NS-2B | .047 (1.19) | .250 (6.35) | Gray | 335-1006-ND* 4.08 3.27 2.59 | N5032B 
Protect and prevent seepage/leakage through switch/circuit breaker panel cutout ®) 1/4-40NS-2B | .062 (1.57) |.500 (12.70)| Red |335-1002-NDA 4.56 3.65 2.89 | N5030L(Red) 
using APM’s reusable self-sealing washers. Color: Gray 1/4-40NS-2B | .062 (1.57) |.500 (12.70) | Black | 335-1003-NDA 4.56 3.65 2.89 | N5030L(Black) 
: : : = : 1/4-40NS-2B | .062 (1.57) |.594 (15.09) | Gray | 335-1001-NDA 4.05 3.24 2.57 | N5030S 
Compatible Washer Diameter | Washer Thickness| Digi-Key Price Each APM Hexseal 15/32-32NS-28 | .078 (1.98) |.437 (11.10) | Gray | 335-1007-ND* 342 274  2417/N1030B 
Switch Bushing| Inch (mm) Inch (mm) _| Part No. 1 25100 | Part No. 15/32-32NS-2B | .078 (1.98) |.437 (11.10) | Black | 335-1022-ND* 3.54 284 2.25|C1132/20 
15/32-32 677 (17.20) .120 (3.05) 335-1021-ND 2.43 1.95 1.54 | 60064 15/32-32NS-2B | .219 (5.56) |.844 (21.44) | Gray | 335-1005-NDA 3.42 274 2.17|N1030 
PEM Security Guards — 
pw. y 
Security caps prevent any inadvertent lever operation. When Digi-Key Price Each APEM 
the cap is raised, the lever can be operated freely. When Description Part No. 1 25 100 Part No. 
the cap is fully depressed, the lever is reset/locked in a Gray, Lockdown. . 679-1299-ND 50.59 46.13 41.67 22 
stable position. They are designed for use on switches with Black, Lockdown. 679-1300-ND 50.59 46.13 41.67 25 
011.9mm (.468”) or 012mm (.472”) threaded bushing and Red, Lockdown .. 679-1301-ND 50.59 46.13 41.67 26 
lever length 17.5mm (.688”) outside bushing. Gray, Lockup... 679-1302-ND 50.59 46.13 41.67 42 
Materials: Black, Lockup 679-1303-ND 50.59 46.13 41.67 | 45 
* Support plate: matte black steel * Cap: thermoset material Red, Lockup.... 679-1304-ND 50.59 46.13 41.67 46 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Actuator Options 
K Locking Lever 


Toggle Switches 


0.214 (5.44) 
. ; 640 
Contact Material Options (1826), 
B Contacts and Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Rating: 0.4 VA maximum @ 20VAC or DC maximum 
Q End Contacts: Coin silver, silver plated. Center Contact and All Terminals: Copper alloy, silver plated. Rating: 7000 Series: 5A @ 120VAC or 
2A @ 250VAC; E-Series: 7.5A @ 125VAC or 28VDC or 3A @ 250VAC; T-Series: 3A @ 120VAC. 
K1 Locking Lever 
G End Contacts: Coin silver, with gold plate over nickel plate. Center Contact and All Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. 
Rating: 0.4 VA maximum @ 20VAC or DC maximum or 5 amps @ 120VAC or 28VDC; 2 amps @ 250VAC. do 0.214 (5.44) 
(17.27) 
Unlocked 
Options (see diagrams) Dimensions 4 
Switching Termi- | Contact Inch (mm) Digi-Key Price Each C&K Components 
Circuit Function Actuator | Bushing | nation | Material LxWxH Part No. 1 25 100 | Part No. 
Vertical 
SPST On-Off s H z Qa -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1549-ND. 6.98 5.59 4.43 | T102SHZQE K2 Locking Lever 
On-On Ss Dg c Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1002-ND. 5.60 4.48 3.55 | 7101SD9CQE e\_9.214 
On-On s Y C B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1003-ND 560 4.48 3.55 |7101SYCBE a> ot pay (5.44) 
On-On Ss Y Cc Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1004-ND. 5.60 4.48 3.55 | 7101SYCQE nQ 68 
On-On Ss H3 zZ Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1020-ND. 7.23 5.79 4.59 | 7101SH3ZQE se mee 
On-On s Y Z B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1021-ND. 5.44 4.36 3.45 | 7101SYZBE RS Bh 
On-On Ss Y Z G -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1022-ND. 5.84 4.68 3.70 | 7101SYZGE 
On-On Ss Y Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1023-ND. 5.44 4.36 3.45 | 7101SYZQE 
On-On Ss Y c Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1014-NDt 5.60 4.48 3.55 | U11SYCQE 
On-On Ss Y Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1040-NDt 5.44 4.36 3.45 | U11SYZQE 
On-Off-On Ss Y Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1005-ND 6.15 4.92 3.90 | 7103SYCQE K12 Locking Lever 
On-Off-On S y- Z B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1025-ND 6.00 4.80 3.80 | 7103SYZBE 
On-Off-On Ss Y z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1026-ND. 6.00 4.80 3.80 | 7103SYZQE ©.214 (5.44) 
On-Off-Mom S Y c Qa -500 x .270 x 350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1008-ND. 6.27 5.02 3.98 | 7107SYCQE 
On-Off-Mom Ss Y Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1028-ND. 6.12 4.90 3.88 | 7107SYZQE 
Mom-Off-Mom Ss Y Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1007-ND. 6.27 5.02 3.98 | 7105SYCQE 
Mom-Off-Mom Ss ¥- Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1027-ND. 6.12 4.90 3.88 | 7105SYZQE 
On-Mom Ss Y Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1029-ND. 6.12 4.90 3.88 | 7108SYZQE 
On-On Ss 4 w6 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1213-ND. 6.95 5.57 4.41 | 7101SYW6BE 
On-On Ss Y WwW B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1379-ND. 5.93 4.75 3.76 | 7101SYWBE 
On-On Ss Y WwW Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1381-ND. 5.93 4.75 3.76 | 7101SYWQE 
On-On Ss H c Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1091-ND. 5.66 4.53 3.59 | T101SHCQE 
On-On S H Z Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1066-ND. 5.84 4.68 3.70 | T101SHZQE 
On-Off-On Ss H c Qa -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1092-ND. 6.80 5.44 4.31 | T103SHCQE 
On-Off-On Ss H z Qa -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1087-ND. 6.98 5.59 4.43 | T103SHZQE 
On-Off-Mom Ss H Z Q -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1181-ND. 7.23 5.79 4.59 | T107SHZQE 
Mom-Off-Mom Ss H Z Qa -320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1088-ND. 6.98 5.59 4.43 | T105SHZQE 
On-On M D c Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1000-ND. 5.60 4.48 3.55 | 7101MDCQE 
On-On M D z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1016-ND. 5.44 4.36 3.45 | 7101MDZQE 
On-On M be Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1017-ND. 5.44 4.36 3.45 | 7101MYZQE 
On-On M Dg V3 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1042-ND. 6.80 5.44 4.31 | 7101MD9V3BE 
On-On M Dg V3 Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1175-ND. 6.80 5.44 4.31 | 7101MD9V3QE 
On-Off-On M Dg V3 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1169-ND. 7.36 5.89 4.66 | 7103MD9V3BE 
On-Off-On M Dg V3 Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1176-ND. 7.36 5.89 4.66 | 7103MD9V3QE 
On-On S Dg V3 B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1043-ND. 6.80 5.44 4.31 | 7101SD9V3BE 
On-On P3 Y Cc Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1001-ND. 7.60 6.09 4.82 | 7101P3YCQE 
On-On P3 Y z B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1018-ND. 7.45 5.96 4.72 | 7101P3YZBE 
On-On P3 Y Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1019-ND. 7.45 5.96 4.72 | 7101P3YZQE 
On-Off-On P3 Y Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1024-ND. 8.00 6.41 5.07 | 7103P3YZQE 
On-Off-Mom P3 M4 z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1142-ND. 8.13 6.51 5.15 | 7107P3YZQE f 
SPDT On-Mom P3 Y z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | _CKN1143-ND 813 6.51 __5.15 | 7108P3YZQE \ - Plastic lever 
Mom-Off-Mom P3 Y c Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1006-ND. 8.28 6.63 5.25 | 7105P3YCQE 4 , handle 
On-On K2 _ c B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1215-ND. 9.46 7.57 5.99 | 7101K2CBE y antirotation 
On-On K2 _ c Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1216-ND. 9.46 7.57 5.99 | 7101K2CQE 
On-On K2 _ Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1125-ND. 9.30 7.45 5.90 | 7101K2ZQE 
On-On K2 = Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1126-NDt 9.30 7.45 5.90 | U11K2ZQE 
On-Off-On K2 = Zz Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1151-ND 986 7.89 6.25 | 7103K2ZQE 
Mom-Off-Mom | 2 = Zz Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1152-ND 9.98 7.99 6.33 | 7105K2Z0E 
On-On ui y- Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1147-ND. 5.44 4.36 3.45 | 7101L1YZQE * Add .070 
On-Off-On ui Y iL Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1148-ND. 6.00 4.80 3.80 | 7103L1YZQE (t 78) forD 
On-On L41(Blk.) Y Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1220-ND. 7.76 6.21 4.92 | 7101L41YZQE2 D9 bushin ¢ 
On-On L41(Red)|  Y Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1221-ND. 7.76 6.21 4.92 | 7101L41YZQE3 gs. 
On-On K12 =_ Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1212-ND. 9.30 7.45 5.90 | 7101K12ZQE 
On-Off-On K12 =_ z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1155-ND. 9.86 7.89 6.25 | 7103K12ZQE 
Mom-Off-Mom K12 _ Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1156-ND. 9.98 7.99 6.33 | 7105K12ZQE 
On-On T _ Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1164-ND 8.44 6.75 5.35 | 7101TZQE P3 Antirotation 
On-Off-On T _ Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1165-ND. 8.99 7.20 5.70 | 7103TZQE wa00 
On-On S cw Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1159-ND. 7.05 5.64 4.47 | 7101SCWZQE 15.08), eee) 
On-Off-On Ss cw iD Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1160-ND. 7.60 6.09 4.82 | 7103SCWZQE : 
Mom-Off-Mom Ss cw Z Q -500 x .270 x 350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1161-ND. 7.73 6.19 4.90 | 7105SCWZQE 
On-On K2 _ 2 G -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1442-ND. 9.71 7.77 6.15 | 7101K2ZGE 
On-On P3 D c Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1444-ND. 7.60 6.09 4.82 | 7101P3DCQE 
On-On P3 H Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1445-ND. 8.59 6.88 5.45 | 7101P3HZQE 
On-On S Dg V3 G -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1448-ND. 7.20 5.76 4.56 | 7101SD9V3GE 
On-On Ss Dg V3 Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1449-ND. 6.80 5.44 4.31 | 7101SD9V3QE 
On-On Ss D Cc Q “500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |  CKN1451-ND 560 4.48 3.55 | 7101SDCQE . “Add .070 
On-On s H Zz Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1453-ND 658 5.27 4.17 | 7101SHZQE : (1.78) for D, 
On-On s yg V3 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1455-ND 680 5.44 4.31 | 7101SY9V3BE D9 bushings. 
On-On 1 cw c Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1459-ND. 10.20 8.16 6.46 | 7101T1CWCQE 1 * Subtract .020 
On-On T - Cc Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1460-ND. 8.59 6.88 5.45 | 7101TCQE : (.51) for H3 
On-On T cw | c¢ Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |  CKN1461-ND 10.20 8.16 6.46 | 7101TCWCQE bushings. 
On-Off-On Ss cw c Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1462-ND. 7.76 6.21 4.92 | 7103TCWCQE 
Mom-Off-Mom P3 Y Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1465-ND. 8.13 6.51 5.15 | 7105P3YZQE 
Mom-Off-Mom 1 =— Z Q -500 x .270 x 350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1466-ND. 9.12 7.30 5.78 | 7105T1ZQE : \. @.240 
Mom-Off-Mom T cw z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1467-ND. 10.73 8.58 6.80 | 7105TCWZQE Ti = .487” High A Y@6.1 0) 
Mom-Off-Mom | T = Zz Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) |  CKN1468-ND 912 7.30 5.78 | 7105TZOE 
On-Off-Mom K2 = Zz Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1469-ND 998 7.99 6.33 | 7107K2Z0E ins) 46/83-50 
On-Off-Mom s Y Zz B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1470-ND 612 4.90 3.88 | 7107SYZBE ‘ UNS-2A 
On-Mom K2 _ z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1471-ND. 9.98 7.99 6.33 | 7108K2ZQE 448 3 a 
On-Mom Ss Y Cc Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1473-ND 6.27 5.02 3.98 | 7108SYCQE (11.38)y 3 
On-Mom T =— Z Qa -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1474-ND. 9.12 7.30 5.78 | 7108TZQE aoa (51) 
t+ UL Approved Note: All threaded bushings include mounting hardware. (Continued) 
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Cek Toggle Switches (Cont.) 


Bushing Options 


Options (see diagrams) Dimensions CW Splashproof 
Switching Termi- | Contact Inch (mm) Digi-Key Price Each C&K Components 
Circuit Function Actuator | Bushing | nation | Material LxWxH Part No. 1 25 100 | Part No. 1/4-40 UNS-2A 
On-Mom S Y Z Qa 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) | CKN1475-ND 6.27 5.02 3.98 |7109SYZ0E — 
On-On M D1 C B 500 x .219 x .350 (12.70 x5.56x8.89) | CKN1515-ND 5.69 456 3.61 |E101MD1CBE 020 294 
On-On M D1 v3 B 500 x .219 x .350 (12.70x5.56x8.89) | CKN1516-ND 739 5.91 4.68 | E101MD1V3BE (0.51) (7.47) 
On-On S D1 C G 500 x .219 x.350 (12.70 x 5.56x8.89) | CKN1518-ND 6.09 4.87 3.86 |E101SD1CGE t * .060 
On-On 5 Y Z a 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56x 8.89) | CKN1519-ND 5.53 443 3.51 |E101SYZQE iy [f (1.52) 
On-On Lk D1 C B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1527-ND 6.24 5.00 3.96 | ETO1LD1CBE Internal actuator seal and external 
SPDT On-On M D1 C B .320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1530-ND 6.24 5.00 3.96 | ETO1MD1CBE bushing seal washer standard. 
Mom-Off-Mom | S$ D1 C B 320 x .200 x .350 (8.13 x5.08x 8.89) | CKN1536-ND 7.05 5.64 4.47 |ETOSSD1CBE 
Mom-Off-Mom S D1 v3 B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1537-ND 764 6.11 4.84 /ETOSSD1V3BE D, H3 (Threaded) 
On-On M H9 C B 320 x .200 x .350 (8.13 x5.08x 8.89) __| CKN1546-ND 5.69 4.56 3.61 |T101MH9CBE D9 (Unthreaded) 
On-On M Ho | V3 B (320 x .200 x .350 (8.13x5.08x8.89) | CKN1547-ND 6.21 4.98 3.94 |TIOiMHOV3BE “oi5 1/4-40 NS 
On-Off-On M H9 | V3 B 320 x .200 x .340 (8.13 x5.08x 8.64) | CKN1551-ND 736 5.89 4.66 | T103MH9V3BE 1.02) L ee 
On-Mom S H Z Q 320 x .200 x .350 (8.13 x5.08x 8.89) __| CKN1554-ND 7.23 5.79 4.59 |T108SHZQE © B158.00}t 
On-On s Y C B 500 x 450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1010-ND 8.25 661 5.23 |7201SYCBE € 
On-On s Y C Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1011-ND 8.25 6.61 «5.23 |7201SYCQE 028 , | 
On-On S Y Z B 500 x 450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1034-ND 8.00 641 5.07 |7201SYZBE 
On-On s Y z Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1035-ND 8.00 641 5.07 |7201SYZQE 
On-On S Y w Q | 500 x.450 x .350 (12.70 x 11.43x 8.89) | CKN1382-ND 8.93 7.15 5.66 |7201SYWQE 
On-Off-On S Y C Q | .500x.450x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1012-ND 9.21 7.37 5.84 |7203SYCQE 
On-Off-On S Y Z Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1036-ND 8.96 7.18 5.68 |7203SYZQE 
Mom-OftMom | S$ Y z Q | .500x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1129-ND 8.96 7.18 5.68 |7205SYZQE 
On-Off-Mom s Y Z Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1130-ND 9.21 7.37 5.84 |7207SYZQE ‘P19 (550) ESefied, 290 (695) E Soviog 
On-Mom S Y Z Q | 500x450 x .350 (12.70 x 11.43x8.89) | CKN1131-ND 9.21 7.37 5.84 |7208SYZOE “200 (5.08) ET SMT 499 (41 HET Sut 
On-On S H Z Q 320 x .360 x.340 (8.13x9.14x8.64) | CKN1089-ND 9.15 7.32 5.80 |T201SHZQE 
On-On s H C a 320 x .360 x .340 (8.13x9.14x8.64) | CKN1182-ND 8.72 6.98 5.52 |T201SHCQE H (10-48 UNS) 
On-Off-On S H Z Q 320 x .360 x .340 (8.13x9.14x8.64) | CKN1090-ND 10.35 8.29 6.56 |T203SHZQE H9 (Unthreaded) 
On-On M D Z Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1031-ND 8.00 641 5.07 |7201MDZQE 
On-On M po | v3 B 500 x 450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1170-ND 9.71 7.77 6.15 |7201MD9V3BE 
On-Off-On M po | v3 B 500 x 450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1171-ND 1066 853 6.76 |7203MD9V3BE 
On-On P3 Y Z B 500 x 450 x .30 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1032-ND 10.01 8.02 6.35 |7201P3YZBE 
On-On P3 Y Z Q | .500x.450 x .350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1033-ND 10.01 8.02 6.35 |7201P3YZQE 
Mom-Off-Mom | P3 Y Z Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1144-ND 10.97 8.78 6.95 |7205P3YZQE 
On-Off-Mom P3 Y Z Q | 500x450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1145-ND 11.22 8.98 7.11 |7207P3YZQE 
On-Mom P3 Y Z Q | 500x450 x .350 (12.70x 11.43x8.89) | CKN1146-ND 11.22 898 7.11 | 7208P3YZOE Y, 9 (Unthreaded) 
On-On K2 a C B 500 x 450 x 30 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1217-ND 1211 9.70 7.68 |7201K2CBE fa AO NS, 
On-On K2 a C Q | .500x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1127-ND 1211 9.70 7.68 |7201K2CQE i 350 (8.89) 
On-On K2 = Z Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1128-ND 11.87 9.50 7.52 |7201K2Z0E 7 
On-Off-On K2 = Z Q | 500x450 x 350 (12.70x11.43x 8.89) | CKN1153-ND 12.83 10.26 8.13 |7203K2Z0E i 
On-On u Y Z Q | .500x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1149-ND 8.00 641 5.07 |7201L1YZ0E on 
ppoT On-Off-On u Y Z Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1150-ND 8.96 7.18 5.68 |7203L1YZOE 
On-Off-On Ki2. | — Z Q | .500x.450 x .350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1157-ND 12.83 10.26 8.13 |7203K12Z0E 
On-On T — Z Q | .500x.450 x .350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1166-ND 11.00 881 6.97 |7201TZQE nati ; 
On-Off-On T = z Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1167-ND 11.96 9.57 7.58 |7203TZQE Termination Options 
On-On S cw Z Q | .500x.450x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1162-ND 9.61 7.69 6.09 |7201SCWZQE 
On-Off-On s cw | z Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1163-ND 10.57 8.46 6.70 |7203SCWZQE 
On-On-On s Y Z Q | .500x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1132-ND 968 7.74 6.13 |7211SYZQE 
On-On-Mom S Y z Q | .500x.450 x 350 (12.70 x 11.43x8.89) | CKN1133-ND 10.38 8.31 6.58 |7213SYZQE “180 (8.30) (ET Series) 
Mom-On-Mom |S Y z Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1134-ND 10.38 8.31 6.58 |7215SYZQE mi 
On-On M po | v4 B 500 x 450 x 30 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1477-ND 9717.77 ~-<6.15 |7201MD9V4BE 
On-On P3 Y C Q | .500x.450 x .350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1478-ND 10.26 8.21 6.50 |7201P3YCQE 050 (127 
On-On s Y z G 500 x 450 x 30 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1481-ND 8.56 6.85 5.43 |7201SYZGE 030 (.76) (ET Series) 
On-On T = C Q | .500x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1482-ND 11.25 9.00 7.13 | 7201TCQE 
On-On T cw Z Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1483-ND 1261 10.09 7.99 |7201TCWZQE 
On-Off-On P3 Y Z Q | .500x.450x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1485-ND 1097 8.78 6.95 |7203P3YZQE 
Mom-OftMom | Y C Q | .500x.450 x .350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1487-ND 9.21 7.37 5.84 |7205SYCQE 
Mom-Off-Mom | —T cw z G 500 x 450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1488-ND 1412 11.30 8.95 | 7205TCWZGE 
On-On-On P3 Y z Q | .500x.450x 350 (12.70x 11.43x8.89) | CKN1492-ND 11.68 9.35 7.40 |7211P3YZ0E V3 (A = 460) 
On-On-On s Y C Q (500 x 450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1493-ND 992 7.94 6.29 |7211SYCOE V4 (A = 630) 
Mom-On-Mom |S Y C Q | .500x.450x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1494-ND 1063 851 6.74 |7215SYCQE a 
Mom-On-Mom | T — z Q | .500x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1495-ND 13.38 10.71 8.48 |7215TZQE 
On-On s H3 z Q | 500 x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1507-ND 14.27 12.33 10.38 |9201SH3ZQE Epoxy I i i. 
On-On Kt — | 4a Q | .750 x .750 x .660 (19.05 x 19.05 x 16.76) | CKN1508-ND 2287 19.76 16.64 |9221K1Z40D 185 Typ. (4.70) wee 
On-On K — | 4 Q | .750 x .750 x .660 (19.05 x 19.05 x 16.76) | CKN1509-ND 22.87 19.76 16.64 |9221KZ40D “100 (2.54) ET sti 
On-On 5 H3 | 24 Q | 750x750 x .660 (19.05 x 19.05 x 16.76) | CKN1510-ND 1994 17.23 14.51 [9221SH3Z40D 620 (15. I 
On-On M D1 v3 B 500 x 450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CKN1522-ND 10.79 8.63 6.84 |E201MD1V3BE 400 (10. 18) ET Series 
On-On M D1 v3 Q | 500x450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1523-ND 10.79 8.63 6.84 |E201MD1V3QE 
On-On S D1 C Q | .500x.450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1524-ND 8.72 6.98 5.52 |E201SD1CQE 
On-On M H9 | V3 B 320 x .360 x .340 (8.13 x9.14x8.64) _| CKN1557-ND 9.83 7.87 6.23 |T201MH9V3BE 
On-On-On 5 H Z a 320 x 360 x.340 (8.13x9.14x8.64) | CKN1559-ND 1156 9.25 7.38 |T211SHZQE 
On-On S Y Z Q | 500x450 x 350 (12.70x11.43x8.89) | CKN1560-ND 8.00 6.41 5.07 |U2tSYZQE 
On-On 5 Y C Q | 500x650 x.415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1013-ND 1400 11.21 887 |7301SYCQE 
On-On S Y Z Q | 500x650 x 415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1037-ND 13.63 10.91 8.64 |7301SYZQE 
On-Off-On s Y Z Q | 500x650 x.415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1135-ND 1440 11.53 9.13 |7303SYZQE 
Mom-Off-Mom | Y Z Q | 500x650 x.415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1136-ND 17.87 14.30 11.32 |7305SYZQE 
On-Off-On K2 - Z Q | 500x650 x.415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1154-ND 18.26 14.62 11.57 |7303K2Z0E Wired Tarifa 
3PDT On-Off-On Ki2 | — Z Q | 500x650 x 415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1158-ND 18.26 14.62 11.57 |7303K12Z0E 
On-On K2 a Z Q | 500x650 x.415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1496-ND 1283 11.08 9.33 |7301K2Z0E 
On-On P3 Y Z Q | 500x650 x.415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1497-ND 11.47 9.91 8.35 |7301P3YZQE 
On-On T a Z Q | 500x650 x.415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1498-ND 1219 10.53 8.87 |7301TZQE 
On-Off-On T = Z Q | 500x650 x.415 (12.70 x 16.51 x 10.54) | CKN1499-ND 12.76 11.02 9.28 |7303TZQE 
On-On S D1 C B | 500 x.642 x 424 (12.70 x 16.31 x 10.77) | CKN1526-ND 14.00 11.21 8.87 |E301SD1CBE 
On-On 5 Y Z Q | 500x850 x.415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1038-ND 13.82 11.94 10.06 |7401SYZQE 
On-Off-On S Y Z Q | 500x850 x.415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1137-ND 14.64 12.65 10.65 |7403SYZQE 
Mom-Off-Mom | $ Y Z Q | 500x850 x.415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1138-ND 15.89 13.73 11.56 |7405SYZQE 
On-On P3 Y Z Q | 500x850 x.415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1501-ND 15.30 13.22 11.13 |7401P3YZQE 
On-On S Y C Q | 500x850 x 415 (12.70 x 21.59 x 10.54) _| CKN1502-ND 1419 12.26 10.32 |7401SYCQE 
appt On-On T = Z Q | 500x850 x.415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1503-ND 16.02 13.84 11.66 |7401TZQE 
On-Mom s Y Z Q | 500x850 x.415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1504-ND 15.89 13.73 11.56 |7408SYZQE 
On-On-On P3 Y z Q | 500x850 x.415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1505-ND 18.27 15.78 13.29 |7411P3YZQE 
Mom-On-Mom | P3 Y Z Q | 500x850 x.415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1506-ND 18.27 15.78 13.29 |7415P3YZQE 
On-On-On S Y Z Q | 500x850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) _| CKN1139-ND 16.79 14.51 12.22 |7411SYZQE — 
On-On-Mom S Y Z Q | 500x850 x.415 (12.70 x 21.59x 10.54) | CKN1140-ND 16.79 1451 12.22 |7413SYZQE : ‘ ote” 
Mom-On-Mom |S Y Z Q | 500x850 x.415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | CKN1141-ND 16.79 14.51 12.22 |7415SYZQE 


t UL Approved —Note: All threaded bushings include mounting hardware. 
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Contact Material Options 


Right Angle Toggle Switches 


B Contacts and Terminals: Copper 
alloy, with gold plate over nickel 
plate. Rating: 0.4VA maximum @ 


Fig. 4 Actuator Options 2OVAC or DC maximum 
i] j iT , \ 1.11 
ALA 7 214 (5.44) Ke aie a : a - 0850" High a Q End Contacts: Coin silver, silver 
as Ste 44) : 0.200 +420 plated. Center Contact and All Ter- 
Right Angle bas 28 G + f(s. 08), «e 34) (10.67) minals: Copper alloy, silver plated. 
(i626) Gays) | $8 = + Rating: 7000 Series: 5A @ 120VAC 
Unlocked Locked R= *.450 or 2A @ 250VAC; E-Series: 7.5A @ 
(11.48) * Add .070 (1.78) for D9 125VAC or 3A @ 250VAC; T-Series: 
i bushings. 3A @ 120VAC. 
. fat id (1.78) for * Subtract .020 (.51) for 
Vertical Right Angle Usnings. * Add .070 (1.78) for D, D9 bushings.| H3 bushings. G End Contacts: Coin silver, with 
gold plate over nickel plate. Center 
Switching Options (see diagrams) Contact Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each C&K Components Contact and All Terminals: Copper 
Circuit | Function _| Actuator [Bushing [Termination | Material LxWxH Part No. 1 25 100 | Part No. alloy, with gold plate over nickel 
Fig. 1 — Right Angle plate. Rating: 0.4VA maximum @ 
On-On 3 D9 A B “500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1049-ND 618 4.95 3.92 | 7101SD9ABE 20VAC or DC maximum or 5 amps 
On-Off-On s D9 A B 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1051-ND 674 5.40 4.27 | 7103SD9ABE @ 120VAC or 28VDC; 2 amps @ 
On-On M D9 A B 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1045-ND 618 4.95 3.92 | 7101MD9ABE 250VAC. 
On-On M D9 A G 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1046-ND 658 5.27 4.17 | 7101MD9AGE 
On-On M D9 A Q 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1047-ND 6.18 4.95 3.92 | 7101MD9AQE : A 
On-Off-On M D9 A B 500 x 500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1050-ND 674 540 4.27 | 7103MD9ABE Bushing Options 
Mom-Off-Mom | MM D9 A B 365 x 500 x .284 (9.27 x 12.70 x 7.21) CKN1172-ND 686 5.49 4.35 | 7105MD9ABE 
On-Off-Mom M D9 A B 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1053-ND 6.86 5.49 4.35 | 7107MD9ABE D9 (Unthreaded) 
On-On M H9 A B 320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1067-ND 6.27 5.02 3.98 | T101MH9ABE D (Threaded) 
On-Off-On M H9 A B 320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1068-ND 7.42 5.94 4.70 | T103MH9ABE 
Mom-Off-Mom | M H9 A B 320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1386-ND 742 5.94 4.70 | TIO5MH9ABE lé SONS 
On-Off-Mom | M H9 A B 320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1387-ND 767 6.14 4.86 | T107MH9ABE 
On-Mom M H9 A B 320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1388-ND 767 6.14 4.86 | T108MH9ABE Ee Goat 
SPDT On-On P3 D9 A B 500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) CKN1048-ND 819 6.56 5.19 | 7101P3D9ABE 
On-On s ¥ A B 500 x 270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1456-ND 618 4.95 3.92 | 7101SYABE ona) 
On-On $ Y A Q 500 x 270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1457-ND 618 495 392 | 7101SYAQE + (H3) 
On-Mom M D9 A B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1472-ND 686 5.49 4.35 | 7108MD9ABE 
On-On M D1 A G 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1511-ND 6.68 5.34 4.23 | E101MD1AGE 
On-On M D1 A Q 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1512-ND 6.27 5.02 3.98 | E101MD1AQE 
On-Off-On M D1 A B 500 x 219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1520-ND 7.42 5.94 4.70 | E103MD1ABE 
On-On M D1 A G 320 x 200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1528-ND 726 5.82 460 | ETOIMDIAGE 
On-On s D1 A B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1531-ND 683 5.47 4.33 | ETO1SD1ABE 219 (6.56) E Series 
On-Off-On L D1 A B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1532-ND 764 6.11 4.84 | ETOSLD1ABE “180 (4.57) ET Series 280 (6.5) E Series 
Mom-Off-Mom |  M D1 A B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1534-ND 7.64 6.11 4.84 | ETOSMD1ABE Bae aa Erent 
Mom-Off-Mom| S$ D1 A B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1535-ND 7.64 6.11 4.84 | ETOSSD1ABE 
On-On K = A B 320 x 200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1545-ND 7242 9.94 7.87 | TIOTKABE H (10-48 UNS) 
On-On M H A B 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1548-ND 6.27 5.02 3.98 | T101MHABE 
On-On M D9 A B BOO x 500 x 450 (12.70 x 12.70 x 11.43) CKN1055-ND 937 7.50 5.94 | 720iMD9ABE H9 (Unthreaded) 
On-On M D9 A Q 500 x .500 x .450 (12.70 x 12.70 x 11.43) CKN1056-ND 937 7.50 5.94 | 7201MD9AQE — r aguNe 
On-On M H9 A B 320 x .360 x .352 (8.13 x 9.14 x 8.94) CKN1069-ND 983 7.87 6.23 | T201MH9ABE ’ 
On-On s ¥ A Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1480-ND 937 7.50 5.94 | 7201SYAQE i 
ppor |_20-0ft-On M D9 A B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1484-ND 10.32 8.26 _6.54_ | 7203MD9ABE a 
On-Of-Mom | M D9 A B 500 x 450 x 350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1489-ND 1057 846 670 | 7207MD9ABE 
On-On-On M D9 A B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1491-ND 11.03 8.83 6.99 | 7211MD9ABE 
On-On M D1 A B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1521-ND 983 7.87 6.23 | E201MD1ABE 
On-On M H9 A G 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1555-ND 11.31 9.06 7.17 | T201MH9AGE Y, Y9 (Unthreaded) 
On-Mom s H9 A B 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1558-ND 1137 9.10 7.21 | T208SH9ABE 
apn On-On M D9 A B 500 x 500 x 500 (12.70 x 12.70 x 12.70) CKN1383-ND 1567 1254 993 | 7301MD9ABE 040 NS 
On-On M D1 A G 500 x .642 x 424 (12.70 x 16.31 x 10.77) CKN1525-ND 1213 10.48 8.82 _| E301MD1AGE (1.02) .356 (9.04) 
Fig. 2 — Vertical Right Angle ab 
On-On M D9 AV2 B 500 x .270 x .500 (12.70 x 6.86 x 12.70) CKN1059-ND 652 5.22 4.14 | 7101MD9AV2BE 
On-Off-On M D9 AV2 B 500 x .270 x .500 (12.70 x 6.86 x 12.70) CKN1173-ND 7.08 5.67 4.49 | 7103MD9AV2BE 
On-Off-Mom | M D9 AV2 B 500 x .270 x .500 (12.70 x 6.86 x 12.70) CKN1174-ND 7.20 5.76 4.56 | 7107MD9AV2BE 
On-On M H9 AV B 320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1070-ND 662 5.30 4.19 | T101MH9AVBE 
On-On K2 - AV2 B 500 x 270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1440-ND 10.38 8.31 6.58 | 7101K2AV2BE Termination Options 
On-On M D9 AV2 Q 500 x 270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1443-ND 652 5.22 414 | 7101MD9AV20E 
On-On P4 D9 AV2 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1446-ND 853 6.83 5.41 | 7101P4D9AV2BE 
On-On s D9 AV2 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1447-ND 652 5.22 4.14 | 7101SD9AV2BE 
On-On s D AV2 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1450-ND 652 5.22 4.14 | 7101SDAV2BE 425 
On-On s H AV2 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1452-ND 7.67 6.14 4.86 | 7101SHAV2BE p(3."8) 
SPDT On-On $ Y9 AV2 B 500 x 270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1454-ND 652 5.22 4.14 | 7101SY9AV2BE l 
On-On s Y AV2 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1458-ND 652 5.22 4.14 | 7101SYAV2BE ‘500 “|| ".050 
Mom-Off-Mom | MM D9 AV2 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1464-ND 720 5.76 4.56 | 7105MD9AV2BE i270) (1.27) 
On-On M D1 AV2 G 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1513-ND 733 5.87 4.64 | E101MD1AV2GE ; 
On-On M D1 AV2 Q 500 x 219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1514-ND 6.92 5.54 4.39 | E101MD1AV20E 7000 Series 
On-On $s D1 AV2 B 500 x 219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.69) CKN1517-ND 692 554 439 | E101SDIAV2BE 
On-On M D1 AV G 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1529-ND 782 6.26 4.96 | ETO1MD1AVGE 1.20 (2.80 
On-Off-On M D1 AV B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1533-ND 819 6.56 5.19 | ETO3MD1AVBE ears 
On-Off-On M H9 AV B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1550-ND 7.76 6.21 4.92 | T103MH9AVBE 
Mom-Off-Mom | = M H9 AV B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1552-ND 7.76 6.21 4.92 | T105MH9AVBE 00 Lk oa 030 (.76) 
On-Mom M H9 AV B 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1553-ND 8.00 6.41 __5.07_| T108MH9AVBE (6.08) 
On-On M D9 AV2 B 500 x .650 x 565 (12.70 x 16.51 x 14.35) CKN1384-ND 70.01 8.02 6.35 | 7201MDOAV2BE En, T’Series 
On-On M D9 AV2 Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89) CKN1476-ND 10.01 8.02 6.35 | 7201MD9AV2QE 
On-On s D9 AV2 B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89) CKN1479-ND 10.01 8.02 6.35 | 7201SD9AV2BE 
DPDT |Mom-Off-Mom| D9 AV2 B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89) CKN1486-ND 10.97 8.78 6.95. | 7205MD9AV2BE 
On-Off-Mom | M i) AV2 B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89) CKN1490-ND 8.23 7.11 5.99 | 7207MD9AV2BE 
On-On M H9 AV B 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) CKN1556-ND 10.32 8.26 6.54 | T201MHOAVBE Epoxy Seal 
PDT On-On M Dg AV2 B 500 x 850 x 415 (12.70 x 21.59 x 10.54) CKN1500-ND 16.32 14.10 11.87 | 7401MDOAV2BE .020 (.51) 
Optional Hardware and Accessories 220 (5.55) 4 -130 (3.30) 
Dress Nut 10-48, .070” (1.78mm) high, for Series T and TP; nickel plated CKN1183-ND 66 53 42 | 465701201 016 (.41 200 (5.08) Typ. 
Dress Nut 10-48, .070” (1.78mm) high, for Series T and TP; nickel plated CKN9414-ND NEW! 66 53 42 | 298D01201 152 (3.86) E41 
Dress Nut 1/4 x 40, 325” (8.26mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, E, E010 and TP; nickel plated CKN1184-ND A7 38 30 | 702501201 B00 020 (.51) Typ. 
Dress Nut 1/4 x 40, 118” (3.00mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, E, E010 and TP CKN1201-ND 31 25.20 | 780701201 (ogy 77100 (2-54) Typ. 
Dress Nut 1/4 x 40, 118” (3.00mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, E, E010, T and TP; nickel plated CKN1754-ND 38 30.24 | 709901201 
Dress Nut 1/4 x 40, 090” (2.29mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, E, E010, T and TP; nickel plated CKN1392-ND Ad 36 © .28 | 776001201 
Dress Nut 15/32-32, 120” (3.05mm) high, for Series 7000 and 8500; nickel plated CKN1202-ND 1.25 1.00 -80 | 895101201 
Knurled Nut 1/4 x 40, 080” (2.03mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, T and TP; nickel plated CKN1755-ND Ad 36.28 | 778000201 
Knurled Nut 1/4 x 40, .062” (1.57mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, T and TP; nickel plated CKN1756-ND 35 28.22 | 796901201 
Lockwasher 1/4 x 40, .402” (10.21mm) diameter; nickel plated CKN1753-ND 28 23 18 | 700303202 
Lockwasher 15/32, .593” (15.06mm) diameter; nickel plated CKN9155-ND 28 23 18 | 700302202 
Hex Nut 8-40, for Series 8600; nickel plated CKN6180-ND 29 23.19 ‘| 775200201 — 
Hex Nut 1/4 x 40, for Series 7000, 8020, 8060, 8500 and T; nickel plated CKN1185-ND 28 23 18 | 700201201 5001. el | 
Locking Ring 1/4 x 40, .468” (11.89mm) diameter, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, M, T and TP; nickel plated CKN9416-ND NEW! 29 .24 19 | 757200201 (12.70) -150 
Locking Ring 1/4 x 40, .435” (11.05mm) diameter, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, 9000, M, T and TP; nickel plated CKN1817-ND 28 23 18 | 700701201 (3.81)|} .030 
Vinyl Toggle Cap, White, .383” (9.73mm) long, for color coding option “S” actuators, Series 7000 CKN1203-ND 82 66 52 | 896801000 wils(.76) 
Vinyl Toggle Cap, Black, .383” (9.73mm) long, for color coding option “S” actuators, Series 7000 CKN1204-ND 83 66 53 | 896802000 
Vinyl Toggle Cap, Red, .383” (9.73mm) long, for color coding option “S” actuators, Series 7000 CKN1205-ND 82 66 52 | 896803000 
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Process Sealed Toggle Switches 


Withstands soldering and cleaning processes 


AEA aA | am 


Vertical Right Angle Vertical Right Angle Ultra-Mini SMT Ultra-Mini SMT 


Contact Material 


Contacts and Terminals: 

Copper alloy, with gold plate over 
nickel plate. 

Rating: 

0.4 VA maximum @ 20V AC or DC 
Ultra-Mini SMT Ultra-Mini Ultra-Mini Ultra-Mini maximum 


Options (see diagrams) Dimensions Actuator Options 
Switching Termi- Inch (mm) Digi-Key Price Each C&K Components M 
Fig. | Circuit Function Actuator | Bushing nation LxWxH Part No. 1 25 100 Part No. 
On-On s D1 c 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1074-ND® 5.69 4.56 3.61 | E101SD1CBE eniacoto 
On-Off-On s D1 c 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1075-ND@ 6.83 5.47 4.33 | E103SD1CBE (1.78) for D 
Mom-Off-Mom s D1 € 500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) CKN1076-ND® 6.83 5.47 4.33 | E105SD1CBE bushings. 
SPDT On-On s D1 ¢ 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1071-ND@t 6.24 5.00 3.96 | ETO1SD1CBE 
On-Off-On s D1 c 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1080-ND@t 7.05 5.64 4.47 | ETO3SD1CBE 
F On-Mom s D1 c 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1081-ND@t 7.05 5.64 4.47 | ETO8SD1CBE S eitié 
On-On M D1 v3 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1072-ND@t 6.83 5.47 4.33 | ETO1MD1V3BE \ (2.92) 
On-On S Dt C 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1077-ND@ 872 6.98 5.52 | E201SDICBE . re on fA 
On-On s D1 Cc 360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) CKN1082-ND@t 9.33 747 5.92 | ET21SD1CBE bushings. 
DPDT |  On-Off-On s D1 c 360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) CKN1083-ND@t 10.63 8.51 6.74 | ET23SD1CBE 
On-On M D1 A 360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) CKN1086-ND@t 10.45 8.36 6.62 | ET21MD1ABE 
On-Off-On M D1 A 360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) CKN1177-ND@ 11.74 9.40 7.44 | ET23MD1ABE 
On-On s D1 A “500 x .260 x 500 (12.70x6.60x12.70) | CKN1061-ND@F 6.27 5.02 398) E101SDIABE Bushing Options 
On-On M D1 A 500 x .260 x 500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1060-ND@t 6.27 5.02 3.98 | E101MD1ABE 
» | sppr_| Mom-Off-Mom M D1 A 500 x .260 x 500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1062-ND@t 7.42 5.94 4.70 | E105MD1ABE 
On-On M D1 A 365 x 320 x .249 (9.27 x 8.13 x 6.32) CKN1073-ND@t 6.83 5.47 4.33 | ETOIMD1ABE Snead 
On-Off-On M D1 A 365 x 320 x .249 (9.27 x 8.13 x 6.32) CKN1084-ND@t 7.64 6.11 4.84 | ETO3MD1ABE “WT es Foes 
On-Mom M D1 A 365 x .320 x .249 (9.27 x 8.13 x 6.32) CKN1085-ND@t 7.64 6.11 4.84 | ETOSMD1ABE 162 (4.11) ET SMT 
On-On M D1 AV2 500 x .260 x 500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1065-ND@t 6.92 554 4.39 | E101MD1AV2BE 
On-Off-On M D1 AV2 500 x .260 x 500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1078-ND® 8.07 6.46 5.41 | E103MD1AV2BE 
SPDT | Mom-Off-Mom M D1 AV2 500 x .260 x 500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1079-ND® 8.07 6.46 5.41] E105MD1AV2BE peice ‘ 
Termination Options 
3 On-On M D1 AV 320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) CKN1385-ND@ 7.39 5.91 4.68 | ETOIMD1AVBE 
On-Off-Mom M D1 AV2 500 x .260 x 500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1178-ND® 8.07 6.46 5.41 | E107MD1AV2BE 
On-On M D1 AV2 500 x .260 x 500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1179-ND® 10.48 8.39 6.64 | £201MD1AV2BE ease 
DPOT | on-off-On M D1 AV2 500 x .260 x 500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1180-ND@ 11.68 9.35 7.40 | £203MD1AV2BE L4 $0 (3:90) 
Options (ZH 030 (.76) 
(see diagrams) Dimensions Cut Tape 
Switching | Actu-/Bush- | Termi- Inch (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | C&K Components 
Fig.|Circuit} Function ator | ing | nation LxWxH Part No. 1 25 100 | Part No. Pricing Part No. 
Epoxy Seal 
Ultra Mini Toggles (withstands soldering and cleaning processes) 7 ao Sy 
4|spot| on-off-on | m | ot | — | .350x.320x.200(8.89x 8.13 x 5.08) | CKN1094CT-ND 832 7.18 577/— —]| ETO3MD1SAKE 220 (6.59) nies 
016 (.41 200 (5.08) Typ. 
Ultra Mini Toggles (withstands soldering and cleaning processes) — RoHS Compliant 3152 (3:86, obo (.51) Typ. 
'~.100 (2.54) Typ. 
SPDT} — On-On M | D1 | — | .350x.320x .200 (8.89 x 8.13 x 5.08) | CKN9114CT-ND 697 558 4.42|CKN9114TR-ND 2508.84/600 | ETO1MD1SAPE ie 
4 |SPDT} On-Off-On | M | D1 | — | .350x.320x.200 (8.89x 8.13 x 5.08) | CKN9126CT-ND 7.68 6.15 4.87|CKN9126TR-ND 2766.00/600 | ETO3MD1SAPE 
SPDT |Mom-Off-Mom) M | D1 | — | .350x.320x.200 (8.89.x 8.13 x 5.08) |CKN9124CT-ND 7.68 6.15 4.87|CKN9124TR-ND 2766.00/600 | ETOSMD1SAPE 
SPDT} On-On M |None} — |.340x.276 x.215 (8.64 x 7.01 x 5.46) | CKN1783CT-ND 645 5.96 5.46/CKN1783TR-ND 2143.80/600 | GT11MSABE 
5 |SPST| — Off-On M |None} — |.340x.276 x.215 (8.64 x 7.01 x 5.46) | CKN9049CT-ND 6.85 5.91 4.75|CKN9049TR-ND 2277.72/600 | GT12MSABE 
SPDT] On-Off-On | M |None} — |.340x .276 x.215 (8.64 x 7.01 x 5.46) | CKN2091CT-ND 7.38 6.36 5.11/CKN2091TR-ND 2451.60/600 | GT13MSABE 
SPDT} On-On M |None} — |.340x.215 x.276 (8.64 x 5.46 x 7.01) | CKN1784CT-ND 693 6.40 5.33/CKN1784TR-ND 767.52/200 | GT11MSCBE 
g [SPOT] off-on M |None} — |.340x.215 x.276 (8.64 x 5.46 x 7.01) | CKN9O50CT-ND 7.64 6.59 5.29/CKN9O50TR-ND 940.40/200 | GT12MSCBE 
spoT| On-of-on | M |None| — |.340x.215x.276 (8.64 x 5.46 x 7.01) | CKN2092CT-ND 8.18 7.05 _5.67|CKN2092TR-ND 1006.80/200 | 6T13MSCBE “180 (9.50) (ET Series) 
DPDT} —On-On M |None} — |.340x.215 x.276 (8.64 x 5.46 x 7.01) | CKN2089CT-ND 943 813  6.54/CKN2089TR-ND 1161.20/200] GT21MSCBE 
SPDT} On-On M |None} © |.276x.177x.228 (7.01 x 4.50 x 5.79) | CKN1782-ND§ 587 470 3.73|— —| GT11MCBE 050 ay 
7 |ppot) — on-on M |None} C  |.276x.177 x .228 (7.01 x 4.50 x 5.79) | CKN2088-ND§ 7.90 632 5.01|— —) GT21MCBE -030 (.76) (ET Series) 
SPDT} On-On M |None} A |.276x.212x.273 (7.01 x 5.83 x 6.93) | CKN1780-ND§ 661 5.29 4.19/— —| GT11MABE 
8 | SPST] — Off-On M |None} A |.276x.212x.273 (7.01 x 5.38 x 6.93) | CKN9048-ND§ 7.04 5.64 4.46/— —| GT12MABE i m Epoxy 
DPDT} —On-On M |None} A |.276x.212x.273 (7.01 x 5.38 x 6.93) | CKN2087-ND§ 893 7.15 5.66/— —| GT21MABE tases 
Le 
5 SPDT} On-On M |None} AV |.297x.215 x.273 (7.54 x 5.46 x 6.93) | CKN1781-ND§ 661 5.29 4.19/— —| GT11MAVBE 100 [ 020 (.51) 
SPDT} On-On M |None} AV |.297x.215 x.273 (7.54 x 5.46 x 6.93) | CKN2090-ND§ 756 6.05 4.79/— —| GT13MAVBE (2.54) 


@ ROHS Compliant tULApproved  § Bulk parts 
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2 Tyco Electronics Alcoswitch Toggle Switches 


Authorized Distributor 


MT Series: 

Material Specifications: * Contacts: Gold flash over silver * Case Material: Thermoset 94V-0 * Terminals: Gold flash Environmental Specifications: * Opera- 
ting Temperature: -20°C ~ 80°C Typical Performance Characteristics: * Contact Rating: 6A @ 125VAC, 3A @ 250VAC, 4A @28VDC = Initial Contact 
Resistance: 20mQ maximum » Insulation Resistance: 1,000MQ minimum @ 500VDC minimum for 1 minute ¢ Dielectric Strength: 1,500VAC 

TT Series: 

Material Specifications: * Contacts: Gold over nickel * Case Material: Thermoplastic 94V-0 Environmental Specifications: * Operating Temperature: -30°C ~ 
85°C Typical Performance Characteristics: * Contact Rating: 0.4VA maximum @ 20VDC or peak AC » Initial Contact Resistance: 20mQ maximum » Insulation 
Resistance: 1,000MQ @ 500VDC minimum » Dielectric Strength: 1,000V RMS 

Gemini Series: 

Design Features: * Meets CSA Requirements * Toggle: Machined brass, heavy nickel plated * Bushing and Frame: Rigid one piece die cast, copper flashed, 
heavy nickel plated ¢ Fixed Contact: Welded construction, selective placement of precious metal * Movable Contact: “Captured” design eliminates possibility 
of displacement due to shock * Terminal Seal: Epoxy sealing of terminals is standard Material Specifications: * Contacts: Gold/Gold flash, Silver/Tin lead 
* Case Material: Thermoset 94V-0 * Terminal Seal: Epoxy Environmental Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Typical Performance 
Characteristics: * Contact Rating: Gold: 0.4VA @ 20VAC/DC; Silver: 2A @ 250VAC, 5A @ 125VAC * Initial Contact Resistance: 30mQ maximum » Insulation 
Resistance: 1,000MQ @ 500VDC » Dielectric Strength: 1,000V RMS 


Actuator Options 


0.217 (5.51) 


.650 \ 59 
(16.51) (14.99) 
Unlocked Locked 
a, 


Options (see diagrams) Dimensions 
Switching Termi- Inch (mm) Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. | Circuit Function —_| Actuator | Bushing} nation LxWxH Part No. 1 25 100 | Part No. 
MT Green Series 
SPDT On-On A2 BI 11 512 x .315 x 394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1468-ND 477 3.85 3.32 | MTA106D04 
SPDT On-On A2 BI T2 | .512 x 315 x 394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1469-ND 5.92 4.78 4.11 | MTA106DPC04 
SPDT | On-Off-On A2 BI 11 512 x .315 x 394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1470-ND 5.92 4.78 4.11 | MTA106E04 
SPDT | On-Off-On A2 BI T2 | .512 x .315 x 394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1471-ND 7.63 615 5.29 | MTA106EPCO4 
SPDT On-Mom A2 B1 11 512 x .315 x 394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1472-ND 5.92 4.78 4.11 | MTA106F04 
SPDT | Mom-Off-Mom}| A2 BI 1 512 x 315 x .394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1473-ND 5.92 4.78 4.11 | MTA106G04 
SPDT | On-Off-Mom A2 B1 11 512 x .315 x 394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1474-ND 5.92 4.78 4.11 | MTA106HO4 
DPDT On-On A2 BI T1 | 512 x 512 x 394 (13.00 x 13.00 x 10.00) | 450-1475-ND 8.07 694 5.95 | MTA206NO4 
DPDT On-On A2 BI T2 | 512 x 512 x 394 (13.00 x 13.00 x 10.00) | 450-1476-ND 7.87 6.77 5.80 | MTA206NPCO4 
DPDT | On-Off-On A2 BI T1 | 512 x 512 x 394 (13.00 x 13.00 x 10.00) | 450-1477-ND 7.69 6.20 5.34 | MTA206P04 
1 SP3T | On-On-On A2 BI T1 | 512 x 512 x 394 (13.00 x 13.00 x 10.00) | 450-1478-ND 10.32 8.87 7.61 | MTA206PA04 
DPDT| On-Mom A2 BI T1 | 512 x 512 x 394 (13.00 x 13.00 x 10.00) | 450-1663-ND 7.94 640 5.51 | MTA206R04 
3PDT On-On A2 BI T1 | 512 x .701 x .394 (13.00 x 17.80 x 10.00) | 450-1479-ND 12.17 10.47 8.97 | MTA306D04 
SPDT On-On A2 B2 11 512 x .315 x 412 (13.00 x 8.00 x 10.46) | 450-1480-ND 7.75 667 5.72 | MTE106D04 
DPDT On-On A2 B2 T1 | 512 x 512 x .412 (13.00 x 13.00 x 10.46) | 450-1481-ND 8.81 7.58 6.49 | MTE206N04 
SPDT On-On A3 BI 11 512 x .315 x .393 (13.00 x 8.00 x 9.98) | 450-1482-ND 5.92 4.78 4.11 | MTF106D04 
DPDT On-On A3 BI 11 512 x 512 x 393 (13.00 x 13.00 x 9.98) | 450-1483-ND 7.87 6.77 5.80 | MTF206N04 
SPDT On-On A4 B3 11 512 x .315 x .354 (13.00 x 8.00 x 8.99) | 450-1484-ND 8.12 6.99 5.99 | MTG106D04 
DPDT On-On A4 B3 11 512 x .512 x 354 (13.00 x 13.00 x 8.99) | 450-1485-ND 10.32 8.87 7.61 | MTG206N04 
SPDT On-On AS B1 11 512 x .315 x 432 (13.00 x 8.00 x 10.97) | 450-1486-ND 11.31 9.73 8.34 | MTL106D04 
DPDT On-On AS BI T1 | 512 x 512 x .432 (13.00 x 13.00 x 10.97) | 450-1487-ND 13.08 11.25 9.64 | MTL206N04 
3PDT On-On AS B1 T1 | 512 x .701 x 530 (13.00 x 17.80 x 13.46) | 450-1488-ND 15.90 13.68 11.72 | MTL306D04 
SPDT On-On AG B1 T2 | .512 x 315 x 394 (13.00 x 8.00 x 10.00) | 450-1489-ND 5.92 4.78 4.11 | MTM106DPC04 
TT Series, Tiny 
SPDT On-On AT B4 T2 320 x .206 x .348 (8.13 x 5.23 x 8.84) | 450-1385-ND 5.55 448 3.85 | TT11DGPC104 
SPDT | On-Off-On AT B4 T2 320 x .206 x .348 (8.13 x 5.23 x 8.84) | 450-1387-ND 815 658 5.66 | TT11EGPC104 
1 DPDT On-On AT B4 T2 .363 x .320 x .348 (9.22 x 8.13 x 8.84) | 450-1347-ND 9.06 7.80 6.68 | TT21NGPC104 
SPDT On-On A3 BI T2 -320 x .206 x .348 (8.13 x 5.23 x 8.84) | 450-1382-ND 8.07 694 5.95 | TT11DGPC9T1/404 
SPDT | On-Off-On A3 B1 T2 .320 x .206 x .348 (8.13 x 5.23 x 8.84) | 450-1383-ND 9.01 7.75 6.64 | TT11EGPC9T1/404 
2 SPDT On-On A8 B4 13 320 x .206 x .559 (8.13 x 5.23 x 14.20) | 450-1386-ND 6.94 560 4.82 | TT11DGVRA104 
SPDT | On-Off-On A8 B4 13 320 x .206 x .559 (8.13 x 5.23 x 14.20) | 450-1388-ND 9.38 8.07 6.91 | TT11EGVRA104 
Gemini Series 
SPDT On-On At BS 11 500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1523-ND 3.75 3.03 2.61 | A101SYZQ04 
SPDT | On-Off-On A BS 11 500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1527-ND 3.84 310 2.67 | A103SYZQ04 
SPDT | Mom-Off-Mom} A1 BS 11 500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1531-ND 434 350 3.01 | A105SYZQ04 
SPDT On-On A BS 11 500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1522-ND& 3.84 3.10 2.67 | A101SYZB04 
SPDT | On-Off-On Al BS 11 500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1526-ND*& 419 3.38 2.91 | A103SYZB04 
4 | SPDT | Mom-Off-Mom} At BS 1 500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1530-ND& 453 3.65 3.14 | A105SYZB04 
DPDT On-On AI BS 11 -500 x .450 x .358 (12.70 x 11.43 x 9.09) | 450-1533-ND 3.66 2.95 2.54 | A201SYZQ04 
DPDT | On-Off-On A BS 11 500 x .450 x .358 (12.70 x 11.43 x 9.09) | 450-1534-ND 434 350 3.01 | A203SYZ004 
DPDT | Mom-Off-Mom} A1 BS 11 500 x .450 x .358 (12.70 x 11.43 x 9.09) | 450-1535-ND 465 375 3.23 | A205SYZ004 
SP3T | On-On-On At BS 11 500 x .450 x .358 (12.70 x 11.43 x 9.09) | 450-1536-ND 614 4.95 4.26 | A211SYZQ04 
SPDT On-On A BS T2 500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1521-ND& 4.03 3.25 2.80 | A101SYCBO4 
SPDT | On-Off-On Al BS T2 500 x .265 x .358 (12.70 x 6.73 x 9.09) | 450-1525-ND*& 4.03 3.25 2.80 | A103SYCB04 
3 | SPDT On-On At BS T4 | .500 x .265 x 500 (12.70 x 6.73 x 12.70) | 450-1520-ND& 3.84 3.10 2.67 | A101SYAB04 
* Gemini Series Gold Contacts 
Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Splashproof Boots 
1 Splashproof Half-Boot, 1/4-40 for TT, MTA and Gemini Series, Black . 450-1637-ND 6.18 5.32 4.89 BT1440004 
Splashproof Half-Boot, 15/32-32 for MTG Series, Black. 450-1497-ND 6.73 5.43 5.21 BT1532004 
2 Splashproof Full-Boot, 10-48 for TT Series, Black................000cceseeeeeee es 450-1546-ND 5.83 4.70 4.52 B1048004 
Splashproof Full-Boot, 15/32-32 for MTG and Gemini Series, Black............. 450-1548-ND 6.73 5.43 5.21 B1532004 
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Carling 


Technologies” 
Toggle Switches Actuator Options Contact Material Options 
Extra large bat Q: Moveable contact and terminals: 
copper alloy, silver plate; Rating: 5A @ 
bar 125VAC or 28VDC, 2A @ 250VAC 
. 550) R: Moveable contact and terminals: 
15/32NS ip . copper alloy with gold plate over nickel 
443, plate; Rating: 0.4VA maximum @ 20V 
4(11.25) maximum (AC/DC) 
Switching Termi-| Contact | Digi-Key Price Each Carling Technologies | Termination Options 
Fig. | Circuit Function Actuator | Bushing | nation | Material | Part No. 1 10 25 | Part No. 
Series 2M1 - Miniature M6 
SPDT On-On TH BI M1 Q | 432-1143-ND@ 93.15 243 ‘1.70 | 2M1-SP1-T1-B1-M1QE 125 
SPDT | On-Off-On 11 BI M1 Q | 432-1144-ND@ 3.97 3.05 2.14 | 2M1-SP3-T1-B1-M1QE (3.18) 
SPDT |Mom-Off-Mom|  T1 BI M1 Q | 432-1145-ND 4.23 3.25 2.28 | 2M1-SP4-T1-B1-M1QE 
SPDT | On-Off-Mom 11 BI M1 Q | 432-1146-ND@ 4.23 3.25 —-2.28 | 2M1-SP5-T1-B1-M1QE 
SPDT | _On-Mom 1 BI M1 Q__ | 432-1147-ND 3.77 2.90 2.03 | 2M1-SP2-T1-B1-M1QE .500 |. .050 
DPDT On-On T1 BI M1 Q | 432-1148-ND 4.29. 3.30 2.31 | 2M1-DP1-T1-B1-M1QE (12.70) (1.27) 
DPDT | On-Off-On T BI M1 Q | 432-1149-ND@ = 4.91 3.78 2.65 | 2M1-DP3-T1-B1-M1QE Single Pole Shown 
DPDT | On-Mom 1 BI M1 Q | 432-1150-ND 4.91 3.78 2.65 | 2M1-DP2-T1-B1-M1QE 
3PDT On-On 11 BI M1 Q | 432-1151-ND@ 9.13 7.03 4.92 | 2M1-3P1-T1-B1-M1QE 
4PDT On-On 11 BI M1 Q__ | 432-1152-ND@ 10.24 7.88 —_5.52 | 2M1-4P1-T1-B1-M1QE F . 
SPDT On-On T6 B1 M1 Q 432-1153-ND@ 3.35. 2.58 1.81 | 2M1-SP1-T6-B1-M1QeE| Bushing Options 
SPDT | On-Off-On T6 BI M1 Q | 432-1154-ND 4.16 3.20 2.24 | 2M1-SP3-T6-B1-M1QE 
SPDT | On-Mom T6 BI M1 Q | 432-1155-ND@ 3.97 3.05 2.14 | 2M1-SP2-T6-B1-M1QE 
1 | DPDT On-On T6 BI M1 Q | 432-1156-ND@ 4.52 3.48 2.44 | 2M1-DP1-T6-B1-M1QE Standard Keywa Short Keyway 
SPDT On-On T8 Bo M1 Q__| 432-1157-ND 4.45 3.43 2.40 | 2M1-SP1-T8-BO-M1QE Thread yway Non-Thread 
SPDT | On-Off-On T8 BO M1 Q | 432-1158-ND 5.23. 4.03 2.82 | 2M1-SP3-T8-BO-M1QE 
SPDT | On-Mom 18 BO M1 Q | 432-1159-ND 5.01 3.85 2.70 | 2M1-SP2-T8-BO-M1QE 1/4-40NS 
DPDT On-On 18 BO M1 Q | 432-1160-ND 5.56 4.28 3.00 | 2M1-DP1-T8-B0-M1QE Nd 4354 
SPDT On-On Ti BO M1 Q | 432-1161-ND 3.35 258 1.81 | 2M1-SP1-T1-B9-M1QE 4 (9-0) 
SPDT | On-Off-On 1 BO M1 Q__| 432-1162-ND 416 3.20 _2.24 | 2M1-SP3-T1-B9-M1QE aa 
DPDT On-On qT BO M1 Q | 432-1163-ND 452 3.48 2.44 | 2M1-DP1-T1-B9-M1QE 
SPDT On-On 11 BI M2 Q | 432-1168-ND@ 3.15 2.43 1.70 | 2M1-SP1-T1-B1-M2QE 
SPDT | On-Off-On 1 BI M2 Q | 432-1169-ND@ 3.97 3.05 2.14 | 2M1-SP3-T1-B1-M2QE 
SPDT | On-Mom 11 BI M2 Q | 432-1170-ND 3.77. 2.90 2.03 | 2M1-SP2-T1-B1-M2QE Splash-proof P 
DPDT On-On 1 Bt M2 Q__|432-1171-ND@ 4.29 3.302.381 | 2M1-DP1-T1-B1-M2QE rer 15/32 Thread Bushing 
DPDT | On-Off-On Li BI M2 Q | 432-1172-ND 4.91 3.78 2.65 | 2M1-DP3-T1-B1-M2QE 1/4-40NS 15/32-32NS 
DPDT | _On-Mom 1 BI M2 Q__| 432-1173-ND 4.91 3.78 2.65 | 2M1-DP2-T1-B1-M2QE NEF 205 F443 
SPDT On-On T2 B4 M6 R 432-1164-ND 3.51 2.70 1.89 | 2M1-SP1-T2-B4-M6RE 4 (7.50) 4 (11.25) 
SPDT | On-Off-On T2 B4 M6 R_ | 432-1165-ND 4.32 3.33 2.33 | 2M1-SP3-T2-B4-M6RE 
2 | SPDT | On-Mom T2 B4 M6 R= | 432-1166-ND@ 4.13 3.18 2.23 | 2M1-SP2-T2-B4-M6RE 
DPDT On-On T2 B4 M6 R___| 432-1167-ND 4.84 3.73 2.61 | 2M1-DP1-T2-B4-M6RE 
RoHS Compliant 
Pushbutton Switches Contact Material Options 


Q: Moveable contact & terminals: copper alloy, silver plate; Rating: 1A@ 
125VAC or 28VDC 

R: Moveable contact & terminals: copper alloy with gold plate over nickel 
plate; Rating 0.4VA maximum @ 20V maximum (AC/DC) 

G: Moveable contact & terminals: copper alloy, silver plate; Terminals: silver 
plate with outer layer in gold plating; Rating 1A@ 120VAC or 28VDC. 


Bushing Options 


B5 - (shown) B6 - Unthreaded B11 
Threaded shown 
3S1 Series: with flat 


© .098 (2.50) | re © .118 
-| + 3MN Series: (3.00) 
1oda © .118 (3.00) 
i EI 
UNS | ' 3S1 Series: 1/4-40 NS -250 
236 (6.00) (6:35) 
- 200 3MN Series: rt 
Solder Eyelet f 477 (4.50) 
Switching Termi- Contact Digi-Key Price Each Carling Technologies 
Fig. Circuit Function Bushing nation Material Part No. 1 10 25) Part No. 
Series 3S1 — Sub-Miniature Pushbutton Switch 
1 SPDT Mom(N/C) BS M1 Q 432-1175-ND 5.01 3.85 2.70 3S1-SP8-B5-M1QE 
2 SPDT Mom(N/C) B6 M6 R 432-1179-ND 5.56 4.28 3.00 3S1-SP8-B6-M6RE 
Series 3MN — Snap-Acting Miniature Pushbutton Switch 
G 432-1184-ND 8.26 6.35 4.45 3MN-DP7-P1-B11-M1GE 
Mom(N/C’ 
: PED: Ne) Bi ma R 432-1185-ND 8.26 6.35 4.45 3MN-DP7-P1-B11-M1RE 
G 432-1192-ND 5.85 4.50 3.15 3MN-SP7-P1-B6-M6GE 
é oe Mommie) Be Me R 432-1193-ND 5.85 4.50 3.15 3MN-SP7-P1-B6-M6RE 
G 432-1194-ND 5.85 4.50 3.15 3MN-SP7-P1-B6-M7GE 
= SPOT. Mom(NiC) Be Me R 432-1195-ND 5.85 4.50 3.15 3MN-SP7-P1-B6-M7RE 
G 432-1188-ND 8.71 6.70 4.69 3MN-DP7-AP2/22-M1GE 
4 BERT Mom(NiC) = Mi R 432-1189-ND 8.71 6.70 4.69 3MN-DP7-AP2/22-M1RE 
Pp u Ss h b utton Switch Cap Cap Diameter Cap Height - Dim. A Plunger Diameter Digi-Key Pricing Carling Technologies 
Color Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25) 100 Part No. 
Accessories Series 3S1 — Pushbutton Caps 
Red 197 (5.0) -158 (4.0) 098 (2.5) 432-1220-ND .20 2.63 7.20 3S1-C13 
White .291 (7.4) -138 (3.5) .098 (2.5) 432-1221-ND .20 2.63 7.20 3S81-C21 
Series 3MN — Pushbutton Caps 
White 432-1227-ND .20 2.63 7.20 3MN-C21 
A Black 382 (9.7) -193 (4.9) -118 (3.0) 432-1228-ND 20 2.63 7.20 3MN-C22 
Red 432-1229-ND .20 2.63 7.20 3MN-C23 
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Actuators 


(= E+switcH” Toggle Switches 


F P T1 — Standard 

Fig. 3 — Vertical Note: All switches come complete with mounting hardware. 
Fig. 1 — Vertical Fig. 2 — Horizontal ig. 3 — Vertical ontact Material: 

Right Angle Right Angle Cc = 


(Silver): Fixed terminal and moving contact: 
Q Silver plated over copper alloy Contact Rating: 5A 

@120VAC or 28VDC; 2A @ 250VAC 

(Gold): Fixed terminal and moving contact: Copper 
R alloy with gold plate over nickel plate Contact Rating: 

0.4VA maximum at 20VAC or DC maximum 


T4 — Extended Bat T6 — Flattened 


Switching Options (see diagrams) Contact Dim. Inch (mm) Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.|Circuit} Function | Actuator|Bushing|Termination| Material LxWxH Part No. 1 10 100 |Part No. a 200 
100 Series — Miniature Toggle Switches (Metal Bushing) ae + 00) (6.08) 
SPDT|  On-On il BI M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2350-ND 3.42 3.08 2.63 /100SP1T1B1M1QEH 80) 640 pica! Br| fe 
SPDT} On-On 11 BI M1 R 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2351-ND 3.72 3.35 2.86 /100SP1T1B1M1REH (16.26) 484 
SPDT} On-On 11 BI M2 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2352-ND 3.42 3.08 2.63 /100SP1T1B1M2QEH (12.30) 
SPDT} On-On 11 BI M2 R 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2353-ND 3.81 3.43 2.93 |100SP1T1B1M2REH + 
SPDT| _On-On i BI M5 R 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2354-ND 444 4.00 3.41 |100SP1T1B1IM51REH = 
SPDT| On-On 11 B4 M2 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2355-ND 3.43 3.09 2.63 /100SP1T1B4M2QE 
SPDT} On-On 11 B6 M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2357-ND 3.93 3.54 3.02 |100SP1T1B6M1QEH 
SPDT}  On-On 11 BQ M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2358-ND 4.08 368 3.13 |/100SP1T1B9M1QEH T8 — Large Bat up 
SPDT} On-On T2 BI M1 Qa 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2359-ND 3.42 3.08 2.63 /100SP1T2B1M1QEH : 
SPDT| _On-On T2 B3 M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2360-ND 3.42 3.08 —_—2.63 |100SP1T2B3M1QEH 
SPDT| On-On T2 B3 M2 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2361-ND 3.42 3.08 2.63 /100SP1T2B3M2QEH 15/32-32NS 
SPDT} On-On 14 BI M1 ce} 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2367-ND 3.57 3.22 2.74 /100SP1T4B1M1QEH Keyway-| 3] 4 (11.38) 
SPDT}  On-On T6 B11 M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2368-ND 465 419 3.57 |100SP1T6B11M1QEH = 
SPDT} On-On 16 B11 M1 R 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2369-ND 5.10 4.59 3.91 /100SP1T6B11M1REH -020 (0.51) 
SPDT| _On-On 16 B11 M2 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2370-ND 471 4.24 3.62 |100SP1T6B11M2QEH 
SPDT| On-On 18 B13 M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2372-ND 5.07 4.57 = 3.89 /100SP1T8B13M1QEH 
SPDT} On-Mom 11 BI M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2373-ND 3.66 3.30 2.81 /100SP2T1B1M1QEH 
SPDT} On-Mom T6 B11 M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2374-ND 3.66 3.30 2.81 | 100SP2T6B11M1QEH 
SPDT | On-Off-On 11 BI M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2375-ND 3.84 3.46 2.95 /100SP3T1B1M1QEH B3 
SPDT | On-Off-On i BI M1 R 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2376-ND 3.45 3.11 2.65 |100SP3T1B1M1REH B4 (Unthreaded) 
SPDT| On-Off-On 11 BI M2 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2377-ND 3.84 3.46 2.95 /100SP3T1B1M2QEH 
SPDT} On-Off-On 11 BQ M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2380-ND 450 4.05 3.45 |100SP3T1B9M1QEH =e 1V4-40ns_/7 
SPDT| On-Off-On 14 BI M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2385-ND 4.02 362 3.09 |100SP3T4B1M1QEH ; > T9280 
SPDT} On-Off-On 16 B11 M1 ce} 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2386-ND 4.24 3.82 3.26 |100SP3T6B11IM1QEH i == (7.10) 
SPDT | On-Off-On 18 B13 M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2387-ND 5.52 4.97 _4.24 |100SP3T8B13M1QEH A 
SPDT |Mom-Off-Mom| 11 BI M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2388-ND 435 392  3.34]100SP4T1B1M1QEH 
SPDT |Mom-Off-Mom} 11 BI M2 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2389-ND 447 4.03 3.43 |100SP4T1B1M2QEH 
SPDT |Mom-Off-Mom} 11 BQ M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2390-ND 5.01 4.51 3.85 |100SP4T1B9M1QEH 
SPDT |Mom-Off-Mom| 16 B11 M2 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2392-ND 5.61 5.05 4.31 |100SP4T6B11M2QEH 
SPDT |Mom-Off-Mom| 16 B12 VS5 R 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG4563-ND 5.84 5.26 _4.48 | 100SP4T6B12VS5REH saat fl 
SPDT | On-Off-Mom| 1 BI M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2393-ND 462 416 3.55 |/100SP5T1B1M1QEH sia I AA-A0NS 
SPDT | On-Off-Mom} 1 BI M2 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2394-ND 3.42 3.08 2.63 /100SP5T1B1M2QEH (8.00) can 
SPDT | On-Off-Mom| 6 B11 M1 Q 500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) | EG2397-ND 5.85 5.27 4.49 /100SP5T6B11M1QEH 040 £ O99 i 
DPDT} On-On 11 BI M1 ce} 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2398-ND 3.81 3.43 2.92 |100DP1T1B1M1QEH (02) LLL 51) ion y¥-020 
1 |DPDT| On-On i BI M1 R 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2399-ND 5.04 4.54 _-3.87 |100DP1T1B1M1REH : (051) 
DPDT| On-On 11 BI M2 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2400-ND 3.81 3.43 2.92 |100DP1T1B1M2QEH 
DPDT} On-On 11 BI M2 R 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2401-ND 5.04 4.54 3.87 |/100DP1T1B1M2REH 
DPDT} On-On T2 B3 M1 ce} 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2403-ND 456 411 3.50 |100DP1T2B3M1QEH B11 B13 — Large Threaded 
DPDT| On-On 14 BI M1 Qa 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2407-ND 474 427 3.64 |100DP1T4B1M1QEH B12 (Unthreaded) 
DPDT| _On-On 16 Bit M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2408-ND 6.30 5.67 _ 4.83 | 100DP1T6B11IM1QEH i] 
DPDT| On-On T6 B11 M1 R 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2409-ND 6.30 5.67 4.83 /100DP1T6B11IM1REH —A 1/4-40NS | 15/32-32NS —- 
DPDT| On-On 18 B13 M1 Qa 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2410-ND 6.24 5.62 4.79 /100DP1T8B13IM1QEH Badd erway = “8 
DPDT} On-Mom 11 BI M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2411-ND 483 435 3.71 |100DP2T1B1M1QEH ABS) = ft 88) 
DPDT} On-Mom 16 B11 M1 Qa 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2412-ND 450 4.05 3.45 |100DP2T6B11M1QEH os? 7] HL _H ob 
DPDT| On-Off-On a BI M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2413-ND 5.34 4.81 4.10 |100DP3T1B1M1QEH (1.44) (051) 
DPDT| On-Off-On 11 BI M2 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2414-ND 5.34 4.81 4.10 ]100DP3T1B1M2QEH 
DPDT| On-Off-On 11 BO M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2415-ND 6.00 540  4.60|100DP3T1B9M1QEH 
DPDT| On-Off-On 14 BI M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2417-ND 5.52 4.97  4.24|100DP3T4B1M1QEH i i i 
DPDT| On-Off-On 18 B13 M1 ce} 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 380) £G2418-ND 7.02 6.32 5.39 |100DP3T8B13M1QEH Termination Options 
DPDT|Mom-Off-Mom| 11 BI M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2419-ND 5.64 5.08 4.33 |100DP4T1B1M1QEH 
DPDT|Mom-Off-Mom] 6 Bit M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2420-ND 5.70 5.13 4.37 /100DP4T6B11M1QEH M1 — Eyelet Terminal | M2— PC Mount 
DPDT| On-Off-Mom} 1 BI M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2421-ND 5.85 5.27 4.49 /100DP5T1B1M1QEH 
DPDT| On-Off-Mom| 6 B11 M1 Q 500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) | EG2422-ND 7.11 6.40 5.46 |100DP5T6B11M1QEH 
3PDT|  On-On 11 BI M1 Q | .500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06) EG2424-ND 9.39 846  7.20)1003P1T1B1M1QEH ove LS 
3PDT|__On-On i BI M2 Q___| 500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06) EG2425-ND 9.39 8.46 7.20 |1003P1T1B1M2QEH (1.98) IQ) 
3PDT |] On-Off-On 11 BI M1 Q | .500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06)] EG2426-ND 9.99 9.00 7.66 /1003P3T1B1M1QEH sae | t 
3PDT | Mom-Off-Mom) 11 BI M1 Q = | .500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06) EG2427-ND 10.95 9.86 8.40|1003P4T1B1M1QEH 4 
4PDT| On-On 11 BI M1 Q | .500 x .850 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06)| EG2428-ND 13.35 12.02 10.24 |1004P1T1B1M1QEH -080_,| 
4PDT | On-Off-On 11 BI M1 Q | .500 x .850 x .475 (12.7 x 21.59 x 12.06)| EG2429-ND 14.28 12.86 10.95 |1004P3T1B1M1QEH (2.03) 
4PDT |Mom-Off-Mom| 11 BI M1 Q__| 500 x .850 x .475 (12.7 x 21.59 x 12.06)| EG2430-ND 15.15 13.64 11.62 |1004P4T1B1M1QEH THK .030 (0.76) 
DPDT| On-On T2 B4 VS2 R 500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) | EG2406-ND 6.33 5.70 4.86 ]100DP1T2B4VS2RE 
DPDT| On-Off-On T2 B4 Vs2 R 500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) | EG2416-ND 7.11 6.40 5.46 | 100DP3T2B4VS2RE 
SPDT} On-On T2 B4 Vs2 Q 500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2365-ND A471 4.25 3.62 |100SP1T2B4VS2QE ji 
SPDT} On-On T2 B4 vs2 R 500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2366-ND 5.01 4.51 3.84 100SP1T2B4VS2RE MS Wirewrap 
SPDT | _On-Off-On T2 B4 Vs2 Q 500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2383-ND 5.14 4.63 3.95 | 100SP3T2B4VS2QE Terminal 
SPDT| On-Off-On T2 B4 VS2 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2384-ND 5.44 4.90 4.17 ]100SP3T2B4VS2RE 
SPDT| On-Off-On Ti B4 Vvs2 R 500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2379-ND 5.44 4.90 4.17 ]100SP3T1B4VS2RE > Epoxy Seal 
SPDT |Mom-Off-Mom| 2 B4 M6 R 500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2391-ND 5.91 5.32 4.53 |100SP4T2B4M6RE Epoxy 
SPDT | On-Off-Mom| 12 B4 M6 R 500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2395-ND 6.16 5.55 4.73 |/100SP5T2B4M6RE Seal 050 
DPDT| _On-On T2 B4 M6 Q 500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) | EG2404-ND 5.91 5.32 4.53 |100DP1T2B4M6QE (1.27) 
DPDT| = On-On T2 B4 M6 R 500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) | EG2405-ND 6.38 5.74 4.89 /100DP1T2B4M6RE , 500+! 
SPDT| _On-On ia B4 M6 R 500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) | EG2356-ND 497 448 3.81 |100SP1T1B4M6RE (6.86) (7.31) (12-7) 
SPDT|  On-On T2 B4 M6 Q 500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2362-ND 466 4.20 3.58 |100SP1T2B4M6QE . , 
SPDT} On-On T2 B4 M6 R 500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2363-ND 497 448 3.81 |100SP1T2B4M6RE 
2 |SPDT| On-On T6 B12 M6 R 500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2371-ND 6.22 560 4.78 )/100SP1T6B12M6RE 
SPDT} On-Off-On 11 B4 M6 R 500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2378-ND 5.40 4.86 4.14 |100SP3T1B4M6RE 
SPDT | On-Off-On T2 B4 M6 R 500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2381-ND 5.40 4.86 _4.14 | 100SP3T2B4M6RE 
SPDT| On-On T2 B4 M7 R 500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2364-ND 5.31 4.79 4.08 /100SP1T2B4M7RE 
3 | SPDT) On-Off-On T2 B4 M7 R 500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2382-ND 5.74 5.17 4.41 /100SP3T2B4M7RE 
SPDT | On-Off-Mom| 2 B4 M7 R 500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) | EG2396-ND 6.52 5.87 5.00 |100SP5T2B4M7RE 
100A Series — Process-Sealed Miniature Toggle Switches (Plastic Bushing) 
SPDT| On-On 11 B4 M2 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2432-ND 458 413 3.52 /100AWSP1T1B4M2RE 
SPDT} On-On T2 B4 Vs2 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2436-ND 5.16 4.65 3.96 | 100AWSP1T2B4VS2RE 
1 | SPDT} On-Off-On 11 B4 M2 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2437-ND 5.01 4.51 3.84 |100AWSP3T1B4M2RE 
SPDT |Mom-Off-Mom} 11 B4 M2 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2439-ND 5.61 5.05 4.31 |100AWSP4T1B4M2RE VS2 — Vertical with 
DPDT| _On-On i B4 M2 R 504 x .453 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2443-ND 5.30 4.78 4.07 |100AWDP1T1B4M2RE Bracket Vertical with Bracket 
2 SPDT| On-On 11 B4 M6 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2433-ND 6.12 5.51 4.70 /100AWSP1T1B4M6RE a 
SPDT|_On-On T2 B4 M6 R 504 x .272 x 453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2434-ND 6.12 5.51 4.70 |100AWSP1T2B4M6RE ! .270 
SPDT|  On-On T2 B4 M7 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2435-ND 6.52 5.87 5.00 /100AWSP1T2B4M7RE "2 (6.86) — 
SPDT |Mom-Off-Mom| 2 B4 M7 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2441-ND 7.55 6.80 5.79 /100AWSP4T2B4M7RE : (7.11) 
3 SPDT | On-Off-Mom| 12 B4 M7 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2442-ND 7.72 6.95 5.93 100AWSP5T2B4M7RE 
SPDT| On-Off-On T2 B4 M7 R 504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2438-ND 6.95 6.26 5.33 /100AWSP3T2B4M7RE 
DPDT} On-On T2 B4 M7 R 504 x .453 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2444-ND 7.39. 6.65 5.67 | 100AWDP1T2B4M7RE r 020 W141 
DPDT| On-Off-On T2 B4 M7 R 504 x .453 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) | EG2445-ND 7.73 6.96 5.93 | 100AWDP3T2B4M7RE 
Caps for 100 Series 
Vinyl Toggle Cap, White, for T1 Actuators... £G2470-ND 33 30 .26 [11001 WHTTOGGLECAP 
Vinyl Toggle Cap, Black, for T1 Actuators ... £G2471-ND 33 30 -26 |T1002BLKTOGGLECAP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 2019 


Actuators Bushings 


(= E+switcH” Toggle Switches 


T1 9 100 IP 
Fig. 1 — Vertical Fig. 2 — Horizontal Fig. 3 — Vertical Note: All switches come complete with mounting hardware. (2.54) 7.400 
Right Angle Right Angle 4 (10.16) 
Contact Material: 
(Silver): Fixed terminal and moving contact: Silver plated 
Q over copper alloy. Contact Rating: 5A @ 28VAC or VDC; 2A @ B2 (Unthreaded) 
250VAC 10-48 UNS 
(Gold): Fixed terminal and moving contact: Copper alloy with ~ 
R gold plate over nickel plate. Contact Rating: 0.4VA maximum at 
20VAC or DC maximum 
Switching Options (see diagrams) Contact Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each E-Switch Te rm i nation 
Fig. | Circuit Function Actuator | Bushing | Termination | Material LxWxH Part No. 1 10 100 | Part No. a 
200 Series — Subminiature Toggle Switches Options 
SPDT On-On 11 BI M1 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2446-ND 3.45 3.11 2.65 | 200MSP1T1B1M1QEH 
SPDT On-On 11 BI M2 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) £G2447-ND 345 3.11 2.65 | 200MSP1T1B1M2QEH M1 — Eyelet Terminal 
SPDT On-Off-On 11 BI M1 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2450-ND 465 419 3.57 | 200MSP3T1B1M1QEH pei 
SPDT On-Off-On 11 BI M2 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) £G2451-ND 3.88 3.49 2.98 | 200MSP3T1B1M2QEH 078 45 T4156 
1 |_SPDT | Mom-Off-Mom 11 BI M1 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2453-ND 486 4.38 3.73 | 200MSP4T1B1M1QEH (1.98) U] _, (3-96) 
SPDT | On-Off-Mom 11 BI M1 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2454-ND 486 4.38 3.73 | 200MSP5T1B1M1QEH LL 047 
DPDT On-On 11 BI M1 Q 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) EG2455-ND 486 438 3.73 | 200MDP1T1B1M1QEH 080 | (4.19) 
DPDT On-On 11 BI M2 Q 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) EG2456-ND 4.06 3.65 3.11 | 200MDP1T1B1M2QEH (2.08) 
DPDT On-Off-On 11 BI M1 Q 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) EG2458-ND 5.73 5.16 4.40 | 200MDP3T1B1M1QEH THK .030 (0.76) 
SPDT On-Off-On T2 B2 M6 R 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2452-ND 6.22 5.60 4.78 | 200MSP3T2B2M6RE 
2 | SPDT On-On T2 B2 M6 R 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2448-ND 5.02 452 3.85 | 200MSP1T2B2M6RE 
DPDT On-On T2 B2 M6 R 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) EG2457-ND 6.70 6.04 5.14 | 200MDP1T2B2M6RE 
3 | SPDT On-On T2 B2 M7 R 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2449-ND 5.54 4.99 4.25 | 200MSP1T2B2M7RE 
200A Series — Process-Sealed Subminiature Toggle Switches 
SPDT On-On 11 A M2 R 320 x .200 x 527 (8.13 x 5.08 x 13.39) | EG2459-ND 449 4.04 3.45 | 200AWMSP1T1A1M2RE 
SPDT On-Mom 11 Al M2 R .320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39) | EG2461-ND 5.44 490 4.17 | 200AWMSP2T1A1M2RE 
1 | SPDT On-Off-On 11 A M2 R 320 x .200 x 527 (8.13 x 5.08 x 13.39) | EG2463-ND 450 4.05 3.45 | 200AWMSP3T1A1M2RE 
DPDT On-On 11 A M2 R 320 x .360 x 527 (8.13 x 9.14.x 13.39) | EG2465-ND 6.99 630 5.36 | 200AWMDP1T1A1M2RE 
DPDT On-Off-On 11 A M2 R 320 x .360 x 527 (8.13 x 9.14 x 13.39) | EG2467-ND 8.12 7.31 6.23 | 200AWMDP3T1A1M2RE 
SPDT On-On T2 Al M6 R 320 x .200 x 527 (8.13 x 5.08 x 13.39) | EG2460-ND 5.87 5.29 4.51 | 200AWMSP1T2A1M6RE 
2 SPDT On-Off-On T2 A M6 R 320 x .200 x 527 (8.13 x 5.08 x 13.39) | EG2464-ND 6.05 5.45 4.64 | 200AWMSP3T2A1M6RE 
DPDT On-On T2 A M6 R 320 x .360 x 527 (8.13 x 9.14. x 13.39) | EG2466-ND 8.65 7.79 6.64 | 200AWMDP1T2A1M6RE 
DPDT On-Off-On T2 Al M6 R 320 x .360 x 527 (8.13 x 9.14 x 13.39) | EG2468-ND 976 879 7.49 | 200AWMDP3T2A1M6RE 


° Rotts 
NKK Process Sealed Miniature Toggle Switches ® 


M2T Series: Interior bushing is sealed with O-ring which surrounds the actuator. Bushing and top of the housing are one molded piece, achieving the exterior seal. Ultrasonic welding is used to seal the bushing unit to the base. Terminals are epoxy 
sealed for safeguarding the switch at the base. Features: « Electrical Capacity: Logic Level (code G): 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum. Dielectric Strength: 1,000VAC minimum between contacts; 1,500VAC minimum between contacts and 
case. * Mechanical Life: 100,000 operations minimum « Electrical Life: 50,000 operations minimum for gold * Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 

B Series: Sealed body construction permits switches to be subjected to time- and money-saving automated soldering techniques. Can be safely cleaned of flux without fear of compromising operating characteristics. Features: * Electrical Capacity: 
Logic Level: 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum « Dielectric Strength: SOOVAC minimum « Mechanical Life: 100,000 operations minimum for On-On and On-Off-On ¢ Electrical Life: 50,000 operations minimum » Operating Temperature 
Range: -30°C ~ 85°C 

G3T Series: Ultra-miniature size allows high density mounting, and extremely light weight of 0.6 gram makes these switches ideal for handheld equipment. Combination of design features achieves total seal and allows automated processing 
techniques, including flux cleaning procedures: one-piece bushing and housing, rubber seals surrounding actuator and base, epoxy at joint of case and base, and molded-in, epoxy sealed terminals. Features: ¢ Electrical Capacity: Logic Level: 0.4VA 
maximum @ 28V AC/DC maximum Dielectric Strength: SOOVAC minimum » Mechanical Life: 50,000 operations minimum « Electrical Life: 50,000 operations minimum * Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 
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Switching Digi-Key Price Each NKK Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Part No. ‘l 25 100 Part No. Fig. Circuit Function Part No. if 25 100 | Part No. 
Washable Mini Toggle Switches 4 | spoT On-On 360-1751-ND 459 2.87 _2.63_| B12JH-RO 
SPDT On-On 360-1877-ND 5.24 340 3.41 | M2T12S4A5G30-RO SPDT On-Off-On 360-175-ND 476. 298 272 | B1aJ-RO 
; SPDT | Mom-Off-Vom | 360-1882-ND 6.08 4.05 3.63 | M2T18S4A5G30-RO spoT OincMin ORS FEEANG wer vags: <ada:(HisiGAG 
SPDT On-On 360-1879-ND 5.24 340 3.11 | M2T12SA5G30-RO a | ea aa Ba sii aye. ae. | BoaitERO 
SPDT On-Off-On 360-1880-ND” 5.51 3.67 3.29 _| _M2T13S4A5G30-RO win Beane ; : ° : 
SPDT On-On 360-1878-ND 5.30 353 3.17 | M2T12S4A5G40-RO DPOT On-Off-On 360-1756-ND 6.03 __4.02_3.60_{ B23JH-RO 
9 | SPOT On-Off-On 360-1881-ND 5.77 3.85 3.45 | M2T13S4A5G40-RO 6 | SPOT On-On 360-1752-ND 459 287 2.63 | B12JV-RO 
SPDT | Mom-Off-Vom | 360-1883-ND 634 423 3.79 | M2T18S4A5G40-RO Washable Ultra Mini SMT Toggle Switches 
DPDT On-On 360-1884-ND 7.99 5.67 5.17__| M2T22S4A5G40-RO SPDT On-On 360-1774-ND 513. 333 3.04 | G3T12AP-RO 
eal ao pases ker eh AN aegis 7 | spoT On-Off-On 360-1778-ND 530 353 3.17 | G3T13AP-RO 
in-OT-On - a fs i i 
3 e u 4 | 
SPDT | Mom-Off-Mom | 360-1182-ND 551 3.67 3.29 | M2T18SA5G03 DEOL On-On se ED Ee 
DPDT On-On 360-1183-ND 673 4.66 4.12 | M2T22SA5G03 
Washable Sub-Mini Antistatic Toggle Switches WOLERE usb 
aii aaa oa aeet ae aad =e AP Cir- | Switching | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |NKK 
SPT ‘ On Se GLAHG 453 Ae 54a. | aaap Fig. | cuit | Function | Part No. 1 25 100 | Part No. 500 _|Part No. 
n-Off-On -1013- : f : fai , 
4 | SPOT On-Mom — | 360-1014-ND 420 270 240 | BISAP a a 
DPDT On-On 360-1015-ND 501 319 292 | Bo2AP g |SPOT] On-On | 360-1773-1-ND 6.00 4.80 3.80] 360-1773-2-ND | 1400.00 |G3T12AH-R-RO 
DPDT On-Off-On 360-1016-ND 5.29 343 314 | B23AP SPDT| On-Off-On | 360-1775-1-ND 6.42 5.14 4.07] 360-1775-2-ND —_| 1498.00 |G3T13AH-R-RO 
SPDT On-On 360-2108-NDO 426 274 2.44 | B12JB-RO (Actual Length 248” * Actual Length .500" 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2020 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


NEW! Digi-Key® M Series Miniature 


® 
NKK Miniature Toggle Switches 
SWITCHES 


M Series: Over 350,000 different configurations possible, with the most popular listed here. Epoxy sealed terminals, high torque bushings, anti- 
jamming levers. Available as PCB mount or solder lug terminal for ease of wiring. * Dielectric strength: 1,500VAC minimum * Mechanical 
Life: 100,000 operations minimum, 50,000 operations minimum for flat and locking lever ¢ Electrical Life: 25,000 operations minimum »* Operating 
Temperature: -30°C ~ 85°C * Angle of Throw: 25° * Standard Hardware: 2 hex nuts, 1 locking ring, 1 lockwasher 


Toggle Sample Kit 


1 each of switches denoted. Includes plastic storage case, bin 
storage guide and hardware. 


§ 360-2293-ND 18 Pieces Total — ROHS Compliant .... $35.00 
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Options Options 
Switching Act- | Bush-| Digi-Key Price Each NKK Switching Act- | Bush-| Digi-Key Price Each NKK 
Circuit Function uator| ing | PartNo. il 25 100 | PartNo. Circuit Function uator| ing | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
Fig. 1 - Solder Lug 6A Silver Contacts SPDT On-Mom Ss | D3 | 360-1090-ND§@ 5.82 3.88 3.48 | M2015SD3Wot 
SPDT Omon B | 81 | 360-1782-NDSe 5.93 3.98 354 |M2012BB1W01-RO SPDT | Mom-Off-Mom | $ | D3 | 360-1091-ND® 5.93 3.95 3.54 | M2018SD3wot 
SPDT On-Off-On B | Bt | 360-1804-NDe 6.30 4.36 3.86 | M2013BB1W01-RO SPDT | On-Off-Mom S | D3 | 360-1092-ND@ 5.93 3.95 3.54 | M2019SD3W01 
SPDT | On-Off-Mom B | Bt | 360-2067-NDe 6.90 4.78 4.23 | M2019BB1W01-RO DPDT On-On S | D3 | 360-1093-ND® 6.25 4.33 3.83 | M2022SD3W01 
DPDT On-On B B1 | 360-1830-ND@ 7.45 5.07 4.56 | M2022BB1W01-RO DPDT On-Off-On § D3_| 360-1094-ND§ 7.10 4.83 4.35 | M2023SD3W01 
DPDT On-Off-On B B1 | 360-1846-ND@ 7.97 5.65 5.15 | M2023BB1W01-RO DPDT | Mom-Off-Mom S D3 | 360-1095-ND® 7.97 5.65 4.98 | M2028SD3W01 
3PDT On-On B | BT | 360-1858-ND® 70.07 7.14 6.79 | M2032BB1WO1-RO SPDT On-On $2 | At | 360-1788-ND® 4.06 252 2.29 |M2012S2A1W01-RO 
SPDT On-On 2 | B1 | 360-1781-ND@ 614 409 3.66 | M2012B2B1Wo01-RO| | DPDT On-On $2 | At | 360-1835-ND® 5.46 3.64 3.26 |M2022S2A1W01-RO 
SPDT |  On-Off-On B2 | B1 | 360-1803-ND@ 6.50 4.50 3.98 |M2013B2B1W01-RO| | SPDT On-On s2_| $1_| 360-1795-ND@ 4.06 2.52 2.29 |M2012S2S1W01-RO 
nal Mom oreMomy - a Soe NOS, on ae ie eee Wolica Fig. 1 - Solder Lug .4VA Gold Contacts — RoHS Compliant 
n-On -1829-ND@ 765 5. 75 -! F — 5 
DPDT | On-Off-On B2 | Bi | 360-1845-ND® 8165.78 5.27 | M2023B2BiWO1-RO| | SHOT OnOn Bo) Bt eer ene GS ee Be: | MEO 12B281G0URO 
SEnT Ono y | st [eeneearinns oe. Sa1e- @ aa | MeO DESTWOTLER DPDT On-On B2 | B1 | 360-1828-ND 8.38 5.94 5.41 | M2022B2B1G01-RO 
spot | on-Off-On E | St | 360-1806-ND@ 530 353 3.17 |M2013ES1WOt1-RO Sree | aang E | St [pete ee area (hoylaecicph ce 
SPDT On-Mom E | si | 360-2056-ND@ 5.82 3.88 3.48 | M2015ES1W01-RO Spar | onon0 = | st lepobaeeian Bae (eaatce 84 MONDIESICO LAD 
SPDT | Mom-Off-Mom | E | $1 | 360-2062-ND@ 5.93 3.95 3.54 | M2018ES1W01-RO — aru n si Sep 18S NOT +33 4.95 49-1 MDODDESTGOTRO 
SPDT | On-Off-Mom E | St | 360-2068-ND® 5.93 3.95 3.54 | M2019ESTWO1-RO Dear: |. ~oncreD e | Sy (Besteetns Gas. ceee Sar. MoQOSES ICO EO 
SP3T |  On-On-On E | si | 360-2072-ND@t+ 816 5.78 5.27 | M2024ES1W01-RO AEDT OncOn ; : A 
DPDT On-On E | st | 360-1832-NDe 6.25 433 3.83 | M2022ES1WO1-RO n-On E | 51 [eeosteoZNe 10.47 7.42 7.06 | M2032ES1G01-RO 
DPDT |  On-Off-On E | St | 360-1848-ND@ 7.10 4.83 4.35 | m2023ES1Wo1-RO SPOT On-On L | LI | 360-1786-ND 6.63 4.59 4.06 | M2012LL1G01-RO 
DPDT OreMom E | st | 360-2075-NDe 800 544 496 | Mo025ES1WO1-RO SPDT | On-Off-On L_ | L1_ | 360-1808-ND 7.23 4.92 4.43 | M2013LL1G01-RO 
DPDT | On-Off-Mom E | St | 360-2079-ND§® 7.97 5.65 5.15 | M2029ES1WO1-RO SPDT | — On-Mom L | Lt | 360-1818-ND 7739.26 4.79 | M201SLL1G01-RO 
3PDT On-On E | si | 360-1860-ND@ 9.36 6.44 6.05 | M2032ES1W01-RO DPOT On-On Ly) LY | 360-1833-ND 8.54 6.06 5.52 | M2022LL1G01-RO 
3PDT |  On-Off-On E | si | 360-1867-ND@ 11.04 7.83 7.44 | M2033ES1WO1-RO SPOT On-On S | D3 | 360-1140-ND§ 5.25 3.50 3.14 | M2012SD3G01 
4PDT On-On E | st | 360-1870-ND@ 11.75 851 7.57 | M2042ES1Wo1-RO SPOT | On-Off-On S | D3 | 360-1141-ND 5.88 3.91 3.51 | M2013SD3G01 
SPDT On-On L L1_| 360-1787-ND§ 6.32 4.21 3.77 | M2012LL1W01-RO SPDT | Mom-Off-Mom S D3_| 360-1143-ND 6.25 4.33 3.83 | M2018SD3G01 
SPDT On-Off-On L_| L1 | 360-1809-ND 6.68 4.62 4.09 |M2013LL1W01-RO DPDT On-On S | D3 | 360-1144-ND 7.33 4.99 4.49 | M2022SD3G01 
SPDT On-Mom L | 11 | 360-2057-ND 718 4.88 4.40 | M2015LL1W01-RO SPDT On-On S | S1_ | 360-1799-ND 4.54 2.84 2.60 |M20128S1G01-RO 
DPDT On-On kt L1 | 360-1834-ND§@ 7.83 5.33 4.86 | M2022LL1W01-RO SPDT On-Off-On Ss S1 | 360-1814-ND 5.12 3.26 2.98 | M2013SS1G01-RO 
DPDT |  On-Off-On L | U1 | 360-1849-nDge 8.33 5.90 5.38 | M2023LL1WO1-RO SPOT On-Mom S | $1 | 360-1819-ND 5.36 3.57 3.20 |M2015SS1G01-RO 
3PDT On-On L_| ut | 360-1861-ND@ 1042 7.39 7.03 | M2032LL1W01-RO SPDT | Mom-Off-Mom | S$ | St | 360-1823-ND 5.46 3.64 3.26 | M2018SS1G01-RO 
3PDT | On-Off-On C_| Ut | 360-1868-ND@ {2.22 886 7.88 | M2033LL1WO1-RO SPDT | On-Off-Mom S | St | 360-1826-ND 546 3.64 3.26 |M2019SS1G01-RO 
4PDT On-On L | U1 | 360-1871-ND@ 1316 9.54 8.49 | M2042LL1WO1-RO DPDT On-On S | $1 | 360-1841-ND 6.33 4.38 3.88 |M2022SS1G01-RO 
SPDT On-On Ss | St | 360-1801-ND§ 4.06 252 2.29 |M2012SS1W01-RO SP3T |  On-On-On S | S1 | 360-1856-ND§t 8.23 5.84 5.32 |M2024SS1G01-RO 
SPOT |  On-Off-On S | St | 360-1816-ND§ 4.59 2.87 2.63 | M2013SS1WO1-RO 3PDT On-On s | $1 | 360-1863-ND 996 6.77 6.44 |M2032SS1G01-RO 
SPDT On-Mom S| St_| 360-2059-ND® 5.06 3.22 2.95 | M2015SS1W01-RO 4PDT On-On s | $1_| 360-1872-ND 12.78 9.26 8.24 | M2042SS1G01-RO 
SPDT | Mom-Off-Mom |S | S1 | 360-2065-ND@ 5.17 3.29 3.01 | M2018SS1WO1-RO Fig. 1 - PC Terminal 6A Silver Contacts 
SPOT | SIOfr Mom | 8 |e Eee nes 5.17 3.29 3.01 | M20198S1W01-RO | ~sppT On-On E ] St | 360-1785-ND§® 5.09 3.24 2.96 | M2012ESiW03-RO 
n-On-On S | St | 360-2073-ND@t 7.50 5.10 4.65 | M2024SS1WO1-RO BBD || OncOHO = | st Tesoereinn aay {ee cade | ManiareAWOd 
DPDT On-On S | St | 360-1843-NDe 5.46 3.64 3.26 | M2022SS1W01-RO apd eel 7 : ‘ 
DPDT | _On-Off-On s_|_si_| 360-1852-NDe 6.34 4.23 3.79 | M2023SS1W01-RO Sl heceren E | Si eee eO nee, 5.43 3.62 3.24 | M2013ES1W03-RO 
DPDT | _ On-Mom S| Si | 360-2076-ND@ 7.00 4.76 4.29 | M2025SS1WO1-RO lom-OfF Mom | E | St eee nee 6.06 4.04 3.62 | M2018ES1W03-RO 
DPDT | Mom-Off-Mom | § | St | 360-2078-ND® 7:30 497 447 | M2028SS1WO1-RO SPOT On-On S | 51 ec0ste02:NDe. 4.21 2.61 2.37 |M2012SS1W03-RO 
pppt | On-Off -Mom s | st | 360-2080-NDe 730 497 447 | M20298S1Wot-RO SPOT | On-Off-On S| $1 _| 360-1817-NDe 4732.96 2.71 _|M2013SS1W03-RO 
DP3T | On-On-On s | st | 360-2082-NDett 15.40 11.20 10.15 | m2044SS1wot-RO SPOT | On-Mom S | St | 360-2060-ND@ 5.20 3.31 3.03) M2015SS1W03-RO 
3PDT On-On 3 | st | 360-1865-NDe 840 595 543 | M2032SS1Wot-RO SPDT | On-Off-Mom S | $1 | 360-2071-NDe 5.21 3.38 3.09 |M2019SS1W03-RO 
3PDT | On-Off-On S | St | 360-1869-ND® 70.12 7.18 6.82 | M2033SS1WOT-RO SPOT | Mom-Off-Mom ) S | St | 360-1081-ND 5.79 4.64 3.67 | M2018SS1W03 
3PDT | Mom-Off-Mom | § | S1 | 360-2081-ND® 1215 881 7.83 | M2038SS1WO01-RO SPOT | Mom-Off-Mom | S | St | 360-2066-ND® 5.21 3.38 3.09 | M2018SS1W03-RO 
4PDT On-On s | si | 360-1874-NDe 4109 786 748 | M20428S1Wo1-RO SP3T_| _ On-Off-On s_| $1 | 360-2074-ND@t 7.75 5.27 4.81 | M2024SS1W03-RO 
4PDT On-Off-On S | S1 | 360-1876-NDe 12.96 9.39 8.36 | M2043SS1W01-RO DPDT On-On S | St | 360-1844-NDe 5.72 3.81 3.41 | M2022SS1W03-RO 
SPDT On-On S D3 | 360-1088-NDe 495 3.15 2.88 | M2012SD3W01 DPDT On-Off-On Ss S1_| 360-1853-ND§@ 6.35 4.40 3.89 | M2023SS1W03-RO 
SPOT | _On-Off-On S_| D3_| 360-1089-ND@ 5.30 3.53 3.17 | M2013SD3WO1 @ RoHS Compliant + SP3T uses a Dp Body +t DP3T uses a 4p Body (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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® ; 
Options 
NKK Miniature Toggle Switches (Cont.) Switching Act- | Bush-| Digi-Key Price Each NKK 
SWITCHES Circuit Function uator| ing | PartNo. 1 25 100 | PartNo. 
SPDT | Mom-Off-Mom | $2 | A2 | 360-1821-ND§ 6.14 4.09 3.66 | M2018S2A2G30-RO 
Options DPDT On-On $2 | A2 | 360-1836-ND 7.60 5.17 4.72 | M202282A2G30-RO 
een PERETTI] ONC Perateen cre 3PDT On-On__|_$2 | _A2 | 360-1862-ND 11.36 _ 8.06 _7.66_| M2032S2A2G30-RO 
Circuit Function uator| ing | PartNo. 1 25 100 | PartNo ta 2< werties! a ange dei 2a WA Gold paeiiiied ee enimnigee a 
n-On -1792- 535 347 3.17 - 
SPOT On-On St ease 8.74 6.01 5.65 | M2032881W03-RO | | sppt | on-of-On | $2 | A2 | 360-1811-ND§ 577 3.85 3.45 | M2013S2A2G40-RO 
4POT On-On S | Si |e0sere De, W127 B17 7.27 | M20428S1W03-RO SPDT | On-Off-Mom | $2 | A2 | 360-1825-ND 6.40 4.26 3.82 | M2019S2A2G40-RO 
SPDT On-On S2_| Al | 360-1789-ND® 4.21 2.61 2.37 _|M2012S2A1W03-RO DPDT On-On s2 | A2 | 360-1837-ND 7.85 5.56 5.07 | M2022S2A2G40-RO 
Fig. 1 - PC Terminal .4VA Gold Contacts — RoHS Compliant Fig. 4 - Vertical Bracket PC Terminal 6A Silver Contacts — RoHS Compliant 
SPDT On-On S ] Si | 360-1800-ND 4.65 291 2.66 |M2012SS1G03-RO SPDT On-On $2_[_A2 | 360-1793-ND 4342.79 248 [M2012S2A2W13-RO 
sot atic : * are ae aa NER iCRn Fig. 4 - Vertical Bracket PC Terminal .4VA Gold Contacts — RoHS Compliant 
In-Mom ig | F i & ri = = zt ai 
SPDT | Mom-Off-Mom | S | St | 360-1824-ND 5.58 3.71 3.92 |M2018S$1G03-RO SEDI ul a 82 | A2 [ESOORIZSTENDS ASSAD EE: | MEDIO RS 
SPDT | On-Off-Mom | S | $1 | 360-1827-ND 5.56 3.71 3.92 |M2019SS1G03-RO_| ROHS Compliant +SP3T uses aDp Body tt DPST uses a 4p Body 
SP3T | On-On-On s | st | 360-1857-ND 8.47 6.01 5.48 | M2024SS1G03-RO 
DPDT On-On s | si | 360-1842-ND 658 455 4.03 |m2022sste03-k0 | Splashproof Boots 
DPDT | On-Off-On s | st | 360-1851-ND 7.43 5.05 4.55 |M2023SS1G03-RO 
3PDT On-On s | st | 360-1864-ND 9.87 7.00 6.65 | M2032S$1G03-RO Digi-Key Price Each NKK 
4PDT On-On s_|_st_| 360-1873-ND 13.23 9.59 8.53 |M2042SS1G03-RO Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Fig. 2 - Right Angle PC Terminal 6A Silver Contacts — RoHS Compliant Black for 1/4-40 Thd Bushing and .413” 360-1750-ND 312 1.93 1.70) AT428H 
SPDT On-On $2 | A2 | 360-1794-ND 4.65 291 266 | M2012S2A2W30-RO (10.49mm) Bat Helght_ : : : 
DPDT On-On s2_| a2 | 360-1838-ND 6.53 4.52 4.00 |M202282A2W30-RO Gray for Me Busting and 689 360-1706-ND 3.94 245 2.22| AT4O2H 
Fig. 2 - Right Angle PC Terminal .4VA Gold Contacts — RoHS Compliant a! dior it) al He -_ 7685" 
SPDT On-On s | A2 | 360-1796-ND 5.17 3.29 3.01 |M2012SA2G30-RO (17.50mm) Bat Height 360-1707-ND 8.94 245 222 | ATA026 
SPDT On-On $2] A2 | 360-1791-ND 5.17 3.29 3.01 | M2012S2A2G30-RO Yellow for M12 Bushing and 680" 
spot | On-Off-On 2 | a2 | 360-1810-ND 5.51 3.67 3.29 |M2013S2A2G30-RO (17.50mm) Bat Height SbOsI708 ND 8.04 245 222) ATAQ2E 


Power Toggle Switches 


Features: * NKK offers one of the most extensive lines of power toggle switches »* Standard switching currents of 15, 25 and 30 Amps * Locking lever type is ideal for preventing accidental 
switching, lever must be pulled out then switched ¢ All toggles come complete with mounting hardware Specifications: * Dielectric Strength: 2000V AV minimum « Mechanical Life: 50,000 
operations minimum * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C 


Dimensions in Inch (mm) 


Fig. 1 — Solder Terminal Fig. 2— QC Terminal Fig. 3 — Locking Lever Fig. 4 — Screw Terminal 
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4.709 
T (18.0) 


1.331 (33.8) 1.181 (30.0) 1.122 (28.5) 


Fig. 6 — HD Screw Terminal 


M12 
Red/Black Background with 
“ON” and “OFF” in White 
Lettering 
1.654 (42.0) Full-Boot Half-Boot 
Switch Digi-Key Price Each NKK Switch Digi-Key Price Each NKK 
Fig.| Circuit Function Current (125VAC) | Part No. i] 25 100 | PartNo. Fig.| Circuit Function Current (125VAC) | Part No. 1 25 100 | PartNo. 
Medium and High Capacity, Solder Lug Medium Capacity, Screw Lug 
SPST On-Off 15A 360-1896-ND* 5.09 3.24 2.96 | S301-RO SPST On-Off 15A 360-1897-ND* 5.28 3.52 3.15 | S301T-RO 
SPDT On-On 15A 360-1898-ND* 5.09 3.24 2.96 | S302-RO SPDT On-On 15A 360-1899-ND* 5.43 3.62 3.24 | $302T-RO 
SPDT On-Off-On 15A 360-1900-ND* 5.20 3.46 3.10 | S303-RO SPDT On-Off-On 15A 360-1901-ND* 5.75 3.83 3.43 | $303T-RO 
SPDT On-Mom 15A 360-1902-ND: 5.33 3.55 3.18] S305-RO SPDT On-Mom 15A 360-1903-NDt 5.62 3.74 3.35 | S305T-RO 
SPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1904-ND: 5.43 3.62 3.24 | $308-RO SPDT _| Mom-Off-Mom 15A 360-1905-ND+ 6.21 4.14 3.71 | $308T-RO 
SPDT | On-Off-Mom 15A 360-1906-ND 5.62 3.74 3.35 | S309-RO 4 SPDT | On-Off-Mom 15A 360-1907-NDt 6.21 4.14 3.71 | S309T-RO 
DPST On-Off 25A 360-2087-ND* 6.98 4.83 4.27 | $331-RO DPST On-Off 15A 360-2088-ND* 7.78 5.29 4.83 | $331T-RO 
DPDT On-On 25A 360-2089-ND* 6.98 4.83 4.27 | $332-RO DPDT On-On 15A 360-2090-ND* 7.82 5.55 5.06 | $332T-RO 
DPDT | On-Off-On 254 360-1909-ND* 7.82 5.55 5.06 | $333-RO DPDT | On-Off-On 15A 360-1910-ND* 8.81 6.06 5.69 | S333T-RO 
DPDT On-Mom 15A 360-1911-ND* 7.90 560 5.10 | $335-RO DPDT On-Mom 15A 360-1912-ND* 9.02 6.21 5.83 |_$335T-RO 
1 | DPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1913-ND 859 6.09 5.55 | $338-RO DPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1914-ND* 9.46 6.51 6.11 | $338T-RO 
DPDT | On-Off-Mom 15A 360-1915-ND 8.59 6.09 5.55 | $339-RO DPDT | On-Off-Mom 15A 360-1916-ND* 9.72 6.61 6.28 | $339T-RO 
3PST On-Off 25A 360-2083-ND 946 651 6.11 | S31-RO Medium Capacity, Solder Lug with Panel Seal 
3PDT On-On 25A 360-2085-ND: 972 661 6.28 | $32-RO SPDT On-Off 15A 360-1886-ND 9.72 6.61 6.28 | S1AW-RO 
38PDT On-Off-On 25A 360-1908-ND: 10.05 7.13 6.78 | S33-RO SPDT On-On 15A 360-1894-ND 10.12 7.18 6.82 | S2AW-RO 
3PDT On-Mom 15A 360-1918-ND* 10.05 7.13 678 | S35-RO SPDT On-Off-On 15A 360-1921-ND 10.65 7.55 7.18 ) S3AW-RO 
3PDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1919-ND* 10.05 7.13 6.78 | S38-RO SPDT On-Mom 15A 360-1926-ND 9.66 6.85 6.51 | SSAW-RO 
4PST On-Off 25A 360-2091-ND: 10.72 7.60 7.23 | S41-RO SPDT | Mom-Off-Mom 15A 360-1933-ND 10.19 7.23 6.87 | S8AW-RO 
4PDT On-On 25A 360-2093-ND: 10.72 7.60 7.23 | S42-RO 5 SPDT | On-Off-Mom 15A 360-1934-ND 10.19 7.23 6.87 | S9AW-RO 
4PDT |  On-Off-On 25A 360-1923-ND: 11.30 8.19 7.28 | $43-RO DPDT On-On 20A 360-1928-ND 12.89 9.34 8.31 | S6AW-RO 
4PDT On-Mom 15A 360-1925-ND 1130 819 728| $45-RO DPDT |  On-Off-On 20A 360-1931-ND 12.94 938 8.34 | S7AW-RO 
Medium and High Capacity, .250” (6.35mm) Quick Connect peat ae ies Sr aD er ae cy eG 
erst] “len ct tee eae Sees me ea DPDT | WMom-Off-Mom 15A 360-1891-ND 13.46 9.75 8.68 | S28AW-RO 
SPDT | On-Off-On {5A 360-192-ND Bad 340” 31'| BARRO DPDT | _On-Off-Mom 15A 360-1892-ND 13.46 9.75 8.68 | S29AW-RO 
; ; 7 High Capacity, Screw Lug 
DPST On-Off 15A 360-1889-ND 6.08 4.05 3.63 | S21F-RO 
DPDT Anon 20A 360-1929-ND 715 487 438] S6F-RO DPST On-Off 30A 360-2096-ND* 20.90 16.20 14.63 | $821-RO 
DPDT On-Off-On 20A 360-1932-ND 7.20 7.90 441 S7F-RO DPDT On-On 30A 360-2097-ND* 23.88 18.51 16.72 | $822-RO 
2 3PST On-Off 25A 360-2084-ND* 978 6.93 6.59 $31F-RO DPDT On-Off-On 30A 360-2098-ND* 21.50 16.67 15.05 | $823-RO 
3PDT On-On 25A 360-2086-ND* 10.05 713 678 $32F-RO 6 | 3PST On-Off 30A 360-2099-ND* 29.99 23.07 21.54 | $831-RO 
3PDT On-Off-On 25A 360-1917-ND* 10.76 7.63 7.26 | S33F-RO 3PDT On-On 30A 360-21 DONS 36.17 27.83 25.97 | $832-RO 
APST On-Off 25A 360-2092-ND* 1134 8.04 7.65 | S41F-RO 3PDT On-Off-On 30A 360-2101-ND 36.23 27.87 26.02 | $833-RO 
4PDT On-On 25A 360-2094-ND* 11.39. 8.25. 7.34 | S42F-RO DPDT On-On 50A 360-2095-ND 46.53 36.47 33.96 | S732-RO 
4PDT | _On-Off-On 25A 360-1924-ND* 12.20 8.84 7.86 | S43F-RO - Power Toggle Accessories 
Medium Capacity, Solder Lug, Locking Lever with Panel Seal 7A On-Off-Plate, 12mm, Nickel, Brass 360-1001-ND 1.01 53 46 | AT201 
SPST On-Off 15A 360-1885-ND 11.54 837 744] S1AL-RO On-Off-Plate, 12mm, Red/Black 360-1003-ND 2.34 1.41 1.23 | AT214 
SPDT On-On 15h 360-1893-ND 4278 926 824| SOAL-RO 7B | On-Off-Plate, 12mm, Red/Black 360-1002-ND 2.34 141 1.23 | AT202 
3 | SPDT On-Off-On 15A 360-1920-ND 13.05 9.46 8.41 | S3AL-RO 8 Splashproof Half-Boot, Black 360-1605-ND 3.12 1.93 1.70 | AT401A 
DPDT On-On 20A 360-1927-ND 14.96 10.88 9.86 | S6AL-RO Splashproof Full-Boot, Black 360-1606-ND 3.94 2.45 2.22 | AT402A 
DPDT On-Off-On 20A 360-1930-ND 15.07 10.96 9.94 | S7AL-RO *ULICSA +UL  +CSA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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® . . 
NKK° Environmentally Sealed Switches [@ sexs 
SWITCHES For use in outdoor or harsh applications. 
Switching | Termin- Digi-Key Price Each NKK 
Features: Fig.| Circuit ation Function Part No. 1 25 100 Part No. 
* Sealing at front and back panel meets IP67 of IEC60529 and IP60 Standards « Single unit Sealed Toggle — 10A 
construction of bushing and case gives added protection from environmental elements * Anti-jamming SPST | Solder Lug On-Off 360-1951-ND 11.25 8.15 7.25 | WT11S-RO 
design protects contacts from damage due to excessive downward force on the toggle » Specially SPST _| Screw Lug On-Off 360-1952-ND 12.04 8.73 7.76_|_ WT11T-RO 
designed contact mechanism for breaking light contact welds * Minimal contact bounce achieved with SPDT | Solder Lug On-On 360-1953-ND 11.93 8.64 7.69 | WT12S-RO 
designed interlocked switching mechanism SPDT Screw Lug On-On 360-1954-ND. 12.71 9.21 8.20 WT12T-RO 
ee SPDT |SolderLug}  On-Off-On 360-1955-ND 12.56 9.10 8.10 | WT13S-RO 
Specifications: , |SPDT_|Serew Lua | _On-Off-0n_| _360-1956-ND 13.34 9.67 8.60 | WT13T-RO 
* Electrical Capacity: Toggle: 10A @ 125VAC; Rocker: 15A @ 125VAC «Dielectric Strength: DPST | Solder Lug On-Off 360-1957-ND 16.13 11.73 10.63 | WT21S-RO 
Toggle: 1,500VAC minimum; Rocker: 3,750VAC minimum between contacts and case * Mechanical DPST | Screw Lug On-Off 360-1958-ND 16.86 12.45 11.45 | WT21T-RO 
Life: 30,000 operations minimum « Electrical Life: 15,000 operations minimum ¢ Operating DPDT | Solder Lug On-On 360-1959-ND 16.79 12.21 10.88 WT22S-RO 
Temperature: Toggle: -30°C ~ 70°C; Rocker: -25°C ~ 85°C * Angle of Throw: 24° « Panel DPDT | Screw Lug On-On 360-1960-ND. 17.49 12.92 11.88 | WT22T-RO 
Thickness: .157” (4.0mm) * Standard Hardware: Toggle: 1 hex nut, 1 lockwasher, 1 O-ring * Color: DPDT | Solder Lug On-Off-On 360-1961-ND 17.43 12.87 11.83 WT23S-RO 
Black DPDT |ScrewLug| _On-Off-On__| 360-1962-ND 18.90 13.95 12.83 | _WT23T-RO 
Sealed Rocker — 15A 
Fig. 1 Dim. in Inch (mm) SPST | .250” QC On-Off 360-2277-ND 11.45 8.30 7.39 | WR11AF 
@ 204 SPST | Solder Lug On-Off 360-1507-ND 11.45 8.30 7.39 | WR11AS 
6 7) y SPST __| Solder Lug On-Off 360-1510-NDA 11.45 8.30 7.39 | WR11BS 
: 689 SPDT | .250” QC On-On 360-2278-ND 12.06 8.74 7.78 | WR12AF 
mi2P1 ~ ff 1 (17-5) SPDT | Solder Lug On-On 360-1513-ND 12.06 8.74 7.78 | WR12AS 
9 | SPDT _|Solder Lug On-On 360-1516-NDA 12.06 8.74 7.78_|_WR12BS 
SPDT | .250” QC On-Off-On 360-2279-ND 12.69 9.20 8.18 | WR13AF 
SPDT |SolderLug}  On-Off-On 360-1519-ND 12.69 9.20 8.18 | WR13AS 
SPDT |SolderLug| _On-Off-On 360-1522-NDA 12.69 9.20 8.18 | WR13BS 
SPDT | .250” QC On-Mom 360-2280-ND 13.62 9.91 8.98 | WRISAF 
SPDT | .250"QC | Mom-Off-Mom | 360-2281-ND 15.42 11.22 10.17 | WR18AF 
SPDT | .250"QC | On-Off-Mom | 360-2282-ND 15.42 11.22. 10.17 | WRI9AF 
A lvory 


Fully Illuminated Toggle and Paddle Switches 


minimum ¢ Sealing Rings: Nitrile butadiene rubber * Non-lIlluminated Operating 
Temperature: -25°C ~ 85°C » Illuminated Operating Temperature: -25°C ~ 55°C 


Fig. 1 
Hardware 
Included 


TL Series: Interior O-ring protects contacts from oil, dust, water, and other contaminants 
Specifications: * Power Level: 6A @ 125VAC » Electrical Life: 25,000 operations 


minimum ¢ Sealing Ring: Nitrile butadiene rubber »* Operating Temperature: -10°C ~ 
55°C ¢IP65 Panel seal when used with optional AT401P O-ring 


G Series: Totally sealed body construction prevents contact contamination and allows 
time and money saving automated soldering and washing Specifications: * Logic 
Level: 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum » Electrical Life: 100,000 operations 


GW Series: World’s smallest fully illuminated paddles for highly visible status indication. 
Specially designed switching mechanism provides crisp actuation feedback to positively 
indicate circuit transfer. Specifications: » Logic Level: 0.4VA maximum @ 28V AC/ 
DC maximum » Electrical Life: 50,000 operations minimum ¢ Sealing Rings: Nitrile 
butadiene rubber * Operating Temperature: -25°C ~ 55°C 


Switch Actuator Illumination Digi-Key Price Each NKK 
Fig. | Circuit Function Color Color Part No. 1 25 100 Part No. 
Fully Illuminated Toggle Switches 
DPDT On-On Red Bright Red 360-1939-ND® 12.13 8.79 7.82 TL22DCAW015C-RO 
DPDT On-On Amber Bright Amber 360-1940-ND® 12.13 8.79 7.82 TL22DDAW015D-RO 
DPDT On-On Green Bright Green 360-1941-ND® 12.13 8.79 7.82 TL22DFAW015F-RO 
1 DPDT On-On Clear Super Bright White 360-1713-ND 14.52 10.56 9.57 TL22DNAW016B 
DPDT On-On Clear Super Bright White 360-1942-ND® 14.52 10.56 9.57 TL22DNAW016B-RO 
DPDT On-On Clear Super Bright Blue 360-1944-ND® 14.52 10.56 9.57 TL22DNAW016F-RO 
DPDT On-On Clear Super Bright Green 360-1943-ND® 14.52 10.56 9.57 TL22DNAW016F-RO 
i Panel Seal O-Ring for TL Toggles............ 0.0.0. 0cseeeeeeeeeeeee ene 360-1719-ND® 92 48 -40 AT401P 
Ultra-Miniature Fully IIuminated Toggle Switches Process Sealed 
SPDT On-On Clear Red 360-1760-ND® 7.25 4.93 4.44 G12JHC-RO 
SPDT On-On Clear Amber 360-1688-ND 7.25 4.93 4.44 G12JHD 
SPDT On-On Clear Amber 360-1762-ND® 7.25 4.93 4.44 G12JHD-RO 
2 SPDT On-On Clear Green 360-1691-ND 7.25 4.93 4.44 G12JHF 
SPDT On-On Clear Green 360-1763-ND® 7.25 4.93 4.44 G12JHF-RO 
SPDT On-On Clear Red/Green 360-1761-ND® 8.16 5.78 5.27 G12JHCF-RO 
SPDT On-Off-On Clear Red/Green 360-1771-ND® 8.42 5.97 5.45 G13JHCF-RO 
SPDT On-On Clear Red 360-1764-ND® 7.25 4.93 4.44 G12JVC-RO 
SPDT On-On Clear Amber 360-1690-ND 7.25 4.93 4.44 G12JVD 
SPDT On-On Clear Amber 360-1766-ND® 7.25 4.93 4.44 G12JVD-RO 
3 SPDT On-On Clear Green 360-1767-ND® 7.25 4.93 4.44 G12JVF-RO 
SPDT On-On Clear Red/Green 360-1765-ND® 8.16 5.78 5.27 G12JVCF-RO 
SPDT On-Off-On Clear Red/Green 360-1772-ND® 8.42 5.97 5.45 G13JVCF-RO 
SPDT On-On Clear Red 360-1686-ND® 6.48 4.49 3.97 G12JPC 
SPDT On-On Clear Amber 360-1689-ND® 6.48 4.49 3.97 G12JPD 
4 SPDT On-On Clear Green 360-1692-ND® 6.48 4.49 3.97 G12JUPF 
SPDT On-On Clear Red/Green 360-1695-ND® 7.70 5.24 4.78 G12JPCF 
SPDT On-Off-On Clear Red/Green 360-1698-ND® 7.98 5.43 4.95 G13JPCF 
Ultra-Miniature Non-Iuminated Toggle Switches Process Sealed — RoHS Compliant 
2 SPDT On-On Gray = 360-1757-ND 4.81 3.07 2.80 G12AH-RO 
SPDT On-Off-On Gray = 360-1768-ND 5.03 3.21 2.93 G13AH-RO 
3 SPDT On-Off-On Gray = 360-1759-ND 4.81 3.07 2.80 G12AV-RO 
SPDT On-Off-On Gray = 360-1770-ND 5.03 3.21 2.93 G13AV-RO 
4 SPDT On-On Gray _ 360-1758-ND 4.26 2.74 2.44 G12AP-RO. 
SPDT On-Off-On Gray = 360-1769-ND 4.48 2.80 2.56 G13AP-RO. 
Ultra Thin Fully Illuminated Paddles — RoHS Compliant 
SPDT On-On Clear Red 360-2117-ND 6.45 4.30 3.85 GW12LJVC-RO 
5 SPDT On-On Clear Amber 360-2118-ND 6.45 4.30 3.85 GW12LJVD-RO 
SPDT On-On Clear Green 360-2119-ND 6.45 4.30 3.85 GW12LJVF-RO 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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APEM COMPONENTS, INC. 


PEM’ professional/Industrial Toggle Switches 


Switch Digi-Key Price Each APEM 
Fig. Circuit Function Current Terminals Part No. 1 25 100 Part No. 
On-On 4A Solder Lug 679-1199-ND 15.30 13.95 12.60 11136A 
SPDT Mom-Off-Mom 4A Solder Lug 679-1200-ND 19.11 17.43 15.74 11137A 
1 On- Off-Mom 4A Solder Lug 679-1201-ND 18.16 16.56 14.96 11138A 
On-Off-On 4A Solder Lug 679-1202-ND 18.16 16.56 14.96 11139A 
DPDT On-On 4A Solder Lug 679-1203-ND 21.35 19.47 17.59 11146A 
On-Off-Mom 4A Solder Lug 679-1204-ND 24.21 22.08 19.94 11148A 
On-On 4A Solder Lug 679-1205-ND 40.66 37.08 33.49 12146A 
DPDT Mom-Off-Mom 4A Solder Lug 679-1206-ND 47.91 43.68 39.46 12147A 
2 On-Off-Mom 4A Solder Lug 679-1207-ND 47.84 43.62 39.40 12148A 
On-Off-On 4A Solder Lug 679-1208-ND 43.86 39.99 36.12 12149A 
3PDT On-Off-Mom 4A Solder Lug 679-1209-ND 61.27 55.87 50.46 12158A 
On-Off 15A Screw 679-1210-ND 4.79 4.38 3.95 631H 
SPST On-Off 15A -250°QC 679-1211-ND 4.52 4.13 3.73 631H/2 
On-Off 15A -250°QC 679-1212-NDt 17.58 16.03 14.48 631H/22V 
On-Off 15A -250°QC 679-1213-ND 10.06 9.18 8.29 631H/2K 
On-Mom 15A Screw 679-1214-ND 6.87 6.27 5.66 635H 
On-Mom 15A -250°QC 679-1215-ND 6.46 5.89 5.32 635H/2 
On-On 15A Screw 679-1216-ND 5.78 5.27 4.76 636H 
On-On 15A -250°QC 679-1217-ND 5.34 4.87 4.40 636H/2 
Mom-Off-Mom 10A Screw 679-1218-ND 6.87 6.27 5.66 637H 
SPDT Mom-Off-Mom 10A -250°QC 679-1219-ND 5.68 5.18 4.68 637H/2 
On-Off-Mom 10A Screw 679-1220-ND 6.87 6.27 5.66 638H 
On-Off-Mom 10A -250°QC 679-1221-ND 5.75 5.24 4.74 638H/2 
On-Off-On 10A Screw 679-1222-ND 5.85 5.34 4.82 639H 
On-Off-On 10A -250°QC 679-1223-ND 5.44 4.96 4.48 639H/2 
On-Off-On 10A -250°QC 679-1224-ND 11.32 10.33 9.33 639H/2K 
On-Off 15A Screw 679-1225-ND 8.26 7.54 6.81 641H 
DPST On-Off 15A -250°QC 679-1226-ND 7.72 7.04 6.36 641H/2 
3 On-Off 15A -250°QC 679-1227-NDt 22.51 20.53 18.54 641H/22V 
DP3T On-On-On 10A -250°QC 679-1228-ND 11.05 10.08 9.10 644H/2 
Mom-On-Mom 10A -250°QC 679-1229-ND 12.17 11.10 10.03 644H/22R 
On-Mom 10A -250°QC 679-1230-ND 11.05 10.08 9.10 645H/2 
On-On 15A Screw 679-1231-ND 10.00 9.12 8.24 646H 
On-On 15A -250°QC 679-1232-ND 9.15 8.34 7.54 646H/2 
Mom-Off-Mom 10A Screw 679-1233-ND 11.97 10.92 9.86 647H 
DPDT Mom-Off-Mom 10A -250°QC 679-1234-ND 9.76 8.90 8.04 647H/2 
On-Off-Mom 10A Screw 679-1235-ND 11.97 10.92 9.86 648H 
On-Off-Mom 10A -250°QC 679-1236-ND 11.05 10.08 9.10 648H/2 
On-Off-On 10A Screw 679-1237-ND 10.20 9.30 8.40 649H 
On-Off-On 10A -250°QC 679-1238-ND 9.38 8.56 7.73 649H/2 
3PST On-Off 15A -250°QC 679-1239-ND 15.10 13.77 12.44 651H/2 
On-On 15A Screw 679-1240-ND 18.60 16.96 15.32 656H 
On-On 15A -250°QC 679-1241-ND 17.20 15.69 14.17 656H/2 
3PDT Mom-Off-Mom 10A Screw 679-1242-ND 19.65 17.92 16.19 657H 
Mom-Off-Mom 10A -250°QC 679-1243-ND 18.26 16.65 15.04 657H/2 
On-Off-On 10A -250°QC 679-1244-ND 17.58 16.03 14.48 659H/2 
SPST On-Off 15A Screw 679-1245-ND 4.79 4.38 3.95 631NH 
On-Off 15A -250°QC 679-1246-ND 4.52 4.13 3.73 631NH/2 
On-Mom 15A -250°QC 679-1247-ND 6.46 5.89 §.32 635NH/2 
SPDT Mom-Off-Mom 10A -250°QC 679-1248-ND 6.46 5.89 5.32 637NH/2 
On-Off-On 10A -250°QC 679-1249-ND 5.44 4.96 4.48 639NH/2 
4 DPST On-Off 15A -250°QC 679-1250-ND 7.72 7.04 6.36 641NH/2 
On-Mom 15A -250°QC 679-1251-ND 11.05 10.08 9.10 645NH/2 
DPDT Mom-Off-Mom 10A -250°QC 679-1252-ND 11.05 10.08 9.10 647NH/2 
On-Off-Mom 10A -250°QC 679-1253-ND 11.05 10.08 9.10 648NH/2 
On-Off-On 10A -250°QC 679-1254-ND 9.38 8.56 7.73 649NH/2 
3PST On-Off 15A -250°QC 679-1255-ND 13.36 12.19 11.01 651NH/2 
3PDT On-On 15A -250°QC 679-1256-ND 15.23 13.89 12.55 656NH/2 
SPDT On-On 20A Screw 679-1257-ND 32.50 29.64 26.77 3536001 NO00 
5 Mom-Off-Mom 15A Screw 679-1258-ND 33.49 30.54 27.58 3537001N000 
SPST On-Off 6A -110°QC 679-1259-ND 4.05 3.69 3.34 4631A22UU 
SPDT On-On 6A -110°QC 679-1260-ND 4.90 4.47 4.04 4636A22UU 
6 On-Off-On 6A -110°QC 679-1261-ND 5.30 4.84 4.37 4639A22UU 
DPST On-Off 6A -110°QC 679-1262-ND 5.41 4.93 4.46 4641A22UU 
DPDT On-On 6A -110°QC 679-1263-ND 7.04 6.42 5.80 4646A22UU 
On-Off-On 6A -110°QC 679-1264-ND 7.48 6.82 6.16 4649A22UU 
SPST On-Off 12A Screw 679-1265-ND 15.40 14.05 12.69 3631NF 
On-Off 12A Solder Lug 679-1266-ND 14.72 13.43 12.13 3631NF/2 
On-Mom 12A Screw 679-1267-ND 19.04 17.36 15.68 3635NF 
On-Mom 12A Solder Lug 679-1268-ND 18.36 16.74 15.12 3635NF/2 
On-On 12A Screw 679-1269-ND 17.37 15.85 14.31 3636NF 
SPDT On-On 12A Solder Lug 679-1270-ND 16.32 14.88 13.44 3636NF/2 
Mom-Off-Mom 12A Screw 679-1271-ND 19.04 17.36 15.68 3637NF 
Mom-Off-Mom 12A Solder Lug 679-1272-ND 17.99 16.40 14.82 3637NF/2 
On-Off-On 12A Screw 679-1273-ND 17.78 16.22 14.65 3639NF 
7 On-Off-On 12A Solder Lug 679-1274-ND 16.83 15.35 13.86 3639NF/2 
DPST On-Off 12A Screw 679-1275-ND 20.43 18.64 16.83 3641NF 
On-Off 12A Solder Lug 679-1276-ND 19.11 17.43 15.74 3641NF/2 
On-Mom 12A Screw 679-1277-ND 26.69 24.34 21.98 3645NF 
On-Mom 12A Solder Lug 679-1278-ND 24.72 22.54 20.36 3645NF/2 
On-On 12A Screw 679-1279-ND 23.19 21.15 19.10 3646NF 
DPDT On-On 12A Solder Lug 679-1280-ND 21.22 19.35 17.48 3646NF/2 
Mom-Off-Mom 12A Screw 679-1281-ND 26.69 24.34 21.98 3647NF 
Mom-Off-Mom 12A Solder Lug 679-1282-ND 24.72 22.54 20.36 3647NF/2 
On-Off-On 12A Screw 679-1283-ND 23.80 21.70 19.60 3649NF 
On-Off-On 12A Solder Lug 679-1284-ND 23.15 21.12 19.07 3649NF/2 
+ Locking Lever 
Sealing Boots 
Digi-Key Price Each APEM t 
Description Part No. 1 25 1001| PartNo. | | PulrBoot 
Full-Boot, Nickel Plated Hex Nut (15/32-32NS) used for 12000 and 3500 Series. 679-1286-ND 3.57 3.26 2.94 | U1031 
Full-Boot, Matte Black Hex Nut (15/32-32NS) used for 12000 and 3500 Series 679-1285-ND 3.23 2.95 2.66 | U1024 
Half-Boot, Nickel Plated Hex Nut (15/32-32NS) used for 12000 and 3500 Series 679-1295-ND 2.45 2.24 2.02 | U1600 
Half-Boot, Matte Black Hex Nut (15/32-32NS) used for 12000 and 3500 Series 679-1296-ND 3.23 2.95 2.66 | U1602 
Full-Boot, Nickel Plated Hex Nut (12mm) used for 600H and 3600 Series 679-1293-ND 4.76 4.34 3.92 | U1565 
Full-Boot, Matte Black Hex Nut (12mm) used for 600H and 3600 Series 679-1294-ND 5.44 4.96 4.48 | U1567 
Half-Boot, Nickel Plated Hex Nut (12mm) used for 600H and 3600 Series . 679-1287-ND 4.76 4.34 3.92 | U1151 
Half-Boot, Matte Black Hex Nut (12mm) used for 600H and 3600 Series... 679-1288-ND 5.44 4.96 4.48 | U1153 
Full-Boot, Nickel Plated Knurled Nut (1/4-40UNS) used for 11000 Series 679-1291-ND 2.41 2.21 1.99 | U1331 
Full-Boot, Matte Black Knurled Nut (1/4-40UNS) used for 11000 Series. 679-1292-ND 5.03 4.59 4.15 | U1333 
Full-Boot, Nickel Plated Hex Nut (1/4-40UNS) used for 11000 Series. . 679-1289-ND 2.52 2.30 2.08 | U1229 
Full-Boot, Matte Black Hex Nut (1/4-40UNS) used for 11000 Series... 679-1290-ND 2.79 2.55 2.30 | U1231 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 1 -— 
11000 Series 


Fig. 2- 
12000 Series 


600H Series 


Fig. 4 - 
600NH Series 


Fig. 5 - 
3500 Series — IP67 


Fig. 6 - 
4600 Series 


3600NF Series — 
Sealed 


Half-Boot 


Contact Material Options Dim. in Inches (mm) 


NKK Pushbutton Switches Ox 


We 3A @ 125 VAC 


SWITCHES G =0.4VA max @ 28V AC/DC max 
i MB2000 Series W = 6A @125VAC. 
MB2000 Series: Bushings 
Guide interlocked with actuator block prevents window locking and maintains correct plunger 
alignment to assure contact stability. Employs an over-center actuator mechanism, which diminishes Al 1/4-40 Thd 
sparking and increases operating life in AC circuits. 0.112, 
* Contact Resistance: 10 milliohms maximum for silver: 20 milliohms maximum for gold (2.84) 
¢ Insulation Resistance: 1,000V megohms minimum @ 500V DC 
¢ Mechanical Life: 50,000 operations minimum for splashproof models 100,000 for all other 218 tok 
models (6.54) 980(7.1) 


MB2400 Series: 
Anti-jamming design protects contacts from damage due to excessive downward force on the D3 
actuator. Stainless steel frame resists corrosion. 

* Contact Resistance: 20 milliohms maximum for silver: 30 milliohms maximum for gold 
¢ Insulation Resistance: 1,000 megohms minimum @ 500V AC 

* Mechanical Life: 200,000 operations minimum Ee 
* Operating Temperature Range: -30° ~ 85°C -138(3.5) 
¢ Cleaning: These devices are not process sealed. Hand clean locally. 


E1 si 1/4-40 Thd 
1/4-40 Th 

1/4-40 = 112 

Thd 9.112, fe @s84yid 

(2.84) 1] a 218 Lf 

1218 | threaded = (5.54) |. 

(5.54) 335(8.5)t 


MB2000 Series -350(8-9) 


(335), | 
(8.5) 


Switching Contact Digi-Key Price Each NKK 
Fig. | Circuit Function Termination Bushing Material Part No. 1 25 100 Part No. 
MB2000 Series — Miniature Pushbuttons With .394” Black Cap 
SPDT On-Mom Solder Lug S1 Ww 360-2165-ND 5.85 3.90 3.49 MB2011SS1W01-CA-RO 
SPDT On Mom PCB S1 Ww 360-2166-ND 5.98 3.98 3.57 MB2011SS1W03-CA-RO 
SPDT On-Mom Solder Lug D3 Ww 360-2170-ND 7.03 4.78 4.30 MB2011SD3W01-CA-RO 
SPDT On-On Solder Lug S1 Ww 360-2171-ND 6.06 4.04 3.62 MB2065SS1W01-CA-RO 

1 SPDT On-On PCB S1 W. 360-2190-ND 6.19 4.12 3.69 MB2065SS1W03-CA-RO 
DPDT On-Mom Solder Lug S1 Ww 360-2176-ND 738 5.02 4.52 MB2061SS1W01-CA-RO 
DPDT On-On Solder Lug S1 Ww 360-2177-ND 783 5.33 4.86 MB2085SS1W01-CA-RO 
4PDT On-Mom Solder Lug S1 Ww 360-2178-ND 11.43 8.11 771 MB2181SS1W01-CA-RO 
4PDT On-On Solder Lug S1 Ww. 360-2179-ND 11.63 8.43 750 MB2185SS1W01-CA-RO 

2 SPDT On- Mom Bracket PCB $2 Ww 360-2169-ND 6.24 4.16 3.72 MB2011SS2W13-CA-RO 
SPDT On-Mom Right Angle PCB S2 G 360-2167-ND 6.83 4.73 4.18 MB2011SS2G30-CA-RO 

3 SPDT On-Mom Right Angle PCB S1 Ww 360-2168-ND 6.28 4.35 3.85 MB2011SS1W30-CA-RO 
SPDT On-On Right Angle PCB S1 Ww 360-2191-ND 6.48 4.49 3.97 MB2065SS1W30-CA-RO 
SPDT On-On Right Angle PCB S2 Ww. 360-2192-ND 6.48 4.49 3.97 MB2065SS2W30-CA-RO 

4 SPDT On-On Vertical PCB S2 WwW 360-2175-ND 6.75 4.68 4.14 MB2065SS2W40-CA-RO 
SPDT On-Mom Solder Lug Bi Ww 360-2180-ND 790 5.38 4.90 MB2011SB1W01-DA-RO 
SPDT On-Mom Solder Lug B3 Ww 360-2181-ND 8.64 5.94 5.58 MB2011SB3W01-DA-RO 

5 SPDT On-On Solder Lug B1 Ww 360-2182-ND 8.10 5.51 5.03 MB2065SB1W01-DA-RO 
SPDT On-On Solder Lug B3 Ww 360-2189-ND 8.83 6.08 5.71 MB2065SB3W01-DA-RO 

MB2000 Accessories 

Waterproof Boot for Momentary 1/4 - 40NS. 360-2184-ND 3.51 PE rd 1.91 AT4041H 

Waterproof Boot for Alternate 1/4 - 40NS. 360-2185-ND 3.51 2.17 1.91 AT4042H 

Waterproof Boot M12 Thread ........... . | 360-2186-ND 4.48 2.80 2.56 AT4043 

MB2400 Series — Snap - Action Miniature Pushbuttons 
SPDT On-Mom Solder Lug E1 Ww 360-2139-ND 5.38 3.59 3.21 MB2411E1W01-RO 
SPDT On-Mom Solder Lug Ed G 360-2140-ND 5.82 3.88 3.48 MB2411E1G01-RO 
SPDT On-Mom Solder Lug S1 Ww 360-2141-ND 5.38 3.59 3.21 MB2411S1W01-RO 
SPDT On-Mom PCB Al Ww 360-2142-ND 5.56 3.71 3.32 MB2411A1W03-RO. 

1 SPDT On-Mom PCB E1 Ww 360-2143-ND 5.56 3.71 3.32 MB2411E1W03-RO. 
SPDT On-Mom PCB = G 360-2144-ND 5.98 3.98 3.57 MB2411E1G03-RO 
DPDT On-Mom Solder Lug E1 Ww 360-2152-ND 710 4.83 4.35 MB2461E1W01-RO 
DPDT On-Mom Solder Lug = G 360-2153-ND 795 5.41 4.93 MB2461E1G01-RO 
DPDT On-Mom PCB E1 G 360-2154-ND 7.94 5.63 5.14 MB2461E1G03-RO 

2 SPDT On-Mom Bracket PCB A2 Ww 360-2145-ND 5.77 3.85 3.45 MB2411A2W13-RO 
SPDT On-Mom Bracket PCB A2 G 360-2146-ND 6.21 4.14 3.71 MB2411A2G13-RO 

3 SPDT On-Mom Right Angle PCB A2 Ww 360-2147-ND 6.21 4.14 3.71 MB2411A2W30-RO 
SPDT On-Mom Right Angle PCB A2 G 360-2148-ND 6.40 4.43 3.92 MB2411A2G30-RO 
SPDT On-Mom Vertical PCB A2 Ww 360-2149-ND 6.42 4.28 3.83 MB2411A2W40-RO 

4 SPDT On-Mom Vertical PCB A2 G 360-2150-ND 6.60 4.57 4.04 MB2411A2G40-RO 
SPDT On-Mom Vertical PCB Al G 360-2151-ND 6.60 4.57 4.04 MB2411A1G40-RO 
SPDT On-Mom Solder Lug Blk Cap Ww 360-2155-ND 725 4.93 4.44 MB2411JWO01-A-1A 

6 SPDT On-Mom Solder Lug Blk Cap G 360-2156-ND 768 5.22 4.76 MB2411JGO1-A-1A 
DPDT On-Mom Solder Lug Blk Cap Ww 360-2157-ND 8.83 6.08 Wal MB2461JW01-A-1A 
DPDT On-Mom Solder Lug Blk Cap G 360-2158-ND 9.62 6.54 6.22 MB2461JGO1-A-1A 

MB2400 Accessories 

Switch Cap, .201 Black . | 360-2159-ND 51 25 .20 AT475A 

Switch Cap, .201 White 360-2160-ND 51 25 .20 AT475B 

Switch Cap, .201 Red. . 360-2161-ND 51 25 -20 AT475C 

Switch Cap, .295 Black 360-2162-ND 65 32 .26 AT496A 

Switch Cap, .295 White 360-2163-ND 65 32 .26 AT496B 

Switch Cap, .295 Red . 360-2164-ND 65 32 26 AT496C 


Dim. in Inches (mm) 


Slide Switches 


AS Series: 1/3 size of Series M switches. Specifically developed for logic-level applications. Antistatic superstructure of carbon blended polyacetal prevents 
static discharge to the contacts. Specifications: 0.4VA maximum at 28V AC/DC maximum « Contact Resistance: 50 milliohms maximum « Insulation 
Resistance: 500 megohms minimum at 500V DC « Mechanical Life: 50,000 operations minimum « Electrical Life: 50,000 operations minimum * Operating 
Force: 2.55N * Contact Timing: Nonshorting (break-before-make) » Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C CS Series: * High performance and high 
quality at a low price. Epoxy sealed terminals to lock out flux dust, and other contaminants. Suited for a wide variety of applications including telecommunications, 
electronic controls, audio devices and household appliances. Specifications: « Contact Resistance: 100 milliohms maximum «¢ Insulation Resistance: 1,000 
megohms minimum at 500 V DC * Mechanical Life: 50,000 operations minimum « Electrical Life: 20,000 operations minimum ¢ Contact Timing: Nonshorting 
(break-before-make) » Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C SS Series: * Compact dimensions and low profile allow high density mounting and close 
stacking of PC boards. Crisp actuation positively indicates circuit status. Specifications: * Contact Resistance: 20 milliohms maximum for power level, 40 


milliohms maximum for logic level * Insulation Resistance: 10 megohms minimum at 500V DC * Mechanical Life: 10,000 operations minimum « Electrical 
Life: 10,000 operations minimum » Contact Timing: Shorting (make-before-break) * Operating Temp Range: -15°C ~ 60°C 
Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Rating Part No. 1 25 100 Part No. 
Sub-Miniature Slides 
SPDT On-On 360-2121-ND 4.00 2.49 2.25 AS12AP 
SPDT On-Off-On 360-2124-ND 4.23 2.63 2.38 AS13AP. 
1 DPDT On-On 0.4V @ 2BVAC/DC |  360.0197-ND 5.01 319 292 | AS22AP 
DPDT On-Off-On 360-2129-ND 5.29 3.43 3.14 AS23AP. 
SPDT On-On 360-2122-ND 4.54 2.84 2.60 AS12AH-RO 
SPDT On-Off-On 360-2125-ND 4.76 2.98 2.72 AS13AH-RO 
2 | pppt On-On 0.4V @ 2BVAC/DG |  360-0128-ND 567 378 338 | AS22AH-RO 
DPDT On-Off-On 360-2130-ND 6.03 4.02 3.60 AS23AH-RO 
SPDT On-On 360-2123-ND 4.54 2.84 2.60 AS12AV-RO 
3 SPDT On-Off-On OLAV 2EVACIDC 360-2126-ND 4.76 2.98 2.72 AS13AV-RO 
Miniature Power Rated Slides 
4 SPDT On-On 3A @ 125VAC 360-2131-ND 2.56 1.52 1.36 CS12ANWO03 
DPDT On-On 5) 360-2132-ND 3.24 2.00 77. CS22BNW03 
Ulira-Miniature Slides 
SPDT On-On 360-2133-ND 1.89 1.08 94 SS12SDP2 
5 SP3T On-On-On 0.1A @ 30VDC 360-2135-ND 2.24 1.33 1.18 SS14MDP2 
DPDT On-On 360-2137-ND. 2.18 1.25 1.11 SS22SDP2 
SPDT On-On 360-2134-ND 1.89 1.08 94 SS12SDH2 
6 SP3T On-On-On 0.1A @ 30VDC 360-2136-ND 2.24 1.33 1.18 SS14MDH2 
DPDT On-On 360-2138-ND 2.18 1.25 1.11 SS22SDH2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2025 


Carling 
Technologies” 


General purpose workhorses with options tailored to meet most any need. International approvals, 
and circuit choices easily integrates into a variety of different applications. The F-Series has a storied 
history in the Marine, Food Service, Generator, Industrial Control, and Office Automation markets and 


is appropriate for usage in low voltage DC applications as well. Hardware included. 


Operating Temperature: 0°F 


Panel Cutout 
Fig. 1~3 


Panel Cutout 
Fig. 1~ 4 


Or 


Illuminated Indicator 


1 Position Panel Bracket 


The V Series Contura II switches have been the benchmark sealed rocker switch for years. The 
Contura II is constructed of thermoplastic polycarbonate with a nylon 66 surface overlay and dual seal 
protection out to IP66/IP68 standards. Illuminated versions are superbright 12V LED for long life, .250” 


QC terminals for easy wiring to switch. 


Specifications: * Actuator Type: Contour Rocker * Rating: 20A @ 12VDC » Contacts: Silver Cad- 
Oxide * Dielectric Strength: 1500V RMS « Life: 50-100K cycles depending on circuit * Terminals: 


-250"QC » Lighting: LED-Rated for 100K hours for half life 


Terminals to be used with connector housing are 14-18AWG 42100-1, 18-22AWG 60295-2 


3 Position Panel Bracket 


~ 150°F (G-Series 85°C) Thread: 15/32 - 32UNS - 2A 


Power Toggle Switches we 
Switch Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Fig.) Circuit Function Terminals | Current (125VAC) | Part No. 1 25 50 | PartNo. 
SPST On-Off .250” QC 15A 432-1074-ND® 4.16 2.24 1.60 | 2FA53-73/TABS 
SPST On-Off Screw 15A 432-1075-ND 4.78 2.58 1.84 | 2FA54-73 
SPDT On-On .250" QC 15A 432-1076-ND 5.14 2.77 1.98 | 2FB53-73/TABS 
SPDT On-Off-On .250” QC 15A 432-1077-ND®@® 5.14 2.77 1.98 | 2FC53-73/TABS 
SPDT On-Off-On Screw 15A 432-1078-ND@ 6.01 3.24 2.32 | 2FC54-73 
1 SPDT | Mom-Off-Mom Screw 15A 432-1079-ND@ 8.35 4.50 3.22 | 6FC54-73 
DPST On-Off .250” QC 15A 432-1080-ND® 6.60 3.56 2.54 | 2GK51-73 
DPST On-Off Screw 15A 432-1081-ND 7.09 3.82 2.73 | 2GK54-73 
DPDT On-On Screw 15A 432-1082-ND@ 9.65 5.20 3.72 | 2GL54-73 
DPDT On-Off-On .250” QC 15A 432-1083-ND® 7.90 4.26 3.04 | 2GMS51-73 
DPDT On-Off-On Screw 15A 432-1084-ND@ 9.65 5.20 3.72 | 2GM54-73 
3PST On-Off Screw 15A 432-1085-ND 14.30 7.70 5.50 | HK254-73 
SPST On-Off Solder Lug 6A 432-1216-ND® 6.21 3.35 2.39 | 110-73 
2 | SPST On-Off Screw 6A 432-1217-ND 6.21 3.35 2.39 | 110-S-73 
SPST On-Off 6” Wire Lead 6A 432-1086-ND 6.21 3.35 2.39 | 111-16-73 
3 | DPST On-Off Screw 16A 432-1087-ND® 9.91 5.34 3.82 | DK284-73 
@ RoHS Compliant 
WE 


Panel Cut Out 
1.450 


Stacking Panel Bracket 


Rugged metal construction, self cleaning contacts and stiff actuation force have made these switches a pillar in the 
music industry and audiovisual markets. High amperage combined with a low profile makes these switches ideal for 


“foot-pedal” applications. Hardware included. 
Operating Temperature: 32°F ~ 185°F (0°C ~ 85°C) 
Thread: 15/32 - 32UNS - 2A 


Switch Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Fig.| Circuit | Function Terminals | Current(125VAC)| Part No. 1 25) 50 Part No. 
1 SPST On-Off .250” QC 20A 432-1205-ND@ 9.95 5.36 3.83 | PA301 
SPST On-Off Screw 20A 432-1206-ND@ 10.66 5.74 4.10 | PA304 
2 SPST On-Mom Screw 15A 432-1207-ND@® 913 4.92 3.52 | 170 
SPST Off-Mom Screw 15A 432-1208-ND@® 913 492 3.52 | 172 
SPST On-Off Solder Lug 6A 432-1209-ND@ 826 445 3.18 | 110-P 
3 | SPST On-Off Screw 6A 432-1210-ND 8.58 462 3.30 | 110-SP 
SPDT On-On Solder Lug 3A 432-1211-ND@ 13.07 7.04 5.03 | 112-P 
SPST On-Off Solder Lug 5A 432-1212-ND@ 3.74 281 2.49 | 64111210 
4 SPDT On-On Solder Lug 5A 432-1213-ND@ 884 4.76 3.40 | 64111220 
DPST On-Off Solder Lug 5A 432-1214-ND 10.34 5.57 3.98 | 64112210 
DPDT On-On Solder Lug 5A 432-1215-ND@ 14.72 7.93 5.67 | 64112220 
@ RoHS Compliant 
we 
Actuator | Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Circuit Function Features Color | Part No. 1 25 50 | PartNo. 
SPST On-Off Ilum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1088-ND 11.80 6.36 4.54 | V1D2GHNB-AACO0-000 
SPST Off-Mom Ilum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1089-ND@ 12.35 6.65 4.75 | V2D2GHNB-AACO0-000 
SPDT | On-On-Off | Illum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1090-ND® 15.57 8.39 5.99 | V@D2GHNB-AACO0-000 
SPDT On-On Ilum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1091-ND® 12.48 6.72 4.80 | V4D2GHNB-AACOO-000 
SPDT | On-Off-On | Illum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1092-ND 12.48 6.72 4.80 | V6D2GHNB-AACOO-000 
SP3T | On-On-On Ilum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1093-ND 16.58 8.93 6.38 | VED2GHNB-AACO0-000 
SPDT |Mom-Off-Mom | Illum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1094-ND 13.13 7.07 5.05 | V8D2UHNB-AACO0-000 
SPST On-Off Illuminated Incan 12V Black | 432-1095-ND@ 7.38 3.98 2.84 | V1D2B60B-A9C00-000 
SPST Off-Mom No Led or Lamp Black | 432-1096-ND@ 6.01 3.24 2.32 | V2D2S00B-AZC00-000 
SPDT | On-Off-On Illuminated Incan 12V Black | 432-1097-ND 9.95 5.36 3.83 | V6D2D66B-AAC00-000 
DPDT |Mom-Off-Mom | Illum. Grn. 12V/Amber 12V | Black | 432-1098-ND 15.28 8.23 5.88 | VLD2GHNB-AACO0-000 
@ RoHS Compliant 
Accessories 
Digi-Key Price Each Carling Tech. 
Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Removal Tool, for removing Contura Actuators 432-1100-ND@ 3.67 1.98 1.42 | VRT 
Gasket Seal for Waterproofing Switch to Panel 432-1101-ND® 1.04 56 40 | VPS-01 
Connector Housing for Contura, Uses Amp 60295-2 Terminals | 432-1102-ND@ 1.24 67 48 | VC1-01 
Hole Plug for Filling Panel Punch Holes Not Used, Black 432-1103-ND® = 1.53 83 59 | VH2-01 
Panel Bracket, Stacking Type Center Panel, Black 432-1104-ND®@ = 1.53 83 59 | VMM-01 
Panel Bracket, Stacking Type End Panel, Black 432-1105-ND®@ = 1.53 83 59 | VME-01 
Panel Bracket, 1 Position Switch Panel Mount, Black 432-1106-ND@ 1.89 1.02 73 | VMS-01 
Panel Bracket, 3 Position Switch Panel Mount, Black 432-1107-ND@® 4.62 2.49 1.78 | VM3-01 
Panel Bracket, 6 Position Switch Panel Mount, Black 432-1108-ND 9.26 4.99 3.57 | VM6-01 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CHERRY eho Rocker Switches ‘aera 


5a7 


S787 437 
(20) (11.1) 


I 142 8 
(28.6 ) 
Illuminated Versions: 125VAC Neon Lamp : a . 
Illuminated Versions: L < Note: Panel cut out CH812-ND & CH813- Illuminated Versions: 
125VAC Neon Lamp . : ND 1.12 x 543. 125VAC Neon Lamp 


0.535 
(18.59) 


Illuminated Versions: 


Illuminated Versions: . 
125VAC Neon Lamp : 2 125VAC Neon Lamp 


0.094 0.787 
(2.40) (20.00) 
: a 
N ie 1 lpr 
F (21.00) 
Illuminated Versions: ots eis) 
125VAC Neon Lamp (7.60) 
Body Actuator Circuit |Switch| Legend | Digi-Key Price Each Cherry Body Actuator Circuit |Switch) Legend | Digi-Key Price Each Cherry 
Fig.) Color Color Function | Type /Marking| Part No. 1 10 50 |Part No. Fig.| Color Color Function | Type | Marking| Part No. il 10 50 | Part No. 
SR Series — 10 Amp Miniature Rocker Switches TR Series — 16 Amp Thin Power Rocker Switches 
Black On/Off | SPST] A | CH755-ND ‘81 72 60 |SRB22A2FBBNN Black On/Off [SPST] A | CH792-ND T1199 82) TRG22F2FBBNN 
Black On/On | SPDT} D_ | CH756-ND 86 77  .64/SRB23A2BBBNN Black On/Off | SPST] E | CH793-ND 141.99 82) TRG22F2DBBNN 
Black On/oft/on| spoT} B | CH757-ND 1.03 92 .76 |SRB24A2HBBNN 3 | Black Red On/off | SPST) A | CH794-ND 1.13 1.01.84] TRG22F2FBRNN 
1 | Black Black On/Off | SPST D CH758-ND 78 70 .58|SRB22A2BBBNN Red-Illuminated On/Off | SPST D CH795-ND 1.32 118  .98]TRG22F2BBRLN 
Black On/Off | SPST Cc CH759-ND 78 70 .58|/SRB22A2GBBNN Green-llluminated | On/Off | SPST D CH796-ND 1.32 1.18.98 | TRG22F2BBGLN 
Black On/Off [SPST] E CH760-ND 78.70.58 |SRB22A2DBBNN Rd Sertes— ve amp poublet re ani pocker Switches. GaP ORENN 
jac in, | - Fe i 
wie Gate Bed ‘ Re tO a os o SSSA DRAUINN Black On/off |DPST) A | CH785-ND 1.46 1.30 1.08] WRG32F5FBBNN 
LR Series — 10 Amp Multi-pole Rocker Switches Black On/Off/On|DPDT} B | CH786-ND 1.73 154 1.28] WRG34F2HBBNN 
Black On TSPST D1 CH76a-ND 95 Bt 70 LRADOHDBBENN 4| Black | Redllluminated | On/Of | DPST| D | CH787-ND 1.78 159 1.32|WRG32F2BBRLN 
—_ picel ono |spst| a |metvegints ge a4, 70 (LRADDLSFEENN Red-llluminated | On/Off |DPST| A | CH788-ND 1.78 1.59 1.32|WRG32F2FBRLN 
. ; ; Red-llluminated | On/Off [DPST| D | CH789-ND 1.78 1.59 1.32|WRG32F5BBRLN 
Black Onof_|SPST| E_ | CH765-ND 95.84 _.70 [LRA22H2DBBNN Green-llluminated | On/Off |DPST| D | CH790-ND 1.78 1.59  1.32|WRG32F2BBGLN 
Grey Grey On/Off | SPST | A __| CH768-ND 1.03 .92__.76 [LRA22H2FYYNN Green-llluminated | On/Off |DPST| A | CH791-ND 1.78 1.59 1.32|WRG32F2FBGLN 
Black On/off OPST | A | CH770-ND 1.05 94.78 |LRA32H2FBBNN FR Series — 12 Amp Double-Pole Rocker Switches 
Black On/Off | DPST) E CH771-ND 1.05 94 .78/LRA32H2DBBNN Black On/Off |DPST] D CH856-ND 157 140 1.16] FRH32A2BBBNN 
1 Red-llluminated | On/Off |DPST| D | CH773-ND 1.27 1413 94 |LRA32H2BBRLN 5 | Black Black Onon |ppot) D | cH857-ND 1.57 140 1.16|FRH33A2BBBNN 
Red-llluminated | On/Off | SPST] A | CH774-ND 1.19 1.06 88 |LRA22H2FBRLN Black On/off_|DPST| E | CH859-ND 1.57 1.40 1.16 | FRH32A2DBBNN 
Black | Red-Illuminated On/Off | DPST A CH775-ND 1.27 1.13.94 |LRA32H2FBRLN GR Series — 15 Amp Compact Rocker Switches 
Green-Illuminated | On/Off [SPST | D | CH776-ND 719 106.88 |LRA22H2BBGLN Black On/Off [SPST] D | CH860-ND 81.72 _.60| GRF22N2BBBNN 
Green-llluminated | On/Off |DPST| A | CH779-ND 1.27 143 94 |/LRA32H2FBGLN 6 | Black Black On/Off |SPST} A | CH861-ND 81.72 .60/GRF22N2FBBNN 
Amber-llluminated | On/Off | SPST] D | CH780-ND 119 1.06 88 |LRA22H2BBALN Black On/On |SPOT) D_ | CH862-ND 89 80.66 | GRF23N2BBBNN 
Amber-liluminated | On/Off_| DPST| D CH781-ND 1.27 1.13.94 |LRA32H2BBALN Red-lluminated | On/Off |SPST| D CH863-ND 1.13 1.01.84] GRF22N2BBRLN 
CR Series — 20 Amp Standard Rocker Switches PR Series — 6 Amp Power Rocker Switches 
Black Owof |SPST] D | CH798-ND 0787 72 [CREDFOBBBNE 7 pee Black On/Off [SPST] D | CH864-ND Tit 99 .82/PRK22J5BBBNN 
Black On/ott | SPST} A | CH799-ND 97 87.72 |CRE22F2FBBNE Black FE ee Sst EF oa - ene 99.82 | PRK22J5DBBNN 
Black/Red Shade | On/Off | SPST] F CH800-ND 1.03 .92 .76 |CRE22F4BBBNE enes'= np OUNCE RecKer Switches 
Black | Black/Red Shade | on/off |spst| f/f | CH801-ND 1.03 92 76 |CRE22F4DBBNE black Bac ee ean, fe Doeoitceea 
Black/Red Shade | On/Off | SPST | A/F | CH840-ND 1.03 92 _.76 |CRE22F4FBBNE White White owor |spst} 0 | cH868-ND 105 94 78 |RRAZOHaBWWNN 
Black OwOf ) SPST) E | MGHeO2.ND SP .BY 72) GREZ2F2PBBNE Black Red owott |spst} A | CH869-ND 1.05 94 .78| RRA22HSFBRNN 
: __Red On/Off_| SPST | A__| CH803-ND 1.03 _.92_.76 |CRE22F2FBRNE 8 | Black | Red-llluminated | On/Off [|SPST| D | CH870-ND 1.40 1.25 1.04] RRA22H3BBRLN 
White | White/Red Shade / On/Off / SPST) F | CH804-ND 1.05.94 .78 | CRE22F4BWWNE Black | Red-lluminated | On/Off [DPST| D | CH871-ND 7.89 1.68 1.40/RRA32HSBBRLN 
9 | Grey | Grey/Red Shade_| On/Off_| SPST | F CH805-ND 1.05 94.78 (CRE22FABYYNE Black | Amber-llluminated | On/Off |SPST| D | CH872-ND 1.40 1.25 1.04] RRA22H3BBALN 
Black On/On | SPDT | D CH806-ND 1.08 96 80 /CRE23F2BBBNE Black | Red-llluminated | On/Off | SPST] D CH873-ND$ 1.40 1.25 1.04] RRA22H3BBRHN 
Black On/Off/On| SPDT B CH807-ND 1.41.99  .82 |CRE24F2HBBNE White Red On/Off | SPST D CH874-ND. 4.05 .94 .78|RRA22H3BWRNN 
Red On/Off/On | SPDT D CH808-ND 1.41.99 82 |CRE24F2BBRNE SR Series — 20 Amp Miniature Round Rocker Switches 
Red-llluminated | On/Off | SPST] D | CH809-ND 1.24 141 92 |CRE22F2BBRLE Black On/Off [SPST] D | CH875-ND T19 1.06 .88/SRJ22A3BBBNN 
Black | Amber-llluminated | On/Off _|SPST| D | CH810-ND 1.24 141 92 |CRE22F2BBALE @ | pede Black On/On |SPOT} D_ | CH876-ND 1.38 1.23  1.02|SRJ23A3BBBNN 
Green-Iluminated | On/Off [SPST | D | CH811-ND 24 111.92 |CRE22F2BBGLE Black On/Off/On} SPDT} D | CH877-ND 1.49 1.32 1.10)SRJ24A3BBBNN 
Black/Red Shade Black On/Off/On| SPDT| B | CH878-ND 1.49 132 1.10|SRJ24A3HBBNN 
Washable On/off | SPST] F | CH813-ND 1.46 1.30 1.08 |CRE22F4BBBNW | > o Th candeccent 


NKK* Internationally Approved Rocker Switches 


SWITCHES High Inrush TV Rated 

Fig. 1 Panel Fig. 2 Panel Inscription 
JW Series: Industry's first molded rockers with TV rating (JWM 29.6) (27.0) Cutouts Cutouts : for 
and JWMW: TV-5; JWL: TV-8). UL, CSA, VDE, SEMKO and SEV ¢ ze) 063 (15.4) t (20.5)__ ? Horizontal 
approved. Silver contacts, epoxy sealed solder lug terminals. | sealed is (18.01) [".606 “| AX. 807 Up Mounting 


Electrical Capacity: JWM and JWMW: 10A @ 125/250VAC; 
JWMW: 10A @ 30VDC; JWL: 16A @ 125/250VAC. Dielectric 
Strength: 2,000VAC minimum between contacts; 4,000VAC 
minimum between contacts and case. Electrical Life: 25,000 oper- 
ations minimum Operating Temperature: -25°C ~ 70°C. Angle of 
Throw: 26° Terminals: JWM and JWMW: Solder lugs, JWL: .187” 
QC All switches are black body with black actuator. IP67 Panel Seal 
Option available. 


Inscription 
for 
Vertical 
Mounting 


Switching Digi-Key Price Each NKK Switching Digi-Key Price Each NKK 

Fig. | Circuit Function | Marking | Part No. il 25 100 | Part No. Fig. Circuit Function | Marking | Part No. 1 25 100 | Part No. 
SPST On-Off A 360-1483-ND 6.38 4.42 3.91 | JWM11RAIA 1 DPST On-Off B 360-1718-NDt 9.07 6.24 5.86 | JWMW21RA2A 
SPST On-Off B 360-1484-ND 6.38 4.42 3.91 | JWM11RA2ZA SPST On-Off A 360-1491-ND 7.99 5.67 5.17 | JWL11RA1A 
SPST On-Off A 360-1715-NDt 7.50 5.10 4.65 | JWMW11RA1A SPST On-Off B 360-1492-ND 7.99 5.67 _5.17 | JWL11RA2A 

1 SPST On-Off B 360-1716-NDt 7.50 5.10 4.65 | SWMW11RA2A| | 2 DPST On-Off A 360-1495-ND 10.42 7.39 7.03 | JWL21RA1A 
DPST On-Off A 360-1487-ND 7.99 5.67 5.17 | JWM21RATA DPST On-Off B 360-1496-ND 10.42 7.39 _7.03 | JWL21RA2A 
DPST On-Off B 360-1488-ND 7.99 5.67 5.17 | JWM21RA2A —_| Switch Boot Waterproof JWL Series] 360-1011-ND 3.39 210 1.85 | AT4126 
DPST On-Off A 360-1717-NDt 9.07 6.24 5.86 | JWMW21RATA] + panel Sealed 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2027 


NKK’ Neon Lamp Ratings 
. . Red Amber Green 
CW Series Rocker Switches Voltage Internal 125V 125V 125V 
SWITC HES Resistance 33KQ. 33KQ 33KQ 
Current 1.4mA 1.4mA 0.6mA 
Switch Actuator Current | Digi-Key Price Each NKK neD Ratings Ambar Gieea 
Fig. | Circuit | Function Color Terminals Rating Part No. i 25 100 Part No. Forward Voltage D1V 20V 1.95V 
SPST | On-Off - Solder 6A 360-1720-ND 2.34 1.41 1.23 | CWSA11AANS Forward Current 20mA 20mA 20mA 
SPDT | On-On =_ Solder 6A 360-1727-ND 279 1.71 1.49 | CWT12AAS1 Peak Current 30mA 30mA 30mA 
DPST | On-Off Red 125VAC 187 QC 9A 360-1728-ND 4.26 2.74 2.44 | CWSB21CACF 
DPST | On-Off | Amber 125VAC | .187QC 9A 360-1729-ND 4.06 252 2.29 | CWSB21DADF CWS Series CWT Series 
DPST | On-Off | Green 125VAC 187 QC 9A 360-1730-ND 4.26 2.74 2.44 | CWSB21FAFF BT 
1 | DPST | On-Off Red LED 110 QC 9A 360-1731-ND 7.30 4.97 4.47 | CWSC21uCACS en) 
DPST | On-Off Amber LED 110 QC 9A 360-1732-ND 7.30 4.97 4.47 | CWSC21JDADS 
DPST | On-Off Green LED 110 QC 9A 360-1733-ND 7.30 4.97 4.47 | CWSC21JFAFS 
SPST | On-Off Red LED 110 QC 9A 360-1734-ND 4.92 3.14 287 | CWSC11JCACS 
SPST | On-Off Amber LED 110 QC 9A 360-1735-ND 4.92 3.44 287 | CWSC11JDADS ba 
SPST | On-Off Green LED 110 QC 9A 360-1736-ND 4.92 3.14 2.87 | CWSC11UFAFS LC 8, A ee 
SPST | On-Off - Solder 6A 360-1721-ND 250 1.51 1.31 | CWSA11AAN1S 
2 | SPST | On-Off - 187 QC 6A 360-1723-ND 259 1.54 1.38 | CWSB11AA1F 
DPST | On-Off - 187 QC 6A 360-1725-ND 3.39 2.10 1.85 | CWSB21AA1F 
SPST | On-Off - Solder 6A 360-1722-ND 250 1.51 1.31 | CWSA11AAN2S 
3 | SPST | On-Off - 187 QC 6A 360-1724-ND 259 1.54 1.38 | CWSB11AA2F 
DPST | On-Off - 187 QC 6A 360-1726-ND 3.39 210 1.85 | CWSB21AA2F 


M Series Miniature Rocker Switches 


FEATURES: ¢ High insulating barriers increase isolation of circuits in multi-pole devices and provide added 3A @ 30VDC for all others * Logic Level (Gold): 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum * Contact 
protection to contact points * Epoxy sealed terminals prevent entry of solder flux and other contaminants Resistance: 10mQ maximum (silver); 20mQ maximum (gold) * Insulation Resistance: 1,000MQ minimum @ 
¢ Bias guard prevents misalignment of contacts; Interlocking of actuator block with rocker and internal guide 500VDC » Dielectric Strength: 1,000VAC minimum between contacts for 1 minute * Mechanical Life: 50,000 
does not allow transmission of diagonal force on rocker to reach contact mechanism SPECIFICATIONS: operations minimum » Electrical Life: 25,000 operations minimum for silver; 50,000 operations minimum for 
Electrical Capacity: * Power Level (Silver): 6A @ 125VAC, 3A @ 250VAC, 4A @ 30VDC for On-On circuits, gold * Frame Material: Stainless steel, black actuator * Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 


Red: 20mA @ 2.8V 
Green: 30mA @ 2.1V 


Actuator Switching Contact Price Each NKK 
Fig. Circuit Description Function Termination Material 1 25 100 Part No. 
SPDT Snap-In Rocker On-On Solder Lug Silver 360-2247-ND 5.33 3.55 3.18 M2012TJW01-FA-1A 
SPDT Snap-In Rocker On-Off-On Solder Lug Silver 360-2255-ND 5.95 3.97 3.55 M2013TJW01-FA-1A 
SPDT Snap-In Rocker On-Mom Solder Lug Silver 360-2257-ND 6.47 4.31 3.86 M2015TJWO01-FA-1A 
Fi SPDT Snap-In Rocker Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2259-ND 6.33 4.38 3.88 M2018TJW01-FA-1A 
SPDT Snap-In Rocker On-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2264-ND 6.33 4.38 3.88 M2019TJW01-FA-1A 
DPDT Snap-In Rocker On-On Solder Lug Silver 360-2265-ND 6.88 4.76 4.21 M2022TJW01-FA-1A 
DPDT Snap-In Rocker On-Off-On Solder Lug Silver 360-2271-ND 7.73 5.26 4.79 M2023TJW01-FA-1A 
DPDT Snap-In Rocker Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2273-ND 8.57 6.07 5.54 M2028TJW01-FA-1A 
2 DPDT Snap-In Rocker, Red LED On-On Solder Lug Silver 360-2217-ND 7.99 5.67 5.17 M2022TJW01-FA-2A-C-RO 
DPDT Snap-In Rocker, Green LED On-On Solder Lug Silver 360-2266-ND 8.52 6.04 5.51 M2022TJW01-FA-2A-F 
SPDT Snap-In Paddle On-on Solder Lug Silver 360-2248-ND 5.33 3.55 3.18 M2012TJW01-GA-1A 
SPDT Snap-In Paddle On-Mom Solder Lug Silver 360-2215-ND 6.47 4.31 3.86 M2015TJW01-GA-1A 
SPDT Snap-In Paddle Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2260-ND 6.33 4.38 3.88 M2018TJW01-GA-1A 
3 DPDT Snap-In Paddle On-On Solder Lug Silver 360-2218-ND 6.88 4.76 4.21 M2022TJW01-GA-1A 
DPDT Snap-In Paddle On-Off-On Solder Lug Silver 360-2220-ND 7.73 5.26 4.79 M2023TJW01-GA-1A 
DPDT Snap-In Paddle On-On-On Solder Lug Silver 360-2272-ND 8.76 6.03 5.66 M2024TJW01-GA-1A 
DPDT Snap-In Paddle On-Mom Solder Lug Silver 360-2221-ND 8.28 5.87 5.35 M2025TJW01-GA-1A 
DPDT Snap-In Paddle Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2274-ND 8.57 6.07 5.54 M2028TJW01-GA-1A 
SPDT Rocker .365” Wide On-On Solder Lug Silver 360-2249-ND 4.84 3.08 2.82 M2012TNW01-DA 
SPDT Rocker .365” Wide On-Off-On Solder Lug Silver 360-2256-ND 5.20 3.46 3.10 M2013TNW01-DA 
SPDT Rocker .365” Wide Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2261-ND 5.82 3.88 3.48 M2018TNW01-DA 
4 SPDT Paddle .365” Wide Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2262-ND 5.82 3.88 3.48 M2018TNW01-EA 
SPDT Paddle .595” Wide Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2216-ND 6.08 4.05 3.63 M2018TYW01-HA 
DPDT Rocker .365” Wide On-On Solder Lug Silver 360-2267-ND 6.40 4.26 3.82 M2022TNW01-DA 
DPDT Rocker .595” Wide Mom-Off-Mom Solder Lug Silver 360-2275-ND 8.11 5.75, 5.24 M2028TYW01-JA 
4PDT Rocker .365” Wide On-On Solder Lug Silver 360-2276-ND 11.66 8.45 7.52 M2042TNW01-DA 
SPDT Rocker .365” Wide On-On PC Bracket Gold 360-2250-ND 5.38 3.59 3.21 M2012TXG13-DA-RO 
SPDT Paddle .365” Wide On-On PC Bracket Gold 360-2213-ND 5.38 3.59 3.21 M2012TXG13-EA-RO 
SPDT Rocker .365” Wide On-On PC Bracket Silver 360-2252-ND 5.09 3.24 2.96 M2012TXW13-DA-RO 
5 SPDT Rocker .365” Wide On-Off-On PC Bracket Gold 360-2214-ND 6.01 4.00 3.59 M2013TXG13-DA-RO 
SPDT Rocker .365” Wide On-Mom PC Bracket Gold 360-2258-ND 6.28 4.35 3.85 M2015TXG13-DA-RO 
SPDT Rocker .595” Wide Mom-Off-Mom PC Bracket Silver 360-2263-ND 6.25 4.33 3.83 M2018TZW13-JA-RO 
DPDT Rocker .365” Wide On-On PC Bracket Gold 360-2219-ND 7.85 5.34 4.87 M2022TXG13-DA-RO 
SPDT Rocker .365” Wide On-On Right Angle PC Gold 360-2251-ND 5.67 3.78 3.38 M2012TXG30-DA-RO 
6 SPDT Rocker .365” Wide On-On Right Angle PC Silver 360-2253-ND 5.29 3.43 3.14 M2012TXW30-DA-RO 
DPDT Rocker .365” Wide On-On Right Angle PC Silver 360-2269-ND 7.28 4.95 4.46 M2022TXW30-DA-RO 
SPDT Rocker .365” Wide On-On Vertical PC Silver 360-2254-ND 5.75 3.83 3.43 M2012TXW41-DA-RO 
7 DPDT Rocker .365” Wide On-On Vertical PC Gold 360-2268-ND 9.10 6.26 5.88 M2022TXG41-DA-RO 
DPDT Rocker .365” Wide On-On Vertical PC Silver 360-2270-ND 8.06 5.72 5.21 M2022TXW41-DA-RO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2028 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Contact Materials: 


B: Contacts and Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Rating: 0.4 VA maximum @ 20VAC or DC maximum 

Q: Contacts: Coin silver, silver plated. Center Contact and All Terminals: Copper alloy, silver plated. Rating: 5A @ 120VAC or 28VDC; 2A 
@ 250VAC C Series: 15A @ 125VAC or 10A @ 250VAC DM Series: 10A @ 125VAC or 5A @ 250VAC DM2X/DM14/DM24 Series: 
3A @ 125VAC or 2A @ 250VAC DF Series: 16A @ 125VAC or 250VAC D10X/D20X Series: 4A @ 125VAC or 2A @ 250VAC DS50X/ 
D60X Series: 10A @ 125VAC or 5A @ 250VAC E1XX/E2XX Series: 7.5A @ 125VAC or 28VDC, 3A @ 250VAC 7000 Series: 5A @ 
Termination Options 120VAC or 28VDC 9201 Series: 6A @ 120VAC or 28VDC, 3A @ 250VAC 9221 Series: 10A @ 125VAC or 28VDC, 5A@ 250VAC 


Rocker Switches 
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SP Models Panel Cutout Paddle Type 
DP Models PC Mount CA Series 
Options (see diag.) 
Actuator Switching Termi- Contact Digi-Key Price Each C&K Components 
Fig. Circuit Description Function nation Material Part No. 1 25 100 Part No. 
Miniature Rocker Switches 
Rocker/Frame On-On Zz Q CKN2002-ND 771 6.17 4.89 U11J51ZQE22 
Rocker/Frame On-On Z Q CKN2010-ND 8.93 7.15 5.66 7101J16ZQE22 
Rocker/Frame On-On Zz Q CKN2015-ND 7.71 6.17 4.89 7101J51ZQE22 
SPDT Rocker/Frame On-Off-On Z Q CKN2017-ND 8.27 6.62 5.24 7103J51ZQE22 
Rocker/Frame Mom-Off-Mom r4 Q CKN2022-ND 8.40 6.72 5.32 7105J51ZQE22 
1 Rocker/Frame On-Off-Mom 74 Q CKN2024-ND 8.40 6.72 5.32 7107J51ZQE22 
Rocker/Frame On-Mom r4 Q CKN2027-ND 8.40 6.72 5.32 7108J51ZQE22 
Rocker/Frame On-On Z Q CKN2029-ND 11.52 9.22 7.30 7201J16ZQE22 
DPDT Rocker/Frame On-On Zz Q CKN2033-ND 10.30 8.24 6.53 7201J51ZQE22 
Rocker/Frame On-Off-On Z Q CKN2037-ND 11.27 9.02 7.14 7203J51ZQE22 
Rocker/Frame Mom-Off-Mom Zz Q CKN2040-ND 11.27 9.02 7.14 7205J51ZQE22 
Black On-On Zz Q CKN2007-ND 6.71 5.37 4.26 7101J1ZQE2 
SPDT Black On-Off-On Z Q CKN2008-ND 7.27 5.82 4.61 7103J1ZQE2 
Black Mom-Off-Mom zZ Q CKN2018-ND 7.40 5.92 4.69 7105J1ZQE2 
2 Lever Mom-Off-Mom v4 Q CKN2021-ND 9.61 7.69 6.09 7105J4ZQE2 
Black On-On Zz Q CKN2000-ND 9.30 7.44 5.89 7201J1ZQE2 
DPDT Black On-Off-On Z Q CKN2036-ND 11.27 9.02 7.14 7203J3ZQE2 
Black Mom-Off-Mom v4 Q CKN2039-ND 11.27 9.02 7.14 7205J3ZQE2 
4PDT Black On-On Z Q CKN2001-ND 14.85 12.83 10.81 7401J1ZQE2 
Black On-Off-On V3 B CKN2003-ND 8.65 6.92 5.48 7103J1V3BE2 
Black On-On V3 B CKN2012-ND 8.09 6.47 5.13 7101J1V3BE2 
Black On-On V3 Q CKN2013-ND 8.09 6.47 5.13 7101J1V3QE2 
SPDT Black Mom-Off-Mom V3 Q CKN2020-ND 9.77 7.82 6.19 7105J3V3QE2 
3 Black On-Mom V3 B CKN2026-ND 8.77 7.02 5.56 7108J1V3BE2 
Black On-On V3 B CKN2072-ND 8.68 6.95 5.50 E101J1V3BE2 
Black Mom-Off-Mom V3 B CKN2073-ND 9.83 7.87 6.23 E105J1V3BE2 
Black On-On V3 B CKN2078-ND 7.34 5.87 4.65 T101J1V3BE2 
DPDT Black On-On V3 B CKN2032-ND 11.02 8.82 6.98 7201J1V3BE2 
Black On-On V3 B CKN2076-ND 12.11 9.69 7.68 E201J1V3BE2 
Black On-On A B CKN2004-ND 7.46 5.97 4.73 7101J1ABE2 
Black On-On A Q CKN2005-ND 7.46 5.97 4.73 7101J1AQE2 
SPDT Black On-On A B CKN2069-ND 7.55 6.05 4.79 E101J1ABE2 
4 Black On-On A Q CKN2070-ND 7.55 6.05 4.79 E101J1AQE2 
Black On-On A B CKN2077-ND 7.99 6.40 5.06 ETO1J6ABE2 
Black On-On A Q CKN2006-ND 10.67 8.54 6.77 7201J1AQE2 
DPDT Black On-On A B CKN2074-ND 11.14 8.92 7.06 E201J1ABE2 
Black On-On A B CKN2079-ND 10.99 8.79 6.96 T201J1ABE2 
SPDT Rocker/Frame On-On Z Q CKN2009-ND 8.93 7.15 5.66 7101J11ZQE22 
5 3PDT Rocker/Frame On-On Zz Q CKN2044-ND 12.61 10.90 9.18 7301J11ZQE22 
4PDT Rocker/Frame On-On Zz Q CKN2045-ND 16.48 14.24 11.99 7401J11ZQE22 
SPDT Black On-On AV2 Q CKN2011-ND 7.80 6.25 4.95 7101J1AV2QE2 
Black On-On AV2 B CKN2071-ND 7.90 6.32 5.01 E101J1AV2BE2 
6 Black On-On AV2 B CKN2030-ND 11.33 9.07 7.18 7201J1AV2BE2 
DPDT Black On-On AV2 Q CKN2031-ND 11.33 9.07 7.18 7201J1AV2QE2 
Black On-On AV2 Q CKN2075-ND 11.80 9.44 7.48 E201J1AV2QE2 
7 SPDT Lever On-On V3 B CKN2014-ND 9.08 7.27 5.76 7101J2V3BE2 
Lever/Frame On-On Z Q CKN2016-ND 7.71 6.17 4.89 7101J61ZQE22 
SPDT Lever/Frame Mom-Off-Mom Zz Q CKN2023-ND 8.40 6.72 5.32 7105J61ZQE22 
Lever/Frame On-Off-Mom Z Q CKN2025-ND 8.40 6.72 5.32 7107J61ZQE22 
8 Lever/Frame On-Mom r4 Q CKN2028-ND 8.40 6.72 5.32 7108J61ZQE22 
Lever/Frame On-On Z Q CKN2035-ND 10.30 8.24 6.53 7201J61ZQE22 
DPDT Lever/Frame On-Off-On Zz Q CKN2038-ND 11.27 9.02 7.14 7203J61ZQE22 
Lever/Frame Mom-Off-Mom Z Q CKN2041-ND 11.27 9.02 7.14 7205J61ZQE22 
Lever/Frame On-On-On r4 Q CKN2043-ND 11.99 9.59 7.60 7211J61ZQE22 
= SPDT Lever Mom-Off-Mom r4 Q CKN2019-ND 8.40 6.72 5.32 7105J2ZQE2 
9 DPDT Rocker/LED On-On Z Q CKN2034-ND 10.30 8.24 6.53 7201J52ZQE22 
Power Rocker Switches 
2 DPDT Black On-On Z4 Q CKN2047-ND 28.54 22.84 18.08 9221J1Z4QD2 
6 DPDT Black On-On AV2 Q CKN2046-ND 22.92 18.34 14.52 9201J1AV2QE2 
SPST o- On-Off 05 Q CKN2049-ND$ 4.56 3.65 2.89 C122J12S205PQF 
10 SPST O - Illum./Green On-Off 05 Q CKN2052-ND 3.37 2.70 2.14 CA04J167207PQ 
t Panel Cutout is 1.00” x 1.125” (25.40mm x 28.58mm) —_* Panel Cutout is .756” x .887” (19.20mm x 22.53mm) — + White Marking (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2029 


Ck Rocker Switches (cont) 


Options (see diag.) 
Actuator Switching Termi- Contact Digi-Key Price Each C&K Components 
Fig. Circuit Description Function nation Material Part No. 1 25 100 Part No. 
Black On-On 05 Q CKC2008-ND 4.74 2.73 2.30 C121J12S205QF 
Red On-On 05 Q CKC2025-ND 4.65 3.72 2.95 C121J13S205QF 
SPDT Black On-On 05 Q CKC1238-ND 2.30 1.33 AA2 CA01J12207Q 
10 Illum./Red On-Off 05 Q CKC1242-ND 3.23 1.86 1.57 CA04J137207Q 
Illum./Y ellow On-Off 05 Q CKC1244-ND 3.24 1.87 1.58 CA04J157207Q, 
Black On-On 05 Q CKN2048-ND 3.09 2.48 1.96 C121J12S2050A 
DPST O- On-Off 05 Q CKN2051-ND#t 5.68 4.55 3.60 C222J12S205PQF 
DPDT Black On-On 05 Q CKC2026-ND: 5.40 4.32 3.42 C221J12S205QF 
o- On-Off 05 Q CKN2055-ND: 4.59 3.68 2.91 D102J12S205PQF 
o- On-Off 05 Q CKN1819-ND: 2.45 1.96 1.56 D102J12S215PQA 
SPST On-Off On-Off 05 Q CKN1820-ND: 2.45 1.96 1.56 D102J12S217DQA 
Ol On-Off A Q CKN2058-ND: 4.74 3.80 3.01 D502J12S2AHQF 
Ol On-Off 05 Q CKN1821-ND: 2.65 2.13 1.68 D502J12S215HQA 
O- On-Off 05 Q CKC2011-ND: 3.67 2.94 2.33 D502J12S215PQF 
Black On-On 05 Q CKN2053-ND 3.43 2.75 217 D101J12S205QA 
1 Ol On-On 05 Q CKN2054-ND: 3.83 3.06 2.43 D101J12S215HQF 
SPDT Black Mom-Off-Mom 05 Q CKC2022-ND 7.07 5.66 4.48 D105J12S205QA 
O- On-On 05 Q CKN2056-ND: 3.98 3.19 2.52 D501J12S215PQF 
Black On-On 05 Q CKN2057-ND 2.51 2.01 1.59 D501J12S2150A 
Black On-Off-On 05 Q CKC2012-ND 4.19 3.36 2.66 D503J12S205QA 
Black On-Mom 05 Q CKC2013-ND 4.53 3.63 2.87 D508J12S205QA 
O- On-Off 05 Q CKN2060-ND*+ 6.37 5.10 4.04 D602J12S205PQF 
DPST o- On-Off 05 Q CKC2019-ND: 5.43 4.35 3.44 DM62J12S205PQ 
Black On-Off 05 Q CKN2067-ND 5.00 4.00 3.17 DM62J12S205Q 
O- On-On 05 Q CKN2059-ND*$ 5.60 4.49 3.55 D601J12S215PQF 
12 DPDT O- On-On 05 Q CKC2018-ND: 5.93 4.75 3.76 DM61J12S205PQ 
Black On-On 05 Q CKC2009-ND 4.03 3.48 2.93 DM61J12S205Q 
SPST Illum./Red On-Off 05 Q CKN2064-ND 5.00 4.00 3.17 DM14J72S205Q3 
Illum./Red On-Off 05 Q CKC2017-ND 5.34 4.27 3.39 DM54J72S205Q3 
13 Illum./Amber On-Off 05 Q CKN2065-ND 6.09 4.88 3.86 DM24J72S20504 
DPST Illum./Green On-Off 05 Q CKN2066-ND 6.09 4.87 3.86 DM24J72S20506 
Illum./Green On-Off 05 Q CKN2068-ND 6.43 5.15 4.08 DM64J72S205Q6 
Illum./Red On-Off 05 Q CKC2020-ND 6.02 4.82 3.82 DM64J72S205Q3 
= DPST O- On-Off 05 Q CKC2016-ND+ 6.77 5.42 4.30 DF62J12S215PQF 
14 SPDT O- On-On A Q CKC2010-ND+¢ 5.05 4.04 3.20 D501J12S2APQF 
Ol On-On A Q CKC2023-ND+ 5.05 4.04 3.20 D501J12S2AHQF 
15 DPDT Black On-On 05 Q CKC2024-ND 3.98 3.19 2.52 D201J52S2150A 
16 DPDT Black On-Mom 05 Q CKC2015-ND* 6.67 5.34 4.23 D608J12S2050A 
O- Off-On 05 Q CKC2014-ND*+ 5.30 4.24 3.36 D602J12S215PQF 
17 DPST ol On-Off 05 Q CKN2061-ND+ 6.77 5.42 4.30 DF62J12S215HOQF 
ol On-Off = Q CKN2062-ND+¢ 6.15 4.92 3.90 DF62J12S2AHQA 
18: “BRET O- On-Off = Q CKN2063-ND¢ 7.24 5.80 4.59 | DF62J12S24PQF 


t Panel Cutout is 1.00” x 1.125” (25.40mm x 28.58mm) —* Panel Cutout is .756” x .887” (19.20mm x 22.53mm) — $ White Marking 


=] k S . h Specifications: ¢ Contact Rating: 16 Amps at 125 VAC, 10 Amps at 250 VAC (CR Series: 10 Amps at 125VAC, 6 Amps at 250VAC) * Electrical Life: 
oc er witc es 10,000 cycles at full load * Operating Temperature: 65°C Materials: * Housing and Actuator: 6/6 nylon matte finish _* Terminals: Silver plated, copper alloy 


Fig. 1 - DA Series Fig. 2 - CR Series ot) AL 


aay 591 
Terminal: B10) 7 > 18.0) Terminal: ie 
-1870C .1870C ‘ B: 
Applications: (13. i Applications: (20.2) 
Small Appliances Z Small and Large : 748 
* Computers and - Appliances < (19.0) 
Perphara ok . Computers and 
* Medical eripherals 
Instrumentation * Office Equipment 


Fig. 3 -— CL Series Fig. 4 - CM Series 551 
_ ANS (14.0) 
Terminal: 33. 
Terminal: < : 7 .2500C < “ be 
.2500C Applications: 
Applications: t * Small Appliances 
Small Appliances . Computers and 
Floor Care Products ) Peripherals - 
Power Outlet Strips * Power Supplies 


Actuator Style 


Switch Actuator Body | Actuator | Digi-Key Price Each C&K Components Switch Actuator Body | Actuator | Digi-Key Price Each C&K Components 
Circuit) Function Color Color | Style | PartNo. 4 25 ~=100 | Part No. Circuit) Function Color Color | Style | Part No. 1 25 100) Part No. 
Fig. 1 — DA Series - 16 Amp Miniature Rocker Switches Fig. 3 — CL Series - 16 Amp Power Rocker Switches 
SPST On/Off White Black A 401-1285-ND 1.29 1.04 — 82 | DA102J11S215PQF SPST On/Off White Black A 401-1320-ND 1.37 1.22 1.07) CG102J11S205PQF 
SPST On/Off White Black A/C | 401-1289-ND 1.47 1.18 94) DA102J21S215PQF 


SPST | On/Off | Green Illum. 125V | Black B 401-1326-ND 2.04 1.64 1.30] CG102J3GS205QF7 
SPST On/Off Red Black A/C | 401-1290-ND 1.10 98  .86| DA102J23S215PQF 


5 5 5 Fig. 4 — CM Series - 16 Amp Power Rocker Switches 
Fig. 2 — CR Series - 10 Amp Round Rocker Switches 


SPST | On/Off | Green Illum. 125V | Black B 401-1306-ND 1.95 1.56 1.24 | CR102J3GS215QF7 
SPST | On/Off Red Illum. 250V_ | Black B 401-1310-ND 2.16 1.73 1.37 | CR102J3RS2150F8 SPST | On/Off White Black | D/A | 401-1352-ND 1.22 1.08 ~—_.95 | CM102J11S205PQA 


SPDT On/On White White | D/B | 401-1341-ND 1.37 1.22 1.07) CM101J11S1050A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2030 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Honeywell 


Sensing and Control 
FEATURES: 


MR93 Series: Expected electrical life 50,000 cycles » Expected mechanical life 100,000 cycles 
* UL recognized and CSA certified * Operating Temperature: 0°C ~ 85°C (32°F ~ 185°F) * Quick 


Rocker Switches 


Connect 0.187 in. x 0.032 in. (4.75mm x 0.81mm) 


MRS93 Series: * Expected electrical life 50,000 cycles momentary; 100,000 cycles maintained 
* Expected mechanical life 100,000 cycles * UL recognized and CSA certified * Operating 


FRx91 Series: * Expected electrical life 50,000 cycles momentary; 100,000 cycles maintained 
«Expected mechanical life 250,000 cycles »* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) 
* Quick Connect 0.250 in. x 0.032 in. (6.35mm x 0.81mm) 


SRx91 Series: * Expected electrical life 50,000 cycles momentary; 100,000 cycles maintained 
«Expected mechanical life 150,000 cycles * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) 
* Quick Connect 0.250 in. x 0.032 in. (6.35mm x 0.81mm) 


Temperature: 0°C ~ 85°C (32°F ~ 185°F) * Quick Connect 0.187 in. x 0.032 in. (4.75mm x 0.81mm) 


Actuator Dimensions — Inches (mm) Contact Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig.| Circuit Description WxLxH Ratings Part No. 1 10 100 | Part No. 
MR93 Series — Miniature Rocker Switches 
SPST Black; Non-llluminated -590 x 825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 8A, 250VAC 480-2107-ND 3.44 2.29 1.87 | MR93-12BBN 
DPST Black; Non-llluminated -590 x 825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 8A, 250VAC 480-2108-ND 441 2.84 2.31 | MR93-22BBN 
SPST Red Illuminated; 12V LED -590 x 825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 12A, 12V 480-2109-ND 5.30 3.83 3.14 | MR93-122B3 
SPST Green Illuminated; 12V LED -590 x .825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 12A, 12V 480-2110-ND 5.30 3.83 3.14 | MR93-124B3 
1 | DPST Red Illuminated; 12V LED -590 x 825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 12A, 12V 480-2111-ND 5.88 4.30 3.51_| MR93-222B3 
DPST Green Illuminated; 12V LED -590 X .825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) T2A, 12V 480-2112-ND 5.88 4.30 3.51 | MR93-224B3 
SPST Red Illuminated; 125V NEON -590 x .825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 12A, 125VAC | 480-2113-ND 3.95 2.73 2.23 | MR93-122BJ 
SPST Amber Illuminated; 250V NEON -590 x 825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 8A, 250VAC 480-2114-ND 3.95 2.73 2.23 | MR93-121BK 
DPST Amber Illuminated; 24V LED -590 x 825 x .71 (14.99 x 20.90 x 18.03) 12A, 24V 480-2115-ND 5.88 4.30 3.51_| MR93-221B4 
MRS93 Series — Subminiature Rocker Switches 
SPST Black; Non-Illuminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) 10A, 125VAC | 480-2116-ND 2.65 1.74 1.41 | MRS93-12BB 
SPST-NO Black; Non-llluminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) 12A, 125VAC | 480-2117-ND 3.04 2.06 1.62 | MRS93-16BB 
SPST-NC Black; Non-llluminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) 12A, 125VAC | 480-2118-ND 3.04 2.06 1.62 | MRS93-14BB 
9 | SPDT Black; Non-llluminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) 10A,125VAC | 480-2119-ND 3.04 2.06 1.62 | MRS93-13BB 
SPDT Black; Non-llluminated 590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) 12A, 125VAC__| 480-2120-ND 3.47 2.31 1.89 _| MRS93-18BB 
SPDT Black; Non-Illuminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) | 8A, 125-250VAC | 480-2121-ND 3.98 2.75 2.24 | MRS93-11BB 
SPDT Black; Non-llluminated -590 x 825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) | 8A, 125-250VAC | 480-2122-ND 3.98 2.75 2.24 | MRS93-15BB 
SPDT Black; Non-Illuminated -590 x .825 x .58 (14.99 x 20.90 x 14.73) | 8A, 125-250VAC | 480-2123-ND 3.98 2.75 2.24 | MRS93-17BB 
FRN91 Series — Sealed Rocker Switches 
SPST Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2124-ND 7.85 5.89 4.91 | FRN91-12BB 
DPST Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2125-ND 10.09 7.68 6.59 | FRN91-22BB 
SPST-NO Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2126-ND 8.57 6.43 5.36 | FRN91-16BB 
DPST-NO Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2127-ND 11.22 8.54 7.32 | FRN91-26BB 
SPST-NC Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2128-ND 8.76 6.58 5.48 | FRN91-14BB 
DPST-NC Black; Non-Illuminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2129-ND 11.22 8.54 7.32 | FRN91-24BB 
SPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2130-ND 8.76 6.58 5.48 | FRN91-13BB 
3 | OPOT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2131-ND 11.22 8.54 7.32 | FRN91-23BB 
SPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2132-ND 8.76 6.58 5.48 | FRN91-18BB 
DPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 204A, 12V 480-2133-ND 11.59 8.91 7.47_| FRN91-28BB 
SPDT Black; Non-Illuminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2134-ND 8.76 6.58 5.48 | FRN91-11BB 
DPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2135-ND 11.28 8.68 7.28 | FRN91-21BB 
SPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2136-ND 8.76 6.58 5.48 | FRN91-15BB 
DPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2137-ND 11.59 8.91 7.47 | FRN91-25BB 
SPDT Black; Non-llluminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2138-ND 8.76 6.58 5.48 | FRN91-17BB 
DPDT Black; Non-Illuminated 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2139-ND 11.59 8.91 7.47_| FRN91-27BB 
FRL91 Series — Sealed Rocker Switches 
DPST | Green/Amber Illuminated; 12V LED | 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2140-ND 16.73 12.93 10.84 | FRL91-22CGA3-BB79 
4 DPDT | Green/Amber Illuminated; 12VLED | 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2141-ND 16.73 12.93 10.84 | FRL91-23CGA3-BB79 
DPDT Green/Green Illuminated; 12V LED | 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2142-ND 16.73 12.93 10.84 | FRL91-21CGG3-BB77 
DPDT Green/Green Illuminated; 12V LED | 1.02 x 1.97 x 1.45 (25.91 x 50.04 x 36.83) 20A, 12V 480-2143-ND 16.73 12.93 10.84 | FRL91-27CGG3-BB77 
SRN91 Series — Sealed Rocker Switches 
SPST Black; Non-Illuminated -83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2144-ND 9.09 6.82 5.69 | SRN91-12BB 
DPST Black; Non-llluminated -83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2145-ND 9.84 7.49 6.42 | SRN91-22BB 
SPST-NO Black; Non-llluminated -83 xX 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2146-ND 9.09 6.82 5.69 | SRN91-16BB 
DPST-NO Black; Non-llluminated 83 Xx 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2147-ND 9.84 7.49 6.42 | SRN91-26BB 
SPST-NC Black; Non-llluminated -83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2148-ND 9.09 6.82 5.69 | SRN91-14BB 
DPST-NC Black; Non-Illuminated -83 Xx 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2149-ND 9.84 749 6.42 | SRN91-24BB 
SPDT Black; Non-llluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2150-ND 9.09 6.82 5.69 | SRN91-13BB 
5 DPDT Black; Non-llluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2151-ND 9.84 7.49 6.42 | SRN91-23BB 
SPDT Black; Non-llluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2152-ND 9.81 7.16 6.14 | SRN91-18BB 
DPDT Black; Non-Illuminated -83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2153-ND 12.26 9.43 7.91_| SRN91-28BB 
SPDT Black; Non-Illuminated 83 X 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) T0A, 250VAC | 480-2154-ND 9.09 6.82 5.69 | SRN91-11BB 
DPDT Black; Non-llluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2155-ND 12.26 9.43 7.91 | SRN91-21BB 
SPDT Black; Non-llluminated -83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2156-ND 9.09 6.82 5.69 | SRN91-15BB 
DPDT Black; Non-llluminated 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2157-ND 12.26 9.43 7.91 | SRN91-25BB 
SPDT Black; Non-llluminated -83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2158-ND 9.09 6.82 5.69 | SRN91-17BB 
DPDT Black; Non-Illuminated -83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2159-ND 12.26 9.43 7.91_| SRN91-27BB 
SRL91 Series — Sealed Rocker Switches 
6 | DPST Red Illuminated; 12V LED 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC_| 480-2160-ND 13.49 10.38 8.70_| SRL91-22ARN3-BBON 
DPDT Red/Red Illuminated; 12V LED -83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2161-ND 17.39 13.44 11.27 | SRL91-23URR3-BB99 
DPDT Red/Red Illuminated; 12V LED 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2162-ND 17.39 13.44 11.27 | SRL91-21URR3-BB99 
DPDT Red/Red Illuminated; 12V LED 83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2163-ND 17.39 13.44 11.27 | SRL91-27URR3-BB99 
7 |_DPST | Green/Amber Illuminated; 12V LED | .83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC__| 480-2164-ND 17.39 13.44 11.27 _| SRL91-22UGA3-BB99 
DPDT Green/Green Illuminated; 12V LED | .83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) T0A, 250VAC | 480-2165-ND 17.39 13.44 11.27 ‘| SRL91-23UGG3-BB99 
DPDT Green/Green Illuminated; 12V LED | .83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2166-ND 17.39 13.44 11.27 | SRL91-21UGG3-BB99 
DPST Green/Green Illuminated; 12V LED | .83 x 1.45 x 1.516 (21.08 x 36.83 x 38.51) 10A, 250VAC | 480-2167-ND 17.39 13.44 11.27_| SRL91-22UGG3-BB99 
Accessories 
Rocker Boot 480-2168-ND 5.37 3.88 3.19 | SR-01 
Connector Housing for SRx91 Serie: 480-2169-ND 2.62 1.72 1.40 | HRSR-01 
ConnectoMHOUSING TORERXOUSOLGS, 2 teen cite te eet ie MNO Need cane P eR RO ANIA eamarse es 480-2170-ND 2.62 1.72 1.40 | FR-01 


Miniature Toggle Switches 


Features: Molded-in terminals are plated for soldering. There is positive return on momentary versions. All switches come 


with a lock washer, a keying washer and two hex nuts. 


Fig. 1 


Specifications: * UL Recognized * Temperature Range: -65°C ~ 71°C (-85°F ~ 160°F) 18st +1 26 
Terminal | Digi-Key Price Each Honeywell 

Fig. | Circuit Function Type Part No. 1 10 100 Part No. 
SPDT On-Off-On Solder 480-2269-ND 20.13 16.41 14.10 | 11TW1-1 

{ SPDT On-None-On Solder 480-2270-ND 20.13 16.41 14.10 | 11TW1-3 
SPDT Mom-Off-On Solder 480-2271-ND 29.95 24.42 20.97 | 11TW1-5 
SPDT Mom-Off-Mom Solder 480-2272-ND 24.95 20.34 17.47 | 11TW1-7 
DPDT On-Off-On Solder 480-2273-ND 21.09 17.19 14.77 | 12TW1-1 

2 DPDT On-None-On Solder 480-2274-ND 21.09 17.19 14.77 | 12TW1-3 
DPDT Mom-Off-On Solder 480-2275-ND 21.91 17.86 15.34 | 12TW1-5 
DPDT Mom-Off-Mom Solder 480-2276-ND 22.78 18.57 15.95 | 12TW1-7 
SPST Off-None-On Solder 480-2277-ND 20.79 16.95 14.56 | 1TW1-2 

3 SPDT On-None-On Solder 480-2278-ND 16.97 13.74 11.52 | 1TW1-3 
SPDT Mom-None-On Solder 480-2279-ND 20.53 16.14 13.94 | 1TW1-8 
DPST Off-None-On Solder 480-2280-ND 23.11 18.84 16.18 | 2TW1-2 

4 DPDT On-None-On Solder 480-2281-ND 28.45 23.19 19.92 | 2TW1-3 
DPDT Mom-None-On Solder 480-2282-ND 28.56 23.28 20.00 | 2TW1-8 


jo 


Dimensions in Inches 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Honeywell 


Sensing and Control 


NT Series — Sealed Toggle Switches: Meet severe environment application needs for a rugged, cost- 
effective toggle switch. Quality construction features include a molded-in elastomer seal between the toggle 
lever and bushing, and between the cover and case. 

NT Series — Flat Base Sealed Toggle Switches: Meet severe environment application needs for rugged, 
cost-effective manual switches. These flat base style products are identical to the stepped base style in 
construction and features. 

NT Series Specifications: « UL Recognized, File E12252, Vol. 1, Section 44 * CSA certified * CE approved 
* Temperature Range: -40°C ~ 71°C (-40°F ~ 160°F) * High Reliability 


Toggle Switches @ we 


TL Series — Sealed Toggle Switches: Have high strength, temperature resistant, non-tracking case material 
and silver cadmium oxide contacts. 

TL Series Specifications: * UL recognized * CSA certified * CE approved » Temperature Range: -65°C ~ 
71°C (-85°F ~ 160°F) * High Reliability 

TS Series — Sealed Toggle Switches: MICRO SWITCH™ TS Series switches have 2 or 3 position, 
momentary and maintained action switches with 1 and 2 pole circuitry. Switches have solder, screw or quick- 
connect terminations. 

TS Series Specifications: « UL recognized * CSA certified * CE approved 


Dim. in Inches 
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Terminal Digi-Key Price Each Honeywell Terminal Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Circuit Function Type Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Circuit Function Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
NT Series — Sealed Toggle Switches NEW! TS Series — Sealed Toggle Switches NEW! 
SPST Off-None-On Screw | 480-2171-ND 16.72 1293 10.84] INT1-2 SPDT On-Off-On Screw | 480-3052-ND 15.78 12.20 10.40 | 11TS15-1 
SPDT On-None-On Screw 480-2172-ND 16.72 12.93 10.84] 1NT1-3 SPST Off-None-On Screw 480-3053-ND 13.21 10.39 8.71 | 11TS15-2 
1 SPST Mom-None-Off Screw 480-2173-ND 16.72 12.93 10.84] 1NT1-6 SPDT On-None-On Screw 480-3054-ND 15.78 12.20 10.40 | 11TS15-3 
SPDT Mom-Off-Mom Screw 480-2174-ND 16.72 12.93 10.84] 1NT1-7 9 SPST Mom-None-On Screw 480-3055-ND 14.87 11.69 9.80 | 11TS15-4 
SPDT Mom-None-On Screw | 480-2175-ND__—16.72__—*'12.93 10.84 | 1NT1-8 SPDT Mom-Off-On Screw __{ 480-3056-ND___16.63 12.85 _10.78 | 11T815-5, 
DPDT On-Off-On Screw 1 480-2176ND21.29.-1735.14.91 | ONTI-1 SPST Mom-None-Off Screw | 480-3057-ND 1487 11.69 9.80] 11TS15-6 
DPST Off-None-On Screw | 480-2177-ND 2129 1735 1491 | ONTI-2 SPDT Mom-Off-Mom Screw | 480-3058-ND 1663 1285 10.78] 11TS15-7 
DPDT On-None-On Screw | 480-2178-ND 2129 «1735 += 14.91 | ONTI-3 SPDT Mom-None-On Screw _ | 480-3059-ND 16.63 12.85 10.78 | 11TS15-8 
2) pppr Mom-Off-On Screw | 480-2179-ND 2129 1735 1491 | ONTH-5 DPDT On-Off-On Screw | 480-3060-ND 1952 15.34 13.25 | 12TS15-1 
DPDT Mom-On-On Screw | 480-2180-ND 2423 1975 1697) 2NT1-50 DPDT On-None-On Screw | 480-3061-ND 1952 15.34 13.25 | 12TS15-3 
DPDT Mom-Off-Mom Screw | 480-2181-ND 21.29 17.35 «14.91 | 2NTA-7 10 | DPST Mom-None-Off Screw | 480-3062-ND 19.52 15.34 13.25 | 12TS15-6 
4PDT On-Off-On Screw) 480-2189-ND 33.6927 65 24 19] ANTI DPDT Mom-Off-Mom Screw | 480-3063-ND 20.45 16.67 14.32 | 12TS15-7 
3 | appr Mom-Off-Mom Screw | 480-2190-ND 3531 2898 2536 | 4NT1-7 DPDT Mom-None-On Screw | 480-3064-ND___20.45__16.67__14.32 | 12TS15-8 
NT Series — Flat Base Sealed Toggle Switches SPDT On-Off-On Quick Connect | 480-3065-ND—15.09°—*11.87 9.95 | 11TS95-1 
a DacOEOA Guick Connect REUENGOIGNN —1s.07 11860941 SINTOTA SPST Off-None-On Quick Connect | 480-3066-ND 12.87 9.90 8.30 | 11TS95-2 
: : : ‘ 11 | SPDT On-None-On Quick Connect | 480-3067-ND 15.09 11.87 —-9.95 | 11TS95-3 
SPST Off-None-On Quick Connect | 480-2183-ND 15.07 11.86 —-9.94 31NT91-2 ‘ 
4 | sppr OnAlone Gn Quick Connect MEGA 4507. i186 9941 3iNTOI.3 SPST Mom-None-Off | Quick Connect | 480-3068-ND 13.67. 10.75 9.01 | 11TS95-6 
" : ; ‘ SPDT Mom-Off-Mom Quick Connect | 480-3069-ND 15.95 12.33 10.52 | 11TS95-7 
SPOT Mom-Off-Mom | Quick Gonnect FABOZAISSiNDIE 15.07 11.86 __9.94 | SiNT91-7 DPDT On-Off-On Quick Connect | 480-3070-ND 1810 14.66 12.29] 127S95-1 
DPOT On-Off-On Quick Connect |ABO=2185:NDI) 19.95 15.68 13.54 | 32NTSI-1 DPST Off-None-On Quick Connect | 480-3071-ND 15.95 12.33 10.52 | 127S95-2 
5 | DPDT Mom-Off-Mom Quick Connect | 480-2187-ND 19.95 15.68 13.54 32NT91-7 42 | pppr On-None-On Quick Connect | 480-3072-ND 1810 1466 1229 | 12TS95-3 
DPDT Mom-On-Mom __| Quick Connect | 480-2188-ND__19.95__15.68__13.54 | 32NT91-70 DPST Mom-None-On | Quick Connect | 480-3073-ND 19.52 15.34 13.25 | 127S95-4 
TL Series — Sealed Toggle Switches DPDT Mom-Off-Mom | Quick Connect | 480-3074-ND___—20.22-—-'15.89 13.73 | 12TS95-7 
SPDT On-Off-On Screw 480-2191-ND = 21.29 17.35 14.91 | 1TLI-1 SPDT On-Off-On Solder Ring |480-3075-ND 1498 11.78 9.88 | 111S115-1 
SPST Off-None-On Screw 480-2192-ND = 21.29 17.35 14.91 | 1TL1-2 SPST Off-None-On Solder Ring | 480-3076-ND 1276 9.81 8.23 | 11TS115-2 
SPDT On-None-On Screw 480-2194-ND 21.29 17.35 14.91 | 1TL1-3 SPDT On-None-On Solder Ring | 480-3077-ND 14.98 11.78 9.88 | 11TS115-3 
6 | SPDT Mom-Off-On Screw | 480-2197-ND 21.29 17.35 14.91 | 1TL1-5 13 | SPDT Mom-Off-On Solder Ring | 480-3078-ND 15.89 12.28 10.48 | 11TS115-5 
SPST Mom-None-Off Screw | 480-2198-ND__— 21.29 17.35 14.91 | 1TL1-6 SPST Mom-None-Off Solder Ring | 480-3079-ND 13.27 10.44 _—_—8.75 | 11TS115-6 
SPDT Mom-Off-Mom Screw | 480-2199-ND 21.29 17.35 14.91 | 1TL1-7 SPDT Mom-Off-Mom Solder Ring [480-3080-ND 15.89 12.28 10.48 | 11TS115-7 
SPDT Mom-None-On Screw | 480-2200-ND_—— 21.29 17.35 14.91 | 1TL1-8 SPDT Mom-None-On Solder Ring | 480-3081-ND 15.89 12.28 10.48 | 11TS115-8 
DPDT On-Off-On Screw | 480-2201-ND 29.03 23.66 20.32 | 2TL1-1 DPDT On-Off-On Solder Ring |480-3082-ND 17.72 14.35 12.03 | 12TS115-1 
DPST Off-None-On Screw | 480-2204-ND 28.45 «23.19 19.92 | 2TL1-2 DPST Off-None-On Solder Ring | 480-3083-ND 15.49 11.97 10.21 | 12TS115-2 
DPDT On-None-On Screw | 480-2205-ND 28.45. «23.19 19.92 | 2TL1-3 44 | DPDT On-None-On Solder Ring | 480-3084-ND 17.72 14.35 12.03 | 12TS115-3 
DPDT Mom-Off-On Screw | 480-2207-ND 29.03 23.66 20.32 2TL1-5 DPDT Mom-Off-On Solder Ring | 480-3085-ND 19.68 15.47 13.36 | 12TS115-5 
7 LbPsT Mom-None-Off Screw | 480-2209-ND 29.03 23.66 20.32 | 2TL1-6 DPDT Mom-Off-Mom Solder Ring | 480-3086-ND 19.68 15.47 13.36 | 12TS115-7 
DPDT Mom-Off-Mom Screw | 480-2210-ND 28.45 23.19 19.92 | 2TL1-7 DPDT Mom-None-On Solder Ring | 480-3087-ND 19.68 15.47 13.36 | 12TS115-8 
pPoT | — Mom-None-On Screw | 480-2212-ND 28.45 23.19 1992 | 2TLt-8 
DPDT On-On-On Screw | 480-2202-ND 31.91 26.19 22.92] 2TL1-10 TL Series — Sealed Toggle Switches 
DPDT Mom-On-On Screw 480-2208-ND = 32.55 26.71 23.38 | 2TL1-50 SPST Off-None-On Screw 480-2193-ND¢ 35.77 29.35 25.69 ] 17L1-2D 
DPDT Mom-On-Mom Screw | 480-2211-ND___32.55_—-26.71__ 23.38 | 2TL1-70 6 | SPDT On-None-On Screw | 480-2195-ND¢ 37.49 30.77 26.92 | 4TL1-3D 
4PDT On-Off-On Screw | 480-2213-ND 48.46 40.08 35.36 | 4TL1-1 SPDT On-None-On Screw | 480-2196-ND$ 38.24 31.38 27.46 | 1TL1-3G 
4PST Off-None-On Screw | 480-2216-ND 48.46» 40.08 35.36 | 4TL1-2 7 | POT On-None-On Screw | 480-2206-NDt 44.49 36.30 32.20 | 2TL1-3D 
8 | 4PDT On-None-On Screw | 480-2217-ND 48.46» 40.08 35.36 | 4TL1-3 DPDT On-On-On Screw _| 480-2203-NDO 47.69 39.44 34.81 | 2TL1-10A 
4PDT Mom-Off-Mom Screw 480-2219-ND 48.46 40.08 35.36 | 4TL1-7 3 | 4PoT On-None-On Screw 480-2218-ND¢ 62.12 51.77 46.59 | 4TL1-3D 
4PDT On-On-On Screw | 480-2215-ND_ 51.94 42.96 37.91 | 4TL1-12 4PDT On-Off-On Screw _ | 480-2214-NDA 79.83 68.43 60.45 | 4TL1-10E 


+ Locked out of center position 4 Locked in extreme position (keyway side) © Locked in three positions A Locked in center position 


2032 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Honeywell AML and PB Series Switches and Indicators 
Sensing and Control 


AML Series: Features: MICRO SWITCH AML Advanced Manual Line can be pre-assembled and pre-wired to assure accurate alignment and PB Series: Features: These switches resemble the touch-feedback 


combines functional flexibility with electrical versatility to provide a broad _ efficient panel building. design, but have a flexible leaf actuator for lower operating force and 
range of options to choose from. Characteristics: shorter button travel. An elastomer seal is bonded between actuating 
Installation: They snap in from the panel front individually or in vertical * UL recognized, CSA certification plunger and button collar. An O-ring seals the button assembly to the 
or horizontal strips; or in sub panel mounted strips and matrices that » Electrical/Mechanical Life: 25,000 cycles panel front. 


PB Series — Pushbutton Switches bim. in inches @B AY 


AML Series — Pushbutton Switches Dim. in Inches 


©.50 Panel Hole 


* Dim. = .99 for 
480-2286-ND 


9.50 Panel Hole 


Housing Current Terminal | Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig.|Circuit Type Rating Type Part No. il 10 100 | Part No. ity. 
Square; tllum. 110"x.020" QC] 480-2220-ND 15.71 12.14 10.36] AML21CBA2AA Panel * Dim. =1.05 for 
Square; Illum. 042A -110"x.020" QC} 480-2221-ND 16.19 12.51 10.67) AML21CBA2AB 480-2290-ND 
1 |spoT Square; Illum. @05- .025"x.025" PO| 480-2224-ND 15.71 12.14 10.36] AML21CBA3AA 
Sq.;Non-Illum. |) a5qyac |-110"x.020" QC | 480-2294-ND 12.63. 9.72 8.15) AML21BBA2AA 
Rect.; Non-Illum. -110"x.020" QC} 480-2226-ND 13.67 10.75 9.01) AML21EBA2AA Housing Current | Terminal | Digi-Key Prcviesch Honeywell 
Rectangle; Illum. -110"x.020" QC| 480-2228-ND 19.23 15.11 13.05] AML21GBA2AA Fig.|Circuit Type Rating Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Square; Illum. -110"x.020" QC| 480-2222-ND 1866 15.11 12.66) AML21CBA2AC Round: Black Alum. Solder | 480-2283-ND® 70.86 59.06 52.17|1PB4 
Square; lum. | 9.424 |-110°x.020" OC eeteeeeey «19:06 14.98 12.94) AML21CBAZAD Round; Black Alum. Solder | 480-2284-ND 68.10 56.76 50.14] 1PB42 
1 |DPDT] Square; illum. | @ 0.5 ~ |.025"x.025" PO| 480-2225-ND 18.66 15.11 12.66] AML21CBA3AC Round: Steel Solder | 480-2285-ND 37.48 30.75 26.91 | 1PRS 


Rectangle; Illum. | 250VAC | 440"x.020" QC] 480-2227-ND 19.97 15.70 13.56] AML21FBA2AC spor |Round;Black Plastic] saq@ | Solder | 480-2286-ND® 59.22 49.95 44.42/2PB11 


ORwWOwWwnrm aa 


Rectangle; tIlum. 110"x.020" QC| 480-2229-ND 22.18 18.08 15.53] AML21GBA2AD Round: Black Plastic) 250VAC | older | 480-2287-ND 59.22 49.35 44.42| opB11-T2 
Rect; Non-Illum. .187"x.020" QC| 480-2230-ND 23.44 19.10 16.41] AML31EBA4AC Round: Red Plastic Solder | 480-2288-ND 59.22 49.35 44.42 | 2PB12-T2 
Rect; Non-Illum. .187"x.020" QC| 480-2231-ND 24.03 19.59 16.83) AML31EBA4AD Round: Black Alum. Solder | 480-2289-ND 90.40 75.77 67.94/2PB4 
Rectangle; IIlum. |g 4 . 49q}-187"x.020" QC | 480-2232-ND 25.67 20.93 17.97| AML31FBA4AC Round; Black Plastic Solder | 480-2293-ND@ 78.35 67.16 59.33) 82PB19-T2 
2 |DPST| Rectangle; Illum. | @0.5 ~ |.187"x.020" QC| 480-2233-ND 26.27 21.41 18.39] AML31FBA4AD Round; Black Plastic Solder | 480-2290-ND@ 70.55 58.79 51.94| 2PB732-T2 
: fe ND0" 5A@ 
Rectangle; illum. | 250VAC | 187"x.020" QC] 480-2234-ND 29.76 24.26 20.84 AML32FBB4AD 5 | SPDT | Round; Black Plastic| jgyp¢ | Solder | 480-2291-ND@ 706.28 623.88 576.80|702PB1 
Rectangle; Illum. .187°x.020" QC} 480-2235-ND 28.29 23.06 19.81) AML32FBB7AD Round; Black Plastic Solder | 480-2292-ND®@ 745.17 668.08 629.54] 704PB1 
Rectangle; tIlum. .187"x.020" QC] 480-2236-ND 29.76 24.26 20.84] AML32FBK4AD 


@ RoHS Compliant 


AML Series — Indicators 


Dim. in Inches 


Housing Terminal Lamp Digi-Key Price Each Honeywell 


Housing Current | Terminal Digi-Key Price Each Honeywell Circuit Type Type Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
Circuit Type Rating Type Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. 1 — Incandescent Display Indicators 
Fig. 1 — Rocker Switches Square 1 Lamp Circuit | 480-2244-ND 10.66 8.11 6.95} AML41CBA2 
DPDT | Rect.; Non-lilum. 110"x.02" QC] 480-2237-ND 23.05 18.79 16.14 | AML24EBA2BC01 SPST Saute UA cal aoe alg oe oe Ws ae ae 
: None ny Qo” -099- ectangle amp Circui -2246- i f ; 
SPDT | Rect.; Non-Illum.] 3A@ |.110"x.02” QC| 480-2239-ND 16.49 12.74 10.87 | AML24EBA2AA01 Rectangle 2 Lamp Circuits | 480-2247-ND 44.09 11.08 9.29] AML41GBA2 


SPDT | Rect.; Non-lllum. | 125VAC |.110"x.02" QC | 480-2240-ND 16.49 12.74 10.87 | AML24EBA2AA06 
SPDT | Rect.; Non-lilum. -110"x.02" QC | 480-2241-ND 17.80 14.41 12.08 | AML24EBA2BA01 
DPST | Rect.; Non-Illum.] 154 @ |.187"x.02” QC] 480-2242-ND 25.34 20.66 17.74 | AML34EBA4AC01 
DPST Rect.; Illum. | 125VAC |.187"x.02” QC | 480-2243-ND 27.74 = 22.61 _—-19.42 | AML34FBA4ACO1 
Fig. 2 — Paddle Switch 


Fig. 2 — LED Display Indicators 
Red; 5V 480-2248-ND 17.27 13.35 11.19] AML42SBC2 
Red; 24V 480-2249-ND 17.45 14.13 11.85] AML42SBF2 

-110"x.02” Yellow; 5V 480-2250-ND 17.27 13.35 11.19] AML42SBJ2 
ac Yellow; 24V | 480-2251-ND 20.00 16.31 14.01) AML42SBM8 

Green; 5V 480-2252-ND 17.27 13.35 11.19] AML42SBS2 

Green; 24V 480-2253-ND 17.45 14.13 11.85] AML42SBX2 


SPST Compact 


DPDT Rect; Illum. aaa -110"x.02” QC | 480-2238-ND 33.16 27.21 23.81 | AML23GBA2CA01 


Accessories for AML Series @ais| [Fig.1 


Dim. in Inches 
Digi-Key Price Each Honeywell INS 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. & | 
Square Button for Pushbuttons; Red 480-2254-ND 41 2.84 2.31 | AML51-A10R Square shown 
Square Button for Pushbuttons; Red 480-2255-ND 2.04 1.32 1.04  AML51-C10R ig. Fig. 5 
1 | Square Button for Pushbuttons; White 480-2256-ND 2.04 1.32 1.04 ) AML51-C10W =] 1.03-+ 
Square Button for Pushbuttons; White with Clear Cap | 480-2257-ND 3.56 2.46 2.00 |AML51-C11W Ne 
Rectangle Button for Pushbuttons; Red 480-2258-ND 2.79 1.89 1.53 | AML51-F10R 
) Rectangle Button for Pushbuttons; Black 480-2259-ND 2.79 1.89 1.53 | AML52-N10K 
Rectangle Button for Pushbuttons; Red 480-2260-ND 2.79 1.89 1.53 | AML52-N10R 
3 | Full Rocker Operator Cover; Red 480-2261-ND 3.19 213 1.74 | AML54-F10R 
4 | Short End Barrier for AML Pushbuttons; Black 480-2262-ND 2.30 1.56 1.21 | AML71SEB 
5 | Panel Seal for Square Pushbuttons 480-2263-ND 6.61 4.89 4.05 | AML75ABC. 
6 | Panel Seal for Rectangle Pushbuttons 480-2264-ND 6.54 4.84 4.01 | AML75BBC 
7 | Switch Guard for Square Pushbuttons 480-2265-ND 9.90 7.54 6.46 | AML76C10T01P 
8 | Switch Guard for Rectangle Pushbuttons 480-2266-ND 9.90 7.54 6.46 | AML76F10T01P 
9 Incandescent Lamp; 14V 480-2267-ND 3.56 2.46 = 2.00 | AML91LA73 
Incandescent Lamp; 28V 480-2268-ND 3.56 246 2.00 )AML91LA85 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 2033 


PEM 


APEM COMPONENTS, INC. 


Rocker Switches 


AS Series: Features: * Double insulation * Epoxy sealed terminals « Insulation 
Resistance: 10,000MQ minimum « Electrical Life: 50,000 cycles * Operating 
Temperature Range: -40°C ~ 85°C 

MR Series: Features: * Cost effective * Double pole maintained action models 
«Insulation Resistance: 100MQ minimum @ 500V Electrical Life: 10,000 cycles at 
full load * Operating Temperature Range: -20°C ~ 80°C 

R Series: Features: * Cost effective * Initial Contact Resistance: 20mQ maximum 
Insulation Resistance: 100MQ minimum @ 500V «° Dielectric Strength: 1,000VAC 
for 1 minute » Electrical Life: 16(4)A 250VAC; 10,000 cycles » Operating Temperature 
Range: -20°C ~ 125°C 


Dimensions in mm 


mw © 


Life: 16(4)A 250VAC; 10,000 cycles * Operating Temperature Range: -20°C ~ 85°C. 

B Series: + Initial Contact Resistance: 20mQ maximum * Insulation Resistance: 
100MOQ minimum @ 500V * Dielectric Strength: 1,000VAC for 1 minute * Electrical 
Life: 6,000 cycles at full load * Operating Temperature Range: -20°C ~ 85°C 

2600 Series: * Insulation Resistance: 1,000MQ min. at SOOVDC « Dielectric Strength: 
2,500V rms minimum (between terminals) * Electrical Life: 10,000 cycles minimum at 
full load * Operating Temperature Range: -20°C ~ 125°C 

FM Series: Features: Ergonomically designed models for class II appliances * Double 
shell case provides sealing protection from dust and moisture International standard 
panel cut-out * Insulation Resistance: 1,000MOQ minimum « Electrical Life: 10,000 


RH Series: ¢ Initial Contact Resistance: 20mQ maximum «Insulation Resistance: cycles at full load * Mechanical Life: 50,000 cycles minimum ¢ Operating Temperature 
100MQ minimum @ 500V « Dielectric Strength: 1,000VAC for 1 minute * Electrical Range: -20°C ~ 85°C 
Switch Actuator Contact Digi-Key Price Each APEM 
Fig. | Circuit Function Description Terminals Ratings Part No. 1 25 100 Part No. 
AS Series 
On-Mom 679-1148-ND 3.81 3.48 3.14 | AS32S010010 
On-On 679-1149-ND 3.33 3.04 2.75 | AS36S010010 
On-Off-On Solder Lug | 4A 152VAC | 679.4450-ND 316 289 261 | AS39so10010 
1 | SPDT Mom-Off-Mom Black 679-1151-ND 3.81 3.48 3.14 | AS37S010010 
On-On 679-1152-ND 2.89 2.64 2.38 | AS36P0000 
On-Off-On PCB 0.4VA 20V | 679-1153-ND 3.16 2.89 2.61 | AS39P0000 
Mom-Off-Mom 679-1154-ND 3.60 3.29 2.97 | AS37P0000 
MR Series 
Black 679-1155-ND 1.09 1.00 90 | MR210C2NBB 
ON OFF oF 679-1156-ND 1.09 1.00 90 | MR210C3NBB 
2. | DEST Oneof illum./Red 0 - “187006 10A | 679-1157-ND 146 134 1.21 _| MR21OC5LBR 
Black 0 - 679-1158-ND 1.09 1.00 90 | MR210C5NBB 
R Series 
On-Off Black 679-1159-ND 1.60 1.46 1.32 | R2101C2NBB 
DPST On-Off Red 679-1160-ND 1.63 1.49 1.35 | R2101C2NBR 
On-Off Black 0 - 679-1161-ND 1.63 1.49 1.35 | R2101C5NBB 
3 Mom-Off Black .250"0C 16A 679-1164-ND 1.97 1.80 1.63 | R2401C2NBB 
On-Off-On 679-1163-ND 2.21 2.02 1.82 | R2301C2NBB 
DPDT On-On Black 679-1162-ND 2.48 2.27 2.05 | R2201C2NBB 
Mom-Off-Mom 679-1165-ND 2.28 2.08 1.88 | R2601C2NBB 
RH Series 
lllum. Red .250"0C 679-1166-ND 1.46 1.34 1.21 RH110C2LBR 
SPST On-Off Black .250"0C 679-1167-ND 1.39 1.28 1.15 | RH110C2NBB 
Black Solder Lug 679-1168-ND 1.56 1.43 1.29 | RH111C2NBB 
4 On-On .250"0C 16A 679-1170-ND 1.39 1.28 1.15 | RH120C2NBB 
SPDT On-On Black Solder Lug 679-1171-ND 1.56 1.43 1.29 | RH121C2NBB 
On-Off-On a6 .250"0C 679-1173-ND 1.39 1.28 1.15 | RH130C2NBB 
Mom-Off-Mom -250"0C 679-1175-ND 1.67 1.52 1.38 | RH160C2NBB 
B Series 
lllum. Red 7 679-1176-ND 1.12 1.03 93 | BI60R2LBRiNN 
b: | SeST On Ot Black 2200" 06 15A | 679-1177-ND 5 ‘69 ‘62 | B160R2NBBONN 
2600 Series 
Red ‘s 679-1178-ND 4.45 4.07 3.67 | 2641LH/2A216000L0 
DPST aa Black aed 16A | 679-1179-ND 469 428 —_3.87_| 2641LH/2A212000L0 
6 On-Off-On 10A 679-1180-ND 6.46 5.89 5.32 | 2649LH/2A212000L0 
DPDT On-On Black .250"0C 16A 679-1181-ND 5.58 5.09 4.60 | 2646LH/2A212000L0 
Mom-Off-Mom 10A 679-1182-ND 7.04 6.42 5.80 | 2647LH/2A212000L0 
FM Series 
On-Off Black Solder Lug 6A 679-1183-ND 1.43 1.31 1.18 | FMC12A2200000 
SPST On-Off Black ON OFF -185"QC 6A 679-1184-ND 241 2.21 1.99 | FMC18A2200005 
7 Mom-Off Black Solder Lug 4A 679-1185-ND 2.82 2.58 2.33 | FMC32A2200000 
On-Off-On 679-1186-ND 1.90 1.74 1.57 | FMC92A2200000 
orn On-On Black Solder Lug 6A | 679-1187-ND 173.159 1.43._|_FMce2A2200000 


NEW! Toggle Switches 
MT Series Environmentally Sealed (IP68) 


Dimensions in mm 


Specifications: * Current/Voltage Rating: 3A at 250VAC, 6A at 125VAC, 4A at 30VDC « Initial Contact Resistance: 10mQ maximum « Insulation Resis- 
tance: 1,000MQ minimum @ 500VDC Dielectric Strength: 1,000Vrms 50Hz minimum between terminals, 1,500Vrms 50Hz minimum between terminals 
and frame ° Contact Bounce: 2ms maximum « Electrical Life At Full Load: 50,000 cycles * Low Level or Mechanical Life: 100,000 cycles »* Operation 
Temperature: -40°C ~ 85°C » Mounting hardware included: one hex nut and one sealing gasket 

Materials: * Actuator: 6/6 Nylon * Bushing: Brass, nickel plated Contacts: Silver, gold plated * Terminals: Solder lug * Terminal Seal: Epoxy 


Digi-Key Price Each Apem 

Description Part No. il 25 100 Part No. 
Mom-Off-Mom 679-1420-ND 67.90 61.91 55.92 MTG72AD2 
On-Mom 679-1421-ND 67.90 61.91 55.92 MTG22AD2 
On-On 679-1422-ND 67.90 61.91 55.92 MTG62AD2 
On-Off-Mom 679-1423-ND 67.90 61.91 55.92 MTG82AD2 
On-Off-On 679-1424-ND 67.90 61.91 55.92 MTG92AD2 

Keylock Switches ~d ols 


Features: * Multiple key-pull position options » 45° or 90° indexing 


Specifications: « Contact Ratings: Maximum resistive loads: 4A at 125VAC, 2A at 250VAC ¢ Operating Temperature Range: -30°C 
~ 85°C * Electrical Life: 6,000 cycles at full load * Contacts: Gold over silver over copper alloy * Lock: Nickel plated zinc alloy * Case: 
Glass filled polyester * Mounting Nut: Nickel plated zinc alloy 


Dimensions in mm 


Keycode 


No. A126 
Supplied with 2 keys 


Keypull Switch Connected Terminals Digi-Key Price Each APEM 

Circuit Possible Type Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Part No. 1 7) 100 Part No. 
il On-On-On 8-1 4-5 1-2 5-6 2-3 6-7 679-1188-ND 16.73 15.26 13.78 JD7509B 

1 On-On-On 8-1 4-5 1-2 5-6 7-8 3-4 679-1190-ND 16.73 15.26 13.78 JD7509H 

DP 1,23 On-On-On 8-1 4-5 1-2 5-6 7-8 3-4 679-1191-ND 16.73 15.26 13.78 JD7509J 
1 On-On 8-1 4-5 1-3 5-7 _ 679-1193-ND 16.32 14.88 13.44 JD75090 

2 On-On 8-1 4-5 1-3 5-7 — 679-1194-ND 16.32 14.88 13.44 JD7509Q 

1,2 On-On 8-1 4-5 1-3 5-7 - 679-1196-ND 16.32 14.88 13.44 JD7509S 

1,3 On-On-On 8-1 1-2 2-3 679-1189-ND 16.73 15.26 13.78 JD7509E 

1 On-On 8-1 1-3 _ 679-1192-ND 16.32 14.88 13.44 JD7509N 

SP 152 On-On 8-1 1-3 _ 679-1195-ND 16.32 14.88 13.44 JD7509R 
1 On-Mom 8-1 1-2 _- 679-1197-ND 19.01 17.33 15.66 JD7510A 

1 Mom-On-Mom 8-1 1-2 7-8 679-1198-ND 19.01 17.33 15.66 JD7510E 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= i he eles Curvette Rocker Switches 


oe: Reel dali neo net Body Actuator Digi-Key Price Each Carling Tech. 
aes i anslanecs Sen gk: Panel Cut Out Circuit | Function | Color Color Markings Part No. 1 25 50 | PartNo. 

. 7 as SPST On-Off Black Black None 432-1110-ND 1.33.72  .52 | RA901-RB-B-0-N 
L & Gard d Ti tat 
maikets, The. DGek Molded Vick pe O72 (rin) spst | On-Off | Black | Black | Vert. “Off-On” | 432-1111-ND@ 1.43 7755 
Rocker gives visual indication whether fo fl SPST On-Off Black Black Vert. 1-0 432-1112-ND 143.77 55 
the switch is On or Off and will never f SPST On-Off Black | Blk./Visi Red None 432-1115-ND 143.77 55 
burn out like Illuminated Rockers or ae —____) SPST On-Off Black | Blk/VisiRed | Vert. “Off-On” | 432-1116-ND@ 143.77 55 
wear off like Ink Stamped actuators. |< 1.125 (max) —+| SPST On-Off Black | Blk./VisiRed | Horz. “Off-On” | 432-1117-ND 143.77 55 | RA901-VB-B-2-V 
Specifications: 10A @ 250VAC, 16A SPST On-Off Black | Blk./Visi Red Vert. 1-0 432-1118-ND@ 1.43.77 .55 | RA901-VB-B-9-V 
@ 125VAC, RD221 = 8A @ 250VAC, SPST On-Off White | Wht/Visi Red | Vert. “Off-On” | 432-1120-ND 1.56 .84 .60 | RA901-VW-W-1-V 
12A @ 125VAC Dielectric Strength: SPDT | On-Off-On | Black Black None 432-1121-ND® 1.53 .83 .59 | RC911-RB-B-0-N 
UL/CSA: 1000V live to dead metal. 750V across open contacts. Electrical Life: 100,000 cycles [SPST | Off-Mom | Black Black None 432-1122-ND@ 1.92 1.04.74 | RD221-MB-B-0-N 
Mechanical Life: 100,000 cycles Operating Temperature: 0°C ~ 85°C Terminal: .250” QC @ RoHS Compliant 


CU oustres Panel Mount Rocker Switches 


Switch Markings 


Mini Rocker Switches B 

CW Rocker switches are single pole or double pole switches capable of currents normally associated with much larger switches. Standard black body with either | 

black or red rocker knob. Designed to satisfy unique styling requirements which can be the key to a product's success. Switches with markings are white ink stamped .756(19.20) 

markings on rocker knob. Illuminated “Soft Glow” switches are 110VAC neon bulbs, red diffused lens. All terminals are .187” QC. Typical Applications: Motor-driven ise al 2 

devices, instruments, household appliances, auto. access., recreational vehicles and telecommunication, computer and computer peripheral equipment. MATERIALS: Horizontal 

¢ Rocker Knob: Nylon 94V-2 »* Housing: Nylon 94V-2 » Terminal/Stationary/Moving Contact: Copper alloy and/or copper alloy silver plated MOUNTING: Self locks — Hot Stamp 

without hardware when popped into the panel cutout. Acceptable panel thickness range is from .050” ~ .150” (1.27mm ~ 3.81mm). PERFORMANCE STANDARDS: 

Contact Resistance: Less than .010 at 10mA (initial) Operating Temperature: 105°C maximum Caution: Burr direction must be away from the direction of insertion. 

Switch Rocker Switch Listing Digi-Key Price Each CW Industries 
Marking Color Circuit Finish Function Electrical Ratings Agencies Part No. 1 10 100 500 Part No. 

= Black SPST Matte On/Off 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE SW339-ND¥ 1.22 93 ral 56 GRS-4011-0024 
_ Black SPST Matte On/Off 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE SW301-ND 1.11 85 65 51 GRS-4011-1600 
_ Red SPST Matte On/Off 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE SW302-ND 111 85 65 51 GRS-4011-0040 
B Black SPST Matte On/Off 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE SW322-ND 1.23 94 72 56 GRS-4011-0068 
A Black SPST Matte On/Off 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE $W323-ND 1.23 94 72 56 GRS-4011-0076 
= Black SPDT Matte On/On 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE SW303-ND 1.20 91 70 55 GRS-4012-1600 
_ Red SPDT Matte On/On 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE SW304-ND 1.20 91 70 55 GRS-4012-0026 
A Black SPDT Matte On/On 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE SW324-ND 1.32 1.01 ied 60 GRS-4012-0047 
= Black DPDT Matte On/On 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE $W307-ND 1.71 1.30 1.00 78 GRS-4022-1600 
= Red DPDT Matte On/On 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE SW308-ND. 1.71 1.30 1.00 78 GRS-4022-0010 
A Black DPDT Matte On/On 16A 125 ~ 250VAC UL, CSA, VDE $W325-ND 1.82 1.38 1.06 83 GRS-4022-0013 
_ Black SPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW305-ND 1.52 1.16 89 69 GRS-4013A-1300 
_ Red SPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW306-ND 1.52 1.16 89 69 GRS-4013A-0008 
— Black SPST Matte Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW329-ND 1.30 99 76 59 GRS-4011B-1300 
— Black SPDT Matte Mom/Off/Mom 8A 125VAC, 4A 250VAC. UL, CSA SW340-ND 1.51 1.15 88 69 GRS-4013C-0001 
— Black DPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW309-ND 2.03 1.54 1.18 92 GRS-4023A-1300 
_ Red DPDT Matte On/Off/On 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW310-ND 2.03 1.54 1.18 92 GRS-4023A-0009 
_ Black DPST Matte Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW330-ND 1.80 1.37 1.05 82 GRS-4021B-0000 
= Black DPDT Matte Mom/Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW311-ND 2.03 1.54 1.18 92 GRS-4023C-1300 
= Red DPDT Matte Mom/Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW312-ND 2.03 1.54 1.18 92 GRS-4023C-0005 
— Red Illum. SPST Matte On/Off 16A 125VAC UL, CSA SW300-ND 2.81 2.13 1.64 1.27 GRL-4011-1600 


+ Note: Eyelet Terminals 


Standard Rocker Switches 


A Switch Marking 


1.125 (28.58) 


CW Rocker Switches are designed to solve the switching problems of the user and styled to satisfy the n 

designer. They are easy to mount, easy to terminate and easy to actuate. Hot stamped versions are marked for switch is 550 

position identification; illuminated version is 120VAC neon bulb. OPERATING STANDARDS: Temperature: 105°C maximum (13.97) « Vertical 
Contact Resistance: 0.010 at 10mA. MATERIALS: Rocker Knob: Nylon 94V-4. Housing: Nylon 94V-2. Terminal Board: a 


* 1.072 X .480 Hot Stamp 


(27.23) X ( 12.19) 


Nylon 94V-0. Terminal/Moving Contact: Copper and/or copper alloy silver plated. MOUNTING: No hardware or tools 
needed; self locks into proper panel cutout. Acceptable panel thickness range is from .025” ~ .180” (0.64mm ~ 4.57mm). All 
terminals are .250” QC. Caution: Burr direction must be away from the direction of insertion. 


Switch Rocker Switch Listing Digi-Key CW Industries 
Fig. Marking Color Finish Circuit Function Electrical Ratings Agencies Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
- Red Illum. Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE S$W313-ND 2.27 1.72 1.32 1.03 | GRL-2011-1600 
- Black Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW314-ND 1.07 81 62 49 | GRS-2011-2000 
1 — Red Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE $W315-ND 1.07 81 62 49 | GRS-2011-2019 
A Black Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW326-ND 117 90 69 54 | GRS-2011-2080 
_ Black Matte SPST-NO On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE $W316-ND* 1.07 81 62 49 _| GRS-2011-3000 
_ Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE $W319-ND* 1.15 88 67 53 | GRS-2012-3000 
A Black Matte SPST On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW341-ND* 1.14 87 67 52 | GRS-2011-3020 
1 = Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE $W317-ND 1.15 88 67 53 | GRS-2012-2000 
= Red Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW318-ND 1.15 88 67 53 | GRS-2012-2009 
A Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE S$W327-ND 1.28 97 15 58 | GRS-2012-2028 
_ Black Matte SPDT On/Off/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA $W320-ND 1.49 1.13 87 68 | GRS-2013A-2000 
_ Black Matte SPST-NO Off/Mom 13A 125VAC UL, CSA SW613-ND 1.14 87 67 52 | GRS-2011B-2000 
1 _ Black Matte SPST-NC On/Mom 13A 125VAC UL, CSA SW614-ND 1.23 11 83 56 | GRS-2011C-2000 
_ Black Matte SPDT Mom/Off/Mom 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW622-ND 1.56 1.18 91 71 | GRS-2013C-1300 
= Black Matte SPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW623-ND 1.15 88 67 53 | GRS-2012-2600 
- Black Matte SPST On/Off 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW624-ND 1.07 81 62 -49_| GRS-2011-2600 
9 — Black Matte DPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE $W321-ND 277 2.10 1.61 1.25 | GR-2022-1600 
A Black Matte DPDT On/On 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW328-ND 2.87 2.18 1.67 1.30 | GR-2022-0007 


* Dimensions are 1.072” x .480” (27.23mm x 12.19mm) 


IndicON™ Positive indication of electrical IndicON rocker switches are the right choice wherever you want performance combined with style. Provides users with a positive 
_ ZA status using two-color rocker knob —_jndication whether switch is “On” or “Off”. Unlike lighted rocker switches which may burn out over time, there’s never a safety con- 
——ws Attractive, soft matte finish cern with IndicON switches. Features: e Economical alternative to lighted switches * Fast and secure mounting - no hardware requir- 
eas AY ig Easy self lock pane! mounting ae ed * Long life, reliable operation * Two color molding process provides permanent legends * Compatible appearance with other CW 
KA ‘| Patented unique sliding and rotating switches Electrical Specifications: 16A @ 125VAC rating without precious metals Agency Certifications: UL, CSA and VDE 
= // action of moving contact ensures 
rt contact cleanliness and extended life Switch | Actuator | Circuit| Switch | Term. Type | Digi-Key Price Each CW Industries 
eee) Joeo) empaipemit use of /Fig.| Color | Color |Funct.| Type In. (mm) __| Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
Shallow housing design provides 1 | Black Red | SPST | On-Off | .250QC (6.35) | SW344-ND 1.22 93 a 56 | NAA-111-BI11-00 
1.125 optimum terminal wiring space 1 | Black Red | SPDT | On-On | .250QC (6.35) | SW349-ND 1.31 99 76 .59 | NBA-111-Bl11-00 
(28.58) "| 2 | Black Red | SPST | On-Off | .250QC (6.35) | SW354-ND 1.22 93 Pal 56 | NAA-111-B121-00 
‘550 3 | Black Red | SPST | On-Off | .250QC (6.35) | SW620-ND 1.22 93 Wal .56 | NAA-111-B131-00 
(13.97) 3 | Black Red | SPDT | On-On | .250QC (6.35) | SW621-ND 1.31 99 76 .59 | NBA-111-B131-00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 2035 


Specifications: Silver or gold plated copper alloy Rockers: Nylon Bushing: 
Brass Nickel Plated Housing: Stainless Steel Operating Temperature: 
-30°C ~ 85°C 


(> E*SWITCH Miniature Rocker Switches 


.140 


(3.56)-| | 
300} .080 
(7.62) (2.03)-+| - ‘oso 
(2.03) 
; Q 
.080' 150/11 + 
(2.03) (3.81) (0) 
Dim. in inch (mm) 
Actuator Switch Contact Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. Circuit Color Function Terminal Rating Part No. 1 10 100 Part No. 
Miniature Rocker Switches 
On-On 5A EG4306-ND 4.95 4.46 3.80 300SP1R1BLKM1QE 
F aa Blak On-Off-On Solder Eyelet 5A £G4307-ND 3.99 3.60 3.06 300SP3R1BLKM1QE 
On-On 5A £G4308-ND 5.85 5.27 4.49 300DP1R1BLKM1QE 
DEBE os On-Off-On polderEvelet 5A £G4309-ND 6.38 5.74 4.89 300DP3R1BLKM1QE 
2 SPDT Black On-On Solder Eyelet 5A EG4310-ND 6.21 5.60 477 300SP1R6BLKM1QEBLK 
BA EG4311-ND 4.96 4.46 3.80 300SP1J1BLKM2QE 
: SEDI Black ono Bee 0.4VA £G4312-NDt 5.26 4.74 4.04 300SP1J1BLKM2RE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB 5A EG4313-ND 5.14 4.63 3.95 300SP1J1BLKM6QE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 5A £G4314-ND 4.39 3.96 3.37 300SP1J1BLKM7QE 
Process Sealed Miniature Rocker Switches 
— ae On-On Sanne 5A EG4315-ND 5.40 4.86 4.44 300AWSP1R1BLKM1QE 
: cd On-Off-On sicker ea 5A EG4316-ND 4.59 4.14 3.52 300AWSP3R1BLKM1QE 
On-On BA EG4317-ND 4.83 4.35 371 300AWDP1R1BLKM1QE 
Per Black On-Of-On Solder Eyelet 5A £G4318-ND 6.72 6.05 5.16 300AWDP3R1BLKM1QE 
BA EG4341-ND 4.20 3.78 3.22 300AWSP1J1M2QE 
5 EDT: eee ron roe 0.4VA £G4320-NDt 4.56 44 3.50 300AWSP1J1M2RE 
4 SPDT Black On-On Right Angle PCB BA EG4321-ND 5.68 5.12 4.36 300AWSP1J1BLKM6QE 
5 SPDT Black On-On Vertical Right Angle 5A £G4322-ND 4.56 4a 3.50 300AWSP1J1M7QE 
Sub-Miniature Rocker Switches 
3A EG4323-ND 4.37 3.93 3.35 400MSP1R1BLKM1QE 
1 Sri Black On-On Solder Eyelet 0.4VA EG4324-NDt 6.09 5.49 4.67 400MSP1R1BLKM1RE 
DPDT Black On-On Solder Eyelet 3A £G4325-ND 5.79 5.22 4.44 400MDP1R1BLKM1QE 
. 3A £G4326-ND 5.14 4.63 3.95 400MSP1RGBLKM6QE 
4 EDT Black alae Right Angle PCB 0.4VA £G4327-NDt 5.39 4.85 4.13 400MSP1R6BLKM6RE 
ais 3A £G4328-ND 414 3.73 3.18 400MSP1R1BLKM7QE 
5 Se Black OrcOn Vertical Right Angle 0.4VA £G4329-NDt 5.39 4.85 4.13 400MSP1R1BLKM7RE 
Process Sealed Sub-Miniature Rocker Switches 
3A EG4330-ND 5.46 4.92 4.19 400AWMSP1R1BLKM1QE 
1 SEDI: pee Oren Solder Eyelet 0.4VA £G4331-NDt 5.46 4.92 4.49 400AWMSP1R1BLKM1RE 
; 3A EG4332-ND 5.46 4.92 4.19 400AWMSP1R1BLKM6QE 
4 eEDy Bee Ora Right Angle PCB 0.4VA £G4333-NDt 5.46 4.92 4.19 400AWMSP1R1BLKM6RE 
ee 3A EG4334-ND 5.19 4.68 3.98 400AWMSP1R1BLKM7QE 
2 ae Black Onn Vertical Right Angle 0.4VA £G4335-ND 5.46 4.92 4.19 400AWMSP1R1BLKM7RE 
Actuator Switch Contact Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel | E-Switch 
Fig. Circuit Color Function Terminal Rating Part No. i 10 100 Part No. Pricing Part No. 
Surface Mount Process Sealed Rocker Switches 
On-On 3A EG4336CT-ND 6.84 5.48 4.93 EG4336TR-ND 1231.88 400BWMSP1R2BLKSM6QE 
On-Mom 3A EG4337CT-ND 6.84 5.48 4.93 EG4337TR-ND 1231.88 400BWMSP2R2BLKSM6QE 
6 SPDT Black On-Off-On SMD 3A EG4338CT-ND 7.08 5.67 5.10 EG4338TR-ND 1274.40 400BWMSP3R2BLKSM6QE 
Mom-Off-Mom 3A EG4339CT-ND 7.08 5.67 5.10 EG4339TR-ND 1274.40 400BWMSP4R2BLKSM6QE 
On-Off-Mom 3A EG4340CT-ND 7.08 5.67 5.10 EG4340TR-ND 1274.40 400BWMSP5R2BLKSM6QE 
t Gold 
Rocker Switc h es Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.| Description Part No. a 10 100 | Part No. 
RATINGS: ¢ RA Series: 125VAC, 10A * RC Series: 125VAC, 12A * R1966 RA/RC Series (Black Matte Finish) 
Series: 125VAC, 15A 1 | SPST, 10A Black Matte No Marking £G1504-ND 161 146 1.24 | RATO6GAFX 
Contact Resistance: 100mQ maximum DPST, 12A Black Matte No Marking EG1507-ND 1.56 1.41 1.20 | RC1083BBLKBLKEF 
Electrical Life: 10,000 Cycle 2_| SPST, 10A Black Matte with Marking £G1500-ND 1.61 146 1.24 | RATO6GAFC 
Terminals: .187 Faston (QC) or Solder Terminals 3_| SPST, 10A Black Matte with Marking £G1501-ND 1.61 146 1.24 | RATO6GAFF 
Approvals: UL, CSA, VDE, NEMKO, SEMKO, FEMKO, DEMKO 4 | SPST, 10A Black Matte with Marking EG1502-ND 1.61 1.46 1.24 | RA1066AFK 
DPST, 12A Black Matte with Marking £G1505-ND 1.56 141 1.20 | RC1083BBLKBLKFFO 
5 | SPST, 10A Black Matte with Marking £G1503-ND 1.61 146 1.24 | RATO66AFH 
vf DPST, 12A Black Matte with Marking £G1506-ND 1.56 141 1.20 | RC1083BBLKBLKGFO 
4 R1966 Series (Black Semi-Gloss Finish) 
Vb SPST, 15A, Black No Marking .187 QC Term. £G1508-ND 1.43 1.29 1.10 | RI96GABLKBLKEF 
ie Me 4 (12:90) Ki 1 | SPST, 15A, Black No Marking Solder Term. £61843-ND 1.78 143 1.28 | R196GABLKBLKES 
(19.20) SPST, 15A, Off-Mom .187 QC Term. £G1512-ND 2.05 1.85 1.57 | R1966FBLKBLKEF 
3 | SPST. 1A, Black with Marking 187 OC Term, £G1509-ND 1.43 129 1.40 | R1966ABLKBLKIF 
RA/RC - R1966 Panel Cutout Right Angle PCB SPST, 15A, Black with Marking Solder Term. £G1844-ND 1.78 143 1.28 | R196GABLKBLKIS 
SPST, 15A, Black with Marking .187 QC Term. £G1510-ND 143 129 1.10 | RI96GABLKBLKFF 
4, | SPST, 15A, Black with Marking Solder Term. £G1845-ND 1.79 144 1.29 | R196GABLKBLKFS 
Termination Options SPST, 15A, Lt. Gray with Marking 187 QC Term. | EG2580-ND 1.79 144 1.29 | R1966AGRYGRYFF 
SPST, 15A, White with Marking .187 QC Term. £G2582-ND 1.79 144 1.29 | R1966AWHTWHTFF 
SPST, 15A, Black with Marking .187 QC Term. EG1511-ND 143 129 1.40 | RI96GABLKBLKGF 
5 | SPST, 15A, Black with Marking Solder Term. £G1846-ND 1.79 144 1.29 | R1966ABLKBLKGS 
Solder Lug 5 SPST, 15A, Lt. Gray with Marking 187 QC Term. | EG2581-ND 1.79 144 1.29 | R1966AGRYGRYGF 
-187 Faston (QC) SPST, 15A, White with Marking .187 QC Term. £G2583-ND 179 1.44 1.29 | RI96GAWHTWHTGE 
6 | SPDT, 15A, Black On-Off-On, .187 QC Term. £G1841-ND 2.98 239 2.15 | R1966DBLKBLKCF 
R1966 Series (Illuminated) 
SPST, 15A, Red LED Illumination, 187 QC Term. ] EG1514-ND 270 243 2.07 | R1966ABLKBLKEFRED 
SPST, 15A, Green LED Illumination 187 QC Term. | EG1515-ND 270 243 207 | R1966ABLKBLKEFGRN 
SPST, 15A, Yellow LED Illumination 187 QC Term. | EG1842-ND 270 243 207 | RI966ABLKBLKEFYEL 
1 | SPST, 15A, Red LED Illumination Solder Term. £G1858-ND 270 243 2.07 | R1966ABLKBLKESRED 
SPST, 15A, Green LED Illumination Solder Term. | EG1859-ND 270 243 207 | R1966ABLKBLKESGRN 
SPST, 15A, Yellow LED Illumination Solder Term. | EG1860-ND 270 243 2.07 | Ri966ABLKBLKESYEL 
SPST, 15A, Black with Led Red, Rt. Angle PCB £62577-ND 3.93 3.15 2.83 | R1966ABLKBLKERRED 
Right Angle PCB Mount 
4 | SPST, 15A, Black with Marking, Rt. Angle PCB £G2579-ND 2.34 1.87 1.69 | R1966ABLKBLKFR 
5_| SPST, 15A, Black with Marking, Rt. Angle PCB £G2578-ND 2.34 1.87 1.69 | RI966ABLKBLKGR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2036 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ii . RoHS 
uoco- Plastic Pushbutton Switches + 3/8-27 Thread (Nut is included) * 4.5" Wireleads [Wests | (‘Seer 
hee Dim. in Inches + Short .20 
Actuator Body Contact Digi-Key Price Each 
Fig. Circuit Function Termination | Bushing Color Color Rating Part No. 1 10 100 
Solder Tab Pushbutton 
SPST On, Off 110 QC Tall Red Black 14VDC, 2A 501PB-ND 1.36 1.15 1.03 
SPST On, Off 110 QC Tall Black Black 14VDC, 2A 508PB-ND 1.36 1.15 1.03 
SPST On, Off 110 QC Tall White Black 14VDC, 2A 537PB-ND 1.46 1.24 1.11 
SPST Momentary N/O 110 QC Tall Red Black 14VDC, 2A 502PB-ND 1.81 1.53 1.37 
{ SPST Momentary N/O 110 QC Tall Black Black 14VDC, 2A 509PB-ND 1.36 1.16 1.03 
SPST On, Off 110 QC Tall Black Black 14VDC,10A | 544PB-ND 1.68 1.42 1.24 
SPST On, Off 110 QC Short Black Black 14VDC,10A | 550PB-ND 1.60 1.36 1.19 
SPST Momentary N/C 110 QC Tall Red Black 14VDC, 2A 503PB-ND 1.64 1.39 1.24 
SPST Momentary N/C 110 QC Tall Black Black 14VDC, 2A 510PB-ND 1.76 1.49 1.33 
SPST Momentary N/C 110 QC Tall Red Black 14VDC, 2A 536PB-ND 1.37 1.16 1.04 
2 SPST Momentary N/O 110 OC Tall Black Black T25VAC, 2A _| 520PB-ND 1.89 161 1.43 F Tall 425 
Wire Lead Pushbutton iN + Short .20 
SPST On, Off 18AWG Tall Red Black 14VDC, 2A 505PB-ND 1.60 1.36 1.21 , 
SPST On, Off 20AWG Tall Black Black 14VDC, 2A 504PB-ND 1.54 1.31 117 
SPST On, Off (Mom On) 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A 525PB-ND 2.32 1.97 1.75 
SPST On, Off (Mom On) 18AWG Short Black Black 14VDC, 2A 526PB-ND 2.32 1.97 1.75 
SPST Momentary N/O 18AWG Tall Red Black 14VDC, 2A 506PB-ND 1.72 1.46 1.30 
SPST Momentary N/O 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A 507PB-ND 1.72 1.46 1.30 
3 SPST Momentary N/O 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A 521PB-ND 1.79 1.52 1.35 
SPST On, Off 18AWG Tall Black Black 14VDC,10A | 545PB-ND 1.87 1.59 1.38 
SPST On, Off 18AWG Short Black Black 14VDC,10A | 546PB-ND 1.89 1.60 1.40 
SPST On, Off 18AWG Short Black Black 14VDC, 2A 528PB-ND 1.74 1.48 1.32 
SPDT On-On 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A 527PB-ND 2.16 1.83 1.63 
SPDT Momentary N/O 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A 523PB-ND 2.65 2.25 2.00 
SPDT On1, Off, On2 18AWG Tall Black Black 14VDC, 2A 522PB-ND 2.52 2.14 1.90 
SPDT On2, Ont and 2, Ont, Off 18AWG Tall White White 14VDC, 2A 524PB-ND 2.60 2.21 1.97 
UL Recognized with Tactile Feel Pushbutton Switches 
SPST On, Off 1100C Tall Black Black {4VDC, 10A | 547PB-ND 177 51 1.32 
1 SPST On, Off -1100C Short Black Black 14VDC,10A | 549PB-ND 1.71 1.45 1.27 
SPST On, Off -1100C Tall Black Black 125VAC, 6A__| 548PB-ND 1.79 1.52 1.33 
SPST Momentary N/O 18AWG Tall Black Black 14VDC, 4A 539PB-NDt 1.84 1.56 1.39 
SPST On, Off 18AWG Tall Black Black 14VDC,10A | 512PB-ND 1.66 1.41 1.26 
SPST Momentary N/C 18AWG Tall Black Black 14VDC,10A | 541PB-ND 1.85 1.57 1.40 
3 SPST Momentary N/O 18AWG Tall Black Black 125VAC, 2A | 538PB-NDt 2.24 1.90 1.69 
SPST On, Off 18AWG Tall Black Black 125VAC, 6A__| 511PB-ND 1.76 1.50 1.34 
SPST Momentary N/C 18AWG Tall Black Black 125VAC, 6A | 540PB-ND 2.19 1.86 1.66 
SPST On, Off 18AWG Short Black Black 125VAC, 6A__| 552PB-ND 2.00 1.69 1.48 
Accessories 
Rubber Waterproof Boot with nut, Fits Tall Bushing, Black 513PB-ND 81 69 62 
Rubber Waterproof Boot with nut, Fits Tall Bushing, Red. 531PB-ND 76 65 58 : D-3-O .047 
Rubber Waterproof Boot with nut, Fits Short Bushing, Black . 532PB-ND 88 15 67 
= Replacement Nut, Black Plastic 516PB-ND 16 14 AB i 
Brass Knurled Nut 533PB-ND 63 54 48 >——_ 
Brass Hex Nut... ... | 534PB-ND 82 70 62 i 138 
Nickel Hex Nut... ... | 535PB-ND 85 73 65 pte 5 
Low Profile Pushbutton Switch 016 
4 SPST On, Off Right Angle =- Yellow Black 14VDC, 500mA | 519PB-ND 1.23 1.04 93 >. 
5 SPST On, Off Straight = Yellow Black | 14VDC, 500mA | 518PB-ND 1.06 90 80 ’ 3-8 .047 
6 SPDT On1, Off, On2 Right Angle _ Yellow Black 14VDC, 500mA | 529PB-ND 1.06 90 
SPDT Ont, On2, Off Right Angle = Teal Black 12VDC, 300mA | 542PB-ND 1.09 93 
7 SPDT On1, Off, On2 Straight _ Yellow Black 14VDC, 500mA | 530PB-ND 1.19 1.01 
SPDT Ont, On2, Off Straight - Blue Black 12VDC, 300mA | 543PB-ND 1.09 93 
Flat-Pac Pushbutton Switch 
8 SPST On, Off Right Angle _ Black Black 14VDC, 2A 514PB-ND 2.19 1.86 
SPST On, Off 18AWG _ Black Black 14VDC, 2A 515PB-ND 1.87 1.59 


t Without Tactile Feel 


Rocker Switches 


RATINGS: « RS Series: 20A 125V, 15A 250V for circuits 
A, B, C 15A 125V, 10A 250V for circuit D * R6 Series: 
10A 125V, 6A 250V (UL/CSA) Contact Resistance: 
<20m0 (initial) Electrical Life: >10,000 Cycle 

Approvals: UL, CSA, VDE, NEMKO, SEMKO, FIMKO, 


Pa 
(> E*SWITCH’ Rocker Switches 


Rocker Switches and Paddle Switches for mounting in a round hole instead of a rectangular or square punch. Easy to 
gang together for panels or consoles. Offered in various switching options with white ink stamping or LED illumination. 
Red LED-20mA @ 2.0VDC, Green LED-20mA @ 2.4VDC. All switches are black in color. 


Dim. in inch (mm) 


Fig. 3 Dim. in inch (mm) 


<n os S p is R5 Series 
( ( Cp Panel Cutout Panel Cutout 
Fir 
7.728 bs 1 
768 (18) (18.5) .268 (6.80) 
; 756 (19.2)| # 
> 1.18 (30) ip Ae 
(©) 539 (13.7) 657 (16.7) (30) 
Sy eeae 1070911 
i (18) Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Description Part No. il 10 100 | PartNo. 
— - - R5 Non-Illuminated 
2 a Digi-Key Price Each E-Switch 1 | DPST, On-Off, 20A Black £G1527-ND 2.02 1.82 1.56 | R5ABLKBLKEFO 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 1 | DPDT, On-On, 20A Black £G1528-ND 2.52 2.28 1.94 | R5CBLKBLKEFO 
Rocker Switches 2 | DPST, On-Off, 20A Black £G1529-ND 2.02 1.82 1.56 | RSABLKBLKFFO 
SPST (On-Off) 10A with No Marking ] EG4564-ND 3.21 289 2.47 | RR3130ABLKBLKES 1 | DPDT, On-Off-On, 154 Black enka 329-296-253 | RSDBIKBLKERO 
! : 3. | DPDT, On-Off-On, 15 Black £G1540-ND 3.29 296 2.53 | RSDBLKBLKCFO 
1 | SPST (On-Off) 10A with VO Marking | EG1889-ND 3.21 289 2.47 | RR3130ABLKBLKFS 7. SDPAT OncDH-ONCISA Bleck Pere op S06. 38a. || REDBLRBEKEED 
DPDT (On-On) 104 with /0 Marking | EG1890-ND 4.82 4.34 3.70 | RR3130BBLKBLKFS : : ; : : : 
SPDT (On-On) 10A with 1/0 Marking | EG1891-ND 3.57 3.22 2.74 | RR3130CBLKBLKFS SUEnTTCSUEHESI Ga RITES Be Muminated SS SES 
, e lum., Ele | S a e 
2. | SPST (On-Oft) 104 Snap-tn EGISIGNDM 1501.41 1.20 | RASTZABLKBLKNAFO 2 | DPST, 125V Red lllum.. 20 Black £G1531-ND 329 2.96 253 | RSBBLKREDEFI 
Paddle Switches 1 | DPST, 125V Green Illum., 20A Black £G1533-ND 3.29 2.96 2.53 | RSBBLKGRNEF1 
Mini, SPST (On-Off) 6A £G1892-ND 2.85 257 2.19 | RR3402A 2 | DPST, 125V Green Illum., 20A Black | EG1534-ND 3.29 296 2.53 | RSBBLKGRNFFI 
3. | Mini, SPDT (On-On) 6A £G1893-ND 3.21 289 2.47 | RR3402C 2 | DPST, 250V Red Illum., 20A Black £G1535-ND 3.29 296 2.53 | RSBBLKREDFF2 
Mini, SPDT (On-Off-On) 6A £G1894-ND 3.48 3.14 2.68 | RR3402D 2 | DPST, 250V Green llum., 20A Black | EG1536-ND 329. 296 253 | RSBBLKGRNFF2 
Standard, DPST (On-Off) 108 £G1895-ND 420 3.78 3.22 | RRGAO5A 2 | DPST, 12VDC Red lllum., 20A Black | £G1537-ND 3.29 296 2.53 | RSBBLKREDFF3 
Red lilum., SPST (On-Off) 104 £61896-ND 564 508 433 | RRS405ALRED 2_| DPST, 12VDC Green llum., 20A Black | £1538-ND 3.29 296 2.53 |_RSBBLKGRNFF3 
4 | Green lllum., SPST (On-Off) 10A £G1897-ND 5.64 5.08 4.33 | RR3405ALGRN R6 Mini-Rocker 
Red Iilum., SPDT (On-On) 10A £G1898-ND 5.64 5.08 4.33 | RR3405CLRED 1 ] SPST 10A, Black Without Marking EG1525-ND 187 1.68 1.44 | R6ABLKBLKEF 
Green Illum., SPDT (On-On) 10A £G1899-ND 5.64 5.08 4.33 | RR3405CLGRN 2 | SPST 10A, Black With Marking £G1526-ND 1.87 1.68 1.44 | R6ABLKBLKFF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2037 


Dimensions in mm 


Illuminated Toggle Switches 


Contact LED Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Rating Voltage Color Circuit Operation Part No. il 10 100 Part No. 
1 20A/12VDC 12V Red SPST ON/OFF 67-1882-ND 3.66 3.30 2.81 CLS-TC11A12253R 
Yellow 67-1883-ND 3.21 2.89 2.47 CLS-TC11A12252Y 
2 20A/12VDC 12V Red SPST ON/OFF 67-1884-ND 3.21 2.89 2.47 CLS-TC11A12252R 
Green 67-1885-ND 3.21 2.89 2.47 CLS-TC11A12252G 
Yellow 67-1886-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-TC11A12190Y 
’ alain AY Red el AMOK 67-1887-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-TC11A12190R 
Yellow 67-1888-ND 477 4.30 3.66 CLS-TS11A12250Y 
4 25A/12VDC 42V Red SPST ON/OFF 67-1889-ND 4.77 4.30 3.66 CLS-TS11A12250R 
Green 67-1890-ND 477 4.30 3.66 CLS-TS11A12250G 
Blue 67-1891-ND 8.64 7.78 6.63 CLS-TS11A12250B 
Yellow 67-1892-ND 5.61 5.05 431 CLS-TC11A12250Y 
5 20A/12VDC 42V Red SPST ON/OFF 67-1893-ND 5.61 5.05 4.31 CLS-TC11A12250R 
Green 67-1894-ND 5.61 5.05 431 CLS-TC11A12250G 
Blue 67-1895-ND 9.48 8.54 7.27 CLS-TC11A12250B 
Yellow 67-1896-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-T011A125S00Y 
6 10A/125VAC 12V Red SPST ON/OFF 67-1897-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-T011A125S00R 
Green 67-1898-ND 3.48 3.14 2.67 CLS-T011A125S00G 
Yellow 67-1899-ND 5.34 4.81 4.10 CLS-TC11A12251Y 
7 30A/12VDC 4oV Red SPST ON/OFF 67-1900-ND 5.34 4.81 4.10 CLS-TC11A12251R 
Green 67-1901-ND 5.34 4.81 4.10 CLS-TC11A12251G 
Blue 67-1902-ND 9.21 8.29 7.07 CLS-TC11A12251B 


IIIuminated Rocker Switches 


LED Digi-Key Price Each Lumex 
Fig.| Rating Voltage Color Circuit | Operation | Part No. 1 10 100 | Part No. Panel Cutout 
Yellow 67-1903-ND 258 233 1.98 | CLS-RR11A125500Y Thickness| X | Y 
Red 67-1904-ND® 258 2.33 1.98 | CLS-RR11A125500R 0.75-1.25 [19.200|13.000 
TY OAIESNAG | APY Green | SPST) ONOFF | 7. 4905-ND 258 233 1.98 | CLS-RR11A125500G 1.25~2.00 |19.400 [13.000 
Blue 67-1906-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RR11A125500B 2.00~3.00 | 19.800 |13.000 
2 | 20ar2voc | 12V | Yellow/Green| SPOT | ON/ON | 67-1907-ND 4.89 4.41 3.75 | CLS-RC12E12190YG 
Yellow 67-1908-ND 3.03 273 2.33 | CLS-RC11A125190Y 
a. 4OKAgEVAG| <43N Red spst | onorr | 87-1909-ND 3.03 273 2.83 | CLS-RC11A125190R 
Green 67-1910-ND 3.03 273 2.33 | CLS-RC11A1251906 
Blue 67-1911-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RC11A125190B 
Yellow 67-1912-ND 3.66 3.30 2.81 | CLS-RO11A12250Y os 
a a x 2.20 
| apanewDes| aay Red spst | onorr | 97-1913-ND 3.66 3.30 2.81 | CLS-RO11A12250R 
Green 67-1914-ND 3.66 3.30 2.81 | CLS-RO11A122506 
Blue 67-1915-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RO11A12250B 
Yellow 67-1916-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-RC11A125191Y 
5 | 10AM25VAC/] oy Red spst | onorr | 97-1917-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-RC11A125191R 
6A/250VAC Green 67-1918-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-RC11A1251916 
Blue 67-1919-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RC11A125191B 
Yellow 67-1920-ND 411 3.70 3.16 | CLS-RC11A12250Y 
& |-oeanbune’| aay Red spst | oworr | 67-1921-ND 411 3.70 3.16 | CLS-RC11A12250R 
Green 67-1922-ND 411 3.70 3.16 | CLS-RC11A122506 
Blue 67-1923-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RC11A12250B 
Yellow 67-1924-ND 348 3.14 2.67 | CLS-RR11A120250Y 
7 Red 67-1925-ND 348 3.14 2.67 | CLS-RR11A120250R 
16A/125VAC| 12V SPST | ON/OFF 
mM Green 67-1926-ND 348 3.14 2.67 | CLS-RR11A1202506 Panel Cutout 
Blue 67-1927-ND 645 5.81 4.95 | CLS-RR11A120250B Tuickness aia saa 
Yellow 67-1928-ND 3.66 3.30 2.81 | CLS-RR11A12250Y 1 35-2.00127 800113 800 
Red 67-1929-ND 3.66 3.30 2.81 | CLS-RR11A12250R 2.00-3,00|28.000 
@ ) emtemes dey Green | SPST) ONOFF | 67 +930-ND 3.66 3.30 2.81 | CLS-RR11A122506 
Blue 67-1931-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RR11A12250B 
Yellow 67-1932-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12251Y 
Red 67-1933-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12251R 
2) EOIEMDG:) “12 Green | SPST) ONOFF | 67. 1934-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A122516 
Blue 67-1935-ND 645 5.81 4.95 | CLS-RR11A12251B 
Yellow 67-1936-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12252Y 
Red 67-1937-ND 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A12252R 
MORON IeNDE | ARN Green | SPST) ONOFF | 7 so38-nD 1.92 1.73 1.48 | CLS-RR11A122526 
Blue 67-1939-ND 6.45 5.81 4.95 | CLS-RR11A12252B 
Yellow 67-1940-ND 321 289 247 | CLS-ROTIA12251Y aah oatou ; arr a ; 
11 | 20a/t2voc | tav Red J spst | onore | 8%-1941-ND 821 289 2.47 | CLS-ROMAI2Z251R 0.75-1.25 [28.500|11.600| | [0.75-1.25 [28.500] 11.600 
Green 67-1942-ND 3.21 2.89 2.47 | CLS-RO11A12251G 1.25~2.00 [28.700 [11.600 1.25~2.00 [28.700 | 11.600 
Blue 67-1943-ND 645 5.81 4.95 | CLS-RO11A12251B 2.00-3.00 |29.000|41.600| } [2.00-3.00 [29.000/11.600 


@ RoHS Compliant 


IIIuminated Pushbutton Switches 


LED Digi-Key Price Each Lumex 

Fig. Rating Voltage Color Circuit | Action | Operation | Part No. 1 10 100 Part No. 
Yellow 67-1944-ND 321 289 247 | CLS-PCIIAT25S01V 
Red 67-1945-ND 321 289 247 | CLS-PC11A125S01R 
1 | SA/125VAC ) 12V | Green | SPST | ALT/ACT | ON/OFF | §7-4046-ND 321 289 247 | CLS-PC11A125S01G 
Blue 67-1947-ND 645 581 495 | CLS-PC11A125S01B 
Yellow 67-1948-ND 3.48 3.14 2.67 | CLS-PCI1A125S00Y 
Red 67-1949-ND 3.48 3414 267 | CLS-PC11A125S00R 
2 | SAN25VAC | 12V | Green | SPST | MOM | ON/OFF | 67-1950-ND 3.48 3414 267 | CLS-PC11A125S006 
Blue 67-1951-ND 645 5.81 4.95 | _CLS-PC11A125S00B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2038 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Contact Materials Options 


Pushbutton Switches 


Contacts and Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel 
plate Rating: 0.4 VA maximum @ 20VAC or DC maximum 


Switching | Termi- Cont. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each C&K Contacts and Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel 
Fig.| Circuit | Function | nation | Bushing | Mat’l. LxWxH Part No. 1 25 100 Part No. plate Terminals: Copper alloy, with tin-lead alloy over nickel plate 
Tiny Pushbutton Switches Rating: 0.4 VA maximum @ 20VAC or DC maximum 
Off-Mom | C SHO B | .320x 200x340 (8.13x5.08x 8.64) )CKN4000-ND 453 363 287 | TPIISH9CBE Contacts: Coin silver, silver plated Terminals: Copper alloy, silver 
Off-Mom Z SH Q .320 x .200 x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN4001-ND. 434 3.48 2.75 | TP11SHZQE plated Rating: 1A @ 120 VAC; 8060 Series — 6A @ 120VAC or 3A 
Off-Mom | C D1 B | .320x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN4006-ND 487 3.90 3.09 | EP11SD1CBE @ 250VAC: 8500 Series — 1A @ 120VAC. 
Off-Mom | C LT Q | .320x.200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1716-ND$ 518 415 3.29 | TPIILTCOE es ; ; ‘ 
Off-Mom |Z LT a | 320 x.200x 340 (8.13x5.08x 8.64) _|CKN1717-ND$ 5.03 4.02 3.19 | TPIILTZOE Contacts: Coin silver, with gold plate over nickel plate Terminals: 
spsr | OfMom [Cc | Miso |B | .320x.200x 340 (8.13x 5.08x 8.64) _|CKNT719-ND 4813.85 3.05 | TP1iMSOCBE Hopper alloy, wt ao plate over Gia! ate natn OS max- 
Off-Mom | V3 Ms9 B | .320x .200x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) |CKN1720-ND 5.34 427 3.39 | TP11MS9V3BE imum or DG maximum oF oF 2 
Off-Mom c SH8 Q 320 x .200 x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1723-ND 449 3.60 2.85 | TP11SH8CQE Contacts: Gold, matte-tin Terminals: Copper alloy, with matte 
Off-Mom | V3 | SH9 B | .320x .200 x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1726-ND 5.06 4.05 3.21 | TP11SHOV3BE tin over nickel plate Ratings: 0.4VA maximum @ 20 VAC or DC 

1 Off-Mom | SH B_ | .320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _|CKN1728-ND 453 3.63 2.87 | TP11SHCBE maximum 
Of-Mom | C SH Q | .320x.200x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _|CKN1729-ND 4493.60 2.85 | TPITSHCOE 
Off-Mom |Z SH B_ | .320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _|CKN1730-ND 4373.50 2.77 | TP11SHZBE 
On-Mom | C D1 B | .320x.200 x .365 (8.13 x5.08x9.27) _|CKN4043-ND 6.34 5.07 4.02 | EP12SD1CBE 
On-Mom | Z SH Q | .340x.360 x .340 (8.64 x 9.14 x 8.64) | CKN4053-ND 593 475 3.76 | TP12SHZQE 

SPDT | On-Mom | C SHO B | .320x .200 x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1738-ND 612 490 3.88 | TP12SH9CBE 
On-Mom | V3 | SH9 B | .320x .200 x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1739-ND 665 5.32 4.22 | TP12SH9V3BE 
On-Mom | C SH Q | .320 x.200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _|CKN1740-ND 6.09 4.87 3.86 | TP12SHCOE 
Off-Mom | C D1 B | .320x .200 x .365 (8.13 x5.08x9.27) | CKN4044-ND 927 742 5.88 | EP21SDICBE 

DPST | Off-Mom | A D1 B | 320x200 x .365 (8.13 x5.08x9.27) | CKN4045-ND 10.27 822 6.51 | EP21SD1ABE 
Off-Mom |Z SH Q | .340 x.360 x .340 (8.64 x 9.14 x 8.64) _|CKN4054-ND 930 7.44 5.89 | TP21SHZQE 
Off-Mom | A SH8 B | .320x .200x .352 (8.13x5.08x8.94) _|CKN4002-ND 512 440 3.25 | TPI1SH8ABE 
Off-Mom | A SHO B | .320x .200 x 352 (8.13x5.08x8.94) | CKN4003-ND 512 410 3.25 | TP11SH9ABE 
Off-Mom | A D1 B | 320 x .200 x .365 (8.13 x5.08x9.27) | CKN4007-ND 540 432 3.42 | EP11SD1ABE 

SPST | OffMom | A LT9 B | .320x.200 x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1715-ND$ 5.81 4.65 3.68 | TP1ILT9ABE 
Off-Mom | A Msg B_ | 320x200 x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _|CKN1718-ND 540 4.32 3.42 | TP11MS9ABE 
Off-Mom | A SH8 Q | .320x.200x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _|CKN1721-ND 5.09 4.08 3.23 | TPITSH8AQE 
Off-Mom |_A SH B_ | 320x200 x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _|CKN1727-ND 512 410 3.25 | TP11SHABE 

5 On-Mom [A SH8 Q | .320x.200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) | CKN4004-ND 668 5.35 4.23 | TP12SH8AQE 
On-Mom | A D1 B | .320x .200x .365 (8.13 x 5.08 x 9.27) |CKN4008-ND 6.87 550 4.35 | EP12SD1ABE standard 
On-Mom | A LT9 B | .320x .200 x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1731-ND 740 592 4.69 | TPI2LT9ABE ven 

sppt | On-Mom | A Msg B | .320x .200 x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1732-ND 699 560 4.43 | TP12MS9ABE Bok Gay 
On-Mom | A SH8 B_ | 320 x .200 x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _|CKN1733-ND 671 5.37 4.26 | TP12SH8ABE 
On-Mom [A SH8 G | .320x.200x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _|CKN1734-ND 7425.70 4.51 | TP12SH8AGE 
On-Mom | A SHO B | .320x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN1735-ND 671 537 4.26 | TP12SH9ABE 
On-Mom | A SHO Q_| 320 x.200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _|CKN1736-ND 6.68 5.35 4.23 | TP12SH9AQE 

DPST | Of-Mom [A SHO B_ | .320x .360 x 340 (8.13x9.14x 8.64) _[CKN1741-ND 0.61 849 6.73 | TP21SH9ABE 
Off-Mom | AV D1 B | .320x 200 x 365 (8.13x5.08x9.27) | CKN4009-ND 5.65 452 3.58 | EP11SDIAVBE 

SPST | OffMom | AV | SH8 B | .320x.200 x .340 (8.13 x5.08x8.64) | CKN1722-ND 512 410 3.25 | TP11SH8AVBE 

3 Off-Mom | AV | SH9 B_ | .320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _|CKN1725-ND 512 410 3.25 | TP11SH9AVBE 

sppt | On-Mom [AV |” SH8 B | .320x .200x .352 (8.13 x5.08x8.94) _|CKN4005-ND 671 5.37 4.26 | TP12SH8AVBE 
On-Mom | AV | SH9 B_ | .320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) _|CKN1737-ND 671 5.37 4.26 | TP12SH9AVBE 

DPST | Off-Mom [AV D1 B_ | .320x 200 x .365 (8.13 x5.08x9.27) _|CKN4046-ND 10.64 852 6.75 | EP21SDIAVBE 

Alternate Action and Momentary Pushbutton Switches 

On-Mom | C H G | 500 x .270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN4010-ND 911 730 5.78 | 8121SHCGE 
On-Mom | Z H G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN4011-ND 8.96 7.17 5.68 | 8121SHZGE 
On-Mom | V3 D3 B | 500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN4012-ND 659 527 4.18 | 8125SD3V3BE 
On-Mom | Z H B | 500x270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN4022-ND 590 472 3.74 | 8125SHZBE 
On-Mom | C H B_ |.500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) |CKN4029-ND 6.05 4.85 3.84 | 8125SHCBE 
On-Mom | C Dt G | .500 x .260 x .350 (12.70 x 6.60 x 8.89) | CKN4041-ND 961 7.69 6.09 | E121SDICGE 
On-Mom | Z Y G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1611-ND 8.96 7.17 5.68 | 8121LY4ZGE 
On-Mom | V3 D3 G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1612-ND 965 7.72 6.11 | 8121MD3V3GE 
On-Mom | V3 D3 G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1613-ND 965 7.72 6.11 | 8121SD3V3GE 
On-Mom | V3 D8 G_| .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) _|CKN1614-ND 965 7.72 6.11 | 8121SD8V3GE 

SPDT | On-Mom | V3 Dg G | 500 x .270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1619-ND 965 7.72 6.11 | 8121SD9V3GE 
On-Mom | C D G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1622-ND 911 7.30 5.78 | 8121SDCGE 
On-Mom | Z D G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1623-ND 8.96 717 5.68 | 8121SDZGE 
On-Mom | Z3 H G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1626-ND 924 7.40 5.86 | 8121SHZ3GE 

{ On-Mom |Z Y4 G_| .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1627-ND 896 7.17 5.68 | 8121SY4ZGE 
On-Mom | Z Y G | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1628-ND 896 7.17 5.68 | 8121SYZGE 
On-Mom | V3 D9 B | .500x.270x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1631-ND 659 527 4.18 | 8125SD9V3BE 
On-Mom | C D B | 500 x .270.x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1632-ND 6.05 4.85 3.84 | 8125SDCBE 
On-Mom | Z Y B | 500 x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1633-ND 590 472 3.74 | 8125SYZBE 
On-Mom | C H G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1642-ND 911 7.30 5.78 | U811SHCGE 
On-Mom |Z H G_| 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) _|CKN1643-ND 896 7.17 5.68 | U811SHZGE 
On-Mom |Z H G [500 x 450 x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) |CKN4023-ND 13.83 11.07 8.76 | 8221SHZGE 5 j.- | 9.330 
On-Mom | Z H B |.500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) |CKN4024-ND 8.30 665 5.26 | 8225SHZBE (8.380) 
On-Mom | C D1 G | .500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) |CKN4042-ND 15.45 1236 9.79 | E221SDICGE serena 

DPDT | On-Mom | V3 Dg G |.500 x 450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1635-ND 1115 963 8.11 | 8221SD9V3GE / UNS-2A 
On-Mom | C D G_|.500 x 450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) |CKN1636-ND 14.08 11.27 8.92 | 8221SDCGE 
On-Mom |G H G |.500x 450 x 410 (12.70x 11.43 x 10.41) | CKN1637-ND 74.08 11.27 8.92 | 8221SHCGE 
On-Mom |Z H G__|.500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) |CKN1644-ND 13.83 11.07 8.76 | U821SHZGE 

3PDT | On-Mom | Z H G [500 x .650 x 475 (12.70 x 16.51 x 12.07) |CKN1639-ND 14.90 12.87 10.84 | 8321SHZGE 

4PDT | On-Mom | Z H G _|.500 x .850 x .475 (12.70 x 21.59 x 12.07) |CKN1640-ND 18.84 16.27 13.70 | 8421SHZGE 
On-Mom [A Dg G | 500 x 270x410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN4013-ND 971 7.77 6.15 | 8121SD9AGE 
On-Mom | A D9 B | 500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN4014-ND 665 5.32 4.22 | 8125SD9ABE 
On-Mom | A2 D9 G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1615-ND 989 7.92 6.27 | 8121SD9A2GE 
On-Mom | A4 D9 G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1616-ND 989 7.92 6.27 | 8121SD9A4GE 
On-Mom | R2 D9 G_| .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1617-ND 10.22 818 6.48 | 8121SD9R2GE EP Series 

2 | SPOT Fon-wiom TR D9 G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1618-ND 10.21 8.17 6.47 | 8121SDIRGE Ad (reversed term.) 

On-Mom | A D G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1621-ND 971 7.77 6.15 | 8121SDAGE 

On-Mom | A H9 G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1624-ND 971 7.77 6.15 | 8121SH9AGE 8020 

On-Mom | A D8 B | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1629-ND 6.65 5.32 4.22 | 8125SD8ABE Series [95 

On-Mom | A D9 G_| .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1641-ND 971 7.77 6.15 | U811SD9AGE 5 (12.7) Ik 1 

DPDT | On-Mom [A Dg G [500 x 450 x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) [CKN1634-ND 11.15 963 8.11 | 8221SD9AGE Galea 0.2 (5.08)Typ.* 
On-Mom | AV2 | D9 G | 500 x 270 x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN4015-ND 989 7.92 6.27 | 8121SD9AV2GE 05 (1.27) : C02 (0.51)Typ. 

sppt | On-Mom | av2 | D9 B  |.500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) |CKN4030-ND 683 5.47 4.33 | 8125SD9AV2BE . 0.1 (2.54) Typ. 

3 On-Mom | AV2 H G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1625-ND 989 7.92 6.27 | 8121SHAV2GE TP Series 
On-Mom | Av2_| D8 B_ | .500x.270.x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1630-ND 6.83 5.47 4.33 | 8125SD8AV2BE =| and 

DPDT [| On-Mom | AV2 [__D9 B [500 x 450 x 410 (12.70 x 11.43 x 10.41) [CKN1638-ND 10.33 8.27 6.55 | 8225SD9AV2BE ii. EP Series stai et neme 

On-On | Z H Q | -500 x 270 x 450 (12.70 x 6.86 x 11.43) |CKN4016-ND 637 5.10 4.04 | 8161SHZOE2 0300.78) 5.08) Cee a missing on 
On-Mom | Z H Q | .500 x .270 x .450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN4018-ND 637 510 4.04 | 8168LHZQE2 oe 

gppt | On-Mom | Z H G | .500 x .270 x .450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN4031-ND 680 5.45 4.31 | 8168SHZGE2 

4 On-On Zz H G | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1647-ND 680 5.45 4.31 | 8161SHZGE2 c 8020 Series 
On-Mom | Z H B | 500x.270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1649-ND 640 512 4.06 | 8168LHZBE2 
On-Mom | Z H Q_ | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1655-ND 6.37 5.10 4.04 | 8168SHZQE2 ef 43 .19(4.80)-(8020 Series) 

Dept | on-On Z H G [500 x 450 x 450 (12.70 x 11.43 x 11.43) | CKN4032-ND 73.08 1047 8.29 | 8261SHZGE2 (3.18) .13(3.30)-(EP, TP Series) 

On-On Z H Q_|.500 x .450 x .450 (12.70 x 11.43 x 11.43) |CKN1656-ND 11.58 9.27 7.34 | 8261SHZQE2 .27(6.86)-(8500 Series) 
On-On A H9 B | 500x270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1646-ND 715 5.72 4.53 | 8161SHOABE2 — } 
On-Mom | A H9 B | 500x270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1648-ND 715 5.72 4.53 | 8168LH9ABE2 - 0.5 | t +||- 

5 | spp | On-Mom | A H9 B | 500x .270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1650-ND 7.15 5.72 4.53 | 8168SH9ABE2 (12.7) | )+!l—93(0.76) | .05(1.27)-(8020 Series) 
On-Mom | A H9 Q | .500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) |CKN1651-ND 7.12 5.70 4.51 | 8168SH9AQE2 15 (3.81) .03(0.76)-(EP, TP Series) 
On-Mom A H B -500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1653-ND TAS: 5.72 4.53 | 8168SHABE2 .05(1.17)-(8500/KM Series) 
On-Mom | A H Q_| 500 x .270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) _|CKN1654-ND 7425.70 4.51 | 8168SHAQE2 

6 [| SPDT [On-Mom [| AV2 [| H9 B [500x270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) [CKN1652-ND 7.34 5.87 4.65 | B168SH9AV2BE2| *ped LED +120 Diameter Plunger (Continued) 
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CK Pushbutton Switches (Ccont.) 
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Switching | Termi- Cont. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each C&K 
Fig.| Circuit | Function | nation | Bushing | Mat’l. LxWxH Part No. 1 25 100 | PartNo. 
Snap-In With Black Frame 
spst | OttMom | Z ]WhtCap] 8 | .320x.200x 340 (8.13 x5.08x8.64) ] CKN1609-ND 571 457 3.62 | TP11J81ZBE12 ce 
Off-Mom |Z | BikCap | Q | .320x.200x 340 (8.13.x5.08x 8.64) _| CKN1610-ND 5.68 4.55 3.60 | TP11J81ZQE22 
Off-Mom |X — Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia) | CKN1657-ND 621 497 3.94 | 8531J81Z0E22 
On-Mom | Z |WhtCap| G | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1597-ND* 10.21 817 6.47 | 8121J81ZGE12 
On-Mom | Z | BlkCap | G | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4025-ND 10.21 817 6.47 | 8121J81ZGE22 
On-Mom | Z | BlkCap | G | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1599-ND 10.21 817 6.47 | 8121J83ZGE22 
On-Mom | Z3 | BikCap | B_ | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1601-ND 743 5.95 4.71 | 8125J81Z73BE22 
sppt LOn-Mom_| Z| BkCap | _B | 500x.270x.410 (12.70 x 6.86x 10.41) | CKN4026-ND 715 5.72 4.53 | 8125J81ZBE22 
- On-Mom |Z | BlkCap | B | .500x.270x 410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN1603-ND 745 5.72 4.53 | 8125J83ZBE22 
On-On | Z | BlkCap | G_ | .500x.270x.430 (12.70 x 6.86 x 10.92) | CKN4033-ND 852 6.82 5.40 | 8161J81ZGE22 
On-On | Z | BikCap | Q | .500x.270x.430 (12.70 x 6.86 x 10.92) | CKN1604-ND 8.09 647 5.13 | 8161081ZQE22 
On-Mom | Z | BlkCap | B_ | .500x.270x.430 (12.70 x 6.86 x 10.92) | CKN1607-ND 812 6.50 5.14 | 8168J81ZBE22 
On-Mom | Z | BlkCap | G |.500x.270x.430 (12.70x 6.86 x 10.92) | CKN4034-ND 852 6.82 5.40 | 8168J81ZGE22 
On-Mom | Z | BikCap | Q_ | .500x.270x.450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN4017-ND. 8.09 6.47 5.13 | 8168J81ZQE22 
On-Mom |Z | BlkCap | G |.500x 450x410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4027-ND 75.08 12.06 9.55 | 6221J81ZGE22 
peor | On-Mom | Z | BikCap | G_ |.500.x.450x.410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1608-ND 11.06 955 8.04 | 8221J83ZGE22 
On-Mom | Z | BlkCap | B_ |.500x.450x..410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4028-ND 955 7.65 6.05 | 8225J81ZBE22 
On-On | Z | BlkCap | G_ |.500x.450 x .450 (12.70 x 11.43 x 11.43) | CKN4035-ND 14.79 11.84 9.37 | 8261J81ZGE22 
On-Mom | Z| Bikcap | G |.500x.450x.410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1600-ND* 70.23 884 7.45 | 8121J852GE223 
8 | SPDT | On-On | Z | BlkCap | G | .500x.270x .450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN1605-ND* 11.99 959 7.60 | 8161J86ZGE223 
On-On | Z | BikCap | Q | .500x.270x.450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN1606-ND* 11.55 924 7.32 | 8161J86Z0E223 
9 | sppr | OnMom |Z | BlkGap [~G [500 x 450 x 410 (12.70 x 17.43 x 10.41) | CKNTS98-ND 70.40 832 6.59 | 6121J822GE22 
On-Mom | Z | BlkCap | B_ |.500x.450x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN1602-ND 7.34 5.87 4.65 | 8125J827BE22 
Subminiature Pushbutton Switches 
Off-Mom | X | BlkCap] Q | .660x.469 Dia. (16.76x11.91 Dia.) | CKN1121-ND 559 447 3.54 | 8532T1ZQE2 
Off-Mom | X | BlkCap | B | .660x.469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) | CKN1122-ND 559 4.47 3.54 | 8532T1ZBE2 
Off-Mom | X |RedCap| Q | .660x.469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) | CKN1123-ND 6.05 4.85 3.84 | 8532T1Z0E3 
10] SPST | Off-Mom | X |RedCap| B | .660x.469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia) | CKN1124-ND 6.05 4.85 3.84 | 8532T1ZBE3 
Off-Mom |X |WhtCap| Q | 660x469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) | CKN1222-ND 5.62 4.50 3.56 | 8532T1ZQE1 
Off-Mom |X |WhtCap| B | .660x.469 Dia. (16.76x 11.91 Dia) | CKN1223-ND 5.62 450 3.56 | 8532T1ZBEt Us 
Off-Mom | C | BlkCap |B 660 x .469 Dia. (16.76 x 11.91 Dia.) | CKN1666-ND 5.74 4.60 3.64 | 8532T1CBE2 UNS-2A. 
Off-Mom | H a 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) | CKN4036-ND 481 3.85 3.05 | 8531MCQE2 
On-Mom | C H Q 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) | CKN4037-ND 5.37 4.30 3.40 | 8533MCQE2 
On-Mom | GC H Qa 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) | CKN1389-ND 5.21 417 3.31 | 8533MZQE2 
On-Mom | GC H B 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) | CKN1390-ND 5.21 447 3.31 | 8533MZBE2 
Off-Mom | xX |8-40uns|_@ .248 x .250 Dia. (6.30x 6.35 Dia.) —_| CKN4038-ND 5.68 4.55 3.60 | 8631Z0D2 D3 (Unthreaded) 
Of-Mom |X  |840uns] B “248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) | CKN4039-ND 5.68 4.55 3.60 | 8631ZBD2 
Off-Mom | C |840uns| B .248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) — | CKN4040-ND 5.84 4.68 3.70 | 8631CBD2 
Off-Mom | ¢ H Q 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) | CKN4019-ND 481 3.85 3.05 | 8531SCQE2 
Off-Mom |X H Q 427 x .375 Dia. (10.85 x 9.53 Dia.) | CKN4020-ND 465 372 2.95 | 8531MZQE2 
Off-Mom |__X H Q 315 x .375 Dia. (8.00 x 9.53 Dia.) _| CKN4021-ND 4.65 3.72 2.95 | 8532MZOE2 46 
Off-Mom | 05 H B “68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) | CKN4057-ND 374 3.00 2.38 | KM1101RROSB (11.88) 
Off-Mom | 05 H Q .68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) | CKN4058-ND 272 248 1.72 | KM1101RRO5Q 
Off-Mom | H B .68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) | CKN4059-ND 3.74 3.00 2.38 | KM1101RRO2B 
Off-Mom | H Q .68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) | CKN4060-ND 272 248 1.72 | KM1101RRO2Q 
Off-Mom | ¢ H Q .68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) _| CKN1714-ND 3.28 263 2.08 | KM1101RRO2QE 
11] SPST | On-Mom |” 05 H Q “68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia.) | CKN4064-ND 272 248 1.72 | KM3301RRO5Q 
Off-Mom |X s Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1658-ND 465 372 2.95 | 8531SZQE2 
Off-Mom | ¢ M Q 315 x .469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) | CKN1662-ND 481 3.85 3.05 | 8532MCQE2 
Off-Mom |X M B 315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) | CKN1663-ND 465 372 2.95 | 8532MZBE2 42(3.10) 
Off-Mom |_X M G 315 x .469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) _| CKN1664-ND 5.06 4.05 3.21 | 8532MZGE2 ey 
Off-Mom |X S Q (315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia) | CKN1665-ND 465 3.72 2.95 | 8532SZQE2 
OnMom | C M Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1669-ND 5.37 4.30 3.40 | 8534MCQE2 i 
OnMom | xX M Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1670-ND 5.21 417 3.31 | 8534MZQE2 28(7.11) 
Off-Mom |X M Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1672-ND 465 372 2.95 | 8551MZQE2 i 
Off-Mom | C _|8-40uns|_G 248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) _| CKN1675-ND 6.24 5.00 3.96 | 8631CGD2 
Off-Mom | C |840uns| Q 248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia.) | CKN16/6-ND 5.84 468 3.70 | B631CQD2 H 1/4-40 NS 
Off-Mom | C |8-40uns| B 355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) —_| CKN1677-ND 5.84 4.68 3.70 | 8632CBD2 Hg (Unthreaded) 
Off-Mom | C |8-40uns| Q .355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) — | CKN1678-ND 5.84 4.68 3.70 | 8632CQD2 
Off-Mom | X |840uns| B 355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) — | CKN1679-ND 5.68 4.55 3.60 | 8632ZBD2 
Off-Mom | X |840uns| Q .355 x .250 Dia. (9.02 x 6.35 Dia.) — | CKN1680-ND 5.68 4.55 3.60 | 8632Z0D2 
On-Mom | X |8-40uns| Q 345 x .250 Dia. (8.76 x 6.35 Dia.) _| CKN1681-ND 621 4.97 3.94 | 8633Z0E2 
Off-Mom | T a 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1659-ND 574 460 3.64 | B53TTCOE2 
Off-Mom | x T B 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1660-ND 559 4.47 3.54 | 8531TZBE2 
Off-Mom |X T Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1661-ND 559 4.47 3.54 | 8531TZOE2 
12| spst | Off-Mom | c T Q 315 x .469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) | CKN1667-ND 574 4.60 3.64 | 8532TCQE2 
Off-Mom |_X T Q 315 x .469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) _| CKN1668-ND 559 4.47 3.54 | 8532TZOE2 Bushing 
OnMom |X T a 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1671-ND 615 4.92 3.90 | 8534TZOE2 ition 
Off-Mom |X T Q 427 x 469 Dia. (10.8 x 11.91 Dia.) | CKN1673-ND 559 4.47 3.54 | 8551TZOE2 
Off-Mom | _X T Q 315 x 469 Dia. (8.00 x 11.91 Dia.) _ | CKN1674-ND 559 4.47 3.54 | 8552TZOE2 
Process Sealed Momentary Pushbutton Switches H, H9 
Mom Cc df Q | 320x200 x 350 (8.13 x5.08x 8.89) | CKN1702-ND 487 390 3.09 | EP11SDICQE H, H9 
spsT | Mom | v3 D1 B | .320x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1703-ND 540 4.32 3.42 | EP11SD1V3BE 
Mom Ww Dt B_ | 320x200 x .350 (8.13 x 5.08x 8.89) | CKN1704-ND 518 4.15 3.29 | EP11SD1WBE 
On-Mom | GC Dt B | 500x260 x .350 (12.7 x 6.60x 8.89) | CKN1684-ND 696 5.57 441 | E112SDICBE 
On-Mom | GC Dt Q | .500x .260 x 350 (12.7 x6.60x 8.89) | CKN1685-ND 696 557 4.41 | E112SD1CQE M 
1 On-Mom | v3 Dt B | .500x .260 x .350 (12.7 x6.60x 8.89) | CKN1686-ND 818 6.55 5.18 | E112SD1V3BE 
spor | On-Mom | Z Y B | .500x .260 x .350 (12.7 x6.60x 8.89) | CKN1687-ND 683 5.47 4.33 | E112SYZBE 
On-Mom | V3 Dy G_| 500 x .260 x .350 (12.7 x 6.60 x 8.89) _| CKN1690-ND 10.83 867 6.86 | E121SD1V3GE 
On-Mom | V3 Dt B | .500x .260 x .350 (12.7 x6.60x 8.89) | CKN1693-ND 790 6.32 5.01 | E125SD1V3BE 
On-Mom | GC D1 B | .320x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1708-ND 6.34 5.07 4.02 | EP12FPD1CBE 
On-Mom | V3 dt B_ | .320x .200 x .350 (8.13 x 5.08x 8.89) | CKN1712-ND 687 5.50 4.35 | EP12SD1V3BE 
Mom A D7 P| 320x200 x .350 (8.13 x 5.08x 8.89) | CKN9129-ND 563. 451 3.57 | EPIIFPDIAPE 
spst | Mom A D1 G | .320x .200 x 350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1698-ND 5.84 4.68 3.70 | EP11SDIAGE 
Mom A bt P | .320x .200 x .350 (8.13 x 5.08x 8.89) | CKN9134-ND 5.63 4.51 3.57 | EP11SD1APE 
Mom A dt Q | .320x.200 x 350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1700-ND 540 4.32 3.42 | EP11SD1AQE 
P Mom A dt B_ | .320x .200 x .350 (8.13 x 5.08x 8.89) _| CKN1695-ND 5.40 4.32 3.42 | EP11FPDIABE 14-40 + 
On-Mom [A Df B | 500x260 x .350 (12.7 x6.60x 8.89) | CKN1682-ND 755 6.05 4.79 | E112SDIABE UNS-2A 
On-Mom | A Dt G | .500x .260 x 350 (12.7 x6.60x 8.89) | CKN1688-ND 10.21 817 6.47 | E121SD1AGE an 
SPDT | On-Mom | A dt B | 500x260 x .350 (12.7 x6.60x 8.89) | CKN1691-ND 7.27 5.82 4.61 | E125SD1ABE 
On-Mom | A D1 B | .320x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1705-ND 687 5.50 4.35 | EP12FPD1ABE 
On-Mom | A dt G | .320x.200 x 350 (8.13 x 5.08 x 8.89) _| CKN1709-ND 7.31 5.85 4.63 | EP12SD1AGE 
Mom | AV Dt B | .320x.200 x .350 (8.13 x 5.08x 8.89) | CKN1697-ND 5.65 452 9.58 | EPTIFPDIAVBE 
SPST | Mom | av _|_ 1 P__| 320x245 x .350 (8.13 x 6.22 x 8.89) _| CKN9128-ND. 5.87 4.70 3.73 | EP11SD1AVPE 
On-Mom | AV2 | D1 B | .500x .260 x .350 (12.7 x 6.60x 8.89) | CKN1683-ND 7746.20 4.91 | E112SDIAV2BE 
7 On-Mom | Av2 | D1 G | .500x .260 x 350 (12.7 x6.60x 8.89) | CKN1689-ND 10.40 832 6.59 | E121SD1AV2GE 
SPDT | On-Mom | AV2 | D1 B | 500x260 x .350(12.7x6.60x 8.89) | CKN1692-ND 746 5.97 4.73 | E125SD1AV2BE 
On-Mom | AV D1 B | .320x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN1707-ND 712 570 4.51 | EP12FPD1AVBE 
On-Mom | AV dt B_ | .320x.200 x .350 (8.13 x 5.08x 8.89) _| CKN1711-ND 742 5.70 4.51 | EP12SD1AVBE 
DPDT | On-Mom | AV2 | D1 G_[ 500 x 450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) _| CKN1694-ND 12.16 10.50 8.84 | E221SDIAV2GE 
Female Connector for Z3 Terminals................--...s0sssssccesessnesneeeersseeeeeeeessteenes CKN1645-ND. AT 38 -30 | 530100000 


*Red LED +.120 Diameter Plunger 
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Switch Products 
F Series Pushbutton Switches 


Essential features of the F pushbutton switch are the bridge 
contact which is spring loaded, guaranteeing constant 
pressure on the contacts. Travel: 4.7/3.3mm_ Operating 
Force: 650 grams Switching: Voltage Maximum: 
125VAC/30VDC (silver), 50VAC/30VDC (gold), Current 
Maximum: 0.5A (silver), 0.4VA (gold) Contact Resistance: 
10 - 20mQ Contact Material: Silver or Gold Operating 
Temperature: -40°C ~ 70°C 


Switch Caps 
Switch Caps for F and NE18 Series 


Rectangle 


Dim. H | Digi-Key Price Each C&K 
Circuit | Description (mm) | Part No. 1 25 100 Part No. 
Alt Act., 650gF, .5A, PCB-Mnt, Silver Plating 21 401-1223-ND 1.74 1.39 1.11 FQUEE Digi-Key Price Each C&K 
DPDT | Alt Act., 650gF, 4VA, PCB-Mnt, Gold Plating 21 401-1224-ND 4.54 3.63 2.88 F2UEE AU Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Mom., 650gF, .5A, PCB-Mnt, Silver Plating 21 401-1225-ND 1.72 1.38 1.09 F2U0A p ~ A 
Alt Act., 650gF, 5A, PCB-Mnt, Silver Plating 33 | 401-1226-ND 3.02 242 1.92 | FAUEE Switch Caps for F Serles.and NE18 Series 
4PDT | Alt Act., 650gF, .4VA, PCB-Mnt, Gold Plating 33 401-1227-ND 8.58 6.87 5.44 F4UEE AU Round, Black, 8.8mm Diameter 401-1215-ND AG 37 29 | FO201 
Mom., 650gF, .5A, PCB-Mnt, Silver Plating 33 401-1228-ND 2.95 2.37 1.87 F4U0A Round, Grey, 8.8mm Diameter 401-1217-ND Bt A 33 | FG/GY 
Round, Red, 8.8mm Diameter 401-1218-ND A8 39 .31_ | FG/RD 
. Round, White, 8.8mm Diameter | 401-1216-ND 8 39 31 | F0202 
PHA Series 
Bullet, Black, 7mm Diameter 401-1212-ND 45 36 .29 | FO101 
Pushbutton Bullet, Grey, 7mm Diameter 401-1214-ND 47.38.30 | FMRGY 
Ss it h Bullet, White, 7mm Diameter 401-1213-ND AZ 38 .30 | FMR/WHT 
wi c es Rectangle, Black, 9.8 x 5.5mm 401-1219-ND 44 36 .29 | FSC/BK 
Rectangle, Grey, 9.8 x 5.5mm 401-1221-ND 50 AL .32 | FSC/GY 
Rectangle, Red, 9.8 x 5.5mm 401-1222-ND 52 42 .33 | FSC/RD 
Rectangle, White, 9.8 x 5.5mm 401-1220-ND A8 39 .31 | FSC/WHT 
Small dimensions make it the Digi-Key Price Each C&K 
ideal choice for today's demand- | Circuit] Description Part No. 1 25 100 | PartNo. 
ing switch requirements. Non- 
shorting contacts. Alternate Action, 170gF 401-1192-ND 1.22 98 18 PHA2UEE 
Switching: Voltage Maximum: DRO. Momentary Action, 170gF | 401-1195-ND 1.05 85 67 | PHA2U0A 
30VDC, Current Maximum: Rectangle 
100mA DG Ae0T Alternate Action, 170gF 401-1193-ND 1.63 1.31 1.04 | PHA4UEE 
Operating Life:10“ operations Momentary Action, 170gF | 401-1196-ND 1.52 1.22 .97 | PHA4U0A BA 
‘. : > 9.9 
baiedaea a spor | (temate Acton, 770gF | 401-1194-ND 2281.81 1.43 | PHABUEE of . 
Cparating ‘Temparature: 19°0 Momentary Action, 170g | 401-1197-ND 217 1.74 1.38 | PHABUOA 


PN Series Fig. 1 


Pushbutton -11.40- Digi-Key Price Each cak 
. 221 | 20.89 [1.19 Description Part No. 1 25 100 | PartNo. 
Switches 4 oH OF : : 
FY | L249 $ a Switch Caps for PHA Series 
01.17 z : / ent le Square, Indexed, Black, 
5mm sq. x mm(H) 401-1198-ND 42 34 27 | GOOIA 
Specifications: * Contact Rating: 0.2 Amp @ 30VDC maximum « Electrical Life: 10,000 Make-and- 5 indexed. G 
Break Cycles at Full Load + Operating/Storage Temperature: -10°C ~ 60°C. Materials: * Frame: Tin enero eee ag 401-1199-ND 43 35 28 | GO0IG 
Plated Steel * Terminals: Silver Plated Brass * Movable Contacts: Silver Plated (or Clad) Phosphor Smm sq. x 9mm (H) 
. i f Si , Indexed, Red, 
Bronze ¢ Terminal Seal: Epoxy quare, Indexed, Re 401-1200-ND re) 45 7 | ooir 
5mm sq. x 9mm (H) 
Digi-Key Price Each | C&K RecianalerBlack 
ig. | Circui ipti ectangle, Black, 
Fig.| Circuit) Description Part No. 1 100 500) Part No. eae Stl 401-1201-ND 48 39 31 | eoo2a 
1 | gppr | Momentary, 230 gf, Nonshorting| CKN1188-ND* 71 61 .54| PN11SHNAD3E (W) ) 
. Acti i -ND* . i : Rectangle, Grey, 
Alt. Action, 230 gf, Nonshorting | CKN1189-ND 77. 67.58] PN12SHNAO3QE - i ] : 401-1202-ND 4B 39 31 | eoo2c 
» | pppr | Momentary, 330gf, Nonshorting | CKN1190-ND* 84.73.63) PN21SJNAO3QE mmn(W) x tOmm(L) 
Alt. Action, 330gf, Nonshorting |CKN1191-ND* .86 .76 .66| PN22SJNA03QE Rectangle, Red, 
; 5mm(W) x 10mm(L) 401-1203-ND AQ 40 31 | GO002R 
3 | ppot Momentary, 300gf, Nonshorting | CKN1192-NDt .83 .72 .62]| PN21LENAO3QE 
Alt. Action, 300gf, Nonshorting |CKN1193-ND¢ .87 .77 .66| PN22LENA03QE Round, Black, 6.2mm Dia. | 401-1204-ND 48 39 31 | GO03A 
4 | appr | Momentary, 300gf, Nonshorting |CKN1194-NDt 1.00.85 .75) PN41LENAO2QE Round, Blue, 6.2mm Dia. HE ea 49 3931 | G003B 
Alt. Action, 300gf, Nonshorting |CKN1195-NDt 1.11 .94 .83| PN42LENAO2QE Round, Grey, 6.2mm Dia. ) 401-1205-ND 48 3931 | 0036 
Round, Red, 6.2mm Dia. 401-1206-ND 48 39 31 | GO03R 


* Use PHA caps t Use PVA caps 


ELUM Pushbutton Switch 


Features: * Low height above PCB « Reliable self-cleaning contact * Central LED illumination * Long travel iy 
* Smooth feel Materials: * Fixed Contacts and Terminals: Stainless steel, silver plated with gold flash P ‘i 


* Movable Contacts: Copper alloy, silver plated with gold flash * Base: Glass filled LCP (UL94V-0) 7 26.01 (5.16 for FH x . Be forsr 
* Actuator: Glass filled nylon 4/6 (UL94V-0) * Cover: Stainless steel Electrical: * Maximum Voltage: S0VDC Thru-hole) = 1.78|_ 18.74 
¢ Maximum Current: 250mA Mechanical: * Operating Force: 250gF Operating Environment: PCB 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Operating Life: 30,000 Cycles 
Maximum LED | Digi-Key Price Each C&K ; Maximum LED | Digi-Key Price Each C&K 
Terminal | LED Color | Intensity (med)+ | Part No. 1 25 100 | Part No. Terminal | LED Color _| Intensity (med)t | Part No. 1 25 100 | Part No. 
INuminated Momentary Pushbuttons Illuminated Latching Pushbuttons 
None N/A CKN9036-ND 5.20 447 3.30 | ELUMEETHOCO2 
None N/A CKN9027-ND 4.94 3.96 3.13 | ELUMOATHOCO2 White 5,000 CKN9037-ND 6.94 5.56 4.40 | ELUMEETHQ1C12 
Red 8 CKN9028-ND 5.90 472 3.74 | ELUMOATHQ3C12 Red g Senn ND 8.16 rts aa ELUMEETHOS012 
mber 5 - 17 . ' 5 
PCB Green 50 CKN9029-ND 5.90 472 3.74 | ELUMOATHQ6C12 PCB ciaen 50 CKN9040-ND 616 493 3.91 | ELUMEETHOBCI2 
Blue 1,500 CKN9030-ND 6.14 4.92 3.89 | ELUMOATHQ7C12 Blue 1,500 CKN9041-ND 6.40 5.13 4.06 | ELUMEETHQ7C12 
iy Amber/Green 10 CKN9042-ND 6.60 5.28 4.18 | ELUMEETHQ8C12 
Green/Red 20 CKN9031-ND 5.37 4.30 3.41 | ELUMOATHQ9C12 GrestyRed 0 Raga een 148 356 | ELUMEETHODG12 
su Red 8 CANAOSPCTND 865.98 5.16 4.15 | ELUMOASAG3C12 CKNQO44CT-ND 6.23. ~«5.37 432 | ELUMEESAQC12 
CKN9032TR-ND* 1754.46/450 ELUMOASAQ3C12 SMT Red 8 CKN9044TR-ND* 1825.74/450 ELUMEESAQ3C12 
CKN9033CT-ND 5.98 5.16 4.15 | ELUMOASAQ6C12 SMT Greil 50 CKN9045CT-ND 7:33 6.32 5.08 | ELUMEESAQG6C12 
SMT Green 50 CKN9045TR-ND* 1825.74/450 ELUMEESAQ6C12 
CNET ecTEND a Tish a6a0 ELUMOASAQGC12 CKNO46CT-ND 645. ~+«45.56 4.47 | ELUMEESAQ7C12 
Mr aI eno CKN9034CT-ND 7.30 6.29 5.06 | ELUMOASAQ7C12 SMT Blue 1,500 CKN9046TR-ND* 1890.54/450 ELUMEESAQ7C12 
ts 5 CKN9034TR-ND* 1617.12/400 ELUMOASAQ7C12 - ee - CKN9047CT-ND 6.61 5.70 458 | ELUMEESAQSC12 
-ND* 
swt | Green/Red 20 CKNSO3SCT-ND 6.37 ~~=«5.49~—~—=«4.41 | ELUMOASAQ2C12 BSNSDAMIEGND 1648.85/450 ELUMEESAQSCI2 
* Tape and Reel + LED Forward Current: 20 mA LED Forward Voltage: 2.0 V Typical 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2041 


Pushbutton 


pimenalona Contact Materials 
Switching Contact Inch (mm) Digi-Key Price Each C&K B Contacts & Terminals: Copper alloy, 
Fig. | Circuit | Function Termination | Material LxwxD Part No. 1 25 100 Part No. with gold plate over nickel plate. 
Rating: 0.4VA maximum @ 20VAC 
Subminiature Pushbutton Switches — RoHS Compliant or DC maximum 
spPpT | Off-Mom PCB B 52x .54 x .385 (13.21 x 13.72x 9.78) | CKN4062-ND 5.30 4.24 3.36 | KM1202A08BE Q Contacts: Coin silver, silver plated. 
1 Terminals: Copper alloy, silver 
SPDT Off-Mom PCB Q 52 x .54 x .385 (13.21 x 13.72 x 9.78) CKN4061-ND 3.98 3.19 2.52 KM1202A08QE plated. Rating: 1A @ 120VAC 
Actuator Cut Tape Tape & Reel 
Switching Height Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing C&K 
Fig. Circuit Function Inch (mm) Terminals Part No. ul 25 100 Part No. 600 Part No. 
Ultra-Miniature Pushbutton Switches (Washable) 
SPST Off-Mom .078 (1.98) PC Mount CKN9056-ND® 5.81 4.65 3.68 — _— GP11MCBE 
2 SPST Off-Mom .078 (1.98) PC Mount CKN9055-ND® 6.59 5.28 4.18 = _ GP11MABE 
SPDT On-Mom .078 (1.98) PC Mount CKN9060-ND® 6.37 5.10 4.04 = = GP12MCBE 
SPDT On-Mom .078 (1.98) Gull Lead CKN9062CT-ND® 6.76 5.83 4.68 CKN9062TR-ND® 2245.32 GP12MSCBE(T&R) 
3 SPST Off-Mom .078 (1.98) Gull Lead CKN9058CT-ND® 6.95 5.99 4.82 CKN9058TR-ND® 2309.04 GP11MSABE 
SPDT On-Mom .078 (1.98) Gull Lead CKN9061CT-ND® 7.53 6.49 5.22 CKN9061TR-ND® 2501.28 GP12MSABE(T&R) 
SPST Off-Mom .078 (1.98) Gull Lead CKN9057CT-ND® 8.27 713 5.73 CKN9057TR-ND® 2747.52 GP11MSA1BE 
SPST Off-Mom 058 (1.47) Gull Lead CKN9059CT-ND® 8.68 7.49 6.02 CKN9059TR-ND® 2885.76 GP11MSV1BE 
4 SPDT On-Mom 058 (1.47) Gull Lead CKN4080CT-ND 9.11 7.85 6.31 = = GP12MSV1KE 
SPDT On-Mom 058 (1.47) Gull Lead CKN9063CT-ND® 9.20 7.93 6.37 CKN9063TR-ND® 3057.48 GP12MSV1BE 
Surface Mount (Process Sealed, Washable) — RoHS Compliant 
SPST Off-Mom .215 (5.46) Gull Lead CKN9052CT-ND 6.05 5.22 4.20 CKN9052TR-ND 2012.04 EP11SD1SAPE(T&R) 
5 SPDT On-Mom -215 (5.46) Gull Lead CKN9054CT-ND 7.45 6.42 5.16 CKN9054TR-ND 2474.28 EP12SD1SAPE(T&R) 
SPST Off-Mom Flush Gull Lead CKN9051CT-ND 6.05 5.22 4.20 CKN9051TR-ND 2012.04 EP11FPD1SAPE(T&R) 
SPDT On-Mom Flush Gull Lead CKN9053CT-ND 745 6.42 5.16 CKN9053TR-ND 2474.28 EP12FPD1SAPE 
RoHS Compliant 
Pushbutton Switch Accessories ols 


Cap Diameter Cap Height - Dim. A | Plunger Diameter Digi-Key Price Each C&K Fig. 1 — Series 8X2X, 8X6X. 
Cap Color Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 100 Part No. EX1X, EX2X, KM11, TP and L 


Fig. 1 — Pushbutton Caps for 8X2X, 8X6X, EX1X, EX2X, KM11, TP and L 


White Gloss 375 (9.53) .250 (6.35) 122 (3.10) CKN1103-ND 76 61 48 752701000 
Black Gloss 375 (9.53) .250 (6.35) 122 (3.10) CKN1104-ND A7 38 30 752702000 
Red Gloss 375 (9.53) .250 (6.35) 122 (3.10) CKN1105-ND 75 60 48 752703000s 
Green Gloss 375 (9.53) .250 (6.35) 122 (3.10) CKN1108-ND 57 AG 37 752706000 
Blue Gloss .375 (9.53) .250 (6.35) 122 (3.10) CKN1109-ND 56 AG 36 752707000 
White Gloss 310 (7.87) .250 (6.35) 122 (3.10) CKN1397-ND 1.00 80 64 801801000 
Black Gloss 310 (7.87) .250 (6.35) 122 (3.10) CKN1398-ND A7 38 30 801802000 
Red Gloss 310 (7.87) .250 (6.35) 122 (3.10) CKN1399-ND 1.00 80 64 801803000 
White Gloss 200 (5.08) 155 (3.94) 122 (3.10) CKN1394-ND 75 60 48 708901000 Fig, 2— Series EP, TP 
Black Gloss .200 (5.08) 155 (3.94) 122 (3.10) CKN1395-ND 4 36 28 708902000 
Red Gloss 200 (5.08) 155 (3.94) 122 (3.10) CKN1396-ND 75 60 48 708903000 


Fig. 2 — Pushbutton Caps EP, TP Series 


White Gloss 310 (7.87) 152 (3.86) 100 (2.54) CKN1112-ND 88 71 56 465801000 
Black Gloss 310 (7.87) 152 (3.86) 100 (2.54) CKN1113-ND 50 40 32 465802000 
Red Gloss 310 (7.87) 152 (3.86) 100 (2.54) CKN1114-ND 87 70 56 465803000 
Orange Gloss 310 (7.87) 152 (3.86) 100 (2.54) CKN1115-ND 84 68 54 465804000 
Yellow Gloss 310 (7.87) 152 (3.86) 100 (2.54) CKN1116-ND 1.16 i) 74 465805000 
Green Gloss .310 (7.87) 152 (3.86) 100 (2.54) CKN1117-ND 114 92 73 465806000 oe ss ber beat oe 
Black Gloss .200 (5.08) 155 (3.94) 100 (2.54) CKN1748-ND 94 75 60 508102000 
Red Gloss .200 (5.08) 155 (3.94) 100 (2.54) CKN1749-ND 94 75 60 508103000 
Black Gloss 200 (5.08) 155 (3.94) 100 (2.54) CKN1751-ND* 1.01 81 64 538702000 
_—_ 7450 sq. 
Pushbutton Caps For Snap-Fitting Actuators 
White Gloss .395 (10.03) 325 (8.26) 122 (3.10) CKN1209-ND 277 2.22 1.76 894101000 . 
Black Gloss .395 (10.03) 325 (8.26) 122 (3.10) CKN1210-ND 1.00 80 64 894102000 
Red Gloss .395 (10.03) 325 (8.26) 122 (3.10) CKN1211-ND 277 2.22 1.76 894103000 


Fig. 3 — Square Pushbutton Caps 8020, 8060, E010, E020, KM11, L, and TP 


Black Gloss .450 (11.43) -240 (6.10) -122 (3.10) CKN1757-ND 69 55 44 798202263 


* Recommended for MS9 plunger 


Switch Accessories — Snap-in Frames in en BERD | ae 
.062” (1.57mm) Rectangle CKN1746-ND sro .60 48 452702263 
1 .090” (2.29mm) Rectangle CKN1747-ND 5 .60 48 452802263 
125” (3.18mm) Rectangle CKN1745-ND FS .60 48 452602263 
.062” (1.57mm) Square CKN1742-ND 1.00 .80 64 432602263 
2 .090” (2.29mm) Square CKN1743-ND 1.00 80 64 432702263 
125” (3.18mm) Square CKN1744-ND 1.01 81 64 432802263 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2042 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Dim. in Inch (mm) 


rs E°*SWITCH”" Pushbutton Switches TL Series 


Rating: DC 30V 0.1A 
Circuit: DPDT - 4PDT 
Timing: Non-Shorting 


Miniature Pushbutton Switches PBsH Series 


Miniature switches that feature an ultra light feel with a short stroke. Ideal for telecommunications and test Travel Stroke: Full 2.5, Lock 1.5 
equipment, and wherever miniaturization is required. Operating Force: TL2285 = 180 +50gf 
* Contact/Terminals Material: Silver Plated * Contact Resistance: <0.10 »* Voltage Rating: 30VDC TL4201 = 250 +100/-50gf 
¢ Switching Current Maximum: 100mA » Life: >1 x 10,000 cycles * Moving Contacts: Phosphor bronze ifa« is 
- 1 micron silver * Force: 280 +50gF * Travel To Lock: .08” (2mm) * Operating Temperature Range: Life: 10,000 cycles minimum 
-20°C ~ 70°C * Caps sold separately Dimensions in Inch (mm) Caps sold separately. 

TL2285 Series: use PBH caps 


ee 


Fig. 1 — No Mounting Bracket Fig. 2 — Chassis Mount Version TL4201 Series: use 4J/6J caps 
874 413 
.110 — =H - 

a _|_ (22.20) _| (10.50) Digi-Key Price Each E-Switch 

tt Hott (2.8) Fig.| Description Part No. i 10 100 | Part No. 

G — yy . , Momentary Action, DPDT, PCB Mount, Silver Plating EG1871-ND 1.19 96 86 | TL22850A 

~ Alternate Action, DPDT, PCB Mount, Silver Plating EG1872-ND 119 96 86 | TL2285EE 
098 (2.80) » |Momentary Action, 4PDT, PCB Mount, Silver Plating EG1873-ND 2.56 2.05 1.85 | TL42010AYA 
Alternate Action, 4PDT, PCB Mount, Silver Plating £G1874-ND 2.56 2.05 1.85 | TL4201EEYA 

Switch Caps 


Dimensions in Inch (mm) 


Digi-Key Pricing E-Switch 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Right Angle, Momentary, DPDT EG2654-ND 1.13 10.21 86.94 | PBH2UOANAGX 
Right Angle, Alternate Action DPDT EG2655-ND 1.25 11.26 95.91 | PBH2UEENAGX 
1 Right Angle, Alternate Action, 4PDT EG2657-ND 1.43 12.88 109.71 | PBH4UEENAGX 
Right Angle, Momentary, 4PDT EG2658-ND 1.31 11.75 100.05 | PBH4UOANAGX 
Chassis Mount, Right Angle, Z| 
2 Alternate Action DPDT EG2656-ND 93 8.37 71.30 | 1XPBH2UEENAGX 
Rectangle Cap, Red EG1185-ND 23 2.11 17.94 | 1CRED 
3 | Rectangle Cap, Black £G1181-ND 23 2.11 17.94 | 1CBLK 
Rectangle Cap, Dark Grey £G1182-ND .24 2.19 18.63 | 1CDGR 
Long Square Cap, Red £G1195-ND .23 2a 17.94 | 1DRED = — . 
4 | Long Square Cap, Black £G1191-ND 23 2.4 17.94 | 1DBLK Digi-Key Pricing E-Switch 
Long Square Cap, Dark Grey £G1192-ND .24 2.19 18.63 | 1DDGR Fig. | Descriptiont Part No. 1 10 100 | Part No. 
Round Cap, Diameter, Red EG1880-ND 225 2.22 18.88 | 1RRED ; a 
Round Cap, Diameter, White £G1881-ND 3 211 1794] 4RWHT Rectangle Cap, White EGLISS IDS, 32 2.89 24.61 | TACWHT 
5 | Round Cap, Diameter, Black £G1882-ND 25 2.22 18.88 | 1RBLK ; | Rectangle Cap, Black EG1081-ND® 32 2.89 24.61 | TACBLK 
Round Cap, Diameter, Light Grey EG1883-ND 24 2.19 18.63 | 1RLGR Rectangle Cap, Red EG1085-ND® 32 2.89 24.61 | TACRED 
Round Cap, Diameter, Dark Grey EG1884-ND 24 2.19 18.63 | 1RDGR Rectangle Cap, Grey EG1082-ND@ 32 2.89 24.61 | TACGRY 
Square Cap, Black EG4379-ND 23 2.11 17.94 | 1SBLK 5 
6 | Square Cap. Red £G4364-ND 93 ot 17.94 | 1SRED Round Cap, White EG1098-ND® 32. 2.89 24.61 | TAGWHT 
Square Cap, White EG4365-ND 23 O41 47.94 | 14SWHT Round Cap, Black EG1091-ND® 33 2.99 25.46 | TAGBLK 
2 | Round Cap, Grey EG1092-ND@ 32 2.89 24.61 | TAGGRY 
Round Cap, Red EG1095-ND® 32 2.89 24.61 | TAGRED 
T . Round Cap, Chrome EG1099-ND® 63 5.70 48.53 | TAGCHR 
Power Switches P227/P197 Series : 
Bullet Shaped Cap, Black EG1012-ND@ 33° 2.99 25.46 | TAMBLK 
P227 Series: Rating 125VAC @ 7A, 250VAC @ 4A. DPDT Alternate Action Panel Mount. 3 | Bullet Shaped Cap, White EG1013-ND@ 32 2.89 24.61 | TAMWHT 
Approvals: UL, CSA, Demko, Semko, SEV, Femko, Nemko. f 4 
P197 Series: Rating 5A @ AC250V. Approvals: UL, CSA, VDE, Semko, Nemko, Demko. Bullet Shaped Cap, Grey EGIOLENDS, 322.89 24.61 | TAMGRY 
Caps sold separately. Dim. in Inch Rectangle Cap, Red EG1019-ND® 332 2.89 24.61 | TADRED 
im.io: Inch (mm) 4. | Rectangle Cap, Black £G1877-ND@ 32. 2.89 24.61 | TADBLK 
Rectangle Cap, White EG1878-ND® 32, 2.89 24.61 | TADWHT 
Rectangle Cap, Grey EG1879-ND® 32 2.89 24.61 | TADGRY 
5 Rectangle Cap, with Chamfered Edges, Black EG1875-ND® 38 3.40 28.98 | TAKBLK 
Rectangle Cap, with Chamfered Edges, Grey EG1876-ND® 74 6.67 56.81 | TAKGRY 
Round Cap, with Shutter Window, Blue EG2633-ND 1.36 12.26 98.10 | TH201-BLU 
6 Round Cap, with Shutter Window, Orange EG2635-ND 1.36 12.26 98.10 | TH201-ORG 
Round Cap, with Shutter Window, White EG2636-ND 1.36 12.26 98.10 | TH201-WHT 
Round Cap, with Shutter Window, Yellow EG2637-ND 1.36 12.26 98.10 | TH201-YEL 
4-0.047(1.2) . 
‘ea oe 4, @ RoHS Compliant 
736(6.0) sneer es i +All caps are gloss finish Note: These caps fit N, TL4201, P227 and P197 Series 
.236(6.0) G2GO)| (14.4) 
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058(t. ; NEW! Power Pushbutton Switches 
RP8100 Series 


Features: * Threaded or snap in panel mount * LED 
Digi-Key Price Each E-Switch illuminated option * Sealed to IP65 
Fig. | Description Part No. 1 10 400 |Part No. Markets: * Telecommunications * Audio » Appliance 


; | Pushbutton, DPOT, Alt Act, Dim. A=.79" (20mm) |EGI018-ND 3.24 292 2.40 |P227EEDB20A = Instrumentation .».Consumeh Electronics 


i _ 74" i Specifications: * Contact Rating: 125mA @ 125VAC, 
Pushbutton, DPDT, Alt. Act., Dim. A=.71" (18mm) | EG1020-ND 3.24 2.92 2.49 |P227EE2B18A 100mA @ 5OVDC « Life Expectancy: 500,000 cycles 


2 | Pushbutton, DPST, Alt. Act., PCB Mount, 7A EG1026-ND 3.15 2.84 2.42 [P227EE1CXC a Contact Resistance: SOniA tnan.«' Insulation! Alesis: 
3 Pushbutton, SPST, Alt. Act., PCB Mount, 5A £G1021-ND 2.93 2.64 2.25 |P197EEPB tance: 1,000 MQ min. @ 500VDC * Dielectric Strength: 
Pushbutton, SPST, Alt. Act., Panel Mount, 5A EG1022-ND 2.93 2.64 2.25 |P197EESB 1,000VAC rms. * Operating Force: 300gf +100gf * Op- 


erating Temperature: -30°C ~ 85°C 

Materials: * Housing: Nylon * Button: Nylon » Termi- 
nal Case: Thermo Plastic * Terminals: Copper alloy, 
plated * Contact: Copper alloy, plated 


Pushbutton Switches 
JN Series 


¢ Contacts: Silver Plated . a Dio key cinco Ezeh BSc 
¢ Contact Resistance: 50mQ maximum Fig.| Description Part No. 1 10 100 |Part No. 
* Voltage Ratings: 30V 1 | Snap-In, Black Cap £G4569-ND 6.18 5.57 4.74 |RP8100B1M1CEBLKBLKNIL 
+ DC Rating: 0.1A Threaded, Black Cap £G4570-ND 672 6.05 5.16 |RP8100B2M1CEBLKBLKNIL 
Caps sold separately 
Threaded, Blue Cap £G4571-ND 6.72 6.05 5.16 |RP8100B2M1CEBLKBLUNIL 

nm Digi-Key Price Each E-Switch » | Thveaded, Black Gap, Blue LED | £64572-ND 8.10 7.29 6.21 |RP8100B2N1CEBLKBLKBLU 

eri a ae . ™ a = a Threaded, Black Cap, Green LED | £64573-ND 774 697 5.94 |RP8100B2M1CEBLKBLKGRN 
Nndividual Mount, Momentary Action | e is Ff eo 

Chassis Mount, Stand Up, Alternate Action DPDT | EG1016-ND 154 1.39 1.18 | 1XJNOO2UEE Threaded, Black Cap, Red LED | £G4574-ND 7.74 6.97 5.94 )RP8100B2M1 CEBLKBLKRED 
Chassis Mount, Stand Up, Momentary Action DPOT | EG1017-ND 154 139 1.18 | 1xJNo02U0A Threaded, Black Cap, White LED | £64575-ND 8.10 7.29 6.21 |RP8100B2M1CEBLKBLKWHT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 2043 


Lacey bill 


Pushbutton Switches 30 Series 


FEATURES: ¢ Convenient Snap-in Panel Mounting * SPST N.O. (Momentary Contact) * Gold Plated Contacts * Sealed * IP67 @ .602 Max 
MATERIAL: ¢ Terminal: Brass, gold-plated over nickel * Shorting Bar: Brass, gold plated over nickel « Internal Seal: Silicon Rubber * O-ring Seal: Silicon (15.29) 
RATINGS: * Cycles: 500,000 Actuations * Operating Temperature: -40°C ~ 80°C * Voltage Breakdown: 1000 VAC between mutually insulated parts 
¢ Contact Resistance: 25MQ maximum on new switch * Insulation: 1,000MQ minimum 


Dimensions in Inch (mm) 


Button Digi-Key Price Each Grayhill 

Color Part No. 1 100 500 Part No. 

Black GH7268-ND 4.46 3.35 2.86 30-100 

Red GH7269-ND 4.46 3.35 2.86 30-101 5 

Green GH7270-ND 4.46 3.35 2.86 30-102 9 .690 
Yellow GH7271-ND 4.46 3.35 2.86 30-103 (17.53) 
Orange GH7272-ND 4.46 3.35 2.86 30-104 


Pushbutton Switches 
800, 800A and 800B Series 


Specifications (800 and 800A series only): 
* Ratings: 1A @ 250VAC, 3A @ 20VAC « Gold Contacts: 0.4VA maximum @ 20VAC * Electrical Life: 50,000 cycles typical 


Pushbutton Switches 700 series 
* Insulation Resistance: 1,000MQ minimum 


Specifications: Materials: * Case: Dially! phthalate (DAP) * Plunger: Glass-filled nylon or glass-filled polyester * Bushing: Nickel plated 
+ Ratings: 1A @ 250VAC, 3A @ 120VAC * Gold Contacts: 0.4VA maximum @ 20VAC * Electrical Life: 50,000 cycles | 5'@Ss * Housing: Stainless steel * Contacts: Silver or gold plated copper alloy * Mounting Hardware 
typical * Insulation Resistance: 1,000MQ minimum Materials: 


* Case: Diallyl phthalate (DAP) » Plunger: Glass-filled nylon or glass-filled polyester * Bushing: Nickel plated brass 800 Series Cap 
* Housing: Stainless steel * Contacts: Silver or gold plated copper alloy * Mounting Hardware 


a~ 
> EeSWITCH" 
v 


700 Series Cap +2198, 
303 | 
4 
oe Circuit Contact | Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.| Type | Terminal Bushing Rating | PartNo. 1 10 =100 | Part No. 
Unsealed Pushbutton Switches 
SPST | PC Mount 10-48 Thd. 3A £G2613-ND 3.20 2.88 2.31 | 800SP9B5M2QEH 
Circuit Contact | Digi-Key Price Each E-Switch 1.| SPST) PC Mount | .173” Unthd.| .4VA £G2614-ND 3.37 3.03 2.43 | 800SP9BEM2RE 
Fig. | Type rarmuinall Bushing Rating Part No. 1 40 100 | Part No. SPST | PC Mount | .225” Unthd. 3A £G2617-ND 4.60 414 3.32 | 800SP9B8M20E 
SPST | Rt. Angle PCB) .173” Unthd. | .4VA £G2615-ND 3.68 3.32 2.65 | 800SP9BEM6RE 
DPDT PCB 1/4-40NS 3A EG2590-ND 713 6.42 5.13 | 700DP7B10M2QEH 9 SPST | Rt. Angle PCB) .187” Unthd. | .4VA £G2616-ND 4.73 4.26 3.41 | 800SP9B7M6RE 
peor | pcp | 1/4-aons | ava | EG2591-NDE 7.55 6.80 5.44 | 700DP7B10M2REH SPDT |Rt. Angle PCB | 173" Unthd. | .4VA | £G2611-ND 4.93 4.44 3.55 | 800SP8BGMGRE 
SPDT |Rt. Angle PCB | .187” Unthd. | .4VA £G2612-ND 5.98 5.38 4.31 | 800SP8B7M6RE 
1 SPDT | Solder Lug | 1/4-40NS 3A EG2592-ND 7.13 6.42 5.13) 700SP7B10M1QEH Sealed Pushbutton Switches 
SPDT | Solder Lug | 1/4-40NS | .4VA | EG2593-ND$ 7.55 6.80 5.44 700SP7B10M1REH SPST] PC Mount | 180" Untha.] 1A | EG2605-ND 3.93 354 283 | BOOAWSPOMQE 
SPDT PCB 1/4-40NS 3A EG2594-ND 7.13 642 5.13) 700SP7B10M2QEH 3 SPST | PC Mount | .180” Unthd. | .4VA EG2606-ND 3.60 3.24 2.59 | 800AWSP9M2RE 
SPDT PCB 1/4-40NS AVA £G2595-NDt 7.55 6.80 5.44 | 700SP7B10M2REH SPDT} PC Mount | .180” Unthd. 1A £G2603-ND 5.00 4.50 3.60 | 800AWSP8M20E 
SPDT| PC Mount | .180" Unthd. | .4VA EG2604-ND 5.19 4.68 3.74 | 800AWSP8M2RE 
2 SPDT PCB Unthd 3A EG2596-ND 6.44 5.80 4.64] 700SP7B20M6QE 2 SPST | Rt. Angle PCB) .180” Unthd. | .4VA EG2608-ND 4.40 3.96 3.17 | 800AWSP9M6RE 
SPST | Rt. Angle PCB | .180” Unthd. 1A £G2607-ND 4.20 3.78 3.03 | 800AWSP9M6QE 
8 | SPOT | PCB Unthd SA REGZSSTEND A] «654 5.89 4.71 | 700SP7B20M70E , | SPST |Vert. Rt. Angle] 180" Unthd. | 14 | £G4363-ND 5.04 4.54 3.87 | 800AWSPOM70E 
700 Series Caps SPST |Vert. Rt. Angle} .180” Unthd. | .4VA EG2609-ND 440 3.96 3.17 | 800AWSP9M7RE 
800B Series Pushbutton Switches 
Pushbutton Cap, .303” Round, Black for 700 Series EG2598-ND 27 18 15 | 700C1BLK > | spst SMT _ AVA £G2610CT-ND 7.94 6.35 5.72 | 800BWSP9SM6RE 
Pushbutton Cap, .303” Round, Green for 700 Series | EG2599-ND 27 «418 ~©.15 | 700C1GRN : EG2610TR-ND 2010.20/500__| 800BWSP9SMG6RE 
Pushbutton Cap, 303” Round, Gray for 700 Series | EG2600-ND 27 18 15 | 700C1GRY Switch Accessories 
. . Switch Cap, Round, Black for .100” Plunger £G2618-ND .28 18 == 15 | 800C1BLK 
Pushbutton Cap, .303” Round, Red for 700 Series EG2601-ND 27 18 15 | 700C1RED Switch Cap, Round, White for 100” Plunger £G2621-ND 98 48 45 | 800C1WHT 
Pushbutton Cap, .303” Round, White for 700 Series EG2602-ND 27 18 -15 | 700C1WHT Switch Cap, Round, Red for .100” Plunger £G2620-ND 28 18 15 | 800C1RED 
+ Gold plated copper alloy contacts Switch Cap, Round, Green for 100” Plunger £G2619-ND 28 18 -15 | 800C1GRN 


PVA Pushbutton Switches 


Switching: Voltage Maximum: 50VDC, Current Maximum: 100mADC_ Operating Life: 10° operations 
Contact Resistance: 150mQ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (without button) 


Switch Caps for 
PVA Series 


Rectangle Dim H| Digi-Key Price Each C&K 
5. Circuit | Description (mm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 

Alternate Action, 120gF| 17.5 | 401-1132-ND 1.55 1.25 .99 | PVA1 EEHt 
Alternate Action, 120gF) 23 | 401-1134-ND 1.73 1.89 1.10 | PVAT EEH2 
Alternate Action, 120gF 20.5 | 401-1136-ND 1.73 1.89 1.10 | PVAT EEHS 
Alternate Action, 120gF| 15 | 401-1138-ND 1.69 1.36 1.07 | PVA1 EEH4 
DPST-NOT wom, Action, 1209F | 17.5 | 401-1133-ND 1.46 1.18 .93 | PVA1 OAHt 
Digi-Key Pricing aK Mom. Action, 120gF | 23 | 401-1135-ND 1.64 1.32 1.05 | PVAT OAH2 
Description Part No. i] 25 100__| PartNo. Mom. Action, 120gF | 20.5 | 401-1137-ND 1.64 1.32 1.05 | PVA1 OAH3 
Switch Caps for PVA Pushbutton Switches Mom. Action, 120gF | 15 | 401-1139-ND 1.60 1.29 1.02 | PVA1 OAH4 
Rectangle, Black 401-1152-ND 33 6.66 21.09 | PE BK Alternate Action, 170gF| 17.5 | 401-1140-ND 4.64 1.32 1.05 | PVA2 EEHI 
i aot sae - ae ee bee Alternate Action, 170gF 23. | 401-1142-ND 1.82 1.46 1.16 | PVA2 EEH2 
Rectangle, White extents aad Vee. Sango pe wil Alternate Action, 170gF| 20.5 | 401-1144-ND 1.82 1.46 1.16 | PVA2 EEHS 
Rand GE GaTaEG Pe ea Sods Alternate Action, 170gF| 15 | 401-1146-ND 1.78 1.43 1.13 | PVA2 EEH4 
Round, Grey 401-1149-ND 29 5.88 18.62 | PVGY Mom. Action, 170gF 17.5 | 401-1141-ND 1.55 1.25 .99 | PVA20AH1 
Round, Red 401-1150-ND 29° 5.88 1862 | PVRD Mom. Action, 170gF | 23 | 401-1143-ND 1.73 1.39 1.10 | PVA2 OAH2 
Round, White 401-1151-ND 29° ©4588 =: 18.62 | PV WH Mom. Action, 170gF | 15 | 401-1147-ND 1.69 1.36 1.07 | PVA2 OAH4 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2044 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


PEM 


APEM COMPONENTS. INC. 


Pushbutton Switches 300, 400, 9000, MPB Series 


Fig. 2 PCB Layout — SPST 
y 
TS 916 


5.08 2 ples. 


5/16-24 
UNF ™ 


PCB Layout - SPDT 


5.08 1.6 


4 ples. 


Current Dimensions (Inch) Digi-Key Price Each APEM 
Fig Circuit Rating Thread Size Termination A B c Part No. 1 25 100 Part No. 
300 Series - Miniature 
1A PCB 0.178 0.429 1.078 679-1000-ND 5.61 5.12 4.62 301CQE 
500mA Solder Lug 679-1001-ND 5.44 4.96 4.48 301ZBE 
1 SPST-NO 500mA 4/4-40 PCB 0.146 0.319 0.936 679-1002-ND 5.58 5.09 4.60 302CBE 
500mA Solder Lug 679-1003-ND 5.44 4.96 4.48 302ZBE 
500mA Solder Lug 0.178 0.429 1.078 679-1004-ND 5.44 4.96 4.48 305ZBE 
1A Solder Lug 679-1005-ND 5.44 4.96 4.48 305ZQE 
500mA PCB 679-1013-ND 7.96 7.26 6.56 306CBE 
2 SPST-NO 1A 5/16-24 PCB 0.351 0.787 1.608 679-1014-ND 7.96 7.26 6.56 306CQE 
500mA Solder Lug 679-1015-ND 8.98 8.19 7.40 306ZBE 
400 Series - Miniature 
1A PCB 679-1016-ND 6.77 6.17 5.58 401CQE 
On-Off 500mA 1/4-40 Solder Lug 0.208 0.469 1.303 679-1017-ND 6.60 6.02 5.44 401ZBE 
3 1A Solder Lug 679-1018-ND 7.45 6.79 6.14 401ZQE 
SPST-NO col 1/4-40 Solder Lug 0.205 0.469 1.303 oS aN fae on ea a0eebe 
1A 679-1020-ND 7.45 6.79 6.14 402ZQE 
9000 Series - Momentary 
SPST-NO 0.240 0.691 679-1006-ND 3.16 2.89 2.61 9133CD 
SPST-NC PCB 0.314 0.765 679-1007-ND 3.98 3.63 3.28 9232CD 
SPST-NO 0.240 0.765 679-1008-ND 3.98 3.63 3.28 9233CD 
1 SPST-NO 100mA M4 0.137 0.240 0.762 679-1009-ND 3.16 2.89 2.61 9233NCD 
SPST-NC 0.240 0.687 679-1010-ND 3.88 3.54 3.20 9532CD 
SPST-NO Solder Lug 0.314 0.687 679-1011-ND 3.74 3.41 3.08 9533CD 
SPST-NO 0.314 0.613 679-1012-ND 3.16 2.89 2.61 9533NCD 
SPST-NC 1A 679-1025-ND 5.13 4.69 4.23 9432AB 
SPST-NC 100mA PCB 0.236 0.466 1.156 679-1026-ND 5.20 4.75 4.29 9432CDB 
4 SPDT 100mA 4/4-40 679-1027-ND 6.43 5.86 5.30 9435CDB 
SPST-NO 1A 0.334 1.041 679-1028-ND 4.11 3.76 3.39 9633NAB 
SPST-NO 100mA Solder Lug 0.236 0.334 1.041 679-1029-ND 4.18 3.82 3.45 9633NCDB 
SPDT 1A 0.440 1.155 679-1030-ND 6.77 6.17 5.58 9635AB 
MPB Series - Momentary 
SPST-NO 300mA M7 Blk Cap Solder Lug 0.520 0.236 1.095 679-1021-ND 2.18 1.99 1.80 MPB11102 
5 M7 Red Cap 679-1022-ND 2.18 1.99 1.80 MPB11106 
SPST-NC 300mA M7 Blk Cap Solder Lug 0.472 0.236 1.189 679-1023-ND 2.35 2.14 1.94 MPB11402 
M7 Red Cap 679-1024-ND 2.35 2.14 1.94 MPB11406 
Accessories 
Pushbutton Cap, Black, .25” Diameter for 300 and 400 Series. 679-1031-ND .99 .90 82 A235-2 
Pushbutton Cap, Red, .25” Diameter for 300 and 400 Series 679-1032-ND .99 .90 82 A235-6 
Pushbutton Cap, Black, 5mm Diameter for 9000 Series. 679-1033-ND 2T .25 23 U902 
Pushbutton Cap, Red, 5mm Diameter for 9000 Series .. 679-1034-ND .27 .25 23 U906 
Pushbutton Cap, Black, 8mm Diameter for 9000 Series. 679-1035-ND 31 .28 26 U1142 
Pushbutton Cap, Red, 8mm Diameter for 9000 Series .. 679-1036-ND 31 28 26 U1146 
G. ini Current] Button | Thread | Dimensions (Inch) | Digi-Key Price Each Grayhill 
falc +) / hi M I n latu re Fig.| Circuit | Rating Color Size A B C | Part No. 1 100 Part No. 
. 
SPST-NO 1A Black | 15/32-32 | .160 | .375 | .668 ) GH1359-ND 5.14 3.86 | 10-09 
Pushbutton Switches SPST-NO | 250mA Red 5/16-32 | .146 | .250 | .476 | GH1361-ND 7.27 5.46 | 23-1 
Grayhill’s miniature pushbutton switches are PCB or panel mounted for compact, low-profile, behind-panel SPST-NO | 1A Red 1/4-32 | .150 | 250 | 370 | GH1362-ND 2.53 1.90 | 30-1 
applications. Series 30 and 39 switches are a reliable and economical solution with a large selection of shapes SPST-NO 1A Black 1/4-32 | .150 | .250 | .370 | GH1365-ND 2.53 1.90 | 30-3 
and sizes to fit all designs. Operating temperature is -40°C ~ 85°C. Optional caps work with all Series 30 and 39 SPST-NO 5A Black 1/4-32 | .150 | .250 | .370 | GH1358-ND 2.64 1.99 | 30-3UL 
switches except 39-101. Fasten button with cyanoacrylate adhesive. SPST-NO | 1A Red 1/4-32 | 150 | .250 | .455 | GH1363-ND 3.16 237 | 30-15 
1 SPST-NO | 150mA | Black 1/4-32 | .150 | .250 | .370 | GH1367-ND 1.81 1.36 | 30-601 BLK 
SPST-NO | 150mA Red 1/4-32 | .150 | .250 | .370 | GH1368-ND 1.81 1.36 | 30-601 RED 
SPST-NO | 500mA Red 8-40 175 | 125 | .215 | GH1344-ND 3.77 2.83 | 39-1 
SPST-NC | 250mA | Black 8-40 175 | .125 | .390 | GH1346-ND 5.83 4.38 | 39-2 
SPST-NO | 500mA | Black 8-40 175 | 125 | .215 | GH1345-ND 3.78 2.84 | 39-3 
SPST-NO | 150mA Red 8-40 175 | 125 | .215 | GH1350-ND 3.13 2.35 | 39-401 RED 
SPST-NO | 150mA | Black 8-40 175 | .125 | .215 | GH1349-ND 3.13 2.35 | 39-401 BLK 
SPST-NO 1A Red 15/32-32 | .160 | .375 | .668 | GH1360-ND 5.14 3.86 | 4001 
9 SPST-NC 1A Black 1/4-32 | — _ — | GH1364-ND 2.84 2.14 | 30-2 
SPST-NC 1A Red 1/4-32_ | — = —_ | GH1366-ND 2.84 2.14 | 30-6 
3 SPST-NO | 150mA Red _ _ _ — | GH1351-ND 5.00 3.75 | 39-501 RED 
SPST-NO | 150mA | __ Black = - _ —_ | GH1352-ND 5.00 3.75 | 39-501 BLK 
4 SPST-NO | 500mA Red 8-40 _ _ — | GH1347-ND 7.06 5.30 | 39-351 RED 
SPST-NO | 500mA |__Black 8-40 - = —_ | GH1348-ND 7.06 5.30 | 39-351 BLK 
5 | SPST-NO | 500mA | Nat. Nylon | 5/16-32 | — = —_ | GH1369-ND 8.21 6.16 | 39-101 
Pushbutton Cap, Red, .25” Diameter for Series 30 and 39.. GH1355-ND 36 Or 30B1012-5 
Pushbutton Cap, Black, .25” Diameter for Series 30 and 39 GH1357-ND 36 7 30B1012-9 
Pushbutton Cap, White, .25” Diameter for Series 30 and 39.. GH1356-ND 39 30 30B1012-8 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 2045 


a . Digi-Key Price Each E-Switch 
q> EeSWITCH Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Vv Red Cap, Plastic Bushing, N/O EG1930-ND 2.25 2.03 1.73 | RP3502ARED 
. Red Cap, Plastic Bushing, N/C EG1931-ND 2.55 2.30 1.96 | RP3502BRED 
Momenta ry Pushbutton Switches Black Cap, Metal Bushing, N/O £G1932-ND 3.48 3.14 267 | RP3502MABLK 
a & Black Cap, Metal Bushing, N/C EG1933-ND 3.90 3.52 3.00 | RP3502MBBLK 
5500 Narrow and 5511 Wide Body Series 5 | Green Cap, Metal Bushing, N/O £G1934-ND 348 314 2.67 | RP3502MAGRN 
Th on ‘i . : ‘ p A Green Cap, Metal Bushing, N/C EG1935-ND 3.90 3.52 3.00 _| RP3502MBGRN 
ese miniature, momentary switches have a crisp tactile feel and are available in a wide range of colors, - 
available in two widths: the 5500 .47” (12mm) wide and the 5517 .67” (17mm) wide, meet all ESD protection Yellow Cap, Metal Bushing, N/O £G1936-ND 3.48 3.14 2.67 | RP3502MAYEL 
requirements and are available with or without LED Operating Travel: 1.8mm Function: Momentary Yellow Cap, Metal Bushing, N/C £G1937-ND 3.90 3.52 3.00 | RP3502MBYEL 
SPDT Contact Bounce: <5m second Operating Life: 5 x 10° Cycles Operating Force: <200 gf Voltage Red Cap, Metal Bushing, N/O EG1938-ND 3.48 3.14 2.67 | RP3502MARED 
Rating: 12V Current Rating: 50mA Contact Resistance: <50mQ LED Ratings: 2.2v@30mA Red Cap, Metal Bushing, N/C EG1939-ND 3.90 3.52 3.00 _| RP3502MBRED 
6 Illuminating Red LED Alt Action EG2543-ND 7.26 6.54 5.57 | RP3508BBLKREDREDNS 
Fig. 1 — 484 Dimensions - Inch (mm) illuminating Green LED Alt Action £G2544-ND 7.26 6.54 5.57 _| RP3508BBLKGRNGRNNS 


Narrow Body 
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Momentary Pushbutton Switches 
320 Series — Sold With Caps 
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Fig. 2— 73 
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035(0.9) .035(0.9) (15.24)—7 (1.1) 


3(7.62) 


(Above PCB is for Two LED Series) 


Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
5500 Series - Narrow Body . . . 7 re . . . 
SPDT, Black Cap, no LED EG1701-ND 4.06 3.66. 3.412 15501MiBLKX 320 Series switches are being used in a variety of applications in a great number of industries such as: 
14 Instrumentation, Test Equipment, Telecommunications, Audio Visual, and Computers Specifications: 
SPDT, Grey Cap, no LED EG1702-ND 4.06 3.66 3.12 |5501MGRYX Ti I: 028" (7 =o ting F + 120 Ti Of Contact: SPST ° Contact Rating: 
SPDT, Red Cap, no LED £G1704-ND 4.06 3.66 3.12 |5501MREDX oa AIBOV De ( Ane 7 vote ing ROL a ae oF tees Aig ca eaeorinis: ols pei SOUn: 
SPDT, White Cap, no LED £G1708-ND 4.06 3.66 3.12 _|5501MWHTX 7 mA/SOV (DC) * Initial Resistance: 50m Life: 1 1 Switening cycies' “Snap Time: osing: <9) Hs: 
SPDT, Black Cap, with Red LED EG17151-ND 530 4784.07 15501MBLKRED pening: <200us ¢ Materials: Housing: PC-CF; Knob: ABS or equivalent; Contacts (Fixed): CuZn Ag (gold 
: ees available); Dome Contact: CrNi Au 
SPDT, Black Cap, with Green LED EG17171-ND 5.30 4.78 4.07 |5501MBLKGRN 
SPOT, Black Cap, with Yellow LED EG4608-ND NEW! 530 4.78 4.07 |5501MBLKYEL — . . 
1 |SPDT, Grey Cap, with Red LED £G17152-ND 530 4.78 4.07 |5501MGRYRED ; 7 Digi-Key Price Each E-Switch 
SPOT, Grey Cap, with Green LED EG17172-ND 530 4.78 4.07 |5501MGRYGRN Fig.| Description Part No. 1 10 100__| PartNo. 
SPOT, Red Cap, with Red LED EG17155-ND 5.30 4.78 4.07 |5501MREDRED Square, Recessed, Black £G1301-ND 2.15 1.94 1.65 320E11BLK 
SPDT, Red Cap, with Green LED EG17175-ND 5.30 4.78 4.07 |5501MREDGRN Square, Recessed, Grey £G1303-ND 2.15 1.94 1.65 320E11GRY 
SPDT, White Cap, with Red LED EG17158-ND 5.30 4.78 4.07 |5501MWHTRED Square, Recessed, Red EG1305-ND 2.15 1.94 1.65 320E11RED 
SPDT, White Cap, with Green LED EG17178-ND 5.30 4.78 4.07 [5501MWHTGRN 1 | Square, Recessed, White £G1308-ND 2.15 1.94 1.65 320E11WHT 
SPOT, Black Cap, with Red and Green LED | EG171571-ND 5.84 526 4.49 |5501MBLKREDGRN Square , Recessed, Yellow £G2549-ND 2.15 1.94 1.65 320E11YEL 
SPDT, Grey Cap, with Red and Green LED | EG171572-ND 5.84 5.26 4.49 |5501MGRYREDGRN Square, Recessed, Blue EG2550-ND 2.15 1.94 1.65 320E11BLU 
5511 Series - Wide Body Square, Recessed, Green £G2551-ND 2.15 1.94 1.65 320E11GRN 
SPOT, Black Cap, no LED EG1709-ND 4.06 366 3.12 |5511MBLKX Standard Round, Black £G1311-ND 2.25 1.94 1.67 320.02E11.08BLK 
SPDT, Grey Cap, no LED EG1710-ND 4.06 3.66 3.12 |5511MGRYX Standard Round, Grey £G1312-ND 2.56 2.20 1.90 320.02E11.08GRY 
SPOT, Blue Cap, no LED EG1711-ND 4.06 3.66 3.12 |5511MBLUX Standard Round, Red £G1315-ND 2.25 1.94 1.67 320.02E11.08RED 
SPDT, Red Cap, no LED EG1712-ND 4.06 3.66 3.12 |5511MREDX Standard Round, White £G1318-ND 2.25 1.94 1.67 320.02E11.08WHT 
SPDT, White Cap, no LED EG1714-ND 4.06 3.66 3.12 |5511MWHTX Standard Round, Yellow £G2552-ND 2.70 2.44 2.08 320.02E11.08YEL 
SPOT, Black Cap, with Red LED EG1715-ND 5.30 4.78 4.07 |5511MBLKRED Standard Round, Blue £G2553-ND 2.70 2.44 2.08 320.02E11.08BLU 
SPDT, Black Cap, with Green LED EG1719-ND 5.30 4.78 4.07 |5511MBLKGRN 9 Standard Round, Green £G2554-ND 2.70 2.44 2.08 320.02E11.08GRN 
2 |SPDT, Grey Cap, with Red LED EG1716-ND 5.30 4.78 4.07 |5511MGRYRED Large Round, Black £G2568-ND 2.85 2.57 2.19 320.02E11.09BLK 
SPDT, Grey Cap, with Green LED EG1720-ND 5.30 4.78 4.07 |5511MGRYGRN Large Round, Grey £G2569-ND 2.85 257 2.19 320.02E11.09GRY 
SPOT, Red Cap, with Red LED EG1717-ND 5.30 4.78 4.07 |5511MBLURED Large Round, Yellow £G2570-ND 2.85 2.57 2.19 | 320.02E11.09VEL 
SPDT, White Cap, with Red LED £G1718-ND 5.30 4.78 4.07 |5511MWHTRED Large Round, Blue £G2571-ND 2.85 257 2.19 320.02E11.09BLU 
SPDT, White Cap, with Green LED EG1722-ND 6.30 4.78 4.07 |5511MWHTGRN Large Round, Red £G2572-ND 2.85 257 219 320.02E11.09RED 
SPOT, Black Cap, with Red and Green LED | EG1723-ND 5.84 526 4.49 |5511MBLKREDGRN Large Round, Green £G2573-ND 2.85 2.57 2.19 320.02E11.09GRN 
SPDT, Grey Cap, with Red and Green LED | EG1724-ND 5.84 5.26 4.49 |5511MGRYREDGRN Large Round, White £G2574-ND 2.85 257 219 320.02E11.09WHT 
Flat Square, Black £G1321-ND 2.15 1.94 1.65 320.01E11BLK 
Flat Square, Grey EG1322-ND 2.15 1.94 1.65 320.01E11GRY 
H Flat Square, Red £G1325-ND 2.15 1.94 1.65 320.01E11RED 
Momentary Pushbutton Switches BOWS] | | 5 | Fat savare vite EGI900ND 218 1841.65. | SOOTENIWRT 
Flat Square, Yellow EG2555-ND 2.15 1.94 1.65 320.01E11YEL 
Dimensions - Inch (mm) Flat Square, Blue EG2556-ND 2.15 1.94 1.65 320.01E11BLU 
Flat Square, Green EG2557-ND 215 1.94 1.65 320.01E11GRN 
Circuit: SPST (M tary 0 Tilted Square, Black £G1341-ND 217 1.96 1.67 320.22E11BLK 
Rating: an a SEV APIA an Circuit: SPST (Momentary On) Tilted Square, Grey £G1342-ND 2417 1.96 1.67 | 320.22E11GRY 
tact Resistance: < 50m0 Hole 1.177 Rating: 3A 125VAC Initial Contact Tilted Square, Red £G1345-ND 217 1.96 1.67 320.22E11RED 
Cutout: .49" (12.4mm) Hardware (29.9) Resistance: < 50mQ Hole Cutout: Tilted Square, White £G1348-ND 217 1.96 1.67 320.22E11WHT 
Included . : .28” (7.2mm) Hardware Included Tilted Square, Yellow £G2558-ND 217 1.96 1.67 320.22E11YEL 
Tilted Square, Blue £G2559-ND 2.17 1.96 1.67 320.22E11BLU 
4 Tilted Square, Green EG2560-ND 2.17 1.96 1.67 320.22E11GRN 
Tilted Rectangular, Black £G2561-ND 2.22 2.01 1.71 320.21E11BLK 
rase(i2.6) Tilted Rectangular, Grey £G2562-ND 222 201 1.71 | 320.21E11GRY 
" Tilted Rectangular, Yellow £G2563-ND 2.22 2.01 1.71 320.21E11YEL 
Circuit: SPST (Momentary On) att iTS) Tilted Rectangular, Blue £G2564-ND 2.22 201 1.71 | 320.21ET1BLU 
Rating: 3A 125VAC Initial Contact a Panel Cutout Tilted Rectangular, Red £G2565-ND 2.22 2.01 171 320.21E11RED 
Resistance: < 50m0 Hole Cutout: : ; Circuit: SPST (Momentary Tilted Rectangular, Green £G2566-ND 2.22 2.01 171 320.21E11GRN 
49” (12.4mm) Hardware Included - On) Rating: 1A 125VAC Tilted Rectangular, White £G2567-ND 2.22 2.01 171 320.21E11WHT 
Initial Contact Resistance: 42 mm Finger Recessed Cap, Black £G2575-ND 2.66 240 2.05 | 320.02E11.094BLK 
___ | 12 mm Finger Recessed Cap, Grey £G2576-ND 2.66 2.40 2.05 320.02E11.094GRY 
Plastic Bushin Metal Bushi as Momentary Black Short (Uses JN Caps) | EG2548-ND 2.04 1.84 1.57 320.02E11BLK 
9 Stal Bueming e785 9.94) Momentary Black Tall (Uses JN Caps) | EG4366-ND 2.09 189 1.61 | 320.03E11BLK 
Qeatig << 700(17) (7017.78) 
3 
346 (8.8) 
(C*82)_ | cireute spt Rating Illuminated Panel Mount ROHS 


Panel Cutout : SK 551 250VAC Hole Cutout: 62” (15.75mm) 

14) Hardware Included Rating: Red; 
Circuit: SPST Rating: 3A 125VAC / 1.5A 250 AC Initial Contact 1.8V@20mA, Yellow & Green; 
Resistance: < 50m0 Hole Cutout: .50” (12.7mm) Hardware Included 2.1V@20mA 


Pushbutton Switches 


Mechanical Specifications: * Mechanical 
Life: 30,000 cycles * Electrical Life: 10,000 
cycles * Approvals: UL, VDE Electrical 
Specifications: * Contact Rating: 15A@250VAC 


Dimensions - mm 


Digi-Key Price Each E-Switch . : 
7 a UL listed, 10A@125VAC VDE listed »* Contact 
Es Desenation - parties i il OOS HRariiNDs Resistance: <20mQ Insulation Resistance: 
1 | Red, Cap .59 (15mm) Sq., N/O EG2005-ND 2.05 1.85 1.57 | PS1023ARED 1,000MQ min. * Dielectric Strength: 1,500V 
Black, Cap .59" (15mm) Sq., NO £G2001-ND 2.05 1.85 __1.57_| PS1023ABLK Environmental Specifications: + Operating 
Red, Cap .24” (6mm) Dia., NO EG2015-ND 110.96 _ .88 | PS1024ARED Temperature: -10°C ~ 55°C 
| Black, Cap .24” (6mm) Dia., N/O £G2011-ND 148 1.30 1.19 | PS1024ABLK 
Red, Cap .39” (10mm) Dia., NO £G2025-ND 156 1.41 1.20 | PS1024ALRED itehi ion i “Swi 
Black, Cap .39” (10mm) Dia., WO __|_EG2021-ND 156 1.41 1.20 | PS1024ALBLK carearl| ee Were | Rar | te ett aaa barnes 
Red, Cap .55” (14mm) Dia., WO £G2035-ND 231 2.09 1.78 | PST040ARED : : 
3 { : SPST | On-Off [NoLamp] Black | EG4397-ND 794 1.75 ‘1.49 | PB1973ABLKBLKEFO 
Black, Cap .55" (14mm) Dia., N/O EG2OSENG 231 2.09 __1.78_| PS1040ABLK SPST| On-Off | 12vDC | Green | EG4398-ND 249 2.24 1.91. | PB1973CBLKGILEF3 
4 | Red, Cap 55" (14mm) Sq., NO £G2045-ND 169 1.52 1.30 | PS1057ARED SPST | On-Off | 125VAC]} Red | EG4399-ND 249 224 1.91 | PB1973CBLKRILEF1 
Black, Cap .55" (14mm) Sq.. WO £62041-ND 1.69 1.52__1.30_| PS1057ABLK SPST | Mom-Off | 12VDC | Green | EG4400-ND 3.27 294 2.51 | PB1973DBLKGILEF3 
5 | Black Cap, Plastic Bushing, N/O EG1900-ND 225 2.03 1.73 | RP3502ABLK DPST | On-Of | 125VAC} Red | EG4401-ND 327 294 2.51 | PB1973GBLKRILEF1 
Black Cap, Plastic Bushing, N/C £G1929-ND 255 2.30 _1.96_| RP3502BBLK DPST | Mom-ott | 12vDC | Green | EG4402-ND 3.27294 2.51 | PB1973HBLKGILEF3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2046 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


CHAPEM’ pushbutton Switches 
1200, 1200M, 4700, 1400N Series 


Fig. 1 — 1200 Series Fig. 2— 1200 Series Fig. 3 — 1200M Series Fig. 4 — 4700 Series Fig. 5 — 1400N Series 


Dimensions in mm 


Switching Contact Digi-Key Price Each APEM 
Fig. Circuit Function Termination Rating Part No. al 25 100 Part No. 
1 SPST ON (OFF) Screw 8A 125VAC/12VDC 679-1037-ND 5.17 4.72 4.26 1202A2 
SPST ON (OFF) Solder Lug BA 125VAC/12VDC 679-1038-ND 5.41 4.93 4.46 1212A2 
2 SPST OFF (ON) Solder Lug 8A 125VAC/12VDC 679-1039-ND 5.44 4.93 4.46 1213A2 
SPST OFF (ON) Solder Lug 8A 125VAC/12VDC 679-1040-ND 3.91 3.57 3.22 1213C2 
SPST ON (OFF) Screw 8A 125VAC/12VDC 679-1041-ND 6.22 5.68 5.13 12222 
SPST ON (OFF) Solder Lug BA 125VAC/12VDC 679-1042-ND 16.52 15.07 13.61 1212MA 
3 SPST OFF (ON) Solder Lug 8A 125VAC/12VDC 679-1043-ND 13.94 12.71 11.48 1213MA 
SPST ON (OFF) Screw 8A 125VAC/12VDC 679-1044-ND 15.91 14.51 13.11 1222MA 
SPST ON (OFF) Solder Lug 6A 125VAC 679-1045-ND 4.69 4.28 3.87 4731A02UU 
SPST OFF (ON) Solder Lug 6A 125VAC 679-1046-ND 5.54 5.06 4.57 4733A02UU 
4 SPDT ON ON Solder Lug 6A 125VAC 679-1047-ND 5.68 5.18 4.68 4736A02UU 
DPST ON OFF Solder Lug 6A 125VAC 679-1048-ND 6.32 5.77 5.21 4741A02UU 
DPST OFF (ON) Solder Lug 6A 125VAC 679-1049-ND 6.83 6.24 5.63 4743A02UU 
DPDT ON ON Solder Lug 6A 125VAC 679-1050-ND 7.92 7.23 6.53 4746A02UU 
SPST ON (OFF) -185"QC 3A 12VDC 679-1051-ND 3.09 2.83 2.55 1412N8C2 
DPDT ON ON .185"QC 3A 12VDC 679-1052-ND 4.15 3.79 3.42 1415N8C2 
5 SPST OFF (ON) Solder Lug 3A 12VDC 679-1053-ND 2.92 2.67 2.41 1413NC2 
SPDT ON ON Solder Lug 3A 12VDC 679-1054-ND 3.40 3.10 2.80 1415NC2 
SPST OFF (ON) PCB 3A 12VDC 679-1055-ND 3.26 2.98 2.69 1443NC6 
Sealing Boots 
Nickel Plated Hex Nut for 1200 and 4700 series. 679-1297-ND 5.20 4.75 4.29 U1654 
Matte Black Hex Nut for 1200 and 4700 series .. 679-1298-ND 5.71 5.21 4.71 U1656 
1A, IB, and Is Series Dimensions in Inches (mm) Digi-Key Price Each APEM 
iaGahes: Fig. 1 — IA Series Fig. 2 - IB Series Fig.| Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
: 079 SPST-NO, Blue Plunger............. 679-1079-ND 16.22 14.79 13.36 |IAR3F1100 
Features: * Panel cut-out 016.2mm « Resistant (2.0) C SPST-NO, Black Plunger.. 679-1080-ND 16.38 14.94 13.49 |IAR3F1200 
to frost, sand and hydrocarbons * Front panel 5 : 0) SPST-NO, Green Plunger. 679-1081-ND 16.38 14.94 13.49 |IAR3F1300 
sealed to IP67 Standard Hardware Supplied: . . 197 SPST-NO, Red Plunger . 679-1082-ND 16.38 14.94 13.49 |IAR3F1600 
* 1 knurled nut and 1 O-ring (6.0) 1 | SPST-NO, Orange Plunger 679-1083-ND 16.38 14.94 13.49 |IAR3F1900 
Electrical Specifications: * Current/Voltage ; na 0) q SPST-NO, White Plunger. 679-1084-ND 16.22 14.79 13.36 |IAR3F17/100 
Rating: 2A/24VDC « Contact Resistance: 100mQ S i SPDT, Red Plunger. 679-1085-ND 19.52 17.80 16.08 |IAR5F1600 
maximum * Electrical Life: 1,000,000 cycles i 508 SPDT, Blue Plunger 679-1086-ND 20.30 18.51 16.72 |IARSF1100 
* Total Travel: 1.5mm » Operating Force: 650gF (12.9) SPDT, Black Plunger .. 679-1087-ND 19.52 17.80 16.08 )IAR5F1200 
* Operating Temperature: -20°C ~ 65°C SPDT, Green Plunger . 679-1088-ND 19.52 17.80 16.08 |IAR5F1300 
: Snap-in, Black Plunger .. 679-1089-ND 9.52 8.68 7.84 |IBR3SAD200 
IB and IS Series: » | Snap-in, Green Plunger... 679-1090-ND 9.52 8.68 7.84 |IBR3SAD300 
Features: ¢ Sealed to IP67 3 Fig 3—IS Series Snap-in, Yellow Plunger . 679-1091-ND 9.52 8.68 7.84 |IBR3SAD500 
Electrical Specifications: + Contact 079 Snap-in, Red Plunger... 679-1092-ND 9.52 8.68 7.84 |IBR3SAD600 
Rating: 400mA/32VAC - 100mA/50VDC (2.0) Threaded, Blue Plunger ... 679-1093-ND 10.34 9.43 8.52 |ISR3SAD100 
-125mA/125VAC * Contact Resistance: 50mQ . 197 } Threaded, Black Plunger 679-1094-ND 10.34 9.43 8.52 /ISR3SAD200 
Maximum « Electrical Life: 500,000 cycles ‘ (5.0) 3 Threaded, Green Plunger . 679-1095-ND 10.34 9.43 8.52 /ISR3SAD300 
* Total Travel: 1.5mm »¢ Operating Force: 2N 512 <2 Threaded, Yellow Plunger . 679-1096-ND 10.34 9.43 8.52 |ISR3SAD500 
~5N ° Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (13.0) Threaded, Red Plunger. . 679-1097-ND 10.34 9.43 8.52 |ISR8SAD600 
Threaded, White Plunger 679-1098-ND 10.34 9.43 8.52 |ISR3SAD7/100 
IP Series — Pushbutton Switches Digi-Key Price Each APEM 
. Fig. | Description Part No. 1 25 +100 | PartNo. 
for Harsh Environments SPST, On-Off, Black, Red LED .. 679-1116-ND 21.45 19.57 17.67 | IPRISAD2LOS 
SPST, Mom, Black, Green LED 679-1117-ND 17.61 16.06 14.51 | IPR83SAD2LOG 
ELECTRICAL SPECIFICATIONS: ee SPST, Mom, Black, Red LED . 679-1118-ND 17.61 16.06 14.51 | IPR3SAD2LOS 
* Contact Ratings: 500mA at 48VAC, 200mA at 50VDC or 200mA at 250VAC Electrical Life: 500,000 1 SPST, Mom, Red, Red LED... . 679-1119-ND 17.61 16.06 14.51 | IPR3SAD6LOS 
cycles min. at full load * Total Travel: .059” (1.5mm) * Operating Force: 10.5+40z. (341N) * Operating SPST, On-Off, Green, Green LED .. 679-1120-ND 21.45 19.57 17.67 | IPRiSAD3LOG 
Temperature Range: -40°C ~ 125°C * Hardware: Supplied with 1 hex nut and 1 O-ring * LED Ratings: SPST, On-Off, White, Red LED 679-1121-ND 21.45 19.57 17.67 | IPRISAD7/1LOS 
Red- 20mA at 2V, Green- 10mA at 2V Diinanistoneaiidiches (iin) SPST, On-Off, Black 679-1108-ND 15.88 14.48 13.08 | IPCTSAD2 
SPST, Mom, Black 679-1109-ND 14.82 13.52 12.21 | IPC3SAD2 
SPST, Mom, Red . 679-1110-ND 14.82 13.52 12.21 | IPC3SAD6 
SPST, Mom, White 679-1111-ND 15.27 13.92 12.58 | IPC3SAD7/1 
078 2 | SPST, Mom, Green. 679-1112-ND 14.82 13.52 12.21 | IPC3SAD3 
<— (2.00). .688 SPDT, Mom, Black 679-1113-ND 15.88 14.48 13.08 | IPC5SAD2 
<* (17.50) SPDT, Mom, Red. 679-1114-ND 15.88 14.48 13.08 | IPC5SAD6 
SPST, On-Off, Black, Red LED 679-1122-ND 21.45 19.57 17.67 | IPC1SAD2LOS 
SPST, Mom, Black, Red LED . 679-1123-ND 17.61 16.06 14.51 | IPC3SAD2LOS 
SPST, On-Off, Black 679-1124-ND 19.04 17.36 15.68 | IPRIFAD2 
SPST, On-Off, Red . 679-1125-ND 19.04 17.36 15.68 | IPR1FAD6 
SPST, Mom, Black.. 679-1126-ND 18.29 16.68 15.07 | IPR3FAD2 
SPST, Mom, Green. 679-1127-ND 18.29 16.68 15.07 | IPR3FAD3 
SPST, Mom, Yellow. 679-1128-ND 18.29 16.68 15.07 | IPR3FADS 
SPST, Mom, Red . 679-1129-ND 18.29 16.68 15.07 | IPR3FAD6 
SPDT, Mom, White . 679-1130-ND 18.29 16.68 15.07 | IPR3FAD7/1 
SPDT, Mom, Black.. 679-1131-ND 22.47 20.50 18.51 | IPR5FAD2 
3 | SPDT, Mom, Green. 679-1132-ND 22.47 20.50 18.51 | IPR5FAD3 
SPDT, Mom, Yellow .. 679-1133-ND 22.47 20.50 18.51 | IPR5FADS 
SPDT, Mom, Red... 679-1134-ND 22.47 20.50 18.51 | IPR5FAD6 
SPDT, Mom, White . 679-1135-ND 22.47 20.50 18.51 | IPR5FAD7/1 
Darke) Ripe > | Aes SPST OnOff Groen Green LED.. | 67O-114SND 28.04 2375 21.45 | IPRIFADSLOG 
nig: Deserption Bertin: u 25a S100) RartiNos SPST, Mom, Black, Green LED....._ | 679-1144-ND 21.45 19.57 17.67 | IPRSFAD2LOG 
SPST, On-Off, Black... cram) (2 NC ND) 15.88 14.48 13.08 | IPRISAD2 SPST, Mom, Black, Red LED . 679-1145-ND 21.45 19.57 17.67 | IPRSFAD2LOS 
SPST, On-Off, Red 679-1100-ND 15.88 14.48 13.08 | IPRISAD6 SPST, Mom, Green, Green LED . 679-1146-ND 21.45 19.57 17.67 | IPR3FAD3LOG 
SPST, Mom, Black. 679-1101-ND 14.82 13.52 12.21 | IPR3SAD2 SPST, Mom, Red, Red LED........._ | 679-1147-ND 21.45 19.57 17.67 | IPR3FAD6LOS 
SPST, Mom, Red .. +. | 679-1102-ND 14.82 13.52 12.21 | IPR3SAD6 SPST, On-Off, Red . . | 679-1136-ND 19.04 17.36 15.68 | IPCiFAD6 
1 | SPST, Mom, Blue.. -. | 679-1103-ND 15.27 13.92 12.58 | IPR3SAD1 SPST, Mom, Black.. 679-1137-ND 18.29 16.68 15.07 | IPC3FAD2 
SPST, Mom, Green 679-1104-ND 14.82 13.52 12.21 | IPR3SAD3 4 | SPST, Mom, Green. 679-1138-ND 18.29 16.68 15.07 | IPC3FAD3 
SPST, Mom, Yellow 679-1105-ND 15.27 13.92 12.58 | IPR83SAD5 SPST, Mom, Red... 679-1139-ND 18.29 16.68 15.07 | IPC3FAD6 
SPDT, Mom, Black. 679-1106-ND 15.88 14.48 13.08 | IPRS5SAD2 SPDT, Mom, Black.. 679-1140-ND 20.23 18.45 16.66 | IPC5FAD2 
SPDT, Mom, Red.. .. | 679-1107-ND 15.88 14.48 13.08 | IPRSSAD6 SPDT, Mom, Red... | 679-1141-ND 20.23 18.45 16.66 | IPCSFAD6 
SPST, On-Off, Black, Green LED... _ | 679-1115-ND 21.45 19.57 17.67 | IPR1SAD2LOG (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2047 


PEM 


ADEM COMPONENTS, OC 


Pushbutton Switches 


AV Series 


(Cont.) 


Switching Hole Digi-Key Price Each APEM 
Fig. Circuit Function Ratings Actuator Size Termination Sealing Part No. 1 25 100 Part No. 
SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Curved 22.2 Screw IP54 679-1056-ND 15.74 14.36 12.97 AV021003C900 
SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Curved 22.2 Screw IP65 679-1057-ND 34.75 31.69 28.62 AV021003C900K 
1 SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Flat 22.2 Screw IP54 679-1058-ND 15.57 14.20 12.83 AV031003C900 
SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Flat 19.2 Solder Lug IP54 679-1059-ND 12.58 11.47 10.36 AV091003C200 
SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Flat 19.2 Screw IP54 679-1060-ND 12.58 11.47 10.36 AV091003C900 
SPST-NO OFF (ON) 2A 48VDC Curved 19.2 Screw IP54 679-1061-ND 11.87 10.82 9.78 AV191003C900 
SPDT ON (ON) 6A 125VAC Curved 22.2 Solder Lug IP54 679-1064-ND 21.11 19.26 17.39 AV02810KMZQ 
2 DPDT ON (ON) 6A 125VAC Curved 19.2 Solder Lug IP54 679-1062-ND 21.39 19.50 17.62 AV19820KMZQ 
DPDT ON (ON) 6A 125VAC Curved 19.2 Solder Lug IP65 679-1063-ND 23.12 21.08 19.04 AV19820KMZQK 
DPDT ON (ON) 6A 125VAC Curved 22.2 Solder Lug IP54 679-1065-ND 21.35 19.47 17.59 AV02820KMZQ 
3 DPDT ON ON 6A 125VAC Curved 22.2 Solder Lug IP54 679-1066-ND 25.40 23.16 20.92 AV044746A200 
4 SPST-NO OFF (ON) 400mA 48VDC. Flat 16.2 Screw IP54 679-1067-ND 11.32 10.33 9.33 AV0630C900 
SPST-NO OFF (ON) 400mA 48VDC Flat 16.2 Screw IP65 679-1068-ND 18.29 16.68 15.07 AV0630C900K 
SPST ON OFF AVA @20V Flat 19.2 Solder Lug IP54 679-1069-ND 17.41 15.88 14.34 AV09401ZBE 
5 SPST ON OFF 3A 120VAC Curved 19.2 Solder Lug IP54 679-1070-ND 18.05 16.47 14.87 AV19401ZQEUL 
SPST OFF (ON) 3A 120VAC Curved 19.2 Solder Lug IP54 679-1071-ND 19.69 17.95 16.22 AV19402ZQE 
SPST ON OFF 3A 120VAC Red Mushroom 19.2 Solder Lug IP54 679-1072-ND 28.36 25.86 23.36 AV49401ZQE6 
SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Flat 19.2 Solder Lug IP54 679-1073-ND 15.84 14.45 13.05 AV09C703D200 
SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Flat 19.2 Solder Lug IP65 679-1074-ND 19.55 17.83 16.10 AV09C703D200K 
6 SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Flat Blue LED 19.2 Solder Lug IP65 679-1075-ND 45.42 41.42 37.41 AV09C7L3D2001K 
SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Flat Green LED 19.2 Solder Lug IP65 679-1076-ND 52.70 48.05 43.40 AV09C7L3D2003K 
SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Flat Red LED 19.2 Solder Lug IP54 679-1077-ND 46.48 42.38 38.28 AV09C7L3D2006 
SPST OFF (ON) 50mA 24VDC Curved 19.2 Solder Lug IP65 679-1078-ND 33.97 30.97 27.98 AV19C703D200K 
Joysticks 


1000 Series: The 1000 Series are robust, switch joysticks. Based on industry 
standard V3 and V4 microswitches, they can switch 6A, 10A or up to 16A. 
The 1000 Series are ideal for general machine control type applications where 
the user is directing equipment at a predetermined speed. 4000 Series: The 
4000 Series is a range of highly versatile, single, dual, or tri-axial, proportional 
joysticks. Unlike other potentiometer based joysticks, the 4000 Series has an 
all-metal mechanism for maximum possible robustness and performance over 


life. The range employs high quality, plastic conductive film potentiometers as 
standard, and is designed as a sub-panel mount unit. The 4000 Series is ideally 
suited to medium duty applications such as electric vehicle control. This series 
remains the preferred choice for applications which require a life greater than five 
million cycles and absolute immunity to RFI. 5000 Series: The 5000 Series is a 
family of cost optimized, potentiometer joysticks. With particular attention paid to 
the style of the unit and a low installed depth, these joysticks are ideal for lighter 


duty applications such as CCTV keyboard control. 9000 Series: The 9000 Series 
offers a range of single, dual, or tri-axial products, utilizing contactless sensing 
to give highly repeatable proportional signals that do not degrade with use. The 
9000 Series also offers a range of electronic features including dual decode 
technology providing for electronic “at-centre” or “internal fault” detect, which 
makes it the ideal user interface for complex and safety critical applications such 
as materials handling or power chair control. 


Digi-Key Price Each APEM 
Fig. Description Part No. 1 25 100 Part No. 
1000 Series 
1 SPDT, 4-Point, Screw Mount, 164 679-1404-ND 31.45 26.21 23.24 2V17F1100 
SPDT, 4-Point, Screw Mount, 6A 679-1405-ND 27.25 22.71 20.14 1V15F1100 
2 SPDT, 22mm, Bushing Mount, 6A 679-1406-ND 33.07 27.56 24.44 1D15F1500 
DPDT, 22mm, Bushing Mount, 6A 679-1407-ND 58.01 48.35 42.87 1D27F1500 
4000 Series 
1 Axis, 5K, 55 degrees 679-1408-ND 88.11 73.43 65.11 4R182S1E5500 
3 2 Axis, 5K, 340 degrees 679-1409-ND 156.32 130.27 115.50 4R252S1E5500 
2 Axis, 5K, 340 degrees with Soft Touch Pushbutton 679-1410-ND 199.29 166.08 147.26 4R252S1N5500 
5000 Series 
4 2 Axis, 5K, 220 degrees, Square Bezel 679-1411-ND 93.98 78.32 69.45 5S251S0F1000 
2 Axis, 5K, 220 degrees, Circular Bezel 679-1412-ND 99.92 83.27 73.84 5T251S0F2100 
9000 Series 
5 Round Handle, Gloss Phenolic 679-1413-ND 158.72 132.27 117.28 9SA50AC6500 
6 Conical Handle, Matte Nylon 679-1414-ND 102.07 85.06 75.42 9SA50RE6500 
7 Third Axis + Pushbutton Handle, Hard Anodized Aluminum 679-1415-ND 299.08 249.24 220.99 9SW40RP6559 
8 Skirted Handle, Matte Nylon 679-1416-ND 146.35 121.97 108.14 QMA50RQ6295 
9 Third Axis Handle, Hard Anodized Aluminum 679-1417-ND 213.08 177.57 157.45 9SA5ORR6559 
Accessories 
= USB Interface Module 679-1418-ND 163.78 136.49 121.02 909999 
_ USB Cable Assembly 679-1419-ND 7.49 6.25 5.54 919998 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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APEM A01 and A02 Series Switch Assemblies 
A01 Series 16mm A02 Series 22mm 


Fig. 1 Pushbutton Assembly Requires Fig. 1 Pushbutton Assembly Requires Fig. 2 Emergency Assembly Requires 
Pushbutton A. Screen B. Lamp C. Operator D. Switchblock Pushbutton Emergency A. Operator 


aes A. Screen B. Lamp 
+ o+ Je + | [ q 
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Fig. 2 Keylock Assembly Requires | Fig. 3 Emergency Stop C. Operator D. Switchblock 
Keylock Emergency Assembly Requires 
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— Pushbutton (Fig. 1 - Assembly Options) 


Pushbutton (Fig. 1 - Assembly Options) Digi-Key Price Each APEM 
Fig. Bezel Color Part No. 1 25 100 Part No. 
Digi-Key Price Each APEM Screens 
Fig. Bezel Color Part No. saeens i 25 100 Part No. Red 679-1385-ND 7A 66 59 'A0261B 
Aad SoG “aA 56 =i Aolein Amber 679-1386-ND 71 66 59 | A0261C 
Rect. Green 679-1387-ND wal 66 59 | A0Q261E 
nee Amber 679-1341-ND 61 56 51 A0161C 
ect. Giesn 679-1342-ND ‘61 ‘36 Bt ‘AOIGIE Blue 679-1388-ND wal 66 59 | AQ261F 
Clear 679-1343-ND 61 56 51 A0161G Clear 679-1389-ND al 66 59 | A0261G 
Red 679-1344-ND 61 56 51 A0162B Red 679-1390-ND Wal 66 59 | A0262B 
ie Saiiate Amber 679-1345-ND 61 56 51 A0162C Amber 679-1391-ND 7” 66 59 | A0262C 
Green 679-1346-ND 61 56 51 A0162E 1A Square Green 679-1392-ND 71 66 59 A0262E 
Clear 679-1347-ND 61 56 51 A0162G Blue 679-1393-ND 71 66 ‘59 | AQ262F 
wed eee et eC 4 popee Clear 679-1394-ND 71 66 59 _| A0262G 
Round Graan 679-1350-ND ‘Bt 56 Bt ‘AOLE3E Red 679-1395-ND 7 66 59 | A0263B 
Clear 679-1351-ND 61 56 51 A0163G Amber 679-1396-ND 7 66 59 | A0263C 
Round Green 679-1397-ND wal 66 59 | A0263E 
Digi-Key Price Each APEM Blue 679-1398-ND 7” 66 59 | A0263F 
Fig.| Pole | Bezel | Description Part No. 1 25 100 | PartNo. Clear 679-1399-ND 71 66 59 A0263G 
Operators 
1or2 Illum., Alternate Action 679-1305-ND 11.93 10.89 9.83 | AO101X Digi-Key Price Each APEM 
1or2 lllum., Momentary 679-1306-ND 10.71 9.77 8.82 | AO101Y Fig.| Bezel | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
1 or2| Rect. |Non Illum., Momentary 679-1308-ND 10.61 9.68 8.74 | A0102Y Operators 
1or2 Non Illum., Alternate Action | 679-1307-ND 9.32 8.50 7.68 | A0102X - P 
3or4 Illum., Alternate Action 679-1309-ND 12.44 11.35 10.25 | A0103X Illum., Alternate Action 679-1364-ND 17.51 15.97 14.42 | A0201X 
Tor2 Tllum., Alternate Action 679-1310-ND 11.93 10.89 9.83] AO105X Rect, _| lllum., Momentary 679-1365-ND 15.67 14.30 12.91 | AO201Y 
1or2 lllum., Momentary 679-1311-ND 10.68 9.74 8.80 AO105Y * | Non Illum., Alternate Action | 679-1366-ND 13.70 12.50 11.29 | A0203X 
1C }1 or 2 [Square | Non Illum., Momentary 679-1313-ND 10.61 9.68 8.74 | AO106Y Non Illum., Momentary 679-1367-ND 11.83 10.79 9.75 | AO203Y 
1or2 Non Illum., Alternate Action | 679-1312-ND 9.32 8.50 7.68 | AO106X q a ad 
3or4 illum., Alternate Action 679-1314-ND 12.44 11.35 10.25| AQ107X Hum. Alternate Action: Seg Ses ND PO Se 1 B08 |, n0e0e 
: lllum., Momentary 679-1369-ND 17.54 16.00 14.45 | A0204Y 
1or2 Illum., Alternate Action 679-1315-ND 11.93 10.89 9.83 | AO0109X 1C | Square 7 
4or2 Illum., Momentary 679-1316-ND 40.68 9.74 8.80 | AO109Y Non Illum., Alternate Action 679-1370-ND 15.30 13.95 12.60 | A0206X 
1 or 2|Round | Non Illum., Momentary 679-1318-ND 10.61 9.68 8.74] A0110Y Non Illum., Momentary 679-1371-ND 13.80 12.59 11.37 | AO206Y 
1or2 Non Illum., Alternate Action | 679-1317-ND 9.52 8.68 7.84 | AO110X Illum., Alternate Action 679-1372-ND 19.04 17.36 15.68 | A0207X 
3or4 Illum., Alternate Action 679-1319-ND 12.44 11.35 10.25} A0111X mound Illum., Momentary 679-1373-ND 17.54 16.00 14.45 | AQ207Y 
oune’ | Non Illum., Alternate Action | 679-1374-ND 15.30 13.95 12.60 | A0209x 
Digi-Key Price Each APEM Non Illum., Momentary 679-1375-ND 13.80 12.59 11.37 | AO209Y 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Single Pole, 6A 679 =o 864. 788 7.12 | A0151B Dig Key, pace Fach AREN 
ingle Pole, - | . i : + Aled 
19 | Double Pole, 6A 679-1336-ND 1244 1135 10.25 | A0152B ig EBesctiplion Eerie i a) __ iN) eta 
op | Three Pole, 6A 679-1339-ND 21.28 19.41 17.53 | AO155B Switchblock 
Four Poles 6A, Seal SS7eNe) 25.91 20/63" 21.84 | AO1ESS 1 Normally Open, 12A 679-1376-ND 11.46 10.45 9.44 | Ao2501 
Keylock (Fig. Ci Assembly Options) 1 Normally Closed, 12A 679-1377-ND 11.46 10.45 9.44 | A02502 
1D | 2.Normally Open, 124 679-1378-ND 18.12 16.53 14.93 | A02503 
: ee. Digi-Key Price Each APEM 2 Normally Closed, 12A 679-1379-ND 18.12 16.53 14.93 | A02504 
Big oles Bezels EDeschption| EattiNoy u 2D as OURS BRAIN 1.NO/1NC, 124 679-1380-ND 18.12 16.53 14.93 | A02505 
Operators : = 
Tor2 2 Position, Alternate Action | 679-1357-ND 33.90 30.91 27.92] A018323 Second Switchblock 
1or2 2 Position, Alternate Action | 679-1352-ND 33.90 30.91 27.92 | A018301 1D 1 Normally Open, 12A 679-1381-ND 11.46 10.45 9.44 | A02506 
1or2 2 Position, Momentary 679-1353-ND 33.90 30.91 27.92 A018302 ae 
2A |3 or 4 [ROUND | Position, Alternate Action | 679-1354-ND 33.90 30.91 27.92 | A018303 AiNormally Closed 124 EEN) Mg" 10.45" 8.44" | Aoes07 
1or2 3 Position, Momentary 679-1355-ND 33.90 30.91 27.92 A018306 ¢ . 
1or2 3 Position, mainL, MomR__| 679-1356-ND___33.90__30.91__27.92 | A018307 Emergency Stop (Fig. 2 - Assembly Options) 
Emergency Stop (Fig. 3 - Assembly Options) 5 7 Digi-Key Price Each APEM 
Fig. Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Digi-Key Price Each APEM Operators 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 2A 40mm Emergency Stop 679-1400-ND 17.37 15.85 14.31 | AO2ZES 
Operators 
3A 24mm Emergency Stop 679-1358-ND 12.92 11.78 10.64 | AOIES Digi-Key Price Each APEM 
40mm Emergency Stop 679-1359-ND 21.28 19.41 17.53 | AO1ESSP3 Fig. | Description Part No. il 25 100 | Part No. 
Switchblocks Switchblock 
3B Emergency Block, Single Pole, 1.5A | 679-1334-ND 8.91 8.13 7.34 | AO150B 2B Emergency Block, Single Pole 679-1384-ND 12.21 11.13 10.06 | A02512 
Emergency Block, Double Pole, 1.5A_| 679-1338-ND 13.87. 12.65 11.43 | A0154B Emergency Block, Double Pole | 679-1383-ND 19.35 17.64 15.94 | A02511 
Lamps for A01 and A02 Series (Fig. 1) Accessories 
: Voltage | Digi-Key Price Each APEM Fig. 1 — Stop Plate Fig. 2 — Flapguard Fig. 3 — Antirotation Ring 
Fig. Lamp (Vv) Part No. i 25 100 Part No. 
Lamps 
Filament 14 679-1320-ND 2.35 2.14 1.94 | A0141B 
Filament 28 679-1321-ND 2.35 2.44 1.94 | A0141C 
Neon 110 679-1332-ND 8.64 7.88 7.12 | A0143G 
Neon 220 679-1333-ND 8.64 7.88 7.12 | A0143H 
LED Red 12 679-1322-ND 17.03 1554 14.03 | A0142M1 
LED Green 12 679-1323-ND 17.03 1554 14.03 | A0d142M2 Digi-Key Price Each APEM 
1B LED Amber 12 679-1324-ND 17.03 15.54 14.03 A0142M3 Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
LED Blue 12 679-1325-ND 40.94 37.33 33.72 | A0142M4 1 | Yellow Adhesive Label, 60mm for AO1 Series | 679-1363-ND 2.75. 2.52 2.27 | AOTYL1 
LED White 12 679-1326-ND 40.94 37.33 33.72 __|_A0142M5 1 | Yellow Adhesive Label, 90mm for AO2 Series | 679-1401-ND 4.93 4.50 4.06 | AO2YL1 
LED Red 24 679-1327-ND 17.03 15.54 14.03 | A0142N1 2 | Flapguard, Rectangular for A01 Series 679-1360-ND 6.05 5.52 4.99 | AOIFG1 
LED Green 24 679-1328-ND 17.03 15.54 14.03 A0142N2 2 | Flapguard, Square/Round for AQ1 Series 679-1361-ND 6.05 5.52 4.99 | AO1FG2 
LED Amber 24 679-1329-ND 17.03 15.54 = 14.03 | A0142N3 3 | Anti Rotation Ring for A01 Series 679-1362-ND 99 90  .82 | AOILW 
LED Blue 24 679-1330-ND 40.94 37.33 33.72 | A0142N4 — | Fixing Nut Key for AO1 and A02 Series 679-1402-ND 6.15 5.62 5.07 | 30-0001 
LED White 24 679-1331-ND 40.94 37.33 33.72 | AQ142N5 —_| Bulb Remover for AO1 and A02 Series 679-1403-ND_ 4.08 _3.72_ 3.36 | 30-0002 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Digi-Key Price Each C&K 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 Part No. 
LED, Superbright Red, 24V CKN9386-ND. 13.88 12.00 10.10 | 1.90690.3310000 
Industrial Control Switches ___ | LED, Superbright Green, 24V CKN9233-ND 25.94 20.76 16.43 | 1.90690.3320000 
LED, Red, 3V CKN9234-ND. 7.36 5.89 4.67 | 1.90692.0010000 
LU MOTAST 75 LED, Green, 3V CKN9235-ND. 7.51 6.01 4.76 | 1.90692.0020000 
Specifications: Mechanical: « Mounting: Ring nut * Terminals: Tin-plated solder * Contact material: Silver Lenses 
Electrical: * Maximum DC Voltage: 220V * Maximum rated AC voltage: 4A »* Maximum contact resistance: 
200mQ * Operating temperature range: -25°C ~ 70°C Round, Colorless, for Filament or LED CKN9376-ND 1.12 90 71 | 5.49257.0111002 
; = Round, Red, for LED CKN9214-ND. 1.412 90 71 | 5.49257.0111301 
Fig. Sunen Assembly requires Switch + Lamp + Lens + Diffuser Round, Red, for Filament Lamp CKN9377-ND 142-90 74. | 5.49257.0111303 
Round, Yellow, for Filament or LED CKN9215-ND 1.12 90 71 | 5.49257.0111402 
A. Lamp B. Lens C. Diffuser Round, Green, for Filament Lamp CKN9216-ND 1412 90 71 | 5.49257.0111502 
+ i) + © + O Round, Green, for LED CKN9217-ND 1.412 90 71 | 5.49257.0111503 
Round, Blue, for Filament Lamp CKN9218-ND 1.12 90 71 | 5.49257.0111601 
Square, Colorless, for Filament or LED CKN9378-ND 96 aT 61 | 5.49275.0361002 
Square, Red, for LED CKN9219-ND. 96 She 61 | 5.49275.0361301 
Switches 1B Square, Red, for lament Lamp CKN9379-ND 96 aT 61 | 5.49275.0361303 
Square, Yellow, for Filament or LED CKN9220-ND 96 17 61 | 5.49275.0361402 
Digi-Key Price Each C&K Square, Green, for Filament Lamp CKN9380-ND 96 77 61 | 5.49275.0361502 
Eig |MBescrntion RD: i 22 OO (Ear Nor Square, Green, for LED CKN9221-ND 96 77 61 | 5.49275.0361503 
Po witches Square, Blue, for Filament Lamp CKN9222-ND 96 aT 61 | 5.49275.0361601 
Round Rectangular, Colorless, for Filament or LED | CKN9381-ND 96 77 61 |5.49275.0321002 
Momentary, 1NC + 1NO CKN9387-ND 20.05 17.32 14.58 | 1.15108.4510000 Rectangular, Red, for LED CKN9223-ND 96 77 61 | 5.49275.0321301 
1 | batching, 1NC + 1NO CKN9388-ND 24.66 21.30 17.94 | 1.15108.5510000 Rectangular, Red, for Filament Lamp CKN9382-ND 96 77 61 | 5.49275.0321303 
Momentary, 2NG + 2NO CKN9389-ND 30.10 26.00 21.89 | 1.15108.4520000 Rectangular, Yellow, for Filament or LED | CKN9224-ND 96 77 61 ‘| 5.49275.0321402 
Latching, 2NC + 2NO CKN9390-ND 33.42 28.87 24.31 | 1.15108.5520000 Rectangular, Green, for Filament Lamp CKN9383-ND 96 77 61 ‘| 5.49275.0321502 
Square Rectangular, Green, for LED CKN9225-ND 96 77 61 | 5.49275.0321503 
Momentary, 1NC + 1NO CKN9391-ND 20.25 17.49 14.73 | 1.15108.2510000 Rectangular, Blue, for Filament Lamp CKN9226-ND 96 J7 61 | 5.49275.0321601 
{ Latching, 1NC + 1NO CKN9392-ND 24.18 20.89 17.59 | 1.15108.3510000 Diffusers 
Momentary, 2NC + 2NO CKN9236-ND 41.04 32.84 26.00 | 1.15108.2520000 Round, for Filament Lamp CKN9384-ND 72 58 46 | 5.72050.0000202 
Latching, 2NC + 2NO CKN9393-ND 34.07 29.43 24.78 | 1.15108.3520000 Round, for LED CKN9227-ND 72 58 46 | 5.72050.0000214 
Rectangular 1c Square, for Filament Lamp CKN9385-ND 73 59 46 | 5.73013.0000202 
Momentary, 1NC + 1NO CKN9394-ND. 20.05 17.32 14.58 | 1.15108.0510000 Square, for LED CKN9228-ND 73 59 6 | 5.73013.0000214 
4 | Latching, 1NC + 1NO CKN9395-ND 24.43) 21.10 17.77 | 1.15108.1510000 Rectangular, for Filament Lamp CKN9229-ND 73 59 46 | 5.73012.0000202 
Momentary, 2NC + 2NO CKN9237-ND 41.04 32.84 26.00 | 1.15108.0520000 Rectangular, for LED CKN9230-ND 73 59 46 | 5.73012.0000214 
Latching, 2NC + 2NO CKN9396-ND. 33.42 28.87 24.31 | 1.15108.1520000 Tools 
Lamp Extractor for 3V LED oKNe239-NO 9172987 | 1.90900.0010000 
Lamps ___ | Lamp Extractor for Filament Lamp CKN9238-ND 8.54 684 5.41 | 1.90900.0020000 
4a | Filament Lamp, 12V CKN9231-ND 6.22 4.98 3.94 | 1.90100.0220000 Lamp Extractor for 24V LED CKN9240-ND 8.37 6.70 5.31. | 1.90900.0040000 
Filament Lamp, 24V CKN9232-ND 7.08 5.67 4.49 | 1.90100.0230000 Fixing Spanner CKN9241-ND 262 210 1.66 | 5.58002.0190105 
RAFIX 16 Digi-Key Price Each CaK 
. : R Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
RAFIX 16 is a complete control component series for a mounting hole diameter of 16.2mm. It enables you to 
design attractive control panels with a minimum of space requirements and at the same time sufficiently large | Opaque White CKN9264-ND 12.02 9.62 7.61 | 1.30070.2510200 
actuating areas. Opaque Red CKN9265-ND 12.02 9.62 7.61 | 1.30070.2510300 
Specifications: * Degree of protection: IP 65 on panel * Grid spacing: 25mm x 25mm _* Height from front | Opaque Yellow CKN9266-ND 12.02 962 7.61 | 1.30070.2510400 
panel: 7mm (Low profile design) * Operating temperature: Non-llluminated: -25°C ~ 70°C; Illuminated: -25°C Opaque Green CKN9267-ND 12.02 962 7.61 | 1.30070.2510500 
~ 55°C * Storage temperature: -40°C ~ 85°C 
Emergency Stop Switches 
Assembly requires Switch + Lamp + Contact Block Opaque Red, with Yellow Collar CKN9399-ND 33.61 29.03 24.45 | 1.30074.8210000 
Opaque Red, with Yellow Collar, conical CKN9268-ND 46.05 36.84 29.17 | 1.30074.2810300 
Switch Switch Contact Block Lamia 
L_) a el E Filament Lamp, 12V CKN9243-ND. 2.69 2.15 1.71 | 1.90120.0120000 
[| Filament Lamp, 24V CKN9242-ND. 3.10 2.48 1.97 | 1.90120.0110000 
Contact Blocks 
Momentary, 1NC + 1NO, with Lamp Socket CKN9244-ND 19.02 15.22 12.05 | 1.20122.0010000 
Momentary, 2NO, with Lamp Socket CKN9245-ND. 19.58 15.67 12.41 | 1.20122.0020000 
Momentary, 2NC, with Lamp Socket CKN9246-ND. 18.83 15.07 11.93 | 1.20122.0030000 
Digi-Key Price Each C&K Latching, 1NC + 1NO, with Lamp Socket CKN9247-ND 28.93 23.15 18.33 | 1.20122.0410000 
Desealptlon Racing: i ch || beni. Latching, 2NO, with Lamp Socket CKN9248-ND 28.36 22.69 17.97 | 1.20122.0420000 
Momentary, 1NC + 1NO, without Lamp Socket | CKN9249-ND 15.13 1211 9.58 | 1.20122.0210000 
Round Pushbutton Switches Momentary, 2NO, without Lamp Socket CKN9250-ND 15.58 12.47 9.87 | 1.20122.0220000 
Transparent, Red Illuminated CKN9398-ND 15.14 12.12 9.59 | 1.30070.0211306 | | Momentary, 2NC, without Lamp Socket CKN9251-ND 15.73 12.59 9.97 | 1.20122.0230000 
Transparent, Yellow Illuminated CKN9256-ND 15.14 1212 9.59 | 1.30070.0211403 Latching, 1NC + 1NO, without Lamp Socket CKN9252-ND 18.83 15.07 11.93 | 1.20122.0610000 
Transparent, Green Illuminated CKN9257-ND 15.14 12.12 9.59 | 1.30070.0211505 Latching, 2NO, without Lamp Socket CKN9253-ND 19.21 15.37 12.17 | 1.20122.0620000 
Opaque black CKN9258-ND 12.80 10.25 8.11 | 1.30070.2710100 Momentary, 1NC + 1NO, Universal CKN9254-ND 19.38 15.51 12.28 | 1.20123.0210000 
Opaque Red CKN9259-ND 1280 10.25 8.11 | 1.30070.2710300 Momentary, 1NC, Universal CKN9397-ND 13.67 10.94 8.66 | 1.20123.0220000 
Square Pushbutton Switches Momentary, 2NC, Universal CKN9255-ND. 19.00 15.20 12.04 | 1.20123.0240000 
Transparent, colorless Illuminated CKN9260-ND 15.14 12.12 9.59 | 1.30070.0011002 Labels for Emergency Stop Switches 
Transparent, Red Illuminated CKN9261-ND 15.14 12.12 9.59 | 1.30070.0011306 Yellow, NOT-AUS, 60mm Diameter CKN9269-ND 6.29 5.04 3.99 | 5.76204.4010400 
Transparent, Yellow Illuminated CKN9262-ND 15.14 12.12 9.59 | 1.30070.0011403 Yellow, Emergency Stop, 60mm Diameter CKN9270-ND 6.29 5.04 3.99 | 5.76204.4030400 
Transparent, Green Illuminated CKN9263-ND 15.14 12.12 9.59 | 1.30070.0011505 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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H H Digi-Key Price Each C&K 
Cek Industrial Control Switches (cont, “eae Baie a coiaise cle (tod esa 
Protruding Round Pushbutton, Momentary 
RAFIX 22 FS Transparent White, Illuminated CKN9292-ND 25.08 20.07 15.89 | 1.30250.2211000 
The RAFIX 22 FS control component range can be combined on a common printed circuit board together with Transparent Red, Illuminated CKN9293-ND 25.08 20.07 15.89 | 1.30250.2211300 
short-travel keys and other components thanks to its extremely small mounting depth of 9.2mm The actuators _| Transparent Green, Illuminated CKN9294-ND 25.08 20.07 15.89 | 1.30250.2211500 
and signal indicators are fastened to a front panel with a threaded ring in a 22.3mm panel cut-out. The contact | Opaque Red CKN9295-ND 9.75 7.80 6.18 | 1.30250.3210300 
blocks are soldered onto the PCB. Opaque Green CKN9296-ND. 9.75 7.80 6.18 | 1.30250.3210500 
Illumination of the actuator is provided by a 3mm LED inserted into the base of the contact block and soldered Flush Square Pushbutton, Momentary 
tonne: RGB topetier. with the contact lgek Transparent Red, Illuminated CKN9297-ND 13.68 10.95 8.67 | 1.30250.0711300 
- 7 Transparent Green, Illuminated CKN9298-ND 13.68 10.95 8.67 | 1.30250.0711500 
; Assembly requires Switch + Contact Block Transparent Blue, Illuminated CKN9299-ND 13.68 10.95 8.67 | 1.30250.0711600 
auch inound Steven) Emergency Stop Switch Céiitact Selector Switches 
> Momentary 1° x 40° Illuminated CKN9300-ND 27.91 22.33 17.68 | 1.30252.0022200 
Momentary 2° x 40° Illuminated CKN9301-ND 27.91 22.33 17.68 | 1.30252.0272200 
Latching 1° x 90° Form L, Illuminated CKN9302-ND 27.91 22.33 17.68 | 1.30252.1022200 
Latching 1° x 90° Form V, Illuminated CKN9303-ND 27.91 22.33 17.68] 1.30252.2022200 
Latching 2° x 60° Illuminated CKN9304-ND 27.91 22.33 17.68 | 1.30252.3022200 
Momentary 1° x 40° CKN9305-ND 20.56 16.45 13.02] 1.30252.5020200 
Momentary 2° x 40° CKN9306-ND 20.56 16.45 13.02 | 1.30252.5270200 
Latching 1° x 90° Form L CKN9307-ND 20.56 16.45 13.02] 1.30252.6020200 
Latching 1° x 90° Form V CKN9308-ND 20.56 16.45 13.02) 1.30252.7020200 
Latching 2° x 60° CKN9309-ND 20.56 16.45 13.02] 1.30252.8020200 
a Digi-Key Price Each C&K Keylock Switches 
Description RartiNa: 25 ees 1008 shart No: Momentary 1° x 40°, Key Removable pos.0 | CKN9310-ND 49.47 39.58 31.34] 1.30255.0020000 
Momentary 2° x 40°, Key Removable pos. 0 CKN9311-ND 49.47 39.58 31.34 | 1.30255.1020000 
Flush Round Pushbutton, Momentary Latching 1° x 90° Form L, Key Removable pos. 0+1| CKN9312-ND 49.47 39.58 31.34] 1.30255.2220000 
Transparent White, Illuminated CKN9277-ND 13.42 10.74 8.50 | 1.30250.0211000 Latching 1°x 90° Form V, Key Removable pos. 0+1] CKN9313-ND 49.47 39.58 31.34) 1.30255.3220000 
Transparent Red, Illuminated CKN9278-ND 13.42 10.74 8.50 | 1.30250.0211300 Latching 2° x 90°, Key Removable pos. 0+1+2 | CKN9314-ND 49.47 39.58 31.34] 1.30255.4320000 
Transparent Yellow, Illuminated CKN9279-ND 13.42 10.74 8.50 | 1.30250.0211400 Emergency Stop Switches 
Transparent Green, Illuminated CKN9280-ND 13.42 10.74 8.50 | 1.30250.0211500 = 
Transparent Blue, Illuminated CKN9281-ND 13.42 10.74 8.50 | 1.30250.0211600 30mm Diameter, Red CKN9402-ND 26.38 22.79 19.19] 1.30253.5010300 
Opaque Black CKN9282-ND 9.02. 7.22 5.71 | 1.30250.1210100 30mm Diameter, Red, Illuminated CKN9315-ND 40.36 32.29 25.57] 1.30253.0010300 
Opaque White CKN9283-ND. 9.02 7.22 5.71 | 1.30250.1210200 Accessories 
Opaque Red CKN9284-ND 9.02 7.22 5.71 | 1.30250.1210300 Contact Blocks 
Opaque Yellow CKN9285-ND. 9.02 7.22 5.71 | 1.30250.1210400 Universal, 1NC CKN9271-ND 12.59 10.08 7.98} 1.20126.0010000 
Opaque Green CKN9286-ND. 9.02 7.22 5.71 | 1.30250.1210500 Universal, 1NO CKN9272-ND 12.11 9.69 7.68} 1.20126.0020000 
Flush Round Pushbutton, Latching Universal, 1NC + 1NO CKN9400-ND 1440 12.44 10.48} 1.20126.0030000 
Transparent Red, Illuminated CKN9287-ND 24.17 19.34 15.31 ] 1.30250.0311300 Universal, 2NC CKN9273-ND 20.42 16.34 12.94) 1.20126.0040000 
Transparent Green, Illuminated CKN9288-ND. 24.17 19.34 15.31 | 1.30250.0311500 Universal, 2NO CKN9274-ND 19.64 15.72 12.44 | 1.20126.0050000 
Opaque Black CKN9289-ND 19.06 15.25 12.08 | 1.30250.1310100 Emergency Stop, 1NC CKN9275-ND 12.59 10.08 7.98] 1.20126.4010000 
Opaque Red CKN9290-ND. 19.06 15.25 12.08 | 1.30250.1310300 Emergency Stop, 1NC + 1NO CKN9401-ND 14.69 12.69 10.69} 1.20126.4030000 
Opaque Green CKN9291-ND 19.06 15.25 12.08 | 1.30250.1310500 Emergency Stop, 2NC CKN9276-ND 14.40 1244 10.48} 1.20126.4040000 
RAFIX 22 QR 


Pushbutton Switch Assembly requires Switch + Lamp + Contact Block + Coupling 


(Flush Round Shown) Keylock Switch Contact Block Coupling 


The RAFIX 22 QR control component 
range meets all the technical 
requirements and current standards for 
control gear. 

The system is of modular design. 
Actuators, contact blocks and lamp 
sockets can be combined freely. 
This means that you may implement 
modifications of design or configuration 
even at the last minute. 


Emergency Stop Switch 


Digi-Key Price Each C&K Digi-Key Price Each C&K 
Description Part No. 1 25 100 | Part No. Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
Latching 1° x 90°, Form V, Key Removable pos. 0+1 | CKN9356-ND 49.47 39.58 31.34 | 1.30245.3220000 
Flush Round Pushbutton, Momentary Latching 2° x 90°, Key Removable pos. 0+1+2 CKN9357-ND 49.92 39.94 31.62 | 1.30245.4320000 
Transparent White, Illuminated CKN9329-ND 13.74 10.99 8.71 | 1.30240.0211000 Mushroom Head Pishbulton Switches 
Transparent Red, Illuminated CKN9330-ND 13.74 10.99 8.71 | 1.30240.0211300 , 
Transparent Yellow, illuminated CKN9331-ND 13.74 10.99 8.71 | 1.30240.0211400 | | Momentary, Opaque Red 40mm dia, Ghtkeseilp TQS, dbioes 1282 | 130206.2020300 
Transparent Green, Illuminated CKN9332-ND 13.74 1099 8.71 | 1.30240.0211500 | | Latching, Opaque Red 40mm dia. CKN9359-ND 30.48 24.39 19.31 | 1.30246.5120300 
Opaque White CKN9333-ND. 9.12 7.30 5.78 | 1.30240.1210200 Emergency Stop Switches 
Opaque Red CKN9334-ND 9412 7.30 5.78 | 1.30240.1210300 | | Qpaque Red, 39.8mm dia. CKN9407-ND 25.63 22.14 18.64 | 1.30243.5010300 
Opaque Yellow CKN9335-ND 9.12 7.30 5.78 | 1.30240.1210400 | | gpaque Red, 39.8mm dia., Illuminated CKN9360-ND 4143 32.91 26.05 | 1.30243.0010300 
Opaque Green CKN9336-ND 912 7.30 5.78 | 1.30240.1210500 = 
Protruding Round Pushbutton, Momentary Lamps 
ie fey ares Ce SS ee ae amg | | Rina 1 Gonsiend ae 
B i | i R i f i sj 
Transparent Yellow, lluminated CKN9339-ND 14.55 11.64 9.22 | 1.30240.2211400 |_| Filament Lamp, 24 ~ 30V Gennes) aes OU 88, |/eod0G0 150000 
Opaque White CKNG340-ND 982 786 623 1130240.3210200 | | Filament Lamp, 110 ~ 130V CKN9317-ND 9.58 7.67 _ 6.07 | 1.90060.1370000 
Opaque Red CKN9341-ND 9.82 786 6.23 | 1.302403210300 | | Neon Lamp, 220VAC CKN9318-ND 14.61 11.69 9.26 | 1.90560.1020000 
Opaque Yellow CKN9342-ND 9.82 7.86 6.23 | 1.30240.3210400 LED, Superbright Red, 24V CKN9404-ND. 15.53 13.42 11.30 ] 1.90690.3410000 
Opaque Green CKN9343-ND 9.82 7.86 6.23 | 1.30240.3210500 | | LED, Superbright Green, 24V CKN9319-ND 29.07 23.26 18.42 | 1.90690.3420000 
Selector Switches LED, Superbright Yellow, 24V CKN9320-ND 20.36 16.30 12.90 | 1.90690.3430000 
Momentary 1° x 40°, Iluminated CKNO344:ND 27.92 2234 1768 1 1.30242.0022000 | | LED. Superbright White, 24v CKN9321-ND 30.24 24.19 19.16 | 1.90690.3450000 
Momentary 2° x 40°, Illuminated CKN9345-ND 27.92 22.34 17.68 | 1.30242.0272200 Lamp Extractor for 220R CKN9322-ND 871 6.97 5.52 | 1.90690.0070000 
Latching 1° x 90°, Form L, Illuminated CKN9346-ND 26.84 21.48 17.00 | 1.30242.1022200 | | Lamp Socket, Screw Terminal CKN9327-ND 10.13 8.10 6.42 | 5.00070.0740000 
Latching 1° x 90°, Form \, Illuminated CKN9347-ND 27.65 2212 17.51 | 1.30242.2022200 Contact Blocks 
iatinw 2 oe pinnate awe a ae ve aa aaa Screw Terminals, 1NC CKN9323-ND 10.48 839 6.64 | 5.00100.1390000 
ice a ae artnet 2056 1645 13.03 | 130242.5270000 | | Screw Terminals, 1NO CKN9324-ND 10.48 8.39 6.64 | 5.00100.1400000 
Latching 1° x 90°, Form L CKN9351-ND 19.77.1582 12.53 | 1.30242. 6020200 Screw Terminals, 2NC CKN9325-ND 17.66 14.13 11.19 | 5.00100.1410000 
Latching 1° x 90°, Form V CKN9352-ND 20.56 16.45 13.03 | 1.30242.7020200 Screw Terminals, 2NO CKN9326-ND 17.32 13.86 10.97 | 5.00100.1420000 
Latching 2° x 60° CKN9353-ND 20.56 16.45 13.03 | 1.30242.8020200 | | Screw Terminals, 1NC + 1NO CKN9405-ND 12.70 10.97 9.24 | 5.00100.1430000 
Keylock Switches Couplings 
Momentary 1° x 40°, Key Removable pos. 0 CKN9354-ND. 49.47 39.58 31.34 | 1.30245.0020000 Coupling, with Reference Numbers 1-3-2 CKN9406-ND 2.12 1.70 1.35 | 5.05510.9350000 
Latching 1° x 90°, Form L, Key Removable pos. 0+1 | CKN9355-ND 48.03 38.43 30.42 | 1.30245.2220000 Coupling, with Reference Numbers 1/2-5/6-3/4 CKN9328-ND 218 1.75 1.39 | 5.05510.9360000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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El. SCHURTER Vandal-Proof MSM Switches 


ELECTRONIC COMPONENTS 


Both the housing and the actuator of the vandal-proof MSM switches are made of high-quality stainless steel. 5V * Maximum Switching Current: 5A ¢ Rated Braking Capacity: 1250W « Life Time (160mA @ 48VDC): 
Use of this stable and weather-resistant material means that the switch is particularly suitable for use in harsh 1,500,000 * Initial Contact Resistance: <30mQ « Insulation Resistance: >100,000kQ * Contact Bounce Time: 
environments. The MSM switch is equipped with flat-pin plugs to permit fast connection. The cables are <5ms ¢ Supply Voltage (Ring Illumination Types): 24VDC « Electrical Rating: 5A @ 125VAC Mechanical 
plugged onto the micro switch, and this is subsequently plugged onto the previously screwed in switch. Point Specifications: * Actuating Force: 3.7N ¢ Actuating Travel: 0.8mm * Operating Temperature Range: -25°C ~ 
and ring illuminated versions are available for applications at night or as an optical status display. Electrical 85°C «IP Rating: IP67 * Shock Resistance (IK) Protection Rating (16mm diameter): IKO6; (19 ~ 30mm 
Specifications: * Contact Material: Silver * Maximum switching voltage: 125V * Minimum Switching Voltage: diameter): IKO7 


Mounting 


Diameter Dimensions (mm) S J) Sap ST 
A B C) @ M30x1.5 
Mi6x1 We rt 


M19 x 0.75 
M22 x1 


tandard (Non-llluminat nd Ring Illumination T Mounting 
Ss a da cl ( ° u a ed) a d g u atlo ypes Diameter Ring Digi-Key Price Each Schurter 
Mounting Fig. (mm) Color Part No. al 25 50 Part No. 
; ; we : = 486-1193-ND 26.82 21.46 19.31 | 1241.6661.1120000 
Diameter Ring Digi-Key Price Each Schurter 2 30 e ot 
an ae ate Bane. i 3s Paar Blue 486-1131-ND 56.24 45.00 40.50 | 1241.6664.1124000 
A Snap-In version 
16 - 486-1182-ND 1416 11.33 10.20 | 1241.6611.1120000 
= 486-1183-ND 1483 11.87 10.68 | 1241.6621.1120000 | Point Illumination Types 
Red 486-1184-ND 44.45 35.56 32.01. | 1241.6624.1121000 - 
19 Mounting |{lum- VF@ 
Green 486-1185-ND 44.45 35.56 32.01 | 1241.6624.1122000 Diameter|inator |IF Max. 10ma | Ve | Digi-Key Pen anne 
, Blue 486-1191-ND 47.61 38.09 34.28 | 1241.6624.1124000_| |eig | (mm) | color | (mA) |Typ.(V) |Max.(V)| Part No. 1 25. 50. | PartNo. 
= 486-1186-ND 16.75 13.40 12.06 | 1241.6631.1120000 19 [Blue | 20 | 32 | 37 |486-1189-ND 30.55 24.44 22.00 | 1241.6623.1124000 
486-1132-ND & 19.51 15.61 14.05 | 1241.6695.1120000 1 Red | 40 | 16 | 20 |486-1133-NDA 33.38 26.71 24.04 [1241.6693.1121000 
22 Red 486-1187-ND 46.19 36.96 33.26 | 1241.6634.1121000 22 |Green) 40 | 20 | 26 |486-1134-ND& 33.38 26.71 24.04 | 1241.6693.1122000 
Green 486-1188-ND 46.19 36.96 33.26 | 1241.6634.1122000 Blue | 20 | 32 | 37 |486-1190-ND 30.69 24.55 22.10 | 1241.6633.1124000 
Blue 486-1192-ND 49.49 39.60 35.64 | 1241.6634.1124000 | 4 Snap-in version 


Hex nut 
25.7 A/C 


Hex nut 


25.7 AIC 25.7 AIC 
Terminal Terminal 
Type Type 
Solder Solder 
Screw Screw 
Digi-Key Price Each Bulgin Digi-Key Price Each Bulgin 
Fig.| Description Part No. 1 25 50 |Part No. Fig.| Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
1 Low Profile, 5A, Solder Terminals 708-1294-ND 18.06 17.03 16.02 |MP0027 12 | Domed, 5A, Solder Terminals 708-1296-ND 21.37 19.63 17.45 | MP0027/3 
Low Profile, 5A, IP66 Rated, Solder Terminals 708-1297-ND 18.14 17.12 16.14 |MP0038 13 | Domed, 5A, IP66 Rated, Solder Terminals 708-1299-ND 22.24 20.43 18.16|MP0038/3 
9 Low Profile, 5A, IP66 Rated, Solder Terminals 708-1300-ND 16.26 15.34 14.42 |MP0031 14 | Domed, 5A, Solder Terminals 708-1308-ND§ 21.37 19.63 17.45|MP0025/3 
Domed, 5A, IP66 Rated, Solder Terminals eOsde0220D 20.31 18.65 16.58 |MP0031/3 Red Dot Illuminated, 50mA, IP66, Screw Terminals | 708-1313-ND 22.97 21.09 18.75 |MPIO01/TERM/RD 
3 [Low Profile, 1A, Screw Terminals 708-1303-ND 10.81 10.17 9.53 /MP0037 Green Dot Illuminated, 50mA, IP66, Screw Terminals | 708-1317-ND 22.97 21.09 18.75 |MPIO01/TERM/GN 
Domed, 1A, IP68 Rated, Screw Terminals 708-1305-ND 14.99 13.77 12.24 (MP0037/3 15 Blue Dot Illuminated, 50mA, IP66, Screw Terminals | 708-1316-ND 25.38 23.31 20.72} MPI001/TERM/BL 
4 | Proud Fitting, 1A, Screw Terminals 708-1306-ND 7.77 7.33 6.91 |MP0013 Red Dot Illuminated, 50mA, IP66, Solder Terminals | 708-1312-ND 22.24 20.43 18.16 | MPI001/28/RD 
5 |Low Profile, 5A, Solder Terminals 708-1307-ND§ 18.06 17.03 16.02 |MP0025 Green Dot Illuminated, 50mA, IP66, Solder Terminals | 708-1314-ND 22.24 20.43 18.16 | MPI001/28/GN 
Low Profile, 5A, Solder Terminals 708-1309-ND§ 15.78 15.14 14.42 |MPO034 Blue Dot Illuminated, 50mA, IP66, Solder Terminals) 708-1315-ND 24.66 22.65 20.13 |MPI001/28/BL 
6 Domed, 5A, Solder Terminals 708-1311-ND§ 20.31 18.65 16.58 |MP0034/3 Red Ring Illuminated, 50mA, IP66, Screw Terminals | 708-1319-ND 22.97 21.09 18.75|MPI002/TERM/RD 
7 7 az 5 Green Ring Illuminated, 50mA, IP66, Screw Terminals | 708-1323-ND 22.97 21.09 18.75|MPI002/TERM/GN 
7 {Prominent Button, 5A, Solder Terminals __[IDatR@o:V0 eter. 19.085) MEDD TIZ Blue Ring liluminated, 50mA, IP66, Screw Terminals | 708-1322-ND 2538 23.31 20.72|MPIO02/TERM/BL 
8_|Prominent Button, 5A, IP66 Rated, Solder Terminals] 708-1298-ND 22.24 20.43 18.16 |MP0038/2 18 | Red Ring Illuminated, 50mA, IP66, Solder Terminals | 708-1318-ND 22.24 20.43 18.16|MPI002/28/RD 
9 | Prominent Button, 5A, IP66 Rated, Solder Terminals| 708-1301-ND 20.31 18.65 16.58 |MP0031/2 Green Ring Illuminated, 50mA, IP66, Solder Terminals | 708-1320-ND 22.24 20.43 18.16|MPI002/28/GN 
10 | Prominent Button, 1A, Screw Terminals 708-1304-ND 14.99 13.77 12.24 |MP0037/2 Blue Ring Illuminated, 50mA, IP66, Solder Terminals | 708-1321-ND 24.66 22.65 20.13} MPI002/28/BL 
11 | Prominent Button, 5A, Solder Terminals 708-1310-ND§ 20.31 18.65 16.58 |MP0034/2 § Rear Panel Mount 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON). 416 Series 16mm Switches 


The A16 series design allows users to make any switch arrangement needed. By changing the rear switch 
block, users can have a SPDT or a DPDT with LED or incandescent illumination. Changing the rear switch 
block or lamp is a snap with Omron's exclusive extraction tool. Panel installation is easy, cut your hole and 
insert the switch into the front of the panel and fix the lock ring and mounting nut from the back of the panel 
using Omron's fitting wrench to tighten the nut. Switches are sold as a complete assembly with switch block 
and lamp options available. 


Pushbutton Switches 16mm 


WE 


Specifications: 

« Rating Contacts: 250VAC: 3A (resistive); 125VAC: 5A (resistive); 30VDC: 3A (resistive) * LED Indicators: 
Rated Voltage: 24VDC; Rated Current: 10mA; Operating Voltage: 24VDC+5% » Dielectric Strength: 
1000VAC, 50/60 Hz for 1 minute between terminals of same polarity * Life Expectancy: 100,000 operations 
minimum ¢ Operating Temperature: -10°C ~ 55°C * Ambient humidity: Operating 35% ~ 80% »* Degree 
of protection: IP65 


16mm Accessories WE 


Rectangular Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Description Part No. 25 50 Part No. 
Cont. Blocks |Illumin.| Lens | Digi-Key Price Each Omron Repl. Switch Block - SPDT, Solder Term. | Z1330-ND 6.30 5.84 5.45 | A16-1 
Fig.| Switch Type Include Voltage| Color | Part No. 1 25 50 | Part No. FT Repl. Switch Block - DPDT, Solder Term. | Z1331-ND 8.29 7.68 7.17 | A16-2 
2 Repl. Switch Block - SPDT, PCB Term. | Z1332-ND 9.17 8.50 7.93 | A16-1P 
Non-Illuminated Momentary Switches Repl. Switch Block - DPDT, PCB Term. _| Z1333-ND 10.84 10.04 9.37 | A16-2P 
| a |. Switch Guard, Square & Round, Black Z1337-ND 5.19 4.81 4.49 | A16ZA-5050 
Blue (Baieguogs 12-05 11-16 10.42 | A165-AAM-2 2 | Switch Guard, Rectangular Z1338-ND 5.19 4.81 4.49 | A16ZJ-5050 
Black | Z1313-ND 12.05 11.16 10.42 | A165-ABM-2 
Square/Flush Repl. Neon Lamp, 110V, Red Z1342-ND 4.31 3.99 3.73 | A16-1NRN 
1 Button DPDT — | Green |ZISEENDIS 12.05 11.16 10.42 | A165-AGM-2 3 | Repl. Neon Lamp, 110V, Green Z1343-ND 7.08 6.56 6.12 | A16-1NGN 
White | Z1316-ND = 12.05 11.16 10.42 ) A165-AWM-2 Repl. Led Lamp, 24VDC, Red Z1584-ND 464 430 4.02 | A16-24DSR 
Yellow | Z1317-ND 12.05 11.16 10.42 | A165-AYM-2 a Repl. Led Lamp, 24VDC, Yellow Z1585-ND 4.64 4.30 4.02 | A16-24DSY 
Repl. Led Lamp, 24VDC, Green Z1586-ND 4.64 4.30 4.02 | A16-24DSG 
Black | Z1318-ND 12.05 11.16 10.42 | A165-JBM-2 Repl. Led Lamp, 24VDC, White Z1587-ND 464 4.30 4.02 | A16-24DSw 
Rectangular/Flush Green | Z1319-ND 12.05 11.16 10.42 | A165-JGM-2 Fitting Wrench for Tightening Lock Nuts | Z1436-ND 686 635 5.93 | A3B-3004 
2 Button DPDT _ Red | Z1320-ND 12.05 11.16 10.42 | A165-JRM-2 ~~ | Extractor for Lamp and Switch Removal | Z1437-ND 3.64 3.38 3.15 | A16Z-5080 
White | Z1321-ND 12.05 11.16 10.42 | A165-JWM-2 
Yellow | Z1322-ND 12.05 11.16 10.42 | A165-JYM-2 Z : 
Blue |Z1323-ND 1028 952 8.89 | A165-TAM-1 M16 Pilot Lights WG 
Black | 21324-ND 10.28 9.52 8.89 ) A165-TBM-1 Indicator light only without the switch for indication of circuit status or warning. Matches switch assembly for 
3 | Round/Extended SPDT __ | Green | 21325-ND 10.28 9.52 8.89 | A165-TGM-1 uniform panel look. 
Button Red |Z1326-ND 10.28 9.52 8.89} A165-TRM-1 
White | Z1327-ND 10.28 9.52 8.89 | A165-TWM-1 
Yellow | Z1328-ND 10.28 9.52 8.89 | A165-TYM-1 
Illuminated Momentary Switches 
Green | Z1300-ND 16.03 14.84 13.86 | A165L-AGM-24D-2 
4) Square/Flush DPDT >avDe Red Z1301-ND 16.03 14.84 13.86 | A165L-ARM-24D-2 
Button White | Z1302-ND 16.03 14.84 13.86 | A165L-AWM-24D-2 
Yellow | Z1303-ND 16.03 14.84 13.86 | A165L-AYM-24D-2 
Green | Z1304-ND 17.13 15.87 14.81 | A165L-JGM-24D-2 . 2 Illumination Lens Digi-Key Price Each Omron 
9 |Rectangular/Flush| ppp oavpc | Red | Z1305-ND 17.13 15.87 14.81 | A165L-JRM-24D-2 Fig.| Light Type | Voltage Color | PartNo. 1 25 50 | PartNo. 
Button White |Z1306-ND 17.13 15.87 14.81 | A165L-UWM-24D-2 wage ieen a ere ae Hee Bee Mice ecodD 
2 - R i fi -AR-; 
Yellow | Z1307-ND 17.13 15.87 14.81 | A165L-JYM-24D-2 1 Square @ 10mA White 71351-ND 10.28 952 889 M165-AW-24D 
Green | Z1308-ND 16.03 14.84 13.86 | A165L-TGM-24D-2 Yellow | Z1352-ND 10.28 9.52 8.89 | M165-AY-24D 
3 | Round/Extended DPDT savoc | Red | 21309-ND 16.03 14.84 13.86 | A165L-TRM-24D-2 pAb Green zt Bene {oes ee eee trio 
i fe | . H fl -JR- 
Button White | Z1310-ND 16.03 14.84 13.86 | A165L-TWM-24D-2 2 | Rectangular} @ yoma White 71356-ND 1028 952 889 | M165-JW-24D 
Yellow | Z1311-ND 16.03 14.84 13.86 | A165L-TYM-24D-2 Yellow | Z1357-ND 10.28 9.52 8.89 | M165-JY-24D 
Green Z1359-ND 10.28 9.52 8.89 M165-TG-24D 
3 Round 24VDC Red Z1360-ND 10.28 9.52 8.89 M165-TR-24D 
1 @ 10mA White Z1361-ND 10.28 9.52 8.89 M165-TW-24D 
Emergency Stop Switches Yellow Z1362-ND 10.28 9.52 8.89 M165-TY-24D 
Omron’s 16mm Emergency stop switches have a positive opening mechanism with 
minimum contact separation of 3mm in accordance with EN60947-5-1. Includes a P 
safety lock mechanism to prevent malfunction. “Turn to Reset” operation to prevent 16mm Buzzer Unit —M2BJ 
unintentional resetting. Clearly visible red button with IP65 oil resistant seal. Contacts: . Zz 
5A@110VAC/3A 30VDC Series 1a 
Switch Illumination Digi-Key Price Each Omron eae a 
Type Voltage Contact Part No. i 25 50 Part No. Supply Voltage: 12 ~ 24VDC/AC 
: = SPST-NC | Z1427-ND 36.49 33.79 31.54 | A165E-S-01 
ee alles = DPST-NC | Z1428-ND 44.50 41.21 38.46 | A165E-S-02 Bigtkey atsolaea 
Push-lock ‘ . . Description Part No. 1 25 50 
Tum-Reset | 24VDG | SPSTNG [peciuamy (007 S581 42.76 | ANGSELS 24D 0) Standard Pitch Sound, Selectable 22745-ND 25.25 23.39 21.83 | M2BJ-B24 
PAVDC | DPST-NG [RAGED 57-49 53.24 49.69 | A165E-LS-24D-02 Intermittent Sound, Selectable 22746-ND 26.27 24.33 22.71 | M2BJ-B24A 
Emergency Stop Plate, 45mm dia., Yellow} Z1435-ND 3.98 3.69 3.44 | A16Z-5070 High Pitch Intermittent Sound, Selectable 2Z2747-ND 25.25 23.39 21.83 | M2BJ-B24B 
Key Type Selector Switches AM 
No. of Electrical Key Positions Key Removable Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Positions Contact Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Position Part No. 1 25 50 Part No. 
On Mom = 1 Z1399-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-A2AL-2 
2 Position DPDT On On = 1,2 Z1400-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-A2M-2 
1 Square On On = 1 Z1401-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-A2ML-2 
On On On 1,2,3 Z1403-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-A3M-2 
3 Position DPDT On On On 2 Z1404-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-A3MC-2 
On On On 3 Z1406-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-A3MR-2 
On Mom = 1 Z1415-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-T2AL-2 
2 Position DPDT On On = 1&2 Z1416-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-T2M-2 
2 Round On On = 1 Z1417-ND 47.26 43.76 40.85 | A165K-T2ML-2 
On On On 1,2,3 Z1420-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-T3M-2 
3 Position DPDT On On On 1 Z1422-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-T3ML-2 
On On On 3 Z1423-ND 35.38 32.76 30.58 | A165K-T3MR-2 
Replacement Key for A165K Series (2 pcs.) ......:ccccsecnceccnceecnseecaseecnseecaseecmseecsageceusecenaeceneecena’ Z1424-ND 4.64 4.30 4.02 | A165K-KEY 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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OMRON. A16 Series 16mm Switches (Cont.) 
Knob Type 16mm Selector Switches 


Specifications: Rating Contacts: * 250VAC: 3A (resistive) * 125VAC: 5A (resistive) * 30VDC: 3A (resistive) LED 
Indicators: * Rated Voltage: 24VDC ¢ Rated Current: 10mA * Operating Voltage: 24VDC+5% Dielectric Strength: 
1000VAC, 50/60 Hz for 1 minute between terminals of same polarity Life Expectancy: 100,000 operations minimum 
Operating Temperature: -10°C ~ 55°C Ambient Humidity: Operating 35% to 80% Degree of Protection: IP65 


Wi 


Rectangular 


Switch Illumination Lens Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Switch Type Position Function Contacts Voltage Color Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Non-IIuminated 
2 Position pay SPDT — Black Z1363-ND 19.46 18.02 16.82 18.62 A165S-A2M-1 
n- 
1 Square 2 Position Spring etum SPDT _ Black Z1364-ND 19.46 18.02 16.82 15.62 A165S-A2A-1 
(Momentary) 
3 Position Maintained DPDT — Black Z1365-ND 21.67 20.07 18.73 17.40 A165S-A3M-2 
(On-Off-On) 
2 Position yen SPDT = Black Z1375-ND 19.46 18.02 16.82 15.62 A165S-J2M-1 
n- 
2 | Rectangular 2 Position Spring:Return SPDT = Black Z1376-ND 19.46 18.02 16.82 15.62 A165S-J2A-1 
(Momentary) 
3 Position Maintained DPDT — Black Z1377-ND 21.67 20.07 18.73 17.40 A165S-J3M-2 
(On-Off-On) 
2 Position oe SPDT = Black Z1387-ND 19.46 18.02 16.82 15.62 A1658-T2M-1 
n- 
3 Round 2 Position spring Return SPDT _ Black Z1388-ND 19.46 18.02 16.82 15.62 A165S-T2A-1 
(Momentary) 
3 Position Maintelned DPDT - Black Z1389-ND 21.67 20.07 18.73 17.40 A165S-T3M-2 
(On-Off-On) 
IMluminated 
Spiing Heth Green Z1366-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-A2AG-24D-1 
2 Position listen SPDT 24VDC Red Z1367-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-A2AR-24D-1 
Yellow Z1368-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-A2AY-24D-1 
hamcined Green Z1369-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-A2MG-24D-1 
1 Square 2 Position (On-Off SPDT 24VDC Red Z1370-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-A2MR-24D-1 
Yellow Z1371-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-A2MY-24D-1 
Niamnminea Green Z1372-ND 27.36 25.34 23.65 21.96 A165W-ASMG-24D-2 
3 Position (on-Of DPDT 24VvDC Red Z1373-ND 27.36 25.34 23.65 21.96 A165W-ASMR-24D-2 
Yellow Z1374-ND 27.36 25.34 23.65 21.96 A165W-ASMY-24D-2 
Sane oui Green Z1390-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-T2AG-24D-1 
2 Position hicneae ) SPDT 24VvDC Red Z1391-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-T2AR-24D-1 
me Yellow Z1392-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-T2AY-24D-1 
Maintained Green Z1393-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-T2MG-24D-1 
3 Round 2 Position (on-Of) SPDT 24VDC Red Z1394-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-T2MR-24D-1 
Yellow Z1395-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 A165W-T2MY-24D-1 
Maintained Green Z1396-ND 27.36 25.34 23.65 21.96 A165W-T3MG-24D-2 
3 Position (on-Of) DPDT 24VDC Red Z1397-ND 27.36 25.34 23.65 21.96 A165W-T3MR-24D-2 
Yellow Z1398-ND 27.36 25.34 23.65 21.96 A165W-T3MY-24D-2 
A22 Series Switches Rolis | | 22mm Accessories 


Omron's A22 Series of pushbutton switches offer flexible features not found in other competitors switches. 
Switch blocks are hand snapped into the back of the switch body enabling the end user to replace, add or 
modify the switching outputs in seconds. If you need a DP switch simply snap on another switch block to 
complete your needs. Switch blocks feature screw-recessed (finger safe) terminals to meet both North 
American and European safety standards. Switches are water, oil and dust sealed to IP65 standards. 
Switch units come completely assembled and ready for installation. Purchase additional switch blocks for 


replacement and additions. 


Rating Contacts: * 24VAC: 10A (inductive), 10A (resistive) * 110VAC: 5A (inductive), 10A (resistive) 
* 220VAC: 3A (inductive), 6A (resistive) LED Indicators: * Rated Voltage: 24 VAC/DC * Rated Current: 
15mA « Operating Voltage: 24VAC/DC +5% Dielectric Strength: 2,500VAC, 50/60 Hz for 1 minute 
between terminals of same polarity Life Expectancy: * PB Illum/Non-lllum: 500,000 operations minimum 
« Emergency Stop: 300,000 operations minimum » Selector: 500,000 operations minimum Ambient 
Humidity: Operating 35% ~ 80% Degree of Protection: IP65 


22mm 
Pilot Light 


AG 


Indicator light only without the switch for 
indication of circuit status or warning. 
Matches switch assembly for uniform 


panel look. 
Illumination | Lens Digi-Key Price Each Omron 
Light Type Voltage Color Part No. al 25 50 Part No. 
Blue | 21537-ND 30.67 28.41 26.51 | M22-CA-24A 
Green | 21538-ND 24.04 22.26 ~—20.78 | M22-CG-24A 
24VAC/ Red | 21539-ND 24.04 22.26 += 20.78 | M22-CR-24A 
Sie bc White | 21540-ND 24.04 22.26 += 20.78 | M22-CW-24A 
Yellow | 21541-ND 24.04 22.26 20.78 | M22-CY-24A 
Extended Blue | Z1542-ND 39.80 36.86 34.40 | M22-CA-T1 
40 Green | 21543-ND 39.80 36.86 ©=— 34.40 | 22-CG-T1 
VAC Red | 21544-ND 39.80 36.86 = 34.40 | 22-CR-T1 
White | 21545-ND 39.80 36.86 ~=— 34.40 | M22-CW-T1 
Yellow | 21546-ND 39.80 36.86 ——34.40_|_M22-Cy-Tt 
12VAC/DC | Yellow | Z1597-ND 14.82 13.72 12.81 | M22-FY-12A 
Blue | Z1594-ND 24.04 22.26 20.78 | M22-FA-24A 
24VACI Green | 21589-ND 1482 13.72 12.81 | _M22-FG-24A 
faunal pc Red | Z1590-ND 1482 13.72 12.81 | _M22-FR-24A 
nich White | 21596-ND 14.82 13.72 12.81 | M22-FW-24A 
Blue | Z1588-ND 30.67 28.41 26.51 | M22-FA-TI 
110 Green | Z21595-ND 1946 18.02 16.82 | M22-FG-T1 
VAC Red | Z1591-ND 19.46 18.02 16.82 | M22-FR-T1 
White | 21592-ND 19.46 18.02 16.82 | _M22-FW-Tt 


2054 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Replacement Switch Block, SPST-NC, G.P., 10 Amp Z1547-ND 6.63 6.15 5.74 A22-01 
Replacement Switch Block, SPST-NC, Microload Z1548-ND 16.03 1484 13.86 A22-01S 
Replacement Switch Block, DPST-NC, G.P., 10 Amp Z1549-ND 25.70 23.80 22.22 A22-02 
1 Replacement Switch Block, DPST-NC, Microload Z1550-ND 24.04 22.26 20.78 A22-02S 
Replacement Switch Block, SPST-NO, G.P., 10 Amp Z1551-ND 6.63 6.15 5.74 A22-10 
Replacement Switch Block, SPST-NO, Microload Z1552-ND 16.03 14.84 13.86 A22-10S 
Replacement Switch Block, DPST-NO, G.P., 10 Amp Z1553-ND 1713 15.87 14.81 A22-20 
Replacement Switch Block, DPST-NO, Microload Z1554-ND 24.04 22.26 20.78 A22-20S 
Control Box Enclosure; 1 Hole for 22mm Switches Z1647-ND 21.67 20.07 18.73 A22Z-B101 
Emergency Yellow Enclosure; 1 Hole for 22mm Switches Z1648-ND 22.66 20.99 19.59 A22Z-B101Y 
2 Control Box Enclosure; 2 Holes for 22mm Switches Z1649-ND 34.28 31.74 =. 29.63 A22Z-B102 
Control Box Enclosure; 3 Holes for 22mm Switches Z1650-ND 56.94 52.72 49.21 A22Z-B103 
3 Emergency Stop Plate, 60mm dia., Yellow w/Black Letters Z1555-ND 6.08 5.63 5.26 A22Z-3466-1 
Emergency Stop Plate, 90mm dia., Yellow w/Black Letters Z1556-ND 6.08 5.63 5.26 A22Z-3476-1 
Replacement LED Lamp, Red 24VAC/DC Z1576-ND 16.25 15.05 14.05 A22-24AR 
4 Replacement LED Lamp, Green 24VAC/DC Z1577-ND 16.25 15.05 14.05 A22-24AG 
Replacement LED Lamp, Yellow 24VAC/DC Z1578-ND 16.25 15.05 14.05 A22-24AY 
Replacement LED Lamp, Blue 24VAC/DC Z1579-ND 19.46 18.02 16.82 A22-24AA 
Replacement Incandescent Lamp, 120VAC Z1580-ND 4.64 4.30 4.02 A22-H1 
— | Replacement Socket Assembly for Lamps Z1581-ND 10.28 9.52 8.89 A22-TN 
Replacement Latch Assembly for Switch Blocks Z1583-ND 3.42 3.17 2.96 A22-3200 
Fitting Wrench for Tightening Lock Nuts Z1557-ND 15.81 14.64 13.66 A22Z-3905 
— | Extractor for Lamp and Switch Removal Z1558-ND 4.86 4.51 4.21 A22Z-3901 
Lens Remover Tool Z1559-ND 1.91 1.77 1.66 A3PJ-5080 
(Continued) 


OMRON. 22 Series Switches (Cont.) 


Pushbutton Switches 22mm WE 
Contact Blocks Illumination Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Button Type Include Voltage Lens Color Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Non-Illuminated Switches (Momentary Operations) 
Square/Full Black Z1441-ND 18.24 16.89 15.77 14.64 | A22-DB-10M 
2 Guard Button SPST-NO = White Z1443-ND 18.24 16.89 15.77 14.64 | A22-DW-10M 
(Momentary) Yellow Z1444-ND 18.24 16.89 15.77 14.64 | A22-DY-10M 
Blue Z1446-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 | A22-FA-10M 
Black Z1447-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 | A22-FB-10M 
Round Flush 
3 Button SPST-NO _ Green Z1448-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 | A22-FG-10M 
(Momentary) Red Z1449-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 | A22-FR-10M 
White Z1450-ND 11.38 10.54 9.84 9.14 | A22-FW-10M 
Yellow Z1451-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 | A22-FY-10M 
Round/Extended Button SPST-NC Red Z1452-ND 12.60 11.68 10.90 10.12 | A22-TR-01M 
4 (Momentary) SPST-NO + SPST-NC _ Red Z1453-ND 18.24 16.89 15.77 14.64 | A22-TR-11M 
Blue Z1454-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 | A22-GA-10M 
Round Full Black Z1455-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 | A22-GB-10M 
5 Guard Button SPST-NO = Green Z1456-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 | A22-GG-10M 
(Momentary) Red Z1457-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 | A22-GR-10M 
White Z1458-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 | A22-GW-10M 
Yellow Z1459-ND 13.71 12.70 11.85 11.01 | A22-GY-10M 
"i a SPST-NC = Red Z1460-ND 16.03 14.84 13.86 12.87 | A22-MR-01M 
Medium-size Mushroom 
6 40 mm dia. head Black Z1462-ND 16.03 14.84 13.86 12.87 | A22-MB-10M 
(Momentary) SPST-NO = Green Z1463-ND 16.03 14.84 13.86 12.87 | A22-MG-10M 
Yellow Z1465-ND 16.03 14.84 13.86 12.87 | A22-MY-10M 
; sede pai rib sesiNo _ Blue 21467-ND 1482 13.72 12.81 11.89 | A22-SA-10M 
White Z1470-ND 14.82 13.72 12.81 11.89 | A22-SW-10M 
(Momentary) 
Non-Illuminated Switches (Latching Operations) 
1 Square/Extended Button SPST-NC _ Red Z1572-ND 26.25 24.31 22.69 21.07 | A22-CR-01A 
(Latching On-Off) SPST-NO + SPST-NC = Black Z1573-ND 34.28 31.74 29.63 27.51 | A22-CB-11A 
Blue Z2816-ND NEW! 23.36 21.63 20.19 18.75 | A22-FA-10A 
Round Flush Black Z2817-ND NEW! 23.36 21.63 20.19 18.75 | A22-FB-10A 
3 Button SPST-NO = Green Z2818-ND NEW! 23.36 21.63 20.19 18.75 | A22-FG-10A 
(Latching On-Off) Red Z2819-ND NEW! 23.36 21.63 20.19 18.75 | A22-FR-10A 
Yellow Z2820-ND NEW! 23.36 21.63 20.19 18.75 | A22-FY-10A 
Illuminated Switches (Momentary Operations) 
Square/Full Guard Button Blue Z1474-ND 53.62 49.65 46.34 43.03 | A22L-DA-24A-10M 
2 LED Illuminated SPST-NO 110 VAC White Z1476-ND 32.89 30.45 28.42 26.39 | A22L-DW-24A-10M 
Blue Z1478-ND 58.04 53.75 50.16 46.58 | A22L-DA-T1-10M 
Momentary) SPSEENO TIONAG Green Z1479-ND 38.70 35.84 33.45 31.06 | A22L-DG-T1-10M 
SPST-NC 24 VAC/DC Red Z1482-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 | A22L-GR-24A-01M 
roi 2 .-s_sdsgWwEE ee 
reen | 5.15 i 7 . -GG- = 
3 sera rneity SPEEND PB4VACIDC | White 21485-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 | A22L-GW-24A-10M 
(Momentary) Yellow Z1486-ND 25.15 23.29 21.74 20.18 | A22L-GY-24A-10M 
SPST-NC 110 VAC Red Z1487-ND 30.67 28.41 26.51 24.62 | A22L-GR-T1-01M 
SPST-NO 110 VAC Green Z1489-ND 30.67 28.41 26.51 24.62 | A22L-GG-T1-10M 
SPST-NC 24 VAC/DC Red Z1492-ND 20.57 19.05 17.78 16.51 | A22L-TR-24A-01M 
Green Z1494-ND 20.57 19.05 17.78 16.51 | A22L-TG-24A-10M 
Round/Extended Button SPST-NO 24 VAC/DC White Z1495-ND 20.57 19.05 17.78 16.51 | A22L-TW-24A-10M 
- Yellow Z1496-ND 20.57 19.05 17.78 16.51 | A22L-TY-24A-10M 
4 LED Illuminated 
(Momentary) SPST-NC 110 VAC Red Z1497-ND 26.25 24.31 22.69 21.07 | A22L-TR-T1-01M 
Green Z1499-ND 26.25 24.31 22.69 21.07 | A22L-TG-T1-10M 
SPST-NO 110 VAC White Z1500-ND 26.25 24.31 22.69 21.07 | A22L-TW-T1-10M 
Yellow Z1501-ND 26.25 24.31 22.69 21.07 | A22L-TY-T1-10M 


WE 


Omron Emergency stop switches feature a positive opening mechanism with minimal contact separation of 3mm in accordance with 
EN60947-5-1. Safety lock mechanism prevents misuse or tampering. Innovative two-piece snap together construction reduces installation 
time and shorter panel depth requirements. Use for Emergency stop switching on equipment, conveyors and augers, construction equipment 
and vehicles. Red cap standard. Contacts: 10A@110VAC or 24VDC 


Switch Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Contact Part No. 1 25 50 Part No. 
Non-Lighted Models 
60-dia. Head 
1 Push-lock SPST-NC Z1502-ND 34.82 32.25 30.10 27.95 A22E-L-01 
Turn-reset 
2 ae SPST-NC Z1503-ND 41.46 38.39 35.83 33.27 | A22E-LP-01 
40-dia. Head 
3 Push-lock SPST-NC Z1504-ND 31.78 29.43 27.47 25.51 A22E-M-01 
Turn-reset 
| eee SPST-NC Z1505-ND 58.60 54.26 50.65 47.03 | A22E-MK-01 
Key-reset SPST-NO/SPST-NC Z1560-ND 49.47 45.81 42.76 39.70 A22E-MK-11 
5 40-dia. Head SPST-NC Z1506-ND 39.25 36.34 33.92 31.50 A22E-MP-01 
Push-pull SPST-NO/SPST-NC Z1507-ND 48.36 44.79 41.80 38.82 A22E-MP-11 
30-dia. Head 
6 Push-lock SPST-NC Z1508-ND 39.25 36.34 33.92 31.50 A22E-S-01 
Turn-reset 
30-dia. Head 
7 Push-lock SPST-NC Z1509-ND 49.47 45.81 42.76 39.70 A22E-SK-01 
Key-reset 
Switch Illumination Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Contact Voltage Part No. 1 25 50 Part No. 
Lighted Models 
40-dia. Head 
Push-lock SPST-nc | 24 eDy Z1510-ND 51.68 47.86 44.67 41.48 | A22EL-M-24A-01 
8 Turn-reset 
40-dia. Head 410 VAC 
Push-lock Turn- | SPST-NC LED) Z1511-ND 60.25 55.79 52.08 48.36 A22EL-M-T1-01 
reset withTrans. ( ) 


(Continued) 
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OMRON. 22 Series Switches (Cont.) 
Key Type Selector Switches 


Key Selector switches for secured switching or resetting. Available in either momentary or Alternate Action. (IP65 oil and dust tight C € AL @ 
construction.) Comes complete with 2 keys. Contact: 10A@110VAC or 24VDC * 


Switch No. of Key Positions Key Removable | Digi-Key Price Each Omron 
Type Positions Contacts Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Position Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
On Mom _— 1 Z1530-ND 24.04 22.26 20.78 19.30 | A22K-2AL-10 
2 SPST-NO On Off = 1&2 Z1531-ND 24.04 22.26 20.78 19.30 | A22K-2M-10 
Key Type On Off = 1 Z1532-ND 24.04 22.26 20.78 19.30 | A22K-2ML-10 
Selector Switch Mom Off Mom 2 Z1533-ND 32.89 30.45 28.42 26.39 | A22K-3AC-11 
On On Off 1&3 Z1534-ND 32.89 30.45 28.42 26.39 | A22K-3M-11 
2 SESTNO = SRSTENG! | On On Off 2 Z1535-ND 32.89 30.45 28.42 26.39 | A22K-3MC-11 
On On Off 1 Z1536-ND 32.89 30.45 28.42 26.39 | A22K-3ML-11 
Replacement Key for Key Type Selector Switches ............. ccc cece cece cece eee ene eee eee e eee eaeeeeeeeeeneeeeaee Z1669-ND 4.75 440 4.11 3.82 | A22KK 


Knob Type Selector Switches 


Large easy to switch knob selector switches for On-Off and selection for control of industrial controls. Snap acting type switch feedback ensures confident operator feedback during 
switching, even while wearing gloves. Available in either non-illuminated or LED illuminated versions. (IP65 oil and dust tight construction.) 


Contacts: 10A@110VAC or 24VDC 


No. of Switch Illumination Lens Digi-Key Price Each Omron 
Switch Type | Positions Function Contacts Voltage Color Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Non-IIluminated 
Spring Return 
2 (Off-Mom) SPST-NO _— Black Z1512-ND 16.03 14.84 13.86 12.87 A22S-2A-10 
2 v Ono SPST-NO = Black Z1513-ND 15.81 14.64 13.66 12.69 A228-2M-10 
Knob-type Spring Return 
Selector Switch 3 (Mom-Off-Mom) SPST-NO + SPST-NC = Black Z1574-ND 20.57 19.05 17.78 16.51 A22-3A-11 
Maintained 
3 (On-Off-On) SPST-NO + SPST-NC = Black Z1575-ND 20.57 19.05 17.78 16.51 A22-3M-11 
Maintained 
3 (On-Off-On) DPST-NO = Black Z2505-ND® 20.57 19.05 17.78 16.51 A22S-3M-20 
Mluminated 
Spring Return Blue Z1514-ND 47.82 44.28 41.33 38.38 A22W-2AA-24A-10 
2 (Momentary) SPST-NO 24 VAC/DC Red Z1516-ND 28.46 26.36 24.60 22.85 A22W-2AR-24A-10 
Knob-type Yellow Z1517-ND 28.46 26.36 24.60 22.85 A22W-2AY-24A-10 
Selector Switch Maintained Green Z1519-ND 28.46 26.36 24.60 22.85 A22W-2MG-24A-10 
2 (On-Off) SPST-NO 24 VAC/DC Red Z1520-ND 28.46 26.36 24.60 22.85 A22W-2MR-24A-10 
Yellow Z1521-ND 28.46 26.36 24.60 22.85 A22W-2MY-24A-10 


@ RoHS Compliant 


Sensata 


Technologies 


22mm Switches 


Features: 


* AIRPAX® Brand ° Self wiping contacts * Safe in operation 
* Simple to mount (only need a screw driver) * Heavy-duty 
construction * Shrouded terminals * Use of LEDs for 
long life * Indicator Lights are matching lights to the Flush 
Mounted PB Switch 

Mounting: 

¢ All Sensata-Airpax switches can be mounted in any 
position on panels of 1mm to 5mm thickness. 
Specifications: 

¢ Approvals: CSA-C22.2 No. 14-95, UL508, VDEO660 
¢ Degree of protection: IP 65 * Ambient Temperature: 
-25°C ~ 70°C * Insulation Voltage: 500V * Thermal Current: 
10A * Contact Operation: Self wiping, slow break NO or NC 
Mechanical Life: 


Selector 


* Over one million operations 


Projected 


Key Selector 


Twin Pushbutton 


Contact Block 


Switch 


Contact 
Block (Sold 
Separately) 


(Indicator light sold separately 


for Illuminated Switches) 


Digi-Key Price Each Sensata 
Fig. Description Part No. 1 10 25 Part No. 
22mm Plastic Series 

PB Switch Unit, Round Flush, Black, Momentary 723-1045-ND 5.89 5.67 5.44 ASP2AF2 

1 PB Switch Unit, Round Flush, Green, Momentary 723-1046-ND 5.89 5.67 5.44 ASP2AF3 
PB Switch Unit, Round Flush, Red, Momentary 723-1047-ND 5.89 5.67 5.44 ASP2AF4 
PB Switch Unit, Round Flush, Yellow, Momentary 723-1048-ND 5.89 5.67 5.44 ASP2AF8 

2 PB Switch Unit, Round Projected, Green, Momentary 723-1049-ND 5.89 5.67 5.44 ASP2AP3 
PB Switch Unit, Round Projected, Red, Momentary 723-1050-ND 5.89 5.67 5.44 ASP2AP4 

3 E-Stop Switch Unit, 30mm, Red, Latching Turn to Reset 723-1055-ND 9.52 9.01 8.16 ASP2AMLS4 
E-Stop Switch Unit, 40mm, Red, Latching Turn to Reset 723-1056-ND 9.52 9.01 8.16 ASP2AML4 

4 Large E-Stop Switch Unit, 60mm, Red, Push-Pull Type 723-1057-ND 12.49 11.82 10.71 ASP2AMJPP4 

5 Selector Switch Unit, 2 position, On-Off 723-1051-ND 12.35 11.69 10.59 ASP2AS22P 
Selector Switch Unit, 3 position, On-Off-On 723-1052-ND 13.36 12.65 11.45 ASP2AS2E3P 

6 Key Selector Switch Unit, 3 position, On-Off-On 723-1053-ND 17.89 16.94 15.34 ASP2AK23PC 
Key Selector Switch Unit, 2 position, On-Off 723-1054-ND 17.14 16.22 14.69 ASP2AK22PB 

7 Twin PB, Non Illuminated, Switch Unit, Green/Red 723-1058-ND 11.31 10.88 10.44 ASP2ATF3F410 
PB Switch Unit, Green, Flush, Illuminated, 110VAC, Momentary 723-1059-ND 17.28 16.36 14.81 ASP2ALF3RL110AC 
PB Switch Unit, Green, Flush, Illuminated, 24V, Momentary 723-1060-ND 17.28 16.36 14.81 ASP2ALF3RL24 
PB Switch Unit, Red, Flush, Illuminated, 110VAC, Momentary 723-1061-ND 17.28 16.36 14.81 ASP2ALF4RL110AC 
PB Switch Unit, Red, Flush, Illuminated, 24V, Momentary 723-1062-ND 17.28 16.36 14.81 ASP2ALF4RL24 
PB Switch Unit, Amber, Flush, Illuminated, 110VAC, Momentary 723-1063-ND 17.28 16.36 14.81 ASP2ALF5RL110AC 
PB Switch Unit, Amber, Flush, Illuminated, 24V, Momentary 723-1064-ND 17.28 16.36 14.81 ASP2ALF5RL24 
PB Switch Unit, Blue, Flush, Illuminated, 110VAC, Momentary 723-1065-ND 17.28 16.36 14.81 ASP2ALF6RL110AC 

1 PB Switch Unit, Blue, Flush, Illuminated, 24V, Momentary 723-1066-ND 17.28 16.36 14.81 ASP2ALF6RL24 
PB Switch Unit, Red/Green, Flush, Illuminated, 110VAC, Momentary 723-1067-ND 21.56 20.41 18.48 ASP2ATLSRLF3F4110AC 
PB Switch Unit, Red/Green, Flush, Illuminated, 24V, Momentary 723-1068-ND 21.56 20.41 18.48 ASP2ATL5RLF3F424 
Indicator Light Unit, Round White, 24V AC/DC 723-1069-ND 31.19 29.53 26.74 ASP2PLB1LB24 
Indicator Light Unit, Round Green, 24V AC/DC 723-1070-ND 17.53 16.59 15.03 ASP2PLB3LB24 
Indicator Light Unit, Round Red, 24V AC/DC 723-1071-ND 14.76 13.97 12.65 ASP2PLB4LB24 
Indicator Light Unit, Round Amber 24V AC/DC 723-1072-ND 14.76 13.97 12.65 ASP2PLB5LB24 
Indicator Light Unit, Round Blue 24V AC/DC 723-1073-ND 17.53 16.59 15.03 ASP2PLB6LB24 


(Continued) 


2056 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Sensata) 22mm Switches (cont,) 
Digi-Key Price Each Sensata 
Fig. Description Part No. 1 10 25) Part No. 
22mm Metal Series 
PB Switch Unit, Round Flush, White 723-1078-ND 5.81 5.59 5.37 AS2AF1 
PB Switch Unit, Round Flush, Black 723-1079-ND 5.81 5.59 5.37 AS2AF2 
1 PB Switch Unit, Round Flush, Green 723-1080-ND 5.81 5.59 5.37 AS2AF3 
PB Switch Unit, Round Flush, Red 723-1081-ND 5.81 5.59 5.37 AS2AF4 
PB Switch Unit, Round Flush, Blue 723-1082-ND 5.81 5.59 5.37 AS2AF6 
PB Switch Unit, Round Flush, Yellow 723-1083-ND 5.81 5.59 5.37 AS2AF8 
PB Switch Unit, Round Projected, Black 723-1084-ND 5.81 5.59 5.37 AS2AP2 
2 PB Switch Unit, Round Projected, Green 723-1085-ND 5.81 5.59 5.37 AS2AP3 
PB Switch Unit, Round Projected, Red 723-1086-ND 5.81 5.59 5.37 AS2AP4 
Selector Switch Unit, Black, 2 position, On-Off 723-1087-ND 12.52 11.85 10.73 AS2AS22P 
5 Selector Switch Unit, Black, 3 position, On-Off-On 723-1088-ND 13.58 12.86 11.64 AS2AS2E3P 
Selector Switch Unit, Black, 3 position, Mom-Off-Mom 723-1089-ND 14.64 13.86 12.56 AS2AS2E3PSR 
6 Key Selector Switch Unit, Black, 3 position, On-Off-On 723-1090-ND 18.06 17.10 15.48 AS2AK23PC. 
Key Selector Switch Unit, Black, 2 position, On-Off 723-1091-ND 17.33 16.41 14.86 AS2AK22PB 
E-Stop Switch Unit, 40mm, Red, Spring Return Type 723-1092-ND 9.63 9.27 8.90 AS2AM4 
3 E-Stop Switch Unit, 40mm, Red, Push-Pull Type 723-1093-ND 9.66 9.15 8.28 AS2AMPP4, 
E-Stop Switch Unit, 40mm, Red, Latching “Turn to Reset” 723-1094-ND 9.66 9.15 8.28 AS2AML4 
E-Stop Switch Unit, 30mm, Red, Latching “Turn to Reset” 723-1095-ND 9.66 9.15 8.28 AS2AMLS4 
7 Twin PB, Switch Unit, Round, Green/Red 723-1096-ND 17.08 16.17 14.64 AS2ATF3F4IO 
PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Green, 110VAC. 723-1097-ND 9.30 8.80 7.97 AS2ALF3LB110 
PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Green, 24V 723-1098-ND 9.30 8.80 7.97 AS2ALF3LB24 
PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Red, 110VAC 723-1099-ND 9.30 8.80 7.97 AS2ALF4LB110 
1 PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Red, 24V 723-1100-ND 9.30 8.80 7.97 AS2ALF4LB24 
PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Amber, 110VAC 723-1101-ND 9.30 8.80 7.97 AS2ALF5LB110 
PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Amber, 24V 723-1102-ND 9.30 8.80 7.97 AS2ALF5LB24, 
PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Blue, 110VAC 723-1103-ND 9.30 8.80 7.97 AS2ALF6LB110 
PB Switch Unit, Round Flush, Illuminated, Blue, 24V 723-1104-ND 9.30 8.80 7.97 AS2ALF6LB24 
7 Twin PB with Illuminated Amber, Flush Mount, Green/Red, 110V 723-1105-ND 13.27 12.57 11.38 AS2ATL5LBF3F410110 
Twin PB with Illuminated Amber, Flush Mount, Green/Red, 24V 723-1106-ND 13.27 12.57 11.38 AS2ATLSLBF3F41024 
Selector Switch Unit, Illuminated, Green, 2 position, 110VAC 723-1107-ND 18.45 17.47 15.82 AS2ALS3LB2P110 
Selector Switch Unit, Illuminated, Green, 2 position, 24V 723-1108-ND 18.45 17.47 15.82 AS2ALS3LB2P24 
5 Selector Switch Unit, Illuminated, Red, 2 position, 110VAC 723-1109-ND 18.45 17.47 15.82 AS2ALS4LB2P110 
Selector Switch Unit, Illuminated, Red, 2 position, 24V 723-1110-ND 18.45 17.47 15.82 AS2ALS4LB2P24 
Selector Switch Unit, Illuminated, Amber, 2 position, 110VAC 723-1111-ND 18.45 17.47 15.82 AS2ALS5LB2P110 
Indicator Light Unit, Round White, 24VAC/DC. 723-1112-ND 9.04 8.56 7.76 AS2PLB1LB24 
Indicator Light Unit, Round Green, 24VAC/DC 723-1113-ND 9.04 8.56 7.76 AS2PLB3LB24 
1 Indicator Light Unit, Round Red, 24VAC/DC 723-1114-ND 9.04 8.56 7.76 AS2PLB4LB24 
Indicator Light Unit, Round Amber, 24VAC/DC 723-1115-ND 9.04 8.56 7.76 AS2PLB5LB24 
Indicator Light Unit, Round Blue, 24VAC/DC. 723-1116-ND 9.04 8.56 7.76 AS2PLB6LB24 
Accessories for 22mm Switches 
Waterproof Boot for Flush and Projected Actuators 723-1117-ND 4.52 4.35 4.18 2ALBT7 
— Hole Plug/Black, for 22.5mm diameter hole 723-1118-ND 2.42 2.33 2.24 2BP2 
Contact Block, SPST-NO, 3A (Power Switching) 723-1074-ND 5.38 5.18 4.97 S1 
8 Contact Block, SPST-NC, 3A (Power Switching) 723-1075-ND 5.38 5.18 4.97 s2 
Contact Block, SPST-NO, .4VA (Low Level Switching) 723-1076-ND 8.35 8.03 7.71 $3 
Contact Block, SPST-NC, .4VA (Low Level Switching) 723-1077-ND 8.35 8.03 Fay al S4 
LED Bulb, White, .5W Standard Brightness, 24VDC 723-1228-ND 23.80 22.53 20.40 AMCB9124 
LED Bulb, Green, .5W Standard Brightness, 24VDC 723-1229-ND 10.28 9.73 8.81 AMCB9324 
LED Bulb, Red, .5W Standard Brightness, 24VDC 723-1230-ND 10.49 10.09 9.69 AMCB9424 
LED Bulb, Amber, .5W Standard Brightness, 24VDC 723-1231-ND 10.49 10.09 9.69 AMCB9524 
= LED Bulb, Blue, .5W Standard Brightness, 24VDC 723-1232-ND 10.28 9.73 8.81 AMCB9624 
LED Bulb, Green, 1W Ultra Bright, 110VAC 723-1233-ND 10.28 9.73 8.81 AMCB93110 
LED Bulb, Red, 1W Ultra Bright, 110VAC 723-1234-ND 10.49 10.09 9.69 AMCB94110 
LED Bulb, Amber, 1W Ultra Bright, 110VAC 723-1235-ND 10.49 10.09 9.69 AMCB95110 
LED Bulb, Blue, 1W Ultra Bright, 110VAC 723-1236-ND 10.28 9.73 8.81 AMCB96110 
AMERICAN . . . 
EvectricaL Inc. | DIN Rail Mounted Switches and Accessories 
DIN RAIL MOUNTED DISCONNECT SWITCHES — 3 POLE ACCESSORIES 
American Emergency Remote Aux 
Digi-Key Price Each Electrical Door Interlock | Door Interlock | Operator 4th Contact | Ground | Neutral 
Series | Description Part No. 1 10 50 Part No. Connector Handle Handle Shaft ¢ Pole SPST Pole Pole 
16-6 AWG 
600V 16A Black 288-1313-ND 28.27 = 24.74 21.21 | 19200-11 
600V 16A Red 288-1321-ND 28.27 24.74 21.21 | 19210-11 
600V 25A Black 288-1314-ND 30.46 26.65 22.85 | 19201-11 
600V 25A Red 288-1322-ND 30.46 26.65 22.85 | 19211-11 See 
sot 600V 32A Black 288-1315-ND 31.54 27.60 23.66 | 19202-11 1980 TEAM eel Accessories TRAE ||) dad2os | ASAE NI ed le 
GO0V 32A Red 288-1323-ND 31.54 27.60 23.66 | 19212-11 
600V 40A Black 288-1316-ND 32.62 28.54 = 24.47 | 19203-11 
Isolation of control equipment is 600V 40A Red 288-1324-ND 32.62 28.54 24.47 | 19213-11 
an important design consideration. 16-1 AWG 
Disconnect switches can provide 600V 63A Black 288-1317-ND 45.66 39.96 34.25 | 19205-11 
isolation and lock out points for 600V 63A Red 288-1325-ND 45.66 39.96 34.25 | 19215-11 
Sei eter cn, ore Weck 600V 80A Black 288-1318-ND 50.03 43.78 37.53 | 19206-11 
. 600V 80A Red 288-1326-ND 50.03 43.78 37.53 | 19216-11 See 
of controls. Recon orlee, such SD2 600V 100A Black 288-1319-ND 54374758 40.78 | 19207-11 19440 19400-11 19401-11 Kepasanties 19418 19429 | 19422 | 19420 
a clechicai@indicaiaine samen 600V 100A Red 288-1327-ND 54.37 47.58 40.78 | 19217-11 
postion: Hamete operation shut offs 600V 125A Black | 288-1320-ND 60.89 53.28 45.67 | 19208-11 
and handiss are offered tor those 600V 125A Red 288-1328-ND 60.89 53.28 45.67 | 19218-11 
designs that are thru-panel. + Choose correct Remote Operator Shaft Length below 
Accessories 
Digi-Key Price Each American Electrical 
Series Description Part No. i 10 50 Part No. 
Connector 6-8 Pole 288-1339-ND 19.46 17.51 15.57 19440 
Door Interlock Handle Black 288-1329-ND 8.71 7.63 6.54 19400-11 
SD1/SD2 Emergency Door Interlock Handle Red/Yellow 288-1330-ND 8.71 7.63 6.54 19401-11 
Remote Operator Shaft 100mm. 288-1340-ND$ 5.43 4.89 4.35 19535-100 
Remote Operator Shaft 200mm . 288-1341-ND$ 6.81 6.13 5.45 19535-200 
Remote Operator Shaft 300mm . 288-1342-ND$ 8.16 7.35 6.53 19535-300 
4th Pole............. 288-1331-ND 16.31 14.68 13.05 19414 
spD1 Aux Contact SPST . 288-1337-ND 20.39 18.35 16.31 19423 
Ground Pole. 288-1335-ND 20.39 18.35 16.31 19421 
Neutral Pole . 288-1333-ND 20.39 18.35 16.31 19419 
4th Pole...... 288-1332-ND 24.47 22.02 19.58 19418 
sp2 Aux Contact SPST . 288-1338-ND 20.39 18.35 16.31 19429 
Ground Pole. 288-1336-ND 20.39 18.35 16.31 19422 
Neutral Pole . 288-1334-ND 20.39 18.35 16.31 19420 


+ Operator Shaft 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2057 


1d € Illuminated Low Profile 


SWITCHES Pushbutton Switches 


Snap-action contact mechanism. Snap-in mount (W01) with solder lug terminals and silver contacts: PCB mount (G03) 
with straight PC terminals and gold contacts. 


Features: 

¢ Electrical Capacity: * Power Level (code W): 5A at 125/250VAC or 5A at 30VDC * Logic Level (code G): 0.4VA 
maximum at 28V AC/DC maximum ° Dielectric Strength: 1,000VAC minimum between contacts » Mechanical Life: 
1,000,000 operations minimum (momentary); 200,000 operations minimum (alternate action) Electrical Life: 10,000 
operations minimum (silver); 200,000 operations minimum (gold) » Total Travel: .091” Operation Force: 160 grams for 
single pole, 260 grams for double pole * Contact Timing: Break before make * Operating Temperature: -25°C ~ 50°C 
UB Models: UL recognized and CSA certified: LED Rating: Red 1.85V at 20mA, Amber 2.0V at 20mA, Green 2.1V at 


20mA. 


Dimensions in (mm) Inch 


Fig. 1 Fig. 2 
(17.8) Sq (2.5) 
Ce) Sa (6.08) : (10.16) 
| | 8 ea (a) on 047 
(e2)s0 | 3 sa PCB Layout for Fig. 2 
Panel Cutout | mor 
(15.24) Sq 
.600 
Switching Cap Desc. | Digi-Key Price Each NKK 
Fig.|Circuit) Function | LED | Lens / Diffuser | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Square Snap-in Mount, Single Element LED (UB Series) — 5A 
SPDT | On-Mom | Red Red/Red | 360-2102-ND@ 9.53 6.56 6.16 | UB15KKW015C-CC-RO 
SPDT | On-Mom | Amber | Amber / Amber | 360-2103-ND®@ 9.53 6.56 6.16 | UB15KKW015D-DD-RO 
SPDT | On-Mom | Green | Green/Green |360-2104-ND@® 9.53 6.56 6.16 | UB15KKWO15F-FF-RO 
1 |DPDT | On-Mom | Red Red/Red | 360-2105-ND@ 11.34 8.22 7.31 | UB25KKW015C-CC-RO 
DPDT | On-Mom | Amber | Amber / Amber | 360-2106-ND® 11.34 8.22 7.31 | UB25KKW015D-DD-RO 
DPDT | On-Mom | Green | Green/Green | 360-1533-ND 11.34 8.22 7.31 | UB25KKWO15F-FF 
DPDT | On-Mom | Green | Green/Green |360-2107-ND@ 11.34 8.22 7.31 | UB25KKWO15F-FF-RO 
Square PCB Mount, Single Element LED (UB Series) — .4VA 
SPDT | On-Mom | Red Red/Red /360-1945-ND® 9.14 6.29 5.91 | UB15SKG035C-CC-RO 
SPDT | On-Mom | Amber | Amber / Amber |360-1946-ND@® 9.14 6.29 5.91 | UB15SKGO35D-DD-RO 
SPDT | On-Mom | Green | Green/Green |360-1947-ND@® 9.14 6.29 5.91 | UB15SKGO35F-FF-RO 
2 |DPDT| On-Mom | Red Red/Red /360-1948-ND® 11.48 8.32 7.40 | UB25SKG035C-CC-RO 
DPDT | On-Mom | Amber | Amber / Amber |360-1544-ND 11.48 8.32 7.40 | UB25SKG035D-DD 
DPDT | On-Mom | Amber | Amber / Amber )360-1949-ND® 11.48 8.32 7.40 | UB25SKG035D-DD-RO 
DPDT | On-Mom | Green | Green/Green |360-1950-ND® 11.48 8.32 7.40 | UB25SKGO35F-FF-RO 


@ RoHS Compliant 


Illuminated Process Sealed 
Tactile Switches 


Dimensions in (mm) Inch 


(12.0) Sq 
: (13.0) Sq 


JB Series - Illuminated, Low Profile Momentary Switches: 


Bright full face LED illumination for extremely long life. Sealed for automated soldering processes. Higher 
operating force provides more pronounced operating feel. All lenses come standard with diffused colored 
lens unless noted as clear. Terminal spacing conforming to .100” PCB grid. Straight, molded-in PC 
terminals. Single pole, single throw, variety of cap colors. Red, yellow or green LEDs. 

Electrical Capacity: 50mA at 24VDC, maximum Dielectric Strength: 250VAC minimum Mechanical Life: 
5,000,000 operations minimum Electrical Life: 5,000,000 operations minimum Operating Temperature: 
-25°C ~ 70°C Total Travel: .010” 


JF Series - Illuminated, Ultra-Thin Momentary Switches: 


JF Series are washable tactile switches with crisp tactile feedback. Terminal spacing conforming to .100” 
PCB grid. Single pole, single throw, variety of cap colors. Red, yellow or green LEDs. 

Electrical Capacity: 50mA at 24VDC maximum Dielectric Strength: 250VAC minimum Mechanical Life: 
500,000 operations minimum Electrical Life: 500,000 operations minimum Operating Temperature: 
-25°C ~ 70°C Total Travel: .016” 


LED | Cap Description | Digi-Key Price Each NKK 
Fig.|Circuit| Color | Lens Diffuser | Part No. 1 25 100 | Part No. 
JB Series Illuminated Low Profile Switches 

SPST | Red Clear White 360-1260-ND 4.31 2.78 2.47 | JB15LPC-JB 

SPST | Red Clear Red 360-1261-ND 4.31 2.78 2.47 | JB15LPC-JC 
1 SPST | Yellow | Clear White 360-1262-ND 4.31 2.78 2.47 | JB1SLPE-JB 

SPST | Yellow | Clear Yellow 360-1263-ND 4.31 2.78 2.47 | JB1SLPE-JE 

SPST | Green | Clear White 360-1264-ND 4.31 2.78 2.47 | JB1S5LPF-JB 

SPST | Green | Clear Green 360-1265-ND 4.31 2.78 2.47 | JB1SLPF-JF 

JF Series Illuminated Ultra Thin Switches 

SPST | Red — = 360-1266-ND 6.40 4.43 3.92 | JF15AP1CC 
2 | SPST | Yellow = = 360-1267-ND 7.70 5.24 4.78 | JF1SAP1EE 

SPST | Green _ _ 360-1268-ND 6.68 4.62 4.09 | JF1SAP1FF 


Illuminated Low Profile Pushbutton Switches 
with Alternating Legend 


The UB2's options feature super bright bi-color LEDs with alternating legends by color, all in 
one switch. These options offer innovative design engineers an exceptional choice to replace 
outdated, split legend caps. Super bright, red/green, bi-color LED switch selections can be 
specified with alternating ON/OFF, START/STOP, or OPEN/CLOSE legend configurations. 
The glossy polycarbonate cap features a single filter with a dual legend under the clear lens. 


When actuated, the green or red LED brilliantly highlights the alternating legends, clearly 
indicating the desired circuit status. Legend text is black. Electrical Capacity: e Power Level 
(Silver): 5A @ 125/250VAC or 30VDC » Logic Level (Gold): 0.4VA maximum @ 28V AC/ 
DC maximum Mechanical Life: 1,000,000 Operations minimum (momentary); 200,000 
Operations minimum (alternate action) Operating Temperature Range: -25°C ~ 50°C 


Dimensions in mm 


Alternating Legend Pairs 
Green Red 


Mounting Switching Contact Alternating Digi-Key Price Each NKK 
Circuit Type Function Material Legend Part No. il 25 100 Part No. 
SPDT PCB On-Mom Gold ON/OFF 360-2227-ND 21.04 16.31 14.73 UB215SKG036CF-4J01 
SPDT PCB On-On Gold ON/OFF 360-2223-ND 21.82 16.92 15.28 UB216SKGO36CF-4J01 
DPDT PCB On-Mom Gold ON/OFF 360-2229-ND 23.74 18.40 16.62 UB225SKG036CF-4J01 
DPDT PCB On-On Gold ON/OFF 360-2225-ND 24.84 18.63 17.39 UB226SKG036CF-4J01 
SPDT Snap-In On-Mom Silver ON/OFF 360-2226-ND 20.60 15.97 14.42 UB215KKW016CF-4J01 
SPDT Snap-In On-On Silver ON/OFF 360-2222-ND 21.38 16.57 14.97 UB216KKW016CF-4J01 
DPDT Snap-In On-Mom Silver ON/OFF 360-2228-ND 22.86 17.72 16.01 UB225KKW016CF-4J01 
DPDT Snap-In On-On Silver ON/OFF 360-2224-ND 23.96 18.57 16.78 UB226KKWO016CF-4J01 
SPDT PCB On-Mom Gold START/STOP 360-2235-ND 21.04 16.31 14.73 UB215SKG036CF-4J02 
SPDT PCB On-On Gold START/STOP 360-2231-ND 21.82 16.92 15.28 UB216SKGO036CF-4J02 
DPDT PCB On-Mom Gold START/STOP 360-2237-ND 23.74 18.40 16.62 UB225SKG036CF-4J02 
DPDT PCB On-On Gold START/STOP 360-2233-ND 24.84 18.63 17.39 UB226SKG036CF-4J02 
SPDT Snap-In On-Mom Silver START/STOP 360-2234-ND 20.60 15.97 14.42 UB215KKW016CF-4J02 
SPDT Snap-In On-On Silver START/STOP 360-2230-ND 21.38 16.57 14.97 UB216KKW016CF-4J02 
DPDT Snap-In On-Mom Silver START/STOP 360-2236-ND 22.86 17.72 16.01 UB225KKW016CF-4J02 
DPDT Snap-In On-On Silver START/STOP 360-2232-ND 23.96 18.57 16.78 UB226KKW016CF-4J02 
SPDT PCB On-Mom Gold OPEN/CLOSE 360-2243-ND 21.04 16.31 14.73 UB215SKGO036CF-4J04 
SPDT PCB On-On Gold OPEN/CLOSE 360-2239-ND 21.82 16.92 15.28 UB216SKGO036CF-4J04 
DPDT PCB On-Mom Gold OPEN/CLOSE 360-2245-ND 23.74 18.40 16.62 UB225SKG036CF-4J04 
DPDT PCB On-On Gold OPEN/CLOSE 360-2241-ND 24.84 18.63 17.39 UB226SKG036CF-4J04 Panel Cutout 
SPDT Snap-In On-Mom Silver OPEN/CLOSE 360-2242-ND 20.60 15.97 14.42 UB215KKW016CF-4J04 
SPDT Snap-In On-On Silver OPEN/CLOSE 360-2238-ND 21.38 16.57 14.97 UB216KKW016CF-4J04 17.4 Sq 
DPDT Snap-In On-Mom Silver OPEN/CLOSE 360-2244-ND 22.86 17.72 16.01 UB225KKW016CF-4J04 | 
DPDT Snap-In On-On Silver OPEN/CLOSE 360-2240-ND 23.96 18.57 16.78 UB226KKW016CF-4J04 
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NKK’ 


SWITCHES 


KB Series Miniature Bushing Mount 


The KB pushbuttons are SPDT or DPDT snap acting contact mechanism, providing long electrical life and pronounced 
sensitivity. Comes complete with nut. 12mm diameter makes this switch ideal for stacking into a panel using minimal 


IIIuminated Pushbutton Switches 


room. LED illumination for long service life. Features: * Electrical Capacity: 1A @ 125/250VAC or 30VDC for silver 
contacts » Dielectric Strength: 1,500VAC minimum between contacts and case * Mechanical Life: 100,000 operations 


Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Color Part No. i 25 100 Part No. 
KB Series Square Bezel Switches 
On-Mom Red 360-1990-ND® 9.87 7.00 6.65 KB15SKW01-5C-JC-RO 
On-Mom Amber 360-1991-ND® 9.87 7.00 6.65 KB15SKW01-5D-JD-RO 
On-Mom Green 360-1992-ND@ 9.87 7.00 6.65 KB15SKW01-5F-JF-RO 
SPDT On-On Red 360-1999-ND® 10.56 749 7.12 KB16SKW01-5C-JC-RO 
On-On Amber 360-2000-ND® 10.56 749 7.12 KB16SKW01-5D-JD-RO 
On-On Green 360-2001-ND® 10.56 7.49 7.12 KB16SKW01-5F-JF-RO 
1 On-Mom Red 360-1613-ND 11.88 8.61 7.66 KB25SKW01-5C-JC 
On-Mom Red 360-2008-ND® 11.88 8.61 7.66 KB25SKW01-5C-JC-RO 
On-Mom Amber 360-1614-ND 11.88 8.61 7.66 KB25SKW01-5D-JD 
DPDT On-Mom Amber 360-2009-ND® 11.88 8.61 7.66 KB25SKW01-5D-JD-RO 
On-Mom Green 360-2010-ND® 11.88 8.61 7.66 KB25SKW01-5F-JF-RO 
On-On Red 360-2017-ND® 12.51 9.07 8.07 KB26SKW01-5C-JC-RO 
On-On Amber 360-2018-ND® 12.51 9.07 8.07 KB26SKW01-5D-JD-RO 
On-On Green 360-2019-ND® 12.51 9.07 8.07 KB26SKW01-5F-JF-RO 
KB Series Round Bezel Switches 
On-Mom Red 360-1984-ND® 9.87 7.00 6.65 KB15CKW01-5C-JC-RO 
On-Mom Amber 360-1985-ND® 9.87 7.00 6.65 KB15CKW01-5D-JD-RO 
On-Mom Green 360-1986-ND® 9.87 7.00 6.65 KB15CKW01-5F-JF-RO 
SPDT On-On Red 360-1993-ND® 10.56 749 7.12 KB16CKW01-5C-JC-RO 
On-On Amber 360-1994-ND® 10.56 749 712 KB16CKW01-5D-JD-RO 
2 On-On Green 360-1995-ND® 10.56 7.49 7.12 KB16CKW01-5F-JF-RO 
On-Mom Red 360-2002-ND® 11.88 8.61 7.66 KB25CKW01-5C-JC-RO 
On-Mom Amber 360-1626-ND 11.88 8.61 7.66 KB25CKW01-5D-JD 
On-Mom Amber 360-2003-ND® 11.88 8.61 7.66 KB25CKW01-5D-JD-RO 
DPDT On-Mom Green 360-2004-ND® 11.88 8.61 7.66 KB25CKW01-5F-JF-RO 
On-On Red 360-2011-ND® 12.51 9.07 8.07 KB26CKW01-5C-JC-RO 
On-On Amber 360-2012-ND® 12.51 9.07 8.07 KB26CKW01-5D-JD-RO 
On-On Green 360-2013-ND® 12.51 9.07 8.07 KB26CKW01-5F-JF-RO 
KB Series Rectangular Bezel Switches 
On-Mom Red 360-1987-ND® 9.87 7.00 6.65 KB15RKW01-5C-JC-RO 
On-Mom Amber 360-1988-ND® 9.87 7.00 6.65 KB15RKW01-5D-JD-RO 
On-Mom Green 360-1989-ND® 9.87 7.00 6.65 KB15RKW01-5F-JF-RO 
SPDT On-On Red 360-1996-ND® 10.56 7.49 7.12 KB16RKW01-5C-JC-RO 
On-On Amber 360-1635-ND 10.56 7.49 6.89 KB16RKW01-5D-JD 
On-On Amber 360-1997-ND® 10.56 749 7.12 KB16RKW01-5D-JD-RO 
3 On-On Green 360-1998-ND® 10.56 7.49 7.12 KB16RKW01-5F-JF-RO 
On-Mom Red 360-2005-ND® 11.88 8.61 7.66 KB25RKW01-5C-JC-RO 
On-Mom Amber 360-1638-ND 11.88 8.61 7.66 KB25RKW01-5D-JD 
On-Mom Amber 360-2006-ND® 11.88 8.61 7.66 KB25RKW01-5D-JD-RO 
DPDT On-Mom Green 360-2007-ND® 11.88 8.61 7.66 KB25RKW01-5F-JF-RO 
On-On Red 360-2014-ND® 12.51 9.07 8.07 KB26RKW01-5C-JC-RO 
On-On Amber 360-2015-ND® 12.51 9.07 8.07 KB26RKW01-5D-JD-RO 
On-On Green 360-2016-ND® 12.51 9.07 8.07 KB26RKW01-5F-JF-RO 
KB Accessories — RoHS Compliant 
= Socket Wrench for Panel Mount KB Series 360-1000-ND 2.54 1.53 1.33 AT108 
4 Protective Guard for Square/Round KB Series 360-1004-ND 2.18 1.29 1.15 AT494 
Protective Guard for Rectangular KB Series 360-1006-ND 2.34 1.41 1.23 AT4024 


@ RoHS Compliant 


minimum ° Electrical Life: 50,000 operations minimum (silver) « Total Travel: .118” » Operating Temperature: -25°C ~ 
50°C * UL recognized and CSA certified @ 1A rating 


Dimensions in (mm) Inch 
Fig. 1 
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Panel Cutout 
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Fig. 4 
KB Switch Guard 


LB Series Standard Size Snap-in Mount contact create the quick-make, quick-break characteristic which limits arcing 1,500 VAC minimum between contacts and case » Mechanical Life: 1,000,000 


and prolongs electrical life. The switch is offered with momentary or alternate operations minimum for momentary; 200,000 operations minimum for maintained 
The pushbutton switch is designed with a single-break, snap-action contact action circuits in single or double pole configurations. Features: * Electrical Electrical Life: 100,000 operations minimum « Total Travel: 118” * Operating 
mechanism. The combined butterfly formation and spring action of the movable Capacity: 3A @ 125/250VAC or 30VDC for silver contacts * Dielectric Strength: Temperature: -25°C ~ 50°C * UL recognized and CSA certified @ 3A rating 


Switching Digi-Key Price Each NKK Dimensions in (mm) Inch 
Fig. Circuit Function Color Part No. 1 25 100 Part No. 
LB Series Square Bezel Switches 
On-Mom Red 360-2026-ND® 13.20 9.60 8.70 | LB15SKWO01-5C-JC-RO 
On-Mom Amber 360-2027-ND® 13.20 9.60 8.70 | LB15SKWO01-5D-JD-RO 
SPDT On-Mom Green 360-2028-ND® 13.20 9.60 8.70 | LB15SKW01-5F-JF-RO 
On-On Red 360-1646-ND 14.65 10.66 9.66 | LB16SKWO01-5C-JC 
On-On Red 360-2035-ND@ 14.65 10.66 9.66 | LB16SKW01-5C-JC-RO 
On-On Amber 360-1647-ND 14.65 10.66 9.66 | LB16SKWO01-5D-JD (16.2) 
On-On Amber 360-2036-ND® 14.65 10.66 9.66 | LB16SKW01-5D-JD-RO ‘338 Sq" 
; On-On Green 360-2037-ND@ 14.65 10.66 9.66 | LB16SKW01-5F-JF-RO : , 
On-Mom Red 360-2044-ND® 15.62 11.36 10.30 | LB25SKW01-5C-JC-RO Panel Cutout 
On-Mom Amber 360-1650-ND 15.62 11.36 10.30 | LB25SKW01-5D-JD 
On-Mom Amber 360-2045-ND@ 15.62 11.36 10.30 | LB25SKW01-5D-JD-RO 
DPDT On-Mom Green 360-1651-ND 15.62 11.36 10.30__| LB25SKW01-5F-JF 
On-Mom Green 360-2046-ND® 15.62 11.36 10.30 | LB25SKW01-5F-JF-RO 
On-On Red 360-2053-ND® 17.07 12.42 11.06 | LB26SKW01-5C-JC-RO 
On-On Amber 360-2054-ND® 17.07 12.42 11.06 | LB26SKW01-5D-JD-RO 
On-On Green 360-2055-ND@ 17.07 12.42 11.06 | LB26SKW01-5F-JF-RO f 
LB Series Round Bezel Switches (21.7) bia 
On-Mom Red 360-2020-ND® 13.20 9.60 8.70 LB15CKW01-5C-JC-RO e220) 854 
On-Mom Amber 360-2021-ND® 13.20 9.60 8.70 | LB15CKW01-5D-JD-RO : 
On-Mom Green 360-2022-ND® 13.20 9.60 8.70 | LB15CKW01-5F-JF-RO (11.5) 
2 SPDT > _,.453 
On-On Red 360-1658-ND 14.65 10.66 9.66 | LB16CKW01-5C-JC 
On-On Red 360-2029-ND® 14.65 10.66 9.66 | LB16CKW01-5C-JC-RO Panel Cutout 
On-On Amber 360-1659-ND 14.65 10.66 9.66 | LB16CKW01-5D-JD 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NKK’ IIluminated Pushbutton Switches 
SWITCHES LB Series Standard Size Snap-in Mount (Cont.) 


Dimensions in (mm) Inch 


Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Color Part No. 1 25 100 Part No. 
LB Series Round Bezel Switches — RoHS Compliant 
On-On Amber 360-2030-ND 14.65 10.66 9.66 LB16CKW01-5D-JD-RO. 
On-On Green 360-2031-ND 14.65 10.66 9.66 LB16CKW01-5F-JF-RO 
On-Mom Red 360-2038-ND 15.62 11.36 10.30 LB25CKW01-5C-JC-RO. 
2 DPDT On-Mom Amber 360-2039-ND 15.62 11.36 10.30 LB25CKW01-5D-JD-RO. 
On-Mom Green 360-2040-ND 15.62 11.36 10.30 LB25CKW01-5F-JF-RO 
On-On Red 360-2047-ND 17.07 12.42 11.06 LB26CKW01-5C-JC-RO. 
On-On Amber 360-2048-ND 17.07 12.42 11.06 LB26CKW01-5D-JD-RO. 
On-On Green 360-2049-ND 17.07 12.42 11.06 LB26CKW01-5F-JF-RO 
LB Series Rectangular Bezel Switches 
On-Mom Red 360-2023-ND@ 13.20 9.60 8.70 | LB15RKWO01-5C-JC-RO 
On-Mom Amber 360-2024-ND@ 13.20 9.60 8.70 | LB15RKWO01-5D-JD-RO =e 
On-Mom Green 360-2025-ND® 13.20 9.60 8.70 LB15RKW01-5F-JF-RO Ce 
SPDT On-On Red 360-2032-ND® 14.65 10.66 9.66 LB16RKW01-5C-JC-RO Panel Cutout 
On-On Amber 360-2033-ND® 14.65 10.66 9.66 LB16RKW01-5D-JD-RO. 
On-On Green 360-2034-ND® 14.65 10.66 9.66 LB16RKW01-5F-JF-RO 
3 On-Mom Red 360-2041-ND® 15.62 11.36 10.30 LB25RKW01-5C-JC-RO. 
On-Mom Amber 360-1674-ND 15.62 11.36 10.30 LB25RKW01-5D-JD 
On-Mom Amber 360-2042-ND® 15.62 11.36 10.30 LB25RKW01-5D-JD-RO. 
DPDT On-Mom Green 360-1675-ND 15.62 11.36 10.30 LB25RKW01-5F-JF 
On-Mom Green 360-2043-ND® 15.62 11.36 10.30 LB25RKW01-5F-JF-RO 
On-On Red 360-2050-ND® 17.07 12.42 11.06 LB26RKW01-5C-JC-RO. 
On-On Amber 360-2051-ND® 17.07 12.42 11.06 LB26RKW01-5D-JD-RO. 
On-On Green 360-2052-ND® 17.07 12.42 11.06 LB26RKW01-5F-JF-RO 
LB Accessories — RoHS Compliant 
4 Protective Guard for Square LB Series 360-1005-ND 2.91 1.79 1.56 AT499 
Protective Guard for Rectangular LB Series 360-1007-ND 2.91 1.79 1.56 AT4057 
@ RoHS Compliant 


péuwNs SMD Momentary Key Switches 


Electrical Characteristics: 
Gull Wing PCB Layout 


58 


¢ Contact Rating: Maximum Current: 100mA; Maximum Voltage: 24V * Contact Resistance: 100mQ 
maximum ¢ Insulation Resistance: 100MQ minimum (DC500V) 


General Characteristics: 


¢ Switch Type: Normally Open * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C * Dielectric Strength: 
250VAC. 


Mechanical Characteristics: 
¢ Cycle Life, Loaded: 10,000 aciuations 


2.4016 =1 


Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Type Part No. 1 10 100 Part No. 500 1,000 5,000 


J-Hook 7914J-OOO0ECT-ND .95_ 84.71 _| 7914J-OOOETR-ND 270.00 473.00 405.00/M 


Gull Wing | 7914G-O0OECT-ND  .95 .84 .71 | 7914G-O0OETR-ND 270.00 473.00 405.00/M 


Sealed Selector Switches Digi Reel” 


1871 
Electrical Characteristics: v 
¢ Contact Rating: Maximum Current: 100mA Maximum Voltage: 24V * Contact Timing: Non- ig 7 
Shorting * Contact Resistance: 20 maximum «Insulation Resistance: 100MQ minimum (DC500V) 15 elle T 
1.6! 


* Dielectric Strength: 250VAC 
General Characteristics: * Mechanical Angle: 245°C +15° © Positions: 2 * Adjustment Torque: 50g. cm max. 
¢ Switch Type: SPDT * Operating Temperature Range: -55°C ~ 125°C. ¢ Stop Strength: 200g. cm min. »* Switching Angle: 45° + 5° * Seal Test: 85°C 
Flouriner © Rotational Life: -051: 50 cycles; -023: 2000 cycles * Maximum Soldering 
Heat: 260°C, 5 seconds 


Size Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing 
Fig. |(mm)| Life | PartNo. 1 10 100 | Part No. 500 1,000 
1 3 50 | 7813J-051ECT-ND 2.10 1.86 1.56 | 7813J-051ETR-ND = 1050.00 
3 | 2000 | 7813J-023ECT-ND 2.31 2.05 1.72 | 7813J-023ETR-ND _ 1155.00 
2 4 50 | 7814G-051ECT-ND 2.10 1.86 1.56 | 7814G-051ETR-ND 600.00 1050.00 re os 
1.30- }_—_1 


4 | 2000 | 7814G-023ECT-ND 231 205 1.72 | 7814G-023ETR-ND 660.00 1155.00 eo 3 Ples.- 3 12.0 


4 | 50 | 7814J-051ECT-ND 2.10 1.86 = 1.56 | 7814J-O51ETR-ND 600.00 1050.00 * Mechanical Angle: 240° +15° * Positions: 2 * Adjustment Torque: 180g. cm maximum « Stop Strength: 300g. cm 
minimum * Switching Angle: 45° + 5° * Pushover Strength (S Style): 2 kilograms minimum « Rotational Life: -051: 50 
4 | 2000 | 7814J-023ECT-ND 2.31 2.05 1.72 | 7814J-023ETR-ND 660.00 1155.00 cycles -023: 2000 cycles » Maximum Soldering Heat: 260°C, 10 seconds 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2060 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OW oustics Slide Switches 


CW Industries slide switches became popular with the industrial explosion 
after World War |. Thousands of consumer products have used CW 
Industries slide switches for applications such as: radios, TVs, appliances, 
and automotive. Aircraft, telephones, and marine equipment use CW 
Industries slide switches for both power switching and low level switching. 
Available in both solder eyelet versions for hand soldering or PC mount 
terminals for direct mounting. All slide switch actuators and buttons are black 
nylon 6/6. MATERIALS: ¢ Buttons: Type 6/6 nylon, black * Moving Contact: 


Copper; * Moving Contact Plating: Silver * Terminals: Copper * Terminal 
Plating: Silver Specifications: * High Voltage Breakdown: Minimum of 1000 
volts RMS, 60Hz for one minute between parts of opposite polarity. * Con- 
tact resistance: Less than 0.010 at 20 milliamperes DC. * Life Cycling (no 
load): Switches will be operative after 10,000 (minimum) cycles at the rate 
of 10 cycles per minute * Life Cycling (load): Switches will be operative after 
6,000 (minimum) cycles at the rate of 10 cycles per minute at rated load. 
APPROVAL LISTING: UL/CSA 


Made in U.S.A. 


Digi-Key ® Slide Switches Kit 


Assortment of switches denoted. Includes notebook style 


storage case and bin storage guide. 
* SW-KIT-ND 120 total pieces 


Volts | Curr. Rtg. (A) Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each CW Industries 
Fig.| Circuit |DC AC| DC AC LxWxH Description Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1| spst ]125 125] 5 5 .250 x .320 x .620 (6.35 x 8.13 x 15.75) Vertical Mount PC Switch SW100-ND 94 72 55 43 | G-105-0513 
2] spoT |125 125] 5 5 505 x .305 x .515 (12.83 x 7.75 x 13.08) Horizontal Mount PC Switch SW101-ND* 1.52 1.16 89 69 | G-107-0513 
3] spst |125 125] 5 5 705 x .385 x .395 (17.91 x 9.78 x 10.03) Panel Mount Snap-In Switch $W331-ND 1.70 1.29 99 77 | G-107-SI-0005 
3 | spoT |125 125] 5 5 705 x .385 x .395 (17.91 x 9.78 x 10.03) Panel Mount Snap-In Switch $W332-ND 1.70 1.29 99 77 | G-107-SI-0511 
4 | ppoT |125 125] 5 5 762 x 312 x .558 (19.35 x 7.92 x 14.17) Micro-Miniature Switch SW102-ND* 1.29 98 76.59 | GS-113-0512 
5 | spot [125 125] 5 5 750 x .220 x .458 (19.05 x 5.59 x 11.63) Micro-Miniature Switch SW103-ND* ie 85 65 51 ‘| GS-115-0511 
6 | SPDT |125 125] 5 60 | 1.360x.550 x .966 (34.54 x 13.97 x 24.54) Standard Size Switch Eyelet Terminal SW104-ND* 61 AT 36 © .28_‘| GF-624-6014 
6 | SPDT |125 125] 5 6.0 | 1.360x.550 x .966 (34.54 x 13.97 x 24.54) Standard Size Switch (On-Mom) $W338-ND 1.68 1.28 98 76 | G-1132-0003 
7 | DPDT |125 125] .5 11 | 1.360x.550x..747 (34.54 x 13.97 x 18.97) Standard Size Switch PCB Mount SW105-ND* 1.10 84 64 50‘ | GF-1126-1110 
7 | ppoT |125 125] .5 11 | 1.360x.550x..747 (34.54 x 13.97 x 18.97) Standard Size Switch Eyelet Terminal $W333-ND 1.17 89 68 53 _| GF-1126-0033 
a] appt [125 125] .5 60 | 1.360x 1.000 x .767 (34.54 x 25.40 x 19.48) Standard Size Switch PCB Mount SW106-ND* 1.62 1.23 95.74 | GF-642-6010 
9 | DP-3Pos |125 125] .5 3.0 | 1.656 x .550 x .757 (42.06 x 13.97 x 19.23) Standard Size Switch PCB Mount sW117-ND 95 72 56 43 | G-328S-008 
9 | DP-3Pos |125 125] .5 11 | 1.656 x .550 x .757 (42.06 x 13.97 x 19.23) Standard Size Switch PCB Mount $W107-ND* 1.41 1.07 82 64 | G-1128S-1110 
9 | DP-3Pos |125 125] .5 11 | 1.656 x .550 x .664 (42.06 x 13.97 x 16.87) Standard Size Switch Eyelet Terminal sW334-ND 1.41 1.07 82 64 | G-11288-0055 
9 | SP-3Pos [125 125] .5 11 | 1.656 x .550 x 664 (42.06 x 13.97 x 16.87) Standard Size Switch (On-Off-Mom) $W337-ND 1.37 1.04 80 .62_| G-633S-0000 
10 | 4P-3Pos [125 125] .5 6.0 | 1.656 x 1.000 x .767 (42.06 x 25.40 x 19.48) Standard Size Switch PCB Mount $W108-ND 2.15 163 125 97 | G-6608-6010 
11 | DP-4Pos |125 125] .5 11 ‘| 1.968 x .560 x .757 (49.99 x 14.22 x 19.23) Standard Size Switch PCB Mount $W109-ND 1.70 1.29 99 77 | G-11388-1110 
11|DP-4Pos |125 125] .5 11 | 1.968 x .560 x .757 (49.99 x 14.22 x 19.23) Standard Size Switch Eyelet Terminal $W335-ND 1.70 1.29 99 77 | G-1138S-0048 
12| DPDT |125 125] .5 3.0 | 1.360 x .550 x .610 (34.54 x 13.97 x 15.49) Side Actuated Switch PCB Mount $W110-ND 82 63 48 38 | GG-350-3010 
13| spoT |125 125] .5 13 | 1.235 x .680 x 1.397 (31.37 x 17.27 x 35.48) Pop-in Mount Slide Switch sW111-ND 1.21 92 71.55 | G-2012-1315 
14| DppoT |125 125] 5 60 | 1.375 x.550x 1.167 (34.93 x 13.97 x 29.64) Rocker Switch PCB Mount SW112-ND* 171 130 1.00 .78 | GR5-626-6010 
15| DPDT |125 125] .5 3.0 | 1.000x.404 x .484 (25.40 x 10.26 x 12.29) Miniature Side Actuated Switch PCB SW114-ND* 1.33 1.02 78 61 | GPI-152-3013 
16 | DP-3Pos |125 125] .5 3.0 | 1.170x.404x .484 (29.72 x 10.26 x 12.29) Miniature Side Actuated Switch PCB SW115-ND* 1.61 1.22 94 73 | GPI-154-3013 
17| DPDT |125 125] .5 3.0 | 1.000x.400x..735 (25.40 x 10.16 x 18.67) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal sW116-ND ot 69 53 42 ‘| GF-126-3011 
17| DPoT |125 125] .5 3.0 | .628x.400 x .735 (15.95 x 10.16 x 18.67) _|Miniature Slide Switch w/o Mount Ears, PC Mount| _ SW342-ND 1.33 1.01 78.61 _| GF-126-0159 
17| DpoT |125 125] .5 3.0 | 1.000x.400x.735 (25.40 x 10.16 x 18.67) Slide Switch, PC Mount SW619-ND 1.22 93 71.56 | GF-126-0147 
18| SPDT |125 125] .5 3.0 | 1.000x.400x.735 (25.40 x 10.16 x 18.67) Spring Return Switch Eyelet Terminal SW118-ND* 1.05 80 61.48 | G-133-3011 
19 | DP-3Pos |125 125] .5 3.0 | 1.190x.400x..745 (30.23 x 10.16 x 18.92) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal SW119-ND* 1.14 87 67 .52_| G-1288-3011 
20] DP-4Pos |125 125] .5 3.0 | 1.377x.400x.745 (34.98 x 10.16 x 18.92) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal $W120-ND 1.38 1.05 80 63 | G-1418-3011 
21] sPDT /|125 125] 5 3.0 | 1.000x.567x.745 (25.40 x 14.40 x 18.92) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal SW121-ND* 1.53 1.17 90 .70_| GF-161-3011 
22| 3P-3Pos |125 125] 5 3.0 | 1.190x.567x.745 (30.23 x 14.40 x 18.92) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal $W122-ND 1.50 1.14 ‘88.68 | G-168S-3011 
22] 3P-3Pos |125 125] .5 3.0 | 1.656x.780 x .674 (42.06 x 19.81 x 17.12) Standard Size Switch Eyelet Terminal sWw336-ND 1.34 1.02 78 61 | G-368S-0000 
22] 3P-3Pos |125 125] .5 3.0 | 1.656x.780 x .674 (42.06 x 19.81 x 17.12) Slide Switch, PC Mount sW618-ND 1.34 1.02 78 61 | G-368S-0001 
22] 3P-3Pos |125 125] .5 6.0 | 1.656x.780 x .674 (42.06 x 19.81 x 17.12) Slide Switch Eyelet Terminal sW617-ND 1.95 149 144 89 | G-668S-0000 
23] SPST |125 125] 5 11 | 1.360x.550 x .654 (34.54 x 13.97 x 16.61) Standard Size Switch Eyelet Terminal sW148-ND 1.21 92 71.55 | GF-1123-0009 
24] spst |— 125] — 16 | 1.360x.550 x .654 (34.54 x 19.97 x 16.61) Standard Size Switch .250" QC Terminal SW616-ND* 86 66 50 _.39_| GF-1623-0001 
25 | Black Topper Button for SW105-ND, SW107-ND, SW110-ND, SW148-ND, SW333-ND, SW337-ND and SW334-ND........0.000000.. SW149-ND 25 19 415 «12 ‘| G-02-072 
a Dim. L Switch Digi-Key Price Each E-Switch 
> EeSWITCH’ Fig. | _ Circuit Rating Inch (mm) Function Terminal Part No. 1 10 100 | Part No. 
v 500 Series 
. . SPDT 5A @ 28VDC 152 (3.86) On-On SolderLug | EG2473-ND 3.75 338 288 |500SSP1SIM1QEA 
Slide Switches SPDT 5A @ 28VDC 152 (3.86) On-On Solder Lug EG2476-NDt 4.33 3.90 3.32 |500SSP1S1M1QEB 
SPDT 0.4VA@20vDC_ | .152 (3.86) On-On PC Mount EG2472-ND 457 4.12 3.51 |500SSP1S1M2REA 
SPDT 5A @ 28VDC 152 (3.86) On-On Right Angle | EG2478-ND 4.42 3.98 3.39 |500SSP1S1M6QEA 
1 SPDT 0.4VA@ 20vDC__|_.152 (3.86) On-On Right Angle | EG2477-ND _4.82.—«4.34 ~—-3.70_| 500SSP1S1M6REA 
SPDT 5A @ 28VDC 152 (3.86) On-On | Vert. Right Angle | EG2480-ND 4.64 4.18 3.56 |500SSP1S1M7QEA 
SPDT 0.4VA@20vDC_ | .152 (3.86) On-On | Vert. Right Angle | EG2479-ND 4.95 4.46 3.80 |500SSP1S1M7REA 
DPDT 5A @ 28VDC 152 (3.86) On-On PC Mount | EG2475-ND 4.59 4.13 3.52 |500SDP1SiM2QEA 
DPDT 0.4VA@ 20vDC__|_.152 (3.86) On-On PC Mount | EG2474-ND_ 6.00 5.40 __4.60_ | 500SDP1S1M2REA 
SPDT 3A @ 28VDC 122 (3.10) On-On PC Mount | EG2481-ND 568 5.12 4.36 |500ASSP1M2QE 
é SPDT 0.4VA@20vDC_ | .122 (3.10) On-On PC Mount | EG2482-ND 5.96 5.37 4.57 _| 500ASSP1M2RE 
SPDT 3A @ 28VDC 122 (3.10) On-On Right Angle | EG2483-ND 6.22 5.60 4.78 |500ASSP1M6QE 
SPDT 0.4VA@20vDC_ | .122 (3.10) On-On Right Angle | EG2484-ND 6.50 «5.85 +~—-4.99_| 500ASSP1M6RE 
With mounting ears 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Specifications: « Initial Contact Resistance: Less than 20mQ * Withstand Voltage: S500VAC for 1 minute between any terminal and frame * Operating Temp.: -20°C ~ 70°C * Life: 10,000 


Slide Switches - EG Series 


cycles minimum ¢ Contact: Silver plated copper alloy * Timing: Non-shorting contacts 
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Dimensions in Inches (mm) 
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“L" Dim. Switching Digi-Key Price Each E-Switch 
| Fig. Description Rating Circuit In. (mm) Function Terminal Part No. 1 10 100 250 Part No. 
1 Straight 0.2A @ 30VDC SPDT -16 (4) On-On Solder Lugs EG1901-ND 68 62 53 44 EG1201 
1 Straight 0.2A @ 30VDC SPDT .22 (5.5) On-On Solder Lugs EG1902-ND 68 62 53 44 EG1201A 
2 Straight 0.2A @ 30VDC SPDT .08 (2) On-On PC Board EG1903-ND 68 62 53 44 EG1218 
3 Straight 0.3A @ 30VDC DPDT -12 (3) On-On PC Board EG1904-ND 94 85 72 60 EG2201 
3 Straight 0.2A @ 30VDC DPDT .24 (6) On-On PC Board EG1905-ND 94 85 72 60 EG2201A 
4 Right Angle 0.2A @ 30VDC SPDT -20 (5) On-On PC Board EG1906-ND 68 62 53 44 EG1213 
5 Right Angle 0.5A @ 15VDC SPDT -35 (9) On-On PC Board EG2585-ND 86 78 66 55 EG1224 
6 Right Angle 0.3A @ 30VDC SPDT .08 (2) On-On PC Board EG1847-ND 1.07 86 78 66 EG1270 
Tt Straight 0.1A @ 12VDC DPDT .08 (2) On-On PC Board EG1907-ND 94 85 72 60 EG2209 
vi Straight 0.1A @ 12VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1908-ND 1.14 1.01 -86 Evdi EG2209A 
8 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT -14 (3.5) On-On PC Board EG1909-ND 86 78 66 55 EG2215 
9 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT -35 (9) On-On PC Board EG4367-ND 94 85 72 60 EG2219 
10 Right Angle 0.2A @ 30VDC SP3T -20 (5) On-On-On PC Mount EG2485-ND 86 78 66 55 EG1313 
1 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T -12 (3) On-On-On PC Board EG1910-ND 86 78 66 55 EG2301 
11 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T .24 (6) On-On-On PC Board EG1944-ND 94 85 72 60 EG2301A 
12 Right Angle 0.1A @ 12VDC DP3T -16 (4) On-On-On PC Board EG1911-ND 90 81 69 57 EG2308 
12 Right Angle 0.1A @ 12VDC DP3T .24 (6) On-On-On PC Board EG1945-ND 94 85 72 60 EG2308A 
13 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T -14 (3.5) On-On-On PC Board EG1913-ND 94 85 72 60 EG2315 
14 Right Angle 0.2A @ 30VDC 4PDT .24 (6) On-On PC Board EG1949-ND 1.54 1.39 1.18 98 EG4208A 
14 Right Angle 0.2A @ 30VDC 4PDT -16 (4) On-On PC Board EG1914-ND 1.62 1.47 1.25 1.03 EG4208 
15 Right Angle 0.2A @ 30VDC 4P3T -20 (5) On-On-On PC Board EG1915-ND 1.79 1.62 1.38 1.14 EG4319 
16 Right Angle 0.2A @ 30VDC SPDT -12 (3) On-On PC Board EG1916-ND 68 62 53 44 EG1206 
16 Right Angle 0.2A @ 30VDC SPDT .24 (6) On-On PC Board EG1917-ND 68 62 53 44 EG1206A 
17 Straight 0.3A @ 30VDC SPDT .08 (2) On-On PC Board EG1918-ND 77 69 59 49 EG1271 
17 Straight 0.3A @ 30VDC SPDT -16 (4) On-On PC Board EG1919-ND 77 69 59 49 EG1271A 
18 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T -16 (4) On-On-On PC Board EG1920-ND 1.02 92 79 65 EG2305 
18 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T .08 (2) On-On-On PC Board EG1921-ND 1.02 92 79 65 EG2305A 
19 Straight 0.2A @ 30VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1940-ND 86 78 66 55 EG2207 
20 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1941-ND 86 78 66 55 EG2208 
20 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT .24 (6) On-On PC Board EG1942-ND 86 78 66 55 EG2208A 
21 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1943-ND 86 78 66 55 EG2211 
21 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT .08 (2) On-On PC Mount EG2486-ND 86 78 66 55 EG2211A 
22 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T .24 (6) On-On-On PC Board EG1946-ND 80 72 61 51 EG2310 
22 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T -16 (4) On-On-On PC Board EG1947-ND 90 81 69 57 EG2310A 
23 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T -28 (7) On-On-On PC Board EG1948-ND 94 85 72 60 EG2322 
24 Right Angle 0.3A @ 4VDC SPDT .06 (1.5) On-On SMT Term. EG2586CT-NDt 1.43 1.15 1.03 88 EG1257 
24 Right Angle 0.3A @ 4VDC SPDT .06 (1.5) On-On SMT Term. EG2586TR-ND} 1838.76/3,300 EG1257 


t Cut Tape + Tape and Reel 
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ASE/F Series: Features: * Unique design allows aqueous or solvent cleaning processes * High temperature anti-static max. * Insulation Resistance: 1,000MQ min. * Contact Timing: Make-before-break »* Operating Temp.: -20°C ~ 85°C 
plastic construction will withstand most surface mount, vapor phase reflow or wave soldering conditions «Industry STS Series: Specifications: * Contact Rating: 300mMA @ 125VAC © Initial Contact Resistance: 20mQ max. « Insulation 
standard .100 x .300 pin spacing Specifications: * Contact Rating: Gold: 0.4VA @ 20VDC; Silver: 300mA @ 115VAC Resistance: 100MQ min. @ 500VDC * Contact Timing: Make-before-break * Operating Temp.: -15°C ~ 60°C SLS 
28VDC «Initial Contact Resistance: 40m max. «Insulation Resistance: 1,000MQ @ 500VDC min. * Contact Timing: Series: Specifications: » Contact Rating: 250mA @ 125VAC, 150mA @ 12VDC * Initial Contact Resistance: 30mQ max. 
Shorting * Operating Temp.: -40°C ~ 80°C MHS Series: Specifications: * Contact Rating: Gold: 0.4VA @ 20VDC; Silv Insulation Resistance: 500MQ min. * Contact Timing: Break-before-make * Operating Temp.: -10°C ~ 85°C SSA Series: 
300mA @ 125VAC Initial Contact Resistance: 20mQ max. Insulation Resistance: 1,000MQ min. * Contact Timing: Specifications: * Contact Rating: Gold: 0.4VA max. @ 20VDC; Silver: 100mA @ 30VDC = Initial Contact Resistance: 30mQ 
Make-before-break * Operating Temp.: -20°C ~ 100°C MLL Series: Specifications: * Contact Rating: 0.3A @ 4VDC Initial max. * Insulation Resistance: 100MQ min. * Contact Timing: Break-before-make * Operating Temp.: -20°C ~ 70°C SSJ 
Contact Resistance: 70mQ «Insulation Resistance: 100MQ min. * Actuation Force: 175 +100 Grams * Operating Temp.: Series: Specifications: * Contact Rating: 100mA @ 12VDC « Initial Contact Resistance: 20m max. ¢ Insulation Resistance: 
-10°C ~ 60°C _MMS Series: Specifications: * Contact Rating: 100mA @ 30VDC «Initial Contact Resistance: 30mQ max. 100MQ min. « Contact Timing: Make-before-break » Operating Temp.: -10°C ~ 60°C TSS Series: Specifications: * Contact 
«Insulation Resistance: 100MQ min. * Contact Timing: Make-before-break * Operating Temp.: -10°C ~ 60°C MSS Series: Rating: 0.4VA max. @ 20VDC ° Initial Contact Resistance: 20mQ max. « Insulation Resistance: 1,000MQ min. @ 500VDC 
Specifications: * Contact Rating: Gold: 0.4VA @ 20VDC; Silver: 300mA @ 125VAC Initial Contact Resistance: 20mQ * Contact Timing: Non-shorting * Operating Temp.: -20°C ~ 80°C 
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SPDT Shown 


SPDT Shown SPDT Shown SPDT Shown SPDT Shown SPDT Shown 
Contact Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Alcoswitch Switching Contact | Dimension| Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. Circuit Material A L Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | Circuit Function Material L(mm) | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 
ASE/F Series Auto Insertable 4 DPDT On-On Silver 9.5 450-1590-ND 245 2.18 1.70 | MSS2250R04 
DPDT Silver 10.2 2.79 450-1557-ND 3.97 3.52 2.76 | ASE2204 DPDT On-On Gold 9.5 450-1591-ND 3.10 2.75 2.15 | MSS2250RG04 
DPDT Gold 10.2 2.79 450-1628-ND 3.97 352 2.76 | ASE22G04 12 SP3T On-On-On Silver 3.80 450-1585-ND 2.51 2.23 1.75 | MSS130004 
4PDT Silver 17.8 2.79 450-1633-ND 3.41. 3.03 2.37 | ASE4204 SP3T On-On-On Gold 3.80 450-1586-ND 3.13 2.78 2.18 | MSS1300G04 
1 4PDT Gold 17.8 2.79 450-1558-ND 4.25 3.77 2.95 | ASE42G04 13 4PDT On-On Silver 8.0 450-1592-ND 2.05 1.82 1.42 | MSS420004 
6PDT Silver 25.4 2.79 450-1559-ND 459 4.07 3.19 | ASE6204 4PDT On-On Gold 8.0 450-1593-ND 2.60 2.31 1.81 | MSS4200G04 
6PDT Gold 25.4 2.79 450-1560-ND 4.93 4.38 3.42 | ASE62G04 14 4PDT On-On Silver 7.0 450-1594-ND 2.57 2.29 1.79 | MSS4200R04 
DPDT Silver 10.2 — 450-1561-ND 3.41 3.03 2.37 | ASF2204 4PDT On-On Gold 7.0 450-1595-ND 3.69 3.28 ~=—2.56 | MSS4200RG04 
DPDT Gold 10.2 _— 450-1562-ND 3.75 3.33 2.61 | ASF22G04 STS Series, Miniature, Low Profile, Economy Grade 
2 4PDT Silver 17.8 = 450-1563-ND 3.26 2.89 2.26 | ASF4204 SPDT On-On Silver 40 450-1609-ND 1.27 1.13 89 | STST21PCO4 
4PDT Gold 17.8 a 450-1564-ND = 4.25 3.77 2.95 | ASF42G04 SP3T On-On-On Silver 4.0 450-1611-ND 1.58 1.41 1.10 | STS1300PC04 
6PDT Silver 25.4 _ 450-1565-ND 465 413 3.23 | ASF6204 SP3T On-On-On Silver 4.0 450-1613-ND 1.52 1.35 1.06 | STS131PC04 
6PDT Gold 25.4 a 450-1566-ND 4.93 4.38 3.42 | ASF62G04 SP4T | On-On-On-On | Silver 4.0 450-1615-ND 1.83 1.63 1.27 | STS1400PC04 
15 |_DPDT On-On Silver 4.0 450-1616-ND 2.45 2.18 1.70 | STS220PC04 
Switching Contact | Dimension} Digi-Key Price Each Alcoswitch DP3T On-On-On Silver 40 450-1617-ND 2.79 248 1.94 | STS2300PC04 
Fig. | Circuit Function Material L(mm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. DP3T On-On-On Silver 40 450-1618-ND 2.67 2.37 1.85 | STS230PC04 
MHS Series, Low Profile, Instrumentation Grade DP4T | On-On-On-On | Silver 4.0 | 450-1619-ND 3.07 2.73 213 | STS2400PC04 
a i E q DP4T On-On-On-On Silver 4.0 450-1620-ND 2.95 2.62 2.05 | STS240PC04 
Seer nee eae SPOT On-On Silver] 4.0] 450-1610-ND 1.38 1.27 95 | STSI2iRAOd 
spot | on-Off-On Silver 45 | 450-4569-ND 177 157 123 | MHS12304 16 | SP3T |  On-On-On Silver 4.0 | 450-1612-ND 1.77 1.57 1.23 | STS1300RA04 
sp3t | On-On-On Silver 45 | 450-1570-ND 143 127 99 | MHS13304 Sp3t_| _On-On-On Silver 4.0 | 450-1614-ND 1.64 1.46 1.14 | STS131RAO4 
SP3T. On-On-On Gold 45 450-1571-ND_—-3.72_-3.30__-2.58_| MHS133G04 SLS Series, Miniature, Rolling Contact, Economy Grade 
3 | DPDT On-On Silver 45 450-1572-ND 1.64 146 1.14 | MHS22204 SPDT On-On Silver 5.0 450-1597-ND 1.64 146 1.14 | SLS121104 
DPDT On-On Gold 45 450-1573-ND 431 3.83 2.99 | MHS222G04 17 | SPDT On-On Silver 5.0 450-1598-ND 1.18 = 1.05 82 | SLS121PC04 
DPDT On-Off-On Silver 4.5 450-1574-ND 1.86 1.65 1.29 | MHS22304 SP3T On-On-On Silver 5.0 450-1600-ND 1.98 1.76 1.38 | SLS131PC04 
DPDT On-Off-On Gold 45 450-1629-ND 310 2.75 2.15 | MHS223G04 18 SPDT On-On Silver 5.0 450-1599-ND 1.52 1.35 1.06 | SLS121RA04 
DP3T On-On-On Silver 4.5 450-1575-ND 1.98 1.76 1.38 | MHS23304 SP3T On-On-On Silver 5.0 450-1601-ND 2.20. 1.96 1.53 | SLS131RA04 
DP3T On-On-On Gold 4.5 450-1576-ND 4.93 4.50 3.64 | MHS233G04 19 | SPDT On-On Silver 5.0 450-1596-ND 1.64 1.46 1.14 [| SLS12104 
MLL Series, Miniature, Right Angle, SMT SSA Series, Micro Size, Instrumentation Grade 
4] SPDT On-On Silver 15 450-1577-ND 2.20 1.96 1.53 ] MLL1200S SPDT On-On Silver 2.01 450-1602-ND 1.98 1.76 1.38 | SSA12 
5 | SP8T On-On-On Silver 1.5 450-1630-ND 2.36 2.09 1.64 | MLL1300S 20 SPDT On-On Gold 2.01 450-1603-ND 2.67 2.37 1.85 | SSA12G 
MMS Series, Micro Size, Instrumentation Grade DPDT On-On Silver 2.0 450-1604-ND 2.51 2.23 1.75 | SSA22 
6 | SPDT On-On Silver 2.03 | 450-1578-ND 211 1.87 1.47 | MMS12 DPDT On-On Gold 2.0 450-1605-ND 3.29 2.92 2.28 | SSA226 
7 | DPDT On-On Silver 2.00 450-1579-ND 2.51 2.23 1.75 | MMS22 SSJ Series, Micro Size, Instrumentation Grade 
8A | DP38T On-On-On Silver 2.02 450-1580-ND 2.98 2.64 2.07 | MMS23 a4 SPDT On-On Silver 2.0 450-1634-ND 752 1.35 = (1.06 | SSJ1204 
8B | 4PDT On-On Silver 2.0 450-1581-ND 3.69 3.28 2.56 | MMS42 SP3T On-On-On Silver 2.0 450-1636-ND 1.64 146 1.14 | SSJ1304 
MSS Series, Instrumentation Grade, 2.00mm Spacing 22 | SPDT On-On Silver 25 450-1635-ND 2.14 1.90 1.49 | SSJ12R04 
SPDT On-On Silver 5.00 450-1582-ND 2.11 1.87 1.47 | MSS120004 TSS Series Slide Switches 
SPDT On-On Gold 5.00 450-1583-ND 2.67 2.37 1.85 | MSS1200G04 SPDT On-On Gold 2.79 450-1621-ND 5.21 462 3.62 | TSS11DGPC04 
9 DPDT On-On Silver 2.3 450-1587-ND 1.83. 1.63 1.27 | MSS220004 03 SPDT On-Off-On Gold 2.79 450-1623-ND 614 545 4.26 | TSS11EGPCO4 
DPDT On-On Gold 2.3 450-1588-ND 245 2.18 1.70 | MSS2200G04 DPDT On-On Gold 2.79 450-1624-ND 849 7.75 6.26 | TSS21NGPCO4 
DPDT On-On Silver 11.0 450-1589-ND 3.10 2.75 2.15 | MSS225004 4PDT On-On Gold 2.79 450-1626-ND 14.36 13.11 10.59 | TSS41NGPC 
DPDT On-On Gold 11.0 450-1632-ND 3.35 2.97 2.33 _ | MSS2250G04 SPDT On-On Gold 2.79 450-1622-ND 5.21 462 3.62 | TSS11DGRA04 
40 SPDT On-On Silver 3.99 450-1584-ND 211 1.87 1.47 | MSS1200R04 24 | DPDT On-On Gold 2.79 450-1625-ND 10.89 9.94 8.03 | TSS21NGRA04 
SPDT On-On Gold 3.99 450-1631-ND 2.67 2.37 1.85 | MSS1200RG04 4PDT On-On Gold 2.79 450-1627-ND 15.99 14.59 11.79 | TSS41NGRA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Slide Switches 


1000 Series: Specifications: * Contact Rating: B, K and G contact material: 
0.4VA maximum @ 20VAC or DC maximum Q contact material: 6A @ 120VAC 
or 28VDC, 3A @ 250VAC * Electrical Life: 100,000 make-and-break cycles at full 
load with contact material B or K; 40,000 cycles with G and Q contact material 
* Operating temperature: -30°C ~ 65°C Materials: » Case: diallylphthalate (DAP), 
(UL94V-0) * Housing: Stainless steel * Contacts: B contact material: copper 
alloy with gold plate over nickel plate. Q contact material: Coin silver, silver plated 
¢ Terminal Seal: Epoxy 


L Series: Specifications: * Contact Rating: LXOX, LX1X Models: Q contact 
material: 4A @ 125VAC or 28VDC; 2 Amps @ 250VAC; 0.5 Amp @ 125VDC (UL/ 
CSA) « Electrical Life: 10,000 make-and-break cycles at full load Materials: 
* Housing: 6/6 nylon (UL94V-2), black * Q Contacts only: Copper, silver plated 


S Series: Specifications: * Contact Rating: S6XX Models: Q contact material: 
12A @ 125VAC; 6A @ 250VAC; 1A @ 125VDC (UL/CSA) S8XX models: 15A @ 


at full load Materials: » Housing: 6/6 nylon (UL94V-2), black * Actuator: 6/6 
nylon (UL94V-2), black * Q Contacts only: Copper, silver plated 


TS Series: Specifications: » Contact Rating: B contact material: 0.4VA maximum 
@ 20V AC or DC maximum. Q contact material TSO1: 3A @ 120VAC or 28VDC; 
TS03: 1A @ 120VAC or 28VDC » Electrical Life: TS01: 60,000 make-and-break 
cycles at full load; TSO3: 30,000 make-and-break cycles at full load * Operating 
Temperature: -30°C ~ 85°C Materials: * Housing: 6/6 nylon (UL94V-0), black 
* B contact: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Q Contacts: Copper 
alloy, silver plated 


GS Series: Specifications: * Contact Rating: B contact material: 0.4VA maximum 
@ 20VAC or DC maximum * Mechanical and Electrical Life: 40,000 make-and- 
brake cycles at full load * Storage and Operating Temperature: -30°C ~ 85°C 
Materials: * Housing and Base: Glass filled nylon 6/6, flame retardant, heat 
stabilized (UL94V-0) » Movable Contact: Copper with gold plate over nickel plate 
* Terminal Seal: Epoxy. All terminals insert molded 


éy © .w 


LP Series: Specifications: * Contact Rating: LPOX, LP2X Models: Q contact 
material: 6A @ 125VAC or 28V DC; 3A @ 250VAC (UL/CSA) = Electrical Life: 
10,000 make-and-break cycles at full load Materials: * Housing: 6/6 nylon 
(UL94V-2), black * Contacts: Copper, silver plated 


V Series: Specifications: « Contact Rating: Q contact material: 10.1A @ 125VAC; 
4A @ 28VDC; 5A @ 250VAC (UL/CSA); 2.0 (0.5)A @ 250VAC, T85 (VDE) » Elec- 
trical Life: 10,000 make-and-break cycles at full load * Operating Temperature: 
-30°C ~ 85°C Materials: * Housing: 6/6 nylon (UL94V-2), black » Actuator: 
Glass filled polyester; ‘01 and ‘02 styles: black (standard); ‘12, ‘13 and ‘14 styles: 
red (standard) » Contacts: Copper, silver plated 


ES Series: Specifications: » Contact Rating: B contact material: 0.4VA maximum 
@ 20VAC or DC maximum * Mechanical and Electrical Life: 40,000 make-and 
brake cycles at full load * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Materials: 
* Housing and Base: Nylon (UL94V-0) * Terminals: Copper alloy with tin-lead 
alloy over nickel plate * Base and Terminal Seal: Epoxy 


125VAC; 6A @ 250VAC (UL/CSA) * Electrical Life: 10,000 make-and-break cycles 


Actuator 
Enon 1.30 (3.30) 06 .185(3.94) 
py i LA 4 (1.55) ke Epaxy S A eee 15(3.86) 
| 11(2, Epoxy. Epoxy T[ oa 
id 05 01 189 .020 (.51)+Ix} | +!4].030 x 050 Seal ry 
elik_ea(t.27) (08) Los (76) | (38)"Fo.a P oe ‘Tike0) 185 taro L i 4.27) TYP Yancey py 6762) ™ @ 
 p| 375 i (1.27).040 = 620 “080 v 
(9.53) TS Series .03(0.76) Thk. (15.75) (2.03) 
Options (see diagram) Dimensions 
Switching Actuator | Termi- | Contact Inches (mm) Digi-Key Price Each C&K 
Fig. | Circuit Function _[H (inches) | nation | Material LxWxD Part No. 1 25 100 Part No. 
1000 Series — RoHS Compliant 
SPDT On-On 0.2 c B 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5000-ND. 4.04 3.24 2.56 1101M2S3CBE2 
SPDT On-On 0.2 Cc Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5001-ND. 4.04 3.24 2.56 1101M2S3CQE2 
SPDT On-On 0.2 V3 B 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5048-ND. 4.62 3.70 2.93 1101M2S3V3BE2 
SPDT On-Off-On 0.2 c Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5051-ND. 4.74 3.80 3.01 1103M2S3CQE2 
1 DPDT On-On 0.2 Cc B 5X 45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5002-ND. 7.86 6.30 4.98 1201M2S3CBE2 
DPDT On-On 0.2 Cc Q 5 xX 45 x 30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5003-ND 7.86 6.30 4.98 1201M2S3CQE2 
DPDT On-On 0.04 c Q 5X 45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5052-ND. 7.86 6.30 4.98 1201M2S1CQE2 
DPDT On-On 0.2 V3 B 5 xX 45 x 30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5056-ND. 9.03 7.23 5.72 1201M2S3V3BE2 
DPDT On-Off-On 0.2 V3 B 5X 45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5057-ND. 10.07 8.06 6.38 1203M2S3V3BE2 
SPDT On-On 0.2 Z Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5004-ND 3.92 3.14 2.49 1101M1S3Z0E2 
SPDT On-On 0.14 Z Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5058-ND. 3.92 3.14 2.49 1101M1S2ZQE2 
2 SPDT On-On 0.2 zZ B 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5059-ND. 3.92 3.14 2.49 1101M1S3ZBE2 
SPDT On-On 0.2 Z G 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5060-ND. 4.68 3.75 2.97 1101M1S3ZGE2 
DPDT On-On 0.2 Z Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5061-ND. 7.62 6.10 4.83 1201M1S3Z0E2 
SPDT On-On 0.2 A B 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5005-ND 4.62 3.70 2.93 1101M2S3ABE2 
SPDT On-On 0.2 A Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5006-ND. 4.62 3.70 2.93 1101M2S3AQE2 
3 SPDT On-On 0.285 A K 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5049-ND. 5.01 4.02 3.18 1101M2S4AKE2 
SPDT On-On 0.285 A Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5050-ND. 4.62 3.70 2.93 1101M2S4AQE2 
DPDT On-On 0.2 A B 5 xX 45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5053-ND. 9.03 7.23 5.72 1201M2S3ABE2 
DPDT On-On 0.2 A Q 5X 45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5054-ND. 9.03 7.23 5.72 1201M2S3AQE2 
SPDT On-On 0.2 AV2 B 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5007-ND 4.62 3.70 2.93 1101M2S3AV2BE2 
4 SPDT On-On 0.2 AV2 Q 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5008-ND. 4.62 3.70 2.93 1101M2S3AV2QE2 
SPDT On-On 0.2 AV2 G 5X .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) CKN5047-ND. 5.39 4.31 3.42 1101M2S3AV2GE2 
DPDT On-On 0.2 AV2 B 5X 45 x .30 (12.70 x 11.43 x 7.62) CKN5055-ND. 9.03 7.23 5.72 1201M2S3AV2BE2 
L/S Series — RoHS Compliant 
SPST On-Off 0.2 02 Q 941 x 43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5106-ND 1.85 1.48 1.18 L101011MS02Q 
SPDT On-On 0.2 02 Q 941 x .43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5107-ND 1.94 1.56 1.24 L102011MS02Q 
SPDT On-On 0.335 02 Q -905 x .53 x .28 (22.99 x 13.46 x 7.11) CKC5113-ND 2.30 1.84 1.46 $102031MS02Q 
DPDT On-On 0.2 02 Q .76 x 43 x .36 (19.30 x 10.92 x 9.14) CKC5100-ND 2.29 1.98 1.67 L202011MS02Q 
DPDT On-On 0.2 02 Q 941 x .43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5108-ND 417 3.34 2.65 L202011MS02QE 
5 DPDT On-On 0.375 02 Q 941 x 43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5109-ND 3.31 2.65 2.10 L202031MS020 
DPDT On-On Slot 02 Q 941 x .43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5110-ND 4.46 3.57 2.83 L202121MS02QE 
DPDT On-On 0.335 02 Q -905 x .53 x .28 (22.99 x 13.46 x 7.11) CKC5114-ND 2.97 2.38 1.88 $202031MS02Q 
DPDT On-On Slot 02 Q -905 x .53 x .28 (22.99 x 13.46 x 7.11) CKC5115-ND 3.37 2.70 2.14 $202121MS02Q 
DPDT On-On Slot 02 Q -905 x .53 x .28 (22.99 x 13.46 x 7.11) CKC5116-ND 3.24 2.60 2.06 $202131MS02Q 
DP3T On-On-On 0.2 02 Q 941 xX .43 x .36 (23.9 x 10.92 x 9.14) CKC5111-ND 3.31 2.65 2.10 L203011MS02Q 
SPDT On-On 0.335 03 Q 1.38 x .53 x .28 (34.93 x 13.46 x 7.11) CKC5118-ND 2.30 1.84 1.46 $102031SS03Q 
6 DPST On-Off 0.2 03 Q .76 x 43 x .36 (19.30 x 10.92 x 9.14) CKC5101-ND 2.45 1.86 1.57 L201011SS03Q 
DPDT On-On 0.335 03 Q 1.38 x .53 x .28 (34.93 x 13.46 x 7.11) CKC5013-ND 3.15 2.53 2.00 $602031SS03Q 
DPDT On-On 0.335 03 Q 1.38 x .53 x .28 (34.93 x 13.46 x 7.11) CKC5119-ND 2.97 2.38 1.88 $202031SS03Q 
7 DPDT Off-Mom —_— 02 Q 76 x 42 x .33 (19.30 x 10.67 x 8.38) CKC5104-ND 5.29 4.24 3.35 L212132MV020 
SPDT On-On 0.335 02 Q 16 x 42 x 33 (19.30 x 10.67 x 8.38) CKC5102-ND 1.94 1.56 1.24 L102021ML04Q 
8 DPDT On-On Slot = Q -80 x 55 x .412 (20.32 x 13.97 x 10.46) CKC5112-ND 417 3.34 2.65 L202121MA04Q 
DPDT On-On 0.335 02 Q .76 x 42 x .33 (19.30 x 10.67 x 8.38) CKC5103-ND 3.89 3.12 2.47 L202021MA04Q 
Tiny Slide — TS Series — RoHS Compliant 
9 DPDT On-On Black 03 Q 1.24 x .68 x .68 (31.50 x 17.27 x 17.27) CKC5105-ND 3.21 2.58 2.04 $802C21S2070 
10 DPDT On-On 0.335 03 Q 1.42 x .53 x .64 (36.07 x 13.46 x 16.36) CKC5014-ND 3.37 2.70 2.14 $602031TS030 
SPDT On-On 0.122 A B -40 x .20 x 346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5120-ND 5.06 4.05 3.21 TSOTABE 
"1 SPDT On-On 0.122 A Q AO x .20 x 346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5121-ND 5.06 4.05 3.21 TSO1AQE 
SPDT On-On 0.122 Cc B -A0 x .20 x 346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5122-ND 4.65 3.72 2.95 TSO1CBE 
SPDT On-On 0.122 Cc Q -A0 x .20 x 346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5123-ND 4.65 3.72 2.95 TSO1CQE 
* Cut Tape + Tape and Reel # RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Cek Slide Switches (cont) 


Options (see diagram) Dimensions 
Switching Actuator | Termi- | Contact Inches (mm) Digi-Key Price Each C&K 

Fig. | Circuit Function _[H (inches)| nation | Material LxWxD Part No. 1 100 Part No. 

11 SPDT On-Off-On 0.122 A B 40 x .20 x .346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5124-ND 5.59 4.47 3.54 TSO3ABE 
SPDT On-Off-On 0.122 C B 40 x .20 x .346 (10.16 x 5.08 x 8.79) CKC5125-ND 5.18 4.15 3.29 TSO3CBE 

Ultra Miniature — GS Series 

12 SPDT On-On - Cc B .28 x .16 x .28 (7.01 x 4.06 x 7.06) CKN9136-ND® 6.16 4.93 3.91 GSO1MCBE 
SPST Off-On _ C B .28 x .16 x .28 (7.01 x 4.06 x 7.06) CKN9135-ND@ 6.74 5.40 4.27 GSO2MCBE 

13 SPDT On-On - A B 28 x .212 x .28 (7.11 xX 5.38 x 7.11) CKN9130-ND® 6.93 5.55 4.40 GSO1MABE 
SPST Off-On - A B 28 xX .212 x .28 (7.11 X 5.38 x 7.11) CKN9133-ND® 7.35 5.88 4.66 GSO2MABE 
SPDT On-On - SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9025CT-ND* 6.45 5.56 4.47 GSO1MSAKE(T&R) 
SPDT On-On - SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9105CT-ND@* 5.96 477 3.78 GSO1MSABE 

14 SPDT On-On _ SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9105TR-ND@t 2314.20/600 GSO1MSABE 
SPST On-Off =_ SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9026CT-ND* 6.97 6.01 4.83 GSO2MSAKE(T&R) 
SPST Off-On _ SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9106CT-ND@* 6.44 5.15 4.08 GSO2MSABE 
SPST Off-On _ SMT B -340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) CKN9106TR-ND@t 2316.60/600 GSO2MSABE 

Snap In — LP Series — RoHS Compliant 

SPDT On-On Black 03 Q 84 x .62 x .70 (21.34 x 15.75 x 17.68) CKC5015-ND 3.27 2.62 2.08 LP02C21T203DQ 

15 DPDT On-On Black 03 Q -84 x 62 x .70 (21.34 x 15.75 x 17.68) CKC5016-ND 4.45 3.56 2.82 LP22C21T203DQ 
SPDT On-On Red 03 Q -84 x 62 x .70 (21.34 x 15.75 x 17.68) CKC5017-ND 3.60 2.88 2.28 LP02C31T203DQ 
DPDT On-On Red 03 Qa -84 x .62 x .70 (21.34 x 15.75 x 17.68) CKC5018-ND 4.46 3.57 2.83 LP22C31T203DQ 

V Series — 115V/230V Voltage Select — RoHS Compliant 

DPDT On-On - Cc Q 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 15.75) CKC3001-ND 4.67 3.74 2.96 v80212Ms020 

16 DPDT On-On - 02 Q 1.08 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 15.75) CKC3006-ND 5.81 4.65 3.69 V80212MS02QE 
DPDT On-On _ 02 Q 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 15.75) CKC3007-ND 4.30 3.44 2.73 V80213MS020 
DPDT On-On _ 02 Qa 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 15.75) CKC3008-ND 4.67 3.74 2.96 80214Ms020 
SPST On-Off =_ 1100C); Q 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 15.75) CKC3009-ND 2.90 2.33 1.84 V70113SS05Q 
DPDT On-On _ 1100C; Q 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 15.75) CKC3002-ND 4.67 3.74 2.96 V80212SS05Q 

17 DPDT On-On 0.29 110QC; Q 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 15.75) CKC3010-ND 4.30 3.44 2.73 V80201SS05Q 
DPDT On-On _ 110QC; Q 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 15.75) CKC3011-ND 4.30 3.44 2.73 V80213SS05Q 
DPST On-On 0.29 1100C; Q 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 15.75) CKN9156-ND 2.92 2.53 2.13 V80114SS05Q 
DPDT On-On 0.29 1100C; Q 1.61 x .65 x .62 (41.00 x 16.51 x 15.75) CKN9158-ND 3.42 2.96 2.49 \V80214SS05Q 

18 DPDT On-On 0.29 1100C/ Q 1.3 x ..75 x .54 (33.02 x 19.05 x 13.72) CKN9157-ND 3.74 3.23 2.72 V80214S2050 
DPDT On-On _ 1100C; Q 1.3 x .75 x .54 (33.02 x 19.05 x 13.72) CKC3005-ND 5.10 4.08 3.23 8021252050 

49 DPDT On-On - 02 Q 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 15.75) CKC3012-ND 5.35 4.28 3.39 V80213MA08Q 
DPDT On-On _ C Qa 1.03 x .65 x .62 (26.16 x 16.51 x 15.75) CKC3004-ND 419 3.63 3.05 V80212MA08Q 

ES Series — Fully Sealed Miniature Slide Switches — RoHS Compliant 

20 SPST On-Off 0.12 SMT B 39 x .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN1813CT-ND* 7.23 6.24 5.01 ESO2MSABE 
SPST On-Off 0.12 SMT B 39 x .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN1813TR-NDt 1254.42/300 ESO2MSABE 
SPDT On-On 0.12 C B 139 x .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN1778-ND 6.05 4.84 3.84 ESO1MCBE 
SPST On-Off 0.12 C B 39 x .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN1812-ND 6.53 5.22 4.14 ESO2MCBE 

a4 SPDT On-Off-On 0.12 C B 39 x .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN2085-ND 6.11 4.89 3.88 ESO3MCBE 
DPDT On-On 0.12 Cc B 39 x .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN2082-ND 7.76 6.22 4.92 ES21MCBE 
DPST On-Off 0.12 C B 139 x .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN1815-ND 8.88 7.11 5.63 ES22MCBE 
DPDT On-Off-On 0.12 C B 39 x .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN1830-ND 8.31 6.65 5.27 ES23MCBE 
DPDT On-On 0.12 iq B 39 x .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN2080-ND 8.47 6.78 5.37 ES21MABE 

22 DPST On-Off 0.12 C B 39 x .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN1814-ND 9.26 7.41 5.87 ES22MABE 
DPDT On-Off-On 0.12 C B 39 x .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN1816-ND 8.88 7.11 5.63 ES23MABE 

03 SPDT On-On 0.12 C B 39 x .24 x 36 (10 x 6 x 9.14) CKN1777-ND 6.87 5.50 4.36 ESO1MAVBE 
SPDT On-Off-On 0.12 C B 39 x .24 x .36 (10 x 6 x 9.14) CKN2084-ND 7.07 5.66 4.48 ESO3MAVBE 

* Cut Tape + Tape and Reel # ROHS Compliant 


Miniature Slide Switches 


Digi-Key Price Each Tape & Reelt C&K 
Fig.| Circuit | Description Part No. i 25 100 Qty. Pricing | Part No. 
AYZ Series 

1 | SPDT | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-1001-1-ND 93 86 79 4,000 | 513.00/M | AYZ0102AG 

1 | SPDT | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2012-1-ND 93 86 79. 4,000 | 513.00/M | AYZ0102AGRLC 
2 | DPDT | Vertical Actuator, Gullwing-lead 401-1000-1-ND 1.35 1.25 TAS 3,000 | 748.80/M | AYZ0202AG 

2 | DPDT | Vertical Actuator, Gullwing-lead 401-2013-1-ND 1.35 1.25 1.15 3,000 | 749.00/M | AYZ0202AGRLC 
3 | SP3T | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2014-1-ND 1.24 1.14 1.05 4,000 | 542.00/M | AYZ0103AGRLC 
4 | DP8T | Vertical Actuator, Gullwing-lead 401-2015-1-ND 1.35 1.25 1.15 3,000 | 749.00/M | AYZ0203AGRLC 

JS Series — Sub-Miniature 

5 | SPDT | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-1999-1-ND 52 49 45 1,000 290.00 | JS102011SAQN 
6 | SPDT | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2005-1-ND 63 59 54 4,000 | 351.00/M | JS102000SAQN 
7 | DPDT | Horizontal Actuator, Thru-hole 401-2000-ND 41 33 27 = — | JS202011AQN 

7 | DP8T | Horizontal Actuator, Thru-hole 401-2003-ND 48 .39 31 =, — | JS203011AQN 

8 | DP8T | Vertical Actuator, Thru-hole 401-2004-ND 48 39 31 = — | JS203011CQN 

8 | DPDT | Vertical Actuator, Thru-hole 401-2001-ND At 33 27 = —| JS202011CQN 

9 | DPDT | Vertical Actuator, Gullwing-lead 401-2002-ND 42 34 27 = — | JS202011SCQN 

JSM Series — Sub-Miniature 

10 | SPDT | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2007-1-ND 2.41 2.23 2.05 1,800 |1335.60/M | JSMO08022SAQNR 
11 | SPDT | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2006-1-ND 2.41 2.23 2.05 1,800 |1335.60/M | JSMO8022SAQNL 
12 | SPDT | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2009-1-ND 2.25 2.08 1.91 1,800 |1244.00/M | JSM08011SAQNR 
12 | SPDT | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2008-1-ND 2.25 2.08 1.91 1,800 |1244.00/M | JSM08011SAQNL 
13 | SP3T | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2010-1-ND 2.33 2.15 1.97 1,800 |1289.00/M | JSM07011SAQN 
14 | SP3T | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2011-1-ND 2.22 2.06 1.89 2,300 |1231.20/M | JSMOSO0O0SAQN 

PCM Series — Ultra Miniature 
15 SPDT | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2016-1-ND 1.24 1.14 1.05 3,500 | 468.00/M | PCM12SMTR 
SP3T_ | Horizontal Actuator, Gullwing-lead 401-2017-1-ND 1.33 1.23 1.13 3,500 | 468.00/M | PCM13SMTR 


t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Typical Applications: * Telecommunications products * Computer peripherals * Thermostat select switch » Instrumentations 
* Test and measurement equipment 
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Keylock Switches 
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Dimensions in Inches (mm) 


Fig. 1 Y Series, 4 Fig. 2 Y Series, 6 Fig. 3 H Series Fig. 4 YM Series Fig. 5 P Series Fig. 6 P Series, Low 
Tumbler Profile 
© 815, 
(20.70 
O .760 
(19.30) .880 
(22.35)| 
50 Plastic Plastic 
T6267 (4.83) I Housing Housing 
Fig. 7 YF Series Fig. 9 PM Series 
420 ; 
frost Without 
( Latch Pawl 
o fre Qe 
(11.99) (19.30) 
-|.705 | *With 
(17.91) Latch Pawl 
Amp Connected 
No. | Keypull Switch Rtg. @ | Term- Terminals (Position) Digi-Key Price Each C&K Components 
Fig.| Poles | Possible Type 125 VAC | ination 1 2 3 4 Part No. i] 10 100 Part No. 
SP 1,2 On-On 4 B 8-1 1-3 _ — | CKC8000-ND 9.25 7.99 6.73 Y1011U2C203NQ 
DP 1,2 On-On 4 B 8-1, 4-5 | 1-3, 5-7 _ —_ | CKC8001-ND 10.83 9.35 7.88 Y2011U2C203NQ 
OP 1,2 On-On 4 A 8-1, 4-5 | 1-3, 5-7 _- —_ | CKC8003-ND 10.83 9.35 7.88 Y2011U2C202NQ 
SP 1,2,3 On-Off-On 4 D TA 1-3 6-7 — | CKC8026-ND 12.02 10.38 8.74 Y1417U2C2WCNQE 
SP 1 only On-Mom 4 B 8-1 1-2 = —__| CKC1230-ND 11.90 10.28 8.66 Y108122A203NQ 
DP 1 only On-Mom 4 B 8-1, 4-5 | 1-2, 5-6 = — | CKC1231-ND 12.71 10.98 9.25 Y208122A203NQ 
SP 1,2,3 On-On-On 4 B 8-1 1-2 7-8 — | CKC8036-ND 9.86 8.52 7.18 Y100AA2C203NQ 
1 SP 1,2,3,4 | On-On-On-On 4 B 8-1 1-2 2-3 3-4 | CKC8037-ND 11.17 9.65 8.12 Y100AB2C203NQ 
SP 1 only On-On 4 E 8-1 1-3 — — | CKC8038-ND 9.25 7.99 6.73 Y101132C201NQ 
SP 1 only On-On 4 B 8-1 1-3 = —_| CKC8039-ND 9.25 7.99 6.73 Y101132C203NQ 
SP 1,2. On-On 4 B 8-1 1-3 _ — | CKC8042-ND 10.37 8.96 7.55 Y1011U2R203NQ 
OP 1 only On-On-On 4 B 8-1,4-5 | 1-2,5-6 | 7-8,3-4 | — | CKC8043-ND 11.42 9.87 8.31 Y200822C203NQ 
DP 1,2,3 On-On-On 4 B 8-1,4-5 | 1-2,5-6 | 7-8,3-4] — | CKC8044-ND 11.42 9.87 8.31 Y200AA2C203NQ 
DP 1 only On-On 4 E 8-1,4-5 | 1-3, 5-7 = — | CKC8045-ND 10.83 9.35 7.88 Y201132C201NQ 
oP 1 only On-On 4 B 8-1,4-5 | 1-3, 5-7 = —_| CKC8046-ND 10.83 9.35 7.88 Y201132C203NQ 
SP 1 only On-On 4 B 8-1 1-3 — — | CKC8040-ND 12.84 11.09 9.34 Y101132V203NQ 
2 DP 1 only On-On 4 B 8-1,4-5 | 1-3, 5-7 = — | CKC8047-ND 14.49 12.52 10.54 Y201132V203NQ 
SP. 1,2 On-On 4 B 8-1 1-3 = —_| CKC8006-ND 12.84 11.09 9.34 Y1011U2V203NQ 
3 SP 12 On-On 12 C 7-8 8-2 = — | CKC8004-ND 12.59 10.88 9.16 H1011U2F205NQ 
OP 1,2 On-On 12 C 7-8, 3-4 | 8-2, 4-6 = —__| CKC8005-ND 10.37 8.96 7.55 H2011U2F205NQ 
Replacement Key for Y Serie: .| CKC8028-ND 1.72 1.49 1.25 115140126 
—| Replacement Key for P Serie: CKC8029-ND 2.86 247 2.08 11599112602 
Series 6 Tumbler AAAA Code CKC8027-ND 3.24 2.81 2.36 1110801 
sp | 12 On-Off 4 B = 12 — | — | ckcso0s-no 10.44 9.02 7.60 | YMO61U2C205Na 
4| 8? | 12 On-Off 4 D _ 1-2 — | — | ckc8o09-no 11.72 10.13 8.53 | YMO61U2c2WCNa 
sp | only On-Off 4 B =_ 1-2 — | — | Ckc8010-ND 10.44 9.02 7.60 | YMO6132C205NQ 
sP_| tonly On-Off 4 D = 1-2 — | — | ckcs8o11-np 11.72 10.13 8.53 _ | YM06132C2WCNQ 
—| Replacement Key for YM Series 4 Tumbler 0029 Code..................0c0eceeeeeceeteeteeeeeeee 401-2021-ND 2.25 1.80 1.43 960B10029 
sp | tonly On-On 4 B CKC8012-ND 1177 10.17 8.56 | P10113TCM03022 
5 oP 1 only On-On 4 B CKC8013-ND 13.55 11.71 9.86 P20113TCM03022 
SP 1,2 On-On 4 B CKC8014-ND 11.77 10.17 8.56 P1011UTCM03Q22 
SP 12. On-On 4 B CKC8016-ND 4.65 4.02 3.38 P1011U2WMO03NQ2 
DP 12 On-On 4 B CKC8017-ND 5.26 4.55 3.83 P2011U2WMO03NQ2 
SP 1 only On-On 4 B CKC8018-ND 4.65 4.02 3.38 P101132WMO03NQ2 
6 DP 1 only On-On 4 B CKC8019-ND 5.43 4.69 3.95 P201132WMO03NQ2 
SP 1 only On-On 4 B CKC8033-ND 4.40 3.80 3.20 P101133WMO3NQ2 
DP 1,2 On-On 4 B CKC8034-ND 5.17 447 3.77 P2011U33WM03NQ2 
OP 1,2 On-On 4 B CKC8035-ND 5.01 4.33 3.65 P2011U3WMO03NQ2 
SP 1 only On-On 4 B CKC1234-ND 9.84 8.51 7.16 YFO1132C203NQ 
a DP 1 only On-On 4 B CKC1235-ND 10.83 9.35 7.88 YF21132C203NQ 
SP 1,2 On-On 4 B CKC1236-ND 10.04 8.67 7.31 YFO11U2C203NQ 
SP 1,2 On-On 4 B CKC8023-ND 11.35 9.81 8.26 BY011UJCO3NQ22 
8 SP 1,2 On-On 4 B CKC8024-NDt 12.25 10.58 8.91 BY011UJCO3LQ22 
SP. 1,2,3 On-On-On 4 B CKC8025-NDt 12.70 10.98 9.24 BYO1AFJCO3LQ22 
9 SP 1 only Off-On 4 B CKC8021-ND 13.39 11.57 9.74 PM0613EBM05KQ22 
SP. 1,2 On-Off 4 B CKC8022-ND 13.66 11.80 9.94 PM061UEBM05KQ22 
ture Camlocks 
10 | Miniature Camlock with 90 Index..... 0.0.0.0... cee eee cece cece eee e cnet eee eee eee eeean ee CKC8048-ND 5.68 4.91 413 PLOO1UEBMA1K22 


t+ With Latch Pawl 


Note: All switches come with hardware and 2 keys. 


Honeywell 


Sensing and Control 


The Hobbs key switch is a custom-engineered, environmentally sealed, sliding 
contact switch. The stainless steel keyhole shroud and the keyhole dust shutter 
contribute to the durability of the key tumbler assembly while o-rings protect the 
contact and rotor assembly from moisture and contamination. 

Specifications: ¢ Electrical Rating: 20A@12VDC, 8A@24VDC (10A@24VDC: 
084830 07), 4A @ 48VDC * Cycle Life at Design Electrical Load: 25,000 Cycles 


HOBBS 


Key and Push/Pull Switches 


Dimensions in Inches (mm) 


Mning. panel, 
thickness 250 


The Hobbs push/pull switch is a robust, environmentally sealed, sliding 
contact switch incorporating two circuits with multiple combinations. The 
sliding contacts provide positive contact closure and opening when the 
switch knob is operated. 

Specifications: + Electrical Rating: 20A @ 12 ~ 14VDC, 10A @ 24VDC 
* Cycle Life at Design Electrical Load: 25,000 Cycles 


Switch Operating Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Circuitry Function Temperature (°C) Part No. 1 50 100 Part No. 
Key Switches 
1 = On-Off -40 ~ 85 480-2086-ND 23.66 17.16 16.57 | 084825 02 
= Off-On-Start -40 ~ 85 480-2087-ND 26.88 19.49 18.82 | 084826 01 
2 = Off-On-Start -40 ~ 85 700-1001-ND 21.35 15.48 14.95 | 089477 01 
_— Off-On -40 ~ 85 480-2083-ND 23.90 16.30 15.49 | 084828 07 
3 = Off-On-Start -40 ~ 85 480-2084-ND 27.20 19.72 19.04 | 084829 07 
_ On-Off-On -40 ~ 85 480-2085-ND 23.66 17.16 16.57 | 084830 02 
= On-Off-On -40 ~ 85 700-1002-ND 23.66 17.16 16.57 | 084830 07 
Push/Pull Switches 
4 2NO = -40 ~ 100 480-2081-ND 18.55 13.25 12.59 | 087941 08 
1NO,1NC = -40 ~ 100 480-2082-ND 17.77 12.70 12.06 | 087943 08 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Keylock Switches ko series CA a “Ss 
Materials: * Housing and Cylinder: Die cast zinc alloy * Mounting nut and i ) é 7 \ 256 
two keys d . eR _ 874 | (6.50) 


Ff 


Rubber Cover Metal Dust Cap 


© 649 (16.5) 
g34t_[ <@): 2 )) 50) 
(8.5) — | ad JMS 


d l 


LJ Key Code ~|--|\3/4-24 UNS THD 
Key Code No. A126 .283 
No.A126 (7.20) 


118 (3.0) 


Lock No. of Key Pull Switch | Amp Rating @ Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. Configuration Poles Possible Type 125 VAC Termination | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
1A 90° Indexing SPDT 1 On-On 1 Solder EG2623-ND 5.52 4.97 3.98 | KO103C701 
1B 90° Indexing SPDT tand 2 On-On 1 Solder EG2624-ND 5.52 4.97 3.98 | KO103D701 
2B 90° Indexing SPST tand 2 Off-On 1 Solder EG2625-ND 2.65 2.39 1.91 | KO106A102 
3C 45°-45° Indexing SP-3 pos. 3 On-On-On 4 Eyelet EG2626-ND 10.35 9.32 7.46 | KO130AA126 
3C 45°-45° Indexing DP-3 pos. 3 On-On-On 4 Eyelet EG2627-ND 10.98 9.89 7.91 | KO130BA126 
3D 90° Indexing DPDT 5 On-On 4 Eyelet EG2628-ND 10.35 9.32 7.46 | KO1300A126 
3E 90° Indexing SPDT 3and 5 On-On 4 Eyelet EG2629-ND 11.57 10.42 8.33 | KO130RA126 
@= Detent Pasition © = Keypull Possible ‘A= Momentary 4F 45° Indexing SPDT 1 On-Mom Covers Eyelet EG2630-ND 13.25 11.93 9.54 | KO129E 
5 7 = 7 Rubber Cover for KO103 Series. . £G2631-ND 14 67 54 | KOC1 
Series Ratings Insulation Resistance Metal Dust Cap for KO130 Series £G2632-ND 3.54. 3.19 2.55 | KOMA 
K0103 1A @ 125VAC; 0.5A @ 250VAC 200MQ min. Replacement Keys 
KO106 | 1A @ 125VAC; 0.5A @ 250VAC 200M0 min. Replacement Key, Keycode 701.. £G4405-ND 1.23 711.89 | KOKEY701 
K0129 4A @ 125VAC; 2A @ 250VAC 200MQ min. Replacement Key, Keycode A126 EG4406-ND 1.23 1.11 89 | KOKEYA126 
K0130 4A @ 125VAC; 2A @ 250VAC 200MQ min. Replacement Key, Keycode 102.. EG4407-ND 1.62 1.46 1.17 | KOKEY102 


Dimensions in (mm) Inch 


NKK’ Keylock Switches 


SWITCHES (14.0) Dia 


Features: * SK series: Short behind panel dimension - only 1.063"(27.0mm); Detent mechanism gives crisp, positive action for accurate switch setting * CK series 
High insulating material withstands over 15 kilovolts of electrostatic discharge, thus providing antistatic feature. Rugged, die cast housing designed for higher 
security requirements Specifications: * Power Voltage: 3A @ 250V AC * Operating Temperature: -25°C ~ 70°C » Mechanical Life: 30,000 cycles minimum 
+ Electrical Life: 10,000 cycles minimum Materials: * Housing/Bushing: Zinc alloy with chrome plating for CKL series; Glass fiber reinforced PBT for CKM series 


(@ 12.0) 
472 


Ke 
Key Positions Rare Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Positions Part No. 1 25 100 | Part No. 
12mm Miniature Low Security (All same Keycodes) 
On None On 1,3 360-1935-ND 12.71 9.21 8.20 | SK12AAWO1-RO 
: On None On 1 360-1936-ND 1271 9.21 8.20 | SK12BAWO01-RO 
On Off On 1255: 360-1937-ND 13.39 9.70 8.63 | SK13DAW01-RO 
On Off On 2 360-1938-ND 13.39 9.70 8.63 | SK13EAW01-RO 
Replacement Key for SK12 Switches, Marked 1201 360-1010-ND 2.56 1.52 1.36 | AT4081 
Replacement Key for SK13 Switches, Marked 1301 360-2289-ND 2.56 1.52 1.36 | AT4082 
16mm High Security Antistatic - Flat Key Version (10 Keycodes) 
On None On 1,3 360-1447-ND 12.51 9.07 8.07 | CKM12AFWO1 
2 On None On 1 360-1448-ND 12.51 9.07 8.07 | CKM12BFWO01 
On Off On 2 360-1449-ND 13.51 9.83 8.91 | CKM13EFWO1 Pe 
16mm High Security Antistatic - Tubular Key Version (25 Keycodes) (19.0) Dia (320) Dia 
On None On 1,3 360-1450-ND 12.51 9.07 8.07 | CKM12ATWO1 1 , 
2 On None On 1 360-1451-ND 12.51 9.07 8.07 | CKM12BTWO1 
On Off On 2 360-1452-ND 13.51 9.83 8.91 | CKM13ETWO1 
19mm High Security - Flat Key Version (25 Keycodes) (o ASO) (@ 19.0) 
On None On 1,3 360-1453-ND 12.67 9.18 8.17 | CKL12AFWOt ; 748 
3 On None On a 360-1454-ND 12.67 9.18 8.17 | CKL12BFWO1 
On Off On 2 360-1455-ND 13.66 9.94 9.01 | CKL13EFWO1 ly "| 
19mm High Security - Tubular Key Version (50 Keycodes) (14.6) (172) 
On None On 4,3 360-1456-ND 1267 9.18 8.17 | CKL12ATWO1 575 : 
3 On None On 1 360-1457-ND 12.67 9.18 8.17 | CKL12BTWO1 
On Off On 2 360-1458-ND 13.66 9.94 9.01 | CKL13ETWO1 +1 Key Supplied +1 Key Supplied 


2 Tyco Electronics Alcoswiteh Keylock Switchlocks 


Authorized Distributor 


Note: All Keylocks are supplied with 2 brass keys on a ring. 


Specifications: * Cylinder Material and Lock Body: Specifications: » Cylinder Material and i Specifications: » Cylinder Material and Lock Body: 
Zinc Alloy * Terminals: Screw type * Operating : Lock Body: Zinc Alloy * Terminals: Screw Zinc Alloy * Terminals: Screw type » Operating 
Temperature: -30°C ~ 85°C Characteristics: * Con- type + Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Temperature: -30°C ~ 85°C Characteristics: * Con- 
tact Rating: 1A @ 120VAC Contact Timing: Non- Characteristics: + Contact Rating: 1A @ 120VAC tact Rating: 5A @ 115VAC, 15A @ 24VDC * Contact 
shorting * Actuator Travel: 90° * Life Expectancy: + Contact Timing: Non-shorting * Actuator Timing: Non-shorting * Actuator Travel: 90° « Life 
10,000 Cycles Travel: 90° » Life Expectancy: 10,000 Cycles Expectancy: 20,000 Cycles 
Lock Keypull Switch Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Fig. | Configuration Poles Possible Type Current Terminal Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Lid: On-Off 450-1003-ND 177 15.70 14.72 14.23 2SKF132AEL01 
1 90° Indexing SPST 1 only On-Off 1A 6-32 Screw 450-1005-ND 16.85 15.41 14.45 13.97 2SKF131AELO1 
1 only Off-Mom 450-1008-ND 23.66 21.64 20.28 19.61 2SKF231AEL01 
1,2 On-Off 450-1004-ND 18.46 16.88 15.83 15.30 2SWK132AL101 
2 90° Indexing SPST 1 only On-Off 1A 6-32 Screw 450-1006-ND 21.89 20.02 18.77 18.14 2SWK131AL101 
1 only Off-Mom 450-1007-ND 16.22 14.84 13.91 13.45 2SWK231AL101 
2 450-1011-ND 20.74 18.96 17.78 17.19 SWK12F315 
3 90° Indexing SPST 2 only On-Off 5A 6-32 Screw 450-1010-ND 20.74 18.96 17.78 17.19 SWK121F315 
1 only 450-1009-ND 20.74 18.96 17.78 17.19 SWK123F315 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2067 


Basic Type Snap Switches 


D3V Series — Low 
Cost Series 


D2vVW Series — 
Watertight Series; IP67 


V Series — SS Series — 


Standard Series 
VX Series — Low 
Current STD Series 


Simulated 


Roller Lever Roller Lever 


Pin Plunger 


V/VX Series: Features: * Operating Frequency: Mechanical: 600 operations per minute; Electrical: 30 operations per 
minute * Contact Resistance: 15mQ maximum » Ambient Operating Temperature: -25°C ~ 80°C »* Humidity: 85% RH 
maximum « Service Life: Mechanical: 50,000,000 operations minimum; Electrical: 100,000 operations minimum 

D3V Series: Features: * Reliable and safe basic switch * External lever * Environment friendly with beryllium free 
contacts * Low cost version of V Series 


Watertight D2VW/D2FW Miniature Basic Switch: Features: * High-quality, watertight, high-precision miniature basic 
switch — meets IP67 requirements » Monoblock construction assures high sealing capability and is ideal for dusty places 
or where water is sprayed This series internal mechanism assures high operating-position accuracy (0.4mm) and long 
life (Mechanical: 10 million operations) * Wide operating temperature range of -40°C ~ 90°C is ideal for any operating 
environment ¢ General-load (5A @ 250VAC) and micro-load (.1A @ 125VAC) available 


SS/SS-P Series: Features: * Economical, subminiature basic switch offers long mechanical service life (SS-1 and SS-5 
Series: 30 million operations minimum; SS-10 Series: 10 million operations minimum; SS-P Series: 1 million operations 
minimum) * Wide switching capacity range from micro-voltage/ current loads (1mA @ 5VDC) to high-capacity loads (10.1A 
@ 250VAC) Characteristics: * Operating Frequency: Mechanical: 400 operations per minute; Electrical: 60 operations per 
minute * Ambient Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Humidity: 85% RH maximum 


Watertight D2SW Miniature Basic Switch: Features: ¢ High-quality, watertight miniature basic switch — meets IP67 
requirements * A wide operating temperature range of -40°C ~ 85°C is ideal for any operating environment « Ideal for the 
automobile, agricultural machinery, automatic vending machine, refrigerator, ice-manufacturing, bath equipment, hot-water 
supply, air conditioner, and factory machine industries Characteristics: * Operating Frequency: Mechanical: 300 operations 


Standard Series 


SS-P Series — 
Low Cost Series 


D2SW Series — 
Watertight; IP67 


D2SW-P Series — Low 
Cost, Watertight; IP67 


Fig. 9 — D2F Series 


=| X 


Simulated 


Roller Lever Pin Plunger 


Roller Lever 


per minute; Electrical: 30 operations per minute * Contact Resistance: 70mQ maximum « Life Expectancy: Mechanical: 
5,000,000 operations minimum; Electrical: 200,000 operations minimum * Ambient Operating Humidity: 95% maximum 
«Enclosure Rating: Reference to IP67 


Watertight D2SW-P Series: Characteristics: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 70°C * Life Expectancy: 
Mechanical: 1,000,000 operations minimum * 2A @ 250VAC * IP67 Sealed 


D2F Series: Features: * Super compact; ideal for PCB mounting © Long life span assured by high-precision dual spring 
reverse-action mechanism « Flux penetration prevented by using an insert terminal and allowing a height difference at the 
case bottom « Ideal for a wide variety of applications, from household appliances and office equipment to audio equipment 
and communications equipment 


D3C Series: Features: « Built-in slide mechanism selects shorting or non-shorting switch timing »*3mm long stroke 
*PCB mount switch with 100mA capacity «Ideal for household appliances, sound equipment, office equipment, 
communications equipment, etc. »* Compact size (8W x 6H x 4.2D mm) Characteristics: * Operating Frequency: 
Mechanical: 200 operations per minute; Electrical: 30 operations per minute »* Contact Resistance: 50m maximum 
« Ambient Operating Temperature: -20°C ~ 80°C » Operating Humidity: 65% maximum at 5°C ~ 35°C * Service Life: 50,000 
operations minimum at the rated switch frequency 


Watertight D2HW Series: Features: * Smallest sealed snap action switch » Fully sealed construction » Lead free 
construction * Conforms to IP67 (wire leads) and IP50 (terminal type) *Long stroke, even without levers for reliable 
On-Off action 


Contact} Terminal Dim. | Actu- Contact Terminal Dim. | Actu- 
Contact | Rating Size “X” | ation | Digi-Key Price Each Omron Contact | Rating Size “X” | ation | Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Style (A) Inch (mm) | (mm) | Force | Part No. 1 25 50 |Part No. Fig.| Style (A) Inch (mm) | (mm) | Force | Part No. 1 25 (50 | Part No. 
V Series 4 SPDT 16 .187 QC (4.75) | 32.6 | 1259f | SW703-ND 2.03 1.83 1.62)D3V16G41C25K 
1 SPDT 10 -187 QC (4.75) | 24.38 | 100gf | SW126-ND 1.85 1.67 1.48 |V-10G-1024-K 4 SPDT 16 .187 QC (4.75) | 32.6 | 1259f | SW704-ND 1.98 1.78 1.58)D3V16G4M1C25K 
1 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 24.38 | 200gf | SW874-ND 2.25 2.03 1.80 |V-15G-1C5-K 3 SPDT 16 .187 QC (4.75) | 34.0 | 1259f | SW705-ND 2.43 219 1.94)D3V16G61C25K 
2: SPDT 10 -187 QC (4.75) | 38.35 | 125gf | SW127-ND 1.88 1.69 1.50 |V-10G2-1025-K 3 SPDT 16 .187 QC (4.75) | 34.0 | 1259f | SW706-ND 2.23 2.01 1.78 |D3V16G6M1C25K 
3 SPDT 10 -187 QC (4.75) | 24.38 | 240gf | SW128-ND 2.25 2.03 1.80 |V-10G5-1C25-K Watertight IP67 D2VW Series 
1 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 24.38 | 200gf | SW129-ND 1.85 1.67 1.48 |V-15G-1025-K 1 SPDT 041 .187 QC (4.75) | — | 200gf | SW427-ND 3.55 3.20 2.84 |D2VW-01-1HS 
1 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 24.38 | 400gf | SW130-ND 1.85 1.67 1.48 |V-15G-1026-K 1 SPDT 0.1 | 12 Wires (304.8)} — | 200gf | SW428-ND 7.28 6.55 5.82 |D2VW-01-1MS 
2 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 38.35 | 1259f | SW132-ND 1.88 1.69 1.50 |V-15G2-1026-K 2 SPDT 0.1 .187 QC (4.75) | 59.0 | 120gf | SW429-ND 4.25 3.83 3.40 |D2VW-01L1-1HS 
2 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 38.35 | 125gf | SW875-ND 2.25 2.03 1.80 |V-15G2-1C25-K 2 SPDT 01 .187 QC (4.75) | 59.0 | 60gf | SW863-ND 5.08 4.57 4.07 /D2VW-01L1B-1HS| 
2 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 62.23 | 100gf | Z2252-ND 2.25 2.03 1.80 |V-15G3-1024-K 2 SPDT 0.1 | 12 Wires (304.8)} 59.0 | 120gf | SW430-ND 7.63 6.87 6.10 |D2VW-01L1-1MS 
2 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 62.23] 709f | SW133-ND 2.05 1.85 1.64 |V-15G3-1025-K 3 SPDT 01 .187 QC (4.75) | 20.1 | 230gf | SW864-ND 6.11 5.51 4.90 |D2VW-01L2A-1HS| 
2 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 62.23 | 130gf | SW134-ND 2.05 1.85 1.64 |V-15G3-1C26-K 3 SPDT 041 .187 QC (4.75) | 34.0 | 120gf | SW431-ND 5.68 5.11 4.54 |D2VW-01L2-1HS 
4 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 38.86 | 1259f | SW135-ND 1.98 1.78 1.58 |V-15G4-1025-K 3 SPDT 0.1 | 12 Wires (304.8)} 34.0 | 120gf | SW432-ND 7.43 6.69 5.94 |D2VW-01L2-1MS 
3 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 24.38 | 480gf | SW136-ND 2.25 2.03 1.80 |V-15G5-1C26-K 1 SPDT 5 .187 QC (4.75) | — | 200gf | SW433-ND 3.40 3.06 2.72 |D2VW-5-1HS 
3 SPDT 15 -187 QC (4.75) | 34.04 | 250gf | SW151-ND 2.25 2.03 1.80 |V-15G6-1C26-K 1 SPDT 5 | 12 Wires (304.8)) — | 200gf | SW434-ND 5.63 5.07 4.50 |D2VW-5-1MS 
VX Series 2 SPDT § .187 QC (4.75) | 35.6 | 120gf | SW435-ND 3.55 3.20 2.84 |D2VW-5L1-1HS 
2 SPDT 0.1 -187 QC (4.75) | 20.2 | 30gf | SW987-ND 3.86 3.48 3.09 |VX-012-1A3 2 SPDT 5 | 12 Wires (304.8)) 35.6 | 120gf | SW436-ND 5.48 4.93 4.38 |D2VW-5L1-1MS 
2: SPDT 0.1 -187 QC (4.75) | 59.4 | 209f | SW988-ND 4.09 3.68 3.27 |VX-013-1023 3 SPDT 5 .187 QC (4.75) | 34.0 | 120gf | SW437-ND 3.78 3.40 3.02 |D2VW-5L2-1HS 
3 SPDT 0.1 -187 QC (4.75) | 20.1 | 60gf | SW989-ND 4.31 3.88 3.45 |VX-015-1A3 3 SPDT 5 | 12 Wires (304.8)) 34.0 | 120gf | SW438-ND 5.85 5.27 4.68 |D2VW-5L2-1MS 
3 SPDT 0.1 -187 QC (4.75) | 59.4 | 60gf | SW876-ND 4.31 3.88 3.45 |VX-015-1C23 SS Miniature Series 
1 SPDT 5 -187 QC (4.75) | — | 259f | SW990-ND 3.13 2.82 2.51 |VX-5-1A2 7 | SPDTGold| 0.1 .110 QC (2.79) | 13.46 | 50gf | SW138-ND 2.08 1.87 1.66)SS-O1FT 
1 SPDT 5 -187 QC (4.75) | — | 50gf | SW991-ND 3.13 2.82 2.51 |VX-5-1A3 7 | SPDTGold| 0.1 -110 QC (2.79) | 13.46 | 259f | SW1005-ND 3.01 2.71 2.41|SS-01-ET 
1 SPDT 5 -187 QC (4.75) | — | 25of | SW992-ND 3.13 2.82 2.51 |VX-5-1022 5 | SPDTGold} 0.1 .110 QC (2.79) | 19.69} 50gf | SW139-ND 2.30 2.07 1.84/SS-O1GLT 
1 SPDT 5 -187 QC (4.75) | — | 50gf | SW993-ND 3.13 2.82 2.51 |VX-5-1023 7 | SPDTGold} 0.1 PC Mount 13.46 | 150gf | SW155-ND 2.03 1.83 1.62|SS-01D 
2 SPDT 5 -187 QC (4.75) | 20.2 | 30gf | SW994-ND 3.43 3.09 2.75 |VX-52-1A3 5 | SPDTGold| 0.1 PC Mount 19.69 | 50gf | SW239-ND 2.00 1.80 1.60)SS-01GLD 
2 SPDT 5 -187 QC (4.75) | 20.2 | 309f | SW995-ND 3.43 3.09 2.75 |VX-52-1023 6 | SPDTGold| 0.1 PC Mount 21.59| 50gf | SW240-ND 2.00 1.80 1.60)SS-01GL13D 
2 SPDT 5 -187 QC (4.75) | 59.4 | 209f | SW996-ND 3.65 3.29 2.92 |VX-53-1A3 6 | SPDTGold} 0.1 Solder Term. | 21.59] SOgf | SW865-ND 2.00 1.80 1.60|SS-01GL13 
2 SPDT 5 -187 QC (4.75) | 59.4 | 20gf | SW997-ND 3.65 3.29 2.92 |VX-53-1023 8 | SPDTGold| 0.1 PC Mount 19.61 | 50gf | SW343-ND 240 216 1.92/SS-01GL2D 
4 SPDT 5 -187 QC (4.75) | 32.6 | 309f | SW998-ND 3.50 3.15 2.80 |VX-54-1A3 8 | SPDTGold| 0.1 PC Mount 19.61 | 169f | SW866-ND 3.00 2.70 2.40|SS-01GL2-FD 
4 SPDT 5 -187 QC (4.75) | 32.6 | 309f | SW999-ND 3.50 3.15 2.80 |VX-54-1023 7 SPDT 5 Solder Term. | 13.46 | 50gf | SW870-ND 1.23 1.411 .98|SS-5-F 
3 SPDT 5 -187 QC (4.75) | 20.1 | 60gf | SW1000-ND 3.95 3.56 3.16 |VX-55-1A3 7 SPDT § Solder Term. | 13.46 | 150gf | SW868-ND 1.23 1.41 .98]SS-5 
3 SPDT 5 -187 QC (4.75) | 20.1 | 60gf | SW1001-ND 3.95 3.56 3.16 |VX-55-1023 7 SPDT § Right Angle PCB} 13.46 | 150gf | SW869-ND 1.23 1.41  .98)SS-5D2 
3 SPDT 5 -187 QC (4.75) | 34.0 | 30gf | SW1002-ND 3.95 3.56 3.16 |VX-56-1A3 7 SPDT § -110 QC (2.79) | 13.46 | 150gf | SW141-ND 1.35 1.22 1.08]SS-5T 
3 SPDT 5 -187 QC (4.75) | 34.0 | 30gf | SW1003-ND 3.95 3.56 3.16 |VX-56-1C023 5 SPDT § Solder Term. | 14.5 | 509f | SW986-ND 1.58 1.42 1.26|SS-5GL 
D3V Series 5 SPDT 5 Solder Term. | 14.5 | 16gf | SW1007-ND 1.77 1.60 1.42|SS-5GL-F 
1 SPDT a -187 QC (4.75) | 20.2 | 200gf | SW707-ND 1.75 1.58 1.40 )D3V11G1C25K 5 SPDT 5 -110 QC (2.79) | 19.69} 50gf | SW143-ND 1.23 1.11 .98|SS-5GLT 
2 SPDT an -187 QC (4.75) | 35.6 | 1259f | SW708-ND 2.03 1.83 1.62 /D3V11G21C25K 6 SPDT 5 Solder Term. | 21.59} 16g9f | SW1006-ND 1.62 1.47 1.30)SS-5GL13-F 
2: SPDT a -187 QC (4.75) | 35.6 | 125gf | SW709-ND 1.98 1.78 1.58 |D3V11G2M1C25K 6 SPDT § -110 QC (2.79) | 21.59} 50gf | SW144-ND 118 1.06 .94)SS-5GL13T 
4 SPDT a -187 QC (4.75) | 32.6 | 125gf | SW710-ND 2.03 1.83 1.62 /D3V11G41025K 6 SPDT 5 Solder Term. | 21.59 | 50gf | SW871-ND 1.90 1.71 1.52)SS-5GL13 
4 SPDT a -187 QC (4.75) | 32.6 | 1259f | SW711-ND 1.98 1.78 1.58 |D3V11G4M1C25K 8 SPDT 5 -110 QC (2.79) | 19.61 | 50gf | SW872-ND 1.90 1.71 1.52|SS-5GL2-FT 
3 SPDT a -187 QC (4.75) | 34.0 | 1259f | SW712-ND 2.43 219 1.94)D3V11G61C25K 7 SPDT 5 -110 QC (2.79) | 13.46 | 50gf | SW142-ND 1.23, 1.411 .98)SS-5FT 
3 SPDT a -187 QC (4.75) | 34.0 | 1259f | SW713-ND 2.23 2.01 1.78|D3V11G6M1C25K 8 SPDT § -110 QC (2.79) | 19.61 | 50gf | SW873-ND 1.90 1.71 1.52)SS-5GL2T 
1 SPDT 16 -187 QC (4.75) | 20.2 | 200gf | SW700-ND 1.75 1.58 1.40 |/D3V16G1C25K 8 SPDT § Solder Term. | 19.61 | S0gf | SW156-ND 1.45 1.31 1.16)SS-5GL2 
2 SPDT 16 -187 QC (4.75) | 35.6 | 1259f | SW701-ND 2.03 1.83 1.62 /D3V16G21C025K 7 SPDT 5 PC Mount 13.46 | 150gf | SW241-ND 1.23 141 .98|SS-5D 
2 | SPDT 16 | 187 QC (4.75) | 35.6 | 1259f | SW702-ND 1.98 1.78 1.58 |D3V16G2M1C25K (Continued) 
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OMRON. Basic Type Snap Switches (cont, 


Fig. 11 — D2FW Series D2MQ Series D2HW Series — Watertight; IP67 
Watertight; IP67 


ee —< Fig. 15 
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Fig. 14 — D3C Series 


Pin Plunger Leaf Lever 


Contact Terminal Dim. | Actu- Contact Terminal Dim. | Actu- 
Contact | Rating Size “Xx” | ation | Digi-Key Price Each == |Omron Contact | Rating Size “x” | ation | Digi-Key Price Each |Omron 
Fig.| Style (A) Inch (mm) | (mm) | Force | Part No. 1-25 50 |Part No. Fig.| Style (A) Inch (mm) — | (mm) | Force | Part No. 1 25 «50 |Part No. 
5) spoT | 5 PC Mount | 19.69) SOgf | SW2H2:ND) abr sd. #148) /So-GED 9] spoT | 04 | SolderTerm | 5.18 | 150gt | Sw857-ND 1.22 110 98 |D2F-01-D 
6| spot | 5 PC Mount | 21.59) 50gf | Sw243-ND 153 1.38 1.22|SS-5GL13D a| spor | o1 | pcMount | 518 | 75of | sw502-ND iGo. 60r sa RRDIE 
8| spot | 5 PC Mount | 19.61) 50gf | Sw244-ND 1.73 1.56 1.38 |SS-56L2D a| spor | o1 | pcMount |19.97) oot | swis4-np iso. wad: a8 hoFoIL 
7| spot | 10 | 11000 (2.79) | 13.46) 150gt | sw245-ND 218 1.96 1.74/SS-10T pel sepbre ‘| “ed solder | 12.8 | oat | Swed0-nD od: “Sd. 4:00 DSEHIED 
5 | spot | to | .110.a¢ (2.79) | 19.69] Soot | swe67-ND 2.08 1.87 1.66|SS-10GL sll scebbTe 4 a PC Mount | 5.18 | 75gf | SW503-ND ae aes cai poe 
: okt : ee thee ike Pa ied ei ies to] spor | 01 | PCMount | 13.97] 75gf | swe5s-nD 133 1.20 1.07 |D2F-01FL 
‘ 79) | 21.59] 50g iH 00 1.80 1.60 |ss- 
8| spot | to | 11000 (2.79) | 19.61] Soot | sw248-ND 223 201 1.78|SS-10GL2T a ae ] Pane fee oe eee Pe ive i sts 
ai ; a T7270 eho Ee Sores AGE 10| SPDT 3 PC Mount | 13.97] 80gf | SW152-ND 1.10 99 .88 /D2F-L 
ri see ha soiter | 1968| Sout (eee ae Se er leeacig to] spor | 3 PC Mount | 13.97] 25gf | SW153-ND 140 99 88 |D2F-FL 
a] Seni || <a Solder | 20.95 | Sogt [EVEBEINT Gas Ge. 7 Re aciaap to] spot | 3 PC Mount | 13.97| s0gf | sws60-ND 244 220 1.96 |D2F-L2 
7| spot | 3. | 11000 (2.79) | 12.70) 1509 | sw766-ND 71 64 57|8S-3GPT 10) SPOT | 4 Right Angle | 14° | 25gf oe 195) 781.50 Der-fLeA 
5 | spot | 3. | .11000(2.79) | 19.65) Soot | sw767-ND 83.75 67 |SS-3GLPT 10) SPOT | 3 | RightAngle | 14° | 80ot (Oey 195: 170-158 |DereLA 
6 | spor | 3 | 11000 (2.79) | 20.95] S0of | SW768-ND 83.75 67 |SS-3GL13PT ta) spoT | 3 Left Angle | 14 | 80ot SMZEsoND 185) ROR cLA8 DER LAL 
7 | SPDT 3 | PC Mt. (uneven) | 12.70 | 150gf | SW769-ND 71 64 57 |SS-3GPD Watertight IP67 D2FW Series 
5 | spot | 3. | Pca (uneven)| 19.65 | soot | sw770-ND ‘83 75 67 |8S-4GLPD 11] SPST-NO | 0.1 112Wires (304.8)| 22.8 | 250gf | SW511-ND 430 3.87 3.44 |D2FW-GO73M 
6 | spot | 3. | pcm (uneven)| 20.95 | sou | sw771-ND 83 7567 18S-36L14PD 11] spsT-No | 1 |12Wires (304.8)| 22.8 | 250gt | SW512-ND 430 3.87 3.44 |D2FW-G273M 
7| spor | 3 | pcm (even) |1270| 1500¢ | sw772-no 71.64.57 18S-36PR 11] SPST-NO | 0.1 |12Wires (304.8)| 19.0 | 300gt | Sw513-ND 4.28 3.85 3.42 |D2FW-Gos3M 
5 | spor | 3 | PCMt (even) [19.651 Soot |SW773-ND 9375 67 ISS-GLPB 11] SPsT-No | 1 |12Wires (304.8)| 19.0 | 300gt | Sw514-ND 4.27 3.85 3.42 |D2FW-G283M 
6 | spot | 3 | PCMt (even) | 20.95) Soot | sw774-ND 83 75 .67/SS-3GL13PB D2MQ Series 
7 | spoT Gold] 0.1 Solder | 12.70 | 150gf | SW775-ND 79 71 .63)SS-01GP 12 |SPDT Silver] 500mA] 05 (1.27) | 6.00 | 120gf| SW145-ND 280 252 224]D2MO-1 
5 | SPDTGold| 0.1 Solder | 19.65] S0gf | SW776-ND 92 83 .74|SS-01GLP 13 SPDT Silver|500mA) 05 (1.27) | 7.70 | 60gf | Sw146-ND 288 259 2.30 /D2MQ-1L 
6 | SPDTGold| 0.1 Solder | 20.95 | S0gf | SW777-ND 92 83 _.74|SS-013GL13P D3C Series 
7 |SPDTGold) 0.1 | .110 QC (2.79) | 12.70 | 150gf ) SW778-ND 79 71.63 |SS-01GPT 14 | Non-Short | 0.1 PC Mount 8.69 | 130gf | SW224-ND 113 1.02 .90/D3C-1210 
5 | SPDTGold| 0.1 | .110 QC (2.79) | 19.65) 50gf | SW779-ND 92.83.74 )SS-O1GLPT 14| Shorting | 0.1 PC Mount 8.69 | 130gf | SW226-ND 113 1.02 .90 /D3C-2210 
6 | SPDTGold| 0.1 | .110.Q¢ (2.79) | 20.95) Sogt | sw780-ND 92 83 .74|SS-01GL13PT 14| Non-Short | 0.1 | PCMount | 8.69 | 4og¢ | sw225-nD 143 1.02 90 |pac-1220 
7 | SPDTGold| 0.1 | PC Mt. (uneven) | 12.70 | 1509f | SW781-ND 79 71 .63|SS-01GPD 14] Shorting 0.1 PC Mount 8.69 | 40gf | SW227-ND 113 1.02 .90/D3C-2220 
5 | SPDTGold| 0.1 | PC Mt. (uneven) | 19.65) 50gt | SW782-ND 92 83 .74|SS-01GLPD Watertight IP67 D2HW Miniature Series 
6 | SPDTGold| 0.1 | PC Mt (uneven) | 20.95] S0of | SW783-ND 92 83 .74|8S-O1GL13PD is) spoT | 2 [Romangerca) — | ect EERIE 54/919. 20a OUND 
7 | spoTGold| 0.1 | PC mt. (even) | 12.70 | 150gt | Sw784-ND 79 71 .63|88-01GPB 1s8| spot | 2 |Rightangierca| — | 7ect aa Bat 319.1 bal OHASHI 
5 | SPDTGold| 0.1 | PCMt.(even) | 19.65) S0gt | Sw785-ND 92 83 .74|SS-01GLPB 1sc| spot | 2 | stagheecs | — | 7ect (emule Baar 340.64 |GSHWABOID 
6 | SPDTGold| 0.1 | PCMt.(even) | 20.95) S0gt | SW786-ND 92 83 .74|SS-01GL13PB ssa|_spot | 2 (down WreLaade| — | 7ect in Wes. Aaa »4b4|foHWERON IA 
Watertight IP67 D2SW Serles 158] SPDT 2  |Down Wire Leads] — | 76qf | Sw720-ND 4.93 4.44 3.94|D2HWBL201M 
: pai : aoe ee oe het or ea oe 15D; SPDT 2 |Down Wire Leads| — | 7égf | SW721-ND 5.43 4.89 4.34 [D2HWC201M 
rae 16a) spoT | 2 |RightAnglePcs| 13 | tof | sw717-ND 258 232 2.06 |D2HWBR211DR 
6 || ROE 3/12" Wires (804.8) 19.69) 60g (eee 480.0 '3.92-.9.48 /D28WAEIMS 16A| SPDT 2 Down Wire Leads| 13 | 61gf | SW722-ND 5418 4.66 4.14 [D2HWBR211M 
6) sebr |) 3 Solder | 21.59) 60ot aaa 2:00: 241: 2-14 /D2SW-SLSHS 168} spot | 2 |DownWireLeads| 13 | 6tof | SW723-ND 5.18 4.66 4.14 /D2HWBL211M 
6 | SPOT | 3 _|12" Wires (304.8) 21.59 | 60gf | SW207:ND 435 392 9.48)/D2SW-3LSMS 160/ spot | 2 |DownWireLeads| 13 | 6tof | SW724-ND 5.60 5.04 4.48 /D2HWC211M 
7) SPOT | 3 Solder | 13.46 | 180gf | SW228-ND 253 2.28 2.02 /D2SW-3HS teal SPST-NC | 2 |RightWireLeads| 13 | 61of | SW725-ND 5.18 4.66 4.14 [D2HWBR212MR 
7) SPOT | 3 | .110 QC (2.79) | 13.46 | 180gf | SW229-ND 253 2.28 2.02 /D2SW-3TS 16B| SPST-NC | 2 |RightWireLeads| 13 | 6tof | Sw726-ND 5.48 4.66 4.14 \D2HWBL212MR 
7) SPOT 3 PC Mount | 13.46 | 180gf ) SW291-ND 2.53 2.28 2.02 /D2SW-3DS 16D] spst-nc | 2 |RightWire Leads) 13 | etgt | Sw727-ND 5.60 5.04 4.48 [D2HWC212MR 
7 | SPOT 3 12" Wires (304.8)} 13.46 | 180gf | SW292-ND 418 3.76 3.34 |D2SW-3MS 16A| SPST-NO | 2 |RightWire Leads| 13 | 61gf | SW728-ND 518 4.66 4.14 |D2HWBR213MR 
8 | SPOT | 0.1 12" Wires | 19.61 | 6Ogf | SW862-ND 5.91 5.32 4.73 |D2SW-O1L2MS 168] SPST-NO | 2 |RightWireLeads| 13 | 61gf | SW729-ND 518 4.66 4.14 |D2HWBL213MR 
8 | SPDT 3 Solder | 19.61) 60gf | SW237-ND 3.05 2.75 2.44 |D2SW-3L2HS 16C| SPST-NO | 2 |RightWireLeads| 13 | 61gf | SW730-ND 5.60 5.04 4.48 [D2Hwc213MR 
8 | SPDT 3/12” Wires (304.8)) 19.61 | 60gf | SW238-ND 4.60 4.14 3.68 |D2SW-3L2MS 16A] SPST-NC | 2 | LeftWireLeads| 13 | 61gf | Sw731-ND 518 4.66 4.14 /D2HWBR212ML 
Watertight IP67 Low Cost D2SW-P Series 168] SPsT-NC | 2 | LeftWireLeads| 13 | 6tgf | SW732-ND 5.18 4.66 4.14|D2HWBL212ML 
6] spoT | 0.1 | .110QC (2.79) | 15.8 | 6tof | Sw805-ND 1.85 1.67 1.48 |D2SW-POILST 16] SPST-NO | 2 | LeftWireLeads| 13 | 6tgf | SW733-ND 5.18 4.66 4.14|D2HWBR213ML 
6 | SPDT | 0.1 |PCMt.(uneven)| 15.8 | 61of | SW806-ND 1.85 1.67 1.48 |D2SW-PO1L3D 168] SPST-NO | 2 | LeftWireLeads| 13 | 61gf | SW734-ND 5.18 4.66 4.14|D2HWBL213ML 
6 | SPDT | 0.1 | PCMt (even) | 15.8 | 6tof | SW807-ND 1.85 1.67 1.48 /D2SW-POIL3B 17] SPDT 2 [Down Wire Leads) 16 | 61gf | SW737-ND 518 4.66 4.14 [D2HWBR231M 
6 | spoT | 0.1 |12” Wires (304.8)) 15.8 | 6tof | Sws08-ND 3.96 3.57 3.17|D2SW-POIL3M 178 spot | 2 |DownWireLeads| 16 | 6igf | Sw73e-ND 518 466 4.14 /D2HWBL231M 
7 | SPDT | 0.1 | .110QC (2.79) | — | 183gf | SW803-ND 1.44 1.30 1.16 |D2SW-POIT 16B) SPDT 2 | Right Angle PCB) 20 | 41gf | Sw718-ND 1.89 1.71 1.52 [D2HWBL221DL 
7| spot | ot [Pct (uneven)| — | 1839¢ | Sws04-ND 144 1.30 1.16 |Dasw-Po1D 16a) spoT | 2 |DownWireLeads| 20 | 41gf | Sw735-ND 5.18 4.66 4.14|D2HWBR221M 
6| spot | 2 Solder | 15.8 | 61gf | Sw811-ND 1.65 149 1.32 /D2Sw-P2L3H 168] SPDT | 2 |DownWireLeads| 20 | 41of | Sw736-ND 5.18 4.66 4.14 /D2HWBL221M 
6 | SPDT 2/12" Wires (304.8)) 15.8 | 61gf | SW812-ND 3.77 3.40 3.02 |D2SW-P2L3M 18A| SPDT 2  |DownWire Leads) 8 | 183gf| SW739-ND 518 4.66 4.14 |D2HWBR261M 
7 | SPDT 2 | 110. QC (2.79) | — | 183gf | SW809-ND 1.27) 1.415 1.02 |D2SW-P2T 18B} SPDT 2 |Down Wire Leads) 8 | 183gf| SW740-ND 5.18 4.66 4.14 |D2HWBL261M 
8| spoT | 2 Solder | 14.5 | Gtof | SW810-ND 2.04 1.84 1.63 |D2SW-P2L2H 17a) spot | 2 |DownWireLeads| 16 | 183gt| Sw741-ND 5.18 4.66 4.14|D2HWBR271M 
D2F Series 178] spot | 2 |DownWireLeads| 16 | 183gt| Sw742-ND 5.18 4.66 4.14 /D2HWBL271M 
9] SPOT | 3 PC Mount | 5.18 | 150gf | SW500-ND 1.00 90 80 [Dar 19a) spoT | 2 |DownWire Leads| 20.85 | 92gf | Sw743-ND 5.18 4.66 4.14 /D2HWBR281M 
9] spot | o1 | PCMount | 5.18 | 150gf | SW501-ND 1.00 90 80 |p2F-01 198] spoT | 2 |DownWire Leads| 20.85 | 92gf | Sw744-ND 5.18 4.66 4.14 /p2HwBL281M 
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OMRON. 


J Series — Mini Snap Switches 


Features: * Snap-action switch allows large-capacity switching (7A @ 250VAC) in spite of its small size (8.9 
x 12.7 x 5.1mm) ¢ Particularly suitable as control switches for applications where there are restrictions on 
installation space and weight 


Characteristics: * Contact Resistance: 15mQ maximum * Dielectric Strength: 600VAC, 50/60Hz for 1 
minute between terminals of the same polarity »* Durability: Mechanical: 10,000,000 operations minimum; 
Electrical: 50,000 operations minimum * Ambient Operating Temperature: -10°C ~ 80°C 


Operating Force Actuator Dim. “X” | Digi-Key Price Each Omron 

Fig. | (gf) Maximum Type (mm) _| Part No. i 25 50 [Part No. 

1 140 Pin Plunger _ SW813-ND 8.38 7.55 6.71 | J-7 

50 Short Hinge Lever 12.7. | SW814-ND 13.26 11.94 10.61 | J-7-V 
2A 30 Hinge Lever 22.0 | SW815-ND 12.77 11.50 10.22 | J-7-V3 
20 Long Hinge Lever 33.8 | SW816-ND 12.77 11.50 10.22 | J-7-V4 

2B 55 Short Hinge Roller Lever 11.5 | SW817-ND 14.78 13.31 11.83 | J-7-V22 
33 Hinge Roller Lever 20.5 | SW818-ND 14.80 13.32 11.84 | J-7-V2 


D2RW Series — Sealed Reed 


Snap Switches 


Features: 


¢ Internal reed switch circuit block is separated from the mechanical actuator block, enabling the circuit 
block to be entirely sealed ¢ Use of a reed switch maintains high contact reliability with micro load range 
* Compatible mounting dimension as miniature basic switch models V and D2VW 


Characteristics: 


* Switching Voltage: 100VDC maximum ¢ Switching Current: .25A maximum »* Contact Capacity: 10W 


maximum 


Operating Force Actuator Dim. “X” | Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | (gf) Maximum Type (mm) | Part No. 1 25 50 | Part No. 
TA 153 Pin Plunger —  /SW830-ND 25.55 23.00 20.44/D2RWwOt 
1B 76 Hinge Lever 35.6 | SW829-ND 26.00 23.40 20.80) D2RWO1L1 
1 76 Hinge Roller Lever 34.0 | SW827-ND 26.46 23.81 21.17) D2RWO1L2 
1D 76 Simulated Roller Lever 32.6 | SW828-ND 26.00 23.40 20.80) D2RWO1L3 


B3J Series — Tactile Switches 


Superior snap action using Omron’s B3F tact switches and hinged lever cap. Switches 
include hinged caps that are available with none, 1 or 2 LED’s. Ideal for data entry, logic and digital signal 


input. 
Characteristics: Switching Capacity: 1-50mA, 5-24VDC 


¢ Ambient Temperature: -25°C ~ 70°C * Contact 


Resistance: 100m maximum (rated 1mA, 5VDC) ° Dielectric Strength: 500VAC, 50/60Hz for 1 minute 
* Bounce Time: 5ms maximum ° Life Expectancy: 3,000,000 operations minimum LED: VF: 2.0VDC IF: 


20mA * VR: 5VDC 


(Top View) 


Ultra subminiature detection switch with pushbutton 
action. 


Features: 

¢ Compact (8 x 6 x 4.2mm (W x H x D)) ® Light 
weight (approximately 0.3g) * 3mm long stroke 
* Built-in slide mechanism for selecting shorting or 
non-shorting timing of the switch »* Switch’s small 
size makes it ideal for household appliances, audio 


Temperature: Operating: -10°C ~ 70°C 


Color of Color of Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Hinged Button LED Part No. 1 25 50 Part No. 
Light Gray _ SW819-ND 1.61 1.45 1.29 | B3J-1000 
Black _ SW820-ND 1.61 1.45 1.29 | B3J-1100 
1A Orange _ $W2314-ND 1.61 1.45 1.29 | B3J-1200 
Yellow _ $W2315-ND 1.61 1.45 1.29 | B3J-1300 
Blue _ $W2316-ND 1.61 1.45 1.29 | B3J-1400 
Light Gray Red SW821-ND 2.87 2.58 2.30 | B3J-2000 
1B Black Red SW822-ND 2.87 2.58 2.30 | B3J-2100 
Light Gray Green SW823-ND 2.87 2.58 2.30 | B3J-4000 
Black Green SW824-ND 2.87 2.58 2.30 | B3J-4100 
1c Light Gray Red/Green SW825-ND 4.04 3.64 3.24 | B3J-6000 
Black Red/Green SW826-ND 4.04 3.64 3.24 | B3J-6100 
D2A Series — Pushbutton Switches Ros 


2.54) +. 2.54 


'O © Q:'42 
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equipment, office equipment, communications equipment, etc. 
Characteristics: * Contact Rating: .1A @ 30VDC »¢ Operating Frequency: Mechanical: 200 operations per 
minute; Electrical: 30 operations per minute ¢ Dielectric Strength: 250VAC, 50/60Hz for 1 minute * Ambient 


Operating Force Switching Digi-Key Price Each Omron 
(gf) Maximum Timing Part No. i] 25 50 Part No. 
100 Non-shorting SW831-ND 1.30 1.18 1.05 D2A-1110 
100 Shorting SW832-ND 1.31 1.19 1.06 D2A-2110 
50 Non-shorting SW833-ND 1.31 1.19 1.06 D2A-1120 
50 Shorting SW834-ND 1.31 1.19 1.06 D2A-2120 


D3D Series — Miniature Door Switches 


Omron’s Mini Door Switch has a unique mechanism allowing switching of micro loads. Choose from plunger or lever actuators, both having a low operating 
force of 204g maximum. Uses JST’s HL connectors. Features: * Disconnectable crimp connector for easier wiring * High contact reliability ensured with 
gold crossbar contacts * Low noise operation * Operating Temperature: -30°C ~ 60°C * Contact Resistance: 100m maximum * UL, CSA, VDE approved 


Contact Actuator Operating Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Style Type Force g. Maximum Part No. 1 25 50 Part No. 
SPDT Plunger 204 SW745-ND. 1.73 1.56 1.38 D3D-111 
| SPST-NC Plunger 204 SW746-ND. 1.51 1.36 1.21 D3D-121 
SPST-NO Plunger 204 SW747-ND. 1.51 1.36 1.21 D3D-131 
SPDT Lever 204 SW748-ND 1.83 1.65 1.47 D3D-211 
2 SPST-NC Lever 204 SW749-ND 1.61 1.45 1.29 D3D-221 
SPST-NO Lever 204 SW750-ND. 1.61 1.45 1.29 D3D-231 
Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | JST 
Description Part No. 10 100 500 Part No. 6,000 Part No. 
Connector Housing, 3-Pos. for D3D Switch 455-1562-ND 1.34 11.13 44.51 — — HLP-03V 
Contacts for Connector Housing, 18-22 AWG 455-1563-1-ND 48 4.02 16.07 455-1563-2-ND 24.11/M SSF-21T-P1.4 


OMRON. D2D Series — Door Interlock Switches 


Features: * Offers the minimum contact gap of 3mm required for power switches 
as standard equipment »* Safety considerations include a double return spring 
and direct drive positive contact opening feature * Conforms to Class II of VDE 


voltage: 125VAC = 16NO; 250VAC = 16NO; 380VAC = 16NO * Inrush Current: NC 
= 30A max.; NO = 30A max. * Operating Frequency: Mechanical: 300 operations 
per minute; Electrical: 60 operations per minute * Operating Temperature: -25°C ~ 


Insulation ¢ Pull-on lock model for easy maintenance Specifications: * Rated 85°C »* Mechanical Service Life: 10,000,000 operations per minute 
Contact Mounting Resistive Price Each Omron 
Form Method Type Load (A) 1 25 50 Part No. 
SPDT-NO-NC Screw Standard 16 SW980-ND 5.64 5.08 4.51 D2D-1000 
SPST-NC Screw Standard 16 SW981-ND 5.04 4.54 4.03 D2D-1002 
SPDT-NO-NC Panel snap-fit Standard 16 SW982-ND 6.29 5.67 5.04 D2D-1100 
SPDT-NO-NC Screw Pull-on lock 10 SW983-ND 6.44 5.80 5.16 D2D-2000 
SPDT-NO-NC Panel snap-fit Pull-on lock 10 SW984-ND 6.50 5.85 5.20 D2D-2100 
DPST-NO Panel snap-fit Standard 16 SW985-ND 8.14 7.33 6.51 D2D-3104 
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OMRON. D3M Production Wired Snap Switches 


Easy wiring snap switch for general purpose snap switch applications. Contact current of .1A, ROHS Compliant and external levers, makes this switch an easy production type 
switch. Mating connector uses JST’s XA connector: XAP-02V-1 (455-1903-ND) 

Specifications: * Operating Frequency: Mechanical: 400 operations/minute maximum Electrical: 60 operations/minute maximum * Life Expectancy: Mechanical: 500,000 
operations Electrical: 200,000 operations * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 


Contact Contact Dimension “X” Actuation Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Style Rating Inch (mm) Force Part No. 1 25 50 Part No. 
1 SPST-NC AA 153gf SW877-ND 1.98 1.79 1.59 D3M-01 
SPST-NO AA _ 153gf SW878-ND 2.38 2.14 1.90 D3M-01-3 
OA SPST-NC AA 72" (18.2) 5igf SW879-ND 2.09 1.89 1.68 D3M-01K1 
SPST-NO AA : : 5igf SW880-ND 1.94 1.75 1.55 D3M-01K1-3 
2B SPST-NC AA 72" (18.2) 102gf SW885-ND 2.09 1.89 1.68 D3M-01L1 
SPST-NO AA i 102gf SW886-ND 1.96 1.77 1.57 D3M-01L1-3 
3A SPST-NC AA 70” (17.8) 5igf SW881-ND 2.95 2.66 2.36 D3M-01K2 
SPST-NO AA : . 5igf SW882-ND 2.54 2.29 2.04 D3M-01K2-3 
SPST-NC AA si 102gf SW887-ND 2.95 2.66 2.36 D3M-01L2 
3B SPST-NO MA 70” (17.8) 1029f SW888-ND 2.40 2.16 1.92 D3M-01L2-3 
4A SPST-NC AA 78” (19.2) 5igf SW883-ND 2.09 1.89 1.68 D3M-01K3 
SPST-NO AA : : 5igf SW884-ND 1.96 1.77 1.57 D3M-01K3-3 
4B SPST-NC AA 78” (19.2) 102gf SW889-ND 2.09 1.89 1.68 D3M-01L3 
SPST-NO AA : 102gf Sws890-ND 1.96 1.77 1.57 D3M-01L3-3 
Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | JST 
Description Part No. 10 100 500 Part No. 8,000 Part No. 
Connector Housing, 2-Pos. for D3M Switch 455-1903-ND 57 4.72 18.89 — = XAP-02V-1 
Contacts for Connector Housing, 28-22AWG | 455-1904-1-ND 23 1.88 7.53 | 455-1904-2-ND 11.30/M SXA-001T-P0.6 


OMRON. Basic Switches 


Omron’s “Z” Series switches feature 15A contacts which directly switches such loads as motors, halogen lamps and solenoids. Omron’s “A” Series has the same body 
yet switches 20A loads with large inrush currents. All switches feature screw terminal connections and are UL listed CSA certified. Both series are momentary action, SPDT 
versions. Omron’s “TZ” Series incorporate a ceramic body, cobalt-alloy spring and special-alloy contact, thus ensuring high contact reliability at high ambient temperature. 
Smoothly operates at an ambient temperature of 400°C. Operates from -65°C ~ 400°C 


Snap Action Switches and 


Operating Switch Actuator Actuator Digi-Key Price Each Omron High Temperature Basic Switches 
Fig. Force (max.) Current (A) Type Length (mm)|__ Part No. al 25 50 Part No. 9 Li 
Snap Action Switches 
1 350g 15 Pin Plunger _ SW190-ND 6.85 6.17 5.48 Z15G-B 
2 350g 15 Spring Plunger = SW191-ND. 8.43 7.59 6.74 Z15GD-B 
2 350g 15 Short Spring Plunger _ SW1004-ND 11.51 10.36 9.21 Z-15GD55-B 
3 350g 15 Panel Plunger _ SW192-ND 11.50 10.35 9.20 Z15GQ-B 
2 550g 15 Slim Spring Plunger = SW892-ND 9.10 8.19 7.28 Z15GS-B 
4 350g 15 Panel Roller _— SW193-ND 13.58 12.22 10.86 Z15GQ21-B 
§ 350g AS: Panel Roller = SW194-ND 13.58 12.22 10.86 Z15GQ22-B 
6 70: 15: Lever 63.50 SW195-ND 9.20 8.28 7.36 Z15GW-B . , ' 
7 1000 15 Long Roller Lever 48.49 SW196-ND 9.20 8.28 736 | Z15GW2-B Industrial Sealed (IP67) Basie Switches 
8 160g 15 Short Roller Lever 26.59 $W197-ND 8.60 774 6.88 | Z15GW22-B (Hinge Roller Lever version shown) 
8 200g 15 Short Roller Lever 26.59 SW893-ND 13.35 12.02 10.68 Z15GW2255-B 
6 6g 15 Low Force Lever 63.50 SW198-ND 9.50 8.55 7.60 Z15HW24-B7-K 
1 625g 20 Pin Plunger = S$W230-ND 9.28 8.35 7.42 A20G-B7-K 
6 70g 20 Lever 63.50 SW231-ND 9.33 8.40 7.46 A20GV-B7-K 
7A 90g 20 Long Roller Lever 48.49 SW232-ND 9.33 8.40 7.46 A20GV2-B7-K 
3 625g 20 Panel Plunger = SW233-ND 14.10 12.69 11.28 A20GQ-B7-K 
8 160g 20 Short Roller Lever 26.59 SW234-ND 10.03 9.03 8.02 A20GV22-B7-K 
Phenolic Terminal Cover for A/Z Series ....... SW235-ND 88 79 -70 AP-B 
Terminal Cover with Strain Relief for A/Z Series - | SW236-ND 4.53 4.08 3.62 AP-Z 
High Temperature Basic Switches 
1 500g 1 Pin Plunger = SW759-ND 175.10 156.68 138.24 TZ-1G 
£ 130g 1 Long Roller Lever 48.49 SW761-ND 287.76 257.47 227.18 TZ-1GV2 
8 240g 1 Short Roller Lever 26.59 SW762-ND 280.57 251.04 221.51 TZ-1GV22 
Industrial Sealed (IP67) Basic Switches 
7 1.96N 10 Long Roller Lever = Z2726-ND 18.12 16.78 15.66 D4MC-2000 
8 2.94N 10 Short Roller Lever — Z2727-ND 16.82 15.57 14.54 D4MC-2020 
3 5.88N 10 Panel Plunger = Z2728-ND 21.77 20.16 18.82 D4MC-5000 
5 5.88N 10 Panel Roller Plunger _— Z2729-ND 22.77 21.09 19.69 D4MC-5020 
4 5.88N 10 Panel Cross Roller Plunger = 2Z2730-ND 22.77 21.09 19.69 D4MC-5040 


D4C Industrial Sealed Limit Switches .w.wG@ 


Omron's D4C series limit switches are industrial enclosed limit switches with rugged diecast housing, triple sealed 
construction and prewired 10' cable. Perfect for harsh environments and indoor/outdoor uses where small size is a consideration. 


Dimension Operating Switch Digi-Key Price Each Omron 
Fig. A(mm) Force (max.) | Current (A) Actuator Type Part No. 1 25 50 Part No. 

i 542 12009 5 Pin Plunger Z1055-ND 54.66 50.61 47.24 | D4C-1601 

2 67.0 1200g 5 Roller Plunger Z1056-ND 54.66 50.61 47.24 | D4C-1602 

2 67.0 1200g 5 Cross Roller Plunger —_ | Z2719-ND 60.31 55.85 52.13 | D4C-1603 

3 _ 5809 5 Roller Lever 21057-ND 66.91 61.95 57.82 | D4C-1620 

1 75.7 1800g 5 Sealed Pin Plunger 22720-ND 61.31 56.78 52.99 | D4C-1631 , 

2 85.1 1800g 5 Sealed Roller Plunger | 22721-ND 61.31 56.78 56.78 | D4C-1632 *D4C-1632 = 49mm 
2 85.1 1800g 5 Sealed Cross Roller Plunger | 22722-ND 61.31 56.78 52.99 | D4C-1633 D4C-1633 = 49mm 
4 =_ 1509 5 Nylon Plastic Rod 22723-ND 60.31 55.85 52.13 | D4C-1650 


WL Robust Limit Switches 


Features: * Meets EN/IEC standards (only switches with ground terminals and prewired connectors with DC 
specifications) * Long Life Models for High Frequency applications * DPDB Operation: the double pole, double-break structure 
ensures circuit breaking * Waterproof to IP67 * Operation Indicators for Easier Daily Inspections (LD types only) 
Operating Switch Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Force (N) | Current (A) Actuator Type Part No. 1 25 50 | Part No. 
1 13.34 10 Adjustable Roller Lever 22749-ND 71.58 66.28 61.86 | WLCA12-TS 
1 13.34 10 90° Adjustable Roller Lever 22748-ND 71.58 66.28 61.86 | WLCA12-2-TS 
2 13.34 10 Roller Lever 22751-ND 61.31 56.78 52.99 | WLCA2-TS 5 
2 8.83 10 90° Roller Lever 22750-ND 65.08 60.26 56.24 | WLCA2-2-TS Schematic 
3 1.39 10 Adjustable Rod Lever 22752-ND 66.57 61.65 57.54 | WLCL-TS 
= 26.67 10 Top Plunger 22753-ND 61.31 56.78 52.99 | WLD-TS 
_ 26.67 10 Top-Roller Plunger 22754-ND 67.57 62.57 58.40 | WLD2-TS hs 
2 9.81 10 High Sensitivity Roller Lever 22755-ND 102.12 94.56 88.26 | WLG2-LD : 40. 
4 1.47 10 6.5mm Diameter Coil Spring 22757-ND 71.58 66.28 61.86 | WLNJ-TS Sj i i 
4} 4.47 10 8.0mm Diameter Coil Spring (Resin Rod) | 22756-ND 68.57 63.50 59.27 | WLNJ-2-TS Adjustable Roller:)-Holler, Lever: |) “Adjuatable-Hed: || ‘Resin Hod 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ZE Industrial Sealed High Capacity Switches 


Long service life, rugged die cast housing sealed industrial switches with a high capacity contact (15A). NEMA sealed for 
extremely long service life (SPDT 15A @ 125VAC). 


Operating Switch Actuator Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Force (max.) | Current (A) Type Part No. 1 25 50 Part No. 
1 640g 15 Roller Arm Lever Z1058-ND 41.50 38.43 35.87 | ZE-NA2-2S 
3 150g 15 Coil Spring Z1059-ND 42.41 39.27 36.66 | ZE-NJ-2S 
3 800g 15 Plunger Z1060-ND 32.21 29.82 27.84 | ZE-N-2S 
4 500g 15 Roller Plunger Z1061-ND 43.09 39.90 37.24 | ZE-N22-2S 


Safety-Door Switch 


Features: ¢ Special operation key that positively pulls apart contacts, contributing to machine safety * Degree of protection: IP67 * Conforms to the 
following EC Directives: Machinery Directive, Low Voltage Directive, EN50041, EN1088 » Operating Temperature: -40 ~ 80°C * Conduit: 1/2-14NPT 
Life Expectancy: Mechanical - 1,000,000 Operations minimum * Conventional Enclosed Thermal Current: 20 A 


Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| A B Description Part No. 1 25: 50 | Part No. 
1 411.5) 40 | 31.4 Safety Switch DP-N/C (2NC) 10A Sealed Z2433-ND 53.75 49.77 46.46 | D4BS-3AFS 
i “* | Safety Switch SPDT (1NC/1NO) 10A Sealed Z2434-ND 53.75 49.77 __ 46.46 | D4BS-35FS 
Horizontal Mount Key for D4BS Switch Z2430-ND 6.25 5.79 5.41 | D4BS-K1 
2 = _ — | Vertical Mount Key for D4BS Switch Z2431-ND 7.16 6.63 6.19 | D4BS-K2 
Adjustable Horizontal Mount Key for D4BS Switch Z2432-ND 22.23 20.58 19.21 | D4BS-K3 
Safety Switch SPDT (1NC/1NO) 3A Sealed 2Z2731-ND 47.63 44.10 41.16 | D4NS-3AF 
F 96 31 30.2 Safety Switch DP-N/C (2NC) 3A Sealed Z2732-ND 47.63 44.10 41.16 | D4NS-3BF . . 
“© | Safety Switch 3P-N/C (2NC/1NO) 3A Sealed Z2733-ND 47.63 44.10 41.16] D4NS-3CF Horizontal/Vertical 
Safety Switch 3P-N/C (3NC) 3A Sealed Z2734-ND 44.71 41.40 38.64 | D4NS-3DF Type Shown 
3 = = ___| Horizontal Mount Key for D4NS Switch 2Z2724-ND 18.66 17.28 16.13 | D4DS-K3 
Horizontal/Vertical Mount Key for D4NS Switch 2Z2725-ND 22.36 20.70 19.32 | D4DS-K5 
. . . Honeywell's limit switches combine product selection, quality and reliability to give you 
Honeywell MICRO SWITCH™ Limit Switches the right product for your application, every time. Honeywell’s extensive product line W ic 


Sensing and Control offers features and benefits at a competitive price to solve your switching needs. 
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Current Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Fig. Rating (A) Circuit Type Part No. 1 10 100 Part No. 
1A 10 SPDT Roller Plunger 480-2701-ND 20.57 16.77 14.40 EVN2000C 
1B 10 SPDT Side Rotary with Roller 480-2699-ND 23.38 19.06 16.37 EVN2000A 
1c 10 SPDT Top Plunger 480-2700-ND 20.57 16.77 14.40 EVN2000B 
1D 10 SPDT Roller Arm 480-2702-ND 20.57 16.77 14.40 EVN2000D 
2 10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2924-ND NEW! 60.64 50.54 45.48 GLAAO1A 
10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever with Plastic Roller 480-2925-ND NEW! 72.91 62.50 55.21 GLAA01A2A 
3A 10 SPDT Top Pin Plunger 480-2719-ND 38.56 31.46 27.91 GLCA01B 
10 SPDT Top Pin Plunger 480-2728-ND 26.18 21.34 18.33 GLDA01B 
3B 10 SPDT Wobble Coil Spring 480-2712-ND 4117 33.59 29.80 GLCA01E7B 
10 SPDT Wobble Coil Spring 480-2721-ND 33.67 27.63 24.18 GLDA01E7B 
10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Metal Roller 480-2713-ND 40.65 33.17 29.42 GLCA01A2B 
3C 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Metal Roller 480-2722-ND 32.50 26.67 23.34 GLDA01A2B 
10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Plastic Roller 480-2714-ND 40.65 33.17 29.42 GLCA01A2A 
10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Plastic Roller 480-2723-ND 32.50 26.67 23.34 GLDA01A2A 
3D 10 SPDT Side Rotary with Metal Rod, Adjustable Lever 480-2715-ND 40.65 33.17 29.42 GLCA01A4J 
10 SPDT Side Rotary with Metal Rod, Adjustable Lever 480-2724-ND 32.50 26.67 23.34 GLDAO01A4J 
10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Metal Roller 480-2716-ND 36.89 30.28 26.49 GLCA01A1B 
3E 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Metal Roller 480-2725-ND 28.93 23.58 20.26 GLDA01A1B 
10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Plastic Roller 480-2717-ND 36.89 30.28 26.49 GLCAO1A1A 
10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Plastic Roller 480-2726-ND 23.98 19.55 16.79 GLDAO1A1A 


A With 4-pin DC Micro Connector 


§ With 4-pin M12 Connector 


(Continued) 
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Dim. in inches 
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Current Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Fig. Rating (A) Circuit Type Part No. al 10 100 Part No. 
3F 10 SPDT Wobble Cat Whisker 480-2720-ND 41.17 33.59 29.80 GLCA01K8A 
3G 10 SPDT Top Roller Arm 480-2718-ND 47.03 38.37 34.04 GLCA01D 
10 SPDT Top Roller Arm 480-2727-ND 34.21 28.07 24.57 GLDAO1D 
3H 10 SPDT Top Roller Plunger 480-2729-ND 31.42 25.79 22.57 GLDAO01C 
4A 10 SPDT Top Plunger 480-2735-ND 46.81 38.71 34.16 GLEA01B 
10 DPDT Top Plunger 480-2739-ND 62.62 52.19 46.97 GLEA24B 
10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Metal Roller 480-2730-ND 48.33 39.98 35.27 GLEA01A2B 
4B 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Plastic Roller 480-2731-ND 48.33 39.98 35.27 GLEA01A2A 
10 DPDT Side Rotary, Adjustable Lever Plastic Roller 480-2737-ND 64.10 53.42 47.19 GLEA24A2A 
10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Metal Roller 480-2732-ND 44.94 36.66 32.52 GLEA01A1B 
4c 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Plastic Roller 480-2733-ND 44.94 36.66 32.52 GLEAO1A1A 
10 DPDT Side Rotary, Fixed Lever Metal Roller 480-2738-ND 59.65 49.71 44.74 GLEA24A1B 
4D 10 SPDT Wobble Coil Spring 480-2734-ND 49.35 40.82 36.02 GLEA01E7B 
4E 10 SPDT Top Roller Plunger 480-2736-ND 52.15 43.13 38.06 GLEA01C 
10 DPDT Top Roller Plunger 480-2740-ND 67.57 56.31 49.74 GLEA24C 
5A 10 SPDT Top Plunger 480-2707-ND 15.91 12.30 10.49 GLLAO1B 
5B 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Metal Roller 480-2703-ND 17.50 14.17 11.88 GLLAO1A1B 
5C 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever Rubber Roller 480-2704-ND 20.02 16.32 14.02 GLLAO1A1Y 
5D 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Metal Roller 480-2705-ND 18.71 15.15 12.70 GLLA01A2B 
5E 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Rubber Roller 480-2706-ND 21.12 17.22 14.79 GLLAO1A2Y 
5F 10 SPDT Top Roller Plunger 480-2708-ND 17.12 13.24 11.10 GLLAO1C 
6 6 SPDT Side Rotary 480-2926-ND NEW! 11.26 8.66 7.26 GLZ51B 
10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2927-ND NEW! 100.62 84.34 75.62 LSA1A 
10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2929-ND NEW! 100.86 84.54 75.79 LSA3K 
10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2935-ND NEW! 118.94 99.69 89.38 LSN1A 
7 10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2936-ND NEW! 106.57 89.32 80.08 LSP1A 
6 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2937-ND NEW! 140.95 118.16 105.72 LSQ300 
10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2942-ND NEW! 113.47 95.11 85.27 LSYAB1A 
10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2943-ND NEW! 101.10 84.74 75.97 LSYAB3K 
10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2928-ND NEW! 120.15 102.48 91.88 LSA2B 
10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2930-ND NEW! 120.15 102.48 91.88 LSA6B 
10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2931-ND NEW! 120.15 102.48 91.88 LSA7L 
8 10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2933-ND NEW! 126.46 107.87 96.71 LSM6D 
10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2934-ND NEW! 112.99 94.71 84.91 LSM7N 
10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2944-ND NEW! 132.77 111.30 99.58 LSYAB6B 
10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2946-ND NEW! 138.61 116.20 103.97 LSYMB6D 
9 10 SPDT Top Roller Plunger 480-2932-ND NEW! 120.15 102.48 91.88 LSD1A 
10 10 SPDT Wobble Coil Spring 480-2945-ND NEW! 122.95 104.88 94.03 LSYKB1A-8C 
10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2938-ND NEW! 160.40 138.53 123.95 LSXA3K 
abl 10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2939-ND NEW! 170.78 146.69 130.97 LSXYAB3K 
10 DPDT Side Rotary - No Lever 480-2940-ND NEW! 188.49 161.90 144.55 LSXYAB4L 
= = = Contact Block for LSX Series 480-2941-ND NEW! 55.19 46.00 41.40 LSXZ3K 
12A 5 SPDT-DB Roller Plunger 480-2709-ND 21.67 17.67 15.17 SZL-VL-H 
12B 5 SPDT-DB Wobble, Plastic Rod 480-2710-ND 21.67 17.67 1517 SZL-VL-F 
12C 5 SPDT-DB Wobble, Stainless Steel Wire 480-2711-ND 21.67 17.67 15.17 SZL-VL-G 
10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever with Front Mounted Steel Roller 480-2909-ND NEW! 119.21 101.69 91.17 1LS1 
13 10 SPDT Side Rotary - No Lever 480-2914-ND NEW! 117.99 98.89 88.66 1LS9 
10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever with Front Mounted Steel Roller 480-2912-ND NEW! 127.16 108.46 97.24 1LS19 
14 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever with Front Mounted Nylon Roller 480-2913-ND NEW! 130.90 109.73 98.18 1LS3 
15 10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Rod 480-2910-ND NEW! 127.16 108.46 97.24 1LS10 
10 SPDT Side Rotary, Adjustable Lever Rod 480-2911-ND NEW! 127.16 108.46 97.24 1LS10-L 
16 10 SPDT Top Roller Plunger 480-2917-ND NEW! 128.10 107.38 96.08 5LS1 
A With 4-pin DC Micro Connector — § With 4-pin M12 Connector (Continued) 
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Dim. in inches 


Fig. 44 NEW! 
@ .75 X .25 
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Current Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Fig. Rating (A) Circuit Type Part No. 1 10 100 Part No. 
17 10 SPDT Wobble Flexible Spring 480-2922-ND NEW! 119.68 102.08 91.52 8LS1 
10 SPDT Wobble Spring Rod 480-2923-ND NEW! 119.68 102.08 91.52 8LS3 
18 10 SPDT Side Rotary, Fixed Lever with Front Mounted Steel Roller 480-2915-ND NEW! 132.54 111.10 99.41 201LS1 
19 10 SPDT Wobble Flexible Spring 480-2916-ND NEW! 117.99 98.89 88.66 208LS1 
20 10 DPST Top Pin Plunger 480-2894-ND NEW! 35.53 28.99 25.72 91MCE1-P1 
10 DPST Top Pin Plunger 480-2895-ND NEW! 35.53 28.99 25.72 91MCE1-S1 
10 DPST Roller Plunger 480-2896-ND NEW! 37.62 30.69 27.23 91MCE2-P1 
21 10 DPST Roller Plunger 480-2897-ND NEW! 37.62 30.69 27.23 91MCE2-S1 
10 DPST Roller Plunger 480-2898-ND§ NEW! 37.62 30.69 27.23 91MCE2-SQ 
20 10 DPST Cross Roller Plunger 480-2899-ND NEW! 37.62 30.69 27.23 91MCE3-P1 
10 DPST Cross Roller Plunger 480-2900-ND NEW! 37.62 30.69 27.23 91MCE3-S1 
23 10 DPST Side Rotary with Plastic Lever and Metal Roller 480-2901-ND NEW! 38.67 31.55 27.99 91MCE16-P1 
10 DPST Side Rotary with Plastic Lever and Metal Roller 480-2902-ND NEW! 38.67 31.55 27.99 91MCE16-S1 
5 SPDT Top Plunger 480-2741-ND 57.67 48.06 43.26 914CE1-3 
24 5 SPDT Top Plunger 480-2742-ND 63.11 52.60 46.46 914CE1-6 
5 SPDT Top Plunger 480-2743-ND 68.31 56.93 50.29 914CE1-9 
5 SPDT Roller Plunger 480-2744-ND 66.58 55.49 49.01 914CE2-3 
25 5 SPDT Roller Plunger 480-2745-ND 70.02 60.02 53.02 914CE2-6 
5 SPDT Roller Plunger 480-2746-ND 75.08 64.35 56.85 914CE2-9 
26 5 SPDT Roller Plunger 480-2756-ND 68.31 56.93 50.29 914CE2-3A 
5 SPDT Roller Plunger 480-2747-ND 66.58 55.49 49.01 914CE3-3 
27 5 SPDT Roller Plunger 480-2748-ND 70.02 60.02 53.02 914CE3-6 
5 SPDT Roller Plunger 480-2749-ND 75.08 64.35 56.85 914CE3-9 
28 5 SPDT Side Rotary 480-2750-ND 78.69 67.45 59.58 914CE16-3 
5 SPDT Side Rotary 480-2751-ND 83.74 71.78 63.41 914CE16-6 
5 SPDT Top Plunger with Boot Seal 480-2752-ND 69.30 57.75 51.02 914CE18-3 
29 5 SPDT Top Plunger with Boot Seal 480-2753-ND 72.67 62.29 55.03 914CE18-6 
5 SPDT Top Plunger with Boot Seal 480-2754-ND 77.72 66.62 58.85 914CE18-9 
30 5 SPDT Roller Plunger 480-2757-ND& 70.79 58.99 52.11 914CE2-Q 
31 5 SPDT Wobble Spring Wire 480-2755-ND 82.05 70.34 62.13 914CE20-3 
32 10 SPDT-DB Roller Plunger 480-2758-ND 93.96 78.76 70.61 924CE2-S9 
A With 4-pin DC Micro Connector — § With 4-pin M12 Connector 
Levers for Switches 
Roller Dimensions (Inch) Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Fig. Material Mounting A Part No. 1 10 100 Part No. 
33A Nylon Front 75 25 480-2759-ND 12.50 9.61 8.06 LSZ51A 
Steel Front 75 25 480-2760-ND 12.50 9.61 8.06 LSZ51B 
33B Nylon Back 75 :25 480-2761-ND 12.50 9.61 8.06 LSZ51C 
Steel Back 75 25 480-2762-ND 12.50 9.61 8.06 LSZ51D 
Stainless Steel = = = 480-2952-ND NEW! 15.36 12.09 10.13 LSz52 
Nylon Back 75 25 480-2763-ND 18.13 14.68 12.31 LSZ52A 
Steel Back 75 25 480-2764-ND 18.13 14.68 12.31 LSZ52B 
34 Nylon Front 75 25 480-2765-ND 18.13 14.68 12.31 LSZ52C 
Steel Front 75 25 480-2766-ND 18.13 14.68 12.31 LSZ52D 
Nylon Front 1.0 50 480-2767-ND 24.75 20.18 17.33 LSZ52J 
Nylon Front 1.5 25 480-2768-ND 24.75 20.18 17.33 LSZ52K 
Nylon Front 75 -50 480-2953-ND NEW! 18.13 14.68 12.31 LSZ52N 
35 Steel Front = — 480-2954-ND NEW! 18.13 14.68 12.31 LSZ53D 
36 Stainless Steel — = = 480-2955-ND NEW! 15.36 12.09 10.13 LSZz54 
37 Aluminum = 5.5 = 480-2769-ND 18.13 14.68 12.31 LSZ54M 
Stainless Steel — 13.0 = 480-2770-ND 18.13 14.68 12.31 LSZ54N 
38 Spring Wire = = = 480-2771-ND 18.13 14.68 12.31 LSZ54R, 
39 Nylon Front 75 25 480-2772-ND 18.13 14.68 12.31 LSZ55C 
40 Nylatron = 6.0 2.3 480-2773-ND 18.13 14.68 12.31 LSZ61 
4 Delrin Rod — 12.0 9.8 480-2774-ND 24.75 20.18 17.33 LSZ68 
NEW! Accessories for Switches 
Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Fig. Description Part No. il 10 100 Part No. 
42 Lever and Seal Boot Limit Switch 480-2919-ND 38.61 31.68 27.72 6PA2 
43 Stainless Steel Adjustable Rod 480-2921-ND 35.29 28.96 25.34 6PA63 
44 Fixed Lever Front Steel Roller 480-2918-ND 17.18 13.28 11.13 6PA121 
Seal Boot for Limit Switch 480-2920-ND 27.23 22.19 19.06 6PA20 
Seal Boot for Limit Switch 480-2907-ND 10.12 7.70 6.60 10PA2 
Switch Limit Operating Head 480-2947-ND 54.70 45.59 41.03 LSZ1A 
_ Switch Limit Operating Head 480-2948-ND 54.70 45.59 41.03 LSZ1R 
Switch Limit Contact Block 480-2949-ND 47.57 39.35 34.72 LSZ3A 
Switch Limit Plug-in Unit 480-2956-ND 88.49 74.17 66.50 LSZ7A1A 
Receptacle Plug in Single Pole 480-2950-ND 19.64 15.43 13.33 LSZ4001 
Replacement Spring Wire Actuator 480-2951-ND 19.64 15.43 13.33 LSZ4010 
45 Terminal Block 480-2908-ND 37.11 30.45 26.65 18PA1 
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Honeywell cro swic™ Basic Switches 
Sensing and Control 


Not all basic switches are alike. More than 60 years of experience go into Honeywell's high quality, high reliability switches, so you can count on Honeywell for first time, every time functionality, superior support and service. 
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Current Current 
Rating Actuator Termi- | Digi-Key Price Each Honeywell Sensing Rating Actuator Termi- | Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Fig.| (A) Circuit Type nation | Part No. 1 10 100 |Part No. Fig.| (A) Circuit Type nation | Part No. 1 10 100 | Part No. 
5 SPDT Plunger Solder | 480-2307-ND 6.63 4.91 4.06)1SM1 7 SPDT Plunger Turret | 480-2299-ND 11.87 913 7.65] 1SX48-T 
5 SPDT Plunger Solder | 480-2309-ND 5.59 4.09 3.34)11SM1 7 SPDT Plunger Turret | 480-2298-ND 13.39 10.30 8.63) 2SX1-T 
5 SPDT Plunger Solder | 480-2316-ND 11.72 9.01 7.56/411SM1 a SPDT Plunger Turret | 480-3025-ND& 13.58 10.69 8.96|4SX36-T 
5 SPDT Plunger Turret | 480-2308-ND 7.93 595 4.96/1SM1-T 3 3 SPDT Plunger Turret | 480-2296-ND 11.70 9.00 7.54/11SX1-T 
5 | SPDT Plunger Turret | 480-2310-ND 5.84 4.27 3.49|11SM1-T 5__| SPDT Plunger Turret__| 480-2300-ND___9.83_7.49 6.42 11SX21-T 
5 SPDT Plunger Turret | 480-2312-ND 484 3.44 2.82/11SM3-T 1 SPDT Plunger Turret | 480-2295-ND 16.04 12.40 10.58] 12SX1-T 
1 SPDT Plunger Turret | 480-2313-ND 11.17 8.50 7.29|11SM23-T i SPDT Plunger Turret | 480-2301-ND = 9.02 6.77 5.64) 21SX39-T 
1A 5 SPDT Plunger Turret | 480-2314-ND 947 7.11 5.93]11SM401-T 7 SPDT Pin Plunger _| Dbl. Turret | 480-3017-ND& 7.53 5.42 4.52] 21SX39-T2 
5 | spot | Pin Plunger pcp | 480-3010-NDA 5.03 357 2.93/14SM1-H2 5 | SPOT | StraightLever | Turret | 480-2302-ND 11.47 883 7.40|311SX1-T 
5 | spoT Plunger | Dbl. Turret | 480-2311-ND 5.86 429 3.50(11SM1-12 4a| 5 | SPDT | StraightLever | Turret | 480-2303-ND 11.41 8.68 7.44] 311SX2-T 
5 | spoT | Pin Plunger | Solder | 480-3011-NDA 6.55485 401 |11SM2aa 5 __| SPOT | Straight Lever | Turret | 480-2804-ND 11.89 9.14 _7.67|314SX3-T 
5 | spor | PinPlunger | Turret | 480-3012-NDA 655 485 401|118M244-7 5] SPDT J Simulated Roller] Turret] 480-2305-ND 10.25 7.80 6.69) 311SX4-T 
5 SPDT Pin Plunger | Solder Pin | 480-3013-NDA 5.20 3.69 3.03/11SM701-H58 4B 5 SPDT Simulated Roller | Turret | 480-2306-ND 10.53 8.01 6.87/311SX5-T 
5 SPDT Pin Plunger | Dbl. Turret | 480-3016-NDA 7.48 5.54 4.58 /21SM24-T2 1 SPDT | Simulated Roller | Turret | 480-3023-ND& 17.91 14.51 12.16|313SX4-T 
4C 1 SPDT Roller Lever Turret | 480-3022-ND& 20.12 15.81 13.66|313SX30-T 


SPDT Plunger Dbl. Turret | 480-2315-ND 5.51 4.03 3.29 /41SM1-T2 
SPDT Straight Lever Solder | 480-2326-ND 676 5.01 4.14/111SM1 


4D 1 SPDT | Simulated Roller | Turret | 480-3024-ND& 15.55 12.02 10.26|313SX5-T 


5 
8} 5 | spor | straight Lover | Turret | 490-2327-ND 7.64 551 _489|111SM1-T S| _15_| SPDT Rod Screw SRO 2eGe nam (rd 38.69 94.27 1Ace 
6A| 15 SPDT Rod Screw | 480-2483-ND 32.80 26.92 23.55/13AC1 
5 SPDT Roller Lever Solder | 480-2328-ND 870 653 5.44/111SM2 10 SPDT Rod Screw | 480-2488-ND 36.79 30.19 26.42/2Ac59 
1c 5 SPDT Roller Lever Turret | 480-2329-ND 8.11 6.09 5.07} 111SM2-T 6B] 15 SPDT Rod Screw | 480-2489-ND 75.98 65.13 57.53/2AC6 
1 SPDT Roller Lever Turret | 480-2330-ND 16.41 12.69 10.82|111SM23-T 15 SPDT Rod Screw | 480-2490-ND 23.14 18.86 16.20/3AC6 
5 SPDT Roller Lever ac 480-3009-ND& 7.10 5.26 4.35 /111SM602-H4 15 SPDT Rod Screw | 480-2485-ND 23.60 19.24 16.52/22AC1 
5 SPDT Straight Lever Turret | 480-2317-ND 6.35 4.65 3.79/311SM1-T 7 15 SPDT Rod Screw | 480-2486-ND 23.31 19.00 16.32/22AC2 
5 SPDT Straight Lever Turret | 480-2319-ND 615 4.50 3.67/311SM2-T 15 SPDT Rod Screw | 480-2487-ND 21.54 17.56 15.08/23AC2 
2k] 1 | SPOT | Straight Lever | Turret | 480-2318-ND 11.40 8.68 7.44/3118M23-T 3) 5 | SPOT Rod Oc | 480-2873-ND 17.46 14414 11.861 23ACa0 
5 | SPDT | StraightLever | Turret | 480-2320-ND 6.29 4.66 -3.85/311SM3-T 5 | SPDT Rod ac | 430-2875-ND 32.84 26.95 23.58|23AC82 
4 | SPDT | StraightLever | Turret | 480-2321-ND 6.41 4.69__3.83/311SM703-T 915) SPoT Rod ac | 480-2874.ND 41.98 34.25 30.38] 23Acet 
5 | SPDT | Simulated Roller] Turret | 480-2322-ND 6.32 4.68 3.87 |311SM4-T 10 | SPDT | Concave Plunger} aC | 480-2491-ND 4.25. 296 2.43/1DM1a 
2B; 5 SPDT | Simulated Roller} Turret | 480-2323-ND 5.72 419 3.42/311SM5-T 140} 10 SPDT | Convex Plunger ac 480-2492-ND 7.39 5.47 4.52/1DM21 
4 SPDT | Simulated Roller | Turret | 480-3020-ND& 6.11 4.47 (3.65 /311SM704-T 10 SPDT Finger Grip ac 480-2493-ND 559 4.09 3.34/1DM401 
5 SPDT Roller Lever Solder | 480-3018-NDA 6.33 4.69 3.88/311SM6 411A] 10 DPDT Bullet Nose ac 480-2494-ND 7.85 589 4.91/2DM1 
2c 5: SPDT Roller Lever Turret | 480-2324-ND 7.09 5.25 4.34)311SM6-T 11B] 10 DPDT Finger Grip ac 480-2495-ND 818 6.14 5.12]2DM409 
4 SPDT Roller Lever Turret 480-2325-ND 6.54 484  4.01|311SM706-T 12 15 |DPDT-DB Plunger Screw | 480-2465-ND 99.57 24.27 21.24|/3MN1 
2D 4 SPDT Straight Lever Turret | 480-3019-NDA&A 5.95 4.36  3.55/311SM702-T 15 | DPDT-DB Plunger Screw | 480-2466-ND 48.34 39.98 35.28| 3MN6 
2E 4 SPDT | Simulated Roller | Turret | 480-3021-ND& 7.05 5.22 4.32| 311SM705-T 10 SPDT Plunger Solder | 480-2416-ND 13.45 10.35 8.67|BZ-R21 
3 7 SPDT Pin Plunger ac 480-3015-ND& 10.96 8.35 7.15) 1SX1-H58 18h 15 SPDT Plunger Solder | 480-2417-ND 7.75 5.59 4.66) BZ-2R 
7 SPDT Plunger Turret | 480-2297-ND 11.22 8.54 7.32] 1SX1-T With Plunger Seal NEW! (Continued) 
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Current Current 
Rating Actuator Termi- | Digi-Key Price Each Honeywell Sensing Rating Actuator Termi- | Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Fig.| (A) Circuit Type nation | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| (A) Circuit Type nation | Part No. i 10 =100 | Part No. 
183A} 20 SPDT Plunger Screw | 480-2418-ND 9.54 7.16  5.97|BA-2R 20C| 20 SPDT Roller Lever Screw | 480-2449-ND 15.90 12.29 10.49| BA-2RV2-A2 
138 15 SPDT Plunger Solder | 480-2431-ND 15.41 11.91 10.16|BZ-2RQ 21 15 SPDT Straight Lever Solder | 480-2455-ND 17.33 14.03 11.77 | BZ-RW80X 
15 SPDT Plunger Solder | 480-2432-ND_ 17.08 13.83 11.60|BZ-2RQ1 22A\ 10 DPDT Plunger Screw | 480-2458-ND 55.04 45.52 40.17) DT-2R-A7 
14 15 SPDT Plunger Screw | 480-2425-ND 17.25 13.97 11.71) BZ-3AT 22B) 10 DPDT Roller Lever Screw | 480-2460-ND 62.69 52.25 47.02|DT-2RV22-A7 
25 SPDT Plunger Screw | 480-2426-ND 20.17: 15.85 13.69| BA-3ST 22C| 10 DPDT Straight Lever Screw | 480-2459-ND 92.22 77.30 69.31 | DT-2RV-A7 
20 SPDT Plunger Screw | 480-2420-ND 11.37 8.75 7.33|BA-2R-A2 23 | 10 SPDT Plunger Solder | 480-2461-ND 65.95 54.96 48.55|MT-4R 
20 SPDT Plunger Screw | 480-2421-ND 11.43 870 7.46) BA-2R-A4 aA 10 SPDT Leaf Screw | 480-2462-ND 79.22 67.91 59.99} MT-4RL-A28 
415A 15 SPDT Plunger Screw | 480-2419-ND 9.42 7.07 5.90|BZ-2R-A2 10 SPDT Straight Lever Screw | 480-2463-ND 85.32, 73.13 64.60 | MT-4RV-A28 
1 SPDT Plunger Screw | 480-2423-ND 1247 9.60 8.04)BZ-2R72-A2 24B| 10 SPDT Roller Lever Screw | 480-2464-ND 95.31 79.89 71.63 | MT-4RV22-A28 
15 SPDT Plunger Screw | 480-2415-ND 9.56 7.17 5.98|BZ-R-A2 10 SPDT Plunger Screw | 480-2408-ND 11.83 9.10 7.63) V3-1001 
10 SPDT Plunger Screw | 480-2422-ND 12.24 = 9.41_—7.89 | BZ-R88-A2 25} 10 SPDT Plunger Screw | 480-2409-ND 42.89 35.00 31.05/V3-245 
15B} 15 SPDT Plunger Screw | 480-2424-ND$ 18.59 15.05 12.62|BZ-2R55-A2-S 11 SPDT Plunger Screw | 480-2407-ND 29.28 =23.87 20.50 |V3-129 
15C} 15 SPDT Plunger Screw | 480-2427-ND 11.49 8.75 7.50|BZ-2RD-A2 26 15 SPDT Plunger Screw | 480-2877-ND 8.00 5.76 4.80/V3-1 
15D) 20 SPDT Plunger Screw | 480-2428-ND 11.53 8.87 7.43|BA-2RB-A2 1 SPDT Plunger Screw | 480-2878-ND 7.61 5.48 4.57|V3-101 
15E} 15 SPDT Plunger Screw | 480-2429-ND$ 25.13 20.49 17.60) BZ-2RDS-A2-S 27 | 10 SPDT Plunger Solder | 480-2879-ND 3.08 2.05 1.68 /V3-1113 
15F] 15 SPDT Plunger Screw | 480-2430-ND_ 11.75 9.04 7.58 /BZ-2RS-A2 28 af SPDT Plunger Solder | 480-2880-ND 6.70 4.96 4.10]V3-115 
15G| 15 SPDT Straight Lever Screw | 480-2456-ND 12.00 9.23 7.74)BZ-2RL-A2 15 SPDT Plunger Solder | 480-2882-ND 5.92 4.33 3.53 |V3-22 
15H| 15 SPDT Roller Lever Screw | 480-2457-ND 1246 9.58 8.03) BZ-2RL2-A2 an SPDT Plunger Solder | 480-2881-ND 6.60 4.89 4.04]/V3-119 
16A} 15 SPDT |Overtravel Plunger} Screw | 480-2436-ND 27.13 22.12 19.00|BZ-2RQ18-A2 29} 10 SPDT Plunger Solder | 480-2883-ND 1232 9.48 7.95|\V3-3057 
16B} 15 SPDT | Overtravel Plunger| Screw | 480-2437-ND 27.43 22.36 19.20 | BZ-2RQ181-A2 15 SPDT Plunger Solder | 480-2884-ND 10.49 7.99 6.85| V3-3059 
15 SPDT Plunger Screw | 480-2433-ND 14.48 11.39 9.55) BZ-2RQ1-A2 30| 15 SPDT Plunger Solder | 480-2404-ND 677 5.01 4.15|V3-15 
15 SPDT Plunger Screw | 480-2439-ND 17.62 14.27 11.96) BZ-3RQ1-A2 31 15 SPDT Plunger Solder | 480-2405-ND 6.38 4.67 3.81/V3-19 
16C} 20 SPDT Plunger Screw | 480-2438-ND 15.74 12.17 10.38|BA-2RQ1-A2 15 SPDT Plunger Solder | 480-2406-ND 8.23 6.17 5.15|V3-19M 
15 SPDT Plunger Screw | 480-2434-ND 17.42 13.46 11.29) BZ-2RQ1T 32] 11 SPDT Roller Lever Screw | 480-2885-ND 7.96 5.98 4.98 V3L-111 
15 SPDT Plunger Screw | 480-2435-ND__17.34 13.40 11.24 | BZ-2RN-A2 33 | 10 SPDT Straight Lever Solder | 480-2887-ND —_26.62_—21.70 18.64 | V3L-1229 
17A} 15 SPDT Straight Lever Solder | 480-2440-ND 10.74 818 7.01|BZ-2RW80 34] 15 SPDT Straight Lever Solder | 480-2888-ND 7.37 5.46 4.52 | V3L-3296 
17B} 15 SPDT Roller Lever Solder | 480-2450-ND 13.39 10.30 8.63|BZ-2RW822 35] 15 SPDT Roller Lever Solder | 480-2889-ND 7.90 5.69 4.74|V3L-3339 
17C} 15 SPDT Roller Lever Solder | 480-2447-ND 14.58 11.47 9.62 | BZ-2RW82 36 | 15 SPDT | Simulated Roller | Solder | 480-2890-ND 971 7.08 6.07| V3L-84 
418A 15 SPDT Straight Lever Screw | 480-2441-ND 9.39 7.05 5.87)BZ-2RW80-A2 01 SPDT Plunger ac 480-2359-ND 4.72 3.29 2.70) V7-1S17D8 
15 SPDT Straight Lever Screw | 480-2444-ND 10.06 7.66 6.56 | BZ-2RW863-A2 041 SPDT Plunger ac 480-2360-ND 3.59 2.39 1.95 V7-3S17E9 
488 15 SPDT Straight Lever Screw | 480-2442-ND 11.01 838 7.19)BZ-2RW84-A2 3 SPDT Plunger ac 480-2361-ND 3.58 2.47  2.01|V7-5F17D8 
15 SPDT Straight Lever Screw | 480-2443-ND 13.31 10.47 _ 8.78 | BZ-2RW824-A2 5 SPDT Plunger ac 480-2362-ND 3.66 2.53 2.06/V7-4A17D8 
480 15 SPDT Roller Lever Screw | 480-2452-ND$ 23.19 18.91 16.24|BZ-2RW82255-A2-S 37A 10 SPDT Plunger ac 480-2363-ND 3.59 2.39  1.95|V7-3E19E9 
15 SPDT Roller Lever Screw | 480-2451-ND 11.47 8.82 7.39 BZ-2RW822-A2 1 SPDT Plunger ac 480-2364-ND 3.67 2.54 2.07|V7-2B17E9 
18D| 15 SPDT Roller Lever Screw | 480-2448-ND 13.03 10.03 8.40 | BZ-2RW82-A2 11. |SPST-NO Plunger ac 480-2365-ND 3.68 2.54 2.07|V7-2B27E9 
19} 20 SPDT Roller Lever Solder | 480-2453-ND_ 16.52 12.77 10.70 | BA-2RV22 11 | SPST-NC Plunger ac 480-2366-ND 3.50 2.34 1.91] V7-2B37E9 
20A 20 SPDT Straight Lever Screw | 480-2445-ND 13.68 10.76 9.02)BA-2RV-A2 11 SPDT Plunger ac 480-2367-ND 3.96 2.73 2.23|/V7-6B19D8 
20 SPDT Straight Lever Screw | 480-2446-ND 15.58 12.05 10.28) BA-2RV6-A2 1 SPDT Plunger ac 480-2368-ND 3.56 2.46 2.01/V7-7B17D8 
208] 20 | SPDT | RollerLever | Screw | 480-2454-ND 14.63 11.51 9.65 |BA-2RV22-A2 With Plunger Seal A NEW! (Continued) 
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Current Current 
Rating Actuator Termi- | Digi-Key Price Each Honeywell Sensing Rating Actuator Termi- | Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 

Fig.| (A) Circuit Type nation | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.) (A) Circuit Type nation | Part No. rf 10 100 | Part No. 

15 SPDT Plunger ac 480-2369-ND 3.99 2.76 2.25) V7-1C17E9 15 SPDT Roller Lever ac 480-2389-ND 4.07 281 2.30) V7-1C17D8-201 

21 SPDT Plunger ac 480-2370-ND 3.97 2.74 2.23) V7-1V19E9 15 SPDT Roller Lever ac 480-2393-ND 4.07 281 2.30) V7-1C17D8-207 

25 SPDT Plunger ac 480-2371-ND 3.77 2.60 2.12|V7-1Z19E9 1 SPDT Roller Lever ac 480-2390-ND 5.41 3.95 3.23) V7-7D17D8-207 
37A 16 SPDT Pin Plunger ac 480-2991-ND& 2.21 150 1.16/V15H16-CZ100-K 37D) 16 SPDT Roller Lever ac 480-2994-ND& 2.37 1.61 1.25) V15H16-CZ100A05-K 

16 SPDT Pin Plunger ac 480-2986-ND& 1.69 1.15 .89 | V151T16-CZ100-K 16 SPDT Roller Lever ac 480-2989-ND& 1.85 1.26 .97 |V15T16-CZ100A05-K 

16 SPDT Pin Plunger ac 480-3002-NDA 2.21 1.50  1.16|V15H16-CZ300-K 16 SPDT Roller Lever ac 480-3005-ND& 2.37 1.61 1.25) V15H16-CZ300A05-K 

16 SPDT Pin Plunger ac 480-2997-ND&A 1.69 1.15 89 | V15T16-CZ300-K 16 SPDT Roller Lever Qc 480-3000-NDA 1.85 1.26 .97 | V15T16-CZ300A05-K 

26 SPDT Pin Plunger ac 480-2996-ND& 2.50 1.70 1.31/V15T26-CZ300-K 16 SPDT | Long Roller Lever ac 480-2995-ND& 2.41 1.63  1.26/V15H16-CZ100A06-K 

01 SPDT Straight Lever ac 480-2373-ND 513 3.64 2.99/V7-1817D8-022 37E 16 SPDT | Long Roller Lever ac 480-2990-ND& 1.89 1.28 .99| V15T16-CZ100A06-K 

5 SPDT Straight Lever ac 480-2378-ND 3.35 2.24  1.82|V7-1A17D8-048 16 SPDT | Long Roller Lever ac 480-3006-ND& 2.41 1.63 1.26) V15H16-CZ300A06-K 

11 | spoT | Straight Lever ac | 480-2375-ND 4.05 279 2.28 v7-1B17D8-022 16 | SPDT |LongRoller Lever] QC | 480-3001-NDA 1.89 1.28 _.99| V15T16-CZ300A06-K 

11 | SPOT | Straight Lever ac | 480-2379-ND 4.05 «279 «2.28 v7-181708-048 38| 15 | spoT |_ Straight Lever QC | 480-2892-ND 5.30 3.88 __3.17| V7-9W1AE9-048 

15 | SPOT | StraightLever | aC | 480-2372-ND 4.07 2.81 _2.30|V7-1C17D8-002 39 15 | SPST-NO} Plunger. OC [EBUESCsNDEN 4:30 297 2.42|V7-AW2AEO 

15 | SPOT | StraightLever | QC | 480-2377-ND 4.07 2.81 + 2.30|V7-1C17D8-022 16.) SPOT Plunger QC BeUeece DRS 365 252 2.06) va-118430800 

15 | SPOT | StraightLever | QC | 480-2381-ND 4.07 2.81 2.30|V7-1C17D8-048 10 /SPST-NO} Plunger OC pele bee 872 (257 2.10) va-168230800 

11 | SPOT | StraightLever | QC | 480-2376-ND 3.93 2.72 2.22|v7-2B17D8-022 4oa| 20 /SPST-NO) Plunger OC petecutbey 385 266 2.17)V2-208280900 

11 | SPOT | StraightLever | QC | 480-2380-ND 3.93 2.72 2.22|v7-2B17D8-048 20) | SPE Plunger OC eee 392 2.70 2.21)V9-208430900 
a7e|_10_| SPOT | Straight Lever | Qc | 480-2304-ND 3.59 2.48 _2.02| 7-3E1708-148 25 SPSENO) © Plunger: OG pes 888 278 2.28 We PNDaDe0D 

3 SPDT Paddle ac 480-2395-ND 846 6.35  5.29|V7-5F17D8-336 25 SPDT Plunger ac 480-2402-ND 3.98 2.75 2.24] V9-25S43D800 


40B) 16 SPDT Roller Plunger ac 480-2398-ND 4.05 2.79 2.28] V9-16S43D905A 
40C| 25 | SPST-NO} Roller Plunger ac 480-2403-ND 418 2.88 —2.35|\V9-25S43D906A 
1A) 5 SPDT Straight Lever Solder | 480-2349-ND 2.38 1.62 1.25|ZMS50E10C01 


11 SPDT Straight Lever ac 480-2374-ND 435 3.03 2.49|V7-6B19E9-022 
16 SPDT Straight Lever ac 480-2992-ND& 2.28 1.54  1.19]V15H16-CZ100A02-K 
16 SPDT Straight Lever ac 480-2987-ND& 1.76 1.19  .92/V15T16-CZ100A02-K 


i6_| spoT | Straight Lever | OC | 480-3003-NDA 2.28 1.54 _1.19|V15H16-CZ300A02-K we | Seon | UNE PCR pees 2 172 188) 200e20A01 

o1 | spoT | — Plunger ac | 480-2344-ND 2.65 1.74 1.41 |zM10870A01 
16 | SPOT | StraightLever | OC | 480-2008-NDA 1.76 1.19  .o2|vistt6-c7300002K] |49| ¢ | spot | plunver cg MME ote 442 112) 2mmoevoant 
16 | SPDT | Long Str.Lever | QC | 480-2993-NDA 2.31 1.57 1.21 |V15H16-CZ100403-K oi |csecr | mer | Senet MMMM “oes za. tan aoeinAnt 
16 | SPDT | Long Str.Lever | OC | 480-2988-NDA 1.79 1.21.94) V15T16-CZ100A03-K aoe ae —60lClCU 


16 SPDT | Long Str. Lever ac 480-3004-ND& 2.31 1.57 1.21/V15H16-CZ300A03-K 
16 SPDT | Long Str. Lever ac 480-2999-ND& 1.79 1.21 .94 |V15T16-CZ300A03-K 
01 SPDT | Simulated Roller ac 480-2382-ND 5.13 3.64 = 2.99/V7-1S17D8-263 


41C) 101 SPDT Roller Lever PCB 480-2351-ND 3.02 2.02 1.65/ZM90G20F01 
41D) 5 SPDT | Simulated Roller | Solder | 480-2350-ND 2.38 1.62 1.25|ZMS0E10E01 


; 0.1 | SPOT Plunger QC | 480-2352-ND 2.85 1.93 1.52/ZV10B70A01 
11 | SPOT | Simulated Roller} QC | 480-2383-ND 4.05 2.79 2.28|V7-1B17D8-263 a2n) oe | spor Plunger Solder REROMEINEM 991 457  121|2vS0E10401 
37¢] 15 | SPOT | Simulated Roller} QC | 480-2384-ND 4.07 2.81 2.30|V7-1C17D8-263 al © | SPOT | Straight Lever | Solder [4g0-295@-ND 2581.70 —1.37 2VS0E108OT 
15 | SPOT | Simulated Roller} QC | 480-2385-ND 3.87 2.67 2.18|V7-6C17D8-263 6 | spot | straight Lever | @C | 480-2355-ND 258 1.70 137|2V50Ez0co1 
5_| SPDT | Simulated Roller| QC | 480-2891-ND__-3.81__-2.63_2.15|V7-7H15D8-263-1 qaal 04 | SPOT Plunger Soler PEEOSEGCNINMN 265 1.74 1.41] 2<10F10A01 
0.4 | SPOT | Roller Lever QC | 480-2386-ND 4.83 3.37 2.76|V7-2517D8-201 3. | SPOT Plunger _|PCBSnap-In| 480-2340-ND 2.19 442 1.12|7X40E30A01 
5 | SPOT) Roller Lever OC eee 301 2.01 1.64 /V7-2A1708-207 agp) 01 | SPOT | Straight Lever | Solder | 480-2341-ND 285 1.93 1.52|ZX10E10CO1 
37D; 11 | SPDT | Roller Lever OC leecribmy 393) 2.72 2.22 /V7-2B1708-201 3__| spoT | Straight Lever | Solder | 480-2342-ND 2.38 1.62__1.25| ZX40E10C01 
11 | SPOT | Roller Lever QC | 480-2392-ND 3.93 2.72 2.22 |V7-2B17D8-207 43C] 3 SPDT | Simulated Roller| Solder | 480-2343-ND 1.55 1.01 —_.74| ZX40E10E01 
11 | SPOT | Roller Lever Qc | 480-2387-ND 3.81 2.63 2.15/V7-7B17D8-201 With Plunger Seal a NEW? (Coninied) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 (tos3) 2077 


Honeywell MICRO switcH™ Basic Switches (cont, 
Sensing and Control 


Fig. 56 NEW! Fig. 57 NEW! Fig. 58 NEW! Fig. 59 NEW! 


@ .19X @.19X | 012 thick , @ .19 X .09 wide 


.19 wide .19 wide 
; A t i ; : 
t : I | | 


: 
7 
Y 

375 


[88.187 


Fig.63 NEW! Fig. 64 NEW! Fig.66 NEW! 


-16 Wide @ .19 X .09 wide 
Or 


Dotted lines 
indicate basic 


Fig.68 NEW! 


@.19X 
-19 wide 


0.37. 
-15wide 


@.50 
|__| .19 wide 
6-32 NCX 1.50 
Round Head 
Machine Screw x2 | it 
‘Lo 
—2.08-—"| 
.41(.56 for s Thread 
1/2-14 N.P.T. Thread 480-2480-ND) ree 
Threads Min. 
Current Actuator Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Rating Actuator Termi- | Digi-Key Price Each Honeywell Sensing Fig. Type Part No. i 10 100 Part No. 
Ele tA) Circa Type matloniis ERart No’ 10 Ree 00R Rant: 62C Simulated Roller 480-2337-ND 409 283 230 | JS-7 
44a} 0.1 | SPDT | StraightLever | Solder | 480-2356-ND 9.25 6.95 5.79 |ZW10E15CD1 63 Roller Lever 40-3038-ND NEW! 10.81 8.23 ~—7.05 | JS-31 
Solder 64 Leaf Lever 480-3034-ND NEW! 14.06 11.06 9.27 | JS-152 
448) 5 |) SPOT Plunger Angled | 480-2357-ND 7.35 6.44 4.50) ZW50F15AD1 65 Straight Lever 480-2338-ND 482 3.42 2.81 | JS-220 
44c} 0.1 | SPDT | RollerLever | Cable Exit | 480-2358-ND 11.88 914  7.66|ZW10E90FW1 66 Roller Lever 480-3035-ND NEW! §=15.77 12.19 10.40 | JS-246 
45| 7 | SPDT | PinPlunger | Turret | 480-3026-NDA 9.82 7.48 6.41 |91SX39-T Roller Lever 480-3037-ND NEW! 19.92 16.24 13.95 | JS-308 
46a) 5 | SPDT | StraightLever | Solder | 480-3045-NDA 2.79 1.89 1.49|UMS0E10C01 87 Leaf Lever 480-3036-ND NEW! = 32.96 27.04 23.66 | JS-254 
-3040- 1 f 
468) 5 | SPDT | Roller Lever QC | 480-3047-NDA 3.03 2.02 1.65 /UMSOE7OFO1 68 Roller Lever SUDAN My 14.060 11.77 = 9.86 | IT 
47|_5 | SPDT | PinPl QC | 480-3046-ND& 2.37 1.61 _1.25/UMS0E70A01 a8 Stal Lever BUENO ND a ee ee i 
ae Rib DS : E 70 Straight Lever 480-2411-ND 1790 1450 1215 | JV-7 
48| 01 | SPDT | Simulated Roller| Solder | 480-3048-NDA 3.45 2.30 1.88/US10D10E00 ES Rollék Fava RGA Gah gues canes 
49| 01 | SPDT | StraightLever | Solder | 480-3049-NDA 254 1.72  1.33/UX10E10CO1 oh Pwsthaver OTTO Tape Ree 7a INGA 
50| 3 | SPDT | StraightLever | Solder | 480-3050-NDA 2.28 1.52  1.20/UX40E10CO1 7B Pivot Lever Roller 480-2414-ND 2219 1809 1554 | Jv-20 
51| 3 | SPDT | Simulated Roller| Solder | 480-3051-NDA 2.28 1.52 1.20/UX40E10E01 73 Roller Lever 480-2876-ND 20.88 17.02 14.62 | Jv-82 
+ With Plunger Seal A NEW! 74A Roller Lever 480-2467-ND 20.45 16.67 14.32 | AD3721R 
- 748 Roller Lever 480-2468-ND 16.79 1298 10.88 | ADS721R 
Accessories 74C Roller Lever 480-2469-ND 20.45 1667 14.32 | ADD3721R 
Fee Digi-Key RSERE Honsyacil Seuaina 75A Plunger 480-2470-ND 19.30 1517 13.10 | mc2711 
Fig. Type Part No. 1 10 100 | Part No. 75B Cross Roller Plunger 480-2477-ND 60.22 50.19 45.17 | MD321101 
Swilch Actuators 75C Plunger 480-2471-ND$ 38.48 31.39 27.85 | MC2711H 
52 Plunger Lever 480-3014-ND NEW! 20.35 15.99 13.81 | 17AC1-T 75D Plunger 480-2472-ND 29.37 24.11 21.09 | MC7711 
53 Leaf Lever 480-3027-ND NEW! = 7.45 5.52 4.56 | JE-1 75E Plunger 480-2473-ND 52.80 43.67 38.53 | MCA7711 
54 Roller Lever 480-3028-ND NEW! 26.88 21.91 18.82 | JE-17 75F Plunger 480-2474-ND 30.76 25.24 22.09 | MCD2711 
55 Roller Lever 480-3029-ND NEW! 3773 30.96 -27.09 | JE-21 756 Plunger 480-2475-ND 54.23 44.86 39.58 | MCD7711 
56 Roller Lever 480-3030-ND NEW! 20.35 15.99 13.81 | JE-4 75H Roller Plunger 480-2476-ND 43.82 35.75 31.72 | MD3211-0 
57 Roller Lever 480-3031-ND NEW! 3395 27.86 24.38 | JE-61 Switch Enclosures 
58 Leaf Lever 480-3032-ND NEW! 11.04 840 7.20 | JM-1 76 | Side Mount for Large Switch | 480-2478-ND 27.23 2219 19.06 | 3PA1 
59 Roller Lever 480-3033-ND NEW! 1379 10.85 9.10 | JM-5 Solder Tanninle 
60A Straight Lever 480-2331-ND 5.25 379 3.41 | uX-20 foe ards Switch ieneoaD 4a Gda 4aa| spay 
60B Roller Lever 480-2332-ND 1215 9.35 7.84 | JX-25 77 : 
. Screw Terminals 
Straight Lever HOGER a Amati Les ve for Large Switch 480-2480-ND 204 133 1.04 | SPA2 
6IA Straight Lever 480-3042-ND NEW! 9312 208 1.70 | JX-41 Sa 
Straight Lever 480-3043-ND NEW! 3.01 2.04 1.61 ‘| JX-ad 78 cae a poe tie. Spies. ceive leas 
or Large switc! d el A y iv 
61B ana aie a A : a ne i re Adjustable Bracket Mount 
oller Lever -3044-ND NEW! E 55 7 “51 79 fee arae Switch 480-2482-ND 16.05 1240 10.58 | 8MA1 
ok Straight Lever 480-2335-ND 288 195 1.54 | us-2 g 
Straight Lever 480-3039-ND NEW! 2591.71 1.38 | JS-6 = Insulator Nee 4 8967 | SX10131 
628 Roller Lever 480-2336-ND 515 3.73 3.06 | JS-5 With Plunger Seal 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic sealed Turquoise Switches 


Panasonic Electric Works 


ABJ Micro Series 
Sealed Snap Switches 


Features: ¢ Ultra miniature size * Sealed construction for use in adverse 
environments ¢ Epoxy resin and rubber cap greatly reduces possible 
miscontact due to contaminants such as dust 
IEC protective construction classification * Elastomer double molding 
technology and industry first ultrasonic swaging technology contribute to 


uniform sealing in high production quantities 


Applications: « Automotive ¢ Agricultural equipment »* Outdoor sensing 
and switching applications 


* Conforms to IP67 of 


Fig. 1 — Plunger Type 


Mtg. Hole 


Fig. 3 — Simulated 
Roller Type 


Contact Contact Actuation Terminal Contact Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Type Rating (A) Force Type Plating Part No. 1 25 50 Part No. 
SPDT 0.1 123gF Solder Gold over Silver 255-2004-ND 3.53 3.24 2.88 ABJ1410419 
SPDT 0.1 196gF Solder Gold over Silver 255-2006-ND 3.53 3.24 2.88 ABJ1410619 
SPDT 0.1 123gF Wire Leads Gold over Silver 255-2012-ND 10.14 9.32 8.28 ABJ1610419 
4 SPDT 0.1 196gF Wire Leads Gold over Silver 255-2014-ND 10.14 9.32 8.28 ABJ1610619 
SPDT 1.0 123gF Wire Leads Silver over Nickel 255-2011-ND 8.70 7.99 7.10 ABJ1610409 
SPDT 1.0 123gF Solder Silver over Nickel 255-2003-ND 2.57 2.37 2.10 ABJ1410409 
SPDT 2.0 196gF Solder Silver over Nickel 255-2005-ND 2.57 2.37 2.10 ABJ1410609 
SPDT 2.0 196gF Wire Leads Silver over Nickel 255-2013-ND 8.70 7.99 7.10 ABJ1610609 
SPDT 0.1 64gF Solder Gold over Silver: 255-2008-ND 3.87 3.56 3.16 ABJ1412619 
2 SPDT 0.1 64gF Wire Leads Gold over Silver 255-2016-ND 6.57 6.03 5.36 ABJ1612619 
SPDT 2.0 64gF Solder Silver over Nickel 255-2007-ND 2.92 2.68 2.38 ABJ1412609 
SPDT 2.0 64gF Wire Leads Silver over Nickel 255-2015-ND 5.66 5.20 4.62 ABJ1612609 
SPDT 0.1 39gF Solder Gold over Silver 255-2010-ND 3.87 3.56 3.16 ABJ1414419 
3 SPDT 0.1 39gF Wire Leads Gold over Silver] 255-2018-ND 10.66 9.79 8.70 ABJ1614419 
SPDT 1.0 39gF Solder Silver over Nickel 255-2009-ND 2.92 2.68 2.38 ABJ1414409 
SPDT 1.0 39gF Wire Leads Silver over Nickel 255-2017-ND 9.19 8.44 7.50 ABJ1614409 


$ Gold over silver contact plating - Low level switching from 1mA to 2A power levels 


ABS Mini Series 
Sealed Snap Switches 


Features: * Subminiature size * Sealed construction for use 
in adverse environments * Epoxy resin and rubber cap greatly 
reduces possible miscontact due to contaminants such as dust 
* Conforms to IP67 of IEC protective construction classification 
¢ Elastomer double molding technology and industry first 
ultrasonic swaging technology contribute to uniform sealing in 


high production quantities 


Applications: * Automotive » Agricultural equipment * Home 
appliances (vacuum cleaner, air purifier) * Gas cooking ranges 


Dim. in mm 


Fig. 1 — Plunger Type 


Fig. 2 — Short 


Lever Type 


Fig. 3 — Long 
Lever Type 


Contact Contact Terminal Actuation Contact Digi-Key Panasonic 
Fig. Type Rating (A) Type Force Plating Part No. 50 Part No. 

0.1 -110 Quick Connect 147gF Gold over Silver: 255-2020-ND 2.88 ABS1110519 

SPDT 0.1 Solder 147gF Gold over Silver: 255-2028-ND 2.88 ABS1410519 

0.1 PC Mount 147gF Gold over Silver: 255-2032-ND 2.88 ABS1510519 

1 0.1 Wire Leads 147gF Gold over Silver: 255-2036-ND 8.28 ABS1610519 
2.0 -110 Quick Connect 147gF Silver over Nickel 255-2019-ND 2.10 ABS1110509 

SPDT 2.0 Solder 147gF Silver over Nickel 255-2027-ND 2.10 ABS1410509 

2.0 PC Mount 147gF Silver over Nickel 255-2031-ND 2.10 ABS1510509 

2.0 Wire Leads 147gF Silver over Nickel 255-2035-ND 7.10 ABS1610509 

0.1 -110 Quick Connect 54gF Gold over Silver: 255-2022-ND 3.42 ABS1112519 

SPDT 0.1 Solder 54gF Gold over Silver 255-2030-ND 3.42 ABS1412519 

0.1 PC Mount 54gF Gold over Silver: 255-2034-ND 3.42 ABS1512519 

2 0.1 Wire Leads 54gF Gold over Silver: 255-2038-ND 9.04 ABS1612519 
2.0 -110 Quick Connect 54gF Silver over Nickel 255-2021-ND 2.48 ABS1112509 

SPDT 2.0 Solder 54gF Silver over Nickel 255-2029-ND 2.48 ABS1412509 

2.0 PC Mount 54gF Silver over Nickel 255-2033-ND 2.48 ABS1512509 

2.0 Wire Leads 54gF Silver over Nickel 255-2037-ND 7.70 ABS1612509 

3 SPDT 0.1 -110 Quick Connect 44gF Gold over Silver: 255-2024-ND 3.42 ABS1113519 
2.0 110 Quick Connect 44gF Silver over Nickel 255-2023-ND 2.48 ABS1113509 

4 SPDT 0.1 -110 Quick Connect 54gF Gold over Silver: 255-2026-ND 3.42 ABS1114519 
2.0 -110 Quick Connect 54gF Silver over Nickel 255-2025-ND 2.48 ABS1114509 


$ Gold over silver contact plating - Low level switching from 1mA to 2A power levels 


ABV Standard Series Sealed Snap Switches 


Features: * Miniature size * Sealed con- 
struction for use in adverse environments 
* Epoxy resin and rubber cap greatly reduces 
possible miscontact due to contaminants such 
as dust * Conforms to IP67 of IEC protective 
construction classification * Elastomer 
double molding technology and industry first 
ultrasonic swaging technology contribute to 
uniform sealing in high production quantities 
Applications: * Automotive sensing 
* Agricultural equipment ¢ Industrial equipment 
* Outdoor applications 


Fig. 1 — Plunger Type 


Fig. 2 — Lever Type 


Fig. 3 — Simulated 


Roller Type 


Fig. 4 — Short 
Roller Type 


Dimensions in mm 


Fig. 5 — Long 
Roller Type 


Contact Contact Terminal Contact Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Type Rating (A) Type Plating + Part No. al 25 50 Part No. 
1 SPDT 5 -187 Quick Connect Gold Over Silver 255-2039-ND 4.83 4.44 3.94 ABV1210619 
Wire Leads Gold Over Silver 255-2044-ND 11.34 10.42 9.26 ABV1610619 
2 SPDT 5 -187 Quick Connect Gold Over Silver 255-2040-ND 5.64 5.18 4.60 ABV1212619 
Wire Leads Gold Over Silver 255-2045-ND 12.52 11.50 10.22 ABV1612619 
3 SPDT 5 -187 Quick Connect Gold Over Silver 255-2041-ND 5.66 5.20 4.62 ABV1214619 
Wire Leads Gold Over Silver 255-2046-ND 12.52 11.50 10.22 ABV1614619 
4 SPDT 5 -187 Quick Connect Gold Over Silver 255-2042-ND 6.88 6.33 5.62 ABV1215619 
Wire Leads Gold Over Silver 255-2047-ND 14.50 13.32 11.84 ABV1615619 
5 SPDT 5 -187 Quick Connect Gold Over Silver 255-2043-ND 6.88 6.33 5.62 ABV1216619 
Wire Leads Gold Over Silver 255-2048-ND 9.09 8.35 7.42 ABV1616619 


+ Gold over Silver contact plating - Low level switching from 1mA to 5A power levels 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 2079 


CHERRY 


Fig. 1 - Subminiature, DG Series Fig. 3 — Water and Dust Sealed, DC Series A 


Snap Type Switches 


UL Recognized and CSA Certified 


Length of 


actuator 
1 
256 | 


(6.50) 


Actuator 
Length 


COM N.O. N.C. 


Switch Mtg. Hole 


|__ Length of 
actuator 


Ratings: 
DG1: 2 Amps 30VDC, PCB T 
DG2: 50mA 30VDC, PCB 0.122 (3.1) 


Fig. 2 — Ultra-Subminiature and A157 oo 
Subminiature, DH Series (3.99) “207 
a 


> 16.25) 
Referenceq (£—O = 
069 16093 38 94 ie) 
Ole k 
098 
(2.49) ; no ee 


Actuator Length 


+ 
as 0.787Max.. 
Relerence (24 a (20.0) Actuator 
Line: | 207 Length 
a 4 (5.25) 
Ratings: 063 (1.6)*|| O“@ - 
DH3C: 50-300mA @ 30VDC; Silver-Plated ¥p St it 
Brass contacts a iL. 
DH4C: 5-50mA @ 30VDC; Gold-Plated es ee 11,98) 
Brass contacts (8.2) 
Terminal Actuator Length | Oper. Force | Digi-Key Pricing Cherry 
Fig. Description Circuitry Current Inch (mm) Actuator Inch (mm) (Max. gms.) | Part No. 1 10 50 100 500 Part No. 
1A Vertical PCB Button _— 140 CH167-ND® 1.97 17.52 73.00 125.93 576.70 DG23-B1AA 
1B Vertical PCB Lever 0.169 (4.29) 45 CH168-ND@ 2.11 18.72 78.00 134.55 616.20 DG23-B1iLA 
1B SPDT 5 ~ 50mA Right Angle - PCB Lever 0.169 (4.29) 45 CH621-ND@ 2.11 18.72 78.00 134.55 616.20 DG23-B2LA 
1B Subminiature . Left Angle - PCB Lever 0.169 (4.29) 45 CH624-ND® 2.11 18.72 78.00 134.55 616.20 DG23-B3LA 
1¢ DG Series Vertical PCB Roller Lever 0.075 (1.91) 60 CH169-ND® 4.13 36.72 153.00 263.93 1208.70 DG23-B1RA 
1 Right Angle - PCB Roller Lever 0.075 (1.91) 60 CH622-ND@ 4.29 38.16 159.00 274.28 1256.10 DG23-B2RA 
1A Button =— 140 CH164-ND® 1.89 16.80 70.00 120.75 553.00 DG13-B1AA 
1B SPDT 3A Vertical PCB Lever 0.169 (4.29) 45 CH165-ND® 2.05 18.24 76.00 131.10 600.40 DG13-B1LA 
1 Roller Lever 0.075 (1.91) 60 CH166-ND@ 3.89 34.56 144.00 248.40 1137.60 DG13-B1RA 
2A 50 ~ 300mA Button — 90 CH841-ND@ 1.57 13.92 58.00 100.05 458.20 DH3C-B1AA 
2A SPDT 5 ~ 50mA Straight - Solder Button _ 90 CH842-ND® 2.86 25.44 106.00 182.85 837.40 DH4C-B1AA 
2B 50 ~ 300mA 9 Simulated Roller 0.252 (6.4) 50 CH843-ND@ 1.73 15.36 64.00 110.40 505.60 DH3C-B1LA 
2B 5 ~ 50mA Simulated Roller 0.252 (6.4) 50 CH844-ND@ 3.00 26.64 111.00 191.48 876.90 DH4C-B1LA 
2A SPDT 50 ~ 300mA Right Angle - PCB Button _ 90 CH845-ND® 1.67 14.88 62.00 106.95 489.80 DH3C-C5AA 
2B Subminiature 50 ~ 300mA Simulated Roller 0.252 (6.4) 50 CH847-ND@ 2.75 24.48 102.00 175.95 805.80 DH3C-C5LA 
2B DH Series 5 ~ 50mA Simulated Roller 0.252 (6.4) 50 CH848-ND@ 3.08 27.36 114.00 196.65 900.60 DH4C-C5LA 
2A SPDT 50 ~ 300mA Left Angle - PCB Button - 90 CH849-ND® 2.89 25.68 107.00 184.58 845.30 DH3C-C6AA 
2A 5 ~ 50mA Button _ 90 CH850-ND® 4.89 43.44 181.00 312.23 1429.90 DH4C-C6AA 
2B 50 ~ 300mA Simulated Roller 0.252 (6.4) 50 CH851-ND@ 1.84 16.32 68.00 117.30 537.20 DH3C-C6LA 
2B SPDT 5 ~ 50mA Straight - PCB Simulated Roller 0.252 (6.4) 50 CH852-ND® 3.08 27.36 114.00 196.65 900.60 DH4C-C6LA 
2B 5 ~ 50mA 9 Simulated Roller 0.252 (6.4) 50 CH854-ND® 4.62 41.04 171.00 294.98 1350.90 DH4C-C4LA 
3A Solder Eyelet Button _ 200 CH293-ND@ 4.64 41.28 172.00 296.70 1358.80 DC3C-A1AA 
3A SPDT 041A Wire 18AWG Leads Button _ 204 CH614-ND 11.23 99.84 416.00 717.60 3286.40 DC3C-D5AA 
3A . Left Angle - PCB Button _ 204 CH615-ND® 3.89 34.56 144.00 248.40 1137.60 DC3C-K7AA 
3B Solder Eyelet Lever 0.189 (4.80) 80 CH613-ND@ 5.70 50.64 211.00 363.98 1666.90 DC3C-A1LB 
3A Sealed Solder Eyelet Button _ 200 CH290-ND@ 4.29 38.16 159.00 274.28 1256.10 DC1C-A1AA 
3A DC Series Right Angle - PCB Button _ 200 CH608-ND® 3.81 33.84 141.00 243.23 1113.90 DC1C-K6AA 
3B Water & Dust SPDT 5A Solder Eyelet Lever 0.189 (4.80) 80 CH291-ND® 4.75 42.24 176.00 303.60 1390.40 DC1C-A1LB 
3B -110 (2.79) QC Lever 0.276 (7.01) 70 CH609-ND® 4.62 41.04 171.00 294.98 1350.90 DC1C-L1LC 
3C Solder Eyelet Roller Lever 0.098 (2.49) 90 CH606-ND® 6.94 61.68 257.00 443.33 2030.30 DC1C-A1RB 
3A Solder Eyelet Button _— 340 CH292-ND® 4.73 42.00 175.00 301.88 1382.50 DC2C-A1AA 
3B SPDT 10.1A Solder Eyelet Lever 0.189 (4.80) 150 CH610-ND® 5.59 49.68 207.00 357.08 1635.30 DC2C-A1LB 
3A Wire 16AWG Leads Button = 340 CH611-ND. 15.77 140.16 584.00 1007.40 4613.60 DC2C-E5AA 
4A -110 (2.79) QC Button — 150 CH879-ND® 2.05 18.24 76.00 125.40 570.00 DB3CB1AA 
4A SPDT 0.1A -110 (2.79) QC Button 0.189 (4.8) 60 CH880-ND@ 2.59 23.04 96.00 158.40 720.00 DB3CB1LB 
4A Straight PCB Button _ 150 CH881-ND@ 2.00 17.76 74.00 122.10 555.00 DB3CC1AA 
7B Solder Short Lever 0.189 (4.8) 60 CH884-ND@ 2.38 21.12 88.00 145.20 660.00 | DBICAILB 
4A DB Series SPDT 1A -110 (2.79) QC Button _ 150 CH885-ND@ 1.84 16.32 68.00 112.20 510.00 DB1CB1AA 
4C Subminiature -110 (2.79) QC Roller Lever 0.185 (4.7) 55 CH882-ND@ 3.46 30.72 128.00 211.20 960.00 DB1CB1RC 
4A SPDT 5A Solder Plunger Only — 150 CH288-ND® 1.70 15.12 63.00 108.68 497.70 DB1CA1AA 
4A PCB Pin Plunger Only _ 150 CH289-ND@ 1.84 16.32 68.00 117.30 537.20 DB1CC1AA 
4A SPDT 410A Solder Short Button _ 250 CH886-ND@ 1.84 16.32 68.00 112.20 510.00 DB2CA1AA 
4A Straight PCB Button _ CH883-ND® 1.84 16.32 68.00 112.20 510.00 DB2CC1AA 
Standard Lever for 1LB/1MB Suffix... CH657-ND 16 1.44 6.00 10.35 47.40 0014-5576 
Standard Lever for DC Series, LC Suffix . CH668-ND@ 16 1.44 6.00 10.35 47.40 0614-1233 
Replacement Extra Long Lever, LD Suffix......... CH669-ND® AL 3.60 15.00 25.88 118.50 0614-1234 
_ Actuator Roller Lever for DC Series, RB Suffix . CH673-ND 68 6.00 25.00 43.13 197.50 0714-0260 
Roller Lever for DC Series, RC Suffix . CH674-ND 86 7.68 32.00 55.20 252.80 0714-0261 
Simulated Roller Lever, SC Suffix. CH671-ND® 24 2.16 9.00 15.53 71.10 0614-1238 
Simulated Roller Lever, SD Suffix... CH672-ND® 35 3.12 13.00 22.43 102.70 0614-1239 
@ RoHS Compliant 
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CHERRY ep Snap and Lever Type Switches 


Fig. 1 E13, E14, E19, E20, G13 Series ; Ratings: 
E13: 154 — 125/250VAC, 
eee f : : ro 3/4 HP — 125VAG, 1-1/2 HP - 250VAG 
Faston Terminal 5 in E14: 25A — 125/250VAC, 
5 6, mot u 1 HP — 125VAC, 2 HP - 250VAG 
at al : c D E19: 154 — 125/250VAC, 
7 25.4 Metal 0 | 3/8 3/4 HP - 125VAC 
02.41 Hole 46.30 9.14 Button gf ~ X32 E20: 20A — 125/250VAG, 1 HP - 125VAC 
(3 places) Mounting Holes 23.08 G13: 0.1A- 125VAC, 
Gold crosspoint contacts 
Oper. 
Actuator Force 
Terminal Length (Max. | Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Circuitry |Current) Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) | Part No. il 10 50 | Part No. 
General Purpose - E13, E14, E19, E20 and G13 Power Series 
1B | SPDT | O.1A | .250QC (6.35) Threaded Bushing = 425 | CH573-ND@ 594 5.28 4.40 | G13-00J 
1¢ | SPDT | 0.1A | .250 QC (6.35) Threaded Bushing _ 425 | CH574-ND® 686 6.10 5.08 | G13-00M 
1A | SPDT | 15A J .250 QC (6.35) Plastic Button = 425 | CH102-ND@ 297 264 2.20 | E13-00E 
1B | SPDT | 15A | .250QC (6.35) | THD Bushing, Plastic Button = 425 | CH100-ND@ 346 3.08 2.56 | E13-00J 
i¢_| SPDT | 15A | .250.QC (6.35) | THD Bushing, Metal Button = 425 | CH101-ND@ 440 3.92 3.26 | E13-00M 
iD | SPDT | 145A | .250 QC (6.35) Long Lever 15 (38.10) 100 | CH312-ND@ 424377 3.14 | E13-00H 
1D | SPDT | 145A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.75 (44.45) 65 | CH314-ND@ 424 3.77 3.14 | E13-50H 
1E | SPDT | 15A J .250 QC (6.35) Long Roller 1.391 (35.33) | 100 | CH313-ND@ 516 4.59 3.82 | E13-00K 
1E | DPDT | 20A J .250 QC (6.35) Long Lever 821 (20.85) 425 | CH505-ND@ 10.72 9.53 7.94 | £20-00H 
1E | DPDT | 20A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.071 (27.20) | 285 | CH506-ND@ 10.72 9.53 7.94 | £20-50H 
tA | SPDT | 25A | .250 QC (6.35) Plastic Button = 850 | CH315-ND® 392 348 290 | E14-00A 
1¢ | SPDT | 25A | .250QC (6.35) | THD Bushing, Metal Button = 850 | CH318-ND® 5.24 466 3.88 | E14-00M 
1D | SPDT | 25A | .250 QC (6.35) Short Lever 821 (20.85) 285 | CH316-ND® 5.29 471 3.92 | E14-00H 
1D | SPDT | 25A | .250 QC (6.35) Long Lever 4.071 (27.20) | 170 | CH319-ND® 5.21 4.64 3.86 | £14-50H 0 e090 
1A_| DPDT | 15A | .250 QC (6.35) Plastic Button _ 850 _| CH320-ND@ 653 5.81 4.84 | E19-00A TT 
1B | DPDT | 15A | .250QC (6.35) | THD Bushing, Plastic Button = 850 | CH322-ND® 8.26 7.35 6.12 | E19-00J | | | 
1¢ | DPDT | 15A | .250QC (6.35) | THD Bushing, Metal Button = 850 | CH324-ND@ 8.15 7.25 6.04 | £19-00M A- Plunger 
1D | DPDT | 415A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.5 (38.10) 205 | CH321-ND@ 778 6.92 5.76 | E19-00H 
1D | DPDT | 415A | .250 QC (6.35) Long Lever 1.75 (44.45) 130 | CH325-ND@ 716 6.36 5.30 | E19-50H 
1E | DPDT | 15A | .250 QC (6.35) Long Roller 1.645 (41.78) | 150 | CH326-ND@ 8.64 7.68 6.40 | E19-50K rr 
iC | DPDT | 20A | .2500C (6.35) | THD Bushing, Metal Button = 850 | CH329-ND® 70.94 9728.10 | E20-00M Ratings: E61: 5A — 125/250VAC 
1£ | DPDT | 20A J .250 QC (6.35) Long Roller 1.391 (35.33) | 312 | CH330-ND@ 1218 10.83 9.02 | £20-50K E62: 10.1A — 125/250VAC, 1/4 HP — 125VAC 
1D |SPST-N/O | 15A_ | .250 QC (6.35) Long Lever 1.5 (38.10) 100 _| CHS501-ND@ 424 3.77 3.14 | £13-01H D-Simulated £63: 0.1A - 125VAC, 0.254 - 30VDC 
Brass Mounting Nut for Threaded Bushing .... - | CH284-ND 14 12 10 | 0012-0023 Roller 
Knurled Dress Nut Brass for J/M E13/E19/G13 CH651-ND 1.43 1.28 1.06 | 0012-0025 
Hex Nut Nickel Plated for J/M E13/E19/G13 ... . | CH652-ND 19° 47 ~~ 44 | 0012-0028 Fig.3 DA3 Series 
Lock Washer for J/M E13/E19/G13 .......0..eccsescscseseseseeeteeeeeeees CH653-ND 54 48.40 | 0012-0073 
Subminiature - E61, E62 and E63 Series 9.53: 
oq | SPDT | 0.1A J .093 OC (2.36) Plunger Only 90 | CH380-ND® 456 406 3.38 | £63-00A 94 
SPDT | 0.1A | .110 QC (2.36) Plunger Only = 90 | CH554-NDe 451 4.01 3.34 | £63-30A 
op | SPDT | 0.1A | .0930C (2.36) | Lever, Standard Ratio 396 (10.06) 9 | CH384-ND® 594 5.28 4.40 | E63-50H 
SPDT | 0.1A | Solder Eyelet Long Lever 396 (10.06) 9 | CHS557-NDe 5.40 4.80 4.00 | E63-60H 
spoT | 0.1A | Solder Eyelet Roller Lever 201 (6.11) 30 | CHS552-NDe 5.48 488 4.06 | E63-10K 
SPDT | 0.1A | .093 QC (2.36) Roller Lever 201 (5.11) 30 | CH382-NDe 570 5.07 4.22 | E63-00K 
2¢ | spot | o1A | 110 QC (2.79) Roller Lever .201 (5.11) 30 | CH555-NDe 5.64 5.02 4.18 | E63-30K 
spot | 0.4A | .110 QC (2.79) Roller Lever 326 (8.28) 10 _| CH558-ND@ 6.32 5.62 _4.68 | E63-80K 
20 [SPDT | 0.1A | .093QC (2.36) | Simulated, Roller Lever 197 (5.0) 30 | CHS550-NDe 5.70 5.07 422 | €63-00R 
spoT | 5A | .093 QC (2.36) Plunger Only = 90 | CH103-ND® 356 317 264 | E61-00A 
2a | spoT | 5A | 110 QC (2.79) Plunger Only = 90 | CH370-NDe 3.56 317 2.64 | E61-30A Abtistors 
spoT | 5A | Solder Eyelet Plunger Only _ 90 _| CH104-NDe 3.56 317 2.64 | E61-10A Length 
spoT | 5A | .0930C(2.36) | Lever, Standard Ratio 271 (6.88) 27 | CH105-ND® 510 454 3.78 | E61-00H i 
np | SPOT | 5A | .1100C (2.79) | Lever, Standard Ratio 271 (6.88) 27 ‘| CH371-NDe 510 4.54 3.78 | E61-30H 
SPDT | 5A | Solder Eyelet Lever, Standard Ratio 271 (6.88) 27 | CH106-NDe 510 454 3.78 | E61-10H 6.35 (e) 
SPDT | 5A | .093.0C (2.36) | Lever, Standard Ratio 396 (10.06) 9 | CH373-NDe 510 454 3.78 | E61-50H 
spoT | 5A | .0930C(2.36) | Roller, Standard Ratio 201 (6.11) 30 | CH107-NDe 545. 485 4.04 | E61-00K 
SPDT | 5A | Solder Eyelet Roller, Standard Ratio .201 (5.11) 30 | CH108-NDe 545 4.85 4.04 | E61-10K : 
oc | SPDT | 5A | 110.06 (2.79) Roller Lever 201 (5.11) 30 | CH372-NDe 545 4.85 4.04 | £61-30K Ratings: 
spoT | 5A | .110.QC (2.79) Roller Lever 326 (8.28) 10 | CH544-ND@ 545 4.85 4.04 | £61-80K DA3: 0.1A 125VAC 
SPDT | 5A | .093 QC (2.36) Roller Lever 326 (8.28) 10 | CH374-ND@ 5.45 4.85 4.04 | E61-50K 
spoT | 5A | Solder Eyelet Roller Lever 326 (8.28) 10 _ | CH543-ND@ 5.45 4.85 4.04 | E61-60K Fig. 4 
on | SPDT | 10.18 | .093 OC (2.36) Plunger Only 212 | CH109-ND 402 358 2.98 | E62-00A E68,E69 Series 13.974 
SPDT | 10.1A | Solder Eyelet Plunger Only = 212 | CH110-ND@ 4.02 3.58 2.98 | £62-10A ce 
pg | SPOT | 10.1A | .093.0C (2.36) | Lever, Standard Ratio 271 (6.88) 56 | CHIT1-ND® 5.10 454 3.78 | E62-00H : aaa ress 
SPDT | 10.1A | Solder Eyelet Lever, Standard Ratio 271 (6.88) 56 | CH112-NDe 510 454 3.78 | E62-10H 28.58 for 
SPDT | 10.1A | .0930C (2.36) | Roller, Standard Ratio 201 (6.11) 65 | CH113-ND® 5.89 5.24 4.36 | E62-00K 2.54 thickness 
2c | SPDT | 101A | Solder Eyelet Roller, Standard Ratio 201 (5.11) 65 | CH114-NDe 589 5.24 4.36 | E62-10K es 
SPDT | 10.14 | .093 QC (2.36) Roller Lever 326 (8 28) 33__| CH379-ND@ 5.89 5.24 4.36 | £62-50K ; ar He 
2A [SPOT [101A | PC Mount Plunger Only 212 | CH545-ND® 4023.58 2.98 | E62-50A 
og | SPDT | 10.14 | .093 OC (2.36) Long Lever “396 (10.06) 20 | CHS546-ND® 510 454 3.78 | £62-50H E78, E79, F79 p19.974 
SPDT | 10.1A | Solder Eyelet Long Lever 396 (10.06) 20 | CHS547-ND @ 510 454 3.78 | E62-60H 
2c | SPDT | 10.1A | Solder Eyelet Roller Lever 326 (8.28) 33__| CHS548-ND® 5.89 5.24 4.36 | E62-60K 36.7 for 
Replacement Actuator Lever, 2.163” (54.94mm) Long ...............ccccssesssevseeeeeeeeeeeeeceeceeeeees CH654-ND 24 22 18 | 0014-0134 \ ald Wnichness 
Subminiature Snap Switches - DA3 Series : } 264 ceneds 
3 | SPOT | O.1A J .093 OC (2.36) | Lever, Standard Ratio 271 (6.88) 27 ‘| CH142-NDe 551 490 4.08 | DASC-FILB hfe P a“ 
SPDT | 0.1A | Solder Eyelet Lever, High Ratio 396 (10.06) 9 | CH602-NDe 5.75 512 4.26 | DA3C-DiMB 127% Mak 
Replacement Actuator Lever, 3.066” (77.88mm) Extra Long ..............0.0eceeececeeceeeeeeeeteeeetees CH656-ND 27 .24 .20 | 0014-5519 
Panel Mount Pushbutton - E68, E69, E78, E79 and F79 Series — RoHS Compliant A- Momentary B - Cheat Interlock 
4A | SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Momentary “B45 (21.46) 425 | CH386-ND 5.86 5.21 4.34 | E68-00A — — 
4B | SPDT | 0.1A | 187 QC (4.75) | Momentary Cheat Interlock | — .730 (18.54) 385 | CH387-ND 618 5.50 4.58 | E68-30A A Actuator Aiea 
4B | DPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Push-Pull (Reset) 9 (22.86) 510 | CH568-ND 11.77 10.47 8.72 | £78-20A length — 
4c | SPDT | 0.1A | 187 QC (4.75) | Short Button Momentary 420 (10.67) 425 | CH388-ND 635 5.64 4.70 | E68-40A (Pulled Out) 
40 | SPDT | 0.1A | .187 QC (4.75) Auxiliary Pushbutton 4 (10.16) 425 _| CHS560-ND 651 5.79 _4.82 | E68-50A 
4A | spoT | 140A | 187 QC (4.75) Momentary B75 (22.23) 425 | CH154-ND 443 3.68 3.06 | E69-00A C - Short Button D- Pushbutton 
4B | SPDT | 140A | 187 QC (4.75) | Momentary Cheat Interlock |  .980 (24.89) | 425/285 | CH155-ND 491 437 3.64 | E69-30A Momentary 
4c | SPDT | 140A | 187 QC (4.75) | Short Button Momentary 450 (11.43) 425 | CH156-ND 413 3.68 3.06 | E69-40A Actuator A 
4A | DPDT | 140A | .187 QC (4.75) Momentary 875 (22.23) 680 | CH157-ND 713 6.34 5.28 | E79-00A length face nal 
4A | DPDT | 140A | .187 QC (4.75) | Momentary Cheat Interlock 71 (18.03) 757_| CHS71-ND 7.45 6.63 _5.52 | F79-30A et Heng) 
4B | DPDT | 140A | 187 QC (4.75) Push-Pull (Reset) 920 (23.37) 510 | CH392-ND 713 6.34 5.28 | E79-20A . 
4B | DPDT | 140A | .187QC (4.75) | Momentary Cheat Interlock |  .980 (24.89) _ | 757/567 | CH158-ND 910 8.09 6.74 | E79-30A Ratings: 
Water and Dust Sealed — E72 Series — RoHS Compliant E69: 10A 125/250VAC, 1/3 HP, 125/250VAC 
5 | SPDT | 10A | 10°Wires Lever 858 (21.79) 67 | CH391-ND 12.45 11.07 9.22 | E72-40HT E68/E78: 0.14 125VAC 
- - E79/F79: 10A 125/250VAC, 1/3 HP, 125/250VAG 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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CHERRY = Snap and Lever Type Switches (Cont) 


Fig.5 E72 Series Fig.6 F80 Series Fig.7 E Series 
.032(.813) 2024 
== 15% ats - at K 
= 858 > 36.703 for 1.143 thick panel t ry NC 
Ip © |(21.79) 36.957 for 2.54 thick panel 15.88 10.31 ede 
B +. N.O. 
of a 
+ 2.85 x 3.20 
Mt 22.23 — 
A- Plunger B - Lever 
Oper. va 
eee es Pre 
Terminal Length (Max. | Digi-Key Price Each Cherry 4 — 
Fig. | Circuitry |Current) Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) | Part No. 1 10 50 | Part No. 
Line Interrupt Switches - F80 — RoHS Compliant 
 [SPST/SPDT] 10A | .250 QC (6.35) Plunger Only 238 (6.05) 866 | CH626-ND 1291 11.48 9.56 | F81J-A120 - Long Roller D - Short Roller 
SPST 16A | .250 QC (6.35) Plunger Only - 866 | CH307-ND 13.31 11.84 9.86 | F82A-A120 2 ro) 

Light Force and Standard Force Switches — E Series — eae ) 
7A SPDT 0.1A | .187 QC (4.75) Plunger Only = 6 CH331-ND® 4.10 3.65 3.04 | E21-00A at 
7B SPDT 0.1A | .187 QC (4.75) Long Lever 1.40 (35.56) 35 CH333-ND@ 6.08 5.40 4.50 | E21-50H 
7C SPDT 0.1A | .187 QC (4.75) Light Force - Roller 1.34 (34.04) 8 CH507-ND® 7.13 6.34 5.28 | E21-50KX . 5 
7D | spot | o.1A | .187 aC (4.75) Short Roller 810 (20.57) 75 | CH332-ND@ 6.59 5.86 4.88 | E21-00K E- Thermoplastic —o, 
7A SPDT 3A -187 QC (4.75) | Light Force - Plunger Only = 15 CH335-ND® 3.59 3.20 2.66 | E22-00AX ee: 

SPDT 3A -187 QC (4.75) Light Force - Short Lever .865 (21.97) 15 CH514-ND@ 4.24 3.77 3.14 | E22-00HX 
2B SPDT 3A -187 QC (4.75) Light Force - Long Lever 1.40 (35.56) 8 CH337-ND® 4.00 3.56 2.96 | E22-50HX Ratings: 
SPDT 3A -187 QC (4.75) Light Force - Long Lever 2.757 (70.03) 4 CH340-ND® 4.00 3.56 2.96 | E22-55HX E21: 0.1A 125VAC, Gold E23: 5A 250VAC 
SPDT 3A -187 QC (4.75) Light Force - Long Lever 2.932 (74.47) 2 CH341-ND® 4.19 3.72 3.10 | E22-85HX contacts E33: 10A 250VAC 
7¢ | SPDT | 3A | 187 QC (4.75) Long Roller 1.34 (34.04) 35 | CH339-ND® 440 3.92 3.26 | E22-50K E22: 3A 250VAC £34: 15A 250V/AC, UL 94HB 
7D SPDT 3A -187 QC (4.75) Short Roller -810 (20.57) 75 CH336-ND® 4.40 3.92 3.26 | E22-00K 
7A SPDT 5A -187 QC (4.75) Plunger Only _ 45 CH342-ND@ 3.27 2.91 2.42 | E23-00AX 
SPDT 5A -187 QC (4.75) Plunger Only _- 170 | CH343-ND® 3.19 2.84 2.36 | E23-00A Fig. 8 D4 Series 
7B SPDT 5A -187 QC (4.75) | Standard Force - Long Lever 1.40 (35.56) 86 CH519-ND@ 3.81 3.39 2.82 | E23-50H l.-__27.81 
SPDT 5A -187 QC (4.75) Light Force - Long Lever 2.757 (70.03) 10 CH347-ND® 4.13 3.68 3.06 | E23-55HX 20.24 
7C SPDT 5A -187 QC (4.75) Long Roller 1.34 (34.04) 86 CH346-ND® 4.48 3.99 3.32 | E23-50K a 
7D SPDT 5A -187 QC (4.75) Short Roller .81 (20.57) 170 | CH344-ND® 4.48 3.99 3.32 | E23-00K ae ; 
7E SPDT 5A -187 QC (4.75) |Standard Force - Plastic Lever} 1.382 (35.10) 86 CH521-ND@ 3.73 3.32 2.76 | E23-50N 
7A SPDT 10A Screw Term. Plunger Only _ 75 CH526-ND® 7.05 6.27 5.22 | E33-10A 
SPDT 10A Solder Term. Plunger Only = 75: CH527-ND® 3.19 2.84 2.36 | E33-20A 
SPDT 10A | .187 QC (4.75) | Standard Force - Long Lever 1.58 (40.13) 86 CH528-ND@ 3.65 3.24 2.70 | E33-50HL ai ‘Switch 
7B SPDT 10A | .187 QC (4.75) Long Lever 1.40 (35.56) 144 | CH351-ND® 3.35 2.98 2.48 | E33-50H a width “toa 
SPDT 10A | .187 QC (4.75) Light Force - Long Lever 2.932 (74.47) 10 CH355-ND@ 4.10 3.65 3.04 | E33-85HX 22.23 
SPDT 10A | .187 QC (4.75) Light Force - Roller 1.34 (34.04) 37 CH530-ND® 4.56 4.06 3.38 | E33-50KX 
7C SPDT 10A | .187 QC (4.75) Long Roller 1.34 (34.04) 144 | CH352-ND@ 3.89 3.46 2.88 | E33-50K 
SPDT 10A_| .187 QC (4.75) Long Lever 1.58 (40.13) 22 CH354-ND® 3.35 2.98 2.48 | E33-75HX 
7D SPDT 10A | .187 QC (4.75) Short Roller .81 (20.57) 285 | CH350-ND@ 3.75 3.34 2.78 | E33-00K 
7A SPDT 15A Solder Term Standard Force - Button = 400 __| CH534-ND® 3.02 2.69 2.24 | E34-20A ‘Switch 
SPDT | 15A | 187 QC (4.75) | Standard Force - Lever 1.58 (40.13) 120 | CH535-ND® 3.94 3.51 2.92 | E34-50HL Mig. Hole 
7B SPDT 15A | .187 QC (4.75) Light Force - Long Lever 1.40 (35.56) 50 CH358-ND® 3.70 3.29 2.74 | E34-50HX 
SPDT 15A_| .187 QC (4.75) Light Force - Long Lever 2.757 (70.03) 22 CH362-ND@ 3.75 3.34 2.78 | E34-55HX 
7C SPDT 15A | .187 QC (4.75) Long Roller 1.34 (34.04) 200 | CH360-ND® 4.24 3.77 3.14 | E34-50K 
7E SPDT 15A | .187 QC (4.75) Plastic Lever 1.382 (35.10) 200 | CH361-ND@ 3.59 3.20 2.66 | E34-50N c 
Standard Size Insulator for E34 Series. CH663-ND 27 24 .20 | 0015-005 a " ~ 
Small Size Insulator for E62 Series .. CH664-ND 41.36 ~—-«.30 | 0015-0052 A - Plunger B - Lever C - Roller 
Large Black Plastic Insulator for E34 Series. CH665-ND .27 .24 .20 | 0015-0054 . 7 
- - — Ratings: 187 QC terminals. 
Miniature International - D4 Series — RoHS Compliant D41: .1A 125VAC, Gold crosspoint contacts 
8A SPDT 0.1A_| .187 QC (4.75) Button = 75; CH115-ND 4.75 4.23 3.52 | D41C-R1AA D42: 3A 125/250VAC 
8B SPDT 0.1A | .187 QC (4.75) Lever, Standard Ratio 1.40 (35.56) 35 CH297-ND §.21 4.64 3.86 | D41C-R1LD D43: 5A, 1/4 HP., 125/250VAC 
SPDT 0.1A_| .187 QC (4.75) Lever, High Ratio 2.93 (74.47) 2 CH118-ND 6.21 4.64 3.86 | D41L-R1XL ee ie 
8¢ | SPDT | 0.1A | .1870QC(4.75) | Roller, Standard Ratio “81 (20.57) 75 | CHI17-ND 545485 404 | DaiC-RIRA | | Dae JO | . Hoe toe ovaG 
8A SPDT 3A -187 QC (4.75) Button _ 15 CH124-ND 3.08 2.74 2.28 | D42L-R1AA cca cd . 
8B SPDT 3A -187 QC (4.75) Lever, High Ratio 2.93 (74.47) 2 CH123-ND 4.62 4.11 3.42 | D42L-R1XL 
aa | SPOT | 5A | 18700 (4.75) Button — 170 | CH125-ND 259 231 1.92 | D4SC-RIAA | | Fig.9 K Series 
SPDT 5A -187 QC (4.75) Button = 45 CH129-ND 2.92 2.60 2.16 | D43L-R1AA 
8C SPDT 5A -187 QC (4.75) Roller, Standard Ratio -810 (20.57) 170__| CH127-ND 3.75 3.34 2.78 | D43C-R1RA 
8A SPDT 10A | .187 QC (4.75) Button _— 285 | CH130-ND 2.73 2.43 2.02 | D44C-R1AA 
SPDT 10A | .187 QC (4.75) Button = 75 CH134-ND. 2.86 2.55 2.12 | D44L-R1AA Features: 
SPDT | 10A | .187 QC (4.75) Lever, Standard Ratio “865 (21.97) 285 | CH131-ND 3.13. 2.79 2.32 | D44C-RILA Centrally located common 
8B | SPDT | 10A | .187 QC (4.75) Lever, Standard Ratio 1.40 (35.56) 35 | CH299-ND 3.16 2.81 2.34 | D44L-R1LD terminal, wiping contact 
SPDT | 10A | .187 QC (4.75) Lever, High Ratio 2.93 (74.47) 10 | CH133-ND 340 3.03 2.52 | D44L-R1ML action, standard temperature 
8C SPDT 10A_| .187 QC (4.75) Lever, Standard Ratio -810 (20.57) 75 CH301-ND 3.81 3.39 2.82 | D44L-R1RA ratings up to 150° C 
SPDT 15A_ | .187 QC (4.75) Button _ 400 | CH135-ND 3.13 2.79 2.32 | D45C-R1AA ii aan i 
8A | spot | i5a_| 187 aC (4.75) Button = 100 | CH139-ND 313 279 232 | past-ntaa | | Flammability Ratings: UL94V-0 
gp | SPDT | 18A | 187 OC (4.75) Lever, Standard Ratio "865 (21.97) 400 | CH136-ND 343. 3.05. 254 | D45C-RILA Electrical Life: 100,000 cycles 
SPDT | 15A_ | .187 QC (4.75) Lever, High Ratio 2.93 (74.47) 13 | CH138-ND 3.51 3.12 2.60 | D45L-RIML | | Temperature Ratings: » Standard Temperature:-40° ~ 85°C 
8C SPDT 15A | .187 QC (4.75) Roller, Standard Ratio -810 (20.57) 400 _| CH137-ND 3.73 3.32 2.76 | D45C-R1RA * High Temperature: -40° ~ 150°C 
Miniature International = i046 Series - U.S. Version — RoHS Compliant UL and CUL Ratings: KWB: 50mA, 28VDC KWE/KWF: 3A, 
SPDT | 0.1A | 187 QC (4.75) | Alum. Lever, Standard Ratio | 1.40 (35.56) 8 | CH578-ND 5.21 4.64 3.86 | D4TL-RIYD | | 495/250vac, 1/10 HP KWH: 5A, 1/4 HP, 125/250VAC 
SPDT 3A -187 QC (4.75) Lever, Standard Ratio 1.40 (35.56) 35 CH579-ND 3.00 2.67 2.22 | D42C-R1LD 
SPDT 3A -187 QC (4.75) | Alum. Lever, Standard Ratio 1.40 (35.56) 8 CH581-ND 4.62 4.11 3.42 | D42L-R1YD 
8B SPDT 3A -187 QC (4.75) | Alum. Lever, Standard Ratio 2.757 (70.03) 3.5 | CH582-ND 4.73 4.20 3.50 | D42L-R1YL Fig. 10 DZ Series NEW! 
SPDT 5A -187 QC (4.75) Lever, High Ratio 1.58 (40.13) 51 CH583-ND 3.27 2.91 2.42 | D43C-R1MD Nee . 
SPDT 5A | .187 QC (4.75) Lever, High Ratio 1.58 (40.13) 20 | CH587-ND 3.51 342 2.60 | D43L-RiMD Applications for the DZ-switch 
SPDT 10A | .187 QC (4.75) Lever, Standard Ratio 1.40 (35.56) 144 | CH589-ND 3.13 2.79 2.32_| D44C-R1LD are linear drives for adjustable 
8A | SPDT | 15A | .250 QC (6.35) Button = 400 _| CH594-ND 3.08 2.74 2.28 | D45C-VIAA hospital and home device and 
8B SPDT 15A | .187 QC (4.75) Lever, Standard Ratio .865 (21.97) 100 | CH595-ND 3.46 3.08 2.56 | D45L-R1LA direct drives for engines. The 
SPDT 15A | .187 QC (4.75) Lever, High Ratio 1.58 (40.13) 30 CH597-ND. 3.29 2.93 2.44 | D45L-R1MD “Positive Break Action” comes 
into action when the contact 
Cur- Terminal Oper. Force | Digi-Key Price Each Cherry is welded or clotted and the 
Fig. | Circuitry | rent Inch (mm) Actuator (Max. gms.) | Part No. 1 10 50 | PartNo. operating force is insufficient to 
High Performance Miniature Snap Switches - K Series — RoHS Compliant open the contact 
9 | spot | 3A |.187 (4.75), QC Straight | Button, Standard Temp. 25 cH631-ND 3112.76 2.30 | KWEA-QACA Fe en eco nna aaen Ng OEM ONE tenes ae 
NEW! Miniature Switch with Positive Break Action - DZ Series — RoHS Compliant NEW! Approvals: Europe: 3(3)A 250V-5E4; cULus: 5A 125VAC 
10 SPST 3A | .110 (2.8), QC Straight | Button, Standard Temp. 224 CH904-ND 4.81 4.28 3.56 | DZ1FB1BA 


Temperature Range: -20°C ~ 85°C 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2082 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


am 
= . rt . . 
Tyco Electronics Aleoswiteh Microswitches 
Authorized Distributor Contact | Dimension | Operating | Digi-Key Price Each Alcoswitch 
These miniature microswitches, with high reliability and low cost are offered with many options to suit most typical | Fig. | Rating X(mm)_| Force (gF) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
applications and can be used in instrumentation, household appliances, vending machines, industrial control systems, 16A 20.2 120 450-1440-ND 1.83 1.63 1.27 | 1478603-1 
medical equipment and security systems. Specifications: « Electrical Life: 100,000 Operations at 16A and 5A, 1,000,000 . gi fz 
Operations at 0.1A Mechanical Life: 10,000,000 Operations * Operating Temperature Range: -20°C ~ 130°C 1 16A 20.2 200 450-1441-ND 1.83 1.63 1.27 | 1478604-1 
16A 20.2 300 450-1442-ND 1.83 1.63 1.27 | 1478605-1 
0.1A 20.2 60 450-1444-ND 2.60 2.31 1.81 | 1478670-1 
16A 35.6 60 450-1445-ND 2.05 1.82 1.42 | 1478603-3 
16A 35.6 120 450-1446-ND 2.05 1.82 1.42 | 1478604-3 
16A 35.6 180 450-1447-ND 2.05 1.82 1.42 | 1478605-3 
5A 35.6 60 450-1448-ND 2.23 1.98 1.55 | 1478667-3 
9 0.1A 35.6 35 450-1449-ND 2.76 2.45 1.92 | 1478670-3 
16A 50.5 30 450-1450-ND 2.11 1.87 1.47 | 1478603-4 
16A 50.5 60 450-1451-ND 2.11 1.87 1.47 | 1478604-4 
16A 50.5 90 450-1452-ND 2.11 1.87 1.47 | 1478605-4 
5A 50.5 30 450-1453-ND 2.33 2.07 1.62 | 1478667-4 
0.1A 50.5 15 450-1454-ND 2.85 2.53 1.98 | 1478670-4 
3 16A 34 120 450-1455-ND 2.64 2.34 1.83 | 1478604-6 
0.1A 34 35 450-1457-ND 2.85 2.53 1.98 | 1478670-6 
4 16A 32.6 120 450-1458-ND 2.11 1.87 1.47 | 1478604-7 
0.1A 32.6 35 450-1460-ND 2.85 2.53 1.98 | 1478670-7 


~{ 
(> E*SWITCH" Snap Action Switches 


LS Series MS Series 7 
Specifications: * Contact Rating: 15 Amps @ 125/250 VAC Electrical Specifications: * Contact Rating: 5 Amps @ 125/250 VAC * Electrical LS Series 
Life: 50,000 cycles minimum * Mechanical Life: 500,000 cycles typical Life: 10,000 cycles minimum * Mechanical Life: 100,000 cycles typical 
«Insulation Resistance: 100MQ minimum « Dielectric Strength: 1,500 * Insulation Resistance: 100MQ minimum * Dielectric Strength: 1,000 
VAC for 60 seconds * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Materials: VAC for 60 seconds * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Materials: 
* Switch Housing and Actuator Button: High Temperature PBT (UL94V-0) —* Switch Housing and Actuator Button: High Temperature PBT (UL94V-0) 


* Contacts: Silver * Terminals: Copper Alloy © Contacts: Silver * Terminals: Copper Alloy 
Dimension X Operating Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. (mm) Force (gF) Termination Part No. 1 10 100 Part No. 
LS Series — Snap Action Switches, 15 Amps 
20.35 100 -1870C EG4518-ND 1.79 1.62 1.38 LS0851500F100C1A 
20.35 100 -2500C EG4519-ND 1.67 1.50 1.28 LS0851500F100C2A 
1 20.35 100 Solder Lug EG4520-ND 1.67 1.50 1.28 LS0851500F100S1A 
20.35 160 -1870C EG4521-ND 1.67 1.50 1.28 LS0851500F160C1A 
20.35 160 -2500C EG4522-ND 1.67 1.50 1.28 LS0851500F160C2A 
36.2 45 -1870C EG4523-ND 172: 1.55 1.32 LS0851502F045C1A 
36.2 45 Solder Lug EG4524-ND 1.72 1.55 1.32 LS0851502F045S1A 
2 36.2 75 -1870C EG4525-ND 1.72 1.55 1.32 LS0851502F075C1A 
36.2 75 Solder Lug EG4526-ND 1.72 1.55 1.32 LS0851502F075S1A 
60.1 40 -1870C EG4527-ND 1.72 1.55 1.32 LS0851503F040C1A 
3 33 85 -1870C EG4528-ND 1.78 1.61 1.37 LS0851504F085C1A 
33 140 -1870C EG4529-ND 1.78 1.61 1.37 LS0851504F140C1A 
4 20.9 250 -1870C EG4530-ND 1.84 1.66 1.41 LS0851505F250C1A 
34.3 120 -1870C EG4531-ND 1.84 1.66 1.41 LS0851506F120C1A 
MS Series — Miniature Snap Action Switches, 5 Amps 
2 60 -1100C EG4532-ND 1.01 A 78 MS0850500F060C1A F 
2 60 Solder Lug £G4533-ND 1.01 91 78 | MS0850500F060S1A MS Series 
2 80 -1100C EG4534-ND 1.01 1 78 MS0850500F080C1A 
5 2 80 Solder Lug EG4535-ND 1.01 91 78 MS0850500F080S1A 
2 150 -1100C EG4536-ND 1.01 1 78 MS0850500F15001A 
2 250 Solder Lug EG4537-ND 1.01 a 78 MS0850500F250S1A 
2 295 Solder Lug EG4538-ND 1.01 I 78 MS0850500F295S1A 
14.5 25 -1100C EG4539-ND 1.07 97 83 MS0850501F025C1A 
14.5 45 Solder Lug EG4540-ND 1.07 97 83 MS0850501F045S1A 
14.5 70 Solder Lug EG4541-ND 1.07 97 83 MS0850501F070S1A 
6 16.5 20 Solder Lug EG4542-ND 1.07 97 83 MS0850502F020S1A 
16.5 50 Solder Lug EG4543-ND 1.07 97 83 MS0850502F050S1A 
22.6 10 Solder Lug EG4544-ND 1.07 97 83 MS0850503F010S1A 
22.6 25 Solder Lug EG4545-ND 1.07 97 83 MS0850503F025S1A 
22.6 40 Solder Lug EG4546-ND 1.07 97 83 MS0850503F040S1A 
14.65 20 Solder Lug EG4547-ND 1.12 1.01 .87 MS0850504F020S1A 
7 14.65 35 -1100C EG4548-ND ted: 1.01 87 MS0850504F035C1A 
14.65 35 Solder Lug EG4549-ND 1.12 1.01 87 MS0850504F035S1A 
14.65 65 -1100C EG4550-ND 1.412 1.01 87 MS0850504F065C1A 
14.5 35 -1100C EG4551-ND 1.17 1.06 90 MS0850505F035C1A 
8 14.5 45 Solder Lug EG4552-ND 117 1.06 90 MS0850505F045S1A 
14.5 50 1100C EG4553-ND 1.17 1.06 90 MS0850505F05001A 
14.5 75 Solder Lug EG4554-ND 1.17 1.05 90 MS0850505F075S1A 


= 1408 7 
™ TycoElectronics AMP 


rolex’ Switch Connector and Terminal 
YY <O 


Authorized Distributor 


1.67(42.34) | Housing 

Switch Connector: 
°94\V-2 Nylon *UL Approved * Accepts 14-28 AWG * Number ] AM Pl P 
of Circuits: 3 * Maximum Current Rating: 10 * Maximum Voltage Lor e > 
Rating: 250 * Mounting Ears: No * Maximum Panel Thickness: = i 875 
NWA + Eng. No.: 2191 eo (6.38) _ ( Post Insulation Pods Ne (22.23) 
WM2553-ND........... $.52/1; $4.58/10; $30.53/100 (1.52)4— rom} Straight Style .187” Series Receptacle Housings: * UL 94\V-2 Flammability Rating * Nylon » Natural color 

. 1 * UL/CSA Approved * Insulation Diameter Maximum: .170” (4.32mm) * 3 circuits 
Terminal: ue .22 (5.61) AZATODGND si cenisneaidleevet sive skiitiiaduieestty ieergoleh Sulstniduide evsinntcedoveetatnedddt $4.46/10; $39.23/100 
14-22AWG, or (2) 18AWG Spade, Tin plated res Fs t Fastons: 
WM2684CT-NDt . $1.43/10; $11.45/100; $47.70/s00 (18.72) 29 (7.49) A27696CT-NDt 20-24AWG, Brass, Fit tab .020" (.51mm). .. $8.42/100; $35.08/500 
WM2684TR-ND¢ . $186.00/3,000 i A2TTOOCT-ND¢ 16-20AWG, Brass, Fit tab .020" (.51mm). .. $7.19/100; $29.94/500 
+ CutTape + Tape and Reel + Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 2083 


Snap-acting Switches 


A SERIES: Specifications: * Electrical Life: 200,000 cycles at 15A @ 250VAC * Operating Temperature: -55°C ~ 85°C 
* Switch Housing: Heat resistant phenolic (UL 94V-0) 

HB SERIES: Specifications: * Electrical Life: 150,000 cycles at 20A @ 250VAC * Operating Temperature: -55°C ~ 150°C 
* Switch Housing: Heat resistant/electrical grade phenolic 

LC SERIES: Specifications: * Electrical Life: 100,000 cycles at 1A @ 125VAC Operating Temperature: -25°C ~ 85°C 
¢ Switch Housing: Thermoplastic polyester (UL 94V-0) * Terminals: Copper alloy * Terminal Seal: Epoxy 

MM SERIES: Specifications: Electrical Life: 100,000 cycles at full rated load * Operating Temperature: -55°C ~ 135°C 
Switch Housing: Heat resistant phenolic (UL 94V-0) 

TF SERIES: Specifications: « Electrical Life: 300,000 cycles at 10A @ 250VAC Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
* Switch Housing: Thermoplastic (UL 94V-0) 


Fig. 4 


TM SERIES: Specifications: » Electrical Life: 350,000 cycles at 10A @ 250VAC * Operating Temperature: -55°C ~ 150°C 
* Switch Housing: Thermoplastic or general purpose phenolic (UL 94V-0) 

ZMS SERIES: Specifications: + Electrical Life: 10,000 cycles at 3A * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Switch 
Housing: Nylon 

ZMA SERIES: Specifications: + Electrical Life: 10,000 cycles at 3A * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C * Switch 
Housing: PBT 

LCS SERIES: Specifications: * Electrical Life: 6,000 cycles at 6A @ 125VAC UL * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 
Switch Housing: Thermoplastic polyester 

LCA SERIES: Specifications: ¢ Electrical Life: 6,000 cycles at 10A @ 125VAC »* Operating Temperature: -10°C ~ 125°C 


Switch Housing: Thermoplastic polyester Dimatisicnstiamnim 


3/8-32 Stainless steel 
FTHD. \@Q_ pl 


Contact Dim. | Operating Contact Dim. | Operating 
Cir- | Rating A Force | Digi-Key Price Each C&K Cir- | Rating A Force | Digi-Key Price Each C&K 
Fig.| cuitry | (A) Terminal | (mm) (Max. gms) Part No. 4 25 100 |PartNo. Fig.| cuitry | (A) Terminal | (mm) (Max. gms) Part No. il 25 100 |PartNo. 
General Purpose — A Series 16 | SPOT] 11 187"0C | 35.6 40 |CKN1432-ND 6.46 5.17 4.10 |TFCGV3VT155BC 
1] spor) 45 250"ac | 567 /CKNI40@ND 348 279 221 JASKHCePoaac i6| spoT] 14 187"ac | 69.9 20 | CKN1433-ND 6.52 5.22 4.14 |TFCGV3VT185BC 
2 | DPOT| 15 .250"QC | 41.1) 510 |CKN1409-ND 847 6.78 5.37 |ADPDC2LO4AC Miniature — TM Series 
3) SPOT) 15 | .250"QC | 35.1 | 113 TCKNISIONDI) 5:96 4.77 3.78 JASKHCZA04AC 15] spoT] 10 | 187"Qc | 203] 75 |CKN1434-ND 389 311 2.47 |TMCGDeSPOO40C 
4 | DPDT| 15 ] .250"QC | 20.6 | 850 | CKN1411-ND = 9.37 7.50 5.94 JADPDC2J04AC 15| SPDT] 10 | .250"0C | 203} 75 |CKN1435-ND 4.17 3.34 2.64 |TMCGDeSP004ac 
4 | spoT} 15 | 250"QC | 20.6 | 567 | CKNI412-ND_ 5.09 4.07 _ 3.28 |ASKHC2J04AC 16 | SPOT] 10 | .187"aC | 356} 45 |CKN1436-ND 3.27 2.62 2.08 |TMCGD6ST1540C 
5 | SPOT} 15 | .250"QC |BikCap) 567 | CKN1413-ND 7.57 6.06 4.80 JASKHC2B14AC 16| SPOT] 10 | .187"0C | 699 | 20 |CKN1437-ND 3.22 2.58 2.05 |TMCGD6ST1840C 
5 | SPDT} 15 250" QC |Red Cap) 567 | CKN1414-ND 7.57 6.06 4.80 |ASKHC2BB4AC 16 | spoT] 10 187"ac | 56.4 17 | CKN1438-ND 3.27 2.62 2.07 |TMCGD6ST2740C 
6 | DPOT | 15 250" QC | 381) 170 | CKNI415-ND 8.47 6.78 5.37 |ADPDC2TO4AC 17 | spoT] 10 187"aC | 328 50 | CKN1439-ND 3.23 -2.59 2.05 |TMCGD6ST1440C 
6 | SPDT] 15 .250"QC | 381] 113 |CKN1416-ND 4.19 3.35 2.66 |ASKHC2TO4AC Duel Piao? 2Ms Seria 
6 | SPST] 15 250"QC | 381] 113 |CKN1417-ND 3.64 291 2.31 |ASKHC2TO4AY 
7 | DPDT 15 250” QC 38.1 510 CKN1418-ND 9.50 7.60 6.02 /ADPDC2WO4AC 18 | SPDT 3 Solder Plunger} 130 CKN9159-ND 3.52 2.82 2.24 |ZMSH03130P00SSC 
Hex\ut 3/832 NEF2B THD........ -_ CKN1829-ND 3226 21 106338 18| SPOT] 3 PCPins |Plunger| 130 |CKN9161-ND 3.27 2.62 2.08 |ZMSLO3130P00PSC 
: 18| SPOT] 3 Rt. Angle Plunger! 130 |CKN9162-ND 3.52 2.82 2.24 |ZMSLO3130PO0RRC 
Precision Sealed IP65 — HB Series 18| SPDT) 3 12°Wires |Plunger| 130 |CKN9163-ND 5.54 4.44 3.51 |ZMSHO3130P00JSC 
8 | SPDT] 20 | 6-32Screw | — 370 | CKN1419-ND 15.16 12.13 9.61 |HBS2KCB4SJ055C 18 | spoT] 3 Solder | 14.7 | 130 | CKN9160-ND 352 282 2.24 |ZMSHO3130T10SSC 
9 | SPDT} 20 | 4-40Screw | 21.8 | 100 |CKN1420-ND 12.56 10.05 7.96 |HBS2KGB4SA011C Gibeniniatars =A Satine 
9 | SPDT} 20 | 6-32Screw| 21.8 | 100 |CKN1421-ND 12.79 10.24 8.10 |HBS2KGB4SA055C 
1o| spot] 20 | 4-40 Screw | 373 | 71 _|CKN1422-ND 12.03 9.63 7.63 |HBS2KGB4sTo11c | | 19] SPOT) 3 PC Pins Plunger} 150 | CKN9164-ND = 8568.54 /ZMAO3A150PO0PC 
Sibnilblatine Precision LC @arles i9| spoT] 3 PCPins | 394 | 150 |CKN9165-ND 1.10 .88 .70 |ZMAO3A150L04PC 
i9| spoT] 3 Lt.Angle |Plunger) 150 |CKN9166-ND 118 95 75 |ZMAO3A150PO0LC 
11 | SPOT) 1 Solder 7 48 | CKN1424-ND 6.95 5.57 4.41 |LCGGX1A10EC 19| spoT] 3 Rt. Angle |Plunger| 150 |CKN9167-ND 1.18  .95  .75 |ZMAQ3A150PO0RC 
41) spoT) 4 Lt.Angle | 7.4 57 | CKN1425-ND 7.92 6.34 5.02 |LCGHF5A10LC Suusisiative Sealed — CS Seviae 
11) spoT] 14 Rt Angle | 7.1 57 | CKN1426-ND 7.92 6.34 5.02 |LCGHF5A10RC 
‘uainl Bracicloni= Maar Barloe 20| spoT] 6 Solder Plunger] 60  |CKN9168-ND 310 249 1.97 |LCSO6AO60PO0SC 
20| SPDT] 6 Solder | 28 60 |CKN9169-ND 3.29 263 2.09 /LCSO6AO60LO3SC 
12 | SPDT 7 Solder Turret] 13.5 170 CKN1427-ND 13.64 10.92 8.64 /MMGGD1L2C 20 | SPDT 6 Solder 18.5 60 CKN9170-ND 3.35 2.68 2.13 |LCSOGAO60L19SC 
13 | SPDT 7 Solder Turret] 6.9 115 CKN1428-ND 18.79 15.04 11.90 |MMGGD1WO0C 20 | SPDT 6 110” QC [Plunger 60 CKN9171-ND 3.37 2.70 2.14 |LCSO6AO60P00QC 
Miniature — TF Series 20| SPDT] 6 ‘10"ac | 28 60 |CKN9172-ND 3.56 285 2.26 /LCSO6AO60LO30C 
44) spoT] 14 187" aC | 20.6 90 | CKN1429-ND 7.23 5.79 4.58 |TFCGV3VA105BC 20; [SEDI | STADE OG: [226+ 80 FERRED 3.66 2.04 2.82 |LOSO6A080L2706 
15| SPDT) 11 187"0C | 20.3 75 | CKN1431-ND 5.59 4.47 3.54 |TFCGV3VPO05BC Subminiature — LCA Series 
15 | SPDT | 5A277 | .187"QC Plunger} 25  |CKN9180-ND 4.71 3.78 2.99 |TFCDH8SP0040C 21] spoT] 10 Solder Plunger) 140 |CKN9174-ND 1.81 1.45 1.15 |LCA10A140P00SC 
15| spoT) 14 187" QC |Plunger) 25 |CKN9181-ND 1036 8.29 6.57 |TFCDF5SP0040C 21] SPDT] 10 110" QC Plunger) 140 |CKN9175-ND 242 1.70 1.35 |LCA10A140P000C 
15 | spot] 5 250" QC _|Plunger| 150 | CKN9185-ND 5.07 4.06 3,22 |TFCJJ6SPOO4AC 21] SPDT] 10 Solder | 209 | 140 |CKN9176-ND 207 1.66 1.32 |LCA10A140L21SC 
16 | SPOT | 5A277 | 187" 0C | 206 25 | CKN9184-ND 4.80 3.84 3.04 |TFCDH8SA1040C 21] SPDT] 10 PCPins |Plunger| 140 |CKN9177-ND 212 1.70 1.35 |LCA10A140P00PC 
16 | SPOT | 5A277 | 187"QCc | 34 25 | CKN9183-ND 5.59 4.47 3.54 |TFCDH8ST1340C 21] SPDT] 10 Lt.Angle |Plunger) 140 |CKN9178-ND 242 1.70 1.35 |LCA10A140PO0LC 
16 | SPOT | 5277 | .187"QC | 35.6 25 | CKN9182-ND 5.59 4.47 3.54 |TFCDH8ST1540C 21 | SPDT] 10 Rt. Angle |Plunger| 140 |CKN9179-ND 2.12 1.70 1.35 |LCA10A140P00RC 
Digi-Ke' Price Each C&K 
Door Interlocks Description Part No. i 10 100 | Part No. 
IT's door interlock switches feature a push/pull motion SPDT Screw Terminals CKN1400-ND 1868 16.14 13.59 | 11TL602 
making these switches ideal for computer enclosures, panel builders, and SPDT Screw Terminals, Tapped Plunger CKN1401-ND 21.19 18.31 45.42 | 11TL604 
inaustrial enclosures: SPDT Screw Terminals, Tapped Plunger | CKN1402-ND 21.97 18.98 15.99 | 12TL604 
Specifications: * Contact Rating: 15A @ 125 and 250VAC » Electrical Life: 2-SPDT Screw Terminals CKN1404-ND 27.40 23.67 19.93 | 23TLe02 
150,000 cycles at 15A @ 250VAC »« Operating Temperature: -55°C ~ 150°C ‘ 
+ Material: « Plunger: Stainless Steel « Tapped Plunger: 4-40 X .375 depth 2-SPDT Screw Terminals, Tapped Plunger | CKN1405-ND 29.92 25.84 21.76 | 23TL604 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2084. (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


EzectroswitcH C2/C3 Series Rotary 
Switches 1/4 Amp 


The C2/C3 series offers an 8 position and a 12 position vertical PC board mountable design. Specifications: Electrical: 
© Current and Voltage Ratings: 0.25 amp @ 28VDC « Dielectric Strength: 1,000VAC Contact Resistance: Average 
initial 30mQ Insulation Resistance: In excess of 10,000MOQ Mechanical: ¢ Terminal and Contacts: Brass with silver 
plate Insulation: Polyester * Index Life: 25,000 cycles minimum ¢ Index Angle: 30° «Index Stop: Adjustable * Stop 
Strength: 8 inches/pound minimum Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


B75 3125 Mtg. 
4a 1.390 Surface 
HN 
1/4-32 
thread Mt 
surface 
Active Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck | Decks | Shorting | Part No. 1 10 50 Part No. 
C2 Series — 8 Pin — RoHS Compliant 

1 2-8 1 1 No 451-1002-ND 18.50 14.80 12.95 | C2P0108N-A 
2 2-8 1 2 No 451-1004-ND 22.25 17.80 15.58 | C2P0208N-A 
2. 2-4 2 1 No 451-1003-ND 18.50 14.80 12.95 | C2P0204N-A 

C3 Series — 12 Pin 
1 2-12 1 1 No 451-1005-ND® 18.50 14.80 12.95 | C3P0112N-A 
1 2-12 1 2 No 451-1007-ND 22.25 17.80 15.58 | C3P0212N-A 
2 2-6 2 1 No 451-1006-ND® 18.50 14.80 12.95 | C3P0206N-A 
3 2-4 3 1 No 451-1008-ND@ 18.50 14.80 12.95 | C3P0304N-A 
4 2-6 2 2 No 451-1009-ND@ 22.25 17.80 15.58 | C3PO406N-A 
6 2-4 3 2 No 451-1010-ND® 22.25 17.80 15.58 | C3PO604N-A 
RoHS Compliant 


C4 Series Rotary Switches 1/2 Amp Rots 


The C4 Series provides a versatile, fully enclosed design, that helps keep dirt and 
moisture out of the contact area while locking in lifetime lubricants. 
Specifications: Electrical: » Current and Voltage Rating: 0.5 amp @ 28VDC; 0.3 
amp @ 125VAC ° Dielectric Strength: 1,000VAC Contact Resistance: Average 
initial 3mQ » Insulation Resistance: In excess of 10,000MOQ Mechanical: ¢ Ter- 
minals and Contacts: Brass with silver-plate * Index Life: 25,000 cycles minimum 
Index Angle: 30° Standard, 36°, 45°, 60°, and 90° available * Index Stop: Adjust- 
able * Stop Strength: 25 inches/pound minimum « Insulation: Diallyl phthalate 
Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


thread 


Active | Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck | Decks | Shorting | PartNo. 1 10 50 | Part No. 
af 2-12 1 1 No 451-1011-ND 15.75 12.60 11.03 | C4D0112N-A 
2 2-06 2 1 No 451-1012-ND 15.75 12.60 11.03 | C4D0206N-A 
2 2-12 1 2 No 451-1013-ND 20.25 16.20 14.18 | C4D0212N-A 
3 2-12 1 3 No 451-1015-ND 23.75 19.00 16.63 | C4D0312N-A 
3 2-04 3 1 No 451-1014-ND 16.50 13.20 11.55 | C4D0304N-A 
4 2-12 1 4 No 451-1017-ND 29.00 23.20 20.30 | C4D0412N-A 
4 2-06 2 2 No 451-1016-ND 20.25 16.20 14.18 | C4D0406N-A 
5 2-12 il 5 No 451-1018-ND 33.50 26.80 23.45 | C4D0512N-A 
6 2-06 2 3 No 451-1020-ND 24.50 19.60 17.15 | C4DO606N-A 
6 2-04 3 2 No 451-1019-ND 20.25 16.20 14.18 | C4D0604N-A 
6 2-12 il 6 No 451-1021-ND 38.00 30.40 26.60 | C4D0612N-A 
8 2-06 2 4 No 451-1022-ND 29.75 23.80 20.83 | C4D0806N-A 
10 2-06 2 5 No 451-1024-ND 35.00 28.00 24.50 | C4D1006N-A 
12 2-04 3 4 No 451-1025-ND 31.00 24.80 21.70 | C4D1204N-A 
15 2-04 3 5 No 451-1026-ND 36.25 29.00 25.38 | C4D1504N-A 
C5 Series Rotary Switches 1.0 Amp Rows 


The C5 Series offers a very economical and lightweight 
design. Standard features include 30° indexing up to 12 
positions, solder lug terminals, and both internal and 
external seals for washability. Specifications: Electrical: 
¢ Current and Voltage Rating: 1 amp @ 28VDC; 1 amp 
@ 125VAC » Dielectric Strength: 1,000VAC + Contact 
Resistance: Average initial 20mQ » Insulation Resistance: 
in excess of 10,000MO Mechanical: « Terminals and . 4 
Contacts: Brass with silver-plate »* Index Life: 25,000 E 

cycles minimum « Index Angle: Positive 30° ° Index Stop: eae 8-92 thread 
Adjustable »* Stop Strength: 4.5 inches/pound minimum Bi 

¢ Insulation: Polyester Hardware: Mounting nut and lock- 375 

washer are shipped assembled. 


Active Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck | Decks | Shorting | PartNo. il 10 50 | Part No. 
C5 Series — Sealed Solder Lug 
Al 2-12 1 1 No 451-1027-ND 9.25 7.40 6.48 | C5P0112N-A 
2 2-06 2 1 No 451-1028-ND 10.00 8.00 7.00 | C5PO206N-A 
3 2-04 3 1 No 451-1029-ND 10.50 8.40 7.35 | C5PO304N-A 
4 2-03 4 1 No 451-1030-ND 11.00 8.80 7.70 | C5P0403N-A 


C7 Series Rotary Switches 1.0 Amp 


The C7 Series provides a fully enclosed, modular design that enables switching up to 
24 positions. Our standard design offers 15° indexing and solder lug terminals. 

Specifications: Electrical: * Current and Voltage Rating: 1.0 amp @ 28VDC; 0.5 
amp @ 125VAC « Dielectric Strength: 1,000VAC between current carrying parts and 
ground »* Contact Resistance: Average Initial 3mQ © Insulation Resistance: In 
excess of 10,000MQ Mechanical: * Terminals and Contacts: Brass with silver- 
plate as standard « Insulation: Diallyl phthalate » Index Life: 25,000 cycles minimum 


LS 
J WN 
ee Jolie 
ae 
oe mala a 0.250" a/g.39 % 
* Index Stop: Adjustable * Stop Strength: 25 inches/pound minimum thread 
Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


D2 Series Rotary Switches .55 Amp 


The D2 Series switch is used where space is at a premium. This dual ball side thrust index offers exceptional 
torque control. Standard designs utilize diallyl phthalate or ceramic insulation, solder lug terminals, and 30° 
adjustable stop indexing. 

Specifications: Electrical: * Current and Voltage Rating: 0.55 amp @ 28VDC; 0.25 amp @ 115VAC 
¢ Current Carrying Capacity: 7 amps * Dielectric Strength: 750VAC between current carrying parts 
and ground ¢ Contact Resistance: Average initial 5nQ «Insulation Resistance: Diallyl in excess of 
900,000MQ, Ceramic in excess of 1,000,000MQ Mechanical: ¢ Clips and Rotors: Brass with silver-plate 
as standard ¢ Insulation: Diallyl phthalate or ceramic * Index Life: 25,000 cycles minimum »¢ Index Angle: 
Positive 30° * Index Stop: Adjustable standard * Stop Strength: 10 inches/pound minimum 


Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


-250| 


D2D= 0 2504 [100 
D2C= @ 12574 L 
3/8-32 Thread 
Mtg. Surface ~ 


Active |Poles/ |No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck |Decks | Shorting | Part No. 1 10 50 Part No. 

1 2-12 1 1 No 451-1056-ND® 35.48 29.03 25.80 | D2D0112N 

2-06 2 1 No 451-1057-ND® 35.48 29.03 25.80 | D2D0206N 
2 2-12 1 2 No 451-1058-ND® 47.03 38.48 34.20 | D2D0212N 
3 2-05 3 1 No 451-1059-ND® 35.48 29.03 25.80 | D2D0305N 
3 2-12 1 3 No 451-1060-ND® 54.25 43.40 37.98 | D2D0312N 
4 02-06 2 2 No 451-1061-ND® 42.75 34.20 29.93 | D2D0406N 
6 02-05 3 2 No 451-1062-ND® 42.75 34.20 29.93 | D2DO605N 
6 02-06 2 3 No 451-1063-ND® 54.25 43.40 37.98 | D2DO606N 
1 02-11 1 1 No 451-1045-ND 45.00 36.00 31.50 |D2C0111N 
3 02-03 3 1 No 451-1048-ND® 45.00 36.00 31.50 | D2C0303N 
3 02-11 1 3 No 451-1049-ND 92.50 74.00 64.75 |D2C0311N 
4 02-05 2 2 No 451-1050-ND 68.75 55.00 48.13 | D2CO405N 
RoHS Compliant 


D4 Series Rotary Switches 1.5 Amp 


The D4 Series switch is the most economical and versatile switch 
in our open frame rotary line. This series offers the quality feel of 
a ball and spring index mechanism. 

Specifications: Electrical: Current and Voltage Rating: 1.5 
amps @ 28VDC; 0.5 amp @ 115VAC =» Dielectric Strength: 
1,500VAC Contact Resistance: Average initial 3.5mQ 
¢ Insulation Resistance: Glass epoxy in excess of 750,000MQ. 
Ceramic in excess of 1,000,000MQ 

Mechanical: Clips and Rotors: Brass with silver-plate as 
standard. * Index Life: 25,000 cycles minimum «Index Angle: 
Positive 30° * Stop Strength: 10 inches/pound minimum « Index 
Stop: Adjustable 

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled. 


Active | Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles | Positions | Deck | Decks | Shorting | Part No. il 10 50 | Part No. 
1 02-11 1 1 No 451-1096-ND 23.75 19.00 16.63 | D4GO111N 
2 02-11 1 2 No 451-1098-ND 32.25 25.80 22.58 | D4G0211N 
2 02-05 2 1 No 451-1097-ND 23.75 19.00 16.63 | D4GO0205N 
3 02-11 1 3 No 451-1100-ND 40.50 32.40 28.35 | D4G0311N 
3 02-03 3 1 No 451-1099-ND 23.75 19.00 16.63 | D4G0303N 
4 02-11 1 4 No 451-1102-ND 48.75 39.00 34.13 | D4G0411N 
4 02-05 2 2 No 451-1101-ND 32.25 25.80 22.58 | D4GO405N 
1 02-12 1 1 No 451-1087-ND 35.75 28.60 25.03 | D4C0112N 
Rotary Accessories — 
Belts 


Knobs and Dial Plates 


Digi-Key Price Each | Electroswitch 
Fig.| Description Part No. i 10 | Part No. 
Pointer Knob with One Set Screw, .125” Shaft 451-1122-ND 3.25 2.60 | 1400R 
Round Knob with One Set Screw, .250” Shaft 451-1123-ND 9.25 7.40 | 1914N 
Pointer Knob with One Set Screw, .250” Shaft 451-1121-ND 2.75 2.20 | P2300 


Dial Plate, 1-23 Digit, 1.87” diameter 15° 
Dial Plate, 1-11 Digit, 1.87” diameter 30° 
Dial Plate, 1-12 Digit, 1.87” diameter 30° 


451-1126-ND 2.38 1.90 | P173 
451-1125-ND 3.25 2.60 | P118 
451-1124-ND 3.25 2.60 | P112 


onslons 


500 Series Magnetic Encoders 


The Electroswitch 500 Series Magnetic Encoders are built 
upon a contact free integrated circuit design. This encoder 
integrates hall effect sensing and digital signal processing 
to provide high-resolution angular measurement solutions. 1.759 


“400 1.028 
ee 


0.047 - BA+ 


Specification: Electrical: Operating Voltage: 4.7 ~ 5.7 -100 
VDC ¢ Supply Current: 30mA max. * Logic Output: 
VCC High; 0.4 Low * Power Consumption: 165mW 
max. * Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 


Note: Mounting Hardware Included 


~ 
3/8-32 UNEF-2A 
Thread 


Active | Poles/ | No. of Digi-Key Price Each Electroswitch Digi-Key Price Each Electroswitch 
Poles| Positions | Deck | Decks | Shorting | Part No. il 10 50 | Part No. Description Part No. 1 10 50 Part No. 
1 23 1 1 No 451-1035-ND 23.75 19.00 = 16.63) C7D0123N Quadrature Output, 32 PPR 451-1127-ND 45.28 36.22 31.70 | 505Q-0032-S010 
2 23 1 2 No 451-1037-ND 37.25 29.80 26.08) C7D0223N Quadrature Output, 64 PPR 451-1128-ND 45.28 36.22 31.70 | 505Q-0064-S010 
1 24 1 1 No 451-1036-ND 23.75 19.00 16.63) C7D0124N-C Quadrature Output, 128 PPR 451-1129-ND 45.28 36.22 31.70 | 505Q-0128-S010 
2 24 1 2. No 451-1038-ND 37.25 29.80 26.08 | C7D0224N-C Quadrature Output, 256 PPR 451-1130-ND 45.28 36.22 31.70 | 505Q-0256-S010 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 2085 


reap hill Rotary Switches 
Series 75 Single Deck 


Specifications: ¢ 0.3 inch diameter * 200mA * Compact Rotary Switch 


Features: *PCB Mount °¢ Life: 10,000 cycles » 1/4 - 32 UNF - 2A bushing thread, 1/8 inch shaft » Non- 
shorting, wiping contacts (shorting contacts not available) 


Series 71 Multi-Deck 


Specifications: ¢ 0.5 to 0.75 inch diameter * 250mA Rotary Switch 

Features: * Behind panel: 1 deck - 0.761 inch, 2 decks - 0.979 inch *71A = 1/4-32 UNEF -2A .125” shaft, 
71B = 3/8-32 UNEF -2A .250” shaft. * Adjustable Stop (AJ) with non-shorting contacts (N) Note: Contact 
Digi-Key for shorting contacts. 


Fig. 1 
3/8-32 UNEF-2A _ 


yi M 
Use Series 1 3/8 32 
Grayhill Knobs. UNEF-2A 


Use Series 11 
Grayhill Knobs 


Use Series 11 
Grayhill Knobs. 


Angle | No. | Pos. aX A 
of of per | Digi-Key Price Each Grayhill Adjustable Stop: Allows you to change ) 
Fig. Style Throw | Poles | Pole | Part No. 1 25 = 100 ‘| Part No. number of positions per pole. Simply remove \)R \ 
and relocate stop pins in the holes in front of 5) Kee YS 
36 | 1 | 4 | GH7360-ND 22.37 18.80 13.39 | 75AP36-01-1-04N awitch: Ping are held in place’ by a self-adhe- S 
{ Screwdriver 36° 2 4 GH7363-ND 26.77 22.49 16.02 | 75AP36-01-2-04N sive sticker which fits over the front plate. —s REMOVABLE STICKER FOR 
36° 1 6 GH7361-ND 22.37 18.80 13.39 | 75AP36-01-1-06N ADJUSTMENT OF STOPS 
36° 1 8 GH7362-ND 22.37 18.80 13.39 | 75AP36-01-1-08N 
36° 1 2 GH7306-ND 25.54 21.47 15.29 | 75BP36-01-1-02N Angle] No. |Poles) Max 
2 Shaft a 1 4 GH7307-ND 25.54 21.47 15.29 | 75BP36-01-1-04N Tete ati ati per Positions Digi-Key Pace Each Grayhill 
36 1 6 GH7308-ND 25.54 21.47 15.29 | 75BP36-01-1-06N Fig.| ination |Throw| Decks | Deck| per Pole | Part No. 1 25 100 ‘| PartNo. 
30° 1 1 12 GH7319-ND 15.72 13.21 9.41 | 71AD30-01-1-AUN 
. . 30° 1 2 6 GH7320-ND 16.33 13.72 9.77 | 71AD30-01-2-AUN 
Series 50 and 51 Single Deck 30° 2 1 12 GH7321-ND 20.35 17.10 12.18 | 71AD30-02-1-AJN 
Specifications: 30° 2 2 6 GH7322-ND 21.62 18.17 12.94 | 71AD30-02-2-AJN 
* 0.50 inch Diameter * 200 mA Rotary Switch 36° 1 1 10 GH7359-ND 15.72 13.22 9.41 | 71AD36-01-1-AUN 
: ieee 36°] 1 2 5 | GH7323-ND 16.33 13.72 9.77 | 71AD36-01-2-AJN 
Features: UNF-2A 
iadusing Stakdand: = Bend i rega ick THREAD 36° 2 1 10 GH7324-ND 20.35 17.10 12.18 | 71AD36-02-1-AJN 
¢ Industry andart * Behind pane a Inc! i a 19.9, 
(solder terminals), 0.662 inch (PC terminals) * 1/4 - 1 Solder 36 2 7 5 G25:118 21,62) 1817 12.04 | 71AD36+-02-2-AIN 
28 UNF - 2A bushing thread, 1/8 inch shaft * PC or 30° 1 1 12 GH7101-ND 15.71. 12.57 9.43 | 71BD30-01-1-AJN 
Solder terminals, Life: 25,000 cycles »* Adjustable 30° 1 2 6 GH7102-ND 16.32 13.06 9.80 | 71BD30-01-2-AJN 
Stop (AJ) with non-shorting contacts (N) Note: . 7 30° 2 1 12 GH7103-ND 20.34 16.28 12.21 | 71BD30-02-1-AJN 
Contact Digi-Key for:shorting contacts {80"-and'S6° Userseries Ti Graynill Snobs 30°) 2 | 2] 6  |GH7104-ND 21.61 17.29 12.97 | 71BD30-02-2-AJN 
Only),/shattandipaniel eer 3e| 1 | 1 | 10 |GH7311-ND 15.72 13.21 9.41 | 71BD36-01-1-AJN 
iio | ce. |) Cecio se) 1 | 2] 5 |GH7312-ND 16.33 13.72 9.77 | 71BD96-01-2-AJN 
of of Positions | Digi-Key Price Each Grayhill 36° 2 1 10 GH7313-ND 20.35 17.10 12.18 | 71BD36-02-1-AJN 
Termination | Throw | Poles per Pole | Part No. 1 25 100 | PartNo. 36° 9 9 5 GH7314-ND 91.62 18.17 12.94 | 71BD36-02-2-AJN 
30° 1 12 GH7277-ND 16.66 13.33 10.00 | 51D30-01-1-AJN z 
age, || gs —_\Fetacetn o04a 4696.49.08. | 51090-01-2-AIN 30°) 1 | 1 | 12 |GH7326-ND 17.17 14.43 10.28 | 71ADF30-01PAJN 
36° 1 10 GH7273-ND 15.46 12.37 9.28 | 50D36-01-1-AJN 30° 1 2 6 GH7327-ND 17.81 14.97 10.66 | 71ADF30-01QAJN 
36° 2 5 GH7274-ND 19.11 15.29 11.47 | 50D36-01-2-AJN 30° 2 1 12 GH7328-ND 23.57 19.80 14.11 ) 71ADF30-02PAUN 
Solder o 5 7 ae _ 28 ae a ET oar 30} 2 | 2 6 | GH7329-ND 24.81 20.85 14.85 | 71ADF30-02QAJN 
60° { 6 GH7349-ND 16.13 13.55 965 50D60-01-1-AJN ae 1 1 10 GH7330-ND 1717 14.43 10.28 | 71ADF36-01PAJN 
eG: 3 etraentnn s00e 4688 49.00. SODRO-O1OcAIN 36°) 1 | 2] 5  |GH7331-ND 17.81 14.97 10.66 | 71ADF36-010AJN 
90° 1 4 GH7351-ND 16.13 13.56 9.66 | 50D90-01-1-AJN 36° 2 1 10 GH7332-ND 23.57 19.80 14.11 | 71ADF36-02PAUN 
90° 2 2 GH7352-ND 20.05 16.85 12.00 | 50D90-01-2-AUN 2 PC 36° 2 2 5 GH7333-ND 24.81 20.85 14.85 | 71ADF36-02QAJN 
on : i ae one ee ee BSc 30] 1 | 4 12 | GH7105-ND 16.84 14.15 10.08 | 71BDF30-01PAJN 
36° 1 10 GH7275-ND 16.17 12.94 9.70 50DP36-01-1-AJN a0: 1 2 6 GH7106-ND 17.46 14.68 10.45 | 71BDF30-01QAJN 
ape a 5 _fetvaratnn 49801585 4180. | SODPSROT:CAIN 30°) 2 | 1 | 12 |GH7t07-ND 30.62 25.73 18.33 | 71BDF30-02PAJN 
PC 45° 1 8 GH7353-ND 16.84 14.15 10.08 | 50DP45-01-1-AJN 30° 2 2 6 GH7108-ND 26.69 22.43 15.98 | 71BDF30-02QAJN 
45° 2 4 GH7354-ND 20.75 17.44 12.42 | 50DP45-01-2-AJN 36° 1 1 10 GH7315-ND 17.17 14.43 10.28 | 71BDF36-01PAJN 
a : : ie tee bea re STBReRa IN se | 1 | 2 | 5 | GH7316-ND 17.81 14.97 10.66 | 71BDF36-010AJN 
90° 1 4 GH7357-ND 4684 1415 10.08 | S0DP90-01-1-AJN = 2 1 10 GH7317-ND 25.86 21.73 15.48 | 71BDF36-02PAJN 
ane; Ill oa 9 GH735@-ND 90.75 1744 1242 | SODP90-01-2-AJN 36 | 2 | 2 | 5 |GH7318-ND 24.81 20.85 14.85 | 71BDF36-020AJN 


Series 56 Single Deck 


Specifications: * 0.5 inch diameter * 200mA Rotary Switch 


Features: * Behind panel 0.480 inch (solder terminals) 0.377 inch (PC terminals) * 1/4 - 28 UNF - 2A 
bushing thread, 1/8 inch shaft * PC or Solder terminals, Life: 25,000 cycles » Adjustable stop (AJ) with non- 


shorting contacts (N) Note: Contact Digi-Key for shorting contacts 


1/4-28 UNF-2A, 
THREAD 


Series 42 and 44 Mil Style 


Features: 


* Adjustable Stop Rotary Switch 


* Rugged construction, fully enclosed, adjustable stops 


* Rated make/break, 1A; Carry 10A, 115 VAC resistive 


3/8-32 UNEF-2A 
THREAD 


Adjustable Stop: Allows you to 
change number of positions 


per pole. Simply remove 
and relocate stop pins in 
the holes in front of switch. 


* Non-shorting contact (N) 


* Insulation Resistance: 50 MO initial, 1JOOOMO minimum 


Use Series 11 Grayhill Knobs 


2086 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


} aL , ARG 
Pins are held in place by a ©. Adiusiable'Slop Pins: ae dee Hy iF ee Digi-Key Price Each Grayhill 
self-adhesive sticker which Removable sticker for Throw Pole Decks Deck Part No 1 25 100 | Part No 
fits over the front plate. adjustment of stops - . 
36° 10 1 1 GH4201-ND 38.69 30.95 23.22 | 42D36-01-1-AJN 
36° 5 1 2 GH4202-ND 40.34 32.27 24.21 | 42D36-01-2-AJN 
pogla We Maxim aii Pere eee 36° 10 2 1 GH7343-ND 50.42 42.36 30.17 | 42D36-02-1-AJN 
of ol sitions igi-Key rice Eac rayhi 5 
Termination |Throw | Poles per Pole Part No. 1 25 100 | PartNo. 36 5 2 2 GH7344-ND 53.76 45.17 32.17 |42D36-02-2-AJN 
30° 1 12 GH5601-ND 11.04 8.84 6.63 | 56D30-01-1-AJN 30° 12 1 1 GH4401-ND 39.70 31.76 23.82 | 44D30-01-1-AUN 
30° 2 6 GH5602-ND 12.24 9.80 7.35 | 56D30-01-2-AJN e | -01-2- 

Solder 36° 1 10 GHS603-ND 1068 855 641 | 56D36-01-1-AJN 30 6 1 2 GH4402-ND 41.37 33.10 24.83 | 44D30-01-2-AJN 
36° 2 5 GH5604-ND 11.89. 9.52 7.14 | 56D36-01-2-AJN 30° 12 2 1 GH7345-ND 52.77 44.34 31.58 | 44D30-02-1-AJN 
30° 1 12 GH7279-ND 11.38 9.11 6.83 | 56DP30-01-1-AUN 30° 6 2 2 GH7346-ND 56.08 47.12 33.56 | 44D30-02-2-AJN 
30° 2 6 GH7280-ND 12.60 10.08 7.56 | 56DP30-01-2-AUN 0 i 3-4 - 

PC 36° i 10 GH7281-ND 4103 883 662 | S6DP36-01-1-AJN 30: 12 3 1 GH7334-ND 65.81 55.30 39.39 | 44D30-03-1-AJN 
36° 2 5 GH7282-ND 12.24 9.80 7.35 | 56DP36-01-2-AUN (Continued) 


hilt Rotary Switches (con) 


OMRON), Potary Dir switches 


LIFE EXPECTANCY: »¢ Mechanical: 10,000 operations minimum (A6R 5,000) »* Electrical: 2,000 oper- 
ations minimum ¢ Contact Resistance: 200mQ. 


Series 19 


Grayhill’s Series 19 Single Deck Rotary 
Switches are 2 inches in diameter and are 
rated for 15Amps @ 120VAC. UL Recog- 
nized. Rugged Construction 


* Contacts: Non-shorting 


Use Series 11 
Grayhill Knobs 


* Rotational Torque: 30 to 75 oz-inch 


* Hardware included 

Digi-Key Price Each Grayhill 
Description Part No. 1 25 100 250 | Part No. 
4 Position, Solder Terminal GH7283-ND® 28.92 23.14 17.36 14.47 | 19001-04UL 
6 Position, Solder Terminal GH7284-ND® 31.74 = 25.39 19.05 15.87 | 19001-06UL 
8 Position, Solder Terminal GH7285-ND® 34.57 =. 27.66 20.74 17.29 | 19001-08UL 
10 Position, Solder Terminal GH7286-ND 37.35 29.89 22.42 18.68 | 19001-10UL 
4 Position, .250 Quick Connect GH7287-ND® 28.92 23.14 17.36 14.47 | 19101-04UL 
6 Position, .250 Quick Connect GH7288-ND® 31.74 25.39 19.05 15.87 | 19101-O6UL 
8 Position, .250 Quick Connect GH7289-ND®@ 34.57 27.66 20.74 17.29 | 19101-08UL 
10 Position, .250 Quick Connect GH7290-ND® 37.35 29.89 22.42 18.68 | 19101-10UL 


@ RoHS Compliant 


Series 11 Knobs 
for Rotary Switches and Encoders 


Features: 

* Color: Black (Contact Digi-Key for Gray color) 

¢ Material: N =Nylon A= ABS AGA and A6R Top-Actuated 
* Spring Clip (press on) or Metal insert with set screw 4x1 3x3 


90.97/C Aiicf2 
(x5) | eo 90.9 leo 


beelie 
gua lou | 4 |cla | 
lo 54 Lela 54 


A6RV Side-Actuated 
4x1 3x3 
00.9 
(x5) C_2.54 B C2 2.54 
842d} ong Set 
lle 54 (x6) +-l2.54 
No. | Output | Switching | Terminal 
of | Code | Capacity | Arrange- | Digi-Key Price Each Omron 
Fig.|Pos.| Type [mA |VDC| ment Part No. 1 aa 50 100 | PartNo. 
10) BCD $W220-ND 3.75 3.38 3.00 2.70 | A6A-10R 
1 | 16 | Hexdec. | 100 | 28 4x1 $W221-ND 3.88 349 3.10 2.79 | ABA-16R 
16 [Hexcomp. SW894-ND 4.94 445 3.95 3.56 | A6A-16C 
Shaft Set Spring Digi-Key Price Each Grayhill 10) BCD 400 | 28 aA $W214-ND 413 3.72 3.30 2.97 | A6BA-10RS 
Fig. | Dia. (Inches) | Screw Clip Part No. 1 10 25 Part No. 16 | Hexdec. $W215-ND 4.38 3.94 3.50 3.15 | A6A-16RS 
1 125 No | Yes GH7335-ND 1.43 1.32. 1.21 | 11K5017-JCNB 2 i Naan Sal gelll ai See hee hee a oe ae ay 
jexdec. x | i 17° 3.70 3, - 
7 as No | Yes [RRGHZSSGsN0 60 a PU | IRSO2-JONB 16 |Hexcomp. $W895-ND 5.91 532 4.73. 4.26 | A6A-16CW 
3 125 Yes No GH7337-ND 3.35 3.08 2.82 11K5015-JMNB 70 | BCD $W216-ND 2.88 259 2.30 2.07 | A6C-10R(N) 
.250 Yes No GH7338-ND 1.67 1.54 1.41 11K5015-KMNB 3 16 | Hexdec. 100) 30 4x1 S$W217-ND 3.00 2.70 240 2.16 | AGC-16R(N) 
4 250 No Yes GH7339-ND 3.35 3.08 2.82 11K5014-KCNB 4 10 | BCD 400 | 30 4x4 $W218-ND 3.88 349 3.10 2.79 | A6BCV-10R 
5 250 No | Yes GH7340-ND 60 55 51 | 11K5028-KCNB % Header. ae 8 sz at sai eee 
6 250 Yes No GH7341-ND 3.40 3.13 2.86 11K5013-KMNB 16 | Hexdec. 25 | 24 4x1 sw921-ND 308 277 247 222 | ABR-1GIRE 
7 .250 No Yes GH7342-ND 2 66 61 11K5020-KCAB 70 | BCD > i axa SW751-ND 288 260 231 2.08 | AOR-102RF 
: 16 | Hexdec. : x SW752-ND 3.08 2.77 247 2.22 | AGR-162RF 
10] BCD 05 | 24 4X4 SW918-ND 3.17 2.86 2.54 2.29 | ABR-101RS 
. H 16 | Hexdec. SW922-ND 3.37 3.04 2.70 2.43 | A6R-161RS 
| =F Adj ustable Stop Rotary Switches 6) 1] BCD Joe foal] 3x3 | SW753-ND 3.17 2.86 254 2.29 |AGR-102RS 
Specifications: + Adjustable stop allows you to limit the number of switch positions as needed » Rotor Con 416i] Hex: SWIs4ND S878 270288. | ABB Sb2HS 
se i . - a i 
tact: Standard with Silver plated Brass « Rotor: Standard with Nylon maximum temperature requirements of 10 BCD 25 | 24 4x1 suet 327 2.95. 2.62 2.96 | AGRV+101RF 
125°C © Voltage and Current ratings: UL ratings are 3/4 amp at 125 volts AC; 1/4 amp at 250 volts DC; 1/2 amp at 125 7 {16 | Hexdec. SW925-ND 346 312 277 2.50 | ABRV-161RF 
volts DC (non-shorting contacts) * Contact Resistance: .008 ~ .0100 * Contact Life: Silver plated brass, solid silver 10) BOD | oe | og] 3x3 $W755-ND 3.27 2.95 2.62 2.36 | AGRV-102RF 
rotor contacts, and silver plated brass stator contacts provide a minimum reliable life of over 1,100,000 operations or of 16 | Hexdec. SW756-ND 3.46 3.12 2.77 2.50 | A6RV-162RF 
50,000 cycles through twelve positions and return without appreciable rise in contact resistance. 70 | BCD Palle Pe SW924-ND 3.56 3.21 285 2.57 | ABRV-101RS 
= 8 16 | Hexdec. ‘ SW926-ND 3.75 3.38 3.00 2.70 | A6RV-161RS 
1.57+4 10) BCD 25 | 24 3x3 $W757-ND 3.56 3.21 2.85 2.57 | AGRV-102RS 
25.81— 16 | Hexdec. SW758-ND 3.75 3.38 3.00 2.70 | A6RV-162RS 
3/8-32 UNEF gaa] 038.89 to outside SW1024CT-ND 2.88 259 2.30 2.07 | AGRS-10iRF-P| 
f Per {of terminals bl eee 25. | 24 oe $W1024TR-ND 1078.50/750 AG6RS-101RF-P 
Ye $W1025CT-ND 2.88 2.59 2.30 2.07 | A6RS-102RF-P| 
\\e 
348 —4 \e 9 10; ){ BGO coals oe SW1025TR-ND 1078.50/750 A6RS-102RF-P 
: fe i @1.40 TTT $W1026CT-ND 3.08 2.77 246 2.22 | A6RS-161RF-P| 
0.81- it 
Lod ara : 2.5 16 | Hexdec. | 25 | 24) 4X1 | swaozeTR-ND 1153.50/750 AGRS-161RF-P 
thick adjustable stop 16 | Hexdec. | 25 | 24 3x3 $W1027CT-ND 3.08 2.77 246 2.22 | A6RS-162RF-P| 
" $W1027TR-ND 1153.50/750 A6RS-162RF-P 
$W1028CT-ND 3.15 2.84 2.52 2.27 | ABRS-101RS-P 
Angle Current 10 BCD 25 | 24 4x1 
of No. |No.| No. | Rating | Digi-Key Price Each SW1028TR-ND 393.75/250 AGRS-101RS-P 
Fig.| Throw | Type Terminals | Poles |Pos. | Decks Amps Part No. 1 10 50 40! peo | 25 | 24] 3x3 $W1029CT-ND 3.15 2.84 2.52 2.27 | AGRS-102RS-P 
Non-Short 12 7T2121-ND 759 7.06 5.286 10 SW1029TR-ND 393.75/250 A6RS-102RS-P 
"| 3 | shorting | Sets | SP | yf 1 | SMAT25VAC | cose 759 7.08 5.88 16 | Hexdec. | 25 | 24) 4x1 | SW1080CT-ND S808 reg 0 208 ee: (DONS IBURST 
9 : : = j SW1030TR-ND 418.75/250 A6RS-161RS-P 
2| 392 |Non-Short | printed circuit] sp | 12] 1 | a/4a-ta5vac |CT2123-ND 8.28 7.70 6.40 46 | Hexdeo. | 25 | 24! 3x3 | SW1031CT-ND 3.35 3.02 268 2.42 | A6RS-162RS-P 
Shorting 11 €72124-ND 8.23 7.66 6.36 " S$W1031TR-ND 418.75/250 A6RS-162RS-P 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2087 


E-switcn: Adjustable Stop Rotary 


& | 
v Switches kc Series 


With applications ranging for test and measurement equipment to telephone base stations to hospital controls. 
These rotary switches have performed exceptionally well. Specifications: « Contacts: (Non-Shorting). Available 
with solder lugs or printed circuit boards pins with adjustable stops to select any number of positions 
© Operating Force: 570 Grams Indexing: 30° Index * Contact Rating (Switching): 150mA 250V AC/DC; 
350mA 110V AC/DC * Contact Rating (Non-Switching): 5 Amps « Initial Contact Resistance: Silver = 50mQ 
maximum * Operating Temperature: -30°C ~ 85°C * Moving and Fixed Contact: Silver plated brass 


RoHS 


rewruaer 


Half-inch Rotary Switches 
M Series 

Specifications: 

* Contact Rating: Switch: 250mA maximum 
@125VAC or 28DC; Non-shorting contacts; 
Carry: 6Amps «Electrical Life: 10,000 
make-and-break cycles at 150mA, 125VAC 
or 28DC * Operating Temperature: -30°C ~ 
85°C Hardware Included 


Dim. in inches 


30.00 3/8" -32UNEF-2A 
o 6.36" | \ 8.0) No. of Digi-Key Price Each C&K 
y y \ 7 Fig. | Poles Pos. Part No. i 25 100 250 Part No. 
a : og SP 72 CKC7011-ND 952 8.22 6.92 6.28 | MCOOLINCOD 
Dim. are in mm, 7.00+-13 ; x Sc ; SP 10 CKN6044-ND 1268 10.15 8.04 6.35 | MAOOL1NCQD 
275 SP 10 CKN6047-ND 1268 10.15 8.04 6.35 | MEOOLINCQD 
Terminations 1163.08 DP 6 CKC7012-ND 10.59 9.15 774 6.98 | MDOOLINCQD 
4 (226.24 2.0-1hi8.+ SP 12 CKC7009-ND 9.16 7.91 6.67 6.04 | MCOOLINZQD 
ae oe solder Printed Grout pins SP 12 CKN6049-ND 9.16 7.91 6.67 6.04 | MGOOL1NZQD 
ia 7 ik older lugs SP 10 CKN6048-ND 12.20 9.76 7.73 6.10 | MEOOLINZQD 
lount 1.07 Eyelet 2 SP 10 CKN6045-ND 12.20 9.76 7.73 6.10 | MAOOL1NZOD 
DP 6 CKC7010-ND 13.95 11.16 8.84 6.98 | MDOOL1NZOD 
ja ic Swi DP 6 CKN6050-ND 1395 11.16 8.84 6.98 | MHOOLINZOD 
Noa MOS: On Peer aoe Powel Key ; COO eee (ecowlien op | 5 CKN6046-ND 13561085 = 859_~—«G 78 | MBOOLINZQD 
sp | 12 | PCMount | EG1951-ND 6.37 57.29 488.06 | KC52A30.001NPS Replacement Stop Pins CKN1750-ND 29 23 19 .15_| 537100000 
sp_| 12 | Solder Eyelet_| £G1952-ND 6.37 57.29 488.06 _|_KC52A30.001NLS 
op | 6 PC Mount | EG1953-ND 6.37 57.29 488.06 | KC26A30.001NPS 
pp_| 6 | SolderEyelet_| EG1954-ND 6.37 57.29 488.06 _|_KC26A30.001NLS 
3p | 4 PC Mount | EG1955-ND 6.37 57.29 488.06 | KC34A30.001NPS 8m m/ 10mm DIP Coded 
3P_| 4 | SolderEyelet_| £G1956-ND 6.37 57.29 488.06 _|_KC34A30.001NLS . 
4P| 3 | PCMount — | £G1957-ND 6.37 57.29 488.06 | KC43A30.001NPS Rota ry Switches 
4p | 3 | Solder Eyelet | £G1958-ND 6.37 57.29 488.06 _|_KC43A30.001NLS rm ; j ; . ee 
Stop Ring for 12 Position Switch £G1959-ND 45 1.35 114.50 6200000 Specifications: * Contact Ratings: 0.4VA maximum @ 20VAC or VDC maximum Mechanical and Electrical Life: 20,000 


Adjustable Stop Rotary 
Switches 


Specifications: * Contact Rating: Switch: 2.5Amps @ 125VAC or 28VDC; 150mA @ 250VAC or DC; Carry: 5Amps 
* Electrical Life: 15,000 make-and-break cycles » Contact Resistance: 20m0 typical * Operating Temperature: -30°C ~ 
85°C Materials: * Housing: Glass filled nylon, red * Movable Contact: Coin silver, silver plated * Stationary Contacts and 


Terminals: Brass, silver plated Hardware: Nut, Lockwasher, Stop Ring Included cei 
Dim. in mm 


No. of | Dim. Digi-Key Price Each C&K 
Fig. | Poles | Pos. | A(mm) Part No. 1 25 100 250 | Part No. 
1 SP 12 12.7 CKN6042-ND 6.09 4.87 3.86 3.05 | A11205RNCQ 
A SP 12 38.1 CKC7001-ND 5.81 4.65 3.68 2.91 | A11215RNCQ 
2 SP 12 38.1 CKC7002-ND 5.81 4.65 3.68 2.91 | A11215RNZQ 
1 DP 6 38.1 CKC7003-ND 6.15 4.92 3.90 3.08 | A20615RNCQ 
2 OP 6 38.1 CKC7004-ND 6.15 4.92 3.90 3.08 | A20615RNZQ 
2 3P 4 9.53 CKN6043-ND 6.34 5.07 4.02 3.17 | A30403RNZQ 
1 3P 4 38.1 CKC7005-ND 6.05 4.85 3.84 3.03 | A30415RNCQ 
2 3P 4 38.1 CKC7006-ND 6.05 4.85 3.84 3.03 | A30415RNZQ 
A 4P 3 38.1 CKC7007-ND 6.65 5.32 4.22 3.33 | A40315RNCQ 
2 4p 3 38.1 CKC7008-ND 6.65 5.32 4.22 3.33 | A40315RNZQ 
Replacement HexNuts 3/8-32 CKN1828-ND 19 63 50 40 | 472706201 


Coded Rotary Switches 
RTA Series 


Features: * PCB or hand soldering versions * Bushing mounting * Decimal and hexadecimal codes » Screwdriver slot 


or extended actuator 
Applications: Dim. in inches 


¢ Appliances ¢ Electronic alarm systems +» Medical 
* Building automation * HVAC air conditioning 


Specifications: 


* Contact Rating: 5Amps Electrical Life: 10,000 oper- 
ations 


Materials: 


* Contacts and Terminals: Nickel alloy, silver plated 
Hardware Included 


No. | Actuator 
of Length | Digi-Key Price Each C&K 
Fig.| Index Poles Pos. (mm) | Part No. ul 25 100 250 | PartNo. 
; - SP 12 50 401-1563-ND 5.27 4.69 4.11 3.52 | RTAC30112B12AD50S 
OP 6 50 401-1566-ND 5.27 4.69 4.11 3.52 | RTAC30206B06AD50S 
2 | 36 OP 5 25 401-1577-ND 5.34 4.75 4.16 3.56 | RTAP36205B05SD25S 


position changes * Contact Resistance: 50mQ maximum initial * Operating Temperature: -25°C ~ 85°C. 

Materials: + Cover and Base: Glass filled nylon, flame retardant, heat stabilized (UL 94V-0) RoHS version PPS » Actuator: 
LCP (UL 94-0), internal O-ring seal standard with all actuators * Movable Contacts: Copper alloy, with gold plate over 
nickel plate * Terminals: Copper alloy, with tin-lead alloy over nickel plate. ROHS Version: Copper alloy with gold plate over 


nickel plate. All terminals are insert molded. Bs 
Dim. in mm 


Fig. 1 — Vertical Fig. 2 — Right Angle 


Actuator Options 


Flush Actuator* 
\ 3.05 


— ih Tot 2.03 +1 
r 


1.02 feel fs 


*Designed for 
#0 Phillips screwdriver. 


Digi-Key Price Each C&K 
Fig. Type Actuator Part No. 1 25 100 250 Part No. 
8mm Rotary Dip - Vertical - Process Sealed 
A CKN6157-ND 4.83 3.87 3.06 2.42 | CD10RMOCB 
BCD B CKN6155-ND 5.54 444 3.52 2.78 | CDIORL1CB 
C CKN6152-ND 6.47 5.18 4.10 3.24 | CD10RK1CB 
1 A CKN6166-ND 5.30 425 3.36 2.66 | CD16RMOCB 
HEX B CKN6164-ND 6.07 486 3.85 3.04 | CDI6RL1CB 
C CKN6161-ND 7.00 5.61 4.44 3.51 | CDI6RK1CB 
8mm Rotary Dip - Right Angle - Process Sealed 
BCD A CKN6156-ND 5.70 457 362 2.86 | CD10RMOAB 
B CKN6154-ND 6.39 5.12 4.05 3.20 | CDI0RL1AB 
2 A CKN6165-ND 6.29 5.03 3.99 3.15 | CD16RMOAB 
HEX B CKN6163-ND 6.98 5.58 442 3.49 | CDI6RL1AB 
C CKN6160-ND 7.90 6.33 5.01 3.96 | CD16RK1AB 
8mm Rotary Dip - SMT - Process Sealed 
A CKN6158-ND 5.44 435 345 272 | CDIORMOSB 
BCD C CKN6153-ND 7.13 5.71 4.52 3.57 | CDI0RK1SB 
3 Flush CKN6150-ND 5.44 435 3.45 2.72 _| CDO8RMOSB 
HEX Flush CKN6167-ND 5.99 480 3.80 3.00 | CD16RMOSB 
HEX Cc CKN6162-ND 7.69 616 4.88 3.85 | CDI6RK1SB 
HEX Comp Flush CKN6159-ND 5.99 480 3.80 3.00 | CD16CMOSB 
10mm Rotary Dip - PC Mount - Process Sealed 
BCD Flush CKN6172-ND 5.12 410 3.25 256 | CRDIORMOCB 
4 BCD Comp Flush CKN6169-ND 5.12 410 3.25 256 | CRDIOCMOCB 
HEX Flush CKN6178-ND 5.62 450 3.56 2.81 | CRD16RMOCB 
HEX Comp Flush CKN6175-ND 5.62 450 3.56 2.81 | CRDI6CMOCB 
10mm Rotary Dip - Right Angle Mount - Process Sealed 
BCD Flush CKN6171-ND 6.05 485 3.84 3.03 | CRD1ORMOAB 
BCD Comp Flush CKN6168-ND 6.05 485 3.84 3.03 | CRD1OCMOAB 
5 HEX Flush CKN6177-ND 6.65 5.32 4.22 3.33 | CRD16RMOAB 
HEX Comp Flush CKN6174-ND 6.52 §.22 413 3.26 | CRDI6CMOAB 
10mm Rotary Dip - Surface Mount - Process Sealed 
BCD Flush CKN6173-ND 5.78 462 3.66 2.89 | CRD1ORMOSB 
BCD Comp Flush CKN6170-ND 5.78 462 3.66 2.89 | CRD10CMOSB 
6 HEX Flush CKN6179-ND 6.34 5.07 4.02 3.17 | CRDIGRMOSB 
HEX Flush CKN6176-ND 6.34 5.07 4.02 3.17 | CRDI6CMOSB 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2088 (1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Cek vir switches 


SDA Low Profile 

Features: ¢ Low profile design saves space * High pressure contact does not 
require tape sealing Specifications: « Contact Rating: 25mA @ 24VDC or 100mA 
@ 50VDC »* Mechanical and Electrical Life: 1,000 cycles at rated loads * Operating 
Temperature: -20°C ~ 85°C 

BPA Side Actuated 

Features: * High pressure contact system does not require tape seal 
Specifications: * Contact Rating: 100mA maximum @ 5VDC or 25mA maximum 
* Mechanical and Electrical Life: 1,000 cycles minimum @ 5VDC, 10mA @ 24 VDC 
* Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 

SP Single In-line 

Features: * Thin Single In-line Packaging saves PCB space ° Retention feature 
holds part to PCB prior to soldering * High pressure contact system does not 
require tape sealing Specifications: * Contact Rating: 100mA »* Mechanical and 
Electrical Life: 1,000 cycles minimum ¢ Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 

BD Standard Profile 

Features: ¢ Traditional full profile DIP switch * Extended actuator for easy actuation 
* Open bottom construction allows for solder washing without the need for tape seal 
Specifications: * Contact Rating: 100mA maximum * Mechanical and Electrical 
Life: 10,000 cycles at full load * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 

BP Side Actuated 

Features: * When actuated, contacts remain below top of switch »¢ Ideal for 
applications where space is limited Specifications: * Contact Rating: 100mA 
maximum * Mechanical and Electrical Life: 2,000 cycles - gold contacts, 1,000 
cycles - tin contacts * Operating Temperature: -20°C ~ 60°C 

SD Low Profile 

Features: Low profile design saves space * Sealed with top tape Specifications: 
* Contact Rating: 100mA @ 50VDC maximum * Mechanical and Electrical Life: 
2,000 cycles at full load * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 

TDA Half-pitch Ultra-mini SMT 

Specifications: * Contact Rating: 5S0VDC, 100mA * Mechanical and Electrical Life: 
1,000 cycles * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 

TDP Half-pitch Side Actuated 


OHoogo0o008n_ +, 


110.44 
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Booooo—+ 
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4.06 (with tape) 
3.73 (without tape) 


~ 1.50 
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6.10 
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Features: * World's first ultra-miniature SMT half-pitch side-actuated DIP * Side . O00000007F WA 27071 0.76 
actuation allows visual indication of on/off position in horizontal applications 6.17 11.05 ¢0.76 ral 
¢ Process sealed for surface mount soldering and washable processing ™~ googooo0_4+ =O0008085F 8.89 
Specifications: + Contact Rating: 25mA @ 24VDC or 100mA @ 50VDC tiatk F254 127 ate? Be 6.35 
auecrauce and Electrical Life: 1,000 cycles * Operating Temperature: -20°C ~ PCB Land Pattern | ooooooon- nooanaet_| 
No. | Dim. No. | Dim. No. | Dim. 
of A Digi-Key Price Each C&K of A Digi-Key Price Each C&K of A Digi-Key Price Each C&K 
Fig.| Pos. | mm_ | Part No. 1 25 100 | Part No. Fig.| Pos. | mm_ | Part No. 1 25 100 | Part No. Fig.| Pos. | mm_| PartNo. 1 25 100 | Part No. 
DIP Top Slide with Extended Actuator - Unsealed 6 17.30 | CKN6144-ND 1.81 1.45 1.15 | BPAO6B Side Actuated - Unsealed 
2 | 7.06 | CKNG055-ND 95.76 60] SDAO2HTBD 3} 8 | 22.30 | CKN6146-ND 1.87 1.50 1.19 | BPAOSB T ] 523 | CKN6023-ND$ 1.67 1.34 1.06] BPOIKE 
3 | 9.60 | CKN6061-ND 1.16 93 .74] SDAO3H1BD 10 | 27.43 | CKN6148-ND 212 1.70 1.35 | BPA10B 1 | 5.23 | CKN6024-ND 1.07 86 .69] BPOIYE 
3 | 1468 | ckNeorsND 128 1.0882 SbAOsHTBD Si ie natuated Dic Uneamed 3 | ior | GkNeO2eNDe 204 164 130 /BPOSKE 
, |__| 17.18 | cKNéo79-nD 1.31 1.05 _.84 | SDAQ6H1BD Fi ia Se ereta fea Pe re SoMee 9] 4 | 12.85 | CKN6027-ND+ 2.07 1.66 1.32 | BPO4KE 
7 | 19.76 | CKN6085-ND 1.40 1.13.89 | SDAO7H1BD ; : : : 5 | 15.39 | CKNG028-ND$ 246 1.74 1.37 | BPOSKE 
8 | 22.26 | CKN6OS1-ND 156 1.25 99 | SDAOSH1BD 4 | 5 | 1468 (RGRNGs iS NB 1.78 1.43 1.13 | BPADSSB 6 | 17.93 | CKN6029-ND 174 1.39 1.11 | BPOBYE 
9 | 24.84 | CKN6096-ND 172 1.38 1.09 | SDAOSH1BD 68 | 17.30 | CKN6145-ND 2.00 1.60 1.27 | BPAOGSB 8__| 23.00 | CKN6031-ND 180 1.44 1.14 | BPO8YE 
40 | 2734 | CKNG102-ND 1184 148 117|SDA10H1BD 8 | 22.30 | CKN6147-ND 2.06 1.65 1.31 | BPAO8SB - = ; aoe 
. ‘ 7 : Low Profile Auto Insert - Tape Sealed 
12 _| 32.50 | CKNG108-ND 2.03 1.63 1.29 | SDA12H1BD 10_| 27.43 | CKN6149-ND 2.34 _1.88__ 1.49 | BPAT0SB 216.55 | CKN6110-ND T1996 76 | SDO2HOB 
DIP Top Slide with Flush Actuator - Unsealed Top Slide Single In-Line SIP - Unsealed 3 | 9.09 | CKN6113-ND 1.24 1.00 79) SD03HOB 
2 7.06 | CKN6052-ND 95  .76 .60| SDAO2HOBD 2 7.58 | CKN9137-ND 2.35 1.88 1.49 | SP02B 4 | 11.63 | CKN6115-ND 4.50 1.20 .95|SDO4HOB 
3 9.60 | CKN6058-ND 1.16 93.74] SDAO3HOBD 4 12.66 | CKN9144-ND 2.65 2.13 1.68 | SP04B 5 14.17 | CKN6118-ND 1.56 1.25 .99|SDO5HOB 
4 | 12.10 | CKN6064-ND 1.22 98 .78| SDAO4HOBD 5 | 6 | 17.74 | CKN9146-ND 3.26 261 2.07 | SPO6B to |_S_| 16.71 | CKN6120-ND 1.62 1.30 1.03 | SDO6HOB 
6 | 17.18 | CKN6076-ND 1.31 1.05  .84) SDAO6HOBD 8 | 22.82 | CKN9147-ND 3.78 3.03 2.40 | SPO8B 7 | 19.25 | CKN6122-ND 1.72 1.38 1.09 | SDO7HOB 
1 z 19.78 Saeco 1.40 113 88 SDAOTHOBD 10 | 27.9 | CKN9148-ND 453 3.63 2.87 | SP10B 8 | 21.79 | CKN6125-ND 1.91 1.53 1.21] SDOSHOB 
: A J 2 | i 7 Li = 9 | 24.33 | CKN6131-ND 2.06 1.65 1.31 | SDOSHOB 
10 | 27.34 | CKNG099-ND 1.84 1.48 1.17| SDA10HOBD 5 Right Angie Singte in bine SIP Unseaied to | 2687 | CKN6133-ND 222 178 141) SD10HOB 
12 | 32.50 | CKN6105-ND 2.03 1.63 1.29] SDA12HOBD 75 a Q : , 12 | 31.95 | CKN6136-ND 240 1.93 1.53] SD12HOB 
> | 706 | CKNGOS1-ND 408 87 69/ SDAO2HOB 4 | 12.66 | CKN9150-ND 3.68 2.95 2.34 | SPO4AB : : : ae 
DIP Top Slide wi = 6 | 6 | 17.74 | CKN9152-ND 6.02 4.82 3.81 | SPO6AB Low Profile Auto Insert - 
p Slide with Flush Actuator - Tape Sealed Flush Actuator - Tape Sealed 
4 143.10 | CKNGOGS-ND 134 1.0885] SDAO4HOB 8 | 22.82 | CKN9145-ND 4.62 3.70 2.93 | SPO8AB 
. : 8 ‘ 8 | 21.79 | CKNG127-NDt 250 2.00 1.59] SDOSHOSBD 
i 10 | 27.9 | CKN9143-ND 5.00 4.00 3.17 | SP10AB 
5 | 14.68 | CKN6069-ND 1.40 1.13.89 | SDAOSHOB 11] 8 | 21.79 | CKN6128CT-ND 269 249 2.28] SDO8HOSBR 
6 | 17.18 | CKN6075-ND 147 118 93 | SDAOGHOB Top Slide, Extended Actuator = Unsealed 8 | 21.79 | CKN128TR-ND __—_1240.50/1,000 | SDO8HOSBR 
1] 8 | 22.26 | CKN6087-ND 1.72 1.38 1.09] SDAO8HOB 1 | 457 | CKN6012-ND 112.90 72] BDO1 Cour Profile Auto dnsert=: 
9 | 24.84 | CKN6093-ND 1.84 1.48 1.17 | SDAO9HOB 2 | 7.41 | CKN3001-ND 1.62 1.30 1.03 | BD02 Extended Actuator -Tape Sealed 
10 | 27.34 | CKN6098-ND 2.00 1.60 1.27] SDA10HOB 3 | 965 | CKN3002-ND 1.62 1.30 1.03 | BD03 > TS GRNGTIOTn Te7 134-106 SOOSHISE 
12 | 32.50 | CKN6104-ND 2.15 1.73 1.37 | SDA12HOB 4 42.19 | CKN3003-ND 1.78 1.43 1.13] BD04 4 ne CKN6117-ND 125 106 ‘ad SDO4H1SB 
SMT Top Slide with Extended Actuator - Unsealed 5 14.73 | CKN3004-ND 1.81. 1.45 1.15 | BDOS 7 19.25 CKN6124-ND 2.44 195 155 SDO7H1SB 
2 | 7.06 | CKN6056-ND 1.37 1.10 88] SDAO2H1SBD 7/6 | 17.27 | CKN3005-ND 1.87 1.50 1.19 BD06 11} 3 | 9479 | ckNe129-ND 265 213 168 SDO8HISB 
3 9.60 | CKN6062-ND 1.69 1.35 1.07 | SDAO3H1SBD 7 | 19.81 | CKN3006-ND 1.96 1.57 1.25 | BDO7 3 | 21.79 CKN6130-NDt 250 2.00 1.59 | SD08H1SBD 
4 12.10 | CKN6068-ND 1.78 1.43 1.13} SDAO4H1SBD 8 22.35 | CKN3007-ND 2.02 1.62 1.28 |BDO8 io | 26.87 | CKN6135-ND 3.09 248 1.96|SD10HISB 
5 14.68 | CKN6074-ND 1.94 1.55 1.23} SDAO5H1SBD 9 | 24.89 | CKN3008-ND 241 1.69 1.34 | BDO9 - 7 = : “ 
6_| 17.18 | CKN6080-ND 2.06 1.65 1.31 | SDAOBH1SBD : 17 4174 1 Low Profile SMDi= Tape Sealed 
2 10 | 27.43 | CKN3009-ND 247 1.74 1.38 | BD10 77-655] CKNG111-ND 167 1.34 1.06 SDO2HOSB 
7 | 19.76 | CKN6086-ND 2.06 1.65 1.31 | SDAO7HISBD 42 | 3251 | CKN3010-ND 233 186 1481BD12 ; : oF. 
8 | 22.26 | CKN6092-ND 1.94 1.56 1.23) SDAO8H1SBD Right Angle Slide, Extended Actuator ~ Unsealed 3 | 9.09 | CKN6114-ND 1.75 1.41 1.11 | SDO3HOSB 
9 | 24.84 | CKNG097-ND 250 2.00 1.59) SDAOSH1SBD ight Angle Slide, Extended Actuator - Unseale 4 | 11.63 | CKN6116-ND 212 1.70 1.35 | SDO4HOSB 
10 | 27.34 | CKN6103-ND 265 2.13 1.68) SDA10H1SBD 2 7.11 | CKN3011-ND 2.81 2.25 1.78 | BDO2ZAV 5 14.17 | CKN6119-ND 2.22 1.78 1.41 | SDO5HOSB 
12 | 32.50 | CKNG109-ND 2.93 2.35 1.86 | SDA12H1SBD 2 | 7.11 | CKN6013-ND 2.81 2.25 1.78 | BDO2AV2 41 8 ws ee a ie i se 
SMT Top Slide with Flush Actuator - Unsealed 3 9.65 | CKN3012-ND 2.81 2.25 1.78] BDOSAV 7 25 2 AT 1. fs 7 
2 | 7.08 | CKNG054-ND 137 1.10.68] SDAO2HOSBD 4 | 12.19 | CKN3013-ND 2.96 2.38 1.88 | BDO4AV 8 | 21-79 enero este | oe bus ion 
3 | 9.60 | CKNeoso-ND 169 1.35 1.07| SDAO3HOSBD 4_| 12.19 | CKN6014-ND 2.96 2.38 1.88 | BDO4AV2 Q | 2483 eS Saya e-0) 00 edo Hee 
4 | 12.10 | CKN6066-ND 178 143 1.13] SDAo4HOsBD 5 | 1473 | CKN3014ND 3.00 -2.40 1.90 | BDOSAV 1D | os NCCREHI ae Soe pce | Soreteee 
5 | 14.68 | CKN6072-ND 1.84 1.48 1.17] SDAOSHOSBD 5 | 14.73 | CKN6015-ND 3.00 240 1.90 | BDOSAV2 : ele : ames 
> |_8 | 17.18 | CKN6078-ND 1.94 1.55 1.23| SDAQ6HOSBD | | 8 | 6 | 17.27 | CKN3015-ND 3.09 2.48 1.96 | BDOGAV Halt Pitch SMD =Tape Sealed 
7 | 19.76 | CKN6084-ND 2.06 1.65 1.31 | SDAO7HOSBD 6 | 17.27 | CKN6016-ND 3.09 2.48 1.96 | BDOBAV2 2 | 3.67 | CKN9064-ND 2.12 1.70 1.35 | TOAO2HOSB1 
8 | 22.26 | CKN6090-ND 2.25 1.80 1.43 | SDAOSHOSBD 7 | 19.81 | CKN3016-ND 3.15 2.53 2.00 | BDO7AV 5 er CES oe a a eat ree 
9 | 24.84 | CKN6095-ND 2.50 2.00 1.59 | SDAOQHOSBD 8 | 22.35 | CKN3017-ND 3.22 258 2.04 | BDOSAV 75 | 67 2. uk 
10 | 27.34 | CKN6101-ND 2.65 213 1.68) SDA10HOSBD 7 8 | 11.29 | CKN9067-ND 3.09 2.48 1.96 | TDAO8HOSB1 
8 | 22.35 | CKN6017-ND 3.22 2.58 2.04 | BDOSAV2 
12 | 32.50 | CKN6107-ND 2.93 2.35 1.86 | SDA12HOSBD i 10 _| 13.83 | CKN9068-ND 4.56 3.65 2.89 | TDA10HOSB1 
9 | 24.89 | CKN3018-ND 3.31 2.65 2.10 | BDOQAV i : 
SMT Top Slide with Flush Actuator - Tape Sealed 410 | 27.43 | CKN3019-ND 3.37 2.70 2.14] BD10AV NEW! SMD Half Pitch Side Actuated - Tape Sealed NEW! 
2 7.06 | CKN6053-ND 1.51. 1.21.96 | SDAO2HOSB 12 | 32.51 | CKN3020-ND 3.53 2.83 2.24] BDI2ZAV 2 3.67 | CKN9419-ND 2.07 1.66 1.31 | TDPO2HOSBD1 
3 | 9.60 | CKN6059-ND 1.84 1.48 1.17] SDAO3HOSB 7 13] 4 | 6.21 | CKN9420-ND 2.35 1.88 1.50 | TDPO4HOSBD1 
4 | 12.10 | CKN6065-ND 1.91 1.53 1.21] SDAO4HOSB aT Bide Actuated - Tape Seated SPOT 8 | 11.29 | CKN9421-ND 3.56 2.85 2.26 | TDPOSHOSBD1 
5 | 14.68 | CKN6071-ND 2.00 1.60 1.27) SDAOSHOSB 3 | 777 | CkN6O20-NDE Soy 466 Aah LRPOOKT NEW! SMD Half Pitch Side Actuated NEW! 
9 | | 17.18 | CKNGO77-ND 2.09 1.68 1.33 | SDAO6HOSB 3 | 1031 | CKN3022-ND 161 129 103 | BPOaYT 2 | 367 ] CKN9422-ND 221 1.77 140] TOPO2HOSBI 
7 | 19.76 | CKN6083-ND 2.18 1.75 1.39] SDAO7HOSB ; : ; , 13} 4 | 6.21 | CKN9423-ND 2.49 2.00 1.58) TDPO4HOSB1 
8 | 22.26 | CKNG089-ND 2.40 1.93 1.53] SDAO8HOSB 4 | 12.85 ) CKN3023-ND 1.64 1.32 1.04 | BPO4YT 3 | 11.29 | cKNo424-ND 360 288 228|TDPOSHOSBI 
9 | 24.84 | CKN6094-ND 2.65 2.13 1.68 | SDAOQHOSB 4 | 12.85 | CKN6021-ND¢ 2.25 1.80_1.43 | BPO4KT Tm Mach Sido Actus 
10 | 27.34 | CKN6100-ND 2.78 2.23 1.76 | SDA10HOSB 9) 5 | 15.39 | CKN3024-ND 1.73 1.39 1.10 | BPOSYT NEW! SMD'Halt Pitch Side Actuated 
12 | 32.50 | CKN6106-ND 3.06 2.45 1.94 | SDA12HOSB 6 | 17.93 | CKN3025-ND 4.91 1.53 1.21 | BPOBYT Extended - Tape Sealed NEW! 
Side Actuated DIP - Unsealed 8 | 23.00 | CKN3027-ND 4.97 1.58 1.25 | BPOBYT 2 | 3.67 | CKN9425-ND 2.07 1.66 1.32 | TDPO2H1SBD1 
D) 741) CKN6138-ND 725 1.01.80] BPAO2B 8 | 23.00 | CKN6022-ND 258 2.07 1.641] BPOSKT 13] 4 6.21 | CKN9426-ND 2.35 1.89 1.49) TDPO4H1SBD1 
3) 4 | 12.19 | CKN6140-ND 1.53 1.23 .97| BPAO4B 10 | 28.09 | CKN3028-ND 2.21 1.77 1.40 | BP10YT 8 | 11.29 | CKN9427-ND 3.56 2.85 2.26 | TDPO8H1SBD1 
5 | 14.68 | CKN6142-ND 1.62 1.30 1.03 | BPAOSB 12 | 33.17 | CKN3029-ND 2.48 1.99 1.57 | BP12YT $.old Contacts + No Epoxy Seal 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 2089 


NKK’ 


wens 1Omm Rotary DIP Switches 


Specifications: * Switching Rating: 100mA @ 5VDC; Non-switching Rating: 100mA @ 50VDC; «Contact 
Resistance: 100mQ maximum * Mechanical Life: 10,000 detent operations minimum »* Electrical Life: 10,000 
detent operations minimum Materials and Finishes: * Actuators: Glass fiber reinforced polyamide (UL94V-0) 


* Movable Contacts: Copper alloy with gold plating * Stationary Contacts: Phosphor bronze with gold plating 
¢ Terminals: Phosphor bronze with gold plating Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 
Note: These devices are not process sealed. Hand clean locally using alcohol based solution. 


Thru-Hole Right Angle 
| 
I 
f tesa 
0.8~1.0 Dia Typ 
Digi-Key Price Each NKK Digi-Key Price Each NKK 
Code (Termination) Actuator | Part No. iu 25 100 | Part No. Code Termination | Actuator | Part No. 1 25 100 | Part No. 
SMT Flush | 360-2211-1-NDt 3.90 3.12 2.47 | FRO2FR10P-R SMT Flush | 360-2212-1-NDt 3.90 3.12 2.47 | FRO2FR16P-R 
SMT Flush | 360-2211-2-ND¢ 942.50/500 FRO2FR10P-R al Flush Ce lien 210;00/500 ERpee rer rt 
Thru-Hole | Flush | 360-2200-ND 3.48 2.16 1.96 | FRO1FR16P-S 
Thru-Hole | Flush | 360-2198-ND 3.48 2.16 1.96 | FRO1FR10P-S Hex 
BCD Thru-Hole | Extended | 360-2208-ND 3.48 2.16 1.96 | FRO1KR16P-S 
Thru-Hole | Extended | 360-2206-ND 3.48 2.16 1.96 | FRO1KR10P-S Right Angie | Flush | 360-2199-ND aa ek 5455) EROIERIGHS 
Right Angle} Flush | 360-2197-ND 3.77 2.34 2.12 | FROIFRIOH-S Right Angle | Extended | 360-2207-ND 3.77 2.34 2.12 | FRO1KR16H-S 
Right Angle | Extended | 360-2205-ND 3.77 2.34 2.12 | FRO1KR10H-S SMT Flush 360-2210-1-NDt 3.90 3.12 2.47 |FRO2FC16P-R 
SMT Flush 360-2209-1-NDt 3.90 3.12 2.47 | FRO2FC10P-R SMT Flush 360-2210-2-NDt 910.00/500 FRO2FC16P-R 
SMT Flush | 360-2209-2-NDt 910.00/500 FRO2FC10P-R | | HexComp| ThtsHole | Flush | 360-2196-ND 3.48 2.16 1.96 | FRO1FC16P-S 
Thru-Hole | Flush | 360-2194-ND 348 2.16 1.96 | FRO1FC10P-S Thru-Hole ) Extended aaa ee eae, ee Ede 
BCD Comp Right Angle | Flush | 360-2195-ND 3.77 2.34 2.42 | FRO1FC16H-S 
Thru-Hole | Extended | 360-2202-ND 3.48 2.16 1.96 | FRO1KC10P-S Right Angle | Extended | 360-2203-ND aa ay oan lcnorKedetns 
Right Angle) Flush |e60;2123.00 3.77 2.34 2.12 /FROIFCIOH-S | [Snap-On Knob for Flush Actuators | 360-2246-ND 1.32 73 62 | AT4180 
Right Angle | Extended | 360-2201-ND 3.77 2.34 2.12 |FROIKCIOH-S | +CutTape + Tape and Reel 
CES Series CHP Series 


Features: ¢ Excellent contact stability by twin gold-plated contacts * Fine click action Specifications: * Operating 
Temperature: -40°C ~ 85°C *Non-washable » Contact Rating (non-switching): 5S0VDC @ 100mA * Contact 
Rating (switching): 6VDC @ 100mA or 24VDC @ 25mA * Maximum Contact Resistance: 50mQ 

CHS Series 

Features: * Meets EIAJ SOP standard outline dimensions (B type) * Low profile design of 2.5mm _ * Excellent 
contact stability by twin gold-plated contact Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Contact 
Rating (non-switching): 50VDC @ 100mA * Contact Rating (switching): 6VDC @ 100mA or 24VDC @ 25mA 
¢ Maximum Contact Resistance: 50m 


Features: ¢ High-reliability Specifications: e Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Non-washable * Contact 
Rating (non-switching): 501VDC @ 100mA »* Contact Rating (switching): 6VDC @ 100mA or 24VDC @ 25mA 
* Maximum Contact Resistance: 50m0 

CVS Series 

Features: * Low profile design of 1.45mm_ ¢ Fine pitch of 1mm ¢ Easy motion with knob height of 0.2mm 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C *Non-washable * Contact Rating (non-switching): 
50VDC @ 100mA * Contact Rating (switching): 6VDC @ 100mA or 24VDC @ 25mA + Maximum Contact 
Resistance: 200m. 


Fig. 1 — CES Series Fig. 2— CHS Series, No. of | Dim. L | Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel¢ | Copal Electronics 
J-Lead Type Fig. | Pos mm Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
CES Series, Through-Hole Type 
1 4 12.74 | 563-1000-5-NDt 2.33 1.40 1.23 = — | CES-0402MC 
8 22.9 563-1002-5-NDt 2.85 1.75 1.52 — — | CES-0802MC 
CHS Series, J-Lead Type - Half Pitch 
1 25 563-1003-1-ND 1.51 98 74 1,000 648.00 | CHS-01TA 
2 41 563-1005-1-ND 2.95 1.90 1.44 500 632.00 | CHS-02TA 
5 4 6.6 563-1007-1-ND 2.43 1.62 1.30 500 607.50 | CHS-04TA 
6 9.2 563-1009-1-ND 3.11 2.08 1.66 500 751.50 | CHS-O6TA 
Pat fn sie Moaaiee. Series, 8 11.7 | 563-1011-1-ND 3.30 2.21 1.77 500 798.50 | CHS-08TA 
10 14.3 563-1013-1-ND 3.63 2.42 1.94 500 877.00 | CHS-10TA 
CHS Series, Gull Wing Type - Half Pitch 
1 2.5) 563-1004-1-ND 1.51 98 74 1,000 648.00 | CHS-01TB 
2 41 563-1006-1-ND 2.95 1.90 1.44 500 632.00 | CHS-02TB 
4 6.6 563-1008-1-ND 2.72 1.82 1.46 500 680.50 | CHS-04TB 
: 6 9.2 563-1010-1-ND 3.11 2.08 1.66 500 751.50 | CHS-06TB 
8 11.7 563-1012-1-ND 3.30 2.21 1.77 500 798.50 | CHS-08TB 
10 14.3 563-1014-1-ND 3.63 2.42 1.94 500 877.00 | CHS-10TB 
CHP Series, J-Lead Type - Half Pitch 
Fig. 5 — CHP Series, Fig. 6 — CVS Series, 2 4.6 563-1015-1-ND 2.95 1.90 1.44 500 632.00 | CHP-021TA 
Sullingnype Solna ype * |) | 122 | se-tote-1-no 3.30 2.24 1.77. | 500 798.50 | CHP-081TA 
CHP Series, Gull Wing Type 
4 7A 563-1018-1-ND 2.72 1.82 1.46 500 680.50 | CHP-041TB 
° 8 12.2 563-1020-1-ND 3.30 2.21 4,77. = — | CHP-081TB 
CVS Series, Gull Wing Type 
4 5 563-1041-1-ND 3.56 2.38 1.91 2,000 |1634.00/M | CVS-04TB 
& 9 563-1042-1-ND 4.63 3.09 2.48 2,000 /2085.00/M | CVS-08TB 
t Bulk $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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COPAL ELECTRONICS Slide Switches 


. . — e CJS Series Features: * Easy to set slider with line marking »* Compatible with most automatic pick and place machinery 
CUS Series _ Low Profi le Digi®Ree RoHS) * Compact and space saving SMD type Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Contact Rating (non- 
2 a switching): 50VDC @ 100mA Contact Rating (switching): 6VDC @ 100mA or 24VDC @ 25mA * Maximum Contact 

Compact Slide Switches GD} | Fesisace toon 
CRFS Series Features: * Can cover the DC - 1GHz frequency spectrum ¢ Gold-plated contact provides excellent reliability 
Features: * Low profile version of 1.4mm Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C *Non-washable * Contact Rating (non-switching): SOVDC @ 
* Switching Current: 300mA @ 4VDC = Insulation Resistance: 100MQ min. * Contact Resistance: 70mQ 100mA * Contact Rating (switching): 12VDC @ 100mA * Maximum Contact Resistance: 70mQ 
max. Applications: * Mobile stereos * LCD TVs * Camcorders 


Dim. in mm 


Dim. in mm 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
CJS-120xTA Series CJS-120xTB Series CRFS-2202W 


*6.0: CUS-1201TA *6.0: CUS-1201TB 
Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt | Copal Electronics 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Qty. | Pricing | Part No. 
Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reel $ Copal Electronics CUS Series 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 1A_| SPDT, J-Lead 563-1021-1-ND 1.10 ral 54 1,000 | 470.00 | CUS-1200TA 
1_| SPDT, Gull Wing 563-1102-1-ND 116.75 54 2,500 | 423.00/M | CUS-12TB 4p | SPDT, J-Lead 
2 | SP8T, Gull Wing 563-1103-1-ND 1.24.80 58 2,500 | 454.00/M | CUS-13TB with Neutral Detent | 563-1023-1-ND 1.42 92 69 1,000 | 608.00 | CUS-1201TA 
3__| SPAT, Gull Wing 563-1104-1-ND 1.56 1.00 72 2,500 | 569.00/M | CUS-147B 2A_| SPDT, Gull Wing 563-1022-1-ND 1.10 wal 54 1,000 | 470.00 | CUS-1200TB 
4 | DPDT, Gull Wing 563-1105-1-ND 1.39.90 65 1,400 | 508.00/M | CUS-22TB 2B SPDT, Gull Wing 
For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. with Neutral Detent | 563-1024-1-ND 1.42.92 69 _| 1,000 | 608.00 | cus-1201TB 
CRFS Series 
3 | DPDT 563-1025-NDt 3.51 218 1.98 _ — | CRFS-2202W 


NEW! Super-Miniature Slide Switches 


Features: ¢ High contact reliability * Washable structure * Ideal for extremely small currents * De- Ros 
signed for PC boards » Quality touch * UL approved Specifications: * Rating: Maximum of 50MA | sera 
@ 48VAC/DC = Initial Contact Resistance: 50mQ maximum » Electrical Life: 10,000 cycles at ®) 
maximum rating * Operating temperature range: -20°C ~ 85°C 


t Bulk $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


CSS Series — 
Compact Slide Switches 


Features: * Low Profile * Self-return type available Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 70°C * Switching 
Current: 100mA @ 12VDC » Contact Resistance: 70mQ maximum » Insulation Resistance: 100MQ maximum 
Applications: * Mobile stereo * LCD TV * Camcorder 


Dim. in mm 


Digi-Key Price Each Copal Electronics 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 SPDT ON - ON 563-1151-ND 2.58 2.40 2.17 | ASE1D-2M-10-Z 
SPDT ON - OFF - ON 563-1153-ND 2.58 2.40 2.17 _| ASE1E-2M-10-Z 
2 SPDT ON - ON 563-1152-ND 2.87 2.67 2.41 | ASE1D-5M-10-Z 
SPDT ON - OFF - ON 563-1154-ND 2.87 2.67 2.41 | ASE1E-5M-10-Z 
3 DPDT - ON - ON 563-1155-ND 3.37 3.13 2.83 | ASE2D-2M-10-Z 
DPDT ON - OFF - ON 563-1156-ND 3.37 3.13 2.83 | ASE2E-2M-10-Z 


NEW! Hyper-Miniature Toggle Switches 


* 10.9mm CSS-13xx 


Features: * These switches are of hyper-compact type * Immersion cleaning is possible after sol- RoHs| 
dering * Terminal mounting is at 0.1 inch pitches + Independent detent mechanism provides light | 2.5 
feel operability * Long-term stability is assured by the clip contact Specifications: * Rating: 28VDC ® 
and 0.4VA maximum ¢* Initial Contact Resistance: 100mQ maximum » Electrical Life: 10,000 cycles 


at maximum rating * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Bin. iam Fig| Description nae pial Key pul tape pace ra ae Apegle Copa eovomes 
SPDT, Gull Wing 8.85 |563-1091-1-ND 87 56 43 ‘| 1,900) 497.00/M | CSS-1210TB 
SPDT, Momentary, 
Gull Wing 8.85 |563-1093-1-ND 95 61 46 | 1,900] 540.00/M | CSS-1211TB 
1 SPST, Gull Wing 12.5 )563-1095-1-ND 91 59 45 | 1,900) 518.00/M | CSS-1310TB 
SP3T, Momentary (1 pos.) 
Gull Wing 12.5 /563-1097-1-ND 110 71 54 | 1,900] 626.00/M | CSS-1311TB 
SP3T, Momentary, 
Gull Wing 12.5 /563-1099-1-ND 1.10 71 54 | 1,900 | 626.00/M | CSS-1312TB 
SPDT, Through-Hole 8.85 |563-1090-ND+ 73 68 61 _— —| CSS-1210MC 
Digi-Key Price Each Copal Electronics SPDT, Momentary, 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. Through-Hole 8.85 |563-1092-ND¢ 79 73 66 | — —| CSS-1211MC 
, | SPOTON-ON 563-1142-ND 4.28 3.98 3.60 | FT1D-2M-Z » [SPST Through-Hole 125 |563-1094-NDt 76 71 64 | — —| css-1310Mc 
SPDT ON - OFF - ON 563-1145-ND 4.28 3.98 3.60 | FT1E-2M-Z SP3T, Momentary (1 pos.) 
2 SPDT ON - ON 563-1143-ND 441 4.10 3.71 | FT1D-4M-Z Through-Hole 12.5 |563-1096-NDt Ot 85 77 | — —| CSS-1311MC 
SPDTON-OFF-ON | 563-1146-ND 4.41 4.10 3.71 | FT1E-4M-Z SP3T, Momentary, 
SPDT ON - ON 563-1144-ND 4.41 4.10 3.71 | FT1D-5M-Z Through-Hole 12.5 |563-1098-NDt 91 85 677 _ —| CSS-1312MC 
3 SPDTON-OFF-ON | 563-1147-ND 4.41 4.10 3.71 | FT1E-5M-Z SP8T, Through-Hole — |563-1100-NDt 73 68 61 - —| CSS-1300MC 
SPDT ON - ON (MOM) | 563-1148-ND 4.41 4.10 3.71 | FT1F-SM-Z 3 |SP3T, Momentary, 
4 DPDT ON - ON 563-1149-ND 5.03 4.68 4.23 | FT2D-2M-Z Through-Hole — |563-1101-ND+ Qt 6.85 77 _ —| CSS-1302MC 
DPDT ON - OFF - ON 563-1150-ND 5.03 4.68 4.23 | FT2E-2M-Z t+ Bulk $ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2091 


COPAL ELECTRONICS Fa 


5.4 
" ‘ ? 0.6 
Surface Mount Slide Switches cas Series ,_ letfel ted 
Electrical Characteristics: 254, nl f 
*Contact Rating: Non-switching DC50 V 100mA, Switching DC6V, 100mA DC24 V, 25mA, Minimum k=l 
DC20mV ipa, O10 


* Contact Resistance: 50m0 maximum (1.5mA, 1kHz, 20mV) 
¢ Insulation Resistance: 1000MQ (DC 100V) minimum 
* Dielectric Strength: AC500 V, 50Hz, 60s 


Cut Tape Tape & Reel 
No. of Digi-Key Price Each Pricing* Copal 
Fig.| Poles | Description Part No. 10 100 1,000 Part No. 54 
1A 2 SPDT, J Hook CAS120JCT-ND 1.98 1.43 660.00 CAS-120TA ie 0.3 
; y toe oy 
1B 2. SPDT, Gullwing CAS120GCT-ND 1.76 1.27 585.00 CAS-120TB 2 Vii 
2A 2 DPDT, J Hook CAS220JCT-ND 3.15 2.28 1134.00 CAS-220TA Fe + 
28 | 2 | DPDT, Gullwing CAS220GCT-ND 3.78 273 | 1134.00 | CAS-220TB One 19 
20 2 SPDT 2 pos. J Hook CASD20JCT-ND. 3.15 = 2.28 1134.00 CAS-D20TA 
2D 2 SPDT 2 pos. Gullwing CASD20GCT-ND 3.15 = 2.28 1134.00 CAS-D20TB 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Rota ry Switches Cut Tape Tape & Reelt | Copal 
No. of Digi-Key Price Each Pricing Electronics 
CS-32 Series Features: * Optimum for high density board mounting applications _| Fig. |Contacts Description Part No. 1 10 100 500 Part No. 
* Compatible with most automatic pick and place machinery * Protection against dust CS-32 Series 
and washable after soldering Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 5 
85°C * Stepping Angle 250° +15° * Maximum Contact Rating: 0.5VA or 16V @ 1 2 SPDT, Gull Wing 563-1028-1-ND 3.10 2.00 1.51 664.00 CS-32-12ZETB 
100mA * Maximum Contact Resistance: 20 2 2 SPDT, J-Lead 563-1029-1-ND 3.11 2.08 1.66 751.50 CS-32-12ZETG 
CS-4 Series Features: * Optimum for high density board mounting applications 2 SPDT, Gull Wing 563-1030-1-ND 3.11 2.08 1.66 751.50 CS-32-12ZETH 
* Compatible with reflow and wave soldering » Protection against dust and washable CS-4 Seri. J-Lead T. 
after soldering * Excellent reliability due to precious metal contact Specifications: eres, J-Lead Type 
* Operating Temperature: -25°C ~ 70°C * Maximum Contact Rating: 0.5VA or 16V @ 2 SPDT, Non-shorting 563-1031-1-ND 3.02 1.95 1.47 648.00 CS-4-12XTA 
100mA * Maximum Contact Resistance: 100mQ 2 SPDT, Non-shorting with Detent | 563-1033-1-ND 3.02 195 1.47 648.00 CS-4-12YTA 
S-1000A/2000A Series Features: ¢ Pin compatible with conventional DIP switches 3 3 SP8T, Non-shorting 563-1035-1-ND 275 184 1.47 688.50 CS-4-13NTA 
Specifications: * Operating Temperature: -25°C ~ 70°C +*Contact Rating (non- 4 SPAT. Non-shortin = ys on 
tiara : Rare ; ig 563-1037-1-ND 3.24 2.16 1.73 783.00 CS-4-14NTA 
switching): 50VDC @ 100mA Contact Rating (switching): 5VDC @ 100mA i 
* Maximum Contact Resistance: 100mO 2 DPDT, Non-shorting with Detent | 563-1039-1-ND 3.89 2.60 2.08 939.50 CS-4-22YTA 
S-8000 Series Features: *3 bits 8 position type » Protection against dust and CS-4 Series, Gull Wing Type 
washable after soldering »* DIP pin configuration: 2.54mm pitch Specifications: 2 SPDT, Non-shorting 563-1032-1-ND 3.02 4.95 1.47 648.00 CS-4-12XTB 
* Operating Temperature: -25°C ~ 70°C + Stepping Angle: 45° * Contact Rating AES 5 e r i ¥ . i : 
(non-switching): 501VDC @ 100mA + Contact Rating (switching): VDC @ 100mA | 3 8 SPST, Nor-shorting Sela eA) Zio OAS WAT: 688.50 | CS-4-13NTB 
+\Maximurn Contact Resistance: 100m0 4 SPAT, Non-shorting 563-1038-1-ND 3.24 246 1.73 783.00 CS-4-14NTB 
SD-1000/2000 Series Features: ¢ Fine click with metallic spring * Low profile of 2 DPDT, Non-shorting with Detent | 563-1040-1-ND 3.89 2.60 2.08 939.50 CS-4-22YTB 
3.9mm makes it perfect for high density board mounting applications * Gold-plated + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
contact provides excellent reliability Specifications: * Operating Temperature: 
-25°C ~ 85°C *Non-washable » Contact Rating (non-switching): 5|0VDC @ 100mA ; A 
* Contact Rating (switching): 5/DC @ 100mA *Maximum Contact Resistance: Fig Eben Description Part No, 1 price ech 100 Copal Elecuonics 
100mQ. - - - 
SS-10/S-2050 Series Features: * Compact-size DIP pin configuration »* Protection S-1000A/2000A Series 
against dust and washable after soldering * Self-cleaning mechanism Specifications: 16 Real Hexadecimal 563-1043-ND 2.66 1.67 1.53 S-1010A 
* Operating Temperature: -25°C ~ 70°C * Contact Rating (non-switching): 50VDC. ; 
@ 100mA «Contact Rating (switching): 5VDC @ 100mA *Maximum Contact 4 16 Hexadecimal Complementary | 563-1045-ND 2.66 1.67 1.53 S-1030A 
Resistance: 100mQ 16 Real Hexadecimal 563-1047-ND* 3.33 2.08 1.91 S-1110A 
10 Real BCD 563-1048-ND 2.66 1.67 1.53 S-2010A 
16 Real Hexadecimal 563-1044-ND 2.72 1.71 1.56 S-1011A 
5 16 Hexadecimal Complementary 563-1046-ND 2.72 1.71 1.56 S-1031A 
10 Real BCD 563-1049-ND 2.72 1.71 1.56 S-2011A 
10 BCD Complementary 563-1051-ND 2.72 1.71 1.56 S-2031A 
S-8000 Series 
8 Real BCO 563-1053-ND 4.13 2.57 2.33 S-8010 
6 8 BCO Complementary 563-1055-ND 4.13 2.57 2.33 S-8030 
8 Real BCO 563-1054-ND 4.13 2.57 2.33 S-8011 
7 8 BCO Complementary 563-1056-ND 4.13 2.57 2.33 S-8031 
8 BCO Complementary 563-1060-ND* 3.85 2.40 217 S-8131 
SD-1000/2000 Series 
16 Real Hexadecimal 563-1061-ND 2.85 1.76 1.55 SD-1010 
16 Hexadecimal Complementary 563-1063-ND 2.85 1.76 1.55 SD-1030 
7 16 Real Hexadecimal 563-1065-ND* 3.40 2.10 1.85 SD-1110 
10 Real BCD 563-1069-ND 2.85 1.76 1.55 SD-2010 
16 Real Hexadecimal 563-1062-ND 3.18 1.97 1.73 SD-1011 
9 16 Real Hexadecimal 563-1066-ND* 3.60 2.22 1.96 SD-1111 
10 Real BCD 563-1070-ND 3.18 1.97 1.73 SD-2011 
SS-10 Series 
5 SP5T, Shorting 563-1077-ND 3.44 2.13 1.87 SS-10-15SPE 
5 SP5T, Shorting 563-1078-ND* 4.04 2.51 2.28 SS-10-15SP-LE 
6 SP6T, Non-shorting 563-1079-ND 3.44 2.13 1.87 SS-10-16NPE 
10 6 SP6T, Non-shorting 563-1080-ND* 4.04 2.51 2.28 SS-10-16NP-LE 
3 DP8T, Non-shorting 563-1083-ND 4.28 2.66 2.41 SS-10-23NPE 
3 DP8T, Non-shorting 563-1084-ND* 4.68 2.93 2.68 SS-10-23NP-LE 
S-2050 Series 
10 4 SP4T 563-1085-ND 4.42 2.85 2.53 S-2050 
4 SP4T 563-1087-ND* 4.99 3.12 2.85 S-2150 
"1 4 SP4T 563-1086-ND 4.42 2.85 2.53 S-2051 
4 SP4T 563-1088-ND* 4.99 3.12 2.85 $-2151 
Knob for S-1000A, S-2000A and SS-10 Series 563-1089-ND 1.44 80 69 K1 


* Has knob with extended shaft. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2092 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Grayhill DIP Switches 


Grayhill's unique spring and ball contact design offers 
unparalleled reliability compared to conventional wiping 
contact designs. When actuated the ball rests between 
two contacts allowing multiple points of contact while 
the spring compression is at maximum pressure. 
Temperature, humidity and vibration have minimal 
affect on this design. 


Specifications: * Mechanical Life per switch 
position: 76/78 — 20,000; 90B — 5,000 * Contact 
Resistance: Initially < 30m « Insulation Resistance: 
5,000MQ »° Dielectric Strength: 750V ¢ Current 
Carry: 3A Switch Capacitance: 2pF ¢ Operating 
Temperature: -40°C ~ 85°C * SMT Processing 
Temperature (QOHBW, 90HBy): 260°C Maximum 


Fig. 1 — Series 76 Rocker and Recessed Rocker Fig. 2 — Series 76 Piano DIP 
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Fig. 6 — Series 76HP SMT Piano DIP 
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Fig. 7 — Series 97C Half Pitch Fig. 8 — Series 97R Half Pitch 


1.27 Pitch | |- 1.27 Pitch+| + 
No.| Dim. Price No.) Dim Price No.| Dim Price 
of L | Digi-Key Each Grayhill of L | Digi-Key Each Grayhill of L | Digi-Key Each Grayhill 
Fig.|Pos.| (mm) | Part No. 1 10 100 |Part No. Fig.|Pos.| (mm) Patt NO. aio pipes oa 100 |Part No. Fig.|Pos.| (mm) | Part No. 1 10 100 |Part No. 
Raised Rocker, Unsealed eale 3 
2 | 7.41 |GH7115-ND 4 ~~ 8679 |76SB02T 2 | 7.41 [GH7131-ND 1431.32 1.20 |76PSBO2ST > 6m et Auto aes Sealed oa 
3 | 9.65 |GH7168-ND 95 87.79 |76SBO3T 3 | 9.65 |GH7133-ND 1.47 1.36 1.23 |76PSBO3ST 3 | 940 enenahs Gar ~ ai. 7: BORER 
4 | 12.19 |GH7170-ND 94 86 79 |76SBO4T 4 | 12.19 }GH7135-ND 119 1.09 99 |76PSBO4ST : : : . 
5 | 14.7 |GH7172-ND 1.36 1.25 1.14 |76SB05T 5 | 14.7 |GH7137-ND 1.50 1.38 1.26 |76PSBO5ST 4) 11.9 )GH7220-ND 96.89.81 |90B04ST 
, {8 |17.27 |@H7174-ND 1.38 1.27 _ 1.15 |76SBO6T » | 8 | 17.27 |GH7139-ND 1.35 1.24 1.13 |76PBSOBST 5) 14.5 )GH7221-ND 1.03.95 86 |90B05ST 
7 | 19.81 |GH7175-ND 1421.30 1.19 |76SB07T 7 | 19.8 |GH7141-ND 1.65 1.51 1.38 |76PSBO7ST 4 8 | 17.02 |GH7222-ND 1.22 1.12 1.02 |90B06ST 
8 | 22.35 |GH7177-ND 1.46 1.34 1.22 |76SBO8T 8 | 22.35 |GH7143-ND 1.43 1.32 1.20 |76PSBO8ST 7 | 19.6 |GH7223-ND 1.28 = 1.18 — 1.07 |90B07ST 
9 | 24.9 |GH7179-ND 1.47 136 1.23 |76SBO9T 9 | 24.89 |GH7145-ND 1.76 161 1.47 |76PSBO9ST 8 | 22.10 |GH7224-ND 119 1.09 99 |90B08ST 
10 | 27.43 | GH7118-ND 1.51 1.39 1.26 |76SB10T 10 | 27.43 |GH7147-ND 1.51 139 1.26 |76PSB10ST 9 | 24.64 |GH7225-ND 1.50 1.38 1.26 |90B09ST 
12 | 32.51 | GH7120-ND 1.61 1.48 1.34 [76SB12T 42 | 32.51 |GH7110-ND 1.97 1.81 1.65 [76PSB12ST to | 27.18 | GH7226-ND 1.60 1.47 1.34 [90B10ST 
aT Toa Raised Hocker, Sealed aa 7eeRDST Raised Slide Switch, Unsealed SMT Gull Lead, Sealed 
; i : ; : 2) 7.11 | GH7181-ND 1.08 = 99.90 |78B02T 2] 69 |GH7236-ND 88 81 «74 J9OHBWO2PT 
3 | 9.65 |GH7167-ND 1.08 99 .90 |76SBO3ST 3 | 9.7. |GH7183-ND 4.09 1.00 91 |78B03T 3] 9.4 |GH7237-ND ‘92 ‘85 77 looHBWO3PT 
4 | 12.2 |GH7169-ND 1.08 99 .90 |76SBO4ST 4 | 12.19 |GH7185-ND 91 84 76 |78B04T 4| 11.9 |GH7238-ND 402 94 85 lSoHBWO4PT 
5 | 14.73 |GH7171-ND 1.50 138 1.26 |76SBO5ST 5 | 1473 |GH7187-ND 111 102 93 [7apost : : : : 
4 S| 17.27 |@H7173-ND 1.47 1.35 _ 1.23 |76SBO6ST 6 | 17.27 |GH7189-ND 411 102 93 |7sBoeT 5) 145 (GuzeeNy 1.14 1.05.95 J9OHBWOSPT 
7 | 19.81 |GH7116-ND 1.49 1.37. 1.24 |76SBO7ST 3 5 6 | 17.0 |GH7240-ND 1.19 1.09 99 |9OHBWO6PT 
7 | 19.81 |GH7191-ND Tit 1.02.93 |78B07T 5 
8 | 22.35 |GH7176-ND 1.49 1.37 1.24 |76SBO8ST 3 | 22.4 1GH7193-ND 1.02 ‘94 85 \78B08T 7 | 19.6 |GH7241-ND 1.31 1.20 1.09 J9OHBWO7PT 
9 | 24.89 |GH7178-ND 157 144 1.31 |76SBO9ST 9 | 24.89 | GH7122-ND 105 97 88 |7aB09T 8 | 22.1 |GH7242-ND 4.22 142 1.02 |90HBWosPT 
10 | 27.43 |GH7117-ND 1.61 148 1.34 |76SB10ST 10} 274 |GH7195-ND 408 99 ~~ 90 [raptor 9 | 24.6 |GH7243-ND 1.53 1.41 1.28 |S0HBWO9PT 
12 | 32.51 |GH7119-ND 1.67 1.54 1.40 |76SB12ST 42 | 32.51 |GH7197-ND 1.27 417 1.06 |78B12T 10} 27.2 |GH7244-ND 1.54 1.42 1.29 ISOHBW10PT 
Recessed Rocker, Unsealed 7 7 7 
= Raised Slide Switch, Sealed SMT J-Lead, Sealed 
2 | 7.11 |GHAISO:ND 1.24 1.15 1.04 ]76RS802T 2] 7.11 |GH7180-ND 1.08 99.90 |78B02ST 2 | 6.86 |GH7227-ND 170 1.56 1.42 [90HBJO2PT 
: ae, ae 5 ts ae eeRseest 3 | 9.65 |GH7182-ND 1.09 1.00 91 |78B03sT 3| 9.40 |@H7228-ND 176 1.61 1.47 |9OHBJO3PT 
: H : : : 4 | 12.19 |GH7184-ND 96 89 81 |78B04ST 4 | 11.94 |GH7229-ND 1.49 1.37 1.24 ]QOHBJO4PT 
5 | 14.73 |GH7156-ND 1.38 127 1.15 |76RSBOST 
5 | 14.7 )GH7186-ND 1.33 1.23 1.12 |78BO5ST 5 | 14.48 |GH7230-ND 1.70 1.56 1.42 |90HBJOSPT 
1 | 6 | 17.27 |GH7158-ND 1.40 1.29 1.17 [76RSBOGT 
7119.81 |GH7160-ND 143132420 76RSBO7T 3 6 | 17.27 | GH7188-ND 1.27 4.47 1.06 |78B06ST 5 | 6 | 17.02 |GH7231-ND 1.73 1.59 1.44 |9OHBJO6PT 
8 | 22.35 |GH7162-ND 149 1.37 1.24 |76RSBO8T 7 | 19.81 | GH7190-ND 1.31 1.20 1.09 /78B07ST 7 | 19.56 |GH7232-ND 1.78 1.64 1.49 ]90HBJO7PT 
9 | 24.89 | GH7164-ND 151 1.39 1.26 |7eRSBOgT : stan Ser i rr a et 8 | 22.10 |GH7233-ND 1.46 1.34 1.22 |90HBJOBPT 
10 | 27.43 | GH7165-ND 152 140 1.27 |76RSBI0T 30 | 97.43 (enero og: day” lon abinet 9 | 24.64 | GH7234-ND 1.86 1.71 1.56 ]90HBJO9PT 
12 | 32.51 |GH7166-ND 1.62 149 1.35 [76RSB12T 42 | 99.51 (CHiN ag Hay" iba eRtdBT 40 | 27.20 |GH7235-ND 1.67 1.54 1.40 [90HBJ10PT 
Recessed Rocker, Sealed ; Recessed Slide Switch, ‘Unsealed Series 76HP PIANO DIP® 
2) 7.17 )GH7149-ND 1.32 1.22 1.11 /76RS802ST 4 : 2] 74 |GH7125CT-ND 4.06 285 1.87 |76HPSBO2GWRT 
3) 9.65 | GH7151-ND 1.38 1.27 1.15 |76RSB03ST ; A eTaND it i bees 2) 7.1 |GH7125TR-ND 792.75/500 76HPSBO2GWRT 
5 date eeGeen Mie aa oo leencapeee 4| 122 |GH7205-ND ‘ot 84.76 |78RBOAT 4| 122 |GH7126CT-ND 4.29 3.01 _—_‘1.98 |7éHPSBOAGWRT 
6 | 17.27 (eniieetin 149. 1.37 _ 1.24 lvansnoest 3 | 5 | 14.73 | GH7207-ND 441 1.02 93 |78RBOST 4 | 12.2 |GH7126TR-ND 817.25/500 76HPSBO4GWRT 
1 3149981 TGH7159-ND 151139 41.26 [76RSBO7ST 6 | 17.3 |GH7209-ND 110 1.01 _.92 |78RBO6T 6| 6 | 17.3 |GH7127CT-ND 4.29 _3.01_1.98 |76HPSBO6GWRT 
3 | 22.35 |GH7161-ND 155 143 130 7eRSBORST 7 | 49.81 |GH7211-ND 1111.02.93 |78RBO7T 6 | 17.3 |GH7127TR-ND 986.50/500 76HPSBOGGWRT 
9 | 24.89 |GH7163-ND 459 146 1.33 \76RSBO9ST 8 | 22.35 |GH7213-ND 1.02 94 85 |78RBO8T 8 | 22.4 |GH7128CT-ND 5.00 3.50 2.30 |76HPSBO8GWRT 
10 | 27.43 |GH7112-ND 1.62 1.49 1.35 |76RSB10ST 9 | 24.89 | GH7124-ND 1.05 97 —_—.88 |78RBOST 8 | 22.4 |GH7128TR-ND 924.00/500 76HPSBOSGWRT 
12 | 32.51 |GH7113-ND 1.70 1.56 1.42 [76RSB12ST 10 | 27.43 | GH7215-ND 1.08 = 99.90 |78RB10T 10 | 27.4 |GH7109TR-ND 1006.25/500 _|76HPSB10GWRT 
PIANO DIP® Unsealed 12 | 32.51 ree oN su 1g z ie iss '78RB12T Series 97 Half Pitch 
2] 741 [GH7132-ND 732-122 1.11 |76PSBO2T ecessed Slide Switch, Seale q 
3 | 9.7 |GH7134-ND 1.36 1.25 1.14 |76PSBO3T 2) 7.11 | GH7200-ND 1.08 = 99.90 |78RBO2ST 2 | 328 ee Dee ee ele eee 
7| 4 | 630 |GH1371-ND 3.26 2.29 1.50 |97C04ST 
4 | 12.19 |GH7136-ND 410 1.01 .92 |76PSBO4T ; ae ears od Lee 3 | 41.38 |GH1372-ND 213° 196 178 \a7cogsT 
5 | 14.73 |GH7138-ND 1.42 130 1.19 |76PSBO5T 12.19 [GHM20%; : : 81 {71 71-336 TERfaaEND 4971 a1 16s STANDS 
6 | 17.27 |GH7140-ND 1.24 114 — 1.04 |76PSBO6T 5 | 14.73 |GH7206-ND 1.33 1.23 1.12 |78RBOSST 
2 7719.81 |GH7142-ND 742130 1.19 |76PSB07T 6 | 17.3 |GH7208-ND 1.27147 _ 1.06 |78RBO6ST g| 4 | 630 (emia B25 2.28) 190 S7 ROAST 
8 | 22.4 )GH7144-ND 1.30 1.19 1.08 |76PSBO8T 3 7-49.87 |GH7210-ND 131 1.20 ‘1.09 |78RBO7ST 8 | 11.38 |GH1376-ND 213 1.96 1.78 )97RO8ST 
9 | 24.89 |GH7146-ND 1.58 1.46 1.33 |76PSBO9T 8 | 22.35 | GH7212-ND 1.08 99.90 J78RBOSST 10 | 13.92 |GH1373-ND 3.70 2.59 1.70 |97C10ST 
10 | 27.43 |GH7148-ND 1.32 122 1.11 |76PSB10T 9 | 24.89 | GH7123-ND 117 1.08 98 |78RBO9ST Hand Tool for Dip Switch 
42 | 32.51 |GH7111-ND 1.88 1.72 1.57 [76PSB12T 10 | 27.43 | GH7214-ND 1.27147 1.06 |78RB10ST —JTool] —_ [GH1343-ND 1.61 — __.74 |90-DIPSTICK 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to83) 2093 


Geayfil Rotary DIP Switches 


SPECIFICATIONS: ¢ Mechanical Life: 10,000 cycles * Make and Break Current Rating: 30mA at 30VDC solder over nickel ¢ Internal O-ring: Silicon rubber 

for 10,000 cycles of operation * Carrying Current Rating: 100mA at 500VDC ¢ Contact Resistance: 50mQ FLUX CLEANING: « Acceptable cleaning solutions include 1-1-1 Trichlorethane, Freon (TF, TE, or TMS), 
maximum ¢ Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C Isopropyl Alcohol, and detergent (140°F (60°C) maximum). Solutions which are not recommended include 
MATERIALS AND FINISHES: « Rotor and Switch Body: Plastic, rated at UL 94V-0 »* Contact Material: Acetone, Methylene Chloride, and Freon TMC. 

Copper alloy gold over 30 microinches nickel ¢ Terminals: Copper alloy plated 150 microinches tin lead Note: All Grayhill Dip Switches are shipped in tubes. 


Type of Type of Digi-Key Price Each Grayhill 
Code Mounting Actuator Part No. 1 10 100 Part No. 
Rotary Switches 
Thru-Hole Extended (.270 in.) GH7258-ND. 3.38 2.76 2.37 94HBBO8T 
Thru-Hole Extended (.170 in.) GH7264-ND 3.38 2.76 2.37 94HCBO8T 
Thru-Hole Flush GH7249-ND. 3.01 2.76 2.51 94HABO8ST 
SMT Extended (.270 in.) GH7259-ND 3.38 3.02 2.37 94HBBOSWT 
Octal SMT Extended (.170 in.) GH7366-ND. 3.38 3.02 2.37 94HCBO8WT ; 
SMT Flush GH7250-ND 3.01 2.76 251 94HABOBWT Extended Right Angte(Piush: 
Right Angle Extended (.270 in.) GH7257-ND. 3.37 3.09 2.81 94HBBOSRAT 
Right Angle Extended (.170 in.) GH7367-ND. 3.78 3.09 2.65 94HCBO8RAT 
Right Angle Flush GH7248-ND 3.37 3.09 2.81 94HABOSRAT 
Thru-Hole Extended (.270 in.) GH7261-ND. 3.01 2.76 2.51 94HBB10T 
Thru-Hole Extended (.170 in.) GH7369-ND 3.38 2.76 2.37 94HCB10T 
Thru-Hole Flush GH7252-ND 3.01 2.76 2.51 94HAB10T 
SMT Extended (.270 in.) GH7364-ND 3.38 3.02 2.37 94HBB10WT Knob for 
BCD SMT Extended (.170 in.) GH7368-ND 3.38 3.02 2.37 94HCB10WT Extended Actuators 
SMT Flush GH7253-ND 3.01 2.76 2.51 94HAB1OWT 
Right Angle Extended (.270 in.) GH7260-ND. 3.37 3.09 2.81 94HBB10RAT 
Right Angle Extended (.170 in.) GH7370-ND 3.78 3.09 2.65 94HCB10RAT ‘. . 
Right Angle Flush GH7251-ND 3.37 3.09 2.81 94HAB10RAT Switch Markings 
Thru-Hole Extended (.270 in.) GH7263-ND 3.01 2.76 2.51 94HBB16T 
Thru-Hole Extended (.170 in.) GH7372-ND 3.38 2.76 2.37 94HCB16T 
Thru-Hole Flush GH7255-ND. 3.01 2.76 2.51 94HAB16T Octal 
SMT Extended (.270 in.) GH7365-ND 3.38 3.02 2.37 94HBB16WT Zo 
Hex SMT Extended (.170 in.) GH7371-ND 3.38 3.02 2.37 94HCB16WT ay ‘« 
SMT Flush GH7256-ND 3.01 2.76 2.51 94HABI6WT NK, 
Right Angle Extended (.270 in.) GH7262-ND 3.37 3.09 2.81 94HBB16RAT b 
Right Angle Extended (.170 in.) GH7373-ND 3.78 3.09 2.65 94HCB16RAT 
Right Angle Flush GH7254-ND. 3.37 3.09 2.81 94HAB16RAT 
Knobs for Extended Actuators Only 
Black Knob, Open Window Type, .210 tall .................... GH5005-ND 76 _ 54 947705-001 
Gray Knob, Open Window Type, .210 tall GH5006-ND. .76 —_— 54 947705-012 
Gray Knob, Black Arrowhead, .210 tall... GH5007-ND. .76 —_— 54 947705-017 
Gray Knob, Open Window Type, .370 tall GH7374-ND 1.21 1.08 85 947706-001 


OMROMN), pir switches 


AGD and A6DR Series Features: * Completely sealed units allow immersion- AGE Series Features: Sealed bottom prevents flux penetration AGS and AGT Series Features: * Allows automatic mounting with DIP IC insertion 
cleaning without taping » Bifurcated movable contacts * Smooth, sure switching NOTE: Switches cannot be water washed. machines * Washable models with seal tape are available Specifications: 
action Specifications: * Switching capacity: 100mA at 5VDC, 30mA at 30VDC Specifications: * Switching capacity: 25mA at 24VDC » Mechanical life: 1,000 * Switching capacity: 25mA at 24VDC » Mechanical life: 1,000 operations 
* Contact resistance: 100mQ Maximum « Operating temperature: -20°C ~ 70°C operations minimum * Electrical life: 1,000 operations minimum Operating minimum « Electrical Life: 1,000 operations minimum * Operating Temperature: 
* Mechanical life: 5,000 operations minimum « Electrical life: 2,000 operations min. Temperature: -20°C ~ 70°C -20°C ~ 70°C 


Dimensions. in mm 


Fig. 4 — Side Actuator Fig. 5 — Side Actuator 
(Short Lever) (Long Lever) 


Flat Raised ne Raised 
Actuator Actuator Actuator Actuator ’ Flat Raised Flat Raised 
4 sel 6 Actuator Actuator Actuator Actuator 
+ 7.62> - +t 
+7.62> | 9.8 4 
Ge) Ge Co [es | 
7.62+1 +/10.7 +11+0.7 
No. | Dim. Price No. | Dim. Price No. | Dim. Price 
of A Digi-Key Each Omron of A Digi-Key Each Omron of A Digi-Key Each Omron 
Fig. | Pos. | (mm) | Part No. 1 25 50 | Part No. Fig. | Pos. |(mm) | Part No. 1 25 50 | Part No. Fig.| Pos. |(mm) | Part No. il 25 50 | Part No. 
2 | 7.1 | Sweg6-nD 2.29 2.07 1.84 | A6D-2100 5 |14.26 | Sw904-ND 1.66 1.50 1.33 | AGE-5101 5 | 4 [tt-72 | swor4-no 1.68 1.52 1.35 | ABER-4104 
in| 4 | 122 | Swa98-np 2.44 2.20 1.95 | A6D-4100 6 | 46.8 | sw906-ND 187 1.69 1.50 | A6E-6101 8 |21.88 | SW916-ND 2.51 2.26 2.01 | ABER-8104 
3A 7 2102. 
6 | 17.3 | Swo40-ND 2.72 2.46 2.18 | ABD-6100 7 |19.34 | swgo8-no 207 1.86 1.66 | AGE-7101 2 | 6.02 oOo SNe 114 1:08" 91 /ABS:2102-H 
8 | 22-4 SWos2ND) 2.87 2.58 2.90 | AGD-8100 8 |21.88 | sw910-ND 235 212 1.89 | AGE-8101 : hi ee, ie ne be pak 
2 | 71 |SWSS7END 257 232 2.06 )AGD-2108 2 | 6.64 | swo4g-no 149 1.07 95 |AGE-2104 6A ; , oe 
5 |13.64 | SW1012-ND 1.30 1.18 1.05 | A6S-5102-H 
ip | 4 | 122 | Swa99-ND 2.57 2.32 2.06 | A6D-4103 3 |ais leWeniNe 4s. “48% 4168 [RBERIOE 
a | 473: (ewenenn Rep. ies S154 MaDSGIOR : Met Aes ise ibe ie aes 6 ]16.18 | SW1014-ND 1.40 1.26 1.42 [A6S-6102-H 
Bes ee SAA ell 3B] 5 1426 SW905-ND 1.68 150 1.33 AGE-5104 : — aon = a = oe 
2 | 71 | sw944-no 3.35 3.02 2.69 |ABDR-2100 ; ; cia FPN soci sa. aig 01 |aeeaidaeH 
4 | 12.2 | swo45-ND 3.45 3.11 2.76 | ABDR-4100 6 (168 [SeoeNy HBS A Ge sl [ADESSO : : : : 
2 ; : 6B | 5 |13.64 | Sw1013-ND 4.23 1.11.99 | ABS-5104-H 
7 |19.34 | SW909-ND 2.07 1.86 1.66 | ABE-7104 
6 | 17.3 | Sw946-ND 3.94 3.55 3.16 | ABDR-6100 
a lots (einen Bae. bb oaeo |apeSIOd 6 |16.18 | SW1015-ND 1.34 1.21 1.07 | A6S-6104-H 
8 | 22.4 [SWSAZND. 447 4.03 3.58 | AGDR-8100 : a rah er a re ae 8 |21.26 | Swiot7-ND 167 151 1.34 | A6S-8104-H 
2 | 6.64 ) SW949-ND 1.19 1.07.95 | AGE-2101 ; ‘ ; : : g 7A | 10 [26.34 | $w938-NDT 1.81 1.64 1.45 | AGT-0102 
3A| 3 | 9.18 | SW900-ND 1.28 1.16 1.03 | AGE-3101 4 | 4 | 11.72 ) Sw913-ND 1.68 (1.52 1.35 )A6ER-4101 | [7B | 40 |26.34 | SW939-ND 179 1.61 1.43 |A6T-0104 
4 |11.72 | Sw902-ND 1.47 1.33 1.18 | AGE-4101 8 |21.88 | SW915-ND 2.51 2.26 2.01 |AGBER-8101 | + with Tape Seal 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2094. (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


GTS. DIP Switches 


Electrical Specifications: 

Initial Contact Resistance: 25mQ (209, 219 Series); 50mQ (193, 194, 204, 
and 206 Series); 100mQ (195, 208, and 218 Series). 

Maximum Contact Resistance: 100mQ after 10,000 cycles switching 50mA 
@ 24VDC (206 Series); 100m after 7,000 cycles switching 50mA @ 24VDC 
(193 and 194 Series); 500mQ after 2,000 cycles switching 50mA @ 24VDC 
(195 Series); 500mQ after 2,000 cycles switching 50mA @ 15VDC or 100mQ 
after 1,000 cycles switching 25mA @ 24VDC (208 Series); 50mQ maximum at 
end of life (209 and 219 Series). Gold finish refers to internal contact area of the 
switch, terminals are solder coated. 

Maximum Non-Switching Rating: 100mA or 50VDC. 

Insulation Resistance: Across open switch and between adjacent closed 
switches - 1 x 10° (218 Series: 100mQ minimum). 

Dielectric Breakdown: 500VDC maximum for 1 minute (218 Series — 300VDC. 
maximum). 

Switch Capacitance: Between adjacent switches maximum - 5.0pF (218 
Series: 10pF). 


Shock: Per MIL-STD-202F, method 213B, condition A with no contact 
inconsistencies greater than 1psec (206, 208, 209, 218 and 219 Series); no 
mechanical damage or changes of switch settings with 25G applied (193, 194, 
195 and 204 Series). 

Vibration: Per MIL-STD-202F, method 204D, condition B (.06” or 15G’s 
between 10Hz to 2KHz) with no contact inconsistencies greater than 1psec 
(204, 206, 208, 209, 218, and 219 Series). No mechanical damage or changes 
of switch settings during or after testing when tested in three mutually perpen- 
dicular planes at 10-50Hz sweep or at 60Hz constant vibration (193, 194 and 
195 Series). 


Fig. 1 - Top Actuated Slide 


Fig. 2 - Side Actuated 
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Fig. 4 - Top Actuated - Auto Dip 
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ig. 7 - SMT Top Slide, Extended Act. 
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Low Profile also available (CT204121LPST-ND) 


@ RoHS Compliant 


No. of |Dim. A] Digi-Key Pricing cTS No. of |Dim. A) Digi-Key Pricing cTS 
Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
206 Series — SPST, Gold Finish, Lt. Blue Body 7 | 19.25 | CT2097LPST-ND 1.00 9.21 83.70 | 209-7LPST 
2 17.26 |cT2062.ND 128 11.73 106.65 | 2062 8 | 21.79 | CT2098LPST-ND@ 73 6.68 60.75 | 209-8LPST 
4 | 9 |24.33 | CT2099LPST-ND 1.19 10.87 98.78 | 209-9LPST 
3 | 9.80 | CT2063-ND 1.01 9.28 84.38 | 206-3 
10 |26.87|CT20910LPST-ND 1.26 11.56 105.08 | 209-10LPST 
4 |12.34]CT2064-ND@ 59 5.45 49.50 | 206-4 
5 |iage (escent Be eae. Wangs DOES 12 |31.95|CT20912LPST-ND (143 13.12 119.25 | 209-12LPST 
; 6 |17.42|CT2066-NDe 1.09 9.97 90.68 | 206-6 209-MS Series — SPST, Gold Finish, Extended, Sealed, Black Body 
7 |19.96 | CT2067-ND 1.10 10.05 91.35 | 206-7 2 | 6.55 |CT2092MS-ND@ 57 5.20 47.25 ] 209-2MS 
8 |22.50|CT2068-ND@ 65 5.94 54.00 | 206-8 3 | 9.09 |CT2093MS-ND@ 63 5.77 52.43 | 209-3MS. 
9 |25.04|CT2069-ND@ 1.06 9.73 88.43 | 206-9 4 | 11.63 | CT2094MS-ND® 71 6.51 59.18 | 209-4MS 
10 |27.58|CT20610-ND 1.09 10.00 90.90 | 206-10 5 | 14.17 | CT2095MS-ND 80 733 66.60 | 209-5MS 
12 _|32.66|CT20612-ND 1.24 11.39 103.50 | 206-12 4 : ioe ore Nee oH Hs tae ae 
206-ST Series — SPST, Gold Finish, Sealed, Lt. Blue Body 8 |21.79 | CT2098MS-ND 106 9.68 87.98 | 209-8MS 
2 | 7.26 |CT2062ST-ND@ 1.36 12.47 113.40 ] 206-2ST 9 | 24.33 | CT2099MS-ND 1.16 10.62 96.53 | 209-9MS 
3 | 9.80 |CT2063ST-ND® 1.09 9.95 90.45 | 206-3ST 10 | 26.87 | CT20910MS-ND 1.24 11.34 103.05 | 209-10MS p80 
4 |12.34|CT2064ST-ND® ‘68 6.19 56.25 | 206-4ST 12 | 31.95 | CT20912MS-ND 141 12.89 117.23 | 209-12MS | 
5 | 14.88] CT2065ST-ND .97 8.86 80.55 | 206-5ST 219-LPST Series — SPST, Gold Finish, Flush, Sealed, Brown Body | 
4 | 8 |17.42|CT2066ST-NDe 1.25 11.48 104.40 | 206-6ST 655 |CT2I92LPSTND* 68. 5.30 48.15 | 219-2LPST 
7 |19.96 | CT2067ST-ND 1.27 11.61 105.53 | 206-7ST 3 | 9.09 |CT2193LPST.ND® 30 ~=66.41.-—«58-28 | 219-3LPST 
8 | 22.50 | CT2068ST-ND® 73 6.68 60.75 | 206-8ST 4 | 11.63 | CT2194LPST-ND@ 59 5.45 49.50 | 219-4LPST 
9 | 25.04] CT2069ST-ND 1.21 11.09 100.80 | 206-9ST 5 |14.17|CT2195LPST-NDe ‘87 «-799~=«O72.68 | 219-SLPST 
10 |27.58|CT20610ST-ND® 1.03 9.41 85.50 | 206-10ST 5 6 |16.71|CT2196LPST-ND@ 87 8.02 72.90 | 219-6LPST 
12 |32.66|CT20612ST-ND@ 1.03 9.41 _ 85.50 | 206-12ST 7 |19.25/CT2197LPSTND@® 106 9.68 8798 | 219-7LPST 
208 Series — SPST, Tin Finish, Black Body 8 | 21.79 | CT2198LPST-ND@ 92 8.42 76.50 | 219-8LPST 
9 |24.33|CT2199LPST-ND@® 1.22 11.16 101.48 | 219-9LPST 
2 | 7.26 | CT2082-ND 97 8.91 81.00 | 208-2 10 |26.87|CT21910LPST-ND@ 1.15 10.54 95.85 | 219-10LPST 
: iss ae ey ree ioe ay 12 | 31.95 | CT21912LPST-ND 1.47 13.44 122.18 | 219-12LPST 
: - 5 7 75 : 5 oa; 
5 |14.88|CT2085-ND 70 641 58.28 | 208-5 219-MST Series — SPST, Gold Finish, Extended, Sealed, Brown Body 
6 |17.42|CT2086-NDe ‘72 663 60.30 | 208-6 2 | 6.55 | CT2192MST-ND@ 49 4.46 40.50 ] 219-2MST 
1 | 7 |49.96|cT2087-NDe 77 ~~ 7.05 ~«64.13 | 208-7 3 | 9.09 |CT2193MST-ND@ 70 6.41 58.28 | 219-3MST 
3 |22.50|cT2088-NDe ‘54. 495 45.00 | 208-8 4 | 11.63 | CT2194MST-ND@ 59 5.45 49.50 | 219-4MST 
5 | 14.17 | CT2195MST-ND@ 87 799 72.68 | 219-5MST 
9 | 25.04] CT2089-ND 85 7.75 70.43 | 208-9 
6 | 16.71 | CT2196MST-ND@ 95 8.71 79.20 | 219-6MST 
10 |27.58|CT20810-ND 92 8.39 76.28 | 208-10 5 
12 |so- 60 (GrsoEronD Goa odes Vena dat | 0aa9 7 | 19.25 | CT2197MST-ND@ 1.06 9.68 87.98 | 219-7MST 
: i ident : 8 | 21.79 | CT2198MST-ND@ 95 8.66 78.75 | 219-8MST 
206-124 Series — SPDT, Gold Finish, Lt. Blue Body 9 | 24.33 | CT2199MST-ND 122 1116 101.48 | 219-9MST 
7 | 4 |22.50]cT206124-ND 208 19.03 173.03 | 206-124 10 |26.87|CT21910MST-ND® 1.28 = 14.71 106.43 | 219-10MST 
206-214 Series — DPST, Gold Finish a8 a) — nm ae = — a eieleMsl 
Lt. Blue Body — RoHS Compliant fabio! Dhl dl cc Ht 
2 | 726 | CT1932MS-ND 1.95 15.57 13761 | 193-2MS 
1 | 4 |22.50|CT206214-ND 1.62 14.87 135.23 | 206-214 3 | 9.80 |CT1933MS-ND 202 1618 143.06 | 193-3MS Fig. 6- SMT Side Actuated 
194-MST Series — SPST, Gold Finish, Sealed, Lt. Blue Body 4 | 12.34 | CT1934MS-ND@ 1.78 14.25 130.63 | 193-4MS 
2 | 726 |CT1942MST-ND 133 12.20 110.93 | 194-2MST 6) 5 | 14.88 eae ey B08 16.00) 1b iee 123 OMS 
6 | 1742 |CT1936MS-ND 2.09 16.74 148.01 | 193-6MS 
3 | 9.80 | CT1943MST-ND .95 866 78.75 | 194-3MST 
7 | 19.96 | CT1937MS-ND 2.28 18.20 160.88 | 193-7MS 
4 | 12.34 | CT1944MST-ND 86 792 72.00 | 194-4MST = 
5 [14.0 (Renee joes “dig e6/|4od sit 8 | 22.50 | CT1938MS-ND@ 1.97 15.79 139.59 | 193-8MS - 114 
P 6 |1742|CT1946MST-ND@ 4451 104.63 | 194-6MST 204 Series — SPST, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body 
7 | 19.96 | CT1947MST-ND 13.76 125.10 | 194-7MST 2 | 726 |CT2042ST-ND 177 15.21 139.43 | 204-2ST FARRAR 
8 |22.50|CT1948MST-ND® 8.66 78.75 | 194-8MST 3 | 9.80 | CT2043ST-ND 1.67 13.36 118.06 | 204-3ST || 
9 |25.04] CT1949MST-ND 14.92 135.68 | 194-9MST 4 | 12.34 | CT2044ST-ND@ 141 12.12 111.10 | 204-4ST 
10 | 2758 | CT19410MST-ND 13.29 120.83 | 194-10MST 5 | 14.88 | CT2045ST-ND # 1.46 12.51 114.68 | 204-5ST 2.54 typ. stamped here 
12 |32.66|CT19412MST-ND 16.48 149.85 | 194-12MST 7 g ioe Cote ba jae ae poaser 
195-MST Series — SPST, Tin Finish, Sealed, Black Body 8 |22.50|CT2048ST-NDe 161 13.80 126.50 | 204-8ST 
2 | 726 |CT1952MST-ND 81 743 67.50 | 195-2MST 9 | 25.04 | CT2049ST-ND 167 14.34 131.45 | 204-9ST 
4 | 12.34 | CT1954MST-ND ‘89 8.14 74.03 | 195-4MST 10 | 27.58 | CT20410ST-ND 1.80 15.42 141.35 | 204-10ST 
5 | 14.88 | CT1955MST-ND 1.21. 11.11 101.03 | 195-5MST 12 | 32.66 | CT20412ST-ND 195 16.68 152.90 | 204-12ST 
6 | 1742 | CT1956MST-ND 1.08 9.90 90.00 | 195-6MST 204 Series — SPDT, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body 
2) 7 | 19.96 ee VeENe es Ae le, 0e. ee Mok 7] 1. | 226 |CT204121STND® = 1.94 16.65 152.63 ] 204-121ST 
: Bead ee pe es aa ioe omer 1 | 726 |CT204121LPSTND 2.05 1761 161.43 | 204-121LPST 
10 | 2758 | CT19510MSTEND 1.24 11.39 103.50 | 195-10MST 204 Series — DPST, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body 
12 |32.66|CT19512MST-ND 1.50 13.76 125.10 | 195-12MST i ioe ptioine Nine bo Be ie Soy obey 
206-RAST Series — SPST, Gold Finish, Sealed, Lt. Blue Body 3 |1742 CT204213ST-ND 193 1653 151.53 | 204-213ST Switch part # 
2 | 726 |CT2062RASTND 164 15.00 136.35 |20e-2RasT | |’ | 4 |22.50/CT204214STND 2.05 16.44 145.28 | 204-214ST een ee 
3 | 9.80 | CT2063RAST-ND 1.30 11.88 108.00 | 206-3RAST 5 | 2758 | CT204215ST-ND 2.10 17.52 160.60 | 204-215ST Standard model shown. 
4 12.34 | CT2064RAST-ND@ 1.03 9.41 85.50 | 206-4RAST 6 | 32.66 | CT204216ST-ND 2.29 21.29 196.50 | 204-216ST 
5 |14.88}CT2065RASTND@® 1.00 9.18 83.48 | 206-5RAST 204 Series — DPDT, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body Sa BSMCHalpiGh 
a | & | 17-42 (CIZOCERASIGND@@ 1.27 11.63 105.75 | 206-6RAST 1 ]12.34/CT204221STND® 2.99 25.65 235.13 | 204-221ST Rocseusd Rehiniad 
7 | 19.96 | CT2067RAST-ND 152 13.91 126.45 | 206-7RAST 7 | 2 |22.50|CT204222ST-ND 1.79 14.34 126.72 | 204-222ST 
8 |22.50/CT2068RAST-ND@ 1.27 11.63 105.75 | 206-8RAST 3 |3266|/CT204223STND@ 207 1652 146.03 | 204-223ST 
9 |25.04]CT2069RAST-ND® 1.50 13.76 125.10 | 206-9RAST = _ 
10 |2758|CT20610RAST-ND@ 1.93 1765 160.43 | 206-10RAST 218 ae ad, esieiotgmia rai Finish 
12 |32.66|CT20612RAST-ND® 173 15.86 144.23 | 206-12RAST ees eee oe 
- — 2 | 3.71 |CT2182LPST-ND 1.90 15.18 134.15 | 218-2LPST 
209-LPST Series — SPST, Gold Finish, Flush, Sealed, Black Body 4 625 | CT2184LPST.ND 189 4512 13365 | 218-4LPST 
2 6.55 | CT2092LPST-ND@ 59 5.42 49.28 | 209-2LPST . 6 8.79 | CT2186LPST-ND 2.52 20.13 17795 | 218-6LPST 
3 | 9.09 | CT2093LPST-ND 65 5.99 54.45 | 209-3LPST 8 | 11.33 | CT2188LPST-ND 3.25 25.98 229.68 | 218-8LPST 
4 | 4 | 11.63 |CT2094LPST-NDe 57 5.20 47.25 | 209-4LPST 10 |13.87|CT21810LPST-ND 1.78 14.25 125.98 | 218-10LPST 
5 | 14.17 | CT2095LPST-ND@ 82 755 68.63 | 209-5LPST 12 |16.41|CT21812LPSTND 2.98 2735 248.63 | 218-12LPST 
6 | 16.71] CT2096LPST-ND@ 73 6.68 60.75 | 209-6LPST 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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z Tyco Electronics Alcoswitch DIP Switches 


Authorized Distributor 


No. of| Dim. A Digi-Key Price Each | Alcoswitch No. of |Dim. A Digi-Key Price Each | Alcoswitch 
Fig.| Cir. | (mm) Part No. 1 10 | Part No. Fig.) Cir. | (mm) Part No. 1 10 | Part No. 
7000 Series - Side Actuated, Unsealed 7600 Series - Dip Shunt, Std Pressure 
2 | 7411 450-1348-ND 4.80 4.40 | 1-5435802-0 4] 10.16) 450-1542-ND 1.02.94 | 1825190-3 
Pay e AACR Bas “ioe: | ek5R600% 3| 7 | 17.78]  450-1543-ND 1.20 1.40 | 1825190-6 
10 | 25.40} — 450-1544-ND 1.32 1.21 | 1825190-9 
4 | 12.19 |  450-1422-ND 1.53 1.41 | 5435802-3 
GDS Series - Low Profile, End to End Stackable 
1 | 5 |14.73 |  450-1423-ND 1.65 1.52 | 5435802-4 
6 | 17.27 |  450-1424-ND 1.86 1.71 | 5435802-5 ies) ose peas ani! 
4] 6 | 154 450-1362-ND 2.22 2.04 | GDso604 
8 | 22.35 |  450-1420-ND 2.01 1.85 | 5435802-1 a | o0ie Ieeoeerenin set. -7'| eneoand 
9 | 7489 eos ee eee 4 | 10.02 | — 450-1361-ND 2.22 2.04 | @pso4so4 
7000 Series - Side Actuated, Plastisol Sealed 5 6 15.1 450-1341-ND 2.43 2.23 | GDSO6S04 
4 | 1219]  450-1349-ND 1.74 1.60 | 1-8435802-5 8 | 20.18 ae 249. .2-28,| GDSOBSOt 
5 | 14.73 |  450-1350-ND 1.86 1.71 | 1-5435802-6 GDH Series -'Low Profile, Half Pitch 
1 | 8 | 2235 |  450-1427-ND 2.16 1.98 | 5435802-9 2 | 3.66) 450-1431-ND 3.39 3.11 | GDHO2S04 
40 | 27.43 |  450-1400-ND 2.52 2.31 | 2-5435802-0 sl ace Seba) ace S24) BDHOASO4 
6 | 6 | 875 |  450-1354-ND 4.80 4.40 | GDHoeso4 
42 | 32.51 | 450-1401-ND 2.94 2.70 | 2-5435802-2 
8 | 11.29]  450-1352-ND 513 4.71 | GDHO8So4 
7100 Series - Standard Profile, Unsealed 10 | 13.82}  450-1337-ND 5.82 5.34 | GDH10S04 
2/74 450-1396-ND 3.96 3.63 | 2-5435640-9 GDR Series - Recessed Rocker 
3 9.65 450-1402-ND 3.99 3.66 | 3-5435640-0 4 | 41.42 450-1437-ND 3.69 3.39 | GDRO404 
4 | 1219}  450-1414-ND 1.20 1.10 | 5435640-2 7| 6 | 162}  450-1438-ND 3.33 3.06 | GDROGO4 
6 | 17.27 |  450-1416-ND 1.44 1.32 | 5435640-4 8 | 21.28 | 450-1439-ND 3.48 3.19 | GDRO804 iiss @H6 
2] 7 | 1981 |  450-1413-ND 4.62 1.49 | 5435640-1 ADE Series - Extended Actuator Sealed 254 152 8.26 toot 4 
7.60 
8 | 22.35 |  450-1417-ND 1.44 1,32 | 5435640-5 2) 7.06 asoacce.No 1.20, 1.10) ADE0204 10 19) | ii 
ie of ooo000—— + 
9 | 24.89}  450-1418-ND 1.89 1.74 | 5435640-6 3| * |e eee Hee ANB ADEN r 
6 | 17.22)  450-1365-ND 1.59 1.46 | ADEO604 
40 | 27.43]  450-1419-ND 1.98 1.82 | 5435640-7 
8 | 22.3 |  450-1366-ND 1.50 1.38 | ADEO804 
42 | 32.51 | — 450-1403-ND 255 2.34 | 3-5435640-2 
ADF Series - Flush Actuator Sealed 
7100 Series - Standard Profile, Plastisol Sealed 9 706 450-1357-ND 120 410 | abFo204 
4 | 12.19 450-1404-ND 1.38 1.27 | 3-5435640-5 4 | 12.14 450-1358-ND 1.44 1.32 | ADFO404 
5 | 14.73 |  450-1405-ND 1.50 1.38 | 3-5435640-6 8 | 6 |17.22|  450-1359-ND 1.50 1.38 | ADFO04 
6 | 17.27]  450-1406-ND 1.62 1.49 | 3-5435640-7 8 | 228 to soaaNb 1.50 1.38 | ADFOBO4 
2 1340-1 
8 | 22.35 |  450-1408-ND 1.83 1.68 | 3-5435640-9 10_ | 27.38 Cae 18 | ADE1004 
9 | 24.89)  450-1411-ND 2.04 1.87 | 4-5435640-0 ADP Series ~ Piano Actuator Sealed 
10 | 27.43 |  450-1412-ND 213 1.96 | 4-5435640-1 2 | 7.06 | 450-1355-ND 1.47 1.35 | ADPO204 
| 4 | 12414) — 450-1356-ND 1.95 1.79 | ADPO404 
7100 Series - Low Profile, Tape Sealed 
haere atte 6 | 17.22]  450-1338-ND 2.25 2.07 | ADPO6O4 
4 | 12.19 450-1410-ND 1.47 1.35 | 3-5435668-4 8 22.3 450-1395-ND 270 2.48 | ADPO804 
6 | 17.27 |  450-1397-ND 1.83 1.68 | 2-5435668-5 STV Series - SIP 
2| 7 | 19.81 |  450-1398-ND 1.98 1.82 | 2-5435668-7 2 | aza | as063eND 303 278 | sTvoe 
8 | 22.35 450-1399-ND 1.95 1.79 | 2-5435668-8 10! 4 | 13.36 450-1639-ND 3.39 3.11] STVO4 
40 | 27.43]  450-1409-ND 231 2.12 | 3-5435668-0 8 | 23.52]  450-1640-ND 5.73 5.26 | STVO8 


DIP Switches — Preprogrammed 


Material: Glass-filled polyester, 94V-0 rated, black * Contact: Copper alloy with gold over nickel plating 
¢ Voltage Rating: 120V ms maximum ¢ Current Rating: 1 amp maximum ¢ Contact Resistance: 
750mQ maximum at 50mV open circuit * Life Expectancy: 500 revolutions * Actuator: Screwdriver slot 


Tape Stamping Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Switch Type Seal Legend Part No. 1 10 Part No. 
Hexadecimal with Complement No Style | 450-1186-ND 15.84 14.52 53137-5 
Hexadecimal with Complement Yes Style | 450-1188-ND 15.51 14.22 54792-1 Style | Style Il Style III 
Hexadecimal with Complement | Yes Style Il 450-1189-ND 15.51 14.22 54792-2 16 Position 16 Position 10 Position 
BCD with Complement No Style Ill 450-1190-ND 14.76 13.53 53919-2 
BCD with Complement Yes Style Ill 450-1191-ND 15.12 13.86 54778-1 


Rota ry Switc h es No. of | Output Code | Digi-Key Price Each Alcoswitch 
Description Pos. Type Part No. i] 10 Part No. 

Materials: 6000 Series 

© Contacts: phosphor bronze, gold over nickel plated ¢ Dielectric Screwdriver/Coin Actuated 10 Single Pole 450-1182-ND 30.84 28.14 1-435097-1 

Breakdown Voltage: 500VDC minimum » Insulation Resistance: 

1x1080 ° Initial Contact Resistance: 25mQ « Circuit Capacitance: Bar-Type Knob 10 BCD Soa EeAN LD) $3.26 30.35 | 495125-1 

5 picofarads (at 100kHz) » Durability: 1000 cycles Bar-Type Knob 16 Hexadecimal | _450-1184-ND 33.29 30.37 1-435167-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2096 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Dip Switches 


SPECIFICATIONS: « Ratings: Switch: 25mA @ 24VDC; Carry: 100mA @ SOVDC * Contact Resistance: Initial 50mQ typical @ 2-4VDC, 100mA * Insulation Resistance: 100MQ minimum « Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


6.00 2.54 1.10 


ZS 2.20 duooongt + 
6.60 
+ 


oooo0000 
11.00 


ooo00000- > 
$6.15 


Materials: * Housing: PPS UL94V-0, Black finish » Actuator: Nylon UL94V-0, White finish »* Movable Contact: 
Gold-plated copper alloy * Terminal Contact: Gold-plated brass * Tape Seal: Mylar, amber color 


Operating Life: 2,000 cycles Dielectric Strength: 500V RMS minimum @ sea level between adjacent terminals 
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Materials: * Housing: Liquid Crystal Polymer (LCP), UL94V-0 » Actuator: Nylon UL94V-0 
¢ Contacts and Terminals: Copper alloy with gold plate over nickel plate * Tape Seal: Tape 


with adhesive 


Operating Life: 500 cycles Dielectric Strength: 300V RMS minimum @ sea level between 


adjacent terminals 


Materials: * Housing and Actuator: Glass filled polyester (PBT) UL94V-0 
© Contacts and Terminals: Phosphor Bronze with gold plate over nickel plate 


¢ Tape Seal: Mylar 


Operating Life: 2,000 cycles Dielectric Strength: 500V RMS minimum @ sea 
level between adjacent terminals 


Materials: * Housing and Actuator: Glass 
filled polyester (PBT) UL94V-0 * Contacts and 
Terminals: Phosphor bronze with gold plate over 
nickel plate 


Operating Life: 2,000 cycles Dielectric Strength: 
500V RMS minimum @ sea level between adjacent 
terminals 


( 


7.82 
Materials: * Housing: Glass filled polyester (PBT) 
UL94V- 0 Actuator: Nylon, UL94V-0 * Contacts: Copper 
alloy with gold plate over nickel plate * Terminals: Copper 
alloy with 90/10 tin-lead plate 


Operating Life: 2,000 cycles Dielectric Strength: 500V 
RMS minimum @ sea level between adjacent terminals 


No. of Dimension A | Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. Circuits (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
KAJ Series 
Extended Slide, Low Profile, Unsealed, Through Hole 
1 2.54 £G4415-ND 64 58 AQ KAJO1LAGT 
2 5.08 EG4417-ND 66 60 51 KAJO2LAGT 
3 7.62 EG4421-ND 72 65 56 KAJO3LAGT 
4 10.16 EG4425-ND 82 74 63 KAJO4LAGT 
5 12.7 EG4429-ND 1 82 70 KAJOSLAGT 
1 6 15.24 EG4433-ND 98 89 76 KAJO6LAGT 
7 17.78 EG4437-ND 1.12 1.01 86 KAJO7LAGT 
8 20.32 EG4441-ND 1.18 1.06 a) KAJO8LAGT 
9 22.86 EG4445-ND 1.36 1.23 1.05 KAJOSLAGT 
10 25.4 EG4449-ND 1.45 1.31 1.11 KAJ10LAGT 
12 30.48 EG4453-ND As2 1.55 1.32 KAJ12LAGT 
Flush Slide, Low Profile, Sealed, Through Hole 
2 5.08 EG4419-ND 70 64 54 KAJO2TAGT 
3 7.62 EG4423-ND 77 69 59 KAJO3TAGT 
4 10.16 EG4427-ND 85 17 66 KAJO4TAGT 
5 12.7 £G4431-ND 91 82 70 KAJOSTAGT 
1 6 15.24 EG4435-ND 1.00 90 77 KAJO6TAGT 
7 17.78 EG4439-ND 1.15 1.04 89 KAJO7TAGT 
8 20.32 EG4443-ND 1.23 1.11 95 KAJO8TAGT 
9 22.86 EG4447-ND 1.39 1.26 1.07 KAJOSTAGT 
10 25.4 EG4451-ND 1.48 1.34 1.14 KAJ10TAGT 
12 30.48 EG4455-ND 1.76 1.58 1.35 KAJ12TAGT 
Extended Slide, Low Profile, Unsealed, Gull Wing 
2 5.08 EG4418-ND 66 60 51 KAJO2LGGT 
3 7.62 EG4422-ND 72 65 56 KAJO3LGGT 
4 10.16 EG4426-ND 82 74 63 KAJO4LGGT 
5 127 EG4430-ND a 82 70 KAJOSLGGT 
2 6 15.24 EG4434-ND 98 89 16 KAJO6LGGT 
7 17.78 EG4438-ND 1.12 1.01 86 KAJO7LGGT 
8 20.32 EG4442-ND 1.18 1.06 x) KAJO8LGGT 
9 22.86 EG4446-ND 1.36 1.23 1.05 KAJOSLGGT 
10 25.4 EG4450-ND 1.45 1.31 1.11 KAJ10LGGT 
12 30.48 EG4454-ND 1.72 1.55 1.32 KAJ12LGGT 
Flush Slide, Low Profile, Sealed, Gull Wing 
1 2.54 EG4416-NDt 15 68 58 KAJO1SGGT 
2 5.08 EG4420-ND 70 64 54 KAJO2TGGT 
3 7.62 EG4424-ND lt 69 59 KAJO3TGGT 
4 10.16 EG4428-ND 85 17 66 KAJO4TGGT 
5 12.7 EG4432-ND 95 86 13 KAJOSTGGT 
2 6 15.24 EG4436-ND 1.00 90 17 KAJO6TGGT 
7 17.78 EG4440-ND 1.12 1.01 86 KAJO7TGGT 
8 20.32 £G4444-ND 1.23 1.11 95 KAJO8TGGT 
9 22.86 EG4448-ND 1.43 1.29 1.10 KAJOSTGGT 
10 25.4 EG4452-ND 1.48 1.34 1.14 KAJ10TGGT 
12 30.48 EG4456-ND 1.79 1.61 1.38 KAJ12TGGT 
KAN Series 
Half-Pitch, Gull Wing 
2 3.77 EG4457-ND 2.60 2.34 2.00 KAN1102RT 
4 6.31 EG4458-ND 2.60 2.34 2.00 KAN1104RT 
3 6 8.85 EG4459-ND 2.60 2.34 2.00 KAN1106RT 
8 11.39 EG4460-ND 2.80 2.52 2.15 KAN1108RT 
10 13.73 EG4461-ND 2.81 2.53 2.16 KAN1110RT 
Extended, Piano, Through Hole 
2 6.64 EG4462-ND 1.13 1.02 87 KAP1102E 
3 9.18 EG4463-ND 1.18 1.06 a) KAP1103E 
4 11.72 EG4464-ND 1.26 1.14 97 KAP1104E 
4 5 14.26 EG4465-ND 1.31 1.18 1.01 KAP1105E 
6 16.8 EG4466-ND 1.40 1.26 1.07 KAP1106E 
8 21.88 EG4467-ND 1.62 1.46 1.25 KAP1108E 
9 24.42 EG4468-ND 1.62 1.46 1.25 KAP1109E 


No. of Dimension A | Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. Circuits (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
4 10 26.96 EG4469-ND 1.76 1.59 1.35 KAP1110E 
12 32.04 EG4470-ND 1.98 1.79 1.53 KAP1112E 
Extended, Piano, Process Sealed, Through Hole 
2 7.37 £G4471-ND 1 82 70 KARO2LAGT 
3 9.91 £G4473-ND 1.06 95 81 KAROSLAGT 
4 12.45 EG4475-ND 1.14 1.03 88 KARO4LAGT 
5 5 14.99 £G4477-ND 1.40 1.26 1.07 KAROSLAGT 
6 17.53 EG4479-ND 1.53 1.38 1.18 KARO6LAGT 
8 22.61 EG4481-ND 1.90 1.72 1.46 KARO8LAGT 
10 27.69 EG4483-ND 2.37 2.14 1.82 KAR10LAGT 
Extended, Piano, Process Sealed, Gull Wing 
2 7.37 £G4472-ND o 82 70 KARO2LGGT 
3 9.91 £G4474-ND 1.10 99 85 KARO3LGGT 
4 12.45 EG4476-ND 1.14 1.03 88 KARO4LGGT 
6 5 14.99 £G4478-ND 1.40 1.26 1.07 KAROSLGGT 
6 17.53 EG4480-ND 1.57 1.42 1.21 KARO6LGGT 
8 22.61 EG4482-ND 1.90 1.72 1.46 KARO8LGGT 
10 27.69 EG4484-ND 2.37 2.14 1.82 KAR10LGGT 
Extended Slide, Unsealed 
2 6.44 EG4485-ND 86 78 66 KAS1102E 
3 8.98 £G4487-ND 89 81 69 KAS1103E 
4 11.52 EG4490-ND 99 90 76 KAS1104E 
7 5 14.06 EG4493-ND 1.08 98 83 KAS1105E 
6 16.6 EG4496-ND 117 1.06 90 KAS1106E 
8 21.68 EG4499-ND 1.26 1.14 97 KAS1108E 
12 31.84 EG4503-ND 1.76 1.59 1.35 KAS1112E 
Extended Slide, Sealed 
2 6.44 EG4486-ND 94 85 73 KAS1102ET 
3 8.98 EG4488-ND 99 90 16 KAS1103ET 
4 11.52 EG4491-ND 1.08 98 83 KAS1104ET 
7 5 14.06 EG4494-ND 1.16 1.05 90 KAS1105ET 
6 16.6 EG4497-ND 1.26 1.14 97 KAS1106ET 
8 21.68 EG4500-ND 1.35 1.22 1.04 KAS1108ET 
12 31.84 EG4504-ND 1.85 1.67 1.42 KAS1112ET 
Recessed Slide, Sealed 
3 8.98 EG4489-ND 99 90 76 KAS1103RT 
4 11.52 EG4492-ND 1.08 98 83 KAS1104RT 
5 14.06 EG4495-ND 1.16 1.05 90 KAS1105RT 
7 6 16.6 EG4498-ND 1.26 1.14 97 KAS1106RT 
8 21.68 EG4501-ND 1.35 1.22 1.04 KAS1108RT 
10 26.76 EG4502-ND 1.53 1.38 1.18 KAS1110RT 
12 31.84 EG4505-ND 1.85 1.67 1.42 KAS1112RT 
Extended Slide, Right Angle, Unsealed 
2 6.44 EG4506-ND 1.13 1.02 87 KAS2102E 
4 11.52 EG4508-ND 1.26 1.14 97 KAS2104E 
8 5 14.06 EG4510-ND 1.35 1.22 1.04 KAS2105E 
6 16.6 EG4512-ND 1.44 1.30 111 KAS2106E 
8 21.68 EG4514-ND 1.62 1.46 1.25 KAS2108E 
Extended Slide, Right Angle, Sealed 
2 6.44 EG4507-ND 1.21 1.10 93 KAS2102ET 
4 11.52 EG4509-ND 1.35 1.22 1.04 KAS2104ET 
8 5 14.06 EG4511-ND 1.44 1.30 111 KAS2105ET 
6 16.6 £G4513-ND 1.53 1.38 1.18 KAS2106ET 
8 21.68 EG4515-ND 1.62 1.46 1.25 KAS2108ET 
Tri-State, Unsealed 
4 14.14 EG4516-ND 241 1.90 1.62 KAT1104E 
9 8 24.3 EG4555-ND 2.43 2.19 1.87 KAT1108E 
9 26.84 EG4517-ND 2.95 2.66 2.26 KAT1109E 
10 29.38 EG4556-ND 3.09 2.79 2.37 KAT1110E 
No Tape Seal 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Optical Rotary Encoders series 62a 


These low cost encoders offer long 
life (over 1 million operations) with 
small size and optional integrated 
pushbutton. These encoders are 
ideal for radio frequency setting, drill 
depth setting and other applications 
where detents are desired for operator 


Power+5v 
Output A 


Output B 


N.O. 
Pushbutton 
feedback. Rugged metal shaft and Switch 


bushing for long life. Mates with AMP. Ground 


Connector 7-215079-6 Vertical and 
7-215460-6 Right Angle. 
Electrical Ratings: * Operating 


“External pull-up resistors required 
for operation. 2.2kQ 


Optical Rotary Encoders series 61c 


Features: * Competitively priced to similar electromechanical switches * Optically coupled for more than a 
million trouble-free operations * Has data entry pushbutton switch activated by switch shaft * Compatible 
with CMOS, TTL and HCMOS Logic * Operationally used to move display icon and input data * Used to set 
radio frequency, drill depth, RPM, etc. Plastic shaft and bushing. 

Specifications: ¢ Dimensions: « Shaft: .250” (6.35mm) diameter, .375” (9.52mm) long * Pin Spacing: .1” 
x .025” (2.54mm x .64mm) diameter * Thread: 3/8 — 32 ¢ Overall Diameter: .750” (19.05mm) * Encoder 
Ratings: * Operating Voltage: 5 +.25VDC * Supply Current: 30mA maximum at 5VDC »* Life: 1 mil- 
lion cycles of operation, 1 cycle is rotation through all positions and a full return * Rotational Torque: 1.5 
inch-ounces + 30% *Load Current: 5mA maximum per channel * Turn-On Time: <30 mSec at 16.6 RPM 
¢ Turn-Off Time: <30 mSec at 16.6 RPM » Pushbutton Switch Ratings: * Rating: at 5VDC, 10mA, resis- 
tive * Contact Resistance: <100 * Life Expectancy: 3 million operations * Contact Bounce: <4 mSec at 
make <10 mSec at break * Operating Temperature Range: -40°C ~ 70°C. 


Clockwise Rotation 
Output | Output 


@ indicates logic high. 
O indicates logic low. 


Voltage: 5 +.25VDC »* Supply Cur- iti a 
rent: 30 mA maximum at SOC. ¢ Operating Torque: 2.0 in-oz +1.40 in-oz initially * Rotational Life: >1 Pesition C & Code repeats every 4 positions 
million cycles of operation (cycle is rotation through all positions and return) 2 
Detent | Push- Digi-Key Price Each Grayhill “ 
Positions) button Termination Part No. 1 25 100 | Part No. 
32 No 2” Cable/Connector GH3046-ND 35.94 28.75 21.57 | 62A11-01-020S 
32 Yes 2" Cable/Connector GH3047-ND 39.28 31.43 23.57 | 62A11-02-020S Cutput High 1 
32 No 5” Cable/Connector GH3048-ND 36.67 29.34 22.01 | 62A11-01-050S Low + 
32 Yes 5” Cable/Connector GH3049-ND 40.04 32.04 24.03 | 62A11-02-050S Pushbutton 
32 No Pin; .100” centers GH7383-ND NEW! 35.94 28.75 = 21.57 | 62A11-01-P Switch 
32 Yes Pin; .100” centers GH7384-ND NEW! 39.28 31.43 = 23.57 | 62A11-02-P GND 
32 No 6” Cable/Connector GH7385-ND NEW! 36.91 29.53 22.15 | 62A11-01-060C 
32 Yes 6"Cable/Connector GH7386-ND NEW! 40.30 32.24 24.18 | 62A11-02-060C 
24 No |  Pin;.100" centers | GH7387-ND NEW! 35.94 28.75 21.57 | 62A15-01-P DighKey Price Each Grayhill 
24 | No | o*CableGonectr | GH7SHO-ND NEW! —S6ST 2083 2015 | eantsot-000 ke ee 
lo ‘able/Connector y " k 4 : -01- 
24 | Yes | 6” Cable/Connector_ | GH7390-ND NEW! 40.30 32.24 24.18 | 62A15-02-060C a Sere pre 4eee “task Bae || Srerotemee 
16 No Pin; .100” centers GH7391-ND NEW! 35.94 28.75 21.57 | 62A22-01-P 
16 | Yes | Pin;.100" centers | GH7392-ND NEW! 39.28 31.43 23.57 | 62A22-02-P * RoHS Compliant 
16 No 6” Cable/Connector GH7393-ND NEW! 36.92 29.54 22.15 | 62A22-01-060C 
16 Yes 6" Cable/Connector GH7394-ND NEW! 40.30 32.24 24.18 | 62A22-02-060C 


Optical Rotary Encoders series 62s 


These low cost encoders 
offer long life (over 1 
million operations) with 
small size and optional 
integrated pushbutton. 
These encoders are 
ideal for radio frequency 


Power+5v 
Output A 


Output B 


N.O. 
n eS Pushbutton 
setting, drill depth setting = Switch 


and other applications Ground 


where detents are desired 
for operator feedback. 
Rugged metal shaft and 
bushing for long life. 
Mates with AMP Connector 7-215079-6 Vertical and 7-215460-6 Right Angle. Electrical Ratings: * Operating Voltage: 5 
+ .25VDC © Supply Current: 30 mA maximum at 5VDC ¢ Operating Torque: 2.20 in-oz +1.40 in-oz initially * Rotational 
Life: >1 million cycles of operation (cycle is rotation through all positions and return) 


“External pull-up resistors required 


Amp Pt.# 215083-6 or equivalent for operation. 2.2kQ 


Detent | Push- Digi-Key Price Each Grayhill 
Positions | button Termination Part No. 1 25 100 | Part No. 
32 Yes 5” Cable/Connector GH7297-ND 40.04 32.04 = 24.03 | 62511-M5-050C 
32 No 5” Cable/Connector GH7298-ND 36.67 29.34 22.01 _| 62S11-M0-050C 
32 No Pin; .100” centers GH7395-ND NEW! 35.94 28.75 21.57 | 62S11-M0-P 
32 Yes Pin; .100” centers GH7396-ND NEW! 939.28 31.43 = 23.57 | 62S11-M5-P 
32 No 6” Cable/Connector GH7397-ND NEW! 936.91 29.53 22.15 | 62S11-M0-060C 
32 Yes 6” Cable/Connector GH7398-ND NEW! 40.30 32.24 24.18 | 62S11-M5-060C 
24 No Pin; .100” centers GH7399-ND NEW! 35.94 28.75 21.57 | 62S15-M0-P 
24 Yes Pin; .100” centers GH7400-ND NEW! 939.28 31.43 = 23.57 _| 62S15-M5-P 
24 No 6” Cable/Connector GH7401-ND NEW! 936.91 29.53 22.15 | 62S15-M0-060C 
24 Yes 6” Cable/Connector GH7402-ND NEW! 40.30 32.24 24.18 | 62S15-M5-060C 
16 No Pin; .100” centers GH7403-ND NEW! 935.94 28.75 = 21.57 ‘| 62S22-M0-P 
16 Yes Pin; .100” centers GH7404-ND NEW! 9 39.28 31.43 = 23.57 _| 62S22-M5-P 
16 No 6” Cable/Connector GH7405-ND NEW! 36.92 29.54 22.15 | 62S22-M0-060C 
16 Yes 6” Cable/Connector GH7406-ND NEW! 40.30 32.24 24.18 | 62S22-M5-060C 


NEW! Optical Rotary Encoders Series 62c 


Series 62C Concentric Shaft 
Encoders Features: * Economical 
Size »* Combined Functionality 
* Optically coupled for more than 
a million cycles of operations 
* Optional Integral Pushbutton 
* Detent positions for each code 
section Applications: * Used to 
set radio frequency, drill depth, 
RPM, menu selection, parameter 
selection for patient monitoring 
devices 

Specifications: Pushbutton 
Switch Rating: * 5Vdc, 10mA, 
resistive * Contact Bounce: less 
than 4mS at make, less than 
10mS at break * Actuation Life: 
3,000,000 operations * Actution Force: 1,000 + 300 grams Encoder Ratings: * Operating Voltage: 5 +.25 Vdc * Supply 
Current: 50 mA maximum @ 5 Vdc »* Operating Torque: 2.0 in.-oz. + 1.4 in.-oz. * Rotational Life: >1 million cycles of 
operation * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


POWER +5V 
OUTPUT A DECK A 
OUTPUT B DECK A 


OUTPUT A DECK B 


OUTPUT B DECK B 


N.O. PUSHBUTTON 
SWITCH DECK B 


GROUND _(9) 


* External pull-up resistors required for operation (2.2k0) 


Detent | Push- Digi-Key Price Each Grayhill 
Positions | button Termination Part No. 1 25 100 | Part No. 
32/32 No 6” Cable/Connector GH7375-ND 69.98 55.99 41.99 | 6201111-01-060C 
32/32 Yes 6” Cable/Connector GH7376-ND 73.23 58.59 43.94 | 6201111-02-060C 
16/16 No 6” Cable/Connector GH7377-ND 69.98 55.99 41.99 | 6202222-01-060C 
16/16 Yes 6” Cable/Connector GH7378-ND 73.23 58.59 43.94 | 6202222-02-060C 
32/16 No 6” Cable/Connector GH7379-ND 69.98 55.99 41.99 | 6201122-01-060C 
16/32 Yes 6" Cable/Connector GH7380-ND 69.98 55.99 41.99 | 6202211-01-060C 


Industrial Optical Rotary Encoders 
Series 61K, 61R, 63R 


These rugged encoders are designed for continuous operations 
with high resolution. Made with stainless steel shaft and bushing 
for exceedingly long life (10 million life cycles). 

Features: * High resolution * Rugged construction »* Cable or 
pinned version * 10 million life cycles * 300 RPM shaft rotation 
° 61K is a 4 pin output *61R is a5 pin output *63R is a5 pin 
output with 500 million life cycles * 5,000 RPM Shaft Rotation 
*No detents Specifications: * Operating Voltage: 5 + .25VDC UNEF-2A 
¢ Supply Current: 30mA maximum at 5VDC * Logic Output 63R: 1/2-32 
Characteristics: Output Type: Open collector with integrated : UN-2A 
Schmitt Trigger and 10KQ pull-up resistor. Maximum Sink 
Current: 16mA at .40 Volts. * Power Consumption: 150mW 
maximum ¢ Optical Rise Time: 500ns * Optical Fall Time: 16ns * Mechanical Life: 10 million revolutions 
¢ Time Life: Guaranteed for 10 years of continuous operation (calculated from emitter degradation data) 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


61K: 3/8-32 


No Contact 4) 
Output A @—<e 
Power 5V @)———~ 
Power 5V@ Output B Q—-<t 
Pulse Per | Digi-Key Price Each Grayhill 
Description Revolution | Part No. 1 25 100 250 | PartNo. 
4 Pin PC Mount 64 GH3064-ND. 48.77 39.02 34.14 30.24 | 61K64 
4 Pin PC Mount 128 GH3065-ND. 48.77 39.02 34.14 30.24] 61K128 
5” Cable/Connector 128 GH3066-ND 53.04 42.43 37.13 32.89 | 61K128-050 
5 Pin PC Mount 64 GH3067-ND 48.77 39.02 34.14 30.24 | 61R64 
5 Pin PC Mount 128 GH3068-ND 48.77 39.02 34.14 30.24] 61R128 
5 Pin PC Mount 256 GH7381-ND NEW! 48.77 39.02 34.14 30.24 | 61R256 
5 Pin PC Mount 64 GH7382-ND NEW! 54.15 43.32 37.91 33.58] 63R64 
5 Pin PC Mount 128 GH3069-ND 54.15 43.32 37.91 33.58 | 63R128 
5 Pin PC Mount 256 GH3070-ND 56.06 44.85 39.25 34.76 | 63R256 


Note: Contact Digi-Key for cable versions 


Optical Rotary Encoders series 62P 


Grayhill’s low cost, highly reliable 


Series 62P Optical Encoders are g +5 
being designed into automotive con- ; GND 
trols, white goods, and audio. Output A 
Features: * Compact Size *PC cunt ® 
Mount * No De-Bouncing * Up to 2 PB 6 


Million Cycles 


Note: 10K External pull-up resistors 
required on Pin 3 and Pin 4 
150 external resistor required on Pin 1 


Specifications: * Operating Volt- 
age: 5VDC +.25 VDC * Supply 
Current: 30mA @ 5VDC * Logic 
Rise and Fall: Less than 30Ms * Operating Speed: 100 RPM Maximum ¢ Operating Temperature: -40°C 
~ 85°C Materials: ¢ Shaft: Thermoplastic * Detent Rotor: Reinforced Thermoplastic * Bushing: Thermo- 
plastic * Terminals: Brass, Tin Plated 


Pos- Digi-Key Price Each Grayhill 
ition| Description Part No. 1 100 1000 | Part No. 
High Torque GH7291-ND 5.83 4.61 4.08 62P22-HO 
16 | High Torque, 300 gF Pushbutton GH7292-ND 5.98 4.73 4.19 62P22-H4 
High Torque, 450 gF Pushbutton GH7293-ND 6.29 4.98 4.41 62P22-H6 
Low Torque GH7294-ND 5.36 4.24 3.76 62P22-L0 
16 | Low Torque, 300 gF Pushbutton GH7295-ND 5.98 4.73 4.19 62P22-L4 
Low Torque, 450 gF Pushbutton GH7296-ND 6.29 4.98 4.41 62P22-L6 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Mechanical Rotary 
Encoders Series 25L 


The 25L series of encoders are inexpensive single deck mechanical en- 
coders designed for human interface terminals. 


Features: * Quality construction and contact materials * 100,000 life cycles 
Has detents * PC mount 


Specifications: * Switching Loads: 1.5mA @ 115VAC, resistive; 150mA @ 
14VDC, resistive »* Life Expectancy: 100,000 cycles of operation @ rated 


loads; one cycle of operation is a rotation through all of the active positions 

and a return to the starting position * Operating Temperature: -40°C ~ 

85°C * Materials and Finishes: Bushing/Housing and Shaft: Reinforced 

Thermoplastic, Detent Ball: Stainless Steel, nickel-plated 

Detent | Angle of Output Digi-Key Price Each Grayhill 

Positions | Throw Code Part No. ia 25 100 250 PartNo. 
36 10° Quadrature (2-bit) | GH3071-ND 5.09 4.08 3.06 2.55) 25LB10-Q 
32 11° Quadrature (2-bit) | GH7407-ND NEW! 5.09 4.08 3.06 2.55) 25LB11-Q 
24 15° Quadrature (2-bit) | GH3072-ND 5.09 4.08 3.06 2.55) 25LB15-Q 
20 18° Quadrature (2-bit) | GH7408-ND NEW! 5.09 4.08 3.06 2.55) 25LB18-Q 
16 22.5° | Quadrature (2-bit) | GH3073-ND 5.09 4.08 3.06 2.55) 25LB22-Q 
16 22.5° | Hexadecimal (4-bit) | GH3074-ND 5.09 4.08 3.06 2.55) 25LB22-H 
16 22.5° Gray (4-bit) GH7299-ND 5.09 4.08 3.06 2.55) 25LB22-G 
12 30° Quadrature (2-bit) | GH7409-ND NEW! 5.09 4.08 3.06 2.55) 25LB30-Q 
8 45° Quadrature (2-bit) | GH7410-ND NEW! 5.09 4.08 3.06 2.55) 25LB45-Q 


Mechanical Rotary Encoders Series 26 
Code And Truth Table 


The series 26 rotary 
encoders are PC mount- 


ed mechanical encoders Switch Code BCD Output* | Gray Output* 
that come complete with Position | Position | 1 [2 [4 [8| 1] 2/ 4/8 
a threaded shaft (mount- 1 0 
ing hardware included) 
and internal detents for 7 al ® 9 
user feedback * User 3 2 @ e\e@ 
selectable for either 4 3 e|e e 
continuous rotation 5 4 e e@\e 
or present stops (two 6 5 e e e\ele 
supplied) »* Gray code 7 6 ele e e 
output - continuous rotation - no stop pins « Fully 8 7 ele e 
sealed with panel and shaft seal for use in the harsh- 
est environments. Specifications: + Electrical Rating: 9 8 e ele 
25,000 cycles with logic compatible loads. Make and 10 9 e e\e e\e 
break 200mA Materials and Finishes: * Panel Seal: 11 10 e @\|e\|e\e\e 
Silicone Rubber * Shaft Seal: Flourosilicone » Detent 12 1 ele e eliele 
Balls: Carbon steel, nickel plated * Terminals: Brass, 13 12 ele e e 
gold plated over nickel plate »* Contacts: Copper 14 13 e elelele e 
alloy, gold plated over nickel plate * Shaft, Stop Arm 
and Stop Pins: Stainless Steel * Bushings: Zamak || 15 14 e\e\e\e e 
tin/zinc alloy, zinc-plated 16 15 e\e\e\e e 
Detent | Angle of Output Digi-Key Price Each Grayhill 
Positions| Throw Code Part No. 1 25 100 250 | Part No. 
8 45° Binary Code | GH3075-ND 15.31 12.25 9.19 7.66] 26ASD45-01-1-AJUS 
8 45° Gray Code | GH7411-ND NEW! 25.98 20.79 15.59 12.99] 26GSD45-01-1-AUS 
16 22.5° | Binary Code | GH3076-ND 15.31 12.25 9.19 7.66 26ASD22-01-1-AJS 
16 225° Gray Code | GH7412-ND NEW! 25.98 20.79 15.59 12.99) 26GSD22-01-1-AUS 
16 22.5° Gray Code | GH3077-ND 23.47 18.78 14.09 11.74) 26GS22-01-1-16S-C 


* Dot indicates terminal tied to common. 


Honeywell 
Sensing and Control 


Electrical Specifications: 

* Description: The Series 600 and 601 controls are manually operated, rotary, optical encoders that output 
two square waves in quadrature at a rate of 128 pulses per channel per revolution as a standard with other 
resolutions down to 60 pulses available. The outputs are TTL compatible. The variation by series is the 
terminal configuration, with the Model 600 having (4) cable leads, and the Model 601 having (4) pin leads and 
internal resistors. * Input Power: 4 volts DC +5% @ 30mA maximum plus external requirements * Output 
Rate: 128 pulses/revolution per channel-standard * Channels: Two separate output channels in quadrature. 
90° +45° * Output Voltage: High level voltage: 2.4 volts minimum with 10KQ load to ground * Low level 
voltage: .4 volt maximum 

Environmental Characteristics: 

* Operating Temperature: -20°C ~ 65°C 

Mechanical Characteristics: 

* Shaft Rotation: Continuous in either direction, 300RPM maximum »* Terminals: P/C Type: .025” (.64mm) 
by 0.12” (3.05mm) thick brass, gold plated to facilitate soldering * Cable Type: Four lead ribbon cable, color- 
coded, with .050” (1.27mm) spacing * 28AWG stranded copper wire, .039” (.99mm) diameter » Strength: 
Terminals withstand 2 pounds push and pull and a 90° bend. 


CLAROSTAT 


Model 600 - Cable Style 
3/8 x 32 NEF-2A 
34 


Model 601 - PC Terminal (Vertical) 


ie 
T 


Digi-Key Price Honeywell 
Description Part No. Each Part No. 
Cable Version 600CS-ND 27.70 600128CBL 
Vertical PC Version 601VCS-ND 29.93 600EN-128-C24 


CTS. Mechanical Rotary Encoders Series 288 and 290 


288 Series 290 Series Fig. 1 - Series 288 — Binary Switching Codes 
Body Size 16mm 9mm 
Shaft Material Metal Metal 1A Mtg. Surface 1B — Vertical Mount with Switch 1C — Horizontal Mount with Switch 
Operating Temperature -25°C ~ 100°C -30°C ~ 70°C é Mtg. Surf 
Switch Life 15,000 Actuations 100,000 Actuations / S/882NEF | 12.262 +) Ung sunace 12.26. -[ Mtg. Surface 
i 10.76) ~ 
Resolution 16 CPR 20 CPR 6.35 M8X.75P 10.76 rm /MBX.75P 
F 
f i Shaft | Dim. L | Digi-Key Price Each CTS | + 0.5 Travel I 1--0.5 Travel 
Fig. Beserinton Type | (mm) | Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 6.4] (Reference) ie aa (Reference) 
1A 2 Bit Non-Detent Round | CT3001-ND® 258 240 200 1.80 | 288T232R161A1 25.4 | 25.4. 
2 Bit Detent — __| CT3002-ND@ 2.58 240 200 1.80 | 2881232R161A2 
1B | 2 Bit Detent Round | — | CT2999-ND@ 5.42 5.04 419 3.78 | 288V232R161B2 Fig. 3 - Series 290 — Commercial 
1C | 2 Bit Detent Round | — | CT3000-ND® 542 5.04 4.19 3.78 | 288X232R161B2 Miniature Encoder 
2 | 4 Bit Non-Detent Round | — | CT3003-ND@ 350 3.26 271 2.45 | 2881232R162A1 
2 Bit Non-Detent CT3004-ND 250 233 1.93 1.75 | 290VABOR201A1 Mtg. Surface 
2 Bit Detent Round | 20 CT3005-ND® 253 236 1.96 1.77 | 290VABOR201A2 M7-.75 
2 Bit Non-Det., w/Switch CT3006-ND@ 3.08 287 238 2.15 | 290VABOR201B1 fot ae 
3, [2 Bit Detent, w/Switch CT3007-ND@ 296 276 229 2.07 | 290VABOR201B2 5.99 
2 Bit Non-Detent CT3008-ND@® 237 221 1.84 1.66 | 290VAA5F201A1 i 
2 Bit Detent Flatted | 45 CT3009-ND@ 2.52 235 1.95 1.76 | 290VAA5F201A2 
2 Bit Non-Det., w/Switch CT3010-ND® 281 261 217 1.96 | 290VAA5F201B1 
2 Bit Detent, w/Switch CT3011-ND@ 2.97 277 230 2.08 | 290VAA5F201B2 
@ RoHS Compliant 
<> 


Wy! INC Modular 16 Resolutions Programmable AMT VersaPak Encoder 


The code generation technology of the AMT modular encoder represents a breakthrough in cost versus 
resolution with benefits such as low current consumption, broad operating temperature range and a low 
profile, lightweight mechanical design. Benefits the AMT encoder offers over competitors include 16 selectable 
resolutions, index pulse included, more mounting options, and 9 bore size options all included in one package. 


16 dip switch selectable resolutions 48ppr ~ 2048ppr Specifications: * Index pulse ¢ Straight or right 
angle header * Assembled in USA ¢5 Year unconditional warranty * TTL voltage output * 2500+ options 
in 1 encoder (AMT102-V) or 1700+ options in AMT103-V * Avago HEDS5500 and US Digital E2 or E5 
replacement. VersaPak includes sleeve size to fit these diameter shafts: 2mm, 3mm, 3.175mm, 4mm, 


Features: * Current Consumption: <10mA ¢ Operating temperature range: -40°C ~ 100°C * Resolution: 4.76mm, 5mm, 6mm, 6.35mm and 8mm 
Digi-Key Price Each CUI Inc. Fig. 1 — Horizontal 
Fig.| Description Part No. 1 10 50 100 500 Part No. 
Modular Encoder Horizontal Version 102-1308-ND 29.95 28.50 26.00 23.00 21.00 AMT103-V 
1 | Shielded Interface Cable Horizontal 1ft 102-1504-ND 4.15 2.93 = 2.40 2.14 CUI-435-1FT 
Shielded Interface Cable Horizontal 6ft 102-1310-ND 9.30 7.00 = 6.00 5.50 CUI-3934-6FT 
Modular Encoder Vertical Version 102-1307-ND 29.95 28.50 26.00 23.00 21.00 AMT102-V 
2 | Shielded Interface Cable Vertical 1ft 102-1503-ND 4.15 2.93 = 2.40 2.14 CUI-3132-1FT 
Shielded Interface Cable Vertical 6ft 102-1309-ND 7.20 5.76 = 4.80 4.48 CUI-3131-6FT 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 2099 


Panasonic Mechanical Rotary Encoders 


Recommended PWB Piercing Plan pitch tolerance: +0.1 D.C. 5V 
(view from mounting side) 
10kQE-10kO+= 10kO_ 
Signal Ao eSignal B 
,_—M9 P=0.75 gA Be 
-1.0 | 0.01p > Encoder 0.01p 
° EE, ‘o-9%4 ¢_Block 
z encoder | , . Pont of shaft 
Center 
of shaft _ Se 3-@1.0 
5, 5 
D.C. 5V 
=10kN+= 10kQ, 
Signal Aloo A B Signal B t iF 7 
ane 0.01p + [9 Encoder §] + 0.01p “1 I 
2-2.0 : ° i ~Mounting 1 
Ee 24 a “© Surface H 
i a ; Lb com. oO oh 
[Mounting ont ef shak ok S! Cntr. of shaft 
Surface “hs g10 
3- 01.0 SIGNAL SIGNAL Gee 
Specifications: : eo 3 Descrip- Dim. C Detent/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Mechanical: « Rotation Angle: 360° (endless) * Shaft Inclination: 0.7 x H/30 mm Fig. tion (mm) Pulse Part No. 1 10 100 Part No. 
p-p max. ¢ Rotation Torque: Standard type: 3mN-m to 20mN-m; EVE-K type: 
4OmN-m to SOmN-m 175 24/24 P10859-ND 1.52 1.35 97 EVE-GA1F1724B 
Electrical: * Output Signals: Phase A and B ¢ Resolution: 12, 20, 24 pulses/360° 1 12(mm) 20 24/24 P10860-ND 1.52 1.35 97 EVE-GA1F2024B 
* Rating: DC 5V/10V 1mA * Contact Resistance: 10 maximum « Insulation 20 12/12 P12331-ND 69 58 49 EVE-GA1F2012B 
Resistance: DC 50V 10MOQ minimum = Dielectric Withstanding Voltage: 1 minute 2 12 ) 20 12/12 P12332-ND 76 64 53 EVE-GC1F2012B 
at 50VAC * Bouncing: 3/5 ms maximum (mm 20 -/24 P12334-ND 76 64 53 EVE-KC2F2024B 
Physical, Environment Life: * Operating Life: Standard life: 30,000 cycles, 20 12/12 P12333-ND 64 54 45 EVE-GE1F2012B 
minimum $i . teunm) 20 -/24 P12335-ND 64 54 45 EVE-KE2F20248 
bole ial Ube grab carat 4 | 1 20 20/20 P12336-ND 1 131 1.10 EVE-JBBF2020B 
Storage Temperature: -40°C ~ 85°C (mm) az 57 a : é 
Center Space Encoders ig 9 (Ww ta ri ek) 
27.4 
EVQ Series: t [1.5 
Encoder with a center space, which meets the requirements of multiple operation controllers. = 
Recommended Applications: ¢ Car audio products (adjustment of volume, tone, tuners, etc.) 
* AV equipment (control of edit functions of VCRs, CD players, MD players, etc.) * Remote 
control of car navigation systems 


Features: * Multiple unit construction can be achieved by mounting switches, LEDs, etc. in 
the through hole at the center (center space) on the printed wiring board. * High reliability 
¢ Ready for transparent shafts (to enhance the light diffusion) 

Specifications: 

Mechanical: ¢ Rotation Angle: 360° (endless) * Detents: EVQ-1WF: 20 points; EVQ-WFP: 
30 points 

Electrical: * Output Signal: Phase A and B « Resolution: EVW-1WF: 10 pulses/360°; 


EVQ-WFP: 15 pulses/360° * Rating: 1mA, 10VDC » Contact Resistance: 19 maximum Detent/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Bouncing: 5 ms maximum ¢ Insulation Resistance: 50MO minimum (at 250VDC) * Dielectric _| Fig. Description Pulse Part No. 1 10 100 Part No. 
Withstanding Voltage: 300VAC for 1 minute 

Endurance: « Rotation Life: EVW-1WF: 50,000 cycles minimum; EVQ-WFP: 30,000 cycles i 22(mm) 20/10 REST AND) 2.05 edu 1.44 EVQ-1WF00210B 
minimum 2 27(mm) 30/15 P12419-ND 5.05 4.21 3.54 EVQ-WFP00415B 


Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


11mm Square Encoders with 


0 E i Center of shaft 

Push-lock Feature Normal Closed = 14 
Recommended Applications: 

P ‘ . : r é > |}+— 13.4 + 
¢ Volume control or mode switch selector for car audio * Signal input for selector monitors : le 5 
and AV equipment = § 4 
Features: 
¢ New type encoder with a push-lock feature * EVQ-WEB includes an SPST NC switch 
¢ Push-lock Travel: EVQ-WEB: 9mm maximum; EVQ-WEH: 8.4mm maximum 
Specifications: = 
Mechanical: * Rotation Angle: 360° (endless) * Shaft Pull/Push Strength: 100N minimum ofestN re 
* OP Force Switch: 7n maximum * Rotation Torque: EVQ-WEB: 3 mN-m to 20 mN-m; EVQ- B Cgm|a\ Center of shaft 
WEH: 3 mN-m to 17 mN-m ° Detents: 30 points os ‘5-01 Terminal 
Electrical: * Resolution: 15 pulses/360° * Output Signal: A and B (2 Phases) » Rating: EVQ- (View from mtg. side) c 


WEB: 1mA, 10Vdc (encoder); 20mA, 16VDC (switch); EVQ-WEH: 1mA, 5Vdc (encoder); 
10mA, 5Vde (switch) * Contact Resistance: 1mQ maximum « Insulation Resistance: EVQ- 


WEB: 50MOQ minimum (at 250VDC); EVQ-WEH: 100MQ minimum (at 250VDC) » Dielectric Digi-Key Price Each Panasonic 
Withstanding Voltage: 300VAC for 1 minute Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
pacurence: * Rotation Life (encoder): 15,000 cycles * Operating Life (Push-lock): 10,000 1 Rotary Encoder with SPST Switch P12424-ND¢@ 11.47 9.56 8.03 EVQ- WEB00115B 
cycles 

v ‘ 2 | Rotary Encoder, Vertical P12425-ND TAZ 5.98 5.02 EVQ- WEH00115B 
Operating Temperature: 
EVQ-WEB: -20°C ~ 70°C; EVQ-WEH: -30°C ~ 85°C @ RoHS Compliant 


Edge Drive Jog Encoders 


EVQWK Series: 
Recommended Applications: * Menu selection and input for portable electronic equipment 
Features: 

¢ Excellent operation feeling * Push-on switch with a clear-click operation * Compact, thin 


es 
1A asw2aG 


: : 2Com 5SW1 F 4sw2 
profile id Reflow soldering 3SW1 6B 5 SW1 
Specifications: 
Mechanical: 
¢ Encoder: * Detents: 15 points »* Rotation Torque 1mN-m ~ 10mN-m «¢ Push-on Switch: Cut Tape 
Travel: 0.3mm ¢ Operating Force: 4.5N+1.5N Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
Electrical: Fig.) Description Part No. 1 10 100 Part No. Part No. 
+ Encoder: «Pulses: 16,» Quit Sgnala: 2phage (A and 8) + Corict Recloarece: 12. |’ Jeanna |BIGMESSNBM| 00 558467 [im — | evo-wKsoor 
Endurance: . . 2 |3.65mm SMD | P13381SCT-ND 9.35 7.01 6.08 P13381STR-ND 2102.40 | EVQ-WKA001 
¢ Encoder/Push-on Switch: Operating Life: 100,000 cycles minute * Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2100 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Le 
Panasonic 11mm and 16mm Square Encoders Jonrasey 
@ 4.01.9——- 
EVE-P/EVE-Q: Recommended Applications: * Centralized control of automotive audio equipment, navigation systems and air ; Center 
conditioners. Featui * Smooth, high rotational torque * Long life achieved by the high click torque * Runout protection: Runout: - eo TE of shaft’ 
0.1mm max. Specifications: Mechanical: * Rotation Angle: 360° (endless) * Rotation Torque: 40 mN-m maximum »* Detents: 
EVE-P: 16; EVE-Q: 32 Electrical: * Output Signals: Phase A and B » Resolution: EVE-P 8 pulses/360°; EVE-Q 16 pulses/360° 
¢ Rating: 1mA, 10VDC (at each bit) * Contact Resistance: 19 maximum * Bouncing: 5 ms maximum * Insulation Resistance: 
50MQ minimum (at 250VDC) »* Dielectric Withstanding Voltage: 300VAC for 1 minute Switch Part: * Type: SPST Push-on 
* Rating: 20mA, 16VDC * Contact Resistance: 100mQ maximum ° Operating Force: 6N ¢ Travel: 0.5mm Endurance: « Rotation 
Life: 1,000,000 cycles minimum ¢ Operating Life: 1,000,000 times minimum Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (45-85% RH) 
EVE-V: Recommended Applications: »* Car audio, navigation systems and air conditioners. Features: * Low Profile: 4mm 
* Wave soldering type * Integrated push-ON switch Specifications: Mechanical: * Rotation Angle: 360° (endless) * Shaft Pull/ 
Push Strength: 100 N-m minimum ¢ Rotation Torque: 3 mN-m to 20 mN-m * Detents: 32 Electrical: * Output Signals: Phase A and . i i Center | 


f shaft 
B *Resolution: 16 pulses/360° * Rating: 1mA, 10VDC (at each bit) * Contact Resistance: 19 maximum * Insulation Resistance: = = on 
50MQ minimum (at 250VDC) » Dielectric Withstanding Voltage: 300VAC for 1 minute * Bouncing: 5 ms maximum Switch Part: + | 4 D : 
* Type: SPST Push-on * Rating: 20mA, 16VDC * Contact Resistance: 100mQ maximum Operating Force: 1.5mm travel type: 4N + Dp DACom.BE © 
ioe e@ 


¢ Travel: 1.5mm Endurance: ¢ Rotation Life (encoder): 30,000 cycles minimum * Operating Life (switch): 50,000 times minimum 


Operating Temperature: -40°C ~ 85°C P2.5xX4=10 “5-01 


(View from mtg. side) 
Digi-Key Price Each Panasonic 11.4 —| 
Fig.| Description Part No. il 10 100 Part No. com} 5-ls 
; | 8PPR, SPST, 16 Detents, 21.5mm Height P12420-ND@ 10.55 880 7.39 | EVE-PDBRG508B S.PS.T. 2.023| *7* 7 
16 PPR, SPST, 32 Detents, 21.5mm Height P12422-ND 9.86 8.23 6.91 EVE-QDBRG516B KN o “60 - 
2 8 PPR, SPST, 16 Detents, 25.4mm Height P12421-ND® 10.55 8.80 7.39 EVE-PDBRL408B A j COM x Canine 
16 PPR, SPST, 32 Detents, 25.4mm Height P12423-ND 9.86 8.23 6.91 | EVE-QDBRL416B cy Ghimatneseohencealer of shaft 
3 16 PPR, SPST, 32 Detents, 20mm Height P12418-ND@ 3.21 2.68 2.25 EVE-VCGJL016B eB e in 
@ RoHS Compliant id 


Electrical Characteristics: * Electrical Output: 2-bit quadrature code * Supply Voltage (Vcc): 5.0VDC maximum ¢ Pulse Width (per Channel): 180°e » Phase Angle (Channel A Leads Channel B, Clockwise 
+0.25 VDC * Supply Current (I¢¢): 26mA maximum * Output Voltage: Low (VCE(sat)): per Channel: 800mV Rotation): 90°e +45°e * Insulation Resistance @ 500VDC: 1,000MQ minimum «RPM (Operating): Non- 
maximum @ I(sink)=25mA; High (Vo(H})), per Channel: 4.0VDC minimum @ Vg¢=4.75VDC * Output Dentent, 300 maximum * Switch Power Rating: 12VDC/20mA (6000 maximum load) * Switch Contact 
Current (SINK) per Channel: 25mA minimum « Rise/Fall Time: 200ns_ ¢ Power Dissipation: 167mW Resistance: 2000 maximum » Mounting hardware included 


Slotted Style Bushing Dim. Shaft Dim. Shaft |Terminal |W/Switch | Cycles Per | Digi-Key Price Each 
vin i DxL (mm) DxL (mm) Style Style Yes/No | Revolution | Part No. i 25 50 
e ny 9.52 x 9.52 6.35 x 22.23 | Slotted | Axial Yes 8 EM14A0D-B28-L008S-ND 19.10 14.62 13.85 
10.03 3.18 z 9.52 x 9.52 6.35x 19.05 | Flatted | Axial No 8 EM14A0D-C24-LO08N-ND 17.90 13.70 12.98 
Flatted Style | “L’ Pin = 9.52 x 9.52 6.35x 19.05 | Flatted | Axial No 32 EM14A0D-C24-L032N-ND 17.90 13.70 12.98 
} i . 9.52 x 9.52 6.35x 19.05 | Flatted | Axial Yes 64 EM14A0D-C24-L064S-ND 19.10 14.62 13.85 
a i SZ, 6.35 x 6.35 3.18x 19.05 | Slotted | Axial Yes 64 EM14COD-E24-L064S-ND 19.10 14.62 13.85 
etal e 
Shaft Metal it = 6.35 x 6.35 3.18 x 22.23 | Slotted | Axial No 16 EM14COD-E28-L016N-ND 17.90 13.70 12.98 
6.35 x 6.35 3.18x 22.23 | Slotted | Axial No 64 EM14COD-E28-L064N-ND 17.90 13.70 12.98 
6.35 x 6.35 3.18 x 22.23 | Slotted | Axial Yes 64 EM14COD-E28-L064S-ND 19.10 14.62 13.85 
Digital Contacting Encoders Rols 
265 
Electrical Characteristics: ¢ Output: 2-bit gray code, Channel A leads Channel B by 90° electrically turning clockwise (CW) ¢ Closed Circuit Resistance: 50 maximum ¢ Open Circuit ny i 
Resistance: 100kQ minimum ¢ Contact Rating: 10Milliamp @ 10VDC or 0.1 watt maximum « Insulation Resistance (500VDC): 1,000MQ minimum » Dielectric Withstanding Voltage: i 
1,000VAC minimum Electrical Travel: Continuous * Contact Bounce (15 RPM): 5 milliseconds maximum * RPM (Operating): 120 maximum Environmental Characteristics: 9.1074 Ne 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Mechanical Characteristics: * Mechanical Angle: Continuous »* Mounting hardware sold separately ae 
Anti-Rotation Cycles Per Digi-Key Price Each 
Lug Position Revolution Part No. 1 25 50 
None 24 ECW1D-B24-BC0024L-ND 3.46 2.70 2.20 
9:00 24 ECW1J-B24-BC0024L-ND 3.46 2.70 2.20 
Digi-Key Pricing 
Description Part No. 1 10 100 1,000 
Lockwasher for ECW Encoder H-37-2-ND 16 1.24 7.47 59.85 
Mounting Nut for ECW Encoder H-38-11-ND 53 4.13 24.90 199.50 


. 
Rotary Optical Encoders Fig. 1 Fig.3 
; he 3/8-32, UNEF 1/4-32, UNEF 8.638 9.53, 
Electrical Charactenietcs: ; / ; 06.342 -635| Lies 
© Output: 2-bit gray code, Channel A leads Channel B by 90° electrically turning clockwise pals 2 
* Supply Voltage: 5.0VDC +0.25VDC * Supply Current: 26mA maximum * Output Voltage: pF 
0.8V maximum for low output and 4V minimum for high output * Output Current (Low |---| 03.175 9.525 
Output): 25mA minimum * Insulation Resistance (500VDC): 1,000MOQ * Rise/Fall Time: 200ns i 6.35 


(typical) * Shaft RPM (Ball Bearing): 3,000rpm maximum » Power Consumption: 136mW 
maximum ¢ Pulse Width (Electrical Degrees, Each Channel): 180° +45° Typical * Pulse Width 


(Index Channel): 360° +90° » Phase (Electrical Degrees, Channel A to Channel B): 90° +45° Cycles Per Digi-Key Price Each 

Typical * Index Channel Centered on 1-1 State Combination of A and B Channels: 0° +45° Fig. Revolution Part No. 1 25 50 
Environmental Characteristics: 1 64 ENA1J-B28-L00064L-ND NEW! 51.37 40.00 32.67 
* Operating Temperature Range (Standard): -40°C ~ 75°C 100 ENA1J-B28-L00100L-ND 51.37 40.00 32.67 
Mechanical Characteristics: 2 128 ENC1J-D28-L00128L-ND 51.37 40.00 32.67 
* Mechanical Rotation: Continuous 

+ Mounting hardware included 3 256 ENS1J-B28-L00256L-ND 82.74 64.43 52.62 


9mm Square/Sealed Encoder 


Electrical Characteristics: * Output: 2-bit gray code, Channel A leads Channel B by electrically turning clockwise (CW): 6 
pulses per resolution * Closed Circuit Resistance: 50 maximum * Open Circuit Resistance: 100kQ minimum * Contact Rating: 

TTL compatible loads « Insulation Resistance (500VDC): 1,000MQ minimum « Dielectric Withstanding Voltage: (Sea Level) : eee UNE ee 
Q900VAC minimum; (Electrical Travel) Continuous * Contact Bounce (15 RPM): 5 milliseconds max. * RPM (Operating): 120 ~i/-.38 bushing 
maximum Environmental Characteristics: * Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C » Rotational Life: 100,000 cycles 1 34 
Mechanical Characteristics: * Mechanical Angle: 360° Continuous * Mounting hardware included 


T 


Digi-Key Price Each ze 
Fig. | Description Part No. 1 10 50 100 ag +6 
1 9mm Square Right Angle Encoder | 3315C-001-006L-ND 2 1.98 1.70 1.38 ; 
2 9mm Square Vertical Encoder 3315Y-001-006L-ND 2.77 2.45 2.06 1.76 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2101 


— — SPECIFICATIONS: + Life Expectancy: Varies with each series from a minimum of 100 x 108 operations to 1000 x 10° 

= oTo—| SMT Reed Rela Ss operations * Insulation Resistance: 10120 Storage Temperature: -35°C ~ 100°C * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C 
y: Vibration: 20 G's to 2000 Hz; Shock: 50 G's 

Gyr APPLICATIONS: Automated Test Equipment, Instrumentation and Telecommunications requirements. Dimensions: Inches (mm) 


Fig. 1 Fig. 2 
High reliability, hermetically sealed contacts for long life. Low profile - 0.190" — g904 9202 Small surface mount package (0.225" x 0.550"). Low capacitance (Contact to Shield- 9401 9402 
height. Meets high board density requirements. 500 Coaxial Shield for RF and Fast 1.1 pF typical). Coaxial shield for 50V impedance. Excellent for RF and Fast Rise Time + 200 ah -100 
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Coto’s 9800 Series is an ultra-miniature Surface Mount Reed Relay that combines small size High reliability, hermetically sealed contacts for long life. Low profile | Coto’s 9900 Series is the smallest Surface Mount Reed Relay 
with exceptional RF performance. 9814 extends life at ATE loads 3X or more utilizing Coto’s | 0.193” maximum height. Minimum Footprint .140” Square 500 Co-axial | available. The external coaxial shield reduces interaction between 
proprietary switch technology. The external Magnetic Shield reduces interaction between parts in | Shield for RF and Fast Rise Time Pulse switching. UL Recognized. parts in high density boards. Ideal for high speed, high pin count 
high density boards. 9852 adds a form C capability. Small size plus added features allow for high VLSI testers where speed, size and performance are all needed. 
density packing, and make these relays ideal for designs such as high speed, high pin count VLSI t+ -850 {i 50) — 9901 9903 
testers where speed, size and performance are all needed. ( | ea0 19.05, al 
-650 (16.51) oo 
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9802 9814 9852 weed Guilleed 03555. ; * : 
TOP VIEW 
1 
Coil Coil Switching Carry 
Voltage Current Current Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
Fig. Circuit (DC) (mA) (A) (A) Features Part No. u 10 50 100 Part No. 
SPST 5 20 0.5 1.5 SMT - J-Lead 306-1068-ND 7.05 5.97 5.00 4.07 9201-05-20 
1 SPST 5 20 0.5 1.5 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1069-ND 7.28 6.16 5.16 4.20 9202-05-00 
SPST 5 20 0.5 1.5 509 Coaxial Shield, J-Lead 306-1070-ND 7.28 6.16 5.16 4.20 9202-05-20 
SPST 5 20 0.5 1 SMT - Gull Lead 306-1071-ND 8.06 6.82 5.71 4.65 9401-05-00 
SPST 12 14.5 0.5 1 SMT - Gull Lead 306-1072-ND 8.06 6.82 5.71 4.65 9401-12-00 
2 SPST 5 25 0.5 1 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1119-ND 8.65 7.32 6.12 4.99 9402-05-00 
SPST 5 20 0.5 1 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1073-ND 8.65 7.32 6.12 4.99 9402-05-20 
SPST 12 14.5 0.5 1 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1074-ND 8.65 7.32 6.12 4.99 9402-12-00 
SPST 5 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1075-ND 9.02 7.81 6.68 5.73 9802-05-00 
SPST 5 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1076-ND 9.02 7.81 6.68 5.73 9802-05-20 
SPST 3.3 471 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1156-5-ND 10.17 8.80 7.53 6.46 9814-03-00 
SPST 3.3 471 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, SMD Axial 306-1157-5-ND 10.17 8.80 7.53 6.46 9814-03-10 
SPST 3.3 47.1 0.25 0.5 509 Coaxial Shield, J-Lead 306-1158-5-ND 10.17 8.80 7.53 6.46 9814-03-20 
SPST 5 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1159-5-ND 10.17 8.80 7.53 6.46 9814-05-00 
3 SPST 5 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, SMD Axial 306-1160-5-ND 10.17 8.80 7.53 6.46 9814-05-10 
SPST 5 33.3 0.25 0.5 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1161-5-ND 10.17 8.80 7.53 6.46 9814-05-20 
SPDT 3.3 471 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, Gullwing 306-1162-5-ND 30.93 27.26 23.94 21.73 9852-03-00 
SPDT 3.3 47.1 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, SMD Axial 306-1163-5-ND 30.93 27.26 23.94 21.73 9852-03-10 
SPDT 3.3 47.1 0.1 0.2 509 Coaxial Shield, J-Lead 306-1164-5-ND 30.93 27.26 23.94 21.73 9852-03-20 
SPDT 5 45.4 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, Gullwing 306-1165-5-ND 30.93 27.26 23.94 21.73 9852-05-00 
SPDT 5 45.4 0.1 0.2 500 Coaxial Shield, SMD Axial 306-1166-5-ND 30.93 27.26 23.94 21.73 9852-05-10 
SPDT 5 45.4 0.1 0.2 509 Coaxial Shield, J-Lead 306-1167-5-ND 30.93 27.26 23.94 21.73 9852-05-20 
4 SPST 5 31 0.5 1.5 500 EMI Shield, Low Profile 306-1141-ND 6.76 5.72 4.79 3.90 9290-05-00 
SPST 12 20 0.5 1.5 500 EMI Shield, Low Profile 306-1142-ND 6.76 5.72 4.79 3.90 9290-12-00 
5 SPST 5 33.3 0.25 0.50 SMT - J-Lead 306-1197-ND 8.81 7.63 6.53 5.60 9901-05-20 
SPST 5 33.3 0.25 0.50 500 Coaxial Shield, J-Lead 306-1198-ND 11.18 9.68 8.28 7.10 9903-05-20 
Reed Relays 


SPECIFICATIONS: ¢ Life Expectancy: Varies with each series from a minimum of 100 x 108 operations to 1000 x 108 operations * Insulation Resistance: 10'20 » Storage Temperature: -35°C ~ 100°C 


Operating Temperature: -20°C ~ 85°C * Vibration: 20 G’s to 2000 Hz; Shock: 50 G’s 7 isha 
Dimensions: Inches (mm) 


Fig. 1 Fig. 2 
The 2200 Series is ideally suited to the needs of Automated ; The Coto 2300 Series was designed to Dimensions - Inches (mm) 
Test Equipment and RF requirements. High speed 2 offer the densest packaging available in a Seri L W H 
switching compared to electromechanical relays. Her- : 1 4 multiple reed relay. The size and footprint of erles 
metically sealed contacts for long life. Epoxy coated steel (5. a 5 the 2300 series compliment the 2200 and Sw 2332/2333; .810 | .210 | .370 
shell provides magnetic shielding. Optional Electrostatic : 2900 series relays. The 1 Form C model is zB 2341/2342| (20.57) | (5.33) | (9.40) 
Shield for reducing capacitive coupling : - -o constructed with individual switch capsules > 820 250 280 
’ for the normally open and magnetically biased oH 2904/2911 (20 83) 6 35) 7 11) 
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reed switches. Top View Shown 
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Coil Coil Switching Carry 
Voltage Current Current Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
Fig. Circuit (DC) (mA) (A) (A) Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
SPST 5 33.3 0.5 1.0 With Electrostatic Shield 306-1001-ND 9.52 8.24 7.05 6.04 2200-2301 
SPST 5 33.3 0.5 1.0 With Coaxial Shield 306-1002-ND 9.75 8.44 7.22 6.19 2200-2302 
SPST 5 13.5 0.5 1.0 = 306-1003-ND 8.61 7.45 6.38 5.47 2204-05-401 
SPST 5 13.5 0.5 1.0 With Electrostatic Shield 306-1004-ND 8.87 7.68 6.57 5.63 2204-05-411 
1 SPST 12 8 0.5 1.0 = 306-1105-ND 8.76 7.59 6.49 5.57 2204-12-301 
SPST 12 8 0.5 1.0 With Electrostatic Shield 306-1005-ND 9.02 7.81 6.68 5.73 2204-12-311 
SPDT 5 21.8 0.25 0.5 a 306-1006-ND 12.01 10.59 9.30 8.44 2211-05-301 
SPDT 12 8 0.25 0.5 = 306-1007-ND 12.24 10.79 9.48 8.60 2211-12-301 
DPST 5 28.5 0.5 15 = 306-1106-ND 8.87 7.68 6.57 5.63 2332-05-000 
DPST 12 12 0.5 15 = 306-1008-ND 8.87 7.68 6.57 5.63 2332-12-000 
2 SPDT 5 28.5 0.5 1.5 = 306-1107-ND 12.35 10.69 9.15 7.84 2341-05-000 
SPDT 12 12 0.5 1.5 — 306-1108-ND 12.35 10.69 9.15 7.84 2341-12-000 
3PST 5 28.5 0.5 1.5 = 306-1109-ND 11.05 9.57 8.19 7.02 2333-05-000 


(Continued) 
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Fig. 3 


The 5500 Series High Voltage Reed Relays are ideally 
Suited to the needs of Instrumentation Industrial Process 
Controls and General Purpose requirements. High Dielectric 
Strength - 10,000 Volts isolation across contacts. Hermet- 
ically sealed Tungsten contacts for long life. Low contact 


Fig. 4 


The 7000 Series is ideally suited to the needs of Instrumentation, Data 
Acquisition, Process Control, Telecommunications and General Purpose 
requirements. These models are specifically designed for high quality 
and reliability with versatile switching capabilities and contact forms. 
Wide range of switching capabilities. Potted in metal shell - Magnetic 


Dimensions: Inches (mm) 
Fig. 5 


The 8000 Series Dip Relay is ideal for the high reliability of ATE, Instrumentation and Data Acquisition 
applications. Proven to 500 million operations. The Coto 8L Spartan Series relays combine Coto 
quality and economy in the industry standard 14 pin molded DIP package. This series will cross to all 
competitive DIP packages and is ideal for telecom, security, and other general purpose applications. 


i < i in Chi Shield. PCB mounting versatility - 1.0” x 0.100” grid. -260 
resistance - 0.0300 typical. Magnetic Shield standard. (6.60) 775 8041/8L41 
.710 Series 7101: 
(18.03), a g9 -410 (10.41) 
750 *&—™ Series 7102: 
(19:05) , C “500 (12.70) + 8002/8L02 
700 : a : 
(17.78) k IN ‘] (792) 
1.00 [YN~ 
(25.4) * 1, 
i TOP VIEW 600 
1 (15.24) 
3 2 18 \ iF 9 
L = oe t 8 
1.0 (25.4) TOP VIEW TOP VIEW 
TOP VIEW 
Coil Coil Switching Carry 
Voltage Current Current Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
Fig. Circuit (DC) (mA) (A) (A) Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
3PST 12 12 0.5 15 = 306-1110-ND 11.05 9.57 8.19 7.02 2333-12-000 
DPDT 5 28.5 0.25 0.5 = 306-1111-ND 13.65 12.03 10.57 9.59 2342-05-000 
DPDT 12 12 0.25 0.5 — 306-1112-ND 13.65 12.03 10.57 9.59 2342-12-000 
2 SPDT 5 13.5 0.25 1.0 With Coaxial Shield 306-1113-ND 11.87 10.46 9.19 8.34 2911-05-321 
SPDT 12 8 0.25 1.0 With Coaxial Shield 306-1114-ND 12.01 10.59 9.30 8.44 2911-12-321 
SPST 12 8 0.5 15 = 306-1009-ND 9.18 7.95 6.80 5.83 2904-12-301 
3 SPST 12 68.6 3.0 5.0 High Voltage - 7500V 306-1010-ND 22.94 20.73 19.70 18.66 5501-12-1 
SPST 24 41.7 3.0 5.0 High Voltage - 7500V 306-1011-ND 23.37 21.12 20.07 19.01 5501-24-1 
SPST 12 16.7 0.5 2.0 High Reliability with E.S. 306-1012-ND 12.48 10.80 9.24 7.92 7101-12-1010 
4 SPST 12 16.7 0.5 2.0 High Reliability with E.S. and Diode 306-1013-ND 11.78 10.38 9.12 8.28 7101-12-1011 
DPST 12 16.7 0.5 2.0 High Reliability with E.S. 306-1014-ND 12.05 10.62 9.33 8.47 7102-12-1010 
DPST 12 16.7 0.5 2.0 High Reliability wtih E.S. and Diode 306-1015-ND 13.73 12.10 10.63 9.65 7102-12-1011 
SPST 5 10 0.5 1.0 Extended Lifetime 306-1016-ND 4.52 3.83 3.20 2.61 8001-05-001 
DPST 5 25 0.5 1.0 Extended Lifetime with E.S. 306-1017-ND 6.27 5.31 4.44 3.62 8002-05-10 
DPST 12 24 0.5 1.0 Extended Lifetime 306-1192-ND 6.08 5.15 4.31 3.51 8002-12-00 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Extended Lifetime 306-1018-ND 7.77 6.58 5.50 4.49 8041-05-001 
SPST 5 10 0.5 1.0 Economy 306-1019-ND 2.37 2.01 1.68 1.37 8L01-05-001 
SPST 5 10 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1020-ND 2.54 2.15 1.80 1.47 8L01-05-011 
SPST 5 10 0.5 1.0 Economy with E.S. 306-1021-ND 2.54 2.15 1.80 1.47 8L01-05-101 
SPST 5 10 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1022-ND 2.73 2.31 1.94 1.58 8L01-05-111 
SPST 12 24 0.5 1.0 Economy 306-1023-ND 2.37 2.01 1.68 1.37 8L01-12-001 
SPST 12 24 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1024-ND 2.54 2.15 1.80 1.47 8L01-12-011 
SPST 12 24 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1026-ND 2.73 2.31 1.94 1.58 8L01-12-111 
SPST 24 W141 0.5 1.0 Economy 306-1027-ND 2.54 2:15: 1.80 1.47 8L01-24-001 
SPST 24 W141 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1028-ND 2.73 2.31 1.94 1.58 8L01-24-011 
SPST 24 W141 0.5 1.0 Economy with E.S. 306-1029-ND 2.73 2.31 1.94 1.58 8L01-24-101 
SPST 24 11.1 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1030-ND 2.96 2.51 2.10 1.71 8L01-24-111 
DPST 5 25 0.5 1.0 Economy 306-1031-ND 3.51 2.97 2.49 2.03 8L02-05-00 
DPST 5 25 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1032-ND 3.71 3.14 2.63 2.14 8L02-05-01 
5 DPST 5 25 0.5 1.0 Economy with E.S. 306-1033-ND 3.71 3.14 2.63 2.14 8L02-05-10 
DPST 5 25 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1034-ND 3.93 3.33 2.79 2.27 8L02-05-11 
DPST 12 24 0.5 1.0 Economy 306-1035-ND 3.51 2.97 2.49 2.03 8L02-12-00 
DPST 12 24 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1036-ND 3.71 3.14 2.63 2.14 8L02-12-01 
DPST 12 24 0.5 1.0 Economy with E.S. 306-1037-ND 3.71 3.14 2.63 2.14 8L02-12-10 
DPST 12 24 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1038-ND 3.93 3.33 2.79 2.27 8L02-12-11 
DPST 24 Wt 0.5 1.0 Economy 306-1039-ND 3.71 3.14 2.63 2.14 8L02-24-00 
DPST 24 W141 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1040-ND 3.93 3.33 2.79 2.27 8L02-24-01 
DPST 24 WW 0.5 1.0 Economy with E.S. and Diode 306-1042-ND 4.13 3.50 2.93 2.39 8L02-24-11 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Economy 306-1043-ND 5.07 4.29 3.59 2.93 8L41-05-001 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Economy with Diode 306-1044-ND 5.27 4.46 3.73 3.04 8L41-05-011 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Economy with E.S. 306-1045-ND 5.27 4.46 3.73 3.04 8L41-05-101 
SPDT 5 25 0.25 0.5 Economy with E.S. and Diode 306-1046-ND 5.46 4.62 3.87 3.15 8L41-05-111 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy 306-1047-ND 5.07 4.29 3.59 2.93 8L41-12-001 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy with Diode 306-1048-ND 5.27 4.46 3.73 3.04 8L41-12-011 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy with E.S. 306-1050-ND 5.27 4.46 3.73 3.04 8L41-12-101 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy with E.S. and Diode 306-1051-ND 5.46 4.62 3.87 3.15 8L41-12-111 
SPDT 24 W141 0.25 0.5 Economy 306-1052-ND 5.27 4.46 3.73 3.04 8L41-24-001 
SPDT 24 Wa 0.25 0.5 Economy with E.S. 306-1053-ND 5.46 4.62 3.87 3.15 8L41-24-101 
SPDT 24 W141 0.25 0.5 Economy with E.S. and Diode 306-1054-ND 5.66 4.79 4.01 3.27 8L41-24-111 
SPST 5 10 0.5 15 Extended Lifetime 306-1055-ND 4.13 3.50 2.93 2.39 9001-05-00 
SPST 5 10 0.5 1.5 Extended Lifetime with Diode 306-1056-ND 4.32 3.66 3.06 2.50 9001-05-01 
SPST 12 12 0.5 15 Extended Lifetime 306-1057-ND 4.13 3.50 2.93 2.39 9001-12-00 
SPST 12 12 0.5 15 Extended Lifetime with Diode 306-1058-ND 4.32 3.66 3.06 2.50 9001-12-01 
SPST 5 10 0.5 15 500 Coaxial Shield 306-1059-ND 5.36 4.54 3.80 3.10 9002-05-00 
SPST 5 10 0.5 15 500 Coaxial Shield with Diode 306-1060-ND 5.53 4.68 3.91 3.19 9002-05-01 
SPST 12 16 0.5 15 500 Coaxial Shield 306-1118-ND 5.36 4.54 3.80 3.10 9002-12-00 
SPST 12 12 0.5 15 500 Coaxial Shield with Diode 306-1061-ND 5.53 4.68 3.91 3.19 9002-12-01 
6 SPST 5 10 0.5 1.0 Economy 306-1062-ND 1.59 1.35 1.13 92 9007-05-00 
SPST 5 10 0.5 1.0 Economy with Diode 306-1063-ND 1.69 1.43 1.20 -98 9007-05-01 
SPST 12 12 0.5 1.0 Economy 306-1064-ND 1.59 1.35 1.13 92 9007-12-00 
SPST 5 10 0.5 1.0 Economy 306-1115-ND 1.79 1.52 1.27 1.04 9081-05-00 
SPST 24 12 0.5 1.0 Economy 306-1117-ND 1.95 1.65 1.38 1.13 9081-24-00 
SPST 5 10 0.5 1.0 With EMI Shield 306-1138-ND 1.85 1.57 1.32 1.07 9081-05-10 
SPST 5 10 0.25 15 Miniature Sip 306-1065-ND 4.42 3.74 3.13 2.55 9091-05-00 
SPST 5 10 0.25 1S Miniature Sip with Diode 306-1066-ND 4.58 3.88 3.25 2.65 9091-05-01 
SPST 12 12 0.25 a5 Miniature Sip with Diode 306-1067-ND 4.58 3.88 3.25 2.65 9091-12-01 
SPDT-C/O 5 40 0.4 1.0 Standard Version 306-1175-ND 5.07 4.29 3.59 2.93 9081C-05-00 
SPDT-C/O 5 40 0.4 1.0 With EMI Shield 306-1176-ND 5.49 4.65 3.89 3.17 9081C-05-10 
7 SPDT-C/O 12 24 0.4 1.0 Standard Version 306-1177-ND $17 4.38 3.66 2.99 9081C-12-00 
SPDT-C/O 12 24 0.4 1.0 With EMI Shield 306-1178-ND 5.59 4.73 3.96 3.23 9081C-12-10 
SPDT-C/O 24 12 0.4 1.0 Standard Version 306-1179-ND 5.27 4.46 3.73 3.04 9081C-24-00 
SPDT-C/O 24 12 0.4 1.0 With EMI Shield 306-1180-ND 5.69 4.82 4.03 3.29 9081C-24-10 
SPST 5 10 0.25 0.5 With EMI Shield 306-1130-ND 7.70 6.52 5.46 4.45 9011-05-10 
SPST 5 10 0.25 0.5 With EMI Shield and Diode 306-1131-ND 7.96 6.74 5.64 4.60 9011-05-11 
8 SPST 12 16 0.25 0.5 With EMI Shield 306-1132-ND 8.06 6.82 5.71 4.65 9011-12-10 
SPST 12 16 0.25 0.5 With EMI Shield and Diode 306-1133-ND 8.32 7.04 5.89 4.80 9011-12-11 
SPST 5 10 0.5 15 With EMI Shield 306-1134-ND 6.27 5.31 4.44 3.62 9012-05-10 
SPST 5 10 0.5 1.5 With EMI Shield and Diode 306-1135-ND 6.53 5.53 4.63 3.77 9012-05-11 
(Continued) 
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Fig. 6 


The SIP relay is the industry choice for a wide variety of designs where economy, performance and a compact package are needed. The 9007 Spartan 
Series is a general purpose economy version of the 9001 for applications with less stringent requirements. The 9081 Spartan Series is similar to the 9007, 
but with alternate industry standard footprints to accommodate other options, including Form C types. These relays are well suited for applications in 


Security, Instrumentation and Modems. 


Dimensions - Inches (mm) 
Series} L WwW H 
g001/| .760 | 200 | 300 | 200 
9007 | (19.30) | (5.08) | (7.62) | (5.08) 
760 | 200 | 300 | 100 
9002 | (19,30) | (5.08) | (7.62) | (2.54) 
Boo | 150 | 275 | 150 
9091 | (45.04) | (3.81) | (6.98) | (3.81) 
B00 | 275 | 315 | 200 
9081 | (59 61) | (6.99) | (8.0) | (5.08) 


Fig. 8 
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The 9012 package dimensions are 47% smaller than standard 9000 SIPs, yet the relay retains 
the 10W switch ratings of its larger counterparts. The 9011 package dimensions are 65% smaller 
than the standard 9000 SIPs and incorporates the RI-70 switch rated 3W. The 9117 goes one step 
further, reducing package size by 65% from standard 9000 SIP’s. This is the smallest SIP footprint 
with a 3W rating. These miniature SIP relays are ideal for use in ATE applications and other high 
reliability test, measurements and telecommunications applications where high board density and 


long life are key requirements. 
Bevel 
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Fig. 7 


Dimensions: Inches (mm) 


The SIP relay is the industry choice for a wide variety of designs where economy, 
performance and a compact package are needed. The 9081C are 2 x SPST-C/O 
relays offered in industry standard packages. Use 9081C (.2 x .4 x .2) SIP for 


industry standard footprint applications or 9081C1 (.2 x .2 x .2 x .2) for standard 


Top View Shown 


Fig. 9 


The 9092 model, because of its increased height, allows for 
incorporation of 2 form A switches in the same board space. These 
miniature SIP relays utilize Coto's 10W switch technology, making 
these SIP relays ideal for use in ATE applications and other high 
reliability test, measurement and telecommunications applications 
where high board density and long life are key requirements. 
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footprint applications requiring a SPDT function. These relays are well-suited for 
applications in Security, Instrumentation and Modems. 


.890 (22.6) 


.800 (20.32) 


Fig. 10 


The 9104 Series adds high voltage switching 1000V capability and 
high voltage standoff capability to a SIP relay package. These high 
voltage, high performance relays are ideally suited for Automatic 
Test Equipment, Instrumentation, and Process Control applications 
where voltage isolation is a key design requirement. 
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Coil Coil Switching Carry 
Voltage Current Current Current Additional Digi-Key Price Each Coto 

Fig. Circuit (DC) (mA) (A) (A) Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
SPST 12 16 0.5 1.5 With EMI Shield 306-1136-ND 6.60 5.59 4.67 3.81 9012-12-10 
8 SPST 12 16 0.5 1.5 With EMI Shield and Diode 306-1137-ND 6.86 5.81 4.86 3.96 9012-12-11 
SPST 5 12, 0.25 0.5 With EMI Shield 306-1181-ND 11.13 9.63 8.24 7.07 9117-05-10 
SPST 5 12 0.25 0.5 With EMI Shield and Diode 306-1182-ND 11.28 9.77 8.36 TAZ 9117-05-11 
DPST 5 13.3 0.5 1.2 With EMI Shield 306-1183-ND 10.82 9.36 8.01 6.87 9092-05-10 
DPST 5 13.3 0.5 1:2 With EMI Shield and Diode 306-1185-ND 10.97 9.50 8.13 6.97 9092-05-11 
9 DPST 12 16 0.5 1.2 With EMI Shield 306-1184-ND 10.87 9.41 8.05 6.90 9092-12-10 
DPST 12 16 0.5 1.2 With EMI Shield and Diode 306-1186-ND 11.00 9.52 8.15 6.98 9092-12-11 
SPST 5 28.5 0.5 1.3 With EMI Shield 306-1193-ND 10.82 9.36 8.01 6.87 9104-05-10 
SPST 5 28.5 0.5 1.3 With EMI Shield and Diode 306-1194-ND 10.97 9.50 8.13 6.97 9104-05-11 
10 SPST 12 24 0.5 1.3 With EMI Shield 306-1195-ND 10.87 9.41 8.05 6.90 9104-12-10 
SPST 12 24 0.5 1.3 With EMI Shield and Diode 306-1196-ND 11.00 9.52 8.15 6.98 9104-12-11 


CYNETEY3 moonents 


Length 


12.0 (304.8) 


PCB Only Type 


High Voltage Reed Relays 


Very high isolation voltage is achieved through the use of high vacuum reed switches with Tungsten contacts that makes these relays well suited for high reliability 
applications such as cardiac defibrillators, test equipment and high voltage power supplies. 


Flying Lead Type 


Miniature Package Type 


Dimensions: Inches (mm) 


Coil Isolation | Switching | Switching 
Voltage Voltage Power Voltage Additional Digi-Key Price Each Cynergy3 
Fig. | Circuit (VDC) (kV) (W) (kV) Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
10kV ~ 15kV Relays 
1A SPST-NO i] 10 50 7 PCB only 725-1027-ND 24.63 23.45 22.27 21.67 DAT70510 
1B SPST-NO 5 10 50 v4 Flying Leads 725-1028-ND 30.22 28.77 27.33 26.61 DAT70510F 
1A SPST-NO 5 15 50 10 PCB only 725-1029-ND 35.87 34.15 32.43 31.57 DAT70515 
1A SPST-NO 12 10 50 t PCB only 725-1030-ND 24.63 23.45 22.27 21.67 DAT71210 
1B SPST-NO 12 10 50 7 Flying Leads 725-1031-ND 30.22 28.77 27.33 26.61 DAT71210F 
1A SPST-NO 12 15 50 10 PCB only 725-1032-ND 35.87 34.15 32.43 31.57 DAT71215 
1B SPST-NO 12 15 50 10 Flying Leads 725-1033-ND 41.47 39.48 37.50 36.50 DAT71215F 
1A SPST-NO 24 10 50 7 PCB only 725-1034-ND 24.63 23.45 22.27 21.67 DAT72410 
1B SPST-NO 24 10 50 tf Flying Leads 725-1035-ND 30.22 28.77 27.33 26.61 DAT72410F 
1A SPST-NO 24 15 50 10 PCB only 725-1036-ND 35.87 34.15 32.43 31.57 DAT72415 
1B SPST-NO 24 15 50 10 Flying Leads 725-1037-ND 41.47 39.48 37.50 36.50 DAT72415F 
10kV Relays 
1A SPST-NC § 10 50 oe PCB only 725-1038-ND 29.77 28.34 26.92 26.20 DBT70510 
1B SPST-NC 5 10 50 7 Flying Leads 725-1039-ND 35.38 33.69 31.99 31.14 DBT70510F 
1A SPST-NC 12 10 50 7 PCB only 725-1040-ND 29.77 28.34 26.92 26.20 DBT71210 
1B SPST-NC 12 10 50 7 Flying Leads 725-1041-ND 35.38 33.69 31.99 31.14 DBT71210F 
1A SPST-NC 24 10 50 7 PCB only 725-1042-ND 29.77 28.34 26.92 26.20 DBT72410 
1B SPST-NC 24 10 50 7 Flying Leads 725-1043-ND 35.38 33.69 31.99 31.14 DBT72410F 
3kV Miniature Relays 
2 SPST-NO § 3 10 02 Miniature Package 725-1044-ND 17.18 16.35 15.53 15.11 SAR90503 
2 SPST-NO 12 3 10 02 Miniature Package 725-1045-ND 17.18 16.35 15.53 15.11 SAR91203 
2 SPST-NO 24 3 10 02 Miniature Package 725-1046-ND 17.18 16.35 15.53 15.11 SAR92403 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HAMLIN ~ Reed Relays 


Fig. 1 — HE700 Series aa Fig. 2 — HE200 Series Fig. 3 — HE400 Series 
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HE700 Series — Use all holes 0.1 (2.54). (0.51) 
sTransten Molded Body HE751 Series — Doesn't include shaded pins PCB Layout PCB Layout 


© .032 (0.80) 


Fig. 4 — HE3300 Series 


f+ .950 (24.13) > f -950 (24.13) [+ .750 (19.05) 4 
020 : SPDT — rk) 020 ——— 
5A 3.00) (3.00) paar : 300 
( 5 ) ( ' ) re 7 1 7 ; (7.62) 
lL | ry r+.300 @ I 
<—+| (7.62) : F ie J 118 
-400 (10.16) . -400 (10.16) ae : P 3 Pitches (3.00) 
>! .800 (20.32) Standard Sip “800 (20.32) Miniature Sip of .200 (5.08) nom. 
Pickup/ Oper./ 
Coil Coil Dropout Switch Switch Carry Cont. Rel. Ins. 
Volt. Res. (vDC@ Volt. Current Current Res. Time Res. Digi-Key Price Each Hamlin 
Top View (VDC) (0) 25°C) (VDC) (Amps) (Amps) (0) (msec) (Q) | Features Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
Fig. 1 — 700 Series DIP Reed Relays 
5 500 3.75/0.5 200 0.5 1:2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE100-ND 1.50 1.27 1.06 .87 | HE721A0500 
5 500 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE101-ND 1.63 1.38 1.15 .94 | HE721A0510 
jaig' 98 12 1000 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 101° = HE102-ND 1.53 1.30 1.09 .89 | HE721A1200 
1A 5 bs 12 1000 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE103-ND 1.69 1.43 1.20 98 | HE721A1210 
SPST-NO p my 24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 _ HE104-ND 1.69 1.43 1.20 .98 | HE721A2400 
7 —- 7 24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE105-ND 1.82 1.54 1.29 1.05 | HE721A2410 
12 1000 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | Low Profile HE138-ND 2.54 2.15 1.80 1.47 | HE721A1215 
24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | Low Profile HE139-ND 2.54 2.15 1.80 1.47 | HE721A2415 
5 200 3.75/0.5 200 0.5 1:2 0.150 1.0/1.0 10!° | w/Diode HE123-ND 3.06 2.59 217 1.77 | HE722A0510 
reo wer 5 150 3.75/0.5 200 05 12 0150 | 1.0/1.0 | 10) — HE106-ND 2.89 2.45 2.05 1.67 | HE722A0600 
te? 5 150 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10!° | w/Diode HE107-ND 3.06 2.59 217 1.77 | HE722A0610 
2A o eS] 12 500 8.0/1.0 200 0.5 12 0150 | 1.0/1.0 | 101°) — HE108-ND 2.96 2.51 2.10 1.71 | HE722A1200 
DPST-NO if q 4 12 500 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE109-ND 3.09 2.62 2.19 1.79 | HE722A1210 
12 67 24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1019 _ HE110-ND 3.09 2.62 2.19 1.79 | HE722A2400 
24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE111-ND 3.25 2.75 2.30 1.88 | HE722A2410 
1413 93 5 200 3.75/0.5 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 109 = HE112-ND 3.67 3.11 2.60 2.12 | HE721C0500 
i r 5 200 3.75/0.5 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° | w/Diode HE113-ND 3.80 3.22 2.70 2.20 | HE721C0510 
ale ie 12 500 8.0/1.0 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° _ HE114-ND 3.74 3.17 2.65 2.16 | HE721C1200 
SPDT-CO Ty, 12 500 8.0/1.0 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° | w/Diode HE115-ND 3.87 3.28 2.74 2.24 | HE721C1210 
ts 7. 24 2000 16.0/2.0 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° _ HE116-ND 3.87 3.28 2.74 2.24 | HE721C2400 
24 2000 16.0/2.0 175 0.25 15. 0.200 3.0/3.0 10° | w/Diode HE117-ND 4.00 3.39 2.83 2.31 | HE72102410 
1A tf 5 500 3.75/0.5 300 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10° | High Volt. HE124-ND 2.15 1.82 1.52 1.24 | HE751A0510 
SPST-NO i 12 1000 8.0/1.0 300 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10° | High Volt. HE125-ND 2.21 1.87 1.57 1.28 | HE751A1210 
atth-5 24 2150 16.0/2.0 300 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | High Volt. HE126-ND 2.34 1.98 1.66 1.35 | HE751A2410 
Fig. 2 — 200 Series DIP Reed Relays 
1A a's 
a 3 ° 24 3285 16.8/1.4 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE120-ND 4.10 3.47 2.90 2.37 | HE221A2450 
SPST-NO Tor view 
Fig. 3 — 400 Series DIP Reed Relays 
1A 2A _ 3 
SPST-NO 3s] é 24 3840 18.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE122-ND 4.10 3.47 2.90 2.37 | HE421A2450 
- “TOP View 
Fig. 4 — 3300 Series SIP Reed Relays 
5 500 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 101° - HE200-ND 1.69 1.43 1.20 .98 | HE3321A0400 
12 #34 12 500 9.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 101° = HE201-ND 1.79 1.52 1.27 1.04 | HE3321A1200 
1A cH 24 2000 18.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 101° — HE202-ND 2.05 1.74 1.45 1.19 | HE3321A2400 
SPST-NO Let 5 125 3.75/0.5 250 1.0 1.5 0.150 1.0/1.0 10!° | High Volt. HE127-ND 2.37 2.01 1.68 1.37 | HE3351A0500 
12 500 9.0/1.0 250 1.0 1.5 0.150 1.0/1.0 10! | High Volt. HE128-ND 2.50 212 1.78 1.45 | HE3351A1200 
24 2000 18.0/2.0 250 1.0 15 0.150 1.0/1.0 10'° | High Volt. HE129-ND 2.73 2.31 1.94 1.58 | HE3351A2400 
4c 12 354 5 125 3.75/0.5 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° = HE203-ND 3.87 3.28 2.74 2.24 | HE3321C0500 
SPDT-CO coy 12 500 9.0/1.0 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° =— HE204-ND 4.00 3.39 2.83 2.31 | HE332101200 
q LH") 24 2000 18.0/2.0 175 0.25 1.5 0.200 3.0/3.0 10° = HE205-ND 4.23 3.58 2.99 2.44 | HE332102400 
Fig. 5 — 3600 Series Ultra Miniature Reed Relays 
5 500 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 = HE206-ND 1.50 1.27 1.06 .87 | HE3621A0500 
1A 1234 5 500 3.75/0.5 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE207-ND 1.56 1.32 1.11 .90 | HE3621A0510 
“hn 12 1000 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 1010 _ HE208-ND 1.59 1.35 1.13 .92 | HE3621A1200 
SPST-NO cee 12 | 1000 | 8.0/1.0 200 0.5 1.2 0.150 | 1.0/7.0 | 10° | w/Diode HE209-ND 1721.46 1.22 4.00 | HE3621A1210 
24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 101° _ HE210-ND 1.59 1.35 1.13 .92 | HE3621A2400 
24 2150 16.0/2.0 200 0.5 1.2 0.150 1.0/1.0 10'° | w/Diode HE211-ND 1.76 1.49 1.25 1.02 | HE3621A2410 


Fig. 1 — B10 Fig. 2— B40 
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B10 Relays: Coto’s Ball Grid Array (BGA) construction Aa8 (11.38) TOE EN : : Si0 (12.95) 
offers a breakthrough in reed relay performance. This 
patented technology allows for shorter RF paths in a 
controlled 500 environment to minimize signal attenuation. 


220% 
(5.59) , 


E 5 i é % Coil Coil Switching | Carry 
The designer is now able to switch or pass signals with Voltage | Resistance | Current |Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
wider bandwidth and faster rise time than alternative | Fig. | Circuit | (DC) (0) (Amps) | (Amps) Features Part No. 1 10 50 Part No. 
technologies. B10 Series, “In-Board Mount” 
B40 Relays: The B40 is four independent form A channels 
i acd 5 SPST 3.3 55.0 0.25 0.5 500 BGA Surface Mount 306-1152-5-ND 19.34 17.04 14.97 B10-03B 
in one quad package. This 4-in-one BGA packaging allows 1 
relays to be integrated easily on boards designed for sPsT| 5.0 150.0 0.25 | 05 500 BGA Surface Mount | 306-1153-5-ND 19.34 17.04 14.97 B10-05B 
surface mount processing. B40 Series, 4 Channel, “In-Board Mount” 
eileen . stale ie ARiscitate 2 | 4PST| 3.3 55.0 0.25 0.5 4 Channels-in-one BGA 306-1154-ND 163.80 155.61 147.42 B40-0002B 
prs Ege ea ye eetre, gl Oe apst| 5.0 | 166.0 025 | 05 4Channels-in-one BGA | 306-1185-ND 163.80 155.61 147.42 ‘| 840-0038 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 2105 


OSpera YS 


& TECHNOLOGY Reed Relays 


Fig. 1 Dip Reed Relays 
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Fig. 2 Series 10 Reed Relays 
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Coil Coil Pickup/ Max. Cur. Oper./ Release /-Bounce | Power i Digi-Key Price Each US Relays 
Form |Volt. (VDC) | Res. () | Dropout (VDC)/ Volt. (VDC)| Rtg. (A) | Res. (0) Time (msec.) Rig. (W) | Res. () | Part No. 1 10 50 100 | Part No. Fig. 3 Series 30 Sip Reed Relays 
Dip Reed Relays 
020.375 457 (3.99) 
5 500 4.0/0.5 100 50 20 5/515 10 10'° | Z660-ND 4.29 3.63 3.04 2.48 | D1A05A (51) (9.53) Kan 
141A} 12 1000 9.6/1.2 100 50 20 5/515 10 10'° | Z661-ND 4.29 3.63 3.04 2.48 | D1A12A | | 
24 2200 | 19.2/2.4 100 50 20 55/5 10 10'° | 7612-ND 442 374 313 255 |D1A24A Tr To _ 
200 HHH 209 7 (3.80) 
5 150 4.0/0.5 100 50 20 55/5 10 10" | 2662-ND 6.34 5.37 4.49 3.66 | D2A05A 608) 0D (6.08) .350 (8.89) 
1-2A} 12 500 9.6/1.2 100 50 20 5/515 10 10'9 | Z614-ND 6.34 5.37 4.49 3.66 | D2A12A reer atin 
24 1750 | 19.2/2.4 100 50 20 5/5/.5 10 10'9 | Z615-ND 6.66 5.64 4.72 3.85 |D2A24A aA) : 
8 5 450 4.0/0.5 100 50 20 35/.5/.5 10 10" | 2616-ND 6.34 5.37 4.49 3.66 | D1BO5A 
12 450 9.6/1.2 100 50 20 .35/.5/.5 10 10 | 2617-ND 6.66 5.64 4.72 3.85 |D1B12A 
5 200 4.0/0.5 28 25 20 | .5/.5/NO=.5,NC=1.5 3 10° | 2663-ND 774 655 548 4.47 |D1CO5C 
1-1C 12 500 4.0/0.5 28 25 20 | .5/.5/NO =.5,NC=1.5 3 109 | 2664-ND 774 655 548 4.47 |D1C12C Fig. 4 Open-Line Reed Relays 
9 
24 1750 | 19.2/2.4 28 25 20 | 5/5/NO=.5,NC=1.5 3 10° | 2621-ND 7.87 6.66 557 4.54 | D1C24C 125 (3.18) 44 (11.18) 55 (13.97) 
Series 10 Reed Relays La of 
3 250 2.25/0.3 200 5 10 5/.25/— 5 101 | 7622-ND 6.11 5.17 4.33 3.53 | RIA3AHH — 
5 700 3.75/0.5 200 5 10 5/.25/— 5 10’ | 2623-ND 6.34 5.37 4.49 3.66 | RIASAHH 1.01 495 
12 2000 9.0/1.2 200 5 10 5/.25/— 5 10'9 | 7624-ND 731 6.19 518 4.22 |R1A12AHH (25.65) (3.18) 
241A} 24 4000 | 18.0/2.4 200 5 10 5/.25/— 5 10! | 7625-ND 10.08 853 7.13 5.82 |R1A24AHH v4 
3 30 2.25/0.3 300 2 10 5/.25/— 50 10'° | 7626-ND 5.20 4.40 3.68 3.00 |P1A3A a 7 
5 100 | 3.75/05 300 2 10 5/.25/— 50 1019 | 2627-ND 520 440 368 3.00 |P1A5A Pag as aa Ly 
12 500 9.0/1.2 300 2 10 5/.25/— 50 100 | 7628-ND 5.46 462 387 3.15 |P1A12A (8.89) (197) (3.05) a 
Series 30 Sip Reed Relays , 
5 500 3.8/0.5 200 5 20 0.4/0.1/0.3 10 109 | 2530-ND 4.29 3.63 3.04 2.48 | SDIA05A 
24 2000 | 16.0/2.0 200 5 20 0.4/0.1/0.3 10 109 | 2532-ND 4.42 374 313 2.55 | SD1A24A 
3A 5 500 3.8/0.5 250 1 20 0.5/0.3/0.3 50 10° | 2533-ND 488 4.13 3.45 2.82 | SD1A05D 
12 500 8.0/1.0 250 1 20 0.5/0.3/0.3 50 10° | 2534-ND 488 4.13 345 2.82 | SD1A12D 
24 2000 | 16.0/2.0 250 1 20 0.5/0.3/0.3 50 109 | 2535-ND 5.04 4.27 357 2.91 | SD1A24D 
Open-Line Reed Relays 
4-1A 5 500 3.8/0.5 250 1 10 0.4/0.2/0.25 20 10'° | Z638-ND 9.26 7.84 656 5.35 | 20-1051-10 
4-2A| 12 440 8.0/1.0 250 1 10 0.5/0.2/0.25 20 10' | Z642-ND 10.89 9.22 7.71 6.29 | 20-2121-10 
4B 5 500 3.8/0.5 200 5 10 0.5/0.4/1.5 10 10" | Z644-ND 10.01 8.67 7.44 6,36 | 20-1051-30 
ian 5 200 3.8/0.5 200 5 10 0.6/0.4/1.5 10 1019 | Z647-ND 13.26 11.48 9.85 8.42 | 20-2051-30 
24 1250 | 16.0/2.0 200 5 10 0.6/0.4/1.5 10 10'9 | Z649-ND 13.91 12.04 10.33 8.83 | 20-2241-30 


Surface Mount Reed Relays 


Fig. 1 Top View 0.018 (0.46) j— ;750. 750 + 
— —| 750 260 19.05, be), | [850 (21.59) 
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Electro 50 - 06 Electro Static Shield (1.27) -90 (22.86) 
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| : L sat . 5 30——_/ 404 
Top View Electro Static Shield Top View Top View 
Coil Coil Pickup/ Maximum Current Cont. Operate Ins. Digi-Key Price Each US Relays 
Fig. | Voltage (VDC) | Resistance (Q) | Dropout (VDC) | Voltage (VDC) | RatingmA | Resistance (Q) | Time (msec.) | Resistance (Q) | Part No. ul 10 50 Part No. 
1 4.5 150 3.5/0.5 250 500 | 35 7x1012 Z650-ND 11.96 10.35 8.88 SMRR1-5-150C 
2 5 150 3.75/0.4 200 500 .150 35 7x1012 Z651-ND 12.74 11.03 9.46 SMRR2-5-150C 
3 5 150 3.8/0.5 250 500 .150 35 7x1012 Z653-ND 13.52 11.70 10.04 SMRR2-5-150F 
4 5 250 3.75/0.4 200 500 -150 35 7x1012 Z654-ND 11.05 9.35 7.82 SMRR2-5-250 
5 5 150 3.8/0.5 28 250 2 5 7x1012 Z655-ND 12.43 10.76 9.23 SMRR3-5-150 


Magnetic Sensors 


MPS Series Magnetic Proximity Sensors operate when a magnetic field approaches two magnetic reed blades. The magnetic field 
overcomes the spring tension of the blades and brings the contacts together. When the magnetic actuator is removed, the reeds separate 
by their own spring tension. Comes complete with reed switch and matching actuator. FEATURES: « Long Life Expectancy — 10 million 
operations * Housing made of rugged impact resistant ABS plastic that meets or exceeds UL requirements for fire retardation * Sealed 
Contacts allowing the reed to operate in damp and dusty environments »* Wide gap performance makes magnet and switch alignment 
less critical. SPECIFICATIONS: * Contact Ratings: 30VDC or 30VAC maximum @ 0.3 Amp Maximum; 1.0 Amp Maximum Carry Current 
© Operating Temperature: -40°C ~ 100°C » Mechanical & Electrical Life: 10 Million Operations MATERIALS: ¢ Housing/Spacer/Cover: 
ABS Plastic (UL94V-0), white * Wire Leads: UL1061, 22 AWG: stranded, made of copper or aluminum; Length: 12” (30.48cm) with ends 


stripped; Color: white * Magnets: Alnico V and Ceramic Ferrite 8 (MPS80WG model only) 
NOTE: Wide gap contacts are polarity sensitive. Use alignment dots for proper installation of surface mount contacts. 


Make | Release 
Gap Gap Digi-Key Price Each C&K 
Fig. | (mm) (mm) Part No. 1 10 100 250 | Part No. 

1 31.75 40.64 | CKN6002-ND 5.84 5.05 4.25 3.85 | MPS9WGW 
2 31.75 31.75 | CKN6003-ND 7.21 6.23 5.25 4.76 | MPS20WGW 
3 25.40 33.02 | CKN6004-ND 6.18 5.34 4.50 4.08 | MPS45WGW 
4 31.75 40.64 | CKN6005-ND 6.87 5.93 5.00 4.53 | MPS7OWGW 
5 31.75 40.64 | CKN6006-ND 6.87 5.93 5.00 4.53 | MPS73WGW. 
6 50.80 50.80 | CKN6007-ND 7.00 6.05 5.10 4.62 | MPS80WGW 
7 31.75 40.64 | CKN6008-ND 5.84 5.05 4.25 3.85 | MPS9SWGW 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HAMLIN Fig. 3 ¢ 
Magnetic Reed Switches = ei — a 


Reed Switches consists of two ferromagnetic reeds that when introduced to a 


magnetic field, attract toward each other to close. Once the magnetic field is Fig. 4 (SMT) Fig. 5 
removed, the contacts again spring open. Reed switches are ideal in auto, marine 
and moist environments including water, fuels, and dust-laden atmospheres. The Epoxy Body 
smaller Ampere Turns number, the more sensitive the reed switch to magnetic fields. 
Maximum DC Switching Carry Operate/ 
Ampere Contact Rating Current Current Release Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hamlin 
Fig. | Circuit Turns Watts Volts (Amp) (Amp) (ms) A B c Part No. 1 10 50 Part No. 
Axial Lead Reed Switches 
6-12 10 170 0.5 0.5 45/.2 7.00 46.00 1.80 HE516-ND 1.37 1.16 97 MITI-3V1 6-12.5 
22-28 20 200 1.0 1.5 -8/.25 19.05 56.64 2.66 HE545-ND 1.37 1.16 97 MLRR-2 22-28 
27-33 20 200 1.0 1.5 .8/.25 19.05 56.64 2.66 HE536-ND 1.37 1.16 97 MLRR-2 27-33 
32-38 20 200 1.0 1.5 .8/.25 19.05 56.64 2.66 HE537-ND 1.37 1.16 97 MLRR-2 32-38 
17-23 20 200 1.0 1.2 71.2 15.24 56.64 2.66 HE133-ND 81 69 58 MLRR-3 17-23 
22-28 20 200 1.0 1.2 71.2 15.24 56.64 2.66 HE538-ND 81 69 58 MLRR-3 22-28 
32-38 20 200 1.0 12 71.2 15.24 56.64 2.66 HE539-ND 81 69 58 MLRR-3 32-38 
17-23 20 200 1.0 1.0 6/.2 15.24 40.38 2.66 HE540-ND 85 72 60 MLRR-4 17-23 
22-28 20 200 1.0 1.0 6/.2 15.24 40.38 2.66 HE541-ND 85 72 60 MLRR-4 22-28 
10-20 10 200 0.5 0.8 -6/.2 12.70 40.39 1.83 HE500-ND 81 69 58 MDSR-7 10-20 
20-25 10 200 0.5 0.8 6/.2 12.70 40.39 1.80 HE535-ND 81 69 58 MDSR-7 20-25 
17-28 10 300 0.5 AS .6/.2 15.24 40.38 2.28 HE501-ND 1.04 88 .74 MDRR-6 17-28 
27-33 10 200 0.5 1.5 .6/.2 15.24 40.38 2.28 HE530-ND 1.04 88 74 MDRR-6 27-33 
37-43 10 200 0.5 1.5 6/.2 15.24 40.38 2.28 HE531-ND 1.04 88 74 MDRR-6 37-43 
12-23 10 200 0.5 12 -6/.2 15.24 40.39 2.29 HE502-ND 62 53 44 MDSR-4 12-23 
1 | -SPSr 27-33 10 200 05 1.2 6/.2 15.24 40.39 2.29 HES533-ND 62 53 44 | MDSR-4 27-33 
32-38 10 200 0.5 1.2 -6/.2 15.24 40.39 2.29 HE534-ND 62 53 44 MDSR-4 32-38 
12-33 10 200 0.5 1.2 .6/.2 15.24 40.39 2.29 HE503-ND 72 61 51 MDCG-4 12-33 
17-23 10 200 0.75 1.5 -75/.3 19.687 56.77 2.66 HE135-ND 98 83 69 MARR-2 17-23 
22-28 10 200 0.75 15 .75/.3 19.05 56.64 2.66 HE136-ND 98 83 69 MARR-2 22-28 
27-33 10 200 0.75 1.5 .75/.3 19.05 56.64 2.66 HE527-ND 98 83 69 MARR-2 27-33 
32-38 10 200 0.75 15 75/.3 19.05 56.64 2.66 HE528-ND 98 83 .69 | MARR-2 32-38 
17-23 10 1000 0.5 13 75/.3 19.05 56.77 2.66 HE544-ND 2.34 1.98 1.66 | MARR-5 17-23 
22-33 10 1000 0.5 1.3 .75/.3 19.69 56.77 2.66 HE504-ND 2.34 1.98 1.66 MARR-5 22-33 
32-38 10 1000 0.5 1.3 -75/.3 19.69 56.77 2.66 HE529-ND 2.34 1.98 1.66 MARR-5 32-38 
27-33 50 200 1.5 3.0 -75/.3 19.69 56.64 2.84 HE546-ND 1.04 88 74 MRPR-3 27-33 
32-38 50 200 1.5 3.0 .75/.3 19.69 56.64 2.84 HE547-ND 1.04 88 .74 MRPR-3 32-38 
37-43 50 200 1.5 3.0 .75/.3 19.69 56.64 2.84 HE542-ND 1.04 88 74 MRPR-3 37-43 
17-23 50 250 1.0 2.5 -75/.3 20.32 56.64 2.84 HE543-ND 1.30 1.10 92 MRPR-8 17-23 
22-38 50 250 1.0 2.5. -75/.3 20.32 56.64 2.84 HE505-ND 1.30 1.10 92 MRPR-8 22-38 
15-25 5 175 0.25 1.5 TA 14.73 51.66 2.54 HE506-ND 2.96 2.51 2.10 MDRR-DT 15-25 F 
30-35 5 175 0.25 15 él 14.73 51.66 2.54 HE532-ND 2.93 2.48 2.07 MDRR-DT 30-35 U 
50-65 50 500 1.5 2.0 5.5/8 39.37 85.73 5.33 HE508-ND 15.63 13.23 11.07 DRT-DTH 50-65 
70-75 50 500 1.5 2.0 5.5/8 38.10 85.73 5.33 HE525-ND 15.63 13.23 11.07 DRT-DTH 70-75 
80-85 50 500 1.5 2.0 5.5/8 38.10 85.73 5.33 HE526-ND 15.63 13.23 11.07 DRT-DTH 80-85 
2; | teen 75-80 30 500 05 3.0 4.5/7.0 38.10 85.73 5.33 HE134-ND 11.41 9.66 8.08 | DRR-DTH 75-80 
40-45 30 500 0.5 3.0 4.5/7 38.10 85.73 5.33 HE521-ND 11.41 9.66 8.08 DRR-DTH 40-45 
45-50 30 500 0.5 3.0 4.5/7 38.10 85.73 5.33 HE522-ND 11.41 9.66 8.08 DRR-DTH 45-50 
65-70 30 500 0.5 3.0 4.5/7 38.10 85.73 5.33 HE523-ND 11.41 9.66 8.08 DRR-DTH 65-70 
85-90 30 500 0.5 3.0 4.5/7 38.10 85.73 5.33 HE524-ND 11.41 9.66 8.08 DRR-DTH 85-90 
42-48 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE517-ND 3.38 2.86 2.40 DRR-129 42-48 
47-68 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE509-ND 3.38 2.86 2.40 DRR-129 47-68 
1 SPST 67-73 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE518-ND 3.38 2.86 2.40 DRR-129 67-73 
77-83 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE519-ND 3.38 2.86 2.40 DRR-129 77-83 
87-93 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 50.80 82.55 5.25 HE520-ND 3.38 2.86 2.40 DRR-129 87-93 
10-15 10 200 0.5 0.8 1.0/0.5 11.43 40.39 0.43 HE548-ND 1.14 94 79 59170-1-S-00-A 
3 SPST 15-20 10 200 0.5 0.8 1.0/0.5 11.43 40.39 0.43 HE550-ND 1.14 94 79 59170-1-T-00-A 
20-25 10 200 0.5 0.8 1.0/0.5 11.43 40.39 0.43 HE552-ND 1.14 94 79 59170-1-U-00-A 
Operate Release Switching | Switching Carry Dimensions (mm) | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel Hamlin 
Fig. | Circuit | Time (ms) | Time (ms) | Volt. (max.) Current Current A B C_ | Part No. 1 10 50 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
SMT Reed Switches 
0.5 1.2 17.52 19.30 2.84 | HE151CT-ND 84 2 -60 |HE151TR-ND 3,000 300.00/M| MDSM-4R 12-18 
1 PSeet 0.6 _ aus 0.5 0.8 | 16.64 21.03 1.27 | HE152CT-ND 1.26 1.08.90 |— = —| MDSM-7R 10-15 
0.5 0.8 11.43 16.25 1.52 | HE549CT-ND 1.44 1.23 1.03 |HE549TR-ND 2,000 554.00/M| 59170-1-S-00-D 
5 SPST 1.0 0.5 200VDC 0.5 0.8 11.43 16.25 1.52 | HE551CT-ND 1.44 1.23 1.03 |HE551TR-ND 2,000 554.00/M| 59170-1-T-00-D 
0.5 0.8 11.43 16.25 1.52 | HE553CT-ND 1.44 1.23 1.03 |HE553TR-ND 2,000 554.00/M| 59710-1-U-00-D 
Magnets (ord 
A permanent magnet is the most common source for operating the magnetic reed switch. The method Dim. (mm) Use with | Gauss Digi-Key Price Each Hamlin 
used to position the magnet depends upon the switching requirement but can be used in one of four basic Fig. AxL |A.T.Range| Strength | Part No. 1 10 50 | Part No. 
techniques; perpendicular or parallel motion (up and down, side to side) rotation (revolving magnet or switch), 1.57 Sq. x 12.70 10-38 45 HE510-ND 1.20 1.02 “86 | H-31 
shielding (passing a ferromagnetic material between the switch and magnet) or biasing which is using one 4.83 Sq. x 25.40 10-38 200 HE511-ND 2.99 253 2.12 | H-32 
magnet of opposite polarity to cancel another magnet's lines of force. 1 3.2 Sq. x 19.1 10-38 135 HE512-ND 1.63 1.38 1.15 | H-33 
6.35 Sq. x 25.4 10-68 260 HE513-ND. 3.41 2.89 2.42 | H-34 
3.05 Dia. x 14.99 10-38 120 HE155-ND. 1.85 1.57 1.32 | 315 
2 4.62 Dia x 25.40 10-68 155 HE154-ND. 1.98 1.68 1.41 | H-36 
3.81 Dia. x 19.81 10-38 175 HE514-ND 1.59 1.35 1.13 | 420 
6.00 Dia. x 25.00 10-68 235 HE515-ND. 4.52 3.83 3.20 | 625 
3 | 12.70 Dia. x5.08 | 10-38 800 HE153-ND 117 99 83 | CM-1 


Magnetic Reed Features: 
CHERRY rN Posi ion Sensors ¢ Operating Temperature: -40°C ~ 105°C 


* Leads: 24 AWG PVC, Pre-tinned, 12” long 


Dim. (Inch) Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Description A B Part No. 1 10 50 Part No. 
Magnetic Position Sensor, 10W, SPST-NO, .5A 1.00 9.243 CH402-ND® 3.16 2.81 2.34 MP201701 
1 Magnetic Position Sensor, 3W, SPST-NC, .2A 1.00 @.243 CH403-ND® 4.75 4.23 3.52 MP201702 
Smooth Barrel Actuator 1.00 @.243 CH411-ND 2.97 2.64 2.20 AS201701 
Mini Flange Mount Proximity Sensors, 10W, SPST-NO, .5A .906 -550 CH405-ND® 3.46 3.08 2.56 MP201801 
Mini Flange Mount Proximity Sensors, 3W, SPST-NC, .2A -906 550 CH406-ND@ 5.32 4.73 3.94 MP201802 
2 Mini Flange Mount Actuator -906 550 CH412-ND@ 3.11 2.76 2.30 AS201801 
Flange Mount Proximity Sensors, 10W, SPST-NO, .5A 1.125 .750 CH407-NDt@ 3.59 3.20 2.66 MP201901 
Flange Mount Proximity Sensors, 3W, SPDT-CO, .2A 1.125 -750 CH409-NDt@ 5.94 5.28 4.40 MP201903 
Flange Mount Actuator 1.125 750 CH413-ND® 3.38 3.00 2.50 AS201901 
Magnetic Position Sensor Aluminum 10W, SPST-NO, .5A 1.00 — CH410-ND 10.13 9.00 7.50 MP200701 
3 Magnetic Position Sensor Aluminum 3W, SPST-NC, .2A 1.00 —_— CH709-ND@ 12.56 11.16 9.30 MP200702 
Magnetic Position Sensor Aluminum 3W, SPDT-CO, .2A 1.00 _— CH710-ND@ 13.10 11.64 9.70 MP200703 
4 Threaded Actuator, South pole magnet 1.00 — CH397-ND® 14.01 12.46 10.38 HE610400. 


+ Wire leads extend from opposite side of switch 1 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2107 


H A MI L | N Specifications: RoHS 


¢ Switching Voltage: SPST - N/O - 200VDC, SPST - HV - 300VDC, SPDT - 175VDC, SPST - N/C - 175VDC » Initial Contact Resistance: |=" 
0.2002 * Typical Operate Time: 1.00ms * Shock without False Operation: 100G’s, 11ms, 1/2 sine wave * Operate and Storage Tem- @) 


Magnetic Position Sensors __ perature: 20 ~ 105°C 


4-40 Hole 


38.10, 


3A=5/16-24 Thread =” 


3B = M8 x 1.25 Thread 


Fig. 6 


Mates with WM2900 
(connector), WM2510 
(contact) Gull-Lead 
Must Digi-Key Matching 
Dimension (mm) Operate/Release Termination Sensor Price Each Magnet Price Each 
Fig. A B Distance (mm) or Wiring Part No. 1 10 50 Part No. 1 10 50 
SPST-N/O 
1 9.00 3.00 6.0/— 12” PVC Leads 59010-1-S-02-F-ND 9.36 7.92 6.63 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 9.00 3.00 4.5/— 12” PVC Leads 59010-1-T-02-F-ND 9.36 7.92 6.63 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 16.4 5.10 2.54/7.62 12” PVC Leads 59020-010-ND 5.62 4.76 3.98 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 25.4 6.22 3.81/20.32 12” PVC Leads 59025-010-NDe 2.83 2.40 2.01 57025-000-NDe 2.57 2.18 1.82 
1 5.10 15.24 6.0/— 12” PVC Leads 59021-1-S-02-A-ND 16.61 14.06 11.76 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 5.10 15.24 6.0/— 12” PVC Leads 59021-1-S-02-F-ND 16.61 14.06 11.76 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 5.10 15.24 4.5/— 12” PVC Leads 59021-1-T-02-A-ND 16.61 14.06 11.76 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 5.10 15.24 4.5/— 12” PVC Leads 59021-1-T-02-F-ND 16.61 14.06 11.76 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 5.10 15.24 4.0/— 12” PVC Leads 59021-1-U-02-A-ND 16.61 14.06 11.76 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
1 5.10 15.24 4.0/— 12” PVC Leads 59021-1-U-02-F-ND 16.61 14.06 11.76 57020-000-ND 3.54 3.00 2.51 
2 17.78 4.32 1.90/13.97 PCB Pins 59045-010-ND 1.72 1.46 1.22 57045-000-ND 2.99 2.53 2.12 
2 22.86 4.57 3.81/19.05 PCB pins 59050-010-NDe 1.24 1.05 88 57050-000-ND* 3.09 2.62 2.19 
3A _— _— 3.81/20.32 12” PVC Leads 59065-010-ND» 3.67 3.11 2.60 57065-000-NDe 3.19 2.70 2.26 
3B — = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59070-010-ND 3.67 3.11 2.60 57070-000-ND 2.99 2.53 2.12 
4 46.0 M12 10.0/30.0 16’ 4” HD Cable 59075-1-T-50-F-ND 16.20 13.55 11.05 57075-000-ND 29.65 24.80 20.22 
4 46.0 M12 10.0/30.0 20” HD Cable 59075-1-U-03-A-ND 18.69 15.82 13.23 57075-000-ND 29.65 24.80 20.22 
5 = = 2.54/6.35 12” PVC Leads 59085-010-ND 8.94 7.57 6.33 = = = = 
6 _ _— 3.81/20.32 Connector 59105-010-ND 4.29 3.63 3.04 57105-000-ND 2.67 2.26 1.89 
7 28.57 19.05 3.81/20.32 Pins 59125-010-NDe 3.74 3.17 2.65 57125-000-ND* 2.67 2.26 1.89 
8 28.57 19.05 8.89/29.21 12” Teflon Leads 59135-010-ND 6.08 5.15 4.31 57135-000-ND 3.54 3.00 2.51 
7 23.01 14.00 4.44/20.32 12” PVC Leads 59140-010-ND 2.86 2.42 2.03 57140-000-ND 2.86 2.42 2.03 
7 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59145-010-NDe 3.06 2.59 217 57145-000-ND* 2.67 2.26 1.89 
8 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59150-010-NDe 3.06 2.59 2.17 57150-000-NDe 2.67 2.26 1.89 
9 20.32 3.75 3.93/11.17 J-Lead SMT 59160-010-ND 2.02 1.71 1.43 57050-000-ND 3.09 2.62 2.19 
10 16 2.51 7.5/— Gull Lead SMT 59165-1-S-00-C-ND 1.07 91 76 = = = — 
10 16 2.51 6.5/ — Gull Lead SMT 59165-1-T-00-C-ND 1.07 91 76 = = = = 
10 16 2.51 5.0/ — Gull Lead SMT 59165-1-U-00-C-ND 1.07 91 76 = = — = 
SPST-HV-N/O 
1 25.4 6.22 3.81/20.32 12” PVC Leads 59025-020-NDt 3.28 2.78 2.33 57025-000-NDt 2.57 2.18 1.82 
2 22.86 4.57 3.81/19.05 PCB Pins 59050-020-NDt 1.72 1.46 1.22 57050-000-NDt 3.09 2.62 2.19 
3A = = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59065-020-NDt 3.97 3.36 2.81 57065-000-NDt 3.19 2.70 2.26 
3B _ _— 3.81/20.32 12” PVC Leads 59070-020-NDt 3.97 3.36 2.81 57070-000-NDt 2.99 2.53 2.12 
6 = = 3.81/20.32 Connector 59105-020-NDt 4.91 4.16 3.48 57105-000-NDt 2.67 2.26 1.89 
tL 28.57 19.05 3.81/20.32 Pins 59125-020-NDt 4.32 3.66 3.06 57125-000-NDt 2.67 2.26 1.89 
8 28.57 19.05 8.89/29.21 12” Teflon Leads 59135-020-ND 6.44 5.45 4.56 57135-000-ND 3.54 3.00 2.51 
7 23.01 14.00 4.44/20.32 12” PVC Leads 59140-020-NDft 3.48 2.95 2.47 57140-000-NDt 2.86 2.42 2.03 
£ 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59145-020-NDt 3.61 3.06 2.56 57145-000-NDt 2.67 2.26 1.89 
8 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59150-020-NDt 3.61 3.06 2.56 57150-000-NDt 2.67 2.26 1.89 
SPDT-O/C 
1 25.4 6.22 3.81/20.32 12” PVC Leads 59025-030-NDe 4.78 4.05 3.39 57025-000-ND* 2.57 2.18 1.82 
3A _— _— 3.81/20.32 12” PVC Leads 59065-030-NDe 5.30 4.49 3.75 57065-000-NDe 3.19 2.70 2.26 
3B = = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59070-030-ND 5.30 4.49 3.75 57070-000-ND 2.99 2.53 2.12 
5 _— _— 2.54/6.35 12” PVC Leads 59085-030-ND 9.39 7.95 6.65 = = _— _— 
8 28.57 19.05 8.89/29.21 12” Teflon Leads 59135-030-ND 7.70 6.52 5.46 57135-000-ND 3.54 3.00 2.51 
7 23.01 14.00 4.44/20.32 12” PVC Leads 59140-030-NDe 5.10 4.32 3.62 57140-000-ND» 2.86 2.42 2.03 
eA 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59145-030-NDe 5.07 4.29 3.59 57145-000-NDe 2.67 2.26 1.89 
8 28.57 19.05 5.71/20.32 12” PVC Leads 59150-030-NDe 4.94 4.18 3.50 57150-000-ND* 2.67 2.26 1.89 
9 20.32 3.75 3.93/11.17 J-Lead SMT 59160-030-ND 4.03 3.41 2.86 57050-000-ND 3.09 2.62 2.19 
SPST-N/C 
1 25.4 6.22 3.81/20.32 12” PVC Leads 59025-040-ND 4.52 3.83 3.20 57025-000-ND 2.57 2.18 1.82 
3A = = 3.81/20.32 12” PVC Leads 59065-040-ND 4.97 4.21 3.52 57065-000-ND 3.19 2.70 2.26 
3B _— _— 3.81/20.32 12” PVC Leads 59070-040-ND 4.97 4.21 3.52 57070-000-ND 2.99 2.53 2.12 
8 23.01 19.05 4.44/20.32 12” PVC Leads 59140-040-ND 4.81 4.07 3.41 57140-000-ND 2.86 2.42 2.03 


$69.95 
$49.95 


° HE1-KIT-ND Digi-Key® Magnetic Switches Kit Assortment of switches denoted. (22 total pieces) Includes notebook style standard case .. 
+ HE2-KIT-ND Digi-Key® Magnetic Switches Kit One each of switches denoted. (18 total pieces) Includes notebook style standard case ... 


Compact sensors for detection of liquid levels such as oils, petroleum and fluids. LS01/02 series are for vertical tank mounting 
and LSO03 is for horizontal mounting. Perfect for tank monitoring in household, automotive, control-test and measurement 
industries. Sensors are made of strong Polyimide material and include seals and mounting nut. 


Specifications: ¢ Switching Current: 0.5A »* Switching Voltage: 200V, stripped and tinned leads. 


Dimensions Price 
(mm) Operating Termination Digi-Key Each Meder 
Fig.| A B Bushing | Temperature or Wiring Part No. il 10 50 | Part No. 
1 | 42.5 24 | M8x1.25] O0°C~70°C | 500mm PVC Leads | 374-1000-ND 14.89 13.29 10.77) LS01-1A71-PA-500W 
2 | 72.5 23.5 | M10x1.0 ]-20°C ~ 100°C} 500mm PVC Leads | 374-1001-ND 15.93 14.21 11.52 | LS02-1A71-PA-500W 
3 | 80 17.2 | M16x1.5 |-20°C ~ 100°C | 500mm PVC Leads |_374-1002-ND__ 17.71 15.81 12.81 | LS03-1A66-PA-500W. 
RADIAL MAGNET INC os pokey ole 
Description Strength Part No. id 10 50 100 
1” Dia. x 1/8” Thick 10,800 469-1000-ND 2.05 1.80 1.60 1.42 
M a n ets 3/4” Dia. x 1/8” Thick 10,800 469-1001-ND 1.20 1.16 1.05 96 
g 1/2” Dia. x 1/8” Thick 10,800 469-1002-ND 60 54 48 6 
1/4” Dia. x 1/4” Thick 10,800 469-1003-ND .36 34 32 .30 
Made from Neodymium Iron Boron (NdFeB), rare earth magnets. These 1/4” Dia. x 1/8” Thick 10,800 469-1004-ND -20 9 18 16 
magnets are nickel plated. Neodymium Magnets are the most powerful ve my se Tek teaoa gee lone aan in ay ue 
i i i i i i XOX ic i - - i : . i 
permanent magnetic materials commercially available. Increasing the size 1x2" x 1/4" Thick 10:800 469-1007-ND 795 720 675 556 
of a magnet also increases magnetic strength. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2108 (tos3) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Coil Coil Switching Carry Digi-Key Price Each SRC Devices 
SRC @) DEVICES Reed Relays Fig.| Circuit | Voltage (DC)| Resistance | Current (A)| Current (A) | Part No. 1 10 50. | Part No. 
SPST 5 500 0.5 2 420-1021-ND 3.28 2.78 2.33 | DSS41A05 
SRC Devices offers a selection of molded SIP and DIP 14 Reed Relays to meet customer applications. { SPST 12 1000 0.5 2 420-1024-ND* 3.80 3.22 2.70) DSS41A12B 
The DSS4 was developed several years ago and continues to be the relay of choice for hook switch in SPST 24 2000 0.5 2 420-1025-ND 3.61 3.06 2.56 | DSS41A24 
modems and general purpose applications. Features: * High reliability switching * Long operating life SPST 24 2000 0.5 2 420-1026-ND* 4.13 3.50___ 2.54 | DSS41A24B 
(>1 billion operations) * Capable of switching up to 1000V » Automatic insertion design. The PRMA SPST 5 500 0.5 2 420-1008-ND 4.06 3.44 2.88} PRMA1A05 
offers a variety of contacts and schematics to meet the needs of a wide range of applications. Some SPST 5 500 0.5 2 420-1009-ND* 4.29 3.63 3.04 | PRMA1A05B 
applications include: « Automatic test equipment * Process control * High-end security systems * Metering SPST 12 1000 0.5 2 420-1010-ND 4.06 3.44 2.88) PRMA1A12 
SPST 24 2150 0.5 2 420-1011-ND 4.39 3.72 3.11 | PRMA1A24 
SPST N/C 5 500 0.5 2 420-1016-ND 5.72 4.84 4.05 | PRMA1B05 
SPST N/C 12 1000 0.5 2 420-1017-ND 5.72 4.84 4.05 | PRMA1B12 
SPST N/C 24 2150 0.5 2 420-1101-ND 6.05 5.12 4.28 | PRMA1B24 
2 | SPDT O/C 5 200 0.25 0.4 420-1018-ND 8.01 6.93 5.93 | PRMA1C05 
SPDT O/C 5 200 0.25 0.4 420-1019-ND* 8.63 7.47 6.40 | PRMAICOSB 
SPDT O/C 12 500 0.25 0.4 420-1020-ND 8.01 6.93 5.93 | PRMA1C12 
DPST § 140 0.5 2 420-1012-ND 6.50 5.50 4.60 | PRMA2A05 
DPST 5 140 0.5 2 420-1013-ND* 7.31 6.19 5.18 | PRMA2A05B 
DPST 12 500 0.5 2 420-1014-ND 6.50 5.50 4.60 | PRMA2A12 
Diode — pin #2 ot DPST 24 2150 0.5 2 420-1015-ND 6.83 5.78 4.83 | PRMA2A24 
is positive PRMAIC PRMA2A SPDT 24 2150 0.25 0.4 420-1102-ND 10.34 8.75 7.32 | PRMA1C24 
* With Diode 
Ultra-Mini Reed Switches Ros 
SRC Devices Industry unique flat bladed, square reed switches. Operate ATe | Release AT* | Switching | Switching | Carry Digi-Key Pricing SRC Devices 
Ideally suited for small signal to moderate load switching tasks. With | Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt.(max.) | Current | Current | PartNo. 100 | PartNo. 
sputtered ruthenium contacts and laser-sealed glass, the FR series = 5 5 
reed switch from SRC Devices is one of the most reliable reed switches Fig. 1 — Axial Lead OverMolded Switches 
available today. In addition, our square glass and flat leads allow for SPST 10-15 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1035-ND 3.15 26.68 111.55 = 181.88 | UM2S1015 
Seamioss Integration ‘no mediecien See Davie Ssseeriby pincats SPST 10-20 5-30 175VDCIVAC | 0.25 0.5A | 420-1036-ND 2.89 24.48 102.35 +~—«-166.88 | UM2S1020 
the only reed switches fully SMT compatible by design, with or without SPST 10-30 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1037-ND 2.89 24.48 102.35 166.88 | UM2S1030 
overmolding. The magnetic force (expressed in NI, AT or Ampere SPST 15-20 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1038-ND 3.15 26.68 111.55 = 181.88 | UM2S1520 
Turns) required to cause the reed switch contacts to close is called the SPST 20-25 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1040-ND 1.82 15.40 64.40 105.00 | UM2S2025 
pull-in or operate AT. 
Operate ATe | Release ATe | Switching Switching | Carry | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing* | SRC Devices 
Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt. (max.) Current | Current | Part No. 1 10 a H Part No. 
Fig. 2 — SMT OverMolded Reed Switches 
SPST 10-20 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1030-1-ND 3.06 27.26 = 110.45 1222.00/M UM2315 
6.93 — SPST 10-15 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1031-1-ND 3.32 29.58 119.85 1326.00/M UM2319 
5.89 —| SPST 10-30 5-30 175VDC/VAC 0.25 0.5A | 420-1033-1-ND 2.93 26.10 105.75 — UM2376 
SPST 20-25 5-30 175VDC/VAC 0.25 0.5A | 420-1034-1-ND 1.98 17.69 71.68 793.00/M UM2378 
10.16 © Operate and Release values are given in Ampere-Turns.  * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Magnetic Reed Switches 
Reed switches have been used in thousands of applications from Operate ATe | Release ATe | Switching | Switching | Carry Digi-Key Pricing SRC Devices 
non contac Swtelies ty Sarg Gunns Soaed ad poston Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt.(max.) | Current Current | PartNo. 10 100 Part No. 
hermiticaly sealed for operation in the most demanding enviton- | S57 10-15 5-15 | 200VDCWVAC] 0 Be Ask | AAOND 158 TAOS SESS OSES] ROSIOTS ETON 
ments. The magnetic force (expressed in NI, AT or Ampere Turns) ; | . i : 
required to cause the reed switch contacts to close is called the | SPST 10-20 5-20 | 200VDC/VAC] —0.5A 1.5A | 420-1001-ND 153 12.93 © 54.05 88.13 | FR2S1020-052000 
pullin or operate AT SPST 15-20 5-20 | 200VDC/VAC] 0.5A 1.5A | 420-1002-ND 166 14.03 58.65 95.63 | FR2S1520-052000 
‘ SPST 15-25 5-20 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1003-ND 1.53 12.93 54.05 88.13 | FR2S1525-0525 
SPST 20-25 5-25 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1004-ND 1.66 14.03 58.65 95.63 | FR2S2025-052500 
SPST 20-30 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1005-ND 1.53 12.93 54.05 88.13 | FR2S2030-053000 
Operate ATe | Release ATe | Switching Switching | Carry Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing*| SRC Devices 
Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt. (max.) Current | Current Part No. it 10 50 3,000 Part No. 
Fig. 2 — SMT Reed Switches on Tape 
SPST 15-25 5-22 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1006-1-ND 1.85 16.53 66.98 741.00/M FR2249 
SPST 10-20 5-18 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1007-1-ND 1.85 16.53 66.98 741.00/M FR2259 
SPST 10-30 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1027-1-ND 1.79 15.95 64.63 715.00/M FR2282 
SPST 10-15 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1104-1-ND 1.98 17.69 71.68 793.00/M FR2024 
SPST 15-20 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1028-1-ND 1.98 17.69 71.68 793.00/M FR2025 
SPST 20-25 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1029-1-ND 1.98 17.69 71.68 793.00/M FR2026 
© Operate and Release values are given in Ampere-Turns.  * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
i ] 
Over Molded Reed Switches [Sass] 
All the advantages of the non-molded DYAD®, plus the added Operate ATe | Release ATe | Switching | Switching | Carry Digi-Key Pricing SRC Devices 
strength of a low-stress plastic encapsulation. The SRC Devices | Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt.(max.) | Current | Current | Part No. 1 100 | PartNo. 
Molded DYAD is designed for the harshest, most demanding Axial Lead OverMolded Switches 
applications. This plastic shell provides superior mechanical SPST 10-15 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1047-ND 1.98 16.78 70.15 114.38 | CM15S1015 
strength, eliminates concerns over handling glass switches, and SPST 10-20 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1048-ND 1.85 15.68 65.55 106.88 | CM15S1020 
pom te ra severed ey | S/R |e amen] st | im | Bae se RE IS | aes 
environments. The magnetic force (expressed in NI, AT or Ampere ‘ ‘ . f 
H é§ " SPST 15-25 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A 420-1051-ND 1.85 15.68 65.55 106.88 | CM15S1525 
Turns) required to cause the reed switch contacts to close Is called | gpgT 20-25 5-30 | 200VDC/VAC | _0.5A 1.5A | 420-1052-ND 1.98 16.78 70.15 —114.38_| CM15S2025 
the pull-in or operate AT. SPST 10-15 5-30 175VDCNVAC 0.25A 0.5A 420-1059-ND 3.48 29.43 123.05 200.63 | CM5S1015 
Applications: SPST 10-20 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1060-ND 3.22 27.23 113.85 185.63 | CM5S1020 
* Securi ° SPST 10-30 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1061-ND 3.09 26.13 109.25 178.13 | CM5S1030 
ecurity - SPST 15-20 5-30 175VDC/VAC | 0.254 0.5A 420-1062-ND 3.48 29.43 123.05 +=. 200.63_ | CM5S1520 
* Proximity Sensing SPST 15-25 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A 420-1063-ND 3.22 27.23 113.85 185.63 | CM5S1525 
* Smoke Alarms SPST 20-25 5-30 175VDCVAC 0.25A 0.5A 420-1064-ND 3.48 29.43 123.05 200.63 | CM5S2025 
+ Automotive 
Level Sensor Operate ATe | Release ATe | Switching Switching | Carry | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel* SRC Devices 
* Lamp Current Sensor Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt.(max.) | Current | Current | Part No. 10 5 Qty. Pricing Part No. 
SMT OverMolded Reed Switches 
SPST 10-15 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1041-1-ND 2.31 20.59 83.43 | 2,000 1030.00/M | CM15-2024 
SPST 10-20 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1042-1-ND 2.18 19.43 78.73 1,000 972.00 | CM15-2259 
SPST 10-30 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1043-1-ND 2.11 18.85 76.38 | 2,000 943.00/M | CM15-2282 
SPST 15-20 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1044-1-ND 2.31 20.59 83.43 | 2,000 1030.00/M | CM15-2025 
SPST 15-25 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1045-1-ND 2.18 19.43 78.73 | 2,000 972.00/M | CM15-2249 
SPST 20-25 5-30 200VDC/VAC 0.5A 1.5A | 420-1046-1-ND 2.31 20.59 83.43 | 2,000 1030.00/M | CM15-2026 
SPST 10-15 5-30 175VDCVVAC | 0.25A | 0.5A | 420-1053-1-ND 3.54 31.61 128.08 | 2,000 | 1553.00/M | CM5-2319 
SPST 10-20 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1054-1-ND 3.54 31.61 128.08 | 2,000 1553.00/M | CM5-2315 
SPST 10-30 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1055-1-ND 4.16 37.12 150.40 | 2,000 1824.00/M | CM5-2376 
SPST 15-20 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1056-1-ND 3.54 31.61 128.08 | 2,000 1553.00/M | CM5-2325 
SPST 15-25 5-30 175VDC/VAC 0.25A 0.5A | 420-1057-1-ND 4.16 37.12 150.40 = — | CMS5-2341 


© Operate and Release values are given in Ampere-Turns. 


* For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Magnetic Reed Switches 


Fig. 2 - SMT, Gull Wing 


Fig. 3 — SMT, J-Lead 
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Maximum DC Switching Carry Operate/ 
Ampere Contact Rating Current Current Release Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Coto 
Fig. | Circuit Turns Watts Volts (Amp) (Amp) (ms/j1s) A B Cc Part No. 1 10 50 Part No. 
SPST 14-23 10 200 0.5 1 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1168-ND 88 15 63 | RI-O1BAA 
SPST 16-25 10 200 0.5 1 .35/50 .531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1169-ND 88 5 63 | RI-O1CA 
SPST 7-21 10 200 0.5 0.5 30/70 .394 (10) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1170-ND 1.37 1.16 97 | RI-02A 
SPST 18-32 10 200 0.5 2.5 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1171-ND 1.01 86 72 | RI-O3A 
SPST 16-25 10 200 0.5 1.75 .25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1172-ND 1.01 86 72 | RI-O7AA 
SPST 18-32 10 200 0.5 2.5 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1188-ND 1.07 91 76 | RI-21A 
SPST 18-32 10 200 0.5 2.5 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1087-ND 1.07 91 76 | RI-23A 
SPST 14-23 10 200 0.5 15 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1086-ND 1.07 91 76 | RI-23AA 
SPST 8-16 10 200 0.25 1 10/70 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1085-ND 1.07 91 76 | RI-23AAA 
SPST 28-52 10 200 0.5 2.5 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1088-ND 1.07 91 76 | RI-23B 
SPST 46-70 10 200 0.5 2.75 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1089-ND 1.07 91 76 | RI-23C 
SPST 18-32 15 200 1 2.5 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1092-ND 1.07 91 76 | RI-25A 
SPST 14-23 15 200 1 1.75 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1091-ND 1.07 91 76 | RI-25AA 
SPST 8-16 10 200 0.75 1.5 .25/70 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1090-ND 1.07 91 76 | RI-25AAA 
SPST 28-52 25 200 1 2.75 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1093-ND 1.07 91 76 | RI-25B 
SPST 46-70 25 200 1 3 .25/30 591 (15) 1.811 (46) 1 (2.54) 306-1094-ND 1.07 91 76 | Rl-25C 
1 SPST 20-34 10 200 0.5 1.75 .25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1082-ND 1.63 1.38 1.15 | RI-27A 
SPST 16-25 10 200 0.5 1.75 .25/30 531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1081-ND 1.63 1.38 1.15 | Rl-27AA 
SPST 10-19 10 180 0.5 15 .25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1080-ND 1.63 1.38 1.15 | Rl-27AAA 
SPST 20-34 20 200 1 1.25 .25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1191-ND 1.63 1.38 1.15 | RI-29A 
SPST 16-25 15 200 1 1.25 .25/30 .531 (13.5) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1083-ND 1.63 1.38 1.15 | RI-29AA 
SPST 15-28 30 200 1 2.5 .35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1099-ND 1.56 1.32 111 RI-46A 
SPST 10-19 30 200 0.75 2 .35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) 106 (2.7) 306-1098-ND 1.56 1.32 111 RI-46AA 
SPST 24-51 40 200 1 3 .35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1100-ND 1.56 1.32 1.11 RI-46B 
SPST 46-70 40 200 1 3 -35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1101-ND 1.56 1.32 1.11 RI-46C 
SPST 15-28 70 200 dl 1.75 .35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) 106 (2.7) 306-1102-ND 1.56 1.32 1.11 RI-48A 
SPST 24-51 70 200 1 2.25 .35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1103-ND 1.56 1.32 1.11 RI-48B 
SPST 46-70 70 200 1 2.25 .35/30 .807 (20.5) 2.157 (54.8) -106 (2.7) 306-1104-ND 1.56 1.32 1.1 RI-48C 
SPST 10-15 10 200 0.5 0.5 15/20 .394 (10) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1121-ND 1.56 1.32 1.11 RIGOGP1015 
SPST 15-20 10 200 0.5 0.5 15/20 .394 (10) 1.811 (46) 071 (1.8) 306-1122-ND 1.56 1.32 1.11 RIGOGP1520 
SPST 7-14 10 170 0.5 0.4 15/35 .276 (7) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1077-ND 2.08 1.76 1.48 | RI-70CTA 
SPST 7-15 10 170 0.5 0.4 15/35 .276 (7) 1.811 (46) .071 (1.8) 306-1123-ND 2.08 1.76 1.48 | RI70GP0715 
SPST §-15 5 200 0.35 0.5 35/20 -19 (5) 1.81 (46) .07 (1.8) 306-1144-ND 2.76 2.34 1.96 | RI-80GP0515 
SPDT 10-30 6 175 0.4 0.5 1.0/1.0 590 (15) 1.988 (50.5) 1 (2.54) 306-1143-ND 4.36 3.69 3.09 | RI-90GP1030 
Max. DC Switching] Carry | Operate/ Cut Tape Tape and Reel 
Ampere | Contact Rating) Current |Current} Release Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Coto 
Fig.| Circuit Turns Watts Volts | (Amps) |(Amps)| (ms/!s) Package A B Cc Part No. 10 50 Part No. 7,000 Part No. 
SPST 5-15 5 175 0.35 0.5 35/20 Gullwing .196 (5) 342 (8.7) .07 (1.8) 306-1145-1-ND 3.06 2.59 2.17 306-1145-2-ND 1222.00/M RI-80SMD0515G1 
2 | SPST §-15 5 175 0.35 0.5 35/20 Gullwing 196 (5) 4 (10.16) —.07 (1.8) 306-1146-1-ND 3.06 2.59 2.17 306-1146-2-ND 1222.00/M RI-80SMD0515G2 
SPST 9-15 10 200 0.5 0.5 30/70 Gullwing | .394 (10) .768 (19.5) .069 (1.75) 306-1190-1-ND 1.69 1.43 1.20 306-1190-2-ND 676.00/M Rl-02SMD-G2 
3 | SPST 5-15 5 175 0.35 0.5 35/20 J-Lead 196 (5) 279 (7.1) .07 (1.8) 306-1147-1-ND 3.22 2.73 2.28 306-1147-2-ND 1287.00/M RI-80SMD0515J 
Max. DC | Switching} Carry Cut Tape Tape and Reel 
Ampere | Contact Rating | Current |Current Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Coto 
Fig.| Circuit Turns Watts Volts | (Amps) | (Amps) | Package A B Cc D Part No. i) 10 50 | PartNo. 2,000 Part No. 
SPST 30-50 5 140 0.35 0.5 | Gullwing | .252 (6.4) .091 (2.31) .091 (2.31) .376 (9.55) 306-1148-1-ND 4.91 416 3.48) 306-1148-2-ND 2265.00/M CT05-3050-G1 
SPST 15-35 5 140 0.35 0.5 | Gullwing | .252 (6.4) 091 (2.31) .091 (2.31) .376 (9.55) 306-1149-1-ND 4.91 416 3.48) 306-1149-2-ND 2265.00/M CT05-1535-G1 
SPST 30-50 5 140 0.35 0.5 J-Lead .252 (6.4) .091 (2.31) .091 (2.31) .376 (9.55) 306-1150-1-ND 5.30 4.49 3.75) 306-1150-2-ND 2445.00/M CT05-3050-J1 
4 | SPST 15-35 § 140 0.35 0.5 J-Lead .252 (6.4) 091 (2.31) .091 (2.31) .376 (9.55) 306-1151-1-ND 5.30 449 3.75] 306-1151-2-ND 2445.00/M CT05-1535-J1 
SPST 15-30 10 200 0.5 0.5 | Gullwing | .458 (11.63) _.095 (2.41) 115 (2.92) 635 (16.13) | 306-1125-1-ND 2.70 2.29 1.91] 306-1125-2-ND 1079.00/M CT10-1530-G1 
SPST 15-40 10 200 0.5 0.5 | Gullwing | .458 (11.63) — .095 (2.41) .115 (2.92) 635 (16.13) | 306-1124-1-ND 2.70 2.29 1.91) 306-1124-2-ND 1079.00/M CT10-1540-G1 
SPST 25-40 10 200 0.5 0.5 [Gullwing | .458 (11.63) .095 (2.41) 115 (2.92) 635 (16.13) | 306-1126-1-ND 2.70 2.29 1.91| 306-1126-2-ND 1079.00/M CT10-2540-G1 


Meder Magnetic Sensors are magnetically operated proximity switches for either surface mounting, PCB or 
panel mounting. Use for telephone hook switch detection, door and window sensing, limit switches for garage 


Wlae)a.1 Magnetic Reed 


doors, hoists and conveyers. Switches are completely sealed for indoor/outdoor operation, available in various 
electronic Sensors magnetic sensitivities, perfect for auto-insert equipment and auto-mated processes. All sensors will actuate 
when a magnetic field is introduced to them and will remain actuated until the magnetic field is removed. Operating 
Temperature Range: -20°C ~ 85°C; -20°C ~ 130°C for Fig. 3. 
Dimensions Cut Tape Fig. 2 
(mm) Switching Termination Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Meder B 
Fig. Circuit A B_ | Voltage | Current or Wiring Part No. ‘ 10 50 | PartNo. Qty. Pricing Part No. 4 A 
SPST-NO 17.00 5.00 | 200 0.5 100mm PVC Leads 374-1023-ND 8.45 7.54 611 |= _— — | MK18-B-100W an 
SPST-NO 17.00 5.00 | 200 0.5 100mm PVC Leads 374-1024-ND 8.45 7.54 6.11 |= = — | MK18-C-100W 
1 SPST-NO | 25.50 5.75 180 0.5 500mm PVC Leads 374-1027-ND 6.37 5.69 461 | — =— — | MK3-1A71B-500W LIF 
SPST-NO | 25.50 5.75 180 0.5 500mm PVC Leads 374-1028-ND 6.37 5.69 461 | — _ — | MK03-1A66C-500W = 
SPST-NC 25.50 5.75 175 0.25 500mm PVC Leads 374-1029-ND 10.01 8.94 7.24 | = — — | MK3-1B90C-500W 
SPST-NO/NC | 25.50 5.75 175 0.25 500mm PVC Leads 374-1030-ND 10.60 9.46 7.67 |= = — | MK3-1C90C-500W “MS X .5 Threads 
SPST-NO 16.00 2.50 | 200 0.5 SMD 374-1013-1-ND 1.76 1.57 1.27 | 374-1013-2-ND 2,500 702.00/M | MK15-B-2 
9 SPST-NO 11.50 2.30 | 200 0.5 SMD 374-1017-1-ND 1.95 1.74 1.41 | 374-1017-2-ND 2,500 780.00/M | MK16-B-2 
SPST-NO 11.50 2.30 | 200 0.5 SMD 374-1019-1-ND 1.95 1.74 1.41 | 374-1019-2-ND 2,500 780.00/M | MK16-C-2 
SPST-NO 8.50 2.10 170 0.5 SMD 374-1021-1-ND 2.67 2.38 1.93 | 374-1021-2-ND 2,000 | 1066.00/M | MK17-B-2 
3 SPST-NO_ | 24.90 — 180 0.5 500mm PVC Leads 374-1007-ND 12.68 11.31 917 |= - — | MK11-1A71C-500W 
SPST 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1039-1-ND 7.90 6.69 5.59 | 374-1039-2-ND 1,000 3159.00 | CRRO5S-1A 
4 SPST 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1040-1-ND 10.76 9.11 7.62 | 374-1040-2-ND 1,000 4634.00 | CRROS-1AS 
SPST-NO 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1041-1-ND 8.40 7.27 6.22 | 374-1041-2-ND 1,000 4199.00 | CRFO5-1A 
SPST-NO 8.6 44 170 0.5 SMD 374-1042-1-ND 10.71 9.27 7.94 | 374-1042-2-ND 1,000 5480.00 | CRFO5-1AS 
5 SPST-NO 2.8 2.05 3.0 100 SMD 374-1045-1-ND 14.49 12.77 11.22 |= _ — | MMS-B-2 
6 SPST-NO 15.2 6.8 200 0.5 PCB Pins 374-1047-5-ND 471 3.99 3.34 | — — — | MS05-1A87-75DHR 
SPST-NO 15.2 6.8 200 0.5 PCB Pins 374-1050-5-ND 5.04 4.27 3.57 | = _ —__MS12-1A87-75D 


2110 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Top View Top View Single Coil Latch 
Contact Ratings Oper. Voltage | Operate/ 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Release | Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max.| Time (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (9) voc VAC On/Out/Cont. | (msec.) HxLxW Part No. 1 25 50 Part No. 
PC Mount Low Signal Relays 
3 60 30/10/200 72204-NDt 238 2.10 1.86 GBV-1-DC3 
5 167 80/10/20 Z773-NDt 233 210 1:86 GSV-1-DC5 
6 240 80/10/200 72538-ND: 235 212 1.88 GSV-1-DC6 
SPOT 9 540 1 05 gorio/200 | 5 | 10x12.6x7.5 F680 NDE 2.35 2.42 1.88 GBV-1-DC9 
12 960 80/10/200 Z774-NDt 233 210 1.86 GSV-1-DC12 
24 3,840 80/10/200 Z775-NDt 2.33 210 1.86 GSV-1-DC24 
3. «18 75/5/120 72185-ND 2.85 257 2.28 G5V-2-DC3 
5 50 75/5/20 7767-ND 285 257 228 GSV-2-DC5 
‘ 12 288 2 05 75/5120 | 7/3 |11.5x20.5x10.1} Z768-ND 288 259 230 GSV-2-DC12 
24° 1,152 75/5/20 7769-ND 2.88 259 230 GSV-2-D024 
48 4,000 75/5/20 72255-ND 269 2.43 2.16 GSV-2-DC48 
— 5 70 75/5/20 Z770-ND 3.08 277 2.46 G5V-2-H-DC5 
12 400 2 05 75/5120 | 7/3 |11.5x20.5x10.1} 2771-ND 3.08 277 2.46 GSV-2-H-DC12 
24 1,600 75/5/20 2772-ND 3.08 277 2.46 G5V-2-H-DC24 
3 60 75/5/150 72203-ND 3.18 2.86 2.54 G5V-2-H1-DC3 
5 166.7 75/5/50 7108-ND 3.18 2.86 254 G5V-2-H1-DC5 
12 960 7 a 75550 | 7/3 | 14-5x20.5x10.11 F409. 3.18 2.86 2.54 GSV-2-H1-DC12 
24 2,880 75/5/150 Z110-ND 3.18 286 2.54 GSV-2-H1-DC24 
5 125 70/10/150 Z105-NDE 4.68 421 3.74 G6A234PSTUSDCSBYOMZ 
2 720 1 06 7orioi50 | 5/5 | 8.4x20.2x10.1 | Z106-NDE 4.68 421 374 G6A234PSTUSDC12BYOMZ 
24 2,880 70/10/50 Z107-ND$ 4.68 421 374 G6A-234P-ST-US-DC24 
3. 45 70/10/150 7122-NDE 458 412 3.66 G6A274PSTUSDC3BYOMZ 
2] DPOT 5 125 70/10/150 7123-ND$ 458 412 3.66 G6A274PSTUSDCSBYOMZ 
2 720 ; a5 7010150 | 5g | gayopaxto4 | 2124-NDE 458 412 3.66 G6A274PSTUSDC12BYOMZ 
24 2,880 ; 70/10/150 4x20.2101 | 7 195-NDE 458 412 3.66 G6A274PSTUSDC24BYOMZ 
24 1,440 70/10/150 72246-ND$ 458 412 3.66 G6A-274P-ST40-US-DC24 
48 9,750 75/5/150 72256-ND+ 458 412 3.66 G6A-274P-ST-US-DC48 
5 125 70/10/150 7706-ND 4.00 3.60 3.20 G5A-237P-DC5 
2 720 1 05 7oriois0 | 5/5 | 7.9x16x9.9 | Z707-ND 4.00 3.60 3.20 G5A-237P-DC12 
x! ppor 24 2,880 70/10/50 7708-ND 413 372 3.30 G5A-237P-DC24 
5 125 70/10/150 7942-ND 4.33 3.90 3.46 G5A-234P-DC5 
2 720 1 05 7orioi50 | 5/5 extex9.9 | 7943-ND 4.33 3.90 3.46 G5A-234P-DC12 
24 2,880 70/10/150 7944-ND 4.33 3.90 3.46 G5A-234P-DC24 
5 63 70/10/190 7761-ND 4.25 3.83 3.40 G6E-134P-L-ST-US-DC5 
12 360 3 06 zoos | 5/5 axt6xa.9 | 7762-ND 3.85 3.47 3.08 G6E-134P-L-ST-US-DC12 
24 1,440 70/10/190 7763-ND 3.85 3.47 3.08 G6E-134P-L-ST-US-DC24 
3. 45 70/10/190 72599-ND$ 410 3.69 3.28 G6E-134P-ST-US-DC3 
4). oSeDE 9 405 8 0.2 vonoriga | 9 | 8:38x16x9.91 | F5600.nD$ 4.10 3.69 3.28 G6E-134P-ST-US-DC9 
5 125 70/10/190 7830-ND$ 4.03 3.63 3.22 G6E-134P-ST-US-DC5 
12 720 3 02 7orionigo | 5/5 | 7.9x16x9.9 | ze31-ND$ 4.03 3.63 3.22 G6E-134P-ST-US-DC12 
24 2,880 70/10/190 7832-ND$ 4.03 3.63 3.22 G6E-134P-ST-US-DC24 
5 69 70/10/150 7940-ND$ 70.10 9.09 8.08 G6A-434P-STUS-DC5 
5 69 70/10/50 72257-ND+ 8.05 725 6.44 G6A-474P-ST-US-DC5 
S|) -4PDT 12 400 ] 0.3 7onoiso | “7 — | 84x85.4x10.1 | 7506 ng 10.10 9.09 8.08 G6A-434P-ST-US-DC12 
24 1,600 70/10/150 7941-ND$ 10.10 9.09 8.08 G6A-434P-STUS-DC24 
Ultracompact — TELECOM (Thru-hole) 
45 1379 75/10/150 72131-ND 410 3.69 3.28 G6U-2P-Y-DC4.5 
5 173.4 75/10/150 72132-ND 410 3.69 3.28 G6U-2P-Y-DC5 
& | -DPDT 12 976.8 1 a msriois0 | 93 | 9x10.6x5.7 | 75433.Np 4.10 3.69 3.28 G6u-2P-Y-DC12 
24 2,600.5 75/10/150 72134-ND 410 3.69 3.28 G6u-2P-Y-DC24 
45 194 75/5/200 Z115-ND 430 3.87 3.44 G6K-2P-DC4.5 
5 237 75/5/200 Z116-ND 3.80 3.42 3.04 G6K-2P-DC5 
12 1,407 i os 755/200 | 98 5x10x6.5 |) 7447-ND 3.80 3.42 3.04 G6K-2P-DC12 
24 5,220 75/5/200 7118-ND 430 387 3.44 G6K-2P-DC24 
7 | DpoT 3. «9 80/10/150 72658-ND 3.79 341 3.03 G6K-2P-Y-DC3 
45 194 75/5/200 7131-ND 3.70 3.33 2.96 G6K-2P-Y-DC4.5 
5 237 1 03 75/5/7200 | 3/3 5x10x6.5 | Z132-ND 3.70 3.33 2.96 G6K-2P-Y-DC5 
12 1,407 75/5/200 7133-ND 3.70 3.33 2.96 G6K-2P-Y-DC12 
24 5,220 75/5/200 7134-ND 3.70 3.33 2.96 G6K-2P-Y-DC24 
Ultracompact — TELECOM (SMT) 
3 625 75/10/150 72526TR-ND 758.40/400 G6J-2FS-Y-TR-DC3 
6 | DPOT 45 1379 1 03 zsriois0 | 3/3 | 9xt0.6x5.7 | 20136-ND 410 3.69 3.28 G6U-2FS-Y-DC4.5 
45 1379 75/10/150 72135TR-ND 758.40/400 G6U-2FS-Y-TR-DC4.5 
+ Sealed case + Meets FCC Part 68 standards (Continued) 
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Contact Ratings Oper. Voltage | Operate/ 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Release | Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max.| Time (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (0) voc VAC On/Out/Cont. | (msec.) HxLxW Part No. il 25 50 Part No. 
75/10/150 72136-ND 4.10 3.69 3.28 G6U-2FS-Y-DC5 
S178 1 08 oso | 98 9x10.6%5.7 | 70436TR-ND 758.40/400 G6J-2FS-Y-TR-DCS 
75/10/150 72137-ND 410 3.69 3.28 G6u-2FS-Y-DC12 
12 976.8 1 08 oso | 38 9x10.6x5.7 | 70437 TR-ND 758.40/400 G6J-2FS-Y-TR-DC12 
75/10/150 72138-ND 410 3.69 3.28 G6U-2FS-Y-DC24 
ee se 0008, = 03 zsriois0 | 9/3 | 9x10.6x5.7 | Zo43eTR-ND 758.40/400 G6J-2FS-Y-TR-DC24 
3. 625 1 03 75/10/150 | 3/3 | 9x10.6x5.7_| Z2525TR-ND 758.40/400 G6J-2FL-Y-TR-DC3 
6 | DPOT 75/10/150 72139-ND 410 3.69 3.28 G6d-2FL-¥-DC4.5 
ga: 1819 1 03 wioso | 3% 9x10.6x5.7 | 79430TR-ND 758.40/400 G6J-2FL-Y-TR-DC4.5 
75/10/150 72140-ND 410 3.69 3.28 G6J-2FL-Y-DC5 
5 Ws l 0.3 io50 | 38 9x10.6x5.7 | 79440TR-ND 758.40/400 G6J-2FL-Y-TR-DC5 
75/10/150 22141-ND 410 3.69 3.28 G6J-2FL-¥-DC12 
Ja: “8768 d id msriois0 | 9/3 | 9x10.6x5.7 | Zo44tTR-ND 758.40/400 G6J-2FL-Y-TR-DC12 
75/10/150 72142-ND 410 3.69 3.28 G6u-2FL-Y-DC24 
ae 28008 ae msriois0 | 9/3 | 9¥10.6x5.7 | Zo44oTR-ND 758.40/400 G6J-2FL-Y-TR-DC24 
3. «Ot 75/5/200 72186-ND 3.80 3.42 3.04 G6K-2F-DC3 
45 194 1 08 75/5/2000 | 38 5x10X6.5 | 7141-ND 3.80 3.42 3.04 G6K-2F-DC4.5 
5 237 75/5/200 Z112-ND 3.80 3.42 3.04 G6K-2F-DC5 
5 237 1 08 soso | 38 5.2x10%6.5 | 7449TR-ND 1710.00/900 @6K-2F-TR-DC5 
121,407 75/5/200 Z113-ND 3.80 3.42 3.04 G6K-2F-DC12 
121,315 | 03 sortonso | 9S | 52x10x65 | F443TR-ND 1704.60/900 G6K-2F-TR-DC12 
245,220 1 03 75/5/200 | _3/3 5x10x6.5 | _Z114-ND 440 3.69 3.28 G6K-2F-DC24 
3. «Ot 75/5/200 72354-ND 410 3.69 3.28 G6K-2F-Y-DC3 
45 194 | 03 75/5200 | 39 5x10x6.5 | 7497-ND 3.70 3.33 2.96 G6K-2F-Y-DC4.5 
5 237 75/5/200 7128-ND 3.70 3.33 2.96 G6K-2F-V-DC5 
7 | opor 5 237 d 0.3 soso | 39 5.2x10%6.5 | 7498TR-ND 1704.60/900 @6K-2F-Y-TR-DC5 
121,407 75/5/200 7129-ND 3.70 3.33 2.96 G6K-2F-Y-DC12 
121,315 : 03 sonora | 83 | 52x10x6.5 | 71 59TR-ND 4710.00/900 @6K-2F-Y-TR-DC12 
245,220 75/5/200 7130-ND 3.70 3.33 2.96 G6K-2F-Y-DC24 
24 5,220 i 03 soriotso | 93 | 5:2x10x65 | ai30TR-ND 1704.60/900 G6K-2F-Y-TR-DC24 
45 194 75/5/200 Z135-ND 3.70 3.33 2.96 G6K-26-Y-D04.5 
5 237 75/5/200 7136-ND 3.70 3.33 296 G6K-26-Y-DC5 
5 237 80/10/150 22657TR-ND 1710.00/900 G6K-2G-TR-DCS 
12 1,407 1 ad 75/5200 | 38 5.2x10%6.5 | 7437-ND 3.70 3.33 2.96 G6K-26-Y-DC12 
12 1315 80/10/150 22656TR-ND 1710.00/900 G6K-26-TR-DC12 
24 5,220 75/5/200 7138-ND 3.70 3.33 2.96 G6K-26-Y-DC24 
3. 625 75/10/150 71230-ND 175 1.58 1.40 G6L-1F-DC3 
45 140.4 75/10/150 71231-ND 175 1158 1:40 G6L-1F-DC4.5 
8 | SPST 5 474 1 03 zsriois0 | 5/5 | 4.0x10.6x7 | 21232-ND 175 1158 1:40 G6L-1F-DC5 
12 9798 75/10/150 71233-ND 175 1.58 1.40 G6L-1F-DC12 
24 2504 75/10/150 72040-ND 226 2.03 1.81 G6L-1F-DC24 
5 178 75/10/120 7827-ND 5.93 5.34 474 G6H-2F-DC5 
9 | DPOT 12 1,028 1 05 7rioi20 | 3/2 5.2x14x9 | 7828-ND 5.93 5.34 474 G6H-2F-DC12 
24 2,880 75/10/120 7829-ND 673 6.06 5.38 G6H-2F-DC24 
45 145 75/10/200 72601-ND 477 4.30 3.82 G6S-2-DC4.5 
5 178 75/10/200 72615-ND 477 430 3.82 G6S-2-DCSBYOMR 
to] opor 9 579 2 05 zsrio200 | 4/4 | 9.2x14.8x7.3 | 22609-ND 477 430 3.82 G6S2DC9BYOMR 
12 1,028 75/10/200 72607-ND 477 430 3.82 G6S20612BYOMR 
24 2,880 75/10/200 72608-ND 5.35 4.82 4.29 G6S20C24BYOMR 
3 643 75/10/200 72187-ND 448 4.03 3.58 G6S2FDC3BYOMR 
3 e4g |2@30VAC 0.5 7siio/200 | 4/4 | 7-3x14.8x9.2 | ore7TR-ND 921.60/400 G6S2FTRDC3BYOMR 
5 178 75/10/200 7888-ND 448 4.03 3.58 G6S2FDCSBYOMR 
Be ~ Are || eS SOvAG 08 zsrio200 | 4/4 | 7-8x14.8x92 | FeeeTR-ND 921.60/400 G6S2FTROCSBYOMR 
121,028 75/10/200 7889-ND 448 4.03 3.58 G6S2FDC12BYOMR 
11] DPDT 12 1028 [27 @30VAC 0.5 zsrio200 | 4/4 | 7-8x14.8x92 | eeoTR-ND 921.60/400 G6S2FTRDC12BYOMR 
242,880 75/10/200 7890-ND 5.10 4.59 4.08 G6S2FDC24BYOMR 
24 2.880 |2@30VAC 0.5 miio/t70 | 4/4 | 7-3x14.8x9.2 | Dgc0TR-ND 1029.60/400 @6S2FTRDC24BYOMR 
5 178 75/10/200 7891-ND 448 4.03 3.58 G6S2GDC5BYOMR 
12 1,028 |2@30vAC 05 750200 | 4/4 | 7.3x14.8x9.2 | Z892-ND 4.48 4.03 3.58 G6S2GDC12BYOMR 
24 2,880 75110/200 7893-ND 5.10 459 4.08 G6S2GDC24BYOMR 
3. 643 75/10/200 72540-ND$ 4.00 3.60 3.20 G6H-2-DC3 
5 178 75/10/200 7740-ND$ 4.00 3.60 3.20 G6H-2-DC5 
6 257 75/10/200 72541-ND$ 4.00 3.60 3.20 G6H-2-DC6 
12) <DEDT 9 579 1 05 zsio/200 | 3/2 5x14x9 | 79542-ND$ 4.00 3.60 3.20 G6H-2-DC9 
12 1,028 75/10/200 7741-NDE 4.00 3.60 3.20 G6H-2-D612 
24 2,880 75/10/200 7742-ND$ 5.03 453 4.02 G6H-2-D624 
3 50 75/10/150 71226-ND 175 1.58 1.40 G6L-1P-DC3 
45° 1125 75/10/150 71227-ND 175 158 1:40 G6L-1P-DC4.5 
8 | SPST 5 139 1 03 zsriois0 | 5/5 | 4.ox10.6x7 | 21228-ND 175 158 1:40 G6L-1P-DC5 
12 800 75/10/150 71229-ND 175 158 1:40 G6L-1P-DC12 
24 2,504 75/10/150 72041-ND 2.05 1185 1.64 G6L-1P-DC24 
+ Sealed case + Meets FCC Part 68 standards (Continued) 
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Contact Ratings Oper. Voltage | Operate/ 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Release | Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max.| Time (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (9) vpc VAC On/Out/Cont. | (msec.) HxLxW Part No. 1 25 50 Part No. 
Low Signal Relays — Single and Dual Coil Latching Type 
5 139 70/70/200 Z749-ND$ 5.85 5.27 4.68 G6AK-234P-ST-US-DC5 
DPDT 12 800 1 0.3 70/70/200 5/5 8.4x20.2x10.1 | Z750-ND$ 4.68 4.21 3.74 G6AK-234P-ST-US-DC12 
13 24 3,200 70/70/200 2751-ND$ 5.85 5.27 4.68 G6AK-234P-ST-US-DC24 
5 139 70/70/200 22595-ND 5.97 5.38 4.78 G6AK-274P-ST-US-DC5 
DPDT 12 800 1 0.3 70/70/200 5/5 8.4x20.2x10.1 | Z2593-ND 5.97 5.38 4.78 G6AK-274P-ST-US-DC12 
24 3,200 70/70/200 22594-ND 5.97 5.38 4.78 G6AK-274P-ST-US-DC24 
5 125 70/70/190 2833-ND$t 5.20 4.68 4.16 G6EK-134P-ST-US-DC5 
_ SPDT 12 720 2 0.4 70/70/190 5/5 7.9x16x9.9 2834-ND$t 5.20 4.68 4.16 G6EK-134P-ST-US-DC12 
24 2,880 70/70/190 Z835-ND$t 5.40 4.86 4.32 G6EK-134P-ST-US-DC24 
3 45 75/75/150 22543-NDt 4.85 4.37 3.88 G6HK-2-DC3 
5 125 75/75/150 Z965-NDt 4.85 4.37 3.88 G6HK-2-DC5 
6 180 75/75/150 22544-NDt 4.85 4.37 3.88 G6HK-2-DC6 
14) :DRDT: 9 405 : 05 775/150 | 3/2 5xl4xg 72545-NDt 4.85 4.37 3.88 G6HK-2-DC9 
12 720 75/75/150 Z966-NDt 4.85 4.37 3.88 G6HK-2-DC12 
24 1,920 75/75/150 Z967-NDt 5.23 471 4.18 G6HK-2-DC24 
45 204.3 75/75/150 22143-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2P-Y-DC4.5 
5 = 245.5 75/75/150 72144-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2P-Y-DC5 
12 13292; | 03 75/75/150 | 9/3 | $x10.6x5.7 | po445-nD 420 3.78 3.36 G6JU-2P-Y-DC12 
24 2600 75/75/150 22146-ND 4.80 4.32 3.84 G6JU-2P-Y-DC24 
45 204.3 75/75/150 22147-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2FL-Y-DC4.5 
5 = 245.5 75/75/150 22148-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2FL-Y-DC5 
12 13292; | ee 75/75/150 | 9/3 | 10x10.6%5.7 | F449. 420 3.78 3.36 G6JU-2FL-Y-DC12 
6 DPDT 24 2600 75/75/150 22150-ND 4.80 4.32 3.84 G6JU-2FL-Y-DC24 
24 4430 1 0.3 75/75/150 3/3 10x10.3x4.8 Z1214-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2FL-DC24 
45 204.3 75/75/150 22151-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2FS-Y-DC4.5 
5 = 245.5 1 03 75/75/150 3/3 40x10.6x5.7 22152-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2FS-Y-DC5 
12 1,329.2 . 75/75/150 ee 22153-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2FS-Y-DC12 
24 2600 75/75/150 22154-ND 4.80 4.32 3.84 G6JU-2FS-Y-DC24 
45 207.4 75/75/150 21219-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2FS-DC4.5 
12 = 1,309 1 0.3 75/75/150 3/3 10x10.3x4.8 21221-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2FS-DC12 
24 3,672 75/75/150 Z1222-ND 4.20 3.78 3.36 G6JU-2FS-DC24 
5 125 75/75/170 22665-ND 5.41 4.87 4.33 G6SK-2-DC5 
12 720 2 0.5 75/75/170 4/4 9.2x14.8x7.3 | Z2663-ND 5.41 4.87 4.33 G6SK-2-DC12 
15 DPDT 24 1,920 75/75/140 22664-ND 6.10 5.49 4.88 G6SK-2-DC24 
5 125 75/75/170 22668-ND 5.41 4.87 4.33 G6SK-2F-DC5 
12 720 2 0.5 75/75/170 4/4 9.2x14.8x7.3 | Z2666-ND 5.41 4.87 4.33 G6SK-2F-DC12 
24 1,920 75/75/140 22667-ND 6.20 5.58 4.96 G6SK-2F-DC24 
+ Sealed case + Meets FCC Part 68 standards 
1 Mounting Hole Pattern and Connection Diagram 
H I g h Freq u en cy Relays All Relays UL/CSA approved G oA “Bottom view unless otherwise noted” 
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Contact Ratings Oper. Voltage | Operate/ 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Release | Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max.| Time (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (9) voc VAC On/Out/Cont. | (msec.) HxLxW Part No. il 25 50 Part No. 
High Frequency — 900MHz, 1GHz, 2.5GHz, or 2.6GHz 
5 125 75/10/150 Z119-ND 4.20 3.78 3.36 G6Y-1-DC5 
1 SPDT 12 720 .01 @ 30AC/DC 75/10/150 10/5 9.2x20x11.7 Z120-ND 4.20 3.78 3.36 G6Y-1-DC12 
24 2,880 75/10/150 Z121-ND 4.20 3.78 3.36 G6Y-1-DC24 
5 125 3.75/.5/7.5 Z1601-ND 5.44 4.90 4.36 G6Z-1PE-DC5 
2 SPDT 12 720.4 .01 @ 30VAC/VDC 9/1.2/18 10/10 8.9x20x8.6 Z1602-ND 5.69 5.12 4.55 G6Z-1PE-DC12 
24 2,880.1 18/2.4/36 Z1603-ND 5.69 5.12 4.55 G6Z-1PE-DC24 
5 125 3.75/.5/7.5 Z1598-ND 5.69 5.12 4.55 G6Z-1P-DC5 
3 SPDT 12 720.4 .01 @ 30VAC/VDC 9/1.2/18 10/10 8.9x20x8.6 Z1599-ND 5.69 5.12 4.55 G6Z-1P-DC12 
24 2,880.1 18/2.4/36 Z1600-ND 5.94 5.35 4.75 G6Z-1P-DC24 
+ Sealed case  $ Meets FCC Part 68 standards (Continued) 
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Fig. 4 — G6Z - Surface Mount 


High Frequency Relays (Cont.) 
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Fig. 5 — G6Z Fig. 6 — G6W-1F 
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Fig. 10 — G5Y 
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Top View Top View 
Contact Ratings Oper. Voltage | Operate/ 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Release | Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Pull/Drop/Max.| Time (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig Form (vDC) (0) voc VAC On/Out/Cont. | (msec.) HxLxW Part No. 1 25 50 Part No. 
5 125 3.75/.5/7.5 Z1607-ND 5.94 §.35 4.75 G6Z-1FE-DC5 
4 SPDT 12 © 720.4 .01 @ 30VAC/VDC 9/1.2/18 10/10 9.3 x20x8.6 Z1608-ND 6.19 5.57 4.95 G6Z-1FE-DC12 
24 2,880.1 18/2.4/36 Z1609-ND 5.26 4.74 4.22 G6Z-1FE-DC24 
5 125 3.75/.5/7.5 Z1604-ND 5.69 5.12 4.55 G6Z-1F-DC5 
5 SPDT 12 © 720.4 .01 @ 30VAC/VDC 9/1.2/18 10/10 9.3 x20x8.6 Z1605-ND 5.47 4.93 4.38 G6Z-1F-DC12 
24 2,880.1 18/2.4/36 Z1606-ND 6.43 5.79 6.15 G6Z-1F-DC24 
45 101 80/10/150 Z2047-ND 112.50 101.25 90.00 G6W-1F-DC4.5 
6 SPDT 12 720 .01 @ 30AC/DC 80/10/150 10/10 9.2x20x9.4 Z2045-ND 112.50 101.25 90.00 G6W-1F-DC12 
24 2,880 80/10/150 Z2046-ND 112.50 101.25 90.00 G6W-1F-DC24 
45 101 80/10/150 Z2050-ND 112.50 101.25 90.00 G6W-1P-DC4.5 
7 SPDT 12 720 .01 @ 30AC/DC 80/10/150 10/10 8.9x20x9.4 Z2048-ND 112.50 101.25 90.00 G6W-1P-DC12 
24 2,880 80/10/150 Z2049-ND 112.50 101.25 90.00 G6W-1P-DC24 
3 91 80/10/150 Z2035-ND 25.30 22.77 20.24 G6K-2F-RF-DC3 
45 194 80/10/150 Z2036-ND 25.30 22.77 20.24 G6K-2F-RF-DC4.5 
5 237 1 0.3 80/10/150 3/3 5.4x10.3x6.9 Z2037-ND 25.30 22.77 20.24 G6K-2F-RF-DC5 
8 DPDT 6 341 80/10/150 Z2038-ND 25.30 22.77 20.24 G6K-2F-RF-DC6 
9 795 80/10/150 Z2039-ND 25.30 22.77 20.24 G6K-2F-RF-DC9 
12 1,315 1 03 80/10/150 3/3 5.4x10.3x6.9 Z2033-ND 25.30 22.77 20.24 G6K-2F-RF-DC12 
24 5,220 : 80/10/150 ‘ oe Z2034-ND 25.30 22.77 20.24 G6K-2F-RF-DC24 
Relay High Frequency 50 Ohm Coaxial 
45 29 80/10/150 Z2510-ND 662.50 596.25 530.00 G9YA-12S-45 DC4.5 
9 SPDT 12 205 120W @ 3GHz 80/10/150 15/15 39x34x13.2 Z2511-ND 662.50 596.25 530.00 G9YA-12S-45 DC12 
24 822 80/10/150 Z2512-ND 662.50 596.25 530.00 G9YA-12S-45 DC24 
High Frequency — Isolation of 68dB (Typical), 90OMHz or 2GHz 
5 83 75/10/30 7723-NDET 6.15 5.68 5.33 G5Y-1-DC5 
tO eee 24 1920 | OT @24ACDC | Feyto130_ | 10/5 | 9x20.5x11.5 7725-NDEt 718 6.63 6.22 GSY-1-DC24 


t Sealed case 


+ Meets FCC Part 68 standards 


PCB Power Relays 


Fig. 1 — G6C 


Fig. 2— GSC 


All Relays UL/CSA approved 
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Mounting Hole Pattern and Connection Diagram 
“Bottom view unless otherwise noted” 


Fig. 3 — G6B-2 
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Z755-Z757 


Contact Ratings 
Coil Resistive (A) Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Additional (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (9) | VDC VAC Features HxLxW Part No. il 25 50 Part No. 
PCB Power Low Profile Relays 
5 125 Z949-ND 5.73 5.16 4.58 | G6C-2114P-US-DC5 
1 | SPST-NO/NC} 12 720 8 8 Flat Pack Sealed 9.9x20x15 Z950-ND 5.73 5.16 4.58 | G6C-2114P-US-DC12 
24 2,880 Z951-ND 5.90 5.31 4.72__| G6C-2114P-US-DC24 
— | PC Mount Relay Socket for G6C Series .............. 00. .seeeeeeeeeeeeee ee 15x23x10.79 Z126-ND 1.90 1.71 1.52 | P6C-06P 
5 125 Z2155-ND 3.70 3.33 2.96 | G5CA-1A4-DC5 
12 720 10 10 Flat Pack Sealed 11x22x16 Z2156-ND 3.70 3.33 2.96 | G5CA-1A4-DC12 
24 2,880 22157-ND 3.70 3.33 2.96 | G5CA-1A4-DC24 
5 125 Z2158-ND 3.43 3.09 2.74 | G5CA-1A-DC5 
2 | SPST-NO 12 720 10 10 Flat Pack Sealed 11x22x16 22159-ND 3.43 3.09 2.74 | G5CA-1A-DC12 
24 2,880 Z2160-ND 3.55 3.20 2.84 | G5CA-1A-DC24 
5 125 Z2161-ND 3.75 3.38 3.00 | G5CA-1A-E-DC5 
12 720 10 15 High Current Type 11x22x16 Z2162-ND 3.75 3.38 3.00 | G5CA-1A-E-DC12 
24 2,880 Z2163-ND 3.75 3.38 3.00 | G5CA-1A-E-DC24 
12 720 Z2164-ND 5.05 4.55 4.04 | G5CA-1A-TP-E-DC12 
SLPSPSENG: | pa: gaan | 12 15: | “POR & 0G Term. 122-251 | 79165-ND 5.05 4.55 4.04 | GSCA-1A-TP-E-DC24 
PCB Power Relays 
3 SPST-NO 5 83 5 5 Fully Sealed 9.9x20.1x9.9 Z946-ND 5.05 4.55 4.04 | G6B-2114P-US-DC5 
SPST-NC 6 120 5 5 Fully Sealed 9.9x20.1x9.9 Z755-ND 5.05 4.55 4.04 | G6B-2114P-US-DC6 


2.54 4@ 01.09 
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Fig. 5 — G6C Fig. 7 — G6DS 


PCB Power Relays (Cont.) 
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Contact Ratings 
Coil Resistive (A) Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Additional (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (0) | VDC VAC Features HxLxW Part No. il 25 50 Part No. 
12 480 7756-ND 5.05 455 4.04 | GOB-2114P-US-DC12 
SPST-NONC) 94 4g20/ © 5 Fully Sealed 9.9x20.1x9.9 | 7757-ND 5.28 4.75 4.92 | G6B-2114P-US-DC24 
4 5 83 7947-ND 5.05 455 4.04 | G6B-2214P-US-DC5 
6 120 7758-ND 5.05 4.55 4.04 | G6B-2214P-US-DC6 
DPSTNO | 42 ago} & § Fully Sealed 9.9x20.1x9.9 | 7759-ND 5.05 455 4.04 | G6B-2214P-US-DC12 
24 1,920 7760-ND 5.28 4.75 4.22 | GGB-2214P-US-DC24 
—| PC Mount Relay Socket for G6B Series SPST... 10.16x23x9.9 | Z993-ND 150 1.35 1.20 | P6B-04P é Pin #4 missing 
—| PC Mount Relay Socket for G6B Series DPST.. | 10.16x23x9.9 | 7994-ND 1.93 1.74 1.54 | P6B-26P ; on SPST version 
5 125 72243-ND 3.50 3.15 280 | G6D-1A-ASI-DC5 
—| spst-no | 12 720] 5 5 Fully Sealed 12.5x17.5x6.5 | 22242-ND 3.50 3.15 280 | GGD-1A-ASI-DC12 
24 2,880 72244-ND 3.50 3.15 2.80 | GGD-1A-ASI-DC24 
—| PC Mount Relay Socket for G6D Series SPST-NO sss sses cease 10.8x19.7x6.9 | Z1684-ND 278 251 223 | P6D-04P 
5 125 7945-ND 4.13 3.72 3.30 | G6B-1114P-US-DC5 
6 180 ; 7752-ND 413 3.72 3.30 | G6B-1114P-US-DC6 
2 mofo § Semi: Sealed 9.9x20x9.9 | 7753-ND 413 3.72 3.30 | G6B-1114P-US-DC12 
24 2,880 7754-ND 4.25 3.83 3.40 | GGB-1114P-US-DC24 
al spstno | 5 125 7712-ND 4.95 446 3.96 | G6B-1174P-US-DC5 
12 720| 8 8 Semi Sealed 9.9x20x9.9 | Z713-ND 495 446 3.96 | GGB-1174P-US-DC12 
24 2,880 Z714-ND 5.13 4.62 4.10 | GGB-1174P-US-DC24 
5 125 72598-ND 5.44 4.90 4.36 | GGBK-1114P-US-DC5 ; 
12 «©9720 | 5 5 1 Coil Latching 9.9x20x9.9 | 22596-ND 544 490 4.36 | G6BK-1114P-US-DC12 Fig. 9 — GSSB 
24 2,880 72597-ND 7.07 6.37 __5.66_| GGBK-1114P-US-DC24 
5 125 7715-ND 4.98 448 3.98 | G6C-1114P-US-DC5 
5] SPsT-NO | 12 720] 10 10 Fully Sealed 10.2x20x15 | Z716-ND 498 448 3.98 | GGC-1114P-US-DC12 
24 2,880 7948-ND 5.13462 4.40 | @6C-1114P-US-DC24 
PCB Power Slim Type Relays 
12 1,200 72042-ND 450 4.05 3.60 | GOM-1A-DC12 d Pin #4 missing 
6] SPST 24 «©4800] 3 3 Fully Sealed 17.5x20x5 | 22043-ND 485 437 3.88 | GOM-1A-DC24 ; on G5SB-1A4 
5208 72044-ND 450 4.05 3.60 | GGM-1A-DC5 <a 
5 139 72317-ND 475 4.28 3.80 | GGDS-1A-DC5 
12 800 | 5 5 | Standard Sensitivity | 12.5x20.9x5.08 | Z2318-ND 475 428 3.80 | G6DS-1A-DC12 
7} spst.no |24 3.200 72319-ND 5.18 467 4.15 | G6DS-1A-DC24 
5 208 72320-ND 496 447 3.97 | GGDS-1A-H-DC5 
12 1200} 5 5 High Sensitivity | 12.5x20.3x5.08 | 22321-ND 489 440 3.91 | GGDS-1A-H-DC12 
24 4,800 72322-ND 5.32 4.80 4.26 | GGDS-1A-H-DC24 
5 125 71674-ND 218 1.96 1.74 | GSNB-1A-DC5 2.54 
—| spst-no | 12 720] 3 3 Fully Sealed 12.5x17.5x6.5_| Z1675-ND 218 1.96 1.74 | G5NB-1A-DC12 
24 2,880 21676-ND 218 1.96 1.74 | G5NB-1A-DC24 
12 720 7219-ND 215 1.94 1.72 | G50-1A-DC12 
SPST 242,880} 5 10 Fully Sealed 15.8x20.3x10.3 | 7000-ND 215 194 1.72 | @50-14-DC24 
12 360 7221-ND 225 203 1.80 | G5Q-1-DC12 
: SPDT 241440} 5 10 Fully Sealed 15.8x20.3x10.3 | 7099.ND 225 2.03 1.80 | G5Q-1-DC24 
12 720 7223-ND 230 207 1.84 | G5Q-1A4-DC12 
SPST 24 2,e80| 5 10 Fully Sealed 15.8x20.3x10.3 | 7004-ND 230 207 1.84 | G50-1A4-DC24 
12 360 7225-ND 240. 216 1.92 | G50-14-DC12 
SPDT 24 2e80| 5 10 Fully Sealed 15.8x20.3x10.3 | 7096-ND 240 216 1.92 | @50-14-DC24 
12 360 72536-ND 145. 1.31 1.16 | G5SB-1-DC12 
24 144o} 5 § Fully Sealed 15.8x20.3x10.3 | 79537-ND 155 140 1.24 | G5SB-1-D024 
5 63 72514-ND 153 1.38 1.23 | G5SB-1A4-DC5 
12 360]/ 5 5 Fully Sealed 15.5x20x10 | 22515-ND 153 1.38 1.23 | G5SB-1A4-DC12 
9] SPDT 24 1,440 72516-ND 164 148 1.31 | @5SB-1A4-DC24 
5 63 71640-ND 145 131 1.17 | G5SB-14-DC5 
9 202 71641-ND 145 131 1.17 | G5SB-14-DC9 
2 30] 5 5 Fully Sealed 15.5x20x10 | 74642-ND 145 4.31 1.47 | G5SB-14-DC12 
24 1,440 71643-ND 156 140 1.25 | @5SB-14-D024 
PCB Mount Power Relays with QC Terminals Tab terminals PCB terminals 
10[ SPST-NO 12 160 | 20 20 = 23.5 x 30.5x16 | 2952-ND 578 5.20 4.62 | G4A-1A-E-DC12BYOMZ (Top View) (Bottom Term.) 
24vac 260 | 15 15 29x50x29 | Z958-ND 9.33 840 7.46 | G4B-112T1CUS-AC24 
4i1{ SPOT | 120vAC 6500| 15 15 QC Terminal 29x50x29 | Z959-ND 9.20 8.28 7.36 | G4B-112T1CUS-AC120 
240VAC 6,500| 15 15 29x 50x29 _| 22714-ND 13.08 11.77 10.46 _| G4B-112T1-C-US-AC240 
SPST-NO [120VAC 6,500; 15 15 QC Terminal 29x 50x29 | Z198-ND 8.75 7.88 7.00 | G4B-112TUS-AC120 
G2R-S Socket Mount Relays 
6 69 | 10 5 35.5x 29x13 | 22224-ND 483 435 3.86 | G2R-1-S-DC6(S) 
12 275 | 10 5 Standard Plug-in | 205%29x13. | 71632-ND 5.94 5.35 475 | G2R-1-S-DC128 
24 ©1100} 10 5 9 35.5x 29x13 | 21633-ND 5.05 4.55 4.05 | G2R-1-S-DC24S 
484.220; 10 5 35.5x 29x13 | 22230-ND 540 4.86 4.32 | G2R-1-S-DC48(S) 
2avac 260 | 10 5 35.5x29x 13 | 21634-ND 7.90 711 6.32 | G2R-1-S-AC24S 
spot | 120VAC 6,500] 10 5 Standard Plug-In. | 35.5x29x13 | 21635-ND 8.66 7.80 6.93 | G2R-1-S-AC120S 
240VAC 30.3K| 10 5 35.5x 29x13 | 22227-ND 12.75 11.48 10.20 | G2R-1-S-AC240(S) 
6 69 | 10 5 35.5x29x13 | 22233-ND 8.68 7.81 6.94 | G2R-1-SN-DC6(S) 
12 275 | 10 5 pial winh 35.5x 29x13 | 22232-ND 8.68 7.81 6.94 | G2R-1-SN-DC12(S) 
12 24 61113) 10 5 Hep eeietek 35.5x 29x13 | 22234-ND 8.68 7.81 6.94 | G2R-1-SN-DC24(S) 
24vac 253 | 10 5 35.5x 29x13 | 22235-ND 8.88 7.99 7.10 | G2R-1-SN-AC24(S) 
120VAC_7,286| 10 5 35.5x29x13_ | 72236-ND 11.43 10.29 9.14 | G2R-1-SN-AC120() 
6 69 | 5.5 35.5x29x 13 | 22225-ND 5.65. 5.09 452 | G2R-2-S-DC6(S) 
12 275 | 5 5 Standard Plug-in | 35:5%29x13 | 21636-ND 6.79 612 5.44 | G2R-2-S-DC128 
24 1100} 5 5 9 35.5x 29x13 | 21637-ND 6.79 612 5.44 | G2R-2-S-DC24S 
DPDT 484220; 5 5 35.5x 29x13 | 22231-ND 6.18 5.56 4.94 | G2R-2-S-DC48(S) 
2avac 260 | 5 5 35.5x29x13 | 21638-ND 7.15 644 5.72 | G2R-2-S-AC24S 
120VAC 6500] 5 5 Standard Plug-In | 35.5x29x13 | Z1639-ND 9.47 853 7.58 | G2R-2-S-AC120S 
240VAC 303K] 5 5 35.5x 29x13 | 22229-ND 12.75 11.48 10.20 | G2R-2-S-AC240(S) (Continued) 
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Fig. 12 - G2R-S Fig. 13 - G2RV G2RV Relay Fig. 14 - G2R-1 Fig. 15 - G2RL-1ATP 
G2R-1-S without Socket 


as 


5 


G2R-2-S 


Tar ¢ g . Note: Pin #2 


missing on 


erboks y G2R-1A / 


G2RL-1A 


G2RL-14 Shown 


Contact Ratings 
Coil Resistive (A) Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Additional (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (9) | VDC VAC Features HxLxW Part No. il 25 50 Part No. 
6 69 5 5 35.5x 29x13 | Z2238-ND 11.05 9.95 8.84 | G2R-2-SN-DC6(S) 
12 278 5 5 Plug-In with 35.5x 29x13 | Z2237-ND 11.33 10.20 9.06 | G2R-2-SN-DC12(S) 
12 DPDT 24 1,113 5 5 Uppy ndicator 35.5x 29x13 | Z2239-ND 10.30 9.27 8.24 | G2R-2-SN-DC24(S) 
24VAC 253 5 5 35.5x 29x13 | Z2240-ND 10.93 9.84 8.74 | G2R-2-SN-AC24(S) 
120VAC 7,286 5 § 35.5x 29x13 | Z22241-ND 11.73 10.56 9.38 | G2R-2-SN-AC120(S) 
Track Mounted Socket, Screw Term for G2R-1-S Series Z2285-ND 9.12 8.21 7.30 | P2RF-05 
Track Mounted Socket “Fingersafe” Screw Term for G2R-1-S Serie Z855-ND 3.65 3.29 2.92 | P2RF-05-E 
Track Mounted Socket, Screw Term for G2R-2-S Series . Z2286-ND 10.23 9.21 8.19 | P2RF-08 
Track Mounted Socket “Fingersafe” Screw Term for G2R. Z207-ND 6.03 5.43 4.82 | P2RF-08-E 
PC Mount Relay Socket for G2R-1-S Series ...... Z995-ND 2.05 1.85 1.64 | P2R-05P 
— | Back Connecting Solder Socket for G2R-1-S Series . Z2283-ND 2.64 2.38 2.12 | P2R-05A 
Back Connecting PC Mount Socket for G2R-1-S Series. Z2605-ND 2.25 2.03 1.80 | P2R-08P 
Back Connecting Solder Socket for G2R-2-S Series Z2284-ND 2.64 2.38 2.12 | P2R-08A 
Hold Down Clip for use with the G2R-1-S and G2R-2-S Series Z2287-ND 1.13 1.02 -91 | PFC-A1 
Production Screwless Socket (Wire Trap Style) for G2R-1-S.. Z2058-ND 4.20 3.78 3.36 | PTRF-05-S 
Production Screwless Socket (Wire Trap Style) for G2R-2-S .. .. | 22059-ND 6.60 5.94 5.28 | PTRF-08-S 
G2RV DIN Rail Ultra Slim Relays Note: Pins 
Ti0VAC 75] 6 6 72530-ND 23.68 21.31 18.94 | G2RV-SL700-AC110 #2 and #7 
230VAC 7.9 6 6 22531-ND 23.68 21.31 18.94 | G2RV-SL700-AC230 missing on 
A8VAC/DC 5.2 6 6 Relay and DIN Socket Z2532-ND 20.85 18.77 16.68 | G2RV-SL700-AC/DC48 G2R-2A-E / 
24VAC 13.3 6 6 with Screw Terminals ~ Z2533-ND 20.85 18.77 16.68 | G2RV-SL700-AC/DC24 G2RG-2A4 
12 27.2 6 6 22534-ND 19.45 17.51 15.56 | G2RV-SL700-DC12DC11 
24-133] 6 6 72535-ND 19.45 17.51 15.56 | G2RV-SL700-D024DC21 Fig. 17 - G2R-1A-E 
10VAC 7.5 6 6 Z2554-ND 24.48 22.03 19.58 | G2RV-SL500-AC110 
13 SPDT 230VAC 7.9 6 6 Z2555-ND 24.48 22.03 19.58 | G2RV-SL500-AC230 
A8VAC/DC 5.2 6 6 Relay and DIN Socket 22556-ND 22.30 20.07 17.84 | G2RV-SL500-AC/DC48 
24VAC 13 6 6 | with Push-in Terminals i 22557-ND 20.48 18.43 16.38 | G2RV-SL500-AC/DC24 
12 27.2 6 6 Z2558-ND 19.98 17.98 15.98 | G2RV-SL500-DC12DC11 
24 §.2 6 6 Z2559-ND 19.98 17.98 15.98 | G2RV-SL500-DC24DC21 
12 27.2 6 6 Roky only: 29.5 x 30.5 x 5.2 | 22527-ND 7.40 6.66 5.92 | G2RV-1-S-DC11 
24 13.3 6 6 no Becket 29.5 x 30.5 x 5.2 | 22528-ND 7.40 6.66 5.92 | G2RV-1-S-DC21 
A8VAC/DC 5.2 6 6 29.5 x 30.5 x 5.2 | 22529-ND. 7.88 7.09 6.30_| G2RV-1-S-DC48 
Cross Bar for G2RV Sockets, Red, 2 poles for Jumpering Power... 22671-ND 2.12 1.91 1.70 | P2RVM-020R 
Cross Bar for G2RV Sockets, Red, 3 poles for Jumpering Power. Z2672-ND 2.93 2.64 2.35 | P2RVM-030R 
Cross Bar for G2RV Sockets, Red, 4 poles for Jumpering Power. Z2673-ND 3.91 3.52 3.13 | P2RVM-040R 
Cross Bar for G2RV Sockets, Black, 2 poles for Jumpering Ground: Z2674-ND 2.12 1.91 1.70 | P2RVM-020B 
Cross Bar for G2RV Sockets, Black, 3 poles for Jumpering Grounds. . Z2675-ND 2.93 2.64 2.35 | P2RVM-030B 
Cross Bar for G2RV Sockets, Black, 4 poles for Jumpering Grounds Z2676-ND 3.91 3.52 3.13 | P2RVM-040B 
PLC Interface for G2RV Sockets for PC Control Z2669-ND 116.39 = — | P2RVC-8-0-F 
— | Separator Plate for G2RV DIN Mount Sockets . Z2670-ND 8.48 7.64 6.79 | P2RV-S 
Adhesive Label Sheet for G2RV for Socket Marking . .. | Z2699-ND 17.08 15.37 13.66 | R99-16 
PCB Mount Power Relays 
5 47 10 10 25.5x 29x13 | Z2323-ND 3.63 3.27 2.90 | G2R-1A4-DC5 : 
12 360 | 10 10 sicndatd COR: 255x 29x13 | 22324-ND 3.63 3.27 2.90 | G2R-1A4-DC12 Fig..18:- GSRL. 
24 1,440 | 10 10 Sealed . 25.5x 29x13 | Z2325-ND 3.63 3.27 2.90 | G2R-1A4-DC24 
48 5,358) 10 10 25.5x 29x13 | Z2326-ND 3.63 3.27 2.90 | G2R-1A4-DC48 
120VAC 6,500; 10 10 25.5x 29x13 | 22327-ND 6.68 6.01 5.34 | G2R-1A4-AC120 
SPST-NO 5 62.5 12 12 . 16x 29x13 Z139-ND 2.70 2.43 2.16 | G2RL-1A-DC5 
12 360 | 12 12 | LowProfile G2R; 16x29x13 | Z140-ND 270 243 246 | G2RL-1A-DC12 
241440] 12 12 Flux Sealed 16x29x13__| Z141-ND 2.70 243 2.16 | G2RL-1A-DC24 
5 62.5 12 12 . 15.7 x 29x 12.7 | 22517-ND 2.90 2.61 2.32 | G2RL-1A-CF-DC5 
4a 12360 | 12. 12 | LowProfileG2R; / 45.7x29x12.7 | 22518-ND 2.90 2.61 2.32 | G2RL-1A-CF-DC12 
241440] 12 12 Class F Ins. 15.7x 29x 12.7 | 22519-ND 2.90 2.61 2.32 _| G2RL-1A-CF-DC24 
5 47 10 10 25.5x 29x13 | Z743-ND 3.40 3.06 2.72 | G2R-14-DC5 
12 275 10 10 Standard G2R: 25.5x 29x13 | Z744-ND 3.38 3.04 2.70 | G2R-14-DC12 
24 1,100 | 10 10 Sealed . 25.5x 29x13 | Z745-ND 3.38 3.04 2.70 | G2R-14-DC24 
24VAC 260 10 10 25.5x 29x13 | Z843-ND 5.73 5.16 4.58 | G2R-14-AC24 
SPDT 120VAC 6,500] 10 10 25.5x 29x13 | Z844-ND 6.30 5.67 5.04 | G2R-14-AC120 29 
5 62.5 12 12 16x 29x13 Z142-ND 3.40 3.06 2.72 | G2RL-14-DC5 Note: Pin #2 T 7 ELE 
12 360 12 12 Low Profile G2R 16x 29x13 Z143-ND 3.40 3.06 2.72 | G2RL-14-DC12 and #7 missing 127 be 
24 «1,440) 12°12 OW Proms 16x29x13 | 2144-ND 340 3.06 2.72 | G2RL-14-DC24 on G5RL-1A i de 7heas 
48 5,358 | 12 12 16x 29x13 Z145-ND 3.78 3.40 3.02 _| G2RL-14-DC48 
RO] S| iegaweme, [agcaer de| Bae ‘ig iS /ekumens 
f ‘ : 5.9 x 29.6 x 12. 551 - ! - & = '5-E- a 
15} SPSTINO | 42 360 | 16 16 | WAM Quick Gonnect | 459 x 29.6 x 12.6) 22552-ND 490 4.41 3.92 | G2RL-1ATP7-E-DC12 Figel9 = Gor 
24 1,440 | 16 16 15.9 x 29.6 x 12.6 | 22553-ND 4.90 4.41 3.92 | G2RL-1ATP7-E-DC24 
DPST-NO 12 180 8 8 UPS Approved G2R; | 25.5x 29x 13.5 | Z2355-ND 5.58 5.02 4.46 | G2RG-2A4-DC12 
24 720 8 8 Sealed 25.5 x 29x 13.5 | Z2513-ND 5.58 5.02 446 | G2RG-2A4-DC24 
5 62.5 8 8 16x 29x13 Z146-ND 4.03 3.63 3.22 | G2RL-24-DC5 
DPDT 12 360 8 8 Low Profile G2R 16x 29x13 Z147-ND 4.03 3.63 3.22 | G2RL-24-DC12 
24 1,440 8 8 16x 29x13 Z148-ND 4.03 3.63 3.22 | G2RL-24-DC24 
16 48 5,358 8 8 16x 29x13 Z149-ND 4.38 3.94 3.50 _| G2RL-24-DC48 
5 47 5 5 25.5x 29x13 | Z746-ND 4.28 3.85 3.42 | G2R-24-DC5 
12 275 5 5 Standard 25.5x 29x13 | Z747-ND 3.93 3.54 3.14 | G2R-24-DC12 
DPDT 24 1,100 5 5 Sealed 25.5x 29x13 | Z748-ND 3.93 3.54 3.14 | G2R-24-DC24 
24VAC 260 5 5 25.5x 29x13 | Z845-ND 6.55 5.90 5.24 | G2R-24-AC24 
120VAC 6,500 5 5 25.5x 29x13 | Z846-ND 7.15 6.44 5.72_| G2R-24-AC120 
5 47 16 16 25.5x 29x13 | Z2306-ND 3.43 3.09 2.74 | G2R-1A-E-DC5 
12 360 16 16 High Capacit 25.5x 29x13 | Z2307-ND 3.43 3.09 2.74 | G2R-1A-E-DC12 
SPST-NO 24 1,440 | 16 16 Uneaicd y 25.5x 29x13 | Z2308-ND 3.43 3.09 2.74 | G2R-1A-E-DC24 
17 48 5,358) 16 16 25.5x 29x13 | Z2309-ND 4.70 4.23 3.76 | G2R-1A-E-DC48 
120VAC 6,500] 16 16 25.5x 29x13 | Z2310-ND 6.68 6.01 5.34 | G2R-1A-E-AC120 
5 47 16 16 High Capacit 25.5x 29x13 | Z847-ND 3.48 3.13 2.78 | G2R-1-E-DC5 
SPDT 12 275 16 16 Nan Gap aeihy 25.5x 29x13 | Z848-ND 3.48 3.13 2.78 | G2R-1-E-DC12 
241400] 16 16 Unsealed 25.5x29x13 | 2849-ND 3.48 3.13 2.78 | G2R-1-E-DC24 (Continued) 
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OMRON. PCB Power Relays (cont) 
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Contact Ratings 
Coil Resistive (A) Dimensions 
Contact Volt. Res. 24 115 Additional (mm) Digi-Key Price Each Omron ° o— 
Fig. Form (VDC) (0) | VDC VAC Features HxLxW Part No. 1 25 50 Part No. ne a 
all apart 12 360/ 10 10 1 Coll Latching 25.5x29x13 | 22328-ND 783 7.05 6.26 | G2RK-2-DC12 1.73 ho 12.2 ote 
24 1,440| 10 10 25.5x 29x13 | 22329-ND 783 7.05 6.26 | G2RK-2-DC24 
5 625| 16 16 High Capacty, | 127*29x 15,7 | Z257O-ND 3.05 275 2.44 | GSRL-1A-E-HR-DCS 
SPST-NO | 12 360) 16 16 igh Capacity, | 12.7x29x 157 | 22580-ND 306 275 2.45 | GSRL-1A-E-HR-DC12 Fig. 24 - GSNB 
is 24 1,440| 16 16 9 12.7x29x 15.7 | 22581-ND 3.06 2.75 2.45 | GSRL-1A-E-HR-DC24 
2avac 443 | 16 16 15.7x29x127 | 22313-ND 531 4.79 4.25 | GSRL-1-E-AC24 
spot |izovac 115k] 16 16 | HighCapacityG2R | 15.7x29x127 | 22312-ND 648 5.83 5.18 | GSRL-1-E-AC115/120 
240VAC 476K| 16 16 15.7 x 29x127 | 22311-ND 1058 952 8.46 | GSRL-1-E-AC230/240 
5 125; 5. 5 15x205x7 | 22774-ND 113 1.0290 | GST-1A-DC5 
19| sPsT-NO | 12 720) 5 5 Flux Sealed 15x20.5x7 | 22775-ND 413 1.02 90 | GsT-1A-DC12 
242.880] 5 5 15x20.5x7 | 22776-ND 120 1.08 96 | GsT-1A-DC24 
vol spstno | 12 160) 20 20 _ 23.5x30.5x 16 | 2954-ND 6.18 5.56 4.94 | G4A-1A-P-E-DC12 
24640 | 20 20 235x305 x16 | Z955-ND 618 5.56 4.94 | G4A-1A-P-E-DC24 
72 180) 15 15 30.5 x 30.5x 19.5| Z961-ND 5.43 4.89 4.34 | G4W1114PUSTVBHPDC12 
21} SPST-NO | 94 720 | 15 45 Fully Sealed 30.5 x 30.5 x 19.5| 2962-ND 5.43 489 4.34 | G4W1114PUSTVSHPDG24 
72. 180) 15 15 Fully Sealed | 30.5x30.5x19.5| Z963-ND 645 5.81 5.16 | G4W-2214PUSHP-DC12 
22| DPST-NO | 24 720) 15 15 Fully Sealed ‘| 30.5x30.5x195| Z964-ND 645 5.81 5.16 | G4W-2214PUSHP-DC24 
24720 | 15 15 V5 Rated 30.5 x 30.5 x 19.5 | 22245-ND 6.23 5.61 4.99 | G4W-2212P-US-TV5-HP-DC24 
PCB Power “Sugar Cube” Relays 
5 604) 10 10 15.8 x 19.8x 15.6] 22569-ND 1.06 96 85 | GSLA-1A4-DC5 
9 225 | 10 10 15.8x198x15.6| 22570-ND 106 =©.96.~—85._'| GSLA-1A4-DC9 
SPST-NO | 12 400) 10 10 Fully Sealed ‘| 15.8x19.8x 15.6| 22571-ND 106 96 ~—-85_| GSLA-1A4-DC12 
24 1,600 10 10 15.8x198x15.6| 22572-ND 110 99 88 | GSLA-1A4-Do24 5 +17 
48 4800| 10 10 15.8x19.8x 15.6| 22573-ND 124112 99 | GSLA-1A4-DC48 
5 694] 10 10 15.8x19.8x 15.6| 22560-ND 1.09 98 87 | GSLA-~14-DC5 
9 225 | 10 10 15.8x19.8x 15.6| 22568-ND 109 98 87 | GSLA-14-Dc9 
SPDT 42 400 | 10 10 Fully Sealed ‘| 15.8x 19.8 15.6| 22561-ND 409 © 98 ~——87-:| G5LA-14-DC12 
24 1,600 10 10 15.8x19.8x 15.6| 22562-ND 413 © 102 ~—-91:| @5LA-14-Dc24 
48 4800| 10 10 15.8 x 19.8x 15.6| 22563-ND 127115 1.02 | G5LA-14-Dc48 ST 
5 694 | 10 10 15.8 x 19.8x 15.6| 22574-ND 116 1.05 93 | GSLA-14-CF-DC5 : 
9 225 | 10 10 cull Sealed | 128X198 156 | 22575-ND 116 1.05 93. | GSLA-14-CF-Dc9 
SPOT 12 400 | 10 10 cm Sealed: | 15.8 x 19.8x 156 | 22576-ND 116 1.05 93. | GSLA-14-CF-DC12 
24 1,600 10 10 ; 15.8x19.8x 15.6| 22577-ND 120 1.08 96 | GSLA-14-CF-DC24 
48 4800| 10 10 15.8 x 19.8x 15.6| 22578-ND 1341.21 1.08 | GSLA-14-CF-DC48 
5. 72 | 8 10 15.2x 19.6x 15.6| 22340-ND 198 1.79 1.59 | GSLB-1A4-DC5 
9 408] 8 10] \ ii profie gate | 152% 19.6x 156| 22341-ND 198 179 1.59 | GSLB-1A4-Dc9 
SPST-NO | 12 360) 8 10 eee | 152x196 x 156 | 22342-ND 198 179 1.59 | GSLB-1A4-DC12 
2 6152] 8 10 152x196 x 15.6| 22343-ND 193 174 1.55 | GSLB-1A4-DC24 
48 76 | 8 10 152x196 x 15.6| 22344-ND 309 279 2.48 | GSLB-1A4-DC48 
572 78 10 15.2 x 19.6x 15.6] 22335-ND 1931.74 1.55 | GSLB-14-DC5 
o3| SPOT 12 360 | 8 10 | LowProfileGste; | 152x196x15.6| 22337-ND 193 1.74 1155 | G5LB-14-DC12 
48 76 | 8 10 152x196 x 15.6| 22339-ND 285 257 229 | GSLB-14-DC48 
5. 72 | 8 10 15.2x 19.6x 15.6| 22330-ND 193. 1.74 1.55 | GSLB+1-DC5 
ie 9 408]; 8 10 | LowProfileGSLe; | 15.2x19.6x 15.6) 22331-ND 197 1.78 1.58 | GSLB-1-Dc9 
12 360 | 8 10 Flux Sealed 15.2x19.6x 15.6| 22332-ND 193 1.74 1.55 | GSLB-1-DC12 
48. 8 | 8 10 152x196 x 15.6| 22334-ND 309 278 2.47 | GSLB-1-DC48 herons 
12 360 | 8 10 19.0x 22.5x 16.5| 22352-ND 197 1.78 1.58 | GSLE-1A4-DC12 ae 
SPST-NO | 94 1,440| 8 10 Fully Sealed | 49.0x 225x165 | 22254-ND 410 3.69 3.28 | GSLE-1A4-DC24 GENUAL 
5. 63 | 10 16 Fully Sealeg, | 19-.0%22.5x 165] 22619-ND 288 2.59 2.30 | GSLE-1A-E-DC5 19 5 
SPST-NO | 12 360) 10 16 fy Sealed | 19.0 22.5 x 165 | 22620-ND 288 259 2.30 | GSLE-1A-E-DC12 3.2 3.2 
24 1,440| 10 16 9 19.0x 22'5x 16.5| 22621-ND 288 2.59 2.30 | GSLE-1A-E-DC24 
G6RN-1 Shown 
5 63 | 8 10 19.0x 22.5x 16.5] Z1011-ND 188 1.69 1.50 | GSLE-14-DC5 
12 360 | 8 10 19.0x 225x165] Z1012-ND 188 169 1.50 | GSLE-14-DC12 
SPOT 24 61,440| 8 10 Fully Sealed | 490x.22'5x 16.5] Z1013-ND 188 169 1.50 | GSLE-14-Dc24 
48 5760| 8 10 19.0x 22'5x16.5| 22592-ND 284 256 227 | GSLE-14-DC48 Fig. 26 - G6RL 
5 63 | 8 10 19.0x 22.5x 16.5] Z1014-ND 170 153 1.36 | GSLE-1-DC5 
SPOT 2 360 | 8 10 Flux Sealed 19.0x 225x165] Z1015-ND 170 153 136 | GSLE-1-Dc12 
24 1440| 8 10 19.0x 225x165] Z1016-ND 170 153 1.36 | GSLE-1-Dc24 
5 63 | 10 16 Fully Sead: | 19.0*22.5x 165] 22616-ND 288 2.59 2.30 | GSLE-1-E-DC5 
SPOT 12 360 | 10 16 High Curent | 190%22.5x 16.5 22617-ND 288 259 230 | GSLE-1-E-DC12 
24 1,440| 10 16 19.0x 225x16.5| 22618-ND 288 259 230 | GSLE-1-E-DC24 
9 200 | 10 10 ruly Seaieg | 19.0% 22.6x16.5| 22622-ND 264 2.38 2.11 | GSLE-1-G-DC9 
SPOT 12-360 | 10 10 | fully Sealed, | 19.0 22.5 x 165 | 22623-ND 264 238 241 | GSLE-1-G-DC12 
24 1440| 10 10 | - P| 49.0x22.5x16.5| 22624-ND 264 238 241 | GSLE-1-G-Dc24 
5. 12/3. 3 15.3x20.5x7.2 | Z2771-ND 295 2.66 2.36 | GSNB-1A-E DCS 
24) SPST-NO | 12 720) 3 3 Flux Sealed 15.3x205x72 | 2272-ND 295 2.66 2.36 | GSNB-1A-E DC12 
24 2.880| 3 3 15.3x205x72 | 2273-ND 325 2.93 2.60 | GSNB-1A-E DC24 
5 44) 5 8 15x 28.5x10 | 22345-ND 2.53 2.28 2.02 | G6RN-1A-DC5 
spstNo | 12 183] 5 8 Fully Sealed 15x28.5x10 | 22346-ND 253 228 2.02 | GORN-1A-DC12 
24 92 | 5B 15x28.5x10 | 22347-ND 253 228 2.02 | GORN-1A-DC24 
5. 4/5 8 15x28.5x10 | Z987-ND 235. 2.12 1.88 | G6RN-1-DC5 
SPOT 2 665 | 5 8 Fully Sealed 15x28.5x10 | Z988-ND 235 242 1.88 | G6RN-1-DC12 
24 2.620| 5 8 15x28.5x10 | Z990-ND 235 242 1.88 | G6RN-1-0C24 
3. 409; 5. 8 72.3 x 28.5x10 | 22758-ND 275 248 2.20 | G6RL-1-DC3 
5 1136/ 5 8 123x285 x10 | 22759-ND 275 248 2.20 | G6RL-1-DC5 
Ser 2 ©6545, 5 8 Flux Sealed 123x285 x10 | 22760-ND 275 248 2.20 | GeRL-1-DC12 
i 242.618] 5 8 123x285 x10 | 22761-ND 275 248 2.20 | GeRL-1-DC24 Note: Pin #1 
3. 49; 5. 8 12.3x28.5x10 | 22762-ND 268 241 2.14 | G6RL-1A-DC3 missing on 
5 1136; 5 8 123x285 x10 | 22763-ND 268 241 214 | G6RL-1A-DC5 G6RL-1A 
SPST-NO | jo 6545| 5 8 Flux Sealed 12.3x28.5x10 | 22764-ND 268 241 244 | GERL-1-DC12 
24 -2618| 5 8 123x285 x10 | 22765-ND 268 241 244 | GeRL-1A-DC24 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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General Purpose and Automotive Relays  scasuisrannovs 
Contact 
Coil Ratings 
Contact | Coil | Res.| Resistive Additional Digi-Key Price Each Omron 
IFig.| Form | Voltage | (0) (A) Features Part No. 1 25 50 100 | PartNo. 
G8P Relays - PC Mount and QC Style Fig. 3 — G8P % 
SPST-NO} 5DC | 27 | sqn@osovac Open Case PCB Z1002-ND 3.35 3.02 2.68 2.42 | G8P-1AP-DC5 PCB & QC a 
1 |SPST-NO} 12DC | 155) ‘sga@ogvpc Open Case PCB Z1003-ND 2.90 2.61 2.32 2.09 | G8P-1AP-DC12 28.3 
SPST-NO| 24DC_| 660 Open Case PCB Z1004-ND 2.90 2.61 2.32 2.09 |_G8P-1AP-DC24 h 
SPST-NO) 5DC | 27 | 30A@250VAC Sealed PCB Z1006-ND 3.43 3.17 2.97 2.63 | G8P-1A4P-DC5 A | a 
SPST-NO| 12DC_| 155 | 20A@28VDC Sealed PCB Z1007-ND 3.14 2.90 2.72 2.40 |_G8P-1A4P-DC12 S31, ys 
thp@125VAC & ye 
2 |SPST-NO| 24DC | 660 2hp@250VAC Sealed PCB Z1008-ND 3.14 2.90 2.72 2.40 | G8P-1A4P-DC24 3 
SPDT | 12DC | 155 | 10A@250VAC Sealed PCB Z1009-ND 3.30 2.97 2.64 2.38 | G8P-1C4P-DC12 Fig. 4 — G8P 
SPDT | 24DC | 660 | 10A@28VDC Sealed PCB Z1010-ND 3.30 2.97 2.64 2.38 |_G8P-1C4P-DC24 Chassis 
SPST-NO| 12VDC | 155 | 20A@28VDC | PCB and QC Terminal | 2208-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 |_G8P-1A4TP-DC12 Mount 
thp@125VAC & F 
3 |SPST-NO) 24VDC | 660 2hp@250VAC PCB and QC Terminal | Z209-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 | G8P-1A4TP-DC24 
SPDT | 12VDC | 155) 10A@250VAC | PCBand QC Terminal | Z210-ND 3.80 3.42 3.04 2.74 | G8P-1C4TP-DC12 
SPDT | 24VDC | 660 | 10A@28VDC | PCBand QC Terminal | Z214-ND 3.80 3.42 3.04 2.74 |_G8P-1C4TP-DC24 
SPST-NO| 12VDC | 155 | 20A@28VDC Chassis Mount Z215-ND 4.00 3.60 3.20 2.88 | _G8P-1A2T-F-DC12 
thp@125VAC & A 
4 |SPST-NO| 24VDC | 660 2hp@250VAC Chassis Mount 2216-ND 4.00 3.60 3.20 2.88 | G8P-1A2T-F-DC24 
SPDT | 12VDC | 155 | 10A@250VAC Chassis Mount Z217-ND 410 3.69 3.28 2.96 | G8P-1C2T-F-DC12 
SPDT | 24VDC | 660 | 10A@28VDC Chassis Mount 2218-ND 410 3.69 3.28 2.96 |_G8P-1C2T-F-DC24 
G8PE Automotive PCB Relays 
—| SPDT | 12VDC | 135 40 High Current PCB 22779-ND 7.35 6.62 5.88 5.30 | G8PE-1C4 DC12 
G8JR ISO Automotive Relays 
5 | SPST | 12VDC | 71 50 NO QC Terminal 22716-ND 5.45 4.91 4.36 3.93 | _G8JR-1A7T-R-DC12 
G&JN ISO Automotive Relays 
SPDT | 12DC | 78 | 35NO/20NC QC Terminal Z981-ND 4.90 441 3.92 3.53 | G8JN-1C7T-DC12 
SPDT | 12DC | 78) 35NO/20NC | With Molded Bracket | Z982-ND 5.10 4.59 4.08 3.68 | G8JN-1C7T-MF-DC12 
SPDT | 12VDC | 74 | 35NO/20NC | Weatherproof Shroud | Z2781-ND 5.98 5.38 4.78 4.31 | G8JN-1C6T-R-DC12 
5 | SPDT | 12VDC | 74 | 35NOQ/20NC | With Molded Bracket | 22782-ND 5.83 5.25 4.66 4.20 | G8JN-1C7T-MF-R-DC12 
SPDT | 12DC | 78 | 35NO/20NC | Weatherproof Shroud | Z983-ND 5.23 471 4.18 3.77 | G8JN-1C6T-DC12 
SPDT | 12DC | 78 | 35NO/20NC | Weatherproof w/Bracket | Z984-ND 6.45 5.81 5.16 4.65 | G8JN-1C6T-F-DC12 
SPDT | 12DC | 78 | 35NO/20NC | QC Terminal w/Resistor | Z2248-ND 5.65 5.09 4.52 4.07 | G8JN-1C7T-R-DC12 
G8W Mini 280 Automotive Relays 
SPDT | 12DC | 91 | 35NO/20NC | Standard with Resistor | Z2260-ND 6.11 5.50 4.89 4.40 | G8W-1C7T-R-DC12 
SPDT | 12VDC | 91 ) 35NO/20NC | Standard with Resistor | Z2783-ND 5.88 5.29 4.70 4.23 | G8W-1C6T-R-DC12 
6 |SPST-NO| 12VDC | 91 | 35NOQ/20NC |Weatherproof w/Resistor | 22784-ND 5.30 ATT 4.24 3.82 | G8W-1A7T-R-DC12 
SPST-NO) 12DC | 91 | 35NOQ/20NC |Weatherproof w/Resistor | Z2053-ND 6.00 5.40 4.80 4.32 | G8W-1A6T-F-R-DC12 
SPDT | 12DC | 91 | 35NO/20NC_| Weatherproof w/Bracket | Z2054-ND 6.15 5.54 4.92 4.43 | G8W-1C6T-F-R-DC12 
G8V Micro280 Automotive Relays 
SPST | 12DC | 104) 20NO/10NC Plug-In Z2051-ND 5.03 4.53 4.02 3.62 | G8V-1A7T-R-DC12 
7 | SPST | 12DG | 104] 35NO/20NC | Plug-In, High Current ) 22648-ND 4.93 4.44 3.95 3.55 | G8V-RH-1A7T-R-DC12 
SPDT | 12DC | 104) 20NO/10NC Plug-In Z2052-ND 6.75 6.08 5.40 4.86 | G8V-1C7T-R-DC12 
SPDT | 12DC | 104) 35NO/20NC | Plug-In, High Current | Z2649-ND 4.93 4.44 3.95 3.55 | G8V-RH-1C7T-R-DC12 
G8H Micro ISO Automotive Relays 
8 SPDT | 12DC | 100) 20NO/10NC Plug-In Z2001-ND 7.30 6.57 5.84 5.26 | G8H-1C4T-R-DC12 
SPDT | 12DC | 100} 20NO/10NC Plug-In 22247-ND 4.38 3.94 3.50 3.15 | G8HN-1C2T-R-DC12 
G8N/G8QN Relays 
g| SPDT | 12DC | 225 30 PCB Z2696-ND 2.63 2.37 2.10 1.89 | G8QN-1C4-DC12 
SPDT | 12DC | 225 30 PCB Z2697-ND 2.63 2.37 2.10 1.89 | G8N-1-DC12-SK 
G8ND Twin Automotive Relays 
10| 2x SPDT | 12VDC | 225 30 Twin Relay Z2777-ND 18.63 16.77 14.90 13.41 | G8ND-2 DC12 SK 
MUJN Relays - Plug-In Style 
DPDT | 12VDC | 120 10 Plug-In 2237-ND 11.70 10.53 9.36 8.43 | MJN2C-DC12 
DPDT | 24VDC | 470 10 Plug-In 2236-ND 11.70 10.53 9.36 8.43 | MJN2C-DC24 
44) DPDT | 24vAC | 75 10 Plug-In 2235-ND 12.45 11.21 9.96 8.97 | MJN2C-AC24 
3PDT | 12VDC | 120 10 Plug-In 2233-ND 12.10 10.89 9.68 8.72 | MJN3C-DC12 
3PDT | 24VDC | 470 10 Plug-In 2232-ND 12.10 10.89 9.68 8.72 | MJN3C-DC24 = 
3PDT | 24VAC | 72 10 Plug-In 2231-ND 12.95 11.66 10.36 9.33 | MJN3C-AC24 Fig. 11 — MJN 
MUN Relays with Mounting Flange 35.56 
DPDT | 12VDC | 120 10 With Mounting Flange | Z244-ND 11.38 10.24 9.10 8.19 | MJN2CF-DC12 a an i 
DPDT | 24VDC | 470 10 With Mounting Flange | Z245-ND 11.25 10.13 9.00 8.10 | MJN2CF-DC24 
3PDT | 24VDC | 470 10 With Mounting Flange | Z240-ND 13.03 11.73 10.42 9.38 | MJN3CF-DC24 
11 3PDT |120VAC | 1700 10 With Mounting Flange | Z242-ND 14.03 12.63 11.22 10.10 | MJNSCF-AC120 
DPDT | 12VDC | 120 20 With Mounting Flange | Z249-ND 15.00 13.50 12.00 10.80 | MJN2CE-DC12 
DPDT | 24VDC | 470 20 With Mounting Flange | Z250-ND 15.00 13.50 12.00 10.80 | MJN2CE-DC24 
DPDT | 24VAC | 75 20 With Mounting Flange | Z248-ND 15.38 13.84 12.30 11.07 | MJN2CE-AC24 
DPDT |120VAC | 2250 20 With Mounting Flange | Z247-ND 15.80 14.22 12.64 11.38 | MJN2CE-AC120 
MGN Relays - Heavy Duty Power Type 
SPDT | 12VDC | 72 30 With Mounting Flange | Z257-ND 23.50 21.15 18.80 16.92 | MGN1C-DC12 
SPDT | 24VAC | 11.5 30 With Mounting Flange | Z255-ND 25.15 22.64 20.12 18.11 | MGN1C-AC24 
SPDT |120VAC | 295 30 With Mounting Flange | Z256-ND 23.38 21.04 18.70 16.83 | MGN1C-AC120 
SPST | 12VDC | 72 30 With Mounting Flange | Z261-ND 20.15 18.14 16.12 14.51 | MGN1X-DC12 
SPST | 24VDC | 290 30 With Mounting Flange | Z262-ND 43.55 39.20 34.84 31.36 |_ MGN1X-DC24 
12 SPST | 24VAC | 11.5 30 With Mounting Flange | Z260-ND 18.93 17.04 15.14 13.63 | MGN1X-AC24 
DPST | 12VDC | 72 30 With Mounting Flange | Z265-ND 24.05 21.65 19.24 17.32 | MGN2A-DC12 
DPST | 24VAC | 11.5 30 With Mounting Flange | Z264-ND 25.75 23.18 20.60 18.54 | MGN2A-AC24 
DPDT | 12VDC | 72 30 With Mounting Flange | Z269-ND 34.25 30.83 27.40 24.66 | MGN2C-DC12 
DPDT | 24VDC | 290 30 With Mounting Flange | Z270-ND 33.15 29.84 26.52 23.87 |_ MGN2C-DC24 
DPDT | 24VAC | 11.5 30 With Mounting Flange | Z268-ND 34.65 31.19 27.72 24.95 | MGN2C-AC24 
DPDT |120VAC | 295 30 With Mounting Flange | Z267-ND 29.70 26.73 23.76 21.39 |_ MGN2C-AC120 
Relay Sockets and Accessories 
Use with Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Series Description Part No. fl 25 50 100 Part No. Fig. 13 39.37 
13 MJN (10A) | Din Rail Socket with Screw Terminals 2251-ND 8.03 7.23 642 5.78 PTFI1PC Bis 
14 MJN (10A) | Chassis Mount with QC Terminals 2252-ND 1.70 1.53 136 = 1.23 PTF11QDC 
13 MJN (10A) | Chassis Mount with Screw Terminals Z253-ND 7.80 7.02 6.24 5.62 PTF21PC 
14 MJN (10A) | Chassis Mount with PCB Terminals 2254-ND 1.58 1.42 1.26 1.14 PTFPCB 
_ G2R-S Nameplate for use with PTRF-05 Z2000-ND 4.98 4.48 3.98 3.59 R99-11 
_ G2R-S Screwless Socket (Wire Trap) SP G2R-S Z2058-ND 4.20 3.78 3.36 3.03 PTRF-05-S. 
=- G2R-S Screwless Socket (Wire Trap) DP G2R-S Z2059-ND 6.60 5.94 5.28 4.76 PTRF-08-S 


20818. 


Short: Los & 


Long: 60.45, 


Short: 63.50 
Long: 84.33 


2118 (tos3) 
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OMRON. Power Relays ¢.~w 


Contact 
Coil Ratings 
Contact| Coil | Res. Resistive Additional Digi-Key Price Each Omron 
Fig.) Form | Volt. | (Q) (A) Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
LY Power Relays — Plug-In Terminals 
t2vDC | 160 Plug-In 7785-ND® 645 5.81 516 4.65| LY1-DC12 
spor |24V0G | 650 | 15a @ 110VAC; Plug-In 7784-ND® 645 5.81 516 4.65 | LY1-DC24 
24vac | 180 | 15A @ 24vDC Plug-In 7783-ND@ 6.75 6.08 540 4.86| LY1-Ac24 
120vac| 4430 Plug-In 7781-ND® 6.75 6.08 5.40 4.86 | LY1-AC110/120 
t2vbc | 160 Plug-In 7790-ND@ 758 682 606 5.46| LY2-DC12 
12vDC | 160 Plug-in with LED ‘| 22603-ND® 10.98 989 879 7.91| Ly2N-DC12 
2avoc | 650 Plug-in with LED ‘| 22604-ND® 10.98 989 879 7.91| Ly2N-DC24 aon, : 
24vDC | 650 Plug-In with Diode | 22263-ND@ 14.34 12.91 11.48 10.33] LY2-D-Dc24 onomiy iow. Bottom View 
24voc | 650 Plug-In 72266-ND@ 21.20 19.09 16.97 15.27) LY2N-D2-DC24 SPDT DPDT 
24v0C | 650 | 10A @ 110VAC: Plug-In 7789-ND® 758 6.82 6.06 5.46| LY2-DC24 
peor |24VAC | 180 | 10a @ 24voc Plug-In 7788-ND® 758 6.82 6.06 5.46 | LY2-AC24 
24vac | 180 Plug-in with LED ‘| 72602-ND® 10.98 989 879 7.91| LY2N-AC24 
48VDC | 2600 Plug-In 72262-ND@ 961 865 7.69  6.92| Ly2-DC48 
120vac| 4430 Plug-In 7786-ND® 7.58 6.82 6.06 5.46 | LY2-AC110/120 = 
120vac| 4430 Plug-in with LED ‘| 22610-ND® 10.98 989 879 7.91| LY2N-AC110/120 Ey 
220vAc| 12.9K Plug-in with LED ‘| 2265-ND® 13.48 1214 1079 9.71 | LY2N-AC220/240 5.08 
24VDC | 650 | 10A @ 110VAC; | With LED and Test Button| Z1677-ND@ 1058 953 847 7.62| LY2I4N-DC24 U 35 or Leas 
120VAC| 4430 | 10A @ 24VDC | With LED and Test Button | 21678-ND@ 10.58 9.53 847 7.62 | LY2I4N-AC110/120 : ; 
t2vDC | 160 With Mounting Ears | Z193-ND@ 685 617 548 494] LY1F-DC12 caer 
24VDC | 650 | ten @ taovac |  WithMounting Ears | Z194-NDe 6.85 6.17 548 4.94] LY1F-DC24 : 
1 | SPOT |24VAC | 180 | 424 @ oavpc, | With Mounting Ears | 2195-ND@ 6.85 6.17 548  4.94| LY1F-AC24 
120vac| 4430 ’ | With Mounting Ears | Z782-ND@ 6.85 6.17 548 4.94] LY1F-AC110/120 
220vAc| 12.9K With Mounting Ears | 22261-ND® 9.08 818 7.27  6.54| LY1F-AC220/240 
12vDC | 160 With Mounting Ears | Z190-ND@ 773 696 618  557| LY2F-DC12 
24av0C | 650 | son @ 110vac:| With Mounting Ears | Z191-NDe 773 6.96 618  5.57| LY2F-DC24 
DPOT | 24VAC| 180 | ton@ oaypc | With Mounting Ears | 2192-ND@ 773 6.96 618  5.57| LY2F-AC24 
120vac| 4430 With Mounting Ears | 2787-ND@ 773 6.96 618 5.57 | LY2F-AC110/120 
220vAC| 12.9k With Mounting Ears | 72264-ND® 10.47 9.43 838 7.54 | LY2F-AC220/240 : 
24vDC | 410 Plug-In Z1679-ND® 1064 958 852 7.67| LY3-DC24 Bettom View 
appr |!20VAC| 2300 | 108 @ 110VAC; Plug-In 71680-ND® 10.64 958 852 7.67| LY3-AC120 ry DEBT: 
120vac| 2450 | 10A @ 24vDC Plug-in with LED ‘| 72268-ND 17.10 15.40 13.69 12.32 | LY3N-AC110/120 
2avac | 180 With Mounting Ears | 22267-ND 13.16 11.85 1053 9.48 | LY3F-AC24 
12VDC | 650 Plug-In 71682-ND@ 1240 11.16 992 893] Lv4-DC12 
24voc | 100 Plug-In Z1681-ND@ 1240 11.16 992 8.93] Ly4-DC24 
2avoc | 350 Plug-in with Diode | 22272-ND® 19.34 17.41 1547 13.93 | LY4-D-DC24 
24v0C | 350 |4ga@110vac;| — Plug-Inwith LED | 22275-ND® 17.94 16.15 1435 12.92 Ly4N-DC24 
4poT |24vac| 78 | 49 @ oavoc Plug-In with LED ‘| ‘22274-ND® 17.94 16.15 1435 12.92 | LY4N-AC24 
24vac | 78 Plug-In 72270-ND@ 1240 11.16 992  893| Ly4-AC24 
120vac| 1800 Plug-In 71683-ND@ 1240 11.16 992 893] LY4-AC120 GEER 
120vac| 1800 Plug-in with LED — ‘| 22273-ND® 13.18 11.86 1055 9.49 LY4N-AC110/120 
220vAc| 12.9k Plug-In 22271-ND@ 1240 11.16 992 893] LY4-AC240 
LY Power Relays — PC Mount — RoHS Compliant 
t2vDC | 160 PCB Mount 7974-ND 675 6.08 540 486] LY1-0-DC12 
spor |24V0G | 650 | 15a @ 110VAC; PCB Mount 7973-ND 6.75 6.08 540 4.86| LY1-0-D024 
24vac | 180 | 15A @ 24vDC PCB Mount 7972-ND 6.75 6.08 540 4.86| LY1-0-Ac24 
120vac| 4430 PCB Mount 7971-ND 6.75 6.08 + 5.40 4.86 | LY1-0-AC110/120 S 
, 12vDC | 160 PCB Mount 7978-ND 758 6.82 606 546| LY2-0-DC12 - S 
24voc | 650 PCB Mount 7977-ND 758 682 6.06 5.46] LY2-0-DC24 — S 
10A @ 110VAC =a S 
DPOT |toovDc| 6900 | +54 @ oayoc. PCB Mount 7979-ND 7.90 7.11 632  5.69| LY2-0-DC100/110 H2 254 Ss 
24vac | 180 ’ PCB Mount 7976-ND 758 6.82 6.06 5.46| LY2-0-AC24 PS. 14@ = 
120vac| 4430 PCB Mount 7975-ND 7.58 6.82 6.06 5.46 | LY2-0-AC110/120 1.27 dia. x 2.29 
apo |2avoc | 100 10A PCB Mount 72269-ND 1534 13.81 1227 11.05] Lv4-0-Dc24 epic nplee 
Power Relays — Plug-In Terminals — RoHS Compliant 
12vDC | 95 Plug-In 7800-ND 10.68 961 854 7.69] MK2P-S-DC12 
24voc | 430 | 104 @ 220vaAC; Plug-In 7799-ND 10.68 9.61 854 7.69| MK2P-S-DC24 
DPOT |o4vac| 88 | 10A@ 28VDC Plug-in 7798-ND 1060 954 848  7.64| Mk2P-S-Ac24 
9 120vac| 2300 Plug-In 7797-ND 11.60 10.44 928 8.36 | MK2P-S-AC120 
12VDC | 95 Plug-In 7804-ND 1220. 10.98 976  879| MKSP5-S-DC12 
appr |24V0G| 430 | 10a @ 220vaAc; Plug-In 7803-ND 12.20 10.98 976  8.79| MK3P5-S-DC24 
2avac | 88 | 10A@28vDC Plug-In 7802-ND 1220 10.98 976  8.79| MK3P5-S-AC24 
120vac| 2300 Plug-In 7801-ND 13.05 11.75 10.44 9.40 | MK3P5-S-AC120 
tavbc | 160 Plug-In 7181-ND 538 4.84 430 3.87 | MY2-DC12(S) 
24voc | 636 Plug-In 7182-ND 5.38 4.84 430 3.87 | MY2-DC24(S) 
pppr |48V0¢ | 2560 | 5A @ 220vaC; Plug-In 7183-ND 5.60 5.04 448 4.04] MY2-DC48(S) 
2avac | 180 | 5A @24vDC Plug-In 7184-ND 5.38 4.84 430 3.87| MY2-AC24(S) Seca 
120vac| 4430 Plug-In 7185-ND 5.60 5.04 4.48 4.04 | MY2-AC110/120(S) RoR 
24voc | 636 PCB Mount 72633-ND 7.05 6.35 5.64 5.08 MY2-02-DC24 F635 
3PDT [120VAC| 4430 | 3A @ 110VAC Plug-in with LED | 22249-ND 10.30 9.28 825  7.42| MY3N-AC110/120 
t2vDC | 160 Plug-In 7186-ND 648 5.83 518 4.67 | MY4-DC12(S) 
3 24VDC | 636 | 95 @ sonyac Plug-In 7187-ND 648 5.83 518 4.67 | MY4-DC24(S) oe4 
24VDC | 636 | 35 @ oavoc. Plug-In with LED ‘| 2188-ND 14.33 1290 11.46 10.32) mY4N-DC24(S) [59.941 
24vac | 180 j Plug-In 7188-ND 648 5.83 «5.18 4.67 | MY4-AC24(S) 
120vac| 4430 Plug-In 7189-ND 6.63 5.97 530 4.77 | MY4-AC110/120(S) G7isTub 
h10VvDC| 11.1K Plug-In 72276-ND 760 6.84 608  5.48| MY4-DC100/110(S) 
appr | 12V0¢ | 160 Plug-in with LED ‘| 22279-ND 7.64 6.88 612 551| MY4N-DC12(S) 
2avoc | 636 With LED & Diode | 22278-ND 1433 1290 1146 10.32 | MY4N-D2-DC24(S) 
12V0C | 160 | 34 @ooqvag | Bifurcated Contacts | 22281-ND 1433 1290 11.46 10.32 | my4zN-DC12(S) A se 
24v0C | 636 | 34 @oaypc. | Bifurcated Contacts | 22282-ND 18.62 16.77 1490 13.41 | my4zN-DC24(S) Pg 
24vac | 180 ” | Bifurcated Contacts) Z2280-ND 1227 11.05 982  8.84| MY4z-AC24(S) 
240vac 18.79K| Plug-In with LED ‘| 22277-ND 6.63 5.97 530  4.77| MY4N-AC220/240(S) Top View 
2avoc | 636 PCB Mount 72634-ND 740 666 5.92 5.33| MY4-02-DC24 SPST os—o—=4 
2avoc | 303 “250” QC Type 7817-ND 1053 948 842 7.58| G7L-1A-TUB-J-CB-DC24 ody gl gl 
2avac | 270 250” QC Type 7815-ND 11.30 10.17 9.04 8.14 | G7L-1A-TUB-J-CB-AC24 2 : 
4 SPST Hiovac| s260 | S04 220VAC 250” QC Type 7814-ND 11.30 10.17 9.04 8.14 | G7L-1A-TUB-J-CB-AC100/120 G7L-Bub Topiiew 
220vac| 21000 250” QC Type 7816-ND 11.93 10.74 954 8.59] G7L-1A-TUB-J-CB-AC200/240 DPST 
§ Use 4PDT MY or MY2 Sockets 1 RoHS Compliant (Continued) 
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OMRON. 


Power Relays (cont) 


Contact 
Coil Ratings 
Contact) Coil | Res. Resistive Additional Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Form | Volt. | (Q) (A) Features Part No. fd] 25 50 100 | Part No. 
12VDC | 75 Screw Terminal Type | Z1051-ND 15.75 14.18 12.60 11.34 | G7L-1A-BUBJ-CB-DC12 (Bracket shown 
SPST 24VDC | 303 30A @ 220VAC Screw Terminal Type | Z1052-ND 15.75 1418 12.60 11.34 | G7L-1A-BUBJ-CB-DC24 must be ordered» 
24VAC | 303 Screw Terminal Type | Z1053-ND 15.15 13.64 12.12 10.91 | G7L-1A-BUBJ-CB-AC24 separately) 
120VAC} 5260 Screw Terminal Type | Z1054-ND 16.68 15.01 13.34 12.01 | G7L-1A-BUBJ-CB-AC100/120 
24VDC | 303 Screw Terminal Type | Z2258-ND 16.58 14.93 13.27 11.94 | G7L2ABUBJCBDC24 
4 | DPST }12VDC |] 75 | 30A @ 220VAC PCB Terminal Type 22259-ND 16.07 1447 12.86 = 11.57 | G7L-2A-P-CB-DC12 
24VDC | 303 PCB Terminal Type 22582-ND 16.07 14.47 12.86 11.57 | G7L-2A-PCB-DC24 
DPST |24VDC | 303 | 30A @ 220VAC .250” QC Type Z821-ND 10.95 9.86 8.76 7.89) G7L-2A-TUB-J-CB-DC24 
24VAC | 270 .250” QC Type Z820-ND 11.70 10.53 9.36 8.43) G7L-2A-TUB-J-CB-AC24 
DPST |120VAC| 5260 | 25A @ 220VAC .250” QC Type Z818-ND 11.70 10.53 9.36 8.43) G7L-2A-TUB-J-CB-AC100/120 
220VAC | 21000 .250” QC Type Z819-ND 12.28 11.05 9.82 8.84 | G7L-2A-TUB-J-CB-AC200/240 
DPST- 24VDC | 288 Screw Terminal Type | Z1032-ND 40.83 36.75 32.66 29.40) G7J-2A2B-B-W1DC24 
NO/NC 120VAC} — | 25A @ 220VAC Screw Terminal Type | Z1030-ND 44.85 40.37 35.88 32.30 | G7J-2A2B-B-W1AC100/120 
240VAC] — Screw Terminal Type | Z1031-ND 46.28 41.65 37.02 33.32 | G7J-2A2B-B-W1AC200/240 
3PST/ 24VDC | 288 Screw Terminal Type | Z1035-ND 40.83 36.75 32.66 29.40) G7J-3A1B-B-W1DC24 
5 SPST 120VAC} — | 25A @ 220VAC Screw Terminal Type | Z1033-ND 44.85 40.37 35.88 32.30 | G7J-3A1B-B-W1AC100/120 
240VAC] — Screw Terminal Type | Z1034-ND 46.28 41.65 37.02 33.32 | G7J-3A1B-B-W1AC200/240 
24VDC | 288 Screw Terminal Type | Z1038-ND 40.83 36.75 32.66 29.40] G7J-4A-B-W1-DC24 
A4PST |120VAC}| — | 25A @ 220VAC Screw Terminal Type | Z1036-ND 44.85 40.37 35.88 32.30 | G7J-4A-B-W1-AC100/120 
240VAC] — Screw Terminal Type | Z1037-ND 46.28 41.65 37.02 33.32 | G7J-4A-B-W1-AC200/240 
Power Relays — Hermetically Sealed Case — RoHS Compliant 
12DC | 160 3A @ 110VAC: Class 1, Division 2 21223-ND 44.18 39.76 35.34 31.81 | MY4H-US-DC12 
3 | 4PDT | 24DC |) 650 3A @ o4VDC. Class 1, Division 2 Z1224-ND 46.55 41.90 37.24 33.52 | MY4H-US-DC24 
120AC | 4430 Class 1, Division 2 21225-ND 44.18 39.76 35.34 31.81 | MY4H-US-AC110/120 
— | Track Mounted Socket for Hermetically Sealed MY4. Z2650-ND 8.13 7.32 6.51 5.86 | PYF14A-E-US 
MY2K Latching Relays — Plug In — RoHS Compliant 
12VDC | 160 5A @ 220VAC Dual Coil Latching 22056-ND§ 18.45 16.61 14.76 13.29 | MY2K-DC12 
3 | DPDT | 24VDC ) 636 5A @ 24VDC Dual Coil Latching Z2057-ND§ 18.15 16.34 14.52 13.07 | MY2K-DC24 
120VAC} 4430 Dual Coil Latching 22055-ND§ 74.86 67.38 59.89 53.91 | MY2K-AC120 
DC Power Relays — G9E Series — RoHS Compliant 
12DC | 28.8 High Voltage DC Z1610-ND 100.80 82.03 78.13 75.39 | G9EA-1-B DC12 
24DC | 115.2 60A @ 400vDC High Voltage DC Z1611-ND 100.80 82.03 78.13 75.39 | G9EA-1-B DC24 
12DC | 28.8 High Voltage DC Z1612-ND 100.80 82.03 78.13 75.39 | G9EA-1 DC12 
24DC | 115.2 High Voltage DC Z1613-ND 100.80 82.03 78.13 75.39 | G9EA-1 DC24 
6 SPST- | 12DC | 28.8 High Voltage DC Z1614-ND 119.13 96.95 92.33 89.09 | G9EA-1-CA-DC12 + 
NO | 24DC | 115.2 400A @ 400v0c High Voltage DC Z1615-ND 172.25 155.03 137.80 124.02 | G9EA-1-CA-DC24 24 VDCrI_ 
12DC | 28.8 High Voltage DC Z1616-ND 119.13 96.95 92.33 89.09 | G9EA-1-B-CA-DC12 
24DC | 115.2 High Voltage DC 21617-ND 119.13 96.95 92.33 89.09 | G9EA-1-B-CA-DC24 
12DC | 28.8 25A @ 400VDC High Voltage DC 22304-ND 90.29 73.48 69.98 67.53 | G9EB-1-B-DC12 
24DC | 115.2 High Voltage DC 22305-ND 90.29 73.48 69.98 67.37 | G9EB-1-B-DC24 
12VDC | 12.8 High Voltage DC Z1618-ND 190.41 156.25 150.77 145.75 | G9EC-1-B DC12 
7 SPST- | 24VDC | 51.2 200A @ 400vDC High Voltage DC Z1619-ND 190.41 156.25 150.77 145.75 | G9EC-1-B DC24 
NO /12VDC |} 12.8 High Voltage DC Z1620-ND 190.41 156.25 150.77 145.75 | G9EC-1 DC12 
24VDC | 51.2 High Voltage DC 21621-ND 190.41 156.25 150.77 145.75 | G9EC-1 DC24 aavoce 
Plug-In Safety Relays — RoHS Compliant = 
6PST | 24VDC | 1152 6A Force Guided Contacts | Z2626-ND 48.75 43.88 39.00 35.10 | G7SA-4A2B-DC24 
4PST |24VDC | 800 6A Positive Guarded Contacts) Z2362-ND 38.56 35.70 33.32 30.94 | G7S-4A2B-DC24 
3PST |24VDC | 800 6A Positive Guarded Contacts) 22363-ND 38.56 35.70 33.32 30.94 | G7S-3A3B-DC24 
8 | DIN Rail Socket with Screw Terminals for G7S Safety Relay.......... 22417-ND 24.72 22.89 21.37 19.84 | P7S-14F 
PCB Mount Socket for G7S Safety Relay 22418-ND 9.98 9.24 8.63 8.01 | P7S-14P 
DIN Rail Socket with Screw Terminals for G7SA Safety Relay Z2627-ND 32.50 29.25 26.00 23.40 | P7SA-14F 
Mounting Socket for G7SA Safety Relay 22628-ND 10.20 9.18 8.16 7.35 | P7SA-14P 
§ Use 4PDT MY or MY2 Sockets 
Relay Sockets and Accessories 
Use with Digi-Key Price Each Omron 
Series Description Part No. il 25 50 100 Part No. 
LY SPDT/DPDT Track Mounted Relay Sockets 2791-ND 4.95 4.46 3.96 3.57 PTFO8A-E 
LY 3PDT Track Mounted Relay Sockets . Z2606-ND 7.59 6.84 6.08 5.47 PTFI1A 
LY APDT Track Mounted Relay Sockets . Z2612-ND 8.35 7.52 6.68 6.02 PTF14A-E 
LY SPDT/DPDT Back Connecting Sockets - PCB Mount. Z792-ND 1.80 1.62 1.44 1.30 PT08-0 
LY SPDT/DPDT Back Connecting Sockets - Solder Ear... 2793-ND 1.80 1.62 1.44 1.30 PT08 
LY/MY Socket Mounting Plate for Back Connect Sockets... Z794-ND 30 27 .24 22 PYP-1 
LY/MY Relay Hold-Down Clip for Track Mounted Sockets Z795-ND 28 .25 .22 .20 PYC-A1 
LY/MY Relay Hold-Down Clip for Back Connecting Sockets . Z796-ND 28 25 22 20 PYC-P. 
MY2 DPDT Track Mounted Relay Sockets................. Z882-ND 5.20 4.68 4.16 3.75 PYFO8A-E 
MyY2 DPDT Track Mounted Relay Sockets (-55°C max. temperature) 22613-ND 5.39 4.85 4.31 3.88 PYFO8A-N 
MY3 3PDT Track Mounted Relay Sockets . Z2288-ND 9.19 8.28 7.36 6.62 PYFI1A 
MY4/MY2K 4PDT Track Mounted Relay Sockets . Z811-ND 7.55 6.80 6.04 5.44 PYF14A-E 
MY4/MY2K 4PDT Track Mounted Relay Sockets (-55°C max. temperature) 22614-ND 8.08 7.27 6.46 5.82 PYF14A-N 
MY4/MY2K APDT Back Connecting Sockets - Panel Mount.. Z812-ND 1.80 1.62 1.44 1.30 PY14 
MY4/MY2K APDT Back Connecting Sockets - PCB Mount... Z813-ND 1.80 1.62 1.44 1.30 PY14-02 
MY4/MY2K Screwless Socket (Wire Trap) Type for MY4 Series Z2063-ND 10.73 9.66 8.58 7.13 PYF14S 
MY4 Tool for MY4 Series Screwless Sockets......... Z1670-ND 5.50 4.95 4.40 3.96 PYF-S-TOOL 
MyY2 Screwless Socket (Wire Trap) Type for MY2 Serie: Z2062-ND 6.53 5.88 5.22 4.70 PYFO8S 
MY2 Socket Release Levers (Releases Relay) For PYFO8S Z2060-ND A5 AL 36 33 PYCM-08S 
MY4 Socket Release Levers (Releases Relay) For PYF14S Z2061-ND 81 73 65 59 PYCM-14S 
MY Optional Nameplate for use with MY Wire Trap Sock Z2000-ND 4.98 4.48 3.98 3.59 R99-11 
MK DPDT Track Mounted Relay Sockets .... Z805-ND 4.65 4.19 3.72 3.35 PFO83A-E 
MK DPDT Connecting Sockets - Panel Mount Z836-ND 1.75 1.58 1.40 1.26 PLO8 
MK DPDT Connecting Sockets - PCB Mount Z837-ND 2.90 2.61 2.32 2.09 PLEO8-0 
MK 3PDT Track Mounted Relay Sockets . Z806-ND 6.65 5.99 5.32 4.79 PF113A-E 
MK 3PDT Connecting Sockets - Panel Mot Z838-ND 2.05 1.85 1.64 1.48 PL11 
MK 3PDT Connecting Sockets - PCB Mount. Z839-ND 2.90 2.61 2.32 2.09 PLE11-0 
ALL 1.0m (3.28ft.) DIN Rail Tracks (Low profile) . Z840-ND 6.43 5.79 5.14 4.63 PFP100N 
ALL 0.5m (1.64ft.) DIN Rail Tracks (Low profile) . Z841-ND 5.23 471 418 3.77 PFPSON 
ALL 1.0m (3.28ft.) DIN Rail Track (High profile) Z2611-ND 13.41 12.07 10.73 9.66 PFP-100N2 
- End Stop Plate for Din Track Rails . Z887-ND 77 70 62 56 PFP-M 
- W-Bracket for Omron Relays Z1238-ND 1.36 1.23 1.09 99 R9904FORGSF 
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Coil Coil Contact Pickup/ 
Contact Coil Resistance Current Ratings (A) Dropout/ Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Arrangement Voltage (0) (mA) 30VDC Maximum Voltage Part No. al 100 Part No. 
ARA Series High Frequency Relays 
3DC 64.3 46.7 1 2.25/0.3/4.5 255-2155-5-ND 28.44 26.13 23.22 19.74 ARA200A03 
1 DPDT 4.5DC 145 31 1 3.37/0.45/6.75 255-2158-5-ND 28.44 26.13 23.22 19.74 ARA200A4H 
5DC 178 28.1 1 3.75/0.5/6.75 255-2156-5-ND 28.44 26.13 23.22 19.74 ARA200A05 
12DC 1,028 AL? 1 9/1.2/18 255-2157-5-ND 28.44 26.13 23.22 19.74 ARA200A12 
ARE Series High Frequency Relays 
4.5DC 101 44.40 0.5 3.375/0.45/4.95 255-1573-ND 5.64 5.18 4.60 3.91 ARE134H 
12DC 720 16.70 0.5 9/1.2/13.2 255-1572-ND 5.64 5.18 4.60 3.91 ARE1312 
2 SPDT-NO/NG 4.500 101 44.40 05 3.375/0.45/4.95 255-1575-5-ND 6.13 5.63 5.00 425 ARE13A4H 
12DC 720 16.70 0.5 9/1.2/13.2 255-1574-5-ND 6.13 5.63 5.00 4.25 ARE13A12 
ARJ Series High Frequency Relays 
3 DPDT 4.5DC 101.2 44.4 0.3 3.375/0.45/4.95 255-1461-ND 164.44 151.02 134.24 114.11 ARJ20A4H 
12DC 720 16.6 0.3 9/1.2/13.2 255-1462-ND 164.44 151.02 134.24 114.11 ARJ20A12 
ARJ Series Dual Coil Latching High Frequency Relays 
3 DPDT 4.5DC 135 33.3 0.3 3.375/3.375/4.95 255-1579-ND 164.44 151.02 134.24 114.11 ARJ22A4H 
12DC 960 12.5 0.3 9/9/13.2 255-1578-ND 164.44 151.02 134.24 114.11 ARJ22A12 
RK Series High Frequency Relays 
5DC 125 40 0.01 3.75/0.5/5.5 255-1085-ND 9.90 9.09 8.08 6.87 RK1-5V 
6DC 180 34 0.01 4.5/0.6/6.6 255-1086-ND 9.90 9.09 8.08 6.87 RK1-6V 
# SPOT 12DC 720 7 0.01 9/1.2/13.2 255-1087-ND 9.90 9.09 8.08 6.87 RK1-12V 
24DC 2,880 9 0.01 18/2.4/26.4 255-1088-ND 10.19 9.36 8.32 7.08 RK1-24V. 
RP Series High Frequency Low Profile Relays 
5 SPDT 5DC 178 28 01 3.75/0.5/7.5 255-1089-ND 23.30 21.40 19.02 16.17 RP1-5V 
12DC 1,028 11.7 0.1 9/1.2/18 255-1090-ND 23.30 21.40 19.02 16.17 RP1-12V 
. Dimensions in mm 
S I g nal Relays W € RolS Bottom view shown (SMD’s are top view) 
Coil | coil Gone Fig. 1 — AGQ@ Series - PCB 
Contact Coil | Resist.) Current Ratings (A) Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Arrange. | Voltage | (9) (mA) | 30VDC 125VAC Features Part No. al 25 50 100 Part No. 320-4 | 
AG@Q Series Low Signal Relays 8-O 0.85, | 
1.5DC 16 93.8 1 0.3 255-1356-5-ND 3.58 3.29 2.92 249 | AGQ2001H 2x2.20-+ 
3DC 64.2 46.7 1 0.3 PC Mount 255-1505-5-ND 3.58 3.29 2.92 249 | AGQ20003 
1A DPDT 4.5DC 145 31 1 0.3 Non-Latching 255-1357-5-ND 3.58 3.29 2.92 249 | AGQ2004H 
12DC | 1,028) 11.7 1 0.3 255-1358-5-ND 3.58 3.29 2.92 249 | AGQ20012 
24DC | 2,504 | 9.6 1 0.3 255-1359-5-ND 4.21 3.87 344 2.93 | AGQ20024 
PC Mount 
1B DPDT 4.5DC | 202.5] 22.2 1 0.3 1 Coil Latching 255-2092-5-ND 3.92 3.60 3.20 2.72 | AGQ2104H — iif /. 279 
AG@Q Series Low Signal Relays SMD Direction Indication Direction Indication 
3DC 64.2 46.7 1 0.3 255-2091-5-ND 3.72 342 3.04 2.59 | AGQ200A03 Non-Latching 1 Coil Latching 
3DC 64.2 46.7 1 0.3 255-2091-2-NDt 2052.00/900 AGQ200A03Z 
4.5DC 145 31 1 0.3 255-1860-ND 3.72 342 3.04 259 | AGQ200A4H < 5 
4500 | 145 | 31 1 03 Pree 255-1860-2-NDt 2052.00/900 AGO200A4HZ Fig. 2 AG@'Serles'='SMD 
2A DPDT 12DC | 1,028 | 11.7 1 0.3 9 | 255-1858-ND 3.72 342 3.04 2.59 | AGQ200A12 A— Long SMD 
12DC | 1,028) 11.7 1 0.3 255-1858-2-NDt 2052.00/900 AGQ200A12Z 10, 6778.40 
24DC | 2,504 | 9.6 1 0.3 255-1859-ND 436 4.01 3.56 3.03 | AGQ200A24 <x 5. 40 
3DC 90 33.3 1 0.3 Long SMD 255-2093-2-NDt 2214.00/900 AGQ210A03Z 
4.5DC | 202.5 | 22.2 1 0.3 1 Coil Latching | 255-2094-2-ND+ 2214.00/900 AGQ210A4HZ 
1.5DC 16 93.8 1 0.3 255-1360-5-ND 4.02 3.69 3.28 2.79 | AGQ200S1H 
3DC 64.2 46.7 1 0.3 255-1361-5-ND 4.02 369 3.28 2.79 | AGQ200S03 
3DC 64.2 46.7 1 0.3 Short SMD 255-1361-2-NDt 2214.00/900 AGQ200S03Z 
2B DPDT 4.5DC 145 31 1 0.3 Non-Latching | 255-1362-5-ND 4.02 369 3.28 2.79 | AGQ200S4H 
12DC | 1,028 | 11.7 1 0.3 255-1363-5-ND 402 369 3.28 2.79 | AGQ200S12 $29 
24DC | 2,504 | 9.6 1 0.3 255-1364-5-ND 466 4.28 3.80 3.23 | AGQ200S24 vA . beds ra ; an 
3DC 90 | 33.3 1 03 Short SMD | 255-2095-2-ND+ 2214.00/900 AGQ210S03Z Direction Indication Direction Indication 
4.5DC | 202.5 | 22.2 1 0.3 | 1Coil Latching | 255-2096-2-ND+ 2214.00/900 AGQ210S4HZ Non-Latching 1 Coil Latching 
AGN Series Compact Low Signal Relays B— Short SMD 
3DC 64.2 46.7 1 0.3 255-2085-5-ND 3.58 3.29 2.92 249 | AGN20003 1 3. 20 
45pc | 145 | 31 1 03 PC Mount | 255-1230-5-ND 3.58 3.29 2.92 2.49 | AGN2004H 10.6 ><+%,20 2.06*+8 to o— 
4200 | 1,028 | 11.7 1 0.3 Non-Latching | 255-1231-5-ND 3.58 3.29 292 249 | AGN20012 << 75.40 0.80. 6.14 
3a | DpoT | 24D | 2,504| 9.6 103 255-1232-5-ND 4.21 3.87 3.44 2.93 | AGN20024 220i ts 
3DC 64.2 46.7 1 0.3 PC Mount 255-1855-ND 3.92 3.60 3.20 2.72 | AGN21003 Bae 
4.5DC 145 31 1 0.3 4 Coil Latchin 255-1857-ND 3.92 3.60 3.20 2.72 | AGN2104H 8765 
200 | 202.5 | 22.2 1 03 9 | 955-1856-ND 3.92 3.60 3.20 2.72 | AGN21012 oT 3 us 
AGN Series Compact Low Signal Relays SMD yf 229 Z 279 
3DC 64.2 46.7 1 0.3 255-1504-5-ND 3.72 342 3.04 2.59 | AGN200A03 1234 1234 
sa} opor | soc | ws | a1 | 1 03 | 008M Zee tosygn' 70 az 3.04 259. | AGNADOAIH, — oars 
4500 | 145 | 31 + 03 | Non-Latching | 965 1993-0-NDt 1140.00/500 AGN200A4HZ Ben-Fatening Teel Eetening 
6DC 257 23.3 1 0.3 255-2086-5-ND 3.72 342 3.04 2.59 | AGN200A06 + Tape and Reel (Continued) 
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Fig. 4 — DE Series - PCB 


Coil Coil Contact 
Contact Coil | Resist.) Current Ratings (A) Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Arrange. | Voltage | (9) (mA) | 30VDC 125VAC Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 
12DC | 1,028) 11.7 1 0.3 255-1234-5-ND 3.72 3.42 3.04 2.59 | AGN200A12 
12DC | 1,028) 11.7 1 0.3 Long SMD 255-1234-2-NDt 1140.00/500 AGN200A12Z 
3B DPDT 24DC | 2,504] 9.6 1 0.3 Non-Latching | 255-1235-5-ND 436 4.01 3.56 3.03 | AGN200A24 
24DC | 2,504 | 9.6 1 0.3 255-1235-2-NDt 1335.00/500 AGN200A24Z 
4spc | 2025| 222 | 1 08 Long SMD | 955-2089-5-ND 4.02 369 328 279 | AGN210AdH 
1 Coil Latching 
300 | 642 | 467 03 255-2087-5-ND 372 342 3.04 259 | AGN200S03 
3DC 64.2 46.7 0.3 255-2087-2-NDt 1057.50/500 AGN200S03Z 
4.5DC 145 31 0.3 Short SMD 255-1854-ND 3.72 342 3.04 2.59 | AGN200S4H 
4.5DC 145 31 0.3 255-1854-2-NDt 1057.50/500 AGN200S4HZ 


Non-Latching 


° 
ww 


38 | ppot | 1200 | 2025) 222 i 255-1853-ND 3.72 342 3.04 259 | AGN200S12 
1206 | 1,028) 11.7 0.3 255-1853-2-NDt 1057.50/500 AGN200812Z 
zane | 2,504] 96 0.3 255-2088-2-NDt 1835.00/500 AGN200824Z 
45pc | 2025 | 22.2 03 Short SMD | 255-2090-5-ND 402 369 328 279 | AGN210S4H 
45pc | 2025] 22.2 0.3 | 1CoilLatching | 255-2090-2-NDt 1230.00/500 AGN210S4HZ 
DE Series High-Insulation Power Relay 
4spc | 101 | 445 8 8 255-1904-ND 10.17 9.34 830 7.06 | DE2A-45v 
4] OPST | tone | 720 | te6 | 8 8 PG Mount | 955-1903-ND 10.17 9.34 8.30 7.06 | DE2A-12V 
DS Series Relays (High Sensitivity and Standard Coils) 
3pc | 45 _ 2 2 255-1478-ND 7.06 6.48 5.76 4.90 | DS1E-S-DC3V Fig. 5 — DS Series - PCB 
spc | 125 | — 2 2 Sensitive Coil | 255-1609-ND 7.06 648 5.76 4.90 | DS1E-S-Dc5V 
t20¢ | 720 | — 2 2 Non-Latching | 255-1607-ND 7.06 648 576 4.90 | DS1E-S-DC12v 
sa| spor |_240¢_| 2.880] — 2 2 255-1608-ND 7.08 648 5.76 4.90 | DS1E-S-DC24v 
spc | 625 | 80 2 2 255-1474-ND 5.00 459 408 347 | DS1E-M-DCSV 
120c | 360 | 333 2 2 Standard Coil | 255-1473-ND 5.00 4.59 408 347 | DS1E-M-DC12V 
120¢ | 360 | 333 2 2 Non-Latching | 255-2192-ND 5.00 4.59 408 347 | DS1E-M-DC12V-1B 
24pc | 1,440 | 16.3 2 2 255-1605-ND 5.00 459 408 3.47 | DS1E-M-DC24v 
apc | 45 | 666 2 2 255-1993-ND 784 7.20 640 5.44 | DSIE-SL-DCaV 
spc | 125 | 40 2 2 Sensitive Coil | 255-1994-ND 7.84 7.20 640 5.44 | DS1E-SL-DcSV 
120¢ | 720 | 166 2 2 | 1 Coil Latching | 255-1872-ND 7.86 7.23 642 546 | DS1E-SL-DC12v 
5B | spot | 24pc | 2880 | 83 2 2 255-1995-ND 7.86 7.23 642 5.46 | DS1E-SL-DC24V 
spc | 139 | 359 2 2 Standard Cot | 255-2195-ND 5.83 5.36 476 4.05 | DS1E-ML-DC5V 
120¢ | 800 | 15 2 2 | Foi atching | 255°2193-ND 5.83 5.36 476 4.05 | DSYE-ML-DC12v 
24pc | 3,200| 7.5 2 2 255-2194-ND 5.83 5.36 476 4.05 | DS1E-ML-DC24v 
3oc | 45 | 6s | 2 2 Sensitive Coll | 955.1873-ND 7.60 6.98 620 5.27 | DStE-SL2-Dcav 
2 Coil Latching 
sc| spor | 900 | 64; — 2 2 | 255-1477-ND 559 513 456 3.88 | DS1E-ML2-DC5V 
spc | 100 | 60 2 2 Standard Coil | 255-2196-ND 5.59 513 456 3.88 | DSYE-ML2-DC6V 
ta0¢ | 400 | — 2 2 | 2Coil Latching | 255-1475-ND 5.59 513 456 3.88 | DS1E-ML2-DC12V 
24nc_| 1,600 | — 2 2 255-1606-ND 5.69 5.13 456 3.88 | DS1E-ML2-Do24v NON eM 
spc | 11.3 | 1327 | 2 2 255-2198-ND 434 3.99 354 3.01 | DS2E-S-DC1.5V Direction Indication 
30c | 45 | 666 2 2 255-1874-ND 434 3.99 354 3.01 | DS2E-S-Dcav 
spc | 125 | 40 2 2 255-1062-ND 434 3.99 354 3.01 | DS2E-S-DCSV Non-Latching 
spc | 180 | 30 2 2 Sensitive Coit | 255°1610-ND 434 3.99 354 3.01 | DS2E-S-DceV 
g9pc | 405 | 222 2 2 Non-Latthing | 255-2200-ND 434 3.99 354 3.01 | DS2E-S-DCOV 
120 | 720 | 166 2 2 255-1063-ND 434 399 354 3.01 | DS2E-S-DC12v 
sa! pppt | 2400 | 2.880] 83 2 2 255-1064-ND 434 399 354 3.01 | DS2E-S-DC24v 
4spc | 11,520] 4.1 2 2 255-1065-ND 5.88 540 4.80 4.08 | DS2E-S-DC4ev 
4spc | 11,520; 4.1 2 2 255-2199-ND 5.88 5.40 4.80 4.08 | DS2E-S-DC48v-TB 
spc | 625 | 80 2 2 255-1070-ND 348 3.20 284 242 | DS2E-M-DCSV 
goc | 203 | 60 2 2 Standard Coit | 255°1479-ND 348 3.20 284 242 | DS2E-M-DCOV ; 
tac | 360 | 332 2 2 Non-Latching | 255:1071-ND 348 3.20 284 242 | DS2E-M-DC12V ome 
24pc | 1,440] 16.6 2 2 255-1072-ND 3.48 3.20 284 242 | DS2E-M-DC24v ; 
4spc_| 5,760| 83 2 2 255-1073-ND 4.36 4.01 356 3.03 | DS2E-M-DC48V tah 
Sensitive Coil : : ae borg 
6B | DPDT spc | 125 | 40 2 2 : ©" | 255-1875-ND 4.95 4.55 4.04 3.44 | DS2E-SL-DCSV 2 10 7 
1 Coil Latching 
aoe | 2 | — 2 2 255-1480-ND 414 381 338 2.88 | DS2E-ML2-DC3V ; : 
spc | 694| 72 2 2 255-1074-ND 414 381 338 2.88 | DS2E-ML2-DC5V ‘1:Coll'Latching 
gpc | 225 | 40 2 2 Standard Coil | 255-2197-ND 414 381 338 2.88 | DS2E-ML2-DC9V 
120¢ | 400 | 30 2 2 | 2Coil Latching | 255-1075-ND 414 381 338 2.88 | DS2E-ML2-DC12V 
sc | peor | 2406 | 1,600] 15 2 2 255-1076-ND 414 381 338 2.88 | DS2E-ML2-DC24v 
4spc | 6400| 7.5 2 2 255-1077-ND 5.54 5.09 452 3.85 | DS2E-ML2-DC48v 
spc | 139 | 359 2 2 255-1066-ND 512 471 448 3.56 | DS2E-SL2-DC5V 
120 | 800 | 15 2 2 Sensitive Coil | 255-1067-ND 512 471 448 356 | DS2E-SL2-DC12v 
24pc | 3,200] 75 2 2 | 2Coil Latching | 255-1068-ND 5.12 471 448 3.56 | DS2E-SL2-Dc24v 
4spc_|12,800| 3.25 2 2 255-1069-ND 6.10 5.61 498 4.24 | DS2E-SL2-DC48v 
30c | 45 | 666 2 2 255-1876-ND 9.90 9.09 808 6.87 | DS4E-S-DCaV 
spc | 125 | 40 2 2 255-1482-ND 9.90 9.09 808 6.87 | DS4E-S-Dc5V sET AST CO 
soc | 180 | 30 2 2 Sensitive Coil | 255-1483-ND 9.90 9.09 8.08 6.87 | DS4E-S-DceV Pe eat ae 
120 | 720 | 166 2 2 Non-Latching | 255-1481-ND 9.90 9.09 8.08 6.87 | DS4E-S-DC12v Direction iinclestion 
za| appr | 2400 | 2.880| 83 2 2 255-1616-ND 9.90 9.09 808 6.87 | DS4E-S-Dc24v 
4spc_ [11,520] 4.1 2 2 255-1877-ND 12.42 11.41 10.14 8.62 | DS4E-S-DC4Vv 2 Coil Latching 
SDC | 6250| 80 2 2 255-1614-ND 875 8.04 7.14 6.07 | DS4E-M-DC5V 
120¢ | 360 | 333 2 2 Standard Coil | 255-1611-ND 8.75 8.04 7.14 6.07 | DS4E-M-DC12V 
24pc | 1,440] 16.6 2 2 Non-Latching | 255-1612-ND 8.75 8.04 7.14 6.07 | DS4E-M-DC24v 
4spc | 5,760| 83 2 2 255-1613-ND 8.75 8.04 7.14 6.07 | DS4E-M-DC48V 


+ Tape and Reel (Continued) 
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Coil Contact 
Contact Coil Resist. | Current Ratings (A) Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Arrange. | Voltage | (9) (mA) | 30VDC 125VAC Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 
5DC 139 _ 2 2 Sensitive Coil 255-1484-ND 11.54 10.60 9.42 8.01 DS4E-SL2-DC5V 
24DC | 3,200 _— 2 2 2 Coil Latching 255-1617-ND 11.54 10.60 942 8.01 DS4E-SL2-DC24V 
7B 4PDT 12DC 800 15 2 2 255-2204-ND 11.54 10.60 942 8.01 DS4E-SL2-DC12V 
5DC 69.4 — 2 2 Standard Coil | 255-1615-ND 9.80 9.00 8.00 680 | DS4E-ML2-DC5V 
24DC | 1,600 15 2 2 2 Coil Latching | 255-2203-ND 9.80 9.00 800 680 | DS4E-ML2-DC24V 
DS2Y Series Low Signal Relays 
5DC 125 40 2 2 255-1078-ND 2.84 261 232 1.98 | DS2Y-S-DC5V 
6DC 180 33.3 2 2 255-2201-ND 2.84 261 232 1.98 | DS2Y-S-DC6V 
8 DPDT 9DC 405 22.2 2 2 Sensitive Coil 255-2202-ND 2.84 261 232 1.98 | DS2Y-S-DC9V 
12DC 720 16.7 2 2 255-1079-ND 2.84 261 232 1.98 | DS2Y-S-DC12V 
24DC | 2,880 | 83 2 2 255-1080-ND 2.94 270 240 2.04 | DS2Y-S-DC24V 
48DC | 7,680} 63 2 2 255-1081-ND 3.94 3.63 3.22 274 | DS2Y-S-DC48V 
HY Series General Purpose Relays 
3DC 60 50 1 255-1391-ND 3.38 3.11 2.76 235 | HY1-3V 
5DC 166 30.1 1 — i aii 255-1092-ND 3.38 3.11 2.76 2.35 | HY1-5V 
roc | 960 | 125 | 1 — [Rian Sensitivity | oe og3.np 338 311 276 235 | HYt-12V 
9 SPDT 24DC_ | 3,840 | 6.25 1 - 255-1094-ND 4.24 390 346 295 | HY1-24V 
5DC 125 40 1 — 255-1799-5-ND 3.09 284 252 215 | HY1Z-5V 
6DC 180 33.3 1 — PC Mount 255-1800-5-ND 3.09 284 252 215 | HY1Z-6V 
12DC 720 16.7 1 — 255-1797-5-ND 3.09 284 252 215 | HY1Z-12V 
ASX Series Low Signal Relays 
3DC 180 16.7 01 01 255-1402-5-ND 5.93 545 484 412 | ASX20003 
4.5DC | 405 114 01 01 PC Mount 255-1403-5-ND 5.93 545 4.84 412 | ASX2004H 
10A) OPOT | tong J 2gs0] 42 01 01 | Non-Latching | 255-1404-5-ND 5.93 5.45 4.84 442 | ASx20012 
24DC_ | 8,229 | 2.9 01 01 255-1405-5-ND 6.76 6.21 552 470 | ASX20024 
1.5DC | 64.3 | 23.3 01 01 255-1870-ND 6.64 610 542 4.61 ASX2101H 
3DC 257 AZ 01 01 PC Mount 255-1580-5-ND 6.64 610 542 4.61 ASX21003 
10B | DPDT 4.5DC 579 78 01 01 1 Coil Latching | 255-1583-5-ND 6.64 610 542 4.61 ASX2104H 
12DC | 4,114) 29 01 01 255-1581-5-ND 6.64 610 542 4.61 ASX21012 
24DC | 11,520} 2.10 01 01 255-1582-5-ND 7.20 6.62 588 5.00 | ASX21024 
10C | DPDT 4.5DC 289 15.6 10mA@10DC 2 Coil Latching | 255-1591-5-ND 6.76 6.21 552 470 | ASX2204H 
3DC 180 16.7 01 01 255-1406-5-ND 6.15 5.65 5.02 4.27 | ASX200A03 
4.5DC | 405 1W4 01 01 SMD Mount | 255-1407-5-ND 6.15 5.65 5.02 4.27 | ASX200A4H 
MA} DPOT | 4on¢ J28s0} 42 | ot 01 | Non-Latching | 255-1408-5-ND 6.15 565 5.02 427 | ASX200A12 
24DC | 8,229 | 29 01 01 255-1409-5-ND 7.03 646 574 488 | ASX200A24 
3DC 257 11.7 01 01 255-1584-5-ND 6.86 630 560 4.76 | ASX210A03 
418) PDT 4.5DC 579 78 01 01 SMD Mount | 255-1587-5-ND 6.86 630 560 4.76 | ASX210A4H 
12DC | 4,114) 29 01 01 1 Coil Latching | 255-1585-5-ND 6.86 630 560 4.76 | ASX210A12 
24DC | 11,520} 24 01 01 255-1586-5-ND 745 6.84 6.08 5.17 | ASX210A24 
TK Series Low Signal Relays 
3DC 64.3 | 46.7 2 0.5 255-1756-5-ND 4.70 432 3.84 3.27 | TK1-3V 
4.5DC 145 31.1 2 0.5 255-1757-5-ND 4.70 432 3.84 3.27 | TK1-4.5V 
42a] SPDT 5DC 178 28.1 2 0.5 Low Profile 255-1028-5-ND 4.70 432 3.84 3.27 | TK1-5V 
9DC 579 15.5 2 0.5 Non-Latching | 255-1758-5-ND 4.70 432 3.84 3.27 | TK1-9V 
12DC | 1,028 | 11.7 2 0.5 255-1029-5-ND 4.70 432 3.4 3.27 | TK1-12V 
24DC_ | 2,133 | 11.3 2 0.5 255-1030-5-ND 5.39 495 440 3.74 | TK1-24V 
4.5DC | 202.5 | 22.2 2 0.5 255-2254-ND 5.15 4.73 420 3.57 | TKI-L-4.5V 
5DC 250 20 2 0.5 Low Pratile 255-1764-5-ND 5.15 4.73 420 3.57 | TKI-L-5V 
12B | SPDT 6DC 360 16.7 2 0.5 1 Coil Latching 255-2255-ND 485 446 3.96 3.37 | TKI-L-6V 
12DC | 1,440) 83 2 0.5 255-1759-5-ND 5.15 4.73 420 3.57 | TKI-L-12V 
240C_ | 3,840 | 63 2 0.5 255-1762-5-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 | TKI-L-24V 
5DC 125 40 2 0.5 Low Profile 255-1763-5-ND 6.00 552 490 417 | TK1-L2-5V 
12C | SPDT 12DC 576 20.8 2 0.5 2 Coil Latching 255-1760-5-ND 6.00 552 490 417 | TK1-L2-12V 
240C | 1,440 | 16.7 2 0.5 255-1761-5-ND 6.66 612 544 463 | TK1-L2-24V 
TN Series Low Signal Relays 
3DC 64.3 | 46.7 1 0.5 255-1385-5-ND 414 381 3.38 2.88 | TN2-3V 
4.5DC 145 31.1 1 0.5 255-1765-5-ND 414 381 338 288 | TN2-4.5V 
5DC 178 28.1 1 0.5 PC Mount 255-1022-5-ND 414 381 3.38 288 | TN2-5V 
13A | DPDT 9DC 579 15.5 1 0.5 Non-Latching | 255-1386-5-ND 414 381 3.38 2.88 | TN2-9V 
12DC | 1,028 | 11.7 1 0.5 255-1023-5-ND 414 381 338 288 | TN2-12V 
24DC | 2,880 8.3 1 0.5 255-1024-5-ND 490 450 4.00 340 | TN2-24V 
48DC | 7,680 | 6.25 1 0.5 255-2256-ND 6.37 5.85 520 442 | TN2-48V 
5DC 250 20 1 0.5 PC Mount 255-2000-ND 490 450 4.00 340 | TN2-L-5V 
13B | DPDT 12DC | 1,440) 6.3 1 0.5 4 Coil Latching 255-2001-ND 490 450 4.00 340 | TN2-L-12V 
24DC_ | 3,840 | 8.3 1 0.5 255-2002-ND 5.59 513 456 3.88 | TN2-L-24V 
5DC 125 40 1 0.5 PC Mount 255-1025-5-ND 5.15 4.73 420 3.57 | TN2-L2-5V 
13C | DPDT 12DC 720 16.7 1 0.5 2 Coil Latching 255-1026-5-ND 5.15 4.73 420 3.57 | TN2-L2-12V 
240C | 1,920 | 12.5 1 0.5 255-1027-5-ND 5.81 5.34 4.74 4.03 | TN2-L2-24V 


Fig. 7 — DS Series - PCB 


6 5 
Direction Indication 


Non-Latching 


6 
Direction Indication 


2 Coil Latching 


Fig. 8 — DS2Y Series - PCB 
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Fig. 9 — HY Series - PCB 
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Fig. 10 — ASX Series - PCB Fig. 11 — ASX Series - SMD 


Liaw Indication Direction Indication Direction Indication 
Non-Latching 1 Coil Latching 2 Coil Latching 


Direction Indication 


Coil Coil Contact Non-Latchin 
Contact Coil | Resist.) Current Ratings (A) Additional Digi-Key Price Each Panasonic 9 
Fig. | Arrange. | Voltage | (9) (mA) | 30VDC 125VAC Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 
TQ Series Low Signal Relays 
apc | 643 | 467 1 05 255-1225-5-ND 279 257 228 194 | TQ2-3V saints 
4500 | 144 | 314 1 05 255-1226-5-ND 279 257 228 194 | TO2-4.5V + ° 
spc | 178 | 28.1 1 05 255-1001-5-ND 279 257 228 194 | TO2-5V 
6pc | 257 | 233 1 05 PC Mount | 255-2258-ND 279 257 228 1.94 | TO2-6V ae ade” % 
gpc | 579 | 1550 | 1 0.5 | Non-Latching | 255-1766-5-ND 279 257 228 194 | TO2-9v Diecion naieaton 
4200 | 1,028 | 11.7 1 05 255-1002-5-ND 279 257 228 1.94 | TO2-12v 
14A| ppoT | 240c | 2,880] 83 1 05 255-1003-5-ND 3.36 3.09 274 233 | TO2-24v 1 Coil Latching 
480C¢_| 7,680 | 6.25 1 05 255-1801-5-ND 434 3.99 3.54 3.01 _| TO2-48V 
spc | 178 | 281 1 05 ee 255-2257-ND 2.79 257 228 1.94 | TO2-5v-3 
spc | 178 | 281 1 05 Pc Mount | 205-2261-ND 279 257 228 1.94 | TO2H-SV 
4200 | 1,028 | 11.7 1 05 — leet clinch Term,| 250°2259-ND 2.79 257 228 194 | TO2H-12V 
24nc_| 2,880] 8.3 1 05 “| 255-2260-ND 3.36 3.09 274 2.33 | TO2H-24v 
spc | 90 | 333 1 05 255-1492-5-ND 336 3.09 274 233 | TO2-L-3V 
4.5DC | 202.5 | 22.2 1 05 pc Mount | 205°1769-5-ND 3.36 3.09 274 233 | TO2-L-4.5V 
148] ppot | spc | 250 | 20 1 0.5 | 4 coitLatching | 255-1004-5-ND 3.36 3.09 274 233 | TO2-L-5V 
y20c | 1,440] 83 1 05 255-1005-5-ND 3.36 3.09 274 233 | TO2-L-12v 
24pc_| 3840 | 125 1 05 255-1006-5-ND 3.80 349 3.10 264 | TO2-L-24v 
apc | 45 | 667 1 05 255-1767-5-ND 3.50 3.22 286 244 | TQ2-L2-3V 
45D | 101.2] 444 1 05 255-1768-5-ND 3.50 3.22 286 2.44 | TQ2-L2-4.5V 
aac] ppot | 50C | 125 | 40 1 05 PC Mount | 255-1007-5-ND 3.50 3.22 286 2.44 | TO2-L2-5V 
gpc | 405 | 22.2 1 0.5 | 2CoilLatching | 255-1355-5-ND 3.50 3.22 286 244 | TQ2-L2-9V Fer] 
4200 | 720 | 167 1 05 255-1008-5-ND 3.50 3.22 286 2.44 | TO2-L2-12v Sao 
24pc_| 1,920 | 12.5 1 05 255-1009-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TO2-L2-24v Exe 
apc | 32 | 938 1 05 255-1890-ND 18.69 17.17 15.26 1298 | TO4-3V Direction Indication 
4.5DC | 723 | 622 1 05 255-1777-5-ND 18.69 17.17 15.26 12.98 | TQ4-4.5V Non-Latching 
spc | 89 | 56.2 1 05 PC Mount | 255-1013-5-ND 18.69 1717 15.26 12.98 | TQ4-5V 
asa| appt | 120 | 514 | 233 1 0.5 | Non-Latching | 255-1014-5-ND 18.69 1717 15.26 12.98 | TO4-12V 
240 | 2,056 | 11.7 1 05 255-1015-5-ND 20.26 18.61 16.54 14.06 | TQ4-24v 123 
480C_| 5,760 | 83 1 05 255-1891-ND 22.79 20.93 18.60 15.81 | TO4-48V jtmy 
spc | 89 | 562 1 05 PC Mount | 555-2990-5-ND 18.69 1717 15.26 12.98 | TQ4-5V-3 “353 
AgPd Direction Tndication 
45DC | 506 | 889 1 05 255-1779-5-ND 22.37 2055 18.26 15.63 | TO4-l2-45V ; i 
tsp| appt | SDC | 625 | 80 1 05 PC Mount | 255-1780-5-ND 22.37 20.55 18.26 15.53 | TQ4-L2-5V 1 Coil Latching 
420¢ | 360 | 333 1 0.5 | 2CoilLatching | 255-1493-5-ND 22.37 20.55 18.26 15.63 | TQ4-L2-12V 
24pce | 1,440 | 16.7 1 05 255-1778-5-ND 23.89 21.94 19.50 16.58 | TQ4-L2-24V 
15pc | 16 | 938 2 05 255-1224-5-ND 319 293 260 221 | TO2SA-1.5V 
1506 | 16 | 93.8 2 05 255-1224-2-NDt 975.00/500 TQ2SA-1.5V-Z 
3pc | 64.3 | 46.7 2 05 255-1228-5-ND 319 293 260 2.21 | TO2SA-3V 
spc | 643 | 46.7 2 05 255-1228-2-NDt 975.00/500 TQ2SA-3V-Z / set 
45o0c | 145 | 31 2 05 255-1229-5-ND 319 293 260 2.21 | TO2SA-4.5V Bireqion Indication 
4500 | 145 | 31 2 05 255-1229-2-NDt 975.00/500 TO2SA-4.5V-Z 2 Coil Latching 
spc | 178 | 28.41 2 05 SMD Mount | 255"1010-5-ND 319 293 260 2.21 | TO2SA-5V 
spc | 178 | 28.1 2 05 | wontatching | 295:1010-2-NDt 975.00/500 TQ2SA-5V-Z 
6pc | 257 | 23.3 2 05 255-2265-5-ND 319 293 260 221 | TO2SA-6V 
4200 | 1,028} 11.7 2 05 255-1011-5-ND 319 293 260 2.21 | TO2SA-12v 
4200 | 1,028 | 11.7 2 05 255-1011-2-NDt 975.00/500 TO2SA-12V-Z 
24nc | 2,880] 8.3 2 05 255-1012-5-ND 3.80 349 3.10 264 | TO2SA-24v 
16d] ppoT | 240c | 2880] 83 2 05 255-2263-2-NDt 1162.50/500 TO2SA-24V-Z 
24pc | 2,880] 8.3 2 05 255-2262-2-NDt 1162.50/500 TO2SA-24V-X 
480C_| 7,680 | 6.3 2.05 255-2264-5-ND 4.88 4.48 3.98 3.39 | TO2SA-48V 
3c | 643 | 467 2 05 255-2271-5-ND 319 293 260 221 | TO2SL-3v 
3pc | 64.3 | 46.7 2 05 SMD Mount | 255"2271-2-NDt 975.00/500 TO2SL-3V-Z 
spc | 178 | 28.4 2 05 | vontatching | 205:2272-5-ND 319 293 260 221 | TO2SL-5V 
4200 | 1,028} 11.7 2 05 255-2269-2-NDt 975.00/500 TO2SL-12V-Z 
24nc_| 2,880 | 8.3 2.05 255-2270-5-ND 3.80 349 3.10 264 | TO2SL-24v 
150¢ | 16 | 938 2. 05 255-2280-5-ND 3.01 277 246 2410 | TO2SS-1.5V 
45pc | 145 | 31 2 05 SMD Mount | 205"2282-5-ND 319 293 260 221 | TO2SS-4.5v 
spc | 178 | 28.4 2 05 | son-tatching | 255-2283-5-ND 319 293 260 221 | TO2ss-5V Direction Indication 
4200 | 1,028 | 11.7 2 05 255-2279-5-ND 3.19 293 260 2.21 | TO2ss-12v aa aaanin 
24nc_| 2,880| 8.3 2.05 255-2281-5-ND 3.80 349 3.10 264 | TO2ss-24v 9 
45DC | 289.3 | 15.6 2. 05 255-2266-5-ND 3.80 349 310 264 | TO2SA--4.5V 
spc | 357 | 14 2 05 SMO Mount | 295°1776-5-ND 380 349 340 264 | TO2SA-L-5V 12345 
spc | 367 | 14 2 08 | 4s Coirtatehing | 255-1776-2-NDt 1162.50/500 TO2SA-L-5V-X obo 
4200 | 2,057] 58 2 05 255-1770-5-ND 3.80 349 3.10 264 | TO2SA-L-12v 
168] ppoT | 2400 | 5,760] 4.2 2.05 255-1774-5-ND 4.29 394 3.50 2.98 | TO2SA-L-24V ea too ere 
2apc | 5,760] 42 2 05 ‘called 255-2273-5-ND 419 385 342 291 | TO2SL-L-24v Direction Indication 
spc | 357 | 14 2 05 SMD Mount | 255-2284-5-ND 380 349 310 264 | TO28S-L-5v 1 Coil Latching 
spc_| 367 | 14 205 _| 1 Coil Latching | 255-2284-2-NDt 1162.50/500 TQ2SS-L-5V-Z 
apc | 643 | 467 2 05 255-2267-5-ND 3.97 365 324 276 | TO2SA-L2-3V 12346 
450C | 145 | 31 2 05 255-1773-5-ND 3.97 365 3.24 2.76 | TO2SA-L2-4.5V yo TSS! 
spc | 178 | 28.41 2 05 255-1775-5-ND 3.97 365 3.24 276 | TO2SA-L2-5V Vaki cra 
tec! ppot | 506 | 178 | 28.1 2 05 SMD Mount | 255-1775-2-ND+ 1215.00/500 TO2SA-L2-5V-Z ho 9876 
gpc | 579 | 15.5 2 05 | 2Coil Latching | 255-2268-5-ND 3.97 365 3.24 276 | TO2SA-L2-9V Direction Indication 
4200 | 1,028 | 11.7 2 05 255-1771-5-ND 3.97 365 3.24 276 | TO2SA-L2-12V 2 Coil Latching 
4200 | 1,028 | 11.7 2 05 255-1771-2-NDt 1215.00/500 TO2SA-L2-12V-Z 
24nc | 2,880) 8.3 2 05 255-1772-5-ND 4.43 4.08 3.62 3.08 | TQ2SA-L2-24V } Tape and Reel (Continued) 
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Fig. 15 — TQ Series - PCB 


Coil Coil Contact 
Contact Coil | Resist. | Current Ratings (A) Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Arrange. | Voltage | (9) (mA) | 30VDC 125VAC Features Part No. il 25 50 100 Part No. IN >9 
150C | 16 | 938 2 05 255-2275-5-ND 397 3.65 324 276 | TO2SL-L2-1.5V 
45DC | 145 | 31 2 05 SMo Mount | 295°2277-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TO2SL-L2-4.5V 
spc | 178 | 28.1 2 05 | colt Latening | 295-2278-5-ND 397 365 324 276 | TO2SL-L2-5V 
12DC | 1,028) 11.7 2 05 255-2274-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TO2SL-L2-12V 
2406 | 2,880 | 8.3 2 0.5 255-2276-5-ND 443 4.08 3.62 3.08 _| TO2SL-L2-24V 
16c| bPoT | 15D¢ | 16 | 938 2 05 255-2286-5-ND 397 3.65 324 276 | TO2SS-L2-1.5V 
3pc | 643 | 46.7 2 05 255-2288-5-ND 3.97 3.65 3.24 276 | TQ2SS-L2-3V 
spc | 178 | 28.1 2 05 SMD Mount | 255-2289-5-ND 3.97 365 324 276 | TO2SS-L2-5V 
spc | 178 | 281 2 0.5 | 2CoilLatching | 255-2289-2-ND+ 1215.00/500 TOQ2SS-L2-5V-X 
12DC | 1,028) 11.7 2 05 255-2285-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TO2SS-L2-12v 
24DC | 2,880 | 8.3 2 05 255-2287-5-ND 443 4.08 3.62 3.08 | TO2SS-L2-24v 
TX Series Low Signal Relays 
3pc | 643 | 467 2 05 255-2294-5-ND 3.09 284 252 215 | TX2-H-3V 
45pC | 145 | 31 2 05 Pc Mount | 255-1894-ND 3.09 284 252 215 | TX2-H-4.5V 
spc | 178 | 281 2 05 — Jeet clinch Term, | 205°2295-5-ND 3.09 284 252 215 | TX2-H-5V 
12DC | 1,028) 11.7 2 05 "| 255-2292-5-ND 3.09 284 252 215 | TX2-H-12V 
2406 | 4,114 | 5.8 2 0.5 255-2293-5-ND 3.65 3.36 298 2.54 | TX2-H-24V 
47a) BPDT 3pc | 643 | 467 2 0.5 255-1893-ND 3.09 284 252 2.15 | TX2-3V 
45D | 145 | 31 2 05 255-1781-5-ND 3.09 284 252 215 | TX2-4.5V 
spc | 178 | 284 2 05 PC Mount | 208°1031-5-ND 3.09 284 252 215 | TX2-5V [iP 328878 1g Paral 
gpc | 579 | 15.5 2 05 Non-Latching | 255"2291-5-ND 3.09 284 252 215 | TX2-9V WO £99299 = +4 £33 he OL 
12D | 1,028) 11.7 2 05 255-1032-5-ND 3.09 284 252 215 | TX2-12V TdT oo _— 
24DC | 4,114 5.8 2 0.5 255-1033-5-ND 3.65 3.36 298 2.54 TX2-24V 20 181716 151413 11 [fe 481716 151413 i ae 
480C_| 8,533 | 5.6 2 05 255-1494-5-ND 475 437 3.88 3.30 _| TX2-48V Direction Indication ioe om 
Direction Indication 
3p¢ | 90 | 333 2 0.5 PC Mount | 208°2297-5-ND 3.65 3.36 298 2.54 | TX2-L-3V 
spc | 250 | 20 2 05 | 4 Coit Latching | 255-2298-5-ND 3.65 3.36 298 2.54 | TX2-L-5V Non-Latching 2 Coil Latching 
178} DPDT goc_| 810 | 11.4 2 0.5 255-2299-5-ND 3.65 3.36 298 2.54 | TX2-L-oV 
24DC | 5,760) 4.2 2 05 PC Mount | 555-2996-5-ND 419 3.85 342 2.91 | TX2-L-24V-1 
1 Coil Latching : - 
45pc | 1012; 445 a 255-1784-5-ND 387 356 316 269 | TXo-12-45V Fig. 16 — T@ Series - SMD 
spc | 125 | 40 2 - PC Mount | 208°1785-5-ND 387 356 316 269 | TX2-L2-5V 
gpc | 405 | 22.2 2 — | acoittatching | 295-1786-5-ND 387 356 316 269 | TX2-L2-9V 
17¢| DPoT | 12D | 720 | 167 2 - 255-1782-5-ND 387 356 316 2.69 | TX2-L2-12V 
24DC | 2,880 | 8.3 2 - 255-1783-5-ND 434 3.99 354 3.01 | TX2-L2-24V 
spc | 125 | 40 20 = a 255-2300-5-ND 3.87 356 316 269 | TX2-L2-5V-1 
3pc | 643 | 46.7 2 05 255-1787-5-ND 319 293 260 2.21 | TX2SA-3V 
3pc | 643 | 467 2 05 255-1787-2-NDt 975.00/500 TX2SA-3V-Z 
45pC | 145 | 31 2 05 255-1788-5-ND 319 293 260 2.21 | TX2SA-4.5V 
45D | 145 | 31 2 05 255-1788-2-NDt 975.00/500 TX2SA-4.5V-Z 
spc | 178 | 28.1 2 05 SMo Mount | 285°1034-5-ND 319 293 260 2.21 | TX2SA-5V 
148A} DPDT spc | 178 | 28.1 2 05 Non-Latching | 255-2801-2-Not 975.00/500 TX2SA-5V-X 
spc | 178 | 281 2 05 255-2302-2-ND+ 975.00/500 TX2SA-5V-Z 
12D | 1,028) 11.7 2 05 255-1035-5-ND 319 293 260 2.21 | TX2SA-12V 9.561 Direction Indication 
12D | 1,028) 11.7 2 05 255-1035-2-NDt 975.00/500 TX2SA-12V-Z iA , 
2400 | 4,114] 58 2 05 255-1036-5-ND 3.77 347 3.08 2.62 | TX2SA-24V Glue-pad [icon . Non-Latching 
240¢ | 4,114 | 5.8 2 05 255-1036-2-NDt 1155.00/500 TX2SA-24V-Z 
3pc | 643 | 467 2 - 255-2311-5-ND 319 293 260 2.21 | TX2SL-3V 
3pc | 643 | 46.7 2 - 255-2311-2-NDt 975.00/500 TX2SL-3V-Z 
45DC | 145 | 31 2 — 255-2312-5-ND 319 2.93 260 2.21 | TX2SL-4.5V 
45pC | 145 | 31 2 - SMO Mount | 295°2312-2-NDt 975.00/500 TX2SL-4.5V-Z ; 
spc | 178 | 281 2 - Non-Latching | 255°2813-5-ND 319 2.93 260 2.21 | TX2SL-5V SL Series 
spc | 178 | 284 2 = 255-2313-2-NDt 975.00/500 TX2SL-5V-Z 
12DC | 1,028) 11.7 2 - 255-2309-5-ND 319 293 260 2.21 | TX2SL-12V 10 2.54 : 
teal oppor | 2400 | 4,114] 58 2 — 255-2310-5-ND 3.77 3.47 3.08 2.62 | TX2SL-24V ‘alls it 4 S83 TES 
24D | 4,114 | 5.8 2 - 255-2310-2-NDt 1155.00/500 TX2SL-24V-Z 2.98 000 i Aivéetion incicanoi 
3pc | 643 | 467 2 = 255-2316-5-ND 319 293 260 2.21 | TX2SS-3V 9.56 
45DC | 145 | 31 2 - 255-2318-5-ND 319 293 260 2.21 | TX2SS-4.5V oooon 1 Coil Latching 
45pC | 145 | 31 2 - SMD Mount | 255-2818-2-NDt 975.00/500 TX2S8-4.5V-Z 
spc | 178 | 284 2 - Non-Latching | 255-2319-5-ND 319 293 260 2.21 | TX2SS-5V 
12DC | 1,028) 11.7 2 - 255-2314-5-ND 319 293 260 2.21 | TX2SS-12V 
2406 | 4,114) 58 2 - 255-2315-5-ND 3.77 347 3.08 2.62 | TX2SS-24V 
480 _| 8,533 | 5.6 2 - 255-2317-5-ND 490 450 4.00 3.40 | TX2SS-48V ; 
tea} oppor | 4506 | 202.5] 22.2 2 05 SMD Mount | 255-2304-2-ND+ 1155.00/500 TX2SA-L-4.5V-Z SS Series 
2400 | 5,760 | 4.2 2 0.5 | 1CoilLatching | 255-2303-5-ND 4.29 3.94 3.50 2.98 | TX2SA-L-24V 
1.5DC | 11.2 | 133.9 2 = 255-2305-5-ND 3.97 3.65 3.24 276 | TX2SA-L2-1.5V a 254 
soc | 45 | 667 | 20 — 255-2306-5-ND 3.97 3.65 3.24 276 | TX2SA-L2-3V Fey esell ea /| 
45DC | 101.2) 44.5 2 - 255-2307-5-ND 4.68 4.30 3.82 3.25 | TX2SA-L2-4.5V F ais Direction Indication 
spc | 125 | 40 2 - SMD Mount | 255-1790-5-ND 3.97 365 324 2.76 | TX2SA-L2-5V noooo—t 
18¢| DPDT spc | 125 | 40 2 — | scoittatching | 295°1790-2-NDt 1215.00/500 TX2SA-L2-5V-Z 2 Coil Latching 
epc | 180 | 33.3 2 - 255-2308-5-ND 397 3.65 3.24 2.76 | TX2SA-L2-6V 
epc | 180 | 33.3 2 - 255-2308-2-NDt 1147.50/500 TX2SA-L2-6V-X 
120¢ | 720 | 167 2 - 255-1495-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TX2SA-L2-12V 
24DC | 2,880] 8.3 2 - 255-1789-5-ND 443 4.08 3.62 3.08 | TX2SA-L2-24V + Tape and Reel (Continued) 
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Signal Relays (Cont) 


Fig. 17 — Fig. 18 — TX and TXS Series - SMD 
TX Series - PCB B - 


8-1.0 
il 
229 
+ Tat 
12 1098 
Direction Indication Direction Indication Direction Indication a4 
Non-Latching 1 Coil Latching 2 Coil Latching srt 42" 3.16 
r 000-4 
7.24 
‘ 000 
Coil | Coil Contact Boal 12-1098 
Contact Coil | Resist.) Current Ratings (A) Additional Digi-Key Price Each Panasonic ie 
Fig.| Arrange. | Voltage | (0) | (mA) | 30VDC 125VAC Features Part No. 1 25 50 100 | PartNo. Long SMD (SA and SL Type) Va Tis 
TXS Series High Sensitivity Relays -—=--.,— J] yt BAS, 
Direction Indication 
4spc | 405 | 114 1 — PC Mount | 555-1897-ND 3.87 3.56 316 269 | TXS2-H-4.5V a1 FS 46 Non-Latching 
‘ . Self Clinch Term. ° i : 2 T 00 024 
3DC | 180 | 167 1 = 255-1988-ND 3.87 3.56 3.16 2.69 | TXS2-3VS 6.24 
aza| ppot | 4500 | 405 | 11.1 1 = 255-1896-ND 3.87 3.56 316 269 | TXS2-4.5V 5 a 10 
epc | 720] 383 1 _ PC Mount | 255-2335-5-ND 3.87 356 3.16 269 | TXS2-6V 5.08 
gpc | 1,620) 56 1 _ Non-Latching | 255-2336-5-ND 3.87 356 3.16 269 | TXS2-9V 
120 | 2,880] 4.2 1 = 255-1895-ND 3.87 3.56 3.16 269 | TXS2-12V Short SMD (SS Type) 
24nc_| 8,229] 29 1 = 255-2334-5-ND 4.56 419 3.72 3.17 | TX82-24V 
3c | 257 | 117 1 = Pc Mount | 205-1899-ND 441 4.05 360 3.06 | TXS2-L-3V 
178] ppot | 450c | 579 | 7.8 1 — | + coi batching | 255°1900-ND 4.41 4.05 360 3.06 | TXS2-L-4.5V 
tape | 4114 | 29 1 = 9 | 255-1898-ND 441 4.05 3.60 3.06 | TXS2-L-12V 
apc | 129 | 23.3 1 = 255-2339-5-ND 456 419 372 3.47 | TXS2-L2-3V 8 54 
a7c| ppot | 4500 | 289 | 15.6 1 _ PC Mount | 255-2340-5-ND 456 419 3.72 347 | TX82-L2-4.5V Fhe 
1200 | 2,057] 58 1 — | 2Coil Latching | 255-2337-5-ND 456 419 3.72 347. | TXS2-L2-12V ; 17.24 
24nc_| 3,840] 6.3 1 = 255-2338-5-ND 456 4.19 3.72 3.17 | TXS2-L2-24V Ze : aa 
aoc | 180 | 167 1 = 255-2341-5-ND 397 365 324 276 | TXS2SA-3V prectonincicaien 
3pc | 180 | 16.7 1 — 255-2341-2-NDt 4215.00/500 TXS2SA-3V-Z 1 Coil Latching 
4500 | 405 | 11.4 1 = 255-1393-5-ND 3.97 365 3.24 276 | TXS2SA-4.5V 
4500 | 405 | 11.4 1 = 255-1393-2-NDt 1215.00/500 TXS2SA-4.5V-Z 
taal ppot | S06 | 720 | 83 1 a SMD Mount | 255-1901-ND 3.97 365 3.24 276 | TXS2SA-6V 
gpc | 1,620) 56 1 = Non-Latching | 255-1902-ND 3.97 365 3.24 276 | TXS2SA-9V 
1200 | 2,880] 4.2 1 = 255-1394-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TXS2SA-12V 
120 | 2,880] 4.2 1 — 255-1394-2-NDt 1215.00/500 TXS2SA-12V-Z F 
24pc | 8,229] 29 1 a 255-1395-5-ND 4.70 4.32 3.84 3.27 | TXS2SA-24V : f 
24nc_| 8,229] 2.9 1 = 255-1395-2-NDt 1440.00/500 TXS2SA-24V-Z ; $3he 
apc | 180 | 16.7 1 = 255-2351-5-ND 397 365 3.24 276 | TXS2SL-3V Direction Indication 
3pc | 180 | 16.7 1 _ 255-2361-2-NDt 1215.00/500 TXS2SL-3V-2 sCéil Catenin 
4500 | 405 | 11.4 1 — 255-2352-5-ND 3.97 3.65 3.24 276 | TXS2SL-4.5V 9g 
4500 | 405 | 11.4 1 = LongSMD | 255-2352-2-ND¢ 1215.00/500 TXS2SL-4.5V-Z 
120 | 2,880] 4.2 1 a Non-Latching | 255-2349-5-ND 3.97 3.65 3.24 276 | TXS2SL-12V 
1200 | 2,880] 4.2 1 — 255-2349-2-NDt 1215.00/500 TXS2SL-12V-2 Fig. 19 — TXD Series 
24nc | 8,229] 29 1 = 255-2350-5-ND 468 4.30 3.82 3.25 | TXS2SL-24V 
24nc_| 8,229] 29 1 = 255-2350-2-NDt 1432.50/500 TXS2SL-24V-Z 
18A| ppoT | 15DC | 45 | 333 1 = 255-2354-5-ND 397 365 3.24 276 | TXS2SS-15V T4245 
150¢ | 45 | 333 1 _ 255-2355-2-NDt 1215.00/500 TXS2SS-1.5V-X < 
150C | 45 | 333 1 = 255-2356-2-NDt 1215.00/500 TXS28S-1.5V-Z 
3pc | 180 | 16.7 1 = 255-2358-5-ND 3.97 365 3.24 276 | TXS2SS-3V 
spc | 180 | 16.7 1 _ ShortSMp | 205"2858-2-NDt 1215.00/500 TXS2S8-3V-Z 
4500 | 405 | 11.4 1 — Non-Latching | 285-2359-5-ND 3.97 365 3.24 276 | TXS2SS-4.5V 
4500 | 405 | 11.4 1 = 255-2359-2-NDt 1215.00/500 TXS28S-4.5V-Z 
120 | 2,880] 4.2 1 _ 255-2353-5-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | TXS2SS-12v 
1200 | 2,880] 4.2 1 — 255-2353-2-NDt 1215.00/500 TXS2S$-12V-Z 
24nc | 8,229] 29 1 = 255-2357-5-ND 4.70 4.32 3.84 3.27 | TX$2SS-24v 
24nc_| 8,229] 29 1 = 255-2357-2-NDt 1432.50/500 TXS28S-24V-2 
45DC | 579 | 78 1 = 255-2343-5-ND 451 414 368 313 | TXS2SA-L-4.5V 
tap! peor | 4500 | 579 | 78 1 — SMD Mount | 255-2343-2-ND¢ 1215.00/500 TXS2SA-L-4.5V-Z 
24pc | 11,520) 2.1 1 — | 1Coil Latching | 255-2342-5-ND 5.05 4.64 412 3.51 | TXS2SA-L-24V 
24pc_| 11,520] 2.1 1 = 255-2342-2-NDt 1545.00/500 TXS2SA-L-24V-Z 
apc | 129 | 233 1 = 255-2347-5-ND 470 432 384 3.27 | TXS2SA-L2-3V 
3pc | 129 | 23.3 1 = 255-2347-2-NDt 1440.00/500 TXS2SA-L2-3V-2 
4.500 | 289 | 15.6 1 = 255-2348-5-ND 4.70 4.32 3.84 3.27 | TXS2SA-L2-4.5V Non-Latching 
tac| ppot | 4500 | 289 | 15.6 1 a SMD Mount | 255-2348-2-ND+ 1440.00/500 TXS2SA-L2-4.5V-Z 
1200 | 2,057} 58 1 — | 2Coil Latching | 255-2345-5-ND 4.70 4.32 3.84 3.27 | TXS2SA-L2-12V 
1200 | 2,057} 58 1 = 255-2345-2-NDt 1440.00/500 TXS2SA-L2-12V-Z 2.54 
24nc | 3,840] 6.3 1 = 255-2346-5-ND 5.32 489 434 3.69 | TXS2SA-L2-24V I rin? 
24nc_| 3,840] 6.3 1 = 255-2346-2-NDt 1627.50/500 TXS2SA-L2-24V-Z ; a 
TXD Series Telecom Relays t 10 2 
spc | 45 | 66.7 2 — 255-2322-5-ND 3.97 365 3.24 276 | TXD2-3V 5.08! : ; iy 
4500 | 101 | 444 2 = 255-2323-5-ND 3.97 3.65 3.24 276 | TXD2-4.5V Long SMD (SA Type 
19a} pot | soc | 125 | 400 | 2 — | Pe Mount | o56.0324-5-ND 3.97 365 324 276 | TXD2-5V Some entre) Z a ae 
420¢ | 720 | 16.7 2 a 9 | 255-2320-5-ND 3.97 3.65 3.24 276 | TXD2-12V Direction Indication 
2400 | 2,504) 9.6 2 i 255-2321-5-ND 451 414 3.68 3.13 | TXD2-24V 2.54 5 16 
spc | 125 | 400 2 _ 255-2327-5-ND 409 3.76 334 284 | TXD2SA-5V 000-4 : 
soc | 125 | 40.0 2 -_ Long smo | 265:2827-2-NDt 1252.50/500 TXD2SA-5V-Z - iia Non-Latehing 
98] DPDT | 120¢ | 720 | 167 2 — Non-Latehing | 255°2325-5-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 | TXD2SA-12V ae 
120C | 720 | 16.7 2 _ 9 | 955-2325-2-NDt 1252.50/500 TXD2SA-12V-Z 5.08 
24nc_| 2,504] 9.6 2 = 255-2326-5-ND 4.68 4.30 3.82 3.25 _| TXD2SA-24V Short SMD (SS Type) 
spc | 125 | 40.0 2 = 255-2333-5-ND 409 3.76 3.34 284 | TXD2SS-5V 
spc | 125 | 40.0 2 _ 255-2333-2-NDt 1252.50/500 TXD2SS-5V-Z 
top| peor | 1206 | 720 | 167 2 = Short SMD | 255-2331-5-ND 4.09 3.76 3.34 284 | TXD2SS-12V frase 
120c | 720 | 16.7 2 = Non-Latching | 255-2331-2-ND¢ 1252.50/500 TXD28$-12V-Z 2.54 4 16 =? 299 
24pc | 2,504] 9.6 2 a 255-2332-5-ND 4.68 4.30 3.82 3.25 | TXD2SS-24V : ltack 
24nc_| 2,504| 9.6 2 = 255-2332-2-NDt 1432.50/500 TXD2SS-24V-Z : Fees 
spc | 166 | 30.0 2 = 255-2330-5-ND 461 4.23 3.76 3.20 | TXD2SL-L-5V t I00 / “42 1098 
spc | 166 | 30.0 2 — 255-2330-2-NDt 1410.00/500 TXD2SL-L-BV-Z B08! Direction Indication 
tac! ppot | 1206 | 960 | 125 2 _ Long SMD | 255-2328-5-ND 461 4.23 3.76 3.20 | TXD2SL-L-12v Long SMD (SL Type) 1 Coil Latching 
120¢ | 960 | 12.5 2 — | 1Coil Latching | 255-2328-2-NDt 1410.00/500 TXD2SL-L-12V-Z 
24pc | 3,388) 7.1 2 = 255-2329-5-ND 5.05 4.64 412 3.51 | TXD2SL-L-24V 
24nc | 3,388) 7.1 2 = 255-2329-2-NDt 1545.00/500 THD2SLL-24V-2_| + Tape and Real 
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Fig. 1 
DK Series - PCB 


Panasonic power Relays 


Panasonic Electric Works 


Dim. in mm 
Contact 
Coil | Coil Ratings (A) 
Contact Coil | Resist.| Curr. 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrange. | Voltage] (9) | (mA)| VDC VAC Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. 1 Coil Latching - 
DK Series General Purpose Relays 2 Reverse Polarity 
3DC 45 | 66.6 10 10 255-2057-ND 8.04 7.38 656 5.58 | DK1A-3V-F 
1a | SPST-NO 5DC 125 | 40 10 10 AgSn0 255-2058-ND 8.04 7.38 656 5.58 | DK1A-5V-F 
12DC | 720 | 16.6 10 10 Sealed 255-2059-ND 8.04 7.38 656 5.58 | DK1A-12V-F 
24DC | 2,880 | 8.3 10 10 255-2060-ND 8.04 7.38 6.56 5.58 | DK1A-24V-F 
5DC 125 | 40 8 8 255-1098-ND 11.81 10.85 9.64 8.20 | DK1A1B-5V 
6DC 180 | 33.3 8 8 255-2188-ND 11.81 10.85 9.64 8.20 | DK1A1B-6V 
1B) Seerel 12DC | 720 | 16.6 8 8 Agcd 255-1099-ND 11.81 10.85 9.64 8.20 | DK1A1B-12V 
24DC | 2,880 | 8.3 8 8 255-1100-ND 11.81 10.85 9.64 8.20 | DK1A1B-24V 
5DC 125 | 40 8 8 255-1601-ND 11.76 10.80 9.60 8.16 | DK2A-5V 
1B DPST 6DC 180 | 33.3 8 8 Agcd 255-2379-ND 11.81 10.85 9.64 8.20 | DK2A-6V 
12DC | 720 | 16.6 8 8 255-1599-ND 11.81 10.85 9.64 8.20 | DK2A-12V 
24DC | 2,880 | 8.3 8 8 255-1600-ND 11.81 10.85 9.64 8.20 | DK2A-24V 
DK Series Latching General Purpose Relays \7 o1.1 
3DC 45 | 66.6 10 10 255-2374-ND 8.04 7.38 656 5.58 | DK1A-L-3V-F = Dual Coil 
5DC 125 | 40 10 10 255-2375-ND 8.04 7.38 6.56 5.58 | DK1A-L-5V-F . Latching 
12DC | 720 | 16.6 10 10 255-2376-ND 8.04 7.38 6.56 5.58 | DK1A-L-12V-F 
3DC 45 | 66.6 10 10 Agno 255-2053-ND 10.29 945 840 7.14 | DK1A-L2-3V-F 
1¢ | SPST-NO 5DC 125 | 40 10 10 Sealed 255-2054-ND 10.29 945 840 7.14 | DK1A-L2-5V-F 
6DC 180 | 33.3 10 10 255-2377-ND 10.29 945 840 7.14 | DK1A-L2-6V-F 
9DC 405 | 22.2 10 10 255-2378-ND 10.29 945 840 7.14 | DK1A-L2-9V-F 
12DC | 720 | 16.6 10 10 255-2055-ND 10.29. 945 840 7.14 | DK1A-L2-12V-F 
24DC | 2,880 | 8.3 10 10 255-2056-ND 10.29. 9.45 840 7.14 | DK1A-L2-24V-F 
spc | 125 | 40 8 8 255-2191-ND 1414 1299 11.54 9.81 | DK1A1B-L2-5V j 
1D | 2x SPST 12DC | 720 | 16.6 8 8 Dual Coil Latching | 255-2189-ND 14.14 12.99 11.54 9.81 | DK1A1B-L2-12V F Dual Coil a 
24DC | 2,880 | 8.3 8 8 255-2190-ND 16.07 14.76 13.12 11.16 | DK1A1B-L2-24V Latching aital ro 
1D DPST 24DC | 2,880 | 8.3 8 8 Sealed 255-1603-ND 13.45 12.36 10.98 9.34 | DK2A-L2-24V i i 8070 6 56 
PCB Mount Relay Socket for DK1A Relays... ..| 255-1101-ND 439 4.03 3.58 3.05 | DK1A-PS 
PCB Mount Relay Socket for DK1A1B and -| 255-1102-ND 436 4.01 3.56 3.03 | DK2A-PS 
DSP Series General Purpose Relays : 
5DC 83 60 5 5 255-1046-ND 7.62 7.00 6.22 5.29 | DSP1-DC5V oe a 2.54 2.54 
spc | 120 | 50 5 5 255-1622-ND 7.62 7.00 6.22 5.29 | DSP1-Dcev poet weer X3 i x4 
on | 2x SPST 9DC 270 | 33.3 5 i) Sealed 255-1623-ND 7.62 7.00 6.22 5.29 | DSP1-DC9V 
12DC | 480 | 25 § 5 255-1047-ND 7.62 7.00 6.22 5.29 | DSP1-DC12V 
24DC | 1,920 | 12.5 5 5 255-1048-ND 7.62 7.00 6.22 5.29 | DSP1-DC24V 
48DC | 7,680 | 6.2 § 6 255-1621-ND 9.56 8.78 7.80 6.63 | DSP1-DC48V 
spc | 83 | 60 8 8 255-1049-ND 6.76 6.21 5.52 4.70 | DSP1A-DC5V 
2B | SPST-NO 12DC | 480 | 25 8 8 Sealed 255-1050-ND 676 6.21 552 4.70 | DSP1A-DC12V 
24DC | 1,920 | 12.5 8 8 255-1051-ND 6.76 6.21 552 4.70 | DSP1A-DC24V 
spc | 83 | 60 5 5 255-1052-ND 747 687 6.10 5.19 | DSP2A-DC5V 
2C | DPST-NO 12DC | 480 | 25 5 5 Sealed 255-1053-ND 747 6.87 6.10 5.19 | DSP2A-DC12V 
24DC | 1,920 | 12.5 § 5 255-1054-ND 747 687 610 5.19 | DSP2A-DC24V 
DSP Series Dual Coil Latching General Purpose Relays 
soc | 83 | 60 5 5 255-1055-ND 8.04 7.38 6.56 5.58 | DSP1-L2-DC5V 
2D DPST 12DC | 480 | 25 § 5 Sealed 255-1056-ND 8.04 7.38 6.56 5.58 | DSP1-L2-DC12V 
24DC | 1,920 | 12.5 5 5 255-1057-ND 8.04 7.38 6.56 5.58 | DSP1-L2-DC24V oe a 
spc | 83 | 60 5 8 255-1620-ND 762 7.00 6.22 5.29 | DSP1A-L2-DC5V eae 
2—| spst | 120¢ | 480 | 255/ 5 8 Sealed 255-1618-ND 762 7.00 6.22 5.29 | DSP1A-L2-DC12V 
24DC | 1,920 | 12.5 5 8 255-1619-ND 7.62 7.00 6.22 5.29 | DSP1A-L2-DC24V 
soc | 83 | 60 5 5 255-1626-ND 8.35 7.68 6.82 5.80 | DSP2A-L2-DC5V 
2F| ppstT | 120¢ | 480 | 255) 5 5 Sealed 255-1624-ND 8.35 7.68 6.82 5.80 | DSP2A-L2-DC12V 
24DC | 1,920 | 12.5 5 5 255-1625-ND 835 7.68 6.82 5.80 | DSP2A-L2-DC24V 
PCB Mount Relay Socket for DSP1A Relays ................00.. scenes 255-1058-ND 2.79 257 2.28 1.94 | DSP1A-PS see 2.54 2 9 1215 16 
PCB Mount Relay Socket for DSP1A-L2 Relays ..| 255-1059-ND 3.28 3.02 2.68 2.28 | DSP1A-PSL2 1x 31x 34 ‘ Kaneda 22PsR- 
PCB Mount Relay Socket for DSP2A and DSP1 Relays . ..| 255-1060-ND 3.85 3.54 314 2.67 | DSP2A-PS 254 | stchina oy { ( 
PCB Mount Relay Socket for DSP2A-L2 and DSP1-L2 Relays .................:.008. 255-1061-ND 412 3.78 3.36 2.86 | DSP2A-PSL2 8 7 é 5 " 2 " 5 
AD@Q Series Power Dual Coil Latching Relays 
3 SpsT 4.5DC | 12.7 | 355.6 _ 30 255-1442-ND 20.48 18.81 16.72 14.22 | ADQ23Q04H 
12DC 90 | 133.3 _ 30 ~~ 255-1443-ND 20.48 18.81 16.72 14.22 | ADQ230012 
HC Series Miniature Power Relays 
jac | 160] 75] — 10 255-1905-ND 745 684 6.08 5.17 | HC1-H-DC12V wi 2.54 8012 
Plug-In Y Dual Coil 
24DC | 650 | 37 - 10 255-1906-ND 745 6.84 6.08 5.17 | HC1-H-DC24V Latching 
an| spor | 24ac | — | 50] — 10 255-1908-ND 747 687 6.10 5.19 | HC1-HP-AG24V 
115ac| — | 37) — 10 PC Mount | 255-1907-ND 8.82 8.10 7.20 6.12 | HC1-HP-AC115V 
1i5ac| — | 37] — 10 255-1910-ND 12.25 11.25 10.00 8.50 | HC1E-HP-AC115V 
24DC | 650 | 37 _ 10 PC Mount 255-1909-ND 7.45 6.84 6.08 5.17 | HC1-HP-DC24V 
15ac| — | 119) 7 7 Plug-In 255-1627-ND 10.07 9.25 8.22 6.99 | HC2-H-AC115V 2.54 
24oac| — | 65]; — 7 255-2205-ND 11.74 10.78 9.58 8.15 | HC2-H-AC240V + Dual Coil 
2.54 
4B DPDT 12DC | 160 | 75 if 7 Plug-In 255-1628-ND 8.82 8.10 7.20 6.12 | HC2-H-DC12V x3 Latching 
24DC | 650 | 37 7 ia 255-1912-ND 882 8.10 7.20 6.12 | HC2-H-DC24V 
24AC 35 25 3 7 Plug-In 255-1914-ND 12.69 11.66 10.36 8.81 | HC2E-H-AC24V 
i20c | 160 | 75 3 7 Plug-In 255-1915-ND 12.69 11.66 10.36 8.81 | HC2E-H-DC12V Fig. 3 
zac | — | 50; — 7 PC Mount | 205-2206-ND 8.82 810 7.20 6.12 | HC2-HP-AC24V AD@ Series 
4B DPDT 115AC | — | 11.9 3 7 255-1916-ND 14.28 13.12 11.66 9.92 | HC2E-HP-AC115V e~ 250 
24pc | 650 | 37 3 7 PC Mount —_| 255-1917-ND 12.69 11.66 10.36 8.81 _| HC2E-HP-DC24V r [5-98 Reset | Set 
2aac | — | 50] — 7 Plug-In 255-2207-ND 9.60 8.82 7.84 6.67 | HC3-H-AC24V #220 
4C 3PDT 24DC | 650 | 37 = 7 Plug-In 255-2208-ND 960 882 7.84 6.67 | HC3-H-DC24V 
24DC | 650 | 37 _— va PC Mount 255-2209-ND 9.60 8.82 7.84 6.67 | HC3-HP-DC24V : 
(Continued) 
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Panasonic Power Relays (cont) (Ome Fig. 4 
Panasonic Electric Works “ HC Series- PCB 
Contact 
Coil | Coil Ratings (A) 
Contact Coil | Resist.| Curr. 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrange. | Voltage) (Q) | (mA) voc VAC Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
4D 4PDT 24DC | 650 | 37 al 5 Plug-In 255-1631-ND 10.27. 943 838 7.13 | HC4-H-DC24V 
4E 4PDT 115AC | — | 11.9 _ 5 Plug-In with LED | 255-1918-ND 13.65 12.54 11.14 9.47 | HC4-HL-AC115V 
4F 4PDT 24DC | 650 | 37 _ 5 Plug-In with LED | 255-1919-ND 14.36 13.19 11.72 9.97 | HC4-HL-DC24V 
115AC | — | 11.9 — 5 255-1632-ND 11.59 10.65 9.46 8.05 | HC4-HP-AC115V 
12DC | 160 | 75 _ 5 PC Mount 255-1920-ND 10.27. 9.43 8.38 7.13 | HC4-HP-DC12V 
24DC | 650 | 37 _ 5 255-1921-ND 10.27 943 8.38 7.13 | HC4-HP-DC24V 
a vat 240AC | — 6.0 _ 3 Sealed Plug-In | 255-1922-ND 16.59 15.24 13.54 11.51 | HC4D-H-AC240V 
24DC | 650 | 37 _ 2 PC Mount 255-2211-ND 14.50 13.32 11.84 10.07 | HC4E-HP-DC24V 
48DC | 2,600 | 18.5 _ 2 255-1924-ND 14.50 13.32 11.84 10.07 | HC4E-HP-DC48V 
4F 4PDT 24DC | 650 | 37 _ 2 Sealed with LED | 255-1925-ND 23.15 21.27 18.90 16.07 | HC4E-L-DC24V 
PC Board Socket with hold-down clip for SPDT HC1 Relays...................:.0008. 255-1941-ND 142 131 1.16 99 | HC1-PS-K 
PC Board Socket with hold-down clip for DPDT HC2 Series . .| 255-1629-ND 149 138 1.22 1.04 | HC2-PS-K 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for HC2 Series . 255-1630-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 | HC2-SF-K 
Din Rail Socket Screw terminal with hold-down clip for HC2 Relay. 255-1942-ND 142 131 1.16 .99 | HC2-SFD-K 
Socket Screw terminal with hold-down clip for Slim HC2 Relay 255-1943-ND 434 3.99 3.54 3.01 | HC2-SFD-S 
Socket Solder Tab with hold-down clip for HC2 Relay ..| 255-1944-ND 1.25 115 1.02 87 | HC2-SS-K 
PC Board Socket with hold-down clip for 3PDT HC3 Relays . ..| 255-2210-ND 1.57 144 1.28 1.09 | HC3-PS-K 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for 3PDT HC3 Series --| 255-1840-ND 613 563 5.00 4.25 | HC3-SFD-K 
PC Board Socket with hold-down clip for 4PDT HC4 Series . ..| 255-1633-ND 1.72 158 1.40 1.19 | HC4-PS-K 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for 4PDT HC4 Series -| 255-1841-ND 715 6.57 5.84 4.97 | HC4-SFD-K 
HE Series Power Relays 
24AC | 300 | 74 _ 30 255-1640-ND 20.68 18.99 16.88 14.35 | HE1AN-AC24V 
120AC | 5,200 | 22.1 _— 30 QC Terminal 255-1638-ND 20.68 18.99 16.88 14.35 | HE1AN-AC120V 
240AC | 20,800) 10.8 _ 30 255-1639-ND 20.68 18.99 16.88 14.35 | HE1AN-AC240V Fig. 5 2045 40.0 + 
HE Series rer 
12DC 75 | 160 _ 30 A 255-1641-ND 17.22 15.82 14.06 11.96 | HE1AN-DC12V NEMA and 
QC Terminal Wide Pitch 47.6 
5A SPST 24DC | 300 | 80 _ 30 255-1642-ND 17.22 15.82 14.06 11.96 | HE1AN-DC24V acqgy Sear 4 
120AC | 5,200 | 22.1 — 30 Screw Terminal 255-1651-ND 26.53 24.37 21.66 18.42 | HE1AN-S-AC120V 7 
240AC | 20,800) 22.1 = 30 255-1652-ND 26.53 24.37 21.66 18.42 | HE1AN-S-AC240V 
12DC 75 | 160 _ 30 A 255-1653-ND 24.67 22.66 20.14 17.12 | HEIAN-S-DC12V 
Screw Terminal 
24DC | 300 | 80 _ 30 255-1654-ND 24.67 22.66 20.14 17.12 | HE1AN-S-DC24V 
sa) spst | 1206 | 75 | 160) — — 30 | Screw Terminal |ocs +657-ND 21.00 19.29 17.14 14.57 | HEIAN-SW-DC24V - 
24DC | 300 | 80 _ 30 with Wide Pitch Fig. 6 
120ac | 5,200] 221] — 30 | 255-1646-ND 20.68 18.99 16.88 14.35 | HE1AN-0-AC120V ed eres 
NEMA Terminal PCB 
240AC | 20,800) 10.8 = 30 255-1647-ND 20.68 18.99 16.88 14.35 | HE1AN-Q-AC240V 
5A SPST 12DC 75 | 160 _ 30 255-1648-ND 17.22 15.82 14.06 11.96 | HE1AN-Q-DC12V 
24DC | 300 | 80 _ 30 NEMA Terminal | 255-1649-ND 17.22 15.82 14.06 11.96 | HE1AN-Q-DC24V 
48DC | 1,200} 40 _ 30 255-1650-ND 17.22 15.82 14.06 11.96 | HE1AN-Q-DC48V 
120AC | 5,200 | 22.1 _ 25 QC Terminal 255-1658-ND 21.76 19.98 17.76 15.10 | HE2AN-AC120V 
240AC | 20,800) 10.8 _ 25 255-1485-ND 21.76 19.98 17.76 15.10 | HE2AN-AC240V 
12DC 75 | 160 — 25 255-1659-ND 18.15 16.68 14.82 12.60 | HE2AN-DC12V O33 5 14.4 
24DC | 300 | 80 = 25 QC Terminal 255-1660-ND 18.15 16.68 14.82 12.60 | HE2AN-DC24V ww Tegeeecll 
5B DPST 48DC | 1,200} 40 _ 25 255-1661-ND 18.15 16.68 14.82 12.60 | HE2AN-DC48V 
120AC | 5,200 | 22.1 _ 25 Screw Terminal 255-1667-ND 27.37 25.14 22.34 18.99 | HE2AN-S-AC120V 
240AC | 20,800) 10.8 _ 25 255-1668-ND 27.37 25.14 22.34 18.99 | HE2AN-S-AC240V 
12DC 75 | 160 — 25 Serow Terninal 255-1669-ND 25.60 23.52 20.90 17.77 | HE2AN-S-DC12V 
24DC | 300 | 80 _ 25 255-1670-ND 25.60 23.52 20.90 17.77 | HE2AN-S-DC24V 
58) opst | t20c | 75 | 160; — 25 | SorewTerminal tore 673. 24.89 22.86 20.32 17.28 | HE2AN-SW-DC12V 
with Wide Pitch 
58 pPsT 240AC | 20,800] 10.8 _ 25 NEMA Terminal | 255-1486-ND 21.76 19.98 17.76 15.10 | HE2AN-Q-AC240V 
12DC 75 | 160 _ 25 NEMA Terminal | 255-1664-ND 18.15 16.68 14.82 12.60 | HE2AN-Q-DC12V 
HJ Series General Purpose Power Relays 
6A DPDT 24DC | 650 | 37 = 7 _- 255-1679-ND 5.07 466 4.14 3.52 | HJ2-DC24V 
6B 4PDT 240AC | — 6.4 — 5 - 255-1686-ND 6.93 6.37 5.66 4.82 | HJ4-AC240V 
12DC | 160 | 75 _ 5 - 255-1687-ND 6.22 480 4.26 3.63 | HJ4-DC12V 
6C 4PDT 120AC | — | 10.3 — 5 With LED 255-1689-ND 7.01 644 5.72 4.87 | HJ4-L-AC120V 
240AC | — 6.4 _ 5 255-1690-ND 7.74 7.11 632 5.38 | HJ4-L-AC240V 
6D 4PDT 12DC | 160 | 75 — 5 With LED 255-1691-ND 6.93 545 484 412 | HJ4-L-DC12V 
24DC | 650 | 37 _ 5 255-1692-ND 613 563 5.00 4.25 | HJ4-L-DC24V 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for DPDT HJ2 Series.....................0008 255-1838-ND 3.33 3.06 2.72 2.32 | HJ2-SFD-S 
Din Rail Mount Screw Terminal Socket for 4PDT HJ4 Series .... .| 255-1839-ND 458 4.21 3.74 3.18 | HJ4-SFD-S 
HG Series Relays 
7 DPDT 12DC | 100 |119.6 _ 20 Plug-In 255-2213-ND 25.63 23.54 20.92 17.79 | HG2-DC12V 
HL Series Relays we z% 
5 COM 2 5 
24ac | — | 50 | 10 10 Plug-In 255-2214-ND 9.63 885 7.86 6.69 | HL2-H-AC24V PCB Type 7.8 HeB™ oe 4 8 
24+ Hole Spacing von amt 
8 DPDT 12DC | 160 | 75 10 10 255-2216-ND 9.63 885 7.86 6.69 | HL2-HP-DC12V “| (Top Mount only) SPST-NO DPST-NO 
24DC | 650 | 37 10 10 PC Mount 255-2217-ND 9.63 8.85 7.86 6.69 | HL2-HP-DC24V 30.5 
110DC | 10,000) 10 10 10 255-2215-ND 11.07 10.17 9.04 7.69 | HL2-HP-DC110V D< Coil > 9! 
PCB Mount Socket for SP/DP Plug-In Rela 255-2218-ND 1.62 149 132 1413 | HL2-PS-K oe pe COM Sma? 
Ss Slim and Compact Relays ~“< ae 4a “hs 
Top Mount 10.16 
12DC | 270 | 44.2 5 255-1509-ND 5.27 4.84 4.30 3.66 | AHN22012 t t patty 
24DC | 1,090 | 22.1 5 255-1510-ND 5.46 5.02 446 3.80 | AHN22024 Plug-In Type ace 
9 | DPOT _ eet 
24AC — | 465 § 255-1861-ND 5.59 513 456 3.88 | AHN21024 3-D not shown 201.2 15.24 
aoac| — | 97] 5 255-1506-ND 6.15 5.65 5.02 4.27 _| AHN210X1 (Continued) 
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Panasonic power Relays (cont) 2) Fig. 11 
Panasonic Electric Works JK Series - PCB 
Contact 
Coil | Coil Ratings (A) 
Contact Coil | Resist. | Curr. 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrange. | Voltage) (Q) | (mA) voc VAC Features Part No. 1 25 50 100 | PartNo. 
o | oppor | 220ac | — | 5.0 5 5 = 255-1862-ND 7.23 6.64 5.90 5.02 | AHN210Y2 
jap | 270 | 442] 5 5 With LED | 255-1512-ND 6.25 5.74 5.10 4.34 | AHN22112 
Screw Terminal Socket - DIN Rail Type for AHN Relays ................0.:00eeeeeeeee 255-1802-ND 5.46 5.02 4.46 3.80 | AHNA21 Fig 42 
Ig. 
JC Series Compact Power PCB Relays oa Series - PCB 
soc | 40 | 425] 15 15 TV-@Inrush | 255-2880-ND 5.56 511 4.54 3.86 | JCIAF-DCSV-F 
10 | SPST-No | 120c | 160 | 75 | 15 15 AgSn02 255-2381-ND 613 5.63 5.00 4.25 | JCIAF-DC12V-F 
24pc | 640 | 37.5] 15 15 255-2382-ND 613 5.63 5.00 4.25 | JC1AF-DC24V-F 
spc | 36 |1388] 10 10 255-2383-ND 3.58 3.29 292 2.49 | JC2AF-DCBV-F 
toc! ppst.no | 50° | 36 |1666] 10 10 Tv-5 Inrush | 255-2384-ND 7411 653 5.80 4.93 | JC2AF-DC6V-F 
j20c | 144 | 833) 10 10 AgSn02 255-2385-ND 7411 653 5.80 4.93 | JC2AF-DC12V-F 
24pe | 576 | 416] 10 10 255-2386-ND 741 6.53 5.80 4.93 | JC2AF-DC24V-F 
JC Series Compact Power Relays Fig. 13 
spc | 36 |1666) 10 10 Tv-5Inrush | 255-2365-ND 741 653 5.80 4.93 | JC2AF-S-DC6V-F JJM Series - PCB 
jane | 144 | 833) 10 10 Plug-In 255-2366-ND 7411 653 5.80 4.93 | JC2AF-S-DC12V-F 
top! ppst-no |240¢ | 576 | 416] 10 10 AgSn02 255-2367-ND 711 6.53 5.80 4.93 | JC2AF-S-DC24V-F 
j2pc | 144 | 833] 10 10 TW-5 Inrush | 955-387-ND 741 653 5.80 4.93 | JC2AF-TM-DC12V-F 
24nc | 576 | 41.6] 10 10 ye 255-2388-ND 7411 6.53 5.80 4.93 | JC2AF-TM-DC24V-F 
JK Series Slim High Capacity Power Relays 
a1 | spst | 506 | 125 | 40 5 8 255-1371-ND 316 291 258 2.20 | JKIAP-5V 
i20c | 720 | 17 5 8 7 255-1372-ND 3.45 318 282 2.40 | JKIAP-12V Fig. 14 
JM Series Power Relays JQ Series - PCB 
soc | 278 | 180; 20 2 255-1122-ND 5.24 4.82 4.28 3.64 | JM1AN-TMP-DCSV 
12| sPsT-No | 120c | 160 | 75 | 20 20 = 255-1123-ND 5.24 4.82 4.28 3.64 | JM1AN-TMP-DC12V 
24nc | 640 | 375] 20 20 255-1124-ND 5.24 4.82 4.28 3.64 | JM1AN-TMP-DC24V 
JJM Automotive Relays 
13. | spot | 1200 | 225 |533| 20 — Sealed Case _ | 255-2220-ND 257 237 240 1.79 | JJM1-12V 
JQ Series High Noise Immunity Power Relays 
spc | 625 | 80 5 5 255-1263-ND 3.58 3.29 292 249 | JO1-5V 
14a} spot | i20c | 360 | 333] 5 5 AgCd 255-1264-ND 3.58 3.29 292 249 | JO1-tav 
24nc | 1,440] 16.7) 5 5 255-1265-ND 3.58 3.29 292 249 | JO1-24v 
spc | 125 | 40 5 5 255-1463-ND 3.26 3.00 266 227 | JQ1A-5V 
j20c | 720 | 167) 5 5 AgCd 255-1464-ND 3.26 3.00 266 227 | JO1A-12v 
24nc | 2,880 | 8.3 5 5 255-1465-ND 3.26 3.00 266 227 | JO1A-24v 
14B SPST Z a JS Series - PCB 
spc | 125 | 40 5 10 Agta 255-1703-ND 3.58 3.29 292 2.49 | JQ1AP-5V 
q20c | 720 | 16.7) 5 10 bigh Capacity | 222 1701-NO 3.58 3.29 292 249 | JQ1AP-12V 
24pc | 2,880 | 8.3 5 10 gn Capacity | 955-1702-ND 3.58 3.29 292 2.49 | JQ1AP-24V 
spc | 625 | 80 5 10 255-1933-ND 3.92 360 3.20 272 | JO1P-5V 
gpc | 2025) 444; 5 10 Agcd 255-1934-ND 3.92 360 3.20 272 | JO1P-9V 
j20c | 360 | 333) 5 10 High Capacity | 255-1704-ND 3.92 360 3.20 272 | JO1P-t2v 
4a} spot | 240C | 1,440] 16.7]; 5 10 255-1705-ND 3.92 360 3.20 272 | JO1P-24v 
spc | 625 | 80 5 5 255-2073-ND 3.58 3.29 292 249 | JQ1-5V-F 
i20c | 360 | 333) 5 5 AgSn0 255-2074-ND 3.58 3.29 292 249 | JO1-12V-F 
2apc | 1440] 16.7) 5 5 255-2075-ND 3.58 3.29 292 249 | JO1-24V-F 
spc | 125 | 40 5 5 255-2067-ND 3.26 3.00 266 2.27 | JQIA-SV-F Fig. 16 
y20c | 720 | 16.7) 5 5 AgSn0 255-2068-ND 3.26 3.00 266 2.27 | JQIA-12V-F CP Series - 
waa} gps | 2400 | 2880 | 83 5 5 255-2069-ND 3.26 3.00 266 2.27 | JOIA-24V-F 
spc | 125 | 40 5 10 Agno 255-2070-ND 3.58 3.29 292 2.49 | JOIAP-5V-F 
y20c | 720 | 16.7) 5 10 high Capacity |22°2071-NO 3.58 3.29 292 249 | JQIAP-12V-F 
24nc | 2,880 | 8.3 5 10 igh Capacity | 556-9072-ND 3.58 3.29 2.92 2.49 | JQ1AP-24V-F 
spc | 625 | 80 5 10 Agsno 255-2076-ND 3.92 360 3.20 272 | JQ1P-5V-F 
14a} spot | i20c | 360 | 333] 5 10 bigh Capacity | 22°2077-NO 3.92 360 3.20 272 | JQIP-12V-F 
24pc | 1,440] 16.7) 5 10 igh Capacity | 555-0078-ND 3.92 360 3.20 272 | JO1P-24v-F 
JS Series Power Relays 
soc | 694] 72] — 10 255-1103-ND 130 120 106 91 |JSt-5V 
spc | 100 | 60 | — 10 255-1707-ND 130 1.20 106 91 | JSt-6v : 7 - - 
tsa| spor | 90C | 225 | 40; — 10 Agcd 255-1708-ND 130 1.20 106 91 |ust-9v Ae 7 CF Series - | Fig. 18 CM Series - PCB 
20c | 400 | 30) — 10 ___| Class E Insulation | 255-1104-ND 130 1.20 1.06 91 | JSt-12V 
24nc | 1,600] 15) — 10 255-1105-ND 142 131 1416 99 | JS1-24v ; MPa 
4s0c | 6400/75; — 10 255-1706-ND 172 158 140 1.19 | JS1-48V 
soc | 694] 72; — 10 255-1106-ND 1.25 115 1.02 87 | JS1A-5V r 
tsp} spst_ | 1206] 400 | 30} — 10 AgCd 255-1107-ND 1.25 115 1.02 87 | JStA-t2V 
24nc | 1,600] 15 | — 10 | Class E Insulation | 255-1108-ND 1.27 147 1.04 89 | JStA-24V 
4g0c | 6400/75; — 10 255-1709-ND 1.67 153 136 1.16 | JS1A-48V 
soc | 694] 72; — 10 255-2064-ND 130 1.20 1.06 91 | JSt-5V-F 
spc | 100 | 60 | — 10 AgSn0 255-2221-ND 130 1.20 1.06 91 | JSt-6V-F 
15a] spoT | 90C | 225 | 40] — 10 | circe ingulation | 25-2065-ND 130 1.20 1.06 91 | JSt-9v-F 
j20c | 400 | 30) — 10 255-2080-ND 130 1.20 1.06 91 | JSt1-12V-F 
zane | 1,600] 15 | — 10 255-2066-ND 142 1.31 116 99 | JS1-24V-F 
soc | 694] 72] — 10 255-2061-ND 1.25 115 1.02 87 | JS1A-5V-F 
goc | 225 | 40; — 10 AgSn0 255-2062-ND 1.25 115 1.02 87 | JS1A-9V-F 
y20c | 400 | 30] — 10 | Class E Insulation | 255-2081-ND 1.25 115 1.02 87 | JSTA-12V-F 808508508 0.912 14 org 14 
tsp} spst 2406 | 1,600| 15 | — 10 255-2063-ND 1.27147 1.04 89 | JSTA-24V-F a eet 
soc | 694| 72; — 10 255-1712-ND 1.27 147 1.04 89 | JS1A-B-BV-F + 46 4 72) 
goc | 225 | 40) — 10 AgSn0 255-1713-ND 127 117 1.04 89 | JS1A-B-9V-F 5.08 6.08608 "000 
i20¢ | 400 | 30 - 10 | Class B Insulation | 255-1710-ND 4.27 447 1.04 89 | JS1A-B-12V-F ene 
24pc | 1,600] 15 | — 10 255-1711-ND 130 1.20 1.06 91 | JS1A-B-24V-F (Continued) 
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Panasonic power Relays (Cont.) 


Panasonic Electric Works 


Contact 
Coil | Coil Ratings (A) 
Contact Coil | Resist.| Curr. 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrange. | Voltage} (Q) | (mA) voc VAC Features Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
5DC 69.4 | 72 _ 10 255-1717-ND 142 131 1.16 99 | JS1-B-5V-F 
9DC 225 | 40 _ 10 AgSnO 255-1718-ND 142 131 1.16 99 | JS1-B-9V-F 
15A SPDT 12DC | 400 | 30 _ 10 Class B Insulation | 255-1715-ND 142 131 1.16 99 | JS1-B-12V-F 
24DC | 1,600 | 15 = 10 255-1716-ND 145 133 1.18 1.01 | JS1-B-24V-F 
12DC | 400 | 30 - 10 Class B Insulation 255-1714-ND 142 131 1.16 99 | JS1-B-12V 
48DC | 6,400] 7.5 - 10 255-2222-ND 189 1.74 154 1.31 | JS1-B-48V 
CP Series Mini Automotive Relay 
16A SPDT 12DC | 180 | 53 20 - Low Pro-Sealed | 255-1939-ND 2.65 243 2.16 1.84 | CP1-12V 
16B| SPST-NO | 12DC | 180 | 53 20 = Low Pro-Sealed | 255-1940-ND 2.50 2.30 2.04 1.74 | CP1A-12V 
CF Series Dual Automotive Relay 
17 | 2xSPDT | 12DC | 225 | 53.3 30 =— Twin Relay 255-2182-ND 5.12 4.71 418 3.56 | CF2-12V 
CM Series Automotive Relay 
12DC 96 | 125 35 =_ Plug-In 255-2183-ND 3.53 3.24 2.88 2.45 | CM1-12V 
18 SPDT 12DC 96 | 125 35 =_ with Diode 255-2184-ND 3.63 3.33 2.96 2.52 | CM1-D-12V 
12DC 96 | 125 35 _ with Resistor | 255-2185-ND 3.48 3.20 2.84 2.42 | CM1-R-12V 
12DC 96 | 125 35 _- PCB with Resistor | 255-2186-ND 3.58 3.29 2.92 2.49 | CM1-R-P-12V 
CT Series Dual Automotive Relay 
19A| 2xSPDT | 12DC | 180 | 53.3 20 =- Twin Relay 8Pin | 255-1851-ND 3.63 3.33 2.96 2.52 | ACT212 
19B| 2xSPDT | 12DC | 180 | 53.3 20 _ Twin Relay 10Pin | 255-1852-ND 3.63 3.33 2.96 2.52 | ACT512 
CB Series ISO Automotive Relays 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC .250” QC Sealed | 255-1825-ND 441 405 3.60 3.06 | CB1-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC with Diode =| 255-2159-ND 4.70 432 3.84 3.27 | CB1-D-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC w/ Molded Brkt.) 255-1830-ND 458 4.21 3.74 3.18 | CB1-M-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC PCB Fully Sealed | 255-1832-ND 441 4.05 3.60 3.06 | CB1-P-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC with Resistor | 255-2161-ND 446 410 3.64 3.10 | CB1-R-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC w/ Molded Brkt.) 255-2163-ND 466 4.28 3.80 3.23 | CB1-R-M-12V 
20A SPDT 12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC Weather Proof | 255-2164-ND 5.00 4.59 4.08 3.47 | CB1-R-SM-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC Weather Proof | 255-2165-ND 6.15 4.73 4.20 3.57 _ | CB1-WM-12V 
24DC | 320 | 75 20A@28VDC .250” QC Sealed | 255-1824-ND 4.70 432 3.84 3.27 | CB1-24V 
24DC | 320 | 75 20A@28VDC QC with Diode | 255-2160-ND 4.95 455 4.04 3.44 | CB1-D-24V 
24DC | 411 58 20A@28VDC QC w/ Molded Brkt.) 255-1831-ND 485 446 3.96 3.37 | CB1-M-24V 
24DC | 320 | 75 20A@28VDC QC with Resistor | 255-2162-ND 4.75 437 3.8 3.30 | CB1-R-24V 
24DC | 411 58 20A@28VDC PCB Fully Sealed | 255-1833-ND 4.70 4.32 3.84 3.27 | CB1-P-24V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC .250” QC Sealed | 255-1826-ND 419 385 342 2.91 | CB1A-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC with Diode | 255-2166-ND 443 4.08 3.62 3.08 | CB1A-D-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC PCB with Diode | 255-2168-ND 443 4.08 3.62 3.08 | CB1A-D-P-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC w/ Molded Brkt.) 255-1828-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 | CBIA-M-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC PCB Mount 255-1834-ND 419 385 3.42 2.91 | CBIA-P-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC with Resistor | 255-2169-ND 4.26 3.92 3.48 2.96 | CBIA-R-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC w/ Molded Brkt.| 255-2171-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 | CBIA-R-M-12V 
208 | SPST-NO 24DC | 411 58 20A@28VDC .250" QC 255-1827-ND 443 4.08 3.62 3.08 | CB1A-24V 
24DC | 411 58 20A@28VDC QC with Diode =| 255-2167-ND 473 435 3.86 3.29 | CB1A-D-24V 
24DC | 411 58 20A@28VDC QC w/ Molded Brkt.) 255-1829-ND 466 4.28 3.80 3.23 | CBIA-M-24V 
24DC | 411 58 20A@28VDC PCB Fully Sealed | 255-1835-ND 443° 4.08 3.62 3.08 | CBIA-P-24V 
24DC | 411 58 20A@28VDC QC with Resistor | 255-2170-ND 453 417 3.70 3.15 | CB1A-R-24V 
j20c | 103 | 117] 40a@14voc QC Flux Sealed | 255-2172-ND 412 3.78 3.36 2.86 | CBIAF-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC PCB Flux Sealed | 255-2175-ND 412 3.78 3.36 2.86 | CBIAF-P-12V 
24DC | 411 58 20A@28VDC QC Flux Sealed | 255-2174-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 | CBIAF-24V 
24DC | 411 58 20A@28VDC PCB Flux Sealed | 255-2176-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 | CBIAF-P-24V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC Flux Resistant | 255-2179-ND 4.36 4.01 3.56 3.03 | CBIF-12V 
20A SPDT 12DC | 103 | 117 40A@14VDC QC with Resistor | 255-2181-ND 441 405 3.60 3.06 | CBIF-R-12V 
12DC | 103 | 117 40A@14VDC PCB Flux Sealed | 255-2180-ND 436 4.01 3.56 3.03 | CBIF-P-12V 
CB Series ISO Automotive High Capacity Relays 
12DC | 103 | 117 70A@14VDC .375” QC 255-2082-ND 5.51 5.07 4.50 3.83 | CBIAH-12V 
12DC | 103 | 117 70A@14VDC QC w/ Molded Brkt.) 255-2079-ND 5.59 513 456 3.88 | CBIAH-M-12V 
20B| SPST-NO | 12DC | 103 | 117 70A@14VDC PCB Mount 255-2177-ND 5.81 5.34 4.74 4.03 | CB1AH-P-12V 
24DC | 320 | 75 20A@28VDC .375” QC 255-2083-ND 5.71 5.25 4.66 3.97 | CBIAH-24V 
24DC | 411 58 20A@28VDC PCB Mount 255-2178-ND 4.95 455 404 3.44 | CBIAH-P-24V 
JSM Series Automotive Power Relays 
O1A SPDT 12DC | 225 | 53.3 10 _ _ 255-1239-ND 1.42 131 1.16 99 | JSM1-12V-4 
12DC | 225 | 53.3 15 _ High Capacity | 255-1240-ND 1.54 142 1.26 1.08 | JSM1-12V-5 
21B| spsT-No | 120c | 225 |533] 10 — — 255-2223-ND 130 1.20 1.06 91 | JSM1A-12V-4 
JTN Series Economical Relays 
12DC | 180 | — _ 30 : 255-1719-ND 3.38 3.11 2.76 2.35 | JTNIAS-PA-F-DC12V 
B2A) SPST-NO | anc | 720 | — | — 30 _| “ass Finsulation | 555 s790.no 3.45 3.18 2.82 2.40 | JTNIAS-PA-F-DC24V 
soc | 31 |— |] — 30 255-1487-ND 3.65 3.36 2.98 2.54 | JTN1AS-TMP-F-DC5V 
6DC 45 - _ 30 : 255-2224-ND 3.65 3.36 2.98 2.54 | JTNIAS-TMP-F-DC6V 
238A) SPSTNO | tone | 180 | — | — ao | OSS Finsulation oes 7o4-ND 3.65 3.36 298 254 | JTNIAS-TMP-F-CtaV 
240C | 720 | — - 30 255-1722-ND 3.72 3.42 3.04 2.59 | JTNIAS-TMP-F-C24V 
soc | 31 | 161) — 20 255-1879-ND 3.65 3.36 2.98 2.54 | JTN1S-PA-F-DC5V 
228] spot | 120c | 180 |666] — 20 | Class F Insulation | 255-1723-ND 3.65 336 2.98 2.54 | JTN1S-PA-F-DC12V 
24DC | 720 | 33.3 - 20 255-1878-ND 3.72 3.42 3.04 2.59 | JTN1S-PA-F-DC24V 
238| spot | 120c | 180 | — | — 20 _| Class F Insulation | 255-1724-ND 3.90 358 318 271 | JTN1S-TMP-F-DC12V 
JV Series Flat Power Relays 
4.5DC | 101 | 44.4 10 16 255-2360-ND 2.03 1.87 1.66 1.42 | JVN1A-4.5V-F 
6DC 180 | 33.3 10 16 Sealed Relay 255-2361-ND 644 592 526 4.48 | JVNIA-6V-F 
24 | SPST-NO | 12DC | 720 | 16.7 10 16 AgSno2 255-2362-ND 644 592 5.26 4.48 | JVNIA-12V-F 
18DC | 1,620 | 11.1 10 16 " 255-2363-ND 644 592 5.26 4.48 | JVNIA-18V-F 
24DC | 2,880] 83 10 16 255-2364-ND 6.62 6.08 540 4.59 | JVN1A-24V-F 
JW Series Power Relays 
5DC 47 | 106 10 10 : 255-1113-ND 2.25 2.07 1.84 1.57 | JWIFSN-DC5V 
25a} SPOT | enc | 68 | sa | 10 to _| “ass E Insulation | 955 4731-np 2.25 2.07 1.84 _1.57_| JWIFSN-DC6V 
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Panasonic power Relays (cont) 


Panasonic Electric Works 


Contact 
Coil | Coil Ratings (A) 
Contact Coil | Resist.| Curr. 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrange. | Voltage) (Q) | (mA) voc VAC Features Part No. 4 25 50 100 | PartNo. 
9DC | 155 | 58 10 10 255-1488-ND 2.25 2.07 1.84 1.57 | JWIFSN-DC9V 
12DC | 270 | 44 10 10 Glass E Insulati 255-1114-ND 2.25 2.07 1.84 1.57 | JWIFSN-DC12V 
24D¢ | 1,100/ 168) 10 10 ass f insulation | 965-1115-ND 2.35 216 1.92 1.64 | JW1FSN-DC24v 
48DC | 4,400] 11 10 10 255-1730-ND 245 2.25 2.00 1.70 | JWIFSN-DC48V 
BSA || = SEDT 5DC 47 | 106 10 10 255-1728-ND 2.33 214 1.90 1.62 | JWIFSN-B-DC5V 
9DC | 155 | 58 10 10 Class B Insulation | 200°1729-NO 2.33 214 1.90 1.62 | JWIFSN-B-DC9V 
12DC | 270 | 44 10 10 255-1726-ND 2.33 214 1.90 1.62 | JWIFSN-B-DC12V 
24DC | 1,100 | 22 10 10 255-1727-ND 2.38 219 1.94 1.65 | JWIFSN-B-DC24V 
5DC 47 | 106 5 5 255-2225-ND 243 2.23 1.98 1.69 | JW2ASN-DC5V 
25B| DPST-NO | 12DC | 270 | 44 5 5 Class E Insulation | 255-1733-ND 247 2.28 2.02 1.72 | JW2ASN-DC12V 
24DC | 1,100 | 22 5 5 255-1734-ND 247 2.28 2.02 1.72 | JW2ASN-DC24V 
5DC 47 | 106 5 5 255-1116-ND 255 234 2.08 1.77 | JW2SN-DC5V 
6DC 68 | 88 5 5 255-1735-ND 255 234 2.08 1.77 | JW2SN-DC6V 
9DC | 155 | 58 5 5 Class E Insulation | 222°1736-ND 255 2.34 2.08 1.77 | JW2SN-DC9V 
12DC | 270 | 44 5 5 255-1117-ND 255 2.34 2.08 1.77 | JW2SN-DC12V 
25C| DPDT 24DC | 1,100 | 16.8 5 5 255-1118-ND 270 248 2.20 1.87 | JW2SN-DC24V 
48DC | 4,400 | 11 5 5 255-1119-ND 277 2.55 2.26 1.93 | JW2SN-DC48V 
5DC 47 | 106 5 5 255-2228-ND 262 241 214 1.82 | JW2SN-B-DC5V 
12DC | 270 | 44 5 5 Class B Insulation | 255-2226-ND 262 241 2.14 1.82 | JW2SN-B-DC12V 
24DC | 1,100 | 16.8 5 5 255-2227-ND 272 250 2.22 1.89 | JW2SN-B-DC24V 
5DC 47 | 106 10 10 255-1725-ND 211 1.94 1.72 1.47 | JWIAFSN-DC5V 
25D| SPST-NO | 12DC | 270 | 44 10 10 Class E Insulation | 255-1120-ND 2411 1.94 1.72 1.47 | JWIAFSN-DC12V 
24DC | 1,100 | 21.8 10 10 255-1121-ND 218 2.01 1.78 1.52 | JWIAFSN-DC24V 
PC Board Socket for JW1 Relays. 255-1732-ND 270 248 2.20 1.87 | JW1-PS 
PC Board Socket for JW2 Relays. 255-1821-ND 3.01 277 246 210 | JW2-PS 
LA Series Slim Power Relays 
5DC | 100 | 50 3 3 255-1273-ND 1.67 153 1.36 1.416 | ALA2FOS 
12DC | 272 | 44.2 3 3 - 255-1274-ND 1.67 153 1.36 1.416 | ALA2F12 
26 | DPST | pac | 1,087 | 22.1| 3 3 255-1275-ND 1.69 156 1.38 1.18 | ALA2F24 
12DC | 272 | 44.2 - 5 - 255-1466-ND 1.91 1.76 1.56 1.33 | ALA2PF12 
ALD Series Slim Power Relay 
5DC | 125 | 40.0 3 3 255-1456-ND 1.62 149 1.32 1.43 | ALD105 
o7 | spst-no | 1206 ) 720 | 167 3 3 _ 255-1457-ND 1.62 149 1.32 1.43 | ALD112 
18DC | 1,620 | 11.1 3 3 255-2097-5-ND 1.62 149 1.32 1413 | ALD118 
24DC | 2,880 | 8.3 3 3 255-1458-ND 1.89 1.74 1.54 1.31 | ALD124 
ALE Series Power Relays (Ideal for Heater Loads) 
5DC 63 | 80 _ 16 255-1365-ND 1.76 162 1.44 1.23 | ALE12B05 
28A| SPST-NO | 12DC | 360 | 33.3 _ 16 Class B Insulation | 255-1366-ND 1.76 162 1.44 1.23 | ALE12B12 
24DC | 1,440 | 16.7 _ 16 255-1367-ND 1.89 1.74 1.54 1.31 | ALE12B24 
24DC | 1,440 | 16.7 _ 16 4 Pin Type 255-2098-5-ND 1.89 1.74 1.54 1.31 | ALE14B24 
PC Mount 
24DC | 1,440 | 16.7 _ 16 (No Tab Terminals) 255-1863-ND 1.74 160 142 1.21 | ALE15B24 
288) spst-No | 520 | 125 | 40 _ 16 255-2368-ND 216 1.98 1.76 1.50 | ALE1PB05 
6DC | 180 | 33.3 _ 16 255-2369-ND 216 1.98 1.76 1.50 | ALE1PB06 
9DC | 405 | 22.2 — 16 PC Mount 255-2370-ND 216 1.98 1.76 1.50 | ALE1PBO9 
12DC | 720 | 16.7 _— 16 255-2371-ND 216 1.98 1.76 1.50 | ALE1PB12 
24DC | 2,880 | 8.3 _— 16 255-2372-ND 2.28 210 1.86 1.59 | ALE1PB24 
48DC | 11,520} 4.2 - 16 255-2373-ND 245 2.25 2.00 1.70 | ALE1PB48 
ALF Relays 
29 | SPST-NO | 12DC | 160 | 75 _ 25 PCB Only 255-2099-5-ND 3.09 2.84 2.52 215 | ALFIP12 
LK Series Slim High Inrush Power Relays 
30 | SPST-NO 12DC | 272 | 44.2 5 5 = 255-1266-ND 1.74 160 1.42 1.21 | LKIAF-12V 
24DC | 1,087 | 22.1 5 5 255-1267-ND 1.84 169 1.50 1.28 | LKIAF-24V 
LKS Series High Sensitivity Power Relays 
5DC | 100 | 50 5 5 255-1268-ND 149° 138 1.22 1.04 | LKS1AF-5V 
30 | SPST-NO | 12DC | 576 | 208 5 5 - 255-1269-ND 149° 138 1.22 1.04 | LKS1AF-12V 
24DC | 2,304 | 10.4 5 5 255-1270-ND 1.57 144 1.28 1.09 | LKS1AF-24V 
LKP Series Slim Power Relays 
30 SPST 12DC | 400 | 30 10 5 _ 255-1271-ND 1.76 162 1.44 1.23 | LKPIAF-12V 
24DC | 1,600 | 15 10 5 255-1272-ND 1.79 165 146 1.25 | LKP1AF-24V 
ALZ Series Power Relays (Ideal for Heater Loads) 
12DC | 360 | 33.3 16 16 Class F Insulation | 255-1446-ND 2.28 210 1.86 1.59 | ALZ12F12 
31A| SPDT 24DC | 1,440 | 16.7 16 16 Class B Insulation | 255-1445-ND 2.28 210 1.86 1.59 | ALZ12B24 
24DC | 1,440 | 16.7 16 16 Class F Insulation | 255-1447-ND 2.35 216 1.92 1.64 | ALZ12F24 
12DC | 360 | 33.3 16 16 Class B Insulation | 255-1410-ND 211 1.94 1.72 1.47 | ALZ21B12 
12DC | 360 | 33.3 16 16 Class F Insulation | 255-1448-ND 218 2.01 1.78 1.52 | ALZ21F12 
24DC | 1,440 | 16.7 16 16 Class B Insulation | 255-1411-ND 218 2.01 1.78 1.52 | ALZ21B24 
31B| SPST-NO | 24DC | 1,440 | 16.7 16 16 Class F Insulation | 255-1449-ND 2.30 212 1.88 1.60 | ALZ21F24 
12DC | 360 | 33.3 16 16 Class B Insulation | 255-1514-5-ND 211 194 1.72 1.47 | ALZ22B12 
12DC | 360 | 33.3 16 16 Class F Insulation | 255-2100-5-ND 218 2.01 1.78 1.52 | ALZ22F12 
24DC | 1,440 | 16.7 16 16 Class F Insulation | 255-2101-5-ND 2.30 212 1.88 1.60 | ALZ22F24 
NC Series Power Relays 
5DC | 69.4 | 72 5 5 255-1396-ND 11.93 10.96 9.74 8.28 | NC2D-P-DC5V 
32A| DPDT 12DC | 400 | 30 5 5 Vertical Style | 255-1397-ND 11.93 10.96 9.74 8.28 | NC2D-P-DC12V 
24DC | 1,600 | 15 5 5 255-1398-ND 11.93 10.96 9.74 8.28 | NC2D-P-DC24V 
5DC | 69.4 | 72 5 5 255-1399-ND 11.93 10.96 9.74 8.28 | NC2D-JP-DC5V 
12DC | 400 | 30 5 5 Flat Style 255-1400-ND 11.93 10.96 9.74 8.28 | NC2D-JP-DC12V 
328] DPDT 24DC | 1,600 | 15 5 5 255-1401-ND 11.93 10.96 9.74 8.28 | NC2D-JP-DC24V 
5DC | 69.4 | 72 5 5 255-2231-ND 15.46 14.20 12.62 10.73 | NC2EBD-JP-DC5V 
12DC | 400 | 30 5 5 Flat Style 255-2229-ND 15.46 14.20 12.62 10.73 | NC2EBD-JP-DC12V 
24DC | 1,600 | 15 5 5 255-2230-ND 15.46 14.20 12.62 10.73 | NC2EBD-JP-DC24V 
32C| DPDT 12DC | 400 | 30 5 5 Vertical Style | 255-2232-ND 15.46 14.20 12.62 10.73 | NC2EBD-P-DC12V 
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Panasonic power Relays (Cont. 


Panasonic Electric Works 


Contact 
Coil | Coil Ratings (A) 
Contact Coil |Resist.| Curr. 30 125 Additional Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Arrange. | Voltage} (Q) | (mA) voc VAC Features Part No. a 25 50 100 | Part No. 
5DC | 34.7 | 144 5 5 255-1998-ND 15.19 13.95 12.40 10.54 | NC4D-P-DC5V 
12DC | 180 | 60 5 i) Vertical Style | 255-1999-ND 15.19 13.95 1240 10.54 | NC4D-P-DC12V 
30D 4POT 24DC | 800 | 30 5 5 255-1938-ND 15.19 13.95 1240 10.54 | NC4D-P-DC24V 
5DC | 34.7 | 144 5 5 255-2238-ND 18.69 17.17 15.26 12.98 | NC4EBD-P-DC5V 
12DC | 200 | 60 § 5 Vertical Style | 255-2236-ND 18.69 17.17 15.26 12.98 | NC4EBD-P-DC12V 
24DC | 800 | 30 § 5 255-2237-ND 18.69 17.17 15.26 12.98 | NC4EBD-P-DC24V 
5DC 34.7 | 144 5 5 255-1937-ND 15.19 13.95 1240 10.54 | NC4D-JP-DC5V 
32E 4PDT 12DC | 200 | 60 § 5 Flat Style 255-1935-ND 15.19 13.95 1240 10.54 | NC4D-JP-DC12V 
24DC | 800 | 30 5 5 255-1936-ND 15.19 13.95 1240 10.54 | NC4D-JP-DC24V 
5DC | 34.7 | 144 5 5 255-2235-ND 18.69 17.17 15.26 12.98 | NC4EBD-DCS5V 
32F 4PDT 12DC | 200 | 60 5 5 Vertical Style | 255-2233-ND 18.69 17.17 15.26 12.98 | NC4EBD-DC12V 
24DC | 800 | 30 5 5 255-2234-ND 18.69 17.17 15.26 12.98 | NC4EBD-DC24V 
PC Mount Socket for Flat NC2D-JP Series . | 255-1836-ND 216 1.98 1.76 1.50 | NC2-JPS 
PC Mount Socket for Vertical NC2D-P Series 255-1837-ND 216 1.98 1.76 1.50 | NC2-PS 
PC Mount Socket for Flat NC4D-JP Series . 255-1997-ND 287 2.64 234 1.99 | NC4-JPS 
PC Mount Socket for Vertical NC4D-P Series ... ..| 255-1996-ND 287 264 234 1.99 | NC4-PS 
NF Series Flatpack Relays 
5DC 90 55 2: 2 255-1880-ND 946 869 7.72 6.57 | NF2EB-5V 
6DC 137 | 43.7 2 2 255-1882-ND 946 869 7.72 6.57 | NF2EB-6V 
6DC 137 | 43.7 2 2 ‘ 255-1881-ND 12.13 11.14 9.90 8.42 | NF2EB-6V-1 
338A) DPOT | tape | 500 | 24] 2 2 | Gold Over Silver 555 9039-ND 9.46 8.69 7.72 6.67 | NFEB-12V 
24DC | 2,000) 12 2 2 255-2240-ND 946 869 7.72 6.57 | NF2EB-24V 
48DC | 7,000 | 6.8 2 2 255-2241-ND 11.25 10.33 9.18 7.81 | NF2EB-48V 
5DC 53 9.4 2 2 255-2243-ND 11.54 10.60 942 8.01 | NF4EB-5V 
12DC | 330 | 36.3 2 2 255-1883-ND 11.54 10.60 942 8.01 | NF4EB-12V 
33B 4PDT 24DC | 1,200) 20 2 2 Gold Over Silver | 255-1885-ND 11.54 10.60 9.42 8.01 | NF4EB-24V 
24DC | 1,200) 20 2 2 255-1884-ND 15.85 14.56 12.94 11.00 | NF4EB-24V-1 
24DC | 4,200) 5.7 2 2 255-2242-ND 13.13 12.06 10.72 9.12 | NF4EB-48V 
PA Series Slim Power Relays 
5DC 208 | 24 5 5 255-1738-5-ND 745 684 608 5.17 | PATA-5V 
34 SPST 9DC 675 | 13.3 5 i) _ 255-2050-ND 745 684 608 5.17 | PATA-9V 
12DC | 1,200) 10 5 5 255-1886-ND 745 684 6.08 5.17 | PAIA-12V 
24DC | 3,200) 7.5 § 5 255-1737-5-ND 745 684 6.08 5.17 | PA1A-24V 
PC Mount Relay Socket for PA1A Relays..... . | 255-2049-ND 3.31 3.04 2.70 2.30 | PAIA-PS 
Self Clinching Relay Socket for PA1A Relays. ..| 255-2247-ND 3.31 3.04 2.70 2.30 | PATA-PS-H 
PQ Series High Noise Immunity Relays 
5DC 125 | 40 5 5 255-2250-ND 5.29 486 4.32 3.68 | PQIA-5V 
35 | SPST-NO | 12DC | 720 | 16.6 5 5 Slim Package | 255-2248-ND 5.29 486 4.32 3.68 | PQ1A-12V 
24DC | 2,880) 8.3 5 5 255-2249-ND 5.29 486 432 3.68 | PQ1A-24V 
APE Series Slim Power Relays 
45DC | 119 | 38 _ 6 255-1450-ND 4.29 3.94 350 2.98 | APE1004H 
12DC | 847 | 14 _ 6 Silver Alloy 255-1451-ND 429 3.94 350 2.98 | APE10012 
36A SPST 24DC | 3,388] 9 = 6 255-1865-ND 458 4.21 3.74 3.18 | APE10024 
4.5DC | 119 | 38 _ 6 ‘ 255-1452-ND 480 441 392 3.34 | APE1014H 
taoc | aa7 | 14 | — 6 _| Sad Over Silver | or 453-ND 480 4.41 392 3.34 | APE10112 
12DC | 847 | 14 _ 6 Silver Allo 255-1515-5-ND 456 419 3.72 3.17 | APE30012 
24DC | 3,388 | 7 = 6 Y 255-1866-ND 483 444 3.94 3.35 | APE30024 
45DC | 119 | 38 _ 6 255-1454-ND 5.27. 4.84 4.30 3.66 | APE3014H 
36B SPDT 6DC 212 | 28 _ 6 255-1867-ND 5.27 4.84 4.30 3.66 | APE30106 
12DC | 847 | 14 _ 6 Gold Over Silver | 255-1455-ND 5.27 4.84 430 3.66 | APE30112 
24DC | 3,388) 7 _— 6 255-1868-ND 6.56 5.11 454 3.86 | APE30124 
48DC | 10,600} 5 _ 6 255-1869-ND 6.98 549 488 4.15 | APE30148 
S Series 4 Amp Polarized High Density Relays 
5DC 130 | 38.5 3 4 255-1741-ND 16.34 15.01 13.34 11.34 | S2EB-5V 
37A| 4x SPST 12DC | 720 | 16.7 3 4 — 255-1739-ND 16.34 15.01 13.34 11.34 | S2EB-12V 
24DC | 2,850) 8.4 3 4 255-1740-ND 16.34 15.01 13.34 11.34 | S2EB-24V 
5DC 130 | 38.5 3 4 255-1889-ND 15.80 14.52 12.90 10.97 | S3EB-5V 
37B| 4x SPST 12DC | 720 | 16.7 3 4 _ 255-1887-ND 17.22 15.82 14.06 11.96 | S3EB-12V 
24DC | 2,850) 84 3 4 255-1888-ND 17.22 15.82 14.06 11.96 | S3EB-24V 
37C | 4x SPST 5DC 130 | 38.5 3 4 _ 255-2252-ND 17.37 15.96 14.18 12.06 | S4EB-5V 
S Series Dual Coil Latching Relays 
370 | 2x PST 12DC | 720 | 16.7 3 4 _ 255-1489-ND 17.69 16.25 14.44 12.28 | S2EB-L2-12V 
24DC | 2,850 | 8.4 3 4 255-2251-ND 17.69 16.25 14.44 12.28 | S2EB-L2-24V 
Relay Socket for S Series for DP and 4P Relays ..................c:eceeeeeeeeeeeeeees 255-1751-ND 2.99 2.75 244 2.08 | S-PS 
SF Series Safety Relays (Force Guided Contacts) 
5DC 50 | 100 6 6 255-1747-ND 36.21 33.26 29.56 25.13 | SF2D-DC5V 
38A 4PST 12DC | 288 | 41.7 6 6 — 255-1745-ND 36.21 33.26 29.56 25.13 | SF2D-DC12V 
24DC | 1,152 | 20.8 6 6 255-1746-ND 36.21 33.26 29.56 25.13 | SF2D-DC24V 
388 4PDT 12DC | 288 | 41.7 6 6 — 255-1440-ND 47.36 43.50 38.66 32.87 | SF4D-DC12V 
24DC | 1,152 | 20.8 6 6 255-1441-ND 47.36 43.50 38.66 32.87 | SF4D-DC24V 
SP Series High Sensitivity Power Relays 
39A DPDT 12DC | 480 | 25 10 15 = 255-1749-ND 25.80 23.70 21.06 17.91 | SP2-DC12V 
39B DPDT 12DC | 480 | 25 10 15 Dual Coil Latching | 255-1490-ND 28.84 26.49 23.54 20.01 | SP2-L2-DC12V 
39C 4PDT 12DC | 480 | 25 10 10 Dual Coil Latching | 255-1491-ND 37.44 34.38 30.56 25.98 | SP4-L2-DC12V 
Relay Socket for SP Series Screw Terminal...................0c0ecceeeeeseeeeeeeeeees 255-1750-ND 11.69 1074 9.54 811 | SP2-SF 
ST Series IC Drivable Power Relays 
5DC 105 | 47 8 8 255-1288-ND 13.03 11.97 10.64 9.05 | ST1-DC5V 
40A | 2x SPST 12DC | 600 | 20 8 8 =_ 255-1289-ND 13.03. 11.97 10.64 9.05 | ST1-DC12V 
24DC | 2,400 | 10 8 8 255-1290-ND 13.03 11.97 10.64 9.05 | ST1-DC24V 
5DC 105 | 47 8 8 255-1291-ND 13.74 12.63 11.22 9.54 | ST2-DC5V 
40B | 2x SPST 12DC | 600 | 20 8 8 _ 255-1292-ND 13.74 12.63 11.22 9.54 | ST2-DC12V 
24DC | 2,400 | 10 8 8 255-1293-ND 13.74 12.63 11.22 9.54 | ST2-DC24V 
PCB Mount Relay Socket for ST Series Relays... ..| 255-1294-ND 267 246 218 1.86 | ST-PS 
Solder Terminal Relay Socket for ST Series Relay . | 255-2253-ND 267 246 218 1.86 | ST-SS 
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Fig. 4— SRUDH Series 


Contact Coil | Contact 
Arrange-| Coil | Current | Rating Brand Digi-Key Price Each Tape and Reelt |Mfg. Fig. 5 — ORWH Series 
Fig.| ment |Voltage| (mA) (A) Features Name Part No. 1 25 50 | Qty. | Pricing |Part No. 
JWD Series Relay 
SVDC | 25.0 PB824-ND 874 765 6.92) — —]IWD-172-1 
12voc| 240 | 05 Without Diode Potter & Brumfield | PB825-ND 9.77 855 7.74] — —|JWD-172-3 
ia} spor (24voc| 10.9 PB826-ND 10.22 8.95 8.10, — —|uw0-172-4 
SVDC | 25.0 PB688-ND 8.74 7.65 6.92) — —JJWD-172-5 
12voc| 240 | 05 With Diode Potter & Brumfield | PB827-ND 10.22 8.95 8.10) — —|JWD-172-7 
24vpc| 10.9 PB828-ND 9.19 8.05 7.28, — —|uwD-172-8 
SvpC | 10.0 PB692-ND 449 3.93 3.56) — —JWD-107-1 
12voc| 100 | 05 Without Diode Potter & Brumfield | PB693-ND 446 3.91 3.54) — —|JWD-107-3 
spst-no 24voc | 11.2 PB823-ND 7.51 6.58 5.95, — —luw0-171-5 
1B 5 VDC | 10.0 PB689-ND 5.35 4.69 4.24) — —]JWD-107-5 
12voc| 100 | 05 With Diode Potter & Brumfield | PB690-ND 5.35 469 4.24) — —|JWD-107-7 
2avoc| 11.2 PB694-ND 5.74 5.02 4.55, — —|JWwD-171-10 Fig. 6 — 173 / OUDH Series 
SPST-NC| 5voc | 10.0 | 05 With Diode Potter & Brumfield | PB818-ND 6.98 6.12 5.53) — —|JWD-171-17 
12VDC | 24.0 ; : __ | PBB19-ND 6.70 5.86 5.31) — —|JWD-171-23 173: 17.6 
cavpce| 109 0.5 Without Diode Potter & Brumfield PB820-ND 751 658 595) — —lJwo-171-24 173: 22.3 > -QUDH: 17.1 
1C |DPST-No| 5 VDC | 25.0 PB6OT-ND 7.51 6.58 5.95] — —JWO-171-25 OUD E218. x 
12voc| 240 | 05 With Diode Potter & Brumfield | PB821-ND 751 658 5.95) — —|JWD-171-27 < 155 
24voc| 10.9 PB822-ND 7.51 6.58 5.95, — —|uw0-171-28 
T7C Series — Economical Relay (Ideal for Appliance and Automotive Applications) 
Svpc | 714 PB335-ND 166 145 1.32) — —]I7CS5D-05 
6voc | 60.0 ___, [PB336-ND 166 145 1.32) — —|T7CS5D-06 
i2voc) 300 | ' Sealed Type Potter & Brumfield | 5p997-ND 166 1.45 1.32] — —|T7essp-12 
2 | spoT |24voc| 15.0 PB338-ND 1.66 145 1.32) — —|T7CS5D-24 
SvpC | 71.4 PB1003-ND 161 141 1.28) — —]T7CV5D-05 
12voc| 300 | 12 Flux-Tight Potter & Brumfield | PB441-ND 1.61 141 1.28) — —|T7CvsD-12 
24voc| 15.0 PB1004-ND 161 1.41 1.28] — —|T7cvsD-24 
— [PC Mount Socket for T7C and ORWH Relays.......scscsscsvsvssscssvvsssvesvesnes PB1129-ND 106.93 84] — —[27E1064 Fig. 7 — T75 Series 
T7N Series Power Relay P~10.01 
{2VDC| 30.0 ; _ |PB1005-ND 149 131 118) — —]T7NS1D1-12 29.97 SS 
SPST-NO| 54 voc | 15.0 | 12 Pan peotle Potter & Brumfield | be4906-ND 149131 1.18] — —|T7wsip1-24 K 
3 Svpc | 714 PB379-ND 1.54 1.35 1.22, — —|T7NS5D1-05 Jeol 7 — 
spot |12V0C} 30.0 | 49 tw praie Potter & Brumfield |PB380-NO 154 135 1.22) — —|T7NSSD1-12 . 3.21 be 
24voC| 15.0 PB381-ND 154 135 1.22) — —|T7NSSD1-24 
4gvoc| 7.5 PB382-ND 1.97 1.73 1.56] — —|T7NS5D1-48 
SRUDH Series Relay 
{2VDC| 30.0 PB1001-ND 122 108 97] — —]SRUDH-SH-112D1,000 
4 | SPOT |oavoc| 15.0 | 1 Sealed Type OEG PB1002-ND 127 412 1.01] — —|sRUDH-SH-124D1,000 
ORWH Series Relay (not CSA approved) 
Svpc | 714 PB1134-ND 115 1.01 92) — —JORWH-SH-105H3F,000 | | Fig. 8—177 Series 
spot | 2¥OC | 444 | 49 Sedaris oes PB1135-ND 115 1.01 92) — —]ORWH-SH-109H3F,000 
12v0C | 30.0 PB1128-ND 118 1.03 94) — —JORWH-SH-112H3F,000 
5 24 voc | 15.0 PB1127-ND 1.22 1.08 97| — —|ORWH-SH-124H3F,000 10.16. 
SvpC | 71.4 PB1131-ND 1.06 93 84) — —JORWH-SH-105HM3F,000 
SPST-NO| 12voc| 30.0 | 15 Sealed Type OEG PB1132-ND 1.06 93 64] — —]ORWH-SH-112HM3F,000 
24voc| 15.0 PB1133-ND 110 97 88] — —|ORWH-SH-124HM3F,000 
T73 Series — Low Profile Relay - Meets 3,500 Volt Surge 
5 VDC | 89.0 PB364-ND 240 210 1.90) — —]17385D15-05 
6 | spoT |12voc] 375 | 10 UL Class F Potter & Brumfield | PB365-ND 240 210 1.90) — —|7385D15-12 
24voc| 20.9 PB366-ND 240 210 1.90) — —|17385D15-24 
OUDH Series Relay — RoHS Compliant 
6 | SPDT [12vDC| 375 | 10 Flux-Tight OEG PB888-ND 166145 132, — —]OUDH-SS-112D,000 
775 Series — Miniature Relay 
SvbC | 424 Taw beefs PB442-ND 365 320 289) — —]17585D112-05 
7 | spoT |12voc] 185 | 14 Sealed Typ Potter & Brumfield | PB443-ND 5.14 450 4.07) — —|17585D112-12 
24voc| 10.6 PB444-ND 4.39 3.85 3.48) — —|17585D112-24 
177 Series Power Relay — Sealed and Semi-sealed 
5 VDC | 90.0 PB367-ND 175 154 139) — —]I7781D10-05 
12voc| 375 | 10 Sealed Type Potter & Brumfield | PB368-ND 175 154 1.39) — —|T7781D10-12 
24 voc | 18.75 PB369-ND 175 154 1.39] — —|T7781D10-24 
8 |SPsT-Nof 5 vp | 40.0 PB370-ND 175 154 1.39] — —]T7781D3-05 
12voc| 167 | 3 Sealed Type Potter & Brumfield | PB371-ND 175 154 1.39) — —|17781D3-12 
2avoc| 8.3 PB372-ND 175 154 1.39 — —|T7781D3-24 
24 voc | 18.75 | 10 Flux-Tight Potter & Brumfield [PB445-ND 173152 1.37 — —]T77V1D10-24 
T81 Series — High Density Telcom Relay 
SvpC | 40.0 PB446-ND 3.34 292 265) — —]T81H5D312-05 
12voc| 171 | 1A High Sensitivity | Potter & Brumfield | PB740-ND 3.86 3.39 3.06, — —|T81H5D312-12 
9 | spoT |24voc| 86 PB741-ND 3.34 292 2.65, — —|T81H5D312-24 
12VDC| 37.5 aa _ |PB447-ND 4.08 357 3.23) — —]T81N5D312-12 
24 voc | 18.75 | ‘A | Standard Sensitivity | Potter & Brumfield | pg up 3.24 284 257| — —|TeinsD312-24 
OMI/OMIH Series Relay 
T2VDC| 60.0 PB878-ND Tat 133 120) — —]OMI-SH-1120,394 
12vDC| 44.4 PB879-ND 178 156 141] — —|OMI-SH-112L,394 
SPOT Joavoc| 293 | 1° Sealed Type on PB880-ND 178 156 141] — —|OMI-SH-124D,300 
10 fovoe| 600 PBSBD-ND Det 231209) — = joMisi2120 594 
DPOT loavoc| 213 | % Sealed Type _ PB883-ND 2.33 2.04 1.85, — —|OMI-SH-2241,594 
svpc | 106.4 F PB1038-ND 218 1.92 1.73) — —JOMIH-SH-105L,394 
SPOT li2voc| aaa | 16 High Current OEG PB885-ND 218 1.92 1.73) — —|OMIH-SH-1121 394 
OMR Series Relay 
6VvDC | 24.0 PB886-ND 125 110 99] — —]OMR-106H,vo00 
11 SPST-NO| jo voc] ita | 5 Open Style OES PB887-ND 240 210 1.90) — —|omR-112H,vooo 
t+ Cut Tape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. (Continued) 
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= Tyco Electronics 2B. General Purpose PC Mount Relays (cont, 


Authorized Distributor SCHRACK 


Dimensions in mm 


Fig. 11 — OMR Series Fig. 12 — PCN Series Fig. 13 — IM Series A- Standard 


= 
N 
009 Ot. 8 ; 
= Non-Latching Type Shown 
Contact Coil | Contact 
Arrange-| Coil | Current | Rating Brand Digi-Key Price Each Tape and Reelt |Mfg. 
Fig.| ment |Voltage| (mA) (A) Features Name Part No. 1 25 50 | Qty. | Pricing |Part No. 
PCN Series Relay 
72 [SPST-NO[24VDC[_5.0 3 Slim Sip Schrack PB906-ND 180 158 1.43, — —PCN-124D3MHZ,000 
IM Series — Compact Telecom Relay 
3VDC | 468 PB1092-ND 238 2.08 1.89) — —]IwotTs 
45 VDC] 31.0 PB1093-ND 238 2.08 1.89) — —|IMo2TS 
5VDC | 28.0 | Through-Hole Standard, ‘aeani PB1094-ND 2.38 2.08 1.89) — —|IMo3TS 
6VDC | 23.3 Standard Coil PB1095-ND 2.38 2.08 1.89) — —|IMo4TS 
tan! peor |12VOC} 11.6 PB1096-ND 257 2.25 2.04) — —|IMoeTS 
24vdC| 8.3 PB1097-ND 2.81 2.46 2.23) — —(IMo7TS 
3VDC | 16.7 PB1167-ND NEW! 3.36. 2.94 2.66] — —Im21Ts 
45 VDC} 11.4 » _ | Through-Hole Standard, aa PB1168-ND NEW! 3.36 2.94 2.66) — —|IM22TS 
5vpc | 10.0 Ultra High Sensitive Coil PB1169-ND NEW! 3.36 2.94 2.66) — —|IM23TS 
12VDC| 4.16 PB1170-ND NEW! —3.36_2.94 2.66] — —|Im26Ts Fig. 14 — V23079 Series 
3VDC | 46.8 PB1098CT-NDt 2.38 2.08 1.89/1,000;  1238.00/IMO1JR 
45 VDC} 31.0 ; PB1099CT-NDt 2.38 2.08 1.89]1,000} —1238.00|IM02JR 
138) DPOT | Svc | 280 | 2 Mislead Axicom | pB1100CT-NDt 238 2.08 1.89|1,000/ 1238.00 |IMO3JR 
12VDC| 11.6 PB1065CT-NDt 2.57 2.25 2.04/1,000| 1338.00 |IMO6JR 
3VDC | 46.8 PB1060CT-NDt 2.38 2.08 1.89/1,000;  1238.00/IMO1GR 
45 VDC] 31.0 PB1089CT-NDt 2.38 2.08 1.89/1,000} 1238.00 |IMo2GR 
5VDC | 28.0 2 SMT Gull Wing Axicom PB1061CT-NDt 2.38 2.08 1.89/1,000}  1238.00|IMO3GR 
12VDC} 11.6 PB1062CT-NDt 2.57 2.25 2.04)1,000} 1338.00 |IMO6GR 
24VDC| 8.3 PB1090CT-NDt 2.81 2.46 2.23/1,000| 1463.00 |IMO7GR 
3VDC | 46.7 PBI177CT-NDt NEW! 2.62 2.29 2.08/1,000/  1363.00/IMO1CGR 
45 VDC} 314 PB1178CT-NDt NEW! 2.62 2.29 2.08/1,000/ 1363.00/IMo2CGR 
5VDC | 28.0 SMT Gull Wing, ileohs PB1179CT-NDt NEW! 2.62 2.29 2.08/1,000/ — 1363.00/IMO3CGR 
gvoc | 15.6 High Dielectric Version PB1180CT-NDt NEW! 2.62 2.29 2.08/1,000/ —1363.00/IMOSCGR 
12VDC} 11.6 PB1181CT-NDt NEW! 2.57 2.25 2.04/1,000/ 1338.00/IMO6CGR Type L 
24VDC| 8.3 PB1182CT-NDt NEW! 3.07 2.69 2.44/1,000| 1600.00 /IMO7CGR Through-Hole Standard Coil 145 
45vdC| 31.4 PBI171CT-NDt NEW! 2.62 2.29 2.08/1,000] 1363.00 /IMO2DGR Through-Hole Overmolded Coil | 14.6 
5VDC | 28.0 P SMT Gull Wing, ucts PB1172CT-NDt NEW! 2.62 2.29 2.08/1,000|] 1363.00 /IMO3DGR SMT Long Pin, Standard Coil 14.5 
13¢| DPDT | 9VDC | 15.6 High Current Version PB1173CT-NDt NEW! 2.64 2.31 2.09/1,000/ 1375.00/IMO5DGR SMT Long Pin, Overmolded Coil | 14.6 
12VDC| 11.6 PB1174CT-NDt NEW! 2.81 2.46 2.23/1,000| 1463.00 |IMO6DGR SMT Short Pin, Overmolded Coil] 14.6 
3VDC | 16.7 PBI163CT-NDt NEW! 3.36 2.94 2.66/1,000/  1750.00/IM21GR 
45 VDC} 11.4 SMT Gull Wing, ; PB1164CT-NDt NEW! 3.36 2.94 2.66/1,000) 1750.00/IM22GR : , 
svoc | 100 | 2 | ultra High Sensitive Coil Axicom PB1165CT-ND+ NEW! 3.36 294 266/1.000| 1750.00 |IM23GR Fig. 15 — 23105 Series 
12VDC| 4.16 PB1166CT-NDt NEW! 3.34 2.92 2.65/1,000| 1738.00 /IM26GR 
45 Vdc} 22.1 PB1063CT-NDt 2.81 2.46 2.23/1,000)  1463.00/IM42GR 
5VDC | 20.0 2 | SMT Gull Wing, Latching Axicom PB1064CT-NDt 2.81 2.46 2.23/1,000|  1463.00|IM43GR J0S<20.2 
12VDC| 83 PB1091CT-NDt 2.98 2.61 2.36/1,000| 1550.00 |IM46GR 
45 Vdc] 22.2 9 _ |SMT Gull Wing, Latching, pe PB1183CT-NDt NEW! 3.07 2.69 2.44/1,000/  1600.00/IM42CGR on 
5 voc | 20.0 High Dielectric Version PB1184CT-ND¢ NEW! 3.07 2.69 2.44/1,000| 1600.00 /IM43CGR 
24VDC| 22.2 5 _| SMT Gull Wing Latching, acon PBI175CT-NDt NEW! 3.34 2.92 2.65/1,000/  1738.00/IM48DGR 
45VdC| 41.7 High Current Version PB1176CT-NDt NEW! 2.64 2.31 2.09/1,000| _1375.00/IM42DGR 
V23079 / P2 Series — FCC Part 68, High Dielectric Relay 
12VDC] 11.6 5 | Through-Hole Latching, Aen PB1085-ND 259 2.27 2.06] — —]23079B1203B301 
24VDC| 5.8 Standard Coil PB1084-ND 278 2.44 2.21) — —|V23079B1205B301 
5VDC | 28.0 Through-Hole PB288-ND 221 1.94 1.75) — —]V23079A1001B301 
12VDC} 11.6 5 Standard Coil Axicom PB289-ND 221 1.94 1.75) — —]V23079A1003B301 
24VDC | 5.85 PB290-ND. 2.40 2.10 1.90| — —|V23079A1005B301 
5VDC | 28.0 7 Through-Hole, ican PB1059-ND 221 1.94 1.75) — —]V23079A2001B301 
12VDC| 11.6 Overmolded Coil PB1058-ND 2.21 1.94 1.75] — —|V23079A2003B301 - - 
14] DPDT | 5VDC | 28.0 SMT Long Pins PB1083CT-NDT 242 213 1.92) 400 505.20 |V23079D1001B301 Fig. 16 — V23026 Series 
12VDC) 11.6 5 cantar: Axicom PB1057CT-NDt 242 213 1.92) 400 505.20|V23079D1003B301 
24VDC| 5.8 PB1056CT-NDt 2.66 2.34 2.11 400 555.20 |V23079D1005B301 A - Through-Hole 
5voc | 14.0 7 SMT Long Pins, ree PB1079CT-NDt 271 2.38 2.15] 400 565.20 |V23079F1101B301 ». 
5 VDC |_ 28.0 Latching, Standard Coil PB1080CT-NDt 271 2.38 2.15] 400 565.20 |V23079E1201B301 <2>Q13.00 2 
5VDC | 28.0 : SMT Long Pins, Asian PB1082CT-NDt 2.42 2.13 1.92/2,000| 1263.00/M|V23079D2001B301 7.62 et Index 
12VDC| 11.6 Overmolded Coil PB1081CT-NDt 2.42 213 1.92] 400 505.20 |V23079D2003B301 6.91 
12VdC[ 11.6 5 SMT Short Pins, Axicom PB1078CT-NDt 2.42 2.13 1.92[ 500 631.50 |V23079G2003B301 7 
V23105 / D2n Series — High Sensitivity Relay 
5VDC | 30.0 PB383-ND 1.82 160 1.45) — —]V23105A5001A201 
9vDC | 16.6 F High Sensitivity aatanh PB1077-ND 1.82 1.60 1.45] — —|v23105A5006A201 
12VDC) 12.5 PB384-ND 1.82 1.60 1.45] — —]v23105A5003A201 
24VDC | 6.25 PB385-ND. 1.97 173 1.56] — —|v23105A5005A201 
5vpc | 40.0 PB386-ND 1.82 160 1.45) — —]V23105A5301A201 
12VDC) 16.7 , ae ; PB387-ND 1.82 1.60 1.45) — —]v23105A5303A201 
2avoc} 333) 3 Modiumi sensi om PB388-ND 197 173 1.56] — —]v23105A5305A201 
15| DPDT |48voc| 4.16 PB389-ND. 274 2.40 2.17) — —|v23105A5307A201 
5 VDC | 80.0 PB1076-ND 1.80 158 1.43, — —]V23105A5401A201 
12VDC) 33.3 3 Medium-Low learn PB1055-ND 1.80 158 1.43) — —]v23105A5403A201 
24VDC} 16.6 Sensitivity PB1054-ND 1.92 168 1.52) — —]v23105A5405A201 
48 VDC | 8.3 PB1075-ND 2.69 2.36 2.13) — —|v23105A5407A201 
5vpc | 110.0 PB1074-ND 1.80 158 1.43) — —]V23105A5501A201 
12VDC} 46.0 3 Low Sensitivity Axicom PB1073-ND 1.80 158 1.43) — —|v23105A5503A201 
24vdC| 22.8 PB1072-ND 1.92168 1.52) — —|V23105A5505A201 
V23026 / P1 Series — Miniature Relay (Up to 1 Billion Operations!) 
5VDC | 13.5 PB282-ND 420 368 3.33) — —]V23026A1001B201 
16A] SPDT |12VDC] 5.3 1 | Through-Hole Terminal Axicom PB283-ND 4.20 3.68 3.33) — —]V23026A1002B201 
24vdC| 5.3 PB284-ND 451 3.95 3.58] — —|V23026A1004B201 
5 voc | 16.0 PB285CT-NDt 461 4.04 3.65] 480 | 1152.00|V23026D1021B201 
168] SPDT |12VvDC] 6.6 1 SMT Terminal Axicom PB286CT-NDt 4.61 4.04 3.65) 480 | 1152.00|V23026D1022B201 
24vdC| 5.3 PB287CT-NDt 4.97 4.35 3.94] 480 | _ 1242.24|v23026D1024B201 


t+ Cut Tape + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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Z . PB Miniature PCB, Telecom, 
base ela le Signal and RF Relays 


Authorized Distributor SCHRACK 


* All relays are UL, CSA approved 


Mounting hole connection diagrams are all 
bottom view unless otherwise noted 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — TSC Series Fig. 2 — HF3 Series Fig. 3 — V23092 Series 
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Fig. 8 — FP2 Series 
Contact Coil Coil Current | Contact Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig.| Arrange. | Voltage (mA) Rating (A) Features Name Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
TSC Series — Miniature Relay 
5 VDC 30.1 , Standard Coil OEG PB1016-ND 168 147 1.33  1.05]1SC-105D3H,000 
12 VDC 12.5, Standard Coil PB1018-ND 168 1.47 1.33 1.05 |TSC-112D3H,000 
1] spoT [| 5vbC 30.1 i Sensitive Coil OEG PB1017-ND 168 1.47 1.33 _ 1.05 [TSC-105L3H,000 
12 VOC 125 1 Sensitive Coil Input OEG PB647-ND 1.70 1.50 135  1.07|/TSC-112L3H 
24 VDC 63 Sensitive Coil Input PB648-ND 192 1.68 152 1.20|TSC-124L3H 
HF3 Series — High Frequency Relay 
3VDC 16.8 PB1102CT-NDt 410360 3.25 257 )/HF351 
3 VDC 46.8 > ea Version Axicom | PB1102TR-ND$ 855.20/400 HF351 
24 VDC 58 PB1101CT-NDt 674 591 5.34 4.22 /HF357 
24 VDC 58 PB1101TR-ND¢ 1405.20/400 HF357 
2] spor | 3voC 16.8 PBT104CT-NDt 7223.70 3.35 2.64 /HF301 
3 VDC 46.8 PB1104TR-NDE 880.00/400 HF301 
5 VDC 28.0 , wen Wersion Axicom | PB1103CT-NDt 422 3.70 335 2.64 /HF303 
5 VDC 28.0 PB1103TR-ND¢ 880.00/400 HF303 
42 VDC 11.6 PB1105CT-NDt 427 3.74 = -3.39—-2.67 |HF306 
12 VDC 11.6 PB1105TR-ND¢ 890.00/400 HF306 
V23092 Series — Slim PCB Relay SNR 
3 L_sPoT | 12 voc 141 6 Slim Style Schrack _[ PB1019-ND 11541041 9.14 7.22 [V23092-A1012-A301 
SPST-NO | 24 VDC 6.1 6 Slim Style Schrack | PB1020-ND 72.12 10.61 9.60 7.58 |V23092-A1024-A302 
PE Series — Miniature Power Relay 
5 VDC 40 PB353-ND 4373.83 3.46 2.73 )PEO14005 
6 VDC 34.8 PB907-ND 437 383 3.46 2.73 /PEO14006 
4} SPOT | 12 vnc 16.7 5 Flux Proof Schrack | pg354-ND 437 3.83 346 2.73 |PEO14012 
24 VDC 83 PB355-ND 437 3.83 3.46 2.73 |PEO14024 
RE Series — Lower Profile Power Relay 
5 VDC 40 PB356-ND 550 481 436  3.44)RE030005 
6 VDC 33 PB742-ND 550 481 4.36  3.44/RE030006 
42 VDC 16.7 6 AgcdO Schrack | PB357-ND 550 481 4.36  3.44/RE030012 
24 VDC 83 PB358-ND 550 481 4.36  3.44/RE030024 
5 | spst-no |-48.voc 44 PB743-ND 754 6.60 _5.97__ 4.71 | REO30048 
5 VDC 40 PB744-ND 550 481 4.36  3.44/RE032005 
6 VDC 33 PB745-ND 612 536 4.85  3.83/RE032006 
412 VDC 16.7 6 Gold Over Nickel Schrack | PB746-ND 670 586 5.31  4.19/RE032012 
24 VDC 83 PB747-ND 677 593 5.36 4.23 /REO32024 
48 VDC 44 PB748-ND 691 6.05 5.48 4.32 |REO32048 
PB Series — Cube Power Relay 
5 VDC 714 PB766-ND 113 99 ‘90.71 |PB134005 
6 VDC 60 , PB767-ND 144 1.26 1.14 90 /PB134006 
6) ot | 12v0c 30 10 AgOONI10 Schrack | pe768-ND 151 133 «1.20 95 |PB134012 
24 VDC 15 PB769-ND 161 1.41 1.28 1.01 |PB134024 
72 VDC 30 ; PB889-ND 7.20 1.05 95.75 |PBIT4012 
SPOT | 24 voc 15 10 AgaONi10 Schrack | pB765-ND 130. 1.14 1.03.81 |PB114024 
OJE Series Relay 
5 VDC 40 PB874-ND 722 ‘1.08 ‘97.77 JOJE-SH-105DM,000 
7 | spst-no | 12 voc 16.7 5 Sealed Case OEG PB875-ND 1.25 1.10 .99 78 JOJE-SH-112DM,000 
24 VDC 8.6 PB877-ND 1.10 97 88.69 |QJE-SH-124DM,000 
{2 VOC 16.7 0 High Current Sealed OEG PB876-ND 1151.01 92.72 [OJE-SH-112HM,000 
FP2 Series Relay 
5 VDC 28.0 PBIT19-ND 221 194 175  138)D3009 
42 VDC 11.6 2 Standard Sensitivity | Axicom | PB1067-ND 221 194 175  1.38/D3002 
24 VDC 8.3 PB1120-ND 240 210 1.90 1.50 /D3012 
5 VDC 15.9 ; aa ; PB1066-ND 295 259 2.34 1.85 /D3023 
8 | ppot | 12voC 6.6 2 High Sensitivity Axicom | pai118-ND 295 259 234 1.85 |D3026 
5 VDC 20.0 Gall: latcni Axicom | PBt116-ND 245 215 1.94  1.53/D3043 
12 VDC 83 : 9 PB1117-ND 245 215 1.94 1.53 /D3046 
5 VDC 40.0 ; ‘ ; PB1114-ND 259 227 2.06 1.62 /D3063 
tzvoc | 166 . 2 Coils, Latching Axicom | pBi115-ND 259 227 206 1.62 |D3066 
FX Series Relay 
45 VDC 31.0 PB1110-ND 221 194 175  1.38)03204 
5 VDC 28.0 P Senda cal Axicom | PBU111-ND 221 194 175  1.38/D3209 
42 VDC 11.6 PB1112-ND 221 194 175 1.38 /D3202 
9] peor L24voc 8.3 PB1113-ND 240 210 1.90 1.50 /D3212 
45 VDC 127 PB1106-ND 295 259 234 1.85/D3222 
5 VDC 15.9 ; stale atch ai PB1107-ND 295 259 234 1.85 /D3223 
42. VDC 6.6 a, MaverING xicom | B1108-ND 295 259 234 1.85/D3226 
24 VDC 58 PB1109-ND 3442.76 249 1.97 /D3227 
MT2 Series Relay 
5 VDC 29.7 PB1124-ND 782 160 145  1.14]C93401 
42 VDC 12.3 2 High Sensitivity Axicom | PB1125-ND 182 1.60 145 1.14)C93402 
t0| peor L24voc 6.1 PB1126-ND 1.97 1.73156 1.23 |C93403 
5 VDC 40.0 PB1121-ND 182 1.60 145  1.14/C93416 
12 VDC 16.6 2 Standard Sensitivity | Axicom | PB1122-ND 182 1.60 145 1.14/C93418 
24 VDC 83 PB1123-ND 197 1.73 156 — 1.23|C93419 


t+ Cut Tape + Tape and Reel 
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= PB * All relays are UL, CSA approved 
Tyco Electronics sn. PC Mount and General Purpose Relays on en 
Authorized Distributor SCHRACK 


Dimensions in mm 


Fig. 1 — RT Series 
(RY Series) 
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Fig. 2— PCH Series Fig. 3 — PCJ Series 
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Contact Coil Contact 
Arrange- Coil Current Rating Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Features Name Part No. 1 25 50 Part No. 
RT Series — Low Profile Power PCB Relay — RoHS Compliant 
5 VDC 80.6 PB359-ND 2.16 1.89 1.71 RTB14005F 
12 VDC 33.3 PB449-ND§ 3.43 3.01 2.72 RT114012F 
12 VDC 33.3 12 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB360-ND 1.73 1.52 1.37 RTB14012F 
24 VDC 16.7 PB361-ND 1.73 1.52 1.37 RTB14024F 
24 VDC 16.7 PB956-ND§ 3.43 3.01 2.72 RT114024F 
1A SPDT 12 VDC 33.3 PB974-ND 2.59 2.27 2.06 RTB14012 
24 VDC 16.7 PB975-ND 2.59 2.27 2.06 RTB14024 
24 VDC 16.7 12 Sealed Orange Case Schrack PB955-ND§ 2.59 2.27 2.06 RT114024 
24 VAC = 9 PB976-ND 5.09 4.46 4.03 RTB14524 
115 VAC = PB977-ND 5.40 4.73 4.28 RTB14615 
230 VAC = PB978-ND 7.25 6.35 5.74 RTB14730 
12 VDC 33.3 12 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB362-ND. 3.43 3.01 2.72 RTB34012F 
12 VDC 33.3 PB1137-ND 12.31 10.78 9.75 RTS3T012 
12 VDC 33.3 16 Sealed O1 c. Schrack PB1139-ND 14.35 12.56 11.37 RTS3TA12 
1B SPST-NO 12 VDC 33.3 eS Sages bed PB1140-ND 17.83 15.61 14.12 | RTT3TA12 
24 VDC 16.7 PB1138-ND 12.31 10.78 9.75 RTS3T024 
24 VDC 16.7 12 a PB363-ND 3.19 2.80 2.53 RTB34024F 
24 VDC 16.7 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield | ppog6-ND§ 3.05 2.67 2.42 | RT334024F 
12 VDC 33.3 16 Sealed Orange Case Schrack PB984-ND 2.71 2.38 2.15 RTD34012 
5 VDC 80.6 PB291-ND 2.76 2.42 2.19 RTD14005F 
12 VDC 33.3 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB292-ND 3.02 2.65 2.40 RTD14012F 
12 VDC 33.3 PB958-ND§ 3.05 2.67 2.42 RT314012F 
12 VDC 33.3 16 Sealed Orange Case Schrack PB1141-ND 2.30 2.02 1.83 RTH14012 
24 VDC 16.7 PB668-ND 3.02 2.65 2.40 RTD14024F 
24 VDC 16.7 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield | pR960-ND§ 211 1.85 1.68 | RT314024F 
5 VDC 80.6 PB979-ND 2.76 2.42 2.19 RTD14005 
1c SPDT 12 VDC 33.3 PB980-ND 2.76 2.42 2.19 RTD14012 
24 VDC 16.7 16 Sealed Orange Case Schrack PB959-ND§ 2.76 2.42 2.19 RT314024 
115 VAC = PB961-ND§ 3.50 3.07 2.78 RT314615 
230 VAC = PB962-ND§ 3.36 2.94 2.66 RT314730 
12 VDC 50.0 16 PB963-ND§ 2.71 2.38 2.15 RT314F12 
24 VDC 27.0 16 2 Coil, Latching Schrack PB1086-ND§ 2.76 2.42 2.19 RT314F24 
24 VDC 16.7 8 PB973-ND§ 2.86 2.50 2.27 RT424F24 
12 VDC 33.3 16 4 Coil, Latchin Schrack PB1088-ND§ 2.50 2.19 1.98 RT314A12 
24 VDC 16.7 9 PB1087-ND§ 2.59 2.27 2.06 RT314A24 
24 VDC 16.7 PB981-ND 2.76 2.42 2.19 RTD14024 
SPDT 48 VDC 8.7 16 Sealed Orange Case Schrack PB982-ND 3.91 3.43 3.10 RTD14048 
115 VAC = PB983-ND 5.40 4.73 4.28 RTD14615 
1D 12 VDC 33.3 PB964-ND§ 2.71 2.38 2.15 RT334012 
SPST-NO 24 VDC 16.7 16 Sealed Orange Case Schrack PB965-ND§ 271 2.38 215 | RT334024 
12 VDC 33.3 Z PB293-ND 3.43 3.01 2.72 RTD34012F 
SPST-NO 24 VDC 16.7 16 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB294-ND 3.43 3.01 272 RTD34024F 
5 VDC 80.6 PB295-ND 2.78 2.44 2.21 RTE24005F 
6 VDC 66.7 PB987-ND 1.85 1.62 1.47 RTE24006F 
12 VDC 33.3 8 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB296-ND 3.05 2.67 2.42 RTE24012F 
12 VDC 33.3 PB968-ND§ 1.90 1.66 1.51 RT424012F 
24 VDC 16.7 PB297-ND 2.45 2.15 1.94 RTE24024F 
5 VDC 80.6 PB985-ND 2.76 2.42 2.19 RTE24005 
6 VDC 66.7 PB986-ND 1.85 1.62 1.47 RTE24006 
1E DPDT 12 VDC 33.3 8 Sealed Orange Case Schrack PB988-ND 2.76 2.42 2.19 RTE24012 
12 VDC 33.3 PB967-ND§ 2.76 2.42 2.19 RT424012 
24 VDC 16.7 PB989-ND 2.76 2.42 2.19 RTE24024 
24 VDC 16.7 PB969-ND§ 2.76 2.42 2.19 RT424024 
24 VAC _ PB970-ND§ 4.01 3.51 3.18 RT424524 
48 VDC 8.7 PB990-ND 2.90 2.55 2.30 RTE24048 
115 VAC es 8 Sealed Orange Case Schrack PB971-ND§ 4.87 4.27 3.86 | RT424615 
230 VAC = PB991-ND 7.34 6.43 5.82 RTE24730 
230 VAC = PB972-ND§ 3.17 2.78 2.51 RT424730 
12 VDC 33.3 F PB450-ND 2.06 1.81 1.64 RTE44012F 
1F DPST-NO 24. VDC 16.7 8 Sealed Black Case Potter & Brumfield PB992-ND. 3.05 267 2.49 RTE44024F 
RY Series — Miniature Sealed PCB Relay — RoHS Compliant 
12 VDC 19.3 8 Silver Cadmium Schrack PB993-ND§ 3.74 3.28 2.97 RY210012 
24 VDC 10.2 PB994-ND§ 3.74 3.28 2.97 RY210024 
24 VDC 10.2 8 Silver Over Nickel Schrack PB995-ND§ 3.74 3.28 2.97 RY211024 
1A SPDT 5 VDC 44.6 : ; PB649-ND 3.74 3.28 2.97 RY610005 
12 VDC 19.3 8 Silver Cadmium; Sealed Schrack PB650-ND 3.74 3.28 2.97 RY610012 
24 VDC 10.2 PB651-ND 3.74 3.28 2.97 RY610024 
12 VDC 19.3 i ; PB996-ND 3.74 3.28 2.97 RY611012 
24 VDC 10.2 7 Silver. Qven Nickel Sealed Sonrack PB997-ND 3.74 3.28 2.97 | RY611024 
PCH Series Relay — RoHS Compliant 
5 VDC 80.0 PB890-ND 1.61 1.41 1.28 PCH-105D2H,000 
2 SPDT 12 VDC 33.3 5 Sealed Case OEG PB891-ND 1.61 1.41 1.28 PCH-112D2H,000 
24 VDC 11.1 PB892-ND 1.66 1.45 1.32 PCH-124D2H,000 
PCJ Series Relay — RoHS Compliant 
5 VDC 40.0 PB893-ND 1.42 1.24 1.13 PCJ-105D3MH,000 
3 SPST-NO 12 VDC 16.6 5 Sealed Case Schrack PB894-ND 1.39 1.22 aa PCJ-112D3MH,000 
24 VDC 8.3 PB895-ND 1.44 1.26 1.14 PCJ-124D3MH,000 
§ Flux-Tight Version (Continued) 
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Tyco Electronics {,,..,. PC Mount and General Purpose Relays (cont) 
Authorized Distributor SCHRACK 
Use With Price Each Mfg. 
Fig. |_ Description Series 1 25 50 100 Part No. 
RT and RY Sockets and Accessories — RoHS Compliant 
1 DIN Rail “Module Option” Socket for SP 3.5mm Pin Spacing PB779-ND 3.02 2.65 2.40 1.89 RT78724 
1 DIN Rail “Module Option” Socket for SP and DP 5mm Pin Spacing PB780-ND 3.89 3.41 3.08 2.43 RT78726 
— | Relay Retaining Clip for RP78XXX Din Rail Sockets, RT Relays RT PB749-ND .79 70 63 50 RT16016 
— | Indicator Module 110-230VAC Red LED PB752-ND 7.42 6.49 5.88 4.64 RPMLO730 
2 PCB Mount Socket for 3.5mm Pin Spacing, 10A PB667-ND 2.62 2.29 2.08 1.64 RP78601 
2 PCB Mount Socket for 5mm Pin Spacing, 10A PB525-ND 2.62 2.29 2.08 1.64 RP78602 
— | Metal Relay Retaining Clip for PBC Socket RT PB957-ND 19 At 16 12 RT28516 
— | Plastic Relay Retaining Clip for PC Mount Sockets, RT Series PB778-ND 34 -30 27 21 RT16041 
— | Plastic Relay Retaining Clip for PC Mount Sockets, RY Series RY PB777-ND At -36 .33 26 RP16100 


Dimensions in mm 
Fig. 1 — K10 Series Fig. 2— R10 Series Fig. 3 — KH Series 
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Type + 


Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. al 25 50 100 Part No. 
K10 Series — General Purpose Miniature Power Relay 
12 VAC 100 15 -187 (4.75) QC = PB319-ND® 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11A15-12 
24 VAC 52 15 -187 (4.75) QC a PB320-ND@ 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11A15-24 
120 VAC 1 15 -187 (4.75) QC _— Potter & Brumfield PB321-ND® 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11A15-120 
240 VAC = 15 -187 (4.75) QC — PB829-ND@ 9.14 8.01 7.24 5.72 | K10P-11A15-240 
6 VDC 150 15 -187 (4.75) QC = PB323-ND@ 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D15-6 
12 VDC 75 15 -187 (4.75) QC = PB324-ND® 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D15-12 
1 DPDT 24 VDC 37 15 -187 (4.75) QC aa Potter & Brumfield PB325-ND@ 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D15-24 
110 VDC 10 15 -187 (4.75) QC = PB326-ND® 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D15-110 
12 VDC 75 15 PC Mount = PB327-ND® 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D55-12 
24 VDC 37 15 PC Mount — Potter & Brumfield PB328-ND@ 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D55-24 
110 VDC 10 15 PC Mount = PB451-ND® 8.86 7.75 7.02 5.54 | K10P-11D55-110 
12 VDC 75 15 -187 (4.75) QC With Bracket PB329-ND@ 9.14 8.01 7.24 5.72 | K10P-11DT5-12 
24 VDC 37 15 -187 (4.75) QC With Bracket Potter & Brumfield PB330-ND 9.14 8.01 7.24 5.72 | K10P-11DT5-24 
120 VAC 11 15 -187 (4.75) QC With Bracket PB322-ND® 9.14 8.01 7.24 5.72 | K10P-11AT5-120 
R10 Series — General Purpose Power Relay 
6 VDC 115 3 Plug-In = PB116-ND@ 16.15 14.14 12.79 10.10 R10-E1Y2-V52 
12 VDC 64 3 Plug-In _— PB117-ND@ 16.15 14.14 12.79 10.10 R10-E1Y2-V185 
12 VDC 20 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB776-ND® 33.36 29.19 26.41 20.85 | R10S-E1Y2-J5.0K 
DPDT 24 VDC 34 3 Plug-In = PB118-ND@ 16.15 14.14 12.79 10.10 | R10-E1Y2-V700 
24 VDC 55.8 3 Plug-In = PB774-ND® 15.67 13.72 12.41 9.80 | R10-E1Y2-J1.0K 
24 VDC 55.8 3 Plug-In _— Potter & Brumfield PB770-ND@ 19.39 16.97 15.36 12.12 R10-E1P2-V700 
48 VDC 19 3 Plug-In = PB119-ND@ 16.15 14.14 12.79 10.10 R10-E1Y2-V2.5K 
6 VDC 115 3 Plug-In = PB120-ND 17.30 15.15 13.70 10.82 | R10-E1Y4-V52 
12 VDC 64 3 Plug-In _— PB121-ND@ 17.30 15.15 13.70 10.82 R10-E1Y4-V185 
4PDT 24 VDC 34 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB122-ND® 17.30 15.15 13.70 10.82 | R10-E1Y4-V700 
48 VDC 19 3 Plug-In = PB123-ND@ 17.30 15.15 13.70 10.82 R10-E1Y4-V2.5K 
24 VDC 34 7.5 Plug-In = PB772-ND@ 26.78 23.44 21.21 16.74 R10-E1W4-V700 
6 VDC 115 5 Plug-In = PB124-ND® 15.82 13.84 12.53 9.89 | R10-E1X2-V52 
2 12 VDC 64 5 Plug-In = PB125-ND@ 15.82 13.84 12.53 9.89 | R10-E1X2-V185 
24 VDC 34 5 Plug-In = Potter & Brumfield PB126-ND® 15.82 13.84 12.53 9.89 | R10-E1X2-V700 
DPDT 48 VDC 19 5 Plug-In _— PB127-ND@ 15.82 13.84 12.53 9.89 | R10-E1X2-V2.5K 
115 VAC = 5 Plug-In = PB598-ND@ 30.53 26.72 24.17 19.08 | R10-E1X2-115V 
24 VDC 34 75 Plug-In = Potter & Brumfield PB454-ND® 17.06 14.94 13.51 10.67 | R10-E1W2-V700 
12 VDC 64 7.5 Plug-In _— PB771-ND@ 17.06 14.94 13.51 10.67 | R10-E1W2-V185 
24 VDC 34 5 PC Mount = PB452-ND® 15.82 13.84 12.53 9.89 | R10-E2X2-V700 
12 VDC 64 5 Plug-In = PB129-ND® 18.48 16.17 14.63 11.55 | R10-E1X4-V185 
APDT 24 VDC 34 5 Plug-In _— Potter & Brumfield PB130-ND@ 18.48 16.17 14.63 11.55 R10-E1X4-V700 
48 VDC 19 5 Plug-In = PB131-ND® 18.48 16.17 14.63 11.55 | R10-E1X4-V2.5K 
24 VDC 34 5 Plug-In = PB453-ND@ 26.59 23.27 21.06 16.62 R10-E1M4-V700 
115 VAC = 5 Plug-In = PB599-ND 39.70 34.74 31.43 24.81 R10-E1X4-115V 
12 VDC 133 5 Plug-In = PB773-ND® 32.52 28.46 25.75 20.33 | R10-E1X6-V90 
6PDT 24 VDC 430 5 Plug-In a Potter & Brumfield PB600-ND@ 32.52 28.46 25.75 20.33 | R10-E1X6-V430 
24 VDC 430 2 Plug-In = PB775-ND® 34.13 29.87 27.02 21.33 | R10-E1Z6-V430 
KH Series — General Purpose Low Cost Power Relay — RoHS Compliant § 
12 VDC 75 5 Plug-In a PB455-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-11D12-12 
DPDT 24 VDC 37 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB730-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-11D11-24 
120 VAC = 5 Plug-In = PB729-ND 8.38 7.33 6.64 5.24 | KHAU-11A11-120 
12 VAC = 3 Plug-In = PB731-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17A11-12 
24 VAC _ 3 Plug-In a PB139-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17A11-24 
120 VAC = 3 Plug-In = Potter & Brumfield PB604-ND 31.49 27.56 24.93 19.68 | KHU-17A11-120 
3 120 VAC = 3 Plug-In = PB140-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | KHAU-17A11-120 
APDT 120 VAC = 3 Plug-In With Indicator Light PB141-ND 10.82 9.48 8.57 6.77 | KHAU-17A11N-120 
120 VAC = 5 Plug-In = PB456-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17A12-120 
120 VAC = 5 Plug-In With Indicator Light PB830-ND 11.33 9.92 8.97 7.08 | KHAU-17A12H-120 
24 VAC = 1 Plug-In Gold Over Silver Contact Potter & Brumfield PB457-ND 30.02 26.28 23.77 18.77 | KHAU-17A16-24 
120 VAC = 1 Plug-In Gold Over Silver Contact PB601-ND 30.98 27.12 24.53 19.37 | KHAU-17A16-120 
120 VAC = 1 Plug-In Gold Over Silver Contact PB732-ND 9.84 8.61 7.79 6.15 | KHAU-17A18-120 
@ RoHS Compliant § KHA Sockets will fit sockets designed for PT/PTH Series (Continued) 
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Fig. 4 — KU Series 


PC Mount and General Purpose Relays (Cont.) 


Fig. 5 — PCLH Series 


For Plug-in relays, 


Dimensions in mm 


- 63.5 - use K10 Sockets 
Side-Flange 
ba el Mountable 
Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. 1 25 50 100 Part No. 
12 VDC 75 3 Plug-In = PB605-ND 9.84 8.61 7.79 6.15 | KHU-17D11-12 
24 VDC 37 3 Plug-In = PB606-ND 9.84 8.61 7.79 6.15 | KHU-17D11-24 
6 VDC 150 3 Plug-In _ Potter & Brumfield PB831-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17D11-6 
12 VDC 75 3 Plug-In = PB142-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17D11-12 
24 VDC 37 3 Plug-In _ PB143-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17D11-24 
3 4PDT 48 VDC 18 3 Plug-In = PB734-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | KHAU-17D11-48 
120 VAC = 3 Plug-In = PB733-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 | KHAU-17D11-110 
12 VDC 75 5 Plug-In _ Potter & Brumfield PB602-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17D12-12 
24 VDC 37 5 Plug-In = PB458-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | KHAU-17D12-24 
12 VDC 75 1 Plug-In Gold Over Silver Contact PB735-ND 24.67 21.59 19.54 15.42 | KHAU-17D16-12 
24 VDC 37 1 Plug-In Gold Over Silver Contact Potter & Brumfield PB603-ND 26.86 23.50 21.27 16.79 | KHAU-17D16-24 
110 VDC 10 5 Plug-In = PB832-ND 8.23 7.21 6.52 5.15 | KHAU-17D12-110 
KU Series — Enclosed Relay 
24 VAC _ 10 -187 (4.75) QC = PB151-ND® 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11A15-24 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC = PB152-ND® 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11A15-120 
12 VDC 100 10 -187 (4.75) QC 7 Potter & Brumfield PB153-ND@ 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11D15-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC _ PB154-ND 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11D15-24 
DPDT 110 VDC 11 10 -187 (4.75) QC = PB610PB-ND® 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11D15-110 
12 VDC 100 10 -187 (4.75) QC Side Flange PB155-ND® 11.33 9.92 8.97 7.08 | KUP-11D55-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB156-ND® 11.33 9.92 8.97 7.08 | KUP-11D55-24 
24 VAC = 10 -187 (4.75) QC Side Flange PB222-ND® 11.81 10.34 9.35 7.38 | KUP-11A55-24 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC Side Flange PB463-ND® 12.31 10.78 9.75 7.70 | KUP-11A55-120 
DPST 24 VDC 75 10 -187 (4.75) QC High Iso-Side Flange Potter & Brumfield PB223-ND® 21.72 19.01 17.20 13.58 | KUGP-7D55-24 
SPDT 240 VAC 26 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB857-ND® 14.76 12.92 11.69 9.23 | KUP-5A15-240 
120 VAC 24 5 -187 (4.75) QC = PB611-ND® 13.78 12.06 10.91 8.61 KUP-14A11-120 
24 VAC _ 10 -187 (4.75) QC _— PB157-ND® 13.78 12.06 10.91 8.61 KUP-14A15-24 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC _— Potter & Brumfield PB158-ND@ 13.78 12.06 10.91 8.61 KUP-14A15-120 
240 VAC 12 10 -187 (4.75) QC = PB612-ND® 14.26 12.48 11.29 8.91 KUP-14A15-240 
12 VDC 100 10 -187 (4.75) QC _— PB159-ND® 12.79 11.20 10.13 8.00 | KUP-14D15-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC = PB160-ND® 12.79 11.20 10.13 8.00 | KUP-14D15-24 
48 VDC 26.7 10 -187 (4.75) QC = PB855-ND® 13.78 12.06 10.91 8.61 KUP-14D15-48 
110 VDC 1 10 -187 (4.75) QC — Potter & Brumfield PB613-ND® 13.30 11.64 10.53 8.31 KUP-14D15-110 
3PDT 24 VAC = 10 -187 (4.75) QC With Indicator Light PB464-ND® 14.76 12.92 11.69 9.23 | KUP-14A35-24 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC With Indicator Light PB465-ND@ 14.76 12.92 11.69 9.23 | KUP-14D35-24 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC With Indicator Light PB161-ND® 14.76 12.92 11.69 9.23 | KUP-14A35-120 
110 VDC 11 10 -187 (4.75) QC With Indicator Light PB856-ND® 14.76 12.92 11.69 9.23 | KUP-14D35-110 
120 VAC _ 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB852-ND@ 14.26 12.48 11.29 8.91 KUP-14A35F-120 
120 VAC = 10 -187 (4.75) QC With Test Button PB162-ND® 15.74 13.78 12.47 9.84 | KUP-14A45-120 
24 VAC = 10 -187 (4.75) QC Side Flange PB163-ND® 14.26 12.48 11.29 8.91 KUP-14A55-24 
4 120 VAC =— 10 -187 (4.75) QC Side Flange PB164-ND® 14.26 12.48 11.29 8.91 KUP-14A55-120 
12 VDC 100 10 -187 (4.75) QC Side Flange Potter & Brumfield PB614-ND® 13.30 11.64 10.53 8.31 KUP-14D55-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC Side Flange PB672-ND® 13.30 11.64 10.53 8.31 KUP-14D55-24 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC HV DC Switching PB466-ND 17.64 15.44 13.97 11.03 | KUEP-3D15-24 
SPST-NO_ | 110 VDC 11 10 -187 (4.75) QC HV DC Switching Potter & Brumfield PB616-ND® 16.49 14.43 13.06 10.31 KUEP-3D15-110 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC HV DC Switching PB843-ND® 17.18 15.04 13.61 10.74 | KUEP-3D35-24 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC HV DC Switching e PB845-ND® 16.63 14.56 13.17 10.40 | KUEP-7D15-24 
DPST-NO | 440 voc 4 10 187 (4.75) QC HV DC Switching Potter & Brumfield | 5ee44.ND@ 23.54 20.61 18.64 14.72 | KUEP-7D15-110 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC HV DC Switching PB467-ND® 19.99 17.50 15.83 12.50 | KUEP-11D15-24 
120 VAC 24 10 -187 (4.75) QC HV DC Switching PB615-ND® 21.86 19.14 17.31 13.67 | KUEP-11A15-120 
DPDT 48 VDC 26.7 10 -187 (4.75) QC _ Potter & Brumfield PB841-ND® 24.43 21.38 19.35 15.27 | KUEP-11D15-48 
120 VAC 24 15 -187 (4.75) QC = PB617-ND 14.23 12.46 11.27 8.90 | KUMP-11A18-120 
24 VDC 51 15 -187 (4.75) QC _ PB618-ND® 13.20 11.55 10.45 8.25 | KUMP-11D18-24 
3PDT 120 VAC 24 15 -187 (4.75) QC _ Potter & Brumfield PB619-ND® 16.27 14.24 12.89 10.17 | KUMP-14A18-120 
24 VDC 51 15 -187 (4.75) QC = PB468-ND® 15.24 13.34 12.07 9.53 | KUMP-14D18-24 
120 VAC _— 10 -187 (4.75) QC Top Flange PB469-ND 22.44 19.64 AZT7 14.03 | KUIP-11AT5-120 
24 VAC = 20 -250 (6.35) QC Side Flange PB470-ND® 14.81 12.96 11.73 9.26 | KUHP-11A51-24 
120 VAC _— 20 .250 (6.35) QC Side Flange Potter & Brumfield PB620-ND® 14.81 12.96 11.73 9.26 | KUHP-11A51-120 
120 VAC _— 20 -250 (6.35) QC Top Flange PB621-ND® 15.31 13.40 12.13 9.57 | KUHP-11AT1-120 
12 VDC 120 20 -250 (6.35) QC Side Flange PB622-ND® 14.30 12.52 11.33 8.94 | KUHP-11D51-12 
24 VDC 472 20 .250 (6.35) QC Side Flange PB623-ND 14.30 12.52 11.33 8.94 | KUHP-11D51-24 
DPDT 24 VDC 472 20 -250 (6.35) QC Top Flange PB624-ND® 14.30 12.52 11.33 8.94 | KUHP-11DT1-24 
240 VAC = 20 -250 (6.35) QC = Potter & Brumfield PB846-ND® 15.91 13.93 12.60 9.95 | KUHP-11A51-240 
12 VDC 120 10 -187 (4.75) QC Latching Relay PB625-ND® 55.10 48.22 43.63 34.44 | KUL-11D15D-12 
24 VDC 51 10 -187 (4.75) QC Latching Relay PB471-ND® 55.10 48.22 43.63 34.44 | KUL-11D15D-24 
120 VAC _— 10 -187 (4.75) QC Latching Relay PB472-ND® 42.41 37.11 33.58 26.51 KUL-11A15S-120 
24 VAC _— 10 -187 (4.75) QC Latching Relay Potter & Brumfield PB848-ND@ 42.41 37.11 33.58 26.51 KUL-11A15S-24 
48 VDC 26.7 10 -187 (4.75) QC Latching Relay PB849-ND® 56.83 49.73 45.00 35.52 | KUL-11D15D-48 
PCLH Series Relay — RoHS Compliant 
12 VAC = 15 Plug-In Class F Coil PB896-ND 6.62 5.80 §.25 4.14 | PCLH-202A1S,000 
12 VDC 75 15 PC Mount Class F Coil PB897-ND 4.44 3.89 3.52 2.78 | PCLH-202D1SP,000 
12 VDC 75 15 Plug-In Class F Coil OEG PB898-ND 6.29 5.51 4.98 3.93 | PCLH-202D1S,000 
24 VAC = 15 Plug-In Class F Coil PB899-ND 6.67 5.84 §.29 4.17 | PCLH-203A1S,000 
5 DPDT 24 VDC 36.9 15 PC Mount Class F Coil PB900-ND 6.29 5.51 4.98 3.93 | PCLH-203D1SP,000 
48 VDC 18.5 15 Plug-In Class F Coil PB901-ND 6.38 5.59 5.06 3.99 | PCLH-204D1S,000 
110 VDC 10 15 Plug-In Class F Coil PB902-ND 6.70 5.86 5.31 4.19 | PCLH-205D1S,000 
110 VAC = 15 PC Mount Class F Coil OEG PB903-ND 6.74 §.91 5.34 4.22 | PCLH-206A1SP,000 
110 VAC = 15 Plug-In Class F Coil PB904-ND 6.74 5.91 5.34 4.22 | PCLH-206A1S,000 
220 VAC a 15 Plug-In Class F Coil PB905-ND 7.87 6.89 6.24 4.92 | PCLH-208A1S,000 
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Dimensions in mm 


Fig. 6 — XT Series NEW! Fig. 7 — PT/PTH Series Fig. 8 — RM Series 
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Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. 1 25 50 100 Part No. 
NEW! XT Series Relay — RoHS Compliant NEW! 
12 VDC 33.3 16 Plug-In = PB1185-ND. 4.22 3.70 3.35 2.64 | XT314012 
24 VDC 16.7 16 Plug In = PB1186-ND. 4.22 3.70 3.35 2.64 | XT314024 
12 VDC 33.3 16 Plug-In With LED & PD Schrack PB1187-ND 6.50 5.70 §.16 4.07 | XT374LB2 
24 VDC 16.7 16 Plug-In With LED & PD PB1188-ND. 6.53 5.72 5.17 4.08 | XT374LC4 
SPDT 24 VAC 31.6 16 Plug-In = PB1189-ND 4.51 3.95 3.58 2.82 | XT314524 
115 VAC 6.6 16 Plug-In = PB1190-ND. 5.16 4.52 4.09 3.23 | XT314615 
24 VAC 31.6 16 Plug-In With LED Schrack PB1191-ND. 6.70 5.86 5.31 4.19 | XT374R24 
115 VAC 6.6 16 Plug-In With LED PB1192-ND. 7.37 6.45 5.84 4.61 XT374S15 
6 230 VAC 3.2 16 Plug-In With LED PB1193-ND. 9.00 7.88 7.13 5.63 | XT374T30 
12 VDC 33.3 8 Plug-In = PB1194-ND. 4.34 3.81 3.44 2.72 | XT424012 
24 VDC 16.7 8 Plug-In = PB1195-ND. 4.44 3.89 3.52 2.78 | XT424024 
12 VDC 33.3 8 Plug-In With LED & PD Schrack PB1196-ND. 6.67 5.84 5.29 417 | XT484LB2 
24 VDC 16.7 8 Plug-In With LED & PD PB1197-ND. 6.70 5.86 5.31 4.19 | XT484LC4 
DPDT 24 VAC 31.6 8 Plug-In = PB1198-ND. 4.30 3.76 3.41 2.69 | XT424524 
115 VAC 6.6 8 Plug-In = PB1199-ND. 5.30 4.65 4.20 3.32 | XT424615 
24 VAC 31.6 8 Plug-In With LED Schrack PB1200-ND. 6.74 5.91 5.34 4.22 | XT424R24 
115 VAC 6.6 8 Plug-In With LED PB1201-ND 7.37 6.45 5.84 4.61 XT424S15 
230 VAC 3.2 8 Plug-In With LED PB1202-ND 9.00 7.88 713 5.63 | XT424T30 
— | ‘Plastic! Retaining:Clipy KU SCMOS\..wassccisncsassesaarednaheranaesandedan ss saagedaayesnadedeshodnanedsabedmendenadesnaterdansisningga PB1203-ND. 48 42 -38 -30 | XT17017 
PT Series Relay — RoHS Compliant 
12 VDC 62.5 12 Plug-In With Indicator and Test PB908-ND 5.64 4.94 4.47 3.53 | PT270012 
24 VDC 30.8 12 Plug-In With Indicator and Test PB717-ND 5.64 4.94 4.47 3.53 | PT270024 
DPDT 24 VAC = 12 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB909-ND 5.76 5.04 4.56 3.60 | PT270524 
115 VAC = 12 Plug-In With Indicator and Test PB718-ND 6.07 5.32 4.81 3.80 | PT270615 
230 VAC = 12 Plug-In With Indicator and Test PB719-ND 6.77 5.93 5.36 4.23 | PT270730 
SPDT 24 VDC 30.8 10 Plug-In With Indicator and Test Schrack PB910-ND 6.43 5.63 5.10 4.02 PT370024 
7 115 VAC = 10 Plug-In With Indicator and Test PB911-ND 6.86 6.01 5.44 4.29 | PT370615 
12 VDC 62.5 6 Plug-In With Indicator and Test PB912-ND 6.10 5.34 4.83 3.81 PT570012 
24 VDC 30.8 6 Plug-In With Indicator and Test PB720-ND 6.10 5.34 4.83 3.81 PT570024 
4PDT 48 VDC 15.6 6 Plug-In With Indicator and Test Schiack PB913-ND 7.08 6.20 5.61 4.43 | PT570048 
24 VAC = 6 Plug-In With Indicator and Test PB914-ND 6.22 5.44 4.93 3.89 | PT570524 
115 VAC = 6 Plug-In With Indicator and Test PB721-ND 6.53 5.72 5.17 4.08 | PT570615 
230 VAC = 6 Plug-In With Indicator and Test PB722-ND 7.63 6.68 6.05 4.77 | PT570730 
PTH Series — Miniature Relay — RoHS Compliant 
12 VAC 83.3 12 Plug-In = PB1142-ND NEW! 4.70 4.12 3.73 2.94 | PT22A512B 
24 VAC 41.6 12 Plug-In = PB1145-ND NEW! 4.68 4.10 3.71 2.93 | PT22A524B 
115 VAC 8.8 12 Plug-In = Schrack PB1146-ND NEW! 4.82 4.23 3.82 3.02 PT22A615B 
12 VAC 83.3 12 Plug-In With LED PB1147-ND NEW! 5.71 5.00 4.53 3.57 | PT22AR12B 
24 VAC 41.6 12 Plug-In With LED PB1148-ND NEW! 5.69 4.98 4.51 3.56 | PT22AR24B 
DED 115 VAC 8.8 12 Plug-In With LED PB1149-ND NEW! 5.86 5.13 4.64 3.66 | PT22AS15B 
12 VDC 62.5 12 Plug-In _ PB1155-ND NEW! 4.56 3.99 3.61 2.85 PT22A012B 
24 VDC 30.8 12 Plug-In = Schrack PB1156-ND NEW! 4.61 4.04 3.65 2.88 PT22A024B 
12 VDC 62.5 12 PCB/Solder = PB1159-ND NEW! 4.56 3.99 3.61 2.85 PT22B012B 
7 24 VDC 30.8 12 PCB/Solder — PB1160-ND NEW! 5.30 4.65 4.20 3.32 PT22B024B 
12 VAC 83.3 6 Plug-In _ PB1150-ND NEW! 5.69 4.98 4.51 3.56 | PT52A512B 
24 VAC 41.6 6 Plug-In = PB1151-ND NEW! 5.69 4.98 4.51 3.56 PT52A524B 
12 VAC 83.3 6 Plug-In With LED Schrack PB1152-ND NEW! 6.79 5.95 5.38 4.25 PT52AR12B 
24 VAC 41.6 6 Plug-In With LED PB1153-ND NEW! 6.77 5.93 5.36 4.23 | PT52AR24B 
4PDT 115 VAC 8.8 6 Plug-In With LED PB1154-ND NEW! 7.63 6.68 6.05 4.77 | PT52AS15B 
12 VDC 62.5 6 Plug-In = PB1157-ND NEW! 6.22 5.44 4.93 3.89 | PT52A012B 
24 VDC 30.8 6 Plug-In = Schrack PB1158-ND NEW! 5.59 4.90 4.43 3.50 | PT52A024B 
12 VDC 62.5 6 PCB/Solder _ PB1161-ND NEW! 5.69 4.98 4.51 3.56 | PT52B012B 
24 VDC 30.8 6 PCB/Solder i PB1162-ND NEW! 5.69 4.98 4.51 3.56 | PT52B024B 
DIN Rail Socket with Screw Terminal, DP..................20.0csecee seen PT/PTH/KHA = PB723-ND 2.71 2.38 2.15 1.70 | PT78720 
DIN Rail Socket with Screw Terminal, 3P . PT/PTH/KHA = PB1144-ND NEW! = 10.06 8.80 7.97 6.29 | PT78730 
DIN Rail Socket with Screw Terminal, 4P . PT/PTH/KHA = PB724-ND 3.43 3.01 2.72 2.15 PT78740 
— | Plastic Retainer Clip for 29mm Relays for use with Din Rail Sockets PT/PTH/KHA _— PB725-ND 48 42 38 30 PT17016 
Solder Terminal Socket with Mounting Ears for DP, 3P and 4P... PT/PTH/KHA — PB726-ND 2.02 1.77 1.60 1.26 PT78600 
PCB Mount Socket without Mounting Ears for DP, 3P and 4P .... PT/PTH/KHA = PB727-ND 1.90 1.66 1.51 1.19 | PT78604 
Metal Retaining Clip for PCB Mount Sockets .......................0ee ee PT/PTH/KHA = PB728-ND 58 51 46 36 PT28802 
RM Series Relay — RoHS Compliant 
12 VDC 109 16 187 (4.75) QC = PB918-ND 12.86 11.26 10.19 8.04 | RM202012 
DPDT 24 VDC 50.5 16 187 (4.75) QC = Schrack PB919-ND 12.86 11.26 10.19 8.04 | RM202024 
115 VAC = 16 187 (4.75) QC _ PB920-ND 13.94 12.21 11.04 8.72 RM202615 
115 VAC = 16 .250 (6.35) QC = PB921-ND 13.94 12.21 11.04 8.72 RM205615 
24 VDC 50.5 10 187 (4.75) QC = PB923-ND 14.33 12.54 11.35 8.96 RM302024 
8 24 VDC 50.5 16 187 (4.75) QC = PB924-ND 14.33 12.54 11.35 8.96 RM702024 
3PDT 24 VAC = 16 187 (4.75) QC _ Schrack PB925-ND 14.33 12.54 11.35 8.96 | RM702524 
115 VAC = 16 187 (4.75) QC — PB926-ND 13.25 11.60 10.49 8.28 | RM702615 
115 VAC = 16 .250 (6.35) QC = PB927-ND 13.25 11.60 10.49 8.28 RM705615 
12 VDC 109 25 .250 (6.35) QC With Mounting Bracket PB931-ND 16.63 14.56 13.17 10.40 | RM805012 
DPDT 24 VAC = 25 -250 (6.35) QC With Mounting Bracket Schrack PB932-ND 16.63 14.56 13.17 10.40 | RM805524 
115 VAC = 25 -250 (6.35) QC With Mounting Bracket PB933-ND 16.63 14.56 13.17 10.40 | RM805615 
RoHS Compliant § KHA Sockets will fit sockets designed for PT/PTH Series (Continued) 
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Fig. 9 — RMD Series 
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Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. 1 25 50 100 Part No. 

9 SPDT 12 VDC 109 30 -250 (6.35) QC With Top Bracket Schrack PB934-ND 13.80 12.08 10.93 8.63 | RMDO05012 
Relay Socket QC Terminal Type for RM Relays... .. | PB928-ND 2.62 2.29 2.08 1.64 RM78700 
Relay Socket Solder Terminal Type for RM Relays PB929-ND 4.61 4.04 3.65 2.88 RM78701 

~~ Relay Socket Screw Terminal Type for RM Relays .. | PB930-ND 18.02 15.78 14.27 11.27 RM78705 
Metal Retaining Clip for RM Sockets 1.0.2.0: .ccccccccsccseveccesscceaecsedecseascieaseseaseseasedeaseseaseseastesaseaeascavaneacas PB922-ND -50 45 40 .32 | RM28802 

RP Series Relay — RoHS Compliant 
SPDT 12 VDC 44.4 16 PC Mount AgCdO Schrack PB935-ND 4.27 3.74 3.39 2.67 | RP310012 
10A 24 VDC 21.8 16 PC Mount AgCdO PB936-ND 4.27 3.74 3.39 2.67 | RP310024 
SPST-NO 24 VDC 21.8 16 PC Mount AgCdO Schrack PB937-ND 413 3.62 3.27 2.58 | RP330024 
12 VDC 44.4 12 PC Mount AgCdO PB940-ND 4.22 3.70 3.35 2.64 | RP418012 
10B) SPDT 24 VDC 21.8 12 PC Mount AgCdO Schrack PB941-ND 4.22 3.70 3.35 2.64 | RP418024 
5 VDC 92.5 16 PC Mount High Inrush PB938-ND 6.17 5.40 4.89 3.86 | RP3SLOO5 
10C} SPST-NO | 94 vpc 21.8 16 PC Mount High Inrush Schrack PB939-ND 6.17 5.40 4.89 3.86 | RP3SLO24 
12 VDC 44.4 8 PC Mount Flux Sealed PB942-ND 4.27 3.74 3.39 2.67 | RP420012 
= DPDT 24 VDC 21.8 8 PC Mount Flux Sealed Schrack PB943-ND 4.27 3.74 3.39 2.67 | RP420024 
24 VDC 21.8 8 PC Mount Flux Sealed PB944-ND 4.27 3.74 3.39 2.67 | RP421024 
12 VDC 44.4 16 PC Mount Flux Sealed PB945-ND 4.27 3.74 3.39 2.67 | RP710012 
_ SPDT 24 VDC 21.8 16 PC Mount Flux Sealed Schrack PB946-ND 4.27 3.74 3.39 2.67 | RP710024 
12 VDC 44.4 12 PC Mount Sealed Case PB947-ND 3.82 3.34 3.03 2.39 | RP818012 
24 VDC 21.8 12 PC Mount Sealed Case PB948-ND 3.82 3.34 3.03 2.39 | RP818024 
12 VDC 44.4 8 PC Mount Sealed Case PB949-ND 4.27 3.74 3.39 2.67 | RP820012 
~ DPDT 24 VDC 21.8 8 PC Mount Sealed Case Schrack PB950-ND 4.27 3.74 3.39 2.67 | RP820024 
12 VDC 44.4 8 PC Mount Sealed Case PB951-ND 4.27 3.74 3.39 2.67 | RP821012 
24 VDC 21.8 8 PC Mount Sealed Case PB952-ND 4.27 3.74 3.39 2.67 | RP821024 
MT Series Relay — RoHS Compliant 

12 VDC 50 10 8 Octal With Locking Tab PB860-ND 12.98 11.37 10.28 8.12 | MT221012 
24 VDC 50 10 8 Octal With Locking Tab PB861-ND 12.98 11.37 10.28 8.12 | MT221024 
DPDT 24 VAC _ 10 8 Octal With Locking Tab Schrack PB862-ND 11.71 10.25 9.28 7.32 | MT226024 
115 VAC — 10 8 Octal With Locking Tab PB863-ND 13.68 11.97 10.83 8.55 | MT226115 
1 230 VAC = 10 8 Octal With Locking Tab PB864-ND 15.05 13.17 11.92 9.41 MT226230 
12 VDC 50 10 11 Octal With Locking Tab PB865-ND 13.68 11.97 10.83 8.55 | MT321012 
24 VDC 50 10 11 Octal With Locking Tab PB866-ND 13.68 11.97 10.83 8.55 | MT321024 
3PDT 24 VAC _ 10 11 Octal With Locking Tab Schrack PB867-ND 13.68 11.97 10.83 8.55 | MT326024 
115 VAC — 10 11 Octal With Locking Tab PB868-ND 13.68 11.97 10.83 8.55 | MT326115 
230 VAC = 10 11 Octal With Locking Tab PB869-ND 13.34 11.68 10.57 8.34 | MT326230 

Din Rail Mount, 11 Pin Octal Socket; Long Body Style . PB870-ND 7.61 6.66 6.03 4.76 MT78740 

Din Rail Mount, 8 Pin Octal Socket; Long Body Style. PB871-ND 7.34 6.43 5.82 4.59 MT78745 

~~ | Din Rail Mount, 11 Pin Octal Socket; Short Body Style. PB872-ND 5.28 4.62 4.18 3.30 | MT78750 

Din Rail Mount, 8 Pin Octal Socket; Short Body Style .......... 20.6 .c ccc cece cece e cece eee e eens eee ee eee ee esses en eee snes PB873-ND 5.23 4.58 4.15 3.27 MT7875 


KRP/KRPA/KBP Series — Octal Plug Termination General Purpose Relay 


SPST-NO_ | 120 VAC 17.5 20 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB626-ND 55.90 48.91 44.26 34.94 | KRP-3AH-120 
DPDT 110 VDC 11,5 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB473-ND 59.11 51.73 46.80 36.95 | KRP-11DG-110 
120 VAC = 10 8 Pin Octal = PB474-ND 57.24 50.09 45.32 35.78 | KRP-11AG-120 
120 VAC 17.5 10 8 Pin Octal = PB637-ND 21.65 18.95 17.14 13.53 | KRPA-5AG-120 
SPDT 120 VAC 17.5 5 8 Pin Octal Silver Contacts Potter & Brumfield PB837-ND® 21.65 18.95 17.14 13.53 | KRPA-SAY-120 
24 VDC 51 10 8 Pin Octal = PB638-ND® 19.68 17.22 15.58 12.30 | KRPA-5DG-24 
12 VDC 100 5 8 Pin Octal Silver Contacts PB838-ND® 19.68 17.22 15.58 12.30 | KRPA-5DY-12 
12 VAC 168 10 8 Pin Octal = PB628-ND 14.04 12.29 11.12 8.78 | KRPA-11AG-12 
24 VAC = 10 8 Pin Octal = PB167-ND® 14.04 12.29 11.12 8.78 | KRPA-11AG-24 
120 VAC = 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB168-ND® 15.00 13.13 11.88 9.38 | KRPA-11AG-120 
240 VAC 8.75 10 8 Pin Octal = PB629-ND® 15.98 13.99 12.66 9.99 | KRPA-11AG-240 
12 VDC 100 10 8 Pin Octal _— PB169-ND® 14.04 12.29 11.12 8.78 | KRPA-11DG-12 
24 VDC 51 10 8 Pin Octal = PB170-ND® 14.04 12.29 11.12 8.78 | KRPA-11DG-24 
48 VDC 26.6 10 8 Pin Octal = PB633-ND® 15.00 13.13 11.88 9.38 | KRPA-11DG-48 
12 DPDT 110 VDC 11.5 10 8 Pin Octal = Potter & Brumfield PB476-ND® 15.00 13.13 11.88 9.38 | KRPA-11DG-110 
24 VAC 84 10 8 Pin Octal With Indicator Light PB630-ND 14.50 12.69 11.48 9.06 | KRPA-11AN-24 
120 VAC = 10 8 Pin Octal With Indicator Light PB175-ND® 15.48 13.55 12.26 9.68 | KRPA-11AN-120 
240 VAC 8.75 10 8 Pin Octal With Indicator Light PB631-ND® 16.46 14.41 13.04 10.29 | KRPA-11AN-240 
12 VDC 100 10 8 Pin Octal With Indicator Light PB634-ND® 14.50 12.69 11.48 9.06 | KRPA-11DN-12 
24 VDC 51 10 8 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB475-ND® 14.50 12.69 11.48 9.06 | KRPA-11DN-24 
120 VAC 17.5 5 8 Pin Octal Silver Contacts PB632-ND® 15.00 13.13 11.88 9.38 | KRPA-11AY-120 
24 VDC 51 5 8 Pin Octal = PB635-ND@ 14.04 12.29 11.12 8.78 | KRPA-11DY-24 
24 VAC = 10 11 Pin Octal = PB171-ND® 15.48 13.55 12.26 9.68 | KRPA-14AG-24 
120 VAC = 10 11 Pin Octal = PB172-ND® 16.46 14.41 13.04 10.29 | KRPA-14AG-120 
12 VDC 100 10 11 Pin Octal _ Potter & Brumfield PB173-ND® 15.74 13.78 12.47 9.84 | KRPA-14DG-12 
3PDT 24 VDC 51 10 11 Pin Octal _ PB174-ND 15.74 13.78 12.47 9.84 | KRPA-14DG-24 
110 VDC 11.5 10 11 Pin Octal = PB673-ND® 177i 15.50 14.03 11.07 | KRPA-14DG-110 
120 VAC _ 10 11 Pin Octal With Indicator Light Potter & Brumfield PB176-ND® 16.97 14.85 13.44 10.61 KRPA-14AN-120 
24 VDC 51 10 11 Pin Octal With Indicator Light PB636-ND 16.25 14.22 12.87 10.16 | KRPA-14DN-24 
DPDT 120 VAC _ 10 11 Pin Octal Latching Relay Potter & Brumfield PB627-ND 185.83 162.61 147.12 116.15 | KBP-11AG-120 
RoHS Compliant § KHA Sockets will fit sockets designed for PT/PTH Series (Continued) 
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PC Mount and General Purpose Relays (Cont.) 


Fig. 15 — T92 Series 


Dimensions in mm 


Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. 1 25 50 100 Part No. 
T90 Series — Low Cost PC Mount Power Relay 
12 VDC 77 30 PC Mount = PB104-ND® 2.45 2.15 1.94 1.53 | T90N1D12-12 
SPST-NO 24 VDC 36 30 PC Mount _ Potter & Brumfield PB105-ND® 2.47 217 1.96 1.55 | T90N1D12-24 
5 VDC 185 30 PC Mount = PB106-ND® 2.47 2.17 1.96 1.55 | T9ON5D12-5 
12 VDC 77 20 PC Mount = : PB107-ND® 2.52 2.21 2.00 1.58 | T9ON5D12-12 
SPOT | 24vpc 36 20 PC Mount = Potter & Brumfield | e108-ND@ 2.57 2.25 2.04 1.61 | T90N5D12-24 
13 5 VDC 185 30 PC Mount = PB109-ND® 2.81 2.46 2.23 1.76 | T90S1D12-5 
SPST-NO 12 VDC 77 30 PC Mount = Potter & Brumfield PB110-ND® 2.86 2.50 2.27 1.79 | T90S1D12-12 
24 VDC 36 30 PC Mount = PB111-ND® 2.86 2.50 2.27 1.79 | T90S1D12-24 
5 VDC 185 20 PC Mount a PB113-ND® 2.81 2.46 2.23 1.76 | T90S5D12-5 
SPDT 12 VDC 7 20 PC Mount _ Potter & Brumfield PB114-ND 2.86 2.50 2.27 1.79 | T90S5D12-12 
24 VDC 36 20 PC Mount = PB115-ND® 2.88 2.52 2.28 1.80 | T90S5D12-24 
— | Dust Cover for Open-Style T90 Series (Snaps onto Relay) .......... 2.0 ..ece cece ce ee eee ee eee cence eens eens eeeneeeeneeeeneenened PB216-ND@ wt .68 61 48 | 35C620A 
T9A Series — Low Cost Industrial Relay 
SPDT 5 VDC 185 30 PC Mount With .250” QC Term. Potter & Brumfield PB1015-ND@ 3.00 2.63 2.38 1.88 | T9AS5D22-5 
12 VDC 83 30 PC Mount ant PB302-ND® 2.78 2.44 2.21 1.74 | T9AS1D12-12 
24 VDC 42 30 PC Mount _ Potter & Brumfield PB303-ND® 2.78 2.44 2.21 1.74 | T9AS1D12-24 
48 VDC 20.8 30 PC Mount = PB1013-ND@ 3.14 2.76 2.49 1.97 | T9AS1D12-48 
SPST-NO 5 VDC 185 30 PC Mount = PB1014-ND@ 2.74 2.40 2.17 1.71 T9AS1D12-5 
12 VDC 83 30 PC Mount With .250” QC Term. Potter & Brumfield PB304-ND® 3.00 2.63 2.38 1.88 | T9AS1D22-12 
14 24 VDC 42 30 PC Mount With .250” QC Term. PB305-ND® 3.00 2.63 2.38 1.88 | T9AS1D22-24 
24 VDC 42 30 -250 (6.35) QC Chassis Mount PB1012-ND@ 3.41 2.99 2.70 2.13 | T9AP1D52-24 
12 VDC 83 20 PC Mount = PB306-ND® 2.16 1.89 1.71 1.35 | T9AS5D12-12 
24 VDC 42 20 PC Mount = PB307-ND® 2.83 2.48 2.25 1.77 | T9AS5D12-24 
SPDT 12 VDC 83 20 PC Mount With .250” QC Term. Potter & Brumfield PB308-ND 3.00 2.63 2.38 1.88 | T9AS5D22-12 
24 VDC 42 20 PC Mount With .250” QC Term. PB309-ND® 3.00 2.63 2.38 1.88 | T9AS5D22-24 
12 VDC 83 20 -250 (6.35) QC Chassis Mount PB310-ND® 3.41 2.99 2.70 2.13 | T9AP5D52-12 
24 VDC 42 20 -250 (6.35) QC Chassis Mount PB311-ND® 3.41 2.99 2.70 2.13 | T9AP5D52-24 
T92 Series — Power Relay with Quick Connect Terminals, Sealed and Unsealed 
12 VDC 139 30 PC Mount Sealed Case PB481-ND@ 12.12 10.61 9.60 7.58 | T92S7D12-12 
24 VDC 68 30 PC Mount Sealed Case PB482-ND@ 12.12 10.61 9.60 7.58 | 1T92S7D12-24 
DPST-NO_ | 240 VAC — 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield PB483-ND® 15.07 13.19 11.94 9.42 | T92S7A12-240 
12 VDC 139 30 PC Mount Unsealed Case PB484-ND@ 11.38 9.96 9.01 7A T92P7D12-12 
24 VDC 68 30 PC Mount Unsealed Case PB485-ND® 11.38 9.96 9.01 7A T92P7D12-24 
12 VDC 139 30 -250 (6.35) QC Sealed Case PB298-ND® 12.12 10.61 9.60 7.58 | T92S7D22-12 
12 VDC 139 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case PB486-ND@ 11.38 9.96 9.01 7A T92P7D22-12 
24 VDC 68 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB299-ND® 12.12 10.61 9.60 7.58 | T92S7D22-24 
24 VDC 68 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case PB1008-ND@ 11.38 9.96 9.01 71 T92P7D22-24 
110 VDC 115 30 -250 (6.35) QC Sealed Case PB1011-ND@ 13.70 12.00 10.85 8.57 | T92S7D22-110 
DPST-NO 24 VAC = 30 .250 (6.35) QC Unsealed Case PB487-ND® 11.93 10.44 9.45 7.46 | T92P7A22-24 
24 VAC _ 30 -250 (6.35) QC Sealed Case PB488-ND@ 12.94 11.32 10.25 8.09 | T92S7A22-24 
120 VAC _— 30 -250 (6.35) QC Sealed Case Potter & Brumfield PB301-ND® 12.94 11.32 10.25 8.09 | T92S7A22-120 
120 VAC = 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case PB489-ND® 11.93 10.44 9.45 7.46 | T92P7A22-120 
240 VAC _ 30 -250 (6.35) QC Sealed Case PB736-ND@ 14.57 12.75 11.54 9.11 T92S7A22-240 
15 240 VAC _— 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case PB738-ND® 13.61 11.91 10.78 8.51 T92P7A22-240 
12 VDC 139 30 Screw Terminal Unsealed Case . PB1009-ND@ 11.76 10.29 9.31 7.35 | T92P7D52-12 
DPST-NO | 420 vac | 68 30 Screw Terminal Unsealed Case Potter & Brumfield) 5B1007-ND@ 12.58 11.01 9.96 7.86 | T92P7A52-120 
12 VDC 139 30 PC Mount Sealed Case PB351-ND® 13.01 11.39 10.30 8.13 | T92S11D12-12 
DPDT 24 VDC 68 30 PC Mount Sealed Case Potter & Brumfield PB352-ND 13.01 11.39 10.30 8.13 | 1T92S11D12-24 
110 VDC 139 30 PC Mount Sealed Case PB1010-ND@ 14.81 12.96 11.73 9.26 | 192S11D12-110 
12 VDC 139 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case PB349-ND® 12.07 10.57 9.56 7.55 | T92P11D22-12 
12 VDC 139 30 -250 (6.35) QC Sealed Case PB490-ND@ 13.01 11.39 10.30 8.13 | 1T92S11D22-12 
24 VDC 68 30 .250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB350-ND® 12.07 10.57 9.56 7.55 | T92P11D22-24 
24 VAC = 30 -250 (6.35) QC Sealed Case PB300-ND 14.66 12.84 11.61 9.17 | T92S11A22-24 
DPDT 24 VAC _— 30 .250 (6.35) QC Unsealed Case PB739-ND® 13.37 11.70 10.59 8.36 | T92P11A22-24 
24 VDC 68 30 -250 (6.35) QC Sealed Case PB491-ND® 13.01 11.39 10.30 8.13 | 1T92S11D22-24 
120 VAC = 30 250 (6.35) QC Sealed Case PB597-ND® 14.66 12.84 11.61 9.17 | T92S11A22-120 
120 VAC = 30 -250 (6.35) QC Unsealed Case Potter & Brumfield PB492-ND@ 13.37 11.70 10.59 8.36 | T92P11A22-120 
240 VAC = 30 -250 (6.35) QC Sealed Case PB737-ND® 16.13 14.12 12.77 10.08 | T92S11A22-240 
240 VAC _ 30 .250 (6.35) QC Unsealed Case PB348-ND® 15.07 13.19 11.94 9.42 | T92P11A22-240 
PRD Series — Heavy Duty Power Relay 
SPST-NO_ | 120 VAC = 25 Screw Double Make Contact Potter & Brumfield PB590-ND® 22.03 19.28 17.45 13.77 | PRD-3AY0-120 
16 12 VAC = 25 Screw = PB493-ND 24.48 21.42 19.38 15.30 | PRD-5DY0-12 
SPDT 24 VAC = 25 Screw _ Potter & Brumfield PB494-ND 26.02 22.77 20.60 16.26 | PRD-5AY0-24 
120 VAC = 25 Screw = PB495-ND 25.27 22.12 20.01 15.80 | PRD-5AY0-120 
@ RoHS Compliant § KHA Sockets will fit sockets designed for PT/PTH Series (Continued) 
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™ Tyco Electronics BB PC Mount and General Purpose Relays (Cont) 
Authorized Distributor SCHRACK Dimensions in mm 


Fig. 16 — PRD Series Fig. 17 — S86R, S87R Series Fig. 18 — S89R Series Fig. 19 — P25, P30, P40 Series 


Potter & Brumfield S89 Series relay features 
a simple pulse latch/unlatch function 
(impulse) without the need to reverse polarity 
or continuously energize the coil. 
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Contact Coil Contact Terminal 
Arrange- Coil Current Rating Type Additional Brand Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Inch (mm) Features Name Part No. 1 25 50 100 Part No. 
120 VAC = 25 Screw Silver Contact PB496-ND® 27.34 23.92 21.65 17.09 | PRD-7AY0-120 
DPST-NO_ | 120 VAC — 25 Screw Silver Cadmium Contact Potter & Brumfield PB591-ND® 27.19 23.80 21.53 17.00 | PRD-7AGO-120 
24 VDC 84 25 Screw Silver Contact PB497-ND 26.47 23.17 20.96 16.55 | PRD-7DY0-24 
12 VDC 169 25 Screw = PB498-ND® 33.17 29.03 26.26 20.73 | PRD-11DY0-12 
24 VDC 84 25 Screw = PB499-ND® 33.17 29.03 26.26 20.73 | PRD-11DY0-24 
24 VDC 84 20 Screw With Magnetic Blow Out Potter & Brumfield PB500-ND® 36.91 32.30 29.23 23.07 | PRD-11DHO0-24 
16 24 VDC 84 30 Screw _ PB501-ND® 33.10 28.96 26.21 20.69 | PRD-11DG0-24 
DPDT 110 VDC 18.2 20 Screw With Magnetic Blow Out PB502-ND® 40.27 35.24 31.89 25.17 | PRD-11DHO0-110 
24 VAC _ 25 Screw Silver Contact PB588-ND® 33.94 29.70 26.87 21.21 PRD-11AY0-24 
120 VAC = 30 Screw Silver Cadmium Contact PB503-ND® 33.79 29.57 26.76 21.12 | PRD-11AGO0-120 
120 VAC = 20 Screw With Magnetic Blow Out Potter & Brumfield PB504-ND® 37.82 33.10 29.95 23.64 | PRD-11AHO-120 
120 VAC _ 25 PB505-ND 33.94 29.70 26.87 21.21 PRD-11AY0-120 
240 VAC = 25 PB506-ND 34.51 30.20 27.33 21.57 | PRD-11AY0-240 
— | Metal Dust Cover for all PRD Relays, Gray Finish.. PB646-ND® 23.78 20.82 18.83 14.87 35D013 
S86R, S87R Series — Industrial and S89R Series — Impulse Latching Relay 
120 VAC _ 20 -250 (6.35) QC = J PB510-ND 37.49 32.81 29.68 23.43 | S86R11A1B1D1120 
17) DPDT | 450 vac a 20 250 ee ac = Potter & Brumfield | 5B6544-ND 35.59 31.15 2818 22.25 | $87R11A2B1D1120 
12 VDC 533 15 -187 (4.75) QC Impulse PB513-ND® 45.38 39.72 35.93 28.37 | S89R11DAC1-12 
18 DPDT 120 VAC _ 15 -187 (4.75) QC Impulse Potter & Brumfield PB585-ND 47.64 41.69 37.72 29.78 | S89R11AAC1-120 
120 VAC _— 15 8 Pin Octal Impulse PB515-ND® 54.58 47.76 43.21 34.11 S89R11APP1-120 
P25, P30, P40 Series — Heavy Duty Contactor Relay — RoHS Compliant 
24 VDC 180 25 -250 (6.35) QC = PB516-ND 82.10 71.85 65.00 51.32 | P25P42D22P1-24 
19 | 3PST-NO 24 VDC 286 30 .250 (6.35) QC _ Potter & Brumfield PB517-ND 105.62 92.43 83.62 66.02 | P30P42D12P1-24 
24 VDC 286 40 -250 (6.35) QC = PB518-ND 111.10 97.21 87.96 69.44 | P40P42D12P1-24 
VKP Series — Open Frame Automotive Relay — RoHS Compliant 
SPST-NO 12 VDC 133 40 PC Mount = Potter & Brumfield PB312-ND 2.52 2.21 2.00 1.58 | VKP-11F42 
2 SPDT 12 VDC 133 40 PC Mount _— Potter & Brumfield PB313-ND 3.05 2.67 2.42 1.91 VKP-15F42 
ISO Automotive Relay (VF4 Style) — RoHS Compliant 
12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC Standard Plug-In PB679-ND 2.30 2.02 1.83 1.44 1432782-1 
SPST-NO 12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC With Metal Bracket Tyco Electronics PB685-ND 2.54 2.23 2.02 1.59 1432772-1 
12 VDC 133.3 40 PC Mount Unsealed Case PB1039-ND. 2.50 2.19 1.98 1.56 1432866-1 
12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC Standard Plug-In PB680-ND 2.40 2.10 1.90 1.50 1432785-1 
12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC With Internal Diode PB682-ND 2.59 2.27 2.06 1.62 1432790-1 
12 VDC 133.3 30 .250 (6.35) QC With Metal Bracket Tyco Electronics PB686-ND 2.66 2.34 2A 1.67 1432791-1 
21 12 VDC 133.3 30 -250 (6.35) QC With Built-In Resistor PB681-ND 2.50 2.19 1.98 1.56 1432786-1 
SPDT 12 VDC 133.3 40 PC Mount Unsealed Case PB1040-ND. 2.59 2.27 2.06 1.62 1432868-1 
24 VDC 66 30 -250 (6.35) QC = PB683-ND 2.50 2A9 1.98 1.56 1432826-1 
24 VDC 66 30 -250 (6.35) QC With Internal Diode PB684-ND 2.69 2.36 2.13 1.68 1432795-1 
24 VDC 66 30 -250 (6.35) QC With Metal Bracket Tyco Electronics PB687-ND 2.74 2.40 2.17 1.71 1432797-1 
24 VDC 66 40 PC Mount Plated Brass Terminals PB1041-ND 2.66 2.34 2.11 1.67 1432870-1 
24 VDC 66 40 PC Mount Sealed Case PB1042-ND 3.12 2.73 2.47 1.95 1432871-1 
VF4 Auto Relay Socket, PCB Mount ...........c00ccccccecraceceaceceacescaseneaseusasesnaaestasestasestasestaressasestanecsecesses PB232-ND 1.68 1.47 1.33 1.05 | VCF4-1000 
VF4 Auto Relay Socket (Wire Harness Style) PB316-ND 65 57 52 AL VCF4-1001 
VF4 Auto Relay Socket (Wire Harness Style with Molded Bracket) . PB714-ND 1.73 1.52 1.37 1.08 | VCF4-1002 
VF4 Auto Relay Socket (Shrouded Dust Cover Type) PB715-ND 1.78 1.56 1.41 LAT VCF4-1003 
VF4 Auto Crimp Terminal 12-16AWG for PB316-ND (Wire Harness Connector). A27929CT-ND 12.31/100 60249-1 
VF4 Auto Crimp Terminal 12-16AWG for PB316-ND (Wire Harness Connector). A27929TR-ND 553.91/9,000 60249-1 
VF4 Auto Crimp Terminal 14-18AWG for PB316-ND (Wire Harness Connector) and VF7 Coil Contacts .. A27926CT-ND 11.88/100 42281-1 
VF4 Auto Crimp Terminal 14-18AWG for PB316-ND (Wire Harness Connector) and VF7 Coil Contacts .. A27926TR-ND 588.21/11,000 42281-1 
VF4 Auto Crimp Terminal 10-12AWG for PB714-ND (For Wire Harness Style with Molded Bracket) .. PB785CT-ND 14 A3 12 .09 | 26A1348C 
VF4 Auto Crimp Terminal 10-12AWG for PB714-ND (For Wire Harness Style with Molded Bracket) . . PB785TR-ND 142.50/1,900 26A1348C 
VF4 Auto Crimp Terminal 14-16AWG for PB714-ND (For Wire Harness Style with Molded Bracket) .. .. | PB786CT-ND 24 21 19 .15 | 26A1348B 
VF4 Auto Crimp Terminal 14-16AWG for PB714-ND (For Wire Harness Style with Molded Bracket) .. .. | PB786TR-ND 250.00/2,000 26A1348B 
ISO Automotive Connectors (VF7 Style) High Capacity — RoHS Compliant 
High Capacity Auto Relay Socket (Wire Harness Style) PB716-ND 1.03 91 82 .65 | VCF7-1000 
— | High Capacity Auto Crimp Terminal 10-12AWG for High Capacity Sockets (For Relay Contacts Only) .. | A82509CT-ND 51.07/100 280756-4 
High Capacity Auto Crimp Terminal 10-12AWG for High Capacity Sockets (For Relay Contacts Only).....................005 A32509TR-ND 510.69/2,000 280756-4 


RoHS Compliant § KHA Sockets will fit sockets designed for PT/PTH Series 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= TycoElectronics 8B Relay Sockets and Accessories 


Authorized Distributor SCHRACK 


Dimensions in mm 


Solder Terminal Socket Panel Mount Socket Wire Hold Relay Mount Board 
(KRPA shown) Down Spring 
Use With Digi-Key Price Each Mfg. 

Fig. | Description Series Part No. iJ 25 50 100 Part No. 
1 Solder Terminal Socket, DPDT iin... siesta srncsctiadee nase sadlanenedtadsennaseteds ee K10 PB331-ND 2.04 1:79 1.62 1.28 27E488 
2 DIN Rail Screw Mount Socket, DPDT .. ws K10 PB332-ND 6.24 5.46 4.94 3.90 27E895 
Chassis Mount Screw Socket, DPDT... K10 PB642-ND 6.00 5.25 4.75 3.75 27E487 

3 | Wire Hold Down Spring, DPDT for DIN Rail Socket ..................:ececeee eee eee ee K10 PB333-ND 26 .24 21 7 20C297 
PCB Mount Socket, DPDT K10 PB334-ND 2.14 1.87 1.70 1.34 27E489 
Solder Terminal Socket, DPDT .. R10 PB132-ND 1.54 1.35 1.22 96 27E125 

1 Solder Terminal Socket, 4PDT R10 PB133-ND 1.70 1.50 1.35 1.07 27E126 
PCB Mount Socket, DPDT R10 PB134-ND 1.46 1.29 1.16 92 27E128 
PCB Mount Socket, 4PDT R10 PB135-ND 1.70 1.50 1.35 1.07 27E129 
Relay Mount Board with Screw Terminals, DP..................0:0cccsecesseeeeeeee es R10 PB640-ND 18.65 16.32 14.77 11.66 27E460 

4 Relay Mount Board with Screw Terminals, 4P ................0.0c0cecseeeeeeeee seen ee R10 PB674-ND 20.45 17.90 16.19 12.78 27E461 
Relay Mount Board with Screw Terminals, 6P ..................c.cceeeeeee eee e ee ee ee R10 PB641-ND 32.74 28.65 25.92 20.46 27E462 

R10 Series Bracket Mount Socket with grounding, 4 Pole ...................0.ee0eee R10 PB800-ND 2.45 2.15 1.94 1.53 27E152 

R10 Series Solder Terminal Socket without grounding, DP R10 PB801-ND 1.37 1.20 1.09 86 27E162 

R10 Series Solder Terminal Socket without grounding, Solder, 4 Pole. as R10 PB802-ND 1.70 1.50 1.35 1.07 27E163 

R10 Series Socket with grounding, PC Staggered Terminal, 4 Pole................. R10 PB804-ND 1.70 1.50 1.35 1.07 27E194 

1 R10 Series Socket without grounding, PC Staggered Terminal, 4 Pole .. R10 PB806-ND 1.70 1.50 1.35 1.07 27E213 
R10 Series Bracket Mount Socket with grounding, 2 Pole R10 PB808-ND 2.21 1.94 1.75 1.38 27E317 

R10 Series In-Line Socket without grounding, DP-2P ws R10 PB809-ND 1.37 1.20 1.09 86 27E342 

R10 Series Flange Mount Socket with grounding, DP....................cseceeeeeeee R10 PB811-ND 1.99 1.78 1.58 1.25 27E446 

R10 Series In-Line Socket without grounding, 6 Pole .................00ecseeeeeeeeee R10 PB812-ND 2.40 2.10 1.90 1.50 27E630 
Relay Anchor Clip for 27E893 ... R10 PB793-ND 67 59 54 42 20C330 

Wire Hold Down Spring, DPDT.. om R10 PB136-ND 26 .24 .21 AZ 200249 

3 Wire Hold Down Spring, 4PDT ................:ccc cece eee ce sees eee eeeee eens eneeees R10 PB137-ND .26 24 21 7 20C250 
Wire Hold Down Strap (for P.C. Socket Only), all poles ....................0cceeeee R10 PB138-ND 26 24 21 Pal 200259 

R10 Series Relay Hold Down Spring, 8P... R10 PB790-ND 46 40 37 .29 20C266 
R10S Series Relay Hold Down Spring, DP R10S PB791-ND .67 59 54 42 20C300 
Solder Terminal Socket, 4PDT .............. 6. ccc c eee cece eee ee teens teens teeeeteenee KHA/PT/PTH PB144-ND 1.66 1.45 1.32 1.04 27E006 

1 PCB Mount Socket without grounding, DP-DPDT ...................0:ecesseeeeeeee ee KHA/PT/PTH PB807-ND 1.37 1.20 1.09 86 27E220 
PCB Mount Socket, 4PDT ..........0c:csccsesscseescseanareeveasaueaeaveaeeneasaneaees KHA/PT/PTH PB145-ND 1.54 1.35 1.22 96 27E007 

3 | Wire Hold Down Spring, KHA-4PDT/K10-DPDT.............00.0:eceeeeeeeeeeee renee KHA/K10 PB146-ND 26 .24 .21 7 200217 
2 Chassis Mount Screw Mount Socket, 4PDT ................0000. cc cece eeeeeeeeeeeeeee KHA PB147-ND 11.69 10.23 9.26 7.31 27E166 
DIN Rail Mount Screw Terminal Socket, 4PDT .............. 0.00: cc esseeee scene eee ee KHA PB148-ND 9.24 8.09 7.32 5.78 27E894 

1 PCB Tenminal Socket, 4PDTceiesesccussiniesnsaseiindeennasecsdesnaauciadssnenssisd sen KH PB523-ND 1.34 1.18 1.07 84 27E023 
2 Chassis Mount Screw Terminal Socket, all poles...................cc cece ee eee eee KUP. PB165-ND 7.78 6.81 6.16 4.86 27E121 
DIN Rail Mount Screw Terminal Socket, all poles ..................0. cece cee eee eee KUP. PB166-ND 10.61 9.29 8.40 6.63 27E893 

4 Relay Mount Board with Screw Terminals, 4P ..................ccceeeeeee eee eee ee ee KUP PB643-ND 20.54 17.98 16.27 12.84 27E867 
Hard Mount Socket with Solder Terminals, SP-3P................... ccc cece ence eee KUP PB639-ND 2.04 1.79 1.62 1.28 27E043 

1 PCB Terminal Socket with Mounting Ears, DP, 3P ...............0...secesseeee seen es KU PB522-ND 2.42 246 1.92 1.52 27E046 
Wire Hold Down Spring for Hard Mount Sockets .................000ceceeeeeeeee eee KUP. PB607-ND 67 59 54 42 20C228 

3 | Wire Hold Down Spring, Snap Type for Hard Mount Sockets KUP PB608-ND 26 .24 .21 A7 200254 
Wire Hold Down Spring for Hard Mount Sockets KUP PB609-ND 46 40 37 .29 200314 

2 8-Pin Octal Screw Terminal Socket, all poles... a KRPA PB177-ND 5.45 4.77 4.32 3.41 27E122 
11-Pin Octal Screw Terminal Socket, all poles. . KRPA PB178-ND 6.02 5.28 4.77 3.77 27E123 

— | Spacer for KRPA Series Relay .......:0cccsccressersssenessenasecnegeenagsenaasensases KRPA PB179-ND 1.44 1.26 1.14 -90 21B212 
2 DIN Rail Mount Socket, DPDT... 23 KRPA PB520-ND 5.86 5.13 4.64 3.66 27E891 
DIN Rail Mount Socket, 3PDT ... KRPA PB521-ND 8.83 7.73 7.00 5.52 27E892 
Wire Hold Down Spring Screw Attach Type...............0.0cceeeeceeeeeeeeee ene ee es KRPA PB644-ND 1.99 1.75 1.58 1.25 200176 
Wire Hold Down Spring for 27E891 and 27E892 ................ 0 cece eee e eee e eee es KRPA PB645-ND 26 .24 .21 AT 200318 

3 Relay Hold Down Spring for KRP3 Series KRP3 PB787-ND 4.63 4.06 3.67 2.90 20C206 
Relay Hold Down Spring for KRP3 and KAP Series. Pe KRPA PB788-ND 1.32 1.16 1.05 83 200247 
Relay Hold Down Spring for KRPA Series Sockets. ................00:0cecseeeeeeee ee KRPA PB792-ND 46 40 37 .29 20C317 
Relay Hold Down Clip for KRP Sockets ................:0ccccecec eee ec teens reeeereenee KRP PB794-ND 1.99 1.75 1.58 1.25 200419 

= || (Plastic Twist Type MOUNt Clip... 0. ccededissedretssaserodssiasrenadoenaapenaasenaanes KRPA PB796-ND as 68 61 48 24A072 
3 | Relay Hold Down Spring for 27E487 and 27E895................00ccc eee ee eens eee K10 PB795-ND 67 59 54 42 200426 
KU Series Relay Socket without grounding, 1-3 Pole..................0ceeeeeeeeeeeee KU PB810-ND 3.26 2.86 2.59 2.04 27E396 

K10 Series Mounting Strip, 8 Pole........... 0.6... ccc c cece eect eee teens teens teen ee K10 PB815-ND 18.41 16.11 14.58 i aleoal 37D633 

— | DIN Rail Track, 36” (91.44cm) for DIN Rail Sockets, Aluminum... ALL PB345-ND 12.00 10.50 9.50 7.50 24A110 
Hold Down Clip, for use with DIN Rail a ALL PB346-ND 1.99 1.75 1.58 1.25 24A071 
Plastic Spacer for DIN Rail Sockets ................ 0000. ec ccc ee ese ee eee eeeeeeeee teen ee ALL PB347-ND 1.61 1.41 1.28 1.01 40G432 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Features: 


¢ Industry standard package and pin-out 
* Color coded by function 


© 4,000Vrms optical isolation 


— 
= 
= . 
TycoElectronics 2B = = 1/O Modules wi G 
Authorized Distributor SCHRACK 
Turn Turn Potter & 
Input Input Output Output Package On Off Digi-Key Price Each Brumfield 
Voltage 1 (mA) Current Voltage Color Time Time Part No. i 25 50 Part No. 
90 ~ 140VAC/DC 6 50mA 30VDC Yellow 20 30 PB537-ND 14.40 12.60 11.40 | IAC-5 
3.3 ~ 32VDC 1~20 50mA 30VDC White 1 1 PB538-ND® 14.40 12.60 11.40 | IDC-5 
3 ~ 32VDC 34 50mA 20 ~ 30 VDC White 1 1 PB703-ND® 15.19 13.30 12.03 | IDC-24 
3 ~ 8VDC 1~20 3A 24 ~ 280VAC Black 8.3 8.3 PB539-ND® 14.40 12.60 11.40 | OAC-5 
3 ~ 8VDC 1~20 3A 24 ~ 280VAC Black 8.3 8.3 PB698-ND® 14.40 12.60 11.40 | OAC-5A 
3 ~ 8VDC 1~20 5A 24 ~ 280VAC Black 8.3 8.3 PB701-ND@ 17.40 15.23 13.78 | OAC-5H 
3 ~ 8VDC 1~20 3A 24 ~ 280VAC | Black Mini 8.3 8.3 PB702-ND@ 14.42 12.63 11.42 | OACM-5 
3 ~ 8VDC 1~20 5A 24 ~ 280VAC | Black Mini 8.3 8.3 PB705-ND® 17.40 15.23 13.78 | OACM-5H 
9 ~ 18VDC 1~13 3A 24 ~ 280VAC Black 8.3 8.3 PB700-ND® 15.22 13.32 12.05 | OAC-15 
18 ~ 32VDC 1~13 3A 24 ~ 280VAC Black 8.3 8.3 PB699-ND@ 14.83 12.98 11.75 | OAC-24 
3 ~ 8VDC 1~20 3A 3 ~ 60VDC Red 1 75 PB541-ND 14.40 12.60 11.40 | ODC-5 
9 ~ 18VDC 1~13 3A 3 ~ 60VDC Red 10 Ail PB704-ND® 15.24 13.34 12.07 | ODC-15 
18 ~ 32VDC 1~13 3A 3 ~ 60VDC Red i 75 PB540-ND 14.83 12.98 11.75 | ODC-24 
/O Mounting Board 4 Position, Negative True Logic - Screw Terminal PB696-ND@ 47.62 41.67 37.70 | 21I04A 
V/O Mounting Board 4 Position, Negative or Positive True Logic - Screw Terminal PB695-ND@ 47.62 41.67 37.70 | 21I04B 
/O Mounting Board 16 Position, Negative or Positive True Logic - Screw Terminal PB697-ND® 181.32 158.66 143.55 | 21I016B 


@ RoHS Compliant 


* High immunity to false operation 
* Output modules can be controlled from 
sinking or sourcing logic 


Dim. in Inches 


Solid State Relays cds Dim. in Inches 
Potter & Brumfield Models SSR are SPST “Hockey Puck” style solid state relays for general 
power switching applications. These feature a dual, back to back SCR, Zero-Cross switching 
output for most inductive and high inrush loads. Parts ending in “R” are random turn-on outputs 
for phase control applications. SSRD (Dual) and SSRQ (Quad) are multiple output relays 
where each output is controlled separately. SSRT are SPST “Hockey Puck” style relays with 
snubberless Triac Outputs for inductive switching and high inrush applications. Enhanced 
noise immunity (designed to meet level 3 requirements of European EMC Directive). Includes 
LED indicator and floating terminal design. 
Output Potter & 
Input Operate Release Output Current Digi-Key Price Each Brumfield 
Fig. Voltage Voltage Voltage Voltage (Arms) Part No. 1 50 Part No. 
SSR Series — SCR Output 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC 1~25 PB545-ND 43.68 38.22 34.58 SSR-240D25 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC 1~25 PB546-ND 47.66 41.71 37.74 SSR-240D25R 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC -1~50 PB547-ND 63.65 55.70 50.39 SSR-240D50 
1 3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC .1~ 125 PB544-ND 116.26 101.73 92.04 SSR-240D125 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 48 ~ 660VAC .1~ 125 PB707-ND® 97.44 85.26 77.14 SSR-480D125 
90 ~ 280VAC 90VAC 10VAC 24 ~ 240VAC 1~25 PB542-ND® 51.70 45.24 40.93 SSR-240A25 
90 ~ 280VAC 90VAC 10VAC 24 ~ 240VAC -1~50 PB543-ND® 71.66 62.71 56.74 SSR-240A50 
SSRT Series — Triac Output 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC .05 ~ 10 PB553-ND 33.84 29.61 26.79 SSRT-240D10 
1 3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC .05 ~ 25 PB554-ND 39.74 34.78 31.47 SSRT-240D25 
90 ~ 280VAC 90VAC 10VAC 24 ~ 240VAC -1~10 PB706-ND® 37.78 33.06 29.91 SSRT-240A10 
90 ~ 280VAC 90VAC 10VAC 24 ~ 240VAC .05 ~ 25 PB552-ND 47.66 41.71 37.74 SSRT-240A25 
SSRD Series — Dual Output 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC .05 ~ 25 PB548-ND 90.19 78.92 71.41 SSRD-240D25 
2 4 ~ 15VDC 4VDC 1VDC 24 ~ 240VAC .05 ~ 25 PB549-ND 85.49 74.81 67.68 SSRD-240D25R 
3 ~ 32VDC 3VDC 1VDC 24 ~ 240VAC .05 ~ 40 PB550-ND 99.41 86.99 78.70 SSRD-240D40 
SSRQ Series — Quad AC Output 
2 4 ~ 15VDC 4VDC 1VDC 24 ~ 280VAC .05 ~ 20 PB551-ND 127.30 111.39 100.78 SSRQ-240D20 
@ RoHS Compliant 


Safety Relays 


Safety-implemented circuits must be control reliable as mandated in the U.S. and European safety standards. Safety relays have the function to positively isolate safety circuits 
of emergency shut-off, machine control, elevator and escalator controls, light barrier control, furnaces, medical apparatus or any application requiring redundant shutoff safety 
requirements. These relays are designed with force guided contacts where in the event of a fault (1 contact welds closed), the second contact must carry out the switch off condition. 
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Contact Coil Contact Forcibly 

Arrange- Coil Current Rating Terminal Guided Brand Digi-Key Price Each Schrack 
Fig. ment Voltage (mA) (A) Type Contacts Name Part No. i 25 50 100 Part No. 

SR4 D/M Series 
1A 4PST 5 VDC 161 8 PC Mount 2-NO + 2-NC Schrack PB998-ND 20.09 17.58 15.91 12.56 | SR4D4005 
1A 4PST 12 VDC 66.6 8 PC Mount 2-NO + 2-NC Schrack PB999-ND 20.09 17.58 15.91 12.56 | SR4D4012 
1A 4PST 24 VDC 33.3 8 PC Mount 2-NO + 2-NC Schrack PB661-ND 19.99 17.50 15.83 12.50 | SR4D4024 
1B 4PST 12 VDC 66.6 8 PC Mount 3-NO + 1-NC Schrack PB1000-ND 23.28 20.37 18.43 14.55 | SR4M4012 
1B 4PST 24 VDC 33.3 8 PC Mount 3-NO + 1-NC Schrack PB662-ND 19.80 17.33 15.68 12.38 | SR4M4024 
V23047 Series — SR2M Sealed, Single Relay 
2A DPDT 12 VDC 60.0 6 PC Mount 4 Schrack PB675-ND 7.46 6.54 5.91 4.67 | V23047-A1012-A501 
2B DPST 12 VDC 60.0 6 PC Mount 2 Schrack PB676-ND 7.25 6.35 5.74 4.53 | V23047-A1012-A511 
2A DPDT 24 VDC 30.0 6 PC Mount 4 Schrack PB659-ND 7A6 6.54 5.91 4.67 | V23047-A1024-A501 
2B DPST 24 VDC 30.0 6 PC Mount 2 Schrack PB660-ND 7.25 6.35 5.74 4.53 | V23047-A1024-A511 
V23050 Series — SR6 Sealed, Single Relay 

3A 6PST 24 VDC 50.0 8 PC Mount 6 Schrack PB663-ND 21.48 18.80 17.01 13.43 | V23050-A1024-A533 
3B 6PST 24 VDC 50.0 8 PC Mount 6 Schrack PB664-ND 21.74 19.03 17.22 13.59 | V23050-A1024-A542 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 1 — Standard Fig. 2— Mounting Board 
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Input/Output Modules and Racks 
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Our line of pluggable input and output modules provide a low cost, versatile method for interconnecting 
real world analog and digital signals to data acquisition, monitoring, or control systems. All modules 
provide an optically isolated barrier between sensitive microprocessor or digital logic circuits and field 
power devices. The case color of these modules identify their function: Digital AC Output Module = 
Black Case; Digital DC Output Module = Red Case; Digital AC Input Module = Yellow Case; Digital DC 
Input Module = White Case; Analog Output Module = Orange Case; Analog Input Module = Blue Case. 
FEATURES: ° Transient protection meets the requirements of IEEE472 "Surge Withstanding Capability 
Test" * 4000VAC Optical Isolation GENERAL CHARACTERISTICS: ¢ Operating Temperature Range: 


-40°C ~ 100°C * UL File No.: E58632 * CSA File No.: L38763 GENERAL SPECIFICATIONS: ¢ Operating 
Temperature: 0°C ~ 60°C »* Short Circuit Protection: Output signal can be shorted to ground without 
damaging the module Voltage Output Modules: « Supply Voltage: 4.5 ~ 5.5VDC ¢ Supply Current @5 
VDC: 140 mA maximum Current Output Modules: * Supply Voltage: 4.5 ~ 5.5VDC * Supply Current @5 
VDC: 240 mA maximum ¢ Output Current (Sourcing): 20mA maximum Voltage Input Modules: * Supply 
Voltage: 4.5 ~ 5.5VDC * Supply Current @ 5VDC: 150 mA maximum * Output Frequency: 14.4 ~ 72.0 
KHz squarewave * Squarewave Duty Cycle: 40% ~ 60% » Accuracy: +0.1% (DC Version), +0.3% (AC 
Versions) 


INPUT CIRCUIT OUTPUT CIRCUIT 
Nominal Nominal Load Ton T off Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig. Voltage Range Voltage Range Current (Rms) Time Time Part No. a 10 100 Part No. 
Digital I/O Modules — Standard Size 
5 VDC 2.5~10 120 VAC 24 ~ 140 .030 ~ 3.5A 8.3ms 8.3ms GH7018-ND 9.98 8.98 8.48 70-OAC5 
5 VDC 2.5~10 240 VAC 24 ~ 280 .030 ~ 3.5A 8.3ms 8.3ms GH7413-ND NEW! 11.03 9.94 9.38 70-OAC5A 
24 VDC 15 ~ 30 120 VAC 24 ~ 140 .030 ~ 3.5A 8.3ms 8.3ms GH7434-ND NEW! 9.98 8.98 8.48 70-OAC24 
5 VDC 2.5~10 60 VDC 3~ 60 .020 ~ 3.5A 20us 50us GH7019-ND. 9.98 8.98 8.48 70-ODC5 
5 VDC 48~6 100 VDC/120 VAC 0~100 VDC/0~120 VAC -5A DC ims ims GH7414-ND NEW! 17.26 15.54 14.68 70-ODC5R 
1 15 VDC 10 ~ 18 60 VDC 3 ~ 60 .02 ~ 3.5A 20us 50us GH7415-ND NEI 9.98 8.98 8.48 70-ODC15 
24 VDC 15 ~ 30 60 VDC 3~ 60 .02 ~ 3.5A 20ys 50us GH7416-ND NEW! 9.98 8.98 8.48 70-ODC24 
5 VDC 3~6 120 VAC 90 VAC~140 VDC 1~50mA 20ms 20ms GH7020-ND. 9.98 8.98 8.48 70-IAC5 
24 VDC 15 ~ 30 120 VAC 90 VAC~140 VDC 1 ~50mA 20ms 20ms GH7418-ND NEW! 9.98 8.98 8.48 70-IAC24 
5 VDC 3~6 32 VDC 3 ~ 32 1 ~50mA .20ms -40ms GH7021-ND. 9.98 8.98 8.48 70-IDC5 
5 VDC 3~6 32 VDC 3 ~ 32 1 ~50mA .05ms .075ms GH7417-ND NEW! 9.98 8.98 8.48 70-IDC5B 
Mounting Boards for Standard Modules 
2 Mounting Board for 4 Standard I/O Modules - Terminal Block - Negative Logic Only... GH7028-ND 20.43 19.42 = 7ORCK4 
Mounting Board for 4 Standard I/O Modules - Terminal Block - Negative or Positive Logic GH3035-ND 21.50 20.43 — _| 70RCK4R 
Mounting Board for 8 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Only GH7029-ND 40.51 38.48 _ 7ORCK8 
Mounting Board for 8 Standard I/O Modules - 50 Pin Header with Ejector Levers GH3044-ND 44.44 42.22 = 7ORCK8-HL 
Mounting Board for 16 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Only...... GH7031-ND 65.59 62.31 7ORCK16 
= Mounting Board for 16 Standard I/O Modules - 50 Pin Header with Ejector Levers . GH3045-ND. 69.53 66.06 _ 7ORCK16-HL 
Mounting Board for 24 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Only...... GH3007-ND 108.95 103.51 _ 7ORCK24 
Mounting Board for 24 Standard I/O Modules - 50 Pin Header with Ejector Levers . GH7435-ND NEW! 113.26 107.60 —_ | 70RCK24-HL 
Digital I/O Modules — Miniature Size 
5 VDC 25-10 120 VAC 24 ~ 140 030 ~ 3A 8.3ms 8.3ms GH7022-ND 9.98 8.98 8.48 | 70M-OAC5 
5 VDC 2.5 ~10 240 VAC 24 ~ 280 .030 ~ 3A 8.3ms 8.3ms GH7023-ND 11.03 9.94 9.38 | 70M-OAC5A 
24 VDC 15 ~ 30 120 VAC 24 ~ 140 .030 ~ 3A 8.3ms 8.3ms GH7419-ND NEW! 9.98 8.98 8.48 70M-OAC24 
5 VDC 2.5~10 60 VDC 3 ~ 60 .020 ~ 3A 20us 50us GH7024-ND 9.98 8.98 8.48 70M-ODC5 
5 VDC 2.5~9 200 VDC. 4 ~ 200 .020 ~ 3A 75us 750us GH7420-ND NEW! 16.80 15.13 14.29 70M-ODC5A 
3 5 VDC 2.5~10 60 VDC 3 ~ 60 .020 ~ 3A 75uUs 500us GH7421-ND NEI 9.98 8.98 8.48 70M-ODC5B 
5 VDC 48~6 100 VDC/120 VAC 0~100 VDC/0~120 VAC .5A DC ims ims GH7422-ND NEW! 17.26 15.54 14.68 70M-ODC5R 
15 VDC 10 ~ 18 60 VDC 3 ~ 60 .020 ~ 3A 20us 50us GH7025-ND. 9.98 8.98 8.48 70M-ODC15 
24 VDC 15 ~ 30 60 VDC 3~ 60 .020 ~ 3A 20us 50us GH7436-ND NEW! 9.98 8.98 8.48 70M-ODC24 
5 VDC 3~6 120 VAC 90 VAC ~ 140 VDC 1 ~50mA 20ms 20ms GH7026-ND 9.98 8.98 8.48 70M-IACS 
5 VDC 3~6 240 VAC 180 VAC ~ 280 VDC 1 ~50mA 20ms 20ms GH7423-ND NEW! 9.98 8.98 8.48 70M-IAC5A 
5 VDC 3~6 32 VDC 3 ~ 32 1 ~50mA 200us 400us GH7027-ND 9.98 8.98 8.48 70M-IDC5S 
Mounting Boards for Miniature Modules 
Mounting Board for 8 Mini I/O Modules - Card Edge Connector Only. . GH7030-ND 44.08 41.88 _ 7OMRCK8-EC 
Mounting Board for 24 Mini I/O Modules - Card Edge Connector Only GH3008-ND. 118.63 112.70 _ 7OMRCK24-EC 
Mounting Board for 8 Mini I/O Modules - 50 Pin Header with Ejector Levers . GH7424-ND NEW! 46.59 44,27 42.87 7O0MRCK8-HL 
4 Mounting Board for 16 Mini I/O Modules - 50 Pin Header with Ejector Levers GH7437-ND NE! 73.83 70.14 67.93 7OMRCK16-HL 
Mounting Board for 24 Mini I/O Modules - 50 Pin Header with Ejector Levers... GH7438-ND NE! 122.94 116.79 113.11 7OMRCK24-HL 
Mounting Board for 24 Mini I/O Modules - (12x12) 50 Pin Header with Ejector GH7425-ND NEI 117.56 111.68 108.16 7OMRCQ24-HL 
Mounting Board for 32 Mini I/O Modules - (16x16) 50 Pin Header with Ejector Levers . z GH7439-ND NEW! 144.80 137.57 133.22 7OMRCQ32-HL 
Digital I/O Modules — G5 Full Size Status LED 
5 VDC 4~6 120 VAC 24 ~ 140 .030 ~ 3.5A 8.3ms 8.3ms GH3037-ND 11.56 10.41 9.83 70G-OAC5 
5 VDC 4~6 240 VAC 24 ~ 280 .030 ~ 3.5A 8.3ms 8.3ms GH3038-ND 12.57 11.31 10.69 70G-OAC5A 
15 VDC 8~20 120 VAC 24 ~ 140 .030 ~ 3.5A 8.3ms 8.3ms GH3039-ND 11.56 10.41 9.83 70G-OAC15 
24 VDC 18 ~ 32 120 VAC 24 ~ 140 .030 ~ 3.5A 8.3ms 8.3ms GH7440-ND NEW! 11.56 10.41 9.83 70G-OAC24 
5 VDC 4~6 60 VDC 3 ~ 60 .020 ~ 3.5A 20us 50us GH3040-ND. 11.56 10.41 9.83 70G-ODC5 
5 VDC 4~6 200 VDC 4 ~ 200 .020 ~ 3.5A 75us 750uUs GH7426-ND NEW! 18.39 16.56 15.64 70G-ODC5A 
5 VDC 4~6 60 VDC 3 ~ 60 .020 ~ 3.5A 75us 500us GH7427-ND NEI 11.56 10.41 9.83 70G-ODC5B 
5 5 VDC 48~6 100 VDC/120 VAC 0~100 VDC/0~120 VAC .5A DC ims ims GH7441-ND NEW! 19.53 17.59 16.61 70G-ODC5R 
15 VDC 10 ~ 20 60 VDC 3~ 60 .020 ~ 3.5A 20ys 50us GH3041-ND. 11.56 10.41 9.83 70G-ODC15 
24 VDC 18 ~ 32 60 VDC 3~ 60 .020 ~ 3.5A 20us 50us GH7428-ND NEW! 11.56 10.41 9.83 70G-ODC24 
5 VDC 45~6 120 VAC 90 ~ 140 1 ~50mA 20ms 20ms GH3042-ND. 10.51 9.46 8.94 70G-IAC5 
5 VDC 45~6 240 VAC 180 VAC~ 280 VDC 1~50mA 20ms 20ms GH7429-ND NEW! 10.51 9.46 8.94 70G-IAC5A 
24 VDC 17 ~ 30 120 VAC 90 ~ 140 1~50mA 20ms 20ms GH7442-ND NEW! 10.51 9.46 8.94 70G-IAC24 
5 VDC 45~6 32 VDC 3 ~ 32 1~50mA 200ys 400us GH3043-ND 10.51 9.46 8.94 70G-IDC5 
5 VDC 45~6 32 VDC 15~32 VAC/10~32 VDC 1 ~ 50mA Sms Sms GH7443-ND NEW! 10.51 9.46 8.94 70G-IDC5NP 
5 VDC 45~6 Dry Contact = 1 ~50mA 3.0ms 3.0ms GH7430-ND NEI 32.78 29.50 27.87 70G-IDC5S 
24 VDC 17 ~ 30 32 VDC 3 ~ 32 1~50mA .20ms -40ms GH7431-ND NEW! 10.51 9.46 8.94 70G-IDC24 
Mounting Boards — G5 Full Size Modules 
Mounting Board for 4 G5 I/O Modules - Negative True Logic GH7432-ND NEW! 20.43 19.42 18.80 70GRCK4 
_ Mounting Board for 4 G5 I/O Modules - Terminal Block - Negative or Positive Logic . GH3031-ND 21.50 = 19.36 70GRCK4R 
Mounting Board for 8 G5 I/O Modules, 50 Pin Header with Ejector Levers . GH3032-ND 46.59 41.94 70GRCK8-HS. 
6 Mounting Board for 16 G5 I/O Modules, 50 Pin Header with Ejector Levers. . GH7444-ND NEW! 69.53 66.06 63.97 70GRCK16-HL 
Mounting Board for 24 G5 I/O Modules, (12x12) 50 Pin Header with Ejector Levers. GH7433-ND NEI 117.56 111.68 108.16 70GRCQ24-HL 
Mounting Board for 32 G5 I/O Modules, (16x16) 50 Pin Header with Ejector Levers. . GH7445-ND NEW! 144.80 137.57 133.22 70GRCM32-HL 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Input Led Output 
Vf Imin Imax Circuit Ton/ Digi-Key Price Each 
Fig. | (Volt) (mA) (mA) Vrange Imax (mA) Toff Package Part No. 1 10 100 
1.0 5 25 0 ~ 60V AC 1000 2ms/0.5ms 8-SMD PVAZ172NS-ND 10.15 8.12 6.09 
1.2 10 25 0 ~ 60V AC 1000 2ms/0.5ms 8-Dip PVAZ172N-ND 10.00 8.00 7.00 
1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 550 150us/70us 8-Dip PVA1352N-ND 6.00 4.80 3.60 
1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 550 150us/70us 8-SMD PVA1352NS-ND 7.29 4.86 3.89 
1 1.2 2 25 0 ~ +200V AC/DC 150 100us/70us 8-Dip PVA2352N-ND 5.38 4.30 3.23 
1.2 2 25 0 ~ +300V AC/DC 50 60us/60ps 8-Dip PVA3054N-ND 6.50 5.20 3.90 
1.2 2 25 0 ~ +300V AC/DC 50 60us/60ps 8-SMD PVA3055NS-ND 7.58 5.20 4.55 
1.2 _ 25 0 ~ +300V AC/DC 150 100us/70us 8-SMD PVA3354NS-ND 6.58 4.51 3.95 
1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 550 25us/15ys 8-Dip PVD1354N-ND 6.88 5.09 4.13 
1.2 2 25 0 ~ 100V DC 550 150us/70us 8-SMD PVD1352NS-ND 6.45 4.43 3.87 
2 1.2 2 25 0 ~ 100V DC 550 150us/70us 8-SMD PVD1354NS-ND 6.95 4.77 417 
1.2 2 25 0 ~ 300V DC 240 100us/70us 8-SMD PVD3354NS-ND 6.95 5.15 4.17 
1.2 2 25 0 ~ +100V AC/DC 360 150us/70us 16-Dip PVR1301N-ND 14.00 11.20 8.40 
3 
1.2 2 25 0 ~ +300V AC/DC 165 100us/70us 16-Dip PVR3301N-ND 14.00 11.20 8.40 
4 1.25 2 25 0 ~ +250V AC/DC 170 3.0ms/0.5ms 8-SMD PVT322AS-TTR-ND 3956.25/750 
1.2 5 25 0 ~ 60V AC/DC 3000 3ms/0.5ms 6-SMD PVG612AS-TCT-ND§ 9.18 6.79 5.51 
1.2 5 25 0 ~ 60V AC/DC 3000 3ms/0.5ms 6-SMD PVG612AS-TTR-ND 3578.25/750 
1.2 5 25 0 ~ + 60V AC/DC 1.0 2.0ms/0.5ms 6-SMD PVG613S-ND 9.58 6.57 5.75 
5 1.25 3 25 0 ~ +20V AC/DC 2500 5.0ms/0.5ms 6-SMD PVNO12S-ND 6.00 4.80 4.20 
2.0 2 25 0 ~ 250V AC/DC 2 3.0/.05ms 6-SMD PVT312LS-ND 3.18 2.12 1.70 
1.25 3 25 0 ~ +400V AC/DC 140 2.0ms/0.5ms 6-SMD PVT412LS-ND 2.65 2.12 1.85 
1.25 3 25 0 ~ +400V AC/DC 140 2.0ms/0.5ms 6-SMD PVT412S-ND 3.09 2.06 1.65 
6 1.25 3 25 0 ~ 400V AC/DC 120 2.0ms/.5ms Thin-Pak PVO402P-ND 5.95 4.76 4.18 
7 2.0 2 25 0 ~ 250V AC/DC 2 3.0/.5ms 8-SMD PVT322AS-ND 10.38 8.30 6.23 
1.2 2 = 0 ~ 40V DC 470 110us/30us 4-SOP PVY117-TCT-ND§ 7.00 5.18 4.20 
8 
1.2 2 = 0 ~ 40V DC 470 110us/30us 4-SOP PVY117-TTR-ND 5670.00/1,500 


+ Employs current limiting circuitry to withstand current transients. 


Digi@Reel 


§ Cut Tape Pricing 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Bie ARE Solid State Relays and Switches — 
aie OptoMos® Solid State Relays 


As a leading supplier of Solid State Relays (SSRs) to the communications industry, Clare has pioneered the application solution saves cost relative to competitive solutions through reduced passive component count and less board space. 
of SSR solutions that both replace electromechanical devices and enhance performance in wireline interface applications. LITELINK III supports differential and single-end receive and transmit ports providing an easy interface to popular modem 
Clare’s products enable communications by providing the critical interface between high voltage electrical signals and the ICs codecs and voice SLAC devices. Features: * Voice and data applications * Modem DAA for speeds up to V.92 « Caller- 
low voltage electronics that process those signals. LITELINK® II! single-chip silicon phone line interfaces (DAA) use optical ID reception * 3.3 or SV power supply Applications: * Computer telephony » Satellite set-top box » V.92 modems * Fax 
technology to include the required isolation barrier in the package, eliminating high cost capacitors or transformers. This machines Voice mail systems * Automated banking * Security systems 


Reel* 


Input§ | Switching 
Load Load Control Speeds 
Voltage | Current | Current | TON/ TOFF Digi-Key Price Each Tape & Reelt Clare 
Fig. Circuit (V) (mA) (mA) (ms) Package | Part No. il 25 50 Qty. Pricing Part No. 
SPST-NO 60 700 2 5/2 4-SOP | CLA230CT-ND+ 1.46 124 1.02 | 2,000 | 630.00/M | CPC1002NTR 
SPST-NO 100 300 2 3/1 4-SOP | CLA154-ND 2.02 171 140 | — — | CPC1004N + Control 10 
SPST-NO 100 300 2 3/1 4-SOP | CLA231CT-ND+ 2.02 171 1.40 | 2,000 | 868.00/M | CPC1004NTR 
SPST-NO 100 150 2 210.5 4-SOP | CLA216CT-ND+ 1.69 143 1.17 | 2,000 | 780.00/M | CPC1008NTR 
SPST-NO 100 100 2 2/0.5 4-SOP__| CLA160-ND 1.69 143117 | — — | CPC1016N 
SPST-NO 100 100 2 2/0.5 4-SOP | CLA232CT-ND¥ 1.69 143 1.17 | 2,000 | 728.00/M | CPC1016NTR aConttol2 
SPST-NO 60 100 1 10/10 4-SOP | CLA153-ND 1.37 1.16 95 | — — | CPC1017N 
SPST-NO 60 100 1 10/10 4-SOP | CLA233CT-ND+ 137 1.16 .95 | 2,000 | 588.00/M } CPC1017NTR 
SPST-NO 60 600 2 2 4-SOP | CLA225CT-ND+ 3.38 2.86 2.34 | 2,000 | 1456.00/M | CPC1018NTR 
SPST-NO 400 120 2 2/4 4-SOP | CLA222-ND 2.60 2.20 180 | — — | CPC1025N 
SPST-NO 400 120 2 2 4-SOP | CLA234CT-ND+ 2.60 2.20 1.80 | 2,000 | 1120.00/M | CPC1025NTR 
1 SPST-NO 350 120 2 2 4-SOP | CLA217CT-ND+ 2.24 1.90 1.56 | 2,000 | 1035.00/M | CPC1030NTR 
SPST-NO 350 100 2 2 4-SOP | CLA218CT-ND+ 1.95 1.65 1.35 | 2,000 | 900.00/M | CPC1035NTR 
SPST-NC 60 150 1 1/2 4-SOP | CLA268CT-ND+ 1.50 1.27 1.04 | 2,000 | 690.00/M | CPC1117NTR 
SPST-NC 350 120 2 2/2 4-SOP | CLA226CT-ND+ 2.93 2.48 2.03 | 2,000 | 1260.00/M | CPC1130NTR 
SPST-NC 350 120 2 1/2 4-SOP | CLA219CT-NDt 2.24 190 1.56 | 2,000 | 1035.00/M | CPCT150NTR 
SPST-NO 350 120 2 2 4-SOP | CLA161-ND 2.60 220 176 | — — | CPC1230N 1 
SPST-NO 350 120 2 2 4-SOP | CLA235CT-ND+ 1.92 1.63 1.33 | 2,000 | 826.00/M | CPC1230NTR ° 
SPST-NO 400 140 2 1/0.5 4-Dip | CLA275-ND 2.44 207 169} — — | CPC1390G 2 
SPST-NO 400 140 2 1/0.5 4-SMD__| CLA269CT-ND+¢ 2.44 2.07 1.69 | 1,000 1125.00 | CPC1390GRTR Conte 
SPST-NO 600 100 5 5/5 4-Dip | CLA276-ND 2.50 212 174 [ — — | CPC1393G + Gontrol- 9 
SPST-NO 600 100 5 5/5 4-SMD | CLA270CT-ND+ 2.50 212 1.74 | 1,000 1155.00 | CPC1393GRTR - Control-4 
SPST-NO 250 200 5 2/2 6-Dip | CLA277-ND 2.80 237 194) — — | CPC1510G Switch 
SPST-NO 250 200 5 2/2 6-SMD__| CLA272CT-ND¢ 2.80 2.37 1.94 | 1,000 1290.00 | CPC1510GSTR 
7 SPST-NO 70 150 1 2.5/2.5 | 8-Flatpack | CLA302CT-ND{ NEW! 2.86 2.42 1.98 | 1,000 1232.00 | CPC1317PTR 
SPST-NO 350 100 1 10/10 _| 8-Flatpack | CLA287CT-ND+ 3.09 2.62 2.14 | 1,000 1425.00 | CPC1335PTR 
SPST-NO 350 120 5 5/5 6-Dip | CLA177-ND 3.32 281 230) — — | LCAt00 
SPST-NO 350 120 5 5/5 6-SMD | CLA245CT-ND¢ 3.32 2.81 2.30 | 1,000 1428.00 | LCA100STR 
SPST-NO 350 120 2 3/3 6-Dip | CLA101-ND 2.31 196 ©6160 | — — | LCA110 
SPST-NO 350 120 2 3/3 6-SMD | CLA102CT-ND¢ 2.31 1.96 1.60 | 1,000 852.00 | LCA110STR 
SPST-NO 250 170 5 5/5 6-Dip _| CLA178-ND 3.45 292 239 | — — | LCA120 
SPST-NO 250 170 5 5/5 6-SMD | CLA246CT-ND¢ 3.51 2.97 2.43 | 1,000 1512.00 | LCA120STR 
SPST-NO 350 170 5 5/5 6-Dip | CLA179-ND 4.00 3.39 277 | — — | LCA125 
SPST-NO 350 170 5 5/5 6-SMD | CLA247CT-NDt 4.06 3.44 2.82 | 1,000 1750.00 | LCA125STR 
SPST-NO 250 200 5 5/5 6-Dip | CLA180-ND 4.00 3.39 277 | — — | LCA127 
SPST-NO 250 200 5 5/5 6-SMD__ | CLA248CT-ND¢ 4.06 3.44 2.82 | 1,000 1750.00 | LCA127STR 
SPST-NO 60 1000 10 25/0.25 6-Dip | CLA181-ND 6.40 5.42. 444 [ — — [LCA7I0 
SPST-NO 60 1000 10 2.5/0.25 6-SMD | CLA249CT-ND¢ 6.40 5.42 4.44 | 1,000 2758.00 | LCA710STR 
SPST-NC 350 120 5 3/3 6-Dip | CLA105-ND 3.25 275 2.25) — — | LCB110 
3 SPST-NC 350 120 5 3/3 6-SMD | CLA250CT-ND¢ 3.32 2.81 2.30 | 1,000 1428.00 | LCB110STR 
SPST-NC 250 170 5 5/5 6-Dip _| CLA182-ND 4.06 3.44 282 | — — | LcB120 
SPST-NC 250 170 5 5/5 6-SMD | CLA251CT-ND¥¢ 4.13 3.50 2.86 | 1,000 1778.00 | LCB120STR 
SPST-NC 250 200 5 5/5 6-Dip | CLA183-ND 471 3.99 327] — — | LCB127 
SPST-NC 250 200 5 5/5 6-SMD | CLA252CT-ND¢ 4.78 4.05 3.31 | 1,000 2058.00 | LCB127STR 
SPST-NO 400 150 5 1/0.25 6-Dip | CLA107-ND 4.19 355 291 | — — | PLA110 
SPST-NO 400 150 5 1/0.25 6-SMD__| CLA263CT-ND+¢ 4.26 3.61 2.95 | 1,000 1834.00 | PLA110STR 
SPST-NO 400 150 5 110.25 6-SMD | CLA156-ND 4.26 361 295 | — — | PLAT10S 
SPST-NO 100 350 5 5/5 6-Dip | CLA192-ND 4.94 418 342 | — — | PLA134 
SPST-NO 100 350 5 5/5 6-SMD | CLA264CT-ND+ 5.01 4.24 3.47 | 1,000 2156.00 | PLA134STR 
SPST-NO 250 250 5 2.5/0.5 6-Dip | CLA193-ND 4.94 418 342 | — — | PLA150 
SPST-NO 250 250 5 2.5/0.5 6-SMD__ | CLA228CT-ND¢ 4.97 4.21 3.45 | 1,000 2142.00 | PLA1SOSTR + Control 1 of" 
SPST-NC 250 250 5 172.5 6-Dip | CLA194-ND 5.85 495 4.05 [| — — | PLBT50 iGoniale! oi ie] 
SPST-NC 250 250 5 12.5 6-SMD | CLA229CT-ND+¢ 5.85 4.95 4.05 | 1,000 2520.00 | PLB150STR Pearls 
SPST-NO 350 100 5 5/5 6-Dip | CLA200-ND 2.44 207 169) — — | XCA170 Ts 
SPST-NO 350 100 5 5/5 6-SMD___| CLA267CT-ND¢ 2.50 2.12 1.74 | 1,000 1078.00 | XCA170STR ~Control4 off “N= to 
DPST-NO/NO | 350 120 5 3/3 8-Dip | CLA103-ND 5.23 443° 363 | — — | Laatio 
DPST-NO/NO | 350 120 5 3/3 8-SMD | CLA236CT-NDt 5.23 4.43 3.63 | 1,000 2254.00 | LAA110STR 
DPST-NO/NO | 250 170 5 5/5 8-Dip | CLA170-ND 5.10 432 354] — — | LAA120 
DPST-NO/NO | 250 170 5 5/5 8-SMD | CLA237CT-NDt¢ 5.10 4.32 3.54 | 1,000 2198.00 | LAA120STR 
DPST-NO/NO | 350 170 5 5/5 8-Dip _| CLA171-ND 5.10 432 3.54 | — — | LAAt25 
DPST-NO/NO | 350 170 5 5/5 8-SMD | CLA238CT-ND¥ 5.10 4.32 3.54 | 1,000 2798.00 | LAA125STR 
DPST-NO/NO | 250 200 5 5/5 8-Dip | CLA172-ND 7.02 5.94 486 | — — | LAA127 
DPST-NO/NO | 250 200 5 5/5 8-SMD | CLA239CT-ND+ 7.02 5.94 4.86 | 1,000 3024.00 | LAA127STR 
DPST-NC/NO | 350 120 2 3/3 8-Dip | CLA104-ND 5.46 462 3.78 | — — | LBA110 
DPST-NC/NO | 350 120 2 3/3 8-SMD__| CLA240CT-ND+¢ 5.46 4.62 3.78 | 1,000 2352.00 | LBA110STR 
DPST-NC/NO [250 170 5 5/5 8-Dip | CLA173-ND 6.66 5.64. 462 [ — — | LBAT20 
DPST-NC/NO | 250 170 5 5/5 8-SMD | CLA241CT-ND¢ 6.66 5.64 4.62 | 1,000 2870.00 | LBA120STR Donotiset 
DPST-NC/NC | 350 120 5 3/3 8-Dip | CLA174-ND 6.18 5.23 428 | — — | LBB110 (s 
DPST-NC/NC | 350 120 5 3/3 8-SMD | CLA242CT-ND+ 6.18 5.23 4.28 | 1,000 2660.00 | LBB110STR + Control 2 oRe 
DPST-NC/NC. 250 170 5 5/5 8-Dip CLA175-ND. 7.18 6.08 4.98 =_ — | LBB126 ~ Control 3 0 
4 | DPST-NCINC | 250 170 5 5/5 8-SMD | CLA243CT-ND¥ 7.22 6.11 5.00 | 1,000 3108.00 | LBB126STR Do not use 4 
DPST-NC/NC | 250 200 5 5/5 8-Dip | CLA176-ND 8.97 759 6.21 | — — | LBB127 
DPST-NC/NC | 250 200 5 5/5 8-SMD | CLA244CT-NDt 8.97 759 6.21 | 1,000 3864.00 | LBB127STR 
DPST-NO/NO | 400 150 5 1/0.25 8-Dip | CLA187-ND 8.00 6.77 554] — — | PAA110 
DPST-NO/NO | 400 150 5 1/0.25 8-SMD__| CLA259CT-ND+ 8.03 6.80 5.56 | 1,000 3458.00 | PAA110STR 
DPST-NO/NO | 400 250 5 7.5/0.25 8-Dip | CLA188-ND 8.78 743. 6.08 | — — | PAA140 
DPST-NO/NO | 400 250 5 1.5/0.25 8-SMD | CLA260CT-ND+¢ 8.81 746 6.10 | 1,000 3794.00 | PAA140STR 
DPST-NO/NO | 250 250 5 2.5/0.5 8-Dip | CLA189-ND 9.43 798 «9653 | — — | PAA150 
DPST-NO/NO | 250 250 5 2.5/0.5 8-SMD | CLA227CT-ND+ 8.94 757 6.19 | 1,000 4125.00 | PAA1SOSTR 
DPST-NO/NC | 250 250 5 2.5/2.5 8-Dip | CLA190-ND 9.98 8.45 6.91 | — — | PBA150 
DPST-NO/NC | 250 250 5 2.5/2.5 8-SMD | CLA261CT-ND¥¢ 10.04 8.50 6.96 | 1,000 4326.00 | PBA150STR 
DPST-NC/NC | 250 250 5 2.5/2.5 8-Dip | CLA191-ND 9.98 845 691 | — — | PBB150 
DPST-NC/NC | 250 250 5 2.5/2.5 8-SMD | CLA262CT-ND+¢ 10.04 8.50 6.96 | 1,000 4326.00 | PBB150STR 
DPST-NO/NO | 350 100 5 5/5 8-Dip | CLA198-ND 4.94 418 342 | — — | XAA170 
DPST-NO/NO | 350 100 5 5/5 8-SMD__ | CLA265CT-ND+¢ 4.94 418 3.42 | 1,000 2128.00 | XAA170STR 
DPST-NO/NC | 350 100 5 5/5 8-Dip | CLA199-ND 5.36 454 3.72 [ — — | XBA170 
DPST-NO/NC | 350 100 5 5/5 8-SMD__| CLA266CT-ND+¢ 5.36 454 3.72 | 1,000 2310.00 | XBA170STR 
SPDT-NC/NO | 350 120 8 4/4 8-Dip | CLA106-ND 5.14 435 356 | — — | Lcci10 
5 | SPDT-NC/NO | 350 120 8 4/4 8-SMD | CLA253CT-NDt¢ 5.20 4.40 3.60 | 1,000 2240.00 | LCC110STR 
SPDT-NO/NC | 250 170 10 5/5 8-Dip | CLA184-ND 6.57 5.56 455 | — — | LCC120 
SPDT-NO/NC | 250 170 10 5/5 8-SMD__| CLA254CT-ND+ 6.63 5.61 4.59 | 1,000 2856.00 | LCC120STR 
6 SPST-NO 60 600 5-12 5/5 4-SIP__ | CLA274-ND 2.15 182. 149 | — — | cpci2i8yY 


§ Input Voltage - 1.2V Typical, 1.4V Maximum + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2147 


CLARE Optocouplers 


AnLXYS Company 


SMT Fig. 8 
Mounting 
Pad: 075 
N/C 14 
LED+ 2q 
-LED 4 7G LED- 35 
+LED 20—y* N/IC 44 
+VCC 39 
4 ar 
Current Tape & Reelt 
If Isolation Transfer Digi-Key Price Each Pricing Clare 
Fig. Circuit Pkg. Vi (mA) (Vrms) Ratio Part No. 1 25 50 1,000 Part No. 
8-Dip Hie 2 3,750 — CLA113-ND 2.44 2.07 1.69 _ LOC110 
1 Dual Trans. 8-SMD 1.2 2 3,750 — CLA114CT-ND¥ 2.44 2.07 1.69 975.00 LOC110STR 
. 8-Dip 1.2 2 3,750 _ CLA116-ND 2.86 2.42 1.98 _- LOC111 
Flatpack 1.2 2 3,750 = CLA118CT-ND$ 2.86 2.42 1.98 1144.00 LOC111PTR 
2 Single Trans. 6-Dip 1.2 6 3,750 100% CLA185-ND 91 17 63 _ LDA100 
6-SMD 1.2 6 3,750 100% CLA255CT-ND$ 94 80 66 406.00 LDA100STR 
3 Single Trans. 6-Dip 1.2 2 3,750 1,000% CLA111-ND 94 80 66 =— LDA110 
; 6-SMD 1.2 2 3,750 1,000% CLA256CT-ND$ 98 83 68 420.00 LDA110STR 
4 Dual Trans. 8-Dip 1.2 6 3,750 100% CLA112-ND 1.82 1.54 1.26 _ LDA200 
7 8-SMD 1.2 6 3,750 100% CLA257CT-ND$ 1.85 1.57 1.29 798.00 LDA200STR 
5 Dual Trans. 8-Dip 1.2 6 3,750 1,000% CLA186-ND 1.92 1.63 1.33 _ LDA210 
i 8-SMD ue 6 3,750 1,000% CLA258CT-ND$ 1.92 1.63 1.33 826.00 LDA210STR 
6 Tatocomn 8-Dip 1.2 2 3,750 — CLA108-ND 3.41 2.89 2.37 =_ TS117 
8-SMD 1.2 2 3,750 = CLA110CT-ND$ 3.45 2.92 2.39 1272.00 TS117STR 
Single Darlington 4-Dip 1.2 1 5,000 1,000% CLA293-ND 88 15 61 _ CPC1301G 
7 4-SMD 1.2 1 5,000 1,000% CLA294CT-ND$ 88 15: 61 351.00 CPC1301GRTR 
Dual Darlington 8-Dip 12 1 3,750 1,000% CLA295-ND 1.40 1.19 97 _ CPC1302G 
8-SMD 1.2 1 3,750 1,000% CLA296CT-ND$ 1.40 1.19 97 559.00 CPC1302GSTR 
8 Gate Driver 8-Flatpack 1.27 25 3,750 — CLA297CT-ND$ 1.79 1.52 1.24 770.00 CPC1580TR 
t For Tape and Reel Part Number, change CT-ND toTR-ND. + Cut Tape 
Sol id State Power Blocking | Load Current |Input Current| Isolation | Digi-Key Price Each Clare 
. Fig.| Circuit Pkg. Voltage (Arms) (mA) (Vrms) | Part No. 1 25 50 | PartNo. 
Relays and Switches 6-Dip 800 | 250mA 5 3,750 | CLA224-ND 7891.60 ~—‘1.31 | CPCi9726 
1 | SCR Output 6-SMD 800 250mA § 3,750 | CLA273CT-ND$ 1.89 1.60 1.31 | CPC1972GSTR 
6-SMD 800 250mA 5 3,750 | CLA273TR-ND§ 870.00/1,000 CPC1972GSTR 
AC Load 16-Dip 400 TA 5 3,750 | CLAT62-ND 374 317 2.59 | CPCI945G 
5 2 | SCR Output 16-Dip 600 1A 5 3,750 | CLA157-ND 3.93 3.33 2.73 | CPC1965G 
Po N/C 8-SIP. 600 2A 5 3,750 | CLA283-ND 5.95 5.04 4.12 | CPC1976Y 
| AC Load 8-SIP 400 TA 5 3,750 | CLAI63-ND 3.74 3.17 2.59 | CPCI945Y 
8-SIP 600 1A 5 3,750 | CLA158-ND 3.93 3.33 2.73 | CPC1965Y 
3 | SCR Output 8-SIP 400 1A § 3,750 | CLA195-ND 6.57 5.56 4.55 | PS1201 
Fig. 2 16 40 AC 8-SIP. 500 1A 5 3,750 | CLA196-ND 6.66 5.64 4.62 | PS2401 
04 Led ? Load 8-SIP 600 1A 5 3,750 | CLA197-ND 8.26 6.99 5.72 | PS2601 
4-SIP 60 2A 10 2,500 | CLA207-ND 9.39 7.95 6.51 | CPC1906Y 
4-SIP 100 2.5A 10 2,500 | CLA209-ND 8.13 6.88 5.63 | CPC1916Y 
MOSFET 4-SIP 250 700mA 10 2,500 | CLA210-ND 7.67 6.49 5.31 | CPC1926Y 
ar) 4-SIP 400 350mA 10 2,500 | CLA211-ND 7.18 6.08 4.98 | CPC1973Y 
Y d 2 6 8 4-SIP. 1,000 180mA 10 2,500__| CLA203-ND 9.98 8.45 6.91 | CPC1981Y 
+Led AC AC i4-PAC 60 4A 10 2,500 | CLA279-ND 8.32 7.04 5.76 | CPC1708J 
Load Load 4 ISOPLUS-264 60 9A 10 2,500 | CLA280-ND 8.32 7.04 5.76 | CPC1709J 
MOSFET i4-PAC 1,000 650mA 10 2,500 | CLA278-ND 11.25 9.52 7.79 | CPC1786J 
ISOPLUS-264 60 6.5 10 2,500 | CLA281-ND 12.64 10.70 8.76 | CPC1909J 
ISOPLUS-264 | 100 5.25 10 2,500 | CLA288-ND 12.64 10.70 8.76 | CPC1918J 
i4-PAC 400 1.35 10 2,500 | CLA282-ND 13.29 17.25 9.21 | CPC1967J 
MOSFET ISOPLUS-264 | 600 1.4A 10 2,500 | CLA284-ND 14.66 12.41 10.15 | CPC1979J 
i4-PAC 1,000 700mA 10 2,500 | CLA285-ND 14.46 12.24 10.02 | CPC1986J 
ISOPLUS-264 | 1,000 900mA 10 2,500 | CLA286-ND 14.63 12.38 10.13 | CPC1988J 
i4-PAC 60 3.5A 10 2,500 | CLA208-ND 12.38 10.48 8.58 | CPC1908J 
§ MOSFET i4-PAC 600 1.25A 10 2,500 | CLA212-ND 14.50 12.27 10.04 | CPC1977J 
i4-PAC 800 750mA 10 2,500 | CLA213-ND 10.89 9.22 7.54 | CPC1978J 
#CutTape § Tape and Reel 
™ . 
LITELINK™ Ill IC Phone Line Vad Photovoltaic Solar Cells 
Phone Line Mentor Cmpout Applications: 
Interface Di i@Reel” Lin/omp ¢ Portable Electronics * Solar Battery Chargers » Battery Operated Equipment »* Consumer 
Lineout - Electronics » Off Grid Installation »* Wireless Sensors and Detection »* Self Powered Sunlight/ 
Light detector * Self Powered Products * Remote Installation 
Digi-Key Price Each Clare 
Description Part No. i 25 50 | Part No. 
IC Phone Line Monitor, 8-SOIC CLA169-ND 1.46 1.24 1.02 | CPC5710N 
' F : CLA301CT-ND¥ 1.46 1.24 1.02 
IC Phone Line Monitor, 8-SOIC CLA301TR-ND§ 1260.00/2,000 CPC5710NTR 
Half-wave Ring Detection, 32-Pin PLI CLA166-ND §.53 4.68 3.83 | CPC5620A 
Full-wave Ring Detection, 32-Pin PLI CLA167-ND 6.53 4.68 3.83 | CPC5621A 
LITELINK III Ring Half-wave, Phone Line CLA300CT-ND¥ §.53 468 3.83 CPCS5620ATR 
Interface, 32-SOIC CLA300TR-ND§ 2380.00/1,000 
Phone Line Monitor with Detectors CLA303CT-ND$¢ NEW! 1.46 1.24 1.02 CPC5712UTR 
(PLMD), 16-QSOP CLA303TR-ND§ NEW! 630.00/1,000 
VolP/Voice Designs with Full Time CID and RING CLA215-ND 5.53 468 3.83 | CPC5622A 
‘ CLA298CT-ND¥ 5 64 52 Short 
N-Channel Depletion Mode FET, 350V, SOT-223 CLA298TR-ND§ 322.00/1,000 CPC5602CTR Open | circuit 
CLA299CT-ND: 81 69 57 Circuit | Current Digi-Ke Price Each Clare 
N-Channel Depletion Mode FET, 415V, SOT-223 cone 350.00/1,000 CPC5603CTR Fig. | Voltage | (uA) | Description | Pkg. met Ney 1 25 50 | Part No. 
SHDSL/ISDN DC Termination, 16-SOIC CLA206-ND 9.72 823 6.73 | CPCT465D 4 50 CLA289-ND. 130 140 90 | cpc1a22N 
SHDSL/ISDN DC Termination, 16-MLP SLARHIGLNDE 98 0 ae one. | CPC1465MTR T]} a | 25 {Wear Molded) SOIC | Gy pogi-nn = 1.43 1.21 99 | cPctasIN 
CLA271TR-ND§ 9120.00/2,000 : : : 
LITELINK III Evaluation Board Reactive CLA165-ND 191.73 — — | CPC5621EVAL-CDL 
LITELINK III Evaluation Board Resistive CLA164-ND 191.73 - — | CPC5621EVAL-RDL 2 4 100 Clear Molded | 16-SOIC ULeeR EAD) 1.50 1.27 1.04) CPC1824N 
8 50 CLA292-ND 1.63 1.38 1.13 | CPC1832N 
$CutTape § Tape and Reel 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2148 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


. Features: 
Panasonic Ph t Mos R | * PhotoMOS relays combine the advantages of standard electromechanical relays with that of solid WwW G 
Oo (0) e ays state products ¢ Very fast response times with very low leakage and exceedingly long life times 
Panasonic Electric Works * Reliability and lower input currents are also improved over conventional relays 


Dim. in mm 


nee 
i 


Package (Board Layout) 


Dim. in mm 


4-DIP 4-DIP Wide 4.09.5 


4-00.8 + 12.54 ° ; d 2.54 10,16. 5.08 


Ua ‘ 12.16 i i i +—_+ 4 
: 2 


6.4 7.62 


ae % Fon 


6-SOP 
2.54>| | [+254 : : ; 254-4 $$ [2.54 
: qj 0adad0 
Contact Load Current | Load Voltage | Isolation | On Resistance (0) Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrangement | (max.) mA (max.) V Voltage (min./max.) Features Package Part No. 1 25 50 100 Part No. 
AQY Ultra Mini PhotoMOS Relays 
500 60 1,500 0.83/2.5 Economy Version 4-SOP 255-1981-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQY212S 
120 40 1,500 9.8/12.5 Low CXR 4-SOP 255-2147-2-NDt 3553.00/1,000 AQY221N1SZ 
120 40 1,500 9.5/12.5 = 4-SOP 255-1793-5-ND 6.69 6.15 5.46 4.65 AQY221N2S 
120 40 1,500 9.5/12.5 Low CXR 4-SOP 255-2148-2-NDt 3857.00/1,000 AQY221N2SX 
120 40 1,500 9.5/12.5 Low CXR 4-SOP 255-2149-2-NDt 3857.00/1,000 AQY221N2SZ 
1 SPST-NO 120 40 1,500 9.5/12.5 = 4-SSOP 255-1794-5-ND 6.84 6.28 5.58 4.75 AQY221N2V 
120 40 1,500 9.5/12.5 Low CXR 4-SOP 255-1794-2-NDt 14161.00/3,500 AQY221N2VY 
150 25 1,500 5.5/7.5 = 4-SSOP 255-1982-ND 6.79 6.24 5.54 4.71 AQY221N3V 
150 25 1,500 5.5/7.5 = 4-SOP 255-1982-2-NDt 14059.50/3,500 AQY221N3VY 
250 40 500 0.8/1.25 _ 4-SOP 255-2150-5-ND 6.52 5.99 5.32 4.53 AQY221R2S 
250 40 500 0.8/1.25 = 4-SOP 255-2151-2-NDt 3857.00/1,000 AQY221R2SX 
APT Series Phototriacs Couplers 
100 600 5,000 = Zero-Cross 4-DIP 255-1516-5-ND 1.13 1.04 92 79) APT1211 
2 SPST-NO 100 600 5,000 = Zero-Cross 4-SMD 255-1517-5-ND 1.13 1.04 92 79 APT1211A 
50 600 3,750 = Zero-Cross 4-SOP 255-1518-5-ND 1.47 1.35 1.20 1.02 APT1211S 
3 SPST-NO 100 600 5,000 = Zero-Cross 6-DIP 255-1519-5-ND 1.23 1.13 1.00 85 APT1212 
100 600 5,000 = Zero-Cross 6-SMD 255-1520-5-ND 1.23 1.13 1.00 85 APT1212A 
100 600 5,000 = Non Zero-Cross 4-DIP 255-1521-5-ND 1.08 99 .88 75 APT1221 
2 SPST-NO 100 600 5,000 = Non Zero-Cross 4-SMD 255-1522-5-ND 1.08 99 88 75 APT1221A 
50 600 3,750 = Non Zero-Cross 4-SOP 255-1523-5-ND 1.27 Hedi? 1.04 89 APT1221S 
100 600 5,000 = Non Zero-Cross 6-DIP 255-1524-5-ND 1.30 1.20 1.06 91 APT1222 
2 |e PRoENG 100 600 5,000 = Non Zero-Cross_| 6-SMD | _255-1525-5-ND 1.30 1.20 1.06 91 APT1222A 
AQH Series Solid State Relays 
600 600 5,000 = Zero-Cross 8-DIP 255-1526-5-ND 1.64 1.51 1.34 1.14 AQH1213 
600 600 5,000 = Zero-Cross 8-SMD 255-1527-5-ND 1.64 1.51 1.34 1.14 AQH1213A 
600 600 5,000 — Zero-Cross 8-SMD 255-1527-2-ND 972.00/1,000 AQH1213AX 
600 600 5,000 = Non Zero-Cross 8-DIP 255-1528-5-ND 1.76 1.62 1.44 1.23 AQH1223 
600 600 5,000 = Non Zero-Cross 8-SMD 255-1529-5-ND 1.76 1.62 1.44 1.23 AQH1223A 
4) “eke ENO 900 600 5,000 = Zero-Cross 8-DIP 255-1530-5-ND 172. 158 1.40. 1.19 AQH2213 
900 600 5,000 = Zero-Cross 8-SMD 255-1531-5-ND 1.72 1.58 1.40 1.19 AQH2213A 
900 600 5,000 = Non Zero-Cross 8-DIP 255-1532-5-ND 1.89 1.74 1.54 1.31 AQH2223 
900 600 5,000 = Non Zero-Cross 8-SMD 255-1533-5-ND 1.89 1.74 1.54 1.31 AQH2223A 
AQG Series Solid State Relays 
§ SPST-NO 2000 264 1,500 = Zero-Cross 4-SIP 255-2102-5-ND 6.35 5.83 5.18 4.41 AQG22105 
AQV Series PhotoMOS Relays 
700 40 1,500 0.3/0.5 _— 6-DIP 255-1546-5-ND 5.98 5.49 4.88 4.15 AQV101 
700 40 1,500 0.3/0.5 = 6-SMD 255-2105-5-ND 5.98 5.49 4.88 4.15 AQV101A 
6 SPST-NO 700 40 1,500 0.3/0.5 = 6-SMD 255-2105-2-NDt 3538.00/1,000 AQV101AZ 
600 60 1,500 0.37/0.7 = 6-DIP 255-1946-ND 5.98 5.49 4.88 4.15 AQV102 
600 60 1,500 0.37/0.7 = 6-SMD 255-1947-ND 5.98 5.49 4.88 4.15 AQV102A 
500 40 1,500 0.6/1.0 = 6-DIP 255-1948-ND 6.74 6.19 5.50 4.68 AQV201 
500 40 1,500 0.6/1.0 = 6-SMD 255-1547-5-ND 6.74 6.19 5.50 4.68 AQV201A 
500 40 1,500 0.6/1.0 =. 6-SMD 255-1547-2-NDt 3988.00/1,000 AQV201AZ 
7 SPST-NO 400 60 1,500 0.74/1.4 = 6-DIP 255-1548-5-ND 6.74 6.19 5.50 4.68 AQV202 
400 60 1,500 0.74/1.4 = 6-SMD 255-2106-5-ND 6.74 6.19 5.50 4.68 AQV202A 
200 250 1,500 5.5/8.0 = 6-SMD 255-1949-ND 6.74 6.19 5.50 4.68 AQV203A 
150 400 1,500 12.4/16.0 = 6-DIP 255-2107-5-ND 6.74 6.19 5.50 4.68 AQV204 
130 350 1,500 23/35 Standard Version 6-DIP 255-1950-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV210 
130 350 1,500 23/35 Economy Version 6-DIP 255-1143-5-ND 2.57 2.37 2.10 1.79 AQV210E 
130 350 1,500 23/35 Economy Version 6-SMD 255-1144-5-ND 2.60 2.39 2.12 1.81 AQV210EA 
130 350 1,500 23/35 Economy Version 6-SMD 255-1144-2-NDt 1537.00/1,000 AQV210EAX 
8° || “SPST-NO: 130 350 5,000 23/35 Economy Version | 6-DIP 255-1145-5-ND 277 2.55 2.26 1.93 AQV210EH 
130 350 5,000 23/35 Economy Version 6-SMD 255-1146-5-ND 2.84 2.61 2.32 1.98 AQV210EHA 
130 350 5,000 23/35 Economy Version 6-SMD 255-1146-2-NDt 1682.00/1,000 AQV210EHAX 
130 350 5,000 20/25 with Current Limit 6-DIP 255-1418-5-ND 5.59 5.13 4.56 3.88 AQV210HL 
t+ Tape and Reel (Continued) 
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Panasonic photoMOS Relays (Cont, 


Panasonic Electric Works 


Contact Load Current |Load Voltage | Isolation | On Resistance (Q) Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrangement | (max.)mA (max.) V Voltage (min./max.) Features Package Part No. il 25 50 100 Part No. 
130 350 5,000 20/25 with Current Limit 6-SMD 255-1419-5-ND 5.32 4.89 4.34 3.69 AQV210HLA 
120 350 1,500 23/35 = 6-SOP 255-1147-5-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 AQV210S 
120 350 1,500 23/35 —= 6-SOP 255-1147-2-NDt 2567.00/1,000 AQV210SX 
550 60 1,500 0.83/2.5 _— 6-DIP 255-1148-5-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV212 
550 60 1,500 0.83/2.5 = 6-SMD 255-1149-5-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV212A 
550 60 1,500 0.83/2.5 — 6-SMD 255-2108-2-NDt 2422.00/1,000 AQV212AX 
550 60 1,500 0.83/2.5 = 6-SMD 255-2109-2-NDt 2422.00/1,000 AQV212AZ 
500 60 1,500 0.83/2.5 = 6-SOP 255-1150-5-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 AQV212S 
500 60 1,500 0.83/2.5 = 6-SOP 255-2110-2-NDt 2567.00/1,000 AQV212SX 
500 60 1,500 0.83/2.5 _ 6-SOP 255-2111-2-NDt 2567.00/1,000 AQV212SZ 
120 400 1,500 30/50 = 6-DIP 255-1151-5-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV214 
120 400 1,500 30/50 — 6-SMD 255-1155-5-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV214A 
120 400 5,000 30/50 High Isolator 6-DIP 255-1152-5-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQV214H 
120 400 5,000 30/50 High-lsolator 6-SMD 255-1951-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQV214HA 
120 400 1,500 30/50 Economy Version 6-DIP 255-1153-5-ND 2.57 2.37 2.10 1.79 AQV214E 
120 400 1,500 30/50 Economy Version 6-SMD 255-1420-5-ND 2.60 2.39 2.12 1.81 AQV214EA 
120 400 5,000 30/50 Economy Version 6-DIP 255-1154-5-ND 2.77 2.55 2.26 1.93 AQV214EH 
120 400 5,000 30/50 Economy Version 6-SMD 255-1421-5-ND 2.84 2.61 2.32 1.98 AQV214EHA 
100 400 1,500 30/50 = 6-SOP 255-1156-5-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 AQV214S 
100 400 1,500 30/50 = 6-SOP 255-2112-2-NDt 2567.00/1,000 AQV214SX 
100 400 1,500 30/50 = 6-SOP 255-2113-2-NDt 2567.00/1,000 AQV214SZ 
320 100 1,500 2.3/4.0 = 6-SMD 255-2114-5-ND 4.26 3.92 3.48 2.96 AQV215A 
300 100 1,500 2.3/4.0 = 6-SOP 255-2115-5-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 AQV215S 
300 100 1,500 2.3/4.0 = 6-SOP 255-2116-2-NDt 2567.00/1,000 AQV215SX 
300 100 1,500 2.3/4.0 = 6-SOP 255-2117-2-NDt 2567.00/1,000 AQV215SZ 
40 600 1,500 70/120 _ 6-SOP 255-2118-5-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 AQV216S 
180 200 1,500 11/15 _— 6-SMD 255-2119-2-NDt 2523.00/1,000 AQV217AX 
160 200 1,500 11/15 _— 6-SOP 255-1467-5-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 AQV217S 
160 200 1,500 11/15 _ 6-SOP 255-1467-2-NDt 2567.00/1,000 AQV217SZ 
80 40 1,500 22/35 = 6-SMD 255-1164-2-NDt 2726.00/1,000 AQV221AZ 
SPST-NO 40 400 1,500 70/100 = 6-SOP 255-2120-2-NDt 2973.00/1,000 AQV224NSZ 
50 80 1,500 36/50 — 6-DIP 255-2121-5-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 AQV225 
150 80 1,500 30/50 Low Leakage 6-DIP 255-1952-ND 4.75 4.37 3.88 3.30 AQV225N 
120 80 1,500 7/0 Low Leakage 6-SOP 255-2122-2-NDt 2799.00/1,000 AQV225NSX 
120 80 1,500 7/0 Low Leakage 6-SOP 255-2123-2-NDt 2799.00/1,000 AQV225NSZ 
70 200 1,500 30/50 Low Leakage 6-SMD 255-1953-ND 5.05 4.64 4.12 3.51 AQV227NA 
120 400 1,500 30/50 — 6-DIP 255-1551-5-ND 5.32 4.89 4.34 3.69 AQV234 
120 400 1,500 30/50 = 6-SMD 255-2124-5-ND 5.32 4.89 4.34 3.69 AQV234A 
8 500 40 1,500 0.6/1.0 = 6-DIP 255-1352-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV251 
500 40 1,500 0.6/1.0 Economy Version 6-SMD 255-1552-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV251A 
500 40 1,500 0.6/1.0 Economy Version 6-SMD 255-1552-2-NDt 3074.00/1,000 AQV251AX 
400 60 1,500 0.74/1.4 = 6-DIP 255-1353-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV252 
400 60 1,500 0.74/1.4 Economy Version 6-SMD 255-1553-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV252A 
2,500 60 1,500 0.08/0.12 Power Type 6-DIP 255-1791-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV252G 
2,500 60 1,500 1.1/5.0 Power Type 6-SMD 255-1954-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV252GA 
200 250 1,500 5.5/8.0 Economy Version 6-DIP 255-1554-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV253 
150 400 1,500 12.4/16 Economy Version 6-DIP 255-1555-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV254 
150 400 1,500 12.4/16 Economy Version 6-SMD 255-1556-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV254A 
150 400 5,000 12.4/16 Economy Version 6-DIP 255-1557-5-ND 5.51 5.07 4.50 3.83 AQV254H 
150 400 5,000 12.4/16 Economy Version 6-SMD 255-2125-2-NDt 3263.00/1,000 AQV254HAZ 
350 100 1,500 12.4/16 Economy Version 6-DIP 255-1956-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV255 
250 200 1,500 2.6/4.0 —_ 6-DIP 255-1354-5-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV257 
250 200 1,500 2.6/4.0 — 6-DIP 255-1957-ND 5.19 4.77 4.24 3.61 AQV257A 
250 200 1,500 2.6/4.0 Economy Version 6-SMD 255-1957-2-NDt 3074.00/1,000 AQV257AX 
20 1,500 1,500 345/500 Economy Version 6-DIP 255-1468-5-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 AQV258 
20 1,500 1,500 345/500 Economy Version 6-SMD 255-1558-5-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 AQV258A 
20 1,500 1,500 345/500 Economy Version 6-SMD 255-1558-2-NDt 3466.00/1,000 AQV258AZ 
20 1,500 5,000 345/500 Economy Version 6-SMD 255-2126-2-NDt 3625.00/1,000 AQV258HAX 
30 1,000 1,500 85/200 Economy Version 6-DIP 255-1960-ND 6.08 5.58 4.96 4.22 AQV259 
30 1,000 1,500 85/200 Economy Version 6-SMD 255-2127-5-ND 6.08 5.58 4.96 4.22 AQV259A 
30 1,000 5,000 85/200 Economy Version 6-SMD 255-1961-ND 6.13 5.63 5.00 4.25 AQV259HA 
130 350 5,000 18/35 Economy Version 6-DIP 255-1422-5-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQV410EH 
130 350 5,000 18/35 Economy Version 6-SMD 255-1423-5-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQV410EHA 
130 350 5,000 18/35 Economy Version 6-SMD 255-1423-2-NDt 2596.00/1,000 AQV410EHAX 
120 400 1,500 26/50 = 6-DIP 255-1157-5-ND 4.56 4.19 3.72 3.17 AQV414 
120 400 1,500 26/50 = 6-SMD 255-1559-5-ND 4.56 4.19 3.72 3.17 AQV414A 
120 400 1,500 26/50 Economy Version 6-DIP 255-1469-5-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV414E 
SPST-NC 120 400 1,500 26/50 Economy Version 6-SMD 255-1470-5-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV414EA 
120 400 5,000 26/50 Economy Version 6-DIP 255-1348-5-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQV414EH 
120 400 5,000 25.2/50 Economy Version 6-SMD 255-1424-5-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQV414EHA 
100 400 1,500 25.2/50 Economy Version 6-SOP 255-1962-ND 4.85 4.46 3.96 3.37 AQV414S 
100 400 1,500 26/50 Economy Version 6-SOP 255-1962-2-NDt 2871.00/1,000 AQV414SZ 
200 250 1,500 5.5/8 Economy Version 6-DIP 255-1963-ND 5.54 5.09 4.52 3.85 AQV453 
200 250 1,500 5.5/8 Economy Version 6-SMD 255-2128-5-ND 7.01 6.44 5.72 4.87 AQV453A 
AQV Series Radio Frequency PhotoMOS Relays 
80 40 1,500 22/35 = 6-DIP 255-1163-5-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 AQV221 
8 SPST-NO 80 40 1,500 22/35 = 6-SMD 255-1164-5-ND 4.61 4.23 3.76 3.20 AQV221A 
120 80 1,500 7/A0 = 6-SOP 255-1549-5-ND 4.73 4.35 3.86 3.29 AQV225NS 
50 200 1,500 30/50 = 6-SOP 255-1550-5-ND 5.02 4.62 4.10 3.49 AQV227NS 
AQW Series PhotoMOS Relays 
120 350 1,500 23/35 Standard Version 8-DIP 255-2129-5-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW210 
120 350 1,500 23/35 Standard Version 8-SMD 255-2130-5-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW210A 
120 350 1,500 23/35 Standard Version 8-SMD 255-2130-2-NDt 4060.00/1,000 AQW210AZ 
120 350 5,000 18/25 Economy Version 8-DIP 255-1349-5-ND 5.61 5.16 4.58 3.90 AQW210EH 
120 350 5,000 18/25 Economy Version 8-SMD 255-1425-5-ND 5.61 5.16 4.58 3.90 AQW210EHA 
120 350 5,000 20/25 Current Limited 8-SMD 255-2131-5-ND 10.51 9.66 8.58 7.30 AQW210HLA 
100 350 5,000 18/25 Economy Version 8-SOP 255-1964-ND 7.33 6.73 5.98 5.09 AQW210S 
9 DPST-NO 100 350 1,500 16/35 = 8-SOP 255-1964-2-NDt 4336.00/1,000 AQW210SX 
500 60 1,500 0.83/2.5 Economy Version 8-DIP 255-1965-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW212 
500 60 1,500 0.83/2.5 = 8-SMD 255-1560-5-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW212A 
500 60 1,500 0.83/2.5 = 8-SMD 255-2132-5-ND 6.64 6.10 6.10 4.61 AQW213EHA 
100 400 1,500 30/50 = 8-DIP 255-1158-5-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW214 
80 400 1,500 30/50 Standard Version 8-SMD 255-1160-5-ND 7.33 6.73 5.98 5.09 AQW214S 
80 400 1,500 30/50 Standard Version 8-SOP 255-2134-2-NDt 4336.00/1,000 AQW214SX 
80 400 1,500 30/50 Standard Version 8-SOP 255-2135-2-NDt 4336.00/1,000 AQW214SZ 
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Panasonic = photoMO0S Relays (Cont,) 


Panasonic Electric Works 


Contact Load Current | Load Voltage | Isolation | On Resistance (0) Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Arrangement | (max.) mA (max.) V Voltage (min./max.) Features Package Part No. 1 25 50 100 Part No. 
AQW Series General Purpose PhotoMOS Relays 
100 400 1,500 30/50 Standard Version 8-SMD 255-1159-5-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW214A 
100 400 1,500 30/50 Standard Version 8-SMD 255-1159-2-NDt 4060.00/500 AQW214AZ 
100 400 1,500 30/50 Economy Version 8-DIP 255-1426-5-ND 5.61 5.16 4.58 3.90 AQW214E 
100 400 1,500 30/50 Economy Version 8-SMD 255-1427-5-ND 5.66 5.20 4.62 3.93 AQW214EA 
100 400 1,500 30/50 Economy Version 8-SMD 255-1427-2-NDt 3350.00/1,000 AQW214EAX 
100 400 5,000 25/35 Economy Version 8-DIP 255-1966-ND 5.95 5.47 4.86 4.14 AQW214EH 
9 DPST-NO 100 400 5,000 25/35 Economy Version 8-SMD 255-2133-2-NDt 3524.00/1,000 AQW214EHAX 
300 100 1,500 2.3/4.0 Standard Version 8-DIP 255-1967-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW215 
300 100 1,500 2.3/4.0 Standard Version 8-SOP 255-1968-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW215A 
40 600 1,500 70/120 Standard Version 8-DIP 255-1561-5-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW216 
40 600 1,500 70/120 Standard Version 8-SMD 255-1969-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW216A 
160 200 1,500 70/120 Standard Version 8-DIP 255-1970-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW217 
160 200 1,500 70/120 Standard Version 8-SMD 255-1971-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 AQW217A 
120 400 1,500 10/16 High Sensitivi 8-DIP 255-1975-ND 8.70 7.99 7.10 6.04 AQW254 
10 DPST-NO 120 400 1,500 10/16 High Sensi 8-SMD 255-1976-ND 8.70 7.99 7.10 6.04 AQW254A 
120 400 1,500 10.2/16 High Sensitivity 8-SMD 255-2138-2-NDt 5148.00/1,000 AQW254AZ 
100 400 1,500 26/50 Standard Version 8-DIP 255-1161-5-ND 8.58 7.88 7.00 5.95 AQW414 
9 DPST-NC 100 400 1,500 26/50 Standard Version 8-SMD 255-1162-5-ND 8.58 7.88 7.00 5.95 AQW414A 
100 400 5,000 26/35 Economy Version 8-DIP 255-1350-5-ND 7.40 6.80 6.04 5.14 AQW414EH 
100 400 5,000 26/35 Economy Version 8-SMD 255-1428-5-ND 7.40 6.80 6.04 5.14 AQW414EHA 
120 350 5,000 18/25 Economy Version 8-DIP 255-1471-5-ND 6.10 5.61 4.98 4.24 AQW610EH 
120 350 5,000 18/25 Economy Version 8-SMD 255-1472-5-ND 6.10 5.61 4.98 4.24 AQW610EHA 
DPDT-NO/NC 100 350 1,500 18/25 Standard Version 8-SMD 255-1978-ND 9.14 8.40 7.46 6.35 AQW610S 
500 60 5,000 1.0/2.5 Economy Version 8-DIP 255-1979-ND 8.16 7.50 6.66 5.67 AQW612EH 
10 100 400 1,500 26/35 Economy Version 8-DIP 255-1980-ND 8.58 7.88 7.00 5.95 AQW614 
100 400 1,500 27/50 Economy Version 8-SMD 255-2140-5-ND 8.58 7.88 7.00 5.95 AQW614A 
100 400 5,000 26/35 Economy Version 8-DIP 255-1351-5-ND 6.10 5.61 4.98 4.24 AQW614EH 
DPST-NC 100 400 5,000 26/35 Economy Version 8-SMD 255-1429-5-ND 6.10 5.61 4.98 4.24 AQW614EHA 
120 400 1,500 11/16 Economy Version 8-SMD 255-2142-5-ND 10.56 9.70 8.62 7.33 AQW654A 
120 400 1,500 11/16 Economy Version 8-SMD 255-2142-2-NDt 6250.00/1,000 AQW654AZ 
AQ Series Radio Frequency PhotoMOS Relays 
40 400 1,500 70/100 Low On Resistance | 8-SMD 255-2136-5-ND 8.48 7.79 6.92 5.89 AQW224NA 
40 400 1,500 70/100 Low On Resistance | 8-SMD 255-2137-2-NDt 5017.00/1,000 AQW224NAX 
9 DPST-NO 120 80 1,500 7/0 Low On Resistance 8-DIP 255-1972-ND 8.48 7.79 6.92 5.89 AQW225N 
120 80 1,500 7/0 Low On Resistance | 8-SMD 255-1562-5-ND 8.48 7.79 6.92 5.89 AQW225NA 
120 80 1,500 7/0 Low On Resistance | 8-SMD 255-1562-2-NDt 5017.00/1,000 AQW225NAX 
10 DPST-NO 50 200 1,500 30/50 Low On Resistance 8-DIP 255-1973-ND 8.48 7.79 6.92 5.89 AQW227N 
50 200 1,500 30/50 Low On Resistance | _8-SMD 255-1974-ND 8.48 7.79 6.92 5.89 AQW227NA 
AQY Series PhotoMOS Relays 
130 350 5,000 18/25 Economy Version 4-DIP 255-1430-5-ND 2.92 2.68 2.38 2.03 AQY210EH 
130 350 5,000 18/25 Economy Version 4-SMD 255-1431-5-ND 2.92 2.68 2.38 2.03 AQY210EHA 
120 350 1,500 20/25 with Current Limit 4-SOP 255-1433-5-ND 6.22 §.72 5.08 4.32 AQY210LS 
120 350 1,500 20/25 with Current Limit 4-SOP 255-1433-2-NDt 3683.00/1,000 AQY210LSX 
120 350 1,500 23.5/35 with Protection 4-SOP 255-1432-5-ND 6.17 5.67 5.04 4.29 AQY210KS 
120 350 1,500 23.5/35 with Protection 4-SOP 255-1432-2-NDt 3654.00/1,000 AQY210KSZ 
120 350 1,500 17/25 = 4-SOP 255-1434-5-ND 4.51 4.14 3.68 3.13 AQY210S 
120 350 1,500 17/25 — 4-SOP 255-2143-2-NDt 2668.00/1,000 AQY210SX 
120 350 1,500 17/25 = 4-SOP 255-2144-2-NDt 2668.00/1,000 AQY210SZ 
1000 60 1,500 0.34/0.7 = 4-SOP 255-1792-5-ND 5.54 5.09 4.52 3.85 AQY212GS 
120 400 5,000 26/35 Economy Version 4-DIP 255-1435-5-ND 2.11 1.94 1.72 1.47 AQY214EH 
SPST-NO 120 400 5,000 26/35 Economy Version 4-SMD 255-1436-5-ND 2.11 1.94 1.72 1.47 AQY214EHA 
100 400 1,500 25/35 = 4-SOP 255-1437-5-ND 4.51 4.14 3.68 3.13 AQY214S 
1 100 400 1,500 25/35 = 4-SOP 255-2145-2-NDt 2668.00/1,000 AQY214SX 
100 400 1,500 25/35 — 4-SOP 255-2146-2-NDt 2668.00/1,000 AQY214SZ 
2000 60 2,500 0.11/0.18 = 4-SMD 255-1563-5-ND 12.37 11.37 10.10 8.59 AQY272A 
350 400 2,500 2.1/3.2 = 4-DIP Wide 255-1564-5-ND 12.37 11.37 10.10 8.59 AQY274 
1300 100 2,500 0.23/0.34 _— 4-SMD 255-1565-5-ND 12.37 11.37 10.10 8.59 AQY275A 
650 200 2,500 0.23/0.34 = 4-SMD 255-1566-5-ND 12.37 11.37 10.10 8.59 AQY277A 
500 60 1,500 0.85/2.5 _— 4-SOP 255-1795-5-ND 1.76 1.62 1.44 1.23 AQY282S 
100 400 1,500 28/35 = 4-SOP 255-1796-5-ND 1.79 1.65 1.46 1.25 AQY284S 
130 350 5,000 18/25 Economy Version 4-DIP 255-1983-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQY410EH 
120 350 1,500 18/25 — 4-SOP 255-1438-5-ND 5.05 4.64 4.12 3.51 AQY410S 
120 350 1,500 18/25 = 4-SOP 255-1438-2-NDt 2987.00/1,000 AQY410SX 
SPST-NC 120 60 5,000 26/35 Economy Version 4-DIP 255-1984-ND 4.39 4.03 3.58 3.05 AQY414EH 
100 400 1,500 26/35 = 4-SOP 255-1439-5-ND 5.05 4.64 4.12 3.51 AQY414S 
100 400 1,500 26/35 i 4-SOP 255-2152-2-NDt 2987.00/1,000 AQY414SX 
100 400 1,500 26/35 = 4-SOP 255-2153-2-NDt 2987.00/1,000 AQY414SZ 
AQZ Series Power PhotoMOS Relays 
4000 60 2,500 0.05/0.09 — 4-SIP 255-1567-ND 8.97 8.24 7.32 6.23 AQZ102 
12) SESEENO 2600 100 2,500 0.08/0.17 = 4-SIP 255-1568-ND 897 8.24 7.32 —6.28 AQZ105 
3000 60 2,500 0.11/0.18 = 4-SIP 255-1569-ND 9.70 8.91 7.92 6.74 AQZ202 
500 400 2,500 2.1/3.2 = 4-SIP 255-1985-ND 9.70 8.91 7.92 6.74 AQZ204 
5 SPST-NO 2000 100 2,500 0.23/0.34 — 4-SIP 255-1570-ND 9.70 8.91 7.92 6.74 AQZ205 
1800 100 2,500 2.4/3.2 Volt Sensing 4-SIP 255-1987-ND 11.37 10.44 9.28 7.89 AQZ205D 
1000 200 2,500 0.70/1.10 =. 4-SIP 255-1571-ND 9.70 8.91 7.92 6.74 AQZ207 
5 SPST-NC 500 400 2,500 2.8/4.0 = 4-SIP 255-2154-5-ND 13.28 12.20 10.84 9.22 AQZ404 


t+ Tape and Reel 


SIP Conformal Coated Solid State Relays 


AQ2 SIP SSRs are designed as suitable drivers for AC motors, solenoids, valves, etc. These offer excellent noise resistance with an integrated snubber circuit 
and ultra thin body (only 9mm) for maintenance-free, long life switching. Zero-Cross is a low noise switching output whereas Phase Controlled are ideal for 
applications such as motor speed control and light dimming. 


Input Dropout] Output Output 
Contact | Voltage (DC) | Voltage | Current (A)| Voltage (AC) Digi-Key Price Each Panasonic 
Arrange. | (min./max.) | (min.) |(min./max.)| (min./max.) Type Part No. iJ 25 50 100 | Part No. 
9.6/14.4C 1.2 0.025/2 75/125 Zero-Cross 255-1166-ND 13.23 12.15 10.80 9.18 | AQ2A1-C1-ZT12VDC 
4/6 0.5 255-1168-ND® 13.82 12.69 11.28 9.59 | AQ2A2-C1-ZT5VDC 
4}. 3 9.6/14.4 12 0.025/2 75/250 Zero-Cross 255-1169-ND 13.82 12.69 11.28 9.59 | AQ2A2-C1-ZT12VDC 
SPST-NO | 21.6/26.4 2.4 255-1170-ND 13.82 12.69 11.28 9.59 | AQ2A2-C1-ZT24VDC 
401.2254 254 "2.54 4/6 05 255-1174-ND@ 10.88 9.99 8.88 7.55 | AQ2A2-C1-T5VDC 
AZO AE 9644 | 12 | 0.025/2 75/250 Phase Controlled|255-1175-ND 10.88 9.99 8.88 7.55 | AQ2A2-C1-T12VDC 
21.6/26.4 2.4 255-1176-ND®@ 10.88 9.99 888 7.55 | AQ2A2-C1-T24VDC 
Dim. in mm 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 2151 


= 
Pp . Fe y 
anasonic AQR Solid State Relays . pee designed for Power Switching applications such as heater control, printing machines and machine tool 


Panasonic Electric Works controls * High dielectric strength of 1,500V between input and output 
Input Output Output Digi-Key Price Each Panasonic 
Voltage Voltage Current Package Part No. 1 25 50 100 Part No. 
4~6 75 ~ 250 10A Screw Terminal | 255-1535-ND 35.33 32.45 28.84 24.52 AQR10A2-S-Z4/6VDC 
18 ~ 28 75 ~ 250 20A Screw Terminal | 255-1539-ND 24.07 20.97 20.19 19.42 AQR20A2-S-Z18/28VDC 
4~6 255-1542-ND 51.09 44.50 42.85 41.20 AQR30A2-S-2Z4/6VDC 
10~18 75 ~ 250 30A Screw Terminal | 255-1540-ND 51.09 44.50 42.85 41.20 AQR30A2-S-Z10/18VDC 
18 ~ 28 255-1541-ND 51.09 44.50 42.85 41.20 AQR30A2-S-Z18/28VDC 
4~6 255-1545-ND 62.26 54.23 52.23 50.22 AQR40A2-S-Z4/6VDC 
pincininin 10 ~ 18 75 ~ 250 40A Screw Terminal | 255-1543-ND 62.26 54.23 52.23 50.22 AQR40A2-S-Z10/18VDC 
18 ~ 28 255-1544-ND 62.26 54.23 52.23 50.22 AQR40A2-S-Z18/28VDC 


SHARP Solid State Relays 


Input Output 
Current Voltage | Current Holding Tube 
Voltage (mA) VRMS IT (RMS) Current | Package | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. | Typical | Min. | Max. Max. (A) (mA) Max. Type Part No. if 10 25 ‘| Part No. 
1 12 § 50 120 15 25 16-Dip | 425-1182-5-ND 2.55 2.13 1.81 | PR21HD22NSZ 
5 50 240 25: 25 16-Dip | 425-1193-5-ND 2.73 2.28 1.94 | PR31HD22NSZ 
2 1.2 10 50 120 1.5 25 16-Dip | 425-1206-5-ND 2.22 1.85 1.58 | S101DH1 
10 50 120 0.3 25 8-Dip 425-2603-5-ND® 88 Wis) .68 | PR23MF11NSZF 
10 50 120 0.9 25 8-Dip 425-1186-5-ND 1.53 1.30 1.18 | PR29MF11NSZ 
10 50 240 0.3 25 8-Dip 425-2647-5-ND® 98 83 .75 | PR833MF51NSZF 
3 1.2 10 25 240 0.6 25 8-Dip 425-2369-5-ND@ NEW! 1.63 1.38 1.25 | PR36MF12NSZF 
10 50 240 0.9 25 8-Dip 425-2561-5-ND® 1.50 1.27 1.15 | PR39MF51NSZF 
10 50 240 1.2 25 8-Dip 425-2562-5-ND® 1.65 1.38 1.17 | PR3BMF51NSKF 
- 10 240 0.6 25. 8-Dip 425-2369-5-ND® 1.63 1.38 1.25 | PR36MF12NSZF 
425-2664-1-ND@+ 84 _ .63 | PR22MA11NXPF 
‘ te 19 120) O18 a8 oSMo 425-2664-2-ND@$ 294.00/1,000 PR22MA11NXPF 
10 50 120 0.15 3.5 6-Dip 425-2602-5-ND® 68 58 .53 | PR22MA11NTZF 
° a 10 50 240 0.15 3.5 6-Dip 425-2604-5-ND® 75 64 .58 | PR832MA11NTZF 


@ RoHS Compliant + CutTape + Tape and Reel 


TOSHIBA PhotoRelay Photocouplers 


Input Current Output 
Vf Imin Imax VRange Circuit Ton/Toff Digi-Key Price Each Tape and Reel} Toshiba 
Fig. (led) (mA) (mA) (Vv) Imax (ms/ms) Package Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
1.15 5 25 0~60 400mA 2/0.5 4-SOP TLP172AF-ND® 1.75 1.40 1.05 _ _ TLP172A(F) 
1.15 5 25 0 ~ 350 110mA qW1 4-SOP TLP172GF-ND® 1.68 1.34 1.01 — _— TLP172G(F) 
1:15. 5 25 0 ~ 280 110mA Vv 4-SOP TLP172GFCT-ND@+t NEW! 1.78 1.43 1.07 2,500 912.64/M TLP172G(TP,F) 
1.15 5 25: 0~60 500mA 2/0.5 4-Dip TLP222AF-ND® 1.53 1.22 92 _— _ TLP222A(F) 
1.15 5 25 0 ~ 350 120mA 1 4-Dip TLP227GNF-ND® 1.78 1.42 1.07 = = TLP227G(N,F) 
1.15 5 25 0 ~ 350 120mA 0.3/0.1 4-Dip TLP222GF-ND® 1.35 1.08 81 = = TLP222G(F) 
1.15 5 25 0 ~ 320 120mA qW 4-SOP TLP176GAF-ND® NEW! 2.45 1.96 1.53 = a TLP176GA(F) 
1.15 5 25 0 ~ 280 120mA qW 8-Dip TLP224G-2F-ND® NEW! 4.05 3.25 2.53 = oa TLP224G-2(F) 
1.15 5 25 0~ 48 500mA 2 4-Dip TLP227AF-ND@ NEW! 1.78 1.43 1.07 = = TLP227A(F) 
1 1.15 5 25 0 ~ 320 120mA qW 4-Dip TLP227GAF-ND@ NEW! 2.08 1.67 1.25 = = TLP227GA(F) 
1.15 10 30 0~20 300mA 500yus/500ps 4-SOP TLP3131FCT-ND@+t NEW! 5.94 4.76 4.01 2,500 3682.80/M TLP3131(TP,F) 
1,15: 10 30 0~ 32 80mA 500pys/500ps 4-SSOP TLP3213FCT-ND@t NEW! 6.93 5.55, 4.68 1,500 4331.26/M TLP3213(TP15,F) 
1.15 10 30 0~32 300mA 500ys/500ys 4-SSOP TLP3215FCT-ND@t NEW! 6.93 5.55 4.68 1,500 4331.26/M TLP3215(TP15,F) 
1.15 5 50 0~80 120mA 500us/200ps 4-SSOP TLP3217FCT-ND@t NEW! 6.93 5.55 4.68 1,500 4331.26/M TLP3217(TP15,F) 
115. 10 30 0~ 80 80mA 300ps/300ps 4-SSOP TLP3220FCT-ND@t NEW! 6.80 5.44 4.59 1,500 4250.00/M TLP3220(TP15,F) 
1.15 10 30 0~20 450mA 500ys/500ps 4-SSOP TLP3231FCT-ND@t NEW! 6.93 5.55 4.68 1,500 4331.26/M TLP3231(TP15,F) 
1.15 5 25 0 ~ 280 90mA 0.5/1 4-SOP TLP4172GFCT-ND@+t NEW! 2.26 1.81 1.41 2,500 1263.78/M TLP4172G(TP,F) 
1:15 5 25 0 ~ 280 120mA 1/3 4-SOP TLP4176GFCT-ND@+t NEW! 2.87 2.30 1.79 2,500 1605.24/M TLP4176G(TP,F) 
1.15 5 25 0 ~ 280 150mA 1/3 4-Dip TLP4227GF-ND®@ NEW! 2.32 1.86 1.40 = _ TLP4227G(F) 
1.15 5 25 0 ~ 350 120mA WA 8-SOP TLP227G2NFCT-ND@t 2.70 2.16 1.68 1,500 1530.00/M TLP227G-2(TP1,N,F) 
1.15 5 25 0 ~ 320 120mA VW 8-SOP TLP206GAF-ND® NEW! 5.57 4.46 3.47 = = TLP206GA(F) 
1.15 5 25 0~48 500mA 2/0.5 8-Dip TLP222A-2F-ND@ NEW! 2.48 1.98 1.49 = = TLP222A-2(F) 
1.15 5 25) 0 ~ 280 120mA W 8-Dip TLP222G-2F-ND® NEW! 2.38 1.90 1.43 = = TLP222G-2(F) 
1.15 5 25 0 ~ 320 120mA Ww 8-Dip TLP227GA-2F-ND@ NEW! 4.03 3.23 2.51 = = TLP227GA-2(F) 
2 1.15 5 50 0 ~ 350 120mA 1/3 8-Dip TLP4006GF-ND® NEW! 3.69 2.95 2.30 _ — TLP4006G(F) 
1.15 5 25 0 ~ 280 100mA qW 8-Dip TLP4007GF-ND® NEW! 2.46 1.97 1.54 _ _ TLP4007G(F) 
1.15. 5 25 0 ~ 280 90mA Vv 8-SOP TLP4027GFCT-ND@+ NEW! 3.69 2.95 2.30 2,500 2065.14/M TLP4027G(TP,F) 
1.15 5 25 0 ~ 280 90mA 0.5/1 8-SOP TLP4202GFCT-ND@+ NEW! 417 3.34 2.60 2,500 2334.78/M TLP4202G(TP,F) 
1.15 5 25 0 ~ 280 100mA 0.5/1 8-Dip TLP4222G-2F-ND@ NEW! 2.86 2.29 1.78 = = TLP4222G-2(F) 
1.15 5 25 0 ~ 280 150mA 1/3 8-Dip TLP4227G-2F-ND@ NEW! 3.21 2.57 2.00 = = TLP4227G-2(F) 
1.33 10 20 0~48 2.5A 1.5/0.4 6-Dip TLP3542-ND 8.60 6.88 5.81 = = TLP3542 
1.33 10 20 0~ 48 2.5A 1.5/0.4 6-Dip TLP3542F-ND® 8.60 6.88 5.81 — = TLP3542(F) 
1.15 5 30 0~80 1.25A 3/1 6-SOP TLP3120F-ND® 8.00 6.40 5.40 = = TLP3120(F) 
1.15 5 25 0 ~ 160 200mA 1.5/1 6-SOP TLP197DF-ND@® NEW! 2.45 1.96 1.47 = = TLP197D(F) 
115) 5 25 0 ~ 280 120mA qW1 6-SOP TLP197GFCT-ND@t NEW! 2.45 1.96 1.47 2,500 1254.40/M TLP197G(TP,F) 
3 1.15 5 25 0 ~ 280 90mA 0.5/1 6-SOP TLP4192GFCT-ND@+ NEW! 2.26 1.81 1.41 2,500 1263.78/M TLP4192G(TP,F) 
1.15 5 25 0 ~ 280 150mA 1/3 6-Dip TLP4597GF-ND® NEW! 2.25 1.81 1.41 _ = TLP4597G(F) 
1.15 5 25 0~48 500mA 2/0.5 6-Dip TLP592AF-ND® NEW! 1.39 1.11 84 _ _ TLP592A(F) 
115. 5 25 0 ~ 280 110mA WV 6-Dip TLP592GF-ND® NEW! 1.65 1.33 1.00 = = TLP592G(F) 
1.15 5 25 0 ~ 280 120mA qW 6-Dip TLP597GF-ND® NEW! 1.91 1.53 1.15 _— _ TLP597G(F) 
1.15 7.5 25 0 ~ 480 100mA 1.5/1 6-Dip TLP797JF-ND@ NEW! 3.21 2.57 2.00 7 = TLP797J(F) 
@ RoHS Compliant +CutTape + For Tape and Reel change CT-ND to TR-ND. 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2152 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OMRON. MOSFET Relays — 


Omron's G3VM relays are PCB and SMT solid state switches that are capable of controlling voltages up to 600V. Extremely low input currents, low ON-State Resistance and small packages make these relays ideal for microprocessor and logic 
switching. Current limiting input resistor required for operation. Packages include 4, 6 and 8 pin Dip, SMT, or SOP packages or use the extremely small 4-SSOP package for extremely small board space requirements. Relays will switch both AC or DC voltages. 


Contact Input Input Output Output ON Digi-Key Price Each Omron Fig. 1 — G3VM-LR Series 
Fig. Form Voltage |Current (mA) | Volt. (Peak)| Current | Resist. () | Package | Part No. 1 25 50 Part No. 
G3VM Series — Ulira Small MOSFET Relays 
SPST-NO | 1.15V 10 ~ 30 20V 300mA 1.2 4-SSOP | Z1622-ND 18.14 16.33 14.51 | G3VM-21LR1 
SPST-NO | 1.15V 7~30 20V 160mA 8 4-SSOP | Z2075-ND 18.14 16.33 14.51 | G3VM-21LR 
SPST-NO | 1.15V 10 ~ 30 40V 80mA 1 4-SSOP | Z1623-ND 18.14 16.33 14.51 | G3VM-41LR3 
SPST-NO | 1.15V 10 ~ 30 40V 250mA 1 4-SSOP | Z1624-ND 18.14 16.33 14.51 | G3VM-41LR4 
1 SPST-NO_| 1.15V 10 ~ 30 40V 300mA 1.5 4-SSOP_| Z1625-ND 18.14 16.33 14.51 | G3VM-41LR5 
SPST-NO | 1.15V 10 ~ 30 40V 120mA 15 4-SSOP | Z1626-ND 18.14 16.33 14.51 | G3VM-41LR6 
SPST-NO | 1.15V 10 ~ 30 40V 140mA 10 4-SSOP | Z2700-ND 21.38 19.24 17.10 | G3VM-41LR11 
SPST-NO | 1.15V 10 ~ 30 40V 120mA 12 4-SSOP | Z2701-ND 21.38 19.24 17.10 | G3VM-41LR10 
SPST-NO | 1.15V 10 ~ 30 60V 400mA 12 4-SSOP | Z2715-ND 19.10 17.19 15.28 | G3VM-61LR 
SPST-NO_ | 1.15V 10 ~ 30 80V 120mA 12 4-SSOP_| Z2702-ND 18.95 17.06 15.16 | G3VM-81LR 
G3VM Series — Solid State MOSFET Relays 
SPST-NO | 1.15V 7~30 20V 300mA 1.5 4-SOP | Z2077-ND 5.55 5.00 4.44 | G3VM-21GR1 
SPST-NO | 1.15V 7~30 20V 160mA 8 4-SOP | Z2076-ND 5.55 5.00 4.44 | G3VM-21GR 
SPST-NO | 1.15V 10 ~ 30 40v 80mA 25 4-SOP | Z2115-ND 3.30 2.98 2.65 | G3VM-41GR3 
SPST-NO | 1.15V | 10~30 40v 250mA 2 4-SOP | 22116-ND 3.30 2.98 2.65 | G3VM-41GR4 Fig. 2— G3VM Series 
SPST-NO_| 1.15V 10 ~ 30 40V 300mA 1.5 4-SOP_| Z2078-ND 4.70 4.23 3.76 | G3VM-41GR5 
SPST-NO | 1.15V 10 ~ 30 40V 120mA 15 4-SOP | Z2079-ND 5.55 5.00 4.44 | G3VM-41GR6 
SPST-NO | 1.15V 10 ~ 50 80V 200mA 8 4-SOP | Z2703-ND 11.93 10.74 9.54 | G3VM-81GR1 ey 
SPST-NO | 1.15V 10 ~ 50 80V 40mA 25 4-SOP | Z2704-ND 11.93 10.74 9.54 | G3VM-81GR 
SPST-NO | 1.15V §~ 25 350V 120mA 22 4-Dip | Z2150-ND 3.10 2.79 248 | G3VM-2 
SPST-NO_| 1.15V §~ 25 350V 120mA 22 4-SMT_| Z151-ND 3.10 2.79 2.48 | G3VM-2F 
SPST-NO | 1.15V 10 ~ 50 350V 300mA 35 4-Dip | 22710-ND 4.13 3.72 3.30 | G3VM-2L 
SPST-NO | 1.15V 10 ~ 50 350V 300mA 35 4-SMT_ | 22711-ND 4.13 3.72 3.30 | G3VM-2FL 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 350V 120mA 22 6-Dip | 2152-ND 3.10 2.79 2.48 | G3VM-3 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 350V 120mA 22 6-Dip | Z2712-ND 4.70 4.23 3.76 | G3VM-3L 
SPST-NO_|_1.15V 5~25 350V 120mA 22 6-SMT_| Z2713-ND 4.00 3.60 3.20 | G3VM-3FL MOSFET relays boast performance with long life, low input 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 350V 120mA 22 6-SMT | 2153-ND 3.10 2.79 2.48 | G3VM-3F-S drive, and high-speed response to handle minute analog 
DPST-NO | 1.15V 5~ 25 350V 100mA 22 8-Dip | Z2154-ND 6.28 5.65 5.02 | G3VM-W signals with minimum current leakage. The standard G3VM 
DPST-NO | 1.15V 5~ 25 350V 100mA 22 8-SMT | Z155-ND 6.28 5.65 5.02 | G3VM-WF MOSFET relays have dielectric strength of 2,500 VAC between 
DPST-NO | 1.15V 10 ~ 50 350V 120mA 35 8-SMT | Z2705-ND 8.08 7.27 6.46 | G3VM-WFL 1/0 terminals (except SOP relays). 
SPST-NO_| 1.15V 7.5 ~ 25 60V 300mA 14 6-Dip | Z156-ND 3.10 2.79 2.48 | G3VM-V 
SPST-NO | 1.15V 7.5 ~ 25 60V 300mA 1.4 6-SMT | 2157-ND 3.10 2.79 2.48 | G3VM-VF 
SPST-NO | 1.15V 7.5 ~ 25 60V 300mA 2 6-Dip | Z227-ND 9.03 8.13 7.22 | G3VM-XN-S 6-SOP 
SPST-NO | 1.15V 7.5 ~ 25 60V 300mA 2 6-SMT | Z228-ND 9.03 8.13 7.22 | G3VM-XNF-S 
SPST-NO | 1.15V 7.5 ~ 25 400V 150mA 12 6-Dip | Z229-ND 9.03 8.13 7.22 | G3VM-4N-S 
SPST-NO_| 1.15V 7.5 ~ 25 400V 150mA 12 6-SMT_| 2230-ND 9.03 8.13 7.22 | G3VM-4NF-S 
SPST-NO | 1.15V §~ 25 60V 300mA 12 4-SOP | Z1039-ND 4.43 3.99 3.54 | G3VM-S1 
SPST-NO | 1.15V 5~50 200V 50mA 30 4-SOP | Z2507-ND 7.56 6.81 6.05 | G3VM-201G 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 50 200V 200mA 8 6-SOP | 22709-ND 4.63 417 3.70 | G3VM-201H1 
SPST-NO | 1.15V §~ 25 400V 120mA 35 4-Dip | 22089-ND 5.30 4.77 4.24 | G3VM-401A 
SPST-NO_| 1.15V §~ 25 400V 120mA 35 6-DiP__| Z2091-ND 5.30 4.77 4.24 | G3VM-401B 
SPST-NO | 1.15V §~ 25 400V 120mA 35 4-SMT | Z2090-ND 5.30 4.77 4.24 | G3VM-401D : 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 400V 120mA 35 6-SMT | Z2092-ND 5.30 4.77 4.24 | G3VM-401E : Does not 
SPST-NO | 1.15V §~ 25 400V 120mA 35 4-SOP | Z2095-ND 477 4.30 3.82 | G3VM-401G include 
SPST-NO | 1.15V §~ 25 400V 120mA 35 6-SOP | 22096-ND 5.19 4.68 4.16 | G3VM-401H shaded pins 
SPST-NO_| 1.15V | 5~25 400v__|_120mA 35 6-Dip _| 22093-ND 5.56 5.01 4.45 | G3VM-401BY for 4-SOP 
SPST-NO | 1.15V 5~ 25 400V 120mA 35 6-SMT | 22094-ND 5.71 5.15 4.57 | G3VM-401EY 
DPST-NO | 1.15V §~ 25 400V 120mA 35 8-Dip | Z2097-ND 7.65 6.89 6.13 | G3VM-402C 
DPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 400V 120mA 35 8-SMT | Z2098-ND 7.65 6.89 6.13 | G3VM-402F 
DPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 400V 120mA 35 8-SOP | Z2099-ND 7.65 6.89 6.13 | G3VM-402Jd 
SPST-NO_| 1.15V §~ 25 600V 100mA 35 6-Dip | Z1040-ND 8.60 7.74 6.88 | G3VM-601BY 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 600V 100mA 35 6-SMT | 21041-ND 8.60 7.74 6.88 | G3VM-601EY 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 350V 120mA 35 4-Dip | 22080-ND 3.61 3.25 2.89 | G3VM-351A 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 350V 120mA 35 6-Dip | Z2081-ND 3.54 3.19 2.84 | G3VM-351B 
DPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 350V 120mA 35 8-Dip | Z2086-ND 5.19 4.68 4.16 | G3VM-352C 
SPST-NO_| 1.15V §~ 25 350V 120mA 35 4-SMT_| 22082-ND 3.72 3.35 2.98 | G3VM-351D 
SPST-NO | 1.15V §~ 25 350V 120mA 35 6-SMT | 22083-ND 3.61 3.25 2.89 | G3VM-351E . x 254 6.0.8 
9 DPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 350V 120mA 35 8-SMT | Z2087-ND 5.19 4.68 4.16 | G3VM-352F alae 
SPST-NO | 1.15V §~ 25 350V 110mA 35 4-SOP | Z2084-ND 4.55 4.10 3.65 | G3VM-351G 
SPST-NO | 1.15V §~ 25 350V 120mA 35 4-SOP | Z2457-ND 4.49 4.05 3.60 | G3VM-351GL 
SPST-NO_| 1.15V §~ 25 350V 110mA 35 6-SOP_| 22085-ND 6.41 5.77 5.13 | G3VM-351H 
DPST-NO | 1.15V §~ 25 350V 110mA 35 8-SOP | 22088-ND 5.19 4.68 4.16 | G3VM-352Jd 
DPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 200V 150mA 25 8-Dip | Z1042-ND 17.70 15.93 14.16 | G3VM-354C 
DPST-NC | 1.15V 5 ~ 25 350V 100mA 25 8-Dip | Z2453-ND 13.44 12.10 10.75 | G3VM-354C1 
DPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 200V 150mA 25 8-SMT | 21043-ND 17.70 15.93 14.16 | G3VM-354F 
DPST-NC | 1.15V §~ 25 350V 100mA 25 8-SMT_| 22454-ND. 13.52 12.17 10.82 | G3VM-354F1 
DPST-NC | 1.15V §~ 25 350V 120mA 25 8-SOP | 22455-ND 26.84 24.16 21.47 | G3VM-354d 
DPST-NC | 1.15V 5 ~ 25 350V 90mA 25 8-SOP | 22456-ND 12.28 11.05 9.82 | G3VM-354J1 
SPST-NO | 1.15V §~ 25 400V 150mA 25 4-Dip | 21044-ND 9.45 8.51 7.56 | G3VM-353A 
SPST-NC | 1.15V §~ 25 350V 100mA 15 4-Dip | 22445-ND 5.26 4.74 4.21 | G3VM-353A1 
SPST-NO_| 1.15V §~ 25 400V 150mA 25 6-Dip | Z1045-ND 9.45 8.51 7.56 | G3VM-353B 
SPST-NC | 1.15V 5 ~ 25 350V 100mA 50 6-Dip | 22447-ND 7.25 6.53 5.80 | G3VM-353B1 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 400V 150mA 25 4-SMT | 21046-ND 9.97 8.98 7.98 | G3VM-353D 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 400V 150mA 25 6-SMT | 21047-ND 9.45 8.51 7.56 | G3VM-353E 
SPST-NC | 1.15V 5 ~ 25 350V 100mA 50 6-SMT | 22448-ND 7.43 6.69 5.95 | G3VM-353E1 
SPST-NC | 1.15V §~ 25 350V 120mA 25 6-SOP__| 22451-ND 12.85 11.57 10.28 | G3VM-353H 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 60V 500mA 2 4-Dip | 22100-ND 4.16 3.75 3.33 | G3VM-61A1 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 60V 500mA 2 4-SMT | 22101-ND 4.16 3.75 3.33 | G3VM-61D1 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 60V 500mA 2 6-Dip | Z2102-ND 4.16 3.75 3.33 | G3VM-61B1 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 60V 500mA 2 6-SMT | 22103-ND 4.32 3.89 3.46 | G3VM-61E1 
SPST-NO_| 1.15V §~ 25 60V. 400mA 8 4-SOP_| Z2106-ND 4.56 411 3.65 | G3VM-61G1 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 60V 400mA 2 6-SOP | Z2107-ND 4.16 3.75 3.33 | G3VM-61H1 
SPST-NO | 1.33V 10 ~ 20 60V 2.5A 10 6-SMT_ | 22443-ND 20.27 18.25 16.22 | G3VM-61ER 
DPST-NO | 1.15V 10 ~ 30 60V 500mA 2 8-Dip | Z2708-ND 6.58 5.92 5.26 | G3VM-62C1 
DPST-NO_| 1.15V §~ 25 60V. 500mA 2 8-SMT_| Z2108-ND 6.58 5.92 5.27_ | G3VM-62F1 
DPST-NO | 1.15V §~ 25 60V 400mA 2: 8-SOP | 22109-ND 9.28 8.36 743 | G3VM-62J1 
DPST-NO | 1.15V §~ 25 20V 150mA 4 8-Dip | Z2706-ND 9.68 8.71 7.74 | G3VM-22C0 
DPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 20V 150mA 4 8-SMT_ | 22707-ND 9.40 8.46 7.52 | G3VM-22FO ooo a 
SPST-NO | 1.15V 5 ~ 30 80V 350mA 1.2 4-SOP | Z2459-ND 9.65 8.69 7.73 | G3VM-81G1 6.15 
SPST-NO_| 1.15V 5 ~ 25 80V. 1250mA 15 6-SOP__| 22110-ND 21.02 18.92 16.82 | G3VM-81HR o = 
SPST-NO | 1.15V §~ 25 400V 150mA 12 6-Dip | Z158-ND 5.68 5.11 4.54 | G3VM-6 b i ie 4G ae 
SPST-NO | 1.45V | 5~25 400V | 150mA 12 6-SMT | 2159-ND 5.68 511 4.54 | G3VM-6F ; 264 Db b4 
SPST-NO | 1.15V §~ 25 350V 120mA 35 4-SOP | Z160-ND 3.58 3.22 2.86 | G3VM-S2 
SPST-NO | 1.15V §~ 25 350V 120mA 35 6-SOP | Z161-ND 6.00 5.40 4.80 | G3VM-S3 
SPST-NO_| 1.15V §~ 25 200V 150mA 35 4-SOP_| Z162-ND 3.95 3.56 3.16 | G3VM-S5 
DPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 350V 120mA 22 8-SOP | 2163-ND 7.95 7.16 6.36 | G3VM-SWS 
DPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 60V 200mA 2 8-SOP | Z164-ND 7.95 7.16 6.36 | G3VM-SY 
SPST-NO/NC| 1.15V §~ 25 350V 120mA 25 8-Dip | Z2460-ND 13.65 12.29 10.93 | G3VM-355CR 
SPST-NO/NC| 1.15V 5 ~ 25 350V 120mA 25 8-SMT | Z2461-ND 13.65 12.29 10.93 | G3VM-355FR 
SPST-NO/NC|_1.15V §~ 25 350V 120mA 25 8-SOP__| 22462-ND 13.16 11.85 10.53 | G3VM-355JR 
DPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 350V 120mA 22 8-Dip | Z2508-ND 8.08 7.28 6.47 | G3VM-WL 
DPST-NO | 1.15V 5 ~ 25 200V 200mA 5 8-SOP | Z2509-ND 7.56 6.81 6.05 | G3VM-202J1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2153 


OMRON. Power Solid State Relays 


G3M and G3MB relays are larger current relays but offered in a SIP package to reduce board space. Perfect for controlling 
pumps, alarms, solenoids and other inductive/capacitive loads. Use zero-cross for general power switching or highly 
inductive loads or use Phase Controlled for output control of motor speed controls or light dimming. The G3R relays are 


Fig. 1 — G3M Series 


Features: * Zero-cross or Phase 
Control type * Thin design for high- 
density PCB applications » DC 
input — AC output for 2A load 
« Footprint compatible with industry 
standard 1/0 modules * Low cost 
Characteristic Data: * Operate 
time: 1ms maximum * Output ON 


drop-in replacements to the popular G2R Electromechanical relays. Perfect for compact Din-Rail mounting and applications 
requiring the long life of solid state relays. G3TC series are replacement to standard 1/0 modules. Replaces Opto22, Gordos 
and many other I/O modules. Perfect for multiple output controls. 


Fig. 2 — G3MB/MC Series 


Features: * Low-cost, subminiature, 
PCB-mounting, solid-state relay 
switching 2A © DC input: AC output 
for 2A load at 25°C * Mono-block 
lead frame facilitates heat dissipation 
without use of heat sink * Smaller 
Footprint (Approximately 20% 
smaller than G3MB) is ideal for close 


PCB Mounting applications Built-In 


Snubber Circuit Characteristic Data: 


* Leakage Current: 1.5mA maximum 


voltage drop: 1.6V (RMS) maximum 
«Leakage Current: 2mA maximum 
; (at 100VAC); 5mA maximum (at 
5 if [ k 10.16 200VAC) + Operating Temperature: 
7.62-| 112.761 -30°C ~ 80°C 
Contact Input Output Output Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Form Voltage Voltage (Peak) Current Features Part No. 25 50 | Part No. 
G3M Series — Standard Sip Package — RoHS Compliant 
4~6VDC 75 ~ 132 VAC 1~2A Z903-ND 7.38 6.64 5.90 | G3M-102PL-US-4-DC5 
9.6 ~ 14.4 VDC 75 ~ 132 VAC 1~2A Z904-ND 7.38 6.64 5.90 | G3M-102PL-US-4-DC12 
SPST-NO 19.2 ~ 28.8 VDC 75 ~ 132 VAC 1~2A Phase Z905-ND 7.38 6.64 5.90 | G3M-102PL-US-4-DC24 
1 4~6VDC 75 ~ 264 VAC 1~2A Controlled | Z906-ND 8.35 7.52 6.68 | G3M-202PL-US-4-DC5 
9.6 ~ 14.4 VDC 75 ~ 264 VAC 1~2A Z907-ND 8.35 7.52 6.68 | G3M-202PL-US-4-DC12 
19.2 ~ 28.8 VDC 75 ~ 264 VAC 1~2A Z908-ND 8.35 7.52 6.68 | G3M-202PL-US-4-DC24 
SPST-NO 4~6VDC 75 ~ 264 VAC 1~2A Zero Cross | Z900-ND 9.00 8.10 7.20 | G3M-202P-US-4-DC5 
19.2 ~ 28.8 VDC 75 ~ 264 VAC 1~2A Z902-ND 9.90 8.91 7.92_| G3M-202P-US-4-DC24 
G3MB Series — Mini Sip Package — RoHS Compliant 
4~6VDC 75 ~ 132 VAC 1~2A Z912-ND 3.53 3.18 2.82 | G3MB-102PL-DC5 
9.6 ~ 14.4 VDC 75 ~ 132 VAC 1~2A Z913-ND 3.53 3.18 2.82 | G3MB-102PL-DC12 
SPST-NO 19.2 ~ 28.8 VDC 75 ~ 132 VAG 1~2A Phase Z914-ND 3.53 3.18 2.82 | G3MB-102PL-DC24 
4~6VDC 75 ~ 264 VAC 1~2A Controlled | Z915-ND 3.93 3.54 3.14 | G3MB-202PL-DC5 
2 9.6 ~ 14.4 VDC 75 ~ 264 VAC 1~2A Z916-ND 3.93 3.54 3.14 | G3MB-202PL-DC12 
19.2 ~ 28.8 VDC 75 ~ 264 VAC 1~2A Z917-ND 3.93 3.54 3.14 | G3MB-202PL-DC24 
4~6VDC 75 ~ 264 VAC 1~2A Z909-ND 4.33 3.90 3.46 | G3MB-202P-DC5 
SPST-NO 9.6 ~ 14.4 VDC 75 ~ 264 VAC 1~2A Zero Cross | Z910-ND 4.33 3.90 3.46 | G3MB-202P-DC12 
19.2 ~ 28.8 VDC 75 ~ 264 VAC 1~2A Z911-ND 4.33 3.90 3.46 | G3MB-202P-DC24 
G3MC Series — Micro Sip Package — RoHS Compliant 
4~6 VDC 75 ~ 132 VAC 1~1A Phase Z1196-ND 3.40 3.06 2.72 | G3MC-101PL-DC5 
SPST-NO 9.6 ~ 14.4 VDC 75 ~ 132 VAC 1~1A Controlled | 21197-ND 3.40 3.06 2.72 | G3MC-101PL-DC12 
19.2 ~ 28.8 VDC 75 ~ 132 VAC A~1A Z1198-ND 3.40 3.06 2.72_| G3MC-101PL-DC24 
4~6VDC 75 ~ 132 VAC 1~1A Z1195-ND 3.68 3.31 2.94 | G3MC-101P-DC5 
SPST-NO 9.6 ~ 14.4 VDC 75 ~ 132 VAC ~1A Zero Cross | Z1236-ND 3.73 3.36 2.98 | G3MC-101P-DC12 
2 19.2 ~ 28.8 VDC 75 ~ 132 VAC A~1A Z1237-ND 3.73 3.36 2.98 | G3MC-101P-DC24 
SPST-NO 4~6VDC 75 ~ 264 VAC 1~1A Phase 22521-ND 4.27 3.84 3.42 | G3MC-201PL-DC5 
9.6 ~ 14.4 VDC 75 ~ 264 VAC A~1A Controlled | Z2523-ND 4.27 3.84 3.42 | G3MC-201PL-DC12 
4~6VDC 75 ~ 264 VAC 1~1A 22520-ND 4.63 417 3.71 | G3MC-201P-DC5 
SPST-NO 9.6 ~ 14.4 VDC 75 ~ 264 VAC 1~1A Zero Cross | Z2522-ND 4.63 417 3.71 | G3MC-201P-DC12 
19.2 ~ 28.8 VDC 75 ~ 264 VAC A~1A 22524-ND 4.63 417 3.71_| G3MC-201P-DC24 
G3S/G3D SSR Relay’s — RoHS Compliant 
9.6 ~ 14.5VDC 100 ~ 240VAC 1A 22766-ND 14.03 12.63 = 11.22 | G3S-201PL-US DC12 
3 | SPST-NO 19.2 ~ 28.8VDC 100 ~ 240VAC 1.2 _ 22768-ND 15.35 13.82 12.28 | G3S-201PL-PD-US DC24 
19.2 ~ 28.8VDC 4 ~ 24VDC 1A Z2769-ND 10.25 9.23 8.20_| G3SD-Z01P-US DC24 
4 | SPST-NO 19.2 ~ 28.8VDC 3 ~ 264VAC 6A = 22770-ND 1453 13.08 ——-'11.62_| G3DZ-2R6PL DC24 
G3R Series — QC Style Package — RoHS Compliant 
4~6VDC 4 ~ 32 VDC AA Phase Z1190-ND 18.18 16.36 14.54 | G3R-IDZR1SN-DC5 
SPST-NO 12 ~24 VDC 4 ~ 32 VDC AA Controlled | 21191-ND 18.18 16.36 14.54 | G3R-IDZR1SN-DC12-24 
100 ~ 240 VAC 4 ~ 32 VDC AA Z1234-ND 22.88 20.59 —-18.30_| G3R-IAZR1SN-AC100/240 
5 5 ~ 24 VDC 4~60 VDC 01 ~ 2A Z1193-ND 20.28 18.25 16.22 | G3R-ODX02SN-DC5-24 
SPST-NO 5 ~ 24 VDC 40 ~ 200 VDC 01~1.5A | For Grogs | 21194-ND 23.33 21.00 18.66 | G3R-0D201SN-DC5-24 
5 ~ 24 VDC 75 ~ 264 VAC .05 ~ 2A Z1192-ND 2267 20.41 18.14 | G3R-OA202SZN-DC5-24 
5 ~ 24 VDC 75 ~ 264 VAC .05 ~ 2A Z1235-ND 30.10 27.09 24.08 _| G3R-OA202SLN-DC5-24 
G3TC I/O Modules — Standard Sip Package 
180 ~ 280 VAC/DC 4.5 ~6VDC 50mA 22018-ND® 14.91 13.42 11.93 | G3TC-IAC-5A AC/DC240 
spst-No| 90 ~ 140 VAc/DG 12 ~18 VDC 50mA Yellow 22019-ND 13.52 1217 10.82 | G3TC-IAC-15 AC/DC120 
90 ~ 140 VAC/DC 20 ~ 30 VDC 50mA 22020-ND@ 13.52 12.17 10.82 | G3TC-IAC-24 AC/DC120 
90 ~ 140 VAC/DC 4.5 ~6 VDC 50mA 22021-ND@ 13.52 12.17 _—-:10.82_| G3TC-IAC5 AC/DC120 
2.5 ~8VDC 75 ~ 140 VAC 3A 22027-ND@ 14.05 12.65 = 11.24 _ | G3TC-OAC5-DC5 
SPST-NO 9~ 16 VDC 75 ~ 140 VAC 3A Black 22025-ND@ 14.05 12.65 = 11.24 _ | G3TC-OAC15-DC15 
18 ~ 32 VDC 75 ~ 140 VAC 3A 22026-ND 14.05 12.65 = 11.24 _ | G3TC-OAC24-DC24 
6 2.5 ~ 8 VDC 5 ~ 60 VAC 3A 22028-ND@ 14.90 13.41 —*11.92_ | G3TCOAC5ADC5 
10-32 VDC/15-32 VAC 4.5 ~6 VDC 50mA 22024-ND@ 13.38 12.05 = 10.71 | G3TC-IDC5-DC/AC24 
SPST-NO | 10-32 VDC/15-32 VAC 12 ~18 VDC 50mA White 22022-ND 13.38 12.05 10.71 | G3TC-IDC15-DC/AC24 
10-32 VDC/15-32 VAC 20 ~ 30 VDC 50mA 22023-ND 13.38 12.05 ——10.71_| G3TC-IDC24-DC/AC24 
2.5 ~8VDC 5 ~ 60 VDC 3A 22031-ND@ 1418 12.76 = 11.35 _ | G3TC-ODC5-DC5 
SPST-NO 9~ 16 VDC 5 ~ 60 VDC 3A Red 22029-ND@ 1418 12.76 = 11.35 | G3TC-ODC15-DC15 
18 ~ 32 VDC 5 ~ 60 VDC 3A 22030-ND® 1418 12.76 11.35 | G3TC-ODC24-DC24 
2.5 ~ 8 VDC 5 ~ 200 VDC 1A 22032-ND@ 16.24 14.62 ~—-'13.00 | G3TC-ODC5A-DC5 
G3NE Series (QC Terminals) 
SPST-NO 5VDC 75 ~ 264VAC 1~5A Zero Cross 22590-ND® 15.20 13.68 = 12.16 | G3NE-205T-US-DC5 
12VDC 75 ~ 264VAC 1~5A Z2589-ND® 15.20 13.68 12.16 | G3NE-205T-US-DC12 
SPST-NO 5VDC 75 ~ 264VAC 1~5A Zero Cross | Z2591-ND@ 15.20 13.68 12.16 | G3NE-205TL-US-DC5 
4~ 6VDC 75 ~ 264VAC 1~10A Z175-ND® 16.58 14.92 13.26 | G3NE-210T-US-DC5 
7 | SPST-NO 9.6 ~ 14.1VDC 75 ~ 264VAC 1~10A | ZeroCross | Z176-ND 16.58 14.92 13.26 | G3NE-210T-US-DC12 
19.2 ~ 28.8VDC 75 ~ 264VAC 1~10A Z177-ND® 16.58 14.92 13.26 _| G3NE-210T-US-DC24 
4~6VDC 75 ~ 264VAC 1~20A Z178-ND® 19.43 17.49 15.54 | G3NE-220T-US-DC5 
SPST-NO 9.6 ~ 14.1VDC 75 ~ 264VAC 1~20A | ZeroCross | Z179-ND@ 19.43 17.49 15.54 | G3NE-220T-US-DC12 
19.2 ~ 28.8VDC 75 ~ 264VAC 1~20A Z180-ND 19.43 17.49 15.54 | G3NE-220T-US-DC24 
G3NA Series (Screw Terminals) 
5 ~ 24VDC 19 ~ 264VAC 1~5A Z165-ND® 18.38 16.54 14.70 | G3NA-205B-DC5-24 
SPST-NO 100 ~ 120VAC 19 ~ 264VAC 1~5A Zero Cross | Z166-ND® 23.13 20.82 18.50 | G3NA-205B-AC100-120 
200 ~ 240VAC 19 ~ 264VAC 1~5A Z167-ND 23.13 20.82: 18.50_| G3NA-205B-AC200-240 
4 ~32VDC 19 ~ 264VAC 1~10A Z918-ND® 18.80 16.92 15.04 | G3NA-210B-DC5-24 
SPST-NO 75 ~ 132VAC 19 ~ 264VAC 1~10A | ZeroCross | Z919-ND® 25.18 2266 20.14 | G3NA-210B-AC100-120 
150 ~ 264VAC 19 ~ 264VAC 1~10A Z920-ND 25.18 22.66 —.20.14_| G3NA-210B-AC200-240 
8 5 ~ 24VDC 19 ~ 264VAC 1 ~20A 22253-ND® 22.67 20.41 18.14 | G3NA-220B-DC5-24 
SPST-NO 100 ~ 120VAC 19 ~ 264VAC 1~20A | ZeroCross | Z2583-ND® 28.88 25.99 23.10 | G3NA-220B-AC100-120 
200 ~ 240VAC 19 ~ 264VAC 1~20A 22584-ND® 28.88 25.99 23.10 _| G3NA-220B-AC200-240 
4 ~32VDC 19 ~ 264VAC 1 ~ 25A Z921-ND® 24.45 22.01 19.56 | G3NA-225B-DC5-24 
SPST-NO 75 ~ 132VAC 19 ~ 264VAC 1~25A | ZeroCross | Z922-ND® 29.45 26.51 23.56 | G3NA-225B-AC100-120 
150 ~ 264VAC 19 ~ 264VAC 1 ~ 25A Z923-ND 31.38 28.24 25.10 _| G3NA-225B-AC200-240 
SPST-NO 5 ~ 24VDC 180 ~ 528VAC 1-254 | seocross | 2170-ND 52.88 47.59 42.30 | G3NA-425B-DC5-24 
100 ~ 120VAC 180 ~ 528VAC 1 ~25A Z171-ND 55.23 49.71 44.18 | G3NA-425B-AC100-120 


@ RoHS Compliant 


* Operating Temperature: -30°C ~ 


(BOTTOM VIEW) 80°C 


Fig. 3 — G3S Series 


Fig. 4 -— G3D Series 


Ly 13 


“Max. 


Features: * Input / Output Modules that have the same 
footprint as the G2R Incorporating an easy-to-see 
monitoring indicator Characteristic Data: * Leakage 
Current: 5A maximum * Operating Temperature: -30°C ~ 
80°C * For socket use Z855-ND 


Features: * Standard sized I/O modules for replacement to 
OPT022, Continental and Gordos relays 


Features: « Ideal for panel mounted applications * Compact 
aluminum PCB and power elements used * Quick-connect 
#110 input terminals and #250 output connections 


(Continued) 


2154 (t083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


OMRON. Power Solid State Relays (cont) Fig. 8 — G3NA Series 


Contact Input Output Output Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Form Voltage Voltage (Peak) Current Features Part No. 1 25 50 Part No. 
5 ~ 24VDC 19 ~ 264VAC 1~40A 7172-ND® 38.08 34.27 30.46 | G3NA-240B-DC5-24 
SPST-NO 100 ~ 120VAC 19 ~ 264VAC .1~40A | ZeroCross | Z173-ND 42.83 38.55 34.26 | G3NA-240B-AC100-240 
200 ~ 240VAC 19 ~ 264VAC 1~40A Z174-ND 42.43 38.19 _33.94 | G3NA-240B-AC200-240 
SPST-NO 100 ~ 120VAC 19 ~ 264VAC 1~75A | Zero Cross | 22068-ND 76.83 69.15 61.47 | G3NA-275B-UTU-AC100-240 
SPST-NO 5 ~ 24VDC 19 ~ 264VAC 1~90A | Foro Cross | 22070-ND 110.33 99.30 88.27 | G3NA-290B-UTU-DC5-24 ae ; 
100 ~ 120VAC 19 ~ 264VAC -1~90A Z2069-ND 110.33 99.30 88.27 | G3NA-290B-UTU-AC100-240 Features: Built-in varistor effectively absorbs external surges 
8 | spst-no 5 ~ 24VDC 180 ~ 528VAC 2-208 | sero cross | 22586-NDO 49.20 44.28 39.36 | G3NA-420B-DC5-24 * Protective cover for greater safety is standard » Operation 
100 ~ 240VAC 180 ~528VAC__| .2~20A 22585-ND@ 55.73 50.16 _44.58 | G3NA-420B-AC100-240 indicat Ged TED) Haas Giver BigA Taadinumn Gk 
5 ~ 24VDC 180 ~ 528VAC 2~40A 72588-ND@ 65.20 58.68 52.16 | G3NA-440B-DC5-24 iy q , 
SPST-NO| 400 ~ 240vac 1a0-s2avac_| 2~4oa | ZO CrOSs | 7ose7ND® 69.70 62.73 _55.76 | G3NA-440B-AC100-240 BODHAG) 10m maximum at 200¥AG)!:* Operating, Temp 
5 ~ 24VDC 19 ~ 440VAC 1~75A 72071-ND 89.64 80.68 71.72 | G3NA-475B-UTU-DC5-24 : 
SPST-NO| 400 ~ 120VAC t9~44ovac__ | 1~75a_| 2288 | Zo970-ND 89.69 80.73__71.76 | G3NA-475B-UTU-acto0-240 | | UT models are VDE approved 
SPST-NO 100 ~ 120VAC 19 ~ 440VAC 1~90A | Zero Cross | 22074-ND 98.18 88.36 78.55 | G3NA-490B-UTU-AC100-240 | | Fig. 9— Accessories 
G3NA-D2 Series 
8 | spsT-No 5 ~ 24VDC 4 ~ 220VDC 1 ~10A De Type | 2168-No 33.45 30.11 26.76 | G3NA-D210B-DC5-24 
100 ~ 120VAC 4 ~ 220VDC 1 ~10A Z169-ND 34.83 31.35 27.86 | G3NA-D210B-AC100-240 
Accessories — RoHS Compliant 
Track Mount Heat Sink for up to 10A Relays (77 x 44mm) .. 2924-ND 13.58 12.23 10.87 | Y92B-N50 
Track Mount Heat Sink for 25A Relays (88.90 x 77mm) Z925-ND 21.95 19.76 17.56 | Y92B-N100 
9 | Track Mount Heat Sink for 40A Relays (100 x 104mm). Z926-ND 29.95 26.96 23.96 | Y92B-N150 Omron heat sinks are designed to dissipate heat buildup 
Chassis Mount Heat Sink for 25A (100 x 100mm)... Z927-ND 14.70 13.23 11.76 | Y92B-A100 during normal operation. Pretapped holes allow exact 
Chassis Mount Heat Sink for 40A (150 x 100.5mm) . 2928-ND 20.60 1854 16.48 | Y92B-A150N placement. Heat sink grease or a similar product should be 
— | Optional Din Rail Mount Bracket for use with G3NA Relays... 72251-ND 18.75 16.88 15.00 | ROO-12FORG3NA used at the time of placement. 


@ RoHS Compliant 


NEC / (OA California Eastern Laboratories OCMOS FET Solid State Relays 


Vioad |! toad | PD ) Ron ton toff | Output Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| V mA |mW; Q ms ms Type |Package| Part No. 1 10 100 | PartNo. Qty. Pricing 
1 | 60 |1800/560; 02 | 30 | 10 |ichNO| Dip | PS710A-1AA-ND@ 6.90 6.21 5.29 | — — = 
1 | 60 | 1800) 560} 02 | 30 | 1.0 |1chNO| SMT | PS710AL-1AA-ND® 6.53 5.88 5.01 | — - - 
1 | 60 | 2500) 625] 01 | 50 | 02 |1chNO| Dip | PS710B-1A-A-ND® 7.83 7.05 6.00 | — - = 
1 | 60 | 2500) 625] 01 | 50 | 02 |1chNO| SMT | PS710BL-1A-ND® 8.15 7.34 6.25 | PS710BL-1ATR-ND@ 1,000} 4199.00 
1 | 80 | 2000 | 600| 015 | 20 | 02 | 1chNO| Dip | PS710E-1A-A-ND@ 7.88 7.09 6.04 | — — = 
1 | 80 | 2000] 600/015] 20 | 02 |1chNno| SMT | PS710EL-1A-ND® 8.00 7.20 6.14 | PS710EL-1ATR-ND® 1,000] 4134.00 
1 | 100 | 350 | 560} 25 | 30 | 02 |1chNO| Dip | PS7113-1AA-ND@ 3.65 3.29 2.80 | — — — 
1 | 100 | 350 | 560} 25 | 30 | 02 |4chNO| SMT | PS7113L-1AA-ND@ 3.75 3.38 2.88 | — - - 
2 | 100 | 350 | 375] 25 | 30 | 02 | 2chNO]| Dip | PS7113-2AA-ND@ 9.63 8.67 7.38 | — — - 
2 | 100 | 350 | 375] 25 | 30 | 02 | 2chNO| SMT | PS7113L-2AA-ND® 5.33 480 4.09 | — - - 1. LED Anode 
1 | 250 | 200 | 560] 80 | 15 0.2 |1chNO| Dip | PS7122A-1A-A-ND@ 5.25 4.73 403 |= — = 2. LED Cathode 
1 | 250 | 200 | 560} 80 | 15 | 02 |1chNO| SMT | PS7122AL-1A-ND@ 3.15 2.84 2.42 | PS7122AL-1ATR-ND® 1,000} 1612.00 3. NC 
1 | 250 | 200 | 560} 80 | 02 | 15 | 4chNC | Dip | PS7122A-1B-A-ND@ 4.15 3.74 3.19 | — — a 4. MOSFET Drain 
1 | 250 | 200 | 560} 80 | 02 | 15 | 4chNC | SMT | PS7122AL-1B-ND@ 3.28 2.95 2.52 | PS7122AL-1BTR-ND® 1,000} 1586.00 5. MOSFET Source 
2 | 250 | 200 | 375] 80 | 15 | 02 | 2chNO| Dip | PS7122A-2A-A-ND@ 5.83 5.25 447 | — = = 6. MOSFET Drain 
2 | 250 | 200 | 375] 80 | 15 | 02 | 2chNO] SMT | PS7122AL-2A-ND® 5.88 5.29 451 | PS7122AL-2ATR-ND® 1,000 3029.00 
2 | 250 | 200 | 375] 80 | 02 | 15 | 2chNC] Dip | PS7122A-2B-A-ND@ 8.75 7.88 6.71 | — — = 
2 | 250 | 200 | 375] 80 | 1.5/0.2|0.2/1.5|1a+1b| Dip | PS7122A-1C-A-ND@ 6.20 5.58 476 | — - - 
1 | 400 | 150 | 560] 30.0] 1.0 | 02 |1chNO| Dip | PS7141-1AA-ND@ 2.50 2.25 192 | — _ - 
1 | 400 | 150 | 560 | 24.0 | 0.02 | 02 | 1chNC | Dip | PS7141-1BA-ND@ 3.23 2.91 2.48 | — - - 
2] 400 | 150 | 375] 24.0 | 0.02 | 02 |1a&tb] Dip | PS7141-1CA-ND@ 6.78 6.10 5.20 | — = = 
2 | 400 | 150 | 375] 300) 1.0 | 02 | 2chNO] Dip | PS7141-2AA-ND 4.95 4.46 3.80 | — - - 
2 | 400 | 150 | 375] 24.0 | 0.02 | 02 | 2chNC] Dip | PS7141-2BA-ND@ 6.33 570 4.85 | — — - 
2 | 400 | 120 | 375] 350) 20 | 1.0 | 2chNO] Dip | PS7141C-2A-A-ND@ 7.43 6.69 5.70 | — - - 
2 | 400 | 120 | 375| 350 | 20 | 1.0 | 2chNO| SMT | PS7141CL-2A-ND@ 7.48 6.73 5.74 | PS7141CL-2ATR-ND@ 1,000 | 3081.00 
1 | 400 | 120 | 240] 50.0] 1.0 | 02 |ichNO| Dip | PS7141E-1A-A-ND® 2.10 1.75 148 | — — = 
1 | 400 | 120 | 240] 50.0) 1.0 | 02 |1chNO| SMT | PS7141EL-1A-ND@ 2.35 1.96 1.66 | PS7141EL-1ATR-ND® 1,000} 1173.00 
1 | 400 | 150 | 560] 30.0] 10 | 02 |1chNO| SMT | PS7141L-1AA-ND@ 2.29 2.00 171 | — _ - 
1 | 400 | 150 | 560} 24.0 | 0.02 | 02 | 4chNC | SMT | PS7141L-1BA-ND@ 3.38 3.04 259 | — - - 
2 | 400 | 150 | 375] 24.0 | 0.02 | 02 | 2chNC | SMT | PS7141L-2BA-ND® 5.00 4.50 3.84 | — - = 
1 | 400 | 200 | 560] 10.0] 50 | 02 |1chNO| Dip | PS7142-1AA-ND@ 3.10 2.79 2.38 | — _ = Wo 
1 | 400 | 200 | 560] 12.0] 02 | 50 | 4chNC | Dip | PS7142-1B-A-ND@ 5.25 473 4.03 | — - - 23 
2 | 400 | 200 | 375] 120) 20 | 02 |1a+1b] SMT | PS7142-1C-A-ND® 8.75 7.88 6.71 | — — — 
2 | 400 | 200 | 375] 120) 20 | 02 | 2chNO] Dip | PS7142-2A-A-ND® 8.30 747 6.37 | — - - 
1 | 400 | 200 | 560| 100 | 50 | 02 | 1chNO| SMT | PS7142L-1AA-ND® 315 284 2.42 | — a = : fee ean 
1 | 400 | 200 | 560] 120] 02 | 50 | tchnc | SMT | PS7142L-1B-ND@ 5.25 4.73 4.03 | PS7142L-1BTR-ND 1,000] 2301.00 CED Race = 
2 | 400 | 200 | 375] 12.0 | 2/0.2 | 0.2/2 | 1a+1b]| SMT | PS7142L-1C-NDe 8.88 7.99 681 | — — — Neb Gaihede 
2 | 400 | 200 | 375] 120) 20 | 02 | 2chNO] SMT | PS7142L-2A-ND® 5.85 5.27 4.49 | PS7142L-2ATR-ND® 1,000} 2652.00 : 
1 | 600 | 90 | 560] 50.0] 15 | 02 |1chNnoO| Dip | PS7160-1AA-ND® 4.80 4.32 3.68 |= = = . MOSFET 
2 | 600 | 90 | 375) 500] 1.5 0.2 | 2chNO| Dip | PS7160-2AA-ND® 10.45 9.41 8.02 | — = = . MOSFET 
2] 600 | 90 | 375] 500] 15 | 02 | 2chNO] SMT | PS7160L-2AA-ND® 8.25 7.43 6.33 | — — = : MGEEES 
3 | 60 | 600 | 300) 08 | 20 | 05 | tchNO] SOP | PS7206-1AA-ND@ 4.25 3.83 3.26 | — - — : 
3 | 100 | 400 | 300] 12 | 20 | 1.0 | 1chNO] SOP | PS7214-1AA-ND@ 4.13 3.72 317 | — - - 
3 | 400 | 120 | 300] 300) 20 | 02 | 1chNO] SOP | PS7241-1AA-ND@ 2.42 2.02 1.70 | — — - 
3 | 400 | 120 | 300] 300 | 02 | 20 | 1chNC| SOP | PS7241-1BA-ND} 4.80 4.32 3.68 | — - - 
3] 40 | 100 | 100] 120] 05 | 02 | 1chNO] SOP | PS7200A-1AA-ND@ 5.38 484 4.13 | PS7200A-1AATR-ND® 3,500 | 2756.00/M 
3 | 40 | 250 | 100) 15 | 1.0 | 02 | 1chNO] SOP | PS7200B-1AA-ND® 6.65 5.99 5.10 | PS7200B-1AATR-ND@ 3,500 | 3432.00/M 
3 | 40 | 250 | 100] 16 | 10 | 05 | 1chNO]| SOP | PS7200E-1AA-ND® 8.40 7.56 6.44 | PS7200E-1AATR-ND® 900 | 3907.80 
3 | 40 | 160 | 100) 35 | 05 | 1.0 | 1chNO] SOP | PS7200H-1AA-ND® 7.55 6.80 5.79 | PS7200H-1AATR-ND® 3,500 | 3887.00/M 
3 | 40 | 200 | 100] 20 | 05 | 1.0 | 1chNo]| SOP | PS7200K-1AA-ND@ 7.55 6.80 5.79 | PS7200K-1AATR-ND® 3,500 | 3887.00/M 
3] 40 |] 120 [200] 125] 05 | 1.0 | 1chNo] SOP | PS7200R-1AA-ND® 4.35 3.92 3.34 | PS7200R-1AATR-ND® 3,500 | 2236.00/M 
3 | 80 | 500 | 300) 12 | 05 | 05 | 1chNO]| SOP | PS7205B-1A-ND} 6.55 5.90 5.03 | PS7205B-1ATR-ND@ 3,500 | 3380.00/M 
3 | 400 | 120 | 300] 300) 20 | 02 | 1chNO] SOP | PS7241-1A-F3-ACT-ND® 2.03 1.70 1.44 | PS7241-1A-F3-ATR-ND@ 3,500 | 881.40/M 
2 | 400 | 120 | 180] 30.0 | 1/0.2 | 0.24 |1a+1b] SOP | PS7241-1C-ND® 11.03 9.93 8.46 | PS7241-1CTR-ND® 1,500 | 5707.00/M 
2 | 400 | 120 | 180] 300 | 1.0 | 02 | 2chNO| SOP | PS7241-2AA-ND@ 8.75 7.88 6.71_| PS7241-2AATR-ND@ 1,500 | 3614.00/M 
2] 400 | 120 | 180] 300] 02 | 1.0 | 2chNC] SOP | PS7241-2B-ND® 5.18 4.66 3.97 | PS7241-2BTR-ND® 1,500 | 2665.00/M 
3 | 400 | 120 | 300] 350) 1.0 | 02 | 1chNO] SOP | PS7241E-1A-ND® 2.15 1.79 1.51 | PS7241E-1ATR-ND® 3,500 | 1087.50/M 
1 | 400 | 150 | 560] 10.0] 20 | 02 |1chNO| Dip | PS7341-1A-ND 2.23 2.01 171 | — — — 
1 | 400 | 150 | 560] 30.0] 02 | 15 | 1chNC | Dip | PS7341-1B-A-ND@ 3.93 3.54 3.01 | — = - 
1 | 400 | 120 | 560| 35.0 | 1.0 | 1.0 | 1chNO| Dip | PS7341C-1A-A-ND@ 3.73 3.36 2.86 | — - = 
1 | 400 | 120 | 560] 35.0] 10 | 1.0 | 1chNO] SMT | PS7341CL-1ACT-ND® 2.35 2.12 1.81 | PS7341CL-1ATR-ND® 1,000 1223.30 
1 | 400 | 150 | 560] 30.0] 1.0 | 02 |1chNO| Dip | PS7341L-1A-A-ND® 2.50 2.25 192 | — — = - LED Anode 
1 | 400 | 150 | 560] 30.0] 02 | 15 | 1chNC | SMT | PS7341L-1B-ND@ 3.98 3.58 3.05 | PS7341L-1BTR-ND® 1,000} 1430.00 . LED Cathode 
1 | 600 | 90 | 560] 50.0] 20 | 02 |1chNO| Dip | PS7360-1AA-ND@ 5.25 4.73 4.03 | — — = . MOSFET 
1 | 600 | 90 | 560| 50.0 | 20 | 02 | 1chNO| SMT | PS7360L-1AA-ND@ 5.38 4.84 413 [= = = . MOSFET 
3 | 350 | 120 | 310] 360] 30 | 02 | 1tchno] SOP | PS7431-1A-ND® 3.83 3.45 2.94 | PS7431-1ATR-ND® 1,000 1963.00 
3 | 40 | 100 | 250] 140) 05 | 1.0 | 1chNO |Mini-Flat) PS7801-1ACT-ND® 723 6.96 5.93 | PS7801-1ATR-ND® 3,500 | 4017.00/M 
3 | 40 | 250 | 100] 16 | 05 | 05 | tchNO |Mini-Flat) PS7802-1A-ND® 8.75 7.88 6.71 | PS7802-1ATR-ND® 3,500 | 4186.00/M 
@ RoHS Compliant 
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PC Mount Solid State Relays 


Fig. 2 
Series D2W Series CX - CMX 


Series AO/ASO Series DO/DMO Series SPA 
1.70 


.950 (24.13) .950 (24.13) 800 (20.3) 


Series D2W » Printed Circuit Board Mounting »* Features an epoxy-coated package 
These solid state relays combine small size and for exceptional environmental protection. Pinouts are compatible with OAC type 1/0 
high ratings in a PC-board-mounted SPST-NO modules. 
design. Available with (S30 types) or without Series AO/ASO * SPST-NO miniature SIP solid state relays * Designed for switching highly Series CX - CMX ¢ Ultra High Surge * Printed Circuit Board Mounting * SPST-NO relays 
snubber network (S3 types), Series 3 is an inductive, low current loads such as solenoids. Also suitable for all loads up to 1.5A. R suffix achieve the highest power switching capability in a PC-mounted air-cooled package. 
ideal replacement for power reed relays in are random turn-on versions. Advanced features include exceptional steady state current, plus ultra-high surge ratings. 
microprocessor or computer-based logic level Series DO/DMO « SPST DC bipolar transistor output relays in epoxy-coated packages utilize the New DC output SPST-NO solid state relays use MOSFET output for high switching 
systems. Designed for long, reliable service in popular .10” grid lead spacing. DMO063 is mosfet output rated at 3A/60VDC. capabilities in a PC-mount air-cooled package. Pinouts are compatible with Series 6 and 
demanding industrial environments. OAC type I/O modules. 
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Series CTX - 4 Relay’s in one Sip Package — Triac Output 1 8 

CTX240D30Q offers four independently controlled SSR's MCX and LC SIP SSR Relays Series DPA/SDV/SDI Dip Relays — SCR Output 

in one compact PCB mount package. The CTX exhibits The MCX relays are 1.5A rated SPST-NO relays The series DPA is offered in your choice of voltage or 

exceptional steady-state ratings utilizing highly efficient designed for switching highly inductive loads such current operated versions and are rated at 1A. The series | Series MP 

thermal management for increased cycle life. CTX240D30 as solenoids and motor loads. The LC series is a SDV/SDI's are rated at 1.5A at ambient temperatures of | This series is available in 3A ratings. All MP Series 

is a zero-cross type and the CTX240D3QR is a random compact low cost series designed with a triac for 40°C. Available in either zero-cross or random turn-on | are SPST PC-mount relays that provide greater 

ee on ate OR Bcadiiansien’ 4i<HOK ont purpose Switching applicalons. pon hiss (R) versions and current or voltage operated (controlled) ] packaging density and are compatible with the pin 

3 sections ote 1- 3 an 4 sections oh ‘4 . OBA are tial zera SCR. AeA: lom switching (phase versions. SDV series are voltage controlled and SDI out of Series 6 and OAC output modules. Internal 
21-3, p41 -2. controlled) versions (R suffix). series are current controlled. snubber included for high dv/dt applications (AC). 


| 
a (7.62) 


Input Output cane Digi-Key Price Each Crydom Input Output Psa Digi-Key Price Each Crydom 
Fig.| Circuitry | Voltage Voltage (Arms) |Part No. 1 10 25 =| Part No. Fig.| Circuitry Voltage Voltage (Arms) | Part No. 1 10 25 | Part No. 
Series 3 — DC Input, AC Output — RoHS Compliant SPST-NO | 4~10VDC | 12~280VAC | .025~1.5 |CC1601-ND® 11.14 9.75 8.92 | CX241R 
spst-no | 35-8voc | 20-140vac | 02-3 \cc1132-ND 31.54 27.60 25.24 S312 SPST-NO | 4-13VDC | 48-530VAC | .06~5.0 |CC1120-ND 17.32 15.16 13.86 | CX380D5 
+ | spst-no | s-avoc | 20-140vac) 02-3 |cc1133-ND 30.12 26.36 24.10 |$3012A SPST-NO | 3-10VDC | 0-100VDC | 0-6.0 |CC1124-NDe 37.28 32.62 29.83 |CMX100D6 
SPST-NO | 3.5-8VDC | 40-280VAC | .02~3 |¢C1134-ND 32.78 28.69 26.23 |S3022A 3 | SPST-NO | 3-10VDC | 0-60VDC | 0-10 /CC1125-ND@ 37.28 32.62 29.83 | CMX60D10 
Series AO — DC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant SPST-NO | 4~13VDC | 48~660VAC | .06~5.0 |CC1065-ND® 19.04 16.66 15.24 |CX480D5 
SPST-NO | 15~32VDC | 48~660VAC |} .06~5.0 |CC1066-ND 19.04 16.66 15.24 | CXE480D5 
SPST-NO | 4=1OVDC | 24-280VAG | .02-.0 HAT TAB SH, <8.95,) A024 SPST-NO | 90~140VAC | 12~280VAC | .06~5.0 |CC1332-ND 15.18 13.29 12.15 | CX240A5 
SPST-NO | 4~1OVDC | 24-280VA0 | .02-1.0 eT TRNAS edge CESS) | ROeae SPST-NO | 15~32VDC | 12~280VAC | .06~5.0 |CC1333-ND 15.18 13.29 12.15 | CXE240D5 
9 SPST-NO | 4~10VDC | 12~280VAC | .02~1.5 )CC1050-ND 11.18 9.79 8.95 |ASO241 Drie CIN Heinys in Ona Sig Packave = THad Ouipa = BONS Compliant 
SPST-NO | 4~10VDC | 12~280VAC | .02~1.5 )CC1116-ND 11.18 9.79 8.95 |ASO241R 
spst-no | 4~tovoc | 12~280vAc | .o6~2.0 |cc1336-ND 43.48 11.80 10.79 |AS0242 4 4PST-NO | 4~10VDC | 24~280VAC} .1~6.0 |CC1140-ND 50.04 43.79 40.04 | CTX240D30 
spst-no | 4-10voc | 12~280vac | .o6~2.0 |cc1337-ND 13.48 11.80 10.79 |aso242R 4PST-NO | 4~10VDC | 24~280VAC} .1~6.0 |CC1141-ND 50.04 43.79 40.04 | CTX240D30R 
Series DO/DMO — DC Input, DC Output — Bipolar Type — RoHS Compliant Series MCX Relays — AC Output SIP — RoHS Compliant 
SPsT-NO | 3-9VDC 3-6ovoc | .02-1.0 |cc1060-ND 10.12 886 8.10 /Doo61A SPST-NO | 4~10VDC | 12~280VAC | .025~1.5 |CC1551-ND 12.48 10.92 9.99 | MCX241 
2 | spst-no | 4.7-9voc | 3-covoc | .02-1.0 |cctost-No 1042 8.86 8.10 |Dov61B SPST-NO | 4~10VDC | 12~280VAC | .025~1.5 |CC1552-ND 12.48 10.92 9.99 | MCX241R 
spst-No | 3-10voc | 0-6ovoc 0-3 |¢C1139-ND 1924 16.84 15.40 |pmoo63 F SPST-NO | 3~15VDC | 12~280VAC | .06~5.0 |CC1602-ND 13.58 11.89 10.87 | MCX240D5 
SPST-NO | 3~15VDC | 12~280VAC |} .06~5.0 |CC1603-ND 13.58 11.89 10.87 | MCX240D5R 
Serie RO Benge: Be Ouieun = Nemmaliy Gleked = Hens comelant SPST-NO | 4~15VDC | 48~530VAC |} .06~5.0 |CC1604-ND 17.32 15.16 13.86 | MCX380D5 
2 | SPST-NC | 3-2VDC | 3-GOVDC | .02-1.0 |eeteemNe ADIS.— B68; 810) D0061R 2 SPST-NO | 4~15vDC | 48-530vAC | .06~5.0 |cc1605-ND 17.32 15.16 13.86 |MCX380D5R 
SPST-NC | 1.7~9VDC | 3~60VDC | .02~1.0 |CC1588-ND 10.12 8.86 8.10 |D0061B-B Series LC — AC Output Mini-SIP — Triac Output — RoHS Compliant 
Sorfes: SFA: SIP Relays: SCR Gutput SPST-NO | 4-1ovDC | 12~280VAC | .025~1.5 |cC1586-ND 9.50 8.32 7.60 |LC241 
9 SPST-NO | 10~35mA | 20~140VAC | .025~1.0 /CC1338-ND@ 10.22. 8.95 8.18 |SPA4191 ° SPST-NO | 4-10VDC | 12~280VAC | .025~1.5 |CC1585-ND 9.50 8.32 7.60 |LC241R 
SPST-NO | 10~35mA | 20~280VAC | .025~1.0 )CC1339-ND 11.18 9.79 8.95 |SPA6191 Series DPA/SDV/SDI Dip Relays — SCR Output 
series D2W — DE Input, AC Output — Teac Type: Hols: Compliant SPST-NO | 10-35mA | 20-140vAC | .025~1.0 |c01153-ND 10.74 9.40 8.60 |DPAd111 
SPST-NO | 3-32VDC | 24~280VAC | .06~2.0 |CC1069-ND 10.92 9.56 8.74 |D2W202F SPST-NO | 3.5~10VDC | 20~140VAC | .025~1.0 )CC1154-ND@ 10.74 9.40 8.60 |DPA4119 
3 | SPST-NO | 3~32VDC | 24~280VAC | .06~3.0 |CC1118-ND 11.60 10.15 9.28 |D2W203F SPST-NO | 10~35mA | 20~280VAC | .025~1.0 |CC1155-ND@ 1110 9.72 8.88 |DPA6111 
SPST-NO | 3-32VDC | 24~280VAC | .06-3.5 |CC1062-ND 12.26 10.73 9.81 |D2W203F-11 6 | SPST-NO | 3.5~10VDC | 20~280VAC | .025~1.0 |CC1156-ND 11.10 9.72 8.88 |DPA6119 
Series CX/CMX — DC or AC Input, DC or AC Output SPST-NO | 3.5~10VDC | 12~280VAC | .025~1.5 |CC1157-ND® 11.44 10.01 9.16 | SDV2415 
spst-no | 3-15voc | 12~280vAc | .06~5.0 |cc1063-ND@ 13.58 11.89 10.87 |Cx240D5 SPST-NO | 3.5~10VDC | 12~280VAC | .025~1.5 |CC1158-ND® 11.44 10.01 9.16 )SDV2415R 
SPST-NO | 15-32VDC | 12~280VAC | .06-5.0 |CC1064-ND@ 13.58 11.89 10.87 |CXE240D5 SPST-NO | 10~35mA | 12-280VAC | .025~1.5 |CC1159-ND@ 11.44 10.01 9.16 |§D12415 
SPST-NO | 3~15VDC | 12~280VAC | .06~5.0 )CC1119-ND 13.58 11.89 10.87 |CX240D5R Series MP Relays — DC Input, DC or AC Output — RoHS Compliant 
3 SPST-NO | 3~15VDC | 48~530VAC | .06~5.0 |CC1597-ND® 17.32 15.16 13.86 |CX380D5R SPST-NO | 3~32VDC | 12~140VAC) .02~3 |CC1611-ND 21.06 18.43 16.85 |MP120D3 
SPST-NO | 15~32VDC | 48~660VAC | .06~5.0 |CC1598-ND® 19.04 16.66 15.24 |CX480D5R 7 SPST-NO | 3~32VDC | 24~280VAC) .02~3 |CC1612-ND 21.06 18.43 16.85 | MP240D3 
SPST-NO | 3~15VDC | 48~530VAC | .06~5.0 /CC1599-ND® 17.32 15.16 13.86 |CXE380D5 SPST-NO | 3~32VDC | 3~60VDC 02~3 |CC1613-ND 22.50 19.69 18.00 |MPDCD3 
SPST-NO | 90~140VAC | 48~660VAC | .06~5.0 /CC1596-ND® 15.18 13.29 12.15 |CX240A5R SPST-NC | 3~10VDC | 0~60VDC 0-3 |) CC1589-ND 22.50 19.69 18.00 |MPDCD3-B 
SPST-NO | 4~10VDC | 12~280VAC | .025~1.5 |CC1600-ND® 11.14 9.75 = 8.92 |CX241 @ RoHS Compliant 
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Cr yadorn Solid State Relays and Accessories 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 


PF Series ASPF Series Crydom’s LS family of Relays combine small 
PowerFin™ series delivers the highest ratings of | ASPF SSR incorporates the PowerFin design with an integral | SPST-NO relays achieves 5.8) <> size and high ratings in a 
any single in-line package heat sink on the compact Mini- the highest power parade esluiied tor easy 
(SIP). The integral heat & SIP package. Rated at 3.0AMPS (8.7 switching capability in a Standard rt aush= Dt 
sink design can operate 1.3 up to 45°C, this SPST-NO AC s PC-mounted air-cooled terminals assure quick 
at 25 amps in forced : output SSR is for applications =~ , package. Output consists connection and are arranged 
air, or 10 amps with where precise electrical power : of an SCR AC switch and 0. to provide maximum isolation 
natural convection. R control is essential. Zero voltage is available in zero-cross ( between signal and power 
suffix versions are phase f or random switching (R suffix) and random turn-on 0.30 0.40 circuits. Model S228C is a snubberless design 
controlled output. i versions are offered. (suffix R). (7.6) * (10.2) for applications that require low off-state leakage. 


Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 


Series CMD Series PCV Analog Power Controller Series DSD, DLD Time Delay Relay 


CMD series uses standard Sa The Series PCV Analog Input Power Controllers are 0-100% | These Delay-On time delay relays offer customers to externally 
box terminals for reliable S variable power controllers for 120 or 240VAC loads which vary adjust their delay time by 

long term connections y with an analog input of 2 to selecting the value of the 

external customer supplied va ¢ 


Typical Turn-On Delay 
For Various Timing Resistances 
Time Time 
Resistor| (DSD) (DLD) 


1OVDC. The input and output 


and finger safe screws ip: 


ree < are proportional by integrating Customer 0 (Short)| 0.10 sec. | 1.6 sec. 
eliminates the need for a 3.0 a complete phase fired logic resistor. DSD are short Cieea So 10KN | 0.19 sec. | 3.1 sec. 
separate protective cover. 175 | (762) system and a solid state relay in time delays and DLD are Timing a 100KQ | 0.94 sec. | 15 sec. 
A visual LED indicator (44.5) the same package. Applications | OP” longer time delay durations. Resisten ~ | a70Ka | 4.0sec. | 64sec. 
allows circuit status on the include heaters and lighting, < 1802 2. Timing resistors should be 4.80 ce 1.0MOQ | 8.3sec. | 133 sec. 
relay. CMD series works with existing Crydom SSR heat sinks. | motors and feeders, etc. (45.72) * 1/4 watt or higher. 
Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 
The MCST series of controls is designed to provide adjustable | Models SST120 and SST240 auxiliary function Output RPC series proportional controllers provide a cost effective | Heatsinks with pre-tapped holes 
surge reducing soft-start and soft-stop control for any load | modules gradually apply power to the load when Oo method of controlling power in many different applications such | for SSR packages. 
which would benefit from a gradual application/shut down | energized by the control voltage. Part sold complete fAqB 2A26) as heaters, universal motors or incandescent lamps. A customer 
and provide Crydom SSR switching within one package. | with soft-start module and relay. Input provided potentiometer is all that is required for control. 
Adjustable ramp times. ger 
Control V (+) 4 
Gnd (-) « 
Line 
Moed $= oles 
-10 Relay 
4 Input 3 
o' 0 
Load Load 
Input Output Current | Digi-Key Price Each Crydom Input Output Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Fig.| Circuitry | Voltage Voltage (Arms) | Part No. 1 10 25 | Part No. Fig.) Circuitry | Voltage Voltage (Arms) | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
Series PF, ASPF, MPF - PowerFin™ — RoHS Compliant Series DSD, DLD Time Delay Relay — RoHS Compliant 
SPST-NO | 4~10VDC |24~280VAC| .1~3 |CC1334-ND 13.58 11.89 10.87] ASPF240D3 SPST-NO |3.5 ~ 15VDC | 48 ~ 280VAC | .04 ~ 10 |CC1174-ND 48.48 42.42  38.79)DSD2410 
spst-no | 4~1ovoc |24~280vac| 1-3 |cc1335-ND 13.58 11.89  10.87| ASPF240D3R SPST-NO |3.5 ~ 15VDC | 48 ~ 280VAC | .04 ~ 25 |CC1175-ND 50.02 43.77 40.02|psD2425 
SPST-NO [90 ~ 140VAC| 12 ~ 280VAC | .06 ~ 10 | CC1340-ND 26.84 23.49 21.48) PF240A25 g | SPST-NO 8.5 ~ 1SVDG | 48~ 280VAC | .04~ 50 EE i ee a 
SPST-NO [90 ~ 140VAC| 12 - 280vAc | 0-25 | cc1606-ND 26.84 23.49 21.48) PF240A25R SPST-NO [8.5 ~ 1VDC /48 ~ 2B0VAC | .04~ 10 \GainTaaD ARABS “Heda: - 90:09) DEDZHO 
spst-No | 3~15voc | 12~280vac | .o6 - 10 |cc1341-ND 24.80 2170  19.84|PF240D25 SPST-NO |3.5 ~ 15VDC | 48 ~ 280VAC | .04 ~ 25 | CC1178-ND 50.02 43.77 40.02) DLD2425 
SPST-NO |3.5 ~ 15VDC | 48 ~ 280VAC | .04 ~ 50 | CC1179-ND 52.76 46.17 42.21) DLD2450 
SPST-NO | 3~15VDC | 12~280VAC | 0~25 |CC1607-ND 24.80 21.70 19.84] PF240D25R 
1 MCST Series - Soft-Start Controller — RoHS Compliant 
SPST-NO | 4~15VDC | 48~530VAC | 0~25 |CC1608-ND 27.66 24.21 22.13] PF380D25 
spst-no | 4~15voc |48~s30vac| 0-25 |cc1609-ND 2766 24.21 22.13) PFagop25 SPST-NO | 0~5VDC /48~ 140VAC | .15 ~ 25 |CC1579-ND 83.82 73.35 67.06) MCST1225AS 
spst-no |15 ~32voc 12 ~280vac | o~25 |cciet0-ND 26.84 93.49 21.48 | PFE240A25 SPST-NO | 0~5VDC /48 ~ 140VAC | .15 ~ 50 |CC1580-ND 90.16 78.89 72.13) MCST1250AS 
SPST-NO | 0~5VDC /48 ~ 140VAC | .15 ~ 90 | CC1581-ND 109.28 95.62 87.43) MCST1290AS 
SPST-NO | 15 ~ 32VDC | 12 ~ 280VAC | .06 ~ 10 | CC1342-ND 24.80 21.70 19.84] PFE240D25 7 
SPST-NO | 0~5VDC 180 ~ 280VAC] .15 ~ 25 | CC1582-ND 83.82 73.35 67.06) MCST2425AS 
SPST-NO.) 4~10VDC | 12 280VAC | 0.1~4 (Gi eee a 14:20 12.49: 11.36) MPF240D4 SPST-NO | 0-5VDC [180 ~ 280VAC] .15 ~ 50 |CC1583-ND 90.16 78.89 72.13|MCST2450AS 
SPST-NO | 4~10VDC | 12~280VAC | 0.1~4 | CC1554-ND 14.20 12.43, 11.36/MPF240D4R SPST-NO | 0~5VDC 180 ~ 280VAC| .15 ~ 90 |CC1584-ND 109.28 95.62 87.43| MCST2490AS 
Series LS — RoHS Compliant Series SST - Soft-Start Modules — RoHS Compliant 
SPST-NO |4.0 ~ 10VDC | 24 ~ 280VAC | .15~8 | CC1547-ND 18.32 16.03 14.66)LS240D8 SPST-NO |3.5 ~ 10VDC |) 90 ~ 140VAC | .04 ~ 10 | CC1343-ND 75.84 66.36 60.68 | 10SST240 
2 SPST-NO |4.0 ~ 10VDC | 24 ~ 280VAC | .15~8 | CC1548-ND 18.32 16.03 14.66)LS240D8R 8 | SPST-NO |3.5 ~ 10VDC | 90 ~ 140VAC | .04 ~ 25 | CC1344-ND 76.38 66.84 61.11) 25SST120 
SPST-NO |4.0 ~ 10VDC | 24 ~ 280VAC | .15 ~ 12 | CC1549-ND 20.36 17.82  16.29)LS240D12 SPST-NO |3.5 ~ 10VDC | 90 ~ 140VAC | .04 ~ 50 | CC1345-ND 79.76 69.79 63.81) 40SST120 
SPST-NO |4.0 ~ 10VDC | 24 ~ 280VAC | .15 ~ 12 | CC1550-ND 20.36 17.82  16.29)LS240D12R ler 
ai 
Series 2 — DC Input, AC Output — RoHS Compliant Resistor Output Current | Digi-Key Price Each Crydom 
sPsT-no | 3.5 ~ evoc | 20~ 140vac | 02-8 |cC1129-ND 3718 32.54 29.75|$218 SOS ell a ND) a Cs) arn j if BOM IRETNDS 
Series RPC - Potentiometer Power Control 
3) SPST-NO.| 3.5 -BVDC. | 40~ 2B0VAG | 02-8: TEMS) Sin “Seer alee pacer 0-100% | 150K(iW) | 90~130VAC | 15 |CC1346-ND® 71.78 62.81  57.43)RPC1215 
SPST-NO | 3.5 ~ 8VDC | 40~280VAC | .02~8 | CC1131-ND 39.14 34.25 31.32/$228C 0~100% | 150K(1W) | 90-130vac | 25  |cc1347-ND 9286 81.26 ~—-74.29/RPC1225 
Series CMD — Cage Terminals — RoHS Compliant g | ~100% | 150K (1W) | 90~130VAG ] 40 |CC1348-ND@ 126.66 110.83 101.33/RPC1240 
0~ 100% 1M (1/2W) 200 ~ 240VAC 15 CC1349-ND@ 78.42 68.62 62.74|RPC2415 
SPST-NO | 3~ 32VDC | 24~280VAC | 0~25 |CC1619-ND 44.28 38.75 35.43 CMD2425 0 ~ 100% 1M (1/2) 200 ~ 240VAC 25 0C1350-ND 97.16 85.02 77.73) RPC2425 
SPST-NO | 3~ 32VDC | 24~280VAC | 0~50 |CC1620-ND 51.10 44.72  40.88}CMD2450 0~ 100% 1M (1/2W) 200 ~ 240VAC 40  |CC1351-ND 135.12 118.23 108.10] RPC2440 
SPST-NO | 3~ 32VDC | 24~280VAC | 0~75 |CC1621-ND 79.46 69.53 63.57] CMD2475 Solid State Relay Accessories — RoHS Compliant 
SPST-NO | 3~32VDC |24~280vAC | 0~90 | CC1622-ND 87.10 76.22  69.68}CMD2490 Heatsink for Relays up to 10A (3.3 x 2.06”) (8.38 x 5.23cm)|CC1113-ND 10.64 9.31 8.52)HS-1 
4 Heatsink for Relays up to 25A (3.3 x 4.1”) (8.38 x 10.41¢m)|CC1207-ND 15.60 13.65 12.48|HS-2 
‘ . . . 40 3x4, : F : : E 
SPST-NO | 8~92VDG [24~280VAG | 0~25 [EBIB2SNY oem eS otal OM ARED Heatsink for Relays up to 75A (5.5 x 4.8”) (13.97 x 12.19cm) |CC1208-ND 15.60 13.65 12.48] HE-54 
SPST-NO | 3~ 32VDC | 48~530VAC | 0~50 | CC1624-ND 60.66 53.08 48.53] CMD4850 Heatsink for Relays up to 90A (6.0 x 6.0”) (15.24 x 15.24cm) |CC1114-ND 109.00 95.38 87.20|HE-90 
SPST-NO | 3~32VDC |48~530VAC | 0~75 |CC1625-ND 93.40 81.73 74.72] CMD4875 Replacement Hardware Kit (8 Pieces Total) CC1646-ND 36 32 -29/420440 
spst-no | 3~32voc | 48~s3ovac | 0-30 |cct626-nD 94.70 82.87 75.76 | CMD4890 Hrotweiive Gover tor seties ASA een ans Mm el cee 
Protective Cover for 53TP Series Relays 0C1171-ND 5.54 4.85 4.44] KS-300 
Series PCV Analog Power Controller — RoHS Compliant — |EMI Filters for 1 Phase Relay to Reduce Gen. Noise 0C1172-ND 11.76 10.29 9.41] 1F25 
0~ 100% | 2~10VvDC |100 ~ 240vaAc] 15 ~ 15 |CC1161-ND 95.58 83.64 76.47 10PCV2415 EMI Filters for 3 Phase Relay to Reduce Gen. Noise 6C01173-ND 26.62 23.30 21.30|3F20 
5 | 0~100% | 2~10VDC /100 ~ 240VAC| .15 ~ 25 | CC1162-ND 105.84 92.61 84.68] 10PCV2425 hermal Pail Triple Phase celete Ne eae 247 eb IED 
Pee ene ~ 2% . ‘ : : Thermal Pad Single Phase CC1644-ND 90 79 .72|TPO1 
0~ 100% | 2~10VDC 100 ~ 240VAC| .15 ~ 40 | CC1163-ND 124.96 109.34 99.97} 10PCV2440 oR - 
OHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 2157 


crydorm Solid State Relays and Industrial Controllers 


Series 1, HD, HA: * These SPST-NO relays deliver proven reliability in the most demanding applications. Series H12: * High voltage relays use IC driven circuits for switching loads up to 660 VAC with 1200 

Output consists of an SCR AC switch, available in either zero voltage turn-on or random turn-on, phase Volts blocking standard. 

controlled models. (-10 versions are phase controlled. Crydom part numbers ending in “B” are normally Series 1-DC: « Low On-State Resistance  Paralleling Capability for Higher Currents * DC output 

closed versions.) relays feature MOSFET technology for low on-state resistance, assuring easy paralleling and switching 
capabilities to 40 amps at 100 VDC. 


1.80 Series T: * Industry Standard Package »* Snubbers are included for high DV/DT applications and Series CS: * Low Leakage * SCR AC switch output models feature low off-state leakage (snubberless), 


(45.72) 7 inductive loads, together with zero-voltage switching to reduce inrush currents and electrical noise. Zero-voltage switching and have a broadened operating range at both 120V/240VAC line voltages. 


Fig. 3 
Dual Relay Quad Relay 


Series EZ: « Low Leakage » Quick Connect Terminals ¢ SCR Output * AC or DC Control »* LED Status Indicator Three-phase 
* Offers a low profile package with the convenience of Two (Dual) or four (Quad) totally independent AC output relays come in a single standard | solid state relays switch up to 530 Vrms directly to loads such as 
quick connect terminals * 4000 Vrms opto-isolation and panel-mount package. Utilizing an AC switch output with internal snubber, relays provide | motors, transformers, heating elements, etc. Models are available with 
low off-state leakage are standard. greater protection against false triggering. (-10 versions are phase controlled) either AC or DC input (coil). For heatsink use part number CC1114-ND. 
Load Load 
Input Output Current | Digi-Key Price Each Crydom Input Output Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Fig.) Circuitry Voltage Voltage (Arms) | Part No. 1 10 25 =| Part No. Fig.) Circuitry Voltage Voltage (Arms) | Part No. Al 10 25 |Part No. 
Series 1 — DC Input, AC Output — SCR Type 1 SPST-NO | 4~32VDC | 48~530VAC | .04~50 | CC1105-ND 51.34 44.93 41.08 }H12D4850 
SPST-NO | 3~32VDC | 24~140VAC | .04~2.5 | CC1000-ND@ 25.32 22.16 20.26 |D1202 SPST-NO | 4~32VDC | 48~530VAC | .04~90 | CC1106-ND 65.86 57.63 52.69 |H12D4890 
SPST-NO | 3~32VDC | 24~140VAC | .04~10 | CC1001-ND® 37.42 32.75 29.94 |D1210 Series H12 — AC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 
SPST-NO | 3~32VDC | 24-140VAC | .04~25 | CC1002-ND@ 37.96 33.22 30.37 ]D1225 1 | SPST-NO [90-140VAC] 48-660VAC | .04~-50 | CC1034-ND 57.90 50.67 46.32 [H12CA4850 
SPST-NO | 3~32VDC | 24-140VAC | .04~40 | CC1003-ND@ 41.34 36.18 33.08 |D1240 SPST-NO |90-140VAC | 48~660VAC | .04~90 | CC1035-ND 88.70 77.62 70.96 |H12CA4890 
sao tan |iao| oes So A 280 1 uc Series T— DC nut, A Oulput — Tie Type RoHS Compliant 
. ~ Tae f ‘ ‘ SPST-NO | 3~32VDC | 24~140VAC | .05~10 | CC1026-ND 37.40 32.73 29.92 |TD1210 
SPST-NO | 3~32VDC | 48~280VAC | .04~25 | CC1006-ND® 38.72 33.88 30.98 )D2425 
SPST-NO | 3~32VDC | 24~140VAC | .05~25 | CC1027-ND 37.96 33.22 30.37 |TD1225 
SPST-NO | 3~32VDC | 48~280VAC | .04~40 | CC1071-ND® 43.82 38.35 35.06 )D2440 | 
4 7 SPST-NO | 3~32VDC | 48~280VAC | .05~10 | CC1028-ND 38.34 33.55 30.68 |TD2410 
SPST-NO | 3~32VDC | 48~280VAC | .04~50 | CC1007-ND® 45.22 39.57 36.18 )D2450 SpsT-No | 3-32Vbc | 48-280vAc | .05~25 | CC1029-ND 3872 33.88 30.98 \TD2425 
SPST-NO | 3~32VDC | 48~280VAC | .04~75 | CC1008-ND® 72.26 63.23 57.81 |D2475 = 7 — = : - — 
SPST-NO | 3-32VDC | 48-280VAC | .04-90 |CC1067-NDe 79.56 69.62 63.65 [D2490 Series T — AC Input, AC Output — Triac Type — RoHS Compliant 
SPST-NO | 3~32VDC | 48~280VAC | .04~110 | CC1142-ND® 77.92 68.18 62.34 |D24110 SPST-NO | 90~280VAC | 24~140VAC | .05~10 | CC1107-ND 38.62 33.80 30.90 )TA1210 
SPST-NO | 3~32VDC | 48~280VAC | .04~125 | CC1143-ND® 91.52 80.08 73.22 |D24125 1 SPST-NO | 90~280VAC | 24~140VAC | .05~25 | CC1030-ND 39.36 34.44 31.49 )TA1225 
SPST-NO | 3~32VDC | 80~530VAC | .04~25 | CC1072-ND® 49.40 43.23 39.52 )D4825 SPST-NO | 90~280VAC | 48~280VAC | .05~10 | CC1108-ND 40.56 35.49 32.45 |TA2410 
SPST-NO | 3~32VDC | 80~530VAC | .04~40 | CC1073-ND® 54.84 47.99 43.88 |D4840 SPST-NO | 90~280VAC | 48~280VAC | .05~25 | CC1031-ND 41.34 36.18 33.08 |TA2425 
1 | SPST-NO | 3~32VDC | 80~530VAC | .04~50 | CC1074-ND® 54.84 47.99 43.88 |D4850 Series DC60 — DC or AC Input, DC Output — Bipolar Type — RoHS Compliant 
SPST-NO | 3~32VDC | 80~530VAC | .04~75 | CC1075-ND 87.60 76.65 70.08 |D4875 SPST-NO | 3-32VDC | 3-60VDC 02-3 |CC1126-ND 16.64 14.56 13.32 |DC60S3 
SPST-NO | 3~32VDC | 80~530VAC | .04~90 | CC1076-ND® 88.90 77.79 71.12 |D4890 SPST-NO | 3~32VDC | 3-60VDC 02-5 |CC1127-ND 26.10 22.84 20.88 |DC60S5 
SPST-NC | 3~32VDC | 48~280VAC | .04~10 | CC1088-ND@ 38.34 33.55 30.68 |D2410B SPST-NO | 3-32VDC | 3~60VDC 02-7 | C1128-ND 32.60 28.53 26.08 |DC60S7 
SPST-NC | 3~32VDC | 48~280VAC | .04~25 | CC1089-ND® 38.72 33.88 30.98 |D2425B 1 SPST-NO |90~280VAC| 3~60VDC 02-3 | CC1150-ND 19.24 16.84 15.40 IDC60SA3 
SPST-NC | 3~32VDC | 48~280VAC | .04~40 | CC1090-ND® 43.82 38.35 35.06 |D2440B SPST-NO |90~280VAC| 3~60VDC 02~5 | CC1151-ND 28.72 25.13 22.98 |DC60SA5 
SPST-NO | 3.5~26VDC | 24~140VAC | .04~10 | CC1077-ND® 37.42 32.75 29.94 |D1210-10 SPST-NO |90~280VAC| 3~60VDC 02-7 | CC1152-ND 35.22 30.82 28.18 |DC60SA7 
SPST-NO | 3.5~26VDC | 24~140VAC | .04~40 | CC1078-ND® 41.34 36.18 33.08 |D1240-10 7 
Si DC60 — DC or AC I t, DC Output — N lly Ch d T; - 
SPST-NO | 3.5~26VDC | 48~280VAC | .04~10 | CC1079-ND® 38.34 33.55 30.68 |D2410-10 ones or input, E pBaten pole lormally Closed Type 
SPST-NO | 3.5~26VDC | 48~280VAC | .04~25 | CC1080-ND® 38.72 33.88 30.98 |D2425-10 
SPST-NO | 3.5-26VDC | 48-280VAC | .04-40 |CC1081-ND 43.82 38.35 35.06 |D2440-10 ores Se ee fae poeta oe ue ae pees 
SPST-NO | 3.5~26VDC | 48~280VAC | .04~50 | CC1082-ND® 45.22 39.57 36.18 |D2450-10 spst-nc | 35-32voc | 3-60VDC ‘02-7 €C1592-ND 32.60 98.53 26.08 DC60S7-B 
SPST-NO | 3.5~26VDC | 48~280VAC | .04~90 | CC1083-ND® 79.56 69.62 63.65 |D2490-10 il SPST-NC |90-280vac| 3-60VDC ‘02-3 | CC1593-ND 19.24 16.84 15.40 |DC6OSA3-B 
SPST-NO | 3.5~26VDC | 80~530VAC | .04~40 | CC1085-ND® 54.84 47.99 43.88 |D4840-10 SPST-NC |90-280vAc| 3-60VDC ‘02-5 €C1594-ND 98.72 25.13 29.98 DC60SA5-B 
SPST-NO | 3.5~26VDC | 80~530VAC | .04~75 | CC1086-ND® 87.60 76.65 70.08 |D4875-10 SPST-NC |90~280vAc| 3-60VDC ‘02-7 CC1595-ND 35.22 30.82 28.18 DC60SA7-B 
SPST-NO | 3.5~26VDC | 80~530VAC | .04~90 | CC1087-ND 88.90 77.79 71.12 |D4890-10 Soiles 1 DC — DC Input De Output’ MOSFET T. - Rous Calis lant 
Series ta ae dant AG Odin ae en Yee = mete comelene SHSTNG |ES-S0V0C | O-A0HDC | 0-7 [OOIRGEND Tae AAAs A451 [DIDOT 
SPST-NO | 90~280VAC | 24~140VAC | .04~25 |CC1011-ND 39.36 34.44 31.49 |A1225 SPST-NO | 3.5-32VDC | 0-100VDC 0-12 |¢C1037-ND 61.18 53.54 48.95 |piD12 
SPST-NO | 90~280VAC | 24~140VAC | .04~40 | CC1012-ND 43.54 38.10 34.84 |A1240 SPST-NO | 3.5-32VDC | 0-100VDC 0-20 |CC1038-ND 67.06 58.68 53.65 |D1D20 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~280VAC | .04~10 | CC1013-ND 40.56 35.49 32.45 |A2410 SPST-NO | 3.5~32VDC| 0-100VDC 0-40 |CC1039-ND 83.30 72.89 66.64 |D1D40 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~280VAC | .04~25 | CC1014-ND 41.34 36.18 33.08 |A2425 SPST-NO | 3.5-32VDC| 0-200VDC 0-7 |CC1040-ND 63.94 55.95 51.16 |D2D07 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~280VAC | .04~50 | CC1015-ND 46.80 40.95 37.44 |A2450 1 [SPST-No 13.5-32VDc | 0-200vDC 0-12 |CC1041-ND 73.70 64.49 58.96 [D2D12 
1 SPST-NO | 18~36VAC | 48~280VAC | .04~50 | CC1068-ND 46.80 40.95 37.44 )A2450-E SPST-NO | 3.5~32VDC | 0-400VDC 0-7 |CC1042-ND 75.12 65.73 60.10 |D4D07 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~280VAC | .04~75 | CC1016-ND 75.38 65.96 60.31 |A2475 SPST-NO | 3.5~32VDC | 0~400VDC 0-12 |CC1109-ND 101.22 88.57 80.98 |D4D12 
SPST-NO | 90-280VAC | 48-280VAC | .04~110 | CC1144-ND 91.06 79.68 72.85 )A24110 SPST-NO | 3.5-32VDC | 0-60VDC .005~100 | CC1520-ND 148.12 129.61 118.50 |DO6D100 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~280VAC | .04~125 | CC1145-ND 95.02 83.15 76.02 |A24125 SPST-NO | 3.5-~32VDC| 0~6oVDC | .005~60 | CC1521-ND 93.36 81.69 74.69 |DOGD60 
SPST-NO_| 90~280VAC | 80~530VAC | .04~25 | CC1092-ND 53.58 46.89 42.87 |A4825 SPST-NO | 3.5~32VDC | 0-G60VDC | .005~80 | CC1522-ND 117.50 102.82 94.00 |D06D80 
SPST-NO | 90-280VAC| 80-530VAC | .04-40 |CC1093-ND 59.88 52.40 47.91 |A4840 Series CS — DC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 
SPST-NO | 90~280VAC | 80~530VAC | .04~50 | CC1094-ND 59.88 52.40 47.91 |A4850 SPST-NO 13.5-15vD0] 24-280vAc]) 1-10 ]cC1043-ND 31.56 2762 25.25 |CSbo410 
Series HD :— DC Input, AC Output — SCA Tyne —holtS Compliant SPST-NO | 3.5-15VDC | 24-280VAC | 1-25 | CC1044-ND 38.66 33.83 30.93 |CSD2425 
SPST-NO | 3~32VDC | 80-530VAC | .04~12 | CC1017-ND 47.82 41.85 38.26 |HD4812 1 | SPST-NO | 3.5-15VDC | 24~280VAC | .1~50 /CC1045-ND 45.44 39.76 36.36 |CSD2450 
SPST-NO | 3~32VDC | 80-530VAC | .04~25 | CC1018-ND 50.64 44.31 40.52 |HD4825 SPST-NO | 15~32VDC | 24~280VAC | 1-10 |CC1110-ND 31.56 27.62 25.25 |CSE2410 
SPST-NO | 3-32VDC | 80-530VAC | .04-50 | CC1019-ND 56.20 49.18 44.96 | HD4850 SPST-NO | 15~32VDC | 24~280VAC | 1-25 | CC1111-ND 38.66 33.83 30.93 |CSE2425 
Spa «= BEE Series EZ — DC input, AC Output ~ SCR Type — RoHS Compliant 
5 ; z 5 SPST-NO | 4~15VDC | 24~280VAC | .06~12 | CC1047-ND 20.52 17.96 16.42 |EZ240D12 
1 | SPST-NO | 3~32VDC | 80~530VAC | .04~90 | CC1021-ND 91.12 79.73 72.90 )HD4890 2 spst-no | 4-15voc | 24-280vac | 06-18 |ccto48-ND 2638 2309 2141 |Ez240D18 
SPST-NO | 3~32VDC | 80~530VAC | .04~110 | CC1146-ND 98.88 86.52 79.11 |HD48110 . ak ~ a a : 2 - 
SPST-NO | 3~32VDC | 80~530VAC | .04~125 | CC1147-ND 104.72 91.63 83.78 )HD48125 Dual — DC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 
SPST-NO | 3~32VDC | 48~660VAC ) .04~50 | CC1098-ND 57.60 50.40 46.08 | HD6050 SPST-NO | 4~15VDC | 24~280VAC | .05~25 | CC1121-ND 69.68 60.97 55.75 |D2425D 
SPST-NO | 3~32VDC | 48-660VAC | .04~90 | CC1099-ND 93.32 81.66 74.66 | HD6090 SPST-NO | 4~15VDC | 24~280VAC | .05~40 |CC1122-ND 78.88 69.02 63.11 |D2440D 
SPST-NO | 3~32VDC | 48~660VAC | .04~125 | CC1100-ND 106.26 92.98 85.01 |HD60125 SPST-NO | 4~15VDC | 24~280VAC | .05~25 | CC1614-ND 69.68 60.97 55.75 |D2425D-10 
Series HA — AC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 3 | SPST-NO | 4~15VDC | 24~280VAC | .05~40 | CC1615-ND 78.88 69.02 63.11 |D2440D-10 
SPST-NO | 90~280VAC] 80~530VAC | .04~25 ]CC1022-ND 54.92 48.06 43.94 |HA4825 SPST-NO | 4~15VDC | 48~530VAC | .04~25 | CC1616-ND 88.84 77.74 71.08 |H12D4825D 
SPST-NO | 90~280VAC | 80~530VAC | .04~50 | CC1023-ND 61.40 53.73 49.12 |HA4850 SPST-NO | 4~15VDC | 48~530VAC | .04~40 | CC1617-ND 95.70 83.74 76.56 }H12D4840D 
SPST-NO | 90~280VAC | 80~530VAC | .04~75 | CC1024-ND 91.42 80.00 73.14 |HA4875 SPST-NO | 4~15VDC | 48~530VAC | .04~40 | CC1618-ND 95.70 83.74 76.56 |H12D4840D-10 
SPST-NO | 90-280VAC| 80~-530VAC | .04~90 |CC1025-ND 95.38 83.46 76.31 |HA4890 Quad — DC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 
1 | SPST-NO | 90~280VAC | 80~530VAC | .04~110 | CC1148-ND 103.82 90.85 83.06 |HA48110 
SPST-NO 190-280VAC| 48-660vAC | 04-25 1cC1107-ND 56.40 49.36 45 12 [HAGO25 3 =SPS INO 4~15VDC | 24~280VAC | .05~20 | CC1123-ND M544 OKO 92.36 Ee 
SPST-NO | 90~280VAC | 48-G60VAC | .04~50 | CC1102-ND 64.46 56.41 51.57 |HA605O Series 53TP — DC or AC Input — SCR Type (for 3 Phase applications) — RoHS Compliant 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~660VAC | .04~90 | CC1103-ND 97.04 84.91 77.64 |HA6OSO 3PHASE | 3-32VDC | 48-530VAC | .05-25 ]CC1135-ND 155.20 135.80 124.16 |D53TP25D 
SPST-NO | 90~280VAC | 48~660VAC | .04~125 | CC1104-ND 108.44 94.89 86.76 | HAG0125 4 3 PHASE | 3~32VDC | 48~530VAC | .05~50 | CC1136-ND 169.84 148.61 135.88 |D53TP50D 
Series H12 — DC Input, AC Output — SCR Type — RoHS Compliant 3 PHASE |90~280VAC |) 48~530VAC | .05~25 | CC1137-ND 161.88 141.65 129.51 |A53TP25D 
| | SPST-NO ] 4-32V00 | 48-B60VAG | .04-60 [CCTOS2-ND 5362 46.92 42.90 |Hi2wo4a50 3 PHASE |90~280VAC | 48~530VAC | .05~50 | CC1138-ND 176.50 154.44 141.20 |AS3PTSOD 
SPST-NO | 4-32VDC | 48-660VAC | .04-90 | CC1033-ND 69.80 61.08 55.84 |H12WD4890_| pots Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2158 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


crydormnr \/0 Modules 


4.70 AS »A40 (10.16) Series IAC, IDC, OAC, ODC Series 6 


————— * Opto-Isolated * Solid state I/O switching modules deliver an Series 6 buffered output modules contain additional internal 
Standard “4 ; q electrically clean, photo-isolated, noise free “output” interface amplification to reduce drive requirements to a level suitable 
1.25 ie F from logic level control systems to external loads such as for the Mos devices used in many microprocessor systems. 

(81.75) motors, valves, solenoids, etc. DMP versions are epoxy Models are available with either inverting or no-inverting 


vu 7 ot conformal coated for fast heat transfer. inputs, for 5 and 15 volt logic. 


Turn | Turn Turn | Turn 
Input Input | Output Output On Off | Digi-Key Price Each Crydom Input Input | Output Output On Off | Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage 1 (mA)| Current Voltage Time | Time | PartNo. 1 10 25 | Part No. Voltage |I(mA)) Current Voltage Time | Time |Part No. ql 10 25 | Part No. 
I/O Modules — 5VDC System Voltage Series 6 — AC & DC Buffered Modules 
90~140VAC) 7 |.1~100mA .4~30VDC | 20ms | 20ms |CC1200-ND 12.82 11.22 10.26] IAC-5 0~.8VDC |100pA) .02~3.5A 24 ~ 280VAC].5 cycle |.5 cycle |CC1242-ND 26.84 23.49 21.48) 6412 
180~280VAC! 5 |.1~100mA .4~30VDC | 20ms | 20ms |CC1201-ND 13.10 11.47 10.48] IAC-5A 2.4~6VDC |250pA| .02~3.5A 12~140VAC}.5 cycle}.5 cycle |CC1243-ND 25.44 22.26 20.36/6421 
10~36VDC | 8 |.1~100mA .4~30VDC | 5ms | 5ms |CC1202-ND 12.82 11.22 10.26) IDC-5 Mounting Board for 4-pos. Std. 1/0 (Neg. Logic) Modules Screw Term. |CC1206-ND 43.84 38.36 35.08) PB-4 
3 ~ 6VDC 19 | 02~3A  12~140VAC].5 cycle |.5 cycle |CC1203-ND 12.82 11.22 10.26] OAC-5 Mnt. Brd. for 4-pos. Std. I/O Modules (Neg. or Pos. Logic) Screw Term. |CC1218-ND 43.84 38.36 35.08) PB-4R 
3 ~ 6VDC 19 | 02~3A 24 ~ 280VAC].5 cycle |.5 cycle |CC1204-ND 13.24 11.59 10.60] OAC-5A Mounting Board for 8-pos. Std. 1/0 Modules (Card Edge Conn.) CC1219-ND 70.20 61.43 56.16] PB-8 
3 ~ 6VDC 14 | 02~3A  5~60VDC | .3ms | .3ms |CC1205-ND 12.82 11.22 10.26) ODC-5 Mounting Board for 16-pos. Std. 1/0 Modules (Screw Term.) CC1220-ND 132.98 116.36 106.39] PB-16T 
3~6VDC 3 02-3A 5~60voc | 5ms | 5ms |CC1237-ND 15.56 13.62 12.45|DMP6301A Mounting Board for 16-pos. Std. I/O Modules (Card Edge Conn.) CC1221-ND 155.36 135.94 124.29) PB-16A 
3 ~ 6VDC 4 02~3A 24 ~ 280VAC].5 cycle |.5 cycle |CC1238-ND 16.64 14.56 13.32] DMP6402A Mini I/O Module — 5VDC System Voltage 
1/0 Modules — 15VDC System Voltage 90~140VAC| 7 |.1~100MA .4~30VDC | 20ms | 20ms |CC1222-ND 12.82 11.22 10.26) MIAC-5 


10 ~ 36VDC 8 |.1~100mA .4~30VDC | 5ms | Sms |CC1223-ND 12.82 11.22 10.26] MIDC-5 
3 ~ 6VDC 19 | .02~3A  12~140VAC}.5 cycle |.5 cycle |CC1224-ND 12.82 11.22 10.26) MOAC-5 
3 ~6VDC 19 | .02~3A  24~ 280VAC|.5 cycle|.5 cycle }CC1225-ND 13.24 11.59 10.60) MOAC-5A 
3 ~ 6VDC 14 02 ~ 3A 5~60VDC | .3ms | .3ms |CC1226-ND 12.82 11.22 10.26) MODC-5 


90~140VAC | 7 |.1~100mA .4~30VDC | 20ms | 20ms /CC1210-ND 15.06 13.18 12.05) 1IAC-15 
9 ~ 18VDC 20 | .02~3A 12~140VAC].5 cycle |.5 cycle }CC1212-ND 15.96 13.97 12.77|OAC-15 
9 ~ 18VDC 14 7 .02~3A 5~60VDC | .3ms | .3ms /CC1213-ND 17.62 15.42 14.10) ODC-15 


I/O Modules — 24VDC System Voltage =; 
Mini I/O Module — 24VDC System Voltage 


90~140VAC | 7 |.1~100mA 4~30VDC | 20ms | 20ms /CC1214-ND 15.06 13.18 12.05) IAC-24 
10 ~ 36VDC 8 |.1~100mA 4~30VDC | 5ms | 5ms |CC1215-ND 15.06 13.18 12.05] |IDC-24 
18~28VDC | 10 | 02~3A 12~140VAC|.5 cycle |.5 cycle |CC1216-ND 15.50 13.57 12.40| OAC-24 
18~28VDC | 10 | 02~3A 5~60VDC | .3ms | .3ms /CC1217-ND 17.62 15.42 14.10] ODC-24 


10 ~ 36VDC 8 |.1~100mA .4~30VDC | Sms | 5ms |CC1227-ND 15.06 13.18 12.05] MIDC-24 
18 ~28VDC | 15 02~3A  12~ 140VAC}.5 cycle |.5 cycle |CC1228-ND 15.50 13.57 12.40) MOAC-24 
18~28VDC | 10 | .02~3A 5~60VDC | .3ms | .3ms |CC1229-ND 17.62 15.42 14.10) MODC-24 


Mounting Board for 4-pos. Mini I/O Modules (Screw Term.) CC1230-ND 49.54 43.35 39.64] MS-4 
Series 6 — AC & DC Buffered Modules Mounting Board for 8-pos. Mini I/O Modules (Card Edge Conn.) CC1231-ND 96.74 84.65 77.40/MS-8H 
Q~.8VDC |100HA} .02~3A 3~60VDC | 100uS | 100uS }CC1239-ND 26.12 22.86 20.90]/6311 Mounting Board for 16-pos. Mini I/O Modules (Card Edge Conn.) CC1232-ND 176.88 154.77 141.51] MS-16H 
24~6VDC |250pA] .02~3.5A  3~60VDC | 100uS | 100uS |CC1240-ND 25.44 22.26 20.36/6321 Mounting Board for 24-pos. Mini I/O Modules (Card Edge Conn.) CC1233-ND 299.20 261.80 239.36 | MS-24H 


Solid State Relays 
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Crydom's G2 series of SSR’s feature extremely low RDSon, low leakage and long lifetimes. Crydom’s its many performance features. These features include high 1/O isolation (though leakage current is 
SSR's typically comprise an optical coupler, the output of which either drives the line directly or is a problem), long life (measured in millions of cycles), low acoustic noise, no contact bounce/arcing, 
used to switch a high-power device, such as a silicon-controlled rectifier (SCR) or thyristor. Whatever mechanical ruggedness, and low drive-current requirements. They are available in tube packaging for 
the drive component, it’s the optical-isolation and no-moving-part aspects of the device that grant small quantities and prototype work. Tape and reel packaging for automated insertion equipment. 


Cut Tape 
Input Input Switch Switch Digi-Key Price Each Crydom Digi-Key Tape and Reel Crydom 
Fig. | Contact | Voltage I (mA) Voltage I (mA) Package Part No. ul 10 25 Part No. Part No. Qty. Pricing Part No. 
G2 Series Solid State Mosfet 
1 | SPST-NC 1.4V 10 ~ 30 350V 330 6-SOP CC1311CT-ND 3.03 2.75 2.20 G2-1B01-ST | CC1311TR-ND | 2,000 | 1502.55/M | G2-1B01-SR 
G2 Series Multi-output Solid State 
DPST-NO 1.4V 15 ~ 40 15V 150 8-Dip CC1314-ND* 6.19 5.63 4.50 G2-2A03-TT | — = =) = 
DPST-NO 1.4V 15 ~ 40 15V 150 8-SOP CC1315-ND* 6.19 5.63 4.50 G2-2A03-ST | — _ =) = 
DPST-O/C 1.4V 10 ~ 30 400V 110 8-Dip CC1316-ND* 5.23 4.75 3.80 G2-AB01-TT | — _— = = 
DPST-O/C 1.4V 10 ~ 30 250V 150 8-SOP CC1319CT-ND 5.23 4.75 3.80 G2-AB02-ST | CC1319TR-ND | 2,000 | 2605.50/M | G2-AB02-SR 
2 DPST-NO 1.4V 10 ~ 30 400V 110 8-SOP CC1321CT-ND 4.95 4.50 3.60 G2-DA01-ST | — _ =) = 
DPST-NO 1.4V 10 ~ 30 250V 125 8-SOP CC1327CT-ND 4.95 4.50 3.60 G2-DA06-ST | CC1327TR-ND | 2,000 | 2470.50/M | G2-DA06-SR 
DPST-NC 1.4V 10 ~ 30 350V 120 8-Dip CC1328-ND* 5.36 4.88 3.90 G2-DB01-TT | — _— = | 
DPST-NC 1.4V 10 ~ 30 350V 120 8-SOP CC1329CT-ND 5.36 4.88 3.90 G2-DB01-ST | CC1329TR-ND | 2,000 | 2673.00/M | G2-DB01-SR 
DPST-NC 1.4V 10 ~ 30 250V 140 8-Dip CC1330-ND* 5.36 4.88 3.90 G2-DB02-TT | — = = ls, 
DPST-NC 1.4V 10 ~ 30 250V 140 8-SOP CC1331CT-ND 5.36 4.88 3.90 G2-DB02-ST | CC1331TR-ND | 2,000 | 2673.00/M | G2-DB02-SR 
* Tube 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 2159 


crydom 
CKR Series DIN Rail with Integrated Heatsink 


The Series CKR Solid State Relays utilize Crydom’s proprietary thermal management technology providing a compact and efficient design. Built-in DIN Rail attachment, 
easy-to-use box clamp type terminals and integral heat sinking complete the package. This compact new design offers up to 30Arms in ambient temperatures of 25°C. 


Output Output Output Output 
Input Operate | Release} Voltage | Current | Digi-Key Price Each Crydom Input Operate | Release) Voltage | Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage | Voltage | Voltage) (VAC) (Arms) | Part No. 1 10 25 | Part No. Voltage | Voltage | Voltage (VAC) (Arms) | Part No. 1 10 25 | Part No. 
Zero Cross Versions Phase Controlled Versions 
4.5 ~ 32VDC | 4.5VDC | 1.0VDC} 24~280 | .15~10 | CC1517-ND 46.26 40.48 37.01 | CKRD2410 4.5 ~ 32VDC | 4.5VDC | 1.0VDC | 24~280 | .15~10 | CC1528-ND 46.26 40.48 37.01 | CKRD2410-10 
4.5 ~ 32VDC | 4.5VDC | 1.0VDC} 24~280 | .15~20 | CC1518-ND 49.50 43.32 39.60 | CKRD2420 4.5 ~ 32VDC | 4.5VDC | 1.0VDC| 24~280 | .15~20 | CC1529-ND 4950 43.32 39.60 | CKRD2420-10 
4.5 ~ 32VDC | 4.5VDC | 1.0VDC} 24~280 | .15~30 | CC1519-ND 52.78 46.19 42.23 | CKRD2430 4.5 ~ 32VDC | 4.5VDC | 1.0VDC | 24~280 | .15~30 | CC1530-ND 52.78 46.19 42.23 | CKRD2430-10 
90 ~ 280VAC | 9OVAC | 10VAC | 24~280 | .15~10 | CC1512-ND 49.48 43.30 39.59 | CKRA2410 90 ~ 280VAC | 9OVAC | 10VAC |} 24~280 | .15~10 | CC1523-ND 49.48 43.30 39.59 | CKRA2410-10 
90 ~ 280VAC | 9OVAC | 10VAC | 24~280 | .15~20 | CC1513-ND 56.50 49.44 45.20 | CKRA2420 90 ~ 280VAC | 90VAC | 10VAC | 24~280 | .15~20 | CC1524-ND 56.50 49.44 45.20 | CKRA2420-10 
90 ~ 280VAC | SOVAC | 10VAC | 24~280 | .15~30 | CC1514-ND 60.36 52.82 48.29 | CKRA2430 90 ~ 280VAC | 9OVAC | 10VAC | 24~280 | .15~30 | CC1525-ND 60.36 52.82 48.29 | CKRA2430-10 
90 ~ 280VAC | 9OVAC | 10VAC | 48~530 | .15~10 | CC1515-ND 58.24 50.96 46.60 | CKRA4810 90 ~ 280VAC | 90VAC | 10VAC | 48~530 | .15~10 | CC1526-ND 58.24 50.96 46.60 | CKRA4810-10 
90 ~ 280VAC | SOVAC | 10VAC | 48~530 | .15~20 | CC1516-ND 62.34 54.55 49.88 | CKRA4820 90 ~ 280VAC | 9OVAC | 10VAC |} 48~530 | .15~20 | CC1527-ND 62.34 54.55 49.88 | CKRA4820-10 
MS11 Series DIN Rail Mount 
Input Operate Release Output Output Current Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage Voltage Voltage Voltage (Arms) Part No. 1 10 25 Part No. 
5 ~ 10VDC 5VDC 1.0VDC 0 ~ 60VDC 0-5 CC1558-ND@ 51.50 45.07 41.20 MS11-CMX60D5 
5 ~ 10VDC 5VDC 1.0VDC 0 ~ 60VDC 0~10 CC1557-ND® 56.00 49.00 44.80 MS11-CMX60D10 
5 ~ 10VDC 5VDC 1.0VDC 12 ~ 280VAC 0-5 CC1559-ND® 34.86 30.51 27.89 MS11-CX240D5 
15 ~ 32VDC 5VDC 1.0VDC 12 ~ 280VAC 0-5 CC1560-ND 34.86 30.51 27.89 MS11-CME240D5 
@ RoHS Compliant 


MCTC SSR Temperature 


The Crydom MCTC is a unique self-contained state of the art basic temperature controller that combines all the 
necessary functions into one easy to set up and use standard size package. The MCTC is ideal for temperture 
control users that do not need multiple built-in options, displays and functions that they will never use. The unit 
incorporates an internally compensated thermocouple input (J or K), available temperature range of 100°F ~ 
500°F, with adjustable set point using analog voltage of 0 ~ 5VDC. With integrated zerocross burst firing, and 
proportional derivative control to avoid set-point overshoot, the unit also includes 2 LED status indicators for 
visual reference of operation and set point conditions. 


10k to 50k pot for 
Options A, B or C 


Setpoint Adjust 
Terminal #4-o QP 


Orang 
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Supply 
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2 Ground (-) ——I 

3 ON/OFF Contral 

4 Setpoint 


Terminal #1 


Thermo Input Temperature Setpoint Output Voltage Output Current Digi-Key Price Each Crydom 
Type Range Adjustment (VAC) (Arms) Part No. 1 10 25 Part No. 
J Type 100°F ~ 500°F 0 ~5VDC 24 ~ 280 25 CC1567-ND 110.34 96.55 88.28 MCTC2425JLA 
J Type 100°F ~ 500°F 0 ~5VDC 24 ~ 280 50 CC1568-ND 120.96 105.84 96.77 MCTC2450JLA 
J Type 100°F ~ 500°F 0 ~ 5VDC 24 ~ 280 90 CC1569-ND 145.34 127.18 116.28 MCTC2490JLA 
K Type 100°F ~ 500°F 0 ~5VDC 24 ~ 280 25 CC1570-ND 110.34 96.55 88.28 MCTC2425KLA 
K Type 100°F ~ 500°F 0 ~5VDC 24 ~ 280 50 CC1571-ND 120.96 105.84 96.77 MCTC2450KLA 
K Type 100°F ~ 500°F 0 ~ 5VDC 24 ~ 280 90 CC1572-ND 145.34 127.18 116.28 MCTC2490KLA 


MCPC Proportional 


10k to 50k pot for 
Options A, B or C 


Controller 


The Crydom MCPC series of Proportional Controllers incorporate a complete 
phase-fired logic system and Solid State Relay in one small industry standard 
package. The MCPC uses microprocessor controlled logic, accepts a wide range 
input logic power supply, provides an output load status indicator, and five 
modes of analog control input along with an enable/disable control. 


Terminal 44-44 @] Setpoint Adjust 


Orang 
oO; GND 
i 


+Vde 


10K - 50K 
For A,B or C Option 


Pt 8-32Vde (+) 
P2 Ground (-) 1 


Terminal #1} 


P3 ON/OFF Control 
PA 0-5V, 0-7V, 0-10V, 4-20mA 


Input Adjustment Output Voltage Output Current Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage Range (VAC) (Arms) Part No. 1 10 25 Part No. 
0 ~5VDC 0 ~ 100% with Enable 48 ~ 140 0~25 6C1573-ND 83.82 73.35 67.06 MCPC1225A 
0 ~ 5VDC 0 ~ 100% with Enable 48 ~ 140 0-50 C1574-ND 90.16 78.89 72.13 MCPC1250A 
0 ~ 5VDC 0 ~ 100% with Enable 48 ~ 140 0~90 C1575-ND 109.28 95.62 87.43 MCPC1290A 
0~5VDC 0 ~ 100% with Enable 180 ~ 280 0~25 6C1576-ND 83.82 73.35 67.06 MCPC2425A 
0~ 5VDC 0 ~ 100% with Enable 180 ~ 280 0~50 C1577-ND 90.16 78.89 72.13 MCPC2450A 
0 ~ 5VDC 0 ~ 100% with Enable 180 ~ 280 0~90 C1578-ND 109.28 95.62 87.43 MCPC2490A 
CW Series Output | Output 
Input Operate | Release | Voltage | Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Crydom’s CW24 line of solid-state relays offer an SCR AC switch output featuring Voltage | Voltage | Voltage | (VAC) | (Arms) | PartNo. 1 10 25 | Part No. 
low offetate laekage (1m, snubberiees), zero-and. random vortage switching and go~28ovac| govac | tovac | 24-280 15-10] cc1531-ND 42.58 37.26 34.07| CWA2410 
a broadened operating range (24 ~ 280Vac). This wide range permits optimum & 90~280vAc| govac | 1ovac | 24~280| 15-25] CC1533-ND 43.40 37.98 34.72) CWA2425 
rf t both 120 Vac and 240 Vac line voltages. Also includes saf AL 
POU Rigen er ee ee BR eee oer tee 90~-280vac| govac | 10VAC | 24~280] .15~50| CC1535-ND 49.14 43.00 39.32] CWA2450 
removable finger-safe cover and LED indicator. 
90 ~ 280VAC} 9OVAC | 10VAC | 24~280| .15~90] CC1537-ND 86.82 75.97 69.46] CWA2490 
Output | Output Phase Controlled Versions 
Input Operate | Release | Voltage | Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage | Voltage | Voltage | (vac) | (Arms) | Part No. 1 10 25 | PartNo. 3~32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24~280) 15-10] CC1540-ND 40.26 + 35.23 32.21) CWD2410-10 
Zerg Gross Versions 3~32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24~280) 15-25] CC1542-ND 40.66 35.58 32.53) CWD2425-10 
3~32vbC | 3.0vDC | 1.0vDC | 24~280) .15~10 | CC1539-ND 40.26 35.23 32.21 CWD2410 3~32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24~280] 15~50 | CC1544-ND 47.50 41.57 38.00} CWD2450-10 
3~32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24~280] 15-25] CC1541-ND 40.66 35.58 32.53] CWD2425 3~32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24~280| 15-90 | CC1546-ND 83.52 73.08 66.82] CWD2490-10 
3~32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24~ 280 | 15-50) CC1543-ND = 47.50 41.57 38.00) CWD2450 90~ 280VAC]} 9OVAC | 10VAC | 24~280] .15~10] CC1532-ND 42.58 37.26 34.07] CWD2410-10 
3~32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24~ 280 | 15~90 | CCIS45-ND 83.52 73.08 66.82) CWD2490 90~280vAc} govac | 1ovAC | 24~280| 15~90) CC1538-ND 86.82 75.97 69.46] CWD2490-10 


2160 tos3) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


DIN-Rail Mount Solid State Relays 


3 Phase — 90mm 
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Solid State Relays 


IPOO - Screw 
Terminal 


IP20 - 
Fingersafe 


* Epoxy-Free Design Eliminates Internal Component 


* No External Transient Protection Required (Internal 


* Epoxy - Free Design Minimizes Internal 


* No External Transient Protection Required (Internal 


stress TVS) Component Stress Tvs) 
* Direct Bond Copper Substrate for Superior Thermal i 
Performance a P * UL/ CSA/TUV Approved, CE Compliant ° Direct Bond Copper Substrate for Superior Thermal. y_ / CSA/ TUV Approved, CE Compliant 
i EMC Compliant for Reliable Operation in Harsh ‘erformance 7 
* 100k-cycle UL508 Endurance Rating for Enhanced * : : sian 
Reliability Environments * 100k-cycle UL508 Endurance Rating for Enhanced i mie eee for Reliable Operation in Harsh 
* Back-to-Back Dual SCR Output * Zero-Crossing Output Reliability ponent 


* Back-to-Back Dual SCR Output * Zero-Crossing Output 


DR411/DR711 


DIN Rail Solid State Relays 


DR454 / DR457 


Input Output | Maximum | Digi-Key Price Each Crouzet 
Voltage Current Output Part No. 1 10 25__| Part No. Input Output Maximum Digi-Key Price Each Crouzet 
IPOO — Screw Terminals Voltage Current Output Part No. al 10 25 Part No. 
3 ~ 32VDC 25A | 24 ~ 280VAC | 646-1000-ND 31.27 29.78 29.10 | 84134010 22.5mm 
3 ~ 32VDC 50A | 24 ~ 280VAC | 646-1001-ND 36.30 34.57 33.79 | 84134020 
90~280VAC | 25A_ | 24 ~ 280VAC | 646-1002-ND 34.51 32.87 32.12 | 84134011 4 ~ 32VDC 10A 280VAC 646-1016-ND 46.78 44.56 43.55 | GNR10DHZ 
90~280VAC | 50A_ | 24 ~ 280VAC | 646-1003-ND 40.38 38.45 37.58 | 84134021 90-140vac| 10a 2govac | 646-1017-ND 4745 45.20 44.17 | GNRIOBHZ 
4 ~ 32VDC 25A__| 48 ~ 660VAC | 646-1004-ND 37.86 36.06 35.24 | 84134110 
4 ~32VDC 50A_ | 48 ~ 660VAC | 646-1005-ND 45.17 43.02 42.04 | 84134120 4 ~ 32VDC 20A 660VAC | 646-1018-ND 50.838 48.41 47.31 | GNR20DHZ 
90~280VAC | 25A_ | 48 ~ 660VAC | 646-1006-ND 40.74 38.80 37.92 | 84134111 
90~ 280VAC | 50A_| 48 ~ 660VAC | 646-1007-ND 49.60 47.24 —_46.17 | 84134121 90:= A40VAG') “20A SEOVAG eee er BESS. (6402, 88:98" | GNK20BHZ 
IP20 — Fingersafe Terminals 4 ~ 32VDC 30A 660VAC | 646-1020-ND 55.91 53.26 52.04 | GNR30DHZ 
3 ~ 32VDC 25A | 24 ~ 280VAC | 646-1008-ND 34.14 32.52 31.78 | 84137010 
3 ~ 32VDC 50A | 24 ~ 280VAC | 646-1009-ND 39.17 37.32 36.47 | 84137020 SO IAOVAG:) 2806 B60VAC  |EAcaOSEND G08: 510,08" 86:02 || ;GNASPEHS 
90~ 280VAC | 25A_ | 24 ~ 280VAC | 646-1010-ND 37.37 35.60 34.79 | 84137011 45mm 
90~280VAC | 50A_ | 24 ~ 280VAC | 646-1011-ND 43.37 41.31 40.37 | 84137021 
4 ~ 32VDC 25A__ | 48 ~ 660VAC | 646-1012-ND 40.74 38.80 37.92 | 84137110 4e82NDG S8A, SEOVAC eee CEE) GE.08> 6184 60.59" | GNRSSDHZ 
4 ~32VDC 50A | 48 ~ 660VAC | 646-1013-ND 48.04 45.76 44.72 | 84137120 90~140VAC | 35A 660VAC | 646-1023-ND 67.32 64.11 62.66 | GNR35BHZ 
90~280VAC | 25A_ | 48 ~ 660VAC | 646-1014-ND 43.60 41.54 40.59 | 84137111 
90~280vAC | 50A | 48 ~ 660VAC | 646-1015-ND 52.35 4986 48.73 | 84137121 PpeVBe:”| eK B60VAC eI Oa aN PUGH BBN. « (BEB9~ | GNRSSDHZ 
90~140VAC| 45A 660VAC | 646-1025-ND 74.05 70.53 68.93 | GNR45BHZ 
SSR Heatsinks 2 fess 2emm 
4 ~ 32VDC 254 660VAC | 646-1026-ND 170.93 162.79 159.09 | GNR25DCZ 
90 ~ 140VAC 660VAC_ | 646-1027-ND 174.30 166.01 GNR25BCZ 


Locking 


* True 40A per Channel Rating @ 240 and 480VAC 


¢ Dual Input Channels for Independent Output 
Operation 


Dual Solid State Relays 


Screw 


Digi-Key Price Each Crouzet Connector Terminal 
Description Part No. 1 10 25 | Part No. Input 
Heatsink 2.0°C/W, For up to 20A Relay 646-1073-ND 24.29 23.14 22.61 | HS2 
Heatsink 0.7°C/W, For up to 30A Relay 646-1074-ND 25.52 24.32 23.76 | HSS 
Heatsink 2.0°C/W, For up to 45A Relay 646-1075-ND 24.29 23.14 22.61 | HS8.1 
Heatsink 0.8°C/W, For 3-Phase 
SSR with Screw Terminals 646-1076-ND 55.70 54.43 | HS13 


* UL/CSA/TUV/CUL Approved 


* No External Transient Protection Required (Internal 


¢ Zero-crossing (resistive loads) or random-fire 
(inductive loads) outputs 


TVs) * CE Certified and EMC Compliant 
Input Output Maximum Digi-Key Price Each Crouzet 
Voltage Current Output Part No. 1 10 25__| Part No. 
Quick Connect Terminals 
4~ 15VDC 25A 24 ~ 280VAC | 646-1036-ND 48.50 46.20 45.15 | 84140800 
¢ DIN Rail Mount SSR/Heat Sink Assemblies * LED Input Status Indicator 
+ No Heat Sink Calculations Required + IP20 Touch-Safe Housing 17~32VDC | 25A_ | 24~ 280VAC | 646-1037-ND 48.50 46.20 45.15 | 84140810 
* Standard Ratings up to 45A @ 660VAC * AC or DC Inputs 4~ 15VDC 40A 24 ~ 280VAC | 646-1038-ND 52.73 50.23 49.09 | 84140900 
* No External Transient Protection Required (Internal * SSR’s are UL/ CSA/ TUV Approved 
TVS) * CE Certified and EMC Compliant 17 ~ 32VDC 40A 24 ~ 280VAC | 646-1039-ND 52.73 50.23 49.09 | 84140910 
Screw Terminals 
Input Output Maximum Digi-Key Price Each Crouzet 
Voliaqemal Gutrent OUipUta IPartiNe: 1 10 25, |PartNe. 4~15VDC | 25A | 24~280VAC | 646-1028-ND 51.77 49.31 48.19 |84140003 
DR411 /DR711 17 ~ 32VDC 25A 24 ~ 280VAC | 646-1029-ND 51.77 49.31 48.19 | 84140013 
4 ~ 32VDC 16A 48 ~ 660VAC | 646-1040-ND 47.01 44.78 43.76 |DR4110 
e0~250vac| 164 | 48~660VAC | 646-1041-ND 5233 4985 48.72 |DR4111 4~15VDC | 40A | 24~280VAC | 646-1030-ND 56.00 53.34 52.13 | 84140203 
4 ~ 32VDC 26A 48 ~ 660VAC | 646-1042-ND 87.44 83.27 81.38 |DR454120.3 17 ~ 32VDC 40A 24 ~ 280VAC | 646-1031-ND 56.00 53.34 52.13 |84140213 
90 ~ 250VAC. 26A 48 ~ 660VAC | 646-1043-ND 93.77 89.30 87.28 |DR454121.3 4~415VDC o5A 48 ~ 660VAC | 646-1032-ND 69 4.9) 3.71 | 84140503 
DR454 / DR457 with Heatsink a9 . . 082 a SAEs 8: 2 
4 ~ 32VDC 16A 48 ~ 660VAC | 646-1044-ND 47.64 45.38 44.35 |DR7110 17 ~ 32VDC 25A 48 ~ 660VAC | 646-1033-ND 57.69 54.95 53.71 | 84140513 
90 ~ 250VAC. 16A 48 ~ 660VAC | 646-1045-ND 53.48 50.94 49.78 |DR7111 4~15VDC 40A 48 ~ 660VAC | 646-1034-ND 62.90 59.91 58.55 | 84140603 
4 ~ 32VDC 26A 48 ~ 660VAC | 646-1046-ND 88.70 84.48 82.56 |DR457120.3 , : , 
90~250VAC | _26A 48 ~ 660VAC | 646-1047-ND 95.03 90.52 88.46 |DR457121.3 17 ~ 32VDC 40A 48 ~ 660VAC | 646-1035-ND 62.90 59.91 58.55 | 84140613 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 2161 


LP Cy 
&* Crouzet 


Mounting Boards Miniature I/O 


Industry Standard Package 
* Output Ratings up to 5 Amps 
© Color Coded Housing for AC and DC Input 


C4 Series V/Oo M odu les * UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant 
* New industry Standard Package RoHS Output Modules 
° i cComrtuagt 
Replaceable Fuse in Output Modules Output Max. Output | Nom. Input | Max. Input | Digi-Key Price Each Crouzet 
* Color Coded Housing for AC or DC Input Voltage Range| Current Voltage Current Part No. 1 10 25 | Part No. 
+ UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant 3 ~ 60VDC 3.0A 24VDC 13mA 646-1077-ND 14.69 13.99 13.67 | SMODC24 
Input Modules Mounting Boards for SM Series I/O Modules 
. ; =a 7 Max. No.| Dimensions Logic Load Digi-Key Price Each Crouzet 
Input Max. Input | Logic Supply) Max. Logic | Digi-Key Price Each Crouzet of1/O | (LxWxH)t |Connection| Connection | Part No. 1 10 25 =| Part No. 
Voltage Range | Current Voltage | Supply Current | Part No. ‘i 25 ‘| Part No. = 
90 - 140VAC 14mA 45 ~ 30VDC 25mA 646-1048-ND 11 11.01 10 CAIAC 8 6.4.x 3.5x 1.9 | Card-Edge | Screw Terminal | 646-1055-ND 58.49 55.71 54.45 | PB8SM 
a m 5 ‘smi -1048- 5 : 75 16 |10.0x3.5x 1.9] Card-Edge | Screw Terminal | 646-1056-ND 104.01 99.05 96.80 | PB16SM 
140 ~ 280VAC 5mA 4.5 ~ 30VDC 25mA 646-1049-ND 12.17 11.60 11.33 | C4IACA 24 13 x 3.75 x 1.88] Card-Edge | Screw Terminal | 646-1057-ND 153.01 145.73 142.42 | PB24SM 
10~32vDC_| 20mA | 4.5~30VDC|  25mA | 646-1050-ND_ 11.55 —14.01__‘'10.75 | C4IDC Including /0 modules and standotts 
Output Modules 
Output Max. Output} Nom. Input | Max. Input | Digi-Key Price Each Crouzet E poxy E n caps u lated 
Voltage Range| Current Voltage Current | Part No. 1 10 25 ‘| Part No. D l N Ra il VO M od u les 
24 ~ 280VAC 3.0A 4 ~ 32VDC 22mA 646-1051-ND 13.68 13.04 12.74 | C40ACA 
12 ~ 140VAC 3.0A 4 ~ 32VDC 22mA 646-1052-ND 13.31 12.67 12.39 | C40AC * DIN Rail Mountable 1/0 Modules 
5 ~ 60VDC 3.0A 4 ~ 32VDC 16mA 646-1053-ND 13.31 12.67 12.39 | C40DC * Color Coded Housing for AC and DC Input 
3 ~ 250VDC 1.0A 4 ~ 32VDC 16mA 646-1054-ND 15.94 15.19 14.84 | C40DCA * Built in LED Status Indicator 
© UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant 
Mounting Boards for C4 Series I/O Modules 
Input Modules 
Max: Input Max. Input | Logic Suppl Max. Logi Digi-K Price Each Crouzet 
i i i ale i npui jax. Input | Logic Supply jax. Logic igi-Key rice Eac! rouze 
ain ate Peale te ais pa pe 1 rae 25 pe Voltage Range | Current Voltage Supply Current | Part No. il 10 25 ‘| Part No. 
= = 90 ~ 140VAC 5mA 5VDC 28mA 646-1063-ND 22.59 21.52 21.04 | DRIACS 
4 |3.25 x 3.25 x 2.5 | Screw Terminal | Screw Terminal | 646-1058-ND 41.82 39.84 38.94 | PB4C4 4 ~ 32VDC 34mA 5VDC 28mA 646-1064-ND 22.59 21.52 21.04 | DRIDC5 
16 10x 3.25x2.5 | 50-Pin Header | Screw Terminal | 646-1059-ND 104.01 99.05 96.80 | PB16C4 Output Modul 
16 | 95x3.25x25 |Sorew Terminal | Screw Terminal | 646-1060-ND 119.44 113.75 111.17 | PBI6C4T MtpuEMocuies 
+ Including I/O modules and standoffs Output Max. Output} Nom. Input | Max. Input | Digi-Key Price Each Crouzet 
Voltage Range| Current Voltage Current | Part No. 10 25 ‘| Part No. 
12 ~ 280VAC 5A § ~ 24VDC 18mA 646-1065-ND 24.73 23.55 23.02 | DROAC 
3 ~ 60VDC 3.0A 5VDC 18mA 646-1066-ND 24.73 23.55 23.02 | DRODCS 


Quad I/O Modules [fons 


COMrLiART 


Industry Standard Package 

© Color Coded Housing for AC and DC Input 

* Built in LED Status Indicator 

© UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant 


¢ 4 Modules in One Package 


Output Modules 


Output Max. Output | Nom. Input | Max. Input | Digi-Key Price Each Crouzet 

Voltage Range| Current Voltage Current Part No. 10 25 | Part No. 
3 ~ 60VDC 3.0A 5VDC 18mA 646-1069-ND 59.00 56.19 54.92 | ODC50.11 

Mounting Boards for Quad I/O Modules 

No. of | Dimensions Logic Load Digi-Key Price Each Crouzet 
Modules | (LxWxH)t |Connection| Connection Part No. 1 25 Part No. 

4 5.8 x 6.0x 3.9 | Edge Card | Screw Terminal | 646-1070-ND 115.96 110.44 107.93 | PB16Q 

6 8x6x3.9 Edge Card | Screw Terminal | 646-1071-ND 156.87 149.41 146.01 | PB24Q 

8 10.2 x 6.2x 3.9] Edge Card | Screw Terminal | 646-1072-ND = 197.81 188.39 184.11 | PB32Q 


T Including 1/0 modules and standoffs 


crydom 


Quad I/O Modules 


Industry Standard Package 

* Color Coded Housing for AC and DC Input 

* Built in LED Status Indicator 

* UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant 


¢ 4 Separate modules in one package 


Note: For Mounting Boards use PB16Q, PB24Q and PB32Q 


Input Modules 


Input Max. Input | Logic Supply | Max. Logic Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage Range | Current Voltage Supply Current | Part No. 1 10 25 | Part No. 
90 ~ 140VAC 6mA 5VDC 16mA CC1636-ND 63.56 55.62 50.85 | IAC5Q 
180 ~ 280VAC 5mA 5VDC 16mA CC1637-ND 67.02 58.65 53.62 | IACSAQ 
10 ~ 60VDC 34mA 5VDC 16mA CC1638-ND 63.56 55.62 50.85 | IDC5Q 
4 ~ 32VDC 68mA 5VDC 16mA CC1639-ND 69.00 60.38 55.20 | IDC5BQ 
Output Modules 
Output Max. Output | Nom. Input | Max. Input | Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage Range | Current Voltage Current Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
12 ~ 140VAC 3.5A 5VDC 20mA CC1640-ND 62.20 54.43 49.76 | OAC5Q 
24 ~ 280VAC 3.5A 5VDC 20mA CC1641-ND 65.52 57.33 52.42 | OAC5AQ 
3 ~ 60VDC 3.0A 5VDC 18mA CC1642-ND 65.52 57.33 52.42 | ODC5Q 


DIN Rail I/O Modules 


* DIN Rail Mountable 1/0 Modules 
© Color Coded Housing for AC and DC Input 


* Built in LED Status Indicator 
© UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant, CUL Approved 
Input Modules 


Input Max. Input | Logic Supply Max. Logic Digi-Key Price Each Crouzet 
Voltage Range | Current Voltage Supply Current | Part No. 25 ‘| Part No. 
90 ~ 140VAC 14mA 4.5 ~ 30VDC 32mA 646-1061-ND 25.61 24.39 23.84 | 84115501 
4 ~ 32VDC 35mA 4.5 ~ 30VDC 32mA 646-1062-ND 28.43 27.08 26.46 | 84115503 
Output Modules 
Output Max. Output} Nom. Input | Max. Input | Digi-Key Price Each Crouzet 
Voltage Range | Current Voltage Current Part No. 10 25 ‘| Part No. 
5 ~ 60VDC 3A 4 ~ 32VDC 22mA 646-1067-ND 22.91 21.82 21.33 | 84130104 
12 ~ 280VAC 5A 4 ~ 32VDC 22mA 646-1068-ND 27.93 26.61 26.01 | 84130105 


Miniature I/O Modules 


Industry Standard Package 

* Output Ratings up to 5 Amps 

* Color Coded Housing for AC and DC Input 

¢ UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant 
Note: For Mounting Boards use PB8SM, PB16SM and PB24SM 


Input Modules 


RoHS 


commune? 


® 


Input Max. Input) Logic Supply | Max. Logic | Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage Range | Current Voltage Supply Current | Part No. 1 10 25 | Part No. 
90 ~ 140VAC 5mA 5VDC 16mA CC1628-ND 12.82 11.22 10.26) SMIACS 
180 ~ 280VAC 5mA 5VDC 16mA CC1630-ND 13.10 11.47 10.48) SMIAC5SA 
10 ~ 36VDC 34mA 5VDC 16mA CC1629-ND 12.82 11.22 10.26) SMIDC5 
Output Modules 
Output Max. Output | Nom. Input | Max. Input | Digi-Key Price Each Crydom 
Voltage Range Current Voltage Current | Part No. i 10 25 Part No. 
12 ~ 140VAC 3.5A 5VDC 20mA CC1631-ND 12.82 11.22 10.26 | SMOACS 
3 ~ 60VDC 3.0A 5VDC 18mA CC1633-ND 12.82 11.22 10.26 | SMODC5 
3 ~ 250VDC 1.0A 5VDC 18mA CC1634-ND 16.42 14.37 13.14 | SMODC5A 


2162 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


General Cable CAROL. Hook-Up Wire Audio and Communication 


BRAND C1331 AND C1340 — Conductor: * 22 thru 20 AWG fully annealed 
Conductor: * Fully annealed tinned copper per ASTM B-33 Insulation: * Premium grade color coded PVC * Temperature diced boned pvc sleiaani Perici cal rem 
Range: -20°C ~ 105°C * Voltage Rating: 300 Volts * Nominal Insulation Thickness: 0.016 (0.41mm) Industry polypropylene Shield: » 100% Flexfoil® aluminum/polyester over 2 
Approvals: ¢ UL Style 1007, UL Style 1569 * CSA TR-64 * Passes UL VW-1 Vertical Flame Test * OSHA acceptable conductors, 25% overlap, minimum, foil facing out * Stranded tinned 


copper drain wire Jacket: * PVC, gray * Temperature Range: -20°C ~ 


Font Cond ae Biol Keys Price Digt Mais Price General 80°C Applications: * Audio * Communications » EMI isolated circuits 
i = F = for instrumentation 
(AWG) Strand (mm) | for 100 ft. 100 ft.t | _for 1000 ft. 1,000 ft-t Part No. C2509 —Conductor: * 20 AWG fully annealed solid tinned copper per 
_ Solid Conductors — RoHS Compliant ASTM B-33 Insulation: * Premium grade, color coded polyethylene 
24 Solid 1.32 €2003(1-100-ND 15.05 €2003(1-1000-ND 51.85 C2003 Shield: * 100% Flexfoil® aluminum/polyester with 25% overlap, 
22 Solid 1.45 | €2004(1-100-ND 16.04 €2004(1-1000-ND 59.90 ¢2004 minimum, foil facing out * Solid tinned copper drain wire Jacket: 
20 Solid 1.63 €2028(1-100-ND 18.74 €2028(1-1000-ND 82.02 C2028 * Permaline® high density polyethylene, Black * Temperature Range: 
18 Solid 1.83 | €2052(1-100-ND 23.95 | (€2052C)-1000-ND 124.61 62052 -20°C ~ 80°C Applications: * Suitable for direct burial * Outdoor uses 
16 Solid 2.11 €2053(1-100-ND 29.72 €2053(1-1000-ND 171.88 C2053 © 100% shielded cable where RF shielding is required » Suggested 
Stranded Conductors Voltage Rating: 350 Volts 
24 7/32 1.42 €2015{_1-100-ND® 15.95 €2015(_1-1000-ND® 59.18 C2015 Noninal 
22 7/30 1.57 €2016L1-100-ND® 17.42 €2016L1-1000-ND® 71.22 C2016 4 5 Z 
20 | 10/30 | 178 | C20400+100-ND@ 20.10 | C2040L-1000-ND® 93.11 | C2040 Moe es Ae ae ee OS No ott Fer fll) |, deneral 
18 16/30 2.03 €2064(1-100-ND® 25.56 C2064L1-1000-ND® 137.84 ¢2064 Cond. | (AWG) | Strand (mm) (mm) Pe had 100 ft. 1,000 ft. 5,000 ft.| Part No 
16 26/30 2.34 C2065(_1-100-ND 32.90 C2065(_]-1000-ND® 197.89 €2065 : = : 2 = - ~ 
Fig. 1 — UL Style 2095, 300 Volt NEC Type CL2, Gray — RoHS Compliant 
H 4 20 7/28 0.41 5.84 C1331-X-ND_ 74.17 349.32 — | 01331.41.10 
Stranded, PVC neuen UL Style 1015, ez Fig. 1 — UL Style 2835, 30 Volt, Gray — RoHS Compliant 
TEW, PVC, 600V 105°C, VW-1 4 22 7/30 0.20 424 [Ci340-X-ND 51.74 230.11 — [1340.21.10 
= — — Fig. 2 — UL Style C2509, 350 Volt, Black 
Cond. Nom. | Insulation | Digi-Key Digi-Key General 7 
Size 0.D. | Thickness | Part No. Price | PartNo. Price | Cable 2 20 Solid 0.33 4.83 €2509-X-ND — — 922.13 | €2509.46.01 
(AWG) | Strand | (mm) | (mm) | for 100 ft. 100 ft.+ | for 1000 ft. 1,000 ft.t| Part No. 
Stranded — RoHS Compliant . 
24 | 7/32 | 224 | 081 | C2100L-100-ND 1675 | C2100L1000-ND 65.75 | C2100 Rubber/PVC Test Lead Wire 
22 7/30 2.39 0.81 €210110-100-ND 18.98 | C2101LJ-1000-ND 83.98 | C2101 ‘ 
20 | 10/30 | 259 | 081 | C2102Z-100-ND 21.55 | 62102C1-1000-ND 105.87 | C2102 Gondueter: « Fully annealed stranded’ tinned copper per ASTM B-33 
18 | 16/30 | 284 0.81 | C2103Z/-100-ND 24.74 | C2103L-1000-ND 131.95 | C2103 Insulation: « Premium grade color coded Rubber or PVC» Temperature 
16 | 26/30 | 3.15 0.81 | C2104C/-100-ND 34.14 | C21040-1000-ND 81.70 | C2104 Range: -20°C ~ 60°C for Rubber; -25°C ~ 60°C for PVC 
14 41/30 3.58 0.81 €2105(]-100-ND 44.27 | C2105C1-1000-ND 295.21 | C2105 
10 | 105/30 | 4.67 0.81 | C210701-100-ND —_ 96.04 | C2107C1-1000-ND _700.36 | C2107 No. | Cond. Nom. Ins. : Nom.) (X=No. of Ft. Per Roll) | General 
Solid — RoHS Compliant of Size Thickness | Working 0.D. | Digi-Key Price Per Roll Cable 
2 1 226 081 21170 -100-ND 1775 | o2117-1000-ND 73.87 | G27 Cond.| (AWG) | Strand | (mm) | Voltage | Color | (mm)| Part No. 100 ft. 1,000 ft. | Part No. 
20 1 2.44 0.81 €2118_]-100-ND 20.78 | C2118C]-1000-ND 98.74 | C2118 Rubber Test Leads — RoHS Compliant 
18 1 2.64 0.81 €2119(]-100-ND 25.64 | C2119C)-1000-ND ‘139.28 | C2119 Black 01321B-X-ND 38.04 455.12 | C1321.21.01 
ROHS Compliant 1] 18 | 65/86 | 1.14 | 5,000V | ‘Reg | 356 |ciz01RX-ND 38.04 «155.12 | C1321.21.03 
* For C1 in Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: B=Black; W=White; R=Red; G=Green; PVC Test Leads 
A=Orange; Y=Yellow; L=Blue; N=Brown; S=Slate Gray; V=Violet. 
t+ Length tolerance is +1% * Wire is ordered per EIA-359-A color specification which allows for some variation in shade. 1 18 85/36 1.14 5,000V_| Black | 3.56 | C1320B-X-ND 32.97 128.45 | C1320.21.01 


= tyco Electronics amp Cable Stripper 


Authorized Distributor 


A1110-ND Cable Stripping Tool for RG/58, 59 


General Cable Hau PVC Coated Speaker Cable 


: ; ; ——— (AMP! Patt NOS 608995 1)’ scsico coer CA wiecnmes teehee es sancaey $108.68 
Conductor: Fully annealed 1 bare, 1 tin stranded copper per ASTM B-174 Insulation: Clear; Premium grade PVC 
Jacket: PVC Clear Temperature Range: -20°C ~ 60°C Voltage Rating: UL listed (wires, misc.) 120V maximum 
OK Industries 
No. | Cond. Nom. Ins. Nominal Suggested (X = No. of Ft. Per Roll) General Division of Jonard industries Corp. Wi re St ri ppe rs 
of Size Thickness 0.D. Working Digi-Key Price Per Roll Cable L 
Cond.| (AWG) Strand (mm) (mm) Voltage Part No. 500 ft.t 1,000 ft.t Part No. Features: LES 
2 24 7/32 0.41 1.40 x 2.79 120 C1356-X-ND 33.00 59.40 C1356 * Calibrated Strip Length (Adjustable to 2 inches) g 
2 22 7/30 0.51 1.78 x 3.68 120 C1362-X-ND 50.03 92.16 C1362 * Single action squeeze-pull motion 
2] 20 10/30 0.51 2.16 x 4.06 120 C1360-1000-ND _ 125.02 61360 * Clean, precise strip of any insulation type 
2] 18 16/30 0.64 2.54 x 4.75 120 C1357-X-ND 83.53 157.49 61357 * Shirt-pocket size and light weight 
2 16 26/30 0.64 2.84 x 5.33 120 €1358-500-ND 124.73 _ C1358 K503-ND 20 ~ 30AWG .. 
2 14 41/30 0.64 3.05 x 5.84 120 €1361-500-ND 198.00 = 01361 K276-ND 18 ~ 28AWG .. 


Tt Length tolerance is +10% 


Wire Strippers 


H *Nichrome, heating element: 450°F (232°C) in less than 5 seconds « Stripper 1700°F 

Thermal Wire (927°C) in less than 5 seconds » Eliminates nicks and broken strands of conductors 

St . «Handles solid, stranded and shielded wires * Does not burn skin * AC line power or 

rippers rechargeable battery power versions * Complete with cleaning brush and operating 
instructions 


721, 821, 921 


ae Digi-Key Price 101-S WIRE STRIPPER: Handy, lightweight, universal stripping tool cuts and strips 
Description Part No. Each common wire sizes. Hardened blades. Plastic grips. Spring action to speed work. Full 
Thermal Wire Stripper, Battery Powered length: 5.125” (130.18mm) 
with Cleaning Brush PTS-20-ND* 106.09 721, 821, 921 WIRE STRIPPERS: Strip and cut commonly used wire, single or 
Replacement Blade for PTS-20 PTS-201-ND 5.40 stranded, AWG or metric. Each tool will strip several different wire sizes. Narrow nose 
PTS-10-ND Thermal Wire Stripper with Cleaning Brush PTS-10-ND* 75.70 plier design is an extra feature along with cushion grips and spring release. Hardened 
PTS-20-ND Replacement Blade for PTS-10-ND PTS-101-ND 5.19 pivot joint for longer life. A perfect tool for solder benches or assembly areas. 
Teflon Wire Stripper for 16-30 AWG PTS-30-ND. 115.00 101-S-ND Up to 10AWG $9.84 
Replacement Blade for PTS-30-ND PTS-302-ND 5.32 721-ND 10 ~ 20AWG . - $16.11 
821-ND 16 ~ 26AWG . - $16.11 
* Will not strip Teflon wire 921-ND 20 ~ 30AWG ... - $16.11 


DABURN Plastic Kin kless Test * Soft formulation vinyl maximum flexibility * Temperature stability from -80°C ~ 105°C * Exceed requirements for MIL-I-3930A Type Rez 


JP(PVC) © Suitable for test leads, etc. * Resistant to gasoline and oil * Excellent abrasion resistance. Description: One conductor 


Lead Wi re tinned copper stranded, special formulation vinyl insulation - smooth surface Operating Temperature: -80°C ~ 105°C, S000V rating 
Size Ins. | 0.D. Nom. Digi-Key Part No. Price 
Feet | (AWG) | Strand | (mm) | (mm) Red Black Yellow Green Blue White Per Roll 
100 22 26/36 | .81 2.54 W2722R-100-ND® W2722B-100-ND W2722Y-100-ND W2722G-100-ND® W2722L-100- ND@ W2722W-100-ND® 16.32 
1,000] 22 26/36 | 81 2.54 W2722R-1000-ND@ W2722B-1000-ND W2722Y-1000-ND W2722G-1000-ND® W2722L-1000-ND@ W2722W-1000-ND@ 107.84 
100 20 26/34 | .81 2.64 W2720R-100-ND® W2720B-100-ND® W2720Y-100-ND@ W2720G-100-ND® W2720L-100-ND® W2720W-100-ND® 16.87 
1,000] 20 26/34 | 81 2.64 W2720R-1000-ND® W2720B-1000-ND® W2720Y-1000-ND@ W2720G-1000-ND® W2720L-1000-ND@ W2720W-1000-ND@ 129.63 
100 18 65/36 | .81 2.84 W2718R-100-ND W2718B-100-ND® W2718Y-100-ND W2718G-100-ND W2718L-100-ND@ W2718W-100-ND® 27.53 
1,000] 18 65/36 | 81 2.84 W2718R-1000-ND W2718B-1000-ND W2718Y-1000-ND W2718G-1000-ND W2718L-1000-ND@ W2718W-1000-ND@ 188.55 
100 16 65/34 | .81 3.28 W2716R-100-ND® W2716B-100-ND® W2716Y-100-ND@ W2716G-100-ND® W2716L-100-ND@ W2716W-100-ND® 30.90 
1,000] 16 65/34 | .81 3.28 W2716R-1000-ND® W2716B-1000-ND@ W2716Y-1000-ND@ W2716G-1000-ND® W2716L-1000-ND@ W2716W-1000-ND@ 264.74 
@ RoHS Compliant 
Rubber Ki n kless ee Size | Nom. |Breakdown Nom. |0.D. Nom. Digi-Key Part No. Price 
. Feet |(AWG)|Strand| Ins. Wall | Voltage} Voltage} (mm) Red Black Per Roll 
Test Lead Wire 


Suitable as Test Lead Wire i f inst Ct ilat i : h tra flexibility and li 100 | 20 | 41/36} 1.19mm | 12,000 | 3,000 3.48 |W2715R-100-ND |) W2715B-100-ND 50.71 
uitable as Test Lead Wire in analyzers, instruments, oscillators, meters, etc., wherever extra flexibility and limpness are necessary. nh ena 
Single conductor, extra flexible stranded soft tinned copper, color-coded rubber, smooth wax finish. Operating Temperature: -20°C ~ 60°C 1,000] 20. | 41/36 | “119mm |12,000 | 3,000 3.48 RWARISRSOOGNONW27LSBSOOONDY 334.70 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2163 


CAROL. 


- @ oA 
~ General Cable Multi-Conductor Cable Bs 
BRAND LL46351 £26174 
COLOR CODE CHART 1 COLOR CODE CHART 2 
No. Color No. Color No. Color No. Color No. Color No. Color Notes: 2 re A 725 Type CL3 (UL: 75° Cc) 
- . 1. UL-2092 (UL: 60°C, 300V) A icle 800 Type CM (UL: 75°C) 
1 Black an Pink 21 | White/Brown 1 Black 11 | Blue/Black 21 |Orange/Green 2 unas vr e0re. ay 44. CM-CSA PCC FT4, non UL2464 
2 White 12 Tan 22 |White/Orange 2 White 12 | BlackWhite | 22 | Blk/Wht/Red 3. UL-2106 HL 60°C. B00) 15. NEC Article 725 Power-Limited Tray Cable (UL: 
3 Red 13 | Red/Green 23 | White/Gray 3 Red 13 | Red/White 23 | Wht/BIk/Red 4. NEC Article 725 Tyoe CL2 (UL: 75°C) 105°C, 300V) 
4 Green 14 | Red/Yellow 24 | White/Violet 4 Green 14 | Green/White 24 | Red/Blk/Wht 5. UL Style 2464 (ut. 80°C 300) 16. NEC Type CL3P only 
5 Brown 15 | Red/Black 25 | Wht/Blk/Red 5 Orange 15 | Blue/White 25 | Grn/Blk/Wht 6. NEC Article 800 Type CM (UL: 75°C) 17. UL2587 (600V), CSA CMG Flame Test 
6 Blue 16 | White/Black 26 | Wht/BIk/Grn 6 Blue 16 | Black/Red 26 | Org/Blk/Wht 7 CSA PCC (60°C) : 18. NEC 760, UL Type FPL (300V) UL 2,500 BTU 
vi Orange 17 | White/Red 27 | Wht/BIk/Yel 7 | White/Black 17 | White/Red 27 | Blu/Blk/Wht 8. Passes UL 70,000 BTU Vertical Tray Flame Test 
8 Yellow 18 | White/Green 28 | Wht/BIk/Blu 8 Red/Black 18 | Orange/Red 28 | Blk/Red/Grn 9. Passes CSA FT1 Flame Test A. Capacitance between conductors 
9 Violet 19 | White/Yellow } 29 | Wht/BIk/Brn 9 | Green/Black 19 | Blue/Red 29 | Wht/Red/Grn 10. OSHA acceptable B. Cap. between 1 conductor & other conductors 
10 Gray 20 | White/Blue 30 | Wht/BIk/Org 10 | Orange/Black | 20 | Red/Green 30 | Red/BIk/Grn 11. NEC Article 725 (UL: 60°C) connected to shield 
COLOR CODE CHART 3 COLOR CODE CHART 4 Non-Plenum Plenum 
No. Color No. Color No. Color No. Color 
1 Black 3 Red 1 Black 3 White 
2 Natural 4 Green 2 Red 4 Green 
Nominal Nominal Nominal Nominal (X = No. of Ft. Per Roll) 
No. Color Conductor Insulation Jacket Suggested Nominal Cap. pF/FT a/M @ Price Per Roll 
of Code Size Conductor | Thickness Thickness Working 0.D. (See Notes 20°C Digi-Key 100 500 1,000 | Mfg. 
Cond. Chart (AWG) Strand Inches (mm) | Inches(mm) | Voltage Inches (mm) A/B) Conductor / Shield Notes Part No. ft.t ft. # ft. # | Series No. 
Unshielded 
2 Red/BIk 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.015 (0.38) 300V 0.130 (3.30) 265 — _ 9 W120-X-ND® 28.63 61.18 115.57 | C6348 
3 Blk/Red/Gn 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.176 (4.47) 25 — _ 5, 6, 7, 8,9, 10 W121-X-ND@ 40.40 89.76 169.24) C4062 
4 1 22 7/30 0.010 (0. a 0.032 (0.81) 300V 0.189 (4.80) 25 — _ 5, 6,7, 8,9, 10 W122-X-ND® 50.28 117.73 221.58} C4063 
4 1 22 Solid 0.006 (0.15: 0.015 (0.38) 300V 0.129 (3.28) _ — _ 3 04412-X-ND 33.80 — 127.31 04412 
5 1 22 7/30 0.010 (0.2 3 0.032 (0.81) 300V 0.203 (5.16) 255 — = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W123-X-ND@ 54.45 130.63 245.89 | C4064 
6 1 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.218 (5.54) 265 — _ 5, 6, 7, 8, 9, 10 W124-X-ND® 63.44 153.73 298.14] C4066 
7 1 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.218 (5.54) 255 — = 5, 6, 7, 8,9, 10 W125-X-ND@ 70.03 — 325.98} C4088 
8 1 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.234 (5.94) 265 — _ 5, 6,7, 8, 9,10 W126-X-ND® 77.69 196.48 369.15} C4065 
9 1 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.249 (6.32) 25 — _ 5, 6, 7, 8,9, 10 W127-X-ND@ 89.46 — 435.50} C4070 
10 1 22 7/30 0.010 (0. a) 0.032 (0.81) 300V 0.268 (6.81) 255. — = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W128-X-ND® 97.83 360.33 482.72 | C4071 
12 1 22 7/30 0.010 (0.25 0.032 (0.81) 300V 0.276 (7.01) 25 — _ 5, 6, 7, 8, 9, 10 W129-X-ND@ 110.48 285.92 553.97 | C4067 
15 2 22 7/30 0.010 (0.2 4 0.032 (0.81) 300V 0.303 (7.70) 25 — _ 5, 6,7, 8,9, 10 W130-X-ND® 149.58 — 743.87} (C4073 
25 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.368 (9.35) 25 — = 5, 6,7, 8,9, 10 W132-X-ND® 243.36 — 1190.90} C4076 
30 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.389 (9.88) 255. — _ 5, 6, 7, 8,9, 10 W133-X-ND 293.55 1139.28 1455.55 | C4077 
Overall Foil Shielded (100% Aluminum Mylar Foil) — With Drain Wire 
4 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.190 (4.83) 36.0 65.0 15.0 12.0 5, 6,7, 8,9, 10 W504-X-ND® 59.43 141.72 274.85 | C0762 
6 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.219 fe 56) 34.0 61.0 15.0 12.0 5, 6, 7, 8,9, 10 W506-X-ND® 73.26 =183.20 344.19 | (C0763 
8 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.235 (5.97) 34.0 61.0 15.0 10.7 5, 6,7, 8,9, 10 W508-X-ND® 91.64 231.14 447.81 c0764 
10 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.269 (6.83) 34.0 61.0 15.0 10.7 5, 6,7, 8, 9,10 W510-X-ND® 109.37 282.70 547.72 | C0765 
15 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.304 (7.72) 34.0 61.0 15.0 10.7 5, 6, 7, 8, 9, 10 W515-X-ND® 158.21 408.66 — 790.94 | C0766 
20 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.335 (8.51) 34.0 61.0 15.0 94 5, 6, 7, 8,9, 10 W520-X-ND 210.30 — 1016.60} C0767 
25 2 22 7/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.369 (9.37) 34.0 61.0 15.0 94 5, 6,7, 8, 9,10 W525-X-ND® 249.04 957.19 1220.86 | C0768 
Overall Foil Shielded (100% Aluminum Mylar Foil) — With Drain Wire — RoHS Compliant 
4 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.175 (4.45) 33.0 59.4 26.0 18.0 5, 6, 7, 8,9, 10 W404-X-ND 48.33 111.69 210.24 | C0742 
6 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.201 fe 11) 33.0 59.4 26.0 16.0 5, 6,7, 8,9, 10 W406-X-ND 58.82 139.89 271.28} C0743 
8 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.215 (5.46) 33.0 59.4 26.0 16.0 5, 6,7, 8,9, 10 W408-X-ND 68.66 169.42 318.29} C0744 
10 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.245 (6.22) 30.0 59.4 26.0 14.0 5, 6,7, 8,9, 10 W410-X-ND 82.76 — 397.76} C0745 
15 2 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.276 (7.01) 30.0 59.4 26.0 14.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W415-X-ND 121.12 316.88 613.96 | C0746 
20 2 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.303 (7.70) 30.0 59.4 26.0 14.0 5, 6, 7, 8,9, 10 W420-X-ND 159.43 399.99 774.17 | C0747 
25 2 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.333 (8.46) 30.0 59.4 26.0 12.0 5, 6,7, 8, 9,10 W425-X-ND 193.01 — 925.42} C0748 
30 2 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.351 (8.92) 30.0 59.4 26.0 12.0 5, 6, 7, 8,9, 10 W430-X-ND 236.32 — 1153.78} (0749 
Multi-Conductor Foil Shield — With Drain Wire — RoHS Compliant 
2 3 22 7/30 0.016 (0.41) | 0.026 (0.66) 300V 0.167 (4.24) 26.0 47.0 _ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | C2514-1000-ND _ — 189.98} C2514 
2 Blk/Red 18 16/30 0.013 (0.33) | 0.037 (0.94) 300V 0.227 (5.77) 50.0 90.0 _ 8,15 €0454-1000-ND — 317.74} 00454 
2 3 18 16/30 0.018 (0.46) | 0.030 (0.76) 300V 0.229 (5.82) 24.0 43.0 _ 1 €2534-X-ND 64.25 156.19 302.90} C2534 
3 3 18 16/30 0.018 (0.46) | 0.030 (0.76) 300V 0.247 (6.27) 22.0 40.0 <= 2 €2535-X-ND 81.36 106.50 384.12} C2535 
4 4 18 19/30 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.238 (6.05) 50.0 90.0 _ 5, 6, 7, 8, 16 €2543-1000-ND = — 558.25} C2543 
9 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.228 (5.79) 30.0 59.4 26.0 16.0 5, 6, 7, 8,9, 10 C0755-X-ND 73.83 — 347.43} (C0755 
Multi-Conductor Unshielded — RoHS Compliant 
2 Blk/Red 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.156 (3.96) 23.0 — _ 5, 6,8 C2461-1000-ND _— — 109.06) C2461 
2 4 20 7/28 0.013 (0.33) | 0.037 (0.94) 300V 0.206 (5.23) 28.0 — _ 8,15 €0433-1000-ND — — 186.42} C0433 
2 Blk/Red 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.025 (0.64) 300V 0.210 (5.33) 280 — — 5, 6, 7, 8, 14, 16 €2830-1000-ND _ — 238.96 | C2830 
2 2 16 19/.0117 | 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.268 (6.81) 28.0 — = 5, 6,8 €2405-1000-ND — — 387.22} C2405 
2 4 16 Solid 0.016 (0.41) | 0.020 (0.51) 300V 0.206 (5.23) 175 — _ 18 C0473-1000-ND — — 290.37} C0473 
2 2 14 19/.0147 | 0.032 (0.81) | 0.032 (0.81) 300V 0.326 (8.51) 220 — _ 8, 12, 13, 17 €2409-1000-ND — — 527.07} C2409 
3 Blk/Red/Gn 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.163 (4.14) 23.0 — ors 5, 6,8 €2462-1000-ND = — 155.99 | C2462 
3 4 22 7/30 0.013 (0.33) | 0.037 (0.94) 300V 0.198 (5.03) 265 — _ 8,15 €0432-1000-ND — — 210.82] C0432 
3 1 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.236 (5.99) 28.0 — _ 5, 6,8 €2831-1000-ND _ — 313.60) C2831 
4 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81 300V 0.174 (4.42) 230 — _ 5, 6,8 €2463-1000-ND —_ — 185.23} C2463 
4 4 18 16/30 0.015 (0.38) | 0.037 (0.94) 300V 0.257 (6.53) 28.0 — = 8,15 C0444-1000-ND — — 430.85} C0444 
4 2 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.258 (6.55) 28.0 — = 5, 6, 7, 8, 16 €2404-1000-ND = — 482.09 | 2404 
4 2 16 19/.0117 | 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.306 (7.77) 28.0 — _ 5, 6,8 €2425-1000-ND — — 667.59} C2425 
5 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.187 (4.75) 23.0 — = 5, 6,8 €2464-1000-ND — — 216.60} C2464 
5 1 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.280 (7.11) 28.0 — _ 5, 6,8 €2420-1000-ND — — 533.63} C2420 
i) 2 16 19/.0117 | 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.334 (8.48) 28.0 — ad 5, 6,8 €2434-1000-ND _ — 839.30} C2434 
6 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.200 (5.08) 23.0 — I 5, 6, 8 C2466-1000-ND = — 243.98 | C2466 
7 1 20 7/28 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.275 (6.99) 26.0 — _ 5, 6,8 C6356-1000-ND — — 524.15] C6356 
7 1 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.309 (7.85) 28.0 — _ 5, 6,8 €2421-1000-ND _— — 684.15) C2421 
Gs 2 16 19/.0117 | 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.364 (9.25) 280 — _ 5, 6,8 €2426-1000-ND — — 1093.34} C2426 
9 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.227 (5.77) 23.0 — = 5, 6,8 €2470-1000-ND — — 337.15} C2470 
9 1 20 7/28 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.317 (8.05) 26.0 — = 5, 6,8 (6357-1000-ND = — 646.35 | (6357 
9 1 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.358 (9.09) 28.0 — _ 5, 6,8 €2422-1000-ND — — 877.55 | C2422 
10 1 24 7/32 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.244 (6.20) 23.0 — _ 5, 6,8 €2471-1000-ND — — 871.15) C2471 
12 2 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.401 (10.19) | 280 — _ 5, 6, 7, 8, 16 €2412-1000-ND _ — 1082.93} (2412 
12 2 16 19/.0117 | 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.479 (12.17) | 280 — _ 5, 6,8 (2427-1000-ND — — 1801.23 | (2427 
15 2 20 7/28 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.392 (9.96) 26.0 — = 5, 6,8 C6358-1000-ND - — 1053.54 | (6358 
15 2 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.445 (11.3) 28.0 — = 5, 6,8 €2423-1000-ND — — 1394.16] (2423 
15 2 16 19/.0117 | 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.534 (13.56) | 280 — _ 5,6, 7,8,9,10,12 | C€2428-1000-ND _— — 2140.63} (2428 
19 2 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.469(11.91) | 280 — = 5, 6,8 €2424-1000-ND — — 1776.12} (2424 
25 2 18 16/30 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.549 (13.94) | 280 — _ 5, 6,8 €2433-1000-ND — — 2221.53 | C2433 
Unshielded 
4 1 18 7/26 0.008 (0.20) 0.010 (.25) 300V 0.163 (4.14) 23.0 — _ 12, 13 €3103-1000-ND — — 465.62] (3103 
Multi-Conductor Foil Shield 
4 1 22 7/30 TC | 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.146 (3.71) 44.0 79.2 _ 11,13 €3159-1000-ND — — 295.78} C3159 
4 1 18 7/26 0.008 (0.20) | 0.010 (0.25) 150V 0.178 (4.52) 47.0 85.0 _ = €3163-1000-ND _ — 627.81 C3163 
6 1 18 7/26 BC | 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.223 (5.66) 54.0 97.2 _— 11, 13 C3065-1000-ND — — 662.49} C3065 
@ RoHS Compliant Note: Spools are not UL/CSA marked. t Length tolerance is +1% # Length tolerance is +10% 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2164 (083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Round Jacketed/Shielded Twisted 
Pair Cable — 3644B Series 


UL File No.: 


A \ E118773 


PHYSICAL SPECIFICATIONS: 

¢ Jacket Material: Polyvinyl Chloride (PVC) » Jacket 
Color: Beige » Primary Material: Polyolefin (PO) 
* Shielding: 0.001” (0.03mm) Thick Aluminum/ 
Polyester Film Foil and 90% Coverage Tinned 
Copper Braid 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 

¢ Voltage Rating: USA: N.E.C. 725, CL2; Canada: 
150V; EU: <50V Insulation Resistance: >1 x 
10100/1Oft. 


ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 
¢ Temperature Rating: USA: CL2: 75°C maximum; 
Canada: 80°C 


7 Foam 

0.026 (0.66) Min polypropylene 
Tape 
\ 


Cable: 


PVC Jacket 
— i Twisted Pair 


Braid 
Foam Polypropylene Tape 
Film Foil 
28 AWG 7 X 36 Tinned 
Stranded Copper Conductors 


Round Jacketed/Shielded Twisted 
Pair Cable — 3600B Series 


UL File No.: 
£118773 


YN 


® 


PHYSICAL SPECIFICATIONS: 

¢ Jacket Material: Polyvinyl Chloride (PVC) * Jacket 
Color: Beige » Primary Material: PVC « Shielding: 
0.001” (0.03mm) Thick Aluminum/Polyester Film 
Foil and 90% Coverage Tinned Copper Braid 


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 
* Voltage Rating: USA: N.E.C. 725, CL2; Canada: 
150V * Insulation Resistance: >1 x 10190/10ft. 


ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 
* Temperature Rating: USA: CL2: 75°C maximum; 
Canada: 80°C 


0.026 (0.66) Min. 
PVC Jacket 


Cable: 


2 Film Foil 
28 AWG 7 X 36 Tinned 
Stranded Copper Conductors 


Note: X in i-Key Part No. Represents No. of Feet 
Note: X in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet No. of | Dimension A | Digi-Key Pricing 
No. of Dimension A Digi-Key Pricing Contacts | Inches (mm) Part No. 25 ft. *& 50 ft. 100 ft. * 
Contacts | Inches (mm) Part No. 25 ft. * 50 ft. * 100 ft. « 14 0.22 (5.6) MB14S-X-ND 29.06 50.10 80.16 
te ae oe Maca pas hes ae 20 0.24 (6.1) | MB20S-X-ND 45.80 78.96 126.34 
20 0.24(6.1) | MB20T-X-ND 60.90 105.00 168.00 a 0.25 (6.4) [BM Bea 49.81 85.88 197.40 
24 0.25 (6.4) MB24T-X-ND 77.65 133.88 214.20 26 0.25 (6.4) MB26S-X-ND 53.97 93.05 148.88 
26 0.25 (6.4) MB26T-X-ND 79.17 136.50 218.40 36 0.29 (7.4) MB36S-X-ND 78.10 134.66 215.46 
36 0.29 (7.4) MB36T-X-ND 109.62 189.00 302.40 40 0.30 (7.6) MB40S-X-ND 79.06 136.31 218.10 
a ae ne Meee ha sats as 50 0.32 (8.1) | MBS0S-X-ND 93.89 161.88 259.00 
68 0.37 (9.4) | MB68T-X-ND 207.06 357.00 571.20 68 0.36 (9.1) | 7MB68S-X:ND 118.46 195.61 912.98 
80 0.39 (9.9) MB80T-X-ND 247.26 426.31 682.10 80 0.39 (9.9) MB80S-X-ND 166.06 286.31 458.10 
100 0.44 (11.2) MB100T-X-ND. 309.08 532.90 852.64 100 0.44 (11.2) | MB100S-X-ND 204.68 352.90 564.64 


* Cable available on a xxx ft. roll * Cable available on a xxx ft. roll 


Tight Seal IP68 Nylon Cable Grips 
(Glands) with Lock Nuts 


Application: The use of synthetic cable grips is almost unlimited within the electrical and electronics industry. 
Installations where cables must be led safely through a wall of an enclosure will be specified with cable grips. 
Synthetic cable grips are specified to: * Secure the cable to the enclosure’s wall to provide excellent pull-out 
resistance. ¢ Seal and protect the inside of the enclosure from the unwanted affects of the environment. 
These contaminants may be water, gas, chemical vapors, or fumes. * Reduce material cost due to use of 
lighter, less expensive materials, as well as, eliminating the need for running conduit. 


AMERICAN 
ELECTRICAL INC. 


MFG. for AMERICAN ELECTRICAL INC. by AGRO 


“Gi . 


Technical Data: 

¢ Material: Polyamide PA 6, Self-Extinguishing, Halogen-free 

* Seal: Neoprene, Oil, and Petroleum Resistant 

* Operating Temperature: Static (-40°C ~ 100°C), Dynamic (-30°C ~ 80°C) 
° Safety Class: IP68, Waterproof (5 Bar) 

* VDE Test Report: 12 796-9000-4001/A 2 J 


Cable Dim. American Cable Dim. American 
Thread | Diameter (mm) Digi-Key Price Each Electrical Thread | Diameter (mm) Digi-Key Price Each Electrical 
Color); Type (mm) H L | PartNo. 1 10 100 | Part No. Color| Type (mm) H L | Part No. all 10 100 | Part No. 
7-PG 2.5~6.5 21 8 | 288-1164-ND 1.65 1.49 1.16 | 1545.07.06 7-PG 2.5 ~6.5 21 8 | 288-1184-ND 1.65 1.49 1.16] 1555.07.06 
9-PG 3.0 ~ 8.0 23 8 288-1165-ND 1.93 1.74 1.35 | 1545.09.08 9-PG 3.0 ~ 8.0 23 8 288-1185-ND 1.93 1.74 1.35| 1555.09.08 
11-PG 4.0 ~ 10.0 22 8 | 288-1166-ND 2.08 1.87 1.46 | 1545.11.10 11-PG 4.0 ~ 10.0 22 8 | 288-1186-ND 2.08 1.87 1.46] 1555.11.10 
11-PG 2.0 ~ 7.0 22 8 288-1167-ND 2.30 2.07 1.61 | 1545.11.07 11-PG 2.0 ~ 7.0 22 8 288-1187-ND 2.30 2.07 1.61] 1555.11.07 
13-PG 5.5 ~ 12.0 26 9 288-1168-ND 2.40 2.16 1.68 | 1545.13.12 13-PG 5.5 ~ 12.0 26 9 | 288-1188-ND 2.40 2.16 1.68] 1555.13.12 
13-PG 3.0 ~ 7.0 26 9 288-1169-ND 2.60 2.34 1.82 | 1545.13.07 13-PG 3.0 ~ 7.0 26 9 | 288-1189-ND 2.60 2.34 1.82] 1555.13.07 
16-PG 8.5 ~ 14.0 30 10 | 288-1170-ND 2.68 2.41 1.88 | 1545.16.14 16-PG 8.5 ~ 14.0 30 10) 288-1190-ND 2.68 2.41 1.88) 1555.16.14 
16-PG 5.0 ~ 11.0 30 10 | 288-1171-ND 2.95 2.66 2.07 | 1545.16.11 16-PG 5.0 ~ 11.0 30 10) 288-1191-ND 2.95 2.66 2.07| 1555.16.11 
Black 21-PG | 11.0~18.0 | 35 11) 288-1172-ND 4.25 3.83 2.98 | 1545.21.18 Gray 21-PG | 11.0~18.0 | 35 11 | 288-1192-ND 4.25 3.83 2.98] 1555.21.18 
21-PG 6.5 ~ 14.0 35 11 | 288-1173-ND 4.55 4.10 3.19 | 1545.21.14 21-PG 6.5 ~ 14.0 35 11 |) 288-1193-ND 4.55 4.10 3.19] 1555.21.14 
3/8-NPT| 3.0 ~ 8.0 23 8 288-1178-ND 1.98 1.78 1.39 | 1545.N0375.08 3/8-NPT| 3.0 ~ 8.0 23 8 288-1198-ND 1.98 1.78 1.39] 1555.N0375.08 
1/2-NPT| 5.5 ~ 12.0 26 9 | 288-1179-ND 2.55 2.30 1.79 | 1545.NO500.12 1/2-NPT|} 5.5 ~ 12.0 26 9 | 288-1199-ND 2.55 2.30 1.79| 1555.N0500.12 
1/2-NPT| 3.0 ~ 7.0 26 9 288-1180-ND 2.70 2.43 1.89 | 1545.N0500.07 1/2-NPT| 3.0 ~ 7.0 26 9 | 288-1200-ND 2.70 2.43 1.89] 1555.N0500.07 
3/4-NPT| 11.0~18.0 | 35 11 | 288-1181-ND 3.60 3.24 2.52 | 1545.N0750.18 3/4-NPT| 11.0~18.0 | 35 11 | 288-1201-ND 3.60 3.24 2.52] 1555.N0750.18 
3/4-NPT| 6.5 ~ 14.0 35 11 | 288-1182-ND 3.83 3.45 2.68 | 1545.N0750.14 3/4-NPT| 6.5 ~ 14.0 35 11 | 288-1202-ND 3.83 3.45 2.68] 1555.N0750.14 
1-NPT | 17.0~22.0 | 36 15 | 288-1183-ND 5.03 4.53 3.52 | 1545.N1000.22 1-NPT | 17.0~ 22.0 | 36 15) 288-1203-ND 5.03 4.53 3.52] 1555.N1000.22 


90° Elbow Body 


Amphenol® F 
Ampnen Cord Grips 


Aluminum Body and Compression Nut with Washer and Single Hole Oil-Resistant Grommet 

This small body connector is ideal for internal uses, as well as conduit hub and panelboard mounting into threaded bodies or with locknuts. Complete units listed require no 
other parts except cable. Suitable for use in hazardous locations per National Electric Code Class 1, Div.2; Class Il, Div. 1 & 2; Class Ill, Div. 1 & 2. UL listed File No. E53509 
and Certified File No. LR-64107. 


Conduit Panel Cord 
Hub Hole Diameter Dimensions - Inches Digi-Key Price Each Amphenol 
Size - Inch Size - Inch Range A B c Part No. 1 10 50 Part No. 

90° Elbow Body, Male Thread 

1/2 7/8 NPT -375 ~ .500 1.13 1.88t 1.44 DB-990-ND 16.93 11.85 8.81 DB-990 

1/2 7/8 NPT -500 ~ .625* 1.13 1.88t 1.44 DB-1090-ND 16.93 11.85 8.81 DB-1090 
45° Elbow Body, Male Thread 

1/2 7/8 NPT -375 ~ .500 1.13 1.31t 1.31 DB-945-ND 22.16 14.47 12.13 DB-945 

1/2 7/8 NPT -500 ~ .625 1.13 1.31t 1.31 DB-1045-ND 22.16 14.47 12.13 DB-1045 


* Maximum cord size will not pass through body without removing outer jacket. + Dimension B with nut snug, grommet not compressed. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2165 


© General Cable NT Instrumentation Control Cable 


COLOR CODE CHART NO. 1 COLOR CODE CHART NO. 2 COLOR CODE CHART NO. 3 
No. Color No. Color 
No. Color No. Color 
1 Black Z Gres Not Soler No. cokes 1 Black, Red 4 Black, Blue 
2 Red 5 Brown 1 Black, Red 2 Green, White e Blac, White 2 Black, “vellow 
3 White 6 Blue 3 Black, Green 6 Black, Brown 
Notes: 
1. Designed to Meet UL 910 Flame Test 7. NEC Article 800 Type CM 
Communications and Control Cable - 60° 
2. CSA PCC (CSA: 60°C) 260° 
Riser Sound and Security Cable Computer Cable ( ) 2 BLUE Style 2835 (ULL60"C, SOV) 
3. Passes UL 70,000 BTU Vertical Tray Flame Test 9. UL Style 2919 (UL: 80°C, 30V) 
4. Passes CSA FT4 Flame Test 10. Passes CSA FT1 Flame Test 
5. California State Fire Marshal 11. NEC Article 725 Type CL3R (UL: 75°C, 150V) 
6. NEC CL3R (A. Capacitance between conductors Je; NEC Article SOs CMa bs 300V) 
B. Cap. between 1 conductor & other 13. NEC Article 725 Type CL3P (UL: 60°C, 150V) 
conductors connected to shield) 14. NEC Article 800 Type CMP (UL: 60°C, 300V) 
Communications and Computer Cable Riser Sound and 
Control Cable Conductor: Security Cable 
Conductor: ¢ Fully annealed stranded tinned copper per ASTM B-33 Conductor: 
* Fully annealed stranded tinned copper per ASTM B-33 * Twisted Pairs * Stranded bare copper to ASTM B-3, B-8 and B-286 
* Twisted Pairs Insulation: Insulation: 
: : ¢ Premium grade color-coded S-R PVC (E2202S Series: Premium grade 
Insulation: * Premium grade color-coded polyethylene 
color-coded Flexguard) 
¢ Premium grade color-coded PVC Shield: Shield: 
* Color code: each pair black and red numbered at one inch intervals * Individually shielded pairs * Overall polyester supported aluminum foil, plus a stranded tinned 
Shield: * 100% Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, foil facing in copper drain wire to facilitate grounding 
* 100% Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, foil facing out * Stranded tinned copper drain wire each pair Jacket: 
* Stranded tinned copper drain wire Jacket: ¢Premium grade, Gray PVC (E2202S: Premium grade Natural 
. Flexguard) 
Jacket: * PVC, gray - 4 * Sequential footage markings to facilitate installation 
* PVC, gray + Temperature Range: -20°C ~ 80°C * Suitable for use from -20°C ~ 75°C (E2202: 0°C ~ 60°C) 
* Temperature Range: -20°C ~ 105°C * Includes ripcord 
Nominal Nominal 
No. Cond. Insulation Jacket Suggested Nominal Nominal (X = No. of Ft. Per Roll) General 
of Color Size | Cond. Thickness Thickness Working 0.D. Cap. pF/FT Digi-Key Price Per Roll Cable 
Pairs Chart |(AWG)| Strand Inch (mm) Inch (mm) Voltage Inch (mm) (See Note 6 A&B) Notes Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 


Shielded - Communication and Control Cable; Computer Cable 


2 2 22 7/30 0.008 (0.20) 0.020 (0.51) 300V 0.165 (4.19) 35.0 63.0 2,3,4,7,8 C1352-X-ND 56.85 138.02 259.81 | C1352 
3 3 22 7/30 0.011 (0.28) 0.032 (0.81) 30V 0.292 (7.42) 24.4 43.9 2,3,7,9,10 C6040-X-ND 95.34 241.89 468.64 | C6040 
Nominal Nominal 
No. Cond. Insulation Jacket Suggested Nominal Nominal Price Per General 
of Color Size Cond. Thickness Thickness Working O.D. Cap. Digi-Key Roll Cable 
Cond. Chart (AWG) Strand Inch (mm) Inch (mm) Voltage Inch (mm) pF/FT Notes Part No. 1,000 ft. Part No. 


Unshielded - Riser Sound and Security Cable 


2 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.122 (3.10) _ 5, 11, 12 E1002S-1000-ND 86.36 E1002S.30.10 
4 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.141 (3.58) i 5, 11, 12 E1004S-1000-ND 155.74 E1004S.30.10 
6 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.164 (4.17) = 5, 11, 12 E1006S-1000-ND 215.95 E1006S.30.10 
2 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.156 (3.96) — 11,12 E1032S-1000-ND 157.56 E1032S 
4 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.187 (4.75) = 11,12: E1034S-1000-ND 283.25 E1034S 
2 1 16 19/.0117 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.178 (4.52) = 5, 11, 12 E1042S-500-ND* 122.35 E1042S.18.10 
4 1 16 19/.0117 0.010 (0.25) 0.015 (0.38) 300V 0.209 (5.31) _ 11,12 E1044S-1000-ND 438.23 E1044S 
2 1 14 19/.0147 0.013 (0.33) 0.015 (0.38) 300V 0.223 (5.66) are 6, 11, 12 E1052S-1000-ND 337.49 E1052S 
2 1 12 19/.0185 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.260 (6.60) = 6, 11, 12 E1062S-1000-ND 518.71 E1062S 


Shielded - Riser Sound and Security Cable 


2 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.127 (3.23) = A112 E2002S-1000-ND 132.69 E2002S 
4 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.146 (3.71) = 11,12 E2004S-1000-ND 204.14 E2004S 
6 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.173 (4.39) = 5, 11, 12 E2006S-1000-ND 271.14 E2006S.30.10 
2 1 20 7/28 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.139 (3.53) = 5, 11, 12 E2022S-1000-ND 169.97 E2022S.30.10 
2 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.164 (4.17) = 11,12 E2032S-1000-ND 197.62 E2032S 
3 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.173 (4.39) _ 11,12: E2033S-1000-ND 297.02 E2033S 
4 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.191 (4.85) _ 11,12 E2034S-1000-ND 377.30 E2034S 
2 1 16 19/.0117 0.010 (0.25) 0.015 (0.38) 300V 0.189 (4.80) = 11,12 E2042S-1000-ND 330.24 E2042S 
2 1 14 19/.0147 0.013 (0.33) 0.015 (0.38) 300V 0.245 (6.22) _ 11,12 E2052S-1000-ND 450.00 E2052S 


Shielded - Riser Sound and Security Cable 


3 1 18 7/26 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.168 (4.27) _— 1,5, 13, 14 E2203S-1000-ND 361.12 E22038.30.86 


* This item comes in a 500 ft. roll. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2166 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


© General Cable in Shielded Microphone Cable 


CONDUCTOR: Type 1: Fully annealed stranded tinned copper/ ASTM B-33. Type 2: Fully annealed stranded bare copper per ASTM B-33. 

INSULATION: Type 1:Premium grade color coded polypropylene. Type 2: Premium grade color coded rubber. 

COLOR CODES: See chart. 

SHIELD: Type 1: Conductive tape applied over the core; 100% Flexfoil aluminum/polyester 25% overlap, foil facing in; stranded tinned copper drain wire. Type 2: 80% tinned copper braid. 

JACKET: Type 1: PVC, Black -20°C ~ 75°C, 200 voltage rating Type 2: Black Rubber -20°C ~ 60°C, 300 voltage rating Type 3: Carolprene, Black -20°C ~ 60°C, 300 voltage rating 

FEATURES: Note 1: Excellent shielding to reduce noise Note 2: Precision engineered to transmit clear, noise-free signals Note 3: Eliminates hum pick-up Note 4: Resistant to oil, acid, sunlight, abrasion, and aging Note 
5: Extreme noise reflection Note 6: Provides extra limpness Note 7: Low impedance Note 8: High impedance 


Conductor Type 1 Conductor Type 2 COLOR CODE CHART 1 
Conductor Color Conductor Color 
1 Black 2 Red 
COLOR CODE CHART 2 
Conductor Color Conductor Color 
1 White 2 Black 
Cond. Color Nom. Jacket Nom. Insulation Nominal Nom. Cap. (X = No. of Ft. Per Roll) General 
Cond. | Size Cond. Insul. Code Shield Jacket Features No. of Thickness Thickness 0.D. pF/ft. Digi-Key Price Per Roll Cable 
Type | (AWG.) | Strand Type Chart Type Type (Note No.) Cond. Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) AB Part No. 100 ft.¢ 500 ft.# 1,000 ft.#) Part No. 
1 24 19/36 1 1 1 1 1 2 0.020 (.51) 0.008 (.20) 0.135 (3.43) 30/58 | C1228-X-ND 50.55 166.89 223.17 | C1228 
20 26/34 2 2 2 2 2,3, 6,8 1 0.035 (.89) 0.040 (1.02) 0.230 (5.84) B=42 |C1300-X-ND@ 83.72 = 403.17 | C1300 
2 20 26/34 2 2 2 2 2,3, 6,7 2 0.035 (.89) 0.020 (.51) 0.270 (6.86) B=50 |C1302-X-ND@t 120.13 451.55 608.39 | C1302 
18 41/34 2 2 2 3 2,3,4,5,7 2 0.035 (.89) 0.020 (.51) 0.295 (7.49) B=61 |C1202-X-ND$ 136.56 518.74 700.97 | C1202 
16 65/34 2 2 2 3 2,3, 4, 5,7 2 0.035 (.89) 0.025 (.64) 0.335 (8.51) B=55 _|C1602-100-ND@ 147.48 - — | C1602 


@ RoHS Compliant t+ Length tolerance is +1% # Length tolerance is +10% + High and low impedance cable A=Conductor to conductor +B = One conductor and other conductor connected to shield 


Coaxial Cable 


W303-X-ND IBM Eaqv.: #7362211 


(X = No. of Ft. Per Roll) 
Conductor Core Nominal Imped- | Capacitance Price Per Roll General 
RG Size Jacket 0.D. Shield 0.D. ance pF/FT Digi-Key 100 ft. 500ft. 1000 ft. | Cable 
Fig. Type (AWG) Type Inch (mm) Type Inch (mm) (0) (pF/M) Part No tO) GED), (#)_ | Part No. 
RG-58 
58/0 20 (Solid BC) | BlackPVC | 0.116 (2.95) 95% TC Braid 0.195 (4.95) 50 | 30.00 (98.43) | W300-X-ND 47.86 155.89 207.52 | C1166 
, 58/U 20 (19X.0071)(TC) | Black PVC | 0.116 (2.95) 95% TC Braid 0.195 (4.95) 50 _ | 31.80 (104.34) | C1178-X-ND@ 52.07 — 232.02 | C1178.21.01 
58/U Plenum 19 (Solid BC) Hevauanl 0.102 (2.59) 95% TC Braid 0.161 (4,09) 50 | 25.00 (82.00) | C3519-X-ND 90.52 — 441.50 | 63519.41.02 
RG-59 
590 22 (Solid CCS) | Black PVC | 0.146 (3.71) 70% BC Braid 0.242 (6.15) 80 | 16.3 (63.48) | C1112-X-ND 56.14 146.21 —[cr2 
1) sovu Plenum 20 (Solid CCS) Hexguard 0.145 (3.68) 95% BC Braid 0.201 (5.11) 75 | 16.50 (54.14) | C3500-X-ND 101.68 — 498.65 | c3500 
2 59/0 Dual 23 (Solid CCS) | Black PVC | 0.146 (3.71) | 100% Flexfoil® + 95% TC Braid | 0.242x0.496 (6.15x12.65) | 73 | 21.00 (68.90) | C8005-X-ND® = — 684.33 | C8005 
RG-6 
G/U 18 (Solid CCS) | Black Pvc | 0.177 (4.50 100%. Hexfol 0.263 (6.8) 75*/ | 16.20 (63.15)*/ | C5775-X-ND 26.90 48.13 (5775 
: + (Solid CCS) ac 177 (4.50) +60% Alum. Braid 263 (6.8) v_ {16.20 (58.15)", X-ND@ ; ; = 
a 100% Flexfoil® Bonded +60% 
6/U 18 (Solid CCS) | Black PVC | 0.177 (4.50) | aim. Braid with Water Block 9.00/M 0.263 (6.68) 75 | 16.20 (53.15) | C5886-1000-ND = — 105.83 | €5886.30.01 
6/U Quad ; 100% Flexfoil® + (1) 
4 hist 18 (Solid CCS) | Black Pvc | 0.177 (4.50) 60%t (4)40% Alum, Braid 0.292 (7.42) 75 | 16.20 (53.15) | C5785-1000-ND@ = — 117.57 | 05785 
6/U 18 (Solid BC) 100% Flexfoil® + 95% 0.270x0.493 
5 | wnshielded pair| 18 (7x26) par _| Black PVG | 0.177 (4.50) aC Brad (6.86x1252) 75 | 16.20 (53.15) | 8029-1000-ND@ = — 484.92 | c8029.41.01 
Various Types 
aU 13 (7X21)(BC)__| Black PVC | 0.285 (7.24) 95% BC Braid 0.405 (10.29) 52] 29.50 (96.79) | 01154-X-ND 134.08 — 681.01 | 01154.41.01 
4 | 62/U Plenum 22 (Solid CCS) Flexguar 0.145 (3.56) 95% BC Braid 0.201 (5.11) 93 | 13.00 (42.65) | C3520-100-ND 84.22 = — | 03520 
17410 26 (7X34)(CCS) _| Black PVC | 0.060 (1.52) 95% TC Braid 0.103 (2.62) 50 | 30.80 (101.05) | C1156-X-ND 37.20 — 150.08 | C1156.21.01 
213/U 13 (7X21)(BC) | Black PVC_| 0.285 (7.24) 95% BC Braid 0.405 (10.29) 50 | 30.80 (101.05) | C1176-X-ND® 148.13 — 735.93 | C1176.41.01 
6 62/U 22 (Solid CCS) | Black PVC | 0.146 (3.66) 95% BC Braid 0.242 (6.15) 93 | 13.60 (44.62) | W302-X-ND 73.43 — 356.30 | C1164 
Twin Coaxial 
7 = 20(7x28)(1)TC + (1)BC] Black PVC | 0.022 (0.56) | 100% Flexfoil® + 90% TC Braid 0.330 (8.38) 100 | 15.50 (50.86) | W303-X-ND 74.26 — 543.04 | C8000 


@ RoHS Compliant ft Length tolerance is+1% # Length tolerance is+10% NEC TypeCL2-CATV / Recommended for CATV applications 100 ft. spools are not UL marked * 100% Sweep Tested @ Frequency Band: 0 ~ 400MHz 


Paladin Tools’ NEW! SealTite® Pro Crimper 


Digi-Key Price Paladin Easily crimps all compression connec- 
Description Part No. Each Part No. tors with a single tool. Reversible Head 


SealTite Pro Crimper PAL1555-ND 69.99 1555 tn aceommmotate CATV “F’, BNC and RCA 


Cable Stripping Tools 


Coaxial stripping tool producing 2 and 3 level strips Fig. 2 . : 
— - - in cables from .100” ~ .315” (2.54 ~ 8mm) dia. AM12 Multi-level adjust- 
Digi Key ie) Balad Replacement blades and easy adjustment, make this able cable stripper. 
Fig. | Description Part No. Each Part No. tool the perfect choice : 
3 Level Coaxial Cable Stripper Pp . 
Adjustable with Green Cassette PA1240-ND 79.99 1240 7 
Adjustable with Brown Cassette PA1243-ND 7999 | 1243 Tae ame tmnea 
— | Replacement Blade for PA1240 PA2240-ND 29.99 2240 6 Cassett 7.09 B41 
— _| Replacement Blade for PA1243 PA2243-ND 29.99 | 2243 cows Baio ae e aa. de 
Cutter and Stripper for UTP and STP Cables rown Cassette 7.49 c 
2__| Cable Stripper PAL1112-ND 27.99 1112 
LC CST Stri ppers Strip Cable Digi-Key Price | Paladin 
Preset Strip Lengths Types Usage Part No. Each | Part No. 
Coaxial stripping tool producing 2 and 3 level stripping of outer jacket, 0.315” Outer Jacket; 0.157” Inner Dielectric | 2 & 3 Level Adjustable RG58/59/62/6 and AU PAL1255.1-ND. 17.99 | 1255.1 
shield braid and inner dielectric. Hex key makes it easy to adjust the 0.236” Outer Jacket 2-Level RG59/6/6 QUAD CATV “F”_| PAL1257.1-ND 17.99 | 1257.1 
blades to set the cutting depth. Self-regulating tensions. Pre-set strip i 7 af ‘ i RG178, 735A, Belden 8218 
lengths for most common lengths. 0.344” Outer Jacket; 0.094” Inner Dielectric | 2 & 3 Level Adjustable and other smaller cables PAL1258-ND NEW! 17.99 | 1258 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 2167 


a/ CAROL. 
- li Cable BRAND 


Construction: * Insulation: Premium grade color 
coded polyethylene * Shield: 80% tinned copper 
braid ¢ Jacket: PVC, Gray 

Temperature Range: -20°C ~ 80°C 

Suggested Voltage Rating: 300V 


Features: * Low capacitance » Lightweight 


* Excellent shielding for noise reduction 
Compliances: * UL 80°C, 300V »¢ Designed to meet 
UL VW-1 Vertical Wire Flame Test 


Multiconductor Cable 


Rubber Braid Shield 


Construction: « Insulation: Premium grade color 
coded rubber »¢ Shield: 80% Tinned copper braid 
* Jacket: Rubber, Black 


Temperature Range: -20°C ~ 60°C 
Suggested Voltage Rating: 300V 


Features: * Impact and abrasion resistant * Stranded 
conductors for superior flexibility 


Carolprene® Braid Shield 

Construction: Insulation: Premium grade color 
coded rubber ¢ Shield: 80% tinned copper braid 
¢ Jacket: Carolprene, Black 

Temperature Range: -20°C ~ 60°C 

Suggested Voltage Rating: 300V 

Features: * Impact and abrasion resistant * Stranded 
conductors for superior flexibility 

Compliances: Designed to meet UL VW-1 Vertical 
Wire Flame Test 


Carolprene® Unshielded, Water Resistant 
Construction: Jacket: Carolprene, Black 


Temperature Range: -40°C ~ 90°C. 
Suggested Voltage Rating: 300V 


Features: ¢ Resistance to oil and moisture »* High 
flexibility * Water resistant 


Compliances: UL, CSA, MSHA 


COLOR CODE CHART 1 COLOR CODE CHART 2 COLOR CODE CHART 3 
No. of No. of No. of 
Conductors Color Conductors feler Conductors Color 
et 
4 Green 4 Green 2 Black, White 
5 Blue 3 Black, White, Green 
6 Blue 6 Brown . 
7 Yellow 4 Black, White, Red, Green 
Conductor Nominal Insulation Nominal Jacket Nominal 
No. of Color Code Size Conductor Thickness Thickness 0.D. Digi-Key Price Per Roll General Cable 
Conductors Chart (AWG) Strand Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1,000 ft. Part No. 
Braid Shield 
4 0.029 (0.74) 0.255 (6.48) C1644-1000-ND 586.23 C1644 
6 ! 20 26/34 0.015 (0.38) 0.029 (0.74) 0.294 (7.47) C1646-1000-ND 776.39 C1646 
Rubber, Braid Shield 
3 0.035 (0.89) 0.285 (7.24) C1304-1000-ND 664.14 C1304 
4 0.035 (0.89) 0.300 (7.62) C1305-1000-ND 789.68 C1305 
5 2 20 26/34 0.020 (0.51) 0.035 (0.89) 0.330 (8.38) C1308-1000-ND 945.24 C1308 
6 0.035 (0.89) 0.340 (8.64) C1310-1000-ND 1026.90 C1310 
£ 0.035 (0.89) 0.355 (9.02) C1312-1000-ND 1127.31 C1312 
Carolprene, Braid Shield 
3 0.035 (0.89) 0.305 (7.75) C1203-1000-ND 732.44 C1203 
4 2 18 41/34 0.020 (0.51) 0.035 (0.89) 0.330 (8.38) C1204-1000-ND 1070.28 C1204 
6 0.035 (0.89) 0.370 (9.39) C1206-1000-ND 1173.50 C1206 
3 0.035 (0.89) 0.355 (9.02) C1603-1000-ND 1009.74 C1603 
4 2 16 65/34 0.025 (0.64) 0.035 (0.89) 0.385 (9.78) C1604-1000-ND 1210.29 C1604 
6 0.040 (1.02) 0.445 (11.3) C1606-1000-ND 1595.96 C1606 
Carolprene, Unshielded, Water Resistant 
3 3 16 26/30 0.030 (0.76) 0.039 (1.00) 0.330 (8.38) C01342-250-ND 140.96 01342.15.01 


Individually Foil Shielded Multipair 


Description: 
22 AWG (0.35mm2), 7/30 (7 x 0.25mm), Insulation thickness 0.010” 
(0.25mm) 


Mi Multiconductor Cable 
Multiconductor Unshielded 


Description: 
22 AWG (0.35mm?”), 7/30 (7 x 0.25mm), Insulation thickness: 0.010” (0.25mm) 


Characteristics: 

* Temperature Range: -20°C ~ 60°C (AWM, CL2) »* Voltage Rating: 
300 Volts (150 Volts - CL2) * Conductor: Stranded tinned copper 
* Insulation: Color-coded polypropylene (PP) * Shield: (Individual pairs) 
Aluminum/polyester tape, foil facing inward »* Drain Wire: 22 AWG 
stranded tinned copper ¢ Jacket: PVC, gray 


Characteristics: 
* Temp. Range: -20°C ~ 80°C (AWM), 75°C (CL2) »* Voltage Rating: 150 Volt 
(AWM, CL2) * Conductor: Stranded tinned copper ¢ Insulation: Color coded PVC 


* Tape: Clear polyester wrap * Jacket: Gray PVC 
Specifications: 


¢ Flammability: Passes UL vertical tray flame test 


Specifications: 
¢ Flammability: Passes UL vertical tray flame test 


Color Code Chart 
Color Code Chart No. of No. of No. of 
No. of No. of No. of Cond. Pair Color Cond. Pair Color Cond. Pair Color 
a Coles seas Color cone a 1 Black/Red 10 Red/Blue 19 White/Blue 
1 Black 6 Blue " Pink 2 Black/White oT Red/Yellow 20 White/Brown 
2 Red 7 Brown 12 Tan 3 Black/Green 12 Red/Brown 21 White/Orange 
3 White 8 Yellow 13 Red/Green 4 Black/Blue 13 Red/Orange 22 White/Yellow 
4 Green 9 Violet 14 Red/Yellow 5 Black/Brown 14 Green/Blue 23 Blue/Brown 
5 Orange 10 Gray 15 Red/Black 6 Black/Yellow 15 Green/White 24 Blue/Orange 
7 Black/Orange 16 Green/Brown 25 Blue/Yellow 
Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 8 Red/Green 17 Green/Orange 26 Brown/Orange 
No. of Thickness | Thickness Digi-Key Price Per Roll Alpha 9 Red/White 18 Green/Yellow 27 Brown/Yellow 
Cond. Inch (mm) | Inch (mm) Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 
Multiconductor Unshielded Cable Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
2 .082 (.81) -16 (4.06) A120-X-ND@ 42.53 136.80 226.46 |1172C-X No.of | Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 
3 032 (81) AT (4.32) A121-X-ND@ 55.58 183.60 303.19 | 11730-x Cond. Pair} Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 
4 .032(.81) | .19(4.83) | A122-X-ND@ 61.54 208.58 380.59 | 1174C-x Individually Foil Shielded Multipair Cable 
5 .032 (.81) .20 (5.08) A123-X-ND@ 74.48 265.95 479.70 |1175C-X 3 045 (1.14) | .31 (7.87) | A132-X-ND@ 90.40 361.04 645.68 | 6010C-X 
6 032(.81) | .21(6.33) | A124-%-ND@ 81.45 309.04 583.43._(|1176C-x 6 .045 (1.14) | .39(9.91) | A133-X-ND@ 171.76 678.32 1290.48 | 6012C-X 
9 045 (1.14) | .46 (11.68) | A134-X-ND@ 444.56 1635.04 2675.20 | 6014C-X 
7 .032 (.81) .21 (5.33) A125-X-ND® 88.76 327.38 664.09 | 1177C-X 1 045 (1.14) | .48 (12.19) | A135-100-ND@ 506.80 _ — | eo16c-x 
8 082 (81) | .22(5.59) [Mize aNbey 105.98 975.08 753.30 | 1178C-X 12 045 (1.14) | .48 (12.19) | A136-X-ND 670.80 2325.68 3635.92 | 6017C-X 
9 032 (.81) | .25(6.35) | A127-X-ND 105.98 403.88 775.46 | 1179C-X 15 060 (1.52) | .56 (14.22) | a137-X-ND 696.32 2548.48 — | eotec-x 
10 .032(.81) | .26(6.60) | A128-X-ND@ 123.75 459.11 909.23 | 1180C-x 17 060 (1.52) | .61 (15.49) | a138-X-ND 943.04 4233.84 — | got9c-x 
12 -032 (.81) .28 (7.11) A129-X-ND®@ 180.56 676.80 1281.38 | 1181C-X 19 .060 (1.52) | .63 (16.00) | A139-X-ND 929.28 3393.60 — | 6020C-X 
15 .032 (.81) -30 (7.62) A130-X-ND®@® 248.96 979.88 1537.43 | 1181/15C-X 27 060 (1.52) | .68 (17.27) | A140-100-ND@ 1701.68 = — | 6022C-X 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2168 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Multiconductor Braid Shielded 


Description: 28 AWG (0.09mm’), 7/36 (7 x 0.13mm), Insulation thickness: 
0.010” (0.25mm) PVC - Type B 
Characteristics: * Operating Temperature Range: -55°C ~ 105°C » Voltage 


Fee Multiconductor Cable (cont) 
Multipair Individually Shielded 


@e @® Rating: 600 Volt * Conductor: Stranded tinned copper » Shield: Braided tinned 
Twisted Pair copper (90% coverage) * Insulation: Color-coded PVC » Jacket: PVC, gray 
D. nee Giloseniraisd7etecs00u Specifications: »* MIL-W-16878D Type B 
escription: ° ; rated, 75°C, 
+22 AWG (0.35 mm’), 7/30 (7 x 0.25mm), ColorCade|Chart eolce Gada Chart 
Insulation thickness: 0.010” (0.25mm) No. of No. of No. of No. of 
Characteristics: . Temperature Range: -20°C ; , Cond. Pair Color Cond. Color Cond. Color Cond. Color 
~ 75°C Voltage Rating: 300 Volt * Conductor: Stranded tinned 1 Red/Black 1 Black 6 Bi 1 Blue/Black 
copper ¢ Insulation: Polyproylene (PP) * Shield: Aluminum/polyester i ac Wea Vidalia 
tape » Drain Wire: Stranded tinned copper * Gray PVC jacket 2 Green/White 3 White Hl btm 15 oan 
i: i 4 Green 9 Green/Black 14 Green/White 
Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 4 
No. of Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 5 Orange 10 Orange/Black 15 Blue/White 
Cond. Pair | Inch(mm) | Inch omy Batt Ne: i190 ft. 500 ft. 1,000 ft. Part No. Wacker Bismeter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
Multipair Individually Shielded Cable No. of | Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 
2 .020 (.51) .17 (4.32) | A131-X-ND 57.92 226.00 337.20 | 2466C-X Cond. | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. 100 ft. 1,000 ft. Part No. 
Multiconductor Braid Shielded Cable 
a ry + zi 2 012 (.30) 12 (3.1) A3302-X-ND® 432.23 2035.28 3302-X 
Multiconductor Foil / Braid Shielded 3 | .012(30) | .13(3.3) | A3303-x-ND 605.59 2718.24 3303-X 
4 012 (.30) .14 (3.5) A3304-X-ND 738.56 3315.36 3304-X 
Description: 28 AWG (0.089mmz2), 7/36 (7 x 0.13mm), Insulation thickness: 6 .015 (.38) 17 (4.3) A3306-X-ND 1006.88 4523.44 3306-X 
0.010” (0.25mm) : ; 7 : 8 .015 (.38) 17 (4.4) A3308-X-ND® 1145.59 5149.92 3308-X 
Characteristics: * Operating Temperature Range: -20°C ~ 80°C (AWM), +75°C 15 .020 (.50) .23 (5.8) A3315-X-ND 1961.33 9246.48 3315-X 
(CL2) »* Voltage Rating: 300 volts (AWM), 150 volts (CL2) * Conductor: Stranded 


tinned copper * Insulation: Color-coded semi-rigid PVC * Shield: Aluminum/ 
polyester/aluminum plus overall braid of tinned copper ¢ Drain Wire: 28 AWG 
7/36 tinned copper * Jacket: PVC, chrome gray 
Specifications: * UL Type CL2, AWM 2464 »* CSA, CMG, PCC, FT4 
* Flammability: Passes UL vertical tray flame test 


@ RoHS Compliant 


Multiconductor Braid Shielded 


Description: Insulation thickness: 0.010” (0.25mm) - 
Polor Cade | Chart PVC, 0.003” (0.08mm) Nylon-Type B/N 
No. of No. of No. of Characteristics: * Operating Temperature Range: Color Code Chart 
Cond. Color Cond. Color Cond. Color -55°C ~ 105°C * Voltage Rating: 600 volts No. of Cond. Color 
1 Black 10 Gray 19 White/Yellow * Conductor: Stranded tinned copper « Shield: 1 White 
2 Red 1 Pink 20 White/Blue Braided tinned copper (90% coverage) ° Insulation: 2 Black 
3 White 12 Tan 21 White/Brown Color-coded PVC * Jacket: PVC, gray ~ 
4 Green 13 Red/Green 22 White/Orange Specifications: * MIL-W-16878D Type B/N » MIL- 3 Red 
5 Orange 14 Red/Yellow 23 White/Gray DTL-16878/17 Nylon (Conductor only) 4 Green 
6 Blue 15 Red/Black 24 White/Violet 
7 Brown 16 White/Black 25 White/Black/Red Note: X in Part No. 
8 Yellow 17 White/Red Jacket = Ft. Per Roll 
9 Violet 18 White/Green No. of Conductor Thickness | Diameter | Digi-Key Price Per Roll Alpha 
Cond. | AWG Strand Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 100 ft. 1,000 ft. | Part No. 
Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll Multiconductor Braid Shielded Cable 
No. of | Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 3 24 19/36 | .016 (0.41) | .16 (4.0) | A3212-X-ND@ 292.05 1252.64 | 3212-X 
Cond. | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. 100 ft. 1,000 ft. Part No. 4 24 19/36 .017 (0.43) | .18 (4.6) | A3213-X-ND 348.86 1449.68 | 3213-X 
. z A 5 2 22 19/34 .016 (0.41) | .18 (4.6) | A3221-X-ND® 188.89 788.80 | 3221-X 
Multiconductor Foil/Braid Shielded Cable 3 22 19/34 | .017 (0.43) | .18 (4.6) | A3222-X-ND@ 231.41 984.48 | 3222-X 
6 035 (.89) .19 (5.0) A3466C-X-ND 313.43 1466.56 3466C-X 4 22 19/34 .019 (0.48) | .20(5.1) | A3223-X-ND® 266.96 1137.36 | 3223-X 
ir -035 (.89) -19 (5.0) A3467C-X-ND® 343.69 1609.28 3467C-X 2 20 19/32 .019 (0.48) | .19 (4.8) | A3231-X-ND® 215.33 936.64 | 3231-X 
15 -035 (.89) .26 (6.6) A3470/15C-X-ND 621.11 2910.56 3470/15C-X 3 20 19/32 .019 (0.48) | .21 (5.3) | A3232-X-ND 268.88 1137.36 | 3232-X 
25 035 (.89) .30 (7.7) A3470/25C-X-ND 1170.90 2708.16 3470/25C-X 4 20 19/32 .021 (0.53) | .23 (5.9) | A3233-X-ND 329.63 1395.44 | 3233-X 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant 


Multiconductor Cable — XTRA-Guard® 1 ww © 


W @ CE 


Operating Temperature: -20°C ~ 80°C - AWM; -20°C ~ 105°C - CM, CMG size to insulated conductors of cable plus 70% overall braid of tinned copper * Nylon rip cord for ease 
Voltage Rating: 300 Volt of jacket stripping * Jacket: Premium PVC » Insulation Thickness: 22AWG: 0.010: (0.25mm); 20AWG, 
Jacket Color: Gray (Other colors available per request) 18AWG and 16 AWG: 0.016” (0.41mm) 
Description: * Conductor: Stranded tinned copper * Insulation: Color-coded premium PVC Specifications: * UL Type CM, AWM Style 2464 * CSA, CMG, PCC, FT4 * Passes UL VW-1 Flame 
¢ SUPRASHIELD: Aluminum/Polyester/Aluminum Foil with stranded tinned copper drain wire equal in Test * Passes CSA FT4 Flame Test 
Color Code Chart A Color Code Chart B 
Cond.| Base 1st 2nd Cond.| Base 1st 2nd Cond. | Base 1st 2nd Cond.| Base st 2nd 3rd |Cond.| Base 1st 2nd 3rd | Cond.| Base 1st 2nd 3rd 
No. | Color Stripe Stripe No. | Color Stripe Stripe No. | Color Stripe Stripe No. | Color Stripe Stripe Stripe | No. Color Stripe Stripe Stripe | No. Color Stripe Stripe Stripe 
T | Black — | — | 21 | White Brown — | 41 |White Green Red 1 | Black — | 25 | Witte“ Black Blue —"] 48) White” “Yellow "Gray" — 
ji ih 2 Brown — — = 26 |White Black Violet — 50 | White Green Blue — 
2) Red — — 22 | White Orange = — 42 | White Green Green 3 | Red — — — | 27 |White Black Gray — | 51 | White Green Violet — 
3 White — — 23 =| White Gray — 43 | White Green Blue 4 |Orange — - — 28 | White Brown Red — 52 | White Green Gray = 
4 | Green — — 24 | White Violet = — 44 | White Green Brown 5 |Yelow — — — | 29 | White Brown Orange — 53 | White Blue Violet — 
5 |Orange — — 25 | White Black Red | 45 | White Green Violet S Great = — <= os we Bene ‘alow = 4 Hae tes ae = 
| ae Bh | ite: «Black e Green ae | Wie = blue. Black 8 | Violt — — — | 32 |White Brown Blue — | 56 | White Black Brown Red 
7 | Brown = — = 27 | White Black Yellow | 47 | White Blue Red 9 | Gray — — — | 33 | White Brown Violet — 57 | White Black Brown Orange 
8 | Yellow = — = 28 | White Black Blue 48 | White Blue Green 10 | White — — — | 34 | White Brown Gray — 58 | White Black Brown Yellow 
9 Violet = — — 29 | White Black Brown 49 | White Blue Blue an White Black — — 35 |White Red Orange — 59 | White Black Brown Green 
10 Gray — = 30 | White Black Orange 50 | White Blue Brown 12 | White Brown — _ 36 |White Red Yellow — 60 | White Black Brown Blue 
i i if 13 | White Red — — | 37 |White Red Green — 61 | White Black Brown Violet 
a ae S ie Ee ae a vis Hae foe 14 | White Orange — — | 38 |White Red Blue — | 62 |White Black Brown Gray 
‘ " 15 | White Yellow — =— 39 |White Red Violet — 63 | White Black Red Yellow 
13) Red Green = — 33) White Black Black | 53 | White Brown Red 16 | White Green — — | 40 |White Red Gray — 64 |White Black Red Green 
14 Red Yellow — 34 | White Red Black 54 | White Brown Green 17 | White Blue — — | 41 | White Orange Yellow — 65 | White Black Red Blue 
15 Red Black — 35 | White Red Red 55 | White Brown Blue 18 | White Violett — | — | 42 | White Orange Green — 66 | White Black Red Violet 
16 | White Black  — 36 | White Red Green | 56 | White Brown Brown a vite Gray ia = a Wate Drange Blue < er White Black a pray 
F = f F ite Black Brown — ite Orange Violet — ite jack Orange Yellow 
ve) ee Sh | White Rad Bids |r| Whe: “Brown “Violet 21 | White Black Red — | 45 |White Orange Gray — | 69 | White Black Orange Green 
18 | White Green = — 38 | White Red Brown | 58 / White Violet Red 22 | White Black Orange — | 46 | White Yellow Green — | 70 | White Black Orange Blue 
19 | White Yellow — 39 | White Red Violet 59 | White Violet Green 23 | White Black Yellow — | 47 |White Yellow Blue — 
20 | White Blue _ 40 | White Green — Black 60 | White Violet Blue 24 | White Black Green — | 48 | White Yellow Violet — 
Jacket Diameter Price Per Roll Jacket Diameter Price Per Roll 
Color| No. of] Thickness Thickness | Digi-Key (Roll Size = 100 ft.) | Alpha Color| No. of] Thickness Thickness | Digi-Key (Roll Size = 100 ft.) | Alpha 
Chart} Cond.| Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1 Roll 5 Rolls | PartNo. Chart} Cond.| Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1 Roll 5 Rolls | Part No. 
Multiconductor, Unshielded 25 .053 (1.35) .68 (17.3) | A5080/25C-100-ND 3847.50 3420.00 | 5080/25C SLO05 
16 AWG (1.23mm*) 19/0.0117 (19 x 0.29mm) A 30 .053 (1.35) .73 (18.6) | A5080/30C-100-ND 4527.00 4024.00 | 5080/30C SLO05 
2 032 (.81) .26 (6.5) | A5072C-100-ND@ 415.80 369.60 | 5072C SLOO5 40 083 (2.11) -88 (22.5) | A5080/40C-100-ND 6696.79 5952.70 | 5080/40C SLO05 
2 .032 (.81) .26 (6.5) | A5072/1C-100-ND@* 415.80 369.60 | 5072/1C SLO0S 50 083 (2.11) .96 (24.5) _| A5080/50C-100-ND 8267.63 7349.00 | 5080/50C SLO05 
3 .032 (.81) .29(7.4) | A5073C-100-ND 552.04 490.70 | 5073C SLOOS 
3 | .032(.81) | .29(7.4) | A5073/1C-100-ND@* 552.04 490.70 | 5073/1C SLOOS 18 AWG (0.81mm:*) 16/30 (16 x 0.25mm) 
A | 4 | .032(81) | .32(8.1) | A5074C-100-ND@ 692.10 615.20 | 5074C SLOOS 2 | -082(81) | 236.8) ee roe S261. -.290:50' | 980626:SE006 
6 032 (81) 37 (9.3) | A5076C-100-ND® 985.28 875.80 | 5076C SLO05 A 2 032 (.81) .23 (5.8) | A5062/1C-100-ND* 326.81 290.50 | 5062/1C SLOOS 
8 | .032(.81) | .41(10.4) | A5078C-100-ND® 1324.46 1177.30 | 5078C SLOOS 3 | .032 (.81) 24 (6.1) _| A5063C-100-ND 415.80 369.60 | 5063¢ SLO0S 
10 .032 (.81) -44 (11.3) | A5080C-100-ND 1714.73 1524.20 | 5080C SLO05 @ RoHS Compliant * Conductors color coded per international standards: Brown, Blue, Green/Yellow 
20 | .053 (1.35) | .63(15.9) | A5080/20C-100-ND 3081.60 2739.20 | 5080/20C SLOOS (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2169 


FRR Multiconductor Cable — XTRA-Guard® 1 (con) 


Jacket Diameter Price Per Roll Jacket Diameter Price Per Roll 
Color| No. of} Thickness Thickness | Digi-Key (Roll Size = 100 ft.) | Alpha Color| No. of] Thickness Thickness | Digi-Key (Roll Size = 100 ft.) | Alpha 
Chart | Cond. | Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1 Roll 5 Rolls | Part No. Chart | Cond.| Inch (mm) Inch (mm) | Part No. 1 Roll 5 Rolls | Part No. 
3 032 (.81) .24 (6.1) | A5063/1C-100-ND* 415.80 369.60 | 5063/1C SLOO5 6 .032 (.81) | .39 (10.0) |A5176C-100-ND@ 1566.34 1392.30 | 5176C SLO05 
4 032 (.81) 26 (6.6) | A5064C-100-ND@ 492.98 438.20 | 5064C SLOOS A 8 .032 (.81) | .43(11.0) | A5178C-100-ND 1960.76 1742.90 | 5178C SLO05 
A 6 032 (.81) 31 (7.9) | A5066C-100-ND@ 768.38 683.00 | 5066C SLOOS 10 | .032(.81) | .47(11.9) | A5180C-100-ND 2365.20 2102.40 | 5180C SLOOS 
8 032 (.81). 33 (8.4) A5068C-100-ND® 921.71 819.30 | 5068C SLO05 18 AWG (0.81mm7) 16/30 (16 x 0.25mm) 
50 | .053(1.35) | .79 (20.0) | A5070/50C-100-ND 5530.39 4915.90 | 5070/50C SLOOS ) 032 (81) 25 (6.5) | A5162C-100-ND@ 692.89 61590 | 5162¢ SLOOS 
20 AWG (0.56mmz?) 7/28 (7 x 0.32mm) 2 032 (.81) 25 (6.5) | A5162/1C-100-ND* 627.30 557.60 | 5162/1C SLOO5 
2 032 (.81) 21 (5.3) | A5052C-100-ND@ 250.99 223.10 | 5052C SLOO5 3 032 (.81) 28 (7.2) | A5163C-100-ND 817.99 727.10 | 5163C SLO05 
3 “032 (81) 23 (5.9) | A5053C-100-ND@ 31028 275.80 | 5053C SLOOS A 3 032 (.81) 28 (7.2) | A5163/1C-100-ND* 817.99 727.10 | 5163/1C SLOOS 
4 .032(.81) 25 (6.5) | A5054C-100-ND® 368.89 327.90 | 5054C SLOO5 4 032 (.81) 31 (7.8) | A5164C-100-ND@ 907.54 806.70 | 5164C SLO0S 
6 .032 (.81) .29(7.4) | A5056C-100-ND@ 497.70 442.40 | 5056C SLO05 6 032 (.81) 35 (8.9) | A5166C-100-ND 1224.79 1088.70 | 5166C SLO05 
A 8 .032(.81) .82(8.2) _ | A5058C-100-ND@ 584.10 519.20 | 5058C SLO0S 8 .032 (.81) 38 (9.7) | A5168C-100-ND 1493.66 1327.70 | 5168C SLO0S 
10 | 032 (81) "35 (8.8) | A5060C-100-ND® 676.35. 601.20 | 5060C SLO05 25 | .053(1.35) | .62(15.8) | A5170/25C-100-ND 3680.66 3271.70 | 5170/25C SLOOS 
30 | .032(.81) | .53 (13.5) | A5060/30C-100-ND 2218.16 1971.70 | 5060/30C SLOOS 20 AWG (0.56mm?) 7/28 (7 x 0.32mm) 
40 | .053(1.35) | .64 (16.3) | A5060/40C-100-ND 3292.31 2926.50 | 5060/40C SLOOS 2 .032 (.81) .23 (5.9) | A5152C-100-ND@ 353.44 331.35 | 5152C SLO0S 
50 | .053(1.35) | .70(17.8) | A5060/50C-100-ND 4075.65 3622.80 | 5060/50C SLOOS ’ oe in bea pa raed oe Hn 2 oe ae 
2 032 (.81) .28 (7.1) | A5154C-100-ND@ 75. , 515: 5 
22 AWG (0.39min' J 7/90 [7 x 0.25mm) ae .032(.81) '32(8.0) | A5156C-100-ND@ 660.96 619.65 | 5156C SLOOS 
: ae i 1 ies peated boat a arse ae 8 | .032(.81) 35 (8.8) | A5158C-100-ND@ 72472 679.43 | 5158C SLOOS 
(81) 19 (4.8) as . . 10 | .032 (.81) 37 (9.5) | A5160C-100-ND@ 902.48 846.08 | 5160C SLO05 
4 032 (.81) .20 (5.2) | A5004C-100-ND@ 326.36 290.10 | 5004C SLO05 Sane 
20 | .032(.81) | .48(12.1) | A5160/20C-100-ND 1529.44 1433.85 | 5160/20C SLO0S 
: fe (at) 2 oF poe rae ee ats ae 30 | .032(.81) | .56(14.2) | A5160/30C-100-ND 2238.16 2098.28 | 5160/30C SLO05 
082.81) —— : - 22 AWG (0.35mm2) 7/30 (7 x 0.25mm) 
B | 20 | .032(.81) 35 (8.8) | A5010/20C-100-ND 1168.99 1039.10 | 5010/20C SLO0S 5 aa R 50) TEHOSOHOOTIS: 349.76 30790 | S100 SLO0S 
25 | .032 (.81) .38 (9.6) | A5010/25C-100-ND 1408.84 1252.30 | 5010/25C SLO0S 3 _ {8 Hy 34 i A AGENTS Saved. -a4da5-||'sinae SONS 
30 | .032(.81) | .41 (10.3) | A5010/30C-100-ND 1819.01 — | 5010/30¢ SLoos 032 (.81) (5.4) . ; 
4 .032 (.81) 22 (5.6) | A5104C-100-ND@ 390.40 366.00 | 5104C SLO05 
40 | .032(.81) | .46(11.6) | A5010/40C-100-ND 2465.55 2191.60 | 5010/40C SLOOS 
6 032 (.81) .25 (6.4) | A5106C-100-ND@ 519.92 487.43 | 5106C SLO05 
50 | .032(.81) | .50 (12.7) | A5010/50C-100-ND 3067.99 2727.10 | 5010/50C SLOOS eran 
60 032 (.81 55 (13.7) | A5010/60C-100-ND 3680.33 3271.40 | 5010/60C SLOOS : aoe 81) 27 (6:9) _[ASIDSeSIOGNBS. SBF SE S118 S108G1S 005 
032 (84) 6. (18 7 3 s 3 | 10 | 032 (81) 30 (7.6) | A5110C-100-ND 688.40 645.38 | 5110C SLO05 
15 | .032(81) | 33(84) | A5110/15C-100-ND® 997.68 935.33 | 5110/15C SLO0 
16 AWG (1.23mm?) 19/0.0117 (19 x 0.29mm) 20 | .032 (.81) .36 (9.2) | A5110/20C-100-ND@ 1220.72 1144.43 | 5110/20C SLOOS 
2 .032 (.81) .28 (7.2) | A5172C-100-ND® 826.76 734.90 | 5172C SLO05 25 .032 (.81) .39 (9.8) | A5110/25C-100-ND® 1540.00 1443.75 | 5110/25C SLOO5 
2 .032 (.81) .28 (7.2) | A5172/1C-100-ND* 826.76 734.90 | 5172/1C SLOOS 40 032 (.81) A7 (11.8) | A5110/40C-100-ND 2496.00 2340.00 | 5110/40C SLO05 
A 3 032 (.81) 32 (8.0) | A5173C-100-ND@ 1025.10 911.20 | 5173C SLO05 60 | .053(1.35) | .60(15.4) | A5110/60C-100-ND 3198.08 2998.20 | 5110/60C SLOOS 
3 032 (.81) 32 (8.0) | A5173/1C-100-ND* 951.30 845.60 | 5173/1C SLOO5 70 | .053(1.35) | .63(16.0) | A5110/70C-100-ND@ 3908.32 3664.05 | 5110/70C SLOOS 
4 032 (.81) 34 (8.8) | A51746-100-ND@ 1132.76 1006.90_| 5174¢ SLO0S @ RoHS Compliant —* Conductors color coded per international standards: Brown, Blue, Green/Yellow 


Hook-Up Wire 


0 HU-KIT-20-ND 
Description: a Five 100-ft. spools, 22AWG, 300V 
* Stranded or solid tinned copper conductor stranded wire (black, white, red, green 
* Color coded PVC insulation and blue) ; : $228.40§ 


* Flammability: Passes UL VW-1 flame test (except 1852 to 1859/19) 
¢ Wire is ordered per EIA-359-A color specifications which allows for 
some variation in shade 


HU-KIT-40-ND 


Five 100-ft. spools, 24AWG, 300V 


Operating Temperature: stranded wire (black, white, red, green 


300 Volt: -40°C ~ 90°C (CSA TR-64), -40°C ~ 80°C (UL AWM 1007) and blue) $228.40 Each kit comes in a convenient wall dispenser 
600 Volt: -20°C ~ 105°C (UL1015, CSA TEW-105), -55°C ~ 105°C ‘and includes wire cutter: 
(MIL-W-16878E Type B) also (MIL-W-76B Type LW) 
Conductor Conductor Insulation Thickness Diameter Digi-Key Price Per Alpha Digi-Key Price Per | Alpha 
Size (AWG) Strand Inch (mm) Inch (mm) Part No.* 100 ft. Part No.** Part No.* 1,000 ft. Part No.** 
Stranded — 300 Volt Rating 
30 7/38 .016 (.41) 043 (1.09) A3047(1-100-ND@t+ 33.30 3047 () (005 A3047(]-1000-NDt 163.58 3047 (1001 
28 7/36 .016 (.41) 047 (1.19) A3048(]-100-ND@t+ 29.93 3048 [) (J005 A3048(]-1000-ND@t 148.28 3048 [1001 
26 7/34 016 (.41) -051 (1.30) A3049[1-100-ND@t 32.29 3049 (1) (005 A3049[_]-1000-NDt+ 153.56 3049 [1001 
24 7/32 .016 (.41) 057 (1.45) A2015(]-100-ND@§ 33.08 3050 [1] (005 A2015(]-1000-ND@ 155.48 3050 [1/1001 
22 7/30 .016 (.41) 065 (1.65) A2016L1-100-ND@0 37.46 3051 () (005 A2016(]-1000-ND® 171.34 3051 [1001 
20 10/30 .016 (.41) 071 (1.80) A2040(]-100-ND@ 45.45 3053 [1 (005 A2040(]-1000-ND@ 217.58 3053 [1001 
18 16/30 .016 (.41) -080 (2.03) A2064(]-100-ND® 53.21 3055 (] (005 A2064(]-1000-ND® 257.85 3055 [1001 
16 26/30 .016 (.41) 095 (2.41) A2065[_]-100-ND® 77.28 3057 () (005 A2065(]-1000-ND 367.76 3057 [-1001 
Solid — 300 Volt Rating 
24 Solid .016 (.41) 057 (1.45) A3050[]-100-NDt 24.00 3050/1 [] (005 = = _ 
22 Solid .016 (.41) 065 (1.65) A3051(1-100-ND@t 27.30 3051/1 () (005 = 4 _ 
20 Solid .016 (.41) .071 (1.80) A3053(]-100-ND@t+ 32.90 3053/1 () (005 = _ _ 
16 Solid .016 (.41) 095 (2.41) A3057(1-100-NDt 55.00 3057/1 [) (005 = _ = 
Stranded — 600 Volt Rating, -20°C to 105°C 
24 7/32 .032 (.81) 088 (2.24) A3070L1-100-ND@t+ 33.40 3070 LF L005 = _ _ 
22 7/30 .032 (.81) .094 (2.39) A2101L1-100-ND@ 40.05 3071 () (005 A2101(]-1000-ND 206.21 3071 (11001 
20 10/30 .032 (.81) -100 (2.54) A2102(1-100-ND® 44.20 3073 () (005 A2102[]-1000-ND 231.20 3073 (11001 
18 16/30 .032 (.81) 112 (2.84) A2103(]-100-ND@ 60.70 3075 () (005 A2103(]-1000-ND@ 306.40 3075 (1001 
16 26/30 .032 (.81) -124 (3.15) A2104(]-100-ND® 77.90 3077 (1) F005 A2104(]-1000-ND 442.40 3077 (L001 
14 41/30 .032 (.81) -134 (3.61) A3079(]-100-ND@t+ 104.30 3079 (F005 = = = 
12 65/30 .032 (.81) -162 (3.93) A3080(]-100-NDt 204.60 3080 [] (005 = _ _ 
10 105/30 .032 (.81) -180 (4.83) A3081(1-100-ND$ 320.50 3081 [7] (005 = = _ 
Stranded — 600 Volt Rating, -55°C to 105°C (available in white, black or red only) — RoHS Compliant 
28 7/36 010 (.25) -034 (.86) A1852[-100-ND 36.90 1852 (L005 = = _ 
26 7/34 010 (.25) .038 (.96) A1853(]-100-ND 36.90 1853 (L005 = — _ 
24 7/32 .010 (.25) 043 (1.09) A1854[]-100-ND 37.58 1854 (L005 = _ _ 
24 19/36 010 (.25) 043 (1.09) A185419[]-100-ND 60.30 1854/19 (L005 = _— — 
22 7/30 010 (.25) 050 (1.27) A1855(]-100-ND 40.28 1855 [L005 = = _ 
22 19/34 010 (.25) -050 (1.27) A185519[]-100-ND 78.98 1855/19 (JL1005 = _ _— 
20 7/28 010 (.25) -058 (1.47) A1856(]-100-ND 50.40 1856 CILJ005 = = — 
20 19/32 010 (.25) 058 (1.47) A185619[]-100-ND 78.08 1856/19 (005 = _ _ 
18 19/30 010 (.25) .068 (1.73) A185719(]-100-ND 115.43 1857/19 (L005 = _ = 
16 19/29 010 (.25) .077 (1.96) A185819[]-100-ND 76.61 1858/19 (JLJ005 = _ _ 
14 19/27 010 (.25) 091 (2.31) A185919[]-100-ND 154.24 1859/19 (ILJ005 = _ = 
* For Cin Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: ** For (Cin Alpha Part No. choose letters which represents color of your choice: 
A = Orange B = Black G = Green L=Blue N = Brown OR = Orange BK = Black GR = Green BL = Blue BR = Brown 
R = Red S = Gray V = Violet W = White Y = Yellow RD = Red SL = Gray VI = Violet WH =White YL = Yellow 
E = Green/Yellow (Stranded wire only) GY = Green/Yellow (Stranded wire only) 


@ RoHS Compliant + Only available in Black, White, Red and Green t Not available in green/yellow 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2170 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Description: 


* Protection of Wire, Cable and Hoses »* Wire bundling and Harnessing, Wire splicing * Frayless cuts without 
a hot knife * Use with automatic cutting machines * Not affected by most chemical environments and 
common solvents » Fungus Resistance: No growth ¢ Withstands short-term exposure to 230°C 


Non-Fraying Expandable Braid Sleeving 


Ww 


Operating Temperature: « -70°C ~ 125°C (MIL-I-631D) (GRP-120NF passes UL VW-1 Flame Test) 


Color Description: * GRP-110NF: Black * GRP-120NF: Black with White Tracer 


Nominal Wall Thickness, Inches (mm): ¢ .027 (.69) 


Nominal Minimum Maximum Digi-Key Alpha Digi-Key Alpha 
Wall Thickness Supplied I.D. Expanded I.D. Part No. Price Per Part No. Part No. Price Per Part No. 

Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) (General Purpose) 100 ft. (General Purpose) (Flame Retardant) 100 ft. (Flame Retardant) 

.027 (0.69) -125 (3.18) -250 (6.35) AG110NF18B-100-ND® 76.73 G110NF18 BKOOS AG120NF18B-100-ND® 111.60 G120NF18 BKOOS 

.027 (0.69) -156 (3.97) -438 (11.11) AG110NF14B-100-ND® 105.19 G110NF14 BKOOS AG120NF14B-100-ND® 159.30 G120NF14 BKOOS 

.027 (0.69) -250 (6.35) -750 (19.05) AG110NF12B-100-ND® 210.15 G110NF12 BKOOS AG120NF12B-100-ND® 283.28 G120NF12 BKOOS 

.027 (0.69) 625 (15.88) 1.000 (25.40) AG110NF34B-100-ND® 315.00 G110NF34 BKOOS AG120NF34B-100-ND 423.11 G120NF34 BKOOS 
@ RoHS Compliant 
¢ Stranded Tinned Copper Conductor Conductor Insulation Price 
* Insulation: Color-Coded Rubber Size Conductor| Thickness | Diameter Per Alpha 
¢ Operating Temperature: -30°C ~ 90°C (AWG) Voltage Strand Inch (mm) | Inch (mm) Part No.* 100 ft. | Part No.** 
* For C] in Digi-Key Part No. choose letter ** For (IL in Alpha Part No. choose letters 20 1,500V 41/36 -040 (1.02) |.125 (3.18) A1632()-100-ND 91.46 | 16321) 005 

which represents color of your choice: which represents color of your choice: 18 5,000V 65/36 045 (1.14) |.140 (3.56) A1636C1-100-ND 117.23 1636 C1 Hoos 
B = Black R= Red BK = Black RD = Red 
Description: . ae ; Braid Construction Approx. 
: Ground/Shielding Terminations * Used as a ground strap, provides Nominal | Nominal | AWG of Total No. of} Approx. |Current Carrying Price 
excellent, low-resistant ground path « Ideal shielding material for | Flat Width | Thickness | Individual Individual | AWG Capacity Digi-Key Per | Alpha 
short-run cables providing easy radial termination * Values shown for | inch (mm)|Inch(mm)| Ends | Carriers Ends _| Equivalent (Amps) Part No. 100 ft. | Part No. 
Current Carrying Capacity are for bare cable in free air at 30°C (86°F) 
and intended as a reference guide only. Actual values will depend | -188 (4.76) | .020 (.50) 36 24 120 15 25 A1230SV-100-ND* 139.05 | 1230 SV005 
on permissible temperature rise, permissible voltage drop and other .250 (6.35) | .030 (.76) 36 24 168 14 32 A1231SV-100-ND* 187.88 | 1231 SVO05 
conditions of service. 
-375 (9.53) | .030 (.76) 36 48 288 12 46 A1232SV-100-ND 300.60 | 1232 SVO05 

Specifications: 


* QQ-W-343E, ASTM-B-33 


Teflon® Hook-Up Wire 


* Meets QQ-B-575B 


Bus Bar Wire 


Description: ¢ Electrolytic Soft Drawn and Annealed Solid Pure Tin Plated Copper Specifications: 
* MIL-W-3861 Type S * QQ-W-343 Type S 


Conductor Size Diameter Digi-Key Price Per Alpha 
(AWG) Inch (mm) Part No. 1000 ft. Part No. 
Certified Performance Bus Bar Wire 
High-Reliability 30 010 (.25) A299/3SV-1000-ND® 166.95 299/3 SVO01 
TFE Teflon® Insulation 28 013 (.33) A299/2SV-1000-ND® 178.31 299/2 SV001 
26 016 (.41) A299/1SV-1000-ND® 204.30 299/1 SVO01 
24 -020 (.51) A299SV-1000-ND® 214.88 299 SV001 
22 025 (.64) A298SV-1000-ND® 279.56 298 SV001 
20 .032 (.81) A297SV-1000-ND® 370.35 297 SV001 
Description: Choose TFE Teflon® For: 18 .040 (1.02) A296SV-1000-ND® 525.71 296 SVO001 
Stranded Silver-Plated Copper Conductor ¢ Resistance to All Chemicals 16 -051 (1.30) A295SV-1000-ND® 810.34 295 SV001 
* Color coded Extruded TFE Teflon® Insulation * High Temperature use up to 200°C 14 064 (1.62) A286SV-1000-ND 1191.38 286 SV001 
¢ Flammability: Passes UL VW-1 Flame Test ¢ Low Coefficient of Friction 12 081 (2.06) B2e oS VaLOOO NG 1762.76 289 SV001 
¢ Not degraded by chemicals, ideal for harsh environments * Outstanding Electrical Properties @ RoHS Compliant 


Operating Temperature: 


600 Volt: -60°C ~ 200°C (UL 105°C), (MIL-W-16878E Type E, UL AWM Style 1213) 


Teflon® Tubing A \Y 


5 5 = = aa ‘ Application: * Wire Harness * High Temperature Component Covering; Color: * Transparent Physical 
Cond. Size) Cond. | Insulation Thick. | Diameter | Digi-Key Price Per | Alpha Properties: * Tensile Strength 2500 psi (176Kg/cm2) * Ultimate Elongation 200% »* Flammability: 
(AWG) Strand Inch (mm) Inch (mm) | Part No.* 100 ft. | Part No. ** Self-Extinguishing Chemical Properties: * Corrosive Effect: Non-Corrosive * Fungus Resistance: No 
Growth » Water Absorption 0.01% Electrical Properties: * Dielectric Strength; 800V/mil Specifications: 
Stranded 600 Volt Rating ASTN D 3295, UL224 
30 71388 010 (.25) 032 (.81) | A58510-100-ND® — 51.30 | 5851 11005 Fits Bare _| Nominal Inside | Wall Thick. | Digi-Key Price Per | Alpha 
28 7/36 .010 (.25) .036 (.91) | A5852C1-100-ND@ 52.20 | 5852 (1-005 Cond. Size (AWG) | Dia. Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 100 ft. | Part No. 
30 .012 (.30) 009 (.22) | ATFT20030-100-ND® 68.18 | TFT20030 NA00S 
26 7/34 -010 (.25) .040 (1.02) | A5853(1-100-ND® 56.14 | 5853 LI-J005 28 015 (.38) 009 (.22) | ATFT20028-100-ND@ 59.74 | TFT20028 NA005 
24 19/36 -010 (.25) .045 (1.14) | A5854(]-100-ND® 74.03 | 5854 [J_j005 26 .018 (.45) .009 (.22) | ATFT20026-100-ND® 54.11 | TFT20026 NAOOS 
24 7/32 010 (.25) 044 (1.12) | A58547L)-100-ND@ 60.41 | 5854/7 [_j005 24 -022 (56) 1 (ee) Ceca soe [mone ety ae 
“ (25) “ (1.12) - 22 .028 (.71) -010 (.25) | ATFT20022-100-ND@ 69.08 | TFT20022 NAO0S 
22 19/34 -010 (.25) -051 (1.30) | A5855)-100-ND@ 75.15 | 5855 LIJ005 19 .038 (.96) 012 (.30) | ATFT20019-100-ND@ 89.66 | TFT20019 NAO0S 
22 7/30 010 (.25) 055 (1.27) | A58557C-100-ND 88.31 | 5855/7 DICI005 i 042 (1.07) | .012 (90) (AICO gacguze, § 97.43 | TFT20018 NAGOS 
17 .047 (1.19) .012 (.30) | ATFT20017-100-ND@ 106.76 | TFT20017 NAOOS 
20 19/32 010 (.25) -059 (1.50) | A5856L1-100-ND® = 107.10 | 5856 1005 16 .053 (1.35) .012 (.30) | ATFT20016-100-ND@ 116.10 | TFT20016 NAOOS 
18 19/30 .010 (.25) .070 (1.78) | A5857L1-100-ND@ 152.89 | 5857 LILJ005 15 -059 (1.50) | .012 (.30) | ATFT20015-100-ND@ 119.70 _| TFT20015 NA00S 
14 .066 (1.68) 012 (.30) | ATFT20014-100-ND® 103.61 | TFT20014 NAOOS 
16 19/29 010 (.25) 077 (1.96) | A5858L1-100-ND@ 186.41 | 5858 CIL1005 13 076 (1.93) | .012(.30) | ATFT20013-100-ND@ 119.36 | TFT20013 NAOOS 
14 19/27 .012 (.30) .094 (2.39) | A5859(1-100-ND@t+ 269.66 | 5859 C1L1005 12 -085 (2.16) .012 (.30) | ATFT20012-100-ND@ 127.35 | TFT20012 NAOOS 
abl .095 (2.41) 012 (.30) | ATFT20011-100-ND@ 139.50 | TFT20011 NAOOS 
ROHS Compliant + Not UL AWM Style 1213 10 -106 (2.69) .012 (.30) | ATFT20010-100-ND® 151.20 | TFT20010 NAOOS 
Teflon® is a Registered Trademark of E. I. Dupont de Nemours and Co. 2 .263 (6.68) .015 (.38) | ATFT2002-100-ND® 417.38 | TFT2002 NAOOS 
* For Cin Digi-Key Part No. choose letter which ** For (JL in Alpha Part No. choose letters which 1 -294 (7.47) 015 (.38) | ATFT2001-100-ND 457.20 | TFT2001 NAOOS 
represents color of your choice: represents color of your choice: 0 .330 (8.38) .015 (.38) | ATFT2000-100-ND 516.94 | TFT2000 NAOO5 
B = Black R = Red W = White BK = Black RD = Red WH = White @ RoHS Compliant Teflon® is a Registered Trademark of E. I. Dupont de Nemours and Co. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2171 


Coaxial Cables, 
Non-Plenum Coaxial 
and Data Systems 


Thinnet — Plenum 
and Non-Plenum 
Ethernet Cables 


Non-Plenum 
Twinaxial Cable 


Cond. | Inner} Inner /|Dielec.| Dielectric) Shield Jacket Jacket Impe- Temperature NEC/UL Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
RG Size Cond. | Cond. | Diameter | Dielec. Nom. Shield Diameter Jacket dance} Cap. Rate Volt (See | Digi-Key Price per roll Alpha 
Type |(AWG)| Strand. | Mat’lt | Inch (mm)| Materialt|} Coverage Materialt Inch(mm) | Materialt (0) | pF/ft (°C) Rate Below) | Part No. 100 ft.  5O0ft. 1,000 ft. | Part No. 
Coaxial Cable 
S58A/U | 20 |19/0.0071"| TC | .116 (2.95) PE 95% TC Braid .195 (4.95) V Black 50 | 30.5 60 150 1 A305-X-ND® 69.30 278.50 432.40 | 9058AC-X 
58C/U | 20 |19/0.0071"| TC | .116 (2.95) PE 95% TC Braid .195 (4.95) | NCV Black 50 | 30.5 60 ml — A306-X-ND® 131.00 364.60 597.50 | 9058C-x 
59/U 22 Solid CW | 146 (3.71) PE 95% BC Braid .242 (6.15) V Black 75 | 214 60 30/AWM 1,7 | A301-X-ND® 70.40 — 398.50 | 9059C-X 
62A/U | 22 Solid CW | .146(3.71)} SSP 95% BC Braid .242 (6.15) V Black 93 | 13.2 80 30/AWM 1,8 | A302-X-ND® 65.00 256.50 350.00 | 9062A-X 
174/U 26 7/34 CW | .060 (1.52) PE 88% TC Braid 100 (2.54) V Black 50 | 311 80 30/AWM 7,9 | A807-X-ND@ 64.20 255.00 392.20 | 9174-X 
178 B/U | 30 7/38 | SC/CW] .034 (.86) TFE 96% SC Braid .071 (1.80) | FEP Natural 50 |] 28.4 200 — _ A316-X-ND® 317.70 1459.50 1246.00 | 9178B-X 
179 B/U | 30 7/38 | SC/CW | .063(1.60))  TFE 93% SC Braid .100 (2.54) [Tint FEP Brown) 75 | 19.6 200 _ _ A317-X-ND 331.30 1521.10 1473.90 | 9179B-X 
214/U 13 | 7/0.0296" | SC | .285 (7.24) PE 99% SC Braid Dbl | .425 (10.79)] NCV Black 50 | 30.8 80 30/AWM 7 A308-X-ND@§ = 1357.10 — 9225.80 | 9214-x 
223/U 19 Solid SC | .116 (2.95) PE 99% SC Braid Dbl | .212 (5.38) | NCV Black 50 | 31.5 75 _ _ A309-X-ND@§ = 454.50 2087.20 3463.20 | 9223-X 
316/U 26 | 7/0.0067" | SCCS | .060(1.52)| — TFE 93% sc .098 (2.49) FEP 50 | 30.0 200 = _ A315-X-ND 273.20 1308.90 1935.20 | 9316-X 
8/U 13 7/21 BC | .285 (7.24) PE 96% BC Braid 405 (10.29) | _ V Black 52 | 29.5 60 = = A318-X-ND 180.20 827.40 1347.10 | 9008-X 
Ethernet Cable 
Thinnet >] 20 [19/0.0075") TC | .112 (2.84)|FEP Teflon] 95% | A/M/A+TC Braid] .182 (4.62) F Gray 50 | 30.5 125 300 3,4,6 | A311-1000-ND& — — 877.80 | 9871F-X 
Thinnet $| 20 19/32 TC | 102 (2.59) FPE 95% | A/M/A+TC Braid} .180 (4.57) V Black 50 | 25.5 60 300 2,4,5 | A312-1000-ND = — 355.80 | 98810-1000 
Twinaxial Cable — RoHS Compliant 
Twinax#| 20 7/28 BC/TC | .236 (5.99) PE 95% TC Braid .330 (8.38) V Black 100 | 15.5 | 75/CL2, 80/AWM | 150/CL2, 30/AWM | 1,10 | A303-500-ND — 586.80 — |9818C-X 
+ Code Description: FEP — Fluorinated Ethylene-Propylene SCCS — Silver Coated Copper Clad Steel @ RoHS Compliant NEC Rating — 
= : A FPE — Cellular (foam) Polyethylene SSP — Semi-solid Polyethylene A Plenum 1.CL2 2.CM 3.CMP 4.CXC 5.FT4 6. FT6 
Amis = Ae ee Tape NCV — Non-contaminating Polyvinyl chloride, TC © — Tinned Copper © ETHERNET IEEE 802.3 10base2 10Mbps UL Style — 
CW — Copper Coated Steel Type Il TFE — Tetrafluoroethylene + THIN-NET 10Mbps 7. UL AWM 1354 10. UL AWM 2498 
F _ aie olymer PE — Solid Polyethylene Vv — Polyvinyl hloride - Type | # IBM SYSTEM (34/36/38/AS 400) 8. UL AWM 1478 11. UL AWM 2704 
Poly SC — Silver Coated Copper § MIL-C-170 Type 9. UL 1354 
FIT® Shrinkable Tubing 
‘® 
FIT 221 B Min. Supplied | Max. Recovered| Nom. Recovered Pricing Spool} Price 
* Economical bulk packaging « Flexibility * Excellent flame retardancy Inner Diameter) Inner Diameter | Wall Thickness | Digi-Key Soldin4’ Lengths | Digi-Key Size Per Alpha 
* Military, UL/CSA requirements Color Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. 4’ (1 pc.) 20’ (5 pes.) | Part No. (Feet)| Spool | PartNo 
Characteristics: * Operating Temperature: -55°C ~ 135°C »* 125°C FIT® 221B — Irradiated Polyolefin 
UL & CSA » Shrinkage Ratio: Approximately 2 to 1 at 121°C * Color: | Black A364B-4-ND® 85 3.76 A364B-1000-ND@ | 1000 | 196.20 | FIT-221B-3/64 BKXXX 
Black, Clear Clear 0.046 (1.17) 9.028 (0.58) 9.016 (0.41) A364C-4-ND@ 85 3.76 A364C-1000-ND@ | 1000 | 196.20 | FIT-221B-3/64 CLXXX 
Physical Properties: » Tensile Strength: 1500psi, (106kg/cm?) Ultimate | Black A116B-4-ND@ 90 4.00 A116B-1000-ND@ | 1000 | 208.62 | FIT-221B-1/16 BKXXX 
Elongation: — * Longitudinal shrinkage _ ( Specific ior 4.35 | Clear 0.063 (1.60) | 0.031 (0.78) | 0.017 (0.43) | a4460-4-NDe 90 4.00 | A116C-1000-ND@ | 1000 | 208.62 | FIT-221B-1/16 CLXXX 
* Secant Modulus: 2.5 x 10‘ maximum Flammability: Self-extinguishing Black | 9 993 (2.36) 0.046 (1.17) 0.020 (0.50) A332B-4-ND® 1.00 444 A332B-500-ND® 500 | 115.80 | FIT-221B-3/32 BKXXX 
Electrical Properties: * Dielectric Strength: 500V/mil (197kV/cm) « Vol- Clear A332C-4-ND@ 1.00 4.44 A332C-500-ND® 500 | 115.80 | FIT-221B-3/32 CLXXX 
ume Resistivity: 10 Q-cm Black | 9 495 (3.18) 0.062 (1.58) 0.020 (0.50) A018B-4-ND@ 1.08 4.78 A018B-500-ND® 500 | 124.84 | FIT-221B-1/8 BKXXX 
i peed ‘ : ‘ii Clear ij : ; E ; ; A018C-4-ND® 1.08 4.78 A018C-500-ND® 500 | 124.84 | FIT-221B-1/8 CLXXX 
Chemical Properties: * Corrosive Effect: Passes copper stability test mee SETI = = 
; : Black A316B-4-ND® 1.31 5.82 A316B-500-ND® 500 | 151.71 | FIT-221B-3/16 BKXXX 
* Fungus Resistance: No growth 0.187 (4.75) | 0.093 (2.36) 0.020 (0.50) or aaa 91 Be 
peshaateiie a Clear A316C-4-ND® 1.31 5.82 A316C-500-ND® 500 | 151.71 | FIT-221B-3/16 CLXXX 
Specifications: * MIL-DTL-23053/5C, Class 1, 2 * UL Standard 224 mae ENC x % 
Black | 9 959 (6.35) 0.125 (3.18) 0.025 (0.63) A014B-4-ND@ 1.63 7.26 A014B-250-ND® 250 94.84 | FIT-221B-1/4 BKXXX 
(black only) * CSA Standard 198 (black only) Clear | gis me A014C-4-ND@ 1.63 7.26 _|A014C-250-ND@ | 250 | 94.84 | FIT-221B-1/4 CLXXX 
‘ Black A038B-4-ND® 1.83 8.11 A038B-200-ND® 200 84.71 | FIT-221B-3/8 BKXXX 
CONTENTS fon Fil 22 1) Nanety back Clear | 9975(9-53) | 9-187(4.75) | 0.025(0.63) | nosec-4-NDe 1.83 8.11 | A038¢-200-ND@ | 200 | 84.71 |_FIT-221B-3/8 CLXXX 
Tubing Number of Cut Pieces Black A012B-4-ND@ 2.06 9.15 A012B-150-ND® 150 71.66 | FIT-221B-1/2 BKXXX 
Size [Black | White | Red | Blue [Yellow] Green|) | Clear | °500(1270) | 0.250(6.35) | 0.025(0.63) | anioc-4.nD® 2.08 915 | A0120-150-ND@ | 150 | 71.66 | FIT-221B-1/2 CLXXX 
1/3" 4 3 2 2 2 | Black A034B-4-ND® 3.05 73.54 | AWO34B-250-ND@ | 250 | 189.45 | FIT-221B-3/4 BKXXX 
3/16” 4 3 P) P) D) { Clear | 9-750 (19.10) | 0.375 (9.53) | 0.030(0.76) | pqaac-4.NDe 3.05 13.54 |— — — | FIT-221B-3/4 CLXXX 
1/4" 4 3 9 p) 9 1 Black A100B-4-ND® 4.32 19.20 | A100B-250-ND@ | 250 | 264.60 | F2211IN BKXXX 
3/8" 3 > 1 1 1 1 Clear | 1-000 (25.40) | 0.500 (12.70) | 0.085 (0.88) | asogc.4-nD@ 4.32 19.20 | AW100C-250-ND@ | 250 | 264.60 | F221BIIN CLXXx 
1/2" 3 2 1 1 1 1 FIT MGKIT 1 (Heat Gun plus FIT-221 Variety Pack) . | FITMGKIT1-ND 115.20/1 FITMGKIT1 NCO32 
RoHS Compliant FIT-221 Variety Pack (60, 6 inch cut pieces, see chart above for contents) . _| FIT221R-ND@ 38.93/1 FIT-221-R MC213 


Spiral Wrap Tubing 


Clear Polyethylene: Ideal for general indoor applications. This cost-effective material is extremely abrasion resistant and 
is unaffected by most solvents. * Operating Temperature: -60°C ~ 88°C 

Ultraviolet-Resistant Black Polyethylene: Recommended for outdoor use. Same properties as Clear Polyethylene but 
contains extra additive for moisture resistance ultraviolet light and rain. * Operating Temperature: -60°C ~ 88°C 

Nylon: Highly specialized product that is tough, durable, self-extinguishing, abrasion resistant, lightweight. Operates over 
a wide temperature range. * Operating Temperature: -40°C ~ 121°C 


Teflon®*: Self extinguishing, fluorocarbon, resin material. Possesses greatest minimum and maximum temperature 
range of any spiral wrap material. Suitable for use in a number of industrial 

applications. * Operating Temperature: -68°C ~ 260°C AL 

PVC: Superior taber abrasion resistance, tensile strength, thermal, i= = 
mechanical and electrical properties. Self-extinguishing flexible product. = Z 

* Operating Temperature: -20°C ~ 80°C 


Nominal | Nom. Wall] Max. Dia. Nominal | Nom. Wall] Max. Dia. 
0.0 Thickness | Inner Wire | Digi-Key Price Each Alpha 0.0 Thickness | Inner Wire | Digi-Key Price Each Alpha 
Size (Inches) | (Inches) |Bundle (In.)} Part No. 1 a Part No. Size (Inches) | (Inches) |Bundle (In.)| Part No. Part No. 
Clear Polyethylene (Color - Natural) Nylon (Color - Natural) 
1/8” x 25° ASW1-25-ND 14.74 13.10 | SW1 CLOOS 1/8” x 25° ASW20-25-ND 16.09 14.30 | SW20 CL008 
4/8" x too'| 0125 | 0.031 2 | asw1-100-ND 19.01 16.90 | SWi CLO05 ei oles news ue pa 58.16 _51.70 | Sw20 CL.006 
1/4" x 25° ASW2-25-ND 10.69 9.50 | SW2 CLO08 x 25+ ; ; 
fn x25"1 0.250 | 0.046 2 an 1/4" x1o0'| 9-250 | 0.025 2 __| aswet-100-ND 89.33 79.40 | SW21 CLOOS 
1/4” x 100 ASW2-100-ND 31.84 28.30 | SW2 CLOOS "x 100 
SS — 318" x 25 ASW22-25-ND 54.00 48.00 | SW22 CLOO8 
3/8" x 25 ASW3-25-ND 15.41 73.70 | SW3 CLO0B "x 25') 9.375 | 0.035 3 
Ke] 0.375 | 0.052 3 ee 3/8” x 100 ASW22-100-ND 186.75 166.00 | $W22 CLO0S 
3/8” x 100 ASW3-100-ND 52.54 46.70 | SW3 CLOOS —t HOSE oe ot ewes eons 
V2"x25') 0500 | 0.062 4 | Baeeeu oe 1-20; SWa GLOOB 4/2" x 190"| 9500 | 0.085 4 | aswe3-100-No 242.10 215.20 | SW23 CLOO5 
4/2” x 100°} ° d ASW4-100-ND 63.56 56.50 | SW4 CLOOS : Z 
34x25 | y 759 | p.065 5 _| ASW5-25-ND 30.15 26.80 | SW5 CLO08 = Teflon@ (Color ~ Natural) 
3/4" x100'} i ASW5-100-ND. 102.26 90.90 | SW5 CLO05 1/8” x 25 0.125 0.030 4/2 ASW30-25-ND 136.91 121.70 | SW30 CL008 
Tx 25° ASW6-25-ND 70.43 62.60 | SW6 CLOOS 1/8" x 100'| a ASW30-100-ND 474.64 421.90 | SW30 CLO05 
4x too" | 1-000 0.095 6 ASW6-100-ND 263.70 234.40 | SW6 CLO0S 1/4” x 25' 0.250 0.030 9 ASW31-25-ND 253.69 225.50 | SW31 CLO08 
Ultraviolet-Resistant Black Polyethylene (Color - Black) 1/4100" : : ASWAI=100:ND 947.81 842.50 | SW31 CLOOS 
" lyethy! 3/8" x 25° ASW32-25-ND 382.50 340.00 | SW32 CLOO8 
18x25" g 405 | gogo | 42 __ | ASW40-25-ND 15.53 13.80] Sw40BKO08 | | 3/8"x 100} 9975 | 9.080 | 21/2 | aswso-100-ND 1329.75 1182.00 | Sw32 CLo0S 
1/8" x 100'|_ i ASW40-100-ND 21.38 19.00 | SW40 BKO0S 172" x25" | 9 gg 0.030 3 ASW33-25-ND 514.91 457.70 | SW33 CLO08 
4x25" | oy o69 | o.0as > ASW41-25-ND 12.60 11.20 | SW4T BKOO8 1/2" x 100'| : ASW33-100-ND 1790.10 1591.20 | $w33 CLO0S 
1a" x100"] : ASW41-100-ND 43.43 38.60 | SW41 BKOO5 PVC (Color - Black) 
318"x25' | 375 | 9.050 3 Se 18.00 16.00 | SW42 BKOO8 1/8" x 25° ‘ASW50-25-ND 17.55 15.60 | SW50 BKOO8 
3/8” x 100 ASW42-100-ND 61.88 55.00 | SW42 BKOOS 43" xio0'| 0-125 | 0.032 12 | Revenereannn aaa 57:20'|/SWwE0'BKOOS 
12"x25') 500 | 0.060 4 | Baeiezanp 23.40 20.80: SW43 BKOOB 1/8" x 25" ASW51-25-ND 25.31 22.50 | SW51 BKO08 
1/2" x100'| : ASW43-100-ND 80.21 71.30 | SW43 BKOO5 1/4" x100'| 9250 | 0.045 2 __| aswst-100-ND 86.18 76.60 | SW51 BKOO5 
3/4” x 25" 0.750 0.065 5 ASW44-25-ND 41.06 36.50 | SW44 BKO08 3/8" xX 25° ASW52-25-ND 41.29 36.70 | SW52 BKOO0S 
3/4" x100"|_ © ; ASW44-100-ND 140.74 125.10 | SW44 BKO05 3/8” x190'| 0-375 | 0.052 2-1/2 | asws2-100-ND 141.41 125.70 | SW52 BKOO5 
1x25" | 4 99 0.095 6 ASW45-25-ND 91.58 81.40 | SW45 BKO08 T2"x25" | 9 509 0.062 3 ASW53-25-ND 54.79 48.70 | SW53 BK008 
xioo | ™ : ASW45-100-ND 317.70 282.40 | SW45 BKOOS 1/2" x 100'| 9-5 ; ASW53-100-ND 187.54 166.70 | SW53 BKO05 


*Teflon® is a Registered Trademark of E. I. Dupont de Nemours and Co. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


FIT® Heat 
Shrink Fabric 


Characteristics: 

* Operating Temperature: -40°C ~ 125°C ¢ Shrink Ratio: 
Approximately 2 to 1 at 135°C » Color Description: All standard 
packages: Black 

Physical Properties: 

¢ Longitudinal Shrinkage: Up to 20% at 2:1 shrink ratio * Flammability: 
Meets MVSS 302 horizontal burn test 

Chemical Properties: 

* Corrosive Effect: non-corrosive * Fungus Resistance: No growth * Chemical Resistance: Antifreeze (50% 
ethylene glycol), Engine Oil, Mineral Hydraulic Fluid, Detergent (1% teepol), Brake Fluid (DOT 4), Unleaded 
Gasoline, Diesel Fuel, Battery Acid 


Minimum Maximum Nom. Recovered 

Supplied 1.D. | Recovered |.D.| Wall Thickness | Digi-Key Spool Size} Price Per | Alpha 

Inch (mm) (D) | Inch (mm) (d) Inch (mm) Part No. (Feet) Spool Part No. 
0.47 (12.0) 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) A0471B-50-ND® 50 127.91 | FITFAB-1 BKO07 
0.47 (12.0) 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) A0471B-200-ND® 200 365.40 | FITFAB-1 BKO04 
0.79 (20.0) 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) A0792B-50-ND® 50 152.78 | FITFAB-2 BKOO7 
0.79 (20.0) 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) A0792B-200-ND® 200 433.69 | FITFAB-2 BKO04 
1.18 (30.0) 0.59 (15.0) 0.039 (0.99) A1183B-50-ND® 50 186.08 | FITFAB-3 BKOO7 
1.18 (30.0) 0.59 (15.0) 0.039 (0.99) A1183B-200-ND® 200 528.53 | FITFAB-3 BKO04 
1.57 (40.0) 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) A1574B-50-ND® 50 224.33 | FITFAB-4 BKOO7 
1.57 (40.0) 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) A1574B-200-ND 200 637.20 | FITFAB-4 BKO04 
1.97 (50.0) 0.98 (25.0) 0.039 (0.99) A1975B-25-ND 25 137.81 | FITFAB-5 BKO08 
1.97 (50.0) 0. 98 (25.0) 0.039 (0.99) A1975B-100-ND 100 391.39 | FITFAB-5 BKOOS 
2.36 (60.0) -18 (30.0) 0.039 (0.99) A2366B-25-ND 25 149.85 | FITFAB-6 BKO08 
2.36 (60.0) ie (30.0) 0.039 (0.99) A2366B-100-ND 100 426.49 | FITFAB-6 BKOO5 
2.76 (70.0) 1.38 (35.0) 0.039 (0.99) A2767B-25-ND® 25 204.86 | FITFAB-7 BKO08 
2.76 (70.0) 1.38 (35.0) 0.039 (0.99) A2767B-100-ND® 100 581.51 | FITFAB-7 BKO05S 

@ RoHS Compliant 


FIT® Multi-Functional Heat Gun 


The economical and 
multi-functional FIT 
GUN-3 is a_ two- 
temperature heat gun 
that is lightweight in 
design. 

The low setting is at 
400°C (750°F) while 
the high temperature is 
rated at 585°C (1090°F). 


It features a durable plastic housing with a built-in ring stand and hanger, concentrator nozzle and hook 
reflector nozzle attachments. 


FITGUNGND: (Heat Guiness aisiaes aa.tislegisin cinain diaislnsiia cin sade olspiin glad gasp nitiinin aad inlgieaiola Rnd all aRusie tind $84.70 


Reflector 


Concentrator Nozzle 


Nozzle 


MASTER’ MASTERMITE® Heat Gun 


APPLIANCE 


Quiet running. Comes standard with bench stand, heat shrink attachment, and interchange- 
able heating element. High impact plastic housing, lightweight, draws only 4.5 amps 
maximum, continuous duty brushless motor, 120V, 60Hz, 4.5A. 


MA1017-ND Heat Gun, ESD, 800°F (427°C) . 
MA1006-ND Heat Gun, 650°F (343°C) ee 
MA1007-ND Replacement Heat Element......................c0ceeeeeeeeeeeeeee eens 


ProHeat® Heat Guns 


Features: * Compact, light-weight, easy-to-use design, professional-quality heat 
guns *120V » Variable temperature (some models) * Variable airflow (some 
models) » Special electronic closed loop temperature control system maintains 
constant temperature when varying airflow or using specialty attachments 
(some models) * Use to heat temperature sensitive materials * Base provides 
built-in stand for hands free use * Made in the USA 


Digi-Key Price Master 
Description Part No. Each Part No. 
Proheat 
Gun, 430° ~ 840°F (221°C ~ 449°C), 15 CFM MA1009-ND 85.84 PH-1100 
VariTemp™ 
Gun System, 130° ~ 840°F (54°C ~ 449°C), 15 CFM MA1012-ND$ 155.14 PH-1200-1 
Gun Kit, 130° ~ 840°F (54°C ~ 449°C), 15 CFM MA1013-NDt 203.64 PH-1200-K 
VariAir™ 
Gun System, 130° ~ 900°F (54°C ~ 482°C), 6 ~ 15 CFM MA1015-ND$ 187.30 PH-1300-1 
Gun Kit, 130° ~ 900°F (54°C ~ 482°C), 6 ~ 15 CFM MA1016-NDt 233.59 PH-1300-K 


t+ Kit includes: Heat gun, attachments and storage case 


Heat Gun 


Features universal motor, high air velocity, volume and temperatures. Rugged die-cast aluminum housing with exter- 
nally replaceable carbon brushes, 3 wire oil resistant cord set, and reinforced ceramic heating element, temperature: 
200° ~ 1000°F (93.3° ~ 538°C), 120VAC. 


+ System includes: Heat gun, stand and attachment 


Digi-Key Price 

Description Part No. Each 
Heat Gun, 200° ~ 300°F (93.3° ~ 149°C), 600W MA1019-ND 115.78 
Heat Gun, 300° ~ 500°F (149° ~ 260°C), 1440W MA1018-ND 115.78 
Heat Gun, 500° ~ 750°F (260° ~ 399°C), 1680W MA1001-ND 115.78 
Heat Gun, 750° ~ 1000°F (399° ~ 538°C), 1740W MA1020-ND 115.78 
Heat Shrink Attachment - Shrink 

Tubing from 3/4” to 2” (19 ~ 51mm) 0.D. MA1002-ND 12.95 
Heat Reducer Attachment - 3/4” (19mm) MA1004-ND 12.95 Certified 
Replacement Heat Element MA1005-ND 21.87 


ECOHEAT™ Heat Gun and Kit 


Features: 

* Two fan speeds * Two heat settings: 500°F and 1,000°F 
 Resettable thermostat * Thermoplastic housing ¢ Built-in stand 
Kit Contains: 

7/8” air reducer attachment, shrink tubing attachment, 1-15/16” 
and 3-1/8” spreader attachments, storage and carrying case. 


MAI008 ND ccs isiicsieedamctmcttiannieionspadtinmaes $58.86 
NEW! Cordless Soldering Irons 
UT-40 


Ultratorch UT-40Si: Ultratorch soldering tips feature Ultratip™ Technology, the long 
lasting, oxygen-free, copper based, iron and chrome plated tip with a built-in catalyst, 
pre-tinned with lead-free solder. UT-40Si is a soldering iron and flameless heat tool. 
Convenient slide switch ignition system for quick ignition. Adjustable temperature 
lever for temperatures up to 1200°F, equivalent to a 20 ~ 80 watt soldering iron. 
MA1021-ND H 
Ultratorch UT-40Si Kit: Kit contains unit, solder tip, heat tip, hot knife tip, shrink 
attachment, cap, sponge, and stand packed in a rugged plastic case. 

MAIO292ND 2.52 sects ecarte set cocscesstc qltcattenaeasteteostetsea $87.55 


UT-100 


Ultratorch UT-100Si: Standard with soldering tip, heat tip, spanner wrench, open 
end wrench, shrink attachment and protective cap. Built in fuel filter for consitent 
fuel ignition. Adjustable temperature up to 1200°F. Built in window indicates fuel 
level. Dual function soldering iron and heat tool. 

MA1024-ND $107.30 
Ultratorch UT-100SiK Kit: Kit contains unit, solder tip, heat tip, shrink attachment, 
spanner and open end wrench, sponge and stand packed in a metal storage/ 
carrying case. 

MAIO 22ND a caccictnccsanidontandiahasine saneiabatatas saoanncesainacce $119.88 
Ultratorch UT-100Si-TC Kit: Kit contains UT-100Si Ultratorch®, three Ultratip® 
soldering tips, a hot air tip, heat shrink reflector, hot knife, wire cutter, needle nose 
pliers, coil of 60/40 solder, sponge and cap packed in a rugged plastic carrying case 
MAIO2S ND. os decct seta ccaceSeacscs aeaiasttateecamsgeceowecte a $179.00 


SDL1700-ND: * Dual Temperature: Low 600°F, High 950°F * Rapid cool down *1300W »*120VAC SDL1750-ND, 
SDL1450-ND: Variable Temperature up to 1050°F * 3-Stage Airflow *1400W *120VAC SDL1500-ND, SDL1550-ND: 
© Temp.: 120°F ~ 1200°F ¢ Airflow 3.6 ~ 17.6 CFM * Programmable * 1600W * 120VAC SDL1600-ND: * Temperature: 
120°F ~ 1100°F * Airflow 3.6/10.6/17.6 CFM *1500W *120VAC SDL1650-ND: * Temperature: 120°F/750°F/1100°F 
«Airflow 3.6/10/15.9 CFM *1200W *120VAC SDL1250-ND: * Temperature: 212°F ~ 1100°F «Airflow 14.3 CFM 
*1500W *120VAC SDL1950-ND: * Temperature: 1400°F ~ 750°C » Rapid heat-up » Up to 120 minute continuous use 
« Removable deflector for shrink tube installation 


Digi-Key Price Steinel 
Fig. | Description Part No. Each Part No. 
Heat Gun Dual Temperature, UltraHEAT™ SDL1700-ND 42.82 SV800 
Heat Gun Variable Temperature, UltraHEAT™ II SDL1750-ND 60.55 SV803 
Heat Gun Kit with Case and Two Nozzles SDL1450-ND 77.26 SV803K 
1 Heat Gun Programmable with LCD Display, ESD Safe | SDL1500-ND 282.04 HG2510ESD 
Heat Gun Programmable with LCD Display SDL1550-ND 271.16 HG2310LCD 
Heat Gun Variable Temperature SDL1600-ND 227.60 HL1910E 
Heat Gun 3-Stage Air and Temperature SDL1650-ND 135.04 HL1810S 
2 | Variable Ergonomic Heat Gun SDL1250-ND 205.83 HG2000E 
Reducer-Reflector Nozzle 3/8” (9mm) SDL1303-ND 22.87 SDL1303 
Reducer Nozzle Attachment 3/8” (9mm) $DL1301-ND 13.61 SDL1301 
— __| Reducer Nozzle Attachment 5/8” (14mm) SDL1302-ND 13.61 SDL1302 
Reflector Nozzle 3” (75mm) SDL1304-ND 19.05 SDL1304 
Reflector Nozzle 5/8” (14mm) (does not fit SDL1100) | SDL1305-ND 15.79 SDL1305 
3 _| Flameless Heat Tool with Reflector Nozzle SDL1950-ND 52.96 TS 310 


Cordless Soldering Irons 


These are the ultimate cordless heat tools for professionals seeking to combine performance, versatility and great value. 


Features: » Multi-function tools may be used as soldering irons » Convenient portable torches * Safe and simple to use 
under most conditions 


600 Series 


Specifications: * Soldering Iron Tip: 480°F ~ 1000°F/250°C ~ 550°C * Torch: 
2500°F/1300°C * Accessories included: Soldering Tip and Protective Cap 
ThermaSolder™ 600: TS 600, High capacity soldering iron with auto ignition 
and powerful 30W ~ 125W output. Refillable 38ml tank for 200 minutes of 
continuous use. 

SOLIQOQOIND 3 sie2i cceeiathesetacatieae tetettocenataeta seen $63.94 
ThermaSolder 600 Kit Includes: TS 600K Soldering Iron, Heat Blower Tip, 
Reflector Tip, Hot Knife Tip, Chisel Tip, Soldering Tip, Spare Orifice, Solder 
with Dispenser, Tip Cleaning Sponge, Protective Cap and Case. 

SDLISS0ND isis sis ccnsiacnacateicinne onan cepniagavasnataaseaa $98.92 


350 Series 


Specifications: » Soldering Iron Tip: 930°F/500°C maximum *6W maximum » Power 
Source: 3, 1.5V Alkaline AA Batteries * Accessories included: Flashlight Attachment 
ThermaSolder 350: TS 350, Anodized steel windproof mini torch with waterproof 
automatic ignition system. Adjustable flame, protective auto-flip cover and self 
standing base for highly versatile use. Includes convenient key chain. 

SDEISDOFND iors a wieisacticicnavanminiuimssinas ase anative simon aa@mbaseuciasn $28.96 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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. . Tubing Inside Diameter Nominal Sold in 4’ Lengths Only 
aM Heat S h rin kable Tu bi n g Size Minimum | Maximum] Recovered Price Per Length 
Diameter$ | Expanded |Recovered| Wall Thick. | Digi-Key y 8 20° 48” 
® - . Inches (mm) mm mm mm Part No. (ipc.) (2pc.) (5pc.) — (12pe.) 
KYNAR , EPS 300, SFTW202 GYS, SFTW203, 8420 & 8440 Series 1/4 (6.35) 6.35 3.18 0.76 EPS2014-ND 6.60 11.68 25.40 47.24 
KYNAR Series-Modified Polyvinylidene Fluoride: * Shrink Temperature: 175°C (347°F) © Color: Clear * Shrink Ratio: 3/8 (9.53) 9.52 475 0.79 EPS2038-ND 7.44 13.16 28.62 53.23 
2:1. Cross-linked, thin-walled tubing offers a high degree of mechanical strength and high temperature resistance. This 1/2 (12.70) | 12.70 6.35 0.81 EPS2012-ND 8.55 15.12 32.88 61.15 
has outstanding abrasion resistance and cut-through properties in combination with high dielectric strength. It is inherently 3/4 (19.05) | 19.05 9.52 0.94 EPS2034-ND 10.34 17.98 34.84 — 
flame retardant, semi-rigid and highly resistant to most industrial fuels, chemicals and solvents. KYNAR is a registered 1 (25.40) 25.40 12.70 1.17 EPS2100-ND 15.20 26.44 51.23 ze 
trademark of Elf Atochem North America, Inc. EPS-300 Series-Adhesive-Lined Flexible Polyolefin: » Shrink Temperature: 1-1/2 (38.10) | 38.10 19.05 1.24 EPS2112-ND 26.59 46.25 89.61 _ 
121°C (250°F) * Color: Black * Shrink Ratio: 3:1. Rapidly shrinks to a skintight fit, forcing the melted adhesive to flow and 2 (50.80) 50.80 25.40 1.52 EPS2200-ND 37.01 57.37 = = 
cover the substrate. The adhesive forms a flexible bond with a wide variety of rubbers, plastics and metals. Upon cooling, 
the adhesive solidifies forming a permanent, non-drying, flexible and water resistant barrier. SFTW202 GYS Series-Very i A i i on 
Flexible Polyolefin: ¢ Shrink Temperature: 100°C (212°F) » Color: Green and yellow striped » Shrink Ratio: 2:1. Meets Tubing site Beamer — pil FE en 
performance requirements of MIL-I-23053/5 Class 1, and is UL Recognized (File No. £48398) for flame retardance. Can be Diameter$ | Expanded |Recovered| Wall Thick. | Digi-Key Price Per Length 
easily surface painted. SFTW203 Series-Very Flexible Polyolefin: * Shrink Temperature: 100°C (212°F) » Color: Black Inches (mm) mm mm mm ; Part No. 5 25° 50° 100° 200° 
¢ Shrink Ratio: 3:1. Meets performance requirements of MIL-I-23053/5 Class 1, and is UL Recognized (File No. E48398) 5 5 - 5 A ae 
for flame retardance. Can be easily surface painted. 8420 Series-EPDM and 8440 Series-Silicone Rubber Tubes: Color: VFP-876 Series - Very Flexible Polyolefin, Self-extinguishing 
Black (8420 Series) and Gray (8440 Series). Cold Shrink™ Insulators-Open-ended, tubular rubber sleeves that are factory 3/64 (1.19) 117 0.58 0.41 VFP364-X-ND. 2.14 956 17.12 30.81 = 
expanded and assembled onto a removable plastic core. Provides a reliable seal without the use of heat, a torch or adhesive 1/16 (1.59) 1.60 0.79 0.43 VFP116-X-ND 2.18 9.75 17.46 31.43 = 
- simply position and unwind the core allowing the tube to shrink and form a water-resistant seal. 3/32 (2.38) 2.36 WA? 0.51 VFP332-X-ND. 2.31 10.30 16.61 26.45 — 
1/8 (3.18) 3.18 1.57 0.51 VFP018-X-ND 249° 11.11 17.91 28.53 - 
Tubing Inside Diameter Nominal Sold in 4’ Lengths Only 3/16 (4.76) 4.75 2.36 0.51 VFP316-X-ND. 3.03 1212 17.37 30.70 _ 
: Size Minimum | Maximum| Recovered ne Price Per Length 1/4 (6.35) 6.35 3.18 0.64 VFP014-X-ND 3.78 1513 21.68 38.32 62.63 
Diametert | Expanded | Recovered) Wall Thick. | Digi-Key 4 De ee ee 3/8 (9.53) 9.52 4.75 0.64 VFP038-X-ND 4.22 16.89 24.21 42.79 69.92 
Inches (mm) | _mm mm mm Part No. (ipc.) (2pc.) (Spc.) (12pc.) (25pc.) 1/2 (12.70) | 12.70 6.35 0.64 VFPO12-X-ND 476 19.05 27.31 48.26 78.87 
KYNAR Series - Modified Polyvinylidene Fluoride 3/4 (19.05) 19.05 9.52 0.76 VFP034-X-ND 6.35 25.40 36.41 64.35 105.17 
3/64 (1.19) | 4.47 058 0.25 | KY364G-ND 549 9.52 2106 4396 73.26 1(25.40) | 2540 | 12.70 0.89 | VFP100-X-ND 9.50 38.00 5446 7865 — 
#6 {i50) 1.60 0.79 025 ‘| KY116C-ND 564 977 2162 4511 7518 1-1/2 (38.10) | 38.10 | 19.05 1.02 | VFP112-X-ND 17.70 70.81 101.49 14657 — 
3/32 (2.38) | 2.36 1417 025 | KY332C-ND 803 1045 2312 4825 9042 2(50.80) | 50.80 | 25.40 1.14 | VFP200-X-ND 24.46 97.85 140.24 20254 = — 
1/8 (3.18) | 3.18 1.57 0.25 KY018C-ND 652 11.31 25.01 5220 86.99 $ Indicates size BEFORE shrinking occurs. 
3/16 (4.78) 4.75 2.36 0.25 KY316C-ND 9.19 16.26 35.35 67.87 - 
1/4 (6.35) 6.35 3.18 0.30 KY014C-ND 11.34 20.06 43.61 83.73 _ 
3/8 (9.52) 9.53 4.75 0.30 KY038C-ND 13.65 24.16 52.52 100.83 _- i i 
1/2 (12.70) 12.70 6.35 0.30 KY012C-ND 18.12 31.51 63.02 - - Colored Heat Shrinkable Tubing 
Tubing Inside Diameter Recovered Sold in 4’ Lengths Only FP-301 Series 
at Minimum | Maximum 5 Wall ea ee 4 Erica Per Langit a ane Available in 7 Colors: (K = Black, C = Clear, B = Blue, G = Green, R = Red, W = White, Y = Yellow) 
ia. Expanded | Recovered] Nomina eltable | Digi-Key : t f ‘ : © Shrink Temperature: 121°C * Shrink Ratio: 2:1. Tubing is split resistant, mechanically tough, easily marked and resist 
Inch (mm)| mm mn wil mm__| PartNo. (ipc.) (2pc.) (Spe.) (12pe.) (25p¢-)) | cold flow, for UL, CSA and Mil-l-23053/5 applications at 600V @ 125°C. 
EPS-300 Series - Adhesive-lined, Flexible, Polyolefin 
1/8 (3.18) 3.18 1.02 1.02 0.51 EPS3018K-ND 9.98 17.30 38.26 79.84 120.60 Tubing Inside Diameter Nominal (NOTE: “X” in Part No. 
a (eas) a pe ina aed See ND Pre ee eas aoe = Size Minimum | Maximum | Recovered Represents Number of Feet) 
. . / / . : : . - ; = Diamet ick. | Digi-K Price Per Length 
378 (9.52)| 953 | 305 | 140 | 0.62 |EPS3038K-ND 1328 23.50 57.08 9501 —| | | ones (my | mame | eran a en ane. a age ee pay 
1/2 (12.70)| 12.70 4.06 1.78 0.76 EPS3012K-ND 15.52 27.46 59.70 111.04 = 
FP-301 Series - Flexible Polyolefin, Self-extinguishing, Flame Retardant, Color 
Tubing Inside Diameter Nominal ayn 3/64 (1.19) 117 0.58 0.41 FP364L1-X-NDt 1.81 811 14.54 26.17 — 52.09 
Size | Minimum] Maximum] Recovered (eS LRT Wee Ley NE) 4/16 (1.59) | 1.60 0.79 043° | FPIT6C-X-ND 181 810 1451 2611 — 51.98 
Dia.¢ | Expanded |Recovered| Wall Thick. | Digi-Key Price Per Length Reel | Price Per 3/32 (2.38) 2.36 1.17 0.51 FP332C-X-ND 1.92 859 13.83 22.03 — 48.68 
Inch (mm)| mm mm mm__| Part No. 5) 25’ 50" | Aly. | Full Reel 1/8 (3.18) | 3.18 1.57 0.51 | FPOI8L-X-ND 2.03 9.07 1461 23.27 — 51.41 
SFTW202 GYS Series - Very Flexible Polyolefin 3/16 (4.76) 4.75 2.36 0.51 FP316L1-X-ND 2.36 9.46 13.56 23.96 — 53.09 
1/8 (3.18) 3.18 1.50 0.51 SFTW2018E-X-ND 6.34 2537 36.36] 500 | 262.53 1/4 (6.35) 6.35 3.18 0.64 FP014(1-X-ND 2.95 11.83 16.94 29.94 53.10 _ 
3/16 (4.78)| 4.76 2.50 0.55 SFTW2316E-X-ND 8.79 35.17 50.41] 250 181.99 3/8 (9.53) 9.52 4.75 0.64 FP038C-X-ND 330 13.19 18.91 33.42 59.27 = 
1/4 (6.35) 6.35 3.00 0.65 SFTW2014E-X-ND 9.71 38.84 55.66] 200 160.78 4/2 (12.70) 1270 635 064 FPO12--X-ND 397 1586 2272 4016 6684 _ 
3/8 (9.52) 9.53 4.50 0.76 SFTW2038E-X-ND 10.77. 43.10 61.77 | 200 178.41 3/4 49.05 49.05 952 076 FPO34C1-X-ND 5.28 2113 30.27 53.51 89.13 = 
1/2 (12.70)| 12.70 6.00 0.76 SFTW2012E-X-ND 12.10 48.41 69.39 | 200 | 200.43 1 os a 25.40 12.70 0.89 FP1O0C-X-ND 790 31.59 45.97 66.59 eat > ee 
Tone re SETNZ08 Series Very Flexible Potyotetn. aE ee 1-1/2 (38.10) 38.10 | 19.05 4.02 | FP112C-X-NDt 1297 5187 74.34 12412 — — 
1/8(3.18)| 3.00 | 1.00 0.55 | SFTW2018K-X-ND 2.60 1040 14.91] 500 | 107.67 2 (60.60) | 50-00 _| 25.40] 1-14 EAS 7-92 188 ere ee 
1/4 (6.35) | 6.00 2.00 0.65 SFTW2014K-X-ND 3.95 15.78 22.62} 200 65.33 $ Indicates size BEFORE shrinking occurs. ¢ Not available in green. 
3/8 (9.52 9.00 3.00 0.75 SFTW2038K-X-ND 441 17.63 25.26 | 200 72.97 : , Fi 
4/2 i 578) 12.00 4.00 0.75 SFTW2012K-X-ND 497 1989 2851 200 92.34 Note: For complete number, substitute oO with appropriate color (K = Black, C = Clear, B = Blue, G = Green, R = Red, 
5 aa W = White, Y = Yellow) and substitute “X” with length choice. 
Indicates size BEFORE shrinking occurs. 
FPC-KIT-ND Digi-Key FP-301 Series Kit | One 5 foot tubing of each color in the following series: FP364, FP116, 
Diameter Range Relaxed Tube Length Digi-Key Pricing FP332, FP018, FP316, FP014, FP038 and FP012 (55 pieces total of 8 sizes)............ 00... ceeeeeeeeeeseee eee ee ee $71.95 
Inches (mm) Inches (mm) Part No. 
8420 - EPDM Cold Shrink Tubes ‘ 4 
0.31 ~ 0.56 (7.87 ~ 14.22) 6.00 (152.40) 8423-6-ND 14.26 130.19 Heat Shrink Precut Lengths and Kits 
0.10 ~ 0.82 (2.54 ~ 20.83) 8.00 (203.20) 8424-8-ND 18.28 166.90 
0.40 ~ 0.82 (10.16 ~ 20.83) 8.00 (203.20) 8425-8-ND 16.02 146.26 FP-301 Series-Flexible Polyolefin: * Shrink Temperature: 121°C »* Color: Black »* Shrink Ratio: 
0.55 ~ 1.18 (13.97 ~ 29.97) 9.00 (228.60) 8426-9-ND 19.08 174.20 2:1. Tubing is split resistant, mechanically tough, easily marked and resist cold flow, for UL, CSA 
0.55 ~ 1.18 (13.97 ~ 29.97) 11.00 (279.40) 8426-11-ND 22.86 208.71 and Mil-I-23053/5 applications at 600V @ 125°C. 
0.67 ~ 1.38 (17.02 ~ 35.05) 6.00 (152.40) 8427-6-ND 14.42 131.65 VFP-876 Series-Very Flexible Polyolefin: * Shrink Temperature: 100°C » Color: Black * Shrink Ratio: 2:1. Most flexible of 
0.67 ~ 1.38 (17.02 ~ 35.05) 12.00 (304.80) 8427-12-ND 28.48 260.02 the heat shrinkable, polyolefin tubings. Ideal for jacketing and insulation of flexible wire bundles and sensitive components. 
0.67 ~ 1.38 (17.02 ~ 35.05) 16.00 (406.40) 8427-16-ND 38.04 347.31 
0.95 ~ 1.94 (24.13 ~ 49.28) 6.00 (152.40) 8428-6-ND 20.36 185.89 r , 5 
0.95 ~ 1.94 (24.13 ~ 49.28) 42.00 (304.80) 8428-12-ND 4058 370.50 Tee ee ea ae 
ie = i ee 7 — ‘300 (482.40) Bee Ne ae eed Diameter x Length¢ Expanded | Recovered) Wall Thickness | Digi-Key (50 pes./Bag) 
4.27 ~ 2.67 (32.26 ~ 67.82) 9.00 (228.60) 3429-9-ND 3332 304.21 Inches (mm) mm mm mm Part No. 1Bag 5 Bags 
1.27 ~ 2.67 (32.26 ~ 67.82) 12.00 (304.80) 8429-12-ND 45.64 416.69 FP-301 Series — Self-extinguishing 
1.27 ~ 2.67 (32.26 ~ 67.82) 18.00 (457.20) 8429-18-ND 66.74 609.34 3/64 x 1/2 (1.19 x 12.70) 149 058 041 FP364K-R50-ND 109 436 
ie * 30° veer . ae) oe SrA oe eH 1/16 x 1/2 (1.59x 12.70) | 1.60 0.79 0.43 FP116K-R50-ND§ 1411 4.44 
eOB eS 69 A267. 2 93:78) -00 (457.20) : : ; 3/32 x 1/2 (2.38x12.70) | 238 | 1.19 0.51 FP332K-R50-ND§ 14800471 
8440 - Silicone Cold Shrink Tubes 1/8 x 3/4 (3.18 x 19.05) 3.18 1.57 0.51 FP018K-R75-ND§ 1.69 6.77 
0.27 ~ 0.56 (6.86 ~ 14.22) 2.00 (50.80) 8443-2-ND 8.70 79.43 3/16 x 3/4 (4.76 x 19.05) 4.76 2.38 0.51 FP316K-R75-ND§ 2.06 8.22 
ae - he ee « 1808 5068 SO) eee ND ane ben 1/4 x1 (6.35 x 25.40) 6.35 3.18 0.64 FP014K-1RO-ND§ 3.21 12.85 
35 ~ 0.72 (8.89 ~ 18. 50 (63. 2.5 ; ; 1/4 x 1-1/2 (6.35 x 38.10) | 6.35 3.18 0.64 FPO14K-1R5-ND§ 450 17.99 
ae toes eee) rar oe) See ee recs 3/8 x 1-1/2 (9.53 x 38.10) | 9.53 | 4.76 0.64 FPO38K-1R5-ND 5.02 20.08 
48 ~ 0.95 (12.19 ~ 24.13) 20 (81.28) 7 7 ‘i 1/2 x 1-1/2 (12.70 x 38.10) 12.70 6.35 0.64 FP012K-1R5-ND 5.66 22.64 
0.48 ~ 0.95 (12.19 ~ 24.13) 8.00 (203.20) 8447-8-ND 15.92 145.35 
VFP-876 Series — Self-extinguishing 
EPS-200 and VFP-876 Series 3/64 x 1/2 (1.19x 12.70) | 1.19 0.58 0.41 VFP364-R50-ND 128 5.13 
EPS-200 Series: * Shrink Temperature: 121°C Color: Black * Shrink Ratio: 2:1. Rapidly shrinks to a skintight fit, se te pe 53 i a ea it Be 
forcing the melted adhesive lining to flow and cover the substrate. The adhesive forms a flexible bond with a wide variety 4/8 x 3/4 g 48 49.0 ) 318 1 0: { VFPO18-R75-ND 199 96 
of rubbers, plastics and metals. Upon cooling, the adhesive solidifies forming a permanent, non-drying, flexible and water x 3/4 (3.18 x 19.05) : 57 .5 -R75-NDt : 7 
resistant barrier. Rated for operation at -55°C ~ 110°C (-67°F ~ 230°F). VFP-876 Series-Very Flexible Polyolefin: » Shrink 3/16 x 3/4 (4.76 x 19.05) 4.76 2.38 0.58 VFP316-R75-NDt 2.42 9.70 
Temperature: 100°C Color: Black * Shrink Ratio: 2:1. Most flexible of the heat shrinkable, polyolefin tubings. Ideal for 1/4 x 1 (6.35 x 25.40) 6.35 3.18 071 VFPO14-1RO-NDt 3.78 = 15.13 
jacketing and insulation of flexible wire bundles and sensitive components. 1/4 x 1-1/2 (6.35 x 38.10) 6.35 3.18 071 VFPO14-1R5-NDt 5.29 21.18 
3/8 x 1-1/2 (9.53 x 38.10) 9.53 4.76 0.71 \VFP038-1R5-ND 5.91 23.65 
Tubing Inside Diameter Nominal Sold in 4’ Lengths Only 1/2 x 1-1/2 (12.70 x 38.10) 12.70 6.35 0.71 VFP012-1R5-ND 6.67 26.67 
Size Expanded | Recovered] Recovered Price Per Length i 7 Pah 
Diameter$ | Minimum | Maximum| Wall Thick. | Digi-Key Sinn 200Ne 407100) # iniicates s/ce BEFORE stinking occurs, 
Inch (mm) mm mm mm Part No. (ipc.) (2pc.) (Spe.) (12pc.) (25pe.) § FP-KIT-ND —Digi-Key@ FP-301 Series Kit 50 each of pieces denoted (Exception: FP116K-R50-ND has 100 
EPS-200 Series - Adhesive-lined, Flexible, Polyolefin pieces), 350 total pieces. Black. Plastic box and label card included. ...............0...0..cces see eeeeeeee eee $18.95 
1/8 (3.18) 3.18 1.60 0.69 EPS2018-ND 5.60 970 21.45 44.76 72.28 + VEP-KIT-ND  Digi-Key® VFP-876 Series Kit 50 each of pieces denoted (Exception: VFP116-R50-ND has 100 
3/16 (4.76) 4.75 2.36 0.69 EPS2316-ND 5.28 9.33 20.29 37.74 =! pieces), 350 total pieces. Plastic box and label card included.............00..... cece see ee eee sence eee ee tees eee $19.95 
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CWT-900X Series - Solder Sleeve Wire Splices 


Materials: * Insulation Sleeve: Heat-shrinkable, radiation cross-linked modified 
polyolefin. Transparent clear. * Solder Preform with Flux: Solder: Type CD18 per 
ANSI/J-STD-006 Flux: Type ROM1 per ANSI/J-STD-004 Application: These controlled soldering devices are designed to 
splice tin-plated or bare copper stranded wires rated for at least 85°C. Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


L Max. ——~} 


| OA 
Min. 


Dimensions - Inches (mm) 
AWG DiameterA | Length-L | Digi-Key Pricing Raychem 
(Color) Minimum Maximum | Part No. 10 50 100 | Part No. 
24-20 (Clear) | .065 (1.7) | 1.025 (26.0) | CWT9001-ND 10.34 46.24 = 76.16 | CWT-9001 
18-16 (Red) | .105 (2.7) | 1.655 (42.0) | CWT9002-ND 11.32 50.66 83.44 | CWT-9002 
16-12 (Blue) | .180 (4.5) | 1.655 (42.0) | CWT9003-ND 11.90 53.25 ‘87.71 | CWT-9003 
CWT-150X Series — Wire Termination to Pin, Post or Tab 0.630 (16) orn 
i i : 
Materials: * Insulation Sleeve: Heat-shrinkable, transparent clear, radiation cross-linked yin, ¥ (5.75) Mee. 


modified polyolefin * Solder Preform with Flux: So/der: Type Cd18 per ANSI-J-STD-006 
Flux: Type ROM1 per ANSI-J-STD-004 Application: These controlled soldering devices are designed for termination of a 
wire to the lead of electrical component or to the terminal of a connector. Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Pricing Raychem 
Diameter A-Min. | Pin Diameter - Max. | Part No. 10 50 100 | Part No. 
.060 (1.5) .025 (0.6) CWT1501-ND 9.42 4216 69.44 | CWT-1501 
.090 (2.3) .035 (0.9) CWT1502-ND 9.85 44.05 72.56 | CWT-1502 
-110 (2.8) .045 (1.2) CWT1503-ND 10.37 46.41 76.44 | CWT-1503 
Note: Please refer to data sheet for Post or Tab sizes 
CWT-X-W122-5 Series - Shield Terminators a 


T rw 
Materials: + Insulation Sleeve: Transparent heat-shrinkable radiation cross-linked modified 9,8 (ga 
polyolefin * Solder Preform with Flux: So/der: Type Cd18 per ANSI/J-STD-006 Flux: Type ROM1 
per ANSI/J-STD-004 * Ground Lead: Raychem cross-linked polyethylene wire, AWG22, stranded 
tin plated copper * Color: Green Application: These controlled soldering devices are designed for termination of a bare or 
tin plated copper shield on a cable having an insulation rated for at least 85°C. Temperature Range: -55°C ~ 125°C 


Dimensions - Inches (mm) 
Diameter A | DiameterB | Length-L | Digi-Key Pricing Raychem 
Minimum Minimum Maximum | Part No. 10 50 100 | PartNo. 
.098 (2.50) | .118 (3.00) | .965 (24.50) | CWT3W1225-ND 39.79 178.01 293.20 | CWT-3-W122-5 
-169 (4.30) | .189 (4.80) | 1.154 (29.30) | CWT5W1225-ND 30.22 135.21 222.71 | CWT-5-W122-5 
.252 (6.40) | .287 (7.30) | 1.280 (32.50) | CWT7W1225-ND 23.38 104.59 172.27 | CWT-7-W122-5 


Inside Diameter _|Recov. Wall Thick.t 
Min. $| Expand. | Recov. | Total | Meltable 
Length} D - Min. |d- Max.) W wi Digi-Key Pricing Raychem 
mm mn mn mn mm Part No. 100 500 1,000 | Part No. 
ES Caps Series - Clear 
30 5.70 1.27 1.20 0.56 ESC30C-ND 12.25 53.59 91.88 | ES-CAP-NO.1-C1-X-30MM 
35 5.70 1.27 1.20 0.56 ESC35C-ND 13.88 60.74 104.13 | ES-CAP-NO.1-C1-X-35MM 
30 7.40 1.65 1.52 0.76 ESB30C-ND 14.74 64.47 110.52 | ES-CAP-NO.2-B9-X-30MM 
35 7.40 1.65 1.52 0.76 ESB35C-ND 16.48 72.12 123.63 | ES-CAP-NO.2-B9-X-35MM 
40 10.85 2.41 1.91 1.02 ESB40C-ND 29.51 129.12 221.36 | ES-CAP-NO.3-B8-X-40MM 
50 10.85 2.41 1.91 1.02 ESB50C-ND 35.77 156.48 268.25 | ES-CAP-NO.3-B8-X-50MM 
ES Caps Series - Black 
30 5.70 1.27 1.20 0.56 ESC30K-ND 12.25 53.59 91.88 | ES-CAP-NO.1-C1-0-30MM 
35 5.70 1.27 1.20 0.56 ESC35K-ND 13.88 60.74 104.13 | ES-CAP-NO.1-C1-0-35MM 
30 7.40 1.65 1.52 0.76 ESB30K-ND 14.74 64.47 110.52 | ES-CAP-NO.2-B9-0-30MM 
35 7.40 1.65 1:52! 0.76 ESB35K-ND 16.48 72.12 123.63 | ES-CAP-NO.2-B9-0-35MM 
40 10.85 2.41 1.91 1.02 ESB40K-ND 29.51 129.12 221.36 | ES-CAP-NO.3-B8-0-40MM 
50 10.85 2.41 1.91 1.02 ESB50K-ND 35.77 156.48 268.25 | ES-CAP-NO.3-B8-0-50MM 
t Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage —_$ Size before shrinking 
H t h H k T H Expanded 
ea ‘ rl n u ing as supplied 
: en OL 
ATUM, DWP-125, and TAT-125 Series ae a 


Fully recovered 
after heating 


ATUM Series — Adhesive-lined, High-Shrink-Ratio, Polyolefin: 
¢ Shrink Temperature: 80°C «© Full Recovery Temperature: 110°C » Operating 
Temperature: -55°C ~ 110°C *Color: Black * Shrink Ratio: 3:1 and 4:1 *UL Recognized file No. E85381 Military 
AMS-DTL-23053/4 Applications: « Environmentally seals and protects a wide variety of electrical applications, including 
back end connector sealing, breakouts, and connector-to-cable transitions. High expansion ratio makes it possible to 
repair most damaged cable jackets without removing connectors. » Bonds to a wide variety of plastics, rubbers, and 
metals, including polyethylene, aluminum, steel, and copper. * Dual Wall 


DWP-125 Series — Adhesive-lined, Flexible, High-Shrink-Ratio, Polyolefin: 

Shrink Temperature: 80°C » Full Recovery Temperature: 125°C * Operating Temperature: -40°C ~ 110°C » Color: Black 
Shrink Ratio: 3:1 * UL Recognized file No. E35586 * CSA Certified LR31929 * Military AMS-DTL-23053/4 Applications: 
«Environmentally seals and protects a wide variety of electrical applications, including wire splices, breakouts, and 
connector-to-cable transitions. Ideal for applications where UL recognized/CSA certified adhesive-lined tubing is required. 
* Bonds to a wide variety of plastics, rubbers, and metals, including polyethylene, neoprene, and steel. * Dual Wall 


TAT-125 Series — Adhesive-lined, Flexible, Polyolefin: 

¢ Shrink Temperature: 95°C ¢ Full Recovery Temperature: 121°C * Operating Temperature: -55°C ~ 110°C » Color: 
Black » Shrink Ratio: 2:1 * UL Recognized file No. E85381 » Military AMS-DTL-23053/4 Applications: * Seals and 
protects simple in-line splices, bimetallic joints, and components from fluids, moisture, and corrosion. Repairs damaged 
wire insulation, especially where flexibility is required. Provides one-step electrical insulation and moisture sealing. 
Bonds to a wide variety of plastics, rubbers, and metals, including polyethylene, neoprene, lead, and steel. * Dual Wall 


$01-0X-R Series - Shield Terminators i L : Inside Diameter | Recov. Wall Thick.t Sold in 4’ Lengths Only 
Materials: * Insulation Sleeve: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked OB OA Expand. | Recov. | Total | Meltable Price Per Length 
modified polyvinylidene fluoride * Solder Preform with Flux and Thermal Indicator: So/der: Tubing] D- Min. |d-Max.| W wi Digi-Key y 8 20° 48° 100° 
Type Sn63 per ANSI-J-STD-006 Flux: Type ROL1 per ANSI-J-STD-004 Thermal Indicator: Color change: violet to . 
colorless Application: These parts are designed to make an environment resistant shield termination « Jacket Rating: SEoG|_ iu) mm mm mm BactNg: (Wie) (Gre) _{Gie) (ees) (ea) 
125°C » Parts are qualified to M83519/1 ATUM Series 
moist 31 | 30 | 1.0 | 1.00 | 0.50 | ATUO31K-ND 6.99 1211 2678 5589 93.15 
Diameter A | DiameterB | Length-L | Digi-Key Pricing Raychem 6/2 6.0 2.0 1.00 0.50 ATU062K-ND 10.63 1843 40.76 85.06 141.76 
Minimum Minimum Nominal Part No. 10 50 100 | PartNo 9/3 9.0 3.0 1.40 0.61 ATUO93K-ND 22.49 38.98 86.20 179.89 299.82 
.075 (1.90) | .105 (2.65) | .65(16.5) | S0101R-ND 25.67 114.86 189.18 | S01-01-R 12/4 12.0 4.0 1.78 0.76 ATU124K-ND 26.77 46.40 102.62 214.16 356.93 
-105 (2.65) | .145 (3.68) | .65(16.5) | S0102R-ND 25.32 113.28 186.59 | S01-02-R 19/6 19.0 6.0 2.25 0.76 ATU196K-ND 37.48 64.96 143.66 299.81 499.68 
40 {595 a teas) s hen Sona NG zee oe free aa avi 24/8 | 24.0 | 8.0 | 254 1.02 | ATU248K-ND 27.24 47.22 104.42 217.93 363.22 
075 (7.00) 300 (7.60) 25 (19.1) S0105R-ND 3702 16560 27276 | S01-05-R 40/13] 40.0 13.0 2.54 1.02 ATU4013K-ND 85.51 148.22 327.80 684.10 1140.16 
4/1 4.0 1.0 1.00 0.50 ATM041K-ND§ 888 15.40 34.06 71.08 118.46 
8/2 8.0 2.0 1.00 0.50 ATM082K-ND§ 1244 21.56 47.67 99.49 165.82 
D-406 Series — DURASEAL® Closed Barrel / Crimp Splice RoHS 12/3] 120 | 30 | 1.40 0.61 | ATM123K-ND§ 30.64 53.11 117.46 245.13 408.54 
. : , 4 : : tars? 164] 160 | 40 1.78 0.76 | ATM164K-ND§ 40.85 70.81 156.61 326.83 544.72 
Materials: « Insulation Sleeve: Heat shrinkable, radiation cross-linked polyamide 24/6 24.0 6.0 2.95 076 ATM246K-ND§ 32.87 56.98 126.00 262.96 438.27 
(nylon) with a polyamide-based hot-melt adhesive liner. Color per table. » Crimp Splice: i ¢ ‘ 7 : . i i 
Tin-plated copper alloy Application: These parts may be used to obtain an environment- St e 32/8 32.0 8.0 2.54 1.02 ATM328K-ND§ 44.42 76.99 170.27 355.35 592.26 
resistant one-to-one in-line (butt) splice in wires meeting the size range and diameter © B._ “OA 52/13 | 52.0 | 13.0 | 2.54 1.02 | ATMS213K-ND§ = 56.86 = 98.55 217.95 454.85 758.08 
restraints specified herein and having a temperature rating of not less than 85°C. NEW! DWP-125 Series NEW! 
Dimensions - Inches (mm) 1/8 3.2 1.0 1.02 0.25 DWP018K-ND 620 10.75 23.78 49.62 82.70 
AWG Diameter A) Diameter B | Length-L | Digi-Key Pricing Raychem 3/16 48 15 1.40 0.51 DWP316K-ND 646 11.20 24.78 51.71 86.18 
(Color) Minimum | Minimum Nominal | Part No. 10 50 100 | Part No. fh 64 20 1.45 056 DWP014K-ND 810 14.03 31.04 64.77 107.95 
18-22 (Red) | .058 (1.47) | .146 (3.70) | 1.24 (31.5) |D4060001-ND 11.78 52.70 86.80 | D-406-0001 38 | 95 | 30 | 165 | o68 | DWPO38K-ND 894 1549 3426 7150 119.17 
14-16 (Blue) | .092 (2.33) | .181 (4.60) | 1.24 (31.5) | D4060002-ND 11.78 52.70 86.80 | D-406-0002 Hf 127 40 1.78 0.76 DWP012K-ND 893 15.48 34.24 71.46 119.10 
10-12 (Yellow) | .138 (3.50) | .255 (6.50) | 1.48 (37.5) | D4060003-ND 15.98 71.51 117.78 | D-406-0003 . ‘ é : ‘ ; ‘ . g 
3/4 19.1 6.0 2.03 0.76 DWP034K-ND 12.51 21.68 47.94 100.04 166.74 
1 25.4 8.0 2.50 0.76 DWP001K-ND 1742 30.19 66.77 139.34 232.24 
. 1-1/2 | 38.1 13.0 2.50 0.76 DWP112K-ND 57.86 100.29 221.78 462.85 771.42 
= 
NEW! Heat Shrinkable Caps RoHS TAT-125 Series 
PD and ES Caps Series e 8 | 3.2 1.6 | 069 | 0.23 | TATO18K-ND 6.33 1097 24.25 50.61 84.35 
; Pp Apes : ne Eq [D 316] 48 | 24 | O71 | 0.25 | TAT316K-ND 7.69 13.33 29.49 61.55 102.58 
PD Caps Series — Semirigid, Encapsulant-lined: dual wall PD Caps 14 | 64 32 | 074 0.13 | TATO14K-ND 965 16.72 36.97 77.16 128.61 
inexpensively encapsulate crimped electrical connections, including those on motor ini wow 3/8 95 48 0.74 0.13 | TATO38K-ND 10.76 18.65 41.25 86,09 143.49 
coils. They remain tightly in place for the life of the motor. * Full Recovery Temperature: aliens al 7 
" : i. tricted 77d 1/2 12.7 64 0.76 0.15 TATO12K-ND 13.38 23.19 51.28 107.01 178.35 
135°C * Operating Temperature: -55°C ~ 110°C * UL Recognized File No. E85381 »* CSA unres! [ ni 
Certified LR31929 recovery 34 | 191 | 95 | 089 | 0.15 | TATO34K-ND 1781 30.87 68.26 142.46 237.44 
: ies ae ; 1 | 254 | 127 | 1.07 | 0.20. | TATOO1K-ND 17.44 30.23 66.87 139.55 232.58 
ES Caps Series — Semirigid, Adhesive-lined, Polyolefin: es caps are specifically designed to 1-12] 381 | 194 | 1.19 0.28 | TAT112K-ND 30.98 53.69 118.74 247.80 413.01 
provide mechanical and environmental protection of stub splices in electrical harnesses. Clear ES Caps allow see-through - ; —— ; - ; : — 
inspection; black ES Caps are flame-retardant. » Full Recovery Temperature: 135°C ° Operating Temperature: -40°C ~ t Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage + Size before shrinking § NEW! 
105°C * UL Recognized File No. £85381 
Inside Diameter Recovered NEW! DWP-125 Heat Shrink Tubing Kits 
Expanded | Recovered |Wall Thick.t 
Tubing | D- Min. d - Max. Ww Digi-Key Pricing Raychem DWP3-KIT-ND 1/8” 25 pcs., 3/16” 25 pcs., 1/4” 24 pes., 1/2” 10 pcs., 3/4” 5 pes., 1” 3 pes., Black............. $101.48 
Size ¢ mm mm mn Part No. 100 500 1,000 | Part No. Refill parts: 
PD Caps Series - Black DWPO18M-ND 1/8” 25 pieces, Black.............. $15.32 DWPO12M-ND 1/2” 10 pieces, Black.............. $15.32 
Hg ae 138 1 a a ones a By CABLaeed DWP316M-ND 3/16” 25 pieces, Black. ... $15.32 DWPO34M-ND 3/4” 5 pieces, Black 
1/4 64 203 198 PDCO14K-ND 1256 54.97 94.23 | PD-CAP-1/4-0 DWPO14M-ND 1/4” 24 pieces, Black. ... $15.32 DWPOO1M-ND 1” 3 pieces, Black ... 
3/8 9.5 2.29 2.08 — | PDCO38K-ND 22.55 98.67 169.16 | PD-CAP-3/8-0 ES1000C-ND £S1000-NO.1, 6 pcs.; ES1000-NO.2, 5 pes.; ES1000-NO.3, 5 pcs.; ES1000-NO.4, 3 pes.; Clear ..... $14.88 
12 127 2.29 2.54 | PDCO12K-ND 37.95 166.05 284.66 | PD-CAP-1/2-0 Note: All kits have 6” pieces (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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= Tyco Electronics Raychem Heat Shrink Tubing (cont) 
RW-175, RNF-100, and Versafit Series =? |assupplied_po—— 


‘ ‘ pat after heatin: 
RW-175 Series — Thin-wall, Semirigid, Fluoropolymer: 2 
¢ Shrink Temperature: 155°C» Full Recovery Temperature: 175°C * Operating Temperature: -55°C ~ 175°C * Shrink 
Ratio: 2:1 * Color: Clear *UL Recognized File No. E35586 VW-1 *CSA Certified LR31929 VW-1 * AMS-DTL-23053/8 
Suitable for applications requiring high-temperature performance, outstanding abrasion and cut-through resistance, or 
superior chemical and solvent properties. The translucent polyvinylidene fluoride material permits visual inspection of 
covered components 


RNF-100 Series — Flexible, Flame-retardant, High Performance Polyolefin: 

¢ Shrink Temperature: 95°C + Full Recovery Temperature: 121°C » Operating Temperature: -55°C ~ 135°C * Shrink 
Ratio: 2:1 * Color: Black * UL Recognized File No. E35586 * CSA Certified LR31929 * AMS-DTL-23053/5 * High-quality, 
heat-shrinkable product for a wide variety of uses. It has become the industry standard for insulation, strain relief, wire 
bundling, and color-coding in both commercial and military applications. Excellent physical, chemical and electrical 
properties that meet industrial and military requirements for a highly reliable, general-purpose tubing. 


Versafit Series — Highly Flame-retardant, Low Recovery Temperature: 

¢ Shrink Temperature: 70°C » Full Recovery Temperature: 90°C * Operating Temperature: -55°C ~ 135°C « Shrink Ratio: 
2:1 © Color: Black * UL Recognized File No. £35586 VW-1 » CSA Certified LR31929 VW-1 * AMS-DTL-23053/5 * Cost- 
effective for commercial and military applications. It is made from a specially formulated, cross-linked polyolefin to provide 
high flame-retardance, excellent flexibility, and low shrink temperature (to reduce installation time). 


Tubing Min. | Max. | Nom. Recov. Sold in 4’ Lengths Only 


NEW! Quick Shrink Wrap 


Heat-shrinkable wraparound repair sleeves combine the ease of insulation of self-adhesive R 
tapes with the superior sealing and insulating capabilities of heat-shrinkable tubing. The black, iT 
adhesive-backed polyolefin wraparound sleeves permit fast, permanent repairs of minor damage Pp 
to cable insulation without requiring the connector to be removed from the cable prior to repair. 
The sleeves can also be used to organize and group wire bundles. * Wall Thickness: 0.65mm || 

Dimensions - mm Digi-Key Price Each 

P R Part No. il 5 10 

60 100 QSW60100-ND 7.88 6.90 6.31 

60 200 QSW60200-ND 13.28 11.62 10.63 

60 300 QSW60300-ND 18.38 16.09 14.71 

100 100 QSW100100-ND 9.60 8.40 7.68 

100 200 QSW100200-ND 17.42 15.25 13.94 

100 300 QSW100300-ND 24.66 21.58 19.73 


DABURN Shrinkable Tubing — Biack Potyoletin 


The most widely used, general purpose heat shrinkable tubing. An irradiated flexible, 
flame-retardant polyolefin tubing with a wide scope of applications. These include: 
harnessing, wire bundling, strain reliefs, or any application where components or 
cables must be insulated or packaged. Specifications: *UL224 *CSA Approved 


Shrink Tubing 


Digi-Key® Assortment Kit 
Contains the following: 


4(101.6) | 101.6 | 50.8 1.40 RNFOO4K-ND 63.81 110.60 244.59 510.44 850.74 


Size Expand.| Recov. | Wall Thick.t Price Per Length * AMS-DTL-23053/5 *MSFC-276B *AMS 3636B * Operating Temperature: -55°C W181-5-ND W184-5-ND 
Diameter$ D d Ww Digi-Key 4 8 20° 48° 100’ ~ 135°C * Shrinkage Ratio: To 50% of supplied diameter at 90°C « Electrical W182-5-ND W185-5-ND 
Inches (mm) |_ mm mm mm Part No. (ipc.) (2pe.) — (5pe.) (12pe.) (25pe.) Properties: Dielectric Strength: 1300 V/mil (512 kV/cm) Volume Resistivity: 10'° W183-5-ND W186-5-ND 
RW-175 Series - Thin wall, Semirigid, Fluoropolymer trons Filvslcal Ftaperies: lene Strength: 2500 PSI, nominal (176 kg/cm?) STA-KIT-ND. $10.95 
3/64 (1.19) 1.2 0.6 0.25 RW364C-ND 4.59 7.95 17.58 36.69 61.15 ; “ 
1/16 (1.60) 1.6 0.8 0.25 RW116C-ND 4.82 8.35 18.46 38.53 64.22 ini 7 ~*X” in Dini 
3/32 (2.38) 24 2 025 RW332C-ND 535 927 2051 4280 71.33 Minimum Maximum | Nom. Recov. | _ ~ (NOTE: “X” in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet) 
4/8 (3.18 32 16 02 RWO18C-ND 33 10.14 223 466 4 Supp. 1.D. | Recov.1.D. | Wall Thick. | Digi-Key Price Per Length 
an An 8) 47 | 24 028 RW316C-ND 3.08 15.76 ae 2 rates ineltesi (iim) Anche (ramn) | nehtes mim Il acNcs s ey zl uy 
. ; = = = = = = ; .06 (1.60) .03 (.78) .017 (.43) | W181-X-ND 2.27 10.12 18.12 32.62 
1/4 (6.35) | 64 | 32 0.33 | RWO14C-ND 11.45 19.85 43.89 91.60 152.67 09(2.36) | .05(4.17) | 020(50) | W182-X-ND 5°39 40.67 49.11 ae 
3/8 (9.52) | 95 | 47 0.33 | RWO38C-ND 13.76 23.85 52.75 110.08 183.47 13(3.18) | .06(158) | .020(50) |Ww183-x-ND 255 4139 20.40 36.71 
1/2 (12.70) | 127 | 64 0.33 | RWO12C-ND 2459 42.63 94.28 196.75 327.92 19(475) | 09 (236) | (020('50) | W184-X-ND 303 4355 0406 43.68 
3/4 (19.05) | 19.1 9.5 0.43 RW034C-ND 45.25 78.43 173.45 361.99 603.31 25 (6.35) 13 (3.18) “025 (.63) | W185-XCND 3.98 17.78 31.85 57.33 
RNF-100 Series - Flexible, Flame-retardant, High Performance Polyolefin 38 (9.53) 19 (4.75) .025 (.63) | W186-X-ND 419 18.72 33.53 60.35 
3/64 (1.19) 1.2 0.6 0.40 RNF364K-ND. 1.77 3.07 6.79 14.18 23.63 50 (12.7) .25 (6.35) .025 (.63) | W187-X-ND 4.78 21.34 38.21 68.78 
1/16 (1.60) 1.6 0.8 0.43 RNF116K-ND 1.82 3.15 6.97 14.54 24.24 75 (19.1) .38 (9.53) .030 (.76) | W188-X-ND 6.45 28.79 51.56 92.83 
3/32 (2.38) | 24 | 1.2 0.51 | RNF332K-ND 1.92 333 7.36 15.37 25.62 1.0 (25.4) | 50(12.70) | .035(.88) | W189-X-NDt 9.89 44.19 79.16 131.93 
1/8 (3.18) | 32 | 1.6 0.51 RNFO18K-ND 206 357 7.89 1647 27.46 3.0 (76.2) | 1.5 (38.10) | .050(1.27) | W192-X-NDt 43.37 195.17 360.53 — 
3/16 (4.78) | 4.7 | 24 0.51 RNF316K-ND 250 4.34 9.60 20.03 33.38 4.0 (101.6) | 2.0 (50.80) | .055 (1.40) | W193-X-NDt 51.49 231.71 549.53 - 
1/4 (6.35) 6.4 3.2 0.64 RNFO14K-ND 3.14 5.44 12.02 25.09 41.82 . i ini! i ini 
3/8 (9.52) 95 48 064 RNFO38K-ND 351 6.08 13.45 28.07 46-78 NOTE: Longer lengths available, call Digi-Key — t Available only in listed lengths 
1/2 (12.70) | 12.7 6.4 0.64 RNFO12K-ND. 4.36 7.56 16.73 34.92 58.19 
3/4 (19.05) ) 19.1 9.5 0.76 RNFO34K-ND. 5.85 10.13 22.41 46.77 77.95 ‘i . ; 
1 (25.4) 25.4 | 12.7 0.89 RNFOO1K-ND 8.90 15.43 34.11 71.19 118.66 
11/2 (38.1) | 38.1 19.1 1.02 RNF112K-ND 12.27 21.26 47.02 98.13 163.55 Irradiated Polyolefin Heat Shrink 
2 (50.8) 50.8 | 25.4 1.14 RNFOO2K-ND. 15.19 26.32 68.22 121.50 202.50 ; fet 7 faci i 2 0 i 
3 (76.2) 76.2 | 384 407 RNFOO3K-ND 38.28 66.36 14675 30627 51045 DAFLEX $H277 shrinkable irradiated polyolefin tubing is flame retardant and withstands up to 300°C (572°F) for short durations 


and can be hot stamped. Specifications: * Shrink Ratio: 4:1» Longitudinal Shrinkage: 10% maximum « Shrink Temperature: 
120°C (250°F) » Continuous Operation Temperature: -55°C ~ 135°C * Meets or exceeds MIL-I-23053/5 Class 1 and 3 


Tubing Min. | Max. | Nom. Recov. Minimum | Maximum | Nominal Sold in 4’ Lengths Only 

Size Expand.| Recov. | Wall Thick.t Spool | Price Supplied | Recovery | Recovered Price Per Length 
Diametert D d WwW Digi-Key Size Per | Raychem 1.D. 1.D. Wall Thick. | Digi-Key : j 20° 48° 100° 
Inches (mm)| mm mm mm Part No. Feet | Spool | Part No. Description |Inch(mm)|Inch(mm)| Inch(mm) | Part No. (1pe.)  (2pe.) — (Spe.) (12pe.) — (25pe.) 


RNF-100 Series - Flexible, Flame-retardant, High Performance Polyolefin 


3/64 (1.19) | 1.2 0.6 0.40 RNF364K-100-ND | 100 | 20.26 | RFN-100-MINI-SPL-3/64-BK 
1/16 (1.60) | 1.6 F 0.43 RNF116K-75-ND 75 | 20.26 | RFN-100-MINI-SPL-1/16-BK 
3/32 (2.38) | 2.4 0.51 RNF332K-65-ND 65 | 20.26 | RFN-100-MINI-SPL-3/32-BK 


0.51 RNFO18K-60-ND 60 | 20.26 | RFN-100-MINI-SPL-1/8-BK 
0.51 RNF316K-50-ND 50 | 20.26 | RFN-100-MINI-SPL-3/16-BK 


1/8 (3.18) | 32 


1/4 (6.35) | 64 
3/8 (9.52) | 95 


0.64 RNFO14K-40-ND 40 | 20.26 | RFN-100-MINI-SPL-1/4-BK 


0 
1 
1 
3/16 (4.78) | 47 | 2. 
3 
4 0.64 | RNFO38K-35-ND | 35 | 20.26 | RFN-100-MINI-SPL-3/8-BK 


1/2 (12.70) | 12.7 6.4 0.64 RNFO12K-30-ND 30 | 20.26 | RFN-100-MINI-SPL-1/2-BK 
3/4 (19.05) | 19.1 9.5 0.76 RNFO34K-25-ND 25 | 20.26 | RFN-100-MINI-SPL-3/4-BK 
1 (25.4) 25.4 | 12.7 0.89 RNFOO1K-15-ND 15 | 20.26 | RFN-100-MINI-SPL-1-BK 


Versafit - Highly Flame-retardant, Low Recovery Temperature 


3/64 (1.19) | 1.63 | 06 0.40 | VER364K-100-ND | 100 | 20.43 ] VERSAFIT-MINI-SPL-3/64-BK 
1/16 (1.60) | 185 | 08 0.43 | VER16K-75-ND | 75 | 20.43 | VERSAFIT-MINI-SPL-1/16-BK 
3/32 (2.38) | 2.79 | 1.2 0.51 | VER332K-65-ND | 65 | 20.43 | VERSAFIT-MINI-SPL-3/32-BK 
1/8 (3.18) | 343 | 16 0.51 | VERO18K-60-ND | 60 | 20.43 | VERSAFIT-MINI-SPL-1/8-BK 
3/16 (4.78) | 521 | 24 0.51 | VER316K-50-ND | 50 | 20.43 | VERSAFIT-MINI-SPL-3/16-BK 
1/4 (6.35) | 7.11 | 32 0.64 | VERO14K-40-ND | 40 | 20.43 | VERSAFIT-MINI-SPL-1/4-BK 
3/8 (9.52) | 10.16 | 4.8 0.64 | VERO38K-35-ND | 35 | 20.43 | VERSAFIT-MINI-SPL-3/8-BK 
1/2 (12.70) | 13.72] 6.4 0.64 | VERO12K-30-ND | 30 | 20.43 | VERSAFIT-MINI-SPL-1/2-BK 
3/4 (19.05) | 20.45 | 9.5 0.76 | VERO34K-25-ND | 25 | 20.43 | VERSAFIT-MINI-SPL-3/4-BK 
1 (25.4) | 25.53 | 127 0.89 | VEROO1K-15-ND_ | 15 | 20.43 | VERSAFIT-MINI-SPL-1-BK 


tT Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage _ $ Size before shrinking 


Versafit Heat Shrink Tubing Kits 


VERSA1-KIT-ND 3/16” 30 pes., 1/4” 28 pcs., 3/8” 24 pcs., 1/2” 20 pcs., 3/4” 14 pes., 1” 10 pes., Black........... $67.66 
Refill parts: 

VER316K-ND 3/16” 30 pieces, Black ................ $8.46 VERO12K-ND 1/2” 20 pieces, Black.................. $8.46 
VERO14K-ND 1/4” 28 pieces, Black.................. $8.46 VERO34K-ND 3/4” 14 pieces, Black.................. $8.46 
VERO38K-ND 3/8” 24 pieces, Black.................. $8.46 VEROO1K-ND 1” 10 pieces, Black............0..0.... $8.64 


VERSA2-KIT-ND Color Kit includes Red, Black, Yellow, Clear, White, Green and Blue tubing. 
3/32” 35 pes. (5 of each color), 1/8” 28 pcs. (4 of each color), 3/16” 21 pcs. (3 of each color), 
1/4” 21 pes. (3 of each color), 3/8” 14 pcs. (2 of each color), 1/2” 14 pcs. (2 of each color) ..... $72.14 


Refill parts: 
VER332M-ND NEW! 3/32” 35 pieces, Black 


VERO18M-ND NEW! 1/8" 28 pieces, Black ...... $8.46 
VER316M-ND NEW! 3/16” 21 pieces, Black..... $8.46 


$8.46 VERO14M-ND NEW! 1/4” 21 pieces, Black - $8.46 
VERO38M-ND NEW! 3/8” 14 pieces, Black ......$8.46 
VERO12M-ND NEW! 1/2” 14 pieces, Black ...... $8.46 


VERSA4-KIT-ND 3/16”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” and 1” 18 pieces (3 pieces of each size), Black ................02..0.. $8.46 
VERSA6-KIT-ND 3/64”, 1/16”, 3/32” and 1/8” 24 pieces (6 pieces of each size), Black ..............0...0.:eeeeee $8.46 
Note: All kits have 6” pieces 


Ww203-ND 68.52 91.36 205.56 411.12 742.30 
W204-ND 93.72 124.96 281.16 562.32 1015.30 


060 (1.5) 
.060 (1.5) 


1" x4 Black | 1.0 (25.4) | .26 (6.5) 
2" x 4’ Black | 2.0 (50.8) | 50 (12.7) 


Polyolefin Heat Shrink 


DAFLEX $M278 is a flexible, large ratio, heat shrinkable tubing with a meltable adhesive liner. As the outer wall shrinks, 
the inner adhesive liner melts and flows. When cooled, it offers protection for a variety of electrical applications as 
well as “sealed-in” protection from chemicals and oils. Specifications: * Shrink Ratio: 4:1 » Longitudinal Shrinkage: 
10% maximum ¢ Shrink Temperature: 120°C (250°F) * Continuous Operation Temperature: -55°C ~ 135°C * Meets or 
exceeds MIL-I-23053/4 Class 3 * UL VW-1, CSA OFT (outer wall only) * Dual Wall 


Minimum | Maximum | Nominal (NOTE: “X” in Digi-Key Part No. 
Supplied | Recovery | Recovered Represents No. of Feet) 
1.D. 1.D. Wall Thick. | Digi-Key Price Per Length 
Description |Inch(mm)|Inch(mm)| Inch(mm) | Part No. ie 25° 50° 100° 200° 
3/16” Black | .16 (4) .04 (1) .035 (.9) | W207-X-ND 9.21 39.36 67.00 113.90 214.40 
5/16” Black | .315 (8) | .079 (2) .035 (.9) | W208-X-ND 15.54 66.39 113.00 192.10 361.60 
Minimum | Maximum | Nominal Sold in 4’ Lengths Only 
Supplied | Recovery | Recovered Price Per Length 
LD. LD. Wall Thick. | Digi-Key y 8 20° 48° 100° 
Description |Inch(mm)|Inch(mm)| Inch(mm) | Part No. (ipe.)  (2pc.) (5pe.) (12pe.) (25pe.) 
1/2” Black | .47 (12) 12 (3) .051 (1.3) | W206-ND 11.76 22.34 52.92 119.95 232.07 
3/4” Black | .63 (16) 16 (4) .063 (1.6) | W209-ND 14.00 2660 63.00 142.80 276.34 
1” Black 94 (24) .24 (6) .083 (2.1) | W205-ND 22.48 42.71 101.16 229.30 443.72 
11/4” Black | 1.26 (32) | _.31 (8) .091 (2.3) | W210-ND 27.92 53.05 125.64 284.78 551.04 


Butyl Rubber Shrink Tape 


DAFLEX $1250 cold shrinking Stretch-N-Seal tape requires no heat to provide a secure covering where the size and/or 
shape of an object does not permit the use of shrinkable tubing. Simply remove 2” to 3” of tape from the roll, remove 
the liner, stretch tape to 50% of the supplied width and wrap it spirally around the object, with 50% overlap. In minutes 
the tape will react with itself to form a mass which will provide protection from moisture, most chemicals, over 1KV per 
mil. DAFLEX ST250 can be removed easily without leaving any residue since the tape does not use a mastic or adhesive 
liner. Shelf life is over 5 years. It is helpful for covering, sealing, splicing, holding bundles, joining and repair applications. 
Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 130°C * UL Approved for 100°C 


Nominal Nominal Roll 
Width Thickness Length | Digi-Key Price Each 
Description | Inches (mm) | Inches (mm) Feet Part No. il 5 10 
Black 1.0 (25.4) .0195 (0.50) 16 W211-ND 14.90 13.41 12.50 
Black 1.0 (25.4) .0195 (0.50) 8 W213-ND 8.50 7.65 7.04 
Black 1.5 (38.1) .0195 (0.50) 8 W215-ND 10.00 9.00 8.50 
Black 1.5 (38.1) .0195 (0.50) 16 W216-ND 17.00 15.30 14.45 
Black 2.0 (50.8) .0195 (0.50) 16 Ww217-ND 22.76 20.49 19.35 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2176 (1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


it k As Supplied After Recovered Sold in 4’ 
ud eB ELECTRON ICS CORP. Minimum | Maximum | Nominal Lengths Only 
ee ee ae Tubing Inside Inside Wall Price Per Length Spool Price 
a « Dia. $ | Diameter | Diameter | Thickness | Digi-Key Y 20° Size Per 
Heat S hrink Tu bi n g Inches | mm mm mm_—_| PartNo. (1pc.) | (Spe.) | Feet | Spool 
Q2F3X014B-ND 94 3.60 — — 
i =-Lj i i i 1/4 64 2.0 0.65 Q2F3X014B-100-ND _ _— 100 12.27 
Dual Wall, Adhesive Lined Flexible Polyolefin Tubing GeO E 00ND = pase eS ame 
Q5-2X and Q5-3X Series (02F3X038B-ND 128 | 491 = = 
Features: * Designed to provide both insulation and sealing for protection against water and moisture of auto wires, a8 95 3.0 0.75 eee OND _ a oe arog 
shipping cables, metal tubes and bundled wires. = 
Specifications: * Operating Temperature: -45°C ~ 125°C * Full Recovery Temperature: 125°C » Approvals: UL 224: 1/2 127 4.0 0.80 eee aa 1.60 64 50 40.46 
125°C, 600V, File No. E236137 » Shrink Ratio: Q5-2X Series: 2:1; Q5-3X Series: 3:1 * Color: Black ; i fs Q2F3X012B-150-ND = = 150 30.47 
; an a? Q2F3X034B-ND 2.99 11.47 = — 
Poa feeesounlied =Afler Recovered mnie Sold in §) Lengths Only 3/4 194 6.0 0.90 | Q2F3X034B-50-ND — — | 50 19.55 
Tubing Minimum Maximum] Nominal | Nominal Price Per Length Q2F3X034B-150-ND _ = 150 56.95 
Dia. $ | Inside Diameter Inside Wall Adhesive | Digi-Key y 8 20° - 
Inches mm Diameter | Thickness | Thickness | Part No. (1pe.) (2pe.) (5 pe.) Q2F3X100B-ND 4.21 16.15 _ _ 
@Q5-2X Series 1 25.4 8.0 1.20 Q2F3X100B-50-ND _— — 50 27.55 
1/8 3.2 1.60 0.70 0.20 Q52X018B-ND 1.27 2.20 4.86 Ce SOD EA END = =a ‘60 = 
: : : : 3 : 2 : Q2F3X112B-ND 763 | 29.23 = = 
316 48 2.40 0.70 0.20 | 052X316B-ND 152 264 5.84 11/2 39.0 13.0 4.25 | QOF3x412B-50-ND =e = 50 48.38 
1/4 6.4 3.20 0.75 0.20 Q52X014B-ND 1.86 3.23 7.13 Q2F3X112B-150-ND = _ 150 145.17 
3/8 9.5 4.80 0.75 0.20 | 052X0388-ND 254 440 9.73 Size before shrinking 
1/2 12.7 6.40 0.75 0.20 Q52X012B-ND 3.47 6.01 13.29 
3/4 19.1 9.50 0.90 0.20 Q52X034B-ND 5.67 9.83 21.74 
1 25.4 12.70 1.10 0.20 | 052X100B-ND 8.38 1452 32.11 Heat Shrink Tubing Kits 
14/2 38.1 19.00 1.10 0.20 | 52X112B-ND 13.96 24.19 53.50 ; 
QS X Soiles Q2-F and Q2-Z Series 
1/8 3.0 0.60 |1.00+0.10} 0.50 Q53X018B-ND 1.27 2.20 4.86 0221-KIT-ND - Heat Shrink Kit 1 Includes: 180 pieces, 6” Lengths, Black 
3/16 48 1.50 1.10+0.10 0.50 Q53X316B-ND 1.52 2.64 5.84 3/64” (40 pcs.), 1/16” (36 pcs.), 3/32” (32 pcs.), 1/8” (28 pes.), 3/16” (24 pes.), 1/4” (20 pes.) ....0... eee $20.18 
ue 6.0 2.00 /1.2020.10) 0.50 ReaD ABB Beer * ile 0222-KIT-ND - Heat Shrink Kit 2 Includes: 82 pieces, 6” Lengths, Black 
3/8 9.0 200 rea 0.60 ieee) _ — 9.73 5/16” (18 pcs.), 3/8” (16 pcs.), 1/2” (14 pes.), 5/8” (14 pcs.), 3/4” (12 pes.), 1” (8 pes.) $27.50 
1/2 12.0 4.00 1.70+0.15 0.80 Q53X012B-ND 3.89 6.75 14.93 oF ~ bs ss Paha a ad Rac 7 
3/4 19.0 6.00 2.00+0.20 0.80 Q53X034B-ND 6.17 10.70 23.67 Q2F1-KIT-ND - Heat Shrink Kit 1 Includes: 180 pieces, 6” Lengths, Black 
1 24.0 8.00 2.200.20 1.05 Q53X100B-ND 9.73 16.86 37.28 3/64” (40 pcs.), 1/16” (36 pcs.), 3/32” (32 pes.), 1/8” (28 pes.), 3/16” (24 pes.), 1/4” (20 pes.) ......... eee $22.08 
ue 200 Pe eee ee ee sth) ee. oe ae Q2F8-KIT-ND - Heat Shrink Kit 2 Includes: 82 pieces, 6” Lengths, Black 
11/2 40.0 13.00 | 2.50+0.20 1.05 Q53X112B-ND 13.63 24.12 52.44 5/16” (18 pos.), 3/8” (16 pcs.), 1/2” (14 pes.), 5/8” (14 pos.), 3/4” (12 pos.), 1” (8 pes $30.26 
2 50.0 19.00 |2.50+0.20] 1.05 | Q53X200B-ND 19.57 34.63 75.28 pes.), 3/8” (16 pcs.), 1/2” (14 pcs.), 5/8” (14 pes.), 3/4” (12 pcs.), 1” (8 PCS.) .......e eee H 
+ Size before shrinking Q2F15-KIT-ND - Heat Shrink Kit 4 Includes: 141 pieces, 6” Lengths, Assorted Colors 
1/16" (39 pcs.), 1/8” (31 pes.), 1/4” (23 pcs.), 3/8” (19 pes.), 1/2” (19 pcs.), 1” (10 pCS.) ....eeeeeeeeeeeeeees $34.54 
Polyolefin Heat Shrink Tubing Refill Bags 
Q2-F and Q2-F3X Series a Digi-Key Price 
Features: » Environmentally friendly flame retardant shrink tubing * Good flexibility and superior mechanical strength in Description ~ Fart No: Fach 
such fields as electronics, communication and automobile Refill Bags for Q2F Kit 1 
Specifications: » Operating Temperature: -55° ~ 135°C * Full Recovery Temperature: 100°C Shrink Ratio: Q2-F: 3/64”, 40 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F2-KIT-ND 1.30 
2:1; Q2-F3X: 3:1. © Approvals: UL 224: 125°C, 600V, VW-1, File No. E236137 » Material: No PBB's, PBBO's, PBBE's 1/16”, 36 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F3-KIT-ND 1.23 
* Cadmium Content: <5ppm » Lead Content: <10ppm « Standard Color: Black 3/32", 32 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F4-KIT-ND 1.19 
1/8”, 28 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F5-KIT-ND 1.13 
7 ‘After Recovered ng 3/16”, 24 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F6-KIT-ND 1.38 
Sa nee 1/4”, 20 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F7-KIT-ND 1.44 
Tubing Inside Inside Wall ae Price Per Length Spool Price Refill Bags for Q2F Kit 2 
Dia. + | Diameter | Diameter | Thickness) Digi-Key ry 20° Size Per 5/16”, 18 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F9-KIT-ND 1.50 
Inches mm mm mm__| Part No. (1pc.) | (Spc.) | Feet Spool 3/8”, 16 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F10-KIT-ND 1.57 
Q2-F Series 1/2”, 14 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F11-KIT-ND 1.70 
Q2F364B-ND 36 1.36 = = 5/8”, 14 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F12-KIT-ND 2.64 
3/64 16 0.60 0.40+0.08| Q2F364B-100-ND pis pas 400 451 3/4”, 12 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F13-KIT-ND 2.67 
. . 7 ° Q2F364B-1000-ND — _ 4000 42.56 1”, 8 pieces (consists of 6” pieces), Black Q2F14-KIT-ND 2.52 
Q2F116B-ND 37 1.43 = = Refill Bags for Q2F Kit 4 
1/16 2.0 0.80 | 0.43+0.08| Q2F116B-100-ND = _ 100 4.74 1/16, 39 pieces (consists of 6” pieces), Assorted Colors Q2F16-KIT-ND 1.33 
Q2F116B-1000-ND _ = 1000 44.69 1/8”, 31 pieces (consists of 6” pieces), Assorted Colors Q2F17-KIT-ND 1.23 
Q2F332B-ND A 157 = = 1/4”, 23 pieces (consists of 6” pieces), Assorted Colors Q2F18-KIT-ND 1.57 
3/32 34 1.20 0.51+0.08| Q2F332B-100-ND pias = 400 5.19 3/8”, 19 pieces (consists of 6” pieces), Assorted Colors Q2F19-KIT-ND 1.71 
‘ R , . Q2F332B-500-ND _ = 500 24.47 1/2", 19 pieces (consists of 6” pieces), Assorted Colors Q2F20-KIT-ND 1.85 
02F018B-ND a 170 1", 10 pieces (consists of 6” pieces), Assorted Colors Q2F21-KIT-ND 2.74 
1/8 3.7 1.60 | 0.51+0.08) Q2F018B-100-ND _ _ 100 5.64 
Q2F018B-500-ND - - 500 26.60 pa , 2 
Q2F316B-ND 3 | 24 | — = Modified Thin Wall Flexible 
3/16 5:2 2.40 | 0.51+0.08| Q2F316B-100-ND _ _ 100 8.01 _ : + 
ae eeestececotin = = | 500 | azz Kynar® (PVDF) Heat Shrink Tubing - Q-150K Series 
Q2F014B-ND 719 3.03 = = Features: * Excellent flame retardant heat shrinkable polyvinylidene fluoride tubing * Outstanding abrasion and cut- 
1/4 68 3.20 | 0.64+0.08 | Q2F014B-100-ND _— _ 100 10.04 through resistance * Superior chemical and solvent resistant properties * Available in clear and black 
O2F014B-500-ND _ _ 500 47.35 Specifications: * Operating Temperature: -55°C ~ 150°C «Full Recovery Temperature: 175°C » Shrink Ratio: 2:1 
Q2F516B-ND 91 3.51 a = * Approvals: UL 224: 150°C, 600V, File No. E245010 
5/16 8.8 4.00 | 0.64+0.08| Q2F516B-100-ND _ _ 100 11.62 
Q2F516B-250-ND = = 250 27.40 ‘As Supplied After Recovered Sold in 4’ Lengths Only 
Q2F038B-ND 1.07 4.12 = = Tubing Minimum Maximum Wall Price Per Length 
3/8 10.7 4.80 0.64+0.08 | Q2F038B-100-ND = a 100 13.65 Dia. $ | Inside Diameter | Inside Diameter | Thickness Digi-Key 4 8 20° 
Q2F038B-250-ND = = 250 32.19 Inches mm mm mm Color | Part No. (1pc.) (2pe.) (Spe.) 
Q2F012B-ND 1.33 5.11 = = Clear | QKY364C-ND 1.48 256 5.67 
1/2 13.7 6.40 | 0.64+0.08 | Q2F012B-100-ND — _ 100 16.92 3/64 1.2 0.60 0.2520.05 | Biack | QKY364B-ND 148 256 567 
Q2F012B-200-ND _ _ 200 31.92 
Clear | QKY116C-ND 1.65 2.86 6.33 
5/8 16.7 8.00 | 0.760.08 ODFOBBE-A0. ND 5 = 50 13.14 bias : ts CeO) | Black | axy1168-ND 15 286s O88 
-900- = i, Clear | QKY332C-ND 2.09 3.62 8.00 
aes ~~ ” aa 288k 200 | 49.88 ase ae 1.20 | 0.27+0.04 Black | OKY332B-ND 209 362 8.00 
: " Clear | QKY018C-ND 2.52 4.37 9.67 
3/4 20.5 9.50 | 0.76+0.08 | Q2F034B-50-ND _ _ 50 15.45 1/8 3.2 1.60 0.27+0.04 
Q2F034B-200-ND = — | 900 | 5831 Black | QKY018B-ND 252 437 9.67 
Clear | QKY316C-ND 3.57 6.18 13.67 
Q2F100B-ND 3.46 13.24 = _ 3/16 48 2.40 0.27+0.04 
1 26.5 12.70 | 0.89+0.12| Q2F100B-50-ND = = 50 21.94 Black [ROKYSIGEIND) 3.57 6.18 __ 13.67 
Q2F100B-200-ND _ _ 200 82.78 Clear | QKY014C-ND 4.35 7.54 16.67 
1/4 6.4 3.20 0.330.05 
aarax peries car [ORYOQSOND E61 —TT48 2594 
- : ; 5. 
Q2F3X116B-ND 39 1.48 — = 3/8 95 4.80 0.3320.05 | ig) 
116 1.6 0.5 0.45 | Q2F3X116B-100-ND — — | 100 4.62 Black [FOKYO38E;ND 6.61 1146 25.34 
Q2F3X116B-500-ND - _ 500 24.47 Clear | QKY012C-ND 8.87 15.38 34.02 
1/2 12.7 6.40 0.330.05 
(Q2F3X018B-ND 8 183 — — Black | QKY012B-ND 8.87 15.38 34.02 
1/8 3.2 1.0 0.55 Q2F3X018B-100-ND = = 100 6.26 Clear | QKY034C-ND 13.42 23.75 51.62 
Q2F3X0188-500-ND = — | 500 | 3032 a4 _ 9.50 |948#0.07) Black | OKY034B-ND 1187 2065 4646 
Q2F3X316B-ND 1.37 5.27 — = Clear | QKY100C-ND 17.20 29.92 67.32 
3/16 48 15 0.60 | O2F3X316B-100-ND — — | 100 8.99 i me 12.70 | 0-48+0.07 | Black | QKY100B-ND 1720 2992 6732 
Q2F3X316B-250-ND _ = 250 20.69 $ Size before shrinking 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Micro Speakers See PC Mount Speakers — 


Features: * Thin and lightweight design * High efficiency and high fidelity sound * High reliability Recommended ‘{e) Surface Mount and Thru-hole 


Applications: * Compact AV equipment » Electronic office equipment * Information and communication equipment Dim. in mm 


Fig. 2 


015.55 
w7 fF 


£ _ 4 
TL 936 —_|7 


Outer | Input |Imped-| Frequency | Sound| Net 15 
Dim. | (W) | ance Range _| Press.| Wgt.| Digi-Key Price Each Panasonic In eo 
Fig.| (mm) | Rated | (9) (Hz) Level | (g) | Part No. 1 10 100 Part No. [+ 12.5 >| 

1 20 0.2 7 | FullRange | 77 | 2.5 |P10173-ND@® 4.29 3.82 3.17. | EAS-2P113D . 

2 | 36 0.5 8 | FullRange | 84 8 | P10175-ND 5.38 4.79 3.97 | EAS-3P127A 12.5 
@ RoHS Compliant || 
Hi-Fi Mini Speaker 
Features: 


Compact »* High Power 

Recommended Applications: 

* Notebook type PC *DVD player * Game 
machine * PDA *LCD monitor 


Dimensions |Imped-| Frequency | Input Power 


Outer | Input (W)| Imped- | Frequency | Sound | Net : mm ance Range (W) SPL | Digi-Key Price Each Projects Unlimited 
Dim. | Rated | ance | Range | Press. |Wgt.| Digi-Key Price Each Panasonic Fig| L [ T | (9) (Hz) [Nom.] Max. | (dB)| Part No. 110 100 | Part No. 

(mm) | (Max) | (9) (Hz) | Level | (g) | Part No. 1 10100 | Part No. 15 | 7.5 | 8 |1,700~20K} 0.3 | 0.5 | 87 /668-1132-ND 3.95 3.16 2.61 | AST-O1508MR-R 
30 3 8 FO ~ 20k 76 21 |P12055-ND 545 = 4.84 4.02 | EAS-3P133B6 


15 | 7.5 | 32 |2,100~20K) 0.3 | 0.5 | 87 |668-1133-ND 3.95 3.16 2.61 | AST-01532MR-R 
17 | 8.0 8 |1,500~ 20K} 0.2 | 0.5 | 87 |668-1134-ND 3.95 3.16 2.61 | AST-01708MR-R 
23 | 8.5 8 600 ~ 20K | 0.08 | 0.15 | 75 |668-1135-ND 2.90 2.32 1.92 | AST-02308MR-R 
1/299] 125} 8 500 ~ 20K | 0.15 | 0.2 | 72 |668-1136-ND 3.20 2.56 2.12 | AST-03008MR-R 
30 | 12 | 32 |1,700~ 20K) 0.1 | 0.2 | 81 |668-1137-ND 3.20 2.56 2.12 | AST-03032MR-R 
29.7 | 12.7) 100 |1,200~ 10K) 0.15 | 0.3 | 80 )668-1138-ND 3.20 2.56 2.12 | AST-030COMR-R 
31.9 | 15.1 8 500 ~ 20K | 0.1 | 0.2 | 82 |668-1139-ND 2.63 2.10 1.74 | AST-03208MR-R 
17 | 80} 32 | 500~20K | 0.2 | 0.5 | 90 |668-1140-ND 3.95 3.16 2.61 | AST-1732MR-R 


Small Size General Purpose Speakers 


Features: * Wide frequency range * Apply to wide variety of needs * Wide range of product selection 
Recommended Applications: * CD-radio-cassette recorders * Information and communication equipment 


Fig. 1 0 36.2, 
po17 
24 eit 


7 


»|— | — | 8 | S00~ 10k] 05 | 08 | 87 [668-1142-1-NDt 10.40 8.17 5.94 | SMS-150BMS-R 

piss impure Im puiC Tuna nee Cann —|—]| 8 | 500-10K| 05 | 08 | 87 |e68-1142-2-ND$ 2584.20/600 | SMS-1508MS-R 
: Dim. (W) ance Range Pressure) Wot.) Digi-Key Price Each Panasonic 3/— | 7 8 850 ~ 20K | 0.3 | 0.5 | 87 |668-1141-1-NDt 10.40 8.17 5.94 | SMS-1508-2-R 
ig [roo b Bate EtG) (tt) Bevel (GDH Bart NOES Sees Se O03 Rare Nes 8 | 850~20K| 0.3 | 05 | 87 |668-1141-2-ND$  2584.20/600 | SMS-1508-2-R 


a 
Ss 
S 
Ss 


8 530 ~ 3000 92 25 |P9605-ND 5.61 5.05 4.49 | EAS-4P15SA 
2 80 0.63 8 185 ~ 4000 93 68 |P9607-ND 4.44 4.00 3.56 | EAS-8P29SG 


tCutTape + Tape and Reel 


Dimensions Frequency Input Power 
mm Impedance Range (W) SPL Digi-Key Price Each Projects Unlimited 
Fig. [E Ww T (Q) (Hz) Nom. Max. (dB) Part No. 1 10 100 Part No. 

27 20.5 6.0 8 250 ~ 20K 1 3 80 668-1112-ND 4.55 3.64 3.01 AS02708C0-WR-R 

1 40 28.4 13 4 200 ~ 20K 2 3 87 668-1113-ND 5.58 4.46 3.68 AS04004P0-WR-R 
40 28.3 11.5 8 450 ~ 20K 1 2 84 668-1114-ND 5.58 4.46 3.68 AS04008P0-2-WR-R 
40 28.3 11.5 8 380 ~ 20K 2 4 84 668-1116-ND 5.58 4.46 3.68 AS04008PS-4W-WR-R 

2 40 - 6.6 8 700 ~ 4,750 0.5 0.8 92 668-1115-ND 3.85 3.08 2.55 AS04008PR-WR-R 

3 77 77 25.5 8 270 ~ 8K 4 8 90 668-1126-ND 4.93 3.94 3.26 AS07708PS-2-WR-R 
77 77 44 8 120 ~ 17K 10 15 88 668-1127-ND 4.93 3.94 3.26 AS07708PS-3-WR-R 
_ 50 10.6 4 800 ~ 5K 1.5 3 85 668-1117-ND 4.33 3.46 2.86 AS05004PR-2-WR-R 

4 _ 50 12 8 550 ~ 5K 1 1.5 84 668-1119-ND 4.33 3.46 2.86 AS05008PR-WR-R 
_ 57 13 8 350 ~ 8K 1 1.5 88 668-1120-ND §.25 4.20 3.47 AS05708PR-2-WR-R 

5 66.3 66.3 29 8 230 ~ 12K 4 i) 95 668-1121-ND 7.23 5.78 477 AS06608PS-WR-R 
70 70 27 8 300 ~ 20K 2 4 86 668-1123-ND 4.93 3.94 3.26 AS07008PS-WR-R 
70 30.5 23 4 100 ~ 20K 2 5 86 668-1122-ND 5.03 4.02 3.32 AS07004P0-WR-R 

6 71 41 25 4 100 ~ 20K 3 5 86 668-1124-ND 5.03 4.02 3.32 AS07104P0-WR-R 
71 41 25 8 100 ~ 20K 3 5 86 668-1125-ND 5.03 4.02 3.32 AS07108P0-WR-R 
70 30.5 23 8 300 ~ 20K 2 5 86 668-1191-ND 4.81 4.38 3.50 AS07008P0-2-R 

7 90 50 40.5 8 240 ~ 18K 5 8 86 668-1128-ND 6.33 5.06 4.18 AS09008P0-2-WR-R 
90 50 48 8 180 ~ 15K 5 7 88 668-1129-ND 6.33 5.06 4.18 AS09008P0-WR-R 

8 105 105 58 4 90 ~ 10K 20 30 86 668-1130-ND 7.85 6.28 5.19 AS10004PS-WR-R 
103 103 45 8 170 ~ 15K 15 20 93 668-1131-ND 7.85 6.28 5.19 AS10308PS-WR-R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2178 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


These PC mount speakers offer the advantages of a versatile low profile speaker with the convenience of a conventional PC mount package. They are well suited for a 
wide range of portable products and information equipment applications. 


Diameter Depth Impedance Input (W) S.P.L. (dB) | Digi-Key Price Each CUI Inc. 

Cone (mm) (mm) (Q) Normal | Maximum @ 50cm Part No. 1 10 50 100 Part No. 
20 4.2 8 0.1 0.2 116 102-1542-NDt 2.98 2.38 2.09 1.99 | CLS0201MP. 
23 5 8 0.1 0.2 72 102-1543-ND 3.05 2.44 2.14 2.04 | CLS0231MP-1 
25 5.6 8 0.1 0.2 70 102-1544-ND 2.34 2.13 1.92 1.70 | CLFO251MP 
28 4.2 8 0.2 0.3 82 102-1545-ND 3.05 2.44 2.14 2.04 | CLS0281MP 
30 3.9 8 0.2 0.3 78 102-1546-ND 3.33 2.66 2.33 2.22 CLS0301MP-1 
38 9.4 8 0.25 0.4 93 102-1549-ND 2.85 2.28 2.00 1.90 | CLFO381MP-1 
40 9.7 8 0.2 0.5 80 102-1547-ND 4.75 3.80 3.33 3.17 | CLS0401MP 
50 9 8 0.2 0.5 80 102-1548-ND 4.75 3.80 3.33 3.17 | CLS0501MP 


+S.P.L (dB) @ 1cm 


Low Profile Speakers with 6” Wire Leads 


These low profile speakers deliver big sound in small spaces. Delivering high reliability and a full range of sound, these items are ideal for many applications such as 
portable communications equipment, compact A/V equipment and information equipment. 


Diameter Depth | Impedance Input (W) S.P.L. | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. | Cone (mm) (mm) (Q) Normal | Maximum | (dB) Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 
20 3.8 8 0.5 1 82 102-1552-ND 3.10 2.48 217 2.07 | CLS0201MA-L152 
23 5 8 0.5 1 89 102-1553-ND 3.20 2.56 2.24 2.14 | CLS0231MA-1-L152 
23 5.7 8 1 15 89 102-1561-ND 3.90 3.12 2.73 2.60 | CLS0231-L152 
27 5.8 8 0.1 0.2 89 102-1554-ND 2.70 2.16 1.89 1.80 | CLS0271M-L152 
28 5 8 0.5 1 85 102-1555-ND 3.60 2.88 2.52 2.40 | CLS0282MA-L152 
28 5.8 8 1 3 82 102-1562-ND 3.80 3.04 2.66 2.54 | CLS0281-L152 
30 4 8 0.2 0.4 89 102-1556-ND 3.45 2.76 2.42 2.30 | CLS0301MA-L152 
{ 30 5.9 8 1 2 86 102-1563-ND 4.15 3.32 2.91 2.77 | CLSO301-L152 
36 5 8 0.5 1 89 102-1550-ND 3.60 2.88 2.52 2.40 | CLS0362MA-1-L152 
36 6.2 8 2 3 88 102-1564-ND 4.70 3.76 3.29 3.14 | CLS0361-L152 
38 9.7 8 0.2 0.4 80 102-1537-ND 4.98 3.98 3.49 3.32 | CLS0381M-L152 
40 5.3 8 0.5 1 90 102-1551-ND 4.00 3.20 2.80 2.67 | CLS0402MA-1-L152 
40 9:7 8 0.2 0.5 80 102-1538-ND 4.98 3.98 3.49 3.32 | CLS0401M-L152 
45 9 8 0.2 0.5 82 102-1539-ND 4.98 3.98 3.49 3.32 | CLS0451M-L152 
50 9 8 0.2 0.5 80 102-1540-ND 5.13 4.10 3.59 3.42 | CLS0501M-L152 
57 11.8 8 0.2 0.5 89 102-1541-ND 5.13 4.10 3.59 3.42 | CLS0571M-L152 
26 4.6 8 0.5 1 88 102-1558-ND 3.70 2.96 2.59 2.47 | CLS0261MAE-L152 
2 28 5.2 8 2 4 87 102-1559-ND 3.58 2.86 2.51 2.39 | CLS0281MAE-L152 
40 5 4 1 2 91 102-1560-ND 4.00 3.20 2.80 2.67 | CLS0401MAE-L152 
3 23 3.6 32 0.2 0.4 84 102-1557-ND 3.43 2.74 2.40 2.29 | CLS0231MA3E-L152 


F it M t S k These low cost ferrite speakers are ideal for general applications such as information and communications equipment, portable audio equipment, and 
err e ag ne pea ers industrial use. Mylar cone versions offer additional protection in moist environments or conditions requiring enhanced weather resistance. 


Fig. 1 — Ferrite Magnet - Round Frame Type ; Diameter Depth D | Impedance | Frequency Input (W) | S.P.L.| Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. | Cone (mm) (mm) (Q) Range (Hz) | Norm. | Max. | (dB) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
Paper Cone Type 
50 17.5 8 450 ~ 5.9K | 0.25 0.5 87 GF0501-ND@ 3.35 2.68 2.35 2.24 | GFO501 
57 18.5 8 380 ~ 8.1K | 0.25 0.5 86 GF0571-ND@ 3.35 2.68 2.35 2.24 | GFO571 
1 57 27.5 8 450 ~ 20K 3 5 92 GF0573-ND@ 4.60 3.68 3.22 3.07 | GF0573 
66 20 8 300 ~ 8K 0.3 0.5 86 GF0661-ND@ 3.85 3.08 2.70 2.57 | GFO661 
77 24 8 180 ~ 10K | 2 92 GF0771-ND@ 3.95 3.16 2.77 2.64 | GFO771 
92 28.5 8 300 ~ 13K 2 3 93 GF0922-ND 4.45 3.56 3.12 2.97 | GFO922 
50 18 8 480 ~ 7.2K | 0.25 0.5 90 GF0506-ND@ 3.40 2.72 2.38 2.27 | GFO506 
57 18.5 8 380 ~ 8.1K | 0.25 0.5 86 GF0576-ND 3.40 2.72 2.38 2.27 | GFO576 
66 29 8 300 ~ 20K 3 5 90 GFO668-ND® 5.03 4.02 3.52 3.35 | GFO668 
2 77 31 8 250 ~ 15K 3 5 95 GF0778-ND® 5.05 4.04 3.54 3.37 | GFO778B 
87 34 8 290 ~ 18K 3 5 99 GF0876-ND@ 5.53 4.42 3.87 3.69 | GF0876 
92 28.5 8 300 ~ 5K 2 3 93 GF0927-ND@ 5.03 4.02 3.52 3.35 | GF0O927 
102 36.5 8 145 ~ 17K 6 10 93 GF1004-ND@ 6.93 5.54 4.85 4.62 | GF1004 
102 50.5 8 100 ~ 10K 20 40 90 GF1004H-ND® 10.80 8.64 7.56 7.20 | GF1004H 
Mylar Cone Type (Weather Resistant) 
40 9.6 8 136 ~ 2.8K 0.1 0.2 110 | GFO401M-ND® 3.28 2.62 2.30 2.19 | GFO401M 
50 17.5 8 440 ~ 5.8K | 0.25 0.5 86 GF0501M-ND@ 4.03 3.22 2.82 2.69 | GFO501M 
1 57 18.5 8 480 ~ 14K | 0.25 0.5 86 GF0571M-ND@ 4.03 3.22 2.82 2.69 | GFO571M 
66 20 8 430 ~ 10K 0.5 1 88 GF0661M-ND@ 4.30 3.44 3.01 2.87 | GFO661M 
77 24 8 280 ~ 11K a 2 90 GF0771M-ND 4.50 3.60 3.15 3.00 | GFO771M 
66 19.5 8 330 ~10.1K} 0.5 1 83 GFO666M-ND® 4.35 3.48 3.05 2.90 | GFO666M 
2 77 24 8 360 ~11K 1 2 91 GFO776M-ND® 4.60 3.68 3.22 3.07 | GFO776M 
102 36.2 8 250 ~ 13K 3 5 93 GF1003M-ND® 6.18 4.94 4.33 4.12 | GF1003M 
102 36.5 8 230 ~ 14K 6 10 93 GF1004M-ND® 7.60 6.08 5.32 5.07_| GF1004M 
13 2 8 0 ~ 20K 0.2 0.4 80 CDMG13008L-02-ND® 1.95 1.78 1.60 1.42 | CDMG13008L-02 
3 15 2.8 8 0 ~ 20K 0.3 0.5 91 CDMG15008-03A-ND® 1.87 1.70 1.53 1.36 | CDMG15008-03A 
16 2.55 8 0 ~ 20K 0.3 0.5 82 CDMG16008-03-ND® 1.84 1.68 1.51 1.34 | CDMG16008-03 
@ RoHS Compliant 


Miniature Monitor Speakers 


These miniature speakers deliver high output power and full range sound in a very small package. Additional magnetic shielding on the back also significantly reduces 
flux leakage. Ideal for small monitors and televisions, portable sound equipment, or anywhere else you need powerful sound in a small space. 


Dimensions (mm) Impedance | Frequency | Input Power (w)| S.P.L. Pri CUI Inc. 

WwW L T (Q) Range (Hz) | Norm. | Max. (dB) 1 10 100 Part No. 

16 20 6.6 8 1050 ~ 20K 2 2.5 75 102-1298-ND 4.73 37.80 314.87 | CMS0201KFL-1X 
20 20 9.5 8 530 ~ 20K 2 4 80 102-1299-ND 5.15 41.20 343.20 | CMS0201KLX 
23 23 10.2 8 380 ~ 20K 2 4 81 102-1300-ND 5.18 41.40 344.86 | CMS0231KLX 
28 28 11.2 8 310 ~ 20K 2 4 82 102-1301-ND 5.35 42.80 356.52 | CMS0281KLX 
32 32 14.5 8 250 ~ 15K 2 4 86 102-1302-ND 6.28 50.20 418.17 | CMS0321KLX 
34 34 14.5 8 260 ~ 20K 2 4 84 102-1303-ND 6.38 51.00 424.83 | CMS0341KLX 
36 36 14.5 8 230 ~ 20K 2 4 82 102-1304-ND 6.53 52.20 434.83 | CMS0361KLX 
40.1 40.1 14.5 8 270 ~ 20K 4 6 88 102-1305-ND 8.13 65.00 541.45 | CMS0401KL-1X 
40.1 40.1 14.5 8 440 ~ 20K 5 8 88 102-1306-ND 8.35 66.80 556.44 | CMS0401KL-3X 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2179 


Features: * Low profile rectangular design * Lightweight rugged resin frame * Wide frequency range »* Low 
resonant frequency Recommended Applications: * Notebook Computers 
equipment »* Multimedia equipment. 
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* Portable communication 
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Resonant Frequency Power (W) Magnet 
Size Depth Frame Freq. HZ Range Impedance Input Size Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (mm) (mm) Style +20% (HZ) (Q) Normal Maximum (mm) Part No. i 10 50 100 Part No. 
1 14x25 5.2 Plastic 600 600 ~ 20K 8 1.0 15: 7.91.3 GC0251K-ND® 4.15 3.32 2.91 2.77 GC0251K 
ie 16x 30 5.0 Plastic 500 500 ~ 4K 8 0.5 1.0 7.9x1.3 GC0301K-ND® 4.23 3.38 2.96 2.82 GC0301K 
3 16x 35 5.0 Plastic 650 650 ~ 20K 8 1.0 1.5 7.91.3 GC0351M-ND@ 3.90 3.12 2.73 2.60 GC0351M 
4 16x35 5.0 Plastic 650 650 ~ 20K 8 1.0 1S! 7.9x1.3 GC0351M-3-ND® 3.90 3.12 2.73 2.60 GC0351M-3 
5 16x 35 4.2 Plastic 650 650 ~ 20K 8 1.0 TS: 7.9x1.0 GC0351N-ND 3.90 3.12 2.73 2.60 GCO0351N 
6 16x35 8.0 Plastic 550 500 ~ 13K 8 1.0 2.0 8.0 x 2.0 GC0351P-ND® 4.98 3.98 3.49 3.32 GC0351P 
7 16x35 74 Plastic 630 630 ~ 13K 8 1.0 2.0 8.1x 1.4 GC0351P-1-ND 4.98 3.98 3.49 3.32 GC0351P-1 
8 16x35 74 Plastic 630 630 ~ 13K 8 1.0 2.0 8.1x 1.4 GC0351P-3-ND® 4.98 3.98 3.49 3.32 GC0351P-3 
9 20 x 35 8.0 Plastic 550 550 ~ 11K 8 1.0 1.5 11.0x 1.5 GC0351K-ND 4.68 3.74 3.28 3.12 GC0351K 
10 20 x 40 8.0 Plastic 550 550 ~ 12K 8 1.0 1.5 11.0x 1.5 GC0401S-ND® 5.10 4.08 3.57 3.40 GC0401S 
11 28.5 x 40 11.3 Plastic 390 390 ~ 20K 8 1.0 2.0 12.5x1.8 GC0401K-ND® 5.10 4.08 3.57 3.40 GC0401K 
@ RoHS Compliant 


Panasonic Piezoelectric Ceramic Buzzer Units 


Applications: * Smoke Detectors *Alarms * Detectors * Home Appliances * Radio Beepers * Electronic Games * Keyboard 
Signalers * Cameras * Telephone Ringers 


Features: * Low power consumption * Long life and no noise due to non-contact * Thin thickness buzzer element * External drive type 
* Covering wide frequency range * No magnetic field is generated * High sound pressure level 


Example Driving Circuit 


(For Self Drive Type) 


P9913 
P9920 
P9923 


Q: ZTX451 or equivalent 
D: 1N4148 or equivalent 


Fig. 


4 


Sound Oscillating Cap. Input Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Pressure Level Frequency (@1 kHz) Voltage Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
1 74dB min. @ (15V p-p, 4kHz Sq. Wave) = 8500pF 25V p-p P9900-ND® 7.23 61.19 478.38 1685.50 3179.00 2967.00/M EFB-AA14D001 
2 93dB min. @ 10VDC 3.5kHz = 3 ~ 20VDC P9913-NDot 11.57 97.90 765.40 2697.00 5086.00 4747.00/M EFB-RM38C123 
3 106dB min. @ 12VDC 3.7kHz = 3 ~ 20VDC P9920-ND@t 9.62 81.40 636.40 2242.50 4229.00 3947.00/M EFB-RL37C20 
4 106dB min. @ 12VDC 3.2kHz = 3 ~ 20VDC P9923-NDt 15.44 130.63 1021.25 3598.50 6786.00 6333.00/M EFB-BD32B21 
@ RoHS Compliant — ¢ Driving circuit required. | NOTE: All buzzers and microphones are non-washable. 


Ultrasonic Ceramic Sensor/Transducer 


Ultrasonic Ceramic Sensor consisting of a disc/bimorph type piezoelectric ceramic vibrator that is used as a sensor for transmitting and receiving ultrasonics in the air. 
Since the ultrasonic sensor has a resonance type vibrator, it is high in sensitivity and has outstanding sound pressure level. It has wide applications for burglar alarm 
systems, automatic door openers, flow rate detectors, and remote-control systems in TV, home appliance and toys, etc. 
Sensors are not washable. 


Type Q Enclosed Type 


Temperature Range: 
-20°C ~ 60°C 


Ctr Minimum Sound | Maximum 
Frequency Band- Pressure Input Dimensions — mm 
51.0 Width Level Voltage Physical Size Leads Digi-Key Pricing Panasonic 
Type Class (kHz) (kHz) (dB) (Vrms) Diameter Height | Length Space | Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
Q Transmitter 40.0 1.0 105 20 18.0 12.0 12.5 75 P9893-ND 25.68 231.14 2054.60 7704.75 14382.20 | EFR-TQB40KS 


Miniature Audio Transducer For General Application 


For use in: 


¢ Burglar Alarms »* Paging Systems * Smoke 
Detectors * Gas Detectors » Light and Radia- 
tion Detectors * Data Entry Terminals * Cash 
Registers * Alarm Clocks ¢ Fish Finders * Met- 
al Detectors * Medical Equipment « Test Instru- 
ments * Telephones * Movie Cameras * Auto- 
motive Warning Systems »* Production Machin- 
ery * Various Electronic Equipment 


Continuous Tone 


Intermittent Tone 


Rated D.c. Physical 
Input Resistance Impedance tb lee [bs Frequency Size Digi-Key Pricing Panasonic 
(mw) (Q) (Q) (dB/1 W/1 m) (Hz) (mm) Terminal Part No. 1 10 100 500 Part No. 

50 12 35 86 3.8K ~ 4.3K 12x85 Straight Pin P9965-ND 4.44 39.37 318.20 1121.21 EAF-12RF04C. 


2180 1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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MALLORY SONALERT PRODUCTS, INC. 


Sonalert® Audible Signal Devices (Buzzers) 


Dimensions in Inches 
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Circle 


Dimension Min. Sound Pressure Operating Operating 
Mounting L Frequency dB (A) at Two Feet Voltage Current (mA) Digi-Key Price Each Mallory 
Fig. Method (Inch) +500 (Hz) | @Min.(V) | @Max. (V) Range @Min. (V)| @Max. (V)| Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Continuous Tones 
1,900 +300 60 75 6 ~ 28VDC 6 23 458-1033-ND 25.85 23.36 20.71 19.47 SC628D 
2,900 60 75 1 ~5VDC 3 16 458-1012-ND 22.49 20.33 18.03 16.94 $C105 
2,900 80 90 3~7VDC 3 9 458-1021-ND 31.56 28.52 25.29 23.77 SC307N 
2,900 68 80 4~16VDC 4 14 458-1022-ND 22.49 20.33 18.03 16.94 SC416 
Panel 0.81 2,900 80 95 6 ~ 16VDC 6 22 458-1024-ND 28.35 25.62 22.72 21.35 SC616N 
2,900 68 80 6 ~ 28VDC 3 18 458-1029-ND 22.49 20.33 18.03 16.94 SC628 
2,900 80 90 6 ~ 28VDC 6 23 458-1036-ND 24.62 22.25 19.73 18.54 SC628N 
1A 2,900 68 80 10 ~ 48VDC 5 22 458-1040-ND 23.44 21.18 18.78 17.65 SC648 
4,500 68 80 6 ~ 28VDC 6 23 458-1034-ND 28.60 25.85 22.92 21.54 SC628H 
1,900 60 75 30 ~ 120VAC/DC 6 21 458-1014-ND 49.98 45.17 40.05 37.64 $C110D 
2,000 +300 75 95 6 ~ 28VDC 3 15 458-1037-ND 34.15 30.86 27.36 25.72 SC628ND 
2,900 68 80 30 ~ 120VAC/DC 6 21 458-1013-ND 46.30 41.84 37.10 34.87 $C110 
Panel 1.38 2,900 80 95 30 ~ 120VAC/DC 6 24 458-1016-ND 61.72 55.77 49.45 46.48 SC110N 
2,900 68 80 60 ~ 250VAC/DC 5 18 458-1020-ND 59.83 54.06 47.94 45.05 $C250 
2,900 68 80 6 ~ 28VAC/DC 6 23 458-1030-ND 39.21 35.43 31.42 29.53 SC628A 
2,900 80 95 6 ~ 28VAC/DC 4 30 458-1031-ND 50.03 45.21 40.09 37.68 SC628AN 
1B Panel 0.81 2,900 80 95 6 ~ 16VDC 6 22 458-1026-ND 31.13 28.13 24.94 23.44 SC616NL 
2 | Printed Board — 2,900 64 78 4 ~ 28VDC 3 16 458-1011-ND 24.52 22.16 19.65 18.47 SBM428 
3. | Snap In Panel = 2,900 55 68 1 ~5VDC 3 12 458-1041-ND 21.02 18.99 16.84 15.83 SNP2 
2,900 64 76 4 ~ 28VDC 3 18 458-1042-ND 21.02 18.99 16.84 15.83 SNP428 
2,900 95 105 6 ~ 16VDC = 20 458-1101-ND@ 28.95 26.16 23.20 21.80 SCE016XD3CTB 
2,900 85 95 16 ~ 28VAC _ 20 458-1102-ND® 51.08 46.16 40.93 38.47 SCE028LA3CTB 
2,900 85 95 16 ~ 28VDC = 20 458-1103-ND® 25.13 22.71 20.14 18.93 SCE028LD3CTB 
4 Panel _— 2,900 75 85 16 ~ 28VAC = 20 458-1104-ND® 40.01 36.15 32.06 30.13 SCE028MA3CTB 
2,900 75 85 16 ~ 28VDC = 20 458-1105-ND® 22.96 20.75 18.40 17.29 SCE028MD3CTB 
2,900 75 85 28 ~ 48VAC = 20 458-1106-ND® 40.27 36.39 32.27 30.33 SCE048MA3CTB 
2,900 75 85 48 ~ 120VAC _ 20 458-1107-ND® 47.24 42.69 37.86 35.58 SCE120MA3CTB 
Intermittent Tones 
Panel 0.81 2,900 80 95 6 ~ 16VDC 6 22 458-1025-NDt 36.37 32.87 29.15 27.39 SC616NJ 
2,900 80 95 6 ~ 16VDC 6 22 458-1027-ND$ 36.37 32.87 29.15 27.39 SC616NP 
2,000 +300 85 95 10 ~ 28VDC 3 16 458-1038-ND$ 36.84 33.29 29.52 27.74 | SCe2sNDP 
‘ik 2,900 80 95 30 ~ 120VAC/DC 8 24 458-1018-ND+ 62.53 56.51 50.11 47.09 | SC110NP 
Panel 1.38 2,900 80 95 6 ~ 28VAC/DC 4 30 458-1032-ND$ 55.49 50.15 44.47 41.79 SC628ANP 
2,900 68 80 6 ~ 28VDC 6 26 458-1035-NDt 38.18 34.50 30.59 28.75 SC628J 
2,900 68 80 6 ~ 28VDC 6 26 458-1039-ND$ 38.03 34.37 30.48 28.64 SC628P 
Panel 1.94 2,900 68 80 30 ~ 120VAC/DC 6 22 458-1015-NDt 60.18 54.38 48.22 45.32 $C110J 
Chime Tone (Chimes Every One to Two Seconds) 
1A Panel 1.38 2,900 68 78 6 ~ 16VDC 6 23 458-1023-ND 44.16 39.90 35.38 33.25 SC616CP 
Optical/Audible Signal Devices (Contains a Blinking LED in the Front of the Alarm) 
Panel 0.81 2,900 80 95 6 ~ 16VDC 40@6 60@16 458-1002-ND 61.52 55.59 49.29 46.33 LSC616N 
1A Panel 1.38 2,900 88 98 3 ~ 120VAC/DC 5@30 16@120 | 458-1000-ND 81.87 73.98 65.60 61.65 LSC110N 
85 95 6 ~ 28VAC/DC 4@6 48@28 458-1003-ND 79.13 71.51 63.41 59.59 LSC628AN 
Accessories — RoHS Compliant 
Pluggable Screw Terminal Block for SCE Series ..............0. 000 cccceccec eee ec eee ee eee ee esse cee ee eee eeeeeeeeeteaeeteeeeeeneeees 458-1108-ND 2.01 1.82 1.61 1.52 ACC02 
Neoprene Gasket tor SCE -Serlesis cia ticusaisiass caleuis <uinia’s enteits eainaty ehlslis eaisa’s shales Saaia’p eslaidn esaialp elena ea aale e leitd dal dale aalvealtaie'es 458-1109-ND 37 33 30 28 ACC03 
@ RoHS Compliant 


+ Fast = Turns on and off at 2 to 10 pulses per second depending upon voltage at 50% duty cycle. 
+ Slow = Turns on and off at 0.5 to 2 pulses per second depending upon voltage at 50% duty cycle. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 2181 


MALLORY SONALERT PRODUCTS, INC. 


Sonalert® Magnetic and Piezo Buzzers 


Dim. in mm 
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Waterproof Seal 


Fig. 6 


Waterproof Seal 
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Resonant Operating Sound Current Operating 
Frequency Voltage Rated Pressure | Consumption | Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel? | Mallory 
Fig. (kHz) Range Voltage Level (dB) Max (mA) Range °C Part No. 1 10 100 500 Qty. Pricing | Part No. 
Magnetic Buzzers 
1 2.400 4.0 ~ 7.0Vde 5.0Vde 90 30 -20 ~ 70 458-1049-NDt 5.85 4.28 3.49 3.15 _— — | ASI301Q 
1 2.400 9.0 ~ 15Vde 12Vde 90 50 -20 ~ 70 458-1050-NDt 5.85 4.28 3.49 3.15 — —|ASI401Q 
2 2.731 2.0 ~ 5.0Vp-p 3.0Vp-p 85 80 -20 ~ 70 458-1052-ND 7.93 5.87 4.86 4.44 _— — | AST200Q 
3 2.400 1.0 ~ 2.0Vp-p 1.5Vp-p 85 50 -20 ~ 70 458-1053-NDt 5.64 4.00 3.28 2.93 — — | AST501Q 
3 2.400 4.0 ~7.0Vp-p | 5.0Vp-p 87 50 -20 ~ 70 458-1054-NDt 5.47 3.89 3.19 2.84 = — | AST605Q 
4 2.048 1.25 ~ 2.5Vp-p | 1.5Vp-p 85 40 -20 ~ 70 458-1061-ND 2.85 1.87 1.52 1.34 — — | PB-1220PQ 
5 2.400 4.5 ~5.5Vp-p | 5.0Vp-p 85 50 -20 ~ 70 458-1062-ND 2.00 1.29 99 88 = — | PB-1224PE-05Q 
6 2.300 2.0 ~ 5.0Vde 3.0Vdce 85 30 -20 ~ 70 458-1063-ND 6.06 4.43 3.62 3.27 = — | PB-12N23P-03Q 
6 2.300 4.5 ~ 5.5Vde 5.0Vde 85 50 -20 ~ 70 458-1064-ND 6.06 4.43 3.62 3.27 _ — | PB-12N23P-05Q 
6 2.300 9.0 ~ 15Vde 12Vde 85 50 -20 ~ 70 458-1065-ND 6.06 4.43 3.62 3.27 _— — | PB-12N23P-12Q 
7 4.100 3.0 ~ 15Vde 12Vde 85 10 -20 ~ 70 458-1066-ND 6.32 4.62 3.77 3.41 = — | PK-12N40PQ 
8 2.700 2.5 ~ 4.5Vp-p 3.6Vp-p 85 100 -30 ~ 70 458-1100-1-NDt 2.75 1.81 1.47 1.29 | 1,500 | 1310.00/M | AST7525MATRQ 
4 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ug = Sonalerte Magnetic and Piezo Buzzers (con) © kes 


MALLORY SONALERT PRODUCTS, INO. 
Resonant Operating Sound Current Operating 
Frequency Voltage Rated Pressure | Consumption | Temperature Digi-Key Price Each Tape and Reel? | Mallory 
Fig. (kHz) Range Voltage Level (dB) Max (mA) Range °C Part No. 1 10 100 500 Qty. Pricing | Part No. 
Piezo Buzzers 
9 4.000 3.0 ~ 15Vp-p 5.0Vp-p 80 1.5 -20 ~ 70 458-1051-NDt 3.80 2.62 2.14 1.90 = —|AST100Q 
10 2.800 9.0 ~ 12Vde 12Vde 103 50 -20 ~ 90 458-1056-ND 11.32 8.61 7.38 6.65 = — | MAS800SQ 
10 2.700 6.0 ~ 14Vde 6.0Vde 95 50 -20 ~ 90 458-1057-ND 12.58 9.79 8.11 7.55 — — | MAS806Q 
10 2.800 5.0 ~ 14Vde 12Vde 95 50 -20 ~ 90 458-1058-ND 12.62 9.82 8.14 7.58 = — | MAS806SQ 
11 2.500 3.0 ~ 20Vdc 12Vde 95 20 -20 ~ 60 458-1059-ND 7.88 5.83 4.82 4.41 _ — | MCP320B2Q 
1 2.500 3.0 ~ 24Vde 12Vde 95 25 -20 ~ 70 458-1067-ND 8.23 5.93 4.94 4.61 = — | PK-20A25PQ 
11 3.800 3.0 ~ 24Vde 12Vde 95 15 -20 ~ 70 458-1069-ND 7.68 5.68 4.70 4.30 — — | PK-20A38PQ 
12 3.150 3.0 ~ 20Vdc 12Vde 74 20 -20 ~ 85 458-1060-ND 7.23 5.35 4.43 4.05 = — | MCP320Q 
13 3.500 3.0 ~ 24Vde 12Vde 95 10 -20 ~ 70 458-1068-ND 8.03 5.94 4.92 4.50 = — | PK-20A35EWQ 
14 3.000 3.0 ~ 24Vde 12Vde 85 18 -20 ~ 70 458-1070-ND 8.65 6.23 5.19 4.85 = — | PK-21A31PQ 
15 3.000 1.5 ~ 30Vde 12Vde 80 12 -20 ~ 70 458-1071-ND 6.47 4.74 3.86 3.49 — — | PK-21N30PQ 
15 3.000 5.0 ~ 30Vp-p 5.0Vp-p 90 5 -20 ~ 90 458-1080-ND 4.38 3.02 2.47 2.19 = — | PT-2130PQ 
16 2.500 3.0 ~ 28Vdc 12Vde 90 8 -20 ~ 70 458-1072-ND 7.38 5.46 4.52 4.13 _— — | PK-27N26PSQ 
16 3.500 3.0 ~ 28Vde 12Vde 90 15 -20 ~ 70 458-1073-ND 7.38 5.46 4.52 4.13 = — | PK-27N36PSQ 
16 2.500 3.0 ~ 30Vp-p 5.0Vp-p 90 1.5 -20 ~ 70 458-1081-ND 4.41 3.04 2.48 2.21 — — | PT-2726PQ 
17 2.500 5.0 ~ 15Vde 12Vde 100 40 -20 ~ 70 458-1074-ND 10.58 8.05 6.90 6.33 _ —|PS-562Q 
18 2.800 5.0 ~ 15Vde 12Vde 100 150 -20 ~ 70 458-1075-ND 12.44 9.57 8.02 747 = —|PS-580Q 
19 4.100 3.0 ~ 20Vp-p 5.0Vp-p 80 2 -20 ~ 70 458-1076-ND 5.56 4.02 3.30 2.94 = — | PT-1240PQ 
20 4.000 3.0 ~ 25Vp-p 5.0Vp-p 85 1.5 -20 ~ 100 458-1077-ND 2.88 1.89 1.53 1.35 = — | PT-1540PQ 
21 4.000 3.0 ~ 30Vp-p 5.0Vp-p 90 1.5 -20 ~ 90 458-1078-ND 2.63 1.79 1.38 1.22 = — | PT-2040PQ 
22 3.000 1.5 ~ 30Vde 12Vde 80 12 -20 ~ 90 458-1079-ND 4.35 3.00 2.45 2.18 = — | PT-2130FPQ 
23 3.500 3.0 ~ 28Vdc 12Vde 88 10 -20 ~ 90 458-1083-ND 4.38 3.02 2.47 2.19 = — | PT-2735FPLQ 
24 3.500 3.0 ~ 28Vdc 12Vde 88 10 -20 ~ 90 458-1084-ND 4.55 3.14 2.56 2.28 = — | PT-2735FPQ 
25 3.400 3.0 ~ 28Vdc 9.0Vde 105 12 -20 ~ 100 458-1085-ND 5.25 3.73 3.06 2.73 _ — | PT-3534FPQ 
26 4.100 1.0 ~ 20Vp-p 5.0Vp-p 73 1.0 -20 ~ 70 458-1093-1-NDt¢ 2.82 1.85 1.50 1.32 | 1,000 1340.00 | AST1109MLTRQ 
27 4.000 1.0 ~ 25Vp-p 3.0Vp-p 75 5 -20 ~ 70 458-1094-1-NDt 2.37 1.61 1.25 1.10 | 1,000 1111.00 | AST1240MLTRQ 
28 4.000 1.0 ~ 20Vp-p 5.0Vp-p 75 2 -30 ~ 70 458-1095-1-NDt 2.99 2.03 1.57 — | 600 685.20 | AST1440MATRQ 
29 3.650 1.0 ~ 30Vp-p 7.0Vp-p 85 5 -30 ~ 70 458-1096-1-NDt¢ 2.77 1.85 1.46 — | 300 344.10 | AST1575BMATRQ 
30 4.000 1.0 ~ 25Vp-p 3.0Vp-p 75 5 -30 ~ 70 458-1097-1-NDt 2.54 1.72 1.33 1.17 | 800 950.40 | AST1628MATRQ 
31 4.000 1.0 ~ 20Vp-p 5.0Vp-p 80 2.5 -30 ~ 70 458-1098-1-ND 2.42 1.56 1.20 — | 400 347.20 | AST1750MATRQ 
32 4.000 1.0 ~ 30Vp-p 9.0Vp-p 100 8.0 -30 ~ 70 458-1099-1-ND 2.55 1.69 AST2311MATRQ 
For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
t+ 458-KIT-ND SMD Buzzer Kit 2 each of 12 popular values. Conveniently packaged in a plastic box with bin QUide........ 2.02... 0 cece cece cence eee e eect eee eee eee ee tee ee eet ee eee es tee eeeeeeeseeeesetesseeeeteeesseeeeeeees $60.00 


Sonalert® Audible 
Signal Devices 


Features: ¢ Low Power Consumption * Low Cost * Compact Profile * Piezo Tone 
Quality * Extra Loud Sound Output * PCB Mount 

Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 65°C 

Applications: * Fire Alarm * Crime Prevention Alarm ¢ Call Buzzer ¢ Auto- 
motive * Clocks *P.O.S. Equipment * Medical Instruments ¢ Electrical 
Instruments ¢ Industrial and Safety Equipment 


Min. Sound Pressure Operating Operating 
Frequency dB (A) @ Two Feet Voltage Current (mA) Pulse Rate Digi-Key Price Each Mallory 
Fig. +400 (Hz) @ Min.V | @ Max. V DC (V) @ Min. V @ Max. V Per Second Part No. 1 10 25 50 Part No. 
3850 75 86 5-16 3 14 Continuous 458-1088-ND 8.02 7.42 6.66 6.02 MSR516NR 
3900 75 86 5-16 3 12 -5 - 2 (Slow) 458-1089-ND 8.82 8.16 7.33 6.62 MSR516NJR 
3900 75 86 5-16 3 12 2- 10 (Fast) 458-1090-ND 8.42 7.79 6.99 6.32 MSR516NPR 
1 3800 Avg. 75 86 5-16 3 12 2 - 4 (Siren) 458-1092-ND 14.34 13.27 A941 10.76 MSR516XR 
3700 Avg. 75 86 5-16 3 12 5 - 7 (Whooping) 458-1091-ND 14.36 13.29 11.92 10.77 MSR516WR 
3400 75 @ 12V 3-20 3 16 Continuous 458-1087-ND 5.06 4.69 4.20 3.80 MSR320R 
2 | 2800 + 500 (Hz) 80 93 9-12 = 50 Continuous 458-1086-ND 9.76 9.03 8.11 7.32 MAS800Q 


ASTDIK Audio Transducers ae 
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Resonant Operating Sound Operating Cut Tape 
Frequency Voltage Rated Pressure Temperature i Price Each Digi-Key Tape and Box TDK 
Fig. (kHz) Range Voltage Level (dB) Range °C u 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 4.0 3 ~ 30Vp-p 3Vp-p 70 -20 ~ 70 445-2525-1-ND .39 36 29 445-2525-3-ND 500 107.00 PS1240P02AT 
2 2.0 5 ~ 30Vp-p 5Vp-p 70 -20 ~ 70 445-2526-1-ND 58 54 43 445-2526-3-ND 350 111.65 PS1420P02AT 
3 2.0 3 ~ 30Vp-p 3Vp-p 70 -20 ~ 70 445-2527-ND 51 AT 38 = = = PS1720P02 
4 4.0 3 ~ 20Vp-p 3Vp-p 75 -20 ~ 70 445-2528-ND 48 44 35 = = = PS1740P02 
5 3.3 4 ~ 15Vde 12Vdce 75 -20 ~ 60 445-2529-ND 3.98 3.62 2.90 = = = PB2130UP002A 
1 ~ 4Vp- 3Vp- 445-2530-ND 1.29 1.18 94 = = = $D1209T3-A1 
8 2.048 3~ eVpp 5Vp-p 80 “40 ~ 85 OG SEaIND 1.30 1.19 95 = = — | SD1209T5-A1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 2183 
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Piezo Ceramic Audio Transducers — External Drive Type 


2SC 


28 AWG 


3199GR 


Fig. 16 


Polarity 


Sound 


Emission 


Hole 


+Polarity 


“3.0 
Potting ©: 
7 


heH= Lb r 


h12.5 
a 


Fig. 21 a 


735 


1S 


Digi@Reel” 


Resonant | Operating SPL (dB) min. Current 
Frequency| Voltage @ Resonant Consumption Dimensions —-mm Digi-Key Price Each Tape & Reel | CUI Inc. 
Fig. (kHz) (Maximum) Frequency (Maximum) D H Ss Is Part No. al 10 100 500 1,000 Pricingt Part No. 
2.0 30V p-p 93 @ 2.0kHz 11mA 30 13.5 20 6.5 102-1140-ND@ 2.20 2.00 1.60 1.33 1.16 — | CEP-1114 
2.0 30V p-p 90 @ 2.0kHz 8mA 30 10 15.2 6.0 102-1141-ND@ 1.95 1.78 1.42 1.18 1.03 — | CEP-1116 
2.4 30V p-p 88 @ 2.4kHz 18mA 22.8 13.5 10 7.0 102-1137-ND® 2.83 2.58 2.06 1.71. 1.50 — | CEP-1106 
4.0 20V p-p 76 @ 4.0kHz 10mA 14 7.0 7.6 4.5 102-1133-ND@ 2.26 2.05 1.64 1.387. 1.19 — | CEP-1160 
1 4.0 20V p-p 80 @ 4.0kHz 7mA 14 7.0 7.6 4.5 102-1134-ND@ 2.45 2.23 1.78 1.48 1.30 — | CEP-1162 
4.0 30V p-p 92 @ 4.0kHz 11imA 24 7.3 10 7.0 102-1138-ND® 1.38 1.25 1.00 83 13 — | CEP-1112 
4.8 30V p-p 85 @ 4.8kHz 11mA 14 4 = 90 102-1617-ND@A 88 80 64 53 46 — | CPE-165 
4.8 30V p-p 80 @ 4.8kHz 10mA 13 2.5 = 35 102-1616-ND@A 94 85 68 57 49 — | CPE-163 
5.0 30V p-p 80 @ 5.0kHz QgmA 16.5 4 = 95 102-1618-ND@A 1.24 1.13 90 75 65 — _| CPE-150 
3.0 30V p-p 90 @ 2.8kHz 10mA 30.2 75 15.24 5.5 102-1139-ND@ 1.82 1.65 1.32 1.10 96 — | CEP-1130 
2 4.0 20V p-p 82 @ 4.0kHz 7mA 17 7.6 10 3.5 102-1136-ND@ 1.51 1.38 1.10 92 80 — | CEP-1153 
4.0 30V p-p 84 @ 4.0kHz 6mA 22.1 5.3 10 3 102-1614-ND® 1.10 1.00 .80 67 58 — | CPE-813 
5.0 20V p-p 82 @ 5.0kHz 11mA 16.5 7.0 1 6.5 102-1135-ND@ 1.38 125 1.00 83 73 — _| CEP-1152 
3 2.5 50V p-p 80 @ 2.5kHz 7mA 102-1142-ND@ 1.54 1.40 1.12 93 82 — | CEP-1108 
2.8 30V p-p 92 @ 2.8kHz 10mA 29.5 5.2 = 120 102-1145-ND. 1.73 1.58 1.26 1.05 92 — | CEP-1126 
ri 41 30V p-p 90 @ 4.1kHz 12mA 24 5.0 = 95 102-1144-ND@ 1.38 125 1.00 83 .73 — | CEP-1110 
4.5 50V p-p 97 @ 4.5kHz 11mA 30 5.1 = 110 102-1620-ND@ 1.10 1.00 .80 67 58 — | CPE-827 
6.0 30V p-p 88 @ 6.0kHz 8mA 24 4 = 100 102-1619-ND® 1.29 1.18 94 78 68 — _| CPE-120 
5 4.0 25V p-p 75 @ 4.0kHz 3mA _ 27 = 16 102-1193-1-ND@$ 1.79 1.63 1.30 1.08 — 910.00/1,000 | CMT-1603 
41 25V p-p 70 @ 4.1kHz 5mA = 2.5 = 12.8 102-1195-1-ND@$ 2.37 2.15 1.72 1.43 — | 1204.00/1,000_| CMT-1303 
6 5.0 20V p-p 88 @ 5.0kHz 10mA 102-1194-5-ND® 2.37 2.15 Asv2 1.43 1.25 — _| CMT-1261 
7 41 25V p-p 70 @ 4.1kHz 4.5mA 9.0 17 = 11.0 102-1264-1-ND@$ 2.64 2.40 1.92 1.60 — | 2688.00/2,000 | CMT-1102 
8 2.8 30V p-p 75 @ 2.8kHz 4mA 9.0 8.0 5.0 4.0 102-1283-ND@ 1.53 1.33 1.02 85 Wid — | CPE-171 
1 4.0 20V p-p 80 @ 4.0kHz 10mA 13.7 7.6 7.62 5.5 102-1612-ND® 1.90 1.73 1.38 1.15 1.00 — _| CPE-164 
17 4.0 30V p-p 84 @ 4.0kHz gmA 13 6 5 6 102-1613-ND@ 1.40 1.28 1.02 85 74 — | CPE-168 
6.0 30V p-p 90 @ 4.1kHz 8mA 24 6.7 10 5.8 102-1615-ND@ 1.76 1.60 1.28 1.07 93 — | CPE-122 
21 3.3 30V p-p 93 @ 3.3kHz 10mA 24 10 12.5 5.5 102-1610-ND® 1.76 1.60 1.28 1.07 93 —_| CPE-502 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. +CutTape A Wire Leads 
Magnetic Audio Transducers — External Drive Type Re 
Resonant Operating SPL (dB) min. Current 
Frequency Voltage @ Resonant Consumption Dimensions — mm Digi-Key Price Each Tape & Reel CUI Inc. 
Fig. (kHz) (Maximum) Frequency (Maximum) D H s E Part No. ill 10 100 500 1,000 Pricingt Part No. 
1 3.0 1.0 ~ 1.7V O-p 70 @ 3.0kHz 80mA 6.6 3.5 3.2 3.3 | 102-1284-ND@ 1.89 1.64 1.26 1.05 95 — | CC-0601 
2.048 1~3VO0-p 80 @ 2.048kHz 20mA 16 14.0 7.6 7.0 | 102-1112-ND@A 1.40 1.28 1.02 85 74 — | CEM-1601 
8 2.048 3~ 12V O-p 85 @ 2.048kHz 50mA 16 14.0 7.6 7.0 | 102-1113-ND@A 1.40 1.28 1.02 85 74 — | CEM-1606 
2.048 6 ~ 18V O-p 85 @ 2.048kHz 40mA 16 14.0 7.6 7.0 | 102-1114-NDA 1.40 1.28 1.02 85 74 — | CEM-1612 
9 2.4 4~8VO-p 85 @ 2.4kHz 40mA = = = = 102-1150-ND@A 2.09 1.90 1.52 1.27 1.11 — | CD-1206 
2.048 1~2VO-p 85 @ 2.048kHz 20mA 12 8.5 6.5 5.5 | 102-1151-ND@ 63 58 46 39 34 — | CEM-1201(42) 
2.048 1~2VO-p 80 @ 2.048kHz 20mA 12 8.5 6.5 5.5 | 102-1152-ND@ 63 58 46 39 34 — | CEM-1201(50) 
2.048 3~5V O-p 85 @ 2.048kHz 20mA 12 8.5 6.5 5.5 | 102-1153-ND@ 72 65 52 44 38 — | CEM-1203(42) 
10 2.048 1~2VO-p 70 @ 2.048kHz 35mA 12.0 5.5 6.5 5.5 | 102-1464-ND@ 88 -80 64 54 A7 — | CSQ-601BP 
2.048 1~2VO0-p 70 @ 2.048kHz 20mA 12.0 5.5 6.5 5.5 | 102-1463-ND@ 94 85 68 57 50 — | CSQ-706BP 
2.73 1~2VO-p 85 @ 2.73kHz 80mA 9.0 4.5 4.0 4.5 | 102-1457-ND® 99 -90 2 -60 53 — | CST-911AP 
2.73 2~4VO-p 85 @ 2.73kHz 80mA 9.0 4.5 4.0 4.5 | 102-1458-ND®@ .99 -90 72 60 53 — | CST-931AP 
2.73 4~6VO-p 85 @ 2.73kHz 80mA 9.0 4.5 4.0 4.5 | 102-1459-ND@ 99 -90 72 -60 53 — | _CST-951AP 
2.4 1~3V0-p 80 @ 2.4kHz 40mA 12 9.5 6.5 5.5 | 102-1154-ND@A 83 715 60 50 44 — | CEM-1201S 
2.4 3~ 8VO-p 85 @ 2.4kHz 45mA 12 9.5 6.5 5.5 | 102-1155-ND@A 83 75 60 50 44 — | CEM-1206S 
11 2.4 6 ~ 16V O-p 85 @ 2.4kHz 40mA 12 9.5 6.5 5.5 | 102-1156-ND@A 83 75 60 50 44 — | CEM-1212S 
2.4 4.0 ~ 8.0V O-p 85 @ 2.4kHz 50mA 12 10.0 6.5 3.3 | 102-1269-ND® 80 .73 58 49 43 — | CCG-1206 
2.8 1~1.7V O-p 85 @ 2.8kHz 40mA 12 10 5.0 3.3 | 102-1169-ND@A 1.24 1.13 -90 75 66 — | CEM-14RO6CT 
2.73 2.5~45V0O-p| 87 @ 2.73kHz 100mA = 4.0 = 8.5 | 102-1197-1-ND@$ 2.28 2.08 1.66 1.38 _ 1162.00/1,000 | CSS-73B16K 
12 3.1 3 ~ 5.0V O-p 90 @ 3.1kHz 80mA = 3.2 = 8.5 | 102-1198-1-ND@+ 2.34 2.13 1.70 1.42 — 1190.00/1,000 | CSS-J4D20 
2.73 3~5V O-p 90 @ 2.73kHz 80mA _ 3.2 = 8.5 | 102-1456-1-ND@} 2.34 2.13 1.70 1.42 = 1190.00/1,000 | CSS-J4B20 
13 2.73 3~5V O-p 85 @ 2.73kHz 80mA = = = _ 102-1455-1-ND@$ 2.34 2.13 1.70 1.42 = 1190.00/1,000 | CSS-I4B20 
14 2.4 3 ~ 8.0V O-p 87 @ 2.4kHz 40mA = 6.5 = 12.8 | 102-1199-1-ND@ 1.79 1.63 1.30 = = 424.13/450 | CT-1205 
2.4 3.0 ~ 7.0V O-p 88 @ 2.4kHz 60mA = 6.5 = 12.8 | 102-1266-1-ND@+ 1.60 1.45 1.16 = = 269.12/320 | CT-1205H 
15 2.73 2 ~ 4.5V O-p 90 @ 2.73kHz 80mA = = = = 102-1202-ND@ 2.26 2.05 1.64 1.37 1.19 — | CST-934AS 
16 2.73 2.5~4.5VO-p| 85 @ 2.73kHz 110mA. = = = = 102-1265-1-ND@$ 1.82 1.65 1.32 = = 462.00/500 | CCV-084B16 
17 2.0 2.0 ~ 4.0V O-p 85 @ 2.0kHz 90mA 12.0 3.8 6.5 5.5 | 102-1286-ND@ 87 76 58 49 44 — | CSQG703BP 
2.73 1~2VO0-p 85 @ 2.73kHz 80mA 12.0 6.0 6.5 5.5 | 102-1465-ND@ 80 73 58 49 43 — | CSQ-RP/E 
18 2.73 1~2VO-p 85 @ 2.73kHz 80mA 9.0 4.5 4.0 4.5 | 102-1460-ND@ 1.05 95 76 64 56 — | CST-911RP/A 
2.73 2~4VO-p 85 @ 2.73kHz 80mA 9.0 4.5 4.0 4.5 | 102-1461-ND@ 1.05 95 76 64 56 — | CST-931RP/A 
2.73 4~6VO-p 85 @ 2.73kHz 80mA 9.0 4.5 4.0 4.5 | 102-1462-ND® 1.05 95 76 64 56 — | CST-951RP/A 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND. +$CutTape A Wave solderable and washable (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


2184 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Piezo Ceramic Audio Transducers — Self Drive Type with Feedback 


Resonant Operating SPL (dB) min. Current 

Frequency Voltage @ Resonant Consumption Dimensions —- mm Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (kHz) (Maximum) Frequency (Maximum) D H Ss (b Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. 
19 3.2 3 ~ 28VDC 74 @ 12VDC 7mA 24 10 = 6.5 102-1146-ND* 1.60 1.45 1.16 97 .85 | CEP-1123 
20 3.3 3 ~ 28VDC 82 @ 12VDC 7mA 102-1149-ND* 2.04 1.85 1.48 1.23 1.08 | CEP-1173 
21 3.2 3 ~ 28VDC 72 @ 12VDC 7mA @ 12VDC 24 10 = 5.5 102-1611-ND 2.15 1.95 1.56 1.30 1.13 | CPE-503 


* Feedback circuit required 


Buzzers Dimension in mm 


Audio Indicators Digi Reel” 
Resonant Input SPL (dB) Max. Current 
Frequency Voltage Min. @ Consumption Dimensions - mm Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig.| (kHz) Range Voltage (mA) D H s L Mode Part No. 1 10 100 | Part No. 
Piezo Buzzers with Drive Circuits 
3.0 3 ~ 20VDC 85@12VDC | 11@12VDC | 24.2 | 16.0 | 15.0} 6.0 Continuous 102-1116-ND@ 3.41 3.10 2.48) CEP-2202A 
3.0 3 ~ 20VDC 85 @ 12VDC 11 @12VDC | 24.2 | 16.0 | 15.0) 6.0 Continuous 102-1117-ND@A 3.71 3.38 2.70 | CEP-2202AS 
1 3.4 3 ~ 20VDC 78@12VDC | 15@12VDC | 24 | 90 |] 15 | 55 Continuous 102-1119-ND® 2.50 2.28 1.82) CEP-2224 
3.5 3 ~ 20VDC 93@12VDC | 10@12VDC | 31.3) 16 | 17.5) 6.0 Continuous 102-1118-ND@ 3.49 3.18 2.54) CEP-2272A 
44 3 ~ 16VDC 70 @ 12VDC 7@12VDC_| 13.7 | 7.6 | 7.62 | 6.2 Continuous 102-1115-ND@A 2.64 2.40 1.92 | CEP-2242 
27 3 ~ 20VDC 76@12VDC | 10@12VDC | 24 | 83 | — | 100 Continuous 102-1630-ND® 2.81 2.55 2.04 | CPE-220 
9 3.5 3 ~ 20VDC 93@12VvDC | 10@12VDC | 32 | 13.5) — | 140 Continuous 102-1120-ND® 3.27 2.98 2.38) CEP-2260A 
45 3 ~ 28VDC 83@12VDC | 13@12VDC | 24 5 — | 120 Continuous 102-1621-ND@ 1.76 1.60 1.28 | CPE-121 
25~38| 6~18VDC 88@12vDC | 17@12vDC | 32 | 23 | — | 140 Continuous 102-1121-ND 6.13 5.58 4.46 | CEP-2280 
3.5 3 ~ 28VDC 85 @ 12VDC 6 @ 12VDC 28 | 254) — | 150 Continuous 102-1122-ND@ 4.26 3.88 3.10) CEP-2250 
3 3.5 4 ~ 28VDC 87 @ 12VDC 6 @ 12VDC 28 | 254) — | 150 Continuous 102-1632-ND@ 5.39 4.90 3.92 | CPE-253 
3.5 4 ~ 28VDC 82 @ 12VDC 5 @ 12VDC 28 | 25.4 | — | 150 Continuous 102-1631-ND@ 5.39 4.90 3.92 | CPE-251 Fig. 7 
0.3 9 ~ 14VDC 89@12VvDC | 70@12VDC | 41.8] 22 | — | 140 Continuous 102-1645-ND® 6.71 6.10 4.88 | CPE-460 | | 80 (CPE-243) 
2.8  |30~120VAC/DC] 88@110VAC | 7@110VAC | 41.8} 22 | — | 140 Continuous 102-1125-ND@ 5.45 4.95 3.96 | CEP-4411AC | 95 | 85 | ete 
28 3 ~ 16VDC 102@12VDC | 40@12VDC | 41.8] 22 | — | 140 Continuous 102-1641-ND@ 6.60 6.00 4.80) CPE-420 [a= | 
28 3 ~ 20VDC 88@12VvDC | 10@12VDC | 41.8] 16 | — | 145 Continuous 102-1640-ND® 5.83 5.30 4.24 | CPE-353A 
28 3 ~ 20VDC 92@12vDC | 12@12vDC | 41.8] 16 | — | 140 Continuous 102-1637-ND® 4.02 3.65 2.92 | CPE-350A 
28 3 ~ 28VDC 81 @ 12VDC 8@12VDC | 41.8} 16 | — | 140 Continuous 102-1639-ND@ 4.95 4.50 3.60) CPE-353 
4 28 3 ~ 28VDC 81 @ 12VDC 6@12VvDC | 41.8} 16 | — | 140 Continuous 102-1638-ND@ 5.17 4.70 3.76) CPE-351 
28 3 ~ 28VDC 85 @ 12VDC 7@12vDC | 41.8} 16 | — | 140 Continuous 102-1636-ND® 3.36 3.05 2.44 | CPE-350 
3 60 ~ 250VAC/DC} 92 @ 220VAC | 13@220VAC | 41.8] 22 | — | 140 Continuous 102-1644-ND® 6.60 6.00 4.80) CPE-422AC 
34 3 ~ 20VDC 73@12VvDC | 14@12VDC | 23.8] 14.5 | — | 110 Continuous 102-1629-ND@ 3.00 2.73 2.18 | CPE-200 SpA iBiaal| 
34 3~30VAC/DC | 89 @12VAC 8@12VAC | 41.8] 22 | — | 140 Continuous 102-1643-ND® 4.79 4.35 3.48] CPE-400AC (mse 
3.5 3 ~ 28VDC 86 @ 12VDC 5@12VDC | 33.7] 145 | — | 140 Continuous 102-1634-ND® 2.92 2.65 2.12) CPE-270 ISealed Type 
3.5 8 ~ 18VDC 96@12VDC | 12@12VDC | 33.7] 14.5) — | 140 Continuous 102-1635-ND@ 4.02 3.65 2.92) CPE-270H 
3.5 8 ~ 18VDC 92@12vDC_| 12@12vDC_| 32 | 13.5 | — | 140 Continuous 102-1633-ND@ 4.24 3.85 3.08 | CPE-260H 
5 4.0 3 ~ 20VDC 83 @ 12VDC 8 @ 12VDC —-/|/-/-/-— Continuous 102-1196-5-ND® 3.96 3.60 2.88 | CMI-1240 
7 5.0 9 ~ 16VDC 8s0@12vDC | 35@12vDC | — | — | — | — Continuous 102-1281-ND@* 7.38 6.40 4.92 | CPE-243 
5.0 9 ~ 16VDC s0@i2vdc_| 35@i12vDC | — | — | — | — Continuous 102-1468-ND@ 6.85 6.23 4.98 | CPE-244 Maanra 
8 28 6 ~ 14VDC 85@12vDC_ | 35@12vdc | — | — | — | — Continuous 102-1282-ND@* 8.97 7.78 5.98 | CPE-267 Label 
3.6 6 ~ 28VDC 82@12VDC | 10@12VDC | 31.5] 195 | — | — Continuous 102-1656-ND® 12.32 11.20 8.96 | CPE-753 
3.6 6 ~ 28VDC 80 @ 12VDC 7@12VDC | 31.5} 195 | — | — |Continuous/Fast Pulse | 102-1657-ND® 14.91 13.55 10.84 | CPE-755 ©) 
3.6 6 ~ 28VDC 79 @ 12VDC 9@12VDC | 31.5] 195 | — | — |Continuous/Slow Pulse) 102-1658-ND® 14.25 12.95 10.36 | CPE-757 Sound 
3.6 6 ~ 28VDC 80 @ 12VDC 8@12VDC | 31.5] 195 | — | — |Continuous/Fast Pulse | 102-1659-ND® 14.25 12.95 10.36 | CPE-755S Soe. 
12 3.6 4 ~ 28VDC 80 @ 12VDC 7@12vDC | 31.5] 195 | — | — Continuous 102-1660-ND@ 12.32 11.20 8.96 | CPE-750P 
3.6 6 ~ 28VDC 80 @ 12VDC 8@12VDC | 31.5] 195 | — | — |Continuous/Fast Pulse | 102-1661-ND® 14.91 13.55 10.84 | CPE-755P ag Masking 
3.6 .7 ~ 15VDC 98@12VvDC | 20@12VDC | 315) 195) — | — Continuous 102-1662-ND® 14.58 13.25 10.60 | CPE-750PA a) |g ee 
3.6 4 ~ 28VDC 80 @ 12VDC 8@12VvDC | 31.5] 195 | — | — Continuous 102-1654-ND@ 10.07 9.15 7.32 | CPE-750 { 
3.6 6 ~ 28VDC 76 @ 12VDC 9@12vDC_ | 31.5 | 195 | — | — Continuous 102-1655-ND® 12.32 11.20 8.96 | CPE-751 | = Potting Sound 
13 25 3 ~ 16VDC 100@12VDC_| 58@12VvDC | 50 | 37.5 | — | 150 Continuous 102-1642-ND@ 9.74 8.85 7.08 | CPE-960 y Pinleslon hole 
3.3 3 ~ 20VDC 81@12VDC | 13@12VDC | 238] 122] 12 | 6 Continuous 102-1625-ND@ 3.05 2.78 2.22 | CPE-223 
3.4 3 ~ 20VDC 86 @ 12VDC 9@12VDC | 245] 16 | 12 | 6 Continuous 102-1626-ND@ 3.00 2.73 2.18 | CPE-203 
14 3 8 ~ 18VDC 96@12VvDC | 11@12VDC | 32 | 147] 17.5) 6 Continuous 102-1627-ND® 4.84 4.40 3.52) CPE-276H 
28 3 ~ 28VDC 89@12VvDC | 10@12VDC | 42 | 14 | 254) 65 Continuous 102-1628-ND® 3.74 3.40 2.72 | CPE-352 
3.2 8 ~ 18VDC 85@12VDC | 10@12VDC | 23.3 | 10.2 | 17.5) 6.5 Continuous 102-1624-ND@ 4.02 3.65 2.92 | CPE-232H 
3.2 8 ~ 18VDC 85@12VDC_| 10@12VDC | 23.3 | 10.2 | 15 | 6.5 Continuous 102-1623-ND@ 3.96 3.60 2.88 | CPE-222H 
15 3.2 3 ~ 20VDC 75@12vDC_ | 10@12VDC | 24 | 10 | 125) 55 Continuous 102-1622-ND@ 3.41 3.10 2.48 | CPE-522 
Magnetic Buzzers with Drive Circuits — RoHS Compliant 
24 4~7VDC 90 @ 5VDC 30 @ 5VDC —/| 10 | — | 128 Continuous 102-1200-1-ND¥ 272 2.48 1.98) CT-1205C 
24 4~7VDC 90 @ 5VDC 30 @ 5VDC — | 10 | — | 128 Continuous 102-1200-2-NDt 459.36/320 | CT-1205C 
6 24 4~7VDC 88 @ 5VDC 30 @ 5VDC — | 74 | -— | 128 Continuous 102-1267-1-ND$ 2.72 248 1.98 | CT-1205CL 
24 4~7VDC 88 @ 5VDC 30 @ 5VDC — | 71 | — | 128 Continuous 102-1267-2-NDt 645.98/450 | CT-1205CL 
24 8 ~ 15VDC 85@12vDC | 30@12vDC | — | 71 | — | 128 Continuous 102-1268-1-ND$ 2.72 2.48 1.98] CT-1212CL 
24 8 ~ 15VDC 85@12vDC_ | 30@12vDC | — | 7.1 | — | 128 Continuous 102-1268-2-NDt 645.98/450__| CT-1212CL 
9 2.73 4~7VDC 80 @ 5VDC 385@5VDC_ | 96 | 5.0 | 5.0 | 5.5 Continuous 102-1285-NDA 1.98 1.72 1.32 | CX-0905C 
40 2.2 4~7VDC 85 @ 6VDC 50@6VDC | 16.0} 14.0 | 7.6 | 7.0 Continuous 102-1466-ND 242 2.20 1.76 | CX-1606C 
2.2 8 ~ 16VDC 85@12VDC_ | 35@12VDC | 16.0| 14.0 | 7.6 | 7.0 Continuous 102-1467-ND 2.42 2.20 1.76 | CX-1612C 
1 2.3 8 ~ 16VDC 85@12vDC | 35@12vDC | — | — | — | — Continuous 102-1123-NDA 2.31 2.10 1.68 | CEM-1212C 
2.3 4~7VDC 85 @ 5VDC 35 @ 5VDC —/|-/|-|/]- Continuous 102-1124-NDA 2.31 2.10 1.68 | CEM-1205C 
@ RoHS Compliant A Wave Solderable and Washable +tTapeandReel +¢CutTape * Waterproof 
Piezo Telephone Ringer Rol ; 9-15VDC 
Buzzer 
Sound | Electrostatic | Input 2 Operates from 9-15VDC. 
Pressure | Capacitance | Voltage | Digi-Key Price Each CUI Inc. ——S . 
Level (@ 1kHz) | (Max.) | Part No. 1 10 100 500 1,000] Part No. : Case size: 23mm(L) x 15mm(W) x 13.5mm(H) 
81dB @ with mounting hole centers at 27mm. 
tT tke | 43:000PF | 30Vp-p | 102-1132-ND 1.71 1.55 1.24 1.03.90 | CEP-1141 GAGGURID?, oes $2.88/1; $26.40/10 nual 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2185 


Gu INC Buzzers (cont) 


Solid State Buzzers 


15.5041 


Current 
Input Voltage SPL (dB) min. Consumption Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Range @ Voltage (Maximum) Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
1 8 ~ 18VDC 77 @ 12VDC 25mA @ 12VDC 102-1650-ND 4.24 3.85 3.08 2.57 2.23 CS-3212 
20 ~ 28VDC. 76 @ 24VDC 20mA @ 24VDC 102-1651-ND 4.24 3.85 3.08 2.57 2.23 CS-3224 
2 4~8VDC 75 @ 6VDC 25mA @ 6VDC 102-1652-ND 4.40 4.00 3.20 2.67 2.32 CS-8406 
8 ~ 16VDC 77 @ 12VDC 30mA @ 12VDC 102-1653-ND 4.40 4.00 3.20 2.67 2.32 CS-8412 
20 ~ 28VDC. 76 @ 24VDC 24mA @ 24VDC 102-1649-ND 4.07 3.70 2.96 2.47 245: CS-3624 
3 8 ~ 16VDC 79 @ 12VDC 30mA @ 12VDC 102-1648-ND 4.07 3.70 2.96 2.47 2.15 CS-3612 
4~8VDC 75 @ 6VDC 45mA @ 6VDC 102-1647-ND 4.07 3.70 2.96 2.47 2.15 CS-3606 
2~4VDC 75 @ 3VDC 50mA @ 3VDC 102-1646-ND 4.07 3.70 2.96 2.47 2.15 CS-3603 


Piezoelectric Ceramic Buzzer Elements 


Resonant| Resonant | Electrostatic) Input 
Dimensions —- mm Frequency| Impedance Capacity Voltage Price Each CUI Inc. 
A B ili if (kHz) (Maximum Q)| (@ 1kHz) (Max.) 1 10 100 500 1,000| Part No. 
Fig. 1 — Standard Type 
20.00 | 14.60 | 0.43 | 0.20 6.5 350 13,000pF 30V p-p | 102-1126-ND® 1.02 93 74 62 .54 | CEB-20D64 
27.00 | 19.80 | 0.53 | 0.25 4.6 250 16,000pF | 20Vp-p |102-1127-ND@ 110 1.00 .80 67 .58 |CEB-27D44 
35.00 | 25.00 | 0.53 | 0.25 2.6 300 30,000pF 30V p-p | 102-1128-ND@® 143 1.30 1.04 87.76 | CEB-35D26 
44.00 | 25.00 | 0.23 | 0.10 0.6 1,000 70,000pF 20V p-p | 102-1170-ND 162 148 1.18 -98 _.86 | CEB-44D06 
Fig. 2 — Feed Back Type 
20.00 | 15.00 | 0.43 | 0.20 6.4 400 10,000pF 30V p-p | 102-1129-ND@ 1.18 1.08 86 72 63 | CEB-20FD64 
27.00 | 20.00 | 0.51 | 0.25 4.5 500 16,000pF 30V p-p | 102-1130-ND 1.21 1.10 88 74 64 | CEB-27FD44 
35.00 | 25.00 | 0.53 | 0.25 2.9 500 25,000pF 30V p-p | 102-1131-ND 1.57 143 1.14 95  .83 | CEB-35FD29 
@ RoHS Compliant 
| A 
udio Piezo Buzzer Elements 
Resonant Max. Input 
Dimensions — mm Frequency | Capacitance Voltage Digi-Key Price Each Projects Unlimited 
Fig. D d 7 (kHz) (pF) (Vpp) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
9.9 74 0.12 7 10,000 15 668-1000-ND .96 88 70 59 AB1070B 
12 9 0.21 9 8,000 30 668-1001-ND .96 88 -70 59 AB1290B 
15) 8.4 0.2 41 8,000 15 668-1002-ND .96 88 70 59 AB1541 
15 8.9 0.21 4.8 7,500 20 668-1003-ND .96 88 70 59 AB1548B 
20 15 0.1 2.5 80,000 30 668-1004-ND .96 88 70 59 AB2025B 
20 15 0.28 4 25,000 30 668-1006-ND .96 88 -70 59 AB2040B 
20 15 0.42 6.5 14,000 30 668-1007-ND .96 88 -70 59 AB2065B 
1 20 15 0.43 7.2 10,000 30 668-1008-ND .96 88 -70 59 AB2072S 
27 14.6 0.53 3.4 13,000 30 668-1012-ND .96 88 -70 59 AB2734B 
27 20 0.23 2 45,000 30 668-1009-ND .96 88 10 59 AB2720B 
27 20 0.22 2.5 45,000 20 668-1010-ND .96 88 70 59 AB2725S 
27 20 0.26 2.6 50,000 30 668-1011-ND .96 88 -70 59 AB2726B 
27 20 0.5 4.6 16,000 20 668-1013-ND .96 88 70 59 AB2746B 
35 25 0.53 2.6 30,000 30 668-1015-ND 1.60 1.45 1.16 .97 AB3526B 
4 32 0.15 1.3 150,000 30 668-1017-ND 1.60 1.45 1.16 .97 AB4113B 
50 44 2.2 1.2 65,000 30 668-1190-ND 2.72 2.48 1.98 1.65 APS4812B-LW100-R 
2 20 15 0.21 3.7 20,000 30 668-1005-ND .96 88 -70 59 AB2036AF 
35 25 0.58 2.9 25,000 30 668-1016-ND 1.60 1.45 1.16 97 AB3529BF 
3 34.6 25 0.63 3.2 30,000 30 668-1014-ND 1.60 1.45 1.16 97 AB3432F 


Magnetic Audio Indicators 


Dimensions in mm 


+906 (2) 


Operating Resonant Rated 
Voltage Rated Frequency SPL Current Digi-Key Price Each Projects Unlimited 
Fig. (VDC) Voltage (kHz) (dB) (mA) Terminal Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1 8.0 ~ 16 12 2.3 85 30 PCB Pin 668-1018-ND 3.49 3.18 2.54 2.11 Al-1223-TWT-12V-R 
3.0 ~ 7.0 5 2.3 85 30 PCB Pin 668-1019-ND 3.49 3.18 2.54 2.11 Al-1223-TWT-5V-R 
2 8.0 ~15 12 2.2 85 30 PCB Pin 668-1020-ND 3.80 3.45 2.76 2.30 Al-1622-TWT-12V-R 
4.0 ~ 8.0 5 2.2 85 30 PCB Pin 668-1021-ND 3.80 3.45 2.76 2.30 Al-1622-TWT-5V-R 
3 8.0 ~ 15 12 24 85 30 SMD 668-1022-5-ND 7.07 6.43 5.14 4.27 SMI-1324-TW-12V-R 
4 4.0 ~ 7.0 5 2.4 88 30 SMD 668-1023-5-ND 7.07 6.43 5.14 4.27 SMI-1324-TW-5V-2-R 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2186 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Sour Piezo Audio Indicators 


Dim. in mm 


* 668-1029-ND = 06.2 
668-1030-ND = 96.8 
** 668-1026-ND = 23.8 

668-1028-ND = 23.8 


ieeiese Fig. 16 
E 
< Bea UL 1007 AWG #26 
7 943 | G25) SS 
aa TH = [peo 150— 
jae 9.5 —}-_— 80 —+ 
i 6.0--) 
UL 10077 
| aa LF AWG #22 
25.4—| 
Operating Rated Resonant Dim. Rated 
Voltage Voltage Frequency SPL il Current Digi-Key Price Each Projects Unlimited 
Fig. (VDC) (vDC) (kHz) (dB) (mm) (mA) Terminal Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1 3~16 12 4.0 80 = 7 PCB Pin 668-1024-ND 3.49 3.18 2.54 2.11 Al-1440-TWT-12V-R 
2 3 ~ 20 12 3.1 85 = 15 PCB Pin 668-1025-ND 4.51 4.10 3.28 2.73 Al-2331-TWT-R 
3 3 ~ 20 12 2.9 95 16 8 PCB Pin 668-1026-ND 4.51 4.10 3.28 2.73 Al-2429-TWT-12V-3-R 
3 8~18 12 2.9 95 16 10 PCB Pin 668-1027-ND 4.51 4.10 3.28 2.73 Al-2429-TWT-2-R 
3 3 ~ 20 12 2.9 100 16 10 PCB Pin 668-1028-ND 4.51 4.10 3.28 2.73 Al-2429-TWT-R 
3 3~16 12 3.7 100 18 8 PCB Pin 668-1029-ND 4.51 4.10 3.28 2.73 Al-2437-TWT-R 
3 8~18 12 3.8 95 17.2 8 PCB Pin 668-1030-ND 4.51 4.10 3.28 2.73 Al-2438-TT-R 
4 3.3 ~ 24 12 3.2 90 = 10 PCB Pin 668-1031-ND 4.68 4.25 3.40 2.83 Al-2532-ST-R 
5 3 ~ 28 12 1.8 87 = 13 PCB Pin 668-1032-ND 5.03 4.58 3.66 3.04 Al-3018-TWT-R 
6 3 ~ 28 12 4.5 90 = 5 Wire 668-1033-ND 3.69 3.35 2.68 2.23 Al-3245-TF-LW95-R 
va 4~28 12 3.6 90 = 8 Screw 668-1034-ND 16.36 14.88 11.90 9.88 Al-3736-P-C28-R 
8 3 ~ 20 12 3.3 95 = 8 PCB Pin 668-1035-ND 9.74 8.85 7.08 5.88 Al-4033-TWT-R 
9 7~18 12 2.9 108 20 16 Screw 668-1036-ND 18.65 16.95 13.56 11.26 Al-4228-P-C18-R 
9 60 ~ 250T 220VAC 2.8 94 29.5 18 Screw 668-1037-ND 35.89 32.63 26.10 21.67 Al-4228-P-C250-R 
i) 6 ~ 28t 12 2.8 90 20 10 Screw 668-1038-ND 35.89 32.63 26.10 21.67 Al-4228-P-C28D-R 
9 6 ~ 28 12 2.8 88 20 10 Screw 668-1039-ND 18.65 16.95 13.56 11.26 Al-4228-P-C28-R 
9 10 ~ 48 12 2.8 86 20 3 Screw 668-1040-ND 29.07 26.43 21.14 17.55 Al-4228-P-C48-R 
9 6~16 12 2.9 86 20 an Screw 668-1041-ND 24.67 22.43 17.94 14.90 Al-4228-P-CH16-R 
9 30 ~ 120¢ 110VAC 2.8 92 20 20 Screw 668-1042-ND 35.89 32.63 26.10 21.67 Al-4228-P-FP120-R 
9 7~18 12 2.9 108 20 16 Screw 668-1043-ND 24.67 22.43 17.94 14.90 Al-4228-P-FP18-R 
9 6 ~ 28t 12 2.8 90 20 10 Screw 668-1044-ND 35.89 32.63 26.10 21.67 Al-4228-P-FP28D-R 
9 7~18 12 2.9 108 20 16 Screw 668-1045-ND 24.67 22.43 17.94 14.90 Al-4228-P-SP18-R 
9 6 ~ 28t 12 2.8 90 20 10 Screw 668-1046-ND 35.89 32.63 26.10 21.67 Al-4228-P-SP28D-R 
9 6 ~ 28 12 2.8 88 20 6 Screw 668-1047-ND 24.67 22.43 17.94 14.90 Al-4228-P-SP28-R 
10 6~16 12 2.9 88 = 10 Fast-On 668-1048-ND 24.67 22.43 17.94 14.90 Al-4228-S-FP16-R 
W 3 ~ 20 12 2.8 106 = 10 Wire 668-1049-ND 4.76 4.33 3.46 2.88 Al-4228-TF-LW140-3-R 
W 3 ~ 28 12 2.8 95 = 7 Wire 668-1050-ND 4.18 3.80 3.04 2.53 Al-4228-TF-LW140-4-R 
W 3 ~ 20 12 2.8 95 = 10 Wire 668-1051-ND 7.87 7.15 §.72 4.75 Al-4228-TF-LW140-FP-R 
W 3 ~ 20 12 2.8 98 = 10 Wire 668-1052-ND 7.87 7.15 5.72 4.75 Al-4228-TF-SP-LW145-R 
12 3 ~ 28 12 2.8 99 = 10 PCB Pin 668-1053-ND 4.32 3.93 3.14 2.61 Al-4228-TWT-R 
13 4~28 12 2.8 97 = 8 Screw 668-1054-ND 11.99 10.90 8.72 7.24 Al-4328-P-C28-2-R 
13 4~28 12 2.9 88 = 6 Screw 668-1189-ND 10.76 8.37 7A7 6.58 Al-4329-P-SP28-R 
13 30 ~ 120 110 2.8 98 = 17 Screw 668-1188-ND 14.78 11.50 9.86 9.04 Al-4328-P-C120D-R 
14 5~ 14 12 2.9 107 = 35 PCB Pin 668-1055-ND 6.35 5.78 4.62 3.84 X-2629-TWT-R 
15 1.5~12 6 3.3 106 = 9 Wire 668-1056-ND 9.19 8.35 6.68 5.55 X-4033-TF-LW80-R 
16 4~28 12 3.5 92 = 5 Wire 668-1057-ND 8.03 7.30 5.84 4.85 XL-2835-TF-FP-LW150-R 
16 3 ~ 28 12 3.5 95 = 6 Wire 668-1058-ND 8.03 7.30 5.84 4.85 XL-2835-TF-LW150-R 
17 9~16 12 5.0 95 = 35 Wire 668-1059-ND+ 12.90 11.73 9.38 7.79 Al-1450-TW-LW80-WP-R 


t+ AC/DC Voltage + Waterproof 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2187 


ao Audio Transducers 


Feedback 


Fig. 23 


10 ~ 
f j= 1.0 (4) 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


$¢Tray § Tube 


A Top Sound Port 


Operating | Resonant Cut Tape 
Voltage | Frequency) SPL | Current Digi-Key Price Each Tape and Reelt | Projects Unlimited 
Fig. (Vpp) (kHz) (dB) (mA) _| Terminal} Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing | Part No. 
Piezo Audio Transducers — External Drive Type 

1 1~20 3.8 80 1.0 PCB Pin | 668-1101-NDt 2.12 1.93 1.54 = — | AT-1438-TWT-R 

2 1~30 4.0 78 1.0 PCB Pin | 668-1111-NDt 1.68 1.34 aaa _ — | AT-1740-TT-R 

3 1~30 3.5 75 3.0 PCB Pin | 668-1102-ND$ 1.79 1.63 1.30 = — | AT-2235-TT-R 

4 1~30 4.0 80 1.0 PCB Pin | 668-1103-ND4 1.79 1.63 1.30 _ — | AT-2440-TWT-R 

5 5 ~ 24 3.2 90 10 PCB Pin | 668-1104-ND$ 2.28 2.08 1.66 = — | AT-2532-ST-R 

6 3~ 28 3.0 93 8.0 PCB Pin | 668-1105-ND$ 2.28 2.08 1.66 = — | AT-2830-TWT-R 

7 3 ~ 28 2.5 85 7.0 PCB Pin | 668-1106-ND4 4.59 4.18 3.34 _ — | AT-3425-TWT-R 

8 3~ 28 2.8 92 7.0 PCB Pin | 668-1107-ND$ 2.86 2.60 2.08 = — | AT-4228-TWT-F-R 
9 1~25 41 75 5.0 SMD 668-1108-1-ND 3.84 3.20 2.56 | 1,000 1856.00 | SMT-1341-T-R 

10 1~25 4.0 70 3.0 SMD 668-1110-1-ND 2.61 2.18 1.74 | 800 1009.60 | SMT-1640-S-R 

11 1~30 4.0 90 3.0 SMD 668-1109-1-ND 3.21 2.68 2.14 | 300 513.60 | SMT-2240-TW-R 

Magnetic Audio Transducers — External Drive Type 

12 2~4 4.0 78 100 SMD 668-1060-1-ND 3.51 2.93 2.34 | 2,000 | 1697.00/M | SMT-0540-S-R 

12 2~4 4.0 78 100 SMD 668-1192-1-ND& 3.99 3.33 2.66 | 2,000 | 1929.00/M 

13 2~4 4.0 78 100 SMD 668-1061-1-ND 3.66 3.05 2.44 | 2,000 | 1769.00/M 

14 2~5 2.7 85 120 SMD 668-1062-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 

15 4~6 2.0 70 70 SMD 668-1063-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 

15) 25~45 21 87 90 SMD 668-1064-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0821-S-R 

15 2~5 2:1 87 90 SMD 668-1065-1-ND& 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0821-T-R 

15 3~7 2.3 87 70 SMD 668-1066-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0823-: 

15) 25~4.5 2.5 87 90 SMD 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0825-: 

15 | 25~45 2.5 87 90 SMD 668-1070-1-ND& 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0825- 

15) 25~45 2.7 87 90 SMD 668-1072-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0827-: 

15 2~5 3.6 90 90 SMD 668-1075-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0836-: 

16) 25~4.5 2.5 85 90 SMD 668-1068-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0825-: 

16) 25~45 2.7 85 90 SMD 668-1069-1-ND& 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0825- 

16 | 25~4.5 27 85 90 SMD 668-1073-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0827-: 

17) 25~45 2.63 90 90 SMD 668-1071-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0826-: 

17) 25~45 2.7 85 100 SMD 668-1074-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 1,000 2161.00 | SMT-0827-S-R 

18) 25~4.5 2.73 85 60 SMD 668-1193-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 600 1296.60 | SMT-0827-SW-3V-R 
18 4~6 2.73 85 80 SMD 668-1194-1-ND 4.47 3.73 2.98 | 600 1296.60 | SMT-0827-SW-5V-R 
19 1~2 2.73 85 100 SMD 668-1076-1-ND 4.92 4.10 3.28 | 1,000 2378.00 | SMT-0927-S-3-R 
19 2~4 2.73 85 100 SMD 668-1077-1-ND 4.92 4.10 3.28 | 1,000 2378.00 | SMT-0927-S-4-R 
19 3~7 2.73 85 80 SMD 668-1078-1-ND 4.92 4.10 3.28 | 1,000 2378.00 R 
20 2~4 2.73 85 80 SMD 668-1079-1-ND 4.92 4.10 3.28 | 750 1783.50 

21 25~4.5 2.5 85 90 SMD 668-1080-1-ND 4.17 3.48 2.78 | 1,000 2016.00 

21 2.5~4.5 rae 87 90 SMD 4.17 3.48 2.78 | 1,000 2016.00 

22 1~2 2.7 85 80 SMD 668-1083-1-ND 4.17 3.48 2.78 | 1,000 2016.00 

22) 2.5~4.5 27: 85 80 SMD 668-1082-1-ND 4.17 3.48 2.78 | 1,000 2016.00 

23 3~46 2.83 93 100 SMD 668-1084-1-ND 4.17 3.48 2.78 | 1,000 2016.00 

23 3~4.6 2.83 90 100 SMD 668-1085-1-ND& 4.17 3.48 2.78 | 1,000 2016.00 | SMT-1028-T-R 

24 2~5 2.0 80 35 SMD 668-1086-5-ND§ 3.55 3.23 2.58 = — | SMT-1220-TW-R 
24 1~3 2.4 80 40 SMD 668-1087-5-ND§ 3.55 3.23 2.58 = — | SMT-1224-TW-R 
25 1~3 2.4 80 30 SMD 668-1089-5-ND§ 3.52 3.20 2.56 _— — | SMT-1324-TW-1V-R 
25 4~8 2.4 85 40 SMD 668-1090-5-ND§ 3.52 3.20 2.56 = — | SMT-1324-TW-5V-R * 668-1099-ND =3.3 
25 8~ 16 24 85 40 SMD 668-1088-5-ND§ 3.52 3.20 2.56 = — | SMT-1324-TW-12V-R ** 668-1099-ND = 10 
26 4~8 2.4 85 40 SMD 668-1091-5-ND§ 3.52 3.20 2.56 i — | SMT-1324-TW-R 
27 | 1.2~1.7 27 85 80 SMD 668-1092-1-ND 5.97 4.98 3.98 | 1,000 2886.00 

27 3~4.5 27 87 90 SMD 668-1093-1-ND 5.97 4.98 3.98 | 1,000 2886.00 

27 4~7 2.7 87 90 SMD 668-1094-1-ND 5.97 4.98 3.98 | 1,000 2886.00 

28 3~7 2.7 85 80 SMD 668-1095-1-ND 5.97 4.98 3.98 | 1,000 2886.00 

28 3~7 27. 85 80 SMD 668-1096-1-ND& 5.97 4.98 3.98 | 1,000 2886.00 | SMT-1427-T-R 

29 1~3 2.048 85 10 PCB Pin | 668-1097-ND$ 1.07 98 78 = — | AT-1220-TT-R 

30 3~8 2.4 85 40 PCB Pin | 668-1098-ND$ 1.43 1.30 1.04 = — | AT-1224-TWT-R 
30 1~1.7 2.8 85 40 PCB Pin | 668-1099-ND$ 1.43 1.30 1.04 = — | AT-1228-TT-R 

31 4~8 2.048 85 40 PCB Pin | 668-1100-ND$ 1.84 1.68 1.34 = — | AT-1620-TWT-R 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Doberton Inc. Magnetic Audio Transducers 
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Rated Operating Sound Current Operating Cut Tape 
Frequency Voltage Pressure Consumption | Temperature Digi-Key Price Each Tape & Reelt Soberton 
Fig. (kHz) (V) o-p Level (mA) (°C) Terminal | Part No. ul 10 100 500 Qty. Pricing Part No. 
Reflowable SMD Type — External Drive 
1 2.73 2~4 87dB min. @ 2.73kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD 433-1001-1-ND 3.12 2.60 2.08 1.73 1,000 1463.28 | ST-01BH 
2.30 2~4 87dB min. @ 2.30kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD 433-1005-1-ND@ 3.12 2.60 2.08 1.73 1,000 1463.28 | ST-O3BL 
2 2.73 2~4 87dB min. @ 2.73kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD 433-1006-1-ND@ 3.12 2.60 2.08 1.73 1,000 1463.28 | ST-03BH 
2.73 4~6 87dB min. @ 2.73kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD 433-1007-1-ND® 3.12 2.60 2.08 1.73 1,000 1463.28 | ST-03CH 
2.73 2~4 87dB min. @ 2.73kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD 433-1009-1-ND@ 3.12 2.60 2.08 1.73 1,000 1463.28 | ST-04BH 
3 3.20 2~4 87dB min. @ 3.20kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD 433-1010-1-ND® 3.12 2.60 2.08 1.73 1,000 1463.28 | ST-04BT 
2.73 4~6 87dB min. @ 2.73kHz 70 max. -30 ~ 85 SMD 433-1011-1-ND@ 3.12 2.60 2.08 1.73 1,000 1463.28 | ST-04CH 
Non-Washable Type — External Drive — RoHS Compliant 
2.73 2~4 85dB min. @ 2.73kHz 80 max. -20 ~ 60 PCB 433-1013-ND$ 1.27 79 58 51 _ — | GT-0930RP2 
7 3.10 4~6 85dB min. @ 3.10kHz 80 max. -20 ~ 60 PCB 433-1014-ND¥ 1.27 79 58 51 = — | GT-0950RP3 
2.73 1~3 85dB min. @ 2.73kHz 80 max. -20 ~ 60 PCB 433-1031-ND 98 82 66 55 = — | GT-0901A 
5 2.73 2~4 85dB min. @ 2.73kHz 80 max. -20 ~ 60 PCB 433-1032-1-ND 98 82 66 55 _ — | GT-0903A 
2.73 4~6 85dB min. @ 2.73kHz 80 max. -20 ~ 60 PCB 433-1033-ND$ 99 83 66 55 = — | GT-0905A 
6 2.048 1.5~2 80dB min. @ 2.048kHz 10 max. -20 ~ 60 PCB 433-1020-ND$ 92 54 37 32 = — | GT-111P 
7 2.048 1~4 70dB min. @ 2.048kHz 15 max. -20 ~ 60 PCB 433-1023-ND$ 92 54 37 32 = — | GT-111PS 
8 2.73 ~2 87dB min. @ 2.73kHz 70 max. -20 ~ 60 PCB 433-1025-ND$ 92 54 37 32 = — | GT-120P-3 
Washable Type — External Drive — RoHS Compliant 
3S 2.3 4.2 1~2 85dB min. @ 2.30kHz 35 max. -30 ~ 85 PCB 433-1027-ND$ 87 51 35 .30 = — | WT-1201 
2.3 +.2 4~6 85dB min. @ 2.40kHz 40 max. -30 ~ 85 PCB 433-1028-ND$ 87 51 335 -30 = — | WT-1205 
10 2.44.2 3~7 90dB min. @ 2.40kHz 40 max. -30 ~ 85 SMD 433-1034-1-ND 2.61 2.18 1.74 = 320 417.60 | WST-1307 
2.44.2 3~7 90dB min. @ 2.40kHz 40 max. -30 ~ 85 SMD 433-1035-1-ND 2.70 1.83 1.48 = 450 587.25 | WST-1310 
2.048 +.2 1~2 80dB min. @ 2.048kHz 12 max. -20 ~ 60 PCB 433-1036-ND$ 2.69 1.83 1.48 1.31 _ — | WT-1601 
1 2.048 +.2 4~8 85dB min. @ 2.048kHz 40 max. -20 ~ 60 PCB 433-1037-ND$ 2.69 1.83 1.48 1.31 = — | WT-1606 
2.048 +.2 9~15 85dB min. @ 2.048kHz 40 max. -20 ~ 60 PCB 433-1038-ND$ 2.69 1.83 1.48 1.31 = — | WT-1612 
730Hz 3~7 85dB min. @ 730Hz 80 max. -20 ~ 60 PCB 433-1039-ND$ 3.58 2.47 2.02 1.79 _ — | WT-2505 
12 1.0~1.5 3~7 85dB min. @ 1.0kHz 70 max. -25 ~ 70 PCB 433-1040-ND$ 3.65 2.52 2.06 1.83 = — | WT-2506 
1.0~1.5 8~ 14 85dB min. @ 1.0kHz 55 max. -25 ~ 70 PCB 433-1041-ND$ 3.65 2.52 2.06 1.83 =_ — | WT-2512 
Washable Type — Self-Contained Drive — RoHS Compliant 
13 2.73 4~6 83dB min. @ 2.73kHz 30 max. -20 ~ 60 PCB 433-1042-ND$ 3.09 2.10 1.65 1.50 = — | WST-0905S 
2.44.4 14~3 >75dB min. @ 2.40kHz <20 -20 ~ 70 SMD 433-1043-1-ND 3.06 2.04 1.67 = 320 489.60 | WST-1310S -1 
14 2.3 +.3 4~7 >85dB min. @ 2.30kHz <30 -20 ~ 70 SMD 433-1044-1-ND 3.06 2.04 1.67 = 320 489.60 | WST-1310S -2 
2.3 +.3 8~15 >85dB min. @ 2.30kHz <30 -20 ~ 70 SMD 433-1045-1-ND 3.06 2.04 1.67 = = — _| WST-1310S -3 
3.10 14~2 >75dB @ 3.10kHz <25 -20 ~ 70 PCB 433-1079-ND$ 1.81 1.18 -90 .80 = — | WST-1201BX 
2.34.5 14~2 >75dB @ 2.30kHz <25 -20 ~ 70 PCB 433-1046-ND$ 1.82 1.18 91 .80 = — | WST-1201UX 
3.10 2~5 >82dB @ 3.10kHz <30 -20 ~ 70 PCB 433-1080-ND$ 1.81 1.18 -90 -80 = — | WST-1203-BX 
15 2.34.5 2~5 >82dB @ 2.30kHz <30 -20 ~ 70 PCB 433-1047-ND$ 1.82 1.17 90 .80 = — | WST-1203UX 
3.10 3~7 >83dB @ 3.10kHz <30 -20 ~ 70 PCB 433-1081-ND$ 1.81 1.18 -90 -80 = — _| WST-1206BX 
3.10 9~15 >83dB @ 3.10kHz <30 -20 ~ 70 PCB 433-1082-ND$ 1.81 1.18 -90 .80 = — | WST-1212BX 
2.34.4 9~15 >83dB @ 2.30kHz <30 -20 ~ 70 PCB 433-1049-ND$ 1.51 1.04 85 76 = — _| WST-1212UX 
16 2.3 +.2 4~6 85dB min. @ 2.30kHz 30 max. -20 ~ 60 PCB 433-1029-ND$ 1.81 1.18 -90 -80 _ — _| WST-1205S 
17 2.3 +.2 8~ 16 85dB min. @ 2.30kHz 30 max. -20 ~ 60 PCB 433-1050-ND$ 1.82 1.17 -90 -80 = — _| WST-1212S 
an 2.3 +.2 4~8 85dB min. @ 2.30kHz 30 max. -20 ~ 60 PCB 433-1051-ND$ 3.32 2.22 1.81 1.61 = — _| WST-1606S 
18 2.24.3 8~16 85dB min. @ 2.20kHz 30 max. -20 ~ 60 PCB 433-1030-ND$ 2.30 1.50 1.15 1.01 _— — | WST-1612S 


@ RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND. = # Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2189 
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Piezoelectric Buzzers 


Doberton Inc. 


Rated Operating Sound Current Operating 
Frequency Voltage Pressure Level Consumption Temperature Digi-Key Price Each Tape & Reelt | Soberton 
Fig. (kHz) (Vpp) dB @ kHz (mA) (°c) Terminal | Part No. 1 10 100 500 Pricing Part No. 
External Drive Circuit 

1 4.0 +0.5 1-25 275 @ 4.0 <1 -20 ~ 70 SMD 433-1052-ND 3.45 2.30 1.88 1.67 — | PT-1625 

2 5.0 +0.5 1-20 285 @ 5.0 <31 -20 ~ 70 SMD 433-1053-1-ND$ 3.71 2.56 2.09 _ 480.00/250 | PT-1507 

3 5.5 +0.7 1-30 290 @5.5 <8 -20 ~ 70 Wire 433-1054-ND 97 58 42 36 — | PT-2404 

4 4.0 +0.5 1-20 270 @ 4.0 <1 -20 ~ 60 PCB 433-1055-ND 1.04 65 49 43 — | PT-1307 

5 4.0 +0.5 1-20 280 @ 4.0 <1 -20 ~ 70 PCB 433-1057-ND 1.82 1.18 red -80 — _| PT-1407 

6 4.8 +0.3 1-30 280 @ 4.8 <3 -20 ~ 60 Wire 433-1056-ND 1.82 1.18 91 -80 — | PT-1404 

7 4.0 +0.5 1-30 285 @ 4.0 <3 -20 ~ 70 PCB 433-1058-ND 1.59 99 76 67 — | PT-2207 

8 4.0 +0.5 1-30 290 @ 4.0 <1 -20 ~ 70 PCB 433-1059-ND 2.54 1.72 1.33 1.17 — | PT-2408 

9 2.0 +0.5 1-30 270 @ 2.0 <1 -20 ~ 70 PCB 433-1060-ND 1.29 -80 -60 53 — | PT-2707 
10 2.048 +0.5 1-30 285 @ 2.048 <3 -20 ~ 70 PCB 433-1061-ND 1.89 1.22 94 -83 — | PT-2309 
11 4.0 +0.3 1-30 278 @ 4.0 <1 -20 ~ 60 Wire 433-1062-ND 1.52 99 72 64 — | PT-1704 
12 4.0 +0.5 1-20 278 @ 4.0 <1 -20 ~ 60 PCB 433-1063-ND 1.52 99 72 64 — | PT-1706 
13 4.0 +0.5 1-20 278 @ 4.0 <1 -20 ~ 60 PCB 433-1064-ND 1.52 99 72 64 — | PT-1707 

Drive Circuit Built-in 

14 4.0 +0.5 3-16 280 @ 4.0 <7 -20 ~ 70 PCB 433-1065-ND 2.86 2.39 1.91 1.59 — | PB-1408-1 
14 4.8 +0.4 3-16 285 @ 4.8 <10 -20 ~ 70 PCB 433-1066-ND 3.32 2.16 1.66 1.47 — | PB-1408-2 
15 3.4 +0.5 3-20 286 @ 3.4 <15 -20 ~ 70 PCB 433-1067-ND 4.25 2.97 2.44 2.17 — | PB-2410-1 
15 3.4 +0.5 3-20 295 @ 3.4 <10 -20 ~ 70 PCB 433-1068-ND 4.25 2.97 2.44 217 — | PB-2410-2 
16 3.7 +0.5 3-16 290 @ 3.7 <8 -20 ~ 60 Wire 433-1069-ND 4.15 2.87 2.34 2.08 — | PB-2317 
17 4.5 +0.5 3-28 285 @ 4.5 <8 -20 ~ 70 Wire 433-1070-ND 2.96 2.01 1.58 1.44 — | PB-2211 
18 3.7 +0.5 3-20 290 @ 3.7 <8 -20 ~ 60 PCB 433-1071-ND 4.50 3.14 2.57 2.29 — | PB-2418-1 
18 3.7 +0.5 3-20 290 @ 3.7 <8 -20 ~ 60 PCB 433-1072-ND 4.50 3.14 2.57 2.29 — | PB-2418-2 
19 2.8 +0.5 3-28 290 @ 28 <8 -20 ~ 60 PCB 433-1073-ND 6.18 4.70 3.84 3.47 — | PB-4314 
20 2.8 +0.5 3-28 290 @ 2.8 <7 -20 ~ 60 Wire 433-1074-ND 5.30 3.88 3.17 2.86 — _| PB-4216-1 
20 2.8 +0.5 13-20 290 @ 28 <10 -20 ~ 60 Wire 433-1075-ND 5.30 3.88 3.17 2.86 — | PB-4216-2 
21 2.8 +0.5 3-20 285 @ 2.8 <8 -20 ~ 60 PCB 433-1076-ND 4.50 3.14 2.57 2.29 — | PB-2416-1 
21 2.8 +0.5 3-20 285 @ 2.8 <8 -20 ~ 85 PCB 433-1077-ND 4.50 3.14 2.57 2.29 — | PB-2416-2 
21 2.8 +0.5 3-20 290 @ 28 <10 -20 ~ 60 PCB 433-1078-ND 4.50 3.14 2.57 2.29 — | PB-2416-3 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 4 Cut Tape 


Piezoelectric Buzzers 
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Resonant Operating Minimum Operating 
Frequency Voltage SPL Capacitance Temperature Digi-Key Price Each Murata 
Fig. (kHz) Maximum (dB) (pF) (°C) Terminal Part No. 1 10 100 Part No. 
490-4683-1-NDt 1.82 1.58 1.46 PKLCS1212E4001-R1 
1 40 25Vp-p 3 _ 720~70 SMD 490-4683-2-ND+ 849.00/1,000 PKLCS1212E4001-R1 
2 11 40Vp-p 70 40,000 -20~70 Wire 490-4684-ND 1.92 1.59 1.24 PKM34EWH1101C 
1.2 60Vp-p 70 32,000 -20~70 Wire 490-4685-ND 1.88 1.56 1.21 PKM34EWH1201C 
$CutTape  t Tape and Reel (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2190 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Piezoelectric Buzzers (cont.) 


Z Reel* pets 
tanovator tn Electronics 
Resonant Operating Minimum Operating 
Frequency Voltage SPL Capacitance Temperature Digi-Key Price Each Murata 
Fig. (kHz) Maximum (dB) (pF) (°C) Terminal Part No. 1 10 100 Part No. 
3 1.0 30Vp-p 75 68,000 -20~70 Wire 490-4686-ND 2.82 2.34 1.82 PKM44EWH1001C 
4 1.2 40Vp-p 68 40,000 -20~70 PCB Pin 490-4687-ND 2.92 2.42 1.88 PKM33EPH1201C 
5 2.0 25Vp-p 70 34,000 -20~70 PCB Pin 490-4688-ND 1.23 1.02 80 PKM17EPP-2002-B0 
4.0 25Vp-p 72 7,000 -20~70 PCB Pin 490-4694-ND 88 73 57 PKM17EPPH4001-B0 
6 2.0 7.0Vp-p 72 40,000 -20~70 Wire 490-4689-ND 2.97 2.46 1.91 PKM17EWH2001 
ia 2.0 25Vp-p 75 17,000 -20 ~70 PCB Pin 490-4690-ND 1.38 1.15 89 PKM22EPH2001 
2.0 25Vp-p 70 19,000 -20~70 PCB Pin 490-4691-ND 98 82 63 PKM22EPPH2001-B0 
8 40 25Vp-p 75 12,000 -20~70 PCB Pin 490-4692-ND 1.04 86 67 PKM22EPPH4001-B0 
4.0 25Vp-p 85 12,000 -20~70 PCB Pin 490-4695-ND 1.412 94 73 PKM22EPPH4007-B0 
9 40 25Vp-p 75 12,000 -20~70 PCB Pin 490-4693-ND 1.04 87 67 PKM22EPPH4005-B0 
10 4.0 25Vp-p 75 9,500 -20~70 Wire 490-4696-ND 1.51 1.26 98 PKM17EWH4000 
14 40 30Vp-p 70 5,500 -40 ~ 85 PCB Pin 490-4697-ND 64 53 AL PKM13EPYH4002-B0 
4.0 30Vp-p 70 5,500 -40 ~ 85 PCB Pin 490-4698-ND 53 A5 35 PKM13EPYH4000-A0 
12 3.3 20VDC 80 al -20~70 Wire 490-4701-ND 5.64 4.68 3.63 PKB24SWH3301 
13 3.6 15VDC 90 — -20~70 PCB Pin 490-4702-ND 3.86 3.20 2.49 PKB24SPCH3601-BO 
14 3.8 20VDC 90 =— -20~70 PCB Pin 490-4703-ND 1.62 1.34 1.04 PKM24SPH3805 
15 25 20VDC 75 — -20~70 PCB Pin 490-4704-ND 3.15 2.61 2.03 PKM30SPTH2501-BO 


I:NY/)( NEW! Piezo Transducers 


Resonant Input Minimum Resonant Static 
Frequency Voltage SPL Impedance Capacitance Digi-Key Price Each AVX 
Fig. (kHz) Maximum (dB) (Q) (pF) Part No. 1 10 100 Part No. 
2.0 30Vp-p 69 = 24,000 478-4762-ND 1.70 1.15 89 KBS-20DB-2P-10 

1 2.0 30Vp-p 75 = 24,000 478-4763-ND 98 66 51 KBS-20DB-2P-9 
2 2.0 30Vp-p 70 _ 48,000 478-4766-ND 2.15 1.46 1.13 KBT-33SB-2T-2 
3 3.0 30Vp-p 75 = 20,000 478-4765-ND 1.43 97 75 KBS-27DB-3T 
4 4.6 30Vp-p = 1,500 20,000 478-4764-ND 98 66 51 KBS-27DA-5C-105 


7 nes Electret Condenser Microphone and Holders 


Electret condenser microphones consist of a high voltage internal electret membrane, a metal electrode and a field effect commitment to quality has earned them approval from a famous global manufacturer of mobile phones. Horn’s ECMs 
transistor (FET). They are manufactured in a quality controlled facility in China. All microphones are produced with — utilize a highly efficient, low impedance design, available in omni directional, unidirectional and noise canceling versions. All 
Japanese made FETs to ensure high quality and reliability. This along with 100% testing ensure a zero defect rate. Horn’s microphones are non-washable. 


Fig. 1 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 


Term 1 
\Term 2 


Term.2 Term. 4 ' Term. 2 {| Term. 1 


Term, 2 Term. 1 Term.2 Term. 1 


Fig. 10 SMT Fig. 11 ig. ig. Fig. 16 e124 
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Term. 2 Term. 1 


Physical Operating Current 
Size Sensitivity Voltage Consumption S/N Digi-Key Price Each Horn 
Fig. Type (mm) (0dB = 1V/Pa) Standard Maximum Ratio Part No. ‘J 10 100 Part No. 

09.7x4.5 -44dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1047-ND® 33 28 18 EM9745-442-G 

1 09.4 x 6.5 -44dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1049-ND® 235 29 19 EM9465-442-G 
09.7 x6.5 -42dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1043-ND® 29 25 16 EM9765P-422-G 

2 09.7 x 4.5 -44dB +2dB 4.5V 0.45mA >60dB 359-1048-ND® 36 30 20 EM9745P-442-G 
96.0 x 5.0 -44dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1012-ND 37 32 .20 EM6050-443 
06.0 x 5.0 -44dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1053-ND® .37 32 .20 EM6050-443-G 
06.0 x 3.5 -38dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1058-ND® 91 76 AQ EM6035-383-G 
06.0 x 3.5 -40dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1059-ND® 91 76 AQ EM6035-403-G 
96.0 x 2.7 -42dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1019-ND 91 76 AQ EM6027-423 

Omni- 06.0 x 2.7 -42dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1060-ND® 91 76 AQ EM6027-423-G 

3 directional 96.0 x 2.2 -40dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1023-ND 1.12 94 60 EM6022-40BC108&33 
96.0 x 2.2 -40dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1063-ND® 1.12 94 60 EM6022-40BC10&33-G 
96.0 x 1.5 -44dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1027-ND 1.66 1.38 89 EM6015-44BC0108&33 
96.0 x 1.5 -44dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1067-ND® 1.66 1.38 89 EM6015-44BC0108&33-G 
06.0 x 1.8 -44dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1029-ND 1.50 1.25 80 EM6018-44BC0108&33 
06.0 x 1.8 -44dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1069-ND® 1.50 1.25 80 EM6018-44BC108&33-G 
06.0 x 1.3 -48dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1030-ND 1.76 1.47 95 EM6013-48BC108&33 
96.0 x 1.3 -48dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1070-ND® 1.76 1.47 95 EM6013-48BC0108&33-G 
06.0x 1.1 -46dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1035-ND 2.24 1.87 1.20 EM6011-46FC108&33 

4 06.0x 1.1 -46dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1075-ND® 2.24 1.87 1.20 EM6011-46FC10&33-G 
96.0 x 5.0 -44dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1055-ND® 40 34 22 EM6050P-443-G 

@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (toss) 2191 
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ao Electret Condenser Microphone and Holders (cont) 


Physical Operating Current 
Size Sensitivity Voltage Consumption S/N Digi-Key Price Each Horn 
Fig. Type (mm) (OdB = 1V/Pa) Standard Maximum Ratio Part No. 1 10 100 Part No. 
96.0 x 2.7 -42dB +3dB 4.5V 0.50mA >40dB 359-1061-ND@ 1.02 85 55 EM6027PA-423-G 
5 96.0x 1.8 -46dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1024-ND 1.55 1.30 83 EM6018P-46BC10&33 
06.0 x 2.2 -42dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1025-ND 1.12 94 60 EM6022P-42BC108&33 
06.0 x 2.2 -42dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1065-ND® 1.12 94 60 EM6022P-42BC10833-G 
6 04.0 x 2.0 -48dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1073-ND® 1.87 1.56 1.00 EM4020-48B010833-G 
7 Omni- 010.0 x 5.0 -38dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1026-ND 48 36 23 EM1050-38 
directional 010.0 x 5.0 -38dB +2dB 4.5V 0.50mA >60dB 359-1066-ND® 43 36 23 EM1050-38-G 
8 96.0 x 2.2 -42dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1028-ND 1.28 1.07 69 EM6022S-42BC10&33 
96.0 x 2.2 -42dB +2dB 2.0V 0.50mA >60dB 359-1068-ND® 1.28 1.07 69 EM6022S-42BC108&33-G 
9 04.5 x 1.3 -50dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1032-ND 1.87 1.56 1.00 EM4513-50BC010833 
04.5 x 1.3 -50dB +4dB 2.0V 0.50mA >55dB 359-1072-ND® 1.87 1.56 1.00 EM4513-50BC010833-G 
10 06.0 x 1.8 -42dB +3dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1087-1-ND@+ 5.64 4.24 2.83 EM6018SMT-42BC108&33-G 
3 06.0 x 5.0 -51dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1016-ND 96 81 52 EM6050U-514 
96.0 x 5.0 -51dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1057-ND® 96 81 52 EM6050U-514-G 
Uni- 09.7 x 5.2 -47dB +4dB 1.5V 0.50mA >60dB 359-1003-ND 1.02 85 55 EM9752U-474 
directional 09.7 x 5.2 -47dB +4dB 1.5V 0.50mA >60dB 359-1044-ND@ 1.02 85 55 EM9752U-474-G 
1 09.7x5.2 -51dB +4dB 1.5V 0.50mA >60dB 359-1004-ND 1.02 85 55 EM9752U-514 
09.7 x5.2 -51dB +4dB 1.5V 0.50mA >60dB 359-1045-ND@ 1.02 85 55 EM9752U-514-G 
98.0 x 5.0 -51dB +4dB 1.5V 0.50mA >58dB 359-1010-ND 1.02 85 55 EM8050U-514 
3 Cancelling 06.0 x 5.0 -51dB +4dB 2.0V 0.50mA >58dB 359-1056-ND@ 96 81 52 EM6050N-514-G 
12 Microphone holder for 4.0 x 1.5mm Microphone ... 359-1078-ND@ 4 18 12 01.AE.MT.401504-G 
13 Microphone holder for 6.0 x 1.5mm Microphone 359-1038-ND 21 18 12 01.AE.MT.601503 
13 Microphone holder for 6.0 x 1.5mm Microphone ... 359-1079-ND@ .21 18 12 01.AE.MT.601503-G 
14 Microphone holder for 9.7 x 4.5mm Microphone ... 359-1081-ND® 21 18 12 01.AE.MT.974501-G 
15 Microphone holder for 9.7 x 6.5mm Microphone 359-1082-ND® 21 18 12 01.AE.MT.976509-G 
16 Microphone holder for 9.4mm Microphone 359-1077-ND® .22 18 12 01.AE.MT.946502-G 


@ RoHS Compliant + Cut Tape 


Physical Physical 
Size Sensitivity | Built-In | S/N |Digi-Key Price Each Projects Unlimited Size | Sensitivity | Built-In | S/N | Digi-Key Price Each Projects Unlimited 
Fig.| (mm) (dB) Capacitor | Ratio |Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| (mm) (dB) Capacitor | Ratio | Part No. u 100 | Part No. 
Uni-directional 6.0 x 2.2 -46 33pF 60 |668-1153-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2246P-C33-R 
1 6.0x 3.0 -46 —_ 55 |668-1174-ND 3.01 216 1.60 | PUM-3046L-R 6.0 x 2.7 -35 _ 60 |668-1155-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2735P-R 
6.0x 3.5 -46 = 55 |668-1175-ND 3.01 2.15 1.60 | PUM-3546L-R 6.0 x 2.7 -38 _ 60 |668-1158-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2738P-R 
Noise Canceling 6.0 x 2.7 -38 33pF 60 |668-1157-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2738P-C33-R 
4.5 x 3.0 -54 — 55 |668-1178-ND 3.54 2.53 1.87 | TNM-3054L-R 6.0 x 2.7 42 = 60_|668-1160-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2742P-2-R 
1 |6.0x2.7 -51 al 55 |668-1143-ND 3.15 2.25 1.67 | PNM-2751L-R 6.0 x 2.7 -42 33pF 60 |668-1161-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2742P-C33-R 
6.0x3.5 ~46 = 60 |668-1144-ND 3.15 2.25 1.67 | PNM-3546L-R 3 6.0 x 2.7 -46 od 60 |668-1164-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2746P-R 
Omni-directional 6.0 x 3.0 -42 _— 60 |668-1166-ND 2.63 1.88 1.39 | POM-3042P-R 
4.0x 1.5 -45 = 60 /668-1183-ND 3.54 2.53 1.87 | TOM-1545L-R 6.0 x 3.0 -46 _ 60 |668-1168-ND 2.63 1.88 1.39 | POM-3046P-R 
1 |4.5x3.0 -46 al 60 |668-1187-ND 3.54 2.53 1.87 | TOM-3046L-R 6.0 x 3.5 42 _ 60_|668-1170-ND 2.63 1.88 1.39 | POM-3542P-R 
9.7 x 6.7 42 = 60 |668-1195-ND NEW! 1.58 1.13 -84 | AOM-6742L-R 6.0 x 3.5 -46 _ 60 |668-1172-ND 2.63 1.88 1.39 | POM-3546P-R 
6.0x 1.2 -42 - 60 |668-1145-ND 4.41 3.15 2.34 | POM-1242L-R 19.4 x 6.5 -45 =— 60 |668-1198-ND NEW! 1.58 1.13 .84 | AOM-6545P-R 
6.0x2.2 -42 33pF 60 |668-1148-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2242L-C33-R 9.7 x 4.5 -44 = 60 |668-1197-ND NEW! 1.58 1.13 .84 | AOM-4544P-2-R 
6.0x2.2 -46 33pF 60 |668-1151-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2246L-C33-R 9.7 x 6.7 -42 _ 60_|668-1196-ND NEW! 1.58 1.13 .84 | AOM-6742P-2-R 
6.0x2.7 -38 — 60 |668-1156-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2738L-R 4.0x 1.0 -45 33pF 60 |668-1179-ND 3.54 2.53 1.87 | TOM-1045S-C33-R 
6.0.x 2.7 -42 = 60 _|668-1159-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2742L-2-R 4.0x 1.1 -45 33pF 60 |668-1180-ND 3.54 2.53 1.87 | TOM-1145S-C33-R 
2 |6.0x 2.7 -46 =— 60 |668-1163-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2746L-R 4.0x1.2 -45 33pF 60 |668-1182-ND 3.54 2.53 1.87 | TOM-1245S-C33-R 
6.0x 3.0 -42 al 60 |668-1165-ND 2.63 1.88 1.39 | POM-3042L-R 4.0x 1.5 -45 33pF 60 |668-1185-ND 3.54 2.53 1.87 | TOM-1545S-C33-R 
6.0x 3.0 -46 _ 60 |668-1167-ND 2.63 1.88 1.39 | POM-3046L-R 4 4.0x 1.5 45 = 60_|668-1186-ND 3.54 2.53 1.87 | TOM-1545S-R 
6.0x3.5 -42 — 60 |668-1169-ND 2.63 1.88 1.39 | POM-3542L-R 5.8 x 2.2 -38 _ 60 |668-1177-ND 3.15 2.25 1.67 | ROM-2238S-NF-R 
6.0x3.5 -46 _ 60 |668-1171-ND 2.63 1.88 1.39 | POM-3546L-R 6.0 x 1.5 -47 _ 60 |668-1147-ND 441 3.15 2.34 | POM-1547S-R 
6.0x 3.5 -49 = 60 _|668-1173-ND 2.63 1.88 1.39 | POM-3549L-R 6.0 x 2.2 -42 33pF 60 |668-1150-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2242S-C33-R 
4.0x 1.5 -45 — 60 |668-1184-ND 3.54 2.53 1.87 | TOM-1545P-R 6.0 x 2.2 -46 _ 60 |668-1154-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2246S-2-R 
3 6.0x 1.5 -47 _ 60 |668-1146-ND 4.41 3.15 2.34 | POM-1547P-R 6.0 x 2.7 42 33pF 60_|668-1162-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2742S-C33-R 
6.0x2.2 -42 33pF 60 |668-1149-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2242P-C33-R 5 (5.8 x 2.2 -38 = 60_|668-1176-ND 3.15 2.25 1.67 | ROM-2238P-NF-R 
6.0x2.2 -46 - 60 |668-1152-ND 2.94 2.10 1.56 | POM-2246P-2-R 6 |4.0x 1.2 -42 _ 60 |668-1181-ND 3.54 2.53 1.87 | TOM-1242L-NF-R 


NEW! Surface Mount Silicon Microphones 


Specifications: ¢ Directivity: Omni * Sensitivity: 
-42 +3dB * Standard Operating Voltage: 2.1Vdc 
* Maximum Operating Voltage: 3.6Vdc * Maxi- 
mum Current Consumption: 200UA * Maximum 
Impedance: 100Q * Minimum Signal to Noise 
Ratio: 55dBA » Internal Capacitors: 10 and 33pF 
* Frequency Range: 100 ~ 7,000Hz » Operating 
Temperature: -40 ~ 100°C * Storage Tempera- 
ture: -40 ~ 100°C * Maximum SPL: 120 dB (for 
less that 0.5% distortion) 


Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Projects Unlimited 
Fig. Description Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 Bottom Sound Port 668-1199-1-ND 714 5.10 3.78 668-1199-2-ND 1,250 3060.00/M | POSM-1342RM-C3310-R 
2 Top Sound Port 668-1200-1-ND 714 5.10 3.78 668-1200-2-ND 1,250 3060.00/M | POSM-1542-C3310-R 
3 Mini, Top Sound Port 668-1201-1-ND 714 5.10 3.78 668-1201-2-ND 1,250 3060.00/M | ROSM-1342-C3310-R 
4 Mini, Bottom Sound Port 668-1202-1-ND 714 5.10 3.78 668-1202-2-ND 1,250 3060.00/M | ROSM-1342RM-C3310-R 
5 Mini, Top Sound Port 668-1203-1-ND 714 5.10 3.78 668-1203-2-ND 1,250 3060.00/M | ROSM-1542-C3310-R 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Panasonic 


Consists of a high voltage internal electret membrane, metal electrode and a Field Effect 
Transistor (FET). Doesn't need a high-voltage bias from the outside like ordinary condenser 
microphones. Features: Highly efficient electrical specification, pressure type operating principle, 
low impedance (2.2kQ), omnidirectional back directivity and a high degree of reliability under 


Electret Condenser Microphone Cartridges ay 


adverse shock, vibration and environmental tests. Applications: Telephone and telephone 
answering devices, tape recorders, intercoms, computer modems, completed microphones for 
recording, testing and monitoring, hearing aids, sonic controlled toys and sensors and others. All control 


buzzers and microphones are non-washable. 


VS 33uF ovs 


1.0uF 
I 


10K 
volume 


==.05uF 


_Loypass 


y 
Bes) NE 
output \ = 4) ground\ 
Physical Frequency | Operating Current 
Size Sensitivity Range Voltage | Consumption Sensitivity S/N Digi-Key Price Each Panasonic 

Fig. Type (mm) (OdB = 1V/Pa) (Hz) Max./Std. Max. Reduction Ratio | Part No. 1 10 100 | Part No. 

1 Onin: 96.0X1.3 | -44dB+3dB | 20 ~ 16k 10v/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11958-NDt 3.02 2.68 2.17 | WM-63GNT 

2 directional 96.0X1.3 | -44dB+3dB | 20 ~ 16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >58dB | P11961-ND® 3.47 3.08 2.49 | WM-63PRT 

3 06.0X2.2 | -45dB+4dB | 20 ~ 16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >58dB | P9955-ND@f 2.05 1.82 1.48 | WM-64C 

3 96.0X2.2 | -45dB+4dB | 20 ~ 16k 10v/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >58dB | P9958-ND@ft 2.03 1.81 1.46 | WM-64K 

1 Omni- 96.0X2.2 | -44dB+3dB | 20 ~ 16k 10v/2v 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11964-NDt 1.99 1.77 1.43 | WM-64MCT 

1 | directional | 06.0X2.2 | -44dB+3dB | 20 ~ 16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >58dB | P11965-ND@t 2.11 1.88 1.52 | WM-64MNT 

4 06.0X2.2 | -44dB+3dB | 20 ~ 16k 10Vv/2V 0.5mA within -3dB @1.5V | >58dB | P11969-ND@t 2.52 2.23 1.81 | WM-64PNT 

0 is. 

5 Peale 96.0X3.4 | -35dB+4dB | 20 ~ 20k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >62dB | P9925-ND® 1.86 1.66 1.34 | WM-61A 

6 cin 07.7X3.0 | -44dB+3dB | 20 ~ 16k 10v/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11959-ND 4.97 441 3.56 | WM-63GNT330 

7 directional 07.5X2.4 | -44dB+3dB | 20 ~ 16k 10v/2v 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11960-ND 5.01 4.44 3.59 | WM-63GNT335 

8 97.7X4.0 | -44dB+3dB | 20 ~ 16k 10v/2v 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >58dB | P11966-ND 3.90 3.47 2.80 | WM-64MNT330A 

9 Uni- 09.7X5.0 | -47dB+4dB | 100~ 16k) 10V/1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V >60dB | P9961-ND® 2.52 2.23 1.81 | WM-55A103 —_ ax output 
10 | directional | 06.0X5.0 | -50dB+4dB | 100~12k | 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V | >55dB | P9964-ND® 2.11 1.88 1.52 | WM-65A103 Q iS) 

"] eh 09.7X5.0 | -54dB+4dB | 100~ 10k | 10v/1.5v] 0.5mA within-3dB @1V | >58dB | P9897-ND@ 277 246 1.99 | WMM-55D103 ound 

anceling 
@ ROHS Compliant — t¢ With built-in cap 
Microphone Holders 
Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Part No. 1 10 100 500 Part No. Use With Panasonic Part No. 
1 P9950-ND 59 50 39 28 M3CA0208A4 WM-55A103, WM-55D103 
2 P9952-ND 59 50 39 28 M3CA0207A4 WM-55A103, WM-55D103 
Fig. 2 
KNOWLES i 
<: Electret Condenser Microphones Term, #1 Output 
ACOUSTICS Term. #1 Output P 

Applications: 


«Headsets * Corded and cordless telephones * PCs, PC tablets, laptops * PDAs, MP3 players * Automotive and automotive accessories » General electronics 


Features: 


© Operating Temperature: -25° ~ 55°C» Highly efficient electrical specifications * Provide good acoustic performance and reliability under typical environmental conditions 


Industry standard sizes * Omni, Uni, and Noise Canceling « Integrated RF filtering * Multiple terminations available - Solderless, Pin Type, and PCB 


Term. #2 GND & Term. #2 nS) 


Fig. 3 Fig. 4 


Term.#1 Output Term.#1 Output 


Term.#2 GND Term.#2 GND 


Fig. 5 


External Contacts 


Term. #2. Term. #1 Rubber boot 
Ground Output Microphone: 


MB4015ABC-2 


Fig. 8 Fig. 9 


Term. #1 Output___ Term. #2. Term. #1 


EAS Ground Output 
Term. #2 GND. 
wae 


Physical | Sensitivity Freq. Stan. | Max. | Max. Current Knowles 
Size @1kHz Range |Operat./Operat.| Consumption| S/N Built-in | Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig.|_ (mm) |(dBre1V/Pa)| (Hz) Volt. | Volt. (mA) Ratio | Capacitor | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Omni-Directional 
1 |03.0x1.5) -4423 100~10K} 2.0 10 0.500 >55dB | 10pF, 33pF | 423-1087-ND® 4.45 3.11 2.55 | MB3015ASC-2 
1 |06.0x1.3) -4223 100~10K} 2.0 10 0.500 >60dB | 10pF, 33pF | 423-1089-ND® 2.28 1.54 1.19 | MB6013ASC-1 
1 |06.0x1.5) -4223 100~10K} 2.0 10 0.500 >60dB | 10pF, 33pF | 423-1090-ND@ 2.28 1.54 1.19 | MB6015ASC-1 
1 |06.0x2.2) -42+3 100~10K} 2.0 10 0.500 >60dB | 10pF, 33pF | 423-1091-ND@ 2.07 1.35 1.06 | MB6022ASC-1L 
1 |06.0x27) -42+3 100~10K} 2.0 10 0.500 >60dB | 10pF, 33pF | 423-1093-ND@ 2.01 1.33 1.03 | MB6027ASC-1L 
1 |06.0x2.7 -42 +3 100~10K} 2.0 10 0.500 >60dB | 10pF, 33pF | 423-1045-ND@ 1.92 1.30 1.01 | MB6027ASC-1 
1 |06.0x5.2) -42+3 100~10K} 2.0 10 0.500 >60dB | 10pF, 33pF | 423-1095-ND@ 2.47 1.68 1.30 | MB6052ASC-1 
2 |06.0x 3.0 -38 +4 100~10K} 3.0 10 0.500 >55dB None | 423-1018-ND. 1.77 1.60 1.30 | MD6030ASZ-1 
3 |09.7x4.5 -41 43 100~10K} 2.0 10 0.500 >55dB 10pF | 423-1024-ND 1.25 80 .58 | MD9745APA-1 
3 |06.0x 2.2 -40 +3 100~10K} 2.0 10 0.500 >60dB | 10pF, 33pF | 423-1043-ND@ 1.86 1.68 1.34 | MB6022APC-0 
4 |09.7x 4.5 44 +2 100~10K} 2.0 10 0.500 >55dB None | 423-1023-ND® 1.01 91 .75 | MD9745APZ-F 
5 |04.0x1.5 44 +2 100~10K} 2.0 10 0.500 >55dB | 10pF, 33pF | 423-1049-ND® 3.43 2.95 2.68 | MB4015ABC-2 
6 |04.0x1.5 -44 +2 100~10K} 2.0 10 0.500 >55dB | 10pF, 33pF | 423-1050-ND® 4.13 3.50 3.18 | MB4015ARC-0 (Poly) 
7 104.0x1.5 -42 +3 100~10K} 2.0 10 0.500 >55dB | 10pF, 33pF | 423-1047-ND® 3.64 3.28 3.21 | MB4015ASC-1 
7 |06.0x 2.2 -45 +2 100~10K} 3.0 10 0.500 >60dB | 10pF, 33pF | 423-1075-ND® 1.62 1.46 1.17 | MB6022ABC-3 
Noise Canceling 
1 |96.0x22} -4423 100~10K} 2.0 10 0.500 >60dB | 10pF, 33pF | 423-1092-ND® 2.73 1.85 1.50 | MB6022NSC-2 
7 |94.0x1.5 -46 +3 100~10K} 2.0 10 0.500 >55dB | 10pF, 33pF | 423-1053-ND® 4.16 3.75 3.67 | MB4015NSC-3 
8 |09.7x5.2 -38 +3 300~6K | 3.0 10 0.500 >55dB None | 423-1027-ND 2.37 2.14 1.72 | MD9752NSZ-0 
8 |09.7x5.5 -40 +3 300~6K | 3.0 10 0.500 >55dB None | 423-1079-ND® 1.85 1.67 1.34 | MD9752NSZ-1 
Unidirectional 
1 |03.0x1.5} -5124 100~10K} 2.0 10 0.500 >45dB 33pF | 423-1088-ND® 4.92 3.50 2.87 | MB3015USB-4 
1 |96.0x2.7| -4723 100~10K} 2.0 10 0.500 >50dB | 10pF, 33pF | 423-1094-ND@ 2.95 2.00 1.57 | MB6027USC-3 
2 |09.7x5.0} -47+3 100~10K| 1.5 10 0.500 >55dB 33pF | 423-1096-ND® 3.57 2.38 1.94 | MB9750USB-4 
8 |09.7x5.5 44 +2 100~10K} 1.5 10 0.500 >55dB None | 423-1025-ND 2.31 2.15 1.94 | MD9755USZ-1 
9 |96.0x 5.2 -44 +3 100~10K| 2.0 10 0.500 >60dB None | 423-1078-ND® 1.68 1.52 1.22 | MB6052USZ-2 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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«€: nowzes Migh Performance Audio Products 
ACOUSTICS Qmni-Directional Electret Microphones 


ries: ¢ Integral FET amplifier » Wide, flat frequency response * Low noise performance »* High electroacoustic sensitivity * 3-Wire configuration 
EM Series: « Integral FET amplifier * High electroacoustical sensitivity * Low vibration sensitivity * Low Noise * Small size WP Series:s Integral FET 
amplifier * High electroacoustical sensitivity * Low noise ¢ Low vibration sensitivity * Flat response down to very low frequency * Survives submersion 
in water * 3-Wire configuration EK Series: ¢ Integral FET amplifier * High electroacoustical sensitivity * Low vibration sensitivity * Low noise * 3-Wire 
configuration EA Series: * High resistance to mechanical shock * Rugged construction to withstand severe environmental conditions 


Dim. in mm 


Max. Max. “A” 
Sensitivity @ 1kHz| DC Amplifier Weighted Output Knowles 
(dBre | (dBre Supply Current Noise (1kHz | Imped. | Digi-Key Price Each Acoustics Sound Ports 
Fig.| 1V/Pa) |1V/0.1 Pa) | Voltage | Drain (uA) |Equivalent SPL)| (Q) Part No. 1 10 100 | Part No. have NN 5.59 
= -53 +2 1.3 ~ 10 50 26.0 dB 4400 | 423-1098-NDt 28.75 23.43 20.13 | EK-23024-P07 
1 = -59 +3 1.3 ~ 10 50 28.5 dB 3500 | 423-1124-ND® 19.01 14.94 12.90 | EA-21842-C36 S 
= -53 +2 1.3 ~ 10 50 26.0 dB 4400 | 423-1121-ND® 19.80 15.56 13.44 | EK-23024-C36 
2 = -53 +2 1.3 ~ 10 50 26.0 dB 4400 | 423-1099-ND® 20.57 16.77 14.40 | EK-23133-C36 
3 | -33 43 -53 +3 1.0 ~ 10 50 26.0 dB 4400 | 423-1008-ND® 24.54 22.12 15.80 | EK-3132 
4 = -53 +2 1.3 ~ 10 50 26.0 dB 4400 | 423-1120-ND® 19.80 15.56 13.44 | EK-23027-C36 
-33 43 = 0.9~ 1.6 50 28.0 dB 4400 | 423-1064-ND@- 40.10 36.13 25.81 | FG-3629-P16 
-43 43 is 0.9~ 1.6 50 30.0 dB 4400 | 423-1067-ND 27.11 24.43 19.25 | FG-3742-C05 
5 = -53 +3 1.3~ 1.6 50 30.0 dB 4400 | 423-1119-ND® 26.60 21.68 18.62 | FG-23329-C05 
-43 43 — 0.9 ~ 1.6 50 30.0 dB 4400 | 423-1068-ND* 29.97 27.01 21.29 | FG-3742-D36 
= -53 +3 1.3~ 1.6 50 28.0 dB 4400 | 423-1123-ND® 26.60 21.68 18.62 | FG-23629-C36 
-36 43 _ 0.9 ~ 10 50 31.0 dB 4400 | 423-1061-ND 23.64 21.30 16.90 | EM-3046 
6 | -36 +3 — 0.9 ~ 10 50 31.0 dB 4400 | 423-1062-ND@+ 31.18 28.09 22.15 | EM-3046-P16 
= -56 +3 1.3 ~ 10 50 31.0 dB 4400 | 423-1122-ND® 23.44 19.11 16.42 | EM-23046-C36 eomeicaet 4.01 AyoN 5.59 
7 -33 43 = 0.9~ 1.6 50 28.0 dB 4400 | 423-1065-ND® 29.65 26.71 21.05 | FG-3652-C36 = 
-33 43 0.9 ~ 1.6 50 28.0 dB 4400 | 423-1066-ND@* 40.10 36.13 25.81 | FG-3652-P16 2 
Waterproof Microphones 
8 -34 43 -54 43 1.0 ~ 10 50 28.0 dB 4400 | 423-1012-ND® 33.39 30.09 21.49 | WP-3502 
-34 43 -54 43 1.0 ~ 10 50 28.0 dB 4400 | 423-1054-NDe 37.22 33.53 23.95 | WP-3502-P16 


@ ROHS Compliant *Has1inchlongleads  t¢ Has 79 inch long leads 


Noise-Canceling Close Talking Microphones Dim. ine 


NR Series: ¢ Integral FET amplifier * Diaphragm responds to pressure differential giving high rejection of background noise * Small size * High 
electroacoustical sensitivity * Low vibration sensitivity 

CF Series: * Integral FET amplifier * Diaphragm responds to pressure differential giving high rejection of background noise »* Withstands severe 
environmental conditions * Sound ports protected by woven mesh treated with water repellent * High resistance to mechanical shock 

WP Series: * Integral FET amplifier * Survives submersion in 1m water * Corrosion resistant * Withstands explosive decompression * High 
resistance to mechanical shock * Small size 


Sensitivity @ 1kHz Max. Amplifier Nominal Knowles 
(dB re (dB re Microphone DC Supply Current Output Imp. Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig. | 1V/Pa) 1V/0.1 Pa) Configuration (Vv) Drain (yA) (Q) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 -32 +3 -52 +3 2-Wire 1.0~10 200 2500 423-1010-ND 16.90 15.23 11.04 NR-3160 
2 -42 +3 -62 +3 3-Wire 1.0~10 50 3500 423-1014-ND 25.16 23.91 22.65 CF-2949 
Waterproof Microphone 
1 -34 43 -54 +3 2-Wire 1.0~10 300 2500 423-1011-ND 28.14 25.35 18.11 WP-3501 


Piezo Ceramic, Accelerometer, Dim. in mm [Er Fig. 4 
Magnetic Balanced Armature 
BL Series: * High sensitivity * Wide frequency range and flat response Sound uy 


¢ Integral FET amplifier * High resistance to mechanical shock * BL-1785 
typically used for instrumentation applications »* 3-Wire configuration 

BU Series: * Ceramic vibration transducer ¢ High vibration sensitivity 
and small size * Wide frequency range «Integral FET preamplifier * 2 or 
3-Wire configuration 

BJ Series: ¢ Balanced armature technology * High efficiency, stability and 
reliability * Self-shielded against external magnetic fields * Small size 
* Omni-directional * 2-Wire configuration 


(Inside) 


Sensitivity @ 1kHz Nominal Max. Amplifier Max. “A” Weighted Output Imp. Knowles 
(dB re (dB re (dB re DC Supply DC Res. Current Noise (1kHz @ 1kHz Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig. 1V/Pa) 1V/0.1 Pa) 1V/g) Voltage (Q) Drain (uA) Equivalent SPL) (Q) Part No. 1 10 100 Part No. 
Piezo Ceramic Microphones 
1 -49 +3 -69 +3 = 3.0 = 160 34.0dB 4000 423-1003-ND 102.18 92.06 65.76 BL-21785 
2 -49 +3 -69 +3 = 3.0 cont 160 34.0dB 4000 423-1002-ND 126.99 114.07 90.57 BL-21994 
3 = -54.5 +3 = 1.3 = 50 34.0dB 13000 423-1097-ND® 46.78 38.69 34.14 BL21671-140 
Accelerometer (Vibration-Sensing Transducer) 
3 = = -45.0 +4.5 1.5 ~ 10 = 50 = 5200 423-1004-ND 52.71 47.49 33.92 BU-21771 
Magnetic Balanced Armature 
4 -65.5 +3 -75.5 +3 = = 900 = = 3900 423-1001-ND 36.03 32.46 23.19 BJ-21590 
@ RoHS Compliant 
Waterproof Acoustical Bim: tum Van : Siesie 
Transducers \Seg9 ) < 


o/ Orientation 


MR Series: * Highly waterproof, no loss of performance after of hole 
immersion in 15m water ¢ Corrosion resistant » Withstands . pattern not 
explosive decompression * Excellent environmental pattern not Ss fixed 
performance «High resistance to mechanical shock * Wire tr fixed 

leads attached 


Orientation 


of hole 


DC Max. Amplifier DCR @ 20 Max. “A” Weighted Load Output Imp. Knowles 
(dB re (dB re Supply Current dC +10% Noise (1kHz Condition @ 1kHz Digi-Key Price Each Acoustics 

Fig. 1V/Pa) 1V/0.1 Pa) | Voltage Drain (yA) (OQ) Equivalent SPL) (9) (Q) Part No. 1 10 100 | Part No. 
Electret Microphone 

1 -41 44 -61 44 1.0 ~ 20 50 = 30 10K 3.5K 423-1016-ND 37.73 34.00 27.50 |MR-8406 
Magnetic Microphone 

2 -67.5 +3 -87.5 +3 = = 75.5 = 300 300 423-1015-ND 23.12 20.84 19.96 |MR-3151 

(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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«: NOWLES 
Specialty Speakers 


CB Series: * Balanced-armature, magnetic technology to give high efficiency, stability 
and reliability * Excellent sound quality * High speech intelligibility * Suitable for PCB 
mounting *Can function as a microphone or beeper * Stainless steel enclosure *3 
Position male header attached CM Series: » Balanced-armature, magnetic technology 
to give high efficiency, stability and reliability * High acoustic efficiency enables suffi- 
cient sound output even when limited power is available * In-built static protection 
« Lightweight, matt-black, plastic housing * Ergonomically designed with rounded 
edge to fit the concha » High-quality sound output Tailored bandwidth for superb 
speech intelligibility * Rugged construction * 2 Position flexi-circuit attached MR 
Series: + Highly waterproof no loss of performance after immersion in 15m of water 
BK Series: * Balanced-armature, magnetic technology to give high efficiency, stability 
and reliability * High sensitivity »* Low distortion * Self shielded for low magnetic 
radiation ED Series: « Balanced-armature, magnetic technology to give high efficiency, 


High Performance Audio Products (cont) 


stability and reliability * High sensitivity * Low distortion » Self shielded for low mag- 
netic radiation EP Series: * ED micro speaker, but with internal, highly-efficient, class 
D amplifier * Lower current drain prolongs battery life * Lower distortion Cl Series: 
High sensitivity, wide bandwidth response * Low distortion * Self shielded for low 
magnetic radiation EC Series: * Similar SPL output to the BK Series * Rounded cor- 
ners on the face opposite the terminal pad * 34% smaller volume than the BK Series 
EH Series: * Balanced-armature, magnetic technology to give high efficiency, stability 
and reliability * High sensitivity * Low distortion » Self-shielded for low magnetic radi- 
ation ES Series: « EH micro speaker, but with internal, highly-efficient, class D amplifier 
¢ Lower current drain prolongs battery life * Lower distortion FK Series: * World’s 
smallest balanced-armature magnetic receiver for hearing aid applications * Ideal for 
CIC instruments SR Series: *A magnetic balanced armature receiver with increased 
DCR/ Impedance ratio for reduced bass response optimized for use in earphones 


Nominal DC| Impedance | Sound /Nominal Output@| Nominal Output @ Knowles 
Resistance @ Port | 1kHz, Distance= | 1kHz, Sealed to lEC | Distortion |Digi-Key Price Each Acoustics 
Fig. (Q) Frequency |Location| 30cm (dB SPL) |318 Coupler (dB SPL) |Max % @ Hz |Part No. 1 10 100 | Part No. 
Handset Transceiver 
4.2 12@1kHz |Top Edge 73 _ 15 500 |423-1030-ND 19.88 17.91 12.79] CB-22844 
4.2 12@1kHz Face 73 - 15 500 |423-1033-ND 19.88 17.91 12.79) CB-22846 
1 11.5 24@1kHz Face 73 - 15 500 |423-1034-ND 25.88 23.32 16.66) CB-22847 
21.5 48@1kHz Face 73 - 15 500 |423-1035-ND@ 19.88 17.91 12.79) CB-22848 
11.5 24@1kHz |Top Edge 73 - 15 500 |423-1031-ND 25.88 23.32 16.66) CB-22849 
21.5 48@1kHz_|Top Edge 73 - 15 500 |423-1032-ND 25.88 23.32 16.66 | CB-22850 
Headset Speaker — Flexi-Circuit 
65 150@1kHz = = 103 2 300 ]423-1036-ND 21.92 19.75 14.11] CM-23152 
9 85 30@1kHz - - 103 2 300 /423-1037-ND@ 26.59 23.96 17.12) CM-28431 
100 360@1kHz - - _ 2 300 /423-1106-ND@ 19.37 15.22 13.15) CM-28421-000 
100 360@1kHz =- - - 2 300 /423-1107-ND@ 16.71 12.92 10.83 | CM-28452-000 
Headset Speaker — Wire Lead Out — RoHS Compliant 
2 10 21@1kHz _ = _ 5 300 ]423-1118-ND 44.78 36.53 32.41] MR-23333-000 
65 150@1kHz - - - 2 300 [423-1105-ND 16.71 12.92 10.83 | CM-23299-000 
Balanced Armature Speakers 
10.7 |13.3@500Hz] =— = = 10 500 [423-1055-ND 17.97 16.20 12.77] BK-28507 
10.7 |13.3@500Hz] — - - 10 500 /423-1056-NDe 24.39 21.90 17.34) BK-28507-P16 
3 895 /2320@500Hz| End - - 10 500 |423-1100-ND@ 16.95 13.73 11.51) BK-21604-000 
10.7 16@500Hz End - - 10 500 |423-1101-ND@ 16.95 13.73 11.51) BK-26824-000 
18.5 23@500Hz End _- - 10 500 |423-1102-ND@ 16.95 13.73 11.51) BK-28562-000 
100 285@500Hz |__End _ _ 10 500 |423-1103-ND@ 16.95 13.73 11.51 | BK-29725-000 
3.32 |10.2@500Hz | =— = = 5 800 |423-1059-ND 22.73 20.48 16.14] ED-23619 
3.32  |10.2@500Hz] — _ - 5 800 |423-1060-NDe 30.31 27.31 21.53 | ED-23619-P16 
4 376 780@500Hz | End - _ 5 800 /423-1110-ND@ 20.38 = 16.61 14.27) ED-21913-000 
25 48@500Hz End - - 10 500 /423-1111-ND@ 20.37 16.61 14.26) ED-23147-000 
3.3 7.1@500Hz | End _ - 10 500 |423-1112-ND@ 20.38 = 16.61 14.27) ED-26821-000 
=_ 50@1kHz End - - 5 800 /423-1114-ND@ 28.56 23.28 20.00 | EP-24075-000 
5 100 400@500Hz | End = = 10 500 |423-1104-ND@ 21.78 17.76 15.25 Cl-22960-000 
6 92 200@500Hz | End =_ = 10 800 |423-1108-ND@ 20.73 = 16.29 14.07) EC-23097-000 
196 425@500Hz |__End - _ 10 800 |423-1109-ND@ 20.73 16.29 14.07 | EC-23098-000 
ue 395 625@500Hz | End = = 10 800 [423-1113-ND@ 29.18 23.78 20.43 | EH-23030-000 
8 = 50@1kHz End = = 5 800 |423-1115-ND@ 34.40 28.23 24.70| ES-23127-000 
9 360 450@500Hz |__End = = 5 800 |423-1116-ND@ 29.54 24.08 20.68 | FK-23451-000 
10 18.5 [21.5@500Hz{ — = = 5 550 |423-1117-ND@ 19.36 15.22 13.14] SR8850NWS-000 
@ ROHS Compliant —* Has 1 inch long leads 
Dim. in mm 


SiSonic™ Silicon 
Microphones 


. 1 — SiSonic Standard 


PNA 3.545 
5,185 
3.00 
7.60 


Top View 


1 


Features: * Surface mount microphone * Compatible with standard surface mount soldering process * Automated pick ‘n’ place 
using standard equipment * No off-line soldering or insertion * Highly shock resistant * Low vibration sensitivity * Operation at 
high and low temperature » Ability to integrate additional electronics into package * Omni-directional Applications: * Cellular 
phones ¢ Corded and cordless telephones * PCs, PC tablets, labtops * PDAs, MP3 players »* Automotive and automotive 
accessories * General electronics 

SiSonic Zero-Height: * SiSonic “Zero Height” shrinks product thickness by up to 30% * Minimizes distance between PCB and mobile 
device housing «Ideal for microphone placement on reverse side of PCB, while maintaining acoustic port on top side of mobile 
device, for clamshell phone designs * Enables the thinnest, highest density product designs * Integrated Amplified version increases 
output signal by up to 20dB SiSonic Mini: * New Mini SiSonic with a footprint less than 18mm? reduces manufacturing costs and 
brings greater design flexibility * Rugged, solid state design process for stable acoustic performance under extreme conditions such 
as temperature, shock and vibration * Flexible package design allows for future product enhancements and integration of additional 


components * Integrated Amplified version increases output signal by up to 20dB 


1. Output 

2. No Connection 
(Gain Control on 
SP0103 Model) 

3. Ground 


Sensitivity | Operating S/N Cut Tape Knowles 
@1kHz Voltage Current Ratio Operating Built-in | Dim. | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Acoustics 
Fig. | (dB re 1V/Pa)| Range DC Consumption @ikHz | Temperature | Capacitor T Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 -42 +4 1.5~5.5V | <0.250mA@5.5VDC | >55dB_ | -40°C ~ 100°C | 10pF, 33pF| — | 423-1039-1-NDt 6.00 5.28 440 |— _ — | SP0102NC3-2 
-42 +4 1.5~5.5V | <0.250mA@5.5VDC | <55dB | -40°C ~ 100°C _ 1.65 | 423-1069-1-ND 4.62 3.17 252 |= _ — | SP0102BE3-5 
2 ~42 +4 1.5 ~3.6V | <0.250mA @ 3.6VDC | >55dB | -40°C ~ 100°C — 1.25 | 423-1080-1-ND 4.37 3.05 2.50 | 423-1080-2-ND 1,200 3900.00/M | SPO204LE5-2 
-22 +3 1.5 ~3.6V | <0.350mA @3.6VDC | >55dB | -40°C ~ 100°C — 1.25 | 423-1081-1-ND 4.76 3.32 2.72 | 423-1081-2-ND 1,200 4250.00/M | SPO208LE5-2 
-22 +4 1.5 ~5.5V | <0.350mA@5.5VDC | <59dB__| -40°C ~ 100°C _ 1.65 | 423-1074-1-ND 6.50 6.08 5.22 | 423-1074-2-ND 900 3827.69 | SP0103BE3-5 
-42 +4 1.5~5.5V | <0.250mA@5.5VDC | <59dB | -40°C ~ 100°C =— 1.50 | 423-1070-1-ND 4.37 3.70 3.18 | 423-1070-2-ND 1,200 2584.87/M | SPM0102ND3-2 
-42 +4 1.5~5.5V | <0.250mA@5.5VDC ) <59dB | -40°C ~ 100°C _ 1.50 | 423-1071-1-ND» 6.50 §.57 479 |— — — | SPM0102NE3-2 
-42 +4 1.5 ~3.6V | <0.250mA @ 3.6VDC | >55dB | -40°C ~ 100°C _ 1.25 | 423-1082-1-ND 4.18 2.88 2.35 | 423-1082-2-ND 1,200 3550.00/M | SPM0204HD5-2 
3 -42 +4 1.5 ~3.6V | <0.250mA @ 3.6VDC | >55dB | -40°C ~ 100°C _ 1.25 | 423-1083-1-ND 5.01 4.62 4.24 | 423-1083-2-ND 1,200 3900.00/M | SPM0204HE5-2 
-22 +4 1.5 ~3.6V | <0.350mMA@3.6VDC | >55dB | -40°C ~ 100°C = 1.25 | 423-1084-1-ND 4.31 3.01 247 __ | 423-1084-2-ND 1,200 3900.00/M | SPM0208HD5-2 
-22 +4 1.5~5.5V | <0.350mA@5.5VDC | <59dB | -40°C ~ 100°C _ 1.50 | 423-1072-1-ND 4.73 4.06 3.49 | 423-1072-2-ND 1,200 2838.16/M | SPM0103ND3-2 
-22 +4 1.5 ~3.6V | <0.350mMA @ 3.6VDC | >55dB | -40°C ~ 100°C _ 1.25 | 423-1085-1-ND 4.51 3.14 2.58 | 423-1085-2-ND 1,200 4000.00/M | SPMO208HE5-2 
* With enhanced PF filtering — t No board washing after solder re-flow 
Ultrasonic Acoustic 
Sensor 
The Ultrasonic Acoustic Sensor utilizes the latest technology MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) to provide 


a robust mechanical acoustic sensor which performs over a wide environmental range. Compared to conventional 
Ultrasonic Sensors that have a narrow frequency band of detection, the Knowles sensor is ideal for capturing a wide 
frequency range applicable to a variety of ultrasonic applications: Ultrasonic Range Detection, Condition Monitoring, 
Fault detection, Level Sensing and Position Sensing. The sensor can be utilized to monitor and detect frequencies 


from 10kHz to 65kHz with minimal attenuation across the frequency range. 


Sensitivity | Operating Max. S/N Cut Tape Knowles 
@1kHz Voltage Current Ratio Operating Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Acoustics 
(dB re 1V/Pa) | Range DC Consumption @ 1kHz | Temperature | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. | Pricing Part No. 
-47 +4 1.5~3.6V_ | <0.250mA @ 3.6VDC >59dB -40°C ~ 100°C | 423-1086-1-ND 15.47 13.25 11.76 | 423-1086-2-ND 1,200|11750.00/M | SPM0204UD5-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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SHEEGERN Aluminum Enclosures 


Fig. 2 Zi Fig. 3 - Aluminum Consoles: ¢ Plain aluminum « The Fig. 5 

Snap Together Aluminum q length of the Flat Top of the MDC Series is 1/2 the | Small Cabinets: 

Boxes: * .040” (1.02mm) Plain | total depth * Finished in Grey *By 

aluminum «An ideal box for H Figs. 3 and 4 - Uni-Cab Universal Cabinet System: | removing four screws 

WY construction where screws can- | + Bases are .090 (2.29mm) aluminum. Covers are .063” | in bottom, cover slides 

not be used and where access W\\ (1.60mm) aluminum, Type 3003-H14 metal *Pem nuts | off for easy access to 

to the box must be quick and used throughout for longer life and ease of assembly | interior of enclosure * A 
Aluminum Boxes: often. The catches hold the box together tightly §, and disassembly All parts are primed to protect the | housing for small instruments, amplifiers, 
* 040” (1.02mm) Plain | Crown Royal Series Chassis: « Versatile and rugged metal against the elements and to serve as a paint base. | intercoms, public address systems, and for 
aluminum * Screw | construction * Constructed of .050” (1.27mm) alu- g Bases are finished in textured blue, covers are finished | any small or medium sized item that is being 
fastening, punched | minum, Type 3003-H14 «Plain aluminum * Screws i “5 in semi-gloss white * The base is approximately 1/4” | prepared for the market and where price and 
and tapped included "WH (6.35mm) larger than the cover dimensions appearance is a major factor 


Fig. 6 Fig. 8 Fig. 9 


UNI-PAC Universal Cap Cover Chassis: 
Die Cast Packaging System: * Cap cover construc- 
Enclosures: A quality cabinet, engineered tion enables the build- 
Easily machined 6 a for versatility and value, at er to use either the < 
units useful as “Wwouo~ Wann ol an affordable price. The Uni- top or the bottom of ~W. > om 
instrument and ee Pac is constructed with .063” a the chassis for con- Drawn Miniature Box: 
meter cases LMB Perforated Box Chassis: | (1.60mm) aluminum, with struction * Chassis * Cold rolled steel, with mount- 
* Close-fitted flange lids fasten to bosses | * LMB perforated boxes are | .125” (3.18mm) aluminum can also be mounted ing ears * Made of steel only 
in the body with counter sunk screws | adaptable wherever heat dissi- | sides and four adhesive rubber feet. The top, bottom, | on its side and construction can be on both | * Covers are soldered-in when 
* Aluminum alloy (380) offers excellent | pation is required, as well as | and sides are finished in textured blue, the front and | top and bottom at the same time * Built from | used in assembly « Not fabri- 
screening properties. * Lid adds .156” | utmost shielding * Plain alum- | rear panels are finished in semi-gloss white. *Inter- | Aircraft quality .040” (1.02mm) aluminum, | cated (holes punched in the 


(3.96mm) to height of enclosure. inum changeable front, back, top and bottom panels Type 3003-H14 Plain aluminum box) ¢ Plain steel 
Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each 
DxWxH Part No. 1 10 100 DxWxH Part No. 1 10 100 
Fig. 1 - Aluminum Boxes Fig. 5 - Small Cabinets — RoHS Compliant 
2.75 x 2.13 x 2.75 (69.85 x 53.98 x 69.85) L100-ND® 6.44 5.35 4.83 5.00 x 6.00 x 4.00 (127.00 x 152.40 x 101.60) L147-ND 33.00 27.39 24.75 
3.50 x 2.13 x 1.63 (88.90 x 53.98 x 41.28) L101-ND@ 6.12 5.08 4.59 6.00 x 8.00 x 5.00 (152.40 x 203.20 x 127.00) L148-ND 48.44 40.21 36.33 
4.00 x 2.25 x 2.25 (101.60 x 57.15 x 57.15) L102-ND® 7.76 6.45 5.82 Fig. 6 - Die Cast Enclosures — RoHS Compliant 
5.00 x 2.25 x 2.25 (127.00 x 57.15 x 57.15) L103-ND® 8.32 6.91 6.24 3.63 x 1.50 x 1.06 (92.20 x 38.10 x 26.99) L149-ND 10.00 8.30 7.50 
5.00 x 4.00 x 3.00 (127.00 x 101.60 x 76.20) L104-ND@ 11.62 9.65 8.72 4.38 x 2.38 x 1.06 (111.13 x 60.33 x 26.99) L150-ND 11.30 9.38 8.48 
6.00 x 5.00 x 4.00 (152.40 x 127.00 x 101.60) L105-ND 16.24 13.48 12.18 4.69 x 3.69 x 2.06 (119.08 x 93.65 x 52.40) L151-ND 18.04 14.98 13.53 
7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) L106-ND 16.44 13.65 12.33 7.39 x 4.70 x 2.06 (187.73 x 119.46 x 52.40) L152-ND 28.68 23.81 21.51 
8.00 x 6.00 x 3.50 (203.20 x 152.40 x 88.90) L107-ND® 20.00 16.60 15.00 7.39 x 4.70 x 3.06 (187.73 x 119.46 x 77.80) L153-ND 30.92 25.67 23.19 
10.00 x 6.00 x 3.50 (254.00 x 152.40 x 88.90) L108-ND® 23.66 19.64 17.75 Fig. 7 - LMB Perforated Box Chassis 
12.00 x 7.00 x 4.00 (304.80 x 177.80 x 101.60) L109-ND® 32.86 27.28 24.65 4.25 x 2.25 x 1.25 (107.95 x 57.15 x 31.75) L164-ND® 9.54 7.92 7.16 
17.00 x 5.00 x 4.00 (431.80 x 127.00 x 101.60) L110-ND@ 36.08 29.95 27.06 4.00 x 2.25 x 2.25 (101.60 x 57.15 x 57.15) L167-ND® 11.60 9.63 8.70 
Fig. 2 - Aluminum Boxes (Snap-Together) 3.75 x 3.00 x 2.13 (95.25 x 76.20 x 53.98) L169-ND 13.22 10.98 9.92 
2.75 x 2.13 x 1.63 (69.85 x 53.98 x 41.28) L111-ND@ 5.70 4.74 4.28 5.25 x 3.00 x 2.13 (133.35 x 76.20 x 53.98) L170-ND® 14.98 12.44 11.24 
2.75 x 2.13 x 2.75 (69.85 x 53.98 x 69.85) L112-ND 6.44 5.35 4.83 8.00 x 3.00 x 2.75 (203.20 x 76.20 x 69.85) L171-ND@ 21.94 18.21 16.46 
3.25 x 2.13 x 1.13 (82.55 x 53.98 x 28.58) L113-ND@ 5.70 4.74 4.28 6.25 x 3.50 x 2.13 (158.75 x 88.90 x 53.98) L172-ND® 18.88 15.67 14.16 
4.00 x 2.13 x 1.63 (101.60 x 53.98 x 41.28) L114-ND@ 6.44 5.35 4.83 5.50 x 3.00 x 1.25 (139.70 x 76.20 x 31.75) L173-ND@ 14.48 12.02 10.86 
4.00 x 2.00 x 2.75 (101.60 x 50.80 x 69.85) L115-NDe 778 6.46 5.84 3.00 x 4.00 x 5.00 (76.20 x 101.60 x 127.00) L174-ND@ 19.36 16.07 14.52 
5.00 x 2.25 x 2.25 (127.00 x 57.15 x 57.15) Li16-ND* 8.32 6.91 6.24 on x hen era aoe ne eon eee Paes ae sees 
. x 4. x9. a x < x x s . a Ns 
5.00 x 4.00 x 3.00 (127.00x101.60x76.20) | AEN, ee ae Sie 4.00 x 4.00 x 2.00 (101.60 x 101.60 x 50.80) L177-ND 14.66 12.47 11.00 
6.00 x 5.00 x 4.00 (152.40 x 127.00 x 101.60) L118-ND® 16.24 13.48 12.18 10.00 x 4.00 x 2.50 (254.00 x 101.60 x 63.50) 178-NDe 28.36 23.54 21.97 
7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) L119-ND® 16.44 13.65 12.33 7.00 x 5.00 x 3.00 (177 80 x 127 00x 76. 20) L179-NDe 28.14 23.36 21414 
8.00 x 6.00 x 3.50 (203.20 x 152.40 x 88.90) L120-ND 20.00 16.60 15.00 3 00 X6. 00 x4 50 (203 30 x 152 40 - 114 30) 1180-ND® 30.46 32-76 39.60 
10.00 x 6.00 x 3.50 (254.00 x 152.40 x 88.90) L121-ND 23.66 19.64 17.75 = = - = ; - 7 7 = = = 
Fig. 2 - Crown Royal Series Aluminum Boxes Fig. 8 - UNI-PAC Universal Packaging System 
2.25 x 1.50 x 1.38 (57.15 x 38.10 x 35.05) L198-ND® 6.82 5.67 BaD 7.00 x 12.00 x 1.75 (177.80 x 304.80 x 44.45) L181-ND® 89.52 74.31 67.14 
5.50 x 3.00 x 1.25 (139.70 x 76.20 x 31.75) L200-ND@ 12.82 10.65 9.62 9.00 x 12.00 x 3.50 (228.60 x 304.80 x 88.90) | L182-ND@ 109.86 91.19 82.40 
5.25 x 3.00 x 2.13 (133.35 x 76.20 x 53.98) L201-ND 13.44 41.16 10.08 9.00 x 17.00 x 3.50 (228.60 x 431.80 x 88.90) L183-ND® 128.08 106.31 96.06 
625 x 3.50 >. 213 (158.75 % 88.90 ¥ 53.98) L202-ND 16.90 14.03 12.68 12.00 x 17.00 x 3.50 (304.80 x 431.80 x 88.90) L184-ND 149.68 124.24 112.26 
7.00 x 5.00 x 3.00 (177 80 x 127 00 x 76. 20) L203-ND 25,50 2117 1913 7.00 x 14.00 x 5.25 (177.80 x 355.60 x 133.35) L185-ND@ 117.98 97.93 88.49 
‘ : : i : : ¥ i y 9.00 x 17.00 x 5.25 (228.60 x 431.80 x 133.35) L186-ND® 142.58 118.35 106.94 
8.00 x 6.00 x 4.50 (203.20 x 152.40 x 114.30) _|_L204-ND 34.40 28.56 25.80 12.00 x 17.00 x 5.25 (304.80 x 431.80 x 133.35) | L187-ND® 168.10 139.53 126.08 
Fig. 3 - Aluminum Consoles 14.00 x 17.00 x 7.00 (355.60 x 431.80 x 177.80) | L189-ND@ 205.34 170.44 154.01 
4.00 x 3.00 x 2.00 (101.60 x 76.20 x 50.80) 1122-ND@ 10.58 8.79 7.94 Fig. 9 - Cap Cover Chassis — RoHS Compliant 
5.00 x 3.00 x 2.00 (127.00 x 76.20 x 50.80) L123-ND@ 12.18 10.11 9.14 G 
6.00 x 4.00 x2.25 (152.40 x 101.60x57.15) | LI24ND@ 14551209 «10.92 500x7.00%800(12700x17780%7620, | ListND 2584 tas 19.88 
7.00 x'5.00 x. 2.50 (177.80 x 127.00 x 63.50) | ETE ogviy 16.78 13.93 12.59 6.00 x 4.00 x 3.00 (152.40 x 101.60 x 76.20) | L192-ND 23.12 19.19 17.34 
8.00 x 6.00 x 2.75 (203.20 x 152.40 x 69.85) L126-ND@ 22.06 18.31 16.55 7.00 x 10.00 x 3.00 (177.80 x 254.00 x 76.20) | L193-ND 36.96 30.68 2772 
9.00 x 7.00 x 3.00 (228.60 x 177.80 x 76.20) 1127-ND@ 24.28 20.16 18.21 8.00 x 10.00 x 2.00 (203.20 x 254.00 x 50.80) | L194-ND 33.68 27.96 25.26 
11.00 x 8.00 x 3.50 (279.40 x 203.20 x 88.90) L129-ND® 36.32 30.15 27.24 8.00 x 10.00 x 3.00 (203.20 x 254.00 x 76.20) L195-ND 38.58 32.03 28.94 
13.00 x 10.00 x 4.00 (330.20 x 254.00 x 101.60) | L130-ND 49.30 40.92 36.98 8.00 x 10.00 x 4.00 (203.20 x 254.00 x 101.60) L196-ND 41.66 34.58 31.25 
15.00 x 15.00 x 4.50 (381.00 x 381.00 x 114.30) L131-ND@ 80.38 66.72 60.29 8.00 x 12.00 x 3.00 (203.20 x 304.80 x 76.20) L197-ND 42.80 35.53 32.10 
Fig. 3 - Uni-Cab Universal Cabinet System Fig. 10 - Drawn Miniature Box with Ears (Lids Sold Separately) 
5.00 x 5.00 x 1.75 (127.00 x 127.00 x 44.45) L155-ND® 36.18 30.03 27.14 1.75 x 1.25 x .88 (44.45 x 31.75 x 22.23) L206-ND@ 2.14 1.78 1.61 
6.00 x 6.00 x 2.75 (152.40 x 152.40 x 69.85) L156-ND® 42.06 34.91 31.55 2.00 x 1.75 x .75 (50.80 x 44.45 x 19.05) L208-ND® 2.14 1.78 1.61 
7.00 x 6.00 x 3.50 (177.80 x 152.40 x 88.90) L157-ND 44.84 37.22 33.63 2.00 x 1.75 x 1.00 (50.80 x 44.45 x 25.40) L210-ND® 2.14 1.78 1.61 
5.00 x 7.00 x 3.00 (127.00 x 177.80 x 76.20) L158-ND 41.56 34.50 31.17 2.00 x 2.00 x 1.25 (50.80 x 50.80 x 31.75) L212-ND 2.14 1.78 1.61 
6.00 x 6.00 x 5.00 (152.40 x 152.40 x 127.00) L159-ND@ 48.12 39.94 36.09 Optional Lids for Drawn Miniature Boxes 
10.00 x 10.00 x 3.00 (254.00 x 254.00 x 76.20) L161-ND® 66.38 55.10 49.79 Lid for L206-ND Box . L205-ND@ 1.46 4.22 1.10 
10.00 x 12.00 x 4.00 (254.00 x 304.80 x 101.60) L162-ND@ 82.24 68.26 61.68 Lid for L208-ND Box. L207-ND 1.46 1.22 1.10 
Fig. 4 - Uni-Cab Universal Cabinet System Lid for L210-ND Box . L209-ND 1.46 1.22 1.10 
6.00 x 4.00 x 2.00 (152.40 x 101.60 x 50.80) L154-ND 32.38 26.88 24.29 Lid for L212-ND Box. L211-ND® 1.46 1.22 1.10) 
10.00 x 6.00 x 4.00 (254.00 x 152.40 x 101.60) | L160-ND@ 53.12 44.09 39.84 | RoHS Compliant 


som CERNRED MANUFACTURER 


KEYSTONE instrument Boxes Instrument Boxes < | Gone 
Renna Fn aay Nibbler Tool 


Cases supplied 
countersunk holes for flush mounting. Internal with cover For Panels, Boxes 
grooved guides to hold PC boards and circuit and mounting a 2 
cards from .062 to .093 thick. Ideal for prototype S¢'eWs 


or production usage. * Low cost » Sturdy 


¢ Panels: Mount flush inside of case, holes drilled in panel positioned for the inserts 
¢ Phenolic Panel: .062” thick glossy black MIL-P-3115C »* Aluminum Panel: 
.062” thick, #5052-H34 per QQ 318 C » Boxes: Precision molded with rounded outside 
corners, and < 3/16” x 3/16” (4.76mm x 4.76mm) deep threaded brass inserts in base. 
Note 1: 703 and 704 have 4-40 tapped hole in each corner - no inserts 

Note 2: 705 mounting holes untapped - Use #4 self tapping screw. 


Black Phenolic Aluminum construction 
Dimensions Case Only Panel Only Panel Only 
Inches (mm) Digi-Key Price | Digi-Key Price] Digi-Key Price Dimensions 
A B Cc Part No. Each |Part No. Each | Part No. Each Inchi Col Digi-K Price Each : 

2.88 (73.15) [4.00 (101.60)| 1.56 (39.62)|703K-ND®  3.63/2042K-ND®  1.58/2044K-ND@ 2.28 A wu es (nvm) Fi Pee eiNe 4e aDe Spring loaded nibbling tool for 
2.88 (73.15) |4.00 (101.60)| 1.56 (39.62)| 705K-ND 3.58|2042K-ND®@  1.58}2044K-ND@ 2.28 ys cutting plastic and metal. Cut from 
3.13 (79.50) |5.88 (149.35)| 2.25 (57.15)|704K-ND@® 12.21|2043K-ND@  2.37/2045K-ND® 3.71 2.50 (63.50) | 4.75 (120.65) | 1.40 (35.56) | Blue Styrene/762K-ND 5.33 4.92 2.96 the side or from a single .375” 
3.75 (95.25) |6.25 (158.75)} 2.00 (50.80)|700K-ND®  8.25/2037K-ND@*  3.58/2046K-ND@ 3.41 (9.52mm) hole. Will cut up to 18 
5.25 (133.35) |6.81 (172.97)|2.31 (58.67)|701K-ND® 15.15|2038K-ND@*  4.95|/2047K-ND® 4.65 2.88 (73.03) | 4.00 (101.60) | 1.56 (39.67)| BlackABS /706K-ND 7.62 7.12 4.91 AWG ee a 062” 41S fram) 
7.38 (187.45) |8.38 (212.85)| 3.00 (76.20)|702K-ND® 26.34 |2039K-ND@* 10.83|2048K-ND@ 10.44 copper, brass, aluminum or plastics. 
‘@ RoHS Compliant * 093° Thick 3.75 (95.25) | 6.25 (158.75)| 2.00 (50.80)) Black ABS |707K-ND 12.03 11.23 7.70 GC395.ND Nibbler Tool ... $12.55 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2196 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


SERPAC Plastic Electronic Fig. 1—A Series Fig. 2— Standard Fig. 3 — Standard 
Standard with Insert Enclosure Copper Clad 
Electronic Enclosures Enclosures ~ ; 


Models (excluding CA Series) are available with or without 9-volt battery compartments, come with vertical card guides 
and are bossed for mounting horizontal circuit boards. Made from ABS GSM UL Rated 94 HB plastic. 


CA Series Only: Features: 0 to 6 button configurations » Designed to hold 20mm coin cell batteries * Assembles with > } > QV End Panel DB End Panel 
two or three screws. ? 


Fig. 4 — Gasket Fig. 5 — 9V Standard/ 9V Standard Fig. 6 — Slanted 
with Insert man 
Ss 


Fig. 10 — H Series 


0-4 Buttons Available 0-5 Buttons Available 0-6 Buttons Available 


Accessories 
Digi-Key Price Each Serpac Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac 
Description Part No. 1 25 50 | Series No. A B c D Part No. 1 25 50 [Series No. 
H-65 Series Optional End Panel, Clear SRH65-FPC-ND® 261 208 179 | 2105CL 2.25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.50(38.10)] — | SR111-IC-ND 488 388 3.34 | 111-1 
H-65 Series Optional End Panel, Infrared SRH65-FPI-ND@ 3.43 2.73 2.35 | 2105IR peta tae AaRHdon) peenes = Seen be aa eH at 
Rubber Feet 1xx, 2xx SR50-ND® 38 30 .26 | SR50 : : : i : = saat : ; 
Fubte eat Bornpon,itack nse a an callie 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.50 (38.10) | — | SR131-IC-ND 6.21 493 4.24 |131-1 
Rubber Feet or A Series SRED-NDS A138 38 | 82 3258255) | 438 (11125) |280 (6880), — | SAISICLNDe 702 598 480 (1381 
100 pc. Standoff Screws, Adhesive SR6OKIT-ND 72.45 57.50 49.45 | 60KIT 3.25 (82.55) 5.63 (143.00) 151 (38.35) = SR151-IC-ND® 731 580 4.99 /151-I 
100 pc. Standoff Posts, Adhesive SR61KIT-ND 69.30 55.00 47.30 | 61 KIT 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) = SR153-IC-ND 8.32 6.60 5.68 1153-1 
Standoff with Hole SR60-ND® 4 35 ~—3t | 60 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91 (22.86) | — | SROS1-IC-ND 6.68 5.30 4.56 |051-I 
Standoff with Post SR61-ND® Al 3328 | 61 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 1.91 (48.51) | — | SR053-IC-ND 7.69 6.10 5.25 |053-1 
Glue for SRGO and SRG1 SR65-ND® 13.48 10.70 9.21 | 65 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 0.90 (22.86)} — | SRO71-IC-ND 9.73 7.73 6.65 |071-I 
ie lr = a al 498 12395)| 668 (17475) | 141 0561)| — |SROroCND sido 9.08 779 [ora 
ae ane Her oS WE ESO TESA SRALND sc 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80)| — | SR172-IC-ND 11.69 9.28 7.98 |172-1 
ie ha es : ° 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.91 (48.51)| — | SRO73-IC-ND 1153 9415 7.87 [073+ 
-9V, and H67-AA boxes SR72-ND® 68 54 AZ | 72 
= 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.50 (63.50)| — | SR173-IC-ND® 1229 975 8.39 |173+1 
Battery Clip; battery contacts for M-4 boxes SR74-ND 68 540 AT 74 488 (123.95) | 14.21 (360.93) | 2.01 (51.05) | — | SR182IC-ND 18.02 14.30 12.30 |1821 
Battery Clip; battery contacts for M-4 boxes SR75-ND 68 547 75 6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 1.50(38.10)| — | SRISTIC-NDe 16.03 12.73 10.95 |191-1 
Screw #0 x 9/16 Flat; fits M-4 SR6001-ND 22 18 16 | 6001 6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 2.50 (63.50)| — | SRI93IC-ND 16.73 13.28 11.42 |1931 
Screw #2 x 1/2 Flat; fits M-6, M-8, C-4, CH-4 and H Series SR6003-ND 22 18 16 | 6003 6.35 (161.29) | 9.50 (241.30) | 0.91 (23.11) = SR091-I-ND 14.90 11.83 10.17 {091-1 
Screw #4 x 1/4 HIL Pan; fits 110-1, 05-S, 6.35 (161.29) | 9.50 (241.30) | 1.90 (48.26)| — | SRO93IC1-ND 15.72 12.48 10.73 |0931 
9V, 15-S, 9V Standoff Holes and All Bosses $R6004-ND® 22.18 16 | 6004 Fig. 2 — Standard Wall Mount 
Screw #4 x 3/8 H/L Pan; fits All S and SL Series SR6005-ND® 22. 18 ~~—«.16 ‘| 6005 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 0.91 (23.11)| — | SROST-WLIND 7.09 563 4.84 J031-W 
Screw #4 x 1/2 Flat; fits A Series and Wall-Mount Plates SR6006-ND® 22 18 ©.16 ‘| 6006 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.41 (35.81)| — | SRO32-WCEND 7.62 6.05 5.21 |032-W 
Screw #2 x 3/4 Flat; fits M-6, IND M-8, IND C-8, CH-8 SR6007-ND® 22 48 ~©=©.16 ‘| 6007 oo aap Sao ia ere = SENG oe a3 _ ey 
pore a c5/6 Herts Gro andl ERODE ND Pee 1G.» tbe: 50008 3.25 (82.55) 263 1148.00 2.01 (51.05) | — | $R152-WCEND 10.49 8.33 7.16 |152-W 
a = . 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75)| — | SR153-WCH-ND 11.03 875 7.53 |153-W 
ri JEM ea, se 3) rice cach as |Semec 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91 (23.11)| — | SRO51-WEEND 977 7.75 6.67 |051-W 
J -_ : 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 1.41 (35.81)} — | SR052-WCHND 1049 833 7.16 /052-W 
Fig. 1— A Series 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 1.91 (48.51) | — | SR053-WCLND 10.80 858 7.38 /053-W 
2.60 (66.04) ] 4.25 (107.95) | 88 (22.35) | — | SRA20LFND 671 5.33 458 JA-20 Fig. 2 — Standard Wall Mount with Insert 
2.60 (66.04) | 4.25 (107.95) | 1.12 (28.45) | — | SRA21C-NDe 690 548 4.71 /A-21 — 5 
3.35 (85.09) | 5.30 (134.62) | 1.50 (38.10)| — | SRA27C+ND 10.11 803 6.91 |A-27 ae (eeeey 438 1128 yh (ast = SE WIEN rag a Ee eet 
5.10 (129.54) | 5.30 (134.62) | 1.71 (43.43)| — | SRA3IC-ND® 12.82 1018 8.76 |A-31 3.25 (82.58) | 5.63 (143.00) | 1151 (38.35)| — | SR161-WICLND 977. «775 ~6 67 |151-Wi 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.30 (33.02) — | SRA4IC-NDe 1436 11.40 9.81 |A-41 3.25 (82.58) | 5.63 (143.00) | 251 (6375) | — | SRI53.WICLND 1103875 7.53 (153-Wl 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.62 (41.15) |__| SRA427-ND 15.50 12.30 10.58 |A-42 3.26 (82.80) | §63 (143.00) | 0.91 (23:11)| — | SROSI-WIGLND 977 775 667 \051-WI 
Fig. 1 — A Series - 9-Volt 3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 1.91 (48.51) | — | SRO53-WIC-ND 10.80 858 7.38 /053-WI 
2.60 (66.04) | 4.30 (109.22) | 1.10(27.94)| — | SRA2T-OVCIND® 866 6.88 5.92 [A-219V Fig. 3 — Standard Enclosure Prototyping Boards — 
3.35 (85.09) | 5.30 (134.62) | 1.50 (38.10) = SRA27-9VL1-ND 13.61 10.80 9.29 |A-279V .1” (2.54mm) Grid Perfboard — RoHS Compliant 
5.10 (129.54) | 5.30 (134.62) | 1.80(45.72)| — | SRA31-9VC-ND 16.85 13.38 11.51 /A-319V Aero 5 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.30 (33.02) — | SRA41-9VC/-ND 16.79 13.33 11.46 /A-419V Eo boxes anus sone ae joe jean giant 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.60 (40.64) |_| — | SRA2-OVE-ND@ 17.92 14.23 12.24 [A429 Patanre SRiee Sree 2438 1935 1665 |3508R 
Fig. 2 — Standard For Box #'s “SRXx7x” SR370-ND 3115 2473 21.27 |370SR 
2.25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.50 (38.10) > SR1110-ND 488 3.88 3.34 111 Fig. 3 — Standard Enclosure Prototyping Boards — Copper Clad Board (1 Side) 
2.27 (57.67) | 3.63 (92.20) | 2.01 (51.05)| — | SR112C-ND 5.20 413 3.55 |112 For Box #’s "SPxix" SRATO-ND® 1074 853 7.34 A10SR 
2.27 (57.67) 383 82.20 2.51 (63.75) | — | SR113C-ND 5.42 430 3.70 |113 For Box #'s “SPxax" SR430-ND@ 1175 9.33 8.02 4308R 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 0.91 (23.11) | — | SRO21C-NDe 469 373 3.21 /021 cikeone ; f : 
For Box #'s “SRx5x’ SR450-ND 1279 1015 873 /450SR 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 0.90 (22.86) | — | SRO31C-ND 5.64 4.48 3.85 [031 For Band's SR" Sep i@is 1283 1103 \4708R 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.50 (38.10) | — | SRIS1L-ND® 621. 493 4.24 /131 = - 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.41 (35.81)| — | SRO32CEND 6.21 4.93 4.24 |o32 — Fig. 4 — Gaskets — RoHS Compliant 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.01 (51.05)| — | SR1320-ND 6.65 5.28 4.54 |132 Gasket, 3.63” x 2.27” (92.20mm x 57.66mm),; fits 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.90 (48.26) | — | SRO33C-ND 665 5.28 4.54 033 114, 114-4, 112, and 113 : SRPS-11-ND 406 3.23 2.78 |PS-11 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.50 (63.50) | — | SR133C-ND@ 7.02 5.58 4.80 |133 Gasket 488 mae hat om x 2 Som) Ms eaee ean ia Se. SSE 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.50 (38.10) | — | SRISIL-NDe 731 5.80 4.99 /151 ee (443. Oomm x82 Son) TIS ae 7 i : - 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.40 (35.56) | — | SROS2~-NDe 712 5.65 4.86 [052 ae tei Asoc and dged ? areeeRND bay 4d5-- au PRA 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.00 (50.80)| — | SR152--ND 769 610 5.25 |152 BUD ae ner O8h = : : : 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.90 (48.26)/ — | SRO53C-ND 769 610 5.25 |053 Gasket, 6.88" x 4.88" (174.75mm x 123.95mm); fits 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75)| — | SR153C-ND 8.32 6.60 5.68 |153 171, 172, 173, and 17-S _ SRPS-17-ND 5.80 4.60 3.96 |PS-17 
3.26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91 (23.11) — | SROS1L-ND@ 6.68 5.30 4.56 051 Gasket, 6.34” x 9.50” (161.04mm x 241.30mm), fits 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 0.90(22.86)) — | SRO71C-ND 9.73 7.73 6.65 |071 091, 092, 093, 191, 192, and 193 SRPS-19-ND 6.02 4.78 4.11 |PS-19 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.50(38.10)| — | SRI71C-ND® 10.65 845 9 7.27 /171 Fig. 5 — 9-Volt Standard 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.41 (35.81) / — | SRO72CI-ND@ 11.40 9.05 7.79 )072 2.60 (66.04) 4.10 (104.14) ] 1.51 (38.10)] — | SR2110-NDe 5.95 4.73 4.07 J2t1 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80) | — | SR172C-ND 11.69 9.28 7.98 |172 3.25 (82.55) 4.38 (111.25) | 1.51 (38.35)| — | SR231D-ND@ 7.31 5.80 4.99 }231 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.91 (48.51)| — | SRO73CI-ND 1153 9.15 7.87 [073 3.25 (82.55) 4.38 (111.25) | 2.00 (50.80) | — | SR232C1-ND 772 613 5.27 |232 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.50 (63.50)| — | SR173L-ND@ 12.29 975 8.39 /173 3.25 (82.55) 4.38 (111.25) | 2.51 (63.75) | — | SR233L-ND 810 643 5.53 |233 
4.88 (123.95) | 14.21 (360.93) | 2.01 (51.05)) — | SR182C-ND 18.02 14.30 12.30 |182 3.25 (82.55) 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | — | SR251C-NDe 8.95 7.10 6.11 [251 
6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 1.50(38.10)] — | SRI91C-ND® 16.03 12.73 10.95 |191 3.25 (82.55) 588 (148.00) 2.00 (50.80) | — | SR252C-ND 954. 758 6.52 1252 
6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 2.50 (63.50); — | SR193C-ND® 16.73 13.28 11.42 |193 3.25 (82.55) 5.63(143.00) | 2.51 (6375)| — | SR253C-ND 999 793 682 (253 
6.35 (161.29) | 9.50 (247.30) | 0.91 (23.11); — | SROIL-ND® 14.90 11.83 10.17 [Oot 4.88 (123.95) 6.88 (174.75) | 1.51 (38.35)| — | SR271C-ND 1191 945 8.13 |271 
6.35 (161.29) | 9.50 (241.30) | 1.90 (48.26)| — | SRO9SC1-NDe 15.72 12.48 10.73 |093 4.88 (123.95) 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80)| — | SR272C-ND 12.76 1013 8.71 |272 
Fig. 2— Standard with Insert (Non-Textured Top) 4.88 (123.95) 6.88 (174.75) | 2.51 (63.75) | — | SR273L-ND 12.98 10.30 8.86 |273 
2.25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.00 (25.40) ios $R110-IC-ND 449 3.33 2.86 110-1 Box color (_): B = Black, G = Gray, A = Almond RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2197 


. . Dimensions — Inch (mm Digi-Key Price Each Serpac 
SERPAC piastic Electronic Enclosures (cont i} are dl 
A B Cc D Part No. 1 25 50 |Series No. 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac Fig. 10 —H Series with Pocket Clip 
A B ci D__| PartNo. 1 25 _-50_|Series No. 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) — | SRH65-PCC-ND@ 10.46 8.30 7.14 |H-65 PC 
Fig. 5 — 9-Volt Standard with Insert (Non-Textured Top) 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) _ SRH65-AAPCLI-ND® 11.43 9.08 7.81 |H-65 AA-PC 
2.60 (66.04) ] 4.10 (104.14) | 1.51 (38.35) | =— | SR221-I-ND 595 4.73 4.07 [211-1 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) | — | SRH65-ACPCLI-ND® 10.46 8.30 7.14 |H-65 AC-PC 
8 ieee) red eee a ee = Np ie a He pot 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94(23.88)| — | SRH65-QVPCCI-ND 11.18 8.88 —_7.64 |H-65 9V-PC 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51(38.35)| — | SR251-ICFND 895 710 611 \25t-l 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51) | _— | SRH67-AAPCLI-ND® 11.62 9.23 7.94 |H-67 AA-PC 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) || — | SR253-IL-ND 9.99 7.93 6.82 [253-1 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.28 (7.11) | — | SRH67-ACPCCIND® 10.62 8.43 7.25 |H-67 AC-PC 
4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.51 (38.35) | — | $R271-ID-ND 11.91 9.45 8.13 [271-1 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.28 (7.11) — | SRH67-PCL-ND@ 1062 843 7.25 |H-67 PC 
488 (108 9 Raa tisdaey ao pee — eae Wee Ana eae 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51)| — | SRH67-9VPCCI-ND® 11.37 9.03 7.77 |H-67 9V-PC 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.51 (38.35)) — | SR231-WLIND 8.06 640 551 [231-W a Fac age cay ee : 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.01 (51.05)| — | SR232-WCHND 8.57 6.80 5.85 |232-W Figs st = A Series ':/EMI «'3Volt— RoHS Compliant 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.51 (63.75) | — | SR233-WLEND 8.95 710 6.11 |233-W 3.35 (85.09) | 5.30 (134.62) | 1.50 (38.10) | _— _| SRA27E-B-ND 13.14 10.43 8.97 |A-219V 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | — | SR251-WCEND 1071 850 7.31 |251-W Fig. 2— Standard 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.01 (51.05)| — | SR252-WCLND 1147 910 7.83 |252-w 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) = SR253-WLI1-ND 11.66 9.25 7.96 |253-W 2.25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.50 (38.10) — SR111E-B-ND® 6.24 4.95 4.26 |111-EMI-BLACK 
Fig. 5 — 9-Volt Standard Wall Mount with Insert (Non-Textured Top) 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.50 (38.10) al SR131E-B-ND® 8.00 6.35 5.47 |131-EMI-BLACK 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.51 (38.35) $R231-WIL-ND 8.06 640 5.51 ]231-Wi 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 1.50(38.10)| — | SR151E-B-ND 9.48 7.53 6.48 |151-EMI-BLACK 
oe (0259) aay 2 ra a7 _ eS ren an oy acatt 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80) | — | SR172E-B-ND® 15.21 12.08 10.39 )172-EMI-BLACK 
_ eee aa - 7 oe me — easetanetin i4ia6. 905... gan losa. Wh 6.34 (161.04) | 9.50 (241.30) | 1.50(38.10) | — | SR191E-B-ND 20.95 16.63 14.30 |191-EMI-BLACK 
7 Fig. 5 — 9-Volt Standard 
Fig. 6 — Standard Slant 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 0.90 (22.86) 10.39 (9.91)| SROSSL-ND 6.68 5.30 4.56 [05S 2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 1.50 (38.10) | — | SR211E-B-ND 7.65 6.08 5.23 |211-EMI-BLACK 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.50 (38.10) [0.97 (24.64) SR15-SL-ND® 7.31 5.80 4.99 |15-S io Bs - z = ; 
6.88 (174.75) | 4.88 (123.95) | 1.88 (47.75) {0.90 (22.86) SRO7SC-ND® 973 7.73 6.65 \07-S Fig. 5 — 9-Volt with Insert (Non-Textured Top) — RoHS Compliant 
6.88 (174.75) | 4.88 (123.95) | 2.48 (62.99) |1.50 (38.10) SR17SC-ND 10.65 845 7.27 |17-S 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.50 (38.10) | — | SR231E-B-ND 9.48 7.53 6.48 |231-I-EMI-BLACK| 
Fig. 6 — Standard Slant Wall Mount Fig. 6 — Standard Slant — RoHS Compliant 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 0.90 (22.86) ]0.39 (9.91), SROSSWL-ND 7.09 563 4.84 [05-SW aa a 
3.25 (82.58) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38-35) | 1.0 (25.4)| SRISSWELND 803 6388.49 [1SSW 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 1.50 (38.10) |.968 (24.59) SRO15E-B-ND 9.48 7.53 6.48 |15-S-EMI-BLACK| 
Fig. 6 — 9-Volt Standard Slant Wall Mount Fig. 9 — Remote M Series — RoHS Compliant 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35) | 1.0 (25.4)| SR25SWLEND 9.64 7.65 6.58 [25-SW 2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | .85 (21.59) | — | SRMGE-9VB-ND 10.21 810 6.97 |M-6-EMI-BLACK 
Fig.l? — 9-velt Slanted Box color (I: B = Black, G = Gray, A= Almond RoHS Compli 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.50 (38.10) [0.97 (24.64) SR25-SLEND 895 7410 6.11 [25S ox color (1: B = Black, G = Gray, A= Almon nore omRrane 
6.88 (174.75) | 4.88 (123.95) | 2.48 (62.99) |1.50 (38.10) SR27SL-ND 1191 945 8.13 /27-S Digi Key Err sae 
Fig. 8 —C Series Descrinti Part Ni 1 25 50 | Series N 
7.38 (35.05) | 2.13 (64.10) | 058(1473)] — | SCRAC-ND 353.280 241 [0-4 Se : a ee 
1.61 (40.89) | 2.26 (57.40) | 0.75(19.05) | — | SCR6LI-ND 353 280 2.41 |C-6 Fig. 1 — A Series Optional End Panels 
1.85 (46.99) | 2.40 (60.96) | 0.93(23.62)| — | SCR8LI-ND® 3.53 280 2.41 |C-8 i OC 
1185 (46.99) | 5.00 (127.00) | 1.00(25.40)| — | SCR28C-ND® 460 365 344 |c-28 pel serlesiEnt rane) Sy ae ume al ae 
2.30 (58.42) | 3.25 (82.55) | 0.80(20.32)| — | SCRIOCFND 406 323 «278 IC-10 A20 Series End Panel with DB9 $R2003-DB9B-ND® 1.98 158 1.36 |2003 DB9 BK 
2.40 (60.96) | 3.75 (95.25) | 1.00(25.40) | — | SCR12C-ND 444 353 3.04 |C-12 A20 Series End Panel with DB25 $R2003-DB25B-ND 1.98 158 1.36 |2003 DB25 BK 
138 GH] 213 ATO ‘oa series ean Mey Holder Soe A21 Series End Panel SRA21-CIC-ND® 186 148 1.27 |2005 
‘61 (20.89) | 226 (6740) | 075(1905)| — | SCREKHCLND SO cae: aaa IC eIktl A2t 9V Series Black End Panel SRA21-9VBK-ND® 1.83 145 1.25 |2006 BK 
1.85 (46.99) | 2.40 (60.96) | 0.93 (23.62) = SCR8KHC1-ND 5.01 3.98 3.42 |C-8KH A21 Series End Panel with DB9 SR2005-DB9B-ND® 1.98 1.58 1.36 | 2005 DB9 BK 
Fig. 8 — C Series with Pocket Clip A21 Series End Panel with DB25 $R2005-DB25B-ND 1.98 158 1.36 |2005 DB25 BK 
7.38 (35.05) ] 2.13(64.10) | 0.58(1473)) — | SCR4PCLEND 658 5.23 450 ]C-4PC i -OCk 
1.61 (40.89) | 2.26 (57.40) | 0.75(19.05)| — | SCREPCC-ND® 658 5.23 4.50 |c-6PC fe} Senes End Fane SFO BOSS 88 14s 12010 
485 (46.99) | 2.40 (60.96) | 0.93 (2362); — | SCREPCCEND 658 523 450 \c-8PC A27 QV Series Black End Panel SRA27-9VBK-ND® 1.95 155 1.34 |2011 BK 
1.85 (46.99) | 5.00 (127.00) | 1.00(25.40)| — | SCR28PCLI-ND 765 6.08 5.23 |C-28 PC A27 Series End Panel with DB9 $R2010-DB9B-ND® 214 1.70 1.47 |2010 DB9 BK 
2.30 (58.42) | 3.25 (82.55) | 0.80(20.32) | — | SCR10PCLI-ND 712 5.65 4.86 |C-10 PC A27 Series End Panel with DB25 $R2010-DB25B-ND 214 1.70 1.47 |2010 DB25 BK 
2.40 (60.96) | 3.75 (95.25) | 1.00(25.40) | — | SCRI2PCL-ND 750 5.95 5.12 |C-12 PC 
Fig. 8 — CH Series A31 Series End Panel SRA31-CIC-ND 331 2.63 2.26 [2015 
2.265 (67.31) | 1.515 (38.48) | 0.585 (14.86) = SRCH-4C-ND 353. 280 241 |CH-4 A31 9V Series Black End Panel SRA31-9VBK-ND® 2.93 2.33 2.00 |2016 BK 
2.39 (60.71) | 1.74 (44.20) | 0.755(19.18)| — | SRCH-6L-ND® 3.53 2.80 2.41 |CH-6 A31 Series End Panel with DB9 $R2015-DB9B-ND 3.28 2.60 224 |2015DB9BK 
2.40 (60.96) | 1.85 (46.99) | 0.925 (23.50) SRCH-8L-ND@ 3.53 2.80 2.41 |CH8 A31 Series End Panel with DB25 $R2015-DB25B-ND 3.28 2.60 2.24 |2015 DB25 BK 
Fig. 8 — CH Series with Key Holder 7 
2.265 (67.31) | 1.515 (38.48) | 0.565 (14.86)] — | SRCH-4KHCF-ND 501 398 342 CH-4KH Adi Series End Panel SRA41-CIL-ND 3.08 2.43 2.09 |2020 
2.39 (60.71) ] 1.74 (44.20) | 0.755(19.18)|_ — | SRCH-6KHC-ND 5.01 3.98 3.42 |CH-6 KH A41 QV Series Black End Panel SRA41-9VBK-ND@ 261 2.08 1.79 | 2021 BK 
2.40 (60.96) | 1.85 (46.99) | 0.925 (23.50)]_ = — __ | SRCH-8KHL-ND 5.01 3.98 3.42 |CH-8 KH A41 Series End Panel with DB9 SR2020-DB9B-ND® 2.87 2.28 1.96 |2020 DB9 BK 
Fig. 8 — CH Series with Pocket Clip A41 Series End Panel with DB25 $R2020-DB25B-ND 2.87 2.28 1.96 |2020 DB25 BK 
2.265 (67.31) | 1.515 (38.48) | 0.585(14.86)| — | SRCH-4PCLIND®@® 658 5.23 4.50 |CH-4PC - 
2.39 (60.71) | 1.74 (44.20) | 0.755(19.18)| — | SRCH-6PCLI-ND 6.58 5.23 4.50 |CH-6 PC A42 Series End Panel SRA42-CIC-ND 3.31 263 2.26 | 2024 
2.40 (60.96) | 1.85 (46.99) |0.925(23.50)| — | SRCH-8PCLLND® 6.58 5.23 4.50 |CH-8 PC Ad2 QV Series Black End Panel SRA42-9VBK-ND® 293 233 2.00 |2025 BK 
Fig. 9—M | Series — RoHS Compliant A42 Series End Panel with DB9 $R2024-DB9B-ND® 3.28 2.60 2.24 |2024 DB9 BK 
2.20 (55.88) | 2.80 (71.12) | 0.71 (18.03) SRM4L-ND 6.36 5.05 4.35 |M-4 A42 Series End Panel with DB25 SR2024-DB25B-ND 3.28 2.60 2.24 | 2024 DB25 BK 
2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85 (21.59) | — | SRM6L-ND 788 6.25 5.38 |M-6 
2.40 (60.96) | 6.97 (177.04) | 0.86 (21.84) | — | SRM8L/-ND 9.32 7.40 6.37 |M-8 Lens color (JC IR = Infrared, CL = Clear, BK = Black © RoHS Compliant 
Fig. 9 — M Series with Pocket Clip — RoHS Compliant 7 es = Fi 
2.20 (55.68) | 2.80(71.12) | 0.71(18.03)| — | SRM4PCL-ND 8.85 7.03 6.05 |M-4PC EUSIMETS Oi Shee! Nem I) Digi Key Haine leeta SRE 
2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85 (21.59) | — | SRMGPCLI-ND 1071 850 7.31 /M-6 PC A B c Part No. 1 25 50_| Series No. 
2.40 (60.96) | 6.97 (177.04) | 0.85 (21.59) | — | SRM8PCLI-ND 1276 1013 8.71 [M-8PC Fig. 8 —C Series Translucent 
Fig. 9— M Series with External Screws — RoHS Compliant 
740 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85 (21.59) | — | SRMBINDCFND 788 6.25 5.38 [MOND 1.36,(95.05) | 218(64.10) |) 0.581478) BSGRETEERD 583° 463 3.98. | C-4 TR 
2.40 (60.96) | 6.97 (177.04) | 0.85 (21.59) | — | SRM8INDC-ND 1049 8.33 7.16 |M-8 IND 1.61 (40.89) | 2.26 (57.40) | 0.75(19.05) ) SCR6TLI-ND 5.83 4.63 3.98 | C-6 TR 
Fig. 11 —G Series — No Insert or Access Hole — RoHS Compliant 1.85 (46.99) | 2.40(60.96) | 0.93 (23.62) | SCR8TCL-ND 583 463 3.98 | C-8TR 
4.38 (111.25) | 3.25 (82.55) ] 0.885 (22.48)] — | SRG10L-ND 7.34 5.83 5.01 ]G10 2.30 (58.42) 3.25 (82.55) |_ 0.80 (20.32) | SCRIOTL-ND® 6.84 5.43 4.67 | C-10TR 
5.06 (128.52) | 4.38 (111.25) | 0.89(22.60) | — | SRG20A-ND 8.69 6.90 5.94 /G-20 ALMOND Fig. 9—M Series Translucent — RoHS Compliant 
5.06 (128.52) | 4.38 (111.25) | 0.89(22.60) | — | SRG20B-ND 8.69 690 5.94 |G-20 BLACK 
6.87 (174.50) | 4.38 (111.25) | 0.89 (22.60) — | SRG30A-ND 9.95 7.90 6.80 |G-30 ALMOND 2.20 (55.88) | 2.80(71.12) | 0.71 (18.03) | SRM4TLI-ND 10.99 873 7.51 | M-4TR 
6.87 (174.50) | 4.38 (111.25) | 0.89(22.60) | — | SRG30B-ND 9.95 7.90 6.80 |G-30 BLACK 2.40 (60.96) | 4.15(105.41) | 0.85 (21.59) | SRM6TCEND 13.70 1088 9.36 | M-6TR 
Fig. 11— G Series with Insert and Access Hole — RoHS Compliant Fig. 10 —H Series Translucent 
438 (117.25) | 3.25 (82.55) 1 ee ——————— ane pies 10.01. [GI0A 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) | SRH6STCHND® 1282 1018 876 | H-65TR 
Mason Char SENECA te 348 185 1.68 400401 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94(23.88) | SRH6S-AATLLND® 1455 11.55 9.94 | H-65AATR 
M4 Series Infrared SRM4-FPI-ND 324 258 2.22 |4004IR 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) | SRH65-9VTLI-ND 1418 = 11.25 9.68 | H-65 9V TR 
M6/8 Series Clear SRM6/8-FPC-ND 261 2.08 1.79 |4008CL “pe . = - 
MG/8 Series Infrared SRM6/8-FPLLND 343 273 235 \Ao0aiR Beciatnte enter : L= Translucent Blue, G = Translucent Green, $ = Translucent Gray, R = Translucent Red 
Fig. 10 —H Series (Standard, AC, 9V, or AA) — RoHS Compliant 
2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) SRH65(_]-ND 7.40 5.88 5.06 |H-65 Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac 
2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) | — | SRH65-AAL/-ND 8.38 6.65 5.72 |H-65 AA Fig. ry B C Part No. 1 25 ~—50_| Series No. 
2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) | — | SRH65-ACC-ND 740 5.88 5.06 |H-65 AC - - 
2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) 064 8.88 — | SRH65-9VC-ND 813 6.45 5.55 |H-65 9V CA Series — RoHS Compliant 
2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51) | — | SRH67L1-ND 7.56 6.00 5.16 |H-67 12 | 1.73 (43.94) | 2.53 (64.26) | 0.65 (16.51) | SRCA4-BgC]-ND 5.36 4.25 3.66 | CA-4 
a0 aes Poa 12 o a _ SR Ee NG opi ast a6 rer 13 | 1.51 (38.35) | 3.05 (77.47) | 1.05 (26.67) | SRCA6-XI-]-ND 7.62 6.05 5.21 | CA-6 
2:75 (69.85) | 494 (105.48) | 128 (3051)| — | SRH67-9VCLND nao” 4660 68" HET BV 14 | 1.87 (47.50) | 3.32 (84.33) | 1.00 (25.40) | SRCA8-SC-ND 8.03 6.38 5.49 | CAB 
3.65 (92.71) | 7.20 (182.88) | 1.26 (32.00)| — | SRH75C/-ND 9.45 7.50 6.45 |H-75 15 | 2.56 (65.02) | 3.40 (86.36) | 1.02 (25.91) | SRCA10-BdL-ND 945 7.50 6.45 | CA-10 
3.65 (92.71) | 7.20 (182.88) | 1.26 (32.00)| — | SRH75-9VC-ND 10.49 833 7.16 |H-75 9V Number of Buttons 62: 0 throu , F , 
2 i * EB igh 6 (See figures for number of buttons available per series) 
3.65 (92.71) | 7.20 (182.88) | 1.26 (32.00)| — | SRH75-4AAC-ND 12.69 10.08 8.67 |H-75 4AA Box color [1]: B = Black, G ~ Gray, A= Almond 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2198 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Ss iat Hf Dimensions — L x W x H (Inch) Digi-Key Price Each Serpac 
ERPAC R Series Enclosures Internal External Part No. id] 10 Model No 
°SR-RX = * Pressure purge valve under latch Fi % . 
pia sa al UV protected, * Ergonomic handle With Plastic Lock Without Foam Insert 
* Unbreakable light-weight *Gorrosion proc! 7.73x51x3.3 | 8.88x7.59x3.97 | SR-RX120-PLLB-ND 38.64 32.22 | RX-120 PLL BLACK 
structural resin * Material: SR-R Polypropylene, SR-RX PVC 
18.29 x 13.19 x 4.67 | 20.10 x 15.80 x 5.51 | SR-RX710-PLLB-ND 150.72 125.65 | RX-710 PLL BLACK 
Dimensions — L x W x H (Inch) Digi-Key Price Each Serpac 
Internal External 1 10 Model No. With Metal Lock Without Foam Insert 
18.29 x 13.19 x 4.67 | 20.10 x 15.80x5.51 | SR-RX710-MLLB-ND 166.16 138.52 ] RX-710 MLL BLACK 
Without Foam Insert 
7.3 x 5.00 x 3.23 8.70x7.45x3.89 | SR-R120-L-NDe 22.92 19.11 | R-120 With Plastic Lock With Foam Insert 
9.59x7.42x3.98 | 10.80x9.85x4.87 | SR-R300--ND 36.00 30.02 | R-300 
43.49x9.78x6.00 | 14.85x12.15x6.85 | SR-R520-CEND 66.50 55.44 | R520 7.73x5.1x3.3 | 8.88x7.59x3.97 | SR-RX120-PLLFB-ND 43.46 36.23 | RX-120 PLL BLACK FOAM 
18.29 x 13.19x 4.57 | 19.75x 15.53x5.41 | SR-R710-C-ND 109.12 90.97 | R-710 With Mneial Linck WHA ESain inert 
18.29 x 13.19x 6.62 | 19.75x 15.53x7.48 | SR-R720-C1-ND 109.12 90.97 | R-720 
With Plastic Lock Without Foam Insert 7.73x5.1x3.3 | 8.88x7.59x3.97 | SR-RX120-MLLFB-ND 58.90 49.11 | RX-120 MLL BLACK FOAM 
7.3 x 5.00 x 3.23 8.70x7.45x3.89 | SR-R120-PLLO-ND 31.88 26.58 | R-120PLL 
959x742%398 | 1080x9.85x487 [Mentctnettenn oe “atag:|| RAOPIL 9.61x7.42x4.15 | 10.90x9.9x4.92 | SR-RX300-MLLFB-ND® 91.08 — | RX-300 MLL BLACK FOAM 
13.49 x9.78x6.00 | 14.85x12.15x6.85 | SR-R520-PLLOI-ND 75.46 62.91 | R-520 PLL 
18.29 x 13.19x 4.57 | 19.75 x 15.53x5.41 | SR-R710-PLLCI-ND 118.08 98.44 | R-710 PLL Digi-Key Price Each Serpac 
18.29 x 13.19x6.62_ | 19.75x 15.53x7.48 | _SR-R720-PLLCI-ND 118.08 98.44 | _R-720 PLL Description Series Part No. 1 10 Model No. 
With Metal Lock Without Foam Insert . 7 . 
3-Piece Replacement Foam Sets for R and RX Series Cases — RoHS Compliant 
7.3 x 5.00 x 3.23 8.70x7.45x3.89 | SR-R120-MLLO-ND 47.32 39.45 | R-120MLL 
9.59x7.42x3.98 | 10.80x9.85x4.87 | SR-R300-MLLC-ND 60.40 50.36 | R-300 MLL 120 SR9100-ND 3.40 2.84 9100 
13.49x9.78x6.00 | 14.85x12.15x6.85 | SR-R520-MLLCI-ND 90.90 75.78 | R-520MLL Replacement 300 5R9300-ND 8.84 737 9300 
18.29 x 13.19x4.57 | 19.75x 15.53x5.41 | SR-R710-MLLO-ND 133.52 111.31 | R-710MLL 
18.29x 13.19x6.62_ | 19.75x15.53x7.48 | SR-R720-MLLC-ND ——‘183.52—-111.31 | R-720MLL Foam 520 SEEN 21.00 17.61 9500 
With Foam Insert Sets 710 SR9710-ND 24.18 20.16 9710 
7.3 x 5.00 x 3.23 8.70x7.45x3.89 | SR-R120-FL-ND® 26.62 22.20 | _R-120 FOAM 700 eraroatiny 448 fCer 9700 
9.59x7.42x3.98 | 10.80x9.85x4.87 | SR-R300-FLI-ND 45.70 38.10 | R-300 FOAM 
13.49 x9.78x6.00 | 14.85x12.15x6.85 | SR-R520-FL-ND 89.56 74.67 | R-520 FOAM 
18.29x 13.19x4.57 | 19.75x15.53x5.41 | SR-R710-FC-ND 135.60 113.05 | R-710 FOAM Digi-Key Price Each Serpac 
18.29 x 13.19x6.62__| 19.75x15.53x7.48 | _SR-R720-FC-ND 153.54 128.00 | R-720 FOAM Description Series Part No. 1 10 Model No. 
With Plastic Lock With Foam Insert “R” Series Panel Kits — RoHS Compliant 
7.3 x 5.00 x 3.23 8.70x7.45x3.89 | SR-R120-PLLFL-ND 35.58 29.67 | R-120 PLL FOAM R120 Sen 19.28 15.24 oie0r 
9.59x7.42x3.98 | 10.80x9.85x 4.87 | SR-R300-PLLFLI-ND 54.66 45.57 | R-300 PLL FOAM 
13.49x9.78x6.00 | 14.85x12.15x6.85 | SR-R520-PLLFLI-ND 98.52 82.14 | R-520 PLL FOAM Top Plate R300 SR7350T-ND 25.92 21.61 7350T 
18.29x 13.19x4.57 | 19.75x15.53x5.41 | SR-R710-PLLFL-ND 144.56 + 120.52 | R-710 PLL FOAM R520 SR7550T-ND 30.04 25.04 7550T 
18.29 x 13.19x6.62_| 19.75x 15.53x7.48 | SR+R720-PLLFLI-ND ‘162.50 135.47 | R-720 PLL FOAM 
With Metal Dock With: FoanIiaert R120 SR7150B-ND 21.02 17.52 7150B 
7.3 x 5.00 x 3.23 8.70x7.45x3.89 | SR-R120-MLLFLI-ND 51.02 42.54 | R-120 MLL FOAM R300 SR7350B-ND 27.64 23.04 7350B 
9.59x7.42x3.98 | 10.80x9.85x4.87 | SR-R300-MLLFC-ND 70.10 58.44 | R-300 MLL FOAM Botom ia R520 $R7550B-ND 11382 9486 | 75508 
13.49x9.78x6.00 | 14.85x12.15x6.85 | SR-R520-MLLFCI-ND 113.96 95.01 | R-520 MLL FOAM 
18.29x13.19x4.57 | 19.75x15.53x5.41 | SR-R710-MLLFC-ND © 160.00 133.39 | R-710 MLL FOAM See SUPER i Em cc ae 
18.29 x 13.19x6.62 | 19.75x 15.53x7.48 | SR-R720-MLLFC-ND 177.94 148.34 | R-720 MLL FOAM . 
@ RoHS Compliant 
Note: _ = Case Color: B = Black; G = Gray; Y = Yellow; 0 = Orange Note: Hardware supplied with kits. Bottom plate kit includes perimeter seal and o-rings. Panel kits for R-Series only. 


Flambeau’ piastic Storage Systems 


INDUSTRIAL PRODUCTS & PACKAGING SOLUTIONS 


Dimensions — Inch (mm) Compart- | Digi-Key Price Each Flambeau 
Fig. ie WwW D ments | Part No. 1 10 100 Model No. 
11.25 (285.75) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 30 510-1021-ND 71.54 59.38 54.73 | U30P-C 
16.50 (419.10) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 45 510-1023-ND 96.02 79.70 73.46 | U45P-C 


Boxes 
Dimensions — Inch (mm) Compart-) Digi-Key Price Each Flambeau 
Fig. L WwW D ments | PartNo. 1 10 100 Model No. 
Plastic Frame Storage Cabinets Ful 
2 | 14.50 (368.3) | 7.50 (190.5) | 5.25 (133.35) Length | 510-1000-ND 39.30 32.62 30.07 | 14800-2C 
Sturdy shell and drawer rail structure for extra strength. These rugged cabinets can be stacked or wall Tray 


mounted for greater storage flexibility. Drawers are in clear styrene resin for optimum visibility and speedy 
retrieval of contents. Each cabinet features drawer stops to prevent accidental spills. 


11 (279.40) | 6.75 (171.45)) 1.75 (44.45) 1 510-1017-ND 22.22, 18.45 = 17.00 | C601 


Dimensions - Inch (mm) Compart- | Digi-Key Price Each Flambeau 3 | 11 (279.40) | 6.75 (171.45)] 1.75 (44.45) 18 510-1018-ND 26.56 22.05 20.32 | C618 
Hg: | wy a imontSIas RS cuNG i LOR 00RS EModellNo: 13.13 (333.50)| 9 (228.6) | 2.32(58.93)| 1 | Sto-to19-ND 37.10 30.80 28.39 | caot 
11.25 (285.75) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 20 510-1013-ND 23.90 19.84 18.29 | C20P 
1 16.50 (419.10) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 26 510-1015-ND 32.38 26.88 24.78 | C26P Cases 
11.25 (285.75) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 30 510-1022-ND 23.90 19.84 18.29 | U30P Features: 
16.50 (419.10) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 45 510-1024-ND 32.38 26.88 24.78 | U45P i : S i c : . 
* Molded from a proprietary high density polyethylene carbon loaded blend of materials * Conductive <10° Q/in? 
Conductive Storage * Anti-Static: 10° ~ 108 O/in? * Faraday Cage Protection » Color: black 
Conductive cabinets are built in accordance with the guidelines of DOD-HDT3K-263 to bleed off any static Internal Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Flambeau 
charge at a safe controlled rate when properly connected to a ground. Each cabinet comes with a static-safe Fig. L W D Part No. il 10 100 Model No. 
ground wire which protects users against electrical shock. Color: black 
is 5.06 (128.52) 2.75 (69.85) 1 (25.4) 510-1009-ND 878 7.29 6.72 | 50019 
Cabinets 
6.75 (171.45) 5 (127) 1.19 (30.23) | 510-1012-ND 1886 15.66 1443 | 50036 
Dimensions - Inch (mm) Compart- | Digi-Key Price Each Flambeau 4 | 11.88 (301.75) | 8.19(208.03) | 1.25 (31.75) | 510-1006-ND 25.10 20.84 19.21 | 50015 
a E ui u mons. | Fart Ao: L uf TOES Monell: 17.5 (444.5 13.5 (342.9 1.31 (33.27) | 510-1011-ND 48.20 40.01 36.88 / 50023 
1 11.25 (285.75) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 20 510-1014-ND 71.54 59.38 54.73 | C20P-C NS) +5 (242.9) BU G527) i . ¢ 
16.50 (419.10) | 12 (304.8) | 6 (152.4) 26 510-1016-ND 95.08 78.92 72.74 | C26P-C 18.44 (468.38) | 17.69 (449.33) | 1.94 (49.28) | 510-1010-ND 6348 5269 48.57 | 50021 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 2199 


Enclosures 


Bud Industries, Inc. 


Fig. 1 — Aluminum Chassis Fig. 2 — Plastiboxes — Style G Fig. 3 — Plastiboxes — Style | Fig. 4 — Hand-Held Grabber Fig. 5 — Hand-Held Grabber 
Enclosures — Style B Enclosures — Style K 


aN 


2 Pa 
A > Kw 
ae ye “A - Py 


A 
¢ Welded at stress points for assured, max- [— 
imum strength and rigidity * Sides folded in at 
bottom for additional support * Bottom plate | * ABS plastic * UL94-HB flammability 
easily attached » Natural finish rating * Suggested service temperature * ABS plastic material * UL94-5VA * ABS plastic in a light gray finish * ABS plastic with UL94V-0 
NOTE: Bottom plate sold separately. -40°C ~ 60°C flammability rating * UL94V-0 flammability rating flammability rating 


Fig. 6 — Hand-Held Grabber Fig. 7 — Hand-Held Grabber Fig. 8 — Hand-Held Grabber Fig. 9 — Utility Cabinets Fig. 10 — ABS Plastic Utiliboxes 
Enclosures — Style L Enclosures — Style M Enclosures — Style N 


¢ Sturdy, all-welded body * Available in .040” 


* High impact resistant black ABS aluminum or 20 gauge steel: “AU” prefix — 
plastic with UL94V-0 flammability | + Impact resistant black ABS plastic * Impact resistant black ABS plastic with aluminum alloy in natural finish; “CU” prefix - ; 
rating with UL94V-0 flammability rating UL94V-0 flammability rating ~ steel in metallic gray finish * Aluminum or plastic cover 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. 
Color A B (Fj Part No. 1 10 50 | Part No. Color A B c Part No. il 10 | Part No. 
Fig. 1 — Chassis Fig. 2 — Plastiboxes — Style G 
1.50 (38.1) | 4.00 (100.4) | 6.00 (152.4) | 377-1000-ND 9.80 8.22 7.38 | AC-1405 150 (38.10) | 2.25 (6745) | 362(01.95) | 377-1161-ND 670559] PT-11308-G 
2.00 (50.8) | 6.00 (152.4) | 8.00 (203.2) | 377-1001-ND 1250 10.40 — 9.35 | AC-1413 P30 (68-10) 1] 88 (ore Ta)i. | 862 (BUNS) ee : : 44.997: 
1.50 (38.10) | 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 377-1157-ND 12.20 10.19] PBS-11327-G 
2.50 (63.5) | 8.00 (203.2) | 10.00 (254) | 377-1002-ND 20.20 16.89 15.21 | AC-1418 
2.48 (62.99) | 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 377-1162-ND 11.30 9.46 PT-11388-G 
2.50 (63.5) | 8.00 (203.2) | 12.00 (304.8) | 377-1003-ND 25.00 20.86 18.75 | AC-1419 5 Tapiagely ||| 936 (05 437 (111) eat SO 4a | pasajeaa 
5.00 (127) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) | 377-1004-ND 57.40 47.91 _~—«43.13 | AC-1422 ray es ee area Pepe ou) ae ce Tala tes 
5.00 (127) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1005-ND 66.20 55.28 49.76 | AC-1426 SS2NSBG1) [19:25 (82.88), | 6.625(142:75) : : 
3.00 (76.2) | 14.00 (355.6) | 17.00 (431.8) | 377-1006-ND 48.20 40.22 36.18 | AC-1427 1.52 (38.61) | 4.87 (123.70) | 6.87 (174.50) | 377-1160-ND 6.80 5.65] PS-11553-G 
4.00 (101.6) | 15.00 (381) | 17.00 (431.8) | 377-1007-ND 65.40 54.59 49.13 | AC-1428 2.52 (64.01) | 4.87 (123.70) | 6.87 (174.50) | 377-1163-ND 7.20 6.00) PT-11557-G 
6.00 (152.4) | 15.00 (381) | 17.00 (431.8) | 377-1008-ND 9260 77.33 69.61 | AC-1429 Fig. 3 — Plastiboxes — Style I 
errr a TE ae _ ae _ a Black | 7.50 (190.50) | 5.00 (127.00) | 1.75 (44.45) | 377-1572-ND 12.10 1040] PT-11785-MP 
2.00 (50.8) | 5.00(127) | 7.00 (177.8) | 377-1011-ND ‘10.90 9.07 8.18 | AC-402 Fig. 4 — Hand-Held Grabber Enclosures — Style B 
2.00 (50.8) | 5.00(127) | 9.50 (241.3) | 377-1012-ND 13.20 10.95 9.85 | AC-403 Gray | 1.71 (43.43) | 5.16 (131.06) | 9.33 (236.98) | 377-1170-ND 19.00 15.85] HH-3420 
3.00 (76.2) | 5.00(127) | 10.00 (254) | 377-1013-ND 16.80 14.02 12.60 | AC-404 Fig. 5 — Hand-Held Grabber Enclosures — Style K 
2.00 (50.8) | 7.00 (177.8) | 7.00 (177.8) | 377-1014-ND 11.40 9.42 8.48 | AC-405 
(60.8) (77) (177.8) 4.63 (117.60) | 2.85 (72.39) | 1.00 (25.40) | 377-1550-ND 9.80 8.20] HH-3524 
2.00 (50.8) | 7.00 (177.8) | 9.00 (228.6) | 377-1015-ND 13.80 11.49 10.33 | AC-406 Black | 59 (19970) | 3.05 (8256) | 1.00 (2540) | 377-1861-ND 4 gg 18190 | Fae 
2.00 (50.8) | 7.00 (177.8) | 11.00 (279.4) | 377-1016-ND 16.00 13.32 12.00 | AC-407 : : we eee : : 
Natural | 3.00 (76.2) | 7.00 (177.8) | 12.00 (304.8) | 377-1017-ND 21.20 17.69 15.90 | AC-408 Fig. 6 — Hand-Held Grabber Enclosures — Style L 
2.00 (50.8) | 7.00 (177.8) | 13.00 (330.2) | 377-1018-ND 1740 14.57 13.11 | AC-409 377-1552-ND 710 5.90] HH-3580-B 
3.00 (76.2) | 7.00 (177.8) | 15.00 (381) | 377-1019-ND 27.60 —«23.04~—«-20.73 | AC-411 Black } 5.71 (145.08) | 3.54 (89.92) / 1.26 (32.00) | oo tesa Nog 8.20  6.85| HH-3580-BCB 
3.00 (76.2) | 8.00 (203.2) | 17.00 (431.8) | 377-1020-ND 2870 24.03 21.61 | AC-412 Fig. 7 — Hand-Held Grabber Encl — Style M 
3.00 (76.2) | 10.00 (254) | 12.00 (304.8) | 377-1021-ND 32.20 2696 24.29 | AC-413 oo ies Altea Lied 
3.00 (76.2) | 10.00 (254) | 14.00 (356.6) | 377-1022-ND 3280 2750 2476 | AC-414 Black | 3.26 (82.80) | 5.98 (151.89) | 1.31 (33.27) | 377-1554-ND 7.40 6.20] HH-3600-B 
2.00 (50.8) ) 10.00 (254) | 17.00 (431.8) | 377-1023-ND 29.20 24.43 22.01 | AC-415 Fig. 8 — Hand-Held Grabber Enclosures — Style N 
3.00 (76.2) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) | 377-1024-ND 34.20 28.54 25.71 | AC-416 377-1555-ND 810 6.75] HH-3610-B 
3.00 (76.2) | 12.00 (304.8) | 17.00 (431.8) | 377-1025-ND 3610 30.07 27.08 | AC-418 Black } 6.69 (169.98) | 5.16 (131.06) | 1.38 (35.05) | oo secs Dg 9.20 7.70| HH-3610-BCB 
2.00 (50.8) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1026-ND 37.00 30.86 27.75 | AC-419 A jee for HahiHeld Grabber Biol 
3.00 (76.2) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1027-ND 42.60 35.57 32.01 | AC-420 : ROC ERNE TPE ETS See eee aura 
3.00 (76.2) | 5.00(127) | 9.50 (241.3) | 377-1028-ND 16.70 13.92 12.56 | AC-421 Tilt Stand for HH-3420 377-1171-ND 90 .75| HH-3440-TS 
3.00 (76.2) | 8.00 (203.2) | 12.00 (304.8) | 377-1029-ND 25.40 21.21 19.11 | AC-424 Gasket for HH-3420... . | 377-1172-ND 1.00 .85| HH-3441-G 
4.00 (101.6) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) | 377-1030-ND 4920 41.13 37.04 | AC-427 Fig. 9 — Utility Cabinets 
4.00 (101.6) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1031-ND 51.90 43.29 38.98 | AC-428 5.00 (127) ] 6.00 (152.40) | 4.00 (107.60) | 377-1056-ND 1410 11.75] AU-4029 
3.00 (76.2) | 5.00(127) | 7.00(177.8) Me NDmg 14.00 6 1169 10.53 | AC~429 Natural | 6.00 (152.40) | 6.00 (152.40) | 6.00 (182.40) | 377-1057-ND 20.60 17.20 AU-1039 
3.00 (76.2) | 4.00 (101.6) | 6.00 (152.4) | 377-1033-ND 12.45 10.30 —-9.25 | AC-430 9.00 (228.60) | 6.00(152.40) | s.00(127) | 377-1088-ND oD.40 1870 | /AUADAD 
2.00 (50.8) | 4.00 (101.6) | 6.00 (152.4) | 377-1034-ND 10.10 8.47 7.63 | AC-431 : ; : : : : ; 
6.00 (152.40) | 6.00 (152.40) | 6.00 (152.40) | 377-1059-ND 33.00 27.50] CU-1098 
" 9.00 (228.60) | 6.00 (152.40) | 5.00(127) | 377-1060-ND 37.30 31.10] CU-1099 
Chassis Bottom Plates Metallig| 12:90 (304.80) | 7.00 (177.80) | 6.00 (152.40) | 377-1061-ND 58.50 48.85] CU-1124 
iimansloneennenT aT Digi-Key Price Each Bud Ind. Gray | 400(101.60) | 5.00(127) | 3.00(76.20) | 377-1062-ND 18.20 15.25] CU-728 
Guinn Fits Width [Chassis Length) Part No. 4g D ao || Gath. 5.00 (127) | 6.00 (152.40) | 4.00 (101.60) | 377-1063-ND 22.40 18.65] CU-729 
4.00 (101.60) | 6.00 (152.40) | 377-1035-ND 5.00 447 3.75 | BPA-1505 oe eee ed lat pe aH fae saree 
6.00 (152.40) | 8.00 (203.20) | 377-1036-ND 7.10 5.85 5.28 | BPA-1513 5.00 (381) | 9.00 (228.60) | 7.00 (177.80) |[;S77=10655 - n99)/:005 
8.00 (203.20) | 10.00 (254) | 377-1037-ND 8.80 7.34 6.60 | BPA-1518 Fig. 10 — ABS Plastic Utiliboxes 
8.00 (203.20) | 12.00 (304.80) | 377-1038-ND 10.70 8.97 8.08 | BPA-1519 Black | 5.30 (134.62) | 2.94 (74.68) | 1.95 (49.53) | 377-1165-ND 3.00 2.50] CU-1874-B 
8.00 (203.20) | 17.00 (431.80) |_377-1039-ND 11.00 9.22 8.28 | BPA-1520 Gray | 5.30 (134.62) | 2.94 (74.68) | 1.95 (49.53) | 377-1166-ND 3.00  2.50| CU-1874-G 
10.00 (254) | 12.00 (304.80) | 377-1040-ND 10.70 8.97 8.08 | BPA-1523 4.10 (104.14) | 2.23 (57.40) | 2.00 (50.80) | 377-1167-ND 4.30 3.57| CU-793 
10.00 (254) | 14.00 (355.60) | 377-1041-ND 10.70 8.97 8.08 | BPA-1524 5.59 (141.99) | 4.34 (110.27) | 1.84 (46.77) | 377-1168-ND 7.20 6.00] CU-387 
12.00 (304.80) | 17.00 (431.80) | 377-1042-ND 15.30 1279 11.53 | BPA-1528 4.31 (109.47) | 3.06 (77.72) | 1.46 (37.08) | 377-1169-ND 5.80 4.85 | CU-388 
14.00 (355.60) | 17.00 (431.80) | 377-1043-ND 16.20 13.52 12.15 | BPA-1529 4.60 (116.84) | 3.10 (78.74) | 1.87 (47.50) | 377-1216-ND 7.20 6.00 CU-3281 
Natural |_15:00 (381) _| 17.00 (431.80) |_377-1044-ND 20.30 16.94 15.26 | BPA-1530 4.60 (116.84) | 4.60 (116.84) | 2.37 (60.20) | _377-1217-ND 8.00 6.69 | CU-3282 
17.00 (431.80) | 17.00 (431.80) | 377-1045-ND 24.70 20.61 18.56 | BPA-1531 6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 2.37 (60.20) ] 377-1218-ND 9.20 7.70| CU-3283 
5.00(127) | 7.00 (177.80) | 377-1046-ND 4.90 4.07 3.65 | BPA-1589 Black | 7-80 (193.04) | 4.60 (116.84) | 2.37 (60.20) | 377-1219-ND 11.10 9.27) CU-3284 
5.00 (127) |) 9.50 (241.30) | 377-1047-ND 5.00 47 3.75 | BPA-1590 5.07 (128.78) | 3.57 (90.68) | 1.59 (40.39) | 377-1220-ND 6.70 5.60) CU-389 
5.00 (127) 10.00 (254) | 377-1048-ND 4.90 4.07 3.65 | BPA-1591 6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) | 377-1536-ND 10.00 8.35] CU-3287 
7.00 (177.80) | 7.00 (177.80) |_377-1049-ND 4.90 4.07 3.65 | BPA-1592 6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) | 377-1537-ND 10.00 8.35] CU-3287-MB 
7.00 (177.80) | 9.00 (228.60) | 377-1050-ND 6.10 5.14 4.58 | BPA-1593 6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) | 377-1538-ND 10.00 8.35 | CUR-3287 
7.00 (177.80) | 11.00 (279.40) | 377-1051-ND 6.30 5.25 4.73 | BPA-1594 6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) | 377-1539-ND 10.70  8.90| CUR-3287-C 
7.00 (177.80) | 12.00 (304.80) | 377-1052-ND 6.90 5.75 5.18 | BPA-1595 6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) | 377-1540-ND 10.70 8.94] CUR-3287-MB 
10.00 (254) | 17.00 (431.80) | 377-1053-ND 11.30 9.47 8.53) BPA-1597 6.10 (154.94) | 4.60 (116.84) | 1.37 (34.80) | 377-1541-ND 10.00 8.32 | CUR-3287-CMB 
13.00 (330.20) | 17.00 (431.80) | 377-1054-ND 15.80 1317 11.85 | BPA-1598 With Battery Compartment (Continieg) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2200 toss) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Enclosures (cont.) 


Bud Industes, ne 


Fig. 11 — Die Cast Econobox with or without Mounting Flanges Fig. 12 — Extruded Aluminum Boxes 


* ADC-10 aluminum alloy 

* Heavy duty .09” thick external wall mounting 
bracket 

* Mounts to wall or panel with #10 size screws 
(not included) 


* One piece extruded aluminum housing 
¢ Individual aluminum end panels 

¢ ABS plastic panel bezels 

* Internal PCB card guides 


Fig. 13 — Potting Boxes - Fig. 14 — TR Series Cabinets 


© Top and bottom .05” aluminum; front panel 
-09” aluminum 

¢ Extruded aluminum frame 

* Corner gussets for added support 

¢ Carrying handle may be used as tilting bail 
* Front panel, self-adhesive rubber feet and 
handle/bail included 


Style A Style B Style C . Royal blue texture body with white frame 
¢ ABS thermoplastic * UL94V-0 flammability rating * Suggested service temperature -20°C ~ 70°C * Optional close-fitting covers encibe 
available in all sizes 
Econoboxes Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. 
Style | Color A B c Part No. a 10} Part No. 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Fig. 13 — Potting Boxes 
ED E i W Lew. u ue 111) eto: 4.00 (25.4) | 2.00(50.8) | 1.50(38.1) | 377-1173-ND 1.22 1.02] PB-1558 
Fig. 11 — Econobox Enclosures A | Black | 1.50(38.1) | 3.00(76.2) | 2.00(50.8) | 377-1176-ND 1.77 1.48] PB-1559 
3.62 (91.95) | 1.50 (38.10) | 1.21 (30.73) | 377-1107-ND 6.90 5.75 5.20 | CU-123 -75 (19.05) | 1.00 (25.4) | 1.00(25.4) | 377-1180-ND eal 59] PB-1577 
4.37 (177.80) | 2.37 (60.198) | 1.21 (30.73) | 377-1108-ND 7.20» 6.05_~—«5.45 | CU-124 4.00 (25.4) | 2.00(50.8) | 1.50(38.1) | 377-1175-ND 1.381.411] PB-1558-TF 
Natural | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 2.21 (56.13) | 377-1109-ND 11.60 9.65 8.70 | CU-234 B | Black | 1.50(38.1) | 3.00(76.2) | 2.00(608) | 377-1178-ND 1.91 1.60 PB-1559-TF 
7.39 (187.81) | 4.70 (119.38) | 2.21 (56.13) | 377-1110-ND 19.60 16.35 14.70 | Cu-247 1.50 (38.1) | 3.00(76.2) | 3.00(76.2) | 377-1179-ND 1.92 _1.61|_PB-1576-TF 
7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 3.21 (81.53) | 377-1111-ND 23.00 19.20 17.30 | CU-347 c Biick 1.00 (25.4) | 2.00(50.8) | 1.50(38.1) | 377-1174-ND 4.33 1.11] PB-1558-BF 
Fig. 11 — Econoboxes with Mounting Flanges 1.50 (38.1) | 3.00(76.2) | 2.00(50.8) | 377-1177-ND 1.91 1.60) PB-1559-BF 
Natural ] 3.62 (91.95) | 1.50 (38.10) | 1.21 (30.73) |377-1462-ND 1310 10.94 9.86 | CU-4123 Optional Close-Fitting Covers 
Black | 3.62 (91.95) | 1.50(38.10) | 1.21 (30.73) | 377-1463-ND 15.06 12.53 11.25 | CU-4123-B Cover for PB-15S8°BF sii: cccesttcccctsesicanntasdetesnsacessantaat 377-1181-ND 70 59} ~PBC-1558-C 
Natural | 4.37 (111.00) | 2.37 (60.20) | 1.21 (30.73) | 377-1464-ND 16.70 13.92 12.53 | CU-4124 Cover for PB-1558/1558-TF. 377-1182-ND 70.59} PBC-1558-CN 
Black | 4.37 (111.00) | 2.37 (60.20) | 1.21 (30.73) | 377-1465-ND 18.10 15.07 13.55 | CU-4124-B Cover for PB-1559-BF 377-1183-ND 82.69) PBC-1559-C 
Natural | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 2.21 (56.13) | 377-1466-ND 22.00 18.34 16.50 | CU-4234 Cover for PB-1559/1559-TF. 377-1184-ND 80.67) PBC-1575-C 
Black | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 2.21 (56.13) | 377-1467-ND 24.50 20.40 18.38 | CU-4234-B sce Baliga re plat Sees ne - eed 
Natural | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 2.21 (56.13) | 377-1468-ND 29.30 24.44 «21.98 ) CU-42q7_ | J LE EE nnn nnnninsnn nse: ; : 
Black | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 2.21 (56.13) | 377-1469-ND 33.80 28.17 25.39 | CU-4247-B P 
Natural | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 3.21 (81.53) | 377-1470-ND 34.30 28.61 —«-25.76 | CU-4347 Small Cabinets 
Black | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 3.21 (81.53) | 377-1471-ND 38.80 32.34-—-29.10 | CU-4347-B pensions men aR) Digi-Key RSE SEL 
Natural | 2.00 (50.8) | 2.00(50.8) | 1.25 (31.75) | 377-1472-ND 1250 1042 9.41 | CU-4470 Color A B C Part No. 1 5 10 | Part No. 
Black | 2.00(50.8) | 2.00(50.8) | 1.25 (31.75) | 377-1473-ND 13.50 11.28 +— 10.13 | CU-4470-B Fig. 14 — TR Series 
Natural | 4.33 (109.98) | 3.25 (82.55) | 1.75 (44.45) | 377-1474-ND 18.60 15.50 -—-13.99 | CU-4471 350 (089) [eat 211.07 0-75 (073.08) 77-131DINDUN 26170 21863 — |TR-6100 
Black | 4.93 (109.98) | 9.25 (82.55) | 1.75 (44.45) ROTEAUD 20.00 17.42 15.71 | CU-A471-B Blue/White | 5.25 (133.35) | 8.31 (211.07) 13.25 (336.55) |377-1313-ND 280.20 233.94  — |TR-6101 
Natural | 4.75 (120.65) | 3.15 (80.01) | 2.33 (59.18) | 377-1476-ND 21.60 18.00 16.24 | CU-4472 7.00 (177.8) | 11.08 (280.9) [13.25 (996.55) |a77-1055-ND 39080 26783 © — | TR-B102 
Black | 4.75 (120.65) | 3.15 (80.01) | 2.33 (59.18) | 377-1477-ND 24.50 20.40 -~—«'18.38 | CU-4472-B Fig: 15 Aluminuin instrument Cason 
Natural | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 1.34 (34.04) | 377-1478-ND 20.40 16.98 -—15.27 | CU-4473 
Black | 4.68 (118.87) | 3.68 (93.47) | 1.34 (34.04) | 377-1479-ND 22.90 19.11_—17.21 | CU-4473-8 12.88 (828.42) | 8.27 (210.06) | 2.72 (69.09) | eaeiea yey 108.20 0:85 NAb 160 
Natural | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 2.33 (59.18) |377-1480-ND 26.70 22.28 20.06 | cU-4474 Natural [12-93 (328.42) (10.16 (258.06), 2.72 (69.08) /377-1562:ND' 125.90 105.15 | 1A-6161 
Black | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 2.33 (59.18) | 377-1481-ND 30.40 25.34 ~—«-22.80 | CU-4474-B 12.93 (828.42) | 8.27 (210.06) | 4.92 (124.97) (Ria SCeRID I 133.50 411.45) AsG162 
12.93 (328.42) |10.16 (258.06)| 4.02 (102.11) |377-1564-ND 147.80 123.40 | 1A-6163 
Natural | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 3.75 (95.25) | 377-1482-ND 30.80 © -25.69-—«-23.10 | CU-4475 = - : 
Black | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 3.75 (95.25) | 377-1483-ND 34.50 28.75 ~—-25.91 | CU-4475-B Fig. 16 — Sloping Panel Cabinets 
Natural | 6.00 (152.4) | 3.25 (82.55) | 2.00 (50.8) |377-1484-ND 25.80 21.50 19.35 | CU-4476 8.50 (165.1) | 7.06 (179.3) | 7.31 (185.7) |377-1066-ND 63.00 52.70 | C-1584 
Black | 6.00 (152.4) | 3.25 (82.55) | 2.00 (50.8) |377-1485-ND 2870 23.90 21.50 | CU-4476-B 6.50 (165.1) | 9.06 (230.1) ) 7.31 (185.7) |377-1067-ND 60.70 50.65 | C-1585 
Natural | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 1.50 (38.1) | 377-1486-ND 26.90 22.42 ~—-20.21 | CU-4477 6.50 (165.1) | 11.06 (280.9) | 7.31 (185.7) |377-1068-ND = 71.25 59.40 | C-1586 
Black | 7.39 (187.71) | 4.70 (119.38) | 1.50 (38.1) |377-1487-ND 31.40 26.15 23.55 | CU-4477-B Metallic ne ea ese en eo ean ni ivi pi 
Natural | 7.50 (190.5) | 7.50 (190.5) | 2.62 (66.55) | 377-1488-ND 42.70 35.61 32.06 | CU-4478 Gray : : : ea [a : : : 
Black | 7.50(190.5) | 7.50 (190.5) | 2.62 (66.55) |377-1489-ND 48.30 40.28 ~—-36.23 | CU-4478-B 10.00 (254) | 18.06 (458.37) | 10.50 (266.7) |377-1071-ND 149.90 125.10 | 6-1893 
Natural | 4.37 (111.00) | 2.37 (60.20) | 2.13 (54.10) |377-1490-ND 19.90 1661 14.96 | CU-4479 8.00 (203.2) | 14.06 (357.1) | 8.00 (203.2) |377-1072-ND 92.60 77.35 | C-1894 
Black | 4.37 (111.00) | 2.37 (60.20) | 2.13 (54.10) | 377-1491-ND 21.30 17.75 15.98 | CU-4479-B 9.00 (228.6) | 18.06 (458.7) | 8.18 (207.78) | 377-1073-ND 128.90 107.65 | C-1896 
Fig. 17 — Slope Enclosures, Solid Top (.09" Base, .05" Cover with Rubber Feet) 
Extruded Aluminum Boxes _ ] 4.25 (107.95) | 4.93 (125.22)] 5.00(127) ]377-1074-ND* 4290 35.80  — |SC-12100 
— —_ - BlackAWhite / 3 95 (g2.55) | 11.93 (303.02) | 10.00 (254) |377-1075-ND 77.10 6440  — |SC-12101 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
L w H Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. 18 — Mini Boxes 
: ; 1.62 (41.15) | 2.12 (53.85) | 2.75 (69.85) |377-1076-ND 6.45 5.30 | CU-2100-B 
fig. 12\— Extruded Aluminum Boxes 1.62 (41.15) | 2.12 (63.85) | 3.25 (82.55) |377-1077-ND 7.00 5.82 | CU-2101-B 
3.81 (96.77) | 3.14(79.76) | 1.57 (39.88) | 377-1492-ND 13.00 10.85 9.75 | EX-4500 1.62 (41.15) | 2.12 (88.85) | 4.00 (101.6) [SA7aLO7ENDI) 7.30 6.07 | CU-2102-8 
2.25 (57.15) | 2.25 (7.15) | 4.00 (101.6) |377-1079-ND 7.50 6.27 | CU-2103-B 
5.38 (136.65) | 3.14(79.76) | 1.57 (39.88) | 377-1493-ND 16.50 1375 12.40 | EX-4501 3.00 (762) | a0ociote) | 5.00(127) eeneeNeR 11.10 aa cisioe a 
6.96 (176.78) | 9.14 (79.76) | 1.57 (39.88) | S77-1494-ND 20.00 16.65 15.00 | EX-4502 Gray | 2.12 (63.85) | 3.00(76.2) [5.25 (133.35) |377-1081-ND 9.80 8.08 | CU-2106-B 
6.14 (155.96) | 5.38(136.65) | 3.18(80.77) | 377-1495-ND 25.00 20.85 18.75 | EX-4521 4.00 (101.6) | 5.00(127) | 6.00(152.4) |377-1082-ND 17.00 14.26 | CU-2107-B 
6.96 (176.78) | 6.14(155.96) | 3.18 (80.77) | 377-1496-ND 30.50 25.40 22.85 | EX-4522 3.00 (76.2) ) 5.00(127) | 7.00 (177.8) /377-1083-ND 16.40 13.72 | CU-2108-B 
3.50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 8.00 (203.2) |377-1084-ND 25.60 21.40 | CU-2109-B 
9.32 (236.73) 6.14 (155.96) 3.18 (80.77) 377-1497-ND 38.50 32.10 28.90 | EX-4523 3.50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 10.00 (254) | 377-1085-ND 27.20 22.70 | CU-2110-B 
5.38 (136.65) 3.82 (97.03) | 3.82 (97.03) | 377-1498-ND 20.50 17.10 15.40 | EX-4541 4.00 (101.6) | 7.00 (177.8) | 12.00 (304.8) |377-1086-ND 36.00 30.10 | CU-2111-B 
6.96 (176.78) | 3.82(97.03) | 3.82(97.03) | 377-1499-ND 25.50 21.25 19.15 | EX-4542 Natural | 1:62 (41.15) ] 2.12 (53.85) | 2.75 (69.85) )377-1087-ND 4.60 3.85 | CU-3000-A 
9.32 (236.73) | 3.82(97.03) | 3.82(97.03) | 377-1500-ND 31.50 26.25 28.65 | EX-4543 1.62 (41.18) | 2-12 (53.85) | 3.25 (82.55) [SMaLOSEND 528 4:95 | GUSO01FA 
* Single knockout only — centered (Continued) 
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Enclosures (cont.) 


Bud Industries, Ine 


Fig. 15 — Aluminum Instrument Case Fig. 16 — Sloping Panel Cabinets Fig. 17 — Slope Enclosure Fig. 18 — Mini Boxes 


. Aluminum body with ; 

plastic front and rear bezels # * Steel * Removable * 04” aluminum alloy 

* Removable front and rear is front panel * Hinged top * Two sections slip 
panels * Adjustable locking ay opens completely for together and may be 
aluminum/plastic handle i access to components joined by either built-in 
¢ Extruded internal grooves for ‘i = mounted on chassis <x snap lock or sheet 
horizontal mounting of circuit ‘i metal screws (included) 
board, chassis or panel - : 


Fig. 19 — Gasketed Enclosures Fig. 20 — VisionCab Cabinets Fig. 21— Small Compucab Series Cabinets 


Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, * Dual-slope 


12 and 13 Ratings. * Versatile steel cabinet = keyboard styling 


Indoor Version: * ABS/ BS * EIA spacing * Supplied * Base and 

PC blended plastic with i s with see-thru removeable side .09" alu- 

UL94-5VB flammability < front door with clear acrylic minum; back 

rating * Clear doors poly- Po ge window » Equipped with panel and cover 

carbonate with UL94V-0 : Kc 110VAC, 105CFM exhaust -05” aluminum 

flammability rating * Sug- TON fan for cooling * Rubber feet 

gested service temper- included 2 Piece Design 3 Piece Design 
ature -40°C ~ 70°C 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Small Cabinets 
Color A B c Part No. 1 5 10 ‘| Part No. 
Digi-Key Price Each Bud Ind. 
1.62 (41.15) | 2.12 (53.85) | 4.00 (101.6) |377-1089-ND 5.70 — 475 | CU-3002-A Desenption Part No. 1 5 15 Part No. 
2.25 (57.15) | 2.25 (57.15) | 4.00 (101.6) |377-1090-ND 6.10 — 5.05 | CU-3003-A 3 , 
2.25 (57.15) | 2.25 (57.15) | 5.00(127) |377-1091-ND 730 — 6.10 |CU-3004-A Fig: 21— Compucab Series — Small Metal Enclosures 
3.00 (76.2) | 4.00 (101.6) | 5.00(127) |377-1092-ND 9.20 — 7.65 | CU-3005-A 2 Piece Design 377-1296-ND 83.00 69.30 62.35 $C-13100 
Natural | 2:12 (53.85) | 3.00 (76.2) | 5.25 (133.35) |377-1093-ND 7.40 — 6.10 | CU-3006-A 3 Piece Design 377-1297-ND 161.60 134.90 121.41 $C-13101 
4.00 (101.6) | 5.00(127) | 6.00 (152.4) |377-1094-ND 13.20, — 11.05 | CU-3007-A 
3.00 (76.2) | 5.00(127) | 7.00(177.8) |377-1095-ND 11.90 — 9.95 | CU-3008-A Ba 7 a z pial F Gee es a ve 
3.50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 8.00 (203.2) |377-1096-ND 1550  — 12.95 |CU-3009-A ba cdl. elu 
3.50 (88.9) | 6.00 (152.4) | 10.00 (254) |377-1097-ND 19.60, — 16.35 | CU-3010-A Fig. 22 — Champion Series Cabinets 
4.00 (101.6) | 7.00 (177.8) | 12.00 (304.8) |377-1098-ND 27.30 — 22.80 | CU-3011-A 
6.00 (152.4) | 12.00(304.8) | 10.00 (254) |377-1210-ND 89.30 — 7452 | CS-11212-BT 
* Single knockout only — centered 
ec ad Black | 8.00 (203.2) | 9.00 (228.6) | 8.00 (203.2) |377-1211-ND 87.00 — 7258 | cS-11214-BT 
UL/NEMA/IEC Gasketed Enclosures 8.00 (203.2) | 12.00(304.8) | 10.00 (254) |377-1212-ND 9780  — 81.62| CS-11216-BT 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Fig. 23 — Portacab Cabinets 
A B c D Part No. ul 5 15 | Part No. 
8.00 (203.2) | 6.12 (155.45) | 8.00 (203.2) |377-1315-ND 107.70 89.85 | —| WA-1540 
Fig. 19 — NBA Series - Stainless Steel Hinges 
Gray | 00 (228.6) | 8.12 (206.25) | 12.00(304.8) |377-1316-ND 148.70 12415 — — | WA-1541 
7.09 (180.09) | 11.80 (299.72) | 7.85 (199.39) | 5.90 (149.86) | 377-1138-NDt 67.30 56.07 50.45] NBA-10144 8.00 (203.2) 10.12 (257.05) | 8.00 (203.2) )377-1317-ND 126.50 105.70 = — | WA-1542 
7.09 (180.09)| 15.75 (400.05) | 11.80 (299.72) | 5.90 (149.86) | 377-1139-ND¢ 99.20 82.67 74.43) NBA-10148 11.00 (279.4) ) 11.12 (282.45) | 18.00 (457.2) |377-1318-ND 202.80 169.37 — | WA-1543 
5.97 (151.64)| 11.80 (299.72) | 7.85 (199.39) | 4.80 (121.92) | 377-1140-ND§ 63.90 53.25 47.96] NBA-10162 Fig. 24 — Converta Boxes 
Fig. 19 — NBB Series - Plastic Hinges 2.00 (50.8) | 8.00(203.2) | 4.00 (101.6) |377-1221-ND 17.30 — 14.45 | CU-482-A 
Natural | 2.50 (63.5) | 9.50(241.3) | 5.00(127) |377-1222-ND 19.80 — 16.55 | CU-592-A 
3.57 (90.68) | 5.90 (149.86) | 5.90 (149.86) | 2.75 (69.85) | 377-1141-ND¢ 20.20 16.85 15.15) NBB-10240 
2.50 (63.5) | 12.00 (304.8) | 6.00 (152.4) |377-1223-ND 26.00 — 24.75 | CU-622-A 
5.50 (141.35) |11.28 (286.512)| 7.47 (189.79) | 4.33 (109.98) | 377-1142-NDt 44.00 36.65 32.98] NBB-10243 
7.04 (178.82)] 13.00 (330.2) | 13.00 (330.2) | 5.86 (148.84) | 377-1143-NDt 60.80 50.67 45.63] NBB-10245 TREES) Digi-Key Sinatecey ICHCieck 
6.30 (160.02) | 15.68 (398.27) | 11.73 (297.94) | 5.11 (129.79) | 377-1144-NDt 58.40 48.65 43.80] NBB-10247 Style | Color A B Cc Part No. 1 10 | Part No. 
3.57 (90.68) | 5.90 (149.86) | 5.90 (149.86) | 2.75 (69.85) | 377-1245-ND§ 23.20 19.32 17.38] NBB-10260 : . 
Fig. 25 — Plasticases 
3.57 (90.68) | 5.90 (149.86) | 5.90 (149.86) | 2.75 (69.85) | 377-1246-NDt¢ 23.40 19.52 17.58] NBB-15240 
1.53 (38.86) | 5.08 (129.03) | 5.30 (134.62) | 377-1149-ND 14.60 12.19 | PC-11402 
Fig. 19 — NBD Series - Non-Metallic Phillips Drive Fasteners 
4 | Stay | 2.52 (64.01) | 8.10 (205.74) | 6.32 (160.53) | 377-1150-ND 22.40 18.67 | PC-11408 
5.03 (127.76)| 7.48 (189.99) | 11.02 (279.91) | 3.85 (97.79) | 377-1145-NDt 44.70 37.25 33.53] NBD-10442 2.56 (65.02) | 10.24 (260.10) | 7.09 (180.09) | 377-1156-ND 32.80 27.35 | PC-11482-A 
Fig. 19 — NBE Series - Plastic Hinges / Aluminum Swing-out Panel Black | 4.02 (102.11) | 9.72 (246.89) | 8.66 (219.96) | 377-1155-ND 109.40 91.30 | PC-11438 
5.50 (141.35)| 7.47 (189.79) |11.28 (286.512) | 4.33 (109.98) | 377-1146-ND§ 82.70 69.06 62.13] NBE-10563 3.30 (83.82) | 6.12(155.49) | 6.32 (160.53) | 377-1151-ND 23.10 19.25 | PC-11410 
6.30 (160.02) } 11.73 (297.94) | 15.68 (398.27) | 5.11 (129.79) | 377-1147-ND§ 108.30 90.45 81.41| NBE-10567 ala 3.30 (83.82) | 8.10 (205.74) | 6.32 (160.53) | 377-1152-ND 26.70 22.31 | PC-11412 
ray 
7.85 (199.39) | 14.64 (371.86) | 19.17 (486.92) | 6.67 (169.42) | 377-1148-ND§ 163.90 136.87 123.17] NBE-10573 4.04 (102.62) | 6.12 (155.49) | 6.32 (160.53) | 377-1183-ND 24.30 20.29 | PC-11414 
+ Solid doors § Clear doors 4.04 (102.62) | 8.10 (205.74) | 6.32 (160.53) | 377-1154-ND 28.40 23.73 | PC-11416 
VisionCab Cabinets | Blacy| 9:18 (233-17) | 5:25 (193.95) | 1.68 (42.67) |377-1570-ND 43.30. 11.10 | PC-11640 
Dimensions - Inch (mm) Panel Space | Digi-Key Price Each | Bud Ind. 9.18 (233.17) | 5.25 (133.35) | 2.36 (59.94) | 377-1571-ND 13.70 11.45 | PC-11645 
A B c Height - In. (mm) | Part No. 1 10 Part No. 
7 Fig. 26 — Accessories 
Fig. 20 — Black 
Battery Clip, 1- QV Cell..........cccceeceseseeseseeseeeesens 377-1549-ND 1.20 1.00 | HH-3449 
23.62 (599.95) | 23.62 (599.95) | 15.29 (388.37) | 10.50 (266.70) |377-1581-ND 293.40 220.05 | Vc-9930 
28.62 (699.95) 22.62 (599.95) | 20.54 (601.72) | 15:75 (400.08) |377-1582-ND 397.80 250.35 | vc-g0a1 Battery Holder, 2-AAA Cells............ccceccseeteeeeeeseeees 377-1557-ND 1.70 1.42 | HH-3630 
Battery Holder, 4-AAA Cells............c0cecceeeeeeeeseeees 377-1558-ND 2.90 2.42 | HH-3631 
23.62 (599.95) | 23.62 (599.95) | 25.79 (655.07) | 21.00 (533.40) |377-1583-ND 404.50 303.36 | VC-9932 freer aee er 
Battery Holder, 2-AA Cells ............cccccesceeeteeeeeeseeees 377-1559-ND 1.70 1.42 | HH-3632 
23.62 (599.95) | 23.62 (599.95) | 31.04 (788.42) | 26.25 (666.75) |377-1584-ND 488.90 366.66 | VC-9933 
Battery Holder, 4-AA Cells ..........0.ccecceseeeeteeeeeeeeeees 377-1560-ND 2.90 2.42 | HH-3633 
23.62 (599.95) | 23.62 (599.95) | 36.29 (921.77) | 31.50 (800.10) |377-1585-ND 546.70 410.00 | vc-9934 
(Continued) 
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Enclosures (cont.) 


Bud Industies, re 


Fig. 22 — Champion Cabinets Fig. 23 — Portacab Cabinets 


* Designed for bench or 
portable use * Louvered 
sides * .05” aluminum 

* Metallic gray * Handle 


* No screws on front or rear panel * Ventilation slots 
in bottom and rear panel ¢ Black top and bottom; 
white front and rear ¢ .05” aluminum * Four adhesive 


Fig. 24 — Converta Boxes 


* Welded base and 
two-sided cover ¢ .05” 
aluminum ¢ Natural finish 


capacity 25 pounds * Four 
plastic feet included 


rubber feet included 


Fig. 25 — Plasticases Fig. 26 — Accessories 


PC-11402 — PC-11416: ¢ Impact resistant polystyrene * UL94-HB 
flammability rating * Molded-in card guides and mounting bosses 

* Double-textured PC bone gray PC-11438: « Black ABS covers 

¢ UL94-HB flammability rating * Clear anodized aluminum front and 
rear panels ¢ Internal steel channels provide extra strength and 
ease of assembly » Formed guide tabs accept vertical or horizontal 
circuit boards PC-11482-A: « Dark gray ABS covers with natural 
finish aluminum end panels * UL94V-0 flammability rating * Sug- 
gested service temperature -40°C ~ 80°C PC-11640 — PC-11645: 
¢ Flame retandant black ABS plastic * UL94V-0 flammability rating 


Battery Clip Battery Holder 


NEMA Enclosures — Sealed Polycarbonate and ABS Aluminum NEMA Boxes 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
A B Cc D Part No. 1 10 100 |Part No. Finish L W H Part No. 1 10 100 | Part No. 
Fig. 27 — Fiberglass NEMA Boxes Fig. 31 — NEMA Sealed Die-Cast Enclosures 
7.74 (196.60) | 4.50 (114.30) | 7.74 (196.60) — 377-1565-ND 39.70 33.10 29.80} NF-6610 3.54 (89.92) | 1.42 (36.07) | 1.18 (29.97) | 377-1099-ND§ 6.30 5.27 4.73 | AN-1300 
7.76 (197.10) | 4.50 (114.30) | 9.64 (244.86) _ 377-1566-ND 41.60 34.65 31.20 | NF-6611 2.52 (64.01) | 2.28 (57.91) | 1.38 (35.05) | 377-1100-ND 650 5.42 4.88 | AN-1301 
9.90 (251.46) | 6.50 (165.10) | 11.78 (299.21) a 377-1567-ND 46.10 38.40 34.56 | NF-6612 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.18 (29.97) | 377-1101-ND 940 7.84 7.08 | AN-1302 
11.90 (302.26) | 6.50 (165.10) | 13.78(350.01)} —  |377-1568-ND 55.70 46.40 41.75 |NF-6613 Natural ees ce ae aaa ee ne . pe bes 
13.89 (352.81) | 6.50 (165.10) | 15.79 (401.07) _ 377-1569-ND 62.40 52.00 46.80 | NF-6614 5.83 (148-08) | 4.25 (107 96) | 2.95 (7499) | 87-1104-ND§ ogo anon 48 oor ANSIO0S 
Fig. 28 — Blue Transparent NEMA Boxes 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 2.17 (55.12) | 377-1105-ND§ 24.40 20.36 18.30 | AN-1306 
3.54 (69.92) | 453 (115.06) | 2.17 (65.12) 2 377-1542-ND 1460 1220 11.00 |BT-2723 8.75 (222.25) | 5.75 (146.05) | 2.17 (55.12) | 377-1106-ND 25.80 21.52 19.35 | AN-1307 
4.76 (120.90) | 673 (170.94) | 2.17 (68.12) _ 377-1543ND 2130 1780 1600|BT-2724 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.18 (29.97) | 377-1190-ND 15.20 1267 11.43 | AN-1302-G 
5.75 (146.05) | 8.74 (222.00) | 2.17 (55.12) — — |377-4544-ND 28.10 23.45 21.10 | BT-2725 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 2.17 (55.12) (ere ae Ge gtr ce beet 
4.76 120.90) | 673. (170.98) | 3.15 (8001) 7 eT 409 2080 1870 (81-2727 Gray | 453 (115.08) | 3.54 (89.92) | 2.17 (65.12) | 377-1192-ND 21.40 17.84 16.05 | AN-1304-G 
; ; ; ; Hae. : ; : 5.83 (148.08) | 4.25 (107.95) | 2.95 (74.93) | 377-1193-ND 34.40 28.67 25.80 | AN-1305-G 
4:72 (119.89) | 7.87 (199.90) | 2.95 (74:93) —___ [BAEISEGIND) 24.30 20.30 18.25 | BT-2734 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 2.17 (55.12) | 377-1194-ND 34.80 29.02 26.10 | AN-1306-G 
6.30 (160.02) | 9.45 (240.03) | 3.54 (89.92) = 377-1547-ND 34.10 28.45 25.61 | BT-2740 8.75 (222.25) | 5.75 (146.05) | 2.17 (55.12) | 377-1195-ND 37.40 31.19 28.05 | AN-1307-G 
9.06 (230.12) | 11.81 (299.97) 3.39 (86.11) _ 377-1548-ND 79.00 65.95 59.35 | BT-2742 Fig. 31 — NEMA Diecast Aluminum Boxes with Mounting Flanges 
Fig. 29 — Sheet Metal NEMA Boxes Natural| 3.54 (89.92) | 1.42 (36.07) | 1.18 (29.97) | 377-1426-ND 14.00 11.69 10.53] AN-2800 
5.91 (150.11) | 7.87 (199.90) | 9.84 (249.94) — 377-1573-ND 49.60 41.35 37.20| SNB-3730 | nee a ia eae aug he a oat 
atural x a * Ff la 4 s id S o 2 = 
5.91 (150.11) | 9.84 (249.94) | 11.81 (299.97) — 377-1574-ND 55.10 45.90 41.30 | SNB-3731 Black | 252 (6401) | 2.28 (67.91) | 1.38 (35.05) | 977-1429-ND 4690. 4075. “Aide| ANoagt:A 
7.87 (199.90) | 9.84 (249.94) | 11.81 (299.97) — — |877-1575-ND 58.00 48.35 43.50 | SNB-3732 Natural| 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.18 (29.97) | 377-1430-ND 18.00 15.00 13.50 | AN-2802 
5.91 (150.11) | 11.81 (299.97) | 11.81 (299.97) = 377-1576-ND 60.60 50.50 45.45 | SNB-3733 Black | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.18 (29.97) | 377-1431-ND 19.70 16.40 14.78] AN-2802-B 
7.87 (199.90) | 11.81 (299.97) | 11.81 (299.97) _ 377-1577-ND 65.40 54.50 49.05 | SNB-3734 Natural] 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 2.17 (55.12) | 377-1432-ND 20.60 17.19 15.45 | AN-2803 
5.91 (150.11) | 11.81 (299.97)| 15.75 (400.05) — 377-1578-ND 68.60 57.15 51.45|SNB-3735 Black | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 2.17 (55.12) | 377-1433-ND 22.20 18.50 16.65 | AN-2803-B 
7.87 (199.90) | 11.81 (299.97) | 15.75 (400.05) _ 377-1579-ND 72.80 60.65 54.60 |SNB-3736 Natural) 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.17 (55.12) | 377-1434-ND 22.40 18.65 16.80 | AN-2804 
7.87 (199.90) |15.75 (400.05) | 15.75 (400.05) _ 377-1580-ND 8620 71.85 64.65 | SNB-3737 Black | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.17 (55.12) | 377-1435-ND 24.90 20.74 _18.65 | AN-2804-B 
Natural] 5.83 (148.08) | 4.25 (107.95) | 2.95 (74.93) | 377-1436-ND 35.30 29.42 26.48 | AN-2805 
Fig. 30 — Plastic NEMA Enclosures — Style 1 Black | 5.83 (148.08) | 4.25 (107.95) | 2.95 (74.93) | 377-1437-ND 39.20 32.67 29.43 | AN-2805-B 
1.38 (35.05) | 2.56 (65.02) | 2.28 (57.91) |0.99(25.146)]377-1112-ND 7.40 6.15  5.55|PN-1320 Natural) 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 2.17 (55.12) | 377-1438-ND 36.40 30.34 27.33 | AN-2806 
1.57 (39.88) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) |0.99 (25.146) |377-1114-ND 1080 9.02 8.13) PN-1321 Black | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 2.17 (55.12) | 377-1439-ND 39.90 33.27 29.93 | AN-2806-B 
2.17 (55.12) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.58 (40.13) |377-1116-ND 11.70 9.75 8.81 |PN-1922 Natural| 8.75 (222.25) | 5.75 (146.05) | 2.17 (55.12) | 377-1440-ND 39.30 32.77 29.48 | AN-2807 
2.17 (55.12) | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 1.58 (40.13) 1377-1119-ND 13.40 11.15 10.05 | PN-1323 el as are ac haa re ope See ee eee St cen 
2.17 (55.12) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) |377-1122-ND 18.80 15.65 14.08 | PN-1324 Biack | 875 (22228) | $75 (146.05) | 3.25 (82.88) | 977-1449-ND e5qh <aaad. aoco'| ANDeORB 
2.17 (55.12) | 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) }377-1125-ND 24.90 20.75 18.71 | PN-1325 Natural] 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 4.00 (101.6) | 377-1444-ND 39.20 32.67 29.43 | AN-2809 
3.15 (80.01) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) }377-1127-ND 21.30 17.74 15.98 | PN-1327 Black | 4.75 (120.65) | 4.75 (120.65) | 4.00 (101.6) | 377-1445-ND 42.50 35.40 31.88 | AN-2809-B 
3.15 (80.01) | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.56 (65.02) |377-1129-ND 16.40 13.65 12.28|PN-1328 Natural] 6.25 (158.75) | 6.25 (158.75) | 4.00 (101.6) | 377-1446-ND 44.00 36.67 33.03 | AN-2810 
2.95 (74.93) | 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) ]377-1131-ND 28.60 23.82 21.45 | PN-1329 Black | 6.25 (158.75) | 6.25 (158.75) | 4.00 (101.6) | 377-1447-ND 48.70 40.57 36.53 | AN-2810-B 
3.35 (85.09) | 6.30 (160.02) | 3.15 (80.01) | 2.76 (70.10) ]377-1134-ND 16.50 13.75 12.40 | PN-1333 Natural] 1.97 (50.04) | 1.77 (44.96) | 1.12 (28.45) | 377-1448-ND 13.60 11.36 10.20 | AN-2811 
2.95 (74.93) | 7.87 (199.90) | 4.72 (119.89) |2.37 (60.199)|377-1136-ND 23.40 19.50 17.55 | PN-1334 cae ua ee a ee es Ue ial ees be ee cea 
3.74 (94.99) | 10.43 (264.93)| 7.28 (184.91) | 2.95 (74.93) ]377-1258-ND 38.40 32.15 26.90 | PN-1335 Black | 885 (97,79) | 259 (6404) [1.35 (34-00) | a77-1481-ND 13.00 — 1569 fata ANDRIDA 
Fig. 30 — Plastic NEMA Enclosures — Style 2 Natural] 4.90 (124.46) | 3.14 (79.76) | 1.59 (40.39) | 377-1452-ND 21.20 17.69 15.90 | AN-2813 
1.57 (39.88) | 4.53(115.06) | 2.56 (65.02) | 0.99 (25.15) }377-1255-ND 1110 9.27 8.33] PN-1321-C Black | 4.90 (124.46) | 3.14 (79.76) | 1.59 (40.39) | 377-1453-ND 23.90 19.92 17.96 | AN-2813-B 
2.17 (55.12) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.58 (40.13) |377-1117-ND 12.00 10.00 9.00 | PN-1322-C Natural} 4.90 (124.46) ) 3.14 (79.76) | 2.26 (57.40) | 377-1454-ND 23.40 19.49 17.53 | AN-2814 
2.17 (55.12) | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 1.58 (40.13) |377-1120-ND 13.90 11.59 10.43 | PN-1323-C Black | 4.90 (124.46) | 3.14 (79.76) | 2.26 (57.40) (SMAIgSS:ND 26.40 22.02 19183 |-AN2814°8 
247 (55.12) | 673(170.94) | 476,120.90) | 1.58 (40-13) lar7-1423-4ND 1940 1615 1483) PN-1304-c Natural] 5.91 (150.11) | 2.52 (64.01) | 1.45 (36.83) | 377-1456-ND 2270 18.94 17.03 | AN-2815 
Tee : ; ‘ : eu : ‘ : Black | 5.91 (150.11) | 2.52 (64.01) | 1.45 (36.83) | 377-1457-ND 24.50 20.40 18.38 | AN-2815-B 
2.95 (74.93) | 8.74(221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) |377-1256-ND 28.60 23.82 21.45 | PN-1329-C Natural] 6.29 (189.77) | 3.93 (99.82) | 2.37 (60.20) | 377-1458-ND 3480 2902 2613 | AN-2816 
2.17 (55.12) | 6.30 (160.02) | 3.15 (80.01) | 1.58 (40.13) }377-1133-ND 15.70 13.10 11.80 | PN-1332-C Black | 6.29 (159.77) | 3.93 (99.82) | 2.37 (60.20) | 377-1459-ND 38.60 3219 28.95 | AN-2816-B 
2.95 (74.93) | 7.87(199.90) | 4.72 (119.89) | 2.37 (60.20) |377-1257-ND 23.70 19.75 17.80 | PN-1334-C Natural] 6.29 (159.77) | 3.93 (99.82) | 3.19 (81.03) | 377-1460-ND 37.40 31.17 28.05 | AN-2817 
Fig. 30 — Plastic NEMA Enclosures — Style 3 Black | 6.29 (159.77) | 3.93 (99.82) | 3.19 (81.03) | 377-1461-ND 41.30 34.42 31.01 | AN-2817-B 
1.38 (35.05) | 2.56 (65.02) | 2.28 (57.91) |0.99(25.146)|377-1113-ND 590 490 4.40 |PN-1320-DG Figs 31 NEMA Die'Cast Aluminum Boxes: 
1.57 (39.88) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) |0.99 (25.146) |377-1115-ND 7.60 6.34 5.70 | PN-1321-DG 2.36 (59.94) | 2.16 (54.86) | 1.22 (30.99) | 377-1511-ND 5.70 4.75 4.30 | CN-5700 
2.17 (55.12) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.58 (40.13) |377-1118-ND 850 7.09 6.41 | PN-1322-DG 3.15 (80.01) | 2.16 (54.86) | 1.00 (25.40) | 877-1512-ND 6.20 5.15 4.65 | CN-5701 
2.17 (55.12) | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 1.58 (40.13) (377-1121-ND 1030 857 7.73 | PN-1323-DG 3.52 (89.41) | 1.98 (35.05) | 1.22 (30.99) (SZZaIS I aaND 550° 4.60 4.45 | CN-5702 
2.17 (55.12) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) ]377-1124-ND 14.90 12.44 11.18 | PN-1324-DG 4.51 (114.55) | 2.0 (68.50) | 1.22 (80.28) Fea SNe goo < ree» 1800 ENoi03 
a : : : ; ewe : : : 4.51 (114.55) | 2.50 (63.50) | 2.22 (56.39) | 377-1515-ND 10.50 875 _7.90 | CN-5704 
2.17 (55.12) | 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) |377-1126-ND 20.20 16.84 15.15 | PN-1325-DG Naturall 4.54 (115.32) | 3.57 (90.68) | 2.22 (56.39) | 377-1516-ND 12.20.1020 9.20 | CN-5705 
3.15 (80.01) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) }377-1128-ND 14.70 12.24 11.03 | PN-1327-DG 4.73 (120.14) | 3.95 (100.33) | 1.44 (36.58) | 377-1517-ND 42.00 10.00 9.00 | CN-5706 
3.15 (80.01) | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.56 (65.02) |377-1130-ND 11.10 9.24 8.30 |PN-1328-DG 5.47 (138.94) | 4.01 (101.85) | 3.05 (77.47) | 377-1518-ND 16.80 14.00 12.60 | CN-5707 
2.95 (74.93) | 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) ]377-1132-ND 18.00 14.99 13.50 | PN-1329-DG 6.51 (165.35) | 5.01 (127.25) | 3.05 (77.47) | 377-1519-ND 21.80 18.20 16.40 | CN-5708 
3.35 (85.09) | 6.30 (160.02) | 3.15 (80.01) | 2.76 (70.10) }377-1135-ND 13.00 10.85 9.75 | PN-1333-DG 6.78 (172.21) | 4.77 (121.16) | 2.22 (56.39) | 377-1520-ND 20.10 16.75 15.10 | CN-5709 
2.95 (74.93) | 7.87 (199.90) | 4.72 (119.89) |2.37 (60.199)|377-1137-ND 17.30 14.40 12.95 | PN-1334-DG 8.78 (172.21) | 4.77 (121.16) |4.21 (106.98) | 377-1521-ND 24.70 20.60 18.55 | CN-5710 
3.74 (94.99) [10.43 (264.93)| 7.28 (184.91) | 2.95 (74.93) |377-1259-ND 29.10 24.35 20.36 | PN-1335-DG § No wall mounting holes (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 27 — Fiberglass NEMA Boxes 


Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 12, 13 and IP66 Ratings 


Fiberglass Reinforced Plastic (SMC) * Provides 
outstanding protection against corrosion * Chemical 
resistant and impervious to dents * Stainless Steel 
hinge, screws, wall mounting brackets » Listed and 
tested to UL-508-4X requirements 


Fig. 30 — Plastic NEMA Enclosures 


Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 12 and 13 Ratings 


Style 1: + Light gray polycarbonate body and 

cover * UV stabilized * UL94V-2 flammability 
rating 

Style 2: * Light gray polycarbonate body and 

clear polycarbonate cover * UV stabilized 

* UL94V-2 flammability rating 

Style 3: * Dark gray ABS body and cover 

* UL94-HB flammability rating 


Fa 
A 


Fig. 28 — Blue Transparent NEMA Boxes 


Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 12, 
13, IEC52/IP65 and UL508-4X 
Ratings 


* Transparent blue 
polycarbonate * UV stabilized 
polycarbonate with UL94-V2 
flammability rating 


Fig. 31 — Die Cast Aluminum NEMA Boxes with or without 
Mounting Flanges 


Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 12 and 13 Ratings 
* ADC-10 aluminum alloy 

¢ Tested and listed to UL-508 Type 4X 
requirements (UL File #E194432) 

¢ Heavy duty .09” thick external wall mounting 
bracket 

* Mounts to wall or panel with #10 size screws 
(not included) 


Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 
12, 13, IP65 and UL508- 
4X Ratings 


* Continuous seam welded 
16AWG steel construction 
* Cover closes securely 
with unique key provided 


Fig. 32 — NEMA Sheet Metal Box with 
Mounting Flanges 


Meets NEMA 1, 2, 4, 4X, 
12, 13, IP65 and UL508-4X 
Ratings 


* Durable 14 gauge steel 
* Hinged cover 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Sheet Metal NEMA Boxes 
Finish L Ww H Part No. 1 10 100 | Part No. 
8.75 (222.25) | 5.74 (145.80) | 2.25 (57.15) | 377-1522-ND 26.40 22.05 19.85 | CN-5711 oa Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Natural] &75 (222.25) | 5.74 (145.80) |4.22 (107.19) | 377-1523-ND 35.70 29.80 26.80 | CN-5712 Finish L w H Part No. 1 10100 | PartNo. 
9.85 (250.19) | 9.85 (250.19) |4.01 (101.85) | 377-1524-ND 62.60 52.25 47.05 | CN-5713 Fig. 32 — NEMA Sheet Metal Boxes with Mounting Flanges 
10.81 (274.57)| 6.89 (175.01) | 2.64 (67.06) | 377-1525-ND 38.90 32.45 29.21 | CN-5714 
Fig. 31 — NEMA Die Cast Aluminum Boxes with Mounting Flanges 6.00 (152.40) | 4.00 (101.60) | 3.00 (76.20) | 377-1501-ND 39.90 33.38 30.11 | SN-3700 
352 (89-41) | 1.38 (86.08) | 1.22 (80.99) | 377-1506-ND 700° chee 08 [CILETOD 8.00 (203.20) | 6.00 (152.40) | 3.50 (88.90) | 377-1502-ND 48.00 40.15 36.22 | SN-3701 
4.51 (114.55) | 2.50 (63.50) | 1.22 (30.99) | 377-1527-ND 11.10 9.25 8.35 | CN-6703 6.00 (152.40) | 6.00 (152.40) | 4.00 (101.60) | 377-1503-ND 44.00 36.80 33.20 | SN-3702 
4.51 (114.55) | 2.50 (63.50) | 2.22 (56.39) | 377-1528-ND 13.10 10.95 9.85 | CN-6704 12.00 (304.80) | 10.00 (254.00) | 5.00 (127.00) | 377-1504-ND 77.80 65.07 58.71 | SN-3703 
iis) Be (eet) = Le SL ee Ate oe ie ee Gray [19.00 (254.00)] 8.00 (203.20) | 6.00 (152.40) | 377-1505-ND 73.70 61.64 55.61 | SN-3704 
Natural "47 (138.94) | 4.01 (101.85) | 3.05 (77.47) | 377-1531-ND 19.80 1650 14.85 | CN-6707 12.00 (304.80) | 12.00 (304.80) | 6.00 (152.40) | 377-1506-ND 91.00 76.11 68.67 | SN-3705 
6.51 (165.35) | 5.01 (127.25) | 3.05 (77.47) | 377-1532-ND 24.80 20.70 18.65 | CN-6708 14.00 (355.60) | 12.00 (304.80) | 6.00 (152.40) | 377-1507-ND 99.20 8297 74.86 | SN-3706 
6.78 (172.21) | 4.77 (121.16) | 2.22 (56.39) | 377-1533-ND 23.10 19.30 17.35 | CN-6709 16.00 (406.40) }14.00 (355.60) | 6.00 (152.40) | 377-1508-ND 118.50 99.11 89.42 | SN-3707 
ae tea ae eee ee, See ee ae sae mee 14.00 (355.60) | 12.00 (304.80) | 8.00 (203.20) | 377-1509-ND 113.00 94.51 85.27 | SN-3708 
16.00 (406.40) | 14.00 (355.60) |10.00 (254.00)) 377-1510-ND 146.00 12211 110.17 | sN-3709 
§ No wall mounting holes 


BUD’S WATERTIGHT BOXES: 


NEMA 4X PROTECTION AT 
NEMA 12 PRICES 


POLYCARBONATE 


e Made from ABS and Polycarbonate 
plastics 


¢ Designed to meet NEMA 1, 2, 4, 
4x, 12, 13 and IP65 and UL508-4X 
ratings. 


¢ Hundreds of sizes and styles a 
available 


FIBERGLASS 


¢ Made from Fiberglass reinforced 
plastic (SMC) 


¢ Designed to meet NEMA 1, 2, 4, 
4x, 12, 13, IP66 and UL508-4X 
ratings. 


¢ Sizes range from 7.74” x 7.74” x 
4.5” to 15.79” x 13.89” x 6.5” 


DIE CAST ALUMINUM 


e Made from #ADC-12 Alloy Die 


Cast Aluminum 


¢ Available with and 
mounting flanges 


4X ratings. 


Modifications Available 


¢ Designed to meet NEMA 1, 2, 4, 
4x, 12, 13 and IP65 ratings. 


e Made from 14 ga. steel. 


¢ Designed to meet NEMA 1, 2, 4, 
4x, 12, 13 and IP65 and UL508- 


¢ Available in 16 sizes ranging from 
6” x 4” x 3” to 16” x 14” x 10” 


without 


STEEL 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Racks 


Bud Industries, Inc, 377-1412-ND Design Tips Handbook...................2.5 $1.99 


Dimensions in Inch (mm) 


Fig. 1 — Aluminum Open Racks Fig. 2 — Rack Mount Chassis Fig. 3 — Small Rack Mount Chassis Fig. 4 — ValuLine Cabinets 


6.715 
“<(170.56) 
16.5 
(520.7) (88.14) SK (419.10) 


0 F 
(381.0) (514.35) 


¢ Front panel .12” thick mill finish ¢ Side and front panels .09” aluminum; 
¢ Panel holes #12-24 tapped aluminum with “Surface Shield” protection base, rear and top .05” aluminum ¢25 | « Fits 19” panel * Mouse pad slides 
* 1,000 pounds load capacity * Use * Side panels are punched on a .87” grid | * Panels .10” thick aluminum; chassis .05” | Ibs. load capacity * Rack mounting | underneath right or left * Takes up 2-U 
377-1404-ND screws * Handles and covers sold separately thick aluminum * Covers sold separately | brackets and rubber feet included of panel space 


Fig. 6 — Sliding Drawer Fig. 7 — Stationary Shelves Fig. 8 — Adjustable Shelf Fig. 9 — Equipment Shelves Fig. 10 — Open Rack Shelf 


17.56 S. 
rae A~ (446.02) 5.22 
Inside ~ K (132.59) 


dimensions 


¢ Fits 19” wide panel spaces * Supports 
¢ Fits 19” panel »* Supports heavy loads,] up to 200 pounds ¢ Requires two pairs of} * Fits 19” panel spaces ¢ Adjustable for] » Fits 19" panel spaces ¢ One piece con- | « Fits 19” panel spaces * Supports 200 


even when fully extended panel mounting rails per cabinet depth within rack * Supports 150 pounds | struction * Supports 150 pounds pounds 
Open Racks 
Dimensions - Inch (cm) Digi-Key Price Each =| Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Fits Rack | Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Color A Panel Space Part No. 1 5 | Part No. AxBxC Inch (mm) | Part No. 1 5 Part No. 
Fig. 1 — Aluminum Open Racks — RoHS Compliant 5.25 x 17.00 x 13.00 (133.35 x 431.8 x 330.2) | 19.00 (482.6) | 377-1240-ND 194.70 162.60 | HC-14103 


7.00 x 17.00 x 13.00 (177.8 x 431.8 x 330.2) | 19.00 (482.6) | 377-1241-ND 204.40 170.70 | HC-14104 
8.75 x 17.00 x 13.00 (222.25 x 431.8 x 330.2) | 19.00 (482.6) ) 377-1242-ND 214.20 178.85 | HC-14105 
10.50 x 17.00 x 15.00 (266.7 x 431.8 x 381) | 19.00 (482.6) | 377-1243-ND 239.60 200.05 | HC-14107 


Black | 84.00 (213.36) | 77.00x 19.00 (195.58 x 48.26) | 377-1196-ND 260.00 217.08) ARR-1272-BT 
Natural | 84.00 (213.36) | 77.00 x 19.00 (195.58 x 48.26) | 377-1197-ND 240.00 200.44] ARR-1272-NF 


Rack Mount Chassis Accessories 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Maximum Panel Keyboard Digi-Key Price Each Bud Ind. 
A B Handles Part No. 1 5 10 Part No. Color Width - Inch (cm) Part No. 1 10 Part No. 
Fig. 2 — Rack Mount Chassis — RoHS Compliant Fig. 5 — Keyboard/Mouse Shelf 
5.25 (133.35) | 17.06 (433.32) | H-9160-B | 377-1268-ND 64.80 54.10 48.70 | RM-414212 Black 19.0 x 16.5 (48.26 41.91) SUEIeSEND, 180.00 150.30_|_KS-1785-8T 
7.00 (177.8) | 17.06 (433.32) | H-9111-B | 377-1269-ND 7420 61.95 55.75 | RM-14213 — = : 
5.25 (133.35) | 22.00 (558.8) | H-9160-B | 377-1392-ND 73.00 60.95 54.85 | RM-14222 aes geass tah (erm) __ Digt ey price Each: S|“ Bus Ind 
7.00 (177.8) | 22.00 (658.8) | H-9111-B | 377-1393-ND 85.60 71.50 64.35 | RM-14223 : - — naan : 
8.75 (222.25) | 22.00 (558.8) | H-9112-B | 377-1394-ND 104.30 87.10 78.40 ‘| RM-14224 Fig. 6 — Sliding Drawer (Inside dimensions) — RoHS Compliant 
10.50 (266.7) | 22.00 (558.8) | H-9113-B | 377-1395-ND 124.30 10380 93.40 | RM-14225 Black | 6.31 (16.03) | 16.56 (42.06) | 19.18 (48.72) | 377-1224-ND 268.50 224.20 | D-1723-BT 
Fits Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimessionsilineh|(cm} Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Description Chassis Part No. 1 10 Part No. Color Width Depth Part No. 1 3 5 | Part No. 
Rack Mount Chassis Covers — RoHS Compliant Fig. 7 — Stationary Shelves — Non Ventilated 
; aT 17.90 (45.47) | 26.50 (67.31) | 377-1306-ND@ 89.30 66.90 62.50] SH-2382 
Solid Top a Botiam Cover pm-142i2-13 | $277-1810-ND pata tial Peele 17.90 (45.47) | 19.25 (48.90) | 377-1188-ND 79.40 59.50 55.60) 60-2380 
Ventilated Top or Bottom Cover 377-1311-ND 33.10 27.65 | TBC-14262 Black | 1790 (45.47) | 22.75 (57.79) | 377-1189-ND 83.40 62.50 58.40| 60-2381 
Solid Top or Bottom Cover RM-14229-95 377-1396-ND 33.60 28.10 | TBC-14253 17.00 (43.18) | 17.75 (45.09) | 377-1416-NDt® 144.00 — 107.90] SH-2388 
Ventilated Top or Bottom Cover 377-1397-ND 35.50 29.70 TBC-14263 Fig. 7 — Stationary Shelves - Ventilated — RoHS Compliant 
— , = 5 17.90 (45.47) | 17.75 (45.09) | 377-1307-ND 83.20 62.35 58.25| SH-2384 
Dimensions iach (mnt) i ack ae polo Kay etic Each a ous ed. 17.90 eee 21.25 ae 377-1308-ND 86.30 64.65 60.40| SH-2385 
ABC neh (ram))5 |beRart No: LST) art Ns Black} 47.90 (45.47) | 26.50 (67.31) | 377-1309-ND 9350 70.05 +~—«65.45 | SH-2386 
Fig. 3 — Small Rack Mount Chassis — RoHS Compliant 17.00 (43.18) | 17.75 (45.09) | 377-1415-NDt 146.40 — __109.70| SH-2392 
1.75 x 17.00 x 4.00 (44.45 x 431.8 x 101.6) ] 19.00 (482.6) | 377-1205-ND 36.00 30.08 | CH-14400 # Sliding Shelf 
1.75 x 17.00 x 8.00 (44.45 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) | 377-1206-ND 43.50 36.34 | CH-14401 
1.75 x 17.00 x 16.00 (44.45 x 431.8 x 406.4) | 19.00 (482.6) | 377-1207-ND 63.50 53.08 | CH-14402 Dimensions - Inch (cm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
3.50 x 17.00 x 8.00 (88.9 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) | 377-1208-ND 61.40 51.25 | CH-14403 Color A B Part No. 1 10 50_| Part No. 
3.50 x 17.00 x 16.00 (88.9 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) | 377-1209-ND 78.80 65.80 | CH-14404 Fig. 8 — Adjustable Shelf-Open Rack — RoHS Compliant 
Black | 17.62 (44.75) | 20.00(50.80) | 377-1290-ND 10890 9090  61.81| SA-1279-BT 
Fits Digi-Key Price Each Bud Ind. Fig. 9 — Equipment Shelves-Open Rack-Non Ventilated — RoHS Compliant 
Description Chassis Part No. 1 10 Part No. 17.62 (44.75) | 15.00(38.10) | 377-1291-ND 7360 61.45 55.30] SA-1750-BT 


Black -4293- -1752- 
Small Rack Mount Chassis Covers — RoHS Compliant = he ee pia 3 377 ica oe = = wan = 1752-BT 
Ventilated Top or Bottom Cover 377-1417-ND 10.80 9.04 14430 ig. 9 — Equipment Shelves-Open Rack-Ventilated — Ro omplian 


: cH-14400 17.62 (44.75) | 15.00(38.10) ] 377-1292-ND 80.40 67.15 60.45] SA-1751-BT 
Solid Top or Bottom Cover SHEED $107.59 | 6-14440 Black | 47.62 (44.75) | 20.00 (50.80) | 377-1294-ND 95.40 7965 71.70) SA-1753-BT 


Ventilated Top or Bottom Cover CH-14401, 03 377-1418-ND 18.20 15.23 C-14431 Fig. 10 — Open Rack Shelf-Non Ventilated — RoHS Compliant 
Solid Top or Bottom Cover 377-1421-ND 14.40 12.00 | ¢-14441 Black | 17.62 (44.75) | 19.00 (48.26) | 977-1295-ND 9280 77.50  69.75| SA-1765-BT 
Ventilated Top or Bottom Cover CH-14402. 04 377-1419-ND. 29.10 24.31 C-14432 
Solid Top or Bottom Cover : 377-1422-ND 24.50 20.46 C-14442 Wheel Dimension A Load Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Description Inch (mm) Rating Part No. ul 10 50 Part No. 
Dimensions - Inch (mm) Fits Rack | Digi-Key Price Each Bud Ind. Fig. 11 — Casters (Sold in Pairs) — RoHS Compliant 
AxBxC Inch (mm) _| Part No. 1 5 Part No. Composition 3.25 (82.55) | 200lbs. | 377-1264-ND 32.90 2740 21.90] RC-7758-PR 
Fig. 4 — ValuLine Series Cabinets (with handles) — RoHS Compliant Rubber with Brake) 5.13 (130.18) | 240 Ibs. 377-1265-ND 77.50 64.60 58.16 | RC-7761-PR 
3.50 x 17.00 x 8.00 (88.9 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) | 377-1238-ND 97.00 81.00 | HC-14099 Rubber 5.13 (130.18) | 240 lbs. | 377-1266-ND 67.00 55.85 50.25 | _ RC-7762-PR 
3.50 x 17.00 x 13.00 (88.9 x 431.8 x 330.2) | 19.00 (482.6) | 377-1239-ND 188.90 _—_—‘157.70_| HC-14101 © ROHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2205 


wane Racks (Cont) 


Dimensions in Inch (mm) 


Fig. 11 — Casters Fig. 12 — Handles Fig. 13 — Panels Fig. 14 — Chassis Support Brackets 


437 
#10-32 Tap (11.10) 718 


1.625 
(41.28) 


1.375 


# 8-32 Tap 
4.0 


* Heavy duty, ball bearing, swivel type * Hard (101.60) * Attaches to panel mounting rail accessory flange 
tread rubber * High quality * Designed for long wear * Sold in pairs 


Fig. 15 — Panel Mounting Rails Fig. 16 — Slides Fig. 17 — Slide Mounting Brackets 


QOL). 


* 12 gauge steel ¢ Rail mounting hardware included * Contacts open when there is a 10°F drop in 
(Use 377-1403-ND screws, sold separately) * Black | * Telescoping ¢ Zinc-plated alloy steel with ball] * Designed for mounting two and three piece slides | temperature * Prevents shut-downs caused by 
finish * Sold in pairs bearings * Sold in pairs overheating 


Fig. 20 — Fan Tray Assemblies 


Max = 27.375 7 
(695.325) ~~ 


FN-1280: * Mounts in FT-1170 fan tray or can be used for individual applications »* Supplied with 


finger guard * UL approved, 105 CFM 19” panel width with standard EIA notching for rack 
FN-1282: * Mounts in top of ventilated Economizer racks » Supplied with finger guard * UL/CSA mounting * Motors are UL and CSA approved for | * Standard EIA 19.00” x 1-U (1.75”) panel mounting 
rated, 535 CFM 115VAC, 50/60Hz *115VAC 7’ long, three prong, power cord 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimension - Inch (cm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Hand Clearance |Mounting Center| Diameter Part No. ‘ll 10 100 Part No. A Part No. 1 5 10 Part No. 
Fig. 12A — Chrome Plated Handles — RoHS Compliant Fig. 15 — Panel Mounting Rails (Sold in Pairs) — RoHS Compliant 
1.25 (31.75) 6.00 (152.4) | .37(9.398) | 377-1228-ND* 830 695 6.25 | H-9110-B 70.0 (177.80) 377-1413-ND 120.70 100.80 90.70 PMR-9453 
.93 (23.62) 4.00 (101.6) 37 (9.398) 377-1229-ND* 6.40 5.30 4.75 H-9111-B 
.93 (23.62) 6.00 (152.4) .37 (9.398) 377-1230-ND* 7.80 6.50 5.85 H-9112-B Dimensions - Inch (cm) Load Rating | Digi-Key Price Each Bud Ind. 
.93 (23.62) 8.00 (203.2) 37 (9.398) 377-1231-ND 10.60 8.85 7.95 H-9113-B Slide Length Travel (per pair) Part No. 1 3 5 Part No. 
4.50(38.1) | 8.00(203.2) | .50(12.7) | 377-1232-NDt 1650 1380 1240 | H-9114-B Fig. 16 — Sliding Mechanisms - 2 Piece Slide — RoHS Compliant 
1.68 (3.36) 3.50 (88.9) 87 (9.398) | 377-1233-NDt 12.40 10.35 9.30 | H-9160-B 12 (048) 8 (20.32) 140 bs. /wa77A1190-ND 3050 2545 2990 | AS-S00D-A 
1.68 (3.36) 5.25 (133.35) .37 (9.398) 377-1234-NDt 10.60 8.90 8.00 H-9161-B 16 (40.64) 42 (30.48) 120 Ibs. 377-1200-ND 40.10 33.50 30.15 | AS-5001-A 
1.00 (25.4) 1.90(48.26) | .25(6.95) | RgI NOs 86600 5.00 4.60 | H-O166-8 20 (50.80) 15 (38.10) 92 ibs. | 377-1201-ND 42.00 35.10 31.60 | AS-5002-A 
1.00 (25.4) | 8.00(76.2) | .25 (6.35) | HS7/a1286:ND§ S70 4704.25" | 191688 26 (66.04) 19 (48.26) 70 Ibs. | 377-1202-ND 46.40 38.75 34.90 | AS-5004-A 
* Includes 2 - #10-32 x .37" screws. f Includes 2 - #6-32 x .50" screws. § Includes 2 - 1/4°-28 Hex nuts. 20 (50.80) 20.875 (53.02) 91 Ibs. 377-1203-ND* 91.00 76.00 68.40 | AS-5042-A 
* 3 piece slide full extension 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Hand Clearance Mounting Center Part No. 1 10 100 Part No. Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Fig. 12B — Clear Anodized Aluminum Handle — RoHS Compliant Description Part No. 1 3 5 Part No. 
1.09 (27.69) 4.00 (101.6) 377-1237-ND* 10.85 9.05 8.15 H-9174-B Fig. 17 — Slide Mounting Brackets (Sold in Pairs) — RoHS Compliant 
Universal Kit 377-1204-ND 30.20 25.05 22.55 BAS-5106 
* Includes 2-8.32 x .37" screws 
5 5 oar A Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. reefs 
ri Part No. 1 10 50 Part No. Description : Part No. i by : 10 Part No. 
Fig. 13 — 19" Aluminum Surface Shield Panels - .12" Thick — RoHS Compliant Fig. 18 — sense Temperature: Control = Hons Compliant 
1.75 (44.45) 377-1300-ND 950 795 745 SFA-1831 Normally Open; Closes on Temperature Rise. ..] 377-1314-ND 34.80 _ 26.15 | TS-15 
3.50 (88.9) 377-1301-ND 13.90 11.55 10.40 SFA-1832 Rack Mount Power Outlet Strip 
5.25 (133.35) 377-1302-ND 17.80 14.90 13.40 SFA-1833 SIAMPS raceeerennueat cc ittaeta eateries 377-1414-ND 70.00 52.50 49.06 | POS-194-S 
7.00 (177.8) 377-1303-ND 22.80 19.05 17.15 SFA-1834 Mounting Hardware 
8.75 (222.25) 377-1304-ND 25.00 20.85 18.75 SFA-1835 z 
10.50 (266.7) 377-1305-ND 30.40 97.00 24.30 SFA-1836 10-32 X .62" Phillips Screw Truss Head........ 377-1403-ND 4.00/25 7346 
Fig. 13 — 19" Aluminum Panels - .12" Thick (Gray) — RoHS Compliant 10-32 X 62" Philips Screw with Pilot, Black...) 377-1409-ND 7.00/25 73468 
175 (4.45) SFTaELRA 10.35 _ ar TeTETE 10-82 Cage Nut, Zino-Plated «....esssssss 377-1405-ND@ 21.25/25 295 
3,50 (88.9) 377-1248-ND 14.40 12.00 10.80 PA-1102-MG 12-24 X .5" Phillips Screw Truss Head ......... 377-1404-ND 5.00/25 9260 
5.25 (133.35) 377-1249-ND 19.70 16.40 14.75 PA-1103-MG Fig. 19 — Fans and Blowers — RoHS Compliant 
7.00 (177.8) 377-1250-ND 24.50 20.50 18.45 PA-1104-MG Tubeaxial, 110V, .21 AmpS......0..c00cc0c00- 377-1225-ND 46.88 37.50 28.15 | FN-1280 
8.75 (222.25) SPEND 29.70 24.80 22.20 PA-1105-MG Exhaust, 10 inch, 115VAC.. ..| 377-1226-ND 179.60 134.70 ~— 125.70 | FN-1282 
10.50 (266.7) 377-1252-ND 37.70 31.50 28.35 PA-1106-MG Fan Tray Assembly | 377-1227-ND* 235.50 «176.65 ~—«-164.85 | ‘FT-1170-MG 
12.25 (311.15) 377-1253-ND 41.40 34.50 31.05 PA-1107-MG - = 
14,00 (355.6) 377-1254-ND 53.00 44.21 39.78 PA-1108-MG Fig. 20 — Fan Tray Assemblies 
Fig. 14 — Chassis Support Brackets (Sold in Pairs) — RoHS Compliant Assembly with 3 Fans, Total CFM 315.......... 377-1423-ND@ 195.50 141.74 136.84 | ‘FT-1973 
13.00 (330.2) 377-1213-ND 30.30 25.30 22.75 CSB-1352 Assembly with 6 Fans, Total CFM 630... ..| 377-1424-ND® 300.80 218.10 210.54 | FT-1976 
16.00 (406.4) 377-1214-ND 30.80 07:38 04 66 CSB-1353 Assembly with 9 Fans, Total CFM 945..........] 377-1425-ND 394.50 286.02 »«-276.14 | FT-1979 
23.00 (584.2) 377-1215-ND 35.50 29.63 26.69 CSB-1354 @ RoHS Compliant * Fans sold separately, part number 377-1225-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2206 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


HAMMOND 


‘A MANUFACTURING. Racks and Accessories 


[te” 


Fig. 1 


Desk Top Rack (Light- = 
Duty)- RCBS Series - 

18-gauge steel economy 

19” table top rack. Rails 

are fixed at both front and 

rear. Includes rubber feet, 2 lifting handles and 10-32 
clip nuts. Overall width 20”, overall height 1” over panel 
space. Finish textured; black or gray/beige (Ral7032) 


Fig. 2 


Desk Top Rack (Heavy- 
Duty) - RCHS Series- 18 
gauge steel 19” table top 
rack. Rails are fixed at both 
front and rear. Includes 2 


pair of fixed accessory rails 
(for rear support of heavier 
equipment), rubber feet, 2 
lifting handles and 10-32 clip nuts. Overall height: 2” 


Fig. 3 


Rack Mount/Desk 
Top Enclosure 
RMCS & RMCV 
Series- mounts 
in standard 19” 
rack space or can be used table top. Panels can be 
removed from any of all 6 sides with only 4 screws. 
Shipped knocked down and includes all hardware, rack 
mount ears and rubber feet. Finished in textured black 


Fig. 4 


19” Aluminum Rack 
Panels 

PBPA: 

.125” thick, 19” 
rack mount panels. 
Finished in smooth 
black or gray/beige 
(RAL7032) powder 


larger than panel height. Finish textured; black, gray/ 
beige (RAL7032) or gulf blue powder paint. 


paint and paper covered (one side) natural finish. 


powder paint. powder paint. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) $ Digi-Key Price Each Hammond 
Color | PanelH  PanelW —PanelD_—_‘| PartNo. i 8 5 _| PartNo. iynela eeenellH Dont pe barel Unitsiay dara i 3 J Geto, 
Fig. 1 - RCBS Desk Top Racks (Light Duty) 1.75 (45) 8 (203) 1 HM745-ND 68.70 63.42 54.96] RMCV19018BK1 
3.50 (89)  19.00(483) 13.00 (330) | HM624-ND 94.29 87.04 75.43 | RCBS1900313BK1 as a 5 Ho oe beh ape AucyraostRic 
5.25 (133) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM625-ND 101.45 93.65 81.16 | RCBS1900513BK1 3.50(89) 13 (330) 2 HM748-ND 9698 8952 7759| RMCV190313BK1 
7.00 (178) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM626-ND 109.71 101.28 87.78 | RCBS1900713BK1 Vented | 5.25(133) 13 (330) 3 HM749-ND 141.14 10259 8891/ RMCV190513BK1 
8.75 (222) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM627-ND 124.30 114.74 99.44 | RCBS1900813BK1 7.00 (178) 13 (830) 4 HM750:ND 12730 41752 101.84) RMCV190713BK1 
10.50 (267) 19.00 (483) 13.00 (330) _| HM628-ND 130.02 120.02 104.01 | RCBS1901013BK1 875 (222) 13330) 5 HM751-ND 153.57 14176 12285| RMCV190813BK1 
12.25 (311) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM629-ND 141.43 130.56 113.15 | RCBS1901213BK1 10.50 (267) 13 (330) 6 HM752-ND 169.72 156.67 135.77} RMCV191013BK1 
Black | 14.00(356) 19.00 (483) — 13.00 (330) HM630-ND = 177.15 163.53 141.72 | RCBS1901413BK1 10.50 (267) 15 (381) 6 HM753-ND 167.70 154.81 134.17] RMCV19015BK1 
5.25 (133) 19.00 (483) 17.50(445) | HM631-ND 121.45 112.11 97.16 | RCBS1900517BK1 
7.00 (178) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM632-ND 141.43 130.56 113.15 | RCBS1900717BK1 Qty. Per | Digi-Key Price Each Hamnond 
8.75 (222) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM633-ND 168.58 155.62 134.87 | RCBS1900817BK1 Description Pack | \PaniNo. 1 3 5 | Part No. 
10.50 (267) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM634-ND 178.58 164.85 142.87 | RCBS1901017BK1 19” Rack Mount Hardware 
ee Oren eas aesene pate ie pe ie eee 40-32 x 0.75” Phillips oval head screw/plastic washer 4 | HM@26-ND 3.24 299 269 |1421A 
: : : : 2 : Nickel plated 10-32 x 0.625” countersunk Phillips head | 100 | HM827-ND 18.70 17.26 14.97 |1421A100B 
3.50 (89) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM637-ND 94.29 87.04 75.43 | RCBS1900313CG1 Black plastic cup washer for countersunk 10-32 screws | 100 | HM828-ND 34.02 31.40 27.21 |1421A100W 
5.25 (133) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM638-ND 101.45 93.65 81.16 | RCBS1900513CG1 Nickel plated cup washer for countersunk 10-32 screws | 100 | HM829-ND 13.80 12.74 11.05 | 1421E100W 
7.00 (178) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM639-ND 109.71 101.28 87.78 | RCBS1900713CG1 10-32 clip nuts for all panel rails 25 | HM830-ND 14.82 13.69 11.85 |1421N25 
8.75 (222) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM640-ND 124.30 114.74 99.44 | RCBS1900813CG1 
10.50 (267) 19.00 (483) 13.00 (330) _| HM641-ND 130.02 120.02 104.01 | RCBS1901013CG1 Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Aammandl 
12.25 (311) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM642-ND 141.43 130.56 113.15 | RCBS1901213CG1 Color Panel H Panel Units | PartNo. 1 3 5 Part No. 
Gray | 14.00 (356) 19.00 (483) 13.00 (330) | HM643-ND 177.15 163.53 141.72 | RCBS1901413CG1 Fig. 4 - PBPA Aluminum 19” Rack Panels 
5.25 (133) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM644-ND 121.45 112.11 97.16 | RCBS1900517CG1 
7.00 (178) 19.00(483) 17.50 (445) | HM645-ND 141.43 130.56 113.15 | RCBS1900717CG1 1.75 (45) 1 BMGZ2 ND) 927 6856 7.41 | PBPALQO01BK2 
8.75 (222) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM646-ND 168.58 155.62 134.87 | RCBS1900817CG1 ey ae) : eee ico ae ee Stic 
10.50 (267) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM647-ND 178.58 164.85 142.87 | RCBS1901017CG1 Ha 139) f 8 a 
12.25 (311) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM648-ND 195.73 180.68 156.59 | RCBS1901217CG1 eon ee) 2 Hidde 2437 22.50 19.49 | PRPALSOO7BK2 
; ; : ’ ; : 8.75 (222) 5 HM776-ND 28.83 26.62 23.07 | PBPA19008BK2 
14.00 (356) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM649-ND 200.00 184.62 160.00 | RCBS1901417CG1 10.50 (287) r Mnf 22.50 30.00 26.00 | PRPALO010RIO 
Fig. 2 - RCHS Desk Top (Heavy Duty) 12.25 (311) 7 HM778-ND 38.97 35.98 31.17 | PBPA19012BK2 
8.75 (222) 19.00 (483) 17.50(445) | HM650-ND 182.80 168.74 146.25 | RCHS1900817BK1 14.00 (356) 8 HM779-ND 43.85 40.48 35.09 | PBPA19014BK2 
10.50 (267) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM@651-ND 211.40 195.14 169.12 | RCHS1901017BK1 Bisse 15.75 (400) 9 HM780-ND 47.11. 43.50 37.70 | PBPA19015BK2 
14.00 (356) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM652-ND 216.44 199.79 173.15 | RCHS1901417BK1 17.50 (445) 10 HM781-ND 53.65 49.53 42.93 | PBPA19017BK2 
17.50 (445) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM653-ND 224.73 207.45 179.79 | RCHS1901717BK1 19.25 (489) 11 HM782-ND 62.15 57.38 49.73 | PBPA19019BK2 
22.75 (578) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM654-ND 244.72 225.90 195.78 | RCHS1902217BK1 21.00 (533) 42 HM783-ND 66.60 61.48 53.28 | PBPA19021BK2 
Black | 28.00(711) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM655-ND 287.64 265.51 230.11 | RCHS1902817BK1 22.75 (578) 13 HM784-ND 70.67 65.23 56.54 | PBPA19022BK2 
10.50 (267) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM@56-ND 284.65 262.76 227.73 | RCHS1901024BK1 24.50 (622) 14 HM785-ND 77.18 71.24 61.75 | PBPA19024BK2 
14.00 (356) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM657-ND 299.62 276.58 239.69 | RCHS1901424BK1 26.25 (667) 15 HM786-ND 82.87 76.49 66.30 | PBPA19026BK2 
17.50 (445) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM658-ND 309.62 285.80 247.69 | RCHS1901724BK1 28.00 (711) 16 HM787-ND 88.55 81.74 70.84 | PBPA19028BK2 
22.75 (578) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM659-ND 319.62 295.03 255.70 | RCHS1902224BK1 29.75 (756) 17 HM788-ND 92.62 85.49 74.10 | PBPA19029BK2 
28.00 (711) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM660-ND 332.90 307.29 266.32 | RCHS1902824BK1 31.00 (787) 18 HM789-ND 95.07 _ 87.76 76.06 | PBPA19031BK2 
8.75 (222) 19.00 (483) 17.50(445) | HM661-ND 182.80 168.74 146.25 | RCHS1900817CG1 1.75 (45) 1 HM790-ND 927 856 7.41 | PBPA19001CG2 
10.50 (267) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM662-ND 211.40 195.14 169.12 | RCHS1901017CG1 3.50 (89) 2 HM791-ND 13.67 12.61 10.93 | PBPA19003CG2 
14.00 (356) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM663-ND 216.44 199.79 173.15 | RCHS1901417CG1 5.25 (133) 3 HM792-ND 19.50 18.01 15.60 | PBPA19005CG2 
17.50 (445) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM664-ND 224.73 207.45 179.79 | RCHS1901717CG1 7.00 (178) 4 HM793-ND 24.37 22.50 19.49 | PBPA19007CG2 
22.75 (578) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM665-ND 244.72 225.90 195.78 | RCHS1902217CG1 8.75 (222) 5 HM794-ND 28.83 26.62 23.07 | PBPA19008CG2 
Gray | 28.00(711) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM666-ND 287.64 265.51 230.11 | RCHS1902817CG1 10.50 (267) 6 HM795-ND 32.50 30.00 26.00 | PBPA19010CG2 
10.50 (267) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM667-ND 284.65 262.76 227.73 | RCHS1901024CG1 12.25 (311) z HM796-ND 38.97 35.98 31.17 | PBPA19012CG2 
14.00 (356) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM668-ND 299.62 276.58 239.69 | RCHS1901424CG1 14.00 (356) 8 HM797-ND 43.85 40.48 35.09 | PBPA19014CG2 
17.50 (445) 19.00 (483) 24.00 (622) | HM669-ND 309.62 285.80 247.69 | RCHS1901724CG1 Gray/ 15.75 (400) 9 HM798-ND 47.11. 43.50 37.70 | PBPA19015CG2 
22.75 (578) 19.00(483) 24.50(622) | HM670-ND 319.62 295.03 255.70 | RCHS1902224cG1 Beige 17.50 (445) 10 HM799-ND__53.65 49.53 42.93 | PBPA19017CG2 
28.00 (711) 19.00 (483) 24.50 (622) _| HM671-ND 332.90 307.29 266.32 | RCHS1902824CG1 19.25 (489) 11 HM800-ND 62.15 57.38 49.73 | PBPA19019CG2 
8.75 (222) 19.00 (483) 17.50(445) | HM672-ND 182.80 168.74 146.25 | RCHS1900817GF1 21.00 (533) 12 HM801-ND 66.60 61.48 53.28 | PBPA19021CG2 
10.50 (267) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM673-ND 211.40 195.14 169.12 | RCHS1901017GF1 22.75 (578) 13 HM802-ND 70.67 65.23 56.54 | PBPA19022CG2 
14.00 (356) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM674-ND 216.44 199.79 173.15 | RCHS1901417GF1 24.50 (622) 14 HM803-ND 77.18 71.24 61.75 | PBPA19024CG2 
17.50(445) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM675-ND 224.73 207.45 179.79 | RCHS1901717GF1 26.25 (667) 15 HM804-ND 82.87 76.49 66.30 | PBPA19026CG2 
22.75 (578) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM676-ND 244.72 225.90 195.78 | RCHS1902217GF1 28.00 (711) 16 HM805-ND 88.55 81.74 70.84 | PBPA19028CG2 
Blue | 28.00(711) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM677-ND 287.64 265.51 230.11 | RCHS1902817GF1 29.75 (756) 7 HM806-ND 92.62 85.49 74.10 | PBPA19029CG2 
10.50 (267) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM678-ND 284.65 262.76 227.73 | RCHS1901024GF1 31.50 (787) 18 HM807-ND__95.07 87.76 76.06 | PBPA19031CG2 
14.00 (356) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM679-ND 299.62 276.58 239.69 | RCHS1901424GF1 1.75 (45) 1 HM808-ND 9.27 8.56 7.41 | PBPAT9001UNF 
17.50 (445) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM680-ND 309.62 285.80 247.69 | RCHS1901724GF1 3.50 (89) 2 HM809-ND 13.67 12.61 10.93 | PBPA19003UNF 
22.75 (578) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM681-ND 319.62 295.03 255.70 | RCHS1902224GF1 5.25 (133) 3 HM810-ND 19.50 18.01 15.60 | PBPA19005UNF 
28.00 (711) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM682-ND 332.90 307.29 266.32 | RCHS1902824GF1 7.00 (178) 4 HM811-ND 24.37 22.50 19.49 | PBPA19007UNF 
8.75 (222) 5 HM812-ND 28.83 26.62 23.07 | PBPA19008UNF 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 10.50 (267) 6 HM813-ND 32.50 30.00 26.00 PBPA19010UNF 
Type Panel H Depth Panel Units | Part No. 1 3 5 | Part No. ne i een eee oe a See eMaE 
z 00 (351 5 85 40.48 35, 
Fig. 3 - RMCS and RMCV Rack Mount/Desk Top . 15.75 (400) 9 HM816-ND 47.11 43.50 37.70 | PBPA19015UNF 
1.75 (45) 8 (203) 1 HM736-ND 62.45 57.65 49.96) RMCS19018BK1 uit 17.50 (445) 10 HM817-ND 53.65 49.53 42.93 | PBPA19017UNF 
1.75 (45) 13 (330) 1 HM737-ND _73.47.—«67.81_—-58.77| RMCS190113BK1 ished 19.25 (489) 7 HM818-ND 62.15.5738 4973 | PBPA19019UNF 
3.50 (89) 8 (203) 2 HM738-ND 69.80 64.44 55.85] RMCS19038BK1 21.00 (533) 12 HM819-ND 6660 6148 5328 | PBPA19021UNF 
3.50 (89) 13 (330) 2 HM739-ND 88.17 81.39 70.54] RMCS190313BK1 22.75 (578) 13 HM820-ND 7067 6523 5654 | PBPA19022UNF 
Solid | 5.25 (133) 3 (330) 3 HM740-ND 101.04 93.26 _80.83| RMCS190513BK1 24.50 (622) 14 HM821-ND 7748 71.24 61.75 | PBPA19024UNF 
7.00 (178) 3 (330) 4 HM741-ND 115.72 106.82 92.58] RMCS190713BK1 26.25 (667) 15 HM822-ND 82.87 76.49 66.30 | PBPA19026UNF 
8.75 (222) 13 (330) 5 HM742-ND 139.60 128.86 111.68} RMCS190813BK1 28.00 (711) 16 HM823-ND 88.55 81.74 70.84 PBPA19028UNE 
10.50 (267) 13 (330) 6 HM743-ND 154.30 142.44 123.44] RMCS191013BK1 29.75 (756) 17 HM824-ND 92.62 85.49 74.10 | PBPA19029UNF 
10.50 (267) 15 (381) 6 HM744-ND 152.45 140.72 121.97| RMCS191015BK1 31.50 (787) 18 HM825-ND 95.07 _ 87.76 76.06 | PBPA19031UNF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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MANUFACTURING... 


Plastic and Aluminum Enclosures 


Fig. 1 — Plastic Instrument Enclosures - 1591 Series Fig. 2 - Diecast Aluminum Enclosures - 1590 Series 


Dimension - Inch (mm) 
Part No. F G 
—B = Dimension 1590A 0.9 (23) 3.0 (76) 
| a Inch (mm) 1590B 1.7 (43) 3.8 (97) 
K Lid Height 1590BB | 3.1(77) 4.0 (102) 
15900 | 3.1 (77) 
for 1590 Heavy 
2.5 (64 
Ga Duty Watertight 15900 i; 1 (104 


) 
eae Diecast Aluminum 1590DD pene 
) 


( 

4 (104) 
6.8 (173) 

8 (173) 

8 (173) 
3.9 (99) sue 1590F ane 8 (173) 
5.0 (127) Dimension | | +500 | 0.9(23)  1.4(36) 
6.6 (168) PartNo. | Inch(mm) | | 4599) | 3.1(79) 5.1 (130) 
' : 6 ( 15902100 | 0.5 (13) 1590K | 4.3(109) 4.3 (109) 
Prose on Bando es pes ts90zt10 | 0.5(13) | | 459018) 1.4(38) 1.4 (36) 
charts below. ; 5.6 (142) 15902120 6 (15) 1590P1 | 2.9(74) 5.4(137) 
15902130 | 0.5(13) | |45908 | 26(66) 3.7 (94) 
( 
( 
( 


, 5 (89) Alloy Enclosure 1580E 4 (104 


Lid adds 4mm to height of box (except for 15902135 8 (20) 1590T 2.5 (64) 4.1 (104) 
1500Z series). For dimensions A, B, and 15902150 8 (20) 1590U | 4.1(104) 4.1 (104) 
8 (20) 1590V | 4.1(104) 4.1 (104) 
15906 1.3 (33) 3.3 (84) 


2 u 
Wh 208 oe Card Adapter 1590N1 | 1.9(48) — 4.1(104) 
1590R1 | 4.0(102) 6.9 (175) 


125, =a :078, C, see charts below. 15902160 
Se 3 


Available in both High Impact Polystyrene (black) and in Flame Retardant ABS (black, blue, translucent blue, 1590 Series: Drilled and tapped with lid and 6-32 x 1/2” (12.7mm) countersunk Phillips screws. Choice of standard, 
or light gray). Economical styrene versions come with four self-tapping #4 x 1/2” (12.7mm) Phillips screws flanged or watertight lid. Interlocking flanged lid provides complete RF shielding. Watertight lid has a clear bead of 
countersunk into the lid. ABS versions carry a UL flammability rating of 94V-0 at 1.47mm thickness and a Tubberlike silicon around the perimeter to provide protection against dust and water. 

continuous use temperature rating of 60°C. ABS versions come with M3 x .5 x 10mm Phillips head screws, 1590Z Series: Watertight, heavy duty - thick wall. Two piece “tongue and groove” construction with a neoprene gasket 


countersunk lid and integral tapped brass bushings. Both versions have integral card guides to accept .062” provides protection against dust and water. Four recessed stainless steel machine screws and individual neoprene “O” 
(1.57mm) PC cards. rings secure lid. Optional M4 x 6mm copper grounding screws with designated enclosures. Designed to meet IP65. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B c Part No. 1 10 100 | PartNo. Color A B c Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Fig. 1 - 1591 Economy Styrene Plastic Enclosures — RoHS Compliant 4.4 (112) 2.4 (62) 1.1 (27) |HM876-ND® 7.84 653 6.03 | 1591BTBU 
3.3(85) 2.2(56) ——*1.4(35) |HM100-ND 4043.37 3.47 | 1591LSBK lee Blue) 47120) 2.6 (65) 1.4(36) | HM877-ND® 8.34 6.95 6.42 | 1591CTBU 
3.3 (85) 2.2 (56) 0.8 (21) | HM361-ND 3.40 2.84 2.63 | 1591MSBK 5.9 (150) 3.2 (80) 1.8 (46)¢ | HM989-ND 12.31 10.26 9.47 | 1591DTBU 
3.9(100) 2.0 (50) 0.8 (21) |HM102-ND 3.76 3.14 2.90 | 1591ASBK 7.5(191)  4.3(110) 2.2 (57)¢ | HM985-ND 14.73 12.28 11.34 | 1591ETBU 
4.3 (110) 3.2 (82) 1.6 (41) | HM109-ND 5.50 4.59 4.24 | 1591SSBK 3.9 (100) 2.0(50) 0.8 (21) |HM986-ND 7.21 6.01 5.55 | 1591ATRD 
4.4 (112) 2.4 (62) 1.4 (27) | HM103-ND 4.08 3.41 3.15 | 1591BSBK 4.4 (112) 2.4 (62) 1.1 (27) | HM987-ND 784 654 6.03 | 1591BTRD 
4.7 (120) 2.6 (65) 1.4 (36) | HM104-ND 430 3.58 3.31 | 1591CSBK Red 4.7 (120) 2.6(65) 1.4 (36)t | HM988-ND 8.35 6.96 6.43 | 1591CTRD 
Black | 4.7 (120) 3.2 (80) 2.2 (56) |HM110-ND 6.04 5.04 4.65 | 1591TSBK 5.9 (150) 3.2(80) 1.8 (46) | HM990-ND 12.31 10.26 9.47 | 1591DTRD 
a fe a a 7 (6) TG 648 bat 200 ISO TUSBK 7.5 (191) 4.3(110) 2.2 (57)+_ | HM991-ND 14.73 12.28 11.34 | 1591ETRD 
: : : . : ; : 3.9(100)  2.0(50) 0.8 (21)t |HM957-ND@ 721 6.01 5.55 | 1591ATCL 
a8 i aM of {an ie (ie) Moz Ne ee ae | leeipeae 4.4(112)  24(62) 1.1 (27)¢ |HM958-ND® 784 6.54 6.03 | 1591BTCL 
65 (185) 28 (71) 410 (28) | HM08-ND B08 423. 392 | IBOIHSBK Clear | 4.7(120)  2.6(65) —- 1.4 (36)+_|HM959-ND@ 835 6.96 6.43 | 1591CTCL 
raion, io, zat oeaa—__iao_ a_i [fc vay) 2406) S6e Imeags fess a at | sre 
Rare Api a aa eae Fig. 1= PC Card Adapter — RoHS Compliant 
33 (85) 29 (56) 08 (21) |HM362-ND 512 427 3.94 | 1591MBK PC Card Adapter for 1591 Boxes HM204-ND 2.67 2.27 2.10 | 159126 
3.3 (85) 2.2 (56) 1.4 (35) | HM847-NDA 6.80 5.67 5.24 | 1591LFLBK Fig. 2 - 1590 Diecast Aluminum Alloy Enclosures — RoHS Compliant 
3.3 (85) 2.2 (56) 0.8 (21) )HM848-NDA 5.38 4.48 4.14 | 1591MFLBK 1.97(50) 1.97(50) 0.83 (21)¢ |HM948-ND 714 5.95 5.49 | 1590LLB 
3.9(100) 2.0 (50) 0.8 (21) |HM114-ND 6.02 5.02 4.64 | 1591ABK 2.0 (51) 2.0 (51) 4.1 (28) |HM157-ND 758 6.32 5.83 | 1590LB 
3.9 (100) 2.0 (50) 0.8 (21) | HM858-NDA 6.32 5.27 4.87 | 1591AFLBK 2.1 (53) 1.5 (38) 1.1 (28) |HM365-ND 652 543 5.02 | 1590H 
43(110) 3.2 (82) 1.6 (41) |HM849-NDA 918 7.66 7.07 | 1591SFLBK 3.6 (91) 1.5 (38) 1.1 (28) |HM150-ND 736 6.14 5.67 | 1590A 
4.3 (110) 3.2 (82) 1.6 (41) | HM121-ND 876 7.31 6.74 | 1591SBK 3.62 (92) 3.62 (92) 1.5 (38) | HM955-ND 10.20 850 7.85 | 1590Y 
pH (2) “ (62) i bn Hee ao aa a Pais 3.9 (99) 2.0 (51) 0.8 (20) |HM841-ND 7.88 657 6.07 | 1590G 
: : : : : ; : 4.4 (112 3.2 (81 1.6 (41) | HIM158-ND 11.10 9.26 8.54 | 1590S 
4.7 (120) 4.7 (120) 3.5 (90) |HM854-NDA 13.02 10.86 10.02 | 1591VFLBK 44 (32) 23 a act Ce HM151-ND 8.40 7.01 6.47 | 1590B 
47(120) 4.7 (120) 2.2 (56) | HM853-NDA 10.88 9.08 8.38 | 1591UFLBK 4.7 (119) 3.7 (94) 4.2 (30) |HIM152-ND 10.94 912 8.42 | 1590BB 
Black | 4-7 (120) 2.6 (65) 1.4 (36) | HM851-NDA 7.26 6.06 = 5.59 | 1591CFLBK 4.7 (119) 3.7 (94) 2.1 (53) | HM153-ND 12.30 10.25 9.47 | 1590C 
4.7 (120) 3.2 (80) 2.2 (56) | HM852-NDA 10.16 8.47 7.82 | 1591TFLBK 4.7(120) 4.7(120) 1.4 (28) | HM949-ND 1275 10.63 9.11 | 15900 
4.8 (121) 3.7 (94) 1.2 (30) | HM855-NDA 8.60 7.17 6.61 | 1591GFLBK Un- 4.7(119) 4.7(119) 2.2 (56) | HM160-ND 16.80 14.00 12.93 | 1590U 
4.7 (120) 2.6 (65) 1.4 (36) | HM116-ND 6.94 5.78 5.35 | 1591CBK painted] 4.7(119)  4.7(119) 3.5 (89) | HM161-ND 23.12 19.27 17.79 | 1590V 
47 (120) 3.2 (80) 2.2 (56) )HM122-ND 9.68 8.08 = 7.45 | 1591TBK 47(119) 3.1 (79) 2.2 (56) |HIM159-ND 11.44 9.54 8.80 | 1590T 
47(120) 9 4.7(120) 2.2 (56) | HM123-ND 10.36 8.64 = 7.98 | 1591UBK 4.8 (122) 2.6 (66) 1.4 (36) |HM842-ND 11.46 9.56 8.82 | 1590N1 
ne ten arin = on Hated ng es be net Pees 4.9(124) 4.9(124) — 3.0(76) | HM367-ND 21.02 17.52 16.18 | 1590K 
. : i . ; : 4.92 (125) 4.92 (125) 2.1 (53) | HM947-ND 19.38 16.15 13.84 | 1590KK 
oe tied} 32 (80) ie tae} TMBSE NDA ee os is ear 57 (145) 3.7 (94) 1.8 (45) |HIM366-ND 12.92 10.77 9.94 | 1590J 
. : = . 5 ; 6.0 (152 3.2 (81 1.8 (45) | HM348-ND 15.02 12.52 11.56 | 1590P1 
esis) 287) 1.0125) |iMMzoND, 14 678 626 | 1591HK rates) 47119) 21168). [HMHSEND 21d 1679 1549 | 15900 
. / ; : . ; 7.4(188) 4.7 (119 3.1 (79) | HM155-ND 21.53 17.96 16.57 | 1590E 
75 (191)  4.3(110)  2.2(56) | HM857-NDA 1219 10.45 9.65 | 1591EFLBK 74 {88} 74 {a8} 25 tea) HM4156-ND 5894 2449 2297 | 1590F 
75(191) 4.3 (110) 2.2 (56) | HM118-ND 12.28 10.24 9.45 | 1591EBK 7.4(188)  4.7(119) — 1.3(33)  |HM347-ND 17.70 14.76 13.92 | 1590DD 
3.3 (85) 2.2 (56) 1.4 (35) | HM125-ND 6.46 5.66 5.23 | 1591LBU 7.6(193) _4.4(112) _2.2(56) _| HM843-ND 24.10 20.08 18.54 | 1590R1 
as {85} ae \e oe ei) HS ND at ae Hh eee Fig. 2 - 1590 Flanged Lid Diecast Aluminum Alloy Enclosures — RoHS Compliant 
43 lise) 32 {2} 16 ii} HM134-ND 876 731 674 | 1591SBU 2.0 (51) 2.0 (51) 1.4 (28) ]HIM570-ND 834 6.96 6.42 | 1590LBFL 
44 (112) 24 (62) 14(27) |HMA27-NO 650 542 5.00 | 1591BBU 3.7 (94) 1.5 (38) 1.4(28) | HIM571-ND 810 6.76 6.24 | 1590AFL 
: : : i : : : 3.9 (99) 2.0 (51) 0.8 (20) | HIM879-ND 8.68 7.23 6.68 | 1590GFL 
47 (120) 2.6 (65) 1.4 (36) | HM128-ND 6.94 5.78 5.35 | 1591CBU 
: 4.4(112)  3.2(81) 1.6 (41) | HIM575-ND 12.20 10.17 9.39 | 1590SFL 
Blue | 4.7(120) 3.2 (80) 2.2 (56) |HM135-ND 9.68 8.08 7.45 | 1591TBU 
4.7 (120) 4.7(120)  2.2(56) | HM136-ND 10.36 864 7.98 | 1591UBU (a) i 3 (6) / : (Pe) HM eM joa ie ay Py 
4.7(120) 4.7(120)  35(90) |HM137-ND 12.40 10.33 9.54 | 1591VBU aa ag) 7 i et ay aN Mi STNG teas : - 4439 +OOUEL 
48(121) 3.7(94) —-‘1.2(30) | HM132-ND 8.20 684 631 | 1591GBU 7 (119) 7 (119) -2 (56) 580 48 15. ; 5 
: 47(119) 4.7(119) —-3.5(89) | HM583-ND 25.42 21.49 19.56 | 1590VFL 
5.9(150) 3.2 (80) 1.8 (46) | HM129-ND 10.24 854 7.88 | 1591DBU 
i Un- | 4.7(119) 3.7 (94) 2.1 (53) | HM578-ND 13.52 11.27 10.40 | 1590CFL 
65(165)  —2.8(71) 1.0(25) | HM133-ND 814 6.78 6.26 | 1591HBU : 
: painted} 4.7(119) 3.7 (94) 1.2(30) | HIM573-ND 12.02 10.02 9.25 | 1590BBFL 
75 (191) _4.3(110) ——-2.2(56) | HM131-ND 12.28 10.24 9.45 | 1591EBU 
47 (119) 3.1 (79) 2.2 (56) |HM579-ND 1258 10.48 9.68 | 1590TFL 
3.3 (85) 2.2(56) ——1.4(35)_ | HM138-ND 646 5.39 4.97 | 1591LGY 4.8(122)  26(66) — 1.4(36) |HM881-ND 11.66 9.72 8.97 | 1590N1FL 
ae (85) oa (96) ne et) Aa ae na aah ieee 6.0(152)  32(81)  1.8(45) |HM576-ND 16.52 13.77 1271 | 1590P1FL 
9 (100) 0 (50) 8 (21) i . 5. : 5 7.4(188) 4.7(119) 2.1 (53) |HM577-ND 2214 1845 17.03 | 1590DFL 
43(110) 3.2 (82) 1.6 (41) |HM146-ND 876 7.31 6.74 | 1591SGY 5 
7.4(188)  7.4(188) 2.5 (64) |HM581-ND 31.84 26.54 24.50 | 1590FFL 
44(112) 2.4 (62) 1.1 (27) |HM4140-ND 650 5.42 5.00 | 1591BGY : 
7.4(188)  4.7(119) 3.1 (79) | HM582-ND 23.68 19.74 18.22 | 1590EFL 
‘ 47 (120) 2.6 (65) 1.4 (36) |HM141-ND 6.94 5.78 5.35 | 1591CGY e 
Light 7.4(188)  4.7(119) —1.3(33) | HM574-ND 19.48 16.24 14.99 | 1590DDFL 
Gray res 120) res dan) as (3s) Ha ee a te ey 7.6(193) _4.4(112) 2.2 (56) | HM880-ND 26.52 22.11 20.40 | 1590R1FL 
47 (120) 47 (120) 35 (90) | HIM149-ND 4240 10.33 9.54 | 1591VGY Fig. 2 - 1590 Watertight Diecast Aluminum Alloy Enclosures — RoHS Compliant 
48 (121) 3.7 (94) 1.2(30) | HM144-ND 8.20 6.84 6.31 | 1591GGY 2.0 (51) 2.0 (51) 1.1 (28) ]HIM584-ND 830 6.92 6.39 | 1590WLB 
5.9(150) 3.2 (80) 1.8 (46) |HM142-ND 10.24 854 7.88 | 1591DGY Un- 2.1 (53) 1.5 (38) 1.4 (28) | HIM835-ND 7.28 6.07 5.60 | 1590WH 
65(165)  —2.8(71) 1.0(25) | HM145-ND 814 6.78 6.26 | 1591HGY painted) — 3.6 (91) 1.5 (38) 1.1 (28) | HIM585-ND 848 7.07 6.53 | 1590WA 
75 (191) 4.3(110) ——-2.2.(56)_ | HM143-ND 12.28 10.24 9.45 | 1591EGY 3.9 (99) 2.0 (51) 0.8 (20) | HM837-ND 7.88 6.57 6.07 | 1590WG 
Fig. 1 - 1591 Translucent Polycarbonate Enclosures @ RoHS Compliant * With mounting shelf + With lid ground screw A Flanged Lid 
Ice Blue] _ 3.9 (100) 2.0 (50) 0.8 (21) _| HM878-ND@ 7.22 6.02 5.56 | 1591ATBU t Dimension “C” does not include lid height § Battery Compartment (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Ly’ Plastic and Aluminum Enclosures (Cont.) 


Fig. 3 — Plastic Instrument Cases - 
1598 Series 


Fig. 4 — Plastic Hand Held Cases - 
1599 Series 


Fig. 5 — Plastic Hand Held Instrument 
Boxes -1593 Series 


70-16,] 
peel 
25.4, 
= 
12.7. 


5 mm Spring Steel 
Chrome Plated 


Available in both High Impact Polystyrene 

(light gray) and Flame Retardant ABS (black or 

light gray). Both versions have these features: 

attractively styled and ergonomically designed for 

use as a hand held enclosure; ends sized for infra- 

red applications; extra deep top and ultra shallow 

base; two piece lap joint construction; recessed top 

area ideal for membrane display; internal universal 

battery compartment; user friendly 10mm x 10mm 

reference grid is molded into the top interior; six PC 

board mounting bosses molded into both the top and the base; vertical mounting 
slots molded into the top for PC boards or optional dividers. ABS versions carry 
UL flammability rating of 94V-0 and are secured with integral tapped brass 
bushings. Styrene versions are secured with self-tapping screws. 


A 


<a, 


Available in both Flame Retardant ABS (black or light gray) and High Impact Polystyrene 
(light gray). Both versions have a matte textured finish, .064” (1.63mm) thick brushed 
aluminum front and rear panels, integral horizontal PC board mounts on Eurocard centers, 
front and rear vertical PC board slots. Both versions accept optional tilt handles. ABS 
versions carry a UL flammability rating of 94V-0 and are secured with M3 x .5 x 10mm 
Phillips head screws into integral brass bushings. Styrene versions are secured with #4 x 
5/8” (15.9mm) self-tapping screws. 


Example of Hammond 
Part #1598E 


Example of case with mounting bosses. 


optional tilt handle. 


ed 
a 
Cc 

ai 


AB / 


Electronic instrument enclosures. Two-piece lap joint 
construction. ABS plastic. Unit is secured with self- 
tapping screws. 


Fig. 6 —- Miniature General Purpose 
Enclosures - 1551 Series 


Fig. 7 — Plastic Instrument Boxes - 1594 Series 


BO 
I 
rE 
Available in both High Impact Polystyrene (light gray) and Flame 
Retardant ABS (black or light gray). Both versions feature lap joint 


Fig. 8 — Plastic Instrument Consoles - 1595 Series 


Dimensions 

Part No. E G 1 
1595C 62.2 | 21.8 | 10.2 
1595E 85.1 | 21.8 | 10.2 


Cover adds 
12mm to 
height 


Aluminum lid and rubber feet included. 


50) 
Lo BpH 


“| + 3.0 For dimensions A, B and C, see charts below. 
“C Available in Flame Retardant ABS (black or light gray) which meets UL 94V-0 flammability tests. Unique 
sloped front design comes with 0.04” (1.02mm) thick brushed aluminum front panel, four self-adhesive 


rubber feet, and four M3 x .5 x 10mm machine screws threaded into integral brass bushings. Integral 


Two piece lap joint construction. Two Piece 
standoffs molded into interior. Designed to meet 


IP54. 


construction, interlocking flange on lid, and a rugged and robust design. 


card guides accept .062” (1.57mm) PC boards. Base has four internal 0.20” (5.08mm) stand-off bosses. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B c Part No. il 10 100 | PartNo. Color A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 
1.97 (50) 1.97 (50) 0.83 (21)+ | HM952-ND 7.65 6.38 5.88 | 1590WLLB Light | 11.0(279) —7.9(201) 1.6 (41) [ HM252-ND 15.62 13.02 12.02 | 1598HSGY 
3.62 (92) 3.62 (92) 1.5 (38)t | HM954-ND 11.83 9.86 9.10 | 1590WY Gray | 11.0(279) _7.9(201) 3.076) _| HM253-ND 18.20 15.18 14.00 | 1598JSGY 
4.4 (112) 3.2 (81) 1.6 (41) |HM589-ND 12.28 10.23 9.45 | 1590WS Chrome Plated Tilt Handles for Instrument Cases — RoHS Compliant 
4a(it2) 23158) 1.1 (28) TIMES Ne 9.62 8.02 7.40 | 1590WB Handle for 1598C, E, F, G Series HM255-ND 13.68 11.33 1045 | 1598TH1 
A7(119)-3.7(94) 1.2180) MSE 1218 10.15 9.87 | 1S90WBB Handle for 1598D, H, J Series HM256-ND 1358 11.33 1045 | 1598TH2 
4.7 (120) 4.7120) 1.1 (28) | HM953-ND 13.87 11.56 10.67 | 1590WQ aus : ea 
4.7 (119)  4.7(119) 2.2 (56) | HM594-ND 18.28 15.23 14.06 | 1590WU Fig. 4 - 1599 Styrene Hand Held Cases — RoHS Compliant 
4.7 (119) — 4.7(119) 3.5 (89) | HM597-ND 24.56 20.47 18.89 | 1590WV 5.1(130) 2.6 (66) 1.0(25) ]HM209-ND 5.88 4.90 4.52 | 1599BSGY 
4.7(119) 3.7 (94) 2.1 (53) | HM592-ND 13.46 11.22 10.35 | 1590WC Gray | 67 (170) 3.4 (86) 1.3 (33) |HM210-ND 6.62 5.52 5.10 | 1599ESGY 
Un- | 4.7(119) 3.1 (79) 2.2 (56) |HM593-ND 12.62 10.52 9.71 | 1590WT 8.7 (221) 4.3(109) 1.7(43) | HM211-ND 7.60 6.34 5.85 | 1599HSGY 
painted a ie Hs (88) 4 a ee LEGne ae i 1 29 : ae sao 87(221) _55(140) _‘1.2(30) _|HM873-ND 10.32 8.60 _7.94 | 1599KSGY 
: ) 9 (124) 0 (7 : 5 75 17. 5 Fig. 4 - 1599 ABS Hand Held C: — RoHS Compliant 
4.92(125) 4.92(125) 2.1 (53)+ | HM951-ND 21.42 17.85 1648 | 1590WKK - Kase ILI Ls Reet a 
: 5.1 (130) 2.6 (66) 1.0(25)  ]HM212-ND 7.72 6.44 5.94 | 1599BBK 
57(145) 3.7 (94) 1.8.45) |HM839-ND 14.14 11.79 10.88 | 1590WJ 
: 6.7(170) 3.4 (86) 1.3 (33) |HM213-ND 9.40 7.84 7.24 | 1599EBK 
6.0(152) 3.2 (81) 1.8 (45) | HM590-ND 16.54 13.79 12.73 | 1590WP1 Black | 8 n04 43408 +7133) (AMaRaiND 4459). 2964) CARY || 1R004BK 
7.4(188)  4.7(119) —-2.1(53) | HM591-ND 2178 18.15 16.76 | 1590WD ae (eat) ; qe) ie is) Hh ie oe i eh 
7.4(188)  7.4(188) 2.5 (64) |HM595-ND 31.20 26.00 24.00 | 1590WE .7 (221) _5.5 (140) 6 (41) 5+ : E 50 | 15 
7.4(188)  4.7(119) 3.1 (79) | HM596-ND 23.20 19.34 17.85 | 1590WE 5.1 (130) 2.6 (66) 1.0 (25) | HM215-ND 7.72 6.44 5.94 | 1599BGY 
7.4 (188) 4.7 (119) 1.3 (33) |HIM588-ND 19.40 1617 14.93 | 1590WDD Gray 6.7 (170) 3.4 (86) 1.3 (33) |HM216-ND 940 7.84 7.24 | 1599EGY 
7.6(193) 4.4 (112) 2.2 (56) |HM833-ND 26.52 2211 20.40 | 1590WR1 8.7 (221) 4.3 (109) 1.7 (43) | HM217-ND 11.52 9.61 8.87 | 1599HGY 
Fig. 2 - 1590Z Heavy Duty Watertight Diecast Aluminum Alloy 8.7 (221) 5.5 (140) 1.6 (41) | HM866-ND 12.34 10.29 9.50 | 1599KGY 
Enclosures — RoHS Compliant Fig. 4 - 1599 ABS Hand Held Cases with Battery Box — RoHS Compliant 
2.0 (50) 1.8 (46) 1.0 (25) HM834-ND 10.48 8.87 8.24 | 15902060 5.1 (130) 2.6 (66) 1.0 (25) ]HM351-ND 9.76 8.14 7.51 | 1599BBKBAT 
2.5 (64) 2.3 (58) 1.0 (25) | HM836-ND 1418 12.00 11.15 | 15902061 6.7 (170) 3.4 (86) 1.3 (33) | HM353-ND 11.60 9.67 8.93 | 1599EBKBAT 
3.0 (76) 3.1 (79) 1.6 (41)t | HM598-ND* 20.71 17.53 16.28 | 15902100 Black | 37 (201) 4.3(109) 1.7 (43)_ | HM863-ND 15.70 13.09 12.08 | 1599HBKBAT 
2.9 (75) 3.1 (80) 1.6 (41) | HM599-ND 20.71 17.53 16.28 | 15902110 8.7 (221) _5.5(140) ‘1.6 (41) | HM864-ND 17.04 14.20 13.12 | 1599KBKBAT 
3.9(98) 2.5 (64) 1.025) | HM8S1-ND) 16.74 14.18 13.16 | 1590Z062 5.1(130)  2.6(66) _1.0(25) | HM352-ND 9.76 8.14 7.51 | 1599BGYBAT 
4.8 (121)  4.7(120) —-2.4(62) | HM845-ND 45.58 38.57 35.82 | 15902119 i 
6.7(170) 3.4 (86) 1.3 (33) | HM354-ND 11.60 9.67 8.93 | 1599EGYBAT 
4.9(124)  3.2(81) —-1.7 (43) | HM600-ND* 25.11 21.25 19.74 | 15902120 Gray 
Un- i 8.7 (221)  4.3(109) —1.7(43) | HM871-ND 15.70 13.09 12.08 | 1599HGYBAT 
ainted| 2:9 (150) = 25 (64) 1.0(25) | HM832-ND 24.41 20.67 19.19 | 15902063 8.7 (221) 5.5 (140) 1.6 (41) |HM872-ND 17.04 1420 1312 | 1599KGYBAT 
Pi 6.3(160)  6.3(160) 2.8 (71)+ |HM604-ND*4 60.45 51.16 47.51 | 15902160 f : . : : we || 
6.9 (175) 3.2 (81) 1.6 (41) |HM601-ND 29.74 2518 23.38 | 1590Z130 Fig. 4 - 1599 Styrene Plastic Cases with Battery Box — RoHS Compliant 
6.9(175)  3.2(81) 1.6 (41)+ | HM602-ND¢ 30.22 25.57 23.75 | 15902135 5.1 (130) 2.6 (66) 1.0 (25) ]HM349-ND 7.44 6.20 5.73 | 1599BSGYBAT 
8.7 (221) 4.8 (120) 2.4 (61)+ | HM603-ND* 54.66 46.26 42.95 | 15902150 67(170) 3.4 (86) 1.3 (34) | HM350-ND 8.62 7.19 6.63 | 1599ESGYBAT 
7.9(201)  9.1(231)  3.6(91) |HM846-ND 132.53 112.14 104.13 | 15902231 Gray | g7 (201) 43(109) 1.7 (43) | HM875-ND 13.00 10.84 10.00 | 1599HSGYBAT 
10.2(259)  63(160)  2.8(71) |HM844-ND 82.07 69.45 64.49 | 15902162 8.7 (221) 5.5(140) 1.6 (41) | HM874-ND 14.02 11.68 10.79 | 1599KSGYBAT 
14.17 (360) _6.3(160) _2.76 (70)t_|HM956-ND* 121.66 102.95 95.59 | 15902166 Fig. 5 - 1593 ABS Plastic Hand Held Boxes 
Fig. 3 - 1598 ABS Flame Retardant 2Piece Plastic Instrument Cases 2.6 (66) 2.6 (66) 1.1 (28) |HM355-ND@ 288 2.40 2.22 | 1593KBK 
5.3(135) 5.3(135) 2.0 (50) |HM163-ND® 13.02 10.86 10.02 | 1598BBK fi 
6257) 37 (94) 14,36) |HMi62-NDe ties 989 949.| 1S9RABK 2.6 (66) 2.6 (66) 1.1 (28) |HM860-ND@ 2.88 2.40 2.22 | 1593JBK 
6.3(160)  6.3(160) 3.4(86) |HM166-ND@ 19.56 16.31 15.05 | 1598EBK 36 (8) Fo eS) ee NET ee ee Sie ieee 
3.6 (92) 2.6 (66) 1.4 (28) |HM962-ND@ 412 3.45 3.17 | 1593LBK 
7.1(180) 6.1 (155) 1.436) |HM368-ND@ 13.20 11.00 10.15 | 1598BBBK 3.6 (92) 2.6 (66) 0.8 (20) |HM371-NDes 384 3.20 296 | 1593SBK 
Black | 7-1(180) — 6.1(155) 2.0 (50) | HM164-ND@ 16.28 13.58 12.52 | 1598CBK Black | 4.3(110) 2.9(75) —1.0(25) | HM963-ND® 4.26 3.56 3.28 | 1593NBK 
7.1(180) 8.1 (206)  25(64) |HM165-ND@ 19.88 16.57 15.29 | 1598DBK : : : ti f : " 
4.4(112) 2.6 (66) 1.1 (28) |HM359-ND@s 4.64 3.87 3.58 | 15930BK 
9.8(249)  6.3(160) 1.6 (41) |HM167-ND@ 20.88 17.40 16.07 | 1598FBK 44(112) 2.6 (66) 0.8(20) | HM372-NDe§ 436 363 335 | 1S93TBK 
9.8(249)  6.3(160) 3.0(76) |HM168-ND@ 24.48 20.40 18.84 | 1598GBK 45 (114) 1.4 (36) 1.0 (25) |HM861-ND@ 442 369 340 | 1593DBK 
11.0(279) 7.9(201) 1.6 (41) |HM169-ND@ 25.68 21.40 19.76 | 1598HBK 55 (140) 2.6 (66) 11 (28) |HM966-ND@ 536 448 442 | 1593XBK 
11.0(279) _7.9(201) _3.0(76) _|HM170-ND@ 31.84 26.54 24.49 | 1598JBK 55 (140) 2.6 (66) 11 (28) |HM862-ND@s 536 447 442 | 4593YBK 
5.3(135)  5.3(135) — 2.0(50) |HM172-ND@ 13.02 10.86 10.02 | 1598BGY q 
6.2(157) 3.7 (94) 1.4(36) |HM171-ND@ 11.86 9.89 9.13 | 1598AGY 26,168) oe (66) 1 28) Ne Og Seb a0 ee TSaaKey 
2.6 (66) 2.6 (66) 1.1 (28) | HM867-ND@ 2.88 2.40 2.22 | 1593JGY 
7.1 (180) 6.1 (155) 1.4 (36) | HM369-ND@ 13.20 11.00 10.15 | 1598BBGY 3.6 (92) 2.6 (66) 11 (28) | HM358-ND@§ 412 344 348 | 1593PGY 
7.1 (180) 6.1 (155) 2.050) | HM173-ND@ 16.28 13.58 12.52 | 1598CGY | 
; 3.6 (92) 2.6 (66) 1.1 (28) | HM967-ND 412 345 3.17 | 1593LGY 
Light | 7.1 (180)  8.1(206) 2.5 (64) |HM174-ND@ 19.88 16.57 15.29 | 1598DGY i 
3.6 (92) 2.6 (66) 0.8 (20) |HM373-ND@§ 3.84 3.20 2.96 | 1593SGY 
Gray | 63(160)  6.3(160)  3.4(86) |HM175-ND@ 19.56 16.31 15.05 | 1598EGY il 
Gray | 4.3(110) 2.9 (75) 1.0 (25) | HM964-ND@ 4.26 3.56 3.28 | 1593NGY 
9.8(249)  6.3(160)  1.6(41) |HM176-ND@ 20.88 17.40 16.07 | 1598FGY fi 
4.4(112) 2.6 (66) 1.1 (28) |HM360-ND@s 4.64 3.87 3.58 | 15930GY 
9.8(249)  6.3(160)  3.0(76) |HM177-ND@ 24.48 20.40 18.84 | 1598GGY 44(112) 2.6 (66) 0.8(20) |HM374-NDe§ 436 363 335 | 1S93TCY 
11.0(279) 7.9(201) 1.6 (41) |HM178-ND@ 25.68 21.40 19.76 | 1598HGY 45 (114) 1.4 (36) 1.0 (25) |HM868-ND@ 442 369 340 | 1s93DGY 
11.0(279) 7.9(201) _3.0(76) | HM179-ND 31.84 26.54 24.49 | 1598JGY 55 (140) 2.6 (66) 11(28) |HM870-ND@ 536 447 442 | 1593xGY 
Fig. 3 - 1598 Styrene 2-Piece Plastic Instrument Cases — RoHS Compliant 5.5 (140) 2.6 (66) 1.1 (28) | HM869-ND@s 5.36 447 4.12 | 1593YGY 
5.3(135) 5.3 (135) 2.0 (50) |HM246-ND 976 814 7.51 | 1598BSGY a 7 
6.2 (157) 3.7 (94) 44 (36) |HM245-ND 3.72 797 671 | 1598ASGY Infrared Replacement Panels for 1593 Series — RoHS Compliant 
6.3 (160) 6.3 (160) 3.4 (86) | HIM249-ND 43.64 11.37 10.50 | 1598ESGY Replacement Panel for 1593D Series HM887-ND 54 45 42 | 1593DIR10 
Light 7.1 (180) 6.1 (155) 1.4(36) |HM370-ND 10.54 8.79 8.12 | 1598BBSGY Replacement Panel for 1593u, K, Py Q, Y, X Series | HM888-ND 62 52 48 | 1593PIR10 
Gray 7.1 (180) 6.1 (155) 2.0 (50) |HIM247-ND 11.44 9.54 8.80 | 1598CSGY Replacement Panel for 1593N Series HM965-ND 59 AQ 46 | 1593NIR10 
7.1 (180) 8.1 (206) 2.5 (64) |HM248-ND 13.70 11.42 10.55 | 1598DSGY Replacement Panel for 1593S, T Series HM889-ND 37 31 .29 | 1593SIR10 
9.8(249)  6.3(160) 1.6 (41) |HM250-ND 13.36 11.14 10.29 | 1598FSGY @ RoHS Compli. aan; ; Hh fi i 
pliant With mounting shelf + With lid ground screw A Flanged Lid 
9.8 (249) 6.3 (160) 3.0 (76) | HM251-ND 15.64 13.04 12.04 | 1598GSGY t Dimension “C” does not include lid height § Battery Compartment (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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bh’ Plastic and Aluminum Enclosures (Cont.) 


Fig. 9 — Aluminum Utility Cases - Fig. 10 - Heavy Duty Chassis Case and Cover Plates - 1444 Series Fig. 11 — Metal Utility Cases - 


1411 Series 


-040” (1.02mm) thick 
aluminum. Four self- 
tapping screws included. 
Choice of unpainted or 
ASA 61 gray powder paint 


finish (outside only). 


Fig. 12 — Ventilated Low Profile 


Instrument Cases - 
1426 Series 


20 gauge steel enclosure 
finished in satin off- 
white. 0.064” (1.63mm) 
thick aluminum panels 
front and rear. Front 
panel is satin black, 


rear panel matches case * 


color. Includes screws 
and rubber feet. 


Cover No. 


Use with 
Digi-Key # 


Use with 
Hammond # 


Cover No. 


Use with 
Digi-Key # 


Use with 
Hammond # 


HM275-ND 
HM276-ND 
HM277-ND 


HM278-ND 
HM279-ND 
HM280-ND 


HM281-ND 


HM257-ND 
HM258-ND 
HM259-ND 
HM260-ND 
HM261-ND 
HM262-ND 
HM263-ND 
HM264-ND 
HM265-ND 


1444-6 
1444-8 
1444-9 
1444-10 
1444-12 
1444-14 
1444-15 
1444-16 
1444-18 


HM282-ND 
HM283-ND 


HM284-ND 


HM285-ND 
HM286-ND 


HM266-ND 
HM267-ND 
HM268-ND 
HM269-ND 
HM270-ND 
HM271-ND 
HM272-ND 


HM273-ND 
HM274-ND 


1444-20 
1444-22 
1444-24 
1444-26 
1444-28 
1444-29 
1444-30 
1444-32 
1444-33 


Cc 


a 
4 


Spot welded heavy duty construction chassis. Cover holes are punched with 4 holes 


(hardware not provided). Natural Aluminum finish. 


Fig. 13 — Low Profile Instrument Cases - 


1458 Series 


18 gauge steel case 
with black satin finish. 
0.064” (1.63mm) thick 
aluminum panels (one 
satin black and one satin 
white for each case). & 
Symmetrical design so 
either end can be front. 
6-32 Phillips nickel 
plated screws and self- 
adhesive rubber feet 
included. 


B A 
we 


1415 Series 


Sizes A to E are 20 
gauge 0.036” (.91mm) 
thick steel. Sizes F to 
J are 18 gauge 0.048” 
(1.22mm) thick steel. 
Self-tapping screws 
included. ASA 61 gray 
baked enamel finish 
(outside only). Models 
A to D have 4 mount- 


NS 
Se 


Fig. 14 — Ventilated High Profile 
Instrument Cases - 1401 Series 


18 gauge steel case 
finished in satin off-white. 
0.064” (1.63mm) thick 
aluminum panels, front 
finished in satin black; 
vented back finished 
in satin off-white. Rear 
panel is vented top and 
bottom 6-32 Phillips 
nickel plated screws and 
self-adhesive rubber feet 
included. 


Cover sold separately. 


ing holes. Models E to J 
have 6 mounting holes. 


Fig. 15 — Plastic Sloping Consoles - 
1599 “T” Series 


Flame Retardant ABS which meets UL94V-0 flammability tests. 
Includes integral threaded brass inserts and machine screws providing 
extra strength for repeated assembly and disassembly of lid. 


*0.5° 
(12.7) 
+05. 
(12.7) 
*Both end panels 
are recessed 


Part No. 


Dimensions - Inch (mm) 


D 


1599ETSBK 
1599HTSBK 
1599KTSBK 
1599KTLBK 


1599KTLBKBAT 71 (18) 


72 (18) 
75 (19) 
67 (17) 
71 (18) 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B Part No. 1 10 100 | Part No. Color A B Cc Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Fig. 6 - 1551 ABS Plastic General Purpose Boxes — RoHS Compliant 2.7 (69) .2 (56) 1.6 (41) |HM605-ND 3.84 3.20 2.96 | 1411BU 
1.38(35) 1.38 (35) 0.59 (15) |HM910-ND 152 1.27 1.09 | 1551NBK 3.2 (81) .2 (56) 1.4 (28) | HM606-ND 4.07 340 3.13 | 1411CU 
1.38 (35) 1.38 (35) 0.79 (20) | HM993-ND 1.56 1.30 1.21. | 1551MBK 3.2 (81) -2 (56) 1.6 (41) | HM607-ND 440 3.67 3.39 | 1411DU 
1.58(40) 1.58 (40) 0.59 (15) |HM912-ND 1.60 133 1415 |15510BK 4.0 (102) .2 (56) 3.0 (76) )HM608-ND 5.43 4.53 4.18 | 1411FU 
1.58 (40) 1.5840) 0.79 (20) |HM911-ND 1.66 139 1.20 | 1551PBK 4.0 (102) 2 (56) 1.6 (41) HM609-ND 476 3.97 3.68 | 1411GU 
1.97 (50) 1.38 (35) —0.59(15)_ |HM907-ND 1.70 142 1.21 | 1551FBK 4.0 (102) 2(56) 2.2 (56) | HIM610-ND 5.12 4.27 3.94 | 1411HU 
plack | 1:97(50) 1.97(60) 0.59 (15) |HM914-ND 1.78 1.49 1.27 |1551SBK 5.0 (127) 2 2(56) —2.2(56) | HM6t1-ND 6.34 9.28 4.88 | 1411KU 
1.97 (50) 1.97(50) 0.79 (20) |HM913-ND 1.82 1.52 1.30 |1551RBK 5.0(127) — 4.0(102) 3.0 (76) / HM612-ND 788 6.57 6.06 | 1411LU 
2.0 (50) 14(35) 07 (18) HM375-ND 174 146 134 |15516BK un. | 5:0(127) — 3.0(76) 2.266) | HM614-ND 674 5.61 518 | 1411NU 
2.36 (60) 1.38 (35) 0.59 (15) |HMg08-ND 188 1.57 1.35 |1551UBK painted | ©9(152) —3.0(76) 3.0 (76) | HM613-ND eee” Seat eee |e 
3.15(80) 158 (40) 0.5915) | HM909-ND 196 164 «141. (|1551LBK 6.0(152) 5.0(127) 4.0(102)_ |HIM615-ND 11.25 9.37 8.66 | 1411PU 
24 (60) 14(35) 07 (18) |HMa76-ND sop: 160: ‘Ado: desiHBK 7.0(178)  5.0(127) —3.0(76) | HM616-ND 1076 8.98 829 | 14110U 
32 (80) 16(40) 0.7 (18) _|HM377-ND S004 6r. <4 4) [TERIKBI 8.0(203)  6.0(152)  3.5(89) | HIM617-ND 15.89 13.25 12.23 | 1411RU 
: : : : : : 8.0(203)  4.0(102) — 3.0(76) | HIM618-ND 14.20 11.84 10.93 | 1411SU 
Light 2.0 (50) 1.4 (35) 0.7 (18) /HM378-ND 174 146 1.34 |) 1551GGY 10.0(254) 2.2 (56) 1.6 (41) |HIM619-ND 15.98 13.32 12.29 | 1411TU 
Gray 2.4 (60) 1.4 (35) 0.7 (18) HM379-ND 1.92 1.60 1.49 | 1551HGY 10.0(254)  6.0(152)  3.5(89) |HM620-ND 19.96 16.64 15.36 | 1411UU 
3.2 (80) 1.6 (40) 0.7 (18) _ [HM380-ND 2.00 1.67 1.54 | 1551KGY 12.0(305) 3.0 (76) 2.2(56) |HM621-ND 19.52 16.27 15.02 | 1411WU 
Fig. 7 - 1594 Styrene Plastic Instrument Boxes — RoHS Compliant 12.0 (305) 7.0 (178) 4.0 (102) |HM622-ND 25.28 21.07 19.45 | 1411XU 
2.2 (66) 2.2 (66) 1.1 (28) JHM221-ND 440. 367 339 ]1594ASGY 17.0 (432) 5.0(127) 4.0 (102) _ | HM623-ND 28.40 23.67 21.85 | 1411ZU 
Light 3.2 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) /HM222-ND 464 3.88 3.58 | 1594BSGY Fig. 10 - 1444 Heavy Duty Chassis Cases — RoHS Compliant 
Gray | 41(105) 2.6 (66) 1.3 (33) |HM223-ND 5.06 4.23 3.89 |1594CSGY 4.0(102)  4.0(102)  2.0(51) J HM257-ND 982 831 7.71 | 1444-6 
5.2(131) 2.6 (66) 1.7 (43) |HM224-ND 542 453 417 |1594DSGY 6.0(152)  4.0(102)  2.0(51) | HM258-ND 10.07 8.54 7.93 | 1444-8 
6.6(167) 4.2(107) 2.1 (53) _|HM225-ND 7.06 5.89 5.43 | 1594ESGY 7.0(178) 5.0(127) — 2.0(51) | HM261-ND 10.98 9.30 8.63 | 1444-12 
Fig. 7 - 1594 ABS Plastic Instrument Boxes — RoHS Compliant 8.0 (203) 4.0 (102) 1.0 (25) | HM259-ND 10.49 8.88 8.24 | 1444-9 
22(56)  22(56) ‘1.1 (28) |HM226-ND 7.66 639 5.89 | 1594ABK ‘i beet oH pet a ay ean ye cor ge qa 
3.2 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) }HM227-ND 8.02 6.69 6.18 |1594BBK Ba * 4 i a0 t 0 io & ) Pecan deeor so aoe Oia | dada 
Black | 4.1(105) 2.6 (66) 1.3 (33) |HM228-ND 988 8.27 7.61 | 1594CBK 100 (254) 6.0 (182) 0 (25) i 2 : : 1S 
.0(254) 6.0(152)  2.0(51) | HM264-ND 1439 1218 11.31 | 1444-16 
5.2(131) 2.6 (66) 1.7 (43) /HM229-ND 11.74 9.79 9.03 | 1594DBK un- | 12.0(305)  8.0(203) 2.0(51) | HM267-ND 2541 21.25 19.74 | 1444-22 
6.6(167) 4.2(107) 2.1 (53)_[IM280:ND 14.46 12.08 11.13 | 1S94EBK painted) 12.0(305) 8.0(203) + 3.0(76) | HM268-ND 25.39 21.50 19.96 | 1444-24 
2.2 (56) 2.2 (56) 1.1 (28) )HM231-ND 7.66 6.39 5.89 | 1594AGY 12.0(305)  10.0(254)  2.0(51) | HM271-ND 25.26 21.38 19.85 | 1444-29 
tight | 32061) 2.2 (56) 1.1 (28) )HM232-ND 8.02 6.69 6.18 | 1594BGY 13.5 (343) 5.0(127) —-2.0(51) | HM265-ND 15.23 12.89 11.97 | 1444-18 
Gray | 411105) 2.6 (66) 1.3 (33) |HM233-ND 988 8.24 7.61 |1594CGY 16.0(406)  8.0(203)  2.0(51) | HM269-ND 25.32 21.42 19.90 | 1444-26 
5.2(131) 2.6 (66) 1.7 (43) |HM234-ND 11.74 9.79 9.03 |1594DGY 16.0(406)  8.0(203)  3.0(76) |HM270-ND 30.14 25.51 23.69 | 1444-28 
6.6(167) 4.2(107) 2.1 (53) _|HM235-ND 1446 12.05 1143 | 1594EGY 17.0(432) 4.0(102) —3.0(76) | HM266-ND 25.21 21.33 19.81 | 1444-20 
Fig. 8 - 1595 ABS Plastic Instrument Consoles — RoHS Compliant 17.0 (432) 10.0 (254) 2.0 (51) )HM272-ND 29.28 24.78 23.02 | 1444-30 
Light | 63(160)  3.8(97)  2.3(58) JHM241-ND 12.26 1022 915 |1595CGY es He aa st panes nea Sead aia anes edie 
Gray | 85(216) 5.1(130) _3.0(76) _|HM242-ND 15.18 12.65 11.34 | 1595EGY : : Hs = : : - 
piack | ©3(160) 3.8 (97) 2.3 (58) JHM243-ND 12.26 10.22 9.15 | 1595CBK Fig. 10 - Cover Plates (See Fig. 10 Diagram) '— RoHS Compliant - 
oe (216) 5.1(130) 3.076) | HM244-ND 15.18 12.65 11.34 | 1595EBK . i ee i et ee bi 2 is ae va x 
Fig. 9 - 1411 Aluminum Utility Cases — RoHS Compliant 70 Ge 50 is HM278-ND 497 424 3.91 4434-12 
2.7 (69) 2.2 (56) 1.6 (41) ]HM315-ND 592 493 455 |1411B 8.0(203) 4.0 (102) HM277-ND 482 4.08 3.78 | 1434-10 
3.2 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) }HM316-ND 5.99 5.00 4.61 |1411C 9.0 (229) 5.0 (127) HM279-ND 5.07 4.29 3.99 | 1434-14 
3.2 (81) 2.2 (56) 1.6 (41) |HM317-ND 6.04 5.04 4.65 |1411D Un- | 10.0 (254) 6.0 (152) Panel | HM280-ND 761 6.44 5.98 | 1434-16 
4.0(102)  2.2(56) —3.0(76) | HM318-ND 662 5.51 5.09 |1411F painted] 12.0(305)  8.0(203) — Thickness | HM283-ND 10.75 9.11 8.45 | 1434-22 
4.0(102) 2.2 (56) 1.6 (41) |HM319-ND 626 5.21 481 | 14116 12.0(305) 10.0 (254) HM285-ND 1075 9.11 8.45 | 1434-29 
4.0(102) 2.2(56)  2.2(56) |HM320-ND 639 5.33 4.91 |1411H 13.5 (343) 5.0 (127) HM281-ND 813 6.88 6.39 | 1434-18 
5.0(127)  2.2(56)  2.2(56) | HM321-ND 732 610 5.63 |1411K 16.0 (406) 8.0 (203) HM284-ND 1075 911 845 | 1434-26 
5.0(127)  4.0(102) —3.0(76) | HM322-ND 952 7.94 7.32 |1411L 17.0 (432) 4.0 (102) HM282-ND 821 6.96 6.46 | 1434-20 
tight | 50(127)  3.0(76) — 2.2(56) | HM324-ND 777 648 «65.98 |1411N 17.0 (432) _ 10.0 (254) HM286-ND 11.40 9.65 8.96 | 1434-30 
Gray | 90(152)  3.0(76) 3.0 (76) |HM328-ND 10.66 889 820 |1411M Fig. 11 - 1415 Metal Utility Cases — RoHS Compliant 
6.0(152)  5.0(127) — 4.0(102)_ | HM325-ND 13.35 11413 10.28 |1411P 4.0(102) 4.0(102) _2.0(51) HM305-ND 1418 1200 1144 | 1415A 
7.0(178) —5.0(127) 3.0 (76) | HM326-ND 13.00 10.84 10.01 | 14110 4.0(102)  5.0(127)  3.0(76) +|HM306-ND 14.39 12.18 11.31 | 1415B 
8.0 (203) 6.0 (152) 3.5 (89) | HM327-ND 21.30 17.75 16.39 | 1411R 6.0(152)  5.0(127) 4.0 (102) |HM307-ND 18.30 15.48 14.39 | 1415C 
8.0(203) = 4.0(102) = 3.0(76) | HM328-ND 19.52 16.27 15.02 | 1411S Gray | 6.0(152)  6.0(152) 6.0 (152) |HM308-ND 2810 23.77 22.08 | 1415D 
10.0 (254) 2.2 (56) 1.6 (41) _]HM329-ND 21.40 17.83 16.46 | 1411T 9.0 (229)  6.0(152) 5.0 (127) |HIM309-ND 30.40 25.73 23.89 | 1415E 
10.0 (254) 6.0 (152) 3.5 (89) /HM330-ND 25.94 21.61 19.96 | 1411U 10.0(254) 8.0(203) = 7.0 (178) |HM310-ND 46.00 38.93 36.15 | 1415F 
12.0 (305) 3.0 (76) 2.2 (56) /HM331-ND 24.86 20.72 19.12 )1411W 10.0(254)  10.0(254) 8.0203) _|HM312-ND 59.24 50.13 46.55 | 1415H 
12.0 (305) 7.0(178) 4.0(102) ean U8 enue ceaen Maye @ RoHS Compliant —_* With mounting shelf + With lid ground screw A Flanged Lid 
17.0 (432) 5.0 (127) 4.0 (102) || HM333-ND 33.74 28.12 25.96 | 14112 t Dimension "C does not include lid height § ean Compartment 2 (Continued) 
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Fig. 16 — Hand Held Enclosure - 1553 Series 


Plastic and Aluminum Enclosures (Cont) 


Choice of 2 versions (with or without battery door 
and compartment). Over molded in general purpose 
ABS plastic with soft grey plastic grip. Top cover 
recessed for membrane display or keypad. P.C. 
board standoffs molded into case. Removable front 
panel. Battery compartment versions include 4 
battery clips (for 2-AA batteries) and a 9 volt (PP3) 


battery clip. 


Fig. 18 — Styled Lid Enclosure - 1555 Series 


Styled lid has a smooth recessed surface 
on lid for a membrane keypad or label. 
Molded in general purpose grey ABS 
plastic which carries a UL flammability 
rating of UL94HB. Silicone rubber 
gasketed lid with two piece “tongue 
and groove” construction. Meets IP66 
and NEMA 4, 4X, 12 and 13 ratings. 
Lid secured with self captivating M4 
stainless steel machine screws threaded 
into integral stainless steel bushings. Lid 
and mounting hole located outside of the 
gasket seal. 


Fig. 19 — Extruded Aluminum with End Plates - 1455 Series 


Fig. 17 — Flat Lid Enclosure - 1554 Series 


Molded in general purpose grey ABS plastic which 
carries a UL flammability rating of UL94HB. Silicone 
rubber gasketed lid with two piece “tongue and groove” 
construction. Meets IP66 and NEMA 4, 4X, 12 and 13 
ratings. Lid secured with self captivating M4 stainless 
steel machine screws threaded into integral stainless 
steel bushings. Lid and mounting hole located outside 
of the gasket seal. 


Clear anodized extruded aluminum enclosures. P.C. boards mount 
horizontally by sliding into internal slots extruded into the enclosure 
body. Minimum thickness of .06” (1.5mm). Extruded body includes a 
sliding removable “belly” plate except in the smaller “C” sizes (1455C801 


and 1455C1201). 


Metal End: 


Includes two aluminum end panels 


and 
Includes hardware 
adhesive rubber feet 


two black plastic bezels. 


and self- 


Plastic End: 

Includes two easy to machine 
black solid ABS plastic end panels. 
Panels are one piece with integral 
bezel. Includes hardware and self- 
adhesive rubber feet. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B Part No. 1 10 100 | PartNo. Color A B c Part No. 1 10 100 | Part No. 
12.0 (305) 7.0(178) 6.0 (152) |HM311-ND 45.75 38.72 35.95 | 1415G 47(120)  4.7(120)  3.2(80) )HM925-NDe 15.24 12.70 10.88 | 1554PGY 
Gray | 12.0(305) 11.0(279) 8.0 (203) _ ] HM313-ND 66.78 56.51 52.47 | 14151 63(160)  35(90)  2.4(60) |HIM968-ND 13.79 11.50 10.62 | 1554JGY 
15.0 (383) _9.0(230) _7.0(179)_|HM314-ND 65.36 55.32 51.37 | 1415J 63(160) 35/90)  3.5(90) |HM923-NDe 1524 1270 10.88 | 1554KGY 
Fig. 12 - 1426 Ventilated Low Profile Cases — RoHS Compliant 6.3(160)  6.3(160)  24(60) |HM926-ND® 20.71 17.27 14.80 | 1554RGY 
6.0(152)  5.0(127)  4.0(102) |HM297-ND 44.81 37.93 35.22 | 1426K Gray | 63(160)  6.3(160)  3.5(90) |HM927-NDe 22.13 18.45 15.81 | 1554SGY 
ee a ie ae lveaae ae a“ ie ae 71(180)  4.7(120) — 2.4(60) | HM994-ND 15.73 1341 12.10 | 1554HGY 
; ; | ; ; 4 71 (180)  4.7(120) 3.5 (90) |HM928-ND® 15.87 13.23 11.34 | 1554TGY 
sank 1 ee ered 33 i feria ae oa 1G abe 7.9(200) 47 fe 3.5 (90) /HM929-ND® 22.58 18.83 16.13 | 1554UGY 
ite i i A - i ‘ i 5 
42.0 (305)  8.0(203)  4.0(102) | HM302-ND 55.98 47.38 44.00 | 1426V 94 (240) 6.9.(160)_3.5. (00) _[AMSBO:NS, BEAD 28.005 2014) | SIBSNGY 
12.0(305)  10.0(254)  4.0(102) | HM303-ND 59.73 50.54 46.93 | 1426w Fig..18 - 1535 ABS Flame Retardant’ Watertight 
12.0 (305) _6.0(152) 5.5 (140)_| HM304-ND 55.98 47.38 44.00 | 1426Y Styled Lid Plastic Enclosures — RoHS Compliant 
Fig. 13 - 1458 Low Profile Instrument Cases — RoHS Compliant 2.6 (65) 2.6 (65) 1.6 (40) | HM931-ND 7.59 6.33 5.42 | 1555BGY 
4.0 (102) 4.0(102) 3.0(76) | HM334-ND 35.57 30.10 27.95 | 1458A3 3.5 (90) 3.5(90) — 2.4(60) | HIM934-ND 940 7.84 6.71 | 1555EGY 
6.0(152)  4.0(102) 4.0 (102) | HM335-ND 39.42 33.36 30.99 | 1458B4 4.7 (120) 2.6 (65) 1.6 (40) | HM932-ND 834 6.95 5.96 | 1555CGY 
6.0 (152) 6.0 (152) 3.0(76) |HM336-ND 35.57 30.10 27.95 | 1458C3 4.7 (120) 2.6 (65) 2.4 (60) )HM933-ND 8.46 7.06 6.05 | 1555DGY 
6.0(152)  6.0(152) —4.0(102) | HM337-ND 36.73 31.09 28.87 | 1458C4 47(120)  35(90)  2.4(60) | HM935-ND 11.43 953 8.17 | 1555FeY 
8.0(203)  8.0(203) — 3.0(76) | HM338-ND 42.95 36.34 33.75 | 1458D3 4.7(120)  4.7(120)  2.4(60) |HM940-ND 14.28 11.90 10.21 | 1555NGY 
8.0 (203)  8.0(203) 4.0 (102) | HM339-ND 45.34 38.36 35.63 | 1458D4 4.7 (120) 4.7(120)  3.2(80) | HM941-ND 15.24 12.70 10.88 | 1555PGY 
Black 8.0 (203) 8.0 (203) 5.0 (127) |HM340-ND 48.89 41.38 38.43 | 1458D5 Gray 6.3 (160) 3.5 (90) 2.4(60) /HM938-ND 13.79 11.50 9.86 | 1555JGY 
soe ee 0) ame oe we 23 |e sate) 350) ston |itemia Jeet e708 | ty 
; ; ; : : j 6.3(160)  6.3(160)  35(90) |HM943-ND 22.13 18.45 15.81 | 1555SGY 
8.0 (203)  10.0(254) 5.0 (127) | HM343-ND 51.86 43.88 40.75 | 1458E5 (160) (160) (80) i 
10.0 (254) 80(003) 3.0(76) |HMB40ND aod? Aled. ab oe | 4ackes 71(180) 4.7(120) — 2.4(60) | HM937-ND 15.73 1341 11.24 | 1555HGY 
40.0(254)  8.0(203)  4.0(102) | HM345-ND 53.31 45.12 41.90 | 1458G4 7.1 (180) 4.7120) 3.5 (90) HM944-ND 15.87 13.23 11.34 | 155STGY 
10.0 (254) 8.0(203) _5.0(127)_ | HM346-ND. 50.37 42.63 39.59 | 1458G5 7:9(200) 4.7(120) 3.5 (90) | HM945-ND 22.58 18.83 16.13 | 1555UGY 
Fig. 14 - 1401 Ventilated High Profile Cases — RoHS Compliant 94 (240) 6.5 (160) _3.5 (90) _ JMSB 26:20) 228;508 j20nidNI| ISbOVEY 
4.0(102)  6.0(152)  4.0(102)_]HM287-ND 48.53 41.07 38.13 | 1401AAA Fig.i9= 1489 Extruded Aluminum 
6.0(152) 6.0(152) 5.0127) |HM288-ND 52.28 44.24 41.09 | 1401AA With Metal End Plates 
6.0(152)  10.0(254) 5.0 (127) |HM289-ND 56.00 47.39 44.00 | 1401A 3.2 (80) 2.1 (54) 91 (23) | HM969-ND 12.21 10.35 8.96 | 14550801 
8.0 (203)  10.0(254) 9.0 (229) | HM290-ND 65.33 55.29 51.34 | 1401C 47(120)  21(54) —.91.(23) | HM971-ND 13.03 11.03 9.56 | 1455C1201 
of- | 8.0(203)  8.0(203) 8.0 (203) | HM291-ND 61.60 5213 48.41 | 1401E 4.7(120)  3.1(78) —-1.1(27) | HM890-ND® 16.94 14.33 12.42 | 145541201 
White | 10.0(254)  12.0(305) 9.0 (229) _ | HM292-ND 82.13 69.50 64.54 | 1401G 4.7 (120) 3.1 (78) 1.7(43) |HM972-ND@ 17.52 14.82 12.85 | 1455K1201 
eee a ee pala! eae een es ie Anite 4.7 (120) 4.1 (103) —1.2(31) | HM894-ND@ 19.54 16.54 14.33 | 1455L1201 
at (a0) on ne) a0 oe) vets Se apr pe ape ce agh| atin 47 (120) 4.1 (103) 2.1 (62) |HM974-ND 19.54 16.54 14.33 | 1455N1201 
i ee ines are tered Roe reg ee an tact 63(160)  31(78)  1.1(27) |HM892-NDe 18.94 16.03 13.89 | 145541601 
Fie We 4ao6 OF" Sede: risces Nelatant Sioeng cs Bist Clear | 630160) 3.1(78) 1.7 (43) |HM977-ND 19.52 16.52 14.32 | 1455K1601 
Ghat Slaae Gofal CHE Gan, linct 6.3(160)  4.1(103) —1.2(31) | HM896-ND® 21.99 18.60 16.13 | 14551601 
x or EL ; a TEES a a ae 1g) 4iae GEESE 63(160)  4.1(103) 2.1 (52) |HIM979-ND 21.99 18.60 16.13 | 1455N1601 
: . ; 7 ; ; ; 6.3(160)  6.3(160) —1.2(31) | HM992-ND 25.26 21.38 18.52 | 1455R1601 
Black | 4.3(109)  87(221) 1.8 (46) | HM883-ND 17.48 14.57 13.45 | 1599HTSBK (160) (160) 1) : 
B54) 8702) 1.0141) EMR tei. 4aay- ad-aa. | 4eoorrsaK 6.3(160)  6.3(160)  2.1(52) |HM903-NDe 25.63 21.69 18.80 | 145571601 
: Pig enqsbe=r-ieauee pane persian AGS PIG 8.7(220)  4.1(103) —1.2(31) | HM898-ND® 24.98 21.414 18.32 | 145512201 
19. Lane Sieae Conesic = Rent 'S Campliarit mone 8.7 (220) 4.1 (103) 2.1 (52) JHM981-ND 24.98 21.14 18.32 | 1455N2201 
= 8.7(220)  6.3(160) —1.2(31) | HM901-ND® 28.25 23.91 20.72 | 1455R2201 
Black | 87(221) 5.5 (140) _1.6(41) | HM885-ND 16.16 1347 12.44 | 1599KTLBK ae 63 ie o4 i HM905-ND 98.84 2441 21.16 | 145572201 
Fig. 15-1599 "T" ype se ay aaa one ise Long Slope Console Fig. 19 - 1455 Extruded Aluminum 
= With Plastic End Plates 
Biack | 87 (221) 5.5(140) 1.6 (41) _[HM886-ND 20.18 16.82 15.53 | 1599KTLBKBAT 32 (8) 2.16) 91 (28) HMOTO-ND ‘TLE SEE ACHE 
Fig. 16 pte Pgs psectetnien arcane 47 (120)  2.1(54) 9123) | HM976-ND 10.10 855 7.41 | 1455¢1202 
ae a) BT) 9 (ot) = = IP —____________ 4.7(120)  3.1(78) —1.1(27) | HM891-NDe 12.77 10.82 9.37 | 145541202 
Black | 4 . : | ; : ; 47(120) 3.1(78) —-1.7(43) | HM973-ND 13.36 11.30 9.80 | 1455K1202 
5.8 (147) 3.5 (80) _.98(24) [NINDS TAT 623 534, | 1553DBK 47 (120) 4.1(103) 1.231) |HM895-NDe 15.32 1297 11.24 | 145511202 
aie! ie ana ae. Coote 4.7(120)  4.1(103) — 2.1(52)_ | HM975-ND 15.32 12.97 11.24 | 1455N1202 
— 6.3(160)  3.1(78) — 1.1(27) | HM893-NDe 14.76 12.50 10.83 | 145541602 
Black a4 as se i ~ ce MT ND ion oo ce eerie clear | 63(160) © 3.1(78) 1.7 (43) | HM978-ND 15.32 1297 11.24 | 1455K1602 
: 2 : oe ; 6.3(160)  4.1(103) —1.2(31) | HM897-ND® 17.74 15.02 13.01 | 145511602 
Fig. 17/- sparred se ais ac 63(160)  6.3(160)  1.2(31) |HM900-NDe 19.79 16.75 14.52 | 1455R1602 
TCT OM oo TE aE EVO GEST Ea 6.3(160)  6.3(160)  21(52) |HM904-NDe 19.98 16.91 14.66 | 1455T1602 
35 (90)  35(00) 24460) |HMOONDe ay aan. veaf || 1BeAEBY 8.7(220)  4.1(103) —1.2(31) | HM899-ND® 20.73 1755 15.21 | 1455L2202 
47420) 2.6(65) —-1.6(40) | HiM983-ND Rade Ve abe Aas | GEROEY 8.7(220)  4.1(103) — 2.1(52) | HM982-ND 20.73 17.55 15.21 | 1455N2202 
Gray | 47 (120)  26(68)  24(60) |HM919-ND® 46-706" 60s || 4gR4neY 8.7(220)  6.3(160) 1.2(31) | HM902-ND® 23.02 19.49 16.89 | 1455R2202 
47 (120)  35(90)  24(60) |HM921-NDe 1143 953 8.17 | 1554FGY 8.7(220)  6.3(160) 2.1 (52) |HM906-ND® 23.42 19.83 17.19 | 145572202 
4.7(120)  3.5(90)  3.2(80) |HM922-NDe 11.78 983 8.42 | 1554GGY ; . 7 da : 
47 (120) 47 (120) 24 (60) |HM924-ND® 1428 1190 10.21 | 1554NGY @ RoHS Compliant * With mounting shelf + With lid ground screw A Flanged Lid 


t Dimension “C” does not include lid height 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


§ Battery Compartment 


(tos3) 2211 


GM Bumpons™ Protective Products 


Bumpons™ Protective 
Products — Resilient Rollstock 


With Bumpon resilient rollstock, you can customize non-skid feet, 
spacers or cushions that help protect from skidding and vibration. 
Help protect surfaces from marring, staining or abrasion with this 
high-performance cushioning material that can be die cut by a 
converter to fit virtually any shape or application. Adhesive options: 
Natural rubber, an effective solution for a wide variety of application 
and acrylic, an excellent choice when there will be exposure to 


DK 


Tapered Square Cylindrical Hemisphere Hemisphere Cylindrical higher temperatures. rn ME 
ne a va 
Specifications: x ae 
¥ eT ¢ Material: Pigmented polyurethane * Hardness: Shore A 70 for 9.0 (228.6) 
Dimension - Inch(mm) | Digi-Key $J-5800, SJ-6000 and SJ-6200 series. Shore A 36 for SJ-5900 Dim. in Inch (mm) 
Fig. WwW H Part No.* Pricing series. : 
50 (12.70) 12 (3.05) | SJ5508-(1-ND 5.88/64 50.44/640 67.25/1,024 
Dimension A Digi-Ke: Price 
50 (12.70) .23 (5.84) | SJ5518-L1-ND 10.17/64 87.13/640 116.17/1,024 nett ge ey) 
De ti Inch Part No. Each 
1 | 81 (20.57) | 30(7.62) | $J5523-C-ND$ 96/4 7.43/36 86.71/504 aserineon nehi(mmn) ae ae 
Clear, 72 Yard Roll 0.032 (0.8) SJ5632-NDe 1594.15 
40 (10.16) | 10 (2.54) | $J5007-0-ND 4.61/54 39.53/540 65.88/1,080 Clear, 1 Linear Foot 0.032 (0.8) $J8632-1FT-NDe 11.86 
50 (12.70) -14 (3.56) | $J5012-(1-ND 5.50/56 47.12/560 70.69/1,008 eee Etats Rol 0.088 He) Sere tes a epee 
7. lear, 1 Linear Foot . i 5616- -NDe .! 
-50 (12.70) -14 (3.56) | SJ5312-7-NDt 5.50/56 47.12/560 70.69/1,008 Clear, 36 Yard Roll 0.126 (3.2) 8J5608-ND» 1707.64 
312 (7.92) | .215 (5.46) | $J5744-0-ND 1.68/144 7.19/720 11.99/1,440 Clear, 1 Linear Foot 0.126 (3.2) $J5608-1FT-ND* 25.41 
2 .375 (9.53) | .135 (3.43) | $J5745-0-ND 2.75/144 11.79/720 19.66/1,440 Black, 72 Yard Roll 0.032 (0.8) SJ5832-ND 1175.19 
312 (7.92) | .200 (5.08) | $J5746-0-ND 156/144 6.70/720 11.16/1,440 Black, 1 Linear Foot 0.032 (0.8) $J5832-1FT-ND 8.74 
Black, 36 Yard Roll 0.063 (1.6) $J5816-ND 637.57 
-312 (7.92) | .210 (5.33) | $J5747-0-ND 1.68/144 7.19/720 11.99/1,440 Black, 1 Linear Foot 0.063 (1.6) SJ5816-1FT-ND 9.49 
.375 (9.53) | .250 (6.35) | SJ5749-0-ND 1.91/96 8.18/480 13.63/960 Black, 36 Yard Roll 0.126 (3.2) $J5808-ND 1258.89 
375 (9.53) | .311 (7.90) | $J5750-0-ND 1.93/48 16.55/480 34.47/1,200 Black, 1 Linear Foot 0.126 (3.2) SJ5808-1FT-ND 18.73 
Black, 36 Yard Roll 0.063 (1.6) SJ5916-ND* 785.95 
-63 (16.00) | .31 (7.87) | $J5027-(0-ND 9.87/40 110.03/520 126.53/1,040 Black, 1 Linear Foot 0.063 (1.6) SJ5916-1FT-NDe 11.70 
44 (11.18) .20 (5.08) $J5303-7-NDt 5.10/56 43.73/560 65.60/1,008 Black, 36 Yard Roll 0.126 (3.2) SJ5908-ND* 1178.94 
Woe Black, 1 Linear Foot 0.126 (3.2) SJ5908-1FT-ND* 17.54 
3 | .44 (11.18) .20 (5.08) | SJ5003-L1-ND 5.10/56 43.73/560 65.60/1,008 Black. 18 Yard Roll 0.252 (6.4) 3J5904-NDe 868.67 
.75(19.05) | .38 (9.65) | SJ5017-C-ND 12.65/40 140.93/520 ——162.07/1,040 Black, { Linear Foot 0.252 (6.4) $J8904-1 FT-NDe 25,85 
.375 (9.53) | .235 (5.97) | SJ5748-0-ND 1.87/96 8.01/480 13.34/960 A aiaangss 
4 | .88(22.35) | 40 (10.16) | $J5009-C-ND 9.89/24 25.44/12 148.38/504 i ea 
5 | .81 (20.57) | .62 (13.21) | $J5514-(1-ND 2.25/4 17.38/36 202.77/504 z - 
* Use numbers to designate color choice: 9—-white, 8-gray, 1—brown ($ not available in brown), O-black, in Com mand™ Ad hesive Stri ps 
the LJ of each part number. t+ Transparent 
RoHS 
Digi-Key Price Each Features: * Holds strongly * Removes cleanly with no surface damage * Works great for prototyping ee 
Description Part No. ul 10 25 Digi-Key Price Each 23M 
Bumpon Foot/Spacer/Cushion Description Part No. i 5 10 Part No. 
Variety Pack (28 pcs.) $J5751-ND 15.77 10.88 10.34 8 Small, 4 Medium and 4 Large Strips per pack | 3M6452-ND 4.03 3.63 3.22 17200 
Scotch-Brite™ 8] | SIMI Clean-Walk Mats = 


High Performance Cloth 2011 


2011 high performance cloth provides excellent dust, oil and water pickup with minimal linting. This is a versatile non- 
scratching tool to be used on a wide variety of substrates including stainless steel, chrome, enamel, painted surfaces, 
plastics, glass, computer monitors, wood, marble and other delicate surfaces. It can be used dry or damp, with or without 
cleaning chemicals. 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 3) 10 25 
Blue, High Performance Cloth, 32 x 36cm 3M2011B-ND 4.63 417 3.70 3.24 
Red, High Performance Cloth, 32 x 36cm 3M2011R-ND 4.63 4417 3.70 3.24 
White, High Performance Cloth, 32 x 36cm 3M2011W-ND 4.63 417 3.70 3.24 


Scotch-Weld™ Potting Compound 
Adhesives and Applicators 


Scotch-Weld Epoxy Potting Compound/Adhesive is a two-part, low viscosity epoxy resin system designed primarily 
for potting, sealing, and encapsulation of many electronic components and is available in clear or black. DP270 is 
noncorrosive to copper and offers good thermal shock resistance and excellent retention of electrical insulation properties 
under high humidity conditions. 


Scotch-Weld Epoxy Adhesive is a high performance, two-part epoxy adhesive offering outstanding shear and peel 
adhesion, and very high levels of durability. DP-4XL has 5 ~ 6 hours of work life. It will gain handling strength after 24 
hours at room temperature 73°F (23°C) and fully cure at room temperature within several days. 


Please see Digi-Key's Web site for detailed specifications. 


Clean-Walk Unframed Mats (5830 Series) and Clean-Walk Framed Mats (5840 Series) are multi-sheeted adhesive systems 
that remove dirt and contaminants from shoe soles, wheels and other passing objects on contact. The pads offer 30 or 60 
removable adhesive polyethylene sheets that lock dirt in place until discarded. The 5840 Series features a non-skid plastic 
base that is ideal for carpeted areas. The 5830 Series is ideal for smooth floor surfaces such as concrete. 


Applications: * Prevents contamination between high traffic production areas and office environments « Ideal for 
fabricated metal shops, machinery and electronics equipment operations, printing and publishing facilities, construction 
and remodeling projects, health care facilities, warehouses, office, commercial and government buildings. * For use in 
clean room entrances 


Standard Sheets Digi-Key Price 

Series Description Size per Mat Part No. Each 
r 18” x 36” 3M6426-ND 155.71 
8602 |: Params Walle 25" x 45" - 3M6427-ND 274,87 
Framed — White ‘ es 3M6428-ND 129.71 

5840 | Framed — Black 31.57.4255 60 3M6429-ND 429.71 
5842 Replacement Pads 30” x 24” 60 3M6430-ND 162.13 


Scotch-Weld™ Hot 
Melt Bonding Systems 


3M™ Scotch-Weld Hot Melt Adhesives and Applicators are advanced hand- 
held systems to help you improve productivity, lower cost, and minimize 
waste. 


Adhesives are 100% solids thermoplastic resins that become fluid when 


t+ Uses 50ml applicator and nozzle 


Digi-Key Price | 3M . 
Description Part No. Each | Part No. heated and quickly wet the bonding surface. They cool, harden, and reach 
bond strength in seconds. 
Applicators and Accessories 

Applicator for Duo-Pack, 50mL 3M6431-ND 50.52 | 9740 oe Adhesive Size Digi-Key Price 
Applicator for Duo-Pack, 200mL 3M6442-ND 342.85 | EPX APPLICATOR-MANUAL-200 Description Dia. x Length (In.) | Part No. Each 

7 7 Applicators 
Applicator for Pneumatic, 50mL 3M6445-ND 365.27 | EPX-50 - 
Applicator for Pneumatic, 200mL 3M6443-ND 851.38 | EPX APPLICATOR-200ML a no ick Me Gar aiaiiaer eaters ae * Seer tee 
Applicator for Pneumatic, 400mL 3M6444-ND 945.88 | EPX APPLICATOR-400ML Hot Melt Applicator EC 5/8 x 8 3M6423-ND 368.31 
Mixing Nozzle - 50mL - Short 3.25” 3M6460-ND 1.43 | 62-9171-9153-8 
Mixing Nozzle - 50mL - Long 6.25” 3M6461-ND 1.40 | 62-9742-9935-6 Diameter x | Digi-Key PricelEach 
Mixing Nozzle for Duo-Pack, 200/400mL 3M6440-ND 2.14 | DUO PACK NOZZLE - 400 Description Length (In.) | Part No. 5 10 25 100 

Compound and Adhesives Adhesives — RoHS Compliant 

Potting Compound - Clear - 50mL 3M6432-ND 11.93 | DP-270-CLEAR Electrical potting, low viscosity, hi-temp. resistant 5/8 x2 3M6414-ND 68 58 44 36 
Potting Compound - Black - 50mL 3M6435-ND 11.93 | DP-270-BLACK Hi-temp. resistant, non-corrosive, bonds polyolefins | 5/8 x 8 3M6415-NDf 2.28 2.11 1.58 1.30 

7 Hi-temp. resistant, non-corrosive, bonds polyolefins 5/8 x 2 3M6416-NDt 62 53 40 33 
Potting Compound - Clear - 200mL 3M6434-ND 39.56 | DP-270-CLEAR-200ML Temp. resistant, non-corrosive, bonds polyolefins 5/8x8 | 3M6417-ND 2.25 208 156 1.28 
Potting Compound - Black - 200mL 3M6437-ND 36.97 | DP-270-BLACK-200ML Temp. resistant, non-corrosive, bonds polyolefins 5/8x2 | 3M6418-ND 65 56 (AD 35 
Potting Compound - Clear - 400mL 3M6433-ND 64.69 | DP-270-CLEAR-400ML Bons a varies a ites eH x : Wet om - 1 ] 1 oo 1 :: ° 

f . 7 570). - onds a variety of plastics x | F F . : 
Potting Compound - Black - 400mL. 3M6436-ND 63.45 | DP-270-BLACK-400ML Hi-temp. resistant 5/8 x8 3M6421-ND 365 337° «253 208 
Epoxy Adhesive for Duo-Pack, Two-part - 37mL | 3M6439-NDT 13.55 | DP-4XL Hi-temp. resistant 5/8 x2 3M6422-ND 1.09 94 ” 58 


+ Meets UL 1410 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2212 (t083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


BMI Foil, Electrical, and Specialty Tapes 


O 


Please see Digi-Key's website for 
detailed specifications and diagrams. 


Dimensions Digi-Key Price Each 3M 
Description Width x Length | Part No. 1 5 Part No. 
3M Laminating Adhesives 
Adhesive Transfer Tape, 100MP Adhesive, Clear, .005”, Dual-linered for Prototyping 8.5" x 8.5” 3M6446-ND 8.13 6.50 F9469PC 
Adhesive Transfer Tape, 200MP Adhesive, Clear, .005”, Dual-linered for Prototyping 8.5" x 8.5” 3M6447-ND 6.63 5.30 468MP. 
Double Coated Tape, 200MP Adhesive, Clear, .0057”, Dual-linered for Prototyping 8.5" x 8.5” 3M6448-ND 7.50 6.00 9495MP 
Double Coated Tape, 300LSE Adhesive, Clear, .0067”, Dual-linered for Prototyping 8.5" x 8.5” 3M6449-ND 7.75 6.20 9495LE 
Double Coated Tape, 300MP Adhesive, Tan, .0055”, Dual-linered for Prototyping 8.5” x 8.5” 3M6450-ND 6.25 5.00 9786 
Double Coated Tape, 300MP Adhesive, Clear, .0067”, Dual-linered for Prototyping 8.5” x 8.5” 3M6451-ND 7.00 5.60 9490LE 
Aluminum Foil Tape 
Aluminum Foil Tape, 2.8-mil, Acrylic Adhesive, Thermally Conductive, Heat & Light Reflective 1” x 60 yds. 3M5613-ND 20.93 17.94 425-1"X60YD-BULK 
Aluminum Foil Tape, 2.8-mil, Acrylic Adhesive, Thermally Conductive, Heat & Light Reflective 3” x 60 yds. 3M5614-ND 62.81 53.84 425-3"X60YD-BULK 
Aluminum Foil Tape, 2.8-mil, Acrylic Adhesive, Thermally Conductive, Heat & Light Reflective 2” x 60 yds. 3M5615-ND 63.77 54.66 427-2”X60YD 
Aluminum Foil Tape, 2.0-mil, Silicone Adhesive, Thermally Conductive, Heat & Light Reflective 1” x 60 yds. 3M5617-ND 63.16 54.14 433-1"X60YD. 
Aluminum Foil Tape, 2.0-mil, Silicone Adhesive, Thermally Conductive, Heat & Light Reflective 2” x 60 yds. 3M5616-ND 126.32 108.27 433-2”X60YD. 
Aluminum Foil Tape, 2.0-mil, Silicone Adhesive, Thermally Conductive, Heat & Light Reflective, Linered 1” x 60 yds. 3M5632-ND 75.08 64.35 433L-1”"X60YD 
Aluminum Foil Tape, 2.0-mil, Silicone Adhesive, Thermally Conductive, Heat & Light Reflective, Linered 2” x 60 yds. 3M5631-ND 167.24 143.36 433L-2”X60YD 
Aluminum Foil Tape, 5.0-mil, Acrylic Adhesive, Thermally Conductive, Heat and Light Reflective 2” x 60 yds. 3M5633-ND 76.16 65.28 438 
Double Coated Foam Tape 
Attachment Tape, .045”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Black, Automotive Grade 1/4” x 20 yds. 3M6411-NDt 17.83 = 06386 
Attachment Tape, .045”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Black, Automotive Grade 1/2” x 5 yds. 3M6410-ND 9.92 = 06384 
Attachment Tape, .045”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Black, Automotive Grade 1/2” x 20 yds. 3M6408-ND 31.13 — 06382 
Attachment Tape, .045”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Black, Automotive Grade 7/8” x 20 yds. 3M6409-ND 47.29 = 06383 
Attachment Tape, .060”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Black, Automotive Grade 7/8” x 10 yds. 3M6412-ND 34.53 _ 06395 
Attachment Tape, .090”, Acrylic Plus Adhesive, High Performance, Gray, Automotive Grade 1/2” x 10 yds. 3M6413-ND 22.84 = 06394 
Double Coated Foam Tape, .125”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, Off-White Urethane Foam 1” x 36 yds. 3M4008-ND 57.57 = 4008 1” 
Double Coated Foam Tape, .062”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, Off-White Urethane Foam 1” x 36 yds. 3M40161-ND 38.74 = 4016 1” 
Double Coated Foam Tape, .062”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, Neutral Urethane Foam 1” x 36 yds. 3M4026-ND 33.29 = 4026 1” 
Double Coated Foam Tape, .125”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, Black Vinyl Foam 1” x 36 yds. 3M44081-ND 79.94 _ 4408 1” 
Double Coated Foam Tape, .062”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, Black Vinyl Foam 1” x 36 yds. 3M44161B-ND 57.80 _ 4416 1” BLACK 
Double Coated Foam Tape, .062”, Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, White Vinyl Foam 1” x 36 yds. 3M44161W-ND 57.80 _— 4416 1” WHITE 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB™ Acrylic Adhesive, Dark Gray 1/2” x 36 yds. 3M6462-ND NEW! 30.00 25.71 4611 1/2 IN X 36 YD 
Double Coated Foam Tape, .020”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, Clear 1” x 72 yds. 3M6463-ND NEW! 132.48 113.55 4905-1"X72YD 
Double Coated Foam Tape, .020”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, Clear 1/2” x 72 yds. 3M6464-ND NEW! 70.95 60.81 4905-1/2"X72YD 
Double Coated Foam Tape, .020”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, Clear 3/4” x 72 yds. 3M6465-ND NEW! 94.61 81.09 4905-3/4°X72YD 
Double Coated Foam Tape, .040”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, Clear (small pack) 1/2” x 36 yds. 3M6466-ND NEW! 41.91 35.93 4910 -1/2"X36YD 
Double Coated Foam Tape, .040”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, Clear 1/2” x 36 yds. 3M6467-ND NEW! 37.42 32.07 4910-CLEAR-1/2”X36YD 
Double Coated Foam Tape, .040”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, Clear 3/4” x 15 yds. 3M5648-ND 30.59 26.22 4910 3/4"X15YD 
Double Coated Foam Tape, .040”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, Clear 1” x 36 yds. 3M5650-ND 62.37 53.46 4910-CLEAR-1"X36YD 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, White Acrylic Foam 1/2” x 36 yds. 3M5625-ND 56.19 48.17 4950-1/2”X36YD-SMPK 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, White Acrylic Foam 3/4” x 36 yds. 3M5626-ND 74.95 64.25 4950-3/4"X36YD-SMPK 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB Acrylic Adhesive, White Acrylic Foam 1” x 36 yds. 3M5627-ND 93.64 80.27 4950-1"X36YD-SMPK 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB Modified Acrylic Adhesive, Black 1/2” x 36 yds. 3M5648-ND NEW! 30.59 26.22 5952-1/2"X36YD 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB Modified Acrylic Adhesive, Black 3/4” x 15 yds. 3M5647-ND 30.59 26.22 5952 3/4"X15YD 
Double Coated Foam Tape, .045”, Pressure Sensitive VHB Modified Acrylic Adhesive, Black 1” x 36 yds. 3M5649-ND 78.79 67.53 5952 1°X36YD 
Duct Tape 
Duct Tape Clean Remove, 12.6-mil, Slate Blue Polyethylene Film, Synthetic Rubber Adhesive 1.88” x 60 yds. 3M5630-ND 12.57 10.77 8979-BLUE-48MMX54.8M 
Duct Tape Industrial Grade, 10.7-mil, Black Polyethylene Film, Rubber Adhesive 1.88” x 60 yds. 3M69692B-ND. 11.52 = 6969 2” BLACK 
Duct Tape Industrial Grade, 10.7-mil, Silver Polyethylene Film, Rubber Adhesive 1.88” x 60 yds. 3M69692S-ND 11.52 = 6969 2” SILVER 
Electrical Tape - Black 
Vinyl Mastic Pad, All-Weather Grade, 125-mil, Black Vinyl Film, Rubber Mastic 3-1/4" x 4-1/2" 3M11008-ND 4.00 = 2200 (3-1/4"X4-1/2”) 
Electrical Tape, General Purpose, 7-mil, Black PVC, Flame-Retardant 3/4" x 66’ 3M1700-ND 1.16 —_ 1700 TEMFLEX 
Electrical Tape, Premium Grade, All-Weather, 7-mil, Black PVC, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M33+A-ND 5.82 = 33+ SUPER (3/4”X66’) 
Electrical Tape, Premium Grade, All-Weather, 8.5-mil, Black PVC, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66” 3M88A-ND 6.54 — 88 SUPER (3/4”"X66') 
Electrical Color Coding Tape - Colored 
Electrical Color Coding Tape, Red PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-RD-ND 5.40 —_ 35 RED (3/4”X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Orange PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-OR-ND. 5.40 = 35 ORANGE (3/4"X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Yellow PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-YL-ND. 5.40 = 35 YELLOW (3/4"X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Green PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-GN-ND. 5.40 = 35 GREEN (3/4"X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Blue PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-BL-ND 5.40 = 35 BLUE (3/4"X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Violet PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-VL-ND. 5.40 = 35 VIOLET (3/4"X66’) 
Electrical Color Coding Tape, Gray PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-GY-ND 5.40 = 35 GRAY (3/4"X66’) 
Electrical Color Coding Tape, White PVC, 7-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 3/4” x 66" 3M35-WH-ND. 5.40 = 35 WHITE (3/4"X66’) 
Glass and Aluminum/Glass Cloth Tape 
Glass Cloth Tape, White, 5.4-mil, Silicone Adhesive, High Tensil Strength, General Purpose 1” x 60 yds. 3M5609-ND 60.83 52.14 361-1"X60YD. 
Glass Cloth Tape, White, 5.4-mil, Silicone Adhesive, High Tensil Strength, General Purpose 2” x 60 yds. 3M5610-ND 121.68 104.30 361-2”X60YD 
Aluminum/Glass Cloth Tape, 7.3-mil, Silicone Adhesive, Flame/Tear/Puncture-Resistant 1” x 36 yds. 3M5611-ND 99.30 85.11 363-1"X36YD 
Aluminum/Glass Cloth Tape, 7.3-mil, Silicone Adhesive, Flame/Tear/Puncture-Resistant 2” x 36 yds. 3M5612-ND 198.59 170.22 363-2"X36YD 
High Temperature Tape 
High Temperature Kapton Tape, 2.7-mil, Amber KAPTON Polyimide Film, Silicone Adhesive 1/2” x 36 yds. 3M541312-ND 25.84 = 5413 1/2” 
High Temperature Kapton Tape, 2.7-mil, Amber KAPTON Polyimide Film, Silicone Adhesive 3/4” x 36 yds. 3M541334-ND 38.77 = 5413 3/4” 
Wave Solder Tape, Low Static, 2.7-mil, Amber Polyimide Film, Silicone Adhesive 1/2” x 36 yds. 3M591912-ND 27.84 = 5419 1/2” 
Wave Solder Tape, Low Static, 2.7-mil, Amber Polyimide Film, Silicone Adhesive 3/4” x 36 yds. 3M591934-ND 39.77 = 5419 3/4” 
Wave Solder Tape, Water-Soluble, PVA Film Backing, Water-soluble Synthetic Adhesive 1/2” x 36 yds. 3M541412-ND 26.31 = 5414 1/2” 
Wave Solder Tape, Water-Soluble, PVA Film Backing, Water-soluble Synthetic Adhesive 3/4” x 36 yds. 3M541434-ND 41.43 = 5414 3/4” 


t+ Recommended for wheel flares or other less demanding applications due to a narrower width. 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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3M Foil, Electrical, and Specialty Tapes (cont, 


Dimensions Digi-Key Price Each 3M 
Description Width x Length | Part No. i 5} Part No. 
ScotchCode™ Wire Marker Tape Dispensers 
ScotchCode SDR Wire Marker Tape Dispenser with 0-9 Wire Marker Tapes _— STD-0-9-ND 39.74 =, STD-0-9 
ScotchCode SDR Wire Marker Tape Dispenser with 10 Colored Wire Marker Tapes = STD-C-ND 39.74 _— STD-C 
ScotchCode SDR Wire Marker Tape Dispenser (no tape included) _ STD-ND 13.06 _ STD 
ScotchCode™ Wire Marker Tape Refills 
“0” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-0-ND 2.84 _— SDR-O 
“4” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-1-ND. 2.84 _— SDR-1 
“2” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-2-ND 2.84 —_ SDR-2 
“3” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” 2.84 —_ SDR-3 
“4” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” 2.84 _— SDR-4 
“5” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-5-ND 2.84 —_ SDR-5 
“6” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-6-ND 2.84 = SDR-6 
“7” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-7-ND 2.84 _ SDR-7 
“8” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-8-ND 2.84 — SDR-8 
“9” ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive, White with Black #’s 0.215” x 96” SDR-9-ND 2.84 = SDR-9 
Black ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-BK-ND 2.84 —_ SDR-BK 
Brown ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-BN-ND 2.84 —_ SDR-BN 
Red ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-RD-ND 2.84 _— SDR-RD 
Orange ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-OR-ND 2.84 _ SDR-OR 
Yellow ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-YL-ND 2.84 _— SDR-YL 
Green ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-GN-ND 2.84 _ SDR-GN 
Blue ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-BL-ND 2.84 _— SDR-BL 
Violet ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-VL-ND 2.84 —_ SDR-VL 
Gray ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-GY-ND 2.84 _— SDR-GY 
White ScotchCode SDR Wire Marker Tape, 3-mil, Pressure-Sensitive Adhesive 0.215” x 96” SDR-WH-ND 2.84 _— SDR-WH 
Specialty Tape 
Sound Damping Tape, Aluminum, 10-mil, Pressure-Sensitive VEP Acrylic Adhesive 2” x 36 yds. 3M5608-ND 93.36 80.02 2552-2”X36YD 
Linerless Rubber Splicing Tape, 30-mil, Self-Bonding, Black Ethylene Rubber 3/4” x 30° 3M130C-ND 16.06 _ 130C (3/4"X30') 
Self-Fusing Electrical Tape, 12-mil, Blue/Gray Silicone Rubber, Easy Tear - Easy Strip Liner 1” x 30’ 3M70-ND 48.54 42.48/10 70 (1"X30") 
Reflective Tape, 2-mil, Low Emissivity, Silver Metallic Polyester, Pressure-Sensitive Acrylic Adhesive 1” x 72 yds. 3M5629-ND 85.70 73.46 8437-1"X72YD 
Chemical and Solvent Resistant Tape, 2.7-mil, Cream Polyester Film, Rubber Adhesive 1” x 72 yds. 3M85401-ND 15.41 _ 854 (1”) 
Chemical and Solvent Resistant Tape, 2.7-mil, Cream Polyester Film, Rubber Adhesive 2” x 72 yds. 3M85402-ND 30.82 _ 854 (2”) 
Electrically Conductive Transfer Tape, 2-mil, Pressure-Sensitive Conductive Adhesive 1/2” x 36 yds. 3M970312-ND 62.39 = 9703 (1/2") 
Safety/Marking Tape 
Black Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5619-ND 26.04 22.32 471-BLACK-2"X36YD-BULK 
Red Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5618-ND 26.04 22.32 471-RED-2”X36YD-BULK 
Orange Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5623-ND 26.04 22.32 471-ORANGE-2”X36YD-BULK 
Yellow Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5621-ND 26.04 22.32 471-YELLOW-2”X36YD-BULK 
Green Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5624-ND 26.04 22.32 471-GREEN-2”X36YD-BULK 
Blue Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5620-ND 26.04 22.32 471-BLUE-2”X36YD-BULK 
White Marking Tape, Premium Performance, Conformable, 5.2-mil, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5622-ND 26.04 22.32 471-WHITE-2”X36YD-BULK 
Color Coding Tape Assortment, 1 each - Black, Red, Yellow, Green, Blue, White 1” x 36 yds. 3M5634-ND 7.35 6.30 764 
Safety Tape, Black and Yellow Diagonal Striped, 5.4-mil, Vinyl backing, Rubber Adhesive 2” x 36 yds. 3M5628-ND 36.61 31.38 5702-2"X36YD 
t Recommended for wheel flares or other less demanding applications due to a narrower width. 
3M Fastening Systems Adhesive Scotchmate™ Reclosable Fastener SJ3000 — 
Thin Back-to-back Hook and Loop 


Woven Nylon ~ 
Strip With 
Loops 


Scotchmate™ 
Hook and Loop 
Fastening Systems 


Features: When the two sides of a Scotch-mate Hook and Loop 
Fastener are pressed together, hundreds of tiny stiff hooks mesh 
with a surface of pliable loops. Simply press together to fasten and pull apart to open and you can do it 
thousands of times during the life of your product. Depending on the application, select either Plain-backed 
or Adhesive-backed versions. Plain-backed versions are easily sewn or stapled in place. Adhesive-backed 
fasteners are available for bonding to bare or painted metal, many plastics including plasticized vinyl, plus 


“Niner 


Woven Nylon 
Strip With 
Hooks 


Features: 


3M™ Scotchmate™ Reclosable Fastener SJ3000 is a thin back-to-back fastener offering closure alternatives to plastic 
wire, tape, string, rubber bands and other types of closure systems used to secure individual or bundles of items. One 
side of the thin fastener strip is covered with tiny translucent polypropylene hooks, approximately 1400 per square inch 
(220/sq. cm). These hooks engage with thousands of soft, pliable, thin polyester loops on the reverse side providing for a 
limited number of openings and closings (cycles). Simply pull the strips apart to disengage. 
Material of Construction: Hook: Translucent Polypropylene; Loop: Polyester 

Thickness - Unmated: 0.027”, 0.69mm 


wood, glass and more. Note: X in Part No. = # of yds. 
Standard Sew-On, Plain-Backed: Width Digi-Key Pricing 
* Tailored appearance for garments * Wash or dry clean * Operating Temperature: Up to 250°F (121°C) Inch (mm) Color Part No. 1 yd. 10 yds. 25 yds. 50 yds 
continuous 
Pressure Sensitive Rubber Adhesive-Backed: 1 (25.40) Red sveanoldseGilp) — 280 20.66 30:16 
¢ General purpose adhesion to most smooth surfaces * Operating Temperature: -20°F ~ 120°F (-29°C ~ .5 (12.70) $J300012R-X-ND 88 5.69 12.64 22.12 
ant) 1 (25.40) Black $J300010B-X-ND 1.45 9.30 20.66 36.16 
Note: X in Part No. = # of yds. -5 (12.70) $J300012B-X-ND 87 5.58 12.40 21.69 
Width Digi-Key Pricing 
Inch (mm) Part No. 1 yd. 10 yds. 25 yds. 50 yds. 
Standard Sew-On, Plain-Backed — Black Rigid Backed Dual Lock 
5/8 (15.88) $J340158B-X-NDt 1.01 8.07 12.61 15.14 
SJ340258B-X-ND+ 1.01 8.07 12.61 15.14 
1 (25.40) $J340210B-X-ND+ 1.44 11.51 17.99 21.59 
Standard Sew-On, Plain-Backed — White 
5/8 (15.88) SJ340158W-X-NDt 1.09 8.70 13.60 16.32 
SU CAUC SUES 90 7.20 11.25 13.50 Features: Type 400 Dual Lock Fasteners on a rigid back with recessed mounting hole. 
SJ340110W-X-ND- 1.44 11.51 17.99 21.59 
1 (25.40) Hi Size Hole Digi-Key Pricing 
SJ340210W-X-ND£ 1.44 11.51 17.99 21.59 (mm) Size Part No. 4 50 100 
Pressure Sensitive Rubber Adhesive-Backed Round 
$J352758B-X-NDt 5.04 40.33 63.02 67.05 20.6 Diameter 4.1mm $J3463-ND 28 11.00 16.50 
5/8 (15.88) 14.3 Diameter 4.4mm $J3465-ND 40 16.00 24.00 
SJ352658B-X-ND$ 4.79 38.34 59.90 63.73 S 
quare 
1 (25.40) $J352710B-X-NDt 5.99 47.94 74.91 79.71 38.1 Square 4.2mm $J3252-ND 68 27.00 40.50 
$J352610B-X-NDt 5.99 47.94 74.91 79.71 38.1 Square 3.6mm $J3261-ND 68 27.00 40.50 
tLoop +Hook (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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3M Fastening Systems (cont, 


Dual Lock™ 
Reclosable Fastening Systems 


Features: 

When these fasteners are pressed together, hundreds of mushroom-shaped 
stems interlock with one another. An audible snap announces that the fastener 
is locked. Compared to hook and loop fasteners, you get improved tensile 
strength with five times more holding power. Open and close hundreds of 
times during the life of your product. Plain-backed versions can be easily 
sewn, stapled or ultrasonically bonded in place. Adhesive-backed versions 
are available for bonding to bare or painted metal, many plastics including 
plasticized vinyl, plus wood, glass and more. For easy opening applications, you can mate Type 250 with Type 170. For 
medium opening, you can mate Type 170 with Type 400 or Type 250 with itself. For greater holding power with limited 
openings, you can mate Type 250 with Type 400 or mate Type 170 with Scotchmate Loop Products. 


Polyolefin 7 
strip 


Adhesive 


Adhéeive 


Plain-Backed: Sew on or staple. Wash or dry clean. * Operating Temperature: -20°F ~ 200°F (-29°C ~ 93°C) 
Pressure Sensitive Rubber Adhesive-Backed: General purpose. Bonds to most surfaces. * Operating Temperature: 
-20°F ~ 120°F (-29°C ~ 49°C) continuous. 


Pressure Sensitive Very High Bond Scotch™ VHB™ Acrylic Adhesive-Backed: High performance for aircraft, 
automotive, business equipment, electronics. Resists harsh wet/dry, hot/cold cycles. * Operating Temperature: -20°F ~ 
158°F (-29°C ~ 70°C) continuous 

Dual Lock, Low Profile Acrylic Adhesive-Backed: * Material of Construction: Polypropylene » Operating Temperature: 


<> 
Richco Adjustable Kwik Klip 


Features: 
4 sizes adjust to any 


diameter from 5/16" ~ 1° (7.9 


~ 25.4mm) 

Locks securely, easily r 
for routing changes 

* Adhesive back 

* Material: Nylon 6/6 

+ Color: Natural 


holding 


eopened 
Typical Release 
Tab Location ~ 


79 
adhesive 
pa — = 


Dia. Range Dimensions (mm Digi-Key Pricing Richco 
(mm) B C D_ | Part No. 10 100 500 | Part No. 
7.87 ~ 10.16 | 25.40 | 19.05 | 22.10 | 10.16 | RP309-ND 7.39 61.61 246.44 | AKKL-3140A-RT 
11.68 ~ 14.22 | 31.75 | 19.05 | 27.69 | 10.16 | RP310-ND 9.24 77.03 308.10 | AKKL-4756A-RT 
14.48 ~ 19.05 | 38.10 | 19.05 | 31.75 | 12.70 | RP311-ND 12.74 106.21 424.82 | AKKL-5775A-RT 
22.10 ~ 25.40 | 50.80 | 25.40 | 44.45 | 12.70 | RP312-ND 14.42 120.20 480.80 | AKKL-8710A-RT 


Tie Holders 


-29°F (29°C) and up to 158°F (70°C) » Single Thickness: .0645” (1.63mm) * Engaged Thickness: .0910” (2.31mm) Fig.1—Features: * Multi-directional Fig. 2— Features: * Ramp feature allows ties to pass 
* Closure Cycle Life: 100 ~ 150 Material: Nylon 6/6, UV Stabilized through easily * 4-way entry * Material: Nylon 
Nylon 6/6 6/6, Adhesive, UV Stabilized Nylon 6/6 
Note: X in Part No. = # of yds. 
Width Digi-Key Pricing 
Inch (mm) Type Part No. tyd. 10 yds. 25 yds. 50 yds. AS ¢ D tA ; ais. qe eeoene 
eS 79 5 aa ad ° 4.57 Dia. vat 17 
Plain-Backed — Black © thick tape Ler TT B | ot UN bata hol for Z 
250 $J344012-X-ND 5.81 46.50 72.66 87.20 Typical release © LZR 8 Screw distinis canesnartaee 
tab location © 3.81-2 Pls with release tab 
-5 (12.70) 400 $J344112-X-ND 5.81 46.50 72.66 77.31 
170 $J344212-X-ND 5.81 46.50 72.66 77.31 
250 $J344010-X-ND 9.79 78.31 122.36 146.83 Tensile Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Richco 
Fig.) Ft ke A B C D E | Part No. 10 100 500 | Part No. 
4 (25.40) 400 $J344110-X-ND 9.69 7750 421.10 128.85 ig.] Force (kg) N, ; us es 
lylon 
170 SERED eee E30 ua 128,85 { 6.72/11.20 | 19.05 | 19.05) 6.35 | 6.10 | 1.52} RP301-ND 4.94 41.16 164.62 ) FTH-5A-RT-C 
Plain-Backed — Clear 18.66/22.39 | 25.40 | 25.40 |11.68/ 7.11 |1.78| RP302-ND 5.24 43.63 174.50 | FTH-7-01A-RT 
-5 (12.70) 250 $J346012-X-ND 7.42 59.38 92.78 98.71 9 44.79 38.10 | 38.10 | 10.92 | 7.62 | 2.03) RP303-ND 14.96 124.63 498.50 | FTH-8-01A-RT 
1 (25.40) 250 $J346010-X-ND 11.59 92.73 144.89 154.17 44.79 50.80 | 50.80 | 10.92 | 7.62 |2.03| RP304-ND 16.22 135.18 540.72 | FTH-10-01A-RT 
he 55 Ultra Violet - Exterior or Outdoor Use (Black) 
Pressure Sensitive Rubber Adhesive-Backed — Black 
1 6.72/11.20 | 19.05 | 19.05) 6.35 | 6.10 | 1.52] RP305-ND 4.65 38.79 155.16 | FTH-5-01A-RT-UVB 
250 $J354012-X-ND 6.81 54.51 85.18 102.21 18.66/22.39 | 25.40 | 25.40 |11.68|7.11 |1.78| RP306-ND _6.63_—_55.26 221.04 | FTH-7A-RT-UVB-C 
-5 (12.70) 400 $J354112-X-ND 6.62 52.93 82.70 87.99 2 44.79 38.10 | 38.10 | 10.92 | 7.62 | 2.03) RP307-ND 14.15 117.95 471.78 | FTH-8-01A-RT-UVB 
170 $J354212-X-ND 6.62 52.93 82.70 87.99 
250 $J354010-X-ND 11.36 90.84 141.94 170.33 
LED Spacers RoHS 
1 (25.40) 400 $J354110-X-ND 11.02 88.18 137.79 146.61 
Features: » Spaces LED from surface of board « Easily installed by hand * Insulates and spaces leads 
170 $J354210-X-ND 11.02 88.18 137.79 146.61 * Slots and holes for choice of mount * Material: Nylon 6/6 * Color: Natural 
Pressure Sensitive Very High Bond Scotch™ VHB™ Acrylic Adhesive-Backed — Black 
250 $J355012-X-ND 9.70 77.62 121.28 129.04 
-5 (12.70) 400 $J355112-X-ND 9.70 77.62 121.28 129.04 
170 $J355212-X-ND 9.70 77.62 121.28 129.04 
250 $J355010-X-ND 16.17 129.33 202.08 242.49 
1 (25.40) 400 $J355110-X-ND 16.17 129.33 202.08 206.12 
170 $J355210-X-ND 16.17 129.33 202.08 206.12 


Pressure Sensitive Very High Bond Scotch™ VHB™ Acrylic Adhesive-Backed — Clear 


5 (12.70) 250 $J356012-X-ND 11.44 89.12 139.25 148.16 fa a A Blotkey ff ricing ae Richey 
1 (25.40) 250 $J356010-X-ND 18.57 148.58 232.15 236.79 457 RP500-ND 3.39 28.25 113.00 LEDSIE-3-01 
Dual Lock, Low Profile Acrylic Adhesive-Backed — Clear 6.35 RP501-ND 3.58 29.85 119.40 LEDS1E-4-01 
1 12.70 RP502-ND 3.96 33.00 131.98 LEDS1E-8-01 
1 (25.40) 300 LSE | $J457010C-X-ND 4.82 30.96 60.20 = 1675 apeaatin 108 aa 135 95 TEpsiEabeit 
Dual Lock, Low Profile Acrylic Adhesive-Backed — Black 49.05 RP504-ND 443 34.40 137.60 LEDS1E-12-01 
1 (25.40) 300 LSE |  $J457510B-X-ND 4.36 28.05 62.33 109.08 4.57 RPSO5-ND 4.29 35.75 143.00 LEDS2E-3-01 
6.35 RP506-ND 4.48 37.34 149.34 LEDS2E-4-01 
2 12.70 RP507-ND 4.86 40.48 161.92 LEDS2E-8-01 
MiniPack 15.75 RP508-ND 4.94 44.15 164.58 LEDS2E-10-01 
19.05 RP509-ND 5.01 41.75 167.00 LEDS2E-12-01 
Features: Assorted Hook, Loop and Dual Lock™ Fastening systems. 
Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 5 10 Hole G rom met 
Hook and Loop (4.9 yards per pack) Features: 
Black, 1”, Sew-on MP-3401/02B-ND 19.27 16.52 14.87 « Installs instantly 
White, 1", Sew-on | MP-3401/02W-ND 19.27 16.52 14.87 : ee vinyl 
Black, 1", Adhesive | MP-3526/27B-ND 37.14 31.83 28.65 asa EA) Digi-Key Pricing RCS 
White, 1”, Adhesive | MP-3526/27W-ND 37.14 31.83 28.65 1D P 0 T Part No. 10 100 500__| Part No. 
3.05 457 | 1.52 787 | 6.35 RP450-ND 148 1230 49.20 | HG-2 
Dual Lock™ (4.9 yards per pack} 381 | 635 | 152 | 940 | 635 RP451-ND 152 1269 50.74 | HG-2.5 
Black, 1”, Adhesive MP-3541/42B-ND 55.11 47.24 42.52 4.57 7.87 76 10.92 4.57 RP452-ND 1.67 13.92 55.68 | HG-3 
ie 5.33 787 | 152 | 10.92 | 5.33 RP453-ND 186 15.52 62.06 | HG-3.5 
Black, 1", High Bond _[iaMpseoou/o2BiNb) FLAY 66.09". 59.49 635 | 940 | 229 | 1422 | 741 | RP454-ND 2.05 17.10 68.38 | HG-4 
Dual Lock, Low Profile (10 feet per pack) 9.40 12.70 1.52 17.27 yeah RP455-ND 3.42 28.49 113.94 | HG-6 
: - 14.22 | 17.27 | 152 | 2210 | 4.57 RP456-ND 433 36.09 144.36 | HG-9 
Clear, 5/8”, Adhesive | MP-457058C-10-ND 14.82 — 12.7 17.27 | 1905 | 152 | 2362 | 4.57 RP457-ND 479 3988 159.50 | HG-11 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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< Kurly-Lok On Base — 
Richco KLB Series 


Liquid Tight Features: 


* Adhesive backing, RMS-15 
* Material: Nylon 6/6, RMS-01 


q patho on 
2.03F FF Typical 

| ‘elease 
.76 Thick ‘— Tab Location 


G romm et + Color: Natural Double Adhesive Tape 
Features: 
" . “A” Overall |“B” Wire Bundle Digi-Key Pricing Richco 
* Provides dust and watertight seal Height (mm) | _ Dia. (mm) Part No. 25 100 1,000 | Part No. 
* Conforms to IP67 standards 
7 i ‘ , 27.18 7.62 ~ 10.16 RP610-ND 12.04 41.27 247.61 KLB-350A-RT 
° Provides light strain relief 
+ Fits a variety of cable sizes 31.24 10.16 ~ 12.70 RP611-ND 13.31 45.63 273.78 KLB-450A-RT 
40.13 17.78 ~ 20.32 RP612-ND 13.99 47.95 287.71 KLB-750A-RT 
Panel] Panel Cable Dimensions 
Hole | Thick Size (mm) Digi-Key Price Each | Richco 


IFig.|Color| Material | (mm)| (mm) (mm) D L H | Part No. 10 100 | Part No. 
1 |Black | RMS-153} 12.5 |0.5~2.0] 3.0~5.0 |19.8 17.0 7.1;/RP740-ND 1.16 -97 | LTG-199017 


Wire Cord Klip — wek series 


16.0 |1.0~4.0} 5.0~7.0 |21.0 18.9 6.2)/RP741-ND 2.14 1.43 |LTG-39897 Features: “ . i 
19.0 |1.0~4.0] 7.0-10.0 |23.9 19.6 6.1/RP742-ND 71 47 /LTG-34715 * Adhesive backing for quick = D i v 
2 | Gray | RMS-125 mounting in 
23.0 |1.0~4.0} 10.0~14.0/27.9 22.9 6.6|/RP743-ND 3.01 2.01 |LTG-34716 Material: Nylon 6/6, RMS-01 t 
‘ : . F 
29.0 |1.0~4.0| 14.0~20.0|35.8 24.4 6.6/RP744-ND 3.55 2.37 |LTG-43021 Sesine Ga Aeon Tae ei 
. Release Tab 
Loc ki n g C ircu it RoHS) t To snap-lock ina _ Hole Dia. Dimensions (mm. Pricing Richco 
LL 4.0 diameter hole in a (mm) A B iC D 25 100 1,000 | Part No. 
Board S u orts 2) : 10.2 i 1.57 panel thickeness 
p p = With Tape 
Fa 
Features: 4.57 16.00 | 15.75 7.87 | 4.06] RP617-ND 13.31 45.65 273.89 | WCK-180-01A-RT 
* Both ends tock by hand; no tools required Ui 28 11.43 | 25.15 | 25.15 | 11.94 | 7.11 | RP618-ND 23.37 80.13 480.78 | WCK-460-01A-RT 
* Strong, dependable grip To snap-lock ina 18.29 | 25.40 | 25.40 | 12.70 | 13.46 | RP619-ND 29.06 99.64 597.82 | WCK-720-01A-RT 
¢ Material: Nylon 6/6 ig 4.75 diameter hole Without Tape 
* Color: Natural in a 0.79 ~ 1.98 
panel thickness 18.29 | 25.40] 25.40 | 12.70 | 13.46 | RP622-ND 24.01 82.33 493.96 | WCK-720-01 
Dim. A Digi-Key Pricing Richco ‘« ey - 
ne natn ie 100 = Oe ES eesti Strain Relief Bushings — srs-F and SRB-R Series 
4.57 RP425-ND 2.19 18.24 72.96 109.44 LCBS-3 
6.35 RP426-ND 2.33 19.44 77.62 116.43 LCBS-4 Features: | Shinn Binenaons 
9.40 RP428-ND 2.45 20.38 81.50 429.95 LCBS-6 . Bushing eliminates strain and wear | esse Mounting 3] 
on wires and cords Holes eal |-D-| 
10.92 RP429-ND 2.54 21.20 84.78 127.17 LCBS-7 * Withstands temperatures to — i N 
12.70 RP430-ND 2.63 21.92 87.66 131.49 LCBS-8 150°F (65°C) OC) A Cl] |) 
' 
15.75 RP431-ND 2.81 23.44 93.76 140.64 LCBS-10 * Material: Nylon 6/6, RMS-40 StyleA Style B FF 
19.05 RP432-ND 3.00 24.99 99.96 149.94 LCBS-12 * Color: Black 
25.40 RP434-ND 3.37 28.10 112.40 168.60 LCBS-16 
Digi-Key Approx. Wire Mounting Holes (mm) Bushing Dimensions (mm) 
Part No. Size (mm) StyleA | StyleB c D E FF 
i RP461-ND BATS S388 952 | 876 | 10.79 | 1041 | 394 1.57 
Wire Saddle RoHS 309 x 4.57 ; ; i 
Features: RP462-ND OSX OS 13.08 | 4481 | 14.48 | 12.70 | 4.34 2.54 
Wire Saddles are ideal for routing wires or optical fiber. Wires can be easily inserted into the top side of 3.81 x 7.11 12.70 
the saddle to protect them from abrasion. The Micro is ideal for low profile applications and takes up very 4.06 x 9.40 
little real estate. The MOFNSA is designed to snap into a .125” diameter hole in a .093” thick panel for fe 3.81 x 8.64 
applications that require a thicker board than the standard 1/16” board. RP éeo-ND 5.08 x 9.40 Annee 13.46 15.49 19.24 6.10 8.30 
4.57 x 8.89 
Fig. 2— MOFNSA 4.83 x 7.62 
RP464-ND 3.81 x 7.11 12.70 11.58 13.84 10.19 3.61 1.80 
ne 4.06 x 7.62 
7 6.35 12.70 
6.73 13.08 
RP465-ND 737 13.08 11.81 14.22 10.92 4.19 2.54 
; 6.86 12.70 
To snap-lock “\ To snap-lock in a ©.125" 8.25 16.66 
5 (3.15) hole in a .093" (2.36) . 
ina 9.070" (1.78) hole nom. thick panel RP466-ND ie 1448 | 1845 | 1727 | 6.98 3.18 
338 17.45 
Hole Dia. Panel Thickness| Digi-Key Price Each Richco * Maximum Panel Thickness 
Inch (mm) Inch (mm) Part No. 10 100 500 Part No. 
: : 7 Digi-Key Pricin Richco 
Figs? <— Standott Micra. Wire.necdle Part No. 25 100 7 4,000 5,000 Part No. 
.070 (1.75) .062 (1.57) RP738-ND 32 .27 21 SMWS-1-01 RP461-ND 10.54 36.12 216.72 174.58/M SRB-F-2 
.070 (1.75) .093 (2.36) RP739-ND 32 27 21 SMWS1-1-01 RP462-ND 4.00 13.73 82.37 66.36/M SRB-F-4 
RP463-ND 13.35 45.78 274.68 221.27/M SRB-F-5 
Fig. 2 — Mini Optical Fiber Network Saddle RP464-ND 3.26 11.18 67.10 54.06/M SRB-F-7 
125 (3.18) 098 (2.36) RP737-ND 25 24 47 | MOFNSA-2-01 ea ae eae Pees jouer ee 
RPSRPL-ND SRB Pincher Tool........:.sccscccesesecseseeeseeseaee $95.43/1 SRPL-2 


Twist-Lok — TL Series 


Features: 
* Twist to secure wire bundles 


C-Type Flat Cable Clamps — crcc series 


* Material: Nylon 6/6, RMS-01 Features: 
* Color: Natural * Designed for routing flat ribbon 
cable 
“yn rae rra 5 aa 5 * Serrated grip to prevent slippage 
Heighten) | Olam” | paste! 25 "4a" s,000 | PartNo, | | “Adhesive backing for quck moun Pos gar 
2 in any direction ' : JOULE lyrical Release 
22.86 5.08 ~ 7.62 RP600-ND 2.67 9.14 54.83 | TL-250 + Material: Noryl-White, RMS-05; Adhesive Tape ‘Tab Location 
26.16 7.62 ~ 10.16 RP601-ND 2.85 9.77 58.64 | TL-350 PVC-Gray, RMS-04 : 9 
30.48 10.16 ~ 12.70 RP602-ND 3.07 10.54 63.22 | TL-450 
33.78 13.97 ~ 16.51 RP603-ND 3.21 11.00 65.99 | TL-600 
39.37 17.78 ~ 20.32 RP604-ND 373 12.78 76.68 TL-750 - Dimensions (mm) ___| Digi-Key Pricing Richco 
43.18 25.40 Maximum RP605-ND 383. 1314 78.84 | TL-950 Maisiall A B CMmIREALENG! ea LODE OOS REArNo® 
55.63 30.23 Maximum RP606-ND 519 1780 10678 | TL-1125 _ (14.27 | 12.45 | 4.57 ] RP391-ND 11.89 40.76 244.58 | CFCC-3-05A-RT 
pees SA Ee Mascanih SESSA) Bia, Toles. -deyosel| (ages Noryl-White | 14.27 | 10.16 | 6.35 | RP392-ND 15.09 51.73 310.39 | CFCC-4-05A-RT 
’ 26.97 | 22.35 | 6.35 | RP393-ND 18.83 64.56 387.36 | CFCC-8-05A-RT 
74.42 39.62 Maximum RP608-ND 7.67 26.29 157.75 | TL-1500 Rigid 
87.63 45.97 Maximum RP609-ND 813 27.88 16729 | TL-1750 pvc-Gray | 26:97 | 22.35 | 6.35 | RP394-ND 14.53 49.80 298.80 | CFCC-8-04A-RT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2216 (tos) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


a Max. Min. Loop 5 
Ri Bundle /Approx.| Tensile |Approx, Package Size 
== H Diameter | Length} Strength | Width Digi-Keyt Price Per Pkg. | Price Per Pkg. | Richco 
cl 1CO Cable Clam PS — N Series (in.) | (in) | (ibs.) | (in.) | Color | Part No. C= 100 M=1000 | Part No. 
Features: 94.37 . 45 | 153 | 50 48 | Black | RP210C-ND 15.94 91.08 | WIT-5OL-UVB 
i ial: e (93.18 for; | | 9) 9.53 a 4.2 15.06 120 -30 | Black | RP211C-ND 37.08 - WIT-120R-UVB 
Material: Nylon 6/6, RMS-01 N1 only) T 1 . 
* Colors: Natural and Black Lelbsse 1.59 (1.14 for N1 only) Nylon 6/6, Size 10 — Screw Mount 
1.5 6.75 50 19° | Natural | RP2247]-ND — 94.00 WITSH-10-50MS 
; fj eid Ti fi 2 8.69 50 19° | Natural | RP225C]-ND 18.55 109.08 WITSH-10-50MRL. 
Description ee ae eect ae | Re 3 [11.25] 50 | 19 [Natural | RP226CI-ND 21.69 112.36 |WITSH-10-50MR 
1.60 6.86 | RP322-ND 1.66 5.69 34.16 | N-1-BK Nylon 6/6, Release Tab 
3.18 8.33 RP323-ND 1.69 5.81 34.85 N-2-BK 1.25 5.5 40 .21 | Natural | RP217L1-ND — 87.98 WIT-RT-0550 
4.78 9.91 RP324-ND 1.94 6.67 40.00 N-3-BK 2 8.0 40 .21 | Natural | RP218C1-ND 16.97 96.98 WIT-RT-0800 
Black, RMS-49 6.35 10.69 RP325-ND 2.02 6.93 41.58 N-4-BK 2.5 10.5 40 .21 | Natural | RP219C1-ND 29.75 146.59 WIT-RT-1050 
: 7.95 11.51 RP326-ND 2.04 7.00 42.01 N-5-BK 
9.52 12.29 RP327-ND 2.22 7.60 45.58 N-6-BK = 
11.13 11.99 | RP328-ND 2.30 7.88 47.30 | N-7-BK Max. Min. Loop 
12.70 14.27 RP329-ND. 2.33 7.98 47.88 N-8-BK Bundle |Approx.| Tensile |Approx. 
1.60 6.86 RP314-ND. 1.85 6.33 37.98 N-1 Diameter | Length| Strength | Width Digi-Key Pricing Richco 
3.18 8.33 | RP315-ND 1.88 646 © 38.74 | N-2 (in.) | (in.) | (Ibs.) | (in.) | Color | Part No. 25 100 Part No. 
635 1069 | RPSIZND «© bat 789 a5 | Ne Nylon 6/6, Release Tab (Large ize) 
Natural, RMS-01 795 11.51 | RP318-ND 297 779 46.73 | N-5 4 15.25] 250 52] Natural] RP221-ND 40.41 138.56 WIT-RT-1525 
9.52 12.29 RP319-ND 256 8.78 52.70 N-6.173 6 21:5: 250 52 | Natural RP222-ND 46.20 158.39 WIT-RT-2150 
11.13 11.99 RP320-ND 2.56 8.77 52.60 N-7 8 27.75 250 -52__| Natural RP223-ND 54.32 186.24 WIT-RT-2775 
12.70 14.27 RP321-ND. 2.58 8.86 53.17 N-8 
Hf Features: * Easy to install and release * Material: Nylon 
. = Beaded Ties 6/6 * Color: Natural 
Hanking Ties 
Features: “25 (6.35) * Fig. 1 375 
Wrap electrical cords for shipping and packaging (ns G2 [Sore 
. Material: Polyethylene (ae 7 is 453 (11.51) .125 (3.18) .875 (22.23) .25 (6.35) 
Color: Natural 2.094 (2.39) 
Max. Bundle Dimensions "=0-0-0-0-0} JO-0-0-0-0-01 
Diameter Inch (mm) Digi-Key Price Per Package | A 
Inch (mm) Part No. 100 1,000 
922.86) | 3.2(81.28) 3.9 (99.06) RP701-ND® 21.38 128.30 HT-3.9 SS ar i 7 
f 7 Dim “A” (approx.) Digi-Key Price Per Package Richco 
1.4 (35.56 5.2 (132.08) 5.9 (149.86) RP703-ND 26.87 161.24 HT-5.9 
ra a fant ( ) ( ) Fig. Inch (mm) Part No. 100 1,000 Part No. 
on ener ji 4.0 (101.60) RP731-ND 8.50 50.98 BT-4-01-NT 
6.0 (152.40) RP733-ND 14.84 89.06 BT-6-01-NT 
-teTi si 8.75 (222.25) RP734-ND 20.56 123.37 BT-8-01-NT 
Wrap It-Ties Wire Tie Gun urea eee 2 10.75 (273.05) RP735-ND 25.66 153.97 BT-10-01-NT 
Features: 12.75 (323.85) RP736-ND 29.28 175.68 BT-12-01-NT 


* Easy to use permanent lock 

* Strong, one-piece construction 
* Serviceable to 185°F (85°C) 

© UL recognized #£71558 


Molded Nylon Insulators — 


MNI Series yi 
+ Replace (| with “C” for package of RPWTG-ND $57.11 Features: * Use as screw insulators and in many bushing applications i ( : : 
100, “M” for package of 1,000. «Lightweight * High dielectric strength »* Resistant to corrosion and 
abrasion * Material: Nylon 6/6, RMS-48 » Color: Natural —BR— E— 
Max. Min. Loop 
Bundle |Approx.| Tensile |Approx. Package Size Approx. 5 , 
Diameter | Length| Strength | Width Digi-Keyt Price Per Pkg. | Price Per Pkg. | Richco Screw) Met. Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Richco 
(in.) | (in.) | (lbs.) | (in.) | Color | Part No. C=100 M=1000 _| Part No. Size | Equiv.| A BC DE | PartNo. 25 100 ~—_—‘1,000 | PartNo. 
Nylon 6/6 #2 M2.2_|.181 .047_.120_—-«.090_—.031_|_RP330-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI #2-2 
0.6 3.25 18 10 | Natural | RP101C1-ND 2.89 16.52 WIT-18SF 235 047) «145.115 = .031 | RP337-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI #4-2 
0.6 | 3.25 18 10) Red | RP101RDM-ND = 18.07) WIT-18SF-RD 252 047 140 115 .046 | RP338-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI #4-3 
O27 | 45 18 10 | Natural |PRETOZEEND 3.22 1836) WiT-18R 235 047 145 115 .063 | RP339-ND 5.83 20.00 120.02 | MINI #4-4 
0.7 45 18 10 Blue | RP102BLC]-ND 3.29 18.76 WIT-18R-BL 952 047 140 115 084 | RP340-ND 583 20.00 120.02 | MNI#4-5 
0.7 45 18 10_| Green | RP102GNCJ-ND 4.89 18.76 WIT-18R-GN ; ‘ . ° . : i 
a7-1 45 13 T0-1-Red | RPTOORDEEND 309 48.76 WITASR-RD va | mg | 282-047 140. 115.093] RP341-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI #4-6 
0.7 45 18 10 | Yellow | RP102YLE-ND 3.29 18.76 WIT-18R-YL 235 047 «145 4.115 =.125 RP342-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI #4-8 
1.3 5.75 18 10 | Natural | RP213C1-ND 3.86 22.03 WIT-18L 252 047 140 115 .156 | RP343-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI #4-10 
24 8.0 18 10 | Natural) RP103-ND 5.01 28.66 WIT-18V 235 047) 145.115 = 187 | RP344-ND 6.83 20.00 120.02 | MNI #4-12 
12 | 575 | 30 14 | Natural | RP104(7-ND 6.04 34.52 _| WIT-30R 252 047 140 115 .250 | RP345-ND 5.83 20.00 120.02 | MNI #4-16 
12) 575 | 30 14) Blue (RTOS STS ND) 6.57 95.24 | WIT-0R-BL 235.047.145.115 375 | _RP346-ND 5.83 20.00 120.02 | MINI #4-24 
1.2 5.75 30 14 | Green | RP104GNC0-ND 9.00 35.24 WIT-30R-GN 
12 575 30 44 Red | RP104RDCI-ND 5.87 35.24 WIT-30R-RD #5 M3 370.050.236.126 .050 | RP347-ND 7.10 24.34 146.05 | MNI#5.3 
12 5.75 30 14 | Yellow | RP104YLO-ND 6.17 35.24 WIT-30R-YL 290 .047 170 .140 .031 | RP348-ND 5.84 20.03 120.20 | MNI #6-2 
1.8 73 30 14 | Natural | RP105C)-ND 6.49 37.08 WIT-30L 290 .047 170 .140 .063 RP349-ND 5.84 20.03 120.20 | MNI #6-4 
1.8 7.3 30 14 | Green | RP105GNC-ND 9.62 — WIT-30L-GN 290 .047 170 .140 .093 | RP350-ND 5.84 20.03 = 120.20 | MNI #6-6 
18 73 30 14 | Yellow | RP1O5YLC-ND 7.16 — | WIT-30L-YL 290 047 170 .140 125 | RP351-ND 5.84 20.03 120.20 | MNI #6-8 
07 | 45 ) 40 | 14 | Natural | RP214C1-ND 5.98 33.41 | WIT-408 #6 | M35 | 599 (047 170 140 187 | RP352-ND 5.84 20.03 120.20 | MNI #6-12 
3 | ee] ak aa ae RECT rot ee YEE 300.047 170 138.250 | RP353-ND 5.84 20.03 120.20 | NI #6-16 
to 1375-1 a0 74-1 Green 1 RPLOBGNCEND 770 30.40 WIT-40R-GN 290 047 170 140.375 | RP364-ND 5.84 20.03 120.20 | MINI #6-24 
1.2 5.75 40 14 Red | RP106RDC-ND 7.70 pee WIT-40R-RD 290.047.170.140 500 | RP355-ND 5.17 19.08 114.48 | MNI #6-32 
1.2 5.75 40 14 | Yellow | RP106YLZ-ND 7.70 35.60 WIT-40R-YL 344.063.205.173 .031 | RP356-ND 6.13 21.02 126.11 | MNI #8-2 
1.8 7.3 40 14° | Natural | RP107C1-ND 8.74 49.93 WIT-40L 344 063.205 173.063 | RP357-ND 613 21.02 = 126.11 | MNI #8-4 
18 18 “0 1 —_ ee Sen _ seid eee 344 063.205 173.093 | RP358-ND 6.13 21.02 = 126.11 | MNI #8-6 
: : : fe H f 5 “A0L- ; : 
34 14 40 15 | Natural | RP215C1-ND 15.17 86.65 WIT-40VL #8 M4 ri a oe ike ae Hee oe ae aoe se pe 
1.5 6.0 50 19° | Natural | RP108CJ-ND 7.13 40.75 WIT-50S . : 7 ‘ : : é 
1s | 60 | 50 49 | Green | RP108GNC-ND 784 l wit-50s-GNn 344 063.205 173.250 | RP361-ND 6.13 21.02 126.11 | MNI #8-16 
15 6.0 50 19 Red | RP108RDC-ND 7.84 — WIT-50S-RD 344 063 .205 173 .375 | RP362-ND 6.13 21.02 126.11 | MNI #8-24 
1.5 6.0 50 19° | Yellow | RP108YLC-ND 10.69 — WIT-50S-YL 344 063.205.173.500 | RP363-ND 613 21.02 126.11 | MNI #8-32 
2.0 8.0 50 19° | Natural | RP109C1-ND 8.09 46.26 WIT-50R 399 .063 .260 .200 .063 | RP365-ND 6.38 21.88 = 131.26 | MNI #10-4 
20 | 80 50 19 | Blue | RP109BLCI-ND 8.44 48.20 | WIT-50R-BL 399.063 .260 .200 125 | RP367-ND 6.38 21.88 131.26 | MNI #10-8 
20 | 80 | 50 | .19 | Green | 2aNien ND 8.44 48.20 | WIT-5OR-GN 399 063 .260 .200 187 | RP368-ND 6.38 21.88 131.26 | MINI #10-12 
2.0 8.0 50 19 Red_| RP109RDLI-ND 12.31 48.20 WIT-50R-RD #10 M5 399 063 .260 .200 .250 | RP369-ND 638 21.88 131.26 | MNI #10-16 
2.0 8.0 50 19° | Yellow | RP109YLC]-ND 8.44 48.20 WIT-50R-YL ‘ ; if ‘ : . : : 
45 | 7153 | 50 48. | Natural! RP110--ND 14.46 3262 | WIT-5OL 399 063 .260 .200 .375 | RP370-ND 6.38 21.88 131.26 | MINI #10-24 
27 10.7 60 18 | Natural} RP216C]-ND 12.47 71.24 WIT-60R 399 .063 260 .200 500 | RP371-ND 6.38 21.88 131.26 | MNI #10-32 
4.2 15.06 120 .30_| Natural | RP111C-ND 34.07 -_ WIT-120R 513 065 312 .260 .093 | RP378-ND 7.20 24.70 = 148.18 | MNI 1/4-6 
UV Stabilized Nylon 6/6 - Exterior or Outdoor Use 513 .065 312 .260 .125 | RP379-ND 6.86 23.52 141.12 | MNI 1/4-8 
0.6 3.25 18 10 | Black | RP201C1-ND 3.22 18.36 WIT-18SF-UVB 1/4 M6 513° 065 312 .260 .187 | RP380-ND 6.86 23.52 141.12 | MNI 1/4-12 
0.7 45 18 10 | Black | RP202C1-ND 3.53 20.20 WIT-18R-UVB 535 .065 315 .260 .375 | RP382-ND 7.20 24.70 = 148.18 | MNI 1/4-24 
re pee a a as NG rr a eee 513.065.312.260 .500 | RP383-ND 7.20 24.70 148.18 | MNI 1/4-32 
: ; . acl + i ' -30R- 
Fe ee er cere) 86S 
1.2 5.75 40 14 | Black | RP206L]-ND 8.64 44.06 WIT-40R-UVB . i s , ‘ : 4 
te | 73 40 “i4| Black | RP207-ND 9.58 5479 | WIT-40L-UVB si; M8 | .620 .063 .360 .320 .093 | RP386-ND 753 25.81 154.84 | MNI5/16-6 
1.5 6.0 50 19 | Black | RP208C]-ND 7.84 44.78 WIT-50S-UVB 620 .063 .360 .320 .125 | RP387-ND 717 24.58 147.49 | MNI 5/16-8 
2.0 8.0 50 19 | Black | RP209C]-ND 8.93 51.05 WIT-50R-UVB 620.063 360 .320 .250 | RP389-ND 7.53 25.81 154.84 | MNI 5/16-16 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Wire Ties and Accessories 


ELECTRICAL GROUP 


Min. Loop Max. Bundle Min. Loop Max. Bundle 
Tensile Length Width Diameter | Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit Tensile Length Width Diameter | Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
Fig.| Strength (Lbs)} Inch(mm) | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. Qty. Pkg. | Part No. Fig.| Strength (Lbs)! Inch(mm) | Inch(mm) | Inch (mm) | Part No. Qty. Pkg. | Part No. 
PAN-TY ® Clamp Tie With Mounting Hole - Nylon — RoHS Compliant 85 8.0 (203) | 0.250 (6.4) | 2.00 (50.8) | 298-9910-ND | 500 | 147.34 | CBR2HS-D 
18 4.3 (109.2) / 0.100 (2.5) | 0.75 (19.1) | 298-1000-ND | 100 34.03 | PLCIM-S4-C 40 10.4 (264) | 0.140 (3.6) | 3.00(76.2) | 298-9916-ND 1,000] 149.88 | CBR3I-M 
: - oes pea een pong ne spears! 2 50 10.8 (274) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-9918-ND |1,000| 194.81 | CBR3S-M 
5 7.9 (200.7) | 0.190 (4.8) | 1.84 (46.7 -1002- : 510+ 
50 12.0 (304.8) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-1003-ND | 100 | 83.59 | PLC3S-S10-C ie 14.6 (871), | 0.900 (7.6) | 4.00(101.6) Eee eam) 20) | 151.94 | CBRALH-TL 
50 15.0 (381.0) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | 298-1004-ND | 100 | 94.50 | pLcas-sto-c 120 20.9 (531) | 0.800 (7.6) | 6.00(152.4) | 208-8926-ND | 100 | 97.59 | CBRELH-C 
PAN-TY Clamp Tie With Mounting Hole - Weather Resistant - Black — RoHS Compliant Double Hose Clamp - Nylon — RoHS Compliant 
18 4.3 (109.2) | 0.100 (2.5) | 0.75 (19.1) | 298-1005-ND | 100 60.61 | PLC1M-S4-CO 3 100 11.0 (279) | .280(7.1) | 1.12 (28.4)t | 298-9962-ND 50 64.86 | DHC1.12X1.75-D0 
40 6.1 (154.9) | 0.135 (3.4) | 1.25 (31.8) | 298-1006-ND | 100 | 43.67 | PLC1.5I-S8-Co CONTOUR.-TY Cable Tie - Weather Resistant - Black — RoHS Compliant 
1 50 7.9 (200.7) | 0.190 (4.8) | 1.84 (46.7) | 298-1007-ND | 100 | 45.46 | PLC2s-St0-co 
50 42.0 (304.8) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-1008-ND | 100 | 96.91 | PLC3S-S10-Co 18 1 (104) | 0-100 (2.8) | 1.00 (25.4) eee 2000) 95.85 | CBRIME-MO 
50 45.0 (381.0) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | 298-1009-ND | 100 | 109.28 | PLc4s-Sto-co 18 6 (142) | 0.100 (2.5) | 1.50 (38.1) | 298-9907-ND  |1,000 | 76.91 | CBR1.5M-Mo 
PAN-TY Locking Clamp Tie - Nylon — RoHS Compliant 40 5.9 (150) Be 1.50 (38.1) | 298-9905-ND [1,000] 73.94 | CBR1.5I-Mo 
1 50 7.9 (200.7) | .190(4.8) | 1.84(47) ]298-9973-ND | 100 | 45.46 | PLC2S-S6-co 18 ea 0.100 (2.5) | 2.00 (50.8) | 298-9913-ND [1,000 | 80.34 ) CBR2M-MO 
PAN-TY Cable Tie - Nylon — RoHS Compliant 2 50 6 (193) a 2.00 (50.8) | 298-9915-ND _|1,000| _ 83.51 | CBR2S-Mo 
12 8 (71.1) ]0.070(18)] 060(152) |298-t016.ND | 100 | 1964] PLTeswec 50 anes 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-9919-ND 1,000} 231.48 | CBR3S-MO 
12 8 (71.1) | 0.070 (1.8) | 0.60 (15.2) | 298-1017-ND |1,000| 28.38 | PLT.6SM-M 40 13.6 (345) | 0.140 (3.6) | 4.00 (101.6) | 298-9921-ND —|1,000 | 309.35 | CBR4I-MO 
18 3.1 (78.7) | 0.090 (2.3) | 0.68 (17.3) | 298-1018-ND | 100 | 14.27 | PLT.7M-C 50 14.0 (356) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | 298-9925-ND _|1,000| 245.81 | CBR4S-MO 
18 1 (78.7) | 0.090 (2.3) | 0.68 (17.3) | 298-1019-ND 1,000) — 26.99 | PLT.7M-M 120 14.6 (371) | 0.300 (7.6) | 4.00 (101.6) | 298-9923-ND | 250 | 174.42 | CBR4LH-TLO 
18 9 (99.1) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) |2981020:ND' | 100 | 15.36 | PLTIM-¢ 120 20.9 (531) | 0.300 (7.6) | 6.00 (152.4) | 298-9927-ND | 100 | 118.90 | cBRELH-Co 
18 3.9 (99.1) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) | 298-1021-ND | 7,000; 30.83 | PLTIM-M 
40 5.6 (142.2) | 0.142 (3.6) ) 1.38 (35.1) | 298-1022-ND | 100 | 17.78 | PLT1.51-C STA-STRAP® Panel Mount Tie - Nylon — RoHS Compliant 
40 5.6 (142.2) | 0.142 (3.6) | 1.38 (35.1) | 298-1023-ND |1,000| 47.57 | PLT1.51-M 4 120 10.1 (257) | .300(7.6) | 2.76 (70) | 298-9963-ND 50 65.24 | SSPM2.5HP-L300 
18 5.6 (142.2) | 0.098 (2.5) | 1.25 (31.8) | 298-1024-ND | 100 | 19.99 | PLT1.5M-C 120 14.8 (376) | .300(7.6) | 4.0(102) | 298-9964-ND | 50 83.26 | SSPM4HP-L300 
18 5.6 (142.2) | 0.098 (2.5) | 1.25 (31.8) | 298-1025-ND [1,000 | _ 46.55 | PLT1.5M-M SUPER.GRIP™ Cable Tie - Nylon — RoHS Compliant 
50 7.4 (188.0) | 0.190 (4.8) | 1.88 (47.8) | 298-1030-ND | 100 | 22.67 | PLT2S-c 
50 7.4 (188.0) | 0.190 (4.8) | 1.88 (47.8) | 298-1031-ND /1,000| 65.06 | PLT2S-M 18 2 (106) | 0.118 (3.0) | 1.00 (25) | 298-9928-ND | 100 | 15.51 | SG100M-C 
40 8.0 (203.2) | 0.142 (3.6) | 2.00 (50.8) | 298-1026-ND | 100 | 27.05 | PLT2I-c 18 2 (106) ‘sania 1.00 (25) | 298-9930-ND 1,000) 31.44 ) SG100M-M 
40 8.0 (203.2) | 0.142 (3.6) | 2.00 (50.8) | 298-1027-ND 1,000] 61.85 | PLT2I-M 40 6.2 (157) | 0.168 (4.3) | 1.50 (38) | 298-9934-ND |1,000] 48.08 | SG1501-M 
1 18 8.0 (203.2) | 0.098 (2.5) |_2.00 (50.8) | 298-1028-ND__| 100 21.37 | PLT2M-C 50 3 (211) ie 2.00 (51) | 298-9936-ND | 100 22.67 | SG200S-C 
18 8.0 (203.2) | 0.098 (2.5) | 2.00 (50.8) | 298-1029-ND 1,000] 47.25 | PLT2M-M 50 3 (211) |0.225(5.7)| 2.00(51) | 298-9988-no |1,000| 65.04 | s@200s-M 
40 11.4 (289.6) | 0.145 (3.7) | 3.00 (76.2) | 298-1032-ND | 100 | 33.03 | PLT3I-C 5 - 12.4 (815) |0.225(57)| 3.20(81) | 298-9940-ND | 100 | 46.25 | sego0s-c 
50 41.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-1033-ND | 100 | 45.33 | PLT3S-C “4 124015) |0205167)| 320,¢1) PAREN 000 | 172.68 | saaoosan 
50 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-1034-ND | 1,000] 169.31 | PLT3S-M : ; ; } i 
50 14.5 (368.3) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | 298-1035-ND | 100 | 51.60 | PLT4S-C 120 15.3 (389) | 0.830 (8.4) | 4.13(105) | 298-9944-ND | 50 39.74 | SG350LH-L 
50 14.5 (368.3) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | 298-1036-ND |1,000| 189.20 | PLT4S-M 120 15.3 (389) an 4.13 (105) | 298-9946-ND / 250 | 132.18 | SG350LH-TL 
50 17.5 (445.0) | 0.190 (4.8) | 5.00 (127.0) | 298-1360-ND | 100 | 77.42 | PLTSS-C 70 15.3 (389) | 0.225 (5.7) | 4.20 (107) | 298-9948-nD | 100 | 52.12 | sa370s-c 
50 17.5 (445.0) | 0.190 (4.8) | 5.00 (127.0) | 298-1361-ND | 1,000 | 267.69 | PLT5S-M 70 15.3 (389) | 0.225 ne 4.20 (107) | 298-9950-ND 1,000] 192.99 | SG370S-M 
120 21.9 (556.0) | 0.300 (7.6) | 6.00 (152.0) | 298-1366-ND | 100 | 76.68 | PLTGLH-L SUPEN-GRIP Cabio Tie: Weather Resistant = Black — RoHS Compliant 
120 21.9 (556.0) | 0.300 (7.6) | 6.00 (152.0) | 298-1367-ND | 100 | 59.69 | PLT6LH-C 
120 24.7 (627.0) | 0.300 (7.6) | 7.00 (178.0) | 298-1368-ND | 50 65.15 | PLT7LH-L 18 2(108) 0.118 (3.0) | 1.00(25) | 298-9929-ND | 100 ) 20.35 | SG100M-CO 
120 24.7 (627.0) | 0.300 (7.6) | 7.00 (178.0) | 298-1369-ND 50 50.94 | PLT7LH-C 18 4.2 (106) cabs 1.00 (25) | 298-9931-ND | 1,000} 49.23 | SG100M-Mo 
120 27.6 (701.0) | 0.300 (7.6) | 8.00 (203.0) | 298-1373-ND | 100 | 124.40 | PLT8LH-C 40 6.2 (157) | 0.168 (4.3) | 1.50(38) | 298-9933-ND | 100 | 22.05 | s@15oI-co 
PAN-TY Cable Tie High Temperature - Poly — RoHS Compliant 5 50 8.3 (211) | 0.225 Heh 2.00 (51) | 298-9937-ND 100 24.22 | SG200S-CO 
1 150 7.4(188) | 190 (4.8) ] 1.88 (48) | 298-9956-ND ] 1,000] 1103.70 | PLT2S-M71 50 8.3 (211) | 0.225 (5.7) | 2.00(51) | 298-9939-ND 1,000] 72.63 | SG200s-Mo 
CONTOUR.-TY ™ Cable Tie - Nylon — RoHS Compliant 70 12.4 (315) | 0.225 (5.7) | 3.20(81) | 298-9941-ND | 100 | 49.56 | sa300s-co 
18 4.1 (104) | 0.100 (2.5) | 1.00 (25.4) | 298-9908-ND | 1,000] 35.46 | CBRIM-M 70 12.4 (315) |0.225(5.7)| 3.20(81) | 298-9943-ND [1,000] 205.19 | sa300S-mo 
9 40 (150) | 0.140 (3.6) | 1.50 (38.1) | 298-9904-ND_ | 1,000 | 54.74 | CBRI.SI-M 120 15.3 (389) | 0.330 (8.4) | 4.13 (105) | 298-9945-ND__| 50 43.20 | SG350LH-LO 
18 7.2(183) | 0.100 (2.5) 2.00 (50.8) | 298-9912-ND |1,000} 54.38 | CBR2M-M @ RoHS Compliant 
50 6 (193) | 0.190 (4.8) |_2.00 (50.8) | 298-9914-ND_| 1,000 74.78 | CBR2S-M * VELCRO is a registered trademark of the Velcro Companies + See datasheet for additional dimensions — (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Wire Ties and Accessories (cont) 


Min. Loop Max. Bundle Min. Loop Max. Bundle 
Tensile Length Width Diameter | Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit Tensile Length Width Diameter | Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit 
Fig.| Strength (Lbs)! Inch (mm) | inch (mm) | Inch (mm) | Part No. ty. Pkg. | Part No. Fig.| Strength (Lbs)! Inch(mm) | Inch(mm) | Inch (mm) | Part No. Qty. Pkg. | Part No. 
70 15.3 (389) | 0.225 (6.7)| 4.20(107) | 298-9949-ND | 100 55.74 | SG370S-CO 18 14.0 (355.6) | 0.095 (2.4) | 4.00 (101.6) | 298-1091-ND | 100 41.76 | BT4M-CO 
5 70 15.3 (389) | 0.225 (5.7) | 4.20(107) | 298-9951-ND 1,000) 218.06 | s370S-Mo 40 14.3 (363.2) | 0.141 (3.6) | 4.00 (101.6) | 298-1084-ND | 100 | 58.65 | BT4I-CO 
175 18.6 (471) |0.380(37) | 5.20(132) | 298-9958-n0 | 100 e846 | scasoiicce ; 50 14.4 (365.8) | 0.185 (4.7) | 4.00 (101.6) | 298-1087-ND | 100 55.74 | BT4S-CO 
120 18.1 (459.7) | 0.275 (7.0) | 5.00 (127.0) | 298-1092-ND | 50 55.24 | BT5LH-LO 
PAN-TY Push Mount - Nylon — RoHS Compliant 120 24.4 (619.8) | 0.275 (7.0) | 7.00 (177.8) | 298-1094-ND | 50 76.88 | BT7LH-LO 
40 6.1 (156.0) / 0.135 (3.4) | 1.25 (32.0) | 298-1357-ND | 1,000) 157.97 | PLP1.5I-M 120 27.5 (698.5) | 0.275 (7.0) | 8.00 (203.2) | 298-1095-ND 50 92.53 | BTSLH-LO 
1 50 7.9 (200.0) | 0.180 (4.6) | 1.75 (45.0) | 298-1358-ND | 100 | 40.81 | PLP2S-c PAN.TY Releasable Tie - Nylon — RoHS Compliant 
50 7.9 (200.0) | 0.180 (4.6) | 1.75 (45.0) | 298-1359-ND |1,000] 184.58 | PLP2S-M 74 (188.0) 1.88 (47.8) ]298-1057-ND | 100 42.04 | PRT2S-C 
PAN.-TY Wing Push Mount - Nylon — RoHS Compliant 1 50 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-1058-ND | 100 71.17 | PRT3S-C 
18 3 (109.0) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.0) | 298-1351-ND | 100 33.08 | PLWP1M-C 14.5 (368.3) 4.00 (101.6) | 298-1059-ND__ | 100 86.61 | PRT4S-C 
18 3.(109.0) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.0) | 298-1352-ND 500 94.96 | PLWP1M-D PAN-TY Releasable Tie - Weather Resistant - Black — RoHS Compliant 
50 5.2 (132.0) | 0.190 (4.8) | 1.00 (25.0) | 298-1353-ND | 100 39.65 | PLWP1S-C 7.4 (188.0) 1.88 (47.8) | 298-1060-ND | 100 44.56 | PRT2S-CO 
6 40 6.0 (152.0) | 0.135 (3.4) | 1.25 (32.0) | 298-1349-ND | 100 37.45 | PLWP1.51-C 1 50 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-1061-ND | 100 79.59 | PRT3S-CO 
40 0. (152.0) | 0.135 (3.4) | 1.25 (32.0) | 298-1350-ND | 500 | 101.90 | PLWP1.51-D 14.5 (368.3) 4.00 (101.6) | 298-1062-ND__| 100 95.10 | PRT4S-CO 
50 8 (198.0) | 0.190 (4.8) | 1.75 (45.0) | 298-1355-ND | 100 | 45.67 | PLWP2S-C PAN.-TY Marker Tie With Write On Area - Nylon — RoHS Compliant 
50 7.8 (198.0) | 0.190 (4.8) | 1.75 (45.0) | 298-1356-ND | 500 | 110.17 ) PLWP2S-D 18 3.9 (99.1) 0.75 (19.1) | 298-1011-ND |) 100 35.43 | PLM1M-C 
PAN-TY Wing Push Mount Offset - Nylon — RoHS Compliant 1 18 4.3 (109.2) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) | 298-1010-ND | 100 35.15 | PLFIM-C 
50 7.4 (188.0) 1.75 (45.0) | 298-1012-ND | 100 67.01 | PLM2S-C 
6 50 6.97(177) | .190(4.8) ] 1.57 (40) | 298-9957-ND | 50 16.50 | PLUP4OSE-D ; - - ~ 
: . _ PAN-TY Marker Tie With Write On Area - Weather Resistant - Black — RoHS Compliant 
PAN-TY Cable Tie - Weather Resistant - Black — RoHS Compliant 18 3.9 (99.1) 0.75 (19.1) | 298-1014-ND 100 46.12 |PLMIM-Co 
le 2.8 (71.1) | 0.070 (1.8) | 0.60(15.2) (PCRaIDS bi 100 | 18.79 | PLT.BSM-CO 1 18 4.3 (109.2) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) |298-1013-ND | 100 | 48.43 | PLFIM-co 
12 2.8(71.1) | 0.070 (1.8) | 0.60 (15.2) | 298-1038-ND | 1,000 40.50 | PLT.6SM-MO 50 7.4 (188.0) 1.75 (45.0) | 298-1015-ND 100 81.64 | PLM2S-CO 
18 3.1 (78.7) | 0.090 (2.3) | 0.68 (17.3) | 298-1039-ND | 1,000 37.33 | PLT.7M-MO Cushion Sleeve For Use With Metal Locking Tie - Black — RoHS Compliant 
18 3.9 (99.1) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) | 298-1040-ND | 100 20.13 | PLT1M-CO = = oot. (20.48m)| 0.330 (8.0) = 298-4103-ND [1 Reel) 188.61 | PCSS-B-CR 
18 3.9 (99.1) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) | 298-1041-ND [1,000 | 48.27 | PLTiM-Mo TAK-TY ® (VELCRO ®) Easy Release And Reuse Brand 
40 6 (142.2) ee 1.38 (35.1) | 298-1042-ND | 100 21.86 | PLT1.51-CO Cable Tie - Black — RoHS Compliant 
40 6 (142.2) | 0.142 (8.6) | 1.38 (35.1) |2881043-ND! | 1,000 | 64.31 | PLT1.5I-MO 50 6.0 (152.4) ]0.75 (19.1) | 1.50 (38.1) |298-1110-ND | 10 | 11.86 |HLS1.5S-x0 
18 6 (142.2) 0.098 (2. 5 1.25 (31.6) aoe) (00 | 23.02) PLTI.SM-CO 40 8.0 (203.2) |0.50(12.7) | 1.90(48.3) |298-1113-ND | 10 | 13.68 | HLT2I-Xo 
18 6 (142.2) | 0.098 (2.5) | 1.25 (31.8) | 298-1045-ND 1,000) 66.90 | PLT1.5M-MO 40 12.0 (304.8) | 0.50 (12.7) | 3.20 (81.3) | 298-1114-ND | 10 17.77 | HLT3I-X0 
50 7.4 (188.0) | 0.190 (4.8) | 1.88 (47.8) | 298-1050-ND__|_ 100 24.22 | PLT2S-CO 4 50 12.0 (304.8) | 0.75 (19.1) | 3.00 (76.2) | 298-1108-ND | 10 20.08 | HLC3S-X0 
50 7.4 (188.0) | 0.190 (4.8) | 1.88 (47.8) | 298-1051-ND |1,000]) 72.63 | PLT2S-Mo 50 12.0 (304.8) | 0.75 (19.1) | 3.00 (76.2) | 298-1111-ND | 10 19.79 | HLS3S-X0 
40 0 (203.2) | 0.142 (3.6) | 2.00 (50.8) | 298-1046-ND | 100 32.54 | PLT2I-CO 50 18.0 (457.2) | 0.75 (19.1) | 5.00 (127.0) | 298-1109-ND | 10 24.60 | HLC5S-X0 
40 0 (203.2) | 0.142 (3.6) | 2.00 (50.8) | 298-1047-ND | 1,000] 88.07 | PLT2I-Mo 50 18.0 (457.2) | 0.75 (19.1) | 5.00 (127.0) | 298-1112-ND | 10 28.83 | HLS5S-X0 
1 18 0 (203.2) | 0.098 (2.5) | 2.00 (50.8) | 298-1048-ND 100 28.69 | PLT2M-CO 50 15ft. (4.572m) | 0.75 (19.1) Various | 298-1115-ND |} Reel 18.98 | HLS-15RO 
18 0 (203.2) | 0.098 (2.5) | 2.00 (50.8) | 298-1049-ND | 1,000] 71.70 | PLT2M-Mo RoHS Compliant 
40 11.4 (289.6) | 0.145 (3.7) | 3.00 (76.2) | 298-1052-ND 100 44.13 | PLT31-CO * VELCRO is a registered trademark of the Velcro Companies + See datasheet for additional dimensions 
50 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-1053-ND | 100 | 48.60 | PLT3S-Co ir z 
aX. Min. Loop 
50 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00 (76.2) | 298-1054-ND |1,000| 201.18 | PLT3S-Mo Bande Tuitasss | dausile lRecemmedd 
50 14.5 (368.3) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | 298-1055-ND | 100 54.11 | PLT4S-CO Diameter | Length | & Width | Strength | Installation | Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit 
50 14.5 (368.3) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | 298-1056-ND__|1,000| 213.78 | PLT4S-Mo Fig.| Inch (mm) | Inch (mm) | In.(mm) | _ Lbs. Tools Part No. Qty. | Pkg. | Part No. 
50 17.5 (445.0) | 0.190 (4.8) | 5.00 (127.0) | 298-1362-ND 100 85.78 | PLT5S-CO Metal Locking Tie - Stainless Steel — RoHS Compliant 
50 17.5 (445.0) | 0.190 (4.8) | 5.00 (127.0) | 298-1363-ND | 1,000} 341.31 | PLT5S-MO 1.00 (25.4) | 5.0 (127.0) 10x18 GS4MT 298-1100-ND | 100] 74.51 | MLT1S-CP 
120 21.9 (556.0) | 0.300 (7.6) | 6.00 (152.0) | 298-1364-ND 50 65.48 | PLT6LH-LO 1 | 2.00 (50.8) | 7.9 (200.7) (25x44) 100 ST2MT or | 298-1101-ND | 100| 72.59 | MLT2S-CP 
120 21.9 (556.0) | 0.300 (7.6) | 6.00 (152.0) | 298-1365-ND | 100 84.53 | PLT6LH-CO 4.00 (101.6) 14.2 (360.7) HTMT | 298-1102-ND | 100 | 86.90 | MLT4S-CP 
120 27.6 (701.0) | 0.300 (7.6) | 8.00 (203.0) | 298-1374-ND | 100 | 130.46 | PLT8LH-LO WAVE-TY ™ Superior Grip Stainless Steel Ties — RoHS Compliant 
120 27.6 (701.0) | 0.300 (7.6) | 8.00 (203.0) | 298-1375-ND | 100 99.33 | PLTSLH-CO 6.00 162) | 205 (621) | p10 9 esamt  SeBECORININ 50 | 9044 |Mujawnp 
BOW-TY ® Cable Tie Two Loop - Nylon — RoHS Compliant 7 | 8.00 (203) | 26.8 (631) ( 25x79) 200 ST2MT or | 298-1333-ND | 50 |123.21 | MLT8WH-LP 
50 7.6 (193) | 190(4.8) ] 1.8(45.7) | 298-9958-ND | 100 53.56 | PLB2S-CO 10.00 (254) | 33.0 (838) HTMT | 298-1334-ND | 50 | 154.01 | MLT10WH-LP 
1 50 11.8 (300) | .190(4.8) | 3.0(76.2) | 298-9959-ND | 100 56.52 | PLB3S-CO Metal Locking Tie - Nylon Coated — RoHS Compliant 
50 14.8 (376) | 190 (4.8) | 4.1 (104.1) | 298-9960-ND | 1,000] 285.21 | PLB4S-Mo 261) ] 79°21) | oy 41| 250 |asanr, HTHu| 298-9970-No | 50 |158.49 | mTC2H-LPat6 
BOW-TY Cable Tie Three Loop - Nylon — RoHS Compliant 8 | 4(102) | 14.3 (362) (7.9.25) 250 ST2MT or | 298-9971-ND | 50 |186.00 | MLTC4H-LP316 
1 125 20.0 (508) | .500 (12.7) ] 5.0 (127.0) | 298-9961-ND | 100 | 294.57 | PL3B5EH-CO 6 (152) | 20.5 (521) 250 PPTMT | 298-9972-ND_| 50 |278.50 | MLTC6H-LP316 
BARB.-TY ® Cable Tie — Nylon Tie With Metal Clip 
Length Width Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 
18 0.(101.6) | 0.095 (2.4) | 0.90 (22.9) ] 298-1063-ND | 100 15.55 | BTIM-C Fig. irene Renta) Part No. aty. Pkg. Part No. 
40 1 (154.9) | 0.141 (3.6) | 1.50 (38.1) | 298-1064-ND@ | 100 17.94 | BT1.51-C Tie Holder With Adhesive - Nylon — RoHS Compliant 
18 6.1 (154.9) | 0.095 (2.4) | 1.50 (38.1) | 298-1071-ND@ | 100 20.81 | BT1.5M-C 0.75 (19.1) 0.75 (19.1) 298-1116-ND 100 8559 | ABMM-A-C 
18 7.7 (195.6) | 0.095 (2.4) | 2.00 (50.8) | 298-1072-ND@ | 100 21.81 | BT2M-C 1.00 (25.4) 1.00 (25.4) 298-1118-ND 100 113.00 | ABM100-A-C 
40 0 (203.2) | 0.141 (3.6) | 2.00 (50.8) | 298-1065-ND@ | 100 27.05 | BT2I-C 9 1.12 (28.6) 1.12 (28.6) 298-1268-ND 100 125.69 ABM112-A-C 
; 50 0 (203.2) | 0.185 (4.7) | 2.00 (50.8) | 298-1068-ND® | 100 | 22.67 | BT2S-C eet es sean oR ae es 
40 11.1 (281.9) | 0.141 (3.6) | 3.00 (76.2) | 298-1066-ND@ | 100 33.35 | BT3I-C 
18 14.0 (355.6) | 0.095 (2.4) | 4.00 (101.6) | 298-1074-ND@ | 100 31.47 | BT4M-C Dimensions - Inch (mm) Pull Apart | Digi-Key Price Each Panduit 
40 14.3 (363.2) | 0.141 (3.6) | 4.00 (101.6) | 298-1067-ND@ | 100 47.06 | BTAI-C Fig. A B ie Force | Part No. 1 50 100 | Part No. 
120 24.4 (619.8) | 0.275 (7.0) | 7.00 (177.8) | 298-1077-ND@ | 50 65.78 | BT7LH-L Swivel Cable Tie Mounts - Weather Resistant Black Nylon 
120 27.5 (698.5) | 0.275 (7.0) | 8.00 (203.2) | 298-1078-ND@ | 50 79.66 | BT8LH-L 49 0-87 (22.10) | 0.62 (15.75) | 0.75 (19.05)| >120 Ibs. | 298-1308-ND® 2.91 — 2.26 | TM3-X2-COY 
BARB.TY Cable Tie - Weather Resistant Tie With Metal Clip - Black — RoHS Compliant 1.64 (41.66) | 0.78 (18.54) | 1.23 (81.24)] >250 Ibs. |208s1807:ND 3.48271) —: | TMEN-X2-L0 
18 0 (101.6) ] 0.095 ( ie 0.90 (22.9) ] 298-1080-ND | 100 20.37 | BT1M-CO RoHS Compliant 
40 1(154.9) | 0.141 (3.6) | 1.50 (38.1) | 298-1081-ND | 100 22.05 | BT1.51-CO Width Max. Bundle Dia. | Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 
18 6.1 (154.9) | 0.095 (2. | 1.50 (38.1) | 298-1088-ND | 100 24.37 | BT1.5M-CO Fig. Inch (mm) Inch (mm) Part No. aty. Pkg. Part No. 
i 18 7.7 (195.6) | 0.095 (2.4) | 2.00 (50.8) | 298-1089-ND | 100 27.46 | BT2M-CO Cable Clamp - Nylon — RoHS Compliant 
40 0 (203.2) | 0.141 (3.6) | 2.00 (50.8) | 298-1082-ND | 100 32.50 | BT2I-CO 0.13 (3.2) 298-1120-ND 100 13.07 CCS12-S8-C 
50 0 (203.2) | 0.185 (4.7) | 2.00 (50.8) |298-1085-ND | 100 | 24.22 | BT2S-co TI 0.4 (9.5) 0.25 (6.4) AHEAD 100 13.60 CCS25-58-C 
0.38 (9.7) 298-1122-ND 100 14.72 CCS38-S8-C 
40 14.1 (281.9) | 0.141 (3.6) | 3.00 (76.2) | 298-1083-ND | 100 44.52 | BT3I-CO 050 (12.7) 298-1123-ND 100 1561 CC$50-88-C 
50 11.2 (284.5) | 0.185 (4.7) | 3.00 (76.2) | 298-1086-ND | 100 49.56 | BT3S-CO P 
(Continued) 
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Dimension A Digi-Key Price Each Panduit Max. Cable Dimensions 
Fig. Inch Part No. 1 100 500 Part No. Diameter Thickness Hole Size Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 
5 5 % Fig. Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. Qty Pkg. Part No. 
PAN-CLAMP ™ Heavy Duty Fixed Diameter Clamps — RoHS Compliant 
3/8 298-1299-ND 65 51 At PC038-H25D-CO Push Mount Cord Clip - Natural — RoHS Compliant 
4/2 298-1300-ND 7 56 45 | PCOS0-H25D-co 19 | 0.38 (9.6) | 0.105(2.7) | 0.250(6.4) | 298-9969-ND | 1,000 | 277.49 | PMCC38H25-Mo 
5/8 298-1301-ND AT 61 AQ PC062-H25D-CO 
Min. #’s Tie Base Base 
12 3/4 298-1302-ND 88 65 52 | PCO7S-H25D-C0 Loop Tensile| Length | Width | Length | Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit 
7/8 298-1303-ND 89 70 56 PC087-H25D-CO Fig. Strength Inch(mm) | Inch(mm) | Inch (mm) | Part No. Qty. Pkg. Part No. 
1 298-1304-ND. 95 74 60 PC100-H25D-CO Mount/Tie Combination - Natural — RoHS Compliant 
118 Zocste0ocND A.01 9 63° | PCI2-H25D-CO |) jaggy) 50 7.3 (185.0) | 0.190 (4.8) | 1.85 (47.0)| 298-1144-ND | 25 | 4417 | PLA2S-A-0 
11/4 298-1306-ND 1.07 84 67 PC125-H25D-CO 
Length Diameter Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 
Max. Cable Dimension Feet (meters) Inch (mm) Part No. Qty. Pkg. Part No. 
Width Mounting A Digi-Key Price Each Panduit 7 . 
Fig. | Inch (mm) Method Inch (mm) | Part No. 1 50 100 | Part No. Spiral Wrap - Natural — RoHS Compliant 
Type FCM Adhesive Mount 0.125 (3.2) 298-1137-ND 1 Reel 40.87 T12F-C 
For Stack Height up to .17" (4.3mm) - Nylon, Gray — RoHS Compliant 400 (30.48) 0.250 (6.4) 298-1138-ND 1 Reel 53.55 T25F-C 
1.0 (25.4) Adh. Foam Tape 1.21 (30.7) | 298-1309-ND 1.26 — 99 | FCM1-A-C14 0.500 (12.7) 298-1139-ND 1 Reel 145.96 T50F-C 
1.0 (25.4) #6 Screw 1.21 (30.7) |298-1314-ND 1.20 — 94 | FCM1-S6-c14 0.750 (19.1) 298-1140-ND 1 Reel 177.78 T75F-C 
1.2 (30.5) Adh. Foam Tape 1.37 (34.8) | 298-1310-ND 1.38 — 1.08 | FCM1.2-A-C14 
Corrugated Loom Tubing - Black — RoHS Compliant 
13A 1.2 (30.5) #6 Screw 1.37 (34.8) | 298-1315-ND 1.28 — 1.01 | FCM1.2-S6-C14 
2.0(50.8) | Adh.FoamTape | 2.22(56.3) |298-4311-ND 140 — 1.10 | FOM2-A-ct4 100 (30.48) 0.250 (6.4) ASS) hee eae pr lestevel 
2.0 (60.8) #6 Screw 2.22 (56.3) |298-1316-ND 1.33  — 1.05 | FOM2-S6-c14 0.500 (12.7) REREAD 1 Res! 44.69 CLTSOF-C20 
3.25 (82.6) | Adh. Foam Tape 3.38 (85.9) |298-1312-ND 211 1.65 — | FCM3.25-A-L14 - = - — - - 
Length Width Height Panel Thickness Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
3.25 (82.6) #6 Screw 3.38 (85.9) |298-1317-ND 1.82 142 — | FCM3.25-S6-L14) | Feet (meters) | Inch(mm) | inch (mm) Inch (mm) Part No. Qty. | Pkg. | PartNo. 
Type FCH Adhesive Mount Grommet Edging - Natural — RoHS Compliant 
For Stack Height up to .25" (6.3mm) - Nylon, TELCO Gray — RoHS Compliant 
0.106 (2.7) | 0.12 (3.0) | .026 (.7) - .036 (.9) | 298-1145-ND | 1 Reel 33.93 | GEE36F-C 
Adh. Foam Tape 298-1313-ND 2.17 — 1.69 | FCH2-A-C14 
13B | 2.00 (50.8) 2.5 (63.5) 0.131 (3.3) | 0.16 (4.1) | .036 (.9) - .062 (1.6) | 298-1146-ND | 1 Reel 35.07 | GEE62F-C 
#6 Screw 298-1318-ND 1.96 — 1.52 | FCH2-S6-014 100 (30.48) 
0.131 (3.3) | 0.16 (4.1) | .036 (.9) - .062 (1.6) | 298-1147-ND | 1 Reel 47.32 | GEE62FR-C 
Dimension A Diameter Dimension B Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 0.169 (4.3) | 0.19 (4.7) | .62 (1.6) - .099 (2.5) | 298-1148-ND | 1 Reel 62.02 | GEEQ9FR-C 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. Qty. Pkg. Part No. 
Circuit Board Post - Nylon — RoHS Compliant Duct External Dimensions | Std. Length | Tape Width | Digi-Key Price Each Panduit 
0.12 (3.0) 0.4 (10.3) 298-1128-ND 100 24.47 | CBP12-C Fig. | | Wx H- Inch (mm) Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 1 10 50 | PartNo. 
0.250 (6.4) 0.5 (13.5) 298-1129-ND 100 25.10 | CBP25-C Polypropylene Material - UL94V-2 Flammability Rating — RoHS Compliant 
14 0.37 (9.4) 0.7 (16.6) 298-1130-ND 100 25.55 | CBP37-C 
0.500 (12.7) 0.19 (4.7) 03(19.8) | 298-1131-no | 100 | 26.03 | caPso-c 0.49 x0.49(125%12.5) | 24 (25) | 298-4006-ND 5.37 4.34 3.97 | FL12X12LG-A 
0.750 (19.1) 1.0 (26.2) 298-1132-ND 100 27.96 | CBP75-C 20 | 0.98 x 0.98 (25 x 25) 58 (14.7) |298-4007-ND 8.73 7.05 6.45| FL25X25LG-A 
1.000 (25.4) 1.3 (32.5) 298-1133-ND 100 | 30.07 | CBPt00-c (500) 
1.97 x 1.97 (50 x 50) -58 (14.7) x 2| 298-4008-ND 15.96 12.88 11.80) FL50X50LG-A 
Lock Circuit Board Support .156” / .187” (3.96 / 4.750mm) Diameter - 
Nylon — RoHS Compliant Min. #’s Clip Base Clip 
0.25 (6.4) 0.980 (24.900) | 298-1134-ND 100 23.16 | CBLS25-C Loop Tensile Length Width Height Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
45 | 0.50 (12.7) ene 4.230 (31.200) | 298-1135-nD | 100 | 26.10 | cBLsso-c Fig.| Strength | Inch(mm) | Inch(mm) | Inch (mm) | Part No. Qty. | Pkg. | PartNo. 
i 750) Si 4 2 
0.75 (19.1) 1.480 (37.500) | 298-1136-ND 100 29.61 | CBLS75-C Adhesive Backed Cord Clips - Nylon — RoHS Compliant 
Min. #’s Cable Hole 21 50 1.00 (25.4) | 1.00 (25.4) | .38 (9.7) 298-1376-ND 100 74.01 ACC38-A-C 
Loop Tensile | Length Diameter | Diameter | Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
Fig. | Strength | Inch (mm) | Inch (mm) | Inch(mm) | Part No. Oty. Pkg. Part No. Dimensions 
Push Cable Tie Mount, STD - Natural — RoHS Compliant Recommended | Length Width Height Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
16] 18-50 | 0.6(16.0) | 0.23(5.8) | 0.25(6.4)| 208-1143ND | 100 | 44.02 | Pwes-H25-c | |Fig-| Mount Stud | inch(mm) | Inch(mm) | Inch(mm)| Part No. Qty. | Pkg. | PartNo. 
Push Cable Tie Mount - Natural — RoHS Compliant Tie Mount - Threaded Stud — RoHS Compliant 
17 18-50 A4 21 25 298-9968-ND. 1,000 186.35 PM2H25-M0 M6 298-9965-ND 1,000 | 208.89 | TMSTLHS6-MO 
22 1.25 (31.8)| .48 (12.2) | .95 (24.1) 
Max. Bundle Dimensions - In. (mm) | Mat'l/ | Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit a Bases 7,000: | 20889), IMS IENSG:MO 
Fig. | Dia. - Inch (mm) A B Color | Part No. Qty. Pkg. Part No. 
Push Mount Wire Saddle (Vertical) — RoHS Compliant DIMgns ine 
Length Width Height Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
42x18 (11x5) | .58 (14.7) 298-1319-ND 100 11.03 VWS4218-C Fig. Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. Qty. Pkg. | Part No. 
18 42x 40 (11x10) | .78 (19.8) 60 (15.2) Nylon | 298-1320-ND 100 11.43 VWS4238-C . 
42x.74 (11x19) | 1.14(29) |” * ~~ | Natural | 298-1321-ND | 100 | 16.69 | vws4274-c Pushbutton Mount - Nylon — RoHS Compliant 
42 x 1.05 (11 x 27) | 1.45 (36.8) 298-1322-ND 100 18.06 VWS42105-C 23 45 (11.4) 16 (4.1) 41 (10.4) 298-9967-ND 1,000 | 239.81 | PBMS-H25-M0 
Digi-Key Price Panduit 
Description Part No. Each Part No. 
Tools — RoHS Compliant 
Gun Cable Tie Tool - Black Handle, Tensile Strength: < 50 Ibs. 298-1097-ND 26.39 STS2 
Gun Cable Tie Tool - Black Plastic & Metal Body, Tensile Strength: < 50 Ibs. | 298-1098-ND 204.22 GS2B 
Gun Cable Tie Tool - Red Handle & Metal Body, Tensile Strength: < 50 Ibs. | 298-1099-ND 349.95 GS4H 
Stainless Stl. Locking Tie Tool - Screwdriver Type, For Tension/Coil Tail of Tie | 298-1105-ND 19.00 HTMT 
Stainless Steel Locking Tie Tool - Ratchet Type, To Control Tension & Cutoff | 298-1106-ND 333.46 ST2MT 
Stainless Steel Locking Tie Tool - Gun Type 298-1107-ND 674.28 GS4MT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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° Ducts and 
Accessories 


ELECTRICAL GROUP 


Ducts 


Features: * Made of rigid PVC * Rated for continuous use temperatures up to 50°C (122°F) * ULL. 
Flammability rating: V-0 


How to Select a Base Number: 


#1 = Select 2 letter code for first in Digi-Key Part No. which represents color of 
your choice: WH=White, LG=Light Gray, BL=Black. 


#2 = Select 2 digit code for second 
available length. 


in Digi-Key Part No. for your choice of 


Example Part Number: 
298-F5X5 -A-ND 
| 


Optional for 
Adhesive only 


#2 


Available Lengths 
(inches)* 


Color 


White 
Light Gray 06 18 24 
Black 36 72 — 


* Length 
Tolerance +1/8” 


NOTE: Contact Digi-Key for pricing on cut down lengths 


(Shown 
with cover 


(Shown 
with cover 


Note: Last 2 boxes in Digi-Key Part No. 


Dimensions represents number of inches 
Inch (mm) Mating Cover Digi-Key Price Per Length (Inches)* 
Fig. Width Height Part No. Part No. Ue 
0.69 (17.5) | 0.56 (14.2) _ 298-F5X5WH72-ND 20.06 
0.94 (23.9) | 0.83 (21.0) — 298-F75X75.LID-ND 23.87 
0.94 (23.9) | 1.58 (40.0) — 298-F75X15WH72-ND 31.68 
1.25 (31.8) | 1.59 (40.3) — 298-F1X15WH72-ND 33.46 
1 1.75 (44.5) | 1.09 (27.1) 298-C15LGDILI-ND 298-F15X1WHLILI-ND 29.15 
1.75 (44.5) | 1.59 (40.3) 298-C15LGLILI-ND 298-F15X15WH72-ND 33.36 
1.75 (44.5) | 2.09 (53.0) 298-C15LGLILI-ND 298-F15X2WHLIL-ND 36.40 
2.25 (57.2) | 1.09 (27.1) — 298-F2X1(1172-ND 33.69 
2.25 (57.2) | 1.59 (40.3) _ 298-F2X15(1172-ND 36.96 
2.25 (57.2) | 2.09 (53.0) _ 298-F2X2WH72-ND 35.59 


F Type — Adhesive Type — Light Gray (LG) 


0.69 (17.5) | 0.56 (14.2) _ 298-F5X5LG72-A-ND 25.56 
0.69 (17.5) | 1.09 (27.1) _ 298-F5X1LG72-A-ND 29.36 
0.94 (23.9) | 1.58 (40.0) _ 298-F75X15LG72-A-ND 37.17 
1.25 (31.8) | 1.09 (27.1) _ 298-F1X1LGLL-A-ND 30.32 
1 1.25 (31.8) _|_2.09 (53.0) = 298-F1X2LG72-A-ND 38.33 
1.75 (44.5) | 1.09 (27.1) 298-C15LGLIL1-ND 298-F15X1LG72-A-ND 35.16 
1.75 (44.5) | 1.59 (40.3) 298-C15LGLIL1-ND 298-F15X15LG72-A-ND 38.63 
1.75 (44.5) | 2.09 (53.0) 298-C15LGLILIND 298-F15X2LG72-A-ND 41.88 
2.25 (57.2) | 1.09 (27.1) _ 298-F2X1LG72-A-ND 41.50 
2.25 (57.2) | 1.59 (40.3) _ 298-F2X15LG72-A-ND 44.25 
0.69 (17.5) | 0.56 (14.2) _ 298-G5X5WH72-ND 19.27 
0.69 (17.5) | 1.09 (27.1) _ 298-G5X1WH72-ND 22.92 
0.94 (23.9) | 0.83 (21.0) _ 298-G75X75WH72-ND 22.92 
0.94 (23.9) | 1.09 (27.1) _ 298-G75X1WH72-ND 23.73 
0.94 (23.9) | 1.58 (40.0) = 298-G75X15WH72-ND 30.42 
0.94 (23.9) | 2.09 (53.0) — 298-G75X2..172-ND 34.78 
9 1.25 (31.8) | 1.09 (27.1) = 298-G1X1WH72-ND 24.23 
1.25 (31.8) | 2.09 (53.0) — 298-G1X2._172-ND 33.06 
1.75 (44.5) | 1.09 (27.1) 298-C15LGLIL1-ND 298-G15X1100172-ND 27.99 
1.75 (44.5) | 1.59 (40.3) 298-C15LGLILI-ND 298-G15X15.172-ND 33.36 
1.75 (44.5) | 2.09 (53.0) 298-C15LGLIL1-ND 298-G15X2WH72-ND 36.40 
2.25 (57.2) | 1.09 (27.1) _ 298-G2X1000-ND 32.35 
2.25 (57.2) | 1.59 (40.3) _ 298-G2X15..172-ND 35.49 
2.25 (57.2) | 2.09 (53.0) _ 298-G2X2WH72-ND 35.59 


G Type — Adhesive Type — White (WH) and Light Gray (LG) 


(Shown 0.69 (17.5) | 0.56 (14.2) _ 298-G5X5LLIL1-A-ND 24.54 
‘with cover: 0.69 (17.5) | 1.09 (27.1) —_ 298-G5X101172-A-ND 28.19 
0.94 (23.9) | 1.09 (27.1) = 298-G75X1L1L172-A-ND 28.59 
0.94 (23.9) | 1.58 (40.0) = 298-G75X15{1_172-A-ND 35.69 
0.94 (23.9) _| 2.09 (53.0) = 298-G75X2C1L172-A-ND 40.97 
1.25 (31.8) | 1.09 (27.1) — 298-G1X1L11172-A-ND 30.32 
9 1.25 (31.8) | 1.59 (40.3) — 298-G1X15WH72-A-ND 39.34 
1.25 (31.8) | 2.09 (53.0) = 298-G1X2L1.172-A-ND 39.44 
1.75 (44.5) | 1.09 (27.1) 298-C15LGDILI-ND 298-G15X111L172-A-ND 33.77 
1.75 (44.5) | 1.59 (40.3) 298-C15LGLILI-ND 298-G15X15WH72-A-ND 38.63 
1.75 (44.5) | 2.09 (53.0) 298-C15LGLILI-ND 298-G15X2L1L172-A-ND 41.88 
2.25 (57.2) | 1.09 (27.1) _ 298-G2X1L1.172-A-ND 39.85 
2.25 (57.2) | 1.59 (40.3) — 298-G2X15_1L172-A-ND 42.08 
2.25 (57.2) | 2.09 (53.0) —_ 298-G2X2L1.172-A-ND 42.79 
H Type — Black (BL) and Light Gray (LG) 
3 | 4.25 (107.95) |4.10 (104.14) 298-HC4LG24-ND 298-H4X4(1.172-ND 82.95 
* Call Digi-Key for pricing of larger quantities 
Covers Corners For Duct Height Digi-Key Price Each 
: Fig. Inch (mm) Part No. 1 20 100 
Note: Last 2 boxes in Digi-Key part number Pore 
ereeerenimberniiienes acter 1.00 (25.40) 298-CSP1LG-O-ND 249 1771.62 
Inch (mm) Digi-Key Price Per Length (Inches)* 4 1.50 (38.10) 298-CSP15LG-Q-ND 2.38 1.92 1.76 
Width Part No. 12” 18” 24” 3.00 (76.20) 298-CSP3LG-Q-ND 3.29 2.66 2.44 
= 4.00 (106.60) 298-CSP4LG-Q-ND 3.72 3.00 2.75 
F and G Type — Light Gray (LG) 
1.75 (44.5) 298-C15LG00-ND 3.69 4.84 - Joining For Duct Height. | Digi-Key Price Each 
Strips Fig. Inch (mm) Part No. il 20 100 
HT — Light G LG, 
Pome Egret Grey (EG) ‘ 1.50 (38.10) 298-DJSP15LG-Q-ND 244 1731.59 
Available 
4.25 (107.95) 298-HC4LG24-ND = a 13.26 Gree (Lane 5 2.00 (50.80) 298-DJSP2LG-Q-ND 2.30 1.86 1.70 
3.00 (76.20) 298-DJSP3LG-Q-ND 2.96 2.39 2.19 
* Call Digi-Key for pricing of larger quantities 4.00 (106.60) 298-DJSP4LG-Q-ND 3.35 2.70 2.48 
Installation Tools Digi-Key Price Mtg. 
DCT: « Use to cut any Panduit duct or cover * Heavy duty steel tool incorporates a new, improved blade design which minimizes Eira Desenion Barto) u Lele. 
cutting force and blade wear. Provides a smooth burr-free cut on both wiring duct and cover. 6 | Hand held duct and cover cutting tool 298-9901-ND 123.66 DCT 
DNT-100: * A heavy duty tool used to notch slotted wall wiring duct from the bottom of a slot to the base of the duct. : 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(tos3) 2221 


BIVAre Nylon Spacers i RoHS 
1 1 Material Specifications: 
pt Lig ht Pipes Natural Nylon, per ASTM D 4066 PA 225, UL Rated 94V-2 O.D>~ |.D. 
: Screw Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing Bivar 

Fig. 3 Size Dim. A 1D 0D Part No. 10 100 | Part No. 
Flange: © .150  .160 Avaa Flange:O .230 — .320 1/16 (1.6) 091 (2.3) 187 (4.7) 492-1041-ND 66 3.65 | 9913-062 
(3.8) y (41) -, eee . 8) y (8-1) 1/8 (3.2) 091 (2.3) 187 (4.7) 492-1042-ND 66 3.65 | 9913-125 
O 112; O | Peete me ; : ! 3/16 (4.8) | 091 (2.3) 187 (4.7) | 492-1043-ND ‘66 © 3.65 | 9913-487 
(2.8) “ide (2.8) i 1/4 (6.4) 091 (2.3) 187 (4.7) 492-1044-ND 66 3.65 | 9913-250 
050 (1.3)="~ 5/16 (7.9) | .091 (2.3) 187 (4.7) | 492-1045-ND 66 3.65 | 9913-312 
3/8 (9.5) 091 (2.3) 187 (4.7) 492-1046-ND 72 3.94 | 9913-375 
FEATURES: 7/16 (11.1) | .091 (2.3) 187 (4.7) 492-1047-ND 72 3.94 | 9913-437 
PLP1 and PLP2 Series: * Protects circuits from ESD * Use with BivarOpto SM or Through-hole Series LEDs * PLP1 #2 1/2 (12.7) 091 (2.3) -187 (4.7) 492-1048-ND 72 3.94 | 9913-500 
Series panel light pipes press fits into panel 9/16 (14.3) .091 (2.3) -187 (4.7) 492-1049-ND 72 3.94 | 9913-562 
PLP5 Series: * Dual-lens geometry * Improved lighting intensity * Press fits into panel 5/8 (15.9) .091 (2.3) -187 (4.7) 492-1050-ND 77 4.25 | 9913-625 
3/4 (19.1) 091 (2.3) 187 (4.7) | 492-1051-ND 77 4.25 | 9913-750 
Dimension X Digi-Key Price Each Bivar Opto 13/16 (20.6) | .091 (2.3) 187 (4.7) 492-1052-ND 82 4.50 | 9913-812 
Fig. Inch (mm) Part No. 1 10 100 | PartNo. 7/8 (22.2) 091 (2.3) 187 (4.7) 492-1053-ND 82 4.50 | 9913-875 
PLP1 Series 15/16 (23.8) | .091 (2.3) 187 (4.7) | 492-1054-ND 82 4.50 | 9913-937 
125 (3.2) 492-1148-ND 73 A 30 PLP1-125 1 (25.4) .091 (2.3) -187 (4.7) 492-1055-ND 82 4.50 | 9913-1.000 
1 250 (6.4) 492-1149-ND 13 At 30 | PLP1-250 1/16 (1.6) 091 (2.3) 250 (6.4) 492-1056-ND 66 3.65 | 9910-062 
-500 (12.7) 492-1150-ND 73 Al 30 | PLP1-500 1/8 (3.2) 091 (2.3) .250 (6.4) 492-1057-ND 66 3.65 | 9910-125 
750 (19.0) 492-1151-ND TT 43 31] PLP1-750 3/16 (4.8) .091 (2.3) 250 (6.4) 492-1058-ND 66 3.65 | 9910-187 
PLP2 Series 1/4 (6.4) 091 (2.3) 250 (6.4) 492-1059-ND 66 3.65 | 9910-250 
125 (3.2) 492-1152-ND 67 37 (27 | PLP2-125 5/16 (7.9) 091 (2.3) 250 (6.4) 492-1060-ND 66 3.65 | 9910-312 
9 Se onan ae a a Bea 3/8 (9.5) 091 (2.3) 250 (6.4) 492-1061-ND 2 3.94 | 9910-375 
: : poe : : : : 716 (11.1) | .091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1062-ND 72 3.94 | 9910-437 
750 (19.0) BO2sLSoaND 78 a 30: | PLP2-750 #2 42.(12.7) | .091 (23) 250(6.4) | 492-1063-ND 72 3.94 | 9910-500 
PLP5 Series 9/16 (14.3) | .091 (2.3) 250 (6.4) 492-1064-ND 72 3.94 | 9910-562 
125 (3.2) 492-1141-ND 2B At 30 | PLPS5-125 5/8 (15.9) 091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1065-ND a 4.25 | 9910-625 
pees bce ae a coer 3/4 (19.1) | 091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1066-ND 77 4.25 | 9910-750 
i 750 (19.0) (SOE RENE 74 4 30. | pLPs750 13/16 (20.6) | .091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1067-ND 82 4.50 | 9910-812 
4.00 (25.4) 492-1145-ND 73 4 30 | PLP5-1000 7/8 (22.2) 091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1068-ND 82 4.50 | 9910-875 
1.25 (31.8) 492-1146-ND 73 MA 30 PLP5-1250 15/16 (23.8) 091 (2.3) .250 (6.4) 492-1069-ND 82 4.50 | 9910-937 
1.50 (38.1) 492-1147-ND 73 ‘at °30 | PLP5-1500 4 (25.4) 091 (2.3) 250 (6.4) | 492-1070-ND 82 4.50 | 9910-1.000 
1/16 (1.6) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1071-ND 66 3.65 | 9908-062 
1/8 (3.2) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1072-ND 66 3.65 | 9908-125 
LED Modules 3/16 (4.8) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1073-ND 66 3.65 | 9908-187 
1/4 (6.4) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1074-ND 66 3.65 | 9908-250 
FEATURES: 5/16 (7.9) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1075-ND 66 3.65 | 9908-312 
+ Lens Appearance: Water Clear 3/8 (9.5) 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1076-ND 72 3.94 | 9908-375 
+ Viewing Angle: 100° 716 (11.1) | 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1077-ND 72 3.94 | 9908-437 
#4 4/2 (12.7) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1078-ND 72 3.94 | 9908-500 
Duminant Electro-Optical 9/16 (14.3) | 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1079-ND 72 3.94 | 9908-562 
Wave Length Data @ 350mA 5/8 (15.9) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1080-ND a 4.25 | 9908-625 
Ad (nm) Vi (V) [Lum Flux (Im) | Digi-Key Price Each Bivar Opto 3/4 (19.1) 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1081-ND 7 4.25 | 9908-750 
Min. | Max. | Color | Typ. | Min. | Max. | Part No. 1 10 100 | PartNo. 13/16 (20.6) | 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1082-ND 82 4.50 | 9908-812 
465 | 475 | Bue | 33 | 63 | 235 | 492-1131-ND 14.30 12.03 10.99 | LK-470-001 7/8 (22.2) 125 (3.2) 187 (4.7) | 492-1083-ND 82 4.50 | 9908-875 
465 | 475 | Blue | 33 | 6.3 | 23.5 | 492-1136-NDt 14.30 12.03 10.99 | LK-470-001-FC 15/16 (23.8) | 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1084-ND 82 4.50 | 9908-937 
520 | 535 | Green| 33 | 306 | 67.2 | 492-1132-ND | 14.30 12.03 10.99 | LK-530-001 1 (25.4) 125 (3.2) 187 (4.7) 492-1085-ND 82 4.50 | 9908-1.000 
520 | 535 | Green| 3.3 | 30.6 | 67.2 | 492-1137-NDt 14.30 12.03 10.99 | LK-530-001-FC 1/16 (1.6) 125 (3.2) 250 (6.4) 492-1086-ND 66 3.65 | 9911-062 
585 | 595 | Amber} 23 | 306 | 67.2 | 492-1133-ND 9.90 833 7.61 | LK-590-001 1/8 (3.2) 125 (3.2) 250 (6.4) | 492-1087-ND 66 3.65 | 9911-125 
585 | 595 | Amber| 2.3 | 30.6 | 67.2 | 492-1138-NDt 9.90 8.33 7.61 | LK-590-001-FC 3/16 (4.8) 125 (3.2) 250 (6.4) 492-1088-ND 66 3.65 | 9911-187 
620 | 635 | Red | 23 | 181 | 517 | 492-1134-ND 9.90 833 7.61 | LK-630-001 ec aoe Pe an a ata = ie eae 
620 | 635 | Red | 23 | 181 | 51.7 | 492-1139-NDt 9.90 8.33 7.61 | LK-630-001-FC a SED oie mae > Son) Son ave 

4500K | 8000K | White | 3.3 | 235 | 67.2 | 492-1135-ND 14.30 12.03 10.99 | LK-WHT-001 (2.5) S38) sean (68) ; ‘ 
4500K | 8000K | White | 3.3 | 23.5 | 67.2 | 492-1140-NDt 14.30 12.03 10.99 | LK-WHT-001-FC ABI |) 12 (82) 25064) SNe ND Ze oe. | eae 
: } ! E 2 : #4 1/2 (12.7) 125 (3.2) .250 (6.4) 492-1093-ND 72 3.94 | 9911-500 
t Field Connect 9/16 (14.3) | 125 (3.2) .250 (6.4) 492-1094-ND 72 3.94 | 9911-562 
5/8 (15.9) 125 (3.2) 250 (6.4) 492-1095-ND Ei 4.25 | 9911-625 
aie 3/4 (19.1) 125 (3.2 250 (6.4 492-1096-ND 7 4.25 | 9911-750 
Molded and Self-Retaining Enns 125 ri 250 i 492-1097-ND 82 4.50 | 9911-812 
7/8 (22.2) 125 (3.2) .250 (6.4) 492-1098-ND 82 4.50 | 9911-875 
LED Mou nts 15/16 (23.8) | 125 (3.2) 250 (6.4) 492-1099-ND 82 4.50 | 9911-937 
4 (25.4) 125 (3.2) 250 (6.4) | 492-1100-ND 82 4.50 | 9911-1.000 
Features: * One universal style for both T-1 (3mm) and T-1 3/4 (5mm) LEDs = Internal 1/16 (1.6) 147 (3.7) -250 (6.4) 492-1101-ND 66 3.65 | 9905-062 
tapered divider prevents leads from shorting 1/8 (3.2) 147 (3.7) -250 (6.4) 492-1102-ND 66 3.65 | 9905-125 
Material Specifications: * UL Rated 94V-0, Color: Black, 33% GF Polyphalamide (PPA) 3/16 (4.8) 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1103-ND 66 3.65 | 9905-187 
1/4 (6.4) 147 (3.7) .250 (6.4) 492-1104-ND 66 3.65 | 9905-250 
Dimension H Digi-Key Pricing Bivar Opto 5/16 (7.9) 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1105-ND 66 3.65 | 9905-312 
Hnely{iam) RareNs uw) 1) aL BartiNas 3/8 (9.5) 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1106-ND 72 3.94 | 9905-375 
15 (3.8) poe beaNa 1.65 11.08 40.79 | ETM150 716 (11.4) | 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1107-ND 72 3.94 | 9905-437 

2 (5.1) 492-1030-ND 1.65 11.03 40.79 LTM-200 : HATS. 200 (0: : ; 
25 (6.4) 492-1031-ND 213 14.20 52.55 LTM-250 #6 1/2 (12.7) 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1108-ND 72 3.94 | 9905-500 
3 (7.6) 492-1032-ND 1.71 11.37 42.06 LTM-300 9/16 (14.3) 147 (3.7) .250 (6.4) 492-1109-ND 72 3.94 | 9905-562 
35 (8.9) 492-1033-ND 171 11.37 42.06 LTM-350 5/8 (15.9) 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1110-ND a 4.25 | 9905-625 
aay AS2S10340-NB 181 ee ae Ee 3/4 (19.1) 147 (3.7) 250 (6.4) 492-1111-ND 77 4.25 | 9905-750 
45 (11. 1035; ; ; ; F 13/16 (20.6) | 147 (3.7) 250(6.4) | 492-1112-ND 82 4.50 | 9905-812 
5 (12.7) Boze SEND rae iai0e g097 [ETM S00 78 (22.2) | 147(3.7) | .250(64) | 492-1113-ND 82 4.50 | 9905-875 
15/16 (23.8) | 147 (3.7) .250 (6.4) 492-1114-ND 82 4.50 | 9905-937 
1 (25.4) 147 (3.7) 250 (6.4) | 492-1115-ND 82 4.50 | 9905-1.000 
Crystal 1/16 (1.6) 171 (43) 250 (6.4) | 492-1116-ND 66 3.65 | 9912-062 
4 IVAI[e 41/8 (3.2) 174 (43) 250 (6.4) | 492-1117-ND 66 «= 3.65 | 9912-125 
Insulators 3/16 (4.8) 171 (4.3) 250 (6.4) | 492-1118-ND 66 3.65 | 9912-187 
1/4 (6.4) 171 (4.3) .250 (6.4) 492-1119-ND 66 3.65 | 9912-250 
Material Specifications: Dupont, Mylar EL-21 with UL Rated 94V-2 5/16 (7.9) 171 (4.3) .250 (6.4) 492-1120-ND 66 3.65 | 9912-312 
3/8 (9.5) 71 (43) 250 (6.4) | 492-1121-ND 72 3.94 | 9912-375 
Dimensions — Inch (mm) Use Digi-Key Pricing | Bivar 76 (11.1) | 174 (4.3) .250 (6.4) 492-1122-ND 72 3.94 | 9912-437 
A B C D With Part No. 40 100 | PartNo. #8 1/2 (12.7) 171 (4.3) .250 (6.4) 492-1123-ND 72 3.94 | 9912-500 
— — |.148 (3.8) | 325 (8.3) |.145 (3.7)  HC-80/U | 492-1037-ND 82 4.50 | Cl-148-028 SR 916(143) | 171 (48) 250(6.4) eee fa “B08 | 9912562 
074 (1.9)|.148 (3.8) | 325 (8.3) |.145(3.7)| HC-80/U | 492-1038-ND «824.50 | Cl-148-028-3 SR SB (15.8) | A71(43) | 250 (6.4) RASHID et ea IE 
3/4 (19.1) 71 (43) 250 (6.4) 492-1126-ND 77 4.25 | 9912-750 
— —|.492 (4.9)|.465 (11.8)] 219 (6.6)| HotU, 492-1039-ND 79 4.33 | Cl-192-028 SR 13/16 (20.6) | 171 (4.3) .250 (6.4) 492-1127-ND 82 4.50 | 9912-812 
HC43/U, HC-49/U 7/8 (22.2) 174 (4.3) 250 (6.4) 492-1128-ND 82 4.50 | 9912-875 
HC-18/U, ee aeaonons 15/16 (23.8) | 171 (4.3) 250 (6.4) | 492-1129-ND 82 4.50 | 9912-937 
096 (2.4) 192 (4.9) 465 (11.8)/.219 (5.6)| casi po-agiy| 492-1040-ND 82 4.50 | Cl-192-028-3 SR 1054) tis) ‘250 (64) | 49041190-ND oA fea! Sagia 1660 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2222 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Magnetic Card Readers 


Fig. 1 
Manual Swipe Card Readers: 
* Compact and lightweight 
designs ¢ High performance head 
mechanism 


Fig. 2 

Manual Insertion Card 
Reader: * High precision, high 
reliability 

Applications: ¢ Credit card 
telephones * Cost control 
for facsimiles and copiers 
* Security control systems 
¢ Time and attendance 
terminals 


Applications: «+ Credit 
authorization terminals * Credit 
card telephones ¢ POS terminals 
* Time and attendance terminals 
* Banking terminals (ATM/CD) 


Specifications: * Power Supply Voltage: 5VDC 
Temperature/Humidity: -20°C ~ 60°C / 10 ~ 90%RH 


* Operating 
° Head Life: 


PCR100/102/221 — 300K passes; PCR223/224 — 1Million passes 


300K passes 


Fig. 4 

Manual Insertion Card Readers ZU-1870MA6T2, ZU-1852MAL5, 

ZU-1870MA5T5, ZU-1870MA4T4: ¢ High precision, high reliability 

Applications: * Credit card telephones * Cost control for facsimiles 

and copiers * Security control systems ¢ Time and attendance 

terminals Speci’ ions: * Power Supply Voltage: 5VDC_ » Operating 

Temperature/Humidity: -20°C ~ 60°C / 10 ~ 90%RH * Head Life: PCR109 — 

300K passes; PCR106/107/113 — 500K passes 

Manual Insertion Card Reader ZU-1870MA8R2 with Built-In RS-232 

Interface and Decoder: Applications: * For Outdoor use »* Twin read 

heads for ease of use *IPX4 rated for moisture resistance Specifications: * Power Supply Voltage: 
4.75V ~12V + Operating Temperature/Humidity: -10°C ~ 50°C / 10 ~ 90%RH * Head Life: 500K passes 
Notes: Cable is not included. Demo software is available but is not included. 

Manual Insertion Magnetic Card Reader with USB ZU-1870MU1: * USB (keyboard emulation) interface 
* Can use standard Windows XP driver for communications (HID). No third party device driver is required. 
Specifications: * Power Supply Voltage: 5VDC * Operating Temperature/Humidity: 0°C ~ 60°C / 10 ~ 90% 
RH * Head Life: 500K Applications: ¢ For outdoor use ¢ Twin read heads for ease of use * IPX4 rated for 
moisture resistance 


Fig. 6 


Manual Insertion Card Reader ZU-1870MA8R 
with Built-in RS-232 Interface and Decoder: 


Fig. 7 


ZU-9A36B1: 


Specifications: * Power Supply Voltage: 5VDC 
Temperature/Humidity: -20°C ~ 60°C / 10 ~ 90%RH 


Manual Magnetic Card Reader 


Fig.3 NEW! 

Manual Insertion Card Readers 
with Smart Card Capabilities ZU- 
98302SEA/ZU-98330SEA: 


Specifications: * Power Supply 
Voltage: 5VDC * Operating Tem- 
perature/Humidity: -25°C ~ 70°C, 
10% ~ 90% RH (non condensing) 
Interface: * Magnetic Card: Direct 
output of decoder IC-CMOS 0 ~ 5V 
¢ Smart Card: Contacts only, no in- 
terface. Reader will “lock” card until 
transaction is complete. * Head/ 
Contact Life: 500K 


* Operating 
¢ Head Life: 


Fig. 5 
Manual Insertion Card Reader ZU-1890M: « High precision, high reliability 
Applications: * Credit card telephones * Cost control for facsimiles and 
copiers »* Security control systems »¢ Time and attendance terminals 
Specifications: * Power Supply Voltage: SVDC * Operating Temperature/ 
Humidity: -20°C ~ 60°C / 10 ~ 90%RH * Head Life: 300K passes 

Manual Insertion Card Reader ZU-1890MRO02, with Built-in RS-232 
Interface and Decoder: ¢ For indoor applications Specifications: 
* Power Supply Voltage: 5VDC_ * Operating Temperature/Humidity: 
-10°C ~ 50°C / 10 ~ 90%RH * Head Life: 300K passes 

Manual Insertion Magnetic Card Reader ZU-1890MU1 with USB: * USB 
(Keyboard Emulation) Interface 


* Communications with a Host Computer through USB connection 


* Reads Track 1 and 2 of standard Magnetic Stripe Cards per ISO standards * No external power supply 


required 


¢ Can use standard Windows XP drivers for communications (HID). No third party device 


driver is required Specifications: * Power Supply Voltage: 5VDC + Operating Temperature/Humidity: 


0°C ~ 60°C / 10 ~ 90%RH * Head Life: 300K passes 


Fig. 8 
Manual Magnetic Card 


Specifications: * Power Supply Voltage: 


Specifications: 
¢ Physical Dimensions: (W) 73mm 


Reader ZU-M2242S3R2: « High 
precision, high reliability 


4.75V ~ 12V * Operating Temperature/Humidity: 

-10°C ~ 50°C / 10 ~ 90%RH * Head Life: 500K 

passes 

Manual Insertion/Ejection Magnetic 

Card Reader ZU-1870MU with USB: * USB 

(Keyboard Emulation) Interface * Can use 

standard Windows XP driver for communications 

(HID). No third party device driver is 

required Specifications: Power Supply Voltage: 5VDC » Operating 
Temperature/Humidity: 0°C ~ 60°C / 10 ~ 90%RH * Head Life: 500K passes 
ZU-1870MA8R/MU: Applications: * For Outdoor use »* Twin read heads 
for ease of use *IPX4 rated for moisture resistance Notes: Cable is not 


x (H) 12.6mm x (D) 108.5mm 
¢ Mass: Approximately 50g Power 
Source: ¢ Voltage: 5.0VDC 
(tolerance 10%), Ripple 250mVp-p 
Interface: * Magnetic card: Direct 
output of decoder IC (/RCL,/ 
RDT) Environment: ¢ Operating 
Temperature/Humidity: 0°C ~ 55°C / 10 ~ 90%RH (non condensing) 
¢ Storage Temperature/Humidity: -20°C ~ 60°C / 5 ~ 95%RH (non 
condensing) Specification of Magnetic Reading: * Reading direction: 
Insertion/Ejection * Head Life: 300K passes * Core Width: 1.4mm 


Applications: * Credit card 
telephones * Gaming * Cost 
control for facsimiles and copiers 
* Security control systems * Time 
and attendance terminals 


Specifications: * Power Supply Voltage: 5VDC +10%, Ripple 
(less than 50mVp-p) * Operating Temperature/Humidity: 
-10°C ~ 50°C / 10 ~ 90%RH (No condensation allowed 24 hours) 
* Storage Temperature/Humidity: -20°C ~ 60°C / 10 ~ 95%RH (No 


included * Reading Speed: 15cm/s ~ 70cm/s condensation allowed 24 hours) * Head life: 300K passes 
Card Current Card Feed Card Reading Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Standard (mA) Speed Direction Part No. u 10 100 Part No. 
1 1so2 3 8 ~ 150 cm/second Swipe PCR100-ND 28.22 22.58 18.35 ZU-M1121S1 
1 1So2 3 8 ~ 150 cm/second Swipe PCR224-ND@ 34.82 27.86 22.64 ZU-M1121L1 
1 1S01/ISO2 6 10 ~ 150 cm/second Swipe PCR102-ND 43.56 34.85 28.32 ZU-M1242S1 
1 1S01/ISO2 6 10 ~ 150 cm/second Swipe PCR223-ND@ 50.16 40.13 32.61 ZU-M1242L1 
1 1S01/ISO2/ISO3 9 10 ~ 120 cm/second Swipe PCR221-ND@ 97.40 77.92 63.31 ZU-M1363S1 
2 1so2 10 10 ~ 120 cm/second Insertion PCR115-ND@ 44.60 35.68 28.99 ZU-M2121S21 
3 1S01/1IS02/IS03+Smart Card 15 10 ~ 80 cm/second Ejection PCR228-ND@ NEW! 150.00 120.00 97.50 ZU-98330SEA 
3 1S02+Smart Card 15 10 ~ 80 cm/second Ejection PCR229-ND@ NEW! 118.00 94.40 76.70 ZU-98302SEA 
4 1S01/ISO2 25 10 ~ 100 cm/second Ejection PCR113-ND 74.00 59.20 48.10 ZU-1870MA6T2 
4 1so2 15 10 ~ 120 cm/second Ejection PCR106-ND 55.86 44.69 36.31 ZU-1852MAL5 
4 1S01/ISO2 15 10 ~ 100 cm/second Ejection PCR107-ND 63.12 50.50 41.03 ZU-1870MA5T5 
4 1S01/ISO2 15 10 ~ 150 cm/second Ejection PCR109-ND@ 61.86 49.49 40.21 ZU-1870MA4T4 
4 1S01/ISO2 30 10 ~ 120 cm/second RS-232, Ejection PCR118-ND@ 105.00 90.98 79.44 ZU-1870MA8R2 
4 1S01/ISO2 40 10 ~ 120 cm/second USB, Ejection PCR226-ND@ NEW! 124.00 99.20 80.60 ZU-1870MU1 
5 1S01/ISO2 30 10 ~ 120 cm/second RS-232, Ejection PCR114-ND 109.00 87.20 70.85 ZU-1890MR02 
5 1S01/ISO2 15 10 ~ 150 cm/second Ejection PCR111-ND 67.50 54.00 43.88 ZU-1890M 
5 1S01/IS02 100 10 ~ 120 cm/second USB, Ejection PCR220-ND@ 109.00 87.20 70.85 ZU-1890MU1 
6 1S01/ISO2 30 10 ~ 120 cm/second RS-232, Ejection PCR117-ND@ 125.50 100.40 81.58 ZU-1870MA8R 
6 1S01/ISO2 40 10 ~ 120 cm/second USB, Ejection PCR222-ND@ 122.00 97.60 79.30 ZU-1870MU 
7 1S01/ISO2/1SO03 15 15 ~ 70 cm/second Ejection PCR119-ND@ 76.00 60.80 49.40 ZU-9A36B11 
8 1S01/ISO2 30 10 ~ 120 cm/second Ejection PCR225-ND@ 151.62 121.30 98.56 ZU-M2242S3R2 
Cover for Single/Double Manual Swipe Reader (Use with PCR100-ND, PCR102-ND). PCR104-ND 5.26 _— _ U1101M041 
Bezel for ZU-M2121 Series (Use with PCR115-ND) . PCR116-ND®@ 4.68 3.75 3.05 ZU-M202BB1 
Bezel for ZU-M2121 Series ESD PCR227-ND@ NEW! 4.68 3.75 3.05 ZU-M202BB2 
Cable Assembly 
PCR121-ND Cable Assembly for PCR100-ND@ .. ...$7.55 PCR120-ND Cable Assembly for PCR220-ND@ ... 


PCR122-ND Cable Assembly for PCR102-ND@ .. 
@ RoHS Compliant 


OMRON. Magnetic Swipe Card Readers 


Features: * Low cost * Compact * Manual swipe reader Specifications: * Low power C-Mos technology * TTL-compatible interface (clock and data) * Cable 
harness included on V3B Series only * Mating connector for V3A Series is WM1727-ND (Housing) and WM1775-ND (Contact) 


. $10.92 PCR123-ND NEW! Cable Assembly for PCR221-ND® 


Communication Supply Track Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Color Interface Cover | Voltage 1 2 3 Part No. if 25 50 Part No. 
Swipe Type 
Black | TTL (Clock + Data) Yes 5VDC = Read _ Z2066-ND 29.35 26.42 23.48 | V3B-4K 
4 Ivory TTL (Clock + Data) Yes 5VDC = Read = Z2064-ND® 26.10 23.49 20.88 | V3A-4K 
Ivory TTL (Clock + Data) No 5VDC Read Read _ Z2065-ND@ 40.05 36.05 32.04 | V3A-6 
Ivory | RS232C (with cable) | Yes 5VDC Read Read Read | Z2111-ND® 198.08 178.27 158.46 | 3S4YR-HNF1 
Insert Type Readers 
Black | TTL (Clock + Data) No 5VDC = Read = Z2112-ND 43.19 38.88 34.56 | 3S4YR-SBR-4N-50 
2 | Black | TTL (Clock + Data) No 5VDC = — — Z2113-ND 131.53 118.38 105.23 | 3S4YR-SGROJ 
Black | TTL (Clock + Data) No 5VDC Read Read Read | Z2114-ND 182.14 163.93 145.72 | 3S4YR-SGRI1N 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2223 


CITIZEN. Printers 


THERMAL PRINTERS: 


Use a non-impact method for printing. This is accomplished by 
using chemically treated thermal paper. Chemicals suspended in 
the paper react to heat generated by the print head to form dots 
that make up the characters or image. Citizen offers a thermal 
serial printer and a thermal line printer. 


Fig. 1 - Line Printer 


The serial printer uses a moving head that prints one character 
at a time, it is most suited for character printing, although the 
high speed model does support graphics. Its main benefit is 
low cost. Line printers have a fixed print head, printing one line 
at a time. It is suited for both high speed character and graphic 
printing. Its main benefits are higher definition graphic printing 
along with fewer moving parts. 


INTERFACE BOARDS: 


Acts as an interface between user’s system and the thermal 
printer. Monitors temperature and paper status. Controls motor(s) 
and thermal head energy for optimal printing. Generates built in 
test pattern. Accepts both simplified Centronics or RS-232C 
(TTL only) interface. 


EPL1600 Series 


* Compact size, light weight 
¢ High resolution (8 dots/mm), high 
printing speed 


¢ Low current consumption 
* Semi-auto paper loading function 


NOTE: CBMA now markets the former Panasonic line of 


* Operatable by batteries (4.2 to 8.5 volts) 


Fig. 3- Compact Line Printer 


Fig. 2 — Miniature Line Printer 


EPL1802S2 Series EPL1900 Series 


¢ High speed printing * Compact size 
¢ Very small size 
* Very light weight (40g) 


¢ Low power consumption 


* Low weight (55g) 
* High reliability 
* Easy maintenance 


NOTE: Available in 58, 80, and 112mm 


Thermal Printer Mechanisms. Please call Digi-Key for details. | paper widths 
Print Paper | Head | Logic Print Speed Char. / Head Size Digi-Key Price Each Citizen 
Fig. | Method | Width Volt Volt (max.) Line Life (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. 
1 Line 80mm 5V 5V 400 dots-line/s max. 36/72 5x107 pulse/50km 101 x 52 x 20 471-1001-ND 127.76 117.81 109.40 102.51 EPL1602S3 
2 Line 58mm 5V 5V 450 dots-line/s max. 24/48 1x108 pulse/50km 72x 32x15 471-1032-ND 120.24 110.88 102.96 96.48 | EPL1802S2 
3 Line 58mm 5V 5V 300 dots-line/s max. 24/36 5x107 pulse/30km 82x 41x 15.8 471-1033-ND 40.93 37.75 35.05 32.85 | EPL1902S2C 
Interface Boards Digi-Key Price Each Citizen 
EPLR1601Series Description Part No. 1 10 100 250 Part No. 
* Supports EPLR1600 series Interface Board for EPL1900 Series 471-1035-ND 208.75 192.50 178.75 167.50 | EPLZR1901E 
* 364 built in character fonts 
Power Cable for EPLR1601/1701 Interface Boards 471-1017-ND 8.02 7.40 6.87 6.44 EPLSRDSP303 
¢ ASCII JIS C6220 character codes 
* Automatic loading RS232 Cable for EPLR1601/1701 Interface Boards 471-1019-ND 5.85 5.39 5.01 4.69 EPLSRDSP305 
¢ Marker detection Centronics Cable for EPTR2000L/H Interface Boards 471-1021-ND 5.90 5.44 5.05 4.74 | EPLSRDSP276 
¢ Bar code printing (UPC, JAN, EAN, 7 * 2 14 
CODE389, ITF, NW7) EPLR1601 CPU Replacement Chip for User Designed Interfaces 471-1023-ND 24.80 22.87 21.24 19.90 EPLSAR1601 
* Operates on 5 volts EPLR1601 EPLR1701 CPU Replacement Chip for User Designed Interfaces 471-1024-ND 24.80 22.87 21.24 19.90 | EPLSAR1701 


Thermal Line Printer 
CBM270 


Features: 


«Palm size 

¢ Lightweight 

* Availability of wall mount 

* Paper auto loading 

¢ Bar-code printing 

* Compatibility (ESC/POS) 

* Paper near end sensor 

* 2K bytes input buffer 

* Black and red printing with special paper (optional) 


Applications: 


¢POS ¢ Banking * Medical equipment * Coupon »* Ticket » Daily report * Delivery * Barcode 


Specifications: 


¢ Printing Method: Line thermal dot printing * Printing Width: 48mm (384 dots/line) * Printing Speed: 
Maximum 50mm/second, 400 dot-line/second (11 lines/sec.) * Number of Columns: Font A: 32 columns; 
Font B: 42 columns * Character Size (W x H): Font A: 1.25 x 3.00mm (12 x 24 dots), Font B: 0.88 x 3.00 
mm (9 x 24 dots) * Dot Pitch: 8 dots/mm ¢ Bar-code Type: UPS-A/E, JAN (EAN), ITF, CODABAR, CODE 
39, CODE 128 * Line Spacing: 4.23mm (1/6 inch), can be set by a command (Minimum 1/203 inch) 
¢ Printing Paper: Thermal Roll Paper: 58 x 083mm (max.) Thickness: 60~75um Thermal Label Paper: 
58 x 683 (maximum) Thickness: 150um label Label Width: 56mm (maximum) Label Length: 25mm/pc 
(minimum) ¢ Interface: Parallel: Centronics, Serial: RS-232C * Input Buffer: 2K bytes * Paper Supply: 
DC 7.2V 2A (Peak 6A) or AC adapter AC 100-240V (27 AD) * Weight: Approximately 600g ¢ External 
Dimensions (W x D x H): 106 x 184 x 110mm ° Reliability: Head: 50,000,000 pulses or 50km ° Safety 
Standard: FCC class A, TUV-GS, CE marking 


Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. i 10 Part No. 
Parallel, 120V, Ivory 471-1050-ND 239.14 220.53 CBM-270PF 120V 


Impact Printers 
IDP3550/3551 


Features: 


* High-speed printing 

¢ Paper auto loading 

* Compatibility (CBM, IDP, ESC/POS, Star) 
© 6K bytes input buffer 

* Auto cutter (iDP3551) 

¢ Cash drawer kick out 

* Pinfeed version (iDP3550P) 

¢ Two color printing 


Applications: 
¢ Receipt * Journal ¢ Ticket * Label * Credit/Debit * Daily report * Kitchen * Delivery 


Specifications: 


¢ Printing Method: Serial dot impact ¢ Printing Direction: Bidirectional * Font: 7 x 9 matrix * Num- 
ber of Columns: 40 columns « Printing Speed: 3.6 lines/second (DP-654); 3.0 lines/second (DP-657) 
© Character Size (W x H): 1.36 x 2.4mm (DP-654); 1.20 x 2.4mm (DP-657) * Character Set: Alphanumeric, 
International, Code page 437, 850, 860, 863, 865, 852, 866, 857, Windows code »* Line Spacing: 4.23mm, 
1/6” (DP-654); 2.82mm (DP-657) * Character Pitch: 1.59mm (DP-654); 1.46mm (DP-657) ¢ Line Feed 
Speed: 18 lines/second (DP-654); 15 lines (DP-657) * Paper Feed Method: Friction * Paper: 76mm 
roll paper ¢ Interface: Parallel: Centronics Serial: RS-232C or Current loop ¢ Input Buffer: 6K bytes 
* Paper End Sensor: Equipped ¢ Paper Cutter: None (iDP3550); Partial/Full cut (iIDP3551F) * Paper 
Winder: AW-3 (Option) * Cash Drawer Control: 2 drawers » Ink Ribbon: Red/Black, Cassette * Power 
Supply: AC 120V ¢ Power Consumption: 30W Weight: 2.8kg (iIDP3550); 3.0kg (IDP3551F) * External 
Dimensions (W x D x H): 160 x 212 x 194mm (iDP3550); 160 x 212 x 173mm (iDP3551F) * Operating 
Temperature Range: 0°C ~ 40°C * Storage Temperature Range: -20°C ~ 60°C » Reliability: Printer: 
MCBF 4.0 million lines Head: 80 million characters Cutter: 500,000 cuts (iIDP3551F) * Safety Standard: 
UL, C-UL, FCC class A, TUV-GS, CE marking 


Digi-Key Price Each Citizen 
Description Part No. 1 10 Part No. 
Cool White, 120V, Parallel 471-1057-ND 245.69 226.57 IDP3550PF-CW 
Cool White, 120V, Serial 471-1058-ND 245.69 226.57 IDP-3550RF-CW 
Cool White, 120V, Serial Cutter 471-1062-ND 274.70 253.32 IDP-3551RF-CW 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


| @) PANDUIT 


ELECTRICAL GROUP 


LS6 Thermal Transfer Printer Labels 


Laser Printable Labels 


(Functions with most 
Desktop Laser Printers) 


Laser Self-Laminated Wire Markers — 


Thermal Transfer Printer Labels, Cassettes and Accessories 


f RoHS 
White Polyester (Box) — 
Label Size Cable O.D. 
AxB c Range For THHN | Digi-Key Roll Panduit 
(In.) Print Area (In.) (In.) Cable Size | Part No. Qty. |Pricing| Part No. 
1.00 x 1.00 0.34 0.11 -0.21 | 12-10 AWG | 298-1162-ND 2,500} 200.54) LUSL4-Y3-2.5 
Self-Laminating Wire Markers — Vinyl 1.00 x 1.33 0.50 0.16-0.26 | 8-6 AWG | 298-1163-ND | 2,500] 238.99] LUSL5-Y3-2.5 
Label Size Cable 0.D. | For THHN | Digi-Key Roll Pricing) Panduit 1.00 x 3.17 0.97 0.31-0.70 | 4-4/0 AWG | 298-1164-ND | 1,000] 196.25] LUSL6-Y3-1 
Big SADE PG: (In) Range )(In) a kGable:sizes iaarkiNo: 250 artiNoe 2.00 x 3.17 1.00 0.32 - 0.69 | 4-4/0 AWG | 298-1169-ND | 1,000] 247.81] LJSL8-Y3-1 
al 1.50 x 1.25x 0.50 | 0.16-0.24 8 AWG 298-1257-ND 43.37 TWS-3V 
as as 0.50 x 1.50 0.50 0.16-0.32 | 8-6 AWG | 298-1174-ND 5,000] 239.08] LUSL2-Y3-5 
Component Labels 2.00 x 1.50 0.50 0.16-0.32 | 8-6AWG | 298-1175-ND | 1,000] 232.73] LUSL7-Y3-1 
Label Size Digi-Key Roll Pricing | Panduit Laser Component Labels — Polyester (Box) 
Fig. Ax B (In.) Material Color Part No. 250 Part No. 
2 1.00 x 0.75 Vinyl Cloth | White 298-4004-ND 31.89 TC-4C Label Size Digi-Key Roll Panduit 
AxB (In.) Color Part No. Qty. Pricing Part No. 
Printer Accessories 1.50 x 0.25 White 298-1165-ND@ 10,000 | 232.46 | PLL-14-Y2-10 
Digi-Key Price Panduit 1.88 x 0.25 White 298-1166-ND 10,000 288.67 PLL-15-Y2-10 
Description Part No. Each Part No. 3.00 x 0.38 White 298-1167-ND® 1,000 94.59 PLL-19-Y2-1 
Replacement Battery Pack 298-1227-ND 110.08 LS6-BP 0.80 x 0.20 White 298-1168-ND® 10,000 199.93 PLL-20-Y2-10 
Replacement AC Adapter/Battery Charger 298-1226-ND 104.65 LS6-ACS 0.38 x 0.38 White 298-1170-ND@ 10,000 153.12 PLL-2-Y2-10 
0.50 x 0.44 White 298-1172-ND® 10,000 223.76 PLL-31-Y2-10 
LS7 Th I T f P . t A . 0.65 x 0.20 White 298-1173-ND® 10,000 169.65 PLL-32-Y2-10 
erma ranster rinter ccessories 0.80 x 0.25 White 298-1176-ND® 10,000 199.93 PLL-5-Y2-10 
Digi-Key Price Panduit 1.00 x 0.38 White 298-1177-ND@ 10,000 | 276.14 PLL-8-Y2-10 
Description Part No. Each Part No. 1.00 x 0.50 White 298-1178-ND@ 10,000 334.78 PLL-9-Y2-10 
120VAC Adapter 298-1347-ND 54.04 LS7-ACS © RoHS Compliant 
NAKAGAWA MFG. (USA), INC. 
Thermal Paper Digi-Key Price Each Nakagawa 
" : ‘ Description Part No. al 10 100 250 Part No. 
Quality thermal paper available in 58, 60, 80 and 112mm 
paper widths. 58mm Thermal Printer Paper PT1028-ND 2.20 1.76 1.54 1.47 | EPT-58 
SPECIFICATIONS: 60mm Thermal Printer Paper PT1029-ND 2.38 1.90 1.67 1.59 | EPL-60 
* Paper core: 12mm ° Paper length: 30M » Outer diameter: . 
55mm _ «End mark: Red, 50cm from end of roll * Paper weight: 80mm Thermal Printer Paper PT1030-ND 2.88 2.30 2.02 1.93 EPT-80 
65ym Print life: Greater than 5 years when stored in a dark | 442mm Thermal Printer Paper PT1031-ND 3.10 2.48 247 2.08 | EPL-112 
location, 25°C or less, 65% R.H. max. 
3M Cable Ties secure wire bundles and harness components quickly, without slipping. 
The self-locking head, with heavy double teeth on the one piece lock mechanism. 
Molded from 6/6 nylon, 3M cable ties are designed to meet a wide range of temperatures from -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C). 
Weather resistant black nylon for indoor and outdoor use and natural nylon for indoor use only. 
Dimensions — Inch (mm) 
Cable Tie Max. Bundle| Tensile Digi-Key Bag Price 3M Digi-Key Bag Price 3M 
Type Length Width Diameter Lb/Kg Color | Part No. Qty. Each Part No. Part No. Qty. Each Part No. 
4.0 (101.6) .10 (2.54) -8 (20.32) 18 (8.16) Natural | 3M101C-ND@ 100 2.84 41931 3M101M-ND® 1,000 14.90 41932 
4.0 (101.6) .10 (2.54) -8 (20.32) 18 (8.16) Black | 3M101BKC-ND® 100 3.12 41929 3M101BKM-ND@ 1,000 16.60 41930 
iinisture 6.0 (152.4) -10 (2.54) 1.7 (43.18) 18 (8.16) Natural | 3M110C-ND® 100 4.69 43400 3M110M-ND@ 1,000 27.32 43401 
6.0 (152.4) -10 (2.54) 1.7 (43.18) 18 (8.16) Black | 3M110BKC-ND® 100 5.50 43500 3M110BKM-ND® 1,000 31.21 43510 
8.0 (203.2) .10 (2.54) 2.2 (55.88) 18 (8.16) Natural | 3M111C-ND@ 100 5.64 43540 3M111M-ND® 1,000 32.83 43541 
8.0 (203.2) 10(2.54) 2.2 (55.88) | 18(8.16) | Black | 3M111BKC-ND@ 100 6.73 | 43547 = _ |i 
Inter- 5.7 (144.78) .14 (3.56) 1.4 (35.56) | 40 (18.14) | Natural | 3M102C-ND® 100 5.14 41935 3M102M-ND® 1,000 29.77 41936 
mediate 5.7 (144.78) .14 (3.56) 1.4 (35.56) | 40 (18.14) Black | 3M102BKC-ND® 100 6.03 41933 3M102BKM-ND® 1,000 34.06 41934 
7.5 (190.5) .18 (4.57) 1.9 (48.26) | 50 (22.68) | Natural | 3M103C-ND® 100 6.20 41937 3M103M-ND@ 1,000 36.18 41938 
7.5 (190.5) .18 (4.57) 1.9 (48.26) | 50 (22.68) Black | 3M103BKC-ND® 100 7.45 41939 3M103BKM-ND@ 1,000 42.52 41940 
Standard 11.3 (287.02) .18 (4.57) 3.1 (78.74) | 50 (22.68) | Natural | 3M104C-ND® 100 11.88 41941 3M106D-ND® 1,000 73.80 43200 
11.3 (287.02) .18 (4.57) 3.1 (78.74) | 50 (22.68) Black | 3M104BKC-ND® 100 13.08 41943 3M106BKD-ND® 1,000 79.92 43201 
14.5 (368.3) .18 (4.57) 4.1 (104.14) | 50 (22.68) | Natural | 3M105C-ND® 100 17.10 41978 3M105D-ND@ 500 71.40 41952 
14.5 (368.3) .18 (4.57) 4.1 (104.14) | 50 (22.68) Black | 3M105BKC-ND® 100 18.48 41977 3M105BKD-ND@ 500 82.20 41948 
Heaw Dut 15.1 (383.54) .30 (7.62) 4.0 (101.6) | 120 (54.43) | Natural | 3M107HDC-ND® 100 30.12 43202 3M105HDD-ND® 500 148.80 41950 
sonia 15.1 (383.54) -30 (7.62) 4.0 (101.6) | 120 (54.43) Black | 3M107HDBKC-ND® 100 33.42 43203 3M105HDBKD-ND® 500 165.00 41946 
Extra H 37.1 (942.34) .34 (8.64) 11 (279.4) | 175 (79.38) | Natural | 3M109HDL-ND 50 61.71 43206 = = = =. 
s pres 37.1 (942.34) .34(8.64) ~—-11 (279.4) | 175 (79.38) | Black | 3M109HDBKL-ND 50 67.86 | 43207 = = =| = 
48 (1219.2) .35 (8.89) 15 (381) | 175 (79.38) | Black | 3M114HDBKL-ND@ 50 =| 111.72 | 43575 = _ Ss) 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Dim. Digi-Key Pricing Dim. Digi-Key Pricing 
Fig. | Description A Part No. 10 100 Fig. | Description A Part No. 10 100 
PC Quick-Fit Tab Terminal 21 | Screw Terminal Insert 10/32 = 1299K-ND 9.47 76.85 
1 | .110” Female, Horizontal = 3545K-ND@ 4.57 32.35 22 | Screw Supplied Unassembled = 8189K-ND 9.17 68.75 
41 | .110” Female, Horizontal — 3549K-ND@ 4.57 32.35 22 | Screw Installed and Captivated = 7702K-ND 10.45 55.50 
1 | .205” Female, Horizontal = 3546K-ND® 4.76 33.80 Lockwasher Terminal Lugs — RoHS Compliant 
1” | 205" Female, Honzontal — (Rees ayer -123:80 23 | .018 Brass, Tin Plate 120] 908K-ND 1.33 10.00 
al .250” Female, Horizontal = 3547K-ND® 4.37 35.40 23 | .018 Brass, Tin Plate 140 914K-ND 1.33 40.00 
2 | .110” Female, Vertical = 3534K-ND® 2.16 11.85 23 | .018 Brass, Tin Plate 171 | _915K-ND 1.33 10.00 
2 | .110" Female, Vertical — [Receknee 216 0 11.85 24 | .018 Brass, Tin Plate 120 | 910K-ND 1.39 10.30 
2 | .208" Female, Vertical — [eeeckee 21g; 188 24 | .018 Brass, Tin Plate 140 | 918K-ND 1.39 10.30 
2 | .250" Female, Vertical — [ececkNee, 216 11.85 24 | .018 Brass, Tin Plate 171 | __906K-ND 1.51 10.30 
; ae remeie. “once = ee ae Hee 25 | .018 Brass, Tin Plate 120 | 903K-ND 143. 10.75 
Pt emale, Vertical = I . af i al 
2. | .205” Quick-Fit Vertical Terminal — | 3522K-ND@ 1.46 7.70 oe Pe Bae ” Bee. an senate ie Ae 
: dae Sir ins as = Aga aes ee 26 | .018 Brass, Tin Plate 120 | 909K-ND 146 10.85 
3 | 208" Female, 16-20 Gage — [eee a0 aa 26 | .018 Brass, Tin Plate 140 | 916K-ND 1.46 10.85 
31350" Female 16-50 ee —eaeacence 303 ot eo 26 | .018 Brass, Tin Plate 171 | 917K-ND 1.46 10.85 
4 | .205” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — | 1286K-ND@ 1.00 5.30 = ae aes = aoe oT 5 = ee 
4 | .205” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter — 1213K-ND® 1.01 7.85 28 018 Brass. Tin Plate 440 7312K-ND 139 10.30 
5 | .205” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter — 1286-STK-ND® .94 6.65 28 ‘018 Brass, Tin Plate 471 7313K-ND 1.39 10.30 
5 | .205” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter — 1213-STK-ND® 1.13 5.25 - — - - - 
6 | .187" Male, .020 Brass, Tin Plate, .043 Diameter |_— | 4900K-ND@ 152 10.80 Bete Gee ec a) ee ae ee 
4 | .187” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter — 1285K-ND® 89 6.45 29 ‘018 Brass, Tin Plate 471 7319K-ND 1.43 10.75 
4 | .187” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter —_ 1212K-ND® 1.03 5.45 - — ~ ~ ~ 
5 | .187" Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — | 1285-STK-ND® 93 4.90 30 | .018 Brass, Tin Plate 120 | 7314K-ND 1.46 10.85 
5_| .187” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter |_— | 1212-STK-ND@ 1.03 5.45 30 | .018 Brass, Tin Plate 140 |S ISIND 1.46 10.85 
7 | 110" Male, .020 Brass, Tin Plate, 046 Diameter |_— | 1267K-ND@ 1414 8.25 SO) O18 Bless; Tin Flate 171 (RGSS 1:86) 1085) 
7 | .110” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — 1211K-ND@ 1.20 9.00 Solder Terminal Lugs — RoHS Compliant 
8 | .110” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — | 4903K-ND@ 2.38 16.95 31 ] .015 Brass, Tin Plate 120 | 7328K-ND 1.26 9.45 
8 | .110” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — | 4906K-ND@ 2.44 17.05 31 | .015 Brass, Tin Plate 140 | 7329K-ND 1.26 9.45 
8 | .187” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter | — | 4904K-ND@ 2.28 16.20 31 | .015 Brass, Tin Plate 171 | 7330K-ND 1.26 9.45 
8 | .187” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — | 4907K-ND@ 2.34 16.30 32 | .016 Brass, Tin Plate —_ | 4004K-ND. 1.12 7.85 
8 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .056 Diameter = 4966K-ND® 1.72 9.30 33 | .020 Brass, Tin Plate 120 7331K-ND 1.36 9.85 
8 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter = 1266K-ND® 2.52 13.35 33 | .020 Brass, Tin Plate 140 7332K-ND 1.36 9.85 
9 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .106 Diameter = 1265K-ND® 2.46 12.95 33 | .020 Brass, Tin Plate 171 7333K-ND 1.32 9.85 
4 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter — 1287K-ND® 1.10 7.85 34 | .020 Brass, Tin Plate 120 7325K-ND 1.32 9.85 
5 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter = 1287-STK-ND®@ 1.10 7.85 34 | .020 Brass, Tin Plate 140 7326K-ND 1.36 9.85 
10 | .110°/.250" Male, .032 Brass, 34 | .020 Brass, Tin Plate 71 7327K-ND 1.32 9.85 
Tin Plate, .052 Diameter _— 1282K-ND® 1.10 7.85 =: = 
6 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .067 Diameter — 4901K-ND@ 2.25 11.95 35 | .015 Brass, Tin Plate ermine) Suge RoHS elena 1.47 10.80 
11 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .067 Diameter — 4902K-ND® 1.52 10.80 - — - - 
12 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — | 4908K-ND@ 3.23 22.95 36 | .020 Brass, Tin Plate 500 | 4000K-ND 1.16 6.10 
13 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — | 1289K-ND@ 1.70 7.95 36 | .020 Brass, Tin Plate 562 | 4001K-ND 1.16 6.55 
13 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — | 1289-STK-ND@ 1.65 8.75 36 | .020 Brass, Tin Plate -750 | 4002K-ND 1.28 9.00 
14 | .250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | — | 1281K-ND@ 275 14.55 86 | 020. Brass, in Plate 1.000 |RSOSIENE, 192) 998: 
15 | .250” Quick-Fit Vinyl Boot, Clear — 4471K-ND® 1.21 8.80 Double Turret Series — RoHS Compliant 
15 | .250” Quick-Fit Vinyl Boot, Red — | 4472K-ND@ 1.21 8.80 — ] TL-1 Brass, Tin Plate, .084” Length = 1593-2K-ND 1.99 14.30 
15 | .250” Quick-Fit Vinyl Boot, Blue — | 4473K-ND 1.21 8.80 — | TL-+1 Brass, Tin Plate, .082” Length — | 1573-2K-ND 2.16 19.35 
15 | .250” Quick-Fit Vinyl Boot, Yellow — | 4474K-NDe 1.21 8.80 — | TL-2 Brass, Tin Plate, .109” Length - 1502-2K-ND 2.63 19.60 
— | Terminal Hand Insertion Tool _ 1288K-ND® 39.42/1 Tubular (Hollow) Turret Series — RoHS Compliant 
MT Screw Terminal — RoHS Compliant — | TL-2 Brass, Tin Plate, .084” Length = 1562-2K-ND 2.86 25.45 
16 | Snap-In PC Horizontal _ 7690K-ND 5.09 27.25 PC Test Point Terminals — RoHS Compliant 
16 | Snap-In PC Horizontal, Captivated — |Bese2Net 5.09 92.35 — | .020 Brass, Tin Plate, Slotted, .032” Diameter — | 1031K-ND 1.70 8.80 
Af 'PC'Horizontal — |BBSiocren 3.48 25.40 — | .025 Brass, Tin Plate, Slotted, .118" Diameter — | 1040K-ND 1.49 7.55 
17 | PC Horizontal, Captivated — | 7700K-NDt 4.80 28.15 — | .025 Brass, Tin Plate, Loop, .040” Diameter — | 1249K-ND 1.73 8.90 
16) ShaplniPe Vertical, — — _EBIGHTISND! eibli, _ 22080 025 Brass, Tin Plate, Loop, .050” Diameter — | 1045K-ND 3.44 17.60 
leet — | eeeeeet cer een — | .025 Brass, Tin Plate, Loop, .098” Diameter — | 4952K-ND 1.55 10.90 
19 | PC Vertical, Captivated — | 7701K-NDt 4.57 28.95 90° Quick-Fit Rivet Terminal — RoHS Compliant 
20 | Terminal PC Vertical, Heavy Duty = 8196K-ND 7.87 47.55 — | .250” Tab, .032 Brass, 3 Pairs, .130” Diameter _ 1006K-ND 5.39 43.85 
21 | Terminal Insert 10/32 Thread, Captivated = 1202K-ND 9.47 76.85 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


EATIFIED MANUFACTURER i 
[= 1D. | For Hole | For Panel | Dim. (Inch) Digi-Key Pricing 
Lee TNT A(in.)| B(inch) | C(inch) [ D E Part No. 10 100 500 
: 187 | 312 062 437 | .218 | 731K-ND® 1.38 9.85 43.00 
Round Aluminum Spacers (Non Threaded) a7 | 281 | 1093 | 1437 | 218 | 737K-NDe 330 2370 100.75 
250 | .437 062 625 | 187 | 738K-ND@ 3.42 24.60 105.25 
Materials: Brass: Nickel Plate (QQ-N-290) r @ .250 .250 .B75 .062 562 | .250 739K-ND® 1.74 12.70 53.25 
* Aluminum: Iridite Finish (MIL-C-5541) i > 250 | .375 .093 500 | .250 | 740K-ND@ 2.96 21.15 90.50 
; ‘ 312 | 562 062 812 | .312 | 741K-ND® 5.38 44.35 187.75 
Rede ee ear ee be i ne 312 | 1437 ‘062 | 625 | 281 | 742K-ND@ 2.40 17.45 73.50 
: 312 | .437 .093 625 | 312 | 743K-ND@ 3.67 26.50 112.25 
7 7 375 | .625 062 875 | .312 | 744K-ND@ 5.79 47.45 202.50 
Din Brass luminuny 375 | .500 062 625 | .250 | _745K-ND@ 1.88 13.60 57.75 
Screw L Spacers Pricing Spacers Pricing 437 | 562 062 .750 | .250 | 732K-ND@ 2.47 16.80 73.50 
(Hole) (Inch) Part No. 10 100 Part No. 10 100 437 .687 062 .937 | .312 | 746K-ND® 6.39 52.75 223.50 
1125 1909K-ND@ 3.64 26.05 | 2036K-ND® 2.13 13.20 -500 812 062 1.062) .312 | 747K-ND® 6.67 53.10 226.25 
250 1454AK-ND@ 4.14 29.65 | 3457K-ND@ 2.49 13.45 500 | 1.250 062 | 1.500) .25 | 748K-ND 8.13 66.70 283.50 
375 1454BK-ND@ 487 34.25 | 3458K-ND@ 2.98 16.00 500 | _.750 093 | .968 | 261 _ (AZAOKGNDS 3.46 31.99 uA 
500 1454CK-ND@ 5.38 37.55 | 3459K-ND® 3.23 17.75 ee, ||). ale 062 | 1.062) 312 RAS GNE 7 ie eT ct 
625 | .875 062 =| 1.125| .312 | 752K-NDe 4.49 34.20 144.75 
#4 625 1919K-ND@ 8.24 58.10 | 2314K-ND@ 3.57 20.05 ‘e205 | 1.250 ‘o62 «(| 4'500| 250 | 753K-ND 1180 97.00 412.00 
(.120) .750 1454DK-ND® 7.08 57.20 | 3460K-ND@ 4.00 21.60 .750 | 1.062 .062 1.375 | .375 | 755K-ND@ 12.03 99.05 420.75 
875 1920K-ND 6.53 53.75 | 3402K-ND 4.49 27.00 .750 | 1.437 062 | 1.812] .375 | 756K-ND 24.99 217.50 925.00 
1.000 1454EK-ND@ 7.73 66.56 3461K-ND® 4.28 28.15 .875 1.250 .062 1.625 | .437 757K-ND@ 17.09 151.30 643.75 
d he deena 16.62 107.80 | 3462K-ND 11.03 65.45 @ RoHS Compliant 
f 5K-ND 22.038 142.90 | 3463K-ND 11.72 76.05 
125 1934K-ND@ 3.64 26.05 | 3403K-ND® 213 13.20 
250 1457AK-ND@ 414 29.65 | 3464K-ND@ 2.49 13.45 i 
375 1457BK-ND@ 4.50 31.65 | 3465K-ND@ 2.96 16.00 Threaded Mounting Brackets 
500 1457CK-ND@ 5.28 37.60 | 3466K-ND@ 3.23 17.75 
#6 625 1935K-ND@ 6.08 42.90 | 3429K-ND@ 3.57 20.05 
(140) 750 1457DK-ND@ 5.38 43.45 | 3467K-ND@ 4.00 21.60 eae 
875 1936K-ND@ 8.09 66.55 | 3438K-ND@ 4.49 27.00 ee 8 a esotme 
1.000 1457EK-ND@ 7.95 68.41 | 3468K-ND@ 4.28 28.15 
1.500 1937K-ND 16.62 107.80 | 3469K-ND@ 10.37 61.50 
2.000 1938K-ND 21.90 142.70 | 3470K-ND 11.72 76.05 
125 1942K-ND@ 3.64 26.05 | 4258K-ND@ 213 13.20 
250 1480K-ND@ 414 29.65 | 3471K-ND@ 2.49 13.45 
375 1481K-ND@ 4.41 31.60 | 3472K-ND@ 2.96 16.00 
500 1482K-ND@ 5.28 37.60 | 3473K-ND@ 3.23. 17.75 
#8 625 2032K-ND@ 5.89 42.35 | 4259K-ND@ 3.57 20.05 
(171) 750 1483K-ND@ 5.238 43.05 | 3474K-ND@ 4.00 21.60 
875 2033K-ND 8.09 66.55 | 4260K-ND@ 4.49 27.00 
1.000 1484K-ND 8.33 68.25 | 3475K-ND@ 4.28 28.15 
1.500 2034K-ND 16.62 107.80 | 3476K-ND 10.02 59.45 
2.000 2035K-ND 21.90 142.70 | 3477K-ND@ 11.72 76.05 - 
q .165 
@ RoHS Compliant ists 
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Hex Threaded Standoffs Pricing 
Material: Nylon 6/6 Economical for terminal or printed circuit board support Fig: [Description : Io 
aterial: Nylon cconomical for terminal or printed circuit board supports. 1 062 Steel, Zinc Plate 612K-ND 2.19 14.80 
Dim. L 4-40 Thread 6-32-Thread 8-32 Thread Pricing &, |ceeercee ene cere ae oe 
Kine) ariNo: Baro: Berens 10) 00) 2 | “0G Brass, Nickel Plate e34KND 460 380 
250 1902AK-ND 1903AK-ND 1904AK-ND 5.40 32.60 5 “030 Brass Tin Plate 614K.ND 28t 1915 
375 1902BK-ND 1903BK-ND 1904BK-ND 5.53 33.35 095 BEE THAI BSD ENE a 70350 
500 1902CK-ND 1903CK-ND 1904CK-ND 5.76 34.90 G |, 2082 Brass, Tin Plate 3 . oF 
625 1902FK-ND 1903FK-ND 1904FK-ND 5.02 41.25 P| 2062 Steel Nickel Plate SSSHI NE) S08 se45 
750 1902DK-ND 1903DK-ND 1904DK-ND 740 44.70 8 | .062 Steel, Nickel Plate ase 755 ean 
875 1902GK-ND 1903GK-ND 1904GK-ND 5.65 46.55 Oe | | eoee Steen in ete lee) ae Soe 
1.000 1902EK-ND 1903EK-ND 1904EK-ND 8.51 43.61 10_| ,062:Brass, Nickel Plate GeSEeND) 1.04 64.80 
10 | .062 Brass, Nickel Plate 4333K-ND 7.04 64.80 
7 ‘al: -0 rati 11 | .037 Brass, Tin Plate 611K-ND 4.79 38.95 
Hex Threaded Standoffs - Flame Retardant _ Material: Monsanto 340 FR UL 94V-0 rating 12 | 1037 Steel, Tin Plate SOLA 0 alin 
Dim. L 4-40 Thread 6-32 Thread 8-32 Thread Pricing 
(Inch) Part No. Part No. Part No. 10 100 
250 8440AK-ND® 8441AK-ND@ 8442AK-ND 5.98 49.10 
375 8440BK-ND@ 8441BK-ND@ |  8442BK-ND 611 50.25 Prepunched 
.500 8440CK-ND@ 8441CK-ND@ 8442CK-ND@ 6.36 52.10 . 
625 8440DK-ND@ 8441DK-ND@ |  8442DK-ND 757 61.40 Insulating Boards 
750 8440EK-ND@ 8441EK-ND@ 8442EK-ND® 21.96 153.48 
875 8440FK-ND@ 8441FK-ND@ 8442FK-ND 7.85 64.70 
1.000 8440GK-ND@ 8441GK-ND@ 8442GK-ND@ 8.23 67.60 —— = = 
> Dimension — Inch Digi-Key Pricing Keystone 
RoHS Compliant Width Length Part No. 1 10 Part No. 
Round Perfboard — Holes .042” (1.07mm) Dia., Glass Epoxy 
C 2.00 4.50 3405K-ND 5.22 48.72 3405 
Thru-Hole Spacers 2.00 6.00 3406K-ND 6.81 63.56 3406 
; 2.75 17.00 3407K-ND 20.40 190.40 3407 
Material: Nylon 6/6 3.00 4.50 3408K-ND 711 66.36 3408 
4.50 6.00 3409K-ND 9.96 92.96 3409 
Dim. L #4 Screw #6 Screw #8 Screw Pricing 4.50 6.50 3410K-ND 11.52 107.52 3410 
(Inch) _|.120 Hole Part No. |.140 Hole Part No. | .171 Hole Part No. 10 100 4.50 8.50 3411K-ND 12.24 114.24 3411 
125 875K-ND 883K-ND 891K-ND TAI 10.80 4.50 17.00 3412K-ND 27.99 261.24 3412 
250 876K-ND 884K-ND 892K-ND 1.54 11.85 6.00 17.00 3413K-ND 37.68 351.68 3413 
375 877K-ND 885K-ND 893K-ND 1.63 14.70 
500 878K-ND 886K-ND 894K-ND 1.72 16.20 
625 879K-ND 887K-ND 895K-ND 1.86 16.95 . 
750 880K-ND 888K-ND 896K-ND 1.89 18.20 Miscellaneous Hardware 
875 881K-ND 889K-ND 897K-ND 2.05 20.15 
1.000 882K-ND 890K-ND 898K-ND 2.30 21.54 Digi-Key Pricing Keystone 
Description Part No. 1 10 Part No. 
LED Spacer Mounts 
Rubber --D—| Universal Tri-Lead T-1 & T-1 3/4, 0.1207. | 8900K-ND 16 753 | 8900 
ct Wie Universal Tri-Lead T-1 & T-1 3/4, 0.440"L_ | 8918K-ND 19 1.83 | 8918 
KW 4 Self-Aligning Bi-Lead T-1, 0.140°L 7352K-ND 16 1.53 | 7352 
Grommets SA Bes Li Self-Aligning Bi-Lead T-1 3/4, 0.250°L 8318K-ND A7 1.59 | 8318 
Self-Aligning Bi-Lead T-1 3/4, 0.340°L 8323K-ND 18 1.65 | 8323 
ii are hi Spacers 
Dim. (Inch r 
LD. |For Hole | For Panel | Dim. (Inch) | Digi-Key Boeing ‘Aluminum Economy, #6 screw, 0.625°L TA0K-ND 13 127 | 410 
A(In.)| B(inch) | C(Inch) | D E Part No. 10 100 500 Round, Swage Clear, #6 screw, 0.109"L 5064-2K-ND 63 5.55 | 5064-2 
125 | 187 .062 .312 | 187 | 730K-ND® 1.26 9.20 38.25 ee Threaded a 7 ee 
125 | .250 .062 343 | .187 | 733K-ND@ 144 8.25 36.00 orce-Fit, 4-40 Thread, 0.065” : 7 ; 
ioe". aay neo 05 | 107 WCoreiNies 150 Bice ee Phenolic, 6-32 Thread, 0.750°L 386K-ND 85 7.43 | 386 
: : : : : : : : Round Swage, 2~56 Thread, 0.125"L 1589-2K-ND 50 4.73 | 1589-2 
125 | 375 093 500 | 312 | 735K-ND® 4.29 30.80 131.00 Hex Swage, 6-32 Thread, 0.375"L 1622-2K-ND 67 5.90 | 1622-2 
187 -312 .062 437 | .218 | 736K-ND@ 1.38 9.85 43.00 PCI Computer Bracket 9203K-ND 2.15 19.80 9203K 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EY ONE “L” Length | Hex Thread Pricing Round Thread Pricing 
ee ee Thread | O.D. (Inch) Part No. 10 100 | PartNo. 10 100 
2.250 1642K-ND@ 17.66 156.40 | 1885K-ND@ 1717 151.90 
Threaded Standoffs Be. cee? 2.500 1643K-ND@ 18.17 160.75 | 1886K-ND 17.66 156.40 
* Brass: ASTM-B16 O.D (across .250 1474AK-ND@ 4.36 27.80 _| 1692AK-ND 5.26 43.20 
ing: Zinc (ASTM B633) —F flats) .375 1474BK-ND@ 5.46 28.85 | 1692BK-ND 5.51 45.40 
* Aluminum: QQ-A-225/3, Alloy 2011-T3 500 1474CK-ND@ 5.52 36.25 | 1692CK-ND® 7.02 57.75 
Plating: Clear Iridite (Mil-C-5541) 625 1834K-ND@ 7.46 49.00 | 1887K-ND@ 8.03 65.85 
Note: Spacers over 1.000 long are tapped .375 deep each end. 8-32 | .250 .750 1474DK-ND@ 8.53 57.25 | 1692DK-ND 9.51 78.15 
875 1836K-ND@ 9.77 62.90 | 1888K-ND 9.10 75.05 
“L” Length | Hex Thread Pricing Round Thread Pricing 1.000 1474EK-ND® 8.23 56.24 | 1692EK-ND@ 8.40 78.36 
Thread | O.D. (Inch) Part No. 10 100 Part No. 10 100 1.500 1837K-ND@ 16.88 149.60 | 1889K-ND 16.38 145.05 
Alanine 2.000 1838K-ND@ 17.30 153.40 | 1899K-ND 17.60 156.05 
Age Renee 55s 45.00 MSD Base aso 375 1452AK-ND@ 9.84 79.35 | 1549AK-ND 10.33 85.10 
BEG Pred sos 4a90 WMEOIRRI@Y 516 42.60 .500 1452BK-ND@ 9.85 80.90 | 1549BK-ND 11.14 © 91.65 
2-56 156 8-32 | .375 .625 1452CK-ND@ 14.62 117.95 | 1549CK-ND 14.23 115.00 
312 ese «(820 81.00 eee «558 = 46.10 750 | 1452DK-ND@ 1384 111.65 |1549DK-ND 15.60 125.95 
375 RUD se 6-39 52.55 RIEOIDSNDeA 8.45 53.10 1.000 1452EK-ND@ 16.45 141.44 | 1549EK-ND@ 16.97 158.25 
.250 1891K-ND@ 3.36 20.45 | 2025K-ND@ 3.33 20.05 @ RoHS Compliant 
375 1892K-ND 3.95 23.80 | 2026K-ND@ 3.85 23.60 
500 1893K-ND@ 4.35 27.80 | 2027K-ND@ 4.24 25.70 1/4” Hex Threaded Standoff Kit 
4-40 187 625 1894K-ND@ 4.47 30.25 2028K-ND@ 4.39 28.15 Aluminum - Assortment of 1500 pieces in 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” and 1” lengths with thread sizes of 4-40, 6-32 
750 1895K-ND@ 4.96 33.95 2029K-ND@ 4.89 32.60 and 8-32. 100 pieces of each size complete with cabinet. 
875 1896K-ND@ 5.45 37.55 | 2030K-ND@ 5.35 35.15 STH-22KIT-ND (ROHS Compliant)..............000cccccccceceeeeceeeeseseeceseeeeeeesseseeeeenesseees $738.15 
1.000 1897K-ND@ 5.98 49.10 | 2031K-ND@ 5.98 49.10 
.250 2201K-ND@ 3.25 20.15 | 3478K-ND@ 2.95 17.30 ” 
‘vs || 2002KND@ 364 2218 | 3a7oKNDe 326 2018 | | Male/Female .250” Hex Threaded Standoffs 
500 2203K-ND® 4.03 24.50 | 3480K-ND@ 3.67 21.70 + Brass: ASTM-B16 
625 1808K-ND@ 4.34 26.90 1839K-ND® 3.98 31.90 Plating: Nickel (QQ-N-290) 
4-40 .250 .750 2204K-ND@ 4.29 29.25 | 3481K-ND@ 4.47 26.90 
875 1809K-ND@ 4.89 40.50 | 1846K-ND 4.82 39.60 + Aluminum: QQ-Q-225/3 
1.000 2205K-ND@ 5.45 45.05 | 3482K-ND@ 5.32 43.85 Plating: Clear Iridite (Mil-C-5541) 
bone Soe ae He ear saat rea Length| 4-40 Thread Pricing 6-32 Thread Pricing 8-32 Thread Pricing 
: : : : : (Inch) | Part No. 10 100 | PartNo. 10 100 | PartNo. 10 100 
.250 2208K-ND@ 3.25 20.15 | 3485K-ND@ 2.95 17.30 ‘Alisenticn 
375 2209K-ND@ 3.64 22.15 | 3486K-ND@ 3.26 20.15 
.500 2210K-ND@ 4.03 24.50 | 3487K-ND@ 3.67 21.70 .250 |8714K-ND@* 3.77 26.80 |8717K-ND@* 4.18 29.80 |— - = 
625 1813K-ND@ 4.59 27.40 | 1847K-ND@ 436 31.45 375 |8400K-ND@t 4.28 30.35 |8413K-ND@t 4.43 31.55 |8426K-ND@t 5.13 41.60 
.750 2211K-ND@ 4.29 29.25 | 3488K-ND@ 4.47 26.90 .500 |8401K-ND@ 5.22 42.40 |8414K-ND@ 4.49 31.80 |8427K-ND@ 5.22 42.40 
875 1816K-ND@ 4.57 31.00 | 1848K-ND@ 4.30 29.40 .625 | 8402K-ND@ 5.62 45.45 |8415K-ND@ 4.96 40.10 |8428K-ND@ 5.62 45.45 
6-32 250 1.000 2212K-ND@ 5.45 45.05 | 3489K-ND@ 5.32 43.85 .750 | 8403K-ND® 5.71 46.35 |8416K-ND@ 5.00 40.60 |8429K-ND@ 5.98 48.55 
1.250 1818K-ND@ 8.23 67.60 | 1853K-ND@ 8.06 66.35 .875 | 8404K-ND® 6.20 50.35 /8417K-ND® 5.44 44.15 |8430K-ND@ 6.64 53.90 
1.500 2213K-ND® 9.29 76.25 | 3490K-ND@ 8.99 73.85 1.000 | 8405K-ND® 6.56 53.20 |8418K-ND@® 5.71 46.35 |8431K-ND@ 7.05 57.15 
1.750 1819K-ND@ 9.70 79.80 | 1855K-ND@ 9.54 78.50 1.125 | 8406K-ND@ 8.03 65.00 |8419K-ND@ 5.89 47.75 |8432K-ND@ 9.45 77.85 
2.000 2214K-ND@ = 10.72, 88.30 | 3491K-ND® 10.41 85.50 1.250 |8407K-ND® 8.12 65.90 |8420K-ND@ 6.29 51.00 |8433K-ND@ 9.79 80.50 
2.250 1820K-ND® = 11.90 97.80 | 1856K-ND@ 11.58 95.20 1.375 |8408K-ND@ 9.51 78.25 |8421K-ND@ 7.14 57.90 |8434K-ND@ 10.57 86.95 
2.500 1825K-ND@ 12.08 107.10 | 1857K-ND 11.79 104.50 1.500 |8409K-ND® 9.73 79.95 |8422K-ND@ 8.16 66.35 |8435K-ND 10.68 87.90 
250 2215K-ND® 3.25 20.15 | 3492K-NDe 295 17.30 1.625 |8410K-ND@ 10.01 82.40 |8423K-ND@ 8.29 67.20 |8436K-ND@ 10.79 88.60 
375 2216K-ND® 3.64 22.15 | 3493K-ND@ 3.26 20.15 1.750 |8411K-ND@ 10.24 84.15 |8424K-ND@ 8.69 70.60 |8437K-ND 10.90 89.65 
.500 2217K-ND@ 4.03 24.50 | 3494K-ND@ 3.67 21.70 2.000 | 8412K-ND 10.57 86.95 |8425K-ND@ 8.87 72.15 |8438K-ND@ 11.02 90.65 
625 1827K-ND@ 4.44 31.90 | 1858K-ND@ 3.98 24.75 Brass 
8-32 .250 .750 2218K-ND® 4.19 34.30 | 3495K-ND 4.47 26.90 
875 1828K-ND¢@ 5.21 42.75 | 1859K-ND@ 4.33 29.05 .250 |8713K-ND@* 5.43 38.55 |8716K-ND@* 5.30 37.60 |— aes 
1.000 2219K-ND@ 5.45 45.05 3496K-ND® 5.32 43.85 .375 | 7200K-ND@t 5.25 42.50 |7210K-ND@t 5.41 44.00 |7220K-ND@t 6.29 50.90 
1.500 2220K-ND@ 9.29 76.25 | 3497K-ND@® 10.44 84.25 .500 | 1944K-ND® 6.85 55.60 |1952K-ND@ 5.91 47.95 |1957K-ND@ 6.36 51.45 
2.000 2221K-ND@ 10.72 88.30 | 3498K-ND® 10.41 85.50 .625 | 1945K-ND@ 6.96 56.30 |1953K-ND@ 7.51 60.80 |1958K-ND@ 8.84 71.65 
37s | feanene «00 seo0 | asisncnn 730 evan | | | 70 |"meKNO S220 /imacNDe 750 ots0 |ieemEND® 528 Tes0 
.500 1926BK-ND@ 5.03 41.20 | 2315BK-ND 7.97 65.50 : . : j ; ‘ : 
oe aoe pe ETON ose 5400 WeMEGrNIne@d 859 70.60 1.000 | 1947K-ND@ 9.28 75.50 |1644K-ND@ 9.33 75.80 |1960K-ND@ 10.66 86.50 
756 PeaCned 764 62.75 MESEnIeioel 9.21 75.70 1.125 |7202K-ND@ 10.05 81.60 |7212K-ND@ 9.94 80.50 |7222K-ND@ 11.43 93.85 
1000 1926EK-ND@ 861 7401 | 2315EK-NDe 10.20 987.99 1.250 |1948K-ND@ 14.25 117.40 |1955K-ND@ 11.76 95.45 |1961K-ND@ 14.25 117.40 
1.375 |1949K-ND@ 14.60 120.05 |1956K-ND@ 12.76 103.55 |1962K-ND@ 14.60 120.05 
Brass 1.500 |1950K-ND® 15.28 125.70 |1645K-ND@ 12.92 104.80 |1963K-ND@ 15.28 125.70 
187 1798AK-ND@ 6.76 55.65 1802AK-ND@ 6.39 52.70 1.625 | 7203K-ND® 15.42 126.85 |7214K-ND® 15.42 126.85 | 7224K-ND 16.23 130.95 
.250 1798BK-ND@ 8.07 66.35 1802BK-ND@ 6.87 56.45 1.750 | 7205K-ND® 15.98 141.75 |7215K-ND@ 15.98 141.75 |7225K-ND@ 15.98 141.75 
256. | 2156 ‘312 | 1798CK-ND@ 9.71 79.85 | 1802CK-ND@ 7.12 5865 2.000 |1951K-ND®@ 16.11 142.70 |1646K-ND@ 16.11 142.70 |1964K-ND@ 16.11 142.70 
375 1798DK-ND@ 10.45 86.10 | 1802DK-ND® 7.12 58.65 .600 |8799K-ND@$# 5.58 45.25 |— = — ia = = 
.250 1450K-ND@ 4.67 26.90 | 1547K-ND@ 4.69 24.80 Nylon 6/6 
S75 eOseND ey O47 30.85 ee =65:40 = (97.40 250 |4800K-ND@ 4.40 31.65 |4814K-ND@* 4.40 31.65 |4828K-ND* 4.40 31.65 
500 icocienibgay 65:61 = 36.45 Coe > 95.80 375 |4801K-ND@ 4.49 32.35 |4815K-ND® 4.49 32.35 |4829K-ND@t 4.49 32.35 
AAD | xl Be 625 ee (82 40.15 eee 880 42.15 500 |4802K-ND@ 4.67 33.55 |4816K-ND@ 4.67 33.55 |4830K-ND@ 4.67. 33.55 
hs yates aM peed ieee aa phan 625 |4803K-ND@ 4.76 34.20 |4817K-ND@ 4.76 34.20 |4831K-ND@ 4.76 34.20 
G06 Pee 90, 6030 EERIE 98a 57.20 .750 | 4804K-ND® 4.25 34.90 |4818K-ND@ 4.25 34.90 |4832K-ND@ 4.25 34.90 
.875 | 4805K-ND@ 4.32 35.55 |4819K-ND@ 4.32 35.55 |4833K-ND@ 4.32 35.55 
.250 1450AK-ND@ 4.36 24.95 | 1547AK-ND@ 5.02 — 36.05 1.000 | 4806K-ND@ 4.40 36.25 |4820K-ND@ 4.40 36.25 |4834K-ND@ 4.40 36.25 
375 1450BK-ND@ 5.46 28.85 | 1547BK-ND® 5.88 = 42.15 1.125 |4807K-ND@ 4.45 36.55 |4821K-ND@ 4.45 36.55 |4835K-ND@ 4.45 36.55 
-500 1450CK-ND@ 5.52 36.25 | 1547CK-ND@ 6.27 = 51.45 1.250 | 4808K-ND@ 4.48 36.90 |4822K-ND@ 4.48 36.90 |4836K-ND 4.48 36.90 
625 1829K-ND@ 7.46 49.00 | 1867K-ND 7.08 58.20 1.375 | 4809K-ND@ 4.56 37.55 |4823K-ND® 4.56 37.55 |4837K-ND@ 4.56 37.55 
4-40 -250 -750 1450DK-ND@ = 8.53. 57.25 | 1547DK-ND® 7.93 65.30 1.500 | 4810K-ND@ 4.64 38.05 |4824K-ND@ 4.64 38.05 |4838K-ND@ 4.64 38.05 
875 1830K-ND@ 9.08 59.50 | 1876K-ND 8.94 73.50 1.625 |4811K-ND® 4.72 38.85 |4825K-ND@ 4.72 38.85 |4839K-ND 4.72 38.85 
1.000 1450EK-ND® 9.61 63.29 | 1547EK-ND® 4.11 24.80 1.750 |4812K-ND@ 4.80 39.60 |4826K-ND@ 4.80 39.60 |4840K-ND®@ 4.80 39.60 
1.500 HESTIGND Om) 16.88 149.60 [IBZCNDeg) 16.49 143.30 2.000 |4813K-ND@ 4.88 40.10 |4827K-ND@ 4.88 40.10 |4841K-ND@ 4.88 40.10 
2.000 1832K-ND@ 17.30 153.40 | 1878K-ND® 19.98 173.70 e600 |4799K-ND@t 472 33.85 |— _ _ eee 
.250 1451AK-ND@ 4.36 24.95 | 1548AK-ND@ 4.35 22.90 Stainless Steel — RoHS Compliant 
375 1451BK-ND@ 5.46 28.85 | 1548BK-ND@ 4.76 26.90 
500 1451CK-ND@ 5.52 36.25 | 1548CK-ND@ 5.55 34.85 250 |8712K-ND 17.61 165.60 |— = — |e = 
625 1451DK-ND@ 7.46 49.00 | 1548DK-ND@ 6.07 46.60 375 | 2087K-ND 18.42 173.30 |— — — fe — 
.750 1451EK-ND@ 7.32 55.60 | 1548EK-ND@ 6.60 54.32 1.000 | 2092K-ND 2213 211.65 |— = — i = = 
6-32 .250 875 1833K-ND@ 9.08 59.50 | 1879K-ND 8.51 58.05 1.250 |— = = _|2126K-ND 25.53 240.10 |— = = 
1.000 1635K-ND@ 9.61 57.80 | 1548FK-ND@ 8.84 56.90 @ RoHS Compliant 
1.250 1636K-ND@ 12.51 102.85 | 1881K-ND 12.27 101.05 * Internal Thread .130/.150 deep — t Internal Thread .250 deep + + PC/104 and PC/104 Plus 
es bes Uiahes ieee rae feoaeine hae Geae Hex Brass Standoff Kit Assortment of 750 in 1/2”, 3/4”, 1’, 1-1/4", and 1-1/2" lengths with thread 
2 s : ie i sizes of 4-40, 6-32 and 8-32. 50 pieces of each size complete with cabinet. 
2.000, [RIES Neae 17.30 153.40 ESN 16.74 148.90 STH SITTND 5225 go tc acts tae sbis bss Nebel since ear oetP ete a steanumeetsiteta ted $908.43 
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iso 9002 CERTIFIED ManlurACTURER - - — — 
EYSTONE Dimensions — mm Digi-Key Pricing 
K. A B c Part No. 10 100 
BLECTRON IOS Cone 
15.0 25523K-ND 3.63 32.55 
Metric Hex [Rolis| | mateFemate Female 95 95 a pans sts Bee 
Threaded got 25.0 25526K-ND 3.83 34.50 
Hex « QO) Nylon - Female 
Standoffs Thread 6.0 25528K-ND 4.70 31.05 
* Brass: ASTM-B16 8.0 25529K-ND 5.00 33.00 
Plating: Nickel (QQ-N-290) 10.0 25530K-ND 4.81 31.80 
* Aluminum: ASTM B211 _ _ 12.0 25531K-ND 5.01 33.20 
Plating: Clear Iridite 15.0 25532K-ND 4.37 39.30 
(Mil-C-5541) Thread 18.0 25533K-ND 6.44 42.60 
+ Nylon: 6/6, UL Rated 94V-2 20.0 25534K-ND 4.92 44.35 
25.0 25535K-ND 6.48 42.70 
Dimensions —- mm Digi-Key Pricing 
A B Cc Part No. 10 100 $ Internal Thread: 6.0mm deep __ ¢ Internal Thread: 8.0mm deep 
5mm Hex (M3 Thread) Note: Female Standoffs longer than 19mm are tapped from both ends 
Brass - Male/Female 
10.0 24313K-ND 7.98 65.55 Al 
12.0 24314K-ND 8.19 67.20 Metric Screws 
8.0 8.0 15.0 24315K-ND 8.54 70.20 
18.0 24316K-ND 9.22 76.05 * Steel: Zinc Plate 
20.0 24317K-ND 9.49 78.15 + Nylon: 6/6, UL Rated 94V-2 
25.0 24318K-ND 10.46 86.10 
Brass - Female 
5.0 24390K-ND 5.24 43.20 Thread Length — mm Digi-Key Pricing 
6.0 24391K-ND 4.17 36.05 Size L Part No. 10 400 
8.0 24392K-ND 5.44 47.75 Slear 
10.0 24393K-ND 5.02 41.25 
= = 12.0 24394K-ND 4.81 43.20 6 29311K-ND 2.45 22.70 
15.0 24395K-ND 6.91 56.70 M3 12 29314K-ND 2.54 23.50 
18.0 24396K-ND 5.52 48.75 16 29316K-ND 2.80 25.85 
20.0 24397K-ND 8.14 66.85 25 29318K-ND 2.89 26.75 
25.0 24398K-ND 8.93 73.50 6 29321K-ND 2.63 24.35 
Aluminum - Male/Female M4 12 29324K-ND 2.74 25.35 
10.0 24337K-ND 3.26 28.90 16 29326K-ND 3.21 29.70 
12.0 24338K-ND 4.54 40.40 25 29328K-ND 3.58 33.15 
15.0 24339K-ND 4.89 43.30 
ce 7 18.0 24340K-ND 4.97 44.10 Ryion 
20.0 24341K-ND 5.40 47.95 8 Bei sNe) died 11.85 
25.0 24342K-ND 5.71 50.65 M3 12 29344K-ND 1.28 12.20 
‘Aluminum «Female 16 29346K-ND 1.29 12.25 
50 24430K-ND D5p 79.50 25 29348K-ND 1.31 12.45, 
6.0 24431K-ND 2.48 19.15 6 29351K-ND 1.36 12.95 
8.0 24432K-ND 2.76 21.10 tia 12 29354K-ND 1.38 13.20 
10.0 24433K-ND 277 21.05 16 29356K-ND 1.39 13.25 
- - 12.0 24434K-ND 3.07 23.35 25 29358K-ND 1.40 13.40 
15.0 24435K-ND 3.31 25.60 
18.0 24436K-ND 3.74 27.85 
20.0 24437K-ND 4.26 38.55 . 
25.0 24438K-ND 4.75 42.90 Female/Female Male/Female 
Nylon - Male/Female Ukp»l 
10.0 25501K-ND 3.42 30.80 ee 
12.0 25502K-ND 3.56 31.90 Te M 
8.0 8.0 15.0 25503K-ND 3.63 32.55 L “oN 
18.0 25504K-ND 3.70 33.20 rie 
20.0 25505K-ND 3.76 33.85 Ve ae 
25.0 25506K-ND 3.83 34.50 ae 
Nylon - Female U 
6.0 25508K-ND 4.70 31.05 
8.0 25509K-ND 5.00 33.00 Thread | Dia. — Inch Dimensions — Inch Digi-Key Pricing 
10.0 25510K-ND 4.81 31.80 T D L Ss U M P Panna 10 100 
_ _ 12.0 25511K-ND 5.01 33.20 
15.0 25512K-ND 4.37 39.30 Female/Female-Hinge 
18.0 25513K-ND 6.44 42.60 4-40 187 750 — 172 375 ~—.375 | 351K-ND 15.08 87.70 
20.0 25514K-ND 4.92 44.35 4-40 187 1.000 — 250 .375 .625 | 352K-ND 16.08 93.60 
25.0 25515K-ND 6.48 42.70 6-32 .250 750 — 172.375 .375 | 353K-ND 21.51 124.85 
6-32 | 250 | 1.000 — 250 375.625 | 354K-ND 21.97 127.80 
Brass - Male/Female 8-32 .250 750 — 172 375 .375 | 355K-ND 19.44 113.30 
10.0 24325K-ND¥$ 4.43 39.15 8-32 250 |1.000 — 250 375 .625 | 356K-ND 20.45 119.05 
12.0 24326K-NDt 4.47 39.60 Male/Female-Hinge 
11.0 10.0 a6 eretuots oes aa 4-40 | 167 | 625 250 172 375 250 | 333K-ND 17.68 102.85 
a SCAND Tie ae 4-40 187 875.250 .250 625 .250 | 334K-ND 18.67 108.45 
350 Bacon 765 Bales 6-32 .250 625 312 172 375 .250 | 335K-ND 21.27 123.75 
: Bracai. Faiale : : 6-32 .250 875 312.250 625 250 | 336K-ND 21.73 126.50 
5.0 24410K-ND 2.73 21.75 Male/Male-Hinge 
6.0 24411K-ND 2.68 21.40 4-40 187 500 250 — — 250 | 357K-ND 20.28 118.15 
8.0 24412K-ND 3.13 22.90 6-32 .250 500 312 — — 250 | 358K-ND 21.04 122.35 
10.0 24413K-ND 3.36 22.20 8-32 .250 500 312 — — _.250 | 359K-ND 23.62 137.25 
- - 12.0 24414K-ND 3.88 27.85 
15.0 24415K-ND 6.00 44.00 
18.0 24416K-ND 6.38 45.80 . 
20.0 24417K-ND 6.00 44.00 Ceramic 
25.0 24418K-ND 6.76 44.45, 
Aluminum - Male/Female Standoffs 
10.0 24349K-ND¥$ 4.47 39.60 
12.0 24350K-NDt 4.54 40.40 
416 400 15.0 24351K-ND 4.89 43.30 
18.0 24352K-ND 5.20 46.20 Diameter | Length | Depth 
ae BND 5.79 oe Thread] (Inch) | (Inch) | (Inch) | Digi-Key Pricing 
=50 Eaeoei ots BA tS: Size | OD. L D(2)_| PartNo. 10 100 
annum Female xD 4950 250 250 thru | 7710K-ND@ 27.33 192.70 
co DVIS TINT B48 19.15 250 .500 156 7711K-ND@ 31.08 215.30 
80 24452K-ND 276 2110 .375 375 156 7712K-ND 23.54 164.70 
10.0 24453K-ND 277 21.05 .375 .500 187 7713K-ND@ 26.64 187.05 
= = 120 24454K-ND 2.07 23.35 6-32 500 .500 140 7714K-ND 28.88 204.00 
150 24455K-ND 3.39 30.40 500 750 250 7715K-ND@ 30.33 215.30 
18.0 24456K-ND 365 32.65 500 1.000 .375 7716K-ND@ 32.52 226.60 
200 24457K-ND 453 40.70 500 1.500 562 7717K-ND 38.43 272.05 
250 24458K-ND 475 42.90 500 2.500 500 7718K-ND@ 46.24 339.30 
Nylon - Male/Female 44-29 | -750 2.500 .750 7719K-ND@ 64.44 483.68 
70.0 25521K-ND 3.42 30.80 .750 4.000 .750 7720K-ND 77.83 583.94 
oe 2? 12.0 25522K-ND 3.56 31.90 @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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K EYSTONE Recessed Fig. 2 Fig. 3 
ELECTRONICS GUase Bumpers aa AA 
Metal Cable Clamps Provides excellent traction Molded-In + g f= Molded-in-+) g 
and shock absorbing qualities. Washer , Lai Washer | pa, 
Half Clamp Materials: G aA & 
Fig. 1 and 2: Rubber, BUNA S a) i E ‘i 
Fig. 3: Vinyl 
Dimensions - Inch Screw i-Key Pricing 
Fig, A B ic D E Size Part No. 10 100 
: - = = 500.250.250.125 125 #4 720K-ND 2.20 15.90 
Dimensions — Inch Digi-Key Pricing 1] .625 312 250 .187 125 #4 721K-ND 3.50 25.10 
) 5 ww) ) EentNOS uu 100 718.437.250.218 125 #4 722K-ND 6.13 50.50 
Steel Half Clamps 2([.937 375.375 _—«.187 187 #8 723K-ND 5.88 48.55 
+125 437 500 218 8140K-ND@ 1.64 11.85 562.375. «218 ~—«187 115 #4 727K-ND 5.47 45.00 
-187 437 500 218 8141K-ND® 1.72 12.80 687 250 .343 125 155 #6 724K-NDt 4.52 37.30 
250 peal 500 218 SHeGNK 88 1180 750 437 265 250 148 #6 728K-ND 6.16 50.70 
312 500 500 218 8143K-ND 1.99 14.35 3 
375 eat aes 346 HEETEN 230 46.60 875 312 406 187 187 #8 725K-NDt 8.34 68.75 
437 B62 608 318 S145K-ND® 34g 17.60 937 625 359 .297 174 #8 729K-ND 9.11 74.95 
“500 625 ‘605 318 8146K-ND 3.05 21190 1.062 437 468 234 .200 #10 726K-NDt 10.39 85.35 
562 .687 625 218 8147K-ND@ 3.13, 22.55 + Gray — all others black 
625 .750 625 218 8148K-ND 3.28 23.70 
687 812 625 218 8149K-ND 3.36 24.25 
"750 ‘B12 625 218 8150K-ND 3.50 25.10 
812 875 625 218 8151K-ND 3.63 26.20 Flat Washers 
875 .937 .750 281 8152K-ND 3.96 28.45 
-937 -968 -750 .281 8153K-ND 4.11 29.70 Fibre: Commercial per ASTM 
1.000 1.000 750 281 8154K-ND 9.00 63.45 D710, Grade CH 
Insulated Stee! Half Clamps Nylon: Grade 6/6 per ASTM D4066 
187 437 500 218 8160K-ND@ 4.44 31.55 
.250 500 500 218 8161K-ND@ 4.39 35.65 ; ; 
1312 531 625 218 8162K-ND 4.97 40.35 Om, Dimensions inch ay Digi-Key Pricing 
375 562 625 218 8163K-ND 5.20 42.15 AN B c Part No. 100 500 1,000 
437 625 625 218 8164K-ND 5.87 47.45 - - : 
500 687 625 218 8165K-ND® 4.31 35.05 Nylon Material — #2 Screw Size 
562 .750 625 218 8166K-ND 4.46 36.25 250 .032 .098 3347K-ND 3.28 14.75 = 
625 812 625 218 8167K-ND 4.57 37.30 Fibre Material — #4 Screw Size 
687 812 625 218 8168K-ND 474 38.45 
#2 2 2 eee aie ae 25002120] 1T6KND 3591850 = 
B12 937 750 281 8170K-ND 8.17 65.10 age _ aoe SHARD ae 4550 — 
875 .968 .750 281 8171K-ND 6.75 54.70 : : : : ‘ 
937 1.000 750 281 8172K-ND 7.95 64.40 250 047 120 SiS ND) 3.40 15.50 — 
1.000 1.062 .750 281 8173K-ND 7.48 60.80 312 047 120 315SK-ND 3.40 15.50 = 
Steel Clamps 375 .047 120 3156K-ND 3.84 16.50 17.30 
.250 406 500 203 8101K-ND@ 2.03 14.70 -250 062 -120 3368K-ND 3.40 15.50 = 
312 437 500 203 8102K-ND@ 2.41 15.15 312 062 120 3196K-ND 3.40 15.50 18.85 
375 468 500 203 8103K-ND 2.19 15.90 375 .062 120 3197K-ND 3.51 15.50 17.85 
437 500 500 203 8104K-ND@ 2.28 16.45 Nylon Material — #4 Screw Size 
500 531 500 203 8105K-ND 2.40 17.25 35D nae a0 OD —_ 7 = 
ne ‘300 = -203—S—«|«BIO7KNDe 261 1875 a2 032 1120 3359K-ND 395 1700 20.10 
687 605 500 003 8108K-ND@ 269 19.45 375 .032 120 3118K-ND 4.18 18.75 21.50 
.750 .656 .500 .203 8109K-ND® 2.77 20.05 -250 047 120 345K-ND 3.95 16.75 = 
812 687 500 203 8110K-ND 2.86 20.45 1312 .047 -120 3157K-ND 3.34 14.75 19.40 
875 718 500 203 8111K-ND 2.96 21.35 375 047 120 3158K-ND 3.34 14.75 21.40 
-937 -750 -500 .203 8112KS-ND 3.06 22.15 .250 .062 .120 3358K-ND 3.33 14.75 19.40 
1.000 781 500 203 8113K-ND 3.13 22.65 312 .062 120 3198K-ND 3.95 17.00 25.70 
5a is wi insulated Steel Slamps ae os WE .375 .062 120 3200K-ND 3.96 16.75 24.25 
250 437 500 203 8122K-ND® 3.91 28.25 EET Me een anew. Size 
312 468 500 203 8123K-ND 4.07 29.45 250 032 140 3119K-ND 3.39 15.50 = 
.375 .500 .500 .203 8124KS-ND® 4.20 30.25 312 032 140 3120K-ND 3.41 15.50 _ 
437 531 .500 .203 8125K-ND@ 4.36 31.65 375 032 -140 3121K-ND 3.51 15.50 = 
500 562 500 203 8126K-ND® 452 32.60 .250 .047 140 3159K-ND 3.40 15.50 = 
562 594 500 203 8127K-ND@ 4.69 33.95 312 .047 .140 3160K-ND 3.40 15.50 = 
625 625 -500 -203 8128K-ND 4.24 34.80 .375 .047 .140 3161K-ND 3.84 16.50 17.30 
687 656 500 203 8129K-ND 4.35 35.80 250 ‘062 "440 3369K-ND 3.40 15.50 _ 
750 sae _ 2208 BISOEND Ss, ats 87.05 312 062 140 3370K-ND 3.40 15.50 16.50 
Pe oa 500 eos eee ae epee 375 062 140 3201K-ND 3.51 15.50 17.85 
.937 781 500 203 8133K-ND@ 4.86 39.80 Nylon Material — #6 Screw Size 
1.000 812 500 203 8134K-ND® 4.99 41.10 250 032 140 3122K-ND 3.28 14.75 = 
ROHS Compliant 312 .032 140 3349K-ND 3.29 14.75 16.00 
375 .032 140 3123K-ND 4.18 18.75 21.50 
.250 .047 140 3162K-ND 3.28 14.75 15.60 
Nylon Cable Clamps 312 .047 .140 346K-ND 4.17 17.75 19.40 
375 047 140 3163K-ND 3.34 14.75 21.40 
Ideal for securing, insulating and routing 250 062 -140 3360K-ND 3.28 14.75 19.40 
cable wiring, piping, tubing, components 1312 .062 .140 3361K-ND 3.95 17.00 25.70 
and fibre optics. Made of .050” thick nylon 375 062 -140 3202K-ND 3.96 16.75 24.25 
6/6, white. Fibre Material — #8 Screw Size 
312 032 474 3124K-ND 3.41 15.50 = 
Dimensions — Inch Digi-Key Pricing 
D E w H Part No. 100 500 1,000 
125 325 375.140 7620K-ND® 5.23 23.25 26.30 
125 325 «= .375—.203—s|_7621K-ND@ 5.23 23.25 26.30 Nylon Shoulder R 
187 .380 375.140 7622K-ND@ 5.35 23.75 26.60 . A 
‘187. -.380~=S375.—Ss«203—=«s|:s 7623K-ND 5.35 23.75 26.60 Washers/ Bushings (eeges 
.250 410 375.140 7624K-ND@ 5.44 23.75 27.60 Material: Nylon, Grades 6/6 per ASTM D4066 C Hole z 
250 10 375-203 7625K-ND® 5.46 23.75 27.60 
312 445 375 .140 7626K-ND® 5.45 24.50 28.20 Dimensions — Inch Digi-Key Pricing 
312 445 375.208 7627K-ND@ 5.45 24.50 28.20 rh A B c D Part No. 100 500 
375 475 375.140 7628K-ND@ 5.90 25.75 30.30 #4 Screw Size 
375 475 375 203 7629K-ND@ 5.90 25.75 30.30 031 218 040 115 135 3049K-ND 4.84 20.75 
437 525 375 ~.140 7630K-ND@ 6.29 27.25 31.45 047 .250 .032 115 185 7681K-ND 6.29 27.75 
437 525 375.203 7631K-ND@ 6.29 27.25 31.45 .093 235 .047 115 145 3053K-ND 9.13 39.25 
500 550 375.140 7632K-ND@ 6.29 27.75 32.35 125 235 .047 115 145 3102K-ND 9.13 39.25 
500 550 375.208 7633K-ND@ 6.29 27.75 32.35 .180 235 .047 115 145 3103K-ND 9.13 39.25 
562 625 .500 -203 7634K-ND@ 9.74 43.25 49.55 -250 235 047 115 145 340K-ND 10.29 44.50 
625 660 500 203 7635K-ND@ 10.47 44.50 52.00 #6 Screw Size 
.750 785 500 = .203 7636K-ND@ 11.63 50.25 59.70 -032 +385 -062 145 240 7682K-ND 7A7 30.00 
875 845 500.203 7637K-ND® 12.69 54.50 63.60 032 -250 -062 140 187 7683K-ND 6.06 26.00 
1.000 .910 500 203 | 7638K-ND@ 13.01 56.75 66.45 032 312 062 140 187 7684K-ND 6.62 28.25 
1.125 970 ~=-.500.-S- .203—s« | 7639K-ND@ 18.65 80.50 93.65 tae oe pee age ade STNG ono a oe 
1.125 1.060 500.208 7640K-ND 19.99 86.75 101.75 oE0 ag omy ari 70 Bae 70:39 ae 
@ RoHS Compliant 500 .290 .047 140 170 3055K-ND 10.46 45.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2230 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


BUILDING Phillips Panhead Hex Head Sheet Phillips Nylon Rivets 
Sheet Metal Screws Metal Screws Machine Screws — = 
q . Digi-Key Pricing 
FASTENERS Steel, Zinc Plated Steel, Zinc Plated Nylon 66 - Melting Point is 50°F (260°C) Description | PartNo. 100 7,000 
- = = = = Aluminum Rivets 
Descrip- | Digi-Key Pricing Descrip-| Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 3/32 x.250 |H251-ND 7.56 6048 
tion Part No. 100 1,000 tion Part No. 100 1,000 Description | Part No. 100 1,000 3/32 x 375 |H252-ND 7.60 60.80 
4x3/8 |H800-ND 1.56 12.48 4x3/8 |H809-ND 9.72 77.76 1/8x.212 |H253-ND 615 49.20 
4x1/2 |HB01-ND 240 19.20 4x1/2 |H810-ND 10.73 85.87 256x1/4 |NSSONDS) 8.86 70.90 1/8x.275 | H254-ND 4.65 37.20 
4x3/4 |HB02-ND 255 20.40 4x3/4 |HB11-ND 13.38 107.04 2-56x 1/2 | H534-ND@ 9.10 72.82 8 x.387 PACENDG 6.03 40.20 
6x3/8 |H803-ND 1.8 14.78 6x3/8 | H812-ND 8 44.64 8x 400 Pee 5.184140 
: x ch ene ae x ie Tea a ae 2-56x3/4 |H538-ND 9.26 74.11 1/8x.462 |H257-ND 8.40 67.20 
x : . ; x : ; 1/8x 650 |H258-ND 10.28 82.20 
6x3/4 |H805-ND 260 20.83 6x3/4 |H814-ND 9.54 76.32 4-40x1/4 | H542-ND@ 8.86 70.90 ‘Aluminum Large Flange Rivets 
8x3/8 |H806-ND 210 16.80 8x3/8 |H815-ND 7.84 62.74 4-40x3/8 |H544-ND@ 9.00 72.00 1/8x.275 |H260-ND 8.65 69.20 
8x1/2 | H807-ND 2.76 22.08 8x1/2 | H816-ND 8.16 65.28 : of 1/8x.400 |H261-ND 9.00 72.00 
8x3/4 |H808-ND 4.41 35.28 8x3/4 |H817-ND 9.95 79.63 A40 x12 Bee 8-10 72.82 1/8x 525 | H262-ND 11.00 88.00 
4-40 x 5/8 | H548-ND 9.19 73.54 Steel Rivets 
4-40x 3/4 |HS550-ND® 9.26 74.11 3/32 x.250 [H263-ND 873 69.80 
and 3/32 x .375 |H264-ND 9.00 72.00 
Phi Ips Panhead Slotted Panhead 6-32x 1/4 |H554-ND@ 9.26 74.11 4/8x.212 |H265-ND 414 33.08 
Machine Screws Machine Screws 6-32x3/8 |H556-ND 9.43 75.46 1/8x.275 |H266-ND 4.64 37.12 
: . 1/8x.337 |H267-ND 5.22 41.76 
Steel, Zinc Plated Steel, Zinc Plated 6-32x 1/2 |H560-ND@ 9.51 76.08 4/8x.400 |H268ND 5.30 42.36 
= aa 6-32x 5/8 | H564-ND 9.57 76.56 18x 526 | H269-ND_ 7.98 63.80 
init ee Digi-Key Pricing ii 
Digi-Key Pricing ce Steel Large Flange Rivets 
Digi-Keye Electronic Hardware Description | Part No. 100 1,000 Description | Part No. 100 1,000 6-32 x 3/4 | H568-ND 9.59 76.75 18x.275 |HO7OND 893 7140 
: pane 2-56x 1/4 |H130-ND% 8.18 65.42 . z 
Kits come complete with a divided 2-56x1/4 [HBGO-NDt 639 51.12] [2AOxT MISOWDR BR BM 6-32x1 | H572-ND 9.66 77.28 1/8x.400 | H271-ND 9.21 73.68 
plastic box for easy storage. 2-66x 1/2 |H334-NDt 4.64 37.15 | | or : aa (ASSIGN 123 a98e 3-32x1/4 |HS76-ND® 9.17 73.34 178x525 | H272-ND 11.25 90.00 
2-56x3/4 |H338-ND 8.62 68.93 : : : 
: GAOx1M [HSA-NDT 298° 23.81 | | GRX I He Oy tena Sa2x98 ee OC 7882 Hand Rivet Tools 
Zinc Plated Nuts 4-a0x5/i6 |H343-ND 1.92 15.36] | FAOKMA [NMBA Ber EN 8-32x1/2 |H584-ND 9.04 72.34 = 
and Washers ee : 5 eee te ‘aa 4-40x 1/2 |HI46eND& 1.37 10.99 8-32x5/8 |H588-ND 9.46 75.70 Heer aee 
: : 4-40x5/8 |H148-ND 152 1214 : : 
Desc ea Diantkey Patan 4-40x5/8 /H348-ND 228 1824 | frre tee 134d 8-32 x 3/4 | H592-ND 9.42 75.36 
tion Part No. 100 1,000 | [4-40x3/4 |H350-ND 2.13 17.04 8-32x1 | H596-ND® 9.46 75.65 
Hox Nute 32x14 |H354NDt 1.921596) |632x1/4 |HI54-ND& 1.48 11.81 
6-32x5/16 |HI55-ND 154 12.34 10-32x 1/2 | H600-ND 10.19 81.55 
No.2-56 JH212-NDte 1.31 1051) | 692x5/16 | H355-ND 2.10 16.80) | oe HIS6-ND§ 159 1272 ; } 
No. 4-40 |H216-NDtoe "93 744) |6-32x3/8 |H356-ND® 2.22 17.76 : : 10-32 x 3/4 | H604-ND 10.20 81.60 
No. 6-32 |H220-ND@t&§ 1.44 1152] |6-32x7/16 )H357-ND 4.74 37.92 | [682x716 /HI57-ND = 1.65 13.20 
No. 8-32 |H224-ND@tx§ 1.95 15.60) |6-32x1/2 |H360-NDt 228 18.24 6-32x 1/2 |HIGO-ND& 1.69 13.54 10-82x1 |NBOBIND@; 10.38 83.04 
No. 10 - 32 |H228-ND #§ 1.98 15.84 6-32x5/8 |H364-ND@ 2.34 18.72 6-32x5/8 |HI64-ND§ 2.58 20.64 
Internal Tooth Lock Washers 6-32x 3/4 |H368-ND@ 237 18.96 6-32x 3/4 |HI68-ND§ = 1.95 15.60 Digi-Key Pricing 
No. 2 H232-NDt&e 7.41 59.28] [6-32x1 | H372-ND@ 263 21.07 | [6-32x1  |HI72-ND§ 2.29 18.34 Description| Part No. 100 1,000 
No. 4 H236-ND toe 97 778) [g32x14 |H37eND 201 1608) |8-32x1/4 |HI76é-ND 2.01 16.08 
No. 6 H240-ND@t&§ 1.13 9.07) |e ooyag |ugg0-NDt 215 17.23 8-32x3/8 |H180-ND& 2.15 17.23 Nylon Hex Nuts The HP-2 is the largest selling hand rivet 
Me a eeupee° 1a free 8-32x 1/2 |H384-ND® 2.85 22.80 8-32x 1/2 |H184-ND§ 2.27 18.19 2-56 H612-ND@ 10.55 84.38 tool in the industry. Its square shoulder 
7 eee 5 . 8-32x5/8 | H388-NDt 294 23.59 8-32x5/8 |H188-ND+ 250 19.97 4-40 He16-ND@ 10.50 84.00 fulcrum pin of cold-formed heat-treated 
jat Washers 8-32 3/4 |H392-ND@ 2.97 23.76 8-32x 3/4 |H192-ND§ 271 21.70 steel prevents pin rotation that can 
No.2 age ND 2.70 21.60) |e3ox1 | Ha96-ND@ 3.23 25.87 | |8-32x1  |HI96-ND§ 3.23 25.87 6-82 peed Mpg 10:80 86.40 elongate the engaging holes and cause 
No. 4 H777-ND 2.81 22.46 - ; 8-32 H624-ND@ 11.06 88.46 premature tool failure in imitation tools. 
No. 6 H778-ND 97 7.78 10-32 x 1/2 | H400-ND® 3.75 30.00 10-32 x 1/2 | H200-ND§ 3.30 26.40 The HP-2 hand rivet tool sets up to 3/16” 
No. 8 H779-ND 1.30 10.37] | 10-32x3/4 |H404-ND@ 4.06 32.45 | | 10-32x3/4 |H204-ND§ 4.06 32.45 10-32 H628-ND@ 11.30 90.43 eigelinvcloand Ganics wih tounmouriod 
No.10  |H780-ND 1.62 12.96] | 10-32x1 |H408-ND@ 5.48 43.87) |10-32x1 |H208-ND§ 5.48 43.87 nosepieces (3/32”. 1/8". 5/32” and 3/16") 
a K Nei ae i and a service wrench. 
ae e é igi-Ke jon Hardware Kits 
Digi-Key® Zinc Plated Hardware Kits gi-Key® Ny’ HI001-ND...02.. eee $37.70 
Sizes #2, #4, #6, #8 and #10. 
Sizes #2, #4, #6, and #8. Sizes #6, #8, and #10. 1500 pieces total 200 Kit™/39001 
100 esos each ofthe aa denoted. 100 ees Ccehorine pat denoted. 100 pieces each The deluxe hand riveter. Kit includes the 
p Ps . PI P . of the parts denoted. HP-2 and 200 assorted Klik-Fast rivets 
*1600-KIT-ND (Slotted)... .. $17.95 §1601-KIT-ND (Slotted) ..... .. $27.95 in popular sizes. 
+1602-KIT-ND (Phillips)... . $17.95 '1603-KIT-ND (Phillips) . . $27.78 1604-KIT-ND (Phillips) ..... $53.94 
H1002-ND.........000.:eeseeees $68.12 
Metric Phillips, Metric Nuts Phillips, Panhead Stainless Steel 
Panhead Machine Screws and Washers Machine Screws Nuts and Washers 
Zinc Plated Zinc Plated Stainless Steel 
Digi-Key Pricing 
Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | 2BES7 Pricing Description Part No. 100 1,000 
Description Part No. 100 1,000] | Description PartNo. 100 1,000 Description! iRartiNo: LOO 000) Hawuuis 
M2 x 5mm H738-ND§ 672 53.76 ee Hie 2-56 x 1/4 | H700-ND* 6.87 54.96 
M2 x 8mm H739-ND§ 7.05 56.40 2-56x 1/2 | H701-ND& 5.28 42.24 | | No.2-56HexNut | H723-ND&k 4.99 39.94 
M2 x 12mm | H740-ND§ 5.90 47.23] | M2MetricHexNut |H761-ND§ 3.60 28.80 2-56 x 9/4 [EMO ZANE 5.34 42.72 | | vo 4-40HexNut | H724-ND&k 4.13 33.02 
Ma x5 H742.ND 5.94 4752| | M3MetricHexNut |H762-ND§ 3.84 30.72 440x 1/4 OSD 4.13 93.02 
x 5mm § 4 | ‘ B is 4-40 x 5/16 | H704-ND& 3.34 26.74 No. 6 - 32 Hex Nut H725-NDt 5.57 44.54 
MSxcGmin LnPASAN DIS 6.60 52.80) | M4MeticHexNut [BU esNb za 4-20 33.60 4-40 x 1/2 | H705-NDx 4.05 32.40 | | No.8-32HexNut | H726-NDt 5.95 47.62 
M83 x 12mm H744-ND§ 6.90 55.20) | M5 MetricHex Nut /H764-ND 4.80 38.40 4-40x 3/8 | H782-ND 3.60 28.80 | | No. 10-32Hex Nut | H727-NDt 6.05 48.38 
M3 x20mm | H745-ND§_—— 11.33 90.62) | tig Metric Hex Nut | H765-ND& 5.34 42.72 4-40 x 5/8 | H706-ND* 4.41 35.28 
M3 x 25mm H746-ND§ 11.46 91.68 Gail Loui Waeh 4-40 x 3/4 H707-ND* 6.36 50.88 Internal Tooth Lock Washers 
split Loc! fashers e a 
M4 x 5mm H747-ND& 7.20 57.60 6-32x 1/4 | H708-NDt 4.08 32.64 | [No 2 Lock Washer | H728-ND&k 3.55 28.42 
M4 x 8mm H748-ND* 7.56 60.48] | M2LockWashers |H771-ND§ 5.40 43.20 6-32 x 5/16 | H709-ND Bee: 008 Mie. aia Weel) H729-ND& 250 19.9 
M4 x 12mm H749-ND* 8.76 70.08) | M3LockWashers |H772-ND§ 4.26 34.08 6-32 x 3/8 | H710-ND 4.51 36.10 0. 4 Lock Washer Haas -° 7 
‘ 6-32 x 1/2 | H711-NDt 4.77 38.16 | | No. 6 Lock Wash H730-NDt 2.30 18.43 
M4x 20mm = |H750-ND& = 11.55 92.40] | tq tock Washers |H773-ND& 4.74 37.92 ea2;sis | Feed >» ante eee 
M4 x 25mm H751-ND*« 12.60 100.80 x5 5.5 . No. 8 Lock Washer | H731-NDt 2.88 23.04 
M5 x 6mm H752-ND 10.56 84.43] | Me Lock Washers pea °° 4272 22x34 NOE 8.33 50.64 | | No 40 Lock Washer | H732-NDt 3.07 24.58 
: : M6 Lock Washers H775-ND& 6.30 50.40 6-32 x1 H714-ND 6.64 53.09 : : j 
MS x 8mm H753-ND 10.80 86.40 332x918 NEZABNIDE sie 29105 
4 Flat Washers 32 X H . . Flat Washers 
MS x 12mm H754-ND 12.60 100.80 32x12 | H716eNDt Sao. hace 
MS x 20mm H755-ND 17.70 141.60] | qyo Fat washers H766-ND§ 3.30 26.40 -32x5/8 | H717-ND 733 5866 | | No.2FlatWasher | H733-ND* 2.30 18.43 
a. Un Ue: lee 
x 8mm : . : a 32 x i E : No.6 FlatWasher | H735-ND 3.66 29.28 
M6 x 12mm  |H758-ND& 21.60 172.80] | M4FlatWashers | H768-NDx 9.66 29.28 10-32 x 1/2 | H720-NDt 11.00 88.03] |... sratwasner [ONE sco 31.20 
M6 x 20mm H759-ND& 25.80 206.40] | MS Flat Washers H769-ND 3.75 30.00 10-32 x 3/4. | H721-NDt 12.52 100.13 : : : 
M6 x 25mm H760-ND* 27.60 220.80| | M6 Flat Washers H770-ND& 4.80 38.40 10-32x1 | H722-NDt 20.46 163.68 | | No. 10FlatWasher | H737-ND 4.74 = 37.92 
Digi-Key® Metric Hardware Kits Digi-Key® Stainless Steel Hardware Kits 
Sizes M2 and MS. Zinc Plated. Sizes M4 and M6. Zinc Plated. Sizes #2 and #4. Sizes #6, #8, and #10. 
1400 pieces total. 1500 pieces total. 1400 pieces total. 1500 pieces total. 
100 pieces each of the parts denoted. 100 pieces each of the parts denoted. 100 pieces each of the parts denoted. 100 pieces each of the parts denoted. 
§1605-KIT-ND (Phillips) ............0...226. $59.95 | %1606-KIT-ND (Phillips) ................... $99.95 4 1607-KIT-ND (Phillips) ..........00..00065 $39.95 | +1608-KIT-ND (Phillips) ........0...00..00.. $79.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PC Test Points 


Features: ¢ Color keyed for visibility and quick identification 
* Economical choice for PC test point terminations * Snap-fit 
mounting provides positive retention for wave soldering * Wire 
form loop for safe, non-slip testing * Space saving, ultra low 
and low profile designs * High profile for difficult to reach 
applications * Suitable for high density packaging on .062” 
(1.57mm) and .093” (2.36mm) PC boards ¢ Practical replace- 
ment for wire-wrap posts and turrets * Secure grip for J hooks, 
EZ hooks, grabbers, alligator clips, tips or probes ° Plastic 
base strengthens terminal for positive holding power » Ideal 
for reliable production testing and field service troubleshooting 


Base | Digi-Key Price Each |Keystone 
Fig.| Color | Part No. 10 100 500|Part No. 
Red | 5000K-ND “32.22 .20 [5000 
Black | 5001K-ND "32 22 20 |5001 
1] White | 5002K-ND 32.22 .20 [5002 : ; 
Orange | 5003K-ND "32 22 .20|5003 Fig. 3 Multipurpose 4.78 1.0. 
Yellow | 5004K-ND “32.22 20 [5004 7 ) + 
3.05. 
Red | 5005K-ND “32.23 21 [5005 SQ *P—Mais 
Black | 5006K-ND "32 23.21 [5006 : T i | 
2 | White | 5007K-ND "32 23.21 [5007 f- 
Orange | 5008K-ND "32 23.21 [5008 
Yellow | 5009K-ND "32.23.21 [5009 
Red | 5010K-ND 32.23 21 (5010 
Black | 5011K-ND 32 23 21 |5011 
3 | White | 5012K-ND 32 23 21 [5012 
Orange | 5013K-ND "32 23 121 [5013 
Yellow | 5014K-ND (32.23.21 [5014 
a | Red | 6043K-ND 1.48.92 .90 |6043 
Black | 6044K-ND 148 92 .90|6044 


90.902 CERNRED MAMURACTURER 


ONE S\MT Test Points 


Miniature ¢ Ultra low profile ideally suited for advanced surface mount printed circuit board applications 
* Designed for long life and durability * Manufactured using flat wire to provide a large mounting surface 
area ¢ Ideal for use with miniature probes, clips, and hooks ° Efficient, safe, board level testing. 

Compact ¢ Unique design provides exceptional strength and durability * Simplifies testing on dense SMT 
circuit boards ¢ Ideal for use with most standard probes, clips and hooks ° Efficient, safe, board level testing 


Fig. 1 Miniature 


«105-4 fo782 |p yoso 
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Fig. 2 Compact 


Cut Tape Tape & Reel 
Price Each Digi-Key Pricing Keystone 
Fig.| Description 50 250 500 | Part No. 1,000 Part No. 
1_| Miniature 5015KCT-ND 32 28 .23 | 5015KTR-ND 137.71 5015 
Compact 5016KCT-ND .30 26 .22 | 5016KTR-ND 128.09 5016 


Binding 
Post 


+ 40.49->|"~ 
Base Digi-Key Price Each Keystone 
Fig. | Description Color Part No. 1 10 100 | Part No. 

1 Standard Red 7004K-ND 4.62 4.32 3.11 7004 
1 Standard Black 7005K-ND 4.62 4.32 3.11 7005 
2 Economy Red 7006K-ND 5.61 5.24 3.77 | 7006 
2 Economy Black 7007K-ND 5.61 5.24 3.77 | 7007 
3 Dual Banana Plugs Red 6088K-ND 13.73 12.82 9.23 | 6088 
3 Dual Banana Plugs Black 6089K-ND 13.73 12.82 9.23 | 6089 
— | Dual Banana Plugs _ 7021K-ND 11.34 10.59 6.89 | 7021 


3M Electronics Vacuum and Accessories 


Electronic Vacuum Complete with hose, 32” ~ 10 ft. (81.28cm ~ 3.05 meters), wand, crevice tool, crevice tool 
brush, dusting brush, needle nozzle, 3 year warranty. 
OPTIONS: Shoulder strap with shoulder pad. 
SPECIFICATIONS: Electrical: 115VAC, 50/60Hz, 5.0 amps. Dimensions: Length: 
17.80” (45.21cm). Width: 7.75” (19.69cm). Height: 9.25” (23.50cm). Weight: 
| 9 Ibs. 14 oz. (4.48kg). Motor: 1HP, continuous duty, thermally protected with 
KG ; 7 i 

| “ony automatic reset. Conducted RFI filtered (reduces EMI to be below FCC require- 
meece@y ments). 

Filter: Type 1, Small Particle: For trapping extremely fine particles. Typical 
applications color laser printers, color copiers and highly sensitive equipment. Type 2, Medium Particle: Designed to 
trap unwanted toner from copiers and laser printers, cleaning typewriters and data processing equipment. 


Ay 


Digi-Key Price Each 3M 
Description Part No. 1 10 Part No. 
Electronic Vacuum Cleaner 115 Vac SCP148-ND 229.61 214.31 SV-497AJM 
Carrying Strap with Shoulder Pad SCP149-ND 11.53 10.76 SV-CS1 
Type 1 Filter, Small Particle SCP150-ND 23.68 22.11 SV-SPF1 
Type 2 Filter, Medium Particle SCP151-ND 13.31 12.43 SV-MPF2 


Replacement Hose for Electronic and Tool Case Vacuum Cleaners 


30” Hose, Stretches to Approximately 10° SCP230-ND 34.30 _ SV-SH32 
50” Hose, Stretches to Approximately 16” SCP231-ND 62.38 = SV-SH50 


Replacement Wire 


3M Breadboard 


Length | Qty./ Digi-Key 

J u m per Wi re Kit In. (mm) _| Pkg. Color Part No. Pricing 
0.1 (2.54) | 200 | (No Insulation) | 923345-01-ND@ 
0.2 (5.08) | 200 Red 923345-02-ND@ 
j—Length_»} 0.3(7.62) | 200 | Orange | 923345-03-ND@ 
4 0.4 (10.16) | 200 | Yellow 923345-04-ND@ 
i 0.5 (12.70) | 200 Green 923345-05-ND@ 

6.35 0.6 (15.24) | 150 Blue 923345-06-ND@ $10.98 

t 0.7 (17.78) | 150 Violet 923345-07-ND@ per 


0.8 (20.32) | 150 Gray 
0.9 (22.86) | 150 | — White 
1.0 (25.40) | 100 | Brown 
2.0 (50.80) | 100 Red 


923345-08-ND@ = Pkg. 
923345-09-ND® 
923345-10-ND® 
923345-20-ND® 


* 350 wires * 14 different lengths * Wire 
is stripped * Leads bent 90° « Length is 
classified by color coding * Wire is solid 
tinned 22 gauge * PVC insulation 


3.0 (76.20) | 75 Orange 923345-30-ND@ 
Kit contains 25 each of 14 different | 49 (101.60)) 75 Yellow 923345-40-ND@ 
lengths. 5.0 (127.00) | 75 Green 923345-50-ND@ 
923351-ND .........0csceeeeeeee $30.60 @ RoHS Compliant 
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3M AeCeE Board™ 


Lj] 600]f 
B 
FEATURES: 
° 0.1” x 0.1” (2.54mm) solderless tie point matrix accepts all DIP sizes 
and a wide variety of discrete components with lead diameters up to yl i 
.032” (.81mm) * Capacities range from 610 ~ 5424 tie points 24.13 
* Accommodate from 6 ~ 54, 14 pin DIPs * Separate distribution bases Tip —o 


for power, ground and signal lines * Molded alphanumeric grid for faster, 

easier tie point identification * Circuit elements are easily connected with #22 AWG solid wire ¢ Strip bodies 
are constructed of durable Acetal Copolymer with Alloy 688 terminals * Durable baseplates keep boards 
stationary during use and help to minimize noise and voltage spikes in today’s high speed circuits. 


Total 

DIP Base Dim. Total | 5-Tie 
AxCxE | Capacity Inch (cm) Tie Point | Binding | Digi-Key Price 
Model (Size) A B Points | Term. | Posts | Part No. Each 
354 54 (14-Pin) | 14.69 (37.31) 9.75 (24.77) | 5424 768 922354-ND 117.14 
345 45 (14-Pin) | 12.44 (31.60) 9.75 (24.77) | 4520 640 4 922345-ND 105.02 
336 36 (14-Pin) | 10.25 (26.04) 9.25 (23.50) | 3648 512 4 922336-ND 76.28 
327 27 (14-Pin) | 8.0 (20.32) 9.25 (23.50) | 2712 384 4 922327-ND 73.51 
318 18 (14-Pin) | 7.75 (19.69) 6.25 (15.88) | 1824 256 3 922318-ND 45.89 
309 9 (14-Pin) 7.0 (17.78) 4.0 (10.16) 840 128 3 922309-ND 26.26 
306 6 (14-Pin) 5.4 (13.72) 4.0 (10.16) 610 94 2 922306-ND 23.30 


3M Super Strips and Circuit Strips 


Universal Breadboarding Elements with Solderless Plug-in Tie Points 
As with all solderless breadboarding units from 3M, components simply plug-in and are interconnected with 
ordinary solid hook-up wire; #22 AWG is recommended. 

All sizes of DIPs and discrete components with lead diameters up to .032” (.82mm) can be accommodated. 


These handy strips may be permanently mounted with the integral non-shorting instant-mounting backing, or 
for quick removal, they may be mounted with screws on panels up to 1/8” (3.18mm) thick. 


Hardware and mounting templates are provided with every strip. 
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SPECIFICATIONS 


SUPER-STRIP CIRCUIT-STRIP 


2.25” x 6.50” x .32” 2.25” x 4.90” x .32” 


Size: (57.15mm x 165.10mm x 8.13mm) | _(57.15mm x 124.46mm x 8.13mm) 


Plug-In Tie-Points: 840 610 


Materials: Body Acetal Copolymer Acetal Copolymer 


SUPER-STRIP CIRCUIT-STRIP 
Price Digi-Key Price 
Terminals Each Terminals Part No. Each 
Alloy 770 923252-ND 24.60 Alloy 923253-ND 14.47 
Gold (10m) 923748-ND 77.77 Gold (10m) 923749-ND 78.67 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


u%-/5 3 Prototype Boards 


ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC. 


Vector Prototyping Boards with punched holes are convenient economical tools for assembling circuit components and 
cost effective alternatives to custom designs. Use general purpose Plugboards and Bus specific for edgeboard connection 
prototyping, while Circboards are ideal for cutting down to smaller board sizes. 

* Holes on 0.1" (2.54mm) grid .042" (1.07mm) diameter (.043" [1.09mm] on V1018 and V1029) © Ejector Hole * Plating: 


Gold/Nickel * Board Material: Epoxy Glass Composite. 
PC/XT and AT Expansion Units: 


* Marked edge contact identification »* Gold plated edge contacts on 0.1" centers »* Power and ground buses terminate 


to connectors * Pads on board and bracket accepts DB9-, 15-, 25- or 37-Pin I/O connector * Accepts Vector's press 
terminals for wiring and soldering * Holes are .042" (1.07mm) diameter or 0.1" (2.54mm) grid * 1/16" (1.59mm) thick 


epoxy glass material, gold/nickel contacts »* Universal mounting bracket and card guide included * Layout planning 


dual, row 0.1" (2.54mm) spaced header (AT unit only) 
Circbords™: * .042" (1.07mm) diameter holes on 0.1" (2.54mm) grid © 1/16" (1.59mm) thick, epoxy glass composite 


boards * Flame retardant » Etched copper patterns are solder plated. 


sheets and instructions included * Plugs into any IBM AT slot with dual connectors (AT unit only) * Pads for mounting 


Edge 16- Accessories 
Contacts Dimensions Pin Connectors 
General Purpose f Spacing Inch (cm) Dip | Digi-Key Price Each Solder | Wire | Card Card | Vector 
PC/XT A AT/ISA No. | Inch (mm) A B Cap.| Part No. qd 10 25 Tail Wrap /Extender| Racks | Part No. 
—_ 
44 r r General Purpose Plugboards 
4—____B $1020 
Sttaches here 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 90 | V1129-ND@ 33.38 29.35 26.05] V1062 |v1196| V1024 | v1050 | 3662-2 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 45 | V1018-ND 41.44 36.44 32.34} V1062 |V1196 | V1024 |V1050-52] 3662-9 
4.50 (11.43) | 4.50 (11.43) | 40 | V1017-ND® 23.00 20.23 17.95 | V1062 |V1196 | V1024 |V1050-52 | 3662-5 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 50 | V1016-ND 25.84 22.72 20.17 | V1062 |V1196 | V1024 |V1050-52| 3662 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 24 | V1023-ND 30.01 26.39 23.42 | V1062 |V1196 | V1024 |V1050-52 | 3682-2 
-156” | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 12 | V1020-ND 27.63 24.29 21.56 | V1062 |V1196 | V1024 |V1050-52 | 3677-2 
Circbords S400 Multa 44 | (3.96) | 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 40 | vi128-ND 38.02 33.43 29.67) vios2 |vii96| vio24 | vi050 | 4112 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 25 | V1031-ND 30.92 27.19 24.13 | V1062 |V1196 | V1024 |V1050-52| 4112-4 
4.50 (11.43) | 4.50 (11.43) | 8 | V1032-ND 28.03 24.64 21.87 | V1062 |V1196)} — _ 4112-5 
4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 21 | V1019-ND 33.38 29.35 26.05 | V1062 |V1196 | V1080 | V1053 | 3677 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 24 | V1130-ND 50.38 44.29 39.31 | V1062 |V1196 | V1024 | V1050 | 3682-4 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 90 | V1131-ND 41.44 36.44 32.34] V1062 |V1196 | V1024 | V1050 | 3662A6 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 50 | V1027-ND® 31.09 27.33 24.26 | $1364 |V1061 | V1079 |V1050-52| 3719-1 
72 -100 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 40 | V1029-ND 44.04 38.72 34.37 | $1364 |V1061 | V1079 |V1050-52] 3719-6 
(2.54) | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 34 | V1132-ND 27.28 23.99 21.29} $1364 |V1061 | V1024 | V1050 | 4066-4 
4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 90 | V1028-ND 34.51 30.34 26.93 | $1364 |V1061 | V1079 | V1053 | 3719-4 
Bare Board Pad per Hole Buses only PC/XT (Standard Bus) 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 20 | V1111-ND 31.85 28.00 24.85 | $2284 — | V1115 |V1050-52) 4610V 
56 125 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 59 | V1112-ND® 30.03 26.40 23.43 | $2284 — | V1115 |V1050-52| 4610-1 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 52 | V1114-ND 44.04 38.72 34.37 | $2284 — | V1115 |V1050-52] 4610-3 
g AT/ISA Expansion Units 
ere 13.23 (33.60)| 4.20 (10.67) | 84 | V1036-ND 52.03 45.75 40.60; si3i4 | — | vi025 | — | 4613-1 
REIS (XT) : 13.23 (33.60) | 4.20 (10.67) | 91 | V1038-ND 59.84 52.61 46.69} $1314 — | V1025 — 4613-3 
3 Hole ae Pad 3 Hole with age/Gnd. fore 4o0 13.25 (33.66) | 4.80 (12.19) | — | V1039-ND 78.06 68.63 60.91 _ — | V1026 _ 4617 
Zig Zag Planes 13.25 (33.66) | 4.80 (12.19) | 108 | V1040-ND 58.68 51.59 45.79; — — | vio | — 4617-1 
(AT) (2.54) 13.25 (33.66) | 4.80 (12.19) | — | V1041-ND 79.48 69.88 62.02 _ — | v1026 _ 4617-3 
98 100 | 13.25 (33.66) | 4.80 (12.19) | 140 | V1137-ND 79.48 69.88 62.02 |S1499-967| — _ _ 4617-4 
(2.54) | 13.25 (33.66) | 4.80 (12.19) | 140 | V1138-ND 104.61 91.97 81.63 |S1499-967} — — _— 4617-5 
CIRCBORDS (Plugboard Patterns Without The Expense Of Edgeboard Connectors) 
3.00 (7.62) | 3.50 (8.89) | — | V2018-ND 5.75 5.06 4.49 = _— =— — 8022 
3.94 (10.01) | 6.30 (16.00) | — | V2017-NDO 34.03 29.92 26.56 = _ _ _ 8021 
Gantniols frariceiea Bees Ground Plane 4.00 (10.16) | 6.00 (15.24) | 15 | V1035-ND 21.64 19.03 1689) — | — | — — |sot9 
Buses 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 20 | V1044-ND 23.00 20.23 17.95 =_ — - _— 8001 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 35 | V1045-ND 25.33 22.28 19.77 _ _ _ _ 8002 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 60 | V1046-ND 25.30 22.24 19.74 _ — =_ - 8003 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 50 | V1047-ND 27.63 24.29 21.56 - — - _— 8004 
— _ 5.00 (12.70) | 13.25 (33.66)| 154 | V1048-ND 47.03 41.35 36.70 _ - - _ 8006 
4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 60 | V1049-ND 27.61 24.28 21.55 _ _ _ =_ 8007 
4.50 (11.43) | 8.08 (20.52) | 21 | V1021-ND 22.04 19.38 17.20 =- — _ _— 3677-6 
4.50 (11.43) | 8.08 (20.52) | 80 | V1034-ND 26.39 23.20 20.59 _ _ _- — 45P80-1 
Volt/Gnd. Planes Square Pad per Hole 3 Hole Solder 10.60 (26.92) | 10.60 (26.92) | 275 | V1001-ND 61.66 54.21 48.11 _ =- - - 106P106-1 
18.00 (45.72) | 10.69 (27.15)| — | V1116-NDt 157.98 138.88 123.26 =_ _ = _ 106P180-4 
12.86 (32.66) | 4.00 (10.16) | 124) V1117-ND 44.03 38.71 34.35 _ _ _ _ 8010 
11.00 (27.94) | 9.20 (23.37) | 283 | V1118-ND 64.06 56.32 49.99 = — _ — 8012 
PC BOARD PATTERNS S-100 Prototyping Boards 
A | Edgeboard Contacts Only B2/B2 8 10.00 (25.40) | 5.30 (13.46) | 80 | V1134-ND 50.03 43.99 39.04 _ _ _ = 8801-6 
A {50/100} * 10.00 (25.40) | 5.30 (13.46) | 110 | V1135-ND 50.03 43.99 39.04 =_ _ = =_ 8801-1 
B1 | Pad Per Hole W/ Buses FF (3.18) |49.00 (25.40)| 5.30 (13.46) | — | v1136-ND 60.04 52.79 4685; — ae |) es — | 8804 
B2 | Pad Per Hole Only : 
VME CIRCBORD Prototyping Boards 
C | Buses Only Around Bare Board 
B1 3.94 (10.01) | 6.3 (16.00) | 35 | V1222-ND 20.69 18.20 16.15 _ _ _ — E160-3U-1 
D | 3-Hole Solder Pad W/Buses | 3.94 (10.01) | 6.3(16.00) | 45 | v1223-ND 29.90 26.29 2334) — | — | — — | E160-3u-3 
E | 3-Hole Solder Pad, Zig-Zag Buses and Ground Plane B1 6.3 (16.0) | 9.19 (23.34) | 100] V1226-ND 36.82 32.37 28.73 _ _— _— — | E160-6U-1 
F | Voltage/Gnd. Planes | 6.3(16.0) | 9.19 (23.34) | 105 | V1227-ND 32.21 2832 2544) — | — | — — | E160-6U-3 
G | Buses Only - 2 Sides Li 6.3 (16.0) | 3.94(10.01) | 20 | V1224-ND 32.74 28.79 25.55 =_ — - — 4614 
B1 6.3 (16.0) | 3.94(10.01) | 30 | V1225-ND 32.01 28.15 24.98 _ _ =_ _ 4614-3 
H_| Interleaved Buses D 6.3 (16.0) | 9.19 (23.34) | 50 | V1228-ND 36.02 31.67 2811} — — |= — |4615 
| | Clearance-Hole Ground Plane B1 8.66 (22.0) | 9.19 (23.34) | 140 | V1229-ND 43.72 38.44 34.11 = — = = E220-6U-1 
J | Voltage/Ground Planes C 8.66 (22.0) | 9.19 (23.34) | 140 | V1230-ND 5063 4452 3951] — | — | — — | £220-6U-2 
K | Pad-Per-Hole Only F 8.66 (22.0) | 9.19 (23.34) | 168 | V1231-ND 33.38 29.35 26.05 — _ _ — E220-6U-3 
F 11.02 (28.0) | 14.44 (36.68)} 348 | V1232-ND 75.95 66.77 59.26 = _ - _— E280-9U-3 
L | 3-Hole Solder Pad 
@ RoHS Compliant t V1116-ND has pad per hole with PTH, GND plane both sides. 4 V2017-ND has .05” spacing with plated-thru holes. 
More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (T083) 2233 


5°58 Circuit Board Accessories Card Extenders 


ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC 


. . . . : Current rating: 5A @ 108°F temperature rise 

An excellent selection of socket pins, terminals, tools and accessories is available for all Vectorbord patterns, Voltage rating: 200 RMS or 300 VDC. Circuit contacts are gold/nickel plated .000010" gold over .000050” nickel 
sizes and hole diameters. Perfect for breadboarding or prototyping using Vectorbord® plugboards™. Connector contacts: Gold inlay .000030” thick, on CA725 copper/nickel alloy base 

Board: epoxy glass composite - 2 oz. copperclad or FR4 per MIL-P-13949. 


51 ; SS T6BA Series| 
4] triwrap 4 | Tema 
by Terminal . 
7 T68: 15.88 
T68: 20.32 Vector Card Extenders are specifically designed to 
1.07 provide in-system testing of functioning circuit boards. 
T44 Series 
Miniwrap 
Terminal Contacts Dimensions 
Each Ctrs. Width x Height Bus System | Digi-Key Price Each Vector 
46 2.41 Total | Side In. (mm) Inch (cm) Application | Part No. 1 10 | Part No. 
07-5 _+(Ref.) 
1.075 pad 44 | 22 156 (3.96) | 4.5x65(11.43x16.51)) — V1024-ND 42.04 36.96 | 3690 
aa 44 22 -156 (3.96) 4.5 x11 (11.43 x 27.94) [RCA Cosmac|V1080-ND 56.33 49.52 | 3690-6 
| |4s2 36/62 | 18/31 100 (2.54) 6.7 x5.6 (17.02x 14.22)} IBMAT |V1026-ND 80.06 70.39} 3690-26 
@.46 4he4 62 31 -100 (2.54) 3.18 x 5.7 (8.08 x 14.48)} IBMPC |V1025-ND 80.94 71.16} 3690-22 
Wcopper alloy 72 36 100 (2.54) 4.5 x 11.5 (11.43 x 29.21) _ V1143-ND 75.33 66.23 | 3690-2 
60/86 | 30/43 | .1/.156 (2.54/3.96)| 12 x 7.5 (30.48 x 19.05) | Multibus! |V1095-ND 124.05 109.06 | 3690-18 
188 94 .050 (1.27) 6.7 x 5.6 (17.02 x 14.22) EISA V1108-ND 279.08 245.59 | 3690-32 
56 28 .125 (3.18) 4.5 x 6.5 (11.43 x 16.51) SDTI V1I115-ND 49.96 43.92} 3690-16 
100 50 _- Hgt. 7.5 (19.05) S-100 V1144-ND 80.06 70.39 | 3690-12 
Install on circuit boards as an alternative to etched 
istll on Prepunched > [Ons 


Insulating Boards 


* Epoxy glass, except as noted 


Fig. 12 
Cutter Detail 


Makes insulating rings around pre- Dimensions - Inch (mm) Board Digi-Key Price Each Vector 
punched holes to insulate terminal points. Width x Length Thickness} Part No. 1 10 25 | Part No. 
Micro-Vectorbords® — Holes .042” (1.07mm) Diameter; .100” (2.54mm) Grid 
4.5 x17 (114.30 x 431.80) | .062 V1005-ND$ 15.03 13.22 11.73 | 169P44XXxP 
4.5 x 6.5 (114.30x 165.10) | _.062 V1043-ND$ 8.14 7.16 6.35 | 64P44XXXP 
4.5 x 17 (114.30 x 431.80) | .062 V1004-ND 21.60 19.00 16.86 | 169P44WE 
8x17 (203.20 x 431.80) | .062 v1007-ND 33.43 29.40 26.09 | 169P79WE 
8.5x17 (215.90 x 431.80) | .062 V1011-ND 30.58 26.88 23.86 | 169P84WE 
— - 8.5x17 (215.90 x 431.80) | .062 V1012-ND* 36.31 31.92 28.33 | 169P84WEC1 
, au Pkg.) Digi-Key Price Each | Vector 4.5.x 6.5 (114.30 x 165.10) | .062 V1042-ND 8.10 7.42 6.32 | 64P44WE 
Fig: /Deseripllon ty [EE Bart Mo ! AE (rari Nos 4.5 x17 (114.30 x 431.80) 062 Vv1002-ND 14.07 12.37 10.98 | 169P44 
1_| Slip-On Contacts for Tab-To-Wire Connection .......... 50 V1065-ND. 149.66 —131.57|T120-1/50 45 ‘i 17 poe . rene ‘062 Eo 26.23 23.06 20.47 469P44C1 
2 toreratle Ie eRe for 055" (1.4mm) aeaND 576i. Bi38|Rate 8x 17 (203.20x 431.80) | .062 V1006-NDt 36.82 32.37 28.73 | 169P79 
Lo-Profile IC Sockat Pins for. i 8.5x17 (215.90 x 431.80) | .062 v1008-NDt 31.40 27.60 24.50 | 169P84 
3 | Dia. Holes, Wrap POSt....-........-ssseteseeseeseeees 100 V1059-ND 31.21 27.44] R32/C 8.5 x 17 (215.90 x 431.80) | .062 V1009-ND*t 42.68 37.52 33.30 | 169P84C1 
Lo-Profile IC Socket Pins for .042” (1.07mm) 10x 17 (254 x 431.80) 062 V1013-NDt 45.10 39.65 35.19 | 169P99 
Dia. Holes, Wrap Post... sandininnsaeadtiit Steeeeeseeeeeeees 1000 V1060-ND 227.94 200.39] R32/M 10 x 17 (254 x 431.80) 062 /2019-ND 45.10 39.65 35.19 | 169P99WE 
744 Series Bifurcated Miniwrap Term. with 6.5x4.5 (165.10 x 114.30) | .062 V1119-NDt 8.10 712 6.32 | 64P44 
pro cea) St: ius Se rea 100) = V1071-ND 12.01 10.56)744/¢ 4.5x8.5 (114.30 x 215.90) | 062 V1120-ND 12.79 11.25 9.99 | 84P44WE 
“025” (6mm) Sq. POStS ........csscsscssessesseseeeee 1000} v1072-ND 62.77 55.19|T44/M 6x 17 (152.40x 431.80) | 047 Une 21.09 18.55 16.46. | 169P59-047 
4 |T68 Series Bifurcated Miniwrap Term. with 6x17 (152.40 x 431.80) | .031 V1123-ND 21.59 18.98 16.85 | 169P59-032 
025” (.64mm) Sq. Posts ..........:ccseeceseseeeeseees 100 | V1077-ND 11.14  9.80|T68/C 6x 17 (152.40 x 431.80) |  .062 V1124-ND$ 16.73 14.71 13.05 | 169P59XXXP 
768 Series Bifurcated Miniwrap Term. with 4.5 x17 (114.30 x 431.80) | 062 V1126-ND* 21.09 18.55 16.46 | 169P44WEC1 
ee SE aan teria sieaseasecnewasesnaneeess eG (nee rae ae 4.5.x 17 (114.30 x 431.80) | .062 V4127-ND§ 22.08 19.41 17.23 | 169P44C2 
5A |Press-In Terminals with .025” (.64mm) Sq. Post V1073-ND 108.64 95.51|146-4-9/M1 Vectorbords — Holes .062” (1.57mm) Diameter; .100” (2.54mm) Grid 
5B | Press-In Terminals with .025” (.64mm) Sq. Posts .. V1074-ND 12.54 11.03 | T46-5-9/6 4.8.x 17 (121.92 x 431.80) 062 V1014-ND 31.96 28.10 24.94 | 170H48WE 
tare ae alle with 025 100 ene fee, adc aie 8.51 x 17 (216.15 x 431.80) | 062 V1015-ND 49.03. 43.11 38.26 | 170H85WE 
8 | rriturcated Klipwrap Terminals with 025" 8.5 x 8.5 (215.90 x 215.90) | .062 V1121-ND 28.26 24.85 22.06 | 8SH85WE 
(64mm) Sq: Posts :.sscvisicsencccsssaaversernananndce 1000| _V1076-ND 147.66 129.81|T49/M 4.8 x 8.5 (121.92 x 215.90) |__.062 V1125-ND 17.04 14.98 13.30 | 85H48WE 
Inboard Pins for 1/16” (1.60mm) Boards with Vectorbords — Holes .025” (.64mm) Diameter; .050” (1.27mm) Grid 
7 | 042" (1.07mm) Dia. Holes, Gold...............ceee. 1000} V1054-ND 115.12 101.20/K24A/M 
Inboard Pins for 1/16” (1.60mm) Boards with 4x 6.5 (101.60 x 165.10) .037 V1140-ND 25.30 22.24 19.74 | 126M76-032 
.042” (1.07mm) Dia. Holes, Tin.........sseseeeeeees 1000} _V1055-ND 69.05 60.71|K24C/M 4x 17 (101.60 x 431.80) 037 V1141-ND 23.00 20.23 17.95 | 336M76-032 
Micro-Klip Term. for 1/16” (1.60mm) Boards, 4x17 (101.60 x 431.80) | .037 V1142-ND* 23.00 20.23 17.95 | 336M76-032C1 
g |. .042" (1.07mm) Dia. Holes, Tin...........-.. eee 100 V1069-ND 11.10 9.76 | 142-1/C Vectorbords — Holes .025” (.64mm) Diameter; .079” (2mm) Grid 
Micro-Klip Term. for 1/16” (1.60mm) Boards, 
.042” (1.07mm) Dia. Holes, Tin...........e.0seeseeee 1000| _V1070-ND 53.27 46.84|142-1/M 3.94 x 6.3 (100 x 160) .037 V2015-ND 13.92 12.24 10.87 | 47078WE 
J-Pin Terminals for 1.07” (.042mm) Dia. with Holes jal: A A A f 
(use with Micro-Klip) V1471-ND 48.40  16.18/K32/c Material: $ Phenolic + Copper clad, 1 side. § Copper clad, 2 side. t+ Epoxy Glass Composite 
~~ | J-Pin Terminals for 1.07” (.042mm) Dia. with Holes 
(use with Micro-Klip) . V1172-ND 161.14 141.67|K32/M ‘i i 
9 [Rolled Flange Eyelet... Vi066-ND 34.51 30.34/1123/500 Slit-N-Wrap Tool and Wires 
Mini-Klip Term. for 1/16” (1.60mm) Boards with 
10 .062” (1.574mm) Dia. Holes, Tin ..........00...0..000 100 Vv1067-ND 11.41 10.04 | T28/C * No Pre-cutting or Pre-stripping 
Mini-Klip Term. for 1/16” (1.60mm) Boards with a 5: f 
.062” (1.574mm) Dia. Holes, Tin .. V1068-ND 60.86 53.51 |T28/M Fast, reliable, spool fed wire, ; -_ 
T1_[Bus Strips With Round Punched Holes. 10 V1064-ND 11.33 9.96 /T107/10 * Slits and opens insulation exposing bare wire before wire is wrapped 
Pad Cutter Tool with Handle, .040” (1.02mm) Holes on post, forming actual wire wrapped gas tight joint as tool is rotated. 
12 for Copper Clad Boards ................eeeeeeeeeee ee 1 V1056-ND 64.30 56.53} P138A = - 
Pad Cutter Tool Shank only, .040” (1.02mm) Holes Digi-Key Price |Vector 
for Copper Clad Boards .. 1 V1057-ND 77.31 67.97 | P138C Description Part No. Each |Part No. 
iv Hand ineenton tog ie Le yee ND eB ae A ; Manual Slit-N-Wrap Tool (#28), Includes Bit, 50’ (15.24m) Roll of Green Wire..... V1081-ND 232.21 |P184-1 
land Insertion Tool for T68 . 4 . : 2 Repl t Wil Bit #28 V1083-ND 75.82 |02/1 
15 | Hand Insertion Tool for T49 VIT00-ND 82.86 72.85|P156 Replacement Wirewrap Bit #30 Tia ae 
16 | Hand Insertion Tool for 142-1 V1101-ND 32.49  28.56/P149 : : = - 
17 | Hand Insertion Tool for K24A, T46 V1103-ND 78.28  68.82|P133A 150’ (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Gree --|V1085-ND 28.79 |W28-6AU 
18 | Hand Insertion Tool for R31, R32. V1104-ND 132.31  116.32|P158 150’ (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Red... --|V1086-ND 22.35 |W28-6BU 
— | Hand Insertion Tool for 728 . v2020-ND 89.74 78.90|P91A 150’ (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Blue ... ..)V1087-ND 24.84 |W28-6DU 
13 | Die for R32 Socket Pins... V1106-ND 73.07  64.24/D9 150’ (45.72m) 28AWG Tefzel Wire White ../V1088-ND 24.84 |W28-6EU 
— | Die for R31 Socket Pins ... V1173-ND 28.90  25.41/D10 150’ (45.72m) 28AWG Tefzel Wire Yellow. .[V1089-ND 24.84 |W28-6FU 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2234 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Kes Card Racks 


=LECTRONICS & TECHNOLOGY, INC 


Designed in accordance with EIA standard, 
these 19” (48.26cm) subracks are compatible 
with Vector prototyping boards. All racks are 
adjustable in both height and depth and can be 
used with snap-in, plastic or metal card guides. 
Available in kit form (CCK) or fully assembled 
(CCA) all models feature brushed aluminum 


CompactPCl® Card Racks 


The newest specification for PCl-based computers is CompactPCI. It is electri- 
cally a superset of desktop PCI with a different physical form factor. CompactPCl 
utilizes the Eurocard form factor popularized by the VME bus. Card racks for 
CompactPCl Bus come completely assembled with card guides. Plug-in power 
supply and backplane are ordered separately. Standard 3U and 6U heights available 
with 4 or 8 slot card configurations. 


Note: Vented top and bottoms are not included. 


construction with a full line of prototyping boards, a Dim. - Inch (cm) Digi-Key Price Each Vector 
extenders and backplanes available. Card racks V1050, V1051, Description Width Depth Hot. Part No. 1 10 25 _| Part No. 
include nylon snap-in card guides. and V1053 Card Rack cPCI | 7.4 (18.80) 8.5 (21.59) | 3U V1176-ND 161.98 _ — | CCA26-36 
curses | Sahm) [oan e Toarty Pot ea) | Samet aucae, assy ov | yng aan — tata 
qe er td aA ne ae Bota Method erialld LearNos i LOH RartiNo: Card Rack PCI | 19 (48.26) 10 (25.40) | GU | V1178-ND 227.94 200.39 177.85 | CCA28-84-00 
(7 62-12 70 a 1 43) | (48. 26 a5 86) 3U | Snap-In | Nylon | V1145-ND 180.18 158.40 | CCK12S/90 Optional Hardware Kit for Above Racks, 24 pcs. Total 2003-ND 10.28 9.04 8.03 | HD91 
3 50-7 0x4 5 19 00x9 00 Card Guides Snap-In Style for Above Racks 2008-ND 2.06 1.81 1.61 | 3250-0001-01 
(13.97-17.78 x 11.43)| (48.26 x 22.86) 3U | Snap-In | Nylon | V1052-ND 180.18 158.40 | CCK13S/90 
5.50-7.00 x 4.5 19.00 x 9.00 
(13.97-17.78 x 11.43)| (48.26 x 22.86) 3U | Snap-In | Nylon | V1051-ND 194.74 171.20 | CCA13S/90 Com pactPCle Backplane 
5.50-7.00 x 4.5 19.00 x 9.00 : : 
(13.97-17.78 x 11.43) | (48.26 x 22.86) 3U | Riveted | Zinc | V1050-ND 362.18 318.40 | CCA13M/90 Features: * Backplane design is compliant with the CompactPC! specification 
5.50-7.00 x 4.5 9.5 x 9.00 1.0 * CPU slot is on the right * A Drive connector for Peripheral Power is 
(13.97-17.78 x 11.43)| (24.13 x 22.86) | 3U | Snap-In | Nylon | VI146-ND 172.90 152.00 | CCK13S-H/90 provided + A 4-pin Connector is provided for 12VDC fan connection 
aon tP43)| eon caoamy | 3U | Snap-in | nylon | vi083-ND 229.32 201.60 | ccat4s/a0 Digi-Key Price | Vector 
(21. -65 x 11.43)| (48.26 x 30.48) Description Part No. Each | Part No. 
8.60-10.1 x 8 19.00 x 12.00 
(21.84-25.65 x 20.32)| (48.26 x 30.48) 5U | Snap-In ) Nylon | V1148-ND 237.67 208.95 | CCA17S/90 Backplane for CompactPCI, 8 Slot, 6U |V1184-ND 1636.18 | CPCIBP8-6-64 
4.0-8.50 x 10.0 19.00 x 9.00 
(10.16-21.59 x 25.40)| (48.26 x 22.86) 7U | Snap-In ) Nylon | V1149-ND 200.20 176.00 | CCK100S/90 
45X65 19.00 X 9.00 Guide 
(1143x1651) | (48.26x22.86) | SU | Plate | Alum. | V2001-ND 214.03 188.16 | CCAT3C/90 VM = Card Racks ————$.wW 
TET eee ere W. Ss 
SU = 5.25" (18.34em); SU = 8.75U (22.23em); 7U= 12.25" (81.12cm) Vector VME Subracks are designed for 19” systems based on ASS 
EIA Backplanes the DIN 41914 standard. Card Racks come in either completely : 
- — - assembled (CCA) or kit form (CCK). Card Guides are ordered 
ca Width x Length | Plugboard | Digi-Key Price Each | Vector separately. Vector backplanes are designed to meet VME bus Spec 
Description Inch (cm) Series Part No. al 10 | Part No. Rev C1 and Rev D. 
8 Slot CCK13 Series Backplane Aiea : 1778) 4610 V1096-ND 273.56 240.50] 4610-8-1A Git 
2 s uide 
16 Slot CCK13 Series Backplane 130x130] 4610 | Vi097-ND 366.00 321.76] 4610-16-14 Mount | Mat- | Digi-Key Price Each —_| Vector 
(11.05 x 33.02) Card Size Rack Size | Hot. | Method | erial | Part No. 1 10 _| Part No. 
A Assembled Racks 
Card acter cinciiaegilnd ficsiodearaiaiid chicane ea 3U x 160mm 19” x 9.27 3U | Snap-in | Nylon | V1212-ND 204.28 179.59 | CCA160-3U 
silo lag, Snap. vette provi ex itso wie the noad for tools Sore maui vations (comes wi 6Ux 160mm | 19°x9.27 | 6U | Snap-n | Nylon | Vi218-ND 23944 210.50 | CCAT60-6U 
hardware) allow card placement anywhere within .25” (6.35mm) spacing. 3U x 220mm 19"x 11.63) 3U | Snap-In | Nylon | V1214-ND 219.26 192.76 | CCA220-3U 
ian ara REA 7 6U x 220mm 19” x 11.63 6U | Snap-In | Nylon | V1215-ND 219.77 193.20 | CCA220-6U 
engt igi-Key rice Eac! lector = 
Description Inch (cm) Part No. 1 10 Part No. - Kitted Hacks 
Grab Handle w/ Hardware for Card Racks 3U x 160mm 19” x 9.27 3U | Snap-In | Nylon | V1216-ND 196.91 173.11 | CCK160-3U 
5.25” (13.34cm) and 8.75” (22.23cm) height ...... = V4161-ND 13.81 12.15 |HA12 3U x 160mm 19” x 11.63 6U | Snap-In ) Nylon | V1217-ND 213.21 187.44 | CCK160-3U 
Ejector Handle w/ Hardware for Cards (4 pcs./bag) — V1162-ND 11.03 9.70 | HA9/4 3U x 220mm 19” x 11.63 3U | Snap-In | Nylon | V1218-ND 200.36 176.15 | CCK220-3U 
T-Strut 1" wide for Customizing Card Rack. . .- | 16.85 (42.80) | V2002-ND 8.28 7.28 | TS169 6U x 220mm 19” x 11.63 6U | Snap-In | Nylon | V1219-ND 218.35 191.96 | CCK220-6U 
oe Eta ie tedeid deity ithe i 20.85 (52.96) Merri ee ang vd Card Guide 160mm Nylon Snap-In Mount, (Pkg. of 12). Vi220-ND 22.46 19.75 |CG1-160/12 
Nut 4-40 Square Head for T-Strut (25 pcs./bag) ..... _ v2007-ND 745 6.29 | NT4-7PA Card Guide 220mm Nylon Snap-In Mount, (Pkg. of 12). V1221-ND 26.85 23.60 | CG1-220/12 
Flat Head Screw 4-40 THD for T-Struts (25 pcs./bag)... .25 (.64) V2004-ND 644 5.67 | SC4-27/25 
Bracket Kit for T-Struts ..........00.. cee = V2000-ND 11.28 9.92 | BRI6A 
2.89 (7.34) | V1151-ND 27.30 24.00 | CG2-45P 
5.42 (13.77) | V1153-ND 25.63 22.53 | CG2-65P VM E/DIN Backplanes aS 
6.93 (17.60) | V1156-ND 26.06 22.92 | CG2-80P 
8.14 (20.68) | V1160-ND 26.48 23.28 |CG2-95P Vector Monolithic Series back planes are designed to meet VMEbus 
Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) ... 3.17 (8.05) | V1150-ND 16.56 14.56 | CG2-458 Specification Rev C1 and Rev D. All termination is placed inboard of the 
Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) 5.42 (13.77) | V1152-ND 14.60 12.84 | CG2-65S two end connectors to allow the maximum number of slots (21) in a 19” 
Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) 6.93 (17.60) | V1155-ND 21.46 18.87 | CG2-80S RETMA rack. Decoupling capacitors are provided at the ends. The resulting 
Nylon Snap-In Mount Card Guide (Pkg. of 12) ....... | 8.43 (21.41) | V1158-ND 18.60 16.36 | CG2-95S improved power distrubution as well as signal shielding in ground layers 
Metal Screw Mount Card Guide (Pkg. of 12) ......... 6.93 (17.60) | V1157-ND 36.22 31.84 | CG2-80M creates a high performance back plane with low signal cross talks. Press- 


PCI Development Boards 
For fast development of adapter card to PCI bus. 


P/N V1163-ND Features: * Multilayer board contains pad per hole patterns » Power and ground accessible throughout 
the board ¢ For use in 5 Volt or 3.3 Volt applications * For use with Vector prototype accessories. 


Digi-Key Price Each Vector 
Part No. 1 10 25 Part No. 
.-| V1163-ND 261.83 230.18 204.29 | 4624-3 
.-| V1166-ND 368.37 323.84 287.41 | 3690-34-5V 
.-| V1167-ND 368.37 323.84 287.41 | 3690-34-3V 
.| V1168-ND 112.82 99.19 88.03 | 4625-1 


Description 
PCI Plugboard +5V or 3.3V, Pad Per Hole, PTH .. 
PCI Extender Test Card SV for 32 or 64 Bit... 
PCI Extender Test Card 3.3V for 32 or 64 Bit 
PCMCIA Adapter Board Assembly 
PCMCIA Proto Board Kit 

4.5” x 6.00” (11.43cm x 15.24cm), Pad Per Hole...| V1169-ND 197.98 174.05 154.47 | 4625-3 


PCMCIA Extender Test Card for Type II or III Slots....| V1170-ND 155.61 136.80 121.41 | 3690-35 
For 1/16" 
Edgeboard Connectors (160m) Thi 


Solder Eyelet Type Insulator Material: Phenolic, UL-94V-0 or Glass filled diallyl; P.C. Boards 


Phthalate UL-94V-1 or Ryton R10 Wrap Tail Type Insulator Material: Phenolic, 
UL-94V-0 or Glass filled diallyl; Phthalate UL-94V-1 or Polyester (VALOX) UL-94V-0 
Contact Material: Phosphor bronze QQ-B-750 or Beryllium copper Contact Plating: | | | 
.000010" gold over .000050” nickel Test Voltage: 650VAC Rated Current: 3 Amps nit 
Contact Res. Drop: 30 Mv Maximum @ rated current Insulation Resistance: 5000MQ, v 


min. @ 500VDC Solder-Eye Wire-Wrap 
Ctrs. No. Of Termination | Mounting | Digi-Key Price Each Vector 
In. (mm) _| Contacts Type Ears Part No. il 10 25 Part No. 
-100 (2.54) 72 Wrap Tail Center | V1061-NDt* 22.82 20.07 17.81 | R636-1 
-156 (3.96) 44 Solder Eye Flush V1062-NDtt 13.61 11.97 10.63 | R644 
-156 (3.96) 44 Wire Wrap Flush V1195-ND 13.38 11.76 10.44 | R644-3F 
-156 (3.96) 44 Wire Wrap Center | V1196-ND 13.38 11.76 10.44 | R644-3C 


t Supplied with between-contact polarizing key. * Wrap Tail: 3-level, .025” (.64mm) Square 
tt Supplied with between-contact polarizing key and in-contact polarizing key. 


fit 96-pin DIN connectors are used. The “P” series which uses a 10-pin 
power block or “bug” and #6-32 hardware or the “M” series which uses a 
combination of power bugs and Mate-N-Lok connectors. 


Digi-Key Price Each Vector 
Part No. 10 ‘| Part No. 


V1200-ND 748.26 657.81 | VMEBPOSP11 
1202-ND 909.42 799.49 | VMEBP10P11 


Description 


5 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps 
10 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps 
12 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs and Caps V1203-ND 1378.25 = 1211.65 | VMEBP12P11 
12 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Mate-N-Lok Power v1208-ND 978.49 860.21 | VMEBP12M00 
5 Slot VME J1/J2, 6U Backplane with Power Bugs & Mate-N-Lok | V1210-ND 748.26 657.81 | VMEBP05S00 


Edgeboard Connectors 
96 Pin Din 


* Connector Material: Glass filled polycarbonate 
* Temperature Rating: -55°C ~ 105°C 


Termination Male/ Digi-Key Price Each Vector 
Type Female Part No. 1 10 25 __| Part No. 

Right Angle PC Mount Female V1233-ND 17.25 15.17 13.47 | REQ6FSR 
Right Angle Wire Wrap Female V1250-ND 22.08 19.41 17.23 | RE96FWR 
Right Angle PC Mount Male V1235-ND 12.10 10.64 9.45 | RE96MSR-062 
Right Angle Long Lead PCB Male V1236-ND 12.99 11.43 10.14 | RE96MSR-125 
Right Angle Wire Wrap Male V1243-ND 23.88 21.00 18.64 | RE9EMWR 
Straight Wire Wrap Female V1237-ND 13.80 12.13 10.77 | RE9S6FW 
Straight Wire Wrap Male V1238-ND 15.18 13.35 11.85 | RES6MW 
Straight PC Mount Female (AutoBus) V1239-ND 22.46 19.75 17.53 | RE96FABG 
Straight PC Mount Female V1234-ND 13.61 11.97 10.63 | RE96FSD 
Straight Press-Fit Female Vv1240-ND 9.19 8.08 7.18 | RE96FSP 
Straight Press-Fit Wire Wrap Female V1241-ND 14.94 13.14 11.66 | RE96FWP 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Twin 
Industries 


Breadboards are commonly used for prototyping because they allow you to quickly build temporary circuits without 
soldering. Twin Industries premium quality solderless breadboards have aluminum ground plates for high speed and low 
noise, and a color coding Letter/ Number labeling scheme to assist in circuit layout and debugging. In addition, there are 


binding posts for convenient attachment of power sources, or input and output signals. 


6.496 (165) 
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Solderless Breadboards 


RoHS 


cemrciaet 


® 


Dimensions in Inches (mm) 
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General Purpose 
Prototyping 
Boards 


High quality prototyping boards for use in 

hardware development, rapid prototyping, and 

wire wrapping projects. 

Features: 

* FR4 glass epoxy material, 0.062” thick 

* High temp laminate for lead free boards 

Grid holes spaced on 0.1” x 0.1” (2.54mm x 
2.54mm) centers 

* Hole size .042” (.035” plated) * PTH = Plated 
Thru Hole * NP = Non-Plated 

Operating Temperature: 

Standard: 140°C 

Lead Free: 170°C 


Eales 
7.28 (185) a] E| Digi-Key Price Each | Twin Industries 
6.496 (165) Ie a Description — Inch (mm) Part No. 1 Part No. 
i EEE Fig. 1 - 7100 Series — Unclad (No Copper) — RoHS Compliant 
indus OO OD ead 4x5 (101.6 x 127) 438-1019-ND 473 4.16 | 7100-45 
TW-EAL1028 Ya__vb oe L L 4.5 x6.5 (114.3 x 165) 438-1037-ND 8.37 7.36 | 7100-4565 
[Sa Sees Se et Ds | eles 4.5 x 6.5 (114.3 x 165) .062” Holes 438-1034-ND 8.37 7.36 | 7100-062-4565 
a] e| 4.5x8.5 (114.3 x 216) .062” Holes 438-1035-ND 12.65 11.12 | 710-062-4585 
ele 4x10 (101.6 x 254) 438-1036-ND 10.10 8.88 | 7100-410 
T0 x 10 (254 x 254) 738-1020-ND 23.66 20.80 | 7100-1010 
10 x 20 (254 x 508) 438-1021-ND 45.50 40.00 | 7100-1020 
Fig. 2- 8000 Series — Plated Thru Hole, Double Sided 
4x5 (101.6 x 127) 438-1022-ND 13.78 12.412 ] 8000-45 
4x5 (101.6 x 127) Gold Plating Over Copper 438-1051-ND® 14.47 12.72 | 8000-45-LF 
70 piece kit contains: 5 of each; 5”, 4”, 3”, 2”, 1”, 0.9”, 0.8", 0.7”, 0.6”, 0.5”, 0.4”, 0.3”, 0.2” and 0.1” wires. 4.5 x 6.5 (114.3 x 165) 438-1040-ND 21.84 19.20 | 8000-4565 
* 140 piece kit contains: 10 of each; 5”, 4”, 3", 2”, 1”, 0.9", 0.8", 0.7”, 0.6”, 0.5”, 0.4”, 0.3”, 0.2” and 0.1” wires. 4.5 x 6.5 (114.3 x 165) 438-1060-ND® 22.93 20.16 | 8000-4565-LF 
6.3 x 3.9 (160 x 100) 2mm Pitch 438-1038-ND 25.21 22.16 | 8000-2MM-3U 
oF 7 5 ; 4x10 (101.6 x 254) 738-1039-ND 26.39 23.20 | 8000-410 
; - Digi-Key Price Each | Twin Industries 4x10 (101.6 x 254) Gold Plating Over Copper 438-1050-ND@ 2776 24.40 | 8000-410-LF 
Fig. | Description Part No. 1 10 | Part No. 10x 10 (254 x 254) 438-1023-ND 61.88 54.40 | 8000-1010 
830 Tie-Points 438-1045-ND 8.73 7.99 | TW-E40-1020 10 x 10 (254 x 254) 438-1059-ND® 64.97 57.12 | 8000-1010-LF 
1 — — 10 x 20 (254 x 508) 438-1024-ND 116.48 102.40 | 8000-1020 
830 Tie-Points with 70 pcs. Wire Kit 438-1046-ND 13.44 12.29 | TW-E41-1020 Fig. 3- 8100 Series — Plated Thru Hole, GND Plane 
; 830 Tie-Points with 70 pes. Wire Kit 4x5 (101.6 x 127) 438-1025-ND 13.78 12.42 | 8100-45 
ime anyon es 4x5 (101.6 x 127) Gold Plating Over Copper 438-1052-ND® 14.47 12.72 | 8100-45-LF 
and Binding Post 438-1047-ND 19.74 18.05 | TW-£41-102B 4.5 x 6.5 (114.3 x 165) 438-1042-ND 21.84 1920 | 8100-4565 
F 2390 Tie-Points with 140 pcs. Wire kit 4x10 (101.6 x 254) 438-1041-ND 26.39 23.20 | 8100-410 
oe es ee 10 x 10 (254 x 254) 438-1026-ND 61.88 54.40 | 8100-1010 
and Binding Post eNO 87.45 84.24 | TW-E41-1060 10 x 20 (254 x 508) 438-1027-ND 11648 102.40 | 8100-1020 
= 140 pcs. Wire Kit 438-1049-ND 9.98 7.99 | TW-E012-000 Fig. 4- 8200 Series — Plated Thru Hole, Two GND Plane 
4x5 (101.6 x 127) 438-1028-ND 13.78 12.12 ] 8200-45 
4x5 (101.6 x 127) Gold Plating Over Copper 438-1053-ND@ 14.47 12.72 | 8200-45-LF 
4.5x6.5 (114.3 x 165) 438-1044-ND 21.84 19.20 | 8200-4565 
SMT Adapter Boards 4x 10 (101.6 x 254) 438-1043-ND 26.39 23.20 | 8200-410 
10 x 10 (254 x 254) 438-1029-ND 61.88 54.40 | 8200-1010 
Surface mount components are soldered to pads on boards. Traces extend from pads to prototyping holes on standard 10 x 20 (254 x 508) 438-1030-ND 116.48 102.40 | 8200-1020 
0.1” x 0.1” (2.54mm x 2.54mm) grid. Individual leads can be monitored or other components can be added to evaluate RoHS Compliant 


performance of surface mount product. Saves time and prototyping cost. 


All boards made with FR4 laminate, and featuring ground plane on back side. Pad to pad spacing (pitch) is measured in 


mils (thousandths of inch). 


QFP44-100 


QFP100,128 


Digi-Key Price Each Twin Industries 

Description Part No. 1 10 Part No. 
PLCC 20, 28, 44, 64, 84 438-1031-ND 50.51 44.40 | 8100-SMT3 
SOIC Medium, Wide, Plastic, (50 mil pitch) 438-1014-ND 21.84 19.20 | 8100-SMT4 
SOIC Medium, Tiny, Metric, (25 mil/50mil pitch) 438-1017-ND 41.86 36.80 | 8100-SMT8 
SOIC Medium, Tiny, Metric, (25 mil/50mil pitch) 438-1057-ND® 43.95 38.64 | 8100-SMT8-LF 
QFP 44-100, 160, (25 mil pitch) 438-1015-ND 29.12 25.60 | 8100-SMT6 
QFP 80 (20 mil pitch) 6” x 4” Board 438-1033-ND 40.04 35.20 | 8100-SMT11 
QFP 100, 128, 144, 208, 240, (20 mil pitch) 438-1016-ND 41.86 36.80 | 8100-SMT7 
TSOP 40, 48, 56, (20 mil pitch); PSOP 44 

(50 mil pitch); SSOP 56 (30 mil pitch) 438-1018-ND 69.16 60.80 | 8100-SMT9 
TSSOP (20 mil pitch) 6” x 4” Board 438-1032-ND 40.04 35.20 | 8100-SMT10 
TSSOP (20 mil pitch) 6” x 4” Board 438-1058-ND® 42.04 36.96 | 8100-SMT10-LF 
QFP 80 (20 mil pitch) 6” x 4” Board 438-1033-ND. 40.04 35.20 | 8100-SMT11 
TQFP 64 (20 mil pitch) 6” x 4” Board 438-1054-ND. 40.04 35.20 | 8100-SMT14 


RoHS Compliant 


2236 (1083) 


Extender Cards 


Bus extender cards allow units under test (UUT) to be developed in functioning systems. The extenders allow access 
to the UUT and prevent damage to test systems from repeated removals and insertions. Models with test point allow 


monitoring of signal activity. 


a 
a 


a 
ul thichotwchacka ay 


Digi-Key Price Each Twin Industries 
Fig. | Description Part No. 1 10 ‘| Part No. 
CompactPCI 3U (J1-2) 438-1072-ND NEW! 85.14 80.13 | 2000-50 
— | CompactPCl 6U x 80mm Rear I/O (J1-5)) 438-1071-ND NEW! 109.19 102.77 | 2000-80 
CompactPC! 6U 438-1070-ND NEW! 168.30 158.40 | 2000-200 
___ | CompactPCl 3U with Test Points 
160mm x 3U 438-1055-ND@ 273.00 263.90 | 2000-EXTM-LF 
1 CompactPC! 6U with Test Points 
160mm x 6U 438-1056-ND@ 492.00 475.60 | 2000-6U-EXTM-LF 
— | CompactPCl 6U x 80mm 438-1003-ND 450.00 435.00 | 2000-6U-80EX 
2 | CompactPCl 6U x 80mm Rear I/O (J3-5)| 438-1068-ND® 417.00 403.10 | 2000-6U-80EX-REAR-LF 
3 PCI, 64 Bit, 4 Layer with Test Points 
(3.3V or 5V) 438-1066-ND® 132.60 124.80 | 7564-UEXTM-LF 
PCI, 32 Bit, Right Angle Riser Card 438-1007-ND 51.00 48.00 | 7586-RAEXTM 
4 | PCI, 32 Bit, Right Angle Riser Card 438-1062-ND® 51.00 48.00 | 7586-RAEXTM-LF 
PCI, 32 Bit, Left Angle Riser Card 438-1061-ND® 51.00 48.00 | 7586-LAEXTM-LF 
5 PCMCIA, 4 Layer, 2.13” x 6.35” 
(54mm x 161mm) 438-1065-ND® 105.40 99.20 | 3300-EXTM-LF 
— | ISA, 2 Layer 438-1013-ND 58.29 51.20 | 7098-EXT 
6 | VME with Test Points for all Signals 438-1063-ND® 183.60 172.80 | 8196-6U-EXT-LF 
— | PMC Card Extender (J/P 1-4) 438-1069-ND@ NEW! 473.62 445.76 |2500-EXTM-LF 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


e INJECTORALL 9 Uncoated Copper 
Clad Boards ote 


Electronics Corp. 


Positive Coated All boards are made from FR4 material. : Terminal and 
1/2 oz. copper is ideal for shorter etching y — . . . . 
S iti d Cc times and very fine trace lines. Use 2 oz. <_ — Distribution Strips 
en Sl Ize opper and thicker for higher current applications : 2 
Cl d B d and heatsinking. 1/16 inch thick boards are 
a oar Ss standard with thinner boards offering board 6.5 (165.10) 
Make your own professional looking flexibility and reduced weight. 
prototype boards with trace widths as - - — - - 
narrow as .005” (.13mm). All boards Dimensions Digi-Key Price | Injectorall i 
are FR4 material and come packaged Inch (cm) Part No. Each | Part No. -30 (7.62) 
individually in a black bag with blue = 5 
header. Single Sided 
CAUTION: Do not open in direct sunlight, | Coated Copper Clad 1/16” (1.59mm) Thick, 1 oz Copper 
open in darkroom environment only. PC Board 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC5-ND 3.10 |PC5 6.5 (165.10) 
Developer and etchant solution available trom Injector a 
4x6 (10.16 x 15.24) PC6-ND 4.10 |PC6 [OOOO OOOO HoOoo 8oooo S990 NHS Nooo ooo Sooo Hoo ooo GCS LF 
Dimensions Digi-Key Price | Injectorall .35 (8.89) 
inenient Part No. Each | Part No. 4.5 x 7 (11.483 x 17.78) PC6-C-ND 4.46 | PC6-C 
Single Sided 6 x 6 (15.24 x 15.24) PC6-S-ND 5.10 | PC6-S 
1/16” (1.59mm) Thick, 1 oz Copper 6 x 9 (15.24 x 22.86) PC7-ND 7.25 | PC7 
3x 4.5 (7.62x 11.43) | PC17P-ND 4.95 | PC17P 4.9 (124.46) +4 
4x 6 (10.16 x 15.24) PC18P-ND 7.93 | PC18P 12 x 12 (30.48 x 30.48) PC7-T-ND 15.24 | PC7-T : : t 
4.5x7 (11.43 x 17.78) | PC18P-C-ND 8.32 | PC18P-C i SEES usin | 1 1.36 
6x6 (15.24x 15.24) | PC18P-S-ND 9.50 | PC18P-S 12 x 18 (80.48 x 45.72) ee 22/80" || ROB SS | (34.54) 
6x9 (15.24 x 22.86) | PC19P-ND 14.50 | PC19P 18 x 18 (45.72 x 45.72) | PC8-E-ND 34.29 | PC8-E 2 
12 x 12 (30.48 x 30.48) PC19P-T-ND 35.05 | PC19P-T = A -30 (7.62) 
12 x 18 (30.48 x 45.72)|_ PC19AP-ND 52.55 | PC19AP 1/16” (1.59mm) Thick, 2 oz Copper 
1/16” (1.59mm) Thick, 2 oz Copper 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC9-ND 4.66 |PC9 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC9P-ND 7.36 | PCOP 
4x6 (10.16x 15.24) | PC10P-ND 12.16 | PC1OP 4x6(10.16x15.24) RCION 745°) PC10 
6x9 (15.24 x 22.86) | PC11P-ND 25.87 | PC11P 4.5 x7 (11.43 x 17.78) | PC10-C-ND 8.81 | PC10-C 91012488) 
12 x 12 (30.48 x 30.48) | _—_ PC11P-T-ND 60.89 | PC11P-T 6x6 (15.24 x 15.24) PC10-S-ND 40.02 |PCt10-S jo0s0 s9on0 so090 Soooa ooo99 ooooe Oooo Ho9oo o9So0 
Double Sided EIS c4 e454) nae ; : "35(8.89) + 
1/16” (1.59mm) Thick, 1/2 oz Copper 6 x9 (15.24 x 22.86) PC11-ND 15.11. |PC11 
12 x 18 (30.48 x 45.72) PC77P-ND 86.62 | PC77P 12x 12 (30.48 x 30.48) PC11-T-ND 28.46 |PC11-T 
1/16” (1.59mm) Thick, 1 oz Copper 
3x 4.5 (7.62x 11.43) | PC40P-ND 6.06 | PC40P 12x 18 (80.48 x 45.72) |B CMAN 42.67 | PC12 
4x6 (10.16 x 15.24) PC41P-ND 8.83 | PC41P 18 x 18 (45.72 x 45.72) PC12-E-ND 54.64 |PC12-E 
4.5 x 7 (11.43 x 17.78) PC41P-C-ND 11.60 | PC41P-C 5 
6 x 6 (15.24 x 15.24) PC41P-S-ND 13.25 | PC41P-S Double Sided 
6 x9 (15.24 x 22.86) | PC42P-ND 18.75 | PC42P 1/16” (1.59mm) Thick, 1/2 oz Copper 
12 x 12 (30.48 x 30.48) PC42P-T-ND 49.99 | PC42P-T 
Single Sided 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC74-ND 4.26 |PC74 
1/32” (.79mm) Thick, 1 oz Copper 4x 6 (10.16 x 15.24) PC75-ND 6.73 | PC75 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC55P-ND 4.26 | PC55P. 
4x6 (10.16 x 15.24) PCS6P-ND 716 | PCSeP 6 x 6 (15.24 x 15.24) PC75-S-ND 9.03 | PC75-S — = SOS) — Ra 
4.5 x 7 (11.43 x 17.78) PC56P-C-ND 8.51 | PC56P-C 6 x 9 (15.24 x 22.86) PC76-ND 14.31 |PC76 O00 OO0o0 ooo0o goo9o nooo oooo0. 
35 (8.89) F 
12 x 12 (30.48 x 30.48) PC76-T-ND 24.34 | PC76-T ( ) 
Positive PC Board 1/16” (1.59mm) Thick, 1 oz Copper 
Accessory 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC40-ND 3.25 | PC40 
4x6 (10.16 x 15.24) PC41-ND 3.87 | PC41 
The UV exposure lamp is a 15W lamp for exposing the presensitized 
board. Intended to be used with your fluorescent 18” bi-pin fixture. 6x6 (15.24 x 15.24) PC41-S-ND 5.80 | PC41-S 
— - : 6x9 (15.24 x 22.86) PC42-ND 6.57 | PC42 
Digi-Key Price |Injectorall 
Description Part No. Each |Part No. 12 x 12 (30.48 x 30.48) PC42-T-ND 17.50 | PC42-T 
18” Fluorescent 12 x 18 (30.48 x 45.72) PC43-ND 26.27 | PC43 
Exposure Lamp, Bi-Pin PC557F- ND 21.58 |PC557F 18 x 18 (45.72 x 45.72) PC43-E-ND 39.40 | PC43-E 
1/16” (1.59mm) Thick, 2 oz Copper 
Unclad PC Boards RoHS 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PCS51-ND 4.66 |PC51 


4x6 (10.16 x 15.24) PC52-ND 7.45 | PC52 
Unclad (no copper) pc boards made of FR4 fiberglass material. Ideal 
for isolation of point-to-point wiring and wire wrapping applications. 6 x9 (15.24 x 22.86) PC53-ND 15.11 | PC53 
: . = : ; 12x 12 (30.48 x 30.48) | PC53-T-ND 28.46 | PC53-T 30(7 62)t 
Dimensions Digi-Key Price | Injectorall 5 OE] 
Inch (cm) Part No. Each | Part No. 12 x 18 (30.48 x 45.72) PC54-ND 42.67 |PC54 ' 


1/32” (.79mm) Thick Single Sided 


6 x 9 (15.24 x 22.86) | PC57-UNCLAD-ND 6.50} PC57-UNCLAD 


12 x 18 (30.48 x 45.72)| PC58-UNCLAD-ND__ 21.71] PC58-UNCLAD 1/32” (.79mm) Thick, 1 oz Copper DighKey Price 
1/16” (1.59mm) Thick 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC55-ND 3.33 | PC55 Fig.| Description Part No. Each 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) ]PC5-UNCLAD-ND 3.00) PC5-UNCLAD - - 
4x6 (10.16 x 15.24) |PC6-UNCLAD-ND — 4.66] PC6-UNCLAD 4x6 (10.16 x 15.24) PC56-ND 4.35 | PC56 4 | Terminal Strip, 
6 x 9 (15.24 x 22.86) |PC7-UNCLAD-ND 9.00] PC7-UNCLAD y 128 five-tie-point terminals 923261-ND _19.02 
12.x 18 (30.48 x 45.72)| PC8-UNCLAD-ND _23.99| PC8-UNCLAD 8x9 (15.24% 22.66) HE ee Gicaleaes Diatibuiien Stip 
Te : 2 ' 
12x 12 (90.48 x 30.48) |IBRCSTaIENG) 15.59 | PCS7-T 24 four-tie-point terminals 923277-ND _7.72 
D H | d Cc Cl d =< Double Sided 3 | Terminal Strip, 
rl e opper a RoHS 1/32” (.79mm) Thick, 1 oz Copper 96 five-tie-point terminals 923265-ND 15.72 
Breadboards 3x 4.5 (7.62x 11.43) | PC44-ND 4.26 | PC44 4 | Distribution Strip, 
18 four-tie-point terminals 923281-ND 7.38 
Double sided copper clad boards with af 4x6 (10.16 x 15.24) PC45-ND 6.73 | PC45 g_| Terminal Strip, 
drilled holes on .1” centers. Hole diameter POOSS, 6x 9 (15.24 x 22.86) PC46-ND 14.31 |PC46 68 five-tie-point terminals 923269-ND _12.32 
of .042” fits most components. Perfect for T Sais ae = 
use with pad cutting tool to customize your 2 sal 12 x 12 (30.48 x 30.48) PC46-T-ND 24.34 | PC46-T 6 Distribution Strip, 
circuits. 1/16” thick board. 42x 18 (30.48 x 45.72) PC47-ND 36.50 | PC47 24 four-tie-point terminals 923285-ND 6.98 
= = Terminal Strip, 54 four-tie-point 
Dimensions Digi-Key Price | Injectorall Single Sided 7 terminals w/solder tails, vinyl backed, 
Inch (cm) Part No. Each | Part No. .014” (.036mm) Thick, 1 oz Copper mounting screws provided 923292-ND 14.37 
3x 4.5 (7.62x 11.43) | B3426D-ND 9.05 | B3426D Distribution Strip, 
4x6 (10.16x 15.24) | B3427D-ND 13.42 | B3427D 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC94-ND 2.33 | PC94 8 et he asso 
36 four-tie point terminals 923293-ND 10.17 
5.75 x 8.5 (14.60 x 21.59) | B3428D-ND 22.80 | B3428D 6x9 (15.24 x 22.86) PC96-ND 7.78 |PC96 - . 
5.75 x 17 (14.60 x 43.18) | B3429D-ND 38.00 | B3429D g | Terminal Strip, 
11.5 x 17 (29.21 x 43.18) | B3429AD-ND _70.00 | B3429AD 12 x 18 (30.48 x 45.72) PC97-ND 23.37 | PC97 34 five-tie-point terminals 923273-ND 8.27 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2237 


Uncoated Copper 
Clad Boards 


We offer 1/16”, 1/32” and 1/64” FR4 
laminate with 1 ounce copper per 
square foot. This flame retardant 
laminate is translucent in color and 
made of continuous woven glass 
cloth impregnated with epoxy resin. 
The copper on 1 ounce board is 1.34 mil thick (0.0341mm). The 
boards are made of FR4 which is a flame retardant version of G-10 
material. Developed specifically for the circuit processing industries 
requirements. Complies with Mil-S-13949H-GFK. Provides ultraviolet 
blocking and fluorescence when using automated optical inspection 
(AOl). UL #E37002A 


PCB Digi-Key Price 
Thickness | Dimension | Copper Part No. Each 
Single Sided 
116" 3”x 5” toz. 473-1000-ND 4.42 
116" 4” x6” loz. 473-1001-ND 5.44 
1/16” 6" x6” 1oz. 473-1002-ND 6.72 
116" 6"x 9” loz. 473-1003-ND 9.54 
1/16" 8" x 10” 1oz. 473-1004-ND 14.66 
Ne" 12” x 12” loz. 473-1005-ND 19.14 
1/32” 4x6” 1oz. 473-1008-ND 5.68 
1/32” 6” x9” loz. 473-1009-ND 9.98 
1/32” 12” x 12” 1oz. 473-1026-ND 19.62 
1/64” 6" x9” loz. 473-1012-ND 9.98 
Double Sided 
116" 6" x6” toz. 473-1006-ND 7.62 
116" 12” x 12” toz. 473-1007-ND 21.76 
1/32” 4” x6” toz. 473-1010-ND 6.22 
1/32” 6” x9” loz. 473-1011-ND 10.38 
1/32” 12” x 12” 1oz. 473-1027-ND 22.44 
1/64” 6" x9” toz. 473-1013-ND 10.38 
Positive Coated 


Presensitized Boards 


Our presensitized boards provide 
high resolution and excellent fine line 
control. They are ideal for prototypes, 
small production runs, and student 
training. White protective peel-off 
liner is attached to protect board from 
incident light and scratching. 

We also offer a large thin (12” x 18” 
x 1/32 inch) cat#675 paper phenolic presensitized board (Easy 
Cutting!!), perfect for cutting into smaller boards with no special 
equipment. Perfect for the classroom. 


PCB Digi-Key Price 
Thickness | Dimension | Copper Part No. Each 
Single Sided 
1/16" 3”x 5” toz. 473-1014-ND 9.30 
1/16” 4’x6” toz. 473-1015-ND 9.98 
1/16" 6" x6” toz. 473-1016-ND 11.32 
116" 6"x 9” loz. 473-1017-ND 16.68 
1/32” 4’x6” loz. 473-1020-ND 10.18 
1/32” 6" x9” 1oz. 473-1021-ND 16.68 
Paper Phenolic Single Sided 
1/32” 12” x 18” toz. 473-1018-ND 36.10 
Double Sided 
1/16" 6" x6” loz. 473-1023-ND 15.60 
1/16" 6x9” 1oz. 473-1024-ND 21.36 
1/32” 6x9” toz. 473-1025-ND 21.36 
1/64” 6’ x9” toz. 473-1022-ND 21.36 
Paper Phenolic Double Sided 
1/32” 8" x 12” 1oz. 473-1019-ND 30.08 


Exposure Kit 


Convenient kit required to “expose” presensitized copper-clad boards. 
Includes exposure tube, clear-acrylic weight for artwork, fluorescent- 
light fixture with stand and complete instructions. 


473-1030-ND PCB Photo Exposure Kit - 115VAC....... $53.52 
473-1031-ND Replacement Exposure Bulb .............. $11.98 
Economical 


Etching System 


Ideal for students and hobbyists. 

An inexpensive etching solution. 

° 5 liter heavy duty polyethylene 
etching tank 

¢ Air pump and tubing 

* Sparging unit 

* Bag of vinyl gloves 

* Complete instructions 


473-1029-ND_ —_ Economical Etching System 


Etching Copper 
Clad Circuits 


7 liter heavy duty polyethylene etching tank 

* Sturdy mounting bracket 

* Clear acrylic lid 

* Heavy duty air pump 

* Three way adjustable airline manifold 

* Triple line sparging unit 

* 200 watt “Over the Side” immersion 
heater with quartz element, preset/ 
adjustable temperature control 

« Adhesive digital thermometer 

* Bag of vinyl gloves 

* Complete instructions 


Price 
Description Each 
Kit Etching PCB with Heater and Pump 473-1028-ND 196.00 
Replacement Immersion Heater - 115VAC | 473-1039-ND 40.12 
Transparency Film (5 sheets), 8” x 11.5” 473-1038-ND 10.64 
Foam Brush for ethcant or developer 473-1040-ND 2.34 
Latex Disposable Gloves (10 pr gloves) 473-1041-ND 796 


Desoldering Braid 
Super Wick™ 


RMA type flux, Come on static dissipative spools on all sizes. No Clean 
Wick (NS) offers Halide free residue that is non-corrosive and does 
not require cleaning. 


Width 
Inches 


Price 
Each 


Length 
Feet 


Digi-Key 
Color Part No. 
Fine Braid RMA Flux 

#1 White (SMT) 473-1060-ND 2.82 
#2 Yellow 473-1061-ND 2.82 
#3 Green 473-1062-ND 2.94 
#4 Blue 473-1063-ND 3.18 

#5 Brown 473-1064-ND 3.54 
#2 Yellow 473-1065-ND 13.32 
#3 Green 473-1066-ND 13.32 
#4 Blue 473-1067-ND 14.66 

#2 Yellow 473-1069-ND 26.72 
#3 Green 473-1070-ND 26.72 
#4 Blue 473-1071-ND 28.06 


0.025 
0.050 
0.075 
0.100 
0.125 
0.050 
0.075 
0.100 
0.050 
0.075 
0.100 


Cleaning Wipes 


Digi-Key Price | MG 

Description Part No. Each | Part No. 
Presaturated Alcohol 

Wipes - 75 wipes 473-1081-ND 11.98 | 8241-T 
Presat. LCD Cleaning 

Wipes - 75 wipes 473-1080-ND 10.64 | 8242-T 
Microfiber Super Cloth 

10 wipes 473-1088-ND NEW! 29.40 | 8281-10 
LCD Cleaning Wipe 

25 per box 473-1086-ND NEW! 18.50 | 8242-WX25 
Plasma Screen Cloth 

Individual 473-1087-ND NEW! 7.96 | 8280 
Brushes 


Abrasive Brushes: Excellent utility brush. Great for cutting corrosion 
and removing oxides from connector ends. Also great for cleaning 
soldering iron tips. Burnish contacts without removing base metals. An 
excellent gold contact cleaner. 

Non Abrasive Brushes: Excellent for removing flux and general 
cleanup. Can be used dry or wet. Works well with sticky or crusty 
materials. 

Technical Cleaning Brushes: Works well for dusting, cleaning with 
fluids and general cleanup. Excellent for removing flux. 


Abrasive Cleaning Brush Non Abrasive Cleaning Brush 


Technical Cleaning Brush 
(473-1048-ND shown) 


Price 
Each 


Digi-Key 
Part No. 
Abrasive Cleaning Brushes 
Stainless Steel, Brush Face 1 3/8” x 7/16” | 473-1043-ND 7.96 
Brass, Brush Face 1 3/8” x 7/16” 473-1044-ND 7.96 
Non Abrasive Cleaning Brushes 
Hog Hair, Brush Face 1 3/8” x 7/16” 473-1045-ND 7.30 
Hog Hair, Brush Face 2 1/4” x 1” 473-1046-ND 16.00 
Horse Hair, Brush Face 1 3/8” x 7/16” 473-1047-ND 5.96 
Technical Cleaning Brushes 


Description 


0.050 
0.075 
0.100 


#2 Yellow 473-1072-ND 
#3 Green 473-1073-ND 
#4 Blue 473-1074-ND 


Horse Hair (5 pes.), Brush Face 1/4” x 3/8” | 473-1048-ND 3.94 
Double Ended Horse Hair, 
Brush Face 1/4” x 5/16” 


473-1049-ND___10.64 


Fine Braid No Clean 
#2 Yellow 473-1075-ND 
#3 Green 473-1076-ND 
#4 Blue 473-1077-ND 
#3 Green 473-1078-ND 
#4 Blue 473-1079-ND 


0.050 
0.075 
0.100 
0.075 
0.100 


Prototyping 
Maintenance / Repair Pens 


Convenient micro tip pen allows for delicate spot repair and maintenance 
on circuit boards. Choose from a wide range of pens. 


Digi-Key Price 
Part No. Each 
473-1032-ND 796 
473-1033-ND 796 
473-1034-ND 6.62 
473-1035-ND 22.70 
473-1036-ND 10.64 
473-1037-ND 11.98 


Description 

Etch Resistant Trace Pen 
Rosin Flux Pen 

Flux Remover Rework Pen 
Conductive Silver Trace Pen 
Green Overcoat Pen (Acrylic) 
Silicone Conformal Coating Pen 


NEW! Potting and 
Encapsulating 
Compound 


Provides excellent protection from impact, shock, 

moisture, abuse, chemicals, and analysis. Provides 

technology security. Excellent for explosion proof 

components. Features: * Non-conductive, an 

electrical insulator *Non-porous * Water and 

chemical resistant * Provides excellent technology 2 Part Kit 

security, extremely difficult to remove once cured 

Excellent machining properties * Suitable for explosion proof components, 


Wooden Chisel Hog Hair, 
Brush Face 3/4” x 5/16” 


473-1050-ND 9.98 


Swabs 


Double Headed Cotton Swab: Low lint, 
extra absorbent U.S.P. pharmaceutical 
grade purified cotton bonded on a6” white 
birch shaft for extra rigidness. Compatible 
with all solvents. 


Tapered Swab: Low lint, extra absorbent 
U.S.P. pharmaceutical grade purified cotton 
bonded on a 6” white birch shaft for extra 
rigidness. Compatible with all solvents. 


Antistatic Foam Over Cotton Swab: 
Antistatic, shred resistant, 100% urethane 
foam heads with 100 PPI porosity over 
extra absorbent U.S.P. pharmaceutical 
grade purified cotton. Bonded securely 
to a 6” birch shaft. Compatible with most 
solvents. 


Foam Over Cotton Swab: Shred resistant, 
100% urethane foam heads with 100 PPI 
porosity over extra absorbent U.S.P. phar- 
maceutical grade purified cotton. Bonded 
securely to a 6” birch shaft. Compatible 
with most solvents. 


General Foam Swab: Shred resistant, 
100% urethane foam heads with 100 PPI 
porosity. Bonded securely to a 6” birch 
shaft. 


Rectangular Foam Swab: Large foam head 
bonded to sturdy handle for aggressive 
cleaning applications. 


spark arresting * Low toxicity * Easy and simple to mix * Long pot life * Can Digi-Key Price 
be cured in one hour at 65°C (150°F) Description Part No. Each 
Double Headed Cotton 
Digi-Key Price | MG 100 Swabs per package 7. a 473-1051-ND 4.34 
anit ‘apere 

Heschiption Barina: EachiikaruNo; Double Headed, 100 Swabs per package | 473-1052-ND 4.34 

Standard Black Foam Over Cotton 
Compound, 375 ml__| 473-1082-ND 37.44 | 832B-375ML Single Headed, 10 Swabs per package | 473-1053-ND 702 
Standard Clear Single Headed, 50 Swabs per package _| 473-1054-ND 21.36 


Compound, 375 ml 473-1083-ND 36.10 | 832C-375ML 


Antistatic Foam Over Cotton 


Flame Retardant 


Epoxy, 375 ml 473-1084-ND 40.12 | 832FRB-375ML 


Thermally Conductive 


Epoxy, 450 ml 473-1089-ND 44.14| 832TC-450ML 


High Temperature 


473-1085-ND 


42.80 | 832HT-375ML 


Epoxy, 375 ml 


10 Swabs per package 473-1055-ND 796 
General Foam 

Single Headed, 10 Swabs per package _ | 473-1056-ND 5.68 

Single Headed, 50 Swabs per package __| 473-1057-ND 18.70 


Rectangular Foam 
473-1058-ND 730 
473-1059-ND 


10 Swabs per package 
50 Swabs per package 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Pulsar 


PCB Fabrication Starter Kit and 
“Combo” Crossover Kit 


The PCB “Fab-In-A-Box” Starter Kit makes it easy to fabricate single and double sided printed circuit boards. GBc® 
Laminator is not included in these kits. 

Starter Kit Includes: © 20 Sheets TTS paper * 2 - 8” x 10” x .032” Single Sided PCBs * 2 - 8” x 10” x .032” Double Sided 
PCBs *GreenTRF * White TRF * Sample Images 


Fabricate single and double sided PCBs and create custom enclosure graphics with the “Combo” Crossover Kit. 


Combo Kit Includes: * 20 Sheets TTS paper *19 Foil Samples (8” x 36”) * 2 Fiberglass Laminate Carrier Boards 
Carrier TRF (8” x 15’) *3M Low-Tack Tape *2 Alignment Carriers * KK-2000 Adhesive Spray * Alcohol Swabs 
*Sample Images *2 - 8” x 10” x .032” Single Sided PCBs »*2 - 8” x 10” x .032” Double Sided PCBs * Green TRF 
¢ White TRF 


182-1027-ND 
182-1028-ND 


PCB Fabrication Starter Kit for PCBs. 
PCB Fabrication and DecalPRO “Combo” Kit for PCBs 


.. $74.95 
. $149.95 


DecalPRO® Starter Kit 


Make custom white, metallic and full color decals with the DecalPRO Kit. Ideal for “1-up” and prototyping 
projects. Kit does not include laminator. 


Kit Includes: * 20 Sheets of TTS paper * 19 Foil Samples (8” x 36”) * 2 Fiberglass Laminate Carrier Boards * Carrier 
TRF (8” x 15’) *3M Low-Tack Tape *2 Alignment Carriers *KK-2000 Adhesive Spray * Alcohol Swabs * Sample 
Images * 4-page “Quick-Start” Instructions 


182-1026-ND DecalPRO Starter Kit for Dry-Transfer Text Graphics.................0.ceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee $89.95 
Lb 7 4 f € R Make instant circuit boards using 
any laser printer or photocopier! 
SYSTEM 
Simple 3-Step Process: NO DARKROOM! 


NO NEGATIVES! 
NO CHEMICALS! 
NO LOST TIME! 


1. Print circuit layout directly to TTS paper 
2. Iron the image to copper-clad board 
3. Soak in water to remove paper; now ready to etch! 


* Detailed instructions included for making single and double sided PCBs 
« Also shows how to make custom full color decals for any application 
Sheet size: 8-1/2” x 11” (21.59cm x 27.94cm) 


GBC 
Laminator 


182-1030-ND 
182-1003-ND 


Economy Laminator .032” PCBs for PCB Fabrication 
TTS Paper Packet (10 Sheets) .. 


Printed Circuit Boards 
2 Pack, Copper Clad, 1/2 oz. Copper 


182-1017-ND 
182-1018-ND 


PCB Single Sided, .032", "8x10", 1/2 0z., 2 Panels... 
PCB Double Sided, .032", "8x10", 1/2 0z., 2 Panels... 


. $17.81 
. $19.99 


Toner Foils “Green TRF” 


Simple 4-Step Process: 

1. Transfer image to copper surface using the TTS paper 

2. Iron on the Green TRF film 

3. Pour 2 ounces Ferric Chloride into tray 

4. Using an etchant soaked sponge, rub away the unwanted copper. (Disposable gloves required) 


© Works in conjunction with TTS paper * Completely seals the toner * ZERO pitting * Able to use heavier copper boards 
* Size: 8” Wide x 15° 


MSZ TO ZU ND cheese dle LO Lae iste ae eat eet nialld get de id tert bad Sen eeindge Seer ett Nels $8.95 


Toner Foils “White TRF” 


Use the White TRF for adding “silkscreen” artwork to your board! Place the white TRF paper over 
exposed toner “silkscreen” and apply heat to transfer the white pigment onto the toner, which is fused to the PCB. 
Perfect for finishing prototype boards and giving them a professionally silkscreened appearance. * Size: 8” Wide x 15’ 


18221022-ND) o::siscinenosss saceassenninaitenniens sencseeancanioaiaaasrananetseuninineanasasancecadantnameeaieessancns $8.95 


QE pili its (Ome 


Electronics Corp. 


Boards 


(S<9x¢)-¥ Specialty Prototyping 


ELECTRONICS & TECHNOLOGY, INC 


Material: FR-4 
Dimensions Digi-Key Price Each 

Fig.| Description WxLxH Part No. 1 10 20) 
i, [Proton AaRnetar nos lee picted ii 3.94" x6.3"x.062" | V1253-ND 28.77 25.30 22.46 
2 po TOSS anELOA2" nolec ceed tha 3.94” x 6.3" x.062” | V1254-ND 33.38 29.35 26.05 
3 Peete Pane O DocRGeS Cast ia 3.94” x 6.3" x.062” | V1255-ND 2015 17.72 15.72 
4 pear bates Oo" & Of hole sates thf 3.94” x 6.3" x.062” | V1256-ND 2015 17.72 15.72 
5 BNE Gao DH ee 3.94” x 6.3" x.062” | V1251-ND 23.00 20.23. 17.95 
6 etter Ait RG Oat Dieta Holes 78.) 919° x6.3"x.062" | V1252-ND 29.90 26.29 23.34 


Prototyping Boards 


Dimensions Digi-Key Price Each Vector 
Fig. | Description WxLxH Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
1 PO CoS 3.94” x 6.3” x 062” | V2013-ND 17.53 15.41 13.68 |8017 
2 Ge 3.94” x 6.3" x 062” | V2014-ND 20.11 17.68 15.70 [8018 
1 Poe DHS Pitt Pad-Per-Hole | 5 a4» x 6.3" x.062" | V2016-ND@ 34.03 29.92 26.56 |8020 
1 BS eet 100x100" Grid, | 4 99" x 6.00" x.062"| v2009-ND 11.52 10.13 8.99 |go1s 
3) est Sire Seed 100x100" Grid, | 4 og" x 4.00" x 062" | V2010-ND 7.33 6.45 5.73 | 8015-1 
1 ee 100x100" Grid, | 99" 9.00" x.062"| v20o11-ND 19.47 17.12 15.20 |so16 
3 om ost Site aed 100 x 100" Grid, | 6 09" x 6.00" x.062" | v2012-ND 10.59 932 827 |s016- 


@ RoHS Compliant 


Ga FLECTROHIES 


Professional PC Board Power 
Etching System and Etch Resist 


Ink Pens 


A semi-automatic etching device for use in labs, schools, prototype shops and for 
limited PC board production. Air pump agitates etching solution for fast, very even 
etches. Handles up to two 8” x 10” (20.32cm x 25.40cm) PC boards at a time, either 


single or double sided. 


Etching Kit Contains: 


Diameter Digi-Key Price Each Injectorall 
Inch (mm) Part No. 1 10 Part No. 
High Speed Steel 
062” (1.57) PC300-52-ND naa 1.29 PC300-52 
.052” (1.32) PC300-55-ND 1.96 1.43 PC300-55 
.040” (1.02) PC300-60-ND 1.96 1.43 PC300-60 
033” (.84) PC300-66-ND 2.23 1.63 PC300-66 
029" (.74) PC300-69-ND 2.51 1.83 PC300-69 
021” (.53) PC300-75-ND 2.51 1.83 PC300-75 
0135” (.34) PC300-80-ND 2.51 1.83 PC300-80 
Carbide - All carbide bits have 1/8” (3.18mm) shank 
.062” (1.57) PC300C-52-ND 9.26 8.11 PC300C-52 
.052” (1.32) PC300C-55-ND 7.55 6.61 PC300C-55 
.040” (1.02) PC300C-60-ND 7.55 6.61 PC300C-60 
.033” (.84) PC300C-66-ND 7.55 6.61 PC300C-66 
.031” (.79) PC300C-68-ND 7.55 6.61 PC300C-68 
029” (.74) PC300C-69-ND 7.55 6.61 PC300C-69 
.021” (.53) PC300C-75-ND 12.01 10.51 PC300C-75 
.0135” (.34) PC300C-80-ND 12.01 10.51 PC300C-80 


1 Etching Tank (1.25 Gallon capacity; 4.73 Liters) and Reservoir Lid, 12” H x 2 1/2” W x 10 1/2” L (30.48cm x 6.35cem 
x 26.67cm), (Molded Polyethylene — ABS PC Board Holder), Capacity » 1 Etch-O-Matic Power Agitating Pump, 120V 
AC Operation * 1 Permanent or Portable Tip-Free Base * 1 PC Board Holder and Handle » 4 Feet (1.22 Meters) of Supply 
Hose 


GC394-ND Etching Kit .... $96.03 
GC392-ND Etching Solution Heater . $20.47 
GC220-ND —_ Standard Size Pen — draws lines approximately 1/32” (.79mm) wide — RoHS Compliant. $4.19 
GC222-ND Fine Line Pen — draws lines as thin as 1/64” (.40mm) wide — ROHS Compliant $4.46 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 2239 


SURFBOARDS” by 


The Surfboard Concept: 


The concept behind SURFBOARDS is 
elegantly simple. Many models incorporate foil patterns that are designed 
to accommodate a wide variety of component mounting footprints. 
SURFBOARD? models for SOICs and PLCCs provide standard mounting 
footprints for the IC and depending on the model chosen, will include a 
prototyping area for additional components or provide a direct pin-out. 
Most SURFBOARD? models feature SIP (single in line) pins that make 


6000 Series for Discrete Devices — .1” (2.54mm) Pin Spacing 


prototyping and interfacing with other circuits easy. 
Specifications: * Material: G-10 FR-4 Fiberglass laminate, 10z. Cu. 
.032” (.81mm). Thickness +.005” (+.13mm) » Finish: Level 60/40 Solder 
alloy * S.I.P. Pins: On applicable models. Soldered on .100” (2.54mm) 
centers. SURFBOARDS? can be hand soldered and are compatible with 
most industrial soldering processes. (Suggested soldering and assembly 
guidelines included). 


For building: 
¢ Resistor Networks 


* Capacitor Networks 
* R-C Networks 

* Diode Arrays 

¢ Transistor Arrays 


All 6000 Series boards 
are .5” (12.7mm) high 
with .1” (2.54mm) pin 
spacing. 
SURFBOARDS: with a 
greater pin count repeat 
the same basic pattern 


* SMD Sub-Assemblies as shown. 
No. of Digi-Key Pricing No. of Digi-Key Pricing 
Fig.| Pins Part No. i 10 Fig. | Pins Part No. il 10 
SURFBOARDS: for Discrete Components 5 6405CA-ND@® 1.93 14.76 
4 6004CA-ND@ 1.72 13.14 3 | 10 6410CAND 3.08 23.58 
15 6415CA-ND® 4.23 32.40 
6 6006CA-ND@ 2.04 15.66 
10 6510CA-ND® 3.08 23.58 
7 6007CA-ND@ 2.28 17.46 4 
1 20 6520CA-ND® 5.17 39.60 
8 6008CA-ND® 2.51 19.26 B 6808CA-ND@ 251 19.26 
10 G6O10CA-ND@ — 3.08 23.58 5 | 16 6B16CA-ND@ 4.11 31.50 
12 6012CA-ND® 3.67 28.08 8 6908CA-ND@ 2.51 19.26 
3 6103CA-ND@® 1.48 11.34 i 16 6916CA-ND@ 4.11 31.50 
6 6106CA-ND@® 2.04 15.66 SURFBOARDS: for SOT-89 — 
2 9 6109CA-ND@ 2.63 20.16 RoHS Compliant 
12 6112CAND 3.67 28.08 3 6303CAND 1481184 
15 6115CA-ND@ 4.23 32.40 7 6 6306CA-ND 2.04 15.66 
@ RoHS Compliant 9 6309CA-ND 2.63 20.16 
Master Assortment Kit for Discretes: The MK-6000 assortment contains 2 each of all 23 models in the 6000 
series of SURFBOARDS: for discrete components. 
MK-GOO0CASND 060i. sccd cide cored tiineaciasaiinesniadedasanrsaciabacradsduaacumedédae ders cadveune $99.00 


Fig. 1 - Model 33003 | Fig. 2- Model 33006 


Fig. 3 - Model 33008 


B 


Fig. 4 - Model 33010 
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Fig. 5 - Model 33105 


9000 Series for ICs 


Build ¢ prototype circuits * Evaluate ICs easily * Build 
circuit upgrades * Adapt SMD to thru-hole 


Fig. 1 — Model 9081 
j<-1.20 (30.48 


The universal circuit patterns 
allow for the mounting of 0603, 
0805, 1206 and mini-melf 


packages as well as a wide 


variety of 3 terminal devices. 
SOT-23 


5, 


Trimmers 0805, 0603, 1206 


Fig. 2 — Model 9082 


Fig. 3 — Model 9161 
=1.05 (26.67) +1 


Digi-Key Pricing 
Part No. 1 1 
8 Pin SOIC 
1 | 9081CA-ND 1.60 12.24 
2 | 9082CA-ND 4.11 31.50 
16 Pin SOIC 
}-1.10 (27.94) >| Q161CA-ND 2.04 15.66 
a os 9162CA-ND 2.16 16.56 
9163CA-ND 6.32 48.42 
9164CA-ND 6.53 50.04 
QI65CA-ND 6.89 52.74 
Pin, .3” (7.62mm) Wide 
9210CA-ND 7.47 57.24 
: 20 Pin PLCC 
. 4 — Model 9162 9 | 9301CA-ND 7.47 57.24 
1.25 (31.75) >| 10 | 9302CA-ND 7.47 57.24 


Ns 


«1.60 (40.64) >} 


Fig. 5 — Model 9163 


Fig. 8 — Model 9210 


Master Asst. Kit for ICs: 
32 pcs total (5 each of 9081, 9082, 
9161, 9162, and 2 each of 9163, 
9164, 9165, 9210, 9301, 9302) 

MK-9000CA-ND........... 


$99.00 


ig. 6 - Model 9164 


J+ 1.60 (40.64) > 


Fig. 7 — Model 9165 


11.925 (48.90). 


‘Al 


Fig. 9 — Model 9301 
-— 2.00 (50.80) —-; 


Fig. 10 — Model 9302 


}— 2.00 (50.80) 


2.00 (50.80), 


Fig. 6 - Model 33108 
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Application-Specific Adapters 
¢ Accept Wide Range of Surface Mount Discrete Semiconductors and ICs 
¢ Provide Convenient Medium for Prototyping, Test, and Development 


Fig. 7 - Model 33113 
pr =B—- 


Fig. 8 - Model 33115 
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Fig. 9 - Model 33117 
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Fig. 11 - Model 33205 
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Fig. 12 - Model 33206 
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Fig. 13 - Model 33208 
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'33206/59-6] 


[33208/SSOP-8] 


The 33000 Series of Surfboards® are application- 
specific adapters that convert surface mount 
component footprints to Single-In-Line (SIP) 
format. The boards feature pre-installed pins on 
.100” (2.54mm) centers making them compatible with 
conventional breadboards, solderless breadboards, 
and sockets. The SIP format provides ease of signal 
probing as well as higher densities when prototyping. 
Models are available to accept a wide range of 
surface mount semiconductors and integrated circuits. 
Models 33113 and 33623 feature two SIP pins for 
each pad for higher current applications. Model 33213 
features large soldering pads as connection points 
and SIP pins for measuring purposes. Boards are 
.031” + .005” (.79mm +.13mm) thick FR-4 and feature 
solder-coated 1-0z. Circuit Foils that can be hand- 
soldered or soldered by most conventional processes. 
SIP pins are soldered in place on .100” (2.54mm) 
centers. All boards feature solder mask to limit flow of 
solder to pad area and aid assembly. Just add parts 
and plug in. 
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Fig. 16 - Model 33343 
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Fig. 17 - Model 33623 
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Dimensions — Inch (mm) SIP Digi-Key Pricing 
Fig. A B D E Pins | Accepts These Devices Part No. 1 10 
1 |.400 (10.16) | .300 (7.62) |.100 (2.54) | .080 (2.03) | .0512 (1.30) | 3 | SC-70-3, SOT-323, NEC Pkg-30 33003CA-ND® 1.01 7.74 
2 |.400 (10.16) | .600 (15.24)| .100 (2.54) | 090 (2.28) | 10256 (.650) | 6 | SC-70-6, SOT-363...... 33006CA-ND@ 2.07 15.84 
3. |.400 (10.16) | :800 (20.32) 100 (2.54) | .180 (4.57) |.0375 (.9530)| 8 | SuperSOT-8™ (Fairchild) . 33008CA-ND@ 2.80 21.42 
4 |.400 (10.16) | 1.0 (25.4) | 100 (2.54) | ‘200 (5.08) | .0197 (.500) | 10 | Micromax-10 (Maxim). 33010CA-ND@ 3.22 24.66 
5 _|.400 (10.16) | 500 (12.7) | 100 (2.54) | .165 (4.19) | .060(1.50) | 5 | SOT-89-5 33105CA-ND@ 1.81 13.86 
MSOP-8, TSSOP-8, Micromax-8 (Maxim), 
6 | -400 (10.16) | .800 (20.32) | .100 (2.54) | .200 (5.08) | .0256(.650) | 8 | micro-8 (int'l Rect.), Mini SO-8 (Burr-Brown)....... 33108CA-ND@ 2.80 21.42 
7 |.800 (20.32) | 600 (15.24) | 100 (2.54) | 625 (15.87) | .100(2.54) | 6 | TO-263AB, 3-Lead D-Pkg ~, [33113CA-ND@ 2.84 21.78 
8 | 800 (20.32) | ‘500 (12.70) 100 (2.54) | .625 (15.87) | .067(1.70) | 5 |5-Lead DD Pkg., Surface Mount Device 33115CAND 237 18.18 
9. | 800 (20.32) | "700 (17.78) .100 (2.54) | .625 (15.87) | .050(1.27) | 7 | 7-Lead DD Pkg., Surface Mount Device 33117CA-ND@ 3.22 24.66 
to |.400 (10.16) | .400 (10.16)| .100 (2.54) | 100 (2.54) | 1078 (1.99) | 4 | SOT-143, Surface Mount Device 33143CA-ND@ 1.53_11.70 
SOT-23-5, SC59-5, Burr-Brown Pkg. 331, 
11 | 400 (10.16) | .500 (12.7) | .100 (2.54) | .110 (2.79) | .0875 (.953) |_5 | Tiniogic™ (Fairchild), Microgate (Texas Inst.)..... 33205CA-ND@ 1.86 14.22 
SOT-23-6, SOT-23-L, SC59-6, TSOP-6#, 
12 | 400 (10.16) | .600 (15.24)| .100 (2.54) | .110 (2.79) | .0875 (953) | 6 | SinerSot-6™ (Fairchild), Micro-6™ (Int'l Rect.).... |33206CA-ND@ 2.07 _15.84 
13 |.400 (10.16) | .800 (20.32)| 100 (2.54) | 300 (7.62) | .025 (650) | 8 ~. |33208CA-ND® 2.80 21.42 
14. [1.125 (28.57)| .850 (21.59) | .100 (2.54) | .625 (15.87) | .100 (2.54) | 3 |TO-263AB, 3-Lead D-Pk 33213CA-ND@> 3.45 26.46 
15 |.500 (12.70) | .300 (7.62) | .100 (2.54) | 275 (6.98) | .090 (2.28) | 3 | SOT-223, Surface Mount Device 33223CA-ND@ 1.27 9.72 
16 |.400 (10.16) | 400 (10.16) | .100 (2.54) | .080 (2.03) | 051 (1.3) | 4 | SOT-343.. 33343CA-ND@ 1.53 11.70 
17 |.500 (12.70) | 600 (15.24) | .100 (2.54) | 275 (6.98) | .090 (2.28) | 6 | SOT-223.. 33623CA-ND@* 2.30 17.64 


@ RoHS Compliant 


* Higher Current Applications + Not exact device/pad match 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OK Industries 
Division of Jonard Industries Corp. 


Wire Wrap Gun and Bits 


K471-ND 
(Gun) 


K476-ND K475-ND 
(Charger) (Battery) 


The PTX Series Wire Wrapping Tools for OK Industries bring revolutionary 
new benefits to installers, telcom technicians and other users. With worker 
safety in mind, OK Industries created an ergonomic tool which includes a 
lightweight, well-balanced construction, dual finger short throw trigger, and a 
long handle to mitigate pressure on the palm. These features help to prevent 
repetitive stresses and result in an industry leading design from a comfort and 
safety standpoint. Choose either 115V powered wire wrap/unwrap gun or the 
portable battery powered wrap/unwrap tool. PTX wire wrapping kit includes 
the ergonomic battery wrap/unwrap tool, battery charger and 2 batteries for 


Alignment Tool 


Kit 


This 5 piece pocket kit contains a selection of the most 


popular non-conductive tools for aligning 
components. 


and adjusting 


Kit contains: Trimpot, Alignment 2-in-1 Tool, Spudger, 


Orange Stick, Probe Pick. 


K513-ND Alignment Tool Kit............... 


Manual Wire 
Wrap Tools 


K398-ND 
K399-ND 


Description 


Digi-Key 
Part No. 


Manual Wrap Tool - Lexan 
Manual Wrap Tool - Aluminum 
Manual Wrap Tool - Insulated Version 


K398-ND® 
K399-ND 
K478-ND® 


@ RoHS Compliant 


continuous wire wrapping jobs. Tri-Color Dispenser 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each 3 Roll Dispenser 
Tools / Guns *3 Colors: blue, white, red; 50 feet (15.24 meters) of 
Wire Wrap/Unwrap Gun 115V K471-ND 255.21 each color 
Wire Wrap/Unwrap Gun w/ Backforce 115V K472-ND 263.90 * AWG 30 (0.25mm) Kynar® insulated wire 
Cordura Tool Pouch for Battery Powered Tool | K473-ND 50.43 * Built-in plunger cuts wire to desired length 
Battery Powered Wrap/Unwrap Gun k474-ND 211.73 * Built-In stripper strips 1” (25.40mm) of insulation 
Kit + Refillable (for refills, see below) 
Complete PTX Wire Wrap Kit, Gun, 
Charger, 2 Batteries K477-ND 346.95 Digi-Key 
Replacement Battery / Charger Description Part No. 
Replacement Battery for PTX Wire Wrap Gun | K475-ND 48.86 Tri-Color Dispanser KO27ND) 
Battery Charger for PTX Wire Wrap Gun K476-ND 84.01 Replacement Rolls k228-ND 
Sleeves and Bits 
Sleeve, 22AWG Insulated K479-ND® 28.86 
Sleeve, 24-26AWG Insulated K480-ND 28.86 Single Wire Dispen ser 
Bit, 26AWG for .025" sq. Post K483-ND 54.78 
Bit, 28AWG for .025° sq, Post K321-NDe 54.79 * With 50 feet (15.24 meter) roll of AWG 30 Kynar® wire-wrapping wire 
Shave for 26AWG Bit K324-ND® 40.17 Built-in Plunger cuts wire to desired length 
Bit, 26AWG for .025" sq. Post, .031” Max. Insul.| K323-ND@ 54.79 * Built-In Stripper strips 1” (2.54cm) of insulation 
Sleeve for 28 and 30AWG Bit K322-ND@ 40.16 + Refillable (for refills, see below) 
Bit, 30-32AWG for .025" sq. Post K485-ND® 54.79 — 
Bit, 30AWG for .025" sq. Post K320-ND® 60.86 Ce Buea 
Bit/Sleeve Set for 22-24AWG K510-ND@ 119.58 esenpson als 
Power Unwrap Bit / Sleeve — RoHS Compliant ae Hee 
Power Unwrap Bit/Sleeve for 20-26AWG K384-ND 66.94 White Wire K225-NDe 
Kynar® Wire Wrap Wire Red Wire K226-ND® 
24AWG, Blue, 100’ (30.48m) K515-ND@ 19.10 Dispenser Replacement Rolls 
24AWG, Black, 100° (30.48m) K516-ND@ 19.10 30AWG Blue 50 feet (15.24 meter) Roll K229-ND® 
24AWG, Red, 100” (30.48m) KS17-ND@ 19.10 30AWG Yellow 50 feet (15.24 meter) Roll K230-ND@ 
aes paren eel ee ie 30AWG White 50 feet (15.24 meter) Roll K231-ND 
» White, 100" (30.48m) i : 30AWG Red 50 feet (15.24 meter) Roll K232-ND 
26AWG, Blue, 100’ (30.48m) K327-ND® 14.42 
26AWG, Black, 100’ (30.48m) K386-ND® 14.42 @ RoHS Compliant 
26AWG, Red, 100’ (30.48m) K387-ND® 14.42 
26AWG, Yellow, 100’ (30.48m) K388-ND 14.42 ‘ i 
26AWG, White, 100’ (30.48m) K389-ND® 14.42 Wi re Wrap Wi re 
28AWG, Blue, 100’ (30.48m) K326-ND® 12.50 : : 
28AWG, Black, 100’ (30.48m) K390-ND@ 12.50 © 30AWG, Pre-Cut/Pre-Stripped — 50 Wires/Package 
28AWG, Red, 100’ (30.48m) K391-ND® 12.50 © 1” (2.54cm) Stripped Ends 
28AWG, Yellow, 100’ (30.48m) K392-ND® 12.50 — 
28AWG, White, 100’ (30.48m) K393-ND® 12.50 ee pea ey 
7 escription art No. 
30AWG, Blue, 100’ (30.48m K325-ND® 11.17 
30AWG, Black, i aaa K394-NDe 11.47 Blue Wire, 3” (7.62cm) Overall Length B3-ND@ 
30AWG, Red, 100’ (30.48m) K395-ND@ 11.417 Yellow Wire, 3” (7.62cm) Overall Length Y3-ND@ 
30AWG, Yellow, 100’ (30.48m) K396-ND@ 11.17 White Wire, 3” (7.62cm) Overall Length W3-ND@ 
30AWG, White, 100° (30.48m) K397-ND@ 14.17 Red Wire, 3” (7.62cm) Overall Length R3-ND® 
Low Strip Force Kynar Wire Wrap Wire — Blue Wire, 4” (10.16cm) Overall Length B4-ND 
RoHS Compliant Yellow Wire, 4” (10.16cm) Overall Length Y4-ND@ 
- Red Wire, 4” (10.16cm) Overall Length R4-ND® 
ais cee Geren De a4 White Wire, 4" (10.16cm) Overall Length W4-ND® 
30AWG. Red 400" o 48m) Kad4-ND 94.95 Blue Wire, 5” (12.70cm) Overall Length B5-ND@ 
30AWG. Black. 100° (30.48m) K45-ND 01.95 Yellow Wire, 5” (12.70cm) Overall Length Y5-ND® 
30AWG, Yellow, 100" (30.48m) K520-ND 01.95 White Wire, 5” (12.70cm) Overall Length W5-ND@ 
30AWG Blue, 1000° (304.80) K531-ND 8542 Red Wire, 5” (12.70cm) Overall Length R5-ND® 
30AWG White, 1000 (304.80m) K532-ND 95.42 Blue Wire, 7” (17.78cm) Overall Length B7-ND@ 
30AWG Black, 1000’ (304.80m) K533-ND 85.42 Yellow Wire, 7” (17.78cm) Overall Length Y7-ND@ 
30AWG Red, 1000’ (304.80m) K534-ND 85.42 White Wire, 7” (17.78cm) Overall Length W7-ND@ 
30AWG Yellow, 1000’ (304.80m) K535-ND 85.42 Red Wire, 7” (17.78cm) Overall Length R7-ND@ 
RoHS Compliant RoHS Compliant 


Wire Stripper 


Designed to strip and cut the most commonly 
used stranded and single wire gauges 10 to 
22 AWG. Includes a coil spring opening to 
reduce fatigue, wire looping, bending holes 
conveniently located, black oxide finish, 
locking mechanism, and cutting surfaces 
that are hardened, tempered and ground 
for superior performance. 6 3/4” long; 4.5 
ounces. 


K521-ND — RoHS Compliant................000...000ccteeeeee eee $9.10 


Wire Cut and 
Strip Tools 


Easy and clean stripping of wires for 
wire wrapping, electronic and appliance 
applications. Strip length easily adjustable 
for your application. The hardened steel 
cutting blades and sturdy construction of 
the tool ensure long life. Biomechanically 
designed for maximum efficiency. 


Easy to operate: 


Place wire (up to 4) in stripping slot with 
ends extending beyond cutter blades, press 
tool and pull, wire is cut and stripped to 
proper “wire stripping” length. 


Wire Size Adjustable Strip-Off Length | Digi-Key Price 
AWG mm Inches (mm) Part No. Each 
26 0.40 15/16 ~ 111/16 (33.33 ~ 42.86) | K501-ND 50.81 
30 0.25 7/8 ~ 11/8 (22.22 ~ 28.57) | K502-ND 50.81 
22 ~ 26| 0.64 ~ 0.40 _- K512-ND 52.50 


Hobby Wrap 
Hand Tools 


Modified STD 
Ce fie oe ae) a 


Wire-wrapping, stripping and unwrapping tool. For 30AWG on .025” (0.63mm) 
and 22-24AWG on .030” (0.76mm) and .045” (1.14mm) Square Post. 


K104-ND Regular Wrap (30AWG) .. 
K105-ND Modified Wrap (30AWG) . ¥ 
K107-ND Regular Wrap (22-24AWG)............00...::eeeeeeeeees $43.62 


Precision Hand 
Wrapping and 
Unwrapping Tools 


K463-ND 
and K464-ND 


K330-ND 
and K511-ND 


K463-ND Combination Hand Wrap-Unwrap Tool (30AWG)......... $101.91 
K464-ND Combination Hand 
Wrap-Unwrap Tool (22-24AWG)..........2....:.0 cee $88.53 


K465-ND — Hand Unwrap Tool (20-26AWG) 
K330-ND —_ Universal Wire Unwrap Hand Tool (24-32AWG) i 
K511-ND = Unwrap Hand Tool (20-26AWG)...............0..:. cee 


Electrician 
Scissors 


Features: 
* Notched to strip 19 and 23 AWG wire * One 
blade is serrated » Scraper and file are on the 
back of the blade 


Digi-Key Price | OK Industries 
Description Part No. Each | PartNo. 
Electrician Scissors K538-ND 9.58 | ES-1964 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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OK Industries 
Division of Jonard Industries Corp. 


Tool Kits 


These tools service virtually all 
connectors conforming to Mil-C-26482, 
Mil-C-26500 with front release contacts 
made by such manufacturers as Amp, 
Amphenol, Bendix, Burndy, Cannon, 
Cinch, Continental, Elco, Flight, Pyle 
National and Deutsch. 


K540-ND (contains 3 tools): 

* Red: .040” (20mm) contact size 
¢ Blue: .063” (16mm) contact size 
* Yellow: .093” (12mm) contact size 


Digi-Key Price | OK Ind. 
Fig. | Description Part No. Each | Part No. 
1 | Extraction Tool Kit K540-ND 148.60 | KR-260 


Pin Extractor 


Features: * Plunger style pin extractor for pushing pins out from behind the 
connector blocks for contact sizes 16-20 » 3” (76.20) long 


Digi-Key Price | OK Ind. 
Description Part No. Each | Part No. 
Pin Extractor K541-ND 11.95 | R-5926 


BRAND @ TOOLS 


ATM01-ND ATM05-ND ATM08-ND 


ATM03-ND ATM04-ND 


Hemoclamp/Hemostat 


Professional grade hemo made of 410 A.I.S.I. stainless steel. Hand finished 
and polished. Hand serrated for extra gripping power. Has 3 locking positions. 


ATMOU-ND: S1/2inCheS wicccccss.tsenteasvariietdeessiasaccaieteaaes $4.95 
ATMOG‘ND 8 1NChOS....sscicsccscaatiessnsaipewacmsdiidinoemcstaanants $7.52 
Curved-Tip 
Hemoclamp/Hemostat 


Professional grade hemo made of 410 A.I.S.I. stainless steel. Hand finished 
and polished. Hand serrated for extra gripping power. Has 3 locking positions. 


ATMO2-ND = 55. 1/2 inches...................0cceeeeeeeeceeceeeeeeeeeeeee $4.95 
ATMOT-ND:, Biche Sissi cece dcciines ven ssticceessgenanneawsessnteaten $7.52 
Compact 


Electrician’s Scissors 


Stainless steel double notched blade with file on back. Notches are for 
stripping wire. Can be used for many telephone installation and electrical 
service applications. 5 1/2” overall length, cut length is 1 7/8”. 


ATMOS IND oe sascnd Ae sscccmunce de sdaiinl ypareieuiellSeregsusemn scares deen $8.08 


Utility Scissors 


All utility scissors are industrial strength stainless steel serrated blades, and 
have PVC handles. Will cut paper, wire, wood, plastic, leather etc. 


ATMO8-ND = 7 1/2 incheS..................00cceccseeeecee ee eeeee eee $5.97 


4-Piece Probe Set 


Forged from 420 A.I.S.I. stainless steel. Set includes four probes and a plastic 
(vinyl) pouch. 
ATMOS*ND cis cc cctsweeidecccasinen Soars anncetddessineetsbausenies $7.88 


7-Piece Probe Set 


Hardened, tempered stainless steel. Set includes seven probes and a plastic 
(vinyl) pouch. 
ATMOAFND 2 cscncicaecseanecrzssetanniemowiehwasscdiddiessstaness $15.70 


Swanstrom 
/ Tools USA 


Cutters and Pliers 


Traditional 
and Ergonomic Handles 


Traditional Handle 


* High carbon, alloy forged American steel for long tool 

life * Alloy steel rivets for smooth action * Machined and a 
lapped joints * Polished finish for cleanliness and rust 

prevention * Double stainless steel leaf spring * Soft touch See 
static dissipative foam grips to minimize ESD and CTS 


Digi-Key Price | Swanstrom 
Fig.| Description Part No. Each | Part No. 
Long Nose Pliers, Serrated Jaw, Shear Cut 
1 | Size 6 (153mm) 232-1012-ND 32.14 | 351 
Slim Long Nose Pliers, Smooth Jaw 
2 | Size 5 (136mm) 232-1017-ND 23.58 | 324 
Slim Long Nose Pliers, Serrated Jaw 
g | Size 4 (136mm) 232-1013-ND 23.58 | 325 
Size 6 (164mm), HD —_ | 232-1019-ND 25.70 | 631 
Thin Nosed Pliers, Serrated Jaw 
2 | Size 5 (127mm) 232-1028-ND 20.34 | LX54 
Submini, Needle Nose Pliers, Serrated Jaw 
2 | Size 4 (102mm) 232-1029-ND 19.80 | LX4 
Submini, Needle Nose Pliers, Smooth Jaw 
2 | Size 4 (102mm) 232-1030-ND 20.98 | LX4G 
Tapered Cutters, Flush Edge 
3, | Size 4 (122mm) 232-1010-ND 26.78 | 415 
Size 5 (125mm) 232-1016-ND 28.92 | 515 
Oval Cutters, Flush Edge 
Size 4 (102mm) 232-1027-ND 21.32 | MX54-9 
4 | Size 4 (122mm) 232-1009-ND 26.78 | 411 
Size 5 (125mm) 232-1015-ND 28.92 | 511 
Size 6 (137mm) 232-1018-ND 30.00 | 611 
Oval Cutters, Relieved Edge 
4 | Size 4 (102mm) 232-1026-ND 21.42 | MX54-3 
Stamped Cutters, Shear Cut 
5 | Size 5 (127mm) 232-1025-ND 5.70 | STUSA-170 
60° Oval Nipper, Flush Edge 
6 | Size 4 (125mm) 232-1011-ND 37.48 | 491 


Super Ergonomic Handle 


«High chromium, alloy forged steel for maximum tool c 
life * Electronic induction hardening for maximum Se 
cutter life * Hard alloy self-lubricating bearings for 

perfect jaw alignment ¢ Precision machined and lapped joints * Double 
stainless steel leaf springs »* Soft touch static dissipative foam grips to 
minimize ESD and CTS 


Wiss 


Utility Knife 


Retractable 
Utility Knife 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Retractable Utility Knife with 3 Blades WK8V-ND 4.66 


EREM® Tweezers 


Straight Tapered Tip Tweezers 
_—————— ae 


EROP ° 4.5” (114.30mm) » Straight, round, tapered tip tweezers 
* Provide larger, flat gripping surface for handling a variety of 
small components 


EROP2ASA-ND 


Straight Precision Tip Tweezers 


—— SS OS 


EROP ° 4.25” (107.95mm) » Straight Point Tweezers * For 
general use 


EROP3CSA-ND ... -- $3.30 


Curved Precision Tip Tweezers 


———=——_ 


EROP °¢4.5” (114.30mm) ¢ Curved precision tip tweezers improve 
visibility when used under magnification 


EROP7SA-ND 


Straight Fine Tip Tweezers 


= eS 


EROP ¢ 5” (127.00mm) * General use straight point tweezers with 
hardened tips 


EROPAASA-ND 


Angled Cutting Tip Tweezers 


a 


EREM °¢ 4.5” (114.30mm) ¢ Angled cutting tweezers * Tempered 
carbon steel, hard but low rust resistance 


15AGS-ND 


Straight Soft 
Carbon Tip Tweezers 


SS Ss 


EREM ¢ 5” (127.00mm) * 304/305 stainless steel * Soft carbon 
tipped handling tweezers ¢ Soft tips minimize scratching or nicking 
of fragile wires and parts * Temperature range is 250°F ~ 300°F 
(121°C ~ 149°C) Nonmagnetic and non-corrosive ¢ Resistant to 
hydrochloric and nitric acids 


249SA-ND. 


Diagonal Cutters 
N Series - Magic Springs 


Digi-Key Price | Swanstrom 
Fig.| Description Part No. Each | Part No. * Superior to Leaf Springs = Invisible, internal EREM- 
Slim Long Nose Pliers, Serrated Jaw Magic springs provide uniform, constant tension and 
" ultimate performance « Linear closing and opening force 
2_| Size 4 (158mm) 232-1008-ND 34.28 | S325E * High Precision Inter-Lock Screw Joint System: Surfaces 
Long Nose Pliers, Smooth Jaw between the two halves are machine faced to provide 
9 Size 4 (156mm) 232-1035-ND 36.00 | S220E smooth, wobble-free operation with no blade overlap 
Size 5 (174mm) 232-1031-ND 38.24 | S320E 
Long Nose Pliers, Serrated Jaw ae Digi-Key Price | EREM 
2 | Size 4 (156mm) 232-1032-ND 36.00 | S221E Description Part No. Each | Part No. 
Tapered Cutters, Flush Edge “N” Series 
3 Size 4 (144mm) 232-1001-ND 57.88 | S415E 4” (101.6mm), Oval, Semi-Flush 612N-ND 45.00 | 612N 
Size 5 (147mm) 232-1007-ND 57.88 | SS15E 4° (101.6mm), Oval, Full-Flush 622N-ND 45.00 | 622N 
Seed we Cutter, Sonor nae Faas. ACTS 4.75” (120.7mm), Large Oval, Semi-Flush [812N-ND 57.00 | 812N 
4 | Sree tainty paca 63.00 | S612E 4.75" (120.7mm), Large Oval, Full-Flush |822N-ND 57.00 | 822N 
60° Oval Nipper, Super Flush Edge 5” (127.0mm), Oval, Semi-Flush 512N-ND 45.00 | 512N 
6 | Size 4 (146mm) 232-1002-ND 64.28 | S491E 5” (127.0mm), Oval, Full-Flush 522N-ND 45.00 | 522N 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


EREM’ 


Cutters and Pliers 
Features: 
* Co-molded ergo-grip for maximum comfort 


* Made of extruded 100% machined Eremadium® tool steel for 


durability 


* Patent internal Magic® spring maintains constant fatigue-free 


operation 


Digi-Key Price | Erem 
Part No. Each | PartNo. 
2422E-ND 53.00 | 2422E 
2412E-ND 53.00 | 2412E 
2432E-ND 53.00 | 2432E 
5” Smooth Needle Nose Pliers | 2411P-ND 50.00 | 2411P 
2 | 5” Serrated Needle Nose Pliers} 2411PD-ND 51.00 | 2411PD 
5” Smooth Flat Nose Pliers 2442P-ND 51.00 | 2442P 


Fig.| Description 

5” Oval Full Flush Cutter 

1 | 5” Oval Semi-Flush Cutter 
5” Oval Super Full Cutter 


Xcelite’ 


4-in-1 Screwdriver 


==) 


¢ 4 Bits in one compact tool 
* Changes in seconds: pull out, reverse, snap back 
* 2 Phillips bits and 2 slotted bits are always ready 


* Alloy steel, heat treated for maximum strength, precision ground 
and polished 
* Large, 6-spline, easy-to-grip red Tenite handle 


FSDSIVAND Yc sid encsinciateaeesdateda nasa mcatda casa bedean atedee $10.52 


Screwdrivers 


°5 Piece Phillips Set Includes: Point #0, 1, 2, 3 and Short #2, 
Packed in Pouch 


¢5 Piece Slotted Set Includes: 1/8", 5/32”, 3/16", 1/4” and 5/16” 
Packed in Pouch 


*6 Piece Set Includes: 4 Round Blade for Slotted Screws & 2 
Phillips Types, Slotted: 1/8”, 3/16”, 1/4” and 5/16”, Phillips: 1 & 2 Pt. 
Size, Packed In Pouch 

*7 Piece PRO-SERIES Ergonomic Set Includes: 5 Slotted Screws 
& 2 Phillips Types, Slotted: 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4” and 5/16” Phillips: 
1 and 2 Pt. Size, Packed In Box 


Digi-Key Price | Xcelite 

Description Part No. Each | PartNo. 
5 Pc. Phillips Screwdriver Set .. SDX-22-ND 25.25 | SDX-22 
5 Pc. Slotted Screwdriver Set....... |SDR-11-ND 23.21 | SDR-11 
6 Pc. Screwdriver Set............... SRX-33-ND 31.47 | SRX-33 
7 Pc. PRO-SERIES 

Ergonomic Set.................0665 XPE700-ND 35.75 | XPE700 

99-XTD7 Torx® 


Screwdriver Blade Kit 
* Interchangeable blades 


* Contains 6 blades (#10, 15, 20, 
25, 27, 30), 4” (102.00mm) long 
and regular 99-1 handle 


°4” (102.00mm) approximate 
working length 


QOXTD7ND) 3.0: cseiissd vicina cesan suena ndesnesedaduee adnan adienad $29.75 


Screwdriver and Nutdriver 
Sets - Inch Sizes 


See-through stand-up plastic cases. 


PS-120 Color-coded handles. Comes with 
black “piggyback” torque amplifier handle. 


Regular Nutdrivers: 3/32”, 1/8”, 5/32”, 
3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8” 


Digi-Key Price | Xcelite 
Description Part No. Each | Part No. 
11 Piece Nutdriver Set............ PS120-ND 34.67 | PS120 


Precision Electronic 
Screwdriver Sets 


=—— fF =) 


* Chrome-molybdenum vanadium steel blades ¢ Fast-turning swivel 
caps with cavity for precise centering * Precision tolerance black tips 


* No-roll handle design. 


XP600-ND Includes: 


1.5mm x 60mm Slotted Screwdriver, 2.0mm x 60mm Slotted 
Screwdriver, 2.5mm x 60mm Slotted Screwdriver, 3.0mm x 60mm 
Slotted Screwdriver, #00 Point Size Phillips Screwdriver, #0 Point 


Size Phillips Screwdriver. 


XPTX600-ND Includes: 


#5pt. Standard Torx Screwdriver, #6pt. Standard Torx Screwdriver, 
#7pt. Tamper-proof Torx Screwdriver, #8pt. Tamper-proof Torx 
Screwdriver, #10pt. Tamper-proof Torx Screwdriver, #15pt. Tamper- 


proof Torx Screwdriver 


Digi-Key Price | Xcelite 
Description Part No. Each | Part No. 
6 Pc. Screwdriver Set XP600-ND 22.86 | XP600 

6 Pc. Torx Screwdriver Set....] XPTX600-ND 26.88 | XPTX600 


Micro Series Shearcutters 
General Purpose 


———— 


* Low profile 


* Superior blade by-pass shear cutting action 

¢ Better cuts with half the effort 

¢ Greatly reduced mechanical shock delivered to the work 
° 170M, 175M feature red grips 

¢ 170D, 175D feature static-dissipative black grips 


° 175M, 175D feature safety clips * 170D, 175D especially hardened 
and plated 


.. $5.54 
-- $6.14 
.. $6.78 
175DCI-ND.. .. $7.46 


Heavy Duty 


2S, Coe 


¢ Heavy-duty for IC pins, cables and harnesses 
* Maximum durability 

* Maximum operator safety 

¢ 1178M features red grips 


¢1178D features static-dissipative black grips * 1178D especially 
hardened and plated 


1178M-ND. 
1178D-ND 


Electronics Cutters and Pliers 


All pliers are standard with coil spring and ESD safe 
cushion grip handles. 


¢ All pliers are manufactured to the highest professional quality 
* Cutting edges are electronically hardened 


* Machining is to close tolerances, with individual finishing and testing 
for exact fit of jaws 


¢ All have polished heads with gun metal handles 


Full Flushed Relieved 
Tapered Cutter 


¢ Diagonal flush cutter 


¢ Ground down on back side for reaching 
into confined places 
* Size: 4” (102.00mm) 


MS543J-ND................. cece eee $16.34 


Semi-Flush 

Diagonal Cutter 

* Diagonal cutter with flush ground cutting 
edges 

© Size: 4” (102.00mm) 


Angled Flush Cutter 
* Cutting blade is flush ground and angled 
at 29° 


* Cutting plier is designed to give long wear 
for cutting soft wire 


* Size: 4” (102.00mm) 
GAS54J-ND.. 


-$25.68 


Long Nose Side Cutter 1 
* Similar to long nose pliers but with 7/32” “TN PD 


(5.56mm) cutter near joint 
© Size: 5” (127.00mm) 


SNS4-ND......... 0... cece eee $17.64 
Long Nose Pliers aw oS 
* Miniature very fine point for delicate work SSO 


in very confined areas 
* Has scored jaws 
© Size: 4” (102.00mm) 


Curved Long Nose Pliers 


* For reaching into confined places 
* Nose bent approximately 60° 

* Smooth jaws 

* Size: 5” (127.00mm) 


CNSAG-ND........ 0... cece cece e eens $17.64 


Long Nose Pliers 


* Has finely scored jaws 
© Size: 5” (127.00mm) 


LNSACI-ND. ......cccccscseseeeseeees s671 
Needle Nose Pliers —EI 
* Has scoring on jaws a Zo) 
¢ Size: 5” (127.00mm) 

NNS42-ND oo... .cccseceseseeeeseeeee i862 ——CHz 


Duck Bill Pliers 


¢ Flat nose duck bill pliers with smooth jaws 
© Size: 5” (127.00mm) 


DNSAGEND (6c cayscacssdandscnasndes $14.36 


ae Sse 


: 


Reverse Action Tweezers 


*Self closing, smooth, sharp points for 
holding work 


* Size: 4 1/2" (115mm) 


KATAIZINDy sso. sicsucasasvewenesailead $5.36 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Wire Stripper and 
Replacement Blades 


Features: 
* Strips wires from 32AWG to 10AWG without adjustment. 


[PANEMISE 


Vises and Accessories 


Crescent’ 


Reversible Ratcheting @®D 


Combination ¢ Strips a wide range of insulation types, PVC to PTFE with just 
Wrenches one tool. 
* The ergonomic design features a sculpted shape, soft grip main 
3 handle. 
* Low friction moving handle optimized grip span, and angled head. 
Features: a, 2 - 


* Mirror finished chrome vanadium steel construction 


¢ Narrow cross-section design on box and open ends allows access 
to tighter work spaces 


¢ Reverses at the push of a button 


* Ratcheting end is offset 15° * Ratchet feature turns fasteners with 
just a 5° swing 


SAS3210-ND Wire StIpPeF a:c.05.. acndiessnadsimtsinestereatinn $66.87 


Digi-K Pri C SAS3210RB-ND Replacement Blade .. $20.39 
a ae WED || CERERELa SAS3210TRB-ND Teflon® Replacement Blade. .. $28.53 
Description Part No. Each | Part No. 
4 Pc. SAE (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16") ..... FRR4-ND 54.12 | FRR4 148 Pi 
“Piece 

7 Pc. SAE (5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, Professional Tool Set 

SIG S/O aNd SUA) cesses eats esnees PEDGND 105.89)| FRR? This set contains all the tools needed for most industrial 
4 Po. Metric (10, 12, 13 and 15mm)..... FRRM4-ND 55.89 | FRRM4 applications, including 1/4”, 3/8”, and 1/2” quick-release 

ratcheting drives, with a wide selection of standard and deep 

7 Pc. Metric (8, 10, 12, 13, 14, 15 sockets in the most common SAE and metric sizes. 

ANGATBMM): ccc. s.icccesnenstdnasnaewess FRRM7-ND 106.36 | FRRM7 CTK148MP-ND Bias are .. $122.87 


Pliers and Wrenches 


Features: 


¢ Laminated and riveted “ply” 
construction 


¢ Box-joint design 


¢ Textured air-cushioned grips 
¢ Multiple positions 


Wrenches 


¢ Adjustable * Chrome finish 


Digi-Key Price | Crescent 
Description Part No. Each | Part No. 
8” Dura-Plyers™ .......... LB8-ND 9.61 | LBS = = —— 
Fig. 1 - Fig. 2 — 506 Retrofit Kit 
10” Dura-Plyers™ ......... LB10-ND 10.81 | LB10 502 Precision PanaPress c - 
onverts a 502 Precision 
% A501 Standard PanaPress into the 505 IDC 
6” Crescent Wrench....... AC16V-ND 20.87 | AC16V Pana-Press with Bench Assembly Press. The kit 
BC Wisneh ACERT o1.6a.| ACIaV four nylon gibs 7 includes the assembly base, 
rescent Wrench....... C18V- c for precision standard platen, modified 
irectit ram, guide arm, and an allen sight 
10” Crescent Wrench ..... ACH10V-ND 27.71 | AC110V babar ; 2 nn, sec: Must be used with Fig. 7 or Fig. 8 
aitigal fam (sold separately). 


Digi-Key Price 
Fig.| Description Part No. Each 
1 | Portable Vacuum Base Precision Vise 209PV-ND 32.99 
9 Deluxe Electronic Work Center - 
Solder wire and soldering station not included 324PV-ND 81.99 
3 | Standard Station (303 head/300 base) 301PV-ND 44.99 
4 | Wide Opening Station (366 head/300 base) 396PV-ND 53.99 
5 Wide Opening-Self Centering Work 
Station (376 head/300 base/312 tray base mount) | 350PV-ND 83.99 
6 Standard Head - 2 1/2” (63.50mm) wide, 
opens to 2 1/4” (57.15mm) 303PV-ND 24.99 
7 Wide Opening Head - 1 3/4” (44.45mm) 
SDMBR2-ND Includes: wide, opens to 6” (152.40mm) 366PV-ND 33.99 
8 Wide Opening-Self Centering Head - 1 3/4” 
¢7 Fractional Power Nutdrivers: 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", (44.45mm) wide, opens to 9” (228.6mm) 376PV-ND 45.99 
11/32", 3/8", 7/16" 9 | Junior Universal Vise 201PV-ND 23.99 
¢7 Metric Power Nutdrivers: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10 Circuit-Board Holder - 6” (152.40mm) 
arms, extends to 12” (304.80mm) wide 315PV-ND 32.99 
10mm, 11mm - 
_ . 11 | Standard Base 3 3/4” (95.25mm) high 300PV-ND 20.99 
* 18 Screwdriver Bits: #1, #2, #3. Phillips®, 1/4", 5/32", 3/16" DinieRey Bice 12 | Low-Profile Base - Only 2 1/2” (63.50mm) high | 305PV-ND 20.99 
. |Description Part No. Each 
* Slotted: #1, #2, #3 Square Recess 13 | Vacuum Base 380PV-ND 33.99 
1 |Hand Press Bench Mount 502PV-ND 119.99 Tray Base Mount - 8 1/2” (215.90mm) 
¢ Stainless Steel Bit Holder w/ 1/4" Hex Drive: TX6, TX8, 2 |Hand Press IDC Conversion Kit 506PV-ND 59.99 14 diameter, base mount only i 312PV-ND 19.99 
TX10, TX15, TX20, TX25 3. [Flat Ribbon Cable Cutter - Model 507 507PV-ND 81.58 15 | Weighted Base Mount 308PV-ND 20.99 
* Torx®: 1/4", 5/32", 3/16" Hex. 4 Standard IDC Card Edge Connector Base Plate |511PV-ND 29.99 Solder Station - Solder iron holder, wire holder & 2 
i 16] *.. 
5 |Standard IDC Dip Plugs Base Plate 512PV-ND 29.99 slit sponges, can be used for left or right hand use | 371PV-ND 11.99 
Digi-Key Price | Crescent 6 |Standard IDC D-Sub Connector Base Plate 513PV-ND¢ 29.99 17 | Magnetic Base - Adapts to 201, 300 & 305 bases | 335PV-ND 18.99 
Description Part No. Each | Part No. 7 |Standard Female IDC Socket Base Plate 510PV-ND 29.99 18 | Universal Wire Holder for 366 and 376 jaws 358PV-ND 21.99 
34 Piece. ............. SDMBR2-ND 35.18 | SDMBR2 + Do not use with CW Industries all plastic D-sub connectors 19 | Bench Clamp Base Mount - Model 311 STIPV-ND 39.99 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2244 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


(uit Quality Tools 


ESD Cutters and Safe Pliers 


* Two component handle with non-slip soft grip surface, 
protects the hand and reduces manual effort and user 
fatigue * Box joint for longer tool life and endurance, 
mirror polished finish * Welded double leaf spring * Hard- 
ened and annealed high-carbon tool steel, induction 


hardened cutting edges 


AT oY 


Full-Flush Flush Beveled Semi-Flush 


Side Cutters 


Small Tapered Head 

with Hollow Ground Back, 
Flush, 115mm 
431-1041-ND (32704)... 
Small Tapered Head, Flush, 
431-1039-ND (32705)...........0...0e 
Slim Oval Head, Flush, 115mm 


431-1044-ND (32712) ...........00.0 ee $45.05 
Slim Oval Head, Full-Flush, 115mm 
431-1035-ND (32714) .......0..0.. ee $50.13 


Wide Oval Head with Wire Trapping, Full—Flush, 115mm 
431-1038-ND (32721) .......0...0.. eee $46.18 
NEW! Wide Tapered Head, Flush ESD, 115mm 
431-1057-ND (32708) ...........0..000. eee $45.05 
NEW! Wide Tapered Head, Full—-Flush ESD, 115mm 
431-1058-ND (32710) .......0..0... ee $49.54 


Oblique Cutters 


Angled,29°, Full Flush, 115mm 
431-1030-ND (32724) ...........00. ee $56.31 
Front, Very Small Head, 40°, Flush, 110mm 

431-1045-ND (32728) . 


End Cutters 


Extra Slim, Flush, 110mm 
431-1040-ND (32732) .......0......c ee $50.71 
Wide Head, Flush, 115mm. 
431-1043-ND (32734) ......00... ee $50.71 


Pliers 


Short Snipe Nose (Chain 
Nose) Straight, Serrated 
Jaws, 120mm 
431-1031-ND 
(32742) 


Long Needle Nose, 
Straight, 
Serrated Jaws, 145mm 
431-1042-ND 

$46.18 


$40.53 | (32746) 


Needle Nose, Bent 90°, 
Smooth Jaws, 145mm 
431-1032-ND 

(32748) $46.18 


Short Round Nose, 
Smooth Jaws, 120mm 
431-1033-ND 

(32750) $40.53 


Short Flat Nose, 
Smooth Jaws, 120mm 


431-1034-ND 


Diagonal 
Cutter 


Soft Vinyl Grip, Lap Joint, 


Soft Vinyl Grip, Lay-On 


Joint, Sickle Jaw,170mm 140mm 

431-1046-ND 431-1052-ND 

(32641) ......... $41.38 | (32638) .......... $23.53 
L — Key Set —— WN 


9 — Piece Metric Ball End Long Hex * Includes: 1.5, 2.0, 
2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, and 10.0 mm 

431-1054-ND (36990) .......0... ee $14.87 
13 - Piece Inch Ball End Long Hex « Includes: 0.050, 
1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 
5/16, 3/8” 

431-1055-ND (36991) ......00.. ee $17.66 


ESD Safe Tweezers 


Conductive ESD coating is hypo-allergenic. Resistance is 
104 to 105. All tweezers are made from premium stain- 
less steel and are anti-magnetic and acid resistant. 


Style AA SA IND — 


130mm long. 
Universal fine point tweezers with non-glare finish. 


431-1020-ND (44501) ........... $15.31 


Style SS SA IND 


135mm long. 
Long narrow body, low force with non-glare finish. 


431-1021-ND (44503) 0.2... $19.51 


Style 3 SA IND 


120mm long. Fine tip, round 
body assembly style with non-glare finish. 


431-1022-ND (44506) .........000... ee $19.51 


Style 7a SA IND 
120mm long. 

Curved with extra fine 
round tip and non-glare finish. 
431-1023-ND (44510) 


Style 22 SA IND 


150mm long. Narrow rounded 
tip and guide pin, serrated and non-glare finish. 


431-1024-ND (44518) ........ 0 $20.24 
Style PSF SA IND 


aon — 


Long rounded to 1mm blunt tip, non-glare finish. 
431-1025-ND (44523) ... $18.73 
120mm long. PSs 
Curved, extra fine with 


3mm extended tip, non-glare finish. 

431-1026-ND (44525) 

Micro tip 30° bend, 0.5mm. 

slot, 1mm flat, non-glare finish. 

431-1027-ND (44529) ......0...... ee $26.70 
Style 1 SA IND 


sata = 


General purpose fine point with non-glare finish. 
431-1028-ND (44531) ......00... ee $20.12 


Style 7abb SA IND 


Style 8b SA IND 


Style 00 SA IND 


120mm long. 
Universal fine point tweezers with non-glare finish. 


431-1029-ND (44532) ....... 0... $25.53 


Compact Tool and 
Small Parts Magnetizer/ 
Demagnetizer 


* Instantly magnetize or demag- 
netize steel tools and small parts 
+ Works with items over 1.3” in 
length and 1/8” or 3mm diameter 
° Uses powerful C8 permanent 
industrial ceramic magnets » No 
batteries or electrical required 


431-1056-ND (40010) 


ESD Safe Fixed Handle 
Precision Screwdriver Sets 


With finger tip control cap 


@ PHILLIPS: 
00, 0, 1 


— —— a 


Slotted and Phillips Precision Technicians Set 
Blades are CVM hardened tool steel, satin chrome finish. 


431-1000-ND (27390) 


(D SLOTTED: 
1.5, 2.0, 2.5, 3.5 


TORX Precision Technicians Set 

Blades are CVM hardened tool steel, satin chrome finish. 
Includes Torx sizes: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. 
431-1001-ND (27890) .. .. $42.89 


ESD Safe Field Service Kit 


(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) 


p> ) 
o Torx: T6, T7, T8, T9, ® Slotted: 2.0, 3.0, 4.0 
T10, T15 @® Phillips: 00, 0, 1 
Tweezers: Fine Flat 
——— 
Extra Fine Curved 
SS a 


ESD Slotted, Phillips and TORX interchangeable blades 
with ESD safe tweezers. Packed in rugged canvas stor- 
age pouch. 

431-1002-ND (44590) ......00..0. ee $124.98 


ESD Safe Interchangeable 
Precision Screwdriver Sets 


« Adjustable Blade Lengths — .75” to 3.75” 
* Anti-Static Conductive Handle 


(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) 
() 


Coes =c7D 
OT15, 710, T9,T8 oT, 74, 73 
03720, T15, T7, T6 


Slotted and Phillips Interchangeable Blade 
Precision Technicians Set 

Blades; CVM hardened tool steel, satin chrome finish with 
molded indexed storage box. Includes: Slotted - 1.5, 2.0, 
3.0, 3.5mm; Phillips: #000, #00, #0, #1. 
431-1003-ND (26996) .... 


.-. $36.63 


Slotted, Phillips and TORX Interchangeable Blade 


Precision Technicians Set 

Includes: Slotted - 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0mm; 
Phillips: #000, #00, #0, #1, TORX: T6, 7, 8, 9, 10, T15. 
431-1004-ND (26997) 


TORX Interchangeable Blade Precision 
Technicians Set 

Blades CVM hardened tool steel. Storage box. Includes 
TORX Sizes: - T3, T4, T5, T6 + 8, T7 + 9, T10 + 15, 
T15 + 20. 


431-1005-ND (26987) . $44.32 


ESD Safe Chip-Lifter 
= Sp 


Split tip is perfect for reaching around pins and lifting 
chips and other components from sockets or from 
desoldered boards. Handle is conductive anti-static. 


431-1016-ND (27920) 


Driver Sets 


a) a) 


6 Piece ESD Safe Slotted and Phillips Drivers 

Round blade, high alloy CVM hardened steel, chrome 
plated. Dissipative SoftFinish® cushy grip handle. Slotted: 
3, 4, 5.5 Phillips: 0, 1, 2 

431-1048-ND (30292) 


6 Piece ESD Safe Torx® Screwdrivers 

Round blade, high alloy CVM hardened steel, chrome 
plated. Tip Sizes: T6, T8, T9, T10, T15, T20 
431-1050-ND (36289) .... 


PHILLIPS: #00, #0, #1 SLOTTED: 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 
TORX: T6, T7, T8, T9, T10, T15 
HEX (IN.): .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32 


ESD Safe Adjustable TorqueVario-S Bit Set 

24 piece. Ergonomic multi-component handle. Includes 
21 Micro Bits, Micro Bit holder, torque adjustment tool, 
steel storage box. With certificate of calibration. Adjust- 
able from 7.5 to 20 inch pounds. 


431-1047-ND (28592) $187.96 


Safety Insulated 
Screwdrivers 


@PHILLIPS: 
#1 x 80, #2 x 100 
#3 x 150 
a 


@SLOTTED: 
3.5 x 100, 4.5 x 125 


6 piece insulated screwdriver set. Tools certified to 1000 
volts. Meets VDE 0680-2, IEC 900 and ASTM -F1505. 
Specifications for insulated tools. Blades of CVM hard- 
ened tool steel. Ergonomic molded-on soft grips. 


431-1018-ND (32092) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Standard Precision 
Technicians Tool Sets 


Fingertip control cap * Narrow tapered handle 


(O) SLOTTED: €BPHILLIPS: 
1.5, 2.0, 2.5, 3.0 00, 0, 1 
——= ») 


7 piece Slotted and Phillips Standard Precision 
Technicians Set 

Blades of CVM hardened tool steel, satin chrome finish. 
Molded-on handles proportioned to blade size. 
431-1006-ND (26190) 


7 piece Slotted and Phillips Precision Extra Long 
Blade Set 

Slotted - 2.5 x 50, 2.5 x 100mm, 3.0 x 100, 3.0 x 
150mm, 4.0 x 100, 4.0 x 150mm. Phillips: 40 x 75mm. 
431-1007-ND (26092) ..........0....0.e $28.63 


8 piece Precision Inch Size Hex Driver Set 
Tip sizes: .028, .035, .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8”. 
431-1008-ND (26391) ......00..00...e $28.36 


7 piece Precision Metric Size Hex Driver Set 
Tip sizes: .7, 9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0mm. 
431-1009-ND (26390) ... 


8 piece Precision Inch Size Nut Driver Set 
Sizes: 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4”. 
431-1011-ND (26591) ............0 $39.90 


8 piece Precision Metric Size Nut Driver Set 
Sizes: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0mm. 
431-1010-ND (26590) 


Master Technicians Bench 
Top Set 


50 precision drivers. Slotted: .08, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8", 
2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0. Phillips: #000, #00, #0, #1; Torx: 
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 110, T15+, T20¢ Met- 
ric Hex: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 Inch Hex: .028, .035, 
.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32 Metric 
Nut Drivers: 1.5, 1.8* 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 
5.5. Chip lifter. 


431-1053-ND (92190) 
431-1051-ND (92092) ESD Safe .. 


* Available only in 431-1053-ND Set 
Available only in 431-1051-ND Set 


. $226.78 
. $303.39 


Security Bit Set 


Tamper Resistant Torx: S Pozidriv: 0, 1, 2,3 
TR8, TR10, TR15, TR20, 
TR25, TR27,TR30,TR40 WB Spanner: 4, 6, 8, 10 


Tamper Resistant Hex: @§ Triwing: 1, 2, 3, 4 
5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 
9/64, 5/32 ® Square: 1,2,3 


| Slotted: 6.8, 8.0 @® Torg: 6, 8, 10 


® Phillips: 1,2 = 


39 piece set in molded storage box with hard-to-find 
security bit sizes. Includes: handle, 1/4” magnetic power 
tool adapter, and 1/4 socket bit holder. 

431-1013-ND (71990) ......0...0. $72.14 


MicroBit Set 


3S TORX: 
T3, T4, T5,T6, T7, 
T8, T9, 710, T15 


PHILLIPS: 
@ 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 


000, 00, 0, 1 
=<J) i ——— =) 


ESD handle. 27 piece set with molded storage box 
extension, ESD handle and assorted MicroBits. 


431-1012-ND (75992)... 


© HEX: 


.050, 1/16, 5/64, 3/32, 
7/64, 1/8, 9/64, 5/32 


(SLOTTED: 


.. $53.60 


6 Piece Ergonomic Grip 
Driver Set with 
Two Components 


O SLOTTED: 
3.0, 4.5, 5.5, 6.5 


@PHILLIPS: 
#1, #2 
Comfort grip handles. 


=) 
Hardened tool steel blades. 


431-1019-ND (46094)... $27.31 


—— 


TORX Insert Bit Set 


Oo Oo 6 Go Oo 6 
T10 T9 T8T7 T6 T5 
(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) 
6 piece Small Torx insert bit set. Bits of CVM hardened 
tool steel. Smallest hard-to-find sizes on standard 1/4" 
Hex Drive. 25mm (1°) length. 
431-1017-ND (71570) ...........000 $10.93 


(tos3) 2245 


~* Tuning Tools, Tweezers, 
AVEN Knives and Blades 


Digi-Key Price Aven 
Fig. Description Part No. Each Part No. 
1 1.7 mm Phillips Blade 243-1011-ND 8.70 13220 
2 1.3 mm Flat Blade 243-1012-ND 8.70 13221 
3 2.6 mm Flat Blade 243-1013-ND 8.70 13222 
4-in-1 Reversible, (#0 and #1 Phillips, 
4 9 mm and 1.8 mm Flat Blade) 243-1014-ND 18.70 13230 
5 Utility Knife with Rubber Grip 243-1005-ND 4.10 44011 
3-Piece Knife Set (Light, Medium andnt 
6 and Heavy Duty, 10 Asst. Blades) 243-1010-ND 16.00 44101 
7 No. 2 Medium to Heavy Blade, 5 Pc. 243-1007-ND 1.80 44201 
No. 11 Precision Blade, 
8 Stainless Steel, 5 Pc. PSA EAU [35 442058 
9 No. 24 Deburring Blade, 5 Pc. 243-1009-ND 1.85 44225 


Scalpel Handles Digi-Key Price ‘| Aven 
Fig. | Description Part No. Each Part No. 

a n d B | a d es Stainless Steel Metal Handle 

These high precision knives are | 4 | Technik#31 | 243-1031-ND 4.25 | 44031 

designed for intricate detailed work. 2 Technik #33 243-1032-ND 4.25 44033 


Ideal for precision cutting in micro- 
circuitry, photography, art and more. 
Blade Material: 0.015” thick Stainless 


Scalpel Blade (2 Per Tube) 


Steel. Non-sterile. 3 | Technik#10 | 243-1033-ND 1.80 44041 
Use the #31 Stainless Steel metal 4 | Technik #11 243-1034-ND 1.80 44042 
handles for blades #10, #11, #12 and 5 | Technik #12 243-1035-ND 1.80 44043 
#15. ; 6 | Technik#15 | 243-1036-ND 1.80 | 44044 
Use the #33 Stainless Steel metal handle 7 | Technik #23 243-1037-ND 1.80 44045 
for blade #23. 


Alignment Tool Kits 


Includes all the trimmer/potentiometer and RF coil adjusting tools available. 


Digi-Key Price Aven 
Description Part No. Each Part No. 
9-piece Anti-Static Alignment Tool Kit 243-1016-ND 8.43 13016 
25-piece Master Alignment Tool Kit 243-1017-ND 35.60 13500 


Ceramic blade alignment tools for zero electromagnetic induction 
2 


6 - Knife Set 


Blades 


NEW! Smart Tweezers 


Features: ¢ Fully Automatic Inductance, 
Capacitance and Resistance Measure- 
ments * DC/AC Voltage Measurements 
* Diode Polarity Test * Display of Active 
and Reactive Impedance Components 
¢ Analog Bar Graph * Automatic Selec- 
tion of the Best Range 


243-1058-ND (18900) Tweezer with Straight Tip ........... $357.14 
243-1059-ND (18901) Tweezer with 1 Straight Tip 

and 1 Bent Tip . $392.86 
243-1060-ND (18902) Replacement Tip - Straight. $58.33 
243-1061-ND (18903) Replacement Tip - Bent .... .. $58.33 


PLCC Extractor 


Features: * Spring assisted clip carrier extraction tool » Specially designed for the safe removal of 
PLCCs from sockets without damage to components 


Digi-Key Price Aven 
Description Part No. Each Part No. 
PLCC Extractor 243-1028-ND 7.91 32.361 


Pattern 00-SA Red 
4 3/4” (120mm) long. 


EZ-PIK Tweezers 


Aven EZ-PIK Color Coded Tweezers will be the industry standard for easy 


ign pige ge 5 regular strong points. 
identification of different tweezer types. 


Each different style is given a unique color for easy identification. 
All tweezers are Anti-Acid and Anti-Magnetic Stainless Steel. 


Pattern 2A-SA Black 
4 3/4” (120mm) long. 


The set of six come ina stylish leather type pouch. 
Pattern AA-SA Yellow 
5” (130mm) long. 


Precise tip, fine finish for general assembly. 
243-1053-NDi(1BOTSEZ) 3 2ic; osc ssaceessaavaccadepab¥esecausedgs suse $3.95 


Pattern 3C-SA Light Blue 
4 1/4” (110mm) long. 


Paladin Tools’ 
Adjustable Wire Stripper 


Works with standard 30 ~ 10AWG (.05 ~ 6mm2) wire in addition to fiber optic cable. 
Features: * V-opening in blade * Adjust blades with a screwdriver for various size cables 


Flat edge, heavy duty strong blades, tapering to 
243-1052-ND (18032EZ) .............. 


Flat tips. Provides a large flat gripping surface 
243-1050-ND (18049EZ) .............. 


Very sharp, superior finish. Excellent for assembly work. 
243-1051-ND (18056EZ) .............. 


Digi-Key Price Paladin 
Description Part No. Each Part No. 
Multipurpose Wire Stripper (30 ~ 10AWG) PAL1161-ND 6.99 1161 


P-Strippers 10 and 20 


Cuts and strips a wire range of 30 ~ 10AWG. Works well for round voice and data 
cable, electrical wiring, hook-up wire, multi-conductor cables and coaxial cable. These 
strippers cover the most common range of insulated wire with precise, reliable action 
and durable steel craftsmanship. Strip standard insulations including PVC, rubber, 
polyurethane, polyethylene and silicone. Includes built-in safety lock, nose clamp, steel 
screw cutter and wire loop. PAL1105 is for use on Romex household wiring cable. Not 
for steel or armored wire and cable. 


Digi-Key Price Paladin 
Description Part No. Each Part No. 
P-Stripper 10 Cutter/Stripper (22 ~ 10AWG) PAL1105.1-ND 11.98 1105.1 
P-Stripper 20 Cutter/Stripper (30 ~ 20AWG) PAL1106.1-ND 11.98 1106.1 


NEW! AM 25 and Universal 
Professional Slitters 


Blade swivels for circular, longitudinal and spiral cuts. Great for corrugated aluminum armor cables 
and mid-point taps or window slits. 


Pattern 5-SA Dark Green 


41/4” (110mm) long. 

For extra fine work, long blades break sharply from 
$3.95 body and taper to super fine points. 

243-T054-ND: (180622) icc: .cas.cecvarsesssiciseaensrasecrarensanes $3.95 

Pattern 7-SA Orange 

41/2” (115mm) long. 


243-1055-ND (18072EZ) ...... 000... eee ee eee fo 


£gabmasyedegeincat@ane esancnes ners $3.95 Curved super fine points. 


E-Z Pik Tweezers Set 6 piece 
Set includes all styles in a durable pouch. 


daaasianssialenlsddaecaileasasenshncsh $3.95 243-1056-ND (18480EZ) .................ccc cece eee e cece cece cece eee $23.70 


Grip P-Strippers 10 and 20 


Strip 30 ~ 10AWG-wire and cable using only two tools for the most common types: electrical 
wire, hook-up and multi-conductor. 


Head and handles perfectly angled to prevent awkward wrist bends. 
Rubber-imbedded, non-slip handles. 

Screw cutter and wire loops embedded in frame. 

Gripping jaws on front. 

PAL1117 works on Romex cable individual conductors. 


Digi-Key Price Paladin 
Description Part No. Each Part No. 
Grip P-Stripper 10 Cutter/Stripper (22 ~ 10AWG) PAL1117-ND 14.99 1117 
Grip P-Stripper 20 Cutter/Stripper (30 ~ 20AWG) PAL1118-ND 14.99 1118 


Multi-Purpose Tools 


24 Tools-In-One: 


Needle Nose and Gripping Pliers * 110 and 66 Punchdown Tool * Romex® Wire 
Cutter »*CAT5e UTP Stripper » 12/18/20/22/24 AWG Strippers * Drywall Punch 
and Saw » #4 and #6 Slotted Screwdrivers »*#1 Phillips Screwdriver »* 1/4” Hex 
Bit Driver and Adapter * SOG Serrated Knife » 3-in-1 File * Wire Hook and Spudger 
Bottle Opener * Ruler * Leather Sheath Included 


Lifetime Warranty 
6510 Shown 


30 Tools-In-One: 


* Needle Nose and Gripping Pliers *110 and 66 Punchdown Blades * Wire Hook and Spudger * Romex® Wire 
Cutter »* UTP and Round Cable Stripper » 12/14/16 AWG and Romex Stripper * 18/20/22/24 AWG Strippers Built-Into 
Punchdown Blades * Large Romex and Hard Wire Cutter * Drywall Punch and Saw «#4 and #6 Slotted Screwdrivers 
#1 Phillips Screwdriver * 1/4” Socket Drive with Hex Bit Adapter * 26 ~ 18 AWG Smaller Terminal Lug Crimper * 16 ~ 
10 AWG Large Terminal Lug Crimper * SOG Knife with 1/2 Serrated Blade * 3-in-1 File * Wire Hook and Spudger Bottle 
Cap Opener * Ruler * Leather Sheath Included * Scissors 


Digi-Key Price Paladin Digi-Key Price Paladin 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
AM 25 for Cables less than 1” PAL1820-ND 49.99 1820 24-in-1 Multi Tool PAL6510-ND 89.99 6510 
Universal Slitter for 0.18 ~ 1.4” Diameter Cable PAL1822-ND 25.99 1822 30-in-1 Multi Tool PAL6520-ND NEW! 124.99 6520 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ESD Mats and Hardware 
Static Control Anti-Fatigue Mats 


3M Anti-Fatigue Mats consist of a matrix of hollow cylinders that 
function like a spring when compressed. These mats provide a 
durable cushion that offers secure, stable footing and a unique 
energizing responsiveness. Their structure provides a stable surface 
supported by rubber cells that soften in response to surface activity. 
These cells provide the most effective cushioning solution because 
the 3M Static Control Anti-Fatigue Mats get softer as compressed, 
not harder like products made of foam. Features: * Color: Black 
* Resistance: Surface to Ground Snap: <1 x 1060, Surface to 
Ground: <2 x 1060 (when connected through 3M Ground Cord 3040) 
* Temperature Use Range: -40°C ~ 82°C 


See www.digikey.com for detailed specifications and photos 


Under Impact Rebound 


4 
JL 


Digi-Key Price 3M 
Description Part No. Each Part No. 
3 feet x 5 feet (0.9m x 1.5m) | SCP247-ND 339.90 | 9900 
22 Inch, Octagonal Shape SCP248-ND 112.79 9920 


1864 Series Conductive Mat / Runner 


1864 Floor Mat is a semi-flexible conductive floor mat that contains 
a rubber filler for resilience. It also has a textured surface for better 
traction. It includes two 3034 Snap Fasteners (installed) and one 15 
ft. (3.0m) Ground cord with a 1MQ resistor. 

1864R Floor Runner is a 50 foot (15.24m) long runner of the 1864 
mat material. It includes two 15 foot (3.0m) 3040 Ground Cords with 
1MQ resistor, five 3034 Snap Fasteners and one Snap Fastener 
Installation Tool. 


Digi-Key Price 3M 
Description Part No. Each Part No. 
Floor Mat, Black, 0.125 in. 1864 
4 i | 270.55 
(8mm) 4 x 6 ft. (1.2 x 1.8m) Sereveny (1/8x4x6) 


Floor Runner, Black, 0.125 in. 
(8mm) 2 x 50 ft. (0.6 x 15m) | SCP210-ND 1015.16 


1864R 


Dissipative Mats 


8200 Series: 

Vinyl mats are soft table and floor mats with a unique three-layer 
construction. The top layer is durable static dissipative vinyl, which 
has sufficiently low resistance to discharge static-laden conductors, 
yet will prevent the shorting of pins on the backs of printed circuit 
boards laid on the mat. 

8200 Series Floor Mats: Includes one 15 foot (4.6m) 3040 Ground 
Cord and two 3050 Snap Fasteners (installed). 

8210 Series Table Mats: Includes two 3M 3050 Snap Fasteners 
(installed) and one 3M 3048 Wrist Strap Grounding System. Wrist 
Straps must be ordered separately. 


8800 Series: 

Rubber mats consist of a top layer of static dissipative rub- 
ber laminated to a bottom layer of conductive rubber. Both layers 
are made from vulcanized synthetic rubber, which offers excellent 
resistance to oil, grease and most common solvents. They offer 
superior resistance to heat and hot solder as compared to vinyl or 
olefinic materials. 

8810 Series Table Mats: Includes two 3034 Snap Fasteners (install- 
ed) and one 3048 Wrist Strap Grounding System. Wrist Straps must 
be ordered separately. 


Digi-Key Price 3M 
Description Part No. Each Part No 
Floor Mats 
Vinyl, Brown, 4 x 6 ft. SCP214-ND 147.06 | 8201 
7 8203 
Vinyl, Gray, 4 x 6 ft. SCP215-ND 147.06 FLOOR MAT 
. 8204 
Vinyl, Blue, 4 x 6 ft. SCP216-ND 147.06 FLOOR MAT 
Table Mats 
Vinyl, Bi 2x4 ft. SCP219-ND 58.54 — 
inyl, Brown, 2 x 4 ft. | fi TABLE MAT 


Vinyl, Gray, 2 x 4 ft. 
Vinyl, Blue, 2 x 4 ft. 
Rubber, Gray, 2 x 4 ft. 
Rubber, Blue, 2 x 4 ft. 


SCP221-ND 58.54 | 8213 
SCP222-ND 58.54 | 8214 
SCP224-ND 65.29 | 8810 
SCP225-ND 65.29 | 8811 


Field Service Kit 


Static-Dissipative Portable Field Service Kit: 


* Static-dissipative work mat with two pockets, .024 inches x 2 feet x 2 
feet (0.6mm x 61cm x 61cm) 


* Grounding cord assembly with alligator clip 
* Charge-Guard™ Series adjustable wrist strap 


Digi-Key Price |3M 
Part No. Each | Part No. 
SCP124-ND 65.45 | 8501 


Description 
Field Service Kit 


Lightweight Field Service Kit 


The small lightweight kit offers the same level of static control as 

the full-sized 3M 8501 Field Service Kit, yet is small enough to fit in 

a shirt pocket. 

Kit Includes: 

* Static-dissipative work surface with pocket .015 inch x 15 
inches x 20 inches (.38mm x 38.10cm x 50.80cm) 

* 2204 Adjustable Wrist Band 

* Lightweight Heavy-Duty Coiled Ground Cords: 2240 Wrist strap 
ground cord, 5 feet (1.52m); 2243 Extension ground cord, 5 feet 
(1.52m); 3063 Work surface ground cord 5 feet (1.52m) 

* 3038 Alligator Clip 


Digi-Key Price | 3M 
Part No. Each _ | Part No. 
SCP182-ND 99.02 | 8505 


Description 
Lightweight Field Service Kit 


Grounding System for Wrist 
Strap/Table Mat 


Easily snaps onto mats and runners; 
grounds two single conductor wrist (7 
straps. 

Comes complete with ring connector 

and a 15 foot (4.6m) ground cord. 

Ground cord has 1MO resistor for mat connection only. 


SCP206-ND. 


Grounding Cord 


15 foot (4.6 meter) Pre-installed male snap 
fastener with integral one megohm resistor 
on one end, solderless terminal on other end. 


Description 
Grounding Cord 


Workstation 


Dimensions Digi-Key Price ACL Staticide 
(Inches) Color | Part No. Each Part No. 
24 x 60 ST1035-ND 105.13 | 8085BM2460 
24x72 Light |ST1036-ND 126.13 | 8085BM2472 
30 x 60 Blue ST1037-ND 131.38 | 8085BM3060 
30 x 72 ST1038-ND_ 157.63 | 8085BM3072 
24 x 36 ST1039-ND 63.25 | 8285RBM2436 
24 x 48 ST1040-ND 84.13 | 8285RBM2448 
24 x 60 Royal |ST1041-ND 105.13 | 8285RBM2460 
24x72 Blue ST1042-ND 126.13 | 8285RBM2472 
30 x 60 ST1043-ND 131.38 | 8285RBM3060 
30 x 72 ST1044-ND_ 157.63 | 8285RBM3072 
24 x 36 ST1045-ND 63.25 | 8385DGYM2436 
24x 48 ST1046-ND 84.13 | 8385DGYM2448 
24 x 60 Dark ST1047-ND 105.13 | 8385DGYM2460 
24x 72 Gray ST1048-ND 126.13 | 8385DGYM2472 
30 x 60 ST1049-ND 131.38 | 8385DGYM3060 
30 x 72 ST1050-ND 157.63 | 8385DGYM3072 


+ Green Mats can be used to designate lead free work areas 


DESCO 


ESD Mats and Hardware 
Statfree® T2 Rubber Table Mats 


These table top kits are perfect for individual workstation control. The 
mat rolls are used for cut-to-fit workstation control. Durable rubber 
material, dissipative on one side and conductive on the other — .060” 
(1.5mm) thick. Workstation kits include mat, common point ground 
cord and universal snap kit. Note: Hardware not included with rolls. 


Grounding Kits 


Grounding Kits provide the basic 

items needed to create a static-safe 

work environment They include a floor * 

mat, table mat, adjustable wrist strap 

with grounding cord and accessories 

to properly connect all of the kit com- 

ponents. 

Kit Includes: * Table Mat, 2 feet x 4 feet (.6m x 1.2m) »* Floor Mat, 4 
feet x 6 feet (1.2m x 1.8m) *3M 3040 Ground Cord, 15 feet (4.6m) 
* 3M 3048 Grounding System for Wrist Strap/Table Mat * 3M 2214 
Adjustable Wrist Strap 

8020 Series Workstation Grounding Kit: 

The 3M 8020 Workstation Grounding Kits provide the complete static 
protection offered by all the 3M kits. Both the floor and table (8200) 
mats are made from soft three layer static dissipative material. 

8030 Series Workstation Grounding Kit: 

These kits contain two different types of static control mats. The 
table mat is made of the soft three-layered, static dissipative 8200 
material, while the floor (1864) mat is of the more rigid, conductive 
Velostat material. 


Digi-Key Price | 3M 
Part No. Each | PartNo. 
Matching Table and Floor Mats 
Brown, 3 Layer Construction SCP121-ND 415.88 | 8021 
Gray, 3 Layer Construction SCP123-ND 415.88 | 8023 
Blue, 3 Layer Construction SCP211-ND 415.88 | 8024 
Colored Table Mat with Black Velostat Floor Mat 
Brown, 3 Layer Table Mat SCP179-ND 391.72 | 8031 
Gray, 3 Layer Table Mat SCP180-ND 391.72 | 8033 
Blue, 3 Layer Table Mat SCP213-ND 391.72 | 8034 


Description 


@ 
acLStaticide. 
ESD Mats 


Dualmat™ Static Dissipative 
Work Surface Material 


The Dualmat is a static dissipative industrial grade elastomer 
designed for use on table and other grounded work bench surfaces. 
The material meets both the ANSI/ESD S20.20 and European IEC 
61340-5-1 specifications. 

Features: * Embossed finish * Reversible »* .080 inch (2mm) thick- 
ness *.05 sec, decay time »* Low out gassing and VOC *Low 
abrasion ¢ No vinyl monomers, or DOP * UV additives 

Benefits: * One side colored other side black, ideal for fiber 
optics Will withstand high temperature, solder, flux and harsh 
chemicals ¢ Ideal for clean rooms and other controlled areas 


ACL Staticide 
Part No. 
8185GM2436 
8185GM2448 
8185GM2460 
8185GM2472 
8185GM3060 
8185GM3072 
8085BM2436 
8085BM2448 


[Dimensions 
(Inches) Color 
24x 36 
24x 48 
24x60 
24x72 
30 x 60 
30x 72 
24x 36 Light 
24 x 48 Blue 


Digi-Key Price 
Part No. Each 
ST1051-ND 63.25 
$T1052-ND 84.13 


$T1053-ND 
$T1054-ND 
ST1055-ND 131.38 
ST1056-ND 157.63 
$T1033-ND = 63.25 
ST1034-ND 84.13 


105.13 


Greent 126.13 


Dimensions Digi-Key Price | Desco 
Feet (Meters) Color Part No. Each | Part No. 
T2 Workstation Kits 
2x3 (0.6 x 0.91) Blue 16-1097-ND. 80.11 | 66040 
2x4 (0.6 x 1.2) Blue 16-1074-ND 99.46 | 66045 
i . Dark Grey| 16-1075-ND 99.46 | 66055 
Dimensions Digi-Key Price Desco 
Feet (Meters) Color Part No. Each Part No. 
T2 Workstation Mat Rolls 
Blue 16-1072-ND 643.93 | 66070 
2x 40 (0.6 12.2)| Da Grey |16-1073-ND 643.93 | 66080 


Statfree® Type B Vinyl Table Mats 


These tabletop kits are perfect for individual workstation ESD control. 
Smooth finish on one side and a non-glare finish on the other — .100" 
(2.54mm) thick. Complete common point ground kit is included with 
table mat kits. 


Note: Hardware not included with rolls. 


Dimensions| Kit Digi-Key Price |Desco 
Ft. (Meters)| Color | Includes | Part No. Each | Part No. 
Type B Mat Top Kits 
2x3 Beige Bench 16-1042-ND 70.03 | 16201 
(.61.x.91) | Blue | Ground Kit] 16-1044-ND 70.03 | 16213 
2x4 Beige Bench 16-1043-ND 84.57 | 16202 
(61x 1.22)) Blue | Ground Kit|16-1045-ND 84.57 | 16214 
Dimensions Digi-Key Price Desco 
Feet (Meters)| Color Part No. Each Part No. 
Type B Rolls 
2x40 Beige | 16-1076-ND 492.84 | 16250 
(0.6x12.2) | Blue | 16-1077-ND 492.84 | 16260 
Brown 16-1078-ND 410.00 16270 
25x40 Beige | 16-1079-ND 615.44 | 16255 
(0.76x12.2)| Blue | 16-1080-ND 615.44 | 16265 
Brown 16-1081-ND 512.00 16275 


Statfree® EB Rubber Floor Mat 


Excellent floor mat for worker comfort and productivity. 
Durable homogeneous rubber — .50” (12.7mm) thick. 


Dimensions Digi-Key Price Desco 
Feet (Meters) Part No. Each Part No. 
3x5 (0.9 x 1.5) 16-1067-ND 311.14 40935 


Statfree® CV Conductive Vinyl 
Floor Mat Kit 


Excellent floor mat for hard surface and carpeted area using 
rolling chairs and carts. Durable and long lasting vinyl material; 
reversible — .125” (3.2mm) thick. 


Ground kit is included with floor mat kits. Color: Black 


Dimensions Digi-Key Price |Desco 
Feet (Meters) Part No. Each _ |Part No. 
CV Floor Mat Kit 
4x6 (1.2 x 1.8) 16-1071-ND 226.37 |15006 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DESCO 
ESD Mats and Hardware (cont.) 


Statfree Z2™ Dissipative 3 Layer 

Vinyl Mat Top Kits 

Statfree Z2 Material is a highly effective three-layer material. Its 
durable vinyl top layer makes it ideally suited for use as an ESD 


protective bench mat. Its highly conductive middle layer provides a 
faster discharge path to ground. 


The cushioned dissipative bottom layer provides excellent protection 
against physical damage, and makes it easier to pick up small parts. 


Note: Kits include common point ground kit. 


Dimensions Digi-Key Price | Desco 

Feet (Meters) Color | Part No. Each | Part No. 
2x3 (0.6 x 0.91) Blue 16-1092-ND 75.43 | 42460 
2x4 (0.6 x 1.2) 16-1093-ND 90.15 | 42465 
2x3 (0.6 x 0.91) Grey 16-1094-ND 75.43 | 42470 
2x4 (0.6 x 1.2) 16-1095-ND 90.15 | 42475 


Universal Snap Kit for Mats 


Universal Snap Kit 
for Mats, 6 pieces. 
(connects wrist strap to mat) | 16-1012-ND 5.05 | 09864 
Push and Clinch Snaps 
16-1052-ND 4.08 | 09861 


16-1053-ND 4.08 | 09863 


Pronged 10mm Stud Snap 
Pronged 10mm Socket Snap 


Statfree i™ Conductive Ergonomic 
Rubber Interlocking Room System 


This material is designed primarily to be used as a floor runner or to 
protect an entire room. 
The unique anti-fatigue dome/support cells provide extra comfort and 


Highland Model™ 2272 ® 
Adjustable Static Control Wrist Strap 


Conductive comfort band: Silver-plated, con- 
tinuous monofilament threads establish a 360° 
contact zone and a reliable path to ground. The 
banding gently contacts the skin and allows it to 
breathe for extreme comfort. The stainless steel 
backplate secures the end of the band in the 
clasp and ensures reliable electrical bond. 

Flex life: 350,000. 


Digi-Key Price | 3M 
Description Part No. Each | Part No. 
Wrist Strap with Coiled Cord, 5 ft. | SCP141-ND 17.72 | 2214 
Wrist Strap with Coiled Cord, 10 ft.| SCP142-ND 24.61 | 2224 
Replacement Wrist Bands SCP144-ND 7.07 | 2204 
Disposable Wrist Strap SCP145-ND 1.20 | 2209 
Adjustable Wrist Strap, with 5 ft. 
Coiled Grounding Cord and 
Alligator Clip 


SCP172-ND 7.69 | 2272 


Ground Man, 
Ground Monitors for Tools 


Features: * Ground Man Monitors measure ground impedance in 
accordance with requirements of ANSI/ESDA S.20.20 standard * The 
alarm threshold can easily be adjusted at anytime in a range of 1 ~ 
209 * Ground Man Monitors provide logic signal to the tool to shut it 
down when any of the grounds fail 


Ground Man Plus: With the Ground Man Plus Monitors, you would 
cover all important ground connections in the tool and an operator 


Digi-Key Price | 3M 
Description Part No. Each | Part No. 
Ground Man Ground 
Monitor SCP260-ND 193.86 | CTC333-WW 


Ground Man Plus 
Ground Monitor 

Replacement Terminal 
Board with Jack 


SCP261-ND_ _249.28 | CTC334-WW 


SCP262-ND 13.95 | CTA251 


Adjustable Wrist Strap SCP173-ND 3.34 | 2271 


Wrist Strap Grounding System with two banana jacks and one 10 foot 
(3.0m) grounding cord. 
SCP115-ND. 


Wrist Strap 
Grounding System 


Static Control Shoe Grounding 
Assemblies (Heel Straps) 


Long lasting Static Control heel straps provide 
static protection while retaining worker mobility. 
Features: * Increase personnel mobility * One 
size fits most shoes ¢ Extra long contact ribbon 
accommodates most boots 

Note: The Grounding Assemblies are not to be 
used in areas where the individual may come 
in contact with electrical circuitry exceeding 250 


prevent the mat from shifting on the floor. volts. 
Its interlocking strip can be easily trimmed to give clean beveled 
edges. Digi-Key 
Description Part No. Part No. 
Color: Black. 
With 1meg Ohm Resistor SCP163-ND i 2051 
Dimensions Digi-Key Price Desco 
Feet (Meters) Part No. Each Part No. 
2x3 (0.6x 0.91) 76-1090-ND 730.15 | 40930 Charge-Guard™ 746 
3 x 4 (0.91 x 1.2) 16-1091-ND 240.41 40931 Wrist Strap Tester 


Ground Point for Bench 
Mat and Two Wrist Straps 
without Resistor 


Digi-Key 
Description Part No. 
10mm Socket, 10' (3.05m) Cord | 16-1050-ND 22.18 |09820 
10mm Stud, 15'(4.57m) Cord =| 16-1051-ND. 22.60 | 09825 


Floor and Work Surface Ground Cord 


Screw allows ground cord to be bolted to mat to keep cord from 
disconnecting. 


Digi-Key Price | Desco 
Description Part No. Each | Part No. 
Without Resistor, 10mm Snap 
Stud, 15’ Cord 16-1063-ND 22.18 | 09814 


Static Control Wrist Straps, 
Heel Straps and Testers 


Charge-Guard™ @ 
Adjustable Wrist Strap 


Flex life 1,000,000. 

Wrist straps are the front line of defense in all static control pro- 
cesses. Ensure a comfortable fit with the Charge-Guard Series 
Adjustable Wrist Strap. One size adjusts to any size wrist to provide 
reliable, 360° protection. 


Charge-Guard™ Disposable Wrist Strap 
The Charge-Guard Disposable Wrist Strap provides cost-effective 
and reliable static protection. 


The wrist strap is suited for shipping valuable products to ensure 
protection at the receiving end. 


The 746 wrist strap tester is a compact unit much 
like the 745 but it operates on either battery or 
AC power. 


Can be used in production facilities to field 
service locations. 


Unit comes complete with an AC adapter, lithium 
battery and wall mounting kit. 


SCP235-ND $201.07 


Wall Mount Wrist Strap Tester 


The 3M 740 Wrist Strap Tester is an AC-powered unit designed to be 
wall-mounted in a production facility for daily testing of employees’ 
static control wrist straps. Simple to operate, with red and green LEDs 
giving a clear “go” or “no go” indication. Comes with the base unit, 
output connector, wall-mounting system and template, cover for the 
wrist strap plug-in jack and the AC/DC transformer. 

Dimensions: 5.43 x 7.48 x 2.09 inches (13.8 x 19.0 x 5.3 cm) 


SCP204-ND.. $426.54 


Wrist Strap Workstation Monitor 


The 3M 724 Wrist Strap Workstation Monitor continuously verifies the 
resistance of the operator and work surface ground connections. The monitor 
uses a reliable resistance method that actually includes the operator's skin 
resistance to determine if the system is operating properly. If the operator's 
resistance exceeds 10 megohms or 35 megohms, or the wiring connections 
exceed 3.7 megohms, audible and visible alarms are triggered. The unit will 
also warn of potentially dangerous low-resistance situations. The monitor 
uses the light and compact dual conductor wrist strap. Dual conductors 
provide the resistance circuit that is monitored as well as provide grounding 
redundancy. If one conductor fails, the other will still function to prevent 
sensitive components from being exposed to static. Comes complete with a 
quick connect/disconnect 732 Remote Jack and mounting hardware. 


Dimensions: 6.5 x 3.25 x 1.5 inches (162 x 82 x 38mm) 


Digi-Key Price | 3M 
Description Part No. Each | Part No. 
Workstation Monitor Kit 
with Hardware 
Dual Conductor Fabric Wrist 
Strap Adjustable 
Dual Conductor Coiled Cord 5° 
Dual Conductor Coiled Cord 10° 


SCP226-ND 149.49 | 724 


SCP232-ND 8.79 | 2368 
SCP233-ND 17.69 | 2360 
SCP234-ND 20.53 | 2370 
Dual Conductor Coiled Cord 20° SCP246-ND 36.14 | 2371 
Dual Conductor Coiled Cord, 5’, R/A | SCP240-ND 25.50 | 2360R 
Dual Conductor Coiled Cord, 10’, R/A | SCP241-ND 29.61 | 2370R 
Dual Conductor Coiled Cord, 20’, R/A | SCP242-ND 36.14 | 2371R 
Dual Conductor Coiled Cord, 5’, R/A | SCP243-ND$ 25.50 | 2391 
Dual Conductor Coiled Cord, 10’, R/A | SCP244-ND$ 29.61 | 2392 
Dual Conductor Coiled Cord, 20’, R/A | SCP245-ND$ 36.14 | 2393 


$ 3.4mm Plug-Not for use with SCP226-ND — Recommended for use with 
other manufacturers’ monitors that use a larger input jack design. 


Iron Man™ 

Workstation Monitors 

Features: * Overvoltage monitoring of electronics assemblies ¢ Sold- 
ering iron overvoltage failure alarm * Audio and visual alarms 


Iron Man Plus™: With Iron Man Plus Monitors, an operator, a dis- 
sipative mat, and most importantly, all board assembly in progress 
are covered 


Digi-Key Price | 3M 
Description Part No. Each | Part No. 
Iron Man Soldering 
lron Monitor SCP258-ND 144.58 | CTC330-WW 
Iron Man Plus Soldering 
Iron Monitor SCP259-ND 221.38 | CTC331-WW 
WS Aware® 


Dual Workstation Monitors 


Ultra-Low Voltage WS Aware Monitors provide only 25 millivolts of 
signal to any part of the wrist strap at anytime, even when it is open 
Features: * Dual wrist strap monitor * Body voltage monitoring * Metal 
ground monitoring * EMI on metal ground * Programmable thresholds 
* Individually Calibrated » Big Brother generator detection 


Digi-Key Price |3M 
Description Part No. Each |Part No. 
Dual ESD Monitor SCP251-ND 524.40 |CTC061-3-WW 


Dual ESD Monitor 
with Big Brother™ 
Replacement Jacks 


SCP252-ND _588.00 |CTC061-3-BB-WW 
SCP253-ND 16.65 |CTA245 


Ground Master® 
Equipment Ground Monitor 


Features: 

* Ground Master measures ground impedance in accordance with 
requirements of ANSI/ESDA S.20.20 standard * The alarm threshold 
can be easily adjusted at anytime in a range of 1 ~ 200 * Each ground 
connection is protected by individual fuses to protect equipment in 
case of mis-wiring of neutral, power and ground * Ground Master RT 
provides relay closure and logic signal to the tool to shut it down when 
any of the grounds fail * Ground Master monitors EMI on each ground 
and indicates EMI status and more 


Digi-Key Price |3M 
Description Part No. Each _ |Part No. 
Ground Master Ground 
Monitor SCP263-ND 680.92 |CTCO65-RT 


Ground Pro™ 
Ground Integrity Meter 


Features: * Broadband EMI measurements »* Audio alarms * Ground 
Master measures ground impedance in accordance with requirements 
of ANSI 6.1 and ANSI/ESDA S.20.20 standards * Ground Pro provides 
accurate ground impedance measurement in the presence of noise 
and ground currents; something a regular multimeter cannot do. 


Digi-Key Price 3M 
Description Part No. Each Part No. 
Ground Pro Ground 
Integrity Meter SCP264-ND 1154.20 | CTMO51 


Workstation Monitor Checker 


The Workstation Monitor Checker was designed specifically to verify 
the proper operation of your dual wrist strap, workstation and ground 
monitors. The Checker simulates the proper resistances and signals 
to check the correct response and verify that the monitors are in 
compliance with your facilities specifications. 


Digi-Key Price 3M 
Description Part No. Each Part No. 
Monitor Checker SCP265-ND 922.20 CTE701 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Static Control Wrist Straps, Heel 
Straps and Testers (Cont.) 


ScanEM® Probes 


Features: * Pinpoint exact sources of EMI * Detect electric and 
magnetic fields separately * Small size * Self-contained * LED 
color bar * Will not disturb circuit operation * RF output to spectrum 
analyzer and oscilloscope * DC output to a multimeter and more 


Accessory Kit Includes: * Cable SMB/BNC 6’ (1.8m) * BNC to Male 
N Adapter * BNC to Banana Plug Adapter 


Digi-Key Price | 3M 
Description Part No. Each | Part No. 
ScanEM-C Near-field Probe | SCP255-ND 806.20 | CTKO15 


ScanEM-QC Near-field Probe | SCP256-ND 
ScanEM-C/QC Accessory Kit | SCP257-ND 


922.20 | CTKO019 
108.80 | CTA101 


Electromagnetic Compliance 
Training Kit 


With CTK031, following the clearly illustrated step-by-step instructions, 
you can demonstrate and experience: 

* The difference between electric and magnetic fields * The 
effectiveness of a ferrite as a high frequency noise suppressor * The 
effectiveness of a shielding material * Ground plane currents * The 
location of hidden traces generating emissions ¢ Pinpoint sources of 
emission and more 


Digi-Key Price | 3M 
Description Part No. Each Part No. 
EMC Training Kit SCP254-ND 1038.20 | CTKO31 


NEW! ESD Pro Event Detector 


Locate and identify ESD events in your process 


The ESD Pro is a hand-held indicator of ESD events that detects and 
counts the discharges as well as shows the relative strength of each 
ESD event. It offers variable settings of the discharge alarm threshold 
to detect and count only those discharges that exceed the threshold. 
Specifications: * Sensitivity: 1 ~ 1,000V * Threshold: Adjustable 
* Discharge Polarity: Both * Event Count: 4-digit counter * Event 
Magnitude: LED Bar ¢ ESD Event Indication: LED bar, buzzer 


Digi-Key Price | 3M 
Description Part No. Each | Part No. 
Event Detector | SCP266-ND 1154.20 | CTM082 ESD-PRO 


Dual ESD Ground 
Point Bench Mount 


Description 


Clear Anti-Static Tape 
Digi-Key Price Each /3M 
Size Part No. 1 5__| Part No. 
Unprinted 


1/2” x 72 yards| 3M40A-ND 11.52 10.53 |40 X 1/2” 
1”x 72 yards | 3M40B-ND 23.03 21.06 |40 X 1” 


With 10’ (3.05m) Cord 16-1055-ND 23.50 | 09740 


Pre-printed with Static Symbol 


Foot/Heel Grounders 


Features: ¢ Exceptionally tear resistant dual layer rubber with inner 
scrim * Hook and loop fastening assembly ¢ 8 strand nylon polyester 
grounding tab ¢ Will not mark shoes 


Price | Desco 

Description : Each | Part No. 

Adjustable Hook and Loop 
Heel Strap with 1 Meg Res. | 16-1024-ND 12.70 | 17200 

Heel Grounder with 1 Meg 
Resistor 


16-1068-ND 8.78 | 07588 


Wrist Strap Tester 


1/2” x 72 yards} 3M41A-ND 11.52 10.53 |40PR (Printed) X 1/2” 
1”x 72 yards | 3M41B-ND 23.03 21.06 | 40PR (Printed) X 1” 


Labels 


ATTENTION 
Static-Sensltive 
Devices 


Handle Oniy at ATTENTION 


‘OBSERVE PRECAUTIONS. 
rontainas FOR HANDLING. 


Rou: 

Da Not Destroy ELECTROSTATIC 
SENSITIVE 

DEVICES 


JEDES.14-Symbol 


Battery powered 9 volt tester that tests wrist straps with a single Digi-Key Size 
touch at the workstation. Test results include Fail Low, Pass and Fail Fig. Part No. Inches (mm) 
High. 800KQ ~ 10MOQ 1 SCP129-ND 1.75 x 2.5 (44.45 x 63.5) 
SCP128-ND 1.75 x 2.5 (44.45 x 63.5) 
Price |Desco SCP127-ND 2 x 2 (50.80 x 50.80) 
Description I Each_| Part No. 2 SCP126-ND 2 x2 (50.80 x 50.80) 
Touch Tester, 9VDC 16-1089-ND 97.48 |19240 SCP130-ND 4x4 (101.60 x 101.60) 

: Quantity | Digi-Key Price |3M 
Wrist Strap and Footwear Combo Description (per roll) | Part No. Each | Part No. 
Tester with Stand or Footplate (JEDEC-14) Orangets 500 |SCP129-ND 28.87 |7101 

(JEDEC-14) Yellowt* 500 SCP128-ND 32.09 | 7102 


Battery powered 9V tester that tests wrist straps with a single touch 
at the workstation. Test results include Fail Low, Pass and Fail High. 
Wrist Strap Range: 750KQ ~ 10MO. 
Footwear Range: 750KQ ~ 100MQ 


Price 
Description b Each 
Combo Tester with Stand 16-1084-ND 430.87 
Combo Tester with Footplate | 16-1098-ND 386.63 


Jewel® Mini Monitor 


Ensures ESD protected workstation. Provides true 100% continuous 
monitoring; cannot be fooled, no false alarms. Small size takes up 
minimal work surface area. 

Size: 2.77 inches x 2.07 inches 


DESCO 


Static Control Wrist Straps, 
Heel Straps and Testers 


Adjustable Wrist Straps 


Elastic wrist straps have silver impregnated nylon knitted inside with 
a soft lightweight fabric, allowing softness, comfort and flexibility. May 
be fitted to any size. 4mm snap. 


Speidel® wrist straps are Twist-O-Flex® metal wrist straps made 
of non-allergenic stainless steel for reducing reactions and providing 
long service life. 


Use Replacement Coiled cords for wrist straps, smocks and gloves. 
4mm stainless steel contact snap to connect directly to wrist straps. 
Molded in one megohm series resistor at snap end to protect operator 
from line voltage. 


Hook and Loop wrist straps are one size fits all. Return loop makes 
for quick and easy adjustment. Non-reactive anti-microbial, anti- 
bacterial medical grade conductive strip; the best choice for users with 
ultra sensitive skin. 


Digi-Key Price | Desco 
Part No. Each | Part No. 


Elastic Band Wrist Strap 


With 6’ (1.8m) Coil Cord, Blue 16-1087-ND 25.34 | 09070 
With 12’ (3.66m) Coil Cord, Blue | 16-1086-ND 27.84 | 09069 
Straps Only (no cord) 16-1085-ND 10.08 | 09028 
Replacement Strip for 09028 16-1066-ND 4.55 | 09029 


Economy Adjustable Wrist Strap 
with 6’ (1.8m) Coiled Cord 16-1021-ND 14.84 | 09039 


Speidel® Twist-O-Flex® Metal Band Wrist Strap 


With 6’ (1.8m) Coiled Cord, Black | 16-1006-ND 43.32 | 09085 
Strap Only (extra large, no cord) | 16-1008-ND 31.66 | 09042 


Replacement Coiled Cords 


6’ (1.8m) Economy Coiled Cord 
Only, Black, 4mm Snap 


6’ (1.8m) (Relaxed) Retraction, R/A, 
Coiled Cord Only, Blk., 4mm Snap | 16-1064-ND 17.10 | 91095 


Hook and Loop Wrist Strap 
16-1088-ND 12.54 | 09060 


Description 


16-1022-ND 17.66 | 09480 


Straps Only (no cord) 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Jewel Mini Monitor, 


120V, Sapphire 


16-1083-ND 131.97 


Static Control 
Shielding Bags 
durability are not a prime consideration. 


and Labels 
¢ gy 
Raat | 
The metal-in aluminum vapor coating is on a 


Economy Static-Shielding 
Bags 

(1900 Series Metal-In): Use these more 

thinner 0.48 mil polyester as opposed to the 0.92 mil polyester in 
the 2100 series. 

Economy ZipBag Static-Shielding Bags 


economical Static Shielding Bags for less 
demanding applications where reuse and high 

(1910 Series Metal-In): The 1910 features a dual track closure for 
easy opening and closing. 


Size Digi-Key Price Each |3M 
Inch (cm) Part No. 25 100 |Part No. 
1900 Series Metal-In Transparent 
Shielding Bags, 3.1 mil 
3x5 (7.62x 12.70) |SCP153-ND 2.48 8.91 |1900 3x5 
4x6 (10.16 x 15.24) |SCP154-ND 2.87 10.31 |1900 4x6 
4x 24 (10.16 x 60.96) |SCP155-ND 7.75 27.90 |1900 4x24 
4x 30 (10.16 x 76.20) |SCP156-ND 9.69 34.87 |1900 4x30 
5x 8 (12.70 x 20.32) |SCP157-ND 4.06 14.62 |1900 5x8 
6 x 10 (15.24 x 25.40) |SCP158-ND 5.31 19.12 |1900 6x10 
8 x 10 (20.32 x 25.40) |SCP159-ND 6.55 23.56 |1900 8x10 
8 x 12 (20.32 x 30.48) |SCP160-ND 7.18 25.83 |1900 8x12 
10 x 14 (25.40 x 35.56)|SCP161-ND 10.24 36.85 |1900 10x14 
12 x 16 (30.48 x 40.64) |SCP162-ND 13.87 49.91 |1900 12x16 
1910 Series Metal-In 
Shielding ZipBags, 3.1 mil 
3x5 (7.62x 12.70) |SCP165-ND 3.38 12.17 |1910 3x5 
4x6 (10.16 x 15.24) |SCP166-ND 3.91 14.08 |1910 4x6 
5 x 8 (12.70 x 20.32) |SCP167-ND 5.55 19.96 |1910 5x8 
6 x 10 (15.24 x 25.40) |SCP168-ND 7.25 26.10 |1910 6x10 
8 x 10 (20.32 x 25.40) |SCP169-ND 8.94 32.17 |1910 8x10 
10 x 12 (25.40 x 30.48)|SCP170-ND 12.05 43.36 |1910 10x12 
12 x 16 (30.48 x 40.64)|SCP171-ND 18.77 67.57 |1910 12x16 


(Mil. Std. 1294) Yellowt®] 500 
(Mil. Std. 129J) Yellowt*] 500 |SCP126-ND 36.51 |7202 
(Mil, Std. 129J) Yellowte| 250 |SCP130-ND 59.12 |7203 


t With Black type Reusable * Destructible 


SCP127-ND 36.51 |7201 


lonized Air Blowers @® @ 


The 963 neutralizes static charge on non-conductive materials and 
helps prevent static from damaging sensitive electronic components. 
120 Volts, 6 x 6 x 2.5 inches (15.24 x 15.24 x 6.35cm) 


SCPZOPND :5.cseceniosrsunsnaedennalesiasesinatesaasswinuis caus’ $399.14 


Overhead Air lonizer 991 


FEATURES: « Input Voltage: 100 ~ 230 VAC, 50/60 Hz ® Input 
Current: 0.4A max, with North American Power Cord ¢ Dimensions: 
44 x 6 x 4 inches (111.7 x 15.2 x 10.1cm) *¢ Certifications: cULus, 
TUV-GS, CE and C-Tick 


See Digikey.com for detailed specifications 


SCP249-ND 
SCP250-ND (Replacement Filters - 3 pack) .. 


DESCO 


Static Control Shielding Bags, 
Labels and Desiccant Packs 
Statshield® EMI/RFI ESD Moisture 
Barrier Bags 

This bag combines the properties of MOISTURE-VAPOR-BARRIER 
with EMI-RFI-ESD shielding. 


Manufactured from a Type 1 Class N652-260M film which is qualified 
to MIL-B-81705- Rev C Type I. 


$993.75 
.-.$9.00 


Size Digi-Key Pricing Desco 

Inch (cm) Part No. 25 100 | Part No. 
6 x 10 (15.24 x 25.40) 16-1016-ND 9.89 20.29 | 13808 
10 x 12 (25.40 x 30.48) | 16-1018-ND 17.93 36.81 | 13816 
12 x 16 (30.48 x 40.64) | 16-1019-ND 28.32 58.12 | 13824 
18 x 24 (45.72 x 60.96) | 16-1020-ND 59.76 122.70 | 13832 


Statshield® ESD Shielding Bags — 
Metal Out 


ESD shielding bags for safely storing and transporting sensitive 
electronic components and assemblies. 

Meets the electrical and mechanical requirements of MIL-PRF- 
81705D, EIA541. Superior durability at a low cost. 


Size Digi-Key Pricing Desco 
Inch (cm) Part No. 25 100 | Part No. 

3 x 5 (7.62 x 12.70) 16-1056-ND 3.71 9.54| 13010 
4x6 (10.16 x 15.24) 16-1057-ND 4.61 11.87] 13020 
5 x 8 (12.70 x 20.32) 16-1058-ND 6.20 15.97] 13035 
6 x 10 (15.24 x 25.40) 16-1059-ND 7.73 19.94} 13050 
8 x 10 (20.32 x 25.40) 16-1060-ND 9.26 23.84] 13065 
8 x 12 (20.32 x 30.48) 16-1061-ND 10.85 27.85} 13070 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 2249 


DESCO 


Static Control Shielding Bags, Labels 
and Desiccant Packs (Cont.) 


Statshield® ESD Shielding Bags — Metal In 
ESD shielding bags for safely storing and transporting sensitive 
electronic components and assemblies. 


Meets the electrical and mechanical requirements of MIL-B-81705C. 
Superior durability at a low cost. 


Size Digi-Key Pricing Desco 

Inch (cm) Part No. 25 100 | Part No. 
3x5 (7.62x 12.70) | 16-1027-ND 2.23 5.90 | 13405 
4x6 (10.16 x 15.24) | 16-1028-ND 2.49 6.63 | 13415 
5 x 8 (12.70 x 20.32) | 16-1029-ND 3.94 10.49 | 13430 
6 x 10 (15.24 x 25.40) | 16-1030-ND 4.78 12.63 | 13445 
8 x 10 (20.32 x 25.40) | 16-1031-ND 6.83 18.07 | 13460 


Statshield® Zipper-Style 
ESD Shielding Bags — Metal In 


ESD shielding bags for safely storing and transporting sensitive 
electronic components and assemblies. Features a reclosable poly- 
ethylene zipper for safe and easy opening and reclosing of bag. 


Meets or exceeds one of more of the following standards: electrical 
and physical requirements of ANSI/ESD $20.20, Mil-PRF-81705D 
Type Ill, EIA 541, EIA 625, MIL-STD-1686 and EIA 583. 


Size Digi-Key Pricing Desco 

Inch (cm) Part No. 25 100 Part No. 
3x5 (7.62x 12.70) | 16-1032-ND 3.68 9.76] 13605 
4x6 (10.16 x 15.24) | 16-1033-ND 4.78 12.65) 13615 
5x 8 (12.70 x 20.32) | 16-1034-ND 6.98 18.49] 13630 
6 x 10 (15.24 x 25.40) | 16-1035-ND 8.34 22.12) 13645 
8 x 10 (20.32 x 25.40) | 16-1036-ND 11.85 31.38 | 13660 


Statshield® Lead-Free Area Rol 
ESD Shielding Bags — Metal In ®) 


ESD shielding bags for safely storing and transporting sensitive 
electronic components and assemblies. Green color provides easy 
identification of Lead-Free assemblies and components in the 
manufacturing process. 


Meets ANSI/ESD $20.20 and MIL-PRF-81705D, Type Ill. 


Size Digi-Key Pricing Desco 

Inch (cm) Part No. 25 100 | Part No. 
4x6 (10.16 x 15.24) | 16-1099-ND 2.26 5.16 | 12780 
5 x 8 (12.7 x 20.32) 16-1100-ND 3.58 8.18 | 12781 
6x 10 (15.24 x 25.4) | 16-1101-ND 4.31 9.86 | 12782 
8 x 10 (20.32 x 25.4) | 16-1102-ND 6.16 14.09 | 12783 
8 x 12 (20.32 x 30.48) | 16-1103-ND 7.12 16.27 | 12784 


10 x 12 (25.4 x 30.48) | 16-1104-ND 8.21 18.78) 12785 


10 x 14 (25.4 x 35.56) | 16-1105-ND 9.79 22.37 | 12786 
10 x 24 (25.4 x 60.96) | 16-1106-ND 17.49 39.97 | 12787 
12 x 18 (30.48 x 45.72) | 16-1107-ND 15.03 34.36 | 12788 
15 x 18 (38.1 x 45.72) | 16-1108-ND 19.24 43.97 | 12789 
18 x 18 (45.72 x 45.72) | 16-1109-ND 22.37 61.13] 12790 
18 x 24 (45.72 x 60.96) | 16-1110-ND 29.87 68.27 | 12791 
Static Label for Packaging ATTENTION 
A 


Static Attention labels used for sealing Shielding Bags kam 
i i OBSERVE PRECAUTIONS 
and marking ESD Containers. AT Ge 
ELECTROSTATIC. 
‘SENSITIVE DEVICES 


Color: Yellow/Black 


Price | Desco 
Description Each | Part No. 
2” x 2” (50.8mm x 50.8mm) 
500 pieces 16-1001-ND 16.14 | 06722 


3M ESD Card Carriers 


Single Card Carriers 


Single card carriers protect individual PCB's from static and physical 
damage during storage and transport. Interiors are lined with 
dissipative foam cushioning. The lid of each carrier can be modified 
for identification labels or company logos. 

The 12 compartment tray is a molded ESD safe tray for transporting 
components within the plant or for storing components during PCB 
assembly. 


Digi-Key Price |3M 

Description Part No. Each |Part No. 
Card Carrier 10” x 8” x 1.25” 

with Hinged Lid SCP237-ND 24.43 |8520 
Card Carrier 12” x 9” x 1.25” 

with Hinged Lid SCP238-ND 30.37 |8521 
Card Carrier 18” x 17” x 2” 

with Hinged Lid SCP239-ND 61.94 |8522 
Card Carrier 10” x 8” x 2” 

with Hinged Lid SCP190-ND 28.35 |8523 
Velostat™ Single Device Carrier 

1.55” x 1.01” x 0.46” SCP131-ND 5.75/10 |5701 


& 
AcLStaticide. 


Static Control 


Cleaning Products 
General Purpose Staticide 


(For Non-Porous Surfaces) 


it siaie 
©n_ conta 
Solves static related problems such as: — 
* The attraction of dirt, dust and bacteria to all envi- 


ronmental surfaces, products and product packaging. 


* Charge generation on surfaces of tote boxes and carriers used to 
process and store electronic components. 

¢ Damage or destruction of sensitive electronic components and 
subassemblies during their manufacture, shipping or receiving. 


* Data processing “glitches” ... memory loss, data errors, paper 


jams. 
ST1002-ND (QUaMt) oso. cciticenccssdccsssecseonesseeaunnsnbaraninn $11.50 
$T1059-ND (24 Individual Wipes)...................:6ceseeeeee eee $8.63 


Heavy Duty Staticide 
(For Porous Surfaces) 
¢ Ideal for eliminating costly static problems on carpeting. 


¢ Ideal for eliminating jamming or slipping of materials during printing, 
packaging or converting. 


¢ Ideal for eliminating ignition of combustible vapors, dust or solvents 
causing fire or explosion. 


$T1003-ND (quart) 
$T1001-ND (4 oz. Spray Pump) 


Mat and Table Top Cleaner 


Non-abrasive, non-streaking and non-flammable wipes/cleaner ideal 
for general use on work stations, table tops and anti-static mats. It 
effectively removes dirt without degrading the surface’s anti-static 
properties. 


$T1004-ND (1 quart spray bottle) 
MTT20-ND (Wipes 20 count) 


Anti-Glare Screen Cleaner 


Perfect for monitors and screens, won't streak or stain. 
40z. bottle with pump. 


$T1025-ND . 


Industrial Size Wipes 
These strong, highly absorbent lint free cloths 
are for use on any surface. 


ac. STATICIDE 


Ideal for computer screens and computer screen 
filters. 


Twice the size of a conventional wipe 11” x 8”. 
The extra big wipe with muscle. 


$T1031-ND (Bundle of 75) 
Ideal for use in industrial, commercial and technical environments. 
$T1006-ND (Box of 50) 


Notebook / Laptop Cleaning Wipes 


Designed exclusively for all notebook computer screens for use to 
remove fingerprints, ink, nicotine and other contaminants. 
50 pre-saturated wipes in a handy dispenser. 


$T1020-ND 


ESD Hand Sanitizer 


This product provides excellent sanitization without the use of water 
or towels; contains 60% ethyl alcohol to prevent bacterial transfer. 
Comes in a 500ml! pump bottle. 


$T1030-ND 


Anti-Bacterial Static Dissipative Soap 


This product is specially formulated with .3% Triclosan, natural 
moisturizers and proprietary additives. This helps to kill gram-positive 
and gram-negative bacteria, as well as clean and moisturize the skin 
to protect against static. Comes in a 500ml pump bottle. 


$T1058-ND 


CD-ROM Scratch Repair Kit 


Fix those damaged CD's. Repairs scratches and cleans fingerprints, 
dust and dirt. Staticide’s new solution combines safe and effective 
cleaners with special polymers that actually molecularly bond to the 
disc surface repairing the toughest scratches. 

Use on both old and new discs regularly to actually make them more 
durable. 


STAQIQEND seisiiess sncctsncsadcicatanigenrsabacdecetasageneaidaniae $17.38 


Premoistened Wipes 


Pre-moistened Staticide Wipes: Meets or exceeds 
military electrostatic decay criteria. This long lasting 
wipe prevents dust attraction, is biodegradable, and is 
safe and easy to use. For use on all materials that are 
not adversely affected by water or alcohol. Wipes (80 
count) supplied in reclosable container. 


Staticide Telephone Cleaning Wipes: An effective way to clean and 
disinfect hard non-porous surfaces. Cleans and disinfects telephones, 
earphones, and other telecommunications equipment. Wipes supplied 
in reclosable container. 


Staticide Clean & Clear Optical Wipes: These pre-moistened wipes 
contain a unique solution that cleans better and keeps lenses cleaner 
longer. Ideal for cleaning most types of glass and plastic lenses 
including goggles, cameras, binoculars, microscopes, camcorders 
and magnifiers. It also fights fog build-up. Wipes supplied in reclosable 
container. 


$T1057-ND _Pre-moistened Staticide Wipes .................. $8.88 
$T1028-ND _ Staticide Telephone Cleaning Wipes............ $15.70 
$T1029-ND _— Staticide Clean and Clear Optical Wipes........ $14.88 


Anti-Static Starter Kit 


This compact kit contains staticides, cleaner, lotion, swabs and wipes 
for all of your everyday static problems. 


$T1032-ND .. - $24.95 


DESCO 


Static Control 
Lotion and Cleaner 


Reztore™ ESD Hand Lotion 


Specially formulated for use in the electronic manufacturing 
environment. The moisturizing hand lotion can be used to enhance 
the effectiveness of ESD control wrist straps, particularly for 
individuals with dry skin. It is free of chemicals that may adversely 
affect solderability or cause corrosion of electronic components. 


Contaminants: No soap, lanolin, free-salts, silicones or mineral oil 


Digi-Key Price | Desco 
Description Part No. Each _ | Part No. 
ESD Hand Lotion, 
(1 quart pump) 16-1070-ND 18.98 | 81082 


Reztore™ Antistatic Cleaner 


Cleans and restores ESD mats and will not degrade surface's ability 
to drain charges. Does not contain silicon or alcohol. Ideal for cleaning 
mats, electronic instrumentation, medical equipment and computer 
monitors, keyboards and equipment. 


Digi-Key Pricing Desco 
Description Part No. 1 12 Part No. 
Cleaner, (One Quart) | 16-1054-ND 10.66 97.58 |10435 


ITV Chemtronics 
ESD Hand Lotion 


Non-contaminating hand lotion for electronics. Contains no 
silicon. Non-greasy formula with a fresh natural fragrance 
in an 8 oz. (.24 liter) pump. Minimizes potential for static 
damage and build-up. Won't affect the solderability of 
components or PCBs. 


Digi-Key Price Each ITW Chemtronics 
Part No. 1 25 100 500 | Part No. 
C805-ND 8.27 7.47 6.98 6.35 | C805 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2250 1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


OKI Ga 


MX Series Rework 
Soldering Systems and 


Replacement Parts 


Features: SmartHeat® Technology. Metcal's tip 
cartridges sense the load and instantly adjust power 
to quickly deliver the right amount of heat precisely 
where it is needed. Metcal systems use SmartHeat 
Technology that is incapable of overshoot and can 
deliver high throughput at lower temperatures. Because 
the interchangeable SmartHeat cartridges contain a 
heater and temperature self-regulating alloy, Smart-Heat 
systems require no calibration. SmartHeat technology 
systems need no dials or readouts, tip cartridges specify 
the temperature by series, providing continuous temp- 
erature for fast, easy, and safe soldering. 

Metcal's Talon® easy-squeeze design makes removing 
SMD components a snap. Talon was designed with 
ergonomics, style, and superior performance in mind. 
Beveled edge tips allows rework of several different 
components without changing tip cartridges. 


Tip 

Dimensions Digi-Key Price Metcal 
Inches (mm) Description Part No. Each Part No. 
.016 (0.406) Sharp Bent 389-1073-ND 22.60 STTC-126 
.016 (0.406) Conical Sharp 389-1077-ND 22.60 STTC-140 
.016 (0.406) Bevel 389-1079-ND 22.60 STTC-145 
.016 (0.406) Conical 389-1126-NDt 22.60 STTC-145P 
.070 (1.778) Bevel 389-1127-NDt 22.60 STTC-147P 
.220 (5.588) Knife 389-1122-NDt 43.79 STTC-1173P 

800°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems — RoHS Compliant 
120 (3.048) Chisel 389-1084-ND 25.70 STTC-803 


+ Power Tips designed to address the high thermal demands of lead free alloys and other high thermal 


demand applications. 


Desoldering Tips for MX Rework Systems 


Tip Dimensions Digi-Key Price Metcal 
Inches (mm) Description Part No. Each Part No. 
.025 (.635) 600 Series 389-1062-ND 37.65 STDC-002 
.025 (.635) 700 Series 389-1089-ND 37.65 STDC-102 
.030 (.762) 600 Series 389-1091-ND 37.65 STDC-003 
.030 (.762) 700 Series 389-1090-ND 37.65 STDC-103 
.040 (1.016) 600 Series 389-1092-ND 37.65 STDC-004 
.040 (1.016) 700 Series 389-1063-ND 37.65 STDC-104 
< .050 (1.270) 600 Series 389-1093-ND 37.65 STDC-005 
ae .050 (1.270) 700 Series 389-1094-ND 37.65 STDC-105 
Tips sold separately. Tips sold separately. . 
P nlite r paca SMT Solder - Desolder Tips 
Digi-Key Price | Metcal 
Fig. | Description Part No. Each | Part No. Slot Tip Tunnel Tip - SOIC Talon Tips 
1 | Rework System with Dual Expansion Port,100/120VAC 389-1000-ND 499.00 | MX-500S-11 
2 | Rework/Desoldering System, 100/120 VAC 389-1087-ND 798.00 | MX-500DS-11 +—— C ——> 
Replacement Rework Handpiece 
~ with Cord, ESD Safe, for MX Systems 389-1001-ND 89.00 | MX-RM3E 
3 Optional Talon SMT Tweezer Kit, includes Handpiece 
with Cord, Workstand, Sponge, and Cartridge Removal Pad 389-1002-ND 389.00 | MX-TALON-01 
— _ | Tip Stand for MX Series 389-1045-ND 40.00 | AC-TSTAND fiinionmanslonsimneniesl mimi smb DigiKey Price |Metcal 
Desolder Upgrade Kit, includes Handpiece, ESD Air A B c D Component Part No. Each |Part No. 
~ Hose, Workstand, Chamber Liner and Filter Pack, Tip Cleaner | 389-1088-ND 399.00 | MX-D001 
500°F SMD Slot Tip Cartridges for MX Series Rework Systems 
Tip _ .090 (2.286) .050 (1.270) .070 (1.778) Chip 0805 389-1015-ND 36.50 | SMTC-501 
Dimensions Digi-Key Price Metcal : 
Taira Deserintion Part No. Each Part No. — 140 (3.556) .060 (1.524) .070(1.778) | Chip 1206, 1210 | 389-1016-ND 36.50 |SMTC-502 
500°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems — RoHS Compliant _ .068 (1.727) .100 (2.540) .050 (1.270) SOT-23 389-1017-ND 36.50 | SMTC-505 
7 = .110 (2.794) .250 (6.350) .080 (2.032) SOT-89 389-1018-ND 36.50 | SMTC-508 
-200 (5.080) XL Chisel 389-1003-ND 22.60 STTC-517 - 
400 (2.540) Chisel 389-1006-ND 22.60 STT¢-536 — 070 (1.778) .040 (1.016) .035 (0.889) | Chip 0402, 0603 | 389-1019-ND 36.50 |SMTC-596 
.050 (1.270) Conical Chisel 389-1082-ND 22.60 STTC-541 = .080 (2.030) .050 (1.270) .060 (1.520) | Chip 0402, 0603, 0805 | 389-1050-ND 36.50 | SMTC-588 
.060 (1.524) Chisel 389-1007-ND 22.60 STTC-538 600°F SMD Ti 1 Tip Cartrid for Mx Seilea Ri i Syst 
.040 (1.016) Chisel 389-1005-ND 22.60 STTC-525 er: eRe ae ae or 
“016 (0.406) Conical Sharp 389-1004-ND 22.60 STT¢-522 .200 (5.080) .200 (5.080) .170 (4.318) .090 (2.286) SOIC-8 389-1020-ND 41.75 |SMTC-004 
.016 (0.406) Sharp Bent 389-1080-ND 22.60 STTC-526 .200 (5.080) .200 (5.080) .400 (10.160) .090 (2.286) | SOIC-14, SOIC-16 389-1021-ND 41.75 | SMTC-006 
016 (0.406) Conical Sharp 389-1081-ND 22.60 STTC-540 375 (9.525) .375 (9.525) .720 (18.288) .125 (3.175) | SOIC-28, SOL-34 | 389-1022-ND 41.75 |SMTC-007 
.016 (0.406) Bevel 389-1008-ND 22.60 STTC-545 
‘010 (0.254) Microfine Bevel 389-1083-ND 29.60 STT¢-590 .375 (9.525) .375 (9.525) .620 (15.748) .125 (3.175) SOIC-24 389-1023-ND 41.75 | SMTC-009 
.375 (9.525) .375 (9.525) .520 (13.208) .125 (3.175) SOIC-20 389-1024-ND 41.75 |SMTC-010 
600°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems — RoHS Compliant 
200 (5.080) XL Chisel 389-1009-ND 22.60 STTC-017 700°F Quad Tip Cartridges for QFP 
-100 (2.540) Chisel 389-1011-ND 22.60 STTC-036 440 (11.18) .480 (12.19) .480 (12.19) .110 (2.79) TQFP-44 389-1047-ND 65.50 | SMTC-1159} 
.070 (1.778) Chisel 389-1012-ND 22.60 STTC-037 
.060 (1.524) Chisel 389-1013-ND 22.60 STTC-038 DigiKey Bice Metcal 
040 (1.016) Chisel 389-1064-ND 22.60 STTC-025 Description Part No. Each Part No. 
.016 (0.406) Conical Sharp 389-1010-ND 22.60 STTC-022 Hoof and Knife Tip Cartridges for Drag Soldering 
i ee Rete He oe pee eee co 650 x .060 (16.51 x 1.52), Mini Hoof, 600°F 389-1046-ND 43.78 SMTC-0167 
016 (0.406) oneal ale : 650 x .190 (16.51 x 4.83), Knife, 700°F 389-1048-ND 43.78 SMTC-1161 
-016 (0.406) —_ SEATED a el 650 x .060 (16.51 x 1.52), Mini Hoof, 700°F 389-1049-ND 43.78 SMTC-1167 
.010 (0.254) Microfine Bevel 389-1067-ND 22.60 STTC-090 “ - 7 —" : “ 
700°F Tip Cartridges for MX Series Rework Systems — RoHS Compliant Tip Dimensions Digi-Key Price Metcal 
-200 (5.080) X-Large Chisel 389-1070-ND 22.60 STTC-117 [ioe a) Descontioy Pavel: Esch Lendl, 
-100 (2.540) Chisel 389-1074-ND 22.60 STTC-136 500°F Tip Cartridges for Talon® Series Tweezer Handpiece 
100 (2.540) Chisel 389-1124-NDt 22.60 STTC-136P 0.250 (6.350) Beveled Blades 389-1025-ND 103.00 TATC-502 
070 (1.778) Chisel 389-1075-ND 22.60 STTC-137 0.620 (15.748) Beveled Blades 389-1026-ND 103.00 TATC-503 
.070 (1.778) Chisel 389-1125-NDt 22.60 STTC-137P 0.810 (20.574) Beveled Blades 389-1027-ND 103.00 TATC-504 
060 (1.524) Chisel 389-1076-ND 22.60 STTC-138 600°F Tip Cartridges for Talon® Series Tweezer Handpiece 
.040 (1.016) Conical Sharp 389-1069-ND 22.60 STTC-107 0.050 (1.270) Angled Viper Tip 389-1086-ND 103.00 TATC-608 
.040 (1.016) Chisel 389-1072-ND 22.60 STTC-125 0.200 (5.080) Fine Point Tip 389-1085-ND 103.00 TATC-601 
.040 (1.016) Chisel 389-1123-NDt 22.60 STTC-125P 0.250 (6.350) Beveled Blades 389-1028-ND 103.00 TATC-602 
.020 (0.508) Conical Sharp 389-1078-ND 22.60 STTC-144 0.620 (15.748) Beveled Blades 389-1029-ND 103.00 TATC-603 
.016 (0.406) Conical Sharp 389-1068-ND 22.60 STTC-106 0.810 (20.574) Beveled Blades 389-1030-ND 103.00 TATC-604 
.016 (0.406) Conical Sharp 389-1071-ND 22.60 STTC-122 


Note: TATC tip cartridges are for use with Talon only. 


* Sold in pairs 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Features: 


* The PS-800 Soldering System is compact for repetitive manual soldering and touch-up 


PS-800 and PS-800E 


Soldering System 


¢ Utilizes SmartHeat® Technology 


* Requires no calibration 


¢ Uses replaceable heater tips rather than cartridges 
* Perfect for lead-free hand soldering 


WRS3000X Soldering/Desoldering 
Station 


The WRS3000X combines all of the tools needed to cover 
most through hole and SMT repair or rework applications. The 
soldering tool is the powerful WSP80, featuring 300 watts of 
power to cover even the most difficult multi-layered applications. 
The desoldering tool is the DXV80. This tool features an inline 


PS800 Soldering System includes: e design and 80 watts of power. The HAP1 Hot Air tool features 
+ Power Supply with Power Cord = a static free air stream that is heated by 100 watts of power. A 
: ane eee word sand Gaitios Reevalbed rT full complement of nozzles are available for fine solder reflow or 
PS800E Soldering System gies removing PLCC packages. The system is completely ESD safe, 
* Power Supply with Power Cord U.L. Approved and meets the Mil-Specs. 
a Werhtaninnit Bonga end Garey Risdinel Pal restures: 
: won a and Cartridge Removal Pa * Self-Contained 
+ PS-CA2 Coil Assembly * Closed loop controlled hand pieces 
* Digital display 
Digi-Key Price OKi ¢ Microprocessor control for the ultimate accuracy 
Description Part No. Each Part No. (Through Hole and * Lock-out equipped 
PS-800 Soldering System 389-1095-ND 199.00 | PS-800 SMT Repair or Rework) * Temperature setback 
PS-800 Soldering Handle with Coil Assembly 389-1096-ND 59.00 PS-HC1 * Separate control of air flow rate, time and temperature 
PS-800 Workstand with Sponge 389-1097-ND 30.00 Wws2 Thermal Tweezers * Three independently controlled channels 
PS-800E Soldering System 389-1128-ND 199.00 | PS-800E éBuneresistantcord 
¢ F/C degree selector 
Tip Dimensions Digi-Key Price | OKi * Full range of tips for rework and repair available 
Inches (mm) Description Part No. Each | PartNo * Hot air and desoldering applications can be run without any 
650 Series Tips for PS-800 separate switching 
.06 (1.5) Chisel 60° 389-1098-ND 9.00 PHT-650325 * Temperature Range: 150°F ~ 850°F (177°C ~ 454°C) 
M025) en setae aoe Bi eeiaee Note: Tweezers will also work with EC series units. 
-12 (3.0) Chisel 30° 389-1101-ND 10.00 PHT-651367 rey r 
'20 (5.0) Chisel 30° 389-1102-ND 9.00 | PHT-651384 Reena piatney Hs beberle 
.016 (0.4) Conical 60° 389-1103-ND 9.00 PHT-652017 42 5 - = = 
016 (0.4) Conical Fine 389-1104-ND 9.00 PHT-652035 Rework Station with Hot Air and Irons WRS3000X-ND® 1719.21 WRS3000X 
.04 (1.0) Conical Fine 389-1105-ND 10.00 PHT-652057 SMT Thermal Tweezers w/Stand 0053313399-ND 189.00 WTASOSET 
.016 (0.4) Conical Fine Bent 389-1106-ND 9.00 PHT-652327 Tip, 1mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414199-ND 15.42 WT1 
.02 (0.5) Conical Fine Bent 30° 389-1107-ND 9.00 PHT-652335 Tip, 3mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414699-ND 15.42 WTA2 
04 (1.0) Conical Long 389-1108-ND 10.00 | PHT-653067 Tip, 6mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414799-ND 15.42 | WTA3 
.02 (0.5) Minihoof 60° 389-1109-ND 10.00 _| PHT-654607 Tip, 12.5mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414399-ND 28.08 | WT4 
750 Series Tips for PS-800 Tip, 18.5mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414499-ND 28.08 WT5 
.04 (1.0) Chisel Fine 30° 389-1110-ND 9.00 | PHT-750315 @ RoHS Compliant 
.06 (1.5) Chisel 60° 389-1111-ND 9.00 PHT-750325 
.07 (1.78) Chisel Fine 30° 389-1112-ND 8.00 PHT-750335 
-10 (2.5 Chisel 30° 389-1113-ND 8.00 PHT-751355 H H 
12 a Chisel 30° 389-1114-ND 10.00 | PHT-751367 Soldering Station 
-20 (5.0) Chisel 30° 389-1115-ND 9.00 PHT-751384 Features: 
.016 (0.4) Conical 60° 389-1116-ND 9.00 PHT-752017 eae a 
.016 (0.4) Conical Fine 389-1117-ND 9.00 | PHT-752035 mies Jago pultons auows: Prosser ot Hequenty uses 
.04 (1.0) Conical Fine 389-1118-ND 10.00 | PHT-752057 temperture settings ; foe 
.016 (0.4) Conical Fine Bent 389-1119-ND 9.00 | PHT-752327 * Setback, lockout, temperture window, F/C switching, 
.02 (0.5) Conical Fine Bent 30° 389-1120-ND 9.00 | PHT-752335 standby, auto-off time 
.02 (0.5) Minihoof 60° 389-1121-ND 10.00 | PHT-754607 * The pencil powers down when placed in the holder to 
SFV Series Tips for PS-800E extend tip life 
.04 (1.0) Chisel 389-1129-ND 11.00 SFV-CH10A Specifications: 
.078 (2.0) Chisel 389-1130-ND 8.00 SFV-CH20 * Soldering Pencil: WMRP. 
.02 (0.5) Conical 389-1131-ND 10.00 SFV-CNOS * Temperature Range: 150°F ~ 850°F (177°C ~ 454°C) 
.02 (0.5) Conical Bent 389-1132-ND 8.00 SFV-CNBO5, * Voltage Input/Output: 120V/24V 


SP200 Soldering System 


Features: 
The SP200 is an ideal 


choice for through-hole 


soldering and surface mount touchup. As with all 
Metcal SmartHeat® systems, there is no calibration 


required. 
Replacement Handle Includes: 
¢ Handle 
* Cord 
Tips are sold separately. 
Digi-Key Price Metcal 
Description Part No. Each Part No. 
Soldering System, 115VAC 389-1031-ND 329.00 SP200-11 
Replacement Solder Handpiece for SP200 389-1032-ND 60.00 SP-HC1 
Cartridge Removal Pad 389-1044-ND 6.19 AC-CP2 
Tip Dimensions Digi-Key Price Metcal 
Inches (mm) Description Part No. Each Part No. 
500°F Soldering Tip Cartridges for SP200 Series — RoHS Compliant 
-125 (3.175) Hoof - Drag 389-1035-ND 25.28 SSC-539A 
-050 (1.270) Mini Hoof 389-1037-ND 25.28 SSC-567A 
-040 (1.020) Conical Sharp 389-1033-ND 15.50 SSC-501A 
-020 (0.510) Conical Sharp 389-1034-ND 15.50 SSC-522A 
-016 (0.406) Bevel 60° 389-1036-ND 15.50 SSC-545A 
600°F Soldering Tip Cartridges for SP200 Series — RoHS Compliant 
-100 (2.540) Chisel 30° 389-1040-ND 15.50 SSC-636A 
070 (1.780) Chisel 30° 389-1041-ND 15.50 SSC-637A 
-060 (1.520) Chisel 30° 389-1042-ND 15.50 SSC-638A 
-040 (1.020) Conical Sharp 389-1051-ND 15.50 SSC-601A 
-040 (1.020) Chisel 30° 389-1039-ND 15.50 SSC-625A 
-020 (0.510) Sharp Bent 30° 389-1053-ND 15.50 SSC-654A 
-020 (0.510) Conical Sharp 389-1038-ND 15.50 SSC-622A 
-016 (0.406) Bevel 60° 389-1043-ND 15.50 SSC-645A 
-020 (0.510) Sharp Bent 30° 389-1052-ND 15.50 SSC-626A 
700°F Soldering Tip Cartridges for SP200 Series — RoHS Compliant 
-100 (2.540) Chisel 30° 389-1058-ND 15.50 SSC-736A 
-070 (1.780) Chisel 30° 389-1059-ND 15.50 SSC-737A 
-040 (1.020) Conical Sharp 389-1054-ND 15.50 SSC-701A 
-040 (1.020) Chisel 30° 389-1056-ND 15.50 SSC-725A 
-020 (0.510) Conical Sharp 389-1055-ND 15.50 SSC-722A 
-020 (0.510) Sharp Bent 30° 389-1061-ND 15.50 SSC-754A 
-020 (0.510) Sharp Bent 30° 389-1057-ND 15.50 SSC-726A 
-016 (0.406) Bevel 60° 389-1060-ND 15.50 SSC-745A 


2252 (1083) 


* Supplied Tip: RT3 
¢ Temperature Accuracy: +17°F 


Price | Weller 

Description Each Part No. 
Soldering and Rework Station WD1000M-ND 499.00 | WD1000M 
Tip, RT1 Needle Tip 0054460199-ND® 30.90 | 0054460199 
Tip, RT2 0.4mm Point Tip 0054460299-ND® 30.90 | 0054460299 
Tip, RT3 1.3mm Chisel Tip 0054460399-ND® 30.90 | 0054460399 
Tip, RT4 1.5mm Chisel Tip 0054460499-ND® 30.90 | 0054460499 
Tip, RTS 0.8mm Chisel Bent, 30° 0054460599-ND® 30.90 | 0054460599 
Tip, RT6 1.2mm Round Bevel, 45° 0054460699-ND® 30.90 | 0054460699 
Tip, RT7 2.2mm Knife Tip, 45° 0054460799-ND® 32.45 | 0054460799 


RoHS Compliant 


WRS1002X Electronically 
Controlled Desoldering Station 


wes Features: 


« Vacuum is generated with a self-contained pump 

© 80 watts of power for faster heat up and better performance 

* A wide range of DX Series desoldering tiplets available 

* Digital process for exact temperature set, you control the process 

* 80 watt desoldering pencil with internal disposable solder collection 


* Safely and efficiently removing through hole components from PCB's 
¢ Vacuum delay feature prevents clogging 


Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Digital Desoldering Station 80W WRS1002X-ND 860.00 WRS1002X 
Collection Tube for DXV80 0058741815-ND® 6.96 0058741815 
Desolder Tip, for DXV80 1.9 x 0.7mm DX110-ND® 12.45 DX110 
Desolder Tip, for DXV80 2.5 x 0.7mm DX111-ND® 12.45 DxX111 
Desolder Tip, for DXV80 2.3 x 1.0mm DX112-ND® 12.45 Dx112 
Desolder Tip, for DXV80 2.5 x 1.2mm DX113-ND® 12.45 Dx113 
Desolder Tip, for DXV80 3.3 x 1.8mm DX114-ND® 12.45 Dx114 
Desolder Tip, for DXV80 1.9 x 0.7mm DX115-ND® 12.09 DX115 
Desolder Tip, for DXV80 2.7 x 1.2mm DX116-ND® 12.45 DX116 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Well WESS1 and WESD51 : NEW! WR3000M Rework Station 
mail Soldering Stations 


Features and Benefits: * Cordless temperature lockout to prevent operators 
from raising the temperatures to levels higher than specified for the board or 
component. Gives you control over the process * Cordless Tip Temperature 
Calibration, which provides the user with the capability of resetting station 
temperature readings to variations in tip sizes and styles * Quick heat-up 
and temperature recovery allows continuous production soldering »* Slim, 
comfortable hand piece reduces operator fatigue * Accuracy within 9°F 
(5°C) Temperature Range: 350°F ~ 850°F (177°C ~ 454°C) * ESD Safe to 
protect sensitive components * Uses ET Series Tips 


All parts shown are included in Rework Station. Accessories also sold separately. 


.$119.00 
.$165.00 


ais 0051319099-ND 0052918499-ND 0052711699-ND 0052918099-ND 


WES51-ND Analog 50 Waitt Soldering Station . 
WESD51-ND Digital 50 Watt Soldering Station 
PES51-ND Replacement Iron............... 
BA60-ND Replacement Barrel Nut Assembly for PES50 and PES51 . 


WR3000M Includes: HAP200: Hot air pencil, WP80: Soldering iron, DSX80: Desoldering iron, WVP: 
Vacuum pickup tool Features: * 400 watts of power over 3 independently controlled channels « Air and 
vacuum ports allow the use of up to 3 tools simultaneously * Compatible with high speed micro tools WMRP. 


Digital Soldering Stations —»z1709— For 


use with WD2/ wee and WMRT Temperature Range: 150°F ~ 850°F 
WD1001 Includes: WD1 power unit, WMP soldering pencil, wb2M 7 Digi-Key Price Weller 
WDH20 Iron stand and sponge, NT1 supplied tip Features: Decerintion| Part No. Each Part No. 
*3 “radio buttons” allows you to pre-set frequently-used — Pp - - = ~ 
temperature settings »* Setback, lockout, temperature, Digital Rework Station with Tools WR3000M-ND 1799.00 WR3000M 
window, F/C switching, standby, auto-off time * Large high Accessories 
contrast LCD display displays more information at a glance DSX Desoldering Iron, 80W 0051319099-ND 215.00 0051319099 
* Micro pencil with short tip to grip (37mm) puts you close WVP Vacuum Pick-up Tool 0052918499-ND 61.80 0052918499 
to the work * High output pencil allows you to work with HAP200 Hot Air Pencil 0052711699-ND 262.81 0052711699 
lead-free solder ¢ Iron stand has adjustable tilt angle in WP80 Soldering Iron, 80W 0052918099-ND 108.00 0052918099 
4 positions ranging from 30 ~ 80 degrees *ESD safe to Cleaning Kit for DS80 0051312499-ND 14.69 0051312499 
protect sensitive components Temperature Range: 150°F 
~ 850°F Temperature Accuracy: +9°F (+5°C) Tip Dimension| Tip Length Digi-Key Price | Weller 
Description (mm) (mm) Part No. Each Part No. 
Replacement Tips for WMP Replacement Tips for DXV and DSV 
Eccentric 2.90 23 0051314799-ND 12.45 0051314799 
= fe al a [8 Eccentric 1.5 23 0051314899-ND 12.45 0051314899 
—Te Eccentric 1 31 0051315199-ND 12.45 0051315199 
NT1 NT4 NT1X NT6 Eccentric 2.49 22 0051315299-ND 12.45 0051315299 
Digi-Key Price | Weller 1AL H H 
Description Part No. Each Part No. Digital Soldering Stations 
Digital Solder Station 85 Watt with WMP WD1001-ND 299.00 | WD1001 WD1002 Includes: * WD1 power unit * WP80 soldering pencil 
Dual Digital Solder Unit 160 Watt without Iron* WD2-ND 288.00 | WD2 *WDH10 Iron stand and sponge *LTB Supplied Tip Features: * 3 
Dual Channel, Micro Digital Power Rework Unit, 120V | WD2M-ND 330.00 | WD2M “radio buttons” allows you to pre-set frequently-used temperature 
Iron Stand with Sponge for WMP WDH20-ND. 38.63 | WDH20 settings * Setback, lockout, temperature, window, F/C switching, 
Soldering Iron 65 Watt with NT1 Tip WMP-ND 108.00 | WMP-ND standby, auto-off time * Large high contrast LCD display, displays 
WSP150 Heavy Duty Soldering Pencil, 150 Watt, more information at a glance * High output pencil allows you to 
for use with WD2/WD2M 0052917099-ND 150.00 | 0052917099 work with lead:iree: solder 's tron stand hes-adjustable ttangle In 


positions ranging from 30° ~ 80° * ESD safe to protect sensitive 
components Voltage Input/Output: 120V/24V Temperature 


Tip Dimension | Tip Length | Digi-Key Price Weller Range: 150°F ~ 850°F 
Description (mm) (mm) Part No. Each Part No. 
Replacement Tips Replacement Tips for WSP80 and WP80 
Micro 0.25 740 | NTt-ND 9.50 | NTI <q] { <T]] cS T.4 
Micro 0.25 8.45 NT1S-ND 9.50 NT1S == 
Round 1.20 9.90 NT4-ND 9.50 NT4 LTH LTCS LTK LTA 
Bent Round 0.40 8.15 NT1X-ND 11.40 NT1X 
Chisel 1.60 9.45 NT6-ND 9.50 NT6 Digi-Key Price | Weller 
Chisel 1.60 8.40 NTA-ND 9.50 NTA Description Part No. Each | Part No. 
Chisel 2.40 7.35 NTB-ND 9.50 | NTB Digital Solder Unit 85 Watt without lron* WD1-ND 187.00 | WD1 
Chisel 3.20 7.75 NTC-ND 9.50 | NTC Micro Digital Rework Power Unit, 120V WD1M-ND 234.00 | WD1M 
Bent Chisel 4.60 8.61 NTAX-ND 41.40 NTAX Iron Stand with Sponge for WSP80 WDH10-ND 38.63 | WDH10 
Repl. t Parts for WSP150 Iron Stand for WSP80 Series WPH81-ND 24.45 | WPH81 
: jeplacemon! Parts\1or Barrel Nut Assembly for WSP80 WS102-ND 6.69 | WS102 
Chisel 47 ae 0054445299-ND 7-41 | 0054445299 80W Soldering Pencil with Short Tip-To-Grip (WP80) | 0052918099-ND 108.00 | 0052918099 
Chisel 6.7 _ 0054445199-ND 7.41 0054445199 Digital Soldering Station 80W with WP80 Pencil WD1002-ND 299.00 | WD1002 
Chisel 9.3 _ 0054445099-ND 7.41 0054445099 Short Tip Retainer Assembly for WP80 0058744845-ND 10.05 | 0058744845 
Tip Retainer Nut _ S 0058744795-ND 9.12 0058744795 Long Tip Retainer Assembly for WP80 0058744846-ND 10.05 | 0058744846 
* Power Unit only. Soldering pencils and stands sold separately. Tip Diagram| Tip Length Digi-Key Price Weller 
Description (mm) (mm) Part No. Each Part No. 
. . . Replacement Tips 
0051502699 Circuit Board Vise Round 0.25 10.90 LTT-ND 372 | LT 
Chisel 0.8 10.90 LTH-ND. 3.72 LTH 
* Complete work center for placing, soldering and desoldering printed circuit Round 3.2 10.90 LTCS-ND 3.72 LTCS 
boards * Spring clamps will hold work piece in place securely » Rotates through Chisel 1.2 18.50 LTK-ND 3.72 LTK 
360°, allowing work performance at any convenient angle » Adjustable features Chisel 16 9.70 LTA-ND 3.72 LTA 
. Chisel 2.4 10.90 LTB-ND 3.72 LTB 


allow handling of variety of circuit board sizes * Maximum surface: 6-1/4"/160 
mm x 9-1/8"/235 mm * 0051502699 is ESD SAFE 


* Power Unit only. Soldering pencils and stands sold separately. 


Digi-Key Price Weller . =e . aes 
Description Part No. Each Part No. Dual Micro Digital Rework Station Ce 
Circuit Board Vise 0051502699-ND 49.44 0051502699 Xe 
'WD2000M Includes: 


* Power Unit *WMRP and WMRT Soldering Pencils *WMRH Iron 
Stand 


Controlled-Output Soldering Station Features: 
WTCPT Weller’s Work Horse * 3 “radio buttons” allows pre-set of frequently used temperature 


settings »* Setback, lockout, temperature window, F/C switching, 
Specifications: * Transformer powered soldering station complete 


standby, auto-off time * Tweezers are automatically switched off 
with macro style, low voltage, temperature controlled soldering iron 


when placed in the WMRTH holder * ESD safe to protect sensitive 

components Voltage Input/Output: 120V/24V Temperature Range: 
* Special “closed loop” method of controlling maximum tip temperature P 9 putOutp f P I 
to protect temperature sensitive components * Power unit housing 


150°F ~ 850°F 


features impact resistant plastic for durability * Quick disconnect ia 7 
plug for soldering iron and lighted on/off switch, ¢ Separate conductor Description pe oy eee oe 
grounds iron tip and terminates at third pin of power cord * PT series "i = Fi - = = 
soldering tips come in a variety of shapes and sizes in three standard Dual Micro Digital Rework Station with Irons WD2000M-ND 865.00 | WD2000M 
Temperature Ranges: 600°F (316°C), 700°F (371°C), and 800°F Tweezer set with WMRTH Stand and RTW2 Tip Set | 0051317399-ND. 305.00 | 0051317399 
(427°C) * Uses PT series tips Micro Soldering Pencil for WMRS (WMRP) 0052917199-ND 118.00 | 0052917199 
Micro Soldering Holder/Sponge for WDH50 (WMRP) | 0051515699-ND NEW! 87.44 | 0051515699 
Digi-Key Price Weller RTW1 Tip Set for WMRT Tweezers 0.2mm 0054465199-ND 64.89 | 0054465199 
Description Part No. Each Part No. RTW2 Tip Set for WMRT Tweezers 0.7 x 0.4mm 0054465299-ND 64.89 | 0054465299 
Complete Station 24V Output WTCPT-ND 149.00 WTCPT RTWS3 Tip Set for WMRT Tweezers 3.0 x 0.7mm 0054465399-ND 77.00 | 0054465399 
Replacement Soldering Iron TC201T-ND 78.00 TC201T RTW4 Tip Set for WMRT Tweezers 5.99 x 0.7mm 0054465499-ND 77.00 | 0054465499 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2253 


alseq Accessories 


Fig. 2 NEW! Fig. 3 


METAL WOOL 


Digi-Key Price | Weller 
Fig. | Description Part No. Each | Part No. 
1 | Vacuum Pick-up Tool WLSK200-ND 48.80 | WLSK200 
2 |WDH Dry Cleaning System 0051512599-ND NEW! 12.06 | 0051512599 
3 | WDC Dry Cleaning System with Wool 0051512499-ND 16.00 | 0051512499 
— | Replacement Wool (2/pack) 0051382499-ND 5.00 | 0051382499 
— | Solder Bath, 80W (for use with WD2 and WD2M Stations) | 0052704099-ND NEW! 205.00 | 0052704099 
4 | Solder Bath, 150W (for use with WD2 and WD2M Stations) | 0052704299-ND NEW! 304.00 | 0052704299 
5 | SMT Chip Removal Nozzle Kit 0051515599-ND NEW! 301.50 | 0051515599 
6 | Cleanout Tool for Desoldering Pencils 0051350099-ND NEW! 14.70 | 0051350099 
— | Polishing Bar for Soldering Tips WPB1-ND NEW! 8.05 | WPB1 
— | Tip Tinner for Solder Tip, 1.50z. 0051303199-ND NEW! 8.05 | 0051303199 


Professional Soldering Irons 
WP25, WP30, WP35 Series Irons 


Features: ¢ Fixed temperature units * Ideal for a wide variety of electronic 
tasks ¢ Interchangeable heater elements - Single handle plus three different 
heating elements gives the user a trio of irons for different jobs * Quick 
change knurled collar makes changing heater simple» Lightweight handle 
with cushioned grip » For additional safety, all irons come with 3-wire power 
cord Irons use ST series iron plated tips for long life and greater soldering 
efficiency * UL Listed 

¢ Important: Use only Weller tips * ST series tips 


Se 


Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Soldering Iron with ST3 Tip, 25 Watt* WP25-ND 37.07 WP25 
Soldering Iron with ST3 Tip, 30 Watt* WP30-ND 40.07 WP30 
Soldering Iron with ST3 Tip, 35 Watt* WP35-ND 46.67 WP35 
Soldering Iron Stand for WP Series PH60-ND 23.04 PH60 
Knurled Tip Retaining Nut KN60-ND 3.00 KN60 


* Soldering Iron Stand is sold separately. 


Soldering Irons 


Specifications: * Specifically designed for use at electrostatic free work stations * Non-burnable 
silicon rubber cord »* Lightweight, high impact plastic handle « Blue plastic meets requirements for ESD, 
Electrostatic Dissipative Materials * Uses Weller EM series tips made of copper with heavy iron, nickel and 
chromium plating for long life * UL listed 

NOTE: EC1302B and EC1201A work with DEC1001 and EC 1002. 


EC1302B: 


* Micro-soldering tool » Stain- 
less steel heater element con- 
struction ¢ Fine tip iron for light 
duty applications 


EC1201A: 


General purpose soldering tool 
* Stainless steel plug-in heater 
element construction * General 
purpose iron for mid-range 


PES50: 
General purpose soldering tool 


* Stainless steel plug-in heater 
element construction * General 
purpose iron for mid-range 


applications applications 
Weller 
Description Part No. 
20W Iron with EPH 101 Tip EC1302B-ND 115.00 EC1302A 
40W Soldering Iron with ETA Tip EC1201A-ND 115.00 EC1201A 
50W Soldering Iron with ETA Tip PES50-ND 39.77 PES50 
Replacement Sponge TC205-ND 1.04 TC205 
Replacement Tips for Irons 
Tip Dim Digi-Key Price Weller 
(mm) Description Part No. Each Part No. 
PT Series Tips for TC201T Iron 
1.57 Screwdriver, 700°F (371°C) PTA7-ND 3.15 PTA7 
1.57 Screwdriver, 800°F (427°C) PTA8-ND 3.15 PTA8 
3.18 Screwdriver, 700°F (371°C) PTC7-ND 3.15 PTC7 
3.18 Screwdriver, 800°F (427°C) PTC8-ND 3.15 PTC8 
79 Conical Flat, 700°F (371°C) PTF7-ND 3.15 PTF7 
79 Conical Flat, 800°F (427°C) PTF8-ND 3.15 PTF8& 
38 Long Conical, 700°F (371°C) PTS7-ND 3.15 PTS7 
38 Long Conical, 800°F (427°C) PTS8-ND 3.15 PTS8 
EPH Series Tips for EC1302B Iron 
.38 Micropoint Tip EPH101-ND 5.10 EPH101 
1.57 Screwdriver Tip EPH106-ND 5.10 EPH106 
Replacement Barrel Nut Assortment for EPH Tip EC231-ND 8.40 EC231 
ET Series Tips for EC1201A 
1.57 Screwdriver Tip ETA-ND 3.50 ETA 
2.36 Screwdriver Tip ETB-ND 3.50 ETB 


Tip Dim. Digi-Key Price Weller 
(mm) Description Part No. Each Part No. 
79 Screwdriver Tip ETH-ND 3.50 ETH 
Pré:) Conical Tip ETP-ND 3.50 ETP 
40 Single Flat Tip ETU-ND 3.50 ETU 
80 Long Conical Tip ETO-ND 3.50 ETO 
Tips for Professional Soldering Irons — ST Series Tips for WP25, WP30, WP35 Irons 
1.57 Screwdriver Tip ST1-ND 3.28 ST1 
4.65 Screwdriver Tip ST4-ND 3.28 ST4 
79 Single Flat Tip ST5-ND 3.28 ST5 
79 Screwdriver Tip ST6-ND. 3.28 ST6 


Flux and Scrub-It® Solvent Dispensers 


Flux Dispensers: ¢ Both static safe and standard hold 2 ounces »¢ Avoid spills and waste and 
place flux precisely where needed » Squeeze bottles dispense one drop of liquid resin, flux, 
oil solvent through stainless steel needles ¢ Static dissipative models protect static-sensitive 
components Scrub-It® Solvent Dispensers: * Squeeze dispenser to distribute solvent through 
brush ¢ For cleaning printed circuit boards and other connections * No mess, no waste ° Avail- 


able with nylon bristles or horsehair for static-safe applications * Dispenser holds 2 ounces XL 
Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Flux Dispenser, 0.020” (.51mm) Needle FD2-ND 2.76 FD2 
Scrub-It Bottle, Nylon Bristle SD74-ND 9.42 SD74 
Scrub-It Bottle, Horsehair ESD Safe SD74H-ND 9.42 SD74H 


Hot Air Rework Station and Nozzles 


Specifications: 

*650W * Temperature Range: 122°F ~ 1022°F « Voltage: 120V 

Features: - 
* Compact design maximizes workspace efficiency * Controlled output 
maintains set temperature regardless of air flow setting * Temperature 
and air flow are controlled independently * Standby button allows 
you to power down to low settings when not in use « Includes a rest 
support for the hand piece * Nozzles sold separately 


Digi-Key Price Weller 

Description Part No. Each Part No. 

Self-Contained Hot Air Station, 120V. WHA900-ND 549.00 WHAS900 

Hot Air Nozzle, 44 PIN PLCC 0058736814-ND 66.42 0058736814 
Hot Air Nozzle, 84 PIN PLCC 0058736833-ND 83.30 0058736833 
Hot Air Nozzle, 20 PIN PLCC 0058736839-ND 63.77 0058736839 
Hot Air Nozzle, 68 PIN PLCC 0058736804-ND 66.42 0058736804 
Hot Air Nozzle, 14 PIN SOIC-SO8 0058736843-ND 63.77 0058736843 
Hot Air Nozzle, 20 PIN SOIC 0058736842-ND 63.77 0058736842 
Hot Air Nozzle, SOT23 0058736870-ND 63.77 0058736870 


Tools 


TB100: ¢ 27 watt continuous heat gun turns into 
130 watt soldering gun with a squeeze of the 
therma-boost trigger * Includes: Tool, conical 
and screwdriver soldering tips, scoring tip, rope 
cutting tip, foam cutting tip, smoothing tip, stand 
and instructions WSA350: ¢ Removes flux fumes 
from the bench top by drawing the smoke through 
an activated carbon filter * Voltage: 120VAC 
¢ Air Consumption: 87-107 CFM Sound Level: 
45-50dB (A) *ESD Safe * UL and cUL Listed 
«Includes: Bench top smoke absorber and one 
WSAS5OF filter 


WSA350 


Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Heat Tool with Therma-Boost Solder Gun TB100PK-ND 20.60 TB100PK 
Benchtop Smoke Absorber WSA350-ND 50.00 WSA350 
Carbon Replacement Filters (3 pack) WSAS50F-ND 5.25 WSAS350F 


Cordless Soldering 


® goressr 
Weller? Irons and Tips 


Features: 75 Watt ¢ Gives the ultimate in portable power and convenience for all soldering jobs * Provides 
25 ~ 75 watts of power » Adjustable temperatures up to 850°F (454.4°C) » Refueled with standard butane 
refills ¢ Unit lasts for up to an hour of continuous use 125 Watt « Self-igniting portable butane heat tool 
¢ Anti-static soldering * “Auto Switch” safety shut-off iron plated tips, and built-in butane filter * Rugged 
stainless-steel body provides up to 125 watts of power * Adjustable temperature up to 1,076°F (530°C) 
¢ Fuel level is clearly visible through a window on the body of the tool Note: Butane not included (Butane is 
not sold by Digi-Key) 


Digi-Key Price | Weller 
Description Part No. Each | Part No. 
75 Watt 
Cordless Soldering Iron 
with PPT6 Tip, 2.4mm. P2C-ND 33.99 | P2C 
Single Flat, Solder Tip, 1.0mm PPT1-ND 8.31 | PPT1 
Single Flat, Solder Tip, 2.4mm PPT2-ND 8.31 | PPT2 
Double Flat, Solder Tip, 1.0mm__| PPT5-ND 8.31 | PPT5 
Double Flat, Solder Tip, 2.4mm__| PPT6-ND. 8.31 | PPT. 
125 Waitt 
Cordless Soldering Iron PSI100C-ND__60.06_| PSI100C 


PSI1-ND 10.62 | PSI 
PSl2-ND 10.62 | PSI2 


Single Flat, Solder Tip, 1.0mm 
Single Flat, Solder Tip, 2.4mm 
Single Flat, Solder Tip, 3.2mm PSI3-ND 10.62 | PSI3 
Single Flat, Solder Tip, 4.8mm PSI4-ND 10.62 | PSl4 
Single Chisel, Solder Tip, 1.0mm | PSI5-ND 10.62 | PSI5 
Double Flat, Solder Tip, 2.4mm_ | PSI6-ND 10.62 | PSI6 
Double Flat, Solder Tip, 3.2mm__| PSI7-ND 10.62 | PSI7 
Double Flat, Solder Tip, 4.8mm_| PSI8-ND 10.62 | PSI8 
Hot Blower Tip PSI9-ND 10.62 | PSI9 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OK Industries 
Division of Jonard Industries Corp. 


Benchtop Fume Absorber 


Aerodynamic hood design effectively draws solder fumes away from 
the work area. 


Carbon filters traps up to 80% of the flux fumes. 


Compact size and adjustable for convenient placement near work area. 


Optional articulating arm with bench mount clamp converts benchtop 
fume absorber to suspended fume absorber for positioning directly 


over the work area. 


Digi-Key Price 

Description Part No. Each 

Benchtop Fume Absorber, 115V with 3 Filters K416-ND® 101.20 
Benchtop ESD Safe Fume Absorber, 115V with 3 Filters K417-ND® 123.00 
Articulating Arm Assembly Kit with Bench Clamp K418-ND 167.65 
Replacement Carbon Filter Set, 3 Pieces K419-ND® 20.43 
Benchtop Fume Absorber with Articulating Arm, 115V K498-ND® 228.65 
Benchtop ESD Safe Fume Absorber with Articulating Arm, 115V K499-ND® 273.62 


An inexpensive alternative to individual fume extraction. 


Vacuum Desolder Pumps 


Features durable corrosion resistant plastic construction and corrosion treated springs with uniform reset 
pressure and cushioned shock reduction. Fitted with replaceable tips. 


@ RoHS Compliant 


Digi-Key Price 

Description Part No. Each 
Fig. 1 

High-Vac Desoldering Pump with Tip, Blue K412-ND 18.75 

Replacement Tip for K412-ND, K500-ND K413-ND 3.00 

ESD Safe Desoldering Pump with Tip, Black K414-ND 23.75 

Replacement ESD Safe Tip for K414-ND K415-ND 5.00 
Fig. 2 

Desoldering Pump K500-ND 11.83 


Paladin Tools’ 
Desoldering Pump 


Desoldering tool removes solder with simple pushbutton operation. 
A conductive tool for anti-static operation. 
Replaceable tips available. 


PAL1700-ND DOSOIMEFING! PUMP iss faasesnnsedicaye dons sdeaaa ended danasandedidanedmasieaiddinasiase $16.99 
PAL2712-ND IR@placeMetit MPs saitvssvenbathessclethies duende sarin atcnenncateaiianisenaeunbiness $5.49 
PAL1704-ND NEW! Desoldering Pump with Anti-Static Tip ..................0ccceceeeeeee ee ee $20.99 
PAL2716-ND NEW! Anti-Static Replacement Tip ...........0..... ccc cece cece cece cece eee $6.99 


CHIP QUIK” 
SMD Removal Kits 


CHIP QUIK SMD rework products are designed as a low cost way to rework SMD components including QFP 
and PLCC packages, with very low temperature (300°F). It virtually eliminates damaged pads and circuitry 
or lost boards due to heat damage. SMD1 contains everything needed for removing SMD components with 
either convection (hot air) or conduction (solder iron). Use SMD16, SMD32, and SMD291 for larger jobs which 
require more CHIP QUIK material and flux. SMD2000/SMD6000 kits are complete solder/desolder rework kits 
for safely removing SMD components, cleaning the pads, placing component and reapplying solder safely 
with low operating temperatures. Approved by many top industry PC board manufacturers for reworking faulty 
components, without the need for specialized solder equipment. 


CHIP QUIK removal alloy-no lead formula has been tested for rework on PC Boards that were manufactured 
with lead and no-lead solders with excellent results on both. It has also been successfully tested for SMD 
removal on all the major no-lead solders that are presently available in the industry. 


HVPB6-ND 


SMD2000 Contents (In durable plastic case): * Removal Alloy SMD 4.5 with instructions * Solder Paste: 
No clean rework solder paste with flux in 1cc syringe with nozzle and cap ° 3 feet silver solder * Paste Flux: 
No clean flux in 1cc syringe with nozzle and cap used for solder/desolder ¢ Liquid Flux Remover/Cleaner: 5cc 
container with applicator (non-flammable) ¢ Probe Kit: 4 stainless steel dental picks for SMD removal and 
placement ¢ Solder Wick: No clean, 5 feet * Handi-Vac: SMD pick and place tool with tips * 2 Acid Brushes 
¢ Precision Tweezers: For SMD removal and placement *6 Cleaning Wipes * 10 Swabs 6 Alcohol Pads 
¢ CHIP QUIK SMD removal and clean up instructions. 


SMD6000 Contents (In durable plastic case): * Removal Alloy SMD 8 feet with instructions * Solder Paste 
* Solder Wire * Paste Flux: For Lead Free Solder and Desolder Rework, 5cc syringe with handle and tip 
¢ Liquid Flux Remover/Cleaner: 10z. container with applicator (non-flammable) »* 4 Probe Kit * Solder Wick: 
No clean, 5 feet * Handi-Vac Tool: 3 tips * 2 Acid Brushes * 2 Precision Tweezers * 6 Cleaning Wipes * 10 
Swabs * 12 Alcohol Pads * CHIP QUIK SMD rework instructions 


SMD1-ND 
Instructions included 
with all kits. 


Digi-Key Price CHIP QUIK 
Description Part No. Each Part No. 
For 8-10 SMD’s SMD1-ND 13.50 SMD1 
Complete Rework Kit, Contents Listed SMD2000-ND 105.00 SMD2000 
Complete Solder/Desolder No Lead Rework Kit SMD6000-ND® 135.00 SMD6000 

Replacement Parts 
Industrial Pack Replacement Low Temperature Solder 16' SMD16-ND 98.00 SMD16 
Industrial Pack Low Temperature No Lead Solder 16' SMD16NL-ND® 82.50 SMD16NL 
Industrial Pack Replacement Low Temperature Solder 32' SMD32-ND 190.00 SMD32 
Industrial Pack Low Temperature No Lead Solder 32' SMD32NL-ND® 150.00 SMD32NL 
No Clean Paste Flux for Rework, 10cc Syringe SMD291-ND 13.13 SMD291 
Removal Alloy 4.5’ No Lead SMD4.5NL-ND® 27.00 SMD4.5NL 
Removal Alloy 8’ No Lead SMD8NL-ND® 52.50 SMD8NL 
Flux in 1cc Syringe, No Lead SMD1NL-ND@ 13.50 SMD1NL 
Handi-Vac Kit HVPB6-ND® 14.63 HVPB6 

@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ITY Chemtronics Desoldering Braid Presaturated Wipes aS 
Pure copper braid construction coated with high Purity rosin, quickly and thoroughly Digi-Key Price Each Chemtronics 
removes solder. Use Chem-Wik® or Soder-Wick® to remove components, SMDs, Description Part No. 1 25 Part No. 
ICs, blobs and clean up poor solder connections. Meets or Exceeds these Optic Prep High Quality Optical 
Requirements: ° Mil-F-14256F Type R * NASA NHB 5300.4(3A) Reliability and Cleaning and Polishing Pads (50 Pcs.) CP410-ND 23.49 21.23 | CP410 
Quality Assurance publication * NASA SP-5002 Soldering Electrical Connections Chempad General Purpose, Lint-free, 
* NASA NPC200-4 Quality publication * DOD Standard 1686B and DOD Handbook Nonabrasive Cleaning Pads (50 Pcs.) CP400-ND 25.85 23.36 | CP400 
263 * Mil-B-81705C Static Decay Rate Provision » Mil-Std-2000A Electro-Wash® MX Plastic-Safe Cleaner 
8" x 10” (25 Pcs.) CP421-ND 51.42 46.28 | CP421 
Width Length Label Digi-Key Price Each Chemtronics Screen-Prep Wet-and-Dry Wipes 
Inch (mm) Feet (Meter) Color Part No. 1 25 100 | Part No. for Monitor Screens (25 Twin Packs) CSP20-ND 27.69 25.02 | CSP20 
Chem-Wik Desoldering Braid 
-030 (.76) 5 (1.52) White CW2-5-ND 3.24 2.92 2.35 | 2-5L H 
‘030 (.76) | 25 (7.62) White | CW2-25-ND 13.94 12.55 10.11) 2-25L Unsaturated Wi pes 
-050 (1.27) 25 (7.62) Yellow CW5-25-ND 13.94 12.55 10.11] 5-25L 
075 (1.91) 25 (7.62) Green CW7-25-ND 14.50 13.05 10.52] 7-25L 
-100 (2.54) 25 (7.62) Blue CW10-25-ND 15.48 13.94 11.23) 10-25L a Digi-Key Price Each Chemtronics 
(030 (.76) | 100(30.48) | Gray | 2-100L-ND 55.60 50.04 40.31/ 2-100L Description = — Part No. 1 25_| Part No. 
.050 (1.27) | 100 (30.48) | Yellow | 5-100L-ND 55.60 50.04 40.31] 5-100L Lightweight Polyester Wipes, 9” x 9” (150 Pcs.) 6209-ND 61.02 55.14| 6209 
.075 (1.91) | 100 (30.48) Green 7-100L-ND 57.68 51.92 41.82) 7-100L Polyester/Cellulose Blend, Nonwoven Wipes, 
-100 (2.54) | 100 (30.48) Blue 10-100L-ND 61.82 55.64 44.82) 10-100L 4" x 4" (1200 Pes.) 6704CH-ND 31.92 28.85| 6704 
- é 5 Polyester/Cellulose Blend, Nonwoven Wipes, 
Soder-Wick Desoldoring Braid 9” x 9” (300 Pcs.) 6709CH-ND 31.92 28.85| 6709 
.030 (.76) 5 (1.52) White 3.64 3.28 Polyester/Cellulose Blend, Nonwoven Wipes, 
-060 (1.52) 5 (1.52) Yellow 3.64 3.28 12” x 13” (50 Pes.) 6713-ND 11.30 10.17] 6713 
-080 (2.03) 5 (1.52) Green 3.94 3.55 Sealed Edge Microfiber Chamois™ Wipes, 
-110 (2.79) 5 (1.52) Blue 426 3.84 8” x 8” (50 Pes.) 7348LE-ND 130.56 117.98] 7348LE 
.145 (3.68) 5 (1.52) Brown 470 4.23 
.210 (5.33) 5 (1.52) Red 496 4.47 
.030 (.76) 25 (7.62) White 15.94 14.35 
060 (1.52) | 25 (7.62) | Yellow 15.94 14.35 Hand Cleaner Towels-In-a-Bucket 
-080 (2.03) 25 (7.62) Green 50-3-25-ND 16.40 14.76 . ; . 7 
.110 (2.79) 25 (7.62) Blue 50-4-25-ND 18.08 16.28 Whether you are in the shop, on the assembly line, or out in the field, these pre- 
.145 (3.68) 25 (7.62) Brown 20.28 18.26 moistened towels are ready to use for your hard working hands. The citrus based 
.210 (5.33) 25 (7.62) Red 50-6-25-ND 21.52 19.37 formula combined with an absorbent, non-scratching towel will loosen, dissolve, and 
absorb soils from your hands. Towels will not re-transfer soils back onto your skin, 
re (oes) ~ Goaey eo er nae ere 3333 and will leave your hands copdnened and protected while you clean. Residue nee: 
.110 (2.79) 100 (30.48) Blue 50-4-100-ND 70.92 63.83 Quickly Removes: « Adhesives * Caulk * Dirt * Epoxy * Grease * Grime 
- = = ¢ Lubricants * Ink and Dye * Sealants * Tar * Urethane * Wax »* Asphalt 
No-Clean Soder-Wick Desoldering Braid * Polyurethane * Paint ¢ Oils 
.030 (.76) 5 (1.52) White 3.94 3.55 For More Than Just Hands: « Tools ¢ Plastics * Vinyl * Painted Surfaces 
.060 (1.52) 5 (1.52) Yellow 3.94 3.55 * Metal * Work Surfaces * Equipment * Composites * Workbenches 
.080 (2.03) 5 (1.52) Green 410 3.69 
-110 (2.79) 5 (1.52) Blue 4.70 4.23 A2272-ND. 72 Towels: (105° X 12:25 pine onsadaasednngedeadessasiedene eainauleainndtesinadiosions dtibagiasloacs sina 
.145 (3.68) 5 (1.52) Brown 5.14 4.63 
.210 (5.33) 5 (1.52) Red 5.56 5.01 
-030 (.76) 10 (3.04) White 712 6.41 7 = 
.060 (1.52) | 10 (3.04) Yellow 712 641 5. Swabs and cee} | Fig. 1 poeta 
.080 (2.03) 10 (3.04) Green | 60-3-10-ND 756 6.81 : A li t 
-110 (2.79) 10 (3.04) Blue 60-4-10-ND 8.46 7.62 6.14} 60-4-10 pp Ica ors Fig. 2 Cotton Tip, — 
-145 (3.68) 10 (3.04) Brown 60-5-10-ND 9.30 8.37 6.75 | 60-5-10 Wood Handle 
For general purpose cleaning of mag- 
i i i netic heads, video heads and optical | Fig.3 Cotton Tip, —, 
Ball Grid Array (BGA) Desoldering Braid é pi Roubleieaiéd 
60-BGA-5-ND Soder-Wick BGA, No-Clean, 5 Feet (1.52 Meter).................0:ceceeeeeee ences ee eeeeee $5.21 pickups. 
80-BGA-5-ND Soder-Wick BGA, Rosin, 5 Feet (1.52 Meter).............00.c cece cece cece ee eee ee eee $4.71 
Qty. Length Digi-Key Price Each Chemtronics 
Fig. | (Pcs.) Inch (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
Lead-Free SD Desoldering Braid Ronis 1_| 50 | 3.25(82.55) | CC5O-ND 4069 _~—S—36.77__—34.32__—| CC5O 
ar 2 100 6.00 (152.40) CT100-ND 3.95 3.57 3.34 CT100 
Soder-Wick® Lead-Free is the state of the art in desoldering technology. It is specially designed @) 100 6.00 (152.40) CT200-ND 422 3.81 3.56 CT200 
for removal of today’s high temperature lead-free solders. 3 1000 6.00 (152.40) CT2000-ND 33.68 30.44 28.41 CT2000 
Features: * Fastest wicking and heat transfer * Halide free, no corrosive residues * Minimizes = 25 5.00 (127) CS25-ND 33.05 29.87 27.88 CS25 


risk of heat damage to pads, components and PBCs »* Can be used with Tin/Lead solders Speci- 
fications: ANSI/IPC J STD-004; MIL-F-14256 F No-Clean Flux Specifications: MIL-STD-883B; Bellcore 
TR-NWT-000078; ANSI/IPC J SF818 


Prototyping and (bet eI 


Width Length Label Digi-Key Price Each Chemtronics ¥ aw 
Inch (mm) | Feet (Meter) | Color | PartNo. 1 25 100 | Part No. Rework Di spensin g Pens 
.060 (1.5) 5 (1.52) Yellow | 40-2-5-ND 3.96 3.57 2.88 | 40-2-5 
.060 (1.5) 10 (3.04) Yellow | 40-2-10-ND 7.12 6.41 5.17 | 40-2-10 Digi-Key Price Each = |Chemtronics 
080 (2.0) 5 (1.52) Green | 40-3-5-ND 444 3.73 3.01 | 40-35 Descrpucliam Part No. 1 25 _|Part No. 
.080 (2.0) 10 (3.04) | Green | 40-3-10-ND 7.54 6.79 5.47 | 40-3-10 pane are balan Pen for ey ean Bee ae Oaciag 
ead-Free No-Ciean Fiux Dispensing Pen (.. IZ. I a e 
110 (2.8) 5 (1.52) Blue eae, $06. 420°. .9.98',| 40-455 Lead-Free Flux Remover Pen (.32 Oz.) CW9400-ND 9.93 8.97 [Cw9400 
110 (2.8) 10 (3.04) Blue | 40-4-10-ND 8.24 742 5.98 | 40-4-10 Flux Remover Pen for No-Clean Fluxes (.32 Oz.) CW9100-ND 10.34 9.35 |CW9100 
Flux Remover Pen for Rosin Based Fluxes (.32 Oz.) Cws9200-ND 9.93 8.97 |CW9200 
Conductive Trace Pen, 
Lead-Free Pocket Solder RoHs| Std. Tip for Repairing PCBs .......--..ceseeeeees CW2200STP-ND 24.70 _ 22.32 |CW2200STP 
ee Conductive Trace Pen, 
Lead-Free pocket solder is the high purity pocket-sized solder in a convenient dispenser for (2) Micro Tip for Repairing PCBs ....................0005 CW2200MTP-ND 24.70 22.32 |CW2200MTP 
rework and repair. Overcoat Pen for Protecting 
Specifications: * Diameter 0.04” (1mm) * RMA Flux Core: 3% * Solder Composition: (Sn) 96.5% (Ag) Conductive Trace on PCB..................:ceeeeeeee CW3300G-ND 17.43. 15.75 |CW3300G 
3.0% (Cu) 0.5% * Melting Point: 419° ~ 424°F (215° ~ 219°C) Conductive Silver Grease for Relays and Connectors] CW7100-ND 25.23 22.80 |CW7100 
$200-ND 125” (3.18m) . . $16.32 Conductive Rubber Keypad Repair Kit CW2605-ND 16.62 15.02 |CW2605 


Clean Room Products [fais 
Swabs and Applicators 


Qty. Length Shaft Tip Digi-Key Price Each Chemtronics 
Fig. | (Pcs.) Inch (mm) Description Description Part No. u 25) 100 Part No. 

500 2.80 (71.10) 10” (2.54mm) Width ESD Shaft -12” (3.05mm) Diameter, Knit Polyester Tip 31040ESD-ND 108.58 98.12 91.58 | 31040ESD 

1 500 2.80 (71.10) -10” (2.54mm) Width Polypropylene Shaft -13” (3.30mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 41050-ND 48.12 43.49 40.59 | 41050 
500 2.80 (71.10) 10” (2.54mm) Width ESD Shaft -13” (3.30mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 41050ESD-ND 97.79 88.37 82.48 | 41050ESD 
500 3.20 (81.28) -10” (2.54mm) Width Polypropylene Shaft -11” (2.79mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 44070-ND 52.59 47.52 44.36 | 44070 

2 500 3.20 (81.28) 10” (2.54mm) Width ESD Shaft -11” (2.79mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 44070ESD-ND 97.79 88.37 82.48 | 44070ESD 
50 6.70 (170.18) Polypropylene Shaft Tapered Applicator Porous Polyvinylidene Fluoride Tip CM502-ND 35.41 32.00 29.87 | CM502 

3 500 6.00 (152.40) .09” (2.29mm) Width Wood Shaft -47” (11.94mm) Diameter, Polyurethane Foam over Cotton Tip 23110-ND 136.60 123.44 115.21 | 23110 

4 25 6.30 (160.02) 12” (3.05mm) Width Glass Filled Nylon Shaft -26” (6.60mm) Diameter, Knit Polyester Tip 52121-ND 15.42 13.94 13.01 | 52121 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2256 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


‘) Flux-Core Solders 


“275” No-Clean Lead-Free Solder 


Kester "275" No-Clean Flux for cored solder wire was developed to provide superior 
wetting performance for hand soldering in the electronics industry. The use of “275” 
No-Clean Flux results in an extremely clear post-soldering residue without cleaning. The 
unique chemistry in Kester “275” was also designed to reduce spattering common to most 


ar ee STANDARD iggy Beta core fluxes. Kester “275 is Classified as ROLO per J-STD-004. 
Sn63Pb37 361 — - 
LUX Sn60Pb40 361-374 = Digi-Key Price Each 
@ e) Sn62Pb36AgO2 354-372 Description Part No. 1 5 10 
$n43Pb43Bi14 291-325 $n96.5Ag3.0Cu0.5, 1 Lb Spool 
SOLDER SOLDER SOLDER 
— - - Sn96.5Ag3.0Cu0.5 423 16 Gauge Solder, 2.2% Flux, .062” (1.57mm) dia.. KE1134-ND 51.65 46.49 41.32 
L_ 33% | ated Ree $n99.3Cu0.7 440 18 Gauge Solder, 2.2% Flux, .050” (1.27mm) di KE1133-ND 5240 4716 41.92 
21 Guage Solder, 2.2% Flux, .031” (0.79mm) dia . KE1137-ND 56.15 50.54 44.92 
“Ag” 23 Gauge Solder, 2.2% Flux, 025” (0.64.mm) dia. .. | KE1132-ND 57.25 51.53 45.80, 
44” RA Solders 25 Gauge Solder, 2.2% Flux, 020” (.51mm) dia. ........0.0ccccceee KE1131-ND 67.28» «60.55 «53.82 


Kester “44” has virtually dominated the field of activated rosin core solders for well over 
four decades. An outstanding performance feature of this flux is the "instant wetting" 
action. The high mobility and fast spreading action of this flux results in more reliable 
production line soldering. Gold Label. 


“285” RMA Solders 


Kester "285" has been developed for the use in the electronics industry where difficult 


Digi-Key assemblies are to be soldered, but process requirements stipulate use of a mildly 
Description Part No. fl activated rosin flux. Kester "285" mildly activated rosin flux is classified as Type ROL1 
RA Solder “44”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool flux under IPC ANSI/J-STD-004 Standards. Green Label. 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) dia............c.cce KE1100-ND 2463 2217 19.70 Pea pankey F 
18 Gauge Solder, 3.3% Flux, .050" (1.27mm) dia...........ce cee. KE1108-ND 25.38 22.84 ~— 20.30 escription artiNo: 
: RMA Solder “285”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
19 Gauge Solder, 3.3% Flux, .040” (1.02mm) dia. KE1101-ND 27.63 24.87 = 22.10 = 
7 * 2 16 Gauge Solder, 2.2% Flux, .062” (1.57mm) dia. KE1199-ND 2463 2217 19.70 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) dia. . .. | KE1102-ND 29.13 26.22 23.30 21 Gauge Solder, 2.2% Flux, 031" (.79mm) dia KE1200-ND 2913 2622 23.30 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025” (.63mm) dia. ...................2. KE1109-ND 30.23 27.21 24.18 25 Gauge Solder, 2.2% Flux, .020” (.51mm) dia. .. | KE1201-ND 40.25 36.23 32.20 
25 Gauge Solder, 3.3% Flux, .020” (.51mm) dia. .............eee KE1103-ND 40.25 36.23 32.20 28 Gauge Solder, 2.2% Flux, .015” (.38mm) dia. ................. KE1203-ND 4713 42.42 37.70 
28 Gauge Solder, 3.3% Flux, .015” (.38mm) dia. ............. eee KE1110-ND 4713 4242 37.70 
RA Solder “44”, 60/40, 1 Lh. (.45 kg} Spool “331” Organic Water Soluble Solder 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) dia.................000. KE1104-ND 24.00 21.60 19.20 Kester “331” Organic Flux is a water soluble formula for use in flux-cored solder wire. 
18 Gauge Solder, 3.3% Flux, .050” (1.27mm) dia..................... KE1115-ND 24.75 22.28 19.80 Kester “331” flux is more effective than rosin fluxes in soldering difficult metals and 
19 Gauge Solder, 3.3% Flux, .040” (1.02mm) dia KE1105-ND 27.00 24.30 21.60 allows a simple water wash for flux cleanup. The flux is more heat stable than most 
nee eae ald , ; ; organic fluxes, resulting in minimal smoke and odor. The residue can be completely 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, 031” (.79mm) dia. . Es KE1106-ND 28.50 25.65 22.80 removed with a simple water rinse. Kester “331” is classified as type ORH1 per IPC 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025” (.63mm) dia. ...................2. KE1116-ND 29.60 2664 23.68 ANSI/J-STD-004. Red Label. 
25 Gauge Solder, 3.3% Flux, .020” (.51mm) dia. .................008. KE1107-ND 39.63 35.67 31.70 Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 a 10 
Water Soluble Solder “331”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
“ec ” is 4 
48” RA Lead-Free Solder 16 Gauge Solder, 3.3% Flux, 062” (1.57mm) dia...........0...2..-.. KE1299-ND 2463 2217 19.70 
Kester “48” activated rosin flux for cored solder wire was developed for lead-free et Gauge Solder, 2.8% Hux, 081" (-rommy cla sD cee cooe: «ieee 
applications to enable soldering of most common metals. Performance characteristics 23 Gauge Solder, 3.3% Flux, 025" (68mm) dla, setae 30.28 ee 24.18 
far exceed standard RA fluxes. Kester “48” builds on the performance of its predecessor 25 Gauge Solder, 3.3% Flux, .020” (.51mm) dia - | KE1301-ND 40.25 36.23 32.20 
Kester “44” with “instant-action” wetting to provide fast and reliable solder joints. Kester 28 Gauge Solder, 3.3% Flux, .015” (.38mm) dia. ...............0:00. KE1303-ND 47.13 42.42 37.70 
'48" is classified as ROL1 per J-STD-004. Water Soluble Solder “331”, 60/40, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
Digi-Key 16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) di KE1304-ND 2463 2217 19.70 
Description Part No. 1 5 10 21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031 (.79mm) dia. KE1305-ND 29.13 26.22 23.30 


$n96.5Ag3.0Cu0.5, 1 Lb Spool 


16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) dia. KE1125-ND 51.65 46.49 41.32 
18 Guage Solder, 3.3% Flux, .050” (1.27mm) dia .. | KE1124-ND 52.40 47.16 41.92 
21 Guage Solder, 3.3% Flux, .031” (0.79mm) dia .................... KE1123-ND 56.15 50.54 44.92 
23 Guage Solder, 3.3% Flux, .025” (0.64mm) dia ................... KE1122-ND 57.25 51.53 45.80 
25 Guage Solder, 3.3% Flux, .020” (0.51mm) dia .................... KE1121-ND 67.28 60.55 53.82 


“331” Organic Water Soluble 
Lead-Free Solder 


Kester “331” Organic Flux is a water soluble formula for use in flux-cored solder wire. 
The flux is more heat stable than most organic fluxes, resulting in minimal smoke and 
odor. The residue can be completely removed with a simple water rinse. Kester “331” is 


classified as ORH1 per J-STD-004. 


iz - Digi-Key Price Each 
245” No-Clean Solders Description Part No. 1 5 10 
Kester “245” Low Residue Solder was developed to complement the newer generations $n96.5Ag3.0Cu0.5, 1 Lb Spool 
of Low Residue Fluxes being used in the electronics industry. The use of "245" Low 16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) dia... KE1130-ND 51.65 46.49 = 41.32 
Residue Flux results in visually acceptable assemblies without the need for cleaning. 18 Guage Solder, 3.3% Flux, .050” (1.27mm) dia . KE1129-ND 52.40 4716 41.92 
sone ages ar (aster ucuiaa comparabiesto tat of a RMA flux. 1.1% flux standard, 21 Guage Solder, 3.3% Flux, .031” (0.79mm) dia ... KE1128-ND 56.15 50.54 44.92 
: : : . 23 Guage Solder, 3.3% Flux, .025” (0.64mm) dia ... . | KE1127-ND 57.25 51.53 45.80 
Digi-Key Price Each 25 Guage Solder, 3.3% Flux, .020” (0.51mm) dia .................08 KE1126-ND 67.28 60.55 53.82 
Description Part No. 1 5 10 
No Clean Solder “245”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool . 
Specialty Solders and 
16 Gauge Solder, 1.1% Flux, .062” (1.57mm) dia.................0005 KE1399-ND 2463 2217 19.70 Accessories 
18 Gauge Solder, 1.1% Flux, .050” (1.27mm) dia. KE1402-ND 25.38 22.84 = 20.30 
Digi-Key Price Each 
19 Gauge Solder, 1.1% Flux, .040” (1.02mm) dia.................005 KE1403-ND 27.63 24.87 = 22.10 Description Part No. 1 5 40 
21 Gauge Solder, 1.1% Flux, .031” (.79mm) dia. ........... eee KE1400-ND 29.13 26.22 23.30 Solid Wire Solder (No Flux), 1 Lb. (.45 kg) Spool 
23 Gauge Solder, 1.1% Flux, 025” (.63mm) dia. .......e.cccscscsseee KE1404-ND 30.23 27.21 24.18 16 Gauge Solder 63/37, 062" (1.57mMm) dia................2+. KE1603-ND 24.63 22.17 19.70 
21 Gauge Solder 63/37, .031” (.79mm) dia. KE1606-ND 29.13 26.22 »=—- 23.30 
25 Gauge Solder, 1.1% Flux, .020” (.51mm) dia. .......... eee KE1401-ND 40.25 36.23 32.20 21 Gauge Solder 60/40, .031" (.79mm) dia . KE1604-ND 28.50 25.65 22.80 
28 Gauge Solder, 1.1% Flux, .015” (.38mm) dia. ........... eee KE1405-ND 4713 42.42 37.70 25 Gauge Solder 60/40, .020” (.51mm) dia. ................208 KE1605-ND 39.63 35.67 31.70 
No-Clean Solder “245”, 63/37 1 Lb. (.45 kg) Spool Barisolder 
Lead Free Sn96.5Ag3.0Cu0.5, 1.6 Lbs. (.73 kg) ............0008 KE1135-ND® 79.30 71.37 63.44 
21 Gauge Solder, 2.2% Flux, .031” (.79mm) dia. ............ eee KE1408-ND 29.13 26.22 23.30 Oxide Free Solder (E-Bar), 63/37, 1.66 Lb. (.45 kg). ........-.- KE1600-ND 26.28 23.65 21.02 
25 Gauge Solder, 2.2% Flux, .020” (.51mm) dia. ........ 2. eee KE1409-ND 40.25 36.23 = 32.20 Oxide Free Solder (E-Bar), 60/40, 1.66 Lb. (.45kg)............ KE1601-ND 25.35 22.82 20.28 
Premium Oxide Free Solder (Ultrapure), 
No-Clean Solder “245”, 63/37 1 Lb. (.45 kg) Spool 
63/37, 1.66: LDS: (45:0): aiicascesassiieessssiineanasainds KE1602-ND 26.48 23.83 21.18 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) dia. ............ eee KE1410-ND 29.13 26.22 = 23.30 RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 2257 


© EasyBraid Co. Desoldering Braid 


25% cleaner than most major brands (leaving less residue on the desoldered 
connection). Meets the requirements of Mil-F-14256F Type R (Quick Braid only), Mil 
STD. 2000 and in compliance with DOD Standard 1686. Also meets the requirements 
of Bellcore spec. TR-TSY-000078 and Ipc Test Method III. Easy Braid numbers ending 
in AS are antistatic bobbins. 


4) Solder Paste 


Kester solder paste was developed for applications of surface mount PCBs and components. All pastes 
are SN63/PB37 with a mesh size of -325 to +500 (25 to 40 microns) and come in 35gm syringes for hand 
dispensing. R276 No-Clean formulation provides optimal performance in all types of dispensing applications. 
Designed for reflow practices that don’t require cleaning of the PCB. R500 Water Soluble solder paste is 


aggressive enough to remove tenacious oxide layers and offers excellent wetting characteristics. 


. . . Width Length Label Digi-Key Price Each Easy Braid 
Pastes should be refrigerated to preserve their usable life. 
Note: To ensure customer satisfaction and product integrity, pastes must be shipped overnight or 2nd Day Inch (mm) Ft. (Meter) Color Part No. 1 25 Part No. 
Air only. Tips are not included. Quick Braid 
= . .025 (.64) 5 (1.52) Silver EB1084-ND 2.33 1.98 | Q-A-5AS 
a Digi-Key Price Each .050 (1.27) 5 (1.52) Gold EB1087-ND 2.33 1.98 | Q-B-5AS 
Description : Part No. il 5 10 .075 (1.91) 5 (1.52) Green EB1090-ND 2.40 2.04 | Q-C-5AS 
Ree! fori seam Syringe eer NE eoene oy es oe Pa .100 (2.54) 5 (1.52) Blue EB1093-ND 2.80 2.38 | Q-D-5AS 
o-Ulean F ste, Sogm wy nnige = 2 2 : 125 (3.18 5 (1.52 Bi EB1096-ND 2.80 2.38 | Q-E-5AS 
Water Soluble Paste, 359m Syringe (R500) KE1512ND 56.70 51.03 45.36 ee - ar —— Ss ——a - —— 
A ‘ . ilver | A . -A- 
-050 (1.27) 10 (3.04) Gold EB1088-ND 3.90 3.32 | Q-B-10AS 
. . 075 (1.91) 10 (3.04) Green EB1091-ND 4.00 3.40 | Q-C-10AS 
Paste Fl ux and Liq uid Fl ux Pen Ss 100 (2.54) 10 (3.04) Blue EB1094-ND 4.42 3.76 | Q-D-10AS 
-125 (3.18) 10 (3.04) Brown EB1097-ND 4.70 4.00 | Q-E-10AS 
025 (.64) 25 (7.62) Silver EB1021-ND 10.15 8.64 | Q-A-25 
-050 (1.27) 25 (7.62) Gold EB1023-ND 10.15 8.64 | Q-B-25 
075 (1.91) 25 (7.62) Green EB1025-ND 10.41 8.86 | Q-C-25 
-100 (2.54) 25 (7.62) Blue EB1027-ND 12.29 10.46 | Q-D-25 
-125 (3.18) 25 (7.62) Brown EB1029-ND 12.55 10.68 | Q-E-25 
025 (.64) 100 (30.48) Silver EB1086-ND 35.84 30.50 | Q-A-100 
-050 (1.27) 100 (30.48) Gold EB1089-ND 35.84 30.50 | Q-B-100 
Kester flux pens use a spring-loaded tip to dispense just the right amount of flux while preventing the flux 075 (1.91) 100 (30.48) Green EB1092-ND 36.94 31.44 | Q-C-100 
inside from drying out. Tacky Solder Flux is a No-Clean paste flux that maintains its characteristics for up -100 (2.54) 100 (30.48) Blue EB1095-ND 40.91 34.82 | Q-D-100 
to 8 hours after dispensing and can be used in a wide range of temperature and humidity conditions. Can 125 (3.18) 100 (30.48) Brown EB1098-ND 46.01 39.16 | Q-E-100 
reflow in both air and nitrogen environments. SP244 is a mildly activated rosin paste flux designed to be One Step (RMA No-Clean) 
used as a No-Clean formula for rework applications. .025 (.64) 5 (1.52) Silver EB1099-ND 2.73 2.32 | OS-A-5AS 
= : .050 (1.27) 5 (1.52) Gold EB1102-ND 2.73 2.32 | OS-B-5AS 
nye piney 7 Puce nec i .075 (1.91) 5 (1.52) Green | B1105-ND 2.80 2.38 | OS-C-5AS. 
Sscriplion BuO: .100 (2.54) 5 (1.52) Blue EB1108-ND 3.22 2.74 | OS-D-5AS 
Flux Pen - Formula 186 RMA (10mL) KE1803-ND. 4.38 3.94 3.50 -125 (3.18) 5 (1.52) Brown EB1111-ND 3.71 3.16 | OS-E-5AS 
Flux Pen - Formula 951 No-Clean (10mL) KE1804-ND 4.38 3.94 3.50 .025 (.64) 25 (7.62) Silver —B1051-ND 12.27 10.44 | OS-A-25 
Flux Pen 2331-ZX Water-Soluble (10mL) KE1808-ND. 4.38 3.94 3.50 -050 (1.27) 25 (7.62) Gold EB1053-ND 12.27 10.44 | OS-B-25 
Tacky Solder Flux No-Clean, 30gm Syringe KE1807-ND 57.75 51.98 46.20 He ae 2 ae Green ee eee tog, doen (Baine 
-125 (7.62) 25 (7.62) Brown EB1059-ND. 16.12 13.72 | OS-E-25 
.025 (.64) 100 (30.48) Silver EB1101-ND 46.27 39.38 | OS-A-100 
050 (1.27) 100 (30.48) Gold EB1104-ND 46.27 39.38 | OS-B-100 
. . . . 075 (1.91) 100 (30.48) Green EB1107-ND 47.73 40.62 | OS-C-100 
COOPER Plastic Dispensing Ti ps 100 (2.54) 100 (30.48) | Blue £B1110-ND 53.32 45.38 | OS-D-100 
-125 (3.18) 100 (30.48) Brown EB1113-ND 61.38 52.24 | OS-E-100 
Features: .025 (.64) 10 (3.04) Silver EB1100-ND 4.44 3.78 | OS-A-10AS 
; R " -050 (1.27) 10 (3.04) Gold EB1103-ND 4.44 3.78 | OS-B-10AS 
* Plastic material won't scratch delicate surfaces 075 (1.91) 10 (3.04) Green EB1106-ND 4.56 3.88 | OS-C-10AS 
* Taper reduces dripping from needle 6 100 (2.54) 10 (3.04) Blue EB1109-ND 5.10 4.34 | OS-D-10AS 
+ Length: 1% inches .125 (3.18) 10 (3.04) Brown EB1112-ND 5.59 4.76 | OS-E-10AS 
ineidelbianisien Digi-Key Pica One Step Lead-Free (RMA No-Clean) — RoHS Compliant 
Qty. Gauge Color Inch (mm) Part No. Each .025 (.64) 5 (1.52) Silver EB1188-ND 3.53 3.00 | LF-A-5AS 
aT -050 (1.27) 5 (1.52) Gold EB1189-ND 3.53 3.00 | LF-B-5AS 
25 per He at tah ay pied a ae .075 (1.91) 5 (1.52) Green —B1190-ND 3.71 3.16 | LF-C-5AS 
pkg. 20 Pink ‘024 (61) KDS20TN25-ND 8.04 100 (2.54) 5 (1.52) Blue | &B1191-ND 418 3.56 | LF-D-5AS 
29 Blue 019 (48) KDS22TN25-ND 804 125 (3.18) 5 (1.52) Brown | _EB1192-ND 4.89 4.16 | LF-E-SAS 
.025 (.64) 10 (3.04) Silver EB1193-ND 5.73 4.88 | LF-A-10AS 
-050 (1.27) 10 (3.04) Gold EB1194-ND 5.73 4.88 | LF-B-10AS 
075 (1.91) 10 (3.04) Green EB1195-ND 5.88 5.00 | LF-C-10AS 
TAGCO t .100 (2.54) 10 (3.04) Blue EB1196-ND 6.53 5.56 | LF-D-10AS 
NERGY Variable AC Transformers 125 (3.18) 10 (3.04) Brown | EB1197-ND 719 6.12 | LF-E-10AS 
pRODUGTSco= SEA BRAID (unfluxed) 
; ; ; . 025 (.64) 5 (1.52) Silver —B1170-ND 2.33 1.98 | S-A-5AS 
Cased plug-in models feature a ventilated steel case, input line cord and plug, fused NEMA rated output .050 (1.27) 5 (1.52) Gold —EB1173-ND 2.33 4.98 | S-B-5AS 
receptacle, and an illuminated on/off switch. They are connected for output voltage increase with a clockwise .075 (1.91) 5 (1.52) Green —B1176-ND 2.40 2.04 | S-C-5AS 
rotation, and the dials are graduated from 0-100% of the voltage setting. .100 (2.54) 5 (1.52) Blue —B1179-ND 2.66 2.26 | S-D-5AS 
-125 (3.18) 5 (1.52) Brown EB1182-ND 2.80 2.38 | S-E-5AS 
.025 (.64) 10 (3.04) Silver EB1171-ND 3.90 3.32 | S-A-10AS 
-050 (1.27) 10 (3.04) Gold EB1174-ND 3.90 3.32 | S-B-10AS 
075 (1.91) 10 (3.04) Green EB1177-ND 4.00 3.40 | S-C-10AS 
-100 (2.54) 10 (3.04) Blue EB1180-ND 4.42 3.76 | S-D-10AS 
-125 (3.18) 10 (3.04) Brown EB1183-ND 4.70 4.00 | S-E-10AS 
025 (.64) 100 (30.48) Silver EB1172-ND 35.84 30.50 | S-A-100 
-050 (1.27) 100 (30.48) Gold EB1175-ND 35.84 30.50 | S-B-100 
.075 (1.91) 100 (30.48) Green EB1178-ND 36.94 31.44 | S-C-100 
-100 (2.54) 100 (30.48) Blue EB1181-ND 40.91 34.82 | S-D-100 
-125 (3.18) 100 (30.48) Brown EB1184-ND 46.01 39.16 | S-E-100 
Input Output Net 
Input Frequency | Output Constant Current Load Weight 
Fig. Voltage (Hz) Voltage Max. (A) Max. (KVA) | (Lbs.) Sol de r S pon ges 
1 452-1000-ND 120 60 0-132 2.5 33 5 
452-1001-ND 120 50/60 0-140 5.0* -70 7 
452-1003-ND | 120 50/60 0-140 10* 14 10 1/4 = Seo al | pee era Fsuceetaa hey 
2 | 452-1004-NDt | 120 50/60 0-140 10* 14 10 1/4 ype (us) splacements aCe: 2 
452-1005-ND 240 50/60 0-280 3.5* -98 10 1/4 One Hole 1.2x2.7 OK Ind. 45803S EB1001-ND 95 81 73 
* Unit is fused for the constant current rating at the factory. + With Voltmeter One Hole 1.55 x 2.55 | Ungar 9901 EB1002-ND 99 84 76 
Digi-Key Price Each Staco Slits 2x26 Weller MP EB1003-ND 1.12 .96 86 
Part No. 1 5 10 15 Part No. Weller DS-100; EC-1000: 
One Hole 2.2x3.5 
452-1000-ND 241.20 225.12 217.08 209.04 3PN221B EC-2000 EB1004-ND 1.33 1.14 1.03 
452-1001-ND 260.10 242.76 234.09 225.42 3PN501B Weller WTCP: EC-3000: 
452-1003-ND 276.30 257.88 248.67 239.46 3PN1010B Multiple Holes | 2.6 x 2.6 EC-4000: T0205 : EB1005-ND 133 1414 1.03 
452-1004-ND 463.50 432.60 417.15 401.70 3PN1010BV - “ - - 
452-1005-ND 331.20 309.12 298.08 287.04 3PN1020B One Hole 2.4X 3.2 EDSYN Models EB1010-ND 1.33 1.14 1.03 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FLUKE o 


Digital Multimeters 


Features: * IEC 1010 CAT IV 600V safety rating * 6000 count display »* True-rms 
AC voltage and current * Minimum/Maximum/Average »* Frequency and capacitance 
capabilities * Easy access battery door * Fluke 179 measures temperature in °C and °F 
* Backlight (Fluke 177 and 179) ¢ Lifetime warranty 


Specifications: * AC Amps: 0.01mA ~ 10.00A *DC Amps: 0.01mA ~ 10.00A * AC 
Voltage: 0.1mV ~ 1000V * DC Voltage: 0.1mV ~ 1000V » Resistance: 0.19 ~ 50.00MQ 
* Capacitance: 1nF ~ 9999,1F »* Frequency: 0.01Hz ~ 100kHz * Temperature (Fluke 179 
only): -40°C ~ 400°C; -40°F ~ 752°F 


Includes: ¢ Installed 9V battery * Test leads * User's manual * 80BK-A Temperature 


Probe (Fluke 179 only) Fluke 179 
Digi-Key Price Fluke 
Part No. Each Part No. 
614-1019-ND 229.95 FLUKE-175 ESFP. 
614-1020-ND 239.95 FLUKE-177 ESFP 
614-1021-ND 249.95 FLUKE-179 ESFP. 


Electronics Combo Kit 


Includes: ¢ Fluke 179 True-rms Digital Multimeter with backlight * Fluke TL224 Silicone Test Leads ¢ Fluke 
TL910 Electronic Test Probes with Replacement Tips * Fluke AC280 Heavy Duty Hook Clips * Fluke 80BK-A 
Integrated Temperature Probe * C35 Lightweight Soft Carrying Case 


614-1023-ND (FLUKEA7Q/EDA2)) 220s cicdterseisdaid poser acaiadetdanachaesaaadinierigdabnndeeaaas $279.95 


Electrician’s Combo Kit 


Includes: * Fluke 179 True-rms Digital Multimeter * Fluke 1AC-II Volt Alert Non-Contact Voltage Tester 
* Fluke 80BK-A K-type Temperature Probe * Fluke AC220 Retractable Long Reach Alligator Clips * Fluke 
TP220 Sharp 12mm stainless steel tip provides reliable contact * Fluke TL224 1.5m silicone leads resist heat 
* Fluke TPAK TookPak meter hanging accessory to hold meter to steel surfaces * Fluke C35 Lightweight soft 
case to provide optimal protection and storage 


614-1022-ND (FLUKE-A79/TAGEII) 22.0 cacna creed sdeaneaesarncnbedinbssboneacaaaneebercedaanea annie $279.95 


True-rms Electrical Multimeters 
Fluke 114 


Features: * Measures up to 600V AC and DC * AutoVolt: automatic AC/DC voltage 
selection *LoZ: Low input impedance prevents false readings due to “ghost” voltage 
* Large white LED backlight to work in poorly lit areas * Resistance and continuity 
¢ Minimum/Maximum/Average to record signal fluctuations * CAT III 600V safety rated 


Includes: * TL75 test leads * Holster * User's manual ¢ 9V battery installed 


614-1009-ND (FLUKE-114) sapccacssdaasscncesdcnsecaasedassadaatednesannatied ian $129.95 


Fluke 115 


Features: * Measures up to 600V AC and DC »* Resistance, continuity, frequency, capacitance and diode 
test «Measures 10A ¢ Large white LED backlight to work in poorly lit areas * 10A current measurement 
* Minimum/Maximum/Average with elapsed time to record signal fluctuations * CAT III 600V safety rated 


Fluke 114 


Includes: ¢ TL75 test leads * Holster * User's manual * 9V battery installed 


614-1010-ND (FLUKEANMS):.1icicdececsncastisrenbaniiagtedeannsbaccubedioneecsnadiaderiadaanedeninds $149.95 


Fluke 117 


Features: * Measures up to 600V AC and DC »* VoltAlert™ technology for non-contact voltage detection 
*LoZ: Low input impedance prevents false readings due to “ghost” voltage * AutoVolt automatic AC/ 
DC voltage selection * Large white LED backlight to work in poorly lit areas * 10A current measurement 
* Resistance, continuity, frequency, and capacitance »* Minimum/Maximum/Average to record signal 
fluctuations * CAT III 600V safety rated 


Includes: ¢ TL75 test leads * Holster * User's manual * 9V battery installed 
614-1011-ND (LUKE) ano cnced tba vaadta danas chat edit iene cnt cdcatidSdetid dane Sdelbid eaweniadenaans $179.95 


True-rms Multimeters 
with TrendCapture 
Fluke 287 Electronic Logging Meter 


Features: * 50,000 count, 320 x 240 Dot matrix display with white backlight * 0.025% 
Basic DC accuracy * Logging function with TrendCapture »* Optical USB PC 
communication interface * Field upgradable and expandable ¢i-info button « Internal 
memory allows stand-alone logging for up to 180 hours * Multi-lingual interface »* True- 
rms AC voltage and current for accurate measurements on complex signals or non-linear 
loads. 100kHz AC bandwidth specified * Current measurement 20A (30 seconds 
momentary; 10A continuous) * Peak capture to record transients as fast as 250us 
* Continuity/Conductance/Capacitance * Resistance and continuity * CAT III 1000V/CAT 
IV 600V safety rated ¢ Limited lifetime warranty 


(FLUKE=*287) 00s ciciaasethianis iasareianeneeseabacedatedanetecns $499.95 


TLK287 Electronics Master Test Lead Set 


Features: ¢ Precision electronic probes with multiple spring-loaded sharp tips maximize contact with SMD 
test points * Micro-grabbers and leads necessary for fine SMD test ¢ Mini-alligator clips, grabbers and 
probes * Both modular test leads and lead-probe combinations 


614-1064-ND (TLK287) ROHS Compliant ............. 6.0.0. cc cece cece cence teen eee nee eee $114.95 


614-1061-ND 


Fluke 287 


Fluke 289 Industrial Logging Meter 


Features: * 50,000 count, 320 x 240 Dot matrix display with white backlight » 0.025% Basic DC accuracy 
¢ Logging function with TrendCapture * Optical USB PC communication interface * Field upgradable and 
expandable ¢i-info button ¢ Internal memory allows stand-alone logging for up to 180 hours » Multi-lingual 
interface »* True-rms AC voltage and current for accurate measurements on complex signals or non- 
linear loads, 100kHz AC bandwidth specified * Current measurement 20A (30 seconds momentary; 10A 
continuous) * Peak capture to record transients as fast as 250s * Continuity/Conductance/Capacitance 
¢ Resistance and continuity * LoZ Volts: Low input impedance prevents false reading due to “ghost” voltage 
¢ Low Pass Filter for accurate voltage and frequency measurements on adjustable speed motor drives * 50Q 
range with 1 milliohm resolution, for measuring motor winding and making low ohm measurement ¢ CAT III 
1000V/CAT IV safety rated * Limited lifetime warranty 


(FLWKE*289) wi cacissecssdausdaanatitedaeus diese ecadndcedaehssdteniaeaentdagiaeneaes $529.95 


Fluke 289/FVF 


Includes: ¢ Fluke-289 True-rms Industrial Logging Multimeter with TrendCapture * FlukeView Forms Software 
and cable * 80BK-A thermocouple * TL 71 Silicon Test Lead Set * AC72 Alligator Clips * TPAK Magnetic 
Meter Hanger for hands-free operation * C280 Soft case for meter protection and accessory storage 


614-1063-ND (FEWUKE-289/FVE) sis inecesesaernnddananeschdetneaesnnns acca edna bedshaeeandsdenddinads $599.95 


TLK289 Industrial Master Test Lead Set 


Includes: ¢ SureGrip™ alligator clips, grabbers, hook clips and industrial test probes »* Magnetic hanger 
* Temperature adapter with K-Type thermocouple * C116 Soft case with moveable divider * Recommended 
for use with Fluke 87V, 116, 179, 187, 189, 287, 289, 1587 DMMs 


614-1062-ND 


614-1065-ND (CLLK289) ROMS COMPNANE 5:03.05 scsieennesscnsencddiesta rs Gauuea trogen dete me sence $114.95 
FlukeView Forms Software and cable. 
614-1067-ND (FVF-SC2) RoHS Compiliant.............00cccccccccetsccetecseaecseasccaneeseneesanes $172.94 


Insulation Resistance 
Testers and Multimeters 


Fluke 1507/1503 Insulation 
Resistance Testers 


Features: ¢ Live circuit detection prevents insulation test if voltage 
>380V is detected for added user protection »* Auto-discharge of 
capacitive voltage for added user protection * Save battery power with 
auto power off * Read measurements easily with large, backlit display 
* CAT IV 600V overvoltage category rating for added user protection 
¢ 1 year warranty 


Specifications: + Resistance: 0.19 ~ 20.00kQ * AC/DC voltage: 
0.1V ~ 600V 


Includes: * Remote probe * Test leads * Probes * Alligator clips 


Fluke 1587/1577 Insulation Multimeters 


Features: * Large display with backlight Live circuit detection prevents insulation test if voltage >30V 
is detected for added user protection » Auto-discharge of capacitive voltage for added user protection 
* AC/DC voltage, DC millivolts, AC/DC milliamps, Resistance (Q), Continuity ¢ Filter for motor drive 
measurements (Fluke 1587 only) * Capacitance, Diode test, Temperature, Minimum/Maximum, Frequency 
(Hz) (Fluke 1587 only) * Auto power off to save battery power ¢ CAT III 1000V, CAT IV 600V measurement 
category * 3 year warranty 


Fluke 1507 Fluke 1577 


Includes: * Remote probe * Test leads » Probes ¢ Alligator clips * K-type thermocouple (Fluke 1587 only) 


Insulation Insulation Digi-Key Price Fluke 
Test Range Test Voltages Part No. Each Part No. 
0.01MQ ~ 10GQ 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V 614-1013-ND 427.94 FLUKE-1507 
0.1MQ ~ 2000MQ 500V, 1000V 614-1012-ND 324.94 FLUKE-1503 
0.01MQ ~ 2GQ 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V 614-1016-ND 587.00 FLUKE-1587 
0.1MQ ~ 600MO. 500V, 1000V 614-1015-ND 473.94 FLUKE-1577 


Fluke 1587/ET Advanced 
Electrical Troubleshooting Kit 


Applications: * Use the Fluke 1587 to perform insulation 
tests plus a wide range of DMM tasks with confidence 
and ease * Use the Fluke i400 with the Fluke 1587 to 
accurately measure AC current without breaking the 
circuit * Check for hot spots and measure temperature 
with the Fluke 62 Mini non-contact thermometer 


Includes: ¢ Fluke 62 Mini Infrared Thermometer » Fluke 
i400 Current Clamp ¢ Fluke 1587 Insulation Multimeter 


.... $749.94 


614-1017-ND (FLUKE-1587 ET) Fluke 62 Fluke i400 ~— Fluke 1587 


Fluke 1587/MDT Advanced Motor 
and Drive Troubleshooting Kit 


Applications: * Use the Fluke 1587 to perform insulation = 
tests plus a wide range of DMM tasks with confidence (pm 
and ease * Use the Fluke i400 with the Fluke 1587 to (lr 

accurately measure AC current without breaking the circuit a 

* Check the rotation of three-phase motors easily and 
safely with the Fluke 9040 


Includes: ¢ Fluke 9040 Phase Rotation Indicator » Fluke 
i400 Current Clamp ¢ Fluke 1587 Insulation Multimeter 


( 


Fluke i400 


614-1018-ND (FLUKE-1587 MDT)............... $837.00 Fluke 9040 


Fluke 1587 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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True-RMS Multimeter 


FLUKE > with Temperature 


Features: 


Clamp Meters 


* True-rms AC voltage and current measurements »¢ 4% digit mode for precise 
measurements ¢ Large display digits and two-level bright white backlight for 
increased visibility * 10,000uF capacitance range * Measures up to 1000V AC and 


DC Measures up to 10A, 20A for up to 30 seconds * Resistance, continuity and 
diode test * Frequency to 200kHz and % duty cycle » Minimum/Maximum/Average 
recording » Low Pass Filter for accurate voltage and frequency measurements on 
adjustable speed motor drives * Limited lifetime warranty * CAT IV 600V and CAT III 
1000V electrical safety ratings 


Includes: 


°TL75 Test Leads * AC72 alligator clips * Holster * 9V battery installed 
* Temperature probe * CD-ROM User's manual 


614-1042-ND (FLUKE-87-5) ........ 0... .c cece cece cece e eect eee e ee ee nen eee $369.95 


Industrial Electrician Combo Kit 


= oss = i 


Includes: 


¢ Fluke 87V True-rms multimeter * AC220 SureGrip™ alligator clip set * C35 
Lightweight soft accessory case * TL224 SureGrip silicone test lead set * 80BK-A 
Integrated DMM probe, type K * TP38 SureGrip Test lead set and probe set * TPAK 
Magnetic hanger 


614-1043-ND = (FLUKE-87-5/E2 KIT) ............ 6.00. cceecec ese ee eee eeeeee eee $419.95 
Fluke 8808A 5.5 Digit Multimeters 
Features: 


*5.5 Digit Resolution * Dual Display * Measures V DC/AC, | DC/AC, ohms, frequency, continuity, 
diode * Basic V DC accuracy of up to 0.015% * Minimum, Maximum, Relative, dB, dBm ¢ 2x4 wire ohm 
measurement technique * Dedicated DC leakage current ranges * Six dedicated buttons for fast access to 
instrument setups ¢ Hi/Lo limit compare for Pass/Fail testing * RS-232 interface 


8808A/SU Includes: 
* Fluke 8808A package ¢ FlukeView Forms basic software * USB to RS-232 interface adapter cable 


614-1068-ND 5.5 Digit Multimeter (8808A 120V) ........... 00... cec cece cece cece e eee eect cence eee ees $745.00 
614-1069-ND 5.5 Digit Multimeter, SW USB Cable Kit (8808A/SU 120V) ................:.ceeeeee eee $945.00 


Fluke 8845A/8846A, 6.5 Digit 
Precision Multimeters 


Features: 


-1.000604" 


Model Fluke 321 | Fluke 322 | Fluke 333 | Fluke 334 | Fluke 335 | Fluke 336 | Fluke 337 
AC Amps (A) 0 ~ 400 0-40 0 ~ 400 0 ~ 600 0 ~ 600 0~600 | 0~999.9 
40 ~ 400 
AC Response Averaging | Averaging | Averaging | Averaging | True-rms | True-rms | True-rms 
DC Amps (A) 0~600 | 0~999.9 
0~400 | 0~400 
AC Voltage (V) 0 ~ 600 0~600 0 ~ 600 0 ~ 600 0 ~ 600 0 ~ 600 0~600 
0 ~ 400 
DC Voltage (V) _— 0 ~600 0 ~ 600 0 ~ 600 0 ~600 0 ~ 600 0 ~ 600 
; 0~600 | 0-600 | 0~600 | 0~600 
Resistance (0) | 0~400 | 0-400 | 0-600 | 601 ~ 000/601 ~ 6000| 601 ~ 6000|601 ~ 6000 
Frequency (Hz) 5 ~ 400 
Min/Max Record No No No No No No Yes 
Backlight No No No No Yes Yes Yes 
Auto Shut-Off Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
Inrush Mode No No No Yes Yes Yes Yes 
Safety Rati 600V 600V 600V 600V 600V 600V 600V 
ey mans CATI | CATH | CATIII CATI | CATH | CATIII CATIII 
Warranty 2 year 2 year 3 Years 3 Years 3 Years 3 Years 3 Years 
Digi-Key Price Fluke 
Part No. Each Part No. 
614-1026-ND 102.95 FLUKE-321 
614-1027-ND 111.95 FLUKE-322 
614-1028-ND 146.95 FLUKE-333A 
614-1029-ND 166.95 FLUKE-334A 
614-1030-ND 222.95 FLUKE-335A 
614-1031-ND 304.95 FLUKE-336A 
614-1032-ND 354.95 FLUKE-337A S Z 
Fluke 321 Fluke 337 


Fluke 50 Series Il Thermometers 
Fluke 50 Series Il 


Features: 

¢ Relative time clock on MIN, MAX, and AVG provides a time reference for major 
events ¢ Electronic Offset function allows compensation of thermocouple errors 
to maximize overall accuracy * Measures J, K, T and E-types of thermocouples 
* Readout in °C, °F or Kelvin (K) * Sleep mode increases battery life; 1000-hour 
battery life * 3 year warranty 


Fluke 53 Series II and 54 Series Il 


Features: 

* Time of day clock on MIN, MAX, and AVG provides a time reference for major events 
¢ Electronic Offset function allows compensation of thermocouple errors to maximize 
overall accuracy * Measures J, K, T, E, N, R, and S-types of thermocouples * Readout Fluke 53 Il 

in °C, °F, or Kelvin (K) * Sleep mode increases battery life; 1000-hour battery life * 3 year warranty * Large 
backlit dual display shows any combination of T1, T2 (52 and 54 only), T1-T2 (52 and 54 only), plus MIN, 
MAX, or AVG *Log up to 500 data points to internal memory » Recall function allows logged data to be 
easily reviewed on the meter display »* Data can be exported to optional FlukeView Forms® Temperature 
PC software for further analysis and graphing 


* 6.5 digit resolution * Basic VDC accuracy of up to 0.0024% » Dual 
display * 100yA ~ 10A current range, with up to 100pA resolution Digi-Key Price Fluke 
* Wide ohms range from 100 ~ 1GQ with up to 10yQ resolution Benin Beet PETE: 
° 2x4 wire ohm measurement technique »* Measures frequency and 614-1033-ND 215.00 FLUKE-51-2 60HZ 
period (Model 8846A also measures capacitance and temperature) U. FLiiKe 614-1034-ND 259.00 FLUKE-52-2 60HZ 
. Graphical display * Trendplot™ paperless recorder mode, statistics Fluke 8846A 614-1035-ND 305.00 FLUKE-53-2 60HZ 
and histogram * CAT | 1000V and CAT I! 600V safety ratings 614-1036-ND 355.00 FLUKE-54-2 60HZ 
614-1000-ND 6.5 Digit Precision Multimeter (8845A 120V) ............. 0. ccc ee ece cece e cece teens ee eeee $995.00 
614-1001-ND 6.5 Digit Precision Multimeter, Software and Cable Included (8845A/SU 120V).... $1195.00 
614-1002-ND 6.5 Digit Precision Multimeter, USB Memory (8846A 120V) .........00.ccc0cceceseee $1395.00 F | u ke 60 Series Ha n d h el d 
614-1003-ND 6.5 Digit Precision Multimeter, USB Memory, Software and Cable Included 
(BBAGA/SUAZOV) sisin sisassternaaeasidanasGedtgaats soadaberiendiananieneducsianenigase $1595.00 Infrared Therm ometers 
614-1004-ND 1000 RTD Temperature Probe (884X-RTD) . $500.00 
614-1057-ND Single Rack Mount Kit (Y8846S) .. $95.00 Model Fluke 62 Fluke 63 Fluke 66 Fluke 68 
614-1056-ND Dual Rack Mount Kit (Y8846D)............. 0... e cece eee ce eee e eee e eee ee eee ee teens ee eeee $125.00 Backlit Display Yes Yes Yes Yes 
614-1005-ND USB to RS232 Cable Adapter (884X-USB) . $150.00 -30°C ~ 500°C -32°C ~ 545°C -32°C ~ 600°C -32°C ~ 760°C 
614-1053-ND 2x4 Wire Ohm Test Lead Probe (TL2X4W-PTII) .. $75.00 Temperature. -20°F ~ 932°F _| -25°F ~ 99°F | -25°F ~ 1100°F -25°F ~ 1400°F 
MIN/MAX/AVG MAX MAX All All 
Datalogging N/A N/A Yes Yes 
NEW! Fluke 771/789 ProcessMeters™ Distance to Spot Ratio | 10:1 at 80% energy 12:4 30:1 50:1 
Fluke 771 - Measure 4 ~ 20mA sig- Fluke 789 - The ultimate Optional RTD Probe N/A N/A Yes Yes 
nals without breaking the loop with loop calibration multimeter. Digitally adjustable | Digitally adjustable 
this new, compact clamp meter for The Fluke 789 has a 24-Volt Emissivity Fixed at 0.95 Fixed at 0.95 (from 0.1 ~ 1.0 (from 0.1 ~ 1.0 
PLC and control systems analog loop supply reducing the by 0.01) by 0.01) 
VO. The detachable clamp with need for taking a separate 
extension cable allows you to take power supply when doing off- Digi-Key Price Fluke 
measurements in tight locations, line transmitter testing. And Part No. Each Part No. 
and the built-in spot light illuminates with its built-in, selectable 
hard to see wires in dark enclo- 2500 Hart® resistor, it also 614-1038-ND 99.51 FLUKE-62 
sures. Count on best in class accu- eliminates the need to carry a 614-1039-ND 225,00 FLUKE-63 
racy of 0.2%. Measure mA signals separate resistor with you. AS Vy, 
with 0.01mA resolution. — 614-1040-ND 425.00 FLUKE-66 
\ 10) 614-1041-ND 539.00 FLUKE-68 Fluke 68 
614-1074-ND............ $449.00 614-1075-ND...... $795.00 es 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2260 1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


FLUKE » 


Multipurpose Thermometers 
Fluke 561 


Applications: 

¢ Multipurpose thermometer for heating, 
ventilation, air conditioning and 
refrigeration inspections 

Specifications: 

« Temperature: -40°C ~ 550°C (-40°F 
~ 1022°F) 

¢ Distance to Spot Size: 12:1 

¢ Easy Emissivity Selector: Adjustable 
with three settings; Low (0.3), Medium 
(0.7), High (0.95) 

¢ Laser Sighting: Single Point Laser 

Includes: 

* K-type thermocouple velcro pipe probe 

¢ Durable hard case 

* 2 AA batteries 

¢ User's manual 

* 2 year warranty 


614-1037-ND (FLUKE-561) RoHS Compliant.............. $149.51 
NEW! Fluke 566 
Applications: 


¢ Electrical, mechanical, plant, diesel and HVAC 
Specifications: 

¢ Temperature: -40°C ~ 650°C (-40°F ~ 1200°F) 
* Distance to Spot Size: 30:01:00 

Includes: 

* 2 AA batteries 

* Durable hard case 

¢ 2 year warranty 

614-1072-ND (FLUKE-566) ................ceceeeeeeeeeeee ees $379.00 


NEW! Fluke 568 


Applications: 

¢ Electrical, mechanical, plant, diesel and HVAC. 
Specifications: 

¢ Temperature: -40°C ~ 800°C (-40°F ~ 1470°F) 
* Distance to Spot Size: 50:01:00 

Includes: 

* 2 AA batteries 

¢ Durable hard case 

* 2 year warranty 

614-1073-ND (FLUKE-568)...............0..cccceeeeeeeeeee $499.99 


Test Equipment 
and Accessories 


T+ and T+PRO 
Electrical Testers 


Includes: 

* Three ways to detect AC/DC voltage: Light, Sound, 
and Vibration 

* 2 AAA alkaline batteries 

¢ Extra heavy-duty test leads and probes (removable) 

* Test lead strap for managing leads 

¢ User's manual with safety information 

* 2 year warranty 

614-1047-ND 12V ~ 600V AC/DC 


(T+) ROHS Compliant............. $46.44 
614-1048-ND 10.2V ~ 600V AC/DC, 9.99kQ Resistance 
(T+PRO) RoHS Compliant........ $78.98 


T+PRO-1AC Combo Kit 


Includes: 

¢ T+PRO Electrical tester 

* Fluke 1AC II VoltAlert™ voltage detector 
614-1049-ND (T+PRO-1AC KIT) RoHS Compliant .......... 


Fluke T5 Voltage, Continuity 
and Current Testers 


Features: 

¢ Automatically measures volts AC and DC with precise 
digital resolution 

¢ Displays resistance to 10000 

* Easy and accurate OpenJaw™ AC current 
measurement 100A 

* Continuity beeper 

* Auto off mode to conserve battery life 

* 2 year warranty 

614-1051-ND 600V AC/DC, 


CAT Ill (T5-600 USA)............ $99.95 
614-1050-ND 1000V AC/DC, 
CAT Ill (T5-1000 USA)......... $124.95 


Electrical Tester Kit 


Includes: 
¢ Fluke T5-1000 Electrical Tester ¢ HS Electrical Tester Holster 
¢ Fluke 1AC Il VoltAlert ™ voltage detector 

614-1052-ND (T5-H5-1AC KIT/US) RoHS Compliant... 


$155.26 


Fluke VoltAlert™ 


Fluke VoltAlert are CAT 
IV 1000V pocket-sized “<[# 
voltage detectors. When the 

tip glows red and the unit 

beeps, you know there’s 

voltage present. 

Electricians, maintenance, service, safety personnel and homeowners 
can quickly test for energized circuits in the workplace or at home. 
614-1024-ND ACV Detector 90~1000V, Flat-tip 


ry 


Fluke-1LAC-A-II 


(FLUKE-1AC-A1-Il) ROHS Compliant ........ $25.25 
614-1025-ND Low Voltage Detector 20~90VAC, Round-tip 

(FLUKE-1LAC-A-IIl) ROHS Compliant ........ $25.25 
614-1008-ND Volt Alert, 5-pack, Flat-tip 

(FLK-1AC-A1-II-5PK) RoHS Compliant...... $99.00 


LVD2 Volt Light 


Non-contact AC voltage 
detector and LED flashlight 
combined into one easy to 

use pen-style design. 

Features: 

* Detects from 90V ~ 600V AC 

* Rated to CAT IV 600V 

* Blue indicates proximity to AC voltage source 
* Red indicates you're at the source 
¢ Ultra-bright white LED 

¢ AAA battery included 
614-1045-ND (LVD2) 


Fluke 1550B MegOhmMeter 


Features: 

° Test voltages of 250V, 500V, 1000V, 2500V and 5000V 

¢ Measures 0 ~ 1 TeraOhm 

¢ Warning voltage function alerts the user 
that line voltage is present and gives the 
voltage reading up to 600V AC or DC 

¢Large digital/analog LCD shows detailed 
measurement data 

* Cable or insulation capacitance 

* Leakage current 

* 99 memory locations store all measurement 
parameters 

elIncludes Quicklink 1550B software and 
optical interface cable 

° 2 year warranty 

Includes: 

¢ Test leads and low leakage probes 

° Alligator clips 

Interface adapter and cable 

* FlukeView® Forms Basic 1550B PC software 

¢ Line cord 

* Soft carrying case with waterproof bottom 

¢ User's manual CD with 12 languages 

* Getting started guide 

614-1014-ND (FLUKE-1550B) RoHS Compliant 


NEW! i30/i30S AC/DC Clamp 


The i30 and i30S current clamps 

are based on Hall Effect technol- 

ogy for use in measurement of 

both DC and AC current. The 

i30 may be used in conjunction 

with multimeters, recorders, and 

other suitable recording instru- 

ments for accurate non-intrusive 

current measurement. The i30s 

may be used in conjunction with 
oscilloscopes and other suitable 

recording instruments for accu- 

rate non-intrusive current measurement. 
Features: 

* Maximum conductor size: 19mm diameter 
* Current Range: 30 mA ~ 30 A DC, 30 mA ~ 20 AAC RMS 
¢ Measuring Range: +30A 

* Accuracy (at 25°C): +1% of reading +2mA 
¢ Frequency Range: DC to 20 kHz (i30); DC to 100 kHz (i30S) 
614-1070-ND  (i30) 

614-1071-ND  (i30S) 


i400 AC Current Clamp 


This clamp is compatible with most Fluke multimeters 

or any other current measurement device that accepts 

4mm-shrouded banana plugs and has an AC milliamp 

range. The division ratio is 1000:1. 

Features: 

* Companion to your DMM to measure up to 400A AC 

¢ 1mA/Amp output guarantees easy reading 

¢ Only current clamp available with a CAT IV 600V/ 
CAT Ill 1000V safety rating 

¢ Takes accurate current readings without breaking 
the circuit 

* Soft non-slippery overmold handle prevents touching 
live wiring 

¢ Maximum conductor diameter: 32mm 

614-1044-ND (i400) 


TL71 Premium 
Test Lead Set 


Features: 

* One pair (red, black) comfort grip probes with silicone insulated, 
right-angle test leads 

* CAT IV 600V, CAT III 1000V, 10A rating and UL Listed 

* One year warranty 

614-1054-ND (TL71) ROHS Compliant ....................... $20.01 


NEW! Replacement 


Fuses 
Amp Voltage | Digi-Key Price Fluke 

Rating Rating Part No. Each Part No. 

614-1083-ND 5.95 943121 

sinh 1008 614-1077-ND 21.75 203414 

630mA 250 614-1079-ND 8.80 871173 

1A 600 614-1080-ND 13.94 871207 

11A 4000 614-1076-ND 40.35 203406 

614-1078-ND 8.00 803293 

15A 600 614-1081-ND 23.29 871223 

614-1082-ND 9.20 892583 


Note: For replacement fuse information, contact tech support 


L210 Probe 

Light Kit 

Features: 

¢ Bright white LED illuminates contact area 

* 8 inch probe extenders keep hands away from live circuits 
Includes: 

* L200 Probe Light 

* TP280 Test Probe Extenders 

614-1059-ND (L210)...... 0... cece eee cece e eee teen ee $28.11 


ToolPak™ 
Meter Hanging Kit 


Features: 

«Attaches to back of a 110/170/180 Series meter, 20/70-III with 
integrated holster (with adapter), 724/725 and 50 Series II 

* One year warranty 

Includes: 

* 2 universal hanger clips * Hook and loop straps (2 lengths) 

* Strong magnet 

614-1055-ND (TPAK) RoHS Compliant ...................... $30.63 


Soft Cases 
C25 Large Soft Case for DMMs 


Features: 

* Zippered carrying case with padding and inside pocket 

* One year warranty 

614-1006-ND (C25) ROHS Compliant .......................5 $28.64 


C71 Soft Case for DMMs 


Features: 

«Includes adjustable padded space with movable Velcro divider for 
protection of two test tools 

* One year warranty 


614-1066-ND (C71) RoHS Compliant $44.03 


C90 Soft Case for DMMs 


Features: 

* Zippered carrying case with inside pocket and belt loop 

* One year warranty 

614-1058-ND (C90) ROHS Compliant ......................65 $27.45 


C510 Leather Meter Case 


Features: 

* Oiled genuine top grain cowhide 

* Rugged construction with heavy duty stitching and reinforced rivets 

¢ Large tool belt loop and top flap to secure meter 

* Holds most Fluke DMMs, Thermometers and Process Calibrators 

* One year warranty 

614-1007-ND (C510) ROHS Compliant......................5 $49.59 


Fluke 
MeterCleaner™ Wipes 


MeterCleaner Wipes are pre-moistened with an industrial strength 
cleaning formula that removes surface dirt, oil and grease from your 
test tools. 

614-1060-ND Six individually packaged wipes in a zip-lock bag 


(MC6) RoHS Compliant..................00000. $11.12 
614-1046-ND _ Fifty individually packaged wipes in a paper box 
(MC50) ROHS Compliant .....................5 $66.54 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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/AAMPROBE’ 
XP Series Digital Multimeters 


XR Series Digital Multimeters 


Model 15XP-A 35XP-A Model 30XR-A 33XR-A 37XR-A 38XR-A 
AC/DC Voltage 750V/1000V 750V/1000V AC/DC Voltage 600V/600V 1000V/750V 1000V/750V 1000V/750V 
AC/DC Current 22K eek AC/DC Current 10A/10A 10A/10A 10A/10A 10A/10A 
Resistance 2000 ADMD Resistance 20ma 4mo 4oma 40ma 
Basic DC Accuracy + (0.5% Rdg + 1 dgt) + (0.5% Rdg + 1 dgt) face DEN AeuRda aidat 7eehidd tact Aaeknidaahdak A endan baat 
Continuity Yes Yes ba : ecuracy +(1%Rdg + tdgt) | +(0.7%Rdg+1dgt) | +(0.1%Rdg+5dgt) | + (0.25%Rdg + Sdat) 
Capacitance No Yes Continuity Yes Yes Yes Yes 
Frequency Yes Yes Capacitance No Yes Yes Yes 
Temperature No Yes Frequency No Yes Yes Yes 
Display 3% digit 3% digit Temperature No Yes No Yes 
Min/Max No No Display 3% digit 3% digit 4% digit 4%A digit 
Data Hold Yes Bi Min/Max Yes Yes Yes Yes 
Logic Test TTL No 
Data Hold Yes Yes Yes Yes 
Non-Contact Yes Yes 
Voltage Detect Logic Test No No TTL, CMOS No 
Warranty 1 year 1 year Non-Contact Yes No No No 
CAT | 1000V CAT | 1000V Voltage Detect 
Safety Ratings CAT II 600V CAT Il 600V 
CAT II 300V CAT IIL 300V Warranty 1 year 1 year 3 year 3 year 
Safety Ratings CAT II 600V CAT II 1000V CAT II 1000V CAT Ill 1000V 
Digi-Key Price (Amarone CAT Ill 300V CAT Ill 600V CAT Ill 600V CAT IV 600V 
Includes Part No. Each | Part No. UL (cULus) Listed Yes Yes Yes No 
Test leads, Magne-Grip™ holster, Battery, Fuse, User's manual 705-1000-ND 62.95 | 15XP-A 
Be ie oe Magne-Grip holster, 705-1003-ND 83.95 | 35XP-A Digi-Key Price | Amprobe 
: : Includes Part No. Each Part No. 
Test leads, Magne-Grip™ holster, 705-1001-ND 62.95 30XR-A 
PM55A Compact Precision —ee 
aa 1 Test leads, Alligator clips, Magne-Grip 
D | g ita | M u Iti m ete I holster, Temperature adapter, Thermocouple | 705-1002-ND 79.95 33XR-A 
probe, Battery, Fuse, User's manual 
Features: Test leads, Alligator clips, 
¢ AutoTect™ feature directs the meter to know if it is measuring AC or DC volts or Magne-Grip holster, Battery, Fuse, 705-1004-ND. 135.95 37XR-A 
resistance with no user interface * Measures AC/DC current, capacitance, frequency, User's manual 
continuity with beeper * Non-contact voltage detector * Automatic power off « Safety Test leads, Alligator clips, Temperature 
rating: CAT II 600V, CAT III 300V adapter, Thermocouple probe, Magne-Grip | 705-1005-ND 154.95 38XR-A 
705-1030-ND (PMSA) ....c.ccccsccesseessessesesessvessessesssesseseveeses $52.95 holster, Battery, Fuse, User's manual 
VP-600SB Non-Contact 


Volt Probe 


Features: 

* Detects AC voltage: 100V ~ 600V 

«Check for AC voltages without necessity of disconnecting the 
electrical system 

¢Test for AC voltage cables, circuit breakers, wall sockets, 
junction boxes, fuses, etc. 

* Safety rating: CAT Ill 600V 


705-1038-ND = (VP-600SB) 


Test Lead Kits 


MTL-500 Professional Electrical Test Leads Include: « MTL-100 double 
insulated silicon test leads * MTL-101 sharp test probes * MTL-102 insulated 


ACD-6 TRMS PRO AcDC-400 ACDC-100 alligator clips 
MTL-501 Advanced Electrical Test Lead Kit Includes: » MTL-100 double 
Model AC75B ACD-6 TRMS PRO | ACD-16PRO [ACD-16TRMSPRO | AC40B AcDC-400 | ACDC-100 | ACDC-100 TRMS insulated silicon test leads_* MTL-101 sharp test probes + MTL-102 fully 
AC/DC Voltage | 750V/1000V 600V/600V 600V/600V 600V/600V soov/eoov | so0v/e0ov | coov/6oov |  Go0v/600V nie clips» MTL-102)USA main socket test sdaptors:* MTL=108 
AC/DC Current | 600A/400A 1000A/— 1000A/- 1000A/- 400AV- 40A/400A 800A/1000A | 800A/1000A 
F 705-1028-ND (MTL-500) ... 
Resistance Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 705-1029-ND (MTL-501) ... 
Basic DC (1.0% +24) | 41.7% Rdg +3 LSD)| — +(0.5% Rdg +(0.5% Rdg +#(1.2% Rdg | +(1.0% Rdg | +(1.5% Rdg | +(1.5% Rdg 
Accuracy aa @ 4V~400V ranges +5 LSD) +5 LSD) +5 dgts) +2LSD) +4 LSD) +4LSD) 
Continuity Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes +H 
Capacitance Yes No No No No No Yes Yes Test Eq u I p m e nt 
Frequency No No Yes Yes No No No No DM-II PRO Digital Recorder/Data Logger 
Temperature Yes No Yes Yes No No No No 
= Features: 
Min/Max No No No No No Yes No No * Works with single and — 
Data Hold No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes thee phase eal a l l 
and Delta) * Capable of 
TRMS No Yes No Yes No No No Yes recording all parameters 
Warranty 1 year Limited Lifetime Limited Lifetime | Limited Lifetime 1 year Limited Lifetime 1 year 1 year simultaneously « All 
CAT II 1000V readings are True 
Safety Ratings CAT Ill 600V CAT II 600V CAT Ill 600V CAT IIL 600V} CATIII600V | CATIII600V | CAT III 600V RMS (TRMS) »* User OLD Ld Se 
CAT III 600V selectable rates allow 
recording from one hour a 
Digi-Key Price ‘Amprobe to several months Line 
Includes Part No. Each Part No. or battery powered 
Test leads, Type-K temperature probe, 9V battery, Operating instruction, Carrying case 705-1007-ND 129.95 AC75B Specifications: 
Test leads with set of alligator clips, Carrying case, Instruction Manual 705-1010-ND 179.95 ACD-6 TRMS PRO * AC Voltage: OV ~ G00V * AC Current: 1A ~ 1000A * Power: Working (W), 
Test leads, Thermocouple, Carrying case, Instruction manual 705-1008-ND 149.95 ACD-16 PRO Reactive (VAR) and Apparent (VA) * Power factor: 0 ~ 1 
Test leads, Thermocouple, Carrying case, Instruction manual 705-1009-ND 169.95 ACD-16 TRMS PRO Includes: 
Test leads, Carrying case, Instruction manual 705-1006-ND 79.95 AC40B “cis ape Software 
Test leads, Holster, Carrying case, Batteries, Instruction manual 705-1013-ND 179.95 ACDC-400 
Test leads, Carrying case, Instruction manual 705-1011-ND 99.95 ACDC-100 705-1025-ND MD MEI PRO) cernicd ene eR cide t canes $2395.00 
Test leads, Carrying case, Instruction manual 705-1012-ND 129.95 ACDC-100 TRMS (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


A AMPROBE: 


Test Equipment (cont) 


DM-III Multitest Power Quality Recorders 


Features: * True RMS (TRMS) «© Measures 
and records broad spectrum of power quality 
parameters: AC current, AC voltage to 600V 
including sags and surges, harmonics (THD 
and individual up to 49th), active, reactive and 
apparent power and energy, peak demand, 
power factor, frequency measurement and 
phase sequence »* Works with single and three 
phase systems » Detects and records voltage 
anomalies, sags and surges ¢ Built in scope 
displays waveforms » Phase sequence indication 
* Records up to 64 parameters simultaneously 
¢ Manual and programmable recording start * Line 
or battery powered * Megohmmeter functions: test insulation of wires, cables, 
transformers and electrical motors * Safety ratings: CAT III 600V phase to 
phase, CAT III 300V phase to ground 


Includes: * CTs * Voltage leads * Ground probes and leads * PC software 
and download cable 


705-1026-ND (DM-II] MULTITEST F) .........0...: cee $3295.00 


DM-4 Power Quality Recorder 


Features: 

* True RMS (TRMS) » Works with single (two and 
three wire) and three phase systems (Y and Delta) 
* Detects and records voltage spikes 100nS or slower 
* Detects and records voltage sags and surges * Built 
in scope displays waveforms Records all parameters 
simultaneously * Manual and programmable recording 
start * Safety rating: CAT III 600V 


Includes: 

Carrying case * CTs «Test leads * PC software and 
download cable * Remote User Interface (PDA) with 
protective hard case and interface cable 


705-1024-ND (DM-4) ....... cece $3495.00 


DGC-1000A Clamp-on Ground 
Resistance Tester 


Features: 

* Accurate ground resistance measurement from 
0.0250 ~ 15009 »* TRMS current measurement 
Continuity beep if the resistance is lower than 40.000 
* Data logging capability: 116 records « Individual 
data point recording » User selectable high and low 
Q audible alarms * Auto power off * Low battery 
indicator * Large LCD display * Safety rating: CAT III 
300V, CAT II 600V 


705-1023-ND 


(DGC-1000A) ......... $1299.00 


TMULD-300 Leak 
Detector Kit 


Features: 

* Locates arcing in an electrical system 
¢ Transmitter “pressurizes” area with 
ultrasonic sound enabling the ULD-300 
to pinpoint leaks » Applications include 
air tightness of cars or houses « Useful 
in finding the ends of buried PVC pipes 
* Detects any pressurized gas leak regardless 
of type CFC’s, HFC’s, Nitrogen, etc. 


Includes: 
* Ultrasonic transmitter * Flexible tubing adapter * Tubular 
extension * Parabola * Headphones 


705-1037-ND (TMULD-800)).....00..c00se0ecsssenssanncomaarnnnn $399.95 


TH-2A Digital 
Thermo Hygrometer 


Features: 

¢ Temperature readings 

¢ Relative humidity measurement 

* Max/Min with time stamp 

* Data hold function 

* Selectable °C and °F readout 

* Dual LCD display with bargraph indication 
* Auto power off 


705-1033-ND 


(TH-2A) oes $79.95 


RC-120S Remcon Relay Switch 


Features: 

* Switches AC power ON and OFF using low voltage 
control circuit »* Built in transformer, no step down 
transformers necessary ¢ Single relay can be controlled 
by multiple switches and multiple relays can be controlled 
by a single switch * AC voltage from 105V ~ 125V * AC 
current up to 6.5A 


705-1032-ND = (RC-1208).............ceeee $39.95 


PRM-3 Phase Sequence and 
Motor Rotation Tester 


Features: 


¢ Use for phase sequence 
testing, three phase motor 
installation and maintenance 
* Checks motors for rotation 
direction » Identifies the 
phase sequence of the three 
phase electrical system 
+ Indicates normal or 
reversed phases as well as 
loss of the phase 


705-1031-ND (PRM 29) ssddcieensontcnitee das tonndsdeopouennduaoeas $99.95 


GP-2 Ground Resistance and 
Resistivity Tester 


Features: 


* Measure earth ground resistance; 3 point or 2 point 
tests * Automatically calculates resistivity; 4 point 
test * Automatic voltage measurement prevents false 
measurements » Automatically applies three testing 
frequencies for the most accurate readings * Auto 
ranging * 999 internal memory locations to store 
measurements * RS-232 download to a personal 
computer Safety rating: CAT Ill 250V 


Includes: 

Test leads » Auxiliary electrodes * Software * Carrying Case 

705-1027-ND (GP#2)¢, icccesazy gncanceceayeddorssesyeninlenes $1499.00 
Megohmmeters 

AMB-25 

Features: 


Test insulation of wires, cables, transformers and 
motors * Comes as a complete kit including test 
leads * Internal memory 


Specifications: 
¢ Insulation resistance with 250, 500 and 1000 VDC 


test voltages: 0 ~ 4.000 / 40.00 / 400.00 / 4000MQ 
+ Resistance: 0 ~ 99990 


AMB-45 
Features: 


* Test insulation of wires, cables, transformers and 
electrical motors * Comes as a complete kit 
including test leads and PC software » Pro- 
grammable timer ¢ Internal memory « Safety rating: 
CAT Ill 600V 


Specifications: 
¢ Insulation resistance with 250, 500 and 1000 VDC 


test voltages: 0 ~ 4.000 / 40.00 / 400.00 / 4000MQ. 
Resistance: 4000 ° AC/DC Voltage: 600.0V 


AMC-2 

Features: 

Test insulation of wires, cables, transformers 
and electrical motors »* Does not require 
batteries or any external power supply, always 
ready for use * Ohmmeter 

Specifications: 


© 500VDC Test Voltage: 0 ~ 100MO +5% Rdg 
@ (0.1 ~ 50MQ) +10% Rdg @ > SOMO 


AMB-5KV-D 
Features: 


* Test insulation of wires, cables, 
transformers, electrical motors and 
generators * Comes as a complete kit 
including test leads and PC software 
* Built in automatic voltmeter up 
to 5000V warns against hazardous 
energized systems »* Programmable 
setups of test voltages and timers 


cor 


Specifications: 


© Voltages: 100V ~ 5000V Resistance: 100k ~ 500GQ « Voltmeter: 0 ~ 
5000V + (10% Rdg = 10 LSD) @ 0 ~ 500V + (10% Rdg + 5 LSD) @ 500V ~ 
5000V * Memory: 20 programmable setup configurations 


705-1014-ND (AMB-25) .. ... $299.95 
705-1015-ND (AMB-45) .. ... $449.95 
705-1017-ND (AMC-2).... ... $649.95 
705-1016-ND (AMB-5KV-D) .. $2249.95 


AT-1000 Advanced Tracer 


Features: 

* Trace energized lines up to 300VAC 
or VDC * Trace unenergized and open 
conductors » Identifies breakers and 
fuses without powering down « Locates 
shorts « Identifies wires in a bundle 
* Identifies control, alarm and telephone 
system wiring »* Traces coaxial cable 
shield * Receiver range 1 to 3 feet froma 
cable being traced 


Includes: 
«Receiver * Transmitter * Carrying case * 110V pigtail cordset » Alligator 
clip cordset (2 pcs.) * CT-326 type adaptor 


705-1018-ND (ATAI000 )iessecrtrectecculterensouecnc ete tant. $339.95 


AT-3000 PRO Underground Hawk Buried Wire 
and Pipes Tracer 


Features: (c= ~\y 
* Locates underground energized \\eaol// 
and de-energized wires, cables and \ | 


pipes * Depth measurement up to 10 
feet * Visual (LCD) and audible (with 
loudspeaker) indicators * Rugged 
durable construction » Backlight 
* Real Sound Technology - the sound 
is derived from the signal radiating 0 
from the cable or pipe * Ready for use 1 I 
with receiver, transmitter, connection / 
cable, ground stake and ground 
cable * Allows user to pinpoint the 
path of the underground traced object 
* Weatherproof and drop resistant 


(AT-3000 PRO) ..............00cceeeeeeeeeeee ee $2595.00 


705-1019-ND 


TIF300HV Tic Tracer - 
AC Voltage Detector 


Features: 


oo 
« Use to check fuses, break panels, power outlets, 
transmission lines, etc. 


* Safety rating: UL, CE and MSHA Approved 


705-1036-ND 48” Hot Stick (TIF410A)... $99.95 


BT-250 Break’r Trac’r™ 


Features: 

+ Identifies circuit breaker location 
¢ Works on all electrical systems from 
90 to 250 VAC » Automatic sensitivity 
adjustment »* Quick and easy to use 
« Extremely accurate reading always 
finds the right breaker » Safety rating: 
UL approved 


Includes: 
«Transmitter * Carrying case » Test leads 
* Socket adapter 


705-1022-ND (BT-250)......... $99.95 


AT-4004/AT4005 Advanced Wire Tracers 


AT-4005CON 


Features: 

¢ One universal transmitter; automatically switches to work with either 
energized or non-energized systems Receiver not position sensitive 
Traces live wires buried or hidden behind walls * Locates breakers, neutrals 
and ground lines * Pinpoints shorts, ground faults and broken wires 
* Clamp-on attachment injects signal for non-contact operation * Safety rating: 
CAT Ill 600V 


Includes: 

« Hard carrying case » Receiver * Transmitter * 110V pigtail - banana plug 
cord set « Alligator clip - banana plug cord set * Grounding test lead, 25 ft. 
with alligator clip * Clamp-on transmitter accessory » Rechargeable battery 
pack and battery pack recharger (AT4005CON Only) 


705-1020-ND (AT-4004CON) ...... cece cece cece eee cece eee $749.95 
705-1021-ND (AT-4005CON) ..... 2.0... eee e cece e eee $899.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 
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Regulated 28A DC Power Supplies 


Models 1689, 1690: 


Features: * Overload protection * High RFI stability » Multiple DC output 
terminals 

Specifications: Output Voltage: DC 1 ~ 15V Variable Output Current: 28A (at 
13.8V) Ripple and Noise: 5mV (peak to peak) Line Regulation: 5mV (+ 2% 
Load) Load Regulation: 50mV (0 ~ 100% Load) 


BK1689-ND Precision Analog...................ssceeeeeeeeeeeeeee ees $285.00 
BKIGSO-ND: DigitaNMED cis cccccsanmcccsecinenneadavteracncesasice $359.00 


Single Output DC Power Supplies 
Model 1621A: 


Features: * Connect two supplies in parallel 
to double the current output * Connect 
two supplies in series to double the voltage 
output * Operate continuously at full load 
without overheating « Fully overload protected 
* Coarse and fine voltage controls * Low ripple Model 1621A 
* Continuously monitor voltage and current output on two meters 


; 


Specifications: * Output Voltage: 0 ~ 18V * Output Current: 0 ~ 5A 
BK1621A-ND Single Output DC Power Supply .............-......0605 $229.00 


Switch Mode DC Power Supplies 
Model 1692: The 1692 Switching 


Single Output DC Power Supplies 


Short circuit protection, overload protection, reverse polarity protection, 
thermal protection, and current limiting. CV and CC operation, 0.01% +3mV 
line and load regulation (zero to full load), adjustable current limits (5 to 
100%), low ripple (<1mVrms), fast recovery time (<100uS), and operate from 
120 VAC +10%, 60Hz. Dimensions: 6.2 x 5.5 x 12.5”. Test Lead Set TL-5A and 
TL-30 sold separately. 2 Year Warranty. 


Model 1710A: Single 0 ~ 30V, 0-1A output. Two 
analog meters. Voltmeter: 0-32 +2.5% Ammeter: 
High Range = 0 ~ 1.04A, Low range = 0 ~ 0.26A, 
Accuracy = +2.5% Power Consumption: 70W 
Model 1711A: Single 0 ~ 60V, 0-2A output. Two 
analog meters. Voltmeter: 0 ~ 64 +2.5% Ammeter: 
High Range = 0 ~ 2.2A, Low range = 0 ~ 0.55A, 
Accuracy = +2.5% Power Consumption: 210W 
Model 1715A: Single 0 ~ 60V, 0-2A output. Two 
4-digit LED meters. Voltmeter: 0 ~ 99.9V (green) + Maur lt 70h 
(0.5% rdg + 2 digits) Ammeter: Range = 0 ~ 9.99A (red), Accuracy = (0.5% 
tdg +2 digits) Power Consumption: 210W 

Model 1730A: Single 0 ~ 30V, 0-3A output. Two analog meters. Voltmeter: 
0 ~ 32 +2.5% Ammeter: High Range = 0 ~ 3.2A, Low range = 0 ~ 0.53A, 
Accuracy = +2.5% Power Consumption: 180W 

Model 1735A: Single 0 ~ 30V, 0 ~ 3A output. Two 3-digit LED meters. 
Voltmeter: 0 ~ 99.9V +0.5% Ammeter: Range = 0 ~ 9.99A, Accuracy = +0.5% 
Power Consumption: 180W 


BK1710A-ND... .. $249.00 
$329.00 
$409.00 

BK1730A-ND... .. $329.00 

BK1735A-ND $409.00 


High Power Switching Power Supplies 


The VSP Power Supply series utilizes modern switch mode technology to 
product high-power, low-noise switching supplies. 


TcRAMRLE PEO PR Re 


ee oe 


Mode DC Power Supply provides high 
current output in a lightweight and 
compact package. It is suitable for a 
variety of uses, especially for powering ia) 
DC operated mobile radio equipment on | ™ 
the bench. It provides a variable voltage 

output from 3V ~ 15V at 40A continuous 
operation. In addition a fixed 13.8VDC output is also selectable by a variable 
control knob. 


Features: * High efficiency » Current fold-back circuitry with illuminated 
indicator prevents overloading the power supply * Over temperature protection 
circuitry * Over voltage protection prevents abnormal high output voltage 
High RFI stability 

Specification: Output Voltage: 3 ~ 15VDC (adjustable) or fixed 13.8VDC 
(selectable) * Output Current: 40A continuous 


BK1692-ND Switch Mode Power Supply... 


-6 6 


Model 1692 


.. $309.00 


High Current Linear Power Supplies 


Models 1791, 1790, 1794, 
1795 and 1796: + Constant Voltage/ 
Constant Current Operation «Load 
Current Limits » Separate DC Output 
ON/OFF Switch » Metering: LED 


BK1791-ND 0 ~ 64V, 10A... 
BK1790-ND 0 ~ 32V, 20A 
BK1794-ND 0 ~ 32V, 30A 
BK1795-ND 0 ~ 64V, 15A 
BK1796-ND 0 ~ 16V, 50A 


Model 1794, 1795 & 1796 


.-- $1395.00 

. $1549.99 
. $1883.32 
. $1883.32 
. $1883.32 


DC Power Supplies to 240W Output 


Short circuit protection, overload protec- 
tion, reverse polarity protection, thermal 
protection, and current limiting. CV and 
CC operation, 0.02% +2mV line and 
0.04%+2mV load regulation (zero to oy sage 
full load), adjustable current limits (five — 2o9 

to 100%), low ripple (<1mVrms), fast Model 1740B 
recovery time (<100uS), and operate from 120VAC +10%, 60Hz. Dimensions: 
5.7 x 10.5 x 15”. Test Lead Set TL-5A and TL-30 sold separately. 2 Year 
Warranty. 


Model 1746B: Single 0-16V, 0-10A output. Two analog meters. Voltmeter: 
0-16V +2.5% Ammeter: High Range = 0 ~ 11A, Low Range = 0 ~ 2.2A, 
Accuracy = +2.5% Power Consumption: 380W 


Model 1740B: Single 0 ~ 60V, 0-4A output. Two analog meters. Volt- 
meter: 64V +2.5% Ammeter: High Range = 0 ~ 4.4A, Low Range = 0 ~ 1.1A, 
Accuracy = +2.5% Power Consumption: 450W 


Model 1743B: Single 0 ~ 35V, 0 ~ 6A output. Two 4-digit LED meters. Volt- 
meter: 0 ~ 99.9V (green) + (0.5% rdg + 9 digits) Ammeter: High Range = 0 ~ 
9.99A (red), Accuracy = +(0.5% rdg + 9 digits) Power Consumption: 420W 


Model 1745A: Output- shorting button Features: Output Voltage: 0 ~ 
35VDC Output Current: 0 ~ 10A 


BKA74GB-ND............cccesceeseceseeesseeseeeeneecnseeesaseeeenseeeeeenes $539.00 
BK1740B-ND... $539.00 
BK1743B-ND... $539.00 


BK1745A-ND DC Power Supply ............2-0.00.0eeeeeeeeeeeeeeeeee $719.00 


BKVSP2050-ND 
BKVSP4030-ND 


20V, 50A, RS232. 
40V, 30A, RS232. 
BKVSP6020-ND 60V, 20A, RS232. 
BKVSP12010-ND 120V, 10A, RS232. 
BKVSP2050GPIB-ND 20V, 50A, GPIB 
BKVSP4030GPIB-ND  40V, 30A, GPIB 
BKVSP6020GPIB-ND 60V, 20A, GPIB 
BKVSP12010GPIB-ND 120V, 10A, GPIB . 


Power Supply Hook-up Cables 


TL-5A-ND —_5A Power Supply Leads . 
BKTL-30-ND 30A Power Supply Leads 


Triple Output Power Supplies 


Two Main sections capable of 
independent or tracking operation 
(Master and Slave). One fixed section. 
Switchable series/parallel operation 
and adjustable current limit controls : 
for Main sections. Two displays: one blac 
reads volts or amps of “slave” supply; Model 1760A and 1761 

one reads volts or amps of “master” supply or fixed supply. Constant current 
and voltage indicators for Main sections. Power Source: 120VAC, +10% 60Hz. 
Accessories Supplied: Spare fuse, Instruction Manual, Power Cord. Test Lead 
Set TL-5A is sold separately. 


Model 1760A: Two 0 ~ 30VDC, 2A sections; One 4 ~ 6.5VDC 5A section. 
Switchable series/parallel operation for 24V sections. Two 3-Digit LED 
Displays. Dimensions: 5.7 x 10.5 x 15” 2 Year Warranty 

Model 1761: Two 0 ~ 35VDC, 0 ~ 3A sections; One 2 ~ 6.5VDC, 5A section; 
Two 4-digit LED displays, Fully Overloaded protection. 2 Year Warranty 
Model 1651A: Two 0 ~ 24VDC 500mA sections; One S5VDC 4A section. 
Switchable series/parallel operation for 24V sections. Two Analog Displays. 
Accessories Included: Test leads (3 Pairs) Dimensions: 5.5 x 11.75 x 
10.975” 1 Year Warranty. 

Model 1670A: Produces three outputs simultaneously. #1=30VDC @ 3A, 
#2=12VDC @ 500mA and #3=5VDC @ 500mA. Two 3-Digit LED Displays. 
Dimensions: 5.5 x 5.9 x 9.45” 1 Year Warranty 


9.90 


eo O00 


BK1760A-ND . .. $659.00 
BK1761-ND . $699.00 
BK1651A-ND .. $449.00 
BK1670A-ND .. $195.00 


Quad Display Triple Output 
DC Power Supplies 


Model 1672: Features: + Independent control 
of Voltage and Current controls for variable 
output * CV/CC operation »* Separate 3 digit 
displays for voltage (green) and current (red) wy 
for both variable outputs * LED indication for oR TASTER, 
CV (green)/CC (red) mode » Overload indication 
LED for fixed output © Series tracking and 
parallel mode operation for triple output unit 
Specifications: » Output Voltage: 0 ~ 32VDC, 0 
~ 32VDC, Fixed 5VDC » Output Current: 0 ~ 3A, 0 ~ 3A, Fixed 0 ~ 3A 


606 66 600 
Model 1672 


BK1672-ND Quad Display Triple Output DC Power Supply... ... $469.00 


Programmable DC 


Power Supplies 


Single Output — 178X Series 


178X Series: Models 1785B, 1786B, 
1787B and 1788 are Programmable DC Power 
Supplies that offer new levels of “ease of use” 
and programmable functionality. Direct key in 
entry makes voltage and current selection fast, 
accurate and easy. In case calibration allows 
for simple, cost savings, uninterrupted operation. 


Model 1788 


Features: * Sixteen user programmable preset outputs » Controllable output 
On/Off switch * 10mV/10mA set-ability resolution * Closed case calibration 
Low ripple and noise » Excellent temperature stability » Serial interface cable 
and software included (RS232 optional) 


BK1785B-ND 0-18V, 5A DC Output. 
BK1786B-ND 0-32V, 3A DC Output. $385.00 
BK1787B-ND 0-72V, 1.5A DC Output. $385.00 
BK1788-ND = 32V, GA... o.oo eee cece eee c eect e eee teee eee $565.56 


... $385.00 


Single Output — 912X Series 


912X Models: The 9120A, 9121A, 9122A, and 9123A are laboratory grade 
Programmable DC Power Supplies providing great performance and features 
not found in other supplies in this price category. The 9120A series are 
designed to meet the needs of today’s 
applications labs that require clean and 
reliable power, high resolution and 
accuracy and fast transient response 
time. Features: * Low ripple and low 
noise © Outstanding temperature 
stability Fast transient response time 


(<20ms) * SCPI compatible Model 9120A 

BK9120A-ND 32V, 3A, R282... 02... cseccececcsseee ces teeeeeeeees $709.00 
BK9121A-ND 20V, 5A, RS282..... 0. ecccecececces eee ceeeeeeeeeeees $715.00 
BK9122A-ND NEW! 60V, 2.58, R282... occ ccccscseeeeeees $739.00 
BK9123A-ND NEW! 30V, 5A, RS232, GPIB... cscs cease $799.00 


Dual Output 


Model 1770: 

The 1770 Dual Range, Programmable Power 
Supply offers the best cost per watt available 
for virtually any application. With dual range 
voltages up to 17.5 or 35VDC and 3 and 6A, 
the versatile power supply features excellent 
reliability (60K hours MTBF) and user 
flexibility. Features: * Dual range outputs, 
either 0 ~ 17.5V, 0 ~ 6A or 0 ~ 35V, 0 ~ 3A * Programming resolution of 
10mV and 2mA « Ripple and noise of 1mVrms * Remote sensing » In case 
calibration * Large character LCD display * GPIB Interface 


BKATZO-ND 2 2:c00cicascccascsidadanetandasiaccuasasanccaadadeasaaaces $999.00 


feed fed 


Model 1770 


Triple Output 


Model 9130: The 9130 is a fully 
programmable triple output DC Power 
supply delivering 0 ~ 30V / 0 ~ 3A on 
2 outputs and 0 ~ 5V/0 ~ 3A on1 
output. Each output is fully floating and 
outputs can be adjusted independently 
or connected in series or parallel to produce higher voltages or currents. The 
9130 is ideally suited for application in Electronic Test, Production and Service 
where multiple independent DC supplies are required and bench space is at 
a premium Features: * SCPI compatible command set * Communicate via 
standard USB communication cable or optional RS232 cable » Application 
software for front panel emulation and simple test sequence generation 
included * 50 memory locations for instrument state storage and recall 


Model 9130 


BK9130-ND Triple Output Programmable DC Power Supply.......... $894.99 


Programmable DC Electronic Load 


<0 


okeksTs) 
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Model 8510 
Model 8500: 
Features: * 300W «Operates between 0 ~ 120VDC, 1mA/1mV » Over-Current, 


Over-Voltage, Over-Power, Over-Temperature Protected » RS232 Interface 
Cable and Software Included 


Model 8510: 

Features: * 600W » Operates between 0 ~ 120VDC, 1mA ~ 120A (600W max) 
* Over-Current, Over-Voltage, Over-Power, Over-Temperature Protected * RS 
232 Interface Cable and Software Included 

BABS OS ND oss ivitecrne Wetec ts ceutnseanier heute ccc acca ate crt $1025.00 

BKBOS10-ND:.: ciccscscs st catiecsitadnasien i daniesiandieriessdincd $1995.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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NEW! Digital 
Storage Oscilloscope 


The 2530 delivers essential features and 
reliable performance at a price you can 
afford. Analog style knobs and controls 
combined with autoset functions make 
this oscilloscope easy to use. Advanced 
triggering, automatic measurements and 
FFT functions provide you with many options to debug your circuits. Addition- 
ally, the instrument comes with PC Software that lets you easily capture, save 
and analyze waveforms and measurement results. The 2530 is an ideal educa- 
tion and training tool and also well suited for applications in service and repair. 


Features: 

* One touch automatic setup for ease of use (Auto) 

* 25MHz bandwidth, 250MSa/s sample rate 

© 4,000 point record length for each channel 

Capture, save and analyze waveform data with the included EasyScope Ap- 
plication Software 

* Cursors with readouts 

+ Eleven automatic measurements 

FFT standard plus 4 additional math functions 

Extensive Trigger capabilities including Pulse Width and line-selectable Video 
trigger 

* Save/Recall setup and waveform data 


BK2530-ND Digital Storage Oscilloscope 25MHz................2...-5 $499.00 


Function Generators 


FEATURES AND SPECIFICATIONS: 
Waveforms: Sine, Square, Triangle, 
+Pulse, +Ramp. Variable DC Offset 
and Duty Cycle. Sweep LIN & LOG: 
100:1 Frequency Counter Accuracy: 
Time Base +1 count General: Power: 
120 ~ 230VAC +10% 50/60Hz Internal 
jumper selectable Accessories: 
BNC to Alligator Cable, Instruction Manual 2 Year Warranty 

Model 4007DDS: Versatile sweep function generators utilize an advanced 
direct digital synthesis (DDS) design. 0.1MHz ~ 7MHz frequency range (sine 
and square only). Lin or Log sweep function. Adjustable duty cycle. Adjustable 
DC offset. 

Model 4013DDS: Versatile sweep function generators utilize an advanced 
direct digital synthesis (DDS) design. 0.1MHz ~ 12MHz Frequency Ranges 
(sine and square only) Lin and Log sweep function. Adjustable Duty cycle. 
Adjustable DC offset 

Model 4001A: Function Generator in 6 Ranges from 0.5Hz ~ 4MHz Range. 
Coarse and Fine Tuning. 

Model 4010A: 7 Ranges from 0.2Hz ~ 2MHz Range. Coarse Tuning. 

Model 4011A: Function Generator. 4 Digit LED Digital Display (4 digit 
Display Resolution). 7 Ranges from 0.5Hz ~ 5MHz Range. Variable Duty Cycle 
and DC Offset. Coarse and Fine Tuning. 

Model 4012A: Sweep/Function Generator. Coarse and fine tuning. 4 digit 
LED display. Variable duty cycle. DC offset. Linear or log sweep. 

Model 4017A: 5 Digit LED Digital Display (5 digit Display Resolution). 8 
Ranges from 0.1Hz ~ 10MHz Range. Coarse and Fine Tuning. Extended Sweep/ 
Modulation Input: 0 ~ 10V. 

Model 4017B: Square and Ramp waveforms. Frequency resolution down to 
0.01Hz. RS-232 Interface. 0 to 100% duty cycle. Variable DC offset. 

Model 4040A: Sweep/Function Generator with Frequency Counter. 5 Digit 
LED Display (5 digit Display Resolution 8 Ranges from 0.2Hz ~ 20MHz 
Range. AM and FM Modulation. Burst Operation. 30MHz External Frequency 
Counter. Selectable Linear or Log Sweep. Extended Sweep/Modulation Input: 0 
~ 10V. Coarse and Fine Tuning. 

Model 4084: Model 4084 is a high performance laboratory grade 
synthesized function generator. Direct digital synthesis (DDS) techniques are 
used to create stable, accurate output signals for all 27 built-in standard and 
complex (arbitrary) waveforms. 

Model 4045: Sine, Square, Triangle, Arbitrary, Ramp and Pulse waveforms. 
Modulation in both AM and FM. Lin or Log Sweep Function. Adjustable Duty 
Cycle. Adjustable DC Offset. RS-232C Interface. Frequency Range: 0.1MHz 
~ 20MHz 


Model 4040A 


BK4007DDS-ND DDS Sweep Function Generator 7MHz. $399.00 
BK4013DDS-ND DDS Sweep Function Generator 12MHz $499.00 
BK4001A-ND = 4MHz Sweep/Function Generator ...$205.00 
BK4010A-ND = 2MHz Function Generator. .. $259.00 
BK4011A-ND = 5MHz Function Generator with Digital Display . . $325.00 
BK4012A-ND = 5MHz Function Generator .. $359.86 
BK4017A-ND = 10MHz Sweep/Function Generator with 

Digital DISHlAY s.scAieoxeu sus dete cents ech ewievattas $409.00 
BK4017B-ND 10MHz DDS Sweep Function Generator 

10MHz available on Sine .......................... $499.00 
BK4040A-ND = 20MHz Sweep/Function Generator with 

Frequency Counter and Digital Display.............. $619.00 
BK4084-ND 20MHz Programmable DDS 

Function Generator.................00.00ccccece eee $925.00 
BK4045-ND 20MHz DDS Sweep Function 

Generator with Arbitrary (Capabilities) ............. $995.00 
LC-40B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) 

(For 4010A, 4011A, 4017A and 4040A).............. $93.60 


Function and Arbitrary 
Waveform Generator 


Model 4084AWG: The Model 
4084AWG is a laboratory grade 
synthesized function generator 
with arbitrary capability. Direct 
synthesis (DDS) techniques are 
used to create stable, accurate 
output signals for all 27 built-in 
standard and complex (arbitrary) waveforms as well as custom arbitrary 
waveforms. The 4084AWG produces high purity, low distortion sine waves 
and square waves up to 20 MHz and provides extensive analog modulation 
capabilities including AM, FM, FSK, PSK, pulse modulation, burst mode and 
linear/logarithmic sweep combined with multiple trigger modes. The included 
intuitive Windows Software lets users create and edit custom arbitrary 
waveforms and download them with a single click to the instruments non 
volatile memory. Unmatched affordability and high performance make the 
4084AWG a perfect fir for many applications in Electronic Test and Design, 
Sensor Simulation and Education and Training. Features: * Clean and 
stable output of very small signals down to the 1mV ~ 10mV range (50) 
* Support of internal and external modulation sources as well as internal, 
external and gated trigger sources » Create arbitrary waveforms with 10 bit 
vertical resolution, 16K memory depth and a sample rate of 200MHz » Fully 
programmable via the standard RS232 interface using SCP! compatible 
commands »* 100MHz Universal Counter with frequency measurement and 
totalize function 

BK4084AWG-ND Arbitrary/Function Generator 


Model 4084AWG 


.. $1295.00 


Frequency Counter 


. BBBBBBBB8 


Model 1856D 


Model 1856D: 3.5GHz Multifunction Counter (Frequency, Period, Totalize) 
Benchtop with .56 inch high 9-Digit LED Display. Frequency: 0.1Hz ~ 
3.5GHz Period Characteristics: Range: 10ns ~ 10s Input Characteristics: 
Impedance: 50 0 +5% Totalize Start/Stop Input: Logic Levels: Standard 
TTL Levels Time Base Characteristics: Standard Type: TCO Frequency: 
10MHz Stability: +1ppm +10% line voltage variation Temperature Stability: 
+5ppm 0°C ~ 50°C Dimensions: 9.4 x 3.5 x 10.6” Power: 115VAC +10% 
50/60Hz Accessories Included: Instruction Manual 

BK1856D-ND 3.5GHz Benchtop Multifunction Counter .............. $515.00 


Pocket/Analog Multimeters 


Model 114B 


Model 117B 


BK114B-ND Analog Multimeter 
BK117B-ND Pocket Size Analog Multimeter. 
BK2700-ND Pocket DMM...... 

BK2408-ND Mini-pro Multimeter... . 
LC-24-ND Carrying Case for 2408 


Model 2700 


Clamp-on Multimeters 


Models 313A, 
350B, 369B 


Models 
313A 6 350B 369B 

AC Current 600A 100A 1000A 1000A 

DC Current 600A 100A = 1000A 

AC Voltage 600V 600V 750V 750V 

DC Voltage 600V 600V 1000V 1000V 

Resistance 1kKQ 10KQ 30MQ 40MQ 

Frequency = — / i: 

Capacitance = =— _— 

True RMS = = = 

Continuity / / / 

Diode = = / 

Data Hold / / / / 

Max./Min. = = = of 
BK313A-ND 600A... $154.00 
BK316-ND $164.00 


$160.00 
$195.00 
. $26.99 


BK369B-ND 400/1000A... 
LC-33-ND Carrying Case (1 Year Warranty). 


Bench DMM True RMS 


Model 2831D: 

4-1/2 LED Digit Display Bench with 
0.05% Basic Accuracy * Measures diode, 
frequency and continuity in addition to 
basic current, voltage and resistance 
Specifications: DC Voltage: 1200V 
max range, best accuracy +0.05% +5D 
AC Voltage: 1000V range max, best Model 5492 

accuracy +0.75% +10D AC/DC Current: 20A max, best accuracy +0.75% +5D 
Resistance: 20MQ max, best accuracy +0.2% +5D Frequency: 200KHZ max, 
best accuracy +1.0% +5D »* Dimensions: 9.4 x 3.5 x 10.6” 

Model 5491A: 

50,000 Count Digit Dual Display Bench Multimeter * True RMS » Resistance 
measurements up to 50M Q «Measures frequency to 500KHz *DBm 
Measurement * RS232 Interface 

Model 5492: 

5-1/2 Digit Dual Display Bench DMM with 0.012% Basic Accuracy * Select- 
able Count Resolutions of 120,000, 40,000 and 4,000 count * Selectable 2 
Wire and 4 Wire Resistance * Measures Frequency to 1MHz with 0.01Hz Best 
Resolution * RS-232 Interface Includes: One set of TL 36 Test Leads and AC 
01 caps for TL 36 * Optional GPIB 


BK2831D-ND $278.10 
BK5491A-ND $454.45 
BK5492-ND 

LC-40B-ND — Carrying Case (1 Year Warranty) . 


Dual Display 51,000 Count DMM 


Models 2890A and 2880B are Dual Display 51,000 Count 
DMMs with exceptional accuracy and functionality. Both 
offer superb performance with many features that are 
useful for trouble shooting electronic and electrical circuits 
or to test and evaluate circuits in a field service application. 


Features: * True RMSACV and ACA «5 Digit LCD for both 
the primary and secondary displays * 21 Segment analog 
bar graph © Automatic polarity indicator * 0.025% Basic 
DCV accuracy (0.03% for 2880B) * Resistance measure- 
ments up to 500MQ » Conductance measurements up to 
50nS with 0.01nS resolution * Capacitance measurement 
* Frequency with ACV measurement «Data Hold * dBm 
Measurement * Conforms to IEC-1010-1 600V CAT IV and 
1000V CAT Il * CE Approved 

Model 2890A: +AC+DC True RMS Back lit LCD 
«Frequency counter up to 20MHz * Square Wave output with 28 frequency 
ranges and adjustable duty cycle 

Model 2880B: « Easy to understand interface » IEC rated inputs 


BK2890A-ND... ... $309.00 
BK2880B-ND.. “$249.00 
3% Digit Ruggedized DMM = 


The Survivor™ High Energy Fused Ruggedized DMM. 
3-1/2 digit 20.32mm high contrast LCD display. 


Audible Continuity: 20 Amp range 


Sampling: 2.5 times/sec. (nominal). Heavy Duty 1500VDC, 
1000VAC rating. Water resistant case. 

Power Requirements: Single 9V battery 

Auto Power Off: approx. 30 minute 

Dimensions: 6.9 x 3.5 x 1.5” 

Accessories Supplied: Battery, test leads, instruction 
manual, rubber boot. 

5 Year Warranty 


Tool Kit® Multimeters 


Display: 3-1/2 digit, high-contrast 0.7” (17.78mm) LCD, 
1999 counts. 

Sampling: 3 times/sec. (nominal). 0.5%DCV accuracy. 
Operating Temperature: 0°C ~ 50°C, 0% to 70% RH. 
Power Requirements: 9V battery 

Accessories Supplied: Battery, drop resistant case, test 
leads, and instruction manual. 

1 Year Warranty 

Model 2707A: 

DMM, component tester, frequency counter, and logic 
probe. Voltage Range: 200mV to 1000VDC; 200mV to 
750VAC frequency counter Current Range: 200)/A to 
10A Resistance: 0.10 to 200MQ Capacitance: to 20\F 
Frequency: 2kHz to 5MHz Logic Probe Function: (TTL) 
Transistor Gain Measure: (hFE) Dimensions: 5.9 x 3.1 Model 2704B 


x13 
Model 2706A: 
DMM, component tester, and temperature meter. Voltage Range: 200mV to 
1000VDC; 200mV to 750VAC Current Range: 200A to 10A Resistance: 
0.19 to 20MQ Capacitance: to 20yF Frequency: 10Hz to 15MHz Transistor 
Gain Measure: (hFE) Temperature: 0°C ~ 750°C Thermocouple probe 
included Dimensions: 5.9 x 3.1 x 1.3” 
Model 2704B: 
DMM, component tester. Voltage Range: 200mV to 1000VDC; 200mV 
to 750VAC Current Range: 200uA to 10A Frequency: 2kHz to 15MHz 
Resistance: 0.19 to 20MOQ Capacitance: to 20)F Transistor Gain Measure: 
irre Dimensions: 5.9 x 3.1 x 1.3” 

lodel 2703B: 
DMM Voltage Range: 200mV to 1000VDC; 200mV to 750VAC Current 
Range: 200u)A to 10A Resistance: 0.19 to 20MQ Dimensions: 5.9 x 3.1 
x 1.3" 


BK2707A-ND.. . $91.00 
BK2706A-ND . $81.00 
BK2704B-ND . $60.00 
BK2703B-ND . $40.00 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) . $19.71 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Multimeters (cont.) 
Test Bench® Multimeters 


High quality, ruggedized, multi-function DMMs in a drop 
resistant case. Resistance and frequency measurement. 
Diode check. Auto power off. All current ranges fused. 
Power Requirements: Single 9V battery Dimensions: 
7.8X3.5X 1.5" 

Accessories Supplied: 9V battery, test leads, instruction 
manual, rubber boot. 


3 Year Warranty 

Model 388B: earn 

3-3/4 Digit LCD Display (4000 count). DC Volts: 400mV ~ 5 5 
1000V AC Volts: 400mV ~ 750V DC/AC Current: 400)A LQQeP 
~10A Resistance: 4000 ~ 40MQ Diode Test: at 1mA, 

3.2VDC max. type Capacitance: 4nF ~ 40uF Frequency: Model 388B 


4kHz ~ 4MHz. Logic level measure (TTL) Transistor gain (hFE) and peak hold. 
Model 390A: 


3-3/4 Digit LCD Display (4000 count). Analog Bar Graph: 41 Segments DC 
Volts: 400mV ~ 1000V AC Volts: 400mV ~ 750V DC/AC Current: 400A ~ 
10A Resistance: 4000 ~ 40MQ Diode Test: at 1.2mA, 3.0VDC max. type 
Capacitance: 4nF ~ 40mF Frequency: 4kHz ~ 40MHz Temperature Range: 
-50°C ~ 1300°C (1°C resolution). Auto/manual ranging. Relative mode. 
Minimum/Maximum hold. Data hold. Memory. RS-232. Audible continuity. 
Thermocouple Probe included. 


Model 389A: 


3-3/4 Digit LCD Display (4000 count). Analog Bar Graph: 41 Segments DC 
Volts: 400mV ~ 1000V AC Volts: 400mV ~ 750V DC/AC Current: 400A ~ 
10A Resistance: 4000 ~ 40MQ Diode Test: at 1.2mA, 3.0VDC max. type 
Capacitance: 4nF ~ 40mF Frequency: 4kHz ~ 40MHz. Auto/manual ranging. 
Relative mode. Min/max hold. Data hold. Memory. Audible continuity. 


Model 391A: 


4-1/2 Digit LCD Display (20,000 count). DC Volts: 200mV ~ 1000V AC Volts: 
200mV ~ 750V DC/AC Current: 400A ~ 10A True RMS reading Resistance: 
2000 ~ 20MQ Diode Test: at 1mA, 3.2VDC max. type Frequency: 2kHz 
~ 200kHz Duty Cycle: .0 ~ 90% (0.1% resolution). Data hold. Logic level 
measure (TTL). 


BKSSSB2ND!). :s2tcrssatopssanverecessemnncedr evn seuysceangaasoiae $130.00 
BKS90A-ND). 5: nsciczsatenediessscomsbenidijcaascsanierention $170.00 
BK389A-ND.. 

BK391A-ND.. * 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty)..............02.....008: $19.71 


Accessories 


DC/AC Current Clamp Adapter 


Measures current without disconnecting 
circuit under test. Measures to 400A DC or 
AC. Outputs 1 mV per Amp., operates on 2V 
range of any DMM. 


Power Requirements: 9V battery 
Operating Temp.: 0°C ~ 50°C, <70% RH 
Dimensions: 7 x 2.8 x 1.3” 

Accessories Included: Battery and instruction manual. 


BKGP232ND 201 os utateer cca ierecuhuenatesauaman ben vuaets $95.67 


Probes and Test Lead Sets 


TP-29-ND Type K Bead Thermocouple Probe. 
BKTL-4-ND Universal Test Lead Set 
TL-2A-ND Test Lead Set, Fully Shrouded SILIC, 

1EC61010-2-031 1,000V CATIII.. $22.83 
TL-1-ND Test Lead Set, Fully Shrouded .. Rs 
TL-3-ND Test Lead Accessory Set for BKTL-4 and TL-2A....... $17.62 


High-Voltage Probes 

Model PR-28A: 

Accessory for DMM’s Multiplies —)) 0) 
instrument ranges by 1000 (40V ys 
becomes 40,000V). PR-28 for use 


with any high impedance (10MQ 
or greater) voltmeter. 


Voltage Range: 40kVDC and 20kVAC (60Hz) 

Frequency Range: DC-8Hz 20kVAC max. 60Hz 

Impedance: 600M0O accuracy: +3% plus instrument accuracy 
Calibration: Internal; factory calibrated at 25kV 

Size: 14” long; 2.25” diameter (max.); 48” cord 

Connector: Dual banana 


Model HV-44A: 


Built in meter for stand-alone operation (No DMM required). Measures 
voltages up to 40,000VDC. Factory calibrated at 25kV (+2% accuracy); full 
scale +3% accuracy. Conventional round needle type tip and flat spring type tip 
for easy access to CRT anode. Size: 16.5 x 2.1 x 2” Color: Black and Red 


Positive Polarity Only — Not for microwave ovens. 


PR-28A-ND .... . $66.57 
HV-44A-ND ..... $113.00 


Logic Probes 


20MHz and 50MHz Logic Probes 


Cia a 


Model DP-21: 

(20MHz Logic Probe): Tests TTL, DTL, RTL, HTL, CMOS and MOS. Displays 
pulse presence and logic states. Memory mode ‘freezes’ pulse display. Catches 
pulses to 30ns or pulse trains to 20MHz. 1MQ input impedance. Operating 
Supply Voltage Range: TTL-5V, CMOS 5-15V Dimensions: .7 x .7 x 8.2” 


Model DP-52 

(50 MHz Logic Probe): Tests TTL and CMOS. Displays DC to 50MHz. Detects 
10ns pulse width. Overload protected. 120kQ input impedance. Operating 
Supply Voltage Range: 4-18VDC Dimensions: .7 x .7 x 8.2” 


DP-21-ND. . $36.00 
BKDP52-ND. . $46.00 
Pulser 
Probe 


For TTL and CMOS. Produces 10uS pulse signal at 100mA. External square 
wave terminal. Output Current: Pulser mode-100mA sink/source square wave 
mode-5mA sink/source. Operating Supply Voltage Range: 5-15VDC Sync 
Input Impedance: 1MO Dimensions: .7 x .7 x 8.2” 


DP2STAIND cin sos vice cuadesessemond sg tauuinaletaarsazness ad pacelainceey $36.00 


Component Testers 


Dual-Display Auto Ranging LCR Meter 


Measures inductance, resistance and capacitance. 41/2 digit — 
LCD display. Tests at 100Hz, 120Hz, 1kHz or 10kHz (120Hz or 
1kHz for 878A only). Relative mode. Tolerance mode. Backlight | 

(879 only). 


Accessories Included: 9V battery, user manual and test alligator 
Clips pair. 


BKS7BASND  :iicnsiinicccttoscdriearistiddedesseisdciessameddasacons $249.00 
BK879-ND $332.22 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty). .- $19.71 


Bench LCR/ESR Meter with 
Component Tester 


Synthesized In-Circuit LCR/ESR Meter with 
Component Tester. Used for measuring inductors, 
capacitors and resistors with DC/AC Voltage 
measurements and Diode/Audible Continuity 
checks. 


BKBB9A-ND.. ...:0c2.5222iccceserccceasearddcseadedeneiancnamaniiadaebs 


In-Circuit Testers 


Model 885 — LCR/ESR Meter: 


Specifications: Measurement parameters: Z, L, C, DCR, ESR, D, Q, and 0 
Test conditions: 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 1vrms, 0.25Vrms, 0.05Vrms 
Features: ¢ 0.5% basic accuracy * Dual LCD display * SMD surface mount 
tweezer probe included »* Fully auto/manual selection * DC resistance 
measurement * Rechargeable battery/AC powered 


IBKBBS°ND is icon sacidicscsscihebtecaniadccsasetsindgtiantdaeeatie’ $565.00 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty)...............00:0....0088 $19.71 
LCR Meter 


Model 875B: Measures capacitance (200pF-20mF 
41%), resistance (2-20MQ 41%), and inductance 
(200HH-200MH +1%). 3-1/2 digit LCD display. Low 
battery and overload indicator. 


Power: Single standard 9V battery 
Dimensions: 1.4 x 3.5 x 7.5” 


Accessories Included: Test leads, battery, instruction 
manual. 


Auto Ranging Capacitance Meter 


Model 830B: 4-1/2 digit LCD display. 11,000 counts 
resolution. Nine automatically selected ranges with full scale 
value from 1.0pF ~ 199.99mF. Features: « USB PC interface 
and data logging software included » Three year warranty 
Specifications: * Power Source: 9V battery »* Dimensions: 
7.24 x 3.42 x 1.61” 


Model 890B: 4-1/2 LCD with dual display. 11,000 counts 
resolution. Nine automatically selected ranges with full scale 
value from 1.0pF ~ 50mF. Features: * Program unique values 
to sort for specific circuit applications * USB PC interface for 
data logging software available 


BK830B-ND 
BK890B-ND 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) 


Capacitance Meter 


Model 810C: 3-1/2 digit LCD display. Nine ranges from 200pF 
to 20mF. Low battery and over-range indicator. Power Source: 
One 9V battery Dimensions: 5.7 x 3 x 1.6" Accessories 
Included: Test leads, battery, and manual. 

BK810C-ND 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) 


... $81.00 
... $19.71 


IC Testers 
Model 570A — Linear IC Tester: 


Features: 


«Tests all common analog IC’s * Auto identification of unmarked/house- 
coded devices listing possible replacements * Conditional/unconditional 
loop testing mode Functional test emulates passive circuitry to implement 
a comprehensive test in a variety of configurations » Displays diagnostic 
information down to individual component pins * Rugged, hand-held, 
ergonomically designed case incorporates built-in membrane keypad, 2 x 
16 dot matrix alpha numeric LCD and high quality 16 pin ZIF socket »* Auto 
power off 


BK570A-ND 
Model 575A — Digital IC Tester: 


Features: 


$1399.00 


+ 40 pin wide-entry ZIF sockets test a broad range of TTL, CMOS Memory, LSI, 
Interface and other devices (NAND gates to CPUs) » Identifies unmarked and 
house-coded devices « Detects intermittent and temperature related faults 
Displays diagnostic information for individual pins 


BKS7SAND cass esacced ded picinninesies bodes dearedgcndterneceece $1099.00 


NTSC Generator 
Model 1257: 


This portable, handheld NTSC Pattern Generator with S-Video, composite video 
and audio outputs is powered by a 9-volt battery or AC adapter. It provides 
NTSC color bars, crosshatch, dot, staircase, circle, center cross, windows, and 
a full range of color raster patterns. The outputs available are composite video 
and audio via two RCA connectors or an S-Video mini-DIN output. Signals can 
be produced as an interlaced or progressive scanning mode. No modulated RF 
signal is provided. 


BK1257-ND NTSC Generator ...................cceceeceeceeeee sence eens $205.00 


Network and PC Cable Testers 
Model 231A: 


Tests 10 BaseT, 100 Base2, RJ45, RJ11,356A, TIA-568A, TIA-568B, and token 
ring cables » Detects open, short, cross, and continuity * Tests Point-to- 
Point, rather than a Pair-to-Pair * Tests cables on wall plate or patch panel up 
to 1000 ft. away with the remote kit * Easy to read LED display 


BK231A-ND DLX Multi-Network Cable Tester..................0.0..0c0eee $80.00 


Deluxe EPROM Eraser 
Model 851: 


Heavy duty EPROM eraser simultaneously erases up to 40 twenty-four pin 
EPROMs. Features a 60 minute timer. 


BRES1-ND a isccccs2csstdcicuncananecascannidaccsmaatranaiicadcontannces $161.10 


3% Digit Hand-Held Parts Tester 


26 user ranges for versatile test selection. Tests 
capacitance from 0.1pF ~ 20mF. Tests resistance from 
0.10 ~ 20MOQ. Tests transistors, SCRs, diodes and 
LEDs. Tests batteries under actual loaded conditions. 


Power: One 9V transistor battery 
Dimensions: 6.9 x 3.6 x 1.3” 


Accessories Included: Test leads, spare fuse, battery, 
instruction manual. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


2266 (1083) 


Dual Channel, 20MHz Oscilloscope | 4,000 Count True a 
with True VERTICAL RMS DMM with 1MHZ [samp nate 20 Megasamples per 
Peer 7 7 ; Second Single Shot 
CMS Dalat uae, ., | Waveform Capabilities (a. 
z with Shielded Test Leads : 
Multimeter Sample Rate Real Time: | 25 Megasamples per Second up to 2MHz p Glitch Capture Yes 
Equivalent Time: 500 Megasamples per Second > 2MHz Versatile 6 Instruments-in-1 Trend Mode Yes 
Sensitivity 50mV to 200V/div 1,2,5 Sequence Features: Auto Set Continuous 
Coupling AC, DC, GND & A Waveform Memory 8 locations 
Resolution 8 bits Autoren #,000;Count\tra8 Set-up Memory 8 locations 
Accuracy + 3% + 0.05 range/div © {MHz Viewing Area 160 x 240 pixels 
HORIZONTAL * Trend Mode Contrast Adjustable 
Modes Single, Normal, Auto © Component Test DMM 
Samples per Division 25 + Logic Test True RMS Yes 
Accuracy Real Time: + 0.1% + 0.04 time/div + Frequency Counter Basic DC Accuracy 0.3% 
Equivalent Time: + 0.5% + 0.08 time/div + T-Base Button DCV/ACV Up to 1,000 volts 
TRIGGER * Continuous Autoset ; 
+ RS232 Option Available DGAILACA Upto 10.amps 
Source Internal P , Ohms Up to 40MO 
Modes Free Run, Normal Includes: Insulated test leads with Capacitance Up to 400uF 
Sensitivity Real Time: 2 divisions or more alligator clips, power supply, NiCad i uenc Ti to oMEE 
Equivalent Time: 3 divisions or more battery and user manual. quency p 
Portable Oscilloscope and Dual Input DMM TREND MODE Digi-K Pri TP 
Plot Time 30 sec/div to 1 hour/div Rey ce 
* Cursor Readout 7 oh Description Part No. Each Part No. 
Plot Data T\ M M Selectabl 
+ Pre-Post Triggering Memory Breximum/Minimum Selectable TPI 440 Hand-held Oscilloscope 440 290-1440-ND 299.95 | _TP1 440 
* Decibel Measurement TRUE RMS DMM Software for TPI 440 290-1075-ND 59.95 A402 
* Trend Mode DCV (CHT, CH2) 400mV, 4, 40, 400, 600V Battery Charger for TP! 440 290-1441-ND 19.95 TPI A401 
* Real Time Sample Rate Basic Accuracy: + 0.5% +5 digits Carrying Case for TPI 440 290-1900-ND 18.54 TP! A900 
* Bright LCD Backlight ACV (CH1, CH2) 400mV, 4, 40, 400, 600V Rubber Boot for TP! 440 290-1123-ND 19.95 A403 
Continuous Autoset Basic Accuracy: + 1% + 10 digits 
* RS232 Option Available Frequency (CH1, CH2) 1H «20M i 
asic Accuracy: + 0.5% +5 digits ia | 
Includes: Two test leads, two banana to BNC |Ohm (CH1 only) 400, 4k, 40k, 400k, 4M, 20M Digital Multimeters 
adapters, one DC-60MHz X1 X10 passive oscillo- Basic Accuracy: + 0.5% +5 digits TPI digi F . as F : ‘ 
Anui 9) ial gital multimeters feature auto ranging, minimum/maximum record function, 4,000-count display, 
scope probe, power supply and user manual. Continuity (CH1 only) Sounds <0.1k0, + 2% + 5 digits and protective rubber feet. Includes: Batteries, Test Leads, Protective Boot, and Instruction Manual with 
= - 3-year Limited Warranty 
— Digi-Key Price TPI ¢The 183 offers a triple display with backlight, frequency and capacitance ranges, and RS-232 
Description Part No. Each Part No. communication function. 
Handheld Oscilloscope 460 290-1460-ND 995.00 460 * TPI 190 series digital multimeters feature 50,000-count triple display with analog bar graph and backlight, 
Carry Case for 460 290-1905-ND 39.95 A905 separate fuse and battery compartment, CAT IV rated test leads with screw on alligator clips, and protective 
Software and RS232 Cable for 460 290-1404-ND 69.95 A404 rubber feet. 
FUNCTION 100 126 153 183 192 194 
Hi h-Performance Oscillosco e Probes Display Count 4,000 4,000 4,000 4,000 50,000 50,000 
g p AC Volts 600 600 750 750 750 750 
IEC 1010 Category | or Category II i cue DC Volts -_ 600 1,000 1,000 1,000 1,000 
Basic DC Accuracy 0.5% 0.3% 0.3% 0.03% 0.05% 0.05% 
It is important that you select a probe with the same bandwidth or “frequency ‘AC/DC Amps NA 400mA 10 10 10 10 
range” as the oscilloscope used for the job. For example, if you’re using a 100 True RMS NA NA NA Y Y 7 
Mtz oscilloscope, choose a probe with a minimum of 100MHz. To achieve He i Le es 
optimum performance, choose a probe with more than twice the bandwidth Resistance 10MO 40MQ 40M. 40M, 50MQ. 50MQ 
of the oscilloscope. Capacitance NA NA NA 10,000)1F 100uF 20,000yF 
Category | This slim design comes equipped with interchangeable cables, Frequency NA NA NA 200KHz 500KHz 500KHz 
probe tips and grooved heads. Compensation adjustment placed in the BNC Analog Bar Graph NA NA NA Yes Yes Yes 
eliminates noise and interference related pickup. Available in switchable and Auto R Y Y Y Y Y 7 
non-switchable versions. Ng ange 85 bas as & 85 ee 
Category II This versatile design offers three monolithic interchangeable probes Data Hold NA Yes Yes Yes Yes Yes 
in 60, 100, and 250MHz bandwidth. Min./Max. Record NA Yes Yes Yes Yes Yes 
Sleep Mode NA NA NA Yes Yes Yes 
Cable Input Max Input V Auto Power Off Yes Yes Yes NA Yes Yes 
Band- | Atten-|Length| Impedance | DC + Peak | Rise | Compen-|Read-| Digi-Key Price | TPI RS232 (cable ; 
width |uation|Meters| R C_ | AC Range |Time| sation | out | PartNo. Each | Part No. and software) NA NA NA Optional A108 | Optional A191 | Optional A191 
= _ Switchable, IEC 1010 Compliant - Category It Dimensions -Inch | 74x34 | ,/ 4 | 775x875 | 775x375 | 80x45 | BOx45 
250MHz 15 9 P 600V 1.5ns| 10-60pF | NA | 290-1057-ND 69.95 | |P250 (with boot) x13 x 2.25 x 2.25 x2.0 x 2.0 
x10 10 Meg | 22pF 
Switchable, IEC 1010 Compliant - Category I 
al 1 Meg | 47pF Digi-Key Price TPI 
60MHZ| 49 1.2 10 Meg | 18pF 600V |5.8ns) 10-35pF | NA | 290-1003-ND 34.95 | SP60B Description Part No. Each Bart Nos 
room] Mf 1.2 | jLiea | MPF) eoov |s.sns| 10-36pF] NA | 290-1004-ND 39.95 | SP100B EZ 100, One Button Operation 290-1920-ND 49.95 | 100 
al 1 Wey TF Pocket Auto Range, Compact Size 290-1126-ND 59.95 | 126 
t50MHZ| S39 | 12 | 4omen | t5pe | 600V |2:3ns] 10-35nF | NA | 290-1005-ND 44.95 | SP150B A Digit, Large Display 290-1153-ND 74.95 | 163 
200MHz a 1.2 aye ls 600V |1.8ns| 10-35pF | NA | 290-1006-ND 49.95 | SP200B 4 Digit, Triple Display 290-1183-ND 139.95 | 183 
7 ; He, TE 5 Digit, CAT Il 290-1423-ND 229.95 | 192 
250MHz| 49 | 12 | soneg| i4pe| 600V | 1-4ns| 10-35pF | NA | 290-1007-ND 54.95 | SP250B 5 Digit, CATIV 200-1424-ND 369.95 | 194 
xt 1 Meg | 47pF " anni 
300MHZ| 49 1.2 10 Meg | 12pF 600V 1.1ns| 10-35pF | NA | 290-1008-ND 59.95 | SP300B 
Non-Switchable, IEC 1010 Compliant - Category I inl = H H 
15MHz | x1 1.2 | 1Meg | 47pF 600V 23ns| NA_| 290-1000-ND 29.95 | 1P20B Digital Clamp On Fiber Optic 
x10 10 Meg | 16pF " NA | 290-1001-ND 34.95 | P100B H 
TOOMHZ) 40 | 12 | tomeg| 16pF | 20% |8-5ns} 10-85PF| ve. | 990-1050-ND 39.95 |P100BR Meter f Inspection Tool 
200MHz x 1.2 joMe jee B00V__[1.8ns} 10-35pF MA EP enEra S08 Peon Measure AC/DC volts, AC amps, DC - Features: * Machined aluminum 
x eg) 6.5p! -1051- 95 | P25 microamps, resistance, continuity housing * Coated flexible 48” 
250MH: 1.2 1200V | 1.4ns| 10-35pF ps, 7 y, ousing oated TMexible 
\ x100 100 Meg| 6.5pF us Pr | Yes | 290-1052-ND 49.95 | P250R temperature, capacitance, frequency = fiber optic cable for accessibility to 
x10 10 Meg | 14pF " NA | 290-1053-ND 44.95 | P250B and diodes. tight areas with bends and curves 
250MHZ) x40 | 12 | 4omeg| tape | 82°Y | 1-4ns) 10-35PF | ve. | 990-1054-ND 49,95 |P2508| | ceatures: + Hi-resolution 8,000 pixel image 


Pe ¢ Super bright LED flashlight light 
* Non-contact voltage detection |. source *Compact aluminum 


Diff Hf This high-voltage differential probe allows conventional grounded oscilloscopes to * High voltage indication carrying case with locking latches 
| erentia * Removable right angle mirror 


be used for display and measurement of multiple floating signals with high common * Ability to capture in-rush current Pei ae A . . 
Probe mode voltages. IEC 1010 approved for safety. with peak hhold mode \L— Cesorin) went engin (1.0mm) shaft diameter * 48 inch 

FUNCTION: Offset (typical): <:5mV -14°F ~ 74°F 290-1421-ND 270 $129.95 : STORND sccm swat fecasacacdteayeresansiecsegssnanieaseess $499.95 

Bandwidth: DC - 25MHz (-3dB) (-10°C ~ 40°C) 

Accuracy: +2% Common Mode: + 1,400VDC Inc. Pk AC, 

Risetime: 14nS or 1,000V RMS iI” 

Input Impedance: 4M/10pF each side to Output Source Impedance: 1 @ 1kHz, Pocket Dig ital Contact Thermomete rs 

ground, 8M/5pF between inputs 8 @ 1MHz Range: -58°F ~ 300°F or -50°C ~ 150°C Resolution: 0.1°F or °C Accuracy: +2°F or +1°C Sampling Time: 1.5 seconds 

Input Voltage: +140VDC Inc. Pk AC Operating Temperature: -14°F ~ 74°C Battery: 1.5V button Features: « Data hold for hard to reach areas * Auto power off 

Maximum Differential: 20:1 or 100V — (-10°C ~ 40°C) 310: « Reversible LCD head * Turns for best viewing * Easy-to-read LCD * 4.9” stem 

BNE Inc. Pk AC, 200:1 or org etic es Ar 312: © Water resistant for use in wet environments * Quick response * Easy insertion into “Petes” plugs * 4.9” stem 

Output Voltage: +7 minimum 2K load Input Leads: 45cm double insulated ae ae beet sMatontgeletent 21min dlatnstenstomiol Rete sx plugs $12.95 

Noise (typical): 1.5/2mV PVC terminated in 44mm safety plugs 290-1312-ND 312 $15.95 

290:1076-ND: ADF 26. ciscid sctscaceecarseeieidesendsiaziciakineaas $374.95 290-1422-ND 315... -- $18.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2267 


| Close Focus, Pocket-Size 
Infrared Thermometer 


Features: * Compact—Easily fits in your pocket * Selectable Fahrenheit or Centigrade temperature range: -7°F ~ 248°F 
(-22°C ~ 120°C) » Auto Data Hold » Min./Max. functions 8 samplings in 0.5 seconds * AUTO sets the 368 into scan mode 
to continuously scan surface temperatures in real time. Automatically powers off after 60 seconds. NOTE: Close focus IR 
thermometers should be held a distance 0.5” ~ 2” from surface to be measured to obtain an accurate reading (spot size 0.35"). 
Specifications: * Operating Temperature: 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C) * Accuracy: 2% of reading or +3.5°F, whichever is greater 


IR Non-Contact and Contact Temperature Testers 


Take non-contact and contact temperatures with one temperature tester. 

Model 376 Features: * Combination non-contact IR and contact (K-Type thermocouple) * Laser pointer 
Record function » Display data hold function » Backlight * Trigger switch » 8:1 distance to spot ratio 
Selectable °C/°F * Gun-type compact design * Operation lock function * Soft pouch included » Three- 
year limited warranty Display Resolution: 0.1°F and 0.1°C or 1°F and 1°C Operating Temperature: 
32°F ~ 120°F (0°C ~ 50°C) K-Type Probe Range: -40°F ~ 2,192°F (-40°C ~ 1,200°C) K-Type Probe 
Accuracy: +5% of reading 3°F 

Models 381, 383 and 384 Features: * Easy to use single button operation * 0.1/1 degree auto resolution 
for best reading * Last reading hold Soft holster pouch included 9:1 distance to spot ratio (381F: 6:1) 


290-1901-ND BOB i aicnncacensancnenataasdaabddereasiinacdanassdadhesaileadecawandebhacaabsdiebasacccabasadaclte $24.95 ¢ Large, easy to read display ° °C and °F selectable 
FUNCTION 376 381 383 384 
=-Cli i =-Cli “BB ~ 950% | -AF~572F | -31F~990F |-31F ~ 1,832°F 
Nano Clips and M Icro Clips Temperature Range -50°C ~ 510°C -20°C ~ 300°C -35°C ~ 560°C |-35°C ~ 1,000°C 
NANO-CLIP SPECIFICATIONS: Accessible Lead Pitch: 0.3mm minimum ; —J Laser Sighting Yes Yes Yes Yes 
Clip Retention: 50g minimum Stroke: 1.65mm Operating Force: 300g i) Accuracy @ 25°C = ei 8 7 6 A i = 
maximum Contact Resistance: 30MQ Conductor Resistance: 300MQ and 0.95 Emissivity #2%h 143.5°F #2%h /38.5°F 42% | 28.5°F 42% | 28.5°F 
NANO-CLIP FEATURES: * Gold-plated hook and contact * Fluorine coated Response Time 500ms 500ms 500ms 500ms 
barrel extension Special Response 7-14um 7-14um 7-14um 8-14um 
MICRO-CLIP SPECIFICATIONS: Accessible Lead Pitch: 1.27mm minimum Emissivity 0.3 ~ 99 adjustable 0.95 fixed 0.95 fixed 0.95 fixed 
Clip Retention: 200g minimum Stroke: 3.0mm Operating Force: 1.0kg 
maximum Contact Resistance: 30MQ Conductor Resistance: 200MQ Digi-Key Price | TPI 
Description Part No. Each | Part No. 
Digi-Key Price | TPI Combination Non-Contact/Contact Temperature Tester w/Soft Pouch 290-1376-ND 149.95 | 376 
Description | Package Includes Part No. Each | PartNo. Non-Contact Temperature Tester with Soft Pouch and Laser 290-1427-ND 74.95 | 381 
Nano-Clip .3mm High-Temperature, IR Gun with Soft Pouch 290-1419-ND 99.95 | 383 
Black, Red | 2 Clips, 2 Lead Sets and Ground Lead 290-1096-ND 47.95 | NC2BR High-Temperature, IR Gun with Soft Pouch 290-1420-ND 129.95 | 384 
Black, Red 6 Clips, 3 Lead Sets and Ground Lead 290-1097-ND 99.95 | NC6BR 
Assorted 12 Clips, 6 Lead Sets and Ground Lead 290-1105-ND 189.95 | NC12 
Black TClip 290-1106-ND 9.95 | NCIB K-Type Contact Thermometer 
Gray 1 Clip 290-1107-ND 9.95 | NCI1GY : 
Red 1 Clip 290-1108-ND 9.95 | NCIR Water-resistant testers accept K-Type thermocouple probes. The 343C2 features dual inputs displays 
Yellow 1 Clip 290-1109-ND 9.95 | NC1Y temperature differential, and has minimum/maximum record. Protective boot (A304) included. Size: 1.6” x 6” é 
Green 1 Clip 990-1110-ND 9.95 | NCIG x3” Weight: 278g with boot * Perform ice bath calibration to achieve +1°F within the 30°F ~ 120°F temperature { 
Blue 1 Clip 290-1111-ND 9.95 | NC1BLUE range. Calibration is an easy two-step process performed through the keypad and does not require the use of 
Micro-Clip 1.27mm tools. Minimum/Maximum Record: Yes Selectable Resistance: Auto C/F Selectable: Yes 11, T2 AT: Yes 
— Auto Off: Yes Range K-Type: -58°F ~ 2,462°F (-50°C ~ 1,350°C) Basic Accuracy: +0.3% Battery: 9V —— 
Black 1 Clip 290-1118-ND 7.95 | MC1B 
Gray 1 Clip 290-1119-ND 7.95 | MCIGY 290-1416-ND BASC2 THATMOMBLON Kits sis. cstecsetesaaausyadddsascuseyatlandtonndendbieaames esti $74.95 34302 
Red 1 Clip 290-1121-ND 7.95 | MCIR Model GK11M: « Standard K-Type thermocouple probe * 4 foot fiberglass covered lead * Exposed junction for fast response 
Assorted 6 Clips, 3 Lead Sets and Ground Lead 290-1117-ND 46.95 | MC6 290-1911-ND == GK11M (K-Type) oo... coc cc cece cecececsesesseetenetstiesusvssaetetitstusssusesseteteteteeeese $14.95 


Test Leads and Accessories 


Digi-Key Price Each TPI Digi-Key Price Each TPI 
Fig.| Description Part No. il 10 Part No. Fig.|Description Part No. i] 10 Part No 
Standard Prod Set 290-1511-ND 9.95 9.14 A037 Fused Flanged Crocodile Clip Set 290-1555-ND 33.95 31.19 A084 
1 |Standard Prod, Black 290-1512-ND 4.98 4.57 A037B 11 |Fused Flanged Crocodile Clip, Black 290-1556-ND 16.98 15.60 A084B 
Standard Prod, Red 290-1513-ND 4.98 4.57 A037R Fused Flanged Crocodile Clip, Red 290-1557-ND 16.98 15.60 A084R 
Fused Prod Set 290-1508-ND 24.95 22.93 A036 Grabber Clip Set 290-1538-ND 22.95 21.09 A067 
Fused Prod, Black 290-1509-ND 12.48 11.47 A036B Grabber Clip, Black 290-1539-ND 11.48 10.56 A067B 
9 Fused Prod, Red 290-1510-ND 12.48 11.47 A036R 42 Grabber Clip, Red 290-1540-ND 11.48 10.56 A067R 
1,000V, GS38 Compliant Fused Prod Set 290-1558-ND 29.95 27.51 A083 Plunger Clip Set 290-1544-ND 22.95 21.09 A069 
1,000V, GS38 Compliant Fused Prod, Black 290-1559-ND 14.98 13.76 A083B Plunger Clip, Black 290-1545-ND 11.48 10.56 A069B 
1,000V, GS38 Compliant Fused Prod, Red 290-1560-ND 14.98 13.76 A083R Plunger Clip, Red 290-1546-ND 11.48 10.56 AO69R 
OEM Style Prod Set 290-1520-ND 8.95 8.23 A054 13 Probe Tip Red 5 Mini Clip With 9” Pigtail 290-1065-ND 7.95 5.66 SMD1R 
3 |OEM Style Prod, Black 290-1521-ND 4.48 412 A054B Probe Tip Black 5 Mini Clip With 9” Pigtail 290-1066-ND 7.95 5.66 SMD1B 
OEM Style Prod, Red 290-1522-ND 4.48 412 | A054R Needle Back Probe Set 290-1526-ND 9.95 9.14 | A057 
Thin Stainless Steel Tip Prod Set 290-1523-ND 12.95 11.90 A055 14 |Needle Back Probe, Black 290-1527-ND 4.98 4.57 A057B 
4 |Thin Stainless Steel Tip Prod, Black 290-1524-ND 6.48 5.95 A055B Needle Back Probe, Red 290-1528-ND 4.98 4.57 A057R 
Thin Stainless Steel Tip Prod, Red 290-1525-ND 6.48 5.95 AO55R Sprung Hook Set 290-1514-ND 10.95 10.07 A038 
Insulation Piercing Prod Set 290-1532-ND 15.95 14.65 A059 15 |Sprung Hook, Black 290-1515-ND 5.48 5.04 A038B 
5 |Insulation Piercing Prod, Black 290-1533-ND 7.98 7.34 A059B Sprung Hook, Red 290-1516-ND 5.48 5.04 A038R 
Insulation Piercing Prod, Red 290-1534-ND 7.98 7.34 | AQS9R Spade Terminal Set 290-1517-ND 2.95 272 | A039 
Test Clip Piercing, Straight Tip, Red Boot 290-1184-ND 6.95 6.39 A032R 16 |Spade Terminal, Black 290-1518-ND 1.48 1.37 A039B 
Test Clip Piercing, Straight Tip, Black Boot 290-1185-ND 6.95 6.39 A032B Spade Terminal, Red 290-1519-ND 1.48 1.37 A039R 
6 Test Clip Piercing, Straight Tip, Blue Boot 290-1186-ND 6.95 6.39 AQ32BL 17 |Fixed Shroud to Fixed Shroud 290-1500-ND 15.95 14.65 A079 
Test Clip Piercing, Bait To, Red Boot. STATE 595 aa ASR 18 [90° Fixed Shroud to Fixed Shroud 290-1502-ND 15.95 14.65 | A082 
est Clip Piercing, Bent Tip, Black Boo! -1188- ; ; 19 [Fixed Shroud to Shutter Plug 290-1504-ND 16.95 15.58 | A087 
Test Clip Piercing, Bent Tip, Blue Boot 290-1189-ND 6.95 6.39 A033BL 20 [90° Fixed Shroud to Shutter Plug 290-1501-ND 15.95 14.65 ‘A081 
Small Alligator Clip Set 290-1505-ND 6.95 6.39 A034 7 yi 
fi : 21 |Shutter Plug to Shutter Plug 290-1503-ND 19.95 18.33 A086 
7 |Small Alligator Clip, Black 290-1506-ND 3.48 3.21 A034B 
A P 13 4 Test Lead Set for A083, A084 290-1552-ND 14.95 13.74 A088 
Small Alligator Clip, Red 290-1507-ND 3.48 3.21 A034R 
TO00V C ST 22 |Test Lead for A083, A084, Black 290-1553-ND 7.48 6.88 A088B 
A rocodile Clip Set 290-1535-ND 14.95 13.74 A066 te 1 
nee Test Lead for A083, A084, Red 290-1554-ND 7.48 6.88 A088R 
8 |1,000V Crocodile Clip, Black 290-1536-ND 7.48 6.88 AO66B = 
ile Cli 1s zl Test Lead Set Standard 46 290-1059-ND 6.95 6.39 SSL2 
1,000V Crocodile Clip, Red 290-1537-ND 7.48 6.88 AO66R 23 
acai UL Test Lead Set 290-1547-ND 9.95 9.14 A070 
Flanged Fully Insulated Crocodile Clip Set 290-1529-ND 7.95 7.30 A058 24 |Lighted Test Lead S 990-1549-ND 799 75.89 03 
9 |Flanged Fully Insulated Crocodile Clip, Black 290-1530-ND 3.98 3.66 | A0S58B ighted Test Lead Set__ : -1549- 95 45. 5 
Flanged Fully Insulated Crocodile Clip, Red 290-1531-ND 3.95 3.63 | A0S8R gg |UL Test Lead Set with Alligator Clip 290-1548-ND 17.95 16.49 | A085 
Cat III, 600V Crocodile Clip Set 290-1541-ND 14.95 13.74 | A068 Fused Test Lead Set 290-1550-ND 24.95 22.93 | A041 
10 |Cat III, 600V Crocodile Clip, Black 290-1542-ND 7.48 6.88 A068B 26 |Fused Test Lead Kit 290-1551-ND 69.95 64.26 A089 
Cat Ill, 600V Crocodile Clip, Red 290-1543-ND 7.48 6.88 A068R — |Kit Test Lead Set 7 Pair 290-1058-ND 34.95 _ SDK1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Pomona Test Equipment 


Adapters 


Dimensions in Inches (mm) 


47 (11.94) 


Digi-Key Price Each | Pomona Digi-Key Price Each | Pomona 
Fig.| Description Part No. il 10 | Part No. Fig.| Description Part No. 1 10 | Part No. 
1 | BNC Feed-Thru Termination, 500 501-1036-ND® 35.96 32.49 | 4119-50 11 |BNC (Female-Female-Female) 750 501-1148-ND@ 3.67 3.32 | 6738 
2 |BNC (Female) Isolated Ground Bulkhead Receptacle 501-1037-ND® 3.24 2.93 | 3778 12 |BNC “T” (Female-Male-Female) 501-1134-ND@ 6.06 5.48 | 3285 
2 |BNC (Female) Bulkhead Receptacle, Isolated Ground, PTFE, 750 | 501-1151-ND@ 2.59 2.34 | 6741 12 |BNC (Female-Male-Female) 750 501-1149-ND@ 3.67 3.32 | 6739 
2 |BNC Female Bulkhead Receptacle, 750. 501-1153-ND@ 2.37 2.15 | 6745 13 |BNC Male-Male 501-1135-ND@ 3.24 2.93 | 3533 
3_| Adapter, Isolated Ground BNC Female-Female 501-1038-ND® 8.02 7.25 | 3846 13 [BNC Male-Male, 750 501-1150-ND@ 2.06 1.86 | 6740 
3 | Hermetic Sealed BNC Female-Female 501-1139-ND@ 19.82 17.91 | 3847 5 i 5 a 
3 ||Isolated BNC Female to Female Panel 501-1142-ND® 1441 13.02 | 6705 1 eee eR Mest 
3 | BNC (Female-Female) Panel Mount, Hermetically Sealed, 750 501-1152-ND® 3.20 2.90 | 6744 16 |SIMA Male to BNC Female 501-1141-ND@ 3.83 7.98 4290 
4 |BNC “T” (Male-Female-Female) Coaxial Adapter 501-1039-ND® 13.74 12.42 | 4896 17 |BNC Female to Tini-Plu 501-1138-ND 14.29 12.92 3837 
5 |BNC Female Panel Receptacle 501-1040-ND® 6.16 5.57 | 2451 18 |BNC Male Panel Molde TED 501-1145-NDe 300 9.90 | 6735 
5 |BNC Female Panel Receptacle, 750 501-1146-ND@ 271 2.45 | 6736 19 [BNC % 7 7 z 
6 | Adapter, Phono Jack to BNC Male 501-1096-ND@ 1884 17.03) 4054 (Female-Male-Female) In-Line, 750 501-1154-ND¢@ 3.67 3.32 | 6754 
7 | Adapter, BNC Female to Phono Plug 501-1099-ND@ 692 6.265319 20 | BNC (Male) / F (Female), 750 501-1155-ND@ 3.45 3.12 | 6779 
8 | BNC Male to Dual BNC Female Straight Adapter 501-1100-ND 15.92 14.39 6700 21 | BNC (Female) / F (Female), 750 501-1156-ND@ 3.45 3.12 | 6780 
9 [BNC (Female) to Std. 1/4” Two Conductor Phone Plug 501-1128-ND@ 11.87 10.73 | 1297 z ane Ie E(Mie oeo Soe ye a3 oer 
10 | BNC Female-Female 501-1132-ND@ 4.76 4.31 | 3283 y Z i ; : 
10 | BNC Female-Female, 750 501-1147-ND@ 259 2.34 | 6737 24 |RCA (Female-Male-Female) 501-1161-ND 1.28 1.16 | 6882 
11 | BNC “T” (Female-Female-Female) 501-1133-ND@ 13.74 12.42 | 3284 @ RoHS Compliant 
Probes Dimensions in Inches (mm) 


Model 6723: Figs 
Features: * Test probe has a Stainless Steel sharp tip wit 8/32 threaded base = Alligator clip screws onto probe tip * Test leads fit all standard DMM with safety style banana jacks 
Kit Includes: A set of red and black test leads ¢ A set of red and black medium alligator test clips 


Model 6341: 

Features: * Gold plated pogo pin tip keeps constant pressure on test point for consistent readings * Replaceable probe tips * Right angle DMM plug fits most digital multimeters 

Kit Includes: * One red probe * One black probe with a set of all tip styles, which include: Sharp Point Gold Plated Pogo Pin Tip, Sharp Point Stainless Steel Tip, Triple Point Gold Plated 
Pogo Pin Tip, Quad Point Gold Plated Pogo Pin Tip and 3” (76.19mm) Long Sharp Point Stainless Steel Tip 


Model 6731: 

Features: * Allows user to safely make floating high voltage measurements while using general purpose oscilloscopes * Max. differential voltage up to 1000V « Differential amplifier converts 
and scales floating input signal to a low-voltage signal referenced to earth ground «The probe can be used on circuits associated with electronic high-power converters, motor speed 
controllers, switching power supplies, and other high voltage circuits requiring isolation * Switchable attenuation settings 

Kit Includes: * Large Jaw Alligator Clips (one red and one black) » Pin-Grabber Test Clips (one red and one black) * 9V Alkaline Battery 


Cable Length: 
/ 43.858 (1114) 


Digi-Key Price Each Pomona 

Fig.| Description Part No. 1 10 Part No. 
1 | Model 6723, Test Lead Kit with 8/32 Threaded Probe Tip ... 501-1101-ND@ 35.54 32.12 6723 
2 | Model 6341, Replaceable Tip Precision Electronic Probe. 501-1003-ND® 36.79 33.24 6341 
3 | Model 6731, Active Differential Probe 501-1005-ND@ 625.21 564.95 6731 
— | Power Adapter for Model 6731 501-1006-ND 108.32 97.88 6732 


Cable Length: 20 (508) 
SS 


@ RoHS Compliant 


Test Enclosures 


2.28 (67.15) Fig. 2.28 (67.18) 


Fig. 7 of ig. ig. : Fig.10 3.0 (76.2) 
2.25 (57.15) -| ls 


— f [2s (107.98) 
| = ne ic on iy | iru 683) 
| : z 
ae . | 


Digi-Key Price Each Pomona Digi-Key Price Each Pomona 
Fig. | Description Part No. 1 10 Part No. Fig.| Description Part No. 1 10 Part No. 
Die Cast Aluminum - Blue 8 | Size “B” Box, Type N Male/Female with Cover 501-1112-ND 50.48 45.62 | 2411 
1 | Miniature Size Box, BNC Female to BNC Male with Cover 501-1103-ND 29.47 26.63 | 3752 9 | Size “C” Box Shielded with Cover 501-1108-ND 20.53 18.56 | 2901 
2 | Miniature Size Box, BNC Female/Female with Cover 501-1104-ND 31.31 28.29 | 3751 10 | Size “D” Shielded Housing, BNC Female Both Ends with Cover | 501-1111-ND 34.88 31.52 | 3602 
3 Size “A” Box, BNC. Female/Female with Cover 501-1069-ND 26.54 23.99 | 2390 Electrical Grade Phenolic - Black 
4 | Size “A” Box, BNC Male/Female with Cover 501-1070-ND 28.92 26.13 | 2391 
5 | Size “B" Box, BNC Female/Female with Cover 501-1105-ND 25.35 22.91 | 3230 11 | Box Component Mounting, Double Plug to Binding Posts w/Cover | 501-1110-ND 28.70 25.94 | 2259 
6 | Size “B” Box, BNC Male/Female with Cover 501-1106-ND 30.44 27.51 | 3231 12 | Box Component Mounting, Banana Jack to Double Plug w/Cover | 501-1109-ND 18.96 17.13 | 2098 
7 | Size “B” Box Shield with Cover 501-1107-ND 8.45 7.64 | 2417 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2269 


Oscilloscope Probes 


Features: « All Probes meet 1EC1010-2-031, 300V, CAT | Probes Include: * Retractable Hook Tip *BNC Adapter * IC 
Adapter ¢ Insulating Tip * Trimmer Tool * 6” (152.40mm) Ground Lead with Alligator Clip 


Pomona. Test Equipment (Cont.) 
PELE cTRoNics | 


Test Leads ; m ; 

Probe | System Bandwidth | Cable Length Digi-Key Price Each Pomona 
Kit Features: * Test leads with a right angle banana plug are ideal for use with hand held digital multimeter * Test Ratlo me stb) Metars Part No! i 10 Part No. 
accessories conveniently store in the four-fold nylon pouch * Compatible with most multimeters that accepts safety style ey Mpa 1.2 501-1012-ND 41.12 37.16 6266 
sheath banana plugs * CE Compliant; complies with IEC 1010-2-031 standard for hand held accessories 11 Up - 18° 

10:1 100 1.2 501-1007-ND 58.88 53.21 4550B 


Electrical DMM: Model 5673B — Kit Includes (7 red and 1 black of each): * Modular Probe Set * Extended Fine Point + 
+ Extra Large Alligator Clip Set * Medium Alligator Clip Set * Flexible Test Lead Set » Insulated Spade Lug Set Model Ae are 12 501-1008-ND@ 67.40 60.90 5806A 
5677B — Kit Includes (7 red and 1 black of each): « Flexible Test Lead Set * Extra Large Alligator Clip Set * Test Lead - 


Coupler Set ¢ Retractable Tip Set * Spade Lug Adapter Set *1C Test Probe Tip Adapter Set * Minigrabber® Test Clip 100:1 200 2.0 501-1010-ND@ 108.32 97.88 5827A 

Set * 0.080 Replacement Probe Tip Set * Replacement Modular Test Probe Set * Minipincer® Test Clip Set * Medium 10:1 250 12 501-1011-ND 62.52 56.49 6069A 

Alligator Clip Set 10:1 300 12 501-1009-ND 114.81 103.74 5812A 
@ RoHS Compliant 


SMD Multi-Use Test Kits: Model 72928 — Kit Includes: * (1 red and 7 black of each): * Micro SMD Grabber Test 
Clips * Mini-alligator clip with 2mm jack * SMD test probe, spring-set tip * Mini SMD Grabber Test Clips * 4mm 
plug/2mm plug adapter * Bench-top DMM test leads * SMD grabber clip lead * Stacking 2mm patch cords Model 
72935 — Kit Includes: * 2 DMM Leads with 4mm Plugs «2 Test Probes with Spring-Loaded Tips * 6 Micro SMD 
Grabbers *6 Adapter Leads 0.8mm Female to 0.4mm Jack * 2 Mini SMD Grabbers with 4mm Connectorse 2 
Holding Rods 


Adapter Kits 


Universal Adapter Kit (Model 5698) Includes: 


© Type “N” Male and Female * BNC Male and Female * TNC Male and Female 
© SMA Male and Female * Coupling Adapter * Double Banana Plug * Double 
Binding Post 


SOT=1OS4END 5, oi ctace ses samcusaessinaanitessaesonatsses ysienthenesetne $184.16 


Dimensions in Inches (mm) 


48 1.84 


5.54 (140.72) 
(1219) (46.74) + 
| 
Stes et, 


Maxi Universal Adapter Kit (Model 5748) Includes: 


* Type “N” Male and Female * BNC Male and Female * TNC Male and Female * SMA Male and Female * Coupling Nut 
* Double Banana Plug * UHF Male and Female * Mini UHF Male and Female * RCA Phono Male and Female » Type “F” 
Male and Female * Unidapt Signal Sampler 


SOT OSSEND 7, oicis cos cee seacas ces ssndisntetanvaddce seen sicahiinededdcmehd Car aWainnd deve eyscncndeayea alk tesede dation $297.95 


7/16 DIN Type “N” Adapter Kit (Model 6254) Includes: 
* Type “N” Male to DIN Male * Type “N” Female to DIN Male * Type “N” Male to DIN Female * Type “N” Female to DIN 


3.93_. | Female * DIN Female to Female « Right Angle Male to Female 
(100)"| I BON TIMI hs cath ieren Me halts Manet at Ea Tale, $530.93 
if Retractable Sheath 
aN Banana Plug] 
SMA Adapter Kit (Model 72931) Includes: re} 
ry 
* Right Angle SMA Female to SMA Male « Inline SMA Male to SMA Male ] % > 
Inline SMA Female to SMA Female * SMA Male Terminator Plug * SMA S 4 a & ¥ 
Female to BNC Male * SMA Male to BNC Female * SMA Female to BNC S = & @ ¥ 
Female *SMA Male to TNC Male *SMA Female to TNC Male *SMA ~ g = S 
Male to TNC Female * SMA Female to TNC Female * SMA Male to Type 7 & @ 
48 “N” Male * SMA Female to Type “N” Male *SMA Male to Type “N” 7 
(1219); 1.56 Female * SM A Female to Type “N” Female 
5.32 (135.13) —}- —)+(39.61)>| es fe een 
_ (131) OF14.22) SOE T2SS END cst ce.tsu5 arccessstsssa nt dackancvhcabresie saeencevcaseaataapayan tecteuedtesivantaba, itctasasiiti $252.44 


re) 
ia) cal |. 56 
© .58 (14.71) (4.32) |) (14.21) 


N Adapter Kit (Model 72932) Includes: 


* Type “N” Male to 509 BNC Female «Type “N” Female to 50 BNC Male «Inline Type “N” Female to Type “N” Female 
Inline Type “N” Male to Type “N” Male » Right Angle Type “N” Female to Type “N” Males Type “N” Male to SMA Male 
* Type “N” Male to SMA Female * Type “N” Female to SMA Male * Type “N” Female to SMA Female «T Style Type “N” 
Female to Type “N” Female to Type “N” Female * 50 Type “N” Terminator Plug * 75Q Type “N” Terminator Plug 


S01-1286- ND. 0ccsccoccsnccerrsranicccasennssinsdnadsannncesacantaaakoenthinsnnesstanahneddaanhsranuccdtendiainns $309.87 


Multi-RF Direct Adapter Kit (Model 72934) Includes: 


* BNC Male to Type “N” Female * BNC Female to Type “N” Male * TNC 
Male to BNC Female *SMA Male to BNC Male * SMA Male to BNC 
Female * SMA Female to BNC Male * SMA Female to BNC Female 
SMA Male to Type “N” Female *SMA Female to Type “N” Male 
* SMA Female to Type “N” Female *SMA Male to TNC Male *SMA 
Male to TNC Female » SMA Female to TNC Male * SMA Female to TNC 
Female * SMA Male to Type “N” Male * BNC Female to Female * BNC 
Male to Male * BNC Female to Male to Female TEE * BNC Female to 
Female to Female TEE * TNC Female to Female Adapter »* Type “N” 
Female to Female »* Type “N” Male to Male *SMA Male to Female 
Right Angle * SMA Male to Male * SMA Female to Female * SMA Termination, 500 Male 


4.60 
(116.84) 


| Ves 
+ Tip Adjust - 0 ~ 3 


S01-1288-ND oo sisicc csc gscncataiastitciebasaanushesianaatanddusseerddnassanatansnhiiecnabdedouaansidcwieareentdnns $388.97 


Broadcast BNC Adapter Kit (Model 72933) Includes: 


* 750 BNC Female to Female Adapter * 759 BNC Female 
to Female to Female Adapter * 750 BNC Female to Male to 
Female Adapter * 750 BNC Male to Male Adapter * BNC 
Female to Male to Female Adapter, In-Line, 75Q * BNC Male 


Digi-Key Price Each Pomona to Female to Female, 75Q * BNC Female to Female to Female, 
Fig. | Description Part No. 1 10 Part No. 75Q © BNC Female to Female to Male, 750 »* BNC Male to 
IEC 1010 Ci liant Repl t Test Leads for Sheathed Female to Male, 75Q «Adapter, BNC Female, Phono Plug 
1 styl muihfs lac cs Oa Raa is rie 5 is ealnee' | §01-1004-ND 13.86 12.53 | 5519A *BNC Female to Tini Plug * Adapter, BNC Male, Phono Jack 
yle Ss NGUdes: UNG: HSC aNC NG IEIae * BNC Female to Microplug * BNC Female to Phono Plug 
Wide Jaw Kelvin Lead Set, Includes: One Red and One Black | 501-1102-ND 123.49 111.59 | 6730 *BNC Male to Phono Jack Adapter * BNC Femael to Bantam 
SMD Test Probe Set, Includes: One Red and One Black 501-1246-ND 25.45 23.00 | 6235 Plug *BNC Female to .090 Video Plug * BNC to Mini-WECO 
al - - i Adapter * BNC Male Resistor Terminator Plug, 75Q 
Precision Electronic Probe with Replaceable Tip 
4 501-1248-ND 18.63 16.83 | 6275 
Includes: One Red and One Black O11 280M esc c ra Grantee ctictaciate Sel vaclletcslran'e Sailer ga dala peieteaUnicisingaresceealclnbebvetieet/aisienee se giaemicts $238.34 
5 | Retractable Tip Test Probe Set, Sheathed DMM Plug 501-1249-ND 23.79 21.50 | 5953A 
Electrical DMM NEW! Wire Test Leads 
___ | Electrical DMM Test Lead Kit, Model 5673B 501-1002-ND 56.29 50.87 | 5673B 
Deluxe Multi-use DMM Maxi-Test Lead Kit, Model 5677B =| 501-1000-ND 119.15 107.67 | 5677B Length Digi-Key Price Each Pomona 
SMD Test Kit Description (feet) | Color | Part No. 1 10 100 | Part No. 
bes Model 6733 with Silicone Insulation | 50 | Black | 501-1281-ND 19.94 18.02 17.18 | 6733-0 
— | SMD Multi-Use Test Kit §01-1223-ND 137.07 123.86 | 72928 Model 6733 with Silicone Insulation 50 Red | 501-1282-ND 19.94 18.02 17.18 | 6733-2 
— | SMD High Density Circuit Test Kit 501-1239-ND 186.92 168.90 | 72935 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2270 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Pomona. test Equipment (cont) 
PELecTRONiC s | 


Accessories 


Fig. 5 Spy 

7 eS 

aay 
aD 


Accepts standard banana plugs 


Digi-Key Price Each |Pomona Digi-Key Price Each + |Pomona 
Fig. |Description Part No. fl 10 |Part No. Fig. |Description Part No. 1 10 |Part No. 
1 |Adapter-Binding Posts to BNC Recept. (one red, one black) | 501-1122-ND 11.70 10.58]1452 18 Do-It-Yourself Minigrabber Test Clip, Black 501-1244-NDt 17.21 15.56 |3925-0 
9 [Spring Loaded, Nickel Plated Brass, Black 501-1088-ND 20.25 18.30/4995-0 Do-It-Yourself Minigrabber Test Clip, Red 501-1245-NDt 17.21 15.56 3925-2 
Spring Loaded, Nickel Plated Brass, Red 501-1089-ND 20.25 18.30/4995-2 19 [Miniature Shorting Bar Plug, Black 501-1125-ND 5.74 5.19 /2035-0 
3 Standard, Tin Plated Brass, Black 501-1094-ND 3.02 2.73]3760-0 20 |BNC (Male) to Double Stacking 501-1127-ND 10.82 9.78 |1270 
Standard, Tin Plated Brass, Red 501-1095-ND 3.02 2.73|3760-2 21 [Phono Jack to Double Banana Plug 501-1129-ND 14.08 12.72 |1442 
4 |Standard, Uninsulated, Nickel Plated Brass 501-1115-NDt 10.72 9.69 |3267 Micro Grabber Test Clip Kit (12 Clips, 12 Leads and 6 Rods) /501-1171-ND 195.00 176.21 /72902 
5 [Double Binding Post Assembly, Black 501-1126-ND 6.44 5.82/4243-0 99 |Micro Grabber Test Clip, Black 501-1172-ND 12.35 11.16 |72902-0 
6_ [BNC (Male) to Double Stacking Binding Post Jack 501-1033-ND 13.86 12.53/1296 a sri as rad a ere i ae Ce 
Here so or See Srey. 5460 eta Clip Lead for Micro Grabber, Black (0.8mm/2mm) 501-1175-ND 541 4.80/72904-0 
Panel Mount Jack, Black 501-1078-ND+ 14.33 12.95|1581-0 23 Clip Lead for Micro Grabber, Red (0.8mm/2mm) 501-1176-ND 5.41 4.89 |72904-2 
Panel Mount Jack, Brown 501-1079-ND+ 14.33 12.95 /1581-1 Clip Lead for Micro Grabber, Black (0.8mm/4mm) 501-1177-ND 5.41 4.89 |72905-0 
Panel Mount bck Red 501-1080-ND+ 14.33 12.95/1581-2 Clip Lead for Micro Grabber, Red (0.8mm/4mm) 501-1178-ND 5.41 4.89 |72905-2 
Panel Mount Jack. Orange 501-1081-NDt 14.33 12.95|1581-3 24 Mini SMD Grabber Test Clip, Black 501-1179-ND 10.08 = 9.11/72906-0 
Panel Mount Jack, Yellow 501-1082-NDt 14.33 12.95 1581-4 Mini SMD Grabber Test Clip, Red 501-1180-ND 10.08 9.11 |72906-2 
Panel Mount Jack. Green 501-1083-ND+ 14.33 12.95 |1581-5 Safety Banana Jack to Banana Plug Adapter, Black 501-1191-NDt 24.27 = 21.93 |72914-0 
Panel Mount Jack. Blue 501-1084-ND+ 14.33 12.95/1581-6 Safety Banana Jack to Banana Plug Adapt. (one red, one blk.)/501-1192-ND 4.85  4.38|72914-02 
Panel Mount back Violet 501-1085-NDt 14.33 12.95|1581-7 Safety Banana Jack to Banana Plug Adapter, Red 501-1193-NDt 24.27 21.93 |72914-2 
- - - 25 |Sheathed Jack to Unsheathed Plug Adapter, Black 501-1194-NDt 27.84 25.16 |72915-0 
Panel Mount Jack, Gray pO/T0eosNDT 14.33 12.95/1981-8 ISheathed Jack to Unsheathed Plug Adapter, Red 501-1195-ND+ 27.84 25.16 |72915-2 
Panel Mount Jack, White pO OSENDT 1483 12.95 /1581-9 Banana Plug to Sheathed Banana Jack Adapter, Black 501-1198-NDF 22.64 20.46 /72917-0 
7 |Panel Mount Jack for Sheathed Plugs, Black (Threaded Stud)| 501-1187-NDt 29.03  26.24|72912-0 Banana Plug to Sheathed Banana Jack Adapter, Red 501-1199-ND+ 2964 20.46 /72917-2 
Panel Mount Jack for Sheathed Plugs, Red (Threaded Stud) |501-1188-ND+ 29.03 26.24)72912-2 Banana Jack to Banana Jack Adapter, Black : 501-1196-NDF 24.97 21.93172916-0 
Panel Mount Jack for Sheathed Plugs, Black (Solder Tab) | 501-1189-ND+ 24.92 22.52|72913-0 26 |p nana dackto Banana Jack Adapter, Red 501-1197-ND+ 24.97 24.93 |72916-2 
Panel Mount Jack for Sheathed Plugs, Red (Solder Tab) 501-1190-NDt 24.92 22.52|72913-2 27 [4mm Banana Plug with Threaded M3 Stud 501-1200-NDt 9.96 200 73918 
Panel Mount Jack, Black (Threaded Stud, Hexagonal Nut) 501-1226-NDt 19.70 17.81]72930-0 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Black, 20” 501-1201-ND 584 528 79919-20-0 
Panel Mount Jack, Brown (Threaded Stud, Hexagonal Nut) | 501-1227-ND¢ 19.70 17.81 |72930-1 lomm Safety Sheathed Patch Cord, Red, 20” 501-1202-ND 584 5.28172919-20-2 
Panel Mount Jack, Red (Threaded Stud, Hexagonal Nut) 501-1228-NDt 19.70  17.81)72930-2 28 omm Safety Sheathed Patch Cord. Black, 39” 501-1203-ND 627 5.67|72919-39-0 
Panel Mount Jack, Yellow (Threaded Stud, Hexagonal Nut) |501-1229-NDt 19.70 17.81 |72930-4 lomm Safety Sheathed Patch Cord. Red, 39” 501-1204-ND 627. 5.67|72919-39-2 
Panel Mount Jack, Green (Threaded Stud, Hexagonal Nut) (BOIRIZAC AN 1970" “17-81 )720805 iMulti-stacking 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Black, 20° |501-1205-ND 6.27 5.67 |72920-20-0 
Panel Mount Jack, Blue (Threaded Stud, Hexagonal Nut) 501-128 1-NDf 19.70 17.81 /72930-6 MMulti-stacking 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Red, 20” |501-1206-ND 6.27 5.67|72920-20-2 
Panel Mount Jack, Violet (Threaded Stud, Hexagonal Nut) | 01-1232-NDt 19.70 17.81)72930-7 29 | ulti-stacking 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Black, 39” |501-1207-ND 671 6.06 |72920-39-0 
Panel Mount Jack, Gray (Threaded Stud, Hexagonal Nut) — | 501-1233-NDt 19.70 17.81)72930-8 Multi-stacking 2mm Safety Sheathed Patch Cord, Red, 39” _|501-1208-ND 6.71 6.06 |72920-39-2 
Panel Mount Jack, White (Threaded Stud, Hexagonal Nut) | 501-1234-ND+ 19.70  17.81|72930-9 Safety Sheathed Jack, Black 501-1209-ND 2.26 2.04|72921-0 
8 {Miniature Insulated Jack, (one red, one black), Plate: Black |501-1124-ND 3.88 3.51 2143-0 30 Safety Sheathed Jack, Red 501-1210-ND 226  2.04|72921-2 
g_ |Minigrabber® with Banana Jack, Black oO /s1027-ND 520 4.70/4723-0 31 [Safety Sheathed Jack with Solder Tab, Black 501-1211-ND 194 1.76 |72922-0 
Minigrabber with Banana Jack, Red 501-1098-ND 5.20 4.70/4723-2 Safety Sheathed Jack with Solder Tab, Red 501-1212-ND 1.94 1.76 |72922-2 
10 [Miniature Tip Plug with Shorting Bar, Black 501-1090-ND 5.30 4.79 [3452-0 32 | Test Probe with Sharp, Spring Mounted Tip, Black 501-1213-ND 10.79 9.75|72923-0 
11 [BNC (Female) to Double Stacking Banana Plugs 501-1032-ND 7476.75] 1269 Test Probe with Sharp, Spring Mounted Tip, Red 501-1214-ND 10.79 9.75 |72923-2 
12 Stackable Double with Cable Guide, Black 501-1071-ND 2.71 — 2.45/MDP-0 33 Mini-alligator Clip with 2mm Jack, Black 501-1215-ND 5.94 — 5.37|72924-0 
Stackable Double with Cable Guide, Red 501-1072-ND 271 2.45 |MDP-2 Mini-alligator Clip with 2mm Jack, Red 501-1216-ND 5.94 5.37 |72924-2 
13 [Double with Shorting Wire, Black 901-1073-ND 4.28 3.87 |MDP-S-0 34 [Do-It-Yourself 2mm Stackable Safety Sheathed Plug, Black |501-1217-ND 3.14 2.84|72925-0 
14 Solderless Stackable Type for Std., Nickel, Black 501-1074-ND+ 15.49 14.00]1325-0 Do-It-Yourself 2mm Stackable Safety Sheathed Plug, Red | 501-1218-ND 3.14  2.84)72925-2 
Solderless Stackable Type for Std., Nickel, Red 501-1075-NDt 15.49  14.00}1325-2 35 2mm/4mm Male-Male Test Lead, Black 501-1240-ND 5.99 5.42 |72936-0 
Solderless Stackup with Safety Collar, Black 501-1076-ND+ 15.49  14.00]1825-0 2mm/4mm Male-Male Test Lead, Red 501-1241-ND 5.99 5.42 |72936-2 
15 |Solderless Stackup with Safety Collar, Red 501-1077-NDt 15.49  14.00)1825-2 36 Insulated BNC (m) to 2 Male Banana 4mm Plugs 501-1185-ND 14.62 13.22|72910 
Solderless Stackup with Safety Collar, Green 501-1247-NDt 15.49  14.00}1825-5 Insulated BNC (m) to 2 4mm Banana Jacks 501-1242-ND 15.12 13.67 |72937 
16 |Encapsulated Double, Short Bar with Binding Post, Black 501-1093-ND 11.87 10.73/5165-0 37 Insulated BNC (f) to 2 Male Banana 4mm Plugs 501-1186-ND 18.19  16.44/72911 
47 [Do-it-Yourself Retractable Sheath, with Instructions, Black |501-1179-ND 453 4.10/122505A Insulated BNC (f) to 2 4mm Banana Jacks 501-1243-ND 18.84 17.03 |72938 
Do-It-Yourself Retractable Sheath, with Instructions, Red 501-1120-ND 4.53 4.10 |122506A + Package of 10 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2271 


Pomona. test Equipment (cont) 
petectRonic s | 


Cable Assemblies Dimensions in Inches 


Black 


2X 0.166 2X5.0 | 
Sa. 2X.58 | Vertical 
In-line Stackup Stackup -= 


SSS 
— 2X 0.166 


Model 2249: Materials: * Body: Brass, Tarnish resistant plating » Dielectric: PTFE * Center contact: Gold Plated ; 5 ai i 
Brass Strain Relief: PVC molded directly to cable connectors Ratings: * Operating Voltage: Shield/Earth: 30VAC/60VDC Fig.|Description Color as Dat Key vce par Pomong 
maximum, Inner Conductor/Shield: SOOVRMS maximum » Operating Temperature: 50°C (122°F) maximum * Minigrabber Test Cli Black | 48 1 501 060-ND® 584 598 3789-48-0 
Model 3788: Minigrabber® test clip hooks attach to terminal sizes up to .060" diameter 6 to stacking —— Plug Red 43 | 501-1061-ND 5 84 5,28 | 3782-48-2 
Dim. A] Digi-Key Price Each pomonn Black 12 | 501-1062-ND@ 4.28 3.87 | 3781-12-0 
Fig.| Description Color | Inch | Part No. 1 10 | Part No. fat e 501 sesh. ie oot aes 
Black | 12 | 501-1013-ND@ 15.16 13.70 | 2249-C-12 T Minigrabber Test Clip Patch Cord Red 24 | 501-1065-ND@ 428 3.87 | 3781-24-2 
Black | 24 |501-1016-ND@ 15.16 13.70 | 2249-C-24 Black | 36 |501-106BND@ 428 387| 3781-36-0 
Black | 36 | 501-1018-ND@ 15.16 13.70 | 2249-C-36 Red 36 | 501-1067-NDe 4.28 3.87 | 3781-36-2 
BNC Male to BNC Male, pac Hy aoe NDe 12.08 eee red Minigrabber Test Clip Patch Cord Kit* —_ [24 | 501-1068-ND® 41.12 37.16 | 5523 
RG58C/U, 500 Fee 2 ee 19.06 17.99 3040-6: 2 8 |BNC (Male) to SMA (Male), RG316/U = 48 | 501-1116-ND® 46.26 41.81 | 4935-BB-48 
lack | 72 | 501-1021-ND® : 7. -C-7 9 [BNC (Female) to Multi-Stacking Banana Plugs |Red/Bik| — | 501-1117-ND®@ 10.29 9.30 | 3073 


Black | 120 |501-1014-ND® 22.74 20.55 | 2249-C-120 
Black | 180 |501-1015-ND® 27.52 24.87 | 2249-C-180 
Black | 300 |501-1017-ND@ —37.48 ~_—33.87 | 2249-C-300 


Double Banana Plug to Single € y Fe 
10 Banana Plug Breakouts Red/Blk} 36 | 501-1123-ND@ 27.52 24.87 | 1368-A-36 
24¢ | 501-1162-ND® 27.04 24.44 | 5304-K-24 


Black | 12 [501-1022-ND@ 16.25 14.69 | 2249-E-12 11 |BNC Male to SMD Grabber® Test Clips Red/Blk aay 
Black | 24 |501-1024-ND@ 16.25 14.69 | 2249-E-24 ek 
BNC Male to BNC Male Black | 36° |[DOISIO25:ND@)) 16.25 14.69 | 2249-F-36 Red | 12 |501-1165-ND® 7.47 6.75 | 5302-12-2 
RGSOB/U, 750 Black | 48° ON OZG Neg 198.17 17.33) 2249-48 , Black | 24 |501-1166-ND® 7.54 6.81 | 5302-24-0 
: Black | 60 | 501-1027-ND@ 19.17 17.33 | 2249-E-60 12 |SMD Grabber to Stacking Banana Plug Red 94 | 501-1167-NDe 754 6.81 | 5302-24-2 
Black | 72 [501-1028-ND@ 19.06 17.22 | 2249-E-72 Black | 36 |S01-1168-ND@ 769 695) 5302-36-0 
; Black | 120 |501-1023-ND@ 22.96 20.75 | 2249-E-120 Red | 36 |S01-169-NDe 769 695) 5302-36-2 
2 aye rem 1o Minarabper Test Clip Breakout} _— | _— mee ne 288 pee 13 [BNC Male to Minigrabber Test Clip Breakout [Red/Bik| — |501-1137-ND@ 13.21 11.94] 3789 
TTBNC (Fema) SOA - s — | — oe 9969.00 4970 14 [BNC Female to Alligator Test Clips Red/Bik| — [501-1130-ND@ 11.04 _—-9.98 | 2630 
(Male) to fads Sak TE ate 33 OTE a 7 15 [BNC Female to Minigator Test Clips Red/Blk| — [501-1131-ND@ 11.04 9.98 | 2631 
Rad 10 Omg rants asa: 440 (B98 16 [5 Way Alligator to Sheathed Right Angle Set__[Red/BIkl 48f [501-1170-ND@ 31.37 _ 28.35 | 6483-48-02 
6 UK 5 10.) Beles 7 Black | 20¢ |501-1181-ND@ 15.49 14.00 | 72907-20-0 
Black 18 | 501-1043-ND® 4.65 4.20 | B-18-0 Mini SMD Grabber Test Lead, 2mm Jack Red 20¢_| 501-1182-ND@ 15.49 14.00 | 72907-20-2 
Red | 18 |501-1044-ND@ 465  4.20| B-18-2 17 : : 
i Black | 20¢ |501-1224-ND@ 14.51 13.11 | 72929-20-0 
Black |_ 24 | 501-1045-ND@ 4.76 4.31 | B-24-0 Mini SMD Grabber Test Lead, 4mm Jack 4996-1 30. 
Red 94 ese 176431 BD42 Red | 20¢ |501-1225-ND@ 14.51 13.11 | 72929-20-2 
5 | Stacking Banana Plug both Ends alsck | 36 SU SDACNDY yd at (BaeD 18 [TEC Insulated BNC (F) Stackable 4mm Plugs | Black | 10¢ [501-1184-ND@ 17.55 15.86] 72909 
Red | 36 | 501-1048-ND 476 4.31 | B-36-2 19 JIEC Insulated BNC Male 500 Cable Black | 40t BORIS Bem 12.88 11.64) 72026-0-40 
Cheval er aes oe is 40. (Bano Black | 80+ |501-1220-ND@ 14.62 13.22 | 72926-C-80 
Bed aa OE aces ape. 440 Ble 3 TEC Insulated BNC (M) Stackable 4mm Plugs [Black | 10¢ [501-1183-ND@ 15.99 14.45 | 72908 
Black | 72 [Sot0STNDe 508459 7 B-72-0 20 insulated BNC Male/4mm Pl Black | Ot [Oigeai bem 1858 16.61 | 72007-0-40 
Red | 72. Ve BEONB BORY dea BRe7a8 or BP ornara Black | 80+ | 501-1222-ND@ 20.53 18.56 | 72927-C-80 
ask 721 501-1054-ND@ 551 7.98 | 3782-12-0 Test Cable Holders (Cold Rolled Steel) 
Red 42 | 501-1055-NDe 551 4.98 3792-12-2 Accepts Cable Size Types RG 59 and RG 108 Black — | 501-1113-ND 9.69 8.76 | 4408/POM 
Minigrabber Test Clip Black 24 | 501-1056-ND@ 551 4.98 3799-24-0 21 |Accepts Cable Size Types RG 213 and RG 214 | Blue — | 501-1114-ND 11.87 10.73 | 2708 
6 to Stacking Banana Plug Red 24 | 501-1057-ND@ 563 5.09 | 3782-24-2 Accepts Cable Size Types RG 58 and RG 142 [Orange] — _ | 501-1053-ND 11.87 10.73 | 1508/POM 
Black | 36 | 501-1058-ND@ 5.74 5.19 | 3782-36-0 | RoHS Compliant — * Kit contains 10 Pieces of Model 3781-24 (One of each color: Black, Red, Brown, Orange, 
Red 36__| 501-1059-ND@ 5.74 5.19 | 3782-36-2 Yellow, Green, Blue, Violet, Gray and White) Tt Overall length 
IMI Patch Cords and Accessories 
Compatible with 3M breadboards, = 2 5 “ell i 
‘oral strips, super-strips, distribu- \ rinsuekel Size folor/Langit Piece Recommended Dot rey pence ‘i 
tion strips, test clips, miniature 8-pin ne min ssortment ae pin aa te Pi Plug art No. lit 
tors and .025” ( 641 
vara pasts. etm) shute 019 48 Assortment A 20 IC Sockets 924961-ND 54.46 
+ Ideal for breadboarding and trou- 030 76 Assortment A 20 a 924962-ND 54.46 
bleshooting * | te 26AWG 
stranded wire with PYG. iagulatlon .019/.028 -48/.71 Assortment A 20 Extension for .019” (.48mm) Pin Plug 924963-ND 97.82 
* Rugged, integral strain relief .028/.035 711.89 Assortment A 20 a 1Gio Te Tete Se (4mm) Square Post 924964-ND 113.42 
* Choices of two pin sizes — .019” in Flug to socke 
and .030" (Bm ahd 76mm), and two socket sizes — .019” ~ .028" and 028” | .019(.019/.028) 48 (48/71) | Assortment A 20 IC Socket to .019” (.48mm) Pin Plug 924965-ND 76.06 
~ 035” (.48mm ~ .71mm and .71mm ~ .89mm) and E-Z Hook terminations .030 (.028/.035) -76 (.71/.89) Assortment A 20 Breadboard to TC, .025” (.64mm) Sq. Post 924966-ND 76.86 
ASSORTMENT A (20 Pieces) — 9 pieces 2” (60.80mm) long yellow, 6 pieces 4” aT a —: = Pin Plus fobs Hook Sim SE PC === hi 
(101 .60mm) long blue, 3 pieces 6” (152.40mm) long red, 2 pieces 9” (228.60mm) 030 re peeuldbels 10 - vibes th +6 a em) % 7 ie c. eotaeettin ion 
ASSORTMENT B 10 Pi 5 pieces 15” (381mm) | d, 5 pieces 15” ae Socket to E-2 Hook emempie 
(381mm) long {EE (iota) =o nacesiie (28mm) :long red, 9, pieces 0287085 7AI89 AssorimentB [10 | TC, .025" Postto TC, 025” (64mm) Post, etc. 924970-ND 55.54 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2272 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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B 6-32 UNF 
CBee eS ¢ 
a i 
A }-—_—_ 4 ——-| is A—a 
Model BU-30/BU-30C shown Model BU-60S/BU-60CS shown Model BU-48/BU-48C shown 
Dimensions - Inch (mm) Jaw Opening | Current Connection Digi-Key Price | Mueller 
Fig| Description A B c D E Inch (mm) Rating Material Type Part No. Each | Part No. 
Mini Alligator Clip 1-3/32 (27.78) 7/16 (11.11) 5/16 (7.94) _— 3/32 (2.38) 3/16 (4.8) 5A Steel Solder/Crimp 314-1010-ND® .23 | BU-30 
1 Mini Alligator Clip 1-3/32 (27.78) 7/16 (11.11) 5/16 (7.94) = 3/32 (2.38) 3/16 (4.8) 5A Copper Solder/Crimp 314-1012-ND@ .35 | BU-30C 
Micro Alligator Clip 1-3/32 (27.78) 3/8 (9.52) 5/16 (7.94) _— 3/32 (2.38) 7/32 (5.6) 5A Steel Solder/Crimp 314-1017-ND® 42 | BU-34 
Micro Alligator Clip 1-3/32 (27.78) 3/8 (9.52) 5/16 (7.94) a 3/32 (2.38) | 7/32 (5.6) 5A Copper Solder/Crimp | 314-1018-ND® 56 ‘| BU-34C 
Mini Alligator Clip with Barrel 1-1/4” (31.75) 7/16 (11.11) 5/16 (7.94) 1/4 (6.35) 1/8 (3.17) 3/16 (4.8) 5A Steel Solder/Crimp 314-1011-ND@ .22 | BU-30BL 
Alligator Clip with Barrel 1-31/32 (50.00) 5/8 (15.88) 7/16 (11.11) 3/4 (19.05) -16 (4.06) 5/16 (7.9) 10A Steel Solder/Crimp 314-1033-ND® .28 | BU-60 
2 | Alligator Clip with Barrel and Screw 1-31/32 (50.00) | 5/8(15.88) | 7/16 (11.11) | 3/4(19.05) | .16 (4.06) | 5/16(7.9) | 10A Copper 6/40Screw 314-1034-ND@ 70 | BU-60CS 
Alligator Clip with Barrel and Screw 1-31/32 (50.00) 5/8 (15.88) 7/16 (14.11) 3/4 (19.05) -16 (4.06) 5/16 (7.9) 10A Steel 6/40Screw 314-1035-ND@ .38 | BU-60S 
Alligator Clip with Barrel 1-31/32 (50.00) 5/8 (15.88) 7/16 (14.11) 3/4 (19.05) -16 (4.06) 5/16 (7.9) 10A Stainless Steel Solder/Crimp 314-1036-ND® .78 | BU-60X 
3 | Crocodile Clip 2-1/8 (53.97) | 15/16 (23.81) | 1/2(12.7) = 9/64 (3.57) | 5/16 (7.9) 5A Steel Crimp/6-40 Screw | 314-1039-ND@ 52 | BU-85 
Crocodile Clip 2-1/8 (53.97) 15/16 (23.81) 1/2 (12.7) _ 9/64 (3.57) 5/16 (7.9) 10A Copper Crimp/6-40 Screw | 314-1040-ND® 1.01 | BU-85C 
Heavy Duty Clip 2-27/32 (72.23) | 7/16 (11.11) | 1-1/8 (28.57) = 1/4 (6.35) 3/4 (19) 25 Steel Crimp/8-32 Screw | 314-1001-ND@ 1.07 | BU-24APN 
Automotive Clip 3 (76.2) 21/32 (16.67) | 15/16 (23.81) _— 9/32 (7.15) 3/4 (19) 40 Steel Crimp/8-32 Screw | 314-1002-ND@ 94 | BU-25 
Automotive Clip 3 (76.2) 21/32 (16.67) | 15/16 (23.81) = 9/32 (7.15) 3/4 (19) 75 Copper Crimp/8-32 Screw | 314-1003-ND@ 2.34 | BU-25C 
General Purpose Clip 2-7/16 (61.91) 17/32 (13.49) | 11/16 (17.46) _ 3/16 (4.76) 5/8 (16) 20 Steel Crimp/6-32 Screw | 314-1006-ND@ 67 | BU-27 
4 |General Purpose Clip 2-7/16 (61.91) 17/32 (13.49) | 11/16 (17.46) _— 3/16 (4.76) 5/8 (16) 40 Copper Crimp/6-32 Screw | 314-1007-ND® 1.11 | BU-27C 
Pee-Wee Clip 1-17/32 (38.89) 1/4 (6.35) 15/32 (11.91) _— 9/64 (3.57) 5/16 (7.9) 5 Steel Crimp/6-40 Screw | 314-1021-ND@ 46 | BU-45 
Pee-Wee Clip 1-17/32 (38.89) 1/4 (6.35) 15/32 (11.91) _ 9/64 (3.57) 5/16 (7.9) 10 Copper Crimp/6-40 Screw | 314-1022-ND@ 77 | BU-45C 
Automotive Analyzer Clip 2 (50.80) 3/8 (9.52) 5/8 (15.88) _— 3/16 (4.76) 1/2 (12.7) 10 Steel Crimp/6-32 Screw | 314-1029-ND@ 62 | BU-48B 
Automotive Analyzer Clip 2 (50.80) 3/8 (9.52) 5/8 (15.88) _— 3/16 (4.76) 1/2 (12.7) 20 Copper Crimp/6-32 Screw | 314-1030-ND@ 86 | BU-48C 
Miniature Plier-Type Clip, Black 2-7/8 (98.42) = 2 (50.80) = 9/32 (7.15) 1-1/8 (28.6) 50 Steel Crimp/Solder 314-1023-ND@ .89 | BU-46A-0 
5 Miniature Plier-Type Clip, Red 2-7/8 (98.42) = 2 (50.80) _ 9/32 (7.15) 1-1/8 (28.6) 50 Steel Crimp/Solder 314-1024-ND@ 89 | BU-46A-2 
Miniature Plier-Type Clip, Black 2-7/8 (98.42) = 2 (50.80) = 9/32 (7.15) | 1-1/8 (28.6) | 75 Copper Crimp/Solder | 314-1025-ND 1.58. | BU-46C-0 
Miniature Plier-Type Clip, Red 2-7/8 (98.42) = 2 (50.80) = 9/32 (7.15) 1-1/8 (28.6) 75 Copper Crimp/Solder 314-1026-ND 1.58 | BU-46C-2 
@ RoHS Compliant 
Use with Digi-Key Price Mueller 
I n Ss u lato rs Description Color Series Part No. Each Part No. 
Use with Digi-Key Price | Mueller Skin-tight, Flexible Vinyl Insulator Black BU-34/34C 314-1019-ND@ = 17 | BU-36-0 
Description Color Series Part No. Each Part No. at an ae a me 
Protective Vinyl Insulator Black BU-24APN/ 314-1004-ND@ 84 BU-26-0 Durable, Flexible Vinyl! Insulator Red BU-45/45C 314-1028-ND 34 BU-47-2 
Red 25/25C 314-1005-ND@ 84 BU-26-2 
Black 3141008NDe 56 | BU-29-0 Durable, Flexible Vinyl Insulator Black Bu-4en/4ec = eremtSIEND@) = 50 | BU-49-0 
Flexible Vinyl Insulator BU-27/27C : Red 314-1032-ND@ 50 BU-49-2 
Red SISHOUNDS) 56 | BU-20-2 Fauali Fanible Vigdinsuiat Black |  BU-60/60CS/ | 314-1037-ND® 19 | BU-62-0 
a Black 314-1013-ND@ 19 | BU-31-0 i A cna Red 60/S/60X 314-1038-ND@ 19 | BU-62-2 
Tough, Flexible Vinyl Insulator BU-30BL 
Red agg 9 | BU3t-2 Tough, Flexible Vinyl Insulator Black BU-85/85C SOUNDS; §=—-33 | BU-87-0 
reer : ; Black * 314-1015-ND® AT BU-32-0 i Red 314-1042-ND® 33 BU-87-2 
Skin-tight, Flexible Vinyl! Insulator BU-30/30C 
Red 314-1016-ND@ 17 | _BU-32-2 ¢ RoHS Compliant 
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Alligator Clips 


Specialty actuated clips make test connections to individual component leads faster and easier. Simply press cap to extend the hook 
Products —_ contact, place on component lead or wire under test, and release for hands-free troubleshooting and circuit testing. When 
removed from the lead the hook contact retracts into the plastic tip to minimize the possibility of shorting components. 


Probe-It Suggested Wire: 26AWG (7-Strand, Tinned copper wire. 


3M Electronic Specifications: Contact: Phosphor bronze, Solder Type Termination. Body: Nylon. 3M new series of Probe-It™ plunger- 


Digi-Key Price / 
—*41.40 > I< *55.63 —>| Description Color Part No. Pkg. 
=e = cia Red 923830-RD-ND 9.04 
: Black 923830-BK-ND 9.04 
MICRO MINI Micro Probe-It* Blue 923830-BU-ND 9.04 
Green 923830-GN-ND 9.04 
Yellow 923830-YL-ND 9.04 
White 923830-WT-ND 9.04 
Red 923835-RD-ND 8.70 
Black 923835-BK-ND 8.70 
Fig. 5 — X-Large Barrel Type w/ Solder STANDAR' Mini Probe-It™ Green 923835-GN-ND 8.70 
Connector Yellow 923835-YL-ND 8.70 
White 923835-WT-ND 8.70 
* Red 923840-RD-ND 14.62 
Standard Probertt Black 923840-BK-ND 14.62 
Hite. Digi-Key Price Each [CUI Maxi Probet® Bleck | 99845-8KND 1462 
Fig: (Deseription Panna: TER arto Micro Probe-ItAssor. 7 | ofeach | 923848-ND 24.15 
Without Gover, 27mm CRZAOOND 36 30-23 | 103A Mini Probe-It Assort. + tofeach | 923850-ND 25.97 
1 Without Cover, 35mm CP-2401-ND .36 .30 .23|105A % 
Without Cover, 44mm CP-2402-ND 36 .30 .23/110AR 2 per package t 6 per package 
With Screw, 44mm CP-2405-ND 44 36.28 | 110ARS 
2 [Without Cover, 50mm CP-2403-ND 40.33.25 | 1/0AN . 
3 | With Wire Terminals, 50mm CP-2404-ND 44 36.28 | 110AS a Jumper Wire Handy test leads with insulated alligator clips attached to 
4 We eovel, aa ean sea oF 2 oe teen a cerns each end. Each package contains black, red, white, green 
Hin Gover, Red, é/mm eeeUie) : 36 be and yellow jumpers. 
With Cover, Black, 35mm CP-2408-ND 44 .36 .28 | 105A-C-BK Test Leads ee 
With Cover, Red, 35mm CP-2409-ND 44 .36 .28 | 105A-C-RD BIER RIENCE 
g, {With Cover, Black, 44mm CP-2410-ND 52 43 .33 | 110AR-C-BK epaueii panties fers esas 
With Cover, Red, 44mm CP-2411-ND 52 43 .33 | 110AR-C-RD B 2 : : 
With Screw & Cover, Black, 44mm |CP-2412-ND .60 .49 .38 | 110ARS-C-BK Standard Test Leads, 2 Each, 15 
With Screw & Cover, Red, 44mm |CP-2413-ND .60 49 _.38 | 110ARS-C-RD (38.10cm) long 27 AWG wires (10 Pkg.) | GC396-ND 6.44 | 12-1650 
6 With Handle, Black, 50mm CP-2414-ND .52 .43 .33 | 110AS-P-BK Heavy Duty Test Leads, 1 Each, 22” 
With Handlem, Red, 50mm CP-2415-ND 52 43.33 | 110AS-P-RD (55.88cm) long 21 AWG wires (5 Pkg.) | GC397-ND 6.91 | 12-1655 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2273 


EZHOOK Electronic Test Accessories | A%2Pters seicleanlniien 


Fig. 1 — Jack to Alligator Fig. 2 — Banana Jack to .080 Tip Pin 
Hooks 


(Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) 


Tip 


Dimensions in Inches 9.163 
Banana Socket 


.60 DP. 


Fig. 1 —- Double Hook, .025” Spacing Fig. 2 — Pico-Hook 


— 1.420 ——____-+| 


== 
825 —| 
7<— .025 Sq. Pin 


I+—— 1.911 ————+| X .200 Long 


Fig. 3 —- BNC to Double Banana Plug 


75 


Fig. 4 — Double Micro-Hook 


1.250 


+ 0.163 
-y Banana Socket 


Marking 


Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Fig. |Description Color | PartNo. i 100 250 | Part No. 
jee 1 Standard Tip Jack to Standard Alligator Clip Red/Black} 461-1207-ND 415 3.75 3.33) 8014 R/B 
[~ 3.80 mA iti Standard Banana Jack to Standard Alligator Clip |Red/Black| 461-1208-ND@ 1.56 1.41 1.26] 8016 R/B 
25 
5.40 XHL 2 | Standard Banana Jack to Tip Pin Red/Black} 461-1206-ND@® 3.95 3.57 3.17) 8018R/B 
BNC Female to Standard Double Banana Plug Black | 461-1278-ND 7.24 6.54 5.80] 9225 
Fig. 8 — Insulation Piercing 3 
5.680 BNC Male to Standard Double Banana Plug Black | 461-1279-ND 8.02 7.25 6.43] 9248 
© 455 4 |Stacking Double Banana Plug Black | 461-1237-ND@ 4.37 3.95 3.50] DB750BLK 
Mini-Hook w/ Standard Banana Jack Plunger Red/Black} 461-1218-ND® 8.63 7.80 6.92) 8036 R/B 
7 +66xd \\ a 
I 3.80 XuL 1 =a . 5 |Mini-Hook XR w/ Standard Banana Jack Plunger |Red/Black] 461-1219-ND@ 9.33 8.43 7.48| 8037 R/B 
3.25 XJ 150° \ \ 
I-.220 5.40 XJL Mini-Hook XL w/ Standard Banana Jack Plunger |Red/Black| 461-1220-ND® 13.15 11.88 10.54} 8038 R/B 
Banana Socket 
© .163 X .720 Deep | 
E-Z-Flex™ Test Banana socket end is brass tin plated. All other contact ends are gold plated. 
= 7 Contact Type Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Digi-Key Price Each E-Z-Hook : 
Figf |Description Calars (Part Ns 1 100 250 | Part No. Fig. AWG Dia. Inches Contact Color Part No. 1 100 250 | Part No. 
; achat ice Datla tsk paaeas Black | 461-1000-ND 17.43 15.75 13.97 | X2015 BLK Socket Red 461-1221-ND@ 543 4.91 4.35 | 9334 RED 
ONE Tia. Mire Double ook, eo pacing | Red | 461-1001-ND 17.43. 15.75 13.97 | X2015 RED 33 a Pin Red | 461-1229-ND® 4.08 3.69 3.28 | 9338 RED 
2 Pico-Hook with .025” Square Pin Black | 461-1002-ND 3.47 3.14 2.78} P25 BLK , Socket Black 461-1222-ND@ 5.43 4.91 4.35 | 9334 BLK 
Gold Plated Red | 461-1003-ND 3.47 3.14 2.78 | P25 RED . 
Black | 461-1004-ND 1.93. 1.74. 155)XMBLK 6 Pin Black 461-1230-ND@ 4.08 3.69 3.28] 9338 BLK 
Micro-Hook Test Connector Red | 461-1005-ND 1.93 1.74 1.55 | XM RED Socket Red 461-1223-ND@ 4.08 3.69 3.28 | 9335 RED 
: Set/10 RABNAIOOGSNOIN 19.09 17.25 15.30 | XM-S ‘i ‘ao Pin Red | 461-1231-ND@ 4.52 4.08 3.62 | 9339 RED 
Micro-Hook with .025” Square Pin Black | 461-1007-ND 3.30 2.99 2.65 | XM25 BLK | 
: Red | 461-1008-ND 330 299 265 |XNM25 RED Socket Black | 461-1224-ND@ 4.08 3.69 3.28 | 9335 BLK 
Black | 461-1009-ND 2.66 240 2.13) XKMBLK Pin Black 461-1232-ND@ 452 4.08 3.62 | 9339 BLK 


Red | 461-1010-ND 2.66 240 2.13) XKM RED 
Gray | 461-1011-ND 2.66 240 2.13] XKMGRAY 
Set/10| 461-1012-ND 26.39 23.85 21.15 | XKM-S 
Black | 461-1013-ND 1.74 1.58 1.40 | X100W BLK 
Mini-Hook Test Connector Red | 461-1014-ND 1.74 1.58 1.40 | X100W RED 
Set/10| 461-1015-ND 17.26 15.60 13.84 | X100W-S 


4 | E-Z-Micro Double Gripper @ RoHS Compliant 


Connectors (© Bers | 


(Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) 


5 Mini-Hook Test Connector, Extended a ae - on oa na ea Dimensions in nehes 
: - : Fig. 1 - Shrouded Banana Plug Fig. 2 - Banana Plug 
Mini-Hook XR, Heavy Duty Hook Black | 461-1018-ND 2.12 1.92 1.71] XRBLK 
; Red | 461-1019-ND_ 2.12 1.92 _1.71| XRRED 9.312 OD. ss 
Black | 461-1020-ND 5.61 5.07 4.50] XH BLK 4 
Pa aah sad Red | 461-1021-ND 5.61 5.07 4.50 | XHRED 10 ato ple ; 
Black | 461-1022-ND 5.99 542 4.81) XHL BLK [ | : Std. Banana 144 
Macro-Hook Connector, Extended Red | 461-1023-ND 599 542 481|XHLRED sna Wire Hole -375 
Macro-Hook Piercing C 1 Black | 461-1024-ND 6.81 6.15 5.46] XJ BLK 
glee ees eee rae Red | 461-1025-ND 6816.15 _5.46 | XJ RED = : 
Macro-Hook Piercing Connector Extended | Bl@ck | 461-1026-ND 745 6.74 5.98 | XJLBLK : ms Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
jacro-Hook Piercing Connector, Extendet Red | 461-1027-ND 7.45 674 5.98| XJLRED Fig. |Description Color Part No. 1 100 250 | PartNo. 
8 | Insulation Piercing Test ti Black | 461-1028-ND 11.70 10.58 9.38] XEL BLK 1 |Shrouded Right Angle Std. Banana Plug | Red/Black | 461-1204-ND 8.98 8.12 7.20 | 9302 R/B 
ee rong ee Corer Red | 461-1029-ND 11.70 10.58 9.38 | XEL RED i lesaienti eanae Pic Red/Black | 461-1214-ND 286 258 2.29 | 9202R/B 
9 Set/10 461-1213-ND 14.11 12.75 11.31 | 9202-S 


Panel Mounts 
Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White 


Probes 


Dimensions in Inches Features: » Lead Wire: 18AWG, (65 x 36) T.C.Flexible PVC insulation. 


Dimensions in Inches 


Fig. 1 —- Banana Jack Fig. 2—- Double Banana Jack 
he 9.175 
on, 25 1.21 -+| i i 
f--.906 <> 0.328 ke + Wire exit hole 
ml aS, oa = 
©.328 
LL i K-75: 
-718, Mounting Hole Mounting Holes Length Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Description (Inches) | Color Part No. 1 100 250 | Part No. 
Pin Tip Probe _ Red/Black | 461-1209-ND 6.21 5.61 4.98) 30R/B 
Bee Price ach JEZHooK | | Ieee Tip wh Standard Baran sack | — | Red/Black | 481-1212ND 760 687 610/S5RI 
- a leedle Tip with Standard Banana Jac - ed/Blac -1212- i E ; 
Elo Description Coloma RareNGs CU C0 250 Rattle Test Probe to Standard Banana Plug 36 | Red/Black | 461-1183-ND 12.75 11.52 10.22 | 658-36 R/B 
|e anbatalbatiena eee Red/Black |461-1215-ND 3.25 2.94 2.61 | 9284 R/B Test Probe to Shrouded Std. Banana Plug | 36 | Red/Black | 461-1184-ND 15.17 13.71 12.16 | 666-36 R/B 
Standard Banana Jack Set/10 |461-1216-ND 16.27 14.70 13.04 | 9284-S Test Probe to Shrouded Std. Banana Plug 36 Red/Black | 461-1186-ND 15.94 14.40 12.77 | 63334-36 R/B 
2_| Double Standard Banana Jack with Binding Post| Red/Black |461-1217-ND_ 6.89 6.23 5.52 | 9406 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2274 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


EZHOOK Electronic Test Accessories (cont.) 


Test Leads 


Tinned copper with flexible PVC insulation. 


(Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) (Set/2: 1 each of: Black and Red) 
(Set/5R: 1 each of: Red, Blue, White, Purple, Gray) (Set/SB: 1 each of : Black, Brown, Green, Yellow, Orange) 


Dimensions in Inches 


Fig. 1 — Pico-Hook 


— 1.420 


Fig. 2 — Micro-Hook 


[ a =| 
Soto Lon — 812 — 
Fig. 4 - 
Mini-Alligator 
Fig. 5 - 
Standard 
Alligator 
Length | Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Fig.| Description AWG | Color | (Inches) | Part No. 1 100 250 | Part No. 
Hook Test Leads — RoHS Compliant 
E-Z Pico-Hook to 2a | Black | 12 |461-1042-ND 540 4.88 4.33] P704-12 BLK 
Pico-Hook (19x40) Red | 12 |461-1043-ND 5.40 4.88 4.93 P704-12 RED 
| Piao-Hook to 23 | Sev2 | 12 |461-1165-ND 10.96 990 8.78] P703-12 R/B 
025" Square Socket |(19x 40)| Set/10 | 12 | 461-1166-ND 51.96 46.95 41.63 | P703-12-S 
Pico-Hook to 23 | Sev2 | 12 |461-1167-ND 681 615  5.46| P713-12R/B 
Lead Only (19x 40)| Sev10| 12 | 461-1168-ND 32.37 29.25 25.94] P713-12- 
Black | 12 |461-1036-ND 457 443 3.66] 204XM-12 BLK 
Red | 12 |461-1037-ND 457 4.13 3.66) 204XM-12 RED 
Micro-Hook to 22 | sevto} 12 | 461-1038-ND 44.99 40.65 36.05 | 204XM-12-S 
Micro-Hook (65x40)| Black | 24 |461-1039-ND 4.57 4.18 3.66] 204XM-24 BLK 
Red | 24 |461-1040-ND 4.57 4.13 3.66) 204XM-24 RED 
set/10 | 24 | 461-1041-ND 44.99 40.65 36.05 | 204XM-24-S 
3 Black | 18 | 461-1044-ND 413 374 3.32] BXM-18 BLK 
Red | 18 |461-1045-ND 4.13 3.74 3.92 BXM-18 RED 
sev2 | 18 |461-1046-ND 827 7.47 6.63| BXM-18R/B 
Micro-Hook to Std. 22 | Sevto} 18 | 461-1149-ND 41.17 37.20 32.99] BXM-18-S 
Banana Plug (65x40)| Black | 36 |461-1047-ND 413 3.74 3.32 BXM-BLK 
Red | 36 |461-1048-ND 4.13 3.74 3.32| BXM-RED 
sev2 | 36 |461-1049-ND 827 7.47 6.63] BXM-R/B 
set/10 | 36 | 461-1150-ND 41.17 37.20 32.99| BXM-S 
Black | 12 | 461-1030-ND 432 390 3.46] 204-12WBLK 
Red | 12 |461-1031-ND 4.32 3.90 3.46] 204-12W RED 
set/10| 12 | 461-1032-ND 42.50 38.40 34.05 | 204-12W-S 
wssoare | az [tea] [anon ase see oa azo 
‘ et ca ig . s ¥ = 
MinisHonle (65x40)! vio | 24 | 461-1035-ND 42.50 38.40 34.05 | 204-24w-s 
Black | 36 | 461-1147-ND 4.32 3.90 3.46 | 204-36W BLK 
Red | 36 |461-1146-ND 4.32 3.90 3.46] 204-36W RED 
set/10| 36 | 461-1148-ND 42.83 38.70 34.32 | 204-36W-S 
Black | 18 | 461-1050-ND 415 3.75  3.33| BXIW-18 BLK 
Red | 18 |461-1051-ND 4.15 3.75 3.33| BX1W-18 RED 
setv2 | 18 |461-1052-ND 830 7.50 6.65| BX1W-18 R/B 
Mini-Hook to Std. 22 | Sevto} 18 | 461-1151-ND 44.82 40.50 35.91] BX1W-18-S 
Banana Plug (65x40)| Black | 36 |461-1053-ND 4.15 3.75 3.33 BX1W-BLK 
4 Red | 36 |461-1054-ND 4.15 3.75 3.33) BX1W-RED 
set2 | 36 |461-1055-ND 830 7.50 6.65| BXIW-R/B 
set/10| 36 | 461-1152-ND 44.82 40.50 35.91 | BXIW-S 
Black | 18 | 461-1056-ND 559 5.06 4.49] 601W-18 BLK 
Red | 18 |461-1057-ND 5.59 5.06 4.49 601W-18 RED 
sev2 | 18 |461-1058-ND 1119 1011 897| 601W-18R/B 
Mini-Hook to Stacking | 18 | Set10| 18 | 461-1153-ND 55.61 50.25 44.56| 601W-18-S 
Banana Plug (65x36)| Black | 36 |461-1059-ND 5.59 5.06 4.49 601W-36 BLK 
Red | 36 |461-1060-ND 5.59 5.06 4.49 601W-36 RED 
setv2 | 36 | 461-1061-ND 1119 1011 8.97| 601W-36 R/B 
set/10| 36 | 461-1154-ND 55.61 50.25 44.56 | 601W-S 
Black | 18 |461-1156-ND 5.74 519  4.61| 601XR-18 BLK 
XR Heavy Duty ig | Red | 18 |461-1155-ND 5.74 5.19 4.61 601XR-18 RED 
Mini-Hook to Stacking |g; 5g)| SeVSB | 18 | 461-1157-ND 28.72 25.95 23.01] 601KR-18 58 
Banana Plug sev5R| 18 | 461-1158-ND 28.72 25.95 23.01 | 601XR-18 5R 
set/10| 18 | 461-1159-ND 56.77 51.30 45.49 | 601XR-18-S 
Alligator Clip Test Leads 
ae : se2 | 12 |461-1169-ND 687 6.21 5.51| 284M-12R/B 
Mini-Alligator Clip 22 | Seti0| 12 | 461-1170-ND 34.36 31.05 27.54 | 284M-12-S 
4 | fo Mini-Alligator (65x40)| Sev2 | 36 |461-1171-ND 687 6.21 5.51 | 284M-36 R/B 
Clip Jumper set/10| 36 | 461-1172-ND 34.36 31.05 27.54| 284M-36-S 
Std. Alligator Clip to 18 | sev2| 36 |461-1173-ND 1019 9.21 8.17/681R/B 
Stacking Banana Clip |(65x36)| Sev/10| 36 | 461-1174-ND 49.80 45.00 39.90| 681-S 
set2 | 12 |461-1175-ND 860 7.77 6.89] 684-12R/B 
set/10| 12 | 461-1176-ND 41.83 37.80 33.52 | 684-12-S 
5 set/2 | 24 |461-1177-ND 860 7.77 6.89| 684-24 R/B 
Std. Alligator Clip to 18 | Sev10) 24 | 461-1178-ND 41.83 37.80 33.52] 684-24-5 
Std. Alligator Jumper |(65x36)| Sev2 | 36 |461-1179-ND 860 7.77 6.89| 684-36 R/B 
set/10| 36 | 461-1180-ND 41.83 37.80 33.52 | 684-36-S 
sev2 | 60 |461-1181-ND 1033 933 8.28| 684-60 R/B 
set/10 | 60 | 461-1182-ND 51.46 46.50 41.23 | 684-60- 


Patch Cords 


Tinned copper with flexible PVC insulation. 
(Set/10: 1 each of: Brown, Black, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Gray, White) 


Length | Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Description AWG Color | (Inches) | Part No. 1 100 250 | Part No. 
Black | 18 | 461-1068-ND® 4.57 4.13 3.66/9105-18 BLK 
Standard Banana Plug to 22 Red | 18 | 461-1069-ND® 4.57 4.13 3.66/9105-18 RED 
Standard Banana Plug (65x40) | Black | 36 | 461-1070-ND® 4.57 4.13 3.66|9105-36 BLK 
Red | 36 | 461-1071-ND@ 4.57 4.13 3.66/9105-36 RED 
Black 461-1123-ND@ 6.44 5.82 5.17/9111-8 BLK 
Red 461-1122-ND@ 6.44 5.82 5.17/9111-8 RED 
Set/10 461-1124-ND@ 63.08 57.00 50.54|9111-8-S 
Black | 12 | 461-1126-ND® 6.44 5.82 5.17/9111-12 BLK 
Red | 12 | 461-1125-ND@® 6.44 5.82 5.17/9111-12 RED 
set/10 | 12 | 461-1127-ND@ 63.08 57.00 50.54] 9111-12-S 
Black | 18 | 461-1072-ND@ 6.52 5.90 5.23]9111-18 BLK 
Red | 18 | 461-1073-ND@ 6.52 5.90 5.23/9111-18 RED 
Black | 24 | 461-1129-ND@ 6.52 5.90 5.23]9111-24 BLK 
Red | 24 | 461-1128-ND@® 6.52 5.90 5.23/9111-24 RED 
Stacking Banana Plug ‘3 set/10 | 24 | 461-1180-ND® 64.57 58.35 51.74] 9111-24- 
with Heavy Wire to (65x36) | Black | 36 | 461-1074-ND® 6.61 5.97 5.30/9111-36 BLK 
Stacking Banana Plug Red | 36 | 461-1075-ND@ 6.61 5.97  5.30|9111-36 RED 
set/10 | 36 | 461-1131-ND® 64.57 58.35 51.74] 9111-36- 
Black | 48 | 461-1133-ND® 6.84 618 5.48]9111-48 BLK 
Red | 48 | 461-1132-ND@ 6.84 6.18 5.48/9111-48 RED 
set/i0 | 48 | 461-1134-ND® 68.06 61.50 54.53 | 9111-48-S 
Black | 60 | 461-1136-ND® 6.84 618 5.48]9111-60 BLK 
Red | 60 | 461-1135-ND@ 6.84 6.18 5.48/9111-60 RED 
set/10 | 60 | 461-1137-ND® 68.06 61.50 54.53 | 9111-60- 
Black | 72 | 461-1139-ND® 7.04 6.36 5.64] 9111-72 BLK 
Red | 72 | 461-1138-ND®@ 7.04 6.36 5.64/9111-72 RED 
set/10 | 72 | 461-1140-ND® 69.72 63.00 55.86|9111-72-S 
Black | 12 | 461-1076-ND® 4.20 3.80 3.37|9860-12 BLK 
.030” Diameter Socket to 22 Red | 12 | 461-1077-ND@ 4.20 3.80 3.37/9860-12 RED 
030” Diameter Socket (65x40) | Black | 24 | 461-1078-ND® 4.20 3.80 3.37| 9860-24 BLK 
Red | 24 | 461-1079-ND@ 4.20 3.80 3.37/9860-24 RED 
Black | 12 | 461-1094-ND® 3.54 3.20 2.84)9110-12 BLK 
Red | 12 | 461-1095-ND@ 3.54 3.20 2.84/9110-12 RED 
os tw: 608 Saute io set/i0 | 12 | 461-1141-ND® 34.53 31.20 27.67|9110-12-S 
Socket Gold Plated (65x40) | Black | 24 | 461-1096-ND® 3.54 3.20 2.84/9110-24 BLK 
Red | 24 | 461-1097-ND@ 3.54 3.20 2.84/9110-24 RED 
set/10 | 24 | 461-1142-ND® 34.53 31.20 27.67|9110-24- 


@ RoHS Compliant 


Flexible Test Lead Wires 


Features: 
* PVC Insulated * 100 Feet Length * Temperature: 105°C (200 Series: 60°C UL) * Tinned copper 
Insulation Nom. 
Thickness | WV 0.D. | Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Description | AWG (Inches) DC |(Inches)} Part No. 1 100 250 | Part No. 
22 018 1000 070 461-1114-ND 32.90 29.73 26.37 |9504-100FT BLK 
200 Series “Ot On 
(65 x 40) (300UL) 461-1115-ND 32.90 29.73 26.37 |9504-100FT RED 
ee 20 020 4000 | .o80 461-1116-ND 35.52 32.10 28.47 |9505-100FT BLK 
(105 x 40) 461-1117-ND 35.52 32.10 28.47 |9505-100FT RED 
Bap saice 18 045 5000 | 144 461-1118-ND 42.75 38.63 34.25 | 9506-100FT BLK 
(65 x 36) 461-1119-ND 42.75 38.63 34.25 |9506-100FT RED 
soni Seiles 28 015 600 047 461-1112-ND 22.91 20.70 18.36 |9501-100FT BLK 
(19 x 40) 461-1113-ND 22.91 20.70 18.36 |9501-100FT RED 
Test Cable 13 Slot Bracket Dimensions 


Wall Brackets 


Features: 
* Material: Steel 


* Finish: Blue Powder Coat 


in Inches 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Description Part No. 1 10 50 Part No. 
6 Slot Bracket 461-1120-ND 8.42 7.61 6.75 WB6 
13 Slot Bracket 461-1121-ND 11.62 10.50 9.31 WB14 
(Continued) 


(tos3) 2275 


EZHOOK Electronic Test Accessories (cont, 


Coaxial Test Cables 


Fig. 1 


Red XM center 


Black XM ground 


Red center 


=( >= 


Black ground 


Male Connectors: Brass body and fittings, PTFE insulators, silver or gold plated brass contact, bright tarnish resistant metal alloy finish. 
Female Connectors: Brass body and fittings, PTFE insulators, silver or gold plated beryllium copper contact, bright tarnish resistant metal alloy finish. 


Dimensions in Inches 


Length | Digi-Key Price Each E-Z-Hook 
Fig. |Description Cable Center Ground (Inches) | Part No. 1 100 250 | Part No. 
1 |Stacking Double Banana to XM Hook RG58C/U XM XM 36 461-1193-ND 16.60 15.00 13.30 | 1050XM-36 
BNC Male to Stacking Banana Plug RG58C/U Stacking Banana | Stacking Banana 18 461-1203-ND 17.26 15.60 13.84 | 1224-18 Black ground 
BNC Male to X100W Hook RG58C/U X100W X100W 30 461-1189-ND® 16.60 15.00 13.30 | 1020-30 =q_1___fy 
2  |BNC Male to X100W Hook RG58C/U X100W X100W 60 461-1190-ND® 17.85 1613 14.30 | 1020-60 Redicenier 
BNC Male to XR Hook RG58C/U XR XR 18 461-1191-ND® 16.43 14.85 13.17 | 1020XR-18 
BNC Male to XR Hook RG58C/U XR XR 36 461-1192-ND® 16.85 15.23 13.50 | 1020XR-36 
3 BNC Breakout Female to X100W Hook 20AWG (105 x 40) X100W X100W 9/3 461-1187-ND 12.07 10.91 9.67 | 1001 
BNC Breakout Female to Stacking Banana Plug | 18AWG (65 x 36) | Stacking Banana | Stacking Banana) 4/4 461-1188-ND® 14.09 12.74 11.30 | 1002 
_ — 18 461-1194-ND® 15.27 13.80 12.24 | 1026-18 
Seas acletne: RGSBC/U = = 36 | 461-1195-ND® 15.74 14.22 12.61 | 1026-36 
4 _ — 60 461-1196-ND® 16.60 15.00 13.30 | 1026-60 
BNC Female to BNC Male RG58C/U _ _— 36 461-1198-ND® 20.40 18.44 16.35 | 1025-36 
\with Strain Relief Boots - - 60 | 461-1199-ND@ 21.68 19.59 17.37 | 1025-60 1025 Series Shown 


@ RoHS Compliant 


@ge Microscopes 


AVEN with Ring Light 


Model DSZ-44PF Series 44 (26800B-302) 
and SPZ-50PFM (26800B-371) Stereo 
Zoom Microscope mounted on a pole 
stand with a built in fluorescent ring light 
Specifications: 

* Magnification: 26800B-302: 10x to 44x zoom- 
90mm working distance; 26800B-371: 6.7x to 
50x zoom-108mm working distance 

* Coarse focusing knobs with tension 
control ring 

* Incident Light: Fluorescent 9W lamp 

¢ Field of View: 26800B-302: 23x; 
26800B-371: 34.3mm 

¢ Limited Lifetime Warranty 


243-1049-ND (26800B-302) 
NEW! 243-1062-ND (26800B-371) 


Pocket 
Microscope 
with Built-in Light 


Perfect “Carry With” Microscope with a built in light 
source. (requires two AA batteries-not included). 
Specifications: 

* Magnification: 40x 

* Field of View: 4.4mm 

* Scale Calibration: 0.05mm 

* Maximum Measurement: 4mm 

243-1047-ND (26800C-534). . 


Pocket Microscope 


“Pen Size” powerful direct measuring 
pocket scope for quick close examination. 
Comes with a measuring metric glass 
reticle. Scope has an aluminum case 
with a satin finish and pocket clip. 
Specifications: 


Stereo Zoom Microscope 


..$966.00 


$1215.50 


Magnifying Lamps 


ProVue Illuminated Magnifier 


Crystal-clear lens for 360° distortion-free viewing 
mounted in metal housing. A 22W fluorescent 
bulb provides shadow-free light around the 
object being magnified. Housing is 

mounted on a 45” spring-balanced arm 

that stays set in any position 

and features a tension 

control knob at the 

arm. Complete with 

mounting clamp and 


Mighty Mag Illuminated Magnifier 


Crystal-clear lens for distortion-free viewing with both eyes A, 
i i in si Yq 
to reduce fatigue and strain. Has twin side-mounted J) 
Y 


fluorescent tubes, 9 watts each that can be switched on Wy 
and off eliminating glare and shadows. Mar-resistant 
engineered plastic housing is mounted to an 
internal spring-balanced maintenance- 

free arm with a 35” reach that will set 
in any position. Comes complete 
with mounting clamp and 5-foot, 
2-wire cord. Color: 26505-SIV: 
Ivory; 26505-ESD: Black 

Five year warranty (except bulbs). 


e aaa Digi-Key Price | Aven 
Sloot 2-wite Gord Description Part No. Each | Part No. 
One year warranty — 

(except bulb). Extra Large 6" x 7 243-1027-ND 120.00 | 26505-SIV 
Rectangular, 3 Diopter 
Digi-Key Aven Extra Large 6"x7" | 543-1063-ND NEW! 130.00 | 26505-ESD 
Description Color | Part No. Part No. Rectangular, 3 Diopter 


243-1025-ND 
243-1044-ND 


5” Diameter, 3 Diopter| Ivory 


5” Diameter, 3 Diopter| Copper 


26501-SIV 
26501-SCP 


ProVue 
Deluxe 


A3 Diopter 5” diameter crystal- 
clear lens for 360° distortion- 
free viewing mounted. 


Features: 


¢ Heavy duty industrial grade 
arm with internal springs 


¢ Brushed silver metal housing 
¢ Arm Reach 35” 
* C-mount clamp 


* One year warranty (except bulb) 


Maxi Mag Illuminated Magnifier 


Crystal-clear lens is mounted in mar-resistant engin- 
eered plastic housing. A 32W fluorescent bulb provides 
shadow-free light around the object being magnified. 
Housing is mounted on a 45” spring-balanced arm 
that stays set in any position and features a 
tension control knob at the arm. Complete 
with mounting clamp and 5-foot, 
2-wire cord. Color: Ivory. 


One year warranty (except bulb). SS, — 
Digi-Key Price | Aven 
Description Part No. Each | Part No. 
Large 7” Diameter, 3 Diopter | 243-1026-ND 98.75 | 26503-SIV 
Replacement Bulbs 
Digi-Key Price | Aven 
Description Part No. Each Part No. 
22 Watt Replacement Bulb | 243-1039-ND 9.00 26501B 
32 Watt Replacement Bulb | 243-1040-ND 14.00 26503B 
9 Watt Replacement Bulb 243-1041-ND 9.00 26505B 


* Magnification: 25x Field of View: | wT A 

3.24mm_ ¢ Scale Calibration: 0.05mm Bek ney pace Aven 

¢ Measurement Range: 0-3mm 

243-1046-ND (26800C-533)......0.0.ccccseeeseseeseseseeseseees $49.95 sal OSSND) 125.00 26501-DSG 
=g 

Magnifiers 


Double Clamp with Stand and Magnifier: 


¢ Allows for close observation of work during soldering operations * Adjustable 2.5” diameter magnifying 


glass 
Magnifier with Tweezer Tip, 3x: 


¢ Excellent for working on small parts that require magnification * Magnifying glass mounted onto a stainless 


steel, anti-acid, anti- magnetic tweezers 


Inspection Eye Loupe: « Optical quality glass lens * Rests comfortably in the eye socket Lightweight, yet 


sturdy ¢ Plastic mount, 1” lens 
10x Stand Magnifier: 


* Clear acrylic base permits ambient light to illuminate subject for clear bright viewing * Fixed focus 10x 


magnifier, features a 1” diameter lens 


Zoom/ Diameter Digi-Key Price Aven 

Fig. Description Magnification Color Nom. (Inches) Part No. Each Part No. 
1 Double Clamp with Stand and Magnifier 2x = 2.5 243-1018-ND 8.25 26000 
2 Magnifier with Curved Tweezer Tip 3x Natural 1.25 243-1019-ND 9.50 26030 
Magnifier with Straight Tweezer 3x Natural 1.25 243-1020-ND 9.50 26031 
3 Inspection Eye Loupe, Working Distance: 1” 10x Black 1 243-1021-ND 1.80 26034 
10x Stand Magnifier 10x Clear 1 243-1024-ND 4.75 26051 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2276 1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


KFM Series Additional Lenses 


(LUXO) 


Magnifiers Diameter Digi-Key Price Luxo 
The 5” (12.7cm) diameter lenses Inches | Description | Part No. Each Part No. 
‘s are mounted in a die-cast aluminum 4" 4 Diopter L50201-ND 45.00 50201 
Lam ps and Accessories housing. An internal spring arm offers 31/8" | 8Diopter | L50202-ND 49.00 | 50202 
perfect balance and full adjustability. 
Wave + Plus Series Magnifiers See I 8 eee le ener 
3.5-DIOPTER LENS Replacement Bulbs 
i F : Lens| “K” Arm Digi-Key Price | Luxo a 5 
oe improved light output uses two 13W compact Type | Inch (cm) Color Mount |Part No. Each | Part No. Digi-Key Price |Luxo 
Magnification: 3/4x > las t1aan| Bae | Samp |L2308-ND 256.00] 171158K Descrintion Barn: Eseiy) Early 
Focal length: 13” (33.020m) 5D | 45 (114.30)! tight Gray| clamp |L230LG-ND 255.00| 17115LG 22 Watt T-9 Bulb for KFM/LC/FM Series | L540-ND 13.50 |31640 
Viewing area: 6%4” (17.15cm) ABS molded housing. UL listed (13W ap | 30.7820)| Back | Weighted |L235B-ND 305.00) 17253BK 15 Watt T-8 Bulb for FL Series L541-ND 11.00 )31641 
PL Compact Bulb) (76.20) | | ight Gray | weighted |L235LG-ND  305.00| 17253LG 13 Watt Fluorescent Bulb 15205-ND 14.00 36205 
1.5" 10 Diopter Lens L50206-ND 95.00 |50206 
Ledu 
Task Master Series 
pS 
IM12D Series IE 
Clamp-on 22W fluorescent lamp, 
Arm Digi-Key Price | Luxo S eonducion cordless =p) 
Inch (cm) Mount Part No. Each | Part No. Arm length Inch (mm): 42 (106.68) Clamp Bracket Wall Bracket 
45 (114.30) | Clamp Bracket | L845L6-ND 350.00 | 1784516 Colony nne For edge mounting on or permanent mouniing 
30 (76.20) | Weighted Base | L847LG-ND 410.00 | 17847LG me Tanoul lbiaeney snes horizontal surfaces. on vertical surfaces. 
45 (114.30) | Clamp Bracket | L841LG-ND 514.00 | 17841LG Type | Mount | Series | Part No. Each Part No. L501BK-ND Black L503BK-ND Black 
30 (76.20) | Clamp Bracket | L842LG-ND 514.00 | 17842LG a0) EGA 18700. | LOWT L501LG-ND Light Gray L503LG-ND Light Gray 
30 (76.20) | Clamp Bracket | L902BK-ND 530.00 | 17902BK 5p | Clamp | IM12D | (J456wtnp 147.00 | L7125WT $12.00 $12.00 


Power Screwdriver 


_ 
Panasonic Accurate, High Speed, Powerful! 


FEATURES: ° “Auto Shut-Off Clutch” extends battery and clutch life by immediately stopping rotation once torque setting is reached »* 22-stage clutch offers you more precise 
torque setting » Clutch torque accuracy is +5% * Maximum 600 rpm for high speed screw driving * Maximum 39 in-lbs torque (in low gear) even with compact size « 1/4” hex 
quick connect chuck * 15-minute charging system ¢ Easily converts from straight to pistol form 


TECHNICAL DATA: * Motor Voltage: 3.6VDC »* Rotating Speed: Low: 200 rpm; High: 600 rpm * Max. Torque: Low: 39 in-lbs; High: 13 in-lbs * Clutch Torque/Auto Shut- 
Off Clutch: 21 stage/2.6 to 26 in-lbs » Size in Straight Position: 11-21/32” x 1-17/32” ¢ Weight (includes battery): 1.15 lbs. » Battery Capacity: 1.2Ah * Charging Time: 15 
minutes * Working Capacity: Screw (5/32 x 3/8): 600 screws 


INCLUDES: Battery Pack, Battery Charger, #1 Phillips Bit, #2 Phillips Bit 


P10861-ND Screwdriver (EY6225CQ) . $159.00 
P10862-ND Extra Battery Pack (EY9025B). . $39.00 
Sensata GFCI Linegard® Safety Product 


Technologies 


Ground fault circuit interruption is designed to prevent a person, or equipment, from becoming a path to ground. AIRPAX® GFCI products offer four different current ratings: © 15A units intended for all commercial applications, indoors and out * 20A 
units for industrial applications such as cement cutting, submersible pumps, outdoor signage and vending equipment ¢ 30A units are heavy industrial types for generator applications, outdoor equipment and production and agricultural equipment 
¢ 40A units heavy industrial units with configurable trip thresholds and are hardwired in, top mounted strobe flash for fault indication * Cords are yellow (SUTW Type Cable) 


Fig. 1 — 15A Fig. 2— 15A Fig. 3 — 15A Rough Service Fig. 4 — 20A Industrial Fig. 6 — 30A Heavy Duty 


Plug Only Kit (Tri-Tap Shown) (Tri-Tap Shown) (Hardwire Shown) (Locking Shown) 
Digi-Key Price Each Sensata Digi-Key Price Each Sensata 
Fig.| Description Part No. 1 10 25 |Part No. Fig.| Description Part No. 1 10 25 |Part No. 
15 Amp Type 4 2’ Cord Assembly, Single Tap, 240VAC, Auto Reset |723-1025-ND 168.00 159.00 144.00 |PGFI-22111 
1 | Plug, No Cord, Manual Reset 723-1000-ND 49.56 46.91 42.48 /PGFP-M11 2 Cord Assembly, Hardwire, 120VAC Manual Reset |723-1022-ND 131.88 124.82 113.04 |PGFI-1201N 
2 Cord Assembly, Single-Tap, Manual Reset 723-1001-ND 60.06 56.85 51.48 [PGFP-M110KYST2| | g |2' Cord Assembly, Hardwire, 120VAC, Auto Reset |723-1026-ND 143.92 196.21 123.36 |PGFI-1211N 
9 | 2 Cord Assembly, Tri-Tap, Manual Reset 723-1003-ND © 66.92 63.34 57.36 |PGFP-M110KYTT2 2' Cord Assembly, Hardwire, 240VAC, Manual Reset |723-1023-ND 139.72 132.24 119.76 |PGFI-2201N 
25' Cord Assembly, Single-Tap, Manual Reset 723-1002-ND 87.89 83.19 75.34 /PGFP-M110KYST25 2' Cord Assembly, Hardwire, 240VAC, Auto Reset |723-1027-ND 151.76 143.63 130.08 |PGFI-2211N 
25’ Cord Assembly, Tri-Tap, Manual Reset 723-1004-ND 87.89 83.19 _ 75.34 |PGFP-MI1OKYTT25] | —T720V Wall outlet, Black, 15/20A with wall plate 723-1044-ND 26.32 24.91 22.56 |PGFR-122 
T | Plug, No Cord, Automatic Reset 723-1005-ND 49.56 46.91 42.48 |PGFP-AT1 
2 Cord Assembly, Single-Tap, Automatic Reset 723-1006-ND 60.06 56.85 51.48 |PGFP-A110KYST2 30 Amp Type 
2’ Cord Assembly, Tri-Tap, Automatic Reset 723-1008-ND 66.92 63.34 57.36 |PGFP-A110KYTT2 2’ Cord Assembly, Hardwire, 120VAC, Manual Reset |723-1028-ND 256.20 242.48 219.60 |PGFI-1301N 
. 25’ Cord Assembly, Single-Tap, Automatic Reset 723-1007-ND 87.89 83.19 75.34 |PGFP-A110KYST25 2' Cord Assembly, Locking, 120VAC, Manual Reset 723-1029-ND 260.40 246.45 223.20 |PGFI-13011 
25’ Cord Assembly, Tri-Tap, Automatic Reset 723-1009-ND 87.89 83.19 75.34 |PGFP-A110KYTT25| | 6 |2' Cord Assembly, Hardwire, 120VAC, Auto Reset |723-1030-ND 277.76 262.88 238.08 |PGFI-1311N 
T | Plug, No Cord, Manual Reset 723-1010-ND 52.08 49.29 44.64 |PGFI-Mo4 2' Cord Assembly, Locking, 120VAC, Auto Reset |723-1031-ND 281.96 266.86 241.68 |PGFI-13111 
2’ Cord Assembly, Single-Tap, Manual Reset 723-1011-ND 62.58 59.23 53.64 |PGFI-MO40KYST2 2’ Cord Assembly, Locking, 240VAC, Manual Reset |723-1032-ND 303.52 287.26 260.16 |PGFI-23011 
3 | 2 Cord Assembly, Tri-Tap, Manual Reset 723-1012-ND 66.92 63.34 57.36 |PGFI-MO40KYTT2 2 Cord Assembly, Hardwire, 240VAC, Manual Reset |723-1033-ND 299.32 283.29 256.56 |PGFI-2301N 
25' Cord Assembly, Single-Tap, Manual Reset 723-1013-ND 90.44 85.60 77.52 /PGFI-MO40KYST25 2' Cord Assembly, Locking, 240VAC, Auto Reset  |723-1034-ND 325.08 307.67 278.64 |PGFI-23111 
25" Cord Assembly, Tri-Tap, Manual Reset G2SNONAEND) 97.86 92.62 83.88 |PGFI-MO40KYTT25 2' Cord Assembly, Hardwire, 240VAC, Auto Reset _|723-1035-ND 320.88 303.69 275.04 |PGFI-2311N 
1) Plug, No-Cord, Automatic Reset ; G2SSIONGIND] 52.08 49.29 44.64 |PGFI-A04 « |Rouahin Type, 120VAC, Manual Reset 723-1036-ND 247.80 234.53 212.40 [PGFS-13005 
2 Cord Assembly, Single-Tap, Automatic Reset 723-1016-ND 62.58 59.23 53.64 /PGFI-AO40KYST2 Rough in Type, 120VAC, Auto Reset 723-1037-ND 261.52 247.51 224.16 |PGFS-13105 
2’ Cord Assembly, Tri-Tap, Automatic Reset 723-1017-ND 66.92 63.34 57.36 |PGFI-AO40KYTT2 i 
3 | 55" Cord Assembly, Single-Tap, Automatic Reset |723-1018-ND 90.44 85.60 77.52 |PGFI-AO4OKYST25 Rough in Type, 240VAC, Manual Reset UeegceeaND) 290.92 275.34 249.26 |PGFS-23005 
25’ Cord Assembly, Tri-Tap, Automatic Reset 723-1019-ND 97.86 92.62 83.88 |PGFI-AO40KYTT25 Rough in Type, 240VAC, Auto Reset 723-1039-ND 304.50 288.19 261.00 |PGFS-23105 
Rough in Type, 3-Phase, 240VAG, Auto Reset 723-1040-ND 483.00 457.13 414.00 |PGFS-73105 
20 Amp Type 
2’ Cord Assembly, Single Tap, 120VAC, Manual Reset]723-1020-ND 148.12 140.19 126.96 |PGFI-12011 _ : 40 Amp Type 
4 | 2’ Cord Assembly, Single Tap, 240VAC Manual Reset |723-1021-ND 155.96 147.61 133.68 |PGFI-22011 __ | Configurable Type, Industrial, 120V 723-1041-ND 1773.52 1678.51 1520.16 |PGFI-1445N 
2’ Cord Assembly, Single Tap, 120VAC, Auto Reset |723-1024-ND 160.16 151.58 137.28 |PGFI-12111 Configurable Type, Industrial, 3-Phase, 208V 723-1042-ND 493.50 467.07 423.00 |PGFI-831AN 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (1083) 2277 


—_e_=—___ NEW! AVR Series UPS Systems 


TRIPP-LITE 


POWER PROTECTION 


Tripp Lite AVR UPS Systems provide economical automatic voltage regulation 
and battery backup for PC’s, A/V systems and more. Up to 12 AC outlets plus 
tel/DSL surge protection. USB communication port works with FREE PowerAlert 
Software (web download) for unattended system shutdown. * $100,000 Ultimate 
Lifetime Insurance » 2 year product warranty 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
8 Outlets, 550VA, 300W TL371-ND 69.00 AVR550U 
12 Outlets, 750VA, 450W TL372-ND 92.00 AVR750U 
12 Outlets, 9OOVA, 480W TL373-ND 104.88 AVR900U 


Internet Office® Ultra-Compact Standby UPS Systems 


Internet Office Ultra-Compact UPS Systems provide complete power protection for your entire computer set-up, even 
power hungry peripherals. Built-in tel/DSL jacks prevent surges from damaging your modem/fax equipment. USB 
communication port works with FREE PowerAlert Software (web download) for unattended system shutdown. $100,000 
Ultimate Lifetime Insurance. 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each _ | Part No. 
6 Outlets, 350VA, 180W TL302-ND 43.00 | INTERNET350SER 
8 Outlets, 350VA, 180W TL303-ND 43.00 | INTERNET350U 
8 Outlets, 550VA, 300W TL352-ND 59.00 | INTERNET550U 
8 Outlets, 750VA, 450W TL305-ND 87.00 | INTERNET750U 


UPS Systems 


BC Standby Series — BC Personal® UPS Systems provide excellent basic battery backup for home and 
small office personal computers. BC Pro® units are ideal for network workstations and hubs and feature a 
communication port and PowerAlert Software for unattended system shutdown. BCPRO600 features built-in 
RJ11 jacks for modem/fax surge protection. Diagnostic LEDs alert you to potential power problems before oz) 
damaging connected equipment. $25,000 Ultimate Lifetime Insurance protects both backup and equipment 

plugged into it. No warranty cards required for coverage! * UL/cUL approved 2 year product warranty a 
Internet Office Standby provides complete power protection for your entire computer set-up, even power 

hungry peripherals. Built-in RJ11 jacks prevent surges from damaging your modem/fax equipment on up to 2 lines 
simultaneously. Communication port that works with PowerAlert Software for unattended system shutdown is available 
on most models. $25,000 Ultimate Lifetime Insurance protects both backup and equipment plugged into it. No warranty 
cards required for coverage! * UL/cUL Approved * 2 year product warranty 

OmniSmart™ Line-Interactive features automatic voltage regulation that automatically “boosts” or “cuts” incoming 
voltage to keep computers working through low voltage (brownouts) and high voltage conditions without draining 
battery power. Communication port and PowerAlert Software provide unattended system shutdown and network power 
management. Select models feature built-in RJ11 jacks for modem/fax surge protection. $50,000 Ultimate Lifetime 
Insurance covers connected equipment. * UL/cUL Approved 2 year product warranty 

VS Series Line-Interactive UPS Systems provide basic line-interactive operation at cost effective pricing. * Use the VS 
series to protect and support PCs, workstations and servers. * All VS UPS Systems feature automatic voltage regulation 
(AVR), which correct brownouts without draining battery power. * During blackouts, VS models provide reliable battery 
backup support. All VS models include built-in surge suppression and line noise filtering as well as Ultimate Lifetime 
Insurance (which covers connected equipment against surge damage for life). *A USB port and FREE PowerAlert 
Software (web download) provide automatic unattended system shutdown. * UL/cUL approved » 2 year product warranty 
OmniSmart Digital UPS System offers voltage regulation, surge suppression and long-lasting battery support for 
personal computers, home entertainment systems and media centers. » LCD display indicates input voltage, battery 
capacity and a variety of operation conditions. *8 outlets (4 UPS/surge, 4 surge only) *USB port with HID protocol 
support, cabling and PowerAlert monitoring software (Web download) * Corrects brownouts as low as 89V * $200,000 
Ultimate Lifetime Insurance (USA, Puerto Rico and Canada only) » 2 year product warranty 


SmartPro® Intelligent UPS Systems 


SmartPro UPS Systems: provide intelligent, line-interactive battery backup for 
networks and servers. SmartPro systems allow you to work through short blackouts or safely s shut down during longer 
ones. Communication port(s) work with PowerAlert Software to provide automatic unattended shutdown. Tripp Lite’s 
PowerAlert Software is the only UPS software capable of managing every type and brand of UPS on your network, from 
every manufacturer. Up to $250,000 Ultimate Lifetime Insurance (USA and Canada only). No warranty cards required 
for coverage. SmartPro Digital UPS: * LCD display indicates input voltage, battery capacity and a variety of operating 
conditions * 8 AC outlets (4 UPS, 4 surge only) * USB port with HID protocol support and complete cabling * $250,000 
Ultimate Lifetime Insurance (USA and Canada only) » 2 year product warranty 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
SmartPro Rackmount UPS Systems 

6 Outlets, 500VA, 300W... TL309-ND 189.00 SMART500RT1U 

6 Outlets, 750VA, 450W . TL289-ND 434.00 SMART750RM1U 

6 Outlets, 1000VA, 640W.. TL243-ND 567.00 SMART1000RM1U 

9 Outlets, 3000VA, 2250W . TL239-ND 1239.00 SMART3000RM2U 

14 Outlets, S000VA, 4000W.... TL317-ND 3509.01 SMARTS5000RT3U 

SmartPro Net UPS Systems 

6 Outlets, 700VA, 450W... TL158-ND 295.00 SMART700 

6 Outlets, 1500VA, 980W.. TL290-ND 444.00 SMART1500 

6 Outlets, 2200VA, 1700W TL279-ND 879.00 SMART2200NET 

8 Outlets, 3000VA, 2400W .. TL280-ND 1190.00 SMARTSOOONET 

ro Digital UPS Systems 

8 Outlets, 1000VA, 500W.. TL360-ND 194.00 SMART1000LCD 

8 Outlets, 1200VA, 700W.. TL361-ND 242.00 SMART1200LCD 

8 Outlets, 1500VA, 900W.. TL362-ND 287.00 SMART1500LCD 
True On-Line UPS Systems r 7 
with Zero Transfer Time | = J 


Tripp Lite gives you the benefits of zero 


Digi-K Price | Tripp Lit 
transfer time rackmount UPS protection Description a fine a Pee ata 
at an affordable price. These units provide T¢ Qutiets, 1000VA, 800W |TL342-ND 571.00 | SUIO00XLA 


full brownout and blackout protection 


eit rauctesd anne eto’ /6 Outlets, 1000VA, 800W | TL364-ND._ 667.00 | SUTOOORTXL2UA 
citi auuely eondiione’all power to youl 6 Outlets, 1500VA, 1200W |TL355-ND 863.00 | SU1500RTXL2UA 

: , Our) 7 Outlets, 2200VA, 1600W | TL356-ND 1265.00 | SU2200RTXL2UA 
equipment. Full spike and surge protection | 9 Gunets. sogqva, 2400W | TL316-ND 1853.00 | SU3000RTXL3U 


as well as noise filtering provided by Tripp 
Lite’s double conversion on-line power. 
$250,000 Ultimate Lifetime Insurance. 


Tower Kit with 2 Base Stands, 


Expandable from 2U to9U | TL344-ND 77.00 | 2-9USTAND 


Medical-Grade UPS System, 
Isolation Transformers and Power Strip 


Protect health care equipment and computers. Models include built-in isolation transformers to reduce 
cumulative leakage of all connected equipment to less than 300yA. UL2601-1 listed for use in patient 
care areas. UPS systems offer automatic voltage regulation and up to 2 communication ports. Isolation 
transformers reduce line and common mode noise. All models include hospital-grade plug and receptacles. 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each _ | Part No. 
UPS System 
4 Outlets, 1 Comm. Port, 2 Line Modem/Fax, 330VA ..[TL253-ND 442.00 [| OMNISMART350HG 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
BC Personal Standby 
3 Outlets, 300VA, 175W . a TL196-ND 70.00 | BCPERS300 
3 Outlets, 450VA, 280W . 2 TL197-ND 102.88 | BCPERS450 
BC PRO Standby 
6 Outlets, GOOVA, 345W ...............0. 20 TL198-ND 138.54 | BCPRO600 
6 Outlets, 1050VA, 705W................... TL128-ND 372.00 | BCPRO1050 
Internet Office Standby 
6 Outlets, Z7OOVA, 425W ................00.. TL202-ND 142.64 | INTERNETOFFICE700 
Omnismart Line-Interactive 
6 Outlets, 500VA, 300W .................065 TL175-ND 178.51 | OMNISMARTS500 
6 Outlets, ZOOVA, 425W ................. TL174-ND 257.00 | OMNISMART700 
VS Series Line-Interactive 
7 Outlets, 800VA, 475W, Ru-11 ... TL353-ND 140.00 | OMNIVS800 
8 Outlets, 1000VA, 5OOW, Ru-11 TL306-ND 159.00 | OMNIVS1000 
8 Outlets, 1500VA, 940W, RJ-45 TL307-ND 253.00 | OMNIVS1500XL 
9 Outlets, 2200VA 1600W TL357-ND 810.00 | SMART2200VS 
OmniSmart Digital UPS 
8 Outlets, 650VA, 350W . 2 TL358-ND 132.00 | OMNI650LCD 
8 Outlets, 9OOVA, 475W . TL359-ND 147.00 | OMNISO0LCD 


KVM Switches 


KVM Switches control multiple computers with 1 keyboard, monitor and mouse console. Simple plug-and-play setup. Offers 
full compatibility with all major operating systems and support for most keyboards and mice. Features: » Adapters allow 
you to control Mac or SUN computers through any Tripp Lite PS/2 KVM Switch » Simple to use switches and adapters 
require no software or system configurations 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
2 Port Desktop PS/2 with Two Cables TL343-ND 79.99 B022-002-KT-R 
4 Port Desktop PS/2 with Cable TL345-ND 99.99 B022-004-R 
Cable for PS/2 KVM Switch, 6’ TL346-ND 29.99 P774-006 
Cable for USB KVM Switch, 6” TL351-ND 13.99 P758-006 


Line Conditioners 


Line conditioners let you work through brownouts for unlimited time periods without using emergency power such 
as UPS systems. Line conditioners automatically adjust under- and over-voltages to provide safe computer-grade AC 
power meeting ANSI C84.1 specifications. Full surge protection and noise filtering to eliminate erratic voltages coming 
into your equipment. Lifetime surge protection warranty (lightning strikes) and a full 2 year product warranty on all line 
conditioners. 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
4 Outlets, 1200W TLO13-ND 172.00 LC1200 
6 Outlets, (00W TL283-ND 135.00 LS606M 
6 Outlets, 1800W TLO14-ND 255.00 LC1800 
6 Outlets, 2400W TLO44-ND 385.00 LC2400 
14 Outlets, 2400W, Rackmount |TLO28-ND 499.00 LCR2400 


Isolation Transformers 


2 Outlets, 6’ Cord, 250W.. 
4 Outlets, 6’ Cord, 500W.. 
4 Outlets, 6’ Cord, 1000W. 


.| TL257-ND 
TL256-ND 
-| TL255-ND 


188.00 | IS250HG 
271.00 | ISSOOHG 
425.68 | IS1O00HG 


NEW! Power Strip NEW! 
4 Outlets, 15’ Cord, 15A...... 2.0.0... ecccc ec ece cence eee ee TL374-ND 


124.00 | PS-415-HGULTRA 


120V Power Strips 


Tripp Lite power strips are a convenient solution for applications in which multiple 
AC outlets are needed without surge or line noise protection. Power strips are ideal for mounting inside rack enclosures or 
on walls, workbenches and more. Sturdy metal housing stands up to demanding network, lab or factory environments. 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each | Part No. 
Horizontal / Vertical Power Strips 
8 Outlets, 24” Power Outlet Strip, 120V ... . | TL206-ND 79.00] PS2408 
12 Outlets, 36” Power Outlet Strip, 120V.. TL207-ND 85.00) PS3612 
16 Outlets, 48” Power Outlet Strip, 120V.. TL208-ND 90.00} PS4816 
20 Outlets, 60” Power Outlet Strip, 120V.. TL318-ND 99.00} PS6020 
24 Outlets, 72” Power Outlet Strip, Surge, Metal Case, On/Off Light, Gray... | TL819-ND. 99.00] SS7619-15 


Rackmount Power Strips 


12 Outlets, 19” Rackmount Outlet Strip, 120V . | TL213-ND 69.00] RS-1215 

12 Outlets, 19” Rackmount Surge Strip, 450 Joules, 120V TL262-ND 79.00) DRS-1215 
12 Outlets, 19” Rackmount Outlet Strip, 20A, 120V...... TL265-ND 86.42) RS-1215-20 
12 Outlets, 19” Rackmount Outlet Strip, 15A, 120V, R/A Receptacles. TL266-ND 69.00) RS-1215-RA 
16 Outlets, 48” Surge Power Strip, 450 Joules, 120V TL274-ND 85.00] SS7415-15 


PDU Series Rackmount — Power Distribution Strips 
8 Outlets, Digital Current Display, 2-12ft. Cords, 15A ...................- TL369-ND 


579.00] PDUMH15AT 


13 Outlets, 19” Rack Strip, No Power Switch, 20A, 120V, Locking Plu TL297-ND 250.00} PDU1220T 
13 Outlets, Digital Current Display, 15ft. Cord, 15A ................ TL365-ND 177.00) PDUMH15 
14 IEC-320 Outlets, 19” Rack Strip, No Power Switch, 16A, 100-240V. TL270-ND 260.00} PDU12IEC 
16 Outlets, Digital Current Display, 15ft. Cord, 15A .... TL366-ND 165.00} PDUMV15 
16 Outlets, Digital Current Display, 2-12ft. Cords, 20A . .. | TL370-ND 745.00| PDUMH20AT 
20 Outlets, Digital Current Display, 15ft. Cord, 20A .... .. | TL367-ND 219.00} PDUMV20 
32 Outlets, Digital Current Display, 2-10ft. Cords, 40A . . | TL368-ND 466.00} PDUMV40 


ISOBAR® Rackmount Surge Suppressors 


The same premium features as the Isobar line in convenient, space- 
saving rackmount configurations. Exclusive isolated filter banks eliminate 
interference between connected equipment. “Cascade Circuitry” to increase 
protection for more sensitive devices. Complete surge, spike and line noise 
protection. $25,000 Ultimate Lifetime Insurance. 


26 BS BB CO OG) 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
12 Outlets, 15’ Cord, 750 Joules .. TLO27-ND 215.00 IBAR12 
12 Outlets, 15’ Cord, 1200 Joules. TL227-ND 195.00 IBAR12ULTRA 
12 Outlets, 15’ Cord, 1200 Joules, 20A . TL282-ND 230.73 IBAR12/20ULTRA 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2278 (1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


a _  __ 
e . PowerVerter® DC-to-AC Inverters 
TRIPP-LITE ISOBAR Premium Ultra-Compact Inverters are housed in a sturdy portable metal case with 12V cigarette lighter 
POWER PROTECTION Surge Suppressors plug built-in. Ideal for laptops, test equipment and TV-VCR units. Peak Power models are able 
Iw» _—___ to handle up to twice their normal wattage for short periods of time delivering high start-up 
current, frequency controlled AC, making them ideal for motors, refrigerators, power tools and 
ISOBAR is the most electronically advanced surge suppressor available today. Exclusive isolated filter banks eliminate microwaves. APS Inverters feature modified sine wave, frequency controlled, fully regulated 
interference between connected equipment. Only ISOBAR provides: * Superior RFI/EMI noise suppression * “Cascade output. These units automatically sense and switch AC between line power and battery power. 
Circuitry” to increase protection for more sensitive devices * Surge Suppression up to 13,000 amp spikes * Rackmount A built-in recharge circuit will recharge the battery when line voltage becomes available. 
model (ISOBAR8RM) for industrial and sound applications * Up to 24 active filtering components » Meets IEEE 587 A and Perfect for sump pumps, emergency lighting, and more. 
B Specifications * Less than 5 nanosecond transient response time. Up to $250,000 Ultimate Lifetime Insurance covers 
connected equipment against surge damage, including direct lightning strikes...for life. Digi-Key Price Tripp Lite 
Th F aT Description (H x W x D) Part No. Each Part No. 
igi-Key rice ripp Lite 
Description Part No. Each Part No. Ultra-Compact Inverters 
2 Outlets, 6' (1.83m) Cord ; TLO03-ND 60.00 | IBAR2-6 150W, 1 Outlet with Cigarette Plug, 1.65” x 3.6” x 5.6” TL295-ND 45.00 | PV150 
TOE sem Cn OE Ep LES ree 2 Line Coat, TU TERGIE « ‘aaee. | IScBARGLLSRA 375W, 2 Outlets with Cigarette Plug, 1.75" x 4.5" x6” TL296-ND 72.00 | PV375 
6 Outlets, 6 (1.83m) Cord, with Diag. LED TLO77-ND 104.95 ISOBAR6ULTRA 1000W, 3 Outlets, Permanent-Mount, 4” x 6” x 12.5” TL225-ND 308.00 PV1000HF 
8 Outlets, 12’ (3.66m) Cord, with Diag. LED TLO78-ND 116.95 | ISOBARSULTRA 1800W, 4 Outlets, Permanent-Mount, 4” x 10” x 10.5” TL226-ND 430.00 | PV1800HF 
8 Outlets, 12’ (3.66m) Cord, with Remote Power Switch TLO50-ND 145.00 ISOBAR8RM 
4 Outlets, 6’ (1.83m) Cord, Modem/Fax TLOO9-ND 99.95 | ISOTEL Peak Power Inverters (Frequency Controlled) 
750W, 2 Outlets, 7” x 8.75” x 9” TL100-ND 255.00 PV750FC 
Power Stri nd Sur S r rs with 1250W, 2 Outlets, 7” x 8.75” x 9” TL364-ND 402.00 PV1250FC 
O' el psa urge suppressors 2000W, 2 Outlets, 6.5” x 8.5” x 12” TL148-ND 650.00 | PV2000FC 
Hospital-Grade Receptacles and Plug APS Prenikin inverters with Charger 
Features: oH a 
* Ideal choice where durability and reliability are required * Rugged all- T50W, 2 Outlet, 7 ae x10 TELOS-ND 439.00 APS750 
metal housing * Mounting keyhole slots/flanges 1250W, 2 Outlets, with Charger, 7” x 8.75” x 9” TL104-ND 616.00 APS1250 


Note: Not for use where NEC requires hospital-grade receptacles. 


Precision — Regulated DC Power Supplies 


Features: * Current limiting electronic foldback for automatic overcurrent protection in case of overload; time controlled 
on 7 amp and larger models » Regulated output voltage maintains up to 95% of no load value * High quality filtering 
provides for very low ripple/low noise operation * Large heat sinks and vented cabinet provide cool operation for 


continuous use and long life of the unit 


Digi-Key Price Tripp Lite 

Description Application Part No. Each Part No. 
13.8VDC, 3A CBs, Car Tape Players TL185-ND 38.00 PR3 
13.8VDC, 4.5A | CBs, Car Tape Players TL195-ND 49.00 PR4.5 
13.8VDC, 7A Single Side-Band CBs, Car Stereos TL186-ND 60.00 PR7 
13.8VDC, 10A | 30W Transmitters, 2-Way Radios TL187-ND 90.00 PR10 
13.8VDC,12A | 40W Transmitters, 2-Way Radios TL188-ND 97.00 PR12 
13.8VDC, 20A 60W Transmitters, Commercial Radios TL272-ND 142.00 PR20 
13.8VDC, 25A | 75-100W Ham, Commercial Radios TL190-ND 185.00 PR25 
13.8VDC, 30A | 125W Ham, Commercial Radios TL273-ND 194.00 PR30 
13.8VDC, 40A | 150-200W Ham, Commercial Radios TL191-ND 239.00 PR40 
13.8VDC, 50A | 225W Ham, Commercial Radios TL192-ND 292.00 PR50 
13.8VDC, 60A | 250-300W Ham, Commercial Radios TL241-ND 343.00 PR60 

USB Battery Charger 

Features: * Dual and single charging modes provide both normal and rapid battery 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each | Part No. 
Surge Suppressors 
6 Outlets, 790 Joules, 15' Cord, 15A, Metal Housing TL258-ND 92.00 | SPS-615-HG 
6 Outlets, 940 Joules, 15' Cord, 12A, Metal Housing TL281-ND 117.00 | ISOBAR6ULTRAHG 
Power Strips 
4 Outlets, 15' Cord, 9" Power Strip, 154 TL311-ND 74.00 | PS-415-HG 
6 Outlets, 6' Cord, 14" Power Strip, 15A TL312-ND 81.00 | PS-606-HG 
6 Outlets, 15' Cord, 12" Power Strip, 15A, Plastic TL260-ND 86.00 | PS-615-HG 
Economy Surge Suppressors 
Protect all com- Digi-Key Price | Tripp Lite 
puters and home Description Part No. Each | Part No. 
office slactronics Protect It!™ Surge Suppressors 
against damaging 7 
surges, spikes and 4 Outlets, 390 Joules, 4’ Cord TL313-ND 10.49 | TLP404 
line noise. Select 6 Outlets, 250 Joules, 2’ Cord TL229-ND 9.49 | TLP602 
Protect It!™ Surge 6 Outlets, 720 Joules, 4’ Cord TL264-ND 10.99 | TLP604 
Suppressors offer 7 Outlets, 750 Joules, 6' Cord TLO83-ND 17.99 | STRIKER 
space saving right 7 Outlets, 1000 Joules, 12’ Cord TL263-ND 24.99 | TLP712 
angle plugs, transformer friendly | 7 Outlets, 2350 Joules, 7’ Cord TLO85-ND 27.99 | SUPER7 
designs and up to 2350 joules of | 8 Outlets, 1900 Joules, 8’ Cord TL275-ND 33.99 | TLP808 
surge absorption. Up to $75,000 —_| Spike Stik, 6 Outlets, 360 Joules, 6' Cord TLO26-ND 26.99 | STIK 
Ultimate Lifetime Insurance. Super 8, 8 Outlets, 1200 Joules, 8' Cord TLO11-ND 48.00 | SK6-6 


Direct Plug-In Surge Suppressors 


These direct plug-in models offer a compact surge protection solution for all computers 
and home/office electronics. Direct plug-in Isobar models offer premium surge protection. 
The Traveler™ model offers ideal protection for notebook computers and fits easily into any 
briefcase. Select models offer diagnostic LEDs, transformer friendly designs and up to 600 
joules of surge absorption. Up to $100,000 Ultimate Lifetime Insurance. 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each | Part No. 
Traveler™, Direct Plug-In, 2 Outlets, RJ11, 2 LEDs TLOO8-ND 25.95 | TRAVELER 
Isobar, Direct Plug-In, 2 Outlets, 600 Joules, 3 LEDs TL276-ND 59.95 | ULTRABLOK428 
Isobar, Direct Plug-in, 2 Outlets, 600 Joules TLOO02-ND 48.00 | ISOBLOK2-0 
Isobar, Direct Plug-in, 2 Outlets, 600 Joules, with 1 RJ11 Jack TLO80-ND 69.95 | ULTRAFAX 


Data Line Surge Suppressors 


Data networks are increasingly susceptible to problems from dataline transients as transmission rates continue to rise. 
Tripp Lite’s dataline surge suppressors safely divert damaging surges before they reach your critical network equipment. 
Protects I/O and Serial ports, modem fax cards, network interface cards and motherboards. 


Lines Interface Digi-Key Price Tripp Lite 
Protected Type Part No. Each Part No. 
1-8 RJ45 TL320-ND 29.95 DNET1 
4,5 and 3,6 RJ11/RJ45 TL154-ND 32.50 DTEL2 
1-9 and chassis DB9 Serial TL151-ND NEW! 24.50 DBO 


Modem/Fax and Multimedia 
Surge Suppressors 


Protect all computers and home/office electronics, including modem/fax and multimedia equipment 
against damaging surges, spikes and line noise. Select models offer space saving right angle plugs, 
transformer friendly designs up to 3690 joules of surge absorption. Modem/fax, coaxial and or 
Ethernet surge protection. Up to $250,000 Ultimate Lifetime Insurance. 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
6 Outlets, 870 Joules, 4’ Cord, 1 In/1 Out RU11 TL230-ND 13.99 TLP6O4TEL 
7 Outlets, 1680 Joules, 6’ Cord, 2 In/2 Out Coax, 1 In/1 Out RJ11 TL348-ND 42.99 HT706TSAT 
7 Outlets, 1080 Joules, 6’ Cord, 1 In/1 Out Coax TL347-ND 34.99 HT706TV 
7 Outlets, 2470 Joules, 7’ Cord, 1 In/1 Out RJ11 TL105-ND 35.99 SUPER7TEL 
7 Outlets, 1270 Joules, 7’ Cord, 1 In/1 Out RJ11 TL299-ND 25.99 TLP707TEL 
8 Outlets, 2820 Joules, 8’ Cord, 1 In/2 Out RJ11 TL232-ND 39.99 TLP808TEL 
8 Outlets, 3690 Joules, 10’ Cord, 2 RU11/Coax./Ethernet TL234-ND 65.99 TLP810NET 
10 Outlets, 2395 Joules, 8’ Cord, 1 In/2 Out RJ11 TL300-ND 48.99 TLP1008TEL 


charging * USB port adds connection capability for any USB peripheral «2 status 
LEDs indicate the batteries are fully charged and ready for use * Multiple battery 
design accommodates both AA and AAA NiMH batteries »* Auto-off control is 
designed to automatically shut the charger off to avoid overcharging the batteries 
+ Includes two AA and two AAA NiMH batteries 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
Rapld USB Recharger .ccic..ccccctenaasccecivisaaberdiavnaiaicicnan TL363-ND 34.95 IN3006CG 


Wh LBER = TRIPP-LITE Power Strips 


Features: * Economical outlet strips wherever you need them ¢ Variety of models for 
home office/small office computers and other electronic equipment * Seamless steel 
case with baked-on finish on select models 


Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each | PartNo. 
3 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL322-ND 22.00 | 3SP 
4 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL337-ND 24.00 | UL603CB-6 
4 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Beige with Tabs TL323-ND 18.85 | 4SPDX 
5 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, No Switch, Blue/Gray with Tabs TL321-ND 20.00 | 602 
5 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, No Switch, Blue/Gray with Tabs TL324-ND 29.00 | 602-15 
6 Outlets, 4’ Cord, Plastic Case, On/Off Switch, Gray with Tabs TL333-ND 10.00 | PS6 
6 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL326-ND 30.00 | 6SP 
6 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Switch, Beige with Tabs TL325-ND 17.31 | 6NX6 
6 Outlets, 6’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Beige with Tabs TL327-ND 22.69 | 6SPDX 
6 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Beige with Tabs TL328-ND 29.23 | 6SPDX-15 
6 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL335-ND 37.00 | UL24CB-15 
6 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL336-ND 38.00 | UL24RA-15 
6 (20A) Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL338-ND 87.00 | UL620-15 
9 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL334-ND 41.00 | UL17CB-15 
10 Outlets, 15’ Cord, Metal Case, On/Off Light, Blue/Gray with Tabs TL339-ND 59.00 | UL800CB-15 


Surge Suppressors 


Features: 

* Economical surge suppressors protect against damaging surges, spikes and line noise 
Variety of models for home office/small office computers and other electronic equipment 
* Seamless steel case with baked-on finish 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
6 Outlets, 450 Joules, 6’ Cord, Metal Case, 3 Line Protection, with Tabs TL331-ND 23.00 PM6NS 
6 Outlets, 450 Joules, 6’ Cord, Metal Case, 3 Line Protection, with Tabs TL332-ND 21.00 PM6SN1 
6 Outlets, 600 Joules, 6’ Cord, Metal Case, 3 Line Protection, with Tabs TL329-ND 45.00 DG115-SI 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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DIGI-KEY° PARTS KI 


Digi-Key® Capacitor Kits 


Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 


for easy storage and quick access. 


Digi-Key® Fuse Kits 


Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 


for easy storage and quick access. 


Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
Panasonic Miniature Aluminum Electrolytic Littelfuse 467 Series 0603 Lead Free Fast Acting Fuses 
KG Series - 10 each of 18 popular values (180 total pieces) — 10 each of 14 fuses (140 total pieces) — ROHS Compliant..................-- 467-KIT-ND 99.95 
ROHS Compliant: 5: occccccasssgsesndseorsrscaan gaan esananesoadpusnsegaeessaee P900-KIT-ND 34.95 
_—_ : : Littelfuse 466 Series 1206 Lead Free Fast Acting Fuses 
Panasonic Miniature Radial Lead Electrolytic 10 each 15 fuses (150 total pieces) — ROHS Compliant.............0.0c0.0-.- 466-KIT-ND 89.95 
M-Series - 10 each of 17 popular values (170 total pieces) — 
ROHS Compliant ssc.2ccs0cccccciacicassss te catccsdetasasssasastatanedieicesaes M-KIT-ND 69.95 Littelfuse 154 Series Nano2 SMT Fast/Slo-Blo® Fuses 
NHG-Series - 10 each of 18 popular value (180 total pieces) — 5 each 18 fuses (90 total pieces) — ROHS Compliant.......................... 154-KIT-ND 149.95 
ROHS Compliant 2.23550 Ai isacessseniesce sitet NHG-KIT-ND 69.95 
Littelfuse 251L/473L Series PICO Il Fast/Slo-Blo® Axial Fuses 
Panasonic Miniature Radial Lead Electrolytic 5 each 18 fuses (90 total pieces) — Kit does not come with a kit box — 
KA-Series - 10 each of 16 popular values (160 total pieces) — ROHS Compliant...........cccccccccsescscsvssesesesesesveveseveseseeeseeveves 251L-473L-KIT-ND 99.96 
ROHS Compliant 5255 c.nt2.cGiccsenseser sacar gens bescaussonspentaldeeeessaes P835-KIT-ND 29.95 
Panasonic Stacked Metal Film Littelfuse 216P Series Fast Acting Hi-Breaking 5x20mm Fuses 
V-Series, 50 Volt - 10 each of 18 popular values (180 total pieces).............. p4542-KIT-ND 49.95 5 each 18 fuses (90 total pieces) — ROHS Compliant.......................... 216P-KIT-ND 159.97 
V-Series, 100 Volt - 10 each of 18 popular values (180 total pieces) — Littelfuse 217P Series Fuse Fast Acting 
ROHS Compliant 0.53 :20ccccc0. cc se.ceceaicacsceensascccnbacssanceddacsascis P4700-KIT-ND 49.95 5 each of 18 fuses (90 total pieces) — ROHS Compliant...............0-+-+. 947P-KIT-ND 39.95 
Panasonic Metal Film (Interference Suppressors) F 5 -Bip® 
X-Y Series - 10 each of 10 popular values (100 total pieces)..............ee+e+-- P4650-KIT-ND 59.95 | | Littelfuse 218P Series Fuse Slo-Blo : 
5 each of 18 fuses (90 total pieces) — ROHS Compliant..................... 218P-KIT-ND 89.95 
Panasonic Metallized Polyester 7 ee 
E-Series - 10 each of 14 popular values Littelfuse 257/297 Series Mini and ATO Blade Fuses 
and 30 pieces of #£2104 (170 total pieces)... E-KIT-ND 59.95 5 each 18 fuses (90 total pieces) — ROHS Compliant.......................065 257-297-KIT-ND 33.95 
Panasonic Polyester Littelfuse 312P Series Fast Acting 3AG Fuses 
B-Series - Various quantities of 12 popular values (300 total pieces) — 5 each 28 fuses and 10 each 2 fuse clips (160 total pieces) — 
ROHS Compliaittsccvisisssceecsii3g Se sangeadestiia cane de eadaacessanes P4550-KIT-ND 29.95 ROHS Compliaitts, tcc rteUoncposeacteaasuie.e Mesneases dkiss guscnt ness og 312P-KIT-ND 109.96 
Panasonic Polyester Foil Littelfuse 313P Series Slo-Blo® 3AG Cartridge 
M-Series, 200 Volt - 10 each of 15 popular values (150 total pieces)............. M200-KIT-ND 29.95 5 each 34 fuses and 10 each 2 fuse clips (190 total pieces) — 
M-Series, 400 Volt - 10 each of 15 popular values (150 total pieces)............. M400-KIT-ND 29.95 HOHS COMPU ec cscces scsi cx se ietsaas seovsvsiiocesde lianas’ iniais 313P-KIT-ND 89.95 
Bees oe pa pe F isqicialTal Wickmann Fuses — RoHS Compliant 
pee crs 2 5 popular values (150 total pieces) — Seeger eae 10 each of 17 popular fuses and 15 of TRS Fuseholder (185 total pieces)......... WK0113-KIT-ND 124.76 
Dee Sta esas eianigens eo ean ngs neste : 10 each of 17 popular fuses and 15 of TRS Fuseholder (185 total pieces)... WKO116-KIT-ND 142.91 
Panasonic 0402 Chip Ceramic 10 each of 17 popular fuses and 20 of TES Fuseholder (190 total pieces) ... WKO0117-KIT-ND 143.81 
NPO Series - 10 each of 28 popular values (280 total pieces) — 
ROHS: Compliant» .....c.uiicsspicdasssieeesanal pon cgsatanesoaseccameseeysiane PCC13-KIT-ND 49.95 = ow - = 
X7R Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces) ...........c+.e.e-.- PCC14-KIT-ND 45.95 Di gi “K ey” Potentiometer Kits 
Panasonic 0603 Chip Ceramic Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
NPO Series -10 each of 30 popular values (300 total pieces) — for easy storage and quick access. 
RoHS Compliant PCC9-KIT-ND 29.95 See 5 
X7R and X5R Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces) PCC15-KIT-ND 29.95 Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Panasonic 0805 Chip Ceramic ; ; . 
NPO Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces) — Panasonic 6mm Carbon Trimmer, Laydown and Standup Version 
ROHS Compilanit 23s.) cccashead seckan, sacn ceseitaas ee aagiaraeeee ind PCC7-KIT-ND 29.95 10 each of 14 popular values (140 pieces) — ROHS Compliant................ DXA-KIT-ND 29.95 
X7R Series - 10 each of 30 popular values (300 total pieces) ..................2.. PCC16-KIT-ND 29.95 Panasonic SMT Trimmer 
Panasonic 1206 Chip Ceramic P1D Series - 10 each of 13 values (130 total pieces)..............0....ccceeeee P1D-KIT-ND 43.95 
NPO Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces)..................0- PCC17-KIT-ND. 89.95 P1E Series - 10 each of 13 values (130 total pieces) ...........000.0:ceeeeeeeeee P1E-KIT-ND 43.95 
Panasonic Multilayer Ceramic Chip (MLCC) Capacitor —— * 3 
X5R Series - 20 each of 20 popular values (400 total pieces) — a K y® K 
ROHS Com plant ices ssisiiscscses spscceenss seege ase ouamiaiseeee meee PCC18B-KIT-ND 49.95 Digi e Resis tor its 
Conveniently packaged 
Panasonic 0201/0402 High-Q (MLCC) Chip Ceramic into bags per value. 
0201/High-Q Series - 20 each of 21 popular values (420 total pieces) — 
ROHS Compliant 3. cc.2002c6.c3ehunadosPescccdeinsbaacunesdnepcmldassseeacec PCC19-KIT-ND 59.00 Digi-Key Price 
0402/High-Q Series - 20 each of 30 popular values (600 total pieces) — Description Part No. Each 
ROHS | COMPNAN i sccct2 tn cot tues eh cumin he PCC20-KIT-ND 59.00 
Panasonic 0402 1% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
=f = = 50 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces) RSMI1L-ND 189.00 
Digi-Key Serial EEPROM Kits 50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4,800 pieces) — ROHS Compliant . | RSM2L-ND 189.00 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 50 each of values 1.00K to 9.76K (4,800 pieces) ............. 0c eeeeeeeeeeeeeees RSMSL-ND 189.00 
for easy storage and quick access. 50 each of values 10.0K to 97.6K (4,800 pieces) .... RSMAL-ND 489.00 
ary A 50 each of values 100K to 1.00M (4,850 pieces) .. . RSMS5L-ND 189.00 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each Panasonic 0402 5% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
Microchip Serial EEPROM Kit 50 each of every other value from 10, 12, 15 etc 1.0M (3,050 pieces) ............ CR7A-KIT-ND 89.95 
Low-Density — 3 pieces each of parts 244A01-I/PDK, 254A040-1/P and 200 each of every other value from 10, 12, 15 etc 1.0M (12,200 pieces). CR7-KIT-ND 169.00 
93AA46B-I/P (9 total pieces) — ROHS Compliant.......................00..02. SEEPROM1-KIT-ND 17.95 50 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (3,000 pieces)... _ | CR8A-KIT-ND 89.95 
Microchip Serial EEPROM Kit 200 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (12,000 pieces) ......... CR8-KIT-ND 169.00 
Mid-Density — 3 pieces each of parts 24AA16-I/P, 25AA080B-|/P and 
Q3AAGEC-I/P (9 total pieces)........... cece ee cess eee reetes erent reeeneees SEEPROM2-KIT-ND 17.95 | | Panasonic 0603 1% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
Microchip Serial EEPROM Kit 50 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces) Iedpnamedsac vince ever senate RSM1H-ND 129.00 
High-Density — 3 pieces each of parts 244A512-I/P, 25AA640-I/P and 50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4,800 pieces)................02. eee RSM2H-ND 129.00 
Q3AA86C-I/P (9 total pieces)................ cee eee ects eee ee eee eeneeeeeeeeeeeneee SEEPROM3-KIT-ND 19.95 50 each of values 1.00K to 9.76K (4,800 pieces)... RSM3H-ND 129.00 
Microchip Serial EEPROM Kit 50 each of values 10.0K to 97.6K (4,800 pieces) RSM4H-ND 129.00 
Combo Kit — Contains everything in the Low-Density, Mid-Density 50 each of values 100K to 1.00M (4,850 pieces) ... RSMSH-ND 129.00 
and High-Density Kits (27 total pieces) ...........0.. 00... cece eee ee ceee eee e eee SEEPROM4-KIT-ND 29.95 § Does not come with plastic box (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DIGI-KEY°® PARTS KITS cont.) 


eee iz Ss Digi-Key Price 
Digi-Key® Resistor Kits (cont, Description Part No. Each 
Conveniently packaged Susumu 0805 1% SMD Resistor, 1/4 Watt 
into bags per value. 10 each of values .109 ~10.0 (500 pieces) — ROHS Compliant... RL1220SF-1-KIT-ND 19.95 
Digi-Ke Price Susumu 0805 1% SMD Resistor, 1/3 Watt — ROHS Compliant 
Daseriution pee fice Each 10 each of values 120 ~ 1000 (120 pieces) .. RP2012SF-1-KIT-ND 13.95 
P z 10 each of values .100 ~ 100 (250 pieces)... RP2012TF-1-KIT-ND 29.95 
Panasonic 0603 5% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt Susumu 0805 2% SMD Resistor, 1/4 Watt 
50 each of every other value from 10, 12, 15 etc 1.0M (3,050 places) . one Sid ty) 85.95 10 each of values .0220 ~ 100 (300 pieces) — RoHS Compliant.............. RL1220SG-1-KIT-ND | 15.95 
200 each of every other value from 10, 12, 15 etc 1.0M (12,200 pieces). CR5-KIT-ND 129.00 ; - 
50 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (3,000 pieces)............ | CR6A-KIT-ND 85.95 | | Yageo 5% Carbon Film, 1/6 Watt — RoHS Compliant ; 
200 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (12,000 pieces)......... CR6-KIT-ND 129.00 5 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.20 etc. thru 1.0MQ (365 total pieces) aces RS112-ND 16.96 
5 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.40 etc. thru 910k (360 total pieces) . . | RS212-ND 16.99 
Panasonic 0805 1% Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 200 each of all 161 standard values 1.00 - 4.7MQ (32,200 total pieces) .... RSE200-ND 409.00 
50 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces) RSM1CA-ND 119.95 Yageo 5% Carbon Film, 1/4 Watt — RoHS Compliant 
200 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (19,200 pieces, SNM) 299.00 5 ea. of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.20 etc. thru 1.0MQ (365 total pieces) .. RS125-ND 14.95 
50 each of values 100 ohm to $76 ohim (4,800 pieces)... Set) de 5 ea. of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.40 etc. thru 910k0 (360 total pieces) RS225-ND 14.95 
200 each of values 100 ohm to 976 ohm (19,200 pieces) . RSM2C-ND 299.00 200 ea. of all 169 standard values 1.00 - 10MQ (33,800 total pieces)... RSQ200-ND 239.00 
50 each of values 1.00K to 9.76K (4,800 pieces) — ROHS Compliant RSM3CA-ND. 119.95 ; ; 
200 each of values 1.00K to 9.76K (19,200 pieces)..............e.ce00- RSM3C-ND 299,00 | | Yageo 5% Carbon Film, 1/2 Watt — RoHS Compliant ; 
50 each of values 10.0K to 97.6K (4,800 pieces) — RoHS Compliant RSM4CA-ND 119.95 5 ea. of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.20 etc. thru 1.0MQ (365 total pieces) os RS150-ND 16.95 
200 each of values 10.0K to 97.6K (19,200 pieces), RSM4C-ND 299.00 5 ea. of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.40 etc. thru 910kQ (360 total pieces) RS250-ND 16.95 
. é : : 200 ea. of all 161 standard values 1.00 - 4.7MQ (32,200 total pi ea RSH200-ND 335.00 
50 each of values 100K to 1.00M (4,850 pieces) — RoHS Compliant ......... | RSMSCA-ND 119.95 PaO AE Runenee oa (82,200 total pieces) 
200 each of values 100K to 1.00M (19,400 pieces)............0..... eee RSM5C-ND 299.00 Yageo 1% Metal Film, 1/4 Watt — RoHS Compliant 
= 5 7 a 5 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (480 total pieces) ..................0:0020e RS1X-ND 29.95 
Panasonic 0805 5% Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 5 each of values 100 ohm to 976 ohm (480 total pieces) RS2X-ND 29.95 
50 each of every other value'from:10, 12, 16 etc 10M (9,050 pieces) — 5 each of values 1.00K to 9.76K (480 total pieces) ... RS3X-ND 29.95 
RoHS Compliant CR3A-KIT-ND 79.95 5 each of values 10.0K to 97.6K (480 total pieces) ... _ | RS4X-ND 29.95 
200 each of every other value from 10, 12, 15 etc. 1.0M (12,200 pieces) CR3-KIT-ND 129.00 5 each of values 100K to 1.00M (480 total pieces) .............0..cccccscecseeeees RS5X-ND 29.95 
50 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (3,000 pieces)... CR4A-KIT-ND 79.95 = : 7 
200 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (12,000 pieces) CR4-KIT-ND 129.00 Li ta re cha Lichinaen Senne naa 
Panasonic 1206 1% Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt 5 each of values 62 ohm to 7.5K (255 total pieces) RS201-ND 26.95 
50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces) ...............00ececeeeeeeeeee RSM1FA-ND 129.95 5 each of values 8.2K to 1.0M (255 total pieces) .. RS301-ND 26.95 
200 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (19,200 pieces) .. RSM1F-ND 299.00 Yageo 5% Metal Oxide, 2 Watt — RoHS Compliant 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4,800 pieces)... RSM2FA-ND 129.95 5 each of values 0.47 ohm to 56 ohm (256 total pieces) ..............ccs0ee004 RS102-ND 29.95 
200 each of values 100 ohm to 976 ohm (19,200 pieces) RSM2F-ND 299.00 5 each of values 62 ohm to 7.5K (255 total pieces)... RS202-ND 29.95 
50 each of values 1.00K to 9.76K (4,800 pieces). .. RSM3FA-ND 119.95 5 each of values 8.2K to 1.0M (255 total pieces) RS302-ND 29.95 
200 each of values 1.00K to 9.76K (19,200 pieces). RSM3F-ND 299.00 Yaoso 5% Wirewound Rectangular. § Watt RoHS G fiant 
50 each of values 10.0K to 97.6K (4,800 pieces) .. RSM4FA-ND 429.95 . ahiek Gales 0.20 chin ra Tot aha (60 nieces) ‘ompian ReTGeA 465 
200 each of values 10.0K to 97.6K (19,200 pieces) RSM4F-ND 299.00 4each of values 10 ohm to O41 ohm (96 pieces) ‘a RS205-ND 30.95 
50 each of values 100K to 1.00M (4,850 pieces) .. RSM5FA-ND 129.95 4 each of values 10 ohm to 91 ohm (96 pieces) ... _ | RS305-ND 32.95 
200 each of values 100K to 1.00M (19,400 pieces), RSMSF-ND 299.00 3 each of values 100 ohm to 2.0K (96 pieces) ...........cc.ccecsccseseseeseeesees RS405-ND 32.95 
Panasonic 1206 5% Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt Yageo 5% Wirewound Rectangular, 10 Watt 
50 each of every other value from 10, 12, 15 etc. 1.0M (3,050 pieces) CRIA-KIT-ND 79.95 2 each of all 10 watt resistor values (168 total pieces) — ROHS Compliant... | RS110-ND 72.95 
200 each of every other value from 10, 12, 15 etc. 1.0M (12,200 pieces) CR1-KIT-ND 129.00 : eas F : 
50 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (3,000 pieces)... CR2A-KIT-ND 79.95 eee ee Bs Maat ” Chip Resistor Assortments, 
200 each of every other value from 11, 13, 16 etc. 910K (12,000 pieces) CR2-KIT-ND 129.00 ae a alice : Goakin — 0 ohm (860 total pieces mu ioe 
Susumu 0201 .5% SMD Resistor, 1/20 Watt 50 each of values 100 ohm to 910 ohm (1,100 pieces)... PHL2-KIT-ND 25.95 
10 each of values 470 ~ 8.2KO (150 pieces) — RoHS Compliant ............. RROSOGPD-1-KIT-ND | 9.95 2 bet _ ie aE an : a ai oan ae * Be ae 
Susumu 0402 .5% SMD Resistor, 1/16 Watt — ROHS Compliant 50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (1,600 pieces) .. PHLS5-KIT-ND 39.95 
10 each of values 100 ~ 820 (190 pieces) ... RRO510RD-1-KIT-ND 4.95 er ; ; 
10 each of values 1000 ~ 4.3KQ (400 pieces) .... | RROS10PD-1-KIT-ND 9.95 we suede pe ia Chip Resistor Assortments, 
10 each of values 4.7KQ ~ 100KQ (330 pieces)............ 00... ceeeeeeeeeee eres RRO510PD-2-KIT-ND 7.95 50 each of values 1.00 ohm to 7.50 ohm (1,100 total pieces) ............esee+00+- PHH1-KIT-ND 19.95 
Susumu 0402 1% SMD Resistor, 1/6 Watt 50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (5,650 total pieces) .. PHH2-KIT-ND 79.95 
10 each of values .100 ~ 470 (330 pieces) — RoHS Compliant............... RP1005SF-1-KIT-ND | 59.95 Ps coat a bate tan one fe aTeeonan Lehn ee ae 
Susumu 0603 .05% SMD Resistor, 1/16 Watt — RoHS Compliant 50 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (5,700 total pieces) .. PHH5-KIT-ND 79.95 
10 each of values 470 ~ 7500 (300 pieces) ...........:cecceeseseeeeseseeseeeeees RG1608NW-1-KIT-ND | 175.95 50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (5,750 total pieces) .. PHH6-KIT-ND 79.95 
10 each of values 8200 ~ 13KQ (300 pieces)... RG1608NW-2-KIT-ND | 175.95 Yageo America 0805 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 
10 each of values 15KO ~ 270KQ (310 pieces) .. RG1608NW-3-KIT-ND | 175.95 1/8 Watt — RoHS Compliant 
a . = . 50 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (5,200 total pieces) .. PHC1A-KIT-ND 79.95 
ss va ie on eae NG rea RoHS Compliant Bree eres -_ 200 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (20,800 total pieces) PHC1-KIT-ND 169.95 
each of values 15.4KO ~ 75K (500 pieces). AKI 59.95 50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (5,700 total pieces) .. PHC2A-KIT-ND 79.95 
10 each of values 76.8KQ ~ 332KQ (370 pieces) .. RROS16PB-5-KIT-ND | 49.95 200 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (22,800 total pieces) PHC2-KIT-ND 169.95 
Susumu 0603 .5% SMD Resistor, 1/16 Watt — RoHS Compliant 50 each of values 100 ohm to 976 ohm (5,700 total pieces) ... PHC3A-KIT-ND 79.95 
. . MAR ai euAary 200 each of values 100 ohm to 976 ohm (22,800 total pieces)... PHC3-KIT-ND 169.95 
. ne : so ie preneel scue saga ei sae hes See Ht 50 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (5,700 total pieces) PHC4A-KIT-ND 79.95 
JOieach of val nnd o 5 : os. RROB16PD-2-KIT-ND 1 9 200 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (22,800 total pieces) . PHC4-KIT-ND 169.95 
each of values 8200 ~ 4.75K0 (500 pleces Panu 5.95 50 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (5,650 total pieces) ..... PHC5A-KIT-ND 79.95 
10 each of values 4.87K0 ~ 18.0K0 (500 pieces)... RROB16PD-3-KIT-ND | 15.95 200 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (22,600 total pieces) . PHC5-KIT-ND 169.95 
10 each of values 18.2KQ ~ 68.1KQ (500 pieces) . RRO816PD-4-KIT-ND 15.95 50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (5,750 total pieces) .... . | PHC6A-KIT-ND 79.95 
10 each of values 69.8KQ ~ 360KQ (390 pieces) .. RR0816PD-5-KIT-ND 12.95 200 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (23,000 total pieces)................ PHC6-KIT-ND 169.95 
Susumu 0603 1% SMD Resistor, 1/5 Watt Yageo America 1206 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 
10 each of values .109 ~ 680 (350 pieces) — ROHS Compliant............... RP1608SF-1-KIT-ND 49.95 1/4 Watt — RoHS Compliant 
- : 50 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (5,700 total pieces) .. PHF1A-KIT-ND. 125.95 
Susumu 0805 .05% SMD Resistor, 1/10 Watt — RoHS Compliant 200 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (22,800 total pieces) PHF1-KIT-ND 239.95 
10 each of values 470 ~ 9100 (320 pieces) .. RG2012NW-1-KIT-ND | 199.95 50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (5,700 total pieces) ... PHF2A-KIT-ND 125.95 
10 each of values 1.0K ~ 20K0 (320 pieces) RG2012NW-2-KIT-ND | 199.95 200 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (22,800 total pieces) PHF2-KIT-ND 239.95 
10 each of values 22KQ ~ 470KQ (330 pieces) .. RG2012NW-3-KIT-ND | 199.95 50 each of values 100 ohm to 976 ohm (22,800 total pieces) .. PHF3A-KIT-ND 125.95 
5 5 200 each of values 100 ohm to 976 ohm (22,800 total pieces). PHF3-KIT-ND 239.95 
Susumu 0805 .5% SMD Resistor, ino Watt — RoHS Compliant 50 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (5,700 total pieces) .... PHF4A-KIT-ND 125.95 
10 each of values 100 ~ 910 (390 pieces) ... RR1220QD-1-KIT-ND 12.95 200 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (22,800 total pieces) . PHF4-KIT-ND 239.95 
10 each of values 1000 ~ 1.6K (500 pieces) RR1220PD-1-KIT-ND 15.95 50 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (5,650 total pieces) .... PHF5A-KIT-ND 125.95 
10 each of values 1.65KQ ~ 5.9KQ (500 pieces)... RR1220PD-2-KIT-ND 15.95 200 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (22,600 total pieces) . PHF5-KIT-ND 239.95 
10 each of values 6.04KO ~ 24.3KQ (500 pieces). . RR1220PD-3-KIT-ND 15.95 50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (5,750 total pieces) .. PHF6A-KIT-ND 125.95 
10 each of values 24.9KO ~ 110KO (500 pieces) .. RR1220PD-4-KIT-ND 15.95 200 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (23,000 total pieces’ PHF6-KIT-ND. 239.95 
10 each of values 115KQ ~ 1.0MQ (310 pieces)... RR1220PD-5-KIT-ND 9.95 § Does not come with plastic box (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 2281 


DIGI-KEY°® PARTS KITS (cont.) 


ese . 7 Digi-Key Price 
Digi-Key® Resistor Kits (cont) Description Part No. Each 
é Building Fasteners Hardware (Metric) - 100 each of machine screws, hex nuts, 
Conveniently packaged lock washers and flat washers in each of the following kits: 
into bags per value. Metric Phillips, Zinc Plated - (1,400 total pieces) .. 1605-KIT-ND 59.95 
Metric Phillips, Zinc Plated - (1,500 total pieces) .. 1606-KIT-ND. 99.95 
= Digi-Key Price CW Industries Switches 
Description Part No. Each Various quantities of 14 switches (120 total pieces). . SW-KIT-ND 69.95 
Yageo America 0402 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, Daburn Shrinkable Tubing, Polyolefin: Black — ; 
1/16 Watt — RoHS Compliant 5 feet of 6 popular sizes (30 total feet of tubing) — ROHS Compliant.......... STA-KIT-ND 10.95 
50 each of values 1.0, 2.0, 3.0, 3.9 ohm etc. to 1.0M ohm (2,600 total pieces) ... | PHJ1A-KIT-ND 45.95 Diodes SOT-23 SMD Zener Diode Kit 
200 each of values 1.0, 2.0, 3.0, 3.9 ohm etc. to 1.0M ohm (10,400 total pieces)... | PHJ1-KIT-ND 85.95 10 each of 18 popular diodes (180 total pieces) ................ 0. eee BZX2-KIT-ND 23.79 
50 each of values 1.1, 2.2, 3.3, 4.3 ohm etc. to 680K ohm (2,550 total pieces) ... | PHJ2A-KIT-ND 45.95 ECS, Inc. Crystals 
200 each of values 1.1, 2.2, 3.3, 4.3 ohm etc. to 680K ohm (10,200 pieces)...... PHJ2-KIT-ND 85.95 3 each of 27 popular crystals (81 total pieces)............s.sscscssseseeveeeseees XC-KIT-ND 169.00 
Yageo America 0603 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, NEW! Fairchild General Purpose Diode Kit ; 
4/10 Watt — RoHS Compliant 10 of 13 popular values (130 total pieces) — ROHS Compliant................ DIODESKITFS-ND 13.00 
50 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (3,600 total pieces) ... | PHG1A-KIT-ND 49.95 NEW! Fairchild LVX Series Kit 
200 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (14,400 total pieces).. | PHG1-KIT-ND 89.95 5 of 6 popular values (35 total pieces) — ROHS Compliant.................... LVKIT-ND 50.00 
50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.2 ohm etc. to 1.0M ohm (3,600 total pieces) ... | PHG2A-KIT-ND 49.95 NEW! Fairchild FXL Series Kit 
200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.2 ohm etc. to 1.0M ohm (14,400 pieces)...... PHG2-KIT-ND 89.95 5 of 9 popular values (145 total pieces) — ROHS Compliant................... FXLKIT-ND 50.00 
Y: America 0805 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, Hamlin Magnetic Switches — ROHS Compliant 
oben pata a aa Various quantities of 18 switches (22 total pieces) HEA-KIT-ND 69.95 
Ta Wah — Rotts Compllont 1 each of 18 switches (18 total pi HE2-KIT-ND 49.95 
50 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 1.0M ohm (3,650 total pieces) ... | PHA1A-KIT-ND 59.95 each of 18 switches (18 total pieces) : 
200 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 1.0M ohm (14,600 total pieces).. | PHA1-KIT-ND 109.95 Johnson Components Plugs and Jacks : 
50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 910K ohm (3,600 total pieces) ... | PHA2A-KIT-ND 59.95 10 each of 15 popular plugs and jacks (150 total pieces)..................--000 J100-KIT-ND 76.95 
200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 910K ohm (14,400 pieces)...... PHA2-KIT-ND 109.95 Mallory Sonalert SMD Buzzer Kit 
~ eee ~ ~ 2 each of 12 popular values (24 total pieces) — ROHS Compliant............. 458-KIT-ND 60.00 
vial Rene Hidneriiead pap teers Micro Commercial Components Schottky Diodes ; 
50 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (3,600 total pieces) ... | PHE1A-KIT-ND 59.95 ine cameniai panna Seal Shoal Glee Compliant cis-svsi0 SCHOUINATEMCE.ND| 63.95 
200 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (14,400 total pieces).. | PHE1-KIT-ND 109.95 : 
50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 1.0M ohm (3,600 total pieces) ... | PHE2A-KIT-ND 59.95 _10 each of 26 popular values (260 total pieces) ~ ROHS Compliant .......... DIODEKIT-MCC-ND 35.95 
200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 1.0M ohm (14,400 pieces)... PHE2-KIT-ND 109.95 Micro Commercial Components Zener Diodes ; 
- - - - - - 10 each of 15 popular values (150 total pieces) — ROHS Compliant .......... ZENER SMD KIT-ND 38.95 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide Micro Commercial Components Transient Voltage Suppressors 
for easy storage and quick access. 10 each of 15 popular values (150 total pieces) — ROHS Compliant .......... TVSKIT-MCC-ND 44.95 
Bae 7 A Micro Commercial Components Transistors 
Susumu 0402 .1% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 10 each of 15 popular values (150 total pieces) — RoHS Compliant .......... TRANSKIT-MCC-ND 17.50 
40 each of 81 values (3240 pieces) — ROHS Compliant........................ SSM1005PB-KIT-ND 366.30 NEW! Micro Commercial Components ESD Kit 
Susumu 0402 .5% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 10 each of 9 popular values (90 total pieces) — ROHS Compliant............. ESD-MCC-KIT-ND 19.95 
60 each of 97 values (5820 pieces) — ROHS Compliant........................ SSM1005PD-KIT-ND 183.15 NEW! NKK M Series Miniature Toggle Sample Kit 
Susumu 0603 .05% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt me Ne popula Swe (18 total pieces) — RoHS Compliant .......... SSUEPREND 36.00 
40 each of 91 values (3640 pieces) — ROHS Compliant........................ SSM1608NW-KIT-ND 921.30 25 each of 17 popular values (425 total pieces) — ROHS Compliant .......... NXPBISS1-KIT-ND 39.99 
Susumu 0603 .1% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt NEW! NXP Schottky Diode Kit 
40 each of 93 values (3720 pieces) — ROHS Compliant... SSM1608PB-KIT-ND 183.15 25 each of 18 popular values (450 total pieces) — ROHS Compliant .......... NXPMEGA1-KIT-ND 39.99 
Susumu 0603 .5% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt ST Microelectronics R/R Low Power Operational Amplifiers 
60 each of 125 values (7500 pieces) — ROHS Compliant ................0.0.-. SSM0816PD-KIT-ND 183.15 5 each of 16 popular values (80 total pieces) ..................eeeeeeeeeeeee eee ee 497-8000-KIT-ND 120.00 
—— = = ST Microelectronics 74V/74LX SMD IC’s 
Susumu 0805 .05% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 10 each of 18 popular values (180 total pieces) ..............0000ceeceeeeeeeeeeeee 497-8001-KIT-ND 40.95 
40 each of 97 values (3880 pieces) — ROHS Compliant........................ SSM2012NW-KIT-ND | 921.30 ST Microelectronics Mosfet Thru Hole 
Susumu 0805 .1% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt 5 each of 9 popular values (45 total pieces) .............0... cece 497-8004-KIT-ND 100.00 
40 each of 105 values (4200 pieces) — ROHS Compliant ... $SM2012PB-KIT-ND 183.15 ST Microelectronics NPN/PNP Transistor 
; aa0S Eee Tha Filla PhIGR rf Tow 5 each of 22 popular values (110 total pieces)... 497-8005-KIT-ND 75.00 
usumu 0805 .5% Thin Film Chip Resistor Assortments, att ST Microelectronics Schottky Di 
‘ . y Diodes 
60 each of 161 values (9660 pieces) — ROHS Compliant .............-...----- SSMIZZORD KUEN) 183.15 5 each of 9 popular values (45 total pieces) ............sscssssssseeeeeeteseeees 497-8006A-KIT-ND 6.95 
Susumu 0805 1, 2 and 5% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1/4 Watt ST Microelectronics Schottky Diodes ; 
40 each of 31 values (1240 pieces) — ROHS Compliant......................-- SSM1220-KIT-ND 409.15 5 each of 11 popular values (55 total pieces) ............ 00... .eeeeeeeeeeeeeeeeen ee 497-8006B-KIT-ND 44.95 
Susumu 0815 1% Thin Film Chip Resistor Assortments, 1 Watt $1 Microelectronics Sehetthy/ESD/FrotecuvelDiodes 
” 5 each of 15 | I 75 total pi — ROHS Ci HAN iiceesiens 497-8009-KIT-ND 64.95 
30 each of 20 values (600 pieces) — ROHS Compliant . SSM3720W-KIT-ND 90.65 vee s ue = vallsi(79 tata pIaGe8) = eal ci 
ST Microelectronics Diodes 
Susumu 0830 1, 2 and 5% Thin Film Chip Resistor Assortments, 2 Watt 5 each of 18 popular values (90 total pieces) — ROHS Compliant............. 497-8010-KIT-ND 30.95 
30 each of 16 values (480 pieces) — ROHS Compliant......................... SSM7520W-KIT-ND 127.65 ST Microelectronics Switching SMD IC’s 
10 each of 10 popular values (100 total pieces) ...........00..... eee 497-8007-KIT-ND 93.95 
= .- 7 
= = .- 
Digi-Key® Thermistor Kits Digi-Key® Inductor Kits 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
for easy storage and quick access. for easy storage and quick access. 
Digi-Key Price Awe Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
Keystone Thermistors Susumu 0402 +0.2NH Thin Film Inductor Assortments _ 
PTC - 2 each of 6 popular thermistors (12 total pieces) ... KCPTC1-KIT-ND 24.18 40 each of 28 values (1120 pieces) — ROHS Compliant....................... SSMH1005-KIT-ND 72.15 
Susumu 0603 +0.2NH Thin Film Inductor Assortments 
=o - = 40 each of 25 values (1000 pieces) — ROHS Compliant....................... SSMT0816-KIT-ND 90.65 
Digi-Key® Miscellaneous Kits —— ~ 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide Digi-Key LED Kits 
for easy storage and quick access. A 2 : Pare A 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
as 5 for easy storage and quick access. 
Digi-Key Price 
Description Part No. Each Digi-Key Price 
3M Heatshrink Precut Lengths — RoHS Compliant Description Part No. Fach 
FP-301 Series - 50 each of 5 sizes and 100 of 1 size (350 total pieces). . FP-KIT-ND 18.95 ROHM LED 5MM Multi Color 
VFP-876 Series - 50 each of 5 sizes and 100 of 1 size (350 total pieces) - | VEP-KIT-ND 19.95 5 each of 13 values (65 pieces) — ROHS Compliant....................00..04. 511-8001-KIT-ND 17.95 
3M Colored Heatshrinkable Tubing ROHM LED 3MM Multi Color 
FP-301 Series- 1-5 ft. tubing of each color in 8 series (55 total pieces) — 5 each of 16 values (80 pieces) — ROHS Compliant.......................00.. 511-8002-KIT-ND 19.95 
ROHS Compliant...:.55:.0.2220cc ese v ese vesitidedeeeegncdewsewepanadenvesesnne FPC-KIT-ND§ 71.95 ROHM LED 0402 Multi Color 
Building Fasteners Hardware - 100 each of machine screws, hex nuts and 5 each of 6 values (30 pieces) — ROHS Compliant ........................00.. 511-8007-KIT-ND 15.95 
lock washers in each of the following kits: ROHM LED 0603 Multi Color 
Slotted - (1,600 total pieces)... 1600-KIT-ND 17.95 5 each of 14 values (70 pieces) — ROHS Compliant........................0.. 511-8003-KIT-ND 18.95 
Ee * en shay pieces) nS ae ROHM LED 0805 Multi Color 
Ae He ee eee le Vee 5 each of 12 values (60 pieces) — ROMS Compliant.................0.0.c.0000. 511-8004-KIT-ND 17.95 
7 : P Ss -KIT- f ROHM LED 1208/1210 Multi Color 
Nylon - (1,500 total pieces) Pp 1604-KIT-ND 53.94 ; ” 
Phillips, Stainless Steel - (1,400 total pieces) — ROHS Compliani 1607-KIT-ND 39.95 5 each of 9 values (46 pieces) ROHS Compliant :.<; SSL MALD use 
Phillips, Stainless Steel - (1,500 total pieces) — ROHS Compliant. . 1608-KIT-ND 79.95 § Does not come with plastic box 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2282 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic Nickel-Metal Hydride Batteries and Tabbed Versions 


Digi-Key is not approved by any state or federal 
agency as an authorized supplier of product for 
medical, life support or life sustaining devices or 


Features: 

¢*Superior Energy Density: Nickel-metal hydride batteries have 
approximately double the capacity compared with Panasonic’s standard 
Ni-Cad batteries 

¢ High Cycle Life: Like Ni-Cad batteries, nickel-metal hydride batteries can 
be repeatedly charged and discharged up to approximate 500 cycles (under 
ideal conditions). 


Because a specially designed charger will be necessary, please consult 
the Panasonic Technical Handbook (P001-ND) regarding the charge 
system ¢ Flat trickle charge cannot be used ° Excellent Discharge 
Characteristics: Since the internal resistance of nickel-metal hydride batteries 
is low, continuous high-rate discharge up to 3C (10C for 4/5SC, SC) is 
possible in the same way as for Ni-Cad batteries. » Excellent Reli: ty: 
Self-discharge performance is the same or better than that of nickel-cadmium 
batteries. In addition, charging batteries after extended storage restores 
original battery capacity. Battery safety has also been improved and verified 
through testing under a wide range of conditions of use. 


Applications: 
*Communication »* Office Automation »* Audio Visual Equipment »* Other 
High-Tech Products. 


Caution for Safety: 

Improper usage may cause battery liquid leakage, heat generation or 
explosion, resulting in equipment failure or injury * Do not disassemble or 
rework the battery * Do not solder the battery directly *Do not use new 
batteries together with old batteries, or different type batteries mixed together 
* Follow the specified charge conditions. 


“H” Type: 
¢ Improved low rate charge characteristics at higher temperatures. 
Ideal for back-up applications (with appropriate charge control circuitry). 


Notes: 

¢ Battery Packs made with NIMH Cells include a thermostat from Texas 
Instrument. 

© Nickel-metal hydride batteries are not a drop-in replacement for Ni-Cad 
batteries. 

¢ Recycling information available on Digi-Key website. 

* See following page for Battery Pack information. 


It is the responsibility of each user to ensure that each battery application 
system is adequately designed safe and compatible with all conditions 
encountered during use, and in conformance with existing standards and 
requirements. 


systems. 


P001-ND 


NIMH Technical Handbook 


Capacity Dimensions Std. Chg. | (Control Req.) (Regular Version) (Solder Tabbed Version) 
cs Inch (mm) Weighta | @16hrs.| Quick Charge | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Size | (V) | (mAh) Dia. x Height oz. (gram) (mA) (mA) (hrs.) | Part No. 1 10 Carton Part No. 1 10 Carton Part No. 
AAA | 1.2 700 0.41 x 1.75 (10.5 x 44.5) | 0.46 (13) 70 650 1.2 P213-ND+ 2.88 25.88 2380.50/1380 | P213T-ND 3.18 28.58  2628.90/1380 | HHR-70AAAB8 
AAA | 1.2 700 0.41 x 1.75 (10.5 x 44.5) | 0.42 (12) 70 450 17 P008-ND 3.33 29.93 2753.10/1380 | PO08T-ND 3.63 32.63 — 3001.50/1380 | HHR-75AAA 
AISAA | 1.2 1150 0.57 x 1.69 (14.5 x 43.0) | 0.81 (23) 115 1150 2 P013-ND+ 3.53 31.73 1692.00/800 | P013T-ND 3.83 34.43 1836.00/800 | HHR-120AA 
AA | 1.2 1500 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) | 0.92 (26) 150 1500 1.2 PO15-ND+ 3.60 32.40 1728.00/800 | PO15T-ND 3.80 34.20 1824.00/800 | HHR-150AA 
AA | 1.2 1550 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) | 0.95 (27) 155 1500 1.2 P060-ND 4.00 36.00 1920.00/800 | PO60T-ND 4.30 38.70 2064.00/800 | HHR-160AA 
AA | 1.2 2000 0.57 x 1.99 (14.5 x 50.5) | 1.02 (29) 200 1200 2 P220-ND 4.48 40.28 2148.00/800 | P220T-ND 4.78 42.98 2292.00/800 | HHR-210AA 
AISA | 1.2 2000 0.67 x 1.71 (17.0x 43.5) | 1.20 (34) 200 2000 1.2 PO10-ND+ §.35 48.15 1733.40/540 | PO10T-ND 5.65 50.85 1830.60/540 | HHR-200A 
A 1.2 2100 0.67 x 1.97 (17.0x 50.0) | 1.34 (38) 210 2100 2 P017-ND+ 6.20 55.80 2678.40/720 | PO17T-ND 6.50 58.50 2808.00/720 | HHR-210A 
4/3A | 1.2 3700 0.67 x 2.64 (17.0 x 67.0) | 1.87 (53) 370 2000 t P018-ND+ 7.43 66.83 1603.80/360 | PO18T-ND 7.73 69.53 1668.60/360 | HHR-380A 
4/3A | 1.2 4200 0.72 x 2.64 (18.2 x 67.0) | 2.12(60) 420 2000 t P214-ND+ 9.83 88.43 2358.00/300 | P214T-ND 10.13 91.13 2430.00/300 | HHR-450A 
4/5SC | 1.2 2000 0.91 x 1.34 (23.0 x 34.0) | 1.48 (42) 200 2000 1.2 P020-ND+ 6.88 61.88 1980.00/480 | PO20T-ND 7.18 64.58 2066.40/480 | HHR-20SCPY14 
SC 1.2 2450 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) | 1.94 (55) 260 2600 1.2 P641-ND 6.35 57.15 1828.80/480 | P641T-ND 6.35 57.15 1828.80/480 | HHR-26SCPY01 
SC 1.2 3000 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) | 1.94 (55) 300 3000 1.2 P021-ND+ 9.20 82.80 2649.60/480 | P021T-ND 9.50 85.50 2736.00/480 | HHR-30SCPY20 
1.2 6500 1.30 x 2.39 (33.0 x 60.8) | 6.00 (170) 650 6500 1.2 PO19-ND+ 23.53 211.73 1882.00/100 | PO19T-ND 23.83 214.43 1906.00/100 | HHR-650D 
1.2 8250 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) | 6.00 (170) 900 4500 24 P640-ND 24.23 218.03 1938.00/100 | P640T-ND 24.53 220.73 1962.00/100 | HHR-900DA01 
“H” Type 
AAA | 1.2 500 0.41 x 1.75 (10.5 x 44.5) | 0.46 (13) 50 250 24 P634-ND+ 2.98 26.78 2463.30/1380 | P634T-ND 3.28 29.48 = 2711.70/1380 | HHR-60AAAH 
1.2 1900 0.67 x 1.97 (17.0x 50.0) | 1.34 (38) 210 _ — P635-ND+ 6.85 61.65 1479.60/360 | P635T-ND 7.15 64.35 1544.40/360 | HHR-210AH 
1.2 3200 0.72 x 2.64 (18.2 x 67.0) | 2.12 (60) 330 1650 24 P636-ND+ 11.33 101.93 4077.00/600 | P636T-ND 11.63 104.63 4185.00/600 | HHR-330APH 
1:2 3500 0.72 x 2.64 (18.2 x 67.0) | 2.12 (60) 370 1750 24 P637-ND+ 11.38 102.38 4095.00/600 | P637T-ND 11.68 105.08 4203.00/600 | HHR-370AH 
SC 1:2 2500 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) | 1.94 (55) 250 1250 24 P638-ND+ 10.08 90.68 2901.60/480 | P638T-ND 10.38 93.38 2988.00/480 | HHR-250SCH 
Cc 1:2 3100 1.02 x 1.97 (25.8 x 50.0) | 2.82 (80) 300 1500 24 P639-ND+ 9.08 81.68 2776.95/510 | P639T-ND 9.38 84.38 2868.75/510 | HHR-300CH 


t+ Non-extending positive terminals. A See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. + Use dT/dt charge termination method. 


Panasonic Nickel Cadmium Batteries 


The Panasonic nickel-cadmium battery is a rechargeable sealed nickel-cadmium 
alkaline cell. 


Special Purpose Batteries: 

Rapid Charge “R” Type: The “R” type cell has a specially improved negative 
plate with increased gas absorption characteristics. It can be subjected to 
Features: 


" . we r P controlled charging at the 1C rate and rapid-charge in 1 to 1.5 hours is possible. 
*Long life * Excellent discharge characteristics * Long shelf life * High-rate 


charging * Wide temperature range * Reliable, self-resealing vent * Sealed, 
strong, leakproof construction 


Notes: 


z 
g| 
gi 
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* Recycling information available on Digi-Key website. 
* See following page for Battery Pack information. 
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Applications: 
For Cyclic Use: * Consumer applications * Office equipment * Tools * Photo- 
graphy * Toys and Hobby 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized 
supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or 


For Trickle or Float Charge Use: * Emergency devices * Memory back-up systems. 
Capacity Dimensions Std. Chg. Quick 
cis Inch (mm) WeightA | @ 16 hrs. Charge Digi-Key Pricing Panasonic 
Size (V) (mAh) Dia. x Height oz. (gram) (mA) (mA)  (hrs.) Part No. 1 10 Pkg. Carton Part No. 


Regular Version 


Rapid Charge “R” Type 

1,200 0.89 x 1.34 (22.5 x 34.0) 1.34 (38) 120 1200 1.5 P200-NDt 288.75/120 858.00/480 P-120SCJS/A02 

Rapid Charge “R” Type 
1.5 P200T-ND 


4/5SC 12 1,200 0.89 x 1.34 (22.5 x 34.0) 1.34 (38) 33.64 313.95/120 932.88/480 P-120SCJS/A02T 


A See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 


120 1200 3.74 


t Non-extending positive terminals. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2283 


ENEIGIZES- Nickel-Metal Hydride Chargers and Rechargeable Batteries 


Equipped with intelligent features such as safety timers, temperature 
monitors and trickle charge technologies, these chargers are the 
smart way to keep plenty of energy on hand. Energizer is the leader in 
rechargeable technology, offers a complete line of high capacity batteries 
and technologically advanced chargers to fit any lifestyle. These batteries 
are engineered to work with your most advanced, high-drain devices such 
as digital cameras, PDAs, hand-held games, portable CD players and MP3 
players. Since they are renewable and reusable, Energizer Rechargeable 
batteries work hard for you. 


Note: Recycling information available on Digi-Key website. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as 
an authorized supplier of product for medical, life support or life 
sustaining devices or systems. 


Capacity Charge Dimensions Digi-Key Energizer 
Fig. Size (mAh) Time Inch (mm) Part No. Each Part No. 
Chargers - ROHS Compliant 
1 AA/AAA(4) 2,500/850 4.5 ~ 8 hours 3.268 x 2.992 x 1.181 (83 x 76 x 30) N310-ND 14.88 CHDCWOB 
2 AA/AAA(4) 2,200/700 20 minutes 1.575 x 5.157 x 3.071 (40 x 131 x 78) N312-NDt 45.84 CH15MNCP-4 
3 AA/AAA(4) 2,500/900 5.7 ~ 9 hours 5.236 x 3.504 x 1.260 (133 x 89 x 32) N314-ND 31.46 CHFMWB-4 
4 AA/AAA(2) 2,500/900 1.5 ~ 5.5 hours 1.299 x 3.976 x 1.575 (33 x 101 x 40) N315-ND 20.00 CHUSBWB-2 
5 AA/AAA/9V/C/D = 3 ~ 7 hours 2.835 x 7.992 x 4.370 (72 x 203 x 111) N316-ND 39.98 CHFC 
Capacity Dimensions (Regular Version) (Solder Tabbed Version) 
C/5 Inch (mm) Weighta Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Energizer 
Size | (V) (mAh) Dia. x Height oz. (gram) | Part No. il 10 Carton Part No. 1 10 Carton Part No. 
Batteries 
AAA | 1.2 850 0.413 x 1.752 (10.50 x 44.50) 0.5 (13) N704-ND 2.78 24.98 1476.30/1,000 = NH12VP 
AA | 1.2 2,500 0.571 x 1.988 (14.50 x 50.50) 1.1 (30) N703-ND 4.08 36.68 1173.60/480 N703T-ND 4.38 39.38 1260.00/480 | NH15VP. 
Cc 1.2 2,500 26.2 x 1.969 (26.20 x 50.0) 2.3 (66) N702-ND$ 15.33 82.76/6 294.24/24 N702T-ND¥ 15.63 84.38/6 300.00/24 | NH35BP-2 
D 1.2 2,500 1.346 x 2.421 (34.20 x 61.50) 2.6 (73) N701-ND¥ 15.33 82.76/6 294.24/24 N701T-ND¥ 15.63 84.38/6 300.00/24 | NH50BP-2 
QV | 7.2 150 1.909 x 0.689 x 26.5 (48.50 x 17.50 x 26.50) | 1.5 (42) N705-ND 10.88 97.88 1957.50/225 = NH22VP 


+ Package of two A See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 


t Includes 4AA 2200mAh NIMH Batteries 


Battery Packs 


For Memory Backup, Power Tools, 
Radio Controlled and Other Endless Applications 


All battery packs are made using our suppliers’ high quality cells. Shown are standard 
configurations. If you have a special need or a configuration that you do not see, 
give us a call for further information. Packs are available in nearly all sizes of Nickel- 
Cadmium, NIMH, Alkaline and Carbon Zinc cylinder batteries. 


Note: Recycling information available on Digi-Key website. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized 
supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or 
systems. 


HOW TO ORDER: 


Using: Panasonic Cells: 
Energizer Cells: 


Sanyo Cells: 


Call for pricing on any standard 
or custom battery pack 


| -ND 


| -ND 


Y 


| -ND 


Select Digi-Key Part 
No. of any Cylinder 
Type Battery 


Select Style of 
Battery Pack 
From Chart 


Style Voltst | Cells Configurations Diagram Style Voltst | Cells Configurations Diagram 
Fo21 | 24 | 2 o- Lozi* | 24 | 2 (7) 6 
F031 : 
ost. | 88:78 SD wo fos} s| GID |q 
F041 48 | 4 COO Y 
Loe | a8 | 4) Coy 5 
<_ 
F051 6.0 5 e0eeee * Styles L021, L031, L041 and 
LO51 t availabl 
5 Lo51* 6.0 5 Ouy_ nickel metal hydride batteries. 
F061 72 | 6 eeeeeee 
Lo22 4. 4 (Com) ) 
Fo71 | 84 | 7 e660eeee 5 
rot | es | 8 | GXCGED use [72 |) ¢| Orr 
aN 
Fon 108) 9) GREED oe fests) agra | 
Fiot | 120 | 10| GCCCCRaaES> Lose | t20|10) CSI 
Fo22 | 48 | 4 GB 
L023 7.2 | 6 CORED 
Fo23 | 7.2 | 6 eees 
Lo24 | 96 | 8 Soe gmem, 
Fo24 | 96 | 8 eeses 
Lo25 | 12.0 | 10 OPT 
F025 | 12.0 | 10 SS 
t Voltage increments of 1.5 volts are used for Alkaline and Carbon Zinc packs. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


SANYO Ni-Cd Batteries 


Nickel-Cadmium (Ni-Cd) batteries use nickel oxide in its positive electrode (cathode), 
a cadmium-compound in its negative electrode (anode), and potassium hydroxide 
solution in its electrolyte. The Nickel-Cadmium battery is rechargeable, so you can 
use it over and over. 


Features: 

* Discharge voltage remains stable even in conditions of high-rate discharge current — 
for equipment needing a high-rate discharge current, it is far more stable than other 
battery types 

* Wide operating temperature range of -20°C ~ 60°C — operates especially well in 
low temperatures 

¢ Performance does not deteriorate even after long-term storage — full recovery of 
original performance levels after recharging 

* Designed to withstand overcharge and overdischarge — superior durability 

* Sealed configuration with gas release vent — easy maintenance and no leakage 


* Produced using an I1SO9000 certified quality control system — high quality and 
reliability 
Applications: 
* Cellular phones, telecommunications equipment 
* Portable audio-visual equipment 
* Emergency lights 
¢ Electric tools 
* Battery-powered vehicles 
Notes: ¢ Recycling information available on Digi-Key website. 
¢ See previous page for Battery Pack information. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized 
supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or 
systems. 


Volt- | Capacity Dimensions Std. Charge (Control Req.) (Regular Version) (Solder Tabbed Version) 
age C5 Inch (mm) Weighta | @ 14 ~ 16 hrs. Quick Charge Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Sanyo 
Size | (V) (mAh) Dia. x Height oz. (gram) (mA) (mA) (hrs.) | Part No. iu 10 Carton Part No. 1 10 Carton Part No 
1/3AA | 1.2 110 0.55 x 0.66 (14.0x 16.7) | 0.252 (7) 1 33 4~6 | SY106-NDt 1.95 17.55 — 2028.00/2,000 | SY106T-ND 2.25 20.25 2340.00/2,000 | N-110AA 
2/3AA | 1.2 270 0.55 x 1.16 (14.0 x 29.5) | 0.49 (14) 27 81 4~6 | SY107-NDt 1.78 15.98  1476.80/1,600 | SY107T-ND 2.08 18.68  1726.40/1,600 | N-270AA 
AA 1.2 700 0.54 x 1.95 (13.8 x 49.5) | 0.81 (23) 70 210 4~6 | SY114-ND 1.75 15.75 840.00/1,000 | SY114T-ND 2.05 18.45 984.00/1,000 | N-700AAC 
AA 1.2 700 0.54 x 1.90 (13.8 x 48.2) | 0.81 (23) 70 210 4~6 | SY115-NDt 1.75 15.75 840.00/1,000 | SY115T-ND 1.78 15.98 852.00/1,000 ) N-700AACL 
AA 1.2 900 0.54 x 1.95 (13.8 x 49.5) | 0.81 (23) 90 1350 1 SY116-NDt 2.33 20.93 837.00/600 | SY116T-ND 2.63 23.63  1512.00/1,200 | KR-900AAEC 
AA 1.2 1,100 0.54 x 1.95 (13.8 x 49.5) | 0.85 (24) 110 220 7~8 | SY109-ND 2.58 23.18 927.00/600 | SY109T-ND 2.88 25.88 1035.00/600 | KR-1100AAU 
2/3A | 1.2 500 0.65 x 1.09 (16.5 x 27.8) | 0.67 (19) 50 150 4~6 | SY117-NDt 2.33 20.93 1116.00/1,000 | SY117T-ND 2.63 23.63  1260.00/1,000 | N-500A 
A4/SA | 1.2 1,500 0.65 x 1.65 (16.5 42.0) | 1.09 (31) 150 2300 1 SY110-NDt 4.20 37.80 1512.00/600 | SY110T-ND 4.50 40.50 1620.00/600 | KR-1500AUL 
A 1.2 1,700 0.65 x 1.91 (16.5x 48.5) | 1.27 (36) 170 2600 1 SY112-NDt 4.33 38.93 1557.00/600 | SY112T-ND 4.63 41.63 1665.00/600 | KR-1700AU 
A 1.2 1,400 0.65 x 1.91 (16.5x 48.5) | 1.09 (31) 140 2100 1 SY111-NDt 3.85 34.65 1386.00/600 | SY111T-ND 415 37.35 1494.00/600 | KR-1400AE 
4/5SC | 1.2 1,200 0.87 x 1.30 (22.0 x 33.0) | 1.52 (43) 125 375 4~6 | SY118-NDt 4.05 36.45 1215.00/500 | SY118T-ND 4.35 39.15 1305.00/500 | N-1250SCRL 
SC 1.2 1,200 0.87 x 1.65 (22.0x 42.0) | 1.62 (46) 120 — SY126-NDt 4.23 38.03 1014.00/400 | SY126T-ND 4.53 40.73 1086.00/400 | KR-SCH(1.2) 
SC 1.2 1,300 0.87 x 1.65 (22.0x 42.0) | 1.83 (52) 130 390 ~ SY120-NDt 4.00 36.00 960.00/400 | SY120T-ND 4.30 38.70 1032.00/400 | N-1300SCR 
SC 1.2 1,300 0.87 x 1.65 (22.0x 42.0) | 1.59 (45) 130 260 ~ SY151-NDt NEW! = 3.20 28.80 680.96/400 | SY151T-ND NEW! = 3.50 31.50 744.80/400 | KR-1300SC 
SC 1.2 1,700 0.87 x 1.30 (22.0 x 33.0) | 1.62 (46) 170 2550 1 SY119-ND 5.70 51.30 1710.00/500 | SY119T-ND 6.00 54.00 1800.00/500 | CP-1700SCR 
SC 1.2 1,700 0.87 x 1.65 (22.0x 42.0) | 1.90 (64) 170 2600 1 SY121-NDt 4.50 40.50 1080.00/400 | SY121T-ND 4.80 43.20 1152.00/400 | N-1700SCR 
SC 1.2 1,900 0.87 x 1.65 (22.0x 42.0) | 1.98 (54) 190 2900 1 SY122-NDt 4.73 42.53 1134.00/400 | SY122T-ND 5.03 45.23 1206.00/400 | N-1900SCR 
5/4SC | 1.2 2,300 0.87 x 1.93 (22.0x 49.0) | 2.05 (58) 230 3500 1 SY113-NDt 9.23 83.03 1660.50/300 | SY113T-ND 9.53 85.73 1714.50/300 | KR-2300SCE 
c 1.2 2,500 0.99 x 1.93 (25.2 x 49.0) | 2.61 (74) 250 — — SY128-ND 12.08 108.68 2173.50/300 | SY128T-ND 12.38 111.38 2227.50/300 | KR-CH(2.5) 
c 1.2 3,000 0.99 x 1.93 (25.2 x 49.0) | 2.96 (84) 300 4500 1 SY123-NDt 7.43 66.83 1336.50/300 | SY123T-ND 7.73 69.53 1390.50/300 | N-3000CR 
c 1.2 3,600 0.99 x 1.93 (25.2 x 49.0) | 3.14 (89) 360 5400 1 SY124-NDt 9.33 83.93 1678.50/300 | SY124T-ND 9.63 86.63 1732.50/300 | CP-3600CR 
D 1.2 4,000 1.27 x 2.30 (32.3 x 58.4) | 5.64 (160) 400 6000 1 SY125-ND 13.00 117.00 1365.00/150 | SY125T-ND 13.30 119.70 1396.50/150 | N-4000DRL 
D 1.2 4,000 1.27 x 2.30 (32.3 x 58.4) | 5.11 (145) 400 — — SY130-ND 10.80 97.20 1134.00/150 | SY130T-ND 11.10 99.90 1165.50/150 | KR-DHL 
D 1.2 4,400 1.27 x 2.36 (32.3 x 60.0) | 5.11 (145) 440 — — SY108-ND 10.40 93.60 1092.00/150 | SY108T-ND 10.70 96.30 1123.50/150 | KR-4400D 
F 1.2 7,000 1.27 x 3.54 (32.3 x 90.0) | 8.11 (230) 700 — = SY131-ND 21.45 193.05 750.75/50 | SY131T-ND 21.75 = 195.75 761.25/50 | KR-7000F 


t Non-extending positive terminals See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


Nickel-Metal Hydride Batteries 


The Twicell Nickel-Metal Hydride battery is a secondary battery which lasts more 
than twice as long as CADNICA batteries. Twicell uses hydrogen absorbing 
alloys in its negative electrode (anode) and nickel oxide in its positive electrode 


Applications: 
* Notebook computers * Cellular phones, PHS phones, telecommunications 
equipment, video camera, digital still cameras, PDA, shavers, electric 


(cathode). toothbrushes, and various portable equipment 
Features: Notes: ¢ Recycling information available on Digi-Key website. 
* High volumetric energy density well exceeding that of Lithium-ion batteries * See previous page for Battery Pack information. 
* Double capacity of standard CADNICA batteries * Can be used over and over Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized 
(more than 500 times with a specific charger) * 1.2 ~ 1.6 hour quick charge with a supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or 
specific charger * Produced under a ISO9002 certified quality control systems systems. 
Volt- | Capacity Dimensions Std. Charge | (Control Req.) (Regular Version) (Solder Tabbed Version) 
age CA Inch (mm) Weighta | @16hrs. | Quick Charge | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Sanyo 
Size | (V) | (mAh) Dia. x Height oz. (gram) (mA) (mA) (hrs.)| Part No. 1 10 Carton Part No. 1 10 Carton Part No. 
AAA | 1.2 650 | 0.41x 1.75 (10.5 x 44.5) | 0.46 (13) 73 730 1.1 | SY143-NDt 2.73 24.53  2501.55/1,800 | SY143T-ND 3.03 27.23 2776.95/1,800 | HR-AAAU 
AAA | 1.2 840 | 0.41x 1.75 (10.5 x 44.5) | 0.46 (13) 90 900 1.1 | SY150-ND 3.08 27.68 — 1635.90/1,000 | SY150T-ND 3.38 30.38  1721.25/1,000 | HR-4U-900 
5/4AAA] 1.2 760 | 0.41x 1.97 (10.5 x 50.0) | 0.53 (15) 85 850 1.1 | SY142-NDt 3.58 32.18  2187.90/1,200 | SY142T-ND 3.88 34.88 — 2371.50/1,200 | HR-5/4AAAU 
4/5AA | 1.2 | 1,000 | 0.56 x 1.69 (14.2 x 43.0) | 0.81 (23) 110 1100. 1.1. | SY137-NDt 3.55 31.95 1133.16/600 | SY137T-ND 3.85 34.65 1228.92/600 | HR-4/5AAUC 
AA | 1.2 | 1,500 | 0.56 x 1.97 (14.2 x 50.0) | 0.99 (28) 165 1650 1.1 | SY144-NDt 4.28 38.48 1364.58/600 | SY144T-ND 4.58 41.18 1460.34/600 | HR-AAU 
AA | 1.2 | 2,300 | 0.57 x 1.98 (14.35 x 50.4)| 1.06 (30) 250 2500 1.1 | SY134-ND 4.58 41.18 1168.27/480 | SY134T-ND 4.88 43.88 1244.88/480 | HR-3U-2500 
A 1.2 | 1,900 | 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) | 1.41 (40) 210 2100 91.1 | SY145-ND+ 7.18 64.58 2290.26/600 | SY145T-ND 7.48 67.28 2386.02/600 | HR-AUC 
AISA | 1.2 | 1,900 | 0.67 x 1.69 (17.0 x 43.0) | 1.23 (35) 215 2150 1.1 | SY139-ND+ 5.03 45.23 1603.98/600 | SY139T-ND 5.33 47.93 1699.74/600 | HR-4/5AU 
A 1.2 | 2,450 | 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) | 1.41 (40) 270 2700 = 1.1 | SY146-ND+ 5.58 50.18 1779.54/600 | SY146T-ND 5.88 52.88 1875.30/600 | HR-AU 
4/3A | 1.2 | 3,600 | 0.67 x 2.66 (17.0 x 67.5) | 1.94 (55) 400 3000 = 1.4 | SY135-ND+ 7.55 67.95 1606.64/400 | SY135T-ND 7.85 70.65 1670.48/400 | HR-4/3AU (4.0AH) 
4/3FA | 1.2 | 4,100 | 0.71 x 2.66 (18.0 x 67.5) | 2.19 (62) 450 3000 = 1.6 | SY136-ND+¢ 9.28 83.48 1480.29/300 | SY136T-ND 9.58 86.18 1528.17/300 | HR-4/3FAU (4.5AH) 
4/5SC | 1.2 | 1,900 | 0.91 x 1.32 (23.0 x 33.5) | 1.66 (47) 210 2100 = 1.1 | SY140-ND+ 7.65 68.85 2034.90/500 | SY140T-ND 7.95 71.55 2114.70/500 | HR-4/5SCU 
SC | 1.2 | 2,700 | 0.91 x 1.71 (23.0 x 43.5) | 2.15 (61) 300 3000 = 1.1 | SY149-ND+ 8.08 72.68 1288.77/300 | SY149T-ND 8.38 75.38 1336.65/300 | HR-SCU 
D 1.2 | 6,500 | 1.34 x 2.33 (34.0 x 59.3) | 6.17 (175) 730 5000 1.7 | SY147-NDt 21.65 194.85 1948.50/150 | SY147T-ND 21.95 197.55 1975.50/150 | HR-D 
D 1.2 | 8,450 | 1.34 x 2.33 (34.0 x 59.3) | 6.28 (178) 900 5000 2.0 | SY148-ND+ 28.33 254.93 2549.25/150 | SY148T-ND 25.95 233.55 2335.50/150 | HR-DU (9.0AH) 


t Non-extending positive terminals & See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Lithium Batteries 


The main features of lithium batteries are as follows: 

* High Voltage: Nominal voltage is 3V, which is nearly double that of other batteries which 
use the aqueous electrolyte system, such as manganese dry batteries, and silver-oxide 
batteries. 

¢ High Energy Density: Overwhelmingly high energy density, as compared with 
conventional batteries and other lithium batteries. The energy density is 5 to 10 times higher 
than that of manganese dry batteries. 

* Long Service and Shelf Life: Since Panasonic lithium batteries are composed of 
chemically and thermally stable material, self-discharge is extremely small. Deterioration 
when stored at room temperatures is ca. 0.5% annually — worry about deterioration is 
unnecessary. 

* Stable Flat Discharge Voltage: Since conductive carbon is continuously formed during 
discharge, internal impedance does not increase until the end of discharge, thus stabilizing 
discharge voltage. 

¢ Excellent Temperature Characteristics: Organic solvent ensures a low electrolyte 
freezing point so that the batteries can be used in a wide temperature range, -40°C ~ 85°C 
is standard (-40°C ~ 125°C for the High Temperature Coin Type; -40°C ~ 70°C for Camera 
Type; -30° ~ 60°C for CR2004/P9A). 


PCB Terminal Type 


Fig. 3 


[17+ PV.C. cover 
6 (@ 7 
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¢ BR Types versus CR Types: BR, or (CF) n/Li, batteries provide a more stable voltage 
particularly during the last half of discharge, while CR, or Mn02/Li, batteries provide a higher 
voltage during the first half. CR batteries also can provide a higher current capability than BR 
batteries. In storage, BR batteries perform better at high temperatures. These characteristics 
must be taken into consideration when selecting a battery for a particular application. 

¢ UL Approval: Panasonic Lithium batteries are UL recognized. UL File No. MH12210. 

¢ DOT Exemption: Panasonic lithium cells and multiple cell batteries are authorized for 
transportation, in commerce, by U.S. shipping exemption DOT-E7052. 

¢ Disposal Information: Panasonic lithium cells are not an EPA listed hazardous waste, but 
may be considered a “characteristic” hazardous waste. Lithium metal, the anode component 
of the cells, is considered by the U.S. EPA to be hazardous when disposed because it is 
reactive with water. However, a cell which contains a small quantity of lithium metal is not 
necessarily a hazardous waste. Disposal regulations and policies are different in each State 
and are subject to frequent changes. Contact your local jurisdiction for specific advice on 
disposal. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of 
product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 
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Capacity Weight» Standard Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Type (V) (mAh) (g) (mA) Part No. 1 10 Package Carton Part No. 
PCB Terminal - Coin Type 
1 48 0.8 P191-ND 1.70 15.30 163.20/120 1085.28/1,200 BR1225-1HC 
2 48 0.8 P192-ND 1.70 15.30 272.00/200 612.00/600 BR1225-1VC 
3 120 1.6 0.03 P299-ND 1.70 15.30 204.00/150 2170.56/2,400 BR1632-1HF 
4 Coin 3 190 2.5 P223-ND 1.73 15.53 220.80/160 1468.32/1,600 BR2032-1F2 
5 190 2.5 P196-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2032-1HE 
6 190 25 P197-ND 1.73 15.53 165.60/120 621.00/600 BR2032-1VB 
7 165 3.2 0.03 P142-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2325-1HB 
8 165 3.2 P202-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2325-1HC 
* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. (Continued) 
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Lithium Batteries (cont, 


=e 
Panasonic PCB Terminal Type 
Drain 
Capacity Weight+ Standard Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Type (V) (mAh) (g) (mA) Part No. 1 10 Package Carton Part No. 
9 190 2.5 P241-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2032-1GU 
10 3 165 3.2 0.03 P193-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2325-1HG 
1 165 3.2 . P194-ND 1.73 15.53 138.00/100 917.70/1,000 BR2325-1VC 
12 165 3.2 P195-ND 1.73 15.53 82.80/60 621.00/600 BR2325-1VG 
13 6 165 6.4 0.03 P143-ND 3.55 31.95 113.60/40 852.00/400 BR2325-2HC 
14 255 3.2 0.03 P243-ND 2.05 18.45 164.00/100 1090.60/1,000 BR2330-1GVF 
15 255 3.2 0.03 P198-ND 2.05 18.45 164.00/100 1090.60/1,000 BR2330-1HE 
16 255 3.2 0.03 P199-ND 2.05 18.45 164.00/100 1090.60/1,000 BR2330-1VC 
17 Coin 35 1.2 0.10 P244-ND 1.25 11.25 120.00/120 798.00/1,200 CR1220-1HF 
18 55 1.2 0.10 P273-ND 1.35 12.15 324.00/300 3304.80/4,800 CR1616-1F2 
19 3 90 1.6 0.10 P222-ND 1.08 9.68 258.00/300 1644.75/3,000 CR2016-1F2 
20 225 1.2 0.29 P245-ND 1.08 9.68 103.20/120 686.28/1,200 CR2032-1F4 
21 560 5.9 0.20 P246-ND 1.90 17.10 152.00/100 1010.80/1,000 CR2354-1GU 
22 560 5.9 0.20 P274-ND 1.90 17.10 152.00/100 1010.80/1,000 CR2354-1HF 
23 560 5.9) 0.20 P248-ND 1.90 17.10 152.00/100 1010.80/1,000 CR2354-1VC 
24 1000 10.5 0.20 P126-ND 4.18 37.58 334.00/100 2221.10/1,000 CR2477-1HF 
25 ‘ : P271-ND 4.18 37.58 334.00/100 2221.10/1,000 CR2477-1VC 
PCB Terminal - High Temperature Coin Type (-40°C ~ 125°C) 
26 48 0.8 P290-ND 1.98 17.78 592.50/500 5036.25/5,000 BR1225A/FA 
27 48 1.0 PO61-ND 1.98 17.78 189.60/120 1260.84/1,200 BR1225A/HB 
28 120 1.5 0.03 P022-ND 1.93 17.33 369.60/240 4712.40/4,800 BR1632A/FA 
29 120 1.5 P291-ND 1.93 17.33 231.00/150 2457.84/2,400 BR1632A/GA 
30 120 1.5 P023-ND 1.93 17.33 616.00/400 2457.84/2,400 BR1632A/HA 
31 120 1.5 P024-ND 1.93 17.33 231.00/150 2945.25/3,000 BR1632A/VA 
32 Coin 3 255 3.2 P025-ND 2.20 19.80 352.00/200 2340.80/2,000 BR2330A/FA 
33 255 3.2 0.03 P026-ND 2.20 19.80 352.00/200 2340.80/2,000 BR2330A/HD 
34 255 3.2 P027-ND 2.20 19.80 352.00/200 2340.80/2,000 BR2330A/VA 
35 255 3.2 P224-ND 2.20 19.80 352.00/200 2340.80/2,000 BR2330A/GAE 
36 P028-ND 3.68 33.08 176.40/60 1323.00/600 BR2477A/FB 
37 4000 8.0 0.03 P029-ND 3.68 33.08 294.00/100 1955.10/1,000 BR2477A/HB 
38 s . PO30-ND 3.68 33.08 294.00/100 1955.10/1,000 BR2477A/VA 
39 P228-ND 3.68 33.08 294.00/100 1955.10/1,000 BR2477A/GAE 
* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 
Computer, Camera, Standard and Standard Coin Types 
Dimensions Drain 
Capacity (mm) Weight« | Standard Digi-Key Pricing Panasonic 
Type (V) (mAh) Dia. x Height (g) (mA) Part No. il 10 Package Carton Part No. 
Computer-Type 
Pack 1200 19.5 x 33.9 x 36.0 31.0 2.5 P204-ND 13.50 121.50 1555.20/144 2332.80/288 | BR-P2PE 
Pack with 6.8KQ resistor 1200 22.0 x 39.0 x 41.0 45.0 = P203-ND 16.55 148.95 662.00/50 993.00/100 | BR-E3C3BCA 
Camera-Type 
Cyl. (Bulk pkg.) 850 15.6 x 27.0 11.0 20 P157-ND 3.13 28.13 250.00/100 1995.00/1,200 | CR-2/BE 
Cyl. (Retail pkg.) 850 15.6 x 27.0 11.0 20 P155-ND 6.90 62.10 66.24/12 4404.96/1,200 | CR-2PA/1BOEM 
Cyl. (Bulk pkg.) 1500 17.0 x 34.5 17.0 20 P151-ND 2.88 25.88 230.00/100 1529.50/1,000 | CR-123APA/B 
Cyl. (Retail pkg.) 1500 17.0 x 34.5 17.0 20 P154-ND 6.90 62.10 66.24/12 4404.96/1,200 | CR-123APA/1B 
Pack (Bulk pkg.) 3300 28.4 x 14.4 x 52.0 39.0 200 P063-ND 10.63 95.63 850.00/100 2550.00/400 | CR-V3P/B 
Pack (Retail pkg.) 3000 28.4 x 14.4 x 52.0 39.0 200 P212-ND 12.34 = 132.00/12 2376.00/288 | CR-V3A/1BOEM 
Pack (Bulk pkg.) 1400 35.0 x 19.5 x 36.0 37.0 20 P099-ND 7.63 68.63 610.00/100 2287.50/500 | CR-P2/B 
Pack (Retail pkg.) 1400 35.0 x 19.5 x 36.0 37.0 20 P205-ND 12.30 — 132.84/12 2833.92/288 | CR-P2PA/1BOEM 
Pack (Bulk pkg.) 1400 34.0 x 17.0 x 45.0 38.0 20 P127-ND 6.63 59.63 530.00/100 1987.50/500 | 2CR-SMPA/B 
Pack (Retail pkg.) 1400 34.0x 17.0 x 45.0 38.0 20 P073-ND 12.30 110.70 118.08/12 2125.44/288 | 2CR-5MPA/1BOEM 
Standard Type 
A 2200 17.0 x 45.5 13.5 2.5 P362-ND 11.30 101.70 180.80/20 3390.00/500 | BR-AG 
Awith Tabs 2200 17.0 x 45.5 13.5 2.5 P362T-ND 11.60 104.40 185.60/20 3480.00/500 | BR-AGT 
A 1800 17.0 x 45.5 18.0 25 P267-ND 9.55 85.95 764.00/100 5080.60/1,000 | BR-A 
Awith Tabs 1800 17.0 x 45.5 18.0 2.5 P267T-ND 9.85 88.65 788.00/100 5240.20/1,000 | BR-AT 
1/2 AA with 2 PCB Pins 1000 14.5 x 25.5 8.0 2.5 P631-ND 5.00 45.00 875.00/250 2660.00/1,000 | BR-1/2AAE5PE 
1/2 AA with 3 PCB Pins 1000 14.5 x 25.5 8.0 25 P630-ND 5.00 45.00 400.00/100 2660.00/1,000 | BR-1/2AAE2PE 
213A 1450 17.0 x 33.5 13.5 2.5 P361-ND 5.35 _ 96.30/20 2568.00/800 | BR-2/3AG 
2/3 A with Tabs 1450 17.0 x 33.5 13.5 2.5 P361T-ND 5.65 50.85 1808.00/400 4809.28/1,600 | BR-2/3AGT 
213A 1200 17.0 x 33.5 13.5 2.5 P133-ND 4.70 42.30 75.20/20 2256.00/800 | BR-2/3A 
2/3 A with Tabs 1200 17.0 x 33.5 13.5 2.5 P201-ND 5.63 50.63 450.00/100 2992.50/1,000 | BR-2/3AT-2SP 
2/3 A with 2 PCB Pins 1200 17.0 x 33.5 13.5 2.5 P226-ND 5.63 50.63 450.00/100 2992.50/1,000 | BR-2/3AE5SP 
2/3 A with 3 PCB Pins 1200 17.0 x 33.5 13.5 25 P270-ND 5.63 50.63 450.00/100 2992.50/1,000 | BR-2/3AE2SP 
Standard Coin Type 
35 12.5 x 2.0 0.7 0.03 P342-ND 1.30 11.70 208.00/200 2652.00/4,000 | BR1220 
48 12.5x 2.5 0.8 0.03 P183-ND 1.23 11.03 392.00/400 2499.00/4,000 | BR1225 
190 20.0 x 3.2 2.5 0.03 P186-ND 1.15 10.35 184.00/200 1223.60/2,000 | BR2032 
165 23.0 x 2.5 3.2 0.03 P135-ND 1.43 12.54 228.00/200 1516.20/2,000 | BR2325 
255 23.0 x 3.0 3.2 0.03 P187-ND 1.83 16.43 292.00/200 1941.80/2,000 | BR2330 
500 30.0 x 3.2 5.5 0.03 P341-ND 2.75 24.75 440.00/200 2926.00/2,000 | BR38032 
30 10.0 x 2.5 0.7 0.1 P031-ND 1.08 9.68 344.00/400 2193.00/4,000 | CR1025 
25 12.5x 1.6 0.7 0.1 P032-ND 1.08 9.68 344.00/400 2193.00/4,000 | CR1216 
35 12.5x 2.0 1.2 0.1 P033-ND 95 8.55 304.00/400 1938.00/4,000 | CR1220 
40 16.0 x1.2 0.8 0.1 P041-ND 2.70 24.30 432.00/200 1296.00/800 | CR1612 
Coin 55 16.0x 1.6 1.2 0.1 P034-ND 1.00 9.00 160.00/200 1064.00/2,000 | CR1616 
75 16.0 x 2.0 1.3 0.1 P035-ND 93 8.33 296.00/400 1887.00/4,000 | CR1620 
125 16.0 x 3.2 1.8 0.1 P036-ND 1.08 9.68 344.00/400 2193.00/4,000 | CR1632 
55 20.0 x 1.2 1.4 0.1 P037-ND 1.20 10.80 384.00/400 2448.00/4,000 | CR2012 
90 20.0 x 1.6 1.7 0.1 P138-ND :30 2.70 48.00/200 191.52/1,200 | CR2016 
165 20.0 x 2.5 2.5. 0.2 P188-ND -30 2.70 48.00/200 612.00/4,000 | CR2025 
225 20.0 x 3.2 3.1 0.2 P189-ND 28 2.48 44.00/200 561.00/4,000 | CR2032 
265 23.0 x 3.0 4.0 0.2 P111-ND 1.43 12.83 228.00/200 1516.20/2,000 | CR2330 
560 23.0 x 5.4 5.9 0.2 P117-ND 1.63 14.63 130.00/100 864.50/1,000 | CR2354 
100 24.5 x 1.2 2.0 0.2 P042-ND 3.10 27.90 496.00/200 1488.00/800 | CR2412 
620 24.5 x 5.0 6.3 0.2 P340-ND 1.13 10.13 90.00/100 675.00/1,000 | CR2450 
1000 24.5 x 7.7 10.5 0.2 P120-ND 2.85 25.65 228.00/100 1516.20/1,000 | CR2477 
500 30.0 x 3.2 7A 0.2 P121-ND 2.45 22.05 392.00/200 2606.80/2,000 | CR3032 
Pin Type 
Pin 25 4.2 x 25.9 0.55 0.5 P140-ND 3.25 29.25 780.00/300 4972.50/3,000 | BR425 
50 4.2 x 35.9 0.85 1.0 P139-ND 3.28 29.48 786.00/300 5010.75/3,000 | BR435 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 
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Panasonic Manganese Lithium Rechargeable Batteries (ML Series) 


Features: 


¢ Charging at voltage levels even under 3V. In order to support the current trend in ICs toward lower 


voltages, these batteries can be charged at a 3 +0.2 voltage level, and this makes it easier to set the Applications: 
charging circuits for the circuits which employ 3V ICs. 
* Large capacity for hour-after-hour back-up. 


* Excellent withstand voltage characteristics. These batteries can withstand the application of a continuous 
3.2V voltage at a high temperature of 60°C (140°F). 


* Power source for backing up memory data in mobile telephones, personal handyphone systems, memory 
cards, pagers, data terminals and office automation equipment. 


Capacity Dimensions (mm) Weight | Drain Standard | Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Type (Vv) (mAh) Dia. Height (g) (mA) Part No. il 10 Package Carton Part No. 

1 1.0 48 1.4 0.10 0.005 POO3CT-NDO 2.55 21.25 3570.00/3,000 15618.75/15,000 ML414RM/F9A 
2 1.0 4.8 1.4 0.10 0.005 POO4CT-NDO 2.55 21.25 3570.00/3,000 15618.75/15,000 ML414RH/F9C 
3 Coin 3 ples 4.8 1.4 0.09 0.005 POO5-ND 1.65 14.85 1755.60/2,000 16500.00/20,000 ML414S/ZT 
4 3.4 6.8 1.45 0.17 0.010 P297-ND 2.03 18.23 810.00/500 5163.75/5,000 ML614S/FOF 
5 3.4 6.8 1.4 0.16 0.010 POO6-ND 1.78 15.98 1888.60/2,000 17750.00/20,000 ML614S/ZT 
6 5.0 6.8 2.05 0.30 0.010 P044-ND 2.03 18.23 486.00/400 4131.00/4,000 ML621S/F9D 
7 5.0 6.8 21 0.23 0.010 P007-ND 1.78 15.98 1888.60/2,000 17750.00/20,000 ML621S/ZT 
8 Coin 3 11.0 9.5 2.05 0.50 0.030 P296-ND 2.25 20.25 720.00/400 4590.00/4,000 ML920S/F9D 
9 17.0 12.5 2.0 0.80 0.030 P295-ND 2.38 21.38 475.00/250 6056.25/5,000 ML1220/F1A 
10 17.0 12.5 2.0 0.80 0.030 P294-ND 2.38 21.38 475.00/250 6056.25/5,000 ML1220/V1A 
4 45.0 20 2.0 2.20 0.100 P045-ND 2.68 24.08 428.00/200 5457.00/4,000 ML2020/V1A 
12 Coin 3 45.0 20 2.0 2.20 0.100 P046-ND 2.68 24.08 428.00/200 5457.00/4,000 ML2020/G1A 
13 45.0 20 2.0 2.20 0.100 P047-ND 2.68 = 128.40/60 1707.72/1,200 ML2020/H1C 


( For Tape and Reel part number change CT-ND to TR-ND (Not offered as Package or Carton; Tape and Reel only) 


Niobium Titanium Lithium Rechargeable Battery 


Features: Designed for very low voltage ICs. Nominal voltage is 2.0V. These can 
be charged and discharged at temperatures as high as 60°C (140°F). Charging 


Applications: Power source for backing up memory data in cellular phones, PDAs 
(personal digital assistants), portable communication devices, and other handheld 


voltage is 2.5 volts. applications. 
Voltage Capacity | Dimensions (mm) Weight Drain Std. Digi-Key Price Each Panasonic 
Type (Vv) (mAh) Dia. Height (g) (mA) Part No. 1 10 400 Part No. 
Coin 2.0 4.0 6.8 2.55 0.25 0.01 P009-ND 2.13 1.92 1.70 NBL621/F9D 


Vanadium Pentoxide Lithium Rechargeable Batteries 


Features: 


* One high-voltage battery to serve 
your back up needs. This single, 
compactly designed, cost-effective 
3V battery does the work of three 
1.2V Ni-Cd or two capacitors. 
* Months of continuous use as a 
backup. The VL3032 has a nominal 
electrical capacity of 100mAh which 
translates into 10,000 hours with a 
microprocessor load of 10 pA. 


Applications: 


|-—25.4_+| 
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¢ Memory Backup: Facsimiles, 
ECRs, telephones, typewriters, 
sequencers, VTRs, video cameras, 
personal computers, memory 
cards, tuners. 


1.8 ese i 


Dimensions Drain Charge 
Capacity (mm) Weight | Standard Current Digi-Key Pricing Panasonic. 
Fig. Type (Vv) (mAh) Dia. Height A (g) (mA) 3.4 + 0.15V Part No. 1 10 Package Carton Part No. 

1 1.5 6.8 2.05 = 0.3 0.01 <0.2 mA P048-ND 4.43 39.83 1416.00/400 9027.00/4,000 VL621-F9D 
2 5 12.5 2.0 = 0.7 0.03 <0.5 mA P219-ND 3.75 33.75 750.00/250 9562.50/5,000 VL1216-1F5U 
3 Coin 3 7 12.5 2.0 = 0.8 0.03 <0.5 mA P079-ND 4.45 40.05 427.20/120 2840.88/1,200 VL1220-1HF 
4 2 12.5 2.0 = 0.8 0.03 <0.5 mA PO80-ND 4.45 40.05 890.00/250 5918.50/2,500 VL1220-1VC 
5 20 20.0 2.0 = 2.2 0.07 <1.5mA P081-ND 4.75 42.75 456.00/120 1710.00/600 VL2020-1HF 
6 20 20.0 2.0 2.7 2.2 0.07 <1.5mA P082-ND 4.75 42.75 456.00/120 3032.40/1200 VL2020-1VC 
7 30 23.0 2.0 = 2.8 0.10 <2.0mA P221-ND 5.85 52.65 561.60/120 3734.64/1,200 VL2320-1F2 
8 Coin 3 30 23.0 2.0 = 2.8 0.10 <2.0mA P083-ND 5.85 52.65 280.80/60 2106.00/600 VL2320-1HF 
6 30 23.0 2.0 2.7 2.8 0.10 <2.0 mA P084-ND 5.85 52.65 468.00/100 3112.20/1,000 VL2320-1VC 
8 50 23.0 3.0 = 3.7 0.10 <2.0 mA PO85-ND 7.38 66.38 354.00/60 2655.00/600 VL2330-1HF 
6 50 23.0 3.0 3.7 3.7 0.10 <2.0 mA PO86-ND 7.38 66.38 590.00/100 2655.00/600 VL2330-1VC 
9 Coi 3 100 30.0 3.2 = 6.3 0.20 <4.0 mA P087-ND 9.00 81.00 720.00/100 4788.00/1,000 VL3032-1GUF 
10 olny 100 30.0 3.2 = 6.3 0.20 <4.0 mA PO88-ND 9.00 81.00 1440.00/200 9576.00/2,000 VL3032-1F2 
11 50 23 3.0 = 3.5 0.10 <2.0 mA P002-ND 7.38 66.38 590.00/100 3923.50/1,000 VL2330-1F3 


Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 
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Dim. in mm 


SANY¢ Lithium Batteries | | c 


—3 


Lithium batteries use lithium metal or a lithium aluminum alloy in its negative electrode (anode) and manganese 
dioxide in its positive electrode (cathode). Features: CR Series: » High operating voltage of 3V and high energy 
density * Wide operating temperature range of -40°C ~ 85°C, depending on type * Low self-discharge rate of 
0.5% per year at room temperature » High capacity cylindrical type *SO9002 certified ML Series: * High 
operating voltage of 2.5V * Wide operating temperature range of -20°C ~ 60°C * Low self-discharge rate of 2% 
per year at room temperature »* Superior charge and discharge cycle * Able to charge at 2.8V Applications: 
¢Cameras Electronic meters (water, gas, electricity) * Electronic car keys Memory Backup Power: * RTC 
and SRAM for cellular phones *SRAM and DRAM for computers * SRAM and DRAM for facsimile machines 
¢ SRAM and DRAM for communications equipment and office equipment 

Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of product 
for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


Capacity Dimensions Inch (mm) Weighta Standard Discharge Digi-Key Pricing Sanyo 
Fig. Type (Vv) (mAh) Diameter x Height oz. (gram) Current (mA) Part No. u 10 Carton Part No. 
Coin 
3 25 0.49 x 0.08 (12.5 x 2.0) 0.03 (0.8) 0.1 SY033-ND 60 5.40 1224.00/4,000 CR1220 
3 80 0.79 x 0.06 (20.0 x 1.6) 0.06 (1.7) 0.3 SY138-ND 35 3.15 714.00/4,000 CR2016 
_ Coin 3 150 0.79 x 0.10 (20.0 x 2.5) 0.09 (2.5) 0.3 SY188-ND 35 3.15 714.00/4,000 CR2025 
3 220 0.79 x 0.13 (20.0 x 3.2) 0.11 (3.0) 0.3 SY189-ND 33 2.93 331.50/2,000 CR2032 
3 280 0.96 x 0.12 (24.5 x 3.0) 0.14 (4.0) 0.3 SY603-ND 1.13 10.13 1147.50/2,000 CR2430 
3 610 0.96 x 0.20 (24.5 x 5.0) 0.24 (6.9) 0.2 SY340-ND 1.13 10.13 1147.50/2,000 CR2450 
Coin - Rechargeable 
1 3 3.4 0.27 x 0.06 (6.8 x 1.4) 0.006 (0.16) 0.015 SY102-ND 2.13 19.13 4335.00/4,000 ML614-TZ14 
2 Coin 3 55 0.27 x 0.08 (6.8 X 2.1) 0.008 (0.22) 0.015 SY103-ND 2.13 19.13 4335.00/4,000 ML621-TZ1 
3 3 15 0.49 x 0.08 (12.5 x 2.0) 0.03 (0.8) 0.1 SY104-ND 3.60 32.40 1512.00/700 ML1220-TJ1 
4 3 15 0.49 x 0.08 (12.5 x 2.0) 0.03 (0.8) 0.1 SY105-ND 3.60 32.40 1512.00/700 ML1220-TT2 
Camera 
Cylindrical 3 160 0.46 x 0.41 (11.6 x 10.8) 0.17 (3.3) 2 SY100-ND 2.93 26.33 2983.50/2,000 CR-1-3N 
Cylindrical 3 850 0.61 x 1.06 (15.6 x 27.0) 0.39 (11) 10 SY155-ND 3.70 33.30 1968.40/1,000 CR2 
Cylindrical 3 1,400 0.67 x 1.36 (17.0 x 34.5) 0.60 (17) 10 SY154-ND 3.48 31.28 1251.00/600 CR123A 
= Pack 3 3,300 1.14 x 0.57 x 2.05 (29.0 x 14.5 x 52.0) 1.34 (38) 20 SY212-ND 11.85 106.65 1896.00/200 CR-V3 
Cylindrical 6 160 0.51 x 0.99 (13.0 x 25.2) 0.32 (9.1) 2 SY101-ND 8.60 77.40 4575.20/1,000 2CR-1-3N 
Pack 6 1,400 1.37 x 0.77 x 1.41 (34.8 x 19.5 x 35.8) 1.31 (37) 10 SY205-ND 8.63 77.63 1380.00/200 CR-P2 
Pack 6 1,400 1.34 x 0.67 x 1.77 (34.0 x 17.0 x 45.0) 1.41 (40) 10 SY073-ND 8.70 78.30 1392.00/200 2CR5 


4 See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


ENEIGIZES- Lithium Batteries Ww 


Features: « Lithium batteries substantially outlast alkaline batteries and supply energy at today’s photographic devices, with advanced lithium technology for exceptional power in 


a constant voltage over a wide range of discharge conditions ¢ Lithium batteries have an digital devices »* Coin types for keyless entry and other electronic applications 
estimated shelf life of up to 10 years * The L91 AA is the world’s longest lasting AA battery in 
high-drain applications, based on industry standard testing * 9V type for telemetry and other Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of 
applications * Energizer €2® Photo Lithium batteries provide the ideal power source for product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 
Average Cut-Off Dimensions 
Capacity Voltage Rated (mm) Weight Digi-Key Pricing Energizer 
Type (Vv) (mAh) (Vv) Drain/Load Diameter / Height (g) Part No. 1 Pkg. Carton Part No. 
AAA 1.5 1,200 0.8 50mA 10.5/ 44.5 7.6 N600-ND 3.70 33.30/10 4519.45/2,296 L92vP 
AA 1.5 3,000 0.8 50mA 14.5/50.5 14.5 N602-ND 3.70 33.30/10 2440.82/1,240 L91VP 
Camera 3 1,500 2.0 1000 17/ 34.5 16.8 N151-ND 3.30 29.70/10 2106.72/1,200 EL123APVP. 
Camera 3 800 2.0 1000 15.6 / 27 11.0 N157-ND 4.50 48.60/12 86.40/24 EL1CR2BP. 
Camera Pack 6 1,500 3.5 2000 34x 17x45 39.5 NO73-ND 12.30 66.42/6 236.16/24 EL2CR5BP. 
Camera Pack 6 1,400 4.0 2000 35 x 19.5 x 36 37.0 N205-ND 12.30 66.42/6 236.16/24 EL223APBP. 
Camera Pack (x2) 3 2,900 2.0 200mA 28.2x 14x 51.6 32 N212-NDt 23.08 124.61/6 443.04/24 ELCRV3BP2 
Coin, 10MM 3 30 2.0 45kQ 10/2.5 0.7 NO31-ND 1.05 11.34/12 60.48/72 ECR1025BP 
Coin, 12.5MM 3 29 2.0 45kQ 12.5/1.6 0.7 NO32-ND 1.08 11.61/12 61.92/72 ECR1216BP 
Coin, 12.5MM 3 40 2.0 45kQ 12.5/2 0.76 NO33-ND -90 8.10/10 718.20/1,500 CR1220VP 
Coin, 16MM 3 55 2.0 30kQ 16/1.6 1.2 NO34-ND 1.00 9.00/10 532.00/1,000 CR1616VP 
Coin, 16MM 3 79 2.0 30kQ 16/2 1.4 N035-ND 93 8.33/10 1887.00/4,000 CR1620VP 
Coin, 16MM 3 130 2.0 15kQ. 16/3.2 1.8 NO36-ND 1.13 10.13/10 1197.00/2,000 CR1632VP 
Coin, 20MM 3 58 2.0 30kQ 20/1.2 1.3 N037-ND 1.10 9.90/10 2244.00/4,000 CR2012VP 
Coin, 20MM 3 80 2.0 30kQ 20/1.6 1.9 N138-ND 35 3.15/10 186.20/1,000 CR2016VP 
Coin, 20MM 3 170 2.0 15kQ. 20/2.5 28 N188-ND 40 3.60/10 212.80/1,000 CR2025VP 
Coin, 20MM 3 225 2.0 10kQ. 20/3.2 3.3 N189-ND 35 3.15/10 186.20/1,000 CR2032VP 
Coin, 24.5MM 3 290 2.0 10kQ. 24.5/3 46 N603-ND 1.35 12.15/10 718.20/1,000 CR2430VP 
Coin, 24.5MM 3 575 2.0 5.1kO. 24.5/5 6.9 N340-ND 1.38 12.38/10 731.50/1,000 CR2450VP 


t One piece = package of two battery packs. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 


S I I @ Seiko Instruments Inc. Manganese Silicon Lithium 
Rechargeable Batteries 


The MS (Manganese Silicon) battery uses silicon oxide 
as anode and lithium manganese to composite oxide 
as cathode. As a result, it offers a longer cycle life and 
highly stable over-discharge characteristics. Features: 
¢ Large discharge capacity * Long cycle life » Excellent 
over-discharge characteristics Operating Temperature: 
*-20°C ~ 60°C Applications: » Back up power supply for 
memory or clock in various electronic equipment such as 
cellular phones, cordless phones, PHS, pagers, memory- 
cards, FAX machines, personal computers, PDA, video 
cameras, digital cameras, tuners and handy terminals 
* Combined use with solar cells * Main power source for 
small and slim portable equipment 


Dim. in mm 


Digi-Key is not approved by any state or federal 
agency as an authorized supplier of product for 
medical, life support or life sustaining devices 
or systems. 


Standard Maximum Standard 
Nominal | Nominal Internal | Charge/Discharge | Discharge Current Cycle Life Charge Seiko 
Voltage | Capacity | Impedance Current (continuous) 100% | 20% Voltage |Weight| Digi-Key Pricing Instruments 
Fig.| Type (Vv) (mAh) (Q) (mA) (mA) D.O.D | D.O.D (Vv) (g) Part No. 1 10 Pkg. Part No. 

1 | MS412F 1.0 100 0.010 0.10 200 1000 0.07 728-1043-ND 1.45 13.05 232.00/200 MS412F-FL26E 
2 | MS518S 3.4 60 0.010 0.15 100 1000 0.13 728-1044-ND 1.60 14.40 128.00/100 MS518S-FL35E 
3 | MS614S 3.0 3.4 80 0.025 0.25 200 1000 34 0.17 728-1045-ND 1.55 13.95  124.00/100 MS614S-FL28E 
4 | MS614S . 3.4 80 0.025 0.25 200 1000 : 0.17 728-1046-ND 1.55 13.95  124.00/100 MS614S-FL29E 
5 | MS621F 5.5 80 0.025 0.25 200 1000 0.23 728-1047-ND 1.55 13.95  124.00/100 MS621F-FL11E 
6 | MS920S 11.0 35 0.050 0.80 100 1000 0.47 728-1048-ND 1.80 16.20 144.00/100 MS920S-FL27E 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2289 


SII ' 


cameras, PHS, PDA and MD players 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of 


product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


e@ . 
> Seiko Instruments Inc. Lithium Rechargeable Batteries 


The HB Series features high capacity and long cycle life with a wide charging voltage range, which is 
most suitable for backup use of real time clock and SRAM etc. Features: » Pb-free reflowable * Superior 
heat resistance (260°C peak) allows reflow soldering by Pb-free solder » Wide range of charging voltage 
* High capacity * Long cycle life * Excellent over-discharge characteristics Operating Temperature: 
*-20°C ~ 60°C Applications: » Power supply backup use for cellular phones, wireless phones, digital still 


Dim. in mm 


Nominal Charge | Nominal Capacity (mAh) | Internal Standard Charge/ Cycle Life Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape and Reel | Seiko Instruments 
Fig.| Type | Voltage Voltage (Voltage Range) Impedance | Discharge Current | 10% D.0.D [100% D.0.D| Weight | Part No. 10 100 | Part No. Pricing Part No. 
1 0.3 (3.0 ~ 1.2) 728-1040-1-ND 2.04 1.70 1.36 | 728-1040-2-ND 3427.20/3,600 | HB414-II06E 
2 |HB414|) 3.0V /2.5V~3.5V 0.2 (2.5 ~ 1.2) 2800. 0.005mA 1000 100 0.07g | 728-1041-1-ND 1.92 1.60 1.28 | 728-1041-2-ND 3584.00/4,000 | HB414-IVO1E 
3 0.14 (3.0 ~ 2.0) 728-1042-1-ND 2.04 1.70 1.36 | 728-1042-2-ND 3427.20/3,600 | HB414-IVO2E 


@TADIRAN Lithium Batteries 


Lithium Batteries 


Lithium Thionyl Chloride (Li/SOCI2) Cell: Non-Rechargeable 

Tadiran Lithium Thionyl Chloride cells offer enduring quality. They are 
a superior power source, combining the highest energy density and 
voltage, longest service life, lowest self-discharge, plus the widest 
temperature range of any battery commercially available. These 
cells are ideally suited to provide long lasting power solutions for 
critical applications, including high tech electronics, military, consumer 
appliances, even state-of-the-art wireless communications. Tadiran 
batteries last by far longer than conventional cells, making them ideal 
for remote, portable, or seldom used equipment. TL-51XX MBU 
Series: ¢ Very low self discharge rate * Suited for long-term operation 
at low current levels with long stands « Intermittent discharge with 
medium current level, provided that the average current exceeds the 
active current level TL-2XXX XTRA™ Series: * Excellent shelf life (10 


Fig. 1 — Standard Fig. 2 — Axial Pins 


Connector Type 


years) * Very low self-discharge * Major improvement of voltage delay 
at the start of discharge at medium current levels (TMV) ° Intermittent 
discharge at medium current levels TL-59XX XTRA™ High Capacity 
Series: * High capacity batteries for long term applications at low 
currents ¢ For use in wireless sensors, utility meters, RFID tags, 
toll tags for toll road pricing, etc. TLM-15XXMP and TLM-15XXHP 
Series: ¢ These two families, High Power and Medium Power, are 
specifically designed for applications requiring high power, long life and 
extended storage. TLH-XXXX Extended Temperature Series: « For 
Operation at Temperatures up to 125°C Applications: The following 
list represents actual applications where Tadiran Lithium cells and 
batteries are already being used as a main or backup source of energy: 
¢ Utility meters and A.M.R. equipment * PC computers and data loggers 
*CMOS memory and RTC backup * Toll tags and RFID transponders 


Fig. 3 — Solder Tabs 


* Programmable logic controllers 
¢ Wireless alarm sensors * Sea 
buoys and remote monitoring 
systems ¢ Military and Aerospace 
systems »* Automatic External 
Defibrillators »* Communications 
Systems ¢ Telematics UL 
Approval: Tadiran Lithium Thionyl 
Chloride cells and batteries are UL 
recognized. UL File No. MH12193 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an 
authorized supplier of product for medical, life support or life 


sustaining devices or systems. reer 
Dim. in mm 


Housing: BERG 71627-001 
Contacts: BERG 47565-002 


Connector Type 
IDC 1308-102-426 


Nominal 
Nominal Discharge 
Nom. | Capacity Dimensions (mm) Weight™| Current | Digi-Key Pricing Tadiran 
Fig. Series Type (Vv) (mAh) A B c D E Ei (g) (mA) Part No. 1 10 Carton Part No. 
AA 4 550 50.3 | 15.1 19.2 50 439-1042-ND 22.00 203.50 4306.50/270 | TLM-1550HP. 
1 2/3AA 4 240 26.9 | 14.8} — _— = = 11 20 439-1045-ND 20.00 185.00 3625.00/250 | TLM-1530HP. 
High Power 1/2AA 4 135 19.7 | 15.1 7.9 12 439-1046-ND 18.00 166.50 3262.50/250 | TLM-1520HP. 
1/2AA 4 200 19.7 | 15.1 8.0 12 439-1047-ND 20.00 185.00 3625.00/250 | TLM-1520MP. 
3 AA with Tab 4 800 50.5 | 14.8 20 50 439-1043-ND 24.00 222.00 4698.00/270 | TLM-1550MP/Z2/T 
1 1/2AA 3.6 950 25.2 )145) = = = 9 0.5 439-1002-ND 4.72 43.66 1711.00/500 | TL-5101/S 
AA 3.6 2,100 50.5 | 14.5 17.4 2.0 439-1012-ND 5.78 53.47 2095.25/500 | TL-5104/S 
2 1/2AA with Leads | 3.6 950 25.2 )145) _ = = 9 0.5 439-1003-ND 5.04 46.62 1096.20/300 | TL-5101/P 
MBU AA with Leads 3.6 2,100 50.5 | 14.5 17.4 2.0 439-1013-ND 6.10 56.43 2211.25/500 | TL-5104/P 
4 1/10D 3.6 1,000 6.5 | 32.9 ys] 3.2 | 15.24 | 7.62 16.8 0.5 439-1023-ND 7.38 68.27 3745.35/700 | TL-5134/P 
1/6D 3.6 1,700 10.2 | 32.9 2 3.2 | 15.24 | 7.62 21.5 0.5 439-1024-ND 9.76 90.28 3962.56/560 | TL-5135/P 
5 BEL 3.6 400 6.75 | 18.5 | 22.5 7.5 4.2 | 7.62 5.3 0.3 439-1025-ND 5.04 46.62 1827.00/500 | TL-5186 
1 1/2AA 3.6 1,000 25.2 )145) = _ = 9 1.0 439-1000-ND 4.94 45.70 1790.75/500 | TL-2150/S 
XTRA™ AA 3.6 2,100 50.5 | 14.5 17.4 2.0 439-1010-ND 6.10 56.43 2211.25/500 | TL-2100/S 
2 1/2AA with Leads | 3.6 1,000 25.2 )145) = = = 9 1.0 439-1001-ND 5.26 48.66 1144.05/300 | TL-2150/P 
AA with Leads 3.6 2,100 50.5 | 14.5 17.4 2.0 439-1011-ND 6.40 59.20 2320.00/500 | TL-2100/P 
1/2AA 3.6 1,200 25.2 | 14.5 9.2 1.0 439-1004-ND 5.78 53.47 2095.25/500 | TL-5902/S 
1 2/3AA 3.6 1,650 33.5 | 14.5 | — = _— = 11.8 1.3 439-1007-ND 6.52 60.31 2363.50/500 | TL-5955/S 
AA 3.6 2,400 50.5 | 14.5 17.6 2.0 439-1014-ND 7.24 66.97 1574.70/300 | TL-5903/S 
1/2AA with Leads | 3.6 1,200 25.2 | 14.5 9.2 1.0 439-1005-ND 6.10 56.43 1326.75/300 | TL-5902/P 
2 XTRA™ High Capacity | 2/3AA with Leads | 3.6 1,650 33.5 | 14.5 | — _ = = 11.8 1.3 439-1008-ND 6.82 63.09 1236.13/250 | TL-5955/P 
AA with Leads 3.6 2,400 50.5 | 14.5 17.6 2.0 439-1015-ND 7.56 69.93 1370.25/250 | TL-5903/P 
1/2AA with Tabs | 3.6 1,200 25.2 | 14.5 9.2 1.0 439-1006-ND 6.10 56.43 488.00/100 | TL-5902/T 
3 2/3AA with Tabs | 3.6 1,650 33.5 | 14.5 | — = = = 11.8 1.3 439-1009-ND 6.82 63.09 2472.25/500 | TL-5955/T 
AA with Tabs 3.6 2,400 50.5 | 14.5 17.6 2.0 439-1016-ND 7.56 69.93 1644.30/300 | TL-5903/T 
1/2AA 3.6 900 25.2 | 14.5 9.6 1.0 439-1030-ND 6.96 64.38 2523.00/500 | TLH-5902/S 
tI 2/3AA 3.6 1,400 33.5 | 14.5 | — = _ = 12.5 1.3 439-1032-ND 7.86 72.71 2849.25/500 | TLH-5955/S 
AA 3.6 2,000 50.5 | 14.5 18 1.0 439-1034-ND 8.74 80.85 1900.95/300 | TLH-5903/S 
Extended Temperature - 
1/2AA with Leads | 3.6 900 25.2 | 14.5 9.6 1.0 439-1031-ND 7.28 67.34 1583.40/300 | TLH-5902/P 
2 2/3AA with Leads | 3.6 1,400 33.5 | 14.5 | — = = = 12.5 1.3 439-1033-ND 8.18 75.67 1482.63/250 | TLH-5955/P 
AA with Leads 3.6 2,000 50.5 | 14.5 18 1.0 439-1035-ND 9.06 83.81 1642.13/250 | TLH-5903/P 
1/10D 3.6 1,000 6.5 | 32.9 | 3.4 2.7 | 15.24 | 7.62 16.3 1.0 439-1037-ND 9.36 86.58 2035.80/300 | TLH-5934/P 
4 1/6D 3.6 1,500 10.2 | 32.9 | 3.5 2.7 | 15.24 | 7.62 21 1.0 439-1038-ND 12.36 114.33 2150.64/240 | TLH-5935/P 
iXtra Waffers 1/10D 3..6 1,000 6.5 | 32.9 | 3.4 2.7 |15.24 | 7.62 16.3 1.0 439-1040-ND 8.12 75.11 1766.10/300 | TL-5934/P 
1/6D 3.6 1,700 10.2 | 32.9 | 3.5 2.7 | 15.24 | 7.62 21 1.0 439-1041-ND 10.74 99.35 1868.76/240 | TL-5935/P 
5 2450 3.6 550 6.2 24 = 5.8 4.8 | 7.62 8.8 0.5 439-1036-ND 5.32 49.21 1851.36/480 | TLH-2450/P 
2450 3.6 550 6.2 24 5.8 4.8 | 7.62 8.8 0.5 439-1039-ND 4.20 38.85 1461.60/480 | TL-2450/P 
6__| Standard Battery Packs MBU - AA 3.6 2,100 27 2.0 439-1026-ND 10.50 97.13 2283.75/300 | TL-5242/W 
rd w/ Connectors XTRA™ - 1/2AA | 3.6 1,000 12.5 1.0 439-1027-ND 8.30 76.78 3429.98/570 | TL-5276/W 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. Due to possible restrictions, a change in shipping method may be required. 
ig g g g g 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2290 (1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


ENe€/GIZEf \ndustrial Alkaline, Silver Oxide and Zinc Air Batteries 


Energizer® Industrial Alkaline batteries contain the long-lasting power found in Energizer Max® alkaline batteries with a design enhanced for today’s heavy current or continuous use 
applications. Features: * No mercury added * Excellent shelf life Applications: * Telemetry * Portable Communication * Cameras * Audio Devices * High-Powered Flashlights 
* Pagers * TV Remote Controls * Electronic Door Locks * Smoke Detectors and more 

Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


Average Cut-Off Rated Dimensions — Inch (mm) Weight Digi-Key Pricing Energizer 
Size (V)_| Capacity(mAh) | Voltage (V) Drain/Load Diameter Height oz. (9) Part No. Each Pkg. or Tray Carton Part No. 
D 1.5 20,500 0.8 25mA 1.346 (34.2) 2.421 (61.5) 5.03 (141.9) N105-ND 1.56 12.48/12 65.52/72 | EN95 
c 1.5 8,350 0.8 25mA 1.031 (26.2) 1.969 (50) 2.3 (66.2) N106-ND 1.32 10.56/12 55.44/72 | EN93 
AA 15 2,779 0.8 25mA 0.571 (14.5) 1.988 (50.5) 0.8 (23) N107-ND 69 11.04/24 57.96/144 | EN91 
AAA 1 1,250 0.8 25mA 0.413 (10.5) 1.752 (44.5) 0.4 (11.5) N146-ND 69 11.04/24 57.96/144 | EN92 
N 15 1,000 0.8 25mA 0.472 (12) 1.189 (30.2) 0.3 (9) N147-ND 1.08 17.28/24 269.57/576 | EQOVP 
ov 9.0 625 48 25mA 1.909 x 1.043 x 0.689 (48.5 x 26.5 x 17.5) 1.6 (45.6) N145-ND 2.52 20.16/12 105.84/72 | EN22 
6V Lantern | 6.0 18,000 3.2 25mA 2.685 (68.2) 4.063 (103.2) 23.5 (665) N401-ND 11.33 54.36/6 475.65/60 | EN529 
D Solder Tabbed Version of above .. ... | N105T-ND 1.92 15.36/12 80.64/72 | EN9ST 
Cc Solder Tabbed Version of above... N106T-ND 1.68 13.44/12 70.56/72 | EN93T 
AA Solder Tabbed Version of above... .-- | N107T-ND 1.05 16.80/24 88.20/144 | EN9IT 
Specialty Type — Small Electronics and Keyless Entry 
Cylinder 12 65 6.0 A8mA/20kN. 0.406 (10.3) 1.122 (28.5) 0.26 (7.5) N403-ND 117 18.72/24 936.00/2,000 | A23CVP 
Button 1.5 150 0.9 17mA/7.5kKQ 0.457 (11.6) 0.213 (5.4) 0.08 (2.3) N402-ND 60 9.60/24 240.00/1,000 | A76VP. 
Button 1.55 4 1.3 -103mA/15k0 0.311 (7.90) 0.142 (3.60) 0.023 (0.57) N100-ND§ &5 60.00/100 399.00/1,000 | 392-384TS 
Button 1.55 75 1.2 155mA/10kO 0.311 (7.90) 0.213 (5.40) 0.04 (1.12) N101-ND§ 1.70 136.00/100 904.40/1,000 | 393 
Button 1.55 175 1.3 -238MA/6.5kQ 0.457 (11.6) 0.213 (5.40) 0.08 (2.3) N102-ND§ 1.33 106.00/100 704.90/1,000 | 357-303HVP 
Button 1.55 120 1.3 .238MA/6.5kK0 0.457 (11.6) 0.165 (4.20) 0.06 (1.7) N108-ND§ 1.33 106.00/100 704.90/1,000 | 386-301TS 
Button 1.55 85 1.3 -103mA/15k0 0.457 (11.6) 0.120 (3.05) 0.048 (1.35) N109-ND§ 1.33 106.00/100 704.90/1,000 | 390-389TS 
Button 1.55. 26 1.3 -034mA/45k0 0.268 (6.80) 0.102 (2.60) 0.015 (0.42) N110-ND§ 90 72.00/100 478.80/1,000 | 377-376TS 
Button 1.55 32 1.3 .034mA/45k0 0.311 (7.90) 0.102 (2.60) 0.018 (0.5) N111-ND§ 1.03 82.00/100 545.30/1,000 | 397-396TS 
Note: 1 Card contains 4 batteries 
Average Cut-Off Rated Dimensions — Inch (mm) Weight Digi-Key Pricing Energizer 
Size (V) Capacity (mAh) | Voltage (V) Drain/Load Diameter Height oz. (g) Part No. 1card 10 cards 100 cards Part No. 
NEW! Hearing Aid Batteries NEW! 
Button 14 91 0.9 A3mA/3KO 0.228 (5.80) 0.142 (3.60) 0.01 (0.32) N115-NDt 4.38 39.38 350.00 AC10-4AP 
Button 14 280 0.9 1.3mA/1kO 0.311 (7.90) 0.213 (5.40) 0.03 (0.8) N116-NDt 4.38 39.38 350.00 AC13-4AP 
Button 14 160 0.9 1.3mA/1kO 0.311 (7.90) 0.142 (3.60) 0.02 (0.5) N117-NDt 4.38 39.38 350.00 AC312-4AP 
Button 14 635 0.9 2.1mA/6250, 0.457 (11.60) 0.213 (5.40) 0.1 (1.9) N118-NDt 4.10 36.90 328.00 AC675-4AP 
§ Silver Oxide Zinc Air 
Instant Cell Phone Chargers Lnergi To Go 


Includes 2 Energizer Lithium 


Batteries. (N602-ND) Digi-Key Price Energizer 
Applications: Fig. Description Part No. Each Part No. 
Cellphone charger for Backup, Travel and 1 Charger plus 2 Lithium AA Batteries and 3 Motorola Connectors.. N320-ND 19.99 CEL2MOT 
Emergency use. 2 Charger plus 2 Lithium AA Batteries and 1 Mini USB Connector. N321-ND 19.99 CEL2MUSB 
Features: 3 Charger plus 2 Lithium AA Batteries and 1 Nokia Connector..... N322-ND 19.99 CEL2NOK 
7 Reusable Convenient « Portable 4 Charger plus 2 Lithium AA Batteries and 1 Sprint and 1 Samsung Connector . . N323-ND. 19.99 CEL2SPR 
F las h | i g hts Energizer® Industrial lighting products are built tough to bring safety and security to every job. Dimensions in Inches 


Fig. 3 


TUFADPE: * Impact Resistant * Weatherproof »* Shatterproof Lens MLT3W2AAL / MLT1W2AAL: « High Strength Aluminum Case « Tail TUF2DPE = 10.267 


* Survives a 30 Foot Drop * Hands-Free Two Position Stand *Long Switch for One-Handed Operation » Textured Grip * Lifetime LED 


Battery Life * One K2 Luxeon LED Lamp « Reduced Battery Consumption 
451: « Floating Lantern * Large Reflector for Bright Beam * Weather- K220WB-E: * Rugged, Impact Resistant Housing * Rubber Grip 
proof ¢ Weatherproof * Floats * Krypton Bulb * Lanyard Included 


5109IND: * Large Reflector for Bright Beam * Weatherproof * Floats PLED23AE: « Strong, Lightweight Aluminum « Pocket Clip * Push 


TUF2DPE: + Impact Resistant Weatherproof * Shatterproof Lens Button Switch 
* Survives a 15 Foot Drop + Large, Powerful Light *Long Battery }WpL33A2: * Multiple Position Pushbutton Switch + Swivel 
Life Adjustment *2 White LEDs for Spot * 2 White LEDs for Flood 


TUFAAAPE: « Impact Resistant * Weatherproof Floats *Shatter- °4 White LEDs for Flood/Spot * 2 Red LEDs for Night Vision 
proof Lens * Survives a 20 Foot Drop » Lifetime Pushbutton Switch 7 ypqo4pe: Impact Resistant * Weatherproof * Shatterproof Lens 
TUF2AAPE: Impact Resistant * Weatherproof *Shatterproof Lens * Survives a 15 Foot Drop * Broad Beam » Hands-Free for Table or 


* Survives a 30 Foot Drop * Lifetime Pushbutton Switch Bench Top Use * Four Nichia CS LEDs 
4250IND: © Heavy Duty Rubber Flashlight * Impact Resistant TUFACPE: + Impact Resistant * Weatherproof * Floats  Shatterproof 
* Krypton Bulb Lens * Survives a 15 Foot Drop * Long Distance Beam * One 3 Watt 
ML3W2AAL / MLIW2AAE: + Compact and Lightweight » Aluminum  ‘Uxeon LED 
Body * Rubber Grip Lifetime LED Lamp » Reduced Battery FNL2BU1: «Flexible Neck * Large Spring Clip Mount » Hands-Free 
Consumption * Lifetime LED Lamp * 30 Hour Runtime 
Power Lamp Weight Without | Digi-Key Price Energizer 
Fig.| Description Source Output Batteries oz. (g) | Part No. Each Part No. 
1 | Hard Case LED Lantern 4 Dt 100 Lumens | 43.08 (1224.4) | N521-ND 58.10 | TUF4DPE 
2 | Industrial Lantern Lantern 28.5 Lumens 7.7 (220) N514-ND 4.30 | 5109IND 
3 | 2 LED Hard Case 2 Dt 65 Lumens 11.74 (513.2) N517-ND 47.22 | TUF2DPE 
3 | 4 LED Hard Case 4 AAT 24 Lumens 11.9 (336) N519-ND 29.52 | TUF4AAPE 
4 | 3 LED Hard Case 2 AAt 18 Lumens 4.1 (116) N516-ND 24.00 | TUF2AAPE 
5 | Industrial Rubber 20 16.5 Lumens 5.3 (148) N508-ND 8.20 | 4250IND 
6 | Metal 3 Watt LED 2 AAT 65 Lumens 3.79 (107) N522-ND 46.76 | ML3W2AAL 
6 | Metal 1 Watt LED 2AA 45 Lumens 3.79 (107) N523-ND 33.00 | ML1W2AAE 
7 | Tactical Metal 3 Watt LED 2 AAt 65 Lumens 3.66 (103.7) N524-ND 47.22 | MLT3W2AAL 
7 | Tactical Metal 1 Watt LED 2 AAT 45 Lumens 3.66 (103.7) N525-ND 39.98 | MLT1W2AAL 
8 | Contractor 2 AAt 7 Lumens 4.0 (113) N509-ND 7.52 K220WB-E 
9 | Pen Light 2 AAA$ 5.6 Candela 0.7 (19) N515-ND 8.10 | PLED23AE 
10 | 6 LED Head Beam 3 AAA$ 5.6 Candela 1.6 (46) N512-ND 22.16 | HDL33A2 
11 | Hard Case LED Swivel Head 4 AAT 24 Lumens 17.1 (483) N518-ND 33.22 | TUF421PE 
12 | Hard Case LED Spotlight 4 Ct 65 Lumens 29 (818.2) N520-ND 47.28 | TUF4CPE 
13 | Industrial Trim Flex LED F 7 : ma 6 Lumens 1.128 (32) N526-ND 9.54 | FNL2BUICS 
Lithium Coin Cells 


} Batteries included —‘ ¢ Lithium Batteries recommended 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2291 


Panasonic 


Alkaline: The cylindrical alkaline battery is composed of: manganese dioxide 
for the positive-activating substance, zinc powder for the negative-activating 
substance, and caustic alkali for the electrolyte. 

Features: * Large Current and Large Capacity for an Excellent Performance 
* Stable Voltage and Current »* Unsurpassed Resistance to Leakage »¢ Excellent 
Storage Life 

Applications: 99% MERCURY FREE: * Headphone stereo, radio-cassette 
recorders, strobes, cameras, electronic calculators, 8 mm cameras, electric 
shavers, tape recorders, high-power flashlights, toys and other cordless products. 
Also available in tabbed versions denoted by “T” suffix in Digi-Key part number. 
OxyRide: is the result of a two-way breakthrough in materials and manufacturing 
technology exclusive to Panasonic. The OxyRide battery uses newly developed 


Industrial Alkaline and OxyRide™ Batteries 


oxyhydroxide which releases a higher initial voltage than traditional alkaline 
batteries, while a new vacuum-pouring technology allows a higher quantity of 
electrolytes to be inserted into the battery. As a result of these innovations, the 
Oxyride battery offers more power and longer-lasting energy. 

Applications: * Digital Cameras »* High Current Drain Devices » Applications of 
>500mW or >500mA * Also available in tabbed versions denoted by “T” suffix in 
Digi-Key part number. 

OxyRide batteries are NOT recommended for use in flashlights (except LED 
flashlights) or any product with bulbs 

Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized 
supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or 
systems. 


MADE IN U.S.A. 
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Voltage Dimensions — Inch (mm) Weight* Capacity Digi-Key Pricing Panasonic 
Size (V) Diameter Height Oz. (grams) (to 0.9V/Cell) Part No. Each Package Carton Part No. 
Alkaline 
Cc 15 1.031 (26.2) 1.969 (50.0) 2.29 (65) 380 hrs. (1000 cont.) P106-ND 1.26 20.16/24 157.25/288 AM-2PIX 
AA 1.5 0.571 (14.5) 1.988 (50.5) 0.85 (24) 170 hrs. (1000 cont.) P107-ND 54 3.60/10 93.60/400 AM-3PAI/2SB 
AAA 1.5 0.413 (10.5) 1.752 (44.5) 0.42 (12) 65 hrs. (1000 cont.) P146-ND 54 3.60/10 117.00/500 AM-4PAI/2SB 
N 15 0.472 (12.0) 1.189 (30.2) 0.32 (9) 48 hrs. (1000 cont.) P147-NDt 1.08 17.28/24 280.80/600 AM5X 
ov 9 1.93 x 1.04 x 0.69 (49.0 x 26.0 x 17.5) 1.66 (47) 6 hrs. (1000 cont. to 5.4V) P145-ND 2.31 18.48/12 388.08/288 6AM-6PAI/B 
Cc 1.5 Tabbed Version P106T-ND 1.62 25.92/24 202.18/288 AM-2PIXT 
AA 1.5 Tabbed Version ... P107T-ND 81 5.40/10 140.40/400 AM-3PIX/2ST 
OxyRide 
AA 1.54 0.551 (14.0) 1.969 (50.0) 0.84 (23) 2800 mWh @100 mW P277-NDt 1.20 40.00/50 520.00/1000 ZR-6XA/BOEM 
AAA 1.54 0.402 (10.2) 1.736 (44.1) 0.42 (12) 1300 mWh @50 mW P278-NDt 1.20 40.00/50 300.00/500 ZR-03XA/BOEM 
AA 1.54 MADbET VEISIONS gana sensed cadnsinaiasldabarnadaslealiarcan soicdh shined ssdab aN dadsa ease saupadan es. P277T-NDt 1.56 52.00/50 676.00/1000 ZR-6XA/BOEMT 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. +Madein Japan  ¢ Initial Voltage 1.7V 


Panasonic Extra / Super Heavy Duty Carbon Zinc Batteries 


Panasonic Extra / Super Heavy Duty batteries are composed of: manganese dioxide for the positive- characteristics for general applications * Good storage life Applications: * Radios, clocks and various 
activating substance, zinc for the negative-activating substance, and an aqueous solution of neutral salts other electronic products * Flashlights Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an 
such as zinc chloride and ammonium chloride for the electrolyte. Features: * Leakage Resistant * Discharge authorized supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 


Dimensions 
Voltage Inch (mm) Weight* Digi-Key Pricing Panasonic 
Size (Vv) Diameter Height Oz. (grams) Capacity (to 0.9V/Cell) Part No. Each Pkg. Carton Part No. 
D 15 1.339 (34.0) 2.421 (61.5) 3.53 (100) 700 hrs. (1009 cont.) P113-ND 72 11.52/24 50.40/120 | UM1NPA Ea S 
Cc 1.5 1.031 (26.2) 1.969 (50.0) 1.82 (51.5) 310 hrs. (1000 cont.) P114-ND 66 10.56/24 46.20/120 | UM2NPA Ea ee 
AA 1.5 0.571 (14.5) 1.988 (50.5) 0.67 (19) 110 hrs. (1009 cont.) P103-ND -33. 13.20/60 85.80/600 | UM-3NX A 2. 
AAA 1.5 0.413 (10.5) 1.752 (44.5) 0.34 (9.7) 39 hrs. (1000 cont.) P265-ND -30 10.00/50 78.00/600 | RO3NPA/BK 
N 1.5 0.472 (12.0) 1.189 (30.2) 0.23 (6.55) 30 hrs. (1009 cont.) P266-ND -33. 11.00/50 264.00/2000 | UM-5NX 
ov 9 1.91 x 1.04 x 0.69 (48.5 x 26.5 x 17.5) 1.34 (38) 2.5 hrs. (100 cont. to 5.4V) | P104-ND 1.77. 11.80/10 206.50/200 | O06PNX 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 


Panasonic Sealed Lead-Acid Batteries (vaive Regulated) 


GENERAL FEATURES: “DO NOT LEAK!!” 

High Quality & High Reliability: The LCR battery has stable and reliable capacity. 100% tested on line for voltage, capacity, 
and seals. And all vents are 100% visually inspected during the final assembly process. * High Power Density: These batteries 
save installation space, while providing full and reliable power for the equipment, and many have been designed for rapid 
recharge, or for high power output. ¢ Leak-resistant Structure: The LCR battery uses an absorbed electrolyte system. The 
LCR batteries have exceptional leak resistance, and can be used in any position. * Long Service Life; Float or Cyclic: The 
LCR battery has long life in float or cyclic service. * Easy Maintenance: There is no need to check the specific gravity 
of the electrolyte or to add water during the service life. Totally sealed, and needs only charging for maintenance. » No 


Corrosive Gas Generation: There is no corrosive gas generation during normal use. »* Exceptional Deep Discharge 
Recovery: LCR batteries have exceptional deep discharge recovery and charge acceptance, even after deep or prolonged 
discharge. * D.O.T and 1.A.T.A. Approval: Transportation; The SLA batteries should be handled as common cargoes for 
both air and boat shipping. * U.L. Component Recognition: U.L. Component Recognition under UL1989, requires that 
the battery safely vent when overcharged. It further requires that the equipment and battery be submitted together for 
formal UL approval. (UL Component Recognition does NOT remove this requirement for complete package testing). The 
manufacturer suggests peak charging all sealed lead acid batteries before use and intermittently during storage. 


Note: Recycling information available on Digi-Key website. 


Cap. Panasonic Replacement 
20h Rate Dimensions — Inch (mm) Terminal | Weight* |Digi-Key Pricing Panasonic Battery Cross Reference 
(V)} (Ah) LxWxH Type (Inch) | Ibs. (kg) |Part No. ‘il 10 Carton Part No. (see cross reference abbreviations) 
1.3 | 3.82x0.94x1.97(97x24x50) | 187 spade | 0.66 (.30) |P128-ND 12.21 108.56 379.95/40] LC-RO61R3P | EP: CF-6V1.3; YU: NP1.2-6; PS: PS-612 
3.4 | 5.28x 1.34x 2.36 (134x 34x60) | .187 spade | 1.37 (.62) |P166-ND 24.17 214.81 451.10/24) LC-RO63R4P_ | EP: CF-6V3.4; YU: NP3-6; PS: PS-630 
g | 45 | 2.76x1.89x4.02 (70x48 x 102) | .187 spade | 1.59 (.72) |P141-ND 1419 129.00 278.64/24] LC-RO64R5P | EP: CF-6V4.5; YU: NP4-6; PS: PS-640 
7.2 | 5.95x1.34x3.70 (151x34x94) | .187 spade [2.78 (1.26)/PO74-ND 22.10 — 218.0012) LC-RO67R2P | EP: CF-6V7(A); YU: NP7-6(A); PS: PS-670F1 
12.0 | 5.95x1.97x 3.70 (151 x50x94) | 187 spade /4.30 (1.95)]P075-ND 28.10 — 277.2812) LC-RO612P | _ EP: CF-6V12(A); YU: NP12-6(A); PS: PS-6100F1 
12.0 | 5.95x1.97x 3.70 (151 x50x94) | .250 spade /4.30 (1.95)/P165-ND 28.10 — 277.28/12| LC-RO612P1_ | EP: CF-6V12(C); YU: NP12-6(D); PS: PS-6100F2 
1.3 | 3.82x1.87x1.97 (97x 47.5x50) | .187 spade | 1.30 (.59) |P264-ND 25.71 228.51 399.90/20) LC-R121R3P_ | EP: CF-12V1.3; YU: NP1.2-12; PS: PS-1212 
22 | 6.97x1.34x 2.36 (177x34x60) | .187 spade | 1.76 (.80) |P171-ND 30.19 268.33 563.49/24) LC-R122R2P_ | EP: CF-12V2; YU: NP2.3-12; PS: PS-1220 
3.4 | 5.28x2.64x 2.36 (134x 67x60) | .187 spade [2.65 (1.20)/P172-ND 39.71 — 370.65/12) LC-R123R4P | EP: CF-12V3; YU: NP2.6-12; PS: PS-1230 
7.2 | 5.95x 2.54 x 3.70 (151 x 64.5 x 94) | .187 spade [5.45 (2.47)/P078-ND 34.90 — 271.4310) LC-R127R2P_ | EP: CF-12V7.2(A); YU: NP7-12(A); PS: PS-1270F1 
7.2 | 5.95x 2.54 x 3.70 (151 x 64.5 x94) | .250 spade [5.45 (2.47)|/P218-ND 34.90 — 271.43/10| LC-R127R2P1 | EP: CF-12V7.2(C); YU: NP7-12(D); PS: PS-1270F2 
42) 12 | 5.95x3.86x 3.70 (151x98x94) | .250 spade | 8.41 (3.8) |P230-ND 51.95 —  242.45/6) LC-RA1212P1 | EP: CF-12V12; YU: NP12-12; PS: PS-12120 
17 | 7.13x 2.99 x 6.58 (181x 76x 167) | nut/bolt | 14.3 (6.5) |P174-ND 63.67 —  218.28/4) LC-RD1217P_ | EP: CF-12V17; YU: NP18-12; PS: PS-12180 
ete 20 | 7.13x 2.99 x 6.58 (181 x 76x 167) | nut/bolt | 14.6 (6.6) |P231-ND 74.27 — 254.64/4) LC-x1220P = | — 
Digi-Key is not approved by any state or 28 16.50 x 4.92x 7.07 (165x 125x179.5)| nut/bolt | 24.3 (11) |P049-ND 101.41 869.25 —) LC-x1228P PA: LCXB1228P 
federal agency as an authorized supplier 28 | 6.50 x 4.92 x 6.89 (165 x 125 x 175) |Threaded post| 24.3 (11) |P629-ND 101.41 869.25 3245.20/40) Le-x1228aP | — 
of product for medical, life support or life 33 |7.70x 5.12 x 7.09 (195.6 x 130x 180)| nut/bolt | 26.5 (12) |P259-ND 107.80 924.00 —| LC-R1233P | ‘EP: CF-12V33U1; PS: PS-12330; PA: LCR12V33 
sustaining devices or systems. 
CROSS REFERENCE Cap. @ 10 Minute Dimensions — Inch (mm) Terminal Weight Digi-Key Pricing Panasonic Panasonic Replacement 
ABBREVIATIONS: (V) | Rate (watt/cell) LxWxH Type (Inch) Ibs. (kg) Part No. Carton Part No. Battery Cross Reference 
; Watt-Rated Series (Designed for UPS Back-up Systems) 
“ 7 as 3 20w 5.51 x 1.52 x 3.70 (140 x 38.5 x 94) 250 spade | 2.98 (1.35) | P210-ND 32.06  316.35/12 | UP-RWi220P1. | — 
= Yuasa PA; LC-RT29PT, ———S—*SY 
Bespalist Sable 45Ww 5.95 x 2.54 x 3.70 (151 x 64.5 x 94) .250 spade | 5.62 (2.55) | P225-ND 39.80 327.270 | UP-RW1245P1 PA LC-R129CH1 


PA = Panasonic * See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2292 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Sealed Lead-Acid Batteries (vaive Regulated) 
® 


TECHNICAL FEATURES: “DO NOT LEAK!!” 


¢ Sealed Construction: BB unique construction and sealing technique ensures that 
no electrolyte leakage should occur from the terminals or case. They are classified 
as “Non-Spillable” and meet all requirements of the International Air Transport 
Association (I.A.T.A.) and D.0.T. 

* Electrolyte Suspension System: All BB batteries utilize an electrolyte suspension 
system consisting of a glass fibre separator material. This suspension system helps 
to achieve maximum service life, by fully retaining the electrolyte and preventing its 
escape from the separator material. No silica gels or other contaminants are used. 

¢ Maintenance Free Operation: During the life of BB batteries, there is no need to 
check their specific gravity or add water etc. In fact, there are no provisions for such 
maintenance functions to be carried out. 


in the event of the internal gas pressure rising to an unacceptable level. This 
low pressure venting system, coupled with the significantly high recombination 
efficiency, make BB batteries one of the safest valve regulated lead acid batteries 
available. 

¢ Heavy Duty Grids: The heavy duty lead calcium alloy grids in BB batteries provide 
an extra margin of performance and service life in both float and cyclic applications, 
even in conditions of deep discharge. 

The manufacturer suggests peak charging all sealed lead acid batteries before use 
and intermittently during storage. 

¢ U.L. Component Recognition: U.L. Component Recognition under UL1989, 
requires that the battery safely vent when overcharged. It further requires that the 
equipment and battery be submitted together for formal UL approval. 


Terminal Adapters 


71-72 


Terminal Adapters 


T2711 


* Operation in any Orientation: The combination of sealed construction and BB's Note: Recycling information available on Digi-Key website. R Digi-Key Price | BB 
electrolyte suspension system permits operation of BB batteries in any orientation, Digi-Key® is not approved by any state or federal agency as an authorized | Description Part No. Each | Part No. 
but upside-down charging should be avoided. Battery will not lose its capacity, S##plier of product for medical, life support or life sustaining devices or systems. 0.187 Terminal ~ 0.250 Terminal | 529-1019:ND 50 | 11-12 
electrolyte, or service life under any orientation. CROSS REFERENCE ABBREVIATIONS: - , 0.250 Terminal ~ 0.187 Terminal 52-1020-ND 50 12-11 
Low Pressure Venting System: BB batteries are equipped with a safe, low pressure EP = Eagle-Picher; YU = Yuasa; PS = Power Sonic; CS = CSB; PA = Panasonic; = pees < 
venting system, which is designed to release excess gas and reseal automatically UP = Universal Power Nut/Bolt Terminal ~ 0.250 Terminal | 522-1021-ND__.50_| B1-T2 
Cap. 
20h Terminal BB Replacement 
Rate Dimensions — Inch (mm) Type Weight* | Digi-Key Pricing BB Battery Cross Reference 
(V)| (Ah) LxWxH (Inch) Ibs. (kg) | Part No. 1 10 Carton | Part No. (see above for mfg. abbreviations) 
BP Series — General Use 
1.2 | 3.82 x 0.98 x 2.01 (97x 25x51) |.187 spade | 0.66 (.30) | 522-1000-ND 11.70 104.00 500.50/55 ) BP1.2-6-T1 EP: CF-6V1.3; YU: NP1.2-6; PS: PS-612; CS: GP612; PA: LC-RO61R3P, LCR6V1.3P 
3.0 | 5.28 x 1.34 x 2.36 (134 x 34 x 60) |.187 spade | 1.43 (.65) | 522-1001-ND 12.65 —  202.32/18 | BP3-6-T1 EP: CF-6V3.4; YU: NP3-6; PS: PS-630; CS: GP630; PA: LC-RO63R4P, LCR6V3.4P 
5.0 | 2.76 x 1.89 x 4.02 (70 x 48x 102) |.187 spade | 2.09 (.95) | 522-1002-ND 14.56 — 191.51/16 | BP5-6-T1 EP: CF-6V4.5; YU: NP4-6; PS: PS-640; CS: GP645; PA: LC-RO64R2P, LCR6V4P 
6 7.0 | 5.94 x 1.34 x 3.70 (151 x 34x94) | .187 spade | 2.87 (1.3) | 522-1003-ND 20.07 —  198.02/12 | BP7-6-T1 EP: CF-6V7(A); YU: NP7-6(A); PS: PS-670F1; CS: GP672F1; PA: LC-RO67R2P, LCR6V7.2P 
7.0 | 5.94 x 1.34 x 3.70 (151 x 34x 94) |.250 spade | 2.87 (1.3) | 522-1004-ND 20.07 —__ 198.02/12 | BP7-6-T2 EP: CF-6V7(C); YU: NP7-6(D); PS: PS-670F2; CS: GP672F2; PA: LC-RO67R2P1, LCR6V7.2P1 
12.0| 5.94 x 1.97 x 3.70 (151 x 50x 94) | .187 spade | 4.52 (2.05) | 522-1005-ND 26.30 — — 173.01/8 | BP12-6-T1 EP: CF-6V12(A); YU: NP12-6(A); PS: PS-6100F1; CS: GP6120F1; PA: LC-R0612P, LCR6V12P 
12.0| 5.94 x 1.97 x 3.70 (151 x 50x 94) | .250 spade | 4.52 (2.05) | 522-1006-ND 26.30 — — 173.01/8 | BP12-6-T2 EP: CF-6V12(C); YU: NP12-6(D); PS: PS-6100F2; CS: GP6120F2; PA: LC-R0612P1, LCR6V12P1 
13.0 | 4.25 x 2.80 x 5.51 (108 x 71 x 140) |H connector | 5.51 (2.5) | 522-1029-ND 34.85 — ___229.25/8 | BP13-6-WH |— 
1.2 | 3.82x 1.77 x 2.09 (97x 45x53) |.187 spade | 1.30 (.59) | 522-1007-ND 17.93 147.45  418.43/30 |BP1.2-12-T1_ | EP: CF-12V/1.3; YU: NP1.2-12; PS: PS-1212; CS: GP1212; PA: LC-R121R3P, LCR12V/1.3P 
2.3 | 7.01 x 1.34 x 2.36 (178 x 34 x 60) | .187 spade | 2.07 (.94) | 522-1008-ND 20.70 — 306.36/18 | BP2.3-12-T1 | EP: CF-12V2; YU: NP2.3-12; PS: PS-1220; CS: GP1222; PA: LC-R122R2P, LCR12V2.2P 
3.0 | 5.28 x 2.64 x 2.36 (134 x 67 x 60) | .187 spade | 2.87 (1.30) | 522-1009-ND 25.09 — 206.28/10 | BP3-12-T1 EP: CF-12V3; YU: NP2.6-12; PS: PS-1230; CS: GP1234; PA: LC-R123R4P, LCR12V3.4P 
5.0 | 3.54 x 2.76 x 4.02 (90 x 70x 102) | .187 spade | 4.10 (1.86) | 522-1022-ND 25.97 —  170.79/8 | BP5-12-T1 EP: CF-12V/4.5(A); YU: NP5-12(A); PS: PS-1250F1; CS: GP1245F1; PA: LC-R125P, LCR12V5P 
5.0 | 3.54 x 2.76 x 4.02 (90 x 70x 102) |.250 spade | 4.10 (1.86) | 522-1010-ND 25.97 —__170.79/8 | BP5-12-T2 EP: CF-12\/4.5(C); YU: NP5-12(D); PS: PS-1250F2; CS: GP1245F2; PA: LC-R125P1, LCR12V5P1 
7.0 | 5.94 x 2.56 x 3.66 (151 x 65 x 93) | .187 spade | 5.73 (2.60) | 522-1011-ND 32.92 — — 162.39/6 | BP7-12-T1 EP: CF-12V7.2(A); YU: NP7-12(A); PS: PS-1270F1; CS: GP1272F1; PA: LC-R127R2P, LCR12V7.2P 
7.0 | 5.94 x 2.56 x 3.66 (151 x 65 x 93) | .250 spade | 5.73 (2.60) | 522-1012-ND 32.92 —  162.39/6 | BP7-12-T2 EP: CF-12V7.2(C); YU: NP7-12(D); PS: PS-1270F2; CS: GP1272F2; PA: LC-R127R2P1, LCR12V7.2P1 
12} 10 | 5.94 x 2.56 x 4.57 (151 x 65 x 116) | .250 spade | 7.28 (3.3) | 522-1030-ND 42.50 —  209.68/6 | BP10-12-T2 | UP: UB12100; PA: LCR12V10P; PS: PS-12100; YU: NP10-12; CS: GP12100 
12 | 5.94 x 3.86 x 3.70 (151 x 98 x 94) | .250 spade | 8.89 (4.03) | 522-1013-ND 48.29 —  158.80/4 |BP12-12-T2 | EP: CF-12V12; YU: NP12-12; PS: C-RA1212P1, LCR12V12PF 
17 | 7.13 x 2.99 x 6.54 (181 x 76 x 166) | nut/bolt | 13.6 (6.15) | 522-1014-ND 54.92 470.70 —|BP17-12-B1 | EP: CF-12V17; YU: NP18-1 : LC-RD1217P, LCR12V17 
20 | 7.13 x 2.99 x 6.54 (181 x 76x 166) | nut/bolt | 14.0 (6.35) | 522-1026-ND 61.95 531.00 —|BP20-12-B1 | CS: GP12200; PS: PSH-12180 
28 | 6.89 x 6.54 x 4.92 (175 x 166 x 125)} nut/bolt | 21.2 (9.6) | 522-1015-ND 82.51 707.25 — | BP28-12-B1 | EP: CF-12V26; YU: NP24-12; PS: PS-12260; CS: GP12260 
33 | 7.68 x 5.08 x 7.05 (195 x 129x 179)} nut/bolt | 24.8 (11.3) | 522-1016-ND 108.54 930.30 — |BP33-12S-B7 | EP: CF-12V33U1; PS: PS-12330; CS: GP12340; PA: LC-R1233P, LCR12V33 
40 | 7.76 x 6.50 x 6.73 (197 x 165x171)} nut/bolt | 31.5 (14.3) | 522-1017-ND 127.16 1089.90 —|BP40-12-B2 | EP: CFR-12V/38; YU: NP38-12; PS: PS-12400; CS: GP12400; PA: LC-X1242P 
65 /13.78 x 6.54 x 6.85 (350 x 166 x 174)}_ nut/bolt | 54.0 (24.5) | 522-1018-ND 204.30 1751.10 — | BP65-12-B2-2 | EP: CFR-12V65; YU: NP65-12; PS: PS-12750; CS: GP12650; PA: LC-X1265P, LCR12V65P 
EB Series — Mobility Use 
12 | 50.0 | 7.76 x 6.50 x 6.73 (197 x 165x171)| nut/post [36.38 (16.5) | 522-1028-ND 210.28 1802.40 —|EB50-12-12 | — 
HR Series — High Rate Use 
8.0 | 5.94 x 2.56 x 3.70 (151 x 65 x 94) | .250 spade | 6.06 (2.75) | 522-1023-ND §2.25 —  257.74/6 | HR9-12-T2 YU: NPX-L35; PS: PSH-1280F2; CS: HR1234WF2; PA: UP-RW1245P1, LC-R129P1, LCR129CH1 
12 |13.0t) 5.94 x 3.86 x 3.86 (151 x 98 x 98) | .250 spade | 9.25 (4.20) | 522-1025-ND 73.20 627.45 —|HR15-12-T2 )CS: HR1251W 
20.0t} 7.13 x 2.99 x 6.54 (181 x 76 x 166) | nut/bolt | 14.33 (6.50) | 522-1027-ND 97.35 834.45 —|HR22-12-B1_ |— 
MPL Series — High Rate, Long Life Standby Use 
12 | 53t | 8.98 x 5.47 x 8.82 (228 x0 139 x 224) | nut/bolt | 39.2 (17.8) | 522-1024-ND 203.75 1746.45 — | MPL55-12-B5 | CS: GPL12520; PS: PG-12V55 


* See “Ordering Information” for note on shipping charges on prepaid orders. __f Capacity at 10h rate (Ah) 


aA 
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Lead Acid Battery Chargers 


Features: * 100 ~ 240VAC * Switching DC Battery Chargers * Automatic Fast/Float Function * LED Indicator » Optimizes Battery Life * Meets Safety Agency Requirements 
* Complies with EMI-RFI Regulations * Impact Resistant Polycarbonate Enclosures * Three Year Warranty * Note: IEC320 AC Power cords not included 


Shown without 


Output Max. Dim. - Inch (mm) AC Input Mating Connectors Digi-Key Price Each Ault power cord 
Fig. | VDC | mA | Power (W) LxWxH Cord | Panel Mount | PCB Mount {Harness Mount | Part No. 1 10 25 Part No. 
1 6 400 3 1.88 x 2.20 x 1.96 271-2377-ND 22.28 18.16 17.05 | 3VA0603007 
12 | 300 4.47 (48 x 56 x 50) 271-2378-ND 22.28 18.16 17.05 | 3VA1202507 
1 6 400 3.73 2.95 x 2.72 x 1.93 271-2379-ND 22.28 18.16 17.05 | 5VA0606007 
12 | 500 7.45 (75 x 69 x 49) 271-2380-ND 22.28 18.16 17.05 | 5VA1205007 
1 12 | 500 7.35 ae _ $C1048-ND | SC1050-ND | CP-024B-ND 271-2381-NDt 31.83 27.31 25.13 BA500120500003BK 
2 | 12 | 50 | 735 | Secu sp)” | 348-ND | Sci048-ND | sct050-ND | cP-o248-ND | 271-2882-ND 31.82 28.04 25.80 | BASO0120500003NK 
6 | 1000 7.35 271-2383-ND 50.80 45.00 42.10 | BVL061000003N 
6 | 2000 14.70 271-2384-ND 50.80 45.00 42.10 | BVL062000003N 
12 | 600 8.82 4.20 x 2.60 x 1.46 271-2385-ND 50.80 45.00 42.10 | BVL120600003N 
3 | 42 | 1200 | 17.64 (107x66x37) | 2102-ND | SC1048-ND | SC1050-ND | CP-024B-ND | 574 5986-ND 5080 45.00 42.10 | BVL121200003N 
24 | 300 8.82 271-2387-ND 53.71 44.42 42.10 | BVL240300003N 
24 | 600 17.64 271-2388-ND 49.69 41.10 38.95 BVL240600003N 
6 | 3800 28 5.08 x 3.05 x 1.59 271-2389-ND 79.73 70.35 65.66 | BVW063800003A 
3 12 | 2250 33 , _ 7 “70 Q102-ND | SC1048-ND | SC1050-ND | CP-024B-ND 271-2390-ND 79.73 70.35 65.66 | BVW122250003A 
24 | 1250 37 (129.x 77 x 40) 271-2391-ND 79.73 70.35 65.66 | BVW241250003A 
t+ With power cord 
PA f] co InteliTender Models 150 and 300 Dim. — Inch (mm) Digi-Key Price Digi-Key Price 
Volt | Amp | Model A B Part No. Each Description Part No. Each 
Batte ry Battery Chargers Cable (Must Order Separately) 
Charger/Maintainer a ai PATC-O2-NDE 69.99 |_| Battery Hook-up, 
: 5.0 (127) | 5.75 (146) t : Spring Clamp PATC-07-ND 7.49 
The InteliTender brings the battery to full optimum 12 ae) 150 PATC-04-ND$ 69.93 Motorcycle Hook- 
charge. Then, under the control of its computer, 12 1.5 150 PATC-03-NDt 69.93 RICIEIOE ROOK AD, 
monitors the batteries voltage, supplying only 12x2|15x2| 300 | 7.0(178) | 7.75 (197) | PATC-08-NDt 124.88 Ring Lugs PATC-06-ND 5.00 
what is needed to maintain the ideal charge. ; Marine Hook-up, 
+ Recommended for 2.0 to 3.4 Ah batteries. F 
Model 300 charges 2 batteries. t Recommended for 4.0 Ah and above batteries. Ring Lugs PATC-05-ND 5.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2293 
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M@ MEMORY PROTECTION DEVICES, INC. 


Battery Holders 


No. of Digi-Key Price Each No. of Digi-Key Price Each 
Fig. | Cells | Description Part No. 1 10 100 Fig. | Cells | Description Part No. 1 10 100 
“1/3N” Cell Holders — RoHS Compliant 12 4 Battery Case for 4 AA Cells, 6” (152.40mm) Wire 
1 1 PC Mount, Solder Legs BC1/3N-ND 84 76.64 Leads and Switch SBH-341AS-ND 1.06 95.88 
“N” Cell Holders 3 9 6” (152.40mm) Wire Leads, 
2 2 PC Mount, Solder Legs BH2N-ND 1.89 1.70 1.56 Stripped-Tinned .187” (4.76mm) BH2AA-W-ND 1.37 1.24 1.03 
“AAA” Cell Holders 4 3 6” (152.40mm) Wire Leads, 
3 2 | PC Mount, Solder Legs BH2AAA-PC-ND® 130 1.18 98 Stripped-Tinned .187” (4.76mm) BH3AA-W-ND@ 215 1.94 1.62 
4 3 PC Mount, Solder Legs BH3AAA-PC-ND 2.19 1.98 1.65 6” (152.40mm) Wire Leads, 
3 | 2 | 8" (152-40mm) Wire Leads, 5.) 4 Stripped-Tinned .187” (4.76mm) BH4AA-W-ND 252 227 1.90 
Stripped-Tinned -187 (4.76mm) BH2AAA-W-ND 1.30_1.18 98 Computer Clock Battery Replacement — “AA” Cell Holder — RoHS Compliant 
4 3 6 {eon ne BH3AAA-W-ND 219 198 1.65 43 3 9” (228.60mm) Wire Leads with Connector, 
i ‘ise-domm} Wire a. mm) ; : : Velcro Pads Included BH3AA-211-ND 3412281 277 
5 | 4 | stripped-Tinned 187" (4.76mm) BH4AAA-W-ND 2.42 249 1.83 “1/2AA” Cell Holders — RoHS Compliant 
6” (152.40mm) Wire Leads, 10 1 PC Mount, Solder Legs BH1/2AA-3-ND 76 70.63 
| 3 Stripped-Tinned .161” (5mm) with Cover SBH-431-1A-ND@ 75 68 57 “2/3A” or “123A” Cell Holders 
“AA” Cell Holders 10 1 PC Mount, Solder Legs BH2/3A-3-ND® 78 73 66 
3] 2 | PC Mount, Solder Legs BH2AA-PC-ND® 137 1.24 1.03 - Cover for BH2/3A-3 BH2/3AC-ND 65 5950. 
4 3 PC Mount, Solder Legs BH3AA-PC-ND 2.34 2412 1.77 14 1 PC Mount, Solder Legs BC2/3AE-ND® 143 1.32 83 
5 4 PC Mount, Solder Legs BH4AA-PC-ND 2.52 2.27 1.90 = Cover for BC2/3AE BC2/3AC-ND AG 42.28 
6 | 2 | PC Mount, Solder Legs BK-6100-PC4-ND@ 2.70 2.22 2.10 “G” Gell Holders — RoHS Compliant 
7_|_ 3 | PC Mount, Solder Legs BK-1280-PC6-ND® 2.88 2.52 2.26 | | 4574 | pc Mount, Solder Legs BHC-2-ND 197 478 172 
8 | 4 | PC Mount, Solder Legs BK-1279-PC8-ND@ 335 276 2.43 “D” Cell Holders — RoHS Compliant 
10 | 1 | PC Mount, Solder Legs BHAA-3-ND® 84.78 «70 16 | 1 | PC Mount, Solder Legs BHD-2-ND 398 3493.03 
1 3 | Battery Case for 3 AA Cells, 6” (152.40mm) Wire L ; a 7 : . 
Leads and Switch with Belt Clip SBC331AS-GRN-ND® 194 1.75 1.62 antern Battery Replacement — “D” Cell Holders — RoHS Compliant 
F Battery Case for 2 AA Cells, 6” (152.40mm) Wire 17 4 Uses Four UM-1 or D Cells BA4D-S-ND 2.92 263 2.54 
Leads and Switch SBH-321AS-ND® 70 63 58 Coin Cell Holders — 10mm Cell Diameter — RoHS Compliant 
12 3 Battery Case for 3 AA Cells, 6” (152.40mm) Wire 18 1 PC Mount, Solder Legs, 2 ~ 2.5mm Cell Height BH401-ND 95 86 75 
Leads and Switch SE OSD 8 8982 | RoHS Compliant +CutTape Tape and Reel (Continued) 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2294 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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™ MEMORY PROTECTION DEVICES, INC. 


Battery Holders (cont) DigiReel’ | Cigarette Lighter Auto Power 
No. of Digi-Key Price Each Specifications: * 21mm (Inside Diameter) * Auto Plugs: (Fuse 3AG Style) * The length of the cord shown 
Fig. | Cells | Description Part No. 100 in each item is measured from the welding point 
Coin Cell Holders — 12.5mm Cell Diameter — RoHS Compliant 
18 1 PC Mount, Solder Legs, 2 ~ 2.5mm Cell Height BH501-ND 1.14 96.89 Digi-Key Price Each 
49 1 SMT, 1.6 ~ 2.5mm Cell Height BK-885-CT-NDt 45 38 = 30 Fig.| Description Part No. 1 10 100 
SMT, 1.6 ~ 2.5mm Cell Height BK-885-TR-ND$ 199.11/800 . 
Coin Cell Holders — 16mm Cell Diameter — RoHS Compliant Auto Power Plug — RoHS Compliant 
20 PC Mount, Solder Legs, 1.6 ~ 3.2mm Cell Height |BH600-ND 83 716 63 ABS Fused Auto Plug with LED, Black APP-001-ND 2.20 1.98 1.95 
21 SMT, Temperature Range -40°C ~ 245°C BH600SM-ND. 113 1.02 86 i -002- 
21 | 1 | Sut’ Temperature Range -40°C ~ 245°C, Gold |BH600SM-G-ND NEW! ‘90 82 76 82, ABS sed Auld lug MADIEED, Grey AEB OOSSNE Hn ee 
24 SMT, High Temperature, 16x5.8mm, Gold BH600SM-5.8-G-ND NEW! 1.00 90 _.83 ABS Fused Auto Plug with No LED, Black APP-003-ND 2.01 181179 
Coin Cell Holders — 20mm Cell Diameter — RoHS Compliant 43 | Auto Locking Plug with LED, Black AP121-ND 3.63 3.28 288 
SMT, 1.6 ~ 3.2mm Cell Height BK-883-CT-NDt AS 38 30 i ‘ f iT 
19 1 SMT. 1.6 ~ 3.2mm Cell Height BK-883-TR-ND$ 134,40/450 44 | Auto Locking Socket, Black (use with AP121-ND) AS212-ND 2.66 2.40 2.20 
22 2 PC Mount, Solder Legs 2.5 ~ 3.2mm Cell Height + |BH800S-ND 60 55 54 Auto Power Assemblies 
23 1 PC Mount, Solder Legs BH32T-C-ND 1.04 79 66 5 7 : 
24 : Vertical, for BR, CR2032 Battery BS-5-ND 74 67.56 45 | Cigarette Inline Socket, Plastic ZA2010-ND® tal 1.00 99 
25 Horizontal, for BR, CR2032 Battery BS-3-ND 68  .62__—52 — | Red Rubber Cap for Sockets ZA2081-R-ND 54 49 49 
Horizontal, for 3V Lithium Battery, . F 
26 | 1 | cr2032'or BR2032 BS-7-ND 1467 56 4g | 12’ (8.66 meters) Coll Cord Assembly 
27 |, | PC Mount, Press-to-Eject Feature, CR2032 Battery |BA2032-ND 701.69 ~«61 with 5A Fused Plug with LED ZA5070-ND@ 6.31 5.69 5.61 
28 SMT, Press-to-Eject Feature, CR2032 Battery BA2032SM-ND. 1.01 69 61 47 12’ (3.66 meters) 18AWG Cord Assembly 
SMT for 2032, Gold BU2032SM-HD-GCT-NDt 90 75 60 j 
29 1 SMT for 2032, Gold 8U2032SM-HD-GTR-ND¢ 295,60/400 _ 10A Fused Plug with LED ZA5071-ND@ 6.31 5.69 5.61 
30 | 1 | SMT. High Grip Holder for 2032, Gold BU2032SM-JJ-GCT-ND{NEW! 78 65 52 4g | 8" (203.2mm) 18AWG Cord Assembly 
SMT, High Grip Holder for 2032, Gold BU2032SM-JJ-GTR-ND} NEW! 195.52/400 with 10A Fused Plug with LED ZA5072-ND 6.01 5.42 5.34 
31 1 PC Mount for 2032, Gold BU2032-1-HD-G-ND 63 5753 i: 
Coin Cell Holders — 23mm Cell Diameter — RoHS Compliant o (1.88 maters) TBAWG Cord, 2.1mm x 5.5mm DG Plug 
79 7 SMT, 2 ~ 3mm Cell Height BK-884-CT-NDt 45 38.30 49 with 5A Fused Plug with LED ZA5073-ND® 3.74 3.37 3.32 
22 2 PC Mount, Solder Legs, 2.5mm Cell Height BH906S-ND 98 89 74 6’ (1.83 meters) 18AWG Cord, 2.5mm x 5.5mm DC Plug 
23 1 PC Mount, Solder Legs, 2 ~ 3.2mm Cell Height BH908T-C-ND 1.04 19 66 F . 9 Bet 
Coin Cell Holders — 24-25mm Cell Diameter — RoHS Compliant with SA/Eused: Plug with LED SUSAN? Bat S88" ~ 3.50 
19 | 1 _[ SMT, 2 ~ 3mm Cell Height BK-886-CT-NDt 45.38 30 50 | 12’ (3.86 meters) Cord, 2.1mm x 5.5mm DC Plug, 
32 1 PC Mount, Solder Legs, 2 ~ 3mm Cell Height BH2430T-C-ND 95 86 75 with 5A Fused Plug with LED ZA5074-ND® 5.94 5.35 5.27 
33 PC Mount, Solder Legs, 7.7mm Cell Height BH1000-G-ND 119 1.10 93 ; ari 
Coin Cell Holders — 30mm Cell Diameter — RoHS Compliant 51 | 1 (0.80 meters) UL2468 Cord, Lead Acid Clip, 
34 [1 [PC Mount, Solder Legs, 3.2mm Cell Height BH3000-ND 149 110 93 with 2A Fused Plug with LED ZA5076-ND 419378 3.72 
se ONES 2-Velt Cell Holders / Snaps —Bels Compliant Eb a 59 | 6 (1-83 meters) Cord, 2.1mm x 5.5mm Rt. Angle DC Plug 
ount, Solder Legs -PC-| f : : , ‘ rj 
35 1 6” (152.40mm) Wire Leads BHOV-W-ND ‘86 3 77 with 3A Fused Plug with LED ZA5077-ND®@ 3.74 3.37 3.32 
36 1 6” (152.40mm) Battery Snap Cable BS6I-ND 30 we. 325 53 6’ (1.83 meters) Cord, Rotary Plug, 
12” (304.8mm) Battery Snap Cable BS12I-ND 31.28 26 with Lighted Switch and 5A Fuse BK-5072-ND@ 7.81 5.35 5.05 
37 1 6” (152.40mm) Heavy Duty Battery Snap Cable BS6I-HD-ND 33 31 28 7 Ean 
12” (304.8mm) Heavy Duty Battery Snap Cable _|BS12I-HD-24AWG-ND 33.30.28 8” (203.2mm), UL2468 Cord, Lead Acid Clip, 
6” (152.40mm) I-Style Molded Case 54] 2.1mm x 5.5mm DC Plug ZA5350-ND® 2.82 2.54 2.51 
Battery Snap Cable BS6I-MC-ND Al 38.34 . id Ol ny 
38 1 12” (304.8mm) |-Style Molded Case 8” (203.2mm), UL2468 Cord, Lead Acid Clip, No Connector | ZA5350-B-ND® 2.46 2.22 2.19 
Battery Snap Cable BS12I-MC-ND. A4 40.36 55 Panel Mount, Power Socket, Insert Lock ZA2070-ND@ 3.63 3.24 2.93 
39 1 PC Mount, Printed Circuit Board Type with Contacts |BC9VPC-ND 1.39 1.11 1.00 Panel Mount, Power Socket, Screw Lock ZA2060-ND@ 2.81 2:51 2.27 
Printed Circuit Snap-Ons (off board battery mount) — RoHS Compliant P Plug Splitter, One Male Plug-Two Ri tacl 
40 | — | 9-Volt Female Snap-on BSPCF-ND 24 «225 Bp | Oe MO op ier Une Maren lgn wo snecepianre 
41 —_ | 9-Volt Male Snap-on BSPCM-ND 19 18 864.12 Sockets with LED ZA5018-ND 5.91 5.34 5.25 
@ RoHS Compliant + CutTape + Tape and Reel RoHS Compliant 


No. of Digi-Key Price Each No. of Digi-Key Price Each No. of Digi-Key Price Each 
Fig. | Cells | Description | Part No. 1 10 100 Fig. | Cells | Description | Part No. fl 10 100 Fig.| Cells | Description | Part No. 1 10-100 
“N” Cell Holders — RoHS Compliant 8 2 Solder Tabs | BC22AAL-ND@ 55 50 46 “C” Cell Holders — RoHS Compliant 
5 9] 3 | SolderTabs | BC3AAL-ND@ 90 82 76] [15] 1 | SolderTabs ] BHCL-ND 6 S57 52 
E ; sola aR om = a oe 10} 4 Solder Tabs | BC4AAL-ND@ 99 89 82] | 16] 2 | SolderTabs | BH2CL-ND 1.21 140 1.01 
“AAA” Cell Holders 11] 4 | Solder Tabs | BH24AAL-ND® 82 75 ~=—.69} | 17} 4 | SolderTabs | BH24CL-ND 135 1.22 113 
12| 4 | SolderTabs | BHI4AAL-ND® 69 62 58} | 18 | 4 | SolderTabs | BHACL-ND 158 143 1.32 
3) 2 | Solder Tats EO eae So 8450) Fag] 6 | SolderTabs | BH26AAL-ND® 118° 7.06.98] | 79] 4 | sSolderTabs | BH22CL-ND 170154 1.42 
4 | 4 | SolderTabs || BCHARAIEND 1411.27 1.18 | | 44) 8 | Solder Tabs | BH48AAL-ND 141 1.27 1.18 “D* Coll Hold: : 
5 | 4 | SolderTabs | BH24AAAL-ND 96 87 80 8 | 2 | 6’ WireLeads | BC22MAW-NDt ‘57. ~O«OBt AB ‘ell Holders — RoHS Compliant 
3 | 2 | 6"WireLeads | BC2AAAW-ND+ 67 ©6056 9 | 3 | 6’WireLeads | BC3AAW-NDT ‘o4~—S gs. ~Ssi7| | 20] 1 | SolderTabs | BHDL-ND 71 665 ~—«60 
4 | 4 | 6” WireLeads | BC4AAAW-ND+ 1.44 1.30 1.20 to | 4 | 6" WireLeads | BC4AAW-ND+ ‘98. «= g9~Sfsig2 | ~(| 21] 2 | SolderTabs | BH2DL-ND 135 1.22 113 
5 | 4 | 6” WireLeads | BH24AAAW-NDt 98.89 82 11 | 4] 6" Wire Leads | BHO4AAW-NDF "90.82 76] | 22) 3 | SolderTabs | BH3DL-ND 166 1.50 1.38 
“AA” Cell Holders 12| 4 | 6° Wire Leads | BH144AW-NO+ ‘77 ~—-70~SO64| | 23) 4 | Solder Tabs | BH24DL-ND 166 1.50 1.38 
6 | 1 | SolderTabs | BCAAL-ND® 54-49-46 | | 13 | 6 | 6" Wire Leads | BH26AAW-NDt 1.21 140 1.02] | 24] 4 | Solder Tabs | BH4DL-ND 2.07 187 1.73 
7 | 2 | SolderTabs | BC12AAL-ND@ 57 528 14| 8 | 6" Wire Leads | BH48AAW-NDT 1.44 1.30 1.20] RoHS Compliant + Stripped-Tinned 3/16" (4.78mm) 


°® Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 2295 


ISO 9002 CERTIFIED MANUFACTURER 


EYSTONE Battery Clips, Contacts and Holders 


Dimensions in Inches 


Fig. 31 Uses CR2032 Coin Cell 
Lithium Batteries 


1.154 
("433 | 
i 
2761 
4 
Zone for optional - 
adhesive fixation 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Fig. Description Part No. 1 10 100 Fig. Description Part No. il 10 100 
9 9 
“N” Aluminum Cell Holders 3 3 Cell 187K-ND 6.87 5.15 4.50 
1 1 Cell 154K-ND@ 2.10 1.95 1.14 9 2 Cell 185K-ND 2.89 2.67 1.69 
2 2 Cell 155K-ND@ 3.71 3.46 2.34 10 4 Cell 196K-ND@ 5.09 4.75 3.32 
3 3.Cell 156K-ND 771 7.20 4.65 10 4 Cell 151K-ND@ 6.26 5.73 3.50 
“AAA” Aluminum Cell Holders "1 1 Cell 2224K-ND® 2.13 1.98 1.15 
1 1 Cell 137K-ND@ 2.37 2.20 1.38 le 2 ———— ee 206 
- ace Pee eee — oot 13 1 Cell = OTOKNS =a i a 2.56 1.52 
3 3 Cell 169K-ND 5.68 5.30 3.42 a = : : “ 
4 4 Cell 170K-ND¢@ 777 7.26 474 _DE Aluminum Cell Holderst, 
“AAA” Plastic Cell Holders - PC Mount — RoHS Compliant : ee: eae a ace ee 
i ah mee i : a - 3 3Cell 190-ND¢@ 7.80 7.28 4.72 
2! I ie A a 
9 2 Cell 186K-ND 3.29 3.04 1.92 
£ 3 Cell ree ND) 1.38 1:29 we 10 4Cell 200K-ND@ 6.15 5.74 4.05 
8 4 Cell 2481K-ND 1.52 1.41 1.24 1 1 Cell 2226K-ND@ 2.73 2.53 1.57 
“AAA” Plastic Cell Holders - 6” Wire Leads — RoHS Compliant 412 2 Cell 2227K-ND 3.99 3.73 2.52 
5 1 Cell 2467K-ND 1.13 1.00 81 “D” Steel Cell Holderst — RoHS Compliant 
6 2 Cell 2469K-ND 1.18 1.04 84 14 1 Cell 2175K-ND 3.41 3.12 1.85 
7 3 Cell 2480K-ND 1.38 1.29 1.12 12mm Coin Cell Lithium “PC” Holders — RoHS Compliant 
8 4 Cell 2482K-ND 1.52 1.41 1.24 24 1 Cell 500K-ND 1.32 1.16 74 
“AA” Aluminum Cell Holders 25 2 Cell 501K-ND 2.08 1.94 1.71 
1 1 Cell 139K-ND® 1.66 1.55 .90 16mm Coin Cell Lithium “PC” Holders — RoHS Compliant 
2 2 Cell 140K-ND@ 3.10 2.87 1.81 24 1 Cell 502KE-ND 1.64 1.53 96 
2 2 Cell 146K-ND@ 3.64 3.33 1.97 20mm Coin Cell Lithium “PC” Holders — RoHS Compliant 
3 3 Cell 171K-ND@ 4.55 4.25 2.74 24 1 Cell 106K-ND 1.64 1.53 96 
4 4 Cell 182K-ND@ 6.46 6.03 4.08 24 1 Cell 103K-ND 1.64 1.53 96 
9 2 Cell 189K-ND 2.61 2.42 1.58 25 2 Cell 1026K-ND 1.80 1.68 1.06 
10 4 Cell 192K-ND@ 4.38 4.09 2.61 23mm Coin Cell Lithium “PC” Holders — RoHS Compliant 
"1 1 Cell 2222K-ND@ 2.08 1.93 1.20 24 1 Cell 107K-ND 1.64 1.53 96 
12 2 Cell 2223K-ND@ 3.30 3.05 2.02 24 1 Cell 104K-ND 1.64 1.50 96 
“AA” Plastic Cell Holders - PC Mount — RoHS Compliant 25 2 Cell 1027K-ND 1.80 1.68 1.06 
15 4 Cell 2460K-ND 1.13 4.00 ‘81 24mm Coin Cell Lithium “PC” Holders — RoHS Compliant 
16 2 Cell 2462K-ND 1.18 1.04 84 24 1Cell 105K-ND 1.64 1.53 96 
17 3.Cell 2464K-ND 1.38 1.29 142 24 1 Cell 1025-7K-ND 1.80 1.68 1.06 
i 18 4 Cell 2477K-ND 1.52 1.41 1.24 25 2 Cell BLOZ S/N 1.80 1.68 1.06 
“AA” Plastic Cell Holders - 6” Wire Leads — RoHS Compliant 7” 5 20mm Con et Holder = RoHS: Compliant = = 
- i 5 4 
15 1 Cell 2461K-ND 1.13 1.00 81 ss - HE : 
16 2 Cell 2463K-ND 148 1.04 84 3 wz vertical 20mm Gorn Set Holder — RoHS Compliant ma ae 
17 3 Cell 2465K-ND 1.38 1.29 1.12 on teal ee i a8 itg 
2 at rf @ fe 
le se 7 2HTSIEND) 132 uaa 7 vet Surface Mount Coin Cell Retainer Contacts — RoHS Compliant 
“AA” Plastic Cell Holders - with Snap-On Connector — RoHS Compliant 29 q2nimn 3000K-ND 57 50 29 
19 2 Cell 2474K-ND 1.18 1.04 84 29 Soin 3002K-ND ‘58 ‘1 ‘30 
20 3 Cell 2475K-ND 1.38 1.29 1.12 29 Sait 3004K-ND ‘59 ‘52 31 
21 4 Cell 2476K-ND 1.52 1.41 1.24 ‘ : 
29 24mm 3006K-ND 64 56 32 
Cell Lithium - Plastic Holders - PC Mount — RoHS Compliant Surface Mount Coin Cell Retainer Contacts - Cut Tape — RoHS Compliant 
22B V2 AA 108KK-ND 1.60 1.49 82 29 1 Cell, 20mm 3002KCT-ND 72 42 37 
22B AA 1028K-ND 1.60 1.49 82 29 1 Cell, 24mm 3006KCT-ND 1.09 1.00 94 
22B 2/3 A 1029K-ND 1.60 1.49 82 Surface Mount Coin Cell Retainer Contacts - Tape & Reel — RoHS Compliant 
Lithium - Plastic Retaining Cover — RoHS Compliant 29 1 Cell, 20mm 3002KTR-ND 207.01/500 
22A 1/2 AA 108CK-ND 48 46 44 29 1 Cell, 24mm 3006KTR-ND 276.40/400 
22A AA 1028CK-ND Pr | 63 Fi | Thru Hole Mount Coin Cell Retainer Contacts — RoHS Compliant 
23 2/3 A 1029CK-ND 68 .60 49 30 42mm 3001K-ND 57 50 .29 
“C” Aluminum Cell Holderst 30 20mm 3003K-ND 58 51 30 
: 1 Cell UeINDS 2.03 1.89 1.10 @ RoHS Compliant + °C” and “D" cell holders are dual clips only + Figs. 36, 38, 48 and 49 sold by the pair 
2 Cell 174K-ND@ 3.29 3.04 1.92 (Continued) 


2296 1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ED MANUFACTURER 


KEYSTONE 


Battery Clips, Contacts and Holders (cont, 


Dimensions in Inches 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Fig. Description Part No. i 10 100 Fig. Description Part No. il 10 100 
30 23mm 3005K-ND 59 52 31 Economy 9 Volt Battery Straps (I-Style) — RoHS Compliant 
30 23mm 3011K-ND 62 55 32 43 Single, 4” 232K-ND AT 44 31 
30 24mm 3007K-ND 64 56 32 43 Single, 6” 233K-ND 48 AS 32 
30 24mm 3009K-ND 59 54 33 43 Single, 8” 234K-ND 49 A6 33 
Surface Mount Coin Cell Holder - Bulk — RoHS Compliant Economy 9 Volt Battery Straps (T-Style) — RoHS Compliant 
31 1 Cell, 20mm 1060K-ND 1.64 1.53 96 “4 Single: 4 2OStEND) 3 a8 ah 
32 1 Cell, 20mm 1061K-ND 2.05 1.89 1.29 a eles ee BH oy pee 
7 3 . 7 44 Single, 8” 237K-ND 49 44 36 
32 2 Cell, 20mm UCSD) 605 1.88 129 Shielded 9 Volt Battery Straps (I-Style) — RoHS Compliant 
32 1 Cell, 23mm 1071K-ND 2.05 1.89 1.29 rT Single, 4” 84-4K-ND 1 “45 a7 
Surface Mount Coin Cell Holder - Cut Tape — RoHS Compliant 45 Single, 6” 84-6K-ND 53 AT 38 
29 1 Cell, 12mm 3000KCT-ND 74 68 64 45 Single, 8” 84-8K-ND 54 48 39 
Surface Mount Coin Cell Holder - Tape & Reel — RoHS Compliant Shielded 9 Volt Battery Straps (T-Style) — RoHS Compliant 
29 1 Cell, 12mm 3000KTR-ND 319.27/1000 45 Single, 4” 81-4K-ND 51 45 37 
31 1 Cell, 20mm 1060KTR-ND 493.05/500 45 Single, 6” 81-6K-ND 53 A7 38 
32 1 Cell, 20mm 1061KTR-ND 280.30/200 45 Single, 8” 81-8K-ND 54 A8 39 
32 2 Cell, 20mm 4062KTR-ND 280.30/200 Vertical “9V” PC Snap-On Connector — RoHS Compliant 
32 1 Cell, 28mm 1071KTR-ND 280.30/200 46 = 968K-ND 95 83 Tal 
9 Volt Plastic Holders — RoHS Compliant “9V" Battery Snap-Ons — RoHS Compliant 
33 1 Cell 4294K-ND 1.87 174 1.03 a7h eid Ze NND i08 OF ioe 
34 1 Cell 1295K-ND 1.80 1.68 99 a7 Sockel Peston ens a6 af 
= — - - Single “AA” Cell Contacts — RoHS Compliant 
9 Volt Aluminum Holders — RoHS Compliant 48 — 209K-ND¥ 52/2 25 718 
33 1 Cell 1291K-ND 2.95 271 1.60 Dual “AA” Cell Contacts — RoHS Compliant 
34 1 Cell 1290K-ND 2.82 2.58 1.53 49 = D10K-NDE "79/2 37 26 
Insulated Polarizing Washers “A” ,“AA”, “OV” Surface Mount Cell Contacts - Cut Tape — RoHS Compliant 
35 Red 59K-ND@ = 12 .08 48 = 5231KCT-ND 67 62 58 
35 Black 60K-ND = 12 .08 “A” ,“AA”, “9V” Surface Mount Cell Contacts - Tape & Reel — RoHS Compliant 
“AAA” Snap-In PC Battery Clip — RoHS Compliant 48 = 5231KTR-ND 76.37/250 
36 _- 82K-ND£ 67/2 32 mlrd “AAA” Snap-On Contacts — RoHS Compliant 
“AA” Snap-In PC Battery Clip — RoHS Compliant 48 _ 204K-ND¢ 52/2 25 18 
36 1 Cell 92K-ND¥ 67/2 32 7 49 = 202K-ND$ 79/2 37 26 
“AAA”, “N” Surface Mount Battery Clip - Cut Tape — RoHS Compliant “A”, “AA”, “9V” Spring Contacts — RoHS Compliant 
36 1 Cell 55KCT-ND 66 38 34 50 — as OS) aa AA =06 
“AAA”, “N” Surface Mount Battery Clip - Tape & Reel — RoHS Compliant A", Battery Contacts — RoHS Compliant 
36 1 Cell S5KTR-ND 86.81/300 2 oe eae — oi - 
“QV” Steel Battery Clip — RoHS Compliant 53 (+) Button 5224K-ND = 14 40 
37 Single 71K-ND 30 28 25 54 (-) Spring 5202K-ND _ ‘97 19 
“AAA”, “AAAA”, “N” Snap-IN Battery Contact — RoHS Compliant 55 (+) Button w/tabs 5223K-ND — 14 10 
38 = 238K-ND¥ -36/2 AZ. -13 56 (-) Spring w/tabs 5201K-ND = 23 17 
9 Volt “PC” Snap-On Battery (on board battery mount) — ROHS Compliant “AAA”, “AAAA”, “N” Battery Contacts — RoHS Compliant 
39 Male 593K-ND .49 46 .26 53 (+) Button 5225K-ND = -10 08 
40 Female 594K-ND 55 49 31 54 (-) Spring 5203K-ND = 36 26 
9 Volt Battery Straps — RoHS Compliant 2 “ ee ee SN ai ge 7 
al Single UND) 180 12) a 87 ual Let Side 5214K-ND = 32 23 
42 Dual 22tKOND) 2.86 2.64 1.67 58 Dual Right Side 5213K-ND = 32 23 
Premium 9 Volt Battery Straps (I-Style) — RoHS Compliant “A”, “AA”, "C”, “D” Battery Contacts — RoHS Compliant 
43 Single, 4” 2238K-ND 86 76 65 61 Spring 211K-ND 08 07 06 
43 Single, 6” 2239K-ND 88 78 66 “A” PC Contacts — RoHS Compliant 
43 Single,6.5” 83K-ND 1.89 1.73 1.06 59 (+) Button 595K-ND. = 18 13 
43 Single, 8” 2240K-ND -90 79 68 60 (-) Spring 628K-ND = 81 44 
Premium 9 Volt Battery Straps (T-Style) — RoHS Compliant “AA”, “AAA”, “N” PC Contacts — RoHS Compliant 
44 Single, 4” 2241K-ND 91 .80 69 59 (+) Button 637K-ND = 7 12 
44 Single, 6” 2242K-ND 93 82 70 60 (-) Spring 629K-ND = 81 44 
a4 Single, 8” BZD) 04 83 oa @ RoHS Compliant + °C” and “D" cell holders are dual clips only + Figs. 36, 38, 48 and 49 sold by the pair 
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DC Brushless and Tachometer 
IROTRON 
Fans, Blowers and Impellers 


° — DC Fans - Motor: « Brushless electronic commutation provided by 
dependable solid-state circuitry * 100% dielectric tested at 600 VAC/1 
second/400 microamps maximum leakage ° Polarity protected 


Dimensions Voltage Connection Power | Running Digi-Key Comair Rotron Finger 
Fig.| Family Model mm [Nom.] Range Type Bearing | (Watts)) Current) RPM | CFM Expectancy Part No. il 25 Part No. Guards Each 
Brushless DC Fans 
GDA2510-12BB 25x10 12 | 6/13.8 | Lead Wires] Ball 12 IA |13000} 2.67 | 50,000 hrs. @ 25°C | CR438-ND® 8.15 7.03 | GDA2510-12BB | CR181-ND@ 54 
GDA4010-12BB 40x10 12 | 6/13.8 | Lead Wires) Ball | 1.08 | .09A | 7000] 7.73 | 50,000 hrs. @ 25°C | CR389-ND® 6.03 5.20 | GDA4010-12BB | CR230-ND® 65 
GDA4010-24BB 40x10 24 | 12/27.6 |Lead Wires} Ball | 2.16 | .09A | 7000 | 7.73 | 50,000 hrs. @ 25°C | CR390-ND® 7.47 6.44 | GDA4010-24BB | CR230-ND® 65 
GDA4020-12BB 40x20 12 | 6/13.8 | Lead Wires) Ball | 1.44 | .12A | 8000] 8.73 | 50,000 hrs. @ 25°C | CR391-ND® 6.32 5.45 | GDA4020-12BB | CR230-ND@ 65 
GDA4020-24BB 40x20 24 | 12/276 | Lead Wires| Ball | 1.68 | .07A | 8000 | 8.73 | 50,000 hrs. @ 25°C | CR392-ND@ 6.32 5.45 | GDA4020-24BB | CR230-ND@ 65 
GDA4028-12BB 40x28 12 | 6/13.8 | Lead Wires| Ball 24 2A | 8800 | 11.26 | 50,000 hrs. @ 25°C | CR393-ND@ 6.32 5.45 | GDA4028-12BB | CR230-ND@ 65 
GDA5210-12BB 52x10 12 | 6/13.8 | Lead Wires) Ball | 1.68 | .14A | 6000 | 12.27] 50,000 hrs. @ 25°C | CR394-ND® 6.32 5.45 | GDA5210-12BB | CR388-ND@ 59 
GDA6025-12BB 60x25 12 | 6/13.8 | Lead Wires) Ball | 1.68 | .14A | 4000 | 19.25] 50,000 hrs. @ 25°C | CR395-ND® 6.32 5.45 | GDA6025-12BB | CR221-ND@ 68 
Gryphon GDA6025-24BB 60x25 24 | 12/27.6 | Lead Wires} Ball | 3.36 | .14A | 4000 | 19.25] 50,000 hrs. @ 25°C | CR396-ND® 6.32 5.45 | GDA6025-24BB | CR221-ND® 68 
GDA8025-12BB 80x25 12 | 6/13.8 | Lead Wires] Ball_| 2.04 | 17A_| 3000 | 35.48 | 50,000 hrs. @ 25°C | CR397-ND® 747 6.44 | GDA8025-12BB | CR180-ND@ 93 
GDA8025-24BB 80x25 24 | 12/276 | Lead Wires] Ball | 3.60 | .15A | 3000 | 35.48] 50,000 hrs. @ 25°C | CR398-ND® TAT 6.44 | GDA8025-24BB | CR180-ND@ 93 
GDA9225-12BB 92x25 12 | 6/13.8 | Lead Wires) Ball | 2.76 | .23A | 2800 | 55.89] 50,000 hrs. @ 25°C | CR399-ND® 8.05 6.93 | GDA9225-12BB | CR230-ND@ 65 
GDA9225-24BB 92x25 24 | 12/27.6 |Lead Wires} Ball | 5.28 | .22A | 2800 | 54.63) 50,000 hrs. @ 25°C | CR400-ND® 8.05 6.93 | GDA9225-24BB | CR220-ND® 17 
GDA1225-12BB 120x25 12 | 6/13.8 | Lead Wires} Ball 4.8 | 40A | 2400 | 69.36} 50,000 hrs. @ 25°C | CR401-ND® 9.31 8.02 | GDA1225-12BB | CR210-ND® 1.72 
GDA1225-24BB 120x25 24 | 12/27.6 | Lead Wires | Ball 8.4 | .35A_ | 2400 | 69.36 | 50,000 hrs. @ 25°C |_CR402-ND® 9.31 8.02 | GDA1225-24BB | CR210-ND@ 1.72 
GDA1238-12BB 120x38 12 | 6/13.8 | Lead Wires| Ball 7.2 | .60A | 3000 |128.27) 50,000 hrs. @ 25°C | CR403-ND® 14.27 12.30 | GDA1238-12BB | CR210-ND® 1.72 
GDA1238-24BB 120x38 24 | 12/276 |Lead Wires} Ball | 14.4 | .60A | 3000 |126.67) 50,000 hrs. @ 25°C | CR404-ND® 14.27 12.30 | GDA1238-24BB } CR210-ND® 1.72 
GDA1238-48BB 120x38 48 | 24/55.2 |Lead Wires| Ball_| 16.8 | .35A | 3000 |128.27| 50,000 hrs. @ 25°C |_CR405-ND® 15.05 12.96 | GDA1238-48BB_| CR210-ND® 1.72 
CRO0212LB-G50 25x10 12 6/14 | Lead Wires] Ball 0.8 ] 70mA [10000] 1.40 | 50,000 hrs. @ 25°C ] CRO11-ND® 18.18 15.68 | 032602 CR181-ND® 54 
Flight LT CRO412HB-G70 40x10 12 6/14 | Lead Wires) Ball 1.2 | 100mA | 6000 | 6.80 | 50,000 hrs. @ 25°C | CRO15-ND® 12.67 10.93 | 032608 CR230-ND® 65 
95,40,52 CR0412HB-C50 40x20 12 6/14 | Lead Wires) Ball 1.4 | 130mA | 8500 | 10.80) 50,000 hrs. @ 25°C | CRO16-ND® 12.67 10.93 | 032622 CR230-ND® 65 
it) CRO0424HB-C50 40x20 24 | 21.6/26.4 | Lead Wires | Ball 1.8 | 75mA | 8500 | 10.8 | 50,000 hrs. @ 25°C | CR360-ND® 12.67 10.93 | 032628 CR230-ND® 65 
CRO512HB-D71 52x15 12 6/14__| Lead Wires | Ball 1.2__| 100mA | 4600 | 12.00 | 50,000 hrs. @ 25°C |_CRO22-ND@ 13.14 11.33 | 032660 CR388-ND® 59 
FS12B3 60x25 12 6/14 | Lead Wires] Ball 2.5 | 210mA| 5000} 18 | 60,000 hrs. @ 25°C | CROO1-ND® 35.35 28.04 | 031156 CR221-ND® 68 
FS24B3 60x25 24 12/28 | Lead Wires| Ball 1.9 | 80mA | 5000} 18 | 60,000 hrs. @ 25°C | CRO02-ND® 37.67 29.88 | 031157 CR221-ND® 68 
Flight tI FS12H3 60x25 12 6/14 | Lead Wires) Ball 1.0 | 84mA | 3500} 12 | 60,000 hrs. @ 40°C | CROO3-ND 35.67 28.29 | 031158 CR221-ND® 68 
60 FS24H3 60x25 24 12/28 | Lead Wires| Ball 1.1 | 46mA | 3500} 12 | 60,000 hrs. @ 25°C | CRO04-ND® 45.56 36.14 | 031159 CR221-ND® 68 
FS05B3 60x25 5 4.5/5.5 | Lead Wires| Ball 2.0 | 400mA | 5000 | 18 | 60,000 hrs. @ 25°C |_CR346-ND® 25.20 21.70 | 031963 CR221-ND® 68 
FSO5H3 60x25 5 4.5/5.5 | Lead Wires] Ball 1.0 | 190mA | 3500 | 12 | 60,000 hrs. @ 25°C | CR347-ND® 22.72 19.57 | 031765 CR221-ND® 68 
FS48K3 60x25 48 24/56 | Lead Wires | Ball 4.0 | 80mA | 5930/ 23 | 60,000hrs.@ 25°C | CR348-ND@ 28.28 24.36 | 032859 CR221-ND® 68 
Flight LT CRO612HB-D71GL| 60x15 12 6/14 | Lead Wires] Ball 1.6 | 130mA | 4500 | 16.60] 50,000 hrs. @ 25°C | CRO23-ND® 13.57 11.70 | 032686 CR221-ND® 68 
a CRO612HB-A70GL| 60x25 12 6/14 | Lead Wires) Ball 2.8 | 230mA | 4500 | 23.20) 50,000 hrs. @ 25°C | CRO24-ND® 13.57 11.70 | 032704 CR221-ND® 68 
CRO624HB-A70GL| 60x25 24 12/28 | Lead Wires | Ball 3.6__| 150mA | 4500 | 23.20 | 50,000 hrs. @ 25°C |_CRO26-ND® 13.57 11.70 | 032710 CR221-ND® 68 
FE12B3 80x25 12 6/14 | Lead Wires] Ball 2.0 | 165mA | 3600 | 37 | 60,000 hrs. @ 25°C | CROO5S-ND® 35.99 28.55 | 031162 CR180-ND® 93 
Flight II FE24B3 80x25 24 12/28 | Lead Wires| Ball 2.0 | 87mA | 3600 | 37 | 60,000 hrs. @ 25°C | CROO6-ND® 35.99 28.55 | 031163 CR180-ND® 93 
80 FE12H3 80x25 12 6/14 | Lead Wires) Ball 1.0 | 89mA | 2700} 27 | 60,000 hrs. @ 25°C | CROO7-ND® 37.06 29.40 | 031164 CR180-ND® 93 
FE24H3 80x25 24 12/28 | Lead Wires | Ball 1.2 | 48mA | 2700 | 27 | 60,000 hrs. @ 25°C |_CRO08-ND® 37.96 30.11 | 031165 CR180-ND@ 93 
Flight LT CRO812HB-A70GL| 80x25 12 6/14 | Lead Wires] Ball 3.0 | 250mA | 3010 | 38.60 | 50,000 hrs. @ 25°C | CRO30-ND® 13.92 12.00 | 032736 CR180-ND® 93 
a CRO812MB-A70GL| 80x25 12 6/14 | Lead Wires) Ball 1.8 | 150mA | 2440 | 31.40) 50,000 hrs. @ 25°C | CRO31-ND® 13.92 12.00 | 032738 CR180-ND® 93 
CRO824HB-A70GL| 80x25 24 12/28 | Lead Wires | Ball 3.8 | 160mA | 3010 | 38.60 | 50,000 hrs. @ 25°C |_CRO32-ND® 13.92 12.00 | 032744 CR180-ND® 93 
ST12A3 80x32 12 6/14 | Lead Wires] Sleeve | 3.4 | 280mA| 3400] 33 | 55,000 hrs. @ 40°C | CROO9-ND® 20.81 17.92 | 032107 CR180-ND® 93 
ST24A3 80x32 24 12/28 | Lead Wires | Sleeve | 3.3 | 140mA} 3400 | 33 | 55,000 hrs. @ 40°C | CRO12-ND® 21.22 18.28 | 032127 CR180-ND® 93 
Sprint $T12B3 80x32 12 6/14 | Lead Wires) Ball 3.4 | 280mA | 3400 | 33 | 78,000 hrs. @ 40°C | CRO14-ND® 20.61 17.75 | 030615 CR180-ND@ 93 
1 $T24B3 80x32 24 12/28 | Lead Wires| Ball 3.3 | 140mA | 3400 | 33 | 78,000 hrs. @ 40°C | CRO17-ND® 21.22 18.28 | 030616 CR180-ND® 93 
STO5B3 80x32 5 4.5/5.5 | Lead Wires] Ball 2.3 | 460mA | 3400 | 33 | 78,000 hrs. @ 40°C | CR353-ND® 29.23 25.18 | 030829 CR180-ND® 93 
$1122Z3 80x32 12 6/14__| Lead Wires | Ball 6.2 | 520mA | 4700 | 45 | 78,000 hrs. @ 40°C |_CR354-ND® 26.35 22.70 | 039067 CR180-ND® 93 
$D12B1 80x42 12 6/14 | Lead Wires] Ball 3.0 |] 250mA | 3500 | 35 | 80,000 hrs. @ 40°C | CRO19-ND® 28.42 24.77 | 028933 CR180-ND® 93 
$D12B2 80x42 12 6/14 Terminal | Ball 3.0 | 250mA | 3500 | 35 | 80,000 hrs. @ 40°C | CRO27-ND® 29.45 25.67 | 032001 CR180-ND® 93 
Sprite $D24B1 80x42 24 12/28 | Lead Wires| Ball 3.0 | 130mA | 3500 | 35 | 83,000 hrs. @ 40°C | CRO20-ND® 28.79 25.09 | 028934 CR180-ND® 93 
SD48B1 80x42 48 24/56 | Lead Wires) Ball 3.0 | 60mA | 3500} 35 | 83,000 hrs. @ 40°C | CRO21-ND® 29.45 25.67 | 028935 CR180-ND® 93 
SD48B2 80x42 48 24/56__| Terminal | Ball 3.0 | 60mA | 3500 | 35 | 83,000 hrs. @ 40°C |_CR236-ND® 29.45 25.67 | 032003 CR180-ND® 93 
FN12B3 92x25 12 6/14 | Lead Wires] Ball 2.4 | 202mA | 2800 | 45 | 60,000 hrs. @ 25°C | CRO34-ND® 39.38 31.24 | 031168 CR220-ND® AT 
Flight Il FN24B3 92x25 24 12/28 | Lead Wires| Ball 2.4 | 100mA | 2800} 45 | 60,000 hrs. @ 25°C | CR237-ND® 26.42 21.80 | 031169 CR220-ND® at 
90 FN12K3 92x25 12 6/14 | Lead Wires) Ball 5.1 | 423mA | 3850 | 60 | 60,000 hrs. @ 25°C | CR349-ND® 25.88 22.29 | 031595 CR220-ND® ae 
FN24K3 92x25 24 12/28 | Lead Wires| Ball 5.5 | 230mA | 3800 | 60 | 60,000 hrs. @ 25°C | CR359-ND® 25.88 22.29 | 031406 CR220-ND® a7 
FN48B3 92x25 48 24/56 | Lead Wires | Ball 2.9 | 65mA | 2800 | 45 | 60,000 hrs. @ 25°C |_CR350-ND® 23.78 20.48 | 031392 CR220-ND@ a7 
Flight LT | CRO912HB-A70GL| 92x25 12 6/14 | Lead Wires] Ball 4.3 | 360mA | 3000 | 48.40 | 50,000 hrs. @ 25°C | CRO35-ND® 14.47 12.48 | 032760 CR220-ND® AT 
90 CRO924HB-A70GL| 92x25 24 12/28 _| Lead Wires | Ball 4.8 | 200mA | 3000 | 48.40 | 50,000 hrs. @ 25°C | CRO37-ND@ 14.47 12.48 | 032768 CR220-ND® a7 
Flight Il FT12B3 120x25 12 6/14 | Lead Wires] Ball 43 | 360mA| 2950) 86 | 60,000hrs. @ 25°C | CRO38-ND@ 39.38 31.24 | 031174 CR210-ND® 1.72 
120 FT24B3 120x25 24 12/28 | Lead Wires | Ball 4.3 | 180mA | 2950 | 86 | 60,000hrs.@ 25°C | CRO39-ND@ 37.64 29.86 | 031175 CR210-ND® 1.72 
MC12A3 120x32 12 6/14 | Lead Wires] Sleeve | 7.9 | 660mA| 3700] 102 | 50,000 hrs. @ 40°C | CRO42-ND® 23.49 20.23 | 032207 CR210-ND® 1.72 
MC24A3 120x32 24 12/28 | Lead Wires | Sleeve | 6.7 | 280mA} 3700 | 102 | 50,000 hrs. @ 40°C | CRO46-ND® 23.49 20.23 | 032208 CR210-ND® 1.72 
MC12E3 120x32 12 6/14 | Lead Wires] Sleeve | 2.2 | 180mA] 2150] 58 | 50,000 hrs. @ 40°C | CRO43-ND® 23.49 20.23 | 032140 CR210-ND® 1.72 
MC24E3 120x32 24 12/28 | Lead Wires] Sleeve | 2.1 | 85mA | 2150] 58 | 50,000 hrs. @ 40°C | CRO47-ND® 22.72 19.57 | 032142 CR210-ND® 1.72 
Muffin MC12B3 120x32 12 6/14__| Lead Wires| Ball 7.9 | 660mA | 3700 | 102 | 75,000 hrs. @ 40°C |_CRO51-ND® 22.72 19.57 | 032489 CR210-ND® 1.72 
MC24B3 120x32 24 12/28 | Lead Wires| Ball 5.5 | 230mA | 3700 | 102 | 75,000 hrs. @ 40°C | CRO55-ND® 22.72 19.57 | 030572 CR210-ND® 1.72 
MC48B3 120x32 48 22/56 | Lead Wires) Ball 8.4 | 180mA | 3700 | 102 | 78,000 hrs. @ 40°C | CR240-ND® 22.73 19.58 | 030573 CR210-ND® 1.72 
MC24H3 120x32 24 12/28 | Lead Wires| Ball 4.8 | 200mA| 2850) 80 | 78,000hrs.@40°C | CR241-ND@ 22.72 19.57 | 030577 CR210-ND® 1.72 
MC24K3 120x32 24 12/28 | Lead Wires| Ball_ | 10.6 | 440mA| 4200 | 118 | 78,000 hrs. @ 40°C |_CR351-ND® 24.64 21.22 | 031618 CR210-ND® 1.72 
MD24B1 119x39 24 12/28 | Lead Wires | Ball 6.0 | 250mA | 3100 | 110 | 83,000 hrs. @ 40°C | CRO70-ND® 46.34 42.08 | 028866 CR210-ND® 1.72 
MD12B2 119x39 12 6/14 Terminal | Ball 6.0 | 500mA | 3100 | 110 | 83,000 hrs. @ 40°C | CRO72-ND® 46.34 42.08 | 028868 CR210-ND® 1.72 
Muffin XL MD24B2 119x39 24 12/28 | Terminal | Ball 6.0 | 250mA | 3100 | 110 | 83,000 hrs. @ 40°C | CRO73-ND® 46.34 42.08 | 028869 CR210-ND® 1.72 
MD48B2 119x39 48 24/56 | Terminal | Ball 6.0 | 125mA | 3100 | 110 | 83,000 hrs. @ 40°C | CRO74-ND® 46.34 42.08 | 028870 CR210-ND® 1.72 
MD12B1 119x39 12 6/14 | Lead Wires) Ball 6.0 | 500mA | 3100 | 110 | 83,000 hrs. @ 40°C | CRO69-ND® 46.34 42.08 | 028865 CR210-ND® 1.72 
MD48B1 119x39 48 24/56 | Lead Wires | Ball 6.0 | 125mA | 3100 | 110 | 83,000 hrs. @ 40°C |_CRO71-ND® 46.34 42.08 | 028867 CR210-ND® 1.72 
L WD12C3 119x39 12 6/14 | Lead Wires] Ball 2.4 | 200mA | 2230] 75 | 83,000 hrs. @ 40°C | CR262-ND® 48.46 39.98 | 030715 CR210-ND® 1.72 
Whisper wb24C3 119x39 24 12/28 | Lead Wires| Ball 2.4 | 100mA | 2230 | 75 | 83,000 hrs. @ 40°C | CR263-ND® 48.46 39.98 | 030717 CR210-ND® 1.72 
XL WD12M3 119x39 12 6/14 | Lead Wires) Ball 1.2 | 100mA | 1635 | 55 | 83,000 hrs. @ 40°C | CR264-ND® 48.46 39.98 | 030723 CR210-ND® 1.72 
WD24M3 119x39 24 12/28 | Lead Wires | Ball 1.2 | 52mA | 1635 | 55 | 83,000 hrs. @ 40°C |_CR265-ND® 49.52 40.86 | 030725 CR210-ND® 1.72 
Muffin XP MS24B3 120x38 24 12/28 | Lead Wires | Sleeve | 7.0 | 290mA| 3000 | 110 | 78,000 hrs. @ 40°C | CR342-ND® 25.60 22.05 | 032526 CR210-ND® 1.72 
MS48B3 120x38 48 24/56 | Lead Wires| Sleeve |_7.4 | 150mA | 3000 | 110 | 78,000 hrs. @ 40°C | CR343-ND® 25.60 22.05 | 032527 CR210-ND® 1.72 
GL12B4 127x38 12 6/14 Terminal | Ball | 15.0 |1250mA] 3250] 150 | 82,500 hrs. @ 50°C | CR266-ND® 54.32 44.82 | 031074 CR200-ND® 2.51 
Galaxy GL24B4 127x38 24 12/28 | Terminal | Ball | 15.0 | 625mA} 3250 | 150 | 82,500 hrs. @ 50°C | CR267-ND® 57.08 47.10 | 031075 CR200-ND® 2.51 
GL48B4 127x38 48 24/56_| Terminal | Ball_| 15.0 | 310mA| 3250 | 150 | 82,000 hrs. @ 50°C | CR268-ND@ 57.08 47.10 | 031076 CR200-ND® 2.51 
9 | Patriot PQ24B4 172x51 24 12/28 | Terminal | Ball | 20.3 | 850mA| 3500 | 235 | 62,000 hrs. @ 50°C | CR242-ND® 74.56 61.52 | 031084 CR206-ND® 2.84 
PQ48B4 172x651 48 24/56 | Terminal | Ball | 20.1 | 420mA| 3500 | 235 | 62,000 hrs. @ 50°C | CR243-ND® 74.56 61.52 | 031085 CR206-ND® 2.84 
Major JQ24B4 172x150x51 | 24 12/28 | Terminal ) Ball | 20.3 | 850mA | 3500) 235 | 62,000 hrs. @ 50°C | CR291-ND@ 72.56 62.49 | 031090 CR196-ND® 3.02 
Quiet JQ48B4 172x150x51 | 48 24/56 | Terminal | Ball | 20.1 | 420mA | 3500] 235 | 62,000 hrs. @ 50°C | CR292-ND® 72.56 62.49 | 031091 CR196-ND® 3.02 
3 JQ1264 172x150x51 | 12 6/14 Terminal | Ball_| 14.6 |1215mA| 3000 | 200 | 62,000 hrs. @ 50°C | CR293-ND@ 74.29 63.97 | 031092 CR196-ND® 3.02 
MT12B3 172x150x55 | 12 6/14 | Lead Wires] Ball | 39.6 3A | 3400] 300 | 62,000 hrs. @ 50°C | CR297-ND® 101.50 87.41 | 031856 CR196-ND® 3.02 
Maltese MT24B3 172x150x55 | 24 12/28 | Lead Wires} Ball | 41.0 | 1.48A | 3400 | 300 | 62,000 hrs. @ 50°C | CR298-ND® 101.50 87.41 | 031843 CR196-ND® 3.02 
MT48B3 172x150x55 | 48 24/56 |LeadWires| Ball | 34.5 | .72A | 3400] 300 | 62,000 hrs. @50°C | CR299-ND® 101.50 87.41 | 031841 CR196-ND® 3.02 
4 | Falcon FD24B3 172x55 24 12/28 | Lead Wires} Ball | 41.0 | 1.48A | 3400 | 300 | 62,000 hrs. @ 50°C | CR295-ND® 101.50 87.41 | 031653 CR196-ND® 3.02 
5 | Caravel CD24B3 254x89 24 12/28 | Lead Wires} Ball | 29.0 | 1.2A | 1650 | 550 | 60,000 hrs. @ 50°C | CR302-ND® 92.59 79.74 | 031573 CR182-ND® 1.89 
CD48B3 254x89 48 24/56 |LeadWires| Ball | 30.2 | .63A | 1650] 550 | 60,000 hrs. @50°C | CR303-ND® 94.79 81.63 | 031767 CR182-ND® 1.89 
Blowers — RoHS Compliant 
6 | whittet WT12B3 80x32 12 6/14 | Lead Wires) Ball 5.1 | 420mA | 4050} 15 | 80,000 hrs. @ 25°C | CR304-ND 36.23 31.21 | 031101 _ - 
WT24B3 80x32 24 12/28 | Lead Wires | Ball 5.1 | 200mA | 4050 | 15 | 80,000 hrs. @ 25°C | CR305-ND 36.23 31.21 | 031102 _ - 
@ RoHS Compliant + Feathered Edge for lower noise. Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2298 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


e- DC Brushless and Tachometer Fans, Blowers and Impellers (Ccont.) 


Dimensions Voltage Connection Power | Running Life Digi-Key Price Each Comair Rotron Finger Price 
Fig.| Family Model mm |Nom.| Range Type | Bearing | (Watts)| Current| RPM | CFM Expectancy Part No. 1 25 | Part No. Guards Each 
BD12A3 121x31 12 9/14 | Lead Wires] Sleeve | 11.0 | 900mA | 3050] 25 | 50,000 hrs. @ 40°C | CRO85-ND 37.80 31.19 | 032176 = _ 
eo BD24A3 121x31 24 18/28 | Lead Wires | Sleeve | 11.0 | 480mA | 3050} 25 | 50,000 hrs. @ 40°C | CRO86-ND 37.80 31.19 | 032179 = - 
Biscuit BD12B3 121x31 12 6/14 | Lead Wires) Ball | 11.0 ) 900mA | 3050] 25 | 78,000 hrs. @ 40°C | CR247-ND 43.66 36.02 | 030619 =— _ 
6 BD24B3 121x31 24 12/28 | Lead Wires| Ball_| 11.0 | 480mA | 3050 | 25 | 78,000 hrs. @ 40°C | CR248-ND 42.50 35.07 | 030621 = - 
Viking VK12B3 127x41 12 6/14 |Lead Wires] Ball | 20.0 /1670mA] 4000 | 33 | 83,000 hrs. @ 40°C | CR306-ND 36.90 31.78 | 031047 = = 
VK24B3 127x41 24 12/28 | Lead Wires| Ball__| 20.0 | 830mA | 4000 | 33 | 83,000 hrs. @ 40°C | _CR307-ND 35.75 30.79 | 031048 = - 
Spinnaker SPD24B1 162x41 24 12/28 [Lead Wires| Ball | 30.0 [1300mA] 2500 | 60 | 62,000 hrs. @ 50°C | CR249-ND 78.50 64.77 | 032183 = = 
Impellers — RoHS Compliant 
7_| Diplomat DDF24B1 133x91 24 12/28 |LeadWires| Ball | 26.0 | 1.1A | 3400] 170 | 35,000 hrs. @ 50°C | CR289-ND 76.48 65.86 | 031605 L— - 
Tachometer Output DC Fans — RoHS Compliant 
Muffin MC12B7 120x32 12 6/14 | Lead Wires Ball 7.9 | 660mA | 3700] 102 | 78,000 hrs. @ 40°C | CR339-ND 23.49 20.23 | 030598 CR210-ND 1.72 
MC24B7 120x32 24 12/28 | Lead Wires | Ball 5.5 | 230mA | 3700 | 102 | 78,000 hrs. @ 40°C | CR340-ND 25.97 22.37 | 030599 CR210-ND 1.72 
1 wattin MD12B5 119x39 12 6/14 | Lead Wires] Ball 6.0 | 500mA | 3100) 110 | 83,000 hrs. @ 40°C | CR344-NDT 41.69 35.90 | 028885 CR210-ND 1.72 
XL MD24B5 119x39 24 12/28 | Lead Wires | Ball 6.0 | 250mA | 3100 | 110 | 83,000 hrs. @ 40°C | CR345-NDt 40.54 34.91 | 028886 CR210-ND 1.72 
@ RoHS Compliant + Feathered Edge for lower noise. Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 
DC Brushless and Tachometer/PWM RoHS 
F = )}| FoR 
Fans and Blowers — E Series ®!| Gay =| | KAA 


Specifications: * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature: 


-40°C ~ 85°C « Termination: 12” Lead Wires (22 AWG) TAL C € 
Features: * Ball Bearings * Outstanding Airflow c us 
Dimensions Oper. Voltage Power | Running Noise Life Digi-Key Price Each Comair Rotron 

Fig. Family Model Type mm Nom. ] Range | (Watts) |Current (A); RPM CFM (dBA) Expectancy Part No. 1 25 Part No. 
Mixtus 7.9” MFSE24Z3E2 Fan 200 x 70 24 | 16~ 32 96 40 4500 515 65.4 | 70,000 hrs. @ 40°C CR439-ND 212.01 180.83 041036 
1 MFSE48Z3E2 Fan 200 x 70 48 | 24~72 96 2.0 4500 515 65.4 | 70,000 hrs. @ 40°C CR440-ND 212.01 180.83 041037 
Mixtus 6.8” MFX24Z3E2 Fan 172 x51 24 | 16~ 32 96 40 5050 390 69.1 50,000 hrs. @ 40°C CR441-ND 131.99 112.58 040799 
MFX48Z3E2 Fan 172x 51 48 | 24~72 96 2.0 5050 390 69.1 50,000 hrs. @ 40°C CR442-ND 131.99 112.58 041040 
Major XT MJD24U3E2 Fan 175 x 150 x 38 24 | 16~ 32 40 1.9 4846 325 63.1 55,000 hrs. @ 40°C CR444-ND 72.64 59.93 040727 
2 Major JQD24U3E2 Fan 172x 51 24 | 16~32 45.6 17 4830 330 64 55,000 hrs. @ 40°C CR449-ND 82.86 68.36 041049 
JQD48U3E2 Fan 172x51 48 | 28~72 45.6 0.85 4830 330 64 55,000 hrs. @ 40°C CR450-ND 82.86 68.36 040422 
3 Muffin XL MDD24U3E2 Fan 120 x 39 24 | 16~32 38 1.6 6300 210 65 65,000 hrs. @ 40°C CR445-ND 46.40 38.28 040403 
MDD48U1E2 Fan 120 x 39 48 | 24~72 38 0.8 6300 210 65 65,000 hrs. @ 40°C CR446-ND 49.42 40.78 040775 
4 Galaxy GLD24U3E2 Fan 127 x 38 24 | 16~28 38.4 1.50 5200 240 66 80,000 hrs. @ 40°C CR447-ND 66.24 54.65 040409 
GLD48U3E2 Fan 127 x 38 48 | 40~72 38.4 0.72 5200 240 66 80,000 hrs. @ 40°C CR448-ND 76.94 63.48 040702 
5 Patriot PQD24U3E2 Fan 172x51 24 | 16~32 45.6 1.70 4830 330 64 55,000 hrs. @ 40°C CR451-ND 82.86 68.36 040427 
PQD48U3E2 Fan 172x51 48 | 28~72 45.6 0.85 4830 330 64 55,000 hrs. @ 40°C CR452-ND 82.86 68.36 041022 
6 Ambassador AMD12K3E2 | Blower 97 x 33 12) | 7~13.5 16 1.3 4400 36 61 70,000 hrs. @ 40°C CR464-ND 38.60 30.62 041066 
AMD24Z3E2 | Blower 97 x 33 24 | 16~ 28 15 0.8 5000 41 69 70,000 hrs. @ 40°C CR463-ND 39.53 31.35 041065 


DC Brushless and Tachometer Motorized Impellers — Diplomat Series 


Diplomat series of backward curve impellers can be used for pressurization or evacuation many electronics condensed into a small space which create pressure that resists the @) 
of enclosures Applications: * Telecommunication Equipment * Computers * Heating and passage of air. Features: * 12” Leadwires (30.48cm) * TTL Tach Output » Ball Bearings 
Air Conditioning * Refrigeration * Heat Exchangers »* Power Supplies * Applications with * High Airflow in high pressure environments 


Dimensions Voltage Power Running Termination Noise Digi-Key Price Each Comair Rotron 

Model mm Nom. (VDC) (W) Current (A) RPM CFM Wire Leads (dBA) Part No. 1 25 Part No. 
DD402112K1A 101.6 x 55.1 12 33 2.750 5865 115 22 AWG 68 CR410-ND@ 80.12 68.34 039823 
DD402124B1R 101.6 x 55.1 24 22.1 -920 4950 100 22 AWG 66.1 CR411-ND@ 80.12 68.34 039821 
DD402148B1R 101.6 x 55.1 48 18.2 -380 4950 100 22 AWG 66.1 CR412-ND@ 80.19 68.40 039822 
DD402148K1R 101.6 x 55.1 48 39 810 5865 115 22 AWG 68 CR413-ND@ 73.25 62.49 039825 
DD402124K1R 101.6 x 55.1 24 32 1.330 5865 115 22 AWG 68 CR380-ND@ 81.92 69.88 039824 
DD523612B1A 133 x 91 12 30 2.500 3400 175 22 AWG 62.9 CR414-ND@ 94.15 80.31 039829 
DD523624B1A 133 x 91 24 26 1.100 3400 175 22 AWG 62.9 CR415-ND® 94.15 80.31 039830 
DD523648B1A 133 x 91 48 24 510 3400 175 22 AWG 62.9 CR416-ND@ 94.15 80.31 039831 
DD523612K1A 133 x 91 12 45.6 3.800 3980 200 22 AWG 65.9 CR381-ND® 94.15 80.31 039832 
DD523624K1A 133 x 91 24 38.4 1.600 3980 200 22 AWG 65.9 CR382-ND 99.68 85.84 039833 
DD523648K1A 133 x 91 48 31.2 -650 3980 200 22 AWG 65.9 CR383-ND® 100.22 86.31 039834 
DD692112K1A 175 x 53 12 36 3.000 3085 250 22 AWG 67.2 CR417-ND@ 157.86 134.65 039841 
DD692124K1A 175 x 53 24 30.7 1.280 3085 250 22 AWG 67.2 CR418-ND@ 157.86 134.65 039842 
DD692148K1A 175 x 53 48 31.2 -650 3085 250 22 AWG 67.2 CR419-ND@ 157.86 134.65 039843 
DD692712B1A 175 x 69 12 32.5 2.700 2848 300 22 AWG 65 CR420-ND@ 124.93 106.57 039847 
DD692712K1A 175 x 69 12 56.4 4.700 3100 350 22 AWG 68.8 CR421-ND® 124.93 106.57 039850 
DD692724B1A 175 x 69 24 30.7 1.270 2848 300 22 AWG 65 CR422-ND@ 124.93 106.57 039848 
DD692724K1A 175 x 69 24 44.8 1.867 3100 350 22 AWG 68.8 CR423-ND@ 124.93 106.57 039851 
DD692748K1A 175 x 69 48 44.7 -932 3100 350 22 AWG 68.8 CR425-ND@ 124.93 106.57 039852 
DD752712B1A 192 x 69 12 25.2 2.100 2020 260 22 AWG 58.2 CR426-ND@ 135.80 115.83 039856 
DD752712K1A 192 x 69 12 42 3.500 2230 300 22 AWG 61 CR427-ND@ 135.80 115.83 039859 
DD752748B1A 192 x 69 48 27.3 569 2020 260 22 AWG 58.2 CR429-ND@ 135.80 115.83 039858 
DD752748K1A 192 x 69 48 33.6 -700 2230 300 22 AWG 61 CR385-ND 143.78 123.82 039861 
DD892824B1A 226 x71 24 63.7 2.656 2670 500 20 AWG 73 CR430-ND@ 161.14 137.45 039864 
DD892848B1A 226 x71 48 64 1.340 2670 500 20 AWG 73 CR431-ND@ 161.14 137.45 039865 
DD892824K1A 226 x71 24 100 4.200 2750 565 20 AWG 75 CR386-ND 196.83 167.89 039866 
DD893924B1T 226 x 99 24 100 4.200 2450 660 20 AWG 73 CR432-ND@ 201.96 172.26 039870 L 
DD893948B1A 226 x 99 48 100 2.100 2450 660 20 AWG 73 CR433-ND@ 256.00 218.36 039871 
DD983524B1A 250 x 89 24 100 4.200 2350 700 20 AWG 74 CR434-ND@ 201.08 171.51 039876 
DD983548B1A 250 x 89 48 100 2.100 2350 700 20 AWG 74 CR435-ND@ 201.72 172.06 039877 
DD114924B1A 280 x 125 24 115 4.800 1800 1000 20 AWG 68.6 CR436-ND@ 207.28 176.80 039882 


@ RoHS Compliant 


DC Brushless and Tachometer/PWM Motorized Impellers — Diplomat E Series 


Specifications: * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C * Storage Temperature: -40°C ~ 85°C * Termination: 12” Lead Wires (22 AWG) y A RoHS 
Features: ¢ Ball Bearings * Outstanding CFM performance in high pressure systems * Soft Start Capability Was EJ C € Semmes 
Dimension Voltage (VDC) Power Running Noise Digi-Key Price Each Comair Rotron 
Model mm Nom. Range (W) Current (A) RPM CFM (dBA) Part No. 1 25 Part No. 

DDE892824Z1E2 228 x71 24 16 ~ 32 142 5.20 3530 750 80 CR461-ND 214.91 183.31 041018 
DDE892848Z1E2 230x71 48 28 ~ 72 142 3.40 3530 750 80 CR462-ND 214.91 183.31 041021 
DDE893524Z1E2 227 x 89 24 16 ~ 32 142 5.20 3530 750 78.7 CR459-ND 215.82 184.08 041006 
DDE893548Z1E2 227 x 89 48 28 ~ 72 142 2.60 3530 750 78.7 CR460-ND 215.82 184.08 041009 
DDE893924Z1E2 226 x 99 24 16 ~ 32 225 9.40 3350 865 80 CR457-ND 217.52 185.53 040994 
DDE893948Z1E2 226 x 99 48 28 ~ 72 225 4.70 3350 865 80 CR458-ND 217.52 185.53 040997 
DDE983524Z1E2 250 x 89 24 16 ~ 32 216 9.00 3250 1005 80.6 CR455-ND 223.06 190.26 040981 
DDE983548Z1E2 250 x 89 48 28 ~ 72 216 4.50 3250 1005 80.6 CR456-ND 223.06 190.26 040984 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 2299 


!ROTRON 


ThermaPro-V (TPV) DC Fans 


Thermal Speed Control: This option uses a thermistor to monitor the temperature and 
regulate the speed accordingly. The fan will automatically adjust its speed to optimize the 
airflow to the surrounding temperature. For conditions where power inputs are at a minimum, 
the fan operates at half speed, providing a minimal amount of CFM to those components 
still in need of cooling. This reduction in speed results in a significant reduction in noise and 
power consumption. As the power requirements increase, so does the internal temperature. 
The fan senses this increase and compensates for it. The fan will continue to increase in 


speed until it reaches full speed for maximum cooling. The temperature range is 25°C ~ 45°C. 
Any temperature below 25°C the fan will operate at half speed. Between 25°C and 45°C, the 
fan RPM changes linearly with temperature. Over 45°C, the fan will maintain full speed oper- 
ation. Fans equipped with this option use a thermistor. The thermistor can be located on a zip 
cord and placed on hot spots such as processors, heatsinks, transformers, etc., or can be 
placed in the hub of the fan to monitor the air traveling through the fan. 


Dim. Voltage Power |Running Connection Life Digi-Key Price Each Comair Finger Price 

Fig.| Model mm_|Nom.| Range | Bearing | (Watts) | Current | RPM | CFM Type Expectancy Part No. 1 25 Model No. Guards Each 

A Muffin 120x32| 12 | 6/14 | Sleeve 2.8 | 230mA | 1700 | 47 | Lead Wires | 83,000 hrs. @ 40°C |__CR269-ND@ 38.88 32.08 | MC12T3H CR210-ND® 1.72 

Sprint 80x32 _| 48 | 24/56 | Sleeve 2.9 60mA | 2100 | 20 | Lead Wires | 55,000 hrs. @ 40°C | CR274-ND@ 35.14 29.00 | ST48T3H CR180-ND® 93 

@ RoHS Compliant 2 [Patriot _[127x51| 48 [24/56 | Ball [ 10.0 [210mA [1700 | 113 | Terminal | 62,000 hrs. @ 50°C | _CR277-ND 74.34 — _|_PD48T2H CR206-ND@ 2.84 


AC Fans, Blowers & Impellers 


AC Fans - Motor: 
Two-pole shaded pole induction motor. All 50/60Hz, impedance or thermally 
protected. 100% dielectric tested at 1800 VAC/1 sec./500 microamps 
maximum leakage. 


Dimensions Voltage Connection Power | Running Life Digi-Key Price Each Comair Finger Price 
Fig. Model mm Nom. | Range Type Bearing | (Watts) | Current RPM CFM Expectancy Part No. 25 | Model No. Guards Each 
AC Fans 
80x38 115 | 81/125 | Terminal Ball 14 .20A 3000 29 50,000 hrs. @ 25°C CR406-ND® 12.56 10.82 | GAA8038-115BB CR229-ND® 10 
Givihi 80x38 230 | 161/242| Terminal Ball 10 .08A 3000 29 50,000 hrs. @ 25°C CR407-ND@ 12.94 11.15 | GAA8038-230BB CR229-ND@ 70 
typHen 120x38 | 115 | 81/125 | Terminal Ball 24 .30A 3000 11 50,000 hrs. @ 25°C CR408-ND® 11.99 10.33 | GAA1238-115BB CR210-ND® 1.72 
120x38 | 230 | 161/242| Terminal Ball 10 .20A 3000 111 50,000 hrs. @ 25°C CR409-ND@ 12.56 10.82 | GAA1238-230BB CR210-ND@ 1.72 
80x42 115 — | Lead Wires) Sleeve 7/6 .08/.07A | 2200/2600 23/27 55,000 hrs. @ 40°C CRO93-ND® 27.90 23.02 | SU2E1 CR180-ND® 93 
80x42 115 - Terminal | Sleeve | 13/11 | .19/.15A | 2750/3250 28/34 55,000 hrs. @ 40°C CRO97-ND® 27.90 23.02 | SU2A5 CR180-ND@ 93 
80x42 115 — |Lead Wires) Sleeve | 13/11 | .19/15A | 2750/3250 28/34 55,000 hrs. @ 40°C CRO91-ND® 27.90 23.02 | SU2A1 CR180-ND® 93 
80x42 115 — |Lead Wires) Ball 13/11 | .19/15A | 2750/3250 28/34 73,000 hrs. @ 40°C CR103-ND® 30.88 25.48 | SU2B1 CR180-ND@ 93 
80x42 115 - Terminal Ball 13/11_ | .19/.15A | 2750/3250 28/34 73,000 hrs. @ 40°C CR105-ND® 30.88 25.48 | SU2B5 CR180-ND® 93 
Sprite 80x42 115 — | Lead Wires] Sleeve 7/6 .07/.06A | 1700/1950 15/18 55,000 hrs. @ 40°C CR108-ND* 28.54 23.55 | SU2C7 CR180-ND® 938 
80x42 — | 220/230) Lead Wires} Sleeve | 14/13 | .09/.08A | 2750/3250 28/34 55,000 hrs. @ 40°C CR250-ND* 29.28 24.16 | SU3A1 CR180-ND® 93 
80x42 115 — | Lead Wires) Sleeve 7/6 .07/.06A | 1750/1900 17/20 55,000 hrs. @ 40°C CR251-ND* 29.28 24.16 | SU2C1 CR180-ND@ 93 
80x42 — | 220/230) Terminal | Sleeve | 14/13 | .09/.08A | 2750/3250 28/34 55,000 hrs. @ 40°C CR252-ND* 28.12 23.20 | SU3A5 CR180-ND® 93 
80x42 115 = Terminal | Sleeve 7/6 .07/.06A | 1750/1900 17/20 55,000 hrs. @ 40°C CR253-ND* 28.44 23.47 | SU2C5 CR180-ND® 93 
80x42 —_| 220/230] Lead Wires | _ Ball 14/13 | .09/.08A_| 2750/3250 28/34 55,000 hrs. @ 40°C CR255-ND* 33.54 27.68 | SU3B1 CR180-ND® 93 
120x38 | 115 = Terminal | Sleeve 7 .07/.06A | 1640/1660 55/57 55,000 hrs. @ 40°C CR113-ND® 28.76 23.73 | WR2A1 CR210-ND® 1.72 
Whisper 120x38 | 115 _ Terminal | Sleeve | 11/10 | .12/.11A | 2100/2400 70/80 55,000 hrs. @ 40°C CR114-ND 28.76 23.73 | WR2H1 CR210-ND@ 1.72 
1 120x38 — _|220/230| Terminal | Sleeve | 12/12 | .07/.07A_| 1590/2000 53/62 55,000 hrs. @ 40°C CR116-ND® 31.42 25.93 | WR3A1 CR210-ND® 1.72 
119x839 | 115 =_ Terminal | Sleeve 6/6 .07/.06A | 1450/1500 48/50 55,000 hrs. @ 40°C CR117-NDt 29.18 24.08 | WX2A1 CR210-ND@ 1.72 
Whisper XL 119x839 | 115 - Terminal | Sleeve 10/9 | .11/10A | 1900/2000 65/70 55,000 hrs. @ 40°C CR119-NDt 29.18 24.08 | WX2M1 CR210-ND® 1.72 
119x39 | 115 — Terminal | Sleeve | 15/13 | .19/.15A | 2200/2500 70/83 55,000 hrs. @ 40°C CR118-NDt 29.18 24.08 | WX2H1 CR210-ND@ 1.72 
119x39 — _|220/230| Terminal | Sleeve | 14/13 | .10/.09A | 2200/2500 70/83 55,000 hrs. @ 40°C CR256-NDt 29.18 24.08 | WX3H1 CR210-ND® 1.72 
120x38 | 115 =_ Terminal | Sleeve | 15/14 | .19/.16A | 2650/3100 | 88/105 | 55,000 hrs. @ 40°C CR122-ND@ 30.88 25.48 | MU2A1 CR210-ND@ 1.72 
Mufti 120x38 | 115 _ Terminal Ball 15/14 ] .19/16A | 2650/3100 | 88/105 | 85,000 hrs. @ 40°C CR124-ND® 38.24 31.55 | MU2B1 CR210-ND® 1.72 
arr 120x38 — | 220/230) Terminal | Sleeve | 15/14 | .10/.09A | 2650/3100 | 88/105 | 55,000 hrs. @ 40°C CR123-ND@ 30.88 25.48 | MU3A1 CR210-ND@ 1.72 
120x38 — _|220/230| Terminal Ball 15/14 | .10/.09A | 2650/3100 | 88/105 | 85,000 hrs. @ 40°C CR125-ND® 38.24 31.55 | MU3B1 CR210-ND® 1.72 
119x39 | 115 - Terminal | Sleeve | 17/15 | .20/.18A | 2700/3100 | 92/108 | 55,000 hrs. @ 40°C CR128-NDt* 29.28 24.16 | MX2A1 CR210-ND@ 1.72 
119x39 | 115 - Terminal Ball 17/15 | .20/18A | 2700/3100 | 92/108 | 83,000 hrs. @ 40°C CR132-NDt* 40.26 33.22 | MX2B1 CR210-ND® 1.72 
Muffin XL | 119x389. | 115 - Terminal | Sleeve | 17/15 | .20/.18A | 2700/3100 | 98/115 | 55,000 hrs. @ 40°C CR126-NDt 28.76 23.73 | MX2A3 CR210-ND@ 1.72 
119x39 | 115 = Terminal Ball 17/15 | .20/18A | 2700/3100 | 98/115 | 83,000 hrs. @ 40°C CR130-NDt 40.26 33.22 | MX2B3 CR210-ND® 1.72 
119x39 — | 220/230) Terminal | Sleeve | 17/16 | .10/.09A | 2700/3100 | 98/115 | 55,000 hrs. @ 40°C CR257-NDt 29.82 24.61 | MX3A3 CR210-ND® 1.72 
119x39 —_|220/230| Terminal Ball 17/16 | .10/.09A | 2700/3100 | 98/115 | 55,000 hrs. @ 40°C CR258-NDt 40.26 33.22 | MX3B3 CR210-ND@ 1.72 
176x112 | 115 = Terminal Ball 90/85 | 1.4/1.2A | 2820/3350 | 280/340 | 25,000 hrs. @ 40°C CR140-ND® 109.24 90.13 | TNE2A CR179-ND® 6.99 
Tarzan 176x112 | — | 220/230) Terminal Ball 82/85 | .65/.60A | 2820/3350 | 280/340 | 25,000 hrs. @ 40°C CR141-ND@ 109.24 90.13 | TNE3A CR179-ND@ 6.99 
176x112 | 115 —__| Lead Wires| Ball 90/85 | 1.4/1.2A | 2820/3350 | 280/340 | 25,000 hrs. @ 40°C CR259-ND® 108.04 89.14 | TNE2C CR179-ND® 6.99 
; 172x51 115 =— Terminal Ball 30/31 | .27/.26A | 2850/3350 | 200/235 5 yrs. @ 25°C CR136-NDt 64.86 53.51 | PT2B3 CR206-ND@ 2.84 
2 Patriot 172x51 —_|220/230| Terminal Ball 26/30 | .13/.14A | 2850/3350 | 200/235 | 53,000 hrs. @ 40°C CR137-NDt 65.18 53.78 | PT77B3 CR206-ND® 2.84 
Maltese | 172x150x55 | 115 =— Terminal Ball 41.4 36A 3400 300 40,000 hrs. @ 50°C CR311-NDt 77.63 66.86 | MA2B3 CR196-ND@ 3.02 
172x150x55 | — | 220/230| Terminal Ball 41.4 .18A 3400 300 40,000 hrs. @ 50°C CR312-NDt 77.63 66.86 | MA77B3 CR196-ND® 3.02 
3 Major 172x150x51 | 115 =— Terminal Ball 30/31 | .27/.26A | 2850/3350 | 200/235 5 yrs. @ 25°C CR134-NDt 64.86 53.51 | MR2B3 CR196-ND@ 3.02 
172x150x51 | — | 220/230| Terminal Ball 26/30 | .13/.14A | 2850/3350 | 200/235 5 yrs. @ 25°C CR135-NDt 65.18 53.78 | MR77B3 CR196-ND® 3.02 
4 Falcon 172x655 | 115 =— Terminal Ball 41.4 36A 3400 300 40,000 hrs. @ 50°C CR309-NDt 77.63 66.86 | FA2B3 CR196-ND@ 3.02 
172x55 — | 220/230) Terminal Ball 41.4 -18A 3400 300 40,000 hrs. @ 50°C CR310-NDt 77.63 66.86 | FA77B3 CR196-ND® 3.02 
254x89_ | 115 — __| Lead Wires| Ball 65 -48/.50A_| 1400/1650 | 455/550 | 54,000 hrs. @ 40°C CR144-NDt 67.66 58.96 | CLE2L2 CR182-ND@ 1.89 
5 Caravel 254x89 | 115 = Terminal Ball 65 -48/.50A | 1400/1650 | 455/550 | 54,000 hrs. @ 40°C CR145-NDt 69.70 60.75 | CLE2T2 CR182-ND® 1.89 
254x89 — _|220/230| Terminal Ball 55 .24/.25A | 1400/1650 | 455/550 | 54,000 hrs. @ 40°C CR147-NDt 69.70 60.75 | CLE3T2 CR182-ND@ 1.89 
Blowers 
6 Biscuit 120x40 | 115 — Terminal | Sleeve | 17/16 | .19/.17A | 2500/2700 20/22 55,000 hrs. @ 40°C CR148-ND@ 36.22 29.89 | BT2A1 | = _ 
120x40 — _|220/230| Terminal | Sleeve | 15/14 | .09/.08A | 2500/2700 20/22 55,000 hrs. @ 40°C CR149-ND® 36.22 29.89 | BT3A1 = - 
Impellers 
i Diplomat 133x91 — | 220/230] Terminal Ball 26/30 | .13/.20A | 2850/3350 | 150/170 | 50,000 hrs. @ 40°C CR314-ND 70.45 60.67 | DAF77B2 | _ - 
ROHS Compliant t Feathered Edge for lower noise * Reverse Flow 
Fan Dimensions - mm Fits Fan Center No. of Digi-Key Price Each 
« Fig. Description A Thickness Size —- mm Dim. — mm Rings Material Part No. 1 25 50 
Accesso ries ®) 1 Finger Guard 222.00 17.78 176 Sq. 99 open 3 Metal CR179-ND. 6.99 6.02 5.53 
Digi-Key Price Each 
Description Fits Fan Size — mm Part No. ul 25 50 
Filters and Filter Accessories 
Filter Assembly 119 and 120 Square CR209-ND 27.97 21.32 19.32 
Clips 
#6-32 Flush Mounting Clip Major, Major DC, Whisper CR187-ND 19 17 -16 
#6-32 Mounting Clip All XL Models CR192-ND 15 12 11 
Dim.— mm Fits Fan Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. | Description A B Size— mm Part No. 25 50 | Part No. 
Fan Vibration Sleeve and Accessories 
Rubber Fan Sleeve, Panel Mount Hole 5.0(mm) | 43 40 40 Sq. Q313-ND 3.03 2.55 2.31 | QLM-40-20-10 
Rubber Fan Sleeve, Panel Mount Hole 5.5 (mm) | 64 60 60 Sq. Q314-ND 3.61 3.04 2.75 | QLM-60-30-10 
1 | Rubber Fan Sleeve, Panel Mount Hole 6.5 (mm) | 84 80 80 Sq. Q315-ND 418 3.52 3.18 | QLM-80-40-10 
Rubber Fan Sleeve, Panel Mount Hole 6.5 (mm) | 97 92 92 Sq. Q316-ND 413 3.74 3.35 | QLM-92-40-10 
Rubber Fan Sleeve, Panel Mount Hole 8.5 (mm) | _ 125 119 119 Sq. Q317-ND 4.79 4.33 3.88 | QLM-119-50-10 
40 32 40 Sq. Q328-ND 1.62 137 1.24 |QSB-40-01 
60 50 60 Sq. Q329-ND 1.80 1.51 1.37 | QSB-60-01 
2. | Filter Guard EMI/RFI Shield Sheet, Metal 80 15 80 Sq. Q330-ND 216 1.82 1.65 | QSB-80-01 
92 82.5 92 Sq. Q331-ND 251 2.11 1.91 | QSB-92-01 
119 105 119 Sq. Q332-ND 3.60 3.03 2.74 | QSB-119-01 
(Continued) 
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Quoltek ELECTRONICS CORP. 


Z Dim. — mm Fits Fan Digi-Key Price Each Qualtek 
Fan Accessories (cont) Fig. | Description A B_|Size—mm Part No. 1 25 50 | Part No. 
40 32 40 Sq. Q323-ND 54 45 41 | QF-40-01 
60 50 60 Sq. Q324-ND 60 51 46 | QF-60-01 
— |Filter Media 80 715 80 Sq. Q325-ND 70 59 -54 | QF-80-01 
92 82.5 92 Sq. Q326-ND 74 62 -56 | QF-92-01 
119 105 119 Sq. Q327-ND 87 74 -67 | QF-119-01 
3 | Lamella Rivet _ - - Q333-ND 26 22 -20 | QN-36-110 
Dim. — mm Fits Fan Center No. of Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig./ A B Thick [Size — mm |Dim. — mm | Rings | Material | Part No. al 50 | Part No. 
Finger Guards 
; 46 32 15 40 Sq. 18 solid 2 Plastic Q318-ND 2.04 1.72 1.56 | QSG-40-02 
Fig. 6 : 66 50 8.5 60 Sq. 27 solid 2 Plastic Q319-ND 2.51 2.12 1.91 | QSG-60-02 
0.76 Thick 4 | 89 715 | 85 | 80Sq. 30 solid . Plastic | 0320-ND 272 229 207 | QSG-80-02 
steel plate 101 82.5 8.5 92 Sq. 30 solid 3 Plastic Q321-ND 1.74 147 1.33 | QSG-92-02 
128 105 9.0 119 Sq. 42 solid 4 Plastic Q322-ND 2.34 1.97 1.78 | QSG-119-02 
109.47 | 104.78 | 4.83 120 Sq. 57 open 3 Metal CR178-ND 1.23 1.04 .94 | 08146 
5 | 76.96 | 71.37 | 3.89 80 Sq. 50 open 3 Metal CR180-ND 93 719 71 | 08153 
209.55 | 173.99 | 8.38 | 254 Dia. 102 open 5 Metal CR182-ND 1.89 1.72 1.54 | 08154 
g | 198.75 ] 161.92 ] 6.10 150 Dia. 74 solid 6 Metal CR206-ND 2.84 2.39 2.16 | 08152 
158.75 | 161.92 | 6.10 | 171.5 Dia. 74 solid 5 3/4 Metal CR196-ND. 3.02 2.54 2.30 | 08151-01 
124.46 | 113.28 | 5.92 127 Dia. 14 open 9 Metal CR200-ND 2.51 2.11 1.91 | 08150 
7 115.57 | 104.78 | 3.75 120 Dia. 14.2 open 8 Metal Q342-ND 98 83 75 | 08129 
115.57 | 104.78 | 5.66 120 Dia. 14.2 open 8 Metal Q357-ND 98 83 75 | 08130 
76.2 71.37 | 4.95 80 Dia. 14.2 open 5 Metal Q358-ND 82 62 56 | 08132 
8 | 115.06 | 104.65 | 6.60 120 Sq. 25.4 solid 6 Plastic CR280-ND 93 We) 71 | 09120-G 
9 | 115.06 | 104.65 | 2.54 120 Sq. 82 solid 5 Plastic CR315-ND 93 Wi) 71 | 09122-G 
10 | 115.06 | 104.65 | 6.60 120 Sq. 45 solid 5 Plastic CR281-ND 1.05 88 -80 | 09121-G 
11_[ 117.35 | 104.78 | 5.21 120 Sq. 33 solid 7 Metal CR210-ND 1.72 1.45 1.31 | 08141 
82.42 | 89.41 | 4.95 92 Sq. 14 open 6 Metal CR220-ND ahh 65 59 | 08174 
50.04 | 53.10 | 4.95 60 Sq. 14 open 4 Metal CR221-ND 68 57 52 | 08147 
173.99 | 222.25 | 6.35 | 254 Dia. 76.2 solid 9 Metal CR223-ND 3.98 3.34 3.03 | 08127 
104.8 | 115.6 | 5.66 120 Dia. 17.5 open 8 Metal CR224-ND 91 17 69 | 08170 
yo a4 76.20 | 4.95 80 Dia. 17.4 open § Metal CR229-ND. 710 59 54 | 08172 
32.00 | 29.21 | 4.80 40 Dia. 15.875 open 2 Metal CR230-ND 65 55 50 | 08149 
24.00 21.8 | 4.80 30 Sq. 9 open 2 Metal CR377-ND 64 59 53 | 08346 
85.09 04.06 29.00 | 27.00 | 4.00 | 35Sq. 14.2 open 2 Metal | CR378-ND 66 ‘60 54 | 08347 
40.00 | 41.06 | 4.80 50 Sq. 14.2 open 3 Metal CR379-ND 86 78 70 | 08248 
41.00 | 42.00 | 4.80 52 Sq. 14.2 open 3 Metal CR388-ND 59 53 48 | 08148 
43 | 39.88 | 32.00 | 4.83 40 Sq. 12 open 3 Plastic CR285-ND 42 36 33 | 09150-G 
59.94 | 50.04 | 6.35 60 Sq. 5 solid 3 Plastic CR225-ND 1 A3 -39 | 09250-G 
80.01 | 71.37 | 6.35 80 Sq. 15 solid 3 Plastic CR226-ND 69 58 93 | 09325-G 
qq | 79.76 | 71.37 | 3.05 80 Sq. 32 solid 3 Plastic CR282-ND 53 AS 40 | 09080-G 
91.95 | 82.55 | 6.35 92 Sq. 31.5 solid 4 Plastic CR227-ND 15 63 .57 | 09362-G 
118.11 | 104.65 | 7.11 120 Sq. 25 solid 6 Plastic CR228-ND 1.03 87 79 | 09450-G 
16 | 24.2 34.2 3.0 25 Sq. 104 open 2 Metal CR181-ND. 54 45 41 | 08245 
18 | 60.0 50.0 7.0 60 Sq. 21.0 solid 3 Plastic CR190-ND 83 10 .64 | 09252-G 
19 151 172 7.0 151 Sq. 50 solid 8 Plastic CR191-ND 2.48 2.09 1.89 | 09651-G 
20 | 162.05 | 154.43 | 6.45 150 Dia. 16.31 open 10 Metal Q341-ND 2.00 1.68 1.52 | 08126 
Dim. — mm Fits Fan | Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. | Description A B Size — mm| Part No. 1 25 50 | Part No. 
Filters and Filter Accessories 
13 | Filter Guard Assembly (30 PPI) 39.88 | 32.00 40 Sq. | CR286-ND 1.73 1.46 1.32 | 09150-F/30 
13 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 39.88 | 32.00 40 Sq. | CR287-ND 1.73 1.46 = 1.32 | 09150-F/45 
— | Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 = — 40 Sq. | CR324-ND 1.44 1.22 1.10 | 09150-M/30 
— | Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 = = 40 Sq. | CR325-ND 1.44 1.22 1.10 | 09150-M/45 
13 | Filter Guard Assembly (30 PPI) 59.94 | 50.04 60 Sq. | CR283-ND 1.86 1.57 1.42 | 09250-F/30 
13 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 59.94 | 50.04 60 Sq. | CR284-ND 1.86 1.57 1.42 | 09250-F/45 
— | Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 el — 60 Sq. | CR326-ND 1.51 1.28 1.15 | 09250-M/30 
— _| Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 = = 60 Sq. | CR327-ND 1.51 1.28 1.15 | 09250-M/45 
14 | Filter Guard Assembly (30 PPI) 83.57 | 71.37 80Sq. | CR212-ND 1.97 1.66 = 1.50 | 09325-F/30 
14 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 83.57 | 71.37 80Sq. | CR214-ND 1.97 1.66 = 1.50 | 09325-F/45 
— | Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 — — 80Sq. | CR213-ND 1.65 1.39 1.26 | 09325-M/30 
— _| Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 _ — 80Sq._ | CR215-ND 1.65 1.39 1.26 | 09325-M/45 
14 | Filter Guard Assembly (30 PPI) 96.52 | 82.55 92Sq. | CR328-ND 2.26 1.91 1.72 | 09362-F/30 
14 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 96.52 | 82.55 92 Sq. | CR329-ND 2.26 1.91 1.72 | 09362-F/45 
— | Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 = — 92 Sq. | CR330-ND 1.75 1.47 1.33 | 09362-M/30 
— | Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 = = 92 Sq. __| CR331-ND 1.75 1.47 1.33 | 09362-M/45 
14 | Filter Guard Assembly (30 PPI) 123.7 | 104.9 CR216-ND 2.35 1.98 1.79 | 09450-F/30 
14 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 123.7 | 104.9 |119 & 120) CR218-ND 2.35 1.98 1.79 | 09450-F/45 
— | Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 _ = Square | CR217-ND 2.12 1.78 1.61 | 09450-M/30 
— _| Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 = — CR219-ND 2.12 1.78 1.61 | 09450-M/45 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 64.26 49.6 60 Sq. | CR373-ND 277 2.51 2.25 | 06250-SS 
Filter/Screen, Aluminum (Washable) 83.82 | 71.37 80Sq. | CR233-ND 1.68 1.52 1.36 | 06325-M 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 83.82 | 71.37 80 Sq. | CR374-ND 3.15 2.85 2.55 | 06325-SS 
Filter/Screen, Aluminum (Washable) 91.95 | 82.42 92 Sq. | CR234-ND 1.80 1.64 1.47 | 06362-M 
15 |Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 91.95 | 82.42 92 Sq. | CR375-ND 3.45 3.13 2.80 | 06362-SS 
Filter/Screen, Aluminum (Washable) 118.87 | 104.77 | 120 Sq. | CR235-ND 2.14 1.94 1.74 | 06450-M 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 118.87 | 104.77 | 120Sq. | CR376-ND 441 3.99 3.57 | 06450-SS 
Filter/Screen, Anodized-Black (Washable) 83.82 | 71.37 80Sq. | Q343-ND 1.68 1.52 1.36 | 06325-B 
Filter/Screen, Anodized-Black (Washable) 118.5 | 104.77 | 120Sq. | Q344-ND 2.14 1.94 1.74 | 06450-B 
Finger Guard Assembly, Plastic (30 PPI) 176.0 | 161.5 | 150Sq. | CR183-ND 3.19 2.68 2.43 | 09650-F/30 
17 Finger Guard Assembly, Plastic (45 PPI) 176.0 | 161.5 | 150Sq. | CR185-ND 3.19 2.68 2.43 | 09650-F/45 
Finger Guard Assembly, Plastic (60 PPI) 176.0 | 161.5 | 150Sq. | CR186-ND 2.91 2.64 2.36 | 09650-F/60 
Finger Guard Assembly, Plastic (100 PPI) 176.0 | 161.5 | 150Sq. | CR189-ND 2.91 2.64 2.36 | 09650-F/100 
Plug Cord Sets - SPT-1 (18/2) 
Straight On Plug and Cord — 24” (60.96cm) Fits all Diplomat, Falcon, CR197-ND 1.51 1.28 1.15 | 07100-24 
21A | Straight On Plug and Cord — 36” (91.44cm) Maltese, Major, Patriot, CR198-ND 1.85 1.56 1.41 | 07100-36 
Straight On Plug and Cord — 50” (127.00cm) Tarzan, Caravel, and CR199-ND 2.28 1.92 1.74 | 07100-50 
Straight On Plug and Cord — 24” (60.96cm) Biscuit model fans CR361-ND 2:21 1.86 1.68 | 07100-SP024 
21B | Straight On Plug and Cord — 36” (91.44cm) with Terminal CR362-ND 2.51 2.12 1.91 | 07100-SP036 
Straight On Plug and Cord — 72” (182.88cm) Connections CR363-ND. 3.58 3.01 2.72 _| 07100-SP072 
45° Angle Plug and Cord — 24” (60.96cm) Fits all AC Fans CR318-ND 1.51 1.28 1.15 | 07145-24 
22A 
45° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) with Terminal CR319-ND 1.86 1.56 1.41 | 07145-36 
208 45° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) Connection CR365-ND 2.51 2.12 1.91 | 07145-SP036 
45° Angle Plug and Cord — 72” (182.88cm) Type CR366-ND 3.58 3.01 2.72 _| 07145-SP072 
90° Angle Plug and Cord — 12” (30.48cm) Fits all CR320-ND 7.22 1.03.93 [07190-12 
23A | 90° Angle Plug and Cord - 24” (60.96cm) AC Fans CR321-ND 151 1.28 1.15 |07190-24 
90° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) with CR322-ND 1.86 1.56 1.41 | 07190-36 
90° Angle Plug and Cord — 24” (60.96cm) Terminal CR367-ND 2.21 1.86 1.68 | 07190-SP024 
238 | 90° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) Connection CR368-ND 2.51 2.12 1.91 | 07190-SP036 
90° Angle Plug and Cord — 72” (182.88cm) Type CR369-ND 3.58 3.01 2.72 _| 07190-SP072 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 12” (30.48cm) Fits CR323-ND 7.22 1.03.93 [07199-12 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 24” (60.96cm) all CR170-ND 1.51 1.28 1.15 | 07199-24 
24A | 90° Angle T-Style Plug and Cord - 36” (91.44cm) AC Fans CR175-ND 186 156 1.41 | 07199-36 
90° Angle T-Style Plug and Cord - 72” (182.88cm) with CR337-ND 285 239 2.17 |07199-72 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 96” (243.84cm) Terminal CR338-ND 3.55 2.99 2.70 | 07199-96 
248 90° Angle T-Style Plug and Cord — 36” (91.44cm) Connection CR371-ND 2.52 2.12 1.92 | 07199-SP036 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 72” (182.88cm) Type CR372-ND 3.58 3.01 2.72 | 07199-SP072 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NMB™~ AC Axial Fans 


AS Minebea comp: 


NMB-MAT AC Axial Fans suit a wide range of applications. They force air out in a “funnel” type pattern, and are ideal when cooling a specific area such as a power supply that is surrounded by numerous 
components with minimum ventilation available. 


Size Input Power | Air Flow Digi-Key Price Each NMB Technologies Finger Price 
(mm) Bearing | Voltage (Ww) (CFM) Noise (dB) Leads Part No. 1 5 10 Part No. Guard Each 
60x30 Ball 115 4.0 9.18 29 22AWG, 300mm Leads P12871-ND 16.88 14.52 12.49 2412PS-12W-B30-A00 CR221-ND 68 
80x25 Ball 115 5.0 19.77 33 22AWG, 300mm Leads P12872-ND 17.00 14.62 12.58 3110PS-12W-B30-A00 CR229-ND -70 
115 4.0 18.0 31 -110 Terminal P12988-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS-12T-B00-A00 CR229-ND 70 

115 4.0 19.4 25 22AWG, 300mm Leads P12993-ND 17.00 14.62 12.58 3115PS-12W-B10-A00 CR229-ND 70 

230 6.5 20.0 35 -110 Terminal P12875-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS-23T-B10-A00 CR229-ND 70 

230 6.5 20.0 35 22AWG, 300mm Leads P12879-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS-23W-B10-A00 CR229-ND 70 

115 6.0 22.0 36 -110 Terminal P12873-ND 17.00 14.62 12.58 3115FS-12T-B10-A00 CR229-ND -70 

115 6.0 22.0 36 22AWG, 300mm Leads P12877-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS-12W-B10-A00 CR229-ND 70 

230 5.0 22.0 26 22AWG, 300mm Leads P12997-ND 17.00 14.62 12.58 3115PS-23W-B10-A00 CR229-ND 70 

230 6.0 26.0 34 -110 Terminal P12995-ND 17.00 14.62 12.58 3115PS-23T-B20-A00 CR229-ND 70 

230 6.0 26.0 34 22AWG, 300mm Leads P12998-ND 17.00 14.62 12.58 3115PS-23W-B20-A00 CR229-ND 70 

80x38 Ball 115 7.0 27.0 40 -110 Terminal P12989-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS-12T-B20-A00 CR229-ND -70 
115 7.0 27.0 40 22AWG, 300mm Leads P12990-ND 16.50 14.19 12.21 3115FS-12W-B20-A00 CR229-ND 70 

115 7.0 31.77 38 -110 Terminal P12881-ND 17.00 14.62 12.58 3115PS-12T-B30-A00 CR229-ND 70 

115 8.5 32.0 44 -110 Terminal P12874-ND 17.00 14.62 12.58 3115FS-12T-B30-A00 CR229-ND 70 

115 8.5 32.0 44 22AWG, 300mm Leads P12878-ND 17.00 14.62 12.58 3115FS-12W-B30-A00 CR229-ND 70 

115 7.0 32.0 38 22AWG, 300mm Leads P12882-ND 17.00 14.62 12.58 3115PS-12W-B30-A00 CR229-ND -70 

230 8.0 32.0 38 -110 Terminal P12996-ND 17.00 14.62 12.58 3115PS-23T-B30-A00 CR229-ND 70 

230 8.0 32.0 38 22AWG, 300mm Leads P12999-ND 17.00 14.62 12.58 3115PS-23W-B30-A00 CR229-ND 70 

230 8.0 33.0 44 -110 Terminal P12876-ND 17.00 14.62 12.58 3115FS-23T-B30-A00 CR229-ND 70 

230 8.0 33.0 44 22AWG, 300mm Leads P12880-ND 17.00 14.62 12.58 3115FS-23W-B30-A00 CR229-ND -70 

115 6.0 20.0 25 -110 Terminal P13100-ND 17.25 14.84 12.77 3610PS-12T-B10-A00 CR220-ND St 

115. 6.0 20.0 25 22AWG, 300mm Leads P13102-ND 17.25 14.84 12.77 3610PS-12W-B10-A00 CR220-ND fh 

230 6.0 20.0 26 -110 Terminal P13103-ND 17.25 14.84 12.77 3610PS-23T-B10-A00 CR220-ND ah 

115 6.0 28.0 35 -110 Terminal P13101-ND 17.25 14.84 12.77 3610PS-12T-B20-A00 CR220-ND tt 

92x25 Ball 230 6.0 28.0 35 -110 Terminal P13104-ND 17.25 14.84 12.77 3610PS-23T-B20-A00 CR220-ND SL 
115: 9.0 34.5 38 22AWG, 300mm Leads P12884-ND 17.25 14.84 12.77 3610PS-12W-B30-A00 CR220-ND 77 

230 10.0 34.5 39 22AWG, 300mm Leads P12886-ND 17.25 14.84 12.77 3610PS-23W-B30-A00 CR220-ND TE 

115 9.0 34.6 38 -110 Terminal P12883-ND 17.25 14.84 12.77 3610PS-12T-B30-A00 CR220-ND SEL 

230 10.0 34.6 39 -110 Terminal P12885-ND 17.25 14.84 12.77 3610PS-23T-B30-A00 CR220-ND aa 

115 7.0 53.0 30 -110 Terminal P12887-ND 17.25 14.84 12.77 4710PS-12T-B20-A00 CR224-ND 91 

119x25 Ball 230 8.0 53.0 30 -110 Terminal P12889-ND 17.25 14.84 12.77 4710PS-23T-B20-A00 CR224-ND 91 
115 11.0 70.6 38 -110 Terminal P12888-ND 17.25 14.84 12.77 4710PS-12T-B30-A00 CR224-ND 91 

230 11.0 70.6 38 -110 Terminal P12890-ND 17.25 14.84 12.77 4710PS-23T-B30-A00 CR224-ND 91 

115 5.5 49.4 28 -110 Terminal P12891-ND 16.25 13.98 12.03 4715MS-12T-B10-A00 CR224-ND 91 

230 75 67.0 30 -110 Terminal P13110-ND 16.25 13.98 12.03 4715MS-23T-B20-A00 CR224-ND 91 

115 7.0 67.1 30 -110 Terminal P12892-ND 16.25 13.98 12.03 4715MS-12T-B20-A00 CR224-ND 91 

115 10.0 70.0 33 -110 Terminal P12895-ND 16.88 14.52 12.49 4715FS-12T-B10-D00 CR224-ND 91 

230 9.0 70.0 70 -110 Terminal P12897-ND 16.88 14.52 12.49 4715FS-23T-B10-D00 CR224-ND 91 

230 11.0 88.2 37 -110 Terminal P13111-ND 16.25 13.98 12.03 4715MS-23T-B30-A00 CR224-ND 91 

119x38 Ball 115 14.5 102 41 -110 Terminal P12893-ND 16.25 13.98 12.03 4715MS-12T-B50-A00 CR224-ND 91 
115 14.5 90.0 39 -110 Terminal P13106-ND 16.88 14.52 12.49 4715FS-12T-B30-D00 CR224-ND 91 

115 13.0 95.0 39 -110 Terminal P13109-ND 16.25 13.98 12.03 4715MS-12T-B40-A00 CR224-ND 91 

230 13.0 95.0 39 -110 Terminal P13112-ND 16.25 13.98 12.03 4715MS-23T-B40-A00 CR224-ND 91 

115 14.0 100.0 42 -110 Terminal P13107-ND 16.25 13.98 12.03 4715FS-12T-B40-D00 CR224-ND 91 

230 14.0 100.0 100 -110 Terminal P13108-ND 16.88 14.52 12.49 4715FS-23T-B40-D00 CR224-ND 91 

230 14.0 102.4 41 -110 Terminal P12894-ND 16.25 13.98 12.03 4715MS-23T-B50-A00 CR224-ND 91 

115 14.4 110 45 -110 Terminal P12896-ND 16.25 13.98 12.03 4715FS-12T-B50-D00 CR224-ND 91 

230 14.0 110 110 -110 Terminal P12898-ND 16.25 13.98 12.03 4715FS-23T-B50-D00 CR224-ND 91 

115 32.0 21.2 56 -110 Terminal P12899-ND 51.85 44.60 38.37 5915PC-12T-B30-A00 CR191-ND 2.48 

150x172x38 Ball 230 35.0 21.2 56 -110 Terminal P12900-ND 51.85 44.60 38.37 5915PC-23T-B30-A00 CR191-ND 2.48 
230 18.0 102.3 38 -110 Terminal P13113-ND 51.85 44.60 38.37 5915PC-23T-B10-A00 CR191-ND 2.48 


DC Fans FB Series A ™w @ 


TUV 
Features: Specifications: * Noise Data: The noise data is measured at 1 meter from the air 
* Louvered design increases air flow and decreases turbulent * Operating Temperature: -10°C ~ 70°C (65%RH) intake side of the fan suspended in a semi-anechoic chamber 
noise at standard rating conditions * Plastic Rating: All Panaflo fans are manufactured with a (background noise 13dB-A maximum) 
* Hydro-Wave Bearing Technology UL94V-0 plastic (flammability) Life Expectancy: 50,000 hours (40°C, 65%RH) 
Operating Dim. Input Max. Air Max. Air Max. Lead NMB 
Voltage (VDC) (mm) Power Flow Pressure Noise Length Digi-Key Price Each Technologies Finger Price 
Nom. | Range Sq.xThk. (W) (CFM) (mmH20) (dB-A) (mm) Part No. 1 5 10 50 100 Part No. Guards Each 
12 7-13.5 60 x 25.5 3.24 15.89 47 42.0 315 P10893-ND® 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A12U1A CR221-ND@ 68 
12 7-13.8 60 x 25.5 2.64 14.83 41 36.0 315 P10892-ND® 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLO6A12H1A CR221-ND@ 68 
12 7-13.8 60 x 25.5 2.04 13.06 3.0 32.0 315 P10891-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLOGA12M1A CR221-ND@ 68 
12 7-13.8 60 x 25.5 1.68 14.83 21 29.0 315 P10890-ND@ 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLOGA12L1A CR221-ND® 68 
24 14-27.6 60 x 25.5 3.24 15.89 47 42.0 315 P11017-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO6A24U1A CR221-ND® 68 
24 14-27.6 60 x 25.5 1.68 14.83 21 29.0 315 P11014-ND@ 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLOGA24L1A CR221-ND® 68 
12 7-13.5 80 x 25.5 4.32 35.31 47 42.0 300 P11082-ND@ 9.25 7.96 6.85 6.15 5.55, FBLO8A12U1BX | CR180-ND® 93 
12 7-13.8 80 x 25.5 4.32 35.31 4.0 42.0 300 P10897-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A12U1A CR180-ND® 93 
12 7-13.8 80 x 25.5 3.00 30.01 2.9 39.0 300 P10896-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLO8A12H1A CR180-ND@ 93 
12 7-13.8 80 x 25.5 2.04 24.71 2.0 33.0 300 P10895-ND 8.75 7.53 6.48 5.81 5.25 FBLO8A12M1A CR180-ND@ 93 
24 14-27.6 80 x 25.5 3.00 30.00 2.9 39.0 300 P11020-ND® 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLO8A24H1A CR180-ND@ 93 
24 14-27.6 80 x 25.5 2.04 24.71 2.0 33.0 300 P11019-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLO8A24M1A CR180-ND@ 93 
24 14-27.6 80 x 25.5 1.20 17.30 V1 26.0 300 P11018-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLO8A24L1A CR180-ND® 93 
12 7-13.5 92 x 25.5 3.48 45.89 3.3 40.0 295 P10900-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLO9A12H1A CR220-ND® af 
12 7-13.5 92x 25.5 3.48 45.9 3.3 40.0 295 P11083-ND 9.25 7.96 6.85 6.15 5.55, FBLO9A12H1BX | CR220-ND® af 
12 7-13.8 92 x 25.5 2.40 35.30 2.3 36.0 295 P10899-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLO9A12M1A CR220-ND® af 
24 14-27.6 92 x 25.5 6.60 54.70 4.4 47.0 295 P11025-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLOQA24U1A CR220-ND@ 77 
24 14-27.6 92x 25.5 6.60 54.70 4.4 47.0 295 P11092-ND 9.25 7.96 6.85 6.15 5.55 FBLO9A24U1BX | CR220-ND® 77 
24 14-27.6 92 x 25.5 3.48 45.89 3.3 40.0 295 P11024-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLOQA24H1A CR220-ND@ 77 
24 14-27.6 92 x 25.5 2.40 35.30 2.3 36.0 295 P11023-ND 8.50 7.31 6.29 5.65 5.10 FBLOQA24M1A CR220-ND@ 7 
12 7-13.8 120 x 38 7.20 81.19 5.2 46.0 280 P10904-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G12H1A CR210-ND®@ 1.72 
24 14-27.6 120 x 38 7.20 81.19 5:2: 46.0 280 P11028-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G24H1A CR210-ND® 1.72 
24 14-27.6 120 x 38 5.40 67.07 3.6 41.0 280 P11027-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G24M1A | CR210-ND® 1.72 
24 14-27.6 120 x 38 2.88 52.95 2.3 35.0 280 P11026-ND 28.25 24.30 20.91 18.76 16.95 FBL12G24L1A CR210-ND® 1.72 


@ RoHS Compliant Manufacturer Part Number Ending Code: A - Standard; BX - 2 PPR Speed Sensor (TAC Output) 


FCC-000-ND Lead Wire Assembly, 3 Conductors . 
P11031-ND Lead Wire Assembly, 2 Conductors . 


$1.99/1; $17.89/10 
$.63/1; $13.44/25 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2302 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


“NMB™ DC Axial Fans 4 é@ ww 


A@ Minebea cosy 


NMB-MAT combines the Panasonic Panaflo and NMB fan product lines. Rib Mount Flange Moun 


it 
NMB-MAT offers a comprehensive line of cooling products, including AC and DC axial fans and blowers ranging Type: Type: 
from 25mm to 172mm in diameter. NMB-MAT leverages its expertise to develop and produce superior cooling é, 
fans and blowers. "4 6 
Specifications: * Operating Temperature: -10°C ~ 60/70°C by model (65%RH) 
Features: * Aerodynamic blade and venturi design * They are ideal when cooling a specific area that is 
surrounded by numerous components with minimum ventilation available. 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


Operating Input Max. Air | Max. Air Max. Lead 

Dimensions Voltage (VDC) Power Flow Pressure Noise | Length Mount | Digi-Key Price Each NMB Technologies Finger Price 
(mm) Nom. Range (W) (CFM) (In H,0) | (dB-A) | (mm) Bearing Sensors Type | PartNo. ‘J 5 10 Part No. Guards Each 
5 4.5 ~5.5 0.625 2.0 .20 25.0 200 Ball _ Rib P12806-ND@ 13.58 11.68 10.05 | 1004KL-01W-B50-B00 J CR181-ND® 54 

25x10 12 8 ~ 13.8 0.72 2.0 .20 25.0 200 Ball _ Rib P12807-ND® 13.58 11.68 10.05 | 1004KL-04W-B50-B00 J CR181-ND@ 54 
12 8 ~ 13.8 0.72 2.0 .20 25.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13383-ND@ 14.20 12.22 10.51 1004KL-04W-B59-B00 J CR181-ND® 54 

5 4.5 ~5.5 0.90 3.8 216 27.0 200 Ball _ Rib P12808-ND® 14.13 12.15 10.46 | 1204KL-01W-B50-B00 J CR377-ND@ 64 

30x10 5 4.5 ~5.5 0.90 3.8 216 27.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13384-ND@ 14.75 12.69 10.92 | 1204KL-01W-B59-B00 | CR377-ND® 64 
12 6 ~ 13.8 0.96 3.8 216 27.0 200 Ball _ Rib P12809-ND® 14.13 12.15 10.46 | 1204KL-04W-B50-B00 J CR377-ND@ 64 

12 6 ~ 13.8 0.96 3.8 216 27.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13385-ND® 14.75 12.69 10.92 | 1204KL-04W-B59-B00 J CR377-ND@ 64 

5 4.5 ~5.5 1.05 5.6 16 27.0 200 Ball — Rib P12810-ND@ 14.13 12.15 10.46 | 1404KL-01W-B50-B00 J CR378-ND® 66 

5 4.5 ~5.5 1.05 5.6 16 27.0 200 Ball Tac Rib P13386-ND® 14.38 12.37 10.64 | 1404KL-01W-B59-B50 | CR378-ND@ 66 

5x10 12 8 ~ 13.8 0.96 5.6 16 27.0 200 Ball _ Rib P12811-ND@ 14.13 12.15 10.46 | 1404KL-04W-B50-B00 J CR378-ND® 66 
12 8 ~ 13.8 0.96 5.6 16 27.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13387-ND® 14.75 12.69 10.92 | 1404KL-04W-B59-B00 J CR378-ND@ 66 

5 4.5 ~5.5 0.775 6.0 184 29.0 200 Ball _— Rib P12812-ND@ 11.83 10.17 8.76 | 1604KL-01W-B50-B00 f CR230-ND® 65 

40x10 5 4.5 ~5.5 0.775 6.0 184 29.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13388-ND@ 12.45 10.71 9.22 | 1604KL-01W-B59-B00 J CR230-ND® 65 
12 |10.2~ 13.8} 0.876 5.3 136 25.0 200 Ball _ Rib P12813-ND® 11.83 10.17 8.76 | 1604KL-04W-B40-B00 } CR230-ND@ 65 

12° = |10.2~ 13.8} 0.876 6.0 184 29.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13389-ND@ 12.45 10.71 9.22 | 1604KL-04W-B59-B00 J CR230-ND® 65 

5 4.5 ~5.5 0.600 6.0 145 28.0 200 Ball =- Rib P12814-ND® 11.83 10.17 8.76 | 1606KL-01W-B30-L00 J CR230-ND® 65 

5 4.5 ~5.5 1.20 8.12 252 34.0 200 Ball _— Rib P12815-ND@ 11.83 10.17 8.76 | 1606KL-01W-B50-L00 J CR230-ND® 65 

5 4.5 ~5.5 1.20 8.1 252 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13390-ND® 12.45 10.71 9.22 | 1606KL-01W-B59-L00 J CR230-ND@ 65 

40x15 12 = |10.2~ 13.8} 0.804 6.0 145 28.0 200 Ball _ Rib P12816-ND® 11.83 10.17 8.76 | 1606KL-04W-B30-L00 J CR230-ND@ 65 
12 = |10.2~ 13.8} 1.02 8.12 252 34.0 200 Ball _ Rib P12817-ND@ 11.83 10.17 8.76 | 1606KL-04W-B50-L00 J CR230-ND® 65 

12 |10.2~13.8} 1.02 8.1 .252 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13391-ND® 12.45 10.71 9.22 | 1606KL-04W-B59-L00 J CR230-ND@ 65 

24 = |22.0~ 25.2) 1.488 81 252 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13392-ND@ 12.45 10.71 9.22 | 1606KL-05W-B59-L00 J CR230-ND® 65 

5 4.5 ~5.5 0.35 49 08 20.0 200 Ball _ Rib P12818-ND® 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-01W-B10-L00 J CR230-ND@ 65 

5 4.5 ~5.5 0.60 6.0 12 22.5 200 Ball _ Rib P13576-ND@ 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-01W-B20-L00 J CR230-ND® 65 

5 4.5 ~5.5 1.35 8.4 21 29.0 200 Ball _ Rib P13577-ND@ 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-01W-B40-L00 J CR230-ND® 65 

5 4.5 ~5.5 1.90 9.5 28 33.0 200 Ball =— Rib P12819-ND® 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-01W-B50-L00 J CR230-ND® 65 

5 4.5 ~5.5 1.90 9.5 28 33.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13393-ND@ 12.45 10.71 9.22 | 1608KL-01W-B59-L00 J CR230-ND® 65 

5 4.5 ~ 6.0 1.40 6.7 .256 33.0 300 Ball — Rib P9701-ND® 15.00 12.90 11.10 | FBKO4FO5H CR230-ND@ 65 

12) -|10.2~13.8} 0.48 49 08 20.0 200 Ball _ Rib P12820-ND@ 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-04W-B10-L00 J CR230-ND® 65 

12 -|10.2~13.8} 0.72 6.0 12 22.5 200 Ball _ Rib P13578-ND® 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-04W-B20-L00 J CR230-ND@ 65 

12) -|10.2~13.8} 0.72 6.0 12 22.5 200 Ball Lock Rotor | Rib P13579-ND® 12.45 10.71 9.22 | 1608KL-04W-B29-L00 J CR230-ND@ 65 

40x20 12 |10.2~13.8} 0.84 74 AZ 25.5 200 Ball _ Rib P13580-ND@ 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-04W-B30-L00 J CR230-ND® 65 
12 |10.2~13.8} 1.08 8.4 21 29.0 200 Ball _ Rib P13581-ND® 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-04W-B40-L00 J CR230-ND@ 65 

12 -|10.2~ 13.8} 1.08 8.4 21 29.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13582-ND@ 12.45 10.71 9.22 | 1608KL-04W-B49-L00 J CR230-ND® 65 

12 -|10.2~13.8} 1.32 9.5 28 33.0 200 Ball - Rib P12821-ND® 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-04W-B50-L00 J CR230-ND@ 65 

12) -|10.2~13.8} 1.32 9.5 28 33.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13394-ND@ 12.45 10.71 9.22 | 1608KL-04W-B59-L00 J CR230-ND® 65 

24 = |20.0~ 25.2] 0.96 49 08 20.0 200 Ball = Rib P12822-ND@ 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-05W-B10-L00 J CR230-ND@ 65 

24 |20.0~25.2| 1.68 84 2 29.0 | 200 Ball = Rib | P13585-ND@ 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-05W-B40-L00] CR230-ND® 65 

24 |20.0~25.2] 1.92 95 28 33.0 | 200 Ball _ Rib | P12823-ND@ 11.83 10.17 8.76 | 1608KL-05W-B50-LO0} CR230-ND® 65 

24 |20.0~ 25.2] 1.92 9.5 28 33.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13395-ND® 12.45 10.71 9.22 | 1608KL-05W-B59-L00 J CR230-ND@ 65 

5 4.5 ~ 6.0 1.50 10.2 14 34.0 200 Ball _— Rib P12824-ND@ 11.83 10.17 8.76 | 2004KL-01W-B50-B00 J CR379-ND® 86 

5 4.5 ~ 6.0 1.50 10.2 14 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13396-ND® 12.45 10.71 9.22 | 2004KL-01W-B59-B00 J CR379-ND@ 86 

a 12) -|10.2~13.8} 1.20 10.2 14 34.0 200 Ball = Rib P12825-ND® 11.83 10.17 8.76 | 2004KL-04W-B50-B00 J CR379-ND@ 86 
12 |10.2~13.8} 1.20 10.2 14 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13397-ND@ 12.45 10.71 9.22 | 2004KL-04W-B59-B00 J CR379-ND® 86 

52x15 12 -|10.2~13.0} 1.56 141 14 30.0 200 Ball _ Rib P12826-ND 11.38 9.79 8.42 | 2106KL-04W-B50-L00 J CR388-ND@ 59 
12) -|10.2~13.0} 1.56 144 14 30.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13398-ND@ 12.00 10.32 8.88 | 2106KL-04W-B59-L00 J CR388-ND® 59 

12 7.0 ~ 13.8 0.48 6.7 03 19.0 200 Ball _ Rib P12827-ND® 11.13 9.57 8.24 | 2406KL-04W-B10-L00 J CR221-ND@ 68 

12 6.0 ~ 13.8 1.08 144 13 28.0 200 Ball =— Rib P13494-ND@ 11.13 9.57 8.24 | 2406KL-04W-B30-L00 J CR221-ND® 68 

12 6.0 ~ 13.8 1.08 144 13 28.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13495-ND@ 11.75 10.11 8.70 | 2406KL-04W-B39-L00 J CR221-ND® 68 

12 6.0 ~ 13.8 1.92 18.3 .20 34.0 200 Ball = Rib P12828-ND® 11.13 9.57 8.24 | 2406KL-04W-B50-L00 J CR221-ND@ 68 

Goxi5 12 6.0 ~ 13.8 1.92 18.3 .20 34.0 200 Ball Lock Rotor | Rib P13399-ND@ 11.75 10.11 8.70 | 2406KL-04W-B59-L00 J CR221-ND® 68 
24 |12.0~ 27.6) 1.44 141 13 28.0 200 Ball _ Rib P13496-ND® 11.13 9.57 8.24 | 2406KL-05W-B30-L00 J CR221-ND@ 68 

24 =|10.0~ 27.6] 2.40 18.3 .20 34.0 200 Ball _ Rib P12829-ND@ 11.13 9.57 8.24 | 2406KL-05W-B50-L00 J CR221-ND® 68 

24 14 ~ 27.6 1.99 16.6 187 32.0 325 Hydrowave _ Rib P9727-ND® 10.00 8.60 7.40 | FBAQ6T24H CR221-ND@ 68 

12 6.0 ~ 13.8 0.60 10.9 07 22.5 300 Ball _ Rib P12830-ND® 11.25 9.68 8.33 | 2408NL-04W-B10-L00 J CR221-ND@ 68 

12 6.0 ~ 13.8 1.32 17.6 16 31.5 300 Ball _ Rib P12831-ND@ 11.25 9.68 8.33 | 2408NL-04W-B50-L00 J CR221-ND® 68 

60x20 12 6.0 ~ 13.8 1.32 17.6 16 31.5 300 Ball Lock Rotor | Rib P13400-ND® 11.88 10.22 8.79 | 2408NL-04W-B59-L00 J CR221-ND® 68 
12 6.0 ~ 13.8 1.32 17.6 16 31.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13402-ND@ 11.88 10.22 8.79 | 2408NL-04W-B59-P00} CR221-ND® 68 

24 |15.0~ 27.6] 1.20 15.9 13 29.0 300 Ball =- Rib P12832-ND® 11.25 9.68 8.33 | 2408NL-05W-B40-L00 J CR221-ND@ 68 

24 = |15.0~ 27.6] 1.32 17.6 16 31.5 300 Ball Lock Rotor | Rib P13401-ND@ 11.88 10.22 8.79 | 2408NL-05W-B59-L00 J CR221-ND® 68 

12 6.0 ~ 13.8 0.90 13.7 08 23.0 300 Ball _— Rib P12833-ND@ 10.83 9.31 8.02 | 2410ML-04W-B10-BO0} CR221-ND® 68 

12 6.0 ~ 13.8 2.04 21.5 .20 33.5 300 Ball = Rib P12834-ND® 10.83 9.31 8.02 | 2410ML-04W-B40-BO0} CR221-ND@ 68 

12 6.0 ~ 13.8 1.80 24.0 .20 33.5 300 Ball Lock Rotor | Rib P13403-ND@ 8.08 6.95 5.98 | 2410RL-04W-B59-COO} CR221-ND® 68 

12 6.0 ~ 13.8 3.24 28.5 12 38.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P13404-ND® 8.08 6.95 5.98 | 2410RL-04W-B79-COO} CR221-ND@ 68 

60x25 12 6.0 ~ 13.2 6.20 37.0 57 46.0 300 Ball Tac Flange | P13406-ND@ 12.70 10.93 9.40 | 2410ML-04W-B89-E509 CR221-ND® 68 
24 =|10.0~ 27.6] 2.40 23.3 25 36.5 300 Ball — Rib P12835-ND@ 10.83 9.31 8.02 | 2410ML-O05W-B50-BO0} CR221-ND® 68 

24 =|10.0~ 27.6] 4.80 28.5 27 38.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P13405-ND® 8.08 6.95 5.98 | 2410RL-05W-B79-COO} CR221-ND@ 68 

24 = |10.0~ 26.4) 8.16 34.59 482 50.0 300 Ball Tac Flange | P13407-ND@ 11.50 9.89 8.51 2410ML-05W-B89-E50f CR221-ND® 68 

24 =|10.0~ 26.4) 8.16 34.59 482 50.0 300 Ball _ Flange | P13483-ND@ 12.08 10.39 8.94 | 2410ML-O5W-B80-E00} CR221-ND® 68 

@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 2303 


NMB~ DC Axial Fans (con) 


Operating Input Max. Air | Max. Air Max. Lead 
Dimensions Voltage (VDC) Power Flow Pressure | Noise | Length Mount | Digi-Key Price Each NMB Technologies Finger Price 
(mm) Nom. Range (W) (CFM) (InH,0) | (dB-A) | (mm) Bearing Sensors | Type | PartNo. 1 5 10 Part No. Guards Each 
12 7 ~ 13.8 2.52 20.5 236 37.0 315 Hydrowave — Flange | P9758-ND@ 8.25 7.10 6.11 FBAO6A12U1A CR221-ND@ 68 
12 7 ~ 13.8 2.52 20.5 236 37.0 315 Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P9995-ND® 8.50 7.31 6.29 | FBAO6A12U1BS CR221-ND® 68 
12 7 ~ 13.8 2.04 19.1 .20 32.0 315 Hydrowave _ Flange | P9729-ND@ 8.25 7.10 6.11 FBAO6A12H1A CR221-ND@ 68 
12 7 ~ 13.8 2.04 19.1 .20 32.0 315 Hydrowave Tac Flange | P11033-ND® 8.75 7.53 6.48 | FBAQ6A12H1BX CR221-ND® 68 
60x25.5 12 7 ~ 13.8 1.56 16.6 15 28.0 315 Hydrowave — Flange | P9767-ND® 8.25 7.10 6.11 FBAO6A12M1A CR221-ND® 68 
12 7 ~ 13.8 1.32 1441 12 24.0 315 Hydrowave al Flange | P9728-ND@ 8.25 7.10 6.11 FBAO6A12L1A CR221-ND® 68 
12 7 ~ 13.8 1.32 14.41 12 24.0 315 Hydrowave Tac Flange | P11034-ND@ 8.75 7.53 6.48 | FBAO6A12L1BX CR221-ND® 68 
24 14 ~ 27.6 2.52 19.1 .20 32.0 315 Hydrowave _ Flange | P9731-ND@ 8.25 7.10 6.11 FBAO6A24H1A CR221-ND® 68 
24 14 ~ 27.6 2.16 16.6 15 28.0 315 Hydrowave _ Flange | P9768-ND® 8.25 7.10 6.11 FBAO6A24M1A CR221-ND® 68 
24 14 ~ 27.6 1.68 14.4 12 24.0 315 Hydrowave — Flange | P9730-ND® 8.25 7.10 6.11 FBAO6A24L1A CR221-ND® 68 
12 6.0 ~ 13.8 1.32 23.3 06 26.0 300 Ball =— Rib P13571-ND@ 12.08 10.39 8.94 | 3106KL-04W-B30-B02] CR180-ND® 93 
12 6.0 ~ 13.8 1.32 23.3 06 26.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P13572-ND@ 12.70 10.93 9.40 | 3106KL-04W-B39-B00} CR180-ND® 93 
12 6.0 ~ 13.0 2.76 32.8 12 34.0 300 Ball — Rib P13498-ND@ 12.08 10.39 8.94 | 3106KL-04W-B50-B01f CR180-ND@ 93 
80x15 12 6.0 ~ 13.0 2.76 32.8 12 34.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P13570-ND@ 12.70 10.93 9.40 | 3106KL-04W-B59-B00} CR180-ND® 93 
24 10.0~27.6| 1.68 23.3 06 26.0 300 Ball =— Rib P13575-ND@ 12.08 10.39 8.94 | 3106KL-05W-B30-B00} CR180-ND® 93 
24 10.0~27.6| 2.88 32.8 12 34.0 300 Ball — Rib P13573-ND@ 12.08 10.39 8.94 | 3106KL-05W-B50-B00} CR180-ND® 93 
24 =|10.0~27.6| 2.88 32.8 12 34.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P13574-ND@ 13.00 11.18 9.62 | 3106KL-05W-B59-B00} CR180-ND® 93 
12 6.0 ~ 13.8 1.08 26.5 08 26.0 300 Ball al Flange | P12836-ND@ 11.55 9.94 8.55 | 3108NL-04W-B10-POO# CR180-ND@ 93 
12 6.0 ~ 13.8 3.36 44.0 .20 42.0 300 Ball _ Flange | P12837-ND@ 11.55 9.94 8.55 | 3108NL-04W-B50-POO# CR180-ND@ 93 
12 6.0 ~ 13.8 3.36 44.0 .20 42.0 300 Ball Lock Rotor | Rib P13408-ND@ 12.18 10.47 9.01 3108NL-04W-B59-L00} CR180-ND® 93 
80x20 24 15.0~27.6| 1.30 26.5 08 26.0 300 Ball — Flange | P12838-ND® 11.55 9.94 8.55 | 3108NL-05W-B10-POO} CR180-ND® 93 
24 15.0~27.6| 3.60 44.0 .20 42.0 300 Ball _ Flange | P12839-ND® 11.55 9.94 8.55 | 3108NL-05W-B50-POO} CR180-ND® 93 
24 =|15.0~27.6| 3.60 44.0 .20 42.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13409-ND® 12.18 10.47 9.01 3108NL-O5W-B59-PO0} CR180-ND@ 93 
12 6.0 ~ 13.8 1.20 24.7 07 22.0 300 Ball _ Flange | P13485-ND@ 11.55 9.94 8.55 | 3110KL-04W-B10-DOO} CR180-ND@ 93 
12 6.0 ~ 13.8 2.04 31.8 10 26.5 300 Ball al Flange | P13486-ND® 11.55 9.94 8.55 | 3110KL-04W-B30-DO0} CR180-ND® 93 
12 6.0 ~ 13.8 2.76 38.8 15 34.0 300 Ball =— Flange | P13487-ND® 11.55 9.94 8.55 | 3110KL-04W-B50-DO00} CR180-ND® 93 
80x25 12 6.0 ~ 13.0 3.12 40.2 16 35.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13488-ND® 12.18 10.47 9.01 3110KL-04W-B69-DO0} CR180-ND® 93 
24 = =|10.0~27.6| 1.44 24.7 07 22.0 300 Ball ml Flange | P13489-ND@ 11.55 9.94 8.55 | 3110KL-05W-B10-DOO# CR180-ND@ 93 
24 =|10.0~27.6| 2.88 38.8 15 34.0 300 Ball — Flange | P13490-ND@ 11.55 9.94 8.55 | 3110KL-05W-B50-DOO} CR180-ND® 93 
24 =|10.0~264| 3.36 40.2 16 35.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13491-ND@ 12.18 10.47 9.01 3110KL-O5W-B69-DO0} CR180-ND® 93 
12 7 ~ 13.8 3.24 46.9 189 38.2 300 Hydrowave — Flange | P9759-ND® 8.25 7.10 6.11 FBAO8A12U1A CR180-ND® 93 
12 7 ~ 13.8 3.24 46.9 189 38.2 300 Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P9997-ND® 8.50 7.31 6.29 | FBAQ8A12U1BS CR180-ND® 93 
12 7 ~ 13.8 2.08 39.6 148 32.0 300 Hydrowave - Flange | P9738-ND@ 8.25 7.10 6.11 FBAO8A12H1A CR180-ND@ 93 
12 7 ~ 13.8 2.08 39.6 148 32.0 300 Hydrowave al Rib P11035-ND@ 8.00 6.88 5.92 | FBAO8A12H1AZ CR180-ND@ 93 
12 7 ~ 13.8 2.08 39.6 148 32.0 300 Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P11036-ND® 8.50 7.31 6.29 | FBAO8A12H1BS CR180-ND@ 93 
12 7 ~ 13.8 1.49 32.1 098 28.0 300 Hydrowave = Flange | P9737-ND® 8.25 7.10 6.11 FBAQ8A12M1A CR180-ND® 93 
80x25.5 12 7 ~ 13.8 1.49 32.1 098 28.0 300 Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P11038-ND® 8.50 7.31 6.29 | FBAO8A12M1BS CR180-ND® 93 
12 7 ~ 13.8 1.49 32.1 098 28.0 300 Hydrowave Tac Flange | P11039-ND® 8.75 7.53 6.48 | FBAQ8A12M1BX CR180-ND® 93 
12 7 ~ 13.8 0.82 24.0 061 21.0 300 Hydrowave _ Flange | P9736-ND@ 8.25 7.10 6.11 FBAO8A12L1A CR180-ND@ 93 
12 7 ~ 13.8 0.82 24.0 061 21.0 300 Hydrowave _ Rib P11037-ND@ 8.25 7.10 6.11 FBAO8A12L1AZ CR180-ND@ 93 
24 14 ~ 27.6 2.52 39.6 148 32.0 300 Hydrowave _ Flange | P9741-ND® 8.25 7.10 6.11 FBAO8A24H1A CR180-ND® 93 
24 14 ~ 27.6 2.52 39.6 148 32.0 300 Hydrowave Tac Flange | P11097-ND® 11.50 10.07 8.63 | FBAQ8A24H1CX CR180-ND® 93 
24 14 ~ 27.6 1.70 32.1 098 28.0 300 Hydrowave _ Flange | P9740-ND® 8.25 7.10 6.11 FBAO8A24M1A CR180-ND® 93 
24 14 ~ 27.6 1.30 24.0 061 21.0 300 Hydrowave - Flange | P9739-ND@ 8.25 7.10 6.11 FBAO8A24L1A CR180-ND® 93 
12 6.0 ~ 13.8 3.00 46.9 22 37.0 300 Ball — Flange | P12845-ND@ 12.33 10.60 9.13 | 3112KL-04W-B40-E00 J CR180-ND® 93 
80x32 12 6.0 ~ 12.6 5.40 58.6 32 44.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13412-ND® 12.95 11.14 9.59 | 3112KL-04W-B69-E00} CR180-ND® 93 
24 10.0~27.6| 3.36 46.9 22 37.0 300 Ball — Flange | P12846-ND® 12.33 10.60 9.13 | 3112KL-O5W-B40-E00} CR180-ND® 93 
24 10.0~25.2| 5.04 58.6 32 44.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13413-ND® 12.95 11.14 9.59 | 3112KL-05W-B69-E00f CR180-ND® 93 
12 6.0~13.8 | 0.876 26.5 06 25.0 300 Ball — Flange | P13415-ND@ 12.75 10.97 9.44 | 3610KL-04W-B10-DO00} CR220-ND® at 
12 6.0 ~ 13.8 2.64 47.6 15 37.5 300 Ball — Flange | P12847-ND@ 12.75 10.97 9.44 | 3610KL-04W-B40-D00} CR220-ND® 17 
9225 12 6.0 ~ 13.8 2.64 47.6 15 37.5 300 Ball Lock Rotor | Rib P13414-ND@ 13.38 11.51 9.90 | 3610KL-04W-B49-GOO} CR220-ND® 17 
24 10.0~ 25.0} 3.84 54.7 19 41.0 300 Ball _ Rib P12848-ND® 12.75 10.97 9.44 | 3610KL-O5W-B50-DO0} CR220-ND® 17 
12 7 ~ 13.8 5.16 68.8 197 43.0 295 Hydrowave - Flange | P9760-ND # 8.25 7.10 6.11 FBAO9A12U1A CR220-ND® 17 
12 7 ~ 13.8 5.16 68.8 197 43.0 295 Hydrowave | Lock Rotor | Rib P11044-ND@ 8.50 7.31 6.29 | FBAOQ9A12U1BO CR220-ND® 17 
12 7 ~ 13.8 5.16 68.8 197 43.0 295 Hydrowave Tac Flange | P9975-ND 8.75 7.53 6.48 | FBAO9A12U1BX CR220-ND@ ob 
12 7 ~ 13.8 2.70 56.8 148 35.0 295 Hydrowave _ Flange | P9744-ND@ 8.25 7.10 6.11 FBAO9A12H1A CR220-ND@ 17 
12 7 ~ 13.8 2.70 56.8 148 35.0 295 Hydrowave - Flange | P11040-ND@ 8.25 7.10 6.11 FBAO9A12H1AZ CR220-ND@ 77 
12 7 ~ 13.8 2.70 56.8 148 35.0 295 Hydrowave | Lock Rotor | Rib P11041-ND@ 8.50 7.31 6.29 | FBAQ9A12H1BO CR220-ND® ane 
12 7 ~ 13.8 2.70 56.8 16 35.0 295 Hydrowave Tac Flange | P13481-ND 9.00 7.74 6.66 | FBAO9A12H1BQ CR220-ND® 17 
12 7 ~ 13.8 2.70 56.8 148 35.0 295 Hydrowave Tac Flange | P11042-ND@ 8.75 7.53 6.48 | FBAQ9A12H1BX CR220-ND@ 77 
92x25.5 12 7 ~ 13.8 1.80 48.0 118 30.0 295 Hydrowave _ Flange | P9743-ND@ 8.25 7.10 6.11 FBAO9A12M1A CR220-ND@ 77 
12 7 ~ 13.8 1.32 42.7 .09 27.0 295 Hydrowave _ Flange | P9742-ND@ 8.25 7.10 6.11 FBAO9A12L1A CR220-ND@ 77 
12 7 ~ 13.8 1.32 42.7 .09 27.0 295 Hydrowave Tac Flange | P11043-ND@ 8.75 7.53 6.48 | FBAO9A12L1BX CR220-ND® 17 
24 12 ~ 27.6 te. 68.8 181 47.0 295 Hydrowave Tac Flange | P11096-ND® 8.75 7.53 6.48 | FBAQ9A24U1BX CR220-ND® 17 
24 14 ~ 27.6 3.36 56.8 148 35.0 295 Hydrowave _— Flange | P9747-ND® 8.25 7.10 6.11 FBAO9A24H1A CR220-ND® 17 
24 14 ~ 27.6 3.36 56.8 148 35.0 295 Hydrowave al Rib P11045-ND@ 8.25 7.10 6.11 FBAO9A24H1AZ CR220-ND@ Yo 
i 24 14 ~ 27.6 3.36 56.8 148 35.0 295 Hydrowave | Lock Rotor | Flange | P11046-ND® 8.50 7.31 6.29 | FBAO9A24H1BS CR220-ND@ 77 
24 14 ~ 27.6 3.36 56.8 148 35.0 295 Hydrowave Tac Flange | P11047-ND® 8.75 7.53 6.48 | FBAQ9A24H1BX CR220-ND® 17 
24 14 ~ 27.6 2.64 48.0 118 30.0 295 Hydrowave al Flange | P9746-ND® 8.25 7.10 6.11 FBAO9A24M1A CR220-ND® ne 
24 14 ~ 27.6 1.92 42.7 .09 27.0 295 Hydrowave _ Flange | P9745-ND® 8.25 7.10 6.11 FBAQ9A24L1A CR220-ND® 17 
12 7.0 ~ 13.2 4.08 68.5 .29 44.0 300 Ball _ Flange | P12849-ND@ 20.85 17.94 15.43 | 3615KL-04W-B40-PO0 CR220-ND@ 17 
12 7.0 ~ 12.6 5.52 76.2 36 46.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13416-ND® 21.48 18.47 15.90 | 3615KL-04W-B59-PO0# CR220-ND@ 17 
92338 24 =|12.0~25.2| 5.76 76.2 36 46.5 300 Ball — Flange | P12850-ND@ 20.85 17.94 15.43 | 3615KL-05W-B50-PO0# CR220-ND@ 17 
24 12.0~25.2| 5.76 76.2 36 46.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13417-ND® 21.48 18.47 15.90 | 3615KL-O5W-B59-PO0 CR220-ND® 17 
12 6.0 ~ 13.8 1.44 63.5 07 27.0 300 Ball — Rib P13418-ND® 15.90 13.68 11.77 | 4710KL-04W-B10-E00 f CR210-ND® 1.72 
12 6.0 ~ 13.0 6.60 114.7 .20 41.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13420-ND® 16.53 14.22 12.23 | 4710KL-04W-B59-E00 f CR210-ND® 1.72 
119,25 12 6.0 ~ 13.0 6.60 114.7 .20 415 300 Ball - Flange | P13448-ND@ 15.90 13.68 11.77 | 4710KL-04W-B50-E00 f CR210-ND® 1.72 
24 10.0~ 27.6} 1.92 63.5 07 27.0 300 Ball al Flange | P13449-ND@ 15.90 13.68 11.77 | 4710KL-O5W-B10-E00 f CR210-ND® 1.72 
24 10.0~ 26.0} 6.96 114.7 20 415 300 Ball — Flange | P13447-ND® 15.90 13.68 11.77 | 4710KL-O5W-B50E00 | CR210-ND® 1.72 
24 10.0~ 26.0} 6.96 114.7 20 415 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13419-ND® 16.53 14.22 12.23 | 4710KL-O5W-B59-E00 f CR210-ND® 1.72 
12 6.0 ~ 13.8 1.92 56.1 09 29.0 300 Ball al Flange | P12854-ND® 22.00 18.92 16.28 | 4712KL-04W-B10-POOf CR210-ND® 1.72 
12 6.0 ~ 13.8 8.28 112.0 33 47.0 300 Ball — Flange | P12855-ND@ 22.00 18.92 16.28 | 4712KL-04W-B50-POOf CR210-ND® 1.72 
119x32 12 6.0 ~ 13.8 8.28 112.0 33 47.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13421-ND@ 22.63 19.46 16.75 | 4712KL-04W-B59-PO0f CR210-ND® 1.72 
24 12.0~27.6| 8.16 112.0 33 47.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13422-ND@ 22.63 19.46 16.75 | 4712KL-O5W-B49-PO0 CR210-ND® 1.72 
48 28.0 ~ 55.2] 10.08 112.0 33 47.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13423-ND® 22.63 19.46 16.75 | 4712KL-07W-B49-POO CR210-ND® 1.72 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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nmB~ DC Axial Fans (con) 


18 Minebea coe 


Operating Input Max. Air | Max. Air Max. Lead 

Dimensions Voltage (VDC) Power Flow Pressure Noise | Length Mount | Digi-Key Price Each NMB Technologies Finger Price 
(mm) Nom. Range (W) (CFM) (In H,0) | (dB-A) | (mm) Bearing Sensors | Type | PartNo. 1 5 10 Part No. Guards Each 
12 6.0 ~ 13.8 6.60 108.0 27. 42.5 300 Ball _ Flange | P12857-ND® 19.40 16.69 14.36 | 4715KL-04W-B30-POOf CR210-ND® 1.72 
12 6.0 ~ 13.8 8.40 118.0 33 46.5 300 Ball =— Flange | P12858-ND@ 19.40 16.69 14.36 | 4715KL-04W-B40-POO CR210-ND® 1.72 
12 8.0~13.2] 17.50 162.0 69 56.5 300 Ball = Flange | P12862-ND® 53.48 45.99 39.58 | 4715SL-04W-B50-DO0§ CR210-ND® 1.72 
12 9.5 ~ 12.6 12.0 129.9 A4 50.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13424-ND® 20.03 17.23 14.82 | 4715KL-04W-B59-POO CR210-ND@ 1.72 
12 8.0 ~ 12.9 23.0 181.0 85 59.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13427-ND@ 54.10 46.53 40.04 | 4715SL-04W-B69-DOO§ CR210-ND® 1.72 
119x38 24 10.0~ 27.6} 7.44 108.0 2 42.5 300 Ball _ Flange | P12859-ND® 19.40 16.69 14.36 | 4715KL-O5W-B30-PO0 CR210-ND@ 1.72 
24 10.0 ~ 27.6} 8.40 118.0 33 46.5 300 Ball _ Flange | P12860-ND@ 19.40 16.69 14.36 | 4715KL-O5W-B40-POO CR210-ND® 1.72 
24 15.0 ~ 27.6} 17.80 162.0 69 56.5 300 Ball _ Flange | P12863-ND® 53.48 45.99 39.58 | 4715SL-O5W-B50-DOO§ CR210-ND@ 1.72 
24 18.0~ 25.0} 12.0 130.0 A4 50.0 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13425-ND@ 20.03 17.23 14.82 | 4715KL-O5W-B59-POOf CR210-ND® 1.72 
48 25.0~ 55.2) 7.68 108.0 27 42.5 300 Ball =— Flange | P12861-ND@ 19.40 16.69 14.36 | 4715KL-O7W-B30-POOf CR210-ND® 1.72 
48 25.0~55.2) 7.68 108.0 27 42.5 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13426-ND@ 20.03 17.23 14.82 | 4715KL-07W-B39-POO CR210-ND@ 1.72 
48 30.0 ~ 50.4) 39.84 201.0 1.04 62.3 300 Ball Lock Rotor | Flange | P13430-ND@ 66.13 56.87 48.94 | 4715SL-07W-B79-DOO§ CR210-ND® 1.72 
12 7 ~ 13.8 7.80 114.7 315 45.5 280 Hydrowave = Flange | P9761-ND® 18.13 15.59 13.42 | FBA12G12U1A CR210-ND® 1.72 
12 7 ~ 13.8 5.52 103.8 .267 415 280 Hydrowave _ Flange | P9750-ND® 18.13 15.59 13.42 | FBA12G12H1A CR210-ND® 1.72 
12 7 ~ 13.8 5.52 103.8 .267 415 280 Hydrowave =- Rib P11048-ND® 18.13 15.59 13.42 | FBA12G12H1AZ CR210-ND® 1.72 
12 7 ~ 13.8 5.52 103.8 .267 415 280 Hydrowave Tac Flange | P11050-ND 18.63 16.02 13.79 | FBA12G12H1BX CR210-ND® 1.72 
12 7 ~ 13.8 4.08 86.5 189 35.5 280 Hydrowave _— Flange | P9749-ND® 18.13 15.59 13.42 | FBA12G12M1A CR210-ND® 1.72 
120x38 12 7 ~ 13.8 2.16 68.9 -130 30.0 280 Hydrowave _ Flange | P9748-ND® 18.13 15.59 13.42 | FBA12G12L1A CR210-ND® 1.72 
24 14 ~ 27.6 5.52 103.8 .267 415 280 Hydrowave _— Flange | P9753-ND® 17.88 15.38 13.23 | FBA12G24H1A CR210-ND® 1.72 
24 14 ~ 27.6 5.52 103.8 .267 415 280 Hydrowave Tac Flange | P11080-ND® 18.63 16.02 13.79 | FBA12G24H1BX CR210-ND® 1.72 
24 14 ~ 27.6 3.84 86.5 189 35.5 280 Hydrowave _ Flange | P9752-ND® 17.88 15.38 13.23 | FBA12G24M1A CR210-ND® 1.72 
24 14 ~ 27.6 2.64 68.9 130 30.0 280 Hydrowave _ Flange | P9751-ND® 17.88 15.38 13.23 | FBA12G24L1A CR210-ND® 1.72 
12 6.0 ~ 18.0 24.7 250 65 62.5 400 Ball — Rib P12864-ND® 76.63 65.90 56.71 5910PL-04W-B50-LO0 CR191-ND® 2.48 
450x172x25 24 12.0~ 30.0} 24.0 250.0 65 62.5 400 Ball _— Rib P12865-ND@ 76.63 65.90 56.71 5910PL-05W-B50-LO0 CR191-ND® 2.48 
24 12.0~ 30.0} 24.0 250.0 65 62.5 400 Ball Tac Rib P13431-ND® 77.25 66.44 57.17 | 5910PL-O5W-B59-L50 CR191-ND® 2.48 
48 25.0~ 60.0) 35.5 290.0 89 65.4 400 Ball Lock Rotor | Rib P13432-ND@ 77.25 66.44 57.17 | 5910PL-O7W-B79-LOOf CR191-ND® 2.48 
12 | 60-180] 17.28 240 62 58.0 | 300 Ball = Flange | P12866-ND® 73.75 63.43 54.58 | 5920PL-O4W-B40-DOO] CRI91-ND® 2.48 
12 6.0~18.0} 17.28 240.0 62 58.0 300 Ball Tac Flange | P13433-ND@ 74.38 63.97 55.04 | 5920PL-04W-B49-D50§ CR191-ND® 2.48 
450x172x50 24 12.0~ 30.0} 15.84 240 62 58.0 300 Ball — Flange | P12867-ND@ 73.75 63.43 54.58 | 5920PL-05W-B40-DOO§ CR191-ND® 2.48 
24 12.0~ 30.0} 15.84 240.0 62 58.0 300 Ball Tac Flange | P13434-ND® 74.38 63.97 55.04 | 5920PL-05W-B49-D50§ CR191-ND® 2.48 
48 25.0 ~ 60.0) 24.48 300.0 90 63.2 300 Ball Tac Flange | P13435-ND@ 74.38 63.97 55.04 | 5920PL-07W-B79-D50§ CR191-ND® 2.48 
12 6.0~18.0} 17.28 240 62 58.0 300 Ball _ Flange | P12868-ND® 73.75 63.43 54.58 | 6820PL-04W-B40-D00§ CR196-ND® 3.02 
172%50 24 12.0~ 30.0} 15.84 240 62 58.0 300 Ball — Flange | P12869-ND@ 73.75 63.43 54.58 | 6820PL-05W-B40-DO0§ CR196-ND® 3.02 
48 25.0 ~ 60.0) 15.84 240 62 58.0 300 Ball _ Flange | P12870-ND® 73.75 63.43 54.58 | 6820PL-07W-B40-DO0§ CR196-ND® 3.02 

@ RoHS Compliant 


DC Fans up0a Series 


SPECIFICATIONS: 
* Operating Temperature: 0°C ~ 70°C * Operating Humidity: <85 Rh% * Operating Voltgage (VDC): Nom: 5, Range: 3.1 ~ 5.5 * Life Expectancy (Hrs @ 60°C): 30,000 


Note: Not for New Design 


Dimensions Current Speed Max Air Flow Max Air Pressure | Noise NMB 
(mm) @60°C | @60°C @ 60°C @ 60°C @ 1M | Digi-Key Price Each Technologies 
AU RBC (mA) | (r/min) _[(m3/min.)] (CFM) | (Pa) | (in H20) | dBA | Part No. 1 5 10 50 100 | Part No. 
25 25 10 40 7,800 0.040 1.41 24 0.10 17 P11093-ND 13.75 11.83 10.18 9.13 8.25 | UDQFBFM01CP1 
30 30 10 90 8,500 0.10 3.60 35 0.14 26 P11085-ND¥ 20.00 17.20 14.80 13.28 12.00 | UDQFHBBO1-P1 
30 30 10 50 6,000 0.065 2.29 A? 0.07 18 P11094-ND 13.75 11.83 10.18 9.13 8.25 | UDQFHFM01P1 


+ Ball Bearings 


NMB-MAT DC Blowers are most suitable for cooling in high back pressure applications. Since the fan impeller is housed inside a rugged plastic 
owers ow enclosure, the blower is not affected by high back pressure caused by objects in close proximity to the exhaust port. 


Specifications: * Operating Temperature: -10°C ~ 60°C »* Storage Temperature: -40°C ~ 75°C * Blowers with Hydro-Wave and Ball Bearing 
Technology 


Operating Input Air Static 
Voltage (VDC) |Current] Power| Flow | Pressure Digi-Key Price Each NMB Technologies 
Fig. |Nom.| Range | (mA) (W) | CFM In H20 Noise | Part No. 1 5 10 Part No. 
12 | 7~138 | 500 | 6.00 | 22.97 0.71 45 | P9754-ND@ 30.00 25.80 22.20 | FAL6F12LH 
4 | 12 | 7-138 | 280 | 3.36 | 18.73 0.44 40 | P9755-ND@ 30.00 25.80 22.20 | FAL6F12LL 
24 | 14-27.6 | 295 | 7.08 | 23.7 0.78 45 | P9763-ND@ 30.00 25.80 22.20 | FAL6F24LH 
24 | 14-27.6 | 155 | 3.72 | 18.7 0.45 40__| P9764-ND 30.00 25.80 22.20 | FAL6F24LL 
> I 12 | 7-138 | 210 | 252 | 10.60 0.41 35 | P9756-ND® 27.50 23.65 20.35 | FALSF12LH 
‘Siscion of , | 12 | 7-138 | 145 | 1.74 | 8.83 0.24 29 | P9757-ND@ 27.50 23.65 20.35 | FALSF12LL 
Rotation 24 | 14-27. | 150 | 3.50 | 9.18 0.28 40 | P9765-ND 27.50 23.65 20.35 | FALSF24LH 
24 | 14~27.6 | 100 | 2.40 | 7.06 0.16 37.5_| P9766-ND@ 27.50 23.65 20.35 | FALSF24LL 
5 45-6 | 320 | 1.60 | 3.17 0.24 34 | P9772-ND® 21.25 1828 15.73 | FAL3FOSLL 
5 | 45-6 | 570 | 2.85 | 4.24 0.39 40 | P9773-ND@ 21.25 18.28 15.73 | FAL3FOSLH 
1 | 12 | 7~138 | 170 | 2.04 | 3.17 0.24 34 | P9774-ND@ 21.25 18.28 15.73 | FAL3F12LL 
12 | 7~138 | 270 | 3.24 | 4.24 0.39 40 | P9775-ND@ 21.25 18.28 15.73 | FAL3F12LH 
24 | 14-27.6 | 150 | 3.60 | 4.24 0.39 40__| P9776-ND@ 21.25 18.28 15.73 | FAL3F24LH L 
» | 12 102-138) 120 | 1.44 | 35 0.48 35 | P12901-ND@ 12.75 10.97 9.44 | BM5115-04W-B40-L00 
12 |10.2~13.8| 180 | 216 | 35 80 42 | P13437-ND+¢ 13.38 11.51 9.90 | _BM5115-04W-B59-LO0 
72 |10.2-13.8| 130 | 156 | 53 “34 34 | P12902-ND@ 12.75 10.97 9.44 | BM5125-04W-B40-L00 
2 | 12 }10.2-13.8] 240 | 288 | 67 64 41 | P12903-ND@ 12.75 10.97 9.44 | BM5125-04W-B50-LOO 
12 |10.2~13.8| 240 | 288 | 67 64 41 | P13438-ND+¢ 13.38 11.51 9.90 |_BM5125-04W-B59-LO0 
2 | 12 | 9-126 | 220 | 264 | 42 68 42__| P13439-ND+ 13.65 11.74 10.11 | BM6015-04W-B59-LO0 
Model Dimensions (mm) j2 | 6-138 | 190 | 228 | 847 50 41 | P13484-ND@ 14.50 12.47 10.73 | BGO702-B04-400-0 
Type ee el a elrleluarli > | 12 | 6-138 | 190 | 228 | 8.47 50 41 | P12904-ND@ 14.38 12.37 10.64 | BGO702-B04-400-0TO 
12 | 6-138 | 250 | 300 | 95 61 43 | P13440-ND¢ 15.13 13.01 11.20 | BGO702-B04-500-L00 
FAL-6F | 65.8 | 28.1 | 55.7 | 111.4/ 60.7 [107.1] 76 | 99 | 97 24 | 10~27.6 | 140 | 3.36 | 9.50 61 43 | P12905-ND¢@ 14.50 12.47 10.73 | BG0702-B05-500-0 
FAL-5F | 50 | 28 | 37 | 76 | 41 | 76 | 47 | 68 | 68 12 | 6-130 | 290 | 3.48 | 10.6 44 38.5 | P12906-ND@ 14.50 12.47 10.73 | BGO703-B04-400-0 
% 2 | 12 | 6-13.0 | 290 | 348 | 10.6 A4 38.5 | P13441-ND¢ 15.13 13.01 11.20 | BG0703-B04-400-L00 
EAU SSF | 982. | 220) | 26 80 [2608s 290 | 206. [48 |S 24 | 10-26.0| 150 | 3.60 | 10.6 44 38.5 | P12907-ND@ 14.50 12.47 _ 10.73 | BGO703-B054-00-00 
BMS115| 32 | 15 | 27 | 51 | 20 | 51 | — | 43 | — 12 | 8-128 | 1030 | 1240 | 286 14 54.5 | P12908-ND@ 20.38 17.53 15.08 | BGO0903-B04-400-0 
pmsi25| 32 | 25 | 27 | 51 | 20 | 51 | — | 43 | — > | 12 |10.8-126} 1600 | 192 | 38.1 1.9 — | P13442-NDt 21.00 18.06 15.54 | BG0903-B04-700-S00 
paeois| —| 45) a2 60130) 61—/o|— 24 | 10-25.0| 490 | 11.80 | 28.6 1.4 54.5 | P12909-ND@ 20.38 17.53 15.08 | BG0903-B05-400-0 
24 | 10-25 | 490 | 11.8 | 286 1.4 54.5 | P13443-ND$ 21.00 18.06 15.54 | BG0903-B05-400-L00 
BGO702 | — | 25 | 399 | 757 | 39.9 | 757 | — | 67.1 | — 12 | 6-138 | 650 | 7.80 | 28.2 70 52 | P12910-ND® 22.25 19.14 16.47 | BG1203-B04-400-0 
Bqo703| — | 30 | 399 | 75.7 | 39.9] 757| — | 671 | — 4 | 12 | 6-138 | 650 78 | 28.2 70 52 | P13444-ND¢ 22.88 19.68 16.93 | BG1203-B04-400-L00 
12 | 6-138 | 930 | 11.16 | 33.2 1.04 55 | P13445-NDt 22.88 19.68 16.93 | BG1203-B04-500-S00 
a 33 ([ 58 198.5: |) 153.) 07 td 24 | 12-25.2| 480 | 11.52 | 33.2 1.04 55 | P12911-ND@ 22.25 19.14 16.47 | BG1203-B05-500-0 
BG1203 82 7 120 ot 120 105: | 90 @ RoHS Compliant +Locked RotorSensor + Tac Sensor 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 2305 


OSUNON Thin Cooling Fans 


Specifications: 

* Motor: Patented brushless DC motor design »* Fan Housing: Injection molded non- 
flammable black thermoplastic UL94V-0 rating «Impeller: Injection molded non-flammable 
black thermoplastic UL94V-0 rating Bearing: ¢ Precision, life-lubricated ball bearing system; 
Precision, oil-impregnated sintered sleeve bearing system. » Insulation: Class E integral 
ground system rated @ 100°C * Insulation Resistance: More than 500MQ between internal 
stator and lead wire (+) measured by DC 500V =» Dielectric Strength: 500VAC for one 
minute »* Operating Temperature: -10°C ~ 70°C for ball and sleeve bearing version; 0°C ~ 
70°C for vapo bearing version * Storage Temperature: -40°C ~ 70°C * Operating Voltage: 
Rated voltage +15% »* Life Expectancy: 30,000 hours 


Dim. Operating Air Static Pressure Noise 
(mm) | Voltage | Voltage | Bearing | Current| Input Speed Flow (@1” or Pressure Digi-Key Price Each Sunon 
AxB (VDC) (VDC) Type (A) | (W) (RPM) (CFM) | 25.4mm-H20) | (dBA) | Sensor | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
Fig. 1 — Hi-Performance Dual Axial Fans 
40 x 48 12 5 ~ 13.8 Ball 1.40 | 16.8 | 14500/9500 27 1.97 61 - 259-1301-ND 30.60 23.55 22.05 20.74 | PMD1204PJB1-A 
40x56 12 5 ~ 13.8 Ball 1.40 | 16.8 |14500/9500 | 26.5 1.73 59 - 259-1303-ND 31.75 24.43 22.88 21.52 | PMD1204PPB1-A(2) 
6 ~ 13.8 Ball 14 | 16.8 14500 26.5 1.73 59 - 259-1369-ND® 36.80 30.73 28.78 27.07 | PMD1204PPB1-A.(2).GN 
Fig. 2 — Plastic Ultra-Thin Brushless Axial DC Fans — RoHS Compliant 
17x8 5 3~6 Vapo 0.11 | 0.60 15000 0.70 0.17 16 - 259-1333-ND 18.28 15.27 14.30 13.45 | GM0517PDV2-8.GN 
0x8 5 3~6 Vapo 0.17 | 0.90 15000 1.60 0.22 23 - 259-1319-ND 17.25 14.41 13.49 12.69 | GM0501PDV1-8.GN 
3~6 Vapo 0.11 | 0.60 12000 1.30 0.15 24 _ 259-1320-ND 17.25 14.41 13.49 12.69 | GM0501PDV2-8.GN 
5x6 5 3~6 Vapo 0.11 | 0.60 13000 3.00 0.22 31 - 259-1322-ND 10.39 8.68 8.13 7.64 | GM0502PEV1-8N.GN 
3~6 Vapo 0.08 | 0.40 10000 2.20 0.16 23 - 259-1323-ND 10.39 8.68 8.13 7.64 | GM0502PEV2-8N.GN 
30x6 5 3~6 Vapo 0.13 | 0.70 9500 49 0.14 28 - 259-1327-ND 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM0503PEV1-8.N.GN 
3~6 Vapo 0.08 | 0.40 7500 37 0.09 24 - 259-1328-ND 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM0503PEV2-8.N.GN 
40x6 5 3~6 Vapo 0.09 | 0.50 7000 5.9 0.10 32 - 259-1331-ND 15.39 12.86 12.04 11.32 | GM0504PEV1-8.GN 
3~6 Vapo 0.07 | 0.40 6000 5.5 0.08 26 - 259-1332-ND 15.39 12.86 12.04 11.32 | GM0504PEV2-8.GN 
Fig. 2 — Plastic Thin Brushless Axial DC Fans 
20x10 5 3~6 Vapo 0.18 | 09 14000 15 0.20 20 - 259-1321-ND@ 15.46 12.92 12.10 11.38 | GM0501PFV2-8.N.GN 
3~6 Vapo 0.12 | 06 13000 35 0.25 23 Tac 259-1324-ND@ 12.50 10.44 9.78 9.20 | GM0502PFV1-8.F.GN 
5 3~6 Vapo 0.12 | 06 13000 35 0.25 23 - 259-1325-ND® 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM0502PFV1-8.GN 
25x10 3~6 Vapo 0.08 | 04 10000 3.0 0.18 16 - 259-1326-ND@ 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM0502PFV2-8.GN 
42 |4.5~13.8} Vapo | 0.067 | 0.8 13000 35 0.25 23 - 259-1394-ND@ 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM1202PFV1-8.GN 
45~13.8 | Vapo | 0.038 | 0.5 10000 3.0 0.18 16 - 259-1395-ND@ 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM1202PFV2-8.GN 
5 3~6 Vapo 0.14 | 07 9500 5.5 0.15 23 - 259-1329-ND@ 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM0503PFV1-8.GN 
30x10 3~6 Vapo 0.10 | 05 8000 46 0.12 20 - 259-1330-ND@ 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM0503PFV2-8.GN 
42 45~13.8 |} Vapo | 0.078) 1.0 9500 65 0.15 23 - 259-1396-ND® 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM1203PFV1-8.GN 
45~13.8 | Vapo | 0.042 | 0.5 8000 4.6 0.12 20 _ 259-1397-ND@ 13.70 11.44 10.72 10.08 | GM1203PFV2-8.GN 
5 3~6 Vapo 0.15 | 08 9500 7.0 0.18 28 - 259-1334-ND@ 13.70 11.44 10.72 10.08 | GMO535PFV1-8.GN 
35x10 3~6 Vapo 0.10 | 05 7500 6.5 0.12 22 - 259-1305-ND® 16.67 13.05 12.21 11.47 | GM0535PFV2-8.GN 
yo | 45~13.8 | Vapo 0.08 | 1.0 9500 7.0 0.18 28 - 259-1391-ND® 15.39 12.86 12.04 11.32 | GM1235PFV1-8.GN 
45~13.8 | Vapo | 0.043 | 0.5 7500 65 0.12 22 - 259-1392-ND@ 15.39 12.86 12.04 11.32 | GM1235PFV2-8.GN 
38 x 20 12 12 Ball 0.26 | 34 13000 12 0.61 44 - 259-1400-ND® 16.78 14.01 13.12 12.34 | PMD1238PKB1-A.(2).GN 
38 x 28 12 12 Ball 30 3.6 13000 16.5 0.91 47 - 259-1401-ND® 17.67 14.76 13.82 13.00 | PMD1238PQB1-A.(2).GN 
4~6 Vapo 0.24 ) 12 7000 8.0 0.19 32 Tac 259-1341-ND@ 6.77 5.66 5.30 4.98 | KDEO504PFV1.11.MS.AF.GN 
5 4~6 Vapo 0.24 ) 12 7000 8.0 0.19 32 - 259-1342-ND@ 7.24 6.03 5.65 5.31 | KDEOSO4PFV1.11.MS.A.GN 
4~6 Vapo 0.14 | 07 5800 7.0 0.13 27 - 259-1343-ND@ 5.71 477 4.47 4.20 | KDEOS04PFV2 11.MS.A.GN 
40x10 45 ~13.8 | Vapo 0.15 | 18 8500 95 0.25 39 - 259-1352-ND@ 6.86 5.73 5.37 5.05 | KDE1204PFVX.11.MS.A.GN 
45~13.8 | Vapo 0.09 | 1.4 7000 8.0 0.19 32 Tac 259-1349-ND@ 6.51 5.44 5.09 4.79 | KDE1204PFV1.11.MS.AF.GN 
12 | 4.5~13.8 | Vapo 0.09 | 14 7000 8.0 0.19 32 - 259-1350-ND® 6.86 5.73 5.37 5.05 | KDE1204PFV1.11.MS.A.GN 
6~13.8 | Vapo 0.08 | 1.0 5800 7.0 0.13 27 - 259-1351-ND® 6.86 5.73 5.37 5.05 | KDE1204PFV2.11.MS.A.GN 
4.5 ~13.8 | Vapo 50 0.6 5500 4.9 0.10 20 - 259-1398-ND® 5.66 4.73 4.43 4.17 | KDE1204PFV3 11.MS.B981.A.GN 
40 x 20 12 | 4.5~13.8 | Vapo 0.05 | 06 6200 77 0.16 24 - 259-1353-ND@ 6.70 5.60 5.24 4.93 | KDE1204PKV2 MS.A.GN 
40x24 42 12 Ball 0.78 | 94 14500 23.5 1.26 55.0 _ 259-1402-ND@ 19.13 15.98 14.96 14.07 | PMD1204PBB1-A(2).GN 
6 ~ 13.8 Ball 0.72 | 86 15000 24 1.34 55.5 Tac 259-1370-ND® 17.98 15.02 14.06 13.22 | PMD1204PQB1-A(2).U.F.GN 
40 x28 12 6 ~ 13.8 Ball 0.72 | 86 15000 24 1.34 55.5 - 259-1371-ND@ 15.86 13.25 12.41 11.67 | PMD1204PQB1-A(2).U.GN 
6 ~ 13.8 Ball 0.57 | 68 13000 23.5 1.15 51.5 Tac 259-1372-ND@ 17.25 14.41 13.49 12.69 | PMD1204PQBX-A(2).F.GN 
3.5~6 Ball 0.21 1.0 7000 95 0.16 32 - 259-1287-ND 8.61 6.17 5.87 5.46 | KDO545PFB1 OC 
5 4~6 Vapo 0.25 | 13 6000 1 0.17 32 - 259-1347-ND@ 7.50 6.26 5.87 5.52 | KDEO545PFV1.11.MS.A.GN 
4~6 Vapo 0.15 | 08 5000 9.2 0.12 27 _ 259-1348-ND@ 7.50 6.26 5.87 5.52 | KDEO545PFV2.11.MS.A.GN 
x10 45~13.8 | Vapo 0.16 | 1.9 7100 12.5 0.22 35 - 259-1362-ND® 6.86 5.73 5.37 5.05 | KDE1245PFVX.11.MS.A.GN 
12 | 4.5~13.8 | Vapo 0.10 ) 12 6000 1 0.17 32 - 259-1360-ND® 6.86 5.73 5.37 5.05 | KDE1245PFV1.11.MS.A.GN 
45~13.8 | Vapo 0.08 | 1.0 5000 9.2 0.12 27 - 259-1361-ND@ 6.86 5.73 5.37 5.05 | KDE1245PFV2.11.MS.A.GN 
5 4~6 Vapo 0.27 | 14 5200 13 0.14 30 - 259-1344-ND® 7.50 6.26 5.87 5.52 | KDEOSO5PFV1.11.MS.A.GN 
4~6 Vapo 0.16 | 08 4300 1 0.11 26 - 259-1345-ND® 8.39 7.01 6.56 6.17 | KDEOSO5PFV2.11.MS.A.GN 
50x 10 45~13.8 | Vapo 0.17 | 20 6100 152 0.18 35 - 259-1356-ND@ 6.86 5.73 5.37 5.05 | KDE1205PFVX.11.MS.A.GN 
12 | 4.5~13.8 | Vapo 0.11 13 5200 13 0.14 30 ad 259-1354-ND@ 6.60 5.52 5.17 4.86 | KDE1205PFV1 11.MS.A.GN 
6~13.8 | Vapo 0.09 | 1.4 4300 1 0.11 26 - 259-1355-ND® 6.60 5.52 5.17 4.86 | KDE1205PFV2 11.MS.A.GN 
5 3.5~6 Vapo 0.15 | 08 4700 13 0.17 29 - 259-1346-ND® 8.39 7.01 6.56 6.17 | KDEO505PHV2.MS.A.GN 
eas 12 6~13.8 | Vapo 0.07 | 08 4700 13 0.17 29 - 259-1357-ND@ 5.52 4.62 4.32 4.07 | KDE1205PHV2 MS.A.GN 
52x15 5 4~6 Ball 0.38 | 1.9 5300 12.7 0.16 27.8 - 259-1161-ND 9.39 6.93 6.59 6.14 | KDEO505PHB2 
60x15 12 6 ~ 13.8 Ball 0.154 | 19 4300 21 0.18 37 Tac 259-1336-ND@ 11.14 9.31 8.71 8.20 | KD1206PHB1 (2).F.GN 
6 ~ 13.8 Ball 0.154 | 19 4300 21 0.18 37 =- 259-1337-ND@ 11.89 9.93 9.30 8.75 | KD1206PHB1 (2).GN 
60x20 12 12 Ball 0.22 | 26 5000 27.5 0.28 39 - 259-1403-ND® 18.05 15.07 14.12 13.28 | PMD1206PKB1-A.(2).GN 
24 24 Ball 0.12 | 29 5000 27.5 0.28 39 - 259-1404-ND@ 17.16 14.33 13.42 12.62 | PMD2406PKB1-A.(2).GN 
45~13.8 | Vapo 0.14 ) 17 4500 23.5 0.21 33.5 - 259-1358-ND@ 9.19 7.68 7.19 6.76 | KDE1206PTV1 MS.A.GN 
12 5 ~ 13.8 Ball 0.12 | 14 4500 23.5 0.24 33 Tac 259-1338-ND® 9.94 8.30 7.78 7.31 | KD1206PTB1 13(2).F.GN 
60 x25 5 ~ 13.8 Ball 0.12 | 14 4500 23.5 0.24 33 - 259-1339-ND@ 7.83 6.54 6.12 5.76 | KD1206PTB1.13.(2).GN 
12 Ball 0.32 | 38 6900 36 0.54 44 - 259-1405-ND@ 17.53 14.64 13.71 12.90 | PMD1206PTB1-A.(2).U.GN 
24 24 Ball 0.158 | 3.8 6900 36 0.54 44 - 259-1407-ND@ 13.91 11.62 10.88 10.23 | PMD2406PTB1-A (2).U.GN 
48 48 Ball 0.09 | 43 6900 36 0.54 44 - 259-1406-ND@ 18.38 15.35 14.37 13.52 | PMD4806PTB1-A.(2).U.GN 
12 6 ~ 13.8 Ball 0.88 | 10.6 8000 56.5 0.92 56 - 259-1373-ND@ 23.17 19.35 18.12 17.04 | PMD1206PMB1-A(2).GN 
60 x 38 24 24 Ball 0.43 | 10.3 8000 56.5 0.92 56 - 259-1408-ND@ 25.54 21.33 19.98 18.79 | PMD2406PMB1-A(2).GN 
48 48 Ball 0.24 | 11.5 8000 56.5 0.92 56 _ 259-1409-ND@ 26.63 22.24 20.82 19.58 | PMD4806PMB1-A(2).GN 
12 12 Ball 0.37 | 44 5100 49 0.36 45 - 259-1410-ND® 12.57 10.50 9.83 9.25 | PMD1207PTB1-A (2).GN 
70x 25 24 24 Ball 0.19 | 46 5100 49 0.36 45 - 259-1411-ND@ 18.21 15.21 14.24 13.40 | PMD2407PTB1-A.(2).GN 
48 48 Ball 0.12 | 58 5100 49 0.36 45 = 259-1412-ND@ 15.84 13.23 12.39 11.65 | PMD4807PTB1-A (2).GN 
80x15 12 5 ~ 13.8 Ball 0.24 | 29 3300 35 0.17 39.5 - 259-1442-ND@ 8.49 6.54 6.12 5.76 | KD1208PHB1 13(2).GN 
5 ~ 13.8 Ball 0.24 | 29 3300 35 0.17 39.5 Tac 259-1443-ND@ 10.79 8.30 7.78 7.31 | KD1208PHB1 13.(2).F.GN 
80 x 20 12 12 Ball 0.39 | 47 4600 53 0.36 49 - 259-1413-ND@ 16.40 13.70 12.83 12.07 | PMD1208PKB1-A.(2).GN 
12 12 Ball 040 | 48 4700 60 0.43 47 - 259-1415-ND® 16.07 13.43 12.57 11.82 | PMD1208PTB1-A.(2).GN 
80x25 24 24 Ball 0.21 5.0 4700 60 0.43 47 - 259-1416-ND® 17.84 14.90 13.95 13.12 | PMD2408PTB1-A.(2).GN 
8 ~ 27.6 Ball 0.065 | 1.6 3100 4 0.19 35 - 259-1340-ND@ 9.99 8.34 7.81 7.35 | KD2408PTB1.13.(2).GN 
48 48 Ball 0.13 | 62 4700 60 0.43 47 - 259-1417-ND® 22.35 18.66 17.48 16.44 | PMD4808PTB1-A.(2).GN 
@ RoHS Compliant Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OQ S U N 0 N Thin Cooling Fans (cont, 


Dim. Operating Air Static Pressure Noise 
(mm) | Voltage | Voltage | Bearing | Current| Input Speed Flow (@1” or Pressure Digi-Key Price Each Sunon 
AxB (VDC) (VDC) Type (A) (W) (RPM) (CFM) | 25.4mm-H20) | (dBA) | Sensor | PartNo. il 10 25 50 | Part No. 
80x38 12 6 ~ 13.8 Ball 0.76 94 5700 84.1 0.74 55.2 = 259-1374-ND® 23.19 19.37 18.14 17.06 | PMD1208PMB1-A.(2).GN 
24 24 Ball 0.40 9.6 5700 84.1 0.74 55.2 = 259-1418-ND® 25.57 21.35 20.00 18.81 | PMD2408PMB1-A.(2).GN 
12 5 ~ 13.8 Vapo 0.16 1.9 2800 49 0.16 34 _ 259-1359-ND® 8.51 7.11 6.66 6.26 | KDE1209PTV1 13.MS.A.GN 
92 x 25 12 Ball 0.46 55 4200 77 0.37 48 =- 259-1420-ND® 16.61 13.88 13.00 12.22 | PMD1209PTB1-A.(2).GN 
24 24 Ball 0.24 5.8 4200 77 0.37 48 _ 259-1421-ND® 18.05 15.07 14.12 13.28 | PMD2409PTB1-A.(2).GN 
48 48 Ball 0.14 6.7 4200 77 0.37 48 =- 259-1422-ND® 22.35 18.66 17.48 16.44 | PMD4809PTB1-A.(2).GN 
92 x 38 12 12 Ball 1.04 | 12.5 4900 120.2 0.71 57.6 _ 259-1423-ND® 23.15 19.33 18.10 17.03 | PMD1209PMB1-A.(2).GN 
24 24 Ball 0.51 12.2 4900 120.2 0.71 57.6 - 259-1424-ND® 25.57 21.35 20.00 18.81 | PMD2409PMB1-A.(2).GN 
12 12 Ball 0.97 | 11.6 4500 150 0.62 54 _ 259-1426-ND® 27.33 22.82 21.37 20.10 | PMD1212PTB1-A.(2).GN 
120 x 25 24 24 Ball 0.47 | 11.3 4500 150 0.62 54 =- 259-1427-ND® 28.39 23.71 22.20 20.88 | PMD2412PTB1-A.(2).GN 
48 48 Ball 0.25 | 12.0 4500 150 0.62 54 = 259-1428-ND@ 29.47 24.61 23.05 21.67 | PMD4812PTB1-A.(2).GN 
6 ~ 13.8 Ball 1.6 19.2 4200 190 0.65 54 _ 259-1376-ND® 31.44 26.26 24.59 23.13 | PMD1212PMB1-A.(2).GN 
12 6 ~ 13.8 Ball 1.6 19.2 4200 190 0.65 54 Tac 259-1375-ND@ 25.94 21.67 20.29 19.08 | PMD1212PMB1-A(2).F.GN 
6 ~ 13.8 Ball 0.83 10 3400 153 0.43 48 Tac 259-1377-ND® 25.94 21.67 20.29 19.08 | PMD1212PMB3-A(2).F.GN 
120x38 12 10.2~13.8| Ball 0.4 48 3100 90 0.28 44.5 _ 259-1441-ND@ 14.22 11.88 11.12 10.46 | KD1212PTB1-6A.GN 
12 Vapo 0.853 | 10.2 3000 145 0.32 50 =- 259-1438-ND® 19.55 16.33 15.29 14.38 | KDE1212PMV1 13.MS.A.GN 
24 24 Vapo 0.413 | 9.9 3000 145 0.32 50 =_ 259-1439-ND@ 20.12 16.80 15.73 14.80 | KDE2412PMV1 13.MS.A.GN 
48 48 Vapo 0.225 | 10.8 3000 145 0.32 50 _ 259-1440-ND@ 20.63 17.23 16.14 15.18 | KDE4812PMV1 13.MS.A.GN 
24 ~ 56 Ball 0.4 19.2 4200 190 0.65 54 =_ 259-1378-ND@ 32.85 27.44 25.69 24.16 | PMD4812PMB1-A.(2).GN 
@ RoHS Compliant Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request 
Mighty Mini Fan 
Operating Air Static Noise 
Dim. | Voltage | Voltage | Current | Input |Speed| Flow | Pressure| Pressure | Weight | Digi-Key Price Each Sunon 
(mm) | (VDC) | (VDC) (ma) | (W) |(RPM)| (I/min) | (Pa) |(dBA/Scm)| (g) | Part No. 1 10 25 50 | PartNo. 
8x5 3 2.2~3.5 65 0.2 | 14000] 0.32 2 19.5 0.44 | 259-1454-ND 30.27 25.28 23.67 22.26 | UF385-100 


AC Axial Fans 


The best choice for industrial equipment and home appliance. SUNON Axial AC Fans are 
equipped with a shaded-pole motor, die-cast aluminum frame, and UL94V-0 rated injection 
molded non-flammable thermoplastic impeller, and is the most reliable AC Fan in the field. 
SUNON AC Fans are available in both life-lubricated ball bearing systems and oil-impregnated 


sintered sleeve bearing systems to meet the diverse needs of the market. 


Features: * Frame: Die cast aluminum «Insulation: Class B integral ground system rated at 
120°C «Insulation Resistance: 500 Megohms, minimum at S00VDC » Operating Temperature: 


-10° ~ 70°C 


Applications: Game Machines, Copy Machines, Medical Equipment, Vending Machines, 


Packing Equipment, Air Conditioners, Heaters, Manufacturing Equipment and Electric Products. 


Connection | Bearing Rated Power Current Speed Air Flow Dimensions Weight Digi-Key Price Each Sunon 
Fig. Type Type Voltage (W) (A) (RPM) (CFM) (mm) (g) Part No. 1 10 25 Part No. 
Lead Wires Vapo 115 3.6/3.6 0.191/0.185 | 4100/4200 17.5/18 60x 25 81 259-1429-ND@0 25.17 21.02 19.68 | MA1062-HVL.GN 
Lead Wires Vapo | 220~240) 4.1/4.4 0.198/0.211 ) 4100/4200 17.5/18 60x 25 81 259-1430-ND@0 25.17 21.02 19.68 | MA2062-HVL.GN 
Lead Wires Vapo 115 3.7/3.7 0.208/0.197 | 3800/3900 28/29 70x 25 90 259-1431-ND@0 25.71 21.47 20.11 MA1072-HVL.GN 
Lead Wires Vapo | 220~240) 4.3/4.4 0.207/0.220 | 3800/3900 28/29 70x25 90 259-1432-ND@0 25.71 21.47 20.11 MA2072-HVL.GN 
Lead Wires Ball 220 ~ 240 18/16 0.09/0.08 2400/2850 24/31 80 x 38 340 259-1383-ND® 20.28 16.94 15.86 | SF23080A-2083HBL.GN 
Lead Wires Sleeve | 220 ~ 240 18/16 0.09/0.08 2300/2750 23/30 80x 38 340 259-1384-ND® 16.45 13.74 12.87 | SF23080A-2083HSL.GN 
Lead Wires Ball 115 14/12 0.15/0.13 2400/2850 24/31 80 x 38 340 259-1379-ND® 20.28 16.94 15.86 | SF11580A-1083HBL.GN 
Lead Wires Sleeve 115 14/12 0.15/0.13 2300/2750 23/30 80 x 38 340 259-1380-ND® 16.45 13.74 12.87 | SF11580A-1083HSL.GN 
Lead Wires Ball 115 13/12 0.12/0.11 2350/2850 30/37 92x25 280 259-1381-ND® 20.28 16.94 15.86 | SF11592A-1092HBL.GN 
di Lead Wires Sleeve 115 13/12 0.12/0.11 2250/2750 29/36 92x 25 280 259-1382-ND® 16.29 13.60 12.74 | SF11592A-1092HSL.GN 
Terminal Ball 115 22/20 0.23/0.24 2850/3150 97/117 120 x 38 550 259-1385-ND® 22.56 18.84 17.64 | SP100A-1123XBT.GN 
Terminal Sleeve 115 22/20 0.26/0.24 2700/3100 95/115 120 x 38 550 259-1386-ND® 17.72 14.80 13.86 | SP100A-1123XST.GN 
Terminal Ball 115 20/18 0.21/0.18 2750/3050 87/107 120 x 38 550 259-1387-ND® 22.56 18.84 17.64 | SP101A-1123HBT.GN 
Terminal Sleeve 115 20/18 0.21/0.18 2550/2900 85/105 120 x 38 550 259-1388-ND® 12.93 10.80 10.11 SP101A-1123HST.GN 
Terminal Ball 115 1/11 0.13/0.11 2150/2300 72/78 120 x 38 550 259-1389-ND® 22.56 18.84 17.64 | SP103A-1123LBT.GN 
Terminal Sleeve 115 1/11 0.13/0.11 2000/2200 70/76 120 x 38 550 259-1390-ND® 17.72 14.80 13.86 | SP103A-1123LST.GN 
Terminal Ball 220 ~ 240 22/21 0.14/0.12 2850/3150 97/117 120 x 38 550 259-1433-ND® 22.56 18.84 17.64 | DP200A-2123XBT.GN 
Terminal Ball 220 ~ 240 20/19 0.125/0.11 2750/3050 87/107 120 x 38 550 259-1434-ND® 22.56 18.84 17.64 | DP201A-2123HBT.GN 
Terminal Ball 220 ~ 240 16/15 0.09/0.08 2400/2600 78/84 120 x 38 550 259-1435-ND® 22.56 18.84 17.64 | DP202A-2123MBT.GN 
Terminal Ball 220 ~ 240 39/36 0.28/0.24 2650/2950 180/200 171x151 x51 957 259-1311-ND® 56.61 47.27 44.27 | A2175-HBT.TC.GN 
2 Lead Wires Ball 115 39/36 0.59/0.48 2650/2950 180/200 171x151 x51 957 259-1306-ND® 56.61 47.27 44.27 | A1175-HBL.TC.GN 
Terminal Ball 115 39/36 0.59/0.48 2650/2950 180/200 171x151 x51 957 259-1307-ND® 56.61 47.27 44.27 | A1175-HBT.TC.GN 
Terminal Ball 220 ~ 240 56/61 0.24/0.27 1900/2100 585/650 254 x 89 2300 259-1279-ND 103.22 79.43 74.38 | A2259-HBT-TC 
3 Terminal Ball 220 ~ 240 63/72 0.15/0.13 1400/1650 425/500 254 x 89 2300 259-1112-ND 103.22 79.43 74.38 | A2259-MBT-TC 
Lead Wires Ball 220 ~ 240 63/72 0.15/0.13 1400/1650 425/500 254 x 89 2300 259-1111-ND 103.22 79.43 74.38 | A2259-MBL (TC) 
@ RoHS Compliant —_ PBT Plastic Frame Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request 
Chip Cooler 
Designed for the Intel 6700PXH 64-bit PCI Hub Chip Set 
Dimensions: 38 x 38 x 8mm 
Operating Air | Static Pressure | Noise 
Voltage | Voltage | Bearing | Current | Input | Speed | Flow (@1” or Pressure | Digi-Key Price Each Sunon 
(voc) | (VDC) | Type (A) (W) | (RPM) | (CFM) | 25.4mm-H20)) (dBA) | PartNo. 10 25 50 | Part No. 
12. | 4.5~13.8| Ball 095 11 8800 6 0.16 32 259-1399-ND 18.54 14.27 13.36 12.57_| GC123506BH-8DA.05.N.B515.GN 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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OSUNON 


Blowers 


Features: 


¢ Exceptional cooling performance, radiating blower with 
one directional exhaust 


* Low noise via highly efficient fan blade design 


¢Low power consumption and high motor efficiency 
through radial gap type motor design 
* Operating Temperature: 0°C ~ 70°C 
Dimensions | Volt- | Operating Air | Static Pressure | Noise 
(mm) age Voltage | Bearing | Current) Input | Speed| Flow (@ 1” or Pressure | Digi-Key Price Each Sunon 
Fig.| AxBxcC |(VDC)| (VDC) Type (A) | (W) | (RPM)| (CFM) | 25.4mm—H20) | (dBA) | Part No. dl 10 25 50 | Part No. 
Power Motor Blowers 
75x75 x30 12 6 ~ 13.8 Ball 0.300 | 3.60 | 3400 | 13.60 0.60 43.5 259-1365-ND@$ 19.01 15.88 14.87 13.98 | PMB1275PNB1-AY.(2).GN 
6 ~ 13.8 Ball 0.130 | 1.60 | 2400 9.60 0.27 33.9 259-1366-ND$ 19.01 15.88 14.87 13.98 | PMB1275PNB3-AY.(2).GN 
1 97x 94x 33 12 10.2 ~ 13.8 Ball 0.300 | 3.60 | 2700 | 22.40 0.43 50.0 259-1298-ND$ 21.22 15.94 14.91 14.01 | PMB1297PYB3-AY (2) 
6~ 12 Ball 0.720 | 8.60 | 3600 | 30.50 0.92 55.8 259-1367-ND@$ 26.39 22.04 20.64 19.41 | PMB1297PYB1-AY(2).GN 
420x120x32} 12 6 ~ 13.8 Ball 0.820 | 9.80 | 2500 | 35.90 0.89 53.8 259-1363-ND$ 30.46 25.43 23.82 22.40 | PMB1212PLB2-A(2)GN 
10.2 ~ 13.8 Ball 0.450 | 5.40 | 2100 | 31.40 0.64 49.6 259-1300-ND$ 25.02 18.79 17.58 16.52 | PMB1212PLB3-A(2) 
MagLev® Green Motor Blowers 
6 ~ 13.8 Vapo 0.170 | 2.00 | 6000 4.70 0.97 42.2 259-1316-ND@$ 10.88 9.09 8.51 8.01 | GB1205PHVX-8AY.GN 
50x 50x15 12 5 ~ 13.8 Vapo 0.060 | 0.70 | 4000 3.00 0.40 33.4 259-1292-ND$ 14.41 10.83 10.13 9.51 | GB1205PHV2-8AY 
6 ~ 13.8 Vapo 0.060 | 0.70 | 4000 3.00 0.40 33.4 259-1315-ND@$ 10.88 9.09 8.51 8.01 | GB1205PHV2-8AY.GN 
1 BOR eOx oO. 6 ~ 13.8 Vapo 0.124 | 1.50 | 5200 5.70 0.66 35.0 259-1317-ND@$ 10.88 9.09 8.51 8.01 | GB1205PKV1-8AY.GN 
12 5 ~ 13.8 Vapo 0.090 | 1.10 | 4400 4.80 0.46 30.0 259-1294-ND$ 14.93 11.22 10.50 9.86 | GB1205PKV3-8AY 
60 x 60x15 12 6 ~ 13.8 Vapo 0.105 1.3 4800 5.2 0.44 40.5 259-1455-NDt 11.28 9.42 8.82 8.30 | GB1206PHV1-AY.GN 
6 ~ 13.8 Vapo 0.04 0.5 3200 3.5 0.18 29.0 259-1456-NDt 11.28 9.42 8.82 8.30 | GB1206PHV3-AY.GN 
25x 25x10 5 3.5~6 Vapo 0.090 0.5 | 12000} 1.00 0.30 32.0 259-1444-ND} 15.85 11.88 11.29 10.52 | GBO502PFV1-8.B2393.GN 
30 x 30x 10 5 3~6 Vapo 0.103 0.5 | 10000} 1.20 0.32 30.9 259-1445-ND@$ 17.00 12.77 11.95 11.23 | GBO503PFV1-8 B1837.GN 
35x 35x 4.8 5 3~6 Ball 0.16 0.8 9500 0.9 0.31 31.0 259-1447-ND@t 15.93 13.31 12.46 11.72 | GBO535ACB1-8.B2208.GN 
35x 35x6 5 3~6 Vapo 0.12 0.6 8500 1.0 0.32 31.0 259-1448-NDt 14.36 11.70 10.96 10.30 | GBO535AEV1-8.B2445.GN 
2 3~5 Vapo 0.085 0.4 7800 0.90 0.23 26.2 259-1450-NDt 13.87 11.58 10.85 10.20 | GBO535AEV1-8A B1360.F.GN 
35x 35x7 5 2.5~6 Vapo 0.100 0.5 8000 1.18 0.30 29.6 259-1451-ND@t 15.25 12.74 11.93 11.22 | GBO535ADV1-8.B2336.GN 
40x 40x7 5 3~5 Vapo 0.080 0.4 7500 1.5 0.34 33.0 259-1452-NDt 16.00 13.37 12.52 11.77 | GBO504ADV1-8.B2471.F.GN 
40x 40x9 5 4~6 Vapo 0.049 0.3 5500 15 0.21 24.5 259-1453-NDt 15.25 12.74 11.93 11.22 | GBO504AFV1-8.B2493.GN 
45x 45x9 5 3~6 Vapo 0.070 | 0.35 | 5500 2.20 0.26 29.0 259-1446-NDt 17.40 13.07 12.23 11.48 | GBO545AFV1-8.B1824.GN 
MagLev® Motor Blowers 
2 25x 25x10 5 4~6 Ball 0.12 0.60 | 10000 0.8 0.25 30.0 259-1167-ND$ 13.75 10.31 9.80 9.13 | BO502AFB2-8 (MS) 


@ RoHS Compliant 


COPAL ELECTRONICS 


+ Plastic Housing (Fan Blades - PBT 94V-O) __t Aluminum Housing (Fan Blades - PBT 94V-O) Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request 


Dimensions Bearin Operatin Current | Air Flow | Noise | Digi-Ke: Price Each Copal Electronics 
B ru sh less DC Fan Ss Fig.| (mm) Type. Voltage (oe) (A) | (CFM) | (dBA) Patt No. 1 10 100 500 | Part No. 
Copal Electronics manufactures a range of Brushless DC Fans 16x16 x4 Sleeve 3.3 02 424 3 563-1106-ND 13.94 12.95 11.71 9.96 F16EA-O3LLC /E 
in 16mm through 62mm sizes. Designed for applications in 16x 16x 4.5 Sleeve 5 04 424 3 | 563-1107-ND 13.94 12.95 14.71 9.96 _| FIGFB-OSLLC /E 
portable electronic equipment, automotive and medical equipment; 17x17x8 Sleeve 5 03 | 530 | 7 | 563-1108-ND 15.51 1441 1302 11.09 _| FI7HA-O5MC 
these fans are ideal for cooling a specific area on a PCB or in an 5 05 141 17} 563-1117-ND 73.34 12.39 11.20 953 | F251R-O5LLC 
electronic assembly where space Is limited. ‘i 12 03 | 441 | 44 | 563-1175-ND 13.34 © 1239-11.20 -—9.53_‘| F251R-42LLC 
Features: one 12 02 | 124 | 9 | 563-1117-ND 1334 © 12.39-=«11.20»~—9.53_‘| F251R-12L3C 
+ Patented impeller design which improves airflow and reduces 12 08 1.62 12 | 563-1121-ND 13.34 12.39 11.20 9.53 | F251T-12LLC 
Vibration « Law: nolserot: ggBA.e.24uBA tong: le,ballcand/or 5 06 | 1.77 | 15 | 563-1109-ND 1627 = 1611 += -13.66 = 11.63_‘| F251R-05LB 
Sleeve bearing designs * Frame and impeller made of lightweight 5 05 | 141 | 41 | 563-1110-ND 16.27 15.11 13.66 = 11.63_‘| F251R-O5LLB 
UL94V-0 ABS/PBT alloy 25 x 25x10 5 04 | 1.24 | 9 | 563-1112-ND 16.27 15.11 13.66. ~=—11.63‘| F251R-05L3B 
Specifications: 5 05 1.41 | 11 | 563-1119-ND 16.27 15.11 13.66 11.63 | F251RF-O5LLB 
* Operating Temperature: -10°C ~ 60°C 1 Sleeve/ Ball 12 05 | 212 | 20 | 563-1113-ND 16.27 15.11 13.66 11.63 _| F251R-12MB 
* Storage Temperature: -30°C ~ 70°C 12 03 1.41 11 | 563-1114-ND 16.27 15.11 13.66 11.63 | F251R-12LLB 
12 02 1.24 | 9 | 563-1116-ND 16.27 15.11 13.66 11.63 | F251R-12L3B 
12 04 1.77 | 15 | 563-1118-ND 16.27 15.11 13.66 11.63 | F251R-12LB 
12 03 1.41 | 11 | 563-1120-ND 16.27 15.14 13.66 11.63 _| F251RF-12LLB 
5 07 | 348 | 17 | 563-1123-ND 13.34 1239 11.20 9.53 | F310R-05LC 
1 siete 5 05 | 242 | 13 | 563-1124-ND 13.34 1239 11.20 9.53 | F310R-O5LLC 
12 04 | 348 | 17 | 563-1126-ND 13.34 1239 11.20 9.53 | F310R-12LC 
agwanxat 12 025 | 212 | 13 | 563-1127-ND 13.34 1239 11.20 9.53 | F310R-12LLC 
5 07 | 348 | 17 | 563-1122-ND 16.27 15.11 13.66 11.63 | F310R-05LB 
4 Sieve Bal 5 07 | 348 | 17 | 563-1128-ND 16.27 15.11 13.66 11.63 | F810RF-05LB 
12 04 | 348 | 17 | 563-1125-ND 16.27 15.11 13.66 11.63 | F310R-12LB 
12 04 | 348 | 17 | 563-1129-ND 16.27 15.14 13.66 11.63 _ | F310RF-12LB 
5 08 | 388 | 12 | 563-1130-ND 12.94 12.02 10.87 9.25 | F410T-05LC 
5 12 5.30 | 18 | 563-1132-ND 12.94 12.02 10.87 9.25 | F410T-05MC 
ADEA 10.)- osleevs 12 04 | 3.88 | 12. | 563-1131-ND 1294 12.02 + 1087 ~=S«9.25.—| Fat0T-121¢ 
12 06 | 5.30 | 18 | 563-1133-ND 12.94 12.02 10.87 9.25 | F410T-12MC 
5 08 | 388 | 16 | 563-1135-ND 14.94 13.88 1254 10.68 | F412R-05LB 
5 40 | 530 | 23 | 563-1138-ND 14.94 1388 1254 10.68 ‘| F412R-05MB 
12 04 | 353 | 14 | 563-1134-ND 14.94 1388 1254 10.68 ‘| F412R-12LLB 
41x 41x 12.2) 1 Sleeve/t Ball 12 04 | 388 | 16 | 563-1136-ND 14.94 1388 1254 10.68 | F412R-12LB 
12 06 | 5.30 | 23 | 563-1139-ND 14.94 13.88 1254 —10.68_‘| F412R-12MB 
24 03 | 388 | 16 | 563-1137-ND 14.94 1388 1254 10.68 | F412R-241B 
24 04 5.30 | 23 | 563-1140-ND 14.94 13.88 1254 —10.68_‘| F412R-24MB 
2 | 45x45x5 Sleeve 5 14 1.06 | 23 | 563-1141-ND 31.84 2957 26.73 + ~—-22.75 ‘| F455B-05MD 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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ebmpapst Fans 


ACmaxx Tubeaxial Fans: Used in the industrial sector in switch cabinets, filter fans, welding machines, 
refrigerated shelves or counters, ventilation and air conditioning systems. 


UL yellow card E38324, CSA file 27697, VDE file 3041, CCC (ACmaxx), CE (ACmaxx) 


Features: ° 85 ~ 265 volts, 50 and 60 Hertz for worldwide voltages * <75% lower power consumption * Fans 


have integrated intelligence for flexibility in applications * High volume flow 


Size Input CFM Digi-Key Price Each ebmpapst Ind. 
Fig. (mm) Bearing | Voltage| Watts @0 dBA Leads Part No. 1 25 50 100 Part No. 
ACmaxx Tubeaxial Fans — RoHS Compliant 
1 92 x 38 Ball 115/230 1 86 55 22 AWG 12.2” Leads 381-2284-ND 68.15 52.20 47.85 42.05 AC3200JH 
119 x 32 Ball 115/230 11 120 51 22 AWG 12.2” Leads 381-2285-ND 60.04 45.99 42.16 37.05 AC4300H 
3 178 x 165 x 50 Ball 115/230 12 206 50 22 AWG 12.2” Leads 381-2286-ND 83.50 73.07 66.80 58.45 AC6200NM 
AC Tubeaxial Fans 
Sleeve 115 8 21 21 18 AWG 12.2" Leads 381-1057-ND® 39.13 29.97 27.48 24.15 8830N 
Sleeve 115 an] 28 28 18 AWG 12.2" Leads 381-1106-ND® 39.60 30.33 27.81 24.44 8800N 
Sleeve 115 pi 34 4 -110"x.02" Terminals 381-1051-ND® 33.72 25.83 23.68 20.81 8500A 
Sleeve 115 an 36 34 18 AWG 12.2" Leads 381-1103-ND 35.96 27.54 25.25 22.19 8500N 
80 x 38 Sleeve M15: ah 36 34 18 AWG 12.2" Leads 381-1102-ND 40.77 31.23 28.63 25.16 8500DP 
Sleeve 230 1 36 34 18 AWG 12.2" Leads 381-1105-ND 35.72 27.36 25.08 22.04 8550N 
Sleeve 115 an] 36 34 22 AWG 12.2" Leads 381-1052-ND® 37.13 28.44 26.07 22.91 8500VW 
Ball WAS) "1 36 35 22 AWG 12.2" Leads 381-1104-ND® 42.89 32.85 30.12 26.47 8506N 
Ball 115 11 36 34 22 AWG 12.2" Leads 381-1053-ND® 40.73 35.19 32.36 27.51 8506VW 
92x25 Ball 115 ) 4 40 -110"x.02" Terminals 381-1076-ND® 39.13 29.97 27.48 24.15 3906 
92 x 38 Ball 115 11 52 42 18 AWG 12.2" Leads 381-1075-ND® 47.71 36.54 33.50 29.44 3606 
Ball 115 8 59 35 -110"x.02" Terminals 381-1107-ND 42.18 32.31 29.62 26.03 9906L 
119 x 25 Ball 115 12 79 42 -110"x.02" Terminals 381-1078-ND® 42.18 32.31 29.62 26.03 9906 
Ball 230 12 79 42 -110"x.02"Terminals 381-1079-ND 42.18 32.31 29.62 26.03 9956 
Sleeve M15) 12 71 32 -110"x.02" Terminals 381-1026-ND® 42.18 32.31 29.62 26.03 4530Z 
1 Sleeve 230 19 94 40 -110"x.02" Terminals 381-1033-ND® 33.49 25.65 23.52 20.67 4650Z 
Ball 230 19 94 40 -110"x.02" Terminals 381-1035-ND® 44.65 34.20 31.35 27.55 4656Z 
Sleeve 115 18 106 50 -110"x.02" Terminals 381-1089-ND® 34.78 26.64 24.42 21.46 4600N 
Sleeve 115 18 106 50 -110"x.02" Terminals 381-1090-ND® 29.02 22.23 20.38 17.91 4600X 
Sleeve 230 18 106 50 -110"x.02" Terminals 381-1093-ND® 34.78 26.64 24.42 21.46 4650N 
119 x 38 Sleeve 230 18 106 50 -110"x.02" Terminals 381-1094-ND 32.43 24.84 22.77 20.01 4650X 
x Ball 115 18 106 51 -110"x.02" Terminals 381-1091-ND® 41.95 32.13 29.46 25.89 4606N 
Ball 230 18 106 51 -110"x.02" Terminals 381-1095-ND® 42.42 32.49 29.79 26.18 4656X 
Ball 115 18 106 45 -118"x.02" Terminals 381-1030-ND® 44.89 34.38 31.52 27.70 4606VX 
Ball 230 18 106 45 .118"x.02" Terminals 381-1034-ND® 60.28 46.17 42.33 37.20 4656VX-817 
Sleeve #15) 18 106 45 -110"x.02" Terminals 381-1029-ND® 37.48 28.71 26.32 23.13 4600Z 
Ball 115 18 106 45 -110"x.02" Terminals 381-1031-ND® 45.71 35.01 32.10 28.21 4606Z 
Ball 115 18 106 45 22 AWG 12.2" Leads 381-1092-ND® 48.18 36.90 33.83 29.73 4606ZW 
127 x 38 Ball 115 17 121 47 -110"x.02" Terminals 381-1119-ND® 49.82 38.16 34.98 30.74 5908-105 
Sleeve 115 17 121 47 -110"x.02" Terminals 381-1120-ND® 47.24 36.18 33.17 29.15 5900-505 
135 x 38 Ball 230 26 159 50 -110"x.02" Terminals 381-1096-ND 85.78 65.70 60.23 52.93 5656S 
Ball qs 38 225 52 20 AWG 13.3" Leads 381-1121-ND® 84.13 64.44 59.07 51.91 W2S130-AA25-01 
150 x 55 Ball 230 46 250 60 20 AWG 13.3" Leads 381-1123-ND® 84.13 64.44 59.07 51.91 W2S130-BM03-01 
Ball 115 46 263 60 20 AWG 13.3" Leads 381-1124-ND® 76.38 58.50 53.63 47.13 W2S130-BM15-01 
2 172x541 Ball 115 26 260 58 PSC 0.11" Terminals 381-1065-ND 103.52 79.29 72.69 63.88 W2E143-AA15-01 
x Ball 230 29 295 58 PSC 0.11" Terminals 381-1066-ND® 108.81 83.34 76.40 67.14 W2E143-AB09-01 
172 x 150 x 38 Ball 230 28 230 57 0.11" Terminals 381-1062-ND® 100.93 77.31 70.87 62.28 W2E142-BB01-01 
% is Ball 115 24 230 57 0.11" Terminals 381-1063-ND 132.31 101.34 92.90 81.64 W2E142-BB05-01 
3 225 x 80 Ball 115 80 606 61 Terminal Block 381-2281-ND® 154.40 135.10 123.52 108.08 W2E200-HK86-01 
AC Flatpak Blowers — RoHS Compliant 
4 121x37 Sleeve 115 20 25 60 22 AWG 12.2" Leads 381-1058-ND 54.05 41.40 37.95 33.35 RL90-18/00 
x Sleeve 230 20 25 60 22 AWG 12.2" Leads 381-1061-ND 61.69 47.25 43.32 38.07 RL90-18/50 
Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. | RoHS Compliant 
Size Voltage CFM Digi-Key Price Each ebmpapst Ind. 
Fig. (mm) Voltage} Range Bearing | Watts @0 dBA Leads Part No. i 25 50 100 Part No. 
Brushless DC Tubeaxial Fans 
40x10 12 10~14 Sleeve 0.8 5.3 26 28 AWG 12.2” Leads 381-1081-ND® 12.93 9.90 9.08 7.98 412FH 
24 20~28 Sleeve 0.8 4.7 22: 28 AWG 12.2” Leads 381-1082-ND® 13.16 10.08 9.24 8.12 414F 
40 x20 12 10~14 Sleeve 1.0 5.9 18 28 AWG 12.2” Leads 381-1069-ND® 13.16 10.08 9.24 8.12 412 
24 20~28 Sleeve 1.0 5.9 18 28 AWG 12.2” Leads 381-1070-ND® 14.81 11.34 10.40 9.14 414 
40 x25 12 8~14 Ball 3.3 14 46 28 AWG 12.2” Leads 381-1125-ND® 34.31 26.28 24.09 21.17 412JHH 
24 18~27 Ball 3.6 14 46 28 AWG 12.2” Leads 381-1126-ND® 34.31 26.28 24.09 21.17 414JHH 
8~15 Ball 53 12.4 22 22 AWG 12.2” Leads 381-2266-ND® 27.14 20.79 19.06 16.75 622L 
12 8~15 Ball 1.9 23.5 36 22 AWG 12.2” Leads 381-2267-ND® 27.14 20.79 19.06 16.75 622N 
1 8~15 Ball 2.3 27.1 39 22 AWG 12.2” Leads 381-2264-ND® 28.67 21.96 20.13 17.69 622H 
60 x 25 8~15 Ball 3.5 33 43 22 AWG 12.2” Leads 381-2265-ND® 28.67 21.96 20.13 17.69 622HH 
18~28 Ball 1 12.4 22 22 AWG 12.2” Leads 381-2270-ND® 27.14 20.79 19.06 16.75 624L 
18~28 Ball 1.5 17.7 29 22 AWG 12.2” Leads 381-2271-ND® 27.14 20.79 19.06 16.75 624M 
24 18~28 Ball 2.2 23.5 36 22 AWG 12.2” Leads 381-2272-ND® 27.14 20.79 19.06 16.75 624N 
18~28 Ball 2.3 27.1 39 22 AWG 12.2” Leads 381-2268-ND® 28.67 21.96 20.13 17.69 624H 
18~28 Ball 3.6 33 43 22 AWG 12.2” Leads 381-2269-ND® 28.67 21.96 20.13 17.69 624HH 
60 x 32 12 7~13.6 Ball rea 411 53 24 AWG 12.2” Leads 381-2282-ND® 37.13 28.44 26.07 22.91 612JH 
24 14~26.4 Ball heh 411 53 24 AWG 12.2” Leads 381-2283-ND® 37.13 28.44 26.07 22.91 614JH 
70x15 12 8~13.8 Sintec 1.7 26 36 28 AWG 12.2” Leads 381-1128-ND® 27.14 20.79 19.06 16.75 712F 
24 12~30 Sintec 1.7 26 36 28 AWG 12.2” Leads 381-1127-ND®@ 27.14 20.79 19.06 16.75 714F 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


* Requires Mating Housing Connector H10117 and Contacts H10119 


@ RoHS Compliant 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ebmpapst 


Fans (cont, 


Size Voltage CFM Digi-Key Price Each ebmpapst Ind. 
Fig. (mm) Voltage} Range | Bearing | Watts @0 dBA Leads Part No. il 25 50 100 Part No. 
7~15 Ball 0.8 21 21 24 AWG 12.2” Leads 381-1101-ND@ 23.62 18.09 16.59 14.58 8412L 
12 7~15 Ball 1.4 27 29 24 AWG 12.2” Leads 381-1049-ND@ 23.62 18.09 16.59 14.58 8412M 
80 x 25 7~15 Ball 24 33 35 24 AWG 12.2” Leads 381-1010-ND® 23.62 18.09 16.59 14.58 8412 
24 12~28 Ball 1.4 27 29 24 AWG 12.2” Leads 381-1050-ND@ 23.62 18.09 16.59 14.58 8414M 
12~28 Ball 2.4 33 35 24 AWG 12.2” Leads 381-1011-ND@ 23.62 18.09 16.59 14.58 8414 
6~15 Ball 1.8 28 34 22 AWG 12.2” Leads 381-1048-ND@ 31.02 23.76 21.78 19.14 8312M 
80x 32 12 6~15 Ball 2.2 32 36 22 AWG 12.2” Leads 381-1008-ND@ 31.02 23.76 21.78 19.14 8312 
6~15 Ball 4 39 43 22 AWG 12.2” Leads 381-1133-ND@ 31.02 23.76 21.78 19.14 8312HL 
48 36~56 Ball 2.6 32 36 22 AWG 12.2” Leads 381-1077-ND@ 31.02 23.76 21.78 19.14 8318 
7~13.8 Ball 10 77.7 55 24 AWG 12.2” Leads 381-2273-ND@ 42.65 32.67 29.95 26.32 8212JN 
80 x 38 12 8~16 Ball 3 35 39 22 AWG 12.2” Leads 381-1100-ND@ 60.20 52.02 47.85 40.64 8112K 
24 18~26.4 Ball 10 77.7 55 24 AWG 12.2” Leads 381-2274-ND® 42.65 32.67 29.95 26.32 8214JN 
18~30 Ball 3 35 39 22 AWG 12.2” Leads 381-1047-ND 67.92 52.02 47.69 41.91 8124K 
12 7~15 Ball 1.3 36 27 24 AWG 12.2” Leads 381-1080-ND@ 24.56 18.81 17.25 15.16 3412L 
92 x25 7~15 Ball 1.8 42 32 24 AWG 12.2” Leads 381-1012-ND@ 24.56 18.81 17.25 15.16 3412M 
24 12~28 Ball 2.6 49 36 24 AWG 12.2” Leads 381-1001-ND@ 24.56 18.81 17.25 15.16 3414 
18~28 Ball 2.3 49.4 32 24 AWG 12.2” Leads 381-1160-ND@ 27.14 20.79 19.06 16.75 3414N 
92 x 32 12 6~15 Ball 24 47 37 22 AWG 12.2” Leads 381-1073-ND@ 31.26 23.94 21.95 19.29 3312 
24 12~28 Ball 24 47 37 22 AWG 12.2” Leads 381-1074-ND 31.26 23.94 21.95 19.29 3314 
119 x25 12 7~14 Ball 3.2 82 38 22 AWG 12.2” Leads 381-1024-ND@ 29.85 22.86 20.96 18.42 4412FM 
24 12~28 Ball 3.2 82 38 22 AWG 12.2” Leads 381-1025-ND 31.26 23.94 21.95 19.29 4414FM 
6~15 Ball 2.6 82 39 22 AWG 12.2” Leads 381-1021-ND@ 32.20 24.66 22.61 19.87 4312M 
12 6~15 Ball § 100 45 22 AWG 12.2” Leads 381-1002-ND@ 32.20 24.66 22.61 19.87 4312 
1 119 x32 6~15 Ball 5 100.1 45 22 AWG 12.2” Leads 381-2263-ND@ 34.31 26.28 24.09 21.17 4312/2 
24 12~28 Ball 2.6 82 39 22 AWG 12.2” Leads 381-1023-ND@ 32.20 24.66 22.61 19.87 4314M 
12~28 Ball 5 100 45 22 AWG 12.2” Leads 381-1003-ND@ 32.20 24.66 22.61 19.87 4314 
48 36~53 Ball § 100 45 22 AWG 12.2” Leads 381-1004-ND@ 35.72 27.36 25.08 22.04 4318 
7~14.5 Ball 1.2 51 29 22 AWG 12.2” Leads 381-1016-ND® 42.42 32.49 29.79 26.18 4212L 
7~14.5 Ball 2.2 75 38 22 AWG 12.2” Leads 381-1017-ND@ 42.42 32.49 29.79 26.18 4212M 
12 7~15 Ball 45 106 49 -110” x .02” Terminals 381-1014-ND@ 46.18 35.37 32.43 28.50 4182NX 
7~14.5 Ball 5.3 108 49 22 AWG 12.2” Leads 381-1084-ND@ 42.42 32.49 29.79 26.18 4212H 
7~15 Ball 21 162 60 22 AWG 12.2” Leads 381-1142-ND 113.39 86.85 79.62 69.97 DV4112/2NP-3021 
9~15 Ball 21 161.9 60 22 AWG 12.2” Leads 381-2275-ND@ 77.00 67.38 61.60 53.90 DV4112N 
12~28 Ball 5.3 108 49 22 AWG 12.2” Leads 381-1085-ND@ 42.42 32.49 29.79 26.18 4214H 
12~29 Ball 4.5 106 49 -110” x .02” Terminals 381-1015-ND® 53.35 40.86 37.46 32.92 4184NX 
119x 38 24 12~25 Ball 1 140 59 22 AWG 12.2” Leads 381-1139-ND 54.17 41.49 38.04 33.43 4114NXH 
12~25 Ball la! 140 59 -110” x .02” Terminals 381-1134-ND@ 56.52 43.29 39.69 34.88 4184NXH 
16~30 Ball 19.5 182.4 65 22 AWG 12.2” Leads 381-1161-ND@ 75.32 57.69 52.89 46.48 4114NH3 
16~30 Ball 21 161.9 60 22 AWG 12.2” Leads 381-2276-ND@ 77.00 67.38 61.60 53.90 DV4114N 
36~56 Ball 5.6 108 49 -110 x .02” Terminals 381-1087-ND@ 46.88 35.91 32.92 28.93 4298H 
48 36~56 Ball 16 157 63 22 AWG 10.6” Leads 381-1138-ND* 163.91 125.55 115.09 101.14 W1G110-AGO7-06 
36~60 Ball 21 161.9 60 22 AWG 12.2” Leads 381-2277-ND@ 77.00 67.38 61.60 53.90 DV4118N 
36~56 Ball 19.5 182.4 65 22 AWG 12.2” Leads 381-1162-ND@ 69.09 52.92 48.51 42.63 4118N/2H3 
8~16 Ball 4.5 118 44 -110” x .02” Terminals 381-1115-ND 68.15 52.20 47.85 42.05 W2G115-AD15-13 
12 7~14 Ball 6 127 46 22 AWG 12.2” Leads 381-1131-ND@ 49.12 37.62 34.49 30.31 5212NN 
9~15 Ball 21 158.9 56 22 AWG 12.2” Leads 381-2278-ND@ 79.00 69.13 63.20 55.30 DV5212N 
12~28 Ball 6 127 46 22 AWG 12.2” Leads 381-1132-ND@ 49.12 37.62 34.49 30.31 5214NN 
jeiae 24 16~30 Ball 21 158.9 56 22 AWG 12.2” Leads 381-2279-ND® 79.00 69.13 63.20 55.30 DV5214N 
16~28 Ball 12 160 52 -110” x .02” Terminals 381-1068-ND@ 87.19 66.78 61.22 53.80 W2G115-AG71-12 
48 36~60 Ball 21 158.9 56 22 AWG 12.2” Leads 381-2280-ND® 79.00 69.13 63.20 55.30 DV5218N 
43~53 Ball 22 159 56 22 AWG 12.2” Leads 381-1147-ND 129.02 98.82 90.59 79.61 DV5218/2NP-40182 
12~28 Ball 18 241 57 -118" x .02” Terminals 381-1005-ND@ 85.78 65.70 60.23 52.93 6424 
24 12~28 Ball 26 283 61 -118" x .02” Terminals 381-1043-ND@ 99.52 76.23 69.88 61.41 6224NH 
2 172 x51 12~28 Ball 26 283 63 -118” x .02” Terminals 381-1046-ND@ 102.93 78.84 72.27 63.51 6424H 
16~30 Ball 37 318 63 22 AWG 12.2” Leads 381-1156-ND 111.10 97.22 88.88 77.77 DV6224 
48 28~60 Ball 17 241 55 -118" x .02” Terminals 381-1045-ND@ 85.78 65.70 60.23 52.93 6248N 
40~60 Ball 37 318 63 22 AWG 12.2” Leads 381-1157-ND@ 111.10 97.22 88.88 TAT DV6248 
DC Flatpak Blowers 
76x27 12 8~13.5 Ball 5 16.5 51 22 AWG 12.2” Leads 381-1148-ND@ 40.54 31.05 28.47 25.02 RL48-19/12 
24 18~26.4 Ball 5 16.5 51 22 AWG 12.2” Leads 381-1149-ND 34.78 26.64 24.42 21.46 RL48-19/14 
97 x 93.5 x 33 12 8~12 Ball 12.5 32.4 62 26 AWG 12.2” Leads 381-1150-ND@ 49.12 37.62 34.49 30.31 RL65-21/12/2 
4 121x37 12 7~15 Ball 5 24 58 22 AWG 12.2” Leads 381-1059-ND@ 61.92 47.43 43.48 38.21 RL90-18/12N 
24 12~28 Ball 5 24 58 22 AWG 12.2” Leads 381-1060-ND@ 61.92 47.43 43.48 38.21 RL90-18/14N 
427 x25 12 8~15 Ball 8 37.7 60 22 AWG 12.2” Leads 381-1151-ND@ 72.20 63.18 57.76 50.54 RLF100-11/12 
24 6~30 Ball 8 37.7 60 22 AWG 12.2” Leads 381-1152-ND@ 72.20 63.18 57.76 50.54 RLF100-11/14 
Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. | * Requires Mating Housing Connector H10117 and Contacts H10119 = RoHS Compliant 
Size Voltage CFM Impeller Digi-Key Price Each ebmpapst Ind. 
Fig. (mm) Voltage Range @0 dBA Watts Material Part No. 1 25 50 100 Part No. 
DC Motorized Impellers 
5 102 x 52 12 11~13 90 69 13.5 Plastic 381-1129-ND 117.15 89.73 82.26 72.29 RER101-36/12/12P 
Size Input CFM Impeller Dimensions Impeller Digi-Key Price Each ebmpapst Ind. 
Fig. (mm) Voltage Watts @0 dBA Inches (mm) Capacitor Material Part No. 1 25 50 100 Part No. 
AC Backward Curved Motorized Impellers — RoHS Compliant 
5 220x714 115 96 500 71 8.66” (220) x 2.8” (71) 10 Plastic 381-1110-ND 104.81 80.28 73.59 64.67 R2E220-AA44-23 
230 100 530 71 8.66” (220) x 2.8” (71) 2 Plastic 381-1109-ND 104.81 80.28 73.59 64.67 R2E220-AA40-23 
Size Input CFM Impeller Dimensions Impeller Digi-Key Price Each ebmpapst Ind. 
Fig. (mm) Voltage Watts @0 dBA Inches (mm) Material Part No. i 25 50 100 Part No. 
DC Backward Curved Motorized Impellers — RoHS Compliant 
133 x 91 24 28 212 63 5.25” (133) x 2.39” (60.6) Plastic 381-1154-ND 190.90 167.04 152.72 133.63 R1G133-AA17-02 
5 175 x69 48 36 330 65 6.9” (175) x 2.72” (69) Plastic 381-1159-ND 150.80 131.95 120.64 105.56 R1G175-AB41-02 
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ADELTA DC Axial Fans and Blowers 


Broad product range covers axial fans from 25mm to 172mm and blowers from 30mm to 159mm. 
Features: ¢ Distinctive blade designs * Brushless * TS16949 accredited * |SO-9001 certified * Ball bearings * Lead wires 


a ACE GE 


Rated 
Operating | Rated | Input 
Dimensions | Rated | Voltage /| Current | Power) Speed Noise Digi-Key Price Each Delta Finger Price 
Fig. (mm) Voltage| Range (A) (W) | (RPM) | CFM | (dB) Sensors Part No. al 10 100 Part No. Guards Each 
Axial Fans 

25x 25x10 12 7.0 ~ 13.2 -080 0.96 | 13,000 | 2.40 28.0 = 603-1129-ND 12.72 8.40 6.96 | AFB02512HHA-A = = 

35 x 35 x 10 12 9.5 ~ 13.8 090 1.08 | 7,000 5.50 22.0 = 603-1128-ND 12.72 8.40 6.96 | AFB03512HA-A CR378-ND 66 

12 7.0 ~ 13.8 -060 72 5,000 5.90 24.5 _ 603-1002-ND 9.78 744 6.38 EFB0412MA CR230-ND 65 

40 x 40x10 12 7.0 ~ 13.8 080 -96 6,000 6.92 28.5 = 603-1003-ND 9.78 744 6.38 EFB0412HA CR230-ND 65 

12 7.0 ~ 13.8 -100 1.20 | 7,000 8.09 33.0 _ 603-1004-ND 11.26 744 6.17 EFB0412HHA CR230-ND 65 

40 x 40 x 15 12 7.0 ~ 13.8 -130 1.56 | 8,300 | 11.48 | 32.0 = 603-1005-ND 11.81 9.09 762 | AFB0412HHB CR230-ND 65 

12 7.0 ~ 13.8 250 3.00 | 11,000 | 14.83 | 41.5 _ 603-1006-ND 11.81 9.09 762 | AFB0412SHB CR230-ND 65 

5 4.5~5.5 -250 1.25 | 7,600 8.54 | 28.5 = 603-1007-ND 10.93 8.32 713 EFBO405HD CR230-ND 65 

5 4.5~5.5 -320 1.60 | 9,000 | 10.10 | 32.5 Tac 603-1008-ND 13.25 8.75 7.25 EFB0405VHD-FOO CR230-ND 65 

1 40 x 40 x 20 12 7.0 ~ 13.8 -080 0.96 | 7,600 8.54 | 28.5 = 603-1009-ND 12.59 8.32 6.89 EFB0412HD CR230-ND 65 

12 7.0 ~ 13.8 120 1.44 | 9,000 | 10.10 | 32.5 = 603-1010-ND 12.59 8.32 6.89 EFB0412VHD CR230-ND 65 

24 14.0~ 27.6] .040 0.96 | 5,000 5.54 | 22.0 = 603-1011-ND 10.93 8.32 713 EFB0424LD CR230-ND 65 

12 4.5 ~13.8 .070 0.84 | 6,500 | 10.59 | 32.1 Tac 603-1012-ND 16.43 10.85 8.99 FFB0412HN-FOO CR230-ND 65 

12 4.0 ~ 13.8 500 6.00 | 13,000 | 24.00 | 51.5 Tac 603-1013-ND 18.82 12.43 10.30 FFB0412SHN-FOO CR230-ND 65 

12 4.5 ~ 13.2 -160 1.92 | 9,500 | 15.79 | 41.9 _ 603-1014-ND 13.39 10.30 8.63 FFB0412VHN CR230-ND 65 

40 x 40 x 28 12 4.5 ~ 13.2 -160 1.92 | 9,500 | 15.79 | 41.9 = 603-1015-ND 16.43 10.85 8.99 FFB0412VHN-B CR230-ND 65 

12 4.5 ~ 13.2 -160 1.92 | 9,500 | 15.79 | 41.9 Tac 603-1016-ND 16.43 10.85 8.99 FFB0412VHN-FOO CR230-ND 65 

12 4.5 ~ 13.2 -160 1.92 | 9,500 | 15.79 | 41.9 |Locked Rotor} 603-1017-ND 16.43 10.85 8.99 FFB0412VHN-ROO CR230-ND 65 

24 14.0 ~ 26.4] .100 2.40 | 9,500 | 15.79 | 41.9 _ 603-1018-ND 15.77 10.42 8.63 FFB0424VHN CR230-ND 65 

2 40 x 40 x 48 12 7.0 ~ 13.2 -850 10.20 | 12,000 | 24.00 | 60.0 Tac 603-1019-ND 31.14 20.57 17.04 | GFB0412SHG-FOO CR230-ND 65 

40 x 40 x 56 12 7.0 ~ 13.2 1.25 15.00 | 15,000 | 27.30 | 59.5 Tac 603-1020-ND 31.14 20.57 17.04 | GFB0412EHS-FOO CR230-ND 65 

45x 45x 10 12 7.0 ~ 13.8 -110 1.32 | 5,000 9.85 30.0 _— 603-1021-ND 11.81 9.09 762 | AFB04512MA — _ 

50 x 50 x 10 5 4.5~5.5 -130 0.65 | 4,500 9.21 25.0 Tac 603-1022-ND 11.93 788 6.53 EFBO505MA-F0O CR379-ND .86 

ake 12 7.0 ~ 13.8 -100 1.20 | 5,500 11.4 30.0 _ 603-1023-ND 9.78 744 6.38 EFB0512HA CR379-ND 86 

50x 50x15 12 7.0 ~ 13.8 -100 1.20 | 5,600 | 14.13 | 32.0 = 603-1024-ND 13.91 9.19 762 | AFBO512HB CR379-ND .86 

50 x 50 x 20 12 7.0 ~ 13.8 -160 1.92 | 7,000 | 20.30 | 40.5 = 603-1025-ND 13.91 9.19 762 | AFBO512VHD CR379-ND .86 

60 x 60 x 10 12 7.0 ~ 13.8 -180 2.16 | 4,800 | 21.19 | 36.5 _ 603-1026-ND 12.59 8.32 6.89 EFB0612HHA CR221-ND 68 

60x60 x 15 5 4.0 ~ 6.0 -300 1.50 | 4,000 | 15.36 | 32.0 = 603-1027-ND 13.91 9.19 762 | AFBO605HB CR221-ND 68 

a 24 14.0~ 27.6] .080 1.92 | 4,000 | 15.36 | 32.0 _ 603-1028-ND 13.91 9.19 762 | AFBO624HB CR221-ND 68 

60 x 60 x 20 12 7.0 ~ 13.8 -150 1.80 | 4,400 | 18.36 | 31.0 = 603-1029-ND 11.81 9.09 762 | AFBO612HHD CR221-ND 68 

12 4.0 ~ 13.8 -080 0.96 | 3,100 | 16.81 | 26.5 = 603-1030-ND 15.50 10.24 8.49 | AFBO612L-A CR221-ND 68 

1 12 4.0 ~ 13.8 -140 1.68 | 4,250 | 23.38 | 34.0 = 603-1031-ND 13.16 10.13 8.49 | AFB0612H-A CR221-ND 68 

12 4.0 ~ 13.8 170 2.04 | 5,000 | 27.55 | 40.0 = 603-1032-ND 11.81 9.09 762 | AFBO612HH-A CR221-ND 68 

60 x 60 x 25.4 12 4.0 ~ 13.8 .270 3.24 | 6,000 | 34.15 | 44.5 Tac 603-1033-ND 16.83 11.12 9.21 AFB0612SH-ABFO0O CR221-ND 68 

5 12 4.0 ~ 13.8 .270 3.24 | 6,000 | 34.15 | 44.5 Tac 603-1034-ND 16.17 10.68 8.85 | AFB0612SH-AFOO CR221-ND 68 

12 4.0 ~ 13.8 -380 4.56 | 6,800 | 38.35 | 46.5 Tac 603-1035-ND 16.83 11.12 9.21 AFB0612EH-ABFOO CR221-ND 68 

24 14.0~ 27.6] .090 2.16 | 4,250 | 23.38 | 34.0 = 603-1036-ND 15.50 10.24 8.49 | AFBO624H-A CR221-ND 68 

24 14.0~ 27.6] .110 2.64 | 5,000 | 27.55 | 40.0 = 603-1037-ND 15.50 10.24 8.49 | AFBO624HH-A CR221-ND 68 

12 4.5 ~ 13.8 -340 4.08 | 6,000 | 36.73 | 46.5 = 603-1038-ND 18.15 11.99 9.94 FFB0612VHE CR221-ND 68 

60 x 60 x 38 12 4.5 ~13.8 550 6.60 | 7,000 | 43.44 | 50.5 _ 603-1039-ND 15.07 11.86 9.94 FFB0612SHE CR221-ND 68 
12 4.5 ~ 13.8 -800 9.60 | 8,000 | 50.15 | 54.5 = 603-1040-ND 18.15 11.99 9.94 FFB0612EHE CR221-ND 68 L 

12 7.0 ~ 13.8 -680 8.16 | 9,000 | 49.54 | 54.0 = 603-1041-ND 20.41 13.48 11.17 | AFBO612VHE-A CR221-ND 68 

2 | 60x60x 50.8 12 7.0 ~ 13.8 -430 5.16 | 5,000 | 32.14 | 50.5 = 603-1042-ND 24.70 20.14 1729 | GFBO612HHG CR221-ND 68 

70x 70x20 12 5.0 ~ 13.8 250 3.00 | 4,400 | 40.43 | 40.5 _ 603-1043-ND 11.81 9.09 762 | AFBO712HHD = _— 

12 5.0 ~ 12.6 440 5.28 | 5,500 | 51.97 | 47.5 = 603-1044-ND 13.91 9.19 762 | AFBO712VH-A — a 

70 x 70 x 25.4 12 5.0 ~ 13.8 -650 7.80 | 6,300 | 61.05 | 50.5 = 603-1045-ND 16.96 11.20 9.28 | AFBO712SH-AB = — 

24 14.0 ~ 26.4] .090 2.16 | 3,100 | 28.85 | 31.5 = 603-1046-ND 13.16 10.13 8.49 | AFBO724M-A = = 

80 x 80x15 12 7.0 ~ 13.8 -190 2.28 | 3,700 | 39.20 | 39.5 Tac 603-1047-ND 14.58 9.63 798 | AFBO812VHB-FOO CR180-ND 93 

80 x 80 x 20 12 7.0 ~ 13.8 .220 2.64 | 4,000 | 48.20 | 41.0 — 603-1048-ND 13.91 9.19 762 | AFB0812SHD CR180-ND 93 

1 5 4.5~5.5 -430 2.15 | 3,000 | 35.31 | 31.0 _ 603-1049-ND 13.91 9.19 762 | AFBO805H CR180-ND 93 

12 7.0 ~ 13.8 -160 1.92 | 3,000 | 35.31 | 31.0 = 603-1050-ND 13.91 9.19 762 | AFBO812H CR180-ND 93 

12 7.0 ~ 13.8 -200 2.40 | 3,250 | 37.43 | 34.0 = 603-1051-ND 13.91 9.19 762 | AFBO812HH CR180-ND 93 

80 x 80 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 -200 2.40 | 3,250 | 37.43 | 34.0 Tac 603-1052-ND 14.58 9.63 798 | AFBO812HH-FOO CR180-ND 93 

12 7.0 ~ 13.2 -260 3.12 | 3,500 | 47.22 | 41.7 = 603-1053-ND 19.01 14.94 12.90 FFB0812HH CR180-ND 93 

12 7.0 ~ 13.8 340 4.08 | 4,000 | 46.62 | 40.0 Tac 603-1054-ND 14.58 9.63 798 | AFB0812SH-FOO CR180-ND 93 

12 7.0 ~ 13.2 500 6.00 | 4,500 | 67.02 | 48.6 = 603-1055-ND 19.01 14.94 12.90 FFB0812SH CR180-ND 93 

80 x 80 x 38 12 7.0 ~ 13.8 -380 4.56 | 4,200 | 57.21 | 44.5 = 603-1056-ND 18.15 11.99 9.94 FFB0812VHE CR180-ND 93 
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Anew DC Axial Fans and Blowers (cont) 


Rated 
Operating | Rated | Input 

Dimensions | Rated | Voltage | Current | Power| Speed Noise Digi-Key Price Each Delta Finger Price 

Fig. (mm) Voltage} Range (A) (W) | (RPM) | CFM | (dB) Sensors Part No. 1 10 100 Part No. Guards Each 
12 7.0 ~ 13.8 580 6.96 | 4,900 | 68.51 | 48.5 = 603-1057-ND 18.15 11.99 9.94 FFB0812SHE CR180-ND 93 
12 7.0 ~ 13.8 -900 10.80 | 5,700 | 80.16 | 52.5 Tac 603-1058-ND 18.82 12.43 10.30 FFB0812EHE-FOO CR180-ND 93 
1 80 x 80 x 38 12 7.0 ~ 13.2 1.15 13.80 | 6,600 | 89.95 | 59.8 _ 603-1059-ND 22.22 1748 14.65 FFB0812GHE CR180-ND 93 
12 7.0 ~ 13.2 1.50 18.00 | 7,500 | 102.02 | 62.2 _ 603-1060-ND 20.20 16.47 14.14 FFB0812UHE CR180-ND 93 
12 7.0 ~ 13.2 2.75 33.00 | 9,000 | 132.56 | 65.0 = 603-1061-ND 26.80 21.85 18.76 PFB0812DHE CR180-ND 93 
2 | 80x80x 50.8 12 7.0 ~ 13.2 -730 8.76 | 4,200 | 68.58 | 53.0 Tac 603-1062-ND 33.39 22.05 18.27 | GFBO0812SHG-FOO CR180-ND 93 
92x 92x20 24 14.0~ 27.6] .100 2.40 | 2,700 | 54.60 | 35.0 = 603-1063-ND 11.81 9.09 762 | AFBO924HD CR220-ND 77 
12 7.0 ~ 13.8 -160 1.92 | 2,850 | 51.21 | 34.0 = 603-1064-ND 13.91 9.19 762 | AFBO912H CR220-ND 77 
12 7.0 ~ 13.8 250 3.00 | 3,200 | 57.92 | 38.0 = 603-1065-ND 13.91 9.19 762 | AFBO912HH CR220-ND 77 
12 7.0 ~ 13.8 -600 7.20 | 3,700 | 81.97 | 48.2 = 603-1066-ND 15.07 11.86 9.94 FFB0912VH CR220-ND 77 
92 x 92 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 -400 4.80 | 3,800 | 67.80 | 45.0 = 603-1067-ND 11.81 9.09 762 | AFBO912VH CR220-ND We 
24 14.0~ 27.6] .100 2.40 | 2,850 | 51.21 | 34.0 = 603-1069-ND 13.91 9.19 762 | AFBO924H CR220-ND 77 
24 14.0~ 27.6] .220 5.28 | 3,800 | 67.80 | 45.0 = 603-1070-ND 13.91 9.19 762 | AFBO924VH CR220-ND SL 
12 7.0 ~ 13.2 1.22 14.64 | 6,000 | 129.31 | 60.5 _— 603-1071-ND 27.30 22.25 19.11 PFB0912GHE CR220-ND et 
92x 92x 38 24 14.0~ 27.6] .280 6.72 | 3,800 | 85.46 | 47.5 _ 603-1072-ND 18.95 12.52 10.37 FFB0924VHE CR220-ND we 
48 28.0~53.0| .200 9.60 | 4,400 | 100.29 | 52.5 _ 603-1073-ND 24.12 15.93 13.20 FFB0948SHE CR220-ND et 
100 x 100 x 38 12 7.0 ~ 12.6 2.20 26.40 | 5,000 | 143.09) 62.0 _ 603-1074-ND 31.93 21.09 1748 FFB1012EHE = _ 
1 12 7.0 ~ 13.8 .230 2.76 | 2,500 | 82.67 | 38.5 = 603-1075-ND 14.52 11.42 9.57 | AFB1212H CR210-ND 1.72 
120 x 120 x 25.4 12 7.0 ~ 13.8 -330 3.96 | 2,800 | 95.14 | 41.5 = 603-1076-ND 17.49 11.55 9.57 | AFB1212HH CR210-ND 1.72 
24 14.0~ 27.6] .280 6.72 | 3,400 | 113.11 | 46.5 = 603-1077-ND 18.29 12.08 10.01 AFB1224SH CR210-ND 1.72 
12 4.0 ~ 13.2 -600 7.20 | 3,200 | 129.96 | 48.0 Tac 603-1078-ND 20.27 13.39 11.10 | AFB1212VHE-FOO CR210-ND 1.72 
12 7.0 ~ 13.2 1.00 12.00 | 3,200 | 151.85 | 53.0 = 603-1080-ND 31.93 21.09 17.48 FFB1212VHE CR210-ND 1.72 
12 7.0 ~ 13.2 1.50 18.00 | 3,600 | 170.92 | 56.5 Tac 603-1081-ND 32.60 21.53 17.84 FFB1212SHE-FOO CR210-ND 1.72 
12 4.0 ~ 13.2 1.05 12.60 | 3,700 | 151.85 | 53.0 = 603-1082-ND 16.28 12.58 10.73 | AFB1212SHE CR210-ND 1.72 
12 7.0 ~ 13.2 2.00 24.00 | 4,000 | 190.00) 59.0 Tac 603-1083-ND 32.60 21.53 17.84 FFB1212EHE-FOO CR210-ND 1.72 
120 x 120 x 38 12 8.0 ~ 13.2 2.70 32.40 | 4,800 | 217.80) 64.0 = 603-1084-ND 42.00 27.74 22.99 PFB1212GHE CR210-ND 1.72 
24 7.0 ~ 27.6 240 5.76 | 2,600 | 105.94} 41.0 = 603-1085-ND 16.94 13.09 10.98 | AFB1224HE CR210-ND 1.72 
24 7.0 ~ 27.6 -380 9.12 | 3,200 | 129.96 | 48.0 = 603-1086-ND 16.94 13.09 10.98 | AFB1224VHE CR210-ND 1.72 
24 14.0 ~ 26.4] 1.00 24.00 | 4,000 | 190.00 | 59.0 = 603-1088-ND 33.52 22.14 18.35 FFB1224EHE CR210-ND 1.72 
48 28.0~53.0| .500 24.00 | 4,000 | 190.00) 59.0 Tac 603-1089-ND 38.29 25.29 20.96 FFB1248EHE-FOO CR210-ND 1.72 
48 32.0 ~ 80.0| .910 43.68 | 5,300 | 223.22 | 68.0 = 603-1090-ND 54.00 45.00 40.50 FHB1248UHE CR210-ND 1.72 
3 |120x 120x508 12 7.0 ~ 13.2 2.82 33.84 | 3,400 | 184.45 |) 65.0 = 603-1091-ND 63.60 42.00 34.80 | GFB1212VHG CR210-ND 1.72 
° 24 14.0 ~ 26.4] 1.80 43.20 | 3,700 | 203.41 | 67.6 = 603-1092-ND 63.60 42.00 34.80 | GFB1224SHG CR210-ND 1.72 
12 7.0 ~ 13.2 1.85 22.20 | 3,450 | 180.00) 56.5 — 603-1094-ND 31.20 25.60 22.40 FFB1312SHE CR200-ND 2.51 
1 127 x 127 x 38 12 8.5 ~ 13.2 2.74 32.88 | 3,850 | 200.02 | 59.5 _ 603-1095-ND 31.20 25.60 22.40 FFB1312EHE CR200-ND 2.51 
24 14.0~ 26.4] .840 20.16 | 3,450 | 180.00) 56.5 = 603-1096-ND 45.71 30.19 25.02 FFB1324SHE-B CR200-ND 2.51 
140 x 140 x 50.8 48 28.0~53.0| .770 36.96 | 3,600 | 273.09 | 61.7 Tac 603-1097-ND 74.86 49.44 40.97 FFB1448SHG-FOO CR196-ND 3.02 
12 6.0 ~ 14.0 -980 11.76 | 3,000 | 202.54 | 52.0 = 603-1126-ND 51.57 42.98 38.68 | AFB1512H-A CR196-ND 3.02 
172 x 150 x 25.4 12 6.0 ~ 14.0 1.17 14.04 | 3,200 | 214.85 | 53.5 = 603-1099-ND 51.57 42.98 38.68 | AFB1512HH-A CR196-ND 3.02 
3 . mee 24 12.0 ~ 30.0] .310 7.44 | 2,400 | 160.77 | 46.0 = 603-1125-ND 75.92 50.14 41.55 | AFB1524L-A CR196-ND 3.02 
48 32.0~ 80.0| .520 24.96 | 4,000 | 271.05 61.0 = 603-1101-ND 108.73 71.81 59.50 | AHB1548EH CR196-ND 3.02 
24 12.0~ 28.0] .560 13.44 | 3,350 | 251.79 | 55.0 _— 603-1102-ND 68.90 45.50 37.70 EFB1524HG CR196-ND 3.02 
172 x 150 x 50.8 24 12.0~ 28.0] .970 23.28 | 4,000 | 302.29) 60.0 _— 603-1103-ND 49.40 40.30 35.75 EFB1524VHG CR196-ND 3.02 
48 24.0~60.0| .310 14.88 | 3,350 | 251.79 | 55.0 Tac 603-1104-ND 72.21 4769 39.52 EFB1548HG-FOO CR196-ND 3.02 
12 6.0 ~ 14.0 -980 11.76 | 3,000 | 202.54 | 52.0 _— 603-1105-ND 61.79 50.41 44.72 | AFB1712H-A CR206-ND 2.84 
172x254 12 6.0 ~ 14.0 117 14.04 | 3,200 | 214.85 | 53.5 _— 603-1106-ND 86.18 56.91 4716 | AFB1712HH-A CR206-ND 2.84 
a 24 12.0 ~ 30.0] .310 7.44 | 2,400 | 160.77 | 46.0 _ 603-1107-ND 61.79 50.41 44.72 | AFB1724L-A CR206-ND 2.84 
4 48 24.0~60.0| .270 12.96 | 3,000 | 202.54 | 52.0 _— 603-1127-ND 90.26 59.61 49.39 | AFB1748H-A CR206-ND 2.84 
12 8.0 ~ 14.0 1.79 21.48 | 3,700 | 279.69 | 55.0 = 603-1109-ND 66.25 43.75 36.25 EFB1712HHG CR206-ND 2.84 
172 x 50.8 24 12.0~ 28.0] 1.17 28.08 | 4,300 | 325.00) 59.0 Tac 603-1130-ND 48.56 40.17 36.10 EFB1724SHG-F0O CR206-ND 2.84 
48 26.0~54.0| 1.90 91.20 | 4,600 | 432.77 | 72.0 = 603-1111-ND 52.20 43.50 39.15 FFB1748VHG CR206-ND 2.84 

NEW! PWM Control Axial Fans with Tach Output NEW! 
40 x 40 x 56 12 4.0 ~ 13.2 1.00 12.00 | 15,300 | 30.50 | 61.0 = 603-1161-ND 24.38 20.38 1750 | GFC0412DS-TPO1 = = 
12 8.0 ~ 13.2 1.50 18.0 | 12,000 | 66.75 | 61.5 _ 603-1158-ND 16.61 12.84 10.76 | AFCO612DE-AFOO = = 
60 x 60 x 38 12 7.0 ~ 13.2 90 10.80 | 9,000 | 54.79 | 60.0 _ 603-1160-ND 17.85 14.45 12.12 FFC0612DE-FOO — = 
12: 10.8~13.2] 1.40 16.80 | 12,000 | 67.85 | 61.5 — 603-1162-ND 17.85 14.45 12:12 PFC0612DE-F00 = = 
80 x 80x15 12 7.0 ~ 12.6 .33 3.96 | 3,800 | 48.80 | 41.0 = 603-1159-ND 10.35 788 6.75 EFC0812DB-F00 = = 
1 80 x 80 x 25.4 12 10.8 ~ 13.2 19 2.28 | 3,600 | 42.02 | 39.0 = 603-1157-ND 8.76 6.57 5.48 | AUBO812VH-SP0O = = 
80 x 80 x 38 12 10.8~13.2] 2.75 33.00 | 9,000 | 132.6 | 65.0 = 603-1166-ND 30.23 24.80 21.70 PFC0812DE-SP04 = = 
12 7.0 ~ 13.2 .80 9.60 | 6,000 | 86.65 | 54.4 = 603-1167-ND 30.23 24.80 22.48 PFC0812DE-SP07 = = 
92 x 92 x 25.4 12 8.0 ~ 13.2 75 9.00 | 4,800 | 102.59 | 53.0 = 603-1156-ND 15.18 11.94 10.01 AFC0912D-AFOO = = 
120 x 120 x 25.4 12 10.2 ~ 13.8 53 6.36 | 3,400 | 113.11 | 46.5 _— 603-1168-ND 14.67 11.54 9.68 | AFC1212D-FOO = _— 
120 x 120 x 38 12 8.0 ~ 13.2 4.00 48.00 | 5,500 | 252.85 | 66.5 _— 603-1164-ND 35.63 29.24 25.58 PFC1212DE-F00 = _ 
12 8.0 ~ 13.2 1.80 21.60 | 6,000 | 210.38) 64.0 _ 603-1165-ND 26.64 21.72 18.65 | QFR1212GHE-SP01 = _ 
Blowers 
5 30 x 30x 10 12 7.0 ~ 13.2 .070 0.84 | 7,500 1.45 29.0 = 603-1112-ND 11.48 8.83 740 BFB0312HA-A = = 
40 x 40x10 5 4.0 ~ 6.0 .220 1.10 | 8,500 3.00 34.5 = 603-1113-ND 14.84 9.80 8.12 BFBO405HHA-A = = 
12 10.0~ 13.8] .160 1.92 | 5,500 3.88 38.0 | Locked Rotor | 603-1114-ND 18.15 11.99 9.94 BFB0512H-ROO _ = 
51x51x15 12 10.0~ 13.8] .210 2.52 | 6,500 4.59 45.0 Tac 603-1115-ND 18.15 11.99 9.94 BFB0512HH-FOO = = 
24 14.0~ 27.6] .110 2.64 | 6,500 4.59 45.0 — 603-1116-ND 17.49 11.55 9.57 BFB0524HH = = 
60 x 60 x 25 12 5.0 ~ 13.8 -180 2.16 | 3,200 6.71 34.0 _ 603-1117-ND 12.60 9.69 8.12 BFB0612H = = 
75x 75x30 12 7.0 ~ 13.8 .220 2.64 | 2,900 | 11.30 | 38.0 _— 603-1118-ND 20.67 13.65 11.31 BFB0712H = — 
6 

97x 94x 33 12 4.0 ~ 13.8 -800 9.60 | 3,600 | 25.43 | 52.0 Tac 603-1119-ND 24.38 16.10 13.34 BFB1012H-FOO = = 
24 7.0 ~ 27.6 -400 9.60 | 3,600 | 25.43 | 52.0 Tac 603-1120-ND 24.38 16.10 13.34 BFB1024H-FOO = = 
420 x 120 x 32 12 4.0 ~ 13.8 -400 4.80 | 2,100 | 24.70 | 47.0 Tac 603-1121-ND 26.63 1759 14.58 BFB1212L-F00 = = 
a * 48 28.0~56.0| .220 10.56 | 2,800 | 35.31 | 54.0 = 603-1122-ND 20.60 16.79 14.42 BFB1248HH = = 
159 x 165 x 40 12 7.0 ~ 13.2 1.43 17.16 | 2,200 | 61.80 | 56.5 _ 603-1123-ND 66.25 43.75 36.25 BFB1612H = _ 
24 14.0 ~ 26.4] .560 13.44 | 2,000 | 55.09 | 54.5 _ 603-1124-ND 66.25 43.75 36.25 BFB1624M = _ 
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anniek Low Power 120VAC Transformers Class B 


Electrical Specifications: 
Primary Voltage: 120 VAC, 60Hz * Temperature Rise: 35°C maximum «Insulation Resistance: 100MQ minimum » Dielectric 


SB35xx Series 


Withstand: 3000Vrms (Primary to Secondary, Primary to Core) * Safety: Conforms to construction requirements of UL60950-1, Se “f: 394 
UL60335-1, UL60065, UL5085-3 » Insulation System: UL1446 (UL recognized Electrical Insulation System, designated “CZ130H” <{ (10.0) 
(Note: Electrical specifications are tested at 25°C) “| _[ -3Places Primary Secondary 
E oo 2 405 re 5 
Secondary RMS Rating Dimensions A (4 886 Pin #1 120V (NC)3 0 7 
VA | Parallel Series Inches (mm) Digi-Key Price Each Tamura «< > . oe (22.50) | 60Hz (NC)2 0 09 
(Size)| vac@A | veT@A | AB C_| PartNo. 110 25 50 100 | PartNo. at —— EG oe | eee 
1.38 1.42 1.40 (0. E .148 (3.75).| |. -3 Places 
3.0 | 3.0@1.0 |6.0@0.500 (35.0) (36.0) (35.5) MT7256-ND 3.45 2.76 2.21 2.07 1.87 | SB3516-3006 


SPLITFORM® Power Transformers 


File #'s UL 1585 Class 2 &S - File #’'s £96720, E9584 
For PC Board Solid-State Power, Control and Instrumentation Applications Coo «a 
© 115V Single or 115/230V 50/60Hz dual primary Split Bobbin Construction: — Center flange insulation barrier — High isolation for low leakage applications — 2 : : 
Low capacitive coupling minimizes line noise and false triggering * 2,500V RMS (Pri: Sec) dielectric withstand » Precision spaced terminals © 130°C Class B | SF(X) | VA Dimensions ~ Inch (mm) Weight 
insulation system * Terminal numbers are molded on bobbin « 1.1VA size Inherently limited and all others Non-Inherently limited Series| Size) L Ww H wc A B C | Lbs. (kg) 
2 s44 1.44 | 1.23 1.00 ms, .250 250 | 1.200) 0.17 
s—05 4 se naan tet aTaak (36.58) |(31.24) | (25.40) (6.35) | (6.35) | (30.48)} (.077) 
me z é "3 is Iisa TT (1.04x 08} | i= | I | 4 3 |24 1.44 | 1.23 1.26 , .250 250 | 1.200) 0.25 
rt, 6 cae 6 4 i Pie w ILI (36.58) |(31.24) | (32.00) (6.35) | (6.35) | (30.48)) (.113) 
Son mand gman || comets | Hi 4 i! | oo a | 6 | 169 | 1.39 | 1.36 | 1.063 | .260 | .350 | 7.280] 0.44 
A a “3 as in A ! (42.93) |(35.31) | (34.54) | (27.00) (6.35) | (8.89) |(32.51)] (.200) 
8 : * e ee 5 42 1.97 | 1.63 1.50 | 1.250] .300 400 | 1.410) 0.70 
115V Single Primary — 115V/230V Dual Primary (Pins 2 and 3 omitted on 115V Single Primary) (0.04) |(41.40) | (88.10) | (31.75) | (7.62) | (10.16) | (85.81)/ (318) 
Secondary RMS Rating Secondary RMS Rating 
VA Parallel Series Digi-Key Price Each Tamura VA Parallel Series Digi-Key Price Each Tamura 
(Size) VAC@A VCT@A Part No. 1 10 25 50 100 Part No. (Size) VAC@A VCT@A Part No. i 10 25 50 100 Part No. 
115V Single Primary 115V/230V Dual Primary 
11 5.0@0.220 | 10.0@0.110 | MT2201-ND® 3.75 3.00 2.40 2.25 2.03 3FS-210 ded. 5.0@ 0.220 | 10.0@0.110 | MT2096-ND® 3.83 3.06 2.45 2.30 2.07 3FD-210 
24 | 5.0@0.500 | 10.0@0.250 | MT2202-ND 4.13 3.30 2.64 2.48 2.23 3FS-310 24 | 5.0@0.500 | 10.0@0.250 | MT2097-ND® 4.38 3.50 2.80 2.63 2.37 3FD-310 
6 5.0@1.200 | 10.0@0.600 | MT2203-ND 7.35 5.88 471 4.41 3.97 3FS-410 6 5.0@ 1.200 | 10.0@0.600 | MT2098-ND® 7.75 6.20 4.96 4.65 4.19 3FD-410 
12 5.0@ 2.400 | 10.0@1.200 | MT2204-ND@ 10.13 8.10 6.48 6.08 5.47 3FS-510 12 5.0 @ 2.400 | 10.0@1.200 | MT2099-ND@ 10.55 8.44 6.76 6.33 5.70 3FD-510 
11 6.3@0.180 | 126@0.090 | MT2205-ND® 3.75 3.00 2.40 2.25 2.03 3FS-212 dd 6.3@0.180 | 12.6@0.090 | MT2101-ND 3.83 3.06 2.45 2.30 2.07 3FD-212 
2.4 | 6.3@0.400 | 126@0.200 | MT2206-ND@ 4.13 3.30 2.64 2.48 2.23 3FS-312 24 | 6.3@0.400 | 12.6@0.200 | MT2102-ND® 4.38 3.50 2.80 2.63 2.37 3FD-312 
6 6.3@1.000 | 12.6@0.500 | MT2207-ND@ 7.35 5.88 471 4.41 3.97 3FS-412 6.0 | 6.3@1.000 | 12.6@0.500 | MT2103-ND@® 7.75 6.20 4.96 4.65 4.19 3FD-412 
12 6.3@ 2.000 | 126@1.000 | MT2208-ND@ 10.13 8.10 6.48 6.08 5.47 3FS-512 12 6.3@ 2.000 | 12.6@1.000 | MT2104-ND@ 10.55 8.44 6.76 6.33 5.70 3FD-512 
11 8.0@0.140 | 16.0@0.070 | MT2209-ND® 3.75 3.00 2.40 2.25 2.03 3FS-216 11 8.0@0.140 | 16.0@0.070 | MT2105-ND® 3.83 3.06 2.45 2.30 2.07 3FD-216 
2.4 | 8.0@0.300 | 16.0@0.150 | MT2210-ND@ 4.13 3.30 2.64 2.48 2.23 3FS-316 24 | 8.0@0.300 | 16.0@0.150 | MT2106-ND® 4.38 3.50 2.80 2.63 2.37 3FD-316 
6 8.0@0.800 | 16.0@0.400 | MT2211-ND® 7.35 5.88 471 4.41 3.97 3FS-416 6.0 | 8.0@0.800 | 16.0@0.400 | MT2107-ND® 7.75 6.20 4.96 4.65 4.19 3FD-416 
12 8.0@1.600 | 16.0@0.800 | MT2212-ND® 10.13 8.10 6.48 6.08 5.47 3FS-516 12 8.0@1.600 | 16.0@0.800 | MT2108-ND@ 10.55 8.44 6.76 6.33 5.70 3FD-516 
1.1 | 10.0@0.110 | 20.0@0.055 | MT2213-ND® 3.75 3.00 2.40 2.25 2.03 3FS-220 1.1 | 10.0@0.110 | 20.0@0.055 | MT2109-ND® 3.83 3.06 2.45 2.30 2.07 3FD-220 
24 | 10.0@0.240 | 20.0@0.120 | MT2214-ND® 4.13 3.30 2.64 2.48 2.23 3FS-320 24 | 10.0@0.240 | 20.0@0.120 | MT2110-ND® 4.38 3.50 2.80 2.63 2.37 3FD-320 
6 10.0 @ 0.600 | 20.0@0.300 | MT2215-ND® 7.35 5.88 471 4.41 3.97 3FS-420 6.0 | 10.0@0.600 | 20.0@0.300 | MT2111-ND® 7.75 6.20 4.96 4.65 4.19 3FD-420 
12 | 10.0@1.200 | 20.0@0.600 | MT2216-ND@ 10.13 8.10 6.48 6.08 5.47 3FS-520 12 | 10.0@1.200 | 20.0@0.600 | MT2112-ND@ 10.55 8.44 6.76 6.33 5.70 3FD-520 
1.1 | 12.0@0.090 | 24.0@0.045 | MT2217-ND® 3.75 3.00 2.40 2.25 2.03 3FS-224 1.1 | 12.0@0.090 | 24.0@0.045 | MT2113-ND® 3.83 3.06 2.45 2.30 2.07 3FD-224 
2.4 | 12.0@0.200 | 240@0.100 | MT2218-ND@® 4.13 3.30 2.64 2.48 2.23 3FS-324 24 | 12.0@0.200 | 24.0@0.100 | MT2114-ND® 4.38 3.50 2.80 2.63 2.37 3FD-324 
6 12.0@0.500 | 24.0@0.250 | MT2219-ND® 7.35 5.88 471 4.41 3.97 3FS-424 6.0 | 12.0@0.500 | 24.0@0.250 | MT2115-ND® 7.75 6.20 4.96 4.65 4.19 3FD-424 
12 | 12.0@1.000 | 24.0@0.500 | MT2220-ND@ 10.13 8.10 6.48 6.08 5.47 3FS-524 12 | 12.0@1.000 | 24.0@0.500 | MT2116-ND@ 10.55 8.44 6.76 6.33 5.70 3FD-524 
1.1 | 14.0@0.080 | 28.0@0.040 | MT2221-ND@ 3.75 3.00 2.40 2.25 2.03 3FS-228 1.1 | 14.0@0.080 | 28.0@0.040 | MT2117-ND® 3.83 3.06 2.45 2.30 2.07 3FD-228 
2.4 | 14.0@0.170 | 28.0@0.085 | MT2222-ND@ 4.13 3.30 2.64 2.48 2.23 3FS-328 24 | 140@0.170 |] 28.0@0.085 | MT2118-ND® 4.38 3.50 2.80 2.63 2.37 3FD-328 
6 14.0 @ 0.400 | 28.0@0.200 | M1T2223-ND® 7.35 5.88 471 4.41 3.97 3FS-428 6.0 | 14.0@0.400 | 28.0@0.200 | MT2119-ND® 7.75 6.20 4.96 4.65 4.19 3FD-428 
12 | 14.0@0.840 | 28.0@0.420 | MT2224-ND@ 10.13 8.10 6.48 6.08 5.47 3FS-528 12 | 14.0@0.840 | 28.0@0.420 | MT2120-ND@ 10.55 8.44 6.76 6.33 5.70 3FD-528 
1.1 | 18.0@0.060 | 36.0@0.030 | MT2225-ND® 3.75 3.00 2.40 2.25 2.03 3FS-236 1.1 | 18.0@0.060 | 36.0@0.030 | MT2121-ND® 3.83 3.06 2.45 2.30 2.07 3FD-236 
2.4 | 18.0@0.130 | 36.0@0.065 | MT2226-ND® 4.13 3.30 2.64 2.48 2.23 3FS-336 24 | 18.0@0.130 | 36.0@0.065 | MT2122-ND® 4.38 3.50 2.80 2.63 2.37 3FD-336 
6 18.0 @ 0.340 | 36.0@0.170 | MT2227-ND@® 7.35 5.88 471 4.41 3.97 3FS-436 6.0 | 18.0@0.340 | 36.0@0.170 |) MT2123-ND 7.75 6.20 4.96 4.65 4.19 3FD-436 
12 | 18.0@0.700 | 36.0@0.350 | MT2228-ND® 10.13 8.10 6.48 6.08 5.47 3FS-536 12 | 18.0@0.700 |} 36.0@0.350 | MT2124-ND@ 10.55 8.44 6.76 6.33 5.70 3FD-536 
1.1 | 24.0@0.046 | 48.0@0.023 | MT2229-ND® 3.75 3.00 2.40 2.25 2.03 3FS-248 1.1 | 24.0@0.046 | 48.0@0.023 | MT2125-ND® 3.83 3.06 2.45 2.30 2.07 3FD-248 
2.4 | 24.0@0.100 | 48.0@0.050 | MT2230-ND@ 4.13 3.30 2.64 2.48 2.23 3FS-348 24 | 24.0@0.100 | 48.0@0.050 | MT2126-ND® 4.38 3.50 2.80 2.63 2.37 3FD-348 
6 24.0@0.250 | 48.0@0.125 | MT2231-ND 7.35 5.88 471 4.41 3.97 3FS-448 6 24.0@0.250 | 48.0@0.125 | MT2127-ND® 7.75 6.20 4.96 4.65 4.19 3FD-448 
12 | 24.0@0.500 | 48.0@0.250 | MT2232-ND@ 10.13 8.10 6.48 6.08 5.47 3FS-548 12 | 24.0@0.500 | 48.0@0.250 | MT2128-ND@ 10.55 8.44 6.76 6.33 5.70 3FD-548 
1.1 | 28.0@0.040 | 56.0@0.020 | MT2233-ND@ 3.75 3.00 2.40 2.25 2.03 3FS-256 1.1 | 28.0@0.040 | 56.0@0.020 | MT2129-ND® 3.83 3.06 2.45 2.30 2.07 3FD-256 
2.4 | 28.0@0.090 | 56.0@0.045 | MT2234-ND@® 4.13 3.30 2.64 2.48 2.23 3FS-356 24 | 28.0@0.090 | 56.0@0.045 | MT2130-ND® 4.38 3.50 2.80 2.63 2.37 3FD-356 
6 28.0 @ 0.220 | 56.0@0.110 | MT2235-ND®@ 7.35 5.88 471 4.41 3.97 3FS-456 6 28.0 @ 0.220 | 56.0@0.110 | MT2131-ND® 7.75 6.20 4.96 4.65 4.19 3FD-456 
12 | 28.0@0.440 | 56.0@0.220 | MT2236-ND@ 10.13 8.10 6.48 6.08 5.47 3FS-556 12 | 28.0@0.440 | 56.0@0.220 | MT2132-ND@ 10.55 8.44 6.76 6.33 5.70 3FD-556 
Note: To obtain output voltage, load current must be met, ratings are based on nominal input. RoHS Compliant 
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® Secondary RMS Rating 
Worldtrans Power Transformers VA Parallel Series Digi-Key Price Each* Tamura 
TAAAW2A For PC Board Solid-State Power, Control, Fig. | (Size) | VAC@A vcT @A Part No. 1 : 10 25 | Part No. 
. . . PL Series — Dual Output Low Profile 
and Instrumentation Applications 25 | 5@05 | 10@025 |MT3i01ND® 623 4.98 399 |PL25-10-130B 
Specifications: 5.0 5@1.0 10@0.5 | MT3102-ND 7.38 5.90 4.72 | PL5.0-10-130B 
* Meets US and International Safety Standards: UL, EN, CSA « Dual non- 10.0 5 @ 2.0 10 @ 1.0 MT3103-ND® 8.90 7.12 5.70 | PL10-10-130B 
concentric bobbin and insulating shroud provide high isolation and reduce 20.0 5 @ 4.0 10 @2.0 MT3104-ND® 13.10 10.48 8.39 | PL20-10-130B 
capacitance ¢ Dielectric Withstand: 3750Vrms (Pri: Sec) * Safety: Conforms 30.0 5 @ 6.0 10 @ 3.0 MT3105-ND 17.03 13.62 10.90 | PL30-10-130B 
to construction requirements of UL1411, UL506, UL1446, EN61558-1, 56.0 5@ 11.2 10@5.6 | MT3106-ND@ 26.05 20.84 __16.68 | PL56-10-130B 
EN61558-2-6, CSA No. 66 ¢ Insulation System: 130°C UL recognized Electrical 25 6.3 @ 0.4 126 @0.2 MT3107-ND 6.23 4.98 3.99 | PL2.5-12-130B 
Insulation System ¢ Insulating materials meet 94V-0 flammability requirements 5.0 6.3 @ 0.8 12.6 @0.4 MT3108-ND@ 6.18 4.94 3.96 | PL5.0-12-130B 
*Non-Inherently limited * Primary: 115/230VAC, 50/60Hz 10.0 6.3@1.6 | 126@0.8 | MT3109-ND@ 8.65 6.92 5.54 | PL10-12-130B 
20.0 | 63@3.2 | 126@1.6 | MT3110-ND@ 13410 10.48 8.39 | PL20-12-130B 
L o-=30 T 30.0 | 63@48 | 126@24 | MT3111-ND@ 17.03 13.62 10.90 | PL30-12-130B 
t cer 56.0 6.3@88 | 126@44 | MT3112-ND@ 26.05 20.84 16.68 | PL56-12-130B 
| aca pa SenicS cl . “ 2.5 8@03 16@0.15 | MT3113-ND@ 6.13 4.90 3.92 | PL2.5-16-130B 
H PRIMARY 5.0 8@0.62 | 16@0.31 | MT3114-ND@ 5.50 440 3.52 | PL5.0-16-130B 
| Slices oT At lo 10.0 8@1.25 | 16@0.62 | MT3115-ND@ 7.88 6.30 5.04 | PL10-16-130B 
AHe 20.0 8@25 16@1.25 | MT3116-ND@ 1310 10.48 8.39 | PL20-16-130B 
a BA 30.0 8 @38 16@1.9 | MT3117-ND@ 17.03 13.62 10.90 | PL30-16-130B 
G @ CSANO.66 EN61558-1,-2-6 56.0 8 @7.0 16@3.5 | MT3118-ND@ 26.05 20.84 __16.68 | PL56-16-130B 
File #069222 TUV File #2065818 25 10@0.24 | 20@0.12 | MT3119-ND¢ 5.78 4.62 3.70 | PL2.5-20-130B 
5.0 10@0.5 | 20@0.25 | MT3120-ND 5.50 440 3.52 | PL5.0-20-130B 
4 | 10.0 10 @ 1.0 20@0.5 | MT3121-ND@ 890 7.12 5.70 | PL10-20-130B 
20.0 10 @ 2.0 20@1.0 | MT3122-ND@ 13.10 10.48 — 8.39 | PL20-20-130B 
30.0 10 @ 3.0 20@1.5 | MT3123-ND@ 17.03 13.62 10.90 | PL30-20-130B 
56.0 10@56 20@2.8 | MT3124-ND 26.05 20.84 _ 16.68 | PL56-20-130B 
Ee SES 25 | 12@02 | 24@01 | MT3125-ND® 5.78 462 3.70 | PL2.5-24-130B 
—— 5.0 12@0.42 | 24@0.21 | MT3126-ND@ 5.48 4.38 3.51 | PL5.0-24-130B 
10.0 | 12@0.84 | 24@0.42 | MT3127-ND@ 890 7.12 5.70 | PL10-24-130B 
EN61558-1,-2-6 ULS06 File #E79781 20.0 | 12@1.66 | 24@0.83 | MT3128-ND@ 1310 10.48 8.39 | PL20-24-130B 
TUV File #2065818 A. UL1411 File #£138028 30.0 12 @25 24 @ 1.25 MT3129-ND@ 17.03 13.62 10.90 | PL30-24-130B 
56.0 | 12@4.66 | 24@2:33 | MT3130-ND@ 26.05 20.84 __16.68 | PL56-24-130B 
25 14@0.18 | 28@0.09 | MT3131-ND@ 6.23 4.98 3.99 | PL2.5-28-130B 
6 3 5.0 14@0.36 | 28@0.18 | MT3132-ND@ 6.18 4.94 3.96 | PL5.0-28-130B 
4 10.0 | 14@0.72 | 28@0.36 | MT3133-ND@ 890 7.12 5.70 | PL10-28-130B 
115/230V 20.0 | 14@1.44 | 28@0.72 | MT3134-ND@ 13.10 10.48 8.39 | PL20-28-130B 
SOeOle 30.0 | 14@212 | 28@1.06 | MT3135-ND@ 17.03 13.62 10.90 | PL30-28-130B 
eS 3 7 56.0 | 14@40 28@2.0 | MT3136-ND@ 26.05 20.84 _16.68 | PL56-28-130B 
— : ig 25 18@0.14 | 36@0.07 | MT3137-ND 6.23 4.98 3.99 | PL2.5-36-130B 
5.0 18@0.28 | 36@0.14 | MT3138-ND 5.48 4.38 3.51 | PL5.0-36-130B 
EN61558-1,-2-6 AR UL506 File #679781 10.0 | 18@0.56 | 36@0.28 | MT3139-ND 893 7.14 5.72 |PL10-36-130B 
TUV File #2065818 * UL1411 File #£138028 20.0 | 18@112 | 36@0.56 | MT3140-ND@ 13.10 10.48 8.39 | PL20-36-130B 
30.0 | 18@1.64 | 36@0.82 | MT3141-ND@ 17.03 13.62 10.90 | PL30-36-130B 
56.0 | 18@3.12 | 36@1.56 | MT3142-ND®@ 26.05 20.84 16.68 | PL56-36-130B 
Dimensions - Inch (mm) . 
VA Mtg. | Pin Square) Wt. 
Size L Ww H At B c D Screw | In.(mm) | Lbs. (kg) VA Sec. #1 Sec. #2 Digi-Key Price Each* Tamura 
25 | 1.625 (41.28) | 1.313 (33.35) | 1.125 (2858)) 200 (6.08) | 250 (6.35) | 1.000(2540)| — | 2x#4 | 025(64 | 25(11)| [rig-1(Size)|_ VAC@A | VCT@A alt No} - u LOM 25 lRartiNo: 
5.0 | 1.625 (41.28) | 1.313 (33.35) | 1.375 (34.93)| .200 (5.08) | 400 (10.16) | 1.000(25.40)| — | 2x#4 | .025(.64) | .37(.17) PET Sones Triple Output 
20.0 | 9.3@1.5 | 27.5@.22 | MT3143-NDt 13.10 10.48 8.39 | PLT20-32-130B 
10.0 | 1.875 (47.63) | 1.563 (39.70) | 1.375 (34.93)] .200 (6.08) |.400 (10.16) | 1.140 (28.96)| — | 2x#4 | .036(.91) | 53 (.24) 2 | 300 | 93@22 | 275@ 94 | MT3144-NDt 47:03-. 48.62 46.90 | PLT30-9241908 
20.0 | 2.250 (57.15) | 1.875 (47.63) | 1.625 (41.28)| 400 (10.16) |.400 (10.16) | 1.460 (37.08) |.40 (10.16) | 2x#4 | .036(.91) } .90(.41) 56.0 | 9.3@4.0 | 27.5@.68 |MT3145-NDet 26.05 20.84 16.68 | PLTS6-32-130B 
30.0 | 2.625 (66.68) | 2.188 (55.58) | 1.563 (39.70)| 550 (13.97) | .275 (6.98) | 1.680 (42.67) ).55 (13.97) | 4x#4 ].045 (1.14) | 1.15 (.52) : : Nee 
Note: To obtain output voltage, load current must be met, ratings based on nominal input voltage. 
56.0 | 3.000 (76.20) | 2500 (63.50) | 1.845(46.86) | 600 (15.24) | 300 (7.62) | 1.900 (48.26) |.60 (15.24) | 4x #6 ].045((114) |1.70(72) § RoHS Compliant + Intended for use as a regulated power supply transformer, example: 5VDC 
+ For PLT series secondary only, dimension A is 1/2 of value shown. and +12VDC. —* Call for price on quantities of 50 or more. 


FLAT STACK® Low Profile Secondary RMS Rating 
VA Parallel Series Digi-Key Price Each* Tamura 
Power Tran sformers Fig. | (Size) | VAC@A VCT@A Part No. 1 10 25 _ | Part No. 
25 | 50@05 | 10@0.25 | MT1101-ND 7.43. 5.94 4.76 | 3FL10-250 
; ; 6.0 | 50@1.2 | 10@06 | MT1102-ND@ 825 660 5.28 | 3FL10-600 
For low height PC Board Solid State Power, 120 | 50@24 | 10@1.2 | MT1103-ND@ 1555 12.44 9.96 | 3FL10-1200) 
Control, and Instrumentation 240 | 50@48 | 10@24 | MT1104-ND@ 18.38 14.70 11.76 | PF24-10 
: : 25 | 63@04 | 126@02 | MT1105-ND@ 7.43 5.94 4.76 | 3FL12-200 
Split Bobbin: 6.0 | 63@09 |126@0.45 | MT1106-ND@ 8.23 6.58 5.27 | 3FL12-475 
* Primaries and secondaries wound side by side 12.0 6.3 @ 1.9 12.6 @ 0.95 MT1107-ND® 15.55 12.44 9.96 | 3FL12-950 
* High isolation for low leakage applications 1,500Vrms (Pri: 24.0 6.3 @ 3.8 12.6 @ 1.9 MT1108-ND@ _ 18.38 14.70 11.76 _| PF24-12 
Sec) Dielectric withstand 2.5 8@03 16@0.15 | MT1109-ND@ 743 5.94 4.76 | 3FL16-150 
é pe ete . 6.0 8@07 16@0.35 | MT1110-ND@ 823 658 5.27 | 3FL16-350 
+ Low capacity coupling minimizes line noise and false 12.0 8@15 | 16@075 | MT1111-ND@ 15.55 12.44 9.96 _| 3FL16-700 
triggering. = A» 25 | 10@0.25 |20@0.125 | MT1113-ND@ 7.43 5.94 4.76 | 3FL20-125 
* Hum-bucking semi-toroidal construction q a 1 6.0 10 @0.6 20 @0.3 MT1114-ND® 8.23 6.58 5.27 | 3FL20-300 
ciation 5 P t nao | io@24 | 20012 | MMGNDS 1843 14741180 | PR24-20— 
“Dual primaries. 118/280V, S0/60H2 Y 25 | 12@02 | 24@01 | MTi117-ND® 743. 594 4.76 |3FL24-100 
60 | 12@05 | 24@0.25 | MT1118-ND@ 823 658 5.27 | 3FL24-250 
, 120 | 12@10 | 24@05 | MT1119-ND 1555 12.44 9.96 | 3FL24-500 
UL 506 File #E145619, E7978: CSA22,2 No. 66 
@ TAR 120°C insulation System, Fle# Ee20s7 QB ries oa1s83 240 | 12@20 | 24@1.0 | MT1120-ND@ 18.38 14.70 11.76 _| PF24-24 
25 | 15@017 |30@0.085 | MT1121-ND@ 7.40 5.92 4.74 | 3FL30-85 
60 | 15@04 30@0.2 | MT1122-ND@ 10.08 8.06 6.45 | 3FL30-200 
120 | 15@08 30@0.4 | MT1123ND@ 1555 12.44 9.96 | 3FL30-400 
Bi De 240 | 15@16 30@0.8 | MT1124-ND 18.38 14.70 11.76 _| PF24-30 
Bo my 25 | 17@015 | 34@.075 | MT1125-ND@ 7.40 5.92 4.74 | 3FL34-75 
Por ier 6.0 | 17@0.34 | 34@0.17 | MT1126-ND@ 8.23 658 5.27 | 3FL34-170 
SruEE J Pee is : 7 saree + 120 | 17@07 | 34@0.35 | MT1127-ND@ 1555 12.44 9.96 | 3FL34-340 
Single Output| | 220. 907 ope 250 240 | 17@14 | 34@0.7 | MT1128-ND@® 18.38 14.70 11.76 | PF24-34 
Secondary (6.35) Secondary (6.35) 
REF. REE. o DIG_, 
= w ——+| |< yy ——+| VA Sec. #1 Sec. #2 Price Each* Tamura 
SereA a eeanenen Fig.| (Size) | vCT@A | VCT@A 1 10 25 | PartNo. 
PFT Series — Up to 4 Outputs 
. Dimensions - Inch saint 6.0 | 175@.155 | 315@.065 | MT1129ND@t 863 690 552] PFT6-32 
/ 6.0 | 17.5 @.155 | 37.5@.060| MT1130-NDt 863 6.90 5.52| PFT6-38 
(Size)| Ww H ii ad Bly C | 9= (Gram) > | 120 | 16@.36 | 28@.187 | MT1192-NDet 19.75 1580 12.64 | PFT12-28 
25 | 187 1.56 0.65 16 375 = 187. | 5 (141.75) 120 | 16@.36 | 35@.150 | MT1131-ND@t 17.50 14.00 11.20] PFT12-35 
24.0 | 16@.72 | 28@.375 | MT1134-ND@t 19.30 15.44 12.36 | PFT24-28 
6 1.87 1.56 0.85 1.6 375 _ -187 7 (198.44) 24.0 16 @ .72 35 @ .300 MT1133-ND@t 19.30 15.44 12.36 | PFT24-35 
12 2.5 2.0 1.065 2.0 -500 = 250 | 11 (311.84) | Note: To obtain output voltage, load current must be met, ratings based on nominal input 
2A 2.87 225 1.25 19 530 600 300 15 (425.24) = Rens compliant i Intended for use as a regulated power supply transformer, Example: 5VDC, 


B1* : For PF24 Series only. 


* Call for price on quantities of 50 or more 


2314 (T083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


me, 
TAAAY2A Telephone Coupling Transformers 


UL1950 3rd Edition Safety Approval: UL 1459 Safety Approval: 

(Additional Safety Agency approvals may apply, UL60950/EN60950, see data sheet for qualifications): This UL1459 is a trusted safety standard for interconnecting data/ voice communication lines and other isolation 
product meets the UL 1950 standard in telecom agency safety ratings, this implies that they meet new designs. * Frequency Response: 300 ~ 3,500Hz +0.5dB * Impedance Matching: +10% .A% UL1459, 
creepage and clearance distance requirements of the telecommunication industry and safety agencies. .€AA -FFC part 68, File #138028 

UL #E208555, Note: Drawings show maximum number of pins, actual parts may have fewer pins 


Schematics 


“a 
909 Woe 


472 ( ca 


2.(5.08) 


.669 (17) 
ei) 


.3 (7.62) 2 ah a 


Fig. 8 - Surface Mount 


33 Dimensions 
164 (4.17) mens (min: 
MT4139-ND | 69 61 55 
(TTC-167) | (17.5) (15.5) (14.0) 
MT4140-ND | 51 53 42 
(TTC-170) — | (13.0) (13.4) (10.7) 
-187 (4.75) 
Impedance (0) IDC Bias Insertion Pinout Dielectric Strength Digi-Key Price Each Tamura 
Fig.| Primary Secondary (mA) Loss (dB)0 | Schematic | Primary Secondary Vrms (Pri./Sec.) Part No. 1 10 25 Part No. 
UL1950 3rd Edition Safety Approval 
1 600 600 0 1.50 A 14-3 4-64 1,875 MT7207-ND® 3.73 2.98 2.39 TTC-5017 
2 600 600 0 1.00 A 1-34 44-6 1,875 MT7213-ND@ 4.43 3.54 2.84 TTC-5029 
3 600 260 50 4.00 A 1-24 3A-4 1,875 MT7235-ND® 3.78 3.02 2.42 TTC-5019 
600 301 65 3.75 A 14-2 3-44 1,875 MT7236-ND® 2.95 2.36 1.89 TTC-5020 
4 10K 10K te) 0.888 A 1A-3 4-6A 1,875 MT7215CT-ND@t 3.84 3.54 2.95 TTC-5033 
UL1459 Safety Approval — RoHS Compliant 
5 600 600 0 1.0 A 1-34 4-64 1,500 MT4112-ND 5.75 4.60 3.68 T1104 
600 600 (e) 1.2 A 1-3 4-64 1,500 MT4133-ND 4.63 3.70 2.96 TTC-02 
600 600 90 2.0 A 1-34 4-6A 1,500 MT4134-ND$ 3.98 3.18 2.55 TTC-105 
6 600 600CT 90 2.0 B 1-3 4-5CT-6A 1,500 MT4135-ND$ 3.85 3.08 2.47 TTC-105-1 
600CT 600CT 0 1.2 Cc 1A-2CT-3 4A-5CT-6 1,500 MT4136-ND 4.05 3.24 2.60 TTC-108 
7 600 470 100 2.5 A 1-24 3A-4 1,500 MT4123-ND 3.43 2.74 2.20 TTC-264 
8 600 346 0 2.75 A 14-3 4-64 1,000 MT4122-ND 10.68 8.54 6.84 TTC-203SL 
9 10K 10K 0 1.4 A 1-34 4-64 1,000 MT4139-ND$ 5.10 4.08 3.27 TTC-167 
600 600 0 1.7 A 1-34 4-64 1,500 MT4140-ND$ 4.55 3.64 2.92 TTC-170 
@ RoHS Compliant Typical insertion loss (IL) in dB @ rated unbalanced maDC, O0dBm and 1kHz A Denotes start of a winding t+ Cut Tape § Insertion Loss is tested @ 2KHz + Has a 4-pin configuration 
Encapsulated Transformers — MIL-T-27 Type 
Telecom, Input, Interface, Isolation and Output Impedance Matching 
Er eee eae Matching Max. 
datasheet « 0) eat ated poate 105°C Impedance Primary §| Power @ Pin Location Digi-Key Price Each Tamura 
Max. « Withstand vee Se enone (few Primary : Secondary (maDC) | 300Hz (mW) Primary Secondary Part No. 1 10 25 Part No. 
CeAalc sda maar aR eneeace datasheet) 200KCT : 1kKCT 0.00 10 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4143-ND@ 11.73 9.38 751 | MET-01 
* FCG Part 68 Models available 25KCT : 1kCT 0.50 30 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4144-ND@ 13.15 10.52 8.42 | MET-05 
1OkKCT : 10 kCT 1.00 40 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4145-ND@ 9.68 7.74 6.20 MET-09 
10kCT : 2kCT 1.00 40 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4146-ND® 10.68 8.54 6.84 MET-11 
10kCT : SOOCT 1.00 40 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4147-ND@ 13.15 10.52 8.42 MET-17 
1.6kCT : 3.2 2.50 65 1-2CT-3 4-6 MT4148-ND® 11.00 8.80 7.04 MET-23 
1k: 50 3.00 50 1-3 4-6 MT4149-ND® 10.08 8.06 6.45 MET-28 
900CT : 600 3.00 50 1-2CT-3 4-6 MT4150-ND 12.03 9.62 7.70 MET-29 
600CT : 600CT 3.00 50 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4111-ND® 11.00 8.80 7.04 MET-31 
600 : 6OOCTT 3.00 50 t=2 3-4/5-6 MT4151-ND® 9.83 7.86 6.29 MET-32 
020 600CT : 8 4.50 50 1-2CT-3 4-6 MT4153-ND® 10.40 8.32 6.66 MET-35 
(. _ l 500 : SOOCTT 3.00 50 t2 3-4/5-6 MT4154-ND 9.78 8.81 7.83 MET-38 
500 : 50 3.00 50 1-3 4-6 MT4155-ND® 8.43 6.74 5.40 MET-39 
150: 12 10.00 50 1-3 4-6 MT4156-ND 10.88 8.70 6.96 MET-42 
So5 je 600 : 600 3.00 1-3 MT4110-ND 9.75 7.80 6.24 MET-46 
(7. 62) > 100 600 : 600CT 3.00 1-2 MT4152-ND@A 11.73 9.38 7.51 MET-59 
(2.54) MU Metal Shield, MET Series, Slip-On Can MT4157-ND@ 7.25. 5.80 4.64 METC-99 
Pin configurations vary, see datasheet @ RoHS Compliant + CT-Winding can be connected as a center tapped winding or as two isolated windings. A Has special pinout § PRI maDC-Primary maximum 


rated unbalanced current in milli-amps, DC. 


Encapsulated Pulse Transformers Isolation and Data Interface 


Specifications: * Average Power Rating (40°C Rise): 500mW »* Dissipation Rating: 150mW » Peak Pulse Voltage: 100V * Dielectric Strength: DC500V 1 


.35 (8.9)7\_<, 50 


minute ¢ Insulation Resistance: DC500V 10000MO minimum Gen) 
Primary Primary Rise Pin Out Turns Ratio 

Inductance | ET Product Time (+5%) Digi-Key Price Each Tamura 

mH (min.) | VS (min.) | ns (max.) Primary Secondary | Tertiary | Pri: Sec: Ter | Part No. 1 10 25 Part No. White Dot(#1) 
4.50 25.0 10.5 1,2 3,4 5,6 MT4201-ND® 6.70 5.36 4.29 | G500 
0.50 8.5 5.3 1,2 3,4 5,6 MT4203-ND 12.55 = 10.04 8.04 | G502 
0.20 5.0 4.2 1,2 3,4 5,6 MT4204-ND@ = 5.15 4.12 3.30 | G503 
0.05 5.2 5.6 1,2 3,4 5,6 MT4205-ND 3.45 2.76 2.21 | G504 
5.00 25.0 16.0 a2 3,4 5,6 MT4210-ND@ 8.40 6.72 5.38 | G505 
1.60 16.0 11.0 1,2 3,4 5,6 MT4211-ND® = 7.15 5.72 4.58 | G506 
0.40 8.5 5.6 1,2 3,4 5,6 MT4212-ND@ = 5.48 4.38 3.51 | G507 
2.00 16.0 8.2 1, 3ct, 5 2, 4ct, 6 = MT4207-ND® 5.28 4.22 3.38 | G508 
0.50 8.5 5.3 1, 3ct, 5 2, Act, 6 = MT4208-ND@ = 5.13 4.10 3.28 | G509 
2.00 16.0 11.0 1, 3ct, 5 2, 4ct, 6 = MT4213-ND® — 5.50 4.40 3.52 | G512 
1.20 10.0 5.3 t2 3,4 5,6 MT4206-ND@ = 5.58 4.46 3.57 | G513 
0.20 5.0 3.2 1, 3ct, 5 2, 4ct, 6 = MT4214-ND 5.23 4.18 3.35 | G515 
0.50 8.5 5.6 1,2 3, 4 = MT4209-ND 12.55 — 10.04 8.04 | G516 


RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2315 


en Wall Mount Transformers 2.1mm 1.D. x 5.5mm O.D. Female/Right Angle Connector 


Specifications: « Cord Length: 1830mm (6ft) Minimum » Output Receptacle: 2.1mm |.D. x 5.5mm O.D. x 12.50mm Barrel length, Right Angle 
(molded) Female Barrel Connector/Nickel Plated * Load Regulation: See detailed spec on web page ° Electrical Specifications: Input 120VAC, 
60Hz »* Operating Temperature: -10°C ~ 30°C * Storage Temperature: -20°C ~ 85°C * Humidity: 0 to 95% without condensation » Withstand 


Voltage: 1240Vrms @input to output * Safety Approval: UL 1310 (Class 2 Power units) and CSA No. 223 File No. E218172 * CEC: Not Compliant. 


Size Dimensions — Inch (mm) Tamura 
Code A B c Series 
DC Polarity 1 1.398 +0.039 (35.50 +1.0) 2.50 +0.039 (63.50 +1.0) 1.575 +0.039 (40.00 +1.0) 212AS 
OC 2 1.69 +0.039 (43.00 +1.0) 2.756 +0.039 (70.00 +1.0) 1.811 +0.039 (46.00 +1.0) 318AS 
baie cont 3 1.83 +0.039 (46.50 +1.0) 2.835 +0.039 (72.00 +1.0) 2.047 +0.039 (52.00 +1.0) 420AS 
arre enter. 4 2.067 +0.039 (52.50 +1.0) 3.58 +0.039 (91.00 +1.0) 2.28 +0.039 (58.00 +1.0) 830AS 
5 2.441 +0.039 (62.00 +1.0) 4.055 +0.039 (103.00 +1.0) 2.411 +0.039 (62.00 +1.0) 835AS 
Size Voltage Current Digi-Key Price Each Tamura Size Voltage Current Digi-Key Price Each Tamura 
Code | Ratings Rating Part No. iJ 10 20) 100 Part No. Code Rating Rating Part No. 1 10 25 100 Part No. 
AC Output DC Output 
1 4.5VDC | 250mA | MT7135-ND 5.15 412 330 2.79 | 2124804025 
7 ceieems | ARAN Ce A al eeu 1 évbc | 200mA | MT7i38-ND@ 515. 4.12 330 279 | 212AS06020 
4 12VAC 1A MT7166-ND@ 10.00 8.00 6.40 5.40 | 830AS12100 1 125mA | MT7141-ND 513. 440. 328 277 | 212A809012 
5 1.5A MT7120-ND@ 1258 10.06 8.05 6.80 | 835AS12150 3 9VDC 600mA | MT7143-ND@ 8.18 654 5.24 4.42 | 420AS09060 
4 1A MT7164-ND@ 10.65 8.52 6.82 5.76 | 830AS09100 
1 16VAC 100mA | MT7121-ND 5.05 4.04 3.24 2.73 | 212AS16010 3 500mA | MT7147-ND@ 7.88 6.30 5.04 4.26 | 420AS12050 
2 30oma | MT7122-ND 6.08 4.86 389 3.29 | 318AS16030 4 12VDC 800mA | MT7165-ND@ 10.65 852 6.82 5.76 | 830AS12080 
5 1A MT7148-ND@ 13.38 10.70 8.56 —7.23_-| 8354812100 
1 75mA | MT7125-ND 5.05 4.04 3.24 2.73 | 2124820007 2 tsvoc | 250mA | MT7150-ND@ 663 5.30 4.24 3.58 | 318AS15025 
2 20VAC | 225mA | MT7126-ND 613 490 392 3.31 | 318AS20022 4 700mA_|_MT7167-ND@ 10.73 8.58 6.87 5.80_| 830AS15070 
a oom Mtimaeette isa. ‘She air ‘BGS. |essassocne 1 18VDC 60mA | MT7153-ND 5.10 4.08 327 2.76 | 212AS18006 
2 24VDC 150mA | MT7158-ND@ 653 5.22 418 3.53 | 318AS24015 
5 24VAC_ | 750mA | MT7132-ND@ 12.20 9.76 7.81 659 | 835AS24075 : ; 
Note: Output voltage shown is at full load current. | # ROHS Compliant 


A TECHNITROL COMPANY 


Encapsulated transformers have added advantages 
over non-encapsulated transformers. Reduced winding 
temperature differential due to heat transfer capability 
of the epoxy. Have a greater VA to Volume ratio which 
results in cooler and/or smaller transformers. Increased 
insulation reliability due to use of epoxy in place of tape/ 
paper insulation. Encapsulation also increases shock/ 
vibration and humidity/moisture resistance of the part. 
Electrical Parameters: * Temperature: 70°C »* Short 
Circuit Proof (unless otherwise noted) * Hi-Pot tested: 4KV 
primary to secondary »* Frequency: 50/60Hz 


Additional Agency Approvals (See chart below) 


Pulse’ Encapsulated Power Transformers 


wv @G CE 


Dual Winding Connection Possibilities 


115 V Input 


i 


230 V Input 


Parallel Connection 


Series Connection 


Secondary 
Voltage Ratings 
Primary Parallel Series Additional Dimensions 
Voltage Connection Connection Agency Inches (mm) Digi-Key Price Each Pulse 
Fig. VA (VAC) (VAC @ mA) (VAC @ mA) Approvals L WwW H Part No. 1 10 25 Part No. 
Single Primary / Single Secondary 
1 0.08 6 @ 13.30 2 0.87 (22) 0.90 (23) 0.472 (12) 567-1000-ND 3.09 2.27 2.06 BV020-5470.0 
1 0.35 6 @ 58.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1004-ND 2.75 1.95 1.75 BV020-5411.0 
a 0.50 115 6 @ 83.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1013-ND 3.56 2.58 2.31 BV020-5370.0 
2 1 9@111 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.87 (22) 567-1025-5-ND 2.74 2.21 1.96 BV030-7221.0 
2 1.5 9 @ 166 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1030-5-ND 2.97 2.39 2.12 BV030-7151.0 
2 2.3 9 @ 256 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1035-5-ND* 3.17 2.32 2.12 BV030-7329.0 
2 2.8 9@311 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.34 (34) 567-1040-5-ND* 3.35 2.46 2.24 BV030-7597.0 
a 0.35 115 12 @ 29.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1005-ND 2.75 1.95 1.75 BV020-5413.0 
al 0.50 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1014-ND 3.56 2.58 2.31 BV020-5372.0 
2 1.2 12 @ 100 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1028-5-ND 2.94 2.37 2.10 BV030-7258.0 
2 1.5 115 12 @ 125 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1031-5-ND 2.97 2.39 2.12 BV030-7136.0 
1 0.35 24 @ 14.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1006-ND 2.75 1.95 1.75 BV020-5416.0 
at 0.08 6 @ 13.30 2 0.87 (22) 0.90 (23) 0.472 (12) 567-1002-ND 4.16 3.04 2.77 BV020-5480.0 
a 0.35 6 @ 58.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1010-ND 3.66 2.60 2.33 BV020-5423.0 
1 0.50 230 6 @ 83.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1019-ND 4.05 2.93 2.63 BV020-5382.0 
2 1 9@111 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.87 (22) 567-1027-5-ND 2.77 2.23 1.98 BV030-7233.0 
2 1.5 9 @ 166 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1032-5-ND 2.88 2.32 2.06 BV030-7162.0 
2 2 9 @ 222 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.06 (27) 567-1034-5-ND* 3.08 2.19 1.96 BV030-7305.0 
2 2.8 230 9@311 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.34 (34) 567-1042-5-ND* 3.90 2.85 2.60 BV030-7585.0 
1 0.08 12 @ 6.67 2 0.87 (22) 0.90 (23) 0.472 (12) 567-1003-ND 4.16 3.04 2.77 BV020-5482.0 
1 0.35 12 @ 29.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1011-ND 3.66 2.60 2.33 BV020-5425.0 
1 0.50 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1020-ND 4.05 2.93 2.63 BV020-5384.0 
2 1 12 @ 84 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.87 (22) 567-1026-5-ND 2.77 2.23 1.98 BV030-7234.0 
2 1.2 230 12 @ 100 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 0.94 (24) 567-1029-5-ND 3.05 2.46 2.18 BV030-7270.0 
2 2.3 12 @ 192 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1036-5-ND* 2.99 2.19 1.99 BV030-7342.0 
2 5 18 @ 278 1,2,3,4,5 1.79 (45.5) 1.52 (38.5) 1.26 (32) 567-1044-ND* 5.11 3.84 3.63 BV042-5199.0 
al 0.35 230 24 @ 14.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1012-ND 3.66 2.60 2.33 BV020-5428.0 
2 2.3 24 @ 96 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1037-5-ND* 2.99 2.19 1.99 BV030-7345.0 
Single Primary / Dual Secondary 

1 0.35 115 6 @ 58.0 12 @ 29.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.60 (15) 567-1007-ND 2.60 1.90 1.73 BV020-5417.0 
0.50 6 @ 84.0 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1016-ND 3.43 2.51 2.29 BV020-5376.0 

1 0.50 6 @ 84.0 12 @ 42.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1022-ND 3.90 2.85 2.60 BV020-5388.0 
2 2.3 230 9 @ 256 18 @ 128 1,2,3,4,5 1.28 (32.5) 1.08 (27.5) 1.14 (29) 567-1039-5-ND* 3.07 2.25 2.05 BV030-7347.0 
1 0.50 12 @ 42.0 24 @ 21.0 1,2,4 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1023-ND 4.16 3.04 2.77 BV020-5390.0 
1 0.50 24 @ 20.0 48 @ 10.0 = 0.87 (22) 0.90 (23) 0.75 (19) 567-1024-ND 4.55 3.33 3.03 BV020-5393.0 

Dual Primary / Dual Secondary 

10 12 @ 832 24 @ 416 1,2,3,4,5 1.73 (44) 2.09 (53) 1.10 (28) 567-1049-ND* + 12.71 9.78 9.21 BV030-7079.0 

3 30 115/230 12 @2.5A 24 @ 1.25A 1,2,3,4,5 2.24 (57) 2.68 (68) 1.38 (35) 567-1054-ND*t 21.25 47.21 15.69 BV039-5308.0 
30 15 @ 2A 30 @1A 1,2,3,4,5 2.24 (57) 2.68 (68) 1.38 (35) 567-1053-ND*t 21.25 4721 15.69 BV039-5311.0 


* Not Short Circuit Proof t+ Temperature rating is 40°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2316 (T083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


TOROIDAL POWER PRODUCTS Transformer UL File #£122978 PC Mount, Low Profile 115/230V, 
50/60 Hz Dual Primary 


Low Magnetic strayfield emissions, higher efficiency, reduced —_1.6-25VA - Blind insert M4 X 6 threads, 


Tn AVECO “Mini” Toroidal ww _| Toroidal Transformer 


Wire Leaded 115/230VAC, 50/60 Hz Dual Primary 


Lower strayfield, higher efficiency, reduced “standby” current and reduced weight. “standby” current, reduced weight, fully encapsulated durable body 1.0 x 0.5mm pins 
* Safety standard certification (UL 506) * UL certifications to 40°C (1.6VA-25VA) * Hipot testing at 4000V formation. 35-50VA - M9 through nee. : 
between primary and secondary * Safety standard certification (UL 506, UL 1950, UL File E122978, —s 
Ambient operating temperature: 60°C maximum. Insulation system recognized for Class A (105°C) and E138299) » VDE 0805, IEC 950, EN 60950 »* UL and VDE T 
meets all requirements of Class E (125°C). certifications to 40°C (1.6VA-25VA) * Hipot testing at 4000V between 208 
i 7 rimary and secondary (VDEO0550) »* Maximum ambient temperature 
ae psrareatyiieaiy ik of 60°C for LEVADOVA, 40°C for 26VA and GOVA models - 
© ®: Recognized for insulation Class A (105°C) and et alp {P08 
Black fea meets all requirements of Class E (125°C). RNY Bo Wenedtezatee ee | 
Red = - Brown — 2.54 Bottom View 
: | | Dimensions Pin Max. Secondary Range 
Mioiet Blue (Pin Length 5mm)| Pattern | Weight | Reg. Excitation| 230V Reg. 230V 
Power LxWxH XY | Total |AV/Sec| At | Eff. | Current | Fuse* AV/Sec) At | Eff. | Fuse* 
Dimensions | Weight | Re No | 230v ee “ae ac be wae ct Sc 
Power | OD xIDxH Total | avisec | at | eft. | Load | Fuse avisee | at | ett. | Fuse* 1.6 | 39.6x39.6x18.5| 35.56 | 82 | 29 |10|77| 10 | 32 |20| 60 |30|60| 32 
VA mm g % °C | % | mA mA_| VA % °C | % | mA 3.2 | 44.7 x 44.7 x 19.5] 40.64 110 43 | 20 | 70 15 32 |3.7| 80 | 40] 50 | 50 
ee ee SU 5.0 [497x497x195| 45.72| 144 | 40 |29/68| 20 | 50 [55] 80 |40| 50 | 63 
ae at . is . v3 2. a a a ve 2 # zt “ * * 7.0 | 49.7 x 49.7 x 23.1] 45.72 174 34 | 25 | 74 3.0 63 |7.5| 70 | 40] 60 | 80 
7.0 47.0x6.0x 21.5 145 34 25 | 74 3 63 175 70 40 | 60 | 80 10.0 | 55.0x 55.0 x 26.0) 50.80 | 252 20 | 24} 82 3.0 80 {12.0} 60 | 45 | 60 | 100 
10.0 53.5 x 6.8 x 23.5 216 20 24 | 82 3 80 12 60 45 | 60 | 100 15.0 | 60.0 x 60.0 x 26.3} 55.88 | 304 23 | 27 | 80 4.0 100 (16.0) 60 | 40] 65 | 125 
15.0 | 57.5x7.0x24.0 | 262 23 | 27 | et | 4 | 100 | 16 | 60 | 40 | 65| 125 25.0 |60.0x60.0x375| 5588) 435 | 19 128/831 50 | 10 1/—-| — |-|—-| — 
ay BO BES 3 ae 3 #4 2 68 — 35.0 |72.0x72.0x37.5| 66.04| 525 | 177 |31|81| 70 | 200 |—| — |—/—| — 
50.0 | 78.0x22.5x 35.0 670 15.5 30 | 86 8 315. | — Se j= a — 50.0 | 82.4 x 82.4x 37.5} 76.02 | 685 | 15.5 | 30) 86 8.0 316 |} —| — |-—|-—|] -— 
* Recommend Slo-Blo. Double the fuse current for 120 volt operation. * Recommend Slo-Blo. Double the fuse current for 120 volt operation. 
Power| Parallel Series Digi-Key Price Each Amveco Power | Parallel Series | Digi-Key Price Each Amveco 
VA | VAC@A VCT@A__| PartNo. 1 10 25 50 | Part No. VA VAC@A | VCT@A | PartNo. 1 10 25 50 | Part No. 
7 @ .228 14 @ 114 TE62000-ND@ 18.34 16.30 14.27 13.04] 62000 7 @ 228 14 @ .114 | TE70000-ND® 13.68 12.16 10.64 9.73 | 70000 
9 @ 178 18 @ .089 TE62001-ND® 18.34 16.30 14.27 13.04 62001 9 @ 178 18 @ .089 | TE70001-ND® 12.62 11.22 9.82 8.98 | 70001 
16 12 @ 134 24 @ .067 TE62002-ND@ 18.34 16.30 14.27 13.04] 62002 1.6 12 @ 134 24 @ .067 | TE70002-ND® 12.02 10.68 9.35 8.55 | 70002 
15 @ .106 30 @ .053 TE62003-ND 18.34 16.30 14.27 13.04] 62003 15 @ .106 30 @ .053 | TE70003-ND® 13.68 12.16 10.64 9.73) 70003 
18 @ .088 36 @ .044 | TE62004-ND 18.34 1630 14.27 13.04] 62004 18 @ .088 | 36 @ .044 | TE70004-ND 12.62 11.22 9.82 8.98 | 70004 
22 @ .072 44 @ .036 _| TE62005-ND 18.34 1630 14.27 13.04} 62005 22 @ .072 | 44@ .036 |TE70005-ND@ 12.02 1068 9.35 8.55 | 70005 
7 @ 458 14 @ .229 TE62010-ND@ 18.16 16.14 14.13 12.92] 62010 7 @ .458 14 @ .229 | TE70010-ND@ 14.60 12.98 11.36 10.39 | 70010 
9 @ .356 18 @ 178 TE62011-ND 18.16 16.14 14.13 12.92 | 62011 9 @ .356 18 @ 178 | TE70011-ND 13.66 12.14 10.63 9.72 | 70011 
32 12 @ .266 24 @ 133 TE62012-ND 18.16 16.14 14.13 12.92 | 62012 32 12 @ .266 24 @ 133 | TE70012-ND 13.43 11.94 10.45 9.56 | 70012 
15 @ 214 30 @ .107 TE62013-ND 18.16 16.14 14.13 12.92] 62013 15 @ .214 30 @ .107 | TE70013-ND 14.78 13.14 11.50 10.52 | 70013 
18 @ .178 36 @ .089 | TE62014-ND@ 18.16 1614 1413 12.92] 62014 18 @ 178 | 36 @.089 |TE70014-ND@ 13.43 11.94 10.45 9.56 | 70014 
22 @ 146 44 @ .073 TE62015-ND 18.16 16.14 14.13 12.92] 62015 22 @ .146 44 @ .073 | TE70015-ND® 13.43 11.94 1045 9.56 | 70015 
7@ 714 14 @ .357 TE62020-ND@ 18.56 16.50 14.44 13.20] 62020 7@.714 14 @ .357 | TE70020-ND® 13.93 12.38 10.84 9.91 | 70020 
9 @ .556 18 @ .278 TE62021-ND® 18.56 16.50 14.44 13.20] 62021 9 @ 556 18 @ .278 | TE70021-ND® 13.93 12.38 10.84 9.91 | 70021 
5.0 12 @ 416 24 @ .208 TE62022-ND@ 18.56 16.50 14.44 13.20] 62022 5.0 12 @ 416 24 @ .208 | TE70022-ND 13.93 12.38 10.84 9.91 | 70022 
15 @ 334 30 @ .167 TE62023-ND 18.56 16.50 14.44 13.20] 62023 15 @ .334 30 @ .167 | TE70023-ND 15.28 13.58 11.89 10.87 | 70023 
18 @ .278 36 @ .139 TE62024-ND® 18.56 16.50 14.44 13.20] 62024 18 @ .278 36 @ .139 | TE70024-ND 13.93 12.38 10.84 9.91 | 70024 
22 @ .228 44 @ 114 TE62025-ND 18.56 16.50 14.44 13.20 | 62025 22 @ .228 44 @ 114 | TE70025-ND 13.93 12.38 10.84 9.91 | 70025 
7@1.0 14 @ .500 TE62030-ND 19.31 17.16 15.02 13.73 62030 7@10 14 @ .500 | TE70030-ND® 14.83 13.18 11.54 10.55 | 70030 
9 @ 778 18 @ .389 TE62031-ND® 19.31 17.16 15.02 13.73] 62031 9 @ .778 18 @ .389 | TE70031-ND 14.11 12.54 10.98 10.04 | 70031 
70 12 @ 584 24 @ .292 TE62032-ND@ 19.31 17.16 15.02 13.73] 62032 70 12 @ 584 24 @ .292 | TE70032-ND® 14.83 13.18 11.54 10.55 | 70032 
: 15 @ .466 30 @ .233 TE62033-ND® 19.31 17.16 15.02 13.73] 62033 15 @ .466 30 @ .233 | TE70033-ND® 14.83 13.18 11.54 10.55 | 70033 
18 @ .388 36 @ 194 TE62034-ND® 19.31 17.16 15.02 13.73] 62034 18 @ .388 36 @ .194 | TE70034-ND® 14.11 12.54 10.98 10.04 | 70034 
22 @ 318 44 @ 159 TE62035-ND 19.31 17.16 15.02 13.73] 62035 22 @ 318 44 @ .159 | TE70035-ND 14.83 13.18 11.54 10.55 | 70035 
7 @ 1.428 14 @ 714 TE62040-ND® 21.85 19.42 17.00 15.54] 62040 7 @ 1.428 14 @ .714 | TE70040-ND@ 17.42 15.48 13.55 12.39 | 70040 
9 @ 1.112 18 @ .556 TE62041-ND® 21.85 19.42 17.00 15.54] 62041 9@1.112 18 @ 556 | TE70041-ND® 16.58 14.74 12.90 11.80 | 70041 
10.0 12 @ 834 24 @ 417 TE62042-ND@ 21.85 19.42 17.00 15.54] 62042 10.0 12 @ 834 24 @ .417 | TE70042-ND@ 16.58 14.74 12.90 11.80 | 70042 
15 @ 666 30 @ .333 TE62043-ND® 21.85 19.42 17.00 15.54] 62043 15 @ .666 30 @ .333 | TE70043-ND® 17.42 15.48 13.55 12.39 | 70043 
18 @ .556 36 @ .278 TE62044-ND 21.85 19.42 17.00 15.54] 62044 18 @ .556 36 @ .278 | TE70044-ND@ 16.58 14.74 12.90 11.80 | 70044 
22 @ .454 44 @ .227 TE62045-ND 21.85 19.42 17.00 15.54 | 62045 22 @ 454 44 @ .227 | TE70045-ND 17.42 15.48 13.55 12.39 | 70045 
7 @ 2.142 14@ 1.071 | TE62050-ND® 23.40 20.80 18.20 16.64] 62050 7 @ 2.142 | 14 @ 1.071 | TE70050-ND@ 20.00 17.78 15.56 14.23 | 70050 
9 @ 1.666 18 @ 833 TE62051-ND® 23.40 20.80 18.20 16.64] 62051 9 @ 1.666 18 @ .833 | TE70051-ND® 19.06 16.94 14.83 13.56 | 70051 
15.0 12 @ 1.250 24 @ 625 TE62052-ND@ 23.40 20.80 18.20 16.64] 62052 15.0 12 @ 1.250 | 24 @ 625 | TE70052-ND@ 17.42 15.48 13.55 12.39 | 70052 
15 @ 1.000 30 @ .500 TE62053-ND® 23.40 20.80 18.20 16.64] 62053 15 @ 1.000 | 30 @ .500 | TE70053-ND® 18.16 16.14 14.13 12.92 | 70053 
18 @ .834 36 @ 417 TE62054-ND@ 23.40 20.80 18.20 16.64] 62054 18 @ .834 36 @ .417 | TE70054-ND 18.16 16.14 14.13 12.92 | 70054 
22 @ 682 44 @ 341 TE62055-ND 23.40 20.80 18.20 16.64 | 62055 22 @ 682 44 @ 341 | TE70055-ND 19.06 16.94 14.83 13.56 | 70055 
7 @ 3.570 14 @ 1.785 | TE62060-ND 24.98 22.20 19.43 17.76 | 62060 7 @ 3.570 | 14 @ 1.785 | TE70060-ND® 22.14 19.68 17.22 15.75 | 70060 
9 @ 2.754 18 @ 1.377 | TE62061-ND 24.98 22.20 19.43 17.76 | 62061 9 @ 2.754 | 18 @ 1.377 | TE70061-ND@ 22.14 19.68 17.22 15.75 | 70061 
25.0 12 @ 2.082 | 24 @ 1.041 | TE62062-ND 24.98 22.20 19.43 17.76 | 62062 25.0 12 @ 2.082 | 24 @ 1.041 | TE70062-ND 21.13 18.78 16.44 15.03 | 70062 
15 @ 1.664 30 @ .832 TE62063-ND® 24.98 22.20 19.43 17.76 | 62063 15 @ 1.664 | 30 @ .832 | TE70063-ND@ 21.13 18.78 16.44 15.03 | 70063 
18 @ 1.388 36 @ .694 TE62064-ND@ 24.98 22.20 19.43 17.76 | 62064 18 @ 1.388 | 36 @ .694 | TE70064-ND® 22.14 19.68 17.22 15.75 | 70064 
22 @ 1.136 44 @ 568 TE62065-ND@ 24.98 22.20 19.43 17.76 | 62065 22 @ 1.136 | 44 @ .568 | TE70065-ND@ 22.14 19.68 17.22 15.75 | 70065 
7 @ 5.000 14 @ 2.500 | TE62070-ND 28.87 25.66 22.46 20.53| 62070 7@5.000 | 14 @ 2.500 | TE70070-ND® 29.09 25.86 22.63 20.69 | 70070 
9 @ 3.888 18 @ 1.944 | TE62071-ND 28.87 25.66 22.46 20.53] 62071 9 @ 3.888 | 18 @ 1.944 | TE70071-ND 29.09 25.86 22.63 20.69 | 70071 
35.0 12 @2.916 | 24@1.458 | TE62072-ND@ 28.87 25.66 22.46 20.53| 62072 35.0 12 @ 2.916 | 24 @ 1.458 | TE70072-ND 29.09 25.86 22.63 20.69 | 70072 
15 @ 2.332 | 30@1.166 | TE62073-ND® 28.87 25.66 22.46 20.53| 62073 15 @ 2.332 | 30 @ 1.166 | TE70073-ND@ 29.09 25.86 22.63 20.69 | 70073 
18 @ 1.944 36 @ .972 TE62074-ND 28.87 25.66 22.46 20.53| 62074 18 @ 1.944 | 36 @ .972 | TE70074-ND 29.09 25.86 22.63 20.69 | 70074 
22 @ 1.590 44 @ 795 TE62075-ND@ 31.73 28.20 24.68 22.56 | 62075 22 @ 1.590 | 44 @ .795 | TE70075-ND@ 29.09 25.86 22.63 20.69 | 70075 
7 @ 7.142 14 @ 3.571 | TE62080-ND 34.94 31.06 27.18 24.85] 62080 7 @7.142 | 14 @ 3.571 | TE70080-ND 36.74 32.66 28.58 26.13 | 70080 
9 @ 5.554 18 @2.777 | TE62081-ND®@ 34.94 31.06 27.18 24.85 | 62081 9 @ 5.554 | 18 @ 2.777 | TE70081-ND® 38.00 33.78 29.56 27.03 | 70081 
50.0 12 @ 4.166 | 24 @ 2.083 | TE62082-ND® 34.94 31.06 27.18 24.85] 62082 50.0 12 @ 4.166 | 24 @ 2.083 | TE70082-ND 36.74 32.66 28.58 26.13 | 70082 
15 @ 3.332 | 30 @ 1.666 | TE62083-ND® 34.94 31.06 27.18 24.85] 62083 15 @ 3.332 | 30 @ 1.666 | TE70083-ND® 36.74 32.66 28.58 26.13 | 70083 
18 @ 2.776 | 36 @ 1.388 | TE62084-ND® 34.94 31.06 27.18 24.85] 62084 18 @ 2.776 | 36 @ 1.388 | TE70084-ND 36.74 32.66 28.58 26.13 | 70084 
22 @ 2.272 | 44@ 1.136 | TE62085-ND® 34.94 31.06 27.18 24.85] 62085 22 @ 2.272 | 44 @ 1.136 | TE70085-ND 36.74 32.66 28.58 26.13 | 70085 
Note: To obtain output voltage, load current must be met. | # RoHS Compliant Note: To obtain output voltage, load current must be met. @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2317 


1 AMVECQ Medical Grade Power and [fats = 
7 Metal disk 
TOROIDAL POWER PRODUCTS 2) Features: = 
Isolation Transformers * Lifetime warranty * Quad Primaries: 100V, 120V, Rubber gasket 
220V, 240V ~ 50/60Hz * Mounting hardware: metal 
Nominal | Secondary Secondary disk, (2) rubber gaskets (100VA - 750VA); potted Mounting Hardware 
oe ‘ center, (1) foam gasket (1000VA ~ 3000VA) * UL \\) varies with VA rating. 
Power Current @ Current @ Digi-Key Price Each Amveco 544, UL 2601, IEC 601, CSA 22.2 No. 601.1 © 10" - (See Features) 
VA | 120VAC (A) | 240VAC (A) | Part No. il 10 25 50 | PartNo. color coded wire leads 
230 1.92 0.96 TE0230DS-ND 142.72 119.63 117.53 111.24 | MT0230DS Nominal Diameter x Rue nee 
400 3.33 1.67 TE0400DS-ND 166.82 139.84 134.93 130.03 | MTO400DS Power Thickness Weight 
600 5.00 2.50 TEO600DS-ND 184.49 159.33 153.74 148.15 | MTO600DS (va) (in) (tb.) ovBlack__ | _Green gy 
Primary 1 wit 
750 6.25 3.12 TEO750DS-ND 179.49 155.02 149.58 144.14 | MTO750DS . 46x ad = “oo Browne Seedy 
55x25 
1000 8.33 4.16 TE1000DS-ND 203.64 174.91 168.66 162.41 | MT1000DS 7 t20v Bed Brown oy 
600 6.2x 3.1 13 ov. Orange * Secondary 2 
1500 12.5 6.25 TE1500DS-ND 289.41 253.24 239.67 230.63 | MT1500DS 750 66x34 14 Primary 2 witap IUe tpgy 
3000 25.0 12.5 TE3000DS-ND 369.02 327.36 309.51 297.60 | MT3000DS 1000 6.9x3.5 20 100V rion 
jue 
5 = : ; ; ; a 1500 8.2x 4.0 28 120V) 
Note: Multiple primaries must be connected in series or parallel. If assistance is needed, please contact Digi-Key 3000 10.0x43 47 Green/Yellow 
Technical department for additional hook-up information. pubsed Shield 0.005 thick 
AL CR Nominal Secondary Ratings 
Tra n sfo rm ers * @ Power Parallel Series Digi-Key Price Each Amveco 
Features: VA VAC @A VCT@A Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
* Lifetime warranty °° 2 x 117V/50-60Hz Metal disk 9 @ 10.6 18 @ 5.30 TE50952009-ND@ 68.62 57.18 54.33 53.37 | AA50952-009 
plimaries . "©! Clase (10570): © Disk oe a 12 @ 7.80 24@3.90 | TE50952012-ND@ 71.28 59.40 5643 55.44 | AA50952-012 
mounting hardware: metal disk, (2) rubber 2 a z zs zs 
gaskets * 10" color coded wire leads Rubber gasket 18 @ 7.80 36 @ 3.90 TE51402018-ND 71.50 59.58 56.61 55.61 | AA51402-018 
140 24 @ 5.80 48 @ 2.90 TE51402024-ND@ 75.64 63.03 59.88 58.83 | AA51402-024 
ov Brown Green 117 @ 1.20 234 @ 0.60 7E51402117-ND 73.62 63.11 58.90 56.80 | AA51402-117 
paar f eeconeey 240 15 @ 16.00 30 @ 8.00 TE52402015-ND@ 86.63 74.25 69.30 66.83 | AA52402-015 
1c 1e 
AN Grange Bawa 15 @ 20.00 30 @ 10.00 TE53002015-ND 93.75 80.36 75.00 73.66 | AA53002-015 
ov mae o 300 24 @ 12.40 48 @ 6.20 TE53002024-ND@ 93.54 80.18 74.83 73.50 | AA53002-024 
Veliod Secondary 2 Rubber gasket 117@260  234@1.30 | TE53002117-ND 95.15 81.56 78.84 73.40 | AA53002-117 
117V 
és6 30 @ 15.40 60 @ 7.70 TE54602030-ND 122.61 102.77 99.22 95.68 | AA54602-030 
117 @ 4.00 234 @ 2.00 TE54602117-ND 126.05 105.65 102.01 98.37 | AA54602-117 
Nominal Diameter x 
Power Thickness Weight Mounting 24 @ 26.00 48 @ 13.00 TE56252024-ND@ 136.91 114.76 110.80 106.84 | AA56252-024 
VA (In.) (Ib.) Hole Size 625 30 @ 20.80 60 @ 10.40 TE56252030-ND@ 142.95 119.82 115.69 111.56 | AA56252-030 
05 39x15 22 774" 117 @ 5.40 234 @ 2.70 TE56252117-ND@ 212.62 178.21 172.06 165.92 | AA56252-117 
bap oe : Oa iv ie 800 24 @ 33.40 48 @ 16.70 TE58002024-ND 165.95 141.55 136.67 129.35 | AA58002-024 
300 46x26 5.7 1/4" 24 @ 41.20 48 @ 20.60 TE59902024-ND@ 183.26 156.31 150.92 142.84 | AA59902-024 
ee oe : ae ies Vas 990 55@ 18.00  110@9.00 | TE59902055-ND@ 17867 152.40 147.14 139.26 | AA59902-055 
800 64x27 123 5/16" 117 @ 8.40 234 @ 4.20 TE59902117-ND@ 156.94 131.56 129.25 122.33 | AA59902-117 
990 6.5 x 3.0 15.2 5/16" RoHS Compliant 
HAMMOND ‘ ‘ a a : 7 ‘ 
MANUFACTURING. Schematic Drawing for “Open Fig. 1 - Open Style Fig. 2 - High Current - Open 


and “High Current-Open 
Frame” styles. 


bb’ 


BLK GRN 


¢ Primary 115VAC, 60 Hz * Open 
style, channel bracket, two hole 
chassis mount * Minimum 6” 


Frame 


Primary 115VAC, 60 Hz * Open 
style, 4 hole frame chassis mount 


+ Fad ‘ A ¢ Minimum 6” (15.24cm) 
Filament and Low e GRN S (15.24em) leads Dual bobbin leads * Dual bobbin design - no 
= YEL 8 design - no electrostatic shield electrostatic shield required 
Volta e Rectifier a ‘aie ean 8 required * Class A insulation * Class A insulation (105°C) 
g (105°C) * Hi-Pot test of 2,000V * Hi-Pot test of 2,000V RMS 
U T f RMS « CSA certified (#LR3902) * CSA certified (4LR3902) & UL 
se Iranstormers € ® and UL listed (#E50394) listed (£50394) 
Voltst Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Fig. AC Amps A B c 5 G Part No. il 5 10 25 Part No. 
6.3 0.6 2.38 (60.45) | 1.38 (35.05) | 1.38 (35.05) | 2.00 (50.80) = _ 0.187 (4.75) HM505-ND® 13.64 13.13 12.82 12.00 | 166G6 
6.3 4.0 3.25 (82.55) | 1.75 (44.45) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM508-ND® 14.55 14.00 13.68 12.80 | 166N6 
8.5 2.0 3.25 (82.55) | 1.63 (41.40) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) — _— 0.187 (4.75) HM510-ND@ 18.18 17.50 17.10 16.00 | 166L8 
9.0 0.5 2.38 (60.45) | 1.38 (35.05) | 1.38 (35.05) | 2.00 (50.80) = = 0.187 (4.75) HM511-ND 19.55 18.82 18.38 17.20 | 166G9 
10.0 1.0 2.81 (71.37) | 1.63 (41.40) | 1.69 (42.93) | 2.38 (60.45) = = 0.187 (4.75) HM513-ND@ 18.18 17.50 17.10 16.00 | 166J10 
10.0 2.0 3.25 (82.55) | 1.75 (44.45) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM514-ND 14.55 14.00 13.68 12.80 | 166L10 
1 10.0 3.0 3.25 (82.55) | 2.00 (50.80) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) — _— 0.187 (4.75) HM515-ND® 21.82 21.00 20.51 19.20 | 166M10 
12.6 0.3 2.38 (60.45) | 1.38 (35.05) | 1.38 (35.05) | 2.00 (50.80) = _— 0.187 (4.75) HM517-ND® 13.64 13.13 12.82 12.00 | 166F12 
12.6 0.5 2.81 (71.37) | 1.50 (38.10) | 1.69 (42.93) | 2.38 (60.45) = = 0.187 (4.75) HM518-ND® 20.00 19.25 18.80 17.60 | 166G12 
12.6 1.0 2.81 (71.37) | 1.63 (41.40) | 1.69 (42.93) | 2.38 (60.45) = = 0.187 (4.75) HM519-ND@ 18.18 17.50 17.10 16.00 | 166J12 
12.6 2.5 3.25 (82.55) | 2.00 (50.80) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM520-ND@ 18.18 17.50 17.10 16.00 | 166L12 
12.6 4.0 3.69 (93.73) | 2.13 (54.10) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM521-ND® 21.82 21.00 20.51 19.20 | 166N12 
12.6 6.0 | 4.03 (102.36) | 2.25 (57.15) | 2.63 (66.60) | 3.56 (90.42) = = 0.187 (4.75) HM522-ND@ 29.09 28.00 27.35 25.60 | 166Q12 
12.6 8.0 | 4.50 (114.30) |_ 2.50 (63.50) | 2.88 (73.15) | 4.00 (101.60) = = 0.203 (5.16) HM523-ND@ 47.27 45.50 44.44 41.60 | 166R12 
2 12.6 | 20.0 | 3.75 (95.25) | 3.63 (92.20) | 3.13(79.50) | 3.13 (79.50) | 3.25 (82.55) | 4.00 (101.60) | .22 x .56 (5.59 x 14.22) | HM525-ND® 70.96 68.31 66.71 62.45 | 165Vi12 
14.0 2.0 3.25 (82.55) | 2.00 (50.80) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) — = 0.187 (4.75) HM529-ND@ 20.00 19.25 18.80 17.60 | 166L14 
16.0 2.2 3.25 (82.55) | 2.00 (50.80) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM533-ND@ 16.36 15.75 15.39 14.40 | 166L16 
16.0 3.0 3.69 (93.73) | 2.13 (54.10) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) _ _— 0.187 (4.75) HM534-ND 20.00 19.25 18.80 17.60 | 166M16 
1 18.0 1.5 3.25 (82.50) | 1.75 (44.45) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM535-ND® 16.36 15.75 15.39 14.40 | 166K18 
18.0 3.0 3.69 (93.73) | 2.13 (54.10) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM536-ND® 21.82 21.00 20.51 19.20 | 166M18 
18.0 5.0 | 4.03 (102.36) ] 2.50 (63.50) | 2.63 (66.80) | 3.56 (90.42) _ — 0.187 (4.75) HM537-ND 27.27 26.25 25.64 24.00 | 166P18 
20.0 2.0 3.69 (93.73) | 1.88 (47.75) | 2.31 (56.67) | 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM543-ND® 20.00 19.25 18.80 17.60 | 166L20 
2 22.0 | 12.0 | 4.50 (114.30) | 3.88 (98.55) | 3.75 (95.25) | 3.75 (95.25) | 2.75 (69.85) | 3.50 (88.90) | 28x .56 (7.11 x 14.22) | HM544-ND 72.16 69.46 67.84 63.51 | 165122 
24.0 .085 | 2.06 (52.32) | 1.38 (35.05) | 1.19 (30.23) | 1.75 (44.45) = = 0.187 (4.75) HM546-ND 10.00 9.63 9.40 8.80 | 166C24 
24.0 2.0 3.69 (93.73) | 2.13 (54.10) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) = _ 0.187 (4.75) HM547-ND® 20.00 19.25 18.80 17.60 | 166L24 
24.0 4.0 | 4.50 (114.30) |} 2.50 (63.50) | 2.88 (73.15) | 4.00 (101.60) — = 0.203 (5.16) HM548-ND@ 29.09 28.00 27.35 25.60 | 166N24 
1 25.0 0.5 2.81 (71.37) | 1.63 (41.40) | 1.69 (42.93) | 2.38 (60.45) = = 0.187 (4.75) HM552-ND@ 19.09 18.38 17.95 16.80 | 166G25 
25.0 1.0 | 3.25 (82.55) | 1.75 (44.45) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM553-ND@ 14.55 14.00 13.68 12.80 | 166J25 
25.0 1.5 3.69 (93.73) | 1.88 (47.75) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) = _ 0.187 (4.75) HM554-ND® 25.45 24.50 23.93 22.40 | 166K25 
25.0 3.0 | 4.03 (102.36) |_ 2.25 (57.15) | 2.63 (66.80) | 3.56 (90.42) = = 0.187 (4.75) HM556-ND® 27.27 26.25 25.64 24.00 | 166M25 
2 25.0 | 10.0 | 3.75 (95.25) | 3.63 (92.20) | 3.13 (79.50) | 3.13 (79.50) | 3.25 (82.55) | 4.00 (101.60) | 22 x .56 (5.59 x 14.22) | HM558-ND@ 68.05 65.51 63.98 59.89 | 165825 
1 28.0 1.0 3.25 (82.55) | 2.00 (50.80) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM560-ND@ 20.00 19.25 18.80 17.60 | 166J28 
5 30.0 | 5.0 | 3.00(76.20) | 3.25 (82.55) | 2.56 (65.02) | 2.50 (63.50) | 3.25 (82.55) | 4.00 (101.60) | .22 x .56 (5.59 x 14.22) | HM561-ND 64.91 52.85 51.62 48.32 | 165P30 
30.0 | 10.0 | 4.50 (114.30) | 3.88 (98.55) | 3.75 (95.25) | 3.75 (95.25) | 2.75 (69.85) | 3.50 (88.90) | .28 x .56 (7.11 x 14.22) | HM562-ND 74.35 71.56 69.89 _ 65.43 _| 165S30 
36.0 0.5 3.25 (82.55) | 1.63 (41.40) | 2.00 (50.80) | 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM566-ND@ 20.00 19.25 18.80 17.60 | 166G36 
1 36.0 1.0 3.69 (93.73) | 1.88 (47.75) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) = _ 0.187 (4.75) HM567-ND® 24.55 23.63 23.08 21.60 | 166/36 
44.0 1.0 3.69 (93.73) | 2.00 (50.80) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM568-ND 29.09 28.00 27.35 25.60 | 166J44 
80.0 | 0.5 | 3.69(93.73) | 1.88 (47.75) | 2.31 (58.67) | 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM569-ND® 27.27 26.25 25.64 —-24.00 | 166G80 


@ RoHS Compliant 


t+ Center tap voltage is half the voltage shown. All voltage ratings are based on full load current rating shown. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


TRIAD Control Transformer — UL1585, Class 2, Energy Limited 


Moa N 


Input Voltage 
50/60Hz Digi-Key Price Each Triad 
(VAC) Part No. 1 10 25 50 100 | PartNo. 
Fig. 1 — 0.250” Quick Connect — RoHS Compliant 
120 237-1239-ND 15.44 1312 11.58 10.81 9.26 | TCT40-01E07AB 
120 / 208 / 240 237-1243-ND 15.44 13.12 11.58 10.81 9.26 | TCT40-05E07AB 
120/240 237-1245-ND 15.44 13.12 11.58 10.81 9.26 | TCT40-06E07AB 
Fig. 2— 12” (18AWG) Wire Lead 
120 237-1240-ND® 16.06 1365 12.04 11.24 9.63 | TCT40-01E07K 
240 237-1242-ND 16.06 1365 12.04 11.24 9.63 | TCT40-02E07K 
120 / 208 / 240 237-1244-ND® 16.06 1365 12.04 11.24 9.63 | TCT40-05E07K 
120/240 237-1246-ND® 16.06 1365 12.04 11.24 9.63 | TCT40-06E07K 
@ RoHS Compliant 


Fig. 2 


Wire Leaded 
Version Shown 


Description: These control transformers come with a tamper resistant shroud for safety and a steel bracket 
welded to the bottom of the transformer for ease of mounting. Universal interchangeability with other 
manufactures. Applications are Industrial Controls and Automation, Consumer Equipment, HVAC Equipment. 
Since these products are energy limited, no secondary fusing is required. 

Electrical Specifications: * Maximum Power: 40VA_ * Weight boxed unit: 1.56 pounds » Output Voltage: 


24VAC @1.67A Agency Approvals: UL File: E65390 CSA File: 226495, UL Class B insulation system 130°C. 


World Series™ Power Transformers — Chassis Mount: Quick-Connect 


WE & 


Triad chassis mount World Series —_ Fig. 1 Fig. 2 Di i Inch 
Transformers are designed to meet ry C eS ne Soa H 
Peta eee Ree 115/230 Power | Width |Contact Overall | Depth | Flange | Height | Weight 
“aquiremenie. The transformers 1g, rue am Max. (typ.) | Length (typ.) (typ.) | Width | (typ.) (Ibs.) 
consist of a dual bobbin design, bs 25VA 2.00 0.313 1.938 | 2.813 | 2.313 1.25 
insulating shroud and constructed Be PiKS 
an Ul: highiferaparabife talercl: le 5. 4 1 43VA | 2.313 0.313 2.000 | 3.125 | 2.688 ] 1.60 
2 Bs B80VA | 2.50 0.313 2313 | 278 | 3.00 | 2.80 
Specifications: SNt_o7 t30va | 2813 0.375 2613 | 3.00 | 3375 | 410 
Voltage:115/230V, 50/60H: 
* Voltage: . IZ 
# HiPot tested at 4,000 Vite Ww 175VA | 3.125 0.375 2.938 | 3.00 | 3.75 | 5.50 
Contact Contact 
VA Parallel Series Size Digi-Key Price Each Triad VA Parallel Series Size Digi-Key Price Each Triad 
Fig.| (Size)| VAC@A | VCT*@A | (Nom.) | Part No. 1 10 25 50 | PartNo. Fig.|(Size)| VAC@A | VCT*@A | (Nom.) | Part No. 1 10 25.50 | PartNo. 
1/25 | 5@50 | 10@25 | 0.187" |237-1251-ND 15.41 11.24 9.99 9.05 | VPS10-2500 1] 25 | 12@20 | 24@1.0 | 0187" |237-1274-ND@ 15.41 11.24 9.99 9.05 | VPS24-1000 
1| 43 | 5@86 | 10@43 | 0.187" |237-1252-ND 19.65 14.33 12.74 11.55 | VPS10-4300 1] 43 | 12@36 | 24@18 | 0.187" |237-1275-ND@ 19.65 14.33 12.74 11.55 | VPS24-1800 
2| 80 | 5@160 |} 10@80 | 0.187" |237-1253-ND®@ 26.84 1957 17.40 15.77 | VPS10-8000 2] 80 | 12@66 | 24@33 | 0.187" |237-1276-ND@ 26.84 19.57 17.40 15.77 |VPS24-3300 
2) 130 | 5@26.0 10 @ 13.0 0.250” | 237-1249-ND 35.53 25.91 23.03 20.87 | VPS10-13000 2] 130 | 12@10.8 24@5.4 0.250" | 237-1277-ND@ 35.53 25.91 23.03 20.87 | VPS24-5400 
2) 175 | 5@35.0 | 10@175 | 0.250" |237-1250-ND 40.79 29.74 26.44 23.96 |vPSi0-17500] | 2| 175 | 12@146 | 24@7.3 | 0.250" | 237-1278-ND 40.79 29.74 26.44 23.96 | VPS24-7300 
1| 25 |63@40 | 126@20 | 0.187" |237-1256-ND@ 15.41 11.24 9.99 9.05 | VPS12-2000 1] 25 | 14@18 | 28@0.9 | 0.187" | 237-1283-ND 15.41 11.24 9.99 9.05 | VPS28-900 
1| 43 |63@68 | 126@34 | 0.187” |297-1257-ND@ 1965 14.33 12.74 11.55 | vPS12-3400 1) 43 | 14@3.0 | 28@15 |) 0.187" /237-1279-ND = 19.65 14.33 12.74 11.55 | VPS28-1500 
2] 80 |63@126| 126@63 | 0.187” |237-1258-ND 26.84 19.57 17.40 15.7 |vPst2-6300 | | 2) 80 | 14@56 | 28@28 | 0.187" | 287-1280-ND 26.84 19.57 17.40 15.77 | VPS28-2800 
2| 130 |63@206| 126@103 | 0.250" |237-1254-ND 36.53 25.91 23.03 20.87 | vpst2-tog00| | 2] 180 | 14@92 | 28@46 | 0.260" |237-1281-ND@ 35.53 26.91 23.03 20.87 | VPS26-4600 
2| 175 |63@28.0| 126@14.0 | 0.250" |237-1255-ND 40.79 29.74 26.44 23.96 |vpsi2-14000| | 2] 175 | 14@125 | 28@6.25 | 0.250" |237-1282-ND@ 40.79 29.74 26.44 23.96 | VPS28-6250 
1105 | 8@32 | teaie | ote7 IGRMORONINY isa8 t199 997 904 | vpsieteco 1] 25 | 18@14 ) 36@0.7 | 0.187" |237-1288-ND@ 15.41 11.24 9.99 9.05 | VPS36-700 
: ‘ aan é ; : : 1] 43 | 18@24 | 36@1.2 | 0.187" |237-1284-ND@ 19.65 14.33 12.74 11.55 | VPS36-1200 
: . peed hes! jae ps be Hed yea — a 2| 80 | 18@44 | 36@22 | 0.187" |237-1285-ND@ 26.84 19.57 17.40 15.77 |VPS36-2200 
5 | aap (gees! qe@ed | 060° (REMMI s553° <os.01 93.08: “on ar-| vpsie-aio0 2| 130 | 18@7.2 | 36@36 | 0.250" |237-1286-ND@ 35.53 25.91 23.03 20.87 | VPS36-3600 
: . : sank : : : : ‘ 2| 175 | 18@96 | 36@48 | 0.250" |237-1287-ND 40.79 29.74 26.44 23.96 | VPS36-4800 
2| 175 | 8@220 | 16@11.0 | 0.250" |237-1259-ND® 40.79 29.74 26.44 23.96 | VPS16-11000 
- 1] 25 |115@0.22) 230@0.11 | 0.187” |237-1269-ND@ 15.41 11.24 9.99 9.05 | vPS230-110 
1) 25 | 10@25 | 20@1.25 | 0.187" | 237-1264-ND@ 15.41 11.24 9.99 9.05 | VPS20-1250 1] 43 |115@0.38| 230@019 | 0.187" |237-1270-ND@ 19.65 14.33 12.74 11.55 | VPS230-190 
1] 43 | 10@44 | 20@22 | 0.187" | 287-1265-ND 19.66 14.33 12.74 11.55 | VPS20-2200 | | >| g9 | 115@07 | 230@0.35 | 0.187" |237-1271-ND@ 26.84 19.57 17.40 15.77 | VPS230-350 
2) 80 | 10@80 | 20@40 | 0.187" [BeraiZou De) 26.84 1957 17.40 15.77 | VPS20-4000 2] 130 [115@1.14] 230@0.57 | 0.250" |237-1272-ND® 35.53 25.91 23.03 20.87 | VPS230-570 
2} 130] 10@13.0 | 20@6.5 | 0.250" | 237-1267-ND 35.53 25.91 23.03 20.87 | VPS20-6500 2| 175 |115@152| 230@0.76 | 0.250" |237-1273-ND® 40.79 29.74 26.44 23.96 | VPS230-760 
2] 175 | 10@176 | 20@88 | 0.250" |237-1268-NDe 40.79 29.74 2644 28.96 |VPS20-8800 | | Bous Compliant “CT =Center Tap 
World Series™ Power Transformers — PC Mount W EG 
* World Series dual bobbin 6 12 VA Dimensions ~ Inch (mm) Pin Wt. 
construction transformers Size H W D A B Cc Dim Kg 
meet U.S. and " “i 2.5 | 1.125 (28.58) | 1.625 (41.28) | 1.3125 (33.34) | .200 (5.08) | .250 (6.35) | 1.000 (25.40) | .025 (.64) | .25 (.11) 
Un ie natal erent | ba 5.0 | 1.375 (34.93) | 1.625 (41.28) | 1.3125 (33.34) | .200 (5.08) |.400 (10.16) | 1.000 (25.40) | .025 (.64) | .37 (.17) 
sndiUL requirements 50/60 Hz 10.0 | 1.375 (34.93) | 1.875 (47.63) | 1.5625 (39.69) | .200 (5.08) |.400 (10.16) | 1.140 (28.96) |.036 (.914)| .53 (.24) 
pers 4.000 VANS 3 9 20.0 | 1.625 (41.28) | 2.25 (57.15) | 1.875 (47.63) |.400 (10.16) | .400 (10.16) | 1.460 (37.08) |.036 (.914)| .90 (.41) 
ae eee allt 30.0 | 1.5625 (39.69) | 2.625 (66.68) | 2.1875 (55.56) |.550 (13.97) | .275 (6.98) | 1.680 (42.67) |.045 (1.14) |1.15 (.52) 
Se a 50/60 1 7 56.0 |1.8125 (46.04) | 3.000 (76.20) | 2.500 (63.50) |.600 (15.24) | .300 (7.62) |1.900 (48.26) |.045 (1.14)| 1.70 (.77) 
Zz 
VA | Parallel | Series | Digi-Key Price Each Triad VA | Parallel | Series | Digi-Key Price Each Triad VA | Parallel | Series | Digi-Key Price Each Triad 
(‘Size)| VAC @ A | VCT* @ A| Part No. 25 |PartNo. | {Size)| VAC @ A |VCT* @ A|Part No. 25 | Part No. |(Size)| VAC @ A |VCT* @ Al Part No. 110 25 |Part No. 
25 | 5@05 | 10@0.25|237-1060-ND@ 9.62 8.56 7.44/VPP10-250| | 10.0|8@1.25 |16@0.62|237-1055-ND@ 11.60 10.19 8.86|VPP16-620| | 30.0 |12@2.50|24 @ 1.25] 237-1078-ND® 16.22 14.56 12.66] VPP24-1250 
5.0 | 5@1.0 | 10@0.5 |237-1081-ND@ 10.36 9.25 8.04|VPP10-500| | 20.0] 8@25 )16@1.25|237-1069-ND@ 14.11 12.29 10.68 |VPP16-1250] | 56.0 12 @ 4.66 |24 @ 2.33| 237-1092-ND@ 19.84 15.27 13.57 | VPP24-2330) 
10.0] 5@2.0 | 10@1.0 )237-1053-ND@ 11.60 10.19 8.86/VPP10-1000] |30.0| 8@38 | 16@1.9 |237-1076-ND@ 16.22 14.56 12.66|VPP16-1900| | 2.5 |14@0.18|28@0.09| 237-1065-ND@ 9.62 8.56 7.44) VPP28-090 
20.0} 5@4.0 | 10@2.0 |237-1067-ND® 14.11 12.29 10.68|VPP10-2000| |56.0| 8@7.0 | 16@3.5 |237-1090-ND® 19.84 15.27 13.57|VPP16-3500| | 5.0 |14@ 0.36/28 @0.18| 237-1086-ND@ 10.36 9.25 8.04|VPP28-180 
30.0] 5@6.0 | 10@3.0 |237-1074-ND® 16.22 14.56 12.66|VPP10-3000] | 25 |10@0.24|20@0.12|237-1063-ND@® 9.62 856 7.44/VPP20-120 10.0 |14 @ 0.72 |28 @ 0.36) 237-1058-ND® 11.60 10.19 8.86] VPP28-360 
56.0|5@11.2 | 10@5.6 |237-1088-ND® 19.84 15.27 13.57|VPP10-5600' | 5.90 |10@0.5 |20@0.25|237-1084-ND@ 10.36 9.25 8.04 |VPP20-250 20.0 |14 @ 1.44 |28 @ 0.72 | 237-1072-ND@ 14.11 12.29 10.68 |VPP28-720 
25 |6.3 @0.4 | 12.6 @0.2|237-1061-ND® 9.62 8.56 7.44|VPP12-200| | 10.0|10@1.0 | 20@0.5 |237-1056-ND@ 11.60 10.19 8.86 |VPP20-500 . Pere nas as ke Pies pe ag 
5.0 |6.3 @0.8 | 12.6 @ 0.4] 237-1082-ND@ 10.36 9.25 8.04|VPP12-400| | 20.0|10@2.0 | 20@1.0 |237-1070-ND@ 14.11 12.29 10.68 |VPP20-1000) |>~ : : : coe 
10.0 |6.3@ 1.6 |126@0.8)237-1054-ND@ 11.60 10.19 8.86|veri2-800| |30.0)10@30 | 20@1.5 |237-107-ND@ 16.22 14.56 12.66 |vPP20-1500] | 25 [18@0.14|36@ 0.07) 287-1066-ND@ 9.62 8.56 7.44) VPP36-070 
0 18 @ 0.28 |36 @ 0.14| 237-1087-ND® 10.36 9.25 8.04) VPP36-140 
20.0 [6.3 @3.2 12.6 @1.6|237-1068-ND® 14.11 12.29 10.68|VPP12-1600) |56.0|10@5.6 | 20@2.8 |237-1091-ND@ 19.84 15.27 13.57 |VPP20-2800 i lease ie aioe ee hess Ae ose peers 
30.0 | 6.3 @ 4.8 | 12.6 @ 2.4 | 237-1075-ND® 16.22 14.56 12.66|VPP12-2400| | 95 |12@0.2 | 24@0.1 |237-1064-ND@ 9.62 8.56 7.44|VPP24-100 90.0 118 @ 1.12/36 @ 0.56 237-1073-ND® 14.11 1229 10.68|VPP36-560 
56.0 | 6.3 @ 8.8 | 12.6 @ 4.4 | 237-1089-ND@ 19.84 15.27 13.57|VPP12-4400} | 5.0 |12 @ 0.42/24 @ 0.21 | 237-1085-ND@ 10.36 9.25 8.04|/VPP24-210 30.0 118 @ 1.64/36 @ 0.82| 237-1080-ND® 16.22 14.56 12.661 VPP36-820 
25 | 8@0.3 | 16 @0.15 |237-1062-ND@ 9.62 8.56 7.44|VPP16-150 | | 10.0 |12 @ 0.84 | 24 @ 0.42 | 237-1057-ND@ 11.60 10.19 8.86 /VPP24-420| | 56.0 |18 @ 3.12 136 @ 1.56| 237-1095-ND@ 19.84 15.27 13.57|VPP36-1560 
5.0 |8@0.62 | 16@ 0:31 |237-1083-ND_ 10.35 9.25 &.04/VPPI6-310 | | 20.0 |12@1.66|24@0.83|237-1071-NDe@ 14.11 12.29 10.68 |VPP24-890 | | Rous Compliant “CT ~ Genter Tap 
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PC Mount - Pack Power 
W W 


«Designed to meet the needs 
of low clearance PC board and 


1 


Power Transformers 


| ‘a 
2 
115/230V s 


Audio Transformers 
Data/Voice Coupling 


SPECIFICATIONS: Designed to meet 
FCC Part 68. Longitudinal Balance: 
(FCC68.310): 60dB minimum 200 ~ 
1000 Hz, 45 dB mn. 1000 ~ 4000 Hz. 
Dielectric Strength: (FCC 68.304): 
1500V. Frequency Range: Data/Voice = 


Schematic A 


TY-305P PRI 2, 3; SEC 6, 7 
TY-307P, TY-310P PRI 1, 3; SEC 4, 6 
TY-311P, TY-400P 
TY-301P, TY-303P 


solid state power designs. 50/60 Hz PRI SEC 300 ~ 3500 Hz, Data = 800 ~ 3500 Hz TY-402P 
* Hi-Pot Test: 2,000VRMS 4 8 : : = 
+ Primary: 115/230V, 50/60 Hz 7 Schematic B Schematic C Schematic D 
* Class B UL Recognized, UL File = 7 2 
£53148 : fe coe 
t5, 
VA Dimensions - Inch (mm) Wt. rs mt 
Size H Ww L A B 0z. (Gram) cr ta 
2.5 | 0.650(16.51) | 1.562 (39.67) | 1.875 (47.63) | 1.600 (40.64) | 0.375 (9.52) 5 (141.75) 
6.0 | 0.875 (22.23) | 1.562 (39.67) | 1.875 (47.63) | 1.600 (40.64) | 0.375 (9.52) 7 (198.44) Fig. 1 
12.0 | 1.062 (26.97) | 2.000 (50.80) | 2.500 (63.50) | 2.000 (50.80) | 0.500 (12.70) 11 (311.84) 1.375 (ai 31) wus >. 
(34.93) >< < we 
vA | Parallel Series | Digi-Key Price Each Triad MsrI8) 
(Size)} VAC@A | VCT*@A | PartNo. 1 10 25 50 100 | Part No. 
5@05 | 10@025 | 237-1008-ND@ 1076 937 814 7.13 6.23 | FP10-250 Ge 
6.3@0.4 | 126@0.2 | 237-1009-ND® 10.76 937 814 713 6.23 | FP12-200 
8@03 | 16@0.15 | 237-1010-ND® 1076 937 814 7.13 6.23 | FP16-150 
a5 | 10@025 | 20@0125 | 237-1011-ND 1076 937 814 7.13 6.23 | FP20-125 
12@0.2 | 24@01 | 237-1012-ND@ 10.76 937 814 7.13 6.23 | FP24-100 820 an < i218 
15@0.16 | 30@0.08 | 237-1013-ND 10.76 937 814 713 6.23 | FP30-85 20.8 (18,16) 
17@0.15 | 34@0.075 | 237-1014-ND@ 1076 937 814 7.13 6.23 | FP34-75 
28@0.09 | 56@0.045 | 237-1015-ND@ 10.76 9.37 8.14 7.18 6.23 | FP56-45 
5@12 10@0.6 | 237-1016-ND® 12.00 10.61 9.29 818 7.21 |FP10-600 
6.3@ 0.95 | 12.6@0.475 | 237-1017-ND@ 12.00 10.61 9.29 818 7.21 | FP12-475 
8@075 | 16@0.375 | 237-1018-ND® 12.00 1061 9.29 818 7.21 | FP16-375 
60 | 10@06 | 20@0.3 | 287-1019-ND@ 1200 10.61 9.29 818 7.21 | FP20-300 
12@0.5 | 24@0.25 | 237-1020-ND@ 12.00 10.61 9.29 818 7.21 | FP24-250 
15@04 30@ 0.2 237-1021-ND® 12.00 10.61 9.29 8.18 7.21 | FP30-200 Sche- Impedance IDC Max.| Insertion] Digi-Key Price Each Triad 
17@0.34 | 34@0.17 | 237-1022-ND@ 12.00 1061 929 818 7.21 | FP34-170 Fig.| matic | Pri. Sec. (mA) |Loss (dB)) Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
28@0.2 | 56@0.1 | 237-1023-ND® 12.00 10.61 9.29 818 7.21 | FP56-100 Data/Voice Coupling Transformers 
5@24 10@1.2 | 237-1000-ND 14.00 11.28 1016 8.75 7.51 | FP10-1200 TTA 600 600 700 15 | 237-1126-ND® 1094 886 7.88 7.14] TY-305P 
6.3@1.9 | 12.6@0.95 | 237-1001-ND® 14.00 11.28 10.16 8.75 7.51 | FP12-950 1] B | 600Split _600 75 1.5 | 237-1129-ND@ 10.94 8.86 7.88 7.14 | TY-306P 
8@15 | 16@0.75 | 237-1002-ND® 14.00 11.28 10.16 875 7.51 | FP16-750 2A 600 600 0 1.0 _ | 237-1130-ND¢ 6415.19 4.61 4.18 | TY-307P 
j29 | 10@12 | 20@0.6 | 237-1003-ND® 14.00 11.28 1016 875 7.51 | FP20-600 3, A 600 600 0 1.0 | 237-1132-ND@F 556 450 4.00 3.63] TY-311P 
12@1.0 | 24@05 | 237-1004-ND@ 14.00 11.28 1016 875 7.51 | FP24-500 3] C | 6o0ocT* 600CT* 0 1.0 | 237-1127-NDe 556 4.50 4.00 3.63 | TY-304P 
15@08 30@0.4 | 237-1005-ND® 14.00 11.28 10.16 875 7.51 | FP30-400 3]} A 600 900 0 1.0 | 237-1124-ND 556 4.50 4.00 3.63 | TY-301P 
17@0.68 | 34@0.34 | 237-1006-ND® 14.00 11.28 10.16 875 7.51 | FP34-340 3, A 4000 600 0 1.0 | 237-1126-NDe 5.56 4.50 4.00 3.63 | TY-303P 
28@0.4 | 56@0.2 | 237-1007-ND 14.00 11.28 10.16 8.75 —_—7.51 | FP56-200 a7 A 600 600 90 1.75 | 237-1133-ND@ 8.34 6.75 6.00 5.44] TY-400P 
; 4| Cc | 6oocT* s00cT* | 90 1.75 | 237-1134-ND 8.34 6.75 6.00 5.44 | TY-401P 
@ RoHS Compliant * CT = Center Tap 5| A 600 600 90 1.75 | 237-1135-ND@$ 6.89 5.58 4.96 4.50 | TY-402P 
5/ D 600 600 Split | 90 1.75 | 237-1136-ND@ 6.89 5.58 4.96 4.50 | TY-403P 
. Data/Voice Dual Transformer Hybrids — RoHS Compliant 
PC Mount - Split Pack™ 3] £ | 600(4W) 600/600 | 0 80) 237-1123-NDF «45.56 4.50 4.00 3.63] T-300P 
WW ; 6 | E | 600(4W) 600/600 0 65 | 237-1125-NDt 8.33 6.75 6.00 5.44 | TY-302P 
® ° *O5 RoHS Compliant * CT = Center Tap + Four-pin configuration 
* Split Pack split bobbin transformer 2 6 t Two required for conventional hybrid operation, the insertion loss does not include 3dB in hybrid balance network. 
for PC board applications Boned PRI SEC 
* Hi-Pot Test: 2,500VRMS vy a PC Mount 
* Primary: 115/280V, 50/60-Hz : 4 8 DESCRIPTION: Audio transformers are used in line matching, telephone coupling, pulse trigger and 
*Class B UL Recognized, UL File driver applications. SPECIFICATIONS: Frequency Response Ranges: 200 ~ 15,000 Hz 
£53148 SPIN 
VA Dimensions - Inch (mm) Wt. i. 
Size H Ww L A B C Lbs. (Kg) PRLt 2 | 
1.4 | .9375 (23.81) | 1.125 (28.58) | 1.375 (34.93) | .250 (6.35) | .250 (6.35) | 1.20 (30.48) | .17 (.08) 4 
2.5 | 1.1875 (30.16) | 1.125 (28.58) | 1.375 (34.93) |.250(6.35) | .250(6.35) | 1.20 (30.48) | .25 (.11) 
6.0 | 1.3125 (33.34) | 1.3125 (33.34) | 1.625 (41.28) |.250 (6.35) | .350(8.80) | 1.280 (32.51) | .44 (.20) 
12.0 | 1.4375 (36.51) | 1.5625 (39.69) | 1.875 (47.63) | .30(7.62) | .40(10.16) | 1.410 (35.81) | .70(.32) 
DC Unbal. 
VA Parallel Series Digi-Key Price Each Triad : Matching Impedance in Pri. Digi-Key Price Each Triad 
(Size)| VAC@A VCT* @A Part No. 1 10 25 50 100 | Part No. Fig. Pri. = Sec. = Max. (mA) | Part No. 1 10 50 100 |Part No. 
63@018| 126@009 | 237-1004ND® 871 740 639 ssi 473 | FS12-090 i [dnopcrs oonvore | ama (AMMEN) Seo Ste 300 bea ate lrytaap 
8@014 | 16@0.07 | 237-1025-ND® 871 710 639 5.51 4.73 | FS16-070 1 |15,000CT*  15,000CT* | 4mA | 237-1120-ND 3.89 315 280 254 2.16 |TY-144P 
44 | 10@0.11] 20@0.055 | 237-1026-ND® 871 7.10 639 551 4.73 | FS20-055 1 | 600 CT* 600CT* | 15mA /237-1121-ND 3.89 315 280 254 2.16 |TY-145P 
12@0.09] 24@0.045 | 237-1028-ND@ 871 7.10 639 5.51 4.73 | FS24-045 2 |600CT/150§ —GO0CT/150§] — | 237-1122-ND 7.22 5.85 5.20 4.72__—<4.00 |TY-146P 
14@0.08| 28@0.04 | 237-1029-ND 871 710 639 5.51 4.73 | FS28-040 * CT=CenterTap —_-§ Split Winding 
18@0.06| 36@0.03 | 237-1030-ND 871 7.10 639 5.51 4.73 | FS36-030 
5@05 | 10@0.25 | 237-1031-ND® 9.00 7.26 654 5.63 4.83) FS10-250 MIL-T-27E 7 
6.3@04 | 126@0.2 | 237-1032-ND@ 9.00 726 654 5.63 4.83 | FS12-200 - - (787), ae 
8@03 | 16@015 | 237-1033-ND 9.00 7.26 654 5.63 4.83 | FS16-150 DESCRIPTION: The line of Red Spec audio | Pit ___Pinout fe) “410 
25 | 10@0.24} 20@0.12 | 287-1034-ND 9.00 7.26 6.54 5.63 4.83 ) FS20-120 transformers ig designed and constructed to. | OUt# | Primary: | ‘Secondary: | (11-61) he Moe 
12@02 | 24@0.1 | 237-1035-ND 9.00 7.26 654 5.63 4.83 | FS24-100 meet the rigid requirements of MIL-T-27E. | 1 1,2 34 Gea 175 
14@0.17| 28@0.085 | 237-1036-ND 9.00 7.26 654 5.63 4.83 | FS28-85 SPECIFICATIONS: Frequency Response Ranges: | 2 1, 2CT, 3 4,5 (51) ee 
18@0.13| 36@0.065 | 237-1037-ND 9.00 7.26 654 5.63 4.83 | FS36-65 300 Hz ~ 150 kHz TECHNICAL NOTES: «HI-Pot | 3 1,2CT,3 | 4,5CT,6 So |b t00 
5@12 10@06 237-1038-ND® 9.60 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS10-600 Test: 1,000 VRMS * Working Voltage: 150VDC 4 1,2 3, 4,§, 5,6 (7.62)>4 (2.54) 
6.3@1.0 | 126@0.5 | 237-1039-ND® 9.60 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS12-500 
8@08 16@0.4 | 237-1040-ND® 960 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS16-400 Power DC Unbal. | Pin- 
6.0 | 10@06 | 20@0.3 | 237-1041-ND® 960 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS20-300 Level Matching Impedance inPri. | Out | Digi-Key Price Each Triad 
12@05 | 24@0.25 | 237-1042-ND@ 960 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS24-250 in mW Pri. Sec. __|Max.(mA)|_#_| Part No. 110 25 ~_—50_| PartNo. 
14@04 | 28@0.2 | 237-1043-ND® 960 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS28-200 10 70 000 cr ian or 00 3 errr nae ieee #38 380 ee 
18@0.34| 36@0.17 | 237-1044-ND 960 7.84 7.06 6.08 5.22 | FS36-170 "4.000 ae - | lpaetMned i725 i307 i242 ise |spaa 
5@24 10@1.2 237-1045-ND® 11.00 8.94 8.05 6.93 5.95 | FS10-1200 150 CT* 12 10.0 2 | 237-1145-ND 15.51 12.57 11.17 10.13 |SP-42 
63@2.0] 12.6@1.0 | 237-1046-ND® 11.00 894 8.05 693 5.95 | FS12-1000 7,500 CT* 12 1.0 2 | 237-1146-ND@ 1839 14.89 13.24 12.00 |SP-48 
8.0@1.6] 16@0.8 | 237-1047-ND® 11.00 894 8.05 693 5.95 | FS16-800 50 900 CT* 600 4.0 2 | 237-1149-ND@® 1912 15.48 13.76 12.47|SP-51 
120 | 10@1.2 | 20@06 | 237-1048-ND@ 11.00 894 805 6.93 5.95 | FS20-600 pa he Pa ue : eae eNOS, Hea 1a tH ee ore 
aon a oe page Ba rene Hep eee eo ve ae tonin 600  00CT/150§| 30 | 4 | 237-1154-ND® 1856 15.03 1336 1211 |SP-69 
: : uae : : : ; ; : 600 600 3.0 1 | 237-1155-ND@ 17.48 14.17 12.60 11.42 | SP-70 
18@07 | 36@0.35 | 237-1052-ND@ 11.00 894 8.05 6.93 5.95 | FS36-350 = —_ Shield Only = —T937-4157-ND@® 341 276 245 2.29 1SP-310 
RoHS Compliant = * CT =Center Tap RoHS Compliant * CT =Center Tap § Split Secondary 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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RI AD DC Rated | +15% DC] Lead 
10% Current Resist. | Diameter | Digi-Key Price Each Triad 
Mo A GN ET e's Fig. | Induct. (A) (0) Inch (mm) | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
. Rod Core Inductors 
Switchmode Transformers 56mH | 250 | 6.100 237-1165-ND® 271 220. 196 177 | RCI 
2 ‘ 3.9mH 320 3.900 237-1166-ND® 2.71 2.20 1.96 1.77 | RC-2 
High Frequency Gate Drive 2.5mH | 400 | 2450 237-1167-ND@ 271 220 196 1.7 | RC-3 
: | Ly 1.5mH 500 1.530 237-1168-ND® 2.71 2.20 1.96 1.77 | RC-4 
DESCRIPTION: TRIAD gate drive transformers are used to isolate the control circuitry 915.0uH 625 1.000 237-1169-ND@ 271 2.20 1.96 1.77 | RC-5 
from the line-connected switches such as with power supplies. The windings are 2 | 560.0uH 800 600 .032 (.81)| 237-1170-ND 271 220 1.96 1.77] RC6 
interleaved for the lowest possible practical leakage inductance. Maximum leakage 450.0uH 1.000 420 237-1171-ND@ 271 2.20 1.96 1.77 | RC-7 
Inductance: 2.5 JH. Features operating frequencies up to 200 kHz. TECHNICAL NOTES: 250.0HH 1.250 .210 237-1172-ND@ 2.71 2.20 1.96 1.77 | RC-8 
* Hi-Pot tested: 3,750VRMS * Pin-out: Drive = Pins 1, 2. Gate = Pins 3, 6 and Dual Gate 200.0uH 1.600 -180 237-1173-ND® 2.71 2.20 1.96 1.77 | RC-9 
= Pins 3, 4; 5, 6 100.0uH | 2.000 098 237-1175-ND@® 2.71 220 196 1.77] RC-10 
75.0UH 2.500 .070 237-1176-ND® 2.71 2.20. 1.96 1.77 | RC-11 
Maximum | Maximum Minimum @ RoHS Compliant 
DCR Gate | ET Product Turns |Inductance Digi-Key Price Each Triad r : ‘ 
(0) (VuSec) | Ratio (mH) Part No. 1 10 25 50 100 | Part No. 237-1177-ND (RC-KIT) 11 piece kit - one of each Rod Core Inductor — RoHS Compliant ....................... $27.78 
.350 540 1 680 237-1111-ND 15.56 12.60 11.20 10.15 8.61] GDE25-1 
650 540 144 680 237-1112-NDt 15.56 12.60 11.20 10.15 8.61] GDE25-2 
350 840 1.5:1 1.50 237-1113-ND 15.56 12.60 11.20 10.15 8.61] GDE25-3 Common Mode 
650 840 1.6:1:41 1.50 237-1114-NDt 15.56 1260 11.20 10.15 8.61) GDE25-4 DESCRIPTION: * TRIAD common mode EMI suppression inductors are used to eliminate noise common to all lines 
875 540 4:15 680 237-1115-ND 15.56 12.60 11.20 10.15 8.61] GDE25-5 * Meeting VDE, IEC, UL and CSA requirements * Constructed with UL rated 130°C materials * Hi-Pot Tested: 2,500VRMS 
1.75 540 |1:1.5:1.5  .680 237-1116-NDt 15.56 12.60 11.20 10.15 8.61] GDE25-6 
t+ Dual Secondary Gate 
237-1117-ND (GDE25-KIT) - 6 piece kit (one of each)........ 0... eee cece eee e eee e sees ea eee a eeeee $88.89 


Low Frequency Current 
Sense Transformer 


Description: Min. Max. DC Pin-Out 
Designed to monitor current in low frequency applications. Induct.| Amps. | Resist. | Min. |Winding|Winding| Digi-Key Price Each Triad 
Frequencies from 50Hz ~ 400Hz, Current from .1 to 30 amperes. Fig.| (mH) |R.M.S| (0) |Leakage| 1 i Part No. al 10 25 50 | Part No. 
2 Amps Volts 
Technical Notes: in out E-Core Inductors 
*Turns ratio: Primary to sense 1:500 »* Suggested burden | 44 | 5.500] .049 | 45.0uH 237-1210-ND 6.78 5.49 488 4.43 | CME375-1 
resistor: 600 * Hi-Pot: 2,500 volts 1A 5 17.8 | 2.700} .196 |180.0yH 237-1213-ND 678 549 4.88 4.43 | CME375-4 
28.6 | 2.200] .316 |300.0uH 237-1214-ND 6.78 549 4.88 4.43 | CME375-5 
Primary DCR | Sense DCR | Typical 1 | 436 | 1.750} .489 |440.0uH) 1&6 |7&12|237-1215-ND 678 5.49 4.88 4.43 | CME375-6 
tem | tem | cream | ona Price Each Triad 70.3 | 1.380) .785 |720.0nH 237-1216-ND 6.78 5.49 4.88 4.43 | CME375-7 
(9) (0) (mv/Amp) | Part No. 1 40 25 50 | Part No. 111.6 | 1.100 ) 1.240 ) 1.1mH 237-1217-ND® 6.78 5.49 4.88 4.43 | CME375-8 
250 A 110 237-1103-ND 289 234. 208 1.89 | CSE187L 176.1 | 0.870 | 1.980 | 1.8mH 237-1218-ND 6.78 549 4.88 4.43 | CME375-9 
‘ : : Encapsulated Toroidal Inductors — RoHS Compliant 
2.00 | 7.50 | .020 | 25.0uH 237-1230-ND 478 387 3.44 3.12) CMT908-V1 
Hi h F 9 4.00 | 5.20 | .040 | 45.0uH ta2|3a4 237-1231-ND 478 3.87 3.44 3.12 | CMT908-V2 
8.00 | 3.20 | 120 | 90.0uH 237-1232-ND 478 387 3.44 3.12 | CMT908-V3 
Ig requency 16.00 | 2.60 | .160 |180.0yH 237-1233-ND 478 3.87 3.44 3.12 | CMT908-V4 
2.00 | 7.50 | .020 | 25.0uH 237-1234-ND 478 3.87 3.44 3.12) CMT908-H1 
Cu rrent Sense 3 4.00 | 5.20 | .040 | 45.0uH ta2|3a4 237-1235-ND 478 387 3.44 3.12 | CMT908-H2 
8.00 | 3.20 | 120 | 90.0uH 237-1236-ND 478 387 3.44 3.12 | CMT908-H3 
Transformer 16.00 | 2.60 | .160 |180.0uH 237-1237-ND 478 387 3.44 3.12 | CMT908-H4 
TRIAD current sense transformers @ RoHS Compliant 
are used to detect the current passing 0.045 (12, 70) 3.032 “{iat0) a | ; . 
through a conductor. They are (1.14) : 0.81) : 237-1238-ND (CMT908-KIT) 8 piece kit - one of each Encapsulated Toroidal Ind. Series CMT908 — RoHS Compliant .... $33.33 
constructed of UL rated 130°C materials. 
Frequency Range: 20kHz ~ 200kHz Toroidal 
Min. Ind.) ET VpSEC Pri. Digi-Key Price Each Triad DESCRIPTION: 
Fig. | (mH) | Ref 20kHz (Amps) Part No. 1 10 25 50 100 |Part No. TRIAD toroidal inductors condition the output signal by leveling out the current waveform 


providing a more stable current supply. 

TECHNICAL NOTES: 

* Nominal inductance values are typically 10% higher than minimum rating. * Biased 
inductance measured at rated DC amps. 


14.0 2000 110.0RMS | 237-1096-ND® 611 495 440 3.99 3.39 /CST206-1A 
14.0 2000 110.0RMS | 237-1097-ND@® 6.67 540 480 4.35 3.69 |CST206-1T* 
1 56.0 4000 80.0RMS |237-1098-ND@ 6.11 4.95 4.40 3.99 3.39 |CST206-2A 
56.0 4000 80.0RMS_ | 237-1099-ND 667 540 4.80 4.35 3.69 |CST206-2T* 
130.0 6000 70.0RMS_ | 237-1100-ND 611 495 440 3.99 3.39 /CST206-3A 


130.0 | 6000 | 700RMS |237-1101-ND® 667 540 4.80 4.35 3.69 |CST206-3T* a inbeay era se aes: Pies : ce - bee 
35 500 | 35.0RMS |237-1104-ND® 411 333 296 269 2.28 |CST306-1A UlBige HALBI23) UAmps) AMMO) ne att Na: arn: 
3.5 500 | 35.0RMS |237-1105-ND 467 378 3.36 3.05 2.59 |CST306-IT* 18:85 | 12.72) 28 | 448 pune) 1.96 1.59 1.41 1.28) FIT44~1 


14.75 | 9.82 3.4 30.7 625 x 350.700 | 237-1179-ND 1.96 1.59 1.41 1.28} FIT44-2 


oO 1000 25.0 RMS |Peiiocnoes 411 393 2.96 269 2.28 /0STI06-2A 12.30 | 7.75 40 23.4 | (15.88 x 8.89 x 17.78) | 237-1180-ND@® 1.96 1.59 1.41 1.28) FIT44-3 


14.0 1000 25.0RMS_ | 237-1107-ND 467 3.78 3.36 3.05 2.59 |CST306-2T* 


55.0 | 2000 | 25.0RMS |237-1108-ND® 4.11 333 296 269 228 \cST306-3A aA aa a vs oS ie i na = aa 

55.0 | 2000 | 25.0RMS |237-1109-ND@ 467 378 336 3.05 2.59 |CST306-3T* if ; : a gucci 231 1.88 167 1.51 | ITSO" 
35.48 | 23.77 | 34 | 578 237-1183-ND@ 231 1.88 1.67 1.51 | FITS0-2 
@ RoHS Compliant + T Suffix = Center Tapped 3-pin version 27.16 | 16.13 | 40 | 404 | .700x.475x.750 | 237-1184-ND 2.31 1.88 1.67 1.51 | FITS0-3 
237-1102-ND (CST206-KIT) - 6 piece kit (one of each in series CST206) — ROHS Compliant ...... $33.30 21.65 | 12.27 | 4.8) 29.2 | (17.78 x 12.06 x 19.05) | 237-1185-ND@ = 2.31 1.88 1.67 1.51 FITS0-4 
237-1110-ND (CST306-KIT) - 6 piece kit (ane of each in series CST306) — ROHS Compliant ...... $22.22 16.76 | 950 | 57 | 200 PoraMeoNDS) 2.31 1.88 1.67 1.51 | FITS0-8 
atte : 1250 | 675 | 68 | 140 237-1187-ND@ 231 1.88 1.67 1.51 | FITS0-6 
386 | 480 | 81 | 11.0 237-1188-ND@ 231 1.88 1.67 1.51 | FITS0-7 

. . 39.50 | 57.99 | 28 | 1080 237-1189-ND@ 2.80 2.27 2.02 1.83| FITe8-1 
Switchmode / High Freq uency Inductors 7110 | 4150] 34 | 86 237-1190-ND® 280 227 202 1.83| FIT68-2 


54.81 | 33.05 4.0 59.9 875 x.475x.950 | 237-1191-ND@ 280 2.27 2.02 1.83 | FIT68-3 
43.30 | 26.63 48 42.4 | (22.23 x 12.06 x 24.13) | 237-1192-ND@ 2.80 2.27 2.02 1.83 | FIT68-4 


Rod Core 


TRIAD high current rod core inductors provide cost effective 33.15 | 18.79 | 5.7 28.8 237-1193-ND@® 280 2.27 2.02 1.83 | FIT68-5 
energy storage. By conditioning the output signal, the ven qeay a ae Berens oa SoP te re Hee 
inductor smooths out the current waveform to provide a 198 00 74.04 40 952 eee 347 oa 2.50 27 eo 

tabl it. These | t induct designed te | s 7 i 5 . : . - 
IRAP eH ae Nan Hn a 107.50 | 58.05 48 67.9 237-1197-ND 347 281 250 2.27 | FIT80-2 


be compallale wit automated F.C: Belnstallaion: 80.75 | 4200; 57 | 448 | .975x.625x1100 |237-1198-ND® 347 281 250 227) FiT80-3 


65.04 | 31.60 6.8 32.8 | (24.77 x 15.88 x 27.94) | 237-1199-ND® 347 281 2.50 2.27 | FIT80-4 


+15% | DC Rated | Maximum| Lead 


al - : ; 4770 | 22.79] a1 | 225 23741200-ND@ 347 281 250 2.27) FITBO-5 
E ite art oy ie becrae aed ey ale 38.07 | 1811 | 97 | 170 237-1201-ND@ 3.47 2.81 2.50 2.27 | FITB0-6 
a_i - : : 253.00] 153.00) 4.0 | 139.0 237-1202-ND® 431 350 311 2.82 |FIT106-1 

High Current Rod Core Inductors 197.00| 113.00] 48 | 1060 237-1203-ND 431-350 3.11 2.82 | FIT106-2 


154.00 | 84.00 57 74.0 1.300 x .725x 1.400 | 237-1205-ND@® 4.31 350 3.41 2.82 | FIT106-3 


2.54 11.60 | 5.50 /.050 (1.27)) 237-1158-ND 244 1.98 1.76 1.60 | FIRCH-1 116.00] 61.90) 68 | 485. |(33.02x 18.42 x 35.56)| 237-1206-ND® 4.31 350 341 282|FIT106-4 


3.60 8.10 9.95  |.040 (1.02)) 237-1160-ND 244 1.98 1.76 1.60 | FIRCH-3 93.00 | 48.00 | 8.1 39.1 237-1207-ND@ 4.31 3.50 3.11 2.82) FIT106-5 
1 70.05 | 35.30] 97 | 24.0 237-1208-ND@ 4.31 350 3.11 2.82 | FIT106-6| 
5.90 5.70 18.50 | .032 (.81) | 237-1162-ND 244 1.98 1.76 1.60 | FIRCH-5 - 
RoHS Compliant 
722 #00 26.10 | .026 (-71) ZS rauGeAND) saad M96 A016) (UG0: /RIRCES 237-1209-ND (FIT-KIT) 30 piece kit - one of each Toroidal Inductor ..................eccceeeeeeceeeeeeeeeeeeeee eens $83.33 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2321 


Signal Transformer One-4-All™ International Transformers 
'IIMIMIMILLLA Printed Circuit Mount ee 


\ 
Specifications: TERMINAES M3 
* Dielectric Strength: 4000VRMS Hipot «Insulation: Class F insulation (155°C) * Flammability: Bobbin and wrap around RoHS 3 
shroud material meet UL 94V0 7 
Agency Standards: (2) I 
* UL recognized to UL 506 (File #263829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) * VDE certified to VDE 0805/ EN 60950 Se ein: 
(File #1446) * VDE certified to IEC 950 (4.78) 4 
VA Dimensions - Inch (mm) Sq. Pin Wot. 
Size L Ww H A B Cc Dimensions Lbs. (Kg) A 
25 | 1.62 (41.3) | 1.43 (36.5) | 1.12(286) | 0.200(5.08) | 0.250 (6.35) 1.000 (25.4) 0.025 (0.635) | 0.25 (0.113) a Pills 
5 | 1.62 (41.3) | 1.43 (36.5) | 1.37 (34.9) | 0.200 (5.08) | 0.400 (10.16) | 1.000(25.4) | 0.025 (0.635) | 0.37 (0.168) yeaa @ 5 
10 | 1.87 (47.6) | 1.56 (39.7) | 1.37 (34.9) | 0.200(5.08) | 0.400(10.16) | 1.140 (29.0) /0.038 (0.965) | 0.53 (0.240) 
20 =| 2.25 (57.2) | 1.87 (47.6) | 1.62 (41.3) | 0.400 (10.2) | 0.400 (10.16) 1.460 (37.1) | 0.038 (0.965) | 0.90 (0.41) sind 
30 | 2.62(66.7) | 2.18 (55.5) | 1.56 (39.7) | 0.550(13.9) | 0.275 (7.0) 1.680 (42.7) | 0.045 (1.14) | 1.15 (0.52) ike polarity 
56 | 3.00(76.2) | 2.50 (63.5) | 1.81 (46.0) | 0.600(15.2) | 0.300 (7.6) 1.900 (48.3) | 0.045 (1.14) | 1.70 (0.77) SP m-\ o3! te O 
VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer 
(Size) VCT@A V@A Part No. 1 10 25 Part No. (Size) VCT@A V@A Part No. 1 10 25 Part No. 
25 12.6 @ 0.20 6.3 @ 0.40 595-1000-ND 10.30 777 6.76 14A-2.5R-12 2.5 24@0.10 12@0.20 595-1018-ND 10.30 777 6.76 14A-2.5R-24 
5 12.6 @ 0.40 6.3 @ 0.80 595-1001-ND 11.15 8.41 7.31 14A-5.0R-12 5 24@ 0.21 12@0.42 595-1019-ND 11.15 8.41 7.31 14A-5.0R-24 
10 12.6 @ 0.80 6.3 @ 1.60 595-1002-ND 12.34 9.33 8.12 14A-10R-12 10 24 @ 0.42 12 @ 0.84 595-1020-ND 12.34 9.33 8.12 14A-10R-24 
20 | 126@ 1.6 6.3@3.2 595-1003-ND 15.01 11.38 9.938 | 14A-20-12 20 | 24@083 12@1.66 | 595-1021-ND 15.01. 11.38 9.93: | 14A-20-24 
30 | 126@24 63@48 | 595-1004-ND 1810 13.80 12.08 | 14A-30-12 30 | 24@125 42@250 | 595-1022-ND 1810 1380 1208 | 14-30-24 
56 | 126@4.4 6.3 @ 8.8 S95-1005-ND 23.04 17.64 15.47 | _14A-56-12 56 | 24@2.33 12@4.66 | 595-1023-ND 23.04 17.64 —15.47_ | 14A-56-24 
25 | 1@015 8@030 BSE OOG ND 10.300 7.77 B76 | 14A-2.5R-16 25 | 28@0.09 14@0.18 | 595-1024-ND 1030 7.77 6.76 | 14A-2.5R-28 
5 16 @0.31 8 @0.62 595-1007-ND 11.15 8.41 7.31 14A-5.0R-16 
10 28 @ 0.36 14@0.72 595-1025-ND 12.34 9.33 8.12 14A-10R-28 
10 16 @0.62 8@1.25 595-1008-ND 12.34 9.33 8.12 14A-10R-16 
20 16@ 1.25 8@25 595-1009-ND 15.01 11.38 9.93 44A-20-16 20 28 @ 0.72 14@1.44 595-1026-ND 15.01 11.38 9.93 14A-20-28 
30 16@1.9 8@38 595-1010-ND 18.10 13.80 12.08 14A-30-16 30 28 @ 1.06 14@2.12 §95-1027-ND 18.10 13.80 12.08 14A-30-28 
56 16@35 8@70 595-1011-ND 23.04 17.64 15.47 14A-56-16 56 28 @ 2.0 14@4.0 595-1028-ND 23.04 17.64 15.47 14A-56-28 
25 | 20@012 10@0.24 | 595-4012-ND 1030 7.77 676 | 14A-2.5R-20 25 | 36@0.07 18@0.14 | 595-1029-ND 10.30 7.77 6.76 | 14A-2.5-36 
5 20 @ 0.25 10@0.50 595-1013-ND 11.15 8.41 7.31 | 14A-5.0R-20 5 36 @ 0.14 18 @ 0.28 595-1030-ND 14.15 8.41 7.31 | 14A-5.0-36 
10 | 20@0.50 10 @ 1.00 595-1014-ND 12.34 9.33 812 | 14A-10R-20 10 | 36@0.28 18 @ 0.56 595-1031-ND 12.34 9.33 8.12 | 14A-10-36 
20 20@1.0 10@2.0 595-1015-ND 15.01 11.38 9.93 14A-20-20 20 36 @ 0.56 18@ 1.12 §95-1032-ND 15.01 11.38 9.93 14A-20-36 
30 20@1.5 10 @ 3.0 595-1016-ND 18.10 13.80 12.08 14A-30-20 30 36 @ 0.82 18 @ 1.64 595-1033-ND 18.10 13.80 12.08 14A-30-36 
56 20 @ 2.8 10@56 595-1017-ND 23.04 17.64 15.47 14A-56-20 56 36 @ 1.56 18 @ 3.12 595-1034-ND 23.04 17.64 15.47 14A-56-36 
Two-4-One™ Power Transformers Chassis Mount @, -AS aEconGASY 
‘a 4 = % ~ TERMINALS 
Split Bobbin with High Isolation 375 TERMINAL oN 
Specifications: (9.53) |}-— W —| DETAIL 
: ' , | F RoHS | | PRIMARY 
Dielectric Strength: 2500VRMS Hipot Terminals: Solder lug/quick-connect type | cewmuer a -187 250 TERMINALS 
terminals « Insulation: Class B (130°C) UL 1446 £66312 2) (4.75) oe ae 
Agency Standards: t 4 cx 
* UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) ==] ta (Dual Primary Shown) 
094 © 456 
Dimensions - Inch (mm) Wot. L (2.39) (3.96) 
Size | VA L W H A ML (typ.) | Lbs. (Kg) ML — DUAL PRIMARY SINGLE PRIMARY 
4 | 6 | 2.37 (60.3) | 1.31 (33.3) | 1.43 (36.2) | 1.71 (43.4) | 2.00 (60.8)| 0.44 (0.20) & 
5 | 12 | 281 (71.4) | 1.43 (36.3) | 1.69 (42.8) | 1.97 (49.9) | 2.37 (60.3)| 0.7 (0.32) 115/230V $2 e 115V 
6 | 30 | 3.25 (82.6) | 1.74 (44.3) | 1.96 (49.8) | 2.35 (59.3) | 2.81 (71.4)| 1.1 (0.50) ° © .188 (4.78) 50/60 Hz 50/60 Hz 
7 | 56 | 3.68 (93.7) | 1.94 (49.2) | 2.28 (57.8) | 2.70 (68.4) | 3.13(79.4)| 1.7 (0.77) Mounting sindivaiss. en. CT. 
8 | 100 | 4.03 (102.4) | 2.30 (58.5) | 2.67 (67.7) | 3.08 (78.2) | 3.63 (92.0)| 2.75 (1.25) oe oo Holes(2) like polarity @——* 
Secondary Secondary 
RMS Rating Digi-Key Price Each Signal Transformer RMS Rating Digi-Key Price Each Signal Transformer 
Size VA VCT@A Part No. 1 10 25 Part No. Size VA VCT@A Part No. 1 10 25 Part No. 
Single Primary 115V Dual Primary 115V / 230V 
4 6 10 @ 0.60 595-1035-ND 9.90 7.50 6.53 241-4-10 4 6 10 @ 0.60 595-1069-ND 12.00 9.07 7.90 DP-241-4-10 
5 12 10@1.2 595-1036-ND 10.97 8.32 7.26 241-5-10 5 12 10@1.2 595-1070-ND 13.23 10.01 8.72 DP-241-5-10 
6 30 10@3.0 595-1037-ND 15.41 11.74 10.27 241-6-10 6 30 10 @3.0 595-1071-ND 17.38 13.21 11.55 DP-241-6-10 
ie 56 10@5.0 595-1038-ND 21.44 16.41 14.40 241-7-10 HA 56 10@5.0 595-1072-ND 21.99 16.82 14.76 DP-241-7-10 
8 100 10@10 595-1039-ND 29.39 22.59 19.88 241-8-10 8 100 10@10 595-1073-ND 30.75 23.62 20.76 DP-241-8-10 
4 6 12.6 @ 0.50 595-1040-ND 9.90 7.50 6.53 241-4-12 4 6 12.6 @ 0.50 595-1074-ND 12.00 9.07 7.90 DP-241-4-12 
i) 12 12.6 @1.0 595-1041-ND 10.97 8.32 7.26 241-5-12 5 12 12.6@ 1.0 595-1075-ND 13.23 10.01 8.72 DP-241-5-12 
6 30 12.6 @2.5 595-1042-ND 15.41 11.74 10.27 241-6-12 6 30 12.6 @ 2.5 595-1076-ND 17.38 13.21 11.55 DP-241-6-12 
7 56 12.6 @ 4.0 §95-1043-ND 21.44 16.41 14.40 241-7-12 vA 56 12.6 @ 4.0 595-1077-ND 21.99 16.82 14.76 DP-241-7-12 
8 100 12.6 @ 8.0 595-1044-ND 29.39 22.59 19.88 241-8-12 8 100 12.6 @ 8.0 595-1078-ND 30.75 23.62 20.76 DP-241-8-12 
4 6 16 @ 0.40 §95-1045-ND 9.90 7.50 6.53 241-4-16 4 6 16 @ 0.40 595-1079-ND 12.00 9.07 7.90 DP-241-4-16 
5 12 16 @0.80 595-1046-ND 10.97 8.32 7.26 241-5-16 5 12 16 @ 0.80 595-1080-ND 13.23 10.01 8.72 DP-241-5-16 
6 30 16@2.0 595-1047-ND 15.41 11.74 10.27 241-6-16 6 30 16@2.0 595-1081-ND 17.38 13.21 11.55 DP-241-6-16 
7 56 16@3.5 §95-1048-ND 21.44 16.41 14.40 241-7-16 7 56 16@3.5 595-1082-ND 21.99 16.82 14.76 DP-241-7-16 
8 100 16 @ 6.25 595-1049-ND 29.39 22.59 19.88 241-8-16 8 100 16 @ 6.25 595-1083-ND 30.75 23.62 20.76 DP-241-8-16 
4 6 20 @ 0.30 595-1050-ND 9.90 7.50 6.53 241-4-20 4 6 20 @ 0.30 595-1084-ND 12.00 9.07 7.90 DP-241-4-20 
5 12 20 @ 0.60 595-1051-ND 10.97 8.32 7.26 241-5-20 5 12 20 @ 0.60 595-1085-ND 13.23 10.01 8.72 DP-241-5-20 
6 30 20@1.5 595-1052-ND 15.41 11.74 10.27 241-6-20 6 30 20@1.5 595-1086-ND 17.38 13.21 11.55 DP-241-6-20 
7 56 20@28 §95-1053-ND 21.44 16.41 14.40 241-7-20 vA 56 20 @2.8 595-1087-ND 21.99 16.82 14.76 DP-241-7-20 
8 100 20 @ 5.0 595-1054-ND 29.39 22.59 19.88 241-8-20 8 100 20 @5.0 595-1088-ND 30.75 23.62 20.76 DP-241-8-20 
4 6 24 @ 0.25 595-1055-ND 9.90 7.50 6.53 241-4-24 4 6 24 @ 0.25 595-1089-ND 12.00 9.07 7.90 DP-241-4-24 
5 12 24 @ 0.50 595-1056-ND 10.97 8.32 7.26 241-5-24 5 12 24 @ 0.50 595-1090-ND 13.23 10.01 8.72 DP-241-5-24 
6 30 24 @ 1.25 595-1057-ND 15.41 11.74 10.27 241-6-24 6 30 24 @ 1.25 595-1091-ND 17.38 13.21 11.55 DP-241-6-24 
7 56 24@24 595-1058-ND 21.44 16.41 14.40 241-7-24 7 56 24@24 595-1092-ND 21.99 16.82 14.76 DP-241-7-24 
8 100 24@ 4.0 595-1059-ND 29.39 22.59 19.88 241-8-24 8 100 24@4.0 595-1093-ND 30.75 23.62 20.76 DP-241-8-24 
§ 12 28 @ 0.42 595-1060-ND 10.97 8.32 7.26 241-5-28 5 12 28 @ 0.42 595-1094-ND 13.23 10.01 8.72 DP-241-5-28 
6 30 28@11 595-1061-ND 15.41 11.74 10.27 241-6-28 6 30 28 @11 595-1095-ND 17.38 13.21 11.55 DP-241-6-28 
v4 56 28 @2.0 595-1062-ND 21.44 16.41 14.40 241-7-28 7 56 28 @ 2.0 595-1096-ND 21.99 16.82 14.76 DP-241-7-28 
8 100 28 @3.6 595-1063-ND 29.39 22.59 19.88 241-8-28 8 100 28 @ 3.6 595-1097-ND 30.75 23.62 20.76 DP-241-8-28 
4 6 36 @ 0.17 595-1064-ND 9.90 7.50 6.53 241-4-36 4 6 36 @ 0.17 595-1098-ND 12.00 9.07 7.90 DP-241-4-36 
5 12 36 @ 0.35 595-1065-ND 10.97 8.32 7.26 241-5-36 5 12 36 @ 0.35 595-1099-ND 13.23 10.01 8.72 DP-241-5-36 
6 30 36 @ 0.85 595-1066-ND 15.41 11.74 10.27 241-6-36 6 30 36 @ 0.85 595-1100-ND 17.38 13.21 11.55 DP-241-6-36 
vA 56 36@1.5 595-1067-ND 21.44 16.41 14.40 241-7-36 7 56 36 @1.5 595-1101-ND 21.99 16.82 14.76 DP-241-7-36 
8 100 36 @2.8 595-1068-ND 29.39 22.59 19.88 241-8-36 8 100 36 @ 2.8 595-1102-ND 30.75 23.62 20.76 DP-241-8-36 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2322 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Signal Transformer Flat Head™ Low Profile Transformers 


WIIIVIIMIJLL/ =P rinted Circuit Mount 


BCB 
Specifications: « Dielectric Strength: 1500VRMS Hipot « Insulation: Class B insulation (130°C) [>>| Primary 
Agency Standards: UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) 115/230V 
50/60 Hz 
VA Dimensions — Inch (mm) Wot. @ © 
(Size) A B C L W H N oz. (kg) ° : 
2 | 1.60 (40.6) | 0.375 (9.5) | 0.375 (9.5) | 1.87(47.5) | 1.56 (39.6) | 0.650 (16.5) = 5 (0.14) 7 
6 | 1.60(40.6) | 0.375 (9.5) | 0.375 (9.5) | 1.87(47.5) | 1.56 (39.6) | 0.850 (21.6) = 7 (0.20) @ 8 
42 | 2.00(50.8) | 0.50(127) | 0.50(12.7) | 2.50(63.5) | 2.00(60.8) | 1.065 (27.1) - 11 (0.31) . 
24 | 1.90 (48.3) | 0.60(15.2) | 0.53(13.5) | 2.87(72.9) | 2.25 (57.2) | 1.250 (31.8) | 2.41 (61.2) | 15 (0.43) ‘ 6 
48 | 2.18(55.4) | 0.60(15.2) | 0.66(16.8) | 3.12(79.2) | 2.50(63.5) | 1.375 (34.9) | 2.62 (66.5) | 21 (0.60) F , ; 
¢ Indicates like polarity 
VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer 
(Size) | VCT@mA V@A Part No. 1 10 25 Part No. (Size) | VCT@A V@A Part No. 1 10 25 Part No. 
2 10 @ 250 5@05 595-1308-ND 1149 870 7.58 | LP-10-250 2 24 @ 100 12@0.2 505-1327-ND 1149 870 7.58 | LP-24-100 
6 10 @ 600 5@12 595-1309-ND 1264 957 8.34 | LP-10-600 6 24 @ 250 12@05 595-1328-ND 1264 957 8.34 | LP-24-250 
12 10 @ 1200 5@24 595-1310-ND 16.54 1261 11.04 | LP-10-1200 12 24 @ 500 12@1.0 595-1329-ND 16.54 12.61 11.04 | LP-24-500 
24 40 @ 2400 5@48 595-1311-ND 18.55 1419 12.45 LP-10-2400 24 24 @ 1000 12@20 595-1330-ND 18.55 14.19 12.45 LP-24-1000 
48 | 10 @ 4800 5@9.6 595-1312-ND 22.97_—-*17.65 —_-15.52_|_LP-10-4800 48 | _24@ 2000 12@4.0 S95-1331-ND 22.97 17.65 15.52 | LP-24-2000 
2 | 126@ 200 63@04 | 595-1313-ND 1149 870 7.58 | LP-12-200 7 one 3 beotr Bel 4s B70 788) LP-a0-85 
6 | 126@450 63@0.9 |595-1314ND 1264 957 8.34 | LP-12-450 6 30 @ 200 15@0.4 595-1333-ND 12.64 9.57 8.34 | LP-30-200 
12 | 126@900 63@18 | 595-1315-ND 1654 1261 11.04 | LP-12-900 12, | 202 00 O08 eect (1654 1261 11.04 | LP-80-400 
24 |126@1900 | 63@38 |s95-1316-ND 1855 1419 1245 | LP-12-1900 at | een 00 15e16 = eae a 1855 1419 1245 | LP-30-800 
48 | 30@ 1600 15 @3.2 595-1336-ND 22.97 17.65 _—‘15.52_| LP-30-1600 
48 | 12.6 @ 3800 63@7.6 | 595-1317-ND 22.97 17.65 _—‘15.52_| _LP-12-3800 3 ares 7018 WEES 1149 a7 7g 1 pees 
oe 5 || 16180 8003 voeaum 149 6870) 7.58 | LP-16-150 6 | 34@170 17@034 | 595-1336-ND 1264 9.57 8.34 |_LP-34-170 
Be eens se07 = «1264 (957 B84 | LP-16-950 12 | 34@340 17@068 | 595-1330-ND 1654 12.61 11.04 | LP-34-340 
12 16 @ 700 8@14 595-1320-ND 1654 1261 11.04 | LP-16-700 4 34 @ 700 7@14 595-1340-ND 1855 1419 1245 | Lp-34-700 
24 | 16 @ 1500 8@3.0 595-1321-ND 18.55 14.19 12.45 | LP-16-1500 48_| 34@ 1400 17@28 595-1341-ND 22.97—-:17.65 ‘15.52 | _LP-34-1400 
48 | 16@3000 8@60 595-1322-ND 22.97 17.65 _‘15.52_| LP-16-3000 2 40 @ 60 20@012  |5951342ND 1149. «870. 758 | LP-40-60 
2 20 @ 125 10 @0.25 595-1323-ND 11.49 8.70 7.58 LP-20-125 6 40 @ 150 20 @ 0.3 595-1343-ND 12.64 9.57 8.34 LP-40-150 
12 20 @ 600 10@1.2 §95-1324-ND 16.54 12.61 11.04 LP-20-600 12) 40 @ 300 20@0.6 595-1344-ND 16.54 12.61 41.04 LP-40-300 
24 | 20@1200 10@24 595-1325-ND 1855 1419 1245 | LP-20-1200 24 40 @ 600 20@ 1.2 595-1345-ND 1855 14.19 1245 | LP-40-600 
48 | 20@2400 10@48 595-1326-ND 22.97 17.65 15.52 | LP-20-2400 48 | 40@ 1200 20@ 2.4 595-1346-ND 22.97 17.65 15.52 | LP-40-1200 


Miniature Low Power Transformers 


Signal’s PC low power transformers are designed to operate between 50 and 500Hz without any degradation in output voltage. 
Specifications: + Dielectric Strength: 1500VRMS Hipot « Insulation: Class B insulation (130°C) 
Agency Standards: ¢ UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) 


Single 115V Primary 


Type PC 6 Pins 


@ ow 


Dual 115/230V Primary 
Type DPC 8 Pins 


VA Dimensions - Inch (mm) Wot. TBR Ee: YEE Dee <—© : ° 7 2 
Size Li Ww H A (6-Pin) A (8-Pin) B oz. (kg) . a“ Patan 
1.2 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 1.18 (30.15) | 0.312 (7.92) | 0.200 (5.08) | 1.030 (26.2) | 3 (0.08) i! F atteM is : g @ @ 
44 | 1.62 (41.3) | 1.25 (31.8) | 1.37 (34.92) | 0.400 (10.16) | 0.250 (6.35) | 1.130 (28.7) | 5 (0.14) = i ° . . 
10. | 4.87 (47.6) | 1.43 (36.5) | 1.62 (41.27) | 0.400 (10.16) | 0.250 (6.35) | 1.330 (38.8) | 9 (0.23) : ~ | © ed Hz ‘ 
24 | 1.62 (41.3) | 2.25 (57.2) | 1.37 (34.93) | 0.400 (10.16) | 0.250 (6.35) | 2.130 (54.1) | 12 (0.34) kw * Indicates like polarity « Indicates like polarity 
VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer 
(Size) | VCT@mA V@mA Part No. 1 10 25 Part No. (Size) | VCT@mA V@mA Part No. 1 10 25 Part No. 
Single Primary 115V (6 Pin) — Type PC Dual Primary 115V / 230V (8 Pin) — Type DPC 
12 12.6 @ 100 6.3 @ 200 595-1103-ND 8.08 6.11 5.33 PC-12-100 1.2 12.6 @ 100 6.3 @ 200 595-1131-ND 9.35 7.07 6.15 DPC-12-100 
44 12.6 @ 350 6.3 @ 700 595-1104-ND 9.57 7.26 6.34 PC-12-350 44 12.6 @ 350 6.3 @ 700 §95-1132-ND 10.99 8.33 7.26 DPC-12-350 
10 12.6 @ 800 6.3 @ 1600 595-1105-ND 11.10 8.43 7.37 PC-12-800 10 12.6 @ 800 6.3 @ 1600 §95-1133-ND 12.88 9.77 8.53 DPC-12-800 
24 12.6 @ 2000 6.3 @ 4000 595-1106-ND 15.46 911.72 10.23 PC-12-2000 24 12.6 @ 2000 6.3 @ 4000 595-1134-ND 16.95 12.83 11.19 DPC-12-2000 
1.2 16@75 8@ 150 595-1107-ND 8.08 6.11 5.33 PC-16-75 1.2 16@75 8@ 150 §95-1135-ND 9.35 7.07 6.15 DPC-16-75 
44 16 @ 260 8@520 595-1108-ND 9.57 7.26 6.34 PC-16-260 44 16 @ 260 8@520 §95-1136-ND 10.99 8.33 7.26 DPC-16-260 
10 16 @ 640 8 @ 1280 595-1109-ND 11.10 8.43 7.37 PC-16-640 10 16 @ 640 8 @ 1280 595-1137-ND 12.88 9.77 8.53 DPC-16-640 
24 16 @ 1500 8 @ 3000 595-1110-ND 15.46 = 11.72 10.23 PC-16-1500 24 16 @ 1500 8 @ 3000 §95-1138-ND 16.95 12.83 11.19 DPC-16-1500 
1.2 20 @ 60 10 @ 120 595-1111-ND 8.08 6.11 5.33 PC-20-60 1.2 20 @ 60 10 @ 120 §95-1139-ND 9.35 7.07 6.15 DPC-20-60 
44 20 @ 220 10 @ 440 595-1112-ND 9.57 7.26 6.34 PC-20-220 4.4 20 @ 220 10 @ 440 595-1140-ND 10.99 8.33 7.26 DPC-20-220 
10 20 @ 500 10 @ 1000 595-1113-ND 11.10 8.43 7.37 PC-20-500 10 20 @ 500 10 @ 1000 §95-1141-ND 12.88 9.77 8.53 DPC-20-500 
24 20 @ 1200 10 @ 2400 595-1114-ND 15.46 = 11.72 10.23 PC-20-1200 24 20 @ 1200 10 @ 2400 §95-1142-ND 16.95 12.83 11.19 DPC-20-1200 
1.2 24 @ 50 12 @ 100 595-1115-ND 8.08 6.11 5.33 PC-24-50 1.2 24 @ 50 12 @ 100 595-1143-ND 9.35 7.07 6.15 DPC-24-50 
44 24 @ 180 12 @ 360 595-1116-ND 9.57 7.26 6.34 PC-24-180 44 24 @ 180 12 @ 360 595-1144-ND 10.99 8.33 7.26 DPC-24-180 
10 24 @ 450 12 @ 900 595-1117-ND 11.10 8.43 7.37 PC-24-450 10 24 @ 450 12 @ 900 §95-1145-ND 12.88 9.77 8.53 DPC-24-450 
24 24 @ 1000 12 @ 2000 595-1118-ND 15.46 11.72 10.23 PC-24-1000 24 24 @ 1000 12 @ 2000 595-1146-ND 16.95 12.83 11.19 DPC-24-1000 
1.2 28 @ 40 14@80 595-1119-ND 8.08 6.11 5.33 PC-28-40 1.2 28 @ 40 14@80 595-1147-ND 9.35 7.07 6.15 DPC-28-40 
44 28 @ 160 14 @ 320 595-1120-ND 9.57 7.26 6.34 PC-28-160 44 28 @ 160 14 @ 320 595-1148-ND 10.99 8.33 7.26 DPC-28-160 
10 28 @ 360 14@720 595-1121-ND 11.10 8.43 7.37 PC-28-360 10 28 @ 360 14@720 595-1149-ND 12.88 9.77 8.53 DPC-28-360 
24 28 @ 800 14 @ 1600 595-1122-ND 15.46 11.72 10.23 PC-28-800 24 28 @ 800 14 @ 1600 595-1150-ND 16.95 12.83 11.19 DPC-28-800 
1.2 34 @ 35 17@70 595-1123-ND 8.08 6.11 5.33 PC-34-35 1:2 34 @ 35 17@70 §95-1151-ND 9.35 7.07 6.15 DPC-34-35 
44 34 @ 125 17 @ 250 595-1124-ND 9.57 7.26 6.34 PC-34-125 44 34 @ 125 17 @ 250 §95-1152-ND 10.99 8.33 7.26 DPC-34-125 
10 34 @ 300 17 @ 600 595-1125-ND 11.10 8.43 7.37 PC-34-300 10 34 @ 300 17 @ 600 §95-1153-ND 12.88 9.77 8.53 DPC-34-300 
24 34 @ 700 17 @ 1400 595-1126-ND 15.46 11.72 10.23 PC-34-700 24 34 @ 700 17 @ 1400 §95-1154-ND 16.95 12.83 11.19 DPC-34-700 
1.2 40 @ 30 20 @ 60 595-1127-ND 8.08 6.11 5.33 PC-40-30 1.2 40 @ 30 20 @ 60 §95-1155-ND 9.35 7.07 6.15 DPC-40-30 
44 40 @ 110 20 @ 220 595-1129-ND 9.57 7.26 6.34 PC-40-110 4.4 40 @ 110 20 @ 220 595-1156-ND 10.99 8.33 7.26 DPC-40-110 
10 40 @ 250 20 @ 500 595-1130-ND 11.10 8.43 7.37 PC-40-250 10 40 @ 250 20 @ 500 §95-1157-ND 12.88 9.77 8.53 DPC-40-250 
24 40 @ 600 20 @ 1200 595-1128-ND 15.46 = 11.72 10.23 PC-40-600 24 40 @ 600 20 @ 1200 §95-1158-ND 16.95 12.83 11.19 DPC-40-600 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Signal Transformer Split/Tran™ Low Power Transformers 
WIIIIIIILIEE = Split Bobbin with High Isolation 


Signal’s ST and DST transformers use a split bobbin that provides superior islolation and low capacitive 
coupling. 
Specifications: ¢ Dielectric Strength: 2500VRMS Hipot ¢ Insulation: Class B insulation (130°C) 


Agency Standards: * UL 1446 (E66312) * UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 
#66 (File #221070) 
Dimensions - Inch (mm) Optional Mtg. Wot. 
Size| VA L WwW H ML A B c Screw & Nut Ibs. (kg) TYPE ST TYPE DST 
2 | 4.4 | 4.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 0.97 (24.6) = 0.250 (6.4) | 0.250 (6.4) | 1.200 (30.5) Nong 0.17 (0.08) Single Primary Dual Primary 
3. | 24 | 1.37 (34.9) | 1.12 (28.6) | 1.21 (30.8) = 0.250 (6.4) | 0.250 (6.4) | 1.200 (30.5) 0.25 (0.11) | a FTA -——© a © 
oth . 
4] 6 | 1.62 (41.3) | 1.31 (33.3) | 1.31 (33.3) | 1.06 (26.9) | 0.250 (6.4) | 0.350 (8.9) | 1.250 (32.5) |, | 0.44 (0.20) Liz = t B f 3 f 
5 | 12 | 1.91 (48.4) | 1.59 (40.4) | 1.45 (36.9) | 1.25 (31.8) | 0.300 (7.6) | 0.400 (10.2) | 1.410 (35.8) eciana 0.70 (0.32) | 2 EE A 5cty,e © @—* © 
6 | 20 | 2.25 (57.2) | 1.88 (47.8) | 1.45 (36.9) | 1.50 (38.1) | 0.300 (7.6) | 0.400 (10.2) | 1.600 (40.6) i 0.80 (0.36) aa? = O oO aie a 
50/60 H: 
7 | 36 | 2.62 (66.7) | 2.18 (55.5) | 1.59 (40.4) + 0.400 (10.2) | 0.400 (10.2) | 1.850 (47.0) t 1.4 (0.50) NOTE: Pins 2 & 3 omitted e 2 . é 
+ Size 7 has 4 mounting holes on 2.18 x 1.75 centers for a #6 screw. Need not be nylon. on single primary versions * Indicates like polarity * Indicates like polarity 
Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer 
Size | VA VCT@A V@A Part No. ‘i 10 25 Part No. Size | VA VCT@A V@A Part No. 1 10 25 Part No. 
Single Primary 115V (6 Pin) — Type ST Dual Primary 115V / 230V (8 Pin) — Type DST 


1.1 | 12.6@0.09 | 6.3@0.18 | 595-1159-ND 8.53 6.44 5.61 | ST-2-12 
24 | 126@02 | 63@04 595-1160-ND 8.61 6.51 5.67 | ST-3-12 
6 126@05 | 63@1.0 595-1161-ND 9.96 7.54 6.58 | ST-4-12 
12 | 126@1.0 | 63@20 595-1162-ND 11.31 8.58 7.48 | ST-5-12 
20 | 126@16 | 63@3.2 595-1163-ND 13.75 10.47 9.15 | ST-6-12 
1 16 @ 0.07 8@0.14 595-1164-ND 8.53 6.44 5.61 | ST-2-16 
24 | 16@0.15 8@03 595-1165-ND 8.61 6.51 5.67 | ST-3-16 
6 16@0.4 8@08 595-1166-ND 9.96 7.54 6.58 | ST-4-16 
12 16@0.8 8@16 595-1167-ND 11.31 8.58 7.48 | ST-5-16 
20 16 @ 1.25 8@25 595-1168-ND 13.75 10.47 9.15 | ST-6-16 
36 16 @ 2.25 8@45 595-1169-ND 17.00 13.02 11.42 | ST-7-16 
141 | 20@0.055 | 10@0.11 595-1170-ND 8.53 6.44 5.61 | ST-2-20 
24 | 20@0.12 10 @ 0.24 595-1171-ND 8.61 6.51 5.67 | ST-3-20 
6 20@0.3 10@0.6 595-1172-ND 9.96 7.54 6.58 | ST-4-20 
12 20@06 10@1.2 595-1173-ND 11.31 8.58 7.48 | ST-5-20 
20 20@1.0 10@2.0 595-1174-ND 13.75 10.47 9.15 | ST-6-20 
36 20@18 10@3.6 595-1175-ND 17.00 13.02 11.42 | ST-7-20 
i 24@0.045 | 12@0.09 | 595-1176-ND 8.53 6.44 5.61 | ST-2-24 
24 24@0.1 12@0.2 595-1177-ND 8.61 6.51 5.67 | ST-3-24 
6 24 @ 0.25 12@0.5 595-1178-ND 9.96 7.54 6.58 | ST-4-24 
12 24@0.5 12@1.0 595-1179-ND 11.31 8.58 7.48 | ST-5-24 
20 24@0.8 12@1.6 595-1180-ND 13.75 10.47 9.15 | ST-6-24 
36 24@1.5 12@3.0 595-1181-ND 17.00 13.02 11.42 | ST-7-24 
1 28 @ 0.04 14@0.08 | 595-1182-ND 8.53 6.44 5.61 | ST-2-28 
24 | 28@0.085 | 14@017 | 595-1183-ND 8.61 6.51 5.67 | ST-3-28 
6 28 @0.2 14@04 595-1184-ND 9.96 7.54 6.58 | ST-4-28 
12 28 @ 0.42 14 @ 0.84 595-1185-ND 11.31 8.58 7.48 | ST-5-28 
20 28 @0.7 14@14 595-1186-ND 13.75 10.47 9.15 | ST-6-28 
36 28@13 14@26 595-1187-ND 17.00 13.02 11.42 | ST-7-28 
14 36 @ 0.03 18@0.06 | 595-1188-ND 8.53 6.44 5.61 | ST-2-36 
24 | 36@0.065 | 18@0.13 595-1189-ND 8.61 6.51 5.67 | ST-3-36 
6 36 @ 0.17 18 @ 0.34 595-1190-ND 9.96 7.54 6.58 | ST-4-36 
12 36 @ 0.35 18@07 595-1191-ND 11.31 8.58 7.48 | ST-5-36 
20 36 @ 0.55 18@14 595-1192-ND 13.75 10.47 9.15 | ST-6-36 
36 36@1.0 18@2.0 595-1193-ND 17.00 13.02 11.42 | ST-7-36 


1.1 | 12.6@0.09 | 63@0.18 | 595-1194-ND 9.91 7.48 6.50 | DST-2-12 
24 | 126@0.2 | 63@04 595-1195-ND 10.05 7.58 6.60 | DST-3-12 
6 126@05 | 63@1.0 595-1196-ND 10.96 8.30 7.23 | DST-4-12 
12 | 126@1.0 | 63@2.0 595-1197-ND 12.63 9.56 8.34 | DST-5-12 
20 | 126@16 | 63@3.2 595-1198-ND 15.58 11.84 10.34 | DST-6-12 
1 16 @ 0.07 8@0.14 595-1199-ND 9.91 7.48 6.50 | DST-2-16 
24 | 16@0.15 8@03 595-1200-ND 10.05 7.58 6.60 | DST-3-16 
6 16@04 8@08 595-1201-ND 10.96 8.30 7.23 | DST-4-16 
12 16@0.8 8@16 595-1202-ND 12.63 9.56 8.34 | DST-5-16 
20 16 @ 1.25 8@25 595-1203-ND 15.58 11.84 10.34 | DST-6-16 
36 16 @ 2.25 8@45 595-1204-ND 18.94 14.47 12.68 | DST-7-16 
11 | 20@0.055 | 10@0.11 595-1205-ND 9.91 7.48 6.50 | DST-2-20 
24 | 20@012 | 10@0.24 | 595-1206-ND 10.05 7.58 6.60 | DST-3-20 
6 20@03 10@0.6 595-1207-ND 10.96 8.30 7.23 | DST-4-20 
12 20@06 10@1.2 595-1208-ND 12.63 9.56 8.34 | DST-5-20 
20 20@10 10@2.0 595-1209-ND 15.58 11.84 10.34 | DST-6-20 
36 20@18 10@3.6 595-1210-ND 18.94 14.47 12.68 | DST-7-20 
5 24@0.045 | 12@0.09 | 595-1211-ND 9.91 7.48 6.50 | DST-2-24 
2.4 24@0.1 12@0.2 595-1212-ND 10.05 7.58 6.60 | DST-3-24 
6 24@ 0.25 12@05 595-1213-ND 10.96 8.30 7.23 | DST-4-24 
12 24@0.5 12@1.0 595-1214-ND 12.63 9.56 8.34 | DST-5-24 
20 24@08 12@16 595-1215-ND 15.58 11.84 10.34 | DST-6-24 
36 24@1.5 12@3.0 595-1216-ND 18.94 14.47 12.68 | DST-7-24 
1 28@0.04 | 14@0.08 | 595-1217-ND 9.91 7.48 6.50 | DST-2-28 
24 | 28@0.085 | 14@0.17 | 595-1218-ND 10.05 7.58 6.60 | DST-3-28 
6 28 @0.2 14@04 595-1219-ND 10.96 8.30 7.23 | DST-4-28 
12 28@0.42 | 14@0.84 | 595-1220-ND 12.63 9.56 8.34 | DST-5-28 
20 28 @07 14@14 595-1221-ND 15.58 11.84 = 10.34 | DST-6-28 
36 28@13 14@26 595-1222-ND 18.94 14.47 12.68 | DST-7-28 
1 36@0.03 | 18@0.06 | 595-1223-ND 9.91 7.48 6.50 | DST-2-36 
24 | 36@0.065 | 18@0.13 | 595-1224-ND 10.05 7.58 6.60 | DST-3-36 
6 36@0.17 | 18@0.34 | 595-1225-ND 10.96 8.30 7.23 | DST-4-36 
12 36 @ 0.35 18@07 595-1226-ND 12.63 9.56 8.34 | DST-5-36 
20 36 @ 0.55 18@14 595-1227-ND 15.58 11.84 10.34 | DST-6-36 
36 36@1.0 18@2.0 595-1228-ND 18.94 14.47 12.68 | DST-7-36 


NONMBwWON|IYNOANDRwON|INOADRwWN|NOADRON Nan eEwnNlan awn 
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All-4-One™ International Transformers Chassis Mount : Ce @. AS 


a 115V © oO 

50/60 Hz a 
* Dielectric Strength: 4000VRMS Hipot ¢ Primaries: Dual primaries (115/230V — 50/60Hz) © ‘O) 
— 


* Leakage: Current meets UL 60601-1, IEC/EN 60601-1 * Insulation: Class F insulation 115V 
50/60 Hz 
: 3 


(155°C) * Flammability Rating: Bobbin and shroud material meet UL 94V0 : ik polar 
Agency Standards: UL recognized to UL 506 (File #E63829) * CSA certified to C22.2 #66 (File #221070) * VDE 
certified to VDE 0805 / EN 60950 (File #1448) 
MOUNTING STYLE B MOUNTING STYLE C 
VA | Mtg. Dimensions - Inch (mm) Mtg. Wot. ane: Quick- BOTTOM VIEW: 
Size | Style L W H C ML Terminals |Screw| Ibs. (kg) connect 
25 | C | 281 (71.4) | 2.14 (644) | 2.31 (68.7) | 0.31(7.9) | 2.37 (60.3) | 0.187(4.75)| #6 | 1.25 (0.57) solder lug 
43 | C | 3.12(79.4) | 2.14 (54.4) | 2.68 (68.2) | 0.31 (7.9) | 2.81 (71.4) | 0.187 (4.75) | #6 | 1.6 (0.73) terminals yy 
80 | B | 2.50 (63.5) | 2.52 (64.3) | 3.00 (76.2) | 0.31 (7.9) | 2.00 (50.8) | 0.187 (4.75) | #6 | 28(1.27) io oO ; 
430 | B | 2.81(71.4) | 3.00 (76.2) | 3.37 (85.7) | 0.37 (9.5) | 2.25 (57.2) | 0.25 (6.35) | #8 | 4.1 (1.86) ML (Mounting Style C Shown) 
175 | B | 3.12(79.4) | 3.14(79.7) | 3.75 (95.3) | 0.37 (9.5) | 2.50 (63.5) | 0.25 (6.35) | #8 5.5 (2.49) [* L ssl 
VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer VA Series Parallel Digi-Key Price Each Signal Transformer 
(Size) VCT@A V@A Part No. 1 10 25 Part No. (Size) VCT@A V@A Part No. J 10 25 Part No. 
43 12.6 @3.4 6.3 @6.8 595-1274-ND 22.17 16.88 14.76 A41-43-12 130 24@54 12@108 595-1291-ND 41.26 31.56 27.67 A41-130-24 
80 12.6 @6.3 6.3 @ 12.6 595-1275-ND 30.69 23.46 20.56 A41-80-12 175 24 @7.3 12@ 14.6 595-1292-ND 48.15 37.01 32.55 A41-175-24 
130 12.6 @ 10.3 6.3 @ 20.6 595-1276-ND 41.26 31.56 27.67 A41-130-12 25 28 @0.9 14@ 1.86 595-1293-ND 17.00 12.89 = 11.25 A41-25-28 
175 12.6 @ 14.0 6.3 @ 28.0 595-1277-ND 48.15 87.01 32.55 A41-175-12 43 28 @1.5 14@3.0 595-1294-ND 22.17 16.88 14.76 A41-43-28 
25 16@1.6 8@3.2 595-1278-ND 17.00 12.89 11.25 A41-25-16 80 28 @ 2.8 14@56 595-1295-ND 30.69 23.46 20.56 A41-80-28 
43 16@27 8@54 595-1279-ND 22.17 16.88 14.76 A41-43-16 130 28 @ 4.6 14@9.2 595-1296-ND 41.26 31.56 27.67 A41-130-28 
80 16@5.0 8@10.0 595-1280-ND 30.69 23.46 = 20.56 A41-80-16 175 28 @ 6.25 14@12.5 595-1297-ND 48.15 37.01 32.55 A41-175-28 
130 16@81 8@ 16.2 595-1281-ND 41.16 31.48 = 27.61 A41-130-16 25 36 @0.7 18@14 595-1298-ND 17.00 12.89 11.25 A41-25-36 
175 16 @ 11.0 8 @ 22.0 595-1282-ND 48.15 87.01 32.55 A41-175-16 43 36 @1.2 18@24 595-1299-ND 22.17 16.88 14.76 A41-43-36 
25 20 @ 1.25 10@25 595-1283-ND 17.00 12.89 11.25 A41-25-20 80 36 @ 2.2 18@44 595-1300-ND 30.69 23.46 20.56 A41-80-36 
43 20 @ 2.2 10@4.4 595-1284-ND 22.17 16.88 14.76 A41-43-20 130 36 @ 3.6 18@7.2 595-1301-ND 41.26 31.56 27.67 A41-130-36 
80 20 @ 4.0 10 @ 8.0 595-1285-ND 30.69 23.46 20.56 A41-80-20 175 36 @ 4.8 18@9.6 595-1302-ND 48.15 37.01 32.55 A41-175-36 
130 20 @6.5 10 @ 13.0 595-1286-ND 41.26 31.56 27.67 A41-130-20 25 230 @ 0.11 115 @ 0.22 595-1303-ND 17.00 12.89 11.25 A41-25-230 
175 20 @8.8 10 @ 17.6 595-1287-ND 48.15 87.01 32.55 A41-175-20 43 230 @ 0.19 115 @ 0.38 595-1304-ND 22.17 16.88 14.76 A41-43-230 
25 24@1.0 12@2.0 595-1288-ND 17.00 12.89 11.25 A41-25-24 80 230 @ 0.35 115 @0.7 595-1305-ND 30.69 23.46 = 20.56 A41-80-230 
43 24@18 12 @3.6 595-1289-ND 22.17 16.88 14.76 A41-43-24 130 230 @ 0.57 115 @ 1.14 595-1306-ND 41.26 31.56 27.67 A41-130-230 
80 24 @3.3 12 @6.6 595-1290-ND 30.69 23.46 20.56 A41-80-24 175 230 @ 0.76 115 @ 1.52 595-1307-ND 48.15 37.01 32.55 A41-175-230 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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1% TEXAS 
INstRUMENTs Plug-In Power Modules 
Isolated DC-DC Converters 


Features: ¢ Makes design-in a snap, saving valuable board space during TI/Plug in Power Solutions package designs 
* State-of-the-art in board-mounted converters Plug-in power solutions are designed to work from industry-standard DC bus voltages 

* High frequency technology with surface mount construction forms high efficiency with unparalleled flexibility * The Output Current of the converter should match the maximum current need of your application 

* Designed for telecommunications, industrial, computer and other distributed power applications that require * Choose an adjustable or fixed Output Voltage that meets your requirements 


input-to-output isolation * Vertical mounting uses the smallest footprint and surface mount and horizontal through-hole are available in 
* Very few, if any external components required to make these converters perform most product series 
Input Voltage Output Voltage @ Maximum Current Output Power Texas 
Range (VDC @ A) Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) Output #1 Output #2 Output #3 (Ww) Type Orientation Part No. i 25 100 Part No. 
Multiple Output 
38.0 ~ 75.0 5.0 @ 1.2 -5.0 @ 1.2 = 6.0 DIP Horizontal PT4311A-ND 27.54 25.71 23.87 PT4311A 
38.0 ~ 75.0 5.0 @ 1.2 -5.0 @ 1.2 _— 6.0 SMD Horizontal 296-19982-ND® 27.54 25.71 23.87 PT4311C 
38.0 ~ 75.0 12.0 @ 0.5 -12.0@0.5 _— 6.0 SMD Horizontal 296-19983-ND® 27.54 25.71 23.87 PT4313C 
38.0 ~ 75.0 24.0 @ 0.25 -24.0 @ 0.25 = 6.0 DIP Horizontal 296-19984-ND® 27.54 25.71 23.87 PT4314A 
38.0 ~ 75.0 24.0 @ 0.25 -24.0 @ 0.25 — 6.0 SMD Horizontal 296-19985-ND® 27.54 25.71 23.87 PT4314C 
36.0 ~ 75.0 +8.0 @ 1.25 +3.75 @ 1.75 = 35.0 SMD Horizontal 296-20026-ND® 91.86 85.74 79.62 PT4701C 
36.0 ~ 75.0 +8.0 @ 1.25 +3.75 @ 1.75 — 35.0 SIP Vertical 296-20027-ND® 91.86 85.74 79.62 PT4701N 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 1.25 3.3 @ 3.0 1.5 @2.0 25.0 SMD Horizontal 296-20028-ND® 52.22 48.74 45.26 PT4801C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.5 @6.0 35.0 SIP Horizontal 296-20029-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4821A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.5 @6.0 35.0 SMD Horizontal 296-20030-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4821C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.5 @6.0 35.0 SIP Vertical 296-20031-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4821N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8 @ 6.0 1.5 @6.0 35.0 SIP. Horizontal 296-20032-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4822A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8 @ 6.0 1.5 @6.0 35.0 SMD Horizontal 296-20033-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4822C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8 @ 6.0 1.5 @6.0 35.0 SIP Vertical 296-20034-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4822N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SIP. Horizontal 296-20035-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4823A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SMD Horizontal 296-20036-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4823C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SIP Vertical 296-20037-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4823N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SIP Horizontal 296-20038-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4824A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8 @6.0 1.2 @6.0 35.0 SMD Horizontal 296-20039-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4824C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.8 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SIP. Vertical 296-20040-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4824N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.5 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SIP Horizontal 296-20041-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4825A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.5 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SMD Horizontal 296-20042-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4825C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 1.5 @ 6.0 1.2 @6.0 35.0 SIP Vertical 296-20043-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4825N 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 1.8 @5.5 35.0 SIP Horizontal 296-20044-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4826A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 1.8 @5.5 35.0 SMD Horizontal 296-20045-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4826C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 1.8@5.5 35.0 SIP Vertical 296-20046-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4826N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.5 @ 6.0 1.8 @6.0 35.0 SIP Horizontal 296-20047-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4827A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 2.5 @ 5.5 1.5 @5.5 35.0 SIP Horizontal 296-20048-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4828A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 2.5 @ 5.5 15 @5.5 35.0 SMD Horizontal 296-20049-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4828C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 2.5 @ 5.5 1.5 @5.5 35.0 SIP. Vertical 296-20050-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4828N 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 18@5.5 1.5 @5.5 35.0 SIP Horizontal 296-20051-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4829A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 18@55 15 @5.5 35.0 SMD Horizontal 296-20052-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4829C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 1.8@5.5 1.5 @5.5 35.0 SIP Vertical 296-20053-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4829N 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 1.5 @5.5 35.0 SIP Horizontal 296-20054-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4831A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 1.5 @5.5 35.0 SMD Horizontal 296-20055-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4831C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 1.5 @5.5 35.0 SIP Vertical 296-20056-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4831N 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 2.5 @5.5 35.0 SIP Horizontal 296-20057-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4832A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 2.5 @5.5 35.0 SMD Horizontal 296-20058-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4832C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 5.0 3.3 @ 5.5 2.5 @5.5 35.0 SIP Vertical 296-20059-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4832N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.0 @ 6.0 1.5 @ 6.0 35.0 SIP. Horizontal 296-20060-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4833A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.0 @ 6.0 1.5 @6.0 35.0 SMD Horizontal 296-20061-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4833C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 2.0 @ 6.0 1.5 @6.0 35.0 SIP Vertical 296-20062-ND® 95.12 88.78 82.44 PT4833N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.5 @ 10.0 49.5 SIP Horizontal 296-20063-ND® 120.05 112.05 104.04 PT4851A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.5 @ 10.0 49.5 SMD Horizontal 296-20064-ND® 120.05 112.05 104.04 PT4851C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.5 @ 10.0 49.5 SIP. Vertical 296-20065-ND® 120.05 112.05 104.04 PT4851N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.5 @ 10.0 49.5 SIP Horizontal 296-20066-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4852A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.5 @ 10.0 49.5 SMD Horizontal 296-20067-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4852C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.5 @ 10.0 49.5 SIP Vertical 296-20068-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4852N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SIP Horizontal 296-20069-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4853A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SMD Horizontal 296-20070-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4853C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 2.5 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SIP Vertical 296-20071-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4853N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SIP Horizontal 296-20072-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4854A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SMD Horizontal 296-20073-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4854C 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.8 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SIP Vertical 296-20074-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4854N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.5 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SIP. Horizontal 296-20075-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4855A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 15.0 1.5 @ 10.0 1.2 @ 10.0 49.5 SMD Horizontal 296-20076-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4855C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 10.0 3.3 @ 10.0 1.5 @ 10.0 50.0 SIP Horizontal 296-20077-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4856A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 10.0 3.3 @ 10.0 1.5 @ 10.0 50.0 SMD Horizontal 296-20078-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4856C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 10.0 3.3 @ 10.0 1.5 @ 10.0 50.0 SIP Vertical 296-20079-ND® 141.72 132.28 122.83 PT4856N 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2 @7.0 = 28.0 DIP Horizontal 296-20306-ND® 64.50 60.20 55.90 PTB48500AAH 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2@7.0 _— 28.0 SMD Horizontal 296-20307-ND 64.50 60.20 55.90 PTB48500AAS 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2 @ 7.0 = 28.0 SMD Horizontal 296-20308-ND® 64.50 60.20 55.90 PTB48500AAZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2 @ 10.5 — 32.4 DIP Horizontal 296-20309-ND® 67.50 63.00 58.50 PTB48501AAH 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2 @ 10.5 = 32.4 SMD Horizontal 296-20310-ND 67.50 63.00 58.50 PTB48501AAS 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 6.0 1.2 @ 10.5 = 32.4 SMD Horizontal 296-20311-ND® 67.50 63.00 58.50 PTB48501AAZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 10.0 1.2 @ 13.0 _— 45.0 DIP Horizontal 296-20312-ND® 73.50 68.60 63.70 PTB48502AAH 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 10.0 1.2 @ 13.0 = 45.0 SMD Horizontal 296-20313-ND® 73.50 68.60 63.70 PTB48502AAZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @6.5 -5.0 @6.5 = 65.0 DIP Horizontal 296-20314-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48510AAH 
36.0 ~ 75.0 5.0 @6.5 -5.0 @ 6.5 = 65.0 SMD Horizontal 296-20315-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48510AAS 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 6.5 -5.0 @ 6.5 = 65.0 SMD Horizontal 296-20316-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48510AAZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 3.0 -12.0 @ 3.0 _— 72.0 SMD Horizontal 296-20317-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48510BAZ 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 2.2 -15.0 @ 2.2 = 66.0 DIP Horizontal 296-20318-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48510CAH 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 2.2 -15.0 @ 2.2 = 66.0 SMD Horizontal 296-20319-ND 57.00 53.20 49.40 PTB48510CAS. 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 2.2 -15.0 @ 2.2 = 66.0 SMD Horizontal 296-20320-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48510CAZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 6.5 -5.0 @ 6.5 = 65.0 DIP Horizontal 296-20321-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48511AAH 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 6.5 -5.0 @6.5 _— 65.0 SMD Horizontal 296-20322-ND 57.00 53.20 49.40 PTB48511AAS 
36.0 ~ 75.0 5.0 @6.5 -5.0 @ 6.5 = 65.0 SMD Horizontal 296-20323-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48511AAZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 3.0 -12.0 @ 3.0 = 72.0 SMD Horizontal 296-20324-ND® 57.00 53.20 49.40 PTB48511BAZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 3.0 -5.0 @ 3.0 = 30.0 DIP Horizontal 296-20347-ND 45.00 42.00 39.00 PTB48580AAH 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 3.0 -5.0 @ 3.0 = 30.0 SMD Horizontal 296-20348-ND 45.00 42.00 39.00 PTB48580AAS 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 3.0 -5.0 @ 3.0 = 30.0 SMD Horizontal 296-20349-ND® 45.00 42.00 39.00 PTB48580AAZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.25 -12.0@ 1.25 = 30.0 DIP Horizontal 296-20350-ND 45.00 42.00 39.00 PTB48580BAH 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.25 -12.0 @ 1.25 = 30.0 SMD Horizontal 296-20351-ND 45.00 42.00 39.00 PTB48580BAS 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.25 -12.0 @ 1.25 = 30.0 SMD Horizontal 296-20352-ND® 45.00 42.00 39.00 PTB48580BAZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 8.5 -5.0 @ 8.5 = 85.0 DIP Horizontal 296-20984-ND® 63.00 58.80 54.60 PTB48600AAH 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 8.5 -5.0 @ 8.5 = 85.0 SMD Horizontal 296-20353-ND 63.00 58.80 54.60 PTB48600AAS 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 8.5 -5.0 @ 8.5 = 85.0 SMD Horizontal 296-20354-ND® 63.00 58.80 54.60 PTB48600AAZ 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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1} TEXAS 


INstRuMeNts Plug-In Power Modules Isolated DC-DC Converters (Cont) 
Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 
Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) (VDC @ A) (W) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 
Single Output 
36.0 ~ 75.0 1.4 @ 16.0 22.4 SIP Vertical 296-19957-ND® 62.22 58.08 53.93 PT3405N 
36.0 ~ 75.0 1.2 @ 16.0 19.2 SIP Horizontal 296-19958-ND® 62.22 58.08 53.93 PT3406A 
36.0 ~ 75.0 1.2 @ 16.0 19.2 SIP Vertical 296-19959-ND® 62.22 58.08 53.93 PT3406N 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 4.0 20.0 DIP Horizontal PT4122A-ND® 48.68 45.43 42.19 PT4122A 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 1.3 19.5 DIP. Horizontal 296-19960-ND® 48.68 45.43 42.19 PT4124A 
36.0 ~ 75.0 1.5 @5.0 75 SMD Horizontal 296-19961-ND® 48.68 45.43 42.19 PT4126C 
18.0 ~ 40.0 3.3 @ 5.0 16.5 DIP. Horizontal PT4141A-ND® 48.68 45.43 42.19 PT4141A 
18.0 ~ 40.0 3.3 @ 5.0 16.5 SMD Horizontal 296-19962-ND® 48.68 45.43 42.19 PT4141C 
18.0 ~ 40.0 5.0 @ 4.0 20.0 DIP. Horizontal PT4142A-ND® 48.68 45.43 42.19 PT4142A 
18.0 ~ 40.0 5.0 @ 4.0 20.0 SMD Horizontal PT4142C-ND® 48.68 45.43 42.19 PT4142C 
18.0 ~ 40.0 1.5 @ 5.0 75 DIP. Horizontal 296-19963-ND® 48.68 45.43 42.19 PT4146A 
38.0 ~ 75.0 3.3 @ 1.5 5.0 SMD Horizontal 296-19964-ND® 28.13 26.25 24.38 PT4212C 
38.0 ~ 75.0 12.0 @ 0.6 die DIP. Horizontal 296-19965-ND® 28.13 26.25 24.38 PT4214A 
38.0 ~ 75.0 12.0 @ 0.6 7.2 SMD Horizontal 296-19966-ND® 28.13 26.25 24.38 PT4214C 
36.0 ~ 75.0 1.8 @ 3.0 5.4 SIP Horizontal 296-19967-ND® 46.35 43.26 40.17 PT4221A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SIP Horizontal 296-19968-ND® 46.35 43.26 40.17 PT4222A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-19969-ND® 46.35 43.26 40.17 PT4222C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Horizontal 296-19970-ND® 46.35 43.26 40.17 PT4223A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal 296-19971-ND® 46.35 43.26 40.17 PT4223C 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 0.85 10.2 SIP Horizontal 296-19972-ND® 46.35 43.26 40.17 PT4224A 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 0.85 10.2 SIP Vertical 296-19973-ND® 46.35 43.26 40.17 PT4224N 
36.0 ~ 75.0 1.2~1.3 @ 3.0 3.9 SIP Horizontal 296-19974-ND® 46.35 43.26 40.17 PT4227A 
18.0 ~ 36.0 3.3 @ 3.0 10.0 SIP Horizontal 296-19975-ND 46.35 43.26 40.17 PT4242A 
18.0 ~ 36.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Horizontal PT4243A-ND 46.35 43.26 40.17 PT4243A 
18.0 ~ 36.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal 296-19976-ND 46.35 43.26 40.17 PT4243C 
18.0 ~ 36.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Vertical 296-19977-ND 46.35 43.26 40.17 PT4243N 
18.0 ~ 36.0 12.0 @ 0.85 10.0 SIP Horizontal 296-19978-ND 46.35 43.26 40.17 PT4244A 
18.0 ~ 36.0 12.0 @ 0.85 10.0 SMD Horizontal 296-19979-ND® 46.35 43.26 40.17 PT4244C 
18.0 ~ 36.0 12.0 @ 0.85 10.0 SIP Vertical 296-19980-ND® 46.35 43.26 40.17 PT4244N 
18.0 ~ 36.0 1.2 ~1.3 @ 3.0 3.9 SIP Horizontal 296-19981-ND® 46.35 43.26 40.17 PT4247A 
36.0 ~ 75.0 1.3 ~ 3.5 @ 30.0 105.0 SIP Horizontal 296-19986-ND® 102.96 96.10 89.24 PT4411A 
36.0 ~ 75.0 1.3 ~ 3.5 @ 30.0 105.0 SMD Horizontal 296-19987-ND® 102.96 96.10 89.24 PT4411C 
36.0 ~ 75.0 1.3 ~ 3.5 @ 30.0 105.0 SIP Vertical 296-19988-ND® 102.96 96.10 89.24 PT4411N 
36.0 ~ 75.0 1.05 ~ 1.75 @ 30.0 52.5 SIP Horizontal 296-19989-ND® 102.96 96.10 89.24 PT4412A 
36.0 ~ 75.0 1.05 ~ 1.75 @ 30.0 52.5 SMD Horizontal 296-19990-ND 102.96 96.10 89.24 PT4412C 
36.0 ~ 75.0 1.05 ~ 1.75 @ 30.0 52.5 SIP Vertical 296-19991-ND® 102.96 96.10 89.24 PT4412N 
36.0 ~ 75.0 3.4 ~ 5.7 @ 20.0 100.0 SIP Horizontal 296-19992-ND® 102.96 96.10 89.24 PT4413A 
36.0 ~ 75.0 3.4 ~ 5.7 @ 20.0 100.0 SMD Horizontal 296-19993-ND® 102.96 96.10 89.24 PT4413C 
36.0 ~ 75.0 3.4 ~ 5.7 @ 20.0 100.0 SIP Vertical 296-19994-ND® 102.96 96.10 89.24 PT4413N 
18.0 ~ 40.0 3.3 @ 5.0 16.5 SIP Horizontal 296-19995-ND 56.03 52.29 48.56 PT4501A 
18.0 ~ 40.0 3.3 @ 5.0 16.5 SIP Vertical 296-19996-ND 56.03 52.29 48.56 PT4501N 
18.0 ~ 40.0 5.0 @ 4.0 20.0 SIP Horizontal 296-19997-ND 56.03 52.29 48.56 PT4502A 
18.0 ~ 40.0 5.0 @ 4.0 20.0 SMD Horizontal 296-19998-ND® 56.03 52.29 48.56 PT4502C 
18.0 ~ 40.0 5.0 @ 4.0 20.0 SIP Vertical 296-19999-ND® 56.03 52.29 48.56 PT4502N 
18.0 ~ 40.0 12.0 @ 1.6 19.2 SIP Horizontal 296-20000-ND® 56.03 52.29 48.56 PT4503A 
18.0 ~ 40.0 15.0 @ 1.3 19.5 SIP Horizontal 296-20001-ND® 56.03 52.29 48.56 PT4504A 
18.0 ~ 40.0 1.5 @5.0 75 SIP Horizontal 296-20002-ND 56.03 52.29 48.56 PT4506A 
18.0 ~ 40.0 1.8 @5.0 9.0 SIP Horizontal 296-20003-ND 56.03 52.29 48.56 PT4507A 
18.0 ~ 40.0 1.8 @5.0 9.0 SIP Vertical 296-20004-ND 56.03 52.29 48.56 PT4507N 
18.0 ~ 40.0 2.5 @ 5.0 12.5 SIP Horizontal 296-20005-ND 56.03 52.29 48.56 PT4508A 
18.0 ~ 40.0 2.5 @ 5.0 12.5 SIP Vertical 296-20006-ND 56.03 52.29 48.56 PT4508N 
18.0 ~ 40.0 1.2 @5.0 6.0 SIP Horizontal 296-20007-ND 56.03 52.29 48.56 PT4509A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 5.0 16.5 SIP Horizontal 296-20008-ND 47.63 44.45 41.28 PT4521A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 4.0 20.0 SIP Horizontal 296-20009-ND 47.63 44.45 41.28 PT4522A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 4.0 20.0 SMD Horizontal 296-20010-ND 47.63 44.45 41.28 PT4522C 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 4.0 20.0 SIP Vertical 296-20011-ND® 47.63 44.45 41.28 PT4522N 
36.0 ~ 75.0 12.0@ 1.6 19.2 SIP Horizontal 296-20012-ND 47.63 44.45 41.28 PT4523A 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.6 19.2 SMD Horizontal 296-20013-ND® 47.63 44.45 41.28 PT4523C 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 1.3 19.5 SIP Horizontal 296-20014-ND® 47.63 44.45 41.28 PT4524A 
36.0 ~ 75.0 1.2 @5.0 6.0 SIP Horizontal 296-20015-ND® 47.63 44.45 41.28 PT4529A 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 8.0 26.4 SIP Horizontal 296-20016-ND® 66.45 62.02 57.59 PT4561A 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 6.0 30.0 SIP Horizontal 296-20017-ND® 66.45 62.02 57.59 PT4562A 
36.0 ~ 75.0 15.0 @ 2.0 30.0 SIP Vertical 296-20018-ND® 66.45 62.02 57.59 PT4564N 
36.0 ~ 75.0 2.5 @ 8.0 20.0 SMD Horizontal 296-20019-ND® 66.45 62.02 57.59 PT4566C 
18.0 ~ 60.0 3.3 @ 8.0 26.4 SMD Horizontal 296-20020-ND® 66.45 62.02 57.59 PT4581C 
18.0 ~ 60.0 3.3 @ 8.0 26.4 SIP Vertical 296-20021-ND® 66.45 62.02 57.59 PT4581N 
18.0 ~ 60.0 5.0 @ 6.0 30.0 SIP Horizontal PT4582A-ND® 66.45 62.02 57.59 PT4582A 
18.0 ~ 60.0 5.0 @ 6.0 30.0 SIP Vertical 296-20022-ND 66.45 62.02 57.59 PT4582N 
18.0 ~ 60.0 1.8 @ 8.0 14.4 SIP Horizontal 296-20023-ND 66.45 62.02 57.59 PT4585A 
18.0 ~ 60.0 1.8 @ 8.0 14.4 SMD Horizontal 296-20024-ND® 66.45 62.02 57.59 PT4585C 
18.0 ~ 60.0 1.8 @ 8.0 14.4 SIP Vertical 296-20025-ND® 57.83 53.97 50.12 PT4585N 
36.0 ~ 75.0 1.8 ~ 3.6 @ 25.0 90.0 DIP. Horizontal 296-20325-ND 93.00 86.80 80.60 PTB48520WAH 
36.0 ~ 75.0 1.8 ~ 3.6 @ 25.0 90.0 SMD Horizontal 296-20326-ND® 93.00 86.80 80.60 PTB48520WAS. 
36.0 ~ 75.0 1.8 ~ 3.6 @ 25.0 90.0 SMD Horizontal 296-20327-ND® 93.00 86.80 80.60 PTB48520WAZ 
36.0 ~ 57.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal 296-20331-ND® 39.00 36.40 33.80 PTB48540AAZ 
36.0 ~ 57.0 3.3 @ 3.0 10.0 DIP. Horizontal 296-20332-ND® 35.90 _ — PTB48540BAH 
36.0 ~ 57.0 3.3 @ 3.0 10.0 SMD Horizontal 296-20334-ND® 39.00 36.40 33.80 PTB48540BAZ 
36.0 ~ 57.0 12.0 @ 0.85 10.0 DIP. Horizontal 296-20335-ND® 35.90 — i PTB48540CAH 
36.0 ~ 57.0 12.0 @ 0.85 10.0 SMD Horizontal 296-20337-ND® 39.00 36.40 33.80 PTB48540CAZ 
36.0 ~ 75.0 3.6 ~5.5 @ 6.0 30.0 DIP. Horizontal 296-20338-ND 37.50 35.00 32.50 PTB48560AAH 
36.0 ~ 75.0 3.6~5.5 @ 6.0 30.0 SMD Horizontal 296-20339-ND 37.50 35.00 32.50 PTB48560AAS 
36.0 ~ 75.0 3.6 ~5.5 @ 6.0 30.0 SMD Horizontal 296-20340-ND® 37.50 35.00 32.50 PTB48560AAZ 
36.0 ~ 75.0 1.8 ~ 3.6 @ 8.0 30.0 DIP Horizontal 296-20341-ND 37.50 35.00 32.50 PTB48560BAH 
36.0 ~ 75.0 1.8 ~3.6 @ 8.0 30.0 SMD Horizontal 296-20342-ND 37.50 35.00 32.50 PTB48560BAS 
36.0 ~ 75.0 1.8 ~ 3.6 @ 8.0 30.0 SMD Horizontal 296-20343-ND® 37.50 35.00 32.50 PTB48560BAZ 
36.0 ~ 75.0 9.0 ~ 13.2 @ 2.5 30.0 DIP. Horizontal 296-20344-ND 37.50 35.00 32.50 PTB48560CAH 
36.0 ~ 75.0 9.0~ 13.2 @2.5 30.0 SMD Horizontal 296-20345-ND 37.50 35.00 32.50 PTB48560CAS 
36.0 ~ 75.0 9.0 ~ 13.2 @ 2.5 30.0 SMD Horizontal 296-20346-ND® 37.50 35.00 32.50 PTB48560CAZ 
18.0 ~ 60.0 1.8 ~ 3.6 @ 20.0 72.0 DIP. Horizontal 296-20355-ND 93.00 86.80 80.60 PTB78520WAH 
18.0 ~ 60.0 1.8 ~ 3.6 @ 20.0 72.0 SMD Horizontal 296-20356-ND 93.00 86.80 80.60 PTB78520WAS 
18.0 ~ 60.0 3.6~5.5 @ 6.0 30.0 DIP. Horizontal 296-20357-ND 37.50 35.00 32.50 PTB78560AAH 
18.0 ~ 60.0 3.6~5.5 @ 6.0 30.0 SMD Horizontal 296-20358-ND 37.50 35.00 32.50 PTB78560AAS 
18.0 ~ 60.0 3.6~5.5 @ 6.0 30.0 SMD Horizontal 296-20359-ND® 37.50 35.00 32.50 PTB78560AAZ 
18.0 ~ 60.0 1.8 ~ 3.6 @ 8.0 30.0 DIP. Horizontal 296-20360-ND 37.50 35.00 32.50 PTB78560BAH 
18.0 ~ 60.0 1.8 ~ 3.6 @ 8.0 30.0 SMD Horizontal 296-20361-ND 37.50 35.00 32.50 PTB78560BAS 
18.0 ~ 60.0 1.8 ~ 3.6 @ 8.0 30.0 SMD Horizontal 296-20362-ND® 37.50 35.00 32.50 PTB78560BAZ 
18.0 ~ 60.0 9.0 ~ 13.2 @ 2.5 30.0 DIP. Horizontal 296-20363-ND® 37.50 35.00 32.50 PTB78560CAH 
18.0 ~ 60.0 9.0~ 13.2 @2.5 30.0 SMD Horizontal 296-20364-ND 37.50 35.00 32.50 PTB78560CAS 
18.0 ~ 60.0 9.0 ~ 13.2 @ 2.5 30.0 SMD Horizontal 296-20365-ND® 37.50 35.00 32.50 PTB78560CAZ 
35.0 ~ 75.0 12.0 @ 4.2 50.0 DIP. Horizontal 296-21399-ND® 37.77 35.26 32.74 PTEA404120N2AD 
35.0 ~ 75.0 12.0 @ 4.2 50.0 DIP Horizontal 296-21400-ND® 37.77 35.26 32.74 PTEA404120P2AD 
36.0 ~ 75.0 2.5 @ 20.0 50.0 DIP. Horizontal 296-22971-ND NEW! 37.77 35.26 32.74 PTEA420025N2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 20.0 66.0 DIP Horizontal 296-22972-ND NEW! 37.77 35.26 32.74 PTEA420033N2AD 
@ RoHS Compliant (Continued) 


2326 (1083) 
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I} TEXAS 


INstruMeNts Plug-In Power Modules Isolated DC-DC Converters (Cont.) 
Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 
Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) (VDC @ A) (W) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 DIP. Horizontal 296-21462-ND® 19.95 18.62 17.29 PTMA401120A1AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-21463-ND® 19.95 18.62 17.29 PTMA401120A1AZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 DIP. Horizontal 296-21464-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA401120A2AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-21465-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA401120A2AZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 DIP Horizontal 296-21466-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA401120A3AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-21467-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA401120A3AZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 DIP. Horizontal 296-21468-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA401120N1AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-21469-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA401120N1AZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 DIP. Horizontal 296-19774-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA401120N2AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-19775-ND 21.38 19.95 18.53 PTMA401120N2AS, 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-21470-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA401120N2AZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 DIP. Horizontal 296-21471-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA401120P1AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-21472-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA401120P1AZ 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 DIP. Horizontal 296-21473-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA401120P2AD 
36.0 ~ 75.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-21474-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA401120P2AZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal 296-21475-ND® 19.95 18.62 17.29 PTMA402050A1AZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 DIP Horizontal 296-21476-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA402050A3AD 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal 296-21477-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA402050A3AZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 DIP. Horizontal 296-20492-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA402050N2AD 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal 296-20493-ND 21.38 19.95 18.53 PTMA402050N2AS, 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 2.0 10.0 DIP Horizontal 296-21478-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA402050P2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 DIP. Horizontal 296-21479-ND® 19.95 18.62 17.29 PTMA403033A1AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-21480-ND® 19.95 18.62 17.29 PTMA403033A1AZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 DIP. Horizontal 296-21481-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA403033A2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-21482-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA403033A2AZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 DIP Horizontal 296-21483-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA403033A3AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-21484-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA403033A3AZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 DIP Horizontal 296-21485-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA403033N1AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-21486-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA403033N1AZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 DIP Horizontal 296-20494-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA403033N2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-20495-ND 21.38 19.95 18.53 PTMA403033N2AS, 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-21487-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA403033N2AZ 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 DIP Horizontal 296-21488-ND® 20.67 19.30 17.92 PTMA403033P1AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 DIP Horizontal 296-21489-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA403033P2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal 296-21490-ND® 21.38 19.95 18.53 PTMA403033P2AZ 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 20.0 100.0 DIP Horizontal 296-21541-ND 49.88 46.55 43.23 PTQA420050N2AD 
36.0 ~ 75.0 5.0 @ 20.0 100.0 DIP Horizontal 296-21542-ND 49.88 46.55 43.23 PTQA420050P2AD 
36.0 ~ 75.0 2.5 @ 30.0 75.0 DIP Horizontal 296-19776-ND 49.88 46.55 43.23 PTQA430025N2AD 
36.0 ~ 75.0 2.5 @ 30.0 75.0 DIP Horizontal 296-19777-ND 49.88 46.55 43.23 PTQA430025P2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 30.0 100.0 DIP Horizontal 296-19778-ND 49.88 46.55 43.23 PTQA430033N2AD 
36.0 ~ 75.0 3.3 @ 30.0 100.0 DIP Horizontal 296-19779-ND 49.88 46.55 43.23 PTQA430033P2AD 
36.0 ~ 75.0 8.0 @ 25.0 200.0 DIP Horizontal 296-21407-ND® 64.13 59.85 55.58 PTQB425080N2AD 
36.0 ~ 75.0 8.0 @ 25.0 200.0 DIP Horizontal 296-21408-ND® 64.13 59.85 55.58 PTQB425080N3AD 
1W Miniature — RoHS Compliant 

4.5 ~5.5 +5.0 @ 0.1 1.0 SIP Vertical 296-20637-ND 8.08 6.47 5.46 DCH010505DN7 

4.5 ~5.5 5.0 @ 0.2 1.0 SIP Vertical 296-20638-ND 8.08 6.47 5.46 DCH010505SN7 

4.5 ~5.5 +12.0 @ 0.042 1.0 SIP Vertical 296-20639-ND 8.08 6.47 5.46 DCH010512DN7 

45 ~5.5 12.0 @ 0.083 1.0 SIP Vertical 296-20640-ND 8.08 6.47 5.46 DCH010512SN7 

4.5 ~5.5 +15.0 @ 0.033 1.0 SIP Vertical 296-20641-ND 8.08 6.47 5.46 DCH010515DN7 

4.5 ~ 5.5 15.0 @ 0.067 1.0 SIP Vertical 296-20642-ND 8.08 6.47 5.46 DCH010515SN7 

@ RoHS Compliant 


Non-lsolated POL 


Features: ¢ Easy to use, just plug them in » The industries smallest, most efficient and easy to use Integrated 
Switching Regulators (ISRs) * Uses unique, proprietary design, which employs 1 MHz of switching technology 
to produce state-of-the-art power densities, allowing the user to select the product performance that exactly 
matches the application »* Only one, if any external component is required * Plug-in power solutions are 
designed to work from industry-standard DC bus voltages * The Output Current of the converter should 
match the maximum current need of your application * Choose an adjustable or fixed Output Voltage that 


meets your requirements * Vertical mounting uses the smallest footprint and surface mount and horizontal 
through-hole are available in most product series 

TurboTrans™ Additional Features: * Optimizes the transient response of the regulator, while simultaneously 
reducing the quantity of external output capacitors required to meet a target voltage deviation specification 
¢ Can be used for target output capacitor bank, to significantly improve the regulator's transient response by 
reducing the peak voltage deviation 


Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 
Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) (VDC @ A) (Ww) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 
T2 TurboTrans™ Modules 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 16.0 57.6 DIP. Horizontal 296-21401-ND® 17.96 16.76 15.57 PTHO4T220WAD 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 16.0 57.6 SMD Horizontal 296-21402-ND 17.96 16.76 15.57 PTH04T220WAS 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 16.0 57.6 SMD Horizontal 296-21403-ND® 17.96 16.76 15.57 PTHO4T220WAZ 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 16.0 57.6 DIP. Horizontal 296-21787-ND 17.96 16.76 15.57 PTH04T221WAD 
2.2 ~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 16.0 57.6 SMD Horizontal 296-21788-ND 17.96 16.76 15.57 PTH04T221WAS 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 16.0 57.6 SMD Horizontal 296-21789-ND 17.96 16.76 15.57 PTHO4T221WAZ 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 DIP. Horizontal 296-21310-ND® 12.51 11.27 9.99 PTHO4T230WAD 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 SMD Horizontal 296-21311-ND 12.51 11.27 9.99 PTHO4T230WAS 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 SMD Horizontal 296-21312-ND® 12.51 11.27 9.99 PTHO4T230WAZ 
2.2 ~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 DIP. Horizontal 296-21790-ND® 12.51 11.27 9.99 PTH04T231WAD 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 SMD Horizontal 296-21791-ND 12.51 11.27 9.99 PTH04T231WAS 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 SMD Horizontal 296-21792-ND® 12.51 11.27 9.99 PTH04T231WAZ 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 DIP. Horizontal 296-21793-ND® 15.39 14.37 13.34 PTHO4T240WAD 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 SMD Horizontal 296-21794-ND 15.39 14.37 13.34 PTHO4T240WAS 
2.2 ~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 SMD Horizontal 296-21242-ND® 15.39 14.37 13.34 PTHO4T240WAZ 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 DIP. Horizontal 296-21704-ND® 15.39 14.37 13.34 PTH04T241WAD 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 SMD Horizontal 296-21705-ND 15.39 14.37 13.34 PTH04T241WAS 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 SMD Horizontal 296-21706-ND® 15.39 14.37 13.34 PTH04T241WAZ 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 DIP. Horizontal 296-21797-ND® 10.41 9.38 8.32 PTHO4T260WAD 
2.2 ~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 SMD Horizontal 296-21319-ND 10.41 9.38 8.32 PTHO4T260WAS 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 SMD Horizontal 296-21798-ND® 10.41 9.38 8.32 PTHO4T260WAZ 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 DIP. Horizontal 296-21799-ND® 10.41 9.38 8.32 PTH04T261WAD 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 SMD Horizontal 296-21800-ND 10.41 9.38 8.32 PTH04T261WAS 
2.2~5.5 0.69 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 SMD Horizontal 296-21801-ND® 10.41 9.38 8.32 PTH04T261WAZ 
4.5 ~5.5 0.7 ~ 3.6 @ 30.0 108.0 DIP. Horizontal 296-20425-ND® 25.65 23.94 22.23 PTHO5T210WAD 
4.5~5.5 0.7 ~ 3.6 @ 30.0 108.0 DIP. Horizontal 296-20426-ND 25.65 23.94 22.23 PTHO5T210WAH 
4.5~5.5 0.7 ~ 3.6 @ 30.0 108.0 SMD Horizontal 296-20427-ND 25.65 23.94 22.23 PTHO5T210WAS 
4.5~5.5 0.7 ~ 3.6 @ 30.0 108.0 SMD Horizontal 296-20428-ND® 25.65 23.94 22.23 PTHO5T210WAZ 
5.5 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 25.0 90.0 DIP. Horizontal 296-20434-ND® 25.65 23.94 22.23 PTHO8T210WAD 
5.5 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 30.0 90.0 DIP. Horizontal 296-20435-ND 25.65 23.94 22.23 PTH08T210WAH 
5.5 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 25.0 90.0 SMD Horizontal 296-20436-ND 25.65 23.94 22.23 PTHO8T210WAS 
5.5 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 25.0 90.0 SMD Horizontal 296-20437-ND® 25.65 23.94 22.23 PTHO8T210WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 88.0 DIP Horizontal 296-20438-ND® 17.96 16.76 15.57 PTHO8T220WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 88.0 DIP. Horizontal 296-20439-ND 17.96 16.76 15.57 PTHO8T220WAH 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 88.0 SMD Horizontal 296-20440-ND 17.96 16.76 15.57 PTHO8T220WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 88.0 SMD Horizontal 296-20441-ND® 17.96 16.76 15.57 PTHO8T220WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 88.0 DIP. Horizontal 296-21334-ND® 17.96 16.76 15.57 PTHO8T221WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 88.0 SMD Horizontal 296-21335-ND 17.96 16.76 15.57 PTHO8T221WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 16.0 88.0 SMD Horizontal 296-21336-ND® 17.96 16.76 15.57 PTHO8T221WAZ 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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1} TEXAS 


INsTRUMENTS Plug-In Power Modules Non-Isolated POL (Cont. 
Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 
Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(vDC) (VDC @ A) (Ww) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 6.0 33.0 DIP Horizontal 296-20647-ND® 12.51 11.27 9.99 PTHO8T230WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 6.0 33.0 SMD Horizontal 296-20648-ND® 12.51 11.27 9.99 PTHO8T230WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 6.0 33.0 SMD Horizontal 296-20649-ND® 12.51 11.27 9.99 PTHO8T230WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 6.0 33.0 DIP. Horizontal 296-21587-ND® 12.51 11.27 9.99 PTH08T231WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 6.0 33.0 SMD Horizontal 296-21588-ND® 12.51 11.27 9.99 PTH08T231WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 6.0 33.0 SMD Horizontal 296-21589-ND® 12.51 11.27 9.99 PTH08T231WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 2.0 @ 10.0 20.0 DIP Horizontal 296-22771-ND 15.39 14.37 13.34 PTHO8T240FAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 2.0 @ 10.0 20.0 SMD Horizontal 296-22772-ND® 15.39 14.37 13.34 PTHO8T240FAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 55.0 DIP Horizontal 296-20442-ND® 15.39 14.37 13.34 PTHO8T240WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 55.0 DIP. Horizontal 296-20443-ND 15.39 14.37 13.34 PTHO8T240WAH 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 55.0 SMD Horizontal 296-20444-ND 15.39 14.37 13.34 PTHO8T240WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 55.0 SMD Horizontal 296-20445-ND® 15.39 14.37 13.34 PTHO8T240WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 55.0 DIP. Horizontal 296-21337-ND@ 15.39 14.37 13.34 PTH08T241WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 55.0 SMD Horizontal 296-21338-ND 15.39 14.37 13.34 PTH08T241WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 10.0 55.0 SMD Horizontal 296-21339-ND® 15.39 14.37 13.34 PTHO8T241WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 48 172.8 DIP. Horizontal 296-22037-ND 51.30 47.88 44.46 PTHO8T250WAD 
4.5 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 48 172.8 SMD Horizontal 296-22038-ND 51.30 47.88 44.46 PTHO8T250WAS 
4.5 ~ 14.0 0.7 ~3.6 @ 48 172.8 SMD Horizontal 296-22039-ND® 51.30 47.88 44.46 PTHO8T250WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 16.5 DIP Horizontal 296-21404-ND® 10.41 9.38 8.32 PTHO8T260WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 16.5 SMD Horizontal 296-21405-ND 10.41 9.38 8.32 PTHO8T260WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 16.5 SMD Horizontal 296-21406-ND® 10.41 9.38 8.32 PTHO8T260WAZ 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 16.5 DIP Horizontal 296-21539-ND 10.41 9.38 8.32 PTHO8T261WAD 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 16.5 SMD Horizontal 296-21540-ND 10.41 9.38 8.32 PTH08T261WAS 
4.5 ~ 14.0 0.69 ~ 5.5 @ 3.0 16.5 SMD Horizontal 296-21590-ND® 10.41 9.38 8.32 PTHO8T261WAZ 
4.75 ~ 14.0 0.7 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 DIP. Horizontal 296-23167-ND NEW! 14.16 12.75 11.31 PTDO8A010WAD 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 3.6 @ 50.0 180.0 SIP Vertical 296-20529-ND® 51.30 47.88 44.46 PTVO8T250WAD 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 3.6 @ 50.0 180.0 SIP Vertical 296-20530-ND 51.30 47.88 44.46 PTVO8T250WAH 
3.3V Input 
3.1~5.5 2.0@55 11.0 SMD Horizontal 296-20128-ND 17.40 16.24 15.08 PT5403C 
3.1~5.5 18@5.5 9.9 SMD Horizontal 296-20129-ND® 17.40 16.24 15.08 PT5404C 
3.1~5.5 1.2 @6.0 7.2 SIP Horizontal PT5406A-ND 17.40 16.24 15.08 PT5406A 
3.1~5.5 1.0@5.5 5.5 SIP Horizontal 296-20130-ND® 17.40 16.24 15.08 PT5407A 
3.1 ~ 3.6 2.5 @ 6.0 15.0 SIP Horizontal 296-20131-ND® 17.40 16.24 15.08 PT5408A 
3.1 ~ 3.6 2.5 @ 6.0 15.0 SIP Vertical 296-20132-ND 17.40 16.24 15.08 PT5408N 
2.95 ~ 3.65 2.5 @ 20.0 50.0 SIP Horizontal 296-20144-ND 33.09 30.89 28.68 PT5812A 
2.95 ~ 3.65 1.8 @ 20.0 36.0 SIP Horizontal 296-20145-ND 33.09 30.89 28.68 PT5813A 
2.95 ~ 3.65 1.8 @ 20.0 36.0 SMD Horizontal 296-20146-ND 33.09 30.89 28.68 PT5813C 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 20.0 30.0 SIP Horizontal 296-20147-ND 33.09 30.89 28.68 PT5814A 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 20.0 30.0 SMD Horizontal 296-20148-ND 33.09 30.89 28.68 PT5814C 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 20.0 30.0 SIP Vertical 296-20149-ND 33.09 30.89 28.68 PT5814N 
2.95 ~ 3.65 1.2 @ 20.0 24.0 SMD Horizontal 296-20150-ND 33.09 30.89 28.68 PT5815C 
2.95 ~ 3.65 2.5 @ 14.0 35.0 SIP Vertical 296-20183-ND 25.76 24.04 22.33 PT6472N 
2.95 ~ 3.65 1.8 @ 14.0 25.2 SIP Vertical 296-20184-ND 25.76 24.04 22.33 PT6474N 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 14.0 21.0 SIP Horizontal 296-20185-ND 25.76 24.04 22.33 PT6475A 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 14.0 21.0 SMD Horizontal 296-20186-ND 25.76 24.04 22.33 PT6475C 
2.95 ~ 3.65 1.5 @ 14.0 21.0 SIP Vertical 296-20187-ND 25.76 24.04 22.33 PT6475N 
2.95 ~ 3.65 1.2 @ 14.0 16.8 SIP Vertical 296-20188-ND 25.76 24.04 22.33 PT6476N 
3.1 ~ 3.6 3.8 ~5.5 @ 4.0 22.0 SMD Horizontal 296-20199-ND® 27.86 26.00 24.15 PT6671E 
3.1 ~ 3.6 1.3 ~ 2.05 @ 13.0 26.7 SMD Horizontal 296-20201-ND 31.11 29.04 26.97 PT6702C 
3.1~5.5 1.1 ~ 1.85 @ 13.0 24.1 SIP Horizontal 296-20202-ND® 31.11 29.04 26.97 PT6703A 
3.1~5.5 1.1 ~ 1.85 @ 13.0 24.1 SIP Vertical 296-20203-ND 27.03 25.23 23.43 PT6703N 
3.1~5.5 1.8 @ 13.0 23.4 SIP Horizontal 296-20204-ND 28.70 26.79 24.87 PT6717A 
3.1 ~ 3.6 4.4 ~-1.4 @ 5.0 7.0 SMD Horizontal 296-20220-ND 45.30 42.28 39.26 PT6914C 
3.1 ~ 3.6 -4.4~-14@50 7.0 SIP Vertical 296-20221-ND 45.30 42.28 39.26 PT6914N 
3.0 ~ 3.6 0.9~2.5 @ 6.0 15.0 DIP Horizontal 296-20366-ND® 11.50 10.35 9.18 PTHO3000WAH 
3.0 ~ 3.6 0.9~2.5 @ 6.0 15.0 SMD Horizontal 296-20367-ND 11.50 10.35 9.18 PTHO3000WAS 
3.0 ~ 3.6 0.9~2.5 @ 6.0 15.0 SMD Horizontal 296-20368-ND® 11.50 10.35 9.18 PTHO3000WAZ 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 15.0 37.5 DIP. Horizontal 296-20369-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH03010WAH 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 15.0 37.5 SMD Horizontal 296-20370-ND 16.53 15.43 14.33 PTH03010WAS 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 15.0 37.5 SMD Horizontal 296-20371-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH03010WAZ 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 27.0 DIP. Horizontal 296-20372-ND 16.53 15.43 14.33 PTH03010YAH 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 27.0 SMD Horizontal 296-20373-ND 16.53 15.43 14.33 PTH03010YAS 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 27.0 SMD Horizontal 296-20374-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH03010YAZ 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 22.0 55.0 DIP Horizontal 296-20375-ND® 21.38 19.95 18.53 PTHO3020WAH 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 22.0 55.0 SMD Horizontal 296-20376-ND 21.38 19.95 18.53 PTHO3020WAS 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 22.0 55.0 SMD Horizontal 296-20377-ND® 21.38 19.95 18.53 PTHO3020WAZ 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 30.0 75.0 DIP Horizontal 296-20378-ND® 24.23 22.61 21.00 PTHO3030WAH 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 30.0 75.0 SMD Horizontal 296-20379-ND 24.23 22.61 21.00 PTHO3030WAS 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 30.0 75.0 SMD Horizontal 296-20380-ND® 24.23 22.61 21.00 PTHO3030WAZ 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 6.0 15.0 DIP. Horizontal 296-20381-ND® 10.93 9.84 8.73 PTHO3050WAH 
2.95 ~ 3.65 0.8~ 2.5 @ 6.0 15.0 SMD Horizontal 296-20382-ND 10.93 9.84 8.73 PTHO3050WAS 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 DIP Horizontal 296-19802-ND® 10.93 9.84 8.73 PTHO3050YAH 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20383-ND 10.93 9.84 8.73 PTHO3050YAS 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20384-ND® 10.93 9.84 8.73 PTHO3050YAZ 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 10.0 25.0 DIP. Horizontal 296-20385-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHO3060WAH 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 10.0 25.0 SMD Horizontal 296-20386-ND 15.51 13.97 12.39 PTHO3060WAS 
2.95 ~ 3.65 0.8 ~ 2.5 @ 10.0 25.0 SMD Horizontal 296-20387-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHO3060WAZ 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 DIP. Horizontal 296-19805-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHO3060YAH 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 SMD Horizontal 296-20388-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHO3060YAS 
2.95 ~ 3.65 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 SMD Horizontal 296-20389-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHO3060YAZ 
3.0~5.5 0.9 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 DIP Horizontal 296-20390-ND® 8.56 6.85 5.78 PTHO4000WAH 
3.0~5.5 0.9 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 SMD Horizontal 296-20391-ND 8.56 6.85 5.78 PTHO4000WAS 
3.0 ~ 5.5 0.9 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 SMD Horizontal 296-20392-ND® 8.56 6.85 5.78 PTHO4000WAZ 
2.95 ~ 5.5 0.8 ~ 2.5 @ 60.0 150.0 DIP Horizontal 296-20393-ND® 49.88 46.55 43.23 PTH04040WAD 
2.95 ~ 5.5 0.8 ~ 2.5 @ 60.0 150.0 DIP Horizontal 296-20394-ND 49.88 46.55 43.23 PTH04040WAH 
2.95 ~ 5.5 0.8 ~ 2.5 @ 60.0 150.0 SMD Horizontal 296-20395-ND 49.88 46.55 43.23 PTH04040WAS 
2.95 ~ 5.5 0.8 ~ 2.5 @ 60.0 150.0 SMD Horizontal 296-20396-ND 49.88 46.55 43.23 PTHO4040WAZ 
3.0 ~ 5.5 0.9 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 DIP. Horizontal 296-20397-ND® 8.60 6.88 5.81 PTH04070WAH 
3.0~5.5 0.9 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 SMD Horizontal 296-20398-ND 8.60 6.88 5.81 PTH04070WAS 
3.0 ~ 5.5 0.9 ~ 3.6 @ 3.0 10.8 SMD Horizontal 296-20399-ND® 8.60 6.88 5.81 PTHO4070WAZ 
2.95 ~ 3.6 0.8~ 2.5 @ 8.0 20.0 SIP Vertical 296-20986-ND® 10.93 9.84 8.73 PTV03010WAH 
2.95 ~ 3.6 0.8 ~ 2.5 @ 18.0 45.0 SIP Vertical 296-20987-ND® 16.53 15.43 14.33 PTV03020WAH 
5V Input 
4.75 ~ 7.0 -3.3 @ 1.0 3.3 SIP Horizontal 296-20080-ND 15.51 13.97 12.39 PT5021A 
4.75 ~ 7.0 -3.3 @ 1.0 3.3 SMD Horizontal 296-20081-ND 15.51 13.97 12.39 PT5021C 
4.75 ~ 7.0 -3.3 @ 1.0 3.3 SIP Vertical 296-20082-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5021N 
4.75 ~ 7.0 -5.0 @ 1.0 5.0 SIP Horizontal PT5022A-ND@ 15.51 13.97 12.39 PT5022A 
4.75 ~ 7.0 -5.0 @ 1.0 5.0 SMD Horizontal PT5022C-ND@ 15.51 13.97 12.39 PT5022C 
4.75 ~ 7.0 -6.0 @ 1.0 5.0 SIP Vertical PT5022N-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5022N 
4.75 ~ 7.0 -9.0 @ 0.6 5.4 SIP Horizontal 296-20083-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5023A 
4.75 ~ 7.0 -9.0 @ 0.6 5.4 SIP Vertical 296-20084-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5023N 
4.75 ~ 7.0 -12.0@0.5 6.0 SIP Horizontal PT5024A-ND@ 15.51 13.97 12.39 PT5024A 
4.75 ~ 7.0 -12.0 @ 0.5 6.0 SMD Horizontal PT5024C-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5024C 
4.75 ~ 7.0 -12.0@0.5 6.0 SIP Vertical PT5024N-ND 15.51 13.97 12.39 PT5024N 
4.75 ~ 7.0 -15.0 @ 0.3 45 SMD Horizontal 296-20085-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5025C 
4.75 ~ 7.0 -15.0 @ 0.3 4.5 SIP Vertical 296-20086-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5025N 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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INstruMENTs Plug-In Power Modules _ Non-Isolated POL (Cont.) 

Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 
Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(vDC) (VDC @ A) (Ww) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 

4.75 ~ 7.0 -5.2 @ 1.0 5.2 SIP Horizontal 296-20087-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5026A 
4.75 ~ 7.0 -5.2 @ 1.0 5.2 SIP Vertical 296-20088-ND 15.51 13.97 12.39 PT5026N 
4.75 ~ 7.0 -8.0 @ 0.6 48 SIP Horizontal 296-20089-ND 15.51 13.97 12.39 PT5027A 
4.75 ~ 7.0 -8.0 @ 0.6 48 SMD Horizontal 296-20090-ND 15.51 13.97 12.39 PT5027C 
4.75 ~ 7.0 -8.0 @ 0.6 4.8 SIP Vertical 296-20091-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5027N 
4.75 ~ 7.0 -6.0 @ 1.0 6.0 SIP Horizontal 296-20092-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5030A 
4.75 ~ 7.0 -6.0 @ 1.0 6.0 SMD Horizontal 296-20093-ND 15.51 13.97 12.39 PT5030C 
4.75 ~ 7.0 -6.0 @ 1.0 6.0 SIP Vertical 296-20094-ND 15.51 13.97 12.39 PT5030N 
4.75 ~ 7.0 -1.7 @ 1.0 1.7 SMD Horizontal 296-20095-ND 15.51 13.97 12.39 PT5031C 
4.75 ~ 7.0 -1.7 @ 1.0 1.7 SIP Vertical 296-20096-ND 15.51 13.97 12.39 PT5031N 
4.75 ~ 11.0 12.0 @ 1.0 12.0 SIP Horizontal PT5041A-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5041A 
4.75 ~ 11.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal PT5041C-ND 15.51 13.97 12.39 PT5041C 
4.75 ~ 11.0 12.0 @ 1.0 12.0 SIP Vertical PT5041N-ND@ 15.51 13.97 12.39 PT5041N 
4.75 ~ 14.0 15.0 @ 0.75 11.3 SIP Horizontal PT5042A-ND 15.51 13.97 12.39 PT5042A 
4.75 ~ 14.0 15.0 @ 0.75 11.3 SIP Vertical 296-20097-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5042N 
4.75 ~ 7.0 8.0 @ 1.5 12.0 SMD Horizontal 296-20098-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5044C 
4.75 ~ 7.0 8.0 @1.5 12.0 SIP Vertical 296-20099-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5044N 
4.75 ~ 8.0 9.0 @ 1.2 10.8 SIP Horizontal 296-20100-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5045A 
4.75 ~ 9.0 10.0 @ 1.2 12.0 SIP Horizontal 296-20101-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5046A 
4.75 ~ 9.0 10.0 @ 1.2 12.0 SMD Horizontal 296-20102-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5046C 
4.75 ~ 9.0 10.0 @ 1.2 12.0 SIP Vertical 296-20103-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5046N 
4.75 ~ 11.6 12.6 @1.0 12.6 SIP Horizontal 296-20104-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5048A, 
4.75 ~ 11.6 12.6 @ 1.0 12.6 SMD Horizontal 296-20105-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5048C 
4.75 ~ 14.0 20.0 @ 0.5 10.0 SIP Horizontal PT5049A-ND 15.51 13.97 12.39 PT5049A 
4.75 ~ 14.0 20.0 @ 0.5 10.0 SMD Horizontal 296-20106-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5049C 
4.75 ~ 14.0 20.0 @ 0.5 10.0 SIP Vertical 296-20107-ND 15.51 13.97 12.39 PT5049N 
4.75 ~ 11.0 +12.0 @0.5 6.0 SIP Horizontal PT5061A-ND 15.87 14.82 13.76 PT5061A 
4.75 ~ 11.0 +12.0 @0.5 6.0 SMD Horizontal PT5061C-ND 15.87 14.82 13.76 PT5061C 
4.75 ~ 11.0 +12.0 @ 0.5 6.0 SIP Vertical PT5061N-ND 15.87 14.82 13.76 PT5061N 
4.75 ~ 14.0 +15.0 @ 0.4 6.0 SIP Horizontal PT5062A-ND 15.87 14.82 13.76 PT5062A 
4.75 ~ 14.0 +15.0 @ 0.4 6.0 SMD Horizontal 296-20108-ND 15.87 14.82 13.76 PT5062C 
4.75 ~ 14.0 +15.0 @ 0.4 6.0 SIP Vertical 296-20109-ND 15.87 14.82 13.76 PT5062N 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SIP Horizontal PT5401A-ND@ 17.40 16.24 15.08 PT5401A 
4.5~5.5 2.5 @ 6.0 15.0 SIP Horizontal PT5402A-ND® 17.40 16.24 15.08 PT5402A 
4.5 ~5.5 3.3 @ 3.0 9.9 SIP Horizontal PT5501A-ND 20.72 19.34 17.96 PT5501A 
4.5~5.5 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal PT5501C-ND 20.72 19.34 17.96 PT5501C 
4.5~5.5 3.3 @ 3.0 9.9 SIP Vertical PT5501N-ND 20.72 19.34 17.96 PT5501N 
3.1~5.5 2.5 @ 3.0 20 SIP Horizontal PT5502A-ND 20.72 19.34 17.96 PT5502A 
3.1~5.5 1.8 @ 3.0 5.4 SIP Horizontal PT5504A-ND 20.72 19.34 17.96 PT5504A 
3.1 ~5.5 1.5 @ 3.0 4.5 SIP Horizontal PT5505A-ND 20.72 19.34 17.96 PT5505A 
3.1~5.5 1.2 @ 3.0 3.6 SIP Horizontal PT5506A-ND 20.72 19.34 17.96 PT5506A, 
4.5 ~7.0 8.0 @ 1.75 14.0 SMD Horizontal 296-20133-ND® 15.51 13.97 12.39 PT5544C 
4.5~5.5 3.3 @ 18.0 59.4 SMD Horizontal 296-20134-ND® 33.09 30.89 28.68 PT5801C 
4.5~5.5 3.3 @ 18.0 59.4 SIP Vertical 296-20135-ND 33.09 30.89 28.68 PT5801N 
4.5 ~5.5 2.5 @ 18.0 45.0 SIP Horizontal 296-20136-ND 33.09 30.89 28.68 PT5802A 
4.5~5.5 2.5 @ 18.0 45.0 SIP Vertical 296-20137-ND 33.09 30.89 28.68 PT5802N 
4.5~5.5 1.8 @ 18.0 32.4 SMD Horizontal 296-20138-ND® 33.09 30.89 28.68 PT5803C 
4.5~5.5 1.8 @ 18.0 32.4 SIP Vertical 296-20139-ND 33.09 30.89 28.68 PT5803N 
4.5~5.5 1.2 @ 18.0 21.6 SIP Horizontal 296-20140-ND 33.09 30.89 28.68 PT5805A, 
4.5 ~5.5 1.2 @ 18.0 21.6 SMD Horizontal 296-20141-ND 33.09 30.89 28.68 PT5805C 
4.5~5.5 1.2 @ 18.0 21.6 SIP Vertical 296-20142-ND 33.09 30.89 28.68 PT5805N 
4.5~5.5 1.0 @ 18.0 18.0 SIP Horizontal 296-20143-ND® 33.09 30.89 28.68 PT5806A 
4.5 ~9.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal PT6305C-ND 26.91 25.12 23.33 PT6305C 
4.5~5.5 3.3 @ 3.0 9.9 SIP Horizontal PT6405D-ND® 27.03 25.23 23.43 PT6405D 
4.5 ~5.5 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal PT6405E-ND 27.03 25.23 23.43 PT6405E 
4.5~5.5 3.3 @ 3.0 9.9 SIP Vertical PT6405P-ND 27.03 25.23 23.43 PT6405P 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SMD Horizontal 296-22735-ND 35.76 33.38 31.00 PT6441C 
4.5~5.5 3.3 @ 14.0 46.2 SIP Horizontal 296-20169-ND 33.66 31.42 29.18 PT6461A 
4.5~5.5 3.3 @ 14.0 46.2 SMD Horizontal 296-20170-ND® 33.66 31.42 29.18 PT6461C 
4.5 ~5.5 3.3 @ 14.0 46.2 SIP Vertical 296-20171-ND® 33.66 31.42 29.18 PT6461N 
4.5~5.5 2.5 @ 14.0 35.0 SIP Horizontal 296-20172-ND 25.76 24.04 22.33 PT6462A 
4.5~5.5 2.5 @ 14.0 35.0 SMD Horizontal 296-20173-ND 25.76 24.04 22.33 PT6462C 
4.5~5.5 2.0 @ 14.0 28.0 SIP Horizontal 296-20174-ND 25.76 24.04 22.33 PT6463A, 
4.5~5.5 2.0 @ 14.0 28.0 SMD Horizontal 296-20175-ND 25.76 24.04 22.33 PT6463C 
4.5 ~5.5 1.8 @ 14.0 25.2 SIP Horizontal 296-20176-ND 25.76 24.04 22.33 PT6464A 
4.5~5.5 1.5 @ 14.0 21.0 SIP Horizontal 296-20177-ND 25.76 24.04 22.33 PT6465A, 
4.5~5.5 1.2 @ 14.0 16.8 SIP Horizontal 296-20178-ND 25.76 24.04 22.33 PT6466A 
4.5~5.5 1.2 @ 14.0 16.8 SMD Horizontal 296-20179-ND 25.76 24.04 22.33 PT6466C 
4.5~5.5 1.2 @ 14.0 16.8 SIP Vertical 296-20180-ND® 25.76 24.04 22.33 PT6466N 
4.5 ~5.5 1.0 @ 14.0 14.0 SMD Horizontal 296-20181-ND 25.76 24.04 22.33 PT6467C 
4.5~5.5 1.0 @ 14.0 14.0 SIP Vertical 296-20182-ND 25.76 24.04 22.33 PT6467N 
4.5~5.5 3.3 @ 8.0 26.4 SIP Horizontal PT6521D-ND 36.60 34.16 31.72 PT6521D 
4.5~5.5 3.3 @ 8.0 26.4 SIP Vertical PT6521P-ND 36.60 34.16 31.72 PT6521P 
4.5 ~6.0 3.3 @ 7.0 23.1 SIP Horizontal PT6601D-ND 33.72 31.48 29.23 PT6601D 
4.5 ~ 6.0 3.3 @ 7.0 23.1 SMD Horizontal PT6601E-ND 33.72 31.48 29.23 PT6601E 
4.5 ~6.0 3.3 @ 7.0 23.1 SIP Vertical PT6601P-ND 33.72 31.48 29.23 PT6601P 
4.5~5.5 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Horizontal PT6674D-ND 27.86 26.00 24.15 PT6674D 
4.5~5.5 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Vertical 296-20200-ND 27.86 26.00 24.15 PT6674P 
4.5~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 13.0 45.5 SIP Horizontal PT6701A-ND 31.11 29.04 26.97 PT6701A 
4.5 ~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 13.0 45.5 SMD Horizontal PT6701C-ND 31.11 29.04 26.97 PT6701C 
4.5~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 13.0 45.5 SIP Vertical PT6701N-ND 31.11 29.04 26.97 PT6701N 
4.5~5.5 -44~-14@ 6.0 8.4 SMD Horizontal 296-20218-ND 45.30 42.28 39.26 PT6911C 
4.5~5.5 -44~-14@60 8.4 SIP Vertical 296-20219-ND® 45.30 42.28 39.26 PT6911N 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SIP Horizontal PT6931A-ND 45.30 42.28 39.26 PT6931A 
4.5 ~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SMD Horizontal PT6931C-ND 45.30 42.28 39.26 PT6931C 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SIP Vertical 296-20222-ND 45.30 42.28 39.26 PT6931N 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SMD Horizontal PT6932C-ND 45.30 42.28 39.26 PT6932C 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SMD Horizontal 296-20223-ND® 45.30 42.28 39.26 PT6933C 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SIP Vertical 296-20224-ND 45.30 42.28 39.26 PT6933N 
3.1 ~5.5 2.5 @ 9.5 23.8 SIP Horizontal 296-20225-ND® 47.25 44.10 40.95 PT6935A 
4.5~5.5 3.3 @ 11.0 36.3 SIP Horizontal 296-20226-ND 47.25 44.10 40.95 PT6936A, 
4.5~5.5 3.3 @ 11.0 36.3 SIP Vertical 296-20227-ND 47.25 44.10 40.95 PT6936N 
4.5~5.5 3.3 @ 10.0 33.0 SIP Horizontal 296-20228-ND® 47.25 44.10 40.95 PT6937A 
4.5~5.5 3.3 @ 10.0 33.0 SMD Horizontal 296-20229-ND® 47.25 44.10 40.95 PT6937C 
4.5 ~5.5 3.3 @ 10.0 33.0 SIP Vertical 296-20230-ND 47.25 44.10 40.95 PT6937N 
4.5~5.5 3.3 @ 8.6 28.4 SMD Horizontal 296-20231-ND 47.25 44.10 40.95 PT6938C 
3.1~5.5 2.5 @ 9.0 22.5 SMD Horizontal 296-20232-ND 47.25 44.10 40.95 PT6939C 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SIP Horizontal 296-20233-ND 55.88 52.15 48.43 PT6941A 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SMD Horizontal 296-20234-ND 55.88 52.15 48.43 PT6941C 
4.5 ~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SIP Vertical 296-20235-ND 55.88 52.15 48.43 PT6941N 
4.5~5.5 3.3 @ 6.0 19.8 SIP Vertical 296-20236-ND 55.88 52.15 48.43 PT6943N 
3.1~5.5 2.5 @ 6.0 15.0 SIP Horizontal 296-20237-ND 55.88 52.15 48.43 PT6946A 
3.1~5.5 2.5 @ 6.0 15.0 SMD Horizontal 296-20238-ND 55.88 52.15 48.43 PT6946C. 
3.1~5.5 2.5 @ 6.0 15.0 SMD Horizontal 296-20239-ND® 55.88 52.15 48.43 PT6947C 
4.5 ~ 5.5 1.3 ~ 3.5 @ 29.0 101.5 SIP Horizontal 296-20245-ND 44.37 41.42 38.46 PT7671A 
4.5~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 29.0 101.5 SMD Horizontal 296-20246-ND 44.37 41.42 38.46 PT7671C 
4.5~5.5 1.075 ~ 1.85 @ 29.0 53.7 SIP Horizontal 296-20247-ND 44.37 41.42 38.46 PT7675A 
4.5~5.5 1.075 ~ 1.85 @ 29.0 53.7 SMD Horizontal 296-20248-ND 44.37 41.42 38.46 PT7675C 
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INstRuMENTs Plug-In Power Modules _ Non-Isolated POL (Cont.) 
Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 

Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) (VDC @ A) (WwW) Type Orientation Part No. 1 25 100 Part No. 

4.5 ~5.5 2.0 ~ 3.5 @ 29.0 101.5 SIP Vertical 296-20249-ND 44.37 41.42 38.46 PT7681N 

45 ~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 20.0 70.0 SIP Horizontal PT7711A-ND 61.65 57.54 53.43 PT7711A 

4.5 ~5.5 1.3 ~ 3.5 @ 20.0 70.0 SMD Horizontal PT7711C-ND 61.65 57.54 53.43 PT7711C 

4.5 ~5.5 0.9 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 SMD Horizontal 296-20400-ND 11.50 10.35 9.18 PTHOSOOOWAS 
4.5 ~5.5 0.9 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 SMD Horizontal 296-20401-ND® 11.50 10.35 9.18 PTHOSOOOWAZ 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 15.0 54.0 DIP. Horizontal 296-20402-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH05010WAH 
45 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 15.0 54.0 SMD Horizontal 296-20403-ND 16.53 15.43 14.33 PTH05010WAS 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 15.0 54.0 SMD Horizontal 296-20404-ND® 16.53 15.43 14.33 PTHO5010WAZ 
4.5 ~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 27.0 DIP. Horizontal 296-20405-ND 16.53 15.43 14.33 PTHO5010YAH 
4.5 ~ 5.5 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 27.0 SMD Horizontal 296-20406-ND 16.53 15.43 14.33 PTH05010YAS 
45~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 15.0 27.0 SMD Horizontal 296-20407-ND® 16.53 15.43 14.33 PTHO5010YAZ 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 22.0 79.2 DIP Horizontal 296-20408-ND® 21.38 19.95 18.53 PTHOS5020WAH 
45 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 22.0 79.2 SMD Horizontal 296-20409-ND 21.38 19.95 18.53 PTHOS020WAS 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 22.0 79.2 SMD Horizontal 296-20410-ND® 21.38 19.95 18.53 PTHOS5020WAZ 
4.5 ~ 5.5 0.8 ~ 3.6 @ 30.0 108.0 DIP. Horizontal 296-20411-ND® 24.23 22.61 21.00 PTHOS5030WAH 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 30.0 108.0 SMD Horizontal 296-20412-ND 24.23 22.61 21.00 PTHO5030WAS 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 30.0 108.0 SMD Horizontal 296-20413-ND® 24.23 22.61 21.00 PTHOSO30WAZ 
45 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 DIP Horizontal 296-20414-ND® 10.93 9.84 8.73 PTHOSOSOWAH 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 SMD Horizontal 296-20415-ND 10.93 9.84 8.73 PTHOSOSOWAS 
4.5 ~ 5.5 0.8 ~ 3.6 @ 6.0 21.6 SMD Horizontal 296-20416-ND® 10.93 9.84 8.73 PTHOSOSOWAZ 
4.5 ~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 DIP. Horizontal 296-20417-ND 10.93 9.84 8.73 PTHOS050YAH 
45 ~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20418-ND 10.93 9.84 8.73 PTHOSOS0YAS 
4.5 ~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20419-ND® 10.93 9.84 8.73 PTHOSOSOYAZ 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 DIP. Horizontal 296-20420-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHOSO60WAH 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 SMD Horizontal 296-20421-ND 15.51 13.97 12.39 PTHOSO60WAS 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 10.0 36.0 SMD Horizontal 296-20422-ND® 15.51 13.97 12.39 PTHOSO60OWAZ 
45 ~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 DIP Horizontal 296-20423-ND 15.51 13.97 12.39 PTHOSO60YAH 
4.5 ~5.5 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 SMD Horizontal 296-20424-ND 15.51 13.97 12.39 PTHOSO60YAS 
4.5 ~ 14.0 0.9~5.5 @ 2.25 12.4 DIP. Horizontal 296-20429-ND® 8.56 6.85 5.78 PTHO8000WAH 
4.5 ~ 14.0 0.9 ~ 5.5 @ 2.25 12.4 SMD Horizontal 296-20430-ND 8.56 6.85 5.78 PTHO8000WAS 
4.5 ~ 14.0 0.9~5.5 @ 2.25 12.4 SMD Horizontal 296-20431-ND® 8.56 6.85 5.78 PTHO8000WAZ 
4.5 ~ 18.0 0.9~ 5.5 @ 2.25 10.0 DIP Horizontal 296-20432-ND® 8.60 6.88 5.81 PTHO8080WAH 
4.5 ~ 18.0 0.9~5.5 @ 2.25 10.0 SMD Horizontal 296-19803-ND 8.60 6.88 5.81 PTHO8080WAS 
4.5 ~ 18.0 0.9~5.5 @ 2.25 10.0 SMD Horizontal 296-20433-ND® 8.60 6.88 5.81 PTHO8080WAZ 
2.9 ~ 7.0 -15.0 ~ -3.3 @ 1.0 6.0 DIP. Horizontal 296-20496-ND® 13.33 12.00 10.64 PTNO4050AAD 
2.9 ~7.0 -15.0 ~ @ 1.0 6.0 SMD Horizontal 296-19681-ND® 13.33 12.00 10.64 PTNO4050AAS 
2.9 ~7.0 -15.0 ~ -3.3 @ 1.0 6.0 SMD Horizontal 296-20497-ND® 13.33 12.00 10.64 PTNO4050AAZ 
2.95 ~ 5.5 5.0 ~ 15.0 @ 2.4 12.0 DIP Horizontal 296-20498-ND® 13.33 12.00 10.64 PTNO4050CAD 
2.95 ~ 5.5 5.0 ~ 15.0 @ 2.4 12.0 DIP. Horizontal 296-20499-ND 13.33 12.00 10.64 PTNO4050CAH 
2.95 ~ 5.5 5.0 ~ 15.0 @ 2.4 12.0 SMD Horizontal 296-19682-ND 13.33 12.00 10.64 PTNO4050CAS 
2.95 ~ 5.5 5.0 ~ 15.0 @ 2.4 12.0 SMD Horizontal 296-20500-ND® 13.33 12.00 10.64 PTNO4050CAZ 
4.5~14 0.6~55@6 33.0 SIP Vertical 296-22673-5-ND 9.50 8.55 7.59 PTRO8060WVD 
4.5~14 0.6 ~ 5.5 @ 10 55.0 SIP Vertical 296-22773-5-ND 12.66 11.40 10.11 PTRO8100WVD 
4.5 ~5.5 0.8 ~ 3.6 @ 8.0 28.8 SIP Vertical 296-20988-ND® 10.93 9.84 8.73 PTV05010WAH 
4.5 ~ 5.5 0.8 ~ 3.6 @ 18.0 64.8 SIP Vertical 296-20526-ND 16.53 15.43 14.33 PTV05020WAH 

12V Input 

7.0 ~ 16.0 12.0 @ 1.5 18.0 SIP Horizontal PT5071A-ND®@ 31.11 29.04 26.97 PT5071A 

10.8 ~ 13.2 2.5 @ 16.0 40.0 SMD Horizontal 296-20151-ND 33.09 30.89 28.68 PT5822C 

10.8 ~ 13.2 2.5 @ 16.0 40.0 SIP Vertical 296-20152-ND 33.09 30.89 28.68 PT5822N 

10.8 ~ 13.2 1.8 @ 16.0 28.8 SIP Horizontal 296-20153-ND 33.09 30.89 28.68 PT5823A 

10.8 ~ 13.2 1.8 @ 16.0 28.8 SIP Vertical 296-20154-ND 33.09 30.89 28.68 PT5823N 

10.8 ~ 13.2 1.5 @ 16.0 24.0 SIP Horizontal 296-20155-ND 33.09 30.89 28.68 PT5824A 

10.8 ~ 13.2 1.5 @ 16.0 24.0 SMD Horizontal 296-20156-ND 33.09 30.89 28.68 PT5824C 

10.8 ~ 13.2 1.5 @ 16.0 24.0 SIP Vertical 296-20157-ND 33.09 30.89 28.68 PT5824N 

9.0 ~ 17.0 1.5 @ 2.0 3.0 SIP Horizontal 296-20158-ND® 15.01 13.52 11.99 PT6216D 

9.0 ~ 17.0 1.5 @ 2.0 3.0 SMD Horizontal 296-20159-ND® 15.56 14.52 13.49 PT6216E 

9.0 ~ 17.0 1.5 @ 2.0 3.0 SIP Vertical 296-20160-ND® 15.56 14.52 13.49 PT6216P 

10.8 ~ 13.2 5.0 @ 6.0 30.0 SIP Horizontal PT6341A-ND 26.58 24.81 23.04 PT6341A 

10.8 ~ 13.2 3.3 @ 6.0 19.8 SMD Horizontal 296-20161-ND® 26.58 24.81 23.04 PT6342C 

10.8 ~ 13.2 3.3 @ 6.0 19.8 SIP Vertical 296-20162-ND® 26.58 24.81 23.04 PT6342N 

10.8 ~ 13.2 2.5 @ 6.0 15.0 SMD Horizontal 296-20163-ND 26.58 24.81 23.04 PT6343C 

10.8 ~ 13.2 2.5 @ 6.0 15.0 SIP Vertical 296-20164-ND 26.58 24.81 23.04 PT6343N 

10.8 ~ 13.2 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20165-ND 26.58 24.81 23.04 PT6344C 

10.8 ~ 13.2 1.8 @6.0 10.8 SIP Vertical 296-20166-ND 26.58 24.81 23.04 PT6344N 

10.8 ~ 13.2 1.5 @ 6.0 9.0 SIP Vertical 296-20167-ND 26.58 24.81 23.04 PT6345N 

10.8 ~ 13.2 1.2 @ 6.0 7.2 SIP Horizontal 296-20168-ND 26.58 24.81 23.04 PT6346A 

9.0 ~ 16.0 5.0 @ 6.0 30.0 SIP Horizontal PT6625D-ND@ 36.60 34.16 31.72 PT6625D 

9.0 ~ 16.0 5.0 @ 6.0 30.0 SMD Horizontal PT6625E-ND 36.60 34.16 31.72 PT6625E 

9.0 ~ 16.0 5.0 @ 6.0 30.0 SIP Vertical PT6625P-ND® 36.60 34.16 31.72 PT6625P 

8.0 ~ 27.0 8.8 SIP Horizontal 296-20189-ND® 27.86 26.00 24.15 PT6641D 

8.0 ~ 27.0 8.8 SIP Vertical 296-20190-ND 27.86 26.00 24.15 PT6641P 

8.0 ~ 25.0 12.0 SIP Horizontal PT6642D-ND@ 27.86 26.00 24.15 PT6642D 

8.0 ~ 25.0 12.0 SMD Horizontal 296-20191-ND® 27.86 26.00 24.15 PT6642E 

8.0 ~ 25.0 12.0 SIP Vertical PT6642P-ND® 27.86 26.00 24.15 PT6642P 

8.0 ~ 18.0 18.0 SIP Horizontal 296-20192-ND® 27.86 26.00 24.15 PT6643D 

8.0 ~ 18.0 18.0 SMD Horizontal 296-20193-ND® 27.86 26.00 24.15 PT6643E 

8.0 ~ 18.0 18.0 SIP Vertical PT6643P-ND® 27.86 26.00 24.15 PT6643P 

8.0 ~ 21.0 15.0 SIP Horizontal 296-20194-ND® 27.86 26.00 24.15 PT6644D 

8.0 ~ 21.0 15.0 SMD Horizontal 296-20195-ND 27.86 26.00 24.15 PT6644E 

8.0 ~ 21.0 15.0 SIP Vertical 296-20196-ND® 27.86 26.00 24.15 PT6644P 

8.0 ~ 15.0 5 15.0 SMD Horizontal 296-20197-ND® 27.86 26.00 24.15 PT6645E 

8.0 ~ 15.0 -17.0 ~ -10.0 @ 1.5 15.0 SIP Vertical 296-20198-ND® 27.86 26.00 24.15 PT6645P 

10.8 ~ 13.2 1.3 ~ 3.5 @ 14.0 49.0 SIP Horizontal PT6721A-ND@ 31.11 29.04 26.97 PT6721A 

10.8 ~ 13.2 1.3 ~ 3.5 @ 14.0 49.0 SMD Horizontal PT6721C-ND 31.11 29.04 26.97 PT6721C 

10.8 ~ 13.2 1.3 ~ 3.5 @ 14.0 49.0 SIP Vertical 296-20205-ND® 31.11 29.04 26.97 PT6721N 

10.8 ~ 13.2 -1~ 1.85 @ 14.0 25.9 SIP Horizontal 296-20206-ND 31.11 29.04 26.97 PT6722A 

10.8 ~ 13.2 2.5 @ 10.5 26.3 SMD Horizontal 296-20240-ND 47.25 44.10 40.95 PT6981C 

10.8 ~ 13.2 3.3 @ 10.5 34.7 SMD Horizontal 296-20241-ND 47.25 44.10 40.95 PT6982C 

10.8 ~ 13.2 3.3 @ 10.5 34.7 SIP Vertical 296-20242-ND 47.25 44.10 40.95 PT6982N 

10.8 ~ 13.2 3.3 @9.5 31.4 SIP Horizontal 296-20243-ND 47.25 44.10 40.95 PT6983A 

10.8 ~ 13.2 3.3 @ 9.5 31.4 SMD Horizontal 296-20244-ND 47.25 44.10 40.95 PT6983C 

9.0 ~ 15.0 -12.0 @ 1.0 12.0 SIP Horizontal 296-20269-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR212H 
9.0 ~ 15.0 -12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal 296-20270-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR212S 
9.0 ~ 15.0 -12.0 @ 1.0 12.0 SIP Vertical 296-20271-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR212V 
9.0 ~ 15.0 -15.0 @ 1.0 15.0 SIP Horizontal 296-20272-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR215H 
9.0 ~ 15.0 -15.0 @ 1.0 15.0 SMD Horizontal 296-20273-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR215S 
9.0 ~ 15.0 -15.0 @ 1.0 15.0 SIP Vertical 296-20274-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR215V 
9.0 ~ 15.0 -6.2 @ 2.0 10.4 SMD Horizontal 296-20275-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR252S 
9.0 ~ 15.0 -6.2 @ 2.0 10.4 SIP Vertical 296-20276-ND® 24.45 22.82 21.19 PT78NR252V 

10.8 ~ 13.2 1.3 ~ 3.5 @ 30.0 105.0 SIP Horizontal PT8121A-ND 70.07 65.40 60.73 PT8121A 

10.8 ~ 13.2 1.075 ~ 1.85 @ 30.0 55.5 SIP Horizontal 296-20304-ND® 70.07 65.40 60.73 PT8122A 

10.8 ~ 13.2 1.05 ~ 1.825 @ 30.0 54.8 SIP Horizontal 296-20305-ND 70.07 65.40 60.73 PT8124A 

10.8 ~ 13.2 0.8~ 1.8 @ 6.0 10.8 DIP Horizontal 296-20446-ND 11.50 10.35 9.18 PTH12000LAH 

10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20447-ND 11.50 10.35 9.18 PTH12000LAS 

10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20448-ND® 11.50 10.35 9.18 PTH12000LAZ 

10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 6.0 33.0 DIP Horizontal 296-20449-ND® 11.50 10.35 9.18 PTH12000WAH 

10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 6.0 33.0 SMD Horizontal 296-20450-ND 11.50 10.35 9.18 PTH12000WAS 
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1} TEXAS 


Instruments Plug-In Power Modules Non-Isolated POL (Cont, 
Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 

Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 

(VDC) (VDC @ A) (Ww) Type Orientation Part No. all 25 100 Part No. 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 12.0 21.6 DIP. Horizontal 296-20451-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH12010LAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 12.0 21.6 SMD Horizontal 296-20452-ND 16.53 15.43 14.33 PTH12010LAS 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 12.0 21.6 SMD Horizontal 296-20453-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH12010LAZ 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 12.0 66.0 DIP. Horizontal 296-20454-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH12010WAH 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 12.0 66.0 SMD Horizontal 296-20455-ND 16.53 15.43 14.33 PTH12010WAS 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 12.0 66.0 SMD Horizontal 296-20456-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH12010WAZ 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 12.0 21.6 DIP. Horizontal 296-20457-ND 16.53 15.43 14.33 PTH12010YAH 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 12.0 21.6 SMD Horizontal 296-20458-ND 16.53 15.43 14.33 PTH12010YAS 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 12.0 21.6 SMD Horizontal 296-20459-ND® 16.53 15.43 14.33 PTH12010YAZ 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 18.0 32.4 DIP. Horizontal 296-20460-ND® 21.38 19.95 18.53 PTH12020LAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 18.0 32.4 SMD Horizontal 296-20461-ND 21.38 19.95 18.53 PTH12020LAS 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 18.0 32.4 SMD Horizontal 296-20462-ND® 21.38 19.95 18.53 PTH12020LAZ 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 18.0 99.0 DIP. Horizontal 296-20463-ND® 21.38 19.95 18.53 PTH12020WAH 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 18.0 99.0 SMD Horizontal 296-20464-ND 21.38 19.95 18.53 PTH12020WAS 
10.8 ~ 13.2 1.2 ~ 5.5 @ 18.0 99.0 SMD Horizontal 296-20465-ND® 21.38 19.95 18.53 PTH12020WAZ 
10.2 ~ 13.8 0.8 ~ 1.8 @ 26.0 46.8 DIP. Horizontal 296-20466-ND 24.23 22.61 21.00 PTH12030LAH 
10.2 ~ 13.8 0.8 ~ 1.8 @ 26.0 46.8 SMD Horizontal 296-20467-ND 24.23 22.61 21.00 PTH12030LAS 
10.2 ~ 13.8 0.8 ~ 1.8 @ 26.0 46.8 SMD Horizontal 296-20468-ND 24.23 22.61 21.00 PTH12030LAZ 
10.2 ~ 13.8 1.2~5.5 @ 26.0 143.0 DIP. Horizontal 296-20469-ND® 24.23 22.61 21.00 PTH12030WAH 
10.2 ~ 13.8 1.2 ~ 5.5 @ 26.0 143.0 SMD Horizontal 296-20470-ND 24.23 22.61 21.00 PTH12030WAS 
10.2 ~ 13.8 1.2~5.5 @ 26.0 143.0 SMD Horizontal 296-20471-ND® 24.23 22.61 21.00 PTH12030WAZ 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 5.5 @ 50.0 275.0 DIP. Horizontal 296-20472-ND 49.88 46.55 43.23 PTH12040WAH 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 5.5 @ 50.0 275.0 SMD Horizontal 296-20473-ND 49.88 46.55 43.23 PTH12040WAS 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 5.5 @ 50.0 275.0 SMD Horizontal 296-20985-ND 49.88 46.55 43.23 PTH12040WAZ 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 DIP. Horizontal 296-20474-ND® 15.74 14.18 12.57 PTH12050LAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20475-ND 15.74 14.18 12.57 PTH12050LAS 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20476-ND® 15.74 14.18 12.57 PTH12050LAZ 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 6.0 33.0 DIP. Horizontal 296-20477-ND® 10.93 9.84 8.73 PTH12050WAH 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 6.0 33.0 SMD Horizontal 296-20478-ND 10.93 9.84 8.73 PTH12050WAS 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 6.0 33.0 SMD Horizontal 296-20479-ND® 10.93 9.84 8.73 PTH12050WAZ 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 DIP. Horizontal 296-20480-ND® 10.93 9.84 8.73 PTH12050YAH 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20481-ND 10.93 9.84 8.73 PTH12050YAS 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 6.0 10.8 SMD Horizontal 296-20482-ND® 10.93 9.84 8.73 PTH12050YAZ 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 DIP. Horizontal 296-20483-ND® 15.51 13.97 12.39 PTH12060LAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 SMD Horizontal 296-20484-ND 15.51 13.97 12.39 PTH12060LAS 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 SMD Horizontal 296-20485-ND® 15.51 13.97 12.39 PTH12060LAZ 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 10.0 55.0 DIP. Horizontal 296-20486-ND® 15.51 13.97 12.39 PTH12060WAH 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 10.0 55.0 SMD Horizontal 296-20487-ND 15.51 13.97 12.39 PTH12060WAS 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 10.0 55.0 SMD Horizontal 296-20488-ND® 15.51 13.97 12.39 PTH12060WAZ 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 DIP. Horizontal 296-20489-ND® 15.51 13.97 12.39 PTH12060YAH 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 SMD Horizontal 296-20490-ND® 15.51 13.97 12.39 PTH12060YAS 
10.8 ~ 13.2 0.55 ~ 1.8 @ 10.0 18.0 SMD Horizontal 296-20491-ND® 15.51 13.97 12.39 PTH12060YAZ 
7.0 ~ 28.7 1 9.0 DIP. Horizontal 296-20501-ND® 13.33 12.00 10.64 PTN78000AAH 
7.0 ~ 28.7 1 9.0 SMD Horizontal 296-20502-ND® 13.33 12.00 10.64 PTN78000AAZ 
7.0 ~ 36.0 18.9 DIP. Horizontal 296-20506-ND® 13.33 12.00 10.64 PTN78000WAH 
7.0 ~ 36.0 18.9 SMD Horizontal 296-20507-ND 13.33 12.00 10.64 PTN78000WAS 
7.0 ~ 36.0 18.9 SMD Horizontal 296-20508-ND® 13.33 12.00 10.64 PTN78000WAZ 
9.0 ~ 29.0 12.0 DIP. Horizontal 296-20509-ND 22.50 21.00 19.50 PTN78020AAH 
9.0 ~ 29.0 12.0 SMD Horizontal 296-20510-ND 22.50 21.00 19.50 PTN78020AAS 
9.0 ~ 29.0 -15.0 ~ -3.0 @ 4.0 12.0 SMD Horizontal 296-20511-ND® 22.50 21.00 19.50 PTN78020AAZ 
7.0 ~ 36.0 2.5~12.6 @ 6.0 90.0 DIP. Horizontal 296-20515-ND® 22.50 21.00 19.50 PTN78020WAH 
7.0 ~ 36.0 2.5~12.6 @ 6.0 90.0 SMD Horizontal 296-20516-ND 22.50 21.00 19.50 PTN78020WAS 
7.0 ~ 36.0 2.5~12.6 @ 6.0 90.0 SMD Horizontal 296-20517-ND® 22.50 21.00 19.50 PTN78020WAZ 
9.0 ~ 28.7 15.0 DIP. Horizontal 296-20518-ND® 16.50 15.40 14.30 PTN78060AAH 
9.0 ~ 28.7 15.0 SMD Horizontal 296-20519-ND 16.50 15.40 14.30 PTN78060AAS 
9.0 ~ 28.7 -15.0 ~ -3.0 @ 3.0 15.0 SMD Horizontal 296-20520-ND® 16.50 15.40 14.30 PTN78060AAZ 
7.0 ~ 36.0 2.5 ~ 12.6 @ 3.0 45.0 DIP. Horizontal 296-20523-ND® 16.50 15.40 14.30 PTN78060WAH 
7.0 ~ 36.0 2.5~12.6 @ 3.0 45.0 SMD Horizontal 296-20524-ND 16.50 15.40 14.30 PTN78060WAS 
7.0 ~ 36.0 2.5~12.6 @ 3.0 45.0 SMD Horizontal 296-20525-ND® 16.50 15.40 14.30 PTN78060WAZ 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 3.6 @ 50.0 180.0 DIP. Vertical 296-20527-ND® 49.88 46.55 43.23 PTVO08040WAD 
8.0 ~ 14.0 0.8 ~ 3.6 @ 50.0 180.0 DIP Vertical 296-20528-ND® 49.88 46.55 43.23 PTV0O8040WAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 8.0 14.4 SIP Vertical 296-20989-ND® 10.93 9.84 8.73 PTV12010LAD 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 8.0 44.0 SIP Vertical 296-20531-ND® 10.93 9.84 8.73 PTV12010WAH 
10.8 ~ 13.2 0.8 ~ 1.8 @ 16.0 28.8 SIP Vertical 296-20532-ND 16.53 15.43 14.33 PTV12020LAH 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 16.0 88.0 SIP Vertical 296-20533-ND® 16.53 15.43 14.33 PTV12020WAD 
10.8 ~ 13.2 1.2~5.5 @ 16.0 88.0 SIP Vertical 296-20534-ND® 16.53 15.43 14.33 PTV12020WAH 

24V Input 

8.0 ~ 28.0 5.0 @ 3.0 15.0 SIP Horizontal 78HT305HC-ND® 30.35 28.33 26.30 78HT305HC 
8.0 ~ 28.0 5.0 @ 3.0 15.0 SIP Vertical 78HT305VC-ND® 30.35 28.33 26.30 78HT305VC 
8.0 ~ 20.0 5.0 @ 3.0 15.0 SIP Horizontal 78ST305HC-ND® 30.35 28.33 26.30 78ST305HC 
8.0 ~ 20.0 5.0 @ 3.0 15.0 SIP Vertical 78ST305VC-ND® 30.35 28.33 26.30 78ST305VC 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 5.0 SIP Horizontal PT5101A-ND@ 11.96 10.77 9.55 PT5101A 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 5.0 SMD Horizontal PT5101C-ND@ 11.96 10.77 9.55 PT5101C 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 5.0 SIP Vertical PT5101N-ND® 11.96 10.77 9.55 PT5101N 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.0 12.0 SIP Horizontal PT5102A-ND® 11.96 10.77 9.55 PT5102A 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.0 12.0 SMD Horizontal PT5102C-ND® 11.96 10.77 9.55 PT5102C 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.0 12.0 SIP Vertical PT5102N-ND@ 11.96 10.77 9.55 PT5102N 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 3.3 SIP Horizontal PT5103A-ND@ 11.96 10.77 9.55 PT5103A 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 3.3 SMD Horizontal PT5103C-ND@ 11.96 10.77 9.55 PT5103C 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 3.3 SIP Vertical PT5103N-ND® 11.96 10.77 9.55 PT5103N 
10.5 ~ 38.0 6.5 @ 1.0 6.5 SIP Horizontal 296-20110-ND® 11.96 10.77 9.55 PT5105A 
10.5 ~ 38.0 6.5 @ 1.0 6.5 SMD Horizontal 296-20111-ND 11.96 10.77 9.55 PT5105C 
10.5 ~ 38.0 6.5 @ 1.0 6.5 SIP Vertical 296-20112-ND® 11.96 10.77 9.55 PT5105N 
19.0 ~ 38.0 15.0 @ 1.0 15.0 SIP Horizontal 296-20113-ND® 11.96 10.77 9.55 PT5107A 
19.0 ~ 38.0 15.0 @ 1.0 15.0 SMD Horizontal 296-20114-ND® 11.96 10.77 9.55 PT5107C 
19.0 ~ 38.0 15.0 @ 1.0 15.0 SIP Vertical 296-20115-ND® 11.96 10.77 9.55 PT5107N 
9.6 ~ 38.0 5.6 @ 1.0 5.6 SIP Horizontal 296-20116-ND® 11.96 10.77 9.55 PT5109A 
9.6 ~ 38.0 5.6 @ 1.0 5.6 SMD Horizontal 296-20117-ND® 11.96 10.77 9.55 PT5109C 
9.6 ~ 38.0 5.6 @ 1.0 5.6 SIP Vertical 296-20118-ND® 11.96 10.77 9.55 PT5109N 
13.0 ~ 38.0 9.0 @ 1.0 9.0 SIP Horizontal 296-20119-ND 11.96 10.77 9.55 PT5110A 
13.0 ~ 38.0 9.0 @ 1.0 9.0 SMD Horizontal 296-20120-ND 11.96 10.77 9.55 PT5110C 
13.0 ~ 38.0 9.0 @ 1.0 9.0 SIP Vertical 296-20121-ND 11.96 10.77 9.55 PT5110N 
14.0 ~ 38.0 10.0 @ 1.0 10.0 SIP Horizontal 296-20122-ND 11.96 10.77 9.55 PT5111A 
14.0 ~ 38.0 10.0 @ 1.0 10.0 SMD Horizontal 296-20123-ND 10.41 9.38 8.32 PT5111C 
14.0 ~ 38.0 10.0 @ 1.0 10.0 SIP Vertical 296-20124-ND 11.96 10.77 9.55 PT5111N 
12.0 ~ 38.0 8.0 @ 1.0 8.0 SIP Horizontal 296-20125-ND® 11.96 10.77 9.55 PT5112A 
12.0 ~ 38.0 8.0 @ 1.0 8.0 SMD Horizontal 296-20126-ND 11.96 10.77 9.55 PT5112C 
12.0 ~ 38.0 8.0 @ 1.0 8.0 SIP Vertical 296-20127-ND 11.96 10.77 9.55 PT5112N 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 5.0 SIP Horizontal PT6101A-ND@ 12.33 11.10 9.85 PT6101A 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 5.0 SMD Horizontal PT6101C-ND@ 12.33 11.10 9.85 PT6101C 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.0 5.0 SIP Vertical PT6101N-ND® 12.33 11.10 9.85 PT6101N 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 3.3 SIP Horizontal PT6102A-ND@ 12.33 11.10 9.85 PT6102A 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 3.3 SMD Horizontal PT6102C-ND® 12.33 11.10 9.85 PT6102C 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.0 3.3 SIP Vertical PT6102N-ND 12.33 11.10 9.85 PT6102N 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.0 12.0 SIP Horizontal PT6103A-ND® 12.33 11.10 9.85 PT6103A 
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INstruMeNts Plug-In Power Modules _Non-lsolated POL (Cont,) 
Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 

Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 

(vDC) (VDC @ A) (Ww) Type Orientation Part No. al 25 100 Part No. 
16.0 ~ 38.0 12.0@ 1.0 12.0 SMD Horizontal PT6103C-ND@ 12.33 11.10 9.85 PT6103C 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.0 12.0 SIP Vertical PT6103N-ND® 12.33 11.10 9.85 PT6103N 
7.25 ~ 30.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Horizontal PT6202A-ND® 20.34 18.99 17.63 PT6202A 
7.25 ~ 30.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Vertical PT6202N-ND® 20.34 18.99 17.63 PT6202N 
7.0 ~ 26.0 3.3 @ 2.0 6.6 SIP Horizontal PT6203A-ND® 20.34 18.99 17.63 PT6203A 
7.0 ~ 26.0 3.3 @ 2.0 6.6 SIP Vertical PT6203N-ND® 20.34 18.99 17.63 PT6203N 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Horizontal PT6204A-ND® 20.34 18.99 17.63 PT6204A 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Vertical PT6204N-ND@ 20.34 18.99 17.63 PT6204N 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Horizontal PT6212D-ND® 15.56 14.52 13.49 PT6212D 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal PT6212E-ND® 15.56 14.52 13.49 PT6212E 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Vertical PT6212P-ND@ 15.56 14.52 13.49 PT6212P 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 2.0 6.0 SIP Horizontal PT6213D-ND@ 15.56 14.52 13.49 PT6213D 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 2.0 6.0 SMD Horizontal PT6213E-ND@ 15.56 14.52 13.49 PT6213E 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 2.0 6.0 SIP Vertical PT6213P-ND® 15.56 14.52 13.49 PT6213P 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Horizontal PT6214D-ND® 15.56 14.52 13.49 PT6214D 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 2.0 24.0 SMD Horizontal PT6214E-ND 15.56 14.52 13.49 PT6214E 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Vertical PT6214P-ND@ 15.56 14.52 13.49 PT6214P 
9.0 ~ 380 5.0 @ 3.0 15.0 SIP Horizontal PT6302A-ND 17.48 16.31 15.15 PT6302A 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 3.0 15.0 SMD Horizontal PT6302C-ND 17.48 16.31 15.15 PT6302C 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 3.0 15.0 SIP Vertical PT6302N-ND 17.48 16.31 15.15 PT6302N 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 3.0 9.9 SIP Horizontal PT6303A-ND@ 17.48 16.31 15.15 PT6303A 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 3.0 9.9 SMD Horizontal PT6303C-ND® 17.48 16.31 15.15 PT6303C 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 3.0 9.9 SIP Vertical PT6303N-ND® 17.48 16.31 15.15 PT6303N 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 3.0 36.0 SIP Horizontal PT6304A-ND® 17.48 16.31 15.15 PT6304A 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 3.0 36.0 SMD Horizontal PT6304C-ND® 17.48 16.31 15.15 PT6304C 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 3.0 36.0 SIP Vertical PT6304N-ND@ 17.48 16.31 15.15 PT6304N 
9.0 ~ 28.0 3.3 @ 5.0 16.5 SIP Vertical PT6651P-ND 28.62 26.72 24.81 PT6651P 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 5.0 25.0 SIP Horizontal PT6653D-ND@ 28.62 26.72 24.81 PT6653D 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 5.0 25.0 SMD Horizontal PT6653E-ND@ 28.62 26.72 24.81 PT6653E 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 5.0 25.0 SIP Vertical PT6653P-ND® 28.62 26.72 24.81 PT6653P 
9.0 ~ 28.0 12.0 @ 5.0 60.0 SIP Horizontal PT6656D-ND® 28.62 26.72 24.81 PT6656D 
9.0 ~ 28.0 12.0 @ 5.0 60.0 SIP Vertical PT6656P-ND@ 28.62 26.72 24.81 PT6656P 
15.0 ~ 33.0 3.3 @ 5.0 16.5 SIP Horizontal 296-20207-ND 27.86 26.00 24.15 PT6881A 
15.0 ~ 33.0 3.3 @ 5.0 16.5 SMD Horizontal 296-20208-ND 27.86 26.00 24.15 PT6881C 
15.0 ~ 33.0 3.3 @ 5.0 16.5 SIP Vertical 296-20209-ND 27.86 26.00 24.15 PT6881N 
15.0 ~ 36.0 5.0 @ 5.0 25.0 SIP Horizontal PT6883A-ND@ 27.86 26.00 24.15 PT6883A 
15.0 ~ 36.0 5.0 @ 5.0 25.0 SMD Horizontal 296-20210-ND® 27.86 26.00 24.15 PT6883C 
15.0 ~ 36.0 5.0 @ 5.0 25.0 SIP Vertical 296-20211-ND 27.86 26.00 24.15 PT6883N 
18.0 ~ 36.0 9.0 @ 5.0 45.0 SIP Horizontal 296-20212-ND 27.86 26.00 24.15 PT6884A 
18.0 ~ 36.0 9.0 @ 5.0 45.0 SMD Horizontal 296-20213-ND 27.86 26.00 24.15 PT6884C 
18.0 ~ 36.0 9.0 @ 5.0 45.0 SIP Vertical 296-20214-ND 24.23 22.61 21.00 PT6884N 
18.0 ~ 36.0 15.0 @ 4.0 60.0 SIP Horizontal PT6885A-ND@ 27.86 26.00 24.15 PT6885A 
18.0 ~ 36.0 15.0 @ 4.0 60.0 SMD Horizontal 296-20215-ND 27.86 26.00 24.15 PT6885C 
18.0 ~ 36.0 15.0 @ 4.0 60.0 SIP Vertical 296-20216-ND 27.86 26.00 24.15 PT6885N 
18.0 ~ 36.0 12.0 @ 4.0 60.0 SIP Horizontal PT6886A-ND® 27.86 26.00 24.15 PT6886A 
18.0 ~ 36.0 12.0 @ 4.0 60.0 SMD Horizontal PT6886C-ND 27.86 26.00 24.15 PT6886C 
18.0 ~ 36.0 12.0 @ 4.0 60.0 SIP Vertical 296-20217-ND® 27.86 26.00 24.15 PT6886N 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 1.5 33.0 DIP. Horizontal 296-20503-ND® 13.33 12.00 10.64 PTN78000HAH 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 1.5 33.0 SMD Horizontal 296-20504-ND 13.33 12.00 10.64 PTN78000HAS 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 1.5 33.0 SMD Horizontal 296-20505-ND® 13.33 12.00 10.64 PTN78000HAZ 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 6.0 90.0 DIP. Horizontal 296-20512-ND® 22.50 21.00 19.50 PTN78020HAH 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 6.0 90.0 SMD Horizontal 296-20513-ND 22.50 21.00 19.50 PTN78020HAS 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 6.0 90.0 SMD Horizontal 296-20514-ND® 22.50 21.00 19.50 PTN78020HAZ 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 3.0 45.0 DIP. Horizontal 296-20521-ND® 16.50 15.40 14.30 PTN78060HAH 
15.0 ~ 36.0 11.85 ~ 22.0 @ 3.0 45.0 SMD Horizontal 296-20522-ND 16.50 15.40 14.30 PTN78060HAS. 

Wide Input 
2.0 ~ 28.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Horizontal 78HT205HC-ND® 24.87 23.22 21.56 78HT205HC 
2.0 ~ 28.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Vertical 78HT205VC-ND 24.87 23.22 21.56 78HT205VC 
7.0 ~ 15.0 3.3 @ 2.0 6.0 SIP Horizontal 78HT233HC-ND® 24.87 23.22 21.56 78HT233HC 
7.0 ~ 15.0 3.3 @ 2.0 6.0 SIP Vertical 78HT233VC-ND® 24.87 23.22 21.56 78HT233VC 
7.0 ~ 30.0 5.0 @ 1.5 75 SIP Horizontal 78SR105HC-ND 20.72 19.34 17.96 78SR105HC 
7.0 ~ 30.0 5.0 @ 1.5 75 SMD Horizontal 78SR105SC-ND® 20.72 19.34 17.96 78SR105SC 
7.0 ~ 30.0 5.0 @ 1.5 75 SIP Vertical 78SR105VC-ND® 20.72 19.34 17.96 78SR105VC 
14.5 ~ 30.0 6.0 @ 1.5 9.0 SIP Horizontal 78SR106HC-ND® 20.72 19.34 17.96 78SR106HC 
14.5 ~ 30.0 8.0 @ 1.5 12.0 SIP Horizontal 78SR108HC-ND@ 20.72 19.34 17.96 78SR108HC 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 1.5 18.0 SIP Horizontal 78SR112HC-ND® 20.72 19.34 17.96 78SR112HC 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 1.5 18.0 SMD Horizontal 78SR112SC-ND® 20.72 19.34 17.96 78SR112SC 
14.5 ~ 30.0 12.0@1.5 18.0 SIP Vertical 78SR112VC-ND® 20.72 19.34 17.96 78SR112VC 
14.5 ~ 30.0 15.0 @ 1.5 22.5 SIP Horizontal 78SR115HC-ND@ 20.72 19.34 17.96 78SR115HC 
14.5 ~ 30.0 15.0 @ 1.5 22.5 SIP Vertical 78SR115VC-ND® 20.72 19.34 17.96 78SR115VC 
7.0 ~ 30.0 5.0 @ 1.5 7.0 SIP Horizontal 78ST105HC-ND® 20.72 19.34 17.96 78ST105HC 
7.0 ~ 30.0 5.0 @ 1.5 7.0 SIP Vertical 78ST105VC-ND 20.72 19.34 17.96 78ST105VC 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 1.5 18.0 SIP Horizontal 78ST112HC-ND® 20.72 19.34 17.96 78ST112HC 
14.5 ~ 30.0 12.0@ 1.5 18.0 SMD Horizontal 78ST112SC-ND® 20.72 19.34 17.96 78ST112SC 
14.5 ~ 30.0 12.0 @ 1.5 18.0 SIP Vertical 78ST112VC-ND® 20.72 19.34 17.96 78ST112VC 
7.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 5.0 SIP Horizontal 78ST133HC-ND® 20.72 19.34 17.96 78ST133HC 
7.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 5.0 SMD Horizontal 78ST133SC-ND® 20.72 19.34 17.96 78ST133SC 
7.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 5.0 SIP Vertical 78ST133VC-ND® 20.72 19.34 17.96 78ST133VC 
8.0 ~ 20.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Horizontal 78ST205HC-ND® 24.87 23.22 21.56 78ST205HC 
8.0 ~ 20.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Vertical 78ST205VC-ND® 24.87 23.22 21.56 78ST205VC 
14.5 ~ 28.0 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Horizontal 78ST212HC-ND 32.01 29.88 27.75 78ST212HC 
14.5 ~ 28.0 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Vertical 78ST212VC-ND 32.01 29.88 27.75 78ST212VC 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Horizontal PT78HT205H-ND@ 16.20 15.12 14.04 PT78HT205H 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 2.0 10.0 SMD Horizontal PT78HT205S-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT205S 
9.0 ~ 28.0 5.0 @ 2.0 10.0 SIP Vertical PT78HT205V-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT205V 
12.0 ~ 28.0 8.0 @ 2.0 16.0 SIP Horizontal 296-20250-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT208H 
12.0 ~ 28.0 8.0 @ 2.0 16.0 SMD Horizontal 296-20251-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT208S 
9.0 ~ 15.0 3.3 @ 2.0 6.6 SIP Horizontal PT78HT233H-ND@ 16.20 15.12 14.04 PT78HT233H 
9.0 ~ 15.0 3.3 @ 2.0 6.6 SMD Horizontal PT78HT233S-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT233S 
9.0 ~ 28.0 5.25 @ 2.0 10.5 SIP Horizontal 296-20252-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT253H 
9.0 ~ 28.0 5.25 @ 2.0 10.5 SMD Horizontal 296-20253-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT253S 
9.0 ~ 28.0 5.25 @ 2.0 10.5 SIP Vertical 296-20254-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT253V 
10.5 ~ 28.0 6.5 @ 2.0 13.0 SMD Horizontal 296-20255-ND 16.20 15.12 14.04 PT78HT265S 
10.5 ~ 28.0 6.5 @ 2.0 13.0 SIP Vertical 296-20256-ND® 16.20 15.12 14.04 PT78HT265V 
7.0 ~ 25.0 -3.0 @ 1.0 3.0 SIP Horizontal 296-20257-ND 14.41 12.98 11.51 PT78NR103H 
7.0 ~ 25.0 -3.0 @ 1.0 3.0 SMD Horizontal 296-20258-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR103S 
7.0 ~ 25.0 -3.0 @ 1.0 3.0 SIP Vertical 296-20259-ND 14.41 12.98 11.51 PT78NR103V 
7.0 ~ 25.0 -5.0 @ 1.0 5.0 SIP Horizontal PT78NR105H-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR105H 
7.0 ~ 25.0 -5.0 @ 1.0 5.0 SMD Horizontal PT78NR105S-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR105S 
7.0 ~ 25.0 -5.0 @ 1.0 5.0 SIP Vertical PT78NR105V-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR105V 
7.0 ~ 21.0 -6.0 @ 0.8 4.8 SIP Vertical 296-20260-ND 14.41 12.98 11.51 PT78NR106V 
7.0 ~ 21.0 -9.0 @ 0.55 5.0 SIP Horizontal 296-20261-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR109H 
7.0 ~ 21.0 -9.0 @ 0.55 5.0 SMD Horizontal 296-20262-ND 14.41 12.98 91,51 PT78NR109S 
7.0 ~ 18.0 -12.0@04 48 SIP Horizontal PT78NR112H-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR112H 
7.0 ~ 18.0 -12.0@04 48 SMD Horizontal PT78NR112S-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR112S 
7.0 ~ 18.0 -12.0 @ 0.4 48 SIP Vertical PT78NR112V-ND 14.41 12.98 11.51 PT78NR112V 
7.0 ~ 15.0 -15.0 @ 0.3 4.5 SIP Horizontal 296-20263-ND® 14.41 12.98 41,51 PT78NR115H 
7.0 ~ 15.0 -15.0 @ 0.3 4.5 SMD Horizontal 296-20264-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR115S 
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INstRuMeNts Plug-In Power Modules  Non-Isolated POL (Cont.) 
Input Voltage Primary Output Voltage Output Power Texas 
Range @ Maximum Current Maximum Mounting Modular Digi-Key Price Each Instruments 
(VDC) (VDC @ A) (Ww) Type Orientation Part No. al 25 100 Part No. 
7.0 ~ 15.0 -15.0 @ 0.3 4.5 SIP Vertical 296-20265-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR115V 
7.0 ~ 25.0 -5.2 @ 1.0 5.2 SIP Horizontal 296-20266-ND® 14.41 12.98 41,511 PT78NR152H 
7.0 ~ 25.0 -5.2 @ 1.0 5.2 SMD Horizontal 296-20267-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78NR152S 
7.0 ~ 25.0 -5.2 @ 1.0 5.2 SIP Vertical 296-20268-ND 14.41 12.98 11.51 PT78NR152V 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.5 75 SIP Horizontal PT78ST105H-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST105H 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.5 75 SMD Horizontal PT78ST105S-ND@ 14.41 12.98 11.51 PT78ST105S 
9.0 ~ 38.0 5.0 @ 1.5 75 SIP Vertical PT78ST105V-ND@ 14.41 12.98 11.51 PT78ST105V 
16.0 ~ 38.0 6.0 @ 1.5 9.0 SMD Horizontal 296-20277-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST106S 
16.0 ~ 38.0 6.0 @ 1.5 9.0 SIP Vertical PT78ST106V-ND@ 14.41 12.98 11.51 PT78ST106V 
16.0 ~ 38.0 7.0 @ 1.5 10.5 SIP Horizontal 296-20278-ND® 14.41 12.98 41551 PT78ST107H 
16.0 ~ 38.0 7.0@1.5 10.5 SMD Horizontal 296-20279-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST107S 
16.0 ~ 38.0 8.0 @ 1.5 12.0 SIP Horizontal 296-20280-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST108H 
16.0 ~ 38.0 8.0 @1.5 12.0 SMD Horizontal 296-20281-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST108S 
16.0 ~ 38.0 8.0 @1.5 12.0 SIP Vertical 296-20282-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST108V 
16.0 ~ 38.0 9.0 @ 1.5 13.5 SIP Horizontal PT78ST109H-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST109H 
16.0 ~ 38.0 9.0 @1.5 13.5 SMD Horizontal 296-20283-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST109S 
16.0 ~ 38.0 9.0 @ 1.5 13.5 SIP Vertical 296-20284-ND 14.41 12.98 41,51 PT78ST109V 
16.0 ~ 38.0 10.0 @ 1.5 15.0 SMD Horizontal 296-20285-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST110S 
16.0 ~ 38.0 10.0 @ 1.5 15.0 SIP Vertical 296-20286-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST110V 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.5 18.0 SIP Horizontal PT78ST112H-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST112H 
16.0 ~ 38.0 12.0@ 1.5 18.0 SMD Horizontal PT78ST112S-ND@ 14.41 12.98 11.51 PT78ST112S 
16.0 ~ 38.0 12.0 @ 1.5 18.0 SIP Vertical PT78ST112V-ND@ 14.41 12.98 11.51 PT78ST112V 
16.0 ~ 38.0 13.9 @ 1.5 20.9 SIP Horizontal 296-20287-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST114H 
16.0 ~ 38.0 13.9 @ 1.5 20.9 SMD Horizontal 296-20288-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST114S 
16.0 ~ 38.0 13.9 @ 1.5 20.9 SIP Vertical 296-20289-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST114V 
16.0 ~ 38.0 15.0 @ 1.5 22.5 SIP Horizontal PT78ST115H-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST115H 
16.0 ~ 38.0 15.0 @ 1.5 22.5 SMD Horizontal 296-20290-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST115S 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 5.0 SIP Horizontal PT78ST133H-ND® 14.41 12.98 11,51 PT78ST133H 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 5.0 SMD Horizontal PT78ST133S-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST133S 
9.0 ~ 26.0 3.3 @ 1.5 5.0 SIP Vertical PT78ST133V-ND@ 14.41 12.98 11.51 PT78ST133V 
9.0 ~ 38.0 5.25 @ 1.5 79 SMD Horizontal 296-20291-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST153S 
9.0 ~ 38.0 5.25 @ 1.5 79 SIP Vertical 296-20292-ND® 14.41 12.98 11.51 PT78ST153V 
9.0 ~ 38.0 6.5 @1.5 9.8 SMD Horizontal 296-20293-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST165S 
9.0 ~ 38.0 6.5 @ 1.5 9.8 SIP Vertical 296-20294-ND 14.41 12.98 11.51 PT78ST165V 
16.0 ~ 28.0 12.0 @ 2.0 24.0 SIP Vertical PT78ST212V-ND@ 24.45 22.82 21.19 PT78ST212V 
-9.0 ~ -30.0 -5.0 @ 1.5 75 SIP Horizontal PT79SR105H-ND® 16.10 15.03 13.95 PT79SR105H 
-9.0 ~ -30.0 -5.0 @ 1.5 75 SMD Horizontal PT79SR105S-ND 16.95 15.82 14.69 PT79SR105S 
-9.0 ~ -30.0 -5.0 @ 1.5 75 SIP Vertical PT79SR105V-ND 16.20 15.12 14.04 PT79SR105V 
-13.0 ~ -30.0 -9.0 @ 1.5 13.5 SIP Horizontal 296-20295-ND 16.95 15.82 14.69 PT79SR109H 
-13.0 ~ -30.0 -9.0 @ 1.5 13.5 SMD Horizontal 296-20296-ND 16.95 15.82 14.69 PT79SR109S 
-13.0 ~ -30.0 -12.0@ 1.5 18.0 SIP Horizontal PT79SR112H-ND 16.95 15.82 14.69 PT79SR112H 
-16.0 ~ -30.0 -12.0@ 1.5 18.0 SMD Horizontal 296-20297-ND 16.95 15.82 14.69 PT79SR112S 
-16.0 ~ -30.0 -12.0@1.5 18.0 SIP Vertical PT79SR112V-ND 16.20 15.12 14.04 PT79SR112V 
-16.0 ~ -30.0 -15.0 @ 1.5 22.5 SIP Horizontal 296-20298-ND® 16.95 15.82 14.69 PT79SR115H 
-19.0 ~ -30.0 -15.0 @ 1.5 22.5 SMD Horizontal 296-20299-ND 16.95 15.82 14.69 PT79SR115S 
-19.0 ~ -30.0 -15.0 @ 1.5 22.5 SIP Vertical 296-20300-ND® 16.20 15.12 14.04 PT79SR115V 
-9.2 ~ -30.0 -5.2@1.5 78 SIP Horizontal 296-20301-ND 16.95 15.82 14.69 PT79SR152H 
-9.2 ~ -30.0 -5.2@1.5 78 SMD Horizontal 296-20302-ND® 16.95 15.82 14.69 PT79SR152S 
-9.2 ~ -30.0 5.2 @1.5 78 SIP Vertical 296-20303-ND® 16.20 15.12 14.04 PT79SR152V 
4.75 ~ 14.0 3.6 @ 20.0 72.0 DIP. Horizontal 296-23227-ND@ NEW! 19.35 18.06 16.77 PTDO8A020WAD 
RoHS Compliant 


Dy Witte DC-DC pModule™ Family 


These high-end point-of-load Module regulators are complete solutions containing the DC-DC controller, 
MOSFETs, inductor, input and output bypass capacitors and compensation circuitry in only 2.25cm2. 
Encapsulated in a 15mm x 15mm x 2.8mm LGA, the innovative packaging protects the solution from the 
corrosive effects of the outside environment and thermal enhancement provides a highly efficient heat removal 
mechanism. Resembling the size, form-factor and simplicity of a surface-mount IC, designing with this family 
of uModule POL solution requires no knowledge in switchmode power supplies, greatly simplifying the task of 
a digital circuit designer. Despite their small size, these pModule DC/DC regulators are capable of converting 
a wide range of input supplies from 2.3V to 28V to output voltages as low as 0.6V from 4A to 12A and higher. 

Benefits: * Complete Power Supply * On-Board Inductor * On-Board Power MOSFETs * On-Board DC/DC 
Controller and MOSFET Drivers * On-Board Compensation Circuit Minimum Part Count: * Each pModule 
converter needs only one resistor to set the output voltage from 0.6V to 5V. 

LTM4600 & LTM4602: The LTM4600, is a 10A pModule DC/DC intended for POL solution requiring simpler 
features. The LTM4602 is rated for 6A and has the same features, footprint and layout as the LTM4600. Each 
device is offered in two voltage options of 4.5V ~ 20V or 4.5V ~ 28V. LTM4601 & LTM4603: The LTM4601 
is a full-featured 12A output pModule DC/DC solution. It includes PLL, tracking and margining and remote 
sensing. The LTM4603 is rated for 6A and has the same features, footprint and layout as the LTM4601. 
Each device is offered in two voltage options of 4.5V ~ 20V or 4.5V ~ 28V. They allow current sharing by 
paralleling the outputs of multiple devices for higher load current. LTM4601-1 & LTM4603-1: The LTM4601-1 
and LTM4603-1 are identical to the LTM4601 and LTM4603, respectively, except the remote sense function 
is removed. LTM4604: LTM4604 is a complete 4A regulator system in a 9mm x 15mm LGA package. The 


device operates from an input supply range of 2.35V ~ 5.5V, regulates an output voltage from 0.8V ~ 5V, 
and achieves 93% efficiency when converting a 3.3V input to 2.5V output at up to 4A. LTM4605: Is the first 
device in a new family of buck-boost products and operates from 4.5V ~ 20V, regulates an output voltage 
from 0.8V ~ 16V and delivers an output power up to 150W. LTM4607: Is a high efficiency switching mode 
buck- boost power supply. Package includes the switching controller, power FETs, and support components. 
Operating over an input voltage range of 4.5V ~ 36V, the LTM4607 supports an output voltage range of 0.8V 
to 24V, set by a resistor. This high efficiency design delivers up to 5A continuous current in boost mode (10A 
in buck mode). Only the inductor, sense resistor, bulk input and output capacitors are needed to finish the 
design. LTM4608: Operates from a supply range of 2.375V ~ 5.5V and regulates the output voltage from 
0.8V ~ 5V. The complete circuit is housed in 9mm x 15mm LGA package. LTM8020: Is a complete 200mA, 
DC/DC step down power supply. Package includes the switching controller, power switches, inductor, and all 
support components. Operating over an input voltage range of 4V ~ 36V, the LTM8020 supports an output 
voltage range of 1.25V ~ 5V, set by a single resistor. Only bulk capacitors are needed to finish the design. 
LTM8022: Is a complete 1A, DC/DC step-down power supply. Package includes the switching controller, 
power switches, inductor, and all support components. Operating over an input voltage range of 3.6V ~ 36V, 
the LTM8022 supports an output voltage range of 0.8V ~ 10V, and a switching frequency range of 200kHz 
~ 2.4MHz, each set by a single resistor. Only the bulk input and output filter capacitors are needed to finish 
the design. LTM8023: Is a complete 2A, DC/DC step-down power supply with an input voltage range of 3.6V 
~ 36V. It will support an output voltage range of 0.8V ~ 10V, and a switching frequency range of 200kHz ~ 
2.4MHz, each set by a single resistor. 


Vin Vin Vout Vout Output Supply Remote Current Temperature Digi-Key Price Each 
Min Max Min Max Current (A) Current (mA) Sense Amp Tracking Range Package Part No. 1 25 100 
20 0.6 5 10 1.2 No No O°Cc ~ 70°C 104-LGA LTM4600EV#PBF-ND 31.25 22.32 18.38 
20 0.6 5 10 1.2 No No -40°C ~ 85°C 104-LGA LTM4600IV#PBF-ND 34.43 24.59 20.25 
28 0.6 5 10 1,2 No No O°c ~ 70°C 104-LGA LTM4600HVEV#PBF-ND 38.25 27.32 22.50 
28 0.6 5 10 1.2 No No -40°C ~ 85°C 104-LGA LTM4600HVIV#PBF-ND 42.08 30.05 24.75 
20 0.6 5 12 3.8 Yes Yes O°c ~ 70°C 118-LGA LTM4601EV#PBF-ND 35.13 25.05 20.63 
20 0.6 5 12 3.8 No Yes O°c ~ 70°C 118-LGA LTM4601EV-1#PBF-ND 33.90 24.21 19.94 
20 0.6 5 12 3.8 Yes Yes -40°C ~ 85°C 118-LGA LTM4601IV#PBF-ND 38.58 27.55 22.69 
20 0.6 5 12 3.8 No Yes -40°C ~ 85°C 118-LGA LTM46011V-1#PBF-ND 37.30 26.64 21.94 
28 0.6 5 12 3.8 Yes Yes O°C ~ 70°C 118-LGA LTM4601HVEV#PBF-ND 42.78 30.56 25.19 
45 28 0.6 5 12 3.8 Yes Yes -40°C ~ 85°C 118-LGA LTM4601HVIV#PBF-ND 47.10 33.65 27.72 
‘ 20 0.6 5 6 1:2 No No O°c ~ 70°C 104-LGA LTM4602EV#PBF-ND 25.40 18.14 14.94 
20 0.6 5 6 1.2 No No -40°C ~ 85°C 104-LGA LTM4602IV#PBF-ND 27.95 19.96 16.44 
28 0.6 5 6 1.2 No No o°c ~ 70°C 104-LGA LTM4602HVEV#PBF-ND 30.98 22.13 18.23 
28 0.6 5 6 Ae No No -40°C ~ 85°C 104-LGA LTM4602HVIV#PBF-ND 34.10 24.36 20.06 
20 0.6 5 6 3.8 Yes Yes orc ~ 70°C 118-LGA LTM4603EV#PBF-ND 28.70 20.49 16.88 
20 0.6 5 6 3.8 No Yes O°Cc ~ 70°C 118-LGA LTM4603EV-1#PBF-ND 27.53 19.66 16.19 
20 0.6 5 6 3.8 Yes Yes -40°C ~ 85°C 118-LGA LTM4603IV#PBF-ND 31.55 22.54 18.56 
20 0.6 5 6 3.8 No Yes -40°C ~ 85°C 118-LGA LTM4603IV-1#PBF-ND 30.28 21.63 17.82 
28 0.6 5 6 25 Yes Yes O°Cc ~ 70°C 118-LGA LTM4603HVEV#PBF-ND 35.00 24.99 20.59 
28 0.6 5 6 25 Yes Yes -40°C ~ 85°C 118-LGA LTM4603HVIV#PBF-ND 36.93 26.38 21.74 
2.3 5.5 0.8 5 4 35 No Yes O°c ~ 70°C 66-LGA LTM4604EV#PBF-ND 18.08 12.90 10.63 
20 0.8 16 5 2.8 No No -40°C ~ 85°C 141-LGA LTM4605IV#PBF-ND 44.05 29.55 24.33 
4.5 36 0.8 24 5 2.8 No No -40°C ~ 85°C 141-LGA LTM4607EV#PBF-ND NEW! 45.80 30.79 25.35 
36 0.8 24 5 2.8 No No -40°C ~ 85°C 141-LGA LTM4607IV#PBF-ND NEW! 50.38 33.87 27.89 
2.375 5.5 0.6 5 8 35 No Yes -40°C ~ 85°C 68-LGA LTM4608IV#PBF-ND 26.43 18.86 15.53 
4.0 36 1.2 5 2 01 No No -40°C ~ 85°C 21-LGA LTM8020EV#PBF-ND NEW! 10.50 7.07 5.82 
36 36 0.8 10 1 085 No No -40°C ~ 125°C 50-LGA LTM8022EV#PBF-ND NEW! 10.50 7.07 5.82 
“ 36 0.8 10 2 -085 No No orc ~ 70°C 50-LGA LTM8023EV#PBF-ND 16.90 11.36 9.35 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SMT Series i Function i Function 
Input Cut Tape veut VIN 
Out} Voltage On/Off | Remote | Digi-Key Price Each Tape & Reelt | Lineage Power VO Sense VIN 
Fig. V Out (A) (V) Logic Sense | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. vOut Sequence 
0.75 ~ 3.3 3 24~5.5 | Negative —  |555-1053-1-ND 7.14 6.30 5.63 | 400 | 1971.00 | AXHOO3A0X-SRZ GND TRIM 
0.75 ~ 3.3 3 2.4~5.5 | Positive —  |555-1054-1-ND 7.26 6.41 5.73 | 400 | 2003.40 | AXHOO3A0X4-SRZ GND ON/OFF 
1 0.75~3.63 | 5 3.0~5.5 | Negative —  _|555-1059-1-ND 12.10 10.40 9.00 | 500 | 3982.50 | AXHOOSAOX-SRZ 
0.75 ~ 5.0 5 10~14 | Negative —  |555-1057-1-ND 12.10 10.40 9.00 | 400 | 3186.00 | AXAQO5A0X-SRZ 
0.75 ~ 5.0 3 8.3~14 | Negative —  _|555-1049-1-ND 7.58 6.68 5.95 | 400 | 2079.00 | AXAQO3A0X-SRZ 
0.75 ~ 5.0 3 8.3~14 | Positive —__|555-1050-1-ND 7.70 6.78 6.04 | 400 | 2111.40 | AXAO3A0X4-SRZ 
075-33 | 6 | 24-55 | Negative | —  |555-1073-1-ND 73.80 11.60 950 | 400 | 3402.00] ATHOOGAOX-SRZ 
2 0.75 ~ 5.0 6 8.3~14 | Negative —  |555-1069-1-ND 13.80 11.60 9.50 | 400 | 3402.00 | ATAOO6AOX-SRZ 
0.75 ~ 5.0 6 8.3~14 | Positive —__|555-1070-1-ND 13.80 11.60 9.50 | 400 | 3402.00 | ATAOOGA0X4-SRZ 
0.75 ~ 3.3 10 | 3.0~5.5 | Negative Yes | 555-1063-1-ND 15.80 13.90 12.20 | 250 | 2902.50 | AXHO10A0X3-SRZ 
3A 0.75 ~3.63 | 16 | 3.0~5.5 | Negative Yes | 555-1067-1-ND 18.40 16.30 14.60 | 250 | 3442.50 | AXHO16A0X3-SRZ 
0.75 ~ 5.0 10 10~14 | Negative Yes | 555-1061-1-ND 15.80 13.90 12.20 | 250 | 2902.50 | AXA010A0X3-SRZ 
0.75 ~ 5.0 16 10~14 | Negative Yes | 555-1065-1-ND 18.40 16.30 14.60 | 250 | 3442.50 | AXAO16A0X3-SRZ 
0.75 ~ 3.3 10 | 2.4~5.5 | Negative Yes | 555-1081-1-ND 16.90 14.80 12.90 | 250 | 3071.25 | ATHO10A0X3-SRZ 
0.75 ~ 3.3 10 | 2.4~5.5 | Positive Yes | 555-1082-1-ND 16.90 14.80 12.90 | 250 | 3071.25 | ATHO10A0X43-SRZ 
0.75 ~ 3.3 16 | 2.4~5.5 | Negative Yes | 555-1089-1-ND 19.90 17.50 15.60 | 250 | 3645.00 | ATHO16A0X3-SRZ 
3B 0.75 ~ 3.3 16 | 2.4~5.5 | Positive Yes | 555-1090-1-ND 19.90 17.50 15.60 | 250 | 3645.00 | ATHO16A0X43-SRZ 
0.75 ~ 5.0 10 | 83~14 | Negative Yes _|555-1077-1-ND 16.90 14.80 12.90 | 250 | 3071.25 | ATAO10A0X3-SRZ 
075-50 | 10 | 83-14 | Positive | Yes |555-1078-1-ND 16.90 1480 12.90 | 250 | 3071.25] ATAO1OA0X43-SRZ 
0.75 ~ 5.0 16 | 83~14 | Negative Yes | 555-1085-1-ND 19.90 17.50 15.60 | 250 | 3645.00} ATAO16A0X3-SRZ 
0.75 ~ 5.0 16 | 83~14 | Positive Yes _|555-1086-1-ND 19.90 17.50 15.60 | 250 | 3645.00 | ATAQ16A0X43-SRZ 
0.60~3.63 | 3 24~5.5 | Negative Yes | 555-1120-1-ND 7.63 6.74 6.02 | 400 | 2106.00 | APTHOO3A0X-SRZ 
0.60~3.63 | 3 2.4~5.5 | Negative Yes | 555-1122-1-ND 7.18 6.34 5.67 | 400 | 1981.80 | APXHOO3A0X-SRZ 
0.60~3.63 | 6 24~5.5 | Negative Yes | 555-1121-1-ND 12.98 11.16 9.66 | 400 | 3418.20 | APTHOOGAOX-SRZ 
4 0.60~3.63 | 6 24~5.5 | Negative Yes | 555-1123-1-ND 12.51 10.76 9.31 | 400 | 3294.00 | APXHOOGAOX-SRZ 
0.59 ~ 5.5 3 4.5~14 | Negative Yes _|555-1124-1-ND$ 7.92 6.99 6.25 | 400 | 2187.00 | APTSOO3A0X-SRZ 
0.59 ~ 5.5 3 45~14 | Negative No | 555-1126-1-ND$ 7A7 6.60 5.90 | 400 | 2062.80 | APXSOO3A0X-SRZ 
0.59 ~ 5.5 6 4.5~14 | Negative Yes | 555-1125-1-ND$ 12.68 11.19 10.00 | 400 | 3499.20 | APTSOO6AOX-SRZ Pi Function i Function 
0.59 ~ 5.5 6 45~14 | Negative No |555-1127-1-ND$ 12.23 10.79 9.64 | 400 | 3375.00 | APXSOO6A0X-SRZ 1 vOut GND 
5A | 0.60~3.63 | 12 | 2.4~5.5 | Negative Yes | 555-1128-1-ND NEW! 19.23 16.97 15.17 | 250 | 3317.63 | APTHO12A0X3-SRZ 2 vOut VIN 
5B | 0.69~5.5 12 | 45~14 | Negative Yes _|555-1129-1-ND NEW! 19.52 17.23 15.40 | 250 | 3368.25 | APTSO12A0X3-SRZ 3 Sense VIN 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND ‘ ae SEQ 
i 6 GNDA Trim 
SIP Series Oh) hee On/OEF 
1 Out Input On/Off Remote Digi-Key Price Each Lineage Power 
Fig. V Out (A) Volt. (V) Logic Sense Part No. 1 10 100 | PartNo. 
075-33] 3 | 24-55 | Negative = 555-1055-ND 714 6.30 5.63 | AXHOOSAOXZ = 
0.75 ~ 3.3 3 2.4~5.5 Positive =_ 555-1056-ND 7.26 6.41 5.73 | AXHOOSA0X4Z im 
6 0.75 ~ 3.63 5 3.0 ~ 5.5 Negative - 555-1060-ND 12.10 10.40 9.00 | AXHOOSA0XZ i a 
0.75 ~ 5.0 3 8.3~14 Negative _ 555-1051-ND 7.58 6.68 5.95 | AXA003A0XZ 
0.75 ~ 5.0 3 8.3 ~ 14 Positive _ 555-1052-ND 7.70 6.78 6.04 | AXA003A0X4Z 
0.75 ~ 5.0 5 10 ~ 14 Negative - 555-1058-ND 12.10 10.40 9.00 | AXAOOSAOXZ 
7 0.75 ~ 3.3 6 2.4 ~5.5 Negative _- 555-1075-ND 13.80 11.60 9.50 | ATHOO6AOXZ 48.26 33.02 12.70 0.00 
0.75 ~ 5.0 6 8.3 ~ 14 Negative - 555-1071-ND 13.80 11.60 9.50 | ATAOO6AOXZ 
0.75 ~ 3.3 10 3.0 ~ 5.5 Negative Yes 555-1064-ND 15.80 13.90 12.20 | AXHO10A0X3Z pots . é 
aa | 0-75~3.63| 16 | 3.0~5.5 | Negative Yes 555-1068-ND 18.40 16.30 14.60 | AXHO16A0X3Z 4 Pin 6 is added only in ATHO30A0X3Z version. 
0.75 ~ 5.0 10 10~14 Negative Yes 555-1062-ND 15.80 13.90 12.20 | AXA010A0X3Z 
0.75 ~ 5.0 16 10 ~ 14 Negative Yes 555-1066-ND 18.40 16.30 14.60 | AXA016A0X3Z Fig. 10 NEW! 
0.75 ~ 3.3 10 2.4~5.5 Positive Yes 555-1084-ND 16.90 14.80 12.90 | ATHO10A0X43Z 
8B 0.75 ~ 3.3 16 2.4~5.5 Negative Yes 555-1091-ND 19.90 17.50 15.60 | ATHO16A0X3Z 
075-50} 10 | 83~14 | Negative Yes 555-1079-ND 16.90 14.80 12.90 | ATAO10A0X3Z Pin] Function 
0.75~5.0 | 16 | 8&3~14 | Negative Yes 555-1087-ND 19.90 17.50 15.60 _| ATAQ16AOX3Z 71 Enable 
0.8 ~ 3.63 25 45~5.5 Negative Yes 555-1093-ND 23.46 20.70 18.29 | ATHO25A0X3Z 2 Vin 
9 0.8 ~ 5.0 25 6.0 ~ 14 Negative Yes 555-1095-ND 23.46 20.70 18.29 | ATSO25A0X3Z 3 GND 
0.8 ~ 3.63 30 45~5.5 Negative Yes 555-1094-ND& 23.46 20.70 18.29 | ATHO30A0X3Z 4 Vout 
0.8 ~ 5.0 25 6.0 ~ 14 Negative Yes 555-1097-ND 25.35 22.48 19.97 | ATSO25A0X3-PZ 5 Trims 
059-60] 3 | 45-14 Positive = 555-1130-ND NEW! 8.67 7.63 6.70 | NSROOSAOX4Z 
10 | 0.59 ~ 6.0 6 4.5 ~14 Positive _ 555-1131-ND NEW! 12.55 11.04 9.69 | NSROOGAOX4Z 
0.59 ~ 6.0 10 4.5 ~14 Positive = 555-1132-ND NEW! 15.60 13.72 12.04 | NSRO1OA0X4Z 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2334 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Output 1 Out Input Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Lineage Power 
Fig. Voltage (A) Voltage Part No. 1 10 100 Part No. Pricing Part No. 
Converters 
1 3.0 ~ 6.0 10.0 18 ~ 30 555-1106-1-ND¢ 23.00 20.19 18.13 555-1106-2-ND 3813.75/250 AXB030X43-SRZ 
2 3.3 20.0 36 ~ 75 555-1100-ND 52.08 45.98 41.43 = = EQW020A0F1Z 
3 3.3 15.0 36 ~ 75 555-1104-1-NDt 55.20 48.71 43.84 555-1104-2-ND 5386.50/140 KW015A0F41-SRZ 
4 3.3 15.0 36 ~ 75 555-1105-ND 55.20 48.71 43.84 = = KW015A0F41Z 
5 48.0 2.4 38 ~ 75 555-1108-ND 68.00 60.00 54.00 = = PIM200FZ 
6 3.3 50.0 36 ~ 75 555-1110-ND 106.00 96.00 86.00 — an QPWOSO0A0F1Z 
7 3.3 25.0 36 ~ 75 555-1113-ND 71.19 62.86 56.57 = — QRWO025A0F1Z 
i 3.3 35.0 36 ~ 75 555-1114-ND 87.10 76.90 69.20 = = QRWO35A0F1Z 
8 3.3 3.5 36 ~ 75 555-1118-1-NDft 25.90 22.40 20.30 555-1118-2-ND 2652.75/150 SWO03A5F91-SRZ 
9 3.3 3.5 36 ~ 75 555-1119-ND 25.90 22.40 20.30 = = SWO03A5F91Z 
1 5.0 ~ 15.0 8.0 20 ~ 30 555-1107-1-NDt 23.30 20.50 18.40 555-1107-2-ND 3915.00/250 AXBO050X43-SRZ 
7 5.0 25.0 36 ~ 75 555-1112-ND 87.10 76.90 69.20 = —= QRW025A0A1Z 
8 5.0 3.0 36 ~ 75 555-1116-1-NDt 25.90 22.40 20.30 555-1116-2-ND 2652.75/150 SWO003A0A91-SRZ 
9 5.0 3.0 36 ~ 75 §55-1117-ND 25.90 22.40 20.30 = = SWO03A0A91Z 
2 12.0 6.0 36 ~ 75 555-1098-ND 52.08 45.98 41.43 = _ EQWO006A0B1Z 
6 12.0 18.0 36 ~ 75 555-1109-ND 46.56 43.98 41.16 = _ QBW018A0B1Z 
7 12.0 10.0 36 ~ 75 555-1111-ND 87.10 76.90 69.20 = = QRW010A0B1Z 
9 12.0 1.2 36 ~ 75 555-1115-ND 25.90 22.40 20.30 = = SW001A2B91Z 
Filters 
10 _ 10 100 555-1101-ND 18.80 16.55 14.40 = = FLTR100V10Z 
11 = 20 100 555-1102-ND 28.10 25.20 21.95 = = FLTR100V20Z 
12 _— 5.0 75 555-1103-ND 17.00 15.00 13.30 = _— FLTR75V05Z 


t+ Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 2335 


& Typhoon™ SMT15F Series 
EMERSON DC-DC Converters Formerly, ARTESYN' | | the sMT15F-12 series are non-isolated DC/DC 


Dim. Inches (mm) 


converters packaged in a surface-mount footprint 1. 4Vin 
Dim. Inches (mm) giving designers a cost effective solution for 2. GND ; 0.039 (1.00)--| 
i i a 3. +Vout 
— ip 5 conversion from a 12V source. The SMT15F-12 530 oo 
CXA1 0 Series RoHS ano at has an input range of 10.8V ~ 13.2V and offers an - ee : oo 
Single and Dual (2) 2- Input 0. output voltage range from 1.0V ~ 1.8V with a 15A 6. Remote - — 
3. + Output load, which allows for maximum design flexibility ON/OFF 
Output 10 Watt 4. No Pin ai and a pathway for future upgrades. 
Delivers single and dual output voltages 5 Output 2.- Input 
ing 3.3V SV. 12V, #5V. and #12V. 6. Remote 3.4 Output + Input Output Output 
eee ae gee , ON/OFF 4 Common 6 Voltage Volatage Current Digi-Key Price Emerson 
ae F 5. - Output (V) (V) (Max.) (A) Part No. Each Part No. 
¢ Fully compliant with ETS 300 386-1 * App- 6 Remote “by be 303-1140-ND a7 Da SMTISFA2SiV2 
roved to EN60950, UL1950, CSA C22.2 No. ON/OFF ‘ 10.8 ~ 13.2 12 15 ; 
950 * High demonstrated reliability with con- 0 (25. 393-1205-ND@ 34.48 SMT15F-12S1V2J 


servative component deratings @ RoHS Compliant 


Input Output Output 
Voltage Voltage Current Digi-Key Price Emerson l L1 n ] L2 ri 
(VDC) (V) (Max.) (A) | Part No. Each Part No. Ss 5C a d Ss oc Se es 
3.3 2.0 393-1191-ND 43.60 CXA10-48S3V3J The SIL15C and SIL20C Series 
reer 5.0 2.0 393-1192-ND 43.60 CXA10-48S05J are a new high density open frame } Inches (mm) 
12 0.83 398-1193-ND 43.60 CXA10-48S12J le fe enlicutione. Each yaa 
: Fama, 

#12 0.41 393-1194-ND 47.96 CXA10-48D12J has a wide input range (4.5V ~ 5.5V re 4 a ee 
or 10.2V ~ 13.8V) and offer a wide ey ag, ‘| ” Vout ” Ground 
0.9V ~ 3.3V/5V output voltage range ( Trim Reserved 

. . with a 15A/20A load. An external Ton . ay 
SMTO5E and SMT15E Series Single Output resistor eajists ihe output voliage "Remote 10. Vin 
from its pre-set value of 0.9V to any 7 ae 


Non-isolated DC/DC converters packaged in a surface-mount footprint giving designers a cost effective value up to the maximum allowed 


solution for conversion. Ideal solution where board space is at a premium or tighter card pitch is required. value for that model. 
The ultra-wide voltage trim range offers major advantages to users. It is no longer necessary to purchase a 
variety of modules in order to cover different output voltages. Input Output Output 
SMTxxE-12W3V3 and SMTxxE-12W3V3u: ead ee Cae pigeney Eee nese 
* Trim range: 0.8 ~ 3.63V » Set at default voltage of 0.8V - - ~ 
10.2 ~ 13.8 0.9 ~ 5.0 15 393-1186-ND 15.70 SIL15C-12SADJ-VJ 
SMTOSE-05W3V3 and SMTOSE-05W3V3J: 45-55 0.9~33 20 393-1187-ND 18.40 SIL20C-05SADJ-VJ 
¢ Trim range: 0.75 ~ 3.63V * Set at default voltage of 0.75V * When Vin 2 4.5V, then Vout can be adjusted 10.2 ~ 13.8 0.9 ~ 5.0 20 393-1188-ND 18.40 SIL20C-12SADJ-VJ 


from 0.75 ~ 3.63V * When Vin < 4.5V, then Vout can be adjusted from 0.75 ~ 2.75V 
SMT15E-05W3V3 and SMT15E-05W3V3J: 


* Trim range: 0.8 ~ 3.63V ¢ Set at default voltage of 3.3V * When Vin > 4.5V, then Vout can be adjusted SIL30C and SIL40C Series 


from 0.8 ~ 3.63V * When Vin < 4.5V, then Vout can be adjusted from 0.8 ~ 2.75V 
: The ultra-wide output voltage trim range offers major advantages to users who select the SIL80C-12SADJ 
SMTISE-DSS3¥3; SMT15E-05S2V5, SMT15E-05S3V3J: ; ‘ or SIL40C-12SADJ series. It is no longer necessary to purchase a variety of modules in order to cover 
* Trim range: 0.8 ~ 3.63V * Set at default voltage of 3.3V * When Vin > 4.5V, then Vout can be adjusted different output voltages. The output voltage can be trimmed in a range of 0.9V ~ 5.0V. When the SIL30C- 
from 0.8 ~ 3.6V * When Vin < 4.5V, then Vout can be adjusted from 0.8 ~ 2.75V Dim. Inches (mm) 42SADJ or SIL40C-12SADJ series converter leaves the factory the output has been adjusted to the default 
7 voltage of 0.9V. 


Dim. Inches (mm) 


(as) 1.Vin 0. 08) 1. Remote _ TRIM . SIL40C Series: . Ground 
; 2. Ground d ; ON/OFF . No Pin Remote Sense - . Vout 
0.34 3. Trim 0.451 da 2. Vout . Ground . SIL3OC Series: . Ground 
ee 4. Vout 43) 0. : 3. Trim . Power Good Remote Sense(0/P) . Vout 
5. Remote | = 4. Ground . Not Connected . SILA0C Series: . Ground 
0.8 (20.32) 1 oa, ON/OFF 0.8 (20.92)—| 0. 5. +Vin . Current Share Remote Sense + . Vout 
: . Ground . Vin . Ground 
. Ground . Vin . Vout 0.050 prettierittiiitititi 
Remote ON/OFF Vin (1.27). 100 
1.3(98.02) . SIL3OC Series: . Vout .025.|. ~~ (2.54) 
0.039(1.0)+|/= 0.19(4.83) 3 pics. Remote Sense (GND) 16. Vout 64) 5 300 (58.42) 
oe) | 1. Remote ON/OFF 4. +Vout 
2. Remote Sense+ 5. Ground 
3. Trim 6. +Vin Input Output Output 
Voltage Voltage Current Digi-Key Price Emerson 
(Vv) (Vy) (Max.) (A) | Part No. Each Part No. 
10.2 ~ 13.8 0.9~5 30 393-1189-ND® 27.60 SIL30C-12SADJ-VJ 
3-1146-ND 30.68 SIL40C-12SADJ-V 
10.2 ~ 13.8 0.9~5 40 2 
Input Output Output | Output 393-1190-ND® 28.90 SIL40C-12SADJ-VJ 
’ Voltage | Voltage | Current | Power | Digi-Key Price Emerson @ RoHS Compliant 
Fig.| (VDC) (V) (A) Max. |(W) Max. | Part No. Each Part No. 
1 10~14 | 0.8 ~ 3.63 5 16.5 393-1181-ND® 17.14 SMTOSE-12W3V3J 
» [30-55] .75-3.63] 5 18.15 | 393-1089-ND 18.52 | SMTOSE-05w3V3 Typhoon™ Eighth-Brick Series 
3.0~5.5|.75~3.63| 5 18.15 | 393-1182-ND¢ 17.14 | SMTOSE-05w3V3J ahs st Cee 
7 aE u if ¥ Is Is a new high efficiency, open- A 
10~14 | 0.8 ~ 3.63 15 49.5 393-1183-ND® 27.60 SMT15E-12W3V3J frame, low profile, single board, Dim. Inches (mm) 
3 4.5 ~5.5 3.3 15 54.45 393-1088-ND 29.80 SMT15E-05S3V3 isolated DC/DC converter series in an . 
4.5~5.5 3.3 15) 54.45 393-1184-ND® 27.60 SMT15E-05S3V3J industry ‘standard eight-brick footprint : DNGe +— 2.30 (58.4) — a oy 
3.0~55|08~3.63| 15 | 54.45 | 393-1185-ND¢@ 27.60 | STM15E-05W3V3J that provides up to 100W of output. The Vin. 2.00 (50.80) -» | (1-02) 6 ples. 
series delivers very high output current 7 0.145 (3.68) 0.1 
@ RoHS Compliant at low voltages, and excellent useable - Vout- ot 
power for today’s high performance . Sense- ae 
applications. Full international safety i eee t 03 


approval including EN60950 VDE and | 

UL/cUL60950, reduces compliance . Vout+ O48) Peo 2 0.062 
costs and time to market. The remote “) (7.62) (1.57) 2 ples. 
ON/OFF logic is negative. 


Typhoon™ SMT12F Series 


The SMT12F series is a new range of 


Dim. Inches (mm) 


ultra-compact non-isolated point-of-load im: A419 
convener for space-critical plications. : nae . (6.00) . a Input Output Output 
A key advantage of the SMT12F is that - Remote (1. —0.000 (0.00) Voltage Voltage Current Digi-Key Price Emerson 
it only needs the addition of five 22uF ON/OFF 0.108 (2.60). 6 8 -0.098 (2.48) (Vv) (V) (Max.) (A) Part No. Each Part No. 
ceramic output capacitors to provide a . Margin- ag a7a\taspyo-3 @-0.250 (6.35) 25 20 393-1126-ND 83.25 LES20A48-2V5RE 
complete full-specification, high efficiency . V sense + 0.358 (9.08)-3 25 20 393-1196-ND@ 90.00 LES20A48-2V5REJ 
POL solution with transient response . V sense - aa 2 Pree 
capabilities that extend up to 300A/ . +Vout . }10-0.580 (14.73) 36 ~ 75 3.3 20 393-1197-ND® 90.00 LES20A48-3V3REJ 
ys. The total board space required for ; Ground e838 06s | oss 5.0 10 393-1198-ND@ 90.00 LES10A48-5VOREJ 
the module and capacitors is a mere . +Vin ~ {1650/1591 9 520 1.2 50 393-1121-ND 96.81 LES50A48-1V2RE 
300mm2, facilitating easy co-location . Power Good Greg, 1348) 1.2 50 393-1199-ND@ 104.66 LESS50A48-1V2REJ 
with the load. 2.5 25 393-1127-ND 96.81 LES25A48-2V5RE 
36 ~ 75 2.5 25 393-1200-ND® 104.66 LES25A48-2V5REJ 
Lnjete eptau ii 3.3 25 393-1201-ND¢ 104.66 LES25$48-3V3REJ 
Voltage Voltage Current Digi-Key Price Emerson 33 30 393-1203-ND@ 418.00 LES30A48-3V3REJ 
W) W) (Mex) (A) atte ect |_eatislite, 36 ~ 75 5.0 20 393-1202-ND@ 118.00 | LES20A48-5VOREJ 
3.0 ~5.5 0.9 ~3.3 12 393-1204-ND 27.58 SMT12F-05W3V3J RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2336 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


a oe Input Output | Output | Output 
emerson DC-DC Converters (Cont.) Formerly , ARTESY'N’. Voltage | Voltage | Current | Power | Digi-Key Price | Emerson 
Dim. Inches (mm) Fig. (VDC) (Vv) (A) Max. |(W) Max.| Part No. Each Part No. 
7 393-1099-ND 46.14 PTHO3030WAS 
Typhoon™ ig. 50 6b) gc Pee See 0828 | 80 75 | 393-1162-ND¢@ 42.72 _| PTHO3030WAZ 
F ; pean ee 90.040 7 7 393-1171-ND@ 42.72 | PTHOSOS0OWAD 
Quarter-Brick Series | gay [F900] R608 ay sscasslaecas|e [aw eens 1810- Eriaee 
Specifications: —| aaa al p08 = 9:00) 08 a0 )| 8 15 | 393-1156-NDe 13.10 _| PTHO3050WAD 
Dual Output: : 2 - Et 0.128 "OP 4 393-1163-ND® 13.10 | PTHOS050WAD 
i . . . 4 45~55 | 0.8~3.6 6 21.6 
"ig tno a HV ooh 8 SEF eases Seam eee 
. Trim = a Pillessh g 
Fine tnciak Wee 735) 9,350 950 (6.98) yp 2 (OS SAS 2 | see ea |b 8 33__|_393-1174-ND¢@ 13.10__| PTH12050WAZ 
arew pe - , ‘ ; : : Das saes | Oeues 10 15 393-1157-ND@ 18.60 | PTHO3O60WAZ 
» ceeraE IBC} isolated, intermediate bus “ Y 2 i 393-1158-ND@ 18.60 PTHO3060WAD 
converter 2.15 393-1102-ND 20.08 PTHO5060WAH 
eInput voltage range: Nominal 48VDC, H 7 +Vin 5 45~55 | 0.8~3.6 10 36 393-1165-ND® 18.60 PTHOSO60WAD 
+10%VDC F ; Remote 393-1166-ND® 18.60 PTHOSO60WAZ 
if 7 7 Vin 393-1175-ND@ 18.60 PTH12060WAD 
Wide Input IBC: i i 10.8 ~ 13.2] 1.2~5.5 10 55 
* This series is a Quarter Brick, wide-input —— aval SEAS: 1G:60) || SELZQGOWAE: 
intermediate bus converter (IBC) 0.73 (18.42) @ RoHS Compliant 


¢ Input voltage range: 36 ~ 75VDC. 


Output Voltage | Input Output - Y m x > 
eran vy Voltage Current Digi-Key Price Emerson ¢$ DC DC Converters Formerly ASTEC 
7 2 (Vv) (Max.) (A) | Part No. Each Part No. EMERSON _ Specifications: 
Dual Output - Fig. 1 * Single Output * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Dim. Inches (mm) 
1.2 3.3 36 ~ 75 15A/15 393-1136-ND 145.58 LQD30A48-3V3-1V2RE s 
Wide Input IBC ~ Fig. 2— RoHS Compliant Fig. 1 — ATHO6 Series: * Non Isolated * SMT Fig. 2— ALO25 and ALO40 Series: + 1/8 Brick 
12 —_ | 36~75 14 393-1195-ND 87.60 TQW14A-48S12RJ * Negative Logic * No Load Regulation 


| 0.87 (22.1)_ 
0%, | — oe, — 0.15 0.45 
0.1254 ya 


PTH Series The next generation series of non-isolated DC/DC converters offering some of the 


most advanced POL features available in the industry. The primary new feature (3.18) e 
provides for sequencing between multiple modules, a function, which is becoming o1st lee 


Los 
T 24 
Dim. Inches (mm) 0.125 (3.18) 


a necessity for powering advanced silicon including DSP’s, FPGA’s and ASIC’s (3.18) 
requiring controlled power-up and power-down. 


5 
2 


1.37(34.8) A 470pF electrolytic input capacitor is required for 1. GND 4. Inhibit k a 

0.135 ec 13) proper operation (560\F on PTH12010 series). 2. Track 5. Vo Adjust 2. ENABLE . Vout 
; j+-[+ 0-125 (3.18)] 9, i 

ve at 0.625 i 1. Ground 5. Vo Sense 9. Margin Down avin ee Nout (On/Off) ded 
Ps (15.88) >| 2. Vin 6. Vout 10. Margin Up 


[ot 106.8686 J 3. Inhibitt 7. Ground Fig. 3 - AEO25 and AEO40 Series: + 1/8 Brick Fig. 4 - ATH22 Series: * Non Isolated * SMT 
. 4. Vo Adjust 8. Track * Negative Logic 


1.495 (37.97)__, 
0.125 (3.18) 2 Ples. 
f _| 0.50 | 0835 
}-— 2.0 (50.8) —| fu277| (15.88) "| 
Foe" oy \ 61 106668 Tel 
A 1000pF electrolytic input capacitor is required for 9. : ° sl y 
proper operation (560uF on PTH12020 series). is oO 


. t Denotes negative logic: 
o2'__ 304050 Open = Normal operation Ground = Function active 


1. Ground 5. Vo Sense 9. Margin Down " ©) (45: as 6o! 

2. Vin 6. Vout 10. Margin Up 

3. Inhibitt 7. Ground 1.GND 5. Vo Sense 9. Margin 

4. Vo Adjust 8. Track ¥ ° 2. Vin 6. Vout Down 
ae 2. ENABLE . Vout 7. +Sense 3. Inhibit 7. GND 10. Margin Up 

t Denotes negative logic: (On/Off) . “Sense 8. +Vout 4.Vo Adjust 8. Track 


Open = Normal operation Ground = Function active 


Fig. 5 — ATH30 Series: * Non Isolated * SMT 1.37 (34.8) _ 
0.125 (3.18) 2 Ples| 


+ 1.37(34.8) _, A 1500uF electrolytic input capacitor is required for 0.06 (1.52) ~||.0.500,7)"].0.500, 1. 9 96 (4,50 
tte | proper operation (560uF on PTH12030 series). 1,3. GND 8, 9. Vout ota» Heer | pe fue : 
0.06 0.5 : 0 2. Vin 7,10. GND (3.18) > —}41 1211 u 
(1:52) | |.(12.7) | ) |. 1. Ground 6. Vo Sense 11. Track 4. Inhibit 11. Track 0.375 (9.52) 2% (28.45) 
0.125(8.18)* 2. Vin 7. Ground 12. Margin 5. Vo Adjust 12. Margin Down t O:425 (3.18) 
t : 3. Ground 8. Vout Down 6. Vo Sense 13. Margin Up 0.375 (9.52) 0.375 
ew, ; 4. Inhibitt 9. Vout 13. Margin Up | (9-52) 
a 5. Vo Adjust 10. Ground ——— 
0.375 | 0. ; ‘ 
(9.52), . t Denotes negative logic: 
aa Open = Normal operation Ground = Function active 


Vin Digi-Key Price Emerson 
Fig. V Out Watts 1 Out Range Part No. Each Part No. 
a itr A ATHO6 Series — Point-of-Load Alliance, 
_— os7iza1) 4 0: Spa greens input capacitor is required for RoHS Compliant 
|-—0.75(19.06) , ; 08~25V | 33W 6A 3~3.6V 454-1244-ND 13.10 | ATHO6TO33-9SJL 
c 1. Ground 3.Vin 5. Vo Adjust 1 | 08~36V ) 33W 6A | 45~55V | 454-1245-ND 13.10 ATHO6T05-9SJL 
; 2. Track 4. Inhibit 6. Vout 1.2~55V | 33W 6A | 10.8~13.2V | 454-1246-ND 13.10 | ATHOGK12-9SJL 


t Denotes negative logic: ALO25 Series — Open Frame/ Low Profile, 
Open = Normal operation Ground = Function active RoHS Compliant 


5 
Ic} 


2 12V 66W 4A 36 ~ 75V 454-1172-ND 50.51 ALO04B48N-L. 
a eas 2 ALO40 Series — Open Frame/ Low Profile, 
| 0.995(25.27) _. A 330uF electrolytic input capacitor is required for RoHS Compliant 
Ortzo(r16) 2 Pics, proper aperanon tS OUe ot EUneye ees) TaV T20W | 40A | 36-75V | 454-1181-ND 58.28 | ALOAOVA8N-L 
aa [ | ce) ; 1. Ground 5.Vo Sense 9. Margin Down 2 1.5V 12ow | 40A | 36~-75V | 454-1182-ND 58.28 | ALO4OM48N-L 
rt sha 2.Vin 6. Vout 10. Margin Up 1.2V 120W 40A 36 ~ 75V 454-1183-ND 58.28 ALO40K48N-L. 
I . 3. Inhibit 7. Ground AEO25 Series — Baseplate Construction, 
4. Vo Adjust 8. Track RoHS Compliant 
: t Denotes negative logic: 12V 66W 4A 36 ~ 75V 454-1184-ND 52.45 AEOO4B48N-L 
22 3 osore Open = Normal operation Ground = Function active 5 3.3V 66W 20A | 36~75V 454-1186-ND 52.45 AEO20F48N-L 
1.8V 66W 25A 36 ~ 75V 454-1187-ND 52.45 AEO25Y48N-L. 
1.5V 66W 25A 36 ~ 75V 454-1188-ND 52.45 AEO25M48N-L 
Input Output | Output | Output 1.2V 66W 25A | 36~75V 454-1189-ND 52.45 | AEO25K48N-L 
Voltage Voltage | Current | Power Digi-Key Price Emerson AEO40 Series — Baseplate Construction, 
Fig. (VDC) (V) (A) Max. |(W) Max.| Part No. Each Part No. RoHS Compliant 
2.95 ~ 3.65) 08~25 15 375 393-1159-ND@ 22.00 PTH03010WAD 12V 120W 10A 36 ~ 75V 454-1190-ND 60.22 AEO10B48N-L 
: : : : : 393-1160-ND@ 22.00 PTH03010WAZ 5V 120W 20A 36 ~ 75V 454-1191-ND 60.22 AEO20A48N-L. 
393-1167-ND@ 22.00 PTHO5010WAD 3 1.8V 120W 40A 36 ~ 75V 454-1193-ND 60.22 AEO40Y48N-L. 
1 | 45~5.5 | 08~36) 15 54 393-1168-ND@ 22.00 | PTHOSO10WAZ 1.5V j20w | 40A | 36~75V 454-1194-ND 60.22 | AEO4OM48N-L 
Sea a 33:00) «| BTR SOTOWAD 1.2V t2ow | 40d | 36~75V_ | 454-1195-ND 60.22 | AEO4OK48N-L 
10.8~13.2/12~55) 12 86 393-1178-ND 22.00 | PTH12010WAZ ATH22 Series — Point-of-Load Alliance 
45-55 | 08~36 22 79.2 393-1169-ND@ 31.88 PTHO5020WAD 1.2 ~5.5V 99W 18A | 10.8 ~ 13.2V 454-1116-ND 31.88 ATH18K12-9SJ 
fail eres : 393-1170-ND@ 31.88 | PTHOSO2Z0WAZ 4 | 08~36v | 99W 220 | 45~5.5V | 454-1118-ND 31.88 | ATH22T05-9SJ 
e 10.8~132| 12-55 18 99 393-1179-ND@ 31.88 PTH12020WAD ATH30 Series — Point-of-Load Alliance 
° ; Z : 393-1180-ND® 31.88 PTH12020WAZ 1.2 ~5.5V 143W 26A | 10.8 ~ 13.2V 454-1119-ND 39.52 ATH26K12-9SJ 
2.95 ~ 3.65 | 0.8 ~ 2.5 30 393-1161-ND@ PTHO3030WAD 0.8 ~ 2.5V 143W 30A 3~3.6V 454-1120-ND 39.52 ATH30T033-9SJ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2337 
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Switching AC-DC 


EMERSON. Power Supplies 


Emerson's LP Series of low power switchers offer outstanding performance, price and 
reliability as well as the latest in high technology performance. These switchers range from 
25 ~ 350W of power and come in a wide variety of configurations. Available as a single or 
multiple output with many different output voltage combinations, these compact models 
are ideally suited to a wide variety of applications in telecommunications, computers, 
computer peripheral, test and industrial equipment, medical instrumentation and business 


Formerly Coe 


Single Outputs machines. 
Total Dimensions Mating Connectors 
Power Output Min. Inch (mm) Housing Housing Digi-Key Price Each Emerson 
Watts 1 Load LxWxH Input Output Contacts Part No. 1 10 25 50 Part No. 
LPS40 Series — Single Outputs 
5V@8A 0A 454-1073-ND 46.25 38.75 36.25 35.00 LPS42 
12V @3.3A 0A 5.0 x 3.0.x 1.14 454-1070-ND 46.25 38.75 36.25 35.00 LPS43 
40-50 24V @ 1.6A OA (127.0 x 76.2 x 29.0) WM2123 WM226 WM2318 454-1071-ND 46.25 38.75 36.25 35.00 | LPS45 
48V @ 0.9A 0A 454-1072-ND 46.25 38.75 36.25 35.00 LPS48 
LPS50 Series — Single Outputs 
55 5V@11A 0A 454-1161-ND 49.95 41.85 39.15 37.80 LPS52 
60 12V @5A 0A 4.0x2.0x 1.30 454-1162-ND 49.95 41.85 39.15 37.80 LPS53 
60 15V @4A 0A (101 60 % 50 80 i 33.0) WM2123 WM2126 WM2313 454-1163-ND 49.95 41.85 39.15 37.80 LPS54 
60 24V @ 2.5A 0A : : : 454-1164-ND 49.95 41.85 39.15 37.80 LPS55 
60 48V @ 1.25A 0A 454-1165-ND 49.95 41.85 39.15 37.80 LPS58 
LPS60 Series — Single Outputs 
15V @ 4A 0A 5.0x3.0x 1.65 454-1196-ND 60.98 51.09 47.80 46.15 LPS64 
60 24V @ 2.5A 0A (127 Ox 76. 9 er 9) WM2123 WM2126 WM2313 454-1197-ND 60.98 51.09 47.80 46.15 LPS65 
48V @ 1.3A 0A 3 é 5 454-1198-ND 60.98 51.09 47.80 46.15 LPS68 
LPS250 Series — Single Outputs 
5V @50A 1.50A 454-1204-ND 265.33 232.17 219.73 211.44 LPS252-C 
5V @50A 1.50A 454-1206-ND 298.29 261.01 247.02 237.70 LPS252-CF 
12V @ 21A 0.63A 454-1207-ND 265.33 232.17 219.73 211.44 LPS253-C 
12V @ 21A 0.63A 454-1208-ND 314.77 275.43 260.67 250.84 LPS253-CEF 
250 12V @21A 0.63A 9.0x5.0x 2.0 454-1209-ND 298.29 261.01 247.02 237.70 LPS253-CF 
15V @16.7A 0.50A (228.6 x 127.0 x 50.8) 454-1210-ND 265.33 232.17 219.73 211.44 LPS254-C 
15V @ 16.7A 454-1211-ND 314.77 275.43 260.67 250.84 LPS254-CEF 
15V @ 16.7A 454-1212-ND 298.29 261.01 247.02 237.70 LPS254-CF 
24V @ 10.4A 454-1213-ND 265.33 232.17 219.73 211.44 LPS255-C 
24V @ 10.4A 454-1214-ND 314.77 275.43 260.67 250.84 LPS255-CEF 
24V @ 10.4A 454-1215-ND 298.29 261.01 247.02 237.70 LPS255-CF 
Connector Kit for LPS250 Series... fs x 454-1241-ND 6.94 5.44 5.16 4.99 70-841-005 
LPS350 Series — Single Outputs 
5V @70A 0A 454-1220-ND 351.23 305.91 294.58 283.25 LPS352-C 
5V @70A 0A 454-1222-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 LPS352-CF 
12V @ 29.2A 0A 454-1224-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 LPS353-CEF 
12V @ 29.2A 0A 454-1225-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 LPS353-CF 
350 15V @ 23.3A 0A 9.0 x 5.0x 2.5 454-1226-ND 351.23 305.91 294.58 283.25 LPS354-C 
15V @ 23.3A 0A (228.6 x 127.0 x 63.5) 454-1227-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 LPS354-CEF 
15V @ 23.3A 0A 454-1228-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 LPS354-CF 
24V @ 14.6A 0A 454-1229-ND 351.23 305.91 294.58 283.25 LPS355-C 
24V @ 14.6A 0A 454-1230-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 LPS355-CEF 
24V @ 14.6 0A 454-1231-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 LPS355-CF 
Connecton KitionUPSoo0!Sanes .<0cs162 Gc tncn cote mute eerste act pokes te aad CR eae seas 454-1242-ND 6.94 5.44 5.16 4.99 70-841-011 
NTS350 Series — Single Outputs 
12V @ 16.6A 0A 454-1168-ND 356.50 310.50 299.00 287.50 NTS353 
12V @ 29.2A 0A 7.0x4.0x1.5 454-1169-ND 379.75 330.75 318.50 306.25 NTS353-CF 
360 48V @ 4.24 OA (177.8 x 101.6 x 38.1) WM2128 WMe037 WM2a18: 454-1170-ND 356.50 310.50 299.00 287.50 | NTS358 
48V @7.3A 0A 454-1171-ND 379.75 330.75 318.50 306.25 NTS358-CF 


Note: The -CF suffix added to the manufacture part number indicates cover with top fan, add 1.0” to height. The -CEF suffix added to the manufacture part number indicates cover with dual end fan cover and AC inlet, add 1.32” to length. 


Multiple Outputs 


Total Dimensions Mating Connectors 
Power vi v2 v3 v4 Inch (mm) Housing | Housing Digi-Key Price Each Emerson 
Watts Min/Max A Min/Max A Min/Max A Min/Max A LxWxH Input Output | Contacts | PartNo. il 10 25 50 | Part No. 
LPT25 Series - Triple Outputs — RoHS Compliant 
5V @ 0.3A/3A 12V @0.1A/1.5A | -12V @ OA/0.5A = 5.0 x 3.0.x 1.14 454-1078-ND 40.70 34.10 31.90 30.80 | LPT22 
25-40 | sv@03M3A | 12V@O1A/1.5A | -5V@OAO05A = (127.0 x 76.2 x 29.0) WM2123 | WM2126 | WM2313 | 454 1979-ND 4440 37.20 3480 33.60 | LPT24 
LPT40 Series - Triple Outputs 
3.3V @ 0.5A/4A 5V @ OA/1.5A 12V @ 0A/0.5A = 454-1077-ND® 55.50 46.50 43.50 42.00 | LPT41 
5V @ 0.4A/4A 12V @ 0.2A/2A -12V @ 0A/0.5A = 454-1075-ND® 42.55 35.65 33.35 32.20 | LPT42 
5V @ 0.5A/6A 12V @ 0A/0.5A -12V @ 0A/0.5A = 5.0 x 3.0 x 1.14 454-1076-ND® 48.10 40.30 37.70 36.40 | LPT43 
40-50) sv@o4n4a | 12V@02N2A | -5V@OA/5A = (127.0 x 76.2 x 29.0) WM2123 | WM2126 | WM2313 | 44 4080-ND 48.10 4030 37.70 36.40 | LPT44 
5V @ 0.4A/4A 15V @ 0.2A/2A -15V @ 0A/0.5A = 454-1081-ND® 48.10 40.30 37.70 36.40 | LPT45 
5V @ 0.4A/4A 24V @ 0.2A/1A -12V @ 0A/0.5A — 454-1074-ND® 48.10 40.30 37.70 36.40 | LPT47 
LPT60 Series - Triple Outputs — RoHS Compliant 
3.3V @ 0.7A/5A 5V @ 0A/2.5A 12V @ OA/0.5A = 454-1199-ND 72.41 60.67 56.76 54.80 | LPT61 
5V @0.7A/7A 12V @ 0.3A/3A -12V @ 0A/0.7A = 5.0x3.0x 1.65 454-1200-ND 55.26 46.30 43.32 41.82 | LPT62 
60 5V @0.7A/7A 15V @ 0.3A/2.8A | -15V @ OA/0.7A = (127 0x76.2x41 9) WM2123 | WM2104 | WM2313 | 454-1201-ND 64.79 54.29 50.78 49.03 | LPT63 
5V @0.7A/7A 12V @ 0.3A/3A -5V @ 0A/0.7A = ; i i 454-1202-ND 64.79 54.29 50.78 49.03 | LPT64 
5V @0.7A/7A 24V @ 0.1A/1.5A 12V @ 0A/0.7A = 454-1203-ND 64.79 54.29 50.78 49.03 | LPT65 
Cover Chassis for LPX40/ LPX60 — RoHS Compliant 
_ _ _ - _ 5.9 x 3.86 x 1.5 (150 x 98 x 38) _ =— — 454-1247-ND 10.00 8.25 7.50 7.25 | LPX40 
- - = - = 5.9 x 3.86 x 1.97 (150 x 98 x 50) = = _- 454-1248-ND 10.00 8.25 7.50 7.25 | LPX60 
NTQ160 Series - Quad Outputs 
3.3V @ 2A/15A 5V @ 0A/10A 12V @ OA/2A 12V @ OA/2A 85x4.25x15 454-1238-ND® 223.31 191.80 184.95 174.68 | NTQ162 
50-165 | 5V @ 2A/15A 3.3V @ OA/10A 12V @ OA/2A 12V @ OA/2A (24 6.0 x 108.0 x 38 1) = =_ = 454-1239-ND® 223.31 191.80 184.95 174.68 | NTQ163 
3.3V @ 2A/15A 2.5V @ OA/10A 5V @ 0A/2A 12V @ OA/2A ° ° . 454-1240-ND@ 223.31 191.80 184.95 174.68 | NTQ165 
GonnectoriKitfor NTOV60 Sens s2icc6. scas Sesh ik ced ceceea cant cases ghas bateecannnectabhagaanndandecaundsaseh obsuwoncdarsabheseeslsansedcotstaaenetaamhcanaendeues 454-1243-ND 6.94 6.44 5.16 4.99 | 70-841-014 
NTQ123 Series - Quad Outputs — RoHS Com; int 
70-120 | 3.3V @ 0A/14A 5V @ 2A/12.5A 12V @ OA/IA -12V @ OA/O.5A_|_7.0x4.0x1.5 (177.8x101.6x38.1) | WM2125 | A25834 | WM2313 | 454-1237-ND 163.35 141.08 136.13 131.18 | NTQ123 
LPT8O Series - Triple Outputs — RoHS Compliant 
60 5V @0.7A/8A 12V @ 0.3A/3A -12V @ 0A/0.7A ~ (1 ce ee WM2123 | WM8037 | WM2313 | 454-1167-ND 99.90 83.70 78.30 75.60 | LPT82 
LPQ250 Series - Quad Outputs 
5V @ 3A/35A 12V @ OA/10A -12V @ OA/6A +5-25V@0A/6A 454-1084-ND® 280.98 244.73 232.95 226.60 | LPQ252-C 
5V @ 3A/35A 12V @ OA/10A -12V @ OA/6A +5-25V@0A/6A 454-1216-ND® 328.88 291.75 275.84 270.53 | LPQ252-CEF 
250 5V @ 3A/35A 12V @ OA/10A -12V @ OA/6A +5-25V@0A/6A 9.0 x 5.0 x 2.0 _ _ _ 454-1082-ND® 312.91 272.54 259.42 252.35 | LPQ252-CF 
5V @ 3A/35A 15V @ OA/10A -15V @ OA/6A +5-25V@0A/6A (228.6 x 127.0 x 50.8) 454-1217-ND® 290.05 253.80 240.20 231.14 | LPQ253-C 
5V @ 3A/35A 15V @ OA/10A -15V @ OA/6A +5-25V@0A/6A 454-1218-ND® 328.88 291.75 275.84 265.23 | LPQ253-CEF 
5V @ 3A/35A 15V @ OA/10A -15V @ OA/6A +5-25V@0A/6A 454-1219-ND® 312.91 277.59 262.45 252.35 | LPQ253-CF 
Connector KittorLPO250 Senesi: ..55:5c0cecs cvs saicanletaagannoneetasesnchupeasea sasedaar iin ckestaersoaan seeder dacadenas snabnearaiewauhileass oe noamessededialeilgeee’ 454-1241-ND 6.94 5.44 5.16 4.99 | 70-841-005 
LPQ350 Series - Quad Outputs — RoHS Compliant 
350 5V @ 5A/50A 12V @ OA/12A -12V @ OA/6A 3.3-24V@1A/6A 9.0x5.0x2.5 = = = 454-1085-ND 383.16 333.72 317.66 309.00 | LPQ352-C 
5V @ 5A/50A 12V @ OA/12A -12V @ OA/6A 3.3-24V@1A/6A (228.6 x 127.0 x 63.5) 454-1232-ND 409.73 361.53 348.14 334.75 | LPQ352-CEF 
RoHS Compliant 
Note: The -CF suffix added to the mfg. part number indicates cover with top fan, add 1.0” to height. The -CEF suffix added to the mfg. part number indicates cover with dual end fan cover and AC inlet, add 1.32” to length. (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


@ Switching AC-DC Power Supplies Formerly SOOO 
EMERSON \lultiple Outputs (Cont) ASTEC 
Total Dimensions Mating Connectors 
Power vi v2 V3 v4 Inch (mm) Housing | Housing Digi-Key Price Each Emerson 
Watts Min/Max A Min/Max A Min/Max A Min/Max A LxWxH Input Output | Contacts | PartNo. 1 10 25 50 | Part No. 
5V @ 5A/50A 12V @ OA/12A -12V @ OA/6A 3.3-24V@1A/6A 9.0x5.0x25 454-1083-ND 415.09 361.53 344.13 334.75 | LPQ352-CF 
350 5V @ 5A/50A 15V @ OA/12A -15V @ OA/6A 3.3-24V@1A/6A (228 6 “ 107 0 x63 5) _ _— 454-1233-ND 383.16 333.72 321.36 309.00 | LPQ353-C 
5V @ 5A/50A 15V @ OA/12A -15V @ OA/6A 3.3-24V@1A/6A : : ; 454-1234-ND 409.73 361.53 348.14 334.75 | LPQ353-CEF 
ConnectorKit tonEPQ350' Senas:in.ccauris ee cur seveceennts ren nconee tts oosanrtnaeae cial Meee aa drnaeac tate te ene auuater in ONLtn Ca aeuur resents 454-1242-ND 6.94 5.44 5.16 4.99 | 70-841-011 
@ RoHS Compliant 
Note: The -CF suffix added to the mfg. part number indicates cover with top fan, add 1.0” to height. The -CEF suffix added to the mfg. part number indicates cover with dual end fan cover and AC inlet, add 1.32” to length. 
EmeRSON Universal Input Switch Mode Power Supplies Formerly. ARTESY/N’ 
NLP65 Series — Single, Dual, and Triple Outputs 
me. Output Output 
65 ~ 75 Watt AC/DC Voltage Current Voltage Current Digi-Key Price Emerson 
Specifications: * Dimensions (L x W x H): 5" x 3" x 1.26" (127.00mm x 76.20mm x 32.00mm) i Min./Max. 2 Min./Max. Part No. Each Part No. 
* Mating Connectors: Housing Input: WM2101-ND; Housing Output: WM2104-ND; Contacts: y 4 fe 
WM2302-ND Input Voltage: 85 ~ 264VAC +5V 0.2A/7.0A +12V 0A/2.5A 393-1032-ND 75.85 NLP65-7629 


TRI AD Encapsulated Constant Current or Constant [ois 
"= * Voltage Switch Mode Power Supplies ® 


Designed to be compact, lightweight and water resistant (IP66, Nema 4). 

Electrical Specifications: « Input Voltage: 90VAC ~ 264VAC, 47Hz ~ 63Hz (TLD Series); 10VDC ~ 40VDC (TLM Series) * Operating Temperature: (TLD 
Series): -30°C ~ 60°C (TLM Series) -40°C ~ 60°C (with derating 1% per °C from 60°C ~ 70°C) * Short Circuit Protection (TLD Series only) * Over Voltage and 
Over Current Protection 


5 Inch ™ 
(18 AWG) Leads 


Output Output 
Voltage Current Digi-Key Price Each Triad 
Fig. (VDC) (A) Wattage Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Constant Current Output 
1 12~24 0.35 +5% 20 237-1309-ND 38.18 32.45 29.21 26.29 TLD1020-24-C0350 
1 12~24 0.70 +5% 20 237-1311-ND 38.18 32.45 29.21 26.29 TLD1020-24-C0700 
2 12~24 1.05 +5% 40 237-1315-ND 49.22 41.84 37.65 33.89 TLD1040-24-C1050 
1 18 ~ 36 0.35 +5% 20 237-1310-ND 38.18 32.45 29.21 26.29 TLD1020-36-C0350 5 Inch 
2 18 ~ 36 0.70 +5% 40 237-1314-ND 49.22 41.84 37.65 33.89 TLD1040-36-C0700 (18 AWG) Leads 
2 18 ~ 36 1.05 +5% 40 237-1316-ND 49.22 41.84 37.65 33.89 TLD1040-36-C1050 
Constant Voltage Output 
1 12 +5% 1.66 20 237-1313-ND 38.18 32.45 29.21 26.29 TLD1020-12 
2 12 45% 3.33 40 237-1318-ND 49.22 41.84 37.65 33.89 TLD1040-12 
1 24 45% 0.83 20 237-1312-ND 38.18 32.45 29.21 26.29 TLD1020-24 
2 24 +5% 1.67 40 237-1317-ND 49.22 41.84 37.65 33.89 TLD1040-24 
Constant Current Output 
3 2~38 0.35 +5% 26 237-1319-ND 16.97 14.27 12.84 11.56 TLM4036DC-0350 
3 2~38 0.70 +5% 26 237-1320-ND 16.97 14.27 12.84 11.56 TLM4036DC-0700 4 Inch 
3 2~38 1.00 +5% 26 237-1321-ND 16.97 14.27 12.84 11.56 | TLM4036DC-1000 (18 AWG) Leads 


Universal Input Switch Mode AC/DC Power Supply 


ALS Series: The ALS Series provides a DC output power in a cost-effective open frame package. Excellent performance specifications are provided, together with 
compliance to European EMC (EN55022, Class A), and Low Voltage directive (TUV EN60950). Built to comply with EMI, EFT, ESD and Surge Standards. Features: * Over 
Current Protection: Shutdown, 0.C.P Point >120%, recycle AC supply to recover * Over Voltage Protection: >105% Zener across output » Short Circuit Protection: Unit 
shutdown, recycle AC supply to recover Specifications: * Input Voltage: 110/120VAC (90-260VAC, 120-370VDC) * Input Frequency Range: 47-63Hz * Line Regulation: 
1.0% «Load Regulation: 2.0% * Adjustable Output Voltage Range: +10% +» Operating Temperature: Convection cooling 0°C ~ 50°C: 100%; 60°C: 70% * Cooling: 
Convection cooling Warranty: 1 years @ 40°C, 100% Load Safety Standards: * UL1950 (E204980) »* TUV EN60950 (50070245) » Built to meet CSA 22.2 * Dielectric 
Strength: I/P-O/P: 3kVAC, I/P-FG: 2.5kVAC, <10mA, 1 minute «Isolation Resistance: 0/P-FG: 500VDC >100MQ 

AWSP Series: The AWSP Series power supply is designed for a wide variety of applications where high reliability is desired, including applications for industrial and 
telecommunications markets. Excellent performance specifications are provided, together with compliance to European EMC (EN55022, Class B and EN61000-3-2), and 
Low Voltage directive (TUV EN60950). Built to comply with EMI, EFT, ESD and Surge Standards. Features: ¢ Over Current Protection: At Load >120% 115/230VAC, auto 
recovery * Over Voltage Protection: Zener clamping at Vo>110%, non auto recovery * Short Circuit Protection: Short circuit protection available. Avoid short circuit >30 
seconds. Specifications: * Input Voltage: 85-264VAC * Input Frequency Range: 47-63Hz * Line Regulation: +0.5% * Load Regulation: +1.0% *Adjustable Output Range: 


AWSP 
Series 


ALS Series (Open Frame) 


410% 


* Operating Temperature: -10°C ~ 60°C * Cooling: Natural Convection Warranty: 2 years Safety Standards: * UL60950 (UL File No: E204980) 
No: 50058679) » Dielectric Strength: I/P-O/P: 3kVAC; I/P-FG: 2.5kVAC; 0/P-FG: 0.5KVAC 1 minute « Isolation Resistance: I/P-O/P, |/P-FG, 0/P-FG: 500VDC/100MQ 


* TUV EN60950 (TUV 


Output Output Dimensions Mating Connections 
Voltage Current Inch (mm) Housing Housing Digi-Key Price Each Triad 
Wattage (Vv) (A) LxWxH Input Output Contacts Part No. 1 10 25 50 Part No. 
3.3 9.1 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1289-ND 25.44 21.63 20.36 19.47 ALS50-3.3 
5.0 9.6 5.0 x 3.0 x 1.42 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1290-ND 25.44 21.63 20.36 19.47 ALS50-5 
50 12.0 4.2 (127.0 x 76.2 x 35.6) WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1291-ND 25.44 21.63 20.36 19.47 ALS50-12 
24.0 2.1 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1292-ND 25.44 21.63 20.36 19.47 ALS50-24 
3.3 12.0 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1293-ND 28.61 24.32 22.88 21.88 ALS75-3.3 
5.0 12.0 5.0 x 3.0 x 1.65 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1294-ND 28.61 24.32 22.88 21.88 ALS75-5 
7 12.0 6.2 (127.0 x 76.2 x 42.0) WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1295-ND 28.61 24.32 22.88 21.88 ALS75-12 
24.0 3.1 WM2101-ND WM2104-ND WM2300-ND 237-1296-ND 28.61 24.32 22.88 21.88 ALS75-24 
AWSP Series (Enclosed Frame) 
Output Output Dimensions 
Voltage Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Triad 
Wattage (Vv) (A) LxWxH Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5.0 7.6 5.08 x 3.86 x 1.50 237-1297-ND 23.70 20.15 19.64 18.14 AWSP40-5 
40 12.0 3.3 (129 Ox 98, Ox 38 0) 237-1298-ND 23.70 20.15 19.64 18.14 AWSP40-12 
24.0 1.7 i : i: 237-1299-ND 23.70 20.15 19.64 18.14 AWSP40-24 
5.0 12.0 6.30 x 3.86 x 1.50 237-1300-ND 30.07 25.56 24.05 23.00 AWSP60-5 
60 12.0 5.0 (160. Gx 98. ne 38 0) 237-1301-ND 30.07 25.56 24.05 23.00 AWSP60-12 
24.0 2.5 : . 237-1302-ND 30.07 25.56 24.05 23.00 AWSP60-24 
5.0 20.0 7.80 x 3.86 x 1.65 237-1303-ND 58.37 49.61 46.69 44.65 AWSP100-5 
100 12.0 8.4 (198 Ox 98, Ox 42 0) 237-1304-ND 58.37 49.61 46.69 44.65 AWSP100-12 
24.0 4.2 . . . 237-1305-ND 58.37 49.61 46.69 44.65 AWSP100-24 
5.0 30.0 7.83 x 3.86 x 1.97 237-1306-ND 61.47 52.25 49.17 47.02 AWSP150-5 
150 12.0 12.5 (199 ax 98. 0x 50 0) 237-1307-ND 61.47 52.25 49.17 47.02 AWSP150-12 
24.0 6.3 ‘ P ‘ 237-1308-ND 61.47 52.25 49.17 4702 AWSP150-24 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Ga excel SYS = 200-1360W AC - DC Modular Power Supplies 


Field configurable 
plug and play modules for 
any combination of outputs 


To order power supplies pre-configured, 24 hour shipping, use online configurator tool at 


The Xgen series allows users to instantly 
configure high efficiency power supplies. 
Although very small in size, (40.4mm wide, 
260mm long and either 89mm or 127mm 
wide) the Xgen series provides up to 1360W 
of output power (1450W peak). 


The Xgen series power supplies combine 
feature-laden front-ends (powerPacs) with 
slide-in output converters (powerMods). The 
plug-together architecture facilitates “instant” 
custom power solutions with industry 
leading 16W/in3 power density and up to 
90% conversion efficiency. Available in two 
package sizes, with a variety of application 
specific powerPacs, the Xgen_ series 
provides a standard off-the-shelf solution for 
specific application requirements. 


FEATURES INCLUDE: 
* Universal AC Input Range (85 ~ 264VAC / 47 ~ 63Hz) 
¢ 1 ~ 12 fully floating DC outputs 


¢ Use powerPac with any combination of output modules in series 
or parallel 


¢ Line Regulation of <0.1% 

« Load Regulation of <0.2% 

* Efficiency up to 90% 

¢ Medical UL 2601 and Industrial UL 60950 versions 

* Active Power Factor Correction for EN61000-3-2 Class D Compliance 
* 5VSB @ 250mA Bias Supply 

« Remote Sense, Remote on/off and Voltage Trim Control Signals 

¢ DC Good, AC Good, Temperature Alarm and Fan Fail Status Signals 
¢ Over Voltage, Over Current, Over Temperature protection circuits 
Ripple / Noise <1% peak to peak maximum (20mHZ bandwidth) 
*>1 million hours MTBF at full load and 25°C 

¢ Option Codes: 01 Thermal Signals, 02 Reverse Fan 


Note: Build your own Plug and Play power supplies by selecting a powerPac and individual powerMods. 


4-off M4 Mounting 


Holes on the Base 


http://sales.digikey.com/excelsys/config.aspx 


Dim. in mm 


SLOT F 
SLOT E 
SLOT D 
SLOT C 
SLOT B 
=71 

88| SLOTA 


Max screw penetration 


4-off M4 Mounting 


Max screw penetration 


is 6mm into Base 


is 6mm into Base 


Holes on the Base 


PowerPacs (AC Front End — Power Supply Chassis) 


Dim. A] Digi-Key Price Each Excelsys | Input Connector and Signals Pinout (J2 powerPac) 
Description Watts mm | Part No. il 10 Part No. 7 
.9 “ Pin (powerPac) 
NEW! Without Thermal Signal Alarm NEW! 
F 200 — | 633-1023-ND 226.26 201.80 | XLA-00 1 Common 
4 Slot Chassis 89mm 400 | — | 633-1024-ND 229.84 205.00 | XLB-00 : 
UL/cUL60950-1 Approved | goo — | 633-1025-ND 235.25 - 209.82 | XLC-00 2 +5V Bias 
With Thermal Signal Alarm 3 = 
; 200 — | 633-1000-ND 243.77 217.43 | XLA-01 
4 Slot Onaesis's2mm 400 | — | 633-1001-ND 24736 —«-220.63 | XLB-01 4 AC Fail 
UL/CUL60950-1 Approved | gqo+ | — | 633-1002-ND 252.77 225.44 | XLC-01 ; 
5 A 5 Fan Fail 
Xcite Family 
NEW! Without Thermal Signal Alarm NEW! 6 Global Enable J2 Signals Mating Connectors: 
400 | 46.0 | 633-1026-ND 287.90 256.78 | XCA-00 Drs see Wil Bose. ND 
6 Slot Chassis 127mm 700 | 46.0 | 633-1027-ND 316.68 282.45 | XCB-00 7_| Temperature Alarm Gans Tanck GABON 
UL/cUL60950-1 1000 | 46.0 | 633-1028-ND 347.39 309.84 | XCC-00 8 Global Inhibit . 
Approved 1200 | 46.0 | 633-1029-ND 364.65 325.24 | XCD-00 
1,360 | 54.0 | 633-1030-ND 439.12 391.65 | XCE-00 
With Thermal Signal Alarm Output Signals Connector Pinout 
400 | 46.0 | 633-1003-ND 305.42 272.40 | XCA-01 
6 Slot Chassis 127mm 700 46.0 | 633-1004-ND 334.20 298.08 | XCB-01 Xgi ~ Xg5 Xg7 Xg8 
UL/cUL60950-1 1,000A | 46.0 | 633-1005-ND 364.91 325.47 | XCC-01 Pin (J3) (J3) (J3) Voltage 
Approved 1,200* | 46.0 | 633-1006-ND 382.17 340.86 | XCD-01 1 Teese fic! Used “Pg (v2) 
1,360 | 54.0 | 633-1031-ND NEW! 454.90 405.72 | XCE-01 
+ Derate linearly from 600W @ 180VAC (400W @ 85VAC) A Derate linearly from 1,000W @ 100vac | 2 “Sense Not Used +Pg (v2) 
(850W @ 85VAC) __* Derate linearly from 1,200W @ 120VAC (850W @ 85VAC) 3 Vtrim Not Used Inhibit (V2) 
Note: See Designer’s Manual for power derating. 
4 | Trim Common Common (V2) 
J3 Mating C tors: 
PowerMods (DC Output Modules) = enaevecial aa ean reat rerio 
Volt. | Adjustment) Imax Digi-Key Price Each Excelsys 6 | -Inhibit/Enable +Pg +Pg (V1) * Contacts: WM1128-ND 
Output | Nom. | Range (V) | (A) | Watts Part No. | 10 Part No. 7 | +Power Good Inhibit Inhibit (V1) cao tata 
Single | 2.5 1.5~36 | 50 | 125 | 633-1014-ND 132.52 118.19 | Xg1 & | -PowerGood | Common | Common (V1) 
Single | 5.0 3.2~6.0 | 40 | 200 | 633-1015-ND 13252 118.19 | Xg2 
Single | 12.0 | 60~15.0| 20 | 240 | 633-1016-ND 132.52 118.19 | Xg3 Output Connector Pinout 
Single | 24.0 | 12.0~30.0] 10 | 240 633-1017-ND 132.52 118.19 | Xg4 J3 powerMod Signals Mating 
7 ~ z 5 Xg1-Xg7 Xg8 Connector: 
Single | 48.0 | 28.0~58.0| 6 | 288 | 633-1018-ND 132.52 118.19 | Xg5 i A - * Housing: WM18032-ND 
Single | 24.0 | 50~280|] 5 120 | 633-1019-ND 95.89 85.52 | Xg7 " (4) (4) * Crimp Terminal: WM1128-ND 
vi 24.0 | 50~280] 3 72 1 “Vout v2 J4 Mod Signals Mati 
633-1020-ND 124.76 111.28 | Xg8 connector ae 
v2 24.0 | 50~28.0] 3 72 2 4Vout 4V2 coon 
Bus Bar Parallel ..........000::::cceeeeeeeeee 633-1021-ND 1.20 1.07 | XP1 a _ A 
Bus Bar Series ............00:c:ccceeeeeeeeee 633-1022-ND 1.20 1.07 | XS1 
4 _ V1 
Note: See Designer’s Manual for power derating. Use only in Excelsys Power Pacs - 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


TAAAY?A 
AAD130/160 Series: ¢ Electrical Specification: Input Voltage 90-264VAC, 
47-63Hz, Load Regulation: +1% for V1 and V2, +5% for V3 and V4(AAD130 
Series) or +7% for V3, +5% for V4(AAD160 Series); Power Factor: >0.98 at full 
load and 115/230VAC Input; Harmonic Distortion: Meets EN61000-3-2; Surge 
Withstand: Meets EN61000-4, Efficiency: Up to 88%; MTBF: MIL-STD-HDBK 217E 
>200,000 hrs. @25°C Highly Accelerated Life Testing © Features: Current Sharing, 
Remote Sense, AC Power Fail, Overshoot/ Undershoot, Overvoltage Protection, 
Short Circuit Protection, 2 yr. warranty 

AADGOOS Series: ¢ Electrical Specification: Input voltage 85-264VAC, 47-63Hz; 


AAD130 / 160 Series 


(AAD130 Series Only) 


Switch Mode Power Supplies 


Load Regulation: +0.25%; Power Factor: >0.99 at full load at 230VAC input; Surge 
Withstand: Meets EN61000-4-4 Level 3 and EN61000-4-5 Level 3, Efficiency: Up 
to 92%; MTBF: MIL-STD-HDBK 217E >200,000 hrs. @25°C Highly Accelerated 
Life Testing. © Features: Remote Sense, Current Sharing, AC Power Fail: Open 
Collector, DC OK: Open Collector: Overcurrent/ Short Circuit protection; Overvoltage 
Protection, Thermal Protection, 2 yr. warranty 

PAS Series: ¢ Electrical Specifications: Input Voltage: 85-132/180-264VAC, 
47-63Hz; Load Regulation: +0.5%; Harmonic Distortion: Meets EN61000-3-2 for 
Class A; Surge Withstand: Meets EN61000-4-5 Level 3; Efficiency: Up to 85%; 


AAD600S Series 


Highly 
H.A.L.T. 22222 C € 
eAA.L. I. Life } 
TESTED Testing . ue Ne 


MTBF: MIL-STD-HDBK 217E >200,000 hrs. @25°C Highly Accelerated Life Testing. 
¢ Features: Remote Sense, Thermal Shutdown, DC OK: Open Collector, AC Power 
Fail, Overvoltage and Reverse voltage protection, 2 yr. warranty 

PAM Series (Medical Grade): ¢ Electrical Specifications: Input Voltage: 85-132/ 
180-264VAC, 47-63Hz; Load Regulation: +0.5%; Harmonic Distortion: Meets 
EN61000-3-2 for Class A; Surge Withstand: Meets EN61000-4-5 Level 3; Efficiency: 
Up to 85%; MTBF: MIL-STD-HDBK 217E >200,000 hrs. @25°C Highly Accelerated 
Life Testing © Features: Remote Sense, Thermal Shutdown, DC OK: Open 
Collector, AC Power Fail, Overvoltage and Reverse voltage protection 2 yr. warranty 


CFM | Convec- Current Ratings Dimensions 
Wattage tion Voltage | Min. Load | Convection | CFM Air Inches (mm) Input Power | Input Power Signal Signal Digi-Key Price Each Tamura 
(Pwr)t | Wattage§ vbc (A) (A) Max. a | (A) Max. 0 HxWxL Housing Contacts Housing Contacts Part No. 1 10 25 Part No. 
AAD130 Series 
5 0.5 7 14 
3.3 0.5 8 16 1.25 x 3.14x5 
12 04 0.75 15 (31.75 x 79.76 x 127) WM2112-ND |WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA_ | MT7334-ND 118.80 108.00 100.80 | AAD130-3244-A 
-12 0.1 0.75 15 
5 0.5 7 14 
3.3 0.5 8 16 1.25x3.14x5 
15 04 0.75 15 (31.75 x 79.76 x 127) WM2112-ND |WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA_ | MT7335-ND 118.80 108.00 100.80 | AAD130-3255-A 
130 80 -15 0.1 0.75 15 
5 0.5 7 14 
3.3 0.5 8 16 1.25x3.14x5 
24 04 0.75 15 (31.75 x 79.76 x 127) WM2112-ND |WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA_ | MT7336-ND 118.80 108.00 100.80 | AAD130-3264-A 
-12 0.1 0.75 1.5 
5 a i “ 1.25x3.14x5 
12 0.5 2.5 6 31.75 x 79.76 x 127) WM2112-ND |WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA_ | MT7337-ND 118.80 108.00 100.80 | AAD130-3404-A 
-12 0.1 0.75 1.5 ( 
AAD160 Series 
§ 1.6 8 16 
3.3 14 7 14 1.25x3.14x5 
12 0.15 15 3 (31.75 x 79.76 x 127) WM2112-ND |WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA_ | MT7338-ND 145.20 132.00 123.20 | AAD160-3244-A 
-12 0.1 1 2 
5 1.6 8 16 
160 80 3.3 14 7 14 1.25x3.14x5 
24 0.875 0.87 175 (31.75 x 79.76 x 127) WM2112-ND |WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA_ | MT7339-ND 133.65 121.50 113.40 | AAD160-3264-A 
-12 0.1 1 2 
5 a . Ng 1.25x3.14x5 
12 0.6 3 6 WM2112-ND |WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA_ | MT7340-ND 145.20 132.00 123.20 | AAD160-3404-A 
Er a , (31.75 x 79.76 x 127) 
AAD6OOS Series 
12 — _ 42 1.59x4x9 
5 = a 1 (40.39 x 101.6 x 228.6) — _— 455-1908-ND | 455-1909-1-NDt | MT7341-ND 387.75 352.50 329.00 | AAD600S-4-P 
24 _ _ 23 1.59x4x9 
600 _ Sk = = { (40.39 x 101.6 x 228.6) _ _ 455-1908-ND | 455-1909-1-NDt | MT7342-ND 387.75 352.50 329.00 | AAD600S-6-P 
48 _ _ 12.5 1.59x4x9 
Sk = _ { (40.39 x 101.6 x 228.6) — _ 455-1908-ND | 455-1909-1-NDt | MT7343-ND 387.75 352.50 329.00 | AAD600S-9-P 
PAS Series 
12 = 6.25 12.5 15x 4x6 MT7328-ND 95.70 87.00 81.20 | PAS150-4 
150 80 24 _ 3.25 6.5 (38.1 x 101.6 x 152.4) WM2114-ND |WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA_ | MT7329-ND 95.70 87.00 81.20 | PAS150-6 
48 - 1.75 3.5 MT7330-ND 95.70 87.00 81.20 | PAS150-9 
12 - 10.5 21 15x4x7 MT7331-ND 138.60 126.00 117.60 | PAS250-4 
250 130 24 _ 5.25 10.5 (38.1 x 101.6 x 177.8) WM2114-ND |WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA_ | MT7332-ND 138.60 126.00 117.60 | PAS250-6 
48 _- 2.75 5.5 MT7333-ND 138.60 126.00 117.60 | PAS250-9 
PAM Series (Medical Grade) 
12 — 6.25 12.5 15x 4x6 MT7321-ND 125.40 114.00 106.40 | PAM150-4 
150 80 24 _ 3.25 6.5 (38.1 x 101.6 x 152.4) WM2114-ND |WM2300-NDA | WM2006-ND | WM1114-NDA_ | MT7322-ND 125.40 114.00 106.40 | PAM150-6 
48 =- 1.75 3.5 MT7323-ND 125.40 114.00 106.40 | PAM150-9 
12 _- 10.5 21 MT7324-ND 148.50 135.00 126.00 | PAM250-4 
15 _ 8.5 17 1.5x4x7 MT7325-ND 148.50 135.00 126.00 | PAM250-5 
as 18 24 a 5.25 105. | @84x1otext77.8) | YM2N4ND | WM2300-NDA | WM2006-ND') WMITL4-NDA [itt acenD 148.50 135.00 126.00 | PAM250-6 
48 _- 2.75 5.5 MT7327-ND 148.50 135.00 126.00 | PAM250-9 


+ CFM, forced air wattage rating of the power supply. A Convection rating is 50% of CFM rating the combined amperage ratings not to exceed maximum rated convection wattage of the power supply © The combined amperage ratings should not exceed 
maximum rated wattage of the power supply. § Convection wattage of the power supply. t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. A Crimp tool for connector contacts; WM999-ND 4 Stanby Power voltage available as long as AC input is present. 


JST 


Mating Connector, Contact and Crimp Tool for AAD600S Series 


Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing JST 
Description Part No. 10 100 500 Part No. 8,500 Part No. 
10-Position 2.5mm Disconnectable Crimp Style SM Connector 455-1908-ND 2.58 21.50 85.98 = _— SMR-10V-N 
22-28 AWG Tin Plated Phospher Bronze Crimp Pin Contact 455-1909-1-NDt 54 4.53 18.11 455-1909-2-ND 27.17/M SYM-001T-P0.6 
Crimp Tool with Die for 22-28 AWG Contacts (for JST contacts only) 455-1910-ND 419.19/1 = = WC-121 


t+ Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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LAMB 


DIN Rail 


Features: DLP Series: * Low cost * 3 year warranty * Convection cooled DLPPU Series: * ORing diodes 
included Alarm signals *LED indicators * DIN rail mounting DPP Series: * Low cost * Universal Input 
* Compact size *-10°C ~ 71°C operation * Convection cooled DPP480 Series: * Low cost * Wide range AC 


JA/\ Power Supplies 


input * Active PFC » Parallel function switch *-25°C ~ 71°C operation * Convection cooled DSP Series: 
* Low profile for building automation * Wide range AC input *-25°C ~ 71°C operation * Convection cooled 
¢ DIN rail or chassis mount Note: For safety and EMI certifications, please see series data sheets. 


Fig. 1 - DLP Series Fig. 2— DLPPU Series Fig. 3— DPP Series Fig. 4— DPP480 Series Fig. 5 - DSP Series 


Output | Output Output | Output 
Voltage Current | Power Digi-Key Price Each Lambda Voltage Current | Power Digi-Key Price Each Lambda 
Fig.| Series (V) (A) (W) Part No. 1 10 Part No. Fig.| Series (V) (A) (Ww) Part No. al 10 Part No. 
24 34 75 285-1210-ND 62.00 61.00 | DLP75241/E 5 15 75 285-1228-ND 24.20 20.50 |DSP10-5 
24 44 98.4 | 285-1206-ND 84.00 81.00 | DLP100241/E 5 3 15 285-1232-ND 39.00 32.00 | DSP30-5 
1 | DLP 24 5 120 285-1207-ND 90.00 87.00 _ | DLP120241/E 5 7 35 285-1236-ND 47.00 40.00 | DSP60-5 
24 75 180 | 285-1208-ND 122.00 120.00 | DLP180241/E 12 0.83 10 285-1225-ND 24.20 20.50 | DSP10-12 
24 10 240 | 285-1209-ND _145.00 _—_‘140.00_| DLP240241/E 12 24 25.2 |EBBonleeND) 39.00 ___32.00_| DSP30-12 
2 | DLPPU [21~28vDC| 20 —__| 285-1214-ND 91.00 86.00 |DLPPU/E de o2 4 Bee A700) *—"20:00°|| BSE O02 
12 6 72 285-1221-ND 61.43 52.00 | DSP100-12 
5 5 25 eRe pe em [el aiseaa 15 0.67 | 10.1 | 285-1226-ND 24.20 20.50 |DSP10-15 
12 25 30 285-1215-ND 48.00 46.00 _| DPP30-12 5 | DSP ie 3 = AEREEOUND aon soo” |ensnds 
iS a 50 eee 8654.00 51.00 | DPPEO-15 15 4 60 | 285-1234-ND 47.00 _40.00_| DSP60-15 
3 | DPP ot 63 | 15 eee em = 40.00 38.00 | DPP 15-24 15 5 75 | 285-1222-ND 61.43 ~—«52.00 | DSP100-15 
24 1.3 30 285-1216-ND 48.00 ___-46.00_| DPP30-24 24 0.42 | 10.1 | 285-1227-ND 24.20 20.50 | DSP10-24 
24 24 50 285-1219-ND 54.00 51.00 | DPP50-24 24 1.3 31.2 285-1231-ND 39.00 32.00 | DSP30-24 
24 42 100 | 285-1212-ND 77.00 72.00 | DPP100-24 24 25 60 285-1235-ND 47.00 40.00 | DSP60-24 
48 1.05 50 285-1220-ND 54.00 _51.00_| DPP50-48 24 3.8 91.2 | 285-1224-ND 61.43 52.00 | DSP100-24/c2 
4 _|DPP480 24 20 480 | 285-1217-ND 200.00 ‘180.00 | DPP480241 24 4.2 | 100.8 | 285-1223-ND 61.43 52.00 | DSP100-24 


Note: DIN rail adapters also available for JWS, HK and HWS series power supplies listed under enclosed case. 


NEW! Board Mount — KPSA Series 


Features: 


¢ Low Profile * Smaller Footprint * PC Board mountable * Low cost * UL Class II Approved ¢ Wide input range * No external components needed * Minimized pcb space 


* Global use with no manual intervention * Easy to use * No ground connection needed. 


Note: For safety and EMI certifications, please see series data sheets. 


Output | Output Output | Output 
Voltage | Current | Power | Digi-Key Price Each Lambda Voltage | Current | Power | Digi-Key Price Each Lambda 
Series (Vv) (A) (Ww) Part No. 1 10 Part No. Series (Vv) (A) (Ww) Part No. 1 10 Part No. 

1 5 285-1773-ND 19.13 16.88 KPSA55 0.33 5 285-1772-ND 19.13 16.88 KPSA515 
5 2 10 285-1769-ND 24.48 21.60 KPSA105 15 0.67 10.1 285-1768-ND 24.48 21.60 KPSA1015 
KPSA 3 15 285-1771-ND 29.45 25.99 KPSA155 KPSA 1 15 285-1770-ND 29.45 25.99 KPSA1515 

0.42 5 285-1754-ND 19.13 16.88 KPSA512 0.23 5.5 285-1755-ND 19.13 16.88 KPSA524 
12 0.84 10.1 285-1750-ND 24.48 21.60 KPSA1012 24 0.42 10.1 285-1751-ND 24.48 21.60 KPSA1024 
1.25 15 285-1752-ND 29.45 25.99 KPSA1512 0.63 ASA 285-1753-ND 29.45 25.99 KPSA1524 


AC/DC Open Case 


Features: KPS Series: * Small size and lightweight * PC board mountable * Low cost 
¢ Universal input voltage ZWS Series: ¢ Universal input (85 ~ 265VAC) »* Power factor 
corrected (>50W) * Input transient protected *2 year warranty * High quality design 
* Peak power capability ZP40/60 Series: * Single and multiple outputs * Wide range AC 
input * Low profile, industry standard footprint ZPSA20 Series: ¢ Single output * Wide 
range AC input * Low profile, industry standard footprint SC40/60 Series: * Low cost 


* Single and multiple outputs * Wide range AC input * Low profile SCS120PW Series: 
* Low profile * Convection cooled »* Wide range AC input with PFC MTW Series: 
* 26mm height * 3 year warranty * Peak load capable * Light weight * Output 1 isolated 
from outputs 2 and 3 ZWQ Series: Universal input (85 ~ 265VAC) » Power factor 
corrected » Floating adjustable fourth output » Low profile <1U high 

Note: For safety and EMI certifications, please see series data sheets. 


Output | Output Output | Output 
Voltage | Current | Power | Digi-Key Price Each Lambda Voltage | Current | Power | Digi-Key Price Each Lambda 
Series (v) (A) (W) | Part No. 1 10 | PartNo. Series (v) (A) (W) | Part No. 1 10 | PartNo. 
Single Output 24 0.45 10.8 | 285-1703-ND 25.00 24.00 | ZWS10-24 
3.3 1.25 44 285-1420-ND 18.00 17.00 | KPS53R3 24 0.65 15.6 | 285-1716-ND 29.50 28.00 | ZWS15-24 
3.3 2.50 8.3 | 285-1410-ND 23.00 21.50 | KPS103R3 ws 24 1.3 31.2 | 285-1723-ND 34.00 33.00 | ZWS30-24 
3.3 3 9.9 | 285-1415-ND 27.50 26.00 | KPS153R3 24 24 50.4 | 285-1728-ND 42.00 40.00 | Zwss50-24 
5 1 5 285-1421-ND 18.00 17.00 | KPS55 36 0.9 32.4 | 285-1725-ND 34.00 33.00 | ZWS30-36 
5 2 10 285-1411-ND 23.00 21.50 | KPS105 36 1.4 50.4 | 285-1729-ND 42.00 40.00 | ZWSS50-36 
5 3 15 285-1416-ND 27.50 26.00 | KPS155 3.3 6 20 285-1652-ND 35.71 34.74 | ZPS403R3 
12 0.42 5 285-1417-ND 18.00 17.00 | KPS512 3.3 8 26 285-1658-ND 40.00 38.91 | ZPS603R3 
KPS 12 0.84 10.1 285-1407-ND 23.00 21.50 | KPS1012 5 6 30 285-1654-ND 36.00 34.00 | ZPS405 
12 1.25 15 285-1412-ND 27.50 26.00 | KPS1512 5 8 40 285-1660-ND 40.00 38.00 | zPs60s 
15 0.33 5 285-1418-ND 18.00__17.00 | KPS515 12 3.34 40 _ | 285-1649-ND 36.00 34.00 | zPS4012 
15 0.67 10.1 | 285-1408-ND 23.00 21.50 | KPS1015 Sein 12 5 60 285-1655-ND 40.00 38.00 | ZPS6012 
16 : 1S eee et) “2600 || KEolel 15 2.67 40 | 285-1650-ND 36.00 34.00 | ZPS4015 
24 0.23 55 285-1419-ND 18.00 17.00 | KPS524 15 4 60 285-1656-ND 40.00 38.00 | zPS6015 
2 0.42 10.1 [ReSogt too ND 23.00 21.50 | KPS1024 24 1.67 40 | 285-1651-ND 36.00 34.00 | ZPS4024 
24 0.63 15.1 | 285-1414-ND 27.50 26.00 | KPS1524 24 Bis 8 285-1657-ND 40.00. 38.00 | zPse024 
3.3 1 3.3 | 285-1733-ND 27.00 20.00 | ZWS5-3 = ——s : : 
aes : ios | esehoodiin AOD. 245.00. |fzweacs 48 0.834 40 285-1653-ND 36.00 34.00 | ZPS4048 
7 ; 7 Sea REvUNTD 100 2000. |-zwess 48 1.25 60 285-1659-ND 40.00 38.00 | ZPS6048 
5 2 10 285-1704-ND 2500 2400 | ZWS10-5 33 a4 20 285-1744-ND 22.95 20.25 | ZPSA20-3R3 
5 3 15 285-1717-ND 2950 28.00 | ZWS15-5 5 4.4 20 285-1745-ND 22.95 20.25 | ZPSA20-5 
5 10 50 385-1730-ND 42.00 40.00 | ZWS50-5 Fpaa 9 2.45 20 285-1746-ND 22.95 20.25 | ZPSA20-9 
12 0.85 10.2 | 285-1702-ND 25.00 24.00 | ZWS10-12 12 18 20 285-1747-ND 22.95 20.25 | ZPSA20-12 
Zws 12 1.25 15 285-1714-ND 29.50 28.00 | ZWS15-12 15 1.4 20 285-1748-ND 22.95 20.25 | ZPSA20-15 
12 25 30 285-1721-ND 34.00 33.00 ZWS30-12 24 0.92 20 285-1749-ND 22.95 20.25 ZPSA20-24 
12 4.3 51.6 _| 285-1726-ND 42.00 40.00 | ZWS50-12 3.3 8 40 285-1583-ND 48.00 46.00 | SCS403 
15 0.34 5.1 285-1731-ND 21.00 20.00 | ZWS515 3.3 12 60 285-1590-ND 66.00 59.00 | SCS603 
15 1 15 285-1715-ND 29.50 28.00 | ZWS15-15 SC40/60 5 8 40 285-1585-ND 48.00 46.00 | SCS405 
15 2 30 285-1722-ND 34.00 33.00 | ZWS30-15 5 12 60 285-1592-ND 66.00 59.00 | SCS605 
15 3.5 52.5 | 285-1727-ND 42.00 40.00 | ZWS50-15 12 3.3 40 285-1579-ND 48.00 46.00 | SCS4012 
24 0.22 5.28 | 285-1732-ND 21.00 20.00 _| ZWS524 + 50W with 30CFM forced air cooling, derate linearly to 35W from 50C° ~ 70C° (Continued) 
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AC/DC Open Case (cont) 
Output | Output Output | Output 
Voltage | Current | Power | Digi-Key Price Each Lambda Voltage | Current | Power i-Key Price Each Lambda 
Series (Vv) (A) (w) _| Part No. 1 10 | Part No. Series (Vv) (A) (w) _| Part No. 1 10 | Part No. 
12 5 60 | 285-1586-ND 66.00 59.00 | SCSE6012 5 4 
15 26 40 | 285-1580-ND 48.00 46.00 | SCS4015 24 1 40 | 285-1598-ND 48.00 46.00 | SCT46 
15 4 60 | 285-1587-ND 66.00 59.00 | SCS6015 12 0.5 
24 16 40 | 285-1581-ND 48.00 46.00 | SCS4024 5 4 
sc40/60 24 25 60__| 285-1588-ND 66.00 59.00 | SCSe024 24 1 40 | 285-1599-ND 34.00 33.00 | SCT47 
28 14 40 | 285-1582-ND 48.00 46.00 | SCS4028 12 0.5 
28 24 60 | 285-1589-ND 66.00 59.00 | SCSe028 5 4 
48 0.9 40 | 285-1584-ND 48.00 46.00 | SCS4048 24 1 40 | 285-1600-ND 34.00 33.00 | SCT48 
48 13 60 _| 285-1591-ND 66.00 59.00 | SCS6048 5 0.5 
12 10 120 | 285-1576-ND 60.00 58.00 | SCS120PWi2 33 4 
SCS120PW] 15 8 120 | 285-1577-ND 60.00 58.00 | SCS120PW15 5 2 40 | 285-1593-ND 62.00 57.00 | SCT401 
24 5 120 | 285-1578-ND 60.00 58.00 | SCS120PW24 #12 0.5 
Dual Output 5 7 
+5 oa 12 3 60 | 285-1601-ND 66.00 61.00 | SCTe2 
is i 40 | 285-1572-ND 48.00 46.00 | SCD401212 scaoieo | 12 ne 
15 15 5 7 
ae ie 40 | 285-1573-ND 48.00 46.00 | SCD401515 ‘5 7 PM | 255500 508 4590 | SCTed 
sc4o/60 = = a ne 
Be Soe 60 | 285-1574-ND 66.00 61.00 | SCD601212 5 7 
15 3D 24 15 60 | 285-1604-ND 66.00 61.00 | SCTeS 
: 60 | 285-1575-ND 66.00 61.00 | SCD601515 12 ie 
15 18 . 
Triple Output 5 7 
- 5 24 15 60 | 285-1605-ND 66.00 61.00 | SCTe6 
12 0.3 16 | 285-1475-ND 31.75 31.00 | MTW15-51212 = a 
~ of 24 15 60 | 285-1606-ND 52.02 45.90 | SCTe7 
15 03 16 | 285-1476-ND 31.75 31.00 | MTW15-51515 = of 
“15 02 
5 a 15 3 60 | 285-1607-ND 52.02 45.90 | SCTe8 
12 12 30 | 285-1477-ND 41.00 40.00 | MTW30-51212 12 — 
12 0.3 Quad Output 
MTW : ; 5 8 
Ne a 30 || 285-1478:ND 41.00 40.00 | MTW30-51515 a ; 80 | 285-1691-ND 159.12 140.40 | zwasos222 
5 5 12 3 
12 25 60 | 285-1479-ND 66.00 64.00 | MTWe0-51212 5 8 
= a2 be 5 80 | 285-1692-ND 159.12 140.40 | zwasos223 
15 2 60 | 285-1480-ND 66.00 64.00 | MTWe0-51515 3.3 7 
-15 0.5 5 8 
5 te uf . 80 | 285-1693-ND 159.12 140.40 | zwasos224 
12 2 40.5t | 285-1662-ND 51.26 45.23 | ZPT405125N 12 2 
5 0.3 24 15 
5 32 5 8 
ie 2 42.6 | 285-1661-ND 51.26 45.23 | ZPT4051212N - : ao | Enercon fegcie. “4.46 |\avasneeee 
5 32 swe 5 7 
ZP40 15 15 42+ | 285-1663-ND 51.26 45.23 | ZPT4051515N 5 15 
15 0.3 12 4 
- = 5 , 130 | 285-1687-ND 175.95 155.25 | Zwa1305222 
24 1 42.6¢ | 285-1664-ND 51.26 45.23 | ZPT4052412N 12 4 
“12 0.3 5 15 
> oe 12 4 130 | 285-1688-ND 175.95 155.25 | ZWQ1305223 
24 1 40.5t | 285-1665-ND 51.26 45.23 | ZPT405245N 12 4 ; ; 
5 0.3 3.3 10 
5 4 5 15 
e : Oo ee BERD AED: Psa lee - 130 | 285-1689-ND 175.95 155.25 | ZWQ1305224 
12 0.5 12 4 
5 5 24 2 
sc40/60 12 05 40 | 285-1595-ND 48.00 46.00 | SCT43 5 15 
= a a , 130 | 285-1690-ND 175.95 155.25 | ZWa1305225 
12 2 40 | 285-1596-ND 48.00 46.00 | SCT44 5 10 
= oe t 50W with 30CFM forced air cooling, derate linearly to 35W from 50C° ~ 70C” 


Enclosed Case 


Features: ZWS-AF Series: * Universal input (85 ~ 265VAC) »* Power factor corrected * Input 
transient protected *2 year warranty *High quality design * Peak power capability ZWS-PAF 
Series: * Universal input (85 ~ 265VAC) » Power factor corrected * 200% peak power capability 


LZSA Series: *5 year warranty *-40 ~ 71°C operation * MIL-STD-810E vibration/shock » Input 
transient protected JWS/JWT Series: *5 year warranty * Power factor corrected * Universal input 
(85 ~ 265VAC) JWS508 Series: *5 year warranty » Power factor corrected * Universal input (85 


*2 year warranty HK-A Series: 3 year warranty *Small size * 85 ~ 132VAC input, 47 ~ 440Hz ~ 265VAC) SWS Series: * Low cost » Universal input (85 ~ 265VAC) SWS300/600 Series: * Low 
¢+10% output adjustment HWS/HWS300-1500 Series: «5 year warranty * Universal input (85 cost * Active power factor correction * Universal input (85 ~ 265VAC) SWS6O0OL Series: » Low cost 
~ 265VAC) * High efficiency HWS50-1500/HD Series: «5 year warranty *-10 ~ 71°C operation Low profile * Active power factor correction * Universal input (85 ~ 265VAC) * Low acoustical 
(-40°C start up) * Universal input (85 ~ 265VAC) *Conformally coated pcbs HWS30-1500/ME noise «3 year warranty 
Series: *5 year warranty * Medical approvals » Universal input (85 ~ 265VAC) *High efficiency Note: For safety and EMI certifications, please see series data sheets. 
Output Output Output Output 
Voltage | Current Power Digi-Key Price Each Lambda Voltage | Current Power Digi-Key Price Each Lambda 
Series (V) (A) (W) Part No. Part No. Series (V) (A) (W) Part No. 1 10 Part No. 
Single Output 24 6.3 151.2 285-1707-ND& 98.00 95.00 | ZWS150AF24 
3.3 20 66 285-1698-ND& 78.00 74.00 | ZWS100AF3 36 2.8 100.8 285-1699-ND& 78.00 74.00 | ZWS100AF36 
5 15 75 285-1739-ND& 68.00 66.00 | ZWS75AF5 ZWS-AF 36 4.2 151.2 285-1708-ND& 98.00 95.00 | ZWS150AF36 
5 20 100 285-1701-ND& 78.00 74.00 | ZWS100AFS 48 16 76.8 285-1738-ND& 68.00 66.00 | ZWS75AF48 
5 30 150 | 285-1710-ND& 98.00 95.00 | ZWS1S0AF5 48 24 100.8 | 285-1700-NDA 78.00 74.00 | Zws100AF48 
12 6.3 75.6 _Ta2Baaiiee Nem 68.00 __66.00 | ZWS75AF12 48 3.2 153.6 | 285-1709-NDA 98.00 95.00 | ZWS150AF48 
ZWS-AF He || 12 Bees 7a00' 74.00") 2WS100AF12 24 | 63 | 151.2 | 285-1711-NDA 120.00 118.00 | ZWSt50PAF24 
12 12.5 150 285-1705-ND& 98.00 95.00 | ZWS150AF12 : 2 f 
15 5 oa 285-1736-NDA 68.00 66.00 | ZWS75AF15 SPAR 24 10 240 | 285-1718-NDA 159.00 154.00 | Zws240PAF24 
15 67 400.5 285-1696-NDA 78.00 74.00 | ZWS100AF15 36 42 151.2 285-1712-ND& 120.00 118.00 | ZWS150PAF36 
15 10 150 285-1706-NDA 98.00 95.00 | ZWS150AF15 36 67 241.2 285-1719-ND&A 159.00 154.00 | ZWS240PAF36 
24 3.2 76.8 285-1737-ND & 68.00 66.00 ) ZWS75AF24 $100/200VAC Input § Peak rating of 120A for 10s Without cover 
24 43 103.2 285-1697-ND& 78.00 74.00 | ZWS100AF24 t Peak current and power possible at 170-26VAC input, 10s maximum, 35% duty cycle (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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LAMBDA A Power Supplies 


Enclosed Case (cont, 


Output Output Output Output 
Voltage | Current Power Digi-Key Price Each Lambda Voltage | Current Power Digi-Key Price Each Lambda 
Series (V) (A) (W) Part No. 1 10 Part No. Series (V) (A) (W) Part No. 1 10 Part No. 
AWS-PAE 48 34 148.8 | 285-1713-NDA 720.00 118.00 | ZWS150PAF48 48 32 1536 | 285-1293-ND 7550.00 1475.01 | HWS150048/HD 
48 5 240 285-1720-ND& 159.00 _ 154.00 | ZWS240PAF48 5 6 30 285-1341-ND& 54.00 52.00 | HWS30-5/ME 
5 2 10 285-1248-ND 27.00 26.00 | HK10A-5/A 5 10 50 285-1358-ND& 122.00 118.00 | HWS50-5/ME 
5 3 15 285-1256-ND 33.00 32.00 | HK15A-5/A 5 20 100 285-1281-ND& 168.00 163.00 | HWS100-5/ME 
5 5 25 285-1260-ND 39.00 38.00 | HK25A-5/A 5 30 150 285-1311-ND& 221.00 215.00 _| HWS150-5/ME 
5 10 50 285-1264-ND 56.50 55.00 ) HKSOA-5/A 12 25 30 285-1332-NDA 54.00 52.00 | HWS30-12/ME 
5 20 100 285-1244-ND 94.00 92.00 | HK100A-5/A 12 43 51.6 285-1344-ND& 122.00 118.00 | HWS50-12/ME 
fa 0 0 ee eeND eno ene HERE 12 85 102 285-1267-ND& 168.00 163.00 | HWS100-12/ME 
12 13 15.6 285-1253-ND 33.00 32.00 | HK15A-12/A i 8 8 re aR rep eo MSA TEE: 
i me ee Bee ea ND Een a U pee tare 15 35 52.5 | 285-1347-NDA 722.00 118.00 | HWS50-15/ME 
= = Soe ao ees 15 7 105 | 285-1270-NDA 168.00 163.00 | HWS100-15/ME 
12 | 125 150 | 285-1249-ND 128.00 125.00 | HKi50A-12/A Hws30-1500/me| 1° 7 150 eg oo cea Came pee aL 
HK-A : i : : 24 13 31.2 285-1336-ND& 54.00 52.00 | HWS30-24/ME 
15 07 10.5 285-1246-ND 27.00 26.00 | HK10A-15/A 
18 ‘ 1s BEBE Pant 92.00 | HKISAC1S/A 24 22 52.8 285-1350-ND& 122.00 118.00 | HWS50-24/ME 
6 17 256 985-1268-ND 39.00 38.00 | HK25A-15/A 24 45 108 285-1273-NDA& 768.00 163.00 | HWS100-24/ME 
: ; ; ; 24 65 156 285-1303-ND& 221.00 215.00 | HWS150-24/ME 
13 af ou. eee eee ND ee nn RT ea 24 14 336 285-1324-ND 410.00 368.00 | HWS300-24/ME 
15 to 150 985-1250-ND 428.00 125.00 | HK150A-15/A 24 27 648 285-1365-ND 605.00 586.00 | HWS600-24/ME 
oA 05 12 085-1247-ND 57:00 96.00 | HK10A-24/A 24 65 1560 | 285-1288-ND 1300.00 1240.00 | HWS150024/ME 
od 07 168 285-1255-ND 33.00 32.00 | HK15A-24/A 36 42 1512 | 285-1291-ND 7300.00 1240.00 | HWS150036/ME 
om TH 26.4 985-19590-ND 30.00 38.00 | HK25A-24/A 48 0.65 31.2 285-1339-ND& 54.00 52.00 | HWS30-48/ME 
24 22 52.8 285-1263-ND 56.50 55.00 Heer 48 1 52.8 285-1355-NDA 122.00 118.00 | HWS50-48/ME 
24 45 108 285-1243-ND 94.00 92.00 | HK100A-24/A 48 21 100.8 285-1278-NDA& 168.00 163.00 | HWS100-48/ME 
24 65 156 285-1251-ND 128.00 125.00 | HK150A-24/A 48 3.3 158.4 285-1308-NDA& 221.00 215.00 | HWS150-48/ME 
33 3 99 985-1315-ND 72.00 40.00 | HWS15-3/A 48 32 1536 | 285-1294-ND 1300.00 1240.00 | HWS150048/ME 
33 6 19.8 285-1337-ND 54.00 52.00 | HWS30-3/A an 24 2 504 285-1456-ND 997.00 890.01 | LZSA-500-3 
33 10 33 285-1351-ND 115.00 111.00 | HWS50-3/A 24 42 1008 | 285-1455-ND 1300.00 1175.01 | LZSA-1000-3 
33 20 66 285-1274-ND 166.00 161.00 | HWS100-3/A 33 10 33 285-1047-ND 720.00 116.00 | JWS503/A 
33 30 99 285-1304-ND 216.00 208.00 _| HWS150-3/A 33 20 66 285-1384-ND 190.00 185.00 | JWS1003/A 
5 3 15 285-1317-ND 42.00 40.00 | HWS15-5/A 5 10 50 285-1048-ND 120.00 116.00 | JWS505/A 
5 6 30 285-1340-ND 54.00 52.00 | HWS30-5/A 5 15 75 285-1053-ND 161.00 152.00 | JWS755/A 
5 10 50 285-1356-ND 115.00 111.00 | HWS50-5/A 5 20 100 285-1057-ND 190.00 __ 185.00 | JWS1005/A 
5 20 100 285-1279-ND 166.00 161.00 | HWS100-5/A 5 30 150 285-1061-ND 247.00 239.00 | JWS1505/A 
5 30 150 285-1309-ND 216.00 208.00_| HWS150-5/A 5 60 300 285-1101-NDA 382.00 345.00 | JWS3005 
12 13 15.6 285-1312-ND 42.00 40.00 ) HWS15-12/A 5 120 600 285-1105-ND& 584.00 555.00 | JWS6005 
12 2.5 30 285-1331-ND 54.00 52.00 | HWS30-12/A 12 43 51.6 285-1049-ND 120.00 116.00 | JWS5012/A 
12 43 51.6 285-1342-ND 115.00 111.00 | HWS50-12/A 12 63 75.6 285-1054-ND 161.00 152.00 | JWS7512/A 
12 8.5 102 285-1265-ND 166.00 161.00 | HWS100-12/A 72 85 702 285-1058-ND 790.00 185.00 | JWSTOOT2/A 
HWS 12 13 156 _[EeBoal225eNb) 216.00 __208.00 | HWS150-12/A 12 13 156 | 285-1062-ND 247.00 239.00 | JWS15012/A 
6 i oo Beene aND ann 2008 Hee 12 27 324 | 285-1102-NDa 382.00 345.00 | uws30012 
1c aa os Ween 4800" -421°00 HWeenele 12 53 636 | 285-1106-NDA 584.00 555.00 | JwS60012 
ae Z at ae Een) 46600 161.00 | LWS100-1g/A 15 35 525 285-1393-ND 120.00 __ 116.00 | JWS5015/A 
15 10 150 | 285-1298-ND 216.00 208.00 | HWS150-15/A i: 3 in| eee tee: 1s co LNNRAGOTEIA 
24 0.65 15.6 285-1314-ND 42.00 40.00 | HWS15-24/A : : 
o4 13 312 985-1335-ND 54.00 52.00 | HWS30-24/A ie 15 10 150 285-1385-ND 247.00 239.00 | JWS15015/A 
24 22 52.8 | 285-1348-ND 115.00 111.00 | HWS50-24/A 18 22 $30 [e285 51287, ND A 382.00 345.00 | JWS30015 
24 45 108 285-1271-ND 166.00 161.00 | HWS100-24/A 15 43 645 | 285-1396-ND& 584.00 __555.00_| JWS60015 
24 65 156 985-1301-ND 216.00 208.00 | HWS150-24/A 24 a2 52.8 285-1050-ND 720.00 116.00 | JWS5024/A 
48 0.33 75.84 | 285-1316-ND 42.00 40.00 | HWS15-48/A 24 32 76.8 285-1055-ND 161.00 152.00 | JWS7524/A 
48 065 31.2 285-1338-ND 54.00 52.00 | HWS30-48/A 24 45 108 285-1059-ND 190.00 185.00 | JwS10024/A 
48 14 528 285-1353-ND 11500 111.00 | HWS50-48/A 24 65 156 285-1063-ND 247.00 239.00 | JWS15024/A 
48 24 100.8 285-1276-ND 166.00 161.00 | HWS100-48/A 24 14 336 285-1103-ND& 382.00 ___ 345.00 _| JWS30024 
48 33 158.4 |_285-1306-ND 216.00 208.00 | HWS150-48/A 24 27 648 285-1107-ND A 584.00 555.00 | JWS60024 
3.3 60 198 285-1325-ND 365.00 328.01 | HWS300-3 28 2 56 285-1394-ND 120.00 116.00 ) JWS5028/A 
33 420 396 285-1366-ND 555.00 540.00 | HWS600-3 28 3.6 100.8 | 285-1383-ND 190.00 185.00 | JWS10028/A 
5 60 300 285-1329-ND 365.00 328.01 | HWS300-5 28 12 336 285-1390-ND& 382.00 345.00 | uws30028 
5 120 600 285-1370-ND 555.00 540.00 | HWS600-5 28 23 644 285-1398-ND& 584.00 555.00 | JWS60028 
12 27 324 285-1318-ND 365.00 328.01 | HWS300-12 48 TA 52.8 285-1051-ND 720.00 116.00 | JWS5048/A 
12 53 636 285-1359-ND 555.00 540.00 | HWS600-12 48 16 76.8 285-1056-ND 161.00 152.00 | JWS7548/A 
12 125 1,500 | 285-1282-ND 1200.00 1125.01 | HWS150012 48 24 100.8 | 285-1060-ND 190.00 185.00 | JWS10048/A 
uiweaooae0g: | 15 22 330 285-1320-ND 365.00 328.01 | HWS300-15 48 33 158.4 | 285-1064-ND 247.00 239.00 | JWS15048/A 
15 43 645 285-1361-ND 555.00 540.00 | HWS600-15 48 65 312 285-1104-ND& 382.00 345.00 | JWS30048 
15 100 1,500 | 285-1284-ND 1200.00 1125.01 | HWS150015 48 43 624 985-1108-ND& 584.00 555.00 | JWS60048 
24 14 336 285-1322-ND 365.00 328.01 | HWS300-24 2 3 72 285-1401-ND 219.00 213.00 | JWS70P-24/508 
24 27 648 285-1363-ND 555.00 540.00 | HWS600-24 JWS508 24 10 240 285-1386-ND 439.00 397.00 | JWS240P-24/508 
24 65/70$ |1,560/1,680| 285-1286-ND 1200.00 1125.01 | HWS150024 24 14 336 285-1389-ND 382.00 345.00 | JWS30024/508 
36 | 42/46.5$ |1,512/1,674] 285-1289-ND 1200.00 1125.01 | HWS150036 33 T0 35 385-1696-ND 37-00 36.00 | SWS503 
Bee ng sg s | @ | @ | apa sm on | suse 
48 32 1,536 | 285-1292-ND 1200.00 1125.01 | HWS150048 : i i Seer sien een Shes 
33 10 33 285-1352-NDA 151.00 147.00 | HWS50-3/HD 5 30 150 085-1615-ND 65.00 63.00 | SwS1505 
33 20 66 285-1275-ND A 211.00 206.00 | HWS100-3/HD 19 43 516 585-1603-ND 37.00 36.00 | SWS5012 
33 30 99 285-1305-NDA 273.00 264.01 | HWS150-3/HD : : ee ; : 
33 | 80 198 | 285-1326-ND 484.00 435.00 | HWS300-3/HD | ee eae) ceca wae agen bewerepn 
3.3 120 396 285-1367-ND 605.00 586.00 | HWS600-3/HD sis 1 fo ; : 
5 10 50 285-1357-NDA 151.00 147.00 | HWS50-5/HD 5 150 eee 65.00 63.00 | SWS15012 
5 20 100 | 285-1280-NDA 211.00 206.00 | HWS100-5/HD 18 35 52.5 [26oalb222no 37.00__36.00_| SWS5015 
5 30 150 | 285-1310-NDA 273.00 264.01 | HWS150-5/HD 15 5 5 285-1636-ND 42.50 42.00 | SWS7515 
5 60 300 985-1330-ND 434.00 435.00 | HWS300-5/HD 15 67 100.5 | 285-1609-ND 54.00 53.00 | SWS10015 
5 120 600 285-1371-ND 620.00 602.01 _| HWS600-5HD 15 10 150 285-1613-ND 85.00 63.00 | SWS15015 
12 43 51.6 285-1343-NDA 151.00 147.00 | HWS50-12/HD 24 24 50.4 285-1625-ND 37.00 36.00 | SwS5024 
12 85 102 285-1266-NDA 211.00 206.00 | HWS100-12/HD 24 3.2 76.8 285-1637-ND 42.50 42.00_| SWS7524 
12 13 156 285-1296-ND& 273.00 264.01 | HWS150-12/HD 24 43 103.2 | 285-1610-ND 54.00 53.00 | SWS10024 
12 27 324 285-1319-ND 484.00 435.00 | HWS300-12/HD 24 6.3 151.2 | 285-1614-ND 65.00 63.00_| SWS15024 
12 53 636 285-1360-ND 620.00 602.01 | HWS600-12/HD 3.3 55 181.5 285-1619-ND 125.00 121.00 | SWS3003 
2 125 1500 | 285-1283-NDA 7550.00 1475.01 | HWS150012/HD 3.3 100§ 330 285-1631-ND 224.00 217.00 | SWS6003 
uweso-ts00up} 15 35 52.5 285-1346-NDA 151.00 147.00 | HWS50-15/HD 5 55 275 285-1622-ND 125.00 121.00 | SWS3005 
15 Z 105 285-1269-ND A 211.00 206.00 | HWS100-15/HD 5 100§ 500 285-1634-ND 224.00 217.00 | SWS6005 
15 10 150 285-1299-ND A 273.00 264.01 | HWS150-15/HD 12 26 312 285-1616-ND 125.00 __ 121.00 | Sw$30012 
15 22 330 285-1321-ND 484.00 435.00_| HWS300-15/HD 12 50 600 285-1628-ND 224.00 217.00 | SWS600T2 
15 4B 645 285-1362-ND 620.00 602.01 | HWS600-15/HD swsaooe00 | 18 21 315 285-1617-ND 125.00 121.00 | SWS30015 
15 100 1500 | 285-1285-ND 1550.00 1475.01 | HWS150015/HD 15 40 600 285-1629-ND 224.00 217.00 | Sws60015 
24 22 52.8 285-1349-ND& 151.00 147.00 | HWS50-24/HD 24 13 312 285-1618-ND 125.00 121.00 | SwS30024 
24 45 108 285-1272-ND A 211.00 206.00 | HWS100-24/HD 24 25 600 285-1630-ND 22400 217.00 | Sws60024 
24 6.5 156 285-1302-ND& 273.00 264.01 | HWS150-24/HD 36 B7 313.2 285-1620-ND 725.00 727.00 | SWS30036 
24 14 336 285-1323-ND 484.00 435.00 | HWS300-24/HD 36 16.7 601.2 285-1632-ND 224.00 217.00 | SWS60036 
24 27 648 285-1364-ND 620.00 602.01 | HWS600-24/HD 48 67 321.6 285-1621-ND 125.00 121.00 | SwS30048 
24 65/70 |1560/1680$} 285-1287-ND 1550.00 1475.01 | HWS150024/HD 48 125 600 285-1633-ND 224.00 217.00 | SwS60048 
36 | 42/46.5$ |1512/1674¢] 285-1290-ND 1550.00 1475.01 | HWS150036/HD 7431 : 
4 | 11 |” 528 "| 205-195¢-NDa _151.00__147.00 | Hws50-48/40 swssoo. | 12 | 53 | 636 | 2astrannn © a4nzt 211.98 | Swss00L-2 
78 24 700.8 | 285-1277-NDA 211.00 206.00 | HWS100-48/HD oa | o7isit | 649/744¢ | 285-1742-ND 24021 214.95 | SWS600L-24 
48 33 158.4 | 285-1307-ND& 273.00 264.01 | HWS150-48/HD - - 
48 7 336 285-1328-ND 484.00 435.00 | HWS300-48/HD $100/200VAC Input § Peak rating of 120A for 10s & Without cover 
48 13 624 285-1369-ND 620.00 _ 602.01 | HWS600-48HD + Peak current and power possible at 170-26VAC input, 10s maximum, 35% duty cycle (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2344 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


LAMBDA A Power Supplies 


Enclosed Case (cont) 


Output Output Output Output 
Voltage | Current Power Digi-Key Price Each Lambda Voltage | Current Power Digi-Key Price Each Lambda 
Series (V) (A) (W) Part No. 1 10 Part No. Series (V) (A) (W) Part No. 1 10 Part No. 
Triple Output 5 13 
5 8 JWT i ee 100 285-1404-ND 186.97 173.81 | JWT100-5FF/A 
12 A 75 aeeolcltes) 18847 147.92 | AWTTS-G22/A DIN Rail Kit for JWS50 and JWS75 285-1440-ND 7250 11.30 | LDINSO/75 
“12 0.5 DIN Rail Kit for JWS100 and JWS150 285-1437-ND 14.50 13.00 | LDIN100/150 
5 8 DIN Rail Kit for JWS300 and JWS600 285-1439-ND 65.00 62.00 | LDIN300/600 
JWT 15 3.2 75 285-1406-ND 158.47 147.32 | JWT75-5FF/A DIN Rail Kit for HK10A-HK50A 285-1438-ND 12.50 11.30 | LDIN30 
-15 05 DIN Rail Bracket for HWS15 and HWS30 285-1203-ND 16.75 15.00 | DINO1 
DIN Rail Bracket for HWS50 285-1204-ND 16.75 15.00 | DINO2 
5 13 DIN Rail Bracket for HWS100 and HWS150 285-1205-ND 20.00 18.50 | DINOS 
Be oA 100 ee) 186.97 173.81 | JWT100-522/A | 4 toq/200VAC Input § Peak rating of 120A for 10s _& Without cover 
tT Peak current and power possible at 170-26VAC input, 10s maximum, 35% duty cycle 
ZUP Series Programmable Voltage Current Maximum 
Range Range Power Digi-Key Price Each Lambda 
Features: (Vv) (A) (W) Part No. 1 10 Part No. 
* Constant voltage/constant current * Last setting memory » Digital meters 0-6 0~33 198 285-1683-ND 956.00 860.00 ZUP6-33/U 
* Built-in RS232 and RS485 interface with GPIB optional * Bench or rack mount 0~6 0 ~ 66 396 285-1684-ND 1261.00 1135.00 ZUP6-66/U 
* Embedded mi troller * Volt, to 120V. tup to 132A 0~6 0 ~ 132 792 285-1682-ND 1785.00 1607.01 ZUP6-132/U 
SESE IGIOP RES SS OF EON ONEE: 2 OHEGe UPN CURE NES 0~10 0 ~ 20 200 285-1668-ND 956.00 860.00 ZUP10-20/U 
Note: For safety and EMI certifications, please see data sheets. 0 ~10 0 ~ 40 400 285-1669-ND 1261.00 1135.00 ZUP10-40/U 
0~10 0~80 800 285-1670-ND 1785.00 1607.01 ZUP10-80/U 
0~ 20 0~10 200 285-1673-ND 956.00 860.00 ZUP20-10/U 
0~20 0~20 400 285-1674-ND 1261.00 1135.00 ZUP20-20/U 
0~ 20 0~40 800 285-1675-ND 1785.00 1607.01 ZUP20-40/U 
0~ 36 0~6 216 285-1678-ND 956.00 860.00 ZUP36-6/U 
0~ 36 0~12 432 285-1676-ND 1261.00 1135.00 ZUP36-12/U 
0~36 0~ 24 864 285-1677-ND 1785.00 1607.01 ZUP36-24/U 
0~60 0~7 420 285-1681-ND 1261.00 1135.00 ZUP60-7/U 
0~60 0~14 840 285-1679-ND 1785.00 1607.01 ZUP60-14/U 
0~80 0~2.5 200 285-1685-ND 956.00 860.00 ZUP80-2.5/U. 
0~ 80 0~5 400 285-1686-ND 1261.00 1135.00 ZUP80-5/U 
0~ 120 0~1.8 216 285-1671-ND 956.00 860.00 ZUP120-1.8/U 
0 ~ 120 0~3.6 432 285-1672-ND 1261.00 1135.00 ZUP120-3.6/U 
RS232 Communications Cable DB-9 285-1666-ND 36.45 34.00 ZUP/NC401 
RS485 Communications Cable DB-9 285-1667-ND 36.45 34.00 ZUP/NC402 
Front End Switching Fig. 2-TL ig. 3 - FPS1000 Series 


Series 
Features: 


TH Series: *1U high * Up to 10,000W in 19” rack * Hot swap capable » High 
efficiency 

TL Series: *2U high * Up to 12,500W in 19” rack * Hot swap capable *>90% 
efficiency ¢ Full power at 65°C ambient 

FPS1000 Series: * 1U high * Up to 3000W (3 units) in 19” rack * Hot swap 
capable (ORing diodes built in) * Low cost * PoE option 


Note: For safety and EMI certifications, please see series data sheets. 


Output Output | Maximum Output Output | Maximum 
Voltage Current Power Digi-Key Price Each Lambda Voltage Current Power Digi-Key Price Each Lambda 
Fig. (v) (A) (W) Part No. 1 10 Part No. Fig. (v) (A) (W) Part No. 1 10 Part No. 
12 100 1200 285-1639-ND§ 915.00 865.00 TH120012 3 32 31 992 285-1238-ND 600.00 525.00 FPS100032 
‘i 24 50 1250 285-1640-ND 860.00 810.01 | TH120024 on 48 THRE 1008 pee 1aeoNR 600.08 726.00 oes 
jack Tor in | A I 
eo 1250 eee OO? eteeee | aiieonse Blanking Panel 285-1644-ND 140.00 132.00 | THRBP 
48 40 2000 285-1642-ND 1200.00 _1150.01_| TH200048 19” Rack for TLRBP 285-1647-ND 490.00 465.01 | TLRS 
> 24 40 1000 285-1645-ND 800.00 760.00 | TL100024 Blanking Panel 285-1648-ND 95.00 9000 | TLRBP 
48 20 1000 285-1646-ND 800.00 760.00 | TL100048 3 Slot Rack for FPS1000 285-1240-ND 640.00 560.01 FPSS1U 
3 24 40 960 285-1237-ND 600.00 525.00 | FPS100024 § Use rack model THR400 
AC/DC PCB Mount Fig. 3 — PFE500/700 


Series NEW! Gag Seri 
Features: KM Series: * Small size and lightweight * PC board mountable * Wide ones eres 


Range Input * Medical Safety Certifications (4kVAC Input-Output) * Class 
Il (No ground needed) KW Series: * Small size and lightweight * PC board 
mountable *-10 ~ 70°C continuous operation * 85 ~ 265VAC wide range input 
* Convection cooled PFE500/700 Series: ¢ Low profile, small size »* 100°C 
baseplate temperature * High power density * High efficiency Medical Approved 
Note: For safety and EMI certifications, please see series data sheets. 


Output Output Output Output 
Voltage | Current Power Digi-Key Price Each Lambda Voltage | Current Power Digi-Key Price Each Lambda 
Fig. (V) (A) (W) Part No. 1 10 _| Part No. Fig. (v) (A) (W) Part No. 1 10 _| Part No. 
NEW! Single Output — Medical Approved NEW! Single Output 
3.3 3 9.9 285-1782-ND 49.34 43.54 | KMS153P3 
5 1 5 285-1436-ND 51.00 47.00 | KWS5-5 
3.3 8 26.4 285-1783-ND 74.24 65.48 | KMS403P3 7 40 EVO BE 00 900 | Kwsto 
5 3 15 285-1765-ND 49.34 43.54 | KMS155 7 erie 5. ae S) 
5 8 40 285-1767-ND 74.21 65.48 | KMS405 5 3 15 285-1433-ND 76.00 70.00 | KWS15-5 
4 12 1.25 15 285-1763-ND 49.34 43.54_| KMS1512 12 0.45 5 285-1434-ND 51.00 47.00 | KWSS5-12 
12 3.33 40 285-1757-ND 74.21 65.48 | KMS4012 2 12 0.9 10 285-1428-ND 65.00 59.00 | KWS10-12 
ie i i: cea teak pees yeieie 12 1.3 15 285-1431-ND 76.00 70.00 | KWS15-12 
24 0.62 15 285-1756-ND 49.34 43.54 | KMS1524 15 0.35 5 ae ealsiND) 51.00 47.00 | KWS5-15 
24 1.67 40 285-1758-ND 74.21 65.48 | KMS4024 15 0.7 10 285-1429-ND 65.00 59.00 | KWS10-15 
NEW! Dual Output — Medical Approved NEW! 15 1 15 285-1432-ND 76.00 70.00 | KWS15-15 
+5 15 15 285-1779-ND 53.55 47.25 | KMD1555 12 33 396 285-1493-ND 273.00 245.00 | PFE500S12 
+5 4 40 285-1774-ND 79.56 70.20 | KMD4055 3 28 18 504 285-1494-ND 273.00 245.00 _| PFE500S28 
ae vee a pee eouine eee piled papas 48 10.5 504 285-1495-ND 273.00 245.00 _| PFE500S48 
+ f ~ + i & 
1 315 —_ oe SAND paice 4795. | RNDISISIE 51 14 714 285-1496-ND 298.00 265.01 _| PFE700S48 
+15 1.33 40 285-1762-ND 79.56 70.20 | KMD401515 Dual Output 
5/12 1.25 40 285-1780-ND 79.56 70.20 | KMD40512 #12 40.22 5 285-1426-ND 58.00 53.00 | KWD5-1212 
5/24 am = “e 7 p88 ee A 2 a 70.20 _| KMD40524 412 40.45 10 285-1422-ND 73.00 67.00 | KWD10-1212 
! Triple Output — Medical Approve : +12 +0.65 15 285-1424-ND 86.00 79.00 | KWD15-1212 
5/412 0.20 15 285-1775-ND 69.62 61.43 | KMT1551212 2 HS 40.18 5 285-1427-ND 45.71 44.47 | KWD5-1515 
‘ 5/412 0.60 40 285-1777-ND 94.48 83.37 | KMT4051212 ; . : 
5/15 015 15 285-1776-ND 69.62 61.43 | KMT1551515 415 £0.36 10 285-1423-ND 73.00 67.00 | KWD10-1515 
5/15 0.50 40 285-1778-ND 94.48 83.37 | KMT4051515 #15 £0.52 15 285-1425-ND 86.00 79.00 | KWD15-1515 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2345 


LAMB. A DC-DC Converters 


Features: * Compact size * No tantalum capacitor and no aluminum electrolytic capacitor are used * Output voltage tolerance +3% at single output, +5% at dual output units * PWB halogen-free » Input 
fuse * No external components required * 5-sided metal shielded * 500VAC input to output isolation Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets Dimensions in mm 
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Fig. 2 — CC3 Series 
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Fig. 3 — CC6 Series 
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Input Output | Output Output Input Output | Output Output 
Voltage Voltage | Current Power Digi-Key Price Each Lambda Voltage Voltage | Current Power Digi-Key Price Each Lambda 
Fig. Vv) Vv) (A) (W) [Part No. 1 10 _| Part No. Fig. Vv) v) (A) (W) _[ Part No. 1 10 _| Part No. 
CC1R5 Series — Single Output 36 ~ 76 33 800 25 445-3283-ND 11.10 10.70 |CC3-4803SR-E 
45-9 33 400 5 745-2444-ND 960 9.15 | CCIRS-O503SF-E 2B | 36~76 5 600 3.0 445-3284-ND 11.10 10.70 | CC3-4805SR-E 
45~9 5 300 15 445-2446-ND 9.60 9.15. | CC1R5-0505SF-E 36~76 | 12~15 | .200 3.0 445-3285-ND 14.10 10.70 | CC3-4812SR-E 
45~9 | 12~15 | 125 15 445-2448-ND 9.60 _9.15 | CC1R5-0512SF-E CC3 Series — Dual Output 
ai ae 400 a es eao ND Ae ae Co dete 45-9 |ai2~15) 125 3.0 445-2465-ND 11.10 10.70 [CC3-0512DF-E 
a {gait_[iotss | oe | 18 [Meoesena Sd sas(tineatasre | |2a | $718 [ei2-18| 128 | 30° |Mezuranp 11401070 |oco-sa0r 
18 ~ 36 33 400 15 445-2456-ND 960 9.15 | CC1R5-2403SF-E 36-76 |212-15| 100 30 445-3317-ND 41110 10.70 | CC3-4812DF- 
18 ~ 36 5 300 1.5 | 445-2457-ND 9.60 9.15 | CCIRS-2405SF-E 45-9 | #12-15) 100 3.0) 445-3318-ND T1.10 10.70 | CC3-0512DR-E 
18~36 | 12~15 | 125 15 445-2459-ND 9.60 _9.15 | CC1R5-2412SF-E 9-1 \st9248| 400 30 445-3319-ND 4440 10:70 | cc3-1212DR- 
36 ~ 76 33 400 13 445-3264-ND 960 9.15 | CC1R5-4803SF-E 2B : : : ‘ 
18~36 |+12~15] .100 3.0 445-3320-ND 14.10 10.70 | CC3-2412DR-E 
abeu6 5 _ 15 peacoat SOU -319, COIR BOSSE E 36-76 [312-15 | 100 3.0 | 445-3321-ND 1110 10.70 | CC3-4812DR-E 
36~76 | 12~15 | .100 1.5 445-3266-ND 9.60 9.15 | CC1R5-4812SF-E . oo . : : 
45~9 33 “400 15 | 445-2445-ND 9.60 9.15 |CC1R5-0503SR-E GC6 Serles — Single Output 
45-9 5 300 15 445-3267-ND 960 915 |CC1R5-0505SR-E 45-9 33 12 6.0 445-2478-ND 15.80 15.10 | CC6-O503SF-E 
45~9 | 12~15 | 125 15 445-2449-ND 9.60 _ 9.15 | CC1R5-0512SR-E 45-9 5 1.0 6.0 445-2480-ND 15.80 15.10 | CC6-0505SF-E 
9-18 3.3 400 15 445-2451-ND 9.60 9.15 | CCTR5-1203SR-E 45~9 12~15 500 6.0 445-2482-ND 15.80 15.10 | CC6-0512SF-E 
9~18 5 300 15 445-2453-ND 9.60 9.15 |CC1R5-1205SR-E 9~18 3.3 1.2 6.0 445-2484-ND 15.80 15.10 | CC6-1203SF-E 
tp | 9-18 | 12~15 | 100 15 445-3268-ND 9.60 9.15 | CC1R5-1212SR-E 9~18 5 1.2 6.0 445-2486-ND 15.80 15.10 | CC6-1205SF-E 
18 ~ 36 3.3 400 13 445-3269-ND 9.60 9.15 | CC1R5-2403SR-E 3A 9~18 12 ~15 500 6.0 445-2489-ND 15.80 15.10 | CC6-1212SF-E 
18 ~ 36 5 300 15 445-3270-ND 960 9.15 | CC1R5-2405SR-E 18 ~ 36 33 12 6.0 445-2490-ND 15.80 15.10 | CC6-2403SF-E 
18~36 | 12~15 | .100 15 445-3271-ND 9.60 _9.15 | CC1R5-2412SR-E 18 ~ 36 5 1.2 6.0 445-2491-ND 15.80 15.10 | CC6-2405SF-E 
36-76 33 “400 13 445-3272-ND 960 9.15 |CC1R5-4803SR-E 18~36 | 12~15 | .500 6.0 445-2493-ND 15.80 _ 15.10 | CC6-2412SF-E 
36 ~ 76 5 300 15 445-3273-ND 9.60 9.15 | CC1R5-4805SR-E 36 ~ 76 33 T2 5.0 445-3286-ND 75.80 15.10 | CC6-4803SF-E 
36~76 | 12~15 | .100 15 445-3274-ND 9.60 _9.15 | CC1R5-4812SR-E 36 ~ 76 5 1.2 6.0 445-3287-ND 15.80 15.10 | CC6-4805SF-E 
CC1R5 Series — Dual Output 36~76 | 12~15 | .400 6.0 445-3288-ND 15.80 _ 15.10 | CC6-4812SF-E 
45-9 [212-15] .600 15 445-2447-ND 9.60 9.15 | CCTR5-0512DF-E 45~9 3.3 1.2 6.0 445-2479-ND 15.80 15.10 | CC6-0503SR-E 
in| 9-18 | 212~15] 600 15 445-2454-ND 9.60 9.15. | CC1R5-1212DF-E 45-9 5 1.0 5.0 445-3289-ND 15.80 15.10 | CC6-0505SR-E 
18~36 | +12~15 | .600 15 445-2458-ND 9.60 9.15 | CC1R5-2412DF-E 45-9 | 12~15 | 500 6.0 445-2483-ND 15.80 15.10 | CC6-0512SR-E 
36~76 | +12~15 | 050 15 445-3312-ND 9.60 9.15 | CC1R5-4812DF-E 9-18 33 T2 6.0 445-2485-ND 75.80 15.10 | CC6-1203SR-E 
45~9 |+12~15| .050 15 445-3313-ND 9.60 9.15 |CC1R5-0512DR-E 9~ 18 5 1.2 6.0 445-2487-ND 15.80 15.10 | CC6-1205SR-E 
ip | 9°18 | 212~15] .050 15 445-3314-ND 9.60 9.15 | CC1R5-1212DR-E gp (9-18 | 12-15 | .400 6.0 445-3290-ND 15.80 15.10 | CC6-1212SR-E 
18~36 | +12~15 | .050 15 445-3315-ND 960 9.15. | CC1R5-2412DR-E 18 ~ 36 33 2 5.0 445-3291-ND 75.80 15.10 | CC6-2403SR-E 
36~76 | +12~15 | .050 15 445-3316-ND 9.60 9.15 | CC1R5-4812DR-E 18 ~ 36 5 1.2 6.0 445-3292-ND 15.80 15.10 | CC6-2405SR-E 
CC3 Series — Single Output 18~36 | 12~15 | .400 6.0 445-3293-ND 15.80 15.10 | CC6-2412SR-E 
45-9 33 B00 30 445-2462-ND 1110 10.70 [CC3-0503SF-E 36-76 33 T2 50 445-3294-ND 15.80 15.10 | CC6-4803SR-E 
45~9 5 600 3.0 445-2464-ND 11.10 10.70 | CC3-O505SF-E 36 ~ 76 5 12 6.0 445-3295-ND 15.80 15.10 | CC6-4805SR-E 
45~9 | 12~15 | .250 3.0 445-2466-ND 11.410 10.70 | CC3-0512SF-E 36~76 | 12~15 | .400 6.0 445-3296-ND 15.80 15.10 | CC6-4812SR-E 
9-18 33 800 3.0 445-2468-ND 17.10 10.70 [CC3-1203SF-E CC6 Series — Dual Output 
9~18 5 600 3.0 445-2470-ND 11.10 10.70 | CC3-1205SF-E 45-9 [xi2-15] 250 60 445-2481-ND 75.80 15.10 ]CC6-0512DF-E 
on | S218 | 12~15 | 250 3.0 445-2473-ND 11.40 __10.70 | C03-1212SF-E aa | 9-18 | 212~15) 250 6.0 445-2488-ND 15.80 15.10 | CC6-1212DF-E 
18 ~ 36 3.3 800 3.0 445-2474-ND 11.10 10.70 | CC3-2403SF-E 18~36 |+12~15 | .250 6.0 445-2492-ND 15.80 15.10 | CC6-2412DF-E 
18 ~ 36 5 600 3.0 445-2475-ND 14.10 10.70 | CC3-2405SF-E 36~76 | +12~15 | 200 6.0 445-3322-ND 15.80 _ 15.10 | CC6-4812DF-E 
18~36__| 12~15 | .250 3.0 445-2477-ND W410 10.70 | CC3-2412SF-E 45-9 [412-15] .200 6.0 445-3323-ND 15.80 15.10 | CC6-0512DR-E 
8-8 a3 fo ee ea a ine OES OEE gp | 9-18 | 212-15] 200 6.0 | 445-3324-ND 15.80 15.10 | CC6-1212DR-E 
36~76 | 12~15 | .200 3.0 445-3277-ND 11.10 10.70 | CC3-4812SF-E Be oper oop a Teese EF a Pee EOE 
45-9 33 800 3.0 445-2463-ND 11.10 10.70 |CC3-0503SR-E  aCeio san 7 : : 
ieries — Single Output 
45~9 5 600 3.0 445-3278-ND 11.10 10.70 | CC3-0505SR-E i5a8 ay 35 0 TASOTaNT 550 35.20 TECIO-OSOIEEE 
45~9 | 12~15 | .250 3.0 445-2467-ND 11.10 10.70 | CC3-0512SR-E nee A Ae 0 picrevinn Bein 0890 | REIDORDEEE 
9-18 33 800 3.0 445-2469-ND 17.10 10.70 [CC3-1203SR-E ae : t : 
oe | (9-48 5 ‘600 30 445-2471-ND 4110 10.70 |CC3-1205SR-E an [45-9 | 12~15 | 800 10 445-2433-ND 26.00 25.20 | CC10-0512SF-E 
g~18 | 12~15 | 200 3.0 | 445-3279-ND 11.10 10.70 | CC3-1212SR-E 9~18 3.3 25 10 | 445-2434-ND 26.00 25.20 | CC10-12038F-E 
18 ~ 36 33 “B00 25 445-3280-ND 7.10 10.70 |CC3-2403SR-E 9~ 18 5 2.0 10 445-2435-ND 26.00 25.20 | CC10-1205SF-E 
18-36 5 ‘600 30 445-3281-ND 41410 10:70 |CC3-2405SR-E 9-18 | 12~15 | 1.0 10 445-2437-ND 26.00 25.20 | CC10-1212SF-E 
18~36_ | 12~15 | .200 3.0 445-3282-ND 11.10 10.70 | CC3-2412SR-E + Positive Logic + 100/200VAC (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2346 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


LAMB. AL DC-DC Converters (cont) 
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Fig. 7 — PXD Series 
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Fig. 8 — PXE Series 
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Function Pin | Function 


Function 


10.2 o10, #o5 PXE Seri i 
el PXD10 Series PXD20 Series mee EAE Series EAE Senies 
Single | Dual Single | Dual : Single Output Dual Output 
Function Function Pin ee — 
= +Inpui +Input 
avin -Input -Input 
Remote on/off Remote on/off 
+Vout - 
Trim Com No Pin +Output 
-Vout +Output Common 
Remote On/Ofg Remote On/Off ep “ip 
§ Optional. If not requested, 
pin is not fitted. 
Input Output | Output Output Input Output | Output Output 
Voltage Voltage | Current Power Digi-Key Price Each Lambda Voltage Voltage | Current Power Digi-Key Price Each Lambda 
Fig. (V) (V) (A) (W) Part No. 1 10__| Part No. Fig. (V) (V) (A) (W) Part No. 1 10 | Part No. 
18 ~ 36 3.3 2.5 10 445-2438-ND 26.00 25.20 | CC10-2403SF-E PXD Series — Dual Output 
18 ~ 36 5 2.0 10 445-2439-ND 26.00 25.20 | CC10-2405SF-E 9-18 #12 40.833 20 285-1509-ND 68.00 65.00 | PXD2012D12 
4A 18 ~ 36 12~15 1.0 10 445-2441-ND 26.00 25.20 | CC10-2412SF-E 9~ 18 #15 +0.667 20 285-1510-ND 68.00 65.00 | PXD2012D15 
36 ~ 76 3.3 25 10 445-3297-ND 26.00 25.20 | CC10-4803SF-E 9~36 #12 40.416 10 285-1497-ND 58.00 55.00 | PXD1024WD12 
36 ~ 76 5 2.0 10 445-3298-ND 26.00 25.20 | CC10-4805SF-E 9 ~ 36 +15 +0.333 10 285-1498-ND 58.00 55.00 | PXD1024WD15 
36 ~ 76 12~15 | 800 10 445-3299-ND 26.00 25.20 | CC10-4812SF-E 18 ~ 36 #12 £0.833 20 285-1514-ND 68.00 65.00 | PXD2024D12 
45-9 3.3 25 6.6 445-3300-ND 26.00 25.20 | CC10-0503SR-E & 18 ~ 36 #15 +0.667 20 285-1515-ND 68.00 65.00 | PXD2024D15 
45~9 5 2.0 10 445-3301-ND 26.00 25.20 | CC10-0505SR-E 18 ~75 #12 40.416 10 285-1504-ND 58.00 55.00 | PXD1048WD12 
45~9 12~15 | 640 10 445-3302-ND 26.00 25.20 |CC10-0512SR-E 18 ~75 #15 40.333 10 285-1505-ND 58.00 55.00 | PXD1048WD15 
9~18 3.3 25 6.6 445-3303-ND 26.00 25.20 | CC10-1203SR-E 36 ~75 #12 40.833 20 285-1519-ND 68.00 65.00 | PXD2048D12 
9~18 5 2.0 10 445-3304-ND 26.00 25.20 | CC10-1205SR-E 36 ~ 75 #15 +0.667 20 285-1520-ND 68.00 65.00 | PXD2048D15 
4B 9 ~18 12~15 | 800 10 445-3305-ND 26.00 25.20 | CC10-1212SR-E PXE Series — Single Output 
18 ~ 36 3.3 2.5 10 445-3306-ND 26.00 25.20 | CC10-2403SR-E 9-18 3.3 6.0 18 285-1541-ND 85.00 80.00 | PXE3012S3P3 
18 ~ 36 5 2.0 10 445-3307-ND 26.00 25.20 | CC10-2405SR-E 9~18 5 6.0 30 285-1538-ND 85.00 80.00 | PXE3012S05 
18 ~ 36 12~15 | .800 10 445-3308-ND 26.00 25.20 | CC10-2412SR-E 9~18 12 25 30 285-1539-ND 85.00 80.00 | PXE3012S12 
36 ~ 76 3.3 2.5 10 445-3309-ND 26.00 25.20 | CC10-4803SR-E 9~18 15 20 30 285-1540-ND 85.00 80.00 | PXE3012S15 
36 ~ 76 5 2.0 10 445-3310-ND 26.00 25.20 | CC10-4805SR-E 9-36 5 4.0 20 285-1527-ND 67.00 63.00 | PXE2024WS05 
36 ~ 76 12~15 | 800 10 445-3311-ND 26.00 25.20 | CC10-4812SR-E 9~36 12 1.67 20 285-1528-ND 67.00 63.00 | PXE2024WS12 
C10 Series — Dual Output 9 ~ 36 15 1.33 20 285-1529-ND 67.00 63.00 | PXE2024WS15 
45~9 [212~15] 400 10 445-2432-ND 26.00 25.20 | CC10-0512DF-E 8 10 ~ 40 12 25 30 285-1547-ND 97.00 93.00 | PXE3024WS12 
4A 9~18 #12~15) .450 10 445-2436-ND 26.00 25.20 | CC10-1212DF-E 18 ~ 36 5 6.0 30 285-1544-ND 85.00 80.00 | PXE3024S05 
18~36 |412~15 | 450 10 445-2440-ND 26.00 25.20 | CC10-2412DF-E 18 ~ 36 12 25 30 285-1545-ND 85.00 80.00 ) PXE3024S12 
36~76 | +12~15 | 360 10 445-3327-ND 26.00 25.20 | CC10-4812DF-E 18 ~ 36 15 2.0 30 285-1546-ND 85.00 80.00 | PXE3024S15 
45~9 t12~15 | 320 8.5 445-3320-ND 26.00 25.20 | CC10-0512DR-E 18-75 5 4.0 20 285-1533-ND 67.00 63.00 | PXE2048WS05 
4B 9~ 18 #12~15) .360 10 445-3329-ND 26.00 25.20 | CC10-1212DR-E 18 ~75 12 1.67 20 285-1534-ND 67.00 63.00 | PXE2048WS12 
18~36 |412~15] 360 10 445-3330-ND 26.00 25.20 | CC10-2412DR-E 18 ~75 15 1.33 20 285-1535-ND 67.00 63.00 | PXE2048WS15 
36~76 |+12~15 | .360 10 445-3331-ND 26.00 25.20 | CC10-4812DR-E 36 ~ 75 5 6.0 30 285-1550-ND 85.00 80.00 | PXE3048S05 
CC15 Series 36 ~ 75 12 2.5 30 285-1551-ND 85.00 80.00 | PXE3048S12 
5 18 ~ 36 3.3 45 15 445-2442-ND 35.50 34.00 | CC15-2403SF-E 36 ~ 75 15 2.0 30 285-1552-ND 85.00 80.00 | PXE3048S15 
18~36 5 3.0 15 445-2443-ND 35.50 34.00 | CC15-2405SF-E PXE Series — Dual Output 
CC25 Series 9~ 18 +12 +£1.25 30 285-1536-ND 93.00 88.00 | PXE3012D12 
18 ~ 36 3.3 75 25 445-2460-ND 51.00 49.50 | CC25-2403SF-E 9~ 18 #15 +1.0 30 285-1537-ND 93.00 88.00 | PXE3012D15 
8 18 ~ 36 5 5.0 25 445-2461-ND 51.00 49.50 | CC25-2405SF-E 9~36 +5 +2.0 20 285-1524-ND 76.00 72.00 | PXE2024WD05 
PXD Series — Single Output 9 ~ 36 +12 40.833 20 285-1525-ND 76.00 72.00 | PXE2024WD12 
9-18 5 4.0 20 985-1511-ND 64.00 61.00 | PXD2012S05 9~ 36 #15 +0.666 20 285-1526-ND 76.00 72.00 | PXE2024WD15 
9~18 12 1.67 20 285-1512-ND 64.00 61.00 | PXD2012S12 8 18 ~ 36 #12 £1.25 30 285-1542-ND 93.00 88.00 | PXE3024D12 
9~18 15 1.33 20 285-1513-ND 64.00 61.00 | PXD2012S15 18 ~ 36 #15 +1.0 30 285-1543-ND 93.00 88.00 | PXE3024D15 
9~36 5 2.0 10 285-1499-ND 55.00 52.00 | PXD1024WS05 18 ~75 45 £2.0 20 285-1530-ND 76.00 72.00 | PXE2048WD05 
9~36 5 20 10 285-1500-NDt+ 57.00 54.00 | PXD1024WS05-P. 18 ~75 #12 +0.833 20 285-1531-ND 76.00 72.00 | PXE2048WD12 
9~36 12 0.83 140 285-1501-ND 55.00 52.00 | PXD1024WS12 18 ~75 +15 +0.666 20 285-1532-ND 76.00 72.00 | PXE2048WD15 
9~36 15 0.67 10 985-1502-ND 55.00 52.00 | PXD1024WS15 36 ~ 75 +12 £1.25 30 285-1548-ND 93.00 88.00 | PXE3048D12 
18 ~ 36 5 40 20 285-1516-ND 64.00 61.00 | PXD2024S05 36 ~ 75 +15 +1.0 30 285-1549-ND 93.00 88.00 | PXE3048D15 
7 18 ~ 36 12 1.67 20 285-1517-ND 64.00 61.00 | PXD2024S12 PXF Series — Single Output 
18 ~ 36 15 1.33 20 285-1518-ND 64.00 61.00 | PXD2024S15 9~18 5 8 40 285-1555-ND 96.00 91.00 | PXF4012S05 
18~75 5 2.0 10 285-1506-ND 55.00 52.00 | PXD1048WS05 9~18 12 3.333 40 285-1556-ND 96.00 91.00 | PXF4012S12 
18 ~75 12 0.83 10 285-1507-ND 55.00 52.00 | PXD1048WS12 9 ~ 18 15 2.666 40 285-1557-ND 96.00 91.00 | PXF4012S15 
18 ~75 15 0.67 10 285-1508-ND 55.00 52.00 | PXD1048WS15 9 18 ~ 36 3.3 8 40 285-1564-ND 96.00 91.00 | PXF4024S3P3 
36 ~75 3.3 2.0 66 285-1503-ND 52.00 50.00 | PXD1048S3P3 18 ~ 36 5 8 40 285-1561-ND 96.00 91.00 | PXF4024S05 
36 ~ 75 5 4.0 20 285-1521-ND 64.00 61.00 | PXD2048S05 18 ~ 36 12 3.333 40 285-1562-ND 96.00 91.00 | PXF4024S12 
36 ~ 75 12 1.67 20 285-1522-ND 64.00 61.00 | PXD2048S12 18 ~ 36 15 2.666 40 285-1563-ND 85.71 83.37 | PXF4024S15 
36 ~ 75 15 1.33 20 285-1523-ND 64.00 61.00 | PXD2048S15 + Positive Logic + 100/200VAC (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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LAMBOAA DC-DC Converters (cont) 


Fig. 9 — PXF Series i PXF Series PXF Series PXF Series 
Single Output Dual Output Triple Output 
Pin} — Function Pin} — Function Pin} Function 


+Input +Input +Input 
-Input -Input -Input 
Remote on/off Remote on/off Remote on/off 
No Pin No Pin +Aux 
-SenseA +VO Common 
+SenseA Common -Aux 
+Output Common +Output 
-Output -VO -Output (Com) 
Trim Trim N/C 


Dimensions in mm 


OCONMAMARWON= 
OCONOAnDRWONMA= 


A Maximum output deviation is 10% inclusive of remote sense and trim. If remote sense is not being 
used, the +Sense and -Sense should be connected to their corresponding outputs; +output, -output 


Fig. 10 — PAH350, PAH450 Series NEW! Fig. 11 — PF Series Fig. 12 — PF Series 


1254nO> 
M9, Pi tes ne 
PAH350, PAH450 Series © 
aes Ene UT © 
-Vin 
CASE 
CNT 
+Vin 
-V 
-S 
TRM 
+S 
+V 


CONONARWN= 


Fig. 14 —iAD Series NEW! 


PAFSOOF, PAF600F Series PAF-F280 Series 
Pin Function Pin| Function 
-Vin -Vin 
+Vin +Vin 
-ON/OFF SG 
+ON/OFF CNT 
-V -V 
-V -V 
-V -V 
+V +V 
4V 4V Pin spacing - 2.54 mm 
4V 4V 00 = positive logic on/off 
01 = negative logic on/off 


1 50.80 —_» 


Pin 1 


2.54 


OCONANMRWON= 
CONAMAWN= 


o 
° 


Input Output | Output Output Input Output | Output Output 
Voltage Voltage | Current Power Digi-Key Price Each | Lambda Voltage Voltage | Current Power Digi-Key Price Each Lambda 
Fig. (v) (Vv) (A) (W) Part No. 1 10 | Part No. Fig. (v) (Vv) (A) ) Part No. 1 10 | Part No. 
36 ~ 75 5 8 40 285-1568-ND 96.00 91.00 | PXF4048S05 NEW! PAH450 Series NEW! 
9 36 ~ 75 12 3.333 40 285-1569-ND 96.00 91.00 | PXF4048S12 10 36 ~ 76 28 16 448 285-1784-ND 168.30 148.50 | PAH45084828 
36 ~ 75 15 2.666 40 285-1570-ND 96.00 91.00 | PXF4048S15 36 ~ 76 48 9.4 451 285-1785-ND 168.30 148.50 | PAH450S4848 
PAE Series eee 11 |85~265VAC| 360 SATS eae ND 154.10 140.10 | PF500A-360 
9~18 +12 +18 40 285-1553-ND 96.00 91.00 | PXF4012D12 = — = = z - 7 
9~18 +15 | 414 40 285-1554-ND 96.00 91.00 | PXF4012015 12 _[85~265VAC| 360 = 1008/1512¢ (Eee 216.80 __ 195.40 | PF1000A-360 
18 ~ 36 +12 41.8 40 285-1559-ND 96.00 91.00 | PXF4024D12 
9 | 4e~36 | 415 | at 40 | 285-1560-ND 96.00 _ 91.00 | PXF4024D15 13 | 18-36 28 18 a a ee 240.00__ 225.01 | PAFS00F24-28 
36 ~ 75 +12 +18 40 285-1566-ND 96.00 91.00 | PXF4048D12 
36 ~ 75 +15 aA 40 985-1567-ND 96.00 91.00 | PXF404gD15 13 19 ~ 36 28 21.6 602 285-1482-ND 270.00 250.00 | PAF600F24-28 
PXF Series — Triple Output PARE 200 Series 
iP Pp 200 ~ 400 12 50 600 285-1483-ND 215.00 200.00 | PAF600F280-12/T 
9~18 | 5,212 | 6, 20.4 40 285-1558-ND 116.00 110.00 | PXF4012T0512 200~400 | 24 25 600 | 285-1484-ND 215.00 200.00 | PAF600F280-24/T 
9 18~36 |) 5,412 | 6, +04 40 285-1565-ND 116.00 110.00 | PXF4024T0512 13 | 900 - 400 28 21.5 602 285-1485-ND 215.00 200.00 | PAF600F280-28/T 
36 ~ 75 5,212 | 6, +0.4 40 285-1571-ND 116.00 110.00 | PXF4048T0512 200 ~ 400 48 12.5 600 285-1486-ND 215.00 200.00 | PAF600F280-48/T 
PAH350 Series NEW! iAD Series — Adjustable Output NEW! 
18 ~ 36 28 12.5 350 285-1487-ND 134.00 125.00 | PAH350S2428 14 6~14 0.8~5.5 16 80 285-1786-NDt 16.85 15.09 | 1AD12016A008V000R 
10 36 ~76 42 29.9 350 285-1488-ND 134.00 125.00 | PAH350S4812 6~14 0.8 ~5.5 16 80 285-1787-ND 16.85 15.09 | 1AD12016A008V001R 
36 ~ 76 28 12.5 350 285-1489-ND 134.00 125.00 | PAH350S4828 t Positive Logic + 100/200VAC 


EMI Filters 


Features: MAW Series: * Shielded metal case * Attenuates high voltage pulses MA Series: * Easy wide band two stage filter * Screw terminals with cover * Low profile, metal case PAN Series: * Compact 
connection and installation * Captive screws accepting ring tag terminals * Chassis or DIN rail mount *Low size *PCB mount * Suitable for use with Lambda’s PAF Series MBS48 Series: * High attenuation * Stud 
frequency attenuation (single stage) MC Series: * Low leakage current versions * Chassis or DIN rail mount terminal connection * Compact size 

¢ High pulse or noise attenuation versions * Easy connection and installation MB Series: * High attenuation Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets 


Fig. 1 — MAW Series Fig. 4 — MB Series Fig. 5 — PAN Series Fig. 6 — MBS48 Series 


Rated Rated 
Rated Current | Digi-Key Price Each Lambda Rated Current | Digi-Key Price Each Lambda 
Fig. Series Voltage (A) Part No. 1 10 Part No. Fig. Series Voltage (A) Part No. 1 10 Part No. 
0.5 285-1464-ND 10.50 10.25 MAW12R522 3 Ve 250VAC 20 285-1473-ND 47.00 46.00 MC1220DIN 
1.0 285-1460-ND 11.50 11.25 MAW120122 si 30 285-1474-ND 55.00 53.00 MC1230DIN 
1 MAW 250VAC/VDC 2.0 285-1461-ND AVS 11.50 MAW120222 6 285-1740-ND 35.00 34.50 MB1206 
3.0 285-1462-ND 13.50 13.25 MAW120322 10 285-1465-ND 47.00 46.00 MB1210 
5.0 285-1463-ND 14.00 13.75 MAW120522 4 MB 250VAC/VDC. 16 285-1466-ND 54.00 53.00 MB1216 
6 285-1457-ND 27.00 26.25 MA1206DIN 20 285-1467-ND 61.00 60.00 MB1220 
2 MA 250VAC/VDC 10 285-1458-ND 28.25 27.50 MA1210DIN 36 285-1468-ND 92.00 90.00 MB1236 
16 285-1459-ND 29.50 28.75 MA1216DIN 5 PAN 76VDC 20 285-1490-ND 33.00 32.00 PAN4820 
6 285-1471-ND 35.00 34.00 MC1206DIN 30 285-1469-ND 71.00 69.00 MBS4830 
3 MC 250VAC 10 | 285-1472-ND 38.00 37.00 | MC1210DIN 6 MBS48 48VDG 50 _| 285-1470-ND 113.60 110.40 | MBS4850 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2348 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


DC-DC Converters 


finovater th Hlectrontes Pate 
a ee ae ee Dimensions in mm 


Fig. 1 NEW! 5.50 max. Fig. 2 NEW! 
03.68 


Symbol | Function 

Pin No.| Symbol | Function [43, Vin(+) | (+)Positive Input Voltage 
Vin(+) (+)Positive Input Voltage ON/OFF | Remote ON/OFF 

On/Off Remote On/Off (aan Vin(-) _|(-)Negative Input Voltage 


Vin(-) (-)Negative Input Voltage 7 - =i Vout(-) |(-)Negative Output Voltage 

Vout(-) | (-)Negative Output Voltage vq SENSE(-)| (-)Negative Remote Sense 
SENSE(-) | (-)Negative Remote Sense i TRIM | Output Voltage Adjustment 

TRIM Output Voltage Trim SENSE(+)| (+)Positive Remote Sense 
SENSE(+) | (+)Positive Remote Sense Vout(+) |(+)Positive Output Voltage 
P=3.81+0.25 Vout(+) | (+)Positive Output Voltage P=3.81+0.25 


MPDKNOOXS Series Non-lsolated Quarter Brick of Industry Standard Features: * High efficiency and high power MPDKN1xxS Series Isolated Eighth Brick of Industry Standard Features: * High efficiency and high power density 
density is realized by using original synchronous rectifier circuit »* Wide input voltage range »* Output voltage is realized by using original synchronous rectifier circuit * Wide input voltage range * Output voltage adjustment 
adjustment is possible by connection of external resistance * Built in over current, over voltage and overheating is possible by connection of external resistance * Built in over current, over voltage and overheating protection 
protection * UL60950 is recognized Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * UL60950 is recognized Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Fig. 3A ig. Fig. 4A NEW! Fig. 4B NEW! 7 7 
Pin No. Function Pin No. Function 


1 Output Voltage 1 Output Voltage 
i Sense - Sense 
+ 33.0+0.2 > ; : oa - saree. 55 a 
; -| Signal T5112 GND 5.6.7.8 
Top View ‘ Vin BAT, GND 
GND Output Trim 13,14,15 
: i Vout Output Trim 
Vout ‘oul Vout 
TRIM asi Adjustment ou 
SENSE i : Signal i Input : Adjustment 
ON/OFF Vout Soft Start ; Input 
8298 78 8% SENSE C. INo Connection sue : 
jatiom View : : L POW-GOOD1|P Good .C. jo Connection 
pp 4 Vin if : amar Goa O'max. POW-GOOD1| Power Good 
loo = POW-GOOD2|Power Good 
TRIM 3G [Remote ON/OFF L POW-GOOD2|Power Good 
ON/OFF RC [Remote ON/OFF 


MPDRX Series Ultra High-Speed Response Non-lsolated POL Features: * Fast load transient | |ppRX30xS Series Ultra High Speed, Low profile, Non-lsolated POL Features: * Wide Input and Output Voltage * Very high speed 
response * Wide adjustable output voltage * On/Off control function * Short circuit protection response « Short circuit protection available * On/Off control function available * Two power good signal output terminals « Variable start-up 
spas eee protection * Under voltage lockout Specifications: * Operating Temperature: speed (by external capacitor) Specifications: » Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


; - 7 
Fig.5 NEW! Pin No. Function Fig. 6A 


2 Output Voltage Sense 33.0 Max. 
4.2 max. 3,45 Output 
6,7,8,9, 
16.17.18 GND 
10 Output Trim u 12|t 
1 Output Voltage Adjustment Jani i 
12,13,14,15 i Input i 
MPDRX312S Ultra High Speed Response POL Features: a - = = 
* Low Profile Surface Mount * No adhesive is needed Sutnut Over Voltage Alarm oa H — Pin No. Signal. 
to mount on the reverse side of the user board * ON/ NG No G Fi Cl ON/OFF ati Ii 
OFF control function * Over-current / Over-temperature o-Lonnection Vin 3) in 


rotection Specifications: » Operating Temperature: PWRGOOD | Power Good 5 DND 56,78 | GND 
10°C 85°C eee ON/OFF | Remote ON/OFF TVVTIVYTTY Vout Bi [gibiT [Vout 
12 1 Adjust 12 ‘| Adjust 


Pitch P=2.54 


MPDTY Series Non-lsolated 6A POL Features: * High efficiency » On/Off control 


lout Vin Digi-Key Price Each Murata function * Trim function * Short circuit protection * Over temperature protection 
Fig. V out (A) Range Part No. 1 10 25 100 Part No. « Under voltage lockout Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
1 3.3 15 36 ~ 75 490-4998-ND NEW! 44.43 43.32 42.21 36.66 | MPDKNO07S 
5.0 10 36 ~ 75 490-4999-ND NEW! 44.43 43.32 42.21 36.66 | MPDKNO08S }+—21.340.6 + 
Fi 3.3 20 36-75 | 490-5000-ND NEW! 52.46. 61.15 49.84 43.28 | MPDKN117S 2h ee 
5.0 13 36 ~ 75 490-5001-ND NEW! 52.46 61.15 49.84 43.28 | MPDKN118S 
3A 0.8 ~ 1.8 16 3~5.5 490-4541-ND 24.06 23.46 22.86 19.85 | MPDRX002S 
0.8 ~ 1.8 12 7~14 490-4542-ND 24.06 23.46 22.86 19.85 | MPDRX004S 
3B 0.8 ~ 1.8 16 10.8 ~ 13.2 490-4543-ND 24.06 23.46 22.86 19.85 | MPDRX103S “Tp — 
1.5 ~ 3.3 12 10.8 ~ 13.2 490-4544-ND 24.06 23.46 22.86 19.85 | MPDRX104S 
an | 16~3.63 713 5.614 | 490-5003-ND NEW! 19.54 79.05 1856 16.12 | MPDRX301S hyeae ee ittclow renee High elena e Oar 
0.8 ~ 1.65 13 5.6 ~ 14 490-5004-ND new) 19.54 19.05 18.56 16.12 | MPDRX302S control function * Wide adjustable output voltage * Short 
ag | 18~363 | 26 5.6-14 | 490-5005-ND NEW! 30.19 29.44 28.69 24.91 | MPDRX303S circuit protection Specifications: » Operating Temperature: 
0.8 ~ 1.65 26 5.6 ~ 14 490-5006-ND NEW! 30.19 29.44 28.69 24.91 MPDRX304S -A0°C ~ 85°C 
6 0.8 ~ 1.8 16 3.0 ~ 5.5 490-5015-ND NEW! 19.54 19.05 18.56 16.12 | MPDRX312S 
1.0 6 2.97 ~ 3.63 490-4545-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY011S Fig. 8 NEW! = 
1.0 6 45-55 | 490-4551-ND 16.40 15.99 1558 13.53 | MPDTYO21S 5 Symbol__|_Funetion —_—_ 
12 6 297-363 | 490-4546-ND 16.40 1599 1558 13.53 | MPDTY012s served _| 41.6. Leave this pin open 
12 6 45-55 | 490-4552-ND 16.40 1599 1558 13.53 | MPDTYO228 of sat re 
15 6 2.97 ~ 3.63 490-4547-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY013S FSENSE Vout Sense Input 
15 6 45~5.5 490-4553-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY023S GND GND 
6A 18 6 2.97 ~ 3.63 490-4548-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY014S ON/OFE Remote ON/OFF 
18 6 45~5.5 490-4554-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY024S Vin Input 
2.0 6 2.97 ~ 3.63 490-4549-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY015S TRIM Vout Adjust Control 
2.0 6 4.5 ~5.5 490-4555-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 _| MPDTY025S 
25 6 2.97 ~ 3.63 490-4550-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY016S MPDTY201S Industry Standard Low Voltage / High Current Non-lsolated 
25 6 45~5.5 490-4556-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY026S Features: * High efficiency and high power density * Output voltage adjustable via 
3.3 6 4.5 ~5.5 490-4557-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY027S external resistors * Built in ON/OFF function ¢ Built in short circuit and overheating 
1.0 6 2.97 ~3.63 | 490-4558-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY111S protection Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
1.0 6 45~5.5 490-4564-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY121S 7 
12 6 2.97~3.63 | 490-4559-ND 16.40 15.99 15.58 13.63 | MPDTY112S Fig. 9 NEW! 
1.2 6 45~5.5 490-4565-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY122S 20.3 
15 6 2.97 ~ 3.63 490-4560-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY113S i q Symbol _| Function 
15 6 45~5.5 490-4566-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY123S Vin Input Voltage 
6B 18 6 2.97 ~ 3.63 490-4561-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY114S $ A GND GND 
18 6 45~5.5 490-4567-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY124S TRIM Output Voltage 
2.0 6 2.97 ~ 3.63 490-4562-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY115S Adjustment 
2.0 6 45 ~5.5 490-4568-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY125S Vout | Output Voltage 
25 6 2.97 ~ 3.63 490-4563-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY116S ON/OFF [Remote ON/OFF 
25) 6 45~5.5 490-4569-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY126S , ID ot 00H 
3.3 6 4.5 ~5.5 490-4570-ND 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY127S 
7 08~5.0 2 2.97~55 490-4571-ND 10.71 10.44 10.17 8.84 | MPDTY102S MPDTY41xS Low Voltage / High Current Non-lsolated Features: * Low profile: 
8 08-25 3 3.0~-55 490-5011-ND NEW! 5.20 5.08 4.95 4.30 | MPDTY201S 6.2mm maximum * Output voltage is adjustable by using single external resistance 
03-36 7 45-55 490-5012-ND NEW! 11.44 11.16 10.87 9.44 | MPDTY4118 . Built in ON/OFF function * Built in short circuit and over temperature protection 
9 | os-25| 7 3.0-3.6 | 490-5013-ND NEW! 11.44 1116 0879.44. |_MPDTY4125 Spacificalions: “Operating Temperature: 40°C = 85°C 
+ Cut Tape + Tape and Reel (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2349 


DC-DC Converters (cont.) 


fanorator tn Electpontes fr ee 
Dimensions in mm 


Fig. 10 NEW! ig. Fig. 12 NEW! 


i 33.0 - 2 Pin No. |Symbol| Function 

Signal 1,2,3,4,5 | Vout | Voltage Output 
igna 6,7,8,9,10, 
Vin 840. 18,19.20,21| GND | GND : VARD 

GND 11 VAR_ | Output Voltage GND 

Vout Adjustment E 6 _ | Vout2(1.8V-3.6V) 
TRIM T2___ |ON/OFF| Remote On/Off “al Vout3(2.5V) 
Sense f 13,14,15, | : . A: Voutt(1.0V-3.3V) 

ON/OFF ; 16,17 |_Vin_ [Voltage Input ay ‘ VARI 

co 29 Nc. | N-C.(Sense for Pin pitch: a=1.8+0.3 ON/OFFI 


MPDTY303S 

eerste tier es [2.54 i | wppaso14s and MPDSSO25S SIP Non-Isolated Features: « 3-output module 
MPDTY402S Industry Standard Foot Print / 16A Output POL Features: . - suitable for powering data-processing ICs that need multiple power lines such 
* Wide input and output voltage * On/Off control function *Short | MPDTY3xxS Series SMD Non-lsolated POL Features: « Ultra-low profile | as FPGA «Vertical SIP configuration saves PCB space Wide adjustable output 
circuit protection + Austin Lynx pin compatible * Safety agency | *High efficiency up to 94% * Wide adjustable output voltage * On/Off control ] voltage range by connecting external resistance * Wide input voltage range 
approvals: UL/cUL 60950, EN60950, VDE Specifications: «Operating } function Short circuit protection * Over temperature protection *Under | . Buitt in ON/OFF function and short circuit protection function Specifications: 
Temperature: -40°C ~ 85°C voltage lockout Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Operating Temperature: 0°C ~ 85°C 


Fig. 13 ig. Fig. 15 Moiaas 


Symbol Function SSS} in No. [Symbol] Function 
0 1 


. Symbol | Function NC Fe 39.94 0.6 —+i 10,17.) yg] Not 
1e15+0.3 +Vout_|+Output Connected ; Connected 
-Vout_|-Output i 2,3 | +Vout_[+Output Patoe 4ATEOSY +Vout_|+Output 
kh#-—— 268 ALM_| Alarm - -Vout_|-Output i -Vout [| -Output 
. Rc _ | Remote On/ ALM_|Alarm ALM_| Alarm 
Off Control Rc | Remote On/ Rc | Remote On/ 
Flat surface Lg po _ | Parallel i Off Control ). Off Control 
for ACP | Operation . 13 po | Parallel po | Parallel 
+Input ==! Operation 30. Operation 
-Input 10.3+0.2 10 15,16 | +Vin_[+Input q 16,17 [ +Vin_|+Input 
= 373+0.5 ———+| | 17,18 | -Vin |-Input 18,19 | -Vin_| -Input 


k— 373+0.5 — 
MPD6D10xS Series SMD Isolated 10W Features: * No De-Rating (@ 40LFM . . is 
Natural convection air flow) * Ultra low profile * Current sharing (up to 10 MPD6D11xS Series SMD Isolated 15W Features: « No De-Rating (@ 40LFM 


devices in parallel operation) » Power sequencing » On/Off control function natural convection air flow) * Ultra-low profile * Current sharing (up to 10 devices 

+ Input-output isolation (1.5kVde for 1 minute) * Over current protection *Low | if parallel operation) * Power sequencing * On/Off control function + Input- 

voltage protection * Over voltage protection * Alarm output Specifications: Output isolation (1.5kVdc for 1 minute) * Over current protection * Low voltage 

* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C protection * Over voltage protection * Alarm output Specifications: * Operating 
. Temperature: -40°C ~ 85°C 


MPDS5D Series SMD Isolated 5W Features: * No De-Rating (@ 
40LFM Natural convection air flow) » Smallest and lowest profile in 
the industry * Current sharing (up to 10 devices in parallel operation) 
* Power sequencing » On/Off control function « Input-output isolation 
(1.5kVde for 1 minute) * Over current protection * Low voltage 
protection »* Over voltage protection * Alarm output Specifications: 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


i ' 
4.4 Max. Pin No. | Symbol! Function Fig: 17 NEW! 
1,2,4,6,16,17, Not 
18,19,33,34 NG Connected mee - Function 
7 ———_ 45.0 + 0.6 ———->| 3 ALM_| Alarm + 
: 5 Rc | Remote On/ i Not Connected 
MPD6D12xS Series SMD Isolated 30W Features: Off Control i 
*No De-Rating (@ 40LFM natural convection air 7 po _| Parallel +Output 
flow) © Ultra-low profile * Current sharing (up to 10 Operation r . -Output 
devices in parallel operation) * Power sequencing 9,10,11 -Input Alarm output 
* On/Off control function » Input-output isolation 13,14,15 +Input Remote On/Off 
(1.5kVde for 1 minute) »* Over current protection 20,27, +Output Control 
* Low voltage protection * Over voltage protection 22,23 Parallel Operation 
« Alarm output Specifications: * Operating 24,25,26, Output +Input 
Temperature: -40°C ~ 85°C 27,28,29 Input 
at 1e1.3 
Digi-Key Price Each Murata 
Fig. V out (A) Range Part No. il 10 25 100 Part No. MPD6D20xS and MPD7DO06xS Series Isolated Features: * Low profile and small 
to [08-33 | 16 3.0-5.5 | 490-5014-ND NEW! 24.06 23.46 —-22.86_—«*19.85 | MPDTY402S size Wide input voltage range » Wide operating ambient temperature range with 
08-25 7 30-36 490-4573-ND 72.08 T178 11.48 9.97 | MPDTY302S minimum power derating * Input-output isolation voltage * UL60950 recognized, 
08-25 16 30~36 490-4576-ND 13.74 43.40 13.06 11.34 | MPDTY312S self-declare CE mark Specifications: « Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
0.8 ~ 3.3 7 45~5.5 490-4572-ND 12.08 11.78 11.48 9.97 | MPDTY301S 
1 0.8 ~ 3.3 16 45~5.5 490-4575-1-NDt 16.40 15.99 15.58 13.53 | MPDTY311S Fig. 18 NEW! 
0.8 ~ 3.3 16 4.5 ~5.5 490-4575-2-ND¥¢ 3197.70/300 MPDTY311S r 
0.8~5.5 8 6.5~ 14.0 | 490-4574-1-NDt 14.43 4.15 73.72 11.91 | MPDTY3035 SiO rnise Pin pitch: a=1.8+0.3 
0.8 ~ 5.5 8 6.5 ~ 14.0 490-4574-2-ND$ 2868.60/300 MPDTY303S } | 21.0 max. 
2 1.0 ~ 3.6 1.3 4.5 ~ 13.2 490-4995-ND NEW! 6.37 6.22 6.06 5.26 | MPD4S014S 
1.0 ~ 3.6 1.6 45 ~5.5 490-4996-ND NEW! 6.37 6.22 6.06 5.26 | MPD5S025S 
15 0.8 36 ~ 75 490-4577-ND 19.34 18.86 18.37 15.96 | MPDS5D013S 
18 1 36 ~ 75 490-4578-ND 19.34 18.86 18.37 15.96 | MPD5D014S 
13 25 1.2 36 ~ 75 490-4579-ND 19.34 18.86 18.37 15.96 | MPD5D016S 
3.3 15 36 ~ 75 490-4580-ND 19.34 18.86 18.37 15.96 | MPD5D017S 
5 1 36 ~75 490-4581-ND 19.34 18.86 18.37 15.96 | MPD5D018S 
1.2 3.5 36 ~ 75 490-4583-ND 22.16 21.61 21.06 18.29 | MPD6D102S 
15 3.5 36 ~ 75 490-4584-ND 22.16 21.61 21.06 18.29 | MPD6D103S 
18 3 36 ~ 75 490-4585-ND 22.16 21.61 21.06 18.29 | MPD6D104S 
2 3 36 ~ 75 490-4586-ND 22.16 21.61 21.06 18.29 | MPD6D105S 
14 25 3 36 ~ 75 490-4587-ND 22.16 21.61 21.06 18.29 | MPD6D106S MPD6S022S Output Voltage Variable / 3A Output Features: * High efficiency 
3.3 3 36~75 490-4588-ND 22.16 21.61 21.06 18.29 | MPD6D107S (95% @ 33V/1A) * Small footprint SIP * Wide output and input voltage range 
5 2 36 ~75 490-4589-ND 22-16 21.61 21.06 18.29 | MPD6D108S * Short circuit protection * No external caps required Specifications: » Operating 
5.2 2 36 ~ 75 490-4590-ND 22.16 21.61 21.06 18.29 | MPD6D109S Temperature: 0°C ~ 70°C 
12 0.8 36 ~ 75 490-4582-ND 22.16 21.61 21.06 18.29 | MPD6D101S 
1.2 5.2 36 ~ 75 490-4591-ND 27.14 26.47 25.79 22.40 | MPD6D112S 
15 5.2 36 ~ 75 490-4592-ND 27.14 26.47 25.79 22.40 | MPD6D113S Fig. 19 
18 45 36 ~ 75 490-4593-ND 27.14 26.47 25.79 22.40 | MPD6D114S i 
15 25 45 36~75 | 490-4594-ND 27.14 2647 ©2579 +~—«-22.40 | MPDSD116S [ Symbol Function 
3.3 45 36 ~ 75 490-4595-ND 27.14 26.47 25.79 22.40 | _MPD6D117S sPdgucs Nc. | with Resin on 
5.0 3 36-75 490-4596-ND 27.14 26.47 25.79 22.40 | MPD6D118S Sanat a Motherboard 
5.2 3 36 ~ 75 490-4597-ND 27.14 26.47 25.79 22.40 | MPD6D119S ‘Narm 
72 12 36-75 790-4598-ND 38.45 37.49 36.53. 31.73 | MPD6D1225 45.0+0.6 ; Nc | Not Connected 
15 11 36 ~ 75 490-4599-ND 38.45 37.49 36.53 31.73 | MPD6D123S Remote On/ 
46 18 14 36 ~ 75 490-4600-ND 38.45 37.49 36.53 31.73 | MPD6D124S : RC_| off Control 
25 10 36 ~ 75 490-4601-ND 38.45 37.49 36.53 31.73 | MPD6D126S + Parallel 
3.3 9 36 ~ 75 490-4602-ND 38.45 37.49 36.53 31.73 | MPD6D127S PO Operation 
5.0 6 36 ~ 75 490-4603-ND 38.45 37.49 36.53 31.73 | MPD6D128S i 89,10 | -Vin_|-Input 
3.3 9 18 ~ 36 490-5007-ND NEW! 34.07 33.22 32.37 28.11 MPD6D207S z 12,13,14| +Vin_|+Input 
17 6.5 6 18 ~ 36 490-5008-ND NE! 34.07 33.22 32.37 28.11 MPD6D209S 15,16, 
33 10.6 36 ~ 75 490-5009-ND NE 42.13 41.08 40.02 34.76 | MPD7D067S i 17,18 | +Vout | +Output 
5.0 7 36 ~ 75 490-5010-ND NE! 42.13 41.08 40.02 34.76 | MPD7D068S 19,20,21, 
78 | 11-36 3 3.0~5.5 490-5002-ND NEW! 485 474 462 4.01_| MPD6S022S : 22,03,24| “Vout | -Output 
1.2 16 36 ~ 75 490-4604-ND 44.53 43.42 42.31 36.74 | MPD7D052S 
15 17 36 ~ 75 490-4605-ND 44.53 43.42 42.31 36.74 | MPD7D053S (i oe - eee 
of ie | te | cm | odes Hao oat Se7t | uporooig | | NDPDHBS See SMD led SO Fetes: Utaioy po Care 
25 15 36 ~ 75 490-4607-ND 44.53 43.42 42.31 36.74 | MPD7D056S function * Input-output isolation (1.5kVdc for 1 minute) * Over current protection 
3.3 15 36 ~ 75 490-4608-ND 44.53 43.42 42.31 36.74 | MPD7D057S + Low voltage protection * Over voltage protection * Alarm output Specifications: 
5.0 10 36 ~ 75 490-4609-ND 44.53 43.42 42.31 36.74_ | MPD7D058S « Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


+ Cut Tape + Tape and Reel 
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CSL * conor * External Power Supplies Ce @ 


SL Power has an external line of power products marketed under the Ault brand. External power is for ITE or medical applications. Energy Star models are ideal when efficiency is a must. Power over 
increasingly popular because OEMs require smaller, more feature-rich products that can be used in a_ Ethernet products carry power and data in a single unit that can support legacy or next generation systems 
variety of environments. The Ault brand has switch-mode power supplies in wall mount and desktop styles that meet the IEEE802.3af standard. NOTE: Power cords are not included. 


A Total Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Ault 
Output Connector Options Fig. Output Power (W) LxWxH Part No. 1 10 25 | PartNo. 
Energy Star 
[ p28 Style 03 Connector BV @2A 10 271-2450-ND 13.34 11.54 10.68 | PWI49RA0503FOT 
(6.49) (Switcheraft QV @ 1.3A 17 9.95 x 1.81 x1.90(85x46x99) |2M-2452-ND 2200 1903 17.60 | Pw149RA0903FO1 
supplies 5 amps or less) Part Number 760) 24V@ 0.5A 12 ox TOL XT: 271-2456-ND 1334 11.54 10.68 | PW149RA2403F01 
48V @ 0.25A 12 271-2458-ND 1334 11.54 10.68 | PW149RA4803FO1 
5V @ 3A 15 271-2440-ND 14.64 12.77 12.02 | PW148RA0503F01 
QV @ 2A 18 271-2442-ND 1496 12.72 11.97. | Pw148RA0g03FO1 
Pin4 Pin6 Style 51 Connector 12V.@1.5A 18 3.74 x 2.13 x 1.26 (95x 54x32) | 271-2444-ND 1496 12.72 11.97 | PW148RA1203F01 
Pint Pins (Molex Part Number 24V @ 0.75A 18 271-2446-ND 1464 12.77 12.02 | PW148RA2403F01 
CE 39-01-2060) 48V @ 0.44 19.2 271-2448-ND 22.99 20.05 _18.87_| PW148RA4803FO1 
QV @ 3A 27 271-2467-ND 31.95 28.40 26.63 | PWI73KA0S03FO1 
12V.@ 2.50 30 271-2469-ND 31.95 2840 26.63 | PW173KA1203FO1 
24V @ 1.33A 31.9 3.74 «2.13 x 1.26 (95 x 54x32) | 974-5471-ND 31.95 2840 26.63 | PW173KA2403F01 
1 |_4sv@oe7a 322 271-2473-ND 31.95 2840 26.63 | PW173KA4803F01 
5V @ 2A 10 271-2449-ND 13.20 11.42 10.56 | PW149RA0503B01 
QV @ 1.3 17 271-2451-ND 1320 11.42 10.56. | PW149RA0903B01 
12V@ 1A 12 3.35 x 1.81 x 1.30 (85x46x33) | 271-2453-ND 1320 11.42 10.56 | PW149RA1203B01 
24V @ 0.5A 12 271-2455-ND 1312 11.35 10.50 | PW149RA2403B01 
48V @ 0.25A 12 271-2457-ND 1320 11.42 10.56 | PW149RA4803B01 
5V@ 3A 15 271-2439-ND 14.78 12.57 11.83 | PW148RA0503B01 
QV @ 2A 18 271-2441-ND 23.26 1978 18.61 | Pw148RA0903B01 
12V.@1.5A 18 3.74 x 2.13 x 1.26 (95x 54x32) | 271-2443-ND 1478 1257 11.83 | PW148RA1203B01 
24V @ 0.75A 18 271-2445-ND 1478 12.57 11.83 | PW148RA2403B01 
QV @ 3A 27 271-2466-ND 31.59 28.08 26.33 | PW173KA0903B01 
12V @ 2.50 30 271-2468-ND 31.59 2808 26.33 | PW173KA1203B01 
24V @ 1.33A 31.9 3.74 2.13 x 1.26 (95 x 54x32) | 974-5470-ND 31.59 2808 26.33 | PW173KA2403B01 
48V @ 0.67A 322 271-2472-ND 31.59 2808 26.33 | PW173KA4803B01 
TV @ 4.24 50.4 271-2459-ND 35.17 31.27 29.31 | PWIS2KA1203F01 
9 | 2av@24 48 4.49 x 2.36 x 1.38 (114 x60 35) | 974-9460-ND 35.17 31.27 29.31. | PW152KA2403F01 
12V.@ 5A 60 271-2474-ND 42.21 37.39 34.98 | PWI74KA1203F01 
24V @ 2.70 64.8 4.20 x 2.60 x 1.46 (107 x66 37) | 974-9475-ND 42.21 3739 34.98 | PW174KA2403FO1 
Medical Grade / Energy Star 
BV@3A 5 271-2421-ND 28.71 0552 23.93 ] MWI72KAOS03F01 
QV @ 2A 18 271-2423-ND 28.71 2552 23.93 | MW172KA0903F01 
2 | t2v@158 18 3.74 «2.13 x 1.26 (95 x 54x32) | 974.5495-ND 28.71 25.52 23.93 | MW172KA1203F01 
24V @ 0.75A 24 271-2427-ND 28.71 25.52 23.93 | MW172KA2403F04 
ITE Industrial / High Power 
5V@ 12A 60 271-2428-ND 113.77 101.21 97.72 | PWITEMA055IFOT 
QV @7.8A 70 271-2429-ND 413.77 101.21 97.72 | PW116MA0951FO1 
12V.@6.67A 80 5.08 x 3.05 x 1.67 (129x77x40) | 271-2430-ND 113.77 101.21 97.72 | PW116MA1251FO1 
24V @ 3.75A 90 271-2431-ND 108.82 96.81 93.47 | PW116MA2403F01 
48V @ 1.87A 90 271-2432-ND 108.82 96.81 93.47 | PW116MA4803FO1 
jul ltoveh 225 5.08 x 3.05 x 1.59 (129x77x40) | 271-2481-ND 67.51 5957 56.59 | Sw201MAO012FO1 
+5V @ 4A 
H2V@ 1A 22.5 5.08 x 3.05 x 1.59 (129x77x40) | 271-2482-ND 70.16 61.91 57.78 | sw301MAoot2F01 
12V @ 0.6A 
+5V @ 5A 
H2V @ 4A 50 5.87 x 3.34x2.0(149x 86x51) | 271-2480-ND 89.28 78.46 75.76 | PW300MA0012F01 
Shown with #51 connector -12V @ 0.5A 
(See Output Connector Options) T2V @ 8.158 98 271-2436-ND 83.39 72.30 68.69 | PWIS2RAT25qFO1 
24V @ 4.214 101 9.0x 2.9 x2.0(229x74x51) | 271-2437-ND 8230 7136 67.79 | PW132RA2403F01 
3 | 48V@2.08A 401 271-2438-ND 82.30 71.36 67.79 | PW132RA4803EO1 
12V@ 10A 120 271-2433-ND 730.32 113.93 111.93 | PW122MA1251F01 
24V @ 5A 120 9.0x 2.9 x2.0(229x74x51) | 271-2434-ND 125.10 109.37 107.45 | PW122MA2403F01 
48V @ 2.5A 120 271-2435-ND 125.10 109.37 107.45 | Pw122MA4so3rO1 
Medical Grade 
SV @2A 10 271-2397-ND 26.75 03.33 21.27 ] MWTT7RAOSO3FOT 
QV @ 141A 10 271-2399-ND 26.75 2333 21.27 | MW117RA0903FO1 
12 @ 0.858 10.2 3.38 x 1.83 x 1.25 (85 x 47x32) | 974-5401-ND 26.75 2333 21.27 | MW117RA1203F01 
1 (24v@ 0.454 108 271-2403-ND 26.75 2333 24.27 | MW117RA2403F01 
5V @ 4A 20 271-2407-ND 29,00 28.14 27.55 | MWT28RA0SO3FO1 
QV @ 3A 27 271-2409-ND 37.09 31.82 29.28 | MW128RA0903F01 
12V.@ 2.50 30 3.74 2.13 x 1.26 (95x 54x32) | 574-5414-ND 37.09 31.82 29.28 | MW128RA1203F01 
24V @ 1.33A 32 271-2413-ND 37.09 31.82 29.28 | MW128RA2403F01 
12V @ 5A 271-2414-ND 37.01 31.87 29.82 | MW136RA1203FO1 
24V @ 2.5A 60 3.92 x 2.58 x 1.61 (100x66x41) | 974-9415-ND 37.01 31.87 29.82 | MW136RA2403F01 
5V@ 5A 5 271-241 6-ND 46.83 41.42 39.26 | MW160KAOS03F01 
QV @4.6A 42 271-2417-ND 46.83 41.42 39.26 | MW160KA0903F01 
2 | t2v@3.58 42 4.20 x 2.60x 1.46 (107 x66X37) 974 9418-ND 46.83 41.42 39.26 | MW160KA1203F01 
24V @ 2 48 271-2419-ND 46.83 41.42 39.26 | MW160KA2403F01 
5V @ 12A 60 271-2393-ND 744.08 128.33 123.82 | MW116MAO551F01 
24V @ 3.75A 90 271-2395-ND 140.42 122.77 118.46 | MW116MA2403F01 
12V @ 10A 120 271-2404-ND 147.92 129.32 124.79 | MW122RAT251F01 
3 | 2avesa 120 9.0x2.9x2.0(229x74x51) | 974-p405-ND 142.18 124.31 119.95 | MW122RA2403F01 
5 @ 2A 10 271-2396-ND 26.38 23.01 20.98 | MW117RA0503B01 
QV @ 141A 10 271-2398-ND 26.38 23.01 + 20.98 | MW117RA0903B01 
12V@ 0.858 102 3.88 x 1.83 x 1.25 (85x 47x32) | 974-5490-ND 26.38 23.01 20.98 | MW117RA1203B01 
4 | 28V@ 0.454 108 271-2402-ND 26.38 23.01 20.98 _| MW117RA2403B01 
5V @ 4A 20 271-2406-ND 35.34 30.32 27.90 | MW128RA0503B01 
QV @ 3A 27 271-2408-ND 35.34 30.32 27.90 | MW128RA0903B01 
12V.@ 2.50 30 3.74 2.13 x 1.26 (95x 54x32) | 974 9410-ND 35.34 30.32 27.90 | MW128RA1203B01 
24V @ 1.33A 32 271-2412-ND 35.34 30.32 27.90 | MW128RA2403B01 
Power Over Ethernet (PoE) 
4BV @ 0.358 271-2478-ND 29.41 06.15 24.51 | PWI80KB4800F01 
48V @ 0.350 15.4 | 4.25 x 2.62 x 1.52 (107.9 x 66.5 x 38.6) | 974 9470.NDE 2941 2615 24.51 | PW180KB4800NO1 
48V @ 0.44 271-2476-ND 23.58 20.23 18.62 | PW180KA4800FO1 
5 |48V@ 048 20 3.98 x 2.40 x 1.35 (101 x 61.5 x 34.2) | 974-9477-ND+ 2358 20.23 18.62 | PW180KA4800NO1 
48V @ 0.35A 7 271-2561-ND 56.08 53.26 50.46 | PW182RB4800F01 
48V @ 0.40A 1g | 524x218 1.42 (133.0 x 54.0 x 36.0) | 974-9560-ND 36.13 3489 34.22 | PW182RA4800FO1 
ABV @ 0.625A 30 271-2563-ND 53.37 50.71 48.04 | PWI83RB4800F01 
48V @ 0.674 32 | 924x213 x 1.42 (133.0 x 54.0 x 36.0) | 974 9569-ND. 58.10 56.74 54.68 | PW183RA4800F01 
Universal Configurable Input 
SV @2A 10 271-2461-ND 22.15 19.01 17.84 ] PWI70KA0503B01 
QV @1.5A 13.5 271-2462-ND 2215 1901 — 17.84 | Pw170KA0903B01 
12V.@ 1.258 15 3.06 x 1.81 x 1.30 (77.7 x 46 x 33) | 271-2463-ND 2215 1901 17.84 | PW170KA1203B01 
24V @ 0.63A 15.12 271-2464-ND 2215 1901 — 17.84 | PW170KA2403B01 
6 | 48V@031A 14.88 271-2465-ND 2245 19.01 _17.84 | PW170KA4803B01 
5V@ 3A 15 271-2420-ND 28.08 24.96 23.40 | MW172KA0503B01 
QV @ 2A 18 271-2422-ND 28.08 2496 23.40 | MW172KA0903B01 
12V.@1.5A 18 3.74 «2.13 x 1.26 (95 x 54x32) | 974-5494-ND 28.08 2496 23.40 | MW172KA1203B01 
: 24V@ 0.75A 18 271-2426-ND 28.08 24.96 —_23.40_| MW172KA2403B01 
Interchangeable Blade Kit for 7 | Interchangeable Blade Kit for PW170 and MW172 Wall Plug Series 271-2392-ND 576 4.87. 4.43 | KT1027K 


PW170 and MW172 Wall Plug Series (Optional) 


t With Shaver C8 Style Plug 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Features: * Wide range input (85-264V) » Approval to IEC601-1, UL2601 
and CSA 601.1 (GNT30 Series approved to EN60601-1) »* Conducted 
Emissions to FCC and VDC Class B *2-Year Warranty * Models from 
28-225W Input Protection: Internal AC fuse provided on all units. This 
fuse only blows if a catastrophic failure occurs in the unit — it does not blow 
on overload or short circuit. AC input protected against line transients by 
metal oxide varistors on all medical units. Output Noise and Ripple: 0.5% 
RMS, 1% Pk-Pk maximum on all outputs (2OMHz bandwidth on GSM11 and 
GSM28 series) Temperature Coefficient: 0.03%/°C typical for all outputs 

General Specifications: * AC Input: 85-264VAC, 47-63Hz single phase 
* Safety Specifications: All medical models are approved to UL544/ 
UL2601, IEC601-1, CSA234L3, VDE0750 and CE9LVD »* Overload 
Protection: Fully protected against short circuit and output overload. Short 
circuit protection is cycling type on Outputs #1 and #2; fold back type on 


Power ae 


~ [at Medical Global Switchers 


Outputs #3 and #4. Recovery after fault is automatic. * Temperature 
Rating: 0°C ~ 50°C full rated load * Minimum Load: Single output units 
require no minimum load except for GSM28 (GSM28 = +5%). Multiple output 
units: GPM40 = 0.4A, GPM55 = 0.7A, GPM80 = 1A * EMI Compliance: All 
models include EMI filtering to meet or exceed conducted emissions of 
CISPR 11 Class B, VDE0871 Class B (FCC Class B, CISPR 11 Class B 
and EN5522 Class B for GSM28 Series) * Voltage Adjustment: Outputs 
adjustable +5% minimum via built-in potentiometer (Factory set for GSM11 
and GSM28 Series) * Remote Sense: Provided as a standard feature 
on the +5V output of the GPM130 and on all single output units, GLD150, 
GLM65, GPFM250 single and primary output GPM130 * Reverse Voltage 
Protection: All outputs protected against inadvertent application of reverse 
voltage up to 1 times the rated current of the reversed output * GNT30 
series is a small footprint 


Single Output Medical 


Total Dimensions Mating Connectors 
Power Current | Current) Min. Inch (mm) Housing | Housing Signal Signal Fan Fan Digi-Key Price Each Condor 
Watts | Voltage (A) (B) Load LxWxH Input Output | Contacts | Housing | Contacts | Outlet Contacts | Part No. 1 10 25 Part No. 
GSM Series 
3.3V 2.2A _ _ 271-2240-ND@ 33.49 31.82 30.15 GSM11-3AAG 
5.1V 2.2A _ _— 271-2241-ND@ 33.49 31.82 30.15 GSM11-5AAG 
1 12V .92A _ _ 2.00 x 2.28 x .56 wm1ss74 | wu18873! WM17406 271-2242-ND@ 33.49 31.82 30.15 GSM11-12AAG 
15V 738A _ _ (50.80 x 57.91 x 14.22) 271-2243-ND@ 33.49 31.82 30.15 GSM11-15AAG 
24V ABA _- — 271-2244-ND® 33.49 31.82 30.15 GSM11-24AAG 
28V .39A _ — 271-2245-ND® 33.49 31.82 30.15 GSM11-28AAG 
5AV 5.5A — | 25% 271-2367-ND@ 5963 56.65 5367 | GSM28-5G 
12V 2.3A _ 45% 2.59 x 4.00 x .92 271-1122-ND 59.64 56.67 53.70 GSM28-12 
28 12V 2.3A _ +5% | (65.79 x 101.60 x 23.37) Wile near | MeMotet) WMI T0e 271-2365-ND® 59.63 56.65 53.67 GSM28-12G 
24V 1.2A _ 45% 271-2366-ND® 59.63 56.65 53.67 GSM28-24G 
Chassis and Cover for GSM28 Series, 4.31” x 3.10” x 1.53” (109.47mm x 78.74mm x 38.86mm) 271-1128-ND 18.76 _ _ 08-30466-0028 
Chassis and Cover for GSM28 Series, 4.31” x 3.10” x 1.53” (109.47mm x 78.74mm x 38.86mm) 271-2291-ND@ 18.76 _ _ 08-30466-0028G 
GNT30 Series 
12V 2.5A _ _ 271-2330-ND® 61.65 60.42 59.21 GNT30-12G 
15V 2.0A _ — 271-2232-ND 61.65 60.42 59.21 GNT30-15 
15V 2.0A _ _ 1.97 x 3.15 x .98 31018 | A31019 A9982 271-2331-ND® 61.65 60.42 59.21 GNT30-15G 
30 24V 1.25A — _ (50.04 x 80.01 x 24.89) (Tool) 271-2233-ND 61.65 60.42 59.21 GNT30-24 
24V 1.25A =_ _ 271-2332-ND® 61.65 60.42 59.21 GNT30-24G 
28V 1.07A _ =— 271-2333-ND® 59.28 58.09 56.93 GNT30-28G 
48 0.625A _ _— 271-2334-ND@ 59.28 58.09 56.93 GNT30-48G 
GPM41 Series 
5.1V 6.0A _ 0.15 4.00 x2.00x 1.50 271-2227-ND 68.80 65.36 61.92 GPM41-5 
41 12V 3.3A =- 0.03 (101 ‘60 i 50 80x 38 10) A19950 | A19952 | A19993CT 271-2228-ND 68.80 65.36 61.92 GPM41-12 
24V 1.7A _ 0.01 . : i 271-2229-ND 68.80 65.36 61.92 GPM41-24 
GPM Series 
15V 2.7A _ — 271-1020-ND 85.85 81.57 77.28 GPM40-15 
40 24V |1.7A (2.1pk)} — _ 3.00 x 5.00 x 1.28 wm2123 | wm2104 | wmi17403 271-1021-ND 85.85 81.57 77.28 GPM40-24 
28V |1.4A (2.1pk)} — — | (76.20 x 127.00 x 32.51) 271-1022-ND 85.85 81.57 77.28 GPM40-28 
80/110") 24V 3.4A _— — | (177.80 x 107.95 x 47.24)| WM2103 | WM2105 | WM17403 271-1029-ND 157.40 149.53 141.67 GPM80-24 
GLM Series 
5AV 8A = = 271-2198-ND 70.56 6890 6640 | GLM50-5 
12V 4.24 = _ 271-2192-ND 67.19 65.61 63.23 | GLM50-12 
so | iv | 33a | — | — 4.25x2.50x1.25 | aygosi | atgosa | A19990 271-2193-ND 70.56 68.90 66.40 | GLMS0-15 
av | 24a — | — | (107-95 63.50%x31.75) 271-2194-ND 70.56 68.90 66.40 | GLM50-24 
28V 1.8A _ _ 271-2195-ND 70.56 68.90 66.40 GLMS50-28 
12V 5.5A = = 271-2159-ND 84.85 8062 76.37 | GLM65-12 
15V 4.3A _ _ 5.00 x 3.00 x 1.00 271-2160-ND 84.85 80.62 76.37 GLM65-15 
65 24V 2.7A _ _ (127.00 i 6 20x 25 40) A19951 | A19954 | A19990 271-2161-ND 84.85 80.62 76.37 GLM65-24 
28V 2.3A _ _ : z : 271-2162-ND 84.85 80.62 76.37 GLM65-28 
48V 1.35A _ = 271-2164-ND TIAT 73.31 69.46 GLM65-48 
GNT60 Series — RoHS Compliant 
12V 4.2A _ _— 4.0x2.0x0.97 271-2374-ND 54.27 52.66 51.57 GNT60-12G 
60 15V 4.0A _— — | aot 60 ¥ 50 80 7 24.64) A19950 | A19952 | A31396 271-2375-ND 54.27 52.66 51.57 GNT60-15G 
24V 2.1A _ _ . : 271-2376-ND 54.27 52.66 51.57 GNT60-24G 
GNT200 Series — RoHS Compliant 
12V 12.5 16.7A _— 271-2545-ND 143.70 135.40 132.60 GNT212G 
15V 10.0A 13.3A _ 3.0x5.0x1.25 271-2546-ND 143.70 135.40 132.60 GNT215G 
200 24V 6.3A 8.3A — |e 20 ' 427 00 x 31.75) WM2101 | WM2104 |WM2760CT| WM18878 |WM17406| A19490 | A19520 | 271-2547-ND 143.70 135.40 132.60 GNT224G 
36V 3.9A 5.6A _ : . . 271-2548-ND 143.70 135.40 132.60 GNT236G 
48v 2.9A 4.24 =— 271-2549-ND 143.70 135.40 132.60 GNT248G 
GPFM Series 
5.1V 12A _ _ 271-2158-ND 126.25 119.93 113.64 GPFM115- 
12V 6.7A _ _ 271-2153-ND 126.25 119.93 113.64 GPFM115-12 
15V 5.3A _ _ 5.25 x 3.30 x 1.50 271-2154-ND 120.24 114.22 108.23 GPFM115-15 
ne 24V 3.3A _ — | (133.35 x 83.82 x 38.10) AN8989. | :A18956. | -A19990" | .A18482 19520 i = 271-2155-ND 120.24 114.22 108.23 GPFM115-24 
28V 2.9A _ _ 271-2156-ND 126.25 119.93 113.64 GPFM115-28 
48V 1.7A = = 271-2157-ND 126.25 119.93 113.64 GPFM115-48 
12V 21A _ _ 271-2147-ND 311.93 296.35 280.75 GPFM250-12 
15V 17A _ _ 8.00 x 5.00 x 1.75 271-2148-ND 311.93 296.35 280.75 GPFM250-15 
250 24V TA =- — : a : A19953 | A19956 | A19990 271-2149-ND 311.93 296.35 280.75 GPFM250-24 
aev | 95a | — | —_ | (203.20x127.00x 44.45) 271-2150-ND 311.93 296.35 280.75 | GPFM250-28 
48V_ | 5.2/6.1At = — 271-2151-ND 311.93 296.35 280.75 GPFM250-48 
Cover with Fan for GPFM250 Series, 8.00” x 5.00” x 1.81” (203.20mm x 127.00m x 45.97mm) 271-2299-ND@ 31.21 _ _ 09-250CFG 
@ RoHS Compliant * 26cim moving air required + Convection/Air Flow (Continued) 
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Medical Global Switchers 
Single Output Medical (Cont.) 


Total Dimensions Mating Connectors 
Power Current |Current | Min. Inch (mm) Housing | Housing Signal Signal Fan Fan Digi-Key Price Each Condor 
Watts | Voltage (A) (B) Load LxWxH Input Output | Contacts | Housing | Contacts | Outlet Contacts | Part No. 1 10 25 Part No. 
GLD Series 
12V 10.8A = = 271-2172-ND 241.87 22977 217.69 |GLD150-12 
12V | 10.88 — = ete Ivo 271-2327-ND 241.87 22977 217.69 + |GLD150-126 
150 | 15V 8.70 — — | 977.80 x 114.30 x 43.18)] “M18436 | WM3703 | wwis959 | Aig494 | Atg4g0 | — — — | 271-2173-ND 241.87 22977 217.69 | GLD150-15 
15V 8.70 - = , . : 271-2328-ND 241.87 22977 217.69 |GLD150-15G 
24v 5.70 = = 271-2329-ND 230.35 218.83 207.32 |GLD150-24G 
GPMP Series 
24V 25A _ - 271-2236-ND 615.68 568.89 549.12 GPMP600-24 
600 28V 21.5A _ =_ 13.26 x 4.85 x 2.48 271-2237-ND 615.68 568.89 549.12 GPMP600-28 
36V 17A _ — | (336.80 x 123.19 x 62.99) 271-2238-ND 592.00 547.01 528.00 GPMP600-36 
48V 14A _ _ 271-2239-ND 615.68 568.89 549.12 GPMP700-48 
900 24V 37.5A = = 11.18 x 4.85 x 2.48 271-2550-ND@ 676.00 636.91 623.73 GPMP900-24G 
GLM75 Series — RoHS Compliant 
12V 6.3A 9.1A _ 271-2535-ND 94.38 89.67 84.95 GLM75-12G 
15V 5A 7.3A _ 3.4 x 5.75 x 1.56 271-2536-ND 94.38 89.67 84.95 GLM75-15G 
1 24V 3.1A 4.6A _ (86.36 x 146.05 x 39.62) ANg959. |) 'A19957" | A19980 271-2537-ND 94.38 89.67 84.95 GLM75-24G 
28V 2.7A 4A - 271-2538-ND 94.38 89.67 84.95 GLM75-28G 
Multiple Output Medical 
Total Power Output Output Output Output Dimensions Inch (mm) Mating Connectors Digi-Key Price Each Condor 
Watts 1 2 3 4 LxWxH Housing Input | Housing Output | Contacts | Part No. 1 10 25 50 |Part No. 
GPM Series 
40 +5V@4.0A | +12V @2.0A (3pk) -12V @0.4A _ 3.00 x 5.00 x 1.28 w2123 Ww2104 W17403 271-1039-ND 85.85 81.57 77.28 72.97 |GPM40A 
+5V @4.0A | +15V @ 2.0A (3pk) -15V @ 0.4A - (76.20 x 127.00 x 32.51) 271-1040-ND 85.85 81.57 77.28 = 72.97 |GPM40B 
GLM50 Series 
+5.05V @ 4A +12V @ 2.5A -12V @ 0.2A _ 4.25 x 2.50 x 1.25 271-2199-ND 70.56 68.90 66.40 62.64 |GLM50A 
50 +5.1V @ 4A +15V @ 2.5A -15V @ 0.2A _ ( 07.95 . 63 50x 34 75) A19951 A19954 A19990 271-2200-ND 70.56 68.90 66.40 62.64 |GLM50B 
+5.1V @ 4A +24V @ 1.5A -12V @ 0.2A _ ; J . 271-2201-ND 70.56 68.90 66.40 62.64 |GLM50D 
GPM Series 
+5V@6.0A | +12V @3.0A (5pk) +12V@1.0A | -12V@1.0A 271-2353-ND@ 114.47 108.74 103.02 97.30 |GPM55AG 
+5V@6.0A | +12V @3.0A (5pk) -5V@1.0A -12V @1.0A 6.30 x 3.94 x 1.68 271-2354-ND@ 114.47 108.74 103.02 97.30 |GPM55BG 
55 +5V@6.0A | +15V @3.0A (5pk) -5V @1.0A -15V @ 1.0A (160 02 i 400 08 x42 67) wM17401 WM17402 | WM17403 | 271-2355-ND@ 114.47 108.74 103.02 97.30 |GPM55CG 
+5V@6.0A | +24V @1.5A (2pk) +12V@1.0A | -12V@1.0A : . 271-2356-ND@ 114.47 108.74 103.02 97.30 |GPM55DG 
+5V@6.0A | +24V @1.5A (2pk) +15V@1.0A | -15V@1.0A 271-2357-ND@ 109.02 103.57 98.12 92.67 |GPM55EG 
+12V @ 5.80A - _ - 271-2352-ND@ 114.47 108.74 103.02 97.30 |GPM55-12G 
+5V @12.0A | +12V @ 3.0A (5pk) -12V@1.0A | +12V@1.0A 271-1046-ND 157.40 149.53 141.67 133.79 |GPM80A 
* 5V @12.0A | +12V @ 3.0A (5pk) -15V@1.0A | +15V@1.0A 7.00 x 4.25 x 1.86 271-1048-ND 157.40 149.53 141.67 133.79 |GPM80C 
80/110 * WM2103 WM1910 WM17403 
+5V @12.0A | +24V @ 2.0A (4pk) -15V@1.0A | +15V@1.0A | (177.80 x 107.95 x 47.24) 271-1050-ND 157.40 149.53 141.67 133.79 |GPM80E 
+5V @ 12.0A | +24V @3.5A (4.5pk) | -12V@1.0A | +12V@2.0A 271-1051-ND 157.40 149.53 141.67 133.79 |GPM80P 
GLM75 Series — RoHS Compliant 
5AV @8.0A 12V @2.5A A2N@1A | 12V@25A 271-2539-ND 96.60 91.77 86.95 82.10 |@LM75AG 
5.1V @ 8.0A 12V @2.5A -15V@1A 15V @ 2.5A 3.4% 5.75 x156 271-2540-ND 96.60 91.77 86.95 82.10 |GLM75CG 
{5 5.1V @ 8.0A 24V @ 2.5A -12V@1A 12V @ 2.5A (86. 36 a 146 05 x39 62) A19953 A28761 A31398CT | 271-2541-ND 96.60 91.77 86.95 82.10 |GLM75DG 
5.1V @ 8.0A 24V @ 2.5A -15V@1A 15V @ 2.5A : : . 271-2542-ND 96.60 96.60 86.95 82.10 |GLM75EG 
5.1V @ 8.0A 24V @ 4.0A -12V@1A 12V @ 2.5A 271-2544-ND 96.60 91.77 86.95 82.10 |GLM75PG 
5.1V @ 10.0A 12V @3.0A -12V@1A 12V @ 3.0A 271-2539-ND 96.60 91.77 86.95 82.10 |GLM75AG 
5.1V @ 10.0A 12V @3.0A -15V@1A 15V @ 3.0A 3.4% 5.75 x 156 271-2540-ND 96.60 91.77 86.95 82.10 |GLM75CG 
110* 5.1V @ 10.0A 24V @ 2.5A -12V@1A 12V @3.0A (86 36 "i 146 05 x39 62) A19953 A28761 A31398CT | 271-2541-ND 96.60 91.77 86.95 82.10 |GLM75DG 
5.1V @ 10.0A 24V @ 2.5A -15V@1A 15V @ 3.0A " : . 271-2542-ND 96.60 96.60 86.95 82.10 |GLM75EG 
5.1V @ 10.0A 24V @ 4.0A -12V@1A 12V @ 3.0A 271-2544-ND 96.60 91.77 86.95 82.10 |GLM75PG 


RoHS Compliant * 26cfm moving air required. + Convection/Air Flow 


Linear Medical Power Supplies 
World Class Medical Linears 


burn-in with cycling ¢ Full 3-year warranty 


* OVP on all 5V outputs 


Features: * 19 Models (single, dual and triple output) * Approved World Wide AC Input Ranges: * AC Input: 110/120/220/240VAC, 
to UL 544, IEC 601 and CSA 234 L3 *3 power levels (5 to 92 47-63Hz 
watts) * Medical leakage current does not exceed 10HA * 8-Hour 


* Meets EMI per FCC/VDE 
B Industry Standard Packaging: + Hermetically sealed power 


transistors and ICs * MTFB 200,000+ hours per mil handbook 217D 


Single Output 
Dimensions Digi-Key Price Each Condor 
Output Inch (mm) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V@1.0A 4.25 x 3.25 x 1.80 (107.95 x 82.55 x 45.72) 271-1018-ND 48.83 47.38 46.40 46.16 ML5-1-OV-A 
5V@3.0A 4.88 x 4.00 x 2.25 (123.95 x 101.60 x 57.15) 271-1006-ND 58.85 57.09 55.92 52.97 MB5-3-OV-A. 
5V@6.0A 5.63 x 4.86 x 2.95 (143.00 x 123.44 x 74.93) 271-1012-ND 75.13 72.88 71.38 67.62 MC5-6-OV-A 
12V@1.7A 4.88 x 4.00 x 2.25 (123.95 x 101.60 x 57.15) 271-1002-ND 58.85 57.09 55.92 52.97 MB12-1.7-A 
15V@0.4A 4.25 x 3.25 x 1.80 (107.95 x 82.55 x 45.72) 271-1017-ND 48.83 47.38 46.40 46.16 ML15-0.4-A 
15V@1.5A 4.86 x 4.00 x 2.25 (123.44 x 101.60 x 57.15) 271-1003-ND 58.85 57.09 55.92 52.97 MB15-1.5-A 
24V@1.2A 4.86 x 4.00 x 2.25 (123.44 x 101.60 x 57.15) 271-1004-ND 58.85 57.09 55.92 52.97 MB24-1.2-A 
24V@2.4A 5.63 x 4.86 x 2.95 (143.00 x 123.44 x 74.93) 271-1011-ND 75.13 72.88 71.38 67.62 MC24-2.4-A 
24V@4.8A 9.00 x 4.86 x 3.30 (228.60 x 123.44 x 83.82) 271-1015-ND 116.45 112.96 110.62 104.80 MD24-4.8-A 
28V@1.0A 4.86 x 4.00 x 2.25 (123.44 x 101.60 x 57.15) 271-1005-ND 58.85 57.09 55.92 52.97 MB28-1-A 
Multiple Output 
Output Output Output Dimensions Digi-Key Price Each Condor 
i 24 3 Inch (mm) Part No. al 10 25 50 Part No. 
Dual Output 
+12/15V@1.0/0.8A -12/15V@1.0/0.8A = 6.50 x 4.00 x 2.25 (165.10 x 101.60 x 57.15) 271-1000-ND 66.37 64.37 63.04 59.65 MAA15-0.8-A. 
+15/15V @3.4/3.0A —-15/15V @3.4/3.0A = 9.38 x 4.88 x 3.30 (238.25 x 123.95 x 83.82) 271-1014-ND 127.71 123.90 121.35 114.95 MCC15-3-A 
Triple Output 
+5V@3.0A +12/15V @1.0/0.8A —12/15V @1.0/0.8A 10.25 x 4.00 x 2.95 (260.35 x 101.60 x 74.93) 271-1007-ND 110.20 106.88 104.69 99.18 MBAA4OW-A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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FEATURES: * Worldwide AC input ranges and safety standards * Industry standard packages * UL/CSA 
TUV/IEC approved - 68 models to UL1950; CSA C22.2 No. 234 L3; TUV certified to IEC950 * Capacitors 
have highest CV and ripple current ratings * MTBF 200,000+ hours per Mil Handbk 217D (most units) 
«All electrolytic caps rated at 105°C * Transformer insulation meets Class F (155°C) * Exceed FCC and 
CISPR22 Class B conducted emissions » CE marked to LVD 

GENERAL SPECIFICATIONS: * AC Input: 100/120/240VAC: +10%, -13%; 215VAC: +12%, -11%; 47 ~ 


Linear Power Supplies 


¢ Line Regulation: +0.05% for a 10% change * Load Regulation: +0.05% for a 50% load change 
© Output Ripple: 3mV +0.05% of output voltage, peak to peak maximum. All “3-terminal regulator” 
outputs: 3mV +0.2% peak to peak maximum « Transient Response: <50 microseconds for 50% load 
change Short Circuit Protection: Automatic current limit/foldback » Overvoltage Protection: Built- 
in on all 5V models, set at 6.2V +0.4V. Other models use optional over voltage protection * Stability: 
+0.05% for 24 hours after warmup »* Temperature Rating: 0°C ~ 50°C full rated, derated linearly to 


Burn-in with 
cycling; 3-year 
mfg. warranty. 


63Hz. Tolerance for 230VAC operation is +15%, -10%. Derate output current 10% for 50Hz operation 40% at 70°C »* Temperature Coefficient: +0.01%/°C maximum » Logic Inhibit and Current-Share: 
© DC Output: Adjustment range +5% minimum except HA series F Models 
International+ Series Single Output 
Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
Output Inch (mm) Ibs. (kilograms) Part No. 1 10 25 50 100 Part No. 
5V@1.5A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2248-ND® 39.82 36.38 35.68 33.92 32.18 HAS5-1.5-OV-A+G 
5V@3A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2253-ND® 42.47 41.21 40.39 38.38 36.47 HB5-3-OV-A+G 
5V@6A 5.63 x 4.875 x 2.50 (143.0 x 123.83 x 63.50) 4 (1.81) 271-2258-ND® 68.76 66.74 64.18 60.82 57.42 HC5-6-OV-A+G 
5V@9A 7.00 x 4.88 x 2.75 (177.80 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2269-ND® 93.80 91.02 87.96 83.34 78.71 HN5-9-OV-A+G 
5V@12A 9.00 x 4.88 x 2.75 (228.60 x 123.95 x 69.85) 7.5 (3.40) 271-2262-ND® 105.12 101.98 99.87 94.61 89.35 HD5-12-OV-A+G 
5V@18A 14.00 x 4.88 x 2.75 (355.60 x 123.95 x 69.85) 10 (4.54) 271-2047-ND* 155.54 151.07 148.09 139.50 131.14 HE5-18-OV-A+ 
12V@3.4A 5.63 x 4.875 x 2.50 (143.0 x 123.83 x 63.50) 4 (1.81) 271-2254-ND® 62.51 60.65 58.24 55.18 52.11 HC12-3.4-A+G 
12V@5.1A 7.00 x 4.88 x 2.75 (177.80 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2267-ND® 87.55 84.97 82.03 77.72 73.39 HN12-5.1-A+G 
12V@10.2A 14.00 x 4.88 x 2.75 (355.60 x 123.95 x 69.84) 10 (4.54) 271-2263-ND* 137.00 132.93 130.22 123.43 115.43 HE12-10.2-A+G 
15V@0.9A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2246-ND® 37.66 36.38 35.68 33.92 32.18 HA15-0.9-A+G 
15V@3A 5.63 x 4.875 x 2.50 (143.0 x 123.83 x 63.50) 4 (1.81) 271-2255-ND® 62.51 60.65 58.24 55.18 52.11 HC15-3-A+G 
15V@6A 9.00 x 4.88 x 2.75 (228.60 x 123.95 x 69.85) 7.5 (3.40) 271-2259-ND® 100.08 97.11 93.92 90.20 84.04 HD15-6-A+G 
15V@9A 14.00 x 4.88 x 2.75 (355.60 x 123.95 x 69.84) 10 (4.54) 271-2264-ND@* 130.47 126.60 124.01 117.55 109.93 HE15-9-A+G 
24V @0.5A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2247-ND® 39.82 36.38 35.68 33.92 32.18 HA24-0.5-A+G 
24V@1.2A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2250-ND® 42.47 41.21 40.39 38.38 36.47 HB24-1.2-A+G 
24V @2.4A 5.63 x 4.875 x 2.50 (143.0 x 123.83 x 63.50) 4 (1.81) 271-2256-ND® 62.51 60.65 58.24 55.18 52.11 HC24-2.4-A+G 
24V @3.6A 7.00 x 4.88 x 2.75 (177.80 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2268-ND® 87.55 84.97 82.03 77.72 73.39 HN24-3.6-A+G 
24V @4.8A 9.00 x 4.88 x 2.75 (228.60 x 123.95 x 69.85) 7.5 (3.40) 271-2260-ND® 100.08 97.11 93.92 90.20 84.04 HD24-4.8-A+G 
24V @7.2A 14.00 x 4.88 x 2.75 (355.60 x 123.95 x 69.84) 10 (4.54) 271-2265-ND® 137.00 132.93 130.22 123.43 115.43 HE24-7.2-A+G 
24V@12A 16.75 x 4.88 x 3.50 (425.45 x 123.95 x 88.90) 18 (8.16) 271-2270-ND® 212.08 206.27 200.09 196.09 184.33 F24-12-A+G 
28V@1A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2251-ND® 42.47 41.21 40.39 38.38 36.47 HB28-1-A+G 
28V @2A 5.63 x 4.875 x 2.50 (143.0 x 123.83 x 63.50) 4 (1.81) 271-2257-ND® 62.51 60.65 58.24 55.18 52.11 HC28-2-A+G 
28V@4A 9.00 x 4.88 x 2.75 (228.60 x 123.95 x 69.85) 7.5 (3.40) 271-2261-ND® 100.11 97.11 93.92 90.20 84.04 HD28-4-A+G 
48V @0.5A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2252-ND® 48.58 47.13 46.19 43.43 41.27 HB48-0.5-A+G 
48V@6A 16.75 x 4.88 x 3.50 (425.45 x 123.95 x 88.90) 18 (8.16) 271-2271-ND@* 229.41 222.55 215.88 211.57 198.88 F48-6-A+G 
International+ Series Dual Output 
Output Output Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
i 2 Inch (mm) Ibs. (kilograms) | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V@1.5A 5V@1.5A 6.50 x 4.00 x 1.80 (165.10 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2275-ND® 62.85 59.47 58.24 55.18 HAAS-1.5-OV-A+G 
5V@2A QV ~ 15V@0.5A 6.50 x 4.00 x 1.80 (165.10 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2276-ND® 62.51 59.39 58.24 55.18 HAA512-A+G 
5V@3A QV ~ 15V@1.2A 7.00 x 4.88 x 2.50 (177.80 x 123.95 x 63.50) 4 (1.81) 271-2282-ND® 75.08 72.82 71.32 67.58 HBB512-A+G 
5V@6A QV ~ 15V@2.5A 9.38 x 4.88 x 2.75 (238.25 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2033-ND* 123.18 119.52 115.83 109.74 HCC512-A+ 
5V@6A QV ~ 15V@2.5A 9.38 x 4.88 x 2.75 (238.25 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2286-ND¢* 118.86 115.32 111.76 105.89 HCC512-A+G 
12V@0.4A -12V @0.4A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2277-ND® 46.48 45.40 43.36 41.10 HAD12-0.4-A+G 
15V@0.4A -15V @0.4A 4.88 x 4.00 x 1.80 (123.95 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2278-ND® 46.48 45.40 43.36 41.10 HAD15-0.4-A+G 
12V ~ 15V@1A/0.8A -12V ~ -15V@1A/0.8A 6.50 x 4.00 x 1.80 (165.10 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2273-ND® 53.78 52.18 51.10 48.40 HAA15-0.8-A+G. 
12V ~ 15V@1.7A/1.5A -12V ~ -15V@1.7A/1.5A 7.00 x 4.88 x 2.50 (177.80 x 123.95 x 63.50) 4 (1.81) 271-2280-ND® 68.80 66.75 65.36 61.93 HBB15-1.5-A+G 
12V ~ 15V@3.4A/3A -12V ~ -15V@3.4A/3A 9.38 x 4.88 x 2.75 (238.25 x 123.95 x 69.85) 7 (3.18) 271-2285-ND® 110.07 106.80 104.64 98.00 HCC15-3-A+G 
12V ~ 15V@5V -12V ~ -15V@5V 14.00 x 4.88 x 2.75 (355.60 x 123.95 x 69.84) 10 (4.54) 271-2288-ND® 162.04 157.22 154.11 145.96 | HDD15-5-A+G 
18V ~ 24V@0.4A/0.6A -18V ~ -24V @0.4A/0.6A 6.50 x 4.00 x 1.80 (165.10 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2274-ND® 52.53 50.97 49.91 47.29 HAA24-0.6-A+G. 
International+ Series Triple Output 
Output Output Output Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
1 2 3 Inch (mm) Ibs. (kilograms) | Part No. 1 10 2 50 |Part No. 
5V@2A 12V ~ 15V@0.4/0.4A -12V ~ -15V@0.4/0.4A | 6.50 x 4.00 x 1.80 (165.10 x 101.60 x 45.72) 2 (0.91) 271-2289-NDt 68.76 66.73 64.18 60.72 | HTAA-16W-A+G 
5V@3A 12V ~ 15V@1/0.8A -12V ~ -15V@1/0.8A 10.25 x 4.00 x 2.50 (260.35 x 101.60 x 63.50) 5 (2.27) 271-2279-NDt 95.06 92.24 89.15 84.48 | HBAA4OW-A+G. 
5V@6A 12V ~ 15V@1/0.8A -12V ~ -15V@1/0.8A 9.00 x 4.88 x 2.75 (228.60 x 123.95 x 69.85) 7.5 (3.40) 271-2283-NDt 112.58 109.25 107.01 100.59 |/HCAA60W-A+G 
5V@6A 12V ~ 15V@1.7/1.5A -12V ~-15V@1.7/1.5A | 11.00 x 4.88 x 2.75 (279.40 x 123.95 x 69.85) 8 (3.63) 271-2284-NDt 129.93 126.21 121.16 115.11 |HCBB75W-A+G 
5V@6A 24V @3.5/6A -5V or -12V@1.2A 11.00 x 4.88 x 2.75 (279.40 x 123.95 x 69.85) 12 (5.44) 271-2272-ND® 160.84 156.02 152.81 144.76 |CP379-A+G 
5V@9A 12V ~ 15V@1.7/1.5A -12V ~ -15V@1.7/1.5A | 11.00 x 4.88 x 2.75 (279.40 x 123.95 x 69.85) 12 (5.44) 271-2001-NDt 150.16 145.69 142.71 134.06 |CP131-A+ 
5V@12A 12V ~ 15V@3.4/3A -12V ~ -15V@3.4/3A 15.00 x 4.88 x 3.75 (381.0 x 123.95 x 95.25) 12 (5.44) 271-2287-ND@* 193.97 188.31 183.13 173.50 |HDCC150W-A+G 
@ RoHS Compliant * Requires fan cooling. + No. 3 output usable at -5V, rate at 1/2 of 15V current rating. 
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CONDOR Avit 


~~“ Switch Mode DC Power Supplies 


Protection: All outputs protected against inadvertent application of reverse voltage up to 1 times the rated current of the reverse output 


The standard version power supply for data processing and control applications. 


General Features: * Cost Effective Power Source *2 Year Warranty - 100% burn-in, test and inspection Safety Specifications: * For safety ratings and certifications, please 
see data sheet for specified series General Specifications: * AC Input: 90 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz single phase (GPC41, GPFC110 and GPFC160 Series: 85 ~ 264VAC, 
47 ~ 63Hz single phase; GNT 400 Series: 80 ~ 270VAC, 45 ~ 65Hz) * Overload Protection: Fully protected against short circuit and output overload * Temperature Rating: 
0°C ~ 50°C full rated output power and 0°C ~ 70°C for GNT 400 Series * EMI Compliance: All models include EMI filtering to meet or exceed conducted emissions of CISPR 11 
Class B, VDE0871 Class B and EN55022 Class B (GPFC110 in compliance to CISPR22, FCC Class B) * Remote Sense: GPFC110 and GPFC160 Series only * Reverse Voltage 


Min Dimensions Mating Connectors 
Watt-| Volt- Load |Current— Amps | | Peak LxWxH Housing | Housing Signal | Signal | Digi-Key Price Each Condor 
age age (A) A B (A) Inch (mm) Input Output | Contacts | Housing | Contact | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
GSC20 Series - Commercial Switcher — RoHS Compliant 
54 3.8 271-2362-ND 55.04 52.29 49.54 46.78 | GSC20-5G 
12 A. 2.00 x 3.50 x 0.68 271-2358-ND 55.04 52.29 49.54 46.78 | GSC20-12G 
20 15 - 1.4 - — | (60.80 x 88.90 x 17.27) | WM17405 | wM17405 | w17406] — — — | 271-2359-ND 52.41 49.79 47.17 44.55 | GSC20-15G 
24 0.85 : : ; 271-2360-ND 55.04 52.29 49.54 46.78 | GSC20-24G 
28 07 271-2361-ND 55.04 52.29 49.54 46.78 | GSC20-28G 
Chassis and Cover for GSC20 Series, 3.80” x 2.36” x 1.06” (96.52mm x 59.94mm x 26.92mm) 271-2293-ND 17.03 _ _— — | 08-30466-020WG 
Single Output - GECA20 Series — RoHS Compliant 
5.1 4.0 271-2495-ND 19.20 15.65 14.40 13.92 | GECA20-5G 
12 1.67 3.5 x 2.00 x 0.85 271-2496-ND 19.20 15.65 14.40 13.92 | GECA20-12G 
20 15 — | 434 | — | (88.9x 50.80 x 21.59) | WM2101 | wM2102 | WM2302 | — — | 971-2497-ND 19.20 1565 1440 13.92 | GECA20-15G 
24 0.84 271-2498-ND 19.20 15.65 14.40 13.92 | GECA20-24G 
Triple Output - GSC25 Series — RoHS Compliant 
5.4 0.25 | 2.5 joe oes ce 
25 12 - 1.5 - - 4 ie wm2123 | WM2104 | WM17403;  — — | 271-2363-ND 58.47 55.55 52.64 49.71 | GSC25AG 
ip = oo (107.95 x 63.50 x 21.84) 
5.1 0.25 | 2.5 joey oe eee 
25 24 - 1.0 - = tee a ee wm2123 | WM2104 | WM17403;  — — | 271-2364-ND 58.47 55.55 52.64 49.71 | GSC25DG 
a2 — Ae (107.95 x 63.50 x 21.84) 
Chassis and Cover for GSC25 Series, 5.00” x 2.90” x 1.50” (127.00mm x 73.66mm x 38.10mm) 271-2290-ND 18.76 _ _— — | 08-30466-0025G 
Single Output - GECA40 Series — RoHS Compliant 
5 = 7 271-2499-ND 23.79 19.52 18.30 17.39 | GECA40-5G 
12 - 3.3 271-2528-ND 23.79 19.52 18.30 17.39 | GECA40-12G 
15 - 27 271-2529-ND 23.79 19.52 18.30 17.39 | GECA40-15G 
24 — 17 3.00 x 5.00 x 1.25 271-2530-ND 23.79 19.52 18.30 17.39 | GECA40-24G 
40 5 035 | 35 = = (76.2 x 127 x 31.75) | WM2101 | WM2104 | WM2302 | — — | 971-2531-ND 25.55 20.96 19.65 18.67 | GECA40AG 
5 0.35 | 3.5 271-2532-ND 25.55 20.96 19.65 18.67 | GECA40BG 
5 0.35 | 3.5 271-2533-ND 25.55 20.96 19.65 18.67 | GECA40DG 
3.3 0.4 4 271-2534-ND 25.55 20.96 19.65 18.67 | GECA40HG 
Single Output - GPC41 Series — RoHS Compliant 
a aA oe 80 heb eaho uae 271-2338-ND 57.34 54.48 51.61 48.75 | GPC41-5G 
40 12 |003 | 33 = | | 01.60 Be 38.10) | 19950 | A19952 | A19990 _ — | 271-2336-ND 57.34 54.48 51.61 48.75 | GPC41-12G 
40 24 0.01 | 1.7 271-2337-ND 57.34 54.48 51.61 48.75 | GPC41-24G 
Cover for GPC41 Series, 3.32” x 1.98” x 1.66” (84.33mm x 50.29mm x 42.16mm) 271-2294-ND 18.69 = = — | 08-30466-1041G 
Single Output - GPC40 Series — RoHS Compliant 
3.3 8 10 271-2554-ND 69.50 67.97 66.59 63.11 | GPC40-3.3G 
5 8 10 271-2555-ND 69.50 67.97 66.59 63.11 | GPC40-5G 
9 - 45 - 6 5.00 x 3.00 x 1.28 271-2556-ND 69.50 67.97 66.59 63.11 | GPC40-9G 
40 42 3.3 4.2 | (127.00 x 76.20 x 32,51) | A19951 | A19954 | A19991 | A19490 | A19520 | 574.5551-ND 71.55 67.41 66.02 62.46 | GPC40-12G 
15 27 3.3 271-2552-ND 71.55 67.41 66.02 62.46 | GPC40-15G 
24 ited 24 271-2553-ND 71.55 67.41 66.02 62.46 | GPC40-24G 
Triple Output - GPC40 Series — RoHS Compliant 
a ea es : 5.00 x 3.00 x 1.28 
40 | 1264 | — 2 - 3 Donate A19951 | A19954 | A19991 | A19490 | A19520 | 271-2557-ND 69.50 67.97 66.59 63.11 | GPC40AG 
MDA — oa 0.7 | (127.00 x 76.20 x 32.51) 
Bete lige Es > 5.00 x 3.00 x 1.28 
40 | 15§4 | — 2 - 3 pees A19951 | A19954 | A19991 - — | 271-2558-ND 69.50 67.97 66.59 63.11 | GPC40BG 
IBA — 4 0.7 | (127.00 x 76.20 x 32.51) 
a ee le 2 5.00 x 3.00 x 1.28 
40 | 24ga | — 1 - 15 Pediaeenepety A19951 | A19954 | A19991 - — | 271-2559-ND 68.38 63.19 60.99 58.45 | GPC40DG 
HDA — 04 7 | (127.00 x 76.20 x 32.51) 
Single Output - GLC50 Series — RoHS Compliant 
3.3 8 rer 271-2307-ND 61.35 59.92 57.74 54.48 | GLC50-3.3G 
5.4 8 ‘ oI. 271-2308-ND 61.35 59.92 57.74 54.48 | GLC50-5G 
a 12 — | a2 — | = | (107.95 x 63.50 x 21.94) | WM2123 | WM2126 | WM17403 | — — | 274-2308-ND 61.35 59.92 57.74 54.48 | GLC50-12G 
24 24 271-2306-ND 61.35 59.92 57.74 54.48 | GLC50-24G 
Triple Output - GLC50 Series — RoHS Compliant 
#08) | 08 i 4.25 x2.5x 1.10 
50 12 0.8 25 - = lhaare reas wm2123 | WM2126 | wM17403|  — — | 271-2309-ND 61.35 59.92 57.74 54.48 | GLC50AG 
42 ne ae (107.95 x 63.50 x 27.94) 
ov | ee 4 4.25 x2.5x 1.10 
50 24 0.8 15 - - Hee oT wm2123 | wm2126 | wM17403)  — — | 271-2310-ND 61.35 59.92 57.74 54.48 | GLC50DG 
42 mes ne (107.95 x 63.50 x 27.94) 
Chassis and Cover for GLC50 Series, 5.00” x 2.90” x 1.50” (127.00mm x 73.66mm x 38.10mm) 271-2292-ND 19.55 _ _— — | 08-30466-0050G 
GLC65 Series — RoHS Compliant 
5.4 1 271-2316-ND 80.54 76.52 72.50 68.47 | GLC65-5G 
12 55 271-2311-ND 78.90 74.96 71.02 67.49 | GLC65-12G 
15 43 5.00 x 3.00 x 1.00 271-2312-ND 78.90 74.96 71.02 67.49 | GLC65-15G 
65 24 = 27 = — | (127.00 x 76.20 x 25.40) | 419951 | A19954 | A19990 = — | 271-2313-ND 78.90 74.96 71.02 67.49 | GLC65-24G 
28 2.3 271-2314-ND 78.90 74.96 71.02 67.49 | GLC65-28G 
48 1.35 271-2315-ND 80.54 76.52 72.50 68.47 | GLC65-48G 
5.0 7 
5.00 x 3.00 x 1.25 
65 ie - a - — | (427/00 x 76.20 x 31.75) | M2101 | WM2to4 | WM2313 - — | 271-2317-ND 78.70 74.77 71.03 68.22 | GLC65AG 
ele |=ilas |= |< 5.00x3.00x1.25 | wai01 | wm2io4 | wm2313 | — — | 271-2318-ND 74.95 71.21 67.64 64.97 | GLC6SDG 
ao o's (127.00 x 76.20 x 31.75) : : , ' 
ee | a |— lias | — | — 5.00x3.001.25 | wai01 | wm2io4 | wm2313 | — — | 271-2319-ND 7870 74.77 71.03 68.22 | GLC6SEG 
ae pe (127.00 x 76.20 x 31.75) : : : ? 
65 33 - 4 - - B00 x 3:00 1.25 wm2101 | wm2104 | wM2313 - — | 271-2320-ND 74.95 71.21 67.64 64.97 | GLC65GG 
1D 3 (127.00 x 76.20 x 31.75) : : , : 
65 20 4 po Oe wm2101 | wm2104 | wm2313 271-2321-ND 78.70 74.77 71.03 68.22 | GLC65HG 
3 -_ pig _ — | (127.00 x 76.20 x 31.75) = = Na : : : i 


* Floating fourth output can be referenced as either positive or negative. Amperage Rating Notes for GLC75 and GLC110 Series: * Current A: Rating with unrestricted convection cooling. Total power not to exceed 75W. 


* Current B: Rating with 26cfm forced air cooling. Total power not to exceed 110W. * | Peak: During peak load conditions output regulation may exceed specified limits. 
§ To maintain these regulation conditions, the 5.1V must be at least 1/4 of V2 and not greater than 5 times the V2 current 


- output. 


+ Peak rating or continuous rating with 150 LFM air cooling. 
to be adjusted within +1% with at least a 0.4A load to maintain regulation on this output. 


@ RoHS Compliant 


t Output 3 is isolated. Can be connected as + or 


A Requires 5.1V 
(Continued) 
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rowan ssecrnanrcm “CONDOR AUT 
Min Dimensions Mating Connectors 
Watt-} Volt- Load |Current — Amps| | Peak LxWxH Housing | Housing Signal | Signal | Digi-Key Price Each Condor 
age age (A) A B (A) Inch (mm) Input Output | Contacts | Housing | Contact | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Single Output - GLC75 Series (See Amperage Rating Notes Below) — RoHS Compliant 
5.1 13.7 19.6 19.6 5.75 x 3.40 x 1.56 271-2324-ND 78.91 74.97 71.03 67.50 | GLC75-5G 
75 12 = 6.3 9.1 9.1 (146.05 . 86 36 x 39 70) WM2125 | WM2129 | WM17403 = = 271-2322-ND 75.15 71.40 67.64 64.40 | GLC75-12G 
24 3.1 4.6 4.6 . Z 7 271-2323-ND 75.15 71.40 67.64 64.40 | GLC75-24G 
Chassis and Cover for GLC75 Single Output Series, 5.90” x 3.75” x 1.98” (149.86mm x 95.25mm x 50.29mm) 271-2295-ND 18.92 = = — | 08-30466-2075G 
Quad Output - GLC75 Series (See Amperage Rating Notes Below) — RoHS Compliant 
5.1 1 8 10 12 
12 0.5 2.5 3 4 7.00 x 4.25 x 1.30 
75 12 ae 1 1 4.2 | (177.80 x 107.95 x 33.02) WM2125 | WM17404 | WM17403 = = 271-2325-ND 80.77 76.74 72.70 68.65 | GLC75AG 
12* _ 2.5 3 4 
5.1 1 8 10 12 
24 0.5 2.5 3 4 7.00 x 4.25 x 1.30 
75 12 sais 1 1 4.2 | (177.80 x 107.95 x 33.02) WM2125 | WM17404 | WM17403 _ _ 271-2326-ND 80.77 76.74 72.70 68.65 | GLC75DG 
12* = 2:5 3 4 
Single Output - GLC110 Series (See Amperage Rating Notes Below) 
12 6.3 9.1 95 7.00 x 4.25 x 1.30 271-2203-ND 80.41 76.39 72.38 68.35 | GLC110-12 
110 12 = 6.3 9.1 95 (177. 80 x 407, 95 x33 02) A19953 A28761 A19990 = = 271-2300-ND® 80.41 76.39 72.38 68.35 | GLC110-12G 
24 3.2 4.6 5 . ‘ . 271-2303-ND® 80.41 76.39 72.38 68.35 | GLC110-24G 
Double Output - GLC110 Series (See Amperage Rating Notes Below) — RoHS Compliant 
12 6.3 9.1 9.5 7.00 x 4.25 x 1.30 
110 12 = 25 3 4 (177.80 x 107.95 x 33.02) A19953 A28761 A19990 = = 271-2301-ND 86.46 82.14 77.81 73.49 | GLC110-212G 
15 d 6.3 7.3 Tf 7.00 x 4.25 x 1.30 
110 15 _ 25 3 4 (177.80 x 107.95 x 33.02) A19953 A28761 A19990 = = 271-2302-ND 86.46 82.14 77.81 73.49 | GLC110-215G 
24 1 3.2 4.6 5 7.00 x 4.25 x 1.30 
110 5 = 15 By 2.5 | (177.80 x 107.95 x 33.02) A19953 A28761 A19990 = = 271-2304-ND 86.46 82.14 77.81 73.49 | GLC110-524G 
Chassis and Cover for GLC75 and GLC110 Multiple Output Series, 7.30” x 4.50” x 2.10” (185.42mm x 114.30mm x 53.34mm) 271-2297-ND 18.92 _ —_ — | 08-30466-2175G 
Single Output - GPFC110 Series 
5.1 12 20 271-2344-ND® 109.78 104.29 98.81 83.18 | GPFC110-5G 
12 6.7 10 271-2339-ND® 109.78 104.29 98.81 83.18 | GPFC110-12G 
15 5.3 8 6.3x3.75x1.62 271-2176-ND 109.78 104.29 98.81 83.18 | GPFC110-15 
110 | 15 — | 53 - 8 | (460.02 95.25 x 41.15)| A19953 | A19957 | A19990 _ — | 271-2340-ND@ 109.78 104.29 98.81 83.18 | GPFC110-15G 
24 3.4 5 : : . 271-2341-ND® 109.78 104.29 98.81 83.18 | GPFC110-24G 
28 2.9 4.3 271-2342-ND® 109.78 104.29 98.81 83.18 | GPFC110-28G 
48 1.7 2.5 271-2343-ND® 109.78 104.29 98.81 83.18 | GPFC110-48G 
Cover for GPFC110 Series, 6.30” x 3.75” x 1.75” (160.02mm x 95.25mm x 44.45mm) 271-1133-ND 18.92 = = — | 08-30466-2110 
Cover for GPFC110 Series, 6.30” x 3.75” x 1.75” (160.02mm x 95.25mm x 44.45mm) 271-2296-ND® 18.92 = = — | 08-30466-2110G 
GPFC125 Series ¢ 
5 9 16 
12 2A+V4 4 i 6.00 x 3.50 x 1.50 
125 42+ |Current] 2.5 a = (152.40 x 88.90 x 38.10) WM2125 | WM17404 | WM17403 = =. 271-2345-ND® 193.92 184.22 174.53 164.83 | GPFC125AG 
-12 0.3 1 
5 9 16 
12 2A+V4 4 r 6.00 x 3.50 x 1.50 
125 42+ |Current] 2.5 4 = (152.40 x 88.90 x 38.10) WM2125 | WM17404 | WM17403 = = 271-2346-ND®@ 193.92 184.22 174.53 164.83 | GPFC125BG 
Sa) 0.3 1 
5 9 16 
24 2A+V4 3 4.5 6.00 x 3.50 x 1.50 
125 42+ |Current} 2.5 4 = (152.40 x 88.90 x 38.10) WM2125_ | WM17404 | WM17403 = = 271-2347-ND® 193.92 184.22 174.53 164.83 | GPFC125DG 
-12 0.3 1 
5 9 16 
3.3 2A+V4 7 10 6.00 x 3.50 x 1.50 271-2218-ND 193.92 184.22 174.53 164.83 | GPFC125G 
125°) 424 |Current) 2.5 4 — | (152.40 x 88.90 x 38.10) | “M2125 ) WM17404 | WM17403| — — — | 271-2348-NDe 193.92 184.22 174.53 164.83 | GPFC125GG 
“12 0.3 1 
Cover for GPFC125 271-2220-ND 18.92 = = — | 08-30466-2125 
Single Output - GPFC160 Series 
ea ne 271-2351-ND¢@ 198.68 188.75 178.83 168.90 | GPFC160-5G 
160 12 _ 117 = = F th aren a oH 56 wme2125 | wmi7400| wm17403! wm2013 | wm2200 271-1119-ND 198.68 188.75 178.83 168.90 | GPFC160-12 
40 44°97 (177.80 x 114.30 x 42.93) 271-2349-ND@ 198.68 188.75 178.83 168.90 | GPFC160-12G 
24 5.8 271-2350-ND® 198.68 188.75 178.83 168.90 | GPFC160-24G 
Cover with Fan for GPFC160 Series, 7.00” x 4.50” x 1.75” (177.80mm x 114.30mm x 44.45mm) 271-2298-ND® 31.21 = = — | 09-160CFG 
Single Output - GNT 400 Series — RoHS Compliant 
12 25 33.3 33.3 271-2483-ND 208.63 202.92 196.84 192.91 | GNT412ABG 
12 25 33.3 33.3 271-2484-ND 251.74 239.16 226.57 213.99 | GNT412CBEG 
12 25 33.3 33.3 271-2485-ND 235.77 223.98 212.19 200.41 | GNT412ABTG 
24 12.5 16.7 16.7 271-2486-ND 208.63 202.92 196.84 192.91 | GNT424ABG 
24 12.5 16.7 16.7 271-2487-ND 251.74 239.16 226.57 213.99 | GNT424CBEG 
400 24 = 12.5 16.7 16.7 4.00 x 7.00 x 1.50 A24114 = 19991 = ~ 271-2488-ND 235.77 223.98 212.19 200.41 | GNT424ABTG 
28 10.7 14.3 14.3 | (101.60 x 177.80 x 38.1) 271-2489-ND 208.63 202.92 196.84 192.91 | GNT428ABG 
28 10.7 14.3 14.3 271-2490-ND 251.74 239.16 226.57 213.99 | GNT428CBEG 
28 10.7 14.3 14.3 271-2491-ND 235.77 223.98 212.19 200.41 | GNT428ABTG 
48 6.3 8.4 8.4 271-2492-ND 208.63 202.92 196.84 192.91 | GNT448ABG 
48 6.3 8.4 8.4 271-2493-ND 251.74 239.16 226.57 213.99 | GNT448CBEG 
48 6.3 8.4 8.4 271-2494-ND 235.77 223.98 212.19 200.41 | GNT448ABTG 


* Floating fourth output can be referenced as either positive or negative. Amperage Rating Notes for GLC75 and GLC110 Series: * Current A: Rating with unrestricted convection cooling. Total power not to exceed 75W. 
* Current B: Rating with 26cfm forced air cooling. Total power not to exceed 110W. ¢ I Peak: During peak load conditions output regulation may exceed specified limits. + Output 3 is isolated. Can be connected as + or 
- output. + Peak rating or continuous rating with 150 LFM air cooling. § To maintain these regulation conditions, the 5.1V must be at least 1/4 of V2 and not greater than 5 times the V2 current A Requires 5.1V 
to be adjusted within +1% with at least a 0.4A load to maintain regulation on this output. RoHS Compliant 


[Xa TOKO Power Supplies sw Series 


Features: 

* Very low profile and small size * Wide Variation: 7 type 94 part number * Worldwide Input Voltage: all 
type 85VAC ~ 264VAC (continued) »* High Dialectic Strength: 2000VAC between input and output » Safety 
Standards: Designed to meet UL1950(D3) 


General Specifications: 


Input Volt. | Output | Output Dim. (mm) Digi-Key Price Each Toko 
« Frequency Range: 47 ~ 63Hz ¢ Inrush Current: 5V~15V = 30/60A; 30V~100V = 45/90A ¢ Ripple Voltage (Vac) Volt.(s) | Current HxDxW Part No. 1 50 Part No. 
(maximum): 5V ~ 12V: 120mVpp; 15V: 150mVpp; 24V: 200mVpp; 48V: 400mVpp: »* Overall Output Output Power — 30 Watts — Open Frame 
Regulation: 3% »* Overload Protection: +105% of rated current, automatic recovery * Dielectric Strength: 85-264 DAV 1.33A 97x 114x254 | TS9996-ND 67.34 58.36 | SW30-24F 


2.0KVAC for 1 minute applied between input/output »* Insulation Resistance: 100mQ between output/frame 
and input/output, measured with a 500 VDC tester * Operating Temperature: 0°C ~ 60°C * Operating 
Humidity: 30% ~ 85% RH » Weight: SW30: 250g; SW50: 400g; SW100: 600g 85-264 5V 20.0A 97x194x35 | TS9864-ND 164.77 — | SW100-05¢ 


Output Power — 100 Watts — Enclosed Frame 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2356 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


el Isolated POL DC/DC Converter Bricks 
POWER PRODUCTS Industry Standard Sizes 


Features: * Remote On/Off * Over Current Protection (OCP) » Short Circuit Protection (SCP) * Under Voltage Lockout (UVLO) 
Electrical Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Remote On/Off: Active High or Low (See data sheet) 


Output | Output | Output | Input 

Brick | Mounting | Power | Voltage |Current | Voltage Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bel 

Size | Type (Ww) (v) (A)__| (vDC) L Part No. 1 10 25 | Part No. 

1/16 SMD 60 5 12 36 ~ 75 | 1.3 (33.02) -9 (22.86) 364 (9.24) | 507-1382-ND® 39.50 36.54 34.57 | SRSB-50T050G 

1/8 | Thru-Hole} 140 12 12 36 ~ 60 | 2.3 (58.42)  .896 (22.76) .41 (10.41) | 507-1121-ND 42.70 39.50 37.37 | O7CR-12S12LG 

1/8 | Thru-Hole 85 3.3 25 36 ~ 75 | 2.3(58.42)  .896 (22.76) .395 (10.03) | 507-1392-ND® 53.50 49.49 46.82 | ORCY-85TO3LG 

, 1/8 Brick Thru-Hole Shown 
@ RoHS Compliant 


Dim. in inch (mm) 


Arrowhead Series Non-Isolated 
POL DC/DC Converters 


Electrical Specifications: 

* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Output Voltage Trim: Voltage set-point 
adjustment with use of a resistor (See data sheet) 

Features: 

* Over Current/Short Circuit Protection (OCP/SCP) Note: All specifications are 
typical at 25°C, unless otherwise noted. 


Output Features / Options 
Output | Current Input Input Under Over- Tape and Reel 
Voltage Max. Voltage | Remote | Voltage Lock-| Voltage Pro- | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Bel 
Fig.| (VDC) | (Aout) | (VDC) | On/Off | out (UVLO) | tection (OVP)| Part No. 1 10 25 Part No. 200 Part No. 
Single Output Voltage 
ll 1.8 12 3.0 ~ 5.5 x x = 507-1141-5-ND 15.30 14.16 13.39 = = V7AH-12F1800 
2 1.8 12 3.0 ~ 5.5 x x = 507-1124-5-ND 15.30 14.16 13.39 = = S7AH-12F1800 
1 2.5 12 3.6 ~ 5.5 x x = 507-1142-5-ND 15.30 14.16 13.39 = = V7AH-12F2500 
1 5.0 1.5 3.0 ~ 3.6 = = x 507-1144-5-NDt 11.70 10.83 10.24 = _ V7AH-02C50B0 
1 5.0 1.5 3.0 ~ 3.6 = = x 507-1379-5-ND@t 11.70 10.83 10.24 — = VRAH-02C50B0 
ll 12 0.8 3.0 ~ 3.6 = = x 507-1145-5-ND 12.50 11.57 10.94 = = V7AH-01CX200 
2 12 0.8 3.0 ~ 3.6 — as x 507-1128-5-ND 12.50 11.57 10.94 = = S7AH-01CX200 
1 15 0.6 3.0 ~ 3.6 = = x 507-1146-5-ND 12.50 11.57 10.94 = = V7AH-01CX500 
Adjustable Output Voltage 
1 | 0.9~3.3 8 45~5.5 x x = 507-1148-5-ND 13.90 12.86 12.17 = = V7AH-08B1A00 
2 |0.9~3.3 8 4.5~5.5 x x _— 507-1131-1-ND 13.90 12.86 12.17 507-1131-2-ND 2085.00 S7AH-08B1A0R 
2 |0.9~3.3 8 45~5.5 x x = 507-1377-1-ND® 13.90 12.86 12.17 507-1377-2-ND® 2085.00 SRAH-08B1A0R 
1 [0.9 ~3.63 2 10.8 ~ 13.2 x x = 507-1149-5-ND 6.70 6.20 5.87 = = V7AH-02A1A00 
Wide Range Input Voltage 

2 1.2 3 4.5 ~ 32 x x — 507-1133-5-ND 13.90 12.86 12.17 = = S7AH-03H1200 
2 1.2 3 4.5 ~ 32 x x = 507-1373-5-ND@ 13.90 12.86 12.47 = _ SRAH-03H1200 
2 2.5 3 4.5 ~ 32 x x = 507-1136-5-ND 13.90 12.86 12.17 = = S7AH-03H2500 
2 2.5 3 4.5 ~ 32 x x = 507-1374-5-ND@ 13.90 12.86 12.17 = _— SRAH-03H2500 
1 3.3 3 4.9 ~ 32 x x — 507-1380-5-ND® 13.90 12.86 12.17 = _ VRAH-03H3300 
2 3.3 3 4.5 ~ 32 x x _ 507-1137-1-ND 13.90 12.86 12.17 507-1137-2-ND 2085.00 S7AH-03H330R 
2 3.3 3 4.9 ~ 32 x x = 507-1375-1-ND® 13.90 12.86 12.17 507-1375-2-ND® 2085.00 SRAH-03H330R 
1 5 3 8 ~ 32 x x = 507-1381-5-ND® 13.90 12.86 12.17 = — VRAH-03H5000 
2 5 3 8 ~ 32 x x — 507-1376-1-ND@ 13.90 12.86 12.17 507-1376-2-ND@ 2085.00 SRAH-03H500R 

@ ROHS Compliant t+ Burst/skip mode disabled 

Bobcat Series Non-lsolated POL DC/DC Converters 

Electrical Specifications: H 

* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Output Voltage Trim: Voltage set-point adjustment with use of a resistor (See data sheet) 

Features: 


¢ Input under voltage lockout (ULVO) * Over Current/Short Circuit Protection (OCP/SCP) * Output voltage sequencing — These modules include a 
sequencing feature that enables users to implement various types of output voltage sequencing in an application. This is accomplished via an additional 
sequencing pin. When the sequencing feature is not used, tie the SEQ pin to the input voltage. WR 


Note: All specifications are typical at 25°C, unless otherwise noted. 


Input Features / Options 
Output Output Output Voltage Over Temp. Dimensions 
Power Voltage Current Range Remote Protection Inch (mm) Price Each Bel 
Max. (W) (VDC) Max. (Aout)| (VDC) Sense (OTP) [E WwW H id 10 25 Part No. 
15 0.75~5 3 8.3 ~ 14 = = 0.8 (20.3) 0.45 (11.4) 0.251 (6.4) 507-1388-ND® 8.50 7.87 7.44 SRBA-03A1A0G 
30 0.75 ~5 6 4.5~14 = = 0.8 (20.3) 0.45 (11.4) 0.251 (6.4) 507-1162-ND 11.70 10.83 10.24 S7BA-06E2ALG 
30 0.75 ~5 6 4.5~14 = _ 0.8 (20.3) 0.45 (11.4) 0.251 (6.4) 507-1378-ND@ 11.70 10.83 10.24 SRBA-06E2ALG 
30 0.75~5 6 8.3~14 _ x 0.8 (20.3) 0.45 (11.4) 0.251 (6.4) 507-1163-ND 11.70 10.83 10.24 S7BA-06A2ALG 
33 0.75 ~ 5.5 6 8.3 ~ 14 = = 0.8 (20.3) 0.45 (11.4) 0.251 (6.4) 507-1389-ND® 11.70 10.83 10.24 SRBA-06A2A0G 
50 0.75 ~5 10 8.3 ~14 x x 1.3 (33.02)  0.53(13.46) 0.315 (8) _| 507-1390-ND@ 15.00 13.88 13.13 | SRBC-10A2A0G 
80 0.75~5 16 8.3~14 x x 1.3(33.02) 0.53 (13.46) 0.315 (8) _| 507-1391-ND@ 17.90 16.56 15.67 | SRBC-16A2A0G 
RoHS Compliant 


Non-lsolated POL 
DC/DC Converters 


Features: * Over current and short circuit protection (OCP/SCP) * Remote 


on/off »* Power good signal (VRP1 and VRP2 series) 


* Auto-track 


sequencing (ORLB series) * Margin up/down controls (ORLB series) 
Specifications: * Operating temperature range: 0°C ~ 70°C * Output 
voltage trim (See data sheet) 


Features / Options 
Output Input Under Over 
Output Output | Current Input Voltage Voltage Dimensions 
Power | Voltage Max. Voltage Lockout Protection Inch (mm) Digi-Key Price Each Bel 
Fig. | Max.(W)| (VDC) | (Aout) (VDC) (UVLO) (OVP) (5 Ww H Part No. 1 10 25 Part No. 
1 50 59 ~ 5.1 10 4.5 ~ 13.8 xX = -65 (16.51) -41 (10.41) -32 (8.13) 507-1384-ND 9.50 8.79 8.32 VRAE-10E1A0G 
2 100 59 ~ 5.1 20 4.5 ~ 13.8 = x -51 (15.49) 1.45 (36.83) -4 (10.15) 507-1387-ND 19.70 18.23 17.24 VRP1-20E1A0G 
3 200 0.6~5 40 5 ~ 13.8 x Xx 1.1 (27.94) 1.45 (36.83) -377 (9.58) 507-1383-ND 35.70 33.03 31.24 VRP2-40E1A0G 
4 79 0.8 ~ 3.6 22 4.5~5.5 xX = 1.495 (37.97) -87 (22.1) -354 (9.00) 507-1385-ND 20.80 19.24 18.20 ORLB-22B1A0G 
5 20 0.8 ~ 3.3 6 4.5~5.5 xX = -87 (22.1) -495 (12.57) 354 (9.00) 507-1386-ND 14.80 13.69 12.95 ORLE-06B1A0G 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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powey-one— DC/DC Converters 


Changing the Shape of Power 


NV Series: Low profile, single and dual output, DC/DC converters intended for SMT placement and reflow soldering. The 
product provides on-board conversion for a wide range of standard telecom and datacom input voltages to isolated low 
output voltages. Features: * Wide input range »* Wide output range * Operating temperature to 110°C * Extremely small 
footprint 

DSP1N5S Series: * Up to 1 watt unregulated output power Single in-line package » Four terminal operation » Efficiencies 
to 75% © 350kHz fixed frequency operation * 700V isolation * -25°C ~ 85°C operation 

RNS Series: Industry standard, 2” x 1” size, low profile, single output, DC/DC converters intended for SMT placement and 
reflow soldering. Provides on-board conversion of a wide range of input voltages to isolated low output voltages without 
the need for any additional cooling. Features: * Synchronization function »* Low profile - 8.5mm height * Input/output 
isolation: 1500VDC * Wide input range * Output overcurrent protection * Output voltage trim adjust, positive or negative 
NDS Series: * Low conducted and radiated EMI * Output overcurrent protection * Remote shutdown (primary referenced) 
* Output voltage trim adjust, positive or negative * Small PCB footprint 

SISO3V Series: Thru-hole mount, low cost, non-isolated single output DC/DC converters. Provide point of load conversion 
of a single 5V input voltage into a regulated low output voltage with up to 3A of output current. Remote ON/OFF and output 
trim functions. High efficiency, low cost, high reliability and board-saving vertical mounting option make these converters 
excellent choice for powering ASICs in distributed power architecture. 

RDS Series: ¢ Low Profile SMT design + Input/output isolation: 1500Vdc * High current density * Operating temperature 
to 100°C * Output voltage trim adjust, positive, or negative * 8.5mm height 

RFS Series: Low profile, single output, DC/DC converters intended for SMT placement and reflow soldering. The product 
provides on-board conversion of standard telecom and datacom input voltages to isolated low output voltages Features: 
* Low profile SMT design * Input/output isolation: 1500VDC »* Operating temperature to 100°C * Output voltage trim 
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Single, Dual and Triple Output 


adjust, positive or negative » Provides on-board conversion of standard telecom and datacom input voltages to isolated 
low output voltages 
SISO7V: Thru-hole mount, low-cost, non isolated single-output DC/DC converters. The products provide point of load 
conversion of a single 5V input voltage into a regulated low output voltage with up to 7A of output current. The converters 
also feature remote ON/OFF and output trim functions. High efficiency, low cost, high reliability and board-saving vertical 
mounting option make these converters excellent choice for powering ASICs in distributed power architecture. 
DFAGUxxS Series: * Up to 6 watts of output power » Overcurrent protection » Efficiencies to 83% * Low input to output 
capacitance * 700V Isolation, input to output * Ultra-wide input range (3:1) 
DFC6U5S Series: + Ultra-wide 3.5 ~ 16 volt input range * Input filtered * 6 watts of output power * Efficiencies to 77% 
*700V Isolation * Low input to output capacitance and Ultra-wide input range (4:1) 
DFC10E Series: * High power density, up to 11 watts per cubic inch (0.67 watts per cm3) » Efficiencies to 83% (lower for 
3.3V) * Low input to output capacitance » 700V Isolation (1544V for 48V converters) » Continuous overcurrent protection 
* Five-sided shielded copper case * Extended input range (2:1) 
QBC Series: High density bus converters convert a worldwide telecom bus voltage of 36 to 75VDC to a 12V bus at 11A. 
Features: * Low profile - 11mm height * Low conducted and radiated EMI * Output overcurrent protection »* Output 
overvoltage protection * Remote Sense » Remote on/off (primary referenced), positive or negative logic 
QLS Series: Highly efficient, cost effective, low profile, single-output DC/DC converters in an industry standard, quarter- 
brick footprint. Applications: * Distributed power architectures * Telecommunications equipment * LAN/WAN » Data 
processing Features: * Low profile — 0.390” (9.9mm)  Input/output isolation: 1500VDC, basic insulation 

HS Series: * Low Profile - 12.7mm height * Negative logic * Output voltage trim adjust 
HHS : 7 9 : Dimensions Inches (mm) 
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Vin Digi-Key Price Each Power-One Vin Digi-Key Price Each Power-One 
Fig.| V Out 1 Out(A) | Range | Part No. iu 10 25 50 Part No. Fig.| V Out 1 Out (A) | Range | Part No. il 10 25 50 Part No. 
Single Output 8 2.5 7.0 4.5 ~ 5.5 | 179-2200-ND 27.00 24.00 22.00 21.00 | SISO7VD 
3.3 0.9 9~36 | 179-2188-ND 48.00 44.00 40.00 36.00) NVSO.9CE-M6 3.3 7.0 4.5 ~5.5 | 179-2201-ND 27.00 24.00 22.00 21.00 | SISO7VE 
3.3 0.9 9~36 | 179-2352-ND@ 51.84 47.52 43.20 38.88 | NVSO.9CE-M6G 5 1 9~27 | 179-1005-ND 76.91 73.77 70.62 67.99 | DFA6U12S5 
1 3.3 0.9 18~75 | 179-2187-ND 48.00 44.00 40.00 36.00 | NVSO.9EE-M6 9 5 1 20 ~ 60 | 179-1008-ND 76.91 73.77 70.62 67.99 | DFA6U48S5 
5 0.7 18~75 | 179-2189-ND 48.00 44.00 40.00 36.00 | NVSO.7EG-M6 12 0.5 20 ~ 60 | 179-1009-ND 73.25 70.25 67.25 64.75 | DFA6U48S12 
] 0.7 18~75 | 179-2351-ND@ 51.84 47.52 43.20 38.88 | NVSO.7EG-M6G 5 0.4 9~27 | 179-1007-ND 76.91 73.77 70.62 67.99 | DFA6U12S15 
5 0.15 4.5 ~ 5.5 | 179-1068-ND 18.15 17.60 17.05 15.68 | DSP1N5S5 5 1.2 3.5~16 | 179-1001-ND 76.00 73.04 69.77. 67.40 | DEC6U5S5 
7 0.14 | 4.5 ~5.5 | 179-1069-ND 1815 17.60 17.05 15.68 | DSP1N5S7 10| 5.2 1.2 | 35~16 | 179-1002-ND 70.40 67.65 64.63 62.43 | DFC6U5S5.2 
»| 12 0.08 | 4.5~5.5/179-1070-ND 1815 17.60 17.05 15.68 | DSP1N5S12 12 05 | 35-16/179-1003-ND 7600 7304 69.78 6740 / DFCeUSS12 
14 0.07 | 4.5~5.5|179-1071-ND 18.15 17.60 «17.05 15.68 | DSPINSS14 5 2 9-18 11794011-ND 9043 88.54.8633 84.43 | DFCI0E1255 
15 0.065 | 4.5 ~ 5.5 | 179-1072-ND 18.15 17.60 17.05 15.68 | DSP1N5S15 5 2 18 ~36 | 179-1012-ND 90.43 88.54 86.33 84.43 | DFC10E2485 
Ar 0.06 | 45~5.5 [AVGHORSNDES 18.15 17.60 _ 17.05 _15.68 | DSPINSS17 12 0.9 | 9-18 |179-1014-ND 90.43 88.54 86.33 «84.43 | DECI0E12S12 
3.3 1.5 18 ~72 | 179-2209-ND 60.15 56.24 51.00 45.77 | RNSOIEE-M6 
an 12 0.9 18 ~ 36 | 179-1016-ND 75.07 73.50 71.67 70.09 | DFC10E24S12 
3 3.3 3.0 38 ~75 | 179-2210-ND 60.15 56.24 51.00 45.77 | RNSO3ZE-M6 
5 20 38 ~ 75 | 179-2211-ND 60.15 56.24 51.00 4577 RNSO2ZG-Mé 15 0.7 9~18 | 179-1015-ND 75.07 73.50 71.67 70.09 | DFC10E12S15 
05 3.0 36-75 | 179-2192-ND 51.00 46.00 42.00 39.00 | NDS03ZD-M6 15 0.7 18 ~ 36 | 179-1017-ND 75.07 73.50 71.67 = 70.09 | DFC10E24S15 
4] 33 3.0 | 36-75 |179-2191-ND 51.00 46.00 42.00 39.00) NDSO3ZE-Me 2 | 36~72 (ASEIOISNBM 90.49 88.54 86.33 84.43 | DACIOESRSS 
5 20 36 ~75 | 179-2190-ND 51.00 46.00 42.00 39.00 | NDS02ZG-M6 12 12 11.0 36 ~75 | 179-2223-ND 52.80 51.70 50.60 49.50 | QBC11ZH-NT 
12 3.0 45 ~55 | 179-2197-ND 27.00 24.00 22.00. 21.00 | SISO3VY 1.5 30.0 36 ~75 | 179-2228-ND 117.70) 111.10 104.51 101.21 | QLS30ZA-NT 
5 15 3.0 4.5 ~5.5 | 179-2193-ND 25.00 22.00 20.00 19.00] SISO3VA 2 2.5 15.0 36 ~75 | 179-2225-ND 84.00 74.55 69.30 64.06 | QLS15ZD-NT 
25 3.0 | 4.5~5.5]179-2195-ND 25.00 22.00 20.00 + 19.00) sISO3VD 5 12.0 | 36~75 | 179-2224-ND 84.00 74.55 69.30 64.06 | QLS122G-NT 
RIE} 3.0 4.5 ~5.5 | 179-2196-ND 25.00 22.00 20.00 19.00} SISO3VE 5 20.0 36 ~75 | 179-2227-ND 117.70 1114.10 104.51 101.21 | QLS20ZG-NT 
3.3 5.0 36 ~75 | 179-2206-ND 48.60 45.36 41.04 37.80 | RDSOSZE-M6 15 50.0 36 ~ 75 | 179-2234-ND 155.25 135.70 120.75 112.70 | QHS50ZA-NT 
7 § 4.0 36 ~75 | 179-2204-ND 48.60 45.36 41.04 37.80 | RDS04ZG-M6 1.8 40.0 36 ~75 | 179-2231-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 | QHS40ZB-NT 
7 2.5 6.0 36 ~75 | 179-2202-ND 79.95 74.48 69.00 62.43 | RFSO6ZD-M6 18, 2.5 40.0 36 ~75 | 179-2232-ND 155.25 135.70 120.75 112.70 | QHS40ZD-NT 
3.3 6.0 36~75 | 179-2203-ND 79.95 74.48 69.00 62.43 |_RFSO6ZE-M6 3.3 40.0 36 ~75 | 179-2233-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 | QHS40ZE-NT 
15 70 45~5.5 seo 27.00 24.00 22.00 21.00 | SISO7VA @ RoHS Compliant §600mA Note: “N” in suffix of part number denotes 
: 18 7.0 4.5 ~5.5 | 179-2199-ND 27.00 24.00 22.00 21.00} SISO7VB Negative Logie: “3" in Sie of part number denotes Trim and Enable (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DC/DC Converters 


SN a 
POWEr-ONE Single, Dual and Triple Output (Cont.) 


Changing the Shope of Power 


DFA20ExxS Series: « Remote On/Off and Trim » Overcurrent protection and thermal shutdown * Efficiencies to 83% 
*700V Isolation up to 1544V on 48V converters * Power density up to 11 watts per cubic inch « Five-sided shielded case 
Extended range input (2:1) 

DGP12U5S Series: * Up to 12 watts output power » Five-sided shielded isolated copper case »* Ultra-wide 3.5 ~ 16 volt 
input range * Efficiencies to 82% * Fully isolated and filtered * 700V isolation * Remote On/Off and Trim 

DFC15U48S Series: » High power density, up to 11 watts per cubic inch (0.67 watts per cm3) Efficiencies to 83% 
(lower for 3.3V) * Low input to output capacitance » 700V Isolation (1544V for 48V converters) * Continuous overcurrent 
protection * 3.3V output available * Five-sided shielded copper case * Extended input range (2:1) 

LES Series —- 15W Single Output: Up to 1500VDC isolation * Short circuit and over temperature protection * Six-sided 
shielding » Available with optional enable and voltage trim pins * Water washable »* Remote shutdown » 24V and 48V 
inputs * Industry standard package. * +10% minimum amperage output current * +10% voltage trim range 

IES Series - 13W ~ 20W Single Output: Ultra high efficiency * 1500V isolation * Output voltages of 5V and below and up 
to 20W output power * Remote shutdown * On board functions include over volt. protection (OVP) and under voltage lock- 
out (UVLO) * 24V and 48V input * Output current 10% min. * Open frame package or 6-sided case * Water washable 

HAS Series — 20W ~ 30W Single Output: * Up to 30W of output power * +10% output volt. trim range * Remote shutdown 
«Advanced open frame technology * Water washable * UL 1950, CSA22.2-950, EN60950 safety (consult factory for 
conditions) * Case temperature operating range -40°C ~ 100°C 

HLS Series: * Output overcurrent protection * Output overvoltage protection » Overtemperature protection * Remote on/ 
off (primary referenced), positve logic 

Q48T300xx Series: Through-hole mounted DC/DC converter. In telecommunications applications the Q Family 30A 
Converters provide thermal performance that far exceeds all quarter bricks and is comparable even to existing half-bricks 


QL48T30012 Series: * Delivers up to 30A * High efficiency: 81% at 30A, 83% at 15A *No minimum load required * No 
heatsink required 

$Q48T Series: SemiQ Family of DC/DC converters from di/dt provides a high efficiency single output in a size that is only 
60% of industry-standard quarter bricks, while preserving the same pinout and functionality. With a standard pinout and 
trim equations, the SQ48 Series converters are perfect drop-in replacements for existing quarter brick designs. 

Features: « Industry-standard quarter brick pinout * Extremely small footprint: 0.896” x 2.30” (2.06 in?) High efficiency — 
no heatsink required * No minimum load required 

HBS Series - 33W ~ 150W Single Output: * High efficiency * Open frame design * Water washable * Remote shutdown 
*+10% output voltage trim range *+10% minimum output current * Case temperature operating range -40°C ~ 100°C 
* UL 1950, CSA 22.2-950, EN60950 safety (consult factory for conditions) * Current can be drawn from any single output 
to its maximum rated value, or from both to a combined total of 15A 

HBC Series: * High efficiency up to 94% *Low conducted and radiated EMI * Output overcurrent protection * Output 
overvoltage protection * Overtemperature protection 

QES Series - 66W Single Output: * Industry standard, quarter-brick package * Optional trim and enable » Case temper- 
ature operating range -40°C ~ 100°C » Wide range input voltage * Open-frame packaging with planar magnetics and high 
efficiency topology * Units are water-washable and compatible with commercial spray or immersion * 1500V isolation 

QBS Series - 120W Single Output: ¢ Quarter-brick footprint * High power density up to 120W * Open-frame packaging 
* 100°C baseplate operation * Outputs from 2.5V ~ 15V * 1500V isolation * Water washable « Positive or negative enable 
logic * Voltage trim range +10 * Switching frequency at 400kHz * UL, CUL, TUV safety 


HHS Series: * Low profile (12.7mm) * Output overcurrent protection * Output overvoltage protection » Overtemperature 


protection * Remote On/Off (primary referenced), positive logic Dimensions Inches (mm) 
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Vin Digi-Key Price Each Power-One Vin Digi-Key Price Each Power-One 
Fig.| V Out 1Out(A) | Range | Part No. 1 10 25 50 Part No. Fig.| V Out 1Out(A) | Range | Part No. al 10 25 50 Part No. 
5 4 9~18 | 179-1033-ND 133.45 128.40 121.44 115.12 | DFA20E12S5 1.20 15.0 36 ~ 75 | 179-2217-ND 46.46 45.38 44.29 43.56 | SQ48T15012-NBBO 
5 4 18 ~ 36 | 179-1037-ND 110.78 106.59 100.81 95.56 | DFA20E24S5 1.50 15.0 36 ~ 75 | 179-2213-ND 46.46 45.38 44.29 43.56 | SQ48T15015-NBBO 
14 12 1 3~16 | 179-1054-ND 118.69 113.84 109.33 104.82 | DGP12U5S12 014 1.80 15.0 36 ~ 75 | 179-2214-ND 46.46 45.38 44.29 43.56 | SQ48T15018-NBBO 
15 14 9~18 | 179-1035-ND 110.78 106.59 100.81 95.56 | DFA20E12S15 2.50 15.0 36 ~75 | 179-2215-ND 46.46 45.38 44.29 43.56 | SQ48T15025-NBBO 
15 14 18 ~36 | 179-1039-ND 110.78 106.59 100.81 95.56 | DFA20E24S15 3.30 15.0 36 ~ 75 | 179-2216-ND 46.46 45.38 44.29 43.56 | $Q48T15033-NBBO 
15 5 3 20 ~60 | 179-1027-ND 76.19 72.89 69.96 67.24] DFC15U48S5 5.0 10.0 36 ~ 75 | 179-2212-ND 46.46 45.38 44.29 43.56 | SQ48T10050-NBBO 
33 3 18~36 | 179-2122-ND@ 66.00 62.76 59.50 56.01 | LESO10YE 3.3 15 34~75 | 179-2143-ND 129.25 125.40 121.55 119.08 | HBSO50ZE-ANT 
5 3 18-36 |179-2124-ND® 54.45 5177 49.09 46.20 | LESO15YG 33 30 | 34~75 ]179-2153-ND 133.49 131.25 129.00 126.50 | HBS100ZE-ANT 
16) | 3 | 36-75 | 179-2131-ND® 67.00 63.75 60.50 «57.25 | LES0157G-3N 5 10 | 34~75 |179-2144-ND 129.25 125.40 121.55 119.08 | HBSO50ZG-ANT 
12 125 | 18-36 |179-2126-ND® 7763 7381 69.98 65.87 | LESO15YH 2) 4g 20. | 34~75 |179-2154-ND 133.49 131.25 129.00 126.50 | HBS100ZG-ANT 
33 4 36 ~72 | 179-2135-ND 83.38 79.64 74.75 71.31 | IESO13ZE-A 12 25.0 36 ~75 | 179-2239-ND 87.15 85.05 82.95 80.86 | HBC25ZH-NT 
7 5 4 36 ~72 | 179-2136-ND 83.38 79.64 74.75 71.31 | IESO20ZG-A 12 8.30 34 ~75 | 179-2155-ND 133.49 131.25 129.00 126.50 | HBS100ZH-ANT 
va] 5 | 1S | 18-98 [freztaonn toozs e775 wast cars| uasteovean | | | 33 |g | asa75 [tveteond 15802 4750 19680 (2810 CESIEIZEA 
12 4.2 18 ~ 36 | 179-2140-ND 100.25 97.75 94.51 88.75 | HASOSOYH-AN - : . : g 
18 40.0 | 36~75 [179-2249-ND 135.00 118.00 105.00 98.00 HLS40ZB-NT 33 45 | 36-75 (REZ 148.50 140.50 _ 190.00 _ 122.01 | QESOSOZE-ANT 
25 30.0 | 36~75 |179-2246-ND 135.00 118.00 105.00 98.00) HLS30zD-NT aa} 25 15 | 86-75 ecm 129-00 128.25 115.00 108.50 ) OBSOSBZD-ANT 
19) 33 30.0 | 36~75 |179-2247-ND 148.50 129.80 115.50 107.80 | HLS30ZE-NT = 20 | 86 75. aioe 24 25 116.25 107.01 “99,00. QBS 1O0ZE°ANT 
1.80 60.0 36 ~75 | 179-2243-ND 152.95 151.80 150.66 147.20 | HHS60ZB-NT 
5 20.0 96 ~ 75 (ES 2258 S200 11800) 105,006 98.00" HESSOZS NT 19] 2.50 60.0 36 ~75 | 179-2244-ND 152.95 151.80 150.66 147.20 | HHS60ZD-NT 
15 30.0 36 ~75 | 179-2218-ND 58.77 67.75 56.40 55.38 | Q48T30015-NBBO 3.30 60.0 36-75 | 179-2245-ND 452.95 151.80 150.66 147.20) HHSGOZE-NT 
1.8 30.0 36 ~75 | 179-2219-ND 58.77 57.75 56.40 55.38 | 048T30018-NBBO 25 62 30-36 | 179-2181-ND 46.00 44.00 42.00 39.00| SIP302.5LT 
20| 2.50 30.0 36 ~ 75 | 179-2220-ND 58.77 57.75 56.40 55.38 | 048T30025-NBBO 25 5 4 3.04.0 | 179-2185-ND 48.40 46.20 44.00 40.70 | SIP305 
3.30 30.0 36 ~75 | 179-2221-ND 58.77 67.75 56.40 55.38 | 048T30033-NBBO - aaa : 
120 | 30.0 | 36-75 | 179-2222-ND 109.40 107.50 104.98 103.08 | OL48T30012-NBBO | NeCtne Lome“ in cut of part nurber denotes Frinard Enatig icontinuéea) 
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DC/DC Converters 


SN 
POWET-ONE Single, Dual and Triple Output (Cont.) 


Changing the Shope of Power 


SIP302/305 Series - 15W ~ 20W Single Output: * Non-isolated step-up » High efficiency * Excellent transient response 
¢ Perfect tool to augment 3.3V circuit boards with 5V * Open-frame construction * Vertical mounting »* Water washable 
RND Series: * Synchronization function * Low profile — 8.5mm height ¢ Input/output isolation: 1500VDC »* Low conducted 
and radiated EMI * Output overcurrent protection * Wide output voltage trim adjust, positive or negative * Operating 
temperature to 110°C * Industry standard, 2” x 1” size, low profile, dual output, DC/DC converters intended for SMT 
placement and reflow soldering 

DFC10U Series: * High power density, up to 11 watts per cubic inch « Efficiencies to 79% * Fully isolated, fully filtered 
design * Greater than 700V Isolation * Overcurrent protection » Five-sided shielded copper case « Ultra-wide range 
input (4:1) 

DFA20ExxD Series: * Remote On/Off and Trim »* Water washable case * Overcurrent protection and thermal shutdown 
* Efficiencies to 85% * Low input to output capacitance * 700V ~ 1544V isolation *5-sided shielded case » Extended 
range input (2:1) 

DGP12U5D Series: * Remote On/Off and Trim * Five-sided shielded copper case * Typical efficiencies up to 78% » Fully 
isolated and filtered * 700V isolation » Ultra-wide range input (4:1) 

DFC15U48D Series: * Remote On/Off and Trim * Overcurrent and overtemperature protected » Water washable case 
* Efficiencies to 82% »* 1544V Isolation » Ultra-wide range input (>3:1) 
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DSP1NS5D Series: * Up to 1 watt unregulated output power « Single in-line package * Four terminal operation « Efficiencies 
to 70% » Output voltages: 5V, 7V, 12V, 14V, 15V, 17V * 500V isolation * -25°C ~ 85°C operation 

HHD Series: * Output voltage tracking * Output overcurrent protection * Output overvoltage protection » Overtemperature 
protection 

HBD Series — 40W ~ GOW Dual Output: * High efficiency *High density * Independent +5 and +3.3 outputs * Remote 
shutdown * 10% minimum output current * Case temperature, operating range -40°C ~ 100°C * UL 1950, CSA22.2-950, 
EN60950 safety (consult factory for conditions) * Water washable * Open frame technology 

QD48T Series: Dual output through-hole mounted DC/DC converter offers unprecedented performance in a quarter brick 
package by providing two independently regulated high current outputs. No minimum load required 

TQD Series — 100W Dual Output: + Independent dual outputs Flexible load sharing * Open frame design * Independent 
trims for each output * 1500VDC isolation »* Baseplate operation 100°C »* Input reverse voltage protection, shunt diode 
« Positive logic remote shutdown * Switching frequency is 250kHz * UL, CSA, EN60950 safety 

DGP20ExxT Series — Triple Outputs: « Five-sided shielded case * Remote On/Off » Efficiencies to 84% »*-40°C ~ 85°C 
operation * 700V isolation * Extended range input (2:1) 

DFC25 Series — Triple Output: » Remote On/Off * Efficiencies to 81% 
«Common and differential mode input filters 


*-25°C ~ 85°C operation * 700/1544V isolation 
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Vin Digi-Key Price Each Power-One Vin Digi-Key Price Each Power-One 
Fig.) V Out 1Qut(A) | Range | Part No. 1 10 25 50 | PartNo. Fig.| V Out 1Out(A) | Range | Part No. 1 10 25 50 | PartNo. 
21 6 4.5 ~ 5.5 | 179-2182-ND 48.40 46.20 44.00 40.70 | SIP502.1LT +14 +0.035 | 4.5 ~ 5.5 | 179-1077-ND 18.15 17.60 17.05 15.68 | DSP1N5D14 
26 2.5 6 4.5 ~ 5.5 | 179-2183-ND 48.40 46.20 44.00 40.70 | SIP502.5LT 28; +15 +0.033 | 4.5 ~ 5.5 | 179-1078-ND 18.15 17.60 17.05 15.68 | DSP1N5D15 
3.3 6 4.5 ~5.5 | 179-2184-ND 50.60 48.30 46.00 42.55 | SIP503.3LT +17 +0.030 | 4.5 ~ 5.5 | 179-1079-ND 18.15 17.60 17.05 15.68 | DSP1N5D17 
Dual Output 29 3.3/2.5 25/20 36 ~ 72 | 179-2241-ND 132.00 129.80 127.60 124.30 | HHD25ZED-N 
3.27/5.20| 1.0/1.0 | 38~75 |179-2208-ND 60.15 56.24 51.00 45.77 | RNDO2ZGE-M6 5.0/3.3 | 20/20 | 36~72 | 179-2240-ND 138.00 135.70 133.40 129.95 | HHD20ZGE-N 
alee: 042 | 36-75 |4179-2207-ND 6015 56.24 51.00 45.77 | RNDO.SZHH-M6 5.083 | 812 | 18~36 | 179-2158-ND 165.83 144.38 130.35 122.94 | HBDO40YGE-A 
5 70.85 | 9-36 }1794021-ND 90.43.8854 863384431 DFCioU24D5 go) 50/33 | 12/15 | 18~36 | 179-2160-ND 156.50 138.00 127.76 119.76 | HBDOGOYGE-A 
af #2 204 | 9-36 |179-1022-ND 75.07 «73.50 +~«71.67-~—«70.09 | DFC10U24D12 5.0/3.3 | 812 | 34~75 |179-2159-ND 150.75 131.25 118.50 111.75 HBDO40ZGE-A 
15 4032 | 9-36 |179-1023-ND 90.43 ~—«88.54-~=«86.33.~—«84.43 | DFCIOU24D1S 5.0/3.3 | 12/15 | 34~75 |179-2161-ND 91.48 —-80.67_—«74.68 ~—70.00 | HBDOGOZGE-A 
415 4033 | 18~72 }479-1026-ND 75.07 7350 ~©=«71.67~—«70.09'| DFCtoU48D15 1.80/2.50] 15.0 | 36~75 |179-2237-ND 62.92 62.03 60.24 59.35 | QD48T018025-NBBO 
45 +17 18 ~36 | 179-1047-ND 410.78 106.59 100.81  95.56| DFA20E24D5 31 | 1.80/3.30 15.0 36 ~ 75 | 179-2236-ND 62.92 62.03 60.24 59.35 | QD48T018033-NBBO 
+12 +0.5 3.5 ~ 16 | 179-1057-ND 118.69 113.84 109.33 104.82 | DGP12U5D12 3.30.5.0 15.0 36 ~75 | 179-2238-ND 62.92 62.03 60.24 59.35 | QD48T033050-NBBO 
14 +12 +0.85 9~18 | 179-1045-ND 133.45 128.40 121.44 115.12] DFA20E12D12 30 3.3/2.5 25/25 36 ~72 | 179-2175-ND 177.75 =162.00 150.00 144.01 | TQD085ZED-AN 
415 +0.4 3.5 ~16 | 179-1058-ND 118.69 113.84 109.33 104.82) DGP12U5D15 5.0/3.3 20/25 | 36~72 | 179-2177-ND 185.00 181.25 173.01 164.51 | TQD100ZGE-AN 
+15 +0.7 9~18 | 179-1046-ND 133.45 128.40 121.44 115.12 | DFA20E12D15 Triple Output 
#15 20.7 | 18~36 |179-1049-ND 133.45 128.40 121.44 115.12 | DFA20E24D15 33| 5215 |25+0.250| 18~36 | 179-1062-ND§ 135.35 130.29 124.92 118.27) DGP20E2475/15 
15| 215 205 | 20-72 (MASAIDEENOE 118.20 178.15 108.62 _ 104.99 | DFCISUA8DI5 34] 5415 [5.0+0.800| 18-36 [179-2358-NDt 122.43 106.20 100.30 89.98 | DFC2SE24T5/15 
28 a0.075 | 45-55 la hae ue uo boca ote @ RoHS Compliant + NEW! §600mA Note: “N” in suffix of part number denotes Negative Logic; “3” in 
212 20.04 | 4.5~5.5]179-1076-ND 18.15 17.60 17.05 —_ 15.68 | DSP1N5D12 suffix of pat purciscdiiciaetiiendieneble P 9 os 
CompactPCl® Power Supply _ frovasevey righ ouput curent capscties, AtS0°G the SU unis delves 40 amps on boln he 8.and v2.3 vel oupuls oY 
Power Output Output Output Output Vin Digi-Key Price Each Power-One 
Watts 1 2 3 4 Range Part No. 1 10 25 50 Part No. 
250 | saavedon | saves | savessa | avezn | so-zes [EEE 37028 _as838 40.20 921.90 | OPARSO-A590G 
@ RoHS Compliant 
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WET-ONE—— 
NA Changing the Shape of Power 


Features: 


Linear Power Supplies 


* Worldwide AC input Capabilities * Meets domestic and foreign safety standards: UL, CSA, IEC, VDE, BPO, 


ECMA, CE * Low output ripple * Two hour burn-in 


Overvoltage Protection Options: 


Optional overvoltage protection modules are offered, each is user adjustable from 6.4V ~ 34V. Note: Outputs 


with factory built-in OVP are indicated in the Voltage/Current Rating Chart for each model. 


General Specifications: 


* AC Input: 100/120/220/240VAC +10%, -13%. 47-63Hz. Tolerance for 230VAC operation is +15%, 


-10%. Factory wired for 120V operation. * DC Output: Adjustment range +5% minimum. Voltage non- 
adjustable on “3 terminal regulator” outputs »* Line Regulation: +.05% for a 10% line change. Exceptions: 
+.01% for F case models, +0.5% for all other outputs using “3 terminal regulators” * Load Regulation: 


+.05% for a 50% load change. Exceptions: +.02% for F case models, +0.5% for all other outputs using 


“3 terminal regulators” * Output Ripple: 5V through 15V models: 5.0mV PK-PK maximum (3.0mV PK-PK 


maximum for F case models). 24V through 250V 
models: 3.0mV PK-PK plus .02% of output voltage, 
maximum. All “3 terminal regulator” outputs: 0.2% 
PK-PK maximum * Overvoltage Protection: Provided 
on 5V outputs where indicated. Set at 6.2V +0.4%. 


Other outputs use optional overvoltage protectors 


OVP12/OVP12G and OVP24/OVP24G. » Operating 
Temperature: 0°C ~ 50°C full rated, derated linearly to 40% at 70°C * Efficiency: 5V outputs — 45%, 12V and 
15V outputs — 55%, 24V through 250V outputs — 60% » Master/Slave Operation: Provided on F models 


only. For parallel operation of up to 6 units. 


Safety Specifications: 


All models exceed the following safety standards — Leakage Current Line to Ground (maximum): 0.05mA 
* Dielectric Withstand Voltage (minimum): Input to Ground — 3750VRMS, Input to Outputs — 3750VRMS, 


Outputs to Ground — 500VDC * 2 year warranty 


Overvoltage Protection Case Size 
Voltage Adjustment Range: 6.4 - 33VDC Case Overall Size — Inch (mm) Weight 
Maximum Current Rating 
Model intermittent Continuous CBB 11.00 x 4.87 x 3.28 (279.40 x 123.70 x 83.31) 8 Lbs 
OVP-12G 12.0A 8.0A D 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 Lbs 
OVP-24, OVP-24G 30.0A 20.0A 
DBB 14.25 x 4.87 x 3.38 (361.95 x 123.70 x 85.85) 11 Lbs 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Power-One DCC 15.00 x 4.88 x 4.55 (381.00 x 123.95 x 115.57) 12 Lbs 
Height x Width x Thickness Part No. i 10 25 Part No. 
Ai60a¢4ES S056 E 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 Lbs 
(38.10 x 39.37 x 14.22) 179-2353-ND® 12.34 12.03 11.72 | OVP-12G 
F 16.75 x 4.88 x 5.00 (425.50 x 123.95 x 127.00) 19 Lbs 
(edansres es (a8) 179-2354-ND® 20.55 19.88 19.61 | OVP-24G 
: : : AA 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 Lbs 
@ RoHS Compliant 
B 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 Lbs 
OVP SELECTION GUIDE BB 7.00 x 4.87 x 2.95 (177.80 x 123.70 x 74.93) 4.4 Lbs 
Model Case Size OVP Modules Required 
BAA 10.25 x 4.00 x 2.95 (260.35 x 101.60 x 74.93 5 Lbs 
Single B, C,N, D (1) OVP-12, OVP-12G x4,00%2:88'( * Mase) ° 
Output BF AL) OVP eg QV Ese Cc 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 Lbs 
Dual AA, B, BB, CC (1) OVP-12, OVP-12G protects both outputs 
Output E (1) OVP-24, OVP-24G protects both outputs io Papert BU 28 (a8 eam Pe fOxi8soil) oe 
Triple AA, BAA, D, (1) OVP-12, OVP-12G protects both 12V N 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 Lbs 
Output CBB , DBB, DCC through 15V outputs 
. . A 9222B-ND P. Refe GUNG: der ccaaveccocdesins aeadesens heucunavteeeekeeade 5.20 
International Series Single Output Scene Relea REE s 
Voltage/ | Case| Digi-Key Price Each Power-One Voltage/ | Case | Digi-Key Price Each Power-One 
Current Size | Part No. 1 10 25 50 | Part No. Current Size |Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
5V @ 1.5A* B_ |179-2301-ND@ 43.96 42.70 41.75 39.54 | HA5-1.5/OVP-AG 15V @ 4.5At| N_ |179-2346-ND@ 92.66 89.82 87.92 83.49 |HN15-4.5-AG 
5V @ 3At* | B | 179-2316-ND@ 51.07 49.68 48.63 46.18 | HB5-3/OVP-AG 15v @6At | D_ |179-2042-ND 83.75 81.25 79.50 75.26 |HD15-6-A 
5V @ 6AT* | C | 179-2040-ND 57.50 58.75 55.00 51.75 | HC5-6/OVP-A 15V @6At | D_ |179-2332-ND@ 105.95 102.79 100.58 95.20 |HD15-6-AG 
SV@GAT" | C [ize2s25NDS. 72.74 70.53 69.58 65.47 | HC5-6/OVP-AG 15V @9At | E |179-2341-ND@ 145.47 141.05 138.20 130.93 |HE15-9-AG 
5V @ 9At N_ |179-2349-ND@ 99.30 96.14 94.24 89.18 | HN5-9/OVP-AG aay @ o.sa"| Bp ARBeaORNDee Tagg? <as70 GAGE. aoe iM ORAS 
5V @ 12At* | D | 179-2336-ND@ 112.58 109.11 106.90 101.20 | HD5-12/0VP-AG bv @ 12A7| B IPSeSTaES Wein) 4deo. dase. cu1aa oT SAG 
5V @ 18At* | E |179-2344-ND@ 165.72 160.98 157.50 149.28 | HE5-18/OVP-AG 
24V @ 2.4At| C |179-2323-ND@ 66.09 64.20 62.94 59.46 |HC24-2.4-AG 
12V @0.9A"| B | 179-2299-ND@ 42.41 41.25 40.26 38.28 | HA15-0.9-AG 
24V @ 3.6At| N |179-2347-ND@ 80.11 77.65 76.01 72.19 |HN24-3.6-AG 
12V @1.7At | B |179-2311-ND@ 43.65 42.39 41.44 39.55 |HB12-1.7-AG 
24V @ 4.8At| D |179-2333-ND@ 105.95 102.79 100.58 95.20 |HD24-4.8-AG 
12V @3.4At | C | 179-2321-ND@ 66.09 64.20 62.94 59.46 |HC12-3.4-AG 
24V @7.2At| E |179-2342-ND@ 145.47 141.05 138.20 130.93 | HE24-7.2-AG 
12V @5.1At | N_ |179-2345-ND@ 92.66 89.82 87.92 83.49 |HN12-5.1-AG 
12V @ 6.8At | D |179-2331-ND@ 105.95 102.79 100.58 95.20 | HD12-6.8-AG eM eteh F eee NO PEGA0" BASES: 12A104  122B.S4) | Fed BAG 
12V @ 10.2At| E | 179-2340-ND@ 145.47 141.05 138.20 130.93 | HE12-10.2-AG BBA BES HBB: SEO © S28” tl 99) IMB ZEEICAG 
12V@ 16At | F | 179-2295-NDe 253.40 245.85 241.04 228.34 | F15-15-AG 28V @2At | C [izeees2e ND 86.09 64.20 62.94 = 59.46 | HC28-2-AG 
15V @1.5At| B_ |179-2312-ND@ 45.23 43.97 43.02 40.80 | HB15-1.5-AG 28V @ 3At | N_ |179-2348-ND@ 92.66 89.82 87.92 83.49 | HN28-3-AG 
tev @3at | c |179-2a22.NDe 66.09 6420. 6294 59.46 |HC153.AG 28V @ 4A D |179-2334-ND@ 105.95 102.79 100.58 95.20 |HD28-4-AG 
15V @ 4.5At | N_ |179-2346-ND@ 92.66 89.82 87.92 83.49 |HN15-4.5-AG 48v @0.54 | B |179-2315-ND@ 53.12 51.55 50.28 47.75 |HB48-0.5-AG 
15V @6At | D |179-2042-ND 83.75 81.25 79.50 75.26 |HD15-6-A 48V @ 3A D |179-2335-ND@ 112.58 109.11 106.90 101.20 |HD48-3-AG 
15V @6At | D |179-2332-ND@ 105.95 102.79 100.58 95.20 | HD15-6-AG 48V @ 4A E |179-2343-ND@ 158.76 154.03 150.86 142.96 |HE48-4-AG 
RoHS Compliant * Overvoltage protection provided, set at 6.2V +0.4V ** Adjustable outputs: HA15-0.9-AG: 12-15V; HA24-0.5-A/HA24-0.5-AG: 24-28V; F24-12-AG: 24-28V + Remote sense provided (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Changing the Shape of Power 


International Series Dual Output 


Case Digi-Key Price Each Power-One 
Output #1 Output #2 Size Part No. il 10 25 50 Part No. 
+15V @ 0.4A§ -15V @ 0.4A§ B 179-2306-ND@ 49.02 47.45 46.50 43.97 HAD15-0.4-AG 
+12V @ 0.4A§ -12V @ 0.4A§ B 179-2305-ND@ 38.75 37.50 36.75 34.76 HAD12-0.4-AG 
+12V @ 1A or+15V @ 0.8AT -12V @ 1A or -15V @ 0.8A or -5V @ 0.4AT AA 179-2302-ND@ 56.93 55.35 54.08 51.24 HAA15-0.8-AG 
+12V @ 1.7A or +15V @ 1.5At -12V @1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7AT BB 179-2068-ND 57.50 55.75 55.00 51.76 HBB15-1.5-A 
+12V @ 1.7A or +15V @ 1.5At -12V @1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7AT BB 179-2318-ND® 72.74 70.54 69.59 65.48 HBB15-1.5-AG 
+12V @ 3.4A or +15V @ 3AT -12V @ 3.4A or -15V @ 3At cc 179-2328-ND@ 133.85 129.85 127.31 120.40 HCC15-3-AG 
+18-20V @ 0.4A or +24V @ 0.6A (-)18-20V @ 0.4A or -24V @ 0.6A AA 179-2063-ND 48.46 47.00 46.25 43.76 HAA24-0.6-A 
5V @ 2A*t 12-15V @ 0.5A AA 179-2304-ND®@ 66.09 64.20 62.94 59.46 HAAS12-AG 
5V @ 3A*t 12-15V @ 1.25A BB 179-2320-ND® 79.39 77.18 75.28 71.49 HBB512-AG 
5V @ GATT 12-15V @ 2.5A cc 179-2330-ND® 125.56 121.77 119.24 113.23 HCC512-AG 
24V @ 1.2A -24V @ 1.2A BB 179-2319-ND® 83.48 82.16 80.84 75.54 HBB24-1.2-AG 
12V @ 5A or 15V @ SAT -12V @ 5A or-15V @ 5At E 179-2339-ND® 179.52 173.91 170.29 161.37 HDD15-5-AG 
24V @ 0.6V -24V @ 0.6A AA 179-2303-ND® 61.31 59.47 58.52 55.36 HAA24-0.6-AG 
24V @ 2.4A -24V @ 2.4A cc 179-2329-ND® 127.77 123.97 121.44 115.12 HCC24-2.4-AG 
@ RoHS Compliant * Overvoltage protection provided, set at 6.2V +0.4%. + Remote sense provided + Isolated outputs, can be referenced as + or- § Non-adjustable 3 terminal regulator 
International Series Triple Output 
Case Digi-Key Price Each Power-One 
Output #1 Output #2 Output #3 Size Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V @ 2A*t 12to 15V @ 0.4A -12 to 15V @ 0.4A or -5V @ 0.4A AA 179-2350-ND@ 72.74 70.54 69.27 65.48 HTAA-16W-AG 
5V @ 3A*tt 12V @ 1A or 15V @ 0.8At -12 @ 1Aor-15V @ 0.8A or -5V @ 0.4AT BAA 179-2317-ND@ 100.58 97.42 95.52 90.46 HBAA-40W-AG 
5V @ 6A*T 12 to 15V @1.0A -12 to 15V @ 1Aor-5V @ 0.4A D 179-2326-ND® 116.60 113.20 111.02 105.13 HCAA-60W-AG 
5V @ 12A*tt 12V @ 1.7A or 15V @ 1.5ATF -12V @ 1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7At DBB 179-2337-ND@ 186.39 180.80 177.07 167.76 HDBB-105W-AG 
5V @ 12A*tt 12V @ 3.4A or 15V @ 3At -12V @ 3.4A or -15V @ 3At DCC 179-2338-ND® 213.84 207.57 203.28 192.39 HDCC-150W-AG 
5V @ 6At 12V @ 1.7A or 15V @ 1.5AT -12V @ 1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7At CBB 179-2327-ND@ 138.83 134.73 131.88 124.92 HCBB-75W-AG 
@ RoHS Compliant * Overvoltage protection provided, set at 6.2V +0.4%. + Remote sense provided + Isolated outputs, can be referenced as + or - 


Input Filter Modules — FC100 Series 
Fig. 2 
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FC100 industry standard series of input filter modules provide up to 30dB of common mode and differential Features: 


mode filtering at 500kHz. The FC100 series are optimized for operation with IPD’s converters. The filters can» Meet class B conducted limits * PCB mountable * CM and DM filtering * Industry standard pinout » -40°C ~ 


be operated with up to 100VDC source and have 1000VDC of insolation. 100°C case operation ¢ Input frequency 100Hz 


Operating Insertion Loss Insertion Loss Typical 
Current Differential Mode Common Mode Resistance Digi-Key Price Each Power-One 
Fig. (Amps) (dB) (dB) (mo) Part No. 1 10 25 50 Part No. 

1 5 28 30 27 179-2282-ND@ 13.86 13.37 12.87 12.38 FC100V5A-G 
179-2179-ND 16.58 15.90 14.84 13.47 FC100V10A 

2 10 31 28 17 
179-2283-ND® 17.11 16.63 15.89 15.16 FC100V10A-G 

3 20 26 32 6.6 179-2284-ND® 26.81 25.03 23.24 21.45 FC100V20A-G 


RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Changing the Shape of Power 


GENERAL FEATURES: 


Safety agency approved: UL recognized, CSA certified, and TUV Essen certified. * Power Fail Warning Signal. 100% test, inspection and burn-in. * Overload Protection * Overvoltage 
Protection * Overtemperature Protection AC Input, Automatic selecting: 90-264VAC, 47-63Hz single phase Temperature Rating: 0°C ~ 50°C * Two Year Warranty 


BLP Series The BLP40/55 Series’ economical and compact construction provides single or three-output AC-DC power conversion to meet the requirements of networking and data 
communications systems, as well as commercial and industrial configurations. FEATURES: « Industry Standard 3” x 5” footprint * CE marked to Low Voltage Directive * Main Output 


Remote Sense 


MPB - 80 Watts with PFC FEATURES: * 65 Watts convection cooled, 80 Watts with 300 LFM forced air * Power factor correction meets EN61000-3-2 * High 3.3V and 5V current 


U-Channel 


CRs 


capabilities available * CE Marked to the LVD * Autoranging AC input, 85-264VAC * Overvoltage protection on the main output « Isolated V3 can be used as a plus or minus output. 9222B-ND Power One Reference Guide........ $5.20 
BLP/PLP/MAP SERIES — Single Output 
Nom. Output | Power Current Min. Input Output Dimensions Config- Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (Watts) (A) Load (A) Housing Housing Contacts Inches (mm) uration Part No. 1 10 25__| Part No. 
BLP Series — RoHS Compliant 
5V 25 5 = 179-2271-ND 30.25 27.50 25.67 | BLP40-1005G 
12V 25 21 _ WM2123 WM2126 WM2313 5.00 x 3.00 x 1.23 (127.00 x 76.20 x 31.20) | Board Only | 179-2270-ND 30.25 27.50 25.67 | BLP40-1012G 
24V. 25 11 =_ 179-2272-ND 30.25 27.50 25.67_| BLP40-1024G 
5V 30 12 _ 179-2289-ND 28.42 25.84 24.12 | BLP30-1005G 
12V 30 3 _ WmM2003 WM2003 WM2759CT 4.00 x 2.00 x 1.07 (101.6 x 50.8 x 27.18) | Board Only | 179-2290-ND 28.42 25.84 24.12 | BLP30-1012G 
24V. 30 15 = 179-2291-ND 28.42 25.84 24.12 | BLP30-1024G 
5V 40 8 =- 179-2266-ND 32.38 29.60 27.75 | BLP55-1005G 
12V 40 3.3 _ WM2123 WM2126 WM2313 5.00 x 3.00 x 1.23 (127.00 x 76.20 x 31.20) | Board Only | 179-2265-ND 32.38 29.60 27.75 | BLP55-1012G 
24V. 40 1.6 = 179-2267-ND 32.38 29.60 27.75 | BLP55-1024G 
PLP Series — RoHS Compliant 
12V 75 7 _ 179-2286-ND 78.00 74.96 71.61 | PLP75-1012G 
o4y B 35 = WM2115 WM2115 WM2300 5.00 x 3.00 x 1.37 (127.00 x 76.20 x 34.80 ) | Board Only 479-2287-ND 78.00 74.96 74.61 | PLP75-1024G 
MAP Series 
5V 40 8 _ 6.00 x 3.27 x 1.60 (152.40 x 83.06 x 40.64) | U-Channel | 179-2020-ND 126.78 109.96 99.30 | MAP40-1005 
5V 40 8 =_ 5.00 x 3.00 x 1.25 (127.00 x 76.20 x 31.75) | Board Only | 179-2001-ND 73.22 67.05 60.60 | MAP42-1005 
12V-15V 40 3.4 =_ WM2103 WM2108 WM2300 5.00 x 3.00 x 1.25 (127.00 x 76.20 x 31.75) | Board Only | 179-2002-ND 73.22 67.05 60.60 | MAP42-1012 
24V-28V 40 1.4 - 5.00 x 3.00 x 1.25 (127.00 x 76.20 x 31.75) | Board Only | 179-2003-ND 83.83 76.77 69.38 | MAP42-1024 
12V-15Vt 55 5.0 = 6.00 x 3.27 x 1.60 (152.40 x 83.06 x 40.64) | U-Channel_| 179-2081-ND 149.13 136.56 123.41 | MAP55-1012 
24V-28VT 55 25 =_ 6.00 x 3.27 x 1.60 (152.40 x 83.06 x 40.64) | U-Channel | 179-2082-ND 139.43 121.34 109.64 | MAP55-1024 
12V/15V 80 7.5/6 42 7.20 x 4.20 x 1.80 (182.90 x 106.70 x 45.7) | U-Channel | 179-2355-ND@ 157.66 153.73 149.65 | MAP80-1012G 
5.1V 110tt 16 _ W208 Sy a 7.00 x 4.25 x 1.80 (177.80 x 107.95 x 45.72) | Board Only | 179-2006-ND 173.35 161.86 150.35 | MAP110-1005 
12V-15Vt 130 12 = 8.50 x 4.50 x 2.00 (215.90 x 114.30 x 50.80) | U-Channel | 179-2080-ND 275.74 245.45 221.33 | MAP130-1012 
12V-15V 140¢t ae - WM2103 WM2108 WM2300 7.00 x 4.25 x 1.80 (177.80 x 107.95 x 45.72) | Board Only | 179-2009-ND 218.80 206.46 194.41 | MAP140-1012 
48V 140¢t 2.3A = WM2103 WM2108 WM2300 7.00 x 4.25 x 1.80 (177.80 x 107.95 x 45.72) | Board Only | 179-2011-ND 232.38 220.55 204.88 | MAP140-1048 
Cover for Map 55 and Map 40-1005 Series . 179-2293-ND® 11.43 _ — | 412-59584-G 
Cover for Map 80 Series .. 179-2296-ND® 17.42 _ — | 412-59585-G 
Cover for Map 130 Series ... | 179-2297-ND@ 10.24 =— — | 412-59586-G 
@ ROHS Compliant — + Models with adjustable outputs have current ratings expressed as current at lowest nominal voltage followed by current at highest nominal voltage tt 200LFM force-air cooling 
Triple Output 
Nom. Output Power Current Min. Input Output Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (Watts) (A) Load (A) Housing Housing Contacts Configuration Part No. 1 50 Part No. 
BLP Series — RoHS Compliant 
5V 5 12 Board Only 
12V 25 3 A WM2123 WM2126 WM2313 5.00” x 3.00” x 1.23” 179-2273-ND 33.92 30.84 28.78 26.73 | BLP40-3000G 
-12V 1 => (127.00mm x 76.2mm x 31.2mm) 
5V 5 o2) Board Only 
12V 30 3 A WM2003 WM2003 WM2759CT 4.00” x 2.00” x 1.07” 179-2292-ND 31.45 28.05 26.35 24.65 | BLP30-3000G 
-12V dl _ (101.6mm x 50.8mm x 27.18mm) 
5V ra 4 Board Only 
12V 40 4 B WM2123 WM2126 WM2313 5.00” x 3.00” x 1.23” 179-2269-ND 35.41 32.62 30.75 28.89 | BLP55-3000G 
-12V 1 = (127.00mm x 76.2mm x 31.2mm) 
3.3V 7 a Board Only 
5V 25 4 _ WM2123 WM2126 WM2313 5.00” x 3.00” x 1.23” 179-2268-ND 35.41 32.62 30.75 28.89 | BLP55-3300G 
12V 1 = (127.00mm x 76.2mm x 31.2mm) 
MAP Series 
5V 3 1 Board Only 
24V 40 1 25 WM2103 WM2108 WM2300 5.00” x 3.00” x 1.25” 179-2004-ND 124.69 113.51 102.32 92.33 | MAP40-3101 
-12V 3 = (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
5V 3 1 Board Only 
12V 40 2 25 WM2103 WM2108 WM2300 5.00” x 3.00” x 1.25” 179-2005-ND 76.19 67.94 62.43 56.00 | MAP40-3105 
-5V 5 = (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
SV 3 Board Only 
12V 40 2 _ WM2103 WM2108 WM2300 5.00” x 3.00” x 1.25” 179-2357-ND 72.81 63.17 59.66 53.52 | MAP40-3100 
-12V 3 (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
5V 3 5: Board Only 
12V 40 2 3 WM2123 WM2126 WM2300 5.00” x 3.00” x 1.25” 179-2095-ND 143.20 131.13 118.50 107.53] MAP40-3000 
-12V 3 = (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
5V 20 2 Board Only 
12V 80 4 = WM2103 WM2108 WM2300 7.00” x 4.25” x 1.80” 179-2012-ND 237.02 224.96 208.98 191.86 | MAP140-3000P 
-12V 1 _ (177.80mm x 107.95mm x 31.75mm) 
Quad Output 
Nom. Output | Power Current Min. Input Output Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (Watts) (A) Load (A) Housing Housing Contacts Configuration Part No. 1 10 25) 50 | Part No. 
wav _ || = U-Channa 
-5V 55 55 = A19953 A19958 A31396 6.00” x 3.27” x 1.60 179-2096-ND 159.68 138.24 124.80 121.28 | (MAP55-4000) 
12 58 = (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
zy 5 2 (U-Channel 
12V 55 58 = A19953 A19958 A31396 6.00” x 3.27” x 1.60 179-2097-ND 125.85 109.52 98.96 96.07 | (MAP55-4001) 
10 58 = (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
aN f 2 U-Channel ; 
12 55 58 = WM2103 WM2108 WM2300 6.00” x 3.27” x 1.60” 179-2098-ND 152.60 135.21 120.06 116.70 | (MAP55-4002) 
12 58 _ (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
Fh Br = U-Channel ; 
-5V 55 58 = A19953 A19958 A31396 6.00” x 3.27” x 1.60” 179-2099-ND 143.73 125.70 9114.69 = 112.18 | (MAP55-4003) 
-15V By (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 


§ Maximum load on V3 or V4 can be 1 amp if either V3 or V4 is unloaded 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 2363 


powey-onle-— 


Switching Power Supplies 


NA Changing the Shope of Power Quad O utput (Cont.) 
Nom. Output | Power Current Min. Input Output Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (Watts) (A) Load (A) Housing Housing Contacts Configuration Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
a iN ft U-Channel 
42 80 { _ A19953 A24126 A31396 7.20” x 4.20” x 1.80” 179-2100-ND 253.15 240.69 220.09 212.67 | (MAP80-4000) 
-5V 1 =z (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
on ‘ at U-Channel 
10 80 1 a A19953 A24126 A31396 7.20” x 4.20” x 1.80” 179-2101-ND 208.40 199.92 180.71 175.08 | (MAP80-4001) 
42 1 = (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
aN i at U-Channel 
12 80 1 = A19953 A24126 A31396 7.20” x 4.20” x 1.80” 179-2102-ND 256.48 242.86 221.79 208.17 | (MAP80-4002) 
42 1 _ (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
a a at U-Channel 
-5V 80 | _ A19953 A24126 A31396 7.20” x 4.20” x 1.80” 179-2103-ND 253.38 237.90 214.36 206.93 | (MAP80-4003) 
-15V { _ (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
Fe US a Board Only 
42 80 1 — A19953 A28761 A31396 7.00” x 4.25” x 1.80” 179-2007-ND 182.33 170.00 158.21 146.99 | MAP110-4011 
= (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) 
24V 1 
sy 2 a Board Only 
-42V 80 1 _ A19953 A28761 A31396 7.00” x 4.25” x 1.80” 179-2008-ND 263.10 234.50 211.50 205.32 | MAP110-4300 
12V 1 _ (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) 
a a U-Channel 
42V 130 1 _ A19953 A24127 A31396 8.50” x 4.50” x 2.00” 179-2093-ND 275.74 =245.45 = 221.33 215.16 | MAP130-4000 
-5V 1 _ (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) 
ony aa s U-Channel 
AV 130 | _ A19953 A24127 A31396 8.50” x 4.50” x 2.00” 179-2019-ND 280.49 249.65 224.96 218.52 | MAP130-4001 
12V 1 a (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) 
oy a ea U-Channel 
12 130 1 _ A19953 A24127 A31396 8.50” x 4.50” x 2.00” 179-2094-ND 280.49 249.65 224.96 218.52 | MAP130-4002 
2 _ (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) 
12V 1 
§ Maximum load on V3 or V4 can be 1 amp if either V3 or V4 is unloaded 
MPB 80 Series 
Nom. Output | Current Min. Input Output Dimensions Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage (A) Load (A) Housing Housing Contacts Inches (mm) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
80 - Power (Watts) § — Board Only 
5V 1 15 We2t01 wm2104 w2300 5.00 x 3.00 x 1.40 Poe 5 
12V £ Nek (127.00 x 76.20 x 35.56) 179-2013-ND 101.75 91.80 84.66 76.51 MPB80-2000 
BV 7 af 5,00 x 3.00 x 1.40 
12V 25 - w2101 WM2105 wm2300 (127.00 x 76.20 x 35.56) 179-2014-ND 117.79 108.54 100.13 89.75 | MPB80-3000 
12V 03 — 
3.3V Z ef 5.00 x 3.00 x 1.40 
5V 3 - w2101 w2105 wm2300 (127.00 x 76.20 x 35.56) 179-2015-ND 117.79 108.54 100.13 89.75 | MPB80-3300 
12V 0.4 = 


§ Caution: 80 Watt with 300LFM forced-air cooling 


MPB 125 Series 


Features: * High power density in an industry standard 3” x 5” footprint * Power Factor Correction (PFC) meets EN61000-3-2 * Main output remote sense * MTBF in excess of 1M hours 
based upon field data * Optional remote on/off with 5V standby * Maximum forced-air output power is 125 watts with 5 CFM airflow 


Max. Output Dimensions Mating Connectors 
Output | Current (A), Inch (mm) Housing | Contacts | Housing, V1 | Contacts, V1 | Signal Signal | Housing, V2 | Contacts, V2 Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage 130 LFM LxWxH AC Input | AC Input | DC Output DC Output | Housing | Contacts | DC Output DC Output Part No. 1 10 25 | Part No. 
Standard Model 
5 25 5.0 x 3.0 x 1.25 
WM2123 | WM2313 WM2119 WM2313 | WM2003 | WM2200 | WM2000 WM2200 179-2285-ND@ 89.25 86.70 81.60 | MPB125-2005G 
12 0.5 (127.0 x 76.2 x 31.75) 
12 0.5 20x 310 x1:28 WM2123 | WM2313 WM2126 WM2313 | WM2004 | WM2200 | WM2000 WM2200 179-2274-ND® 89.25 86.70 81.60 | MPB125-2012G 
(127.0 x 76.2 x 31.75) 
24 5.2 5.0 x 3.0 x 1.25 
WM2123 | WM2313 WM2126 WM2313 | WM2004 | WM2200 | WM2000 WM2200 179-2275-ND® 89.25 86.70 81.60 | MPB125-2024G 
12 05 (127.0 x 76.2 x 31.75) 
° te 5.0x3.0x 1.25 
12 5 WM2123 | WM2313 A24123 A31396 WM2003 | WM2200 | WM2001 WM2200 179-2277-ND® 89.25 86.70 81.60 | MPB125-3000G 
(127.0 x 76.2 x 31.75) 
12 0.5 
25 12 
5 15 5.0 x 3.0 x 1.25 
WM2123 | WM2313 A24123 A31396 WM2003 | WM2200 | WM2001 WM2200 179-2258-ND 87.50 85.00 80.00 | MPB125-4250 
12 5 (127.0 x 76.2 x 31.75) 
12 0.5 
3.3 10 
5 15 5.0 x 3.0 x 1.25 
WM2123 | WM2313 A24123 A31396 WM2003 | WM2200 | WM2001 WM2200 179-2278-ND® 89.25 86.70 81.60 | MPB125-4350G 
12 5 (127.0 x 76.2 x 31.75) 
12 0.5 
With Remote On/Off and Standby Output 
25 12 
5 15 5.0 x 3.8 x 1.25 
WM2123 | WM2313 A24123 A31396 WM2003 | WM2200 | WM2001 WM2200 179-2261-ND 105.00 102.00 96.00 | MPB125-4250R 
12 5 (127.0 x 97 x 31.75) 
12 0.5 
3.3 10 
5 15 5.0 x 3.8 x 1.25 
WM2123 | WM2313 A24123 A31396 WM2003 | WM2200 | WM2001 WM2200 179-2279-ND® 107.10 104.04 97.92 | MPB125-4350RG 
12 5 (127.0 x 97 x 31.75) 
12 0.5 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2364 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Weidmilier 


Features: 


*TS35 DIN Rail Mounted 

© AC or DC Input 

¢ Wide AC Input Voltage Range 

« Interference suppressed 

¢ Electronic short circuit regulation 


SE DIN-Rail Mounted Switchmode Power Supplies 


on output 
* CSA, UL, CE 
© 26-12 AWG input/output 
conductor size 
Input Voltage Range Dimensions DC Output Max. Current Digi-Key Price Each Weidmiiller 
Fig. VAC voc LxWxH (mm) Voltage Output (A) Part No. ‘] 10 100 Part No. 
1 85~265V | 120~ 300V 112.5 x 18 x 90 24av 05 281-2002-ND 117.79 107.70 84.14 9918840024 
85~265V | 120~300V 62.5x52x 905 5V 2.0 281-1556-ND@ 74.54 68.15 53.25 9928890005 
12V 15 281-1557-ND@* 8071 73.80 57.66 9928890012 
2 15V 15 281-1558-ND 74.54 68.15 53.25 9928890015 
BOF SOOV |) o1e0 gO Bes Kee x20 24ay 1.0 281-1563-ND@* 74.54 68.15 53.25 9928890024 
28V 1.0 281-1559-ND@ 74.54 68.15 53.25 9928890028 
2aV - 28V 23 281-2005-ND@* 176.27 161.17 125.91 9927480024 
48V 1.04 281-2006-ND 180.66 165.18 129.05 9927480048 
gs || PemeeeY | <d2dea0oy dSUKOTX 2B 12V - 15V 3.0 281-2004-ND@* 180.66 165.18 129.05 9927480012 
5V 3.0 281-2003-ND 180.66 165.18 129.05 9927480005 
306 ~ 550V = 160 x 60 x 108 24 23 281-2009-NDt 211.81 193.66 151.29 9917790324 
4 | 85~138v | 275 ~375V 175 x 57 x 127 24V - 28V 65 281-2007-ND@* 284.39 260.02 203.14 9925340024 
5 | 86~265V | 100 ~200V 155 x 240 x 101 24aV 125 281-2019-ND 544.64 497.96 389.03 9916250024 
@ RoHS Compliant T 3-Phase input * Class 1 Division 2 approved 
DIN-Rail Mounted DC-DC Converters 
ee eee aera Input Output Output Dimension Digi-Key Price Each Weidmiiller 
: : pe Current Volt/Current Adj. Range LxWxH (mm) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
converter family. This family is 
available in 2 input versions and 12VDC Input Version with 10.2 - 13.8VDC Input Range 
4 output versions, making it very 3.88A 12V@3A | 10.5V ~ 14.5V 281-2011-ND* 261.68 235.51 22679 222.43 «| 9919371212 
versatile ; 4.70A 15V@3A 13V ~ 18V 98 x 57 x 131 281-2012-ND@* 256.64 230.98 222.43 218.15 9919371215 
Features: + 12V and 24V input 4.96A 24v@2a | 20.5V ~29.5V 281-2013-ND@* 261.68 235.51 22679 222.43 9919371224 
versions *5V, 12V, 15V and 24V = 5 
output variations » User adjustable 24VDC Input Version with 20.4 - 27.6VDC Input Range 
output voltage * Input and output ; 2.30 5V@BA 4.6V ~ 5.6V 281-2014-ND* 261.68 235.51 226.79 222.43 9919372405 
plug-socket connectors * Output status LED + DIN rail (TS35) 1.930 12V@BA | 10.8V~14.5V | gp vr any 281-2015-ND@* 261.68 235.51 226.79 222.43 9919372412 
mountable * Chassis mountable with optional hardware * Just 57mm 2.378 15V@3A 43V ~ 18V Moe 281-2016-ND* 261.68 235.51 22679 222.43 | 9919372415 
a } wide’ ® aed metal a cesta 2.494 24v@2A | 20.5V ~ 29.5V 281-2017-ND@* 261.68 235.51 226.79 +~—-292.43 | 9919372424 
pecifications: Temp range: -10°C ~ 50°C Wire Size: 26- : aes & ‘ _ 
Approvals/Certifications: CSA, UL, CE Fused Input Protections: 6.34 Chassis: MOUNtINGIKME Ssiecedt cree iantenct tune saan 281-2018-ND 8.89 6.84 5.48 7920560000 
Slow Blow RoHS Compliant * Class 1 Division 2 approved 
[EPHENIX DIN-Rail Mounted Quint Industrial Grade Primary Switched- 


CONTACT jiode Power Supplies 


Features: 
¢ Universal voltage input * Maximum space-saving design * Power factor correction * POWER BOOST output up to 50% «Electronic overload protection 
* High MTBF rating >500,000 hours * DC OK signal and DC OK dry contact Parallel and series connection * 5 Year warranty 


Input Voltage Range Dimensions Output | Current | Digi-Key Price Each Mtg. 
Fig. VAC voc LxWxH(mm) | Voltage | Output | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
2.5A 277-1660-ND 178.08 163.84 144.25 | 2938578 
1 | 86 =266 | 90~350V | 125x55x190 | 24VDC | 5, emeteeneND 26712 245.76 216.37 | 2938581 
12VDC 10A 277-1865-ND 373.89 343.98 302.85 | 2938811 
2] SOR eOIN neh sly || RADNER TSO 24VDC 10A 277-1662-ND 384.78 354.00 311.68 | 2938604 
90 ~ 350V | 125x 157x130 | 24VDC 20A 277-1663-ND 640.24 589.03 518.60 | 2938620 
85 ~ 264V 90 ~ 350V | 125 x 240x130 | 24VDC 40A 277-1913-ND 811.64 746.71 657.43 | 2938879 
90 ~ 350V | 125 x 157x130 | 48VDC 10A 277-1914-ND 705.55 649.11 571.50 | 2938248 
120 ~ 350V| 125 x 240x130 | 48VDC 20A 277-1915-ND 784.86 722.08 635.74 | 2938976 
3 450 ~ 800V| 125x70x130 | 24VDC 5A 277-1916-ND 284.08 261.36 230.11 | 2938594 
450 ~ 800V| 125x85x130 | 24VDC 10A 277-1917-ND 384.78 354.00 311.68 | 2938617 
3x320 ~ 575V 450 ~ 800V| 125x 160x130 | 24VDC 20A 277-1918-ND 540.60 497.36 437.89 | 2938727 
450 ~ 800V| 125 x 240x130 | 24VDC 40A 277-1919-ND 833.27 766.61 674.95 | 2938646 
450 ~ 800V| 130x 160x130 | 48VDC 10A 277-1920-ND 507.79 467.17 411.31 | 2938219 
450 ~ 800V| 130 x 240x130 | 48VDC 20A 277-1921-ND 676.71 622.58 548.14 | 2938222 

DC-DC Converter 

2 - 18~32V | 125x80x130 | 24VDC 10A 277-1922-ND 484.42 445.67 392.38 | 2866378 


DIN-Rail Mounted General Purpose Primary 
Switched-Mode TRIO Power Supplies 


Features: 

* Wide Range Input Voltage * 500,000 hours MTBF «Electronic overload and short circuit protection » Single or Parallel - (No 
Selector Switch) *3-Year Warranty * Power Factor Correction * Operating Temperature: 0°C ~ 55°C without derating * Built-in 
LED Indication » U/I Characteristic overload protection * Adjustable Output Voltage: 22.5~29.5 VDC (24 VDC Models) * UL 508 


Filter Surge 
Protection 


DIN rail module with device surge 
protection type 3 and mains sup- 
pression filter against high frequency 
interference voltages. 


Integrated power display switches 
off automatically when there is a 


Dimensions in mm 


Input Voltage Dimensions Output | Current | Digi-Key Price Each Mfg. ‘ 
Range VAC | LxWxH(mm) | Voltage | Output | Part No. 1 10 400. | Part No. maffunction due to overioad. 
Mounting on NS 35. 
115 x 32 x 130 2.58 | 277-1926-ND 112.00 103.04 90.72 | 2866268 faba 
115 x 40 x 130 5A | 277-1927-ND 168.00 154.56 136.08 | 2866310 Specifications: 
85~264V | s595x60x130 | VO | ton | 277-1928-ND 241.00 221.72 195.21 | 2866323 *120V Nominal Voltage * 20A Nominal Current * UL1449 * UL1283 
152.5 x 115 x 130 20A__| 277-1929-ND 402.00 369.85 325.62 | 2866381 277-1867-ND (2856702) ......0..cccccccscsesesesvsesesesesseseseave $301.41 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (to83) 2365 


MTBF rating >500,000 hours * Pluggable COMBICON connections ¢ Parallel connection 
* Derating starts @ >60° C 


+ Ti Features: * Universal voltage input * Maximum space-saving design * Power factor 
PHCGNIX DIN-Rail Mounted Mini Power correction * POWER Boost output up to 100% * Electronic overload protection * High 


Universal Power Supplies 


Input Voltage Range Dimensions Output | Current | Digi-Key Price Each Phoenix 

Fig.) VAC vbc LxWXH(mm) | Voltage | Output | Part No. 1 10 100 Part No. 
1 | 85-264V | 90-350V |114.5x 22.5x99] 5VDC 3A | 277-1664-ND 115.26 106.04 93.37 | 2938714 
114.5x 45x99 |10-15VDC) 2A _ | 277-1863-ND 146.88 135.13 118.98 | 2938756 

2 | g5-264v | 90-350V 114.5 x 67.5x 99 /10-15VDC} 8A _ | 277-1864-ND 197.88 182.05 160.29 | 2866297 
114.5x 45x99 | 24VDC 2A ‘| 277-1666-ND 134.64 123.87 109.06 | 2938730 

114.5 x 67.5x99 | 24VDC 3.8A | 277-1862-NDt 162.18 149.21 131.37 | 2866336 

85-264V | 90-350V | 107x22.5x99 | 24VDC 1.3A | 277-1923-ND 103.02 94.78 83.45 | 2866446 

3 _ 10-32V | 107x22.5x99 | 24VDC 1A | 277-1924-ND 168.30 154.84 136.33 | 2866284 
_ 36-75V | 107x22.5x99 | 24VDC 1A | 277-1925-ND 168.30 154.84 136.33 | 2866271 


t+ NEC Class 2 


OMRON. Switching Power Supplies 
S8VM Series Switching Power Supplies 


Omron’s newest power supply offered in either Din-rail mount or Chassis mount universal power supplies. The S8VM series is an ultra compact design with the 
widest possible operating voltage (100-240VAC). 


Includes Finger-safe front terminals, captive terminal screws that don’t fall out and color coded voltage labels for the different output voltages to prevent § i 3 
communication misunderstandings. 


UL 1604 rating (Class 1, Division 2) for hazardous areas 


Output Output Dimensions 
Volt. Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Watts (VDC) (A) HxWxD Features Part No. i 25 50 100 Part No. 
Din-Rail 
5 3 Standard Z2463-ND 55.44 51.33 47.91 44.49 S8VM-01505CD 
15 12 1.3 3.21 x 3.17 x 1.06 Standard Z2465-ND 55.44 51.33 47.91 44.49 S8VM-01512CD 
24 65 (81.5 x 80.5 x 27) Undervoltage Alarm Z2467-ND 69.53 64.38 60.09 55.80 S8VM-01524AD 
24 65 Standard Z2468-ND 55.44 51.33 47.91 44.49 S8VM-01524CD 
5 6 Standard Z2471-ND 61.07 56.55 52.78 49.01 S8VM-03005CD 
12 2.5 3.25 x 3.76 x 1.06 Standard 2Z2473-ND 61.07 56.55 52.78 49.01 S8VM-03012CD 
30 15: 2 (82 5x 95 5x 27) Standard Z2475-ND 61.07 56.55 52.78 49.01 S8VM-03015CD 
24 1.3 ° . Undervoltage Alarm 2Z2477-ND 75.17 69.60 64.96 60.32 S8VM-03024AD 
24 1.3 Standard Z2478-ND 61.07 56.55 52.78 49.01 S8VM-03024CD 
5 10 Standard Z2481-ND 76.11 70.47 65.78 61.08 S8VM-05005CD 
50 12 4.3 3.25 x 4.74 x 1.06 Standard Z2482-ND 76.11 70.47 65.78 61.08 S8VM-05012CD 
24 2.2 (82.5 x 120.5 x 27) Undervoltage Alarm Z2483-ND 90.20 83.52 77.96 72.39 S8VM-05024AD 
24 22 Standard Z2484-ND 76.11 70.47 65.78 61.08 S8VM-05024CD 
5 20 Standard Z2487-ND 103.36 95.70 89.32 82.94 S8VM-10005CD 
100 12 8.5 3.25 x 6.32 x 1.06 Standard Z2489-ND 103.36 95.70 89.32 82.94 S8VM-10012CD 
24 4.5 (82.5 x 160.5 x 27) Undervoltage Alarm Z2491-ND 117.45 108.75 101.50 94.25 S8VM-10024AD 
24 4.5 Standard Z2492-ND 103.36 95.70 89.32 82.94 S8VM-10024CD 
5 27 Standard Z2495-NDt 130.60 120.93 112.87 104.81 S8VM-15005CD 
450 12 12.5 3.25 x 6.32 x 1.48 Standard Z2497-ND 130.60 120.93 112.87 104.81 S8VM-15012CD 
24 6.5 (82.5 x 160.5 x 37.5) Undervoltage Alarm Z2499-ND 144.70 133.98 125.05 116.12 S8VM-15024AD 
24 6.5 Standard Z2500-ND 130.60 120.93 112.87 104.81 S8VM-15024CD 
Front-Mounting 
5 3 Standard Z2464-ND 55.44 51.33 47.91 44.49 S8VM-01505C 
15 12 1.3 3.21 x 3.17 x 1.06 Standard Z2466-ND 55.44 51.33 47.91 44.49 S8VM-01512C 
24 65 (81.5 x 80.5 x 27) Undervoltage Alarm Z2469-ND 55.44 51.33 47.91 44.49 S8VM-01524A 
24 65 Standard Z2470-ND 55.44 51.33 47.91 44.49 S8VM-01524C 
5 6 Standard 2Z2472-ND 61.07 56.55 52.78 49.01 S8VM-03005C 
12 2.5 3.25 x 3.76 x 1.06 Standard Z2474-ND 61.07 56.55 52.78 49.01 S8VM-03012C 
30 15 2 (82 5x 95 5x 27) Standard 2Z2476-ND 61.07 56.55 52.78 49.01 S8VM-03015C 
24 1.3 7 . Undervoltage Alarm Z2479-ND 61.07 56.55 52.78 49.01 S8VM-03024A 
24 1.3 Standard Z2480-ND 61.07 56.55 52.78 49.01 S8VM-03024C 
50 24 2.2 3.25 x 4.74 x 1.06 Undervoltage Alarm Z2485-ND 76.11 70.47 65.78 61.08 S8VM-05024A 
24 2.2 (82.5 x 120.5 x 27) Standard Z2486-ND 76.11 70.47 65.78 61.08 S8VM-05024C 
5 20 Standard Z2488-ND 103.36 95.70 89.32 82.94 S8VM-10005C 
100 12 8.5 3.25 x 6.32 x 1.06 Standard Z2490-ND 103.36 95.70 89.32 82.94 S8VM-10012C 
24 4.5 (82.5 x 160.5 x 27) Undervoltage Alarm Z2493-ND 103.36 95.70 89.32 82.94 S8VM-10024A 
24 4.5 Standard Z2494-ND 103.36 95.70 89.32 82.94 S8VM-10024C 
5 27 Standard Z2496-NDt 130.60 120.93 112.87 104.81 S8VM-15005C 
150 12 12.5 3.25 x 6.32 x 1.48 Standard Z2498-ND 130.60 120.93 112.87 104.81 S8VM-15012C 
24 6.5 (82.5 x 160.5 x 37.5) Undervoltage Alarm Z2501-ND 130.60 120.93 112.87 104.81 S8VM-15024A 
24 6.5 Standard Z2502-ND 130.60 120.93 112.87 104.81 S8VM-15024C 
+ The output capacity is 135 Watts. 
S8VS Series Switching Power Supplies 
 Ultra-compact size with built-in din rail mounting Specifications: 
* Approved by UL, cUL * Input Voltage: 100 ~ 240VAC (85 ~ 264VAC) 


¢ Power Factor Correction: Conforms to EN61000-3-2 A-14 


¢ SEMI F47 approved ‘ 
* Overvoltage Protection: Yes 


* CE marked * Output Indicator: Yes, green ee 
¢ Three year warranty Electromagnetic Interference: Conforms to FCC Class A, EN50081-2 
Output} Output Dimensions 
Volt. Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Watts | (VDC) (A) HxWxD Features Part No. a 25 50 100 Part No. 
5 2.0 3.35 x 0.89 x 3.80 Z2289-ND* 64.83 60.03 56.03 52.03 S8VS-01505 
15 12 1:2 (85 : 22. 5x 96. 4) Standard Z2290-ND 64.83 60.03 56.03 52.03 S8VS-01512 
24 0.65 i . Z2291-ND 64.83 60.03 56.03 52.03 S8VS-01524 
5 4.0 3.35 x 0.89 x 3.80 Z2292-ND§ 83.62 77.43 72.27 67.11 S8VS-03005 
30 12 2.5 (85 x 22. 5x 96. 4) Standard Z2293-ND 83.62 7743 72.27 67.11 S8VS-03012 
24 1:3 i ° Z2294-ND 83.62 77.43 72.27 67.11 S8VS-03024 
* The output capacity is 10 Watts. § The output capacity is 20 Watts. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2366 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OMRON, Switching Power Supplies = 
@ ‘ Fi ‘i " 0 
S8VS Series Switching Power Supplies (Cont.) (ms) 
Output} Output Dimensions 
Volt. Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Watts | (VDC) (A) HxWxD Features Part No. i 25 50 100 Part No. 
3.74 x 1.58 x 4.26 Standard Z1663-ND 117.45 108.75 101.50 94.25 S8VS-06024 
60 24 25 with Maintenance Forecast Monitor Z1665-ND 122.41 113.34 105.79 98.23 S8VS-06024A 
(95 x 40 x 108.3) 
with Total Run Time Monitor Z1667-ND 124.03 114.84 107.19 99.53 S8VS-06024B 
Standard Z1664-ND 155.03 143.55 133.98 124.41 S8VS-09024 
go | 24 3.75 PEOMASLA STE with Maintenance Forecast Monitor | Z1666-ND 161.61 149.64 139.67 129.69 $8VS-09024A 
Mipeeo ens) with Total Run Time Monitor Z1668-ND 161.61 149.64 139.67 129.69 S8VS-09024B 
4.53 x 1.97x 4.77 Standard Z2295-ND 186.04 172.26 160.78 149.30 S8VS-12024 
120 24 5.0 with Maintenance Forecast Monitor Z2296-ND 192.62 178.35 166.46 154.57 S8VS-12024A 
(115 x 50 x 121.3) 
with Total Run Time Monitor Z2297-ND 192.62 178.35 166.46 154.57 S8VS-12024B 
4.53 x 2.95 x 4.93 Standard Z2298-ND 248.99 230.55 215.18 199.81 S8VS-18024 
180 24 7.5 with Maintenance Forecast Monitor Z2299-ND 258.39 239.25 223.30 207.35 S8VS-18024A 
(115 x 75 x 125.3) 
with Total Run Time Monitor Z2300-ND 258.39 239.25 223.30 207.35 S8VS-18024B 
4.53 x 3.94 x 4.93 Standard Z2301-ND 272.48 252.30 235.48 218.66 S8VS-24024 
240 24 10.0 with Maintenance Forecast Monitor Z2302-ND 324.16 300.15 280.14 260.13 S8VS-24024A 
(115 x 100 x 125.3) 
with Total Run Time Monitor Z2303-ND 324.16 300.15 280.14 260.13 S8VS-24024B 
480 3A a0 4.53 x 5.90 x 5.00 Standard Z2813-ND NEW! 442.26 409.50 382.20 354.90 S8VS-48024 
(115 x 150 x 127.2) with Maintenance Forecast Monitor 2Z2812-ND NEW! 481.14 445.50 415.80 386.10 S8VS-48024A 
Mounting Bracket (DIN Rail Mounting for 600-W Models)..............2...:ccceseeses eens estes cess ence Z2814-ND NEW! 24.30 22.50 21.00 19.50 S82Y-VM60D 


* The output capacity is 10 Watts. § The output capacity is 20 Watts. 


$82K DIN Rail/Chassis Mount Switching Supplies 


DIN Rail or chassis mounted power supply for industrial applications. Screw terminals for both input and output connections 
and enclosed circuit board make this supply extremely safe for open access areas. For mounting track, use Z840-ND or Z841- 
ND 


Specifications: 


¢ Input Frequency: 47Hz ~ 450Hz * Leakage Current: 100V input 0.5mA maximum «° Efficiency: (typical) 60% ~ 80% 
* Overload Protection: 105% ~ 160% of rated load current (typical) * Life Expectancy: 8 years minimum »* Operating Se 
Temperature: 0°C ~ 40°C * Input Voltage: 120VAC (85 ~ 132VAC) or 240VAC (170 ~ 264VAC) selectable * Ambient G AL Cé 
Humidity: Operating 25% ~ 85% »* Noise Filter: Yes * Electromagnetic Interference: Conforms to FCC class B * Output ® — 

Voltage Adjustment Range: +10% 


Input Output Output Dimensions 
Voltage Voltage Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
VAC Watts (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 Part No. 
3 5 0.6 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1177-ND@ 48.39 44.81 41.82 $82K-00305 
3 12 0.25 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1178-ND@ 48.39 44.81 41.82 $82K-00312 
3 24 0.13 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1179-ND 48.39 44.81 41.82 S82K-00324 
7.5 5 15 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1180-ND@ 53.32 49.38 46.09 S82K-00705 
85 ~ 264 7.5 12 0.6 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1181-ND@ 53.32 49.38 46.09 $82K-00712 
7.5 24 0.3 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1182-ND@ 53.32 49.38 46.09 $82K-00724 
15 24 0.6 2.95 x 1.77 x 3.58 (75 x 45 x 91) DIN-Rail Z1183-ND@ 80.10 74.17 69.23 S82K-01524 
30 24 1.3 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z1184-ND@ 108.05 100.05 93.38 S82K-03024 
50 24 2.1 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z1185-ND@ 124.03 114.84 107.19 S82K-05024 
15 5 2.5 2.95 x 1.77 x 3.58 (75 x 45 x 91) DIN-Rail Z2435-ND@ 80.11 74.18 69.23 S82K-01505 
100 ~ 240 15 12 1.2 2.95 x 1.77 x 3.58 (75 x 45 x 91) DIN-Rail Z2361-ND@ 80.10 74.17 69.23 $82K-01512 
30 5 5.0 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z2436-ND® 108.05 100.05 93.38 $82K-03005 
30 12 2.5 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z2437-ND® 108.05 100.05 93.38 $82K-03012 
90 24 3.75 2.95 x 5.71 x 3.78 (75 x 145 x 96) DIN-Rail Z2438-ND® 163.49 151.38 141.29 $82K-09024 
te eee 100 24 4.2 2.95 x 5.71 x 3.78 (75 x 145 x 96) DIN-Rail Z2360-ND® 172.89 160.08 149.41 S82K-10024 
@ RoHS Compliant 


S8PS Series Enclosed DIN Rail Mount Supplies 


Enclosed DIN rail mount power supplies with PFC on all models. Screw terminal connections make interfacing to supply convenient. 
For mounting track, use Z840-ND or Z841-ND. 


Specifications: 

¢ Input Frequency: 47Hz ~ 63Hz »* Overvoltage Protection: Yes ¢ Efficiency: (typical) 74% ~ 80% * Operating Temperature: 0°C ~ 50°C *Life Expectancy: 10 years 
minimum »¢ Output indicator: Yes (green) * Electromagnetic Interference: Conforms to FCC Class B, EN50081-1 * Leakage Current: 0.5 or 1.0mA maximum * Voltage 
Adjustment Range: -5% ~ 10% * Mean Time Between Failure (MTBF): 135,000 hours minimum 


Output | Output Dimensions 
Input Volt. | Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Voltage | Watts | (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 
50 5 10 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Enclosed Z1173-ND 122.15 113.10 105.56 98.02 | S8PS-05005CD 
85 ~ 264) 50 12 4.2 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Enclosed Z1174-ND 122.15 113.10 105.56 98.02 | S8PS-05012CD 
GC .W Ce 
100 24 4.5 1.97x 3.62 x 5.71 (50 x 92 x 145) | Enclosed Z1176-ND 192.62 178.35 166.46 154.57 | S8PS-10024CD 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2367 


Panasonic DC-DC Power Modules _ FD-Series 


The FD Series are DC-DC converters especially Applications: * Power Good Signal (POK) 
designed for Telecommunication equipment (i.e., « RF Power Amplifier for Base Station * Thermal protection 
Base Station RF Power Amplifier, Private Branch * Private Branch Exchange (PBX) * Over voltage and over current protection 
Exchange (PBX). FD Series involves newly developed * Case ground (Base Plate) pin 
“Partial Resonant Zero Voltage Switching Converter’, Features: * Remote sense 
“High Thermal Conductive Composite Board” and ¢ Parallel operation with forced load sharing * UL Recognized, CSA Certified, and EN60950 
“Low Profile Inductors” to achieve high density, high « Remote ON/OFF (primary side referenced) * CE mark meets 73/73/EEC and 93/68/EEC directives 
efficiency and low EMI noise ¢ Adjustable output voltage * Mounting Inserts: M3 X 0.5 
VDC Input Vin Output Load Line % Typ. Temperature Digi-Key Price Panasonic 
Min. Typ. Max. V Out 1 Out Range Noise (mV) Reg. (%) Reg. (%) | Efficiency Range Part No. Each Part No. 


Output Power - 600 Watts 


-40°C ~ 85°C @ 560W 
-40°C ~ 100°C @ 448W 


19 24 36 28 21.5A 19-36 100 0.7 0.5 87.5 P12731-ND 395.01 EUMFD60V28A 


-40°C ~ 85°C @ 600W 
-40°C ~ 100°C @ 540W 


36 48 72 12 50A 36-72 80 0.5 0.5 89 P12732-ND 395.01 EUMFD60Y12A 


36 48 72 28 21.5A 36-72 100 0.75 0.5 91 AO SES @ C02 P12733-ND 395.01 EUMFD60Y28A 


-40°C ~ 100°C @ 546W 


P12734-ND Power Choke For FD Series LO=2.54uH @ 0A, L1=1.75uH @ 25A, DCR=2.2mQ 


Panasonic DC-DC Converters 


Miniature, light and high efficiency Hybrid IC style switching type DC/DC converters. The DC/DC converter is Features: * With over current protector. 
accomplished by means of switching mode control without a transformer. When used with a simple rectifier Recommended Applications: * Power supply for microcomputer, fan motor, LED, buzzer and sensor circuit 
circuit they can be connected directly to AC. of household electric equipment. 
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Input Output Output Dimensions Price 
Voltage (VDC) Voltage (VDC) Current (A) Each Panasonic 
Fig. (Min.) (Typ.) (Max.) (Min.) (Typ.) (Max.) (Max.) (Typ.) (Max.) 1 10 25 Part No. 
1 113 141 170 4.75 5.10 §.35 100mA = 6.0 P11447-ND 7.44 5.45 5.10 EHD-RD3303 
113 141 190 11.0 12.0 13.0 200mA 4.3 6.0 P13450-ND@ 6.75 4.94 4.62 EHD-RD3324Y 
113 141 195 18.5 20 21.5 200mA 4.3 6.0 P13454-ND® 9.07 6.64 6.21 EHD-RD3357 
113 141 170 23.0 24.6 25.5 200mA 4.3 6.0 P11449-ND 9.08 6.64 6.22 EHD-RD3362A 
113 141 170 23.0 24.6 25.5 200mA 4.3 6.0 P13452-ND@ 8.16 5.97 5.59 EHD-RD3362B 
2 -113 “141 -170 -11.0 -12.0 -13.0 -250mA 4.3 7.0 P13453-ND@ 10.81 7.91 7.41 EHD-RD3376 
-113 “141 -170 -31.5 -32.0 -32.5 -100mA 6.5 8.0 P11450-ND 5.46 4.00 3.74 EHD-RD3470 
-113 “141 -170 -31.4 -32.0 -32.6 -150mA 6.5 9.0 P11451-ND 5.68 4.16 3.90 EHD-RD3471 
-113 “141 -200 -22.5 -24.0 -25.5 -180mA 4.3 6.0 P11452-ND 5.85 4.29 4.01 EHD-RD3363 
-113 -141 -170 -11.0 -12.0 -13.0 -200mA 4.3 6.0 P11453-ND 6.90 5.05 4.73 EHD-RD3320 
3 113 141 170 11.0 12.0 13.0 300mA 4.5 7.0 P11454-ND 7.64 5.59 5.23 EHD-RD3326 
4 -113 -141 -170 -4.75 -5.10 -5.35 -30mA = = P11455-ND. 6.67 4.89 4.57 EHD-RD3306, 
5 90 141 170 11.0 12.0 13.0 100mA = 10.0 P11456-ND@ 6.87 5.03 4.71 EHD-RD3323 
113 141 170 18.5 20.0 21.5 100mA = 11.0 P11457-ND 9.81 7.18 6.72 EHD-RD3353 
6 225 310 391 22.0 24.0 26.0 100mA 47 7.0 P11458-ND 9.25 6.77 6.34 EHD-RD3360 
7 225 282 338 11.0 12.0 13.0 400mA 47 7.0 P11459-ND 12.16 8.90 8.33 EHD-RD3371 
225 282 338 23.0 24.0 25.0 400mA 47 7.0 P11460-ND 10.27 7.51 7.03 EHD-RD3364A 
8 113 141 170 18.5 20 21.5 80mA 7.2 10 P13451-ND@ 17.45 12.77 11.95 EHD-RD3356 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2368 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


x7) @ KAGA ELECTRONICS (USA) INC. Enclosed Switching Power Supplies 


SXU SERIES 


Features: * AC (AC85-132V) » Safety Approvals: UL, CSA * EMI: FCC Class “B”, CISPR-B, VCCI-2 * Built-in Overvoltage/Overcurrent Protection * Operating 


Temperature: 0°C ~ 50°C ¢ Metal Chassis with Cover * Compact, Low-Profile Packages * Three Year Factory Warranty 


General Specifications: ¢ Input Frequency: 50/60Hz (47~63 Hz) * Output Adjust Range: +10% » Over Voltage Protection: Zener Limiter (Output Shutdown: for 
50, 100 and 150 Models). * Over Current Protection: Over 105% (Automatic Recovery). * Temperature Coefficient: 0.02% /°C * Rise Time: 100 mS maximum 
(at 25°C nominal input/output) and 300 mS maximum for 100 & 150 Models * Hold-Up Time: 20mS (typical) * Storage Temperature: Temperature: -20°C ~ 
* Humidity: 20-85% RH (Non Condensing) * Dielectric Withstanding Voltage: Models 15W, 30W & 50W: Primary - Secondary: AC 2000V / 1 minute, 
Primary Case: AC 2000V / 1 minute, Secondary Case: AC 500V / 1 minute. Models 100W and 150W: Primary - Secondary: AC 2000V / 1 minute, Primary 
Case: AC 1500V / 1 minute, Secondary Case: AC 500V / 1 minute * Leakage Current: 0.5 mA maximum * Isolation Resistance: Input-Output-Case 100MQ 


85°C 


minimum ¢ Shock Test Procedures: .020” (0.5mm) width, 10-55 Hz/ 1 minute cycle, 3 directions each 30 minutes 20G (3 directions each 3 times). 


Derating Temperature: 


100%, 


50% 
Bot 
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Input Inrush Output Output Line | Load | Ripple Dimensions 
Input Current | Current | Voltage | Current Effi- Reg. | Reg. Noise Inch (mm) Digi-Key Price Each Volgen 
Voltage A(typ) A(typ) (VDC) (A) ciency | (mV) | (mV) | (mVp-p) HxWxD Part No. 1 10 25 50 Part No. 
SX15U — 15 Watts 
0.3 10 5 3.0 73% 20 40 100 62-1001-ND® 51.08 46.71 39.13 37.88 | SX15U-05S 
0.3 10 12 1.3 76% 40 60 150 62-1002-ND® 51.08 46.71 39.13 37.88 | SX15U-12S 
85 - 132 1.34 x 2.72 x 3.31 (34 x 69 x 84) 
0.3 10 15 1.0 76% 40 60 150 62-1003-ND® 51.08 46.71 39.13 37.88 | SX15U-15S 
0.3 10 24 0.7 78% 60 150 200 62-1004-ND 51.08 46.71 39.13 37.88 | SX15U-24S 
@ RoHS Compliant 


SP and SPN SERIES 


Features: 


* Universal Input (AC85-264V) «International Safety Approvals including: IEC801-2, - 
* Built-in Overvoltage/Overcurrent Protection * Operating Temperature: 0°C ~ 60°C 


* 3 Year Factory Warranty 


Universal Input 


3, -4 & EMI: FCC Class “B”, EN55022-B, VCCI-II, CE 
¢ Lightweight Construction * Metal Chassis with Cover 


Derating Temperature: 


100% 
General Specifications: 50% 
* Input Frequency: 50/60Hz (47-63Hz) * Output Adjust Range: +10% ¢ Output Ripple (100/230VAC, Full load): 150mV / 75mVp-p maximum oO 
DC-100MHz * Over Voltage Protection: Zener Limiter * Over Current Protection: Over 105% (Auto. Recovery) * Temperature Coefficient: 0.02% S 
/°C maximum ° Rise Time: 1600 mS maximum ¢ Storage Temperature and Humidity: Temperature: -20°C ~ 85°C. Humidity: 20-85% RH (Non El 
Condensing) » Dielectric Withstanding Voltage: Primary - Secondary: AC 3000V / 1 minute, Primary Case: AC 1500V / 1 minute, Secondary Case: 0 50 60 SP30, 50 
AC 500V / 1 minute * Leakage Current (100 / 230VAC): 0.5 / 0.75mA maximum * Isolation Resistance: Input-Output-Case 100MQ minimum 0 40 50 —Horiz. 
* Shock Test Procedures: Vibration: .020” (0.5mm) width, 10-50 Hz / 1 minute cycle, 3 directions each 30 minutes, Shock: 20G (3 directions each Temp.° (C) mounted 
3 times) 
Single Output 
Input Hold-Up | Inrush | Output | Output Current Line | Load Dimensions 
Input Current Time Current |Voltage |@115V @230V| Effi- | Reg. | Reg. Inch (mm) Price Each Volgen 
Voltage | A(typ) mS(typ) | A(typ) (VDC) (A) ciency | (mV) | (mV) HxWxD Part No. 1 10 25 50 Part No. 
SP30U — 30 Watts 
85-264 | 0.5-0.33 30-180 12-28 3.3 6.0 7.0 70% 20 40 1.30 x 3.11 x 4.88 (33 x 79 x 124) | 62-1027-ND 70.00 64.00 53.79 52.07 |SP30U-03S 
SPN15 — 15 Watts 
1-1.3 50 13-31 5 3.0 3.6 75% 10 40 62-1060-ND® 50.66 44.33 40.53 32.93 |SPN15-05S 
1-1.3 50 13-31 12 1.25 1.5 78% 10 40 62-1061-ND® 50.66 44.33 40.53 32.93 |SPN15-12S 
85-264 1-1.3 50 13-31 15 1.0 1.2 79% 10 40 1.26 x 2.8 x 3.41 (32 x 71 x 86.5) | 62-1062-ND® 50.66 44.33 40.53 32.93 |SPN15-15S 
1-1.3 50 13-31 24 0.65 0.8 80% 20 80 62-1063-ND® 50.66 44.33 40.53 32.93 |SPN15-24S 
1-1.3 50 13-31 48 0.3 0.4 80% 40 160 62-1064-ND 50.66 44.33 40.53 32.93 |SPN15-48S 
SPN30 — 30 Watts — RoHS Compliant 
1-1.3 50 13-31 5 6.0 6.0 75% 10 40 62-1065-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 |SPN30-05S 
1-1.3 50 13-31 12 2.6 3.0 78% 10 40 62-1066-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 |SPN30-12S 
85-264 1-1.3 50 13-31 15 21 2.5 79% 10 40 1.26 x 2.95 x 4.39 (32 x 75 x 111.5) | 62-1067-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 |SPN30-15S 
1-1.3 50 13-31 24 1.4 1.5 80% 20 80 62-1068-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 |SPN30-24S 
1-1.3 50 13-31 48 0.7 0.8 80% 40 160 62-1069-ND 64.00 56.00 51.20 41.60 |SPN30-48S 
SPN50 — 50 Watts — RoHS Compliant 
1-1.3 50 13-31 5 10 10 75% 10 40 62-1070-ND THAT: 65.08 61.01 52.88 |SPN50-05S 
85-264 1-1.3 50 13-31 12 4.2 5 78% 10 40 1.46 x 3.17 x 5.29 (37 x 80 x 134.5) 62-1071-ND 71.17 65.08 61.01 52.88 |SPN50-12S 
1-1.3 50 13-31 24 21 2.5 80% 20 80 62-1072-ND 71.17 65.08 61.01 52.88 |SPN50-24S 
1-1.3 50 13-31 48 11 11 80% 40 160 62-1073-ND 7117 65.08 61.01 52.88 |SPN50-48S 
SPN75 — 75 Watts 
0.55-1.0 40-50 16-39 5 15.0 15.0 78% 10 40 62-1040-ND® 89.08 84.24 80.00 75.75 |SPN75-05S 
85-264 0.55-1.0 40-50 16-39 12 6.5 6.5 82% 10 20 1.52 x 3.47 x 7.00 (29 x 88 x 178) 62-1041-ND® 89.08 84.24 80.00 75.75 |SPN75-12S 
0.55-1.0 40-50 16-39 24 3.2 3.2 83% 20 40 62-1042-ND® 89.08 84.24 80.00 75.75 |SPN75-24S 
0.55-1.0 40-50 16-39 48 1.6 1.6 83% 20 40 62-1043-ND 89.08 84.24 80.00 75.75 |SPN75-48S 
SPN100 — 100 Watts 
0.66-1.3 50 15-25 5 20.0 20.0 79% 10 20 62-1044-ND 118.48 112.04 106.40 100.75 |SPN100-05S 
0.66-1.3 50 15-25 12 8.6 8.6 83% 10 20 62-1045-ND® 118.48 112.04 106.40 100.75 |SPN100-12S 
85-264 | 0.66-1.3 50 15-25 15 7.0 7.0 83% 10 20 1.54 x 3.66 x 8.15 (39 x 93 x 207) | 62-1046-ND® 118.48 112.04 106.40 100.75 |SPN100-15S 
0.66-1.3 50 15-25 24 4.4 4.4 83% 20 40 62-1047-ND®@ 118.48 112.04 106.40 100.75 |SPN100-24S 
0.66-1.3 50 15-25 48 2.2 2.2 84% 20 40 62-1048-ND 118.48 112.04 106.40 100.75 |SPN100-48S 
SPN150 — 150 Watts — RoHS Compliant 
1.00-1.3 50 13-31 5 30.0 30.0 78% 10 20 62-1049-ND 142.49 134.74 127.95 121.17 |SPN150-05S 
85-264 1.00-1.3 50 13-31 12 13.0 13.0 82% 10 20 4.77 x 4.21 x 8.5 (45 x 107 x 216) 62-1050-ND 142.49 134.74 127.95 121.17 |SPN150-12S 
1.00-1.3 50 13-31 24 6.5 6.5 83% 20 40 62-1051-ND 142.49 134.74 127.95 121.17 |SPN150-24S 
1.00-1.3 50 13-31 48 3.3 3.3 83% 20 40 62-1052-ND 142.49 134.74 127.95 121.17 |SPN150-48S 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 2369 


@ KAGA ELECTRONICS (USA) INC. Enclosed Switching Power Supplies (con, 


Triple Output (no minimum load required) 


Hold-Up Output Output Line Load Ripple Dimensions 
Input Time Voltage Current | Reg. Reg Noise Inch (mm) Digi-Key Price Each Volgen 
Voltage Ms(typ) (VDC) (A) (mv) | (mv) (mVp-p) HxWxD Part No. u 10 25 50 Part No. 
SP15U — 15 Watts — RoHS Compliant 
20 5V 2.0 40 100 150 
85-264 20 12V 50 40 100 150 4.68 x 3.29 x 1.27 (119 x 84 x 32) 62-1088-ND 76.77 70.20 62.67 60.94 | SP15U-0522T 
20 -12V -50 40 100 150 
20 5V 2 40 100 150 
85-264 20 15V 45 40 100 150 4.68 x 3.29 x 1.27 (119 x 84 x 32) 62-1074-ND 76.77 70.20 62.67 60.94 | SP15U-0533T 
20 -15V 45 40 100 150 
SP30U — 30 Watts — RoHS Compliant 
20 5V 4.0 40 100 150 
85-264 20 12V 12 40 100 150 5.87 x 3.5 x 1.3 (149 x 89 x 33) 62-1089-ND 98.23 89.81 86.36 77.96 | SP30U-0522T 
20 -12V 60 40 100 150 
20 5V 4 40 100 150 
85-264 20 15V 1 40 100 150 5.87 x 3.5 x 1.3 (149 x 89 x 33) 62-1075-ND 98.23 89.81 86.36 77.96 | SP30U-0533T 
20 -15V 5 40 100 150 
SP50U — 50 Watts — RoHS Compliant 
20 5V 6.0 40 200 150 
85-264 20 12V 2.0 40 200 150 6.46 x 3.66 x 1.30 (164 x 93 x 33) 62-1090-ND 142.80 130.56 116.57 113.34 | SP50U-0522T 
20 5V 6.0 40 200 150 
20 5V 6.0 40 200 150 
85-264 20 15V 1.4 40 200 150 6.46 x 3.66 x 1.30 (164 x 93 x 33) 62-1091-ND 142.80 130.56 116.57 113.34 | SP50U-0533T 
20 -15V 1.0 40 200 150 
SP80U — 80 Watts 
20 5V 10 40 200 150 
85-264 20 15V 2.8 40 200 150 7.48 x 3.94 x 1.58 (190 x 100 x 40) 62-1077-ND 176.17 161.08 151.01 140.94 | SP80U-0533T 
20 -15V 12 40 200 150 
@ RoHS Compliant 


Open Frame Power Supplies 


Features: 
* Universal Input (AC85-264V) * International Safety Approvals including: KRS10F Series . . KLT Series 
1EC801-2, -3, -4 and EMI: FCC Class “B”, EN55022-B, VCCI-II, CE * Built-in | P© Mount — Footprint 1.26” x 2.56”(32mm x 65.02mm) 

Overvoltage/Overcurrent Protection * Operating Temperature: 10°C ~ 70°C 
* Lightweight Construction * Metal Chassis with Cover (optional on KLT series 
only) * 3 Year Factory Warranty 


General Specifications: 
¢ Input Frequency: 50/60Hz (47-63 Hz) »* Output Adjust Range: +10% on KLT 
series (no adjustment on KRS series) * Output Ripple (100/230VAC, Full load): 


150mV / 75mVp-p maximum DC-100MHz ° Over Voltage Protection: Zener (Bottom View) 254 0965 

Limiter * Over Current Protection: Over 105% (Auto. Recovery) * Temperature +126 6 47) (2 45) 

Coefficient: 0.02%/ °C maximum *¢ Rise Time: 1600 mS maximum « Storage F 

Temperature and Humidity: Temperature: -20°C ~ 85°C * Humidity: 20-85% RH 5. i Cont ines 
464} i. 


(Non Condensing) » Dielectric Withstanding Voltage: Primary - Secondary: AC 
3000V / 1 minute, Primary Case: AC 1500V / 1 minute, Secondary Case: AC 
500V / 1 minute * Leakage Current (100 / 230 VAC): 0.5 / 0.75mA maximum 
* Isolation Resistance: Input-Output-Case 100MQ minimum « Shock Test 
Procedures: Vibration: .020” (0.5mm) width, 10-50Hz / 1 minute cycle, 3 
directions each 30 minutes, Shock: 20G (3 directions each 3 times) 


KRS10F SERIES (PC Mount) — 


AC IN| (2.69) 


Single Output 
Output Output Line Load Dimensions 
Input Voltage Current Reg. Reg. Inch (mm) Digi-Key Price Each Volgen 
Voltage (VDC) (A) (mV) (mV) WxLxD Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5 2.00 20 50 62-1078-ND 21.87 19.83 19.53 18.99 KRS10F-05 
12 0.84 20 50 62-1079-ND 21.87 19.83 19.53 18.99 KRS10F-12 
ee 15 0.65 20 50 TEGm 2rOB ROO (Se x'BD 02 XAG: 1) 62-1080-ND 21.87 19.83 19.53 18.99 KRS10F-15 
24 0.42 20 50 62-1081-ND 21.87 19.83 19.53 18.99 KRS10F-24 
Triple Output 
Output Output | Line | Load Dimensions 
Input Voltage | Current | Reg. | Reg Input Output Inch (mm) Digi-Key Price Each Volgen 
Voltage (VDC) (A) (mV) | (mV) Housing Contacts Housing Contacts LxWxH Part No. 1 10 25 50 Part No. 
15 Watt 
oY 2.0. °) $0" | 100 5.512 x 2.559 x89 
85-264 12V 50 50 120 | 455-1186-ND | 455-1319-1-ND /455-1902-ND | 455-1135-1-ND 62-1082-ND 44.67 40.49 39.89 38.78 | KLT15F-0522 
(140 x 65 x 22.60) 
-12V 50 50 120 
ie 20. °) 80. | “100 5.512 x 2.559 x 89 
85-264 15V 45 50 120 | 455-1186-ND | 455-1319-1-ND /455-1902-ND | 455-1135-1-ND (140 x 65 x 22.60) 62-1083-ND 44.67 40.49 39.89 38.78 | KLT15F-0533 
-15V 45 50 | 120 : 
Covet for KLT15:Powel: Supplies sini cscnisee cinta ee tities eamuce s badceenauiesidisidseinnigen s Aside mauled panning a ad o'e/vnuieisd Sub alinlslNg daly a valty sla site aerlnyiea diets 62-1084-ND 8.80 7.98 = = KLT15 COVER 
30 Watt 
pe 0) 80" |] 108 5.512 x 2.559 x .89 
85-264 12V 1.2 50 120 | 455-1186-ND | 455-1133-1-ND /455-1187-ND | 455-1133-1-ND (140 x 65 x 22.60) 62-1085-ND 50.35 45.64 44.96 43.71 | KLT30F-0522 
-12V 50 50 120 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2370 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Fs"! INC Wall and Desktop Transformers 


Za The Energy Independence and Security Act (EISA) OF 2007 mandates that external power supplies sold in the U.S. meet both a 

oe EISA minimum efficiency percentage based on rated output wattage, and a maximum power output of 0.5W in a no-load condition. Becoming 

pam /en COMPLIANT effective on July 1, 2008, this makes the same “level IV” efficiency standards created under the voluntary Energy Star program and 

WE SELL mandatory California Energy Commission (CEC) regulations compulsory nationwide. All CUI Inc. EPS, ETS, EMS and EMT series 

models meet or exceed EISA 2007 standards and are legal for use in all 50 states and territories. For further information, please view 
the EISA 2007 product training module available at Digikey.com. 


Fig. 1 — Multi-Plug : Fig. 2— 6/15 Watt 

FEATURES: « Interchangeable AC plug * Universal Input: 90 ~ FEATURES: 

264VAC »* Continuous short circuit protection » Conductive 6 Watt Class 2 and UL1310 for linear power supply replacement use. Input: 100 ~ 
EMI meets CISPR/FCC Class B * High Efficiency: 75% typical 120VAC * Over current protection Continuous short circuit protection * EMI 
* Operating Temperature: 0°C ~ 40°C meets FCC Class B * Operating Temperature: 0°C ~ 40°C Safety Requirements: (1) 
Safety Requirements: (1) UL60950 3rd edition (The blade UL1310 (2) cUL1310 

configuration was evaluated to the Standard for Attachment Plugs v 15 Watt: Universal Input: 90 ~ 264VAC * Over current protection » Continuous short 
and Receptacles, UL498) (2) cUL, CSA C22.2, No. 60950 (3) TUV, circuit protection *EMI/EMC meets FCC Class B, VCCI-Il * High efficiency: 75% 
EN60950:2000 (4) CE (5) GS typical * Operating Temperature: 0°C ~ 40°C Safety Requirements: (1) UL (2) cUL 


Fig. 3 — 24 Watt Fig. 4 — 25 Watt Fig. 5 — 40 Watt 

FEATURES: © Universal Input: 90 FEATURES: FEATURES: 

~ 264VAC © Over current pro- tA * Universal Input: 90 ~ 255VAC » Over Universal Input: 90 ~ 240VAC. 
tection * Continuous short circuit QY voltage protection * Continuous short * Over voltage protection 

a a tien ER Gono ere circuit protection * EMI meets FCC Class j * Continuous short circuit protection 
typical * Operating Temperature: \ u B, VCCI-I High Efficency: 75% typical “EMI meets FCC Class B ; 

0°C ~ 40°C oe * Operating Temperature: 0°C ~ 40°C * High Efficiency: 80% typical 
Safety Requirements: (1) Safety Requirements: (1) UL (2) cUL * Operating Temperature: 0°C ~ 40°C 


(2) cCUL (3) GS (4) CE Safety Requirements: (1) UL (2) cUL (3) GS (4) CE 


Fig. 6 — 60 Watt Fig. 7 — Right Angle Output Connector NEW! 


FEATURES: 

¢ Universal Input: 90 ~ 255VAC 

* Over voltage protection 

* Continuous short circuit protection 


FEATURES: 
© 100 ~ 120 VAC Input 
* Regulated Output Voltage 


+ EMI meets FCC Class B, VCCI-II : A * Over-load protected 
* High Efficiency: 85% typical Z * Short-circuit protected 
* Operating Temperature: 0°C ~ 40°C ¢ UL/cUL Certified and FCC class B compliant 
Safety Requirements: (1) UL (2) cUL (3) GS (4) CE Safety Requirements: Please see data sheet on Digi-Key website. 
Ratings Dimensions — Inches (mm) Cord Plug | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Voltage mA Reg. HxWxD Size (mm) | Part No. ul 10 50 100 Part No 
Multi-Plug 
5VDC 1,200 45% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 214 T946-P5P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS050120-P5P-SZ 
5VDC 3,200 +6% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 2.1F 1377-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 EMS050320-P5P-SZ 
6VDC 1,000 45% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 214 T947-P5P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS060100-P5P-SZ 
6VDC 3,000 45% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 2.1F 1378-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 EMS060300-P5P-SZ 
9VDC 660 +5% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 214 T948-P5P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS090066-P5P-SZ 
9VDC 2,000 +5% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 2.1F T379-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 EMS090200-P5P-SZ 
1 12VDC 500 +5% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 214 T949-P5P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS120050-P5P-SZ 
12VDC 500 +5% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 25 T945-P6P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS120050-P6P-SZ 
12VDC 1,500 45% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 2.1F T380-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 EMS120150-P5P-SZ 
15VDC 400 +5% 2.52 x 1.59 x 1.18 (64 x 40.5 x 30) 214 T950-P5P-ND 13.26 12.27 11.61 10.61 EMS150040-P5P-SZ 
15VDC 1,200 +5% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 2.1$ T381-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 EMS150120-P5P-SZ 
18VDC 1,000 45% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 2.1F T382-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 EMS180100-P5P-SZ 
24VDC 750 45% 2.91 x 1.71 x 1.34 (74 x 43.5 x 34) 2.1F T383-P5P-ND 18.30 17.39 16.01 15.24 EMS240075-P5P-SZ 
6 Watt Switching Wall Mount 
3VDC 1,000 45% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 1.3 T975-P7P-ND. 7.16 6.80 6.27 5.96 EPS030100-P7P. 
4.5VDC 1,000 +5% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 1.3 T976-P7P-ND 7.16 6.80 6.27 5.96 EPS045100-P7P. 
5VDC 1,000 45% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 2.5$ 7977-P6P-ND 7.16 6.80 6.27 5.96 EPS050100-P6P 
6VDC 1,000 45% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 1.3 T978-P7P-ND 7.16 6.80 6.27 5.96 EPS060100-P7P. 
9VDC 660 +5% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 3.5 T979-P1P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS090066-P1P. 
9VDC 660 +5% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 2.1F T980-P5P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS090066-P5P. 
2 9VDC 660 45% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 1.3 T981-P7P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS090066-P7P. 
12VDC 500 45% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 3.5 T982-P1P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS120050-P1P. 
12VDC 500 +5% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 2.1$ T983-P5P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS120050-P5P. 
12VDC 500 +5% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 1.3 T984-P7P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS120050-P7P. 
15VDC 400 +5% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 2.1F T985-P5P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS150040-P5P. 
18VDC 330 +5% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 2.1F T986-P5P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS180033-P5P 
24VDC 250 +5% 2.48 x 1.40 x 1.05 (63 x 26.60 x 35.49) 2.14 T987-P5P-ND 6.98 6.63 6.11 5.81 EPS240025-P5P. 
15 Watt Switching Wall Mount 
5VDC 2,600 +5% 2.83 x 1.87 x 1.38 (72 x 47.6 x 35) 2.1F T988-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 EPS050260UH-P5P-SZ 
6VDC 2,500 +5% 2.83 x 1.87 x 1.38 (72 x 47.6 x 35) 2.14 T989-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 EPS060250UH-P5P-SZ 
9VDC 1,660 45% 2.83 x 1.87 x 1.38 (72 x 47.6 x 35) 2.14 T990-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 EPS090166UH-P5P-SZ 
2 12VDC 1,250 45% 2.83 x 1.87 x 1.38 (72 x 47.6 x 35) 2.1F T991-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 EPS120125UH-P5P-SZ 
15VDC 1,000 +5% 2.83 x 1.87 x 1.04 (72 x 47.6 x 26.5) 2.14 T992-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 EPS150100UH-P5P-SZ 
18VDC 825 +5% 2.83 x 1.87 x 1.38 (72 x 47.6 x 35) 2.1% T993-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 EPS180083UH-P5P-SZ 
24VDC 625 +5% 2.83 x 1.87 x 1.38 (72 x 47.6 x 35) 2.1F T994-P5P-ND 16.88 13.50 11.81 11.25 EPS240063UH-P5P-SZ 
24 Watt Switching Wall Mount 
5VDC 4,000 +10% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 2.1F T995-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS050400U-P5P-KH 
6VDC 3,500 +5% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 2.14 T996-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS060350U-P5P-KH 
3 9VDC 2,500 +5% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 2.1$ T997-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS090250U-P5P-KH 
12VDC 2,000 45% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 2.1F T998-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS120200U-P5P-KH 
15VDC 1,600 +5% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 2.14 T999-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS150160U-P5P-KH 
24VDC 1,000 45% 3.39 x 2.20 x 1.28 (86 x 56 x 32.5) 2.1F T1000-P5P-ND 18.38 14.70 12.87 12.21 EPS240100U-P5P-KH 
25 Watt Desktop Series 
5VDC 4,000 +5% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 2.1$ T951-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 ETS050400UTC-P5P-SZ 
6VDC 3,300 +5% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 2.14 T952-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 ETS060330UTC-P5P-SZ 
9VDC 2,200 45% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 2.1$ T953-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 ETS090220UTC-P5P-SZ 
4 12VDC 2,000 +5% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 2.1$ T954-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 ETS120200UTC-P5P-SZ 
15VDC 1,330 +5% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 2.1F T955-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 ETS150133UTC-P5P-SZ 
18VDC 1,100 +5% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 2.1% T956-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 ETS180110UTC-P5P-SZ 
24VDC 1,000 +5% 3.90 x 2.01 x 1.25 (99 x 51 x 31.7) 2.1F T957-P5P-ND 19.80 18.81 17.33 16.50 ETS240100UTC-P5P-SZ 
40 Watt Desktop Series 
9VDC 4,000 +5% 4.20 x 2.20 x 1.30 (107.5 x 56 x 33.7) 2.1% T959-P5P-ND 25.50 24.23 22.32 21.25 ETSO90400UTC-P5P-SZ 
5 12VDC 4,160 +5% 3.80 x 2.40 x 1.30 (97 x 62 x 33) 2.14f T1010-P5P-ND 25.50 24.23 22.31 21.24 ETS120416UTC-P5P-SZ 
15VDC 2,700 45% 4.20 x 2.20 x 1.30 (107.5 x 56 x 33.7) 2.1F T961-P5P-ND 25.50 24.23 22.32 21.25 ETS150270UTC-P5P-SZ 
24VDC 1,700 +5% 4.20 x 2.20 x 1.30 (107.5 x 56 x 33.7) 2.14 T962-P5P-ND 25.50 24.23 22.32 21.25 ETS240170UTC-P5P-SZ 
60 Watt Desktop Series 
6 12VDC 5,000 45% 4.50 x 1.90 x 1.20 (116 x 50 x 31) 2.1$ T963-P5P-ND 32.90 31.26 28.79 27.41 ETS120500UTC-P5P-SZ 
15VDC 4,000 +5% 4.50 x 1.90 x 1.20 (116 x 50 x 31) 2.1$ T964-P5P-ND 32.90 31.26 28.79 27.41 ETS150400UTC-P5P-SZ 
4 9.5mm Long Plugs +$12mmLong Plugs ft Output cord is 1500mm in length 
* For additional plug options, please call Digi-Key and request technical assistance to build your part number. A minimum order and lead time will apply. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2371 


Gu INC Energy Star Wall and Desktop Transformers (cont) 


Ratings Dimensions — Inches (mm) Cord Plug | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Voltage mA Reg. HxWxD Size (mm) | Part No. i 10 50 100 Part No. 
6 19VDC 3,150 +5% 4.50 x 1.90 x 1.20 (116 x 50 x 31) 2.1$ T965-P5P-ND 32.90 31.26 28.79 27.41 ETS190315UTC-P5P-SZ 
24VDC 2,500 +5% 4.50 x 1.90 x 1.20 (116 x 50 x 31) 2.1F T966-P5P-ND 32.90 31.26 28.79 27.41 ETS240250UTC-P5P-SZ 
NEW! Right Angle Output Connectors NEW! 
12VAC 1,000 +5% 3.21 x 2.31 x 1.93 (81.6 x 58.7 x 49.1) 2.1 T1017-P5R-ND 11.53 9.22 8.07 7.66 EPA120100-P5R-SZ 
24VAC 500 +5% 3.21 x 2.31 x 1.93 (81.6 x 58.7 x 49.1) 21 T1018-P5R-ND 11.78 9.42 8.25 7.82 EPA240050-P5R-SZ 
7 6VDC 1,000 +5% 2.48 x 1.04 x 1.70 (63 x 26.6 x 43.3) 2.1 T1019-P5RP-ND 8.95 7.16 6.27 5.95 EPS060100-P5RP 
9VDC 660 +5% 2.48 x 1.05 x 1.69 (63 x 26.8 x 43) 2.1 T1020-P5RP-ND 8.73 6.98 6.11 5.80 EPS090066-P5RP 
12VDC 500 +5% 2.48 x 1.05 x 1.69 (63 x 26.8 x 43) 2.1 71021-P5RP-ND 8.73 6.98 6.11 5.80 EPS120050-P5RP 


4 9.5mm Long Plugs +12mmLong Plugs t Output cord is 1500mm in length 
* For additional plug options, please call Digi-Key and request technical assistance to build your part number. A minimum order and lead time will apply. 


Switching and Linear Power Supply 


Fig. 1 — Switching Power Supply — USB A if Fig. 2 — Linear Power Supply — US/Canada Transformer Sag 
SPECIFICATIONS: « Input Voltage Range: 90V 


2 ae 
~ 264VAC ° Frequency Range: 47Hz ~ 63Hz Pec eons: 
* Operating Temperature: 0°C ~ 40°C 
Safety Requirements/EMI Standards: Please see 
data sheet on Digi-Key website. 


* Rated Input Voltage: 120 VAC D 
¢ Safety Requirements: Please see ~e 


data sheet on Digi-Key website. 


Fig. 3 Configurable Wall/Desktop Multi Plug NEW! 
A. i B. 


COMPLIANT 
T103-US 
T103-AUS T103-EU T103-UK 
Ratings Dimensions — Inches (mm) Cord Plug | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Voltage mA Regulation HxWxD Size Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Switching Power Supply — USB A 
Fi 5VDC 500 +0.3V 2.40 x 1.30 x 1.38 (61 x 33 x 35) USBA T1002-ND 7.14 6.79 6.25 5.97 EPS050050U-I38-SZ 
5VDC 1,000 +5% 2.87 x 1.14 x 1.75 (73 x 29 x 45) USBA T1003-ND 8.50 8.08 744 7.10 EPS050100U-I38-SZ 
Linear Power Supply — US/Canada Transformer 
9VAC 500 45% 2.47 x 2.01 x 1.65 (63 x 51 x 42) S/Tt T1004-ND 7.56 6.05 5.29 5.04 EPA090050-S/T-SZ 
9VAC 1,000 +5% 2.60 x 1.97 x 1.60 (66 x 50 x 41) S/Tt T1005-ND 8.40 6.72 5.88 5.59 EPA090100-S/T-SZ 
2 12VAC 500 45% 2.47 x 2.01 x 1.65 (63 x 51 x 42) S/Tt T1007-ND 8.10 6.48 5.67 5.40 EPA120050-S/T-SZ 
12VAC 1,000 +5% 3.21 x 2.31 x 1.93 (82 x 59 x 49) S/Tt T1008-ND 11.52 9.22 8.06 7.68 EPA120100-S/T-SZ 
24VAC 500 45% 3.21 x 2.31 x 1.93 (82 x 59 x 49) S/Tt T1009-ND AATF 9.42 8.24 7.84 EPA240050-S/T-SZ 
NEW! Configurable Wall/Desktop Multi Plug NEW! 
5VDC 4,000 4.5 ~ 5.5V 3.50 x 2.20 x 1.61 (89 x 56 x 41) 21 71011-P5P-ND 16.80 15.96 14.70 13.99 EMT050400-P5P-KH 
6VDC 3,500 +5% 3.50 x 2.20 x 1.61 (89 x 56 x 41) 2.1 T1012-P5P-ND 16.80 15.96 14.70 13.99 EMT060350-P5P-KH 
3A 9VDC 2,500 +5% 3.50 x 2.20 x 1.61 (89 x 56 x 41) 2.1 71013-P5P-ND 16.80 15.96 14.70 13.99 EMT090250-P5P-KH 
12VDC 2,500 +5% 3.50 x 2.20 x 1.61 (89 x 56 x 41) 2.1 T1014-P5P-ND 16.80 15.96 14.70 13.99 EMT120250-P5P-KH 
15VDC 2,000 +5% 3.50 x 2.20 x 1.61 (89 x 56 x 41) 2.1 T1015-P5P-ND 16.80 15.96 14.70 13.99 EMT150200-P5P-KH 
24VDC 1,250 45% 3.50 x 2.20 x 1.61 (89 x 56 x 41) 2.1 T1016-P5P-ND 16.80 15.96 14.70 13.99 EMT240125-P5P-KH 
3B — = = _ = T103-AC-ND 3.50 3.33 3.06 2.92 EMT-AC 
= _— = _— — T103-US-ND 80 76 .70 67 EMT-US 
3C = =i = = = T103-EU-ND 96 91 84 80 EMT-EU 
= _ i _ = T103-UK-ND 1.28 1.22 1.12 1.07 EMT-UK 
= = = = = T103-AUS-ND 96 91 84 -80 EMT-AUS 


t “S/T” = Stripped/Tinned 


Standard Wall and Desktop Transformers 


Fig. 1 — Multi-Plug 


SPECIFICATIONS: « Interchangeable AC plug ¢ Universal Input: 90 ~ 
264VAC ¢ Continuous short circuit protection * Conductive EMI meets 
CISPR/FCC Class B * High Efficiency: 75% typical * Operating Temp- 
erature: 0°C ~ 40°C ¢ Safety Requirements: (1) UL60950 3rd edition 
(The blade configuration was evaluated to the Standard for Attachment 
Plugs and Receptacles, UL498) (2) cUL, CSA C22.2, No. 60950 (3) 
TUV, EN60950:2000 (4) CE (5) GS 


Fig. 2 — US/Canada Fig. 3 — European Transformer 
Transformer 


SPECIFICATIONS: 
¢ Safety Requirements: Please see 
data sheet on Digi-Key website. 


SPECIFICATIONS: 
* Safety Requirements: (1) TUV/GS (2) CE 


Ratings Dimensions — Inches (mm) Cord Plug | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Voltage mA Regulation HxWxD Size(mm) | Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Multi-Plug 
5VDC 5,000 +6% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) 214 T366-P5P-ND® 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS050500-P5P-IC 
9VDC 3,300 43% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) 214 T367-P5P-ND 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS090330-P5P-IC 
1 12VDC 2,500 +2% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) 214 T368-P5P-ND® 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS120250-P5P-IC 
15VDC 2,000 42% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) 214 T369-P5P-ND® 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS150200-P5P-IC 
24VDC 1,250 42% 4.24 x 2.27 x 1.32 (108 x 58 x 33) 214 1370-P5P-ND® 37.64 34.82 32.94 30.11 DMS240125-P5P-IC 
US/Canada Transformer 120VAC/60Hz Input 
5VDC 300 5% 2.50 x 1.72 x 1.72 (64 x 44 x 39) 2.50 1314-P6P-ND® 7.38 5.90 5.17 4.90 DPR050030-P6P-SZ 
2 5VDC 1,500 5% 4.70 x 3.00 x 2.50 (121 x 78 x 64) 2.10 7311-P5P-ND$ 37.42 32.75 31.06 27.13 DTR050150-P5P 
9VDC 650 _ 2.59 x 1.96 x 1.59 (66 x 50 x 41) 214 7514-P5P-ND@ 6.58 5.26 4.61 4.37 DPDO90065-P5P-SZ 
9VDC 800 5% 3.21 x 2.31 x 1.93 (82 x 59 x 49) 2.10 T435-P5P-ND@ 12.03 9.62 8.42 7.99 DPRO90080-P5P-SZ 
@ ROHS Compliant +Table Top Style + “S/T’=Stripped/Tinned &9.5mm_LongPlugs 12mm Long Plugs 
* For additional plug options, please call Digi-Key and request technical assistance to build your part number. A minimum order and lead time will apply. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2372 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


> 


ey! INC 


Fig. 4 — 12 Watt Power Strip Type 


SPECIFICATIONS: 

* Input Voltage: ACQOV ~ 264V 

« Frequency: 50Hz ~ 60Hz 

¢ Minimum Load Current: 0A 

* Load Regulation: 5% 

¢ Short Circuit and Over-current 
Protection: Shutoff and Auto 
Restart 

* Safety Requirements: Please 
see data sheet on Digi-Key 
website. 


Standard Wall and Desktop Transformers (cont) 


Fig. 5 — Small Desktop Series 


SPECIFICATIONS: 

«Input Voltage Range: AC90V ~ 
264V 

* Frequency: 50Hz ~ 60Hz 

¢ Load Regulation: 5% 

* Minimum Load Current: 0A 

¢ Short Circuit and Over-current 
Protection: Shutoff and Auto 
Restart 

* Safety Requirements: Please 
see data sheet on Digi-Key 


Fig. 6 — 50 Watt Desktop Series 


SPECIFICATIONS: 

* Rated Input Voltage: AC100V 
~ 240V 

«EMI Requirement: (1) Meet 
FCC; Class B, CE, VCCI-II 

¢ Safety Requirements: 
Please see data sheet on 
Digi-Key website. 


website. 
Ratings Dimensions — Inches (mm) Cord Plug | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Voltage mA Regulation HxWxD Size (mm) | Part No. 1 10 50 100 Part No. 

2 12VAC. 1,000 No 2.86 x 2.19 x 1.77 (73 x 56 x 45) S/Tt T623-ND 6.45 5.16 4.52 4.29 DPA120100-S/T-TK 

12VAC 2,000 No 3.30 x 2.48 x 2.16 (84 x 63 x 55) 3.5 T609-P1P-ND 14.28 11.42 10.00 9.48 DPA120200-P1P 
US/Canada Transformer 120VAC/60Hz Input — RoHS Compliant 

9VDC 200 No 2.20 x 1.73 x 1.41 (56 x 44 x 36) 2.10 T967-P5P-ND 5.23 4.18 3.66 3.49 DPD090020-P5P-SZ 
9VDC 500 No 2.47 x 2.01 x 1.65 (63 x 51 x 42) 2.10 T968-P5P-ND 6.20 4.96 4.34 4.14 DPDO090050-P5P-SZ 
12VDC 500 No 2.60 x 1.97 x 1.59 (66 x 50 x 41) 2.10 T969-P5P-ND 6.30 5.04 4.41 4.20 DPD120050-P5P-SZ 

2 12VDC 800 No 3.21 x 2.31 x 1.93 (82 x 59 x 49) 2.10 T970-P5P-ND 7.78 6.22 5.45 5.19 DPD120080-P5P-SZ 
12VDC 800 No 3.21 x 2.31 x 1.93 (82 x 59 x 49) 2.50 71001-P6P-ND 7.78 6.22 5.45 5.17 DPD120080-P6P-SZ 
24VDC 400 No 3.24 x 2.25 x 1.96 (82 x 57 x 50) 2.50 7971-P6P-ND 8.45 6.76 5.92 5.64 DPD240040-P6P-SZ 
12VAC 1,000 No 2.60 x 1.97 x 1.59 (66 x 50 x 41) S/Tt T972-ND 6.38 5.10 4.47 4.25 DPA120100-S/T-SZ 

European Transformer 230VAC/50Hz Input - RoHS Compliant 

3 9VDC 500 No 2.91 x 2.05 x 1.61 (74 x 52 x 41) 2.10 T973-P5P-ND 6.93 5.54 4.85 4.62 DPDO90050E-P5P-SZ 

12VDC 800 No 3.21 x 2.31 x 1.92 (82 x 59 x 49) 2.10 7974-P5P-ND 8.93 7.14 6.25 5.95 DPD120080E-P5P-SZ 
12 Watt Power Strip Type - RoHS Compliant 

5VDC 2,000 5% 2.36 x 1.73 x 0.98 (60 x 44 x 25) 214 T450-P5P-ND 16.63 13.30 11.65 11.09 DPS050200UPS-P5P-SZ 
6VDC 2,000 5% 2.36 x 1.73 x 0.98 (60 x 44 x 25) 214 7451-P5P-ND 16.63 13.30 11.65 11.09 DPS060200UPS-P5P-SZ 

4 9VDC 1,300 5% 2.36 x 1.73 x 0.98 (60 x 44 x 25) 214 T460-P5P-ND 16.63 13.30 11.65 11.09 DPS090130UPS-P5P-SZ 
12VDC 1,000 5% 2.36 x 1.73 x 0.98 (60 x 44 x 25) 214 7461-P5P-ND 16.63 13.30 11.65 11.09 DPS120100UPS-P5P-SZ 
18VDC 660 5% 2.36 x 1.73 x 0.98 (60 x 44 x 25) 214 T462-P5P-ND 16.63 13.30 11.65 11.09 DPS180066UPS-P5P-SZ 
24VDC 500 5% 2.36 x 1.73 x 0.98 (60 x 44 x 25) 214 T455-P5P-ND. 16.63 13.30 11.65 11.09 DPS240050UPS-P5P-SZ 

12 Watt Small Desktop - RoHS Compliant 

5VDC 2,500 5% 2.91 x 1.81 x 0.98 (74 x 46 x 25) 214 T850-P5P-ND 19.18 15.34 13.43 12.79 DTS050250SUDC-P5P-SZ 
6VDC 2,000 5% 2.95 x 1.87 x 1.04 (75 x 48 x 27) 214 7851-P5P-ND 19.18 15.34 13.43 12.79 DTS060200SUDC-P5P-SZ 

5 9VDC 1,330 5% 2.95 x 1.87 x 1.04 (75 x 48 x 27) 214 T852-P5P-ND 19.18 15.34 13.43 12.79 DTS090133SUDC-P5P-SZ 
12VDC 1,000 5% 2.95 x 1.87 x 1.04 (75 x 48 x 27) 214 T853-P5P-ND. 19.18 15.34 13.43 12.79 DTS120100SUDC-P5P-SZ 
18VDC 670 5% 2.95 x 1.87 x 1.04 (75 x 48 x 27) 214 T854-P5P-ND. 19.18 15.34 13.43 12.79 DTS180067SUDC-P5P-SZ 
24VDC 500 5% 2.95 x 1.87 x 1.04 (75 x 48 x 27) 214 T855-P5P-ND 19.18 15.34 13.43 12.79 DTS240050SUDC-P5P-SZ 

50 Watt Desktop Series - RoHS Compliant 
6 15VDC 3,300 5% 4.26 x 2.60 x 1.42 (108 x 66 x 36) 2.10 T860-P5P-ND 34.75 27.80 24.33 23.08 DTS150330UTC-P5P-SZ 
@ ROHS Compliant 4Table Top Style + “S/T” =Stripped/Tinned &9.5mm_Long Plugs 12mm Long Plugs 


* For additional plug options, please call Digi-Key and request technical assistance to build your part number. A minimum order and lead time will apply. 


Plug Options For All CUI Supplies 


Additional plug options AVAILABLE! CUI INC Custom Plug Overmolding without large 
minimum orders and long lead times! Straight or right angle plugs are 
available in the following sizes: P1, P5, P6, P7, P12, P13 or P14 
For additional plug and polarity options available, please call 
Digi-Key and request technical assistance to build your custom 
part number. 

(Overmolding Service not available on Medical Switching Power 
Supplies.) 


* Lead-Time: 4-6 weeks * Lead 
time can be expedited in 
3-4 weeks by air freight at an 
additional charge paid by the 
customer. Please call for more 
details. »* Non-Standard plug 
barrel lengths are available 
upon request * Minimum Order: 
100 pieces 


BUILD YOUR PART NUMBER: DPS120125- 


Choose an In stock CUI Power Supply 

Z: special over molding code 

Choose P1, P5, P6, P7, P12, P13 or P14 plug options 

If applicable: R-Right angle 

P or N: For DC Output choose Center Positive or Negative 


P-1 (3.5mm Male) 


Tip is Positive, 
Sleeve is Negative 


P-6 (2.5mm Female) 


098 
2.494 


P-5 (2.1mm Female) P-7 (1.3mm Female) 


i 


Polarization 


@>—9O 


=|.374 NE 5-4 
(@5) ; 


(2.11) 


age -067 
Polarization (7) 


i : Polarization 
(6. (3. f @— DO 


Polarization 


@—>-O 


Polarization 


PAT 
(6.51) 


AC Cord for 


AC Cord for Europe United Kingdom AC Cord for Australia 


Overall Diameter Digi-Key Price Each CUI Inc. 

Fig. Description Wire Gauge Color Approx. (mm) Part No. ll 10 50 100 Part No. 
1 AC Cord for Europe HO5VV-F 3G_1.0mm2 Black 7.0 +0.15 T100-DK-ND 5.68 4.54 3.97 3.77 AC7-DK 
2 AC Cord for United Kingdom HO5VV-F 3G_0.75mm2 Black 6.7 +0.15 7101-DK-ND 9.48 7.58 6.64 6.30 AC8-DK 
3 AC Cord for Australia HO5VV-F 3G 0.75mm2 Black 6.7 +0.15 7102-DK-ND 5.40 4.32 3.78 3.59 AC9-DK 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2373 
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S> 


\F 


a division of CUI INC 


Encapsulated Board Mount 


V-INFINITY AC-DC Converters 


5/15 Watt FSK Power Modules ce @ (&) 


Features: 


rN 


TUV 


Switching Power Supplies 


* Encapsulated, compact case © Over-temperature protection 


FSC-S Series 


* Universal input 


* Built-in EMI filter on FSK-S15 series 


Features: * HI-POT tested « Fixed switching frequency Input Voltage - 
ie P ¢ Inrush current limiting * High efficiency Minimum | Maximum 
* Screw terminals for easy installation + Fixed output voltage * Over-load protection «2 year warranty AC 85 264 
Universal input 85 ~ 264VAC, * Thermal shutdown : DC 110 340v 
110 ~ 340VDC Output short circuit protection Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets 


« Encapsulated, compact case 
* High efficiency 


Low output ripple and noise 
Isolated output 


FSK-S5 Series 


Dimensions in Inches (mm) 


© 100kHz fixed frequency 2 year warranty SIDE VIEW 
Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets. o.8 (15.24) 
Pin Assignment Y 
Volt- Cur- ; a: ; a Single Output 50.04 (1.0) | 0.2 (6.08) TORVIEW 
age rent Size (Inch) Digi-Key Price Each V-Infinity 1. AC(N) be—1.8 (45.72) +1 20 
(V) (A) LxW Part No. ‘J 10 25 Part No. 2. ACIL} [~ 60.8) —| 0.4 
FSC-S5 Seri ct Lore 
“S5 Series 3. No Pin sat ey } a) f oe 
3.3 1.25 2.835 x 1.24 102-1571-ND 28.76 28.05 ~—-27.33_ | FSC-S5-3R3U 4. GND (20.32) IN| OUT 4ef 1.0, (20.32) 
5 1.0 2.835 x 1.24 102-1572-ND 28.76 28.05 27.33 | FSC-S5-5U 5.4V t 2 ' 3a 7P 1 
12 0.42 2.835 x 1.24 102-1573-ND 28.76 28.05 27.33 | FSC-S5-12U j \6-0.012 (0.3) R 
15 0.33 2.835 x 1.24 102-1574-ND 28.76 28.05 27.33 | FSC-S5-15U 
24 0.21 2.835 x 1.24 102-1575-ND 28.76 28.05 + ~—«-27.33 | FSC-S5-24U FSK-S15 Series 
FSC-S15 Series 
— 2.76 (70) = 
3.3 3.0 3.606 x 2.0 102-1576-ND 52.36 51.06 49.75 | FSC-S15-3R3U = 
5 3.0 3.606 x 2.0 102-1577-ND 52.36 51.06 49.75 | FSC-S15-5U — 74 
12 13 3.606 x 2.0 102-1578-ND 52.36 51.06 49.75 | FSC-S15-12U Pin Assignment am ee 
15 1.0 3.606x2.0 | 102-1579-ND 5236 51.06 49.75 | FSC-S15-15U ; er - b3 
24 0.65 3.606 x 2.0 102-1580-ND 52.36 51.06 49.75 | FSC-S15-24U DAC(N) | 6 tee 
FSC-S30 Series 3. AC(L) 7. Vout 
3.3 6.0 4.567 x 2.311 | 102-1581-ND 67.34 65.66 63.98 | FSC-S30-3R3U 4.NoPin | 8. No Pin 
5 6.0 4.567 x 2.311 | 102-1582-ND 67.34 65.66 63.98 | FSC-S30-5U 
12 25 4.567x2.311 | 102-1583-ND 67.34 65.66 63.98 | FSC-S30-12U 
15 2.0 4.567 x 2.311 | 102-1584-ND 67.34 65.66 63.98 | FSC-S30-15U 
24 1.25 | 4.567x2.311_ | 102-1585-ND 67.34 65.66 63.98 | FSC-S30-24U 
Output Output Output 
Power Voltage | Current Digi-Key Price Each V-Infinity 
Max. (W) | (VDC) | Max. (A) | PartNo. 1 10 25 50 | PartNo. 
25/45/65 Watt Open Frame A ; ; 
‘ é a C € qi TOV Single Output FSK-S5 Series 
Switching Power Supplies 4.125 3.3 1.25 102-1469-ND 19.96 1947 1897 17.97 | FSK-S5-3R3U 
Features: * Output over-current protected »* Output over-voltage protected * Universal input voltage: 85 ~ 264VAC, 5 5 1.0 102-1470-ND. 19.96 19.47 1897 17.97 | FSK-S5-5U 
47 ~ 63Hz * Compact size * Output voltage trimable +5% »* Two year warranty 5 12 0.42 102-1471-ND 19.96 1947 18.97 17.97 | FSK-S5-12U 
Note: For safety and EMI certifications please see data sheets . ‘ ‘ : i 
5 15 0.33 102-1472-ND 19.96 1947 18.97 17.97 | FSK-S5-15U 
5 24 0.21 102-1473-ND 19.96 1947 18.97 17.97 | FSK-S5-24U 
Single Output FSK-S15 Series 
9.9 3.3 3.0 102-1689-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 | FSK-S15-3R3U 
15.0 5 3.0 102-1164-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 | FSK-S15-5U 
15.6 12 1.3 102-1165-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 | FSK-S15-12U 
15.0 15 1.0 102-1166-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 | FSK-S15-15U 
, ; 15.6 24 0.65 102-1167-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 | FSK-S15-24U 
Size (Inch) Lx W: 3.5 x2 Size (Inch) L x W: 4.0 x 2 
Mating Connectors i 
Volt. | Current} Housing | Housing Digi-Key Price Each V-Infinity 5 Watt Medical Power Supply 
Fig. | (V) | (A) | Input | Output | Contacts | Part No. 1 10 50 _| Part No. PCB Mount 
5 | 4.4 |wm2101}wm2102|WwM2300! 102-1325-ND 20.76 19.72 18.17 | VOF-25-5 Features: 
, | 12] 20. |wmator) war2t02 |w2300 | 102-1326-ND 20.76 19.72 18.17 | VOF-25-12 eee ae - Seah ce (Ty 
15 | 1.6 |wm2tot] wm2102)wm23o0] 102-1327-ND 20.76 ©1972 18.17 | VOF-25-15 sindustry ctandarltaoeadat 
24 | 1.0 |WM2101)WM2102|WM2300/ 102-1328-ND 20.76 19.72 18.17 | VOF-25-24 + Efficiency up to 77% /\ 
3.3 | 6.0 |wM2101/WM2102 |wM2300/ 102-1329-ND 26.68 25.35 23.35 | VOF-45-3.3 Note: For safety and EMI certifications please see data sheets TUV G) 
5 | 6.0 |wM2101|wm2102|WM2300! 102-1330-ND 26.68 25.35 23.35 | VOF-45-5 
12 | 3.7 |WM2101| WM2102|WM2300| 102-1331-ND 26.68 25.35 23.35 | VOF-45-12 Voltage | Current | Load Reg. | Digi-Key Price Each V-Infinity 
15 | 3.0 |ww2to1] wm21o2|ww2300| 102-1332-ND 26.68 25.35 «23.35 | VOF-45-15 ) (A) (%) Baring i iy 5 || Leib 
24 | 1.9 |WM2101)WM2102|WM2300) 102-1333-ND 26.68 25.35 23.35 | VOF-45-24 3.3 1.25 1.0 102-1474-ND 24.74 24.13 23.51 | VOFM-5-3.3 
2 | 48 | 0.93 |wM2101/ wM2102/wm2300| 102-1334-ND 26.68 25.35 23.35 | VOF-45-48 5 1.0 1.0 102-1475-ND 24.74 2413 23.51 | VOFM-5-5 
5 | 8.0 |WM2101|wM2102)wM2300] 102-1335-ND 29.58 2810 25.88 | VOF-65-5 9 55 1.0 102-1476-ND 24.74 2413 23.51 | VOFM-5-9 
12 | 5.4 |WM2101| WM2102|WM2300| 102-1336-ND 29.58 28.10 25.88 | VOF-65-12 12 A2 1.0 102-1477-ND 24.74 24.13 23.51 | VOFM-5-12 
15 | 4.3 |WM2101| WM2102|WM2300| 102-1688-ND 29.58 28.10 25.88 | VOF-65-15 15 33 1.0 102-1478-ND 24.74 24.13 23.51 | VOFM-5-15 
24 | 2.7 |WM2101) WM2102|WM2300) 102-1337-ND 29.58 2810 25.88 | VOF-65-24 18 28 1.0 102-1479-ND 24.74 24.13 23.51 | VOFM-5-18 
48 | 1.35 |WM2101|WM2102 |WM2300/ 102-1338-ND 29.58 28.10 25.88 | VOF-65-48 24 28 1.0 102-1480-ND 24.74 24.13 23.51 | VOFM-5-24 


NEW! Open Frame Medical Switching Power Supply 
Features: 
* Universal input 90 ~ 264VAC « Full medical and ITE approvals * Industry standard 2"x4” foot-print © Typical efficiency: 90% * Power density: 18 W/in3 » Active PFC * Auxiliary fan output: 12V 
Output Ripple Mating Connectors 
Voltage | Maximum Current (A)t | & Noise§ J1 J2 J3 Price Each V-Infinity 
(VDC) | Convection | Forced Air |Maximum| Input Output Output | Terminals 1 10 25 Part No. 
5 16 20 50mV WM2101 | WM2106 | WM2000 | WM1114 | 102-1691-ND$ 124.10 116.80 109.50 | VMS-160-5 
12 8.3 13.3 120mV | WM2101 | WM2106 | WM2000 | WM1114 | 102-1692-ND 124.10 116.80 109.50 | VMS-160-12 
24 4.16 6.66 240mV | WM2101 | WM2106 | WM2000 | WM1114 | 102-1693-ND 124.10 116.80 109.50 | VMS-160-24 
48 2.08 3.33 480mV | WM2101 | WM2106 | WM2000 | WM1114 | 102-1694-ND 124.10 116.80 109.50 | VMS-160-48 


t Total continuous output power will not exceed 160W forced air (400LFM), 100W without fan + Total continuous output power will not exceed 100W forced air (400LFM), 80W without fan for 5V 


model 


§ Measured at 20MH2z, twisted pair with 0.47yF and 22uF parallel capacitors 


(Continued) 


2374 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


GY V-INFINITY AC-DC Converters (con) 


a division of CUI INC. 


120/200 Watt Open Frame Switching Power Supplies 


VSBU/VSUU Series 

Features: 

* Universal input voltage: 90 ~ 264VAC, 47 ~ 63Hz or 130 ~ 370VDC = Internal EMI filter * Input surge current, over voltage and over 
load protection * Power factor correction ¢ Class | insulation * Two year warranty * Operating temperature: 0°C ~ 70°C 


VPU Series 
Features: 
* Universal input voltage: 85 ~ 264VAC or 120 ~ 340VDC * Power factor correction * Operating temperature: -10°C ~ 65°C 


Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets 


Output Output Output Mating Connectors 
Power Voltage Current Housing Housing Digi-Key Price Each V-Infinity 
Maximum (W) (VDC) Typical (A) Input Output Contacts Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Fig. 1 — Single Output (Size: 3” x 5” x 1.28”) 
5.0 22 102-1698-ND® 88.71 8349 7827 73.06 VSBU-120-5 
12 10 102-1695-ND@ 88.71 8349 78.27 73.06 VSBU-120-12 
420 15 8 Who108 winizaoa. Wiibane 102-1683-ND@ 88.71 8349 78.27 73.06 VSBU-120-15 
24 5.0 102-1696-ND® 88.71 83.49 78.27 73.06 VSBU-120-24 
36 3.3 102-1684-ND@ 88.71 83.49 78.27 73.06 VSBU-120-36 
48 25 102-1697-ND 87.01 81.89 76.77 71.66 VSBU-120-48 
Fig. 1 — Dual Output (Size: 3” x 5” x 1.28”) - ROHS Compliant 
490 5.0/12 15/6.0 Wwm2103 whiigaod ikio300 102-1699-ND 90.61 8528 79.95 74.62 VSBU-120-D512 
5.0/24 15/3.5 102-1270-ND 90.61 85.28 79.95 74.62 VSBU-120-D524A 
Fig. 1 — Triple Output (Size: 3” x 5” x 1.28”) 
405 3.3/5.0/12 15/6.0/1.0 rere wnigaod Nio300 102-1271-ND 94.16 8863 83.09 77.55 VSBU-120-T3512B 
5.0/12/-12 15/6.0/0.8 102-1272-ND 94.16 8863 83.09 77.55 VSBU-120-T512A 
Fig. 2 — Single Output (Size: 3” x 5” x 1.58”) 
5.0 22 102-1276-ND@ 97.58 91.84 8610 80.36 VSUU-120-5 
12 10 102-1273-ND 9758 9184 8610 80.36 VSUU-120-12 
on 15 8 wnaies Aer abn and 102-1685-ND@ 97.58 9184 8610 80.36 VSUU-120-15 
24 5.0 102-1274-ND® 97.58 91.84 86.10 80.36 VSUU-120-24 
36 3.3 102-1686-ND@ 97.58 91.84 86.10 80.36 VSUU-120-36 
48 2.5 102-1275-ND 97.58 91.84 86.10 80.36 VSUU-120-48 
Fig. 2 — Dual Output (Size: 3” x 5” x 1.58”) 
120 5.0/12 15/6.0 WM2103 wmi7404 Wwm2300 102-1277-ND@ 98.94 93.13 87.30 81.48 VSUU-120-D512 
5.0/24 15/3.5 102-1278-ND 98.94 93.12 87.30 81.48 VSUU-120-D524A 
Fig. 2 — Triple Output (Size: 3” x 5” x 1.58”) - RoHS Compliant 
120 3.3/5.0/12 15/6.0/1.0 WM2103 wm17404 Wm2300 102-1279-ND 102.34 96.32 90.30 84.28 VSUU-120-T3512B 
5.0/12/-12 15/6.0/0.8 102-1280-ND 102.34 96.32 90.30 84.28 VSUU-120-T512A 
Cover Top for VSUU=120 Series 5. ccs edensedended sanediviaademasiesinaieamanednddveninds shadpediandededy edo ou 102-1687-ND 2.04 1.92 1.80 1.68 VSUU-TCK 
Fig. 2 — Single Output (Size: 6.8” x 3.8” x 1.5”) - RoHS Compliant 
3.3 30 102-1481-ND 107.68 101.35 95.01 88.68 VPU-S200-3.3 
5 30 102-1482-ND 107.68 101.35 95.01 88.68 VPU-S200-5 
12 16.7 WwMa2114 WM2121 WM2300 102-1483-ND 107.68 101.35 95.01 88.68 VPU-S200-12 
200 15 13.3 102-1484-ND 107.68 101.35 95.01 88.68 VPU-S200-15 
24 8.3 102-1485-ND 107.68 101.35 95.01 88.68 VPU-S200-24 
36 5.5 wmett4 wme2t21 Wm2300 102-1486-ND 107.68 101.35 95.01 88.68 VPU-S200-36 
48 4.2 102-1487-ND 107.68 101.35 95.01 88.68 VPU-S200-48 


@ RoHS Compliant 


800/1500/2400 High Wattage 
Switching Power Supplies 


V-Infinity’s rugged and durable power supplies provide remarkable power and value. The 800W, 1500W and 
2400W series are rich with features like programmable output voltage, remote sense, remote inhibit and current 
sharing. With built-in fans and over voltage, over temperature, overload and short-circuit protection, they can 
stand up to your most demanding industrial control, automation and high power telecommunications applications. 


Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets 


Voltage Output Current @ Size (Inch) Digi-Key Price Each V-Infinity 
(Vv) 120/240 Volt Input (A) Lxw Part No. 1 5 10 Part No. 


VSCP-800 Series 


12 33/66 11.42 x 4.72 102-1490-ND 460.35 424.08 397.59 VSCP-800-12 
15 26/53 11.42 x 4.72 102-1491-ND 460.35 424.08 397.59 VSCP-800-15 
24 16/33 11.42 x 4.72 102-1492-ND 460.35 424.08 397.59 VSCP-800-24 
48 8/16 11.42 x 4.72 102-1493-ND 460.35 424.08 397.59 VSCP-800-48 


VSCP-1K5 Series 


12 66/125 11.42 x 4.72 102-1494-ND 826.15 810.16 783.51 VSCP-1K5-12 
15 53/100 11.42 x 4.72 102-1495-ND 826.15 810.16 783.51 VSCP-1K5-15 
24 33/62 11.42 x 4.72 102-1496-ND 826.15 810.16 783.51 VSCP-1K5-24 
48 16/31 11.42 x 4.72 102-1497-ND 826.15 810.16 783.51 VSCP-1K5-48 


VSCP-2K4 Series 


12 100/200 13.07 x 8.35 102-1498-ND 1867.22 1678.40 1521.05 VSCP-2K4-12 
15 80/160 13.07 x 8.35 102-1499-ND 1867.22 1678.40 1521.05 VSCP-2K4-15 
24 50/100 13.07 x 8.35 102-1500-ND 1867.22 1678.40 1521.05 VSCP-2K4-24 
48 25/50 13.07 x 8.35 102-1501-ND 1867.22 1678.40 1521.05 VSCP-2K4-48 
60 20/40 13.07 x 8.35 102-1502-ND 1867.22 1678.40 1521.05 VSCP-2K4-60 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2375 


YQYy V-INFINITY DC-DC Converters 


POL (Point of Load) Series 


|«———— 2.00 (50.8) ———+| 


H 


_ 
0.100 (2.54) Ht 


0.200 (5.08) 


Pin 
Assignments 


1. +Output 

2. Trim 

3. Common 
4. +V Input 
5. On/Off 


28 
0.800 


(20.32 


0.400 
45) |(10.16) 


0.025 
+ (0.64) 


0.700 (17.78) 


) 


0.190 89 

(4.83) (20.3) 
0.160 
(4.06) 


Trim 
0.160 
Vout nce 


On/oft eS} 


6 
0-5) | |o.340 
(8-64) 


Lt 


__ 0.450 


(11.43) — 


Bottom View 


1.000 
(25.40) 


Pin 
Adjustments 


5. Common 
6. Common 
7. +V Input 
8. +V Input 


. +Output 
. t+Ouput 
. +Sense 
. +Output 


9. No Pin 

10. Trim 

11. On/Off 
Control 


Contact 


1.22 
(0.048) 


Wee? ado 
(0.310) (1:30) 


[4.83 (0.190) 


4.83 (0.190) 


9.30 Zl 
(0.366) 
~| Max. 
1.65 +| fr 
(0.065) 


wf 
L1 Inductor 


Bottom View 


These “Point of Load” modules serve the needs specifically of the fixed and mobile telecommunications and computing market, employing economical distributed Power Architectures. Provide precisely regulated output 
voltage range from 0.75V to 5VDC over a wide range of input voltage and can operate over an ambient temperature range of -40°C ~ 85°C. Ultra-high efficiency operation is achieved through the use of synchronous 
rectification and drive control techniques. The modules are fully protected against short circuit and over-temperature conditions. 


Features: ¢ Cost efficient open frame design * No minimum load requirement (Stable at all loads) * Remote On/Off * Continuous short-circuit protection and over current protection * Over-temperature protection (OTP) 


Note: For safety and EMI certifications please see data sheets 


Input Output Output 
Voltage Voltage Current Digi-Key Price Each Tape and Reelt V-Infinity 
Fig. (VDC) (VDC) Maximum (A) Part No. 1 10 25 50 Size Pricing Part No. 
3.0 ~ 5.5 0.75 ~ 3.63 5 102-1287-ND 14.60 13.51 13.14 12.78 = = VPOLS5A-5-SIP 
1 3.0 ~ 5.5 0.75 ~ 3.63 5 102-1288-1-ND+ 14.60 13.51 13.14 12.78 500 5475.00 VPOL5A-5-SMT 
8.3~14 0.75 ~ 5.0 5 102-1289-ND@ 14.60 13.51 13.14 12.78 a — VPOLS5A-12-SIP 
8.3~14 0.75 ~ 5.0 5 102-1290-1-ND+® 14.60 13.51 13.14 12.78 500 5475.00 VPOL5A-12-SMT 
2 3.0 ~ 5.5 0.9 ~ 3.63 15 102-1291-ND 24.88 23.02 22.40 21.77 = = VPOL15A-5-SIP 
9.0~14 0.75 ~ 5.0 16 102-1293-ND 24.88 23.02 22.40 21.77 = = VPOL16A-12-SIP. 
3 3.0 ~ 5.5 0.9 ~ 3.63 15 102-1292-1-ND+ 24.88 23.02 22.40 21.77 250 4665.00 VPOL15A-5-SMT 
9.0 ~14 0.75 ~ 5.0 16 102-1294-1-ND+ 24.88 23.02 22.40 21.77 250 4665.00 VPOL16A-12-SMT 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. $CutTape RoHS Compliant 


1 Watt 


VASD1 Series 


Features: * 1KVDC Isolation * Dual Voltage Output » High Efficiency to 80% * Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
Note: For safety and EMI certifications please see data sheets 


VBSD1 Series 


Features: * 1KVDC Isolation * Single Voltage Output * High Efficiency to 80% »* Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
Note: For safety and EMI certifications please see data sheets 


10275] | ai 
{ e141 98 
Botton vieu L Ie Function Fi 
Bott Vi unction L 
aed GND GND 5.08" 
19.50 cane Vin Bottom View 
+ 19.50 5 
| Function IK 20.4 | 4V ca . 
Function GND ion = Side View 
Vin NC 6'5 
GND Ce aa Input Voltage Output | Output Current 
ane ae T— . : Nominal Range Voltage | Max. | Min. | Digi-Key Price Each V-Infinity 
eve Mic Side View (voc) | (voc) | (voc) | (ma) | (mA) | PartNo. 1 10 25 | PartNo. 
Fig. 1 - SIP Series 
33. | 30-36 | 33 | 300 | 30 ]1021357-ND 4.66 4.55 4.43 | VBSD1-3.3-S3.3-SIP 
Input Voltage Output | Output Current : ies 5 200 | 20 | 102-1358-ND 4.66 4.55 —_ 4.43 | VBSD1-S3.3-S5-SIP 
Nominal] Range | Voltage| Max. | Min. |Digi-Key Price Each V-Infinity 3.3 | 300 | 30 | 102-1359-ND 4.66 4.55 4.43 | VBSD1-S5-S3.3-SIP 
(voc) | voc) | (voc) | (ma) | (ma) |Part No. 1 40 25 | PartNo. 5 ees 5 200 | 20 | 102-1360-ND 4.66 4.55 4.43) VBSD1-S5-S5-SIP 
. - Pee 12 83 9 | 102-1361-ND 4.66 4.55 4.43 | VBSD1-S5-S12-SIP 
Fig. 1 - SIP Series 15 67 7 | 102-1362-ND 4.66 4.55 4.43 | VBSD1-S5-S15-SIP 
45 +100 | +10 |102-1339-ND 496 484 4.72 VASD1-S5-D5-SIP 3:3 300 30 | 102-1363-ND 466 455 4.43 | VBSD1-S12-S3.3-SIP 
5 | 45-55 | 212 | 242 | 25 |102-1340-ND 496 4.84 4.72 | VASD1-S5-D12-SIP 12 108-132] §, a a teen ice i ig yeept cio 
+15 | +33 | +4 [102-1341-ND 4.96 4.84 4.72 | VASD1-S5-D15-SIP 45 67 7 |402-1366-ND 466 455 443 | VBSD1-S12-S15-SIP 
+5 | +100 | +10 |102-1342-ND 4.96 484 4.72] VASD1-S12-D5-SIP 33 | 300 | 30 | 1021367-ND 4.66 455 4.43 | VBSD1-S24-S3.3-SIP 
12 | 10.8~13.2| +12 | +42 | 45 |102-1343-ND 4.96 484 4,72] VASD1-S12-D12-SIP 24 «1216-264 . on @ reser ice 2 ig yeept cece 
+15 | +33 | +4 |102-1344-ND 4.96 4.84 4,72 | VASD1-S12-D15-SIP 45 = 7 \BROMeCANAM 4c 45s 44a| vasDt-So4-s15-sIP 
+5 | +100 | +10 |102-1345-ND 4.96 484 4,72] VASD1-S24-D5-SIP Fig. 2- DIP Series 
24 | 21.6~26.4]| +12 | +42 | 45 |102-1346-ND 4.96 484 4,72] VASD1-S24-D12-SIP a3) 30236 | 33] 300] 80 [T0237T-ND 494 482 470] VBSDT-SISSISDIP 
+15 | 433 | +4 |102-1347-ND 4.96 484 4,72] VASD1-S24-D15-SIP : a 5 200 | 20 | 102-1372-ND 4.94 4.82 4.70 | VBSD1-S3.3-S5-DIP 
; : 33 | 300 | 30 | 1021373-ND 4.94 482 4.70 | VBSD1-S5-S3.3-DIP 
FIGs 2 DIE Seree 5 | as-ss | 5 | 200) 20 | 102-1374-ND 494 4.82 4.70 | VBSD1-S5-$5-DIP 
+5 +100 | +10 |102-1348-ND 496 4.84 4.72 | VASD1-S5-D5-DIP Sone 12 83 9 102-1375-ND 494 482 4.70 | VBSD1-S5-S12-DIP 
5 45~55 | +12 | +42 | +5 |102-1349-ND 4.96 484 4,72] VASD1-S5-D12-DIP 15 67 7 | 102-1376-ND__ 4.94 4.82__4.70 | VBSD1-S5-S15-DIP 
33 | 300 | 30 | 1021377-ND 4.94 482 4.70 | VBSD1-S12-S3.3-DIP 
+15 | +33 | +4 |102-1350-ND 4.96 4.84 4.72 | VASD1-S5-D15-DIP 
5 200 | 20 | 102-1378-ND 4.94 4.82 4.70) VBSD1-S12-S5-DIP 
+5 | 4100 | +10 /102-1351-ND 4.96 4.84 4.72 | VASD1-S12-D5-DIP 12 /108~13.2) 45 83 9 | 102-1379-ND 494 482 470| vBSD1-$12-S12-DIP 
12 | 10.8~13.2| 412 | +42 | 45 |102-1352-ND 4.96 484 4.72] VASD1-S12-D12-DIP 15 67 7 | 102-1380-ND 4.94 4.82 4.70 | VBSD1-S12-S15-DIP 
+15 | 433 | +4 |102-1353-ND 4.96 4.84 4,72 | VASD1-S12-D15-DIP 3.3 | 300 ] 30 | 102-1381-ND 4.94 4.82 4.70 | VBSD1-S24-S3.3-DIP 
5 200 | 20 | 102-1382-ND 4.94 4.82 4.70) VBSD1-S24-S5-DIP 
+5 | +100 | +10 |102-1354-nD 4.96 484 4.72] VASD1-S24-D5-DIP 24 | 216-264] 4 33 9 ERMereITAM «494 480 470 | vasp1-so4-S10-DIP 
24 21.6 ~ 26.4 | +12 +42 +5 /102-1355-ND 496 484 4.72 | VASD1-S24-D12-DIP 15 67 7 102-1384-ND 4.94 4.82 4.70) VBSD1-S24-S15-DIP 
+15 | +33 | +4 |102-1356-ND 4.96 484 4.72] VASD1-S24-D15-DIP (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


2376 (083) 


& vy. DC-DC Converters 
\F V-INEINITY 1 Watt (Cont) 


VESD1-SIP Series VHS1-SIP Series 


Features: * 3KVDC Isolation * Dual Voltage Output * High Efficiency to 80% » Temperature Range: -40°C ~ 85°C Features: * GKVDC Isolation « Single Voltage Output * High Efficiency to 76% * Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
Note: For safety and EMI certifications please see data sheets 


Note: For safety and EMI certifications please see data sheets 


Function 
Vin 
GND Function 
-Vo +Vin 
CoM 2.0 15.24 “Vin el 
+Vo Bottom View -Vout Lae Pe 
Side View +Vout 2.0 15.24 
Bottom View 
Input Voltage Output | Output Current 
Nominal Range | Voltage) Max. | Min. | Digi-Key Price Each V-Infinity 
(vDC) (vDC) | (VDC) | (mA) | (mA) | Part No. 4 10 25 | PartNo. Input Voltage Output | Output Current 
+5 | +100 | +10 |102-1408-ND 644 6.28 6.12 | VESD1-S5-D5-SIP Nominal) Range | Voltage} Max. | Min. |Digi-Key Price Each V-Infinity 
5 45~5.5 | +12 | 242 | 45 |102-1409-ND 644 6.28 6.12 | VESD1-S5-D12-SIP (voc) | (VDC) | (VDC) | (mA) | (mA) [Part No. 1 1025 | PartNo. 
215 | 233 | 24 |102-1410-ND 6.44 6.28_6.12 | VESD1-S5-D15-SIP 5 | 200 | 20 [102s NOM 8880 6 8.58 8.36) VHS1-85-85-SIP 
5 45~55 | 12 84 9 |102-1450-ND 880 858 8.36] VHS1-S5-S12-SIP 
+5 +100 | +10 | 102-1411-ND 6.44 6.28 6.12 | VESD1-S12-D5-SIP 15 67 7 |102-1451-ND 8.80 8.58  8.36| VHS1-S5-S15-SIP 
12 |10.8~13.2} 412 | +42 | 45 |102-1412-ND 644 6.28 6.12 | VESD1-S12-D12-SIP 5 200 | 20 |102-1452-ND 880 858  8.36/ VHS1-S12-S5-SIP 
415 | +33 | +4 |102-1413-ND 644 6.28 6.12 | VESD1-S12-D15-SIP 12 | 108-132] 12 84 9 |102-1453-ND 8.80 858 8.36] VHS1-S12-S12-SIP 
+5 | +100] +10 |102-1414-ND 6.44 6.28 6.12 | VESD1-S24-D5-SIP 1s: i) 6F 7 OERESENE 8:80 8.58 8.36] VHS1-S12°515-S1P 
24 /21.6~26.4| +12 | +42 | 45 |102-1415-ND 644 6.28 6.12 | VESD1-S24-D12-SIP 
415 | +33 | 44 |102-1416-ND 6.44 6.28 6.12 | VESD1-S24-D15-SIP VAT1-SMT Series 


Features: * 1KVDC Isolation = Dual Voltage Output * High Efficiency to 79% » Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
VBT1 -SMT Series Note: For safety and EMI certifications please see data sheets 


Features: © 1KVDC Isolation * Single Voltage Output * High Efficiency to 80% * Temperature Range: -40°C ~ 85°C 


Note: For safety and EMI certifications please see data sheets im pa 
Pin Function i j HO 9 8 
12.7 —» 7. GND 6. NC é 
7.62 2. Vin 7. +Vo : 750 |lot_2 3 
Pin Function i i fh A 2 a 3 Ne 2.54 f —T iL 
1. GND 5. +Vo 5 ; B78 5 Vo aDLNG Side View 2.54 "0.5 
2. Vin 6. NC 1 234 Top View 
3.NC 7.NC 2.54 0.25 t ar s 
4.COM 8. NC Side View 26h hos 
Top View Input Voltage —_|Output| Output Current T&RE 
Nom.| Range | Volt. | Max. | Min. | Digi-Key Price Each Pricing | V-Infinity 
(vDC)| (VDC) |(vDC)) (mA) | (mA) | Part No. 1 10 25 | 500 | PartNo. 
dnputiVoltagees Output /CutputiCurrent| ia CuiTans Ue: iy 25 | #100] 210 |102-1385-1-ND 5.56 5.15 5.01 | 2085.00 | VATI-S5-D5-SMT 
Nom./ Range | Volt. | Max. | Min. | Digi-Key Price Each Pricing | V-Infinity 5 | 45-55) 212] 242 | 45 |102-1386-1-ND 5.56 5.15 5.01 | 2085.00 | VAT1-S5-D12-SMT 
(vDC)| (VDC) |(VDC)| (mA) | (mA) | Part No. 110 25 | 500 | PartNo. +15 | +33 | +4 [102-1387-1-ND 5.56 5.15 5.01 | 2085.00 | VAT1-S5-D15-SMT 
33 | 30-36 | 33 | 300 | 30 |102-1304-1-ND 4.82 4.46 4.34 | 1807.60 | VBT1-S3.3-$3.3-SMT +5 | +100 | #10 |102-1388-1-ND 5.56 5.15 5.01 | 2085.00 | VAT1-S12-D5-SMT 
ey eee | 5 | 200 | 20 |102-1395-1-ND 4.82 4.46 4.34 | 1807.50| VBT1-S3.3-S5-SMT 42 |10.8~ 13.2) +12 | +42 | +5 |102-1389-1-ND 5.56 5.15 5.01 | 2085.00 | VAT1-S12-D12-SMT 
33 | 300 | 30 |102-1396-1-ND 4.82 446 4.34 |1807.50| VBT1-S5-S3.3-SMT 28 a io pean 2 ee a ae eur 
is aH _Or_Or. x + + e aul \ B 4 H -$24-D5- 
5 | 45~55 : a . Laelia poe ye | bees ae 24 )21.6~26.4] +12 | 242 | +5 |102-1392-1-ND 5.56 5.15 5.01 | 2085.00 | VAT1-S24-D12-SMT 
: : ; ; #15 | +33 | +4 [102-1393-1-ND 5.56 5.15 5.01 | 2085.00 | VAT1-S24-D15-SMT 


15 67 7 __|102-1399-1-ND 482 446 4.34 | 1807.50] VBT1-S5-S15-SMT 


3.3 | 300 | 30 |102-1400-1-ND 482 446 4.34 | 1807.50) VBT1-S12-S3.3-SMT 
5 200 | 20 |102-1401-1-ND 482 446 4.34 | 1807.50) VBT1-S12-S5-SMT 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


12 /108~132) 15 | a3 | 9 |102-1402-1-ND 4.82 446 4.34 |1807.50| VBT1-S12-S12-SMT VIBLSD1 Series 
15 67 7 |102-1403-1-ND 4.82 446 4.34 | 1807.50] VBT1-S12-S15-SMT F x . ss 
Features: * 1KVDC Isolation * Single Voltage Output * High Efficiency to 79% * Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
3.3 | 300 | 30 |102-1404-1-ND 4.82 4.46 4.34 |1807.50) VBT1-S24-S3.3-SMT + Regulated Output 
24 |01.6~264 5 200 | 20 /|102-1405-1-ND 4.82 446 4.34 | 1807.50| VBT1-S24-S5-SMT Note: For safety and EMI certifications please see data sheets 
: “) 12 83 9 |102-1406-1-ND 4.82 446 4.34 | 1807.50} VBT1-S24-S12-SMT 
15 67 7 |102-1407-1-ND 4.82 446 4.34 | 1807.50} VBT1-S24-S15-SMT a fe 7 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND , 14 419 
He ot 
H 7 Function 
in |Function 7 Ie ml 
. - Bottom View -Vin 15.24 
VFSD1-SIP Series avin sea NC Bottom View 
Features: * 3KVDC Isolation Single Voltage Output * High Efficiency to 80% * Temperature Range: -40°C ~ 85°C -Vout | : | yon 
Note: For safety and EMI certifications please see data sheets +Vout “Vin = 20.4 —>| 


Function “the 3] —_ skein 
au 4] Input Voltage Output | Output Current 
COM 2.0 15.24 Nominal Range Voltage | Max. | Min. |Digi-Key Price Each V-Infinity 
+Vo Bottom View ; (voc) | (voc) | (vDC) | (ma) | (mA) [Part No. 1 10 _25 | Part No. 
_— ide View Fig. 1 - SIP Series 
5 | 150 | 15 |102-1431-ND 600 5.85 5.70] VIBLSD1-S5-S5-SIP 
5 |475~525| 12 | 83 9 |102-1432-ND 6.00 5.85 5.70] VIBLSD1-S5-S12-SIP 
Ta Vaaye Ran [Om OMATCMTERT 15 | 67 7 |102-1433-ND_ 6.00 5.85 _5.70| VIBLSD1-S5-S15-SIP 
| Nominal | Range | Voltage | Max. ] Min. |Digi-Key Price Each V-Infinity 5 150 15 (eNO 6.00 5.85 5.70) VIBLSD1-S12-S5-SIP 
(voc) | (voc) | (voc) | (ma) | (mA) [Part No. 1 Agim cost IPartNGt 12 114-126] 12 | 83 9 |102-1435-ND 6.00 5.85 ‘45.70 VIBLSD1-$12-S12-SIP 
EH ET ETS TESTE 15 | 67 7 |102-1436-ND__6.00 5.85 _5.70| VIBLSD1-S12-S15-SIP 
33 | 30-36 : eee ; ; ; *$3.3-53.3- 5 | 150 | 15 |102-1437-ND 6.00 5.85 _5.70| VIBLSD1-S24-S5-SIP 
S| 200 | 20 [1021418-ND 6.26 6.11 _ 5.95 | VFSD1-S3.3-S5-SIP 24 | 228-252) 12 | 83 9 |102-1438-ND 6.00 5.85 5.70| VIBLSD1-S24-S12-SIP 
33 | 300 | 30 |102-1419-ND 6.26 6.11 5.95 | VFSD1-S5-S3.3-SIP 15 | 67 7 |102-1439-ND 6,005.85 _5.70| VIBLSD1-824-S15-SIP 
: as-s5 | 5 | 200 | 20 |102-1420-ND 6.26 6.11 5.95 | VFSD1-$5-S5-SIP Fig. 2 - DIP Series 
12 | 83 9 /102-1421-ND 6.26 6.11 5.95 | VESD1-S5-S12-SIP 5 | 150 | 15 |102-1440-ND 600 5.85 5.70] VIBLSD1-S5-S5-DIP 
15 | 67 7 |102-1422-ND_ 6.26 6.11 __5.95 | VFSD1-S5-S15-SIP 5 |475~525| 12 | 83 9 |102-1441-ND 6.00 5.85 5.70] VIBLSD1-S5-S12-DIP 
33 | 300 | 30 |102-1423-ND 6.26 6.11 5.95 | VFSD1-S12-S3.3-SIP 15 | 67 7 |102-1442-ND 6.00 5.85 _5.70| VIBLSD1-S5-S15-DIP 
12 |108-132| 5 | 200 | 20 /102-1424-ND 6.26 6.11 5.95 | VFSD1-S12-S5-SIP 5 | 150 | 15 |102-1443-ND 6.00 5.85 5.70| VIBLSD1-S12-S5-DIP 
eerie’) 12 | 83 9 /102-1425-ND 6.26 6.11 5.95 | VSFD1-S12-S12-SIP 12 114-126] 12 | 83 9 |102-1444-ND 6.00 5.85 ‘5.70 VIBLSD1-812-S12-DIP 
15 | 67 7 |102-1426-ND 6.26 ~—«6.11._5.95 | VFSD1-$12-S15-SIP 15 | 67 7 |102-1445-ND_ 6,005.85 __5.70| VIBLSD1-S12-S15-DIP 
33 | 300 | 30 |102-1427-ND 6.26 6.11 5.95 | VFSD1-S24-S3.3-SIP 5 | 150 | 15 |102-1446-ND 6.00 5.85 5.70| VIBLSD1-S24-S5-DIP 
5 | 200 | 20 /102-1428-ND 6.26 6.11 5.95 | VFSD1-$24-S5-SIP 24 «| 228-252) 12 | 83 9 |102-1447-ND 6.00 5.85 ‘5.70 VIBLSD1-S24-S12-DIP 
24] 216-264) fo | 'g3 | 9 [102-1429-ND 6.26 6.11 5.95 | VFSD1-S24-S12-SIP 1s | 67 | 7 [102-1448-ND 6.00 5.85 _5.70| VIBLSD1-S24-S15-DIP 
15 | 67 7 |102-1430-ND 6.26 6.11 5.95 | VFSD1-S24-S15-SIP (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2377 


GZ V-INFINITY DC-DC Converters con 


a division of CUI INC. 


aw VWRAS2 and Input Voltage Output Output 
“i Nominal| Range Voltage Current Digi-Key Price Each V-Infinity 
VWRBS2 Series (vpc) | (VDC) (vDC) (mA) Part No. 1 10 25 _| Part No. 
VWRAS2-SIP Series 
Designed to convert fixed voltages into an isolated regulated voltage, +5 +200 102-1521-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D5-D5-SIP 
the VWRAS2-SIP and VWRBS2-SIP series are well suited for providing 5 45-9 +9 +110 102-1522-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D5-D9-SIP 
boardmount local supplies in a wide range of applications, including mixed ‘ +12 +83 102-1523-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D5-D12-SIP 
analog/digital circuits, test and measurement equipment, process/machine +15 +66 102-1524-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D5-D15-SIP 
controls and datacom/telecom fields. +5 +200 102-1525-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D12-D5-SIP 
2 12 9~18 +9 +110 102-1526-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D12-D9-SIP 
VWRAS2-SIP Series: = 412 +83 102-1527-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D12-D12-SIP 
Features: +15 +66 102-1528-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D12-D15-SIP 
¢ Wide (2:1) input range * High efficiency to 83% * Regulated » Dual voltage +5 +200 102-1529-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D24-D5-SIP 
output ¢1/O Isolation 1500VDC *No heatsink required » Short circuit 24 18 ~ 36 +9 +110 102-1530-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D24-D9-SIP 
protection * Remote on/off * MTBF >1,000,000 hours * Temperature range: #12 +83 102-1531-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D24-D12-SIP 
-40°C ~ 85°C +15 +66 102-1532-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D24-D15-SIP 
see +5 +200 102-1533-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D48-D5-SIP 
VWRBS2SIP Serles: e ae 29 +110 102-1534-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D48-D9-SIP 
Features: , 7 : . +12 483 102-1535-ND 13.66 13.32 12.98 | VWRAS2-D48-D12-SIP 
+ Wide (2:1) input range * Regulated * High efficiency to 82% * Single +15 +66 102-1536-ND 13.66 13.32 12.98 _| VWRAS2-D48-D15-SIP 
voltage output SIP package style ¢ Industry standard pinout » UL 94V-0 VWRBS2-SIP Series 
package No heatsink required * MTBF >1,000,000 hours »* Temperature 33 500 702-1700-ND NEW! 12.56 12.25 11.93 |] VWRBS2-D5-S3-SIP 
range: -40°C ~ 85°C 5 400 102-1505-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D5-S5-SIP 
Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets 5 45-9 9 222 102-1506-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D5-S9-SIP 
i 12 167 102-1507-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D5-S12-SIP 
15 133 102-1508-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D5-S15-SIP 
24 80 102-1701-ND NEW! 12.56 12.25 11.93 | VWRBS2-D5-S24-SIP. 
3.3 500 102-1702-ND NEW! 12.56 12.25 11.93 | VWRBS2-D12-S3-SIP. 
5 400 102-1509-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D12-S5-SIP 
12 9~18 9 222 102-1510-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D12-S9-SIP 
12 167 102-1511-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D12-S12-SIP 
15 133 102-1512-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D12-S15-SIP 
24 80 102-1703-ND NEW! 12.56 11.93 11.93 | VWRBS2-D12-S24-SIP 
3.3 500 102-1704-ND NEW! 12.56 12.25 11.93 | VWRBS2-D24-S3-SIP 
5 400 102-1513-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D24-S5-SIP 
24 18 ~ 36 9 222 102-1514-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D24-S9-SIP 
Pin Assignments - 12 167 102-1515-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D24-S12-SIP 
Pin | Single Output | Dual Output 15 133 102-1516-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D24-S15-SIP 
1 GND GND 24 80 102-1705-ND NEW! 12.56 12.25 11.93 | VWRBS2-D24-S24-SIP 
2 Vin Vin 3.3 500 102-1706-ND NEW! 12.56 12.25 11.93 | VWRBS2-D48-S3-SIP 
3 CTRL CTRL 5 400 102-1517-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D48-S5-SIP 
5 NC CN 48 36 ~ 72 9 222 102-1518-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D48-S9-SIP 
6 +Vo +Vo = 12 167 102-1519-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D48-S12-SIP 
7 Ov Ov 15 133 102-1520-ND 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D48-S15-SIP 
8 cs -Vo 24 80 102-1707-ND NEW! 12.56 12.25 11.94 | VWRBS2-D48-S24-SIP 
NEW! Compact DC Switching Regulators Input Voltage Output Ouput Efficiency Digi-Key Price Each V-Infinity 
Pin Compatible with L78xx Linear Regulators Range (Vdc) | Voltage (Vdc) | Current (mA) | Vin (min.)| Vin (max.)| Part No. 1 10 25 Part No. 
V78xx-500 Series 
The V78 series offers efficiencies up to 96%, eliminating the need for a heat 4.75 ~ 28 33 500 90% 80% 102-1708-ND 9.16 8.94 871 V7803-500 
sink and saving users precious board space. Ideal for compact portable equip- 6.5 ~32 5 500 93% 84% 402-1709-ND 9.16 8.94 8.71 7805-500 
ment, consumer electronics applications, and space critical commercial and 8~ 32 65 500 94% 87% 402-1710-ND 9.16 8.94 8.71 7806-500 
industrial equipment. 11 ~ 32 9 500 95% 91% 102-1711-ND 9.16 8.94 8.71 7809-500 
Features: 15 ~ 32 12 500 95% 92% 102-1712-ND 9.16 8.94 8.71 V7812-500 
* Non-i fay d 18 ~ 32 15 500 96% 93% 102-1713-ND 9.16 8.94 8.71 V7815-500 
= Highly effi ent V78xx-1000 Series, Non-isolated 
* Wide input range 4.75 ~ 28 33 7,000 90% 83% — | 102-1714-ND 1264 1233 12.01 | V7803-1000 
* Able to provide positive or negative output 6.5 ~ 32 5 4,000 93% 88% | 102-1715-ND 12.64 12.33 12.01 | V7805-1000 
+ Short circuit protection 8 ~ 32 65 4,000 94% 90% | 102-1716-ND 1264 1233 12.01 | V7806-1000 
* Thermal shutdown 11 ~32 9 4,000 95% 92% | 102-1717-ND 1264 1233 12.01 | V7809-1000 
* Low ripple and noise : 15 ~ 32 12 1,000 95% 94% | 102-1718-ND 1264 12.33 12.01_| v7812-1000 
Input Output | Output | Minimum 
3 Watt VAWQ3 and P P P 
. Voltage | Voltage | Current Load Digi-Key Price Each V-Infinity 
6 Watt VAWQ6 Series (vpc) | (vpc) | (ma) | (ma) _| Part No. 1 10 25 _| Part No. 
Pin C ti i i 
Features: * 4:1 input (12V input and a 24V input converter in one) Sng Dial VAWQ3 Series — Single Output 
* 3000VDC isolation (can be used in some medical applications) * Industry | pin Output Output 3.3 600 15 102-1311-ND 21.00 20.48 19.95 | VAWQ3-A24-S3R3H 
standard 24-pin DIP packaging 1 NP NP 9-36 5 600 15 102-1312-ND 21.00 20.48 19.95 | VAWQ3-Q24-S5H 
Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets 2 | -V Input | -V Input 12 250 15 102-1313-ND 21.00 20.48 19.95 _| VAWQ3-Q24-S12H 
0.60 3 | -V Input | -V Input VAW@Q3 Series — Dual Output 
[8277] BAe Lees, oa | 22 | #125 25 | 102-1314-ND 24.08 23.48 ~=—22.88_ | VAWQ3-Q24-D12H 
424 1d 10 NC NC +15 +100 25 102-1315-ND 24.08 23.48 22.88 | VAWQ3-Q24-D15H 
¥ 0.40 eee? ga 11] NC |-V Output VAW@6 Series — Single Output 
4(10.2) i 58 4a | NG Ne 33 | 1,000 15 | 102-1316-ND 27.64 26.95 26.26 | VAWQ6-024-S3R3H 
0.15 : i 
T ] ] | } ae (1.8) [Bottom View 44 |4v Output| +V Output 9-36 5 1,000 15 | 102-1317-ND 27.64 26.95 26.26 | VAWQ6-Q24-S5H 
O08 020 0.10 218 Bs 15] NC NC 12 470 15 102-1318-ND 27.64 26.95 26.26 | VAWQ6-Q24-S12H 
(2.0) (61) (2.5) a dds i eee commen VAWGQ6 Series — Dual Output 
+V Input | +V Input 
ane 23 | +V Input | +V Input aia #12 | +230 25 | 102-1319-ND 30.68 29.91 29.15 | VAWQ6-Q24-D12H 
— (20.3) 24 NP. NP. 415 +190 25 102-1320-ND 30.68 29.91 29.15 | VAWQ6-Q24-D15H 
10 Watt PTK1 ri Input Output Output Digi-Key Price Each V-Infinity 
0 a 0 Se es Voltage (VDC)| Voltage (VDC)| Current (Max.) | Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
Features: Pin Assi r Single Output 
+ Industry standard pin out * Wide 4:1 input range + Fully isolated | 4 vai Dual Gal , 33 24 102-1070-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-024-S3 
Suc tn ont mani ees SESE] | oe | | it | ee Be te ete 
eae Peas ee frequency *High efficiency *Compact | 9° “Vin 2. -Vin 15 0.7A 102-1230-ND 3778 3684 «3690 34.01 | PTK10-024-815 
size (2.0°x 1.0°x 0.4") » 3 year warranty . ou : evant 33 24K 702-1073-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-048-S3 
. ificati - No pin - tom i) 2.0A 102-1074-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-048-S5 
Note: For safety and EMI certifications please see data sheets 5. -Vout 5. -Vout 20-72 12 0.9A 402-1075-ND 3778 36.34 35:90 34.01 | PTK10-048-812 
15 0.7A 102-1234-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-048-S15 
|Ix——_ 2.0 (50.8) ——+| Dual Output 
na 30—F 94 t +5 1.0A 102-1231-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-024-D5 
| fae j | «c'te) 10 10-36 +12 0.454 102-1232-ND 39.24 38.26 37.28 ~—«-35.32 | PTK10-024-D12 
(10:16) ¢ 2 40——F 94 (25.4) 415 0.35A 102-1233-ND 39.24 38.26 37.28 35.32_| PTK10-Q24-D15 
| | 0.2 (10.16) +5 1.0A 102-1235-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-048-D5 
0.04 (5.08) 5 | 20-72 +12 0.45A 102-1236-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 | PTK10-Q48-D12 
>| (1.0) 5-00.05 (1.3) +15 0.35A 102-1237-ND 39.24 38.26 37.28 35.32 _| PTK10-048-D15 
0.8 (20.32) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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GY V-INFINITY DC-DC Converters (con) 


a division of CUI INC. 


15 Watt VBED15 Series 


Features: 

¢ 15W isolated output » Efficiency to 83% © 2:1 input 
range * Compact size (2.0” x 1.0” x 0.4”) * Continuous 
short circuit protection »* Remote on/off control 
* Output trim on single output models 

Note: For safety and EMI certifications please see 


data sheets 
Pin Assignments 
1. +V Input 4. Trim/Common 
2. -V Input 5. -V Output 
3. +V Output 6. Remote* 


“Common on dual output models only. 


Step Up Voltage PK15 
and PK25 Series 


Ideal for applications using low voltage distributed 
power architecture. 

Features: 

* Output voltage trim * Remote on/off * Wide 2:1 input 
range ¢ Fully isolated »* Low ripple and noise * Over- 
current protection * HI-POT tested * High efficiency 
° 3 year warranty 


Note: For safety and EMI certifications please see series 
data sheets 


0.20 (5.1)>| 
0.30 (7.6) >| 


2.00 
(50.8) 


0.40 


(10.2) inaiiai as 


15 Watt PTK15 and 25 Watt PTK25 Series 


Features: ¢ Industry standard pin out ¢ Fully isolated * Output voltage trimable »* Output on/off control 
* Over-current protection * Over-voltage protection ¢ Six-sided EMI shielding 


frequency ¢ High efficiency * Compact size 2.0" x 2.0" x 0.4" * 3 year warranty 


Input: * Parameter: Switching frequency * PTK15; Nominal: 250KHz * PTK25; Nominal: 300KHz 


Input Output Output 
Voltage | Voltage | Current | Digi-Key 
(voc) | (VDC) | Max. (A) | Part No. 1 


V-Infinity 
Part No. 


Single Output 


3.3 3 102-1246-ND 45.10 43.98 VBED15-D12-S3R3-1A 
9-18 5 3 102-1247-ND@ 45.10 43.98 VBED15-D12-S5-1A 
12 1.25 | 102-1248-ND@® 45.10 43.98 VBED15-D12-S12-1A 
3.3 3 102-1250-ND@ 45.10 43.98 VBED15-D24-S3R3-1A 
18-36 § 3 102-1251-ND@® 45.10 43.98 VBED15-D24-S5-1A 
12 1.25 | 102-1252-ND@ 45.10 43.98 VBED15-D24-S12-1A 


Dual Output — RoHS Compliant 


9-18 +12 +.625 | 102-1249-ND 50.96 49.69 
18-36 +12 +.625 | 102-1253-ND 50.96 49.69 


VBED15-D12-D12-1 
VBED15-D24-D12-1 


V-Infinity 


50 Part No. 


42.34 | PK15-D5-S12 
42.34 | PK15-D5-S15 


63.90 | PK25-D5-S12 
63.90 | PK25-D5-S15 


44.63 | PK15-D5-D12 
44.63 | PK15-D5-D15 


@ RoHS Compliant 
Output Output 
Voltage Current Digi-Key 
(VDC) Max. (A) Part No. 1 
Single Output 
12 1.0 102-1609-ND 47.04 
15 0.8 102-1601-ND 47.04 
12 17 102-1604-ND 71.00 
15 1.4 102-1605-ND 71.00 
Dual Output 
+12 0.5 102-1602-ND 49.58 
+15 0.4 102-1603-ND 49.58 
+12 0.85 102-1606-ND 74.78 
+15 0.7 102-1607-ND 74.78 


67.31 PK25-D5-D12 
67.31 PK25-D5-D12 


* Constant switching 


15 Watt PTK15 and 25 Watt PTK25 Series with 


Screw Terminals 


Features: 
¢ U-Frame with screw-terminals * Wide 4:1 (PTK15); Wide 


Output: * Parameter: Output trim range * Conditions/Description: With external trim resistors * Min.: -10% 24 (PTK25) input range * Fully isolated * Output voltage ia t 
* Max.: +10% trimable * Output on/off control * Over-current protection 
* Six-sided EMI shielding * 3 year warranty 5 ——_ 
Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets Note: For safety and EMI certifications please see series 
data sheets 1.13 + 
Pin aod 
(10.16) ; 
Assignments I l Pin CE} 
Single Dual Triple “ole i) = Assignments 
Output Output Output i Single Dual 
Output Output 
1. +Vin 1. +Vin 1.4Vin |-——.2.0 (50.8) ——> 
‘ : i 1.8 (45.72) 1.N.C. 1. +Vout 
2. -Vin 2. -Vin 2. -Vin 
: ¥ . + { Q. 2. +Vout 2.Com 3.0 
3.Nopin | 3.Nopin | 3.Nopin aos Sot 3; 3. -Vout 3. -Vout fe 
4.CNT | 4.CNT | 4. CNT sell 0: 4 tri Astin 
5.NC 5.+Vout | 5. +Vaux ee | pi 5. Case 5. Case 4321 
6.+Vout | 6.Com | 6. +Vout 3 ae 9. 6. On/Off | 6. On/Off sletele 
7. -Vout 7. -Vout 7.Com i 8 7. -Vin 7. -Vin a 
8.Trim | 8.Trim | 8. -Vaux “Nige. 8. +Vin 8. +Vin 
Input Output Output 
Voltage Voltage Current Price Each V-Infinity 
Output (VDC) (VDC) Maximum (A) 1 10 25 Part No. 
PTK15 Series — Wide 4:1 Input Range 
3.3 4.0 102-1076-ND® 47.04 45.87 44.69 PTK15-Q24-S3 
10-36 5 3.0 102-1077-ND@ 47.04 45.87 44.69 PTK15-Q24-S5 
‘ 12 1.25 102-1078-ND® 47.04 45.87 44.69 PTK15-Q24-S12 
Single 15 1.0 102-1209-ND® 47.04 45.87 44.69 PTK15-Q24-S15 
5 3.0 102-1086-ND® 47.04 45.87 44.69 PTK15-Q48-S5 
20-72 12 1.25 102-1087-ND® 47.04 45.87 44.69 PTK15-Q48-S12 
15 1.0 102-1203-ND® 47.04 45.87 44.69 PTK15-Q48-S15 
Chassis Kit for PTK15 Series — Single Output — 10-36 Input Voltage 102-1296-ND® 11.50 11.22 10.93 UF224S36 
+5 15 102-1079-ND® 49.58 48.35 47.11 PTK15-Q24-D5 
10-36 +12 0.625 102-1080-ND® 49.58 48.35 47.11 PTK15-Q24-D12 
Dual +15 0.5 102-1210-ND@ 49.58 48.35 47.11 PTK15-Q24-D15 
20-72 +12 0.625 102-1089-ND® 49.58 48.35 47.11 PTK15-Q48-D12 
+15 0.5 49.58 48.35 47.11 PTK15-Q48-D15 
10-36 5/412 1.5/0.31 102-1082-ND® 49.58 48.35 47.11 PTK15-Q24-T512 
Triple 5/415 1.5/0.25 102-1084-ND® 49.58 48.35 47.11 PTK15-Q24-T515 
20-72 5/412 1.5/0.31 102-1091-ND@ 49.58 48.35 47.11 PTK15-Q48-T512 
PTK15 Series — Wide 4:1 Input Range with Screw Terminals — RoHS Compliant 
5 3.0 59.04 57.57 56.09 PTK15-Q24-S5-T 
10-36 12 1.25 59.04 57.57 56.09 PTK15-Q24-S12-T 
Single 15 1.0 59.04 57.57 56.09 PTK15-Q24-S15-T 
5 3.0 59.04 57.57 56.09 PTK15-Q48-S5-T 
20-72 12 1.25 59.04 57.57 56.09 PTK15-Q48-S12-T 
15 1.0 59.04 57.57 56.09 PTK15-Q48-S15-T 
Dual 10-36 +12 0.625 61.58 60.05 58.51 PTK15-Q24-D12-T 
20-72 +12 0.625 61.58 60.05 58.51 PTK15-Q48-D12-T 
PTK25 Series — Wide 2:1 Input Range 
5 5.0 102-1095-ND@ 71.00 69.23 67.45 PTK25-D24-S5 
Single 18-36 12 2.0 102-1096-ND® 71.00 69.23 67.45 PTK25-D24-S12 
g 15 1.6 102-1205-ND@ 71.00 69.23 67.45 PTK25-D24-S15 
36-72 15 1.6 102-1207-ND® 71.00 69.23 67.45 PTK25-D48-S15 
Chassis Kit for PTK25 Series — Single Output 102-1297-ND@ 11.50 11.22 10.93 UF224S75 
18-36 +12 1.0 102-1098-ND® 74.78 72.92 71.05 PTK25-D24-D12 
Dual +15 0.8 102-1206-ND® 74.78 72.92 71.05 PTK25-D24-D15 
36-72 +15 0.8 74.78 72.92 71.05 PTK25-D48-D15 
Triple 18-36 5/415 3.5/0.25 102-1102-ND@ 74.78 72.92 71.05 PTK25-D24-T515 
PTK25 Series — Wide 2:1 Input Range with Screw Terminals — RoHS Compliant 
Single 18-36 5 5.0 83.00 80.93 78.85 PTK25-D24-S5-T 
g 12 2.0 83.00 80.93 78.85 PTK25-D24-S12-T 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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LF V-INEINITY DC-DC Converters 
a division of CUIING 
15 Watt PTK15 and 25 Watt PTK25 Series (Cont.) 
Input Output Output 
Voltage Voltage Current Digi-Key Price Each V-Infinity 
Output (VDC) (VDC) Maximum (A) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Singl 18-36 15 1.6 102-1594-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 PTK25-D24-S15-T 
ingis 5 5.0 102-1162-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 PTK25-D48-S5-T 
36-72 12 2.0 102-1163-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 PTK25-D48-S12-T 
15 1.6 102-1596-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 PTK25-D48-S15-T 
Dual 18-36 +12 1.0 102-1595-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 PTK25-D24-D12-T 
Mel 36-72 +12 1.0 102-1597-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 PTK25-D48-D12-T 
@ RoHS Compliant 
30 Watt VCD30 Series 30 Watt VCD30 Series with Screw Terminals 
Features: Features: f t 
* 25~30W Isolated output * Efficiency to 85% »* 2:1 Input 0.04 * 25~30W Isolated output * Efficiency to 85% » 2:1 0.63 0.67 
range * Six-sided shield * Remote on/off control * Output ve) Wii 0.40 Input range ¢ Six-sided shield »* Remote on/off control . 7 7 7 7 
trimming ( 7 ) * Output trimming t 
Note: For safety and EMI certifications please see data o.b2 + Note: For safety and EMI certifications please see |—— 2.25 —- 
sheets (5.6) data sheets 
Pin Pin t 
Assignments Assignments 0.25 
0.40 - 4 ples. 7 
Single Dual -| } | | f~ (10.16) Single Dual 
Output Output nr jaar Te Output Output 
1. Remote on/off control 1. Remote on/off control 1.80 1.N.C. 1. +Vout 
2. No pin 2. No pin (45.72) 2. +Vout 2. Com 
: 2.00 3.0 
3. -Vin 3. -Vin (60 8) 3. -Vout 3. -Vout 
4. +Vin 4. +Vin i 4. Trim 4. Trim 
5. Trim 5. Trim 4321 | 5. Case 5. Case 8765 4321 
a . = 0-0=0202 == elelele elelele 
6. -Vout 6. -Vout 0.90 _| || |0.20 - 3 ples. 6. On/Ofr 6. OniOtt : Ce) 
7. +Vout 7. Common (22.86) 60 (5.08) 7. -Vin 7. -Vin 35 N 
8. No pin 8. +Vout (50.8) 8. +Vin 8. +Vin = 
Input Output Output 
Voltage Voltage Current Digi-Key Price Each 
Output (VDC) (VDC) Maximum (A) Part No. 1 10 25 50 
VCD30 Series 
3.3 5 102-1238-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 VCD30-D12-S3R3 
Single 9-18 5 5 102-1239-ND@ 71.00 69.23 67.45 63.90 VCD30-D12-S5 
9 12 2.5 102-1240-ND® 71.00 69.23 67.45 63.90 VCD30-D12-S12 
15 2.0 102-1566-ND® 71.00 69.23 67.45 63.90 VCD30-D12-S15 
Chassis Kit for VCD30 Series — Single Output 102-1295-ND@ 11.50 11.22 10.93 10.35 UF224S18 
Dual 9-18 +12 £1.25 102-1241-ND® 74.78 72.92 71.05 67.31 VCD30-D12-D12 
ue #15 +1.0 102-1567-ND@ 74.78 72.91 71.04 67.31 VCD30-D12-D15 
VCD30 Series with Screw Terminals — RoHS Compliant 
5 5 102-1598-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 VCD30-D12-S5-T 
Single 9-18 12 2.5 102-1608-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 VCD30-D12-S12-T 
15 2.0 102-1599-ND 83.00 80.93 78.85 74.70 VCD30-D12-S15-T 
Dual 9-18 +12 £1.25 102-1600-ND 86.78 84.62 82.45 78.11 VCD30-D12-D12-T 
@ RoHS Compliant 
Single Output Half Brick — 50 Watt VHB50W and 
75 Watt VHB75 Series Pin CAE as 
VHB50W Series Assignments (203) ah i 
Features: * 33W ~ 50W isolated output * 4:1 Input range ¢ Efficiency to 84% » Five-sided aluminum case Single 2 ples. . 2.0 i 
* Remote on/off control * Continuous short circuit protection * UL listed » Industry standard half-brick pack- Output i . E 
age - 0.04 + t 
VHB75 Series 1.4Vin 5. -Vout (1.02) to 
Features: * 37.5W ~ 75W Isolated output * 2:1 Input range ° Efficiency to 85% » Five-sided metal case 2. On/Off 6. -Sense 7ples. +e 1 e 
* Remote on/off control * Continuous short circuit protection ¢ UL listed * 300kHz Switching frequency 3. Case 7. Trim E19 48 25) —| 
* Regulated outputs * Industry standard half-brick package he ui : irene? 3 = 
Note: For safety and EMI certifications please see series data sheets abd dd 0.50 (12.7) +| r— 2.28 (57.9) | 
Input Output Output Minimum 
Voltage Voltage Current Load Digi-Key Price Each 
(VDC) (VDC) Maximum (A) (mA) Part No. 1 10 25 50 
VHB50W Half Brick Series — RoHS Compliant 
3.3 10 50 102-1321-ND 85.46 83.32 81.19 76.91 VHB50W-Q24-S3R3 
5.0 10 50 102-1322-ND 85.46 83.32 81.19 76.91 VHB50W-Q24-S5 
9-36 12.0 4.16 50 102-1323-ND 85.46 83.32 81.19 76.91 VHBS50W-Q24-S12 
15.0 3.33 50 102-1568-ND 85.46 83.32 81.19 76.92 VHB50W-Q24-S15 
24.0 2.08 50 102-1324-ND 85.46 83.32 81.19 76.91 VHBS50W-Q24-S24 
48.0 1.04 50 102-1690-ND 85.46 83.32 81.19 76.91 VHB50W-Q24-S48 
VHB75 Single Output Series 
2.5 15 50 102-1254-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D12-S2R5 
3.3 15 50 102-1255-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D12-S3R3 
9-18 5.0 15 50 102-1256-ND® 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D12-S5 
12.0 6.25 50 102-1257-ND@ 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D12-S12 
15.0 5 50 102-1569-ND® 99.90 97.40 94.91 89.91 VHB75-D12-S15 
24.0 3.13 50 102-1258-ND@ 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D12-S24 
2.5 15 50 102-1259-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D24-S2R5 
3.3 15 50 102-1260-ND 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D24-S3R3 
18-36 5.0 15 50 102-1261-ND® 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D24-S5 
; 12.0 6.25 50 102-1262-ND@ 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D24-S12 
15.0 5 50 102-1570-ND® 99.90 97.40 94.91 89.91 VHB75-D24-S15 
24.0 3.13 50 102-1263-ND@ 99.90 97.41 94.91 89.91 VHB75-D24-S24 
Half Brick Heatsinks 
Dimensions —- mm Thermal Digi-Key V-Infinity 
Description LxWxH Resistance C/Watt Part No. Price Each Part No. 
Aluminum, Black 58x 61x 11.5 10.3 102-1488-ND® 1.54 VHS-45 
Aluminum, Black 58 x 61x24 47 102-1489-ND@ 1.94 VHS-95 


@ RoHS Compliant 


2380 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


f= ELPAC POWER SYSTEMS External Power Supplies 


Wide Range Input Series - Switching OUTPUT PIN 
Regulated Tabletops iin CONFIGURATION-5 PIN DIN 


Single Output Model 


Features: ze ! ) 
IEC input connector * One year warranty i 


ll ul MODEL | PIN1 | PIN2 | PIN3 | PIN4 
tl 


WRI4212 COM | COM 12V coM 
General Specifications: ‘ wri4214 com | com 24V com 


. Storage Temperature: -55°C ~ 85°C WRI5215 com | com 30V com 
* Operating Temperature: 0°C ~ 40°C 
Dual Output Model 


, ! : , ; ; . . : MODEL PIN1 | PIN2 | PINS | PIN4 
Line Regulation: +0.2% maximum * Load Regulation: +5% from 60% load nominal except output #2 * Cross Regulation: +2%. Cross regulation specifies the maximum 

voltage change on auxiliary outputs when the +5V output load current is varied from 75% of full rated to either 50% or 100% of full rated * Set Point: +2% at 60% load on wel3021 com | COM sv com 
main input * Ripple and Noise: +1% maximum * Overload Protection: All outputs protected against overloads and short circuit. Automatic recovery upon removal of overload Triple Output Model 
conditions » Overvoltage Protection: Provided on main output only and set at 115-135% »* Output Overshoot: No overshoot on turn-on or turn-off * Transient Response: For all MODEL PIN’ | PIN2 | PIN3 | PING 
outputs, recovery to within 1% of nominal output occurs within 2 milliseconds for a 50% to 100% load step. Maximum excursion is 6% from initial voltage setpoint WRI2731 com | com 5V 12V 
* Hold-Up Time: 25msec minimum at full rated load and nominal AC input voltage * Minimum Load: Third quarter down to zero load WRI3031 com | com 5V “40 


Output Specifications: 


Approved by all major regulatory agencies A WRI4231 COM | COM 5V -12V 
Note: Outside ring on all units is an EMI earth ground (Not to be used as a safety ground). FCC IEC toy OQ G WRI4232 com | com SV wlev 
Regulated Wallmounts Regulated 
Features: * UL 1310 and UL 1950 listed, ; Tabletops 
CSA Approved * One year warranty JL 
Specifications: * Output Ripple: 20 millivolts 6 DIN PINOUT MATRIX 
(0-p) * Operating Temperature: 0°C ~ 40°C ps MODEL PIN’ | PIN2 | PIN3 | PIN4 | PINS 
* Combined Regulation: +5% » Fusing: WM113TT com N/C 5V -12V 12V 
Internal and non-replaceable WM220-1 com N/C 5V -12V 12V 
Options: * Shielded output cable - S Option: DIN PINOUT MATRIX ae 7 5 
Shielded cable with EMI ground tied to outer PINT | PIN2 | PINS Features: | UL 1310 listed, CSA Approved One year warranty ; 
ring of DIN connector (Not to be used as Specifications: * Output Ripple: 20 millivolts (p-p) * Operating Temperature: 0°C ~ 40°C * Combined 
a d ( com N/C 5V Regulation: +5% * Fusing: Internal and non-replaceable 
safety ground) com N/C 5V Options: » Shielded output cable - $ Option: Shielded cable with EMI ground tied to outer ring of DIN 
Connector Type: DIN ® com NIC connector (Not to be used as safety ground) * Connector Type: Din. 
UL and CSA Approved @ UL and CSA Approved 
AC DC Outputs Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
Input Single Double Triple Watts LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. 
Wide Range Input Series-Regulated Tabletops 
12V, 3.5A =— - 42t 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS112-ND 107.00 96.30 88.81 WRI4212-D5 
24V, 1.75A _ = 42t 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS113-ND 114.00 102.60 94.62 WRI4214-D5 
5V, 2.0A 12V, 1.5/2.5A* _ 30 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS109-ND 118.00 106.20 97.94 WRI3021-D5 
90-250VAC, 47-440Hz 
5V, 3.0A 12V, 0.5A -12V, 0.5A 27tt 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS106-ND 128.00 115.20 106.24 WRI2731-D5 
5V, 3.0A 12V, 2.5/4.0A* -12V, 0.5A 42 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS115-ND 124.00 111.60 102.92 WRI4231-D5 
5V, 4.8A 12V, 1.5/2.5A* -12V, 0.5A 42 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS116-ND 124.00 111.60 102.92 WRI4232-D5 
Regulated Wallmounts 
5V, 600mA +12V, 180mMA -12V, 160mA 6.8 1.80 x 2.60 x 4.50 (45.72 x 66.04 x 114.30) EPS142-ND 41.00 36.90 34.03 WM063-1950-D5 
115VAC, 60Hz 5V, 1.5A _ _ 75 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS143-ND 40.00 36.00 33.20 WM075-1950-D5 
12V, 1.2A _ _ 14.4 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS145-ND 44.00 39.60 36.52 WM144-1950-S 
Regulated Tabletops 
415VAC, 60Hz 5V, 860mA +12V, 300mA 12V, 300mA 11.3 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS131-ND 56.00 50.40 46.48 WM113TT 
5V, 2.0A -12V, 500mA 12V, 500mA 22 2.28 x 3.10 x 5.025 (57.91 x 78.74 x 127.64) EPS134-ND 120.00 108.00 99.60 WM220-1 


T Minimum load on models=8 Watts tt Minimum load on models=2 Watts * Maximum Peak 


Unregulated Brute Force Linear Power Supplies 


Features: 
* Isolated outputs for positive or negative operation * Full rated output from 0°C ~ 40°C * Selectable input terminations » Standard Input: 105/115/125VAC, 47-440 Hz * Warranty: 5 years 


Max. No Load Full Load Dimensions - Inch (mm) Weight Digi-Key Price Each Elpac 
Vde Amps Watts (Vv) (V) LxWxH (Ibs) Part No. ‘] 5 10 Part No. 
24 24 60 34.5 26.5 6.3xX 3x 3.7 (160.02 x 76.2 x 93.98) 5 EPS300-ND 220.00 198.00 182.60 | BFS60-24 
12 15 200 15.4 12.5 8.1 x 3.9 x5 (205.74 x 99.06 x 127) 12 EPS304-ND 220.00 198.00 182.60 | BFS200-12 
24 20 500 29.2 24.6 9x 4.6 x 5.6 (228.6 x 116.84 x 142.24) 20 EPS306-ND 272.00 244.80 225.76 | BFS500-24 
Domestic 


WP12 Series: * A/C Input: 90-132VAC « Input Protection: Internal input line fuse * Overload Protection: Output protected against overload and short circuit * Minimum Load: 0 Watts » Operating 7 
Temperature Range: 0°C ~ 40°C * Output Cable: 6 foot with 760 type barrel plug; ID = 2.5mm, OD = 5.5mm, Barrel Length 10.00mm - Inside Positive * Two-Year Warranty * Agency Approvals: NRTL WP12 Series 
(UL) and CSA » EMI: FCC Class B 


DC Outputs Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
Single Power LxWxH Part No. al 5 10 Part No. 
Wall Mount - Domestic Power Supply 
5V@24A 12W 3.00 x 2.00 x 1.00 EPS162-ND 32.50 29.25 26.98 WP1205-760 
12V@1A 12W (76.20 x 50.80 x 25.40) EPS163-ND 32.50 29.25 26.98 WP1212-760 
24V @ 0.5A 12W EPS164-ND 32.50 29.25 26.98 WP1224-760 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 * Fax: 218-681-3380 (tos3) 2381 


Jf= ELPAC POWER SYSTEMS 


AC Adapters — Medical Grade 


MSM/MS SERIES MW SERIES 
Features: Features: 
* Wide range AC input Fully regulated output © 3-pin IEC 320 inlet * Wide range AC input * Fully regulated output *5 Year Warranty » Meets FCC class B, 
Medical grade approval *5 Year Warranty * Meets 7 CISPR 11 class B * Input Connector (P1): IEC 60320 inlet plug * Output Connector (P2): Barrel type (5.5 mm 
FCC class B; CISPR 11 class B (MS Series Only) x 2.5mm x 9.5mm), Switchcraft P/N760 (MW65: DIN-5 pin circular connector, MWP90: DIN-8 pin circular 
connector) * Level B EMI filter 
+ EMC per EN60601-1-2 a. oo 
Output Specifications: = Output Specifications: 
i P Roe , . « b, | ° Line Regulation: +1% (typical) * Load Regulation: +5% (typical) » Short circuit protected: Pulsing mode, auto 
sLine Regulations: +0.5% (typical) * Load ‘ recovery * Ripple and Noise (VP-P): <1% (20MHz bandwidth) 
Regulations: +2% (typical) * Short Circuit Protection: Safety Approvals: 
Pulsing mode, auto recovery * Ripple/noise (VP-P): * CSA C22.2 No. 60601.1-M90 *UL 60601-1, 2nd Edition *cTUVus * IEC 60601-1 *CE Marked 
1% (20MHz bandwidth) * EN60601-1-2:2001 
Safety Approvals: Mating Connectors for 760 Plug: CP-102B 
For safety ratings and certifications, please see data sheet for specified series. | Mating Connectors for 8-Pin DIN Plug: CP-1180 In-Line Receptacle or CP-1280 Panel Mount Receptacle 
Doc Mating Connectors 
AC Outputs Max. | Housing Housing Dimensions - Inch (mm) | Digi-Key Price Each Elpac 
Series Input Single Watts Input Output Contacts LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. 
Internal — Single Output 
5.1V @1.4A EPS342-ND 30.20 27.18 25.07 | MSM0705 
100-240VAC, 12V @0.6A 2.28 x 2.00 x 0.713 EPS343-ND 30.20 27.18 25.07 | MSMO712 
MSMOo7 rh WM18874 | WM18873 | WM17406 
50-60Hz 24V @0.3A (57.90 x 50.80 x 18.10) | EPS345-ND 30.20 27.18 25.07 | MSM0724 
28V @ 0.3A EPS346-ND 30.20 27.18 25.07 | MSM0728 
vom | ame | mete TT ae | ae Sl 
5 z = | 95 07 i 5 
50-60Hz Leads Leads (90.00 x 55.00 x 18.00) : 
24V @ 0.84A EPS310-ND 43.95 39.57 36.49 | MSM2024 
100-240VAC, 12V @2.3A 4.00 x 2.60 x 1.00 EPS311-ND 48.60 43.76 40.36 | MSM2812 
MSM28 50-60H2 15V @1.9A 28 A19953 A19952 A19993CT (101.60 x 66.15 x 25.40) EPS312-ND 48.60 43.76 40.36 | MSM2815 
24V @ 1.2A EPS313-ND 48.60 43.76 40.36 | MSM2824 
12V @3.3A EPS365-ND® 35.91 34.55 32.77 | MS4012F 
90-264VAC, 15V @2.6A 5.00 x 3.00 x 1.06 EPS366-ND® 35.91 34.55 32.77 | MS4015F 
MSM40 40 A19951 A19954 A19993CT 
47-63Hz 18V @ 2.2A (127.00 x 76.20 x 26.90) | EPS367-ND@ 35.91 34.55 32.77 | MS4018F 
24V @ 1.67A EPS368-ND® 35.91 34.55 32.77 | MS4024F 
100-240VAC, 12V @5.0A 5.00 x 3.00 x 1.30 EPS318-ND 61.19 58.76 56.92 | MSM6012 
MSM60 60 WM2101 | WM2102 | WM2300CT 
50-60Hz 24V @ 2.5A (127.00 x 76.20 x 33.00) | EPS319-ND 61.19 58.76 56.92 | MSM6024 
100-240VAC, 12V @5.4A 5.00 x 3.00x 1.40 EPS369-ND® 54.93 54.38 50.15 | MS6512F 
MSM65 15V @ 4.3A 65 A19951 A19954 A19993CT EPS370-ND® 54.93 54.38 50.15 | MS6515F 
50-60Hz (127.00 x 76.20 x 28.00) 
24V @2.7A EPS371-ND® 54.93 54.38 50.15 | MS6524F 
90-264VAC, 15V @5.0A 5.75 x 3.40 x 1.66 EPS354-ND 65.92 59.33 54.72 | MSM7515 
MSM75 47-63H2 24V @ 3.4A 75 A19953 A19957 A32533 (146.05 x 86.36 x 42.24) EPS348-ND 65.92 59.33 54.72 | MSM7524 
28V @ 2.7A EPS349-ND 65.92 59.33 54.72 | MSM7528 
9V @8.8A EPS389-ND® 90.08 81.08 74.77 | MSM8009F 
85-264VAC, 12V @6.6A 4.00 x 2.00 x 1.1 EPS390-ND® 90.08 81.08 74.77 | MSM8012F 
MSM80F 80 A19951 A19954 A19993CT 
47-63Hz 15V @5.3A (101.60 x 50.8 x 27.94) | EPS391-ND® 90.08 81.08 74.77 | MSM8015F 
24V @ 3.4A EPS392-ND® 90.08 81.08 74.77 | MSM8024F 
12V @9.6A EPS393-ND® 141.56 127.41 117.50 | MSMP11512F 
85-264VAC, 15V @7.7A 5.25 x 3.30 x 1.50 EPS394-ND® 141.56 127.41 117.50 | MSMP11515F 
MSMP115F 115 A19953 A19956 A31398CT 
47-63Hz 24V @ 4.8A (133.35 x 83.82 x 38.10) | EPS395-ND@ 141.56 127.41 117.50 | MSMP11524F 
28V @ 4.1A EPS396-ND® 141.56 127.41 117.50 | MSMP11528F 
12V @15.0A EPS397-ND® 218.78 196.91 181.59 | MSMP15012F 
100-240VAC, 15V @12.0A 7.00 x 4.50 x 1.70 EPS398-ND® 218.78 196.91 181.59 | MSMP15015F 
MSMP150F 24V @7.5A 150 | WM23610 | WM3703 WM18518 EPS399-ND® 218.78 196.91 181.59 | MSMP15024F 
47-63Hz (177.80 x 114.30 x 43.18) 
28V @6.4A EPS400-ND® 218.78 196.91 181.59 | MSMP15028F 
48V @ 3.8A EPS401-ND® 218.78 196.91 181.59 | MSMP15048F 
12V @ 28.0A EPS402-ND® 257.38 231.65 213.63 | MSMP25012F 
15V @23.0A EPS403-ND® 257.38 231.65 213.63 | MSMP25015F 
100-240VAC, 8.00 x 5.00 x 1.50 
MSMP250F 24V @ 14.5A 250 = = A31086 EPS404-ND® 257.38 231.65 213.63 | MSMP25024F 
47-63Hz (203.20 x 127.00 x 38.10) 
28V @ 12.5A EPS405-ND® 257.38 231.65 213.63 | MSMP25028F 
48V @7.4A EPS406-ND® 257.38 231.65 213.63 | MSMP25048F 
Multiple Output 
MsM40 ithe anny an : sai 40 | atg951 | Atg954 | A31398CT edeeridibeas ae i ii a ae ne 
5. 5) -15 ft 5 5: | 71. e 59.27 
47-63Hz ij " (127.00 x 76.20 x 35.05) 
5.1V@4A, 24V@1A, -12V@0.4A EPS341-ND 71.40 64.26 59.27 | MSM40D 
External (requires power cord Q132 or Q133) 
12V @1.0A EPS323-ND 35.78 32.21 29.70 | MW1212-760-NC-WH 
100-240VAC, 3.35 x 1.97 x 1.30 
Mw12 12V @1.0A 12 _ _ _ EPS407-ND NEW! 35.77 32.21 29.70 | MW1212-760-NC-BK 
50-60Hz (85.00 x 50.00 x 33.00) 
24V @ 0.5A EPS324-ND 35.78 32.21 29.70 | MW1224-760-NC-WH 
12V @2.0A EPS325-ND 43.50 39.15 36.11 | MW2412-760-NC-WH 
sn [oman | mete | ee 
5 a _ _ -ND NEW! x 15 3 5-760-NC-I 
47-63Hz (108.00 x 64.50 x 33.00) 
18V @ 1.33A EPS327-ND 43.50 39.15 36.11 | MW2418-760-NC-WH 
24V @1.0A EPS328-ND 43.50 39.15 36.11 | MW2424-760-NC-WH 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2382 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


JE ELPAC POWER SYSTEMS ac Adapters — Medical Grade (cont, 


oc Mating Connectors 
AC Outputs Max. | Housing Housing Dimensions - Inch (mm) | Digi-Key Price Each Elpac 
Series Input Single Watts Input Output Contacts LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. 
12V @3.3A EPS360-ND® 53.44 48.10 44.36 | MW4012-760F-NC-WH 
mweo 100-240VAC, 15V @2.7A 40 = =, _ 5.00 x 3.00 x 1.30 EPS361-ND® 53.44 48.10 44.36 | MW4015-760F-NC-WH 
47-63Hz 18V @ 2.2A (127.00 x 76.20 x 33.02) | EPS362-ND® 53.44 48.10 44.36 | MW4018-760F-NC-WH 
24V @ 1.67A EPS363-ND® 53.44 48.10 44.36 | MW4024-760F-NC-WH 
12V @7.5A EPS350-ND 166.84 150.16 138.48 | MWP9012-D8-NC-BK 
Mwp90 90-264VAC, 15V @6.0A 90 = _ _ 5.90 x 3.33 x 1.50 EPS351-ND 166.84 150.16 138.48 | MWP9015-D8-NC-BK 
47-63Hz 18V @5.0A (149.86 x 84.58 x 38.10) | EPS352-ND 169.78 152.81 140.92 | MWP9018-D8-NC-BK 
24V @ 3.75A EPS353-ND 163.90 147.51 136.04 | MWP9024-D8-NC-BK 
@ RoHS Compliant 
International 


Features: ¢ 95-250VAC; 47-63Hz Input * IEC 320 Input connector for worldwide use ¢ Input protected VIA internal line fuse »* Ripple and Noise: +1% PK-PK maximum ¢ Overload Protection: All outputs protected-auto 


recovery * Operating Temperature Range: 0°C ~ 40°C * Output Cable - 6 foot - 760 standard (ID=2.5mm/OD=5.5mm/Barrel length 10mm/inside positive) or 5-pin DIN as shown * Two-year warranty 
Agency Approvals: * UL1012 Listed * CSA Certified to 22.2 No. 223 »* TUV Licensed, IEC 950 * CE Certified * FCC/VDE Class B Emissions 


760 Plug 
See data sheet 
for voltage C 
COM Oo- Vv 
pinout . 
DC Outputs Maximum Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
Fig. Single Double Triple Power LxWxH Part No. i] 5 10 Part No. 
Desk Mount — International Power Supply 
1 12V @ 4.0A = = 48W 4.10 x 2.20 x 1.20 (104.14 x 55.88 x 30.48) EPS168-ND 82.80 74.52 68.73 W4012-760 
2 5V @ 3.0A 12V @ 2.5A -12V @ 0.5A 42W 5.80 x 3.30 x 1.50 (147.32 x 83.82 x 38.10) EPS171-ND 138.00 124.20 114.54 W4231-D5 
3 12V @1.7A = = 20W 4.30 x 2.30 x 1.30 (109.22 x 58.42 x 33.02) EPS174-ND 47.28 42.56 39.25 M42012-760 
FW Series RoHS caer eainbiN 
-pin 
See data sheet 760 Plug 
Features: * Wide range AC input ¢ Fully enclosed plastic case » Fully for voltage p | 
regulated output ¢ High efficiency * Five year Warranty * Operating Temper- pinout 4\O. 3 _ \ s com——@—+v 
ature: 0° ~ 40°C * Storage Temperature: -55° ~ 85°C 30% 
2 


Safety: * CE Marked * For safety ratings and certifications, please see data 
sheet for specified series. 


DC Outputs Maximum Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
Single Power LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. 
FW18 Series 
5V @ 3A 15W 3.35 x 1.97 x 1.30 EPS332-ND 36.86 33.18 30.60 FW1805-760F 
12V @ 1.5A 18W (85.0 x 50.0 x 33 .0) EPS333-ND 36.86 33.18 30.60 FW1812-760F 
24V @ 0.75A 18W EPS334-ND 36.86 33.18 30.60 FW1824-760F 
FW30 Series 
12V @ 2.5A 30W 4.25 x 2.50 x 1.30 EPS355-ND. 52.58 47.33 43.65 FW3012-760F 
15V @ 2.0A 30W (108.0 x 64.5 x 33.0) EPS356-ND 52.58 47.33 43.65 FW3015-760F 
24V @ 1.25A 30W EPS357-ND 52.58 47.33 43.65 FW3024-760F 
FW50 Series 
12V @ 4.15A 50W 5.00 x 3.00 x 1.30 EPS358-ND 61.24 55.12 50.83 FW5012-760F 
24V @ 2.10A 50W (127.0 x 76.2 x 33.0) EPS359-ND 61.24 55.12 50.83 FW5024-760F 
FW60 Series 
12V @ 5.0A 60W 6.50 x 3.85 x 2.60 EPS335-ND 73.74 66.37 61.21 FW6012-D5F 
24V @ 2.5A 60W (165.0 x 98.0 x 66.0) EPS336-ND 73.74 66.37 61.21 FW6024-D5F 
FW72 Series 
12V @ 6.0A 72W 6.50 x 3.85 x 2.60 EPS337-ND 74.36 66.93 61.72 FW7212-D5F 
24V @ 3.0A 72W (165.0 x 98.0 x 66.0) EPS338-ND 74.36 66.93 61.72 FW7224-D5F 
FW100 Series 
24V @ 4.15A 100W 7.36 x 4.33 x 2.32 (187.0 x 110.0 x 59.0) EPS364-ND 138.98 125.09 115.36 FWP10024-D5F 
FWC18F Series — CEC Compliant 
5V @ 3.60A 15W EPS372-ND 38.80 34.92 32.21 FWC1805-760F 
12V @ 1.50A 18W 3.35 x 1.97 x 1.30 EPS373-ND 38.80 34.92 32.21 FWC1812-760F 
18V @ 1.00A 18W (85.0 x 50.0 x 33 .0) EPS374-ND 38.80 34.92 32.21 FWC1818-760F 
24V @ 0.75A 18W EPS375-ND 38.80 34.92 32.21 FWC1824-760F 
FWC30F Series — CEC Compliant 
OV @ 3.33A 30Ww EPS376-ND 57.80 52.02 47.98 FWC3009-760F 
12V @ 2.5A 30W 4.25 x 2.50 x 1.30 EPS377-ND 57.80 52.02 47.98 FWC3012-760F 
15V @ 2.0A 30W (108.0 x 64.5 x 33.0) EPS378-ND 57.80 52.02 47.98 FWC3015-760F 
18V @ 1.67A 30W EPS379-ND 57.80 52.02 47.98 FWC3018-760F 
24V @ 1.25A 30W EPS380-ND 57.80 52.02 47.98 FWC3024-760F 
FWC50F Series — CEC Compliant 
12V @ 4.15A 50W EPS381-ND 65.52 58.97 54.39 FWC5012-760F 
18V @ 2.75A 50W 5.00:%8:00x 1.80 EPS382-ND 65.52 58.97 54.39 FWC5018-760F 
24V @ 2.10A 50W (127.0 x:76.2% 33.0) EPS383-ND 65.52 58.97 54.39 FWC5024-760F 
FWB100 Series 
12V @ 8.3A 100W 7.36 x 4.33 x 2.32 EPS384-ND 118.54 106.69 98.39 FWB100012A-12B 
24V @ 4.13A 100W (187.0 x 110.0 x 59.0) EPS385-ND 118.54 106.69 98.39 FWB100024A-11A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 2383 


NEC ; [OAK California Eastern Laboratories Optoelectronic Products |; sd 
we Photo Transistor eae Dual Photo 


Photo Transistor Output Optoisolators 4 Output ee) Tae 
Dip or SMT . 
Isolation] CTR | VCEO | — ton/tott Digi-Key Price Each __| Digi-Key Tape and Reel Dip or SMT 
Fig. | Voltage (Typical) | (Max.) | (usec.) (Typ.) |Package | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing 
5000 | 80~-600% | 80 3/5 DIP | PS2501-1A-ND® 42. 35 30/— 
5000 | 80~160% | 80 3/5 DIP | PS2501-1-H-A-ND® 36003126) — 
5000 | 200~400% | 80 3/5 DIP | PS2501-1-L-A-ND® 3600 31.26] — Quad Photo Transistor 
5000 | 50~400% | 70 5/7 DIP | PS2501A-1-A-ND@ 360 30.26 |— Output 
5000 | 50~400% | 70 5/7 SMT_| PS2501AL-1-ND§@ 4236 _.30 | PS2501AL-1TR-ND@ Dip or SMT 
5000 | 80~600% | 80 3/5 SMT | PS2501L-1A-ND@ 3143.36] — 
5000 | 80-160% | 80 3/5 SMT | PS2501L-1-H-A-ND@ 49 4135 f— 
5000 | 50~200% | 120 5/25 DIP | PS2513-1-A-ND® 71 69 ~~ .50;— 
5000 | 20~80% | 80 3/5 DIP | PS2521-1-A-ND® 409 ot 77|— 
5000 | 20~80% | 80 3/5 SMT_| PS2521L-1CT-ND§@ 1.20 1.00 _.85 | PS25211-1TR-ND® 4,4 
5000 | 80-400% | 80 35 DIP | PS2561-1A-ND® 37. 48ST — i = 
5000 | 80~400% | 80 3/5 DIP | PS2561-1-VA-ND$@ 57 Ba | — Horta | Rae 
5000 | 50~300% | 70 5/7 DIP | PS2561A-1-A-ND@ 45 «38 32; — Dip or SMT a Output 
5000 | 80-160% | 70 5/7 SMT | PS2561AL-1-H-A-ND® 50 4235 J — PL) biporswr 
5000 | 50~300% | 70 5/7 SMT_| PS2561AL-1CT-ND§@ AT__39 _.33.| PS2561AL-1TR-ND@ 
5000 | 50~400% | 80 3/5 DIP | PS2561B-1-A-ND@ 75 63 53/— a 
5000 | 80-400% | 80 3/5 SMT | PS2561L-1A-ND@ 635345 | — 
5000 | 80~160% | 80 3/5 SMT | PS2561L-1-H-A-ND@ 51 4336] — 
5000 | 80-400% | 80 3/5 SMT | PS2561L-1-VA-ND$@ ee S 
+ {5000} 80~400% | 80 3/5 DIP__| PS2561L1-1-VA-NDst¢ 635345 | — Quad Photo Darlington 
5000 200% 80 3/5 SMT | PS2561L2-1-V-A-ND$® 63.535 | — Output 
5000 | 80-160% | 80 3/5 DIP | PS2581L1-H-A-ND® 50 42 35]— - Dip or SMT 
3750 | 50~300% | 40 3/5 sop | PS2701-1A-ND® 56 47 ~—-40 | PS2701-1ATR-ND® 204.00/M 
3750 | 150~300% | 40 3/5 SOP | PS2701-1-P-A-ND® 47 4084 — = 
3750__| 50~300% | 70 57 SOP _| PS2701A-1-NDS§@ 48.40 __34| PS2701A-1TR-ND@ 229.50/M 
3750 | 150~ 300% | 70 5/7 SOP | PS2701A-1-P-A-ND® 4437 .32;— = 
3750 | 50~400% | 120 10/10 SOP | PS2703-1A-ND® ‘66 ©5547) PS2703-1ATR-ND@ 282.00/M 
3750 | 200~400% | 120 10/10 SOP | PS2703-1-K-A-ND® 595042] — = Photo 
3750 | 50~150% | 120 10/10 SOP | PS2703-1-M-A-ND® 59° 5042) — = ‘J Photo Transistor Franaltor 
3750__| 100~200% | 40 4/5 SOP _| PS2711-1-M-A-ND® 62.5244 | — = : Output Output 
3750 | 50~400+% | 40 415 SOP | PS2761-1ACT-ND§® 74.62 .52| PS2761-1ATR-ND® 367.50/M CH] dip or SMT Dip or SMT 
2500 | 80-600% | 80 3/5 SSOP | PS2801-1ACT-ND§@ 75 63 53 PS2801-1ATR-ND® 375.00/M 
2500 | 100~300% | 80 3/5 SOP | PS2801-1-L-A-ND@ 685345 | — = 
2500 | 50~400% | 70 5/7 SSOP | PS2801A-1-ND§® ‘63 ©5345) PS2801A-1TR-ND@ 315.00/M 
2500 | 100~ 400% | 40 4/5 SSOP _| PS2811-1ACT-NO§@ 71 _.60__.51 | PS2811-1ATR-ND@ 357.00/M 
2500 | 100~400% | 40 415 Mini-Flat | PS2911-1ACT-ND§@ 714 95 81] PS2911-1ATR-ND® 570.00/M 
2500 200% 40 40/120 | Mini-Flat | PS2911-1-K-A-ND® 120 1.00 .85/— f 
2500 | 100~200% | 40 4/5 | Mini-Flat | PS2911-1-M-A-ND® 120 1.00 .85|— = = Holo Transeiot 
2500 | 50~100% | 120 5/50 | Mini-Flat | PS2913-1-ND§@ 139 116  .98| PS2913-1TR-ND® 661.50/M bis geen 
2500__| 50~100% | 120 5/50 __| Mini-Flat | PS2913-1-M-A-ND® 139116 98 |— — P 
5000 | 80-600% | 80 3/5 DIP | PS2501-2A-ND® 113. «94 —«80/— 
2 | 5000 | 80-600% | 80 3/5 SMT | PS2501L-2A-ND@ 123 103 «© .87/— 
3750__| 50~400% | 120 10/10 SOP _| PS2703-2-ND 1441.20 1.02|— 
5000 | 80~-600% | 80 3/5 DIP | PS2501-4A-ND® 195 163 1.38/— 
| 3000 | 80~600% | 80 3/5 SMT | PS2501L-4A-ND@ 204 170 144)— = 
2500 | 80~-600% | 80 3/5 SSOP | PS2801-4A-ND® 3.10 279 2.38) PS2801-4ATR-ND@ 1495.00/M Photo Transistor Dual Photo 
2500 | 100~400% | 40 415 SSOP _| PS2811-4A-ND® 3.15 2.84 2.42 | PS2811-4ATR-ND@ 1612.00/M Output YY Transistor 
5000 | 200~ 2000% | 40 700/100 DIP | PS2502-1A-ND® 74 62. 52)— = Dip or SMT { Output 
5000 | 200~2000%) 40 100/100 DIP | PS2562-1-A-ND® 1020 8572 — = Dip or SMT 
4 | 5000 | 200~2000%) 40 100/100 | SMT | PS2562L-1-NDSe ‘89 «© .74.-~——«63) PS2562L-1TR-ND® 442.50/M 
3750 | 200~2000% | 40 200/200 | SOP |PS2702-1A-ND® 77 65 ~—-55| PS2702-1ATR-ND® 450.00/M 
2500 | 200 ~ 2000% | 40 200/200 | SSOP_| PS2802-1ACT-ND§@ 1.09 91 _.77 | PS2802-1ATR-ND® 544.50/M 
5 | 5000 | 200~2000% | 40 700/100 DIP__| PS2502-2A-ND® 17148 1.25|— = 
5 | 3000 | 200~2000% |~40 700/100 DIP | PS2502-4A-ND® 275 248 211;— = 7 
2500 | 200 ~ 2000% | 40 200/200 | SSOP_| PS2802-4A-ND@ 3.93 3.54 3.01 | PS2802-4ATR-ND@ 1443.00/M 2), Quad Photo Transistor 
5000 | 100~400% | 40 20/30 DIP | PS2503-1-A-ND@ 93. «78 «66 | — = oad Output 
7 | 5000 | 100~400% ) 40 20/30 SMT | PS2503L-1A-ND§® 99 83 70 | PS2503L-1ATR-ND® 495.00 fay Dip or SMT 
2500 | 50~400% | 40 4/5 SSOP _| PS2865-1A-ND§@ (95 80 __.67 | PS2865-1ATR-ND@ 445.50/M u 
3 | 9000 | 100~400% )~ 40 20/30 DIP | PS2503-2-A-ND® 187 156 1.32/— — 
5000 | 100~ 400% | 40 20/30 SMT_| PS2503L-2-A-ND@ 1931.61 1.36 |— 
9 | 9000 | 100-400% |~40 20/30 DIP | PS2503-4-A-ND® 285 257 219/— 
5000 | 100~ 400% | 40 20/30 SMT _| PS2503L-4-A-ND@ 290 261  2.23/— 5 
5000 | 80-600% | 80 35 DIP | PS2505-1A-ND® 43 36. at |/— ws h Dual Photo 
5000 | 80~600% | 80 3/5 SMT | PS2505L-1A-ND® 600 5043 |— Darlington ; Darlington 
5000 | 20~80% | 80 3/5 DIP | PS2525-1-A-ND@ 131 110 © .93/— Output Output 
5000 | 80~400% | 80 3/5 DIP | PS2565-1A-ND® 6905849 | — Dip Dip 
5000 | 80-400% | 80 3/5 DIP__| PS2565-1-VA-NDE® 6958 ag | — 
5000 | 80~400% | 80 3/5 SMT | PS2565L-1A-ND@ 72 60 SIj— 
to | 3000 | 80~400% | 80 3/5 SMT | PS2565L-1-VA-ND$@ 72 60 51/— = 
3750 | 50~300% | 40 3/5 SOP | PS2705-1A-ND® ‘69 58 49) PS2705-1ATR-ND@ 345.00/M 16 
3750 | 50~300% | 70 5/7 SOP | PS2705A-1-NDS@ 51 43 36 | PS2705A-1TR-ND® 255.00/M Bp RP APR ; 
3750 | 50~400% | 40 4/5 SOP__| PS2765-1A-ND§@ 89 75.63 | PS2765-1ATR-ND@ 403.50/M AM Ae Photo Darlington 
2500 | 80-600% | 80 3/5 SSOP | PS2805-1ACT-ND§@ ‘91.76.64 PS2805-1ATR-ND® 454.50/M si Output 
2500 | 50~400% | 70 5/7 SSOP | PS2805A-1-ND§@ 75 63 53 | PS2805A-1TR-ND® 375.00/M KB Dip or SMT 
2500 | 100~400% | 40 415 Mini-Flat | PS2915-1CT-ND§ 119 99 84 PS2915-1TR-ND 675.00/M Quad Photo 
2500 | 100~ 400% | 40 45 Mini-Flat | PS2915-1ACT-ND§@ 1521.27 1.08 | PS2915-1ATR-ND® 760.50/M Darlington Output Dip 
4 | 9000 | -80-600% | ~80 3/5 DIP | PS2505-2A-ND® 140 117 99/— 
5000 | 80~-600% | 80 3/5 SMT_| PS2505L-2A-ND@ 158132 112|— 
5000 | 80-600% | 80 35 DIP | PS2505-4A-ND® 270 2.25  190/— 
5000 | 80-600% | 80 3/5 SMT | PS2505L-4A-ND@ 213° 192 1.63)— ; 
12 | 2500 | 80~600% | 80 3/5 SSOP | PS2805-44-ND@ 498 4.48 3.82|— Dee Ones 
2500 | 50~400% | 70 5/7 SSOP | PS2805A-4-A-ND® 338 3.04 259) — - Dip or SMT 
2500 | 100~ 400% | 40 4/5 SSOP _| PS2815-4A-ND® 3.38 3.04 2.59 | PS2815-4ATR-ND@ 1729.00/M 
5000 | 200 ~ 2000% | 40 700/100 DIP | PS2506-1A-ND® 99° ~—83SC 0 — — 
5000 | 200~2000%) 40 100/100 DIP | PS2566-1-A-ND® 102 85 -72|— = 
13 | 5000 | 200~-2000%| 40 100/100 | SMT | PS2566L-1-NDSe 1.07 89 75 | PS2566L-1TR-ND® 499.50/M 
3750 | 200~2000%) 40 200/200 | SOP | PS2706-1-ND§@ 1.05 88 —-.74| PS2706-1TR-ND® 457.50/M 1 12 
2500 _| 200 ~ 2000% | 40 200/200 | SOP__| PS2806-1ACT-NO§@ 1.36 1.14 96 | PS2806-1ATR-ND® 679.50/M td Photo 
14 | 5000 [200 - 2000% [40 100/100 DIP__| PS2506-2A-ND@ 197 1.65 1.39 |— = Transistor | [“t Transistor 
5000 | 200 2000% | 40 {00/100 DIP | PS2506-4A-ND® 3.38 3.04 2.59/— = Output Output 
15 | 2500 | 200~2000%| 40 200/200 | SSOP | PS2806-4-ND 6.18 556 474)— SMT SMT 
2500 | 200 ~ 2000% | 40 200/200 | SSOP_| PS2806-4A-ND@ 6.18 556 4.74 | PS2806-4ATR-ND@ 2951.00/M 
5000 [1500 ~6500%| 300 | 100/100 DIP | PS2532-1A-ND® 98820] — = 
5000 |1500~6500%) 300 | 100/100 | SMT | PS2532L-1A-ND® 10408773 — = 
2500 |1500~4000%) 300 | 100/100 | SOP | PS2732-1-ND§@ 131 110 93 PS2732-1TR-ND® 540.00/M 
16 | 2500 |1500~4000%] 350 | 00/100 | SOP | PS2733-1A-NDS® 1.69 141 1.19] PS2733-1ATR-ND® 813.00/M non 
2500 | 400 ~ 4500% | 350 20/5 SSOP | PS2833-1A-ND§@ 2.01 168 1.42] PS2833-1ATR-ND@ 972.00/M tddd 
2500 | 400 ~ 4500% | 350 20/5 __| Mini-Flat | PS2933-1-ND§@ 208 1.74 1.47 | PS2933-1TR-ND® 1006.50/M A NY BS 
17 | 3780 | 400~2000% | 300 Too/100 | SSOP |PS2832-4A-ND® 5.03 453 3.86/— = BAR LeD2— 
2500 | 400 ~ 4500% | 350 20/5 SSOP _| PS2833-4-ND§@ 4.33 3.90 _ 3.32 | PS2833-4TR-ND® 2223.00/M we PD2 
18 | 2000 | 100~600% | 70 20110 | SSOP | PS2841-4A-NDS@ 3.83 3.45 2.94 | PS2841-4ATR-ND@ 1963.00/M 1 
19 | 2000 | 100~600% | 70 20110 | SSOP | PS2841-4B-NDS 3.75 3.38 2.88 | PS2841-4BTR-ND@ 1911.00/M Photo Transistor 
20 | 2000 | 100-600% | 70 20/110 SSOP | PS2845-4AA-ND§® 478 430 3.67/— — Output SMT 
§CutTape * 10.16mm (0.4”) wide row spacing; standard spacing is 7.62mm (0.3") $VDEApproved RoHS Compliant (Continued) 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2384 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


NEC y (GAA California Eastern Laboratories Optoelectronic Products (cont) 


High Linearity Diode Output Optoisolator (Surface Mount) Rolls 
Isolation Transfer Gain Transfer Gain Linearity A (K2/K1) Digi-Key Price Each 
Fig. Voltage (K2/K1) (for Vec=15V, If=2-10mA) Part No. 1 10 100 
21 1500 .133-1.072 <1% PS8741-A-ND 4.10 3.69 3.15 
—— Dip or Dip or 
High Speed Analog Output Optoisolators RoHS ven pane eaten 
Typical 
Isolation Vec Propagation Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Voltage CTR (Max.) | Delay (wc) | Package |Part No. i 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
2500 |15%~35%| 35 0.5/0.6 SOP |PS8101-ND 2.40 2.00 1.69 |PS8101TR-ND 2,500 1170.00/M 
22 | 2500 |20%~35%| 35 0.5/0.6 SOP |PS8101-K-A-ND 2.40 2.00 1.69 |— 
2500 [10% ~ 30%| 15 1/2 SOP ___|PS8103-ND 1.95 1.63 1.38 | PS8103TR-ND 2,500 960.00/M 
03 5000 >15% 35 0.5/0.3 DIP | PS8601-A-ND 2.02 1.69 1.43 |— = = 
5000 >15% 35 0.5/0.3 SMT ___[PS8601L-A-ND 2.07 1.73 1.46 |— 
5000 >15% 35 0.5/0.3 DIP =| PS8602-A-ND 247 2.06 1.74 [— = _ 
24) 2500 |15%~ 35%] 35 0.3/0.6 SSOP |PS8802-1CT-ND§ 1.98 1.65 1.40 | PS8802-1TR-ND 1,500 990.00/M Open 
2500 | 20% ~40%| 3.3 0.3/0.5 SSOP | PS8821-1-A-ND 2.31 1.93 1.63 |— = = Collector 
25 2500 |15%~35%| 35 0.3/0.6 SSOP |PS8802-2CT-ND§ 3.08 2.77 2.36 | PS8802-2TR-ND 1,500 1599.00/M Output 
2500 _|20% ~ 40%| 3.3 0.3/0.5 SSOP_|PS8821-2-A-ND 3.95 3.56 3.03 |— = = utp 
§ Cut Tape 
High Speed Digital Photocouplers Rolls 
Output | Isolation Prop. Delay Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Type | Voltage | tPHL tpLH__| Package | Part No. 1 10 100 _| Part No. Qty. Pricing 
oc 2500 | 250ns 520ns SOP |PS9113-ND 3.58 3.22 2.75 |PS9113TR-ND 2,500 1833.00/M 
oc 2500 54ns_ —51ns SOP | PS9114CT-ND§ 3.63 3.27 2.78 |PS9114TR-ND 2,500 1885.00/M 
26 oc 2500 54ns_ —51ns SOP |PS9114-ND 3.60 3.24 2.76 |— _ _ 
oc 2500 35ns_ = 40ns SOP |PS9117-A-ND 3.60 3.24 2.76 |= ml = Open 
oc 2500 40ns__45ns SMT __|PS9121-ND 2.93 2.64 2.25 |PS9121TR-ND 2,500 1482.00/M i Collector 
27 TP. 2500 33ns__40ns SOP | PS9115-ND 3.60 3.24 2.76 |PS9115TR-ND 2,500 1846.00/M Output 
28 oc 5000 | 250ns 520ns DIP |PS9613-A-ND 2.33 2.10 1.79 |= _ _ 
oc 2500 54ns__51ns SSOP | PS9814-2CT-ND§ 3.23 2.91 2.48 |PS9814-2TR-ND 1,500 1677.00/M 
oc 3750 75ns = 75ns DIP |PS9614-A-ND 241 2.17 1.85 |— — _ 
29 oc 3750 6ins 51ns SMT | PS9614L-ND 2.50 2.25 1.92 | PS9614LTR-ND 1,000 1296.10 
oc 2500 40ns__45ns SSOP_|PS9817-1-ND 2.42 2.02 1.53 |PS9817-1TR-ND 1,500 1023.10/M 
30 oc 2500 54ns_ —51ns SSOP | PS9814-1CT-ND§ 1.97 1.78 1.51 |= - _ 
oc 2500 45ns___50ns SSOP_|PS9821-1-ND 2.15 1.94 1.65 |PS9821-1TR-ND 1,500 990.00/M 
ai oc | 2500 | 40ns  45ns | SSOP |PS9817-2-ND 3.15 2.84 2.42 |PS9817-2TR-ND 1,500 1638.00/M 
oc 2500 45ns___50ns SSOP _|PS9821-2-ND 3.45 3.11 2.65 _|PS9821-2TR-ND 1,500 2275.00/M 
30 TP 5000 | 300ns 300ns DIP |PS9552L2-AX-ND NEW! 3.30 2.97 2.53 |— — _ 
TP. 5000 | 300ns 300ns DIP | PS9552L3-AX-ND NEW! 3.30 2.97 2.53 |= _ = pans 
§ Cut Tape abs 


Gy . 
VISHAY. Semiconductor Optocouplers 


Hi ® 
Phototransistor Output Optocouplers DigiReel 
, rn : a . With Base Input With Base 
Isolation CTR VCEO Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay i i 4 
Fig.| Voltage | (Typical) | (Max.) | Package | Part No. 1 10 100 | Part No. ty. Pricing | Part No. ae Come COnnscon 
5300 >20% 70 6-DIP | 751-1259-5-ND 69 51 40 |— _ — | 4N38 
5300 40 ~ 80% 70 6-DIP | 751-1265-5-ND 74 55 44 |— - — | CNY17-1 
5300 63 ~ 125% 70 6-DIP | 751-1266-5-ND 74 55 44 |— _ — | CNY17-2 
5300 | 100~ 200%) 70 6-DIP | 751-1267-5-ND 74 55 44 |— _ — | CNY17-3 
5300 | 160 ~ 320% | 70 6-DIP__| 751-1268-5-ND 74 55 A4 |— = — | CNY17-4 
{ 5300 >50% 70 6-DIP | 751-1273-5-ND 83 65 50 |= — — | HI1A1 
5300 >20% 70 6-DIP | 751-1274-5-ND 83 65 50 |— _ — | H11A2 
5300 >20% 70 6-DIP | 751-1275-5-ND 83 65 50 |= = — | H11A3 - 7 
5300 | >20% | 300 | 6-DIP | 751-1278-5-ND 173 150 1.15 |— = — | 41101 With Base AC Input With Base 
5300 >20% 200 6-DIP__| 751-1279-5-ND 1.42 1.14 95 |= _ — | H11D3 Connection Connection 
5300 >20% 50 6-DIP | 751-1280-5-ND 1.10 86 67 |= =— — |i 
5300 >100% 70 6-DIP__| 751-1281-5-ND 1.00 87 67 [= = — | IL2 
5300 50 ~ 80% 30 6-DIP | 751-1337-5-ND 69 54 42 |— =— — | MOC8101 
5300 73 ~117% 30 6-DIP | 751-1338-5-ND 69 54 42 |= _ — | M0c8102 
5300 | 108~173%) 30 6-DIP | 751-1339-5-ND 69 54 42 |= _ — | M0C8103 
9 5300 | 160~ 256%) 30 6-DIP | 751-1340-5-ND 69 54 42 |= = — | M0C8104 
5300 40 ~ 80% 70 6-DIP__| 751-1269-5-ND 74 55. 44 |— = — | CNY17F-1 
5300 63 ~ 125% 70 6-DIP | 751-1270-5-ND 74 55 44 [— =— — | CNY17F-2 
5300 | 100~ 200%) 70 6-DIP | 751-1271-5-ND 74 55 44 |— _ — | CNY17F-3 a 
5300 | 160~320%| 70 6-DIP_| 751-1272-5-ND 74 55 A4 |— =_ — | CNY17F-4 AC Input With Base 
3 5300 >20% 30 6-DIP | 751-1276-5-ND 1.23 99 82 | — — — | H1I1AA1 Connection 
5300 >100% 30 6-DIP__| 751-1290-5-ND 1.61 1.29 1.08 |— = — | IL252 
4000 40 ~ 80% 70 8-SOIC | 751-1282-1-ND§ 1.06 83 71 | 751-1282-2-ND 2,000 329.00/M | IL205AT 
4000 63 ~ 125% 70 8-SOIC | 751-1283-1-ND§ 1.06 83 71 | 751-1283-2-ND 2,000 329.00/M | IL206AT 
4000 | 100~ 200%) 70 8-SOIC | 751-1284-1-ND§ 1.06 83 71 | 751-1284-2-ND 2,000 329.00/M | IL207AT 
4 4000 | 160~ 320%) 70 8-SOIC | 751-1285-1-ND§ 1.06 83 71 | 751-1285-2-ND 2,000 329.00/M | IL208AT 
4000 >20% 70 8-SOIC__| 751-1286-1-ND§ 1.06 83 .71_|751-1286-2-ND 2,000 329.00/M_| 1IL211AT 
4000 >100% 70 8-SOIC | 751-1287-1-ND§ 1.06 83 71 | 751-1287-2-ND 2,000 329.00/M | IL213AT 
4000 >100% 30 8-SOIC_| 751-1288-1-ND§ 1.40 87 75 | 751-1288-2-ND 2,000 345.60/M_|_IL217AT 
5 4000 >20% 30 8-SOIC_| 751-1291-1-ND§ 1.32 1.05 90 | 751-1291-2-ND 2,000 414.45/M_| IL256AT 
5300 220% 30 8-DIP | 751-1305-5-ND 96 84 64 |— =_ — | ILCT6 
5300 >20% 50 8-DIP | 751-1306-5-ND 1.46 117 97 |= _ — | ILD1 
6 5300 >100% 70 8-DIP | 751-1307-5-ND 1.53 1.33 1.03 | — _ — | ILD2 
5300 >50% 70 8-DIP | 751-1318-5-ND 1.93 1.51 1.27 |= _ — | ILDS 
5300 35% 20 8-DIP | 751-1326-5-ND 1.73 1.38 1.15 |= =_ — | ILD74 
5300 220% 30 8-DIP__| 751-1336-5-ND 1.26 1.02 85 |= =_ — | MCT6 
4000 40 ~ 80% 70 8-SOIC | 751-1308-1-ND§ 1.45 1.15 .98 | 751-1308-2-ND 2,000 454.95/M | ILD205T 
4000 63 ~ 125% 70 8-SOIC | 751-1309-1-ND§ 1.45 1.15 .98 | 751-1309-2-ND 2,000 454.95/M | ILD206T 
7 4000 | 100~ 200%) 70 8-SOIC | 751-1310-1-ND§ 1.45 1.15 .98 | 751-1310-2-ND 2,000 454.95/M | ILD207T 
4000 >20% 70 8-SOIC | 751-1311-1-ND§ 1.45 1.15 .98 | 751-1311-2-ND 2,000 454.95/M | ILD211T 
4000 >100% 70 8-SOIC | 751-1312-1-ND§ 1.45 1.15 .98 | 751-1312-2-ND 2,000 454.95/M | ILD213T 1 
4000 >100% 70 8-SOIC_| 751-1313-1-ND§ 1.54 1.22 1.04 | 751-1313-2-ND 2,000 483.30/M_| ILD217T we 
8 5300 >50% 30 8-DIP | 751-1315-5-ND 3.10 2.43 2.04 |— — — | ILD250 Ez; iq 
5300 >100% 30 8-DIP__| 751-1316-5-ND 3.45 3.00 2.24 |— = — | ILD252 
5300 63 ~ 125% 70 8-DIP | 751-1320-5-ND 1.73 1.38 1.15 |= — — | ILD615-2 
9 5300 | 100~ 200%) 70 8-DIP | 751-1321-5-ND 1.72 1.38 1.15 |= =- — | ILD615-3 AC Input 
5300 | 160 ~320%| 70 8-DIP__| 751-1322-5-ND 1.76 1.41 1.18 [= = — | ILD615-4 P 
§ Cut Tape (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 2385 


ay RoHS 
VISHAY, Semiconductor Optocouplers WES = 
Phototransistor Output Optocouplers (cont) Digi@Reel” a 
Isolation CTR VCEO Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Vishay ay KY 
Fig.| Voltage | (Typical) | (Max.) | Package | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
10 | 4000 >20% 70 8-SOIC_| 751-1317-1-ND§ 2.02 1.60 1.37 | 751-1317-2-ND 2,000 634.50/M_| ILD256T lAYSK| 
11 5300 >50% 70 8-DIP | 751-1323-5-ND 2.12 1.66 1.40 |— — — | ILD620 q + 
5300 >100% 70 8-DIP__| 751-1324-5-ND 2.35 1.84 1.55 [= = — | ILD620GB eKE 
12 | 5300 >100% 70 8-DIP__| 751-1325-5-ND 1.64 1.28 1.08 |— = — | ILD621GB 
5300 40 ~ 80% 70 4-DIP_ | 751-1341-5-ND 1.10 86 67 |= _ — | SFH610A-1 
43 | 5300 | 63~125% | 70 | 4-DIP | 751-1342-5-ND 96 84 64 J— - — | SFH610A-2 AC Input 
5300 | 100~ 200%) 70 4-DIP_ | 751-1343-5-ND 96 84 64 | — _ — | SFH610A-3 
5300 | 160 ~ 320%| 70 4-DIP__| 751-1344-5-ND 96 84 64 |— = — _|_SFH610A-4 
5300 40 ~ 80% 70 4-SMD_ | 751-1345-1-ND§ 87 68 .59 | 751-1345-2-ND 1,000 300.70 | SFH6156-1T 
5300 63~125% | 70 4-SMD_ | 751-1346-1-ND§ 87 68 .59 | 751-1346-2-ND 1,000 300.70 | SFH6156-2T _ 
5300 | 100~ 200%) 70 4-SMD_ | 751-1347-1-ND§ 87 68 .59 | 751-1347-2-ND 1,000 300.70 | SFH6156-3T Esa 
5300 | 160~ 320%) 70 4-SMD_ | 751-1348-1-ND§ 87 68 .59 | 751-1348-2-ND 1,000 300.70 | SFH6156-4T 
5300 | 100 ~ 200% | 55 4-SMD_| 751-1352-1-ND§ 1.14 91 .78 | 751-1352-2-ND 1,000 399.00 _| SFH6186-3T Esa 
14 5300 63~125% | 70 4-DIP | 751-1349-5-ND 718 61 AT |= =— — | SFH615A-2 
5300 | 100~ 200%) 70 4-DIP_ | 751-1350-5-ND 78 61 AT |— _ — | SFH615A-3 
5300 | 160~ 320%) 70 4-DIP_ | 751-1351-5-ND 78 61 AT |— - — | SFH615A-4 [Apa | 
5300 63~125% | 55 4-DIP_ | 751-1353-5-ND 1.10 86 67 |= _ — | SFH618A-2 
5300 | 100 ~ 200% | 55 4-DIP__| 751-1354-5-ND 1.10 86 67 |= = — | SFH618A-3 
5300 | 160~ 320%) 55 4-DIP | 751-1355-5-ND 1.10 86 67 |= = — | SFH618A-4 Ea 
5300 | 250 ~ 500% | 55 4-DIP__| 751-1356-5-ND 1.10 86 67 |= = — _| SFH618A-5 
5300 40~125% | 70 4-DIP | 751-1357-5-ND 92 72 56 = _ — | SFH620A-1 
5300 63 ~ 200% | 70 4-DIP_ | 751-1358-5-ND 92 72 56 |= _ — | SFH620A-2 
15 5300 | 100~ 320%) 70 4-DIP_ | 751-1359-5-ND 92 72 56 |= = — | SFH620A-3 DIP or SOP 
5300 | 100~ 320%) 55 4-SMD_ | 751-1360-1-ND§ 1.41 1.12 .95 | 751-1360-2-ND 1,000 474.15 | SFH6286-3T or eo 
5300 | 100~ 320%) 55 4-DIP_ | 751-1361-5-ND 1.15: 1.00 TT |= _ — | SFH628A-3 
5300__|160~500%| 55 | 4-DIP_| 751-1362-5-ND 4.45 1.00 aL - — | SFH628A-4 AC Input 
3750 | 50~300% | 70 | Mmi-Far | 751-1367-1-ND§ 69 54 47 |751-1367-2-ND | 2,000 | 215.60/M | SFH6SOABT DIP or SOP 
16 | 3750 50~150% | 70 | Min-Fiat | 751-1368-1-ND§ 78 61 .53 | 751-1368-2-ND 2,000 243.60/M | SFH690AT 
3750 | 100 ~ 300% | 70 | Mi-Fiar | 751-1369-1-ND§ 78 61 .53 | 751-1369-2-ND 2,000 243.60/M_| SFH690BT Fig. 25 
17 | 3750 50 ~ 300% | 70 | Miw-Fiar | 751-1370-5-ND. 447 3.89 2.90 |= = — | SFH6916 
48 5300 >20% 50 16-DIP | 751-1329-5-ND 2.45 1.92 1.61 |= — — | (Lai 
5300 >100% 70 16-DIP_| 751-1330-5-ND. 2.55 1.99 1.68 |— = — | ILQ2 Wy 
49 5300 >50% 70 16-DIP | 751-1331-5-ND 3.31 2.88 2.15 |= =— — | ILQ620 
5300 >100% 70 16-DIP_| 751-1332-5-ND. 3.72 3.24 2.42 |— = — | ILQ620GB cH 
20 5300 >50% 70 16-DIP | 751-1333-5-ND 3.10 2.43 2.04 |— — — | 1LQ621 go 
5300 >100% 70 16-DIP_| 751-1334-5-ND 2.76 2.40 1.79 |— = — | ILQ621GB 
py | 9000 | 50~ 600% | 70 | 16-DIP | 751-1371-5-ND 1.64 128 1.08 |— = — | TCET4100 High Gain, With Low Input 
3750__| 50~600% | 70 | Mi-Fiar_| 751-1375-1-ND 1.95 1.52 1.28 | 751-1375-2-ND 2,000 790.40/M_| TCMT4100 1 2 Base Connection Current, With 
On 5000 >20% 70 16-DIP | 751-1372-5-ND 2.17 1.70 1.43 |— — — | TCET4600 Base Connection 
3750 80 ~ 300% | 70 | Miw-Fiar | 751-1376-1-ND§ 2.78 2.12 1.83 | 751-1376-2-ND 2,000 860.60/M_| TCMT4600 
22B| 3750 80 ~ 300% | 70 | Miw-Fiat | 751-1374-1-ND§ 5 59 50 | 751-1374-2-ND 3,000 232.40/M_| TCMT1600 
23 | 5000 80~160% | 70 | Min-Fiat | 751-1373-1-ND§ 12 56 44 | 751-1373-2-ND 3,000 224.00/M | TCLT1107 
§ Cut Tape 
. aaa ® 
Photodarlington Output Optocouplers Digiq Reel 
Tape and Reel 
Isolation CTR VCEO Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay 
Fig.| Voltage | (Typical) | (Max.) | Package | PartNo. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. AC Input 
24 | 5300 >500% 25 6-DIP 751-1277-5-ND 1.19 1.03 380 [= — | H11B1 
25 [| 4000 >500% 30 8-SOIC 751-1289-1-ND§ 1.19 94 -81 | 751-1289-2-ND 372.60/M_ | IL223AT 
26 [| 4000 >500% 30 8-SOIC 751-1314-1-ND§ 2.11 1.67 1.43 | 751-1314-2-ND 661.50/M_| ILD223T 
27 [| 5300 >100% 55 8-DIP 751-1319-5-ND 2.42 1.89 159 — | ILD55 
08 5300 >750% 60 8-DIP 751-1327-5-ND 2.76 2.40 1.79 |= — | ILD755-1 
5300 >1000% 60 8-DIP 751-1328-5-ND 4.30 3.75 2.79 |= — | ILD755-2 
29 | 5300 2500% 60 16-DIP 751-1335-5-ND 3.58 3.12 2.33 |— — | ILQ66-4 
§ Cut Tape E; 
Phototriac Output Optocouplers High dV/dt, Low Input Current aa 
Isolation VpRM LED Trigger Current Digi-Key Price Each Vishay i i 
Fig.| Voltage | (Minimum) | IFT(Maximum) | Package | Part No. 1 10 100 | PartNo. od aera Coen 
5300 600 2mA, 5mA 6-DIP 751-1297-5-ND 3.17 2.76 2.06 | IL410 Internal RBE for 
30 5300 800 2mA, 5mA 6-DIP 751-1298-5-ND 3.45 3.00 2.24 | IL4108 High Stabilit 
5300 600 10mA 6-DIP 751-1382-5-ND 1.38 1.20 92 | VO3062 9 y 
5300 600 5mA 6-DIP 751-1383-5-ND 1.46 1.17 97 _| V03063 
31 5300 600 1.3mA 6-DIP 751-1299-5-ND 3.45 3.00 2.24 | IL4116 
5300 800 1.3mA 6-DIP 751-1300-5-ND 4.36 3.80 2.83 | 1L4118 
5300 600 2mA 6-DIP 751-1301-5-ND 3.17 2.76 2.06 | 1L420 
32 5300 800 2mA 6-DIP 751-1302-5-ND 3.45 3.00 2.24 | 1L4208 
5300 600 1.3mA 6-DIP 751-1303-5-ND 3.45 3.00 2.24 | IL4216 
5300 800 1.3mA 6-DIP 751-1304-5-ND 4.36 3.80 2.83 | 1L4218 
High Speed Optocouplers Open-Collector da 
Common Mode Tape and Reel 
Isolation |Trans. Immunity Prop Delay Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Vishay 
Fig.| Voltage CMu {PHL tpLH | Package | Part No. 1 10 100 | Part No. 2,000 Part No. 
33 5300 1000 V/us 1.5ys 1.5us | 8-DIP | 751-1260-5-ND 1.38 1.20 92 | — | 6N135 
5300 1000 V/s 0.8us 0.8us | 8-DIP | 751-1261-5-ND 1.42 1.14 95 | = —_| 6N136 
5300 100 V/s 75ns 75ns | 8-DIP | 751-1262-5-ND 1.64 1.28 1.08 |= — | 6N137 
34 5300 5 kV/us 100ns_ = 100ns | 8-DIP | 751-1379-5-ND 1.80 1.41 1.19 |= — | V02601 
5300 10 kV/j1s 100ns_—_-100ns | 8-DIP_ | 751-1380-5-ND 1.96 1.54 1.29 [= —_| V02611 
35 4000 5 kV/us 100ns =: 100ns | 8-SOIC | 751-1377-1-ND§ 3.43 2.62 2.25 | 751-1377-2-ND 1062.10/M | VOO601T NMOS Trans NMOS Transistor Transistor 
4000 15 kV/ps 100ns__-100ns | 8-SOIC | 751-1378-1-ND§ 3.65 2.78 2.39 | 751-1378-2-ND 1128.40/M_| VO0611T Output Output Output 
36 5300 5 kV/us 100ns_——-100ns | 8-DIP | 751-1381-5-ND 2.94 2.30 193 [= —_ | V02631 
37 4000 15 kV/ps 0.8ps 0.8us | 8-SOIC | 751-1363-1-ND§ 2.23 1.70 1.47 | 751-1363-2-ND 690.30/M | SFH6316T 
38 4000 15 kV/ps 1.0ys 1.0us | 8-SOIC | 751-1364-1-ND§ 2.49 1.90 1.63 | 751-1364-2-ND 769.60/M | SFH6343T 
5300 15 kV/p1s 0.8us 0.8us | 8-DIP | 751-1365-5-ND 1.80 1.41 1.19 [= —__| SFH6345 
39 4000 1000 V/s 300ns_—_-300ns | 8-SOIC | 751-1366-1-ND§ 2.79 2.13 1.83 | 751-1366-2-ND 863.20/M__| SFH6720T 
40 5300 500 V/us 10s 35us | 8-DIP | 751-1263-5-ND 1.53 1.33 1.03 | — — | 6N138 
5300 500Vius | 25us _60us | 8-DIP_| 751-1264-5-ND 1.68 135 1.13 | — —_| 6N139 Open-Collector 
§ Cut Tape Output 
Linear Optocouplers 
Isolation | Transfer Gain | Transfer Gain Linearity A (K2/K1) Digi-Key Price Each Vishay 
Fig.| Voltage (K2/K1) (If=1.0-10mA) Package | Part No. al 10 100 | PartNo. 
5300 | 0.557 ~ 1.618 +0.25% 8-DIP | 751-1292-5-ND 4.27 3.72 2.77 | IL300 
5300 | 0.765 ~ 1.181 +0.25% 8-DIP | 751-1293-5-ND 4.41 3.84 2.86 | IL300-DEFG 
4 5300 | 0.851 ~ 0.955 +0.25% 8-DIP | 751-1294-5-ND 10.41 9.11 7.20 | IL300-E ; 
5300 | 0.851 ~ 1.061 +0.25% 8-DIP | 751-1295-5-ND 6.07 5.32 4.21 | IL300-EF y nowadiode Wide Bandwidth 
5300 _ | 0.945 ~ 1.061 +0.25% 8-DIP_| _751-1296-5-ND 10.41 9.11 7.20 | 1L300-F Darlington Output 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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electronics 


‘OPTEK Technology 


Optoisolators 


OPI1264 Series: Optically coupled isolators, each consisting OPI155 Series: Contains a high speed monolithic photo-IC 


of an infrared emitting diode coupled to an NPN silicon photo- 
transistor and sealed in a precast opaque housing. 


collector output Schottky transistor. 


comprised of a photo-diode and DC amplifier driving an open 


Forward DC | Reverse 
Isolation Current DC DC Current | Digi-Key Price Each TT Electronics 
Fig. | Voltage (mA) Voltage | Transfer Ratio| Part No. il 100 250 | Part No. 
+10k 40 2.0 25% 365-1031-ND 3.08 1.80 1.73 |OPI1264A 
1 +10k 40 2.0 50% 365-1032-ND 3.08 1.80 1.73 |OPI1264B 
+10k 40 2.0 100% 365-1033-ND 3.14 1.83 1.76 _| OPI1264C 
2 +50k 50 3.0 25mA 365-1034-ND 73.43 42.72 41.08 |OPI155 


lsola- Current Typ. Isola- Current Typ. 
tion | Transfer Ratio| VCEO | ton/toff | Pkg. | Digi-Key Pricing Lite-On tion | Transfer Ratio | VCEO | ton/toff | Pkg. | Digi-Key Pricing Lite-On 
Fig.| Volt. | Min. | Max. |(Max.)| (usec.)| Type | Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig.| Volt. | Min. | Max.|(Max.)| (ysec.)| Type | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
2500 | 20% - | 30 | 3.0/3.0] DIP |160-1300-5-ND} 32 243 18.23] 4N25 7 | 5000 [20% 300% | 35 | 4.0/3.0| SMT |160-1347-5-ND@ 725.37 40.28 [| L1V-824S 
2500 | 20%  - | 30 | 3.0/3.0] SMT |160-1301-5-ND@ 34 2.55 19.13] 4N25S | 0000 | 20% 300% | 35 | 4.0/3.0] DIP /160-1348-5-ND® 740 10.50 78.75 | LTV-844 
1500 | 20% - | 30 | 3.0/3.0] DIP |160-1302-5-ND® 33° 2.46 = 18.45 | 4N26 5000 | 20% 300% | 35 | 4.0/3.0 | SMT |160-1349-5-ND 1.42 10.62 79.65 | LTV-8448 
1500 | 20% - | 30 | 3.0/3.0] SMT |160-1303-5-ND@ ‘34-255 19.13 | 4N26S 4 | 3000 | 20% 80% | 35 | 4.0/3.0] DIP /160-1350-5-ND® 40 3.00 22.50 | LTV-814H 
3550 [100% - | 30 | 3.0/3.0| DIP |160-1304-5-ND@ 132-243 18.23 | 4N35 5000 | 20% 80% | 35 | 4.0/3.0| SMT |160-1351-5-ND@ 423.12 23.40 | LTV-814HS 
3550 | 100% = 30 | 3.0/3.0! SMT |160-1305-5-ND® 32 2.43 18.23 | 4N35S 7 | 5000 | 20% 80% 35 | 4.0/3.0 | DIP [160-1352-5-ND® 80 6.00 45.00 | LTV-824H 
1500 |100%  — 30 | 3.0/3.0) DIP |160-1306-5-ND@ 32 2.43 18.23 | 4N37 9 5000 ]600% 7500%] 35 60/53 | DIP /160-1356-5-ND@ 63 4.74 35.55 | LTV-8141 
1500 |100%  — 30 | 3.0/3.0) SMT |160-1307-5-ND@ 34 2.55 19.13 | 4N37S 5000 [600% 7500%| 35 60/53 | SMT |160-1357-5-ND® 64 4.83 36.23 | LTV-8141S 
1 | 5000 | 40% 80% | 70 | 5.0/5.0) DIP |160-1308-5-ND® 32 2.43 18.23) CNY17-1 5 en ae ane = au eM Tees tine to ae ee Tyee 
5000 | 40% 80% | 70 | 5.0/5.0| SMT |160-1309-5-ND@ 342.55 19.13 | CNY17-1S fo fo -1359-5- : : A E 
5000 | 63% 125% | 70 | 5.0/5.0| DIP |160-1310-5-ND® 443.30 24.75 | CNY17-2 g | 2000 | 50% 600% | 80 | 4.0/3.0) DIP |160-1360-5-ND® 250 7.89 14.18 | LTV-816 
5000 | 63% 125% | 70 | 5.0/5.0) SMT |160-1311-5-ND 50 3.75 28.13 | CNY17-28 sot ou oo oo Aue aM panels of 1a are ETv=a TS 
5000 |100% 200% | 70 | 5.0/5.0) DIP |160-1312-5-NDe 32 243 © 18.23 | CNY17-3 19; 2000" SOH - 1G00% as: eee e at : : 
9 9 iS eiatel 5000 | 50% 600% | 80 | 4.0/3.0| SMT |160-1363-5-ND@ 52 3.87 29.03 | LTV-826S 
5000 |100% 200% | 70 | 5.0/5.0) SMT |160-1313-5-ND@ 34 2.55 19.13 | CNY17-3S 
| 9 eet : 5000 | 50% 600% | 80 | 4.0/3.0) DIP |160-1364-5-ND@ T.00 7.50 56.25] LTV-846 
5000 |160% 320% | 70 | 5.0/5.0] DIP |160-1314-5-ND@ 32 243 18.23 | CNY17-4 4 
: i ee i: 5000 | 50% 600% | 80 | 4.0/3.0| SMT |160-1365-5-ND@ 1.02 7.62 57.15 | LTV-846S 
5000 [160% 320% | 70 | 5.0/5.0| SMT |160-1315-5-ND@ 34 2.55 19.13 | CNY17-4S i ‘ 
a z 5000 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0) DIP |160-1366-5-ND@ 25. 1.89 14.18 | LIV-817 
5000 | 40% 80% | 70 | 5.0/5.0] DIP |160-1316-5-ND@ 32. 243 18.23 | CNYT7F-1 6 : H 
: x 5000 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0| SMT |160-1367-5-ND@ 26 1.98 14.85 | LTV-817S 
5000 | 40% 80% | 70 | 5.0/5.0) SMT |160-1317-5-ND@ 342.55 19.13 | CNY17F-1S 2 
° : 5000 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0] DIP |160-1368-5-ND@ 50 3.75 28.13 | LIV-827 
5000 | 63% 125% | 70 | 5.0/5.0] DIP |160-1318-5-ND@ 32 243 18.23 | CNY17F-2 10} F000 | 50% 600% | 35 | 40/301 SMT |160-1369-5-NDe 52 387-2903 | LTV-8278 
» | 5000 | 63% 125% | 70 | 5.0/5.0] SMT |160-1319-5-NDe@ 342.55 19.13 | CNY17F-2S 5000 1 80% 600% 1-357 40 DIP 1160-1370} 1007.50 56 25 LTV-B47 
5000 [100% 200% | 70 | 5.0/5.0| DIP |160-1320-5-ND@ 332.46 18.45 | CNY17F-3 11] S000 | 50% 600% | 35 | 40/30! SMT |160-1371-5-ND@ 402 762 57415 LIv-847S 
5000 [100% 200% | 70 | 5.0/5.0| SMT |160-1321-5-ND@ 34.255 19.13 | CNYT7F-35 - oe - - - 
5000 |160% 320% | 70 | 5.0/5.0] DIP |160-1322-5-ND@ 32 243 18.23) CNY17F-4 RoHS Compliant + CutTape + Tape and Reel 
5000 [160% 320% | 70 | 5.0/5.0| SMT |160-1323-5-ND@ 342.55 19.13 | CNY17F-4S 
; | 9000 | 20% ~ - [30 | 2.8/4.5] SMT |160-1327-5-ND 342.55 19.13 | HI1A2S 
5000 | 20% - | 300 | 5.0/5.0] DIP |160-1328-5-ND@ 76 5.70 42.75) H11D1 i i 
5000 | 20% - | 300 | 5.0/5.0| SMT |160-1329-5-ND@ 785.82 43.65 | H11D1S Triac Output Optoisolators 
3 | 3750 i000% | 300 | 100/20, SMT /160-1331-T-NDeF «514.28 34.20 | LIV-352T ree) Ee Wer 
3750 [1000% - | 300 | 100/20| SMT |160-1331-2-ND 192.38/750 LTV-352T Te aisiiael lerriaaare| wlnckinel Mie Pac rns maroc (ince 
3750 | 20% 400% | 35 | 4.0/3.0) SMT |160-1333-1-ND@t 30. 250 20.00 | LTV-354T vo eee a CCueiy HOLA eY, ito ret 
4 5 i 4 ea . Fig. | Voltage | (mA) | Voltage | (WA) | Type Part No. 1 10 100 | PartNo. 
3750 | 20% 400% | 35 | 4.0/3.0| SMT |160-1333-2-ND@¢ 112.50/750 LTV-354T 
3750 |600% 7500%| 35 | 60/53 | SMT |160-1335-1-ND@t 23. 1.88 15.00] LTV-355T 5000 | 30 | 400V | 10 | DIP 160-1372-5-ND 63 48 36 | MOC3020 
5 | 3750 | 600% 7500%| 35 | 60/53 | SMT |160-1335-2-ND@+ 96.75/750 LTV-335T 5000 | 30 | 400V | 10 ) SMT 160-1373-5-ND 64 49.37 | MOC3020S 
3750 | 50% 600% | 80 | 4.0/3.0] SMT |160-1337-1-ND@t 23 1.88 15.00] LIV-350T 5000 15) 400v ) 10 | DIP 160-1374-5-ND 63 48 36 | MOC3021 
g | 3750 | 50% 600% | 80 | 4.0/3.0) SMT |160-1337-2-NDe+ 84.38/750 LTV-356T yg | 9000 | 15 | 400v | 10 | SMT 160-1375-5-ND 64 49.37 | MOC3021S 
3750 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0) SMT |160-1339-1-ND@t 23 1.88 15.00 | LTV-357T 5000 10 400V_| 10 | DIP 160-1376-5-ND 63.48 36 _| MOC3022 
3750 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0| SMT |160-1339-2-ND@+ 84.38/750 LTV-357T 5000 10 400V | 10 ) SMT 160-1377-5-ND 64 49 37 | MOC30225 
9 | 3000 | 40% 320% | 70 | 2.0/2.0] DIP /160-1340-5-ND 32. 243 18.23 | LIV-702F 5000 5 4oov | 10 | DIP 160-1378-5-ND 63 48 36 | MOC3023 
5000 | 40% 320% | 70 | 2.0/2.0| SMT |160-1341-5-ND@ 34 2.55 19.13 | LTV-702FS 5000 5 400V_| 10 | SMT 160-1379-5-ND 64 49 37 | MOC3023S 
T [5000 [40% 320% [70 | 2.0/2.0| DIP |160-1342-5-ND 32243 18.23 | LIV-702V 5000 5 600V | 10 ] DIP 160-1722-5-ND 50 42 33) MOC3063 
4 | 5000 [20% 300% | ~35 | 4.0/3.0) DIP ]160-1344-5-ND® 35. +264 19.80] LIV-814 13 | 5000 5 600V | 10 | SMT 160-1723-1-NDt 53° 44 36 | MOC3063S-TA1 
5000 | 20% 300% | 35 | 4.0/3.0| SMT |160-1345-5-ND@ 362.73 20.48 | LTV-814S 5000 5 600v_ | 10 | SMT 160-1723-2-ND$ 264.00/1,000 | MOC3063S-TA1 
7 [5000 [20% 300% | 35 | 4.03.0] DIP |160-1346-5-ND@ 705.25 39.38 | LTV-824 +CutTape + Tape and Reel 
oe Optoisolators with Photo-Transistor Output 
LUMEX Optolinks Current Length 
ry ‘ | Transfer Ratio} il, Digi-Key Price Each | Tape and Reel | Lumex 
3% % Specifications: ¢ Isolation Voltage: 5000 * VCEO (Max.): 60V * Typical tr/tf: 5 ps/4 Us Fig.| Min.-Max. | (mm) _ | Pkg. | Part No. dl 10 Pricingt Part No. 
60-600% | 4.60 | DIP | 67-1560-5-ND® St AB —]| OCP-PCTI14/E 
1 | 60-600% | 460 | SMT | 67-1613-1-ND@t 51 43 | _564.40/2,000| OCP-PCT114/E-TR 
2 | 60-600% | 9.68 | DIP | 67-1561-5-ND 7.05.88 —] OCP-PCT218/E 
60-600% | 9.68 | SMT | 67-1614-1-NDY 1.05.88 | _581.00/1,000| OCP-PCT218/E-TR 
cots 3 | 60-600% | 19.84 | DIP | 67-1562-6-ND@ 1.83 1.53 —] OCP-PCT4116/E 
2d 60-600% | 19.84 | SMT | 67-1618-5-NDe 1.83 1.53 —|_OCP-PCT4116/E-TR 
| 34 4 | 60-600% | 7.30 | DIP | 67-1563-5-ND@ 39° «33 —] OCP-PCTBTI6/E 
: 60-600% | 7.30 | SMT | 67-1615-1-ND@t 39 33 | _215.80/1,000| OCP-PCTB116/E-TR 
5 | 60-600% | 4.60 | DIP | 67-1564-6-ND@ 63. 53 —]| OCP-PCT124/A 
60-600% | 4.60 | SMT | 67-1616-1-ND@t 63 53 | _697.20/2,000| OCP-PCT124/A-TR 
Photo Transistor Dual Photo Transistor Quad Photo Transistor Photo Transistor Output 60-600% 19.84 DIP | 67-1565-5-ND® 2.89 2.41 —| OCP-PCT4216/A 
Output DIP or SMT Output DIP or SMT Output DIP or SMT DIP or SMT 60-600% | 19.84 | SMT | 67-1619-5-ND 2.89 2.41 —|_OCP-PCT4216/A-TR 
200-400% [| 4.60 | DIP | 67-2044-5-ND 2622 —[OGP-PCTI14/C 
Voltage Regulator . . 
A Optoisolators with Photo-IC Output 
Prop Delay| Length ‘Tape and Reel 
Isolation | tpHL/APLH E Digi-Key Price Each Pricing Lumex 
- - 6.50-— Fig.| Voltage (uS) (mm) Pkg. | Part No. 1 10 1,0004 Part No. 
; ; Single-Channel 3 | 9000 5/3 73 DIP |67-1566-5-ND@ 164 1.37 —_ /OCP-PCP116 
Photo Transistor Quad Photo Transistor Photo Transistor Photo IC Output 5000 5/3 73 SMT _| 67-1617-1-ND¢ 1.64 _1.37 904.70 |OCP-PCP116-TR 


Output DIP or SMT 


Output DIP or SMT 


Output DIP 


DIP or SMT 


@ RoHS Compliant + CutTape + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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Iso- Current Transfer Iso- Current Transfer 
lation Ratio - Typ. (%) VCEO | Pkg. | Digi-Key Price Each lation Ratio - Typ. (%) VCEO | Pkg. | Digi-Key Price Each 
Fig. | Volt. | (Min. Typ. Max.) | (Max.) | Type | Part No. 1 10 100 Fig. | Volt. | (Min. Typ. Max.) | (Max.) | Type | Part No. i 10 100 
5300 | 20 70 — 30 | DIP | 4N25MFS-ND@ 52 «A282 3 | 2500] 300° 1300 — 7 DIP. | 6N138QT-ND® 80 67 54 
5300; 20 70 — 30 | SMD | 4N25SM-ND® 52 4282 2500 | 400 1100 — 18 | DIP | 6N139QT-ND@ 7 66 53 
5300} 20 70 — 30 | DIP | 4N26MFS-ND® 52 42 32 2500/ 15 — 50 — | SOIC | FODOSOLR1CT-ND+@ 140 «112 ~~ «84 
5300) 10 50 — 30 | DIP | 4N27MFS-ND® 52 4232 2500| 15 — 50 — | SOIC | FODOSOLR1TR-NDO® 378.00/500 
a9 iw 308 = x aue Howe we a x a 5000) 15 — 50 — | SMD | FOD250LSDCT-ND¢o 140 112 84 
= i ; ‘ . 2500) 19 27 50 — | SOIC | HCPLO453R1CT-ND$@ 168 134 1.01 
5300 | 100 300 — 30 | DIP | 4NS6M-ND® 52 A282 2500| 19 27 50 —__| SOIC | HCPLO453R1TR-NDO® 452.25/500 
5300 | 100 300 =— | 30 | DIP | 4NS7MFS-ND® 5200 4282 2500| 19 27 50 | — | SMD | HCPLOSO1-NDe 128 «1.0277 
1A | 5300] 40 60 80 70 | DIP | CNY171MFS-ND 52 4232 a 
aa00 | 63100125 | «70. | DIP. RORPHRDRENRSS 25 He - 2500) 7 27 50 SOIC | HCPLO530R1CT-ND$@ 284 227 177 
e300 1100480200 770 OP Ree Bod 8 2500) 7 27 50 — | SOIC | HCPLO530R1TR-NDO® 819.00/500 
j : : : 4 | 2500] 19 27 50 — | SOIC | HCPLO531R1CT-ND$e 317 254 1.98 
a | ef ae TAN neee Ree 2500| 19 27 —50_| — | SOIC | HCPLOS3iRITR-NDO® 916.50/500 
— # : : : 2500] 15 30 — — | SOIC | HCPLO534R1CT-ND$@ 349° 279° (2.47 
Sand || 100 300) 70 OF ee 06" 0 at 2500) 15 30 SOIC | HCPLO534R1TR-NDO® 2015.00/1,000 
5300 | 50 100 — 30__| DIP | MOC8100M-ND 52 4232 oe = ; 00/1 
7500 |) 400 = 30 | SMD) 4NSSSROMICT-NDES 483728 5000) 19 27 50 — | DIP | HCPL4503M-ND® 126 105 84 
+ ‘ 5000) 19 27 50 — | SMD | HCPL4503SDMCT-ND$@ 163 130 98 
7500 | 100 30__| SMD | 4N35SR2MTR-NDO® 161.00/1,000 
18/5300 1160201 70 1 DIP] CNY 74MFS-ND® 7 a RT| 5000| 19 27 50 —__| SD _| HCPL4503SDMTR-NDO® 845.00/1,000 
= : 5000| 19 27 50 — | SMD | HCPL4503SM-ND@ 163 130 98 
5300 | 40 80 70 | DIP | CNY17FIMFS-ND@ 60 48 36 soon | 4a a7 80 pip (necwenarnen jest “a0 98 
5300 | 63 — 125 | 70 | SMD | CNY17F2MFS-NDe 55 (A483 = uh 2 : : : 
ic | 5300} 100 — 200 | 70 | DIP | cNYt17F3MFS-ND@ 55 0~C«(<“‘ S88 2500/ 15 — 50 — | SOIC | FODOS53LR1CT-ND¢¢ 261 209 163 
5300} 160 — 320 | 70 | SMD | CNY17F4MFS-ND® 55 4433 5 | 2000) 15 50 | — | SOIC | FODOSSLRITR-NDO® 754.00/500 
5300| 40 — 80 70 | DIP | CNY17F1TVM-ND® 55 44 33 2500 | 16 1 _ — | DIP | HCPL2530-ND@ 163 1.30 98 
5300 | 50 — 150 | 70 | SMD | MOC8106SM-ND® 51.3929 2500 | 19 -_ = | DIP_| HCPL2531-ND@ 163 1.30 98 
2500 7 1850 15 | DIP | 6N1350T-ND® 703.78 ~~~59 | 2500] 300 = 7 DIP | HCPL2730QT-ND® 163° 130 98 
2 | 2500) 19 27 50 15 | DIP | 6N136QT-ND@ 75 63 50 2500 | 400 — — 18 | DIP_| HCPL27310QT-ND@ 140 112 84 
2500 12 27 _ 15 DIP_| HCPL25030T-ND® 90 1 60 + VDE approval A .4”Lead Spacing $CutTape Tape and Reel # RoHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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FAIRCHILD Optoisolators 
pyre eT TSTWTSH STEM Photo Transistor Output Optoisolators (Cont.) 


Iso- Current Transfer Iso- Current Transfer 
lation Ratio - Typ. (%) VCEO | Pkg. | Digi-Key Price Each lation Ratio - Typ. (%) VCEO | Pkg. | Digi-Key Price Each 
Fig. | Volt. | (Min. Typ. Max.) | (Max.) | Type | PartNo. 1 10 100 Fig. | Volt. | (Min. Typ. Max.) | (Max.) | Type | Part No. 1 10 100 
2500 | 20 = — 30 DIP | MCT6-ND® 75 57 43 7500 | 100 _ _ 60 SMD | 4N29SR2MTR-NDO® NEW! 218.12/1,000 
7 | 2500] 50 = = 30 DIP | MCT61-ND® 75 57 43 7500 | 100 _- — 60 SMD | 4N30SM-ND® NEW! 58 A4 33 
2500 | 100 _ _ 30 DIP | MCT62-ND@ 80 60 45 7500 | 100 — — 60 SMD | 4N30SR2MCT-ND¢@ NEW! 58 4 33 
2500 10 = = 30 SMD | MCT62S-ND® 80 60 45 7500 | 100 = — 60 SMD | 4N30SR2MTR-NDO® NEW! 192.85/1,000 
2500} 50 — 600 | 55 | DIP | MCT9OO1-ND® 80. 60S 7500 | 500 — — _| 60 _| SMD | 4NS2SM-ND@ NEW! 584433 
2500} 100 150 200 70 | SMD | MOCD207M-ND@ 7 63 51 7500} 20 0 —-— — 80 | SMD | 4N38SR2MCT-ND¢@ NEW! 96 72 
2500 | 40 = 125 70 SMD | MOCD208M-ND@ 79 66 53 7500 | 20 — _ 80 SMD | 4N38SR2MTR-NDO® NEW! 317.87/1,000 
2500 | 20 65 =. 30 SMD | MOCD211M-ND® 79 66 53 7500) 40 — 80 70 SMD | CNY17FiSM-ND® NEW! 55 A4 33 
7 2500 | 100 as = 70 SMD | MOCD213M-ND@ 79 66 53 7500 | 300 =_ _ 30 SMD | H11AG1SM-ND® NEW! 85 ral 57 
2500, 100 — | — | 70 | SOIC | MocD213R2MCT-ND$e 79 66. 53 7500} 300 _— _— | 90 _| SMO RRISSIS MEE eaNetes 65 71 _87. 
2500 | 100 — = 70 SOIC | MOCD213R2MTR-NDO® 852.50/2,500 7500 | 300 = = 30 SMD | H11AG1SR2MTR-NDO® NEW! 375.06/1,000 
2500} 100 130 — 30 | SMD | MOCD217M-ND@ 79 66 53 7500 | 500 — — 60 | SMD | H11B1SM-ND@ NEW! 85 71 57 
2500| 100 — — 30 | SOIC | MOCD217R2MCT-ND¢o 77 64 51 7500 | 500 = — — 60 | SMD | H11B1SR2MCT-ND¢@ NEW! 857 57 
2500 | 100 = = 30 Solc | MOCD217R2MTR-NDO® 830.00/2,500 7500 | 500 = = 60 SMD | H11B1SR2MTR-NDO® NEW! 375.06/1,000 
3000 | 40 60 30 70 SMD | MOC205M-ND 53 40 30 7500 | 500 = = 60 SMD_| H11B1SR2VMCT-ND¢@ NEW! 85 Wal 57 
3000 63 94 125 70 SMD | MOC206M-ND® 53 "40 30 7500 | 500 = = 60 SMD | H11B1SR2VMTR-NDO® NEW! 375.06/1,000 
3000 | 100 150 200 | 70 | SMD | MOC207M-NDe 57) A382 on a > at oie HI DESMANDS, fet ate o a or 
3000) 40 80 125 70 SMD | MOC208M-ND 53 40 30 ~~ _ a io : : : 
9 | 3000! 20 65 #— | 30 | smo | mocotiM-ND} 33. ~2«40~SC 30 7500} 20 —  — | 300 | SMD | H11D1SR2MTR-NDO® NEW! 375.06/1,000 
3000 } 509080 | S| Mocet2M-NDe 53-4030 7500 | 20. — — | 300 | SMD |H11DISR2VMCT-ND$® NEW! 85 7157 
3000! 100 140 — | 30 | smp | moc213M-NDe 53 «4 40~—SC30 7500; 20. — | — | 300 | SMD | HI1D1SR2VMTR-NDO® NEW! 375.06/1,000 
3000} 20 —  — | 30 | smo | moc2i5M-ND 33. « 40~SC 30 7500} 20 —  — | 300 | SMD | H11D2SR2MCT-ND+® NEW! 8 1 57 
3000 | 100 — — | 30 | smo | moc217M-NDe 3324030 7500] 20 — — | 300 | SMD |H11D2SR2MTR-NDO® NEW! 375.06/1,000 
701-3000 1 5001000 = 30 Soe | Moca23M-NDe 67 BT 8 7500] 20 —  — | 300 | SMD |H11D2SR2VMCT-ND$® NEW! 85 71 57 
41 | 3000 | 20 150 = 30 SOIC | MOC256M-ND@ 82 62 46 7500 | 20 = _ 300 | SMD | H11D2SR2VMTR-NDO® NEW! 375.06/1,000 
72 | 2500 | 500 1000 — | 30 | SMD | MOCD223M-ND® 81.68 = 7500 | 200 | 200) SMD. ERITRES HEN eRe Be ST al 
3750 | 20 50 MFP | FODM459RIVCT-NDE® 143 1414 86 7500 | 20 = = 200 | SMD | H11D3SR2MCT-ND$® NEW! 85 yal 57 
3750 | 20 = 0 — Me | FODM4: Seren i 384. 5/| 00 a 7500) 20 —_ _ 200 | SMD | H11D3SR2MTR-NDO® NEW! 375.06/1,000 
13 | 375 > 8 = g rile? Bh 7500 — — 200 | 30 | SMD | HI1FISM-ND@ NEW! 8 71 87 
3750) 20 _- 50 =- MFP | FODM453R1VCT-ND$® 148 = 1.18 89 = = 7 1 
3750 | 20 50 ep | FODM453R1VTR-NDO® 398.25/500 23 | 7500 200 30 SMD _| H11F1SR2MCT-ND$@ NEW! 85 Tal 57 
— — : 7500 | — = 200 30 SMD | H11F1SR2MTR-NDO® NEW! 375.06/1,000 
2500} 80 — 600 | 80 | MEP | MAAZSOIENDS 520 AR 82 7500} — — 470 | 15 | SMD | H11F3SM-ND® NEW! 8 71 57 
2500 80 _ 600 80 MFP | HMHA2801R1CT-ND¢® 58 AB 35 7500 | — = 470 15 SMD | H11F3SR2MCT-ND$® NEW! 385 H 57 
ct i — or Hs tp eS go gee #8 7500] — — 470 | 15 | SMD | H11F3SR2MTR-NDO® NEW! ~~ 375.06/1,000 
_ -ND$@ . ‘ ; 
7500 | — = 470 15 SMD _| H11F3SR2VMCT-ND$@ NEW! 85 Tal 57 
2500 | 60 _— _600 | 80 _| MFP TaNGB2eCIB2TnsNDOs, 392.50/2,500 7500| — — 470 | 15 | SMD | HITF3SROVMTR-NDO® NEW! 375.06/1,000 
2500 | 100 _ _ 75 BGA | FODB100VCT-ND¢@ 1.55 1.24 93 7500 | — = 470 15 SMD | H11F3SVM-ND@ NEW! 85 7 57 
3750 50 - 600 80 MFP | FODM121R2CT-ND$® 50 38 29 7500 | 1000 ~— = 400 | SMD | H11G1SM-ND@ NEW! 85 ‘7 ‘57 
14A | 3750 | 50 = 600 80 MFP | FODM121R2TR-NDO® 406.25/2,500 7500 | 1000 ~— = 100 | SMD | H11G1SR2MCT-ND$® NEW! 85 7 ‘57 
3750 | 100 — 1200 ) 80 | MEP | FODM124R2CT-NDe 586 8S 7500 | 1000 — — | 100 | SMD | H11G1SR2MTR-NDO@ NEW! 375.06/1,000 
3750 | 100 — 1200 80 MFP_| FODM124R2TR-NDO® 388.13/2,500 7500 | 500 = = 30 SMD | H11G2SM-ND® NEW! 85 7A 57 
3750 | 50 — — 300 | 40 | MEP) FODM2701R2CT-NDE@ MBean 28 7500} 500 — — | 80 | SMD |H11G2SROMCT-NDf*NEW! 8 71 57 
3750) 50 — 300 | 40 | MEP | FODM2701R2TR-NDO® 393.25/2,500 7500} 500 — — | 80 | SMD | H11G2SR2MTR-NDO® NEW! 375.06/1,000 
3760 | 100 = — 1200 | 80 | MEP [AMAI2sNDe 52 8930 7500} 200 —  — | 55 | SMD /H11G3SR2MCT-ND¢® NEW! 75 63 50 
3750 | 100 = — 1200 | 80 |) MEP | HMAI24RICT-ND$o 23980 7500 | 200 — — | 55 | SMD | H11G3SR2MTR-ND0® NEW! 332.50/1,000 
3750 | 100  — 1200 | 80 | MFP | HMA124R1TR-NDO@ 173.00/1,000 7500 } 120 100) SMD) MCTS201SM-ND® NEW! 37 SCS 
2 a = a0 ao ure EODMZTOSRECT: NOES, Nt Rs oe 29 7500} 120 —  — | 100 | SMD | MCT5201SROMCT-NDZ® NEW! 57 43° 32 
= : 00/2, 7500} 120 —  — | 100 | SMD | MCT5201SR2MTR-NDO® NEW! 188.86/1,000 
"4C) 3750 | 50 — 300 | 40 | MFP | HMAA27OSROCT-NDE® 58 46 85 7500} 60 — — | 100 | SMD | MCT5210SM-NDe NEW! 57 A882 
3750 | 50 — _300_| 40 _| MFP _| HMAA2705R2TR-NDO® 387.50/2,500 7500 | 100 — — | 100 | SMD | MCT5211SR2MCT-ND$® NEW! 57.4332 
2500 | 300 — 5000 | — | SOIC | HCPLO730R1CT-ND$o 284 2.27 1.77 7500 | 100 = —  — | 100 | SMD | MCT5211SR2MTR-NDO® NEW! 188.86/1,000 
js | 2800} 300 — 5000 | — | SOIC | HCPLO730R1TR-NDO® 819.00/500 7500 | 1,000 — — | 100 | SMD | MOC8021SR2MCT-ND¢® NEW! 57 43 32 
2500 | 500 — 5000 | — | SOIC | HCPLO731R1CT-ND¢@ 317 2.54 1.98 7500 | 1,000 — — | 100 | SMD | MOC8021SR2MTR-NDO® NEW! 188.86/1,000 
2500 | 500  — 5000 | — | SOIC | HCPLO731RITR-NDO® 916.50/500 7500} 500 — — 400 | SMD | MOC8050SR2MCT-ND¢® NEW! 57 43° 32 
2500) 400 1100 — = SMD | 6N139SDCT-ND$@ 87 13 58 7500 | 500 = = 100 | SMD | MOC8050SR2MTR-NDO® NEW! 188.861,000 
jg | 2000} 400 1100 — = SMD | 6N139SDTR-NDO® 386.00/1,000 7500 | 20 = = 400 | SMD | MOC8204SM-ND® NEW! 99 83 66 
2500} 400 — 7000 | — | SOIC | FODO73LRICT-ND+e 3.24 2.60 = 2.02 7500} 20 —  — | 400 | SMD | MOC8204SR2MCT-ND$® NEW! 99 83 66 
2500 | 400 __— 7000 | — __| SOIC | FODO73LRITR-NDO® 936.00/500 7500} 20 —  — | 400 | SMD | MOC8204SR2MTR-NDO® NEW! 438.90/1,000 
5000] 50 _ 100 70 SMD | FOD2743ASDVCT-ND$@ 1.20 1.00 80 7500 | 300 —_ —_ 60 SMD | TIL113SM-ND@® NEW! 66 50 37 
5000 | 50 _ 100 70 SMD | FOD2743ASDVTR-NDO® 532.00/1,000 7500 | 100 = = 60 DIP | 4N29M-ND@ NEW! 58 AA 33 
17 5000] 50 _ 100 70 SMD | FOD2743BSDVCT-ND$o 87 13 58 7500 | 100 = = 60 DIP | 4N30M-ND@® NEW! 58 A4 33 
5000) 50 _ 100 70 SMD | FOD2743BSDVTR-NDO® 385.70/1,000 7500 | 500 = = 60 DIP | 4N32M-ND® NEW! 49 37 28 
5000) 50 _ 100 70 SMD | FOD2743CSDVCT-ND$o 84 70 56 7500 | 500 =, = 60 DIP | 4N32VM-ND@® NEW! 58 A4 33 
5000 | 50 = 100 70 SMD_| FOD2743CSDVTR-NDO® 372.40/1,000 7500 | 500 = = 60 DIP | 4N33M-ND® NEW! 56 A5 34 
5000} 100 — 200 30 | DIP | FOD2711TV-NDt© 80 60 645 7500] 500 — — 60 | DIP | 4N33VM-ND® NEW! 58 4483 
2500 | 100 _ 200 30 SOIC | FOD2712R1VCT-NDt$o 96 80 64 7500 | 20 =, = 80 DIP | 4N38M-ND@® NEW! 75 57 AB 
2500 | 100 - 200 30 SOIC | FOD2712R1VTR-NDt0® 224.00/500 7500 | 300 = a 30 DIP | H11AGIM-ND@® NEW! 85 Wal 57 
5000 | 100 _- 200 30 SMD | FOD2741ASDVCT-NDt$@ 1.20 1.00 80 7500 | 300 = = 30 DIP | H11AG1VM-ND@ NEW! 85 Wal 57 
5000 | 100 = 200 30 SMD_| FOD2741ASDVTR-NDTO0® 532.00/1,000 7500 | 500 = = 60 DIP. | H11BiM-ND® NEW! 85 71 57 
5000 | 100 - 200 30 SMD | FOD2741BSDVCT-NDt¢@ 87 3 58 7500 | 500 a. — 60 DIP | H11B1VM-ND@ NEW! 85 Wal 57 
18 5000 | 100 - 200 30 SMD | FOD2741BSDVTR-NDt0® 385.70/1,000 7500 20 = = 300 DIP | H11D1MFS-ND® NEW! 85 Wal 57 
5000 | 100 - 200 30 SMD | FOD2741CSDVCT-NDt¢@ 84 70 56 7500 20 = = 300 DIP | H11D1VM-ND@ NEW! 85 al 57 
2500 | 100 140 200 70 SOIC | FOD2742AR1VCT-NDt$o 1.05 88 70 7500 20 = —_ 300 DIP | H11D2M-ND® NEW! 85 Al 57 
2500 | 100 140 200 70 SOIC | FOD2742AR1VTR-NDt0® 465.50/1,000 7500 20 = = 300 DIP | H11D2VM-ND@ NEW! 85 Wal 57 
2500 | 100 140 200 70 SOIC | FOD2742BR1VCT-NDt$@ 81 68 54 7500 | 20 = = 200 DIP | H11D3M-ND® NEW! 85 Wal 57 
2500 | 100 140 200 70 SOIC | FOD2742BR1VTR-NDt0 179.55/500 7500 | — = 200 30 DIP | H11FiM-ND@ NEW! 85 Pal 57 
2500 | 100 140 200 70 SOIC | FOD2742CR1VCT-NDt$o 75 63 50 94 | 7500! — i 200 30 DIP | H11F1VM-ND@ NEW! 85 Wal 57 
2500 | 100 140-200 70 SOIC_| FOD2742CR1VTR-NDf0® 332.50/1,000 7500 | — _ 330 30 DIP | H11F2M-ND@ NEW! 85 Wal 57 
5000 | 1000 4000 15000) 300 DIP | FOD852-ND® 68 51 39 7500 | — = 470 15 DIP_ | H11F3M-ND@® NEW! 1.20. 1.00 80 
5000 | 1000 4000 15000) 300 | SMD | FOD852S-ND® 68 51 39 7500 | — = 470 15 DIP | H11F3VM-ND® NEW! 85 Wal 57 
5000 | 1000 4000 15000) 300 | SMD | FOD852SDCT-ND+ 12 54 AL 7500 | 1000  — — 100 DIP | H11G1M-ND® NEW! 85 Wal 57 
5000 | 1000 4000 15000) 300 | SMD | FOD852SDTR-NDO® 239.40/1,000 7500 | 500 _ — 80 DIP | H11G2M-ND@ NEW! 85 7A 57 
49 5000 | 1000 4000 15000 | 300 DIP_| FOD852W-NDA® 68 1 39 7500 | 200 - _— 55 DIP | H11G3M-ND® NEW! 85 al 57 
5000 | 1000 4000 15000) 300 DIP | FOD852300-NDt@ 68 51 39 7500 | 120 = = 100 DIP | MCT5201M-ND® NEW! 57 43 32 
5000 | 1000 4000 15000) 300 DIP | FOD852300W-NDtA® 68 51 39 7500 | 60 — = 100 DIP | MCT5210M-ND® NEW! 57 43 32 
ao +e Ab a ey out ne os = x 7500 | 100 - _— 100 DIP | MCT5211M-ND@® NEW! 57 A3 32 
5 5 5 -NDtt* yi 5 : 7500 | 1,000 — — 100 DIP | MOC8021M-ND® NEW! 57 43 32 
5000 | 1000 4000 15000 | 300 | SMD | FOD8523SDTR-NDt0 478.80/2,000 7500 | 500 =— _ 100 DIP | MOC8050M-ND® NEW! 57 43 32 
20 | 2500} — = = = DIP | HCPL3700-ND® 2.28 1.82 1.37 7500 | 50 = 150 70 DIP | MOC8106M-ND® NEW! 58 4 .33 
2500 | 100 = 200 70 SMD | MOC207R1MCT-ND$@ 62 AT 235 7500) 20 — _ 70 DIP | MOC8111M-ND@ NEW! 57 43 32 
2500 | 100 _ 200 70 SMD | MOC207R1MTR-NDO® 108.00/500 7500 | 50 _ = 70 DIP | MOC8112M-ND® NEW! 57 43 32 
2500 | 100 _ 200 70 SMD | MOC207R2MCT-ND¢@ 58 A4 33 7500 | 100 = _ 70 DIP | MOC8113M-ND® NEW! A8 36 27 
21 | 2500} 100 = 200 70 SMD | MOC207R2MTR-NDO® 472.50/2,500 7500) 20 — _ 400 DIP | MOC8204M-ND® NEW! 99 83 66 
2500 | 100 = 200 70 SOIC_| MOCD207R1MCT-ND¢@ 19 66 53 7500 | 300 = = 60 DIP | TIL113M-ND@ NEW! 66 50 37 
2500 | 100 _ 200 70 SOIC | MOCD207R1MTR-NDO® 183.50/500 7500 | 100 _ = 60 DIP | 4N29TM-ND@ NEW! 58 4 33 
2500 | 100 — 200 70 SOIC | MOCD207R2MCT-ND¢ 19 66 53 7500 | 500 = _ 60 DIP | 4N32TVM-ND@® NEW! 58 A4 .33 
2500 | 100 _ 200 70 SOIC_| MOCD207R2MTR-NDO® 852.50/2,500 7500 | 300 = — 30 DIP | H11AGITVM-ND® NEW! 85 ral 57 
5000) 40 _ 80 70 SMD | FOD617AS-ND¢® NEW! AB 37 26 25 7500 | 20 ni ia 300 DIP | H11D1TM-ND@ NEW! 85 77 57 
on | 5000} 40 — 80 70 | SMD | FOD617A3S-ND+@ NEW! 46 «(378 7500 | —  — _ 200 30__| DIP | H11FITVM-ND@ NEW! 85 7 57 
5000] 63 _ 125 70 SMD | FOD617B3SDCT-NDt¢* NEW! A4 35 27 7500 | 1000 =— — 100 DIP | H11G1TVM-ND@ NEW! 85 Wal 57 
5000 | 63 = 125 70 SMD_| FOD617B3SDTR-NDt0* NEW! 121.80/1,000 7500 | 500 — — 100 | SMD | MOC8050TVM-ND® NEW! 57 43 32 
3 7500 | 100 = — 60 SMD | 4N29SM-ND@ NEW! 58 Ad 33 7500 20 _ _ 70 DIP | MOC8111TM-ND® NEW! 57 43 32 
7500 | 100 _ = 60 SMD | 4N29SR2MCT-ND+® NEW! 66 50 37 t+ VDE approval A .4”Lead Spacing }+CutTape Tape and Reel RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 2389 


i ® Isol. | Current Trans- | VCEO Typ. ton/toft Pkg. | Digi-Key Price Each 
petal iim Ams Optoisolators (cont, D Reel” | gig.| voit.| terRatio | (Max.)| (usee.) | Type| Part No. 110 100 
SEMICON OeTOr 5000 | 20-300% 70 4/3 SMD | FOD8143SDTR-ND+O 319.20/2,000 
A . 5000) 50-150% | 70 4/3 DIP | FOD814A-ND 48 3929 
SCR and Triac Output Optoisolators 5000 | 50-150% | 70 43 | SMD| FOD814AS-ND 483929 
EP LEe ones WEE 5000) 50-150% | 70 4/3 | SMD | FOD814ASDCT-ND$ 48 367 
lation | Trigger | Blocking | imum | Pkg. | Digi-Key PrenEsen 5000 | 50-150% | 70 4/3 | SMD | FOD814ASDTR-NDO 159.60/1,000 
Fig.| Volt. | (mA) | Voltage | 'DRM | Type | PartNo. 1 410 100| | 14B| 5000 50-150% 70 4/3 DIP | FOD814AW-ND& 52 A2 32 
5000 | 30 | 600 | 100nA | DIP | FOD420-ND} NEW! 238 «190 «143 2000 :]) JOO SO% ||| 220 eae) OLTEEEMO NDT: goo ea a8 
tg | 9000 | 30 800 | 100nA | DIP | FOD4208-ND® NEW! 236 189 1.47 5000 | 50-150% 70 4/3 DIP | FOD814A300W-NDt& 53 4332 
5000 | 30 600 | 100nA | DIP | FOD4216-ND® NEW! 236 189 147 5000 | 50-150% | 70 4/3 | SMD | FOD814A3S-NDt 48 3929 
5000 | 30 800 | 100nA | DIP | FOD4218-ND® NEW! 315 252 1.96 5000 | 50-150% | 70 4/3 | SMD | FOD814A3SDCT-ND+$ 48 «367 
5300 | 15 250 | .100 | DIP | MOC3010M-NDe 64 ~«48~—«C36 5000 | 50-150% | 70 4/3 | SMD | FOD814A3SDTR-ND+0 624.00/4,000 
a 1 ee im De nos ine = a - 5000 | 600-7500% | 35 60/53 | SMD | FOD816S-ND 584785 
. -NDe F : k -7500% 4 
ene | eee ce mers 5000 | 600-7500% | 36 60/53 | SMD | FOD816SDCT-ND 52 40 30 
5000 | 600-7500% | 35 60/53 | SMD} FOD816SDTR-NDO 174.23/1,000 
5300 | 30 400 | 100 | DIP | moc3020MFS-ND 6404836 7 
pang: 46 400 | 100. | Dip. MORaDoTRIESN sai 11h 96 5000 | 600-7500% | 35 60/53 | DIP | FOD816W-ND& 58 A785 
28 -ea50 1 40 400°} 400-1 DIP enenaoneesnnes 60 aS 3a]: | 140 | S000 | 600-7500% | 35 60/53 | DIP | FOD816300-ND¢ 58 A735 
5300 | 10 4o0 | 00 | pip | Mocs022VM-NDTe 64 .=O4BOSC«C 5000 | 600-7500% | 35 60/53 | DIP | FOD816300W-NDTA 58.4785 
5300 5 400 100 DIP | MOC3023MFS-ND® 60 45 34 5000 | 600-7500% 35 60/53 SMD | FOD8163S-NDt 58 AT 35 
5300 | 5 400 | 100 | Smo | MOC3023SM-ND© 60.4584 5000 | 600-7500% | 35 60/53 | SMD} FOD8163SDCT-NDt+ 52 40 30 
5300 | 15 600 | .100 | DIP | MOC3051M-ND} ‘6.7254 5000 | 600-7500% | 35 60/53 __| SMD | FOD8163SDTR-ND+O 348.46/2,000 
5300 10 600 100 DIP_| MOC3052M-ND@ 84 63 A8 + VDE approval A .4”Lead Spacing $CutTape 4 Tape and Reel 
5300 | 15 250 | 100 | DIP | MOC3031M-ND® 704 78 59 L O Oo 
5300 | 10 250 | 100 | DIP | MOC3032M-ND 96 72 54 i i 
5300 | 5 250 | 100 | DIP | MOC3033M-ND a 68 ga] HOGI utput Optoisolators 
5300 | 15 400 | 100 | DIP | Moc3041M-ND® 116 «87 66 ; 
5300 | 10 400 | 100 | bIP | moc3042M-ND® 116 8766 Input: | 15M Baud Rt. 7 F T&R 
5300 5 400 100 DIP | MOC3043M-ND® 93 78 62 LSTTL Output Package | Digi-Key Price Each Pricing 
27 | 5300 15 600 500 DIP | MOC3061M-ND@ 1.12 84 63] | Fig. | Function | Output | Configuration | Type Part No. 1 10 100 500 
5300 | 10 600 | .500 | DIP | MOC3062M-ND@ 78 65 52 4 = 
aay) BO ao Oe ee Te 85 82} | 26 | Butt. | TTL | Totem Pole | SMD | HCPL2630S-ND@ 243 195 1.46 
5300 | 5 600 | .500 | DIP | MOC3063TM-NDA® 96.80 64) | 33) Buff. | TTL | TotemPole | SMD | FODO708R1CT-ND+@ 284 227 177) 819.00 
an bs sit a ue NTN NDe iM a a 34] Butt. | TIL | Totem Pole | smo | FODO738R1CT-ND+© 5.54 4.43 3.45] 1599.00 
5300 | 5 800 | .500 | DIP | MOC3083M-ND@ 1.23 103 82 
5300 | 5 600 | 100 | DIP | MOC3163M-ND@ 1.63. 130 98 fey (ee ined Tape & Reel 
za ee rd 1oonk ou Ses aZ MOTOS ha inn 600 36 lation| Current | !CCL | Voltage | Pkg. | Digi-Key Price Each Pricing? 
28 | 7500 | 60 600 | 100nA | SMD | MOC3052SR2VMCT-ND$® 92 6Q' 52) _SUDERIAMOUUES/(MMxs] mA (Bax) (ex) an tyres Rating: i Ww Su |L_ a) 
7500 60 600 100nA | SMD | MOC3052SR2VMTR-NDO® 306.00/1,000 35 | 5000 1.6 7.0 2.0 SMD |FOD2200SDVCT-ND¢@ 2.27 1.82 1.42 1287.75 
7500 | 60 400 | 100nA | SMD | MOC3043SR2MCT-NDES 99 ~«83SCt«w 2500| 50 13 | 55 | SOIC |HCPLOGO0-ND® 190152144 = 
29 an He ao am ou HORN GRN ORAS Paes ae ae 36 | 3750; 50 13 5.5 SOIC |HCPLO601-ND® 2.33 187 1.40 _ 
ni “I a F al i 
7500 | 60 600 | 100nA | SMD | MOC3063SR2MTR-NDO® 439.00/1,000 2000-30 1317.0 | SMD [BNISZSUGIENESS, #1 68, 2000 
5 200/ — | — | — | SOIC /HCPLOG2N-ND 428. 342 266 = 
750 | 15 250 | 100nA | MFP | FODM3010R3VCT-ND$© Bh 63 AB | a | 3759} 50 7 0 |soicw|MeRneeartans tae cbt 44a 
3750 | 15 250 | 100nA | MFP | FODM3010R3VTR-NDO® 147.00/500 7 | 875 5 a LAU: ; 4 : = 
3750 | 10 250 | 100nA | MFP | FODM3011R3VCT-ND$o 90 68 51 3750; — = —__[SOICW/HCPL0638-ND@ 2.00 160 1.20 = 
3750 | 10 250 | 100nA | MFP | FODM3011R3VTR-NDO® 157.50/500 34 [2500 — | — | — | SMD |HCPL2631SDCT-ND¥® 175 140 1.05 910.00 
et 5 at rut we PORNO SRTONGeS ats : a 51 5300| 1.6 5 76 | DIP |HiiL1-MaT-NDe rn = 
75 5 50 | 100n -NDO® 78.50/5 i = 
3750 | 10 400 | 100nA | MFP | FODM3022R3VCT-ND+ 9 79 63 oe ee : 16) SMO ae ae ae gee 
3750 | 10 | 400 | 100nA | MFP | FODM3022R3VTR-NDO® 220.50/500 7500) 60 2 15 | SMD Aen Neem 86962 319.20 
30] a769 | 5 400 | i00na | MEP | FODM3023RaVCT-ND+e 99 8366 7500| 16 5 15 | SMD |HI1LiSR2VMCT-ND$® 96 72 54 319.20 
3750 | 5 400 | 100nA | MFP | FODM3023R3VTR-NDO® 231.00/500 7500| 1.6 5 15 | SMD |H11L1SVM-NDt® 92 69 52 = 
3750 | 15 600 | 100nA | MFP | FODM3051R3VCT-ND¢o 104 87S 7500; 1.6 5 15 | DIP |HITLITM-ND} nn = 
3] | mete ame sae || fam ue |e | = oem | eee) 
ni Gi FS a *! | af — 
3750 | 10 | 600 | 100nA | MFP | FODM3052R3VTR-NDO® 262.50/500 on _ 2 be be Sa eee eH 7 = 
3750 | 5 600 | 100nA | MFP | FODM3053R3VCT-ND+® 1.22 1.02 81) | 39 | 7 : 5 5 ANZ ‘ : 4 = 
3750 | 5 600 | 100nA | MFP | FODM3053R3VTR-NDO® 283.50/500 5300| 10 5 16 DIP_|H11L2-MQT-ND 69 58 46 a 
3750 | 60 250 | 100nA | MFP | FODM3011R1_NFOSBCT-ND+® 72 54. Al 7500] 100 | 5 15 | SOIC |H11L2M-ND® 92 ©669—S« = 
2/2) Seo 2" | [eel at |: |e ao = 8) 
n. a -| F 1 : 4 
31 | 3750] 60 250 | 100nA | MFP | FODM3012R1_NFO98TR-NDO® 143,00/500 A ay 2 2 an Aare be ee ie 2s aide) 
3750 | 60 600 | 100nA | MFP | FODM3052R1_NFO98CT-ND+@ 90 75 60 fo 408 ‘ ai, Ae oo 2 
3750 | 60 600 | 100nA | MFP | FODM3052R1_NFOS8TR-NDO® 210.00/500 i : 7 5 KS ‘ 75 = 
3750 | 60 600 | 100nA | MFP | FODM3053R1_NFO98CT-ND+® 97 8165 7500] 100 | 5 15 | DIP [HItL2VM-NDt 92 6952 = 
3750 | 60 600 | 100nA | MFP | FODM3053R1_NFO98TR-NDO® 227.00/500 7500} 60 5 16 | DIP |H11L3M-NDe 92 69 52 — 
3750 | 60 600 | 500nA | MFP | FODM3062-ND 726 1.05 84 5300] 3.2 10 16 | DIP |H11N1-MaT-ND 203 162 1.22 zl 
32 3750 60 600 500nA | MFP | FODM3063-ND@ 1.38 9 1.15 92 5300 10 10 16 DIP |H11N3-M-ND 1.85 1.48 11 = 
3750 | 60 800 | 500nA | MFP | FODM3082-ND@ 150 120 90 
3750 | 60 800 | 500nA | MFP | FODM3083-ND@ 155 124 93 
; 5 Iso- | Max. Prop. | Typ. 
+ VDE approval A.4”Lead Spacing $CutTape Tape and Reel RoHS Compliant lation Delay CMR IF Pkg. Digi-Key Price Each 
« Fig. | Volt. (nS) V/usec. | (mA) | Type | PartNo. 1 10 100 
4-Pin Couplers 2500 75 10,000 | 5 | DIP | 6Ni370T-NDe 104 78 59 
40 | 2500 % 10,000 | 5 | DIP | HCPL26010T-NDe 1.31 1.05 79 
st | [a i Po: a eee 
Fig. | Volt. | Transfer Ratio | (Max. .) | Type | Part No. 1 10 100 , l : : : 
Hn alt Transfer Ratlo)((ax.) |e (usec: as |sT¥nes Bart NO 41 | 9500 75 10.000 | 5 | DIP | HCPL26310T-ND@ 175 140 1.05 
2500 | 50-600% 7 3/3 DIP | HMHAA280R1CT-ND+ 513929 
tac | 2500 | 0-600% 7 3/3 DIP | HMHAA280R1TR-NDO 89.60/500 ieorauionl BVeea Metin en Ml Backacell [DarKey PrceER 
2500} 50-600% | 80 3/3 | MFP | HMHAA280R4VCT-ND+ 51 39.29] | Fig | Voltage | (Min.) gees) Tyne | PartNo. 1 10 100 
2500 | _50-600% 80 3/3__| MFP | HMHAA280R4VTR-ND+O 416.00/2,500 RET 5 TA DIP RMIndODENS: OTT 195 752 
2500 | 50-600% 80 3/3 | MFP | HMHA281-NDt 50. 4030 - 
5000 40-80% 70 4/3 DIP | FOD617A-NDt 46 37 26 4 For Tape and Reel change CT-ND toTR-ND 4$CutTape + VDE approval # RoHS Compliant 
14] 5000] 63-125% | 70 4/3 DIP | FOD617B-NDt 4s 37 26) FET Outputs 
5000 | 100-200% | 70 4/3 DIP | FOD617C-NDt 460 (87) 6 
5000 | 160-320% | 70 4/3 pip | FOD617D-NDt 46 37 26 
5000 40-80% 70 4/3 DIP | FOD617A300-ND+ 46 37 26 Isolation| Rds ON} Vbr | Typ. ton/toff | Package | Digi-Key Price Each 
5000 | 63-125% 70 4/3 pip | FOD617B300-ND 46 37 ~—-.26| |Fig.| Voltage | (0) |(Min.)| — (wS) Type _|Part No. 1 10-100 
5000 | 100-200% | 70 4/3 DIP | FOD617C300-ND+ 46 (87) 6 30 | 6 1/5 BGA | FODB100FSCT-ND¢ 155. 124 93 
a pie i : Ab Slee abil ] _ ee san| 2500 | 3° | 8 15 BGA | FODBI00FSTR-NDO 2380.80/3,000 
5000 | 20-30% | 70 43 | SMD| FOD814S-ND 48 39~«OD waa Ue cecum OSTEND; oem Ne ee 
148 | 5000 | 20-300% 70 4/3 | SMD | FOD814SDCT-ND¢ 48 3627 30 6 Ws BGA | FODB102TR-NDO 2380.80/3,000 
5000 | 20-300% 70 4/3 | SMD | FOD814SDTR-NDO 319.20/2,000 2500 | 15 | 6 15 pipw | FOD3180-ND 208 1.66 1.25 
5000 | 20-300% 70 4/3 pip | FOD814W-NDA 48° 39°29 
5000 | 20-300% | 70 4/3 DIP | FOD814300-ND+ 4839.29] | 43 Us) 8 cane ante oot: BAO tee Ae 
5000 | 20-30% | 70 483 Dip) FOD814300W-ND ta 483909 5000 | 15 | 5 210.3 | SMDIPW | FOD3180SDTR-NDO 1092.00/1,000 
5000} 20-300% | 70 4/3 | SMD} FOD8143S-ND+ 483929 16 | 5 210.3 DIPW | FOD3180TV-NDt& 2.08 166 1.25 
5000 | 20-300% 70 4/3 | SMD | FOD8143SDCT-NO++ 4836 _.27| ‘¢Curtape  OTapeandReel VDE approval 4” Lead Spacing 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2390 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


[yy Dimensions in mm 
VISHAY. Semiconductor Phototransistors Digi@ Reel’ Fig.1 
Peak Collector Light | View On/Off 
Wavelength | Bandwidth Current Angle Time Digi-Key Price Each Tape & Reelt Vishay 
Fig. | Package (nm) (nm) Ica (mA) Typ. (°) (us) Part No. 1 10 100 ty. Pricing | Part No. 
1 5.0mm 850 620 ~ 980 10 30 6/5 751-1003-ND 1.08 85 66 _ — | BPV11 
930 900 ~ 980 9 30 6/5 751-1004-ND 1.08 85 66 _ — | BPVI1F 
9 3.0mm 850 620 ~ 980 1.5 50 2.0/2.3 751-1023-ND 78 58 A6 _ — | BPW85 
925 875 ~ 1000 3.2 60 2.0/2.3 751-1041-ND 79 58 46 = — _| TEFT4300 
3 413mm 825 620 ~ 960 0.14 80 4.8/5 751-1010-ND 83 65 50 = — | BPWI6N 
825 620 ~ 960 1 24 4.8/5 751-1011-ND 83 65 50 = —_| BPWI7N 
Side View 920 850 ~ 980 2.5 60 6/5 751-1061-ND 99 86 66 _ — | TEST2600 
Side View 920 850 ~ 980 4 74 6/5 751-1042-ND 1.05 82 63 _ — _ | TEKT5400S 
850 620 ~ 980 0.6 80 6/5 751-1018-ND 2.18 171 1.44 _ — | BPW76A 
7 10-18 850 620 ~ 980 1.2 80 6/5 751-1019-ND 2.18 A741 1.44 _ — | BPW76B 
850 620 ~ 980 10 20 6/5 751-1020-ND 2.18 1.71 1.44 = — | BPW77NA 
850 620 ~ 980 20 20 6/5 751-1021-ND 2.18 1.71 1.44 = — _ | BPW77NB 
8 1.9mm 950 750 ~ 980 iG 30 2.0/2.3 751-1052-1-ND¥ 87 68 58 | 1,000 299.15 | TEMT1000 
9 1.9mm 950 750 ~ 980 7 30 2.0/2.3 751-1053-1-ND¥ 87 68 58 | 1,000 299.15 | TEMT1020 
10 1.9mm 950 750 ~ 980 f 30 2.0/2.3 751-1054-1-ND¥ 87 68 58 | 1,000 299.15 | TEMT1030 
16 PLCC-2 830 620 ~ 980 0.5 120 2 751-1237-1-ND¥ 97 716 65 | 1,500 | 334.80/M | VEMT3700-GS08 


t For Tape and Reel Part number, change 1-ND to 2-ND. + Cut Tape 


PIN Photodiodes Digi@Reel® 


Peak Sensi- View | Rise/Fall 
Wave- Bandwidth tivity Ira | Angle Time Digi-Key Price Each Tape & Reelt Vishay 
Fig. Package length (nm) (nm) Typ. (WA) (°) (ns) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
1 5.0 mm 920 570 ~ 1040 70 40 25 751-1001-ND 1.11 87 67 _ — | BPV10 
940 790 ~ 1050 60 40 2.5 751-1002-ND ale 87 67 _- —_| BPVIONF 
900 600 ~ 1050 50 130 100 751-1017-ND 1.01 81 68 _ — | BPW46 
6 Flat Side View 950 870 ~ 1050 45 130 100 751-1016-ND 96 78 65 _ — | BPW41N 
950 790 ~ 1050 45 130 100 751-1022-ND 1.01 81 68 _ —_| BPw83 
7 TO-18 900 600 ~ 1050 60 24 7 751-1014-ND 3.69 3.22 2.40 _ —_| BPW24R 
8 1.9mm 900 840 ~ 1050 10 30 4 751-1043-1-ND¥ 97 16 65 | 1,000 334.80 | TEMD1000 
9 1.9mm 900 840 ~ 1050 10 30 4 751-1044-1-ND¥ 97 716 65 | 1,000 334.80 | TEMD1020 
10 1.9mm 900 840 ~ 1050 10 30 4 751-1045-1-ND¥ 97 16 65 | 1,000 334.80 | TEMD1030 
950 870 ~ 1050 80 120 100 751-1006-ND 1.04 90 70 _ — | BPV22F 
940 790 ~ 1050 85 120 100 751-1007-ND 1.04 90 70 _ — | BPV22NF 
1 Side View 950 870 ~ 1050 63 120 70 751-1008-ND 96 78 65 _ — | BPV23F 
940 790 ~ 1050 65 120 70 751-1009-ND 96 78 65 _ — | BPV23NF 
870 790 ~ 980 25 120 10 751-1060-ND 1.08 87 73 _ —_|_TESP5700 
13 T0-5 920 550 ~ 1040 42 100 3.4/3.7 | 751-1012-ND 5.20 4.59 3.64 = — | BPW20RF 
565 420 ~ 675 g 100 3.1/3 751-1013-ND 7.80 6.83 5.40 = —_| BPW21R 
14 Top View 900 600 ~ 1050 50 130 100 751-1015-ND 1.13 99 76 _ — | BPW34 
950 870 ~ 1050 45 130 100 751-1000-ND 1.09 95 73 _- —_| BP104 
900 600 ~ 1050 55 130 100 751-1046-1-ND¥ 1.82 1.45 1.23) 1,500 614.80/M | TEMD5010X01 
15 Mini SMD 900 600 ~ 1050 35 130 100 751-1047-1-ND¥ 1.73 1.37 1.17 ) 1,500 584.36/M | TEMD5020X01 
940 790 ~ 1050 55 130 100 751-1048-1-ND¥ 1.82 1.45 1.23) 1,500 614.80/M | TEMD5110X01 
940 790 ~ 1050 35 130 100 751-1049-1-ND¥ 1.73 1.37 1.17 | 1,500 584.36/M_ | TEMD5120X01 


t For Tape and Reel Part number, change 1-ND to 2-ND. Cut Tape 


. A ® 
Infrared Emitters Reel 
Peak Viewing Radiant Rise/Fall 
Wave- Angle Intensity Time Digi-Key Price Each Tape & Reelt Vishay 
Fig. Package length (nm) (°) Typ. (mW/sr) (ns) Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing Part No. 
940 44 45 800 751-1202-ND 59 A5 31 _ — | TSAL5300 
940 20 130 800 751-1203-ND 59 AB 31 _ — | TSAL6100 
5mm 940 34 60 800 751-1204-ND 59 A5 31 _ — | TSAL6200 
940 50 40 800 751-1205-ND 59 A5 31 _ — | TSAL6400 
940 60 25 800 751-1206-ND 59 A5 31 = — | TSAL7600 
870 20 180 15 751-1207-ND 1.08 .87 23) — — | TSFF5210 
1 870 44 70 15 751-1208-ND 1.08 87 13) — — | TSFF5410 
5mm 890 20 140 30 751-1210-ND 716 56 At _ — | TSHF5210 
890 44 65 30 751-1211-ND 76 56 At _ — | TSHF5410 
850 20 160 20/13 751-1212-ND 1.33 1.07 89 | — — _| TSHG6200 
850 44 70 20/13 751-1213-ND 1.33 1.07 89 | — — | TSHG6400 
5mm 830 20 160 20/13 751-1214-ND 1.33 1.07 89 | — — | TSHG8200 
830 44 70 20/13 751-1215-ND 1.33 1.07 89 | — — _| TSHF8400 
9 sin 875 40 20 600 751-1209-ND 63 A6 37 | — — | TSHA4400 
940 50 30 800 751-1201-ND 59 45 31 _- — _| TSAL4400 
4 Side View 950 50 2.6 800 751-1233-ND 16 56 45 | — — _| TSSS2600 
5 Side View 950 60 2~7 400/450 751-1216-ND 80 59 AT | — — _| TSKS5400S 
7 10-18 875 60 6 300 751-1234-ND 2.60 2.04 1.71 — — | TSTA7500 
950 60 1.6 400 751-1235-ND 2.51 1.96 1.65 | — — _| TSTS7500 
8 1.9mm 870 34 5 30 751-1217-1-ND¥$ 1.01 19 68 | 1,000 348.75 | TSMF1000 
; 950 24 7 800 751-1220-1-ND¥$ 87 68 58 | 1,000 299.15 | TSML1000 
9 1.9mm 870 34 5 30 751-1218-1-ND¥ 1.01 19 68 | 1,000 348.75 | TSMF1020 
Z 950 24 7 800 751-1221-1-ND¥$ 87 68 58 | 1,000 299.15 | TSML1020 
10 49th 870 34 5 30 751-1219-1-ND¥$ 1.01 19 68 | 1,000 348.75 | TSMF1030 
950 24 7 800 751-1222-1-ND$ 87 68 58 | 1,000 299.15 | TSML1030 
12 48nti 950 110 1.5 400/450 751-1026-ND 62 AB 36 | — — | CQY36N 
950 24 5 400/450 751-1027-ND 62 AGB 36 | — — _| CQY37N 
950 120 45 800 751-1258-1-ND¥$ 50 .37 .30 | 1,500 | 144.00/M | VSMS3700-GS08 
940 120 8 800 751-1257-1-ND¥$ 70 52 42 | 1,500 | 200.00/M | VSML3710-GS08 
16 PLOC-2 870 120 10 15 751-1254-1-ND¥$ 86 68 58 | 1,500 | 297.60/M | VSMF4710-GS08 
830 120 10 25 751-1255-1-ND¥$ 1.48 1.18 1.01 | 1,500 | 517.50/M | VSMG2700-GS08 
850 120 10 20/13 751-1256-1-ND¥$ 1.37 1.09 93 | 1,500 | 462.56/M | VSMG3700-GS08 
890 120 10 30 751-1253-1-ND¥$ 12 56 48 | 1,500 | 248.00/M | VSMF3710-GS08 
t For Tape and Reel Part number, change 1-ND to 2-ND.  $ Cut Tape 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2391 


TOSHIBA Transistor Output Optoisolators 


Digi@Reel’ 


Current Transfer Ratio Collector |Isolation 
Min. | Max. | @IF | VCE |Breakdown) Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Pkg. | (%) (%) | (mA) | (V) V(BR) (Vrms) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. | Pricing 

Dip | 100 | 1,200) 1 0.5 55 5,000 | TLP331F-ND® 108 90 72 |— _— — 
Dip 50 600 5 5 55 5,000 | TLP631F-ND® 75 63 50 |= — _ 
Dip | 100 | 600 5 5 55 5,000 | TLP631GBF-ND® 75 63 = =50 |— = =— 
Dip 50 600 5 5 55 4,000 | TLP731D4-GRF-ND® 86 72 (57 |= = =— 
1 | SMD} 20 _- 10 10 30 2,500 | 4N25ASHORTF-ND® 60 45 34 |— _ = 
Dip 20 _ 10 10 30 2,500 | 4N25SHORTFT-ND® 48 36.27 |— _ — 
Dip 20 _ 10 10 30 2,500 | 4N25SHORTFCT-ND@t 56 42 32 | 4N25SHORTFTR-ND® 1,500 | 186.20/M 
Dip | 100 — 10 10 30 2,500 | 4N35SHORTF-ND® 60 48 36 |— _ _ 
Dip | 100 _ 10 10 80 2,500 | 4N38SHORTF-ND® 64 49 37 |— _ - 

Dip | 100 | 1,200) 1 0.5 55 5,000 | TLP332F-ND® 1.08 90 72 |— 

Dip 50 600 5 5 55 5,000 | TLP632F-ND® 107 89 71 |= 
2 | Dip | 100 | 600 5 5 55 5,000 | TLP632GBF-ND® 107 89 71 |= = _ 
Dip 50 600 5 5 80 4,000 | TLP732D4-GR-LF2-ND§ 1144 95 76 |— _ _ 
Dip 50 600 5 5 55 4,000 | TLP732D4-GR-LF2F-ND@§ 1144 95 76 |— _ - 
3 | Dip | 100 | 600 5 5 55 5,000 | TLP630GB-TAIEF-ND® 75 63 50 |— - - 
SMD | 100 | 1,200] 1 0.5 80 3,750 | TLP124F-ND® 88 66 50 |— = — 
SMD | 100 | 1,200] 1 0.5 80 3,750 | TLP124FCT-ND@t 88 66 50 | TLP124FTR-ND® 3,000 | 286.00/M 
SMD | 200 | 1,200] 1 0.5 80 3,750 | TLP124BVFCT-ND@t 92 69 52 | TLP124BVFTR-ND® 3,000 | 299.00/M 
4 |SMD| 50 600 5 5 80 3,750 | TLP181FT-ND® 48 36.27 |— _ _- 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3,750 | TLP181GBF-ND® 48.36.27 |— = = 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3,750 | TLP181GBFCT-ND@t 48 36 27 | TLP181GBFTR-ND® 3,000 | 156.00/M 
SMD | 100 | 300 5 5 80 3,750 | TLP181GRFCT-ND@t 48 36  .27 | TLP181GRFTR-ND® 3,000 | 156.00/M 
SMD | 50 600 5 5 80 3,750 | TLP131F-ND® 90 75 60 |— - _ 
5 SMD | 100 | 600 5 5 80 3,750 | TLP131GBF-ND® 90 75 60 |— — — 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3,750 | TLP131GBFCT-ND@t 90 .75 60 | TLP131GBFTR-ND@ 3,000 | 390.00/M 
SMD | 100 | 1,200} 1 0.5 80 3,750 | TLP137F-ND® 84 70 56 |— _— - 

Dip 50 600 5 5 55 5,000 | TLP621FT-ND® 69 52 39 |= 
Dip | 200 | 600 5 5 55 5,000 | TLP621BLTF-ND@ 56 42 32 |— _ _— 
Dip(.4)} 50 150 5 5 55 5,000 | TLP621D4-Y-LF2-ND§ 60 45 34 |— _ — 
Dip(.4)} 50 150 5 5 55 5,000 | TLP621D4-Y-LF2T-ND§ 56 42 32 |— _ — 
Dip | 100 | 600 5 5 55 5,000 | TLP621GBT-ND 52.39.30 |— _ - 
Dip | 100 | 600 5 5 55 5,000 | TLP621GBTF-ND® 52 39 = =.30 |= — — 
Dip | 100 | 300 5 5 55 5,000 | TLP621GRT-ND 52 39 = 30 |— _— — 
Dip | 100 | 300 5 5 55 5,000 | TLP621GRFT-ND® 52 39 = .30 |— — — 
Dip 50 600 5 5 55 5,000 | TLP621-2FT-ND@ 78 65 52 |— _ =— 

6 | Dip | 100 | 600 5 5 55 5,000 | TLP621-2GBFT-ND® 1.05 88 70 |— 
Dip | 100 | 300 5 5 55 5,000 | TLP621-2GRFT-ND® 1.05 88 70 |= _— _ 
Dip 50 600 5 5 55 5,000 | TLP621-4F-ND®@ 2.55 213 1.79 |= _ — 
Dip | 100 | 600 5 5 55 5,000 | TLP621-4GBF-ND@ 213 1.70 1.28 |= =_ - 
SMD | 100 | 1,200] 1 0.5 55 5,000 | TLP624LF1F-ND@ 72 60 48 |— - - 

Dip | 100 | 1,200) 1 0.5 55 5,000 | TLP624F-ND® 96 72 54 |— 
Dip | 100 | 1,200) 1 0.5 55 5,000 | TLP624-2F-ND® 1.50 1.25 1.05 |= _ — 
Dip | 100 | 1,200] 1 0.5 55 5,000 | TLP624-4F-ND® 2.25 1.80 1.40 |— =— - 
Dip | 100 | 1,200) +1 0.5 55 5,000 | TLP626F-ND® 105 88 .70 |— =— — 
Dip | 200 | 1,200} +1 0.5 55 5,000 | TLP626BVF-ND@ 1144 95 76 |— _ - 
Dip | 100 | 600 | +5 5 65 5,000 | TLP620GBF-ND® 72 54 AL J|— — — 
Dip 50 600 | +5 5 55 5,000 | TLP620F-ND® 60 45 34 |— — _ 
Dip | 100 | 300 | +5 5 55 5,000 | TLP620GR-ND 72 54 AL |— =— _ 
Dip | 100 | 600 | +5 5 55 5,000 | TLP620GRFT-ND® 72 54 41 _— - 
Dip 50 600 | +5 5 55 5,000 | TLP620-2FT-ND® 108 90 72 |— _ - 
Dip | 100 | 600 | +5 5 55 5,000 | TLP620-2GBFT-ND® 114 95 76 |— - _— 
7 | SMD) 100 | 600 | +5 5 55 5,000 | TLP620-2GBFCT-ND@t 1.30 1.04 .78 | TLP620-2GBFTR-ND@ 1,000 676.00 
Dip 50 600 | +5 5 65 5,000 | TLP620-4F-ND@ 2.32 1.86 1.39 |— _— _ 
Dip | 100 | 600 | +5 5 55 5,000 | TLP620-4GBF-ND@ 1.68 1.34 1.01 |— — cal 
Dip | 100 | 600 | +5 5 55 5,000 | TLP620-4D4-GBF-ND® 2.43 1.95 1.46 |— - - 
Dip | 100 | 1,200) +1 _- 55 5,000 | TLP626-2-ND 1.75 140 1.05 |— _ _- 
Dip | 100 | 1,200) +1 _ 55 5,000 | TLP626-2F-ND® 1.75 140 1.05 |— _— - 
Dip | 100 | 1,200} +1 _ 55 5,000 | TLP626-4F-ND@ 3.38 2.70 2.10 |— _- - 
SOP | 100 | 600 5 5 80 2,500 | TLP280-4GB-ND 213 1.70 1.28 |= _ = 
8 | SOP | 100 | 600 5 5 80 2,500 | TLP280-4GBF-ND@ 1.83 146 1.10 |— _ — 
SOP | 100 | 600 5 5 80 2,500 | TLP280-4GBFCT-ND@t 1.83 1.46 1.10 | TLP280-4GBFTR-ND® 2,500 | 934.40/M 
9 SOP | 100 | 600 5 5 80 2,500 | TLP280GBF-ND® 83 67.50 |— _— — 
SOP | 100 | 600 5 5 80 2,500 | TLP280GBFCT-ND@t 74 56 42 | TLP280GBFTR-ND® 2,500 | 240.50/M 
10 SOP | 100 | 600 5 5 80 2,500 | TLP281-4GBFCT-ND@t 1.60 1.28 .96 | TLP281-4GBFTR-ND® 2,500 | 819.20/M 
SOP | 50 600 5 5 80 2,500 | TLP281-4JFCT-ND@t NEW! 1.60 1.28 .96 | TLP281-4JFTR-ND@ NEW! | 2,500 | 819.20/M 
SOP | 100 | 600 5 5 80 2,500 | TLP281GBFCT-ND@t 66 50 .38 | TLP281GBFTR-ND® 2,500 | 214.50/M 
SOP | 50 600 5 5 80 2,500 | TLP281GRF-ND@ 69 52 39 |= _ =— 
SMD | 100 | 400 1 5 100 2,500 | TLP283-ND 80 60 45 |— _ _ 
SMD | 100 | 400 i 5 100 2,500 | TLP283F-ND® 66 50 38 |— _ _ 
Dip | 100 | 300 5 5 80 5,000 | TLP421GR-ND® 50 40 30 |— _ - 
SMD | 100 | 300 5 5 80 5,000 | TLP421GRTP1CT-ND@t 55 44 33 |— - _ 
Dip 50 600 | 60 _ 80 5,000 | TLP421-ND® 49 39.30 |— — - 
Dip | 200 | 600 | 60 _ 80 5,000 | TLP421BL-ND@ 49 40.30 |— _— - 
Dip | 200 | 600 5 5 80 10,000 | TLP781BLF-ND® NEW! 51 AL 31 [ _ - 
11} Dip | 100 | 300 5 5 80 10,000 | TLP781D4-GRF-ND® NEW! 45 36.27 |— _- = 
Dip 50 600 5 5 80 10,000 | TLP781F-ND® NEW! 45 360 27 |= _ _ 
Dip | 100 | 600 5 5 80 10,000 | TLP781GBF-ND® NEW! 50 40 30 |— _ cael 
SMD | 100 | 600 5 5 80 10,000 | TLP781GB-LF6FCT-ND@t NEW! 51 41. — | TLP781GB-LF6FTR-ND® NEW!| 100 30.60 
SMD | 100 | 600 5 5 80 10,000 | TLP781GB-TP6FCT-ND@t NEW! 45 36 .27 | TLP781GB-TP6FTR-ND® NEW!) 2,000 | 126.00/M 
Dip | 100 | 300 5: 5 80 10,000 | TLP781GRF-ND@ NEW! 50 40 30 |— _ _ 
Dip | 100 | 200 5 5 80 10,000 | TLP781GRLF-ND® NEW! 51 AL 31 |— _ _- 
SMD | 100 | 300 5 5 80 10,000 | TLP781GR-LF6FCT-ND@t NEW! 46 37 — |TLP781GR-LF6FTR-ND® NEW!| 100 27.30 
SMD | 100 | 300 5: 5 80 10,000 | TLP781GR-TP6FCT-ND@t NEW! 51 41.31 | TLP781GR-TP6FTR-ND@ NEW! 2,000 | 141.40/M 
Dip | 100 | 300 5: 5 80 10,000 | TLP781FGRF-ND® NEW! 51 AL 31 |— _ = 
12 Dip 50 600 5 5 55 2,500 | TLP504AF-ND® 1.26 1.05 .84 |— _ _ 
Dip 50 600 5 5 55 2,500 | TLP504AGBF-ND® 1.26 1.05 .84 |— _ - 
13 Dip 50 600 5 5 55 2,500 | TLP504A-2F-ND® 2.10 1.68 1.26 |— _ - 
Dip | 100 | 600 5 5 55 2,500 | TLP504A-2GBF-ND® 2.10 1.68 1.26 |— _ - 
SMD | 50 600 5 5 80 3,750 | TLP180FCT-ND@t 68 51  .39 | TLP180FTR-ND® 3,000 | 221.00/M 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3,750 | TLP180GBFT-ND® 80 60 45 |— - _ 
14 | SMD | 100 | 600 5 5 80 3,750 | TLP180GBTPLFCT-ND@t 68 51  .39 | TLP180GBTPLTR-ND® 3,000 | 221.00/M 
SMD | 100 | 1,200] +1 0.5 80 3,750 | TLP126F-ND® 90 75 60 |— _- — 
SMD | 100 | 1,200} +1 0.5 80 3,750 | TLP126TPRFCT-ND@t 90  .75 60 | TLP126TPRFTR-ND® 3,000 | 390.00/M 
15 SMD | 100 | 600 | +5 5 80 3,750 | TLP130GB-ND 113 94 75 |— - _ 
SMD | 100 | 600 | +5 5 80 3,750 | TLP130GBFCT-ND@t 113.94 75 | TLP130GBFTR-ND® 3,000 | 487.50/M 


ROHS Compliant §\VDE Approved t+ Cut Tape 


2392 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


1q 
2q 
3q 


No Base Connection 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


TOSHIBA Darlington Transistor Output 


Current Collector 
Transfer Ratio _| Saturation Voltage| Break- | Iso- 
Min. | @IF | VCE |Max.| @IC | @IF | down | lation| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.|Pkg.| (%) |(mA)| (V) | (V) |(mA) |(mA)| V(BR) | Volt. | Part No. 1 10 100 |Part No. Qty. | Pricing 
: 500 | 10 10 1 2 8 30 2,500 | 4N32SHORTF-ND 72 54 41 |— = _ 
vee 1,000) 1 1 1.2 | 100 10 300 5,000 | TLP371F-N 81 68 54 |— = _ 
2 |SMD] 1,000} 1 1 1.2 | 100 10 300 5,000 | TLP371TP1FCT-NDt 87.73.58 |TLP371TP1FTR-ND | 1,500} 385.70/M 1 1¥. 
ac-Ns 
3 | Dip |1,000} 1 1 1.2 | 100 10 300 5,000 | TLP372F-ND 90 .75 60 |— = = 3c ard! 
1,000) 1 1 1.2 | 100 10 300 5,000 | TLP627F-ND 80 60 45 |— = = 
No Base Connection 
4 Dip | 1,000) 1 1 1.2 | 100 10 300 5,000 | TLP627-2F-ND 1.44 1.20 96 |— = — 
1,000) 1 1 1.2 | 100 10 300 5,000 | TLP627-4F-ND 2.70 2.25 1.89 |— = = 
ISMD*| 1,000} 1 1 1.2 | 100 10 300 5,000 | TLP627TP1FCT-NDt .84 63 .48 |TLP627TP1FTR-ND |1,000) 279.30 
5 |SMD] 1,000} 1 1 1.2 | 100 10 300 2,500 | TLP127FCT-NDt 84 .70 .56 |TLP127FTR-ND 3,000} 364.00/M 
+ CutTape *Lead form SMD 
Thyristor Output Optoisolators 
LED Trigger | dv/dt 
Current | Typical | Blocking| Isolation | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Pkg. | Max.(mA) | (V/ys) | Voltage | Voltage | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
Dip 7 10 400 2,500 TLP541GNF-ND® -90 75 60 | — = = 
: Dip 10 10 600 4,000 TLP741JNF-ND@ 1.26 1.05 84 | — _ = 
Dip 10 10 400 4,000 TLP741GD4NF-ND® 1.13 95 76 ie — — 
Dip 10 10 400 4,000 TLP741GNF-ND® 1.03 86 69 = = 
SMD 10 500 600 2,500 TLP160JFCT-ND@f 1.08 90 .72 | TLP160JFTR-ND@ 3,000 468.00/M 
SMD 10 500 600 2,500 TLP160JUF-ND® 1.31 1.14 88 | — _ = id, —h6 
Dip 5 500 400 5,000 TLP3023SFT-ND® 92 69 52 [Ee = = > ey ; 
SMD 10 500 400 2,500 TLP160GFCT-NDt 1.02 85 .68 | TLP160GFTR-ND® 3,000 442.00/M ‘c_—"4 
* Pin 3 for TLP160 
sop 10 500 600 3,000 | TLP260JTPRFCT-ND@t+ 90 75 .60 | TLP260JTPRFTR-ND® 3,000 | 390.00/M and TLP260 
Dip 10 500 600 5,000 TLP3052SF-ND@ 75 63 50 = = 
2 | SMD 10 500 400 2,500 TLP161GF-ND@ -90 75 60 | — = _— 
SMD 10 500 600 2,500 TLP161JF-ND® -90 75 60 | — = = 
SMD 10 500 600 2,500 TLP161JFCT-ND@t -90 75 .60 | TLP161JFTR-ND® 3,000 390.00/M 
Dip 10 500 400 5,000 TLP3042SF-NDO# 92 69 52) — = = 
Dip 5 500 400 5,000 TLP3043S-ND# -96 72 54) — = = 
Dip 5 500 400 5,000 TLP3043SF-ND@# -96 72 54) — = = 
Dip 10 500 600 5,000 TLP3062SCFT-NDO# 78 65 52 | — _— = 
3 | SMD 3 500 600 2,500 TLP168JFCT-ND@f 1.29 1.08 .86 | TLP168JFTR-ND® 3,000 559.00/M 
4 | SMD 10 10 400 2,500 TLP141GUF-ND® 1.69 1.47 1.13 | = = 
Dip 10 500 400 2,500 TLP525GF-ND@ -90 ic} 60 | — = = 
Dip 10 500 400 2,500 TLP525G-2F-ND@ 1.50 1.20 90 | — _ = 
5 | Dip 10 500 600 5,000 TLP360J-ND@ 81 68 54) — = = 
Dip 10 500 600 5,000 TLP360JF-ND® 81 68 54] — = _— 
Dip 10 500 600 5,000 TLP361JF-ND® 87 73 58 |e = = 
Dip 10 500 400 5,000 TLP3022SFT-ND® 88 66 50 = = 
SMD* 5 500 400 5,000 TLP3023TP1SFCT-ND@t 96 72 54 | TLP3023TP1SFTR-ND®@ 1,500 319.20/M 
Dip 10 500 600 5,000 TLP3052D4SFT-ND® 81 68 54) — = = 
Dip 5 500 600 5,000 TLP3063SF-ND@# 81 68 54] — = = 
. SMD 5 500 600 5,000 TLP3063TP1SFCT-NDO#t 84 70 56 | TLP3063TP1SFTR-ND#® 1,500 372.40/M 
Dip 3 500 600 5,000 TLP3064D4T1SCFCT-ND@#t 1.14 .95 -76 | TLP3064D4T1SCFTR-ND#® 1,500 505.40/M 
Dip 3 500 600 5,000 TLP3064SCFT-ND@# 1.19 .99 79 |S = = 
Dip 3 500 600 5,000 TLP3064SCFCT-ND@#F 1.19 .99 .79 | TLP3064SCFTR-ND#® 1,500 525.36/M 
RoHS Compliant §VDEApproved +CutTape #2ZeroCrossing +SCROutput *Lead form SMD 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 2393 


TOSHIBA High Speed Output Optoisolators 


Data | Max. | Isola- 
Output Current Rate | Supply] tion 
Min. @IF @VO} Typical|Voltage| Volt. | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig.| Pkg. | (mA) (mA) (V) | (bit/s) | (V)  |(Vrms)/ Part No. al 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
{ Dip | 112 16 04] 1M 15 | 2,500) TLP2530F-ND® 2.70 2.16 1.68|— _— _ 
Dip | 3.04 16 04] 1M 15 | 2,500 | TLP2531F-ND® 2.70 2.16 1.68 | — _ =- 
Dip | 16 5 06} 10M 5.5 | 2,500 | TLP2630F-ND® 2.25 1.80 1.40}— =— =_ 
2 | Dip | 13 5 06} 10M 5.5 | 2,500 | TLP2631F-ND® 2.25 1.80 1.40|— _ _ 
SMD*} 13 5 06} 10M 5.5 _| 2,500 | TLP2631TP1FCT-NDt@ 2.36 1.89 1.47 | TLP2631TP1FTR-ND® 1,500] 1338.76/M 
3 SMD} 16 16 04) 1M 15 | 2,500) TLP112-ND@ 1.61 1.29 97 |= — _ 
SMD| 1.6 16 04; 1M 15 | 2,500 | TLP112FCT-NDt@ 1.61 1.29 97 | TLP112FTR-ND® 3,000] _825.60/M 
4 |SMD/| 16 16 04/ 1M 15 | 2,500 | TLP112AFCT-NDt 1.80 1.44 1.08 | TLP112AFTR-ND 3,000] 921.60/M 
SMD} 13 10 04] 10M 5.5 | 2,500 | TLP113CT-NDt 1.75 140 = 1.05 |= _ _ 
SMD} 13 10 04] 10M 5.5 | 2,500 | TLP113FCT-NDt} 1.75 1.40 1.05 | TLP113FTR-ND@ 3,000] 896.00/M 
5 |SMD} 13 10 04] 10M 5.5 | 2,500 | TLP115FCT-NDt 2.76 2.21 1.72|— _ _ 
SMD} 13 5 04} 10M 5.5 | 2,500 | TLP115AF-ND® 3.78 3.29 2.45 | — —_ _- 
SMD |_ 13 5 04} 10M 5.5 | 2,500 | TLP115AFCT-NDt@ 7.21 5.77 4.33 | TLP115AFTR-ND® 3,000] 1844.00/M 
6 Dip | 16 16 04] 1M 15 | 2,500) TLP550-ND 1.38 1.10 83 |= 
Dip | 16 16 O04] 1M 15 | 2,500 | TLP550F-ND@ 1.38 1.10 83 |= - = 
7 | Dip | 32 16 O04) 1M 15 | 2,500 | TLP559F-ND@ 188 1.50 1.13|/— - = 
8 Dip | 112 16 04] 1M 15 | 2,500 | 6N135TF-ND® 1.20 1.00 80 | — _ = 
Dip | 3.04 16 04] 1M 15 | 2,500 | 6N136TF-ND® 96 80 64 | — = = 
Dip | 13 5 06} 10M 5.5 | 2,500 | 6N137TF-ND® 96 80 64 | — — _- 
9 | Dip | 13 5 06} 10M 5.5 | 2,500 | TLP2601F-ND® 2.00 1.60 1.20|— _ =_ 
SMD | 13 5 06} 10M 5.5 | 2,500 | TLP2601TP1CT-NDt 2.25 1.80 1.40 |— _- = 
10 Dip | 48 1.6 0.4] 100K 18 | 2,500 | 6N138TF-ND® 1.08 90 72 |= _ _ 
Dip 2 05 04] 100K 18 | 2,500 | 6N139TF-ND® 96 80 64 | — = = 
11 Dip | 25 16 05] 5M 20 | 2,500 | TLP558-ND 3.60 288 2.24|— = _ i 1d 
Dip | 25 16 O05] 5M 20 | 2,500 | TLP558F-ND® 3.60 2.88 2.24 |— - - : od 
Dip | 25 16 05] 5M 20 | 2,500 | TLP2200-ND@ 248 1.98 1.54|— _ _ ‘ 
12 Dip | 25 16 05] 5M 20 | 2,500 | TLP2200F-ND@ 248 1.98 1.54|— _— _ : 34 
SOP] 25 16 05] 5M 20 | 2,500 | TLP2200CT-ND+ 2.64 2.11 1.65 | TLP2200TR-ND 1,500) 1494.30/M | ; 4q 
sop] 25 16 05] 5m | 20 | 2,500] TLP2200FCT-NDte 2.64 211 1.65 | TLP2200FTR-ND® 1,500] 1494.30/M Shield Shield 


t+ CutTape RoHS Compliant * Lead form SMD 


Photovoltaic Couplers Rots 


Short Current _| Open Volt- Switching Time Isolation 
Min. | GIF | age Typ. | (@UF=20 mA, CL=1000pF) | Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
Fig. | Pkg. | (uA) (mA) (V) T on (ms) T off (ms) (VRMs) | Part No. 1 10 (100 Part No. Qty. Pricing 
+ |wrsoel 12 10 8.0 0.2 2.0 2,500 | TLP190BF-ND 2.48 1.98 1.54 | — _ _ 
12 10 8.0 0.2 2.0 2,500 | TLP190BUCFCT-NDt 2.48 1.98 1.54 | TLP190BUCFTR-ND 3,000 | 1386.00/M 
2 \mFsop| 24 20 8.0 0.2 2.0 2,500 | TLP191BF-ND 2.70 216 1.68 | — _— _ 
24 20 8.0 0.2 2.0 2,500 | TLP191BFCT-NDt 2.70 2.16 1.68 | TLP191BFTR-ND 3,000 | 1512.00/M 


i Input Current | For- | Oper. 
para hla 8 iN 5. GND Min. | Max. | ward | Fre- | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel 
A Pkg.| (WA) | (mA) | Voltage |quency| Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing 
oIiIso ators 2.Anode 6.Vo 
7 Pp A RO eee Ss aode ves smD| 7.5 | 10 | 1.60 |50kHz|TLPSSOTPIFCT-ND 2.38 1.90 1.43 | TLP350TPIFTR-ND | 1,500 | 1235.00/M 
eatures: * Isolation Voltage: 3,750 VRMS * Operating . i : 3] ms _ _ 
Temperature: -40°C ~ 100°C Dip | 7.5 10 1.60 | 50kHz | TLP350F-ND 238 1.90 1.43 
i Output Current) Propagation | Maximum | Isolation Tape and Reel 
Power Transistor Outputs 10 @IF |Delay Typical) Supply | Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Fig.| Pkg.| (A) | (mA) (us) Voltage (V)| (Vorm) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,500 
1 | Dip | +0.32 | 5.0 1 16 2,500 _| TLP557F-ND 1.80 1.44 1.08) — = 
Dip | +0.5 5.0 0.2 35 2,500 | TLP250F-ND 1.88 1.50 113) — _ 
2 |SMD} +1.5 5.0 | 0.15 @ 8mA 35 2,500 | TLP250LF1F-ND 2.25 1.80 1.35) — _ 
Dip | +1.5 5.0 | 0.15 @ 8mA 35 2,500 | TLP250TP1FCT-NDt 2.00 1.60 1.20) TLP250TP1FTR-ND 1040.00/M 
SMD] +0.4 5.0 | 0.25 @ 8mA 35 2,500 | TLP251FCT-NDt 1.88 1.50 1.13) TLP251FTR-ND 975.00/M 
3 Dip | +0.4 5.0 | 0.25 @ 8mA 35 2,500 | TLP251F-ND 1.75 140 1.05) — _ 
t+ Cut Tape 


Toshiba’s IRED SMT Photocouplers consist of a GaA2As light-emitting diode and an integrated high- 
gain, high-speed photodetector. 
TLP102, TLP106: Suitable for isolating input control signals to intelligent power modules, have a 
built-in Schmitt trigger and have common-mode transient immunity of 10 kV/us. 
TLP116: Intended for digital isolation in A/D and D/A converters, high-speed line receivers, 
microprocessor system interfaces, and plasma display panels. 
TLP701, TLP705: Suitable for gate driving circuits for IGBTs or power MOSFETs. Capable of “direct” 
gate driving of low-power IGBTs. 
v AD TLP706: Buffer logic type. For inverter logic, the TPL702 is in line-up. 

' TLP702: Inverter logic type. For buffer logic, the TPL706 is in line-up. 
i, GN. a TLP716: 50% smaller than the 8PIN DIP and has suited the safety standard reinforced insulation 

class, so mounting area in safety standard required equipment can be reduced. 

TLP719: Has a Faraday shield integrated on the photodetector chip to provide an effective common 
mode noise transient immunity. It is also suitable for application in noisy environmental conditions. 


Data Rate Isolation Cut Tape 
(NRZ) Voltage BVs | Package | Digi-Key Price Each Tape & Reelt Toshiba 
Fig. Description (typ.) Current Transfer Ratio @1min. (VoRM) | Type | Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing Part No. 
Inverter Logic Type (totem pole output) 250ns For buffer logic type, TLP106 is in line-up 3,750 MFSOP-6 | TLP102FCT-ND 2.00 1.60 1.20| 3,000] 1024.00/M | TLP102 (TRP,F) 
1 | Buffer Logic Type (totem pole output) 250ns For inverter logic type, TLP102 is in line-up 3,750 MFSOP-6 | TLP106FCT-ND 2.00 1.60 1.20| 3,000] 1024.00/M | TLP106 (TRP,F) 
High Speed 20MBd Inverter logic (totem pole output) 3,750 MFSOP-6 | TLP116FCT-ND$ 3.38 2.70 2.10} 3,000 | 1890.00/M | TLP116 (TPR,F) 
9 Low Power IGBT/MOSFET Direct Drive 0.21%s Peak +/-0.6A (maximum) 5,000 6-SMD_ | TLP701FCT-ND$ 1.90 1.52 1.14] 1,500] 988.00/M | TLP701 (TP,F) 
Low Power IGBT/MOSFET Direct Drive 100ns Peak +/-0.45A (maximum) 5,000 6-SMD_ | TLP705FCT-ND$ 2.20 1.76 1.32 | 1,500 | 1144.00/M | TLP705 (TP,F) 
Buffer Logic Type (totem pole output) 250ns IFHL=5mA (max), For inverter logic type, TLP702 is in line-up 5,000 6-SMD_ | TLP706FCT-ND$0 1.80 1.44 1.08} 1,500] 936.00/M | TLP706 (TP,F) 
3 | Inverter Logic Type (totem pole output) 250ns IFHL=5mA (max), For buffer logic type, TLP706 is in line-up 5,000 6-SMD_ | TLP702FCT-ND$ 1.80 1.44 1.08} 1,500] 936.00/M | TLP702 (TP,F) 
High Speed 20MBd = 5,000 6-SMD_ | TLP716FCT-ND 2.70 2.16 1.68 | 1,500] 1530.00/M | TLP716 (TPF) 
4 High Isolation Voltage 1Mbit/s 20% (minimum) @IF=16mA. 5,000 6-SMD | TLP719FCT-ND 1.85 1.48 1.11} 1,500] 962.00/M | TLP719 (TP,F) 


t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND $ UL Recognized Non Inverting Output 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2394 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


SHARP Photocoupler - Thyristor Output 


Input Output Isolation 
Current Voltage | Current Holding Voltage 
Voltage (mA) Vprm | IT (RMS) Current Max. Package | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. Typ. Min. | Max. Max. | Max. (mA) | Max. (mA) (Vrms) Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Tube 
£ 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD | 425-1365-5-ND .96 80 64 PC3SD11NXZB 
1 1.2 10 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD | 425-1367-5-ND 90 75 60 PC3SD12NXZA 
10 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-1772-5-NDt 1.40 1.12 93 S21MD3YY 
3 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-1370-5-ND§ 1.08 -90 72 PC3SD21NTZD 
3 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-1373-5-ND§t 1.11 93 74 PC3SD21YTZD 
3 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD | 425-1375-5-ND§t 1.14 95 76 PC3SD21YXZD 
5 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD _ | 425-1371-5-ND§ .99 83 66 PC3SD21NXZC 
5 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD | 425-1374-5-ND§t 1.02 85 68 PC3SD21YXZC *Zer0- 
7 50 600 100 3.5 5,000 6-Dipw_ | 425-2587-5-ND@s§t 135 113 .90 | PC3SF21YVZBF oreurt 
7 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD _ | 425-1301-5-NDf 93 78 62 S2S3RY @ @ 
10 50 600 100 3.5 5,000 4-DipW | 425-1283-5-ND§ 1.47 1.23 98 S21ME6F 
2 1.2 10 50 600 100 3.5 5,000 4-SMD | 425-1285-5-ND§t 1.43 1.14 95 S21ME6IY 
10 50 600 100 3.5 5,000 6-DipW | 425-2586-5-ND@§t 1.26 1.05 84 PC3SF21YVZAF 
10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD _ | 425-1303-5-ND§ 1.05 88 .70 S284 
3 50 800 100 3.5 5,000 6-Dip 425-1405-5-ND§ 1.41 1.18 94 PC4SD21NTZD 
3 15 800 100 3.5 5,000 6-DipW | 425-1288-5-ND§t 2.38 1.90 1.57 S21ME8FY Fa 
3 15 800 100 35 5,000 6-Dip | 425-1289-5-ND§t 2.48 1.98 1.64 | S2i1ME8Y Zale 
5 50 800 100 35 5,000 6-Dip | 425-1403-5-ND 1.26 1.05 184 | PC4SD11NTZC circuit 
7 50 800 100 3.5 5,000 6-Dip 425-1402-5-ND 117 98 .78 PC4SD11NTZB 
7 50 800 100 3.5 5,000 6-DipW | 425-2593-5-ND@§t 1.30 1.04 86 PC4SF21YVZBF 
3 1.2 10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD _ | 425-1377-5-ND§ 1.53 1.22 1.01 PC3SG21YIZ 
4 1.2 10 50 400 100 3.5 5,000 4-Dip 425-1230-5-ND 1.44 1.20 96 S11ME5 
10 50 400 200 1.0 4,000 6-DipW | 425-1239-5-NDt 1.70 1.36 1.13 S12ME1FY 
5 1.2 15 50 400 200 1.0 5,000 8-Dip 425-1238-5-ND 2.41 1.98 1.61 $12MD3 
10 50 600 200 1.0 2,500 8-Dip 425-1296-5-ND 2.43 2.00 1.62 S22MD3 
6 12 7 50 600 100 3.5 5,000 4-DipW_ | 425-2686-5-ND@t 81 68 54 PC3SH11YFZAF 
7 50 600 100 3.5 5,000 4-DipW | 425-2687-5-ND@§t .96 80 64 PC3SH21YFZBF 
7 12 7 50 800 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2618-5-ND@§ 1.56 1.30 1.04 PC4SF21YTZBF 
3 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2134-5-ND@§t 1.11 93 74 PC3SD21YTZDF 
7 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD | 425-2125-5-ND@t .96 80 64 PC3SD11NXZBF 
7 50 800 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2659-5-ND@t 1.41 1.18 94 PC4SF11YTZBF 
8 1.2 7 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2683-5-ND@t 1.23 1.03 82 PC3SF11YTZBF 
7 50 600 100 3.5 5,000 6-DipW_ | 425-2684-5-ND@f 1.17 98 .78 PC3SF11YVZAF 
7 50 600 100 3.5 5,000 6-DipW_ | 425-2685-5-ND@t 1.26 1.05 .84 PC3SF11YVZBF 
Cut Tape 
7 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD | 425-1273-1-ND 1.85 1.48 A1 S21ME3P. 
2 12 10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD | 425-2417-1-ND@ 84 70 56 S2S3BO0F 
10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD _ | 425-2422-1-ND@§t 1.05 .88 .70 S2S4BO0F 
10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD | 425-1305-1-ND§t 1.05 .88 .70 S2S4BY 
4 12 10 50 600 100 3.5 5,000 4-SMD _ | 425-1381-1-NDt 1.44 1.20 96 S21ME5PY 
10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD | 425-2563-1-ND® 87 73 58 S2S3LA0F 
6 1.2 10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD _ | 425-2564-1-ND@§ 78 65 52 S2S4A00F bed 
3 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2705-1-ND@§t NEW! -90 75 60 PC3SD21YXPLF ¥ 
3 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2704-1-ND@§t NEW! 1.20 1.00 80 PC3SD21YXPDF © 
7 1.2 5 50 800 100 3.5 5,000 6-SMD | 425-2537-1-ND@§t 1.41 1.18 94 PC4SD21YXPCF *Zero-cross circuit 
= 50 800 100 3.5 5,000 6-SMD _ | 425-2658-1-ND@§t 1.47 1.23 98 PC4SD21YXPDF 
3 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD | 425-2671-1-ND@§t 1.38 1.10 83 PC3SD21YXPEF 
8 1.2 10 50 400 100 3.5 5,000 6-SMD | 425-2573-1-ND@ 72 -60 48 PC2SD11NXPAF 
Input Output Isolation 
Current Voltage | Current Holding Voltage 
Voltage (mA) VpRM IT (RMS) Current Max. Package | Digi-Key Tape and Reel Sharp 
Fig. Typ. Min. | Max. Max. Max. (mA) | Max.(mA)| (Vrms) Type Part No. Qty. Pricing Part No. 
Tape and Reel 
7 50 600 100 3.5 5,000 6-SMD | 425-1273-2-ND 1,000 943.50 S21ME3P. *Jero-cross Circuit 
2 1.2 10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD | 425-2417-2-ND® 750 273.00 S2S3BO0F 
10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD 425-2422-2-ND@§t 750 341.25 S2S4BO0F 
4 12 10 50 600 100 3.5 5,000 4-SMD 425-1381-2-NDt 2,000 624.00/M S21ME5PY 
10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD | 425-2563-2-ND®@ 3,000 406.00/M S2S3LA0F 
6 1:2 10 50 600 50 3.5 3,750 4-SMD 425-2564-2-ND@§ 3,000 364.00/M S2S4A00F 
3 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2705-2-ND@§t NEW! 1,000 390.00 PC3SD21YXPLF 
3 50 600 100 3.5 5,000 6-Dip 425-2704-2-ND@§t NEW! 1,000 520.00 PC3SD21YXPDF 
7 4,2 5 50 800 100 3.5 5,000 6-SMD 425-2537-2-ND@§t 1,000 611.00 PC4SD21YXPCF 
— | 10pA 800 100 3.5 5,000 6-SMD 425-2658-2-ND@§t 1,000 686.00 PC4SD21YXPDF 
50 600 100 3.5 5,000 6-SMD 1,000 715.00 PC3SD21YXPEF 
8 a2 10 50 400 100 3.5 5,000 6-SMD_| 425-2573-2-ND@ 1,000 336.00 PC2SD11NXPA 


@ RoHS Compliant § Built-in zero cross circuit + Din/VDE 0884 0 VDE 68328 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SHARP 


microgLectronics Photocoupler 


Fig. 12 Fig. 13 
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Output Current Transfer Ratio Isolation Tube 
VcEO Ic Min. Max. @lir @ Vee Voltage Package Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. (V) Max. (mA) Max. (%) (%) (mA) (V) (Vrms) Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Tube 
35 50 10 100 1 0.4 5,000 4-SMD 425-1473-5-ND 1.02 85 68 PC8181 
35 50 10 100 1 0.4 5,000 4-Dip 425-1475-5-ND* 1.60 1.28 1.06 PC818Y 
35 50 20 200 1 5 5,000 8-Dip 425-1476-5-ND+ 2.90 2.39 1.94 PC823 
35 50 60 120 fi 0.4 5,000 4-SMD 425-1435-5-ND 1.50 1.25 1.00 PC810Al 
35 50 60 200 1 0.4 5,000 4-SMD 425-1436-5-ND 1.43 1.14 95 PC8101 
35 50 80 160 5 5 5,000 4-Dip 425-2185-5-ND@ 48 33 24 PC817X1JO00F 
35 50 80 160 5 5 5,000 4-SMD 425-2191-5-ND® 52 36 26 PC817XI1JOOF 
1 35 50 130 260 5 5 5,000 4-SMD 425-2192-5-ND® 52 36 26 PC817X|2JO0F 
70 50 50 150 5 5 5,000 4-Dip 425-1318-5-ND* 80 55 40 PC123Y1 
70 50 50 400 0.5 5 5,000 4-Dip 425-1309-5-ND 68 AT 34 PC12310NSZ 
70 50 50 400 5 5 5,000 4-Dip 425-1317-5-ND* 76 53 38 PC123Y 
70 50 50 400 5 5 5,000 4-Dip 425-2571-5-ND@* 80 55 40 PC123FY2J00F 
70 50 50 400 5 5 5,000 4-Dip 425-2572-5-ND@* 63 53 42 PC123FY8J00F 
70 50 100 200 0.5 5 5,000 4-Dip 425-1316-5-ND 76 53 38 PC123S 
80 50 100 600 0.5 80 5,000 4-Dip 425-2594-5-ND@ 64 A4 32 PC81716NSZOF 
2 80 50 1,000 _ 1 0.5 5,000 4-Dip 425-1509-5-ND 76 53 .38 PC866 
80 50 50 600 5 5 5,000 16-Dip 425-2596-5-ND® 1.47 1.23 98 PC847X5JO00F 
3 300 50 40 80 Typ. 5 5 5,000 16-Dip 425-1516-5-ND 6.12 5.04 4.08 PC8Q51 
4 35 80 600 7,500 1 2 5,000 4-SMD 425-1454-5-ND*# 1.29 1.08 86 PC815Y 
5 35 80 600 7,500 1 2 5,000 12-Dip 425-1489-5-ND*# 2.54 2.10 1.70 PC835Y 
7 350 150 1,000 4,000 1 2 5,000 4-Dip 425-2443-5-ND@*# 66 55 A4 PC852XJO000F 
35 50 50 600 5 5 5,000 6-Dip 425-1418-5-ND 76 53 .38 PC714VONSZX 
8 35 50 50 600 6 5 5,000 6-Dip 425-1419-5-ND* 84 58 42 PC714VO0YSZX 
35 80 20 80 100 2 5,000 6-Dip 425-1426-5-ND* 88 61 A4 PC724VONSZX 
35 50 50 600 6 5 5,000 6-Dip 425-1417-5-ND* 84 58 42 PC713V0YSZX 
9 70 50 40 320 10 5 5,000 6-Dip 425-1414-5-ND 88 61 A4 PC703VONSZX 
70 30 60 120 5 5 5,000 4-Dip 425-1438-5-ND 88 61 A4 PC81101NSZ 
70 30 60 300 5 5 5,000 4-Dip 425-1443-5-ND 84 58 42 PC81108NSZ 
10 70 30 100 200 5 5 5,000 4-Dip 425-1439-5-ND 88 61 A4 PC81102NSZ 
70 30 100 300 5 5 5,000 4-Dip 425-1442-5-ND 84 58 42 PC81106NSZ 
70 30 150 300 iy 5 5,000 4-Dip 425-1440-5-ND 88 61 A4 PC81103NSZ 
i 7VCC 20 300 _ 1.6 45 2,500 8-Dip 425-1800-5-ND 1.98 1.58 1.31 PC6N138X 
12 35 80 50 600 1 2 5,000 16-Dip 425-2595-5-ND@*# 2.38 1.90 1.57 PC845XJO000F 
Output Current Transfer Ratio Isolation Cut Tape 
VEO IC Min. | Max. | @Ir | @Vce | Voltage | Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Sharp 
Fig. | (V) Max. | (mA) Max. | (%) (%) (mA) (V) (Vrms) Type Part No. 1 10 100 | PartNo. Qty. Pricing Part No. 
Cut Tape/Tape and Reel 
35 50 80 160 5 5 3,750 4-SMD 425-1330-1-ND 51 43 34 | — _ _ PC357N1 
80 30 50 600 5 5 3,750 4-SMD 425-2508-1-ND® 51 A3 .34 | 425-2508-2-ND@ 3,000 238.00/M PC357NOJOO0F 
35 30 130 260 5 i) 3,750 4-SMD 425-2091-1-ND® $1 43 .34 | 425-2091-2-ND® 3,000 238.00/M PC357N2JO00F 
35 50 200 400 5 5 3,750 4-SMD 425-1332-1-ND 51 43 34 | = _ — PC357N3 
35 30 200 400 5 5 3,750 4-SMD 425-2092-1-ND@ 51 3 34 | 425-2092-2-ND@ 3,000 238.00/M PC357N3JO00F 
80 30 50 600 5 5 3,750 4-SMD 425-2531-1-ND® 68 AT .34 | 425-2531-2-ND® 3,000 238.00/M PC357N6JO00F 
80 30 50 600 5 5 3,750 4-SMD 425-2532-1-ND@ 68 AT .34 | 425-2532-2-ND@ 3,000 238.00/M PC357N7JOO0F 
80 30 50 600 5 5 3,750 4-SMD 425-2533-1-ND@ 64 A4 .32 | 425-2533-2-ND@ 3,000 224.00/M PC357NQJO00F 
70 50 20 400 1 5 2,500 4-SMD 425-2105-1-ND® 51 3 .34 | 425-2105-2-ND® 3,000 238.00/M PC3H4J00000F 
70 50 20 400 1 5 2,500 4-SMD 425-2116-1-ND® A5 38 30 | 425-2116-2-ND® 3,000 210.00/M PC3H7JOO000F 
70 50 50 400 0.5 5 5,000 4-SMD 425-1313-1-ND A8 40 32 | 425-1313-2-ND 2,000 224.00/M PC123P 
70 50 200 400 5 5 5,000 4-SMD 425-2530-1-ND@* 60 42 .30 | 425-2530-2-NDe@* 2,000 112.00/M PC123X5YUPOF 
70 50 50 400 5 5 5,000 4-SMD 425-1321-1-ND* AB 40 .32 | 425-1321-2-ND* 2,000 224.00/M PC123ZY2 
1 70 50 80 160 1 5 2,500 4-SMD 425-1354-1-ND 51 43 34 | — _ — PC3H7C 
70 50 100 250 0.5 5 5,000 4-SMD 425-1315-1-ND* sh. 60 AB | = = = PC123PY2 
70 50 100 250 0.5 5 5,000 4-SMD 425-1314-1-ND 51 3 34 | = _ = PC123P2 
70 50 100 500 0.5 5 3,750 4-SMD 425-2101-1-ND@ 51 A3 34 | 425-2101-2-ND@ 3,000 238.00/M PC367NJOO00F 
70 50 150 300 0.5 5 3,750 4-SMD 425-2099-1-ND@ 7 A8 .38 | 425-2099-2-ND@ 3,000 266.00/M PC367N1JO00F 
70 50 100 600 0.5 i) 5,000 4-SMD 425-1383-1-ND 57 48 .38 | 425-1383-2-ND 2,000 266.00/M PC81710NIP 
70 50 100 600 0.5 5 5,000 4-SMD 425-2176-1-ND® 57 8 .38 | 425-2176-2-ND® 2,000 266.00/M PC81710NIPOF 
70 50 100 700 0.5 5 2,500 4-SMD 425-2108-1-ND® 54 A5 .36 | 425-2108-2-ND® 3,000 252.00/M PC3H710NIPOF 
70 50 120 300 0.5 5 5,000 4-SMD 425-1457-1-ND 60 50 40 | = _ _ PC81711NIP 
70 50 140 350 0.5 5 2,500 4-SMD 425-1349-1-ND 60 50 40 | — _ _ PC3H711NIP 
70 50 140 500 0.5 5 2,500 4-SMD 425-1351-1-ND 60 50 40 | — _ _ PC3H715NIP 
70 50 160 400 0.5 5 5,000 4-SMD 425-1459-1-ND 60 50 40 | 425-1459-2-ND 2,000 280.00/M PC81712NIP 
80 50 100 600 0.5 i) 5,000 4-SMD 425-2538-1-ND® 76 53 .38 | 425-2538-2-ND® 2,000 266.00/M PC81716NIPOF 
70 50 200 500 0.5 5 2,500 4-SMD 425-1350-1-ND 60 50 40 | = _— _ PC3H712NIP 
@ RoHS Compliant + AC Input # Darlington Output * Din/VDE0884 4 Power dissipation: PC852XI: 200 and PC853XI: 320 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2396 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


SHARP 


MICROELECTRONICS Photocoupler (Cont.) 


Output Current Transfer Ratio Isolation Cut Tape 
VcEO Ic Min. | Max. | @IF | @Vce | Voltage | Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Sharp 
Fig. | (V) Max. | (mA) Max. | (%) (%) (mA) (V) (Vrms) Type Part No. il 10 100 | PartNo. Oty. Pricing Part No. 
350 50 40 80 5 5 5,000 4-SMD 425-2539-1-ND@ 92 64 46 | 425-2539-2-ND@ 2,000 322.00/M PC851XPJOO0F 
80 50 50 600 5 5 3,750 4-SMD 425-2577-1-ND® 60 50 40 | 425-2577-2-ND@ 750 210.00 PC357NOTJOOF 
80 50 50 600 5 5 3,750 4-SMD 425-2578-1-ND® 60 50 40 | 425-2578-2-ND@ 750 210.00 PC357N1TJOOF 
80 50 50 600 5 5 3,750 4-SMD 425-2579-1-ND® 60 50 40 | 425-2579-2-ND@ 750 210.00 PC357N2TJOOF 
1 80 50 50 600 5 5 5,000 4-SMD 425-2580-1-ND® 60 50 40 | 425-2580-2-ND@ 750 210.00 PC357N4TJOOF 
80 50 50 600 5 5 5,000 4-SMD 425-2581-1-ND® 60 50 40 | 425-2581-2-ND@ 750 210.00 PC357N6TJOOF 
80 50 50 600 5 5 5,000 4-SMD 425-2582-1-ND® 60 50 40 | 425-2582-2-ND@ 750 210.00 PC357N7TJOOF 
80 50 50 600 5 5 5,000 4-SMD 425-2583-1-ND® 60 50 40 | 425-2583-2-ND@ 750 210.00 PC357N9TJOOF 
80 50 100 500 0.5 § 3,750 4-SMD 425-2584-1-ND@ 54 A5 36 | 425-2584-2-ND@ 750 189.00 PC367NTJOOOF 
80 50 20 400 1 5 2,500 4-SMD 425-2585-1-ND@ 8 40 .32 | 425-2585-2-ND@ 3,000 224.00/M PC3H7CDJOOOF 
35 80 600 7,500 1.0 2 3,750 4-SMD 425-1326-1-ND# 72 60 48 | = _ — PC355N 
4 35 80 600 7,500 1 2 3,750 4-SMD 425-2576-1-ND@# 84 70 56 | 425-2576-2-ND@# 750 273.00 PC355NTJOOOF 
35 80 600 | 12,000} 0.5 2 3,750 4-SMD 425-1337-1-ND# 60 50 40 | = _ — PC365N 
35 80 600 | 12,000} 0.5 2 2,500 4-SMD 425-2106-1-ND@# 69 58 46 | 425-2106-2-NDo# 3,000 322.00/M PC3H510NIPOF 
35 50 50 150 1.0 5 3,750 4-SMD 425-1325-1-ND+ 72 60 48 | 425-1325-2-NDt 3,000 336.00/M PC354N1 
80 50 20 400 1 5 3,750 4-SMD 425-2574-1-ND@+ 12 60 48 | 425-2574-2-ND@t 750 252.00 PC354N1TJOOF 
80 50 20 400 1 5 3,750 4-SMD 425-2575-1-ND@+ 54 A5 36 | 425-2575-2-ND@t 750 189.00 PC354NTJOOOF 
6 70 50 50 400 0.5 5 3,750 4-SMD 425-1335-1-NDt 69 58 46 | = - — PC364N 
70 50 50 400 0.5 5 2,500 4-SMD 425-1342-1-NDt 69 58 46 | — - - PC3H410NIP 
70 50 100 300 0.5 5 3,750 4-SMD 425-1336-1-NDt 72 60 48 | 425-1336-2-NDt 3,000 336.00/M PC364N1 
70 50 100 300 0.5 5 2,500 4-SMD 425-1343-1-NDt 69 58 46 | = - = PC3H411NIP 
7 350 150 1,000 | 12,000 1 2 3,750 4-SMD 425-2591-1-ND@# 1.93 1.54 1.28 | 425-2591-2-ND@# 750 736.31 PC452TJOOOOF 
350 150 1,000 | 4,000 2 5,000 4-SMD 425-2660-1-ND@# 78 65 52 | 425-2660-2-NDo# 2,000 364.00/M PC853XPJOO0F 
8 35 80 20 80 100 2 5,000 6-SMD 425-1382-1-ND 18 65 52 |= - - PC724VONIPX 
13 70 50 50 150 5 2,500 4-SMD 425-1344-1-NDt 54 A5 36 | 425-1344-2-NDt 3,000 252.00/M PC3H4A 
14 350 150 1,000 | 12,000 il 2 5,000 4-SMD 425-2540-1-ND@*# 96 66 48 | 425-2540-2-ND@*# 2,000 336.00/M PC852XPJOO0F 


@ RoHS Compliant + AC Input # Darlington Output * Din/VDE 0884 © Power dissipation: PC852XI: 200 and PC853XI: 320 


OPIC™ Photocoupler 


Fig. 3 
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Vec Prop Delay Isolation Tube 
Max. H-L L-H Voltage Dimensions - mm Package Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. (V) (us) Typ. (Vrms) Length Width Pitch Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Tube 
1 if 0.048 0.05 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1534-5-ND* 2.10 1.68 1.39 PC910LOYSZ 
7 0.048 0.05 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2208-5-ND@* 2.10 1.68 1.39 PC910LOYSZOF 
2 30 0.2 0.6 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1547-5-ND* 1.84 1.48 1.22 PC957LOYSZ 
30 0.2 0.4 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2213-5-ND@* 1.84 1.48 1.22 PC957LOYSZOF 
3 35 0.3 0.3 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2542-5-ND® 2.01 1.61 1.33 PC925LONSZOF 
4 6 0.06 0.06 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2597-5-ND@* 2.47 1.98 1.63 PC911LONSZOF 
5 30 0.5 0.5 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2598-5-ND@* 1.48 1.19 98 PC923LONSZOF 
6 30 2.0 2.0 5,000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-2599-5-ND@* 1.30 1.04 86 PC924LONSZOF 
Vec Prop Delay Isolation Cut Tape 
Max. H-L L-H | Voltage Dimensions - mm Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Sharp 
Fig. (V) Typ. (us) (Vrms) Length | Width | Pitch Type Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Cut Tape/Tape and Reel 
1 7 0.048 0.05 3,750 5.080 3.937 1.27 8-SMD 425-2534-1-ND@* 2.38 1.90 1.57 | 425-2534-2-ND@* 1,500 1329.30/M | PC410SONIPOF 
2 30 0.3 0.3 3,750 5.080 3.937 1.27 8-SMD 425-2535-1-ND@* 1.68 1.35 1.12 | 425-2535-2-ND@* 1,500 858.72/M | PC457SONIPOF 
7 15 2.0 1.0 3,750 3.6 4.4 1.27 5-SOP 425-1521-1-ND 1.70 1.36 1.02 | 425-1521-2-ND 3,000 867.00/M | PC401 
15 2.0 1.0 3,750 3.6 4.4 1.27 5-SOP 425-2143-1-ND® 1.70 1.36 1.02 | 425-2143-2-ND® 3,000 867.00/M | PC401JOO000F 
8 7 0.048 0.05 3,750 3.6 4.4 1.27 5-SOP 425-2141-1-ND® 1.75 1.40 1.05 | 425-2141-2-ND® 3,000 892.50/M | PC410LONIPOF 
35 21 0.4 3,750 3.6 4.4 1.27 5-SMD 425-2592-1-ND@* 1.89 1.52 1.25 | 425-2592-2-ND@* 3,000 965.31/M | PC456LONIPOF 
9 7 0.048 0.05 3,750 5.080 3.937 1.27 8-SMD 425-2536-1-ND@* 3.31 2.73 2.21 | 425-2536-2-ND@* 1,500 1865.00/M | PC4D10SNIPOF 
10 16 1.0 2.0 5,000 7.12 6.5 2.54 6-SMD 425-2541-1-ND@* 1.23 1.03 -82 | 425-2541-2-ND@* 1,000 533.00 | PC9QOOVONIPXF 
1 6.0 0.027 0.035 3,750 3.6 4.4 1.27 5-SMD 425-2588-1-ND@* 2.14 1.87 1.50 | 425-2588-2-ND@* 3,000 1309.28/M | PC411LONIPOF 
6.0 0.027 0.035 3,750 3.6 4.4 1.27 5-SMD 425-2589-1-ND@* 2.24 1.97 1.58 | 425-2589-2-ND@* 3,000 1419.95/M | PC411LOYIPOF 
12 5.5 0.023 0.022 3,750 5.080 3.937 127 8-SMD 425-2590-1-ND@* 2.64 2.31 1.85 | 425-2590-2-ND@* 3,000 1617.00/M | PC412SONIPOF 


@ RoHS Compliant * Din/VDE 0884 
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NVE CORPORATION 


IsoLoop digital isolators from NVE are superior performance alternatives to 
traditional opto-couplers or optoisolators. These highly integrated devices deliver 
up to 100MBd of data per channel with only 2ns Pulse Width Distortion. They are 
available in single, dual and quad channel form factors. IsoLoop bus isolators 
offer the designer highly compact, isolated RS 485 and RS 422 compliant 
devices. These high-speed products are ideal for many industrial communication 
applications, including PROFIBUS. 

Features: 

IL260E, 1L261, IL261E, and IL262E: » 3.3V/SV CMOS/TTL Compatible * 110Mbps 
Data Rate * 2500Vrms Isolation (1 minute) * 2ns Typical Pulse Width Distortion 
© 10ns Typical Propagation Delay * 30k/Vus Typical Transient Immunity 

1L3185E and 1L3122E: * 5Mbps Data Rate »* 2500Vrms Isolation (1 minute) 
© 10ns Typical Propagation Delay 


aba 


[Galvanic Isolation] 


Gaivanic Isolation 
o 1 
Galvanic Isolation 


IsoLoop® High Performance Digital Isolators 


IL3285E and 1L3222E: * 1Mbps Data Rate »*5ns Pulse Skew * 2500Vrms 
Isolation (1 minute) * 40ns Typical Propagation Delay * 20k/Vus Typical 
Transient Immunity 

IL3485E and IL3422E: * 20Mbps Data Rate * 2500Vrms Isolation (1 minute) 
© 10ns Typical Propagation Delay 

IL422E: * 2500Vrms Isolation (1 minute) *25ns Propagation Delay * 25MBd 
Data Rate *1ns Pulse Skew *+60mA Driver Output Capability » Thermal 
Shutdown Protection * Meets or Exceeds EIA 422-B, EIA 485-A and ITU 
Recommendation VII * UL 1577 Approval (pending) 

IL485E, IL485W, and IL485WE: * 35MBd Data Rate * 25ns Propagation Delay 
© 2500Vrms Isolation (1 minute) 

1L610, IL610E, IL611E, IL612E, IL613E, and IL614E: * 40Mbps Data Rate 
© Open Drain or CMOS Outputs * Low Power Dissipation Failsafe Output (Logic 


Fig.3 NEW! 


high output for zero coil current) 

IL610A, IL610AE IL611AE, and IL612AE: * 10Mbps Data Rate * Open Drain or 
CMOS Outputs * Low Power Dissipation » Failsafe Output (Logic high output 
for zero coil current) 

1L710, IL710E, 1L710T, 1L711, IL711E, 1L711T, 1L712E, and 1L712T: 
© 100-110MBd Data Rate *2ns Typical Pulse Width Distortion * 10ns Typical 
Propagation Delay * 30kV/j1s Transient Immunity * 2500Vrms Isolation (1 minute) 
1L715, IL715E, 1L715T, 1716, 1L716E, 1L716T, 1L717, IL717E, and 1L717T: 
© 100MBd Data Rate; T-Series: 110MBd Data Rate * 2ns Typical Pulse Width 
Distortion *10ns Typical Propagation Delay * 30kV/ys Transient Immunity; 
T-Series: 30kV/j1s Transient Immunity * 2500Vrms Isolation (1 minute) 

1L3585 and IL3585E: * 40Mbps Data Rate * 5ns Pulse Skew * 20ns Propagation 
Delay * 20kV/,is Transient Immunity * 2500Vrms Isolation (1 minute) 


INq 


IN2 
IN3 
OUT4 


Galvanic Isolation 


OUTS 


(Galvanic Isolation] 


[Galvanic Isolation] 


Galvanic Isolation 


Galvanic Isolation 
Galvanic Isolation 


Supply Package | Temperature | Digi-Key Price Each NVE Supply Package | Temperature | Digi-Key Price Each NVE 
Fig.|Voltage (V)| Type Range (°C) | PartNo. 1 10 25 100 | Part No. Fig.| Voltage (V)| Type Range (°C) | Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
5 | 33/50 | 8-ppIP | -40-85 | 390-1023-5-ND 276 221 1.87 1.66 | IL610A-2 8-MSOP | -40~100 | 390-1108-ND 630 583 514 4.46 | IL711S-1E 
8 3.3/5.0 8-SOIC -40 ~ 100 390-1006-ND 5.86 5.43 4.76 4.13 |1L711-3 8 3.3/5.0 8-SOIC -40 ~ 100 390-1109-ND 6.30 5.83 514 4.46 | IL711S-3E 

=e 8-SOIC -40~125 | 390-1036-5-ND 6.30 583 5.14 4.46 | IL711T-3 8-MSOP_ | -40~125 | 390-1113-ND 6.30 5.83 5.14 4.46 | IL711T-1E 
9 | 33/50 | 8-Solc | -40~125 | 390-1037-5-ND 630 583 514 4.46 |IL7127-3 8-MSOP | -40~100 | 390-1105-ND 586 6.43 4.76 4.13 | IL712-4E 

16-S0IC | -40~100 | 390-1012-ND 770 713 6.29 5.45 |IL715-3 S-DIP | 40-100 /738051060-5-ND 5.86 543° 4.76 4.13 | IL712-26 
40 | 3.3/5.0 |16-Soicw | -40~125 | 390-1038-5-ND 8.30 7.68 6.73 5.83 |IL715T 9 | 3.3/5.9 | SS0IC | -40~100 | 390-1061-5-ND 5.86 5.438 4.76 4.18 | IL712-3E 
16-SOIG | -40~125 | 390-1039-5-ND 8.30 7.68 6.73 5.83 | IL715T-3 8-MSOP | -40~ 100 } 390-1110-ND 630 5.83 5.14 4.46 | IL712S-1E 
111 aa/s0 | 1-S0IC | -40-100 | 390-1013-ND 770 713 629 5.45 |IL716-3 SS0IG | -40~ 100 Eee O00 BBS 2 Geli: * AAG IER 2S3E 
16-SOICW | -40~125 | 390-1040-5-ND 8.30 7.68 6.73 5.83 | IL716T B-MSOP | -40~125 | 390-1114-ND 6.30 5.83 5.14 4.46 | IL712T-1E 
12| aaeo | 16500 | 40-100” [aaa TH 713629 S457 S | | 4) ayo | tesoic | 40-100 | so0A0ER5ND «770713629848 |ILTIG-E 
JSSOIEW | idee eee SSO E685 _ ort 80S" HEAL 16-S0IC | -40~125 | 390-1102-5-ND 8.30 7.68 6.73 5.83 | IL715T-3E 
1 | 3350 | WSOIW] 40-85 | 390-1068-5-ND 860 7.96 699 6.05 |IL260E 11 336.0 |1FSoM | eet eee Ce ee eee eae bisiee 
16-S01G_| ~40~65 [ESSCabeeeaND BGO) 37.96 16.99) — B05 ILZG0-SE 76-SOICW | -40~100 | 390-1066-5-ND 770 713 629 5.45 | IL717E 
2 | 33/59 |16SOlCW) -40~85 | 390-1070-5-ND 8.60 7.96 6.99 6.05 | IL261E 12) 33/0 | sésoic | -40-100 | 390-1067-5-ND 770 713 629 5.45 | IL717-3E 
16-S0IG_| ~40~85 _ |RSSOsO7iI=5:ND) 8.60 7.96 6.99 6.05 | IL261-3E | [43/33/50 |te-soicw | -40-85 | 390-1101-5-ND 8.30 7.68 6.73 5.83 | IL3585E 
3 | 23/9 | SSOICW | -40~85 [/S90511ISS:NDINEWT) 8.60 (7.96 6.99 6.05 | IL262E 14| 45/55 |16-Soicw | -40~85 | 390-1074-5-ND 1260 11.66 10.29 8.91 | 1L422E 
16-S0IC_| ~40~85 | SOO-INIG-SND MEW! 8.60 6.99 6.99 6.05 |IL262-3E | (45) ase5 |16-SoIcW | -40-85 | 390-1072-5-ND 12.60 11.66 10.29 8.91 | IL485E 
8-MSOP | -40~85 | 390-1075-5-ND 3.20 2.96 2.60 2.26 JIL610-1E | [46] 45/55 [16-S0ICW | -40~85 | 390-1073-5-ND 1260 11.66 10.29 8.91 | IL485WE 
4} 33/50 | 8-DIP -40~85 | 390-1076-5-ND 3.20 296 260 2.26 | 1L610-2E @MSOP 1240 <8 NSEOEINETESENID 180 4a 3007 3.98 TIGITE 
8-SOIC | -40~85 | 390-1077-5-ND 3.20 2.96 2.60 2.26 |IL610-3E_| | 47] 33/50 | 8-DIP -40~85 | 390-1082-5-ND 480 444 3.90 3.38 | IL611-2E 
5 | 3.3/5.0 8-MSOP -40 ~ 85 390-1078-5-ND 3.00 2.78 245 2.12 | IL610A-1E 8-SOIC -40 ~ 85 390-1083-5-ND 4.80 444 3.90 3.38 | IL611-3E 

“| 8S0IG | -40~85 | 390-1080-5-ND 3.00 2.78 2.45 2.12 | IL610A-3E B-MSOP | -40~85 | 390-1084-5-ND 380 352 3.11 270 | IL611A-1E 

6 | 33/50 | &SO0IC | -40-85 | 390-1088-5-ND 480 444 3.90 3.38 [ie12-3E | | 18) 3350 | geo | 40-85 | 390-1086-5-ND 380 352 341 270 | IL611A-3E 
8-MSOP | -40~100 | 390-1103-ND 360 333 292 253 |IL710-1E 8-DIP “40-85 | 390-1089-5-ND 380.352 341 2.70 | L612A-2E 
8-Dip_ | -40~100 | 390-1056-5-ND 360 3.33 292 253 |ur7i0-2e | | 19] 3950 | gsoic | -4o~85 | 390-1090-5-ND 3.80 352 3.11270 | IL612A-3E 
8-S0iC | -40-100 | 390-1057-5-ND 3.60 333 292 253 |IL710-3E | [20] 3350 | 16-Soic | -40-85 | 390-1092-5-ND 580 537 426 4.07 | L613-3E 

7 3.3/5.0 8-MSOP -40 ~ 100 390-1106-ND 3.90 3.61 3.18 2.75 | IL710S-1E 16-SOICW -40 ~ 85 390-1093-5-ND 5.80 537 426 4.07 | IL614E 
8-soic | -40~100 | 390-1107-ND 390 361 318 275 |u7ios-se| | 21] 3950 | 46soi¢ | -40~85 | 390-1094-5-ND 5.80 5.37 4.72 4.42 | 1L614-3E 
8-MSOP | -40~125 | 390-1112-ND 3.90 361 3.18 2.75 JIL7IOT-1E| |) 3.3/6.0 |16-SOlCW | -40~85 | 390-1095-5-ND 540. 5.00 438 3.80 | IL3185E 
8-S0IC | -40~125 | 390-1035-5-ND 3.90 361 318 275 |IL710T-3 33 _|16-Soicw| -40~85 | 390-1097-5-ND 640 592 521 4.51 | 1L3285E 
@-MsoP | -40~100 | 390-1104-ND 586. 543 476 4.13 |IL711-1E 33/50 |16-Soicw | -40-85 | 390-1096-5-ND 540 5.00 4.38 3.80 |1L3122E 

8 | 3.3/5.0 | 8-DIP | -40~100 | 390-1058-5-ND 586 6543 «4.76 4.13 |iL711-2E | | 23) 33 |16-SoIcw| -40~85 | 390-1098-5-ND 640 592 521 4.51 | 1L3222E 
8-S0ic_| -40-100 | 390-1059-5-ND 5.86 5.43 4.76 4.19 |IL711-3E 3.3/5.0 |16-SOICW | -40~85 | 390-1100-5-ND 7.00 648 5.72 4.95 | 1L3422E 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TECHUNOEOGIES 
Phototransistor 
Tape & Reel§ 
CTR Rise/Fall Isolated | Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Fig. | PackageA | Range (%) Vceo Time (ys) Voltage | Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
Fig. 3 
RoHS Compliant 7 
Anode 1[} 
20 ~ N/A 30V 3/3 2,500 | 516-1556-5-ND 49 279 18.90 - 4N25-000E 
100 ~ N/A 30V 3/3 3,550 | 516-1557-5-ND 49 279 18.90 - 4N35-000E 
F pip 40 ~ 80 70V 5/5 5,000 | 516-1574-5-ND 49 279 18.90 — | CNyY17-1-000E Cathode 3 
63 ~ 125 70V 5/5 5,000 | 516-1575-5-ND 49 279 18.90 - CNY17-2-000E Fig. 4 
100 ~ 200 70V 5/5 5,000 | 516-1576-5-ND 49 279 18.90 - CNY17-3-000E Anode, 1 
160 ~ 320 70V 5/5 5,000 | 516-1577-5-ND 49 279 18.90 - CNY17-4-000E Cathode; 2 
4-SMD 80 ~ 600 80V 4/3 3,750 | 516-1646-1-NDO 46 260 17.60 124.00/M HCPL-181-000E Cathodes 3 [} 
2 
4-DIP 50 ~ 600 70V 4/3 5,000 | 516-1585-5-ND 40 228 15.40 - HCPL-817-000E Anodes 4 [} 
Low Input Current, High Gain Fig. 5 
Anode 1 
Tape & Reel§ eee Tt 
a a nae fas 
, CTR Supply Isolated | Digi-Key Pricing Pricing Avago Cathode 2 0 
Fig. | PackageA Range (%) Voltage | Voltage | Part No. 1 10 100 1,500 Part No. 4) 
3 5-SOIC 400 ~ 3,500 18 3,750 | 516-1012-5-ND 1.95 15.60 128.70 — | HCPL-M701 3q “eo 4GND 
. 6-DIP 200 ~ 2,000 7 3,750 | 516-1021-5-ND 2.03 16.20 133.65 — | 4n45 
6-DIP 200 ~ 3,200 20 3,750 | 516-1022-5-ND 2.43 19.40 160.05 — | 4n46 Fig. 6 ne1d 
RoHS Compliant Anode 2 [I 
8-DIP 300 ~ 2,600 7 3,750 | 516-1600-5-ND 1.35 11.25 90.00 — | 6N138-000E Cathode 3 [] 
8-SOIC 300 ~ 2,600 7 3,750 | 516-1636-5-ND 1.48 11.80 97.35 — | HCPL-0700-000E Noa Tl 
8-DIP 500 ~ 5,000 18 3,750 | 516-1601-5-ND 1.35 11.25 90.00 — | 6N139-000E : 
6 8-SOIC 500 ~ 5,000 18 3,750 | 516-1637-5-ND 1.65 13.20 108.90 — | HCPL-0701-000E Fig. " o de, 1 
8-SOIC 500 ~ 5,000 18 3,750 | 516-1488-1-NDO 1.70 13.60 112.20 884.00/M | HCPL-0701-500E esha ' oa 
athor ey 
8-DIP(W) 200 ~ 4,500 18 5,000 | 516-1612-5-ND 2.41 19.80 160.50 — | HCNW139-000E cneeean 
athode: 
8-SMD 200 ~ 4,500 18 5,000 | 516-1613-5-ND 2.45 20.17 163.50 — | HCNW139-300E 2 
Anodep 4 
8-SOIC 500 ~ 25,000 18 3,750 | 516-1638-5-ND 2.39 19.61 159.00 — | HCPL-070A-000E 24 
7 8-DIP 500 ~ 25,000 18 5,000 | 516-1681-5-ND 4.86 39.96 324.00 — | HCPL-4731-000E Fig. 8 
8-SOIC 500 ~ 25,000 18 3,750 | 516-1643-5-ND 6.50 53.47 433.50 — | HCPL-073A-000E nei] 
8-SOIC 400 ~ 5,000 3.3 3,750 | 516-1644-5-ND 3.60 29.60 240.00 — | HCPL-073L-000E Anode 2[} 
8-DIP 300 ~ 2,600 7 5,000 | 516-1542-5-ND 2.36 19.43 157.50 — | HCPL-2730-000E Cathode 3 F 
4 8-SOIC 300 ~ 2,600 7 3,750 | 516-1641-5-ND 3.35 27.57 223.50 — | HCPL-0730-000E Nead] 
8-DIP 400 ~ 5,000 18 5,000 | 516-1543-5-ND 2.48 20.35 165.00 — | HCPL-2731-000E , 
8-SOIC 400 ~ 5,000 18 3,750 | 516-1642-5-ND 3.74 30.71 249.00 — | HCPL-0731-000E ne1q 
8-SOIC 400 ~ 5,000 18 3,750 | 516-1535-1-NDO 3.36 29.40 235.20 2126.88/M | HCPL-0731-500E Anode 2 [ 
5 6-DIP 200 ~ 3,200 20 3,750 | 516-1596-5-ND 2.43 19.40 160.05 — | 4N46-000E as 4 
High-Speed Fig. 10 
nc1 
CTR Tape & Reel§ 
Range Supply | Isolated Digi-Key Pricing Pricing Avago Anode 2 [ 
Fig. PackageA (%) Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 1,500 Part No. Cathode 3 [J 
9 8-DIP(W) | 19~63 30 5,000 516-1037-5-ND 2.68 22.02 178.50 — | HCNW4504 no4ad 
ia 8-SMD 44 ~ 90 30 3,750 516-1039-5-ND 2.38 19.00 156.75 — | HCPL-4506#300 
8-SOIC 44 ~ 90 30 3,750 516-1040-5-ND 2.86 23.50 190.50 — | HCPL-0466 Fig. 11 
1 8-SOIC 15 ~ 50 30 3,750 516-1047-5-ND 4.79 39.41 319.50 — | HCPL-0534 Anodey 1 
Cathode, 2 [f 
RoHS Compliant Cathodes 3 1 
8-DIP 7~50 15 3,750 516-1597-5-ND 1.35 11.25 90.00 — | 6N135-000E Anodep 4 [} 
8-SOIC 7~50 30 3,750 516-1630-5-ND 1.30 10.40 85.80 — | HCPL-0500-000E 
8-DIP(W) 5 ~50 30 5,000 516-1610-5-ND 1.90 15.20 125.40 — | HCNW135-000E Fig. 12 d 
8-DIP 19 ~50 15 3,750 516-1520-5-ND 1.13 9.00 74.25 — | 6n136-000E nC} 
8-SMD 19 ~ 50 15 3,750 516-1598-5-ND 1441 11.75 94.00 — | 6N136-300E Anode 2 Tf 
a-soic | 15~50 30 3,750 516-1529-1-NDO 1.50 12.00 90.00 | 765.00/M | HCPL-0501-500E Cathode 3 
8-DIP(W) | 15~50 30 5,000 516-1524-5-ND 2.00 16.00 132.00 — | HCNW136-000E nca 
8 8-SOIC 15 ~ 50 30 3,750 516-1628-5-ND 1.48 11.80 97.35 — | HCPL-0452-000E 
8-DIP 19~50 30 3,750 516-1678-5-ND 1.47 12.25 98.00 — | HCPL-4502-000E Fig. 13 
8-DIP(W) | 15~50 30 5,000 516-1525-5-ND 2.00 16.00 132.00 — | HCNW4502-000E Nei] 
q 
8-DIP 19 ~ 50 30 3,750 516-1548-5-ND 1.88 15.00 123.75 — | HCPL-4503-000E anova 
8-SOIC 15 ~50 30 3,750 516-1528-5-ND 2.05 16.40 135.30 — | HCPL-0453-000E Cathode 3 
8-DIP(W) | 15~50 30 5,000 516-1620-5-ND 2.41 19.80 160.50 — | HCNW4503-000E nea 
8-SMD(W) | 15~50 30 5,000 516-1621-5-ND 2.45 20.17 163.50 — | HCNW4503-300E 
8-DIP 15 ~ 22 30 3,750 516-1658-5-ND 2.28 15.40 119.00 — | HCPL-2502-000E Fig. 14 
8-DIP 26 ~ 65 30 3,750 516-1479-5-ND 2.10 16.80 138.60 — | HCPL-4504-000E neid 
9 8-SOIC 26 ~ 65 30 3,750 516-1629-5-ND 2.30 18.40 151.80 — | HCPL-0454-000E anode 2 
8-SMD(W) | 25 ~ 65 30 5,000 516-1622-5-ND 2.72 22,39 181.50 — | HCNW4504-300E SZ a 
Cathode 3 (HS: 
8-DIP 44 ~90 30 3,750 516-1549-5-ND 2.33 18.60 153.45 — | HCPL-4506-000E : 
10 | 8-DIP(W) | 44~90 30 5,000 516-1623-5-ND 2.75 22.57 183.00 — | HCNW4506-000E NC4( shietd 
8-SMD(W) | 44 ~90 30 5,000 516-1624-5-ND 2.79 22.94 186.00 — | HCNW4506-300E 
+ 8MBd _ § For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND  8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = .4 inch row spacing) 0 Cut Tape A Tape and Reel (Continued) 
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High-Speed (Cont) 


Fig. 15 


Anode 1 
Cathode, 2 


ibs 
oe 


a: 


Cathodes 3 


fetes 
Shield 


Anodes 4 


Fig. 16 


nc1q 
Anode 2 [I 


Anode 2 [] 
Cathode 3 [} 
Nc4q 


Fig. 18 


Anode, 1 [J 
Cathode, 2 J 
Cathodes 3 T 

Anodes 4 [ 


CTR Tape & Reel§ 
Range Supply | Isolated Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Fig. PackageA (%) Voltage | Voltage Part No. ll 10 100 1,500 Part No. 
8-DIP 7~50 30 5,000 516-1659-5-ND 2.10 16.80 138.60 = HCPL-2530-000E 
8-SOIC 7~50 30 3,750 516-1631-5-ND 3.04 24.98 202.50 = HCPL-0530-000E 
8-DIP 19 ~ 50 30 5,000 516-1474-5-ND 2.20 17.60 145.20 = HCPL-2531-000E 
abl 8-SMD 19 ~ 50 30 5,000 516-1660-5-ND 2.25 18.00 148.50 = HCPL-2531-300E 
8-SOIC 19 ~ 50 30 3,750 516-1484-1-NDO 2.84 24.85 198.80 1846.00/M HCPL-0531-500E 
8-SOIC 19 ~ 50 30 3,750 516-1530-5-ND 3.15 25.90 210.00 = HCPL-0531-000E 
8-SOIC 15 ~ 50 3.6 3,750 516-1632-5-ND 3.42 28.12 228.00 = HCPL-053L-000E 
High Bandwidth Analog/Video 
CTR Bandwidth Supply | Isolated Digi-Key Pricing Avago 
Fig. | Packagea % (Typ-) MHz (Typ.) Voltage | Voltage Part No. il 10 100 Part No. 
8-DIP(W) 52 9 30 5,000 516-1050-5-ND 2.72 22.39 181.50 HCNW4562 
7 8-SMD(W) 52 9 30 5,000 516-1051-5-ND 2.77 22.76 184.50 HCNW4562#300 
RoHS Compliant 
8 8-DIP 45 17 30 3,750 516-1679-5-ND 2.32 19.06 154.50 HCPL-4562-000E 
Logic Gate - 5MBd, 8MBd 
Common 
Mode Supply | Isolated Digi-Key Pricing Tape and Reel§ Avago 
Fig. | Packagea Rejection Voltage | Voltage Part No. i 10 100 Qty. Pricing Part No. 
12 8-SMD 1,000V/us 20 3,750 516-1054-5-ND 2.54 20.91 169.50 = — | HCPL-2200#300 
8-SOIC 1,000V/s 20 3,750 516-1055-2-NDA = = — |1,500 |  1560.00/M | HCPL-0201#500 
13 8-SOIC 1,000V/s 20 3,750 516-1055-5-ND 2.66 21.83 177.00 = — | HCPL-0201 
8-SOIC 5,000V/us 20 3,750 516-1056-2-NDA = = — |1,500 | 1794.00/M | HCPL-0211#500 
RoHS Compliant 
12 8-DIP 1,000V/us 20 3,750 516-1647-5-ND 2.50 20.54 166.50 — — | HCPL-2200-000E 
8-SMD 1,000V/us 20 3,750 516-1648-1-NDO 2.54 20.91 169.50 | 1,000 1431.00 | HCPL-2200-500E 
8-SOIC 1,000V/us 20 3,750 516-1483-1-NDO 2.40 21.00 168.00 | 1,500 1560.00/M | HCPL-0201-500E 
8-SOIC 1,000V/ps 20 3,750 516-1704-5-ND 2.66 21.83 177.00 _ — | HCPL-0201-000E 
8-SOIC 5,000V/ys 20 3,750 516-1625-5-ND 3.06 25.16 204.00 = — | HCPL-0211-000E 
8-SOIC 5,000V/ys 20 3,750 516-1526-1-NDO 2.76 24.15 193.20 | 1,500 1747.08/M | HCPL-0211-500E 
13 8-DIP 1,000V/ps 20 3,750 516-1649-5- ND 2.43 19.98 162.00 = — | HCPL-2201-000E 
8-DIP 5,000V/ys 20 3,750 516-1537-5-ND 2.75 22.57 183.00 _ — | HCPL-2211-000E 
8-SOIC(W) 1,000V/us 20 3,750 516-1614-5-ND 2.90 23.87 193.50 = — | HCNW2201-000E 
8-DIP(W) 5,000V/ys 20 3,750 516-1615-5-ND 3.15 25.90 210.00 = — | HCNW2211-000E 
8-SMD(W) 5,000V/us 20 3,750 516-1616-5-ND 3.20 26.27 213.00 = — | HCNW2211-300E 
8-DIP 1,000V/s 20 3,750 516-1650-5-ND 2.43 19.98 162.00 = — | HCPL-2202-000E 
14 8-DIP 5,000V/ys 20 3,750 516-1651-5-ND 2.75 22.57 183.00 = — | HCPL-2212-000E 
8-DIP 1,000V/us 20 3,750 516-1582-5-ND 6.35 52.17 423.00 = — | HCPL-2231-000E 
15 8-SMD 1,000V/us 20 3,750 516-1652-5-ND 6.39 52.54 426.00 _— — | HCPL-2231-300E 
8-DIP 5,000V/us 20 3,750 516-1473-5-ND 8.21 67.53 547.50 = — | HCPL-2232-000E 
8-SMD 5,000V/us 20 3,750 516-1653-5-ND 8.26 67.90 550.50 _— — | HCPL-2232-300E 
8-SOIC 100V/ys 5 3,750 516-1626-5-NDft 5.78 47.55 385.50 = — | HCPL-0300-000E 
16 8-DIP 100V/ys 5 3,750 516-1538-5-NDft 4.50 37.00 300.00 _ — | HCPL-2300-000E 
8-SMD 100V/ys 5 3,750 516-1654-5-NDft 4.55 37.37 303.00 = — | HCPL-2300-300E 
Logic Gate - 10MBd 
Common Tape & Reel§ 
Mode Supply | Isolated Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Fig. | OE | Packagea Rejection Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 1,500 Part No. 
Yes 8-SOIC 5,000 V/us 5 3,750 516-1075-2-NDA = = = 936.00/M HCPL-0601#500 
17 | Yes 8-SMD 10,000 V/s 5 3,750 516-1079-5-ND 1.73 14.25 115.50 = HCPL-2611#300 
No 8-SOIC 5,000 V/us 5 3,750 516-1091-2-NDA — = = 2392.00/M HCPL-0631#500 
18 No 8-SOIC 1,000 V/s 5 3,750 516-1095-2-NDA = = = 3081.00/M HCPL-063A#500 
20 | No 8-DIP 5,000 V/us 5 3,750 516-1099-5-ND 2.90 23.87 193.50 = HCPL-7611 
RoHS Compliant 
Yes| 8-DIP N/A 5 3,750 516-1521-5-ND 1.25 10.00 82.50 — | 6N137-000E 
Yes 8-SMD N/A 5 3,750 516-1599-5-ND 1.30 10.40 85.80 = 6N137-300E 
Yes 8-SOIC N/A 5 3,750 516-1485-1-NDO 1.80 14.40 118.80 936.00/M HCPL-0600-500E 
Yes | 8-DIP(W) N/A 5 5,000 516-1611-5-ND 2.35 18.80 155.10 = HCNW137-000E 
Yes 8-SOIC 5,000 V/us 5 3,750 516-1471-5-ND 1.75 14.00 115.50 = HCPL-0601-000E 
Yes 8-DIP 5,000 V/us 5 3,750 516-1540-5-ND 1.68 13.40 110.55 _— HCPL-2601-000E 
Yes 8-SMD 5,000 V/us 5 3,750 516-1661-5-ND 1.73 13.80 113.85 = HCPL-2601-300E 
17 | Yes 8-DIP 10,000 V/us 5 3,750 516-1663-5-ND 1.88 15.00 123.75 — HCPL-2611-000E 
Yes 8-SOIC 10,000 V/us 5 3,750 516-1634-5-ND 2.03 16.65 135.00 = HCPL-0611-000E 
Yes 8-SOIC 10,000 V/s 5 3,750 516-1486-1-NDO 1.84 16.10 128.80 1196.00/M HCPL-0611-500E 
Yes | 8DIP(W) 5,000 V/us 5 5,000 516-1617-5-ND 2.50 20.54 166.50 —_ HCNW2601-000E 
Yes | 8-DIP(W) 10,000 V/s 5 5,000 516-1618-5-ND 2.70 22.20 180.00 _ HCNW2611-000E 
Yes | 8-SMD(W) 10,000 V/s 5 5,000 516-1619-5-ND 2.75 22.57 183.00 = HCNW2611-300E 
Yes 8-SOIC 1,000 V/s 5 3,750 516-1635-5-ND 2.32 19.06 154.50 = HCPL-061A-000E 
Yes 8-SOIC 1,000 V/s 5 3,750 516-1579-5-ND 2.48 20.35 165.00 = HCPL-061N-000E 
No 8-DIP N/A 5 3,750 516-1475-5-ND 2.81 23.13 187.50 = HCPL-2630-000E 
No 8-SMD N/A 5 3,750 516-1665-5-ND 2.86 23.50 190.50 _ HCPL-2630-300E 
18 | No 8-SOIC N/A 5 3,750 516-1487-1-NDO 3.68 32.20 257.60 2392.00/M HCPL-0630-500E 
No 8-DIP 5,000 V/us 5 3,750 516-1541-5-ND 3.04 24.98 202.50 = HCPL-2631-000E 
No 8-SMD 5,000 V/us 5 3,750 516-1666-5-ND 3.08 25.35 205.50 = HCPL-2631-300E 


+ 8MBd_ § For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 
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Logic Gate - 10MBd (cont) 


Optocouplers 


Common Tape & Reel§ 
Mode Supply | Isolated Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Fig. | OE | Package Rejection Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 1,500 Part No. 
No 8-SOIC 5,000 V/us 5 3,750 516-1580-1-NDO 5.52 46.00 368.00 2392.00/M HCPL-0631-500E 
No 8-SOIC 5,000 V/s 5 3,750 516-1472-5-ND 4.10 33.67 273.00 _— HCPL-0631-000E 
No 8-DIP 10,000 V/us 5 3,750 516-1680-5-ND 5.04 41.44 336.00 = HCPL-4661-000E 
18 No 8-SOIC 10,000 V/s 5 3,750 516-1533-5-ND 6.75 55.50 450.00 = HCPL-0661-000E 
No 8-DIP 1,000 V/s 5 3,750 516-1667-5-ND 4.39 36.08 292.50 = HCPL-263A-000E 
No 8-SOIC 1,000 V/s 5 3,750 516-1531-5-ND 5.29 43.48 352.50 = HCPL-063A-000E 
No 8-DIP 1,000 V/s 5 3,750 516-1669-5-ND 5.04 41.44 336.00 = HCPL-263N-000E 
No 8-SOIC 1,000 V/s 5 3,750 516-1532-5-ND 6.98 57.35 465.00 = HCPL-063N-000E 
19 No 5-SOIC N/A 5 3,750 516-1692-5-ND 1.88 15.00 123.75 = HCPL-M600-000E 
No 5-SOIC 10,000 V/us 5 3,750 516-1554-5-ND 2.38 19.00 156.75 _— HCPL-M611-000E 
20 | No 8-DIP 1,000 V/us 5 3,750 516-1687-5-ND 2.70 22.20 180.00 = HCPL-7601-000E 
Logic Gate - 15MBd 
Common Mode | Supply | Isolated Digi-Key Pricing Avago 
Fig. OE Package Rejection Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 Part No. 
17 Yes 8-DIP 15,000 V/us 3.3 3,750 516-1101-5-ND 2.15 17.20 141.90 HCPL-260L 
RoHS Compliant 
17 Yes 8-SOIC 15,000 V/s 3.3 3,750 516-1633-5-ND 2.00 16.00 132.00 HCPL-060L-000E 
18 No 8-DIP 15,000 V/us 3.3 3,750 516-1668-5-ND 3.60 29.60 240.00 HCPL-263L-000E 
No 8-SOIC 15,000 V/us 3.3 3,750 516-1581-5-ND 4.50 37.00 300.00 HCPL-063L-000E 
21 No 8-SOIC 10,000 V/us 2,500 516-1602-5-ND 2.70 22.20 180.00 ACSL-6210-00RE 
22 No 16-SOIC. 10,000 V/us 2,500 516-1603-5-ND 5.40 44.40 360.00 ACSL-6400-00TE 
Logic Gate - 20MBd 
Common Mode Supply Isolated Digi-Key Pricing Avago 
Fig. OE PackageA Rejection Voltage Voltage Part No. i 10 100 Part No. 
RoHS Compliant 
23 Yes 8-DIP 1,000 V/s 5 3,750 516-1655-5-ND 5.51 40.28 328.60 | HCPL-2400-000E 
Yes 8-SMD 1,000 V/s 5 3,750 516-1656-5-ND 5.51 40.28 328.60 | HCPL-2400-300E 
24 No 8-DIP 1,000 V/s 5 3,750 516-1539-5-ND 11.04 84.00 696.00 | HCPL-2430-000E 
No 8-SMD 1,000 V/s 5 3,750 516-1657-5-ND 11.09 84.35 723.00 | HCPL-2430-300E 
High Speed CMOS 
Transfer | Common Tape & Reel§ 
Rate Mode Supply | Isolated Digi-Key Pricing Pricing Avago 
Fig. | PackageA| (Mb/s) Rejection | Voltage | Voltage Part No. i 10 100 1,500 Part No. 
RoHS Compliant 
8-SOIC 50 10,000 V/s 5 3,750 516-1640-5-ND 6.30 46.62 385.56 — | HCPL-0723-000E 
8-DIP 25 10,000 V/s 5 3,750 516-1550-5-ND 5.72 41.80 341.00 — | HCPL-7721-000E 
8-SOIC 25 10,000 V/s 5 3,750 516-1639-5-ND 5.98 43.70 356.50 — | HCPL-0721-000E 
8-DIP 25 10,000 V/s 5 3,750 516-1689-5-ND 5.20 37.00 310.00 — | HCPL-7720-000E 
25 8-SOIC 25 10,000 V/s 5 3,750 516-1534-5-ND 5.46 39.90 325.50 — | HCPL-0720-000E 
8-DIP 12.5 10,000 V/us 5 3,750 516-1480-5-ND 4.95 35.10 288.00 — | HCPL-7710-000E 
8-SMD 12.5 10,000 V/us 5 3,750 516-1688-5-ND 5.01 35.49 291.20 — | HCPL-7710-300E 
8-SOIC 12.5 10,000 V/us 5 3,750 516-1705-5-ND 5.13 37.05 304.00 — | HCPL-0710-000E 
8-SOIC 12.5 10,000 V/s 5 3,750 516-1489-1-NDO 5.18 37.44 307.20 2592.00/M | HCPL-0710-500E 
26 8-SOIC 15 10,000 V/s 5 3,750 516-1536-5-ND 7.00 51.80 428.40 — | HCPL-0738-000E 
Integrated Driver 
Input Output Supply |Isolated| Delay Digi-Key Pricing Avago 
Fig. | Package& Current Current Voltage | Voltage; Time Part No. 1 10 100 Part No. 
30 8-DIP 7mA 2.0A 30 3,750 0.50us 516-1123-5-ND 3.04 24.98 202.50 HCPL-J312 
8-DIP 7mA 0.5A 30 3,750 0.50us 516-1125-5-ND 2.43 19.98 162.00 HCPL-3150 
RoHS Compliant 
27 8-DIP 8mA 0.6A 13 5,000 5.00us 516-1670-5-ND 2.13 17.00 140.25 HCPL-3000-000E 
28 8-DIP 12mA 0.1A 35 5,000 2.00us 516-1671-5-ND 2.48 20.35 165.00 HCPL-3100-000E 
29 8-DIP 8mA 0.1A 35 5,000 0.50us 516-1672-5-ND 2.70 22.20 180.00 HCPL-3101-000E 
8-DIP 7mA 2.0A 30 3,750 0.50us 516-1476-5-ND 2.45 19.60 161.70 HCPL-3120-000E 
8-SMD 7mA 2.0A 30 3,750 0.50us 516-1544-5-ND 2.25 18.50 150.00 HCPL-3120-300E 
31 8-DIP(W) 7mA 2.0A 30 3,750 0.50us 516-1470-5-ND 3.49 28.68 232.50 HCNW3120-000E 
8-SMD 7mA 0.5A 30 3,750 0.50us 516-1584-1-NDO 2.48 20.35 165.00 HCPL-3150-500E 
30 8-SMD 7mA 0.5A 30 3,750 0.50us 516-1584-2-NDA 1430.00/1,000 HCPL-3150-500E 
8-DIP 10mA 2.0A 20 3,750 0.20us 516-1674-5-ND 2.81 23.13 187.50 HCPL-3180-000E 
8-SMD 10mA 2.0A 20 3,750 0.20us 516-1675-5-ND 2.86 23.50 190.50 HCPL-3180-300E 
32 8-SOIC 8mA 0.4A 30 3,750 0.70us 516-1527-5-ND 1.88 15.00 123.75 HCPL-0314-000E 
33 8-DIP 8mA 0.4A 30 3,750 0.70us 516-1583-5-ND 1.80 14.40 118.80 HCPL-3140-000E 
16-SOIC 7mA 0.5A 30 3,750 0.50us 516-1673-5-ND 5.36 44.03 357.00 HCPL-315J-000E 
34 16-SOIC. 8mA 0.4A 30 3,750 0.70us 516-1477-5-ND 2.70 22.20 180.00 HCPL-314J-000E 
_— 16-SOIC. 1pA 2.0A 30 3,750 0.50us 516-1478-5-ND 5.20 43.89 358.05 HCPL-316J-000E 


+ 8MBd _ § For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND  8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = .4 inch row spacing) 0 Cut Tape A Tape and Reel 


Fig. 26 
Anode; 1] 
Cathode, 2 1 


Cathodes 3 F 
Anodey 4 [ 


Fig. 27 


Anode 1} 
Cathode 20} 
3 

4q 


Fig. 28 


Anode 1 [} 
Cathode 2 [J 


Fig. 29 


1 
Anode 2 U 
Cathode 3 [J 


4 


Fig. 30 
Nc1q] 

Anode 2 [ 
Cathode 3 1] 
Nc4q] 


Anode 2 
Cathode 3 
NC 4 


Fig. 33 


NC 1 
Anode 2 
Cathode 3 


mon 
LILILI 


Anode 6 
Cathode 7 
NC 8 


onon 
LILILI 


Fig. 34 


NC 1 
Anode 2 
Cathode 3 


morn 


Anode 6 
Cathode 7 
NC 8 


Orin 


i 


Shiela 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 2401 


LNAGO optocouplers (com) 


TECHNOLOGIES 


AC/DC Logic Interface 


Hysteresis Delay Supply | Isolated Digi-Key Pricing Avago 
Fig. | PackageA (Typ.) Time Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 Part No. 
35 8-SMD 0.6mA 40us 18 3,750 516-1134-5-ND 5.04 41.44 336.00 HCPL-3760#300 
RoHS Compliant 
8-SOIC 1.2mA 40us 18 3,750 516-1627-ND 3.22 26.46 214.50 HCPL-0370-000E 
95 8-DIP 1.2mA 40us 18 3,750 516-1545-5-ND 3.20 26.27 213.00 HCPL-3700-000E 
8-SMD 1.2mA 40us 18 3,750 516-1676-5-ND 3.24 26.64 216.00 HCPL-3700-300E 
8-DIP 0.6mA 40us 18 3,750 516-1677-5-ND 5.00 41.07 333.00 HCPL-3760-000E 
High Linearity Analog 
Current 
Transfer Reverse Isolated Digi-Key Pricing Avago 
Fig. PackageaA Ratio (%) Voltage Voltage Part No. i 10 100 Part No. 
RoHS Compliant 
8-DIP(W) 0.25 ~ 0.75 -15 5,000 516-1522-5-ND 2.99 24.61 199.50 | HCNR200-000E 
8-DIP(W) 0.36 ~ 0.72 “15 5,000 516-1523-5-ND 3.98 32.75 265.50 | HCNR201-000E 
8-SMD 0.25 ~ 0.75 “15 5,000 516-1608-5-ND 3.04 24.98 202.50 | HCNR200-300E 
8-SMD 0.36 ~ 0.72 “15 5,000 516-1609-5-ND 4.03 33.12 268.50 | HCNR201-300E 
Miniature Analog Isolation Amplifiers 
Gain Delay Supply | Isolated Digi-Key Pricing Avago 
Fig. PackageA Tol. + Time Voltage | Voltage Part No. 1 10 100 Part No. 
37 8-SMD 5% 9.90us 6 3,750 516-1138-5-ND 3.87 31.82 258.00 HCPL-7520-300 
RoHS Compliant 
8-DIP 3% 9.90us 6 3,750 516-1682-5-ND 4.16 34.23 277.50 HCPL-7510-000E 
8-SMD 3% 9.90us 6 3,750 516-1683-5-ND 4.21 34.60 280.50 HCPL-7510-300E 
8-DIP 5% 9.90us 6 3,750 516-1684-5-ND 3.83 31.45 255.00 HCPL-7520-000E 
8-DIP 3% 9.90us 5 3,750 516-1481-5-ND 8.44 69.38 562.50 HCPL-7800-000E 
37 8-SMD 3% 9.90us 5 3,750 516-1551-5-ND 8.48 69.75 565.50 HCPL-7800-300E 
8-DIP 1% 9.90us 5 3,750 516-1552-5-ND 10.98 90.28 732.00 HCPL-7800A-000E 
8-SMD 1% 9.90us 5 3,750 516-1553-5-ND 11.03 90.65 735.00 HCPL-7800A-300E 
8-DIP 5% 9.90us 5 3,750 516-1482-5-ND 4.95 40.70 330.00 HCPL-7840-000E 
8-SMD 5% 9.90us 5 3,750 516-1690-5-ND 5.00 41.07 333.00 HCPL-7840-300E 
a 16-SOIC. 5% 20.00us 5 3,750 516-1691-5-ND 6.68 54.95 445.50 HCPL-788J-000E 
Line Receivers 
Delay Output Supply Isolated Pricing Avago 
Fig. Package Time Current Voltage Voltage 1 10 100 Part No. 
RoHS Compliant 
8-DIP 100ns 50mA 5 3,750 516-1662-5-ND 5.72 46.99 381.00 | HCPL-2602-000E 
- 8-DIP 100ns 50mA 5 3,750 516-1664-5-ND 9.00 74.00 600.00 | HCPL-2612-000E 
20mA Loop Transmitters/Receivers 
Supply Delay Isolated Digi-Key Pricing Avago 
Fig. Package Voltage Time Voltage Part No. 1 10 100 Part No. 
RoHS Compliant 
39 8-DIP 4.5 ~ 20 1.60ps 3,750 516-1546-5-ND 5.83 47.92 388.50 HCPL-4100-000E 
40 8-DIP 4.5 ~ 20 1.60ps 3,750 516-1547-5-ND 5.83 47.92 388.50 HCPL-4200-000E 
Digital Isolators 
Transfer 
No. of Rate Supply Digi-Key Pricing Avago 
Fig. PackageA Circuits (Bits, Bytes) Voltage Part No. 1 10 100 Part No. 
41 8-SOIC 1 100Mb/s 3~5.5 516-1150-5-ND 4.76 33.15 272.00 |HCPL-0900 
42 8-SOIC 2 100Mb/s 3~5.5 516-1151-5-ND 6.25 46.25 382.50 |HCPL-0930 
43 16-SOIC(N) 4 100Mb/s 3~5.5 516-1152-5-ND 8.64 64.80 540.00 |HCPL-090J 
44 16-SOIC(N) 4 100Mb/s 3~5.5 516-1153-5-ND 8.64 64.80 540.00 |HCPL-092J 
RoHS Compliant 
45 16-SOIC = _— 4.5~55 516-1645-ND 4.07 33.49 271.50 |HCPL-0872-000E 
8-DIP =. = 4.5~5.5 516-1685-ND 7.72 63.46 514.50 |HCPL-7560-000E 
46 8-SMD = = 4.5~5.5 516-1686-ND 7.76 63.83 517.50 |HCPL-7560-300E 


+ 8MBd § For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 4 8-SMD = PDip Package with Gullwing Leads; (W) = .4 inch row spacing) 0 Cut Tape A Tape and Reel 
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ANALOG iCoupler® i@Reel® 
DEVICES Digital Isolators 


iCoupler isolation technology combines the dc isolation properties of microtransformers with semiconductor processing I> 
techniques to provide performance, power and integration benefits superior to those offered by traditional optocoupler — 
technology. iCoupler components operate at higher data rates, provide better timing accuracy and common-mode fatchdog 
transient immunity and operate at lower power levels than optocouplers. They operate over wider temperature and 
supply voltage ranges than their optical competition. The Coupler technology rescues modern designs from the poorly 
controlled, temperature sensitive and time-dependent current transfer characteristics of standard optocouplers. 


Supply | Package) Max. Data | Digi-Key Price Each T & Rf Pricing 
Fig. | Voltage | Type | Rate Mbps | Part No. 1 25 100 1,000 
Single Channel 
25 | ADUMT100AR-RL7CT-NDA 450 3.60 2.80) 2550.00 BEDOGE 
soissv | asoic| 25 |ADUMTO0ARZ-RL7CT-ND@s 410 -3.28 2.55] 232050 
(208 00 | ADUM1100BRZ-RL7CT-ND@A 468 3.75 292) 2652.00 
400 | ADUM1400URZ-ND® 624 5.00 4.22 = 
25 | ADUMS00ARZ-ND® 430 3.44 2.68 = 
3.3/5.0V | 8-S0IC | 499 | ADUM3100BRZ-ND@ 491 3.93 3.06 = 
Dual Channel — RoHS Compliant 
T | ADUMT200ARZ-RL7CT-NDA 3.08 247 1.92 | 1746.75 pecooeh, 3 § HeCoE 
10 | ADUM1200BRZ-ND 448 359 2.79 — Sa} oF 
10 | ADUM1200BRZ-RL7CT-NDA 448 359 2.79 | 2537.25 — 
2 |27/5.5v| 8Soic| 25 —_| ADUM1200CRZ-RL7CT-NOA 552 442 3.73} 3450.00 
10 | ADUM1210BRZ-RL7CT-NDA 448 359 2.79 | 2537.25 ERCoaEY | f HBECSEE 
1 | ADUM3200ARZ-ND 322 258 201 — 
10 | ADUM3200BRZ-ND 470 377 2.93 = 
1 | ADUM1201ARZ-RL7CT-NDA 3.08 2.47 1.92 | 1746.75 
10 | ADUM1201BRZ-RL7CT-NDA 448 359 2.79 | 2537.25 
25 | ADUM1201CRZ-RL7CT-NDA 552 4.42 3.73 | 3450.00 
3 | 27/5.5V) 8-S0IC 1 ADUM3201ARZ-ND 322 258 201 — 
10 | ADUM3201BRZ-ND 470 377 2.93 = 
25 | ADUM3201CRZ-ND 578 463 3.91 = 
10 | ADUM1233BRWZ-ND 3.98 3.19 2.48 = 
4 |45/5.5V | 16-SOIC) 49 | ADUM1234BRWZ-ND 398 319 248 = 
5 [3.055V| &-SOIC 1 | ADUM1250ARZ-ND 7.64612 5.16 = 
6 [3.0/5.5 | 8-SOIC + |ADUM1251ARZ-ND 6.90 5.52 4.66 = 
1 | ADUM2200ARWZ-ND NEW! 4193.35. 2.61 = 
7 | 3.0/5.0 | 16-SOIC) 49 | ADUM2200BRWZ-ND NEW! 5.36 429 3.62 = 
1+ | ADUM2201ARWZ-ND NEW! 419 3.35 2.61 = 
8 | 3.0/5.0 | 16-SOIC} 49 | puM2201BRWZ-ND NEW! 536 4.29 3.62 = 
9 | 3.055 |16-S0Ic| 1 | ADUM2250ARWZ-ND NEW! 9.02 7.22 6.09 = 
10 | 3.05.5 [16-Solc| 1 | ADUM2251ARWZ-ND NEW! 812 650 5.49 = 
+ | ADUMS240ARZ-ND 6.66 5.33 4.50 = 
At |As/s.8V | 88010 1 | ADUM5240ARZ-RL7CT-ND 6.66 5.33 450 | 4162.50 
T | ADUM5241ARZ-ND 6.66 5.33 4.50 = 
12 |4.5/5.6V | &-S0IC 1 | ADUM52414RZ-RL7CT-ND 6.66 5.33 4.50 | 4162.50 
1 | ADUM5242ARZ-ND 6.66 5.33 4.50 = 
18 |4.5/6.6V | &-S0IC 1 | ADUM5242ARZ-RL7CT-ND 6.66 533 4.50 | 4162.50 
Triple Channel 
T | ADUMTS00ARW-ND 450 3.60 2.80 = 
1 | ADUM1300ARWZ-RLCT-ND@a 4.10 3.28 255 | 2320.50 
10 | ADUM1300BRWZ-ND@ 5.46 4.37 3.69 = 
14 |27/5.5V|16-Soic] 90 | ADUM1300CRWZ-ND® 824 660 5.57 a 
90 | ADUM3300ARWZ-ND® 430 344 2.68 = 
90 | ADUM3300BRWZ-ND® 574 4.60 3.88 = 
90 _| ADUM3300CRWZ-ND® 8.66 6.93 5.85 = 
1 | ADUM1301ARW-ND 450 3.60 2.80 = 
10 | ADUM1301BRWZ-ND@ 5.46 4.37 3.69 _ 
15 |27/5.5V|16-Soic] 90 | ADUM301CRWZ-ND® 824 660 5.57 = 
1 | ADUM1301ARWZ-RLCT-ND@A 4.10 3.28 «255 | 2320.50 
90 | ADUM3301ARWZ-ND® 430 3.44 2.68 = 
1 | ADUM1310ARWZ-ND@ 410 3.28 2.55 = 
16 |3.0/5.0V/ 16-SOIC) 49 | ADUM1310BRWZ-ND® 546 437 3.69 = 
50 | ADUMI311BRWZ-ND® 5.46 4.37 3.69 = 
17 |8.0/5.0V | 16-SOIC| 499 | ADUMI311ARWZ-ND® 410 328 2.55 = 
Quad Channel — RoHS Compliant 
T | ADUMT400ARWZ-RLCT-NDA 547 4.38 3.41 | 3008.25 
10 | ADUM1400BRWZ-RLCT-NDA 728 5.83 4.92) 4550.00 
90 | ADUM400CRWZ-RLCT-NDA 976 7.81 6.59) 6100.00 
1+ | ADUM2400ARWZ-ND 716 573 4.84 = 
4g |27/5-5V| 16-S01c] 10 ‘| ADUM2400BRWZ-ND 866 7.80 6.92 = 
90 | ADUM2400CRWZ-ND 11.20 10.08 8.94 = 
90 | ADUM3400ARWZ-ND 510 4.08 3.45 = 
90 | ADUM3400BRWZ-ND 764 612 5.16 = 
90 | ADUM3400CRWZ-ND 853 7.68 6.81 = 
3.05.5V[16-S0IC| 90 | ADUM3440CRWZ-ND NEW! 10.18 9.17__8.13 = 
1 | ADUM1402ARWZ-RLCT-NDA 547 4.38 3.41 | 3008.25 
10 | ADUM1402BRWZ-RLCT-NDA 728 5.83 4.92) 4550.00 
90 | ADUM1402CRWZ-RLCT-NDA 976 7.81 659) 6100.00 
+ | ADUM2402ARWZ-ND 716 573 4.84 as 
27/55 | 16-S0lc] 10 | ADUM2402BRWZ-ND 866 7.80 6.92 = 
19 90 | ADUM2402CRWZ-ND 11.20 10.08 8.94 = 
90 | ADUM3402ARWZ-ND 510 4.08 3.45 = NES ECODE 
90 | ADUM3402BRWZ-ND 764 612 5.16 = Voa iacilaniakbh 
90__| ADUM3402CRW2-ND 853 7.68 6.81 = es See ae PECODE 
aosovliesoic] 1. | ADUM1412ARWZ-ND 547 438 3.41 = Vic of drawing shown on ECODE 
cha 10 ADUM1412BRWZ-ND 7.28 5.83 4.92 _ re - yo ADUM3442CRWZ-ND voy, DECODE] ENCODE 
1 ADUM1401ARWZ-RLCT-NDA 547 4.38 3.41 3098.25 EVGND! GNDS 2 
10 | ADUM1401BRWZ-RLCT-NDA 728 5.83 4.92) 4550.00 
90 | ADUM1401CRWZ-RLCT-NDA 976 7.81 659) 6100.00 
1 | ADUM2401ARWZ-ND 716 573 4.84 = 
10 | ADUM2401BRWZ-ND 866 7.80 6.92 = 
27/55 | 16-S0ic] 90 | ADUM2401CRWZ-ND 1120 10.08 8.94 = 
20 90 | ADUM3401ARWZ-ND 510 4.08 3.45 = 
90 | ADUM3401BRWZ-ND 764 612 5.16 = 
90 | ADUM3401CRWZ-ND 853 7.68 681 = —_ 
+ | ADUM1411ARWZ-ND 547 438 3.41 a 
10 _| ADUM1411BRWZ-ND 728 5.83 4.92 = eased 
90 | ADUM3441CRWZ-ND NEW! 10.18 9.17 8.13 = Ear 
5.0/5.5 | 16-S0IC| 99 | ADUM3442CRWZ-ND NEW! 10.18 9.17 813 = Feo 
1 | ADUM1410ARWZ-ND 547 438 3.41 = 
at |3.0/5.0V | 16-SOIC| 49 | apUM1410BRWZ-ND 728 583 492 = 
22 |4.5V/5.5V| 26-S0IC| 5 | ADUM1420BRWZ-ND NEW! 5.20 4.16 3.51 = 
RoHS Compliant ACutTape _ ¢ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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SHARP 


MICROELECTRONICS 


OPIC™ Photointerrupter 


Voltage Regulator 


Detector Sensing Tube 
vcc Icc Distance | Terminal | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. | (V) Max.| (mA) Max.| (mm) Type _|Part No. 1 10 100} Part No. 
1 55 16.5 5.0 Connector |425-1771-5-ND§ 2.19 1.83 1.46) GP1A073LCS 
2 5.5 20.0 50.0 | Connector |425-2565-ND 1.85 1.48 1.23) GP1A75E3J00F 
3 §.25 30.0  |2.0 ~ 22.0) Connector |425-2529-ND 4.68 3.85 3.12) GP2A240LCSOF 
4 17.0 50.0 5.0 PCB 425-1952-5-ND NEW! §=1.55 1.24 1.03 | GP1A58HRJOOF 
§ Inverted 


Reflective Photointerrupter 


NKK Contactless Tilt Switch 


Dim. in Inches(mm) 
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DSB SERIES: Photointerrupter, rather than contacts, ensures high reliability. Sealed construction for pro- 
tection from environmental elements, including hydrogen sulfide, sulfur dioxide, and nitrogen hydroxide. 
Terminals are made of ammonia resistent materials. The switch is triggered when tilted beyond 30° in any 
direction. 

Specifications: * Mechanical and Electrical Life: 150,000 Operations Minimum » Forward Current: 20mA 
* Forward Voltage: 1.3V * Operating Temperature: -25°C ~ 80°C 

Note: Prevent exposure to magnetic fields. Do not install switch near vibration source. 


DSA SERIES: ¢ Environmentally friendly, contains no mercury * High contact reliability due to sealed body 
* The switch is triggered when tilted beyond +10° of the horizontal 

Specifications: ¢ Resistive Load: 0.1A@12VDC * Mechanical Life: 100,000 operations minimum ¢ Operating 
Temperature: -10°C ~ 70°C 


Detector Sensing |Term- Tube 
Vceo Ic Rise/Fall | Distance | inal | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. | (V) Max. | (mA) Max. | (ys) Typ.| (mm) | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
35 20 20/20 | 0.6~0.8| SMD |425-1094-1-NDt 1.41 93 74 |@P2sa7T 
425-2569-1-NDt@ 1.20 1.00 80 |@P2S27T2J00F 
a || 322 7 100 | 07 | SMD | 495,9569-2-ND$® 520.00/1,000  |@P2S27T2JO0F 
425-0570-1-NDt@ 1.17 98 78 |@P2S27T3J00F 
35 20 100 | 0.7 | SMD | 495.9570-2-NDE® 507.00/1,000  |GP2S27T3J00F 
2 | 35 20 20/30 | 6 | PCB |425-1095-5-ND® 128 1.02 65 |aP2s28 
425-1097-1-NDt® 51 43 34 |@P2s60 
P 35 20 20/20 1 | SMD | 495-1097-2-ND¢@ 476.00/2,000 _ |aP2s60 
425-2670-1-NDt@ 54 45 36 |G@P2S60B 
35 20 | 20/20 | 0.7 | SMD | 495.9670-2-NDE® 504.00/2,000 |GP2S60B 
425-1913-1-NDt@ 1.17 98 78 |@P2S700HCP 
4 35 20 20/20 | 1.2~5.5) SMD | 495.1913-2-ND$@ 507.00/1,000  |GP2S700HCP 
425-2567-5-ND® 90.75 60 |GP2S24BJ000F 
F 35 20 100 | 07 | PCB) ioc-o568-5-ND® 90 75 __.60 |GP2S24CJ000F 
425-2681-5-ND@ 84 70 56 |GP2S24BCJ00F 
35 20 | 20/20 | 0.7 | PCB | A55-0050-5-ND@® 84 70 __.56 |GP2S24J0000F 


@ ROHS Compliant t+ 


Cut Tape 


+ Tape and Reel 


Digi-Key Price Each NKK 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
1. | Tilt Switch, Straight 360-2187-ND 6.19 4.12 3.69 | DSBA1P 
2 | Tilt Switch, Right Angle 360-2188-ND 6.19 4.12 3.69 | DSBA1H 
3 | Tilt Switch, SPST, On/Off 360-2291-ND 780 5.19 4.65 | DSAO1 
4 | PCB Adaptor for DSA01 360-2292-ND 1.64 1.09 -98 | ATO94 


TOSHIBA 


IIlumination Sensors 


SMD Photo-ICs for illuminance sensor which consist of one chip integrated photo-diode and amplifier circuit 
Features: * Small SMD package ° Suitable for lead-free soldering and reflow soldering * Low supply 
voltage: VCC = 2.7V to 5.5V 


Dim in mm 


(0.15 0.70 


i” 0.75 Max. 
T 


0.30 44 
0.35 Typ.+| 


Cut Tape Tape and Reel 
. Digi-Key Pricing Pricing* Toshiba 
Photointerrupter Fig. | Sensitivity | PartNo. 1 10 100 3,000 Part No. 
1 52uA TPS851CT-ND 1.08 9.00 72.00 468.00/M TPS851 
2 40uA TPS852CT-ND 1.08 9.00 72.00 468.00/M TPS852 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
IST Mating Connector, 
Contact and Crimp Tool 
Detector Sensing |Term- Tube 
Vceo Ic Rise/Fall | Distance | inal | Digi-Key Price Each ‘| Sharp Digi-Key Pricing Tape & Reel | JST 
Fig.| (V) Max. |(mA) Max. | (us) Typ. | (mm) | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. Description Part No. 10 100 500 Pricing* Part No. 
35 20 35/35 | 1.6 | PCB | 425-1978-5-ND 1.23 1.03 .82 | GP1S95J0000F f , 
35 20 | 35/35 | 1.6 | PCB | 425-1062-5-ND 123 1.03 82] GP1S95 3-Pos., 2.5mm, Disconnectable | yee s4o0.NDe@ 66 «5.51 22.02 — | H3P-SHF-AA 
1} 35 20 50/50 | 3.0 | PCB | 425-1040-5-ND 56 39 28] GP1S094HCZ Crimp Style NH Connector 
35 20 50/50 | 3.0 | PCB | 425-1964-5-ND@ 56 39.28] GP1SO94HCZOF winibicied Basehor Brands 
35 20 | 150/150) 1.1 | PCB | 425-2509-5-ND@* 56 39.28] GP1S196HCZ0F H 1421-44 = -O0IT- 
35 20 | 150/150| 41 | SMT | 425-2510-5-NDe* ‘68.47 34 | GP1S196HCZSF Crimp Contact, 22-28awG | 499°1121-1-ND@ ise A881 ARES aEi000) | Saban UGS 
2 | 35 20 3/4 3.0 _| PCB | 425-1970-5-ND® 1.05.88 70 | GP1S51VJO00F sam ielanntien 
3/35 20 3/4 3.0 _| PCB | 425-1055-5-ND 81.68 54 | GP1S563 timp Too! with Die for 455-1122-ND 419.19/1 — | we-122 
4| 10 20 22 5.0 _| PCB | 425-2680-5-ND® 1.00.69 .50 | GP1S525VJOOF 22-28AWG Contacts 
@ ROHS Compliant = * Low profile @ RoHS Compliant — * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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Photodiodes 


SHARP 


MICROELECTRONICS Dim in mm 


Short | Dark 
™ | j Circuit |Current} Peak | Rise/ 
OPIC Light Detecto Vr | Current Id Sensitivity | Fall | Beam Cut Tape 
Max. Is Max. |Wavelength| Typ. | Angle | Digi-Key Price Each =| Sharp 
5 Fig.| (V) | (WA) Typ.| (nA) | (nm) Typ. | (ns) |(2x Theta)} Part No. 1 10 100 |Part No. 
[ 20; 09 | 10 820 | 10 | 40 [42-1027-1-ND@ = 36 80-24 | pn soomcomP 
| 425-1027-2-ND@$ 336.00/2,000 
138 + |20| o6 | to 350 | 10 | 40 |4251028-1-ND@§ = 36-80-24 | on soo mromP 
| 425-1028-2-ND@$§ 336.00/2,000 
“PPP 20; 06 | 10 350 | to | 40 [4252672-1-ND@ = 36 3024 os oonromet 
P= 1.27 [P 425-2672-2-ND@$ 252.00/1,500 
sage Rgilaee “Syne Sector Crue 4/30; 92 | 20 940 | 5 | — |425-1030-5-NDt 1.11 93.74 |PD3122F 
f 1 
Comparator | im @ RoHS Compliant +Tapeand Reel Tube § Visible Light cut-off resin, black 
Demodulator 


setroult 


23 Blue Sensitive Photodiodes 


Rise/ Peak Features: wane 
Output Fall Beam Wave- ¢ Spectral sensitivity characteristics akin to that of human eye * Compact 
Vec | Current | Typ. Angle length | Digi-Key Price Each Sharp flat package * Low dark current * Infrared light cut-off type 
(V) (mA) (us) (2x Theta) | (nm) Typ. | Part No. 1 10 100 | Part No. Applications: 
Fig. 1 + AE (automatic exposure) system and ES (electronic shutter) system for 
 Strob © Preci tical inst It 
05-16 | 50 | 400400[ 110 940 [425-2069-5-ND§ 2.72 2.24 1.82 [IS471FE Sia Seen ea gece rere ale 
Fig. 2 Short Cir.] Dark Peak Reverse 
150/150 425-2650-1-NDt 1.05 88 .70 Current | Current | Sensitivity | Voltage | Active 
03~7.0) 1 max. 110 555 | 495-2650-2-ND+ 980.00/2,000 | SA1A1S201WwP IsTyp. | ld Typ. | Wavelength} Vr Area | Digi-Key Price Each Sharp 
+Cuttape Tape and Reel § Visible light cut-off resin, black (WA) (A)__| Typ. (nm) | (V) Max. | (mm sq.) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
0.16 3x10°12 560 10 1.55 425-2429-5-ND 1.95 1.56 1.29 | BS120E0F 


IR Emitters, Phototransistors and 


Photodiodes JST last aes Contact 


Tape & Reel 
Digi-Key Pricing Pricing$ JST 

Description Part No. 10 100 500 13,000 Part No. 
6-Pos., 1.5mm, Disconnectable 455-1129-ND 80 6.6 26.58 ZHR-6 

Crimp Style ZH Connector 95-1129-ND® ; 65 5 a . 
Tin-Plated Phosphor Bronze 

Crimp Contact, 26-28AWG 455-1130-1-ND@t — 1.35 5.41 93.54/M | SZH-002T-P0.5 
Crimp Tool with Die for 

26-28AWG Contacts 455-1131-ND 419.19/1 — | WC-491 


@ RoHS Compliant + CutTape + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


SHARP 


IR Emitters i MICROELECTRONICS 


EAH RARE aa Distance Measuring Sensors 
Voltage | Current} Power Beam | Wave- Cut Tape 
Typ. Max. Output Angle | length | Digi-Key Price Each |Sharp 
Fig.| (V) (mA) |(mW) Max. |(2x Theta) |(nm) Typ.| Part No. 1 10 100 |Part No. 
425-1022-1-ND 36 30 .24 
30 ao ay 425-1022-2-ND$ 336.00/2,000 aE OOMNOME: 
30 10 940 425-2706-1-ND NEW! 48 33.24 GL100MNOMP1 
1 12 50 425-2706-2-ND$ NEW! = 252.00/1,500 
60 20 940 425-1023-1-ND 54 45 36 GL100MNIMP 
425-1023-2-ND$ 504,00/2,000 Distance | pitt. of | Output 
425-2666-1-ND 81 59 36 Vec | Measuring | Output | Current 
6.0 20 940 425-2666-2-ND$ 378.00/1,500 GLIOOMNIMPt Typ.| Range | Voltage ICC =| Output | Digi-Key Price Each Sharp 
: Fig.| (V) | (cm) Typ. | (V) Typ. | (mA) Typ.| Type | Part No. 1 25 50 |Part No. 
+ Tape and Reel 40 = 28 425-1810-ND 8.03 6.42 5.33 |GP2YOD340K 
i 5 5 - 10.5 | Digital | 425-2615-5-ND 3.25 2.60 2.28 |GP2Y0D805Z0F 
Phototransistors 1 10 - 10.5 425-2616-5-ND 3.25 2.60 2.28 |GP2Y0D810Z0F 
Peak z 10 - 35 Digital | 425-2657-ND 8.03 6.42 5.62 |GP2Y0D310K 
Vceo Sensitivity; /Bise/Falll Beam 4~30 | 16 30 425-2498-ND 52.50 42.00 36.75 |GP2V3A001KOF 
Max.| IC |Wavelength| Typ. Angle | Digi-Key Price Each =| Sharp : Dana i : : 
Fig.| (v) |(mA)) (nm) Typ. (us) |(2x Theta)| Part No. 1 10 100 |Part No. 2) 5 20 ~ 150 1.6 30 Analog | 425-2499-ND 52.50 42.00 36.75 |GP2Y3A002KOF 
40 ~ 300 1.2 30 425-2500-ND 52.50 42.00 36.75 |GP2Y3A003KOF 
20 860 400/300 30 RHO ae: oan oe PT100MF1MP1 3 | — |} 100 ~500 15 33 Analog | 425-2506-ND 19.02 15.22 13.32 |GP2YOA700KOF 
425-2665-2-ND@$0 294.00/1,500 
See below for JST Mating Connector 
20 | 900 | S00 | 15  |425-2648-1-NDet 36 30 24 | oroomcomt 
425-2648-2-ND@$ 252.00/1,500 
1} 35 | 20| 900 | 5.06.0) 30  |420-1005-1-NDet 36 30-24 /pr+ooMcoMP Mating Connector, Contact 
425-1005-2-ND@$ 336.00/2,000 a 
v0 | 910 | 00 | 39 | 425"1006-1-NDeta 36 30 .24| a7 sonaroMP and Crimp Tool 
425-1006-2-ND@$ 336.00/2,000 
Tape and Reel 
20 | 910 | 5.0/6.0) 30 | 425-1007-1-NDeta 3630 24) ors oomFomPt oe Digi-Key Pricing Pricing | JST 
425-1007-2-ND@+ 252.00/1,500 Description Part No. 10 100 500 8,000 Part No. 
20 | 860 | 3.035] 70 |425-2378-5-ND@a 56 39 .28|PT4S00FEOOOF 3-Pos., 2.0mm, Disconnectable | 455-4126-ND@ 44 3.71 14.82 — | pHs 
y] 35 Crimp Style PH Connector 
20 800 3.0/3.5 20 425-2379-5-ND® 36 30 © .24 |PT480E00000F 24-30AWG, Tin-Plated Phosphor 
3 | 35 | 20) 860 | 3.035 | 26 | 425-2380-5-ND@A 52 36.26 |PT480FEOOOOF Bronze Crimp Contact ASS-1127-1-NDOEF — 212 846) 12.69/M | SPH-002T-PO.5S 
50 800 80/70 26 425-1013-5-ND§ 52 36 .26|PT481 ee A io 455-1128-ND 419.19/1 _ We-240 
RoHS Compliant +CutTape +Tapeand Reel § Transparent blue resin Ontacts: 
A Visible Light cut-off resin, black Darlington @ RoHS Compliant +CutTape + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 2405 


——__ interrupter Modules and Detectors 


SEMICONDUCTOR® 


Semiconductor Interrupter Modules 


Ic (on) Test Slot Lead 
Output (mA) Conditions Width | Spacing | Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit Type min. IfNce (mm) | (mm) Part No. 1 10 100 500 
B Transistor 1.0 20mA @ 5V 3.18 5.59 QVA11134-ND 1.14 95 76 54 
B Transistor 1.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H22A1-ND 96 80 64 A5 
1 B Transistor 2.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H22A2-ND 1.05 88 70 AQ 
B Transistor 4.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H22A3-ND 1.05 88 70 AQ 
A Darlington 2.5 5mA @ 1.5V 3.15 7.24 H22B1-ND 90 16 60 42 
2 B Transistor 1.0 20mA @ 5V 3.18 5.59 QVB11134-ND 1.25 1.05 84 59 
3 C Transistor 0.5 20mA @ 5V 3.81 7.62 QVE11233-ND 1.17 98 78 $5 
B Transistor 1.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H21A1-ND 1.05 88 70 AQ 
4 B Transistor 2.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H21A2-ND 1.05 88 70 AQ 
B Transistor 4.0 20mA @ 5V 3.15 7.24 H21A3-ND 1.05 88 70 AQ 
A Darlington 2.5 5mA @ 1.5V 3.15 7.24 H21B1-ND 90 75 60 42 
Optologic Interrupter Modules 
Max Rise/ 
Output Output Fall Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit Type vcc Current (mA) | (ns) Part No. ‘] 10 100 500 
K T.P. BUFF | 4.5 ~ 16.0 50 70 H21LTB-ND® 117 98 78 55 
5 L T.P. INV 4.5 ~ 16.0 50 70 H21LTI-ND® 117 98 78 55 
M 0.C. BUFF | 4.5 ~ 16.0 50 70 H21LOB-ND 1.23 1.03 82 58 
N O.C.INV | 4.5 ~ 16.0 50 70 H21LOI-ND® 1.17 98 78 55 
K T.P. BUFF | 4.5 ~ 16.0 50 70 H22LTB-ND® 1.29 1.08 86 61 
6 L T.P. INV 4.5 ~ 16.0 50 70 H22LTI-ND 1.11 93 74 52 
M 0.C. BUFF | 4.5~ 16.0 50 70 H22LOB-ND® 1.11 93 74 52 
N O.C.INV | 4.5 ~ 16.0 50 70 H22L0I-ND® 1.11 93 74 52 
@ RoHS Compliant 
Semiconductor Infrared Photo Detectors 
Min. Reception Peak 
BVCEO | Ic @ 5Vce| Rise/Fall| Angle |Wavelength| Digi-Key Price Each 
Fig. |Circuit} (V) (mA) (nsec) z Sensitivity | Part No. il 10 100 500 
F 45 6 8/7 = 880 BPW36-ND 1.50 1.20 90 81 
F 45 6 8/7 _ 880 L14G1-ND@ 1.45 1.16 87 719 
F 45 3 8/7 = 880 L14G2-ND@ 1.50 1.20 90 81 
F 45 12 8/7 = 880 L14G3-ND@ 1.50 1.20 90 81 
7 F 30 4 10/12 12 880 L14P1-ND® 1.65 1.32 99 90 
F 30 8 14/16 12 880 L14P2-ND® 1.65 1.32 99 90 
E 25 3 300/250 8 880 BPW38-ND®@ 1.50 1.20 90 81 
E 25 3 300/250 8 880 L14F1-ND® 1.50 1.20 90 81 
E 25 1 300/250 8 880 L14F2-ND® 1.50 1.20 90 81 
F 50 1 5/5 60 880 L14C1-ND 1.50 1.20 90 81 
8 F 50 0.5 5/5 60 880 L14C2-ND 1.50 1.20 90 81 
F 30 3 10/12 30 880 L14N1-ND@ 1.50 1.20 90 81 
F 30 6 14/16 30 880 L14N2-ND 1.50 1.20 90 81 
dD | 30 1 5/5 8 880 QSC112-ND 37 29 24 2 
9 D 30 2 5/5 8 880 QSC113-ND® .37 .29 21 2 
D 30 4 5/5 8 880 QSC114-ND® 37 .29 21 12 
D 30 1.6 77 12 880 QSD122-ND® 43 35 .24 14 
10 D 30 3.2 7/7 12 880 QSD123-ND® 43 35 .24 14 
D 30 7.5 7/7 12 880 QSD124-ND@ 43 35 .24 14 
1 D 30 1.2 8/8 12 880 QSD722-ND® 42 35 24 14 
D 30 3 8/8 12 880 QSD723-ND® 42 35 .24 14 
D 30 0.64 8/8 8 880 QSE113-ND@ AG 38 26 5 
D 30 1.28 8/8 8 880 QSE114-ND@ AG 38 26 5 
12 D 30 0.4 8/8 25 880 QSE122-ND® AB 37 28 16 
D 30 0.2 8/8 25 880 QSE213C-ND® AQ 40 27 16 
D 30 1.0 8/8 25 880 QSE214C-ND@ AQ 40 27 16 
@ RoHS Compliant 
Logic Detectors 
Peak 
Output Isink | Isource | Rise/Fall | Reception | Wavelength| Digi-Key Price Each 
Fig.| Circuit} Type VCC | (mA) | (mA) (ns) Angle + | Sensitivity | Part No. il 10 100 500 
G | T.P. BUFF} 45~16} 50 10 70 25 880 QSE156-ND 64 48 36 .23 
3 | T.P.INV. | 4.5~16 | 50 10 70 25 880 QSE157-ND 64 48 36 23 
H | 0.C. BUFF} 4.5~16} 50 = 100 25 880 QSE158-ND 62 AT 35 22 
J 0.C. INV. | 4.5~16]) 50 _ 100 25 880 QSE159-ND 62 AT 35 22 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Fig. 12 NEW! 
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Forward Voltage If Radiant Intensity Beam Peak Length Digi-Key Price Each Avago 
Fig. (V@mA) (mA) m/W/sr Angle (nm) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 1.15@20 100 4@20mA 50° 940 516 -1260-ND 1.14 95 16 HEMT-3301 
Surface Mount Proximity Sensor 
Forward If Supply Voltage | Photo Current Dark Current Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | Avago 
Fig. Voltage (Maximum) (Maximum) (Typical) (Maximum) Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
2 1.5V 50mA 1.3V AmA 10nA 516-1555-1-ND 2.37 1.61 1.25 516-1555-2-ND 1022.00/M HSDL-9100-021 
. . e 
NEW! Ambient Light Sensors DigiReel 
Supply Voltage Light Current Rise Time Fall Time Peak Wavelength | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | Avago 
Fig. Range Ratio (Typical) (ms) (ms) Sensitivity (nm) Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
3 2.4~5.5 1.2 0.95 0.8 620 516-1714-1-ND 1.04 65 AQ 516-1714-2-ND 377.00/M APDS-9002-021 
4 2.4~5.5 1.2 0.95 0.8 620 516-1715-1-ND 1.17 15 54 516-1715-2-ND 428.00/M APDS-9003-020 
5 2.4~5.5 1.2 0.95 0.8 620 516-1716-1-ND 1.21 78 56 516-1716-2-ND 442.00/M APDS-9004-020 
6 1.8 ~5.5 11 5 5 500 516-1717-1-ND 1.25 80 58 516-1717-2-ND 456.00/M APDS-9005-020 
7 2.4 ~5.5 11 6 5 500 516-1718-1-ND 1.37 87 65 516-1718-2-ND 513.00/M APDS-9006-020 
8 2~3.6 1.2 0.2 0.2 560 516-1719-1-ND 1.00 63 AT 516-1719-2-ND 363.00/M APDS-9007-020 
. nH ® 
NEW! Reflective Sensors D Reel 
Forward Voltage If Dark Current Rise / Fall Operating Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Pricing | Avago 
Fig. (Maximum) (Maximum) (Maximum) | (ms) (Typical) | Temperature Range Part No. 1 10 100 Part No. 8,000 Part No. 
9 1.6 60mA 100nA 3/4 -25°C ~ 85°C 516-1720-1-ND 1.16 73 54 516-1720-2-ND 399.00/M APDS-9101-L21 
10 1.6 50mA 100nA _ -35°C ~ 65°C 516-1721-ND 1.16 73 56 = _— APDS-9102-L22 
am 1.6 60mA 100nA 3/4 -25°C ~ 85°C 516-1722-ND 1.18 74 55 = = APDS-9103-L22 
12 1.6 60mA 100nA _- -25°C ~ 85°C 516-1723-ND 1.16 13 54 = - APDS-9104-L22 
Infrared Emitting Diodes, Photodetectors and Photodiodes 
Features of Infrared Emitting Diodes: » Selected to specific on-line intensity and radiant intensity ranges * Low cost plastic |mfrared Emitting Diodes 
end looking package * Made with gallium aluminum arsenide window layer on gallium arsenide infrared emitting diodes 
Features of Photodetectors and Photodiodes: * Lensed for high sensitivity * Low cost plastic package Peak T&Rt 
Dim. in mm | | View |Length| Digi-Key Pricing Pricing | Lite-On 
Fig. 2 Fig.| Vt (ma) | Angle | (nm) | Part No. 1 10 100 1,500 Part No. 
a 1 1.2 60 20° 940 | 160-1028-ND 24 2.00 16.00 — | LTE-4206 
O8s 0 1.2 50 20° 940 | 160-1029-ND 24 2.00 16.00 — | LTE-4208 
Flat Denotes = 2 | 1.2 | 100 | 40° | 940 | 160-1061-ND 24» 2.00 -—16.00 — | LTE-5208A 
Cathode 1.3 100 35° 940 | 160-1062-ND 30 2.50 20.00 — | LTE-5228A 
| 3 12 50 40° 940 | 160-1063-ND 24 2.00 16.00 — | LTE-302 
y ees 1.50 | 100 30° 875 | 516-1261-ND 75 6.25 50.00 — | HSDL-4220 
Gao 2.54 2sail 4 | 1.50 | 100 1? 875 | 516-1262-ND 15 6.25 50.00 — | HSDL-4230 
Flat denotes Geiisster fei 1.40 | 100 | 52° | 870 | 516-1706-ND 39 3.25 26.00 — | HSDL-4261 
Cathode 160-1031-ND) 5 | 150 | 100 | 24° | 875 | 516-1263-ND 75 625 50.00 — | HSDL-4420 
1.50 | 100 24° 875 | 516-1265-1-ND 69 5.75 46.00 | 322.00/M | HSDL-4420#031 
Matching Photodetectors 
On-State | Rise/Fall Digi-Key Pricing Lite-On 
Fig. | Vee Vec 1 (ma) (us) Part No. il 10 100 Part No. 
1 30 5 2: 5 160-1030-ND 15 1:25: 10.00 | LTR-4206E 
2 30 5 2 5 160-1031-ND 23 1.88 15.00 | LTR-3208E 
I 3 30 5 1 5 160-1065-ND .23 1.88 15.00 | LTR-301 
Anode 
IR Detectors 
Output|Dark| Peak | Forward T&Rt 
Cur. | Cur. |Sensitivity) Voltage | View | Digi-Key Pricing Pricing | Lite-On 
Photodiodes Fig.| (WA) |(mA)| (nm) | (Typical)| Angle | Part No. 10 100 | 1,500 | Part No. 
6 | 16 1 875 0.8V_ | 110° | 516-1266-ND 51 4.25 34.00 — | HSDL-5400 
. a Digi-Key Pricing Lite-On 5 | 6.0 1 875 0.8V | 28° | 516-1267-ND 51 4.25 34.00 — | HSDL-5420 
Fig. Description Part No. 1 10 100 Part No. 7[ 60 | 1 | 875 | 0.8V | 28° [516-1268-1-ND 54 450 36.00 252.00/M | HSDL-54207031 
8 Black Plastic Diode 160-1032-ND AT 3.88 31.00 LTR-516AD t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Absolute Maximum Ratings at Ta = 25°C, \ = 940nm 


Digi®Reel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Ree!®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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OMRON. Amplified Optical Sensors 


Amplified Mini Optical 
Sensors with Pin Point Beam 


* Miniature optical sensor with “Pin-point” beam for sensing minute objects 
(1-2mm diameter) 
* Use both indoors or outdoors for detecting where small body size is desired 


¢ Perfect for security, conveyor detection as well as emergency stop detection 
and limit control and more 


* Sensor not affected by ambient light 
¢ Comes standard with 2 meter molded cords attached 


* Terminal Type: 2m Cable 


= ae a EE-SPX74/84 series of optical sensors feature a snap in connector which provides excellent shock and 
Sensing Mounting Distance (Max.) Digi-Key Price Each Omron vibration resistance and prevents accidental disconnection of the sensor. 
Method Type/Features | Inches (M/mm) Part No. 1 25 100 | Part No. 
Side/Light-On | 39.37 (1M) ORS591-ND 408.08 97.28 91.87 | E3T-ST11 __ | Sensing / Sensing | Output Digi-Key Price Each Omron 
Through-Beam Fig.| Method | Distance Type Output Part No. 1 25 50 Part No. 
Side/Dark-On | 39.37 (1M) OR592-ND 108.08 97.28 91.87 | E3T-ST12 
F alot 36 NPN Dark-On OR615-ND 82.35 7412 65.88 | EE-SPX740 
isc fi 7 lo 6mm 
Convergent Beam Light-On 59 (15mm) Z1104-ND 67.13 62.16 53.88 | E3T-SL11 Light-On OR616-ND 32.35 7412 65.88 | EE-SPX840 
Dark-On 59 (15mm) Z1105-ND 67.13 62.16 53.88 | E3T-SL12 
Dark-On OR617-ND 82.35 7412 65.88 | EE-SPX742 
Optional Flat Reflector for distances of 10-100 mm 72429-ND 625 579 5.02 | E39-R37 2 | Slot 3.6mm | NPN } 
Light-On OR618-ND 82.35 74.12 65.88 | EE-SPX842 
@ RoHS Compliant 
Dark-On OR619-ND 82.35 7412 65.88 | EE-SPX743 
3 Slot 3.6mm NPN 
eu | Light-On OR620-ND 82.35 74.12 65.88 | EE-SPX843 
Amplified Optical Sensors 
Dark-On OR621-ND 82.35 74.12 65.88 | EE-SPX741 
4 Slot 3.6mm NPN 
Light-On OR622-ND 82.35 7412 65.88 | EE-SPX841 


\N 


39" 


ae) Snap-In connector w/cable for EE-SPX74/84 Series OR623-ND® 5.81 5.23 4.65 | EE-1013 


@ RoHS Compliant 


Receiver 
JOyIWSUEL | 


\N 


Sensor Side View 


Non-Amplified Optical Sensors 


1 Meter (39 Inches) Sensing Distance! 


* One meter sensing distance 
* Supply voltage of 5 ~ 24 VDC for easy interface with TTL circuits, relays and programmable controllers 


* IP60 sealability rating. Comes with (2) - 2m cables with connectors 


Digi-Key Price Omron 
Description Part No. Each Part No. 
Through-Beam Receiver/Transmitter Pair - Dark on OR544-ND 102.60 EE-SPW311 
Through-Beam Receiver/Transmitter Pair - Light on OR545-ND 102.60 EE-SPW411 Soran | Gauci Tamil Switch | Digh-Key Price Each Bmrn 
Fig. | Method | Distance Type Time (MS)) Part No. 1 25 50 | Part No. 
Long Distance Am plified 5mm OR627-ND 1.75 1.58 1.40 | EE-SX1081 
Oo tical Sensors 2mm OR624-ND 1.75 1.58 1.40 | EE-SX1018 
Pp 5mm OR625-ND 1.63 1.47 1.30 | EE-SX1041 
- : - - 1 Slot PC Board 4/4 
Fig. 1 — Horizontal Fig. 2 — Vertical 3.4mm OR626-ND 1.75 1.58 1.40 | EE-SX1071 
3mm OR631-ND 1.73 1.56 1.38 | EE-SX198NC 
3mm OR632-ND 1.75 1.58 1.40 | EE-SX199 
2mm OR633-ND 1.28 115 1.02 | EE-SX1103 
2 Slot 2mm PC Board 10/10 OR634-ND 1.28 1.15 1.02 | EE-SX1105 
3mm OR635-ND 1.28 1.15 1.02 | EE-SX1106 
These general purpose optical sensors are small DC Sensors (10 ~ 30VDC Input) available in both a 
transmitter-receiver pair or a reflected beam type with sensing distances of 23 feet (7 meters). AMP Connect OR629-ND 3.78 3.40 3,02 | EE-Sx4009-P1 
Ideal for conveyor systems and doorway sensing with direct interface to PLC’s. 3 Slot 5mm 3KHz 
Molex Connect OR630-ND 4.68 4.21 3.74 | EE-SX4009-P10 
Meets NEMA 4X, 6 and IP67 standards. 
Through-beam sensors include separate transmitter and receiver. 
Reflective sensors include transceiver and E39-R1 reflector. aaa 
Horizontal mount sensors include mounting bracket. Non-Am plified 
All sensors include mounting hardware. Optical Sensors SMT 
Sensing Mounting _| Dist. (Max.) | Terminal | Digi-Key Price Each Omron SMT compact size makes these sensors ideal for use in applications with restricted 
Fig. Method Type/Features | Ft. (M) Type ‘| Part No. 1 25 100 | Part No. space. Dual channel model (EE-SX1131) is ideal for encoder applications. 
1 Through-Beam : 22.97 (7) OR584-ND 236.60 212.94 170.36] E3S-AT11 Cut Tape 
Reflective | M“orzontal | g 55 (2) | 2mCable (opsss Np 203.00 182.70 146.16| E3S-AR11 Sensing | Sensing | Term.| Type | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Tape and Reel _| Omron 
Method |Distance| Type | On/Off} Part No. 1 25 50 |Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
2 Through-Beam : 22.97 (7) ORS86-ND 189.28 170.36 160.89] E3S-AT61 
Reflective Vertical |} 656 (2) | 2 Cable |orse7-nD 203.00 182.70 146.16| E3S-ARG1 Slot (Dual)| 2mm | SMT | 10/10/ORG28CT-ND 1.28 1.15 1.02 |OR628TR-ND | 2,000 | 637.50/M | EE-SX1131 
Mounting Bracket for Vertical Sensors 1mm OR636CT-ND 1.28 1.15 1.02 |OR636TR-ND | 2,500 | 637.50/M | EE-SX1107 
= (2 required for Through-Beam Type) .............2...02.. OR588-ND 6.72 6.05 4.84 | E39-L59 
Slot 2mm_ | SMT | 10/10)OR637CT-ND 1.28 1.15 1.02 |OR637TR-ND | 2,000 | 637.50/M | EE-SX1108 
Light Reflector for Confirming Optical 
Alignment during Setup (Clips onto Receiver)............ OR589-ND 1590 14.32  13.52/E39-R5 3mm ORGS8CT-ND 1.28 1.15 1.02 /ORG38TR-ND | 1,000) 637.50 ) EE-SX1109 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2408 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


= Photo Detectors 
= Short Cir.) Dark Sensitivity Junction | Response | Viewing 
, Active Area | Curr. (Isc)|Curr. (Id)| Wavelength (nm) | Cap. Time Angle | Digi-Key Price Each 


Advanced Photonix, Inc: Fig (mm) (uA) Typ. |(nA) Max|Min. Peak Max. |(pF) Typ.| (nS) Typ. | (2x Theta)| Part No. 1 5 25 100 
Previously Photonic Detectors Blue Enhanced Photo Conductive Detectors, Curve Line B 
Silicon Detectors 1 17.74 235 50 | 350 950 1,100} 100 20 120 PDB-C107-ND@ 12.45 _ 8.06 7.55 
2 100 1,300 30 | 350 950 1,100} 300 25 120 PDB-C110-ND® 60.49 _ 46.08 43.89 
- 1 7.95 110 30 | 350 950 1,100) 60 16 120 PDB-C113-ND 11.90 _ 9.72 9.11 
3 1.55 60 30 | 400 950 1,100} 6 10 30 PDB-C134-ND@ 2.19 _ 1.30 1.09 
and Em itters 4 4.10 67 30 | 400 950 1,100} 18 50 61 PDB-C139-ND@ 3.30 =_ 2.04 1.80 
1 29.02 400 25 =| 350 950 1,100} 200 18 120 PDB-C140-ND 11.29 — 8.06 7.14 
Fig. 1 - Ceramic, Fig. 2 - Ceramic, 3 4.10 150 30 | 400 950 1,100) 18 50 59 PDB-C142-ND@ 3.30 _ 2.04 1.80 
Epoxy Glob Epoxy Filled 5 8.02 90 15 |400 950 1,100) 10 15 120 PDB-C156-ND® 3.37 _ 2.00 1.68 
—~ 6 9.00 145 30  |400 950 1,100) 10 50 120 PDB-C158-ND 3.37 _ 2.00 1.68 
fe Ss 7 7.95 110 10 | 350 950 1,100| 60 100 _ PDB-C165-ND® 10.98 _ 7.11 6.66 
WJ 8 0.74 10 10 |400 950 1,100) 15 50 140 PDB-C152SMCT-ND® 2.37 = 1.40 1.18 
| Notch 8 0.74 10 10 |400 950 1,100) 15 50 140 PDB-C152SMTR-ND® 2870.28/3,000 
)- Epoxy Glob denotes 9 2.10 25 10 |400 950 1,100} 4 10 - PDB-C154SMCT-ND 2.50 =_ 1.48 1.25 
: ™~ Anode 9 2.10 25 10 |400 950 1,100} 4 10 - PDB-C154SMTR-ND 2026.08/2,000 
Side view 10 7.67 90 30. |400 900 1,100) 15 20 - PDB-C171SMCT-ND 3.13 _ 1.85 1.56 
of Package 10 7.67 90 30 | 400 900 1,100) 15 20 =_ PDB-C171SMTR-ND 1266.30/1,000 
Fig. 3 Fig. 4— Fig. 5 — Plastic Photo Conductive Detectors with Daylight Filter, Curve Line D 
Plastic Pkg. Flat Top Side-looker 3 1.55 60 30. |700 950 1,100} 6 10 30 PDB-C134F-ND® 2.19 _ 1.30 1.09 
4 4.10 67 30 | 700 950 1,100) 18 50 61 PDB-C139F-ND® 3.30 _ 2.04 1.80 
3 4.10 150 30  |700 950 1,100) 18 50 40 PDB-C142F-ND® 3.30 _ 2.04 1.80 
5 8.02 90 15 |700 950 1,100) 10 15 120 PDB-C156F-ND 3.37 _ 2.00 1.68 
6 9.00 145 30. |700 950 1,100) 10 50 120 PDB-C158F-ND 3.37 _ 2.00 1.68 
9 2.10 25 10 | 700 950 1,100} 4 10 _ PDB-C154SMFCT-ND 2.50 =_ 1.48 1.25 
Blue Enhanced Photovoltaic Detectors, Curve Line B 
11 | 1.17 x 2.64 40 300 |350 — 1,100) 340 190 65 PDB-V104-ND® 41.74 _ 34.52 32.37 
1 17.74 200 0.80 | 350 950 1,100) 2,000 1,000 120 PDB-V107-ND 9.97 _ 6.46 6.05 
2 100 1,200 0.333 | 350 950 1,100) 10,000 2,000 120 PDB-V110-ND® 58.18 _ 44.33 42.21 
- aes 1 7.95 80 0.50 |350 950 1,100) 800 750 120 PDB-V113-ND 11.56 _ 7.48 7.01 
Fig. 6 — Plastic Side- 11 | 3.15x5.69 | 230 550_ | 350 — 1,100) 2,000 190 63__| PDB-V114-ND@ 46.11 = 38.14 35.76 
looker U.V. Enhanced Photovoltaic Detectors, Curve Line A — RoHS Compliant 
12 2.98 40 0.01 |199 — 1,100) 340 450 65 PDU-V104-ND. 34.07 — 26.52 24.91 
12 17.63 230 0.05 {190 — 1,100] 2,000 900 63 PDU-V114-ND. 35.95 _ 25.64 24.64 
Red Enhanced Solderable Photo Cells, Curve Line B 
13 | 1.88 x 0.56 17 2.00 |350 — 1,100} 10 10 - PDB-C601-1-ND® 2.49 _ 1.51 1.30 
13 | 1.88 x 0.56 13 7.00 |350 — 1,100) 250 300 - PDB-V601-1-ND@ 2.49 — 1.51 1.30 
14 14.50 185 35 | 350 940 1,100} 125 25 - PDB-C607-2-ND 11.03 _ 7.14 6.69 
15} 42.40 545 75 | 350 940 1,100} 240 30 - PDB-C609-2-ND@ 10.91 _ 7.06 6.61 
16 | 6.07 x 6.98 545 75 | 350 — 1,100} 240 30 =_ PDB-C609-3-ND® 10.68 _ 8.02 7.37 
16 | 6.07 x 6.98 545 100 | 350 — 1,100] 5,500 1,500 = PDB-V609-3-ND® 10.68 _ 8.02 7.37 
14 68.70 900 150 | 350 940 1,100} 300 45 - PDB-C612-2-ND 17.37 _— 11.77 11.26 
14|3.91x17.55| 800 80 |350 — 1,100} 9,000 2,800 - PDB-V612-2-ND 14.67 _ 11.02 10.12 
15 86.40 1,000 180 | 350 940 1,100} 350 50 - PDB-C613-2-ND® 14.34 _ 9.72 9.30 
14| 232.70 2,800 700 | 350 940 1,100] 775 150 _ PDB-C615-2-ND@ 27.94 _ 19.93 19.15 
14 |9.25x 25.17] 2,800 700 |350 — _ 1,100) 25,800 7,000 — PDB-V615-2-ND@ 41.66 — 34.46 32.31 
14 62.91 650 135 | 350 940 1,100} 285 40 =_ PDB-V617-2-ND 17.35 _ 11.22 10.52 
Blue Enhanced Bi-Cells, Quadrants and Multi-Element Detector Arrays, Curve Line B 
17| 3.23 75 2.00 |350 950 1,100} 15 8 72 PDB-C201-ND§ 20.94 _ 14.94 14.36 
18 1.614 50 1.00 | 350 950 1,100} 8 7 val PDB-C203-ND@0 30.08 _ 21.45 20.62 
19} 2.314 28 5.00 |350 950 1,100} 40 800 =- PDB-C216-ND 64.65 _ 49.25 46.90 
20) 1.474 "1 0.15 |350 950 1,100} 30 200 =- PDB-C232-ND 195.96 — 160.80 155.16 
2112.03 x0.97¢|  — 270 |350 — 1,100] 28 190 =_ $D219-51-03-301-ND@ 294.99 — 247.82 _ 
Photo Conductive Silicon Photodiodes 
23 2.90 38 1.00 | 400 950 1,100} 60 100 =- PDB-C168-ND 8.59 _ 5.56 5.21 
23 8.10 102 30 | 400 950 1,100) 25 50 - PDB-C169-ND 8.59 _ 5.56 5.21 
23 1.70 27 0.60 |400 950 1,100} 30 100 - PDB-C170-ND 8.59 _ 5.56 5.21 
Fig. 12 — Flat Window 10 7.67 85 30 | 840 900 1,050) 15 20 - PDI-C172SMFCT-ND 3.13 _ 1.85 1.56 
9- 10 7.67 85 30 | 840 900 1,050| 15 20 _ PDI-C172SMFTR-ND 1266.30/1,000 
10 7.67 90 30 | 600 900 1,050] 15 20 =_ PDV-C173SMCT-ND@ 3.13 = 1.85 1.56 
InGaAs Photodetectors — RoHS Compliant 
17 .200 - 1.00 | 800 — 1,700} 0.75 | 0.18 (max.) - $D004-11-41-211-ND 20.09 _ 15.64 14.69 
17 .200 - 5.00 |800 — 1,700} 0.95 | 0.23 (max.) 88 $D008-11-41-211-ND 48.73 _ 40.31 37.80 
Cathode 17 .200 = 5.00 |800 — 1,700} 6 1.15 (max.) 88 $D012-11-41-211-ND 49.61 _ 41.03 38.47 
17 1.50 - 50 | 800 — 1,700} 250 | 10.0(max.)| 113 | SDO60-11-41-211-ND 172.91 — 148.89 144.90 
Gallium Nitride (GaN) Detectors — RoHS Compliant 
i] 0.076 1.0 100,000 | 200 — 365 24 10 61 PDU-G101A-ND 14.02 _ 10.53 9.67 
7 1 1 0.076 1.0 100,000 | 200 — 320 24 10 61 PDU-G102B-ND 16.22 _ 12.18 11.18 
Ga eeieea a) 001 |100/000/200 — 365) 24 10 — | PDU-G105A-SM-ND 10.40 — 7a 747 
24 =_ 001 | 100,000 | 200 — 320 24 10 = PDU-G106B-SM-ND 10.97 =_ 8.24 7.57 
Silicon Avalanche Photodiode — RoHS Compliant 
17 0.30 = 10. |400 — 1,100) — 1 = $D012-70-62-541-ND 126.92 — 107.91 101.66 
17 0.90 - 30 |400 — 1,100} — 2 - $D036-70-62-531-ND 137.28 — 116.72 109.96 
25 5.00 - 18 |350 — 1,050) 25 10 _ $D197-70-72-591-ND 944.17 _ _ _ 
25 5.00 - 18 |350 — 1,050) 25 10 — $D197-70-74-591-ND 944.17 _ _ _ 
25 10 - 35 | 350 — 1,050| 50 12 =_ $D394-70-72-591-ND 1295.28 =- =_ _ 
25 10 = 35 {350 — 1,050) 50 12 = $D394-70-74-591-ND 1295.28 _ _ _ 
26 16 = 600 |350 — 1,050) 130 15 - $D630-70-72-500-ND 1621.79 _ _ _ 
26 16 - 600 |350 — 1,050) 130 15 - $D630-70-73-500-ND 1621.79 _ _ _ 
26 16 - 600 |350 — 1,050) 130 15 - $D630-70-74-500-ND 1621.79 _- _ - 
26 16 =- 600 | 350 — 1,050] 130 15 _ $D630-70-75-500-ND 1621.79 od od od 
Red Enhanced Silicon Photodiode 
17 | 0.83 x 1.02 - 8.00 |350 — 1,100} 56 190 91 $D041-11-33-211-ND@ 21.70 _ 16.90 15.87 
18|  0.50¢ - 040 |350 — 1,100} 15 190 67 $D055-23-21-211-ND@0 52.47 _ 43.40 40.69 
i] 1.30 =_ 2.00 |350 — 1,100} 28 190 51 $D057-11-21-011-ND@ 23.50 _ 18.30 17.18 
1 1.30 - 0.50 |350 — 1,100) 28 190 51 $D057-14-21-011-ND@ 23.50 _— 18.30 17.18 
17 | 0.58 x 1.19 - 1.00 | 350 — 1,100} 15 190 42 $D066-24-21-011-ND@§ 29.70 _ 23.12 21.71 
17 | 1.09 x 2.67 = 30. |350 — 1,100) 17.5 190 59 $D076-11-31-211-ND® 28.91 _ 22.51 21.14 
22) 1.09 x 2.67 - 0.90 |350 — 1,100} 50 190 55 $D076-14-21-011-ND@ 21.35 _ 16.62 15.61 
18 1.50 - 350 |350 — 1,100) 45 190 86 $D085-23-21-021-ND@0 42.61 _ 35.25 33.05 
17 2.54 - 640 |350 — 1,100) 87 190 90 $D100-11-21-221-ND@ 26.21 _ 20.40 19.16 
17 2.54 _ 50 |350 — 1,100) 28 190 90 $D100-11-31-221-ND@ 30.57 — 23.80 22.35 
17 2.54 = 1.60 [350 — 1,100] 87 190 82 $D100-14-21-021-ND@ 23.10 — 17.98 16.89 
18 2.54 _ 10 |250 — 1,100) 87 - - $D100-41-21-231-ND@a 90.12 _ 76.62 72.18 
27 | 2.54x 2.18 350 1,100 $D112-42-11-221-ND@a 70.36 _ 56.51 54.57 
27 | 2.54x 2.18 350 1,100 $D112-43-11-221-ND@a 63.28 _ 52.34 49.08 
17 |2.54x1.22¢| — 5.00 |350 — 1,100| 60 190 80 $D113-24-21-021-ND@§ 31.18 =_ 24.28 22.80 
7 : 18 1.07$ = 250 |350 — 1,100) 35 190 113° | $D118-23-21-021-ND@0 38.00 =_ 28.61 27.78 
Fig. 20 — 32 Element Array - 17)4.57x0.51¢| — 350 |350 — 1,100) 45 190 119 | SD160-24-21-021-ND@§ 30.14 — 23.46 22.03 
17 | 3.20x 4.70 - 20 |350 — 1,100} 255 190 79 $D172-11-21-221-ND@ 35.64 _ 26.83 26.06 
GoooSSSSSSSSSSSS A 17 | 3.20 x 4.70 - 147, | 350 — 1,100} 82 190 79 $D172-11-31-221-ND@ 35.64 _ 26.83 26.06 
18| 4.984 =- 7.50 |350 — 1,100] 100 190 82 $D197-23-21-041-ND@0 95.30 =_ 81.03 76.34 
7 5.08 = 26 | 350 — 1,100} 345 190 95 $D200-11-21-241-ND@ 41.05 _ 30.91 30.01 
17 5.08 = 200 |350 — 1,100) 110 190 95 $D200-11-31-241-ND@ 36.86 _ 27.75 26.95 
28 )5.71x 2.03; — 6.50 |350 — 1,100) 102 190 - $D225-23-21-040-ND@0 57.56 _ 47.61 44.64 
PLC009C0000000009 17| 559x762 | — 425 [350 — 1,100] 235 190 90__| SD290-11-31-241-ND@ 43.17 — 3871 33.48 
$PerElement §Bi-cell © Quad A Detector/Amplifier ROHS Compliant (Continued) 
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RESPONSIVITY (A/W} 
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WAVELENGTH (nm) 
A(~) U.V. Enhanced Silicon Detectors 
B(-) Blue Enhanced Silicon Detectors 
C(. .) Silicon Carbide U.V. Detectors 
D(*°) Daylight Filter Detectors 
E(-) GaAlAs Photodiodes 
F(*) CdS Photoconductive Cells 

(relative responsivity) 


190 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 


Short Cir.) Dark Sensitivity Junction | Response | Viewing 
Active Area | Curr. (Isc) Curr. (Id) | Wavelength (nm) Cap. Time Angle | Digi-Key Price Each 
Fig. (mm) (uA) Typ. |(mA) Max|Min. Peak Max. |(pF) Typ.| (nS) Typ. | (2x Theta)| Part No. 1 a) 25 100 
18 9.654 _ 27 350 — 1,100) 375 190 107 $D380-23-21-051-ND@0 121.44 = 103.25 97.27 
18 9.65t — 2. 350 — 1,100] 375 190 120 $D380-23-21-251-ND@0 143.82 _ 122.28 115.19 
7 =_ — 31 350 — 1,100) 390 190 _ $D385-24-21-041-ND§ 40.88 — 30.78 29.89 
18 11.30 — 150 | 250 — 1,100) 1,700 _ = $D444-41-21-261-ND& 349.52 =_ 309.18 _ 
2 1.00 _ 120 |350 — 1,100) 1,700 190 120 $D445-11-21-305-ND® 43.80 - 36.23 33.97 
2 1.00 = 30 350 — 1,100] 1,700 190 120 $D445-14-21-305-ND® 43.80 = 36.23 33.97 
Blue Enhanced Silicon Photodiodes — RoHS Compliant 
29 | 5.31x8.10 500 15 350 — 1,100) 120 190 79 PDB-C109-ND 42.61 _ 35.25 33.05 
30 | 0.33 x 0.33 1.5 2.00 | 350 — _ 1,100 5 190 _- PDB-C122-ND =_ 39.31 30.60 28.74 
7 | 1.17 x 2.64 25 10 350 — 1,100 7 190 _- PDB-C164-ND 21.14 16.46 15.46 
17 2.54 — 640 |350 — 1,100} 87 190 82 $D100-12-22-021-ND 22.71 =— 17.68 16.61 
18 2.54 = 10 250 — 1,100] 87 = $D100-42-22-231-ND& 90.12 = 76.62 72.18 
27 | 2.54x2.18 $D112-45-11-221-ND& 67.89 _ 54.53 52.65 
17 5.08 — 26 350 — 1,100) 345 190 83 $D200-12-22-041-ND 41.05 =_ 30.91 30.01 
17 5.08 _ 26 350 — 1,100) 345 190 95 $D200-12-22-241-ND 41.98 =— 34.72 32.56 
17 | 5.59 x 7.62 _ 52 350 — 1,100) 725 190 90 $D290-12-22-241-ND 43.17 _ 35.71 33.48 
31 11.28 — 52 350 — 1,100) 725 190 95 $D444-12-12-171-ND 144.27 _ 122.66 115.55 
18 11.30 = 150 | 250 — 1,100} 1,700 _- SD444-42-22-261-ND& 349.52 = 309.18 = 
UV Enhanced Silicon Photodiodes — RoHS Compliant 
7 2.54 = 6.50 |250 — 1,100] 87 190 90 $D100-13-23-222-ND 38.87 =_ 29.26 28.42 
18 2.54 — 10 250 — 1,100) 87 =_ _ SD100-43-23-232-ND& 90.12 _ 76.62 72.18 
17 5.08 — 30 250 — 1,100) 345 190 95 $D200-13-23-242-ND 64.79 - 52.04 50.25 
18 11.30 = 150 | 250 — 1,100] 1,700 = SD444-43-23-262-ND& 349.52 = 309.18 = 
Silicon Avalanche Photodiodes Module — RoHS Compliant 
32 5.00 350 1,050 SD197-70-72-661-ND 2362.45 =— = =— 
32 5.00 350 1,050 SD197-70-74-661-ND 2362.45 _ _- - 
32 10.00 350 1,050 $D394-70-72-661-ND 2617.85 — 2466.15 _ 
32 10.00 350 1,050 $D394-70-74-661-ND 2617.85 — 2466.15 _- 
Plastic Photodiode — RoHS Compliant 
33 0.61 10 10 700 — 1,100) 25 6 48 PDB-C144-ND 2.75 =_ 1.75 1.58 
33 0.43 10 30 400 — 1,100 5 6 48 PDB-C145-ND 2.75 _ 1.75 1.58 
34 0.43 2.0 30 400 — 1,100 1 6 120 PDB-C150SM-ND 6.13 _ 3.08 2.94 
6 2.84 120 30 400 — 1,100) 30 50 120 PDB-C157-ND 2.81 _ 1.70 1.46 
35 2.65 90 30 400 — 1,100 15 20 120 PDB-C160SM-ND 2.60 _ 1.58 1.36 
+PerElement § Bi-cell 0 Quad A Detector/Amplifier # RoHS Compliant 
Oximeter Components 
661nm 880/905/940nm 
Forward| Reverse Peak Spectral | Rise/Fall | Forward| Reverse Peak Spectral | Rise/Fall 
Voltage |Breakdown|Wavelength| Bandwidth; Time | Voltage | Breakdown | Wavelength | Bandwidth} Time | Digi-Key Price Each 
Fig.| (V) Typ. (V) (nm) Typ. | (nm) Typ. | (wS) Typ. | (V) Typ. (Vv) (nm) Typ. | (nm) Typ. | (uS) Typ.| Part No. 1 20) 100 250 
36 1.8 5 661 25 0.1/0.04 1.2 5 905 50 1.4/0.7 | PDI-E832-ND 10.63 688 645 6.17 
36 1.8 5 661 25 0.8/0.8 13 5 940 50 0.8/0.8 | PDI-E833-ND® 41.66 34.46 32.31 31.52 
37 1.8 5 661 25 0.8/0.8 1.3 5 940 50 0.8/0.8 | PDI-E835-ND@ 11.26 67.29 683 6.53 
37 1.8 5 661 21 0.1/0.04 1.3 5 880 50 0.8/0.8 | PDI-E837-ND® 41.66 34.46 32.31 31.52 
36 1.8 5 661 21 0.1/0.04 m2: 5 880 50 0.8/0.8 | PDI-E838-ND® 41.66 34.46 32.31 31.52 
@ RoHS Compliant 
High Power Infrared Emitters 
Forward Voltage | Forward Current | Output Power | BeamAngle | Peak Wavelength Digi-Key Price Each 
Fig. (V) Typ. (mA) Con. (mW) Typ. (2x Theta) (nm) Typ. Part No. 1 25 100 250 
12 1.5 100 5.6 60 880 PDI-E801-ND 15.27 10.35 9.90 9.52 
22 15 100 5 10 880 PDI-E802-ND® 15.27 10.35 9.90 9.52 
22 1.5 100 9 6 880 PDI-E803-ND 15.27 10.35 9.90 9.52 
22 1.5 100 20 80 880 PDI-E804-ND® 9.62 6.23 5.83 5.58 
22 1.5 100 10 5 880 PDI-E805-ND 14.68 9.95 9.52 9.15 
3 1.5 100 30 (max.) 35 880 PDI-E808-A-ND 11.64 8.74 8.03 7.79 
3 16 100 90 = 880 PDI-E809-ND® 11.64 8.74 803 7.79 
22 1.5 180 15 _ 880 PDI-E813-ND@ 45.00 37.22 34.90 34.05 
22 Le 100 27 — 850 PDI-E825-ND® 30.40 23.67 22.22 21.46 
34 1.2 100 0.7 _ 940 PDI-E940SM-ND@ 11.64 8.74 8.03 7.79 
@ RoHS Compliant 
Photoconductive Cells 
Dim. Cell Resistancet Peak Rise/Fall 
D 10 Lux @ 2856K Dark Wavelength Time Digi-Key Price Each 
Fig. | (mm) _| Min. (KO) | Max. (KO) | Min. (MQ) | SEC (nm) Typ. | (ms) Typ. | Part No. 1 25 100 250 
8 16 03 PDV-P5001-ND 2.96 175 1.47 1.39 
11.00 12 30 05 10 520 55/25 PDV-P5002-ND 2.96 1.75 1.47 1.39 
12 58 1 PDV-P5003-ND 2.96 1.75 1.47 1.39 
7.20 4 20 0.5 10 520 55/20 PDV-P7002-ND® 2.46 1.49 1.28 1.22 
3 11 0.2 50/20 PDV-P8001-ND 2.19 1.30 1.09 1.03 
40 120 i 60/25 PDV-P8005-ND 2.19 1.30 1.09 1.03 
80 240 5 60/25 PDV-P8006-ND 2.19 1.30 1.09 1.03 
4 11 0.15 55/20 PDV-P8101-ND 2.19 1.30 1.09 1.03 
5.10 9 20 0.3 10 520 60/25 PDV-P8102-ND 2.19 1.30 1.09 1.03 
16 33 0.5 60/25 PDV-P8103-ND® 1.82 1.11 95 91 
27 60 2 60/25 PDV-P8104-ND® 1.82 1.11 95 91 
50 94 2.5 60/25 PDV-P8105-ND® 1.82 1.11 95 91 
38, 80 240 20 60/25 PDV-P8107-ND 2.19 1.30 1.09 1.03 
Curve 4 11 0.3 PDV-P9001-ND 1.77 1.05 89 84 
Line F 9 20 0.5 PDV-P9002-ND 1.77 1.05 89 84 
"1 20 0.5 10 520 60/25 PDV-P9002-1-ND 1.77 1.05 89 84 
16 33 1 PDV-P9003-ND 1.77 1.05 89 84 
23 33 1 PDV-P9003-1-ND 1.77 1.05 89 84 
27 60 2 PDV-P9004-ND 1.77 1.05 89 84 
4.20 50 94 25 PDV-P9005-ND 1.77 1.05 89 84 
, 48 140 20 10 520 60/25 PDV-P9005-1-ND 1.77 1.05 89 84 
80 200 § PDV-P9006-ND 1.77 1.05 89 84 
10 100 1 PDV-P9007-ND 1.77 1.05 89 84 
10 200 20 60/25 PDV-P9008-ND 1.77 1.05 89 84 
20 45 1 10 520 60/25 PDV-P9103-ND 1.77 1.05 89 84 
10 50 5 70/15 PDV-P9200-ND 1.77 1.05 89 84 
5 20 20 70/15 PDV-P9203-ND 1.77 1.05 89 84 


@ RoHS Compliant + Photocells are light adapted at 100 to 500 Lux. 
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AST DK _ Visible Radiant Optical Sensors — Photodiodes 


These photodiodes use an amorphous silicone semiconductor on the glass substrate. They are the most 


suitable for brightness adjustment and control of lighting systems. 


Features: * Highly receptive to visible light but not receptive to infrared light (close to human eye visibility) 


* Accurate illumination measurement can be taken without the use of an infrared filter 


Specifications: * Operating Temperature: -20°C ~ 85°C * Spectral Sensitivity Area: 350 ~ 750nm * Peak 


of sensitivity: 580nm +20 


Applications: * Brightness control for LCD, EL, and CRT Brightness control for keypads (e.g., mobile 
phones) » Positioning scan line for rear projection TV »* Exposure adjust for compact camera »* Sub 


exposure adjust for digital camera 


Fig. 1 


Polarity ~ “ 


Fig. 2 


x 


Polarity 


Reel* RoHS 


Dimensions in mm 


2.6502 


Polarity 


Polarity ' 


Max. Output Max. Max. Dark Dim. Cut Tape 
Current (yA) Reverse Bias Current (pA) A Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
Fig. (VR=5V) Voltage (V) VR=.05V (mm) Part No. 1 10 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 0.16 10 10 06 445-2589-1-ND 3.62 2.50 445-2589-2-ND 4,000 1654.00/M BCS2015G1 
0.13 6 10 25 445-2591-1-ND 3.62 2.50 = =— = BCS2015H1 
2 0.55 6 100 = 445-2590-1-ND 6.24 475 445-2590-2-ND 3,000 3371.00/M BCS5030G1 
OSRAM i Dimensions in mm 
Optoelectronics 
Opto Semiconductors 
Photodiodes 
Fwd. | Photo | Dark Peak Rise/Fall | View Bulk spacing? 
Volt. | Cur. Cur. | Wavelength Time Angle | Digi-Key Price Each Osram 
Fig. | (V) (pA) (nA) (nm) (ns) (°) Part No. 1 10 100 | PartNo. 
1 | 13 | 50 2 880 20 120 | 475-1072-ND 76 61 56 | BPW34FA 
13 | 50 1 900 5 40 | 475-1075-ND 78 63 57 | SFH203FA 
2 | 43 | 135 1 850 5 20 | 475-1077-ND 72 58 53 | SFH213 
13 | 80 2 850 20 120 | 475-1076-ND 92 74 67 | SFH206K Fig. 7 NEW! 
3 | 13 | 60 2 950 20 120 | 475-1429-ND NEW! 72 58 53 | SFH 205 F spacingt : 
1.3 | 60 2 900 20 120 | 475-1430-ND NEW! 72 58 53 | SFH 205 FA ol 57. i wel 
1 | tf 2 05 860 10 34 | 475-1078-ND 58 47 43 | SFH229 pia se sl? 
1.3 | 20 05 900 10 34 | 475-1079-ND 58 A7 43. | SFH229FA spacing 46 
5 | — | 100 | oA 850 5 30 | 475-1435-ND NEW! 60 48 44 | SFH 2505-2 - - - 
—-|- 0.1 900 5 30 | 475-1436-ND NEW! 60 A8 44 | SFH 2505 FA-Z Fig.8 NEW! Fig.9 NEW! Fig. 10 NEW! 
6|/—|[|— 0.4 900 5 30 | 475-1434-ND NEW! 60 48 44 | SFH 2500 FA-Z we 11g 
7 [13 — 1 900 5 150 | 475-1428-ND NEW! 90 72 66 | SFH 203 PFA Te 6.45 1 
8 | 13 | 50 2 880 20 120 | 475-1346-ND NEW! 94 76 69 | BPW 34 FASR-Z 444 44, 
13 | 55 2 850 20 120 | 475-1345-1-ND NEW! 84 68 61 | BP 104 S-Z 
1.3] 55 2 850 20 120 | 475-1345-2-ND NEW! 945.00/1500 BP 104 S-Z } 
9 | 12} — 0.1 570 200ps 120 | 475-2579-1-NDt NEW! 1.84 154 1.23 | SFH 2430-2 : 
12) — 0.1 570 200ps 120 | 475-2579-2-ND+ NEW! 1380.00/1,500 SFH 2430-Z 0a 
1.3 | 34 2 880 20 120 | 475-1344-ND NEW! 84 68 .61 | BP 104 FAS-Z = spacing 
io | 13 | 24 10 900 500 120 | 475-1349-ND NEW! 10.88 871 7.89 | BPX 48 eaae F 5.08. 
1 [13 | — 2 850 20 110 | 475-1350-ND NEW! 8.60 6.88 6.24 | BPX 61 ir + Spacing 
72 | 10 | — 10 900 500 110 | 475-1431-ND NEW! 10.60 848 7.69 | SFH 221 32+] b-13.5-+| 
ig | 13 | 34 2 900 20 120 | 475-1432-ND NEW! 62 50 A5 | SFH 225 FA Baas NEWT Anda 
13 | 50 2 900 20 130 | 475-1433-ND NEW! 64 52 AT | SFH 235 FA 9. fig 5 niga 9- 
+ CutTape + Tape and Reel af] t ff : 1047 2.54 
i He 5 — Lass iT. apace 
Phototransistors 285 2.54spacing “16.9 
Fig. 16 
Collector | Photo Cur. | Dark Peak Rise/Fall | View Bulk 
Emitter | Emit. to Col. | Cur. | Wavelength | Time Angle | Digi-Key Price Each Osram a 
Fig. | (V)Max. | (mA)Typ. | (nA) | (nm) | (us) Typ. | (°)_ | Part No. 1 10 100 | PartNo. 2.54, [28.5—F Pore 
70 75 3 870 "1 20 | 475-1080-ND 36 29 .27 | SFH313FA ae 
2 35 _ 1 880 10 50 | 475-1437-ND NEW! 40 32 .29 | SFH 300-3/4 Fig. 17 NEW! Fig. 18 NEW! 
35 _ 1 880 10 50 | 475-1438-ND NEW! 42 34 .31 | SFH 300 FA-3/4 
4 35 = 1 900 7/8 24 | 475-1440-ND NEW! 4234 «31 | SFH309 FA-4/5 ls por 
6 35 = 3 830 = 26 | 475-1453-ND NEW! 48 39 .35 | SFH 3500-2 i _e i 
50 = 20 880 92 | 80 | 475-1347-ND NEW! 130 1.04 95 | BPX38-2/3 2a Eerie btu Tome 
4 50 _ 20 880 12/15 30 | 475-1348-ND NEW! 1.24 1.00 90 | BPX 43-3/4 | — | a 
35 _ 1 830 7/9 16 | 475-1351-ND NEW! 142 114 1.03 | BPY 62-3/4 2.54 spacing 
50 3 20 880 15/18 30 | 475-1074-ND 1.30 1.04 .95 | BPX43-4/5 
15 70 1.9 3 850 1 80 | 475-1081-ND 36 29 27 | SFH314 Fig. 19 NEW! Fig. 20 NEW! 
16 35 = 1 920 7/9 28 | 475-1445-ND NEW! 34 28 25 | SFH3100F in 
17 30 = 3 850 10 70 | 475-1419-ND NEW! A2 34 31 | LPT 80A 2.54 spacing 
18 35 = 1 860 6 150 | 475-1441-ND NEW! 36 29 .27 | SFH 309 P —1\ 
35 _ 1 900 6 150 | 475-1442-ND NEW! 36 29 .27 | SFH 309 PFA T 
19 70 = 5 780 78 50 | 475-1443-ND NEW! A2 34 31 | SFH 310-2/3 
70 = 5 880 7/8 50 | 475-1444-ND NEW! 34 28 .25 | SFH 310 FA-2/3 
35 = 1 980 78 120 | 475-1446-ND NEW! 34 28 .25 | SFH 320-3/4-Z 
35 _ 1 860 _ 120 | 475-2572-1-NDt NEW! = 99 83 .66 | SFH 7225-2 
35 _ 1 860 _ 120 | 475-2572-2-ND¢ NEW! 990.00/2,000 SFH 7225-2 f 
20 35 _ 1 860 7 120 | 475-2570-1-NDt NEW! 99 83 66 | SFH 7221-Z 
35 _ 1 860 7 120 | 475-2570-2-ND¢ NEW! 990.00/2,000 SFH 7221-Z 
_ _ _ 565 500 120 | 475-2571-1-NDt NEW! 99 83 .66 | SFH 7222-2 
—_ —_ —_ 565 500 120 | 475-2571-2-ND+ NEW! 990.00/2,000 SFH 7222-2 
a 15 = 2 920 7 120 | 475-1447-ND NEW! 66 53 48 | SFH 3204-2 
22 35 = 1 990 7 50 | 475-1448-ND NEW! 48 39 .35 | SFH 3219-2 
93 35 = 1 980 78 120 | 475-1449-ND NEW! A2 34 31 | SFH 325-3/4-Z | 
35 —_ 1 980 718 120 | 475-1450-ND NEW! 2 34 31 | SFH 325 FA-3/4-Z 40 
94 70 — 3 850 24/34 | 120 | 475-1451-ND NEW! 66 53 48 | SFH 3400-2/3-Z b | 
55 _ 3 570 = 120 | 475-1452-ND NEW! 76 61 56 | SFH 3410-2/3-Z ssdetehe 
25 35 = 5 870 13/15 40 | 475-1439-ND NEW! 56 45 41 | SFH 303 FA-3/4 


t+ Cut Tape + Tape and Reel 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 2411 


; nee 
OSRAM optoelectronics (cont) . — 


Opto Semiconductors 


Fig. 25 NEW! +) 57 
Infrared Emitters 2.54 


j-— 24.7 =| spacing 
Forward | Optical | Peak + 
Forward| Current | Power | Wave-| View Cut Tape 
Voltage | Max. Output | length | Angle] Digi-Key Price Each Tape and Reelt Osram 
Fig.) (V) (mA) |(mW/sr)0 |) (nm) | (°) | Part No. i 10 100 Qty. Pricing Part No. 
1.5 100 60 typ. 950 36 | 475-1103-ND§® A8 39 35 = — | SFH4502 
1.5 100 250 typ. | 950 8 | 475-1104-ND§@ A8 39 35 — — | SFH4503 
15 100 180 typ. | 850 6 | 475-1200-ND§® 60 48 44 =— — | SFH4550 
1.5 100 100 typ. | 880 16 | 475-1111-ND§@ 38 31 28 — — | SFH484 
9 1.5 100 60 typ. 880 40 | 475-1112-ND§@ 38 31 28 — — | SFH485 
13 | 100 | 40min. | 950 | 34 |475-1458-ND§® NEW! 34 28 2) — | SFH415U hy 
1.3 100 63 min. | 950 8 | 475-1461-ND§@ NEW! AG 37 34 — — | SFH 4511 
1.5 100 80 min. | 880 16 | 475-1468-ND§@ NEW! A8 39 35 _ — | SFH 484-2 
1.5 100 25min. | 880 40 | 475-1469-ND§® NEW! A8 39 35 — — | SFH 485-2 
1.5 100 40 min. | 880 22 | 475-1471-ND§@ NEW! 38 31 28 — — | SFH 486 
4 1.3 100 6.3 min. | 950 40 | 475-1086-ND§@ A4 36 32 _ — | SFH409 
1.5 100 40 min. | 850 26 | 475-1460-ND§@ NEW! 60 48 44 _ — | SFH 4350 Light, 
5| 15 400 | 85typ. | 950 | 20 |475-1105-1-ND 66 55 44 | 1,000 330.00 | SFH4505 “>,)\emitting area 
15 | 100 | 25min. | 880 | 30 |475-1109-1-ND 60 50 40 | 1,000 | 300.00 | sFH458s TYPES 10) 
6] 1.5 100 85 typ. 950 20 | 475-1101-1-ND 66 55 44 — — | SFH4500 
| a5 100 | 3.15 min. | 880 80 | 475-1470-ND§@ NEW! 54 44 40 _ — | SFH 485 P 
14) 4-18 50 _— 950 10 | 475-1478-ND§@ NEW! 2.38 1.91 1.73 = — | SFH 5840 
16) 1.2 60 2.5 min. | 950 18 | 475-1087-ND§ 34 28 25; _ — | SFH4110 
17 1.5 60 0.4 min. | 950 60 | 475-1364-ND§@ NEW! 40 32 29 — — | IRL80A 
15 100 1.0 min. | 880 50 | 475-1365-ND§@ NEW! 50 40 37 — — | IRL81A 
20) 1.5 100 10min. | 850 | 120 | 475-1459-ND§@ NEW! 60 48 44 — — | SFH 4250-2 
23) 1.5 100 10min. | 850 | 120 | 475-2568-1-ND@ NEW! 96 80 64 | 2,000 | 480.00/M | SFH 4255-2 
26) 2.4 100 40 min. | 850 30 | 475-1243-1-ND@ 1A? 98 78 | 2,000 | 585.00/M | SFH4258-Z Fig. 33 NEW! y Fig. 34 NEW! 
27) 1.5 100 10 typ. 950 | 120 | 475-1240-1-ND® 65 54 43 | 2,000 | 323.00/M | SFH4205-Z ft 9 T wea esa 
08 1.5 200 40 min. | 880 12 | 475-1110-ND§@ 1.36 1.09 99 _ — | SFH480 : ‘. Paeng 
1.3 300 20min. | 950 12 | 475-1454-ND§@ NEW! 1.42 1.14 1.03 — — | SFH 400 i 
29) 1.5 100 48 typ. 950 65 | 475-1267-1-ND@ 96 80 64 | 3,000 | 480.00/M | SFH 4203-2 
30 1.8 100 170 typ. | 850 | 120 | 475-1233-1-ND® 10.50 8.75 7.00 800 4200.00 | SFH4230 cathode 
1.8 100 200 typ. | 940 60 | 475-1272-1-ND@ 10.50 8.75 7.00 800 4200.00 | SFH 4231 Fig. 35 NEW! 5 Fig. 36 NEW! 
15 100 40 typ. 850 40 | 475-1260-1-ND® 1.08 90 72 | 2,000 | 540.00/M | SFH 4655-2 08 
15 100 16min. | 950 40 | 475-1462-1-ND@® NEW! 87 73 58 | 2,000 | 435.00/M | SFH 4600-2 | 
31{ 15 | 100. | 16min. | 950 | 40 | 475-2258-1-ND@ NEW! 87 73 58 | 2,000 | 435.00/M | SFH 4605-Z als 
1.5 | 100 | 10min. | 880 | 40 | 475-1463-1-ND® NEW! 87 73 58 | 2,000 | 369.75/M | SFH 4680-2 Bisa spadhig 
1.5 | 100 | 10min. | 880 | 40 | 475-1464-1-ND® NEW! 87 73 .58 | 2,000 | 435.00/M | SFH 4685-z oe) 
1.5 100 16min. | 850 40 | 475-2569-1-ND® NEW! 1.08 90 72 | 2,000 | 540.00/M | SFH 4650-2 SS 
3o| 18 | 1000 | 630min. ) 850 | 60 |475-1270-ND§@ 100.00 80.00 7250; — — | SFH 4730 [aeg— ' 
18 1000 | 800 min. | 850 60 | 475-1271-ND§@ 100.00 80.00 72.50 — — | SFH 4740 
33/ 15 | 100 | 4min. | 950 | 120 |475-1343-1-ND® NEW! 1.05 88 70 | 2,000 | 525.00/M | SFH 4200-2 Fig. 37 NEW! 2.54 spacing 
34) 13 | 300 | 20min. | 950 | 30 |475-1455-ND§® NEW! 748. +149°~«1.08 |) — — | SFH401 aL 1.025 
35) 1.3 300 4 min. 950 80 | 475-1397-ND§@ NEW! 1.72 1.38 1.25 = — | LD 242-2/3 
36) 1.3 100 1.0 min. | 950 | 160 | 475-1456-ND§@ NEW! A4 36 32 — — | SFH 4010-2 
37) 1.25 40 2.5 min. | 950 32 | 475-1457-ND§@ NEW! 1.38 1.11 1.01 — — | SFH 405 
38 1.3 300 25min. | 950 10 | 475-1465-ND§@ NEW! 3.98 3.19 2.89 — — | SFH 4811 Fig. 39 NEW! 54 Fig. 40 NEW! 
15 200 40min. | 880 10 | 475-1473-ND§@ NEW! 1.50 1.20 1.09 _ — | SFH 4881 ' e) 2.54 spacing 
39 1.3 300 25 min. 950 70 | 475-1466-ND§@ NEW! 3.98 3.19 2.89 — — | SFH 4813 —| | 2 47 Q i. 
15 | 200 | 4min. | 880 | 70 |475-1474-NDS® NEW! 150 120 109) — — | SFH 4883 Lig —-bdlaes 7 O54 L_-13.0—+ 
40} 1.5 200 5 min. 880 60 | 475-1467-ND§@ NEW! 1.52 1.22 1.11 _ — | SFH 482-2/3 
al 2 50 |0.63min.| 660 | 100 | 475-1472-ND§® NEW! 398 319 289) — — | SFH 4860 Fig. 42 NEW! 
42 5 1.3 _— 940 — |475-1475-ND§@ NEW! 1.00 80 73 — — | SFH 5110-38 
43} 4-18 50 _ 950 24 | 475-1476-ND§@ NEW! 62 50 45 _ — | SFH 5140 F 
44 5 3 — 940 | 120 | 475-1477-ND§@ NEW! 1.18 95 86 — — | SFH 5410-38-2 i 5 254 ; 
§ Bulk © AtlF=100mA,tp=20ms RoHS Compliant i spacing} J 
+ For Tape and Teel part Aunnber: change 1-ND to 2-ND. a asa 
r x spacing spacing 99.941 
Ambient Light Sensor 
Fig.43 NEW! 
Supply Current Spectral Cut Tape 4.0 
Voltage | Consumption Sensitivity Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel_| Osram SOL 
Fig. (V) (WA) (nm) Part No. al 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 30 e) 
45 6 420 475 ~ 650 475-1259-1-ND 1.95 1.63 1.30 | 475-1259-2-ND | 2,000 | 975.00/M| SFH 5711-2/3-Z 


Orientation Sensor 


Orientation 
Mark 
Supply Current Tilt Tilt Cut Tape 
Voltage |Consumption| Angle Angle | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel__| Osram 
Fig. (V) (WA) Low High Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing | Part No. 
46 3.6 50 70° ~ 200° | 250° ~ 20°| 475-1269-1-ND 2.25 1.88 1.50 | 475-1269-2-ND | 800 900.00 |SFH7710 


Panasonic Light Sensor — NaPiCa Digi@Reel° 


Panasonic Electric Works 


FEATURES: ° Built-in optical filter for spectral response similar to that of the human (mobile phones, LCD TVs, Car navigation systems, mobile PCs and PDAs) * Brightness 
eye ¢ Photocurrent is proportional to illumination (linear output) * Uses environmentally detection for circuits in household lighting, crime prevention lighting and automatic 
friendly silicon chips * Operates on 1.5 ~ 6VDC, which is suitable for battery operation. __ lighting for bicycles RATINGS:  Photocurrent: 5mA * Operating Temperature: -30°C 
APPLICATIONS: °¢ Brightness detection for LCD backlight control for LCD devices ~ 85°C * Reverse Voltage: Minimum 1.5V, Maximum 6V ¢ Dark Current: .3A @ 5V 


Cut Tape Tape and Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Description Part No. 1 25 50 Part No. 3,000 Part No. 
Cadmium Free Light Sensor with Spectral Response, 4SOP SMT 255-1848-1-ND 2.23 2.05 1.82 255-1848-2-ND 1274.00/M AMS104Y 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2412 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OMRON). Amplified Optical Sensors Destin Pat No. pees | Pate, 


Optical Sensor Accessories 


Omron’s optical sensors are designed to meet the needs of positioning, detection, robotic controls and IR Reflector for Fig. 8, 60 x 40mm OR540-ND@ 16.10 14.49 | E39-R1 

presence detection. Amplified sensors are not influenced by internal or external lighting and can be powered 3 Pin Connector with 1 Meter Cable for Fig. 15 OR561-ND 7.85 7.07 | E22-01 

by a wide supply voltage. Great for plug and play applications such as conveyor sensing and directly Converter from NPN to PNP Output for Amp Sensors OR550-ND@ 29.03 26.13 | EE-2001 

interfacing with PLC and Industrial controllers. Converter from NPN to PNP Output for AMP Sensors OR551-ND® 29.03 26.13 | EE-2002 
4 Pin Connector for Fig. 1-6 OR527-ND@® 2.97 2.68 | EE-1001 
4 Pin Connector with 2 Meter Cable for Fig. 1-6 OR559-ND® 13.91 12.52 | EE-1006 
Panel Mount Holder Clip for OR559-ND OR576-ND 4.19 3.77 | EE-1006A 
3 Pin Connector for Fig. 8, 12, 13 and 16 OR537-ND® 4.70 4.23 | EE-1002 
3 Pin Connector with 2 Meter Cable for Fig. 4, 12 and 13 OR558-ND® 5.27 4.74 | EE-1003 
Panel Mount Holder Clip for OR558-ND OR583-ND 1.62 1.46 | EE-1003A 

@ RoHS Compliant 


Unamplified Optical Sensors 


Omron’s unamplified optical sensors are low cost detection sensors for design in processes. Inputs generally 
require a current limiting resistor and care must be taken with reducing external lighting influences. Outputs 
switch at very high speeds and operating lifetimes extend beyond 10,000 operating hours. 


Long 
Distance 


. . F : Light Source/ 
Transmitter | Sensing Distance | Receiver Receiver | Sensing Distance | 


co] ++ / cor =( Target 
Through-Beam Slot Type Reflective Type 


Mount Shown 


Sensor Sensing Config- Digi-Key Price Each | Omron 
Fig. | Type/Features Distance uration Part No. a 25 | Part No. 
Reflective (General Purpose) 5mm Light-On OR506-ND 16.34 14.71] EE-SB5V 
Reflective (General Purpose) 5mm Dark-On OR507-ND 16.34 14.71] EE-SB5VC 
Reflective (General Purpose) 5mm Light-On OR867-ND@ 18.70 16.83] EE-SB5M Typical 
Reflective (General Purpose) 19mm Light-On | OR519-ND 22.83 20.55] EE-SB5V-E Sensing | Sensing | Terminal | ton/otf | Digi-Key Price Each Omron 
Reflective (Side Detecting) 5mm Light-On | OR535-ND 44.21 39.80] EE-SPY311 Fig. | __ Method _|Distance| Type _| (usec.) | _ Part No. 1 25 100 | PartNo. 

1 Reflective (Side Detecting) 5mm Light-On | OR536-ND 44.21 39.80] EE-SPY411 1 Reflective 5mm Solder | 30/30 | ORS00-ND 4.78 4.30 3.44 | EE-SBS 
Reflective (Top Detecting) 5mm Dark-On | OR572-ND 44.21 39.80) EE-SPY312 Reflective 5mm_| PC Board | 30/30_| OR501-ND 478 4.30 3.44 | EE-SB5-B 
Reflective (Top Detecting) 5mm Light-On | OR868-ND@ 50.60 45.54] EE-SPY402 2 | Reflective 5mm | Solder | 30/30 | OR502-ND 470 4.23 3.39 | EE-SF5 
Reflective (Top Detecting) 5mm Light-On | OR573-ND 44.21 39.80] EE-SPY412 Reflective 5mm_| PC Board | 30/30 | OR503-ND 4.70 4.23 3.39 | EE-SF5-B 
Reflective (Side Detecting) 5mm_ | Light/Dark-On | OR531-NDt 26.45 23.81] EE-SY671 Slot 3.6mm | Solder 4/4 OR504-ND 3.58 3.22 2.58 | EE-SG3 
Reflective (Top Detecting) 5mm __| Light/Dark-On | OR532-NDt 26.46 23.82| EE-SY672 Slot 3.4mm |) Solder 4/4 OR713-ND 3.97 3.58 2.86 | EE-SH3 

> |Wide Slot (18mm Slot) 13mm | Dark-On | OR533-ND 47.25 42.53| EE-SPX303 3 Slot 3.4mm) Solder | 4/4 | OR714-ND 4.92 4.44 3.55 | EE-SV3 
Wide Slot (13mm Slot) 43mm | Light-On | OR534-ND 47.25 42.53] EE-SPX403 Slot 3.4mm ) PC Board | 4/4 | OR715-ND = 5.08 4.58 3.67 | EE-SX305 

Slot 3.6mm_| PC Board 4/4 OR505-ND 3.58 3.22 2.58 | EE-SG3-B 
Slot (Dust Proof Slit) 5mm _| Light/Dark-On | OR528-ND 22.01 19.81] EE-SX670 Reflective 1mm | PC Board | 35/25 OR520-ND 1.90 171 1.37 | EE-SY124 

3 {Slot — NPN 5mm _| Light/Dark-On | OR611-ND 22.01 19.81) EE-SX670A 4 Reflective 1mm SMT 35/25 OR557-ND 190 171 137 EE-SY125 
Slot — PNP 5mm __| Light/Dark-On | OR870-ND® 25.18 22.66] EE-SX670P Slot 5mm | PC Board 4/4 OR518-ND 1.68 151 124 EE-SX1042 
Slot (L-Shaped) — NPN Smm | Light-On | OR869-ND@ — 26.43 23.79) EE-SX471 5 Slot 4.6mm | PC Board | 500Hz | OR556-ND 1.95 1.76 1.41 | EE-SX1061 

4 |Slot (L-Shaped, Dust Proof Slit) | 5mm | Light/Dark-On | OR529-ND 22.41 20.17| EE-SX671 Slot 3mm | PC Board | 70/70 OR601-ND 1.95 1.76 1.41 | EE-Sx298 
Slot (L-Shaped, Dust Proof Slit) | _Smm | Light/Dark-On | ORG12-ND____22.41__20.17| EE-SX671A Reflective | mm) PC Board | 50Hz 1 ORS25:ND 3.45.11 2.49 | EE-SY310 
Slot (T-Shaped, Dust Proof Slit) 5mm __ | Light/Dark-On | OR530-ND@ 22.68 20.42) EE-SX672 Reflective 5mm PC Board | 50Hz OR526-ND 3.45 3.11 2.49 | EE-SY410 

5 |Slot (T-Shaped, Dust Proof Slit) | 5mm _ | Light/Dark-On | OR613-ND® 22.68 20.42) EE-SX672A 6 Reflective 44mm | PC Board | 3/20 OR603-ND 3.68 3.31 2.65 | EE-SY313 
Slot (T-Shaped) — PNP 5mm __| Light/Dark-On | OR871-ND® 25.95 23.36] EE-SX672P Reflective 44mm _| PC Board | 3/20 OR604-ND 3.68 3.31 2.65 | EE-SY413 

6 Slot (Close Mounting) — NPN 5mm _| Light/Dark-On | OR549-ND 23.49 21.15) EE-SX673 7 Slot 3.4mm _| PC Board 4/4 OR523-ND 4.08 3.67 2.94 | EE-SX1031 
Slot (Close Mounting) — NPN 5mm __| Light/Dark-On | OR614-ND 23.49 21.15] EE-SX673A Slot 8mm | PC Board | 3KHz OR716-ND 2.45 2.21 1.77 | EE-SX3070 
Slot (Close Mount) — NPN 5mm | Light/Dark-On | OR597-ND@ = 24.17 21.75] EE-SX674 8 Slot 8mm | PC Board | 3KHz | OR524-ND 1.93 1.74 1.39 | EE-Sx4070 

7 |Slot (Close Mount) — NPN 5mm_ | Light/Dark-On | OR872-ND@ 29.65 26.69) EE-SX674A Slot 8mm_| PC Board | 3KHz | OR571-ND 168 1.51 1.21 | EE-SX1070 
Slot (Close Mount) — PNP 5mm_| Light/Dark-On | 0R873-ND® 29.65  26.69| EE-SX674R 9 Vertical Slot_ | 3.4mm |61cm Wires| 4/4 OR562-ND 7.08 6.37 5.10 | EE-SX1088-W1 

3 Reflective (Long Distance) 200mm Dark-On 0R538-ND 59.40 53.46] EE-SPZ301A Horizontal Slot | 3.4mm |61cm Wires! 4/4 OR563-ND 6.68 6.01 4.81 | EE-SX1096-W1 
Reflective (Long Distance) 200mm | _Light-On | OR539-ND 59.40 _53.46| EE-SPZ401A jo | Reflect/Vert. | 4.5mm | PC Board | 30/30 | ORS64-ND 1050 945 7.56 | EE-SY190 

g | Slot (Left Mount with 1M Cable) | 3.6mm | Dark-On | ORS41-ND 67.50 60.75] EE-SPX302-W2A Reflect/Horz. | 4.5mm | PC Board | 30/30 | ORSGS-ND 10.50 9.45 _7.56_| EE-SY191 
Slot (Right Mount with 1M Cable)| 3.6mm | Dark-On | OR542-ND 72.90 65.61] EE-SPX304-W2A Slot 3.4mm | PC Board | 4/4 |) OR569-ND 318 286 2.29 | EE-SJ3-D 
Slot (Top Mount with 1M Cable) | 5mm Dark-On | ORS543-ND 75.60 68.04] EE-SPX305-W2A i ole 26mm.) PCBoard | 4/4 (ROReAe bm 203) 1.83) 1.46 | EE-SX1025 

10 SI « ‘ Slot 5.2mm | PC Board 4/4 OR599-ND 2.13 1.92 1.53 | EE-SX1035 

jot (Top Mount with 1M Cable 5mm Light-On 22357-ND® 48.99 45.36] EE-SPX405-W2A Slot 3mm | PC Board | 4/4 OR570-ND 2.90 2612.09 | EE-SX1046 

1 Slot (Wide Sensing Distance) | 300mm | Dark-On | OR546-ND 175.50 157.95] EE-SPW321 12 Slot 2mm | PC Board | 3/20 | OR6O0-ND 293 264 211 | EE-Sx493 

jot (Wide Sensing Distance) 300mm Light-On OR547-ND 175.50 157.95} EE-SPW421 Red LED Reflect) 4mm PC Board | 30/30 OR581-ND 10.53 9.48 7.58 | EE-SY169 

49 |Fiber (19 Optical Fiber) 30mm Dark-On | OR552-ND 81.34 73.21) EE-SPZ301W-01 13 | in Reflective | 4mm | PC Board | 30/30 | OR582-ND 940 846 6.77 | EE-SY169A 
Fiber (19” Optical Fiber) 30mm Light-On ORS53-ND 81.34 73.21/ EE-SPZ401W-01 14 Actuator Contact | PC Board = 0R712-ND 3.09 278 2.23 | EE-SA105 

43 Reflective (11” Optical Fiber) 1-3mm Dark-On OR554-ND 85.05 76.55] EE-SPZ301Y-01 
Reflective (11” Optical Fiber) 1-3mm Light-On OR555-ND 85.05 76.55] EE-SPZ401Y-01 

14 | Inductive (Detects Ferrous Metal) | 5mm N/O Output | OR560-ND 29.36 26.43] E2R-A01 H 

15 Slot (General Purpose) 3.6mm Dark-On OR574-ND 45.56 41.01) EE-SPX301 D6A Ai r Flow Sensor 
Slot (General Purpose) 3.6mm | _Light-On__| OR575-ND 45.56__ 41.01] EE-SPX401 The industry first D6A filter sensor contains a microprocessor with a complex algorithms that 

16 |Slotted Liquid Level Detector 6-13mm_| Dark/Light-On | OR579-ND 129.86 116.88] EE-SPX613 provides a temperature reference point to see if a filter fan is moving the right amount of air. 

17. Retective (Genel Purpose) pam | Dark On| ORO ND S16 83 a eee capable, the DEA proves relabltyprataon, ensuring the dependably of continued 

18 au aps ba au bane = a ont bid oreisanne rH ae ae operation of expensive equipment. This clogged filter sensor is excellent for servers, high end 

ake ae ae mim alee 7 f routers and network devices. Other applications include uninterruptible power supplies, cash 
Slot Type with 2M Cable-NPN | 5mm | _Light-On | OR6O6-ND 29.36 26.43| EE-SX870 registers and other types of machines that use a filter fan. 
jg |UShaped with 2M Cable-NPN | 5mm Dark-On | ORG6O7-ND 31.05 27.95) EE-SX771 Specifications: * Supply Voltage: DC12V * Current Consumption: 60mA (Maximum) 
L-Shaped with 2M Cable — NPN 5mm Light-On OR608-ND 31.05 27.95] EE-SX871 

20 T-Shaped with 2M Cable — NPN 5mm Dark-On OR609-ND 32.40 29.16] EE-SX772 Digi-Key Price Each Omron 

T-Shaped with 2M Cable — NPN 5mm Light-On OR610-ND 32.40 29.16] EE-SX872 Description Part No. il 25 50 Part No. 
RoHS Compliant + Built-in sensitivity adjuster Air Flow Sensor - .5 ~ 1.5M/1 Second 22002-ND 57.90 45.90 44.11 | D6A-N 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2413 


OMRON. 


D6F Gas Flow Sensors 


The D6F is a new supersensitive gas flow sensor. It is able to measure both gas velocity and 
direction at extremely low flow rates, and is ideal for looking at low pressure medical gases, 
boiler emissions, and HVAC system airflow. It is suitable for measuring the amount of oxygen and nitrogen dioxide, 
consumed from a respiratory apparatus in surgery. It can also be used for monitoring air circulation in a building and 
thus improving the performance and efficiency of air conditioning and building comfort systems. The extreme sensitivity 
is achieved with a tiny heating element, associated with temperature sensors on both sides. The deviation is temperature 
measured by the two sensors and used to calculate the gas flow and direction, generating a non-linear analogue output 
in the range of 1V ~ 5V. 


Case Suitable Flow Digi-Key Price Each Omron 
Material Gas Range Part No. 1 25 50 | Part No. 
PPS Air 0~1Liter/minute | Z1671-ND 168.33 151.50 134.66 | D6F-01A1-110 
PPS Air 0~2Liter/minute | Z1672-ND 168.33 151.50 134.66 | D6F-02A1-110 
Aluminum LNG* 0~5Liter/minute | Z1673-NDt 201.68 165.49 159.69 | D6F-05N2-000 
PPS Air 0~3Liter/minute | Z2717-ND 257.55 231.80 206.04 | D6F-03A3-0000 
Connector with 2M Cable for D6F Sensors..... Z2718-ND 8.60 7.74 6.88 | D6F-CABLE2 


* Liquid Natural Gas 


D6F Air Flow Sensors RoHS 


Omron's mass flow sensor will detect flows of 1 ~ 10 liters per minute up to a 1 ~ 50 liter per minute version. They use a 
wide supply voltage range of 5 ~ 26.4VDC and will output an analog voltage of 0.5 ~ SVDC. Perfect for medical apparatus, 
fuel cell monitoring and measuring instruments. 


t+ D6F-05 is a 1/4” pipe thread version using British Taper (Rc) standard. 


D6F-P 
Shown with 
PCB Terminals 


Connector 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
Flow Sensor 0 ~ 10 Liters per minute Z2206-ND 291.50 262.35 233.20 | D6F-10A5-000 
Flow Sensor 0 ~ 20 Liters per minute Z2207-ND 291.50 262.35 233.20 | D6F-20A5-000 
Flow Sensor 0 ~ 50 Liters per minute Z2208-ND 291.50 262.35 233.20 | D6F-50A5-000 
Dustproof Flow Sensor 0~1 Liter, PCB 22785-ND 61.18 55.06 48.94 | D6F-PO010A1 
Dustproof Flow Sensor 0~1 Liter, Connector | Z2786-ND 61.18 55.06 48.94 | D6F-P0010A2 
Flow Sensor 0 ~ 1 Meters per second 22631-ND 99.38 89.44 79.50 | D6F-WO1A1 
Flow Sensor 0 ~ 4 Meters per second Z2632-ND 99.38 89.44 79.50 | D6F-W04A1 
Flow Sensor 0 ~ 3 Meters per second Z2629-ND. 66.25 59.63 53.00 | D6F-V03A1 
Cable for Air Flow Sensors Z2209-ND 8.63 7171 6.90 | D6F-CABLE1 
Cable for Air Flow Sensors (D6F-W) Z2630-ND 4.98 4.48 3.98 | D6F-W CABLE 


D8M Pressure 
Sensors 


D8M pressure sensors are precise detecting change 
of air pressure sensors with outputs of either Analog 
or Digital signals. Perfect for water level monitoring, 
liquid level monitoring and HVAC changes in the 


D7A/D7E Vibration Sensors 


These vibration sensors are perfect for quick detection 
of movements that could cause damage to equipment or 
can be used to safely shut down critical operations. Sen- 
sors are auto-resettable and require no manual resetting. 
D7A is a horizontal keeping vibration sensor that is PC 
mounted. D7E vibration sensors are low cost sealed vib- 
ration sensors with various sensitivities. Use these sensors 
for industrial equipment, cranes, forklifts, industrial man- 
ufacturing and boilers. Use in natural gas meter shutoffs, 
vending machines, conveyor systems, earthquake sensors 
or any circuits that require safety shutoff during a period 
of vibration or tilting. 

Specifications: * Various sensitivities » Contact Capacity: 
(D7A) 5yA - 1mA@3VDC; (D7E) 100mA@5-30VDC * Contact Form: (D7A) SPST-NO; (D7E) SPST-NC = Operating 
Temperature: (D7A) -30°C ~ 70°C, (D7E) -25°C ~ 60°C Dielectric Strength: AC250V 50/60Hz 


Fig. 1 —D7A Fig. 2—D7E 


Vertical Shown 


Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 | Part No. 

90 ~ 170 gal. Vertical Switch, 1mA Z2004-ND 25.29 20.95 20.05 | D7A-1 

1 | 90 ~ 170 gal. Horizontal Switch, 1mA Z2005-ND 25.29 20.95 20.05 | D7A-2 
90 ~ 170 gal. Chassis Mount Switch, 1mA Z2006-ND 26.86 22.25 21.29 | D7A-3 

130 ~ 200 gal. Vibration Switch, 0.1A Z2007-ND 9.01 6.90 6.52 | D7E-1 

2 | 100 ~ 170 gal. Vibration Switch, 0.1A Z2008-ND 6.72 3.88 3.66 | D7E-2 
50 ~ 80° Tilt Switch, 0.1A Z2009-ND 11.06 7.58 7.16 | D7E-3 


RoHS) 


eewrvaet 


D7H Equipment 
Vibration Sensors 


These vibration switches feature a highly durable stainless 
steel diaphragm that allows detection of very small move- 
ments. Used to prevent secondary damage after earthquakes 
and to replace mercury with a simple mechanical system. 
Manually resettable, vertically mounted sensor in either an 
enclosed case or open sensor. 

Specifications: © 100 ~ 170 gallon, 10A 125VAC, 0.1A 30VDC 
* Operating Temperature: -10°C ~ 70°C 


Digi-Key Price Each Omron 

Fig. | Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
1__| Enclosed Vibration Detection Switch - 10A 22010-ND 166.21 135.26 128.82 | D7H-A1 
2 Open Cased Vibration Detection Switch - 10A 22011-ND 54.47 43.18 41.50 | D7H-B1 
Open Cased Vibration Detection Switch - 0.1A Z2012-ND 54.47 43.18 41.50 | D7H-B2 


D6B Tilt Switch 


Ideal for equipment tilt detection. Will give you a separate 
output when tilted left or right. Perfect for signaling a screen to 
rotate from portrait to landscape view in keeping with product 
orientation. Can be used in space heaters. 


Specifications: * Output Current: 1mA » Oper. Temperature: 
-10°C ~ 60°C Characteristics: * Supply Voltage: D6B= 2.7V 
~ 3.3V; D6BN= 2.4V ~ 3.6V »* Output High Voltage: D6B= Vdd 
— 0.5V min.; D6BN= Vdd — 0.4V min. * Output Low Voltage: 
D6B= 0.5V max.; D6BN= 0.4V max. * Current Consumption: 
D6B= 20NA max.; D6BN= 10HA max. * Oper. Angle: D6B= 45° 
~ 75°; D6BN= 40° ~ 80° 


Micro Tilt Switch Mini Tilt Sensor 


air flow.Features:* High Noise Immunity * Pressure Range: D8M-D1= 0 ~ 5.88kPa, D8M-Al= 0 ~ 4.9Pa * Current Con- Digi-Ke Rnceleach Omron 
sumption: D8M-D1= 150mA at output 3VDC, D8M-A1= 2.5mA » Temperature Range: -30° ~ 70°C Protection Structure: oti oe ey 
IP40 Characteristics: » Output Resolution: 0.01kPa/1 pulse * Output Frequency Range: 150 ~ 450kHz Description Part No. 1 25 50_| Part No. 
Micro SMD Tilt Switch - Left/Right Z2003-ND 14.25 12.83 11.40 | D6B-1 
Pressure Digi-Key Price Each Omron i i itch - i sf 7 
Fig. Type Range Output Part No. 1 25 50 | Part No. Micro SMO Tit Switch - Left/Right ee bed ree a ca Se 
1 Gauge 0~4.9kPa Analog 22013-ND 55.47 43.97  42.26/D8M-A1 Mini SMD Tilt Sensor - Left/Right cap : : : 
2 Gauge 0 ~5.88kPa Digital 72014-ND 83.15 63.35 60.33 | D8M-D1 Z2676TR-ND@t 5470.00/2,500 D6BN-IP 
- Gauge 0~196.13Pa | Frequency | Z2017-ND 112.85 91.84 87.47 | D8M-R1 RoHS Compliant + CutTape + Tape and Reel 
Inductive cael) 
Distance Terminal | Output | Digi-Key Price Each Omron 
P roxi m ity Fig. | Maximum | Description Type Type | PartNo. 1 25 50 Part No. 
0.8mm 4mm Diameter, Short Barrel DC Proxy, Stainless Steel, Shielded 3-Wire NPN Z1651-ND 78.02 72.24 67.43 | E2E-CR8C1 
Sen sors 1mm M5, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1652-ND 78.02 72.24 67.43 | E2E-X1C1 
1mm 5.4mm Diameter, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shieldead 3-Wire NPN Z1653-ND 78.02 72.24 67.43 | E2E-C1C1 
doy : 7 1.5mm M8, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1062-ND 67.15 §2.92 49.40 | E2E-X1R5E1 
aeclgnas ee datecting tie piccence or 1.5mm_| M8, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-wire_| NPN | 21063-ND 75.82 70.20 65.52 | E2E-XiR5Y1 
absence of ferrous metal close to the sensor 2mm MB, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN | Z1064-ND 65.71 60.84 56.79 | E2E-X2D1-N 
and provide an output when detected. 2mm M12, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN | Z1065-ND 63.68 58.97 55.04 | E2E-X2E1 
Because inductive sensors use electro- 2mm M12, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN | Z1066-ND 75.82 70.20 65.52 | E2E-X2Y1-US 
magnetic fields, they excel over photo 3mm M12, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN | Z1067-ND 66.71 61.77 57.66 | E2E-X3D1-N 
type sensors in environments containing 5mm M18, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN | Z1068-ND 66.71 61.77 57.66 | E2E-X5E1 
water, oil, dust and dirt. Shielded sensors 1 5mm M18, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN | Z1069-ND 80.87 74.88 69.89 | E2E-X5Y1-US 
are made with a shielding plate around 7mm M18, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1070-ND 68.74 63.65 59.41 | E2E-X7D1-N 
the ferrite core to focus ferrous metal sen- 10mm M30, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-Wire NPN Z1654-ND 69.76 64.59 60.29 | E2E-X10E1 
sing at the sensors head. It also allows the 10mm M30, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-Wire NPN Z1655-ND 7711 71.40 66.64 | E2E-X10Y1-US 
sensor to be located or mounted close to 1.5mm M8, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN | Z21075-ND 55.34 61.24 47.83 | E2F-X1R5E1 
surrounding metals. 1.5mm M8, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-Wire NPN | Z1076-ND 69.85 64.68 60.37 | E2F-X1R5Y1 
2mm M12, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN Z1078-ND 53.52 49.56 46.26 | E2F-X2E1 
2mm M12, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-Wire NPN Z1079-ND 69.85 64.68 60.37 | E2F-X2Y1 
5mm. M18, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN Z1080-ND 54.43 50.40 47.04 | E2F-X5E1 
5mm M18, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-Wire NPN | Z1081-ND 71.67 66.36 61.94 | E2F-X5Y1-US 
10mm M30, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-Wire NPN | Z1077-ND@ 65.36 60.53 56.49 | E2F-X10E1 
1.5mm Flat Low Profile DC Proxy, Aluminum Body, Unshielded 3-Wire PNP Z1082-ND 48.54 44.94 41.95 | TL-W1R5MB1 
1.5mm Flat Low Profile DC Proxy, Aluminum Body, Unshielded 3-Wire NPN Z1083-ND 48.54 44.94 41.95 | TL-W1R5MC1 
3mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire NPN Z1084-ND 51.48 47.67 44.50 | TL-W3MC1 
2 3mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire PNP Z1189-ND 51.48 47.67 44.50 | TL-W3MB1 
5mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire PNP Z1085-ND 44.00 40.74 38.03 | TL-W5MB1 
5mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-Wire NPN Z1086-ND 44.00 40.74 38.03 | TL-W5MC1 
20mm Flat Low Profile DC Proxy, Aluminum Body, Unshielded 3-Wire NPN Z1660-ND 72.12 66.78 62.33 | TL-W20ME1 
Mounting Bracket, Fits M8 Size Sensors. Z1656-ND® 2.74 2.54 2.37 | Y92E-B8 
Mounting Bracket, Fits M12 Size Sensors Z1657-ND@ 2.74 2.54 2.37 | Y92E-B12 
Mounting Bracket, Fits M18 Size Sensors .. Z1658-ND® 2.74 2.54 2.37 | Y92E-B18 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Honeywell 


Sensing and Control Optical Sensors 


Fig. 4 


.— Emitter 


Fig. 13 NEW! 


Note: 480-2971-ND has 
straight leads 


Infrared Light Emitting Diodes Slotted Optoschmitt Sensors 


Peak Max. Output) Rise/ 
Style/ VcEO Ic Sensitivity | Digi-Key Price Each Honeywell Output Vec Current Fall | Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Pkg. (V) (mA) | Wavelength | Part No. al 100 250 | Part No. Fig. Type (V) (mA) (ns) | Part No. 1 100 250 | Part No. 
AlGaAs Transmissive 
1 | Side-view 1 i eam Ao GSN ne a 3 peeete 1 Diode 7 15 70 _[480-1945-ND@ 7.63 4.58 4.35 | HOA6990-T51 
: : : : Transistor | 10 10 | 60/15 | 480-1933-ND 5.02 2.92 2.74] HOA0961-N5t 
2 TA a 30 Seta a he Net ie aay a Ser e/Oe-008 12 | Transistor | 10 10 60/15 | 480-1934-ND® 5.02 292  2.74|HOA0971-N51 
: nn. penbos m2. ; : i Open-Collector| 12 15 70 | 480-1943-ND@ 5.96 3.56 3.33 | HOAG961-T51 
3. | sideview | 17 | 50 | 880nm [PROSISESNDe, 155 74.69 | SEP8706-002| "73 [Open-Collector|45-12| 50 70 _[480-2974-ND@ NEW! 9.66 6.04 5.64 | HOA6991-T51 
17 50 880nm__ | 480-1967-ND@ 1.64.78 —_.73 | SEP8706-003 a 
14 [Schmitt Trigger] 12 12 | 60/15 | 480-1941-NDe 5.76 3.44 3.22 [HOA2004-001 
4) Cooxa) | 18 | 50 | 880m TE ee. ped 818 88 | SE1470-O03L | a5 | Transistor [12 12 | 60/6 | 480-1942-NDe 9.13 5.71 5.43 | HOA2005-001 
1.8 50 880nm | 480-1978-ND@ 5.37 3.20 3.00 | SE1470-004L Fans|Stor : : : 
5 | Min-pit [1.8 | 75 | 880nm | 480-1980-ND@ 3331.81 1.70 | $E2470-002 | | 16 | TotemPole | /, 1 Le pe a ae et cneost ee 
19 | 100 | 880nm | 480-1981-ND@ 477 273 2.56 | $E3470-003 = — —___. - 
6 | 10-46 1.9 100 880nm | 480-1983-ND@ 454 260 2.43 | SE5470-003 Connectorized Transmissive — RoHS Compliant 
19 | 100 | 880nm | 480-1984-ND 4.62 2.65 2.48 | SE5470-004 16 [ TotemPole [ 55 40 70 [480-1947-ND 9445.90 5.61 [HOA7720-M22 
GaAs Encoder Detector — RoHS Compliant 
2 TA 15 50 935nm | 480-1961-ND® 176.86 80 | SEP8505-002| | 17 inverting Logic| 5.5 7 100 | 480-1949-ND 349 197 _ 1.81 [HLC2701-001 
15 50 935nm | 480-1962-ND® 134 62 59 | SEP8506-001 , 
3 | Side-view | 15 | 50 935nm | 480-1963-ND@ 147 71165 | SEPa506-002| * POMS Compliant 
1.5 50 935nm__ | 480-1964-ND@ 1.55 74 _.69 | SEP8506-003 i j 
il deme | 28 50 935nm | 480-1976-ND® 5.04 2.93 2.75 | SE1450-003L Reflective Object Sensors 
mene 1.6 50 935nm _| 480-2980-ND@ NEW! 5.59 3.34 3.12 | SE1450-004L Max. Output) Rise/ 
5 | Mini-pill 1.6 75 935nm__| 480-1979-ND® 3.02 1.61 1.52 | SE2460-003 Output Vec | Current Fall | Digi-Key Price Each Honeywell 
17 | 100 | 935nm | 480-1982-ND 419 236 2.17] SE5455-003 | | Fig.| Type (vy) | (ma) | (us) | Part No. 1 100 250 | Part No. 
17 | 100 | 985nm =) 480-2081-ND@ NEW? 4.80 280 2.63 | SE3455-003 | [1g] Transistor | 30 30 15 | 480-1928-ND 459 2.63 2.47 | HOA0149-001 
6 | 10-46 17 | 100 | 935nm | 480-2982-ND@ NEW! 480 280 2.63 | SE5450-013 Tanei 7 30 13 Eee 3963 3-47 THOAI397-002 
17 100 935nm | 480-2983-ND®@ NEW! 480 2.80 2.63 | SE5455-002 19 nee : 3 5 FER ERAN Mee oa oa Hoataerga9 
17 100 935nm _| 480-2984-ND® NEW! 481 2.76 2.58 | SE5455-004 arlington 5 75 1936+ A 67 2.5 7 
- 20 | Transistor_|_ 30 30 15 | 480-1948-ND 2.89 1.54 1.45 | HLC1395-001 
RoHS Compliant Transistor | 30 30 15 | 480-1985-ND 13.24 873 8.43 | HOA1180-002 
as 21} Transistor | 30 50 15 | 480-2971-ND NEW! 999 652 6.09 | HOA2498-002 
NPN Silicon Darlington _|_ 15 50 75 | 480-2960-ND NEW! 16.31 10.75 10.38 | HOA1180-003 
; Transistor | 30 30 15 | 480-1986-ND 11.32 7.30 7.05 | HOA1404-002 
Phototransistors 22 | Darlington | 15 50 75 | 480-2961-ND NEW! 1264 815 7.87 | HOA1404-003 
Max. Output] Rise/ 30 0.2 15 | 480-1987-ND 5.09 296 2.78 | HOA1405-001 
Output Vec Current Fall Digi-Key Price Each Honeywell 23 Transistor 30 50 15 | 480-2962-ND NEW! 23.39 16.38 15.79 | HOA1406-001 
Fig.| Type (v) | (ma) (us) _| Part No. 1 100 250 | Part No. 30 0.8 15 | 480-1988-ND 5.16 3.01 2.82 | HOA1405-002 
Silicon 30 50 15 | 480-2957-ND NEW! 3.28 1.78 1.68 | HLC1395-002 
i 5 -| i =| 
= i a TT Tea Sppaaseoon | | 24 [Photodartingtonl 15 50 75__[480-2963-ND NEW! 855 5.35 5.08 | HOA1870-033 
1 | Transistor | 39 175 15 | 480-1958-ND 1.64 78.73 | $DP8436-003 Transmissive 
: : : : 7 | ‘Transistor | 30 50 15 | 480-2958-ND NEW! 7.74 465 4.42 | HOAO881-T55 
30 14 15 | 480-1951-ND 1.65 81.75 | SDP8405-002 15 | Transistor | 30 50 15 | 480-2969-ND NEW! 869 5.44 5.16 | HOA1887-012 
2 | Transistor | 2° 24 15 | 480-1952-ND 1.76 86.80 | SDP8405-003 | | 95 TIL 45-5| 50 100ns | 480-2959-ND NEW! 8405.26 5.00 | HOAQ901-012 
30 0.92 15 | 480-1953-ND 1.81 90.85 | SDP8405-013 Transistor | 30 30 15 | 480-1989-ND 8.88 5.55 5.27 | HOA1877-001 
30 1.85 15__| 480-1954-ND 1.65 __81_.75 | SDP8405-014 | | 26) Transistor | 30 50 15 | 480-2966-ND NEW! 970 6.33 5.91 | HOA1877-002 
a: | Tansee | 20 3.60 15 | 480-1955-ND 134 62 ~—«.59 | SDP8406-002 Darlington | _ 15 50 75 | 480-2967-ND NEW! 10.72 7.00 _ 6.53 | HOA1877-003 
30 6.50 15 480-1956-ND 1.34 62 59 | SDP8406-003 27 | Transistor 30 50 15 | 480-2965-ND NEW! 9.70 6.33 5.91 | HOA1875-002 
4 | Transistor | 30 3.0 15 | 480-1970-ND 4.62 2.65 2.48 | $D1440-003L_| | 28| 10kMPull-Up | 12 50  |60/15ns| 480-2970-ND NEW! 5.35 3.19 2.99 | HOA2001-001 
| aires 30 4.0 15 480-1971-ND 2.88 4.54. 1.44 | $D2440-003 29 | Transistor 30 50 15 _ 480-2968-ND NEW! 6.25 3.73 3.49 | HOA1884-012 
FASO | 30) 7.0 15 | 480-1972-ND 2.96 1.58 1.48 | $D2440-004 : Wem Emitter Detector Pair NEW — 
15 | 8.0 mi 75 | 480-2976-ND NEW! 5.10 297 2,79 | SD5410-003 = eh = -2972-NDt 5.17 10, , re 
ae a0 in 15 | 480-2977-ND NEW! 451 258 242 | $p5443-002 31 | 9 4ko Pull-Up [4.5-12| 10 5 | 480-2973-ND+ 1759 11.40 11.20 | HOA6299-003 
7 | Transistor | 30 8.0 min 15 480-2978-ND NEW! = 4.51 2.58 2.42 | $D5443-003 t Emitter + Detector 
30 | 16.0 min 15 | 480-2979-ND NEW! 4.13 236 2.22 | SD5443-004 . 
30 8.0 2__| 480-1973-ND 440 2.52 2.36 | sps4g1-004 | Slotted Optical Sensors 
8 | Transistor | 30 | 2.0 min 15 | 480-2975-ND NEW! 459 2.63 2.46 | SD3443-003 : 
Low Light Rejection Max. Output) Rise/) ‘ 
Output v Current | Fall | Digi-K Price Each Hi HI 
3 | Transistor | 30 6.0 15 | 480-1959-ND ia7__71__65 | SOP8A7E-207 | | Fig.| Type (Wy | (mA). | (us) | Part Noe EE! on | ee 
A ; 30 15 15 | 480-1939-ND@ 645 3.95 3.74] HOA1881-012 
Optoschmitt Ty) Transistor" |’ 39 30 15 | 480-1931-ND 6.03 3.60 3.37 | HOA0890-L51 
480-1938-ND 5.35 3.19 2.99 | HOA1879-015 
Detectors : 12| Transistor | 30 30 15 | 480-1929-ND@ 4.00 2.25 2.07 | HOA0866-T55 
Max. Output] Rise/ = : 480-1930-ND@ 4.52 2.59 2.43 | HOAQ875-N5t 
ts putea th Saat te Blo Key j Brice Each a Honeywell 24 | Transistor | 30 30 15 | 480-1937-ND@ 7.95 4.77 _ 4.53 | HOA1870-031 
ss eels : ‘ 27 | Transistor | 30 82 15 | 480-1940-ND@ 3.55 2.00 1.84 | HOA1882-012 
ae 16 18 60/15 | 480-1974-ND 5.00 291 273 | $D5600-001 : ; 
16 18 bois | 480-1975-ND 493 287 269 | SD5620-001 28 | Darlington | 15 50 75 | 480-2964-ND@ NEW! 5.17 3.01 __2.82| HOA1873-013 
9 TIL 12 18 60/15 480-1960-ND 2.56 1.36 1.28 | SDP8600-001 Transmissive Encoder — RoHS Compliant 
Open-Collector Output 30 TIL 55 12 20 | 480-1932-ND 8.46 5.29 5.03 | HOA0902-011 
fo [17 12 15 7 480-1950-ND 3.33 1.81 1.70 | SDP8314-301_| % RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic P Sensor | Detection Output Lens | Digi-Key Price Each Panasonic 
PIR Motion Sensors Fig.| Type | Distance Type Color | Part No. i 25 ‘| Part No. 
Panasonic Electric Works Digital - 5V Black | 255-1849-ND 34.69 31.86 | AMN11111 

Standard Digital - 5V White | 255-1812-ND 34.69 31.86 | AMN11112 
MP motion sensors are passive infrared sensors which detect changes in infrared rays when there is movement from a person 1 Detecti 16.4’ Max | Digital - 3V Low Power | Black | 255-1808-ND 35.38 32.49 | AMN41121 
or object. Intended as human body and animal detection with the world’s smallest built-in amplifier design and small size. Biection Analog Black | 255-1815-ND 34.69 31.86 | AMN21111 
Perfect for connecting directly into a microprocessor. Sensor Types: * Standard Detection for most general purpose movement Analog White | 255-1805-ND 34.69 31.86 | AMN21112 
eelenon * Slight Detection for movements as low as 78 * Spot Detection for detecting movements in a much smaller area or Digital - 5V White | 255-1813-ND 34.69 31.86 | AMN12112 
focused spot. * 10 Meter Detection for long distance, wide area movement detection Output Types: ¢ Digital for automated On-Off Slight Digital - 3V Low Power | Black | 255-1809-ND 35.38 3249 | AMN42121 
controls, energy saving for vending machines, ATMs, video games and theme parks ¢ Analog for fine motion detection, slight 2 . | 656° Max . ‘ 
movements and small detection * Lens color does not affect sensor operation Detection Analog Black Poo BIEND) 34.69 31.86 | AMN22111 
Analog White | 255-1806-ND 34.69 31.86 | AMN22112 
Digital - 5V Black | 255-1850-ND 34.69 31.86 | AMN13111 
TOS metal package 9.8 X 9.0 Spot Digital - 5V White | 255-1814-ND 34.69 31.86 | AMN13112 
* 3 D sa 16.4’ Max | Digital - 3V Low Power | Black | 255-1810-ND 35.38 32.49 | AMN43121 
Bese Analog Black | 255-1804-ND 35.38 32.49 | AMN23111 
q Analog White | 255-1807-ND 34.69 31.86 | AMN23112 
Cpiical : Digital - 5V White | 255-1803-ND 36.63 33.64 | AMN14112 
: . \ 10 meter , Digital - 3V Low Power | Black | 255-1811-ND 38.64 35.49 | AMN44121 
Quad typé Amplifier 9.5 12.7 Y 17.4 4 | Detection |32-8' Max Analog Black | 255-1817-ND 36.63 33.64 | AMN24111 
PiRelement — Circuit 64 Zones 104 Zones 80 Zones Analog White | 255-1818-ND 36.63 33.64 | AMN24112 
: ‘a Slot Lead 
lectronics Switches A Output Width Spacing | Digi-Key Price Each TT Electronics 
OPTEK Technology Fig. Type Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. fl 100 250 | Part No. 
Slotted Optical 
1_ | Rbe Phototransistor |.190 (4.83) | .320 (8.13) | 365-1008-ND 2.15 1.25 1.20 | OPB620 
2 Phototransistor | .150 (3.81) | .300 (7.62) | 365-1017-ND 2.17 1.27 1.22 | OPB804 
A 365-1260-ND 5.56 3.24 3.11 | OPB817Z 
3 | Phototransistor’ | .20 (6.08) —__| 365-1264-ND 7.59 4.42 425 | OPB917BZ 
4 Phototransistor | .200 (5.08) | .400 (10.16) | 365-1019-ND 3.00 1.75 1.68 | OPB818 
5 Phototransistor | .100 (2.54) | .300 (7.62) | 365-1021-ND 2.78 1.62 1.56 | OPB848 
Photologic 125 (3.18 _ 365-1234-ND 7.10 4.13 3.97 | OPB941W51Z 
8 9 125 (3.18) 365-1265-ND 7.07 4.12 3.96 | OPB930WS5Z 
-190 (4.83) 365-1090-ND 2.78 1.62 1.56 | OPB625 
As Photologic -125 (3.18) | .320 (8.13) | 365-1111-ND 4.81 2.80 2.70 | OPB970N11 
125 (3.18) 365-1113-ND 4.24 247 2.37 | OPB973N51 
8 Photologic -125 (3.18) | .320 (8.13) | 365-1087-ND 3.91 2.28 2.19 | OPB460L11 
9 Phototransistor _|.125 (3.18) — 365-1341-ND 5.34 3.11 2.99 | OPB880P51Z 
Photologic -125 (3.18) — 365-1246-ND 6.22 3.62 3.48 | OPB990T55Z 
10 | Phototransistor | .125 (3.18) _ 365-1235-ND 5.31 3.09 2.97 | OPB891T51Z 
Phototransistor | .125 (3.18) _— 365-1401-ND 5.17 3.01 2.90 | OPB829CZ 
11 Phototransistor | .205 (5.21) | .380 (9.65) | 365-1105-ND 2.67 1.56 1.50 | OPB855 
— 365-1335-ND 5.75 3.35 3.22 | OPB830W55Z 
‘ _ 365-1337-ND 7.34 4.28 4.11 | OPB840W11Z 
12) Phototransistor ].125 (3.18) | 399 (g.43) | 365-1101-ND 4.02 234 2.25) OPBE40L11 
_ 365-1338-ND 5.78 3.36 3.24 | OPB841W55Z 
13 | Phototransistor | .125 (3.18) | .220 (5.59) | 365-1106-ND 4.26 248 2.39 | OPB865N11 
14 | Phototransistor —_|.160 (4.06) | .300 (7.62) | 365-1099-ND 2.31 1.35 1.30 | OPB825 
15 | Phototransistor | .150 (3.81) | .275 (6.99) | 365-1089-ND 2.15 1.25 1.20 | OPB610 
F 365-1110-ND 4.92 2.87 2.76 | OPB960TT1 
16 | —Photologic | 126 (3.18) | 320 (6.13) | 365-1442-ND 404 236 227 | OPB970TS5 
17 Photologic 125 (3.18) =— 365-1402-ND 641 3.73 3.59 | OPB981T51Z 
125 (3.18) - 365-1403-ND 6.30 3.67 3.53 | OPB990T51Z 
Slotted Optical Flag 
18 Transistor .080 (2.03) | .275 (6.99) | 365-1009-ND 5.34 3.11 2.99 | OPB680 
Wide Gap Slotted Optical 
365-1094-ND 3.25 1.89 1.82 | OPB800L55 
16 | Phototransistor | .375 (9.53) | .570 (14.48) | 365-1095-ND 3.33 1.94 1.87 | OPB810L51 
365-1097-ND 3.19 1.86 1.79 | OPB811L55 
i 365-1331-ND 5.64 3.28 3.16 | OPB810W51Z 
19 | Phototransistor |.375(9.53) | = — | 365-1333-ND 5.39 314 3.02 | OPB811W55z 
20 | Phototransistor | .375 (9.53) = 365-1400-ND 5.78 3.36 3.24 | OPB815WZ 
21 Phototransistor 1.26 (32) = 365-1262-ND 7.78 4.53 4.36 | OPB819Z 
Continuous | Reverse| V(BR)CEO | Min. Lead TT 
Forward oc Voltage | Wire Length | Digi-Key Price Each Electronics 
Fig.| Curr. (mA) | Voltage | (Min.) Inch (mm) | Part No. 1 100 250 | Part No. 
5 50 5.0 30 .374 (9.5) | 365-1407-ND 50 29.28 | OPBG09AX 
6 50 5.0 30 -370 (9.4) | 365-1408-ND 50 29 _.28| OPB609RA 
365-1409-1-NDO 85 AT 42 
7 50 5.0 30 038 (.95) | 365 4409-2-ND+ '380.00/1,000 | OPB609GU 
365-1014-ND* 3.16 = 1.84 1.77 | OPB742 
a 20 30 | 188-81) | 365-1015-No* 3.93 2.29 2.20| OPB745 
9 40 2.0 30 -165 (4.19) | 365-1091-ND 3.63 2.12 2.04 | OPB704 


CutTape  t Tape and Reel * Collector Emitter Voltage: OPB742: 30V; OPB745: 15V 
Reflective Color Sensor 


Continuous Supply 
Forward Current Voltage Digi-Key Price Each TT Electronics 
Fig. (mA) Voo Part No. 1 100 250 | PartNo. 
10 30 5 365-1378-ND 24.92 14.50 13.94 | OPB780Z 


Photologic® Reflective Object Sensors 


Operating Minimum Lead 

DC Supply Wire Length Digi-Key Price Each TT Electronics 
Fig. Voltage Inch (mm) Part No. al 100 250 | Part No. 
1 4.75 ~ 5.25 18.0 (457.2) 365-1255-ND 9.35 5.44 5.24 | OPB716Z 
12 4.75 ~ 5.25 12.0 (304.8) 365-1258-ND 9.74 5.67 5.45 | OPB770TZ 


Liquid Tube Sensors 


Reflective Object Sensors 


- - Continuous | Reverse | V(BR)CEO | Min. Lead TT 
Continuous | Reverse | V(BR)CEO | Min. Lead | ‘ T F Forward DC Voltage |Wire Length| Digi-Key Price Each Electronics 
A Cate} ue ae ea tol Key , Price Fath Electranlcs Fig.|Current (mA) | Voltage | (Min.) | Inch (mm) | Part No. 1 100 250 |Part No. 
2 EE i ola aE CO ao SUL 30 | 33 (8.38) | 365-1236-ND 6.93 4.04 3.88 | OPB350 
{00 78.0 (457.2) | 365-1399-ND 235 7.19 6.91| OPB700ALZ 5 «| 33 oe 365-1237-ND 740 431 414 |OPB350L187 
1 100 2.0 25 4.0 (101.6) | 365-1364-ND 10.92 6.36 6.11| OPB700Z 13 50 2.0 4938-1 
25 | 33 (8.38) | 365-1238-ND 740 4.31 4.14 |OPB350L250 
50 18.0 (457.2) | 365-1253-ND 14.27 8.31 7.99 | OPB701ALZ 3 a3 (e-38) eceaneti 40 431444 |OPRaDLORD 
2 50 30 30 50 (12.7) | 365-1012-ND 8.36 4.87 4.68 | OPB/10 33 (8.38) : : : 
15 45 (11.43) | 365-1093-ND 3.69 2.15 2.07| OPB/O7A 25 24 (610) | 365-1239-ND 9.65 5.62 5.40 | OPB350W187Z 
3 50 2.0 30 “45 (11.43) | 365-1092-ND 2.86 1.67 1.60| OPB706A 14 50 2.0 25 24 (610) | 365-1240-ND 9.65 5.62 5.40 | OPB350W250Z 
q 50 20 30 180 (4.57) | 365-1088-ND 7731.01 _.97 | OPBOOGA 24 24 (610) | 365-1406-ND 9.65 5.62 5.40 | OPB350W062Z 


D Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2416 tos) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Pulse Optical Peak Tt 
Style/ | Forward Power Emission | Beam} Digi-Key Price Each Electronics 
Fig Pkg. Current Output Wavelength | Angle} Part No. 1 100 250 | Part No. 
| 365-1148-1-NDO 42.28 ~—«24 ‘| OP 250 
9 | 1206 | 50mA | O.2mw/cm@ | 880nm | 150° | 365 4448-2-ND 380.00/2,000 | OP250 
. | 365-1149-1-NDO 49.3227: OP 251 
10 | 1206 | 50mA | O.3mW/cm@ | 88Onm | 105° | 366 4449-2-ND 440.00/2,000 | OP251 
11 | Axial | 50mA | 1.5mW/em2 | 880nm | 25° | 365-1150-ND 47.28 27 ‘| OP270 
; . | 365-1151-1-NDO 5531 «28 | OP271 
12 | Gull Wing | 50mA | 1.5mW/cm2 | 880nm 25 365-1151-2-ND: 250.00/1,000 0P271 
. | 365-1152-1-NDO 57 —«.32—«.28 | OP272 
13 | Yoke | 50mA | 1.5mW/em2 | 880nm | 25° | 365 4459-2-ND 250.00/1,000 | 0P272 
Rev. Gull | 365-1153-1-NDO 59 «33 —~«.29 | OP273 
14 | "Wing | 50mA | 1.5mW/cm2 | 880m | 25° | 365 4453-9.ND 260.00/1,000 | OP273 
| 365-1154-1-NDO 52.34.29 ‘| OP280 
15 | PLCC | 50mA | O.5mW/cm@ | 880nm | 100° | 366-4454-2-ND 480.00/2,000 _| oP280 
Hermetically Sealed 
qq [PC Mount | 1.04 [.00mW/om2]935nm | 24° | 365-1040-ND 3.52 2.05 1.97 | OP124 
PC Mount | 1.0A |3.50mW/cm2] 890nm | 24° | 365-1050-ND 3.41 1.99 1.91 | OP224 
47 | 10-46 | 10.08 | 4.0mw 935nm | 18° | 365-1041-ND 341 1.81 1.74 | OP132 
T0-46 | 10.0A | 5.0mW 935nm | 18° | 365-1042-ND 341 1.81 4.74 | OP133 
18 | 10-46 | 10.0A | 5.0mW/cm2 | 890nm | 50° | 365-1051-ND 3.30 1.92 1.85 | OP233W 
Cut Tape t+ Tape and Reel 
PIN Silicon Photodiodes (EES 
Peak TT 
Style/ Sensitivity Digi-Key Price Each Electronics 
Fig Pkg. VR Wavelength trit Part No. 1 100 250 Part No. 
ag] 1 60V 935nm ns | 365-1084-ND 31 53.51 | OP906 
T-13/4_| 60V 8g0nm 5ns__| 365-1086-ND 1.13 66 _.64_| OP999 
20 | Side-View | 60V 935nm 5ns | 365-1085-ND 94 55.53 | OP950 
Infrared NPN Phototransistors Digi®Reel’ 
Peak TT 
Style/ Sensitivity | Digi-Key Price Each Electronics 
Fig.| Pkg. |VCEO| !c | Wavelength | Part No. 1 100 250 | PartNo. 
SMT Phototransistors 
365-1155-1-ND0 39 26.22 | OP520 
9 | 1206 | 30V) O.5mA | 935mm | 365-1155-2-ND 360.00/2,000 0P520 
365-1156-1-NDO 36 24.20 | OP521 
9 | 1206 | 80V} O.5mA | 935mm | 365-1156-2-ND 320.00/2,000 oPs21 
365-1157-1-NDO 36 24.20 | OP522 
10 1206 | 30V | 1.0mA | 935mm | 365-1157-2-ND 320.00/2,000 0P522 
11 [Axial | 30V[ 25mA [| 935nm | 365-1158-ND 36 21.20 | OP570 
: 365-1159-1-NDO 39 22.20 
12} GullWing | 30V) 2.5mA | 935nm 365-1159-2-ND 180.00/1,000 OP571 
3[_ Yoke | 30V[ 5.0mA | 935nm | 365-1160-1-NDO 30 18.47 _| 0P572 
Rev. Gull 365-1161-1-NDO 39 22.20 
14) Wing | 30 | 25mA | 935mm | 365-4161-2-ND 180.00/1,000 OPS73 
365-1162-1-NDO 52 29.26 | OP580 
15) PLOG | 30V) 25mA | 935nm | 365.4462-2-ND 460.00/2,000 0P580 
Phototransistors 
1 | _1-13/4 | 30v | 2.35ma | 890nm | 365-1077-ND 4 53.51 | OP599A 
TA 30V | 4.30mA | 935nm — | 365-1066-ND 83 48.47 ‘| OP505A 
a) Te 30V | 2.15mA | 935nm | 365-1067-ND 83 48 47 | OP505B 
TA 30V | 4.30mA | 935nm | 365-1068-ND 1.05 61 59 | OP506A 
TA 30V | 2.15mA | _935nm__ | 365-1069-ND. 1.05 61.59 | OP506B 
Side-View | 30V | 2.55mA | 935nm | 365-1070-ND 94 55.53 | OPS50A 
22 | Side-View | 30V | 1.30mA | 935nm | 365-1071-ND 94 55 53 | OP550B 
Side-View | 30V | 0.25mA | 935nm__| 365-1072-ND 94 55.53 | OP550C 
TO-18 | 30V| 3.0mA | 890nm | 365-1074-ND 94 55.53 | OP593A 
23| TO-18 | 30V| 7.5mA | 890nm | 365-1075-ND 94 55 53 | OP59BA 
To-18 | 30V| 5.0mA | 890nm | 365-1076-ND 94 55.53 | OP598B 
24[ PC Mount | 25v | 7.0mA | 890nm | 365-1078-ND 3.19 1.86 1.79 | OP644SL 
TO-18 | 30V| 0.5mA | 890nm | 365-1079-ND 3.82 2.23 214 | OP801WSL 
25|_ To-18 | 30v | 25mA | 890nm | 365-1080-ND 3.82 2.23 2.14 | OP802WSL 
TO-18 | 30V| 7.0mA | 890nm | 365-1081-ND 294 172 1.65 | OP804SL 
26] To-18 | 30V| 15.0mA) 890nm | 365-1082-ND 294 1.72 1.65 | OP805SL 
Infrared Light Emitting Diodes Boks Photodarlington 
20 | Side-View [ 15V | 4.1mA | 935nm | 365-1073-ND 1.68 98 94 | OP560C 
Pulse | Optical Peak TT 25| 10-18 | 15v[ 4mA | 890nm | 365-1083-ND 3.82 2.23 214 | OPS30WSL 
Style/ | Forward Power Emission | Beam| Digi-Key Price Each Electronics| 0 Cut T: tT d Reel 
Fig.| Pkg. —_| Current Output Wavelength} Angle} Part No. 1 100 250 | Part No. eErepe ape ane nee 
Plastic Style/ Sensitivity Digi-Key Price Each TT Electronics 
T-13/4 | 750mA | .50mW/cm2 890nm 50° | 365-1060-ND 99 58  .56 | OP294 Fig Pkg. Output Wavelength Part No. 1 100 250 | Part No. 
T-13/4 | 5.0A 4amifem? 890nm | 20° | 365-1061-ND 1.07 63 60 | OP295A Photologic 
T-13/4 | 5.0A | 77mW/cm2_| 890nm | 20° | 365-1062-ND 1.07 63 60 | OP295B aa nr 
19/4 | 1.08 |0.70mW/om2| a90nm | 20° | 365-1068-ND 1.07 63-60 | op297A | | 27 a ee See SND a eee 
T-13/4 | 5.0A | 210mW/cm2 | 890nm | 50° | 365-1056-ND 1.07.63 60 | OP290A : : : 
= 2 e = y * aper . ‘ : 
Phase [S| Manne | Be [S/S BAK | Infrared Light-Emitting Diodes -#wesevang:20/ nse» [SH 
T0-46 | 2.0A | 13mW/cem2 | 890nm | 60° | 365-1059-ND 99 58 56 | 0P293B : 
T0-46 | 20A | 3.0mW/cm2 | 890nm | 25° | 365-1064-ND 99 58 56 | OP298A Continuous | Peak | Apertured Irrad.| : Lie 
T0-46 2.0A | 2.4mW/cm2 | 890nm 25° | 365-1065-ND 99 58 .56 | OP298B : Style/ Forward DC |Emission| Min./Max. | Digi-Key Price Each Electronics 
TA 3.0A | 2.70mW/cm2| 890nm | 18° | 365-1054-ND 1.27.74 _.71_| OP265A Fig.| Package | Current(mA) | (nm) | (mW/cm2) | PartNo. 1100-250 _| PartNo. 
Side-View | 3.0A |0.60mWiem2 | 890nm | 40° | 365-1052-ND 9958 56 | OP240A 28 | Side View 50 850 10/.90___|365-1005-ND___ 2.59 1.51 1.45 | OP245PS 
2 | Side-View | 3.0A |0.60mW/cm2) 890nm | 40° | 365-1053-ND 1.07 63.60 | OP245A 29] TA 50 850 0557.55 [365-1006-ND_ 2.34 1.36__1.31 | OP245P5 
Side-view | 3.0A |040mW/cm2! 936nm | 4o° | 365-1043-ND ‘99 «5856: OP 140A 30 | End-Looking 50 850 107.90 _[365-1007-ND 2.28 1.33 1.28 | OP268FPS 
3 | Side-View | 3.0A [0.30mW/em2| 935nm | 40° | 365-1044-ND 99.58 56 | OP140B sper : 
4 |Side-View | 3.0A |0.40mW/cm2| 935nm | 40° | 365-1045-ND 7.0561 59 [oPi4sa_| VCSEL Infrared Emitting Laser Diodes 
TA 3.0A |1.95mW/em2] 935nm | 18° | 365-1046-ND 113 66.64 | OP165A rare GET aE Ti 
5 TA 3.0A | 0.85mW/em2} 935nm | 18° | 365-1047-ND 113 66 64 | OP165C hie nee bie ‘el Se : : 
TH 3.0A |1.95mW/em2| 935nm 148° | 365-1049-ND 127 ‘74 71 | OP166A : Style/ Current | Power Emission | Diver-| Digi-Key Price Each Electronics 
— Fig. Package Forward| Output |Wavelength| gence |Part No. 1 100 250 | Part No. 
6 | 14 3.0A_ | _0.50mW g35nm | 90° | 365-1048-ND T2472 70 | OP165W = “ 
i 24[ Pill Pack Flat 20mA | 15mW | 860nm | 20° [365-1141-ND@ 8.66 5.04 4.85 | OPV320 
7] 3.0A | 1.00mW | 890nm_| 90° | 365-1055-ND 1.27 7471 | OP266W 28| Lateral Convex | 20mA | 1.5mW | 850nm | 6° [S65-1140-ND@ 8.72 5.08 4.88 | OPV382 
SMT Plastic 31[ _ SOT-23 Flat 30mA | timW | 850nm | 12° [365-1122-ND 15.75 13.92 13.62 | OPV240 
365-1147-1-NDO 42. «28 ~—~«.24 ‘| OP200 32[ Lateral Flat 20mA | 15mW | 850nm | 20° [365-1145-ND@ 8.47 4.93 4.74 | OPV380 
8 0805 50mA | 0.2mW/cm2 880nm 150° 
365-1147-2-NDt 540.00/3,000 | OP200 RoHS Compliant 
igi ee losi cl iown parts are available on a Digi-Reel™. For Digi-Reel part number, change 1-1 lo 6- or -l io - . igi-Key’ ervices on page 2 for additional information. 
DIGIDR Most SMT cutd: rt ilabl Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, ch 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Servi 2 for additional informati 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2417 


s s 
Kingbright Infrared LEDs ols 
. Dim. in mm 
Fig. 1 LED Peak Oper.| Typ. Cut Tape 
1 Dia. Wave- | Lens | Curr. |Forward | Digi-Key Pricing Tape and Reel¢ | Kingbright 
rr Fig.| (mm) | Length | Color | (mA) | Voltage | Part No. 1 10 100 Qty. Pricing | Part No. 
ali 1A | 3.0x1.0 | 940nm | Clear | 20 1:2 754-1065-1-ND 33 244 17.88 | 2,000 98.00/M | APA3010F3C 
3.0 1B | 3.0x1.0 | 880nm | Clear | 20 13 754-1070-1-ND 59 4.39 32.18 | 2,000 | 176.00/M | APA3010SF4C 
A 1C | 3.0x1.0 | 940nm | Blue | — _ 754-1067-1-ND 39° 2.93 21.45 | 2,000 | 117.00/M | APA3010P3BT 
2 3mm | 940nm | Clear | 20 1.2 754-1241-NDt 200 061.51 1222) — — | WP7104F3C 
For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Bulk 
Fig. 2 8.60, 27.60 LED | Peak Oper. | Typ. 
GS. Infrared pao t 0 B00 2 26.60 Dia. | Wave- | Lens | Curr. | Forward) Digi-Key Price Each Lumex 
LUMEX ate “| I254 Fig.| (mm) | Length | Color | (mA) | Voltage | Part No. 1 10 100| Part No. 
3% LEDs mi, la\eei 4 T | 3 | 940nm | Clear | 60 | 12 |67-1000-ND 25 23 20 | OED-EL-@L 
’ Dim. in mm seesae 2 | 5 | 940nm | Clear | 100 | 1.5 [67-1001-ND 27.25.22 | OED-EL-1L2 


Panasonic 


Photo Interrupter 


Photo Interrupters are a transmissive photosensor series in which a high efficiency GaAs infrared light emitting diode is used as the 
light emitting element, and a high sensitivity photo transistor is used as the light detecting element. The two elements face each other, 
so an object passing between them is detected. 


Sensing Sensing Terminal Typ. ton/off Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Method Distance Type (usec.) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 Slot 3.0mm PC Board 5/5 CNZ1021-ND® 1.39 1.16 93 CNZ1021 
2 Slot 3.0mm PC Board 5/5 CNZ1023-ND® 1.33 1.07 80 CNZ1023 
0.9mm PC Board 35/35 CNZ1002-ND 87 13 59 CNZ1002 
3 Slot 1.2mm PC Board 35/35 CNA1303K-ND 87 73 59 CNA1303K 
2.0mm PC Board 35/35 CNA1302K-ND® 87 73 59 CNA1302K 
4 Slot 5.0mm PC Board 6/6 CNZ1111-ND® 2.65 2.12 1.65 CNZ1111 
5 Slot 5.0mm PC Board 6/6 CNZ1112-ND® 2.02 1.62 1.22 CNZ1112 
5.0mm PC Board 6/6 CNA1012K-ND@ 1.38 1.16 93 CNA1012K 
6 Slot 10.0mm PC Board 6/6 CNZ1120-ND® 1.86 1.49 1.12 CNZ1120 
1.0mm PC Board 50/50 CNA1311K-ND® 87 66 50 CNA1311K 
7 Slot 1.0mm PC Board 50/50 CNA1311KOTLC-ND® 1.04 .87 70 CNA1311KOTLC 
2.0mm PC Board 50/50 CNA1312KOTLC-ND® 98 82 66 CNA1312KOTLC 
8 Slot 3.0mm PC Board 5/5 CNA1006N-ND® It 58 A4 CNA1006N 
9 Slot 5.0mm PC Board 5/5 CNA1007H-ND® 14 56 42 CNA1007H 
10 Slot 5.0mm PC Board 6/6 CNA1011K-ND® 1.51 1.21 91 CNA1011K 
@ RoHS Compliant 
ROT Optical Sensors 


Optical Interrupters Phototransistors 
Slot | Response | Max. Output Max. Peak 
Output | Width | Time (tr/tf) | Current Digi-Key Pricing Rohm Output | Sensitivity 
Fig.| Type (mm) (us) (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. A Output | Style/ Current | Wavelength | Digi-Key Pricing Rohm 
a (et 0 BS Lm al ay peuaren <y ea , cy a rae ND} 1.06 a a) RCE 
1.0 10/10 30 | 511-1338-ND 1.24 7.25 49.58 | RPI-124F 10} NPN | ovr 7 300 B111385.2NDe _-317.00/1.000__- | RPM-O12PBT87E 
1 | NPN | 20 10/10 30 | 511-1347-ND 118 6.90 47.22 | RPI-221 | pn | SME 10 600 511-1356-1-ND+ 1.06 6.21 42.50 | RPM-075PTT86 
20 10/10 30 | 511-1348-ND 118 6.90 47.22 | RPI-222 ee san a 800 sh eb lle 5g oo. ou18.000 = Sena 
ide View ia ia Z 0 . a 
40 | 10/0 30 SUeat ND 1486.90 47.22 |RPI-411C1 | [43 NPN_| Side View | 30 800) 511-1354-ND TL 4.14 28.33 | RPM-22PB 
2] npn | o8 10/10 30 | 511-1337-ND 1.41 8.71 63.72 | RPI-122F Top 30 800 511-1357-ND 65 3.80 25.97 | RPT-34PB3F 
14) NPN 1 30 800 511-1358-ND 83 4.83 33.05 | RPT-37PB3F 
3 NPN 1.2 10/10 30 511-1339-ND 1.41 8.71 63.72 | RPI-131 T1 30 800 511-1359-ND 83 4.83 33.05 | RPT-38PB3F 
20 10/10 30 | 511-1349-ND 143 6.97 50.98 | RPI-243, + Cut Tape + Tape and Reel 
4] npn | 20 10/10 30 | 511-1350-ND 1.24 7.25 49.58 | RPI-246 P 
Infrared Emitters 
5 | npn | 30 10/10 30 | 511-1340-ND 97 5.69 38.96 | RPI-303 a 
‘mittin 
6 | npn | 30 10/10 30 | 511-1351-ND 1.24 7.25 49.58 | RPI-352 hk ae 
7 | nen | 50 | toM0 30 | 511-1475-ND 1147.18 53.82 [RPLS7ONT| pig ae eal i on nig) Key ? pe tere ee 
8 | PhotoIC} 1.1 5/.05 10 511-1342-ND 2.00 12.99 99.42 | RPI-1133 12 | Side View | 50 433 950 511-1361-ND 89 5.18 35.41 | SIM-20ST 
13 | Side View | 50 | 13 | 950 611-1362-ND 89 5.18 35.41 | SIM-22STF 
Photoreflectors 11 00 | 1.3 | 950 511-1363-ND 57 3.20 20.78 | SIR-34ST3FF 
13/4 | 100} 13 | 950 511-1364-ND ‘57 3.20 20.78 | SIR-56ST3FF 
Maximum Emitting TW 75 | 12 | 940 511-1343-ND 1.06 6.21 42.50 | SIR-320ST3FF 
alae es aM ea eed a Efe Rohm | || stam | too figs | 950 | SitiseND = 77 agg 069 | SIR s0gSTAATE 
Li LA || ENE) |) || deb || beta dl Ww WL ee 113/44 | 100 | 134 | 940 — | 514-1365-ND 50-280 18.18 | SIR-563ST3FM 
9 | Top 30 1.34 800 | 511-1366-ND 2.32 15.07 115.32 | RPR-220 13/4 | 100 | 16 | 850 511-1346-ND 1.96 12.73 97.43 | SIR-568ST3F 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Dimensions in mm 


yy : 
VISHAY. Semiconductor 


. . ® 
Ambient Light Sensors Ree 
Peak Photo Current View 
Wave- Bandwidth Standard Angle Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. | Package | length (nm) (nm) Typ. (WA) (°) Part No. 1 10 100 | PartNo. 
751-1056-1-NDt 1.27 1.01 .86 | TEMT6200FX01 
1 [O805SMD| 850 450 ~ 610 ed 120 | 751-1056-2-ND¢ 1194.75/3,000 TEMP6200FX01 
751-1051-1-NDt 2.46 1.88 1.62 | TEMD6010FX01 
‘ 1206 SMD 540 430 ~ 610 0.04 120 751-1051-2-ND¢ 2285.40/3,000 TEMD6010FXO1 
751-1055-1-NDt 1.44 1.14 .98 | TEMT6000X01 
1206SMD | 570 360 = 970 50 120 | 751-1055-2-ND¢ 1356.75/3,000 TEMT6000X01 
3 3mm 570 360 ~ 970 200 60 751-1057-ND 10 55 42 | TEPT4400 
4 5mm 570 360 ~ 970 350 40 751-1058-ND 14 58 45 | TEPT5600 
5 5mm 570 360 ~ 970 75 100 751-1059-ND 14 58 45 | TEPT5S700 
+ Cut Tape + Tape and Reel 
. ® 
Reflective Sensors Digi Reel 
Operating | Peak Operating Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. | Range (mm)| Distance (mm) Output Package Part No. 1 10 100 Part No. 
6 0~4.5 <0.5 Transistor _- 751-1025-ND 1.26 1.01 84 CNY70 
7 02-40 1 Transist Straight Leads} 751-1031-ND 1.14 99 76 TCRT1000 
sate Fansisior | Bent Leads | 751-1032-ND 1.17 94 79 _|TCRT1010 
‘ 751-1033-5-ND 1.14 99 76 TCRT5000 
BS | Bees 26 Transistor = ___| 751-1034-5-np 114 ‘99 76__| TCRTSOOOL 
r 751-1029-1-NDt 3.14 2.39 2.06 TCND5000 
9 2~25 8 PIN Photodiode} = — 751-1029-2-ND¢ 1942.20/2,000 TCND5000 
+ Cut Tape + Tape and Reel 
= . ® 
Transmissive or Interrupter Sensors Digi Reel 
Cut Tape Tape and Reel§ 
Gap Aperture | Rise/Fall Digi-Key Price Each Pricing Vishay 
Fig. (mm) | Package (mm) Time (js) Part No. 1 10 100 2,000 Part No. 
10 3.0 0.3 20/30 751-1030-1-ND 2.14 1.69 1.45 670.95/M TCPT1300X01 
i = 0.3 20/30 751-1040-1-ND 2.43 1.85 1.59 751.40/M TCUT1300X01 
11 2.8 = 0.5 15/10 751-1036-5-ND+ 1.11 89 14 = TCST1230 
12 2.7 = 0.5 15/10 751-1039-5-NDt 1.64 1.42 1.09 = TCST5250 
3.1 w/o flange 0.5 10/8 751-1035-5-ND+ 1.45 1.16 97 = TCST1202 
13 34 ith fl 0.5 10/8 751-1037-5-ND+ 1.61 1.26 1.06 — TCST2202 
ot | wenange 0.25 10/8 751-1038-5-NDt 1.81 1.42 1.19 —_| TcsT2300 
tTube —§ For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Dimensions in mm Temp. Digi-Key Price Each 
elexis Description Range (°C)| Package |Part No. 1 10 20) 50 
Microelectronic Integrated Systems Precision Programmable Linear Hall IC -40 ~ 85 | 4-SIP(VA) |MLX90215EVA-ND@ 9.56 7.35 5.66 4.35 
. Precision Programmable Linear Hall IC MLX90215LVA-ND® 999 7.71 5.93 4.56 
Prog rammable Linear Precision Programmed Linear Hall IC, 10mV/mT, 2.5V MLX90215LVA-BCO3-ND 19.80 1556 14.62 14.15 
Precision Programmed Linear Hall IC, 20mV/mT, 2.5V MLX90215LVA-CC03-ND 19.80 15.56 14.62 14.15 
: -40 ~ 150 | 4-SIP(VA) 
Hall Effect ICs Precision Programmed Linear Hall IC, 50mV/mT, 2.5V (va) MLX90215LVA-GC03-ND 19.80 15.56 1462 14.15 
Features: Precision Programmed Linear Hall IC, 100mV/mT, 1V MLX90215LVA-LA03-ND 47.15 36.78 29.24 28.58 
* Quad switched/chopper stabilized Precision Programmed Linear Hall IC, 100mV/mT, 2.5V MLX90215LVA-LC03-ND 47.15 36.78 29.24 28.58 
* Ratio metric output for A/D interface Daughter Board for PTC DeviceS......-.s.scsccsccsscsesscsssseses PTC-04-DB-90316-ND 4500 #—- - — 
« Adjustable quiescent voltage (Vo) 2: Test/Readback 
* Very low quiescent voltage temperature drift 3 GND Programmer for PTC Devices..............c.csccccecesceseseeeeeteeetteeeteeees PTC-04-ND 1450.00 —- — — 
* Adjustable sensitivity 4: Output 
* Adjustable temperature compensation of sensitivity eel RoHS Compliant 
4 ® 
Hall Effect Sensor ICs — US Series Digi@Reel® [750% top view 
1: VDD al fe 
Operant Point Release Point Cut Tape Tape & Reel 2: Output -+ i on 
Supply (m (mT) Output] Operating | Temperature | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 3:GND 275 
Package | Voltage | Min. | Typ. | Max. | Min.| Typ. | Max.) Type Typet Range Part No. 1 10 25 100 |Part No. 3,000 BSC 
TSOT-3L -40°C ~ 85°C US1881ESECT-ND® 1.54 1.19 91.54 |US1881ESETR-ND®@ 414.00/M 4 y 
UA-92 35-241 101501 90 | -90/] 5.0) -1.0] open US1881EUA-ND§ 1.62 1.25 26.57 |= = Thickness: 
SOT-23 | ~" . . . . . . pea, Bidirectional US1881LSOCT-ND 166 1.29 1.00 .60 |— = 0.90 - 0.85 
UA-92 -40°C ~ 150°C | US1881LUA-ND§ 1.80 1.39 1.07.63 |— = 
TSOT-3L| 3.5~24 | 0.5 | — | 9.5 | -9.5| — | -0.5 US1881LSECT-ND® 1.71 1.32 1.01.60 |US1881LSETR-ND® 459.54/M UA-92 
SOT-23 US2881ESOCT-ND 194 152 117 70 |— _ 14: VDD 
TSOT-3L -40°C ~ 85°C | US2881ESECT-ND® 1.71 1.32 1.01.60 |US2881ESETR-ND® 460.00/M 2: GND 
UA-92 | 35~24| 0.5 | 2.0) 4.5 | -4.5| -2.0] -0.5 | Open | Bidirectional US2881EUA-ND§ 1.80 1.39 1.07.63 |— =! | 3 output 
S0T-23 Drain “anrc ~ 150°C | US2881LSOCT-ND 209 163 1.26 75 |US2881LSOTR-ND 559.70/M 
UA-92 ~ US2881LUA-ND@§ 2.00. 1.54 1.19.70 |— = 
SOT-23 US2882ESOCT-ND 1.73 1.35 1.04 62 |— al 
TSOT-3L| 3.5~24 | -30] — | 6.0 | -6.0) — | 3.0 Bipolar -40°C ~ 85°C | US2882ESECT-ND® NEW! 1.62 = 1.25 96 .57 |US2882ESETR-ND@® NEW!) 436.56/M 
UA-92 Open US2882EUA-ND§ 1.71 1.82 1.01.60 |— = 
SOT-23 ‘ US2882LSOCT-ND 1.73 1.35 1.04 62 |— _ 
ua-g2 | 25~24 | -20) 2.0 | 6.0 | -6.0| -2.0 | 2.0 | Drain | Bisirectional |-40°C ~ 150°C | US2882LUA-ND§@ 190 146 113 67 |— = 
TSOT-3L| 3.5~24 | -35| — | 6.0 | -6.0| — | 3.5 US2882LSECT-ND® 1.80 1.39 1.07 _.64 |US2882LSETR-ND® 485.00/M 
' . pe apn cae Open [aise cei -40°C ~ 85°C | US4881EUA-ND§ 1621.25 96 57 |— = 
UA-92 | 2.2~18 | 0.5 | 2.0 | 4.5 | -4.5 | -2.0 | -0.5 Drain Bidirectional “A0rC ~ 150°C | US488iLUA-ND§ 180.139 10763 [= = 
Open are -40°C ~ 85°C | US5881EUA-ND§ 1.87.0 1.44 1.41.66 |— — SOT-23 
UA-92 | 3.5~24 | 15 | 25 | 30 | 95 | 20 | 28 Unidirectional 
Drain | ren (aoe ~ 150°C | US58B1LUA-ND§ 208160 1.23.73 |— =! | yop 
TSOT-3L US5781ESECT-ND® 1.97 152 1417  .70 |US5781ESETR-ND® 531.00/M 2: Output 
TSOT-3L -40°C ~ 85°C | US5782ESECT-ND® 2.03 1.57 1.21  .72 |US5782ESETR-ND@ 548.00/M 3: GND 
UA-92 35-24| 7 | 121 45 135/75) 410 Open Unipolar US5781EUA-NDO§ 2.08 1.60 1.23 73 |— = . 
TSOT-3L} ~~ : . Drain P US5781LSECT-ND® 219 1.69 1.30 .77 |US5781LSETR-ND® 591.00/M 
TSOT-3L -40°C ~ 150°C | US5782LSECT-ND® 2.26 1.74 1.34.80 |US5782LSETR-ND® 609.00/M 
UA-92 US5781LUA-NDO§ 231 1.78 #137 81 l— —| | Thickness: 


1.30 - 1.00 


RoHS Compliant Tt Unidirectional is only sensitive to either a north or south pole of a magnet. Bidirectional is sensitive to alternating magnetic fields of both north and south poles. § Bulk 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Supply 
ih e Output | Output Output Output Current TT 
OPTEK Technology Current} DC Rise Fall Time Typ./ Max. | Digi-Key Price Each Electronics 
Fig.| (mA) |Voltage| Typ./Max. | Typ./Max. (mA) Part No. 1 100 250 | Part No. 
Hallogic® 2] 25 25 | 0.21/1.00 ps | 0.25/1.00 us 4/7 | 365-1002-ND 6.74 3.92 3.77 | OHB900 
Hall Effect Sensors ; 
Latching 
Operate Point* | Release Point | Hysteresis | Supply Cur. TT - - - 
Min. / Typ. / Max. |Min. / Typ. /Max.| Typ. / Max. | Typ. / Max.| Digi-Key Price Each Electronics Operate Point* | Release Point | Hysteresis | Supply Cur. TT 
Fig. (Gauss - B) (Gauss -B) | (Gauss - B) (mA) Part No. 1 100 250 | Part No. Min./ Max. Min. / Max. Min. Typ./ Max. | Digi-Key Price Each Electronics 
0/90/180 -100/65/100 25/100 6/9 365-1001-ND 2.67 1.56 1.50 | OHO9OU Fig.| (Gauss - B) (Gauss - B) (Gauss - B) (mA) Part No. 1 100 250 | Part No. 
70/—/200 50/—/180 / AIT 365-1003-ND 3.11 1.81 1.74 | OHS3140U 
1 | ass/soo465 | 120/235/325 | 65/200 6/9 | 365-1036-ND 267 156 1.50 | OH360U ; 25/170 “17028 100 47 REARS 234 1.36 1.31) 0H83175y 
70/—/350 50/—/330 —l— 4/7 |365-1037-ND_ 3.11 1.81 1.74 | OHN3120U | + south pole facing symbolized surface. 


HAMLIN 


Hall Effect Sensors 


Hamlin's Hall Effect Sensor technology offers unique design benefits. In applications where high 
speed switching is required, speeds of up to 10KHz can be reached. The component package 
is small compared with other sensing technologies and the sensors can be specified with either 


“™ 11.81 


(300.0) 


M12-1 thread 


a digital or analogue output. (55075 has a robust stainless steel barrel and comes with two 


retaining nuts.) 


Operating Temperature: -40°C ~ 100°C (55505 Operating Temp.: -40°C 


~ 125°C) 


Supply Output Terminal Price Each Hamlin 
Fig. Voltage (VDC) Current Type Features Part No. il 10 50 Part No. 
1 4.75 ~ 25.2 20mA 24AWG Wires Geartooth 55075-00-02-A-ND 21.20 17.74 14.46 55075-00-02-A 
2 4.75 ~ 25.2 20mA 24AWG Wires Geartooth 55505-00-02-A-ND 21.87 18.51 15.48 55505-00-02-A 
3 3.8 ~ 24 20mA PC Mount Ferrous Vane 55085-3M-00-0-ND 8.87 7.51 6.28 55085-3M-00-0 
4 3.8 ~ 24 10mA 24AWG Wires Mini PNL MNT 55100-3H-02-A-ND 7.22 6.11 5.11 55100-3H-02-A 
5 3.8 ~ 24 10mA 24AWG Wires LED PNL MNT §5110-3H-02-A-ND 9.52 8.06 6.74 55110-3H-02-A 
6 3.8 ~ 24 20mA 24AWG Wires Flange MNT 55140-3H-02-A-ND 7.02 5.94 4.97 55140-3H-02-A 


Panasonic Hall Effect Sensors 


Lower power consumption and higher sensitivity over previous versions. 


Supply Output Cut Tape Tape & Reel 
Voltage | Current Output Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig.| (VDC) (mA) Type Polarity Package Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 

1 2.5 ~3.5 30 Open Drain Unipolar Mini-3 AN48800A-NLCT-ND 1.14 96 77 AN48800A-NLTR-ND 495.00/M AN48800A-NL. 
2.5~3.5 15 Open Drain | Unipolart Mini-3 AN48820A-NLCT-ND 1.14 96 ane AN48820A-NLTR-ND 495.00/M AN48820A-NL 
2.5~3.5 15 CMOS Unipolar S-Mini-5 AN48810B-NLCT-ND 1.14 96 77 AN48810B-NLTR-ND 495.00/M AN48810B-NL. 

2 2.5 ~3.5 15 CMOS Unipolart S-Mini-5 AN48830B-NLCT-ND 1.33 1.14 89 AN48830B-NLTR-ND 577.00/M AN48830B-NL 
2.5 ~3.5 15 CMOS Bipolar S-Mini-5 AN48840B-NLCT-ND 1.41 1.18 94 AN48840B-NLTR-ND 610.00/M AN48840B-NL. 
2.5 ~ 5.25 _ CMOS Bipolar S-Mini-5 AN48841B-NLCT-ND 1.33 1.11 89 AN48841B-NLTR-ND 577.00/M AN48841B-NL. 


t Polarity Independent 


MAGNASPHERE’ FJ Magnetic Switches 


The patented, award-winning MAGNASPHERE switch represents the 
first break-through in two-wire magnetic switch technology since the 
introduction of the reed switch. Originally designed as a replacement for 
the reed switch used in security systems, the MAGNASPHERE switch 
exhibits a wide range of characteristics that make it an ideal solution for 


many industrial and commercial OEM applications. 
Features: * Hermetically sealed contacts 
* High voltage EMI resistance * Wide operating temperature range 
¢ Intrinsically safe for use in volatile atmospheres ¢ Available in form A 
(normally open) and form B (normally closed) 


* Magnetic anti-tamper 


Air Gap Distance (Inches) 
NEO 35 Magnet (Typ.) Ferrous Metal (Typ.) Digi-Key Price Each Magnasphere 
Fig. Open Closed Open Closed Part No. al 10 25 100 Part No. 
Normally Open 
1.313 818 .089 .053 735-1000-ND 6.50 5.00 4.85 4.56 MG-A2-1.5-N 
1 897 652 061 034 735-1001-ND 6.50 5.00 4.85 4.56 MG-A2-3.0-N 
643 -569 -048 -030 735-1002-ND 6.50 5.00 4.85 4.56 MG-A2-5.0-N 
2 713 577 = = 735-1003-ND 6.50 5.10 4.95 4.70 MG-A2-5.5-TW 
Normally Closed 
3 -626 916 = = 735-1004-ND 6.50 5.40 5.25 5.00 MG-B2-20-S 
904 991 128 -152 735-1005-ND 6.50 5.65 5.50 5.30 MG-B2-6.5-L 
4 943, 1.015 -116 -138 735-1006-ND 6.50 5.65 5.50 5.30 MG-B2-8.0-L 
843 -902 11 -131 735-1007-ND 6.50 5.65 5.50 5.30 MG-B2-10-L 


Dimensions in Inches 
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Honeywell 


Sensing and Control Sensors Hall Effect Sensors 


Supply Output Output Terminal Digi-Key Price Each T & R Pricing | Honeywell 
Fig. | Voltage (VDC) | Current Type Type Polarity Part No. 1 50 100 1,000$ Part No. 
al 3.8 ~ 30 10mA Sink Lead Wires = 480-1992-ND® 5.90 3.70 3.52 = SR16C-J6 
2 4.5 ~ 24 40mA Sink Lead Wires — 480-1990-ND®@ 24.75 17.95 17.33 = 4AV16F 
3 3.8 ~ 30 20mA Sink Lead Wires Unipolar 480-1991-ND® 6.37 4.00 3.80 = SR13C-A1 
4 3.8 ~ 30 40mA Sink Lead Wires = 480-1993-ND® 7.99 5.12 4.80 = SR17C-J6 
3.8 ~ 30 20mA Sink Bipolar 480-2011-1-ND® 3.17 2.72 2.27 695.00 SS511AT 
5 3.8 ~ 30 20mA Sink soTs9 Unipolar 480-2012-1-ND® 1.41 1.22 1.01 586.00 SS541AT 
3.8 ~ 30 20mA Sink Bipolar Latch 480-2013-1-ND® 3.17 2.72 2.27 695.00 SS561AT 
4.5 ~ 24 20mA Sink Bipolar 480-2010-1-ND® 2.61 2.24 1.87 1080.00 SS51T 
6 4.5 ~ 24 40mA Sink Lead Wires = 480-2021-ND® 22.29 16.17 15.61 = 1GT101DC 
8~16 10mA Source Ratiometric Linear | 480-2007-ND® 12.29 8.36 7.92 _ 91S812-2 
7 6.6 ~ 12.6 1mA_ | Sink/Source | PC Board Ratiometric 480-2008-ND® 16.72 11.40 10.83 _ SS94A1 
6.6 ~ 12.6 1mA _| Sink/Source Ratiometric 480-2009-ND® 17.57 12.56 11.93 = SS94A1F 
4.5 ~ 24 20mA Sink Bipolar 480-1998-ND 1.12 96 84 _ SS40A 
4.5 ~ 24 20mA Sink Bipolar 480-1999-ND® 1.35 68 63 _ ss41 
3.8 ~ 30 20mA Sink PC Board Bipolar 480-2000-ND® 2.67 1.51 1.47 _ SS411A 
3.8 ~ 30 20mA Sink Unipolar 480-2001-ND® 1.62 84 at = SS441A 
8 3.8 ~ 30 20mA Sink Unipolar 480-2002-ND® 1.40 72 67 = SS443A 
3.8 ~ 30 20mA Sink Bipolar Latch 480-2003-ND® 1.62 84 a _ SS461A 
3.8 ~ 30 20mA Sink PC Board Bipolar Latch 480-2004-ND® 1.44 75 69 _ SS466A 
4.5 ~ 10.5 1.5mA | Sink/Source Ratiometric 480-2005-ND® 2.10 1.12 1.07 = SS495A 
3~6.5 1.5mA Source Analog 480-2006-ND® 1.70 -90 83 = SS49E 
9 4.5 ~ 24 20mA Sink Lead Wires Unipolar 480-2014-ND® 19.03 13.60 12.92 _ 103SR13A-1 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Temperature — RoHS Compliant 
Supply Supply Temperature Length Packaging Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Voltage | Current | Sensing Range (Inch) | Termination Type Part No. 1 50 100 | Part No. 
8 10.0 VDC 1mA -40°C ~ 150°C — SIP Plastic Case 480-2017-ND 4.34 2.55 2.45 | TD5A 
9 10.0 VDC 1mA = 1.5 Lead Wires 3/8-24 UNF-2A 480-2016-ND 23.38 16.96 16.37 | TD4A 
Magnet — RoHS Compliant 
Outside Diameter Length Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. mm (Inch) Thread Dim. Inch (mm) Part No. 1 50 100 Part No. 
10 7.9 (0.31) 8-32 0.67 (17.0) 480-2015-ND 9.78 6.32 6.12 102MG11 
Current Sensor — RoHs Compliant 
Supply Output | Output | Terminal Sensor Current |Response | Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Voltage (VDC) | Current | Type Type | Polarity Type Type Time __| Part No. 1 50 100 | Part No. 
abl 5.4 ~ 13.2 = Voltage |__ PCB = Open Loop Linear | AC or DC 3us 480-1994-ND 16.91 11.53 10.96 | CSLA2CD 
12 4.5 ~ 10.5 1.5mA Voltage | PCB Positive Open Loop DC 50us 480-1995-ND 8.88 5.92 5.55 | CSLH3A45 
13 4.75 ~ 5.25 12.5mA | Current) PCB = Closed Loop Linear} AC orDC | <0.2us | 480-1996-ND 20.83 14.88 14.14 | CSNX25 


Switch — RoHS Compliant 


Supply Output Output Transistor Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Voltage (VDC) | Current Type State Part No. 1 50 100 Part No. 
14 4.5 ~ 24.0 10mA Sink Normally Off 480-2018-ND 8.50 5.67 5.32 VX10 
MR — RoHS Compliant 
Supply Output Output Operate Release Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Voltage (VDC) Current Type Polarity Point Point @25°C Part No. 1 50 100 Part No. 
15 3.8 ~ 30.0 20mA Sink Omnipolar 1.5 mT 1.1 mT 480-1997-ND 3.34 1.93 1.82 | 2SS52M 
Oxygen Sensors and Oxygen Sensor Interface Boards — RoHs Compliant 
Supply Oxygen Sensors Oxygen Gas Flow Output Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Voltage Supply Current Range Rate Signal Part No. 1 50 Part No. 
Oxygen Sensors 
17 2 ~ 3000 mbar] 0 ~ 10 m/sec. = 480-2088-ND 166.10 132.47 GMS10RVS 
16 _— _— 2 ~ 3000 mbar| 0 ~ 20 m/sec. —_ 480-2089-ND 265.40 203.15 KGZ-10SP 
18 2 ~ 3000 mbar| 0 ~ 20 m/sec. = 480-2090-ND 278.79 220.75 KGZ-10 
0 ~ 100% 0 ~ 10 m/sec. 1 ~ 10 Volt 480-2092-ND 1511.50 1322.56 MF010-0-LC2 
19 24.0 VDC +5% 500mA 0 ~ 25% 0 ~ 10 m/sec. 4 ~ 20mA 480-2093-ND 1511.50 1322.56 MF010-0-LC3 
0 ~ 100% 0 ~ 10 m/sec. 4 ~ 20mA 480-2094-ND 1511.50 1322.56 MF010-0-LC4 


Oxygen Sensor Interface Boards 


0 ~ 25% = 0-10 Volt | 480-2095-ND 468.57 390.48 | DEB00.V.1 
: _ 0 ~ 100% = 0~10Volt | 480-2096-ND 754.91 650.79 | DE800.V.2 
=| « SO DG PO re 0 ~ 25% = 4~20mA | 480-2097-ND 468.58 390.48 | DE800.A1 
0 ~ 100% = 4~20mA | 480-2098-ND 468.58 390.48 | DE800.A.2 
- sep UDO AON _ 0~ 25% = 0-10 Volt | 480-2099-ND 304.32 242.51 | ELECDIT.V1 
ao ee 0 ~ 100% = 0~10Volt_| 480-2100-ND 348.02 280.67 | ELECDIT.V.2 
0 ~ 25% = 0-10Volt | 480-2103-ND 354.98 286.28 | OXYMACSO.V.1 
0 ~ 100% = 0~10Volt | 480-2104-ND 354.98 286.28 | OXYMACSO.V.2 
=; || s2hONDE £20% — 0 ~ 25% = 4~20mA | 480-2105-ND 354.98 286.28 | OXYMACS5O.A.1 
0 ~ 100% = 4~20mA__|_480-2106-ND 354.98 286.28 | OXYMAC5O0.A.2 
Liquid Level Sensors 
Operating Level | Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Temperature | Description Type | Part No. 1 10 100 Part No. 
-25°C ~ 80°C ; 480-2022-ND 23.75 19.36 1663 | LLE101000 
1 [aoe ~ 125% | Sorew in, M12 Thread, Plastic | 1 | 4g99026-nD 34.32 28.17 24.65 | LLE101101 
“25°C ~ 80°C ; 480-2023-ND 23.75 19.36. 1663 | LLE102000 
2 |-aore ~ 125°¢ | Sorew!n, M12 Thread, Plastic | 2 | 4g 9097-ND 34.32 2817 24.65 LLE102101 
“25°C ~ 80°C : 480-2024-ND 23.75 19.36. 1663 | LLE103000 
3 |-aoxc ~ 125°¢ | Screw'n. M12 Thread, Plastic | 3 | 489 o998-ND 34.32 28.17 24.65 | LLE103101 
4 | -25°C~80°C Toh in Plastic 5 | 480-2025-ND 23.75 19.36. 1663 | LLE105000 
-40°C ~ 125°C : 480-2029-ND 34.32 28.17 24.65 | _LLE105101 
5 | 40°C ~ 125°C | Industrial High Air, Stainless 5 | 480-2030-ND 127.04 10836 97.15 | LLN@G51721 
-40°C ~ 125°C |_Industrial Low Air, Stainless 480-2031-ND 127.04 108.36 97.15 _|_LLN@65172-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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HH] Il V RS d H ll Eff t VRS Sensors are for high speed sensing applications where higher output voltages are needed. VRS Sensors perform best at low to 
oneywe an a ec medium speeds with medium to high impedance loads. 
Hall Effect Speed Sensors are designed for use with a ferromagnetic gear or pole wheel to generate impulse frequencies proportional 


Sensing and Control Speed Sen sors to the speed of the target. 


,, 7 5/8-18 ye 
5/8-18 . UNF-2A THD Shey wuts 
UNF-2A THD 


aye 
t 
THD’ “Lock il == Tin 


NUT —| hy2-14NPT 
a: I : ss - B = Neg. Suppl 
14-40 7 Qi ock 3050810 THD = 1/4-40 UNS-2A UNeSeode NOT C= Output we 
UNS-2ATHD = NUT 3080 THD = 10-32 UNF-2A 3070 THD = 3/4-20 UNEF-2A 

3030S20 THD = 5/8-18 UNF-2A 3090 THD = 5/8-18 UNF-2A 


A= Pos. Supply 


yt “i 


DRS 


G01 THD =M12x1 : G01 THD = M12 x1 
G02 THD = 5/8-18 UNF-2A G02 THD = 5/8-18 UNF-2A 


7M12 | i 2.8 (8X) 
[lx 16a 


t 
HEX NUT / THD 


Orientation: 


ring and flat L.CZ260 THD = 3/8-24UNF-2A 
LCOZ460 THD = 5/8-18UNF-2A 


SIGNAL IN 
100V Peak ey 
MAX COM 


EXT CAP. iy S 
4 A 


+ 12VDC OUT T 
60mA MAX ‘| 115VAC 
= INPUT 
of rotation f +15 TO +30VDC. 
INPUT 
VRS Sensors Supply | Output Rise/Fall 

z = = = Current | Sinking | Dim. A Time | Digi-Key Price Each Honeywell Sensing 
Dim. (mm) | Output | Coil Induct- | Digi-Key Price Each Honeywell Sensing Fig.) (mA) (mA) (mm) (us) Part No. 1 50 400 | Part No. 

Fig.| A B | Voltage | Res. (0) |ance (mH)| Part No. 1 50 100 | Part No. 

, [3175 [2062] 55 | 330 | 75 |480-2782-ND 6786 52.78 49.95 | 3025 8} 24 | 80 | 762 | 1/1 | 480-2605-ND Mee Oh i oteae) | leer0 | eaeseany 
100 | 88.9 | 55 330 75 | 480-2783-ND 100.50 78.43 _75.52 | 302535 480-2806-ND 172.26 137.39 132.10 | .58426LV 

2{— |— | 55 | 390 | 75 |480-2784-ND 71.38 56.09 54.05 | 30258813 ‘all 35 56 0 ayq | 480-2807-ND 86.60 67.58 65.08 | .LCZ260 
57.99 |29.87; 40 | 200 | 85 | 480-2787-ND 7354 57.79 55.69 |.3039AN 480-2808-ND 86.60 67.58 65.08 | .LCZ460 
57.99 |29.87| 34 85 25 =| 480-2785-ND 73.54 57.79 55.69 | .3009AN 
57.99 |29.87| 170 | 1200 | 450 |480-2786-ND 74.62 5864 56.51 | .3029AN 15| 6 30 = |.07/.07 | 480-2809-ND 54.88 41.53 40.05 | .ZH10 

3 | 57.99 | 29.87] 190 | 1200 | 450 | 480-2776-ND 64.52. 50.19 47.50 |3030AN 40 | 30/5 | 480-2814-ND@ 41.90 30.87 30.32 | GTN1A111 
91.62 | 63.5 | 190 1200 450 480-2777-ND 83.28 65.44 «63.06 | .3030AN25 53 30/5 | 480-2815-NDe 42.50 31.32 30.76 |GTN1A112 
104.32| 76.20] 190 | 1200 | 450 |480-2778-ND 9515 74.26 71.51 |.3030AN30 40 1s | 775 | 30/5 | 480-2816-NDe 4369 32.20 3163 |GTNIA113 
129.72| 101.6) 190 | 1200 | 450 | 480-2779-ND 125.02 97.45 95.61 | .3030AN40 7 as | 30/5 (oneaaNtes Aue: Soe4- ad ns NGINIALA 
155.12| 127. | 190 | 1200 | 450 | 480-2780-ND 148.13 115.46 111.11 |.3030AN50 os | 2ore [encarta Made uae aaa |eTMIALE 
64.29 | 365 | 190 | 1200 | 450 |480-2775-ND 7462 5864 56.51 |.3030A : i ; 

4 | 64.29 | 36.5 | 80 85 25 | 480-2788-ND 86.60 67.58 65.08 | .3044A 40 a 100 | 30/5 | 480-2819-NDe 44.89 33.08 32.49 | GTN1A116. 
64.29 | 365 | 300 | 1200 | 450 | 480-2789-ND 86.60 67.58 65.08 |.3045A 140 | 30/5 | 480-2820-NDe 39.90 29.40 28.88 | GTN1A211 
Oe Ee @ [@ | — ] i feramesan —teorro1 02 [orem 

5 }39.67 |31.75| 12 | 190 | 16 |480-2792-ND 127.12 99.09 97.22 | 3050A13 ey” | 80 — | 2 Pe ee, 28 eee 
58.72 | 508 | 12 | 190 | 16  |480-2793-ND 172.26 137.39 192.10 |.3050A20 7} 20 40 — | 15/1 | 480-2826-5-ND 7:39 4.82 4.53 | 1GP7001 
24 | — | 12 190 16 | 480-2794-ND 100.50 7843 75.52 | 3050S10 20 40 _ 15/1 | 480-2827-5-ND 771 4.94 4.63 | 1GP5005 

6]127 | — | 8 155 | 14 | 480-2795-ND 167.11 135.78 130.56 | 3080 21 - — | 27/1 | 480-2829-5-ND 15.00 9.60 9.00 | 1608001 
508 | — | 190 | 1200 | 450 | 490-2781-ND 71.19 55.38 __2.41 | 3030820 ta| 20 10 — 14871 | 480-2828-5-ND 650 424 3.98 |qc401 
79.38 |47.63; 60 | 280 | 115 | 480-2796-ND 21658 172.74 166.09 |.3070A - 

7 |120.65] 88.9 | 60 | 280 | 115  |480-2797-ND 256.10 204.08 200.08 |.3070A5 RoHS Compliant 
79.38 |47.63| 60 | 280 | 115 | 480-2798-ND 183.34 146.22 140.60 |.3090A 
120.65| 889 | 60 | 280 | 115 |480-2799-ND 210.53 167.92 161.46 |.3090A35 Tachometers and Converter 
67.73 |29.97| 175 | 1200 | 450 | 480-2800-ND 10371 80.93 77.93 | .MA230SAN = ; ; 
103.96 | 76.2 | 175 | 1200 | 450 | 480-2801-ND 150.24 117.10 112.68 |.MA233SAN pil tnecente pay ; Lee 400 So eas 

8 | 57.73 | 29.97] 60 200 85 | 480-2802-ND 103.71 80.93 77.93 | .MA240SAN 1g. | eseennon Lida bal 
103.96 | 76.2 60 200 85 480-2803-ND 150.24 117.10 112.68 |.MA243SAN Din-Rail Mount Tachometer with Relay, 

103.96 | 76.2] 60 | 200 | 85 | 480-2804-ND 188.37 150.24 144.46 |.MA243HT 49 _RS-282 0/4 ~ 20mA Output 480-2831-ND@ 240.00 191.25 187.50 |SNDJ-CNT-GO1 
Din-Rail Mount Tachometer with Relay, 

Hall Effect Speed Sensors RS-232 0/2 ~ 10V Output 480-2832-ND@ 240.00 191.25 187.50 |SNDJ-CNT-Go2 

; Supply Frequency | Digi-Key Price Each Honeywell Sensing Din-Rail Mount Tachometer with Relay, 

Fig.| Current (mA)| Output (kHz) _ | Part No. 1 50 100 | Part No. 54 RS-232 0/4 ~ 20mA Output, with Display | 480-2833-ND@ 367.35 296.25 — |SNDJ-CNT-GO3 

480-2810-ND@ 63.72 49.56 46.91 |SNDJ-H3C-GO1 =r ; 

9 25 Square Wave 15 480-2812-ND@ 70.35 55.28 53.27 | SNDJ-H3C-GO2 Din-Rail Mount Tachometer with Relay, 

al ae square wavel 1 | 0-2811-NDe 68.04 52.92 50.09 | SNDJ-HAL-Gol RS-232 0/2 ~ 10V Output, with Display | 480-2834-ND@ 367.35 296.25  — |SNDJ-CNT-Go4 

480-2813-ND@ 7140 56.10 54.06 | SNDJ-H3L-G02 21 | Frequency to DC Converter 480-2830-ND 261.04 208.02 203.94 | .FDC 

ii 32 Square Wave| 25 _| 480-2821-ND@ 79.80 62.70 60.42 | SNDJ-D3C-G01 : 

12132 Square Wave| 25 | 480-2822-ND® 79.80 62.70 60.42 |SNDJ-D3P-GOt — | USB Programming Cable 480-2835-ND@ 54.00 42.00 40.50 |SNDJ-CBL-G01 

13/32 Square Wave| 15 | 480-2823-ND® 137.70 107.33 103.28 | SNDJ-T4C-G01 ¢ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2422 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Panasonic 


Panasonic’s Hall IC is a combination of a Hall element, amplifier, Schmidt circuit, and stabilized power supply/temperature 
compensator integrated on an identical chip by using the IC technology. It amplifies Hall element output at the amplifier, 
converts into a digital signal through the Schmidt circuit, and drives the TTL or MOS IC directly. Features: ¢ Stable 
temperature characteristics due to the additional temperature compensator * TTL and MOS ICs directly driveable 


Hall Effect Sensor ICs 


by output * Semi-permanent service life due to no contact parts * Small change of the operating flux density against 
mechanical stress » Provided with the Output Pull-up Resistors (typical 27kQ or Open Collector Output; see footnote 
below) » Operating Temperature: -40°C ~ 100°C * Supply Current Maximum: 6mA » Output Circuit Maximum: 20mA 
Applications: * Speed Sensors * Position Sensors * Rotation Sensors »* Keyboard Switches * Microswitches 


1: Vec 
2: Gnd 
3: Output 


1: Vee 
2: Gnd 
3: Output 


1: Vec 
2: Gnd 
3: Output 
4: Gnd 


Supply Operating** 
Voltage | Flux Density 
Range (Gauss) Output*| Operatingt Digi-Key Price Each 
Fig. (V) (L-H) (H-L) | Type Type Pkg. Part No. 1 10 100 
1 | 45~16 ) -175 175 oc Bidirectional 3-Sip | DN6849SE-ND 1.51 1.22 91 
2 | 4.5~16 | -120 120 | Pull-up | Bidirectional 3-Sip )DN8897-ND@ 1.69 1.36 = 1.02 
5 220 Unidirectional | SOH-4D |DN6848S-E1VCT-ND® 82 69 55 
3 | 4.5~16 5 220 oc Unidirectional | SOH-4D | DN6848S-E1VTR-ND® 362.00/1,000 
“175175 Bidirectional | SOH-4D | DN6849S-ND 1.69 1.36 © 1.02 


* Output Type: Pull-up = 27K Internal; OC = Open Collector. ** To convert Gauss to millitesla, divide by 10 
t Unidirectional is only sensitive to either north or southside of magnetic; Bidirectional is sensitive to an alternating 


magnetic fields of both north and south sides. 


RoHS Compliant 


RoHS Compliant Parts Available 
(parts other than indicated may be available as ROHS compliant) 


Infrared Light Emitting Diode a 
Pulse Peak Style/ |YcEO| 'c | Wave- | tr/tf | Digi-Key Pricing Panasonic 
Forward] Optical | Emission Fig.| Package | (V) |(mA)| length (us) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Style/ Current} Power Wave- |Beam| Digi-Key Pricing Panasonic 4 T-1 30 | 20 | 850nm 4 _| PNA1801LSONC-ND® 56 4.23 31.73 | PNA1801LSONC 
Fig.| Package | (A) | Output | length |Angle|Part No. 1 10 100 [Part No. TO-18 | 30 | 50 | 800nm | 3 | PNAT401L-ND@ 3.56 28.46 221.32|PNAT401L 
1 | Side View 1 4.6mw_ | 950nm | 17° |LNS4PA-ND® 1.00 8.37 66.96 [LN54 2 TO-18 | 20 | 30 | 900nm | 5/6 _| PNZ107-ND@ 2.24 17.95 134.62 | PNZ107 
» | TopView | 02 | 25mW | 680nm | 30° |LNA45O7FV-ND® 1.28 10.26 76.92 /LNA4501FV) | 7 | Side View | 20 | 30 | 850nm / 100 / PNA26O2M-NDt 1.14 9.49 75.88) PNA2602M 
Top View 15 7mW 950nm | 45° |LNG4PA-ND® 91 7.56 60.48 |LN64 Side View 20 | 20 | 800nm_| 4-10 | PNZ150-ND 1.06 8.85 70.82 | PNZ150 
3 | Side View 2 T2mW | 900nm | 115° /LN175PA-ND@ 1.81 14.47 108.54 |LN175 Axial 20 | 30 | 800nm | 200 | PNA2WOIM-ND$@ 1.76 14.64 117.10) PNA2WO1M 
Side View | 1.5 | 3-6mW | 940nm | 80° |LNA2603F-ND@ 1.27 10.12 75.90 |LNA2603F P fo a Bs a pad euguzogsane ue oa ae raphe 
i 1) SSmiWisr | $40nm | 1S CE AG SAG) “20106 ENS Axial | 20 | 20 | soonm | 3-10 | PNZ14700S-ND ‘96 8.01 64.10|PNZ14700S 
TA 1 | 6mW/sr | 940nm | 15° |LNA2801L-ND® 67 5.03 37.73 |LNA2801L : 
“ Axial | 20 | 20 | 800nm | 3-10 | PNZ147-ND@ 1.58 12.65 94.85 | PNZ147 
TA 1 | 25-5mw | 950nm | 20° |LNA2802L-ND® 45 3.61 27.08 /LNA2802L mea 
1413/4 1 tomw | 86onm | 20° |LN77L-NDe 115 865 5385 LN77L 9 | Side View [ 20 [ 3 | 800nm | 100 | PNA2603L-ND$ 1149.49 75.88 | PNA2603L 
4 ‘ . 2 17| Side View | 20 | 10 | 900nm | 8 | PNATGOS5F-ND@ 151 1240 90.72] PNAT605F 
T-1 3/4 1 | 12mW/sr | 860nm | 22° |LNA4801L-ND® 1.28 10.26 76.92 |LNA4801L 
. 18|T0-18 Flat | 30 | 50 | 800nm | 3 | PNA401LF-ND@ 3.56 28.46 221.32| PNA1401LF 
T-1 3/4 1.5 | 9mW/sr | 950nm | 20° |LNA2902L-ND® 46 3.46 25.96 |LNA2902L 
: TO-18 | 40¢ | 50 | 800nm | 3 | PNZ102-NDe 3.56 28.46 221.32/PNZ102 
T-1 3/4 9mW/sr | 950nm | 25° |LNA2903L-ND 45 3.61 27.08 /LNA2903L 
: 19) TO-18 | 30¢| 30 | 900nm | 5/6 | PNZ108-ND@ 3.56 28.46 221.32] PNZ108 
T-13/4 5 | 10mW/sr | 950nm | 20° |LNA2904L-ND 89 7.42 59.33 |LNA2904L 
= TO-18 | 30¢ | 30 | 900nm | 5/6 | PNZ109L-ND 3.56 28.46 221.32| PNZ109L 
T0-18 2 | 3-6mW | 950nm | 8° |LNS1L-ND® 3.63 29.02 225.70 [LNS1L 
5 i 20 | T0-18 Flat | 30¢ | 30 | 900nm | 8/9 |PNZ109F-ND@ 3.56 28.46 221.32 |PNZ109F 
TO-18 2 5mW | 950nm | 8° |LNA2402L-ND® 2.24 17.95 134.62 |LNA2402L 
: TO-18 Small] 30¢ | 20 | 900nm | 5/6 | PNZ108CL-ND@ 2.99 23.90 185.91 | PNZ108CL 
TO-18 Small] 0.2 | 15mW | 680nm | 80° |LNA4402L-ND® 760 12.82 96.15 [LNA4402L 
i TO-18 Small] 20 | 20 | 900nm | 5/6 | PNZ108CLR-ND® 1.60 12.82 96.15/PNZ108CLR 
6 |T0-18Small} 1.5 | 5-t0mw | 950nm | 90° |LN152-ND@ 2413 17.74 141.91 |LN152 Alen. 4 
. TO-18 Small] 20 | 20 | 900nm | 5/6 | PNZ108CLS-ND® 1.60 12.82 96.15|/PNZ108CLS 
10-18 Smal é Seem Seon we Meee 30 248 we _ T0-18 Small] 30¢ | 20 | 900nm | 5/6 | PNZ109CL-ND@ 2.99 23.90 185.91 | PNZ109CL 
7 | aes pee iq s : : ; 22] Side View | 20 | 20 | 800nm | 4 | PNAT6O8L-ND 1.06 885 70.82|PNAT608L 
Side View | 1.5 |4.3-6.5mW| 950nm | 35° [ENGS:ND®. 1.29 10.34 _77.52 |LN65 23] Side View | 20 | 20 | 850nm | 4 | PNA16O1M-ND 81 6.76 54.05|PNA1601M 
8 | Axial 1__[3-4.5mW | 950nm | 18° |LNA2WOIL-ND® 1.35 14.29 90.28 [LNAZWOIL | | 94) +4 20 | 10 | 800nm | 1/1.3 | PNZ121SOR-ND@ 1.20 10.03 80.27 | PNZ121SOR 
Side View [1 6mW | 880nm | 25° |LN75X-ND} 728 10.26 76.92 |LN75X - i ; — —— : - 
9 | Side View 1 6-10mW | 880nm | 40° |LN78-ND@ 497 39.77 309.30 |LN78 RoHS Compliant t VcBo (This device has signal mixing capability using the base pin.) — $ Darlington 
Side View | 1 |1.8-3.5mW| 950nm | 35° |LN58-ND@ 97 8.06 64.49 |LN58 . . 
Side View x2|_ 1 | 1.2mWsr | 940nm | 23° |LNA2701L-ND 7321096 e770 Luo. | Pin Photo Diode 
10 | Side View x2) 1 1.8mW | 950nm | 23° |LN59-ND 1410 9413 73.01 |LN59 Peak 
Side View x2 1 1.8mW | 940nm | 23° |LNA2702L-ND*o 62 4.62 34.62 |LNA2702L Style/ Vr | Sensitivity | tr/tf | Beam | Digi-Key Pricing Panasonic 
@ RoHS Compliant * Long Leads Fig. Package (V) | Wavelength | (ns) | Angle | Part No. ‘i 10 100 | Part No. 
. 3 | SideView | 30] 850nm | 2 | 70° | PNZ335-ND@ 1.26 1012 75.88] PNZ335 
NPN Photo Transistor 6 |T0-18Small| 30 | 850nm_| 2 | 70° | PNZ330CL-ND 2.99 23.90 185.91 | PNZ330CL 
Side View | 30 | 900nm | 50 | 70° | PNZ323-ND® 138 11.54 92.31] PNZ323 
gtatin 11 | Side View | 30} 900mm | 50 | 70° | PNZ327-ND® 1.38 11.54 92.31] PNZ327 
i) an : Side View | 30 | 960nm | 50 | 70° | PNZ323B-ND@ 91 7.56 60.48 | PNZ323B 
Style) |Yceo| 'c | Wave- | tf | Digi-Key Pricing Panasonic - — 
Fi rage ote) [Pon ele ee le 2 ee ee alae 
1 | Side View | 20 | 20 | 800nm | 4 |PNZ154-ND@ 1.39 11.61 92.88/PNZ154 fal A648 2 addin 1 | ao FEeaOeNG ey ee reer ee PNZ300F 
3 | Side View | 20 | 10 | 800nm | 4  (RNAISS:ND 1.25 10.43 83.47 |PNZi55 15| To-18 | 30) 900nm | 2 | 70° | PNz331CL-ND 3.66 29.31 227.95 | PNZ331CL 
4) a 30] 20 | 800nm ) 4 | PNAI801LS-ND® 56 4.23 31.73) PNA1801LS 16 | 10-18 30 | 900nm | — | 40° | PNZ331F-ND 7.41 56.85 479.68 | PNZ331F 
TA 30 | 20) 850nm | 4 | PNA1801LOONC-ND} 564.23 31.73) PNATB01LOONC| RoHS Compliant 
IrDA Transceiver Modules @®kRe 
Vcc IrDA Cut Tape 
Maximum | Maximum Pin Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Panasonic 
(V) (kbps) Count Part No. 1 25 100 Part No. Oty. Pricing Part No. 
33 115.2 | 7-Pin+1Shield | CNDO204ACT-ND 1.60 1.29 97 CNDO204ATR-ND 2,500 820.00/M | CNDO204A 
45 115.2 | 7-Pin+1Shield | CNDO215ACT-ND 1.60 1.29 97 CNDO215ATR-ND 2,500 820.00/M | CNDO215A 
33 115.2 | 7-Pin+2Shield | CNDO208ACT-ND 1.60 1.29 97 CNDO208ATR-ND 2,000 833.00/M | CNDO208A 
33 115.2 | 7-Pin+2Shield | CNDO214ACT-ND 1.60 1.29 97 CNDO214ATR-ND 2,000 833.00/M | CNDO214A 
33 115.2 | 7-Pin+2Shield | CNDO209ACT-ND 1.60 1.29 97 CNDO209ATR-ND 2,000 833.00/M | CNDO209A 
45 115.2__| 7-Pin+2Shield | CNDO216ACT-ND 1.60 1.29 97 CND0216ATR-ND 2,000 833.00/M | CNDO216A 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic Reflective Photosensors baie SCRE: sige ean Sa GaAs infrared light emitting diode which is integrated with a high 


Typ. Input Output Cut Tape 
Ic ton/toff} VR 'F | Ic VCEO| Digi-Key Price Each Digi-Key Tape &Reel__| Panasonic 
Fig. | Rank (pA) (usec.)|(V) (mA)| (mA) (V) |Part No. 1 10 100 500 |Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
L 23-90 30/40 | 6 50) 20 35 /CNB10010LLCT-ND® 97 74 ~=.55 35 |CNB10010LLTR-ND® 1,000 324.00 | CNB10010LL 
R 41~90 30/40 | 6 50} 20 35 |CNB10010RLCT-ND® 99 83 66 .46 |CNB10010RLTR-ND® 1,000 437.00 | CNB10010RL 
WwW 23~160 30/40 | 6 50} 20 35 /CNB10010WLCT-ND@ 92 70 52 .33 |CNB10010WLTR-ND® 1,000 307.00 | CNB10010WL 
1 H 41~160 30/40 | 6 50) 20 35 |CNB10010HLCT-ND® 97.74 ~— 55.35 |CNB10010HLTR-ND® 1,000 324.00 | CNB10010HL 
Ss 74~160 30/40 | 6 50} 20 35 |CNB10010SLCT-ND® 77.65 52.36 _|CNB10010SLTR-ND@ 1,000 341.00 | CNB10010SL 
R 41~90 30/40 | 6 50] 20 35 /CNB10020RLCT-ND® 77 ~=65 ~=.52-—.36 |CNB10020RLTR-ND® 1,000 341.00 | CNB10020RL 
= 50~243 40/50 | 6 30| 20 35 |CNB10112CT-ND® 77.65 52.36 |CNB10112TR-ND@ 3,000 | 333.00/M | CNB10112 
2 R 180-440 | 20/20 | 3 50| 20 30 |CNB13020R-ND 95 72 54 34 [— = — | CNB13020R 
— | 460~12,000 |150/150) 3 50] 30 20 |CNB2301-ND® a? 65 52 36 |= — — | CNB2301 
R_ | 1,300~4,950 |150/150} 3 50] 30 20 |CNB23010R-ND® 81 0 68 = 54.38 |— _ — | CNB23010R 
3 R_ | 1,300~4,950 150/150} 3. 50) 30 20 |CNB23010ROLF-ND@ 85 71 57 40 |— _ — | CNB23010ROLF 
S 360~880 | 20/20 | 3 50] 20 30 |CNB13020S-ND® 77 58 44 27 |— _ — | CNB13020S 
R 180-440 | 20/20 | 3 50] 20 30 |CNB13020ROLF-ND® 82 62 47 29 |— _ — | CNB13020ROLF 
Ss 360~880 | 20/20 | 3 50] 20 30 |CNB13020SOLF-ND® 82. 62.47.29 |— = — | CNB13020SOLF 
4 | — | 800~5,200 | 20/20 [3 50] 20 30 [CNB1301-ND@ 1.28 1.038 77.70 [— = — | CNB1301 
5 | — | 100-1,500 | 6/6 3. 50] 20 30 [CNB1304H-ND@ 2.28 1.83 1.37 1.23 [— = — | CNB1304H 
6 | — | 100-1,200 | 6/6 3 50] 20 30 [CNZ2153-ND® 2.88 2.31 1.80 1.67 [— = — [| CNZ2153 
@ RoHS Compliant 


Bipolar Integrated Circuit with Photodetection Function 


Fig. 1 

2.25 [Lr 5.25 
a 
R2.25 


2: GND 
3: Vec 


FEATURES: Operating Current | Max. Recep. | Carrier 
PNA46xxM Series: * Designed for infrared remote control « Extension distance is 8M or more External Supply Voltage | Consumption | Distance (m) | Frequency | Digi-Key Price Each Panasonic 
parts are not required * Lens resin filters visible light for better performance » Available with shielding | Fig. Typ. (V) Typ. (mA) Min. Typ. | Typ. (kHz) | Part No. i] 10 100 | Part No. 
brackets for increased range * 5V operation voltage 5.0 24 8.0 10.0 36.7 PNA4601M-ND® 1.27, 1.06 .85 | PNA4601M 
PNA47xxM Series: * Designed for infrared remote control * Extension distance is 7M or more « External 5.0 24 8.0 10.0 38.0 PNA4602M-ND® 1.28 1.03  .77| PNA4602M 
parts are not required «Lens resin filters visible light for better performance * Available with shielding i 5.0 24 8.0 10.0 38.0 PNA4612M-ND® 1.27 1.06 .85| PNA4612M 
brackets for increased range * 3.3V operation voltage 3.3 0.8 7.0 _ 36.7 PNA4701M-ND® 1.47. 118  .89| PNA4701M 
PNA48xxM Series: * Designed for infrared remote control * Extension distance is 11M or more 3.3 0.8 MD) 2 38.0 | PNA4702M-ND® 1.46 1.22.98 | PNA4702M 
+ External parts are not required * Lens resin filters visible light for better performance « Available with 5.0 24 11.0 18.0 36.7 | PNA4611MOOYB-ND 1.43 1.15.86 | PNA4611MO0YB 
shielding brackets for increased range * 3.3V operation voltage * Smaller size then PNA47xxM Series 2 ao a in i 330 Ee ! - oe a6 Seta egya 
FAMED Seer: rhs canal ens) Waa chris cs © May $5 34 15 1801 S87 BME MOODS — 1118 a PA 
ilninenee 5.0 24 14.0 18.0 | 38.0 _| PNA4612MOOXD-ND@ 143 1.15.86 | PNA4612M00XD 
5.0 24 80 10.0 36.7 PNA4601MOOLB-ND® 1.46 1.22  .98 | PNA4601MO0LB 
PNA4GO3H Series Main Characteristics 4 5.0 24 80 100] 380 |PNA4602MOOLB-ND@ 146 1.22 98 | PNA4602MOOLB 
3.3 0.8 7.0 - 36.7 PNA4701MOOLB-ND® 1461.22 98 | PNA4701MO0LB 
a 7 = 5 5.0 24 8.0 10.0 36.7 PNA4601MOOLC-ND@ 1.46 1.22 98 | PNA4601MO0LC 
Parameter Symbol | Conditions Min. | Typ. | Max. | Unit é 5.0 24 11.0 18.0 | 38.0 | PNA4612M00HB-ND® 1.46 1.22 98 | PNA4612M00HB 
Operating Supply Voltage Ve = 451501551 V 33 0.8 90. — 36.7 _ | PNA4701MOOHB-ND® 1.46 1.22.98 | PNA4701MOOHB 
7 7 5.0 24 11.0 18.0 36.7 PNA4611MOOHC-ND® 1.46 1.22.98 | PNA4611MOOHC 
Current Consumption loc | Voc = 5.25V 05 | 1.0 | 15 | mA 8 5.0 24 11.0 18.0 | _36.7_| PNA4611MOOHD-ND@ 1.46 1.22.98 | PNA4611MOOHD 
= = 5.0 24 11.0 18.0 36.7 PNA4611MOOXB-ND® 1.46 1.22  .98 | PNA4611MO00XB 
Vor | b= 01% Veg = 6.0V OH 88" 08 9 5.0 24 11.0 18.0 | _ 38.0 _ | PNA4612M00XB-ND@ 1.46 1.22.98 | PNA4612M00XB 
Output Voltage Vor | L=10kk,Voc=5.0Vt | 20] 27 | 34] Vv 40 5.0 24 11.0 18.0] 36.7 | PNA4611MO0YA-ND@ 1461.22.98 | PNA4611MOOYA 
V L=800Ix, Vep=5.0VF| 39 | 44 49 5.0 24 11.0 18.0 38.0 PNA4612MO0YA-ND® 1461.22 98 | PNA4612MO0YA 
02 = dans i i : 11 5.0 1.9 11.0 25.0 56.9 PNA4658MO0YE-ND® 1.38 1.11.83 | PNA4658MO0YE 
7 Vo1-Vorr: Voc = 5.0V 1.65] 1.9 3.3 V 12A 3.3 0.2 1.0 — 36.7 PNA4861MO0XA-ND@ NEW! 96 81.65 | PNA4861M00XA 
12B 3.3 0.2 11.0 — 36.7 PNA4861MOOXB-ND@ NEW! 96 81.65 | PNA4861M00XB 
Output Impedance 2 Vien 5.0 | 10 | 15.0) ko 13 33 0.2 10 — 36.7 __| PNA486iM-ND@ NEW! 77.65 _.52 | PNA4861M 
Peak Sensitivity Wavelength nN = 400 | 600 | 700 14 | See PNA4603H Main Characteristics Chart PNA4603H-ND@ 3.16 2.54 1.97 | PNA4603H 
tel eld p im 15 | See PNA4603H Main Characteristics Chart: right angle _| PNA4603HOOLB-ND@ 224 1.80 1.35 | PNA4603HOOLB 
T Halogen lamp light source. RoHS Compliant 
Optoisolators [Fs: Fig.2 
wos 
1. Anode i 1. Anode 
2. Cathode 2. Cathode 
RoHS 3. Emitter 3. Emitter 
2) 4. Collector 4. Collector 
Isolation Current v Typ. Isolation Current Typ. 
. _ | Voltage | Transfer CEO | ‘on/off | Digi-Key Price Each Voltage | Transfer |YCEO) tonfoff| Digi-Key Price Each 
lel Cer) (cu) || GEN use) (Cet) IL Geni u wy) 100 | |Fig.| circuit | (Vrms) | Ratio —_|(Max.)|_(usec.)| Part No. 1 10 100 
80~600% | 80 ) 2/3 |IGNGISIO ENE “58 Ay “35 7000 ~ 4000%| 350 | 40/15 | cNC2ss01-ND 85 ni 57 
100 ~ 300% | 80 2/3 CNC1S101R-ND 51 39 .29 1 A 5000 fs 
C 5000 | 200~600% | 80 | 2/3 | CNC1S101S-ND Bt 39 29 1000 ~ 4000%| 350 | 40/15 | CNZ3731-ND ae 85 52 
100 ~ 250% | 80 2/3 CNC1S171ROLF-ND 56 3 32 100 ~ 300% | 80 2/3 CNC1S101ROLF-ND 56 43 32 
1 200 ~ 600% | 80 2/3_| CNC1S171SOLF-ND 56 3 32 200 ~ 600% | 80 2/3 | CNC1S101SOLF-ND 56 43 32 
20~300% | 80 | 4/3 |RCNGZSTOREND 2 54 Al 2/ c¢ 5000 | 50~600% | 80 | 23 | CNC1S171-ND wal 54 40 
a | so09 | 52-150% | 80 | 48 RONG END oe 100~250% | 80 | 2/3 | CNC1S171R-ND 51 39 29 
100 ~ 300% | 80 4/3 CNC7S101S-ND TT 58 4 o 2 ‘ ‘ 
80 ~ 240% 80 4/3 CNC7S101Y-ND 77 58 A4 200 ~ 600% | 80 2/3 CNC1S171S-ND 51 39 .29 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Honeywell 
SenSym ICT 
Sensing and Control eae 


Solid State P ressu re Sen sors For use in medical equipment, pneumatic controls, computer peripherals and pressure instrumentation, process and flow control. 


Fig. 1 — Sensor AMP Fig. 2 — SDX A4, D4, IND4 Fig. 3 — SDX A2/G2/D2 Fig. 4 — Pigtail Fig. 5 — Button Sensor 
resis PAs betQier] ( 5.33 (D2) eo oe 
q TS a {| 6.48 (A2,G2) i | |+02.29 ost {Gauge Port 
Sax. = 
5 5 1 eg = AP 0a 23 th 2) 
jiu : 23 7 a ees 6.35-+| | 
10.67 29, 182, . ; 
>| [-4.83 
ata 
Note: 4-Conductor Cable. 24 AWG 
U uv conductors shielded with drain aE 
f13.97-4 wire 24” (61cm) long. Bt it sed 
Pressure Supply Response Operating Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Pressure Type Output Package (VDC) Timet Temperature Part No. 1 25 100 Part No. 
Signal Conditioned Pressure Sensors 
0-1 PSID Differential/Gage 0.25 ~ 4.5V -25°C ~ 105°C 287-1002-ND 68.45 54.20 50.39 ASCX01DN 
0-5 PSID Differential/Gage 0.25 ~ 4.5V -25°C ~ 105°C 287-1003-ND® 68.45 54.20 50.39 ASCX05DN 
0-15 PSIA Absolute 0.25 ~ 4.5V -25°C ~ 105°C 287-1008-ND® 68.45 54.20 50.39 ASCX15AN 
0-15 PSID Differential/Gage 0.25 ~ 4.5V -25°C ~ 105°C 287-1009-ND® 68.45 54.20 50.39 ASCX15DN 
1 0-30 PSIA Absolute 0.25 ~ 4.5V -25°C ~ 105°C 287-1010-ND® 68.45 54.20 50.39 ASCX30AN 
0-30 PSID Differential/Gage 0.25 ~ 4.5V SIP 45 ~16 100uSec -25°C ~ 105°C 287-1011-ND® 68.45 54.20 50.39 | ASCX30DN 
0-100 PSIA Absolute 0.25 ~ 4.5V -25°C ~ 105°C 287-1004-ND® 68.45 54.20 50.39 ASCX100AN 
0-100 PSID Differential/Gage 0.25 ~ 4.5V -25°C ~ 105°C 287-1005-ND® 68.45 54.20 50.39 ASCX100DN 
0-150 PSIA Absolute 0.25 ~ 4.5V -25°C ~ 105°C 287-1006-ND® 68.45 54.20 50.39 ASCX150AN 
0-150 PSID Differential/Gage 0.25 ~ 4.5V -25°C ~ 105°C 287-1007-ND 68.45 54.20 50.39 ASCX150DN 
Precision Compensated Pressure Sensors 
0-1 PSID Differential/Gage 0-18mV -40°C ~ 85°C 287-1017-ND® 76.42 61.14 57.86 SCX01DN 
0-5 PSID Differential/Gage 0-60mV -40°C ~ 85°C 287-1018-ND 64.10 50.75 48.08 SCXO5DN 
0-15 PSIA Absolute 0-90mV -40°C ~ 85°C 287-1023-ND® 64.10 50.75 48.08 SCX15AN 
0-15 PSID Differential/Gage 0-90mV -40°C ~ 85°C 287-1024-ND® 64.10 50.75 48.08 SCX15DN 
0-30 PSIA Absolute 0-90mV 20 100uSec -40°C ~ 85°C 287-1025-ND® 64.10 50.75 48.08 SCX30AN 
1 0-30 PSID Differential/Gage 0-90mV SIP -40°C ~ 85°C 287-1026-ND 64.10 50.75 48.08 SCX30DN 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV -40°C ~ 85°C 287-1019-ND 76.42 61.14 57.86 SCX100AN 
0-100 PSID Differential/Gage 0-100mV -40°C ~ 85°C 287-1020-ND 76.42 61.14 57.86 SCX100DN 
0-150 PSIA Absolute 0-90mV -40°C ~ 85°C 287-1021-ND 76.42 61.14 57.86 SCX150AN 
0-150 PSID Differential/Gage 0-90mV -40°C ~ 85°C 287-1022-ND 76.42 61.14 57.86 SCX150DN 
0-4” H20 wc Ratio 18 500uSec o°c ~ 70°C 287-1027-ND@ 88.77 71.02 67.22 SCXLOO4DN 
0-1 PSID Differential/Gage 0-18mV -40°C ~ 85°C 287-1028-ND® 38.76 29.82 27.83 SDxX01D4 
0-5 PSID Differential/Gage 0-60mV -40°C ~ 85°C 287-1030-ND 38.76 29.82 27.83 SDX05D4 
0-15 PSIA Absolute 0-90mV -40°C ~ 85°C 287-1037-ND® 38.76 29.82 27.83 SDX15A4 
0-15 PSID Differential/Gage 0-90mV -40°C ~ 85°C 287-1038-ND 38.76 29.82 27.83 SDX15D4 
2 0-30 PSIA Absolute 0-90mV DIP 20 100ySec -40°C ~ 85°C 287-1041-ND® 38.76 29.82 27.83 SDX30A4 
0-30 PSID Differential/Gage 0-90mV -40°C ~ 85°C 287-1042-ND 38.76 29.82 27.83 SDX30D4 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV -40°C ~ 85°C 287-1033-ND@ 38.76 29.82 27.83 SDX100A4 
0-100 PSID Differential/Gage 0-100mV -40°C ~ 85°C 287-1034-ND® 38.76 29.82 27.83 SDX100D4 
0-5” H20 wc 0-20mV -20°C ~ 85°C 287-1125-ND@ 71.57 56.67 52.69 SDXOOS5IND4 
0-10” H2O0 wc 0-20mV -20°C ~ 85°C 287-1126-ND@ 60.99 48.29 45.75 SDX010IND4 
0-1 PSIG Gage 0-18mV -40°C ~ 85°C 287-1029-ND 38.76 29.82 27.83 SDxX01G2 
0-5 PSIG Gage 0-60mV -40°C ~ 85°C 287-1031-ND® 38.76 29.82 27.83 SDX05G2 
0-15 PSIA Absolute 0-90mV -40°C ~ 85°C 287-1036-ND® 38.76 29.82 27.83 SDX15A2 
3 0-15 PSIG Gage 0-90mV DIP 20 400uS -40°C ~ 85°C 287-1039-ND® 38.76 29.82 27.83 SDX15G2 
0-30 PSIA Absolute 0-90mV pees -40°C ~ 85°C 287-1040-ND® 38.76 29.82 27.83 SDX30A2 
0-30 PSIG Gage 0-90mV -40°C ~ 85°C 287-1043-ND® 38.76 29.82 27.83 SDX30G2 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV -40°C ~ 85°C 287-1032-ND® 38.76 29.82 27.83 SDX100A2 
0-100 PSIG Gage 0-100mV -40°C ~ 85°C 287-1035-ND® 38.76 29.82 27.83 SDX100G2 
Calibrated and Temperature Compensated Steel Sensors 
0-5 PSIG Gage 1-5VDC -40°C ~ 125°C 287-1090-ND 223.14 180.48 167.36 SPT4VO005PG5W02 
0-15 PSIG Gage 1-5VDC -40°C ~ 125°C 287-1091-ND 218.89 177.05 164.17 SPT4V0015PG5W02 
0-30 PSIG Gage 1-5VDC Steel 12 ~ 30 5ms -40°C ~ 125°C 287-1092-ND 224.48 181.57 168.37 SPT4VO030PG5W02 
0-100 PSIG Gage 1-5VDC 1/4” -40°C ~ 125°C 287-1093-ND 224.25 181.38 168.19 SPT4V0100PG5W02 
4 0-500 PSIG Gage 1-5VDC (6.35mm) -40°C ~ 125°C 287-1095-ND 223.70 180.94 167.78 SPT4VO500PG5W02 
0-5 PSIG Gage 4-20mA 18NPT -40°C ~ 125°C 287-1096-ND® 160.67 129.96 120.51 SPTMAOO05PG5W02 
0-15 PSIG Gage 4-20mA (Male) 12.5 ~30 5 ms -40°C ~ 125°C 287-1097-ND 155.05 125.41 116.29 SPTMA0015PG5W02 
0-30 PSIG Gage 4-20mA : -40°C ~ 125°C 287-1098-ND 160.63 129.93 120.48 SPTMAO0030PG5W02 
0-100 PSIG Gage 4-20mA -40°C ~ 125°C 287-1099-ND 160.42 129.75 120.32 SPTMA0100PG5W02 
0-30 PSIG Gage 0-100mV Pigtail -40°C ~ 125°C 287-1104-ND 125.14 103.06 95.70 SPTMVO0030PG5W02 
4 0-100 PSIG Gage 0-100mV eccreal 15 100pSec -40°C ~ 125°C 287-1105-ND 125.14 103.06 95.70 SPTMV0100PG5W02 
0-300 PSIG Gage 0-100mV Connection -40°C ~ 125°C 287-1106-ND 192.17 158.26 146.96 SPTMVO300PG5W02 
0-500 PSIG Gage 0-100mV -40°C ~ 125°C 287-1107-ND 146.34 140.00 97.08 SPTMVO500PG5W02 
High-Impedance Bridge Sensors 
0-1 PSID Differential 0-20mV -40°C ~ 85°C 287-1065-ND® 31.05 23.89 22.30 SxX01DD4 
0-5 PSID Differential 0-75mV -40°C ~ 85°C 287-1068-ND® 25.84 19.38 18.09 SX05DD4 
0-15 PSIA Absolute 0-110mV -40°C ~ 85°C 287-1080-ND® 25.84 19.38 18.09 SX15AD4 
2 0-15 PSID Differential 0-110mV DIP 12 100ySec -40°C ~ 85°C 287-1082-ND 25.84 19.38 18.09 SX15DD4 
0-30 PSIA Absolute 0-110mV -40°C ~ 85°C 287-1086-ND 25.84 19.38 18.09 SX30AD4 
0-30 PSID Differential 0-110mV -40°C ~ 85°C 287-1088-ND 25.84 19.38 18.09 SX30DD4 
0-100 PSIA Absolute 0-150mV -40°C ~ 85°C 287-1072-ND® 32.67 25.13 23.46 SX100AD4 
0-100 PSID Differential 0-150mV -40°C ~ 85°C 287-1074-ND® 31.05 23.89 22.30 SX100DD4 
0-1 PSIG Gage 0-20mV -40°C ~ 85°C 287-1066-ND® 33.98 26.14 24.40 $xX01GD2 
0-5 PSIG Gage 0-75mV -40°C ~ 85°C 287-1069-ND® 34.90 26.64 25.26 SX05GD2 
0-15 PSIA Absolute 0-110mV -40°C ~ 85°C 287-1079-ND 25.84 19.38 18.09 SX15AD2 
3 0-15 PSIG Gage 0-110mV DIP 12 100uSec -40°C ~ 85°C 287-1083-ND® 25.19 19.38 18.09 SX15GD2 
0-30 PSIA Absolute 0-110mV -40°C ~ 85°C 287-1085-ND® 25.84 19.38 18.09 SX30AD2 
0-30 PSIG Gage 0-110mV -40°C ~ 85°C 287-1089-ND 25.84 19.38 18.09 SX30GD2 
0-100 PSIA Absolute 0-150mV -40°C ~ 85°C 287-1071-ND 31.29 24.07 22.47 SX100AD2 
0-100 PSIG Gage 0-150mV -40°C ~ 85°C 287-1075-ND 34.28 26.16 24.81 SX100GD2 
0-1 PSID Differential 0-20mV -40°C ~ 85°C 287-1064-ND® 31.05 23.89 22.30 SX01D 
0-5 PSID Differential 0-75mV -40°C ~ 85°C 287-1067-ND 25.84 19.38 18.09 SX05D 
0-15 PSID Differential 0-110mV -40°C ~ 85°C 287-1081-ND® 25.84 19.38 18.09 SX15D 
0-15 PSIA Absolute 0-110mV -40°C ~ 85°C 287-1078-ND® 25.84 19.38 18.09 SX15A 
0-30 PSID Differential 0-110mV Butt 12 100uS. -40°C ~ 85°C 287-1087-ND 25.84 19.38 18.09 SX30D 
5 | 0-30 PSIA Absolute 0-110mV veer Hee -40°C ~ 85°C 287-1084-ND 25.84 19.38 18.09 | SX30A 
0-100 PSIA Absolute 0-150mV -40°C ~ 85°C 287-1070-ND® 31.05 23.89 22.30 SX100A 
0-100 PSID Differential 0-150mV -40°C ~ 85°C 287-1073-ND 31.05 23.89 22.30 $X100D 
0-150 PSIA Absolute 0-110mV -40°C ~ 85°C 287-1076-ND 31.05 23.89 22.30 SX150A 
0-150 PSID Differential 0-110mV -40°C ~ 85°C 287-1077-ND 31.05 23.89 22.30 SX150D 


t+ Response time for a 0 psi to full scale span pressure step change, 10% to 90% rise time. # RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Honeywell sensymict Solid State Pressure Sensors 
Sensing and Control 


Dimensions in mm 


Pressure | Pressure Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Range (PSI) Type Supply | Part No. 1 25 100 Part No. 
Pressure Sensors Calibrated and Temperature Compensated 
O~1 480-1923-ND 23.95 18.33 16.77 ASDX001G24R 
0~5 480-1924-ND 23.95 18.33 16.77 ASDX005G24R 
1 0~15 Gage 5.25V | 480-1925-ND 23.95 18.33 16.77 ASDX015G24R 
0~30 480-1926-ND 23.95 18.33 16.77 ASDX030G24R 
0~ 100 480-1927-ND 23.95 18.33 16.77 ASDX100G24R 
O~1 480-1918-ND 23.95 18.33 16.77 ASDX001D44R 
0~5 ‘| . 480-1919-ND 23.95 18.33 16.77 ASDX005D44R 
2) 9-15 [Differential | 6.25V | 469.4990-ND 23.95 1833 1677 | ASDX015D44R 
0~ 100 480-1922-ND 23.95 18.33 16.77 ASDX100D44R 
0~15 480-1915-ND 23.95 18.33 16.77 ASDX015A24R 
3 0~30 Absolute | 5.25V | 480-1916-ND 23.95 18.33 16.77 ASDX030A24R 
0 ~ 100 480-1917-ND 23.95 18.33 16.77 ASDX100A24R 
0O~5 1.5mA | 480-2857-ND 20.79 15.91 14.56 SCCOS5DD4 
4 0~15 Differential | 1.5mA | 480-2860-ND 20.79 15.91 14.56 SCC15DD4 
O~15 20Vde | 480-2868-ND 47.22 36.04 34.18 SDX15D4-A 
5 0~5 Differential 1.5mA | 480-2858-ND 24.19 18.15 16.94 SCCOS5DN 
0 ~ 100 12Vde | 480-2870-ND 35.18 27.06 25.26 SX100DN 
0~15 1.5mA | 480-2859-ND 20.79 15.91 14.56 SCC15D 
6 0~30 Differential 1.5mA | 480-2862-ND 20.79 15.91 14.56 SCC30D 
0~30 12Vde | 480-2871-ND 44.15 33.70 31.96 $X7030D 
0 ~ 100 12Vde_ | 480-2872-ND 44.15 33.70 31.96 $X7100D 
O~1 Gage 20Vde | 480-2864-ND 47.22 36.04 34.18 SDX01G2-A 
0~15 Gage 1.5mA | 480-2861-ND 20.79 15.91 14.56 SCC15GD2 
% 0~15 Gage 20Vde | 480-2869-ND 47.22 36.04 34.18 SDX15G2-A 
0~15 Absolute | 20Vdc | 480-2866-ND 47.22 36.04 34.18 SDX15A2-A 
0 ~ 100 Gage 20Vde_| 480-2865-ND 47.22 36.04 34.18 SDX100G2-A 
8 O~15 Absolute | 20Vdc_ | 480-2863-ND 39.23 29.94 28.39 SCX15ANC 
9 0~15 Absolute | 20Vdc | 480-2867-ND 47.22 36.04 34.18 SDX15A4-A 


AWM Airflow Sensors 


The AWM1000 Series mass flow sensor provides all of the outstanding performance benefits of the standard AWM2000 series in a more cost-effective 
sensor platform Features: Cost-effective microbridge technology » Accurate, repeatable airflow sensing ¢ Bi-directional sensing capability 

The AWM2000 Series microbridge mass airflow sensor is a passive device comprised of two Wheatstone bridges Features: « Bi-directional sensing capability 
* Actual mass airflow sensing ¢ Low differential pressure sensing 


Dimensions in mm 


Recommended Response Operating Digi-Key Price Each Honeywell 
Excitation Time Temperature Range Part No. 1 25 100 Part No. 
" s 480-2855-ND 54.67 43.28 41.01 AWM1200V 
10,000 ::0,010:VDG-||:6:0 msec pads 480-2856-ND 58.99 46.70 44.24 | AWM2300V 
PCB Mount Pressure Sensors Roks 


The 24PC Series miniature pressure sensors provide reliable gage and absolute pressure sensing The 26PC Series miniature pressure sensors provide reliable gage and differential pressure sensing ) 

performance in a compact package. The low power, non-amplified, non-compensated Wheatstone bridge performance in a compact package. The low power, non-amplified, non-compensated Wheatstone 

circuit design provides inherently stable mV outputs over 0.5 ~ 250 psi sensing ranges. bridge circuit design provides inherently stable mV outputs over 1.0 ~ 250 psi sensing ranges. 

Features: * 1ms response time »* Supply voltage: 10.0 ~ 12.0 Vde * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Features: * 1ms response time * Supply voltage: 10.0 ~ 16.0 Vde * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 
Dimensions in mm 


Pressure Pressure Linearity Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. Type Range (PSI) (% Span) Part No. if 25 100 Part No. 
24PC Series 

1 | Differential O~1 +0.15 480-2837-ND 11.01 7.81 7.19 | 24PCO1SMT 
2 Gage o~5 40.2 480-2838-ND 14.53 10.57 9.58 | 24PCBFB2G 
0~.5 480-2842-ND 14.53 10.57 9.58 | 24PCEFB2G 

3 Gage O~15 +0.2 480-2839-ND 14.53 10.57 9.58 | 24PCCFA2G 
Gage O~15 +0.2 480-2840-ND 14.53 10.57 9.58 | 24PCCFB6G 
Absolute 0~15 +0.1 480-2841-ND 14.39 10.47 9.49 | 24PCCFD6A 

> Gage 0~.5 +0.2 480-2843-ND 12.39 8.98 7.99 | 24PCEFD6G 
6 Gage O~.5 +0.2 480-2844-ND 14.53 10.57 9.58 | 24PCEFJ6G 

26PC Series 

2 Gage 0~5 +0.4 480-2848-ND 17.15 12.67 11.65 | 26PCBFB2G 
480-2846-ND 20.59 15.20 13.97 | 26PCAFJ3G 

Pe. age pee a0e8 480-2852-ND 20.59 15.20 13.97 | 26PCCFJ6G 
ra Gage O~1 480-2845-ND 20.59 15.20 13.97 | 26PCAFD2G 
8 Gage O~1 480-2847-ND 17.15 1267 11.65 | 26PCAFK2G 
9 Gage 0~15 +0.25 480-2849-ND 20.59 15.20 13.97 | 26PCCFA3G 
10 Gage 0~15 480-2850-ND 20.59 15.20 13.97 | 26PCCFH6G 
11 | Differential 0O~15 480-2851-ND 20.59 15.20 13.97 | 26PCCFJ6D 
12 Gage 0 ~ 100 +0.4 480-2853-ND 17.15 12.67 11.65 | 26PCFFS2G 
13 0 ~ 250 +0.5 480-2854-ND 17.15 1267 11.65 | 26PCGNM6G 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Honeywell 


Sensing and Control 


Features: 


* +0.25% Test Gauge Accuracy * 316 Stainless Steel Sensor * Long Battery Life (Two AA Alkaline approximately 2,500 hours) * Rugged Design * Display: 3 1/2” digit 


Sensymict Digital Pressure Gauges sppcB Series 


LCD, 1/2” Digit Height * Auto Shutoff Time * Low Battery Indication * Media Compatibility: All wetted parts are 316 SS compatible with most liquids and gases 


‘SenSym ICT 


Pressure Resolution Operating Pressure Digi-Key Price Honeywell 
Range PSIG Temperature Port Part No. Each Part No. 
0 ~ 300 PSIG 1.0 316 Stainless 287-1933-ND 274.60 SDPGBO300PG5 
0 ~ 1,000 PSIG 1.0 -20°C ~ 85°C Steel 287-1935-ND 274.60 SDPGB1000PG5 


Isolated Pressure Sensors and Compensated Sensors 


Features: * Response Time: 100 Sec, BE Series-Response Time: 10 mS (0 psi to full scale span pressure step change, 10% to 90% risetime.) * Oper- 


13mm Male Port 


bese |14.27 


| 27.18 >| 
=o 


ating Temperature: -40°C ~ 125°C ia 
| e 
04.36 I i 
Pressure Pressure | Output Port Max. Digi-Key Price Each Honeywell 13.97 7/16-20 UNF 
Range (PSI) Type (mV) Description Supply Part No. 1 25 100 Part No. 
13mm — RoHS Compliant Note: @ 0.22” +0.001” (0.56mm +0.03mm) Pins 
7 on © 0.230” (5.84mm) pin circle. 
0 ~ 1,000 Absolute 0-200 1/8 42VDC 287-1123-ND 86.73 70.19 65.18 | 13C1000PA4K 
0 ~ 5,000 27 NPT-SS 287-1124-ND 86.73 70.19 65.18 | 13C5000PA4K 
19mm — Calibrated and Compensated 19mm Male Port 
Absolute 1/3” 287-1108-ND® 91.35 73.93 68.65 | 19CO15PA4K 
0~15 Gage 0-100 27 NPT-SS 15VDC 287-1109-ND® 91.35 73.93 68.65 | 19C015PG4K 
Vacuum 287-1938-ND 91.35 73.93 68.65 | 19CO15PV4K 
0~15 Aaa 0-100 1/4 15VDC 287-1940-ND 91.35 73.93 68.65 | 19CO15PV5K ot 
18 NPT-SS 2.0mA 287-1941-ND 91.35 73.93 68.65 | 19CO15PV5L 
Absolute tie 287-1110-ND@ 91.35 73.93 68.65 | 19CO30PA4K Note: 2" (50.8mm) NOMEX ribbon cable with 0.100" 
0~30 Gage 0-100 27 NPT-SS 15VDC 287-1111-ND® 91.35 73.93 68.65 | 19CO30PG4K (2.54mm) pin spacing (24 AWG wire size). 
Vacuum 287-1944-ND 91.35 73.93 68.65 | 19CO30PV4K 
0~50 Absolute 0-100 1/8” 45VDC 287-1112-ND 91.35 73.93 68.65 | 19CO50PA4K Flush Mount 
Gage 27 NPT-SS 287-1113-ND@ 91.35 73.93 68.65 | 19CO50PG4K 
~ 100 Absolute 0-100 1/8" 45VDC 287-1114-ND® 91.35 73.93 68.65 | 19C100PA4K 50.8 Nomex Insulated anthela 
Gage 27NPT-SS 287-1115-ND® 91.35 73.93 68.65 | 19C100PG4K strip cable with Gage 
~ 100 Vacuum | 0-100 1/4” 18 NPT-SS 15VDC 287-1952-ND 91.35 73.93 68.65 | 19C100PV5K 2 AWG Sauiv) (9-53 units only 
a ~ Oul 
0~ 200 Absolute 0-100 1/8" 45VDC 287-1116-ND® 91.35 73.93 68.65 | 19C200PA4K Y 
Gage 27 NPT-SS 287-1117-ND® 91.35 73.93 68.65 | 19C200PG4K ahh 
0 ~ 300 Absolute 0-100 1/8" 45VDC 287-1118-ND® 91.35 73.93 68.65 | 19C300PA4K +In 
Gage 27 NPT-SS 287-1119-ND 91.35 73.93 68.65 | 19C300PG4K 
0~500 Absolute 0-100 1/8" 145VDC 287-1120-ND® 91.35 73.93 68.65 | 19C500PA4K 
Gage 27 NPT-SS 287-1121-ND® 91.35 73.93 68.65 | 19C500PG4K Bonded Element 
Flush Mount Common 
~15 287-1936-ND 82.11 66.45 61.70 | 19CO15PV2K Dim 
0~30 Vacuum | 0-100 N/A 15VDC 287-1942-ND 82.11 66.45 61.70 | 19C030PV2K A | Honeywell erik 
~ 100 287-1948-ND 82.11 66.45 61.70 | 19C100PV2K (mm) _| Part No. series 
Bonded Element 10.92 | BE-4R5000PG6DS| Pin 
0 ~ 5.000 G oa 7/16"-20 UNF-SS 25vDC 287-1130-NDt 60.00 56.00 52.80 | BE-4R5000PG6DS 10,82; | BEARSOOOPGBDG 
. age 5-45 | 716.20 UNE-cRS | °° 287-1131-NDt 58.00 54.00 50.40 | BE-4RS5000PG6DC 
+ Gland per MS33656 (3-904 O-Ring seal not provided) @ RoHS Compliant 
Pressu re Transducer Dimensions in mm 
The MEDIAMATE® pressure transducer provides the corrosion resistance of stainless steel at low OEM pricing. It is fully compensated and 46.48 
completely interchangeable without further calibration. It is being used with a wide variety of corrosive media such as Freon, ammonia, water, and 40. | 
hydraulic fluids. cel 
Pressure Measurement | Operating Port Digi-Key Price Each Honeywell cs] 
Range (PSI) Type Temperature Style Part No. 1 25 100 Part No. 7/8-27 NPT 
0 ~ 1,000 Gage -40°C ~ 100°C 1/8-27NPT |480-2836-ND 287.06 237.72 224.27 | 9302907 
Honeywell josss Pressure and Vacuum Switches 5000 Series oS 


Sensing and Control 


The 5000 Series switches are specifically designed to stand up to extended duty applications. It 
features a Kapton diaphragm for compatibility with a wide variety of fluids. These switches are 


Pressure Switches 


factory set. The pressure switches are field adjustable. Contact Factory Digi-Key Price Each Honeywell 
Specifications: » Pressure Switch Proof Pressure: 500 PSI * Pressure Switch Burst Pressure: 750 SIrcU iva Sening ES) BSetuns (ES) RaniNe) u ly LOOM Bertie: 
PSI for 0.5 ~ 24 PSI; 1250 PSI for 25 ~ 150 PSI set point range * Vacuum Switch Proof Pressure: N.O. 480-2039-ND 22.80 16.53 15.96 | 076051 00000020 01 
-30" Hg * Temperature Range: -40°C ~ 121°C (-40°F ~ 250°F) » Connector: 1/8” - 27” NPT male N.C. | 1.1~3 20.5 2 480-2043-ND 24.79 17.98 17.36 | 076061 00000020 01 
thread * Terminals: #8 - 32 screws N.O./N.C. 480-2047-ND 29.92 21.70 20.95 | 076071 00000020 01 
- N.O. 480-2051-ND 22.80 16.53 15.96 | 076575 00000040 01 
Bead Ratings Nc. | 34~7 #1 4 480-2053-ND 25.22 18.29 17.66 | 076577 00000040 01 
Resistive: 15 Amp 6VDC N.O./N.C. 480-2055-ND 25.78 18.70 18.05 | 076579 00000040 01 
8 Amp 12VDC N.O. 480-2052-ND 21.54 15.62 15.08 | 076576 00000100 01 
4 Amp 24VDC N.C. 8~13 +2 10 480-2054-ND 27.16 19.70 19.02 | 076578 00000100 01 
induciive: 1 Amp ee N.O./N.C. 480-2056-ND 27.72 20.10 19.41 | 076580 00000100 01 
N.O. 480-2040-ND 22.58 16.37 15.81 | 076052 00000150 01 
OSA eee Nc. | 14~24 43 15 480-2044-ND 26.85 19.47 18.80 | 076062 00000150 01 
V Switch N.O./N.C. 480-2048-ND 31.87 23.11 22.32 | 076072 00000150 01 
acuum switches N.O. 480-2041-ND 22.99 16.68 16.10 | 076053 00000350 01 
Contact Setting | Digi-Key Price Each Honeywell N.C. | 25~50 +5 35 480-2045-ND 28.68 20.80 20.08 | 076063 00000350 01 
Circuitry | _PSIV(Hg) _ | Part No. 1 50 100 Part No. N.O./N.C. 480-2049-ND 31.87 23.11 22.32 | 076073 00000350 01 
N.O. i 480-2057-ND 19.28 13.95 13.47 | 077342 02.0HG 01 N.O. 480-2042-ND 23.38 16.96 16.37 | 076054 00000600 01 
Nc. . 480-2060-ND 1923 13.95 13.47 | 07734302.0HG01 N.C. | 51~90 47 60 480-2046-ND 28.68 20.80 20.08 | 076064 00000600 01 
NO. z 480-2058-ND 19.23. 13.95. 13.47 | 077342 04.0HGo1 N.O./N.C. 480-2050-ND 28.68 20.80 20.08 | 076074 00000600 01 
N.C. 480-2061-ND 20.47, 14.85 14.34_ | 077343 04.0HG 01 Switch Boot 
N.O. i 480-2059-ND 19.23 13.95 13.47 | 077342 09.0HG01 Switch Boot for Vacuum 
NC. 2 480-2062-ND 19.23 1395 13.47 | 07734309.0HG O01 and Pressure Switches ev adesAND eet 4.25 B29: 07288000 
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Honeywell 


Sensing and Contre Pressure Sensors 


Pressure sensors, force sensors and airflow sensors are all developed around semiconductor technology. voltage proportional to pressure. Airflow sensors contain a thin-film, thermally isolated bridge structure 
Each pressure sensor contains a silicon chip with an integral sensing diaphragm and four piezoresistors. containing heater and temperature sensing elements. The bridge structure provides a sensitive and fast 
Pressure applied on the diaphragm causes it to flex, changing the resistance. This causes a low level output response to the flow of air or other gas over the chip. 


Dimensions in Inches 


1-1/16 HEX 


Fig. 14 


4 77-014 X .020 
25 | eos 


F 


Tl f i 


2) 


7.19 


Sa) 


asin 


oO 
: 


Interface 

between 
pins 1 
and 2 


Digi-Key Price Each Honeywell Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Pressure Output Part No. i 25 100 | Part No. Fig. | Pressure Output Part No. 1 25 100 | PartNo. 

1PSID 45mVDC 480-2496-ND 14.53 10.57 9.58 | 24PCAFA6D 3000PSI 4 ~ 20mA 480-2536-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHOS3KPGBO1B 

5PSID 115mVDC 480-2498-ND 14.53 10.57 9.58 | 24PCBFA6D 3000PSI | .5~4.5VDC | 480-2537-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO3KPSBO1A 

15PSID 225mV 480-2500-ND 14.53 10.57 9.58 | 24PCCFA6D 3000PSI 4 ~ 20mA 480-2538-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO3KPSB01B 

30PSID 330mV 480-2502-ND 14.53 10.57 9.58 | 24PCDFA6D 3000PSI | .5~4.5VDC | 480-2539-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO3KPSBO6A 

1 0.5PSID 35mVDC. 480-2504-ND 14.53 10.57 9.58 | 24PCEFA6D 3000PSI 4 ~20mA 480-2540-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO3KPSBO6B 

1PSID 16.7mV 480-2509-ND 20.59 15.20 13.97 | 26PCAFA6D 3000PSI | .5~4.5VDC | 480-2541-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO3KPSLO1A 

5PSID 50mVDC. 480-2512-ND 20.59 15.20 13.97 | 26PCBFA6D 3000PSI 4~20mA 480-2542-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO3KPSLO1B 

15PSID 100mV 480-2516-ND 20.59 15.20 13.97 | 26PCCFA6D 50PSIG 4~20mA 480-2543-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHOSOPGB01B 

30PSID 100mV 480-2519-ND 20.59 15.20 13.97 | 26PCDFA6D 50PSIG | .5~4.5VDC | 480-2544-ND 79.80 63.84 60.42 | MLHOSOPGBO1E 

1PSIG 45mVDC 480-2497-ND 14.53 10.57 9.58 | 24PCAFA6G 5OPSIG_| .5~4.5VDC | 480-2545-ND 79.80 63.85 60.43 _| MLHOSOPGBO6A 

5PSIG 115mVDC 480-2499-ND 14.53 10.57 9.58 | 24PCBFA6G 50PSIG | .5~4.5VDC | 480-2546-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHOSOPGPO6A 

15PSIG 225mV 480-2501-ND 14.53 10.57 9.58 | 24PCCFA6G 50PSIG 1~6VDC 480-2547-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHOSOPGPO6C. 

30PSIG 330mV 480-2503-ND 14.53 10.57 9.58 | 24PCDFA6G 5000PSI 4~20mA 480-2548-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHOSKPGBO1B 

0.5PSIG 35mVDC. 480-2505-ND. 14.53 10.57 9.58 | 24PCEFA6G 5000PSI | .5~4.5VDC | 480-2549-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHOSKPSBO1A 

2 1PSIG 16.7mV 480-2510-ND 20.59 15.20 13.97 | 26PCAFA6G 5000PSI | .5~4.5VDC | 480-2550-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHOSKPSLOGA 

5PSIG 50mVDC 480-2513-ND 20.59 15.20 13.97 | 26PCBFA6G 5000PSI 1~6VDC 480-2551-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHOSKPSL10C. 

5PSIG 50mVDC. 480-2514-ND 20.59 15.20 13.97 | 26PCBFB6G 5000PSI 1~6VDC 480-2552-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHOSKPSPO6C 

15PSIG 100mV 480-2517-ND 20.59 15.20 13.97 | 26PCCFA6G 8000PSI | .5~4.5VDC | 480-2553-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO8KPSBO1A 

15PSIG 100mV 480-2518-ND 20.59 15.20 13.97 | 26PCCFB6G 8000PSI 4~20mA 480-2554-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO8KPSB01B 

30PSIG 100mV 480-2520-ND 20.59 15.20 13.97 | 26PCDFA6G 6 100PSI 5~4.5VDC | 480-2555-ND 79.80 63.85 60.43 _| MLH100PABO6A 

100PSIG 100mV 480-2521-ND 20.59 15.20 13.97 | 26PCFFA6G 100PSI 1~5VDC 480-2556-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PAB06G 

1PSID |14.7 ~ 18.7mV| 480-2506-5-ND 18.73 13.83 12.72 | 26PCO1SMT 100PSI 5~4.5VDC | 480-2557-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PAGO1A 

3 5PSID 47 ~ 53mV 480-2507-5-ND 18.73 13.83 12.72 | 26PCO5SMT 100PSI 4~20mA 480-2558-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PAGO1B 

15PSID_ | 96~104mV_ | 480-2508-5-ND 18.73 13.83 12.72 | 26PC15SMT 100PSI .5~4.5VDC | 480-2559-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PAGO6A 

4 5PSIG 50mVDC 480-2511-ND 20.59 15.20 13.97 | 26PCBFA2G 100PSI .5~4.5VDC | 480-2560-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGBO1A 

15PSIG 100mV 480-2515-ND 20.59 15.20 13.97 | 26PCCFA2G 100PSI 4 ~20mA 480-2561-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGB01B 

5PSID | 0.5 ~4.5VDC | 480-2522-5-ND 28.75 21.57 20.13 | ASDXLO5D44D 100PSI .5~4.5VDC | 480-2562-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGBO6A 

5PSID Digital (Hex) | 480-2523-5-ND 35.53 27.34 25.51 | ASDXLO5D44D-DO 100PSI 4 ~20mA 480-2563-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGBO6B 

10 in H20G] 0.5 ~ 4.5VDC | 480-2524-5-ND 27.55 20.67 19.29 | ASDXL10G24R 100PSI 5~4.5VDC | 480-2564-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGB10A 

5 10 in H20G} Digital (Hex) | 480-2525-5-ND 34.05 26.20 24.45 | ASDXL10G24R-DO 100PSI 5 ~4.5VDC | 480-2565-ND 79.80 63.84 60.42 | MLH100PGLO1A 

3PSID_ | 0.5 ~ 4.5VDC | 480-2526-5-ND 27.55 20.67 19.29 | ASDXL10D44R 100PSI 4~20mA 480-2566-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGLO1B 

3PSID Digital (Hex) | 480-2527-5-ND 34.05 26.20 24.45 | ASDXL10D44R-DO 100PSI 5~4.5VDC | 480-2567-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGLO6A 

10in H2OD] 2.5+2VDC 480-2528-5-ND 27.55 20.67 19.29 | ASDXL10D44D 100PSI 4 ~20mA 480-2568-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGLO6B 

10PSI Digital (Hex) | 480-2529-5-ND 34.05 26.20 24.45 | ASDXL10D44D-DO 100PSI 1 ~6VDC 480-2569-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGLO6C. 

1000PSI | .5~4.5VDC | 480-2530-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO1KPSBO1A 100PSI 4~20mA_| 480-2570-ND 79.80 63.84 60.42_| MLH100PGLO9B 

1000PSI 4~20mA 480-2531-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO1KPSB01B 100PSI 4 ~20mA 480-2571-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGM01B 

6 1000PSI | .5~4.5VDC | 480-2532-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO1KPSBO6A 100PSI 4 ~20mA 480-2572-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGMO06B 

1000PSI 4~20mA 480-2533-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO1KPSBO6B 100PSI 1~6VDC 480-2573-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGMO6C 

2000PSI | .5~4.5VDC | 480-2534-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO2KPSBO6A 100PSI 4 ~ 20mA 480-2574-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGP06B 
2000PSI | 4~20mA | 480-2535-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHO2KPSB01B +CutTape + Tape and Reel (Continued) 
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Sensing and Control 


Pressure Sensors (cont.) 


Dimensions in Inches 


! 
| 


10+] } +[-.02 
Digi-Key Price Each Honeywell Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig. | Pressure Output Part No. 1 25 100 | Part No. Fig. | Pressure Output Part No. 1 25 100 | PartNo. 
100PSI_ | 1~6VDC | 480-2575-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH100PGP06C T00PSIG 480-2638-5-ND 34.58 26.60 24.83 | 40PC100G2A 
150PSI | .5~4.5VDC | 480-2576-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH150PABO1A 150PSIG 480-2639-5-ND 34.58 26.60 24.83 | 40PC150G2A 
150PSI | .5~4.5VDC | 480-2577-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH150PGB01A 11 | 250PSIG | 45VDC | 480-2640-5-ND 34.58 26.60 24.83 | 40PC250G2A 
150PSI_| 4~20mA | 480-2578-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH150PGB01B 250PSIG 36.23 27.87 26.01 | 40PC250G3A 
150PSI | .5~4.5VDC | 480-2579-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH150PGBO6A 500PSIG 480-2642-5-ND 36.23 27.87 26.01 | 40PC500G2A 
150PSI 4 ~20mA 480-2580-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH1SOPGBO06B .3PSID 20mVDC 480-2643-5-ND 29.96 23.05 21.52 | CPCO.3DFH 
150PSI 1 ~ 5VDC 480-2581-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH150PGBO6G .BPSIV 20mVDC 30.85 23.74 22.16 | CPCO.3GFH 
150PSI 1 ~ 5VDC 480-2582-ND 79.80 63.84 60.42 | MLH150PGLO04G 41PSI 18mV 29.95 22.46 20.97 | CPCO1DFC 
150PSI 4 ~20mA 480-2583-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH150PGLO6B 4PSIV 18mV 480-2646-5-ND 32.53 25.03 23.36 | CPCO1GFH 
200PSI | 4~20mA | 480-2584-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH200PGB01B 5PSIV 60mV 480-2647-5-ND 29.95 22.46 20.97 _| CPCOSGFC 
200PSI 4 ~20mA 480-2585-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH200PGL01B 5PSIV 60mV 32.53 25.03 23.36 | CPCO5GFH 
200PS| | .5~4.5VDC | 480-2586-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH200PSBO6A 12 | sepsia 90mV 30.02 23.10 21.56 | CPC1SAFH 
200PS| | 4~20mA | 480-2587-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH200PSB06B 15PSIA 90mV 2908 21.82 20.36 | CPC15AH 
200PS|_| 1~6VDC | 480-2588-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH200PSBO9C 4H20D 25mV 26.78 20.09 18.75 | CPCLO4DFC 
200PSI .5~4.5VDC | 480-2589-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH200PSLO9A 4H20G 25mV 24.88 18.66 17.42 | CPCLO4GFC 
250BAR | 4~20mA | 480-2590-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH250BSB01B T0H20D 2577 19.33 78.04 | GPCLIODFC 
sors) | tosvoG | 4802502ND 790 «685 «6.4 | MLHasoPGBDSG cs al ees = = seine. Greeters 
5 ~5 |-2592- f ‘ . 
250PS|_| 1~6VDC | 480-2593-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH250PGP06C 13_| 15PSIA oem. 19388 1aee 1818" (CEXISAR 
250PSI_ | .5~4.5VDC | 480-2594-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH250PSBO1A 1H20D poccomm §=—75.60 ee ee tt” eos Doone 
2H20D 480-2657-5-ND 71.23 56.99 53.94 | DCOO2NDC4 
250PS| | 4~20mA | 480-2595-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH250PSB01B SHoOD 70.82 Be OF B56 iDGOOENTGA 
6 | 250PSI | 5~4.5VDC | 480-2596-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH250PSBO9A 14 #2V . ; : 
250PSI | .5~4.5VDC | 480-2597-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH250PSLO9A 10H20D 68.38 54.14 50.34 | DCO1ONDC4 
300PSI_| 5~4.5VDC | 480-2598-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH300PSBO1A Pen es an Be OO ned 
300PSI_ | 4~20mA | 480-2599-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH300PSB01B : : : : 
300PSI | 1~6VDC | 480-2600-ND 79.80 63.85, 60.43 | MLH300PSB01C 1H20D 10mv 77.83 62.27 58.93 | DCXLOIDS 
300PSI | .5~4.5VDC | 480-2601-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH300PSBO1E is | 5H20D 20mV 69.48 55.01 51.15 | DCXLO5DS 
300PSI | .5~4.5VDC | 480-2602-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH300PSBO9A 10H20D 20mV 480-2664-5-ND 69.48 55.01 51.15 | DCXL10DS 
300PSI_| .5~4.5VDC | 480-2603-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH300PSBO9E 30H20D 20mV 480-2665-5-ND 65.71 52.02 48.37 | DCXL30DS 
500PSI_ | .5~4.5VDC | 480-2604-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHS500PABO1A 1H20D 6mv 46.57 36.50 33.99 | DUXLO1D 
500PSI | .5~4.5VDC | 480-2605-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHS500PSBO1A ie | SH20D 22.5mV 44.65 34.08 32.32 | DUXLOSD 
500PSI 4~20mA_ | 480-2606-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH500PSB01B 10H20D 30mV 43.04 32.85 31.16 | DUXL10D 
500PSI | .5~4.5VDC | 480-2607-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH500PSLBO6A 20H20D 30mV 41.46 31.64 30.01 _| DUXL20D 
500PS|_| 4~20mA | 480-2608-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH500PSB06B 1PSIDV 75mV 22.39 17.13 15.68 | XPXO1D 
500PSI | .5~4.5VDC | 480-2609-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH500PSBO9A 100PSIDV 295mV 480-2688-5-ND 29.08 21.82 20.36 | XPX100DT 
500PSI | 1~6VDC | 480-2610-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHS500PSBO9C 17 | 100PSIV 295mV 480-2689-5-ND 24.28 18.21 17.00 | XPX100GFS 
500PSI | .5~4.5VDC | 480-2611-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHSOOPSLO1A 150PSIDV | 262.5mV_ | 480-2690-5-ND 20.60 15.76 14.42 | XPX150D 
500PSI | .5~4.5VDC | 480-2612-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHSO0PSLO6A 10H2ODV | 2mV/in H20 | 480-2684-5-ND 38.89 29.69 28.15 | XPCL10DH 
500PSI_| .5~4.5VDC | 480-2613-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHS00PSLO9A Airflow 
S500PSI 4 ~20mA 480-2614-ND 79.80 63.84 60.42 | MLHS00PSLO9B 200SCCM | +44.5mV 480-2691-5-ND 58.99 46.70 44.24 | AWM2100V 
500PSI .5~4.5VDC | 480-2615-ND 79.80 63.85 60.43 | MLH500PSMO9A 18 | 200SCCM 1~5VDC 480-2692-5-ND 70.74 56.59 53.56 | AWM3100V 
500PSI 4 ~20mA 480-2616-ND 79.80 63.85 60.43 | MLHS500PSP06B 1000SCCM| _1~5VDC_ | 480-2693-5-ND 70.74 56.59 53.56 | AWM3300V 
SOOPSI_| 1~6VDC_| 480-2617-ND 79.80 63.85 60.43_| MLH500PSP06C 19 [1000SCCM| 1~5VDC | 480-2694-5-ND _ 87.48 70.80 65.74 | AWM43300V 
Force Sensor 20 | 6SLPM 1~5VDC__| 480-2695-5-ND 91.38 73.96 68.67 _| AWM43600V 
PEO o1eND) 36.13 2749 25.94 | FSS1S00NSB 5SLPM 480-2696-ND 121.02 99.67 92.55 | AWM5101VN 
7 | 150g | teomy | @802619GNDI 46.56 33.12 28.98 | FSS1500NSR 21 | eosipm | 1~SV0C | ago-2697-ND_ 121.02 —99.67__—92.55 | AWMS104VN 
S80:26 19,2 NDE 91994-40/1,200 bee looohsn 22 _|200SCCM | =77mVDC | 480-2698-5-ND 31.23 24.02 22.42 | AWM92100V 
480-2620-5-ND 35.20 27.08 25.27 | FSS1500NST : : : 
8 1500G 360mV 480-2621-5-ND 40.62 31.00 29.40 | FSGI5N1A tCutTape + Tape and Reel 
5PSIG TOVDC 480-2622-ND 69.17 54.77 50.92 | 1865-01G-KDN 
5PSIG 1.5mA 480-2623-ND 69.17 54.77 50.92 | 1865-01G-LDN Digi-Key Price Each Honeywell 
10PSIG 10VDC 480-2624-ND 69.17 54.77 50.92 | 1865-02G-KDN Fig. | Pressure | Sensitivity | Part No. 1 25 100 _| Part No. 
10PSIG 1.5mA 480-2625-ND 69.17 54.77 50.92 | 1865-02G-LDN Typical Sensitivity 
g [_15Psia 10VDC 480-2626-ND 69.17 54.77 50.92 | 1865-03G-KDN 23a | _DPSIG_ | 7-5mVimAIPSI | 480-2673-5-ND 1442 10.28 9.31 | SCCPOSGSMTP 
T5PSIG 7.5mA 480-2627-ND 69.17 54.77 50.92 | 1865-03G-LDN 100PSIG_|_1.3mV/mA/PSI | 480-2674-5-ND 14.12 10.28 9.31_| SCCP100GSMTP 
25PSIG 10VDC 480-2628-ND 69.17 54.77 50.92 | 1865-05G-KDN 23B | 15PSIA_ | 4.3mV/mA/PSI | 480-2675-5-ND 14.12 10.28 9.31 | SCCPISASMTLP 
25PSIG 1.5mA 480-2629-ND 69.17 54.77 50.92 | 1865-05G-LDN 15PSIA | 4.3mV/mA/PSI | 480-2671-5-ND 14.28 10.39 9.42 | SCC1SASMT 
30PSIG 1ovDC 480-2630-ND 69.17 54.77 50.92 | 1865-07G-KDN 24 | 30PSIA | 2.9mV/mA/PSI | 480-2672-5-ND 14.28 10.39 9.42 | SCC30ASMT 
30PSIG 1.5mA 480-2631-ND__69.17 54.77 50.92 _| 1865-07G-LDN 150PSIA_| 0.14mV/mA/PSI | 480-2677-5-ND 17.34 12.80 _11.77_| SX150ASMT 
Lasertrim Board 1PSIV 18mV/PS! | 480-2680-5-ND 34.06 26.21 24.46 | XPCOIGTC 
to | 1-5LBS sovoc | 480-2632-5-ND 85.15 68.13 64.48 | FSO1 25 | 150PSIV 90mV typ | 480-2681-5-ND 30.57 23.52 ~—-21.95 | XPC150GTC 
3LBS ° 480-2633-5-ND 85.15 68.13 64.48 | FSO3 15PSIA 6mV/PSI__| 480-2682-5-ND 31.08 «23.91 _~—-22.32 | XPCI5ATC 
50mm Hg 480-2634-5-ND 36.23 27.87 26.01 | 40PCO01BIA 4H20DV | 6.25mV/PSI_ | 480-2683-5-ND 42.43 82.39 30.71 | XPCLO4DTC 
11 | 15PsiG 4svoc | 480-2635-5-ND 34.58 26.60 24.83 | 40PCO15G1A 26 | 1PSIDV 18mV/PS| | 480-2679-5-ND 35.81 27.55 25.71 | XPCO1DTC 
15PSIV : 480-2636-5-ND 34.58 26.60 24.83 | 40PCO15V2A 10H20D | 2mV/inH2O | 480-2685-5-ND 42.43 32.39 30.71 | XPCL1ODTC 
15PSIV 480-2637-5-ND 34.58 26.60 24.83 | 40PCO15V3A 10H20D | 2mV/inH20 | 480-2686-5-ND 40.66 31.04 —-29.43 | XPCL10DTH 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2429 


————EEEEE——EEE— Ss Pressure Port 
- Range |Pressure| Thread | Digi-Ke' Price Each SSI Technologies 
SSI SSI Technologies, Inc. (psi Type t | (npt) PartNo. 1 10 100 | Part No. : 
—_—_— 100 A 1/8 | 734-1067-ND 68.63 64.05 61.77|P51-100-A-B-I36-5V-R 
Controls Division 500 A 1/8 | 734-1068-ND 68.63 64.05 61.77 P51-500-A-B-I36-5V-R 
. ne 1000 A 1/8 _| 734-1069-ND 68.63 64.05 _ 61.77 | P51-1000-A-B-36-5V-R 
15 Ss 1/4 | 734-1100-ND 68.63 64.05  61.77|P51-15-S-A-136-5V-R 
MediaSensor P51 Pressure Transducers 50 s 1/4 | 734-1101-ND 68.63 64.05 61.77 P51-50-S-A-I36-5V-R 
Description: This family of bulk micro-machined, absolute, gauge and sealed pressure transducers and 100 s V4 | 734-1102-ND 68.63 64.05 61.77) P51-100-S-A-136-5V-R 
transmitters are for both harsh and benign media with a total error of +1% and are well suited for a variety of 500 s V4 | 734-1103-ND 68.63 64.05 61.77) P51-500-S-A-136-5V-R 
automotive, industrial and commercial applications. Features: * Robust Package: All laser-welded stainless 1000 Ss 1/4_| 734-1104-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-1000-S-A-136-5V-R 
steel design for optimal media isolation * Maximum Flexibility: Custom ASIC provides signal conditioning for 15 s 1/8 | 734-1105-ND 68.63 64.05 61.77) P51-15-S-B-I36-5V-R 
calibration and temperature compensation » Temperature Range: -40° ~ 105°C » Response Time: <ims 50 Ss 1/8 | 734-1106-ND 68.63 64.05 = 61.77 P51-50-S-B-136-5V-R 
* Connector: 136 - 36” Integral Harness * No O-Rings * 316L Stainless Steel Construction 100 s 1/8 | 734-1107-ND 68.63 64.05 61.77) P51-100-S-B-I36-5V-R 
Note: More Product available on-line. For pricing and availability, visit our website. nan : ia aes ones re pee Paton ea eee H 
Thread Length - mm 4 ~ 20 mAour — 8 ~ 30 VIN 
Size z B c 15 G 1/4 | 734-1030-ND 68.63 64.05 61.77] P51-15-G-A-I36-20MA-R 
50 G 1/4 | 734-1031-ND 68.63 64.05 61.77| P51-50-G-A-I36-20MA-R 
i008 Be aE tad = oo Be 100 G 1/4 | 734-1032-ND 68.63 64.05 61.77 P51-100-G-A-I36-20MA-R 
lei C he 09 00240 4 : : 200 G 1/4 | 734-1033-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-200-G-A-I36-20MA-R 
fies 300 G 1/4_| 734-1034-ND 68.63 64.05 _61.77| P51-300-G-A-I36-20MA-R 
B= NI Output 15 G 1/8 | 734-1035-ND 68.63 64.05 61.77|P51-15-G-B-I36-20MA-R 
i Color; 1~5VouT |4_ 20mAgut 50 G 1/8 | 734-1036-ND 68.63 64.05 61.77 |P51-50-G-B-I36-20MA-R 
@22.0— Thread 0.5 ~ 4.5 Vout 100 G 1/8 | 734-1037-ND 68.63 64.05 61.77 P51-100-G-B-I36-20MA-R 
ize Red Power Power 200 G 1/8 | 734-1038-ND 68.63 64.05 61.77 P51-200-G-B-I36-20MA-R 
White Vout Return 300 G 1/8 _| 734-1039-ND 68.63 64.05 _61.77| P51-300-G-B-I36-20MA-R 
Black Ground Not Used 15 A 1/4 | 734-1070-ND 68.63 64.05 61.77|P51-15-A-A-136-20MA-R 
50 A 1/4 | 734-1071-ND 68.63 64.05 61.77 P51-50-A-A-I36-20MA-R 
Pressure Port 100 A 1/4 | 734-1072-ND 68.63 64.05 61.77|P51-100-A-A-I36-20MA-R 
Range |Pressure| Thread | Digi-Key Price Each SSI Technologies 500 A 1/4 | 734-1073-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-500-A-A-136-20MA-R 
(psi) | Type+ | (npt) | Part No. 1 10 400 | Part No. 1000 A 1/4_| 734-1074-ND 68.63 64.05 _ 61.77 | P51-1000-A-A-I36-20MA-R 
0.5 ~ 4.5 Vour — 5+/-0.5 Vin 15 A 1/8 | 734-1075-ND 68.63 64.05 61.77|P51-15-A-B-136-20MA-R 
15 G 14] 734-1000-ND 6863 64.05  61.77|P51-15-G-A186-4.5V-R ay ‘ te (eaten eee eee eyes Eevee ce benny 
- G 4 ee CORN OB GS: , 6205) 6177 bo lee-G Ase tov-R 500 A 1/8 | 734-1078-ND 68.63 64.05 —_61.77|P51-500-A-B-I36-20MA-R 
100 G a i oe Ne GE.GS 6805.” G177| Bol lO0-G yeas ov 1000 A 1/8__| 734-1079-ND 68.63 64.05 _ 61.77 |P51-1000-A-B-I36-20MA-R 
200 G 1/4 | 734-1003-ND 68.63 64.05 61.77 |P51-200-G- : : : 
300 G 1/4 | 734-1004-ND 68.63 64.05 _61.77 |P51-300-G-A-I36-4.5V-R 2 : 1a Ne oa.63 6408 ou Peek become 
15 G 18 | 7341005-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-15-G-B-136-4.5V-R 400 S 4/4 | 734-1112-ND 68.63 64.05 61.77 P51-100-S-A-I36-20MA-R 
50 G 1/8 (es O0G: ND) 68.63 64.05 61.77 | P51-50-G-B-136-4.5V-R 500 s 4/4 | 734-1113-ND 68.63 64.05 _ 61.77 | P51-500-S-A-I36-20MA-R 
100 G 8 plee007-ND. 68.63 64.05 61.77 |P51-100-G-B-136-4.5V-R 1000 5 1/4 | 734-1144-ND 68.63 64.05 _61.77 | P51-1000-S-A-I36-20MA-R 
200 G 1/8 | 734-1008-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-200-G-B-I36-4.5V-R 15 = 778 ES 68.6364 0R 6177 | PRIAE-SB1G6 SOMA 
300 G 1/8 _| 734-1009-ND 68.63 64.05 _ 61.77 | P51-300-G-B-I36-4.5V-R eo 7 ie (eeaenetn BBR. AOR GIF PEL ERR BGR SOMA 
15 A ogee | 6 ste oho EGS SONOS. + 6177 | Pelle eh a6 2iaV-R 100 s 4/8 | 734-1117-ND 68.63 64.05 —_61.77|P51-100-S-B-I36-20MA-R 
50 ie 4 ete Beiea 0. BET) | Fol soak eee. 500 s 1/8 | 734-1118-ND 68.63 64.05 —_61.77|P51-500-S-B-I36-20MA-R 
100: A eee oe END CEOS eee deb 77 Rol 108 aoe oun 4000 s 1/8 | 734-1119-ND 68.63 64.05 _61.77|P51-1000-S-B-I36-20MA-R 
500 A 1/4 | 734-1043-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-500-A-A-I36-4.5V-R : : : 
1000 A 1/4_| 734-1044-ND 68.63 64.05 _ 61.77 | P51-1000-A-A-136-4.5V-R + G = Gauged, A = Absolute, S = Sealed Gauge 
15 A 1/8 | 734-1045-ND 68.63 64.05  61.77|P51-15-A-B-136-4.5V-R 
50 A 1/8 | 734-1046-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-50-A-B-136-4.5V-R 
100 A 1/8 | 734-1047-ND 68.63 64.05 61.77 |P51-100-A-B-I36-4.5V-R H ™ 
500 A 1/8 | 734-1048-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-500-A-B-I36-4.5V-R MediaGau ge Be 
1000 A 1/8 _| 734-1049-ND 68.63 64.05 _ 61.77 | P51-1000-A-B-136-4.5V-R - os 
15} S| 147 784-F080-ND 66.63 6408 61:77] PS1-15-5-A106-4.5V-R Digital Pressure Gauges = 
50 s 1/4 | 734-1081-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-50-S-A-136-4.5V-R : ; : —_ 
400 Ss 4/4 | 734-1082-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-100-S-A-136-4.5V-R Specifications: * Package: NEMA 4X Rating Operating Temperature: — 
500 s 1/4 | 734-1083-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-500-S-A-136-4.5V-R “10°C ~ BO°C (-14°F ~ 140°F) * Output Type: 4 Digit LCD *Keypad |, oF 
1000 Ss 1/4_| 734-1084-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-1000-S-A-136-4.5V-R Operated Functions: Auto Zero and Peak Hold ¢ Port: 1/4 - 18 NPT 16.01 /4 8B - 6] 
15 3S 1/8 | 734-1085-ND 68.63 64.05 61.77 |P51-15-S-B-136-4.5V-R Additional Specifications: : i8NPT \OoO 
50 s 1/8 | 734-1086-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-50-S-B-136-4.5V-R , ; . 22.0 Hex 
100 s 4/8 | 734-1087-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-100-S-B-I36-4.5V-R MG-MD: 4-20mA Current option and High and Low Pressure Set points 
500 Ss 1/8 | 734-1088-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-500-S-B-I36-4.5V-R MGA-9V: Air Only 
1000 s 1/8_| 734-1089-ND 68.63 64.05 __ 61.77 | P51-1000-S-B-I36-4.5V-R 
0.5 ~ 4.5Vout — 5+/-0.5Vin Over Voltage Protection Pressure | Dim. -mm Digi-Key Price Each SSI Technologies 
15 G 1/4] 734-1010-ND 76.13 71.05  68.51]P51-15-G-A-136-4.50V-R Gauge [| A B_| Accuracy | Part No. 1 5 _| Part No. 
io | G | 14 | 7autor2ND 713 7108 68.51|Pst-1o0-G-ado6-4 50V-R Ma-ov [9 Volt Battery) 
-1012- 76. 71.05 .51 | P51-100-G-A-I36-4.50V- 9 71120- 5-A-OV- 
200 | G | 14 | 734-1013-ND 76.13 71.05 68.51] P51-200-G-A.196-4.50V-R is | 758 | aa0 | 205% | 7a01121ND e050 171.00 | M@-e-A-9V-R 
300 G 1/4_| 734-1014-ND 76.13 74.05 _ 68.51 | P51-300-G-A-I36-4.50V-R 50 755 | 440 | 10.25% | 734-1122-ND 48060 171.00 | MG-50-A-9V-R 
15 G 1/8 | 734-1015-ND 76.13 71.05 68.51 | P51-15-G-B-I36-4.50V-R 75 75.5 | 44.0 +0.25% | 734-1123-ND 180.50 171.00 | MG-75-A-9V-R 
50 G 1/8 | 734-1016-ND 76.13 71.05 68.51) P51-50-G-B-I36-4.50V-R 100 75.5 | 44.0 | +0.25% | 734-1124-ND 180.50 171.00 | MG-100-A-9V-R 
100 G 1/8 | 734-1017-ND 76.13 71.05 — 68.51|P51-100-G-B-I36-4.50V-R 5 TAGE: BOCA. 
200 | G | 18 | 734-1018-ND 76.13 71.05 68.51] P51-200-G-8-196-4.50V-R 300 | 7s | 440 | s025% | 734-1126ND 180.50 171.00 | M@-200-8-0V-8 
200 S 18 (Ecestal Oda) OHO) = si1055—° 16815il||Polrooe-GeBslsb ee SOR 500 | 75.5 | 44.0) 40.25% | 734-1127-ND 180.50 171.00 | MG-500-A-9V-R 
15 A 1/4 | 734-1050-ND 76.13 71.05 68.51 P51-15-A-A-136-4.50V-R 750 75.5 | 44.0 | +0.25% | 734-1128-ND 180.50 171.00 | MG-750-A-9V-R 
oe A va alate es ue eet SPI by eee OW 1000 | 75.5 | 44.0 | +0.25% | 734-1129-ND 180.50 171.00 | MG-1000-A-9V-R 
500 | a | 14 | 734-1059-ND 76.13 71.08 68.51) P51-500-A.A-196-4.5OV-R 2000 | 7s | 460 | a025% | 7ae1130-ND tg0.50 171.00 | Me@-2000-4.9V-R 
1000 A 1/4__| 734-1054-ND 76.13 74.05 _ 68.51 |P51-1000-A-A-136-4.50V-R 3000 | 785 | 440 | 20.25% | 734-1132-ND 180.60 171.00 | MG-3000-A-9V-R 
8 A ‘a Lene 76.8 res $8.) aap 5000 | 75.5 | 44.0 | +0.25% | 734-1133-ND 180.50 __171.00 | MG-5000-A-9V-R 
100 A 4/8 | 734-1057-ND 76.13 71.05 — 68.51|P51-100-A-B-I36-4.50V-R me tee | aan | teers ence A CH nes 
500 A 1/8 | 734-1058-ND 76.13 71.05 — 68.51|P51-500-A-B-I36-4.50V-R 300 | 755 | 44.0 | 20.25% |eneHeotn 00100". 198100. IMG S00-LOVIER 
1000 A 1/8 _| 734-1059-ND 76.13 71.05 _ 68.51 | P51-1000-A-B-136-4.50V-R : : : : : 
15 s 1/4 | 734-1090-ND 76.13. 71.05  68.51|P51-15-S-A-I36-4.50V-R MG-MD (12 Vdc) 
50 3 1/4 | 734-1091-ND 76.13 71.05 68.51 |P51-50-S-A-136-4.50V-R 5 75.5 | 44.0 | 20.25% | 734-1134-ND 237.50 225.00 | MG-5-A-MD-R 
100 s 1/4 | 734-1092-ND 76.13 71.05  68.51/P51-100-S-A-I36-4.50V-R 15 75.5 | 44.0 | 20.25% | 734-1135-ND 237.50 225.00 | MG-15-A-MD-R 
500 s 1/4 | 734-1093-ND 76.13 71.05 — 68.51|P51-500-S-A-I36-4.50V-R 50 75.5 | 44.0 | 20.25% | 734-1136-ND 237.50 225.00 | MG-50-A-MD-R 
1000 s 1/4_| 734-1094-ND 76.13 71.05 _ 68.51 | P51-1000-S-A-I36-4.50V-R 75 | 75.5 | 44.0 | 20.25% | ieeGNe 287.50 225.00 | MG-75-A-MD-R 
15 5 1/8) 734-1095-ND 76437105 68.51 1P51-15-5-5.186-4 OVA 100 _| 75.5 | 44.0 | +0.25% | 734-1138-ND 237.50 __ 225.00 | MG-100-A-MD-R 
50 Ss 1/8 | 734-1096-ND 7613 71.05  68.51|P51-50-S-B-I36-4 5OV-R 200 | 75.5 | 44.0 | +0.25% | 734-1139-ND 237.50 225.00 | MG-200-A-MD-R 
100 Ss 1/8 | 734-1097-ND 76.13 71.05 68.51 /P51-100-S-B-136-4.50V-R 300 | 75.5 | 44.0 | +£0.25% | 734-1140-ND 237.50 225.00 | MG-300-A-MD-R 
500 s 1/8 | 734-1098-ND 76.13 71.05  68.51/P51-500-S-B-I36-4.50V-R 500 | 75.5 | 44.0 | 20.25% | 734-1141-ND 237.50 225.00 | MG-500-A-MD-R 
1000 s 1/8 _| 734-1099-ND 76.13 71.05 _68.51 | P51-1000-S-B-136-4.50V-R 750 | 75.5 | 44.0 | 0.25% / 734-1142-ND 237.50 225.00 | MG-750-A-MD-R 
1-5 Vour—8 ~ 30Vin 1000 | 75.5 | 44.0 | +0.25% | 734-1143-ND 237.50 225.00 | MG-1000-A-MD-R 
5) Se Re ms ots at RaTECRETTR ee eee 
50 2 pee cote a GE:GS'> ~:6805. 677) Bo 1o0-G A leGoy A 3000 | 75.5 | 44.0 | 40.25% | 734-1146-ND 237.50 225.00 | MG-3000-A-MD-R 
100 G 1/4 | 734-1022-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-100-G-A-I36-5V-R 5000 | 755 | 440 | 20.25% |eaenteinD Bareo, 6508.00; 5000. AMA 
200 G 1/4 | 734-1023-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-200-G-A-I36-5V-R : : : : : 
300 G 1/4 | 734-1024-ND 68.63 64.05 _61.77|P51-300-G-A-I36-5V-R MG1-9V (9 Volt Battery) 
15 G 1/81 734-1025-ND 68.63. 64.05 61.77|P51-15-G-B-136-5V-R 5 63.5 | 46.0] 21.0% | 734-1151-ND 148.20. 140.40 | MG1-5-A-OV-R 
50 G 4/3 | 734-1026-ND 6863 6405  6177/P51-50-G-B-136-5V-R 30 63.5 | 46.0 | 41.0% | 734-1152-ND 142.00 127.80 | MG1-30-A-9V-R 
400 G 1/8 | 734-1027-ND 6863 6405  61.77/P51-100-G-B.136-5V-R 100 | 63.5 | 46.0) +1.0% | 734-1153-ND 142.00 127.80 | MG1-100-A-9V-R 
200 G 1/3 | 734-1028-ND 6863 64.05  61.77|P51-200-G-B-I36-5V-R 200 | 63.5 | 46.0] +1.0% | 734-1154-ND 142.00 127.80 | MG1-200-A-9V-R 
300 G 1/8 | 734-1029-ND 6863 6405  61.77|P51-300-G-B-I36-5V-R 500 | 63.5 | 46.0 | +1.0% | 734-1155-ND 142.00 127.80 | MG1-500-A-9V-R 
15 A 1/4 | 734-1060-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-15-A-A-I36-5V-R 1000 63.5 | 46.0 +1.0% 734-1156-ND 142.00 127.80 | MG1-1000-A-9V-R 
50 A 1/4 | 734-1061-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-50-A-A-I36-5V-R 3000 63.5 | 46.0 +1.0% 734-1157-ND 142.00 127.80 | MG1-3000-A-9V-R 
100 A 1/4 | 734-1062-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-100-A-A-I36-5V-R 5000 63.5 | 46.0 +1.0% 734-1158-ND 142.00 127.80 | MG1-5000-A-9V-R 
500 A 1/4 | 734-1063-ND 68.63 64.05 61.77 | P51-500-A-A-I36-5V-R MGA.9V (9 Volt Battery) 
1000 A 1/4__| 734-1064-ND 68.63 64.05 __ 61.77 | P51-1000-A-A-I36-5V-R 30 635 | 46.0] 21.0% | 734-1159-ND 80.00 72.00 | MGA-30-A-9V-R 
15 A 1/8 | 734-1065-ND 68.63 64.05  61.77|P51-15-A-B-136-5V-R 100 | 63.5 | 46.0) +1.0% | 734-1160-ND 80.00 72.00 | MGA-100-A-9V-R 
50 A 1/8 | 734-1066-ND 68.63 64.05 _61.77|P51-50-A-B-136-5V-R 300 | 63.5 | 46.0 | +1.0% | 734-1161-ND 80.00 72.00 | MGA-300-A-9V-R 
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Digital Fluid-Trac™ 


Soe ee Ultrasonic Drum Level Gauge 


Controls Division 


Description: This drum level gauge is a cost competitive non-contact continuous liquid level drum gauge. Designed Operating Battery | Digi-Key Pacsiesen SSI Technologies 
for use on 55 gallon vertical drums storing a wide variety of media such as water, waste water, motor oil, hydraulic R T tt Lit Part N 1 5 Part N 

fluid and diesel fuel. Features: * Fits NPT openings (2” or 3/4”) * Accurate to 1 gallon with a resolution of +/- 0.5 gallon ange: emperature, ute erhNG: ere: 

* Powered by two 9V batteries (not included) Up to 32” | 0°C ~ 50°C [30 Days] 734-1162-ND 125.00 112.50 | DFT-100-R 


P ti SMC Corporation is the largest manufacturer in the world of pneumatic automation components. SMC’s 
neu ma Ic line of fluid power and pneumatic instrumentation products include vacuum and pressure sensors, 


| Mf . switches, gauges, electro-pneumatic regulators and digital flow switches/sensors for air, water and 
Zw SMMC. Automation Components cremicas: 


«29.4 
+— 27.2 M5 x0.8 


t t 
@12 97.2 
t ry 


Supply Max. Supply Operating 
Pressure Proof Pressure Voltage Current Temperature Digi-Key Price SMC 
Fig. Range Pressure Type Port (VDC) (mA) Output °c Part No. Each Part No. 
ZSE30/ISE30 Series — 2-Color Display 
-100 ~ 100kPa 500kPa Vacuum NPT 1/8” 12~24 45 PNP 0~50 606-1006-ND 109.73 ZSE30-T1-65 
-100 ~ 100kPa 500kPa Vacuum NPT 1/8” 12~24 45 NPN 0~50 606-1007-ND 109.73 ZSE30-T1-25 
0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure NPT 1/8” 12~24 45 PNP 0~50 606-1001-ND 109.73 ISE30-T1-65 
1 0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure NPT 1/8” 12 ~ 24 45 NPN 0~50 606-1000-ND 109.73 ISE30-T1-25 
-100 ~ 100kPa 500kPa Vacuum @1/4” One Touch 12 ~24 45 PNP 0~50 606-1008-ND 112.96 ZSE30-N7L-65 
-100 ~ 100kPa 500kPa Vacuum 1/4” One Touch 12~24 45 NPN 0~50 606-1009-ND 112.96 ZSE30-N7L-25 
0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure 1/4” One Touch 12 ~ 24 45 PNP 0~50 606-1002-ND 115.19 ISE30-N7L-65 
0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure 21/4” One Touch 12 ~ 24 45 NPN 0~50 606-1003-ND 115.19 ISE30-N7L-25 
ZSE40/ISE40 Series 
0.0 ~ 101.3kPa 500kPa Vacuum NPT 1/8” 12~24 55 PNP x 2, 1 ~ 5V 0~50 606-1011-ND 136.92 ZSE40-T1-62 
2 0.0 ~ 101.3kPa 500kPa Vacuum NPT 1/8” 12~24 55 NPN x 2, 1 ~ 5V 0~50 606-1010-ND 136.92 ZSE40-T1-22 
0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure NPT 1/8” 12~24 55 PNP x 2, 1 ~ 5V 0~50 606-1004-ND 136.92 ISE40-T1-62 
0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure NPT 1/8” 12~24 55 NPN x 2, 1 ~ 5V 0~50 606-1005-ND 136.92 ISE40-T1-22 
PSE530 Series — Remote Type Sensor 
3 0.0 ~ 1.0MPa 1.5MPa Pressure M65 x 0.8” 12 ~ 24 15 1~5V 0~50 606-1019-ND 61.20 PSE530-M5 
0.0 ~ 101kPa 500kPa Vacuum M5 x 0.8” 12~24 15 1~5V 0~50 606-1020-ND 61.20 PSE531-M5 
PSE200 Series — Multi-channel Controller 
i = 12 ~24 55 NPN x5 0~50 606-1016-ND 178.19 | PSE200 
= 12~24 55 PNP x5 0~50 606-1017-ND 178.19 PSE201 
PSE540 Series — Compact, 2-Color Display, Remote Type Sensor 
5 0.0 ~ 101kPa 500kPa Vacuum 04” Plug-in Reducer 12~24 15 1~5V 0~50 606-1021-ND 64.74 PSE541-R04 
-100 ~ 100kPa 500kPa Pressure 24” Plug-in Reducer 12 ~24 15 1~5V 0~50 606-1022-ND 64.74 PSE543-R04 
PS1000/PS1100 Series — Electronic Air Checker 
é -100 ~ 450kPa 1MPa Pressure 06” Reducer 12 ~24 40 NPN 0~60 606-1024-ND 64.55 PS1000-RO6L 
-100 ~ 400kPa 1MPa Vacuum 96” Reducer 12 ~24 40 NPN 0~60 606-1025-ND 64.55 PS1100-RO6L 
ITV2000 Series — Electro-pneumatic Regulator 
-005 ~ 0.5MPa 1.0MPa Gauge NPT 1/4” 24 120 4-20mA 0~50 606-1026-ND 398.48 ITV2030-01N2L4 
.005 ~ 0.5MPa 1.0MPa Gauge NPT 1/4” 24 120 4-20mA 0~50 606-1027-ND 427.52 ITV2030-04N2L4 
7 .005 ~ 0.5MPa 1.0MPa Gauge NPT 1/4” 24 120 4-20mA 0~50 606-1028-ND 398.48 ITV2030-31N2L4 
-005 ~ 0.9MPa 1.0MPa Gauge NPT 1/4” 24 120 4-20mA 0~50 606-1029-ND 398.48 ITV2050-01N2L4 
.005 ~ 0.9MPa 1.0MPa Gauge NPT 1/4” 24 120 4-20mA 0~50 606-1030-ND 427.52 ITV2050-04N2L4 
-005 ~ 0.9MPa 1.0MPa Gauge NPT 1/4” 24 120 4-20mA 0~50 606-1031-ND 398.48 ITV2050-31N2L4 
Mounting Bracket for |SE30/ZSE30 with Mounting Screws. . 606-1012-ND 4.19 ZS-27-B 
Panel Mount Kit for ISE30/ZSE30 with Mounting Screws . 606-1013-ND 4.19 ZS-27-C 
Mounting Bracket for |SE40/ZSE40 with Mounting Screws. Fi 606-1014-ND 7.88 ZS-24-A 
Panel Mount Kit for ISE40/ZSE40 ............ 20... ecce eee ee = 606-1015-ND 5.78 ZS-22-A 
Panel Mount Adapter for PSE200 Waterproof Seal, with Mounting Screws .. 7 606-1018-ND 14.98 ZS-26-C 
3 Meter Sensor Cable for PSESS0/S31 «0... .icsctsescesecceteanesasnedeacerecnadssuereacei acer vcnnanadeassandaecerea seaaessaeesbiaessaassceaeccasennes ease 606-1023-ND 13.38 ZS-26-F 
Supply Max. Supply Operating 
Flow Rate Pressure Voltage Current Temperature Digi-Key Price smc 
Fig. Liters/Minute Type Port (VDC) (mA) Output °c Part No. Each Part No. 
PF2A Series — Digital Air Flow Switch 
5 ~ 50 Gauge NPT 1/4” 12 ~ 24 150 NPN 0~50 606-1032-ND 556.50 PF2A750-NO02-27 
8 5 ~ 50 Gauge NPT 1/4” 12 ~ 24 150 PNP 0~50 606-1034-ND 556.50 PF2A750-N02-67 
50 ~ 500 Gauge NPT 1/2” 12 ~ 24 170 NPN 0~50 606-1033-ND 556.50 PF2A751-N04-27 
50 ~ 500 Gauge NPT 1/2” 12 ~ 24 170 PNP 0~50 606-1035-ND 556.50 PF2A751-N04-67 
PF2W Series — Digital Water Flow Switch 
2~16 Gauge NPT 1/2” 12 ~ 24 70 NPN 0~50 606-1036-ND 604.36 PF2W720-N04-27 
9 2~16 Gauge NPT 1/2” 12 ~ 24 70 PNP 0~50 606-1038-ND 604.36 PF2W720-N04-67 
10 ~ 100 Gauge NPT 3/4” 12 ~ 24 80 NPN 0~50 606-1037-ND 711.08 PF2W711-N0O6-27 
10 ~ 100 Gauge NPT 3/4” 12 ~ 24 80 PNP 0~50 606-1039-ND 711.08 PF2W711-NO6-67 
PF2D Series — Digital Deionized Water or Chemical Flow Switch 
10 1.8 ~ 20 Gauge 1/2” 12 ~ 24 20 1~5V 0~50 606-1040-ND 688.46 PF2D520-13-1 
1.8 ~ 20 Gauge 1/2" 12 ~ 24 20 4-20mA 0~50 606-1041-ND 688.46 PF2D520-13-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2431 
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Port 2 Port 4 
| Vacuum Positive 
ressure 
48.16 04.04 1588 16.00 
Hy a 


Pi 
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11.05 


1:GND 3: Vs 1: Ground = 3: Vs 
2: +Vout 4: -Vout 4 2: Vout 4: -Vout 


23.11 BSC 


+ 4.93 
Port 1 


— ea |_-Port 1 
prossure 11,18 Positive 


— Pressure 
© ; . 18.16 


Port 2 
Vacuum | 


11.05 


2.54 BSC-||+ -l-0.84 


1:Ground 3: Vs 1:N/C 3:GND- 5:N/C_ 7:N/C 1: Vout 2:GND 3: Vs y 3:Vec 5: V2 
2: +Vout 4: -Vout 2:Vs 4:Vout 6:N/C 8:N/C 4:NC 5:NC 6: NC 


Positive 
Pressure 


1:N/C 3:GND 5:N/C 7:N/C 1:N/C 3:GND 5:N/C_ 7: N/C 
2:Vs 4:Vout 6:N/C 8:N/C 2: Vs 4:Vout 6:N/C 8:N/C 


Vacuum 


Positive 
Pressure 


1:GND 3: Vs 5:N/C 7: N/C 1:N/C 3: GND :N/C 7: N/C 1: GND 3: Vs 1: GND 
2:+Vout 4:-Vout 6:N/C 8: N/C 2:Vs 4:Vout 6:N/C 8:N/C 2: +Vout 4: -Vout 2: +Vout 


;-—8.76—} 


7.62 12.32 


© 


1:GND 3:Vs 5:N/C 7: N/C 1:N/C 3:GND 5:N/C_ 7: N/C 1:N/C 3:GND 5:N/C 7:N/C 
2:+Vout 4:-Vout 6:N/C 8:N/C 2:Vs 4:Vout 6:N/C 8:N/C 2:Vs 4:Vout 6:N/C 8:N/C 


Accelerometers Digi@Reel” 
Supply Acceleration Sensitivity Rolloff Sensing | Zero g Output Operating | Digi-Key Price Each 

Fig. (vDC) Range (g) Typ. (mV/g/V) Frequency (Hz) Axis (Vpp = 5V)* Package | Temp. (°C) | Part No. 1 25 100 
4.75 ~ 5.25 1.5 1200 50 Xx 2.5V 16-SOIC -40 ~ 105 MMA2260EG-ND® 151 10.56 9.12 
4.75 ~ 5.25 45 10 400 Xx 2.5V 16-SOIC -40 ~ 105 MMA2201D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 56.3 8 400 Xx 2.5V 16-SOIC -40 ~ 125 MMA2202EG-ND® 11.51 10.56 9.12 
4.75 ~ 5.25 112.5 4 400 Xx 2.5V 16-SOIC -40 ~ 125 MMA2204D-ND 15.32 11.59 10.68 
4.75 ~ 5.25 112.5 4 400 Xx 2.5V 16-SOIC -40 ~ 125 MMA2204EG-ND® 41,511 10.56 9.64 
4.75 ~ 5.25 281 1.6 400 x 2.5V 16-SOIC -40 ~ 125 MMA2300D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 40 50 400 Xx 2.5V 16-SOIC -40 ~ 105 MMA2201EG-ND® 44,51 10.56 9.64 
4.75 ~ 5.25 40 50 400 Xx 2.5V 16-SOIC -40 ~ 105 MMA2201EGR2CT-ND§®@ 11.51 10.52 9.62 
4.75 ~ 5.25 40 50 400 Xx 2.5V 16-SOIC -40 ~ 105 MMA2201EGR2TR-NDA® 8654.40/1,000 
4.75 ~ 5.25 200 10 400 Xx 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA2301EG-ND@ 11.51 10.56 9.64 
4.75 ~ 5.25 200 10 400 x 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA2301EGR2-ND® 8654.40/1,000 
4.75 ~ 5.25 2.5 750 50 Z 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 105 MMA1270D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 2.5 750 50 Zz 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 105 MMA1270EG-ND@ 11.51 10.56 9.64 

1 4.75 ~ 5.25 2.5 750 50 Zz 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 105 MMA1270EGR2CT-ND§@ 11.51 9.62 9.02 

4.75 ~ 5.25 2.5 750 50 Zz 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 105 MMA1270EGR2TR-NDA® 8654.00/1,000 
4.75 ~ 5.25 5 400 50 Z 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1250D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 100 20 400 Zz 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1210EG-ND@ 11.51 10.56 9.12 
4.75 ~ 5.25 100 20 400 Z 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1210EGR2CT-ND§@ 11.51 10.52 9.62 
4.75 ~ 5.25 100 20 400 Zz 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1210EGR2TR-NDA® 8654.40/1,000 
4.75 ~ 5.25 169 13 400 Zz 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1211D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 169 2.667 400 Z 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1211EG-ND@ 11.51 10.56 9.64 
4.75 ~ 5.25 225 2 400 Zz 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1212D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 225 2 400 Zz 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1212EG-ND@ 11.51 10.56 9.64 
4.75 ~ 5.25 50 40 400 Z 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1213EG-ND@ 11.51 10.56 9.12 
4.75 ~ 5.25 50 40 400 Zz 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1213EGR2-ND® 8654.40/1,000 
4.75 ~ 5.25 281 1.6 400 Zz 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1200EG-ND@ 11.51 10.56 9.64 
4.75 ~ 5.25 8 250 250 Zz 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1220EG-ND@ 11.51 10.56 9.12 

* The device can measure both +/- acceleration. With no input acceleration the output is at midsupply. For positive acceleration the output will increase above VpD/2 and for negative acceleration the output 

will decrease below VpD/2. RoHS Compliant § Cut Tape A Tape and Reel t VoD = 3.3V $ VoD = 2.8V (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Supply Acceleration Sensitivity Rolloff Sensing | Zero g Output Operating | Digi-Key Price Each 
Fig. (vDC) Range (g) Typ. (mV/g/V) Frequency (Hz) Axis (Vpp = 5V)* Package | Temp. (°C) | Part No. 1 25 100 
4.75 ~ 5.25 8 250 250 Z 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1220EGR2CT-ND§® 11.51 10.52 9.62 
4.75 ~ 5.25 8 250 250 Z 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1220EGR2TR-NDA® 8654.40/1,000 
1 4.75 ~ 5.25 5 400 50 Zz 2.5V 16-SOIC -40 ~ 125 MMA1250EG-ND@ 11.51 10.56 9.64 
4.75 ~ 5.25 5 400 50 Zz 2.5V 16-SOIC -40 ~ 125 MMA1250EGR2CT-ND§@ 11.51 10.52 9.62 
4.75 ~ 5.25 5 400 50 Zz 2.5V 16-SOIC. -40 ~ 125 MMA1250EGR2TR-NDA® 8654.40/1,000 
4.75 ~ 5.25 45 10 400 X-Y 2.5V 20-SOIC -40 ~ 125 MMA3201D-ND 15.34 11.60 10.70 
4.75 ~ 5.25 40 (X) 40 (Y) 50/50 400 X-Y 2.5V 20-SOIC -40 ~ 125 MMA3201EG-ND@ 11.51 10.56 9.64 
4.75 ~ 5.25 40 (X) 40 (Y) 50/50 400 X-Y 2.5V 20-SOIC -40 ~ 125 MMA3201EGR2CT-ND§@ 11.51 10.52 9.62 
4.75 ~ 5.25 40 (X) 40 (Y) 50/50 400 X-Y 2.5V 20-SOIC -40 ~ 125 MMA3201EGR2TR-NDA® 8654.40/1,000 
2 |_ 4.75 ~ 5.25 100 (X) / 50 (Y) 20/40 400 X-Y 2.5V 20-SOIC -40 ~ 125 MMA3202EG-ND@ 11.51 10.56 9.64 
4.75 ~ 5.25 100 (X) / 50 (Y) 20/40 400 X-Y 2.5V 20-SOIC -40 ~ 125 MMA3202EGR2CT-ND§@ 11.51 10.52 9.62 
4.75 ~ 5.25 100 (X) / 50 (Y) 20/40 400 X-Y 2.5V 20-SOIC -40 ~ 125 MMA3202EGR2TR-NDA® 8654.40/1,000 
4.75 ~ 5.25 50 (X) / 20 (Y) 50/50 400 X-Y 2.5V 20-SOIC -40 ~ 125 MMA3221EG-ND@ 11.51 10.56 9.64 
4.75 ~ 5.25 50 (X) / 20 (Y) 50/50 400 X-Y 2.5V 20-SOIC -40 ~ 125 MMA3221EGR2CT-ND§@ 11.51 9.62 9.02 
4.75 ~ 5.25 50 (X) / 20 (Y) 50/50 400 X-Y 2.5V 20-SOIC -40 ~ 125 MMA3221EGR2TR-NDA® 8654.00/1,000 
2.7 ~3.6 1.5 800 300 X-Y 1.65Vt 16-QFN -20 ~ 85 MMA6261Q-ND 6.37 5.25 4.80 
2.7 ~ 3.6 1.5 800 150 X-Y 1.65Vt 16-QFN -20 ~ 85 MMA6262Q-ND 6.37 5.25 4.80 
2.7 ~ 3.6 1.5 800 900 X-Y 1.65Vt 16-QFN -20 ~ 85 MMA6263Q-ND 6.37 5.25 4.80 
2.2 ~3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350 X-Y 1.65Vt 16-QFN -20 ~ 85 MMA6270Q-ND@ 11.15 7.96 7.24 
2.2 ~ 3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350 X-Y 1.65Vt 16-QFN -20 ~ 85 MMA6270QR2TR-NDA® 3902.00/1,000 
2.2 ~3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350 X-Y 1.65Vt 16-QFN -20 ~ 85 MMA6270QT-ND® 5.75 4.77 4.35 
2.2 ~3.6 2.5/3.3/6.7/10] 480/360/ 180/120 350 X-Y 1.65Vt 16-QFN -40 ~ 105 MMA6271QT-ND® 5.71 4.73 4.32 
3 2.2 ~ 3.6 2.5/3.3/6.7/10] 480/360/ 180/120 350 X-Y 1.65Vt 16-QFN -40 ~ 105 MMA6271QR2CT-ND§@ 5.71 4.85 4.04 
2.2 ~3.6 2.5/3.3/6.7/10] 480/360/ 180/120 350 X-Y 1.65Vt 16-QFN -40 ~ 105 MMA6271QR2TR-NDA® 3874.00/1,000 
2.2 ~ 3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350(X) / 150(Z) X-Z 1.65Vt 16-QFN -20 ~ 85 MMA6280Q-ND@ 8.92 6.72 6.05 
2.2~3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350(X) / 150(Z) X-Z 1.65Vt 16-QFN -40 ~ 105 MMA6280QT-ND® 5.77 4.78 4.37 
2.2 ~3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350(X) / 150(Z) X-Z 1.65Vt 16-QFN -20 ~ 85 MMA6280QR2TR-NDA® 3939.00/1,000 
2.2 ~ 3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350(XY) / 150(Z) X-Y-Z 1.65Vt 16-QFN -20 ~ 85 MMA7260QT-ND® 3.18 2.64 2.41 
2.2~3.6 1.5/2/4/6 800 / 600 / 300 / 200 350(XY) / 150(Z) X-Y-Z 1.65Vt 16-QFN -20 ~ 85 MMA7260QR2TR-NDA® 3917.00/1,000 
2.2 ~ 3.6 2.5/3.3/6.7/10] 480/360/ 180/120 350(XY) / 150(Z) X-Y-Z 1.65Vt 16-QFN -40 ~ 105 MMA7261QT-ND® 5.73 4.75 3.73 
2.2 ~ 3.6 2.5/3.3/6.7/10| 480/360/ 180/120 350(XY) / 150(Z) X-Y-Z 1.65Vt 16-QFN -20 ~ 85 MMA7261QR2TR-NDA® 3888.00/1,000 
2.2~3.6 4/12 308 / 77 400(XY) / 300(Z) X-Y-Z 1.4VE 14-LGA -20 ~ 85 MMA7330LT-ND® 5.95 4.56 3.45 
4 2.2~3.6 3/11 440 /117.8 400(XY) / 300(Z) X-Y-Z 1.65Vt 14-LGA -20 ~ 85 MMA7340LT-ND® 5.95 4.19 3.45 
2.2 ~ 3.6 1.5/6 800 / 200 400(XY) / 300(Z) X-Y-Z 1.65Vt 14-LGA -20 ~ 85 MMA7360LT-ND® 6.10 4.29 3.54 
Accelerometer Development Kits 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA6270QE. KIT3109MMA6270QE-ND 39.57 = = 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA6280QE KIT3109MMA6280QE-ND 39.57 _ = 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA7260Q KIT3109MMA7260QE-ND® 39.57 _ _ 
Accelerometer Evaluation Kit for MMA7261QE. KIT3109MMA7261QE-ND 39.20 _ = 
Reference Design Kits 
Triax Reference Design 3-Axis for MMA2260D +1.5g with MMA1260D RD1986MMA2260D-ND 75.87 61.44 59.45 
Sensing Reference Design 3-Axis for MMA7260QT RD3112MMA7260QE-ND® 65.17 _ _ 
Board Reference 3-Axis Accelerometer.............. RD3152MMA7260Q-ND® 147.85 = — 
* The device can measure both +/- acceleration. With no input acceleration the output is at midsupply. For positive acceleration the output will increase above Vop/2 and for negative acceleration the output will decrease 
below Vpp/2. RoHS Compliant § Cut Tape A Tape and Reel t VoD = 3.3V $ Vop = 2.8V 
Precision Temperature Compensated Pressure Sensors Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 
Pressure Supply Response Compensated Digi-Key Price Each 
Fig. Pressure Type Output Package (VDC) Time* Temp. Range (°C) Part No. ul 25 100 
Unamplified Uncompensated Pressure Sensors 
5 0 ~ 1.45 psi Differential 35mV 344C-01 3.0 1.0ms _ MPX10DP-ND 10.95 9.17 8.24 
6 0 ~ 1.45 psi Differential 35mV 344-15 3.0 1.0 ms = MPX10D-ND 10.95 9.17 8.24 
7 0 ~ 1.45 psi Gauge 35mV 344B-01 3.0 1.0ms = MPX10GP-ND 10.95 9.17 8.24 
17 0 ~ 1.45 psi Gauge 35mV 482C-03 3.0 1.0ms _— MPXV10GC7U-ND 10.05 9.23 8.42 
5 0 ~ 1.45 psi Differential 55mV 344C-01 3.0 1.0ms _ MPX12DP-ND 10.95 10.05 9.17 
ze 0 ~ 1.45 psi Gauge 55mV 344B-01 3.0 1.0ms = MPX12GP-ND 10.95 9.17 7.64 
5 0 ~ 7.25 psi Differential 60mV 344C-01 3.0 1.0ms = MPX53DP-ND 10.95 10.05 9.17 
Unamplified Temperature Compensated Pressure Sensors 
6 0 ~ 1.45 psi Differential 25mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2010D-ND 11.22 9.40 7.83 
5 0 ~ 1.45 psi Differential 25mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2010DP-ND 11.22 9.40 8.44 
Va 0 ~ 1.45 psi Gauge 25mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~ 85 MPX2010GP-ND 11.22 10.30 9.40 
19 0 ~ 1.45 psi Gauge 25mV 344E-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2010GS-ND 11.22 9.40 8.44 
8 0 ~ 1.45 psi Differential 25mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2010D-ND 9.55 7.91 7.22 
9 0 ~ 1.45 psi Gauge 25mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2010GS-ND 9.55 7.91 7.22 
22 0 ~ 1.45 psi Gauge 25mV 1369-01 10.0 1.0ms 0~85 MPXV2010GP-ND 10.05 8.42 7.01 
ra 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2050GP-ND 11.22 9.40 8.44 
5 0 ~ 7.25 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2053DP-ND 12.50 10.47 9.41 
7 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2053GP-ND 11.22 9.40 8.44 
8 0 ~ 7.25 psi Differential 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2053D-ND 9.55 7.91 7.22 
9 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2053GS-ND 9.55 7.91 6.21 
22 0 ~ 7.25 psi Gauge 40mV 1369-01 10.0 1.0ms 0~85 MPXV2053GP-ND 10.05 8.42 7.01 
6 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100A-ND 11.22 9.40 8.44 
7 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100AP-ND 11.22 9.40 8.44 
6 0 ~ 14.5 psi Differential 40mV 344-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100D-ND 11.22 9.40 7.83 
5 0 ~ 14.5 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100DP-ND 11.22 9.40 8.44 
7 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2100GP-ND 11.22 9.40 7.83 
6 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102A-ND 11.22 9.40 7.83 
ra 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102AP-ND 11.22 9.40 8.44 
21 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV 344F-01 10.0 1.0ms 0~ 85 MPX2102ASX-ND 11.22 9.40 8.44 
5 0 ~ 14.5 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102DP-ND 11.22 9.40 8.44 
7 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102GP-ND 12.75 9.65 8.90 
20 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV 344D-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2102GVP-ND 11.22 9.40 8.44 
22 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV 1369-01 10.0 1.0ms 0~85 MPXV2102GP-ND 10.05 8.42 7.01 
8 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2102A-ND 9.55 6.52 6.21 
9 0 ~ 14.5 psi Absolute 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2102AS-ND 9.55 7.91 6.21 
8 0 ~ 14.5 psi Differential 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2102D-ND 11.49 8.69 8.01 
9 0 ~ 14.5 psi Gauge 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2102GS-ND 9.55 7.91 6.21 
6 0 ~ 29 psi Absolute 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200A-ND 11.22 9.40 8.44 
7 0 ~ 29 psi Absolute 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200AP-ND 11.22 9.40 8.44 
6 0 ~ 29 psi Differential 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200D-ND 11.22 9.40 8.44 
5 0 ~ 29 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~ 85 MPX2200DP-ND 11.22 9.40 8.44 
22 0 ~ 29 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2200GP-ND 11.22 9.40 8.44 
21 0 ~ 29 psi Absolute 40mV 344F-01 10.0 1.0ms 0~ 85 MPX2202ASX-ND 11.22 9.40 8.44 
6 0 ~ 29 psi Differential 40mV 344-15 10.0 1.0ms 0~85 MPX2202D-ND 16.66 12.60 11.62 
5 0 ~ 29 psi Differential 40mV 344C-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2202DP-ND 11.22 9.40 8.44 
* Response time is defined as the time for the incremental change in output to go from 10% to 90% of its final value when subjected to a specified step change in pressure. ROHS Compliant (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


Digi@Ree! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2433 


S. 


&* freescale’ sensors 


semiconductor Precision Temperature Compensated Pressure Sensors (Cont.) —_ Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C 


Pressure Supply Response Compensated Digi-Key Price Each 
Fig. Pressure Type Output Package (VDC) Time* Temp. Range (°C) Part No. if 25 100 
0 ~ 29 psi Gauge 40mV 344B-01 10.0 1.0ms 0~85 MPX2202GP-ND 11.22 8.49 7.83 
8 0 ~ 29 psi Absolute 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2202A-ND 9.55 7.91 7.22 
9 0 ~ 29 psi Absolute 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2202AS-ND 9.55 Tech 6.21 
8 0 ~ 29 psi Differential 40mV MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2202D-ND 9.55 7.91 7.22 
9 0 ~ 29 psi Gauge 40mV Ported MPAK 10.0 1.0ms 0~85 MPXM2202GS-ND 9.55 7.91 7.22 
10 0 ~ 29 psi Gauge 40mV 1369-01 10.0 1.0ms 0~85 MPXV2202GC6U-ND@ 13.41 10.14 9.35 
22 0 ~ 29 psi Gauge 40mV 1369-01 10.0 1.0ms 0~85 MPXV2202GP-ND 10.05 8.42 7.01 
Amplified Temperature Compensated Pressure Sensors 
10 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482A-01 5.0 = 0~85 MPXV5004GC6U-ND 14.94 13.71 11.83 
14 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482-01 5.0 _ 10 ~ 60 MPXV5004G6U-ND 18.27 14.34 13.50 
10 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482A-01 5.0 _ 10 ~ 60 MPXV5004GC6T1CT-ND 14.94 11.30 = 
10 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482A-01 5.0 = 10 ~ 60 MPXV5004GC6T1TR-ND 1123.20/100 
17 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 482C-03 5.0 =. 10 ~ 60 MPXV5004GC7U-ND 14.94 12.51 10.42 
22 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 1369-01 5.0 = 10 ~ 60 MPXV5004GP-ND 14.94 12.51 10.42 
24 0 ~ 0.57 psi Gauge 4.9V 1368-01 5.0 = 10 ~ 60 MPXV5004GVP-ND 14.94 13.71 12.51 
17 0 ~ 0.87 psi Gauge 4.6V 482C-03 5.0 = 10 ~ 60 MPXV4006GC7U-ND 14.94 12.51 10.42 
22 0 ~ 0.87 psi Gauge 4.6V 1369-01 5.0 = 10 ~ 60 MPXV4006GP-ND 14.94 12.51 10.42 
| 0 ~ 1.45 psi Differential 4.5V 867C-05 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5010DP-ND 14.94 13.71 12.51 
12 0 ~ 1.45 psi Gauge 4.5V 867B-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5010GP-ND 14.94 13.71 12.51 
13 0 ~ 1.45 psi Differential 4.5V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5010D-ND 18.27 14.34 13.50 
22 0 ~ 1.45 psi Gauge 4.5V 1369-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5010GP-ND 14.94 12.51 10.42 
13 0 ~ 7.25 psi Differential 4.5V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5050D-ND 14.94 13.71 12.51 
11 0 ~ 7.25 psi Differential 4.5V 867C-05 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5050DP-ND 14.94 13.71 12.51 
12 0 ~ 7.25 psi Gauge 4.5V 867B-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5050GP-ND 14.94 13.71 12.51 
22 0 ~ 7.25 psi Gauge 4.5V 1369-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5050GP-ND 14.94 12.51 10.42 
13 0 ~ 11.6 psi Differential 4.3V 867-08 5.1 _— -40 ~ 105 MPX4080D-ND 14.59 13.39 11.56 
12 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.7V 867B-04 5.0 1.0ms 0~85 MPX5100AP-ND 14.94 13.71 12.51 
13 0 ~ 14.5 psi Differential 4.7V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5100D-ND 14.94 13.71 12.51 
12 0 ~ 14.5 psi Gauge 4.7V 867B-04 5.0 1.0ms 0~85 MPX5100GP-ND 14.94 13.71 12.51 
10 0 ~ 14.5 psi Gauge 4.7V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5100GC6U-ND 14.36 13.18 11.37 
13 0 ~ 36.3 psi Differential 4.7V 867-08 5A 1.0ms -40 ~ 125 MPX4250D-ND 14.94 12.51 10.42 
"1 0 ~ 36.3 psi Differential 4.7V 867C-05 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX4250DP-ND 14.94 12.51 10.42 
13 0 ~ 72.5 psi Differential 4.5V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5500D-ND 14.94 13.71 12.51 
13 0 ~ 101.5 psi Differential 4.5V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5700D-ND 14.94 13.71 12.51 
1 0 ~ 101.5 psi Differential 4.5V 867C-05 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5700DP-ND 14.94 13.71 12.51 
12 0 ~ 101.5 psi Gauge 4.5V 867B-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5700GP-ND 14.94 12.51 10.42 
13 0 ~ 150 psi Differential 4.7V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5999D-ND 14.94 13.71 12.51 
13 2.2 ~ 15.2 psi Absolute 4.6V 867-08 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4105A-ND 18.27 14.34 13.50 
13 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 867-08 Sil 1.0ms -40 ~ 125 MPX4115A-ND 16.58 12.54 11.57 
12 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 867B-04 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4115AP-ND 14.94 12.51 10.42 
14 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 482-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4115A6U-ND 14.36 13.18 11.37 
10 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 482A-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4115AC6U-ND 14.36 13.18 11.37 
13 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.7V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5100A-ND 14.94 13.71 11.83 
14 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 482-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXA6115A6U-ND 14.36 13.18 11.37 
10 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXA6115AC6U-ND 14.36 13.18 11.37 
14 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.8V 482-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ4115A6U-ND 15.09 13.85 12.64 
10 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.8V 482A-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ4115AC6U-ND 15.09 13.85 12.64 
16 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115A6T1CT-ND 15.00 13.50 12.00 
16 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115A6T1TR-ND 10800.00/1,000 
12 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.6V 867B-04 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4115AP-ND 14.36 13.18 11.37 
14 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 482-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ6115A6U-ND 15.09 13.85 12.64 
10 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ6115AC6U-ND 15.09 13.85 12.64 
16 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXHZ6115A6U-ND 15.09 13.85 12.64 
23 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXHZ6115AC6T1CT-ND 15.09 11.42 10.52 
23 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXHZ6115AC6T1TR-ND 3404.16/300 
23 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-03 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXHZ6115AC6U-ND 15.09 13.85 12.64 
16 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317-04 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115A6U-ND 14.36 13.18 11.37 
23 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115AC6T1CT-ND 14.36 10.86 10.02 
23 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115AC6T1TR-ND 3240.00/300 
23 2.2 ~ 16.7 psi Absolute 4.5V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6115AC6U-ND 14.36 13.18 11.37 
14 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.9V 482-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ4100A6U-ND 15.09 13.85 12.64 
10 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.9V 482A-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXAZ4100AC6U-ND 15.09 13.85 12.64 
12 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.8V 867B-04 5.1 1.0ms 0~85 MPX4100AP-ND 14.59 12.22 10.18 
14 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.8V 482-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4100A6U-ND 14.36 13.18 11.37 
10 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.8V 482A-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4100AC6U-ND 14.36 13.18 11.37 
13 2.9 ~ 15.2 psi Absolute 4.9V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX4100A-ND 14.59 13.39 11.56 
13 2.9 ~ 36.3 psi Absolute 4.7V 867-08 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4250A-ND 14.94 12.51 10.42 
12 2.9 ~ 36.3 psi Absolute 4.7V 867B-04 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPX4250AP-ND 14.94 11.30 10.42 
14 2.9 ~ 36.3 psi Absolute 4.7V 482-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4250A6U-ND 14.36 13.18 11.37 
10 2.9 ~ 36.3 psi Absolute 4.7V 482A-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXA4250AC6U-ND 14.36 13.18 11.37 
10 2.18 ~ 14.8 psi Absolute 4.7V 482A-01 5.1 15.0ms -40 ~ 125 MPXA4101AC6U-ND 17.57 13.78 12.98 
16 2.18 ~ 14.8 psi Absolute 4.7V 1317-04 5.1 15.0ms -40 ~ 125 MPXH6101A6T1CT-ND 16.50 15.00 13.50 
16 2.18 ~ 14.8 psi Absolute 4.7V 1317-04 5.1 15.0ms -40 ~ 125 MPXH6101A6T1TR-ND 10800.00/1,000 
16 2.18 ~ 14.8 psi Absolute 4.7V 1317-04 5.1 15.0ms -40 ~ 125 MPXH6101A6U-ND 14.36 13.18 12.03 
13 2.18 ~ 101.5 psi Absolute 4.7V 867-08 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPX5700A-ND 14.94 13.71 12.51 
16 3.0 ~ 36 psi Absolute 4.7V 1317-04 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6250A6U-ND 14.36 13.18 11.37 
23 3.0 ~ 36 psi Absolute 4.7V 1317A-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6250AC6U-ND. 14.36 13.18 11.37 
16 3.0 ~ 42 psi Absolute 4.6V 1317-04 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6300A6U-ND 14.36 13.18 11.37 
23 3.0 ~ 42 psi Absolute 4.6V 1317A-01 5.1 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6300AC6U-ND. 14.36 13.18 12.03 
23 3.0 ~ 58 psi Absolute 4.6V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6400AC6T1CT-ND 14.36 11.37 10.86 
23 3.0 ~ 58 psi Absolute 4.6V 1317A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXH6400AC6T1TR-ND 3240.00/300 
10 -16.7 ~ 2.2 psi Differential 4.6V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV4115VC6U-ND 14.36 13.18 11.37 
10 -16.7 ~ 2.2 psi Differential 4.4V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV6115VC6U-ND 14.36 13.18 11.37 
10 -7.25 ~ O psi Differential 4.5V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5050VC6T1CT-ND 14.36 12.03 = 
10 -7.25 ~ O psi Differential 4.5V 482A-01 5.0 1.0ms -40 ~ 125 MPXV5050VC6T1TR-ND 1080.00/100 


* Response time is defined as the time for the incremental change in output to go from 10% to 90% of its final value when subjected to a specified step change in pressure. ROHS Compliant 


Proximity Sensors and Kits Digi@Reel° 
Supply Supply Operating Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing | Freescale 
Fig. (VDC) Current (A) | Temperature (°C) Package Part No. 1 25 100 | Part No. 1,000 Part No. 
25 4.75 ~ 5.25 0.7 ~ 1.7 -40 ~ 85 54-SOICW MC33794EK-ND* 5.75 4.05 3.69 | — = MC33794EK 
4.75 ~ 5.25 0.7 ~ 1.7 -40 ~ 85 54-SOICW, MC33794EKR2CT-ND 5.75 3.91 3.68 | MC33794EKR2TR-ND 3324.00 MC33794EKR2 
Demo Kit for MC34940E . .. | DEMO1985MC34940E-ND 76.37 = = ee = DEMO1985MC34940E 
Evaluation Kit for MC3394 KITMC33941EVM-ND 111.92 = = ea = KITMC33941EVM 


* Bulk 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2434 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


A ALL SENSORS Pressure Sensors Fig. 1 2.54 pica 
0.25x 4places for 
0.50 electrical connection 
Pressure Supply Compensated Operating | Digi-Key Price Each All Sensors eal 48 to 4.4 
Fig.| Pressure} Type Output (VDC) Temperature Temperature | Part No. ‘l 25 100 | PartNo. aa Tt L Mounting f9 
Amplified with Voltage Reference Low Pressure 27.4 3.6 typical] 
1 | 0-20 | InHoo 4V 5.5 ~16 5 ~50°C | -25°C~ 85°C | 442-1008-ND 99.00 75.00 72.00 | 20 INCH-G-4V-REF 1. +Vsupply 
Amplified Low Pressure og 2. Common 
+1 mbar 442-1011-ND 180.00 126.00 112.50] 1 MBAR-D-4V ba 3: #Voulput 
+1 | InHoo 442-1012-ND 110.00 77.00 ~— 68.75 | 1 INCH-D-4V 4-Do:net-eonnect to this pin 
0-1 | InH20 442-1013-ND 120.00 84.00 75.00 | 1 INCH-G-4V 
+5 | InH20 442-1014-ND 110.00 77.00 68.75 | 5 INCH-D-4V 
1] 0-5 | InHo0 4v 3-6 5eC~50°C | -25°C~ 85°C | 442-1015-ND 110.00 77.00 68.75 | 5 INCH-G-4V X § places for 
+10 In H20 442-1016-ND 110.00 77.00 68.75 | 10 INCH-D-4V electrical connection 
0-10 | InH20 442-1017-ND 110.00 77.00 68.75 | 10 INCH-G-4V 4.8 104.4 
0-20 | InHo0 442-1019-ND 110.00 77.00 68.75 | 20 INCH-G-4V — 
+30 | InHo0 442-1020-ND_ 110.00 77.00 _ 68.75 | 30 INCH-D-4V 10.5 
Amplified Middle Pressure a 
+0.3 | PSID mae on arom | 442-1022-ND 100.00 70.00 62.50 | 0.3 PSI-D-4V =. | 
1} 0-03 | psi i a S°C~ 50°C | -25°C ~ 85°C | 449-4023-ND 100.00 70.00 62.50 | 0.3 PSI-G-4V 2214.6 
Barometric Pressure 
1 [600-1100| mbar 4V 4.5 ~55 56 ~50°C | -40°C ~ 125°C | 442-1089-ND 100.00 70.00 ~—_62.50 | BARO-A-4V 1. Vee 4. Ready/Mode 
548504400 | un Digital/ 7 -20°C ~ 85°C | -20°C ~ 105°C] 442-1097-ND 280.00 — —| BARO-DO 2. Data/Sl 5. Converl/BR 
mbar Serial -40°C ~ 125°C _| -40°C ~ 125°C | 442-1098-ND 540.00 ~ — | BARO-DO-MIL 3. Clock/SO 6. Ground 
5°C ~ 50°C on anon | 442-1092-ND 110.00 77.00 68.75 | BARO-A-4V-MINI 
Gh (600-1100) mbar 45~55V | 45-755) p56 g5e¢ | “25°C ~ 85°C | 44o-1093-ND 180.00 126.00 112.50 | BARO-A-4V-MINI-PRIME Marking Color Code: 
Millivolt Output C-Grade Pressure 1 Inch: Yellow 
0-0.3 | PSID 20mv Fi - F on | 442-1029-ND 50.00 35.00 31.25 | 0.3 PSI-D-CGRADE-MV 5 Inch: Pink 
4} ot PSID 18mV ie O° ~ 70°C | 25°C ~ 85°C | ga>-4030-ND 50.00 35.00 _31.25 | 1 PSI-D-CGRADE-MV 10 Inch: Orange: 
Millivolt Output H-Grade Pressure = ie ied 
0-41 PSID 18mV 442-1033-ND 56.00 39.20 35.00 ] 1 PSI-D-HGRADE-MV : 
0-5 PSID 60mV — op anor | 442-1034-ND 44.00 30.80 27.50 | 5 PSI-D-HGRADE-MV 
4} 045 | psi 9omv - O°C~ 70°C | -25°C ~ 85°C | 45 4035-ND 44.00 30.80 27.50 | 15 PSI-D-HGRADE-MV 
0-15 | PSIA 60mV 442-1036-ND 44.00 30.80 _—_27.50 | 15 PSI-A-HGRADE-MV 
Millivolt Output Low Pressure 
0-41 10mV 442-1037-ND 80.00 56.00 50.00 ] 1 INCH-D-MV 
0-5 20mV 442-1038-ND 74.00 51.80 46.25 | 5 INCH-D-MV 
4] 0-10 | InH20 20mV 16 0°C ~ 50 (70)°C | -25°C ~ 85°C | 442-1039-ND 74.00 51.80 46.25 | 10 INCH-D-Mv 
0-20 20mV 442-1040-ND 74.00 51.80 46.25 | 20 INCH-D-Mv 
0-30 20mV 442-1041-ND 74.00 51.80 46.25 | 30 INCH-D-MV 
Millivolt Output Prime Grade Pressure 
0-0.3 | PSID 20mV Soe op anon | 442-1042-ND 64.00 44.80 40.00 | 0.3 PSI-D-PRIME-MV 
4] 04 | psip 1amV 18 O'C~ 70°C | -25°C ~ 85°C | a49-4043-ND 64.00 44.80 40.00 | 1 PSI-D-PRIME-MV 
Miniature Basic Offset Compensated Pressure 3. 6 places for 
electrical connection 
cn ao Ree aapoas 
)- ~ 45m 4 5 a mf Fi - . 7 i -G- i 
0-20 | HO) 45. asmv 8 O° ~ 70°C | 25°C ~ 85°C | ao.4054-ND 50.00 35.00 31.25 | 20 INCH-G-BASIC » SS ert 
0-41 4.0 ~ 10.0mV 442-1046-ND 50.00 35.00 __ 31.25 | 1 INCH-D1-BASIC. Mounting —t 
05 15 ~ 30mV 442-1049-ND@ 50.00 35.00 31.25 | 5 INCH-D1-BASIC. 3.6 typical | 
0-10 15 ~ 45mV eee on arom | 442-1052-ND 50.00 35.00 31.25 | 10 INCH-D1-BASIC boat 
3B) ogo | PHO) 45 - a5mv . O'C~ 70°C | -25°C~ 85°C | aay 4058-ND 50.00 35.00 31.25 | 30 INCH-D1-BASIC lees? 
0-41 4.0 ~ 10.0mV 442-1047-ND 50.00 35.00 _31.25 | 1 INCH-D2-BASIC. 3.+Voutput —_5. -Voutput 
05 15 ~ 30mV 442-1050-ND@ 50.00 35.00 31.25 | 5 INCH-D2-BASIC 2.+Vsupply 4. -Vsupply 6. NC 
0-10 15 ~ 45mV Bea on anon | 442-1053-ND 50.00 35.00 31.25 | 10 INCH-D2-BASIC 
o-20 | HO) 45. asmv O°C~ 70°C | -25°C ~ 85°C | aay 4056-ND 50.00 35.00 31.25 | 20 INCH-D2-BASIC 
0-30 15 ~ 45mV 442-1059-ND 50.00 35.00 __ 31.25 | 30 INCH-D2-BASIC 
Miniature Low Pressure Marking: 2 Color Dots : 
0-5 442-1077-ND 70.00 49.00 43.75 | 5 INCH-G-MV-MINI ec ch 
0-10 442-1080-ND 70.00 49.00 43.75 | 10 INCH-G-MV-MINI Yellow: L10 Silver: C-Grade 
0-30 | InH20 19 ~ 21mv 16 0°C ~ 50 (70)°C | -25°C~ 85°C | 442-1086-ND 70.00 49.00 43.75 | 30 INCH-G-MV-MINI Pink: 0.3 Red: P-Grade 
0-5 442-1078-ND 70.00 49.00 43.75 | 5 INCH-D1-MV-MINI Rien 01 
3p [0:20 442-1084-ND 70.00 49.00 _—_43.75 | 20 INCH-D1-MV-MINI Purples 
0-30 442-1087-ND 70.00 49.00 43.75 | 30 INCH-D1-MV-MINI 
0-5 442-1079-ND 70.00 49.00 43.75 | 5 INCH-D2-MV-MINI 
0-10 | InH20 19 ~ 21mv 16 0°C ~50(70)°C | -25°C~ 85°C | 442-1082-ND 70.00 49.00 43.75 | 10 INCH-D2-MV-MINI Fig. 6 — Single Pressure Port 
0-20 442-1085-ND 70.00 49.00 43.75 | 20 INCH-D2-MV-MINI 10.16 4.05 
0-30 442-1088-ND 70.00 49.00 _—_43.75 | 30 INCH-D2-MV-MINI : te _ 
Miniature H-Grade Pressure 7.62 ' 
0-4 | InHo0 24 ~ 26mV 442-1060-ND 60.00 42.00 37.50 | 4 INCH-G-HGRADE-MINI Pressure 
0-03 | PSIG 19 ~ 21mv 442-1063-ND 60.00 42.00 — 37.50 | 0.3 PSI-G-HGRADE-MINI 
5 | O10 | Inyo | 19~21mv 16 | oC ~(60)70°0 | -25°C- src | 442-1066-ND 60.00 42.00 37.50 10 INCH-G-HGRADE-MiN Port 4.57 OD 
0-41 PSIG | 17.82 ~ 18.18mV 442-1069-ND 60.00 42.00 37.50 | 1 PSI-G-HGRADE-MINI 
0-5 PSIG. | 59.4 ~ 60.6mV 442-1072-ND 50.00 35.00 31.25 | 5 PSI-G-HGRADE-MINI : 
0-15 | PSIA | 89.1~90.9mVv 442-1075-ND@ 50.00 35,00 __ 31.25 | 15 PSI-A-HGRADE-MINI Pigs Dual breeeure Ports 
0-4 | InHo0 24 ~ 26mV 442-1061-ND 60.00 42.00 37.50 | 4 INCH-GF-HGRADE-MINI 10.16 
¢ | 0-03 | Psig 19 ~ 21mv 46 oC ~ (60) 70:0 | -25°¢-a5%¢ | 442-1064-ND_ 60.00 42.00 37.50 | 0.3 PSI-GF-HGRADE-MiN 
0-10 | InH20 19 ~ 21mv 442-1067-ND@ 60.00 42.00 37.50 | 10 INCH-GF-HGRADE-MINI 
0-15 | PSIA | 89.1 ~90.9mV 442-1076-ND 50.00 35.00 __ 31.25 | 15 PSI-AF-HGRADE-MINI 
0-4 | InHo0 24 ~ 26mV 442-1062-ND 60.00 42.00 37.50 | 4 INCH-D-HGRADE-MINI 
7 | 0-0.3 | PSID 19 ~ 21mv 16 0°C ~ (50) 70°C | -25°C~ 85°C | 442-1065-ND 60.00 42.00 -—37.50 | 0.3 PSI-D-HGRADE-MINI Pressure 
0-1 PSID_ | 17.82 ~ 18.18mV 442-1071-ND 60.00 42.00 _ 37.50 | 1 PSI-D-HGRADE-MINI Ports 4.57 OD 
RoHS Compliant 
EE Pin Assignment 
oe 
QBFcvrinc Current Sensor [Fino | Finwame 
1 +5V 
The SCD series current sensors are PC board mounted, Hall effect, 2 NC 
open-loop devices which output a voltage equivalent to the magnitude 3 Output 0:25 
of current sensed. 4 ov | 
: . 5 Input (+) + 20+ +15 
Capable of detecting DC current and AC currents where + input 
currents are represented as a + voltage only. 6 Input (-) 
Mounting Hole 
Rated Output Supply Input Operating Dimensions Digi-Key Price Each cul 
Current Voltage | Voltage| Current Polarity Response Temperature oA oB Part No. 1 10 25 Part No. 
+10A 2.3V 5V +DC only TUS typ. -10°C ~ 75°C 1.2 17 102-1052-ND 26.03 20.82 16.66 SCD10PUN 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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ae LEM. closea/Open Transducers 


LTS 6-NP, LTS 15-NP and LTS 25-NP: Closed loop (compensated) multi-range 
current transducer using the Hall effect, unipolar voltage supply, compact design 
for PCB mounting, insulated plastic case recognized according to UL94-VO, 
incorporated measuring resistance, and extended measuring range. 

LA 20-PB: Closed loop (compensation) current transducer using the Hall effect, 
voltage output, and printed circuit board mounting. 

LAH 25-NP, LAH 50-P, LAH 100-P, LA 55-P and LA 100-P: Closed loop 
(compensated) multi-range current transducer using the Hall effect, printed cir- 
cuit board mounting, insulated plastic case recognized according to UL94-VO. 

LA 150-P: Closed loop (compensated) current transducer using the Hall effect, 
and printed circuit board mounting. 

LV 25-P and LV 20-P: Closed loop (compensated) voltage transducer using the 
Hall effect, and insulated plastic case recognized according to UL94-VO. 

HXS xx-NP: Small packaged 0/L, ASIC based with +5V supply. Four primary bus 
bars can be connected in parallel or series for flexibility. 

HAIS xx-P: PCB mount with aperture. O/L ASIC based with +5V supply. Range 


is from 50A thru 400A. Programmable offset and gain. Wide temperature range 
of -40°C to 125°C. 

HAIS xx-TP: PCB mount with primary bus bar. O/L ASIC based with +5V 
supply. Range is from 50A, 75A and 100A. Programmable offset and gain. Wide 
temperature range of -40°C to 125°C. 

HX xx-P: Small, cost effective PCB mount package that ranges from 3A thru 50A. 
Isolated with DC/AC/Pulse measurements. 

HTB xx-P: PCB mount with aperture. Small package O/L with range form 50A 
thru 400A. Isolated with DC/AC/Pulse measurements. 

HTB xx-TP: PCB mount with primary bus bar. Small package O/L with range of 
50A, 75A and 100A. Isolated DC/AC/Pulse measurements. 

HAS xx-S: Panel mount O/L. Isolated and can measure DC/AC currents at range 
of 50A thru 600A. Measuring range to 3 times nominal. 

HAS xx-P: PCB mount with aperture. Isolated and can measure DC/AC currents at 
range of 50A thru 600A. Measuring range to 3 times nominal. 

HASS xx-S: Panel mount O/L ASIC based device that can measure DC/AC current 


4 95 Hl-0.7 


FED 2x2.54 


( 


—(2x) 
2.54 


at 50A thru 600A. Unipolar +5V supply with accuracy of 1%. 
HMS xx-NP: Surface mount O/L ASIC device with +5V supply. Measuring range 
from 5A thru 25A. 
TT xx-SD: Split core transducer for the electronic measurement of AC waveform 
currents, with galvanic isolation between the primary circuit (power) and the 
secondary circuit (measurement). 
AT xxx B10: Split core transducer for the electronic measurement of AC 
waveform currents, with galvanic isolation between the primary circuit (power) 
and the secondary circuit (measurement). 0~10VDC voltage output proportional 
to the RMS value of the primary current. 
APR xxx B10: Split core transducer for the electronic measurement of AC 
currents (all waveforms). Switch selectable measuring ranges and true RMS 
0~5V and 0~10V switch selectable voltage output. 
DHR 100 C10: The transducer for the electronic measurement of DC and 
distorted AC waveform currents. True RMS 0~10V voltage output. 

Dim. in mm 
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Fig. 23 NEW! 


O16 
0.5x0.25 
(x4) \ 
Prim. | Sec. Nom. Prim. | Sec. Nom. 
Nom. rm.s Frequency LEM Nom. Lm.s Frequency LEM 
Supply tm.s.| Current/ Range Digi-Key Price Each USA Inc. Supply tm.s.| Current/ Range Digi-Key Price Each USA Inc. 
Fig.| Voltage |Current) Out. Volt. (kHz) Part No. 1 10 25 ‘| Part No. Fig.| Voltage |Current} Out. Volt. (kHz) Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
Closed Loop Current Transducers 10 5V 200A +2.5V 50 398-1032-ND 25.50 20.40 16.32) HAIS 200-P 
5V 6A +2.5V 200 398-1000-ND@ 20.20 16.16  12.93|LTS 6-NP 1 5V 50A +2.5V 50 398-1027-ND 26.50 21.20 16.96 | HAIS 50-TP 
1 5V 15A +2.5V 200 398-1001-ND® 20.20 16.16  12.93}LTS 15-NP 5V 100A +2.5V 50 398-1028-ND 26.50 21.20 16.96) HAIS 100-TP 
5V 25A +2.5V 200 398-1002-ND@ 20.20 16.16  12.93|}LTS 25-NP 15V 3A +4V 50 398-1034-ND 14.50 11.60 9.28 | HX 03-P 
2 +15V 20A +4V 150 398-1006-ND 44.38 35.50  28.40|LA 20-PB 15V 5A +4V 50 398-1035-ND 14.50 11.60 9.28 | HX 05-P 
+12~15V | 25A 25mA 200 398-1007-ND 28.25 22.60 18.08} LAH 25-NP 12 15V 10A +4V 50 398-1036-ND 14.50 11.60 9.28 | HX 10-P 
3 | +12~15V | 50A 25mA 200 398-1008-ND® 30.25 24.20 19.36 LAH 50-P 15V 15A +4V 50 398-1037-ND 14.50 11.60 9.28 | HX 15-P 
+12~15V | 100A 50mA 200 398-1009-ND 33.00 26.40 21.12} LAH 100-P 15V 20A +4V 50 398-1038-ND 14.50 11.60 9.28 | HX 20-P 
4 +12~15V | 50A 50mA 200 398-1010-ND® 25.75 20.60 16.48|LA 55-P 13 15V 50A +4V 50 398-1039-ND 18.00 14.40 11.52 | HX 50-P 
+12~15V | 100A 50mA 200 398-1011-ND@ 32.25 25.80  20.64)LA 100-P 14 | +12~15V | 200A +4V 50 398-1041-ND 25.00 20.00 16.00} HTB 200-P 
5 +15V 150A 75mA 150 398-1012-ND® 38.00 30.40  24.32|LA 150-P 15 412~15V | 50A +4V 50 398-1075-ND 25.88 20.70 = 16.56 | HTB 50-TP 
5V 6A 2.5V 200 398-1021-5-ND® 22.25 17.80 14.24|LTSR 6-NP +12~15V | 100A +4V 50 398-1077-ND 25.88 20.70 16.56 HTB 100-TP 
6 5V 15A 2.5V 200 398-1022-5-ND® 22.25 17.80 14.24)LTSR 15-NP 15V 50A +4V 50 398-1049-ND 25.00 20.00  16.00|}HAS 50-S 
5V 25A 2.5V 200 398-1023-5-ND® 22.25 17.80 14.24) LTSR 25-NP 15V 100A +4V 50 398-1050-ND 25.00 20.00 16.00) HAS 100-S 
7 +13.58V 100A 50mA 300 398-1024-5-ND® 20.25 16.20 12.96} LAX 100-NP 15V 200A +4V 50 398-1051-ND 25.00 20.00 16.00) HAS 200-S 
Closed Loop Voltage Transducers — RoHS Compliant 16 15V 300A +4V 50 398-1052-ND 26.50 21.20 16.96/HAS 300-S 
8 +12~15V | 10mA 25mA 25 398-1019-ND 63.20 50.56  40.45|LV 25-P 15V 400A +4V 50 398-1053-ND 26.50 21.20 16.96 | HAS 400-S 
+12~15V | 10mA 25mA 25 398-1020-ND 36.60 29.28 23.43 LV 20-P 15V 500A +4V 50 398-1054-ND 26.50 21.20 16.96 | HAS 500-S 
Open Loop Current Transducers — RoHS Compliant 15V 600A +4V 50 398-1055-ND 26.50 21.20 16.96) HAS 600-S 
9 5V 20A | +2.5V 50 398-1025-5-ND 14.00 11.20 8.96 |HXS 20-NP 15V 300A a4V 25 398-1045-ND 26.50 21.20 16.96 | HAS 300-P 
5V 50A | +2.5V 50 398-1026-5-ND 14.00 11.20 8.96 |HXS.50-NP 5V 50A 5V 50 398-1062-ND 26.00 20.80 16.64) HASS 50-S 
5V 50A +2.5V 50 398-1029-ND 25.50 20.40 16.32/HAIS 50-P 17 5V 100A 5V 50 398-1063-ND 26.00 20.80  16.64|HASS 100-S 
10 5V 100A | +2.5V 50 398-1030-ND 25.50 20.40  16.32/HAIS 100-P 5V 200A 5V 50 398-1064-ND 26.00 20.80 16.64) HASS 200-S 
5V 150A | +2.5V 50 _| 398-1031-ND 25.50 20.40 __16.32|HAIS 150-P_ | Gut Tape Tape and Reel RoHS Compliant (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Closed/Open Transducers (cont) 


SMD Current Transducer 


The Minisens transducer is an ultra flat SMD open loop integrated circuit current transducer based on the Hall effect 


Evaluation Kits for FHS 40-P/S600 


principle. The IC is calibrated to minimize offset and temperature drifts. Advantages: * Low cost « Excellent Linearity Sear cauaton Re tt ie tort _ SATE ek Cah 

= 7 rT a 398-1071-ND Evaluation Kit with PCB for 0 ~ 5A range, 11A maximum . 

Max. Curr.) Supp. Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T&R Pricing | LEM USA Inc. 398-1072-ND Evaluation Kit with PCB for 0 ~ 10A rade. 140A maximum 

Range (A)| Volt. | Package | Part No. 110 __25 | PartNo. 2,600 _| Part No. 398-1073-ND —_ Evaluation Kit with PCB for 0 ~ 15A range, 55A maximum 
+100 5V_| 8-SOIC |398-1057-1-ND 5.28 4.40 3.52 |398-1057-2-ND —_6864.00/M |FHS 40-P/SP600| 398-1074-ND Evaluation Kit with PCB for 0 ~ 16A range, 30A maximum... 


Prim. | Sec. Nom. Prim. | Sec. Nom. 
Nom. Lm.s Frequency LEM Nom. r.m.s Frequency LEM 
Supply tm.s. | Current/ Range Digi-Key Price Each USA Inc. Supply tm.s.| Current/ Range Digi-Key Price Each USA Inc. 

Fig.| Voltage |Current) Out. Volt. (kHz) Part No. 1 10 25 ‘| Part No. Fig.| Voltage |Current] Out. Volt. (kHz) Part No. 1 10 25 =|Part No. 
5V 300A 5V 50 398-1065-ND 27.50 22.00 17.60 | HASS 300-S NEW! AC Split Core Current Transducers — RoHS Compliant NEW! 

17 5V 400A 5V 50 398-1066-ND 27.50 22.00 17.60} HASS 400-S 19 _ 50A | 16.66mA | 50/60Hz | 398-1078-ND 39.88 31.90 21.54 |TT 50-SD 
5V 500A 5V 50 398-1067-ND 27.50 22.00 17.60) HASS 500-S 20 _ 100A | 33.33mA | 50/60Hz | 398-1079-ND 45.25 36.20 24.44 /TT 100-SD 
5V 600A 5V 50 398-1068-ND 27.50 22.00 17.60} HASS 600-S Self-Powered| 5A 0~10V 50/60 Hz | 398-1080-ND 63.38 50.70 34.23 /AT5 B10 
5V 5A 5V 50 398-1058-1-ND+ 16.98 14.15  11.32]HMS 05-P Py Self-Powered| 20A 0~10V 50/60 Hz | 398-1081-ND 81.50 65.20 44.01 AT 20 B10 

398-1058-2-ND+ 2547.00/300 HMS 05-P Self-Powered| 50A 0~10V 50/60 Hz | 398-1082-ND 97.88 78.30 52.86 /AT 50 B10 
5V 140A 5V 50 398-1059-1-NDt 16.98 14.15 11.32)HMS 10-P Self-Powered| 100A 0~10V 50/60 Hz | 398-1083-ND 87.00 69.60 46.98 /AT 100 B10 

18 398-1059-2-ND¢ 2547.00/300 HMS 10-P np |24#5%VDC] 0A ]0~SV/0~10V| 30-6000Hz | 398-1084-ND 201.50 161.20 108.81) APR 50 B10 
5V 15h 5V 59 | $98-1060-1-NDt 16.98 14.15 11.32 /HMS 15-P 24 + 5%VDC | 200A |0~5V/0~10V | 30~6000Hz | 398-1085-ND 221.63 177.30 119.68 |APR 200 B10 

398-1060-2-ND+ 2547.00/300 HMS 15-P NEW! AC/DC Current Transducers — RoHS Compliant NEW! 
SV on aj 50 eee = 188 TAS 11-92/ HMS 20-P 23| 20-50vDC | 100A | 0-10V | 20-6000Hz | 398-1086-ND 239.38 191.50 129.27 |DHR 100 C10 
SoeM06T 2 NDE 2547.00/800 HMS 20-P +Cut Tape Tape and Reel RoHS Compliant 


. $37.20 
. $37.20 
. $37.20 
. $37.20 
. $37.20 
. $37.20 


Current Sensors 


MAGNETICS 


Remote Current Indicators — Model 18-600 


CR Magnetics Remote Electrical Current Indicators provides an effective met! 


turn-on point of the sensing transformer, the LED illuminates to indicate the presence of current. 


Specifications: « Indicating Range: 2.5 ~ 100 Amps (1-Wire Pass) ¢ Minimum turn-on point: 2.5 Amps * Maximum Cont. Current: 100 Amps 


hod for remote monitoring of electrical current. When the current exceeds the 


Digi-Key Price Each CR Magnetics 
Part No. 1 10 25 Part No. 
582-1036-ND 34.29 29.15 2743 MODEL 18-600 


Current Indicators — CR2550 Series 


The CR2550 series remote current indicators are designed as a low cost 
method for providing a visual indication of electrical current flow. 


RoHS 
Specifications: 


* 20 AAC Maximum, 600 VAC Maximum Rating * 50 ~ 1kHz Bandwidth 


LED Turn On Point Digi-Key Price Each CR Magnetics 
Color (1 pass) AAC Part No. 1 10 25 Part No. 
Red 0.75 582-1003-ND® 11.50 8.90 8.37 CR2550-R 


NEW! Transducers/Transmitters 


CR4100 Series: Designed for applications where AC 
current waveforms are not purely sinusoidal. These 
devices are ideal in chopped wave and phase fired 
control systems. 


CR4210 Series: Calibrated to provide a 0O~5VDC and 
0~10VDC signal that is proportional to the average 
RMS input AC current. 


CR4200 Series: Produces a calibrated 4~20mADC 
signal that is proportional to the average RMS input 
AC current. The output signal is generated from a 
user supplied 24VDC power supply within the output 
current loop. 


CR4400 Series: Designed to provide a DC output 
proportional to the AC current input. 


CR5200 Series: Designed to provide a DC signal 
which is proportional to a DC sensed current. The 
ranges 2~10 Amp utilize an advanced Magnetic 
Modulator technology and the ranges 20 Amps and 
above utilize Hall Effect technology. 


CR4500 Series: Designed for applications where AC 


"7.33 (33.8). 


voltage waveforms are not purely sinusoidal 
CR5300 Series: Designed to provide an output DC 
signal that is proportional to the input DC voltage. 


CR6600 Series: Designed to give a DC output that is 
proportional to an input frequency value. 


Hy 
50 (12.7) 


Dimensions in Inch (mm) 


wal 


4 
(279.4) 


Dimensions in Inch (mm) 


Dimensions in Inch (mm) 


Output Input Digi-Key Price Each CR Magnetics Output Input Digi-Key Price Each CR Magnetics 
Fig. Range Range __| Part No. 1 10 25 Part No. Fig. Range Range __| Part No. 1 10 25 Part No. 
ae ee ececnrens Transducers 0-5VDC | 0-2ADC 52a SEE aren = 128.34 «119.79 | CR5210-2 
0-5VDC | 0-10,A;C Hee Ceca elo, RoeeGe. . alee CREO 0-5VDC | 0-SADC | 582-1061-ND 149.73 128.34 119.79 | CR5210-5 
0-5VDC | 0~15AAC | 582-1047-ND 270.97 232.26 216.78 | CR4110-15 1 0~5VDC__| 0~10ADC | 582-1059-ND 149.73 128.34 119.79 | CR5210-10 
0~5VDC | 0~-20AAC | 582-1048-ND 270.97 232.26 216.78 | CR4110-20 4~20mADC | 0-2ADC | 582-1063-ND 178.26 152.79 142.61 _| CR5220-2 
1 0~5 VDC 0~25 AAC | 582-1049-ND 270.97 232.26 216.78 | CR4110-25 4~20 mADC | 0~10 ADC | 582-1062-ND 178.26 152.79 142.61 | CR5220-10 
4~20 mADC | 0~20 ADC | 582-1064-ND 178.26 152.79 _—-142.61_| CR5220-20 
4~20 mADC | 0~30 AAC | 582-1050-ND 299.76 256.94 239.81 | CR4120-30 True RMS AC Voltage Transducers (Single Phase) 
4~20 mADC | 0~40 AAC | 582-1051-ND 299.76 256.94 239.81 | CR4120-40 0-5 VDC] 0-250 ADC | 582-1065-ND 270.97 232.26 216.78 | GR4510-250 
4~20 mADC | 0~75 AAC | 582-1052-ND 299.76 256.94 239.81 | CR4120-75 4~20 mADC | 0~150 ADC | 582-1066-ND 299.46 256.68 —-239.57_| CR4520-150 
Self-Powered AC Current Transducer True RMS AC Voltage Transducer (3-Phase, 3-Wire) 
1 0-5 VDC 0~50 AAC | 582-1053-ND 151.18 129.59 120.95 | CR4210-50 3 0~5 VDC 0~150 VAC | 582-1067-ND 47779 409.53 382.23 | CR4550-150 
Loop-Powered AC Current Transmitters Frequency Transducers 
e 0-5VDC | 0-100Hz | 582-1072-ND 154.89 132.77. 123.92 | CR6610-100 
4-20mMADC | O-SAAC ecco cE 194.70 115.46 10776. | CR4220-5 4~20 mADC | 0~100 Hz_| 582-1073-ND 174.75 14721 ___137.40_| CR6620-100 
1 | 4-20mADC | 0~10 AAC | 582-1054-ND 134.70 115.46 107.76 | CR4220-10 DC Voltage Transducers 
4~20 mADC | 0~20 AAC | 582-1055-ND 134.70 115.46 107.76 | CR4220-20 0-5VDC | 0-50VDC | 582-1069-ND 222.53. 190.74 178.03 | CR5310-50 
Average RMS AC Current Transducers ri 0~5VDC | 0~200 VDC | 582-1068-ND 222.53 190.74 178.03 _| CR5310-200 
4~20 mADC | 0~50 VDC | 582-1071-ND 239.23 205.05 191.38 | CR5320-50 
1 0-5VDC | 0-50 AAC | 582-1057-ND 129.59 11.08 = 103.67 | CR4410-50 4~20 mADC | 0-100 VDC | 582-1070-ND 239.23 205.05 _—‘191.38_ | CR5320-100 
4~20 mADC | 0~30 AAC | 582-1058-ND 145.79 124.97 116.64 | CR4420-30 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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>, Current Sensors (cont) 


High Ratio Transformers 


The CR8300 series of PCB Mounted Current Transformers and the CR8400 series of Wire Lead Current Transformers are available in a wide range 
of sizes and materials to meet any AC current sensing needs. 


Vmax Frequency Digi-Key Price Each CR Magnetics 
Fig. | irt | Rms Tet kHz Part No. 4 10 25 | PartNo. Bait Na. Dimensions Inch (mm) 
General Purpose Vertical PCB Current Transformers Prefix AMin. B Max. C Max. D Max. 
10 1.0 1613 20~1 582-1009-ND 6.50 5.02 4.72 | CR8320-1600 CR8320 | .22 (5.5) | .77 (19.6) | .79 (20) -34 (8.6) 
1 | @ | 32 | oe) wet TR sc eso aa | crnsoame cnaoae | 27160) | a @85) [98 28 | 8,01) 
é = POI 5 : : i CR8349| .35(9) | 1.02 (26) | 1.01 (28) | .67 (17) 
200 14.6 2037 20~1 582-1014-ND 11.83 9.14 8.60 | CR8350-2000 C8350 | 50 (12.8) | 1.48 @7.5)| 1.54 (39) | 55 (14) 
Revenue Grade Vertical PCB Current Transformers 
40 2.3 2510 20~1 582-1011-ND 9.53 7.38 6.94 | CR8348-2500-N 
1 75 48 2512 20~1 582-1013-ND 10.68 8.24 776 | CR8349-2500-N —C—+-E— 
100 7.2 2511 20~1 582-1015-ND 14.95 11.55 10.87 | CR8350-2500-N | 
1 % 
General Purpose Current Transformer B fa) —a 
2 20 2.1 1012 20~1 582-1017-ND 8.53 6.59 6.20 | CR8410-1000 | 
Revenue Grade Current Transformer Part No. Dimensions Inch (mm) 
2 100 72 2511 20 ~1 582-1019-ND 18.35 14.18 13.34 | CR8459-2000-N Prefix | A Min. B Max. C Max. D Max. ETyp. 
Ground Fault Current Transformers CR8410 | .35 (8.89) 87 (22.10) | 1.02 (25.91) -35 (8.89) | 2.87 (72.90) 
2 4 0.3 1005 20 ~ 200 582-1016-ND 8.08 6.26 5.89 | CR8401-1000-G CR8459 | .75 (19.05) | 1.89 (48.01) | 2.36 (59.94) |_.67 (17.02) | 7.88 (200.15) 
20 2.0 1011 20 ~ 200 582-1018-ND 10.60 8.19 771 | CR8420-1000-G CR8401 | .23 (5.84) -71 (18.03) | .83 (21.08) -31 (7.87) -79 (20.07) 
CR8420 | .57 (14.48) | 1.20 (30.48) | 1.28 (32.51) -37 (9.40) | 3.74 (95.00) 


t Maximum Input Current to be linearly sensed —§ Maximum Linear Voltage (Saturation) CT will develop at I, 
+ Effective turns ratio including losses 


Dimensions in Inch (mm) Dimensions in Inch (mm) 


Low Cost 
Current Sensors 


Specifications: 

° Accuracy: +.5% Full Scale 

¢ Ripple: 1% Maximum 

* Signal Out: 0-5 Vdc 

* Output Load: 1.0MO or greater for rated accuracy 

e Response Time: 250ms Maximum 10~90% Full Scale 

* Frequency: 50~400Hz (All specifications for operation 
@ 60Hz) 


Split-Core Current 
Transformer 


The CR3110 Split-Core Current Transformer is designed to 
provide a low cost method to monitoring electrical current. i 
A unique hinge and locking snap allows attachment without @0.40 
interrupting the current-carrying wire. (10.16) 


1.04 
(26.42) 


Specifications: 

¢ Maximum Continuous Primary Current: 75 AAC 
* Secondary Turns: 3000 

¢ DC Resistance: 4600 @ 20°C 


* Frequency: 50/60Hz Window Digi-Key Price Each CR Magnetics 
— = = AAC Dia. (inch) Part No. 1 10 25 Part No. 
peeeey r ence eae = ce ages 10 0.40¢ 582-1033-ND 30.28 29.26 2753 | CR9580-10 
= = 20 0.40$ 582-1034-ND 30.28 29.26 27.53 CR9580-20 
582-1004-ND 15.50 11.98 11.28 CR3110-3000 ; "i 
+ Window Split Core 


Current Switches 


The CR9321 series and the CR9380 series is a low cost, self 
powered, fixed set-point Current Switch designed for applications 
that require an on-off indication of current flow. 


50 ~ 400Hz (All specifications for operation @ 60 Hz only) 
* Operating Temperature: -30°C ~ 60°C 

DC Switching (NPN or PNP): « Vce (full off): 30 Vdc Maximum 
¢ Isink (full on): 120 mAdc Maximum @ rated full-on 


AC Switching (ACA): * Off State Voltage: 240 Vac RMS 
Maximum * imum Switch Voltage: 24 Vac RMS °¢On 


Dimensions in Inch (mm) 


CR9321: © 0.27 (6.8) 


Specifications: + Rated full-on: 0.350 Aac RMS _ ° Turn-on CR9350: © 0.61 (15.5) 


Time: 100 ms Maximum @ rated full on »* Turn-off Time: 
250 ms Maximum to 80% of Vce * Maximum Sense Current: 


Continuous: 100 Aac, 1 Second: 500 Aac Frequency: State Current: 1.0 Aac RMS Maximum continuous R921: 1.614 (41) 
CR9350: 1.775 (45) Js 
Transistor Window Digi-Key Price Each CR Magnetics 875 
Fig. Output Dia. Part No. 1 10 25 Part No. | (22,2) 
ACAt 0.27 582-1020-ND 23.60 18.25 1717 CR9321-ACA 
1 NPN 0.27 582-1021-ND 23.60 18.25 1717 CR9321-NPN 
PNP 0.27 582-1022-ND 23.60 18.25 1717 CR9321-PNP 
2 NPN Split Core 582-1027-ND 30.28 29.26 2753 CR9380-NPN 
+ AC Output 


NEW! Sensors 


CR4395 Series: Current Sensing Relay that provides an 
effective and highly stable method for monitoring electrical 
current. The current-carrying wire is routed through the opening 
extending from the top of the case. When current reaches the 
level set by the trip point adjustment, the relay trips and starts 
the adjustable timer. After the timer cycles the electromechanical 
relay is energized. 


CR5395 Series: Direct Current Sensing Relay that provides 
a precision and cost effective method for monitoring direct 
current. Magnetic Modulator Technology is utilized for the 
current sensing to provide a stable and highly repeatable current 


trip. The current-carrying wire is routed through the opening 
extending from the top of the case. When current reaches the 
level set by the trip point adjustment, the relay trips and starts 
the adjustable timer. After the timer cycles the electromechanical 
relay is energized. 


CR7310 Series: Ground Fault Sensor that provides a reliable 
and cost effective method for sensing ground faults. The 
current-carrying wires are routed through the opening extending 
from the top of the case. When ground current reaches the level 
set by the trip point adjustment, the relay trips, illuminates the 
tripped LED and provides an output signal. 


TRIP STATUS: 


EH: Energized on High, trips when 
sense current is above trip point and 
returns to non-trip status when sense 
current is below the trip point. 


EL: Energized on Low, trips when 
sense current is below trip point and 
returns to non-trip status when sense 
current is above the trip point. 


Current Sensing 
Relay Shown 


Trip Supply Trip Time On Trip Point Digi-Key Price Each CR Magnetic 
Status Voltage Range Delay Dial Transformer Part No. 10 25 Part No. 
Current Sensing Relay 
EH 120 VAC 1.0 ~ 10 AAC None Calibrated Dial Internal 582-1074-ND 125.79 107.82 100.64 CR4395-EH-120-110-X-CD-ELR-| 
EH 120 VAC 3.0 ~ 30 AAC 5 ~ 6 Sec. Calibrated Dial Internal 582-1075-ND 125.79 107.82 100.64 CR4395-EH-120-330-A-CD-ELR-| 
EH 120 VAC 6.0 ~ 60 AAC .5 ~ 6 Sec. Calibrated Dial Internal 582-1076-ND 125.79 107.82 100.64 CR4395-EH-120-660-A-CD-ELR-| 
EL 120 VAC 1.0 ~ 10 AAC .5 ~ 6 Sec. Calibrated Dial Internal 582-1077-ND 125.79 107.82 100.64 CR4395-EL-120-110-A-CD-ELR-I 
Direct Current Sensing Relay 
EH 24 VDC + 10% 1.0 ~ 10 ADC None Calibrated Dial Internal 582-1078-ND 141.40 121.20 113.12 CR5395-EH-24D-110-X-CD-ELR-I 
EH 85 ~ 265 VAC 1.0 ~ 10 ADC None Calibrated Dial Internal 582-1079-ND 141.40 121.20 113.12 CR5395-EH-ACV-110-X-CD-ELR-I 
Ground Fault Sensor 

EH 120 VAC -01 ~ 0.1 AAC None Calibrated Dial Internal 582-1080-ND 202.63 173.69 162.11 CR7310-EH-120-.01.1-X-CD-ELR-| 
EH 120 VAC 0.1 ~ 1.0 AAC None Calibrated Dial Internal 582-1081-ND 202.63 173.69 162.11 CR7310-EH-120-.11-X-CD-ELR-I 
EL 120 VAC 01 ~ 0.1 AAC None Calibrated Dial Internal 582-1082-ND 202.63 173.69 162.11 CR7310-EL-120-.01.1-X-CD-ELR-I 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TANAY2A 
Open Loop Current Sensors 
Hall Effect Technology 


Fig. 1 — L01Z Series 


Fig. 2— LO3S Series 
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Closed Loop Multi-range 
Current Sensors 


A hall effect current sensor measures the magnetic flux which is produced proportionally to the current without any contact with the primary circuit. 
This results in no voltage drop in the measured circuit which provide excellent galvanic isolation. Features: * Galvanic isolation between primary and 
measuring circuit, measures DC or AC (kHz) * Zero insertion loss * Quick response Specifications (measured at Input Voltage and @ 25°): « Frequency 
Band Width (-3dB): LO1Z, LO3S, LO8P, L18P: DC-50kHz; LO7P: DC-35kHz * Output Linearity: +1% * Operating Temperature: -10°C ~ 80°C * Insulation 
Resistance @ 500VDC: >500M0 - di/dt * Response Time: 5u Sec. Typ. (10y for LO8P Series) * Load Resister: 10kQ 3mW minimum. 


Primary Nominal Supply Secondary Saturation | Offset Temp. 
Current Voltage Output Volt. Current Coefficent Digi-Key Price Each Tamura 
Fig. (A) (V) (V) (A) (mv/°C) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
LO1Z Series 

+50 +5 4t +62.5 $42 MT7173-ND®@ 17.75 14.20 11.36 = 10.65 | L01Z050S05 

+100 45 4t #125 si MT7174-ND@ 17.75 14.20 11.36 10.65 | L01Z100S05 

1 +150 45 4t +187.5 <1 M17175-ND 17.75 14.20 11.36 = 10.65 | L01Z150S05 

+200 45 4t +250 <1 MT7176-ND®@ 17.75 14.20 11.36 10.65 | L01Z200S05 

+400 45 4t +500 +i MT7178-ND@ 17.75 14.20 11.36 10.65 | L01Z400S05 

+600 +5 4t +750 s+ M77180-ND 17.75 14.20 11.36 —_ 10.65 | L01Z600S05 

LO3S Series (Molex Mating Connector Required) 

+50 #15 +4 +150 $42 MT7181-ND® 17.48 13.98 11.19 10.49 | LO3S050D15 

9 +200 +15 +4 +600 #1 MT7183-ND@ 17.48 13.98 11.19 10.49 | LO3S200D15 

+400 +15 +4 +700 #1 MT7185-ND@ 17.48 13.98 11.19 10.49 | LO3S400D15 

+500 +15 +4 +700 #1 MT7186-ND 17.48 13.98 11.19 10.49 | LO3S500D15 

LO7P Series — RoHS Compliant 

+3 415 +4 +9 $42 M17297-ND 17.90 1432 11.46 10.74 | LO7P003D15 

+5 +15 +4 #15 s42 MT7298-ND 17.90 14.32 11.46 10.74 | LO7P005D15 

3 +10 415 +4 +30 $42 MT7299-ND 17.90 1432 11.46 10.74 | LO7P010D15 

#15 415 +4 +45 $42 MT7300-ND 17.90 1432 11.46 10.74 | LO7P015D15 

+20 +15 +4 +60 <42 MT7301-ND 17.90 14.32 11.46 10.74 | LO7P020D15 

#25 +15 +4 +75 $42 MT7302-ND 17.90 14.32 11.46 10.74 | LO7P025D15 

LOSP Series 

+50 #15 +4 +150 $42 MT7188-ND@ 16.20 12.96 10.37 9.72 | LO8P050D15 

4 +100 #15 +4 +300 <1 MT7189-ND@ 16.20 12.96 10.37 9.72 | LO8P100D15 

+150 +15 +4 +350 s+ MT7190-ND 16.20 12.96 10.37 9.72 | LO8P150D15 

L18P Series — RoHS Compliant 

+3 +15 +4 +9 s41.5 MT7311-ND 12.60 10.08 8.07 7.56 | L18P003D15 

25 +15 +4 +15 41.5 MT7312-ND 12.60 10.08 8.07 7.56 | L18P005D15 

+10 +15 +4 +30 41.5 MT7313-ND 12.60 10.08 8.07 7.56 | L18P010D15 

5 +15 +15 +4 +45 s41.5 MT7314-ND 12.60 10.08 8.07 7.56 | L18P015D15 

+20 +15 +4 +60 s41.5 M17315-ND 12.60 10.08 8.07 7.56 | L18P020D15 

+25 +15 +4 +60 $41.5 MT7316-ND 12.60 10.08 8.07 7.56 | L18P025D15 

+30 +15 +4 +90 41.5 MT7317-ND 12.60 10.08 8.07 7.56 | L18P030D15 

t+ +Vref=2.5V atO Amps RoHS Compliant 

WM2022-ND Waldom Molex, 4 Position Housing (2.50mm) KK Series. ........... .. $.59 
WM2312-ND_ —_Waldom Molex, Crimp Terminal - Wire Size: 22-30AWG; Insulation Di 62” (1.57) Max; .$2.58/10 
WM1129-ND Waldom Molex, Crimp Terminal - Wire Size: 22-30AWG; Insulation Di: 062” (1.57) Max; Finish: Gold 15: .$8.32/10 
WM1114-ND_ —_Waldom Molex, Crimp Terminal - Wire Size: 22-30AWG; Insulation Dia.: .062” (1.57) Max; Finish: Tin . -$1.19/10 
WmMg9999-ND Waldom Molex, Universal Crimp Too! . $50.75 
WM9927-ND Waldom Molex, Extraction Tool .. $6.77 
WM9915-ND Waldom Molex, Production Tool - Wire Size: 24-30AWG ...... 2.6... e eee deeb cece eee tebe teen ae ee $228.96 


Closed loop (compensated) current sensor provides an exact duplication of the primary current scaled by the number of turns in the secondary coil. Each 
multi-range sensor has a nominal sensing current but can be changed by configuring the primary pins. The sensing current can be scaled down by 1/2 or 
1/3 the nominal output sensing current, which gives you the flexibility to sense 3 different current ranges with only one part. 


Specifications (measured at input voltage and 25°C): * Frequency Bandwidth S22P(1dB): DC-200kHz (at higher frequencies derating is required to 
prevent core from overheating) »* Output Linearity: +0.25% * Operating Temperature: -10°C ~ 85°C «Insulation Resistance @ 500VDC: = 500mQ 


e Response Time: 1pSec. * Load Resistor 10kQ 3mW Minimum 


Selectable Input 
Pin Configuration 
TaNom.] So 2046 Primary Nominal Supply Secondary Saturation Offset Temp. 
Ke (A) Poe ye Current Voltage Output Volt. Current Coefficent Digi-Key Price Each Tamura 
1/2 Nom.| 05a 40 (A) (V) (V)+1% (A) (mv/°C) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Ik (A) 473? 3 S22P Series 
Nominal | 6, 5,4 +6 +5 2.5+30mV +18 1.25 MT7318-ND 15.18 = 12.14 9.72 9.11 | $22P006S05 
1A) AP Bese E_s +15 45 2.5+20mV +45 1.25 MT7319-ND 15.18 = 12.14 9.72 9.11 | $22P015S05 
rotok +25 +5 2.5+15mV +75 1.25 MT7320-ND 15.18 12.14 9.72 9.11 | $22P025S05 
) AMVECQ 
Current Transformer Standard Accuracy Low-Cost 50/60 Hz 
TOROIDAL POWER PRODUCTS 
Applications: Size Dimensions — mm 
* Sensing current overload * Ground fault detection * Metering Code w L H A B c D (Dia.) ID 
A 23.83 23.83 11.13 15.24 7.62 1.75 0.81 9.53 
Nowe B 30.18 30.18 14.30 20.32 10.16 2.08 1.02 11.43 
¢ RCF: Ratio Correction Factor. Multiply current readings by this C 34.93 34.93 14.30 25.40 10.16 2.08 1.02 14.61 
factor to compensate for transformer losses. * Data is deemed D 38.10 38.10 15.88 30.48 10.16 2.84 1.02 14.61 
reliable at the time of publication, but may be subject to change E 44.45 44.45 14.30 35.56 10.16 2.08 1.02 79.05 
without notice. F 55.58 55.58 20.65 45.72 12.70 3.96 1.02 23.88 
Rated Volts/Amp @ Rated Ip, 
Size Ip Turns Nominal RCF @ for Various Loads (0) Digi-Key Price Each Amveco 
Code Amps Ratio DCR 10% (1) 100 500 2K 5K Part No. i 10 25 Part No. 
A 5.0 1000:1 39 1.040 0.10 0.45 1.35 1.8 TE1005-ND@ 7.80 6.50 5.20 AC-1005 
A 10.0 1000:1 39 1.035 0.10 0.45 1.00 1.3 TE1010-ND® 7.80 6.50 5.20 AC-1010 
A 15.0 1000:1 39 1.030 0.10 0.43 0.80 1.0 TE1015-ND@ 7.80 6.50 5.20 AC-1015 
A 20.0 1000:1 39 1.030 0.10 0.42 0.70 0.8 TE1020-ND@ 6.39 5.33 4.26 AC-1020 
B 25.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.40 1.00 1.2 TE1025-ND® 9.33 7.78 6.22 AC-1025 
B 30.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.40 0.85 11 TE1030-ND@ 9.36 7.80 6.24 AC-1030 
Cc 40.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.45 0.75 1.0 TE1040-ND@ 10.83 9.03 7.22 AC-1040 
Cc 50.0 1000:1 46 1.020 0.10 0.44 0.70 0.8 TE1050-ND 11.76 9.80 7.84 AC-1050 
D 60.0 1000:1 23 1.020 0.10 0.36 0.60 0.7 TE1060-ND® 12.27 10.23 8.18 AC-1060 
D 75.0 1000:1 23 1.015 0.10 0.35 0.50 0.6 TE1075-ND@ 12.33 10.28 8.22 AC-1075 
E 100 1000:1 20 1.015 0.10 0.35 0.50 0.6 TE1100-ND@ 12.69 10.58 8.46 AC-1100 
iF 150 1000:1 10 1.010 0.10 0.32 0.55 0.6 TE1150-ND@ 16.80 14.00 11.20 AC-1150 
F 200 1000:1 10 1.010 0.10 0.30 0.45 0.6 TE1200-ND@ 17.04 14.20 11.36 AC-1200 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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CHERRY @ Solid State Magnetic Hall Effect Sensors 


Fig. 3 Fig. 4 
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5A = M12-1 Thread 
5B = M18-1 Thread 


Cherry magnetic sensors are used to detect Supply Output Terminal Digi-Key Price Each Cherry 
changes in magnetic field polarities and the | Fig. Voltage Current Type Polarity Part No. 1 10 50 100 Part No. 
motion of ferrous metals such as gear tooth 1 4.5-24VDC 25mA__|_20AWG Wires Gear Teeth CH398-NDt 30.24 26.88 «22.40 20.72 GS100701 
diate Used for such aang Bs speed [2 4.75-24VDC 25mA_| _20AWG Wires South Pole CH396-NDT® 24.44. 2.72 «18.10 ~——*'16.75 MP100701 
and. proximity sensing magnet: polamty detection.“ |=4 4.75-24VDC 25mA_| _24AWG Wires South Pole CH399-ND 6.08 5.40 4.50 4.47 MP101301 
and current flow monitoring. Solid state design for PC Mount CH401-ND@ 6.67 5.93 4.94 457 VN101501 
imited life. 4 4.5-24VDC 25mA Fe vi : : . : 

unlimited ite de 24AWG Wires eee CH712-ND@ 7.29 6.48 5.40 5.00 VN101503 
Features: i ay 

Ea esaioe Bek 20AWG Wires Gear Teeth CH416-NDt 30.83 27.41 22.84 21.13 GS100502 
MP100 Series: 22AWG Wires CH414-ND* 54.00 48.00__—-40.00 37.00 GS100102 
+ Aluminum threaded barrel sensor for speed and |_5A 4.75-24VDC 25mA 20AWG Wires South Pole CH708-NDt 24.44 24.72 18.10 16.75 MP100502 
position sensing » The threaded barrel allows 4.5-24VDC 25mA 42mm Conn. CH705-ND* 58.86 52.32 43.60 40.33 GS100201 
precise positioning and adjustment 5B 4.5-24VDC 25mA 22AWG Wires Gear Teeth CH415-ND* 57.24 50.88 42.40 39.22 G@S100202 

5-24VDC = 20AWG Wires CH706-ND* 52.92 47.04 39.20 36.26 GS100203 

GS100 Series: 6 5-24VDC 25mA 20AWG Wires Gear Teeth CH417-ND 32.29 28.71 23.92 22.13 GS101202 
* Barrel sensors intended for gear tooth speed 7 4.5-24VDC 25mA 24AWG Wires North Pole CH400-ND@ 7.18 6.39 5.32 4.93 MP102103 
sensing * High speed capability, ideal for sensing _ 12mm Threaded Cord Set - straight female 36” Length CH698-ND 29.03 25.80 21.50 18.55 AS000203 
power gears, conveyer speed and other rotating 8 Threaded Actuator, South pole magnet, Aluminum Housed CH700-ND® 5.13 4.56 3.80 3.52 AS101001 


gears * Built-in magnet supplies its own bias field 


* GS101202 is plastic housing with steel bushing * Industrial Grade-Stainless Steel t+ Commercial Grade Aluminum RoHS Compliant 


Smart Digital 
Magnetometer — HMR2300 


Microcontroller-Based Smart Sensor with range of +2 Gauss; 
<70uGauss Resolution. Has high accuracy over +1 Gauss; <0.5%FS; 
and Output Rate Selectable of 10 to 154 Samples/Sec. This sensor 
has a three-axis digital output, BCD ASCII or Binary, RS-232 Serial 


Linear / Angular / Rotary 
Displacement Sensors — 


HMC1501 / HMC1512 


High resolution, low power MR sensor capable of measuring the angle direction of a magnetic field from a 
magnet with <0.07° resolution. Output is typical Wheatstone Bridge 


Features: No “rare earth” magnets; functions with Alnico or ceramic type magnets ¢ Linear range of 8mm 
with two sensors mounted on two ends; range may be increased through multiple sensor arrays operating 
together * Absolute sensing ability to know exact position and require no indexing for proper positional 
output * No moving parts to wear out * 8-pin SMT package * Case dimensions (exclusive of pins) of 5mm x 
4mm x 1.2mm total mounting envelope, with pins of less than 6mm square °¢ Full scale output range of 
120mV with 5V of power supply. 


Applications: * Linear Displacement * Angular Displacement ¢ Motor Control » Valve Position Serial ce Price | Honeywell 
* Proximity Detection * Current Spike Detection. Specifications (at 25°C except stated otherwise): Output | Description Each |Part No. 
¢ Typical Bridge Supply: 5V, Vbridge referenced to GND ¢ Sensitivity Vbridge =5V, field 80 Oe: Flush Mount Enclosure, Aluminum, 
2.1mV/° @ zerocrossing; 1.8mV/° @ zero crossing, averaged in the range of 45° * Typical Peak- RS-232 3.25” x 1.50” x 1.13” (82.55 x 38.1 x 28.70mm) 342-1015-ND 699.00 | HMR2300-D20-232 
to-Peak Voltage: 120mV, Vbridge=5V, field=80 Oe * Bandwidth: OMHz ~ 5MHz, Magnetic signal Extended Enclosure, Aluminum 
7 ; : “4 ey Ser eg Bauer ; ; 5 . ee 
¢ Typical Hysteresis Error: 30yV°, 1.7x10% mV°, Magnetic field saturation field, Vbridge = 5V RS-232 4.00" x 1.50” x 1.13” (101.60 x 38.1 x 28.70mm) 342-1016-ND 699.00 | HMR2300-D21-232 
Typ. Bridge| Angle Range | Typ. Resolution RS-485 | Without Enclosure : 342-1017-ND 675.00 | HMR2300-D00-485 
Resistance | > Saturation | 10Hz Bandwidth | Digi-Key Price Honeywell RS-485 Flush Mount Enclosure, Aluminum, 342-1018-ND 699.00 |HMR2300-D20-485 
@1mA Field Vbridge=5V <0.07°| Part No. Each Part No. 3.25” x 1.50” x 1.13” (82.55 x 38.1 x 28.70mm) 
© 2 Extended Enclosure, Aluminum. 
5KO. +45) <0.07' 342-1008-5-ND 17.00 HMC1501 RS-485 a “4 se 7 342-1019-ND 699.00 |HMR2300-D21-485 
2.1KO +90° <0.05° 342-1010-1-ND 17.00 HMC1512 4.00" x 1.50" x 1.13” (101.60 x 38.1 x 28.70mm) 
2.1KQ +90' <0.05' 342-1010-2-NDt 1562.50/1,000) HMC1512 RS-232 HMR2300 Development Kit with RS-232 342-1012-ND 775.00 |HMR2300-Demo-232 
Output, Cables, Manual 


t+ Tape and Reel 


Digital Compass Module — HMR3000 


Electronic compass module that provides heading, pitch and roll output 
for navigation and guidance systems. This solid state magnetoresistive 
sensors make this strapdown compass both rugged and reliable. This 


Output (9600 or 19200), and a 9-pin D-Sub connector. 

Application: Compassing — Avionics and Marine * Remote 
Vehicle Monitoring (Roll/Pitch/Yaw) * Process Control * Laboratory Instrumentation * Anomaly Detection 
* Traffic and Vehicle Detection * Security Systems. Specifications: * Supply Voltage: 6.5V ~ 15V; Pin 9 
referenced to Pin 5 * Typical Supply Current: 27mA; Vsupply=15V, with S/R=ON_ »¢ Operating Temp: 
-40°C ~ 85°C; Ambient »* Field Range: +2 gauss; Full scale (FS) - total applied field * Typical Linearity 
Error: 1%FS; Best fit straight line at 25°C +2 Gauss » Typical Hystereis Error: 0.01%FS; 3 sweeps across 
+2 Gauss @ 25°C * Minimum Resolution: 67j1gauss; Applied field to change output. (Units: 1 gauss (G) = 
1 Oersted (in air), 1G=79.58A/m, 1G=10E-4 Tesla, 1G=10E5 gamma) 


Digital Compass Module — HMR3200/3300 


Electronic compassing solutions that provide heading information for use in navigation and guidance 
systems. Magnetoresistive sensors are utilized to provide the reliability and accuracy of these small, solid 
state compass designs. These compass solutions are easily integrated into 


compass provides fast response time up to 20Hz and high heading systems using a UART interface in ASCII format. Header Pin 
accuracy of 0.5° with 0.1° resolution. Features: Accuracy: 1° heading accuracy, 0.1° resolution and 0.5° Assignment 
Features: ¢ Built with solid state magnetic sensors and no moving parts (ers for Dell, eN Gael TOIL "Accuracy ahd petommanes are cabenced Gver Pin No. Pin Name 
IMIBLEVES.FSSpOnse time, allowing faster updates compared to gimballed 7 ? a wider range of operating conditions and applications with this feature. The 1 SCK 
fluxgates * Available as a circuit board 1.2” x 2.95", weighing less than one ounce, or in an aluminum HMR3200 is not tilt compensated. Performance is optimized in horizontal or 2 RX/SDI 
enclosure * Operates with less than 35mA, allowing for long operation with a battery »* Accuracy better vertical orientations. Low Power: Typical operating current is 18mA for the 
than 0.5° with 0.1° resolution for critical positioning applications * Tilt range of +40° for both the roll and pitch HMR3200. Response Time: The HMR3200 has 15Hz response time for 3 TX/SDO 
allows operation for most applications » Calibration routines to compensate for distortion due to nearby faster updates compared to gimballed, mechanical fluxgate compasses. 4 cs 
ferrous objects and stray fields, such as vehicles ¢ User settings of baud rate, update rate, output format, Specifications: * Magnetic Field: Range: +2 gauss typical, Resolution: 5 CAL 
units, filter settings, deviation angles, alarms, and warnings are stored internally in non-volatile memory. 0.1 mgauss * Electrical: Input Voltage: Unregulated: 6VDC ~ 15VDC. 6 BV 
Specifications: * Typical Supply Voltage: 5.0VDC regulated, 6-15VDC unregulated »* Typical Power: Regulated: 5.0Vde * Interface: UART - User selectable baud rate 2400 ~ 7 GND 
35mA @ 6VDC Normal Operation, 13mA STOP Mode, 2.0mA SLEEP Mode + Serial: RS-232 / RS-485 19200 baud + Physical: Dimensions - Conditions: Circuit board, 1.0” x 3 a 
(Half Duplex) * Baud Rate: 1200 ~ 38400 bps 1.45” x 0.4" (25.4 x 36.8 x 11 mm) 

Serial Digi-Key Price Honeywell Serial Digi-Key Price Honeywell 

Output Description Part No. Each Part No. Output Description Part No. Each Part No. 

RS-232 | Without Enclosure 342-1024-ND 650.00 | HMR3000-D00-232 ene ane popes Mocue aon Ese eae aceon Aupoeee 

RS-232 Enclosure, Extended Base 342-1025-ND 675.00 HMR3000-D21-232 HMR 3200 Devclopment Kh = 

RS-485 | Without Enclosure 342-1026-ND 650.00 | HMR3000-D00-485 with RS232 Output, Cables, Manual Sica R 965.00 Eee 00 Danio oee 

RS-485 | Enclosure, Extended Base 342-1027-ND 675.00 HMR3000-D21-485 HRMR 3300 Digital Compass Module -1039- -D00- 

ign soae nee 7 with RS232 Motherboard 342-1039-ND 435.00 HMR3300-D00-232 

evelopment Kit, HMR 3300 Development Kit 
with RS-232 Output, Cables, Manual 342-1022-ND 775.00 | HMR3000-Demo-232 Wihii8232 OulruL Gablee: Manual 342-1033-ND 450.00 HMR3300-Demo-232 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Digital Compass Solution 


The Honeywell HMR3400 is a digital compass solution designed for use in 
navigation and precision pointing applications. Using a common set of commands 
from the legacy HMR3300 digital compass solution, the HMR3400 is designed to 
be easily integrated into host systems with a regulated 5 volt supply and a UART 
serial data interface. 


Features: 
* Tilt-Compensated * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C. 


Digi-Key Price Honeywell 
Description Part No. Each Part No. 
HMR3400 Module | 342-1057-ND 360.00 | HMR3400 


TruePoint™ Compass Module 


The HMR3500 TruePoint compass module is a 3-axis digital compass solution 
with a customizable coordinate system for mounting in any desired orientation. 
It has provisions for hard and soft-iron correction algorithms to handle magnetic 
distortion effects. In addition a World Magnetic Model feature is provided to 
automatically add declination angle corrections for reference to true north 
(geographical north). 


Features: 
* Tilt-Compensated * Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C 
Voltage Range: 5DC 


* Supply 


Benefits: 


¢ Better than 1° Nominal Heading Accuracy (18), 0.1° Resolution * +89° Pitch and 
Roll, 360° Continuous Roll Capability 


3-Axis Magnetic - Hybrid 
A complete 3-axis magneto-meter with analog output in a 20-Pin 
hybrid DIP package. 


Features: 

* DIP-20 foot-print (1” x .75”) allows easy insertion into system- 
level boards, reducing development costs »* Solid state 
components improve reliability and ruggedness compared to 
mechanical fluxgates * Accurately measures fields from 40 
gauss to +2 gauss at 1V/gauss * Low noise instrumentation 
amplifiers with 1kHz low pass filters, reject unwanted noise * No 
flux concentrators used in this design that can lead to hysteresis 
and non-repeatability * An externally accessible +2.5V reference 
improves measurement accuracy and stability »* On-board 
excitation current source reduces temperature errors and regulates 
the power supply input * Magnetic field offsets or closed loop 
circuits can be applied using the built-in straps »* Output signal 
accuracy may be enhanced by using the integral set/reset straps 
* All components selected and packaged in nonmagnetic material 
to reduce magnetic distortion and offsets. 


Applications: 


*Compassing * Navigation systems * Attitude reference Traffic detection * Proximity detection * Medical devices 


Specifications (Power Supply: +15VDC; Set/Reset switching is active): 


° Operating Temperature: -40°C ~ 85°C, ambient @ 25°C * Supply Voltage: 6VDC ~ 15VDC; Transient protection circuitry should 
be added across V+ and Gnd if an unregulated power supply is used * Supply Current: 20mA * Output Voltage: 0.5V ~ 4.5V ° Field 
Range: +2 gauss ° Typical Linearity Error: 1% FS; +2 gauss applied field sweep »* Typical Hysteresis Error: 0.05% FS; 3 sweeps 
across +2 gauss ¢ Typical Sensitivity: 1.0mV/V/gauss; at Vbridge +5V * Typical Resolution: 40 pgauss * Bandwidth: 1kHz 


Units: 
Digi-Key Price Honeywell * 1 gauss (G) = 1 Oersted (in air), 1G = 79.58A/m, 1G = 10E-4 Tesla, 1G = 10E5 gamma 
Description Part No. Each Part No. ane 5 
Digi-Key Price Honeywell 

HMR3500 Module | 342-1058-ND 675.00 | HMR3500 Bescripion Here Ne: Each Eaten: 

Demo Kit 342-1059-ND 775.00 | HMR3500 Demo 3-Axis Magnet Sensor Hybrid 342-1011-ND 191.25 HMC2003 
1 5 2 and 3-Axis Honeywell Part No. 
Magnetoresistive acioas 
Configured as a 4-element wheatstone bridge, these HMC1051 
highly sensitive sensors convert magnetic fields to HMC1052 
differential output voltages, capable of sensing magnetic HMC1001 HMC1021 HMC1053 
fields as low as'20 p.gauss. SPECIFICATIONS: HMC1002 HMC1022 HMC1042 HMC1055 
Features: Operating Temperature -55°C ~ 150°C ¢ -55°C ~ 150°C -40°C ~ 125°C -40°C ~ 125°C 
* Field range up to +6 gauss, (earth's field = 0.5 gauss) (Condition) (-) (-) (Ambient) (Ambient) 
* Small package designed for 1 and 2-axis to work 

E . A : Field Range 

together to provide 3-axis (x, y, z) sensing ¢ Solid +2 gauss ¢ +6 gauss +6 gauss +6 gauss 


state devices reduce board assembly costs, improve 
reliability and ruggedness compared to mechanical 
fluxgates * Patented on-chip set/reset straps to reduce 


Full scale (FS) - total applied field 


3.2 mV/V/gauss 


1.0 mV/V/gauss 


1.0 mV/V/gauss 


1.0 mV/V/gauss 


: eee (Set/Reset Current) (0.3A) (0.5A) (0.5A) (0.5A) 
effects of temperature drift, non-linearity errors and loss 
of signal output due to the presence of high magnetic Resolution Typical 27 ugauss + 85 ugauss 160 pigauss 120 gauss 
fields * Patented on-chip offset straps for elimination of (Bandwidth, Vbridge) (10Hz, 5V) (10Hz, 5V) (1kHz, 5V) (50Hz, 5V) 
the effects of hard iron distortion 
saci 5MHz $ 5MH 5MH 5MH 
isan z Zz Zz z 
Applications: Magnetic signal (lower limit = DC) 
*Compassing. * Navigation. systems: ° Attitude Units: 1 gauss (G) = 1 Oersted (in air), 1G = 79.58A/m, 1G = 10E-4 Tesla, 1G = 10E5 gamma 
reference Traffic detection * Medical devices * Non- 
contact switch + Not tested in production, guaranteed by characterization 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Honeywell 
Description Part No. i 25 100 Part No. Qty Pricing Part No. 
8-Pin SIP, Single Axis 342-1001-5-ND 17.00 15.00 12.00 = = = HMC1001 
8-Pin SIP, Single Axis 342-1004-5-ND 17.00 6.00 5.00 = _ = HMC1021Z 
8-Pin SIP, Single Axis 342-1061-ND® NEW! 17.00 6.00 5.00 = = = HMC1021Z-RC 
8-Pin SIP, Single Axis 342-1034-5-ND 17.00 6.00 5.00 = i = HMC1051Z 
8-Pin SIP, Single Axis 342-1060-ND® 17.00 6.00 5.00 = = = HMC1051Z-RC 
8-Pin SOIC, Single Axis 342-1003-5-ND® 17.00 6.00 5.00 = _ = HMC1021S 
8-Pin In-Line LCC, Single Axis 342-1043-5-ND 17.00 11.00 10.00 = = = HMC1051ZL. 
10-Pin MSOP, Double Axis 342-1029-1-NDt 17.00 7.00 6.00 = = = HMC1052 
16-Pin SOIC, Double Axis 342-1005-1-ND@t 17.00 7.00 6.00 342-1005-2-ND® 2,500 3250.00/M HMC1022 
16-Pin LCC, Double Axis 342-1042-5-ND® 17.00 6.75 5.50 = = = HMC1052L 
16-Pin LCC, Double Axis 342-1053-1-ND@t 17.00 7.00 6.00 342-1053-2-ND® 3,000 3500.01/M HMC1042L-TR 
20-Pin SOIC, Double Axis 342-1002-5-ND 19.00 18.00 17.00 = = = HMC1002 
16-Pin LCC, Triple Axis 342-1035-5-ND 55.00 50.00 42.00 = = = HMC1053 
16-Pin LPCC, Triple Axis 342-1054-1-NDt 25.00 15.00 12.00 342-1054-2-ND 3,000 8999.97/M HMC1043-TR 
3-Axis Compass Sensor Set with (1 each) 
342-1036-ND 22.50 18.00 = = = = HMC1055 
HMC1051Z, HMC1052, MEMSIC, MXS3334UL 
@ RoHS Compliant t+ Cut Tape (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HMC6042 Digital Compass Module 
The HMC6042 includes our state of the art 1042 series magneto-resistive sensors plus a precision mixed The HMC63xx digital compass modules combine a 2 
signal ASIC containing three sensor amplifiers and a compatible set/reset strap driver circuit for 2.4 ~ 3.6 or 3-axis tilt sensor with the required support circuitry 
volt operation. The sensors feature precision in-axis sensitivity and linearity, solid-state construction with for heading computation. By combining the sensor 
low cross-axis sensitivity designed to measure both direction and magnitude of Earth’s magnetic fields. and processing elements into a small | GG or LPOG: 
very. y 9 9 9 7 package designers will have the most simple solution 
Features: * Low Voltage Operations (2.4V ~ 3.6V) * Built-In Set/Reset Drive Circuit * Wide Magnetic Field to integrate low cost and space efficient compasses 
Range (+/-6 Oe) for mobile phones, consumer electronics, vehicle 


compassing and antenna positioning. 
Benefits: * Single Logic Input for Degaussing, Thermal Drift Compensation * Feedback Pins for Gain and HMC6343 Features: * 36 pin LPCC ¢ 3-axis sensor 
Bandwidth Shaping © 2.7V ~ 3.6V supply range 
HMC6352 Features: * 24 pin LCC »* 2-axis sensor * 2.7V ~ 5.2V supply range 


Cut Tape Tape and Reelt 
Digi-Key Price Each Pricing Honeywell . ae Digi-Key Price Honeywell 
Description Part No. 1 25 100 1,000 Part No. Fig. | Description Part No. Each | PartNo. 
1 24-Pin LCC, Double Axis 342-1041-5-ND 35.00 HMC6352 
2-Axis Magnetic Sensor | 342-1055-1-ND 25.00 12.00 10.00 6250.00 HMC6042-TR 2 36-Pin LPCC, Triple Axis 342-1056-ND@ 149.95 HMC6343 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. @ RoHS Compliant 


DRM™ 4000 Features and Benefits: ¢ State-of-the-art dead reckoning device for personnel navigation * Typical DR 
accuracy 2% distance traveled * Low power consumption « Industrial temperature range: -40°C ~ 85°C 

The Dead Reckoning Module (DRM™) 4000 is a miniature, electronic device for personnel on foot that 

provides the user's position relative to an initialization point. When GPS data is available, the dead reckoning Digi-Key Price Honeywell 

sensors are automatically calibrated continuously and the two data sources are blended into a composite real- Description Part No. Each Part No. 

time position data output. When GPS data is unavailable, dead reckoning takes over. Motion classification 

algorithms analyze walking motion, and compensate when the user is running, or in place. 


DRM 4000 Module 342-1052-ND 1695.00 DRM4000-N00-232 


measurement Rugged Stainless Steel Pressure 
»© Transducers Featuring Microfused Technology 


e 
MSP Series: The MSP pressure transducer is designed for high- and all signal conditioning electronics are housed in a stainless steel cover 
volume, low-cost commercial, industrial and off road applications which which provides protection from hostile environments. The housing is sealed 2 Foot Cable = Pressure Port 
require accurate measurement of gases or liquids. Operating ranges and requires no maintenance. Each transducer is thoroughly tested and MSP Series N=1/4" NPT Stainless Steel 


A=1/8" NPT 
up to 10,000 psi is available with your choice of output signal in volts, calibrated before shipment. Cover 


22.23, 
millivolts, or milliamps. The MSP uses a micro machined silicon strain Applications: * Pumps and Compressors * Hydraulic / Pneumatic Systems i | 


gauge inorganically bonded to a machined stainless steel diaphragm; no »* Energy and Water Management »¢ Pressure Instrumentation * Process 
welds, no O-rings, no silicone oil. All wetted surfaces are stainless steel Control, Off Road Refrigeration, HVAC. 
MSP-100 MSP-300 MSP-340 MSP-400 MSP-600 MSP-610 U5100 M5100 
Pressure Range (PSIG) 0-100 ~ 500} 0-100 ~ 10,000 | 0-100 ~ 1,000 | 1,000 ~ 5,000 | 0-25 ~ 5,000 | 0-100 ~ 500 0-15 ~ 500 | 0-25 ~ 10,000 
= 7 : Packard Connector — 
Accuracy (combined linearity, 14.9 50% of FS] #1% of FS 41% of FS | £0.50% of FS | +0.25% BSL | +0.25% of FS| 21% of FS | +0.25% of FS| | MSP and M5100 Series 
hysteresis and repeatability) 
A B Cc 
Pressure Overload 1.5X 2X 2X 2X 2X 2X 3X 2X SAE! 9.14 | 44.45 | 74.42 
UNF} 13.3 | 48.0 | 81.7 k 
Burst Pressure 3X ree bah nujoee ES! 4X 4X 5X Pinc 
whichever is less 
0-100mv, 1-5V | 0-100mV. 1-5V, 0.5-4.5V 0.5-4.5V 0.5-4.5V 0.5-4.5V Stainless Steel Packard 
-100mV, 1-! -100mV, -5V, 5-4. .5-4.5V, -5-4.5V, -5-4.5V, Pressure Port Ci t 
Outputs VDC A 0-100mV onnector 
Dee ee ™ |0.5-4.5V, 4-20mA] 0.5-4.5V 4-20mA | 1-5V, 4-20mA | 1-5V, 4-20mA | 1-5V, 4-20mA | 1-5V, 4-20mA 7/16"-20 Cover \ \ 
Zero Offset (millivolt output) | #2%ofFS |  +3% of FS £3% of FS with Oring) 
(amplified output) +2% of FS +2% of FS +2% of FS +2% of FS 
Span Tolerance +2% of FS +2% of FS +2% of FS +2% of FS D 
be 
Long-Ti Stabilit 
Se ca 40.25% 40.25% 40.25% 40.25% 40.25% 40.25% 40.1% 40.25% 
Typical (1 year) 
Operating Temperature (°C) 0~55 -20 ~ 85 -20 ~ 85 -40 ~ 85 -40 ~ 125 -40 ~ 125 -40 ~ 125 -40 ~ 125 
0 2 Foot Cable — 
Cc ited Ri Cc 0~55 0~55 0~55 0~70 -20 ~ 85 = -20 ~ 85 -20 ~ 85 
ompensates Ranges) UltraStable 5100 and M5100 Series 
i 9 9 9 9 
Thermo Zero Shift <+2% of FS <+2% of FS <+2% of FS | <+1.5% of FS 22.28 4/4” NPT 
Thermo Span Shift <+2% of FS <+2% of FS <+2% of FS | <+1.5% of FS peat 
Total Error Band N/A N/A N/A N/A 1.5% of FS 1.0% of FS | 40.75% of FS | 1.0% of FS 
EMI/RFI Protection, CE Mark No No No Yes Yes 
UL Listed No Yes No Yes Yes 
Operating Operating 
Pressure Voltage Price Measurement Pressure Voltage Price Measurement 
Range Supply Digi-Key Each Specialties Range Supply Digi-Key Each Specialties 
PSIG (VDC) Part No. 1 10 Part No. PSIG (VDC) Part No. 1 10 Part No. 


MSP-100 Series 250 MSP3251P2-ND@ 104.06 87.19 | 2000202 


. A ji 500 MSP3501P2-ND@ 104.06 87.19 | 2000260 
Calibrated 100mV Output — O-Ring Seal, 2 Foot Cable — RoHS Compliant 
iia lated ibd ee en OOK Sane mere orien 4000 P MSP3102P2-ND¢@ 104.06 87.19 | 2000046 
100 MSP6900-ND 65.69 55.05 | MS121-000000U-100PG 2500 MSP3252P2-ND@ 104.06 87.19 | 2000223 
250 5 MSP6901-ND 65.69 55.05 | MS121-000000U-250PG 5000 MSP3502P2-ND 104.06 87.19 | 2000099 
500 MSP6902-ND 65.69 55.05 | MS121-000000U-500PG 410000 MSP3103P2-ND@ 104.06 87.19 | 2000158 
MSP-300 Series 1V ~ 5V Output — Fixed - 3 Wire Supply Current 10mA Maximum 1/4” NPT, 2 Foot Cable 

OmV ~ 100mV Output — 4 Wire Unamplified 1/4” NPT, 2 Foot Cable 400 MSP3101P3-ND® 409.85 92.04 | 2000133 
100 MSP3101P1-ND¢@ 80.94 67.82 | 2000130 250 MSP3251P3-ND@ 109.85 92.04 | 2000204 
250 MSP3251P1-ND@ 80.94 67.82 | 2000199 500 MSP3501P3-ND® 109.85 92.04 | 2000262 
500 MSP3501P1-ND@ 80.94 67.82 | 2000255 1000 10~32 | MSP3102P3-ND 109.85 92.04 | 2000048 
1000 5 MSP3102P1-ND 80.94 67.82 | 2000045 2500 MSP3252P3-ND@ 109.85 92.04 | 2000226 
2500 MSP3252P1-ND@ 80.94 67.82 | 2000222 5000 MSP3502P3-ND@ 109.85 92.04 | 2000100 
5000 MSP3502P1-ND@ 80.94 67.82 | 2000096 10000 MSP3103P3-ND@ 109.85 92.04 | 2000159 
1poge: MSGS LOSING. BOS). — 1812627) 2000197 1V ~ 5V — Output 1/8” NPT, 2 Foot Cable — RoHS Compliant 
peel — pi a loki Output bin cca ps eee 100 jogo | MSP3101P4A1-ND 109.85 92.04 | 2000132 
ire Supply Current 10mA Maximum 1/ al litle 250 MSP3251P4A1-ND 109.85 92.04 | 2000203 

100 5 MSP3101P2-ND@ 104.06 87.19 | 2000131 @ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Operating Operating 
Pressure Voltage Price Measurement Pressure Voltage Price Measurement 
Range Supply | Digi-Key Each Specialties Range Supply | Digi-Key Each Specialties 
PSIG (VDC) __| Part No. 1 10 | Part No. PSIG (VDC) | Part No. 1 10 | Part No. 
500 10 ~ 32 MSP3501P4A1-ND 109.85 92.04 | 2000261 4mA ~ 20mA Output — 1/4” NPT, Absolute Pressure, 2 Foot Cable 
1000 MSP3102P4A1-ND 109.85 92.04 | 2000047 15PSIA 223-1007-ND 211.41 179.38 | U5151-000005-015PA 
4mA ~ 20mA Output — 2 Wire Regulated Supply 1/4” NPT, 2 Foot Cable 30PSIA 9~30 | 223-1009-ND 211.41 179.38 | U5151-000005-030PA 
00 TEES SENDS. aS eave aoootaF 100PSIA 223-1011-ND 211.41 179.38 | U5151-000005-100PA 
4 ; ; 5 5 " _ Wa" 
250 MSP3251P4-ND@ 109.38 93.75 | 2000207 0.5V ~ 4.5V Ratiometric Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
so MSPSSOIPeND® —tec8_ 83.75 | nome : eee ee) ome 
1000 10~ 32 | MSP3102P4-ND 109.38 98.75 | 2000050 too | #75 ~ 5:25) 553.4005-ND 175.00 150.00 | US131-000005-100PG 
2500 MSbe2>2EaND 109.38 93.75 | 2000227 500 223-1006-ND 175.00 __ 150.00 | U5131-000005-500PG 
5000 MSP3502P4-ND® 109.38 93.75 | 2000101 4mA ~ 20mA Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
10000 MSESLOSRENES, 1ORIG8)—__:98;75" 2000160) 15 223-1008-ND 211.41 179.38 | U5151-000005-015PG 
4mA ~ 20mA Output — 1/8” NPT, 2 Foot Cable 30 9-30 | 223-1010-ND 211.41 179.38 | U5151-000005-030PG 
100 MSP3101P5A1-ND 109.38 93.75 | 2000136 100 223-1012-ND 211.41 179.38 | U5151-000005-100PG 
een to. 32 | MSP9251P5A1-NDe 109.38 93.75 | 2000206 500 223-1013-ND 211.41 179.38 | U5151-000005-500PG 
500 MSP3501P5A1-ND@ 109.38 93.75 | 2000263 M5100 Series — RoHS Compliant 
1000 MSP3102P5A1-ND 109.38 93.75 | 2000049 0.5V ~ 4.5V Ratiometric Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
MSP-340 Series — RoHS Compliant 50 223-1038-ND 114.84 98.44 | M5131-000005-050PG 
zs 75 223-1041-ND 114.84 98.44 | M5131-000005-075PG 
100mV Output — 1/8” NPT, 2 Foot Cable 100 | 4.75 ~ 5.25 | 223-1020-ND 114.84 98.44 | M5131-000005-100PG 
100 MSP6892-ND 96.16 80.57 | M3421-000006-100PG 250 223-1026-ND 114.84 98.44 | M5131-000005-250PG 
300 5 MSP6893-ND 96.16 80.57 | M3421-000006-300PG 500 223-1032-ND 114.85 98.45 | M5131-000005-500PG 
ane a ielage ee ean Mea aa 2500 223-1020ND iad 98.44 | Ms131-000005-2K5PG 
1000 MSP6895-ND 96.16 80.57 | M3421-000006-01KPG 5000 | 475~ 5:25 | 5984017-ND bet Bada ae1a1 OGOnOS-0EKEG 
0.5V ~ 4.5V Output — 1/8” NPT, 2 Foot Cable 10000 223-1023-ND 114.84 98.44 | M5131-000005-10KPG 
100 MSP6896-ND 112.39 94.17 | M3431-000006-100PG 1V ~ 5V Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
300 . MSP6897-ND 112.39 94.17 | M3431-000006-300PG 50 223-1039-ND 120.31 103.13 ] M5141-000005-050PG 
500 MSP6898-ND 112.39 94.17 | M3431-000006-500PG 75 223-1042-ND 120.31 103.13 | M5141-000005-075PG 
1000 MSP6899-ND 112.39 94.17 | M3431-000006-01KPG 100 8 ~30 223-1021-ND 120.31 103.13 | M5141-000005-100PG 
5 250 223-1027-ND 120.31 103.13 | M5141-000005-250PG 
MSH s00/ Service mons Compilant 500 223-1033-ND 120.31 103.13 | M5141-000005-500PG 
1V ~ 5V Output — Fixed 3 Wire Supply Current 10mA maximum 1/4” NPT, 2 Foot Cable 1000 223-1015-ND 120.31 103.13 | M5141-000005-01KPG 
2500 223-1030-ND 120.31 103.13 | M5141-000005-2K5PG 
Bone 10~ 32 AMSRss02Re:NO) S480 S810) |: 200018 5000 8-30 | 593-1018-ND 120.31 103.13 | M5141-000005-05KPG 
4mA ~ 20mA Output — 2 Wire Regulated Supply 1/4” NPT, 2 Foot Cable 10000 223-1024-ND 120.31 103.13 | M5141-000005-10KPG 
1000 to-32 | MSP4102P4-nD 108.50 93.00 | 2000417 4mA ~ 20mA Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
5000 MSP4502P4-ND 108.50 93.00 | 2000457 50 223-1040-ND 125.78 107.82 | M5151-000005-050PG 
MSP-600 Series — RoHS Compliant 75 223-1043-ND 125.78 107.82 | M5151-000005-075PG 
100 9~30 | 223-1022-ND 125.78 107.82 | M5151-000005-100PG 
0.5VDC ~ 4.5VDC Output — 7/16” SAE, Packard Connector 250 223-1028-ND 125.78 107.82 | M5151-000005-250PG 
25 MSP6025P3-4-ND 96.25 82.50 | 2000964 500 223-1034-ND 125.78 107.82 | M5151-000005-500PG 
50 MSP6050P3-4-ND 96.25 82.50 | 2000965 1000 223-1016-ND 125.78 107.82 | M5151-000005-01KPG 
75 | | NSPEOTSPO-ND e625 e250 20006 0 | oo ate Fe ee cee 
ne oe s Spas Poe = aes 10000 293-1025-ND 125.78 107.82 | M5151-000005-10KPG 
2 sues Ba 2 0.5V ~ 4.5V Ratiometric Output — 7/16” UNF Male, O-Ring, Packard Connector 
1000 MSP6102P3-4-ND 96.25 82.50 | 2000970 
= 50 223-1045-ND 114.84 98.44 | M5134-000004-050PG 
1VDC ~ 5VDC Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 75 223-1046-ND 114.84 98.44 | M5134-000004-075PG 
75 10 ~ 30 MSP6075P4-1-ND 101.50 87.00 | 2000884 100 4.75 ~ 5.25 | 223-1047-ND 114.84 98.44 | M5134-000004-100PG 
250 223-1048-ND 114.84 98.44 | M5134-000004-250PG 
mA = 20m Output — 1/4 NET,.2 Foot Cable: 500 223-1049-ND 114.84 98.44 | M5134-000004-500PG 
50 MSP6050P5-1-ND 119.00 102.00 | 2000879 71000 223-1050-ND 114.84 98.44 | M5134-000004-01KPG 
75 10~30 | MSP6075P5-1-ND 119.00 102.00 | 2000885 2500 223-1051-ND 114.84 98.44 | M5134-000004-2K5PG 
2500 MSP6252P5-1-ND 119.00 102.00 | 2000915 5000 4.75 ~ 5.25 | 223-1052-ND 114.84 98.44 | M5134-000004-05KPG 
00% 228-1059.ND tiae4 96.4 | M5t94-000008-10KPG 
MS S10 Sones noNS1C ompient 10000 223-1053-ND 114.84 98.44 | M5134-000004-10KPG 
0.5V ~ 4.5V Output — 1/8” NPT, 2 Foot Cable 1V ~ 5V Output — 7/16” UNF Male, O-Ring, Packard Connector 
300 7 MSP6906-ND 114.19 97.88 | M6131-C00006-300PG 50 223-1055-ND 120.31 103.13 | M5144-000004-050PG 
500 MSP6907-ND 114.19 97.88 | M6131-C00006-500PG 75 223-1056-ND 120.31 103.13 | M5144-000004-075PG 
5 = Gian 100 8~30 | 223-1057-ND 120.31 103.13 | M5144-000004-100PG 
O:5Y =4:81, Quiput:— 1/8" NPT. 2 foot Cable 250 223-1058-ND 120.31 103.13 | M5144-000004-250PG 
100 5 MSP6903-ND 114.19 97.88 | M6131-C00005-100PG 500 223-1059-ND 120.31 103.13 | M5144-000004-500PG 
500 MSP6905-ND 114.19 97.88 | M6131-C00005-500PG 1000 223-1060-ND 120.31 103.13 | M5144-000004-01KPG 
2 _ 4a" 2500 223-1061-ND 120.31 103.13 | M5144-000004-2K5PG 
1.2 3¥ Output — 1/4) NPT, 2 Foot Cable 5000 8~30 | 223-1062-ND 120.31 108.13 | M5144-000004-05KPG 
100 MSP6908-ND 119.00 102.00 | M6141-C00005-100PG 7500 223-1075-ND 120.31 103.13 | M5144-000004-7K5PG 
300 8~30 | MSP6909-ND 119.00 102.00 | M6141-C00005-300PG 10000 223-1063-ND 120.31 103.13 | M5144-000004-10KPG 
500 MSP6910-ND 119.00 102.00 | M6141-C00005-500PG 4mA ~ 20mA Output — 7/16” UNF Male, O-Ring, Packard Connector 
4mA ~ 20mA Output — 1/4” NPT, 2 Foot Cable 50 223-1065-ND 125.78 107.82 | M5154-000004-050PG 
100 MSP6911-ND 135.63 116.25 | M6181-C00005-100PG 75 22371066-ND 125.78 = 107.82 | MS5154-000004-075PG 
300 10~30 | MSP6912-ND 135.63 116.25 | M6181-C00005-300PG oon 9-30 ae toe en apes | meien pteind once 
500 MSEE913:ND) 135.63 __116.25 | M6181-C00005-500PG 500 223-1069-ND 125.78 __ 107.82 | M5154-000004-500PG 
UltraStable 5100 Series — RoHS Compliant 1000 223-1070-ND 125.78 107.82 | M5154-000004-01KPG 
; ; 2500 223-1071-ND 125.78 107.82 | M5154-000004-2K5PG 
0.5V ~ 4.5V Ratiometric Output — 1/4” NPT, Absolute Pressure, 2 Foot Cable 5000 9~30 293-1072-ND 125.78 107.82 | M5154-000004-05KPG 
15PSIA 223-1000-ND 175.00 150.00 | U5131-000005-015PA 7500 223-1076-ND 125.78 107.82 | M5154-000004-7K5PG 
30PSIA | 4.75 ~ 5.25 | 223-1002-ND 175.00 150.00 | U5131-000005-030PA 10000 223-1073-ND 125.78 107.82 | M5154-000004-10KPG 
100PSIA 223-1004-ND 175.00 150.00 | U5131-000005-100PA RoHS Compliant 


SSI Technologies, Inc. NEW! Cable Harnesses 


Pre-made Cable Harnesses from SSI Technology with the industry standard Packard™ Automotive Connector. 


Controls Division 


Length Digi-Key Price Each SSI Technologies 
Description Inch Part No. 1 10 25) Part No. 
Cable Harness Packard 12 734-1163-ND 11.66 10.43 9.78 P2432.3 
Cable Harness Packard 36 734-1164-ND 20.90 20.05 18.14 P2435.3 
Cable Harness Packard 72 734-1165-ND 26.43 25.44 23.23 14306.3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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mee surement « PC Board Mountable Pressure Sensors Temperature Compensated 


These pressure sensors are intended for cost sensitive applications where excellent performance and long- Model 1210/1220 — Low Pressure: 


term ‘Stability are required. Integral temperature compensation is provided using laser-trimmed resistors. An , 0°C ~ 50°C Temperature Compensation Range * 1.0% Temperature Performance 
additional laser-trimmed resistor is included to normalize pressure sensitivity variations by programming the 
gain of an external differential amplifier. This provides sensitivity interchangeability of +1%. Model 1230/1240 — UltraStable™: 


Features: ¢ +0.1% Non-linearity * +1.0% Interchangeable Span (provided by gain set resistor) * Solid State -20°C ~ 85°C Temperature Compensation Range * +0.5% Temperature Performance 


Reliability * Low Power . 
Specifications: » Output: 0-100mV typical (full scale) * Supply Current: 1.5mA typical * Response Time: Model 1210/1220 — Medium Pressure: 


1.0mSec typical (For a zero-to-full scale pressure step change) * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C * 0°C ~ 50°C Temperature Compensation Range * 0.5 ~ 1% Temperature Performance 
Di : F Measurement 
mensions Inmm Pressure Digi-Key Price Each Specialties 
Pressure Type Package | Part No. ul 10 100 | Part No. 
}x—— 15.2 —+| Model 1210 / 1220 - Low and Medium Pressure — RoHS Compliant 


0-1PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6940-ND 36.58 29.26 20.49 | 1210A-001D-3L 
0-2PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6814-ND 36.58 29.26 20.49 | 1210A-002D-3L 
0-5PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6816-ND 36.58 29.26 20.49 | 1220A-005D-3L 
0-15PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6941-ND 36.58 29.26 20.49 | 1210A-015D-3L 
0-15PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6943-ND 36.58 29.26 20.49 | 1220A-015D-3L 

8.6 = A y 0-100PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6942-ND 36.58 29.26 20.49 | 1210A-100D-3L 
v v a 0-100PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6944-ND 36.58 29.26 20.49 | 1220A-100D-3L 
||< 9.4 x 13.97 Model 1230 / 1240 - Ulirastable 
8x0.5 . 0-15PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6819-ND 46.80 37.44 26.21 | 1240-015D-3L 

Tube Length: 0-15PSID Differential 8-Pin Dip MSP6945-ND@ 46.80 37.44 26.21 | 1230-015D-3L 

470 (#5mil.) 0-30PSID Differential | 8-PinDip | MSP6822-ND® 46.80 37.44 26.21 | 1230-030D-3L 

: 0-100PSID Differential | 8-Pin Dip | MSP6828-ND 46.80 37.44 26.21 | 1230-100D-3L 

0-100PSID Differential | 8-PinDip | MSP6829-ND® 46.80 37.44 26.21 | 1240-100D-3L 


@ RoHS Compliant 


NEW! PC Board Mountable Pressure Sensors 44xx Series 


Model 4425 and 4426 

These pressure sensors are temperature compensated, piezoresistive silicon pressure sensors packaged in a dual-in-line configuration and 
intended for cost sensitive applications where excellent performance and long-term stability are required. Features: * Dual in-line package 
* Solid state reliability Specifications: « Output: 0 ~ 100mV * Supply voltage: 12V (typical) * Operating temperature range: -25°C ~ 85°C 


Pressure Digi-Key Price Each Measurement Specialties 
Pressure Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. 1 — Model 4425 
1PSID Differential 223-1089-ND 33.10 28.97 23.17 4425-001D 
5PSID Differential 223-1090-ND 33.10 28.97 23.17 4425-005D 
15PSID Differential 223-1091-ND 33.10 28.97 23.17 4425-015D 
15PSIA Absolute 223-1092-ND 33.10 28.97 23.17 4425-015A 
100PSID Differential 223-1093-ND 33.10 28.97 23.17 4425-100D 
2.54 Fig. 2— Model 4426 
Pins Pitch TPSIG Gage 223-1094-ND 33.10 28.97 23.17 | 4426-001G 
5PSIG Gage 223-1095-ND 33.10 28.97 23.17 4426-005G 
15PSIG Gage 223-1096-ND 33.10 28.97 23.17 4426-015G 
15PSIA Absolute 223-1097-ND 33.10 28.97 23.17 4426-015A 
PC Board Mountable Pressure Sensors Measurement 
Pressure Digi-Key Price Each Specialties 
Model 1451 Pressure Type Package | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
This pressure sensor is intended for high volume applications where small size, light weight, low cost, and 0-5PSIG Gage Tube MSP6800-ND@ 28.33 23.18 15.45 | 1451-005G-T 
compatibility with automated assembly equipment are required. 0-5PSIA Absolute Wide MSP6801-ND 28.33 23.18 15.45 | 1451-005A-W 
Feature: SMT Package *+0.25% Pressure Non-linearity *3 Pressure Port Options »* Solid State 0-15PSIA Absolute Narrow MSP6802-ND® 28.33 23.18 15.45 | 1451-015A-N 
Reliability * Low Power Specifications: * Output: 0 ~ 60mV * Supply Voltage: 3VDC * Response Time: 0-15PSIG Gage Tube MSP6803-ND@ 28.33 23.18 15.45 | 1451-015G-T 
1.0mSec typical * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 0-30PSIA Absolute Narrow MSP6805-ND 28.33 23.18 15.45 | 1451-030A-N 
0-30PSIG Gage Tube MSP6806-ND 28.33 23.18 15.45 | 1451-030G-T 
1a 0-30PSIA Absolute Wide MSP6807-ND 28.33 23.18 15.45 | 1451-030A-W 
fi Nee A Dimensions (mm) 0-50PSIA_| Absolute Narrow | MSP6808-ND@ 28.33 23.18 15.45 | 1451-050A-N 
(Pressure Port) Package A B ic 0-50PSIG Gage Tube MSP6809-ND® 28.33 23.18 15.45 | 1451-050G-T 
0-50PSIA Absolute Wide MSP6810-ND 28.33 23.18 15.45 | 1451-050A-W 
'B' Through hole ’ Narrow Hole | 2.79 0.78 — 0-100PSIA | Absolute Narrow | MSP6811-ND@ 28.33 23.18 15.45 | 1451-100A-N 
(1451 W Only) Wide Hole | 2.79 406 — — 0-100PSIG Gage Tube MSP6812-ND@ 28.33 23.18 15.45 | 1451-100G-T 
Orientation “"5aS ' Tube 279 0.78 5.59 2.29 0-100PSIA_| Absolute Wide MSP6813-ND@ 28.33 23.18 15.45 | 1451-100A-W 
RoHS Compliant 


UltraStable™ Stainless Steel Pressure Fig? 0, ae 
Sensors Ribbon Cable with Connector 1 eee 


5.7 
152.4 TL 


Fig. 2 


Dimensions (mm) 
Model A B c 


1/8-27NPT] 22.2 19.1 9.5 
1/4-18NPT]| 15.9 18.5 6.2 


Features: * Gage Pressure type * -20°C ~ 85°C Compensated temperature range * +1.0% Interchangeable 
Span (provided by gain set resistor) * High performance * Small profile * Solid State reliability * Low power 
* +0.1% Pressure non-linearity 

Specifications: * Output: OMV~100mV _ «* Supply Current: 1.5mA typical (guarantees output/input ratio- 
metricity) * Operating Temperature: -40°C ~ 125°C 


Output Measurement Wan 3 Measurement 
Load Digi-Key Price Each Specialties r Load Digi-Key Price Each Specialties 
Fig.| Pressure Res. Part No. il 10 100 | PartNo. Fig. Pressure Res. Part No. 1 10 100_| Part No. 
Model 82 , O-Ring Flush Mount — RoHS Compliant 0-100PSIA ena MSP6918-ND@ 76.85 64.39 56.08 | 85-100A-4C 
2 0-300PSIA : MSP6919-ND® 76.79 64.35 56.04 | 85-300A-4C 
0-1PSIG MSP6927-ND 97.96 82.08 71.49 | 82-001G-C Min. 
0-500PSIA MSP6920-ND@ 76.85 64.39 56.08 | 85-500A-4C 
0-15PSIG MSP6928-ND 76.85 64.39 56.08 | 82-015G-C 4 
0-30PSIG ue MSP6929-ND 76.85 64.39 56.08 | 82-030G-C Model 86, O-Ring Flush Mount 
Min. : : 2 0-5PSIG MSP6859-ND® 7359 61.66 53.71 | 86-005G-C 
0-100PSIG MSP6930-ND 76.85 64.39 56.08 | 82-100G-C 
0-15PSIG MSP6860-ND® 73.59 61.66 53.71 | 86-015G-C 
0-300PSIG MSP6931-ND 76.85 64.39 56.08 | 82-300G-C 
1 0-30PSIG MSP6861-ND@ 73.59 61.66 53.71 | 86-030G-C 
0-15PSIA MSP6932-ND 76.85 64.39 56.08 | 82-015A-C 4MO 
0-50PSIG : MSP6862-ND® 73.59 61.66 53.71 | 86-050G-C 
0-30PSIA MSP6933-ND 76.85 64.39 56.08 | 82-030A-C Min. 
5MO 0-100PSIG MSP6863-ND@ 73.59 61.66 53.71 | 86-100G-C 
0-100PSIA : MSP6934-ND 76.85 64.39 56.08 | 82-100A-C 
Min. 0-300PSIG MSP6864-ND 73.59 61.66 53.71 | 86-300G-C 
0-300PSIA MSP6935-ND 76.85 64.39 56.08 | 82-300A-C 1 
O-BOPSIA VESECEND ee 6439. R08 | BO-EOOA-C 0-500PSIG MSP6865-ND 73.59 61.66 _53.71 | 86-500G-C 
E z a : is z ean 0-5PSIA MSP6921-ND® 73.59 61.66 53.71 | 86-005A-C 
Model 85, 1/4” - 18 NPT 0-15PSIA 5MO MSP6922-ND@ 73.59 61.66 53.71 | 86-015A-C 
0-15PSIG MSP6853-ND 76.85 64.39 56.08 ] 85-015G-4C 0-100PSIA Mi MSP6924-ND® 73.59 61.66 53.71 | 86-100A-C 
0-30PSIG MSP6854-ND® 76.85 64.39 56.08 | 85-030G-4C 0-300PSIA mM MSP6925-ND® 73.59 61.66 53.71 | 86-300A-C 
0-50PSIG 5MQ MSP6855-ND® 76.85 64.39 56.08 | 85-050G-4C 0-500PSIA MSP6926-ND@ 73.59 61.66 53.71 | 86-500A-C 
> 0-100PSIG Min. MSP6856-ND® 76.85 64.39 56.08 | 85-100G-4C Model 87N, 1/8” - 27 NPT — RoHS Compliant 
0-300PSIG MSP6857-ND@ 76.85 64.39 56.08 | 85-300G-4C 0-1000PSIA SA MSP6937-ND 81.18 68.02 59.24 | 87N-1000A-8C 
0-500PSIG MSP6858-ND@ 76.85 64.39 56.08 | 85-500G-4C 2 | 0-3000PSIA 7 MSP6938-ND 81.18 68.02 59.24 | 87N-3000A-8C 
0-15PSIA 5MQ MSP6916-ND® 76.85 64.39 56.08 | 85-015A-4C 0-5000PSIA In MSP6939-ND 81.18 68.02 59.24 | 87N-5000A-8C 
0-30PSIA Min. MSP6917-ND® 76.85 64.39 56.08 | 85-030A-4C @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2444 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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GCD-SE Series Gage Heads - Precision Spring-Loaded 


AngleStar® Digital Protractor 


The AngleStar Digital Protractor Model DP-45 provides instant digital display of level, angle and tilt. 
Features: * Reads in degrees Alternate reference (floating zero) * Display hold * High impact plastic carrying case 


Features: * CE compliance * Heavy-duty, all welded construction * Unipolar ranges: 0.1” ~ 2.0” *8.5VDC ~ 28VDC : Operating nie : 
operation * Low power consumption * May be battery operated * OVDC ~ 5VDC and 1VDC ~ 6VDC outputs * New heavy Linear | Temperature | Digi-Key Price Each Measurement 
duty front end * Hermetically sealed design Description Range Range Part No. al 5 20 Part No. 
GCD-SE Series Linear Range Digi-Key Price Each Measurement Digital Protractor +45° 0°C ~ 65°C 356-1035-ND 333.19 313.78 283.59 | 02475-01 
Model No. Inches (mm) Part No. 1 5 10 Part No. Model DP-45 
GCD-SE-100 0.10 (2.54) 356-1005-ND 504.21 450.65 423.54 | 02351006-000 
GCD-SE-250 0.25 (6.35) 356-1006-ND 568.91 508.26 478.14 | 02351007-000 
GCD-SE-500 0.50 (12.7) 356-1007-ND 643.35 575.58 © 540.54 | 02351008-000 DC Powered Voltage Module 
GCD-SE-1000 1.0 (25.4) 356-1008-ND 677.58 606.36 569.40 | 02351009-000 . . . 
GCD-SE-2000 2.0 (50. 356-1009-ND 654.89 02351010-000 The LVM-110 Module is a DC-powered LVDT signal conditioner board consisting of a carrier oscillator, AC amplifier, 


AccuStar® || Clinometer 
AccuStar Il combines the function of two clinometers in one package. The unique dome shaped design features a 
capacitance based sensor which produces output signals directly proportional to the relative tilt in two axis. 


Features: * Two clinometers in one package »* Adaptable design DC powered * Ratiometric and PW digital output in one 
model * Trimmable DC output 


demodulator, filter, and DC amplifier. 


Features: * DC powered * Zero and span controls © Six jumper selectable gains * Plug-in, card edge, or stand-off 
installation * 2.5kHz, 5kHz or 10kHz excitation 


Operating Power Digi-Key Price Each Measurement 
Description Range Range Part No. 1 5 10 | Part No. 
LVDT Signal 3.5 + 10% 
Conditioner Board) Vrms 2.5kHz, 5kHz, 10kHz | 356-1001-ND 151.24 140.99 132.44|04171776-000 


Linear | Operating Temp. | Digi-Key Price Each Measurement 
Description Range Range Part No. 1 10 25 Part No. 
Dual Axis Clinometer | +20° -20°C ~ 75°C | 356-1034-ND 116.07 110.27 104.47 | 02119011-000 


Rotary Variable Inductance Transducer (RVIT) 


The R120LC is a DC operated noncontact rotary transducer. 


Dual Channel LVDT Readout/Controller 


The Measurement Specialties microprocessor based LVDT indicator and set-point controller is designed for industrial and 
process control applications utilizing any LVDT/RVDT-based measurement device. 
Features: ¢ 1/4 DIN aluminum case * EL back-lit * LCD display * Standard 9-Pin RS-232 Connector 


Operating 
Full Input Output | Digi-Key Price Each Measurement Linear Temperature Digi-Key Price Measurement 
Description Range Voltage Voltage | Part No. 1 5 20 | Part No. Description Range Range Part No. Each Part No. 
R120LC Transducer | +60° | 4.75-5.25VDC | 0.5-4.5VDC| 356-1076-ND 134.55 123.34 112.13 |02183000-000 MP2000 Series <t0.02% 0°C ~ 55°C 356-1075-ND 875.00 02291335-000 
AccuStar® Electronic Clinometers Operating 
The AccuStar Electronic Clinometer is an extremely accurate angle measurement ee Linear | Temperature Digi-Key Price Each Measurement 
device. This compact and rugged sensor is ideal where space is critical and | Description Range Range Part No. 1 10 25 Part No. 
environmental conditions are serious design concerns. Single Axis Ratiometric Vertical Flange +45° -30°C ~ 65°C 356-1032-ND 140.66 129.53 118.40 02110002-000 
Features: © CE certified * Just 2” in diameter * R d plastic housing Ext i 
accurate «Weighs ony 202 | | Single Axis Ratiometric Horizontal Flange | 245° | -30°C~65% | 356-1033-ND 140.66 129.53 118.40 _| 02110102-000 
Ares Series Pressure Transducers Output Standard Pressure Accuracy Digi-Key Price Each Measurement 
hy ee Description Voltage Range % FSO Part No. 1 10 25 Part No. 
The Ares Series is a small, low cost pressure transducer, which is Ares Series 
ble to measure pressures as low as 0 ~ 5, 0 ~ 10, 0 ~ 15 inches < 
a water, and 0 ~ (psig : ‘ PCB Mount 0.5-4.5V 5" H20 0.25 356-1036-ND® 32.91 26.54 22.47 GA100-005WD 
, i PCB Mount 0.5-4.5V 10° H20 0.50 356-1037-ND 32.91 26.54 22.47 GA100-010WD 
Features: A PCB Mount 0.5-4.5V 15" H20 0.50 356-1038-ND 32.91 26.54 22.47 GA100-015WD 
+ Very low pressure ranges «Small size *PCB mountable | PCB Mount 0.5-4.5V 1PSI 0.75 356-1039-ND® 32.91 26.54 22.47 | GA100-001PD 
* Solder reflow capability * Barbed pressure ports PCB Mount 0.25-4.5V 5" H20 0.25 356-1040-ND 32.91 26.54 22.47 GA200-005WD 
PCB Mount 0.25-4.5V 10° H20 0.50 356-1041-ND 32.91 26.54 22.47 GA200-010WD 
A PCB Mount 0.25-4.5V 15" H20 0.50 356-1042-ND 32.91 26.54 22.47 GA200-015WD 
LM Series Pressure Sensors PCB Mount 0.25-4.5V 1PSI 1.2 356-1043-ND 32.91 26.54 22.47 | GA200-001PD 
fa ‘ fx seeing LM Series — RoHS Compliant 
The LM S ites stain| teel and plasti lat! 
sultable for water other fluidandgas, | U2 NPT, Plastic Fiting 05-45V TPSI 0.25 356-1072-ND 116.13 9427 7678 | LM31-00000F-001PG 
F 7 ° ' 1/2” NPT, Plastic Fitting 0.5-4.5V 5PSI 0.25 356-1073-ND 116.13 94.27 76.78 LM31-00000F-005PG 
eatures: . ' : 1/2” NPT, Plastic Fitting 0.5-4.5V 30PSI 0.25 356-1074-ND 116.13 94.27 76.78 | LM31-00000F-030PG 
* Low pressure ranges * High level output * Small size Plastic 
fitting RoHS Compliant 
High Stability Stainless Steel Pressure Transducer 
The UltraStable 300/600 from Measurement Specialties, incorporates an ultra-rugged IP 67 rated Operatin 
housing. All wetted parts are constructed of 316 (300 Series)/316L (600 Series) stainless steel, L u Feil « 
roviding media isolation and no internal “O” rings. Bressure a (voliagey OlaiEKey Erica Each Measiroment 
p 9 gs. Series Range Supply | Part No. 1 10 100 Part No. 
U300 U600 4-20mA Output — 
Pressure Range (PSIG) 0-15 ~ 500 0-15 ~ 500 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
Accuracy (combined linearity, hysteresis & repeatability) +0.10% of FS +0.10% of FS 15PSIG 356-1051-ND 143.57 123.06 106.65 US381-000005-015PG 
Pressure Overldad 3X 3X 30PSIG | 10-30 | 356-1052-ND 143.57 123.08 106.65 | US381-000005-030PG 
100PSIG VDC 356-1053-ND 143.57 123.06 106.65 US381-000005-100PG 
Burst Pressure 4x or 20,000 PSI 
Dene neue U381 500PSIG 356-1054-ND 143.57 123.06 106.65 US381-000005-500PG 
.5-4.5) .5-4.5) 
Outputs VDC or mA 4-20mA 4-20mA 15PSIA 40-30 356-1055-ND 143.57 123.06 106.65 US381-000005-015PA 
Zero Offset (amplified output) 0.50% of FS 0.50% of FS 30PSIA voc 356-1056-ND 143.57 123.06 106.65 US381-000005-030PA 
100PSIA 356-1057-ND 143.57 123.06 106.65 US381-000005-100PA 
Span Tolerance +0.50% of FS +0.50% of FS 
Long-Term Stability, Typical 0.10% of FSV 0.10% of FSV Skeet ses 
ong-Term Stability, Typical +0.10% o ear £0.10% o ear 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
Fr °F -40 ~ 221 -58 ~ 257 
Operating Temperature C ) ( ) ( ) 15PSIG 356-1058-ND 160.00 132.00 120.00 US631-C00005-015PG 
(¢) (-40 ~ 108) (-50 ~ 125) 4,75-5.25 
= Fain OER IES 30PSIG voc 356-1059-ND 160.00 132.00 120.00 US631-C00005-030PG 
piled abd = us3t | s00PSIG 356-1061-ND 160.00 132.00 120.00 _| ‘US631-C00005-500PG 
thermo/Span'shift a0.f5 OES = 15PSIA |4.75-5.25| 356-1062-ND 160.00 132.00 120.00 | US631-C00005-015PA 
F 30PSIA voc 356-1063-ND 160.00 132.00 120.00 US631-C00005-030PA 
Operating 
Pressure | Voltage | Digi-Key Price Each Measurement 4-20mA Output 
Series Range Supply | PartNo. 1 10 100 Part No. 1/4” NPT, 2 Foot Cable 
0.5-4.5V Output — S a = Zi 
sin Ta ot Gaba soos | 1090 | ase-ossd —ats00 7300 15375. | usse-comns-onre 
15PSIG 356-1044-ND 138.89 113.89 95.84 US331-000005-015PG ‘i i . 
30PSIG |4.75-5.25| 356-1045-ND 138.89 113.89 95.84 US331-000005-030PG TOOPSIG | VDC |RS56s1067-NDS) = 205.00 178.00 153.75 | US6B1-C00005-100PG 
100PSIG voc 356-1046-ND 138.89 113.89 95.84 US331-000005-100PG U681 500PSIG 356-1068-ND 205.00 173.00 153.75 US681-C00005-500PG 
U331 = ae ae ae ie ne TE SAE RISE 15PSIA | 49.39 | 356-1069-ND 205.00 173.00 153.75 | US681-C00005-015PA 
30PSIA 4.75-5.25 356-1049-ND 138.89 113.89 95.84 US331-000005-030PA 30PSIA voc 356-1070-ND 205.00 173.00 153.75 US681-C00005-030PA 
100PSIA voc 356-1050-ND 138.89 113.89 95.84 US331-000005-100PA 100PSIA 356-1071-ND 205.00 173.00 153.75 US681-C00005-100PA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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srecizitits —*s.¢ Load Cells 
e* 
e 
Measurement Specialties Sensors’ proprietary Microfused™ technology, derived from demanding aerospace applications, employs micromachined silicon piezoresistive strain gages fused with high 
temperature glass to a high performance stainless steel substrate. Features: * Low Cost * Small Size * High Reliability * Fast Response Time * Robust: High Overrange Capability Dimensions in mm 


2-M3 Mounting Screws 


3 Core Wire (Amplifier) Ieee : . 4 Core Wire 
28 AWG 85°C 300V \ pte oo We) (Bridge Only) 


= , 8 i 


| sae tg 26.0-1 


Compression/Tension Excitation Output Span Storage/Operating Digi-Key Price Each Measurement 
Fig. Range (Lbf) (VDC) Voltage @ +5% Tolerance Temperature Range Part No. 1 10 100 Part No. 

10 3.3 - 5.0 0.5-4.5V -40°C ~ 85°C MSP6948-ND 55.61 44.79 34.38 FC2231-0000-0010-L 

1 25 3.3 - 5.0 0.5-4.5V -40°C ~ 85°C MSP6949-ND 55.61 44.79 34.38 FC2231-0000-0025-L 
50 3.3 - 5.0 0.5-4.5V -40°C ~ 85°C MSP6950-ND 55.61 44.79 34.38 FC2231-0000-0050-L 

250 5.0 10.0 mV/V -40°C ~ 85°C MSP6952-ND 111.56 86.19 69.98 FC2311-0000-0250-L 

2 500 5.0 10.0 mV/V -40°C ~ 85°C MSP6953-ND 111.56 86.21 69.98 FC2311-0000-0500-L 
1000 5.0 10.0 mV/V -40°C ~ 85°C MSP6954-ND 111.56 86.19 69.98 FC2311-0000-1000-L 

2000 5.0 10.0 mV/V -40°C ~ 85°C MSP6955-ND 111.56 86.21 69.98 FC2311-0000-2000-L 


A Compression/Tension Range (Gf) 


Dimensions in mm 


Senstronics Sensors with Temperature Output 


M12 x 1P. 
Senstronics Storm Series is a unique product providing a lifetime of accuracy for combined pressure/temperature applications used in harsh media requiring stainless Gonnecior. Polarizi 
steel wetted parts. The 17-4PH stainless steel sensor design allows for a wide range of temperature and provides a rugged design that can withstand high levels of 9.7, 8 sari 
shock and vibration. Specifications: * 1/4 NPTF Note: Mating harness included with each sensor. 35 Pin2 Pins 
4 
Operating Pressure Operating Temp. Output Supply Voltage Digi-Key Price Each Senstronics | 57 t Pin3 
Range (PSIG) Range Voltage Range (V) Part No. 1 10 100 | Part No. 14.4 m 
+ 
250 -40°C ~ 125°C 5~45 8 ~ 30 ST00638-ND 52.80 = = ST00638 
500 -40°C ~ 125°C 5~45 8~30 $T00223-ND 52.80 = _— ST00223 


measurement 


LE tUNUREL SPECTALTIES Sensors 


The relative humidity sensors by Humirel are based on capacitive cell technology using a patented solid The RH/Temperature modules include a NTC thermistor for temperature measurement and are voltage or 
polymer structure. They are fully interchangeable with no calibration required in standard conditions. Suitable frequency output. 

for linear voltage or frequency output circuitry. An NTC thermistor is used for temperature measurement. Features: ¢ High reliability and long term stability * Instantaneous desaturation after long periods in saturation 
The RH modules are based on the HS1101LF capacitive humidity sensor and are voltage output devices. conditions * Fast response times * Patented solid polymer structure 


Supply Nom. Cap. Response Nominal RH Measuring Operating Digi-Key 
Fig.| Description Voltage (Typ.) | @55% RH Time Out Range Temperature Part No. 
Sensors 
1 | RH Sensor Side Opening _— 5 Sec. -40°C ~ 100°C HS1101-ND 11.85 10.51 8.69 
1 | RH Sensor Side Opening 5V 180pF _ — 1 ~ 99% RH -60°C ~ 140°C HS1101LF-ND® 13.11 11.63 9.84 
2_| Temp./RH Sensor SMD Side Opening 5V 10 Sec. -60°C ~ 140°C HTS2030SMD-ND@ 20.25 17.96 15.19 
Modules 
3 | Temp./RH Module Voltage Output = 2.48V @ 55% RH 1 ~ 99% RH -30°C ~ 70°C HTM2500-ND 72.55 64.78 51.82 
4 | Temp./RH Module Freq. Output JST Conn. 5V = 10 Sec. 8750 Hz @ 55% RH 0 ~ 99% RH -30°C ~ 80°C HTF3226LF-ND® 19.63 18.45 14.76 
5 | Temp./RH Module Frequency Output Mini 10 Sec. 6600 Hz @ 55% RH 0 ~ 100% RH -40°C ~ 85°C HTF3000LFPVH-ND® 22.98 21.60 17.28 
6 | Temp./RH Module Voltage Output Analog 10 Sec. 2.48V @ 55% RH 0 ~ 100% RH -40°C ~ 100°C HTM1735-ND® 30.62 28.78 23.02 
DamoiKit:includes:'1 x/HMiI500, 1: xHMISi0%, and XHSIAON a svesctcn nulls setuumen stays sce uinaneciy lait we eins carpe allele resume ales HDEMOKIT-ND 135.50 _ - 


@ RoHS Compliant *HM1510 - HM1500 with socket at tip to accept HS1101 to test interchangeability 


Honeywell 
Sensing and Control 
HCH-1000 Series humidity sensor is a capacitive polymer sensor designed for relative humidity measurement. Features: * Polymer sensing offers enhanced resistance against contamination * Enhanced 


sensitivity and accuracy, fast response Operating Temperature Range: -40°C ~ 120°C Operating Humidity Range: 0% ~ 100% HIH-4000 Series humidity sensors are designed specifically for high 
volume OEM users. Features: * Molded thermoset plastic housing * Near linear voltage output vs % RH Operating Temperature Range: -40°C ~ 85°C Operating Humidity Range: 0% ~ 100% 


Capacitive Humidity Sensors 


Nom. Cap. | Sensitivity | Response Supply Accuracy | Response 
(Typ.) pF/% RH Time Digi-Key Price Each Honeywell Voltage (Vdc)| %RH Time Digi-Key Price Each Honeywell 
@ 55% RH | Min. / Max. | Sec. (Typ.)| Part No. al 10 100 | Part No. Min. /Max. |Min. / Max. |Sec. (Typ.)| Part No. 1 10 100 | PartNo. 
HCH-1000 Series HIH-4000 Series 
480-2903-ND 7.74 6.88 5.59 | HCH-1000-001 480-2905-ND 22.92 20.84 16.67 | HIH-4000-001 
330pF 0.55/0.65 15 4/58 -3.5/+3.5 15 
" 480-2904-ND 7.92 7.04 5.72 | HCH-1000-002 : ‘ 480-2906-ND 26.24 23.85 19.08 | HIH-4000-003 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2446 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


&ST DIK _ CHS Series Humidity Sensors 


TDK’s CHS Series humidity sensors are compact and extremely simple to apply. Because they contain 


the necessary circuitry, there is no need to provide additional control circuitry or perform time-consuming makes it possible to read RH directly with a voltmeter. 


1. Analog output 
voltage 


2. GND 


3. +Power supply 


123 voltage 


1. Analog output 
voltage 

2. GND 

3. +Power supply 
voltage 


U U Te 20.49 


5 5 


—— 


2.5 


. Analog output 
voltage 
. GND 


. +Power supply 
voltage 


2.5 


calibration. With simple connection to a power supply, they will output DC at 100% relative humidity. This 


Supply Voltage Measuring Range Nominal Digi-Key Price Each TDK 
Fig. (VDC) (%) RH Accuracy RH Part No. il 10 100 Part No. 
A 5 5~95 45% 445-2577-ND 51.01 45.92 40.82 CHS-UGS 
5~95 +3% 445-2578-ND 74.40 63.77 55.27 CHS-UPS 
2 5 5~95 43% 445-2579-ND 74.40 63.77 55.27 CHS-UPR 
3 5 5 ~ 90 +5% 445-2575-ND 34.01 30.61 27.21 CHS-GSS 
20 ~ 85 45% 445-2576-ND 23.81 21.43 19.05 CHS-MSS 


Dim. in mm 


== 
VISHAY. IES. Capacitive Humidity Sensor 


The capacitive atmospheric humidity sensor consists of a non-conductive foil, which is covered on both sides with a layer of gold. The dielectric constant of the foil 
changes as a function of the relative humidity of the ambient atmosphere, and accordingly, the capacitance value of the sensor is a measure for relative humidity. 


Sensitivity Max. Storage Ambient 
Humidity | Capaci- Between AC/DC | Humidity Temperature 
Range tance* | 12-75% RH | Frequency | Voltage | Range Range (°C) Digi-Key Price Each Vishay 
(RH) (pF) (pF/%RH) (kHz) (Vv) (RH) Operating Storage Part No. 1 10 100 | Part No. 
10 ~ 90% | 122+15% | 0.4 +0.05 1 ~ 1000 15 0 ~ 100% 0~85 -25 ~ 85 BC2325-ND 15.17 13.64 10.75 | 2381 691 90001 


* Capacitance at 25°C; 43% RH; 100kHz 


WORLD Tes Ultra Sensitive Pressure Switches 


PSF100A Series: 


PSF100A PSF109S Dim. in mm 


Switch-type is SPST normally open, double-make/double-break. 
Current Rating is 40mA resistive for life in excess of twenty 
million cycles. * Operating Voltage: AC/DC-30V or less with 
resistive load; 120VAC neon lamp load. 


PSF109S Series: 


Vacuum switch with Hysteresis (deadband) for motor control. 
Field-adjustable vacuum set point. Switch-type is SPDT normally 
open, normally closed. For use with AMP 2-520182-2 or 
equivalent. 


° 
S&S 


|< 3-4.75 


Proof Operating Digi-Key Price Each World Magnetics 
In. H20 Tolerance Pressure Current/Voltage Part No. il 10 100 Part No. 
PSF100A Series 
15.0 20% 15 PSI 40mA 30V AC/DC 384-1005-ND 18.94 17.99 13.44 PSF100A-15.0 
50.0 15 PSI 40mA 30V AC/DC 384-1006-ND 18.94 17.99 13.44 PSF100A-50.0 
PSF109S Series Vacuum 

3~8 — 3A 125/250VAC 384-1007-ND 16.24 15.43 11.53 PSF109S-3-8 
3~8 #20% = 3A 125/250VAC 384-1020-ND 22.36 21.25 15.88 PSF109S-NPT-3-8 


OMRON. Capacitive Proximity Sensors 


Capacitive sensors operate similar to Inductive sensors except that a plate is used instead of a coil in the sensor's head. This plate develops a capacitive field between the sensor and ground. When an 
object comes within sensing distance of the sensor, the capacitive field changes which gets detected by the sensor and turns on the output. Perfect for detecting both metallic and non-metallic objects such 
as glass, wood, water, oils and plastics. Also works well for detecting liquids and solids in containers. 


Sensing Output Digi-Key Price | Omron 
Milk carton Distance | Description Type Part No. Each | Part No. 
3 ~ 25mm | Amplified Sensor, Adjustable, NO, 10-40VDC NPN Z1071-ND 114.31 | E2K-C25ME1 
3 ~ 25mm | Amplified Sensor, Adjustable, NC, 10-40VDC NPN Z1072-ND 114.31 | E2K-C25ME2 
Adjustabl eee 3~ 25mm | Amplified Sensor, Adjustable, NC, 90-250VAC. SCR Z1073-ND 114.31 | E2K-C25MY1 
A te. ane 3 ~ 25mm | Amplified Sensor, Adjustable, NC, 90-250VAC SCR Z1074-ND 114.31 | E2kK-C25My2 
Mounting Bracket for E2K-C Sensors...............000eceeeeeeeeeee ee eees Z1659-ND 4.54 | Y92E-A34 
0~4mm | M12, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC PNP Z2356-ND 91.63 | E2K-X4MF1 
Ejector 0~8mm | M18, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 30VDC PNP Z2426-ND 87.32 | E2K-X8MF1 
0~ 15mm | M30, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC PNP Z2427-ND 92.53 | E2K-X15MF1 
0~4mm | M12, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC NPN Z2423-ND 91.63 | E2K-X4ME1 
0~ 8mm | M18, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC NPN Z2424-ND 87.32 | E2K-X8ME1 
aritroadoa 0 ~ 15mm | M30, 3 Wire Sensor, THD Body, NO, 10-30VDC NPN Z2425-ND 92.53 | E2K-X15ME1 
Body Style 0~ 8mm | M18, 2 Wire Sensor, THD Body, NO, 90-250VAC| SCR Z2421-ND 110.68 | E2K-X8MY1 
0~ 15mm | M30, 2 Wire Sensor, THD Body, NO, 90-250VAC| SCR Z2422-ND 119.75 | E2K-X15MY1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. Photoelectric Sensors 


Photoelectric sensors consist of a light source and detector for object detection. 
| Through-beam sensors use a separate transmitter and receiver, which an object must pass between to block the light. 
pf q Retroflective sensors is a combined transmitter/receiver in one body and is reflected. A reflector typically is used to return the beam from the transmitter back to the receiver. Once an object 
is moved between the reflector and emitter/detector, the receiver output turns on. 
Through Beam Reflective/Diffuse Diffuse reflective is a combined transmitter/receiver in one body. Objects are detected by moving an object closer to the sensor directly from the front, rather than from the side. Once an 
object has come within the sensing distance, the amount of reflected light is sufficient to trigger the receiver output. 
XN2 connectors are easy connect (e-CON) connectors with spring loaded terminals for industrial applications and fast wire termination. 
XS5 connectors feature an 1/8 turn smart click connection that is fully IP67 sealed. Offered in both single and double ended styles. 


Sensing Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Description Distance Type Part No. 1 25 50 Part No. 
M18, Diffused Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Nickel Plated Brass 3.94” (10cm) NPN Z1087-ND 62.60 57.96 54.10 | E3F2-DS10C4-N 
Reflective/Diffuse Through Beam M18, Diffused Photoelectric Sensor, 24 ~ 240VAC, Plastic Housing 3.94” (10cm) NPN 21088-ND 72.35 66.99 62.53 | E3F2-DS10Z1-N 
1 M18, Retroflective Photoelectric Sensor, 24 ~ 240VAC, Plastic Housing 6.56’ (2m) Light - On Z1090-ND 74.39 68.88 64.29 | E3F2-R2Z1 
Stability M18, Through-Beam Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Plastic Housing 9.84’ (3m) Light-On | Z1091-ND 108.86 100.80 94.08 | E3F2-3Z1 
Te Diffused Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDG, Metal Body Horizontal 27.6" (70cm) | NPN/PNP | Z1096-ND 153.32 141.96 132.50 | E3S-CD11 
‘one Diffused Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Metal Body Horizontal 6.56’ (2m) NPN/PNP | Z1097-ND 165.11 152.88 142.69 | E3S-CD12 
Soir Diffused Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Metal Body Vertical 27.6" (70cm) NPN/PNP Z1098-ND 153.32 141.96 132.50 | E3S-CD61 
2 Diffused Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Metal Body Vertical 6.56’ (2m) NPN/PNP Z1099-ND 165.11 152.88 142.69 | E3S-CD62 
Retroflective Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Metal Body, Horizontal 9.84’ (3m) NPN/PNP Z1100-ND 153.32 141.96 132.50 | E3S-CR11 
Retroflective Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Metal Body, Vertical 9.84’ (3m) NPN/PNP Z1101-ND 153.32 141.96 132.50 | E3S-CR61 
Through-Beam Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Metal Body, Horizontal 98.43’ (30m) NPN/PNP Z1102-ND 186.88 173.04 161.51 | E3S-CT11 
Through-Beam Photoelectric Sensor, 10 ~ 30VDC, Metal Body, Vertical 98.43’ (30m) NPN/PNP Z1103-ND 186.88 173.04 161.51 | E3S-CT61 
Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Through-Beam 49.21’ (15m) NPN Z1106-ND 97.98 90.72 84.68 | E3Z-T61 
y 3 Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Retroflective 13.12’ (4m) NPN Z1107-ND 78.02 72.24 67.43 | E3Z-R61 
pitas icc Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Diffused 3.94” (10cm) NPN Z1108-ND 68.49 63.42 59.20 | E3Z-D610MS 
Retroflective Beam Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Diffused 3.28’ (1m) NPN Z1109-ND 73.03 67.62 63.12 | E3Z-D62 
XN2 Photo Sensor Connectors (e-CON) — RoHS Compliant 
Stability indicator (green} Operation indicator (orange) 
ST Senstivty aajuster 4A | Discrete 4 Position Cable Plug - Free Hanging - Spring Clamp Type..................0c0eceeeeeeeeceeeeeeeeeee Z2787-ND 6.27 5.65 5.02 | XN2A-1430 
Operation selector -—@ : z ; 
a 4B | Discrete 4 Position Cable Socket - Free Hanging - Spring Clamp Type .................0eceeeeeeeeceeeeeeneeee Z2788-ND. 7.27 6.55 5.82 | XN2B-1430 
PCB 4 Position Socket, Single Socket Type for PCB Mount . Z2789-ND 4.08 3.68 3.27 | XN2D-1431 
™~ | PCB 4 Position Socket, Quad Socket Type for PCB Mount .. Z2790-ND. 7.87 7.09 6.30 | XN2D-4431 


XS5 Waterproof Connectors and Cables — RoHS Compliant 


Single Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Female, 2m .. Z2791-ND 30.85 27.77 24.69 | XS5F-D421-D80-A 
Single Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Female, 5m .. .. | 22792-ND 37.42 33.68 29.94 | XS5F-D421-G80-A 
Single Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Female, 10M ................0eceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeenees Z2793-ND. 88.62 79.76 70.90 | XS5F-D421-J80-A 
Single Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Male, 2M.................0eceeceeceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 22794-ND 30.85 27.77 24.69 | XS5H-D421-D80-A 
Single Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Male, 5m. . 22795-ND 37.42 33.68 29.94 | XS5H-D421-G80-A 
5 | Single Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Male, 10m. Z2796-ND 88.62 79.76 70.90 | XS5H-D421-J80-A 
Double Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Male to Female, 1m... 22797-ND 45.15 40.64 36.13 | XS5W-D421-C81-A 
Double Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Male to Female, 2m... .. | Z2798-ND 53.99 48.60 43.20 | XS5W-D421-D81-A 
Double Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Male to Female, 3m .................0ecceeeeeeeeeeceeeeeenenee Z2799-ND 53.60 48.25 42.89 | XSS5W-D421-E81-A 
Double Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Male to Female, 5m... Z2800-ND 56.87 51.19 45.50 | XS5W-D421-G81-A 


Male - Female Double Sided Cable Assembly - 4 Conductor - Male to Female, 10m.. Z2801-ND 102.80 92.52 82.24 | XSSW-D421-J81-A 


Optical Fiber Optic Amplifiers 


Omron's E3X-NH series of high performance Fiber Optic Amplifiers 
contain true 16 Bit processor which allows a very fine tuning sensitivity 
feature. Three separate teach modes for hassle free setup for different 


Operation Indicator (orange) applications. Ideal for detecting very small objects or fine wires. 

a whe! oulputis ON The E8X series feature high performance, fast switching response times. 

Incldent'Level Indicators 34+ Threshold Indicators Set-mode blinking output aids in alignment. Sensing distances vary with 

greeny S levels) | (red, 13 levels) the type of fiber used 

Lit depending on the incident Indicates threshold level. : 

light amount. 

UP/DOWN Selector care ontottine Output Digi-Key Price Each Omron 
Select UP for increasing the threshold adjustment. Description Type Features Part No. 1 25 50 Part No. 
threshold value. - oda Selector High Precision General Purpose Fiber Optic Amplifier, 12-24VDC NPN None Z1110-ND 169.65 157.08 146.61 | E3X-NH11 
bane a ae Switchable among High Precision General Purpose Fiber Optic Amplifier, 12-24VDC PNP None Z1111-ND 169.65 157.08 146.61 | ESX-NH41 
a tes ou 7 a | TEACH, ADJ, and High Precision General Purpose Fiber Optic Amplifier with Timer 12-24VDC NPN | with Delay Of | Z1112-ND 169.65 157.08 146.61 | EX-NH21 
patie between light ON RUN modes. High Precision General Purpose Fiber Optic Amplifier with Timer 12-24VDC PNP | with Delay Off | Z1113-ND 169.65 157.08 146.61 | E3X-NHS1 
and dark-ON modes. High Performance General Purpose Fiber Optic Amplifier with Timer 10-30VDC NPN with Delay Off | Z1116-ND 149.69 138.60 129.36 | E3X-A21 


Fiber Cables for E3X Amplifiers 
HS 


Pre-made fiber optic cables that enable very confined mounting spaces and very fast target detection. Use Through-beam for long distance detection where the transmit and RoHS 
receive cable are separated. Use Concentric Beam for depth detection or changing target distances where eliminating background objects is required. Periscope sensing heads i) 
(Side Beam) save space in right angle detecting. Most fiber cables offer IP67 protection and temperature ratings of -40°C ~ 70°C. 


Distance Terminal Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Description Maximum Type Part No. 1 25 50 Part No. 

1 Diffuse Side Beam Fiber Optic Cable, 2mm diameter .6" (1.5¢m) 2m Cable | Z1118-ND 101.61 94.08 87.81 E32-D24 
Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Concentric Beam, 2mm diameter .79" (2cm) 2m Cable | Z1119-ND 69.17 64.05 59.78 | E32-D32 
Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Low Cost, M6 THD .79" (2cm) 2m Cable | Z1120-ND 47.63 44.10 41.16 | £32-DC200 

2 Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Mini, M3 THD 71" (1.8cm) 2mCable | Z1121-ND 57.83 53.55 49.98 | E32-DC200E 
Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Concentric Beam, M6 THD 3" (7.5cm) 2m Cable | Z1122-ND 52.84 48.93 45.67 | E32-CC200 
Cable Fiber Optic, Top Beam, High Temperature, M6 THD 1.8" (4.5cm) 2m Cable | Z1187-ND 210.47 194.88 181.89 | E32-D61 

3 Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Through Beam, M3 THD 4.72" (12cm) 2m Cable | Z1123-ND 47.63 44.10 41.16 | E32-TC200A 
Cable Fiber Optic, Through Beam, Low Cost, M4 THD 7.88" (20cm) 2m Cable | Z1188-ND 47.63 44.10 41.16 | E32-TC200 

4 | Through Beam Fiber Optic Cable, Side Beam, 3mm diameter 4.72" (12cm) 2m Cable | Z1124-ND 79.38 73.50 68.60 | E32-T14L 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. 


Touch Sensors 


B6TS Features: 

The B6TS has successfully integrated the various functions required for a capacitance touch sensor 
including sensitivity setting, noise processing and compensation into just one IC combined with a 
few peripheral components. In addition, we supply a tool called the Workbench to make full use 
of the IC by providing total support for all work required in designing - electrode design, sensitivity 
adjustment, threshold setting, mode selection and signal monitoring. 


B6TW Features: 

The B6TW is a tool for using the B6TS series touch sensor IC, and includes PC software and an 
interface board. Use of Workbench allows easy execution of the operations required in design - 
electrode design, sensitivity adjustment, threshold setting, mode selection and signal monitoring 
and makes it easy for users to incorporate highly reliable touch sensors into devices. Workbench can be 
used not only for product design, but also for prior verification of functions. 


Evaluation 
Board 


Functions: ? : ‘ Development 
* Runs on Windows PCs (Windows XP and 2000 recommended) Board 


* Connects with a PC via serial communication 
* Comes with an evaluation board for four or eight channels for immediate evaluation 


Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel Omron 
Fig. Description Part No. il 25 50 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 4 Channel, Touch Sensor IC, 20 pin SOP. ag Z2564CT-ND 4.53 4.08 3.62 Z2564TR-ND 2,500 2263.00/M B6TS-O4LT 
2 8 Channel, Touch Sensor IC, 34 pin QFP . Z2565-NDt 5.30 477 4.24 = = = B6TS-O8NF 
3 Development Kit, 4 Channel, Includes Software and Cable. ee Z2566-ND 504.90/1 _ — _ B6TW-SO4LT 
Development Kit, 8 Channel, Includes Software and Cable...................0...0oe Z2567-ND 504.90/1 = = — B6TW-SO8NF 


»QUANTUM sensors 


¢ RESEARCH GROUP 


QProx™/QTouch™ Charge-Transfer (“QT”) General Description: These are self-contained digital capacitance ICs capable _ continuously calibrate leads to new product concepts. They are designed specifically for control panels in home appliances, 
of detecting proximity, touch, and fluid level. With appropriate electrodes they can sense through sealed surfaces made PC peripherals, machinery, security systems, lighting controls, or anywhere a mechanical switch or button may be found. 
of glass, plastic, stone, ceramic, and wood, up to thicknesses of several inches. This capability coupled with an ability to Versions also available for fluid sensing. 


Supply Supply Operating 

Voltage (V) Current | Temperature Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Quantum 
Description Minimum Maximum} (Typical) (°C) Package | PartNo. i 50 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
QT110 QProx 8-Pin Sensor IC 25 5.5 9.5-26)A 0~70 8-Dip 427-1091-ND 4.19 2.44 2.27 = — | QT110-DG 
QT110 QProx 8-Pin Sensor IC 25 5.5 9.5-26A -40 ~ 85 8-SOIC 427-1092-1-ND 4.53 2.63 2.45 427-1092-2-ND 3,300 | 2004.00/M | QT110-ISG 
QT113 QProx 8-Pin Sensor IC 25 5.5 600A -40 ~ 85 8-SOIC 427-1096-1-ND 4.53 2.63 2.45 = — | Q7113-ISG 
QT115 QProx 8-Pin Sensor IC 25 §.25 20pA -40 ~ 85 8-SOIC 427-1122-1-ND 5.31 3.08 2.87 427-1122-2-ND 3,300 | 2352.00/M | QT115-ISG 
QT117 QProx 8-Pin Sensor IC 2.5 5.5 600A -40 ~ 85 8-SOIC 427-1097-1-ND 8.36 4.85 4.52 = — | QT117L-ISG 
QT140 QProx 4-Key Sensor IC 3.0 5.0 5.0mA -40 ~ 105 28-SSOP | 427-1111-1-ND 8.24 7.48 6.62 427-1111-2-ND 2,100 | 5679.10/M | QT140-ASG 
QT160 QProx 6-Key Sensor IC 3.0 5.5 5.0mA 0~70 28-Dip 427-1100-ND 7.55 6.81 6.12 — — | QT160-DG 
QT160 QProx 6-Key Sensor IC 3.0 5.5 5.0mA -40 ~ 85 28-SSOP | 427-1101-1-ND 7.33 6.65 5.89 427-1101-2-ND 2,100 | 5054.00/M | QT160-ISG 
QT161 QTouch 6-Key Sensor IC 3.0 5.5 2.5mA -40 ~ 105 28-SSOP | 427-1112-1-ND 10.53 9.50 8.54 = — | QT161-ASG 
QT220 QTouch 2-Key Sensor IC 3.9 5.5 1.5mA -40 ~ 85 20-SSOP | 427-1114-1-ND 3.09 2.80 2.48 427-1114-2-ND 2,000 | 2160.00/M | QT220-ISS-G 
QT240 QTouch 4-Key Sensor IC 3.9 5.0 1.5mA -40 ~ 85 20-SSOP | 427-1102-1-ND 3.46 3.15 2.81 427-1102-2-ND 2,000 | 2400.00/M | QT240-ISS-G 
QT320 QTouch 2-Key Sensor IC 1.8 5.0 600A -40 ~ 85 8-SOIC 427-1121-1-ND 3.93 2.30 2.14 427-1121-2-ND 2,000 | 1750.00/M | QT320-ISG 
QT401 QSlide™ Touch Slider IC 2.5 5.5 110-180HA | -40~ 85 14-SOIC 427-1103-1-ND 5.92 5.39 4.81 427-1103-2-ND 2,600 | 2487.00/M | QT401-ISG 
QT401 QSlide Touch Slider IC 25 5.5 110-180pA | -40 ~ 85 14-TSSOP | 427-1104-1-ND 5.94 5.39 4.78 427-1104-2-ND 2,500 | 4096.00/M | QT401-ISSG 
QT411 QSlide Touch Slider IC 25 5.5 110-180HA | -40 ~ 85 14-TSSOP | 427-1116-1-ND 3.74 3.40 3.01 — — | Q7411-ISSG 
QT510 QWheel™ Touch Slider IC 25 5.5 110-180pA | -40 ~ 85 14-SOIC 427-1105-1-ND 7.85 7.16 6.37 427-1105-2-ND 2,600 | 2979.00/M | QT510-ISG 
QT510 QWheel Touch Slider IC 25 5.5 110-180HA | -40~ 85 14-TSSOP | 427-1106-1-ND 7.89 7.16 6.34 427-1106-2-ND 2,500 | 5440.00/M | QT510-ISSG 
QT511 QWheel Touch Slider IC 25 5.5 110-180pA | -40 ~ 85 14-TSSOP | 427-1117-1-ND 6.20 5.62 4.98 427-1117-2-ND 2,500 | 4275.00/M | QT511-ISSG 
QT1080 QTouch 8-Key Sensor IC 28 5.0 1.3-4.5mA -40 ~ 85 32-QFN 427-1090-1-ND 3.63 3.29 2.92 427-1090-2-ND 2,500 | 2500.00/M | QT1080-ISG 
QT1081 QTouch 8-Key Sensor IC 2.8 5.0 1.6mA -40 ~ 85 32-QFN 427-1127-1-ND 3.65 2.18 2.06 427-1127-2-ND 2,500 | 1620.00/M | QT1081-ISG 
QT1100 QTouch 10-Key Sensor IC 3.3 5.0 1.4-2.9mA -40 ~ 85 48-SSOP | 427-1093-1-ND 9.11 5.29 4.93 427-1093-2-ND 1,000 4030.00 | QT1100A-ISG 
QT1100 QTouch 10-Key Sensor IC 28 5.0 1.5-4.5mA -40 ~ 85 32-QFN 427-1094-1-ND 6.52 3.78 3.53 427-1094-2-ND 2,500 | 2880.00/M | QT1101-ISG 
QT1103 QTouch 10-Key Sensor IC 28 5.0 1.4mA -40 ~ 85 32-QFN 427-1129-1-ND 2.70 2.45 217 427-1129-2-ND 2,500 | 1800.00/M | QT1103-ISG 
QT1106 QTouch 7-Key Sensor IC 28 5.0 1.3mA -40 ~ 85 32-QFN 427-1115-1-ND 6.06 3.54 3.30 427-1115-2-ND 2,500 | 2690.00/M | QT1106-ISG 
QT60160 QMatrix™ 16-Key Touch IC 1.8 §.25 1.02mA -40 ~ 85 32-MLF 427-1125-1-ND 4.79 2.91 2.74 427-1125-2-ND 3,000 | 2190.00/M | QT60160-ISG 
QT60168 QProx 16-Key QMatrix IC 3.0 §.25 10mA -40 ~ 105 32-TQFP | 427-1107-ND 5.23 471 4.24 — — | QT60168-ASG 
QT60240 QMatrix 24-Key Touch IC 1.8 §.25 1.02mA -40 ~ 85 32-MLF 427-1126-1-ND 5.17 3.11 3.01 427-1126-2-ND 3,000 | 2400.00/M | QT60240-ISG 
QT60248 QProx 24-Key QMatrix IC 3.0 §.25 10mA -40 ~ 105 32-TQFP | 427-1108-ND 6.57 5.93 5.34 = — | Q760248-ASG 
QT60326 QProx 32-Key QMatrix IC 4.75 §.25 15mA -40 ~ 105 44-TQFP | 427-1109-ND 8.22 7A1 6.99 = — | Q760326-ASG 
QT60486 QProx 48-Key QMatrix IC 4.75 §.25 15mA -40 ~ 105 44-TQFP | 427-1110-ND 9.86 8.90 8.39 — — | QT60486-ASG 

Evaluation Boards 
Digi-Key Price Quantum Digi-Key Price Quantum 

Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
E3A Evaluation Board for QT300 427-1069-ND 89.00 | ESA E1103 Evaluation Board for QT1103-ISG 427-1134-ND 39.00 | £1103 KIT 
E1008 Evaluation Board for QT100 427-1128-ND 11.75 | E100S E1106 Evaluation Board for QT1106 IC 427-1124-ND 156.00 | E1106 KIT 
£102 Evaluation Kit for QT102-ISG QTouch™ 3-Key Sensor IC 427-1133-ND 23.50 | £102 KIT £6248 Evaluation Board for QT60248 24-Key QMatrix™ IC 427-1087-ND 185.00 | E6248 
£240B Evaluation Board for QT240 427-1113-ND 30.00 | E240B E6486 Evaluation Board for QT60486 48-Key QMatrix IC 427-1088-ND 190.00 | E6486 
£1081 Evaluation Board for QT1081-ISG 8-Key Sensor IC 427-1130-ND 63.50 | E1081 KIT £6240 Evaluation Board for QT60160/QT60240 IC 427-1123-ND 95.00 | E6240 KIT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2449 


Honeywell 


Sensing and Control 
NEW! Ultrasonic Sensors 


The 943 Series industrial sensors add to our product range of sensors. They have improved scanning ranges, remote teach in of the switching or analog outputs, as well as 


new advanced features, such as window and hysteresis modes. 


Switching Digi-Key Price Each Honeywell 
Description Frequency Output Part No. 1 25 50 Part No. 
048 Series, Software Programmable, 200 ~ 1.2Hz |NPN,2NO/NC| 480-3007-ND 224.06 185.58 178.70 | 943-F4Y-2D-002-180E 
2000mm scan distance, M18 Plastic Housing | 550mg 0~ 10V 480-3008-ND 224.06 185.58 178.70 | 943-F4Y-2D-1C0-180E 


Ky MEMS Accelerometers 


ST offers a portfolio of MEMS-based sensors able to sense acceleration 
in two or three axis. 


a "i P on elements correlated to that axis. 
The mechanical part of linear accelerometer sensor is based on a silicon 


inter-digitated structure done by fixed and movable fingers. The changing of capacitance per axis 


To sense the acceleration in each axis, these structures are packaged 


in orthogonally groups and the acceleration in each direction is sensed 
by measuring the change of capacitance between fixed and movable 


digital output signal in the interface chip. 


Digi@Reel” 


The whole process of design and production of sensors is managed by 
STMicroelectronics. 


This guarantees to the customer high volume production, long term 
security, high precision and reliability since all the devices are tested by 
Standards and Proprietary Test Systems. 


is then translated into an analog or 


Acceleration Digi-Key Price Each Tape and Reel} STMicroelectronics 
Output Axis Range (g) Package Calibration (V) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
Analog 2 +2 16-LGA 3.0 497-6343-ND 6.44 5.88 4.65 = — | LIS244AL 
Analog 2 2/26 16-LGA 3.3 497-6344-1-ND NEW! 8.03 7.33 5.80 3,000 4397.40/M | LIS244ALHTR 
Analog 3 +2 8-LGA 3.3 497-4917-ND 11.00 10.18 7.70 = — | LIS3LO2AL 
Analog 3 +2 14-LGA 3.3 497-6340-ND 725 6.62 5.23 — — | LIS302SG 
Analog 3 +3.5 16-LGA 3.0 497-6341-ND 6.48 5.64 4.20 — — | LIS344AL 
Analog 3 +2/+6 16-LGA 3.3 497-6345-1-ND NEW! 9.02 8.24 6.51 3,000 4939.20/M | LISS344ALHTR 
Analog 2 +2/46 24-SOIC 3.3 497-6044-1-ND 8.86 8.09 6.40 1,000 4909.00 | LIS2LO2AS4-TR 
Analog 3 +2 14-LGA 3.3 497-5910-1-ND 6.44 5.88 4.65 5,000 3500.00/M | LISSO2ALBTR 
Digital 3 +2/+8 14-LGA 3.3 497-5911-1-ND 11.00 10.18 7.70 5,000 6710.00/M | LIS302DLTR 
Digital 2 +2/+8 14-LGA 2.16 ~ 3.6 497-6071-1-ND 8.63 788 6.23 5,000 4688.00/M | LIS202DLTR 
Digital 3 +2/4+6 28-QFPN 2.5 497-6346-1-ND NEW! 13.00 12.03 9.10 2,300 8060.00/M | LISS3LVO2DQ-TR 
Analog 3 +2/+6 44-QFN 2.4 ~3.6 497-6072-1-ND 11.00 10.18 7.70 2,300 6875.00/M | LISSLO2AQ3TR 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Tools and Evaluation Boards 


The Micro Electro Mechanical System is a new technology that exploits the mechanical properties of 
silicon to integrate mechanical structures sensitive to vibration, displacement, acceleration and rotation. 
This new technology opened the door to a new generation of compact, cost effective and sensitive 
sensors. While conventional microelectronics development focuses on incremental improvements of 
a well-established technology, MEMS challenge the way designers work, compelling them to think 


LIS302DL Evaluation Board 


three dimensionally and to acquire a unique blend of multi-disciplinary skills combining electrical, 
semiconductor and mechanical design. 

Features: ¢ Strategic Cost * Low Power Consumption * Low size and weight * High volumes * High 
reproducibility * High thermal stability by design * High integration with standard IC devices to build 
Multi Chip Modules (MCM) or smart sensors. 


MEMS 3-Axis +2g/+8g. Digital Output Low Power Linear Accelerometer Evaluation Board based on LIS302DL (EK302DL). 


497-6229-ND (STEVAL-MKIOO6V1) $54.60 


LIS3LO2AL Evaluation Board 


MEMS Analog Output Evaluation Board based on LIS3LO2AL (EK3L02AL). 
497-6230-ND (STEVAL-MKI002V1) 


LIS3LO6AL Evaluation Board 


MEMS Analog Output Evaluation Board based on LIS3LO6AL (EK3LO6AL). 
497-6233-ND (STEVAL-MKI012V1) 


LIS3LV02DQ Evaluation Board 


MEMS 3-Axis +2g/+6g. Digital Output Low Voltage Linear Accelerometer Evaluation Board based on 
LIS3LV02DQ. 


497-6249-ND (STEVAL-MKI004V1) 


497-6342-ND (STEVAL-MKI013V1) 


LIS3LV02DL Evaluation Board 


MEMS 3-Axix +2g/+6g. Digital Output Low Voltage Linear Accelerometer. 
Evaluation Board based on LISSLV0O2DL (EK3LV02DL). 


. $54.60 


497-6226-ND (STEVAL-MKIOO5V1).. 


LIS3LVO2DL Adapter Board 


LIS3LV02DL Adapter Board designed to be plugged into a standard DIL 20 socket. 


497-6227-ND (STEVAL-MKIOO9V1)............. 0.0 ccc ee eee e eee ee ee ences eee ee en eee en eeeeeeeeeneeeeneeees $24.70 
Accelerometers for LIS302ALB Adapter Board 

MEMS Analog Output Low Power 3-Axis Linear Accelerometer based on LIS302ALB (EK302ALB). 
497-6245-ND (STEVAL-MKIO07V1).......... 0.000 cccceecece eee e nsec eneee ee setenent esses en sneensneen sees $32.50 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2450 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢« Phone 


218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


ANALOG 
DEVICES 


iMEMS® Accelerometers and Gyroscopes 


Digi@Reel” 


As a MEMS pioneer, Analog Devices has held a leadership position as a large volume supplier of integrated System) accelerometers are used to measure position, motion, tilt, shock, and vibration in a broad array of 
MEMS accelerometers and gyroscopes. The ADXL products are the foundation for Analog Devices 
accelerometer family. Available in low-g or high-g sensing ranges iMEMS (Integrated Micro Electro Mechanical 


applications. Analog Devices offer a broad accelerometer portfolio, including high performance, low power 
consumption and small size. 


G Supply Price Each Tape & Reel§ 
Description Range | Axes | Sensitivity Bandwidth Voltage Current Package il 25 100 Qty. Pricing 
Single Axis Accelerometers — RoHS Compliant 
Low Power, High Precision +1.5g 1000mV/g 10Hz 3~6 0.7mA 8-CLCC ADXL103CE-ND 15.83 14.25 12.64 = _ 
Low Power, ADXL78 +359 55mV/g 400Hz 5 1.3mA 8-CLCC AD22279-A-R2CT-ND 11.66 10.50 9.31 250 2231.25 
Low Power, ADXL78 +50g 38mV/g 400Hz 5 1.3mA 8-CLCC AD22280-R2CT-ND 11.66 10.50 9.31 250 2231.25 
Low Power, ADXL78 +70g x 27mV/g 400Hz 5 1.3mA 8-CLCC AD22281-R2CT-ND 11.66 10.50 9.31 250 2231.25 
Low Power, ADXL193 +120g 18mV/g 400Hz 5 1.5mA 8-CLCC AD22282-A-R2CT-ND 12.83 11.55 10.25 250 2454.38 
Low Power, ADXL193 +2509 8mV/g 400Hz 5 1.5mA 8-CLCC AD22283-B-R2CT-ND 12.83 11.55 10.25 250 2454.38 
Dual Axis Accelerometers — RoHS Compliant 
Low Power, Digital Output +29 12.5%/g 6kHz 27~5 0.5mA 8-LCC ADXL202AE-ND* 17.46 16.30 15.14 = _ 
Low Power, Digital Output +29 12.5%/g 6kHz 27~5 0.5mA 8-LCC ADXL202JE-ND* 15.30 14.28 13.26 = _ 
Low Power, High Precision +1.5g X,Y | 1000mV/g 10Hz 3~6 0.7mA 8-CLCC ADXL203CE-ND 22.50 21.00 19.50 = _— 
Low Power, Single IC Chip +£1.79 620mV/g 2.5kKHZ 3~6 0.5mA 8-LCC ADXL204CE-ND 22.50 21.00 19.50 — = 
Low-Cost, Analog Output +29 174mV/g 6kHz 24~5 0.4mA 8-CLCC ADXL311JE-ND 8.50 7.65 6.79 = _ 
Low Power, Digital Out +£1.29 30%/g 60Hz 3~6 0.7mA 8-LCC ADXL213AE-ND 17.46 16.30 15.14 _ _ 
Low Power, Small, Thin +59 174mV/g 2.5kHz 2.4 ~ 5.25 0.45mA | 16-Lead LFCSP | ADXL320JCP-ND 8.33 7.50 6.65 = = 
Low Power +18g X,Y 57mV/g 50Hz 24~6 .49mA 16-LFCSP ADXL321JCP-ND 8.33 7.50 6.65 = = 
Low Power +29 420mV/g 60Hz 24~6 45mA 16-LFCSP ADXL322JCP-ND 8.33 7.50 6.65 = = 
Low Power, Small +39 300mV/g 1600Hz 1.8 ~ 5.25 320uA 16-LFCSP ADXL323KCPZ-RLCT-ND 9.50 7.60 6.42 | 4,000 |5890.00/M 
Low Power, ADXL278 +35g 55mV/g 400Hz 5 2.2mA 8-CLCC AD22284-A-R2CT-ND 15.75 14.70 13.65 250 3346.88 
Low Power, ADXL278 +50g X,Y 38mV/g 400Hz 5 2.2mA 8-CLCC AD22285-R2CT-ND 15.75 14.70 13.65 250 3346.88 
Low Power, ADXL278 +70g 27/mV/g 400Hz 5 2.2mA 8-CLCC AD22286-R2CT-ND 15.75 14.70 13.65 250 3346.88 
Triple Axis Accelerometers — Low Power — RoHS Compliant 

Low Power, Small +39 X, Y,Z| 300mV/g 1.6(X,Y) 0.55(Z) 2.0 ~ 3.6 0.2mA 16-LFCSP ADXL330KCPZ-RLCT-ND 11.58 10.43 9.25 | 4,000 |8444.25/M 

Range Band- Supply Digi-Key Price Each 
Description (ls) Axes Sensitivity width Voltage Current Package Part No. 1 25 100 

Gyroscopes 

+150 12.5 + 10% ADXRS150ABG-ND 49.50 46.20 42.90 
Single Chip Yaw Rate Gyro +300 Z 5.0 + 8% 40Hz 4.75 ~ 5.25 6.0mA 32-BGA ADXRS300ABG-ND 49.50 46.20 42.90 

+75 15.0 + 15% ADXRS401ABG-ND 42.00 39.20 36.40 

* Not recommended for new design § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
iMEMS® Evaluation Boards 

ADXRS150EB-ND Evaluation Board for the ADXRS150, +150°/s Single Chip Rate Gyro ....$53.75 ADXL321EB-ND Evaluation Board for ADXL321 . $32.20 
ADXL203E5-ND Evaluation Board for ADXL208 ; -- $32.20 EVAL-ADXL330Z-ND@ Evaluation Board for ADXL330 . $68.59 
ADXL204EB-ND Evaluation Board for the ADXL204CE, Dual Axis Accelerometer . .. $32.20 ADXRS401EB-ND Evaluation Board for ADXRS401ABG . $53.75 
ADXL213EB-ND Evaluation Board for ADXL213 ............ 02.0 c cece cece e eee eens eens eee $32.20 i 
ADXRS300EB-ND Evaluation Board for the ADXRS300, +300°/s Single Chip Rate Gyro ....$53.75 ® RoHS Compliant 


ANALOG 
DEVICES 


iSensor™ Intelligent Sensors 


iSensor ADIS Accelerometers/Gyros enhance ADXL/ADXRS iMEMS accelerometers with additional 
performance and functionality, such as embedded signal processing and control. These inertial sensors 


address special requirements such as calibration/tuning, application specific interfaces, digital I/O, wireless 
links, embedded intelligence and programmability, power management, and analog signal conditioning. 


Temper- | Voltage Supply Temperature 
Sensor Output ature Supply Current Range Package | Digi-Key Price Each 
Description Core Type Sensitivity Sensor (V) (mA) (°C) (mm/type) | Part No. 1 25 100 
ADIS Accelerometers — RoHS Compliant 
+1.7g Accelerometer Accelerometer SPI 820 LSB/g Yes 3 ~5.25 1.5 (typical) -40 ~ 125 12 LGA ADIS16003CCCZ-ND 32.63 30.45 28.28 
+5g Accelerometer Accelerometer SPI 256 LSB/g Yes 3 ~ 5.25 1.5 (typical) -40 ~ 125 12 LGA ADIS16006CCCZ-ND 32.63 30.45 28.28 
Programmable, +5g Accelerometer Accelerometer/Ind. SPI |2.LSB/mg (10LSB/*)) Yes 3~3.6 | 11 (.5 in Standby) -40 ~ 125 16 LGA ADIS16201CCCZ-ND 43.43 40.53 37.64 
Programmable, Single Axis Inclinometer | 360° Inclinometer SPI 0.025°/LSB Yes 3~3.6 | 11 (.5 in Standby) 40 ~ 125 16 LGA ADIS16203CCCZ-ND 43.43 40.53 37.64 
Programmable, High-g Sensor/Recorder | Accel./Impact Sensor | SPI +709; +379 Yes 3~3.6 | 12 (.5 in Standby) -40 ~ 105 16 LGA ADIS16204BCCZ-ND 37.43 34.93 32.44 
Digital Dual Axis Accel./Inclinometer Accel./Inclinometer_|_ SPI 0.025°/LSB Yes 3 ~3.6 14 -40 ~ 125 16LGA | ADIS16209CCCZ-ND NEW! 62.84 58.65 54.46 
Noise Voltage Supply Supply Temperature 
Range Bandwidth Density Temperature Reference Voltage Current Range Digi-Key Price Each 
(*/s) Sensitivity Output | (Maximum) (°/s / VHz rms) Sensor (V) (Vv) (mA) (°C) Part No. 1 25 100 
ADIS Gyroscope 
+80 0.0122 °/s /LSB | SPI 1000Hz 0.04 Yes Yes 4.75 ~ 5.25 6.5 -40 ~ 105 ADIS16060BCCZ-ND® NEW! 61.35 57.26 53.17 
+80 0.098 °/s /LSB SPI 40Hz 0.05 Yes Yes 4.75 ~ 5.25 7 -40 ~ 85 ADIS16080ACCZ-ND® 61.35 57.26 53.17 
+300 0.244 °/s /LSB SPI 40Hz 0.10 Yes Yes 4.75 ~ 5.25 t -40 ~ 85 ADIS16100ACC-ND 61.35 57.26 53.17 
+300 0.2 °/s /mV Analog 320Hz 0.015 Yes Yes 4.75 ~ 5.25 100 -40 ~ 85 ADIS16120AML-ND 999.75 933.10 866.45 
+250 0.000042 °/s /LSB|__SPI 320Hz 0.0125 Yes Yes 4.75 ~ 5.25 73 -40 ~ 85 ADIS16130AMLZ-ND@ NEW! 848.82 792.24 735.65 
+80 ~ +320 | 0.018 °/s /LSB SPI 50Hz 0.056 Yes Yes 4.75 ~ 5.25 18 -40 ~ 85 ADIS16250ACCZ-ND® 73.88 68.95 64.03 
+20 ~ +80 | 0.004 °/s /LSB SPI 50Hz 0.05 Yes Yes 4.75 ~ 5.25 18 -40 ~ 85 ADIS16251ACCZ-ND® 73.88 68.95 64.03 
+80 ~ +320 | 0.018 °/s /LSB SPI 50Hz 0.05 Yes Yes 4.75 ~ 5.25 18 -40 ~ 85 ADIS16255ACCZ-ND® 98.07 91.54 85.00 
+75 ~ +300 | 0.018 °/s /LSB SPI 350Hz 0.05 Yes Yes 4.75 ~ 5.25 35 -40 ~ 85 ADIS16350AMLZ-ND® 510.00 476.00 442.00 
+75 ~ +300 | 0.018 °/s/LSB SPI 350Hz 0.05 Yes Yes 4.75 ~ 5.25 33 -40 ~ 85 ADIS16354AMLZ-ND@ NEW! 597.00 557.20 517.40 
+75 ~ +300 | 0.018 °/s/LSB SPI 350Hz 0.05 Yes Yes 4.75 ~ 5.25 33 -40 ~ 85 ADIS16355AMLZ-ND@ NEW! 585.00 - = 
@ RoHS Compliant 
iSensor™ Evaluation Boards 
ADIS16003/PCBZ-ND@ Evaluation Board for the ADIS16003, ADIS16250/PCBZ-ND® Evaluation Board for the ADIS16250 . .. $84.38 
+1.7g. Dual Axis Accelerometer $56.25 ADIS16251/PCBZ-ND® Evaluation Board for ADIS16251 -. $84.38 
ADIS16006/PCBZ-ND@ Evaluation Board for ADIS16006/PCB. $56.25 ADIS16255/PCBZ-ND® Evaluation Board for the ADIS16255 . .-.. $84.38 
ADISIERERDC EDS Papetedetecran apie - be ADIS16350/EVALZ-ND@ Tri Axis Inertial Sensor Evaluation Kit . $646.88 
I ‘valuation Board for ADIS16080 ...... x = cy 7 
ADIS16100/PCB-ND —_ Evaluation Board for the ADIS16100, +:300°/Sec. Yaw Rate Gyro . $84.38 pane ssipyitadcinets ‘ aa Boatdifor in: Gyro Acoelerometer $594.38 
I ! Tri Axis Inertial Sensor Evaluation Kit. . $786.38 
ADIS16120/PCB-ND Evaluation Board for the ADIS16120 ................cc cece ee eeeee ee ene $1350.00 ADIS16354/PCBZ-ND. NEW! Evaluation Board for ADIS16354 673.88 
ADIS16201/PCBZ-ND@ Evaluation Board for the ADIS16201 Ne 2 Evaluation Boate for Ss map BOTS 
i ; 7 ADIS16355/PCBZ-ND@® NEW! Evaluation Board for ADIS16355. $673.88 
Programmable, Dual-Axis Inclinometer/Accelerometer $84.38 . = : nae - 
ADIS16203/PCBZ-ND@ Evaluation Board for the ADIS16203 $34.38 ADISEVALZ-ND@ iSensor PC Evaluation System $196.88 
ADIS16204/PCBZ-ND@ Evaluation Board for ADIS16204/PCB. $84.38 ADISEVAL/USBZ-ND@ Sensor PC Evaluation System -- $196.88 
ADIS16209/PCBZ-ND@® NEW! Evaluation Board for ADIS16209. $84.38 @ RoHS Compliant 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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SPECIALTIES ° 
e 


ACH-01 Accelerometers 


The ACH-01 Accelerometer is a robust, general purpose, linear single axis accelerometer featuring buffered 
electronic output. 


Specifications: 
° Sensitivity: 10mV/g * Lower Frequency Limit (-3dB): 2Hz * Upper Frequency Limit (+3dB): 20kHz 


* Dynamic Range: +150g ° Linearity: 0.1% »* Resonant Frequency: 35kHz »* Operating Temperature: 
-40°C ~ 85°C * Maximum Shock Level: 1000g 


ACH-01-03 with Shielded Cable 
Dimensions in mm 


Digi-Key Price Each Measurement 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
ACH-01-03 Sensor Accelerometer with 
40” Single Coax Cable and Female Connector USOC R 24.08 19.50 13.65) 1-1001220-0 
ACH-01-04 Sensor Accelerometer with Wires MSP1002-ND 24.38 19.50 13.65] 1-1001497-0 


Model 4000 
Accelerometers 


The Model 4000 is an economical signal conditioned accelerometer with 
integral temperature compensation. The accelerometer incorporates 
a 2nd generation piezoresistive MEMS sensor providing outstanding 
performance. It is packaged in a lightweight thermoplastic housing ideal 
for transportation and instrumentation testing. The signal conditioned 
output incorporates a 2.5V reference that offers the user a differential or 
single-ended output. 


Digi-Key Price Measurement 
“qG” Range Part No. Each Part No. 
10 223-1079-ND 276.38 4000-010-060 


Amplifier Box 


For use with ACH-01-03 and ACH-01-04 


Characteristics: * Gain: 10X * Power Supply: 9V Battery * Supply Current: 4.0mA »° Input Interface: 
FET for ACH-01 * Output Impedance: 1000 * Output Connector: BNC 


LDT Vibration Sensors 


Typically, a 0.005” (125um) polyester layer is laminated to a 28um piezo film element. When used in a 
“bending” mode, laminated film elements develop much higher voltage output when flexed than non-lam- 
inated elements. The piezo film is off the neutral axis in the laminate, and is strained more when flexed. 


LDT0-028K High Sensitivity Dimensions in mm 


le 13 > 


10.20 


Protective Coating 
i Piezo Film 
Polyester Laminate 


/ 


Connector 


y 


Stretch Direction 


Also available with a mass (M) which provides higher 
output (mv/g) for higher sensitivity applications. 


MiniSense 


Cap Digi-Key Price Each Measurement 
Description (nF) Part No. 1 10 100 | Part No. 
LDTO-028K, with Solder Tabs 500 MSP1006-ND 1.20 -90 -50 | 1002794-0 
LDTM-028K, with Mass and 

420 MSP1007-ND 2.00 1.50 -83 | 0-1005447-1 

Solder Tabs 

MiniSense 100 (Horizontal) = MSP6914-ND 3.00 2.25 1.25 | 1005939-1 
MiniSense 100 (Vertical) = MSP6915-ND 3.00 2.25 1.25 | 1005940-1 


Basic Design Kit 


This kit demonstrates the use of MSI piezo film sensors as microphones, speakers, switches and acoustic 
pickups. All components and film samples in the kit can be used for experimentation. 


Kit Includes: * Seven sensor elements * One piezo cable * One PCB for ACH-04-08 » Application/ 
instruction specifications * Technical manual 


Digi-Key Price Each Measurement Digi-Key Price Measurement 
Description Part No. 1 10 100 Part No. Description Part No. Each Part No. 
IB-ACH-01 — Amplifier Box MSP1003-ND 92.50 77.50 67.50 | 0-1003058-0 Basic Design Kit MSP1010-ND 113.75 0-1004308-0 


VTl 


TECHNOLOGIES 


The SCP1000 performs almost complete data processing on-chip. The communication between the 


Pressure Sensors 


SCP1000 and its host micro-controller (uC) is based on a serial interface, an interrupt line and specialized 
pins used to trigger special functions. Two different serial interfaces are available: SP! and TWI (TWI is very 
similar to 12C bus). The appropriate communication interface is pre-programmed in the factory. 


The SCP1000 pressure demonstrator is designed to give a quick access and understanding on the 
performance and capabilities of the SCP1000 pressure component. The demo kit supports SCP1000-D01 
and SCP1000-D11 sensors. 


SCP1000 Demo Kit Includes: SCP1000-D01 sensor soldered on chip carrier PCB, USB interface card 
inside the demo box, USB cable, CD-ROM with documentation, drivers and GUI software running on PC 


Dimensions in mm 


Average Measuring Cut Tape 
Supply Supply Range Temperature Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Vil 
Description Voltage Current (A) (kPa) Range Package Part No. 1 10 25 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Absolute Pressure Sensor 2.4 ~3.3V 25 30 ~ 120 -20°C ~ 70°C | SPI Interface | 551-1046-1-ND 20.30 18.89 17.47 551-1046-2-ND 500 6091.00 SCP1000-D01 
Absolute Pressure Sensor 24 ~3.3V 25 30 ~ 120 -20°C ~70°C | IC Interface | 551-1043-1-ND 20.30 18.89 17.47 551-1043-2-ND 500 6091.00 SCP1000-D11 
SCP1000-D01 on PCB 24 ~3.3V 25 30 ~ 120 -20°C ~ 70°C | SPl Interface | 551-1042-NDt 47.40 46.56 45.71 = _ _ SCP1000 PCB1 
SCP1000-D11 on PCB 24 ~3.3V 25 30 ~ 120 -20°C ~ 70°C | IC Interface | 551-1044-NDt 47.40 46.56 45.71 =— _ — SCP1000 PCB3 
Sealing Gasket for SCP1000 Series Sensors. . 551-1049-ND. 40 .23 19 — — — SCP1000 GA/1K 
Demo Kit for SCP1000.. 551-1045-ND 337.50 _ _ =_ _ — SCP1000 Demo 
+ Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2452 (1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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TECHNOLOGIES 
Accelerometers and Inclinometers 


VTI Technologies is a forerunner in motion and pressure sensors and the world’s leading designer and producer pressure measurement. SCA3000 Demo Kit Includes: Two inclinometers; SCA3000 sensor soldered on chip carrier PWB; 
of acceleration sensors. VTI develops and produces silicon based capacitive sensors with unique 3D-MEMS USB interface card; USB cable and GUI software running on PC and powered from USB port. SCA3000 Demo runs on 


(MicroElectroMechanical System) technology, with application areas in acceleration, inclination, shock, vibration and Windows XP and 2000 and requires USB connection for data transfer. é ; ‘ 
Dimensions in mm 
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LEFT VIEW 


FRONT VIEW 


Supply Current |Measure- Frequency |Temperature 
Voltage | Consump- ing Response Range Digi-Key Price Each Tape and Reelt | VTI 
Fig. | Description (V) tion Range Sensitivity (Hz) (°C) Package Part No. il 10 25 Qty. Pricing Part No. 


Inclinometers — RoHS Compliant 


Single Output, 19 4.75~5.25 | 2.5mA +90° 2V/g 8 ~ 28 -55~125 | 8-DILSMD | 551-1005-1-ND 50.76 48.23 45.82 | 100 3942.00 | SCAG1T-FA1H1G 
Single Output, 0.59 4.75~5.25| 2.5mA 430° 4V/g 8 ~ 28 -55~125 | 8-DILSMD | 551-1004-1-ND 50.76 48.23 45.82 | 100 3942.00 | SCAG1T-FAHH1G 
Dual Output, 0.59 4.75 ~ 5.25 4mA 430° 4V/g 8~ 28 -55~125 | 12-DILSMD | 551-1002-1-ND 65.88 62.59 59.46 | 100 5184.00 | SCA100T-D01 
~ Dual Output, 19 4.75 ~ 5.25 4mA +90° 2V/9 8 ~ 28 -55~125 | 12-DILSMD | 551-1003-1-ND 65.88 62.59 59.46 | 100 5184.00 | SCA100T-D02 
Single Output, 0.269 4.75 ~ 5.25 4mA 415° 16V/g 8 ~ 28 -55~125 | 12-DILSMD | 551-1000-1-ND 65.88 62.59 59.46 | 100 5184.00 | SCA103T-D04 
Single Output, 0.59 4.75 ~ 5.25 4mA +30° 8V/g 8 ~ 28 -55~125 | 12-DILSMD | 551-1001-1-ND 65.88 62.59 59.46 | 100 5184.00 | SCA103T-D05 


Accelerometers — RoHS Compliant 


Dual Output 4.75 ~ 5.25 5mA 41.79 1.2V/g 50130 -55~125 | 12-DILSMD | 551-1007-1-ND 47.52 45.15 4289 | 100 3564.00 | SCA1000-D01 
Dual Output 4.75 ~ 5.25 5mA 41.79 1.2V/g 50430 -55~125 | 12-DILSMD | 551-1008-1-ND 57.24 54.38 = 51.66 | 100 4428.00 | SCA1020-D02 
Dual Output 4.75~5.25| 4.5mA +4q 55V/g 115455 | -55~125 | 12-DILSMD | 551-1025-1-ND 76.95 73.11 69.45 | 100 6561.00 | SCA1000-N1000070 
Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA +0.59 4V/g 1810 -55~125 | 8-DILSMD | 551-1009-1-ND 45.36 43.10 40.94 | 600 | 14904.00 | SCA610-CAHH1G 
Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA +19 2V/g 1810 -55~125 | 8-DILSMD | 551-1010-1-ND 45.36 43.10 40.94 | 600 | 14904.00 | SCA610-CA1H1G 
— | Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA 41.59 1.33V/g 400+150 | -55~125 |) 8-DILSMD | 551-1026-1-ND 37.80 34.02 3233 | — — | SCA610-C13H1A 
Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA +19 2V/g 50430 -55~125 | 8-DILSMD | 551-1027-1-ND 37.80 34.02 3233 | — — _ | SCA610-C21H1A 
Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA 41.59 1.333V/g 50430 -55~125 | 8-DILSMD | 551-1011-1-ND 37.80 34.02 32.32 | 600 | 11664.00 | SCAG10-C23H1A 
Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA +39 -T5V/g 115455 | -55~125 | 8-DILSMD | 551-1028-1-ND 37.80 34.02 3233 | — —_ | SCA610-CC5H1A 
Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA 41.79 1.2V/g 50430 -55~125 | 8-DILSMD | 551-1012-1-ND 37.80 34.02 32.32 | 100 2700.00 | SCAG10-C28H1A 
Single Output 4.75 ~ 5.25 2mA 41.79 1.2V/g 50430 -55~125 | 8-DILSMD | 551-1013-1-ND 43.20 41.04 38.99 | 600 | 14580.00 | SCA620-CF8H1A 


Stand Alone Inclinometers and Accelerometers 


Dual Axis 7~35 5mA +90° | 2V/g, 70mV/°24V/g 18 -40 ~ 85 Module 551-1017-ND® 132.30 108.00 91.80] — — | SCA121T-D03 
Dual Axis 4.75 ~ 5.25 5mA +90° | 2V/g, 70mV/°24V/g 18 -40 ~ 85 Module 551-1029-ND® 139.05 11340 95.85 | — — | SCA121T-D05 

: Dual Axis 7~35 5mA +30° | 2V/g, 70mV/°>4V/g 18 -40 ~ 85 Module 551-1018-ND 132.30 108.00 91.80] — — | SCA121T-D07 
Dual Axis 7~35 20mA +30° 0.035°/LSB 10 ~ 28 _ Module §51-1015-ND 216.00 183.60 162.01 | — —_ | SCA125T-D08-A 
Triple Axis Digital 2.35 ~ 3.6 480pA +29 1333/g 45 -40~85 | SPl interface | 551-1033-1-ND@ 27.00 25.11 23.22 | 1,000] 16200.00 | SCA3000-D01 
Triple Axis Digital 2.35 ~ 3.6 650A +29 1333/9 45 -40 ~ 85 (°C Interface | 551-1035-1-ND@ 27.00 25.11 23.22 |1,000} 16200.00 | SCA3000-D02 
Triple Axis Digital 2.35 ~ 3.6 120pA +3g 1000/g 35 -40~85 | SPl Interface | 551-1037-1-ND@ 27.00 25.11 23.22 |1,000) 16200.00 | SCA3000-E01 

2 | Triple Axis Digital 2.35 ~ 3.6 200A 43g 1000/g 40 -40 ~ 85 (°C Interface | 551-1039-1-ND@ 27.00 25.11 23.22 |1,000] 16200.00 | SCA3000-E02 
Triple Axis Digital 2.35 ~ 3.6 120pA +69 500/g 38 -40~85 | SPl Interface | 551-1047-1-ND@ 27.00 25.11 23.22 |1,000] 16200.00 | SCA3000-E04 
Triple Axis Digital 2.35 ~ 3.6 120pA +189 160/g Selectable | -40~85 | SPI Interface | 551-1048-1-ND@ 23.33 21.70 20.07 | 100 1633.00 | SCA3000-E05 
Triple Axis Digital 2.35 ~ 3.6 120pA +189 160/g Selectable | -40~ 85 | SPl Interface | 551-1050-ND® 47.25 46.41 45.57 | — —_ | SCA3000-E05 PWB 
Dual Axis Subassembly 7~35 4.5mA +10° 200mv/° 3 -40 ~ 85 PC Board 551-1020-ND® 94.50 78.30 67.50 | — — | SCL1700-D01 

7 Dual Axis Subassembly 4.75~5.25 | 4.5mA +15° 150mv/° 3 -40 ~ 85 PC Board 551-1032-ND® 94.50 78.30 67.50 | — — | SCL1700-D31 
4 Channel Sensor - 2V/g 

— nema Kie _ _ +19 Babee Up ~ 300 - Demo Kit 551-1006-ND 486.00 =— -—|-— — | DEMO KIT 

— | SCA3000 Demo w/D01 on PWB _ = +1.79 1.2V/g 20 _ Demo Kit 551-1041-ND® 337.50 = =| = —_ | SCA3000-D01DEMO 
SCA3000-D01 on PWB 2.35 ~ 3.6 480A +29 1333/g 45 -40~85 | SPI Interface | 551-1034-ND® 47.25 46.41 45.57 | — — _ | SCA3000-D01 PWB 
SCA3000-D02 on PWB 2.35 ~ 3.6 650A +29 1333/9 45 -40 ~ 85 (°C Interface | 551-1036-ND@ 47.25 46.41 45.57 | — — _ | SCA3000-D02 PWB 

3 | SCA3000-E01 on PWB 2.35 ~ 3.6 120pA +39 1000/g 35 -40~85 | SPI Interface | 551-1038-ND@ 47.25 46.41 45.57 | — — _ | SCA3000-E01 PWB 
SCA3000-E02 on PWB 2.35 ~ 3.6 200A +39 1000/g 40 -40 ~ 85 (°C Interface | 551-1040-ND@ 47.25 46.41 45.57 | — —_ | SCA3000-E02 PWB 
SCA3000-E04 on PWB 2.35 ~ 3.6 120pA +69 500/g 38 -40~85 | SPl Interface | 551-1047-ND@ 47.25 46.41 45.57 | — —_ | SCA3000-E04 PWB 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2453 


Ps Size Dimensions (mm) 
putea SMD NTC Thermistors Digi@Reel’ Soc A D é 
thnovater th Electrontes | 5 0201 0.6 0.3 0.15 
0402 1.0 0.5 0.25 
Features: ¢ Excellent solderability and high stability in environment * Long time aging stability »* High accuracy in resistance Le 0603 1.6 0.8 0.6 
and B-constant * Reflow soldering possible * Lead is not contained in the product * Operating Temperature Range -40°C ~ wow! ror] 0805 20 1.25 07 
125°C * Free Thermistor design tool - “Output Voltage Simulator” is available at http://murata.com/designlib/index.html A i 7 : 
Toler- Max. Rated Typical 
Resistance | B-Constant ance Operating Electric Dissipation Cut Tape 
25°C 25-50°C 25°C Current 25°C | Power 25°C | Constant 25°C | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Murata 
° (k) #3% (%) (mA) (mw) (mwrc) Part No. 1 10 100 _| Part No. Qty. | Pricing | Part No. 
0201 Series 
1 2750 +5 9.50 100 1 490-4637-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4637-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3YS110JO05RL 
22 2750 +5 6.70 100 1 490-4638-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4638-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3YS220J05RL 
33 2750 +5 5.50 100 1 490-4639-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4639-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3YS330J05RL 
47 2750 +5 4.60 100 1 490-4640-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4640-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3YS470J05RL 
68 2750 +5 3.80 100 1 490-4641-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4641-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3YS680J05RL 
100 2750 45 3.10 100 1 490-4642-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4642-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3YS101JO5RL 
6.8k 3380 45 0.38 100 1 490-4643-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4643-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3XH682JO5RL 
10k 3380 +5 0.31 100 1 490-4644-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4644-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3XH103JO5RL 
15k 3380 +5 0.25 100 1 490-4645-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4645-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3XH153JO5RL 
22k 3380 +5 0.21 100 1 490-4646-1-ND 25 2.15) 16.86 | 490-4646-2-ND 15,000 87.00/M_| NCPO3XH223JO5RL 
33k 4250 +5 0.17 100 1 490-4647-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4647-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3WF333JO05RL 
47k 4050 +5 0.14 100 1 490-4648-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4648-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3WB473J05RL 
68k 4250 +5 0.12 100 1 490-4649-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4649-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3WF683J05RL 
100k 4250 +5 0.10 100 1 490-4650-1-ND 25 2.15 16.86 | 490-4650-2-ND 15,000 87.00/M | NCPO3WF104JO5RL 
0402 Series 
22 3100 45 6.70 100 1 490-2408-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2408-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XC220J03RC 
33 3100 +5 5.50 100 1 490-2409-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2409-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XC330J03RC 
47 3100 +5 4.60 100 1 490-2410-1-ND 15 1.29 10.15 |— _— — | NCP15XC470J03RC 
68 3100 +5 3.80 100 1 490-2411-1-ND 15 1.29 10.15 | — _ — | NCP15XC680J03RC 
100 3250 +5 3.10 100 1 490-2412-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2412-2-ND 10,000 52.59/M_ | NCP15XF101J03RC 
150 3250 45 2.50 100 1 490-2413-1-ND 5 1.29 10.15 | 490-2413-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XF151J03RC 
220 3500 45 2.10 100 1 490-2415-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2415-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XM221JO03RC 
330 3500 +5 1.70 100 1 490-2416-1-ND AS 1.29 10.15 | — = — | NCP15XM331JO03RC 
470 3650 +5 1.40 100 1 490-2419-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2419-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XQ471J03RC 
1.0k 3650 +5 1.00 100 1 490-2418-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2418-2-ND 10,000 52.59/M_| NCP15XQ102J03RC 
1.5k 3950 +5 0.81 100 1 490-2421-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2421-2-ND 10,000 §2.59/M | NCP15XW152J03RC 
2.2k 3950 45 0.67 100 1 490-2423-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2423-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XW222J03RC 
3.3k 3950 45 0.55 100 1 490-2425-1-ND 5 1.29 10.15 | 490-2425-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XW332J03RC 
4.7k 3500 +5 0.46 100 1 490-2417-1-ND 13 1.16 9.08 | 490-2417-2-ND 10,000 47.00/M | NCP15XM472J03RC 
6.8k 3950 +5 0.38 100 1 490-2426-1-ND 15 1.29 10.15 | — = — | NCP15XW682J03RC 
10k 3380 +1 — 100 1 490-4801-1-ND 14 1.26 9.93 | 490-4801-2-ND 10,000 51.00/M | NCP15XH103F03RC 
10k 3380 +5 0.31 100 1 490-2414-1-ND 13 1.16 9.08 | 490-2414-2-ND 10,000 47.00/M | NCP15XH103J03RC 
15k 3950 +5 0.25 100 1 490-2422-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2422-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XW153J03RC 
22k 3950 +5 0.21 100 1 490-2424-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2424-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15XW223J03RC 
33k 4050 +5 0.17 100 1 490-2401-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2401-2-ND 10,000 53.00/M_| NCP15WB333J03RC 
47k 4050 +1 = 100 1 490-4802-1-ND 22 1.89 14.85 | 490-4802-2-ND 10,000 77.00/M | NCP15WB473F03RC 
47k 4050 +5 0.14 100 1 490-2402-1-ND 13 1.16 9.08 | 490-2402-2-ND 10,000 47.00/M | NCP15WB473J03RC 
68k 4150 +5 0.12 100 1 490-2403-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2403-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15WD683J03RC 
100k 4250 +1 —= 100 1 490-4803-1-ND 12 1.02 7.98 | 490-4803-2-ND 10,000 41.00/M | NCP15WF104F03RC 
100k 4250 +5 0.10 100 1 490-2404-1-ND 13 1.16 9.08 | 490-2404-2-ND 10,000 47.00/M_| NCP15WF104J03RC 
150k 4500 45 0.08 100 1 490-2405-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2405-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15WM154J03RC 
220k 4500 45 0.06 100 1 490-2406-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2406-2-ND 10,000 52.59/M | NCP15WM224J03RC 
470k 4500 +5 0.04 100 1 490-2407-1-ND 15 1.29 10.15 | 490-2407-2-ND 10,000 52.59/M_ | NCP15WM474J03RC 
0603 Series 
100 3250 +5 3.10 100 1 490-2434-1-ND 16 1.44 11.33. | — — — | NCP18XF101J03RB 
150 3250 45 2.50 100 1 490-2435-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2435-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XF151J03RB 
220 3500 +5 2.10 100 1 490-2437-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2437-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XM221J03RB 
330 3500 +5 1.70 100 1 490-2438-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2438-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XM331J03RB 
470 3650 +5 1.40 100 1 490-2441-1-ND -16 1.44 11.33 | 490-2441-2-ND 4,000 61.80/M_ | NCP18XQ471JO3RB 
1.0k 3650 +5 1.00 100 1 490-2440-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2440-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XQ102J03RB 
1.5k 3950 +5 0.81 100 1 490-2443-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2443-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XW152J03RB 
2.2k 3950 +5 0.67 100 1 490-2445-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2445-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XW222J03RB 
3.3k 3950 +5 0.55 100 1 490-2447-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2447-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XW332J03RB 
4.7k 3500 +5 0.46 100 1 490-2439-1-ND 15 1.30 10.20 | 490-2439-2-ND 4,000 56.00/M_| NCP18XM472JO03RB 
6.8k 3950 +5 0.38 100 1 490-2448-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2448-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XW682J03RB 
10k 3380 +1 = 100 1 490-4800-1-ND 16 1.39 10.92 | 490-4800-2-ND 4,000 60.00/M | NCP18XH103F03RB 
10k 3380 45 0.31 100 1 490-2436-1-ND 15 1.30 10.20 | 490-2436-2-ND 4,000 56.00/M | NCP18XH103J03RB 
15k 3950 +5 0.25 100 1 490-2444-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2444-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18XW153J03RB 
22k 3950 +5 0.21 100 1 490-2446-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2446-2-ND 4,000 61.80/M_| NCP18XW223J03RB 
33k 4050 +5 0.17 100 1 490-2427-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2427-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18WB333J03RB 
47k 4050 +5 0.14 100 1 490-2428-1-ND 15 1.30 10.20 | 490-2428-2-ND 4,000 56.00/M | NCP18WB473J03RB 
68k 4150 +5 0.12 100 1 490-2429-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2429-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18WD683J03RB 
100k 4250 +5 0.10 100 1 490-2430-1-ND 15 1.30 10.20 | 490-2430-2-ND 4,000 56.00/M | NCP18WF104J03RB 
220k 4500 +5 0.06 100 1 490-2432-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2432-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18WM224J03RB 
470k 4500 +5 0.04 100 1 490-2433-1-ND 16 1.44 11.33 | 490-2433-2-ND 4,000 61.80/M | NCP18WM474J03RB 
0805 Series 
220 3500 +5 3.00 200 2 490-2452-1-ND P41 1.84 14.49 | 490-2452-2-ND 4,000 79.00/M | NCP21XM221J03RA 
470 3650 +5 2.00 200 2 490-2455-1-ND .21 1.84 14.49 | 490-2455-2-ND 4,000 79.00/M | NCP21XQ471JO3RA 
1.0k 3650 +5 1.40 200 2 490-2454-1-ND .21 1.84 14.49 | 490-2454-2-ND 4,000 79.00/M | NCP21XQ102JO03RA 
2.2k 3950 45 0.90 200 2 490-2458-1-ND 21 1.84 14.49 | 490-2458-2-ND 4,000 79.00/M | NCP21XW222J03RA 
4.7k 3500 +5 0.65 200 2 490-2453-1-ND 21 1.84 14.49 | 490-2453-2-ND 4,000 79.00/M | NCP21XM472J03RA 
10k 3900 +5 0.44 200 2 490-2456-1-ND .21 1.84 14.49 | 490-2456-2-ND 4,000 79.00/M | NCP21XV103J03RA 
15k 3950 45 0.36 200 2 490-2457-1-ND .21 1.84 14.49 | 490-2457-2-ND 4,000 79.00/M | NCP21XW153J03RA 
22k 3950 +5 0.30 200 2 490-2459-1-ND .21 1.84 14.49 | 490-2459-2-ND 4,000 79.00/M | NCP21XW223J03RA 
33k 4050 +5 0.24 200 2 490-2449-1-ND .21 1.84 14.49 | 490-2449-2-ND 4,000 79.00/M | NCP21WB333J03RA 
47k 4050 +5 0.20 200 2 490-2450-1-ND .21 1.84 14.49 | 490-2450-2-ND 4,000 79.00/M | NCP21WB473J03RA 
100k 4250 +5 0.14 200 2 490-2451-1-ND 21 1.84 14.49 | 490-2451-2-ND 4,000 79.00/M | NCP21WF104J03RA 


. ‘i ‘ 
rf M t NT Th t —— ® 7 Dimensions (mm) 
&$TDIK = Surface Moun ermistors _ Digi@Reel Size 
9 Code L WwW T B 
NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors are manufactured from sintered metal oxides. TDK thermistors Ls >|] B 7 
have low thermal time constraints, which result in extremely high rates of resistance change to accurately track the f¥ | 4 0402 | 1.0+0.05 | 0.5 +0.05 | 0.5 +0.05 | 0.1 Min. 
temperature. Ww 7 0603 | 1.6+0.1 | 0840.1 | 0840.1 | 0.2 Min. 
Features: ¢ Layered internal electrode structure » Good stability of resistance value after soldering 1 ¥ 
Size Nominal Resistance B Constant Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel TDK 
Code @ B25°/85° (0) 25°7/85°C 25°/50°C Part No. ul 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
0402 10K 3435K 41% 3380K +1% 445-2550-1-ND 31 28 .22 445-2550-2-ND 10,000 101.00/M NTCG103JF103F 
100K 4500K +1% 4498K +1% 445-2552-1-ND 31 28 22 = _ = NTCG104KF104F 
10K 3435K 41% 3380K +1% 445-2554-1-ND 35 31 25 445-2554-2-ND 4,000 132.00/M NTCG163JF103F 
0603 10K 4100K +3% 4067K +3% 445-2555-1-ND 29 26 .21 445-2555-2-ND 4,000 110.00/M NTCG164BH103H 
100K 4500K +1% 4498K 41% 445-2556-1-ND 35 31 25 445-2556-2-ND 4,000 132.00/M NTCG164KF104F 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2454 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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CWF Precision NTC Thermistor Probes 


The CWF series NTC Thermistors are designed to facilitate installation 
in a wide variety of applications. PVC leads are applied to a precision, 
high-reliability NTC thermistor, insulated with heat conductive water 
resistant materials and potted into probe bodies. 

Features: * Small size and fast response, temperature coefficient of 
resistance can reach- (2% ~ 5%/°C) * Long-term Stability and Reliability 
(yearly drift of <1%) * Excellent Tolerance and Interchangeability (the 
accuracy of R and B value can be +1%) * Double layer packaging 
provides excellent insulation and high strength and impact resistance 
* Time Constant of <15S ~ 70S 


MF11 NTC Thermistor 


The MF11 series of NTC Thermistors is designed for temperature 
measurement and the temperature compensation of measurement 
instruments and electronic circuits. 


CanrTHeRM NTC Thermistors 


Features: * Broad range of resistance »* Standard tolerances: +5% and 
+10% *Measuring power <0.5mW =» Dissipation Constant >6.0mW/°C 
¢ Time Constant of <30 seconds » Rated Power: 0.5W * Good level of 
Tolerance and Interchangeability 

MF51E High Precision NTC Thermistors 

The MF51E NTC Thermistors were specially designed for use in 
electronic thermometers which require better than average accuracy. 
The extremely small size allows the thermistor to respond very quickly 
to tiny changes in temperature. 

Features: ¢ Long-term Stability and Reliability »* Excellent Tolerance 
and Interchangeability * Time Constant of <3.2 seconds * Rated Power: 
3.5mW * Operating Temperature Range: -40°C ~ 100°C 

MF52 NTC Thermistors 


The MF52 Series of Pearl-Shaped NTC Thermistors is ethoxyline 
resin coated. The small size is made possible by new materials and 


manufacturing methods which provide the benefit of close tolerances 
and fast response. 

Features: * Small Size and fast response * Long-term Stability and 
Reliability * Excellent Tolerance and Interchangeability * Time Constant 
of <7 seconds in still air * UL Listed E240991 

MF72 Power NTC Thermistors 


The MF72 series Power NTC Thermistors provide inrush current 
suppression for sensitive electronics. Connecting a MF72 in series with 
the power source will limit the current surges typically created at turn on. 
Once the circuit is energized the resistance of the MF72 will decrease 
rapidly to a very low value, power consumption can be ignored and 
there will be no effect on normal operating current. 

Features: * Small Size and fast response »* High Power handling 
capability * Fast response to surge current * High material constant (B 
value) »* Low residual resistance * Long-term Stability and Reliability 


¢ UL 1434 Listed E241319 " ‘i + 
Dimensions in mm 


CWF Series MF11 Series a MF51E Series MF52 Series MF72 Series 
asl | Cantherm Dimensions (mm) 
Part No. D d 
MF72-xxxD5 | 6.5 |0.6/0.45 
fal MF72-xxxD7 | 8.5 | 0.6 
je 1 meter___, MF72-xxxD9 | 10.5 | 0.8/0.6 
oo MF72-xxxD11] 12.5 | 0.8/0.6 
uw MF72-xxxD13|14.5| 0.8 
5 MF72-xxxD15]| 16.5| 0.8 
MF72-xxxD20| 21.5] 1.0 
MF72-xxxD25| 26.5| 1.0 
Resis- | Toler- Resis- |Toler- Resis- |Toler- 
tance | ance | Digi-Key Pricing Cantherm tance | ance | Digi-Key Pricing Cantherm tance | ance | Digi-Key Pricing Cantherm 
a + | PartNo. 1 10 50 | Part No. 10) + | PartNo. 10 50 |Part No. a + | PartNo. 1 10 50 |Part No. 

CWF Series 27K 317-1359-ND 50 4.38 14.56 |MF52A272H3470 8 317-1179-ND AG 4.03 13.42 |MF72-008D11 
10K ] 40, | 317-1310-ND 4.22 36.93 122.91 | CWF1B103F3380 4.7K | ,, | 317-1360-ND 50 4.38 14.56 |MF52A472H3470 10 317-1180-ND 46 4.03 13.42 |MF72-010011 
400k | '” | 317-1314-ND 4.22 36.93 122.91 | CWF1B104F3950 47k | 8 | 317-1361-ND 50 4.38 14.56 |MF52A473H3950 7 20% Se NG 7 re re Noob 
10K | ,,, | 317-1312-ND 3.69 32.31 107.53 | CWF1B103G3380 100K 317-1362-ND 50 4.38 14.56 |MF52A104H4150 eee ; ‘ ; iis 

2% 16 317-1182-ND 46 © 4.03 13.42 |MF72-016D11 
100K 317-1313-ND 3.69 32.31 107.53 |CWF1B104G3950 ap 

1K 317-1251-ND 32 2.69 9.23 |MF52A102N3470 20 SREAGEA A Apa aS MEPSODTT 

10K 317-1314-ND 347 27.72 92.27 |CWF1B103H3380 1.5K 317-1252-ND 32 2.77 9.23 /MF52A152N3470 ; ; : 
took | 3% | 317-1315-ND 3.17. 27.72 92.27|CWF1B104H3950 2k | 5% (EnRRoEatnl ae 9a MESBADODIAATO = MANE AD 46 4.08. 19:42 |ME72-022011 
: z : 5% “1253-1 : 7 9. 5 7 30 | 20% | 317-1185-ND 46 4.03 13.42 |MF72-030D11 
10K 5% 317-1316-ND 211 18.48 61.51 | CWF1B103J3380 2.2K 317-1254-ND 32 2.77 9.23 |MF52A222J3470 33 317-1186-ND 46 4.03 13.42 |MF72-033D11 
100k | °” | 317-1317-ND 241 1848 61.51 |CWF1B104J3950 3.3K 317-1255-ND 32 277 9.23 |MF52A332U3470 50 317-1187-ND 46 4.03 13.42 |MF72-050011 

MF11 Series 47K 317-1256-ND 32.277 9.23 |MF52A472N3470 60 317-1188-ND 46 4.03 13.42 |MF72-060D11 
20 317-1267-ND 63 4.62 15.38|MF11-0000205 6.8K 317-1257-ND 32 2.77 9.23 |MF52A682N3470 80 317-1189-ND 46 © 4,03 13.42 |MF72-080011 
40 317-1268-ND 53 4.62 15.38 |MF11-0000405 10K | 5% | 317-1258-ND 32 2.77 9.23 | MF52A103J3470 1.3 | 20% | 317-1190-ND 82 7.21 24.00 |MF72-001.3D13 
75 | 5% | 317-1269-ND 53 4.62 15.38) MF11-0000755 15K 317-1259-ND 32 277 9.23 |MF52A153J3470 1.5 317-1191-ND 82 7.21 24.00 |MF72-001.5D13 
100 317-1270-ND 53 4.62 15.38 | MF11-0001005 20K 317-1260-ND 32. 2.77 9.23 |MF52A223J3470 25 317-1192-ND 827.21 24.00 |MF72-002.5013 
170 317-1271-ND 53 4.62 15.38 | MF11-0001705 3 317-1193-ND 82 7.21 + 24.00 |MF72-003D13 
250 317-1272-ND 53 4.62 15.38) MF11-0002505 ye elite . pu | Hl gen 4 317-1194-ND 82 7.21 24.00 |MF72-004013 
300 317-1273-ND 53 4.62 15.38 /MF11-0003005 ; alan : : ; 5 | 20% | 317-1195-ND 82 7.21 24.00 |MF72-005013 
350 | 5% | 317-1274-ND 53 4.62 15.38|MF11-0003505 88K | 5% | 317-1263-ND 322.77 9.23) MF52A6833950 6 317-1196-ND 82 7.21 24.00 /MF72-006D13 
600 317-1275-ND 53 4.62 15.38 |MF11-0006005 100K 317-1264-ND 3202.77 9.23 |MF52A104J3950 7 317-1197-ND .82 7.21 24.00 |MF72-007D13 
800 317-1276-ND 53 4.62 15.38 |MF11-0008005 220K 317-1265-ND 32. 277 9.23 |MF52A224J4150 7 STATSOaIN ‘Go 7.517 SAI METSOORDTS 
1000 317-1277-ND 53 4.62 15.38 /MF11-0010005 MF72 Series 10 317-1199-ND 82 7.21 24.00 |MF72-010D13 
1400 317-1278-ND. 53 4.62 15.38) MF11-0014005 12 20% | 317-1200-ND 82 7.21 24.00 |MF72-012D13 
2000 | 5% | 317-1279-ND 53 4.62 15.38 /MF11-0020005 5 317-1144-ND 36 3.15 10.49) MF72-005D5 15 317-1201-ND 82 7.21 24.00 |MF72-015D13 
3300 317-1280-ND 53 4.62 15.38 /MF11-0033005 10 317-1145-ND 36 © 3.15 10.49 |MF72-010D5 16 317-1202-ND ‘82 «7.21 24.00 |MF72-016013 
4600 317-1281-ND 53 4.62 15.38 |MF11-0046005 60 | 20% | 317-1146-ND 36 3.15 10.49 /MF72-060D5 20 SRENCR) tor “oT oA00 MEPoDa0D Ta 
8000 317-1282-ND 53 4.62 15.38 /MF11-0080005 200 317-1147-ND 36 © 3.15 10.49 )MF72-200D5 30 317-1204-ND '82 7.21 24.00 |ME72-030D13 
10K | 59, | 317-1283-ND 53 4.62 15.38|MF11-0100005 5 317-1148-ND 36 3.15 10.49 |MF72-005D7 47 | 20% | 317-1205-ND 2 «721 24.00 IMF72-047013 
15K 317-1284-ND 53 4.62 15.38 |MF11-0150005 3 SERVER sags? 1040 MEPSOnADT 420 317-1206-ND 82 «7.21 24.00 MF72-120013 
33K OR ABA 28» ARR 19.98 (MELT 80005 10 317-1150-ND 363.15 10.49 /MF72-01007 13 317-1207-ND 1.19 10.40 34.60 |MF72-001.3D15 
an See oe a ia MeLoneanie 12 | 20% | 317-1151-ND 36 © 3.15 10.49 |MF72-01207 15 317-1208-ND 4.19 10.40 34.60 /MF72-001.5D15 
75 | 10% a eres bs ME14-0007840 16 317-1152-ND 36 3.15 10.49 |MF72-016D7 3 317-1209-ND 4.19 10.40 34.60 /MF72-003D15 

™ . ‘ 92 317-1153-ND 36 3.15 10.49 |MF72-022D7 5 20% | 317-1210-ND 1.19 10.40 34.60 |MF72-005D15 
100 317-1289-ND 26 2.31 7.69 /MF11-0010010 
76 atin Db Baile 766 | MELEONIZOI0 6 317-1211-ND 119 10.40 34.60 |MF72-006D15 
: : : Ba cali heey i ae ae ilegeee 7 317-1212-ND 1.19 10.40 34.60 |MF72-007015 
250 317-1291-ND 26 2.31 7.69/MF11-0025010 =1155- . . F z 
300 317-1292-ND 26 2.31 —7.69/MF11-0030010 3 | 20% | 317-1156-ND 40 3.47 11.53|MF72-003D9 i Su staNR re eae ie MCoanie 
350 | 10% | 317-1293-ND 26 © 2.31 7.69 | MF11-0035010 4 317-1157-ND 40 = 3.47:11.53 |MF72-004D9 ad z : iz 
eran 3 12 | 20% | 317-1215-ND 119 10.40 34.60 |MF72-012015 
600 317-1294-ND 26 2.31 7.69 /MF11-0060010 5 317-1158-ND ‘403.47 11.53 /MF72-005D9 
800 317-1295-ND 26 231  7.69|MF11-0080010 ic Bean ees er ee Medatepte 
1000 317-1296-ND 262.31 7.69/MF11-0100010 6 SHINee AND AQ 3.47 11.83 MF72-006D9 ; : : 
1400 317-1297-ND 6 «6231 7.69/MF11-0140010 8 317-1160-ND 40 3.47 11.53|MF72-008D9 20 317-1218-ND 119 10.40 34.60 |MF72-020D15 
2000 | 10% | 317-1298-ND 26 2.31 7.69 | MF11-0200010 10 | 20% | 317-1161-ND AQ 3.47 11.53 |MF72-010D9 30 317-1219-ND 1.19 10.40 34.60 |MF72-030D15 
3300 317-1299-ND 26 2.31 —7.69|MF11-0330010 12 317-1162-ND 40 3.47 11.53 /MF72-012D9 47 | 20% | 317-1220-ND 1.19 10.40 34.60 |MF72-047015 
4600 317-1300-ND 26 2.31 —7.69|MF11-0460010 16 317-1163-ND 40 3.47 11.53 |MF72-016D9 120 317-1221-ND 1.19 10.40 34.60 /MF72-120D15 
a0 aTTaGOTEN Ge. ai, 37.60 lMFACOGNODTO = min eer oer 07 317-1222-ND 3.63 31.75 105.67 |MF72-000.7020 
10000 10% 317-1302-ND 26 2.31 7.69 | MF11-1000010 20 317-1165-ND 40 3.47 1153 MF72-02209 13 317-1223-ND 3.63 31.75 105.67 |MF72-001.3D20 
45000| ©” | 317-1303-ND 26 2.31 7.69/MF11-1500010 F : : : 3 317-1224-ND 3.63 31.75 105.67 |MF72-003D20 
33000 317-1304-ND 26 231  7.69|MF11-3300010 30 | 20% | 317-1166-ND 40 3.47 11.53 )MF72-03009 5 | 20% | 317-1225-ND 3.63 31.75 105.67 |MF72-005D20 
- 33 317-1167-ND AQ 3.47 11.53 )MF72-033D9 6 317-1226-ND 3.63 31.75 105.67 |MF72-006D20 

MFS51E Series 50 317-1168-ND 40 3.47 11.53 |MF72-050D9 8 317-1228-ND 3.63 31.75 105.67 |MF72-008D20 
10K | 0.5% (ENAOENCI 1.65 14.42 48.00/ MFS1E103E3950 60 317-1169-ND 403.47 11.53/MF72-06009 10 317-1229-ND 3.63 31.75 105.67 |MF72-010020 
10K 317-1306-ND 4.65 14.42 48.00] MF51E103F3950 80 317-1170-ND ‘40 3.47 11.53 |MF72-080D9 12 317-1230-ND 3.63 31.75 105.67 |MF72-012020 
10K | 1% | 317-1309-ND 1.98 17.33 57.67|MF51E103F3950C | | 499 | 29% | 317-1174-ND ‘403.47 11.53 /MF72-12009 16 | 20% | 317-1231-ND 3.63 31.75 105.67 |MF72-016D20 
22.5K 317-1308-ND 1.98 17.33 _57.67|MF51E2252F3950C| | 49 RISK 4g aa: “dasa MED DOODe 07 317-1232-ND 5.92 51.80 172.42 |MF72-000.7025 
tok | 2% | 317-1307-ND 1.65 14.42 48.00/MF51E103G3950 400 317-1173-ND ‘40 3.47. 11.53|MF72-400D9 1.5 317-1233-ND 5.92 51.80 172.42 |MF72-001.5D25 

MF52A Series Bia ; 3 317-1234-ND 5.92 51.80 172.42 |MF72-003D25 
10K 317-1355-ND 132 11.52 38.33) MF52A103F3380 a ae io : he ca “oe Al 7 Seo Se ee Mire eee 

1% ee : ; : aUMIEA : : ; : 8 », | 317-1236-ND 5.92 51.80 172.42 |MF72-008D25 
100K ° | 317-1356-ND 1.32 11.52 38.33] MF52A104F4150 4 | 20% | 317-1176-ND AG 4.03 13.42 |MF72-004D11 jo | 20% | 347-4937-ND 592 5180 172.42 /MF72-010D25 
10K | 59, | 317-1357-ND 79 6.93 23.07 | MF52A103G3380 5 317-1177-ND 46 4.03 13.42 |MF72-005D11 12 317-1238-ND 5.92 51.80 172.42 |MF72-012025 
400K | ©” | 317-1358-ND 79 6.93 23.07|MF52A104G4150 6 317-1178-ND 46 4.03 13.42 |MF72-006011 16 317-1239-ND 5.92 51.80 172.42 |MF72-016D25 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Thermistors 


Precision Thermistor 


U.S. Sensor’s standard precision interchangeable thermistors are low 
cost, highly accurate, stable devices designed specifically for temperature 
sensing and control applications. They are particularly suited for uses 
where their precision interchangeability eliminates the necessity for 
costly individual circuit calibration. 


Resistance Digi-Key Price Each U.S. Sensor 
(0) @ 25°C Part No. 1 10 25 100 Part No. 
Bare Leads (+0.1°C from O°C ~ 70°C) 
2252 615-1000-ND 8.90 4.70 3.06 1.71 | PS222J2 
3000 615-1001-ND 8.90 4.70 3.06 1.71 | PS302J2 
5000 615-1002-ND 8.90 4.70 3.06 1.71 | PS502J2 
10000 615-1003-ND 8.90 4.70 3.06 1.71 | PS103J2 
30000 615-1004-ND 8.90 4.70 3.06 1.71 | PS303J2 
50000 615-1005-ND 8.90 4.70 3.06 1.71 | PS503J2 
100000 615-1006-ND 8.90 4.70 3.06 1.71 | PS104J2 
Bare Leads (+0.2°C from O°C ~ 70°C) 
2252 615-1007-ND 7.10 3.76 2.45 1.39 | PT222J2 
3000 615-1008-ND 7.10 3.76 2.45 1.39 | PT302J2 
5000 615-1009-ND 7.10 3.76 2.45 1.39 | PT502J2 
10000 615-1010-ND 7.10 3.76 2.45 1.39 | PT103J2 
30000 615-1011-ND 7.10 3.76 2.45 1.39 | PT303J2 
50000 615-1012-ND 7.10 3.76 2.45 1.39 | PT503J2 
100000 615-1013-ND 7.10 3.76 2.45 1.39 | PT104J2 


NEW! Standard Leaded Epoxy Coated Thermistors 


Specifications: 1.0 (25.4) 


* Thermal Time Constant: 2 seconds maximum in a well stirred oil fp Min. | 
bath, 15 seconds maximum in still air. —} 
Dissipation Constant: 3mW/°C 


Resistance Tolerance Digi-Key Price Each U.S. Sensor 
(0) @ 25°C @25°C Part No. 1 10 25 100 Part No. 
10000 +2% 615-1054-ND 8.20 4.50 2.88 1.65 | DC103G9G 


Surface Mount NTC Thermistors 


“MELF” style glass encapsulated surface mount. 
Specifications: * Thermal Time Constant: 8 seconds maximum « Dissipation Constant: 
2mW/°C * Maximum Operating Temperature: 220°C 


Resistance | Digi-Key Price Each U.S. Sensor 

(Q) @ 25°C | Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
70000 | 615-1034-ND 2.33 4.92 296 1.48|SM103J1K 
50000 | 615-1035-ND 1233 4.92 296 1.48|SM503J1K 
100000 615-1036-ND 12.33 4.92 2.96 1.48 | SM104J1K 


Power Thermistors 


U.S. Sensor’s inrush current limiting power thermistors are 
specially formulated and processed NTC thermistors suitable 
for suppressing high inrush currents in switching power 
supplies and other applications where the high initial starting 
currents are undesirable. 


1.0 T. 
310 t=(25.40)—| 7 ie 
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Glass Encapsulated Thermistors 


Specifications: DO-35 package »* Thermal Time Constant: (Fig. 1) 5 seconds (still air); 0.5 seconds (stirred liquid) 
¢ Dissipation Constant: 2mW/°C (still air) * Maximum Power Rating: (Fig. 2) 20mW 


i i 
0.075 (1.91) Fig.2 NEW! 160 (4.06) Max. 
t 
Lk +| f 
0.160 (4.06) 
Resistance Tolerance Digi-Key Price Each U.S. Sensor 
(0) @ 25°C @ 25°C Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
Fig. 1 - Standard 
2500 45% 615-1014-ND 3.30 2.89 1.73 87 | 252FG1J 
5000 45% 615-1015-ND 3.30 2.89 1.73 87 | 502FG1J 
10000 45% 615-1016-ND 80 73 68 62 | 103JG1J 
20000 45% 615-1017-ND 80 13 68 62 | 203JG1J 
30000 45% 615-1018-ND 80 13 68 62 | 303JG1J 
50000 45% 615-1019-ND 80 73 68 62. | 503JG1J 
100000 45% 615-1020-ND 80 13 68 62 | 104JG1J 
250000 45% 615-1021-ND 80 23 68 62 | 254JG1d 
500000 45% 615-1022-ND 4.43 3.86 2.55 1.30 | 504RG1J 
1000000 45% 615-1023-ND 4.43 3.86 2.55 1.30 | 105RG1J 
70000 11% 615-1024-ND 7045. 418 250 1.25 | 103JGiF 
20000 41% 615-1025-ND 10.45 418 2.50 1.25 | 203JG1F 
30000 41% 615-1026-ND 10.45 418 2.50 1.25 | 303JG1F 
50000 41% 615-1027-ND 10.45 418 2.50 1.25 | 503JG1F 
100000 41% 615-1028-ND 10.45 418 2.50 1.25 | 104JG1F 
Fig. 1 - Interchangeable 
10000 40.5% 615-1029-ND 15.30 6.12 3.67 1.84 | 103JL1A 
20000 40.5% 615-1030-ND 16.07 6.42 3.86 1.93 | 203JL1A 
25000 40.5% 615-1031-ND 19.89 7.96 477 2.39 | 253JL1A 
50000 40.5% 615-1032-ND 19.89 7.96 477 2.39 | SO3JLIA 
100000 40.5% 615-1033-ND 19.89 6.12 3.67 1.84 | 104JL1A 
NEW! Fig. 2- UL Recognized NEW! 
70000 12% 615-1056-ND 732 410 231 156 | USUG1000-103G 
10000 45% 615-1057-ND 2.73 1.78 1.14 92 | USUG1000-103J 
100000 42% 615-1058-ND 7.32 4.10 2.31 1.56 | USUG1000-104G 
100000 45% 615-1059-ND 2.73 1.78 1.14 92 | USUG1000-104J 


Platinum RTDs 


Specifications: 
¢ Thermal time constant: 15 seconds maximum (moving air) 
constant: 2mW/°C (moving air) * Maximum applied current: 1mA 


° Dissipation 


Res. (0) Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each U.S. Sensor 
@oc WwW L Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
100 0.067 (1.70) | 0.095 (2.41) 615-1037-ND 18.50 13.69 11.10 4.07 | PPG101A1 
100 0.067 (1.70) | 0.095 (2.41) 615-1038-ND 15.35 11.36 9.21 3.37 | PPG101B1 
100 0.067 (1.70) | 0.095 (2.41) 615-1039-ND 13.82 10.23 8.29 3.07 | PPG101C1 
500 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) 615-1040-ND 18.50 13.69 11.10 4.07 | PPG501A1 
500 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) 615-1041-ND 15.35 11.36 9.21 3.37 | PPG501B1 
500 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) 615-1042-ND 13.82 10.23 8.29 3.07 | PPG501C1 
1000 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) 615-1043-ND 18.50 13.69 11.10 4.07 | PPG102A1 
1000 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) 615-1044-ND 15.35 11.36 9.21 3.37 | PPG102B1 
1000 0.079 (2.01) | 0.118 (3.00) 615-1045-ND 13.82 10.23 8.29 3.07 | PPG102C1 


NEW! Laboratory Grade Temperature Probes 


[= 9.50 241.3) ——_, _ 


Laboratory Grade NTC Thermistor Temperature 
Standards are manufactured with ultra high 
stability thermistor elements. 

Features: * NIST traceability * High accuracy 
+0.01°C * Durable 


7 (6.35) 


Res. (0) Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each U.S. Sensor 

@ 25°C D iT Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
1.0 0.900 (22.86) 0.300 (7.62) | 615-1046-ND 10.78 634 3.70 2.25 | ST1RO20B 
1.0 1.250 (31.75) 0.250 (6.35) | 615-1047-ND 13.69 8.06 4.70 2.87 | ST1RO30B 
2.0 0.900 (22.86) 0.350 (8.89) | 615-1048-ND 10.81 637 3.72 2.26 | ST2R018B 
25 0.900 (22.86) 0.300 (7.62) | 615-1049-ND 10.81 637 3.72 2.26 | ST2R515B 
5.0 0.600 (15.24) 0.250 (6.35) | 615-1053-ND 2.70 2.43 2.03 1.77 | ST5R007B 
10.0 0.450 (11.43) 0.300 (7.62) | 615-1051-ND 2.25 2.09 1.70 1.53 | $T10003B 
10.0 0.600 (15.24) 0.350 (8.89) | 615-1052-ND 2.25 2.09 1.70 1.53 | ST10006B 
10.0 1.250 (31.75) 0.300 (7.62) | 615-1050-ND 13.37. 7.86 4.59 2.79 | ST10010B 


NEW! Ring Lug Thermistors 


Specifications: 


¢ Ring tongue mounting hole diameter: 0.145” nominal * Ring tongue 


mounting hole stud size: #6 * UL Recognized File Number E232830 615 (15.62) 
Resistance Tolerance Digi-Key Price Each U.S. Sensor 
(2) @ 25°C @25°C Part No. 1 10 25 100 | PartNo. 
10000 42% 615-1060-ND 39.81 26.28 18.40 10.70 | USUR1000-103G 
10000 +5% 615-1061-ND 30.19 19.90 14.60 8.50 | USUR1000-103U 
100000 42% 615-1062-ND 39.81 26.28 18.40 10.70 | USUR1000-104G 
100000 +5% 615-1063-ND 30.19 19.90 14.60 8.50 | USUR1000-104J 


Nominal Resistance | Temperature Range Digi-Key Price U.S. Sensor 
Omega @ 25°C (°C) Part No. Each Part No. 
10000 -20~70 615-1066-ND 500.00 USP3021 
100000 0 ~ 105 615-1067-ND 500.00 USP3986 


NEW! Thermistor Probes 


Fig. 1 595 531 Fig. 2 
(15.11) (13.48) 1.30 (33.02 O78 7(20-0) 
cao | is (33.02) 7 0.164 af 
-400 -40 4.17) — 
(10.16), | DST ne 
©.150 (3.81) 
Resistance | Tolerance | Digi-Key Price Each U.S. Sensor 

Fig. Type (0) @ 25°C | @25°C | PartNo. 1 10 25 100 | PartNo. 
1 TO-220 10000 +10% | 615-1055-ND 5.30 285 1.79 98 | T0103J2K 
2 Probe 10000 41% 615-1064-ND 26.94 16.20 10.53 5.16 | USP7765 
3 Pipe Clamp 10000 41% 615-1065-ND 37.20 18.79 11.43 5.51 | USP7766 


AMETAHERM PANE and PANR Series NTC Thermistor Probes 


Circuit Protection Thermistors 


The PANE series Thermistor Probes are designed for use in environments that are not as harsh as those that require a housing. Common for monitoring the temperature of a heat 
sink. The PANR series NTC Thermistor Probes are designed to be used for surface temperature bolt-in-place applications. They are often used in such applications as monitoring 


and controlling temperatures of small motors, heat exchangers and pumping systems. 
Lead Specifications: * Wire AWG: 28AWG tinned copper (Cu) * Wire Length: 154.2mm Nom. ¢ Wire Insulation: Teflon 


Electrical Specifications: * Resistance @ 25°C: 10000 + 10% * Beta: 3950°K + 2% *Curve: L * Dissipation Constant: 3.0mW/°C * Time Constant: 6 seconds * Operating 


Temperature: -50°C ~ 150°C 


Digi-Key Price Each Ametherm 
Description Part. No. ul 10 100 Part No. 
PANE NTC Thermistor Bead Probe 570-1065-ND 2.56 2.28 1.23 PANE 103395-410 
PANR NTC Thermistor Ring Probe 570-1066-ND 3.11 1.92 1.45 PANR 103395-408 


2456 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Nominal Resistance Value vs. Temperature 


A orr4 Beyschlag PTS Series Platinum SMD DigiDReel’ 


1.80 
Flat Chip Temperature Sensors 10 
PTS SMD Flat Chip Temperature Sensors are the perfect choice for temperature control of electronics operating under varying environmental conditions. The 1.40 
highly controlled platinum thin film manufacturing process guarantees an outstanding stability of temperature characteristics which ensures reliable operation 120 
even under harsh conditions. Applications: * Automotive electronics * Aviation electronics » Industrial electronics Specifications: * Temperature Coefficient : 
(0°C ~ 100°C): 3850ppm/K * Temperature Range: -55°C ~ 155°C * Insulation Resistance: >10MQ « Tolerance Class: B 1.00 
Size Dimensions - mm Mass 0.80 
Code H L Ww Wt 1 T2 (mg) 
0603 0.45 +0.1/-0.05 1.55 +0.05 0.85 +0.1 >75% of W 0.3 +0.15/-0.2 0.3 +0.15/-0.2 1.9 0.60 
0805 | 0.45 +0.1/-0.05 2.0 +0.1 1.25 +0.15 | >75% of W | 0.4 +0.1/-0.2 0.4 +0.1/-0.2 46 +60 -40-20 0 20 40 60 80 100120140160 
1206 0.55 +0.1 3.2 +0.1/-0.2 1.6 +0.15 >75% of W 0.4 +0.1/-0.2 0.4 +0.1/-0.2 9.2 Temperature °C 
Resistance Value | Thermal Response Timet | Measurement Current Cut Tape Tape and Reel | Vishay 
Size Ro at 0°C (s) Imeas. (DC) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Beyschlag 
Code (Q) 10.5 10.9 (mA) Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 Part No. 
0603 100 <1.0 <2.0 0.1 ~ 0.25 PTS0603100CT-ND 2.80 2.45 1.93 | PTSO603100TR-ND 1050.00 PTS060301B100RP100 
100 <1.5 <3.0 0.1 ~ 1.0 PTS0805100CT-ND 4.64 4.06 3.19 | PTSO0805100TR-ND 1740.00 PTS080501B100RP100 
0805 500 <1.5 <3.0 0.1 ~ 0.25 PTS0805500CT-ND 4.92 4.31 3.39 | PTSO805500TR-ND 1845.00 PTS080501B500RP100 
100 <2.0 <5.0 0.1 ~ 1.0 PTS1206100CT-ND 6.12 5.36 4.21 | PTS1206100TR-ND 2295.00 PTS120601B100RP100 
1206 500 <2.0 <5.0 0.1 ~ 0.25 PTS1206500CT-ND 6.48 5.67 4.46 | PTS1206500TR-ND 2430.00 PTS120601B500RP100 
1000 <2.0 <5.0 0.1 ~ 0.25 PTS12061.0KCT-ND 6.88 6.02 4.73 | PTS12061.0KTR-ND 2580.00 PTS120601B1KO0P100 


t Flowing Air (v = 3.0 m/s) 


Leaded NTC Thermistors — Accuracy Line 
VISHAY. BR .. These thermistors have a negative temperature coefficient. Fig. 1 — The device consists of a chip 


with two tinned Ni-leads and is color coded. Fig. 2 — The device consists of a chip with two tinned 
solid copper-plated leads, is gray lacquered and color coded, but not insulated. Applications: 
Temperature sensing and control. 


Dimensions - mm 
Fig. B (max.) d H1 (max.) H2 (max.) L M P T (max.) 
1 3.4 0.4 2.0 +1.0 = = 40.0 +1.5 2.54 3.0 
3.3 40.5 0.6 +0.06 2.0 +1.0 6.0 24.0 +1.5 = 2.54 3.0 
Resistance B Value/ 
@ 25°C Tolerance B Tolerance Color Code Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. (kQ) @ 25°C @ B25/85 fl 2 3 4 Part No. 1 10 100 Part No. 
10 41% 3977K +0.75% Blue Blue _ _ BC2299-ND 1.81 1.63 1.29 2381 640 55103 
1 100 +1% 4190K +1.5% Brown Brown = _ BC2300-ND 1.91 1.72 1.36 2381 640 55104 
10 42% 3977K +0.75% Blue Blue = = BC2298-ND 1.09 -98 78 2381 640 54103 
2.7 +3% 3977K +0.75% Red Violet Red Orange BC2312-ND 85 Fad 61 2381 640 66272 
47 43% 3977K +0.75% Yellow Violet Red Orange BC2313-ND 68 62 49 2381 640 66472 
10 +3% 3977K +0.75% Brown Black Orange Orange BC2311-ND 68 62 49 2381 640 66103 
47 +3% 4090K +1.5% Yellow Violet Orange Orange BC2314-ND 68 62 49 2381 640 66473 
2.2 +5% 3977K +0.75% Red Red Red Gold BC2304-ND 57 52 At 2381 640 63222 
3.3 +5% 3977K +0.75% Orange Orange Red Gold BC2307-ND 57 52 At 2381 640 63332 
6.8 45% 3977K +0.75% Blue Gray Red Gold BC2310-ND 57 52 At 2381 640 63682 
2 10 45% 3977K +0.75% Brown Black Orange Gold BC2301-ND 57 52 At 2381 640 63103 
15 +5% 3740K +2% Brown Green Orange Gold BC2303-ND 57 52 AM 2381 640 63153 
22 +5% 3740K +2% Red Red Orange Gold BC2305-ND -57 52 Al 2381 640 63223 
33 45% 4090K +1.5% Orange Orange Orange Gold BC2308-ND 57 52 At 2381 640 63333 
47 +5% 4090K +1.5% Yellow Violet Orange Gold BC2309-ND 57 52 At 2381 640 63473 
100 45% 4190K +1.5% Brown Black Yellow Gold BC2302-ND 57 52 At 2381 640 63104 
220 +5% 4370K +2.5% Red Red Yellow Gold BC2306-ND 7 52 Al 2381 640 63224 


Surface Mount NTC Chip Thermistors 


Surface Mount NTC Chip Thermistors have a negative temperature coefficient. Di = 
The device has no marking. , amensions = mm. 
Terminations: * 0402 and 0603: NiSn * 0805: Ni =e Pama Perce 
Applications: * Temperature compensation, sensing and protection in: battery a Li Ww by Minium, |; Minnie, 
chargers, consumer equipment, and office equipment 0402 1.0 £0.15 0.5 #0.15 0.5 +£0.15 0.1 0.3 
Features: ¢ High accuracy over wide ranges of operating temperature (-40°C ~ 150°C) 0603 1.6 £0.15 0.8 £0.15 0.8 £0.15 0.2 0.4 
* Suitable for wave or reflow soldering * High sensitivity * Taped on reel 0805 2.0 +0.2 1.25 +0.2 | 0.8 +0.15 0.2 0.55 
Size Resistance @ 25°C Tolerance B Value/ B Tolerance| Digi-Key Cut Tape Price Each Tape and Reelt Vishay 
Code (kQ) @ 25°C @ B25/85 Part No. al 10 100 Qty. Pricing Part No. 
47 43% 3595K +3% BC2326CT-ND® At 36 29 10,000 153.00/M 2381 615 46472 
10 +3% 3490K +3% BC2328CT-ND® At .36 29 10,000 153.00/M 2381 615 46103 
15 +3% 3600K +3% BC2330CT-ND® At 36 29 10,000 153.00/M 2381 615 46153 
22 +3% 3590K +3% BC2332CT-ND® At -36 29 10,000 153.00/M 2381 615 46223 
33 +3% 3670K +3% BC2334CT-ND® At 36 29 10,000 153.00/M 2381 615 46333 
47 +3% 4075K +3% BC2336CT-ND® Al -36 29 10,000 153.00/M 2381 615 46473 
68 43% 3910K +3% BC2338CT-ND® At 36 29 10,000 153.00/M 2381 615 46683 
100 +3% 3950K +3% BC2340CT-ND® At .36 29 10,000 153.00/M 2381 615 46104 
0402 47 25% 3595K +3% BC2327CT-ND® 34 30 24 10,000 128.00/M 2381 615 43472 
10 45% 3490K +3% BC2329CT-ND® 34 30 24 10,000 128.00/M 2381 615 43103 
15 +5% 3600K +3% BC2331CT-ND® 34 30 24 10,000 128.00/M 2381 615 43153 
22 45% 3590K +3% BC2333CT-ND® 34 30 24 10,000 128.00/M 2381 615 43223 
33 +5% 3670K +3% BC2335CT-ND® 34 30 24 10,000 128.00/M 2381 615 43333 
47 45% 4075K 43% BC2337CT-ND® 34 30 24 10,000 128.00/M 2381 615 43473 
68 +5% 3910K +3% BC2339CT-ND® 34 -30 24 10,000 128.00/M 2381 615 43683 
100 +5% 3950K +3% BC2341CT-ND® 34 30 24 10,000 128.00/M 2381 615 43104 
10 +3% 3610K +1% BC2290CT-ND® .38 34 27 4,000 213.00/M 2381 615 36103 
68 43% 3985K +1% BC1547CT-ND 62 55 43 4,000 232.20/M 2322 615 36683 
100 +3% 4100K 41% BC2291CT-ND® 57 50 40 4,000 213.00/M 2381 615 36104 
0603 47 +5% 3830K +1% BC1538CT-ND 44 39 31 _ _ 2322 615 33472 
10 +5% 3610K +1% BC2289CT-ND® 44 39 31 4,000 165.00/M 2381 615 33103 
15 45% 3600K +1% BC1540CT-ND 59 52 At 4,000 220.50/M 2322 615 33153 
100 +5% 4100K +1% BC1542CT-ND 59 52 At 4,000 220.50/M 2322 615 33104 
2.2 +5% 3600K +1% BC2294CT-ND® At .36 29 4,000 153.00/M 2381 615 53222 
47 45% 3500K +1% BC2296CT-ND® At 36 29 4,000 153.00/M 2381 615 53472 
10 +5% 3570K +3% BC2292CT-ND® AL -36 29 4,000 153.00/M 2381 615 53103 
0805 15 45% 3700K +1% BC2293CT-ND® At 36 29 4,000 153.00/M 2381 615 53153 
22 +5% 3800K +1% BC1520CT-ND At -36 29 =: = 2322 615 53223 
22 +5% 3800K +1% BC2295CT-ND® At 36 29 4,000 153.00/M 2381 615 53223 
47 +5% 3960K +1% BC2297CT-ND® Al -36 29 4,000 153.00/M 2381 615 53473 


@ RoHS Compliant — t¢ For Tape and Reel part number change CT-ND to TR-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (T083) 2457 


A 
= 
yp : 
yr NTC Thermistors for 
EPCOS Surface and Pipe Measurement 


Features: 


*Short response time through glass 
encapsulated NTC thermistor 


¢ Fast and easy mounting 
Specifications: 

* Maximum power: 18mW 

* Thermal time constant: <5s 

* Insulation resistance: >10MQ 


Dimensions in mm 


Pipe Diameter: 


O18 


Resistance B25/100 Digi-Key Price Each Epcos 
@ 25°C (kO) (K) Part No. ‘I 10 100 | Part No. 
10 400642% 495-2627-ND 7.42 6.50 5.11 B58100A0406A000 


NTC Thermistors with Wire Leads 


Features: 

¢ Fast response 

¢ High measuring accuracy 
* Epoxy resin encapsulation 
¢ PTFE-insulated leads 

* UL approval (E69802) 


Applications: 

* Heating systems 

¢ Industrial electronics 

* Automotive electronics 


Specifications: 


* Climatic category: 55/155/56 
* Maximum power: 60mW 


Dimensions in mm 


0.25 
(AWG 30) 


Leaded NTC Thermistors 
Glass Encapsulated for 
Temperature Measurement 


Features: 

° Heat resistant * Highly stable * Measures 
temperatures up to 300°C »* Fast response 
¢ Small dimensions »* Leads are dumet 
wires (copper clad FeNi) 
Applications: 

* Automotive electronics 
electronics * Home appliances 
Specifications: 

* Climatic category: 55/250/56 (B57540 
series); 55/300/56 (B57550 and B57560 
series) * Maximum power: 18mW (B57540 
series); 32mW (B57550 series); 50mW 
(B57560 series) 


Dimensions in mm 


¢ Industrial 


Res. @ | Resistance| B25/85 | Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. |25°C (kQ)| Tolerance (K) Part No. 1 10 100 | Part No. 

5 41% 3480 495-2128-ND 410 3.59 2.82 | B57540G0502F000 

10 41% 3480 495-2124-ND 410 3.59 2.82 | B57540G0103F000 

1 30 41% 3992 495-2127-ND 410 3.59 2.82 | B57540G0303F000 
50 41% 3992 495-2129-ND 410 3.59 2.82 | B57540G0503F000 

100 41% 4066 495-2125-ND 410 3.59 2.82 | B57540G0104F000 

5 41% 3480 495-2133-ND 3.60 3.15 2.48 | B57550G0502F000 

10 +1% 3480 495-2130-ND 3.60 3.15 2.48 | B57550G0103F000 

2 30 41% 3992 495-2132-ND 3.60 3.15 2.48 | B57550G0303F000 
50 41% 3992 495-2134-ND 3.60 3.15 2.48 | B57550G0503F000 

100 41% 4066 495-2131-ND 3.60 3.15 2.48 | B57550G0104F000 

5 41% 3480 495-2137-ND 3.70 3.24 2.55 | B57560G0502F000 

10 41% 3480 495-2135-ND 3.70 3.24 2.55 | B57560G0103F000 

3 50 41% 3992 495-2622-ND 3.70 3.24 2.55 | B57560G0503F000 
100 41% 4066 495-2136-ND 3.70 3.24 2.55 | B57560G0104F000 


Leaded NTC Thermistors 
for Temperature Measurement 


B57871S Series: 
Features: * High measuring accuracy * Cost effective * Rugged design »* Epoxy resin encapsulation 


Res. @ | Resistance | B25/100 | Digi-Key Price Each Epcos ¢ Tinned copper leads Applications: * Temperature measurement Specifications: * Climatic category: 
Fig. |25°C (kQ)| Tolerance (K) Part No. 1 10 4100 | Part No. 55/155/56 * Maximum power: 60mW »* Resistance Tolerance: +1% 
B57891M Series: 
9 
2 #1% 3560 | 495-2144-ND 2.45 2.15 1.69 | B57861S0202F040 Features: * Wide resistance range »* Cost effective * Lacquer coated thermistor disk Leads are tinned 
3 41% 3988 495-2145-ND 2.45 2.15 1.69 | B57861S0302F040 copper-clad Fe wire Applications: * Temperature compensation * Temperature measurement * Temperature 
3 +1% 3988 495-2150-ND$ 3.20 2.80 2.20 | B57863S0302F040 control Specifications: * Climatic category: 40/125/56 * Maximum power: 200mW 
B57891S Series: 
9 as i 
2 aN ae OD me, ‘eels: 168) IBo7 B81 20502F070 Features: * Wide resistance range »* Cost effective * Lacquer coated thermistor disk Leads are tinned 
5 +1% 3988 495-2152-ND$ 3.20 2.80 2.20 | B57863S0502F040 copper-clad Fe wire Applications: * Temperature compensation * Temperature measurement * Temperature 
1 10 41% 3988 495-2142-ND 245 2.15 1.69 | B57861S0103F040 control Specifications: * Climatic category: 55/155/56 * Maximum power: 200mW 
10 21% 3988 | 495-2149-ND¢ 3.20 2.80 2.20 | B57863S0103F040 Dimensions in mm 
30 41% 3964 495-2146-ND 245 2.15 1.69 | B57861S0303F040 
30 41% 3964 495-2151-NDt 3.20 2.80 2.20 | B57863S0303F040 
50 41% 3760 495-2148-ND 245 2.15 1.69 | B57861S0503F040 
100 41% 4540 495-2143-ND 245 2.15 1.69 | B57861S0104F040 
2.8 41% 3988 495-2167-ND 3.70 3.24 2.55 | B57862S0282F040 
2 5 +1% 3988 495-2168-ND 3.70 3.24 2.55 | B57862S0502F040 
10 41% 3988 495-2166-ND 3.70 3.24 2.55 | B57862S0103F040 
$ Uni-Curve Sensor 
NTC Th erm I stors Res. @ | Resistance | B25/100 | Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. |25°C (kQ)| Tolerance K) Part No. 1 10 100 | Part No. 
for Temperature Measurement Insulated |____. Sees) ug ; 
Dimensions in mm B57871S Series 
reas: 24 £1% 3560 | 495-3035-ND 2.35 2.06 1.62 | B57871S0212F000 
* Glass encapsulated ; 10 41% 3460 | 495-3036-ND 235 2.06 1.62 | B57871S0103F002 
* Highly Stable 10 +1% 3988 495-2153-ND 2.35 2.06 1.62 | B57871S0103F001 
* Heat resistant 12 +1% 3760 495-3037-ND 2.35 2.06 1.62 | B57871S0123F000 
* Coating of glass body and leads for electrical B57891M Series 
insulation 1.0 45% 3930 | 495-2156-ND 70.62 49 | B57891M0102J000 
* Fast response 1:5. 45% 3560 495-3064-ND -70 62 -49 | B57891M0152J000 
* Dumet wires for leads (copper clad FeNi) 2.2 +5% 3900 495-3067-ND -70 62 .49 | B57891M0222J000 
3.3 45% 3980 495-3070-ND 70 62 -49 | B57891M0332J000 
Applications: 47 +5% 3980 | 495-2161-ND 70.62 ~—_—.49 | B57891M0472J000 
* Automotive electronics 6.8 45% 3980 | 495-3071-ND .70 62 .49 | B57891M0682J000 
¢ Industrial electronics 10 +5% 3950 495-2157-ND -70 62 -49 | B57891M0103J000 
+ Home appliances 2 15 45% 4100 | 495-3065-ND 70 62 49 | B57891M0153J000 
22 +5% 4300 495-3068-ND -70 62 -49 | B57891M0223J000 
Specifications: 33 +5% 4300 495-2159-ND -70 62 -49 | B57891M0333J000 
«Maximum power: 18mW (B57541); 32mW 100 45% 4450 495-2158-ND -70 62 -49 | B57891M0104J000 
(B57551); 50mW (B57561) 150 +5% 4600 495-3066-ND -70 62 -49 | B57891M0154J000 
* Climatic category: 55/250/56 220 +5% 4600 495-3069-ND -70 62 -49 | B57891M0224J000 
330 +5% 4830 495-2160-ND -70 62 -49 | B57891M0334J000 
Res. @ | Resistance| B25/85 | Digi-Key Price Each Epcos 470 +5% 5000 | 495-2162-ND -70 62 -49 | B57891M0474J000 
Fig. | 25°C (kQ)| Tolerance (K) Part No. ul 10 100 | Part No. B57891S Series 
1 10 41% 3480 495-2623-ND 5.15 4.51 3.55 | B57541G0103F000 5 +1% 3980 495-2165-ND 1.75 1.54 1.21 | B57891S0502F008 
2 10 41% 3480 495-2624-ND 4.65 4.07 3.20 | B57551G0103F000 3 10 41% 3950 495-2163-ND 1.75 1.54 1.21 | B57891S0103F008 
3 10 41% 3480 495-2625-ND 4.80 4.20 3.30 | B57561G0103F000 100 1% 4450 495-2164-ND 1.75 1.54 1.21 | B57891S0104F008 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 


Surface Mount NTC Thermistors 


for Temperature Measurement 


Features: 

Inner electrodes * Excellent long-term aging stability in high-temperature and high humidity environments 
¢ Super resistance stability during soldering (change <1%) 

Applications: 

* Temperature measurement and compensation in mobile phone applications (battery pack, TCXO, LCD) 
* Data systems * Automotive electronics 

Specifications: 

* Climatic category: 55/125/56 »* Maximum power: 150mW (0402); 180mW (0603); 210mW (0805) 
Resistance Tolerance: +5% 


Dimensions - mm 
WwW 
0.5 
0.8 
1.25 


Size | Res. @ |B25/85) Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reelt | Epcos 
Code} 25°C (9)| (K) | Part No. 1 10 100 | Qty. | Pricing | Part No. 


10k 3980 | 495-2086-1-ND -34 2.39. 14.08] 10,000] 84.00/M| B57221V2103J60 
0402 


22k 4548 | 495-3041-1-ND 27° 1.91 11.25] 10,000] 68.00/M| B57261V2223J60 


220 3540 | 495-3072-1-ND 44 3.14 18.45] 4,000 | 118.00/M| B57311V2221J60 
0603] 220 3540 | 495-3073-1-ND$ .37 2.61 15.33] 4,000} 98.00/M|B57311V2221K60 


10k 3980 | 495-2104-1-ND 44 3.14 18.45] 4,000 | 118.00/M| B57321V2103J60 


220 3540 | 495-3074-1-ND 59 4.20 24.70] 3,000 | 158.00/M| B57411V2221J62 


0805] 330 3540 | 495-3075-1-ND 59 4.20 24.70} 3,000 | 158.00/M| B57411V2331J62 


10k 3980 | 495-2116-1-ND 59 4.20 24.70} 4,000 | 158.00/M| B57421V2103J62 


+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


NTC Thermistor Probes 


B57020 

Features: 

* Thermistor in molded plastic case * PVC insulated white connecting cable, UL approval (E252167) 
Applications: 

* Cabinet and evaporator in refrigerators and deep freezers 

Specifications: 

* Climatic category: 40/80/56 * Maximum power: 350mW 


B57500 

Features: 

* Epoxy resin encapsulation * PVC insulated black wire with tinned ends 26AWG 

Applications: 

¢ Air sensor for air conditioning (NOT FOR USE IN EVAPORATOR) 

Specifications: 

* Climatic category: 30/100/56 * Maximum power: 60mW » Test voltage: 1.25kVAC for 1 seconds 


B57703 

Features: 

* High accuracy * Easy mounting * Good thermal coupling through metal tag * Encapsulated in metal tag 
case ° PTFE insulated leads of silver-plated nickel wire, 30AWG * UL Approval (E69802) 

Applications: 

* Surface temperature measurement (housing and pipes) 

Specifications: 

* Climatic category: 55/125/56 * Maximum power: 150mW » Test voltage: 1kVAC 


+ Tolerance +10% 


Dimensions in mm 


Res. @ | B25/100 | Resistance | Digi-Key Price Each Epcos 
Fig. |25°C (kQ) (K) Tolerance | Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 5 3980 42% 495-2075-ND 5.00 4.38 3.44 | B57020M2502A017 
2 10 3988 +3% 495-2172-ND 4.00 3.50 2.75 | B57500M0103A005 
5 3988 +2% 495-2170-ND 4.08 3.57 2.81 | B57703M0502G040 
7 10 3988 +2% 495-2169-ND 4.08 3.57 2.81 | B57703M0103G040 


96) GE Sensing 
NTC Bead Thermistors 


THERMAL AND ELECTRICAL PROPERTIES: ° Dissipation Constant: (Still Air) 1 mW°C, (Stirred Oil) 
8 mW°C ¢ Thermal Time Constant: (Still Air) 10 Seconds, (Stirred Oil) 1 Second * Maximum Power 
Rating: .075 Watts (Derated from 100% at 25°C ~ 0% at 100°C) 


Thermometrics Type C100 Thermochips are low cost, epoxy coated chip thermistors which represent the 
highest level of thermistor technology. Thermometrics exclusive “state of the art” materials processing 
techniques have been proven through extensive field use and long term testing to provide stable, rugged, 
easy handling thermistors suitable for applications in the temperature range of -80°C ~ 150°C. Best stability 
is achieved at temperatures not exceeding 105°C. 


Type EC95 and Type DC95 Thermistors may be used at temperatures as low as -80°C and as high as 
150°C, however, best overall stability is achieved with exposure or storage temperatures lower than 105°C. 


Type C100 


[1.5 (88.10) 


+ 9.100 
), (254) 


@.012 (0.30)-Tinned copper leads 
Epoxy coated thermochip 


Type DC95 Thermistors are designed to be 
interchangeable over 0°C ~ 70° and 0°C ~ 100°C. 


ee eee 


(2.41) 
@.012 (0.30)-Tinned copper leads 


Epoxy coated thermochip 


Type EC95 Thermistors are designed to be 
interchangeable over -20°C ~ 50°C and 0°C ~ 70°C. 


f— 25 (63.50) 4 og 


: (2.41) 
@.008 (0.20)-Tinned copper alloy leads 
Epoxy coated thermochip 


Res. @ Res. Digi Key Price Each GE Sensing 
25°C (0) Ratio§ Part No. 1 10 100 250 | Part No. 
10k 9.06 235-1001-ND 6.45 5.08 4.03 2.99 | C100F103G 
10k 9.06 235-1002-ND 4.46 3.52 2.79 2.07 | C100F103J 
10k 7.60 235-1003-ND 4.46 3.52 2.79 2.07 | C100Y103J 
10k 9.06 235-1004-ND 7.16 5.64 4.48 3.31 | DC95F103W 
2k 9.06 235-1005-ND 7.16 5.64 4.48 3.31 | DC95F202W 
2252 9.06 235-1006-ND 7.16 5.64 4.48 3.31 | DC95F232W 
5k 9.06 235-1007-ND 7.16 5.64 4.48 3.31 | DC95F502W 
100k 10.45 235-1008-ND 7.16 5.64 4.48 3.31 | DC95G104W 
50k 10.45 235-1009-ND 7.16 5.64 4.48 3.31 | DC95G503W 
10k 9.06 235-1010-ND 7.16 5.64 4.48 3.31 | EC95F103W 
3k 9.06 235-1012-ND 7.16 5.64 4.48 3.31 | EC95F302W 
100k 10.45 235-1013-ND 6.65 5.24 4.16 3.08 | EC95G104W 
50k 10.45 235-1014-ND 7.16 5.64 4.48 3.31 | EC95G503W 
30k 8.69 235-1015-ND 6.82 5.37 4.26 3.16 | EC95H303W 


§ 0°C/50°C Ratio 


NTC Disc Thermistors 


NTC (Negative Temperature Coefficient) Disc Thermistors 
decrease in resistance as temperature increases. 


Resistance 


¢ Temperature Coefficients Range: -3.4%/°C ~ -5%/°C @ 25°C 


¢ Maximum Operating Temperature: 150°C 


Temperature 


© Tolerance: +20% 100-50; +10% 1K ~ 100KQ. 


Res. @/| Res. Dim. A | Digi-Key Price Each GE Sensing 
25°C (Q)| Ratio A|D.C.0| (mm) | Part No. 1 10 100 250 | Part No. 
100 5.53 2.5 2.79 |KCOO1IN-ND@® 2.66 2.40 1.89 1.50) RL1004-65.6-59-D1 
50 5.53 6.5 5.59 | KCO12N-ND 1.94 1.75 1.38 1.10} RL2007-32.8-59-D1 
25 5.53 6.5 5.59 |KCO11N-ND@® 1.94 1.75 1.38 1.10) RL2004-16.4-59-D1 
5 5.53 10.0 | 12.19 | KCO24N-ND@ 2.21 1.99 1.57 1.25] RL4504-3.28-59-D1 
1k 6.85 2.8 2.79 |KCOO3N-ND@® 2.60 2.34 1.84 1.46 | RL1007-624-73-D1 


KCO02N-ND@® 2.60 2.34 1.84 1.46) RL1003-312-73-D1 
KCO15N-ND® 1.89 1.70 1.34 1.06) RL2008-187-73-D1 
KCO14N-ND® 1.89 1.70 1.34 1.06) RL2006-125-73-D1 
KCO13N-ND® 1.89 1.70 1.34 1.06) RL2003-62.4-73-D1 
KC022N-ND. 1.96 1.76 1.39 1.10} RL3504-31.2-73-D1 


500 6.85 25 2.79 
300 6.85 6.5 5.59 
200 6.85 6.5 5.59 
100 6.85 6.5 5.59 

50 6.85 75 9.40 


10k 9.60 2.5 2.79 |KCO25N-ND® 2.60 2.34 1.84 1.46 | RL1005-5744-103-D1 


5k 9.10 25 2.79 |KCOOSN-ND@® 2.60 2.34 1.84 1.46 | RL1004-2910-97-D1 
3k 9.10 25 2.79 |KCOO4N-ND® 2.60 2.34 1.84 1.46 | RL1003-1746-97-D1 
2k 9.10 6.5 5.59 |KCO17N-ND@® 1.90 1.71 1.35 1.07 | RL2007-1164-97-D1 
1k 9.10 6.5 5.59 | KCO16N-ND 1.90 1.71 1.35 1.07 | RL2004-582-97-D1 


10k 11.41 Le 5.59 
100k 12.90 | 2.7 2.79 
50k 12.90 | 2.5 2.79 
25k 12.90 | 6.5 5.59 
200k 13.82 | 2.5 2.79 
100k 13.82 | 6.5 5.59 


KCO18N-ND@® 4.69 4.22 3.32 2.64} RL2012-5506-120-D1 
KCOO9N-ND. 2.81 2.53 2.00 1.58) RL1006-53.4K-140-D1 
KCOO8N-ND® 2.81 2.53 2.00 1.58} RL1003-26.7K-140-D1 
KCO19N-ND 216 1.94 1.53 1.22) RL2006-13.3K-140-D1 
KCO10N-ND 2.81 2.53 2.00 1.58) RL1004-104.7K-155-D1 
KCO20N-ND® 2.16 1.94 1.53 1.22} RL2008-52.3K-155-D1 


@ RoHS Compliant 4 Resistance Ratio — ratio of zero power resistance @ 0°C to zero power resistance 
@50°C;AWG_ (D.C. - Dissipation Constant (MW/°C) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 2459 


€3)GE Sensing NTC Thermistors 
MA100 Series 


These biomedical thermistor chips and subassemblies are designed to be interchangeable over a 
0°C ~ 50°C range (see table). Best overall stability is maintained when exposure and storage temperatures 
remain below 70°C. 


DK Series 


The DK range of DO-35 packaged NTC thermistors is designed for 
temperature measurement and control in applications which demand 
cost effective reliability. The hermetically-sealed construction combines 
the advantages of high temperature operation and high reliability of glass 
bead types with the closer tolerances associated with chip devices. The 
glass encapsulation offers the additional benefit of high voltage insulation. 
APPLICATIONS: 

* Domestic Appliances »* Automotive Systems »* Data Processing 
Equipment ¢ Heating/Ventilating/Air Conditioning Control 


Resistance Digi-Key Price Each GE Sensing 
@ 25°C (kQ) Part No. 1 10 100 Part No. 
5 235-1103-ND 4.44 3.82 2.63 DKA502N5 
10 235-1104-ND 4.44 3.82 2.63 DKF103N5 
20 235-1105-ND 4.44 3.82 2.63 DKF203N5 
30 235-1106-ND 4.44 3.82 2.63 DKF303N5 
50 235-1107-ND 4.44 3.82 2.63 DKF503N5 


Standard Thermistors RoHS 
for Temperature Measurement i) 
Accuracy +1°C (0°C ~ 120°C) 


° Operating Range: -50°C ~ 150°C 
¢ D.C.: Dissipation Constant (mW/°C) 


Tolerance Code (+°C) 
Temperature 235-1060/ 235-1061/ 235-1062/ 
Range 235-1064-ND | 235-1065-ND | 235-1063-ND 
arc ~ 20°C #15 £2 4.25 
20°C ~ 35°C £1 #15 #2 
35°C ~ 39°C +.05 a1 4.15 2252 Q: 1.78 
39°C ~ 42°C 4.075 415 42 TOKO O27 
42°C ~ 45°C £1, #15 #2 
45°C ~ 50°C 4.15 #2 #.25 
Resistance Digi-Key Price Each GE Sensing 
@ 25°C (Q) Part No. 1 10 100 Part No. 
10k 235-1060-ND 9.85 7.76 6.16 MA100GG103A 
10k 235-1064-ND 11.58 9.12 7.24 MA100BF103A 
10k 235-1061-ND 8.28 6.53 5.18 MA100GG103B 
10k 235-1065-ND 8.28 6.53 5.18 MA100BF103B. 
10k 235-1062-ND 7A7 5.89 4.67 MA100GG103C. 
2252 235-1063-ND® 6.35 5.01 3.97 MA100GG232C 
@ RoHS Compliant 


MC65 Series 


These thermistors are epoxy-coated for stability and have a maximum diameter of .065” (1.65mm). Standard 


¢ T.C.: Time Constant (Seconds) 


leads are 3” (76.20mm) of 38 gauge, nickel alloy, bifilar, heavy isomid insulated wire. Each unit tracks a 


specified curve over the temperature range of 0°C ~ 50°C (see table). 


Temperature Tolerance Code (+°C) 
Range 235-1057-ND | 235-1058-ND | 235-1059-ND 
O°C ~ 20°C #15 #2 4.25 
20°C ~ 35°C #1 #15 #2 
35°C ~ 39°C +.05 #4 #15 
39°C ~ 42°C +.075 #15 #2 
42°C ~ 45°C #1 #15 #2 
45°C ~ 50°C #15 #.2 #.25 
Resistance Digi-Key Price Each GE Sensing 
@ 25°C (Ok) Part No. if 10 100 Part No. 
10 235-1057-ND 9.58 7.55 5.99 MC65F 103A 
10 235-1058-ND 6.82 5.38 4.27 MC65F103B 
10 235-1059-ND 7.20 5.68 4.51 MC65F103C, 


Res. A 
@ 25°C | Max. D.C. T.C. | Digi-Key Price Each GE Sensing 
(Q) (mm) | mW/C | Sec. | Part No. al 10 100 | Part No. 
1000 8.13 3.5 30 KCO01E-ND 2.67 2.41 1.90 | RL3005-574.0-103-SA 
2000 5.59 2.5 20 KCO002E-ND 2.57 2.32 1.83 | RL2005-1148-103-SA 
2786 5.59 2.5 20 KCO03E-ND 2.57 2.32 1.83 | RL2006-1600-103-SA 
3000 5.59 2.5 20 KCO04E-ND 2.57 2.32 1.83 | RL2007-1723-103-SA 
5000 2.79 1.0 10 KCOO5E-ND 3.32 2.98 2.35 | RL1003-2871-103-SA 
10000 | 2.79 1.0 10 KCOO6E-ND 3.32 2.98 2.35 | RL1005-5744-103-SA 
Miniature Sensors 
1°C Accuracy 


SPECIFICATIONS: 

¢ Temperature Accuracy: +1°C @ 25°C »* Dissipation Con- 
stant: 1.4 mW/°C_ «Time Constant: 15 seconds * Operating 
Range: -50°C ~ 150°C 


EPOXY” 
INSULATED 


AWG # 30, NICKEL 
TEFLON INSULATED 


NHQ Series SMT _ pigi@Reel’ 


Chip 1206 


These devices are ceramic chip thermistors with a negative 
temperature coefficient of resistance intended for surface 
mount applications. The electrode material is palladium silver, 
nickel-plated with a solder-plated covering. The ceramic 
between the electrodes is glass covered. 


Res. Temperature 
@ 25°C Coef. Digi-Key Price Each GE Sensing 
(Q) %I°C @ 25°C | Material | Part No. Al 10 100 250 | Part No. 
2K -3.83 MS73 | KCOO1T-ND 3.11 2.80 2.20 1.75 | RLO503-1248-73-MS 
5K -4.43 MS95 | KCOO2T-ND 3.11 2.80 2.20 1.75 | RLO503-2890-95-MS 
10K -4.40 MS97 | KCOO3T-ND 3.11 2.80 2.20 1.75 | RLO503-5820-97-MS 
30K -4.32 MS96 | KCOO4T-ND 3.11 2.80 2.20 1.75 | RLO503-17.56K-96-MS 
50K -4.84 MS120 | KCOO5T-ND 3.11 2.80 2.20 1.75 | RLO503-27.53K-120-MS 
100K -4.78 MS122 | KCOO6T-ND 3.11 2.80 2.20 1.75 | RLO503-55.36K-122-MS 


Resistance Cut Tape Tape & Reelt 
@ 25°C Digi-Key Price Each Pricing GE Sensing G lass E neapsu lated © 
(kQ) Part No. 1 10 100 3,000 Part No. H 
3 235-1108-1-ND 2.64 2.31 1.82 990.00/M NHQ302B410T10 NTC Therm istors 
10 235-1109-1-ND@ 2.86 2.50 1.97 1071.00/M_ | NHQ103B375T10 Glass encapsulated NTC thermistors are tiny pellets of thermistor 
15 235-1110-1-ND 2.64 2.31 1.82 990.00/M | NHQ153B400T10 material thermetically sealed in glass bodies with a controlled 
50 235-1111-1-ND@ 2.64 2.31 1.82 990.00/M | NHQ503B400T10 amount of selected atmosphere. The thermetic seal makes these 
100 235-1112-1-ND 2.64 2.31 1.82 | 990.00/M_ | NHQ104B425T10 parts extremely stable in applications up to 204°C (400°F) 
150 235-1113-4-ND 264 2.31 1.82 | 990.00/M_| NHQ154B425T10 SPECIFICATIONS ::* Temperature; Range: 50 G.=1205:C:-2)Die- 
500 235-1114-1-ND@ 3.15 2.76 2.17 | 1182.00/M_| NHQ504B435T10 sipation Constant: 3.0mW/'C '« Time Constant: 7 seconds 
@ RoHS Compliant t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. Ro @| Temp. Coef. Digi-Key Price Each GE Sensing 
25°C |%/°C @ 25°C | Material| Part No. 1 10 100 250 | Part No. 
i acnn ® 250 -3.34 GE55¢ | KC001G-ND 2.63 2.37 1.87 1.48] ALO3006-165.9-55-G1 
NHQM Series Digi Reel 500 -3.34 GE55¢ | KCO02G-ND 2.63 2.37 1.87 1.48} ALO3006-331.8-55-G1 
SMT Chip 0805 1K -3.83 GE73 | KCO03G-ND 2.63 2.37 1.87 1.48] ALO3006-624-73-G1 
These devices are ceramic chip thermistors with a negative 2K -3.83 GE73 | KC004G-ND 2.63 2.37 1.87 1.48] ALO3006-1248-73-G1 
temperature coefficient of resistance intended for surface 2786 -4.68 GE101 | KCO05G-ND 2.63 2.37 1.87 1.48] ALO3006-1576-101-G1 
mount applications. The electrode material is palladium 3K -3.85 GE76 | KCOO06G-ND 2.63 2.37 1.87 1.48] ALO3006-1847-76-G1 
Se ee rae Ne ges eed The: ceramic 4K -3.85 GE76 |KCO07G-ND 263 2.37 1.87 1.48] ALO3006-2463-76-G1 
° 5K -3.85 GE76 | KCO08G-ND 2.63 2.37 1.87 1.48] ALO3006-3079-76-G1 
oslsunce Cut Tape Tape & Reelt 10K | -4.41 GE97A |KCO09G-ND 2.63. 2.37 -1.87_1.48| AL03006-5818-97-G1 
@ 25°C | Digi-Key Price Each Pricing | GE Sensing 20K | -4.34 GE98 |KCO10G-ND 2.63 2.37 1.87 __1.48| ALO3006-11.7K-98-G1 
(kQ) Part No. il 10 100 3,000 Part No. 30K -4.34 GE98 | KCO11G-ND 2.63 2.37 1.87 1.48] ALO3006-17.53K-98-G1 
3 235-11154-ND 2.47 2.16 7.70 | 925.50/M | NHOM302B410T10 50K -4.32 GE97B |KC012G-ND 2.63. 2.37 1.87 1.48| AL03006-29.1K-97-G1 
10 235-1116-1-ND@ 2.47 216 1.70! 925.50/M_ | NHQM103B375T10 100K} — -4.32 GE97B |KC013G-ND 2.63. «2.37. 1.87 ‘1.48 | ALO3006-58.2K-97-G1 
15 235-1117-1-ND 2.47 2.16 1.70 925.50/M_ | NHQM153B400T10 200K -4.71 GE123 | KC014G-ND 2.63 2.37 1.87 1.48} ALO3006-111.3K-123-G1 
50 235-1118-1-ND 2.47 2.16 1.70 925.50/M | NHQM503B415T10 500K -4.99 GE138 | KCO15G-ND 2.63 2.37 1.87 1.48} ALO3006-269.8K-138-G1 
100 235-1119-1-ND®@ 2.47 2.16 1.70 925.50/M_| NHQM104B425T10 1M -5.07 GE145 | KC016G-ND 2.63 2.37 1.87 1.48} ALO3006-535K-145-G1 
@ RoHS Compliant t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + Maximum Operating Temperature: 150°C 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic 
NTC Thermistors 


Panasonic 


Multilayer Chip NTC 
Thermistors (ERTJ) Digi@Reel’ 


The Multilayer Chip NTC Thermistors are especially designed for surface mountings 
featuring the miniature sizes of “0201”, “0402” and “0603” type (EIA) with highly 
reliable multilayer and monolithic structure. FEATURES: ¢ Highly reliable multilayer/ 
monolithic structure * Superior heat resistance to reflow soldering and excellent Size Code Dimensions (mm) 
solderability thanks to the unique external electrodes of three metallic layers (EIA) WwW T L1L2 
* Operating Temperature Range: -40°C ~ 125°C »* Resistance to Soldering Heat: 

270°C-3s, 260°C-10s * Heat Dissipation Constant (mounted on a glass epoxy, 1.6t): 0201 7 0.30 0.30 0.15 
0201 Series: approximately 1mw/°C, 0402 Series: approximately 2mw/°C and 0603 0402 i 0.50 0.50 0.25 
Series: approximately 3mw/°C »* Rated Maximum Power Dissipation: 0201 Series: 0603 0.80 0.80 _ 0.30 
33 mW, 0402 Series: 66 mW and 0603 Series: 100 mW 


1 and 2: Significant digit; 3: Multiplier 


Uses standard resistance color codes. 


Zero- 
Power | Resis- Cut Tape 
Resist. | tance B Value Digi-Key Pricing Tape & Reelt Panasonic 
(at 25°C) |_ Tol. B25/50 B25/85__| Part No. 1 10 100 | Oty. | Pricing | Part No. 
0201 fw 
OK | +5% | 4500K+2% | (450K) | P12020CT-ND 31 235 1762 | 15,000 | 98.00/M ] ERT-JZET202J 
3KQ | 45% | 4500K+2% | (4450K) | P12021CT-ND 31 2.35 17.62 | 15,000 | 98.00/M | ERT-JZET302J 
4.7KQ | +5% | 4500K +2% — P12805CT-ND 13.98 7.36 | 15,000 | 41.00/M | ERT-JZET472J 
10KQ | +5% — 3435K +2% | P12358CT-ND 12 1.07 8.39 | 15,000 | 41.00/M | ERT-JZEG103JA 
47KQ_| +5% | 4050K +3% _— P12359CT-ND 4124.07 8.39 | 15,000 | 41.00/M | ERT-JZEP473J 
TOOKA |~+3% | 4500K+3% | (4750K) | P13700CT-ND 402.65 17.14 [15,000 | 67.00/M | ERT-JZEV104H FEATURES: 
100KO_| +5% | 4700K +2% = P12360CT-ND 12 1.07 8.39 | 15,000 | _41.00/M | ERT-JZEV104J : en , 
0402 * Resistance temperature coefficient is negative and extremely large 
220 +5% | 2750K +3% (2700K) P10557CT-ND 36 2.42 15.67 | 10,000 61.00/M | ERT-JOEA220J ¢ Wide selection of temperature coefficient (constant B) 
330 | +5% | 2750K+3% | (2700K) | P10558CT-ND 36 2.42 15.67 | 10,000 | 61.00/M | ERT-JOEA330J «Excellent electrical and thermal stability 
400 | 45% | 2750K+3% | (2700K) | P10559CT-ND 36 2.42 15.67 | 10,000 | 61.00/M | ERT-JOEA400J 
470 45% | 2750K 43% (2700K) P10560CT-ND 36 2.42 15.67 | 10,000 61.00/M | ERT-JOEA470J * Color coded to indicate resistance value @ 25°C 
680 | 45% | 2800K+3% | (2700K) | P10561CT-ND 362.42 15.67 | 10,000 | 61.00/M _| ERT-JOEA80J 
Toor | +5% | 2800K+3% | (2750K) | P10562CT-ND "36. 2.42 15.67 | 10,000 | 61.00/M | ERT-JOEA101J SPECIFICATIONS: 
vee | is | Sikss: | Gem [pera 3 1 | We | SL eget | | oman wn a: ergo eurzt08 06 Nome 
‘i ; 7 . : : ' Constant (second): PNT100-123 — 20; PNT124-138 — 27. 
1.5KO | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10565CT-ND 32. 212 13.70 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOET152J 
2.0KO | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10566CT-ND 32 212 13.70 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOET202J ApELIGTIONE: 
2.2KO | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10567CT-ND 32 2.12 13.70 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOET222J : 
3.0KO | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10568CT-ND 32. 212 13.70 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOET302J * For measuring equipment: thermometer, wind gauge, liquid level gauge, temper- 
3.3KO | +#5% | 4500K+3% | (4450K) | P10569CT-ND 32. 212 13.70 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOET332J ature controller 
4.7KQ | +5% | 4500K +3% | (4450K) | P10570CT-ND 32. 212 13.70 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOET472J ” jen HaGeieeaises ‘ ‘ 
3.3KQ_| +5% | 4250K 23% | (4300K) | P10571CT-ND 32242 13.70 | 10.000 | 54.00/M | ERT-JOER332J For lemperatute compensalion:.transisior citeull, measuringiequipment: 
47KO | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10572CT-ND “322.12 13.70 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOER472J * For driving: Delay setting in relay operation, inrush current surge protection, com- 
6.8KO | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10573CT-ND 32. 212 13.70 | 10,000 | 54.00/M | ERT-JOER682J munication equipment, AGC, time lag 
10KQ | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10574CT-ND 34 2.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOER103J 
40KQ | +1% (3375K) | 3435K +1% | P12007CT-ND 62 4.25 28.52 | 10,000 | 135.00/M | ERT-JOEG103FA Pivoabl ' a0 T \ Ww 7 
10KQ | +2% (3375K) _| 3435K +1% | P12008CT-ND 52 3.54 23.76 | 10,000 | 112.00/M | ERT-JOEG103GA ype Dimensions (mm) kd 
TOKO | #3% | 3900K+2% | (3970K) | P13701CT-ND 45 3.02 19.58 | 10,000 | 77.00/M | ERT-JOEM103H ; 
10KO | #3% | 4250K+2% | (4300K) | P13702CT-ND 45 3.02 19.58 | 10,000 | 77.00/M | ERT-JOER103H PNT100 ~ PNT123 (D2) | 5.0+0.5 | 1.3£0.5 | 30min. | 2521 | 0.4 
10KQ | +3% (3375K) | 3435K +1% | P12009CT-ND 43 2.95 19.80 | 10,000 | 94.00/M | ERT-JOEG103HA : 
toKa | +5% | (3375K) | 3435K#1% | P12010CT-ND '34 «2.27 14.69 | 10.000 | 57.00/M | ERT-JOEG103JA PNT124 =PNT138 (D9) | 7-52 0:5) | 140.5) | 30min. | S41 | (0:6 
10KO_| +5% | 3900K +2% =— P12985CT-ND. 13 1.11 8.72 | 10,000 | _43.00/M | ERT-JOEM103J 
15KO | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10575CT-ND 342.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOERT53J 
22KQ | 45% | 4250K+3% | (4300K) | P10576CT-ND 34 2.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOER223J Res. | Temp. | Res. 
33KQ | +5% | 4050K +2% — P13579CT-ND 42 3.66 28.77 | 10,000 | 141.00/M | ERT-JOEP333J at | Coef. | Ratio Price 
33KQ | 45% | 4250K+3% | (4300K) | P10577CT-ND 34 2.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOER333J 25°C | (25°C) | Ra5/ | Digi-Key Each Panasonic 
47KQ +5% | 4700K +3% (4750K) P10578CT-ND 34 2.27_:14.69 | 10,000 57.00/M_| ERT-JOEV473J (0) | %/°C | R5o | Part No. 1 10 100 1,000) Part No. 
68KQ_ | 45% | 4700K+3% | (4750K) | P10579CT-ND 342.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOEV683J 
47KQ | +5% | 4050K +2% | (4100K) | P11441CT-ND 34 2.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOEP473J 2 5 Y 
100KQ | +2% | 4700K+2% | (4750K) | P13705CT-ND 48 3.25 21.78 | 10,000 | 103.00/M | ERT-JOEV104G 40 | 39 | 248 eg 08 St GT -88 | ERT-D2FFLAD0S 
100KQ | +3% | 4500K+2% | (4580K) | P13704CT-ND 45 3.02 19.58 | 10,000 | 77.00/M | ERT-JOET104H 75 | -4.2 | 2.62 | PNT102-ND 1.06 91 61 .38 | ERT-D2FGL750S 
100KQ_| +3% | 4700K+2% | (4750K) | P13706CT-ND A5 3.02 19.58 | 10,000 | _77.00/M | ERT-JOEV104H 
TOOK | 25% | 4250K+2% | (430K) | P13703CT-ND 432.94 1972 | 10,000 | 95.00/M | ERT-JOER104J 100) -3.9 | 2.48 | PNTI04-ND@ 1.06 = 9161.38 | ERT-D2FFL101S 
100KQ | +5% | 4330K +2% = P13580CT-ND 2 3.66 28.77 | 10,000 | 141.00/M | ERT-JOES104J 100 -4.2 | 2.62 | PNT105-ND@ 1.06 91 61 38 | ERT-D2FGL101S 
100KQ | +5% | 4500K +2% — P12986CT-ND 34. 2.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOET104J 
100KQ | +5% | 4700K+2% | (4750K) | P11442CT-ND 34 2.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOEV104J 250 | -3.9 | 2.48 | PNT107-ND® 1.06 91 61_—_—.38 | ERT-D2FFL251S 
150KQ_ | +5% | 4500K +2% — P13581CT-ND 423.66 28.77 | 10,000 | 141.00/M | ERT-JOET154J 
150KN | +5% | 4700K+2% | (4750K) | P11443CT-ND 34 2.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOEV154J 250 | -4.2 | 2.62 | PNTI08-ND® 1.06 91 61 — 38 | ERT-D2FGL251S 
220KO | +5% | 4700K+2% | (4750K) | P11444CT-ND 34 2.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOEV224J 7 | 7 
330KO | +5% | 4700K+2% | (4750K) | P11445CT-ND 34 2.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOEV334J 800 | 42 | oe. VOR ely bt 88) ENT Detars0ls 
470KO | +5% | 4700K+2% | (4750K) | P11446CT-ND 342.27 14.69 | 10,000 | 57.00/M | ERT-JOEV474J 350 | -3.9 | 2.48 | PNT110-ND 1.06 91 61  .38 | ERT-D2FFL351S 
0603 
220 | 45% | 2750K23% | (2/00K) | P10531CT-ND 313.40 22.03 | 4,000 | 94.00/M | ERT-JIVA220J 800 | -4.4 | 2.76 | PNTI12ND® 1.06 91 61.38 | ERT-D2FGL801S 
330. +5% | 2750K +3% (2700K) P10532CT-ND 51 3.40 22.03 | 4,000 94.00/M | ERT-J1VA330J 4,000 | -4.1 | 2.55 | PNT113-ND® 1.06 91 61 .38 | ERT-D2FGL102S 
400 | 45% | 2800K+3% | (2750K) | P10533CT-ND 51 3.40 22.03 | 4,000 | 94.00/M | ERT-J1VA400J 
470 | +5% | 2800K+3% | (2750K) | P10534CT-ND 51 3.40 22.03 | 4,000 | 94.00/M | ERT-J1VA470J 1,400 | -4.4 | 2.76 | PNT114-ND@ 1.06 91 61 — .38 | ERT-D2FGL142S 
680 | +5% | 2800K +3% | (2750K) | P10535CT-ND 513.40 22.03 | 4,000 | 94.00/M | ERT-J1VA680J 
7000 | +5% | 2800K+3% | (2750K) | P10536CT-ND 51 340 22.03 | 4,000 | 94.00/M | ERT-JIVA101J 2,000 | -4.5 | 2.83] PNT115-ND® 1.06 91 61 = .38 | ERT-D2FGL202S 
1.0KO | +#5% | 4500K+3% | (4450K) | P10537CT-ND 45 3.02 19.58 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VT102J r o , 
1.5KO | +#5% | 4500K+3% | (4450K) | P10538CT-ND 45 3.02 19.58 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VT152J 31300) 45 | 2.83 eg (FOO ST 6138) ERT-D2rGL 8928 
2.0KO | +#5% | 4500K+3% | (4450K) | P10539CT-ND 45 3.02 19.58 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VT202J 8,000 | -4.6 | 290] PNTI18-ND@® 1.06 91 61 38 | ERT-D2FHL802S 
2.2KO | +5% | 4500K+3% | (4450K) | P10540CT-ND A5 3.02 19.58 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VT222J 
3.0KQ | 25% | 4500K23% | (4450K) | P10541CT-ND 45 3.02 19.58 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VT302J 10,000 | -4.6 | 2.90 | PNTI19-ND® 1.06 916138 | ERT-D2FHL103S 
3.3K | +#5% | 4250K+3% | (4300K) | P10544CT-ND 45 3.02 19.58 ] 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VR332J 
33k0 | 45% | 4500K 23% | (4450K) | P10542CT-ND ‘45 3.02 19.58 | 4'000 | 84.00/M | ERT-J1VT332J 18,000) -4.7 | 2.98 RERICO Reg 1.06 91 61.38 | ERT-D2FHL 1535 
4.7KQ | +5% | 4500K +3% | (4450K) | P10543CT-ND 45 3.02 19.58 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VT472J 33,000 | -5.1 | 3.22 | PNTI21-ND@® 1.06 91 61 38 | ERT-D2FHL333S 
47KO_ | +5% | 4250K +3% | (4300K) | P10545CT-ND 45 3.02 19.58 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VR472J 
6.8KN | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10546CT-ND 45 3.02 19.58 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VR682J 150,000] -5.4 | 3.48 | PNT123-ND@ 1.02 .88 59  .37 | ERT-D2FIL154S 
10KQ | +1% (3375K) | 3435K +1% | P12011CT-ND 59 4.01 26.87 | 4,000 | 130.00/M | ERT-J1VG103FA - i 7 
10KQ | +2% (3375K) | 3435K +1% | P12012CT-ND 54 3.70 24.83 | 4,000 | 120.00/M | ERT-J1VG103GA 18 | 86 | 230 Te TRS AO Re 28) ERT DSP ELIa08 
10KQ | +3% (375K) | 3435K +1% | P12013CT-ND 43 2.95 19.80 | 4,000 | 96.00/M | ERT-J1VG103HA 16 | -36 | 2.30 | PNT126-ND® 1.63 140 .93  .59 | ERT-D3FFL160S 
10KO_| +3% | 4250K+2% | (4300K) | P13707CT-ND 543.63 23.49 | 4,000 | 118.00/M | ERT-J1VR103H 
TOKO | +5% (8375K) | 3435K +1% | P12014CT-ND 28 2.05 14.68 | 4,000 | 76.00/M | ERT-J1VG103JA 20 | -3.6 | 2.30 | PNT127-ND 163 140 93  .59 | ERT-D3FFL200S 
40KQ | +#5% | 4250K+3% | (4300K) | P10547CT-ND 45 3.02 19.58 ] 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VR103J 
15KO | 25% | 4250K23% | (4300K) | P10548CT-ND ‘45 3.02 1958 | 4.000 | 84.00/M | ERT-J1VR153J 30 | 3.7 | 2.30 | PNTI28-ND 1.63 1.40 93.59 | ERT-D3FFL300S 
22KQ +5% 4250K +3% (4300K) P10549CT-ND AB 3.02 19.58 | 4,000 84.00/M | ERT-J1VR223J 40 -3.2 | 2.30 | PNT130-ND 1.63 1.40 93 59 | ERT-D3FFL400S 
33KQ_| +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10550CT-ND 45 3.02 19.58 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VR333J 
47KQ_ | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10551CT-ND 45 3.02 19.58 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VR473J 75 | -4.2 | 2.62 | PNT131-ND 163 1.40 93.59 | ERT-D3FGL750S 
47KQ | 45% | 4050K +2% | (4100K) | P12015CT-ND 45 3.02 19.58 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VP473J : a 
47KQ | +5% | 4700K +3% | (4750K) | P10553CT-ND 45 3.02 19.58 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VV473J 80 | 42 | 262 RMS eee WO 884 ER Taal 2008 
68KQ | +5% | 4250K+3% | (4300K) | P10552CT-ND 45 3.02 19.58 ] 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VR683J e r 7 
68KQ_| 45% | 4700K+3% | (4750K) | P10554CT-ND 45 3.02 19.58 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VV683J 130 | 4.5 | 2.62 Eee 1032 AGO 38 4824) ERT Deter iel® 
TOOKA | +1% (4330K) | 4390K +1% | P12016CT-ND 68 467 31.32 | 4,000 | 151.00/M | ERT-JIVST04FA 500 | -4.6 | 2.83 | PNT135-ND 163 140 93  .59 | ERT-D3FGL501S 
100KQ | +2% (4330K) | 4390K +1% | P12017CT-ND 63 4.32 28.96 | 4,000 | 140.00/M | ERT-J1VS104GA 
100KQ | 3% | (4330K) | 4390K +1% | P12018CT-ND 43 «2.95 19.80 | 4,000 | 96.00/M | ERT-J1VS104HA 4,000 | -4.6 | 2.90 | PNTI36-ND = 1.63 1.40 938.59 _| ERT-D3FHL4028 
100KQ | +5% (4330K) 4390K 1% | P12019CT-ND A5 3.02 19.58 | 4,000 84.00/M | ERT-J1VS104JA 20,000 | -5.1 | 3.22 | PNT137-ND 1.63 1.40 .93  .59 | ERT-D3FHL203S 
100KQ | +5% | 4700K+3% | (4750K) | P10555CT-ND 45 3.02 19.58 | 4,000 | 84.00/M | ERT-J1VV104J 
150KQ | +5% | 4700K+3% | (4750K) | P10556CT-ND 45 3.02 19.58 | 4,000 | 84.00/M | ERT-JIVV154J 80,000 | -5.6 | 3.70 | PNTI38-ND@ 163 140 .93 59 | ERT-D3FIL803S 
t+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ RoHS Compliant 


Di i@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2461 
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NVE CORPORATION 


GT Sensors for Gear Tooth Applications 


NVE’s GT Sensor products are designed for industrial speed sensing where magnetic detection of gear 
teeth and magnetic encoder wheels with large air gaps are required. GT Sensors with both analog and 
digital outputs are available. All parts operate down to zero speed. The analog parts feature varied spacing 
of the sensor elements on the IC to provide usable output signals for even the smallest gear teeth. Single 
bridges provide speed information, and dual bridges provide speed and direction. The digital sensors take 
advantage of the GMR sensor element's superior magnetic performance to provide a 50% duty cycle output 


GMR Analog Magnetic Field Sensors 


NVE's Giant Magnetoresistive Field Sensors offer unique and unparalleled magnetic sensing capabilities. 
The high sensitivity and ability to sense static magnetic fields provide superior performance which sets them 
apart from other sensors on the market today. NVE's sensors provide high sensitivity, temperature stability, 
low power consumption, and small size. 


Features: 

«Input Voltage Range: Maximum: +25V ¢ Operating Frequency: Minimum: DC, Maximum: +1MHz 
* Temperature Range: -50°C ~ 125°C * Maximum Output: Nominal: 45mV/V « Resistance: 5K typical, 30K 
typical for AA006, 2K typical for AAH 


over variations in voltage and temperature. Features: * Input Voltage Range: Maximum: 30V * Operating Specified Le 
Frequency: Minimum: DC, Maximum: 1MHz * Temperature Range: -50°C ~ 150°C * Maximum Output: Linear Sensitivity 
Nominal: 80mV/V « Resistance: 5K typical Saturation] Range Oe | (mV/V/Oe) Digi-Key Price Each NVE 
Field (Oe)|Min. Max.|Min. Max. | Part No. ql 10 25 | Part No. 
Single or | Element 15 15 105] 3 4.2 | 391-1045-5-NDe: 14.58 10.94 9.72 | AAQ02-02E 
Dual Spacing Digi-Key Price Each NVE : : : + . . . 
Bridge | (mm) | Output | Part No. 1 10 25 | Part No. 20 2 14] 2 3.2 | 391-1048-5-ND@+ 8.34 6.26 5.56 | AA003-02E 
Single 1 Analog | 391-1033-5-NDt 339 255 226 |ABLOO4-00 50 5 35/09 1.3 | 391-1049-5-ND@0 8.10 6.08 5.40 | AA004-00E 
Single 1 Analog 391-1055-5-ND@+ 4.11 3.09 2.74 |ABLO04-00E 50 5 35 | 0.9 1.3 | 391-1001-ND$ 8.10 6.08 5.40 | AA004-02 
Single 0.5 Analog 391-1056-5-ND@+ 4.11. 3.09 2.74 | ABLO05-00E 50 5 35 | 0.9 1.3 | 391-1050-5-ND@ 8.10 6.08 5.40 | AA004-02E 
Dual 1 Anal 391-1057-5-ND@ 4.95 3.72 3.30 |ABLO14-00E 
a need SND OT: 100 |10 70 |0.45 0.65 | 391-1002-ND¢ 8.10 6.08 5.40 | AA005-02 
Dual 0.5 Analog | 391-1058-5-ND@t+ 4.95 3.72 3.30 |ABLO15-00E 
100 |10 70 |0.45 0.65 | 391-1052-5-ND@$ 8.10 6.08 5.40 | AA005-02E 
single i Digttal ETE ace aineatd GS: Bee 88) ARLOO LI ee 50 |5 35 |09 1.3 | 391-1054-5-NDe¢ 13.71 10.29 9.14 | AAg06-02E 
Single : Digital Sa eda Ssee rene Ae 6 |06 30] 11 18 | 391-1046-5-NDe¢ 14.58 10.94 9.72 | AAH002-02E 
RoHS Compliant + 8-MSOP +TDFN8-SO8 § Tape and Reel Cut Tape 15 15 75/32 4.8 | 391-1051-5-NDeo 8.10 6.08 5.40 | AAH004-00E 
15 15 105] 3 4.2 | 391-1047-5-NDe¢ 14.58 10.94 9.72 | AAL002-02E 
RoHS Compliant ¥$8-SOIC 0 8-MSOP 


AFL Series - Low Power Digital Switch Parts 


Featuring low magnetic field operate points and very low power consumption, the AFL series digital switch 
sensors are the first high precision digital magnetic sensors suitable for continuous operation in battery 
powered applications. Precise magnetic operate points of 10 Gauss are maintained, along with operating 
voltages down to 0.9V. Current sinking and current sourcing outputs are available. 

Features: 

* Operating Point: 10 Gauss +3 Gauss * Operating Frequency: Minimum: DC, Maximum 100kHz * Minimum 
Operate/Release Point: Differential 2 Gauss * Maximum Output: 100A 


Operating 
Volt. |Temp. Range | Output 


Digi-Key Price Each NVE 
Bridge | Part No. i 10 25 Part No. 


Digital Switches 
Single |391-1039-5-ND#0 9.72 7.29. 6.48 


1.3 |-20°C ~ 85°C | Xistor AFLOO0-00E 


@ ROHS Compliant  8-MSOP 


GMR Digital Magnetic Sensors 


Features: Absolute Maximum Ratings: Parameters: « Supply Voltage: 33V * Reverse Battery Voltage: 
-33V ¢ Continuous Output Current: 24mA_ »* Operating Temperature Range: -40°C ~ -125°C * Magnetic 
Field: Unlimited Oersteds 


Direction of Output Digi-Key Price Each NVE 
Sensitivity} Sensitivity Type Package | Part No. 1 10 25 =| Part No. 


20 Gauss | Cross Axis | Source and Sink |8-TSSOP |391-1013-ND 3.81 2.86 2.54 |AD221-00 


Float Sensors 


CYNETEY3 noonents Dim. in Inch (mm) 


Liquid level sensors are cost effective sensors for detecting the 
presence or absence of liquids. Perfect for vending machines, 
commercial washing machines, evaporator units and any upper 
and lower liquid level sensing applications. Horizontal sensors 
can be turned 180 degrees for opposite detection. 


GMR Sensor Evaluation Kits 


AG001-01: This kit features several types of NVE’s AA and AB Series parts, a selection of permanent 
magnets for activation or bias purposes, and circuit boards to mount the parts for testing purposes. Also 
included is a copy of NVE’s catalog and applications notes on CD ROM. 


AG003-01: Facilitates laboratory experimentation and development using GMR current sensors. The kit 
consists of (4) NVE current sensors (PN AA003-02) assembled to printed circuit board (PN AGO02-01). The 
PCB has (4) trace geometries to simulate various PCB current sensor configurations. 


AG910-07: Includes over 15 different GMR switch digital magnetic sensors with different operating points 
and different output configurations (current sink and current source). Magnets, circuit boards, a ZIF socket 
for easy testing, and NVE’s catalog and application notes on CD ROM are included. 

AG911-07: Same as AG910-07, but does not include the ZIF socket. 

AG920-07: Kit includes analog and digital versions of the GT Sensor products, for gear tooth sensing 


applications. A large variety of circuit boards and magnets are included for bench testing purposes, along 
with NVE’s catalog and application notes on CD ROM. 


Digi-Key NVE 

Description Part No. Price Part No. 
Analog Sensor Evaluation Kit 391-1059-ND® 120.00/1 AGO01-01E 
Current Sensor Evaluation Kit 391-1060-ND® 86.00/1 AGO003-01E 
GMR Switch Evaluation Kit 391-1044-ND 180.00/1 AG910-07 
GMR Switch Evaluation Kit 391-1061-ND® 180.00/1 AG910-07E 
GMR Switch Evaluation Kit (no ZIF socket) 391-1062-ND® 130.00/1 AG911-07E 
GT Sensor Evaluation Kit 391-1063-ND® 130.00/1 AG920-07E 


@ RoHS Compliant 


(16.5) 
HOLE 
IN TANK 


UL approved E171218. Heavy Liquids Y2" NPT - Quick Mount Shown 
Contact | Digi-Key Price Each Cynergy3 
Fig. | Description Material Rating | PartNo. 1 10 50 Part No. 0.2 (6) max. Nylon Nut 
Horizontal Mount Sensors Tank hae Gasket Seal 
Heavy Liquid Sensor, SPST, Standard Temperature Black Nylon 0.6A 725-1002-ND 12.50 11.90 11.30 RSF43Y100RF =—“Must close 
1 | Heavy Liquid Sensor, SPST, High Temperature Opaque Poly 0.6A 725-1003-ND. 13.23 12.60 11.96 RSF44Y100RF { level 
Heavy Liquid Sensor, SPST, Industrial Temperature Grey PPS 0.6A 725-1004-ND 15.03 14.31 13.59 RSF46Y100RF Must open 
External Compression Seal Sensor, SPST, Standard Temperature Black Nylon 0.6A 725-1005-ND 13.06 12.44 11.81 RSF73Y100RN 
External Compression Seal Sensor, SPST, High Temperature Opaque Poly 0.6A 725-1006-ND. 13.83 13.17 9 12.51 RSF74Y100RN 
9 External Compression Seal Sensor, SPST, Industrial Temperature Grey PPS 0.6A 725-1007-ND. 15.74 14.98 14.23 RSF76Y100RN 
External Mount Sensor, SPST, Standard Temperature Black Nylon 0.6A 725-1008-ND 11.36 10.82 10.27 RSF83Y100R 
External Mount Sensor, SPST, High Temperature Opaque Poly 0.6A 725-1009-ND 13.95 13.28 = 12.62 RSF84Y100R 
External Mount Sensor, SPST, Industrial Temperature Grey PPS 0.6A 725-1010-ND 14.40 13.71 13.02 RSF86Y100R Cable Lenath 
3 External Mount Sensor, SPST, Standard Temperature Stainless Steel 0.6A 725-1011-ND. 100.04 95.25 90.46 SSF212XP 15 g 
External Mount Sensor, SPST, High Temperature Stainless Steel 0.6A 725-1012-ND 69.38 66.05 62.73 SSF212X050 zomm 
Vertical Mount Sensors 
Reversible Sensor, Single Switch Type, M12 Thread Black Nylon 0.6A 725-1013-ND. 13.33 12.69 12.05 RSF53Y100RC 
Reversible Sensor, Single Switch Type, M12 Thread Opaque Poly 0.6A 725-1014-ND. 14.13 13.46 12.78 RSF54Y100RC 
Reversible Sensor, Single Switch Type, M12 Thread Grey PPS 0.6A 725-1015-ND 15.90 15.14 14.38 RSF56Y100RC 
4 Reversible Sensor, Single Switch Type, 1/8” NPT Black Nylon 0.6A 725-1016-ND 13.33 12.69 12.05 RSF53Y100R1/8 
Reversible Sensor, Single Switch Type, 1/8” NPT Opaque Poly 0.6A 725-1017-ND 14.13 13.46 12.78 RSF54Y100R1/8 Adjustable Vertical 
Reversible Sensor, Single Switch Type, 1/8” NPT Grey PPS 0.6A 725-1018-ND 15.90 15.14 14.38 RSF56Y100R1/8 Top Mount 
High Temp. Reversible Sensor, SPST, 12” NPT Stainless Steel 0.6A 725-1019-ND 60.19 57.31 54.44 SSF22X035 P. 
High Temp. Reversible Sensor, SPST, %” NPT Stainless Steel | __0.6A 725-1020-ND 183.97 175.16 166.36 SSF26X035 Fig. 6 
5 Adjustable Slide Sensor, Single Switch Poly 0.6A 725-1000-ND 43.86 41.76 39.66 RSF64EXS Adjustable 
Extension Tube 306mm each (3 Max.) Poly 0.6A__|_725-1001-ND 10.86 10.34 9.82 | _RSF64EXT Counterweight/Pivot 
Cable Mount Tank Sensors 
Turbulant Liquids, SPST-NO, with 5m Cable, WRAS Approved Poly 10A 725-1024-ND 74.02 70.47 66.93 FFSMC10A. 
Turbulant Liquids, SPST-NC, with 5m Cable, WRAS Approved Poly 10A 725-1025-ND 74.02 70.47 = 66.93 FFSMC10B 
6 Turbulant Liquids, SPDT-C/O, with 5m Cable, WRAS Approved Poly 10A 725-1026-ND 74.02 70.47 66.93 FFSMC10C 
High Power Tank Sensor SPST-NO with 5m Cable, WRAS Approved Poly 10A 725-1021-ND 25.62 24.40 = 23.17 MS10A 
High Power Tank Sensor SPST-NC with 5m Cable, WRAS Approved Poly 10A 725-1022-ND 25.62 24.40 23.17 MS10B Tank Level S 
High Power Tank Sensor SPDT-C/O with 5m Cable, WRAS Approved Poly 10A 725-1023-ND 25.62 2440 23.17 | MS10C eee errs 
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Sensors 


ms... 


24" (609.6) 
to 
26" (660.4) 


9/16-18 UNF-2B 
THRD IN AND 
OUTPORTS ~ 


— Flow Switches 


1/4 NPT .38 (9.65) 
a 


Specifications: SPST-NO: 20VA, 120-240 VAC or VDC; SPDT-NO/NC: 20VA, 120-240 VAC or VDC 


1/2 NPT 


rT 
B 


LA! 


Port Size 


Dimensions - Inch (mm) 


NPT A 


1" 
1-1/2" 
9” 


3-1/4 (82.6) 
4-1/4 (114.3) 
5-3/8 (136.5) 


3 (76.2) 
3-1/2 (88.9) 
4 (101.6) 


24" to 26" (609.6 to 660.4) 


| lieae.65) 


Switch Set Operating Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Series Housing Piston Spring Point - GPM | Switch Temperature Port Part No. a 10 100 Part No. 
FS-4 Piston Type, 316 Stainless | 316 Stainless O°F ~ 225°F 
1 Ryton® R4 0.1 SPST 9/16"-18 UNF | 376-1107-ND 51.56 50.54 49.50 122340 
Molded Plastic Construction Steel Steel (17°C ~ 107°C) 
FS-925 Piston Type, 316 Stainless -20°F ~ 300°F 
2 316 SS 316SS 0.10 +10% SPDT 1/4" NPT 376-1122-ND 216.56 212.24 207.90 26926 
General Purpose Steel (-29°C ~ 148.9°C) 
FS-200 Shuttle Type General 316 Stainless 1 -20°F ~ 200°F 
3 Bronze Ceramic SPDT 1" NPT 376-1143-ND 113.44 111.17 108.90 26616 
Purpose, Straight-Through Flow Path Steel 5.0 ~ 15.0 Adj. (-29°C ~ 93.3°C) 
Switch Set Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Series Housing Piston Spring |Point GPM| Switch} Port Interface Operating Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 
Externally Adjustable for Brass for Oils |Stainless . . 
4 i Brass 20.0 Adj. | SPDT | 1/2" NPT Wire Leads -20°F ~ 300°F (-29°C ~ 148.9°C)| 376-1133-ND 206.25 202.13 198.00 | 25359 
Water, Oils and Gases Brass Steel 


SAFE-PAK® Relay 


Amplify Sensor Load-Handling Capabilities 


Costly explosion-proof enclosure with their mounting requirements are unnecessary. No purging is required. Less than 100mA at 9VDC actuates the unit to control loads to 5A at 


120VAC. Resistive (up to 100,000W) or short-circuiting sensors operate the unit. 


Load Load Operating Operating Digi-Key Price Each Gems 
Voltage Current Voltage Switch Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 
100 ~ 135VAC 5A 100 ~ 135VAC SPST Or EO 376-1158-ND 116.88 114.54 112.20 | 25872 
(-17.8°C ~ 48.9°C) : : : 


Single Channel Zener Barrier Switch - Series 65800 


Render Switches or Signal Conditioners Intrinsically Safe 


Features: ¢ Intrinsic safety with solid-state reliability * Compact size streamlines installation * Space-saving in multiples * Encapsulated construction is impervious to dust 


and moisture Specifications: * Maximum Voltage 30VDC * Maximum Current 250mA » Resistance 3030 * Channels - 1 


3.0 (76.2) Mtg. cntrs. 
2.63 (66.8 


SAFE PAK’) 


a= @ 


Operating Digi-Key Price Each Gems 
Temperature Part No. ll 10 100 Part No. 
-40°F ~ 140°F (-40°C ~ 60°C) 376-1166-ND 66.69 65.36 64.02 113000 
pecarte : Prete 4 6 1/8"-27 NPSM 
* Small size engineered plastics * Compact Size =I 
* High reliability * Ideal for shallow tanks or restricted spaces is = 
Part No. 376-1010-ND (46999): For external mounting on tanks too small to accommodate internally mounted switches. i 
3.47 
Material Minimum Ae6st) 
Switch Switch Stem and Liquid Operating Digi-Key Price Each Gems co 
Series Rating Type Mounting/Float Sp. Gr. Temperature Part No. 1 10 100 | Part No. 1/4. NPT rape {1/4 NPT 
LS-3 | 20VA, 120-240VAC SPST Polysolfone 75 -40°F - 120°F (-40°C ~ 48.9°C) 376-1010-ND = 67.38 66.03 64.68 | 46999 
Flow Features: Operating Temperature: Brass: -20°F ~ 212°F (-29°C ~ 100°C), Polypropylene Body: -20°F ~ 180°F (-29°C ~ 82°C) 
RES Type - Flow Set Point Switching: Combines visual confirmation of flow with dynamic, electronic switch operation. Easy, adjustable switch point calibration: a local LED signals when set 
Sensors point is reached. 
RFI Type - Visual Indicators: A bright orange rotor turning with fluid flow. Simple, direct and reliable. Flow rate is estimated, or simply confirmed, by viewing the speed of the turning rotor. 
Either port may be used for incoming flow, and bayonet mounting lens is easily removed for quick clean out. 
Input Flow Range Body Port Digi-Key Price Each Gems 
Series Voltage GPM Material NPT Part No. U 10 100 Part No. 
RFS Ty 
fala 110VAC 5.0 ~ 30.0 Brass 3/4" 376-1088-ND 151.25 148.23 145.20 180396 
4.0 ~ 20.0 Pol I 1/2" 376-1098-ND 27.50 26.95 26.40 155480 
RFI Type Indicator SOR 2 
5.0 ~ 30.0 Brass 3/4" 376-1101-ND 72.19 70.75 69.30 180392 
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Gems, Electromechanical Controls 


Series 3E - Conductive Switches: Specifications: * Pressure/Temperature: 125 psig @ 353°F (cast iron); 250 psig @ 406°F (brass) 


Vessel/Boss Terminal Housing Size No. of Body Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Thread WxDxH - Inches (mm) Probes Material Part No. 1 10 100 Part No. 
2" NPT/ 1/2" NPT 2 Red Brass 376-1070-ND 81.81 80.18 78.54 3E2B 
3-1/4 x 3-1/4 x 2-3/8" 
1 2-1/2" NPT/ 1/2" NPT 4 Red Brass 376-1072-ND 129.94 127.34 124.74 3E4B 
(82.55 x 82.55 x 60.33) 
2" NPT/ 1/2" NPT 3 Cast Iron 376-1075-ND 89.38 87.59 85.80 3E3A 1.75 
(44.45) 
7 ; ; 3.25 
Series 3B - Two Piece Threaded Coupling: Specifications: + Pressure/Temperature: 400 psig @ 406°F Body Material - 316 Stainless Steel u 7 (82.58) 
Thread / Probes Digi-Key Price Each Gems Tt (38.1) 
Fig. Required Part No. 10 100 Part No. { 
2 3/8"-18NPT / 3R Series 376-1067-ND 17.88 17.52 17.16 3B1B paiaiae, 
: . . -.TM . . 
™ - 
Reflector (ESR) Matte Removable Film (ARMR200) 
A reflector for a brighter, more efficient display Features: 

; * Durable - Protects display from scratches and scuffs ¢ Anti-reflective coating helps improve clarity and 
Features: readability * Easy to clean - markers and fingerprints wipe away easily * Non-tacky adhesive removes 
* 98% reflectance across the visible spectrum easily with no residue » Matte surface for less slippage when writing with a stylus 
¢ Thin, non-metallic polymer film 
Specificati . Digi-Key 3M 

pect ications: - : - Description Part No. Price Each Part No. 
Sheek ize: lata hin iinleenees: Gum (2.6 mils) ARMR200, 2.84 in. x 2.13 in.3 sheet kit | 3M5514-KIT-ND 15.25 98044042731 
Digi-Key Price Each 3M ARMR200, 9.74 in. x 7.32 in. 1 sheet 3M5515-ND. 18.70 — 
Description Part No. 1 10 Part No. ARMR200, 9.74 in. x 7.32 in. 5 sheet kit 3M5515-KIT-ND 85.00 98044042616 
ESR film, 1 sheet 3M5510-ND 34.00 27.20 = Note: For detailed specifications, please see our website. 
ESR film, 30 sheet product kit 3M5510-KIT-ND 739.50 = 98044009557 


Note: For detailed specifications, please see our website. 


Vikuiti™ Brightness 
Enhancement Film 
(BEF) Il and Ill 


Vikuiti BEF II and Ill recycle diffused light into the backlight and direct the light through the LCD, thereby 
providing increased brightness toward the on-axis viewer. 


The prism pitch refers to the distance between the peaks of adjacent prisms when the prism angle 
is fixed at 90°. 


Prism Digi-Key Price Each 3M 
Description Pitch (um) | Part No. 1 10 Part No. 
BEF Il, 1 sheet 50 3M5511-ND 29.33 23.47 | — 
BEF II, 30 sheet product kit 50 3M5511-KIT-ND 660.00 — | 98043985039 
BEF Il, 1 sheet 24 3M5512-ND 29.33 23.47 | — 
BEF Il, 30 sheet product kit 24 3M5512-KIT-ND 660.00 — | 98043985609 
BEF III-M, 1 sheet 50 3M5513-NDt 29.33 23.47 | — 
BEF III-M, 30 sheet product kit 50 3M5513-KIT-NDt 660.00 — | 98044003659 


t Matte bottom surface finish 
Note: For detailed specifications, please see our website. 


Vikuiti™ Dual Brightness 
Enhancement Film 
(DBEF) 


Vikuiti DBEF films work through polarization recycling. A typical polarizer absorbs light that is not polarized 
correctly. DBEF reflects this light into the backlight, where it can be recycled into the correct polarization. 


Vikuiti™ Durable 
Quick Clean Matte Film (DQC-M) 


Vikuiti Durable Quick Clean Matte Film is an easy, cost-saving way to repair many types of LCD damage. 
The specially designed adhesive on Vikuiti DQC-M Film fills in most screen surface irregularities so they are 
virtually undetectable. DQC-M is a quick fix that will save you time and money over replacing the polarizer 
and/or the entire LCD module. 


Digi-Key Price Each 3M 
Description Part No. 1 10 Part No. 
DQC-M, 12 in. x 9in., 1 sheet 3M5516-ND 16.52 13.22 = 
DQC-M, 12 in. x 9 in., 50 sheet kit 3M5516-KIT-ND 619.50 = 98044043721 


Note: For detailed specifications, please see our website. 


Vikuiti™ Advanced Light Control Film (ALCF-P) 


Vikuiti Advanced Light Control Film blocks out display screen views from the side while allowing unrestricted 
viewing to users in front. Seen from the right or left, the screen appears dark; seen from the front, the screen 
is bright and clear. 

Specifications: 

Sheet size: 12 in. x 11.5 in. * Sheet Thickness: 0.21 in. +0.003 in. 


Digi-Key 3M 
Description Part No. Price Each Part No. 
ALCF-P, Gloss finish, 1 sheet 3M5517-ND 93.50 = 
ALCF-P, Gloss finish, 10 sheet kit 3M5517-KIT-ND 797.50 98044042640 
ALCF-P, Matte finish, 1 sheet 3M5518-ND 115.60 = 
ALCF-P, Matte finish, 10 sheet kit 3M5518-KIT-ND 986.00 98044042665 


Note: For detailed specifications, please see our website. 


Notebook Privacy Computer Filters 


Notebook privacy computer filters keep on-screen information private. From the side, others see a darkened 
screen, providing worry-free privacy. 


Features: 


Digi-Ke' 3M * No blurring or distorting screen images ¢ Helps protect computer screen from scratches, fingerprints 
pies 9 uf os and damage * Improves contrast and reduces screen reflections * Easy on, easy off attachment method 
Description Part No. Price Each | PartNo. * Reversible — choose matte or gloss finish 
DBEF-E Film, 0°, 17 in. x 17 in., 1 Sheet 3M5670-ND 112.20 = Note: For proper fit, do not include the plastic monitor or laptop frame in your measurement. 
DBEF-E Film, 0°, 17 in. x 17 in., 10 Sheet Kit 3M5670-KIT-ND 957.00 98-0440-0359-2 2 
= z Notebook / LCD Computer Filters 
DBEF-E Film, 45°, 17 in. x 17 in., 1 Sheet 3M5671-ND 112.20 = 
DBEF-E Film, 45°, 17 in. x 17 in., 10 Sheet Kit | 3M5671-KIT-ND 957.00 98-0440-0360-0 einer ee Digi-Key Price Each 3M 
DBEF-D400, 0°, 17 in. x 17 in., 1 Sheet 3M5672-ND 138.55 | — ebawitinch) SEO (ney) || etal: y wy pare 
DBEF-D400, 0°, 17 in. x17in., 10 Sheet Kit | 3M5672-KIT-ND 1181.75 | 98-0440-4277-2 Foran bet Saat eeeee eaee, | IpeIa AW 
DBEF-D400, 45°, 17 in. x 17 in., 1 Sheet 3M5673-ND 138.55 | — 7:99°%:10:68 133 ues) Leen sates PFIS.S 
8.44 x 11.25 14.1 3M5591-ND 63.00 52.50 PF14.1 
DBEF-D400, 45°, 17 in. x 17 in., 10 Sheet Kit | 3M5673-KIT-ND 1181.75 98-0440-4278-0 750 x 11.99 144 3M5592-ND¢ 64.80 54.00 PFI4.1W 
Note: For detailed specifications, please see our website. + Fits Widescreen Monitors (Continued) 
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3M Notebook Privacy Computer Filters 


Notebook / LCD Computer Filters (Cont.) 


Filter Fits 
Viewing Area Monitor Digi-Key Price Each 3M 
H x W (Inch) Size (Inch) Part No. 1 10 Part No. 
8.98 x 11.98 15.0 3M5593-ND 68.40 57.00 PF15.0 
8.18 x 13.09 15.4 3M5594-ND¥ 70.20 58.50 PF15.4W 
10.64 x 13.3 17.0 3M5595-ND 103.28 88.09 PF17.0 
9.06 x 14.47 17.0 3M5596-ND¥ 106.68 90.99 PF17.0W 
11.3 x 14.13 18.1 3M5597-ND 110.93 94.62 PF18.1 
11.89 x 14.83 19.0 3M5598-ND 123.86 105.65 PF19.0 
$ Fits Widescreen Monitors 
Desktop Monitor Filters — Gray Flat Frame 
Filter CRT LcD 
Viewing Area Monitor Monitor Digi-Key Price Each 3M 
HxW<(Inch) | Size (Inch) | Size (Inch) Part No. 1 10 Part No. 
8.56 x 11.58 13~15 _ 3M5605-ND 118.90 101.42 PFSO0L 
9.75 x 12.75 14~16 15 3M5599-ND 144.09 122.91 PF400L 
9.75 x 12.75 14~16 15 3M5602-NDO 144.09 122.91 PF400LB 
11.5 x 14.13 16~19 17~18 3M5600-ND 239.46 209.53 PF400XL 
11.5 x 14.13 16~19 17~18 3M5603-NDO 239.46 209.53 PF400XLB 
11.5 x 14.13 16~19 17~18 3M5606-ND 172.19 150.67 PFS500XL 
13x 16 19~21 19 ~ 20 3M5601-ND 407.54 361.35 PF400XXL 
13 x 16 19~21 19 ~ 20 3M5604-NDO 407.54 361.35 PF400XXLB 


4 Black flat frame 


MicroTouch™ Capacitive 
Touch Screens and Accessories 
ClearTek™ Il Capacitive Touch Screens 


Features: 


¢ Excellent light transmission of 91.5% (1.5%) provides vibrant optical characteristics with optimal anti-glare 
properties * Resilient top coat provides smooth, easy glide surface while offering durable scratch resistance 
¢ Performance unaffected by everyday contaminants in the environment 


Note: For detailed specifications, please see our website. 


Size Digi-Key Price Each 3M 

(Inch) Part No. 1 10 50 Part No. 
6.71 3M5519-ND 98.60 84.10 7714 17-8091-203 
8.75 3M5520-ND 102.00 87.00 79.80 17-8921-203 
10.83 3M5521-ND 103.70 88.45 81.13 17-8021-203 
12.31 3M5522-ND 107.30 17-8581-203 


Size Digi-Key Price Each 3M 
(Inch) Part No. il 10 50 Part No. 
15.68 3M5523-ND 168.30 143.55 131.67 17-8031-203 
17.54 3M5524-ND 174.40 152.60 141.70 17-8421-203 
19.75 3M5525-ND 184.00 161.00 149.50 17-8511-203 
20.65 3M5526-ND 192.00 168.00 156.00 17-8441-203 
31.80 3M5527-ND 868.80 760.20 705.90 17-8951-205 
Controllers 
Sensor Digi-Key Price Each 3M 
Interface Support Part No. 1 10 50 Part No. 
EX II Capacitive Controllers 
USB 3M5539-ND 78.20 66.70 61.18 EXII-7710UC 
ig ClearTek II 
Serial 3M5540-ND 78.20 66.70 61.18 EXII-7720SC 
MicroTouch SC Resistive Controllers 
USB AWire 3M5541-ND 41.40 37.26 26.91 SC401U 
Serial 3M5542-ND 41.40 37.26 26.91 SC402S 
USB 5-Wire 3M5543-ND 41.40 37.26 26.91 SC501U 
Serial 3M5544-ND 41.40 37.26 26.91 SC502S 
USB 8-Wire 3M5545-ND 41.40 37.26 26.91 SC801U 
Serial 3M5546-ND 41.40 37.26 26.91 SC802S 
Chip Set for Resistive Controller 
= = 3M5547-ND 20.00 18.00 13.00 SCX-ASIC 
USB and Serial Cables 
Digi-Key Price Each 3M 
Description Part No. if 10 50 Part No. 
SC Series Cables 
USB, 5 pin, 96” (Pearl) . 3M5548-ND 14.00 12.60 9.10 | 7319420 
Serial, 8 pin, 96” (Teal). 3M5549-ND 14.00 12.60 9.10 | 7319630 
EX Il Series Cables 
RS-232, 7 pin, 96” (Pearl)........... 3M5551-ND 14.00 12.60 9.10 | 7310101 
USB, 5 pin, 96” (Pearl) . 3M5552-ND 14.00 12.60 9.10 | 7312256 
USB, 5 pin, 96” (Black). 3M5553-ND 18.00 16.20 11.70 | 7314420 
USB, 5 pin, 23” (Black). 3M5554-ND 14.00 12.60 9.10 | 7315050 
Mounting Tape 
VHB, 3/8 in. x 36 yards.............. 3M5550-ND 61.20 52.20 47.88 | 24736 
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E and K Series Infrared Touch Screens: 

Infrared technology uses infrared emitter-collector pairs to project an invisible grid of light a small distance 
over the surface of the screen. When a beam is interrupted, the absence of the signal at the collector is 
detected and converted to an X/Y touch coordinate. 


Features: 

* Super Transparency » High Resolution (Interpolated 4096 x 4096) * Fast response time ¢ Versatile Touch 
Object *No Drift * Scratch Resistant » Water/Dust Resistant (IP65) * Sunlight Operable « Integrated 
Controller * Wide Temperature Range (-40°C ~ 70°C) * Robust Design * Long Life Expectancy 


Outside 
Size Dimensions Active Area Digi-Key Price Each IRTOUCH Systems 
(Inch) WxHxD (mm) Port WxH (mm) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
E Series 
6.4 165.6 x 133 x 8.7 RS-232 130.6 x 98 653-1008-ND 108.00 94.50 81.00 67.50 E-64-C 
USB 653-1009-ND 108.00 94.50 81.00 67.50 E-64-U 
65 169 x 136x 9.4 RS-232 134x101 653-1010-ND 108.00 94.50 81.00 67.50 E-65-C 
USB 653-1011-ND 108.00 94.50 81.00 67.50 E-65-U 
8.4 210.6 x 161.6x6.8 RS-232 171.6 x 128.6 653-1012-ND 138.24 120.96 103.68 86.40 E-84-C 
USB 653-1013-ND 138.24 120.96 103.68 86.40 E-84-U 
10.4 244.2x191.4x68 RS-232 211.2% 158.4 653-1014-ND 170.64 149.31 127.98 106.65 E-104-C 
USB 653-1015-ND 170.64 149.31 127.98 106.65 E-104-U 
424 281.9 x 220.7x6.8 RS-232 246.4 x 185.2 653-1000-ND 192.24 168.21 144.18 120.15 E-12-C 
USB 653-1001-ND 192.24 168.21 144.18 120.15 E-12-U 
1541 342 x 266 x 6.8 RS-232 306 x 230 653-1002-ND 222.48 194.67 166.86 139.05 E-15-C 
USB 653-1003-ND 222.48 194.67 166.86 139.05 E-15-U 
17 376 x 308 x6.8 RS-232 340 x 272 653-1004-ND 250.56 219.24 187.92 156.60 E-17-C 
USB 653-1005-ND 250.56 219.24 187.92 156.60 E-17-U 
19 414 x 339 x 6.8 RS-232 378 x 303 653-1006-ND 295.92 258.93 221.94 184.95 E-19-C 
USB 653-1007-ND 295.92 258.93 221.94 184.95 E-19-U 
K Series - Side Mount 
12 327. 2x 237.2x 10.3 RS-232 246 x 185 653-1016-ND 222.48 194.67 166.86 139.05 K-12-C 
USB 653-1017-ND 222.48 194.67 166.86 139.05 K-12-U 
15 395 x 283.2 x 10.3 RS-232 307 x 231 653-1018-ND 257.04 224.91 192.78 160.65 K-15-C 
USB 653-1019-ND 257.04 224.91 192.78 160.65 K-15-U 
17 429.2 x 331.2 11.0 RS-232 338.5 x 271 653-1020-ND 287.28 251.37 215.46 179.55 K-17-C 
USB 653-1021-ND 287.28 251.37 215.46 179.55 K-17-U 
19 460.2 x 352.1 x 11.0 RS-232 376.1 x 301.4 653-1022-ND 341.28 298.62 255.96 213.30 K-19-C 
USB 653-1023-ND 341.28 298.62 255.96 213.30 K-19-U 
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5-Wire Resistive Touch Screens 


(BERGQUIST 


The Bergquist 5-Wire Resistive Touch Screens are inherently the most durable resistive touch screens on the Actuation: Any finger, glove or stylus * Optics: Index-matched materials provide 81% light transmission and 
market, engineered to withstand high-usage environments. Unlike other resistive technologies that must use patented spacer dot design * Warranty: All 5-wire touch screens come with a 5-year warranty 

two opposing layers to create X- and Y- axis measurements (such as 4-wire and 8-wire technologies), 5-wire Touch Screen Starter Kit Contains: * Touch Screen Controller * RS-232 and USB Cable * Software and 
sensors utilize a stable glass substrate for both X- and Y- axis measurements. Features: ¢ Durability: 35 Million Drivers * 110V Power Supply * Documentation and Manuals » Plastic Case » Storage space for touch screen 
actuations/Drift-free operation at all times * Accuracy: 98.5% accurate - without external electronic correction Note: Appropriate touch screen must be purchased separately 


Size Outside Active Area Digi-Key Price Bergquist 
(Inches) | Dimensions (mm) (mm) Part No. Each Part No. 
5-Wire Touch Screens — RoHS Compliant 
6.4 153.9 x 126.5 133.0 x 99.3 BER234-ND 49.00 400265-01 
8.4 196.5 x 196.5 174.0 x 131.4 BER235-ND 55.00 400273-01 
10.4 231.8 x 182.4 213.0 x 160.4 BER236-ND 59.00 400302 
12.1 271.27 x 205.74 248.87 x 187.4 BER248-ND NEW! 83.70 400403 
12.1 271.27 x 205.74 248.87 x 187.4 BER249-ND NEW! 91.45 400404 
12.3 271.3 x 205.7 248.9 x 187.4 BER237-ND 62.00 400201-02 
15.0 322.0 x 245.5 303.5 x 227.5 BER247-ND NEW! 100.75 400384 
15.1 342.9 x 264.4 309.9 x 231.9 BER238-ND 83.00 400211-02 
19.2 406.3 x 323.4 380.9 x 305.6 BER240-ND 107.00 400225-01 
Accessories 
Controller Touch Screen USB RS232 BER241-ND®@ 34.00 500499 
6’ Cable RS-232 for Touch Screen . BER242-ND 8.00 400196 
6’ Cable USB for Touch Screen .. BER243-ND 8.00 400199 
Power Supply for Touch Screen . a BER244-ND 12.00 400294 
Kit — RoHS Compliant 
Starter Kit for Touch Screen . BER245-ND 125.00 400293 
@ RoHS Compliant 
Outline Viewing Power Operating 
Size | Resolution) Dimensions - mm | Brightness | Contrast Angle Consumption | Temperature VF Digi-Key Price Each 
(Inches) | (Pixels) WxHxD (cd/m?) Ratio Vertical | Horizontal (Watts) (°C) Signal Type | Part No. 1 10 100 
3.5 320 x 240 90x72x9 350 350 120 140 0.87 -20 ~ 70 CMOS QVGA | LTA035A350F-ND 142.50 133.00 123.50 
5.6 1024 x 600 | 136.8 x 85.9 x 2.95 300 400 50 80 1.40 0~ 50 LVDS WSVGA | LTDOS6ET2S-ND NEW! 367.50 343.00 318.50 
5.7 320 x 240 144 x 104.8 x 9.3 400 500 120 140 1.36 -20 ~ 70 CMOS QVGA | LTA057A340F-ND 202.50 189.00 175.50 
5.8 400 x 234 145 x 89 x 15.8 350 100 90 110 7.50 -20 ~ 60 Composite | WQVGA | TFD58W29MW-NDt NEW! 300.00 280.00 260.00 
5.8 400 x 234 145 x 89 x 15.8 350 350 90 110 7.50 -20 ~ 60 Composite | WQVGA | TFD58W26MW-NDt 300.00 280.00 260.00 
6.5 640 x 480 153 x 121 x 10.9 400 500 120 140 3.70 -20 ~ 70 LVDS VGA LTAO65BOD2F-ND§ NEW! 315.00 294.00 273.00 
7.0 800 x 480 170.8 x 110 x 10 280 450 100 120 3.11 -10 ~ 60 CMOS WVGA | LTA070A321F-ND¥ 277.50 259.00 240.50 
75 640 x 480 | 195.2 x 137.5x 9.5 350 380 120 140 3.40 -20 ~ 70 CMOS VGA LTA075A362F-ND& NEW! 345.00 322.00 299.00 
8.4 800 x 600 | 199.5x 149.5x 12 350 300 90 100 6.40 -10 ~ 60 LVDS SVGA | LTM08C351R-NDO 427.50 399.00 370.50 
8.5 800 x 480 224 x 135x 14 215 250 100 120 5.50 -10 ~ 70 CMOS WVGA | LTA085C184F-ND$ 318.00 296.80 275.60 
8.9 1280x768 | 224x133x5.15 225 140 50 50 2.94 0~50 LVDS WXGA | LTDO89EXWS-NDA 510.00 476.00 442.00 
10.4 640 x 480 | 238.5x 177.5x 12 400 500 120 140 6.30 -10 ~ 65 CMOS VGA LTD104C11R-NDO 382.50 357.00 331.50 


t+ Composite Video and Analog RGB §WithLED Driver With Touchscreen 4 Wire Touch Panel 0 Anti-Reflective Coating A Transflective 


SHARP TFTLCD Displays 


MICROELECTRONICS Normal Display White 


Outline Viewing Total Power| Operating 

Size Pixel Dimensions - mm Brightness | Contrast Angle Typical | Temperature Digi-Key Price Each Sharp 

(Inches) | Format* WxHxD (nits) Ratio |Verticalf/ Horizontal (Ww) (°c) Type | Part No. 1 10 100 Part No. 
3.0 320 x 320 66.6 x 68.5 x 3.6 100 = 40/50 100 0.35 -10 ~ 60 QVGA | 425-2479-ND@ 152.72 128.80 115.00 | LQ030B7DD01 
3.5 240 x 320 65.0 x 85.0 x 3.4 55 15/85 100/100 100 0.35 -10 ~ 60 QVGA | 425-2481-ND 181.36 152.95 136.57 | LQ035Q7DB03 
3.6 320 x 240 82.8 x 69.7 x 3.3 300 300 130/130 160 0.43 -10 ~ 60 QVGA | 425-2482-ND@ 143.18 120.75 107.82 | LQ036Q1DA01 
3.8 240 x 320 69.0 x 88.6 x 3.4 90 8/75 100/100 100 0.52 0~50 QVGA | 425-2649-ND@ 209.99 177.10 158.13 | LQ038Q7DB03R 
3.8 320 x 240 117.6 x 69.45 x 13.45 450 100 — 130 3.36 -30 ~ 85 QVGA | 425-2484-ND 314.99 265.65 237.19 | LQO38Q5DR01 
5.0 320 x 240 119.4 x 89.1 x 12.7 380 _ _— 130 4.15 -30 ~ 85 QVGA | 425-2485-ND 353.17 297.85 265.94 | LQO050Q5DR01 
5.0 960 x 234 126.8 x 89.6 x 16.5 320 60 40/65 130 5.37 -30 ~ 85 QVGA | 425-2486-ND 276.00 243.80 225.40 | LQ5AW136 
8.0 640 x 480 183.0 x 141.0 x 14.0 380 250 65/55 130 6.20 0~55 VGA 425-2489-ND 491.63 434.27 401.50 | LQO080V3DG01 
8.4 640 x 480 216.0 x 152.4 x 12.0 300 250 55/40 110 5.45 0~55 VGA 425-2490-ND® 526.13 464.75 429.67 | LQ084V1DG21 
8.4 800 x 600 199.5 x 149.5 x 11.6 350 250 30/65 110 6.02 -10 ~ 65 SVGA | 425-2491-ND@ 560.63 495.22 457.85 | LQ084S3DG01 
10.4 640 x 480 246.5 x 179.4 x 14.2 350 300 40/70 140 6.76 -10 ~ 65 VGA 425-2470-ND 508.88 449.51 415.59 | LQ104V1DG51 
10.4 800 x 600 246.5 x 179.4 x 15.0 350 300 40/70 140 7.80 -10 ~ 65 SVGA | 425-2472-ND 517.50 457.13 422.63 | LQ104S1DG21 
12.1 800 x 600 276.4 x 209.0 x 11.0 350 300 50/60 140 8.02 -10 ~ 65 SVGA | 425-2473-ND 422.63 373.32 345.15 | LQ121S1DG41 
12.1 800 x 600 276.0 x 209.0 x 11.0 350 300 50/60 140 8.02 -10 ~ 65 SVGA | 425-2474-ND 422.63 373.32 345.15 | LQ121S1LG41 
15.0 1024 x 768 | 331.6 x 254.76 x 12.5 600 350 55/45 120 15.49 0~ 60 XGA 425-2475-ND 508.88 449.51 415.59 | LQ150X1LGB1 
15.0 1024 x 768 346.0 x 255.0 x 11.0 250 350 55/45 120 10.20 0~50 XGA 425-2476-ND 391.35 330.05 294.69 | LQ150X1LGN2A 


RoHS Compliant * 1 Pixel=R+G+Bdots — t Vertical Viewing Angle 12 o'clock and 6 o'clock 


DIGITALVIEW’ LCD Controller Boards and Accessories 


HHHBeg#s8te Digital View is the leading supplier of advanced interface solutions for the flat panel display market. 
Digi-Key Price Each Digital View 
Description Part No. 1 10 50 Part No. 
Controller Boards — RoHS Compliant 
ALR-1400 PC,DVI Controller for TFT Panel 586-1016-ND 131.67 = = 4171000XX-3 
SP-1600 PC, DVI Controller for TFT Panel . 586-1019-ND 263.34 = = 4169900XX-3 
Accessories 
Add-on Board for LVDS Displays .............. 0.0.00 cececceees eens ee eeeteeeeeees 586-1020-ND® 61.18 = — 416212201-3 
Add-on Board for LVDS Displays .. ig 586-1002-ND 61.18 = _ 4162135-XX 
4-Way Inverter Cable .. 586-1007-ND® 10.00 750 6.25 426040200 
5-Way inverter Cable .. 586-1008-ND® 10.00 750 6.25 426058300-3 
Cable for Controller ACG-1024 (4167202-xx) 586-1009-ND® 44.00 33.00 2750 426311200-3 
Cable for Controller ACG-1024 (4167201-xx) 586-1010-ND® 38.00 28.50 23.75 426311600 
LVDS Cable for Controller AL-1280 (4169300-xx). 586-1011-ND® 28.00 21.00 1750 426472600 
LVDS Cable for Controller AL-1280 (4169300-xx). 586-1013-ND® 46.00 34.50 28.75 426473000 
LVDS Cable icccsios sasceaxierenaceanas yd nas anne 586-1014-ND@ 28.00 21.00 1750 426474300 
Panel Cable for Controller SVH-1920 (42631 12-00) 586-1017-ND® 40.00 30.00 25.00 426500400-3 
Panel Cable for Controller SVH-1920 (42631 16-00) 586-1018-ND® 40.00 30.00 25.00 426500500-3 
Kit 
OSD Board Kit with Cable ACG/AVP/SVP/SV..............0.00:0ceceeee eens eee 586-1015-ND 48.00 36.00 30.00 KIT 60109 


RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2466 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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www.optrex.com 


Industrial TFT LCDs 


Optrex manufactures the industry’s widest range of digital TFT LCDs 
for a broad array of non-PC industrial applications. These rugged, high- 
performance modules deliver best-in-class front-of-screen performance for 
high-resolution color display of images from static to full-motion video. 


LCD Total Solution Provider 


Features Include: 


Digi-Key 

¢ Wide operating temperature Description Part No. 
ranges 6.5” VGA TTL 73-1243-ND 
* Wide viewing angles 8.4” VGA TTL 73-1226-ND 
* Powerful backlights 8.4” XGA LVDS 73-1227-ND 
* High contrast 10.4” VGA TTL 73-1228-ND 
12.1” SVGA TTL 73-1229-ND 
* High brightness 12.1” XGA LVDS 73-1244-ND 
¢ Excellent color saturation 12.1” SVGA LVDS 73-1245-ND 
¢ VGA, SVGA and XGA formats 15.0” XGA TTL 73-1230-ND 


Optrex TFT LCDs can also be provided with the latest technological 
advancements for enhanced performance, including: 


¢ Anti-Reflection surface treatments 5) 
¢ LVDS interfaces 
¢ Ultra-Wide Viewing (UWV) angles 


¢ Natural Color Matrix 
(NCM) technology 


“ae 


Color and Monochrome Graphic LCDs 


Optrex’s range of CSTN passive matrix 
LCDs provide clear, sharp display of color 
graphics in all kinds of lighting conditions. 
They’re ideal for applications requiring 
a small to mid-size display that provides 
quality color at an economical cost. 


Features include: 
¢ Slim, compact, lightweight design 


¢ High legibility in all ambient 
light conditions 


e Fast response times 


Multiple backlighting options available 


Optrex STN passive matrix monochrome graphic LCDs offer a wide range 
of sizes and display formats. 


Features include: 
¢ Wide variety of color/background combinations 
¢ High brightness, high contrast 
¢ Low power consumption 


e LED or CCFL 
backlight options 


¢ Transmissive, reflective or 
transflective types available 


Original Pri 
Sale Price 


See following page for part numbers and specifications. 


TFT LCD ToolKITs™ 


Optrex’s LCD ToolKITs™ save engineering and procurement time by 
providing everything you need to put the LCD into operation — right out of 
the box. 


Kits Include: 

° TFT panel Digi-Key 

* Controller board with on-screen Description Part No. 
display (OSD) board 8.4” VGA ToolKIT 73-1246-ND 

¢ Inverter board and power cable 8.4” XGA ToolKIT 73-1247-ND 


* 12V DC power supply with AC 10.4” VGA ToolKIT | 73-1224-ND 
line cord 15.0” XGA ToolKIT | 73-1223-ND 


¢ VGA (analog RGB) cable 
¢ Video input cable 
¢ CD-ROM with Quick Set-Up and documentation 


opTREX 
TootKIT™ 


Character LCDs 


Optrex manufactures a broad range of monochrome character LCDs in a 
wide variety of dot pixel formats and color/background combinations. 


They provide: 

¢ Industry-standard configurations 

¢ High contrast 

¢ Wide operating temperature ranges 

¢ Low operating current, with more luminance per watt 

¢ Positive (transflective) and negative (transmissive) options 


¢ Superior legibility via Optrex’s High Performance Color 
(HPC) technology 


See following page for part numbers and specifications. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Modules 


Graphic LCD 


The Graphic LCD Modules come in a wide variety of sizes and formats that will 


satisfy virtually any application. 


They range from monochrome to full color (RGB) display modules. 


Diag. LCD Dot Dot Pitch Outline Dim. Viewing Lum- | Contrast | Operating | Digi-Key Price Each Optrex 
Size Mode Format (mm) WxHxD (mm) Area Backlight inance Ratio | Temp. (°C) | PartNo. 1 100 Part No 
Color Transmissive Graphic Displays 
3.8 Color 240 x RGB x 320 | .24x.24 73 X94.4xX7.3 59 x 80.3 CCFL 70 45:1 0~50 73-1238-ND 110.38 81.56 F-51373GNC-FW-AH 
3.8 Color 240 x RGB x 320 | .24x.24 73 X94.4xX7.3 59 x 80.3 CCFL 70 40:1 0~50 73-1312-ND® 121.12 89.72 F-51373GNC-FW-ATN 
3.8 Color 240 x RGBX 320 | .24x.24 73 xX 94.4x7.3 59 x 80.3 White LED 40 40:1 0~50 73-1313-ND@ 108.34 80.06 F-51373GNC-LW-AUN 
5.7 Color 320 x 240 12 x 36 167.1x109x8 122 x 92 CCFL 120 40:1 0~50 73-1215-ND 180.08 133.39 F-51167NCU-FW-AA 
Monochrome Transmissive Graphic Displays 
28 Blue/White 128 x 64 48 x .48 89.7 x 49.8 x6 66.8x35.5 | LED(Blue/White) | 100 6:1 0~50 73-1285-ND@ 25.96 19.18 F-51320GNB-LW-AEN 
28 Blue/White 128 x 64 50 x .50 89.7 x 49.8 x6 66.8 x 35.5 White LED 100 8:1 -20~70 | 73-1284-ND@ 17.50 16.64 F-51553GNBJ-LW-AEN 
28 Blue 128 x 64 50 x .50 89.7 x 49.8 x6 69 x 36.5 White LED _ 8:1 -20~70 | 73-1321-ND@ 24.75 18.25 F-51852GNBJ-LW-AKN 
2.8 | Yellow/Dark Blue 128 x 64 50x .50 | 89.7x49.8x11.8 | 66.8x 35.5 LED(Yellow) 60 45:11 0~50 73-1311-ND@ 25.38 18.80 F-51320GNY-LY-AFN 
28 Black/Green 128 x 64 50x .50 | 89.7x49.8x11.8 | 69x36.5 Green LED 100 60:1 -20~70 | 73-1270-ND@ 24.09 22.89 F-51852GNFQJ-LG-ACN 
28 Black/Yellow 128 x 64 50x .50 | 89.7x49.8x11.8 | 69x 36.5 Yellow LED 100 60:1 -20~70 | 73-1272-ND@ 24.44 23.22 F-51852GNFQJ-LY-ADN 
28 Black/Red 128 x 64 50x .50 | 89.7x49.8x11.8 | 69x36.5 Red LED 100 60:1 -20~70 | 73-1271-ND@ 34.40 25.42 F-51852GNFQJ-LR-AGN 
28 Black/White 128 x 64 50x .50 | 89.7x49.8x11.8 | 69x 36.5 White LED 100 65:1 -30~80 | 73-1268-ND@ 39.43 29.22 F-51852GNFQH-LW-AFN 
28 Black/White 128 x 64 50x.50 | 89.7x49.8x6.0 | 69.0x36.5 White LED _ 60:1 -20~70 | 73-1332-ND@ NEW! 19.51 18.53 F-51852GNFQJ-LW-AMN 
28 Black/White 128 x 64 50x .50 | 89.7x49.8x6.0 | 69.0x 36.5 Blue LED _ 60:1 -20~70 | 73-1330-ND@ NEW! 22.02 20.92 F-51852GNFQJ-LB-AIN 
28 Black/White 128 x 64 50x .50 | 89.7x49.8x6.0 | 69.0x 36.5 Green LED _ 60:1 -20~70 | 73-1331-ND@ NEW! 19.51 18.53 F-51852GNFQJ-LG-ALN 
47 Black/White 320 x 240 30 x .30 129.4 x 94x10 99.9 x 77 White LED 280 20:1 0~50 73-1317-ND® 119.55 88.56 F-51477GNF-LW-ANN 
5.2 | Yellow/Dark Blue 240 x 64 53 x 53 180 x 65 x 17.6 132 x 39 Yellow LED 45 7A 0~50 73-1305-ND® 84.30 62.44 DMF-5005NY-LY-CNE-DCN 
5.2 Blue/White 240 x 64 53x53 | 149.5x51.7x9.8 | 130.2x 36.7 White LED 400« 5:1 0~50 73-1314-ND® 53.05 39.30 F-51405GNB-LW-ANN 
5.2 Black/White 240 x 64 53x .53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2x 37.6 White LED 100 60:1 -20~70 | 73-1265-ND@ 65.00 48.03 F-51851GNFQJ-LW-AAN 
5.2 Black/Blue 240 x 64 53x .53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2x 37.6 Blue LED 100 60:1 -20~70 | 73-1263-ND@ 76.94 57.00 F-51851GNFQJ-LB-ABN 
5.2 Black/Green 240 x 64 53x .53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2x 37.6 Green LED 100 60:1 -20~70 | 73-1264-ND@ 62.42 46.13 F-51851GNFQJ-LG-ACN 
5.2 Black/Yellow 240 x 64 53x .53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2x 37.6 Yellow LED 70 60:1 -20~70 | 73-1266-ND@ 64.53 47.69 F-51851GNFQJ-LY-ADN 
5.4 Blue/White 240 x 128 50 x .50 170 x 95 x 16.7 126x70 |LED(Yellow/Green)} 40 61 0~50 73-1199-ND 181.14 134.18 DMF-50773NF-SLY 
5.4 Blue/White 240 x 128 50 x .50 170 x 95 x 16.7 126x70 |LED(Yellow/Green)} 40 61 0~50 73-1307-ND® 165.56 122.64 DMF-50773NF-SLY-AKN 
9.4 Black/White 640 x 480 30 x .30 260 x 174 x 8.5 196 x 148 CCFL 110 14:4 0~50 73-1315-ND® 262.69 215.55 F-51430NFU-FW-AEN 
Monochrome Transflective Graphic Displays — ROHS Compliant 
2.8 | Black/Winter White 128 x 64 499x499 | 89.7x49.8x6.0 | 69.0x36.5 White LED 48 45:11 -20~70 | 73-1329-ND+ NEW! 16.67 15.83 F-51852GNFJ-SLW-AJN 
4.7 | Black/Winter White 160 x 128 58x .58 | 129x102x13.5 | 108.6 x 82.55 White LED 40 45:11 -20~70 | 73-1273-NDt 106.98 79.25 F-51854GNFJ-SLW-ABN 
5.2 | Black/Winter White 240 x 64 53x .53 | 135.2x51.7x9.8 | 130.2x 37.6 White LED 40 45:11 -20~70 | 73-1262-ND+t 51.74 38.32 F-51851GNFJ-SLW-AEN 
Inverters for CCFL Backlighting (Converts 12VDC ~ 900VAC 30kHz) — RoHS Compliant 
Inverter for use with CCFL Backlit Graphic Modules ................ 002 0ecccceeceee eee eeceee eee eeeeceee een eseeseeseeeeeeeeeeeteeseeeeeseeeeteeeeeneeeenees 289-1027-ND 15.12 _ BXA-24529 
* At backlight surface RoHS Compliant + Highly reflective background 
1 FT LC D Vertical | Horiz. Oper. 
Size Dot Dimension Inter- | Lum- | Contrast | Viewing | Viewing | Temp. | Digi-Key Price Each Optrex 
M od u les (Inch) Format WxHxD (mm) face |inance| Ratio Angle Angle (°C) Part No. 1 100 Part No. 
2.2 176 x RGB x 220 40.8 x 55 x 3.6 CMOS | 120 | 100:1 -50/50 | -50/40 | -20~70 | 73-1324-ND@ 55.33 40.00 | 1-51570GD022J-MLW-AGN 
6.5 640xRGBx 480 | 158x120.36x11.55 | CMOS | 400 | 300:1 -60/30 +55 -25~75 | 73-1322-ND® 228.72 187.68 | T-51750GD065J-FW-ADN 
6.5 640xRGBx 480 | 158x120.36x 10.75 | CMOS | 400 | 300:1 -30/60 +55 -25~75 | 73-1320-ND® 270.15 221.67 | T-51750GDO65J-FW-AFN 
= 8.4 | 1024 x RGB x 768 205 x 152.4x 11.3 | LVDS | 300 | 400:1 -50/60 +65 -20~70 | 73-1276-ND® 425.94 357.04 | T-51639D084JU-FW-A-AB 
[eS 12.1 | 800 x RGB x 600 280 x 210x 12 TIL | 400 | 500:1 -75/45 +65 -20~70 | 73-1229-ND® 335.25 275.08 | T-51512D121J-FW-A-AB 
; a 12.1 | 1024 x RGB x 768 280 x 210 x 12 LVDS | 320 | 550:1 -50/40 +60 -20~70 | 73-1244-ND 400.41 335.64 ) T-51756D121J-FW-A-AA 
5 Siti 12.1 | 800 x RGB x 600 280 x 210 x 12 LVDS | 350 | 500:1 -75/45 +65 -20~70 | 73-1245-ND® 335.25 275.08 | T-51866D121J-FW-A-AA 
19/0 15.0 | 1024 x RGB x 768 326 x 255 x 15.5 TTL | 300 | 450:1 -60/50 +75 0~50 | 73-1230-ND@ 398.30 333.88 | T-51511D150-FW-A-AC 
15.0 | 1024 x RGB x 768 326 x 255 x 15.9 LVDS | 250 | 450:1 -60/50 +75 -20~70 | 73-1277-ND@ 455.11 381.49 | T-51863D150J-FW-A-AA 
15.0 | 1024 x RGB x 768 326 x 255 x 15.9 LVDS | 450 | 450:1 -60/50 +75 -20~70 | 73-1278-ND® 488.32 409.33 | T-51863D150J-FW-A-AE 
15.0 | 1024 x RGB x 768 326 x 255 x 15.9 LVDS | 400 | 350:1 -80/70 +85 -20~70 | 73-1279-ND® 543.02 455.18 | T-51863D150J-FW-A-AD 
@ RoHS Compliant + Natural Color Matrix (NCM) Technology 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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wy TFT LCD ToolKITS™ 


Digi-Key Price Optrex 
ToolKITS Include: * TFT Panel »* Controller Board Description Part No. Each Part No. 
¢ Backlight Inverter »* Inverter Cable * Power Supply | 8.4” XGALCD ToolKIT ........... 73-1281-ND 834.92 TKO84X01 
* VGA Cable * Video Input Cable * CD-ROM 8.4” VGA LCD ToolkIT .. 7 73-1319-ND® 766.27 TKO84V01 
Note: ToolK/TS support VGA, composite video, and 15.0” XGA LCD ToolKIT . 73-1283-ND® 853.04 TK150X03 
S-video interfaces RoHS Compliant 
Character LCD Modules & 
: ' OPTREM Hew Character 
FEATURES: 3 Tyre Module 0-51505 
¢ Interface with 8-bit or 4-bit MPU is available fad 
¢ 192 kinds of characters, numerals, symbols and special characters can be displayed by built-in character generator (ROM) = 
* Other preferred characters can be displayed by character generator (RAM) 
* Various functions of instruction available by programming: clear display, cursor at home, on/off cursor, blink character, shift display, shift cursor, read/write display data, etc. 
* Compact and lightweight design 
* Low power consumption 
Dot LcD Character | Outline Dimension | Viewing Contrast Operating Digi-Key Price Each Optrex 
Format Mode Format WxHxD(mm) Area Backlight | Luminance + Ratio Temperature (°C) | Part No. 1 100 Part No. 
Super-Twisted Nematic (STN) LCD Modules with LED Backlighting 
16x1 | Yellow/Dark Blue 5x8 80 x 36x 15 64.5x13 | Yellow LED 80 8:1 0~50 73-1292-ND 22.10 16.38 | DMC-16105NY-LY-ANN 
16x2 | Yellow/Dark Blue 5x8 88 x 34 x 16.1 59.5x16 | Yellow LED 35 8:1 0~50 73-1287-ND 19.60 14.52 | DMC-16205NY-LY-BGN 
16x2 | Yellow/Dark Blue | 5x 7+ cursor 122 x 44x 14.6 99 x 24 Yellow LED 70 8:1 0~50 73-1296-ND 23.90 1767 | DMC-16230NY-LY-DQE-EDN 
20x4 | Yellow/Dark Blue 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76x 25.2 | Yellow LED 60 8:1 0~50 73-1300-ND 31.48 23.32 | DMC-20481NY-LY-AZE-BJN 
Transmissive Character Displays 
16x2 | Yellow/Dark Blue 5x8 84x 45x 15.1 61x 16 Yellow LED 55 10:1 0~50 73-1293-ND 1791 13.26 | DMC-16202NY-LY-AZE-BJN 
16x2 | Yellow/Dark Blue 5x7 122 x 44x 14.6 99 x 24 Yellow LED 60 12:1 0~50 73-1297-ND 2760 20.45 | DMC-16230NY-LY-DZE-EEN 
16x2 Black/White 5x8 122 x 44x 14.6 99.6 x 24.5 | White LED 70 60:1 -20 ~ 70 73-1254-ND 30.34 22.36 | C-51848NFQJ-LW-AAN 
20x2 | Yellow/Dark Blue 5x8 116 x 37 x 15.7 83x 18.6 | Yellow LED 40 12:11 0~50 73-1286-ND 22.38 16.58 | DMC-20261NY-LY-CCE-CMN 
20x2 | Yellow/Dark Blue 5x8 116 x 37 x 15.7 83x 18.6 | Yellow LED 40 5:1 -20 ~ 70 73-1299-ND 20.94 15.51 | DMC-20261NYJ-CDE-CKN 
20x2 Black/White 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 White LED 125 80:1 -20 ~ 70 73-1291-ND 25.48 18.88 | C-51505NFQJ-LW-ALN 
20x2 Neutral/Blue 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 Blue LED 38 80:1 -20 ~ 70 73-1289-ND 25.06 18.56 | C-51505NFQJ-LB-AJN 
20x2 Black/White 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 Green LED 160 80:1 -20 ~ 70 73-1290-ND 24.71 18.30 | C-51505NFQJ-LG-AKN 
20x4 | Yellow/Dark Blue 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76x 25.2 | Yellow LED 60 12:11 0~50 73-1301-ND 31.66 23.46 | DMC-20481NY-LY-BAE-BKN 
20x4 Black/White 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 White LED 70 60:1 -20 ~ 70 73-1251-ND 2791 20.57 | C-51847NFQJ-LW-AAN 
40x2 | Yellow/Dark Blue 5x8 182 x 34.5x 15.1 |147.5x 11.5] Yellow LED 55 12:1 0~50 73-1302-ND 40.04 29.66 | DMC-40202NY-LY-ARE-AZN 
40x2 Black/White 5x8 182 x 34.5x 15.1 | 153.5x17.5| White LED 70 60:1 -20 ~ 70 73-1260-ND 43.81 32.29 | C-51850NFQJ-LW-AAN 
40x4 | Yellow/Dark Blue 5x8 190 x 54 x 13.6 147x 29.5 | Yellow LED 50 5:1 0~50 73-1303-ND 84.63 62.69 | DMC-40457NY-LY-B-CKN 
Transflective Character Display 
16x2 | Winter White/Black 5x8 122 x 44x 14.6 99.6 x 24.5 LED 40 5:1 -20 ~ 70 73-1252-ND0 23.75 17.50 | C-51848NFJ-SLW-ADN 
20x2 Black/White 5x8 116 x 37 x 15.6 83 x 18.6 White LED 125 5:1 -20 ~ 70 73-1288-ND 22.21 16.45 | C-51505NFJ-SLW-AIN 
20x4 | Winter White/Black 5x8 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 LED 40 5:1 -20 ~ 70 73-1249-NDO 26.66 19.65 | C-51847NFJ-SLW-ADN 
40x 2 | Winter White/Black 5x8 182 x 34.5x 15.1 | 153.5x 17.5 LED 40 5:1 -20 ~ 70 73-1258-ND0 38.93 28.69 | C-51850NFJ-SLW-ADN 
$ Luminance measured at backlight surface 4 Highly reflective background 
| Digi-Key Price | Amulet Technologies 
Bi Amulet Description Part No. Each | Part No. 
. 
LIN Technologies 3.8” Module Starter Kit 681-1000-ND¢ 329.00 | STK-GT380 
“ . 5.7” Onboard Module Starter Kit 681-1001-ND® 399.00 | STK-AOB3202405 
G raphical LCD Kits 3.8” Kit Module with FSTN Monochrome, Black on White Display | 681-1015-ND NEW! 239.00 | MK-GT380N 
and OS Ch ips 3.8” Kit Module with FSTN Transflective Display 681-1003-ND 239.00 | MK-GT380T 
5.7” Onboard Module STN Blue Negative 681-1004-ND® 279.00 | MK-AOB3202405B 
3.8” Starter Kit (STK-GT380): 
The Starter Kit supersedes STK-GT320. It includes a 3.8” module QVGA monochrome 5.7” Onboard Module FSTN Positive Transflective 681-1005-ND® 279.00 | MK-AOB3202405T 
display with a six ultrabright LED backlight, a fully integrated analog touch panel, and | 5 7» Onboard Module FSTN Negative Transmissive 681-1006-ND@ 279.00 | MK-AOB3202405N 
integrated Amulet Compiler Software, a serial cable, stylus, and 5vDC power supply. 
Program Interface Board 681-1007-ND 30.00 | PIB-1 
5.7" On-Board Starter Kit (STK-AQB3202405): 5V Power Supply for Onboard Module 681-1008-ND@ 10.00 | SAD105-SF5C 
The Starter Kit includes a 5.7” Amulet-on-Board Module with integrated touch screen 
and LED backlight. In addition, you will receive the Amulet compiler software, serial Board Interface Onboard RS232 Co ICH AK 2 27.00 | AOB-1BRS232 
bl interf board, 5V I id stylus. 
fee Peaa unten Pe nsee eet, ee oP pe ge rata 5.7” Controller Board 681-1010-ND 179.00 | CB-GT570 
Graphical OS Chip (AGB64LV01-QC-E): Compiler Software 681-1011-ND@ 99.00 | UHT-CS1 
The chip is a combination microprocessor, LCD controller, and graphics library. Bezel Kit for MK-AOB3202405x 681-1012-ND@ 24.95 | BZ-AOB5 
The chip renders GUI pages containing graphic images, Amulet Widgets, and other : 
UI objects directly to the LCD. This allows an embedded micro to do its job more IC Graphical OS Chip 80-PQFP 681-1013-ND@ 30.00 | AGB64LV01-QC-E 
efficiently. Thus, the main application can run on a smaller processor with less RAM Pen Stylus 681-1014-ND@ 6.00 | 7010001 
and ROM. User interface pages are quickly and easily created using off the shelf 
HTML editors. @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (toss) 2469 


a5 Co Electrical/Optical Char. Static HVt Units 
Oper. Temperature Range] -10~ 60° 10% 60° [ey 
VY VARITRONIX LC Ds = Operational Voltage, RMS| 3.0 39-47 | _VRMS 
im) Drive Frequency 30-300 60-300 Hz 
Reflective and Transflective (Transflective Denoted by “FC” in Varitronix Part No.) Current Consumption 15 15 nAlmm? 
Features: * Long Life/High Reliability * Excellent Optical Quality * High Contrast Ratio * Wide Viewing Angle TTT Tit ume Onenine _ ca me. 
* Large Useful Viewing Area * Fast Response * Low Power Consumption Turn-Off Time 100 80 ms 
Digit Conn. | Dual Row Driver ICs 
No. Of | Size Type No. Of | Spacing (Not Included) Matching Digi-Key Price Each Varitronix 
Format Digits | (mm) (mm) Pins (mm) (Applies to both P/N) Bezel ¢ Part No. Bl 10 Part No. 
7 Segment Displays 
é PRD180LPW-ND 153-1003-ND 2.88 2.67 2.39 | VI-201-DP-RC-S 
HL | 2 | 1270 | 254pip | 18 | 3050 ata) PRD1S0LPW-ND | _153-1002-NDO 288 2.67 _ 2.39 | Vi-201-DP-FC-S 
pod 3 | 889 | 254Dip | 24 | 22.86 eee N/A 153-1101-ND@ 4.20 3.89 3.49 | VI-321-DP-RC-S 
Ff. 8:8. a 3.5 8.89 2.54 Dip 40 25.40 107106 N/A 153-1134-ND® 3.22 2.98 2.68 | VI-301-DP-RC-S 
at ¢ Et PRD180LP-ND 153-1005-ND® 4.92 4.56 4.09 | VI-322-DP-RC-S 
5 , 
SUGIBLB | a5 | 1270 | 2sevip | 40 | so4e 4543B(4) PRD180LP-ND 153-1004-NDO 492 456 4.09 | VI-322-DP-FC-S 
wt O- : PRD180LP-ND 153-1023-ND® 4.92 4.56 4.09 | VI-302-DP-RC-S 
7B:8.8 | 35 | 1270 | 2540 | 40 | oso aetsa(t) PRD180LP-ND 153-1022-NDO 492 456 _4.09 | Vi-302-DP-FC-S 
Ard ot , 153-1015-ND 10.88 10.07 9.03 | VI-319-DP-RC-S 
FAG | 35 | 1780 | 2540p | 40 | 800 A438(4) WA 153-1014-NDO 10.88 10.07 _9.08 | vi-319-DP-FC-S 
‘ = PRD180LP-ND 153-1046-ND@t 4.54 4.20 3.77 | VIM-404-DP-RC-S-H 
BE. . tog 2.64 DIp ies ie PRD180LP-ND 153-1047-NDt0 4.54 4.20 3.77 _| VIM-404-DP-FC-S-HV 
c | 7 PRD180LP-ND 153-1007-ND® 4.92 4.56 4.09 | VI-422-DP-RC-S 
B.BB.E | «| 1270 | 2510 | 40 | sous 45438(4) PRD180LP-ND 153-1006-NDO 492 456 __4.09 | Vi-422-DP-FC-S 
8.89 2.54 Dip 40 22.86 _ 153-1102-ND® 3.22 2.98 2.68 | VI-401-DP-RC-S 
12.70 2.54 Dip 40 30.50 HD61603 153-1103-ND® 3.88 3.59 3.22 | VI-402-DP-FC-S 
¥ 4 12.70 2.54 Dip 40 30.50 HD61603 N/A 153-1104-ND® 4.18 3.87 3.47 | VI-402-DP-FH-W 
Bo. 12.70 2.54 Dip 40 25.40 = 153-1135-ND® 3.88 3.59 3.22 | VI-402-DP-RC-S 
17.80 2.54 Dip 40 38.10 = 153-1105-ND® 8.44 7.81 7.01_| VI-415-DP-FH-W 
A 153-1017-ND 10.24 9.48 8.50 | VI-415-DP-RC-S 
: ee 2.54 Dip 40 a 45438(4) ue 153-1016-NDO 10.24 9.48 8.50 | VI-415-DP-FC-S 
a a PRD180LP-ND 153-1054-NDt 4.38 4.06 3.64 | VIM-503-DP-RC-S-HV 
-(9.6.88 42 tone 2040p a a HOUrI2eA PRD180LP-ND 153-1055 -NDt0 4.38 4.06 3.64 | VIM-503-DP-FC-S-HV 
1 eo : PRD180LP-ND 153-1009-ND 4.92 4.56 4.09 | VI-502-DP-RC-S 
Hee | 45 | 1020 | 254i | 40 | 30.50 sets8) PRD180LP-ND 453-1008-NDQ 492 456 4.09 | Vi-502-DP-FC-S 
Pap . PRD180LP-ND 153-1025-ND 4.92 4.56 4.09 | VI-509-DP-RC-S 
6:8:6.8 oo 10.20 2.54 Dip a 20:46 45438(5) PRD180LP-ND 153-1024-NDO 4.92 4.56 4.09 | VI-509-DP-FC-S 
saad’ | 5 | 1000 | 254Dip | 28 | 30.00 = N/A 153-1109-ND@ 480 444 3.99 | VIM-516-DP-RC-S-LV 
“5 B.5.6.5 
AAA 
5 PRD180LP-ND 153-1019-ND® 4.92 4.56 4.09 | VI-508-DP-RC-S 
Co q q : 108 2.54 Dip oa ee 45438(5) PRD180LP-ND 153-1018-NDO 4.92 4.56 4.09 | VI-508-DP-FC-S 
fake 5 10.16 2.54 Dip 40 30.48 = N/A 153-1106-ND® 4.18 3.87 3.47 | VI-508-DP-FH-W 
a a ‘ PRD250LP-ND 153-1011-ND® 7.46 6.90 6.20 | VI-602-DP-RC-S 
BS. 8 | 1270 | 254dip | 50 | 30.48 APASB(6) PRD250LP-ND 153-1010-NDO 7466.90 _6.20 | Vi-602-DP-FC-S 
: 153-1021-ND 14.94 13.82 12.40 | VI-607-DP-RC-S 
Beneoe 2 eee ASB) ue 153-1020-NDO 14.94 13.82 12.40 | VI-607-DP-FC-S 
ee 5 6 25.40 2.54 Dip 70 45.72 _ N/A 153-1108-ND® 20.10 18.60 16.69 | VI-611-DP-FH-W 
4 a 4 4 4 4 4 4 8 9.00 | 2.54 Dip 30 25.00 — N/A 153-1112-ND@ 474 4.39 3.94 | VIM-838-DP-RG-S-LV-6 
Spe PRD360LP-ND 153-1056-ND@t 11.30 10.46 9.38 | VIM-808-DP-RC-S-HV 
CS eS Ee dam ean eae ae are PRD360LP-ND 153-1057-NDtO 11.30 10.46 __9.38_| VIM-808-DP-FC-S-HV 
es : PRD360LP-ND 153-1013-ND 1236 11.44 10.26 | VI-804-DP-RC-S 
Ae oe oe 8 1ece: | 204 DIp 68 a0 Ae 45438(8) PRD360LP-ND 153-1012-NDO 12.36 11.44 10.26 | VI-804-DP-FC-S 
Alphanumeric Displays — RoHS Compliant 
‘ 153-1113-ND 2.92 2.71 2.43 | VIM-878-DP-FC-S-LV 
i 8 7.00 2.54 Dip 36 22.00 _ N/A 153-1114-ND 2.92 271 2.43 | VIM-878-DP-RC-S-HV 
= 153-1115-ND 2.92 2.71 2.43_| VIM-878-DP-RC-S-LV 
Sear yi ey io 5 153-1110-ND 4.74 4.39 3.94 | VIM-828-DP13.2-RC-S-LV 
A if Be Be |) 200: | eee, | ech =) wh 153-1111-ND 5.14. 4.76 ~—4.27_| VIM-828-DPS5.7-6-HV-RH-W 
@ RoHS Compliant + Bezels can be found under PRD Plastics in the manufacturer index. + Multiplexed Display _0 Transflective 
Backlight For Transflective LCDs 
Overall Size (mm) Active Size (mm) Forward Current mA at 4.1V Digi-Key Price Each Varitronix 
LxWxH LE x WE Typical Maximum Part No. il 5} 10 Part No. 
56.3 x 19.5x3.5 49x 12 70 140 153-1026-ND 7.30 6.76 6.06 LED4-16264 
75 X 26.6 x 3.8 60 x 22 135 270 153-1027-ND 11.20 10.36 9.30 LED4-20464B 
94x 24x4 84x19 180 360 153-1028-ND 9.50 8.79 7.89 LED4-20265 
74 x 36.5 x3 74 x 34 60 _ 153-1131-ND 5.20 4.81 4.32 KIT-LED-41 
110 x 28 x 4.8 101 x 23 = 420 153-1132-ND 5.80 5.37 4.82 KIT-LED-06 
70x 20.5 x 4.1 64x 17.5 90 _ 153-1133-ND@ 4.00 3.70 3.32 LED4G-16265 
@ RoHS Compliant 
LC D Mod u les Features: Character Format: 5 x 8 dot. All the LCD’s listed use a SAMSUNG controller P/N KSO066. 
Outline Display Area) Character Dot Operating Storage Supply 
Display | Matching Pad Dim. (mm) Dim. (mm) Size Size (mm) | Temperature | Temperature | Voltage | Digi-Key Price Each Varitronix 
Format | Bezel + Layout WxHxD WxH Wx H (mm) WxH (°C) (°C) (V) | Part No. 1 5 10 Part No. 
Standard LCD 
16x1 | PRD250LPW1-ND| Top 80x 36x 11 64.5 x 13.8 3.15 x 6.3 55 x .70 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1077-ND 10.98 10.16 9.12 | MDL-16166-SS-LV 
16x2 | PRD250LPW-ND | Bottom 84x 44x10 61.0x15.8 | 295x555 | .55x.65 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1078-ND 13.30 12.31 11.04 | MDL-16265-SS-LV 
Supertwist LCD Module 
8x1 | PRD250LPW-ND | Bottom 84x 44x11 61x15.8 | 6.45x 10.75 | 1.25 x 1.30 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1080-ND 17.20 15.91 14.28 | MDLS-81809-SS-LV-G 
8x2 |N/A Top | 33.7x44.4x10| 26.5x12.2 | 210x3.39 | 38x .38 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1130-ND® 10.00 9.25 8.30 | MDLS-82603-LV-G 
16x1 | PRD250LPW1-ND| Top 80x 36x11 64.5 x 13.8 3.15 x6.3 55 x .70 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1081-ND 12.16 11.25 10.10 | MDLS-16166-SS-LV-G 
16x2 | PRD250LPW-ND | Bottom 84x 44x10 61x 15.8 2.95x5.55 | .55x.65 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1082-ND 14.22 13.16 11.81 | MDLS-16265-SS-LV-G 
16x4 | N/A Top 87x 60x10 61.8x 25.2 | 2.95x4.75 | 55x55 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1083-ND 29.10 26.92 24.16 | MDLS-16465-SS-LV-G 
20x1 =| N/A L. Side | 182x33.5x11) 154x15.3 | 6.7x11.50 | 1.30x 1.30 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1084-ND 33.42 30.92 27.74 | MDLS-20189-SS-LV-G 
20x2 | PRD360LPW-ND | L. Side | 116x 37x11 83 x 18.6 3.2 x 5.55 60 x .65 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1085-ND 20.88 19.32 17.33 | MDLS-20265-SS-LV-G 
20x4 | N/A Top 98 x 60 x 12 76 x 25.2 2.9X 4.7 50x 50 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1086-ND 29.20 27.01 24.24 | MDLS-20464-SS-LV-G 
20x4 | N/A Top 98 x 60 x 12 76 x 25.2 2.9X 4.7 42x 46 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1127-ND 20.00 18.50 16.60 | MDLS-20464-LV-S 
24x2 | PRD360LPW1-ND) L. Side | 118x36x10 | 93.5x 15.8 3.2x5.15 60 x .60 -§ ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1087-ND 22.96 21.24 19.06 | MDLS-24265-SS-LV-G 


@ RoHS Compliant 
Ground. 


+ Bezels can be found under PRD Plastics in the manufacturer index. 


4 The LED chips are distributed over the whole lit area, bonded in a pattern which gives the most uniform illumination. Power connection is made by two solder holes, marked "A" for +5V and "K" for 
+ 16 Pin Version 


(Continued) 


2470 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


V vaRITRONIX LCD Modules (Cont.) 


Outline Display Area| Character Dot Operating Storage Supply 

Display | Matching Pad Dim. (mm) Dim. (mm) Size Size (mm) | Temperature | Temperature | Voltage | Digi-Key Price Each Varitronix 
Format | Bezelt Layout WxHxD WxH WxH (mm) WxH (°C) (°C) (V) | Part No. 1 5) 10 Part No. 

24x2 | N/A L.Side | 190x42x11 159.3 x 23 54x87 1.0x 1.0 -20~70 -30 ~ 80 5 153-1128-ND 8.00 7.40 6.64 | MDLS-24269-HT-HV-S 

40x2 | N/A L. Side | 182 x 33.5x11 | 154.0x15.8 | 315x550 | .55x.60 -5~50 -20 ~ 60 5 153-1088-ND 37.84 35.01 31.41 | MDLS-40266-SS-LV-G 

40x4 | N/A L.Side | 196x56x11_ | 154.4x27.6 | 3.15x5.50 | .55x.60 -10 ~ 60 -20~70 +5/-5 | 153-1089-ND 66.24 61.28 54.98 | MDLS-40466-SS-G-HV 

Supertwist LCD Module with LED Backlighting 

8x1 | PRD250LPW-ND | Bottom 84x 44x15 61.0x15.8 | 6.45x 10.75 | 1.25x 1.30 -5~50 -20 ~ 60 5 153-1090-NDO 24.24 22.43 20.12 | MDLS-81809-SS-LV-G-LED-04-G 
16x1 | PRD250LPW1-ND| Top 80 x 36x 14 64.5x13.8 | 3.15x6.30 | 55x.70 -5~50 -20 ~ 60 5 153-1091-NDO 18.44 17.06 15.31 | MDLS-16166-SS-LV-G-LED-04-G 
16x 2 | PRD250LPW-ND | Bottom 84x 44x14 61.0x15.8 | 2.95x5.55 | 55x .65 -5~ 50 -20 ~ 60 5 153-1092-ND 18.88 17.47 15.67 | MDLS-16265-SS-LV-G-LED-04-G-14 
16x2 | PRD250LPW-ND | Bottom 84x 44x14 61.0x15.8 | 2.95x5.55 | 55x .65 -5~50 -20 ~ 60 5 153-1093-NDt 18.88 17.47 15.67 | MDLS-16265-SS-LV-G-LED-04-G-16 
16x2 | NWA Top 53 x 20x8 36x10 1.85x3.15 | 33x .35 -5 ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1116-ND 14.90 13.79 12.37_| MDLS-16263-C-LV-G-LED01G-FFC 
16x2 | N/A Top 53 x 20x 8 36 x 10 1.85x3.15 | .33x.35 -5~ 50 -20 ~ 60 5 153-1117-ND 20.00 18.50 16.60 | MDLS-16263-C-LV-G-LED04G 
16x2 |N/A Bottom | 65.5 x 36.7x14] 48.6x12 2.54x4.07 | .46x.43 -5~50 -20 ~ 60 5 153-1118-ND® 17.40 16.10 14.45 | MDLS-16264-SS-LV-G-LED04G 
16x2 |N/A Top 80 x 36x 13 61x 15.8 2.95x5.55 | .55 x .65 -5~ 50 -20 ~ 60 5 153-1119-ND® 18.88 1747 15.67 | MDLS-16265B-SS-LV-G-LED04G 
16x2 | N/A Top 122 x 43x15 99 x 23 4.84x9.22 | .92x1.10 -5~50 -20 ~ 60 5 153-1136-ND® 32.40 29.97 26.90 | MDLS-16268B-ST-LV-NEGBLUE-LED04G 
16x2 | NWA Bottom | 122 x 44x15 99 x 23 4.84x9.22 | .92x1.10 -5~ 50 -20 ~ 60 5 153-1121-ND@ 32.40 29.97 26.90 | MDLS-16268C-SS-LV-G-LED04G 
16x4 | N/A Top 87x 60x 13 61.8x 25.2 | 2.95x4.75 | 55x .55 -5~ 50 -20 ~ 60 5 153-1094-NDO 34.72 32.12 28.82 | MDLS-16465-SS-LV-G-LED-04-G 
20x1 | N/A L. Side | 182 x 33.5x 14.5) 154x15.3 | 6.7x11.50 | 1.30x 1.30 -5~50 -20 ~ 60 5 153-1095-NDO 46.42 42.94 38.53 | MDLS-20189-SS-LV-G-LED-04-G 
20x2 | PRD360LPW-ND | L.Side | 116x37x14 | 83.0x 18.6 3.2 x 5.55 60 x .65 -5~50 -20 ~ 60 5 153-1096-NDO 27.42 25.37 22.76 | MDLS-20265-SS-LV-G-LED-04-G 
20x2 | N/A Top 65 x 20x 8 46 x10 1.85x315 | .33x.35 -5~50 -20 ~ 60 5 153-1123-ND® 23.70 21.93 19.68 | MDLS-20263-C-LV-G-LED01G 
20x2 | N/A L.Side | 116x37x11 83 x 18.6 3.2 x 5.55 60 x .65 -20~70 -30 ~ 80 5 153-1124-ND 32.00 29.60 26.56 | MDLS-20265-HT-HV-FSTN-LEDW. 
20x4 | N/A Top 98 x 60 x 14 76.0 x 25.2 29x47 50x .50 -5~50 -20 ~ 60 5 153-1097-NDO 37.48 34.67 31.11 | MDLS-20464-SS-LV-G-LED-04-G 
20x4 | N/A Top 65 x 28.4x8 46 x 18.4 185x315 | 33x .35 -5~50 -20 ~ 60 i) 153-1125-ND® 37.80 34.97 31.38 | MDLS-20433-C-LV-G-LED01G 
20x4 | N/A Top 77x 47x13 60 x 22 2.3 x 4.03 42x 46 -5~50 -20 ~ 60 5 153-1126-ND® 36.00 33.30 29.88 | MDLS-20464B-LV-G-LED04G 

24x 2 | PRD360LPW1-ND| L. Side | 118x 36x 13.4 | 93.5 x 15.8 3.2.x 5.15 60 x .60 -5~ 50 -20 ~ 60 5 153-1098-NDO 30.28 28.01 25.14 | MDLS-24265-SS-LV-G-LED-04-G 

40 x2_| N/A L.Side | 182 x 33.5x14 | 154.0x15.8 | 315x550 | .55x.60 -5 ~ 50 -20 ~ 60 5 153-1099-ND 61.28 47.44 42.57_| MDLS-40266-SS-LV-G-LED-04-G 
40x2 | N/A Top 108 x 20 x 12 89x 10 1.85x3.15 | 33x .35 -20~70 -30 ~ 80 5 153-1129-ND® 110.20 = 101.94 91.47 | MDLS-40263-C-HT-HV-FSTN-LED3G 
40x4 | N/A L.Side | 196x56x14 | 154.4x27.6 | 315x630 | .55x.60 -10 ~ 60 -20 ~70 +5/-5 | 153-1100-ND 81.64 75.52 67.77 _| MDLS-40466-SS-G-HV-LED-04-G 


@ RoHS Compliant 4 The LED chips are distributed over the whole lit area, bonded in a pattern which gives the most uniform illumination. Power connection is made by two solder holes, marked "A" for +5V and "K" for 
Ground. } Bezels can be found under PRD Plastics in the manufacturer index. +16 Pin Version 


Serial/I2@C LCD, VFD and PLED Displays 


Specifications: 


MATRIX Standard Voltage: 4.75V ~ 5.25V LCD Type: * Covers most of the popular LCD configurations. Control Additional options for increased voltage and Poe q 
of these modules has been simplified to a set of commands delivered to the modules via RS232 and higher operating temperatures are available. 
ORBITAL !2C communications protocols. VFD Type: * Brightest of all displays »* Performance is not affected by For pricing, options and availability, 
temperature. PLED Type: ¢ Self-luminous displays that do not require backlighting * Use much less power visit our website. 
than a traditional LCD or VFD » 160-degree viewing angle lo oO 
Display Background Text Viewing Operating Digi-Key Price Each Matrix Orbital 
Format Type Color Color Area (mm) Temperature Part No. 1 50 Part No. 
8x2 LCD Yellow/Green Black 38.0 x 16.0 O°C ~ 50°C 635-1009-ND 39.95 38.03 LCD0821 
Yellow/Green Black 64.5 x 15.5 O°c ~ 50°C 635-1010-ND 49.95 4751 LK162-12 
Cool Blue Blue 64.5 x 15.5 0°c ~ 50°C 635-1011-ND 49.95 4751 LK162-12-GW 
16x2 LCD Blue White 64.5 x 15.5 0°c ~ 50°C 635-1012-ND 49.95 4751 LK162-12-WB 
Black Yellow 64.5 x 15.5 0°c ~ 50°C 635-1027-ND 50.10 4751 LK162-12-1Y 
Black Red 64.5 x 15.5 O°c ~ 50°C 635-1013-ND 49.95 4751 LK162-12-R 
VED = Blue/Green 51.4x 11.4 -20°C ~ 70°C 635-1014-ND 69.95 64.16 VK162-12 
Yellow/Green Black 83.0 x 18.6 °c ~ 50°C 635-1016-ND 59.95 57.34 LK202-25 
Cool Blue Blue 83.0 x 18.6 °c ~ 50°C 635-1017-ND 59.95 57.34 LK202-25-GW 
20x2 LCD Blue White 83.0 x 18.6 0°C ~ 50°C 635-1018-ND 59.95 57.34 LK202-25-WB 
Black Yellow 83.0 x 18.6 O°c ~ 50°C 635-1028-ND 59.95 57.34 LK202-25-lY 
VFD = Blue/Green 89.8 x 11.5 -20°C ~ 70°C 635-1020-ND 89.95 83.66 VK202-25 
Yellow/Green Black 76.0 x 25.2 0°c ~ 50°C 635-1022-ND 69.95 68.02 LK204-25 
Cool Blue Blue 76.0 x 25.2 0°c ~ 50°C 635-1023-ND 69.95 68.02 LK204-25-GW 
20x4 LCD Blue White 76.0 x 25.2 0°c ~ 50°C 635-1024-ND 69.95 68.02 LK204-25-WB 
Black Yellow 76.0 x 25.2 O°c ~ 50°C 635-1029-ND 69.95 68.02 LK204-25-lY 
Black Red 76.0 x 25.2 o°c ~ 50°C 635-1025-ND 69.95 68.02 LK204-25-R 
VFD = Blue/Green 70.8 x 20.9 -20°C ~ 70°C 635-1026-ND 125.00 119.34 VK204-25 
Seria Vl 2C G fa p h ite D 1s plays Additional options for increased voltage and higher operating temperatures are available. 


For pricing, options and availability, visit our website. 


Control of these modules has been simplified to a set of 
commands delivered to the modules via RS232 and I?C 


nati Display Background Text Viewing Operating Digi-Key Price Each Matrix Orbital 
Speclilections: L Sees nem A75V ~ 5.25V Format | Type Color Color Area (mm) Temperature Part No. 1 50 Part No. 
oe White Blue | 602x180 | O°C-50°C | 635-1000-ND 74.95 68.45 | GLK12232-25-5M 
DO rate craphice ualea Gutine Gbeld ies edancle ens Blue White | 60.2x18.0 | O°C~50°C | 635-1001-ND 74.95 68.45 | GLK12232-25-SM-WB 
Meoeehe era) IRERSES HARD White Blue | 760x252 | 0°C~50C | 635-1002-ND 79.95 76.05 | GLK12232-25-WBL 
g White Black | 76.0x252 | 0°C-50°C | _635-1030-ND NEW! 79.95 78.01 |_GLK12232-25-FGW 
Yellow/Green | Black | 132.0x39.0 | 0°C-50°C | 635-1003-ND 769.50 154.28 | GLK24064-25 
240x64 | LoD White Grey | 1320x390 | o-~50°C | 635-1004-ND 169.50 154.28 | GLK24064-25-6w 
Blue White | 132.0390 | 0°C~50°C_|_635-1005-ND 169.50 154.28 | _GLK24064-25-WB 
Yallow/Green | Black | 1140x640 | 0°C- 50°C | 635-1006-ND 224.95 213.65 | GLK240128-25 
240 x 128 | LCD White Grey | 114.0x64.0 | o%C~50°C | 635-1007-ND 224.95 213.65 | GLK240128-25-6W 
Blue White | 1140x640 | 0°~50°C | 635-1008-ND 224.95 213.65 | GLK240128-25-WB 


NEWHAVEN DISPLAY Vacuum Fluorescent Displays 


Newhaven Display provides the North American marketplace with cost effective high quality devices ranging from LCD to VFD. 


Display Character Module Size Font Digi-Key Price Newhaven Display 
Format Type Height (mm) (mm) Type Part No. Each Part No. 
6x1 20.00 130.0 x 43.0 x 8.5 7-Segment DO106LT-43-0601-ND 22.50 D0106LT-43-0601 
7x1 9.70 112.0 x 25.0 x 6.8 7-Segment DO109MT-25-1101-ND 11.25 DO109MT-25-1101 
9x1 VFD Glass 11.00 205.0 x 29.0 x 8.0 7-Segment D0119LT-29-1901-ND 27.00 D0119LT-29-1901 
16x1 13.00 110.2 x 20.5 x 6.5 Alphanumeric D0116SY-20-1601FB-ND 9.45 D0116SY-20-1601FB 
20x1 6.50 134.0 x 20.5 x 6.5 Alphanumeric DO120MY-A1H-ND 7.20 DO120MY-A1H 
16x1 5.00 125.0 x 35.5 x 18.0 Alphanumeric M0116SY-161MSAR1-C-NDO 40.95 M0116SY-161MSAR1-C. 
16x1 5.29 80.0 x 36.0 x 11.0 Dot Matrix M0116SD-161SDBR1-1-ND 29.00 M0116SD-161SDBR1-1 
16x2 VED Module 5.34 80.0 x 36.0 x 18.0 Dot Matrix M0216SD-162SDAR2-1-ND 30.00 M0216SD-162SDAR2-1 
16x2 5.34 84.0 x 44.0 x 16.6 Dot Matrix M0216SD-162SDAR8-ND 30.00 M0216SD-162SDAR8 
16x2 9.22 122.0 x 44.0 x 20.2 Dot Matrix M0216MD-162MDBR2-J-ND 45.00 M0216MD-162MDBR2-J 
20x2 5.34 116.0 x 37.0 x 17.5 Dot Matrix M0220SD-202SDAR1-ND. 32.00 M0220SD-202SDAR1 
20x2 VED Module 8.95 146.0 x 43.0 x 19.2 Dot Matrix M0220MD-202MDAR1-3-ND 39.00 M0220MD-202MDAR1-3 
20x4 4.84 100.0 x 60.0 x 20.6 Dot Matrix M0420SD-204SDAR1-3-ND 58.90 M0420SD-204SDAR1-3 
20x4 4.87 150.0 x 64.0 x 26.5 Dot Matrix M0420SD-204MDAR1-C-ND 63.21 M0420SD-204MDAR1-C 


4 With right angle shrouded connector 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2471 


AST DIK _ DC-AC Inverters for CCFL 


Output (Type) Board Dimensions Mating Mating Mating 
Input Volts T Inverter mm Connector Contacts Connector Contacts Connector Contacts Digi-Key Price Each TDK 
Volts (V) (mA) | Characteristics | H (Max.)xWxL CN1 CN1 CN2 CN2 CN3 CN3 Part No. 1 10 50 Part No. 
Dimming Function 
45~6.0 | 1,500} 6.0 AW, Single 8x 20x 95.5 None Required | None Required | 455-1123 | 455-1124-1 - - 445-1617-ND@ 27.42 24.81 20.90} CXA-LO605-VJL 
5.0~12.0 | 900 5.0 2W, Single 6 x 16.5 x 87 WM1723 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 - - 445-1612-ND 25.02 22.64 19.07] CXA-K0505-VJL 
10.8~13.2 | 1,250] 5.0 8W, Dual 8.5 x 25x 105 WM1726 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 - - 445-1609-ND 32.88 29.75 25.06 | CXA-0308 
10.8~13.2 | 1,250] 5.0 8W, Dual 8.5 x 25x 105 WM1726 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 - - 445-1611-ND 32.89 29.76 25.06 | CXA-0338 
9.0~19.0 | 1,300 | 5.0 5W, Dual 8 x 30x 103 WM1726 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 - - 445-1610-ND 35.85 32.44 27.32 | CXA-0326 
8.0~ 20.0 | 1,500} 5.5 7W, Dual 8 x 25.3 x 180.3 455-1163 455-1127-1 455-1123 | 455-1124-1 | 455-1123 | 455-1124-1 | 445-1626-ND 78.52 71.05 59.83 | CXA-M1112-VJ 
10.0~ 15.0 | 1,500] 6.0 4W, Single 8x 20x 95.5 WM1723 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 _ _ 445-1618-ND 23.82 21.56 18.15] CXA-LO612-VJL 
10.8~13.2 | 1,500] 6.0 5W, Dual 8x 30x 140 455-1163 455-1127-1 455-1123 | 455-1124-1 | 455-1123 | 455-1124-1 | 445-1608-ND® 38.13 34.50 29.06 | CXA-0271 
96~144 | 1,500} 6.0 5W, Dual 8x 18x 140.5 WM1723 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 | 455-1123 | 455-1124-1 | 445-1627-ND 37.77 34.18 28.78| CXA-M1212-RJL 
96~144 | 1,500 | 6.0 7W, Dual 8 x 25.3 x 180.3 455-1163 455-1127-1 455-1123 | 455-1124-1 | 455-1123 | 455-1124-1 | 445-1633-ND 44.01 39.82 33.54 | CXA-P1212-VJL 
96~15.0 | 1,600} 6.0 3W, Single 6x 12x 105.5 WM1727 WM1142CT 445-1613-ND 27.43 24.82 20.90} CXA-K0612-VSL 
96~15.0 | 1,600} 7.0 5W, Single 8x 20x 95.5 WM1727 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 - - 445-1620-ND 28.85 26.11 21.99} CXA-LO712-VJL 
96~14.4 | 1,800] 6.0 5W, Single 8x 20x 95.5 WM1723 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 _ =_ 445-1619-ND 32.01 28.97 24.39 | CXA-LO612A-VJL 
10.8~ 13.2 | 1,700] 6.0 8W, Dual 10 x 24x 147 WM1725 WM1142CT | BHR-O4VS-1 | 455-1124-1 | BHR-O4VS-1 | 455-1124-1 | 445-1634-ND 36.12 32.68 27.52| CXA-P1212A-WJL 
10.8~ 13.2 | 1,700] 6.0 8W, Dual 8.5 x 21.5 x 153 WM1725 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 | 455-1123 | 455-1124-1 | 445-1635-ND® 45.99 41.61 35.04| CXA-P1212B-WJL 
10.8~13.2 | 1.6K | 8.0 9W, Dual 8 x 25 x 180 455-1163 455-1127-1 455-1123 | 455-1124-1 _ =- 445-1636-ND 51.72 46.80 39.41 | CXA-P1612-VJL 
Non-Dimming Function 
5 1,500 5 3.5W, Single 8x 20.5 x 80.5 WM1727 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 _ - 445-1614-ND® 16.44 14.88 12.53] CXA-LO505-NJL 
12 1,500 5 3.5W, Single 8 x 20.5 x 80.5 WM1727 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 _ =- 445-1615-ND@ 14.70 13.30 11.20] CXA-LO512-NJL 
12 1,500 5 7W, Dual 8 x 20.5 x 130.5 455-1163 455-1127-1 455-1123 | 455-1124-1 | 455-1123 | 455-1124-1 | 445-1629-ND 25.05 22.67 19.09) CXA-P1012-NJL 
24 1,500 5 3.5W, Single 8x 20.5 x 80.5 WM1727 WM1142CT 455-1123 | 455-1124-1 - - 445-1616-ND 16.44 14.88 12.53] CXA-LO524-NJL 
Non-Dimming Function, PCB Mountable Type 
5 900 | 5/10} 4.5W, Dual 16.5 x 21x 44 445-1621-ND@ 10.26 9.29 7.82} CXA-L10A 
5 1,200 | 5/10 | 6W, Single/Dual} 16.5 x 29x 56 445-1623-ND@ 12.27 11.11 9.35} CXA-M10A-L 
5 1,500 | 5/10 8W, Dual 17x 29x 56 445-1630-ND@ 18.42 16.67 14.04] CXA-P10A-P 
12 900 | 5/10} 4.5W, Dual 16.5 x 21x44 445-1622-ND 10.26 9.29 7.82} CXA-L10L 
12 900 | 7/14 9W, Dual 16.5 x 29 x 56 445-1637-ND@ 13.41 12.14 10.22 |_CXA-P20L-L 
12 1,200 | 5/10 6W, Dual 16.5 x 29 x 56 445-1624-ND 12.27 11.11 9.35 | CXA-M10L-L 
12 1,500 | 5/10 8W, Dual 17x 29 x 56 445-1631-ND 19.14 17.32 14.59] CXA-P10L-P 
12 1,500 | 7/14 8W, Dual 17x 29 x 56 445-1628-ND 18.27 16.53 13.92] CXA-M14L-P 
24 1,200 | 5/10 6W, Dual 16.5 x 29 x 56 445-1625-ND 12.27 11.11 9.35} CXA-M10M-L 
24 1,500 | 5/10 8W, Dual 17x 29x 56 445-1632-ND 19.14 17.32 14.59| CXA-P10M-P 
@ RoHS Compliant 
COILTRONICS cc F L | nve rte r Mechanical Dimensions - mm ‘ 
Series L Ww H 
Transformers, SMT ‘ me basse 78 veer IE 
Pa eT e ee High Voltage 
Specifications: B 20.6 14.35 8.0 > 1/2 PRI Secondary 
* Operating Temperature: 0°C ~ 70°C Cc 26.0 16.5 55 
Frequency pange: 40kHz ~ 80kHz D 26.0 165 55 Bart'NecShown: °FB_ 3 
¢ Supply Current: 30mA 
, E 26.0 16.5 7A CTX110657 
¢ IR Reflow Temperature: 240°C for 30 seconds maximum 
Primary Secondary 
Pout Mechanical DCR (Q) Voltage(1) DCR (Q) Voltage(1) Digi-Key Price Each Coiltronics 
Watts Dimensions Maximum Maximum (VRMS) Maximum Maximum (VRMS) |_ Part No. u 10 100 Part No. 
2.5 A 0.212 15 285 1340 513-1118-ND 7.61 6.92 5.15 CTX110657-R 
2.5 B 0.190 13 285 1340 513-1123-ND 7.91 7A9 5.35 CTX210659-R 
4.0 Cc 0.160 15 220 1340 513-1119-ND 7.56 6.87 5.12 CTX210407-R 
6.0 D 0.132 15 176 1340 513-1120-ND 7.80 7.09 5.28 CTX110607-R 
6.0 E 0.132 15 176 1340 513-1122-ND 7.80 7.09 5.28 CTX210607-R 
6.0 E 0.160 20 176 1340 513-1121-ND 7.80 7.09 5.28 CTX210605-R 


Note (1): Continuous RMS Voltage. 


JW.Miller Miller SMT, CCFL Inverter Transformers 


Dimensions in mm 


3 7 10 Pad Layout 
A Bourns Company 4/2 Primary y' 
Features: * Power Rating: 6 Watts * Operating Frequency: 60kHz -/+25% »* Operating Ambient Temperature: 0°C ~ 75°C * Storage Temperature: 1/2 Primary | ; High Voltage ie I 
-40°C ~ 105°C * Dielectric Withstanding Voltage: 1500Vrms 1 Secondary eG 1.14 
Applications: * LCD flat panel displays * Notebook / Palmtop computers ¢ Portable instruments ¢ Retail terminals Feedback 3 | 1.405 
2 8 F275 
Primary Secondary 
DCR (0) Voltage DCR (Q) Voltage I, rms Digi-Key Price Each J.W. Miller 
Maximum (V) Maximum (V) (mA) Part No. i 10 25 Part No. 
0.61 25.0 132 1300 70 M8100-ND. 4.20 3.15 2.80 | PM61300-1-RC 
0.82 20.0 175 1300 70 M8101-ND. 4.20 3.15 2.80 | PM61300-2-RC 
1.10 15.0 175 1300 70 M8102-ND. 4.20 3.15 2.80 | PM61300-3-RC 
1.88 13.0 175 1300 70 M8103-ND. 4.20 3.15 2.80 | PM61300-4-RC 
2.34 10.5 290 1300 70 M8104-ND. 4.20 3.15 2.80 | PM61300-5-RC 


TAIYO YUDEN DC-AC Inverters for CCFL’s 


This line of low profile DC to AC inverters are designed to drive cold cathode fluorescent lamp Toshiba and other LCD manufacturers. Superior design techniques are used to provide some of the 
(CCFL) backlighting for LCD displays and are recommended by Sharp, Epson, Optrex, Hitachi, market's lowest profile CCFL inverters. 


Input Output Maximum Output Power 
Voltage Voltage Current per Lamp No. of Brightness Input Digi-Key Price Each Taiyo Yuden 
(VDC) (V) (mA) (Ww) Lamps Control Connector Part No. il 10 100 Part No. 
10.8 ~ 13.2 1450 6.0 3.0 2 DC Volt = 587-2014-ND 35.34 31.98 21.88 | KBI-BO2D-RH 
10.8 ~ 13.2 930 6.5 13.0 2 DC Volt = 587-2013-ND 45.07 40.78 27.90 | KLS-150A-RH 
10.0 ~ 16.0 1500 7.5 3.5 1 Pot/DC Volt WM7623CT-ND | 587-2005-ND 34.10 30.86 21.12 | LS380-RH 
10.8 ~ 13.2 1300 5.2 5.5 2 DC Volt WM7625CT-ND | 587-2006-ND 67.73 61.28 41.93 | LS460-RH 
9.6 ~ 14.4 1500 7.0 4.0 2 DC Volt WM7625CT-ND | 587-2007-ND 33.18 30.02 20.54 | LS530-RH 
4.75 ~ 5.25 1000 5.2 4.0 2 DC Volt — 587-2008-ND 33.60 30.40 20.80 | LS655-RH 
10.8 ~ 13.2 1650 13.6 8.0 2 PWM/DC Volt | H2225-ND 587-2009-ND 35.49 32.11 21.97 | LS700-RH 
10.8 ~ 13.2 1650 13.6 8.0 2 PWM/DC Volt | H2225-ND 587-2010-ND 35.49 32.11 21.97 | LS720A-RH 
4.5~7.0 1500 6.5 4.0 1 DC Volt WM7676CT-ND | 587-2011-ND 38.12 34.49 23.60 | SIPF150-RH 
8.0 ~ 20.0 1500 6.5 4.0 1 DC Volt WM7623CT-ND | 587-2012-ND 34.55 31.26 21.39 | SIPF200A-RH 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2472 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


<C Microsemi. CCFL Inverter Modules 


Features: * 3.3V, 5V and 12V inputs » Power levels from 2.2W to 6W * Programmable maximum output 
current * Widest dimming range, patented digital “Direct Drive” and Analog * Easy to use brightness control, 
allows smooth flicker free dimming »* Output short-circuit protection and timeout » Automatic strike voltage 


regulation and timeout * Temperature Ratings: -30°C to 80°C 


Options: * 3 Wattages: 2.2W, 4W, 6W * Multiple connector styles 


Advantages: * Low component count ¢ Duty cycle brightness control provides wide brightness range 
and extends battery management options * Low cost »* Reduction in magnetics size * Wide LCD panel 
compatibility * Maximum efficiency, especially in battery mode 


Typical VLAMP. Typical Vis RoHS Compliant 
VIN Range loLAMP Minimum/Typical Maximum Operating Digi-Key Digi-Key Price 
(Vv) (V) (mA) (Vv) Dimming Temperature Part No. Part No. Each 
Single Lamp 
. 0 04 LXM1615-03-01-ND LXMG1615-03-01-ND 34.39 
Boo 980 ae teers t00H ical LXM1615-03-02-ND LXMG1615-03-02-ND 34.39 
‘ 20°C ~ 70° LXM1618-03-21-ND LXMG1618-03-21-ND 33.21 
3.3 325 ~ 435 3.5 ~5.0 1000/1100 <5: 20°C ~ 70°C TSG SOA Bea ReanD aa Bi 
7 5 si LXM1617-03-21-ND LXMG1617-03-21-ND 36.36 
325 ~ 435 3.5 ~5.0 1000/1100 50:1 20°C ~ 70°C ae AAATOGAN TD a646 
‘ 0 0 st LXMG1618-05-21-ND 33.21 
325 ~ 435 3.5 ~5.0 1000/1100 <5: 20°C ~ 70°C zs ATED ee 
. o 0 = LXMG1617-05-21-ND 36.36 
325 ~ 435 3.5 ~ 5.0 1000/1100 50:1 -20°C ~ 70°C fe GUE OS SEND shen 
24 0 => LXMG1612-05-01-ND 48.30 
pave a tpooriesd bah wen’ LXM1612-05-02-ND LXMG1612-05-02-ND 48.30 
“20°C. ~ 70° = LXMG1618-05-41-ND 33.21 
5 465 ~ 635 5.0 ~6.5 1300/1400 <5: 20°C ~ 70°C = BIER AnD a Bi 
& 20°C ~ 70° LXM1617-05-41-ND LXMG1617-05-41-ND 36.36 
465 ~ 635 5.0 ~6.5 1300/1400 50:1 20°C ~ 70°C ay RATATAT aga 
: ry as LXM1618-05-61-ND LXMG1618-05-61-ND 33.21 
545 ~ 735 5.0 ~ 8.0 1400/1650 <5: 20°C ~ 70°C ‘ee BMT CERD aaa 
: 5 i _ LXMG1617-05-61-ND 37.38 
545 ~ 735 5.0 ~ 8.0 1400/1650 50:1 20°C ~ 70°C a AMEN GAN TD a6 a8 
300 ~ 800 7.0 1500/1650 100:1 o°c ~ 70°C = LXMG1611-01-ND 45.66 
: 24 0 a LXMG1612-12-01-ND 48.30 
450 ~ 620 5.8 1500/1650 100:1 0°C ~ 70°C = BGG EGRAARD 4380 
LXM1618-12-41-ND LXMG1618-12-41-ND 33.21 
465 ~ 635 5.0 ~ 6.5 1300/1400 <5:1 -20°C ~ 70°C LXM1618-12-42-ND LXMG1618-12-42-ND 33.21 
LXM1618-12-43-ND = 33.21 
12 , ree _ LXMG1617-12-41-ND 36.36 
465 ~ 635 5.0 ~6.5 1300/1400 50:1 20°C ~ 70°C = SUG REEL ERD Bee 
500 ~ 1000 3.8 ~ 8.8 —/2000 100:1 -40°C ~ 85°C = LXMG1614E-14-11-ND 58.54 
i 20°C ~ 70° LXM1618-12-61-ND LXMG1618-12-61-ND 33.21 
ee eee sorieeo aid een LXM1618-12-62-ND LXMG1618-12-62-ND 33.21 
. -20°C. ~ 70° aa LXMG1617-12-61-ND 36.36 
SHS Se eae YAPOEIER aa eae LXM1617-12-62-ND LXMG1617-12-62-ND 37.72 
Dual Lamp 
320 ~ 420 5.0 ~ 6.0 1250/1400 100:1 -30°C ~ 80°C = LXMG1626-05-46-ND 61.18 
7 “20°C. ~ 70° am LXMG1623-05-41-ND 59.48 
see cai miu sot PO LXM1623-05-42-ND LXMG1623-05-42-ND 59.48 
5 385 ~ 485 5.0 ~ 6.0 1250/1400 100:1 -30°C ~ 80°C = LXMG1626-05-45-ND 61.18 
450 ~ 610 5.2 ~ 6.7 1450/1600 50:1 -20°C ~ 70°C = LXMG1623-05-44-ND 59.48 
" -20°C. ~ 70° om LXMG1623-05-61-ND 59.80 
480 ~ 720 5.0 ~ 8.0 1450/1650 50:1 20°C ~ 70°C LXIM1623-05-62-ND LXMG1623-05-62-ND 59.48 
<1250 3.5 ~ 5.0 1400/1650 100:1 -20°C ~ 70°C = LXMG1626-12-64-ND 63.25 
320 ~ 420 5.0 ~ 6.0 1250/1400 100:1 -30°C ~ 80°C = LXMG1626-12-46-ND 62.10 
6.0 7 04 0, LXM1621-02-ND LXMG1621-02-ND 78.20 
350 ~ 500 65 1500/1650 100:1 °C ~ 70°C eu LXMG1621-03-ND 78.20 
f o 0 a LXMG1624-12-41-ND 47.73 
350 ~ 530 5.0 ~6.5 1250/1400 <5: 20°C ~ 70°C aa DAG URT ANT eas 
350 ~ 530 5.0 ~ 6.5 1250/1400 50:1 -20°C ~ 70°C = LXMG1623-12-41-ND 59.48 
12 385 ~ 485 5.0 ~ 6.0 1250/1400 100:1 -20°C ~ 70°C = LXMG1626-12-45-ND 61.18 
450 ~ 610 5.2 ~ 6.7 1450/1600 50:1 -20°C ~ 70°C = LXMG1623-12-44-ND 59.48 
470 ~ 640 5.0 1500/1650 100:1 °c ~ 70°C = LXMG1621-04-ND 87.40 
‘ 0 0 a LXMG1624-12-61-ND 56.33 
480 ~ 720 5.0 ~ 8.0 1400/1650 <5:1 20°C ~ 70°C ‘al SCR RSART ee 
5 o 0 = LXMG1623-12-61-ND 60.38 
480 ~ 720 5.0 ~ 8.0 1400/1650 50:1 -20°C ~ 70°C = BELEN Paes 
500 ~ 750 6.5 1350/1500 100:1 °c ~ 70°C = LXMG1622-12-01-ND 74.75 
500 ~ 750 7.0 1500/1650 100:1 0°C ~ 70°C = LXMG1621-01-ND 78.20 
Quad Lamp 
<5:1 0 0 = LXMG1644-12-61-ND 76.43 
12 pal ieo pect 1ROOH BSS 50:1 eee i0e LXM1643-12-61-ND LXMG1643-12-61-ND 84.92 
530 ~ 730 5.0 ~ 8.0 1500/1650 50:1 -20°C ~ 70°C = LXMG1643-12-62-ND 87.40 
CCFL Controllers and aaa na der 
- Description Part No. 1 50 
Input Cable Assemblies CCFL Controllers 
LX1686E: This Backlight Controller IC provides all the control functions needed to implement | Digital Dimming Controller LX1686ECPW-ND 5.87 5.36 
Microsemi's direct drive inverters used to operate cold cathode fluorescent lamps (CCFL’s). Third Generation Controller LX1689CPW-ND 4.45 3.99 
enone ‘ania brie CORE fees it Cine ni i Third Generation Controller LX1689IPWCT-NDt 7.31 6.57 
eae 7 one chauaantte usa rae : ee lesign rc ess (patents pen ee Third Generation Controller LX1689IPWTR-NDO 12187.50/2,500 
and combines digital and linear circuits with advanced Bi process to create a more complete / Eo a4 Multi-Mode Controller LX1691IPWCT-NDt 731 6.57 
controller in a small package. 
Enhanced Multi-Mode Controller LX1691IPWTR-NDO 12187.50/2,500 
LX1691: This cost reduced, enhanced feature set Direct Drive CCFL architecture is based on the very Enhanced Multi-Mode Controller LX1691AIPWCT-NDt 7.31 6.57 


popular LX1689. By limiting Vppp to 5.5V and using advanced processing, die size and package pin 
count is decreased while improving dimming precision. LX1691 based inverter modules can be designed 
for virtually any CCFL appliance from digital cameras and PDA's to big screen monitors and driver 


viewable automotive displays. 


LX1691A: This enhanced Direct Drive CCFL architecture is based on the LX1691. LX1691A based 
inverter modules can be designed for virtually any CCFL appliance from digital cameras and PDA's to 


big screen monitors and driver viewable automotive displays. 


Enhanced Multi-Mode Controller 


LX1691AIPWTR-NDO 


12187.50/2,500 


Input Cable Assemblies 


18”, 5-Pin 
6”, 8-Pin 
18", 12-Pin 


LX9506-ND 
LX9507G-ND 
LX9508G-ND 


4.88 4.38 
4.88 4.38 
10.24 9.19 


t+ Cuttape © Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 2473 


JKL 


Inverters for CCFL and UV Lamps 


Diamet ae Output 
Sonnonenlon rameter cae Input | Volts I Inverter Digi-Key Price Each JKL 
Volts | (V) (mA)| Characteristics Part No. ‘l 10 50 | Part No. 
3.0 | 650 45 289-1062-ND 13.23 11.97 10.08] BXA-302 
Cold Cathode Fluorescent oe 50 | 650 45 289-1047-ND 1512 1386 11.97 | BXA-502 
Lam nd Inverter od 5.0 | 700 5.0 ria 289-1134-ND 4212 1111 9.60 BXA-501 
6.0 | 1200 5.0 , 289-1064-ND 1495 1353 11.40| BXA-503 
sella ds RGB ca heay 120) 700 55) Single Output | 59.4049-ND 15.12 13.86 11.97 BXA-12553 
J - Cold Cathode Fl oe 120 | 800 4.0 289-1050-ND 1512 13.86  11.97| BXA-12576 
Her nespHon ite Lamps dibeeab eset deeeilddeed 120 | 800 40 289-1051-ND 15.12 13.86 11.97 | BXA-12577 
Start | Lamp | Lamp 12.0 | 850 55 Fa 289-1048-NDF 21.32 19.29 16.24] BXA-12529-PS1 
Dia. | Length | Volts | Volts | Curr. | Intensity | Digi-Key Price Each JKL 12.0 | 1000 5.5 Dual Output 289-1025-ND 15.12 13.86 11.97 | BXA-12529 
(mm)| (mm) | (v) | (Vv) | (mA) | (Cd./m2) | Part No. 1 10 50 | Part No. 24.0 | 1000 5.5 PI 289-1027-ND 1512 13.86 11.97 | BXA-24529 
725 | 700| 280 | 5 | 38,000 | 289-1145-ND 0.29 931 7.84 | BF20125-28B Dimming Single para capa 
218 | 1250] 500 | 5 | 46,000 | 289-1107-ND 11.34 10.26 8.64 | BF20218-248 Hisnad ian Output SESLIG7 ND, Bee MRE 0.08 | Bal 2GG5 eM 
226 |1275| 510 | 5 | 46,000 | 289-1144-ND 1218 11.02 9.28 | BF20226-248 72.0 | 1500 5.0 Dimming 289-7026-ND 1512 13.86 11.97 | BXA-12579 
20 228 | 1300) 515 5 46,000 | 289-1146-ND 12.18 11.02 9.28 | CF20228-31B 12.0 | 1800 7.0 Dual Output 289-1119-ND 61.36 55.52 46.76 | BXA-12610-7M 
0 | 977 |1560| 625 | 5 | 38,000 | 289-1147-ND 12.18 11.02 _ 9.28 | CF20277-288 Accessories 
292 | 1650} 660 | 5 | 46,000 | 289-1108-ND 1277 11.56 9.73 | BF20292-24B Input Conn. Assembly for BXA-12579 289-1037-ND® 2.00 _ —] BXC-10605 
305 | 1021] 663 | 6 | 42,000 | 289-1166-ND@ 1298 11.75 9.89 | CF20305-248 Output Conn. Assembly for BXA-12579 289-1038-ND 2.50 = — | BXC-10569 
325 |1830| 735 | 5 | 46,000 | 289-1135-ND 12.98 11.75 _9.89 | BF20325-24B Output Connector Assembly for 
140 | 730 | 340 | 5 | 38,000 | 289-1053-ND 10.29 9.31 7.84 | BF22140-248 BXA-12553 and BXA-501 289-1052-ND@ 2.00 —__—| BXC-10566 
vi 160 | 800 | 370 5 | 38,000 | 289-1136-ND 10.29 9.31 7.84 | BF22160-24B Input Conn. Assembly for BXA-12379 289-1158-ND® 2.63 2.38 2.00 | BXC-12379/ICON 
2 | 480 |1140| 380 | 5 | 38,000 | 289-1148-ND 9.66 874 7.36 | BF22180-28B Output Connector Assembly for 
258 |1700| 720 | 5 | 38,000 | 289-1059-ND 10.29 -9.31__7.84 | BF22258-25B Dale BxA 12879 at 2BSsISONES, 210 1.90 __1.60 | BXC-12879/0CON1 
23 [312 |1100| 618 | 6 | 28,000 | 289-1168-ND 12.97 11.74 9.88 | BF23312-248 lutput Connector Assembly for 
24 | 437 |1400| 835 | 5 | 38,000 | 289-1137-ND 14.47 13.10 11.03 | BF24438-338 Dual BXA-12379 289-1160-ND@ 3.15 2.85 2.40 | BXC-12379/0CON2 
611490 1-495-181-3000 1 289-1740-ND 1029 9317.84 | BEDGGI-248 Tnput Conn. Assembly for BXA-12563 289-1161-ND® 2.63 2.38 2.00} BXC-10546 
iso |1000| 400 | 5 | 38000 | 289-1054-ND 1029 931 7.84 | BrO61a0-248 Output Conn. Assembly for BXA-12563 _| 289-1162-ND@ 263 2.38 2.00 | BXC-10567 
i . . i i i Input Connector Assembly for 
188 | 1300] 525 | 5 | 38,000 | 289-1039-ND 10.29 931 7.84 | BF26188-20B 
214 |1450| 620 | 5 | 30,000 | 289-1060-ND 10.29 931 7.84 | BF26214-20B Can CoS RST on 289-1163-ND@ 3.15 2.85 _ 2.40 | BXC-10694 
230 |1175| 495 | 5 | 30,000 | 289-1138-ND 12.77 11.56 9.73 | BF26230-248 
240 | 250] 505 | 5 | 30,000 | 289-1055-ND 12.76 11.55 9.72 | BF26240-248 BXA-12630-5.5M Bess GLNES: 263 2.38 2.00 | BXC-10685 
950 |1900| cos | 5 | aoc00 (Mesaeneelnnl 1076 4ee a72'| aRDRDS0-34n Taput Connector for BKA-12549-6M 289-1060-ND® 2.63 2.38 2.00) BXC-10550 
26| das |4500| 728 | s | a0000 (ResotneriNn Hones 2ddae: < a7 | BroeoRS OR Output Connector for BXA-12549-6M 289-1067-ND@ 263 2.38 2.00 | BXC-10655 
aia \tese| ave | & | ado \masaeainotn Woon. aqme: 'o7atl BOR R-OOB Input Connector for BXA-12617C-6M 289-1068-ND® 2.63 2.38 2.00 | BXC-10580 
346 |1450| 700 | 6 | 36.000 | 289-1149-ND 1277 11.56 _9.73 | CF26346-37B a ee A ee 
ae laesol geo | 2 | see, ete eg. AGGe. cone [eoeeecoRE BXA-12610-7M and BXA-12613-7M 289-1069-ND@ 263 238 _2.00| BXC-10643 
jeg /napl 4000 | & | aeooo (eeameeiNG idee, dives, donaiereen arn Input Connector for BKA-503 289-1070-ND® 2.63 2.38 2.00} BXC-10574 
600 | 2340) 11251 6 36.000 | 289-1152-ND 1298 41.75 9:89 | CF26600-378 Output Connector for BXA-503 289-1071-ND® 2.63 2.38 2.00 | BXC-10585 
: 7 - a Input Connector for BXA-12592-3M, 
29 Be Mm ie 5__| 19,000 aa 8 oh ig pee eee BXA-12598-5M and BXA-12594-5M 289-1121-ND@ 290 263 2.21| BXC-10549 
oe liaus| son | 2 | 28000 (mesctneetun 1ou7. quae Ona | BERDSE DR Output Connector for BXA-12504-5M 289-1123-ND@ 2632.38 2.00 | BXC-10689 
380 |1975| 790 | 5 | 28.000 | 289-1143-ND 1298 11.75 9.89 | BF3380-24B Input onnacior for Af 12610°7H SSK BEAIYS Sani -'bae-- B11) BREA ORAS 
50 | B00) 185 | 5 | 28,000 (eee oN eee. eay oon [eeeeaen End Cap for 3mm Fluorescent Lamps 289-1072-ND® 53 48 —_—.40| BFS/RC 
86 | 540} 220 | 5 | 28,000 | 289-1004-ND 70.29 9.31 7.84 | BF386-20B te SRDS RRHTYS 53 48 ~—_-40| BF4/RC 
3.0 iy 885 ae 4 eae ea 1s oat ie ara tio 208 End Cap for 2.6mm Fluorescent Lamps 289-1165-ND 53 48 40 | BF2.6/RC 
216 |1100| 440 | 5 | 28.000 | 289-1040-ND 10.29 931 7.84 | BF3216-20B @ RoHS Compliant —_ Potted inverter 
228 | 1150| 460 | 5 | 28,000 | 289-1007-ND 10.29 9.31 _7.84 | BF3228-21B 
240 [1150] 480 | 5 | 28,000 | 289-1141-ND 277 11.56 9.73 | BF3240-24B 
250 | 1200] 520 | 5 | 28,000 | 289-1008-ND 10.29 931 7.84 | BF3250-20B . 
300 | 1350) 665 | 5 | 28,000 | 289-1041-ND 1276 11.55 9.72 | BF3300-20B Mating Connector, 
360_|1500| 785 | 5 | 28,000 | 289-1042-ND 12.76 11.55 9.72 | BF3360-208 Con tact and Crim Tool 
783 | 900 | 365 | 5 | 16,000 | 289-1043-ND 0.29 931 7.84 | BF4183-20B 
41 | 418 |1400| 765 | 5 | 15,000 | 289-1061-ND 13.69 12.39 10.44 | BF4418-208 p 
485 | 142 | 800 | 260 | 5 | 9,500 | 289-1153-ND 10.29 9.31 7.84 | BF4142-208 a a 
118 | 600 | 305 | 5 | 7,000 | 289-1009-ND 10.29 931 7.84 | BF5118-208 Rees pale 4a He 560 pee eet cue 
56 | 165 | 800) 400 | 5 | 7,000 | 289-1044-ND 10.29 9.31 7.84 | BF5165-20B seen JUL Se hee 
200 | 850 | 445 | 5 | 7,000 | 289-1010-ND 10.29 9.31 7.84 | BF5200-208 2-3 Position, 8mm, Crimp 
100 | 550) 230) 5 | 6,500 | 289-1012-ND 10.29 9.31 7.84 | BF6100-20B Connector Style BH Housing 455-1123-ND 1.69 14.12 56.49 - BHR-03VS-1 
144 | 600] 245 | 5 | 6,500 | 289-1045-ND 10.29 931 7.84 | BF6144-208 — : 
150 | 600] 250} 5 | 6500 | 289-1013-ND 10.29 931 7.84 | BF6150-20B 4-Position, 4mm, Crimp 
gs | 185 | 600] 255 5 | 6500 | 289-1046-ND 10.29 931 7.84 | BF6165-20B Connector Style BH Housing 455-1369-ND 1.72 14.35 57.39 a BHR-04VS-1 
| 200 | 680 | 290 | 5 | 6,500 | 289-1015-ND 10.29 931 _7.84 | BF6200-208 22-28 AWG, Tin-Plated 
a eh a 2 a See OTE ND i aa ue eee Phosphor Bronze Crimp Contact 455-1124-1-ND — 201 8.03 | 53.32/4,000 |SBH-001T-P0.5 
@ RoHS Compliant Crimp Tool with Die for 
22-28 AWG Contacts 455-1125-ND 432.05/1 — ___|yc-670R 
. * For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Narrow Spectrum Ultraviolet (UV) Lamps 
Start | Operating | Watts 
Dia. | Length | Volts Volts @ Output Digi-Key Price Each JKL = 
(mm) | (mm) (Vv) (V) 5mA_ | uW/cem2@1” | Part No. il 10 50 | Part No. = Ht 
30 | 25 | 350 140 | 0.70 0.30 | 289-1018-ND 10.29 931 7.84 |BF325-UV1 Tyco Electronics AMP 
3.0 | 50 | 500 195 | 0.98 0.30 | 289-1019-ND 10.29 931 7.84 | BF350-UV1 MutnGrBed DietiBULSE 
3.0 | 100 | 675 270 «| 1.35 0.25 | 289-1020-ND 1029 931 7.84 | BF3100-UV1 
3.0 | 120 | 865 280 «| 1.35 0.25 | 289-1021-ND 1029 931 7.84 | BF3120-UV1 . 
30 | 240 | 950 | 500 | 250 | 025 |289-1022-ND 10.29 9.31 7.84 | BF3240-UV1 Light-n-Lok™ Connectors 
90 | 59 | 375 150 | 0.75 0.15 | 289-1023-ND 10.29 931 7.84 | BF959-UV1/3 P H : 
Hot-Pluggable Lighting Disconnect 
Materials: * Contacts: Tin-plated copper alloy * Housing: Polymide UL 
Fluorescent Lamp t——-A po 94V-0 * Wire Termination: Poke-In * Wire size: 18AWG 
Applications: * Commercial lighting applications for UL2459 » Hot- 
Assembly pluggable interconnect for fluorescent ballast applications * Meets new 
Lamp Lamp Lead NEC and CEC requirements. 
Length | Diameter Length Digi-Key Price Each JKL No. of Electrical Digi-Key Price Each AMP 
au re aw 588 Ma ND ae 7 ae TDaTEE 25B/DKO1 positions: nating Haruo: d a8 fog REaTENS: 
100 30 150 | 289-1112-ND 1544 13.97 11.76 | BF3100-20B/DK01 7 soovac @ 5a | Aezea7ND tee oe o> |: Gooeteats 
160 3.0 150 289-1113-ND 15.44 13.97 11.76 | BF3160-20B/DKO1 : : : 
250 3.0 150 289-1114-ND 17.22 15.58 13.12 | BF3250-20B/DKO1 
418 44 150 289-1115-ND 2054 18.59 15.65 | BF4418-20B/DK01 


Inverters for Electroluminescent (EL) Backlighting 


IDC Poke-in Wire Tap/Splice 


The combination tap/splice is designed to accommodate quick 


bees rs aes i RoHS 
Input Voltage EL Element Digi-Key Price Each KL termination of power wiring (tap) out to individual light fixtures compuast 
Range (dc) | Area (cm2) | PartNo. 1 10 50_| PartNo. (splice). ® 
10-19 289-1028-ND 12.20 10.98 9.76 | NDL-201 Materials: * Contacts: Copper alloy * Housing: Thermoplastic * UL 
3.0~5.5 19 - 38 289-1029-ND 12.20 10.98 9.76 | NDL-202 94V-0 rated 
20 - 60 289-1132-ND* 13.19 11.94 10.05 | NDL-104LP 
25 - 43 289-1030-ND 12.20 10.98 9.76 | NDL-203 . 7 — . 
3.0~5.5 41-70 289-1031-ND 11.90 10.71 9.52 | NDL-204 Electrical Wire Digi-Key Price Each AMP 
50 - 83 289-1032-ND 11.90 10.71 9.52_| NDL-205 Rating _| Color Size Part No. 1 25 _100 | Part No. 
3.0 ~ 5.5 100 - 170 289-1033-ND 11.20 10.08 8.96 | NDL-217 600VAC @ 7A Brown | 12AWG (solid or stranded) | A97619-ND 56 51 -36 | 1811027-1 
* Low Profile Blue 18AWG (solid) A97620-ND__—.56——S1_—_—.36_| 1811027-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2474 1083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


PIN CONNECTIONS 


Nortlaby Vacuum Fluorescent Display Modules 


Pin Pin 
No. Symbol No. Symbol 
VFD over LCD Advantages: ¢ Power save mode (display off) 1 Vss 8 DBi 
° Higher Brightness 4 level brighiness control (by code) 2 Veco 9 DB2 
¢ Wider Viewing Angle * 8-bit or 4-bit interface lO 3 NC 10 DB3 
* Wider Temperature Range ¢ Wide operating temperature range DROP-IN REPLACEMENT © rr RS 11 DB4 
Features: ¢ 8 user definable fonts FOR LCD RW (WA 12 DB 
* LCD compatible interface * Power consumption similar to LCD with LED backlight 5 ( ) 5 
* Same mounting locations as LCD * 5mm or 9mm character height 6 E (RD) 13 DB6 
* 5V single power supply * Color: Blue-Green 7 DBO 14 DB7 
Outline Viewing Character Dot Operating Storage Supply 
Display | Character Dimensions Area Size Size Temperature | Temperature | Voltage | Digi-Key Price Each Noritake 
Format Format WxHxD (mm) WxH (mm) WxH(mm) |WxH (mm) (°c) (°C) (V) Part No. 1 10 50 Part No. 
16x2 5 x 7 Dots 80 x 36 x 13.2 51.36 x 11.4 2.46 x 4.76 0.38 x 0.56 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1019-ND 63.34 58.59 4751 | CU16025ECPB-W6J 
16x2 5 x 8 Dots 122 x 44 x 20.2 82.70 x 19 3.85 x 8.0 0.53 x 0.89 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1017-ND 101.50 93.89 76.13 | CU16029ECPB-W1J 
20x2 | 5x7CURS 116 x 37 x 16 70.8 x 11.5 24x54 0.4x0.5 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1005-ND 64.90 60.04 48.68 | CU20025ECPB-W1J 
20x2 5x7 Dots 146 x 43 x 19 102.6 x 18.8 3.8 x 8.0 0.6 x 0.975 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1028-ND 105.70 97.78 79.28 | CU20029ECPB-W1J 
20x4 5x7 Dots 98 x 60x 17 70.8 x 20.9 24x47 0.4x0.5 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1064-ND 100.86 93.30 75.65 | CU20045-UW5J 
24x2 5x7 Dots 125 x 36 x 20.74 85.2x 11.5 2.4x4.7 0.4x0.5 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1029-ND 75.02 69.40 56.27 | CU24025ECPB-W1J 
40x2 5x7 Dots 182 x 33.5 x 20.5 138.8 x 11.5 2.3.x 4.7 0.38 x 0.5 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1062-ND 101.74 94.11 76.31 | CU40025-UW6J 
40x2 5 x 8 Dots 146 x 62.5 x 23 99.6 x 37.6 3.7 x 8.8 0.57 x 0.84 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1063-ND 156.64 144.90 11748 | CU20049-UW2J 
40x4 5x7 Dots 190 x 54x 21 137.4 x 23.2 2.1x4.9 0.29 x 0.48 -40 ~ 85 -50 ~ 85 5 286-1065-ND 225.04 208.17 168.78 | CU40045-UW1J 


Graphics Vacuum Fluorescent Display Modules [ vos:0cuo7000 


GUD3000/7000 Graphic Development Kits: 

Prepares development strategy for the Noritake 3000 or 7000 Series from your Windows PC using the GUD3000 or 
GUD7000 development kit. 

Complete Development Kit Includes: 

* GUD3000 256 x 64 or GUD7000 140 x 32 Graphic Display and stand, assembled. 

* Serial Signal/ Power wire harness (RS-232 interface) 


* Power Supply 


° CD with application 


No. No. Dot Display Area PCB Size Power Operating 
of of Pitch WxH WxH (V/mA) Temperature | Digi-Key Price Each Noritake 
Dots Characters (mm) (mm) (mm) (All Dots On) (°C) Part No. 1 10 50 Part No. 
128 x 32 4x21 0.45 x 0.44 57.45 x 13.93 98 x 131 5.0/400 -40 ~ 85 286-1046-ND 99.88 92.39 74.91 GU128X32D-7000 
128 x 32 4x21 0.45 x 0.44 57.45 x 13.93 98 x 131 5.0/400 -40 ~ 85 286-1047-ND 96.00 88.80 72.00 | GU128X32D-7002 
128 x 32 4x21 0.45 x 0.44 57.45 x 13.93 98 x 131 5.0/400 -40 ~ 85 286-1048-ND 99.72 92.25 74.79 | GU128X32D-7003 
128 x 32 4x21 0.65 x 0.65 83.05 x 20.65 130 x 38.5 5.0/450 -40 ~ 85 286-1059-ND® 148.58 137.44 111.44 | GU128X32-800B 
128 x 64 8x21 0.65 x 0.65 83.05 x 41.45 140 x 68 5.0/750 -40 ~ 85 286-1023-ND 164.40 152.07 123.30 | GU128X64-800A 
128 x 64 8x21 0.65 x 0.65 83.05 x 41.45 140 x 68 5.0/750 -40 ~ 85 286-1060-ND® 176.08 162.88 132.06 | GU128X64-800B 
128 x 64 4x8 0.45 x 0.45 57.45 x 28.65 99 x 49 5.0/760 -40 ~ 85 286-1066-ND® 118.98 110.06 89.24 | GU128X64D-7000 
160 x 16 2x26 0.65 x 0.95 103.85 x 15 154 x 39 5.0/400 -40 ~ 85 286-1025-ND 157.56 145.75 118.17 | GU160X16-800A 
160 x 32 4x26 0.635 x 0.635 101.45 x 20.17 154x 45 5.0/550 -40 ~ 85 286-1061-ND® 164.84 152.48 123.63 | GU160X32-800B 
192x 16 2x32 0.75 x 0.75 143.8 x 11.8 200 x 33.5 5.0/450 -40 ~ 85 286-1024-ND® 169.24 156.55 126.93 | GU192X16-800A 
256 x 32 4x42 0.65 x 0.65 166.25 x 20.65 220 x 50 5.0/750 -40 ~ 85 286-1027-ND® 180.72 167.17 135.54 | GU256X32-800A 
256 x 64 8x 42 0.65 x 0.65 166.3 x 41.50 222 x78 5.0/2,000 -20 ~ 70 286-1010-ND® 374.40 346.32 280.80 | GU256X64-372 
256 x 64 8x 42 0.65 x 0.65 166.25 x 41.45 230 x 78 5.0/1,500 -40 ~ 85 286-1040-ND® 296.64 274.40 222.48 | GU256X64-900A 
256 x 64 16 x 32t 0.45 x 0.45 115 x 28.65 159 x 50 5.0/850 -40 ~ 70 286-1043-ND® 201.50 186.39 151.13 | GU256X64D-3900 
112x 16 2x16 0.47 x 0.725 52.50 x 11.45 80 x 36 5.0/260 -40 ~ 85 286-1030-ND® 59.34 54.89 44.51 GU112X16G-7000 
112x16 2x16 0.47 x 0.725 52.50 x 11.45 80 x 36 5.0/260 -40 ~ 85 286-1032-ND® 56.24 52.03 42.18 | GU112X16G-7003 
140 x 16 2x20 0.5 x 0.725 69.85 x 11.45 116 x 37 5.0/290 -40 ~ 85 286-1033-ND® 64.28 59.46 48.21 GU140X16G-7000 
140 x 16 2x20 0.5 x 0.725 69.85 x 11.45 116 x 37 5.0/290 -40 ~ 85 286-1035-ND® 61.20 56.61 45.90 | GU140X16G-7003 
140 x 16 2x23 0.735 x 1.185 102.75 x 18.8 146 x 43 5.0/650 -40 ~ 85 286-1049-ND 104.66 96.82 78.50 | GU140X16J-7000 
140 x16 2x23 0.735 x 1.185 102.75 x 18.8 146 x 43 5.0/650 -40 ~ 85 286-1051-ND® 99.72 92.25 74.79 | GU140X16J-7003 
140 x 32 4x20 0.5 x 0.68 69.85 x 21.61 98 x 60 5.0/400 -40 ~ 85 286-1036-ND® 99.92 92.43 74.94 | GU140X32F-7000 
140 x 32 4x20 0.5 x 0.68 69.85 x 21.61 98 x 60 5.0/400 -40 ~ 85 286-1038-ND® 94.98 87.86 71.24 | GU140X32F-7003 
280 x 16 2x46 0.49 x 0.70 137.05 x 11.0 182 x 33.5 5.0/520 -40 ~ 85 286-1052-ND 100.94 93.37 75.71 GU280X16G-7000 
280 x 16 2x46 0.49 x 0.70 137.05 x 11.0 182 x 33.5 5.0/520 -40 ~ 85 286-1053-ND 97.00 89.73 72.75 | GU280X16G-7002 
280 x 16 2x46 0.49 x 0.70 137.05 x 11.0 182 x 33.5 5.0/520 -40 ~ 85 286-1054-ND 96.00 88.80 72.00 | GU280X16G-7003 
256 x 64 8x42 0.325 x 0.325 83.08 x 20.68 133 x 38 5.0/430 -40 ~ 85 286-1055-ND 201.50 186.39 151.13 | GU256X64C-3900 
256 x 64 4x16 0.45 x 0.45 115.05 x 28.65 159 x 50 5.0/330 -40 ~ 85 286-1067-ND® 144.62 133.78 108.47 | GU256X64D-7000 
256 x 128 16 x 42 0.325 x 0.325 83.08 x 41.48 131 x 66 5.0/850 -40 ~ 85 286-1056-ND® 273.64 253.12 205.23 | GU256X128C-3900 
256 x 128 16 x 42 0.45 x 0.45 115.05 x 57.45 170 x 90 5.0/1,200 -40 ~ 85 286-1057-ND® 371.18 343.35 278.39 | GU256X128D-3900 
256 x 128 16 x 42 0.55 x 0.55 140.65 x 70.25 214x110 5.0/100 -40 ~ 70 286-1058-ND 44762 414.05 335.72 | GU256X128E-3900 
Graphics Development Kit Without Display..........0..ccccccccsececeeseceeceueeeeceeeeeeseaseseatereeueaeateaseveaseseasereaseneaees 286-1015-ND® 200.00 185.00 150.00 | GUD-ND 
Graphics Development Kit for 3000 Series ......... 0. ccc c cece nce e ence een ee nese nee ee eee eee tee see ee see ne tease eee eee ee 286-1041-ND® 303.14 280.41 227.36 | GUD3000 
‘Graphics Development Kit for 7000: SONGS i siieie sicaie's a cictlnicaiuid'olsiinlenlsa ts'p Sainielee azine wineios a didlg'sleleeidn tisidle' oles oldisdibielnsece sidididteaiemdsid 286-1042-ND® 184.02 170.22 138.02 | GUD7000 


t Also available in 6 x 8 and 8 x 16 depending on font size © RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 (T083) 2475 


Digit Dual Row 


No. of Size Type No. of Spacing Digi-Key Price Each Lumex 
Format Digits | (mm) (mm) Pins (mm) Part No. 1 5 10 | PartNo. 
1g 21 1217 | 254Dip 16 oer 67-1787-ND @ 1.78 1.65 1.48 | LCD-S2X1C50TR 
I . : ° 67-1798-ND 1.78 1.65 1.48 | LCD-S2X1C50TF 


Lumex Numbering System 
LCOD-S401C40TF-1 O44 3 7.87 2.54 Dip 24 18.10 


doa a8 duu 


67-1788-ND 1.66 1.54 1.38 ) LCD-S301C31TR 
67-1799-ND 1.66 1.54 1.38 | LCD-S301C31TF 


‘a8 31/2 | 12.70 | 254Dip | 40 33.00 67-1789-ND 3.78 3.50 3.14 | LCD-S3X1C50TR/A 
“1/888 31/2 | 12.70 | 254Dip | 40 33.18 67-1790-ND 3.78 3.50 3.14 | LCD-S3X1C50TR/B 
' Type of Display tg Coat PY 5 4 992 | 1.27Dip | 40 24.64 67-1792-ND @ 2.96 274 2.46 | LCD-S401C39TR 
. Operating = Standard (0°C ~ 50° | i 
Temperature H = High Temp (-30°C ~ 75°C) Goo 4 13.20 | 2.54Dip | 40 32.39 67-1793-ND 4.20 3.89 3.49 | LCD-S401C52TR 
. Model Alphanumeric and Numeric 4 18.00 | 2.54 Dip 40 40.01 67-1794-ND @ 4.54 420 3.77 | LCD-S401C71TR 
Number 401040 =4 Character x 1 line, 0.40” = er : 
4x145 =4.5 Character x 1 line, 0.45” 7106-0 41/2 889 | 254Dip | 40 24.45 67-1795-ND @ 3.04 282 2.53 | LCD-S4X1C35TR 


* 0010. 
X- represent 1/2 column 67-1796-ND® 7.26 6.72 6.03 | LCD-S601C71TR 
Matrix and Graphic Model qf baa ao be 6 | 1799 | 254Dip | 50 40.14 ; é : 
01602D =16 Characters x Lines, Dot Matrix Bm el 67-1807-ND # 7.26 6.72 6.03 | LCD-S601C71TF 
. Fluid Type T = Twisted Nematic (TN) 
Polarizer s = uber Tales Nematic (STN) Overall Active Typical Current Works with Digi-Key Price Each Lumex 
” Mode F = Transflective Size(mm) | Area (mm) Color | Voltage (mA) LCD PartNo. | PartNo. 1 5 10 | PartNo. 
. Display Default = Positive Image (No Letter), or if more Backlight 
Mode Description Follows Use *-"; N = Negative Image 30.0x 20.0 | 240x184 | Green 2.2 25 67-1798-ND | 67-1952-ND 2.50 2.32 2.08 | SSB-CEL2417SUGC 
- Viewing Default = 6 o'clock (No Number) 114.0x 28.8 | 100.4x 25.2 | Green 4.2 576 67-1807-ND | 67-1953-ND # 8.64 8.00 7.18 | SSB-COB10025GW 
Direction 1 = 12 o'clock 
@ RoHS Compliant 


. Type of Display Liquid Crystal Module 5. Fluid T = Twisted Nematic (TN) 
Lumex Numbering System . Operating S = Standard (0°C ~ 50°C) Type S = Super Twisted Nematic (STN) 
LOCM-S01602DTF-1 Temperature H = High Temp (-20°C ~ 70°C) 6. Polarizer Mode R = Reflective F = Transflective 
7 . Model Dot Matrix and Graphic Model 7. Display Default = Positive Image (No Letter), or if more 
a a Hu neoee Number 01602 = 16 Character x 2 Lines Mode description follows use “-"; N = Negative Image 
12864 = 128 Columns x 64 Rows 8. Viewing Default = 6 o’clock (No Number) 
. Display Type D = Dot Matrix G = Graphic Direction 1=12 o'clock 
i Outline Viewing Pixel Size | Pixel Pitch | Back- 
LC D G ra ph Ic RoHS Built-in Dot Pixels | Dimension (mm) Area (mm) (mm) (mm) light | Digi-Key Price Each Lumex 
Controller WxH WxHxD WxH WxH WxH Type | Part No. iu 5 10 Part No. 
M od u les ® EPSON SED1520 122 x 32 84x 44x 12.70 | 60.50 x 18.50 AO x .45 44x49 LED | 67-1782-ND 24.98 23.11 20.74 LCM-S12232GSF 
SAMSUNG SeBo10a | 120x64 | 98x70x127 72x40 48x48 | 52x52 | LED | 67-1783-ND 4780 4422 39.68 LCM-S12864GSF 
128 x 64 75 x §2.7 x 10 60 x 32.5 0 x .40 43 x 43 LED | 67-1784-ND 50.80 46.99 42.17 LCM-H12864GSF/H-Y 
Features: TosuiBa Tessa | 240x684 | 180x65x14 133 x 40 49x49 | 53x.53 | LED | 67-1785-ND 91.80 84.92 76.20 LCM-S24064GSF 
* Standard Temperature Version 240x128 | 144x104 x 15.1 114x 64 40x40 | 45x.45 | LED | 67-1786-ND 117.68 108.86 _97.68 LOM-S240128GSF 
. S SeSSSSSSESETET 
Dot Matrix LCD Modules = 


Features: ¢ Standard Temperature Version * Standard Pin Connections » All the LCD's listed use a SAMSUNG controller P/N S6A0069 


O sesgasacssasee = 9) 


Outline Viewing Character Dot Operating Storage Supply 
Display Character Pad Dimension Area Size Size Temperature Temperature Voltage Digi-Key Price Each Lumex 
Format Format Layout WxHxD (mm) Wx H (mm) WxH(mm) | WxH(mm) (°C) (°C) (V) Part No. if 5 10 Part No. 
Twisted Nematic, Reflective without LED Backlight 
16x1 Top 80 x 36x 8.8 66 x 16 3.07 x 6.56 55x .75 67-1778-ND 7.50 6.94 6.23 LCM-S01601DTR 
16 x2 Top 80 x 36x 8.8 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 mr. BQO 20°C ~ 70° 67-1779-ND 9.28 8.59 7.71 LCM-S01602DTR/A 
tex2 | 5*8D0IS | i side | 95x30x89 esxté | 296x556 | sexe5 | OC~SOC | -20°~70° a0 67-1780-ND 9.28 859 7-71 | LCM-S01602DTR/C 
16 x2 Bottom 66 x 26 x 6.5 62x19 2.46 x 5.56 46 x .66 67-1781-ND 5.88 5.44 4.88 LCM-S01602DTR/M 
Super Twisted Nematic, Reflective without LED Backlight 
16x1 Top 80 x 36x88 66 x 16 3.07 x 6.56 55x .75 67-1767-ND 9.56 8.85 7.94 LCM-S01601DSR 
16x2 Top 80 x 36x 8.8 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 67-1768-ND 10.34 9.57 8.59 LCM-S01602DSR/A 
16x2 Bottom 84x 44x 8.8 66 x 16 2.96 x 5.56 56 xX .66 67-1769-ND 11.38 10.53 9.45 LCM-S01602DSR/B 
16x2 L Side 85 x 30 x 8.9 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 67-1770-ND 10.34 9.57 8.59 LCM-S01602DSR/C 
16x2 5x8 Dots Bottom 122 x 44x88 99 x 24 4.84 x 9.63 92x 1.16 0° ~ 50°C -20°C ~ 70°C 5.0 67-1771-ND 15.50 14.34 12.87 LCM-S01602DSR/D 
16x4 Top 87 x60x8.9 65 x 25.6 2.95 x 4.75 55 x 55 . 67-1772-ND 22.02 20.37 18.28 LCM-S01604DSR 
20x2 L Side 116 x 37x 8.9 85 x 18.6 3.2 x 5.55 60 x .65 67-1773-ND 15.82 14.64 13.14 LCM-S02002DSR 
20x4 Top 98 x 60 x 8.8 77 X 26.3 2.95 x 4.75 55 x 55 67-1774-ND 23.98 22.19 19.91 LCM-S02004DSR 
24x2 L Side 118 x 36 x 8.8 93.5 x 16 3.2 x 5.55 60 x .65 67-1775-ND 16.46 15.23 13.67 LCM-S02402DSR 
40x4 L Side 190 x 54x10 149 x 29.5 2.78 x 4.89 50x 55 67-1777-ND 57.28 52.99 47.55 LCM-S04004DSR 
Super Twisted Nematic, Transflective with LED Backlight 
16x1 Top 80 x 36 x 12.7 66 x 16 3.07 x 6.56 55x .75 67-1757-ND 12.62 11.68 10.48 LCM-S01601DSF 
16x2 Top 80 x 36 x 12.7 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x 66 67-1758-ND 13.36 12.36 11.09 LCM-S01602DSF/A 
16x2 Bottom 84x 44x 12.7 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 67-1759-ND 13.98 12.94 11.61 LCM-S01602DSF/B 
16x2 L Side 85 x 30x 12.7 66 x 16 2.96 x 5.56 56 x .66 67-1760-ND 13.36 12.36 11.09 LCM-S01602DSF/C 
16x4 Top 87 x 60x 12.7 62 x 25.6 2.95 x 4.75 55 x 55 mr. BQO 20°C ~ 70° 67-1761-ND 27.66 25.59 22.96 LCM-S01604DSF 
2ox2 | 5*8D0tS | | side | tiexa7xta7 | s5xia6 | 32x555 | 60x65 | TO~S0C | 20-70% mo 67-1762-ND 2058 © 19.04 ~~ 17.09 | LoM-Soz002DsF 
20x4 Top 98 x 60 x 12.7 77 X 26.3 2.95 x 4.75 55 x 55 67-1763-ND 31.50 29.14 26.15 LCM-S02004DSF 
24x2 L Side 118 x 36x 12.7 93.5 x 16 3.2 x 5.55 60 x .65 67-1764-ND 21.28 19.69 17.67 LCM-S02402DSF 
40x2 L Side 182 x 33.5 x 12.7 154 x 15.3 3.2 x 5.55 60 x .65 67-1765-ND 37.14 34.36 30.83 LCM-S04002DSF 
40x4 L Side 190 x 54x 14.5 149 x 29.5 2.78 x 4.89 50x .55 67-1766-ND 67.48 62.42 56.01 LCM-S04004DSF 
” 3” a 
Color LCD TFT Modules 4.0” and 6.4” Modules parr Pap 
* a rt —— 400.20. ——| 156,30 ~ (2ctive area) 

Take Standard NTSC Composite Video Signals il 11220 | < 

These high quality, low profile, 4.0” and 6.4” color LCD TFT modules can be used to view any NTSC composite video source |.42.35 ___39.76_| > 

such as the output from a VCR or one of our small Panasonic CCD cameras. i 1, Pere a 26.30) 

G } 

Operating Conditions: * Storage Humidity (Hs): 85% RH 34.04 6.4” Module 

* Operating Voltage (Vop): 10-30VDC, 12VDC typical ¢Input Signal/NTSC Sync Negative (Composite Video 61.77 010 q 4,00 

* Operating Temperature (Top): 0°C ~ 60°C Signal: 1Vp-p/75Q): Vi: 1Vp-p fH: 15.75KHz fV: 60Hz Ee 2773 | | a LAA 

* Storage Temperature (Tst): 4.0” Module: -20°C ~ 80°C __ fe: 3.58MHz 1 Interface 9 Lge nay To A 

6.4” Module: -25°C ~ 80°C. «Power Consumption (Pc): 4.0” Module: 5W, 6.4” lo} lol a | Board i tem HAF cour sre ooo 

* Operating Humidity (Ho): 85%RH Module: 7W ——— 4.0” Module 26.0 L 420.00 

Display Resolution Active Area Dot Pitch ae 
Size (No. of lines) (mm) (mm) Weight Viewing Angle Digi-Key Price Lumex 
(inch) Width Height Width Height Width Height (gm.) Backlight* Right Left Up Down Part No. Each Part No. 
4.0 480 234 82.10 61.70 0.106 0.161 166 +5 CCFT 45° 45° 10° 30° 67-1547-ND 299.00 LCM-480234GF-40CG 


* 10,000 hour minimum at Tamb=25°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2476 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


red lan Counters and Timers 


CUB3 and CUB3T 
CUB3 


The CUB3 is a battery-powered up counter for counting dry contact closures from switches or relay contacts. Built-in 
debounce circuitry ensures accurate counts up to 100 Hz. It can also be used with transistor closures and has a reset 
button on the front of the counter. 


CUB3T 


The CUB3T is a time display that will count the length of time that the inputs are connected together. Inputs are triggered 
using a dry contact switch to start the timing circuit. Time indicators require a supply voltage of 10 ~ 300VAC or DC. Rear 
reset only. 


Digi-Key Price | Red Lion 
Description Part No. Each | Part No. 
CUB3 Count Indicator, 100 Hz, Replaceable N Cell Battery. RLCO3-ND® 32.40 | CUB30000 
CUB3 Count Indicator, 100 Hz, Built-in Lithium Battery... RLC04-ND 38.88 | CUB3LO00/A 
Alkaline N Cell Battery for RLCO3-ND .. P147-ND@ 1.08 | AM5X 
CUB3T Time Indicator, 1 Hour or 60 Min., 10-300VAC or DC Input RLC3TR-30-ND 47.52 | CUB3T300 
CUB3T Time Indicator, .1 Hour or 6 Min., 10-300VAC or DC Input .. RLC3TR-31-ND 47.52 | CUB3T310 
CUBS3T Time Indicator, .01 Hour or 60 Sec., 10-300VAC or DC Input. RLC3TR-32-ND 47.52 | CUB3T320 
CUB3T Time Indicator, .1 Min. or 6 Sec., 10-300VAC or DC Input. .. RLC3TR-33-ND 47.52 | CUB3T330 


@ RoHS Compliant 


CUB7 Series Counters and Timers 


CUB7/CUB7W 


The CUB7 and CUB7W are 8-digit miniature counters with large 0.35” (8.89 mm) high 
digits. The LCD read-out is available in Positive Image Reflective, Negative Image 
Transmissive with yellow/green or red LED backlighting. The backlight version requires 
an external 9 ~ 28VDC power supply. The CUB7 series is housed in a lightweight, high- 
impact plastic case with a clear viewing window. The sealed front panel with the silicone rubber reset button meets NEMA 
4X/IP65 specifications for wash-down and/or dusty environments when properly installed. The CUB7W accepts most 
machine control voltage signals. The input accepts AC or DC control voltages from 10 ~ 300V at count speeds up to 30 
counts per second (cps). 


Features: 

Replaceable internal lithium battery provides up to 7 years of uninterrupted operation » Front panel reset or remote reset 
«Connections: Wire clamping screw terminals » Fits DIN standard cut-out 1.77” (45 mm) x 0.874” (22.2 mm) *Low 
speed count to 30 Hz from switch closure or 0.C. transistor; High speed count to 10 kHz (CUB7) 


CUB7T 


Features: 

© 10 programmable timer ranges * 8-digit LCD reflective display with “Timer Active” annunciator * 0.35” (8.89mm) 
high digits * Available in either contact or voltage versions * Replaceable internal lithium battery provides up to 6 years 
of uninterrupted operation »* Both front panel program and rest buttons are individually enabled »* Connections: Wire 
clamping screw terminals * Front panel and remote reset inputs * NEMA 4X/IP65 sealed front bezel 


Digi-Key Price | Red Lion 
Description Part No. Each | Part No. 
CUB7 Counter, Reflective LCD, Dry-contact Input. RLC700-ND® 51.84 | CUB70000 
CUB7 Counter, Yellow/Green Backlight LCD, Dry-contact Input. RLC701-ND@ 73.44 | CUB70010 
CUB7 Counter, Red Backlight LCD, Dry-contact Input ... RLC702-ND 73.44 | CUB70020 
CUB7 Counter, Reflective LCD, 10-300VAC or DC Input . RLCW70-ND® 56.16 | CUB7WO000 
CUB7 Time Indicator, Reflective LCD, Dry-contact Input RLC7TO-ND® 48.60 | CUB7TO00 
CUB7 Time Indicator, Reflective LCD, 10-300VAC or DC Input . RLC7T1-ND 48.60 | CUB7T100 


@ RoHS Compliant 


SUB-CUB 1 and 2 Counters 


SUB-CUB 1 and 2 


SUB-CUB 1 and 2 are component-type up counters designed to be 
snapped down onto a standard 1/16” PCB. Solderless elastomeric 
pads contact copper pads on the PCB for inputs, reset and display 
latch and test functions. Solderless connections are corrosion-proof, 
gas-tight interface contacts for high reliability. Ultra low power 
(5V at 15p/A typical) and latchable display with automatic leading 
zero blanking. Ideal in applications for register status and usage, 
maintenance, diagnostics, time-duration or period readouts. 


SUPER SUB-CUB 


SUPER SUB-CUB provides all the capabilities of SUB-CUB 1 and 2, plus four operating modes capable of bi-directional 
counting, quadrature counting, coincidence counting and anti-coincidence adding and subtracting. Optional bezel 
mounting kit provides a crisp, clean panel-mount option for panel-mounted applications. 


Red Lion 
Part No. 


Digi-Key Price 


Description Part No. Each 


SUB CUB I and II 
Evaluation Kit for Counter Testing (Counter Sold Separately) . 
Mounting PCB for Display Counter to Evaluation Kit 
Display Counter, .2” (5.08mm) High Digits . 
Display Counter, .35” (8.89mm) High Digits RLC2000-ND@ 31.32 


RLCO1-ND 57.24 
RLCO2-ND® 10.80 
RLC1000-ND® 24.84 


DM-OSC-B01/A 
DM-OSC-B02/A 
SCUB-1000 
SCUB-2000 


CUB5 Series 


The CUBS provides the ultimate in flexibility, from its complete user programming to the 
optional relay output capability. The meter can be programmed as a single or dual counter 
with rate indication capability. As a dual counter, each counter has a separate scale factor 
and decimal point. In the counter/rate indicator mode, each has its own scaling and decimal 
point read-out in different engineering units. The display can be toggled either manually or 
automatically between the selected displays. The CUBS can be powered from an optional Red Lion Micro-Line/Sensor 
Power Supply (RLC124-ND) which attaches directly to the back of the CUBS. The RLC124-ND is powered from 85- 
250VAC and provides up to 400mA to drive the unit and sensors. 


Features: * 0.46” (11.7mm) high digits * Reflective and backlight LCD versions: backlight version user selectable for 
green or red backlighting with variable display intensity * Counter programmable for one of 8 different count modes, 
including bi-directional and quadrature * Non-volatile EPROM memory retains all programming parameters and count 
values when power is removed * Meters can be fitted with an optional plug-in relay card which can be installed initially 
or at a later date 


Specifications: * Display: 0 ~ 999999 »* Over Range Display: “R OLOLOL” »* Maximum Frequency: 20 kHz; Minimum 
Frequency: 0.01 Hz * Accuracy: +0.01% * Operating Temperature: -35°C ~ 85°C »* Connections: Wire clamping screw 
terminals * Count/Rate Signal Input A: DIP switch selectable to accept pulses from variety of sources; Input B: Logic 
signals only 


Digi-Key Price Red Lion 
Description Part No. Each Part No. 
CUB5 Dual Counter and Rate Indicator, Reflective Display RLC121-ND 101.92 CUB5RO000 
CUB5 Dual Counter and Rate Indicator, Red-Green Backlight Display RLC122-ND 113.36 CUB5B000 
Setpoint Relay Option Card, SPDT, 1A Output . RLC123-ND 26.00 CUB5RLYO 
Micro-Line/Sensor Power Supply RLC124-ND 42.90 MLPS1000 


MDMU Counter/Timer/Tach 


The MDMU is a complete 6-digit counter/timer/tach 
in a small panel mounted or printed circuit board 
(PCB) mounted package. It is designed to operate 
from a 5VDC power supply. It has a 6-digit LCD with 
0.35” (8.89mm) high digits and 5 selectable decimal 
points. In the timer mode, a flashing annunciator is 
supplied to indicate that the signal input of the MDMU 
is active. The displays are available in Positive Image 
Reflective (black digits, reflective background) or 
Negative Image Transmissive (illuminated digits, dark 
background) with red or yellow/green backlighting. 


Counter Mode: It can be selected by setting the Mode Select Inputs to the appropriate levels (Hardware selection). A 
rate multiplier of 0.0001 ~ 1.9999 and a decimal point of 0 through 0.00000 can be selected using the Program mode. 
Decimal points may also be set using the DP Inputs (Hardware selection). Both the Count (CNT) and LSC Inputs can be 
used. (Using the Program mode option causes the counter to increment on the opposite edge of the Input signal.) 


Timer Mode: This mode and range can be selected by either setting the Mode Select Inputs to the appropriate levels 
(Hardware selection) or by selecting the range in the Program mode. The available timing range increments are 1 msec, 
10 msec, 100 msec, 1 second, 0.1 minute, 1 minute, 0.01 hour, 0.1 hour, 1 hour, and hr:min:sec. The Timer Active 
annunciator will flash at a 2 Hz rate when the input to the timer is activated. Both the CNT and the LSC inputs can be 
used. The Inhibit (INH) Input can be used to enable or disable Leading Zero Blanking (LZB). 


Tach Mode: It can be selected by setting the Mode Select Inputs to the appropriate levels (Hardware selection). In the 
Tach mode, the MDMU operates as a fixed 1 second time base tachometer. In the Program mode, the time base can be 
set 1 through 7 seconds (in whole second increments). The rate multiplier can also be programmed from 0.0001 through 
1.9999. Decimal points can be set from 0 through 0.00000. Decimal points may also be set using the DP Inputs. Both the 
CNT and the LSC Inputs can be used. 


Features: * LCD: Positive Image Reflective or Negative Image Transmissive with yellow/green or red LED backlighting 
© Counter, timer and tach all in a single unit * Rate multiplier/prescaler from 0.0001 ~ 1.9999 in count and tach modes 
© 10 ranges in timer mode * Selectable decimal points * 5VDC powered « Panel mount or PCB mount 


Circuit Board Mount 


Panel Mount 


Digi-Key Price Red Lion 
Description Part No. Each Part No. 
Counter/Timer/Tach, Reflective Display, Panel Mount RLCUOO-ND® 38.88 MDMUO0000 
Counter/Timer/Tach, Yellow Backlight Display, Panel Mount RLCU01-ND 49.68 MDMUO0010 
Counter/Timer/Tach, Red Backlight Display, Panel Mount... RLCU02-ND® 49.68 MDMU0020 
Counter/Timer/Tach, Reflective Display, PCB Mount RLCU10-ND 35.64 MDMU0100 
Counter/Timer/Tach, Yellow Backlight Display, PCB Mount . RLCU11-ND 46.44 MDMU0110 
Counter/Timer/Tach, Red Backlight Display, PCB Mount.... RLCU12-ND 46.44 MDMU0120 
MDM Cable Assembly ............0.. 000. .0ec cece eeee cence eeeeeeeet eee RLC70-ND 14.04 HWK70000 


@ RoHS Compliant 


SUB-CUB 2-8A, D and T 


SUB-CUB 2-8A 

The SUB-CUB 2-8A is a completely self-contained 8-digit counter module for high speed 
counting, with counting rates to 750 kHz. Counters are designed to be snapped down onto 
a standard 1/16” PCB. Solderless elastomeric pads contact copper pads on the PCB for 
inputs, reset and display latch and test functions. Solderless connections are corrosion- 
proof, gas-tight interface contacts for high reliability. 


SUB-CUB D 


The SUB-CUB D is a 6-digit up/down counting, true quadrature counter. Mode select inputs and add, subtract, multiply 
and divide functions make this counter extremely flexible for different frequencies. 


SUB-CUB T 


The SUB-CUB T is a selectable counter/timer display. Counter mode is selectable for either low count input (with 
debounce) or high speed inputs (without debounce). In the timer mode, the unit is selectable in 4 timer modes from 
hours down to .1 minute resolution. Optional bezel mounting kit provides a crisp, clean panel-mount option for panel- 
mounted applications. 


Digi-Key Price | Red Lion 
Description Part No. Each | Part No. 
SUB-CUB 2-8A 
8-Digit LCD component up counter -|RLC2-8A-ND 44.28 | SCUB28A0 


Panel Bezel Kit with PCB and Cable for RLC2-8A-ND RLC28-ND 24.84 | HWK-28-000/A 


Panel Bezel Kit with PCB and Cable for RLC2000-ND.................. RLC40-ND 22.68 
SUPER SUB CUB — RoHS Compliant 


HWK-40-000/A 


SUB-CUB D — RoHS Compliant 
8-Digit Bi-directional Module with 6-Digit LCD Display ..| RLCO5-ND 33.48 
SUB-CUB D Prototype PCB. .| RLCO9-ND 15.12 


SCUBD-200/A 
DM-OSC-B04/A 


SUPER SUB-CUB Prototype PCB.................00020cceeeeeeeeeeeeees RLCO8-ND 15.12 | DM-OSC-B03/A 
Panel Bezel Kit without PCB or Cable for RLCO5-ND, RLCO7-ND, SiDIght Timer/COunter:...v..2.cccsennesnnvoronnnrraretacnater cscs delnaitsnaseaanae RLCO7-ND@ 32.40 | SCUBT-200/A 
RLC2-8A-ND, RLC200A-ND and RLC2000-ND.................2... RLC30-ND 11.88 | HWK-30-000/A Panel Bezel Kit without PCB or Cable for RLCOS-ND, RLCO7-ND, 
Panel Bezel Kit with PCB and Cable for RLC200A-ND................... RLC50A-ND@ 27.00 | HWK-50-000/A RLC2-8A-ND, RLC200A-ND and RLC2000-ND ...........00.. RLC30-ND 11.88 | HWK-30-000/A 
RoHS Compliant @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 2477 


red ign Miniature Display D.C. Voltmeter 


Dimensions 


are for 
CUB4V 
Series 


.93 (23.62) 


[1.3 (33.02)] 


Panel 
Cutout 


Ratio: 70dB * Input Impedance: 1000MQ » Operating Range: 0°C ~ 60°C 


“11.68 (42.67) Le 
[2.68 (68.07)] 


LD Series Large Display 
Counters and Timers 


MDMV Series: SPECIFICATIONS: « Display: 3-1/2-digit, 0.4” (10.2mm) high digits. A minus (-) sign 
Fi is displayed when voltage is negative * Decimal Points: Selectable decimal points are activated at the 
in[ J rear terminal pins to allow the display to be read in tenths, hundredths or thousandths » Annunciators: 
5 selectable annunciators, BAT, V, A, p and m are activated at the appropriate rear terminal »* Power 
Requirements: 4.8VDC ~ 6VDC @ 5mA Maximum «Input Range: 0 to +199.9m VDC » Over-range 
Indication: Over-range is indicated by a “1” displayed in the most significant digit and the blanking of 
the three least significant digits * Reading Rate: 2 1/2 readings per second * Common Mode Rejection 


CUB4V Series: SPECIFICATIONS: * LCD, positive reflective or negative transmissive with yellow/ 
green or red backlighting * Four selectable D.C. ranges (0-199.9 mV, 1.999 V, 19.99 V, 199.9 V) * 0.6" 
(15.24mm) high LCD digits * Built-in scaling provided * Auto-zeroing circuit »* Selectable decimal 
points * Wire connections made via screw clamp type terminals Fits DIN standard cut-out 2.68” 
(68mm) x 1.30” (33mm) * NEMA 4X/IP65 sealed front panel bezel * 9 ~ 28VDC powered 


Red Lion’s low cost large digit display’s are available in either large 2.25” (57.15mm) red LED digit height 
or very large 4.0” (101.60mm) red LED digit height. Choose either a single counter function or single timer 
function that is housed in a NEMA 4 case construction and features adjustable brightness control, 85 ~ 250VAC. 

power input and selectable high or low frequency (0.01 Hz ~ 35KHz) inputs. Perfect for industrial settings such 2) 
as factory displays, outside displays or long distance displays. 


Digi-Key Price Each Red Lion 

Description Part No. 1 5 Part No. 
MDMV Series 
Panel Mt., Reflective Display RLCOOO-ND@ 40.80 39.78 ) MDMV0000 
Panel Mt.,Ylw./Grn. Backlight Display RLCO10-ND@ 53.60 52.26 | MDMV0010 
Panel Mt., Red Backlight Display RLC020-ND 53.60 52.26 | MDMV0020 
PC Board Mt., Reflective Display RLC100-ND 37.60 36.66 | MDMV0100 
PC Board Mt.,Ylw./Grn. Backlight Display | RLC110-ND 51.20 49.92 | MDMV0110 
PC Board Mt., Red Backlight Display RLC120-ND 51.20 49.92 | MDMV0120 
MDM Cable Assembly RLC70-ND 14.04 13.69 | HWK70000 
CUB4V Series — RoHS Compliant 

DC Voltmeter RLC4V0-ND 104.00 — | CUB4V000 
DC Voltmeter, Ylw./Grn. Backlight Display | RLC4V1-ND 115.44 — | CUB4V010 
DC Voltmeter, Red Backlight Display RLC4V2-ND 115.44 — | CUB4V020 


@ RoHS Compliant 


Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Red Lion 
Description xX Ni Part No. Each Part No. 
4.0” (101.60mm) High 4 Digit Red LED Counter, 120VAC 20.0 (508.0) 7.875 (200.0) RLC118-ND 504.40 LD400400 
4.0” (101.60mm) High 6 Digit Red LED Timer, 120VAC 26.0 (660.4) 7.875 (200.0) RLC125-ND 660.40 LD4TO6PO 
PAX Lite Meters Dimensions in inches PAX LITE Rate Meter 
The PAX Lite Rate Meter, Model PAXLR, provides the versatility and flexibility needed to accommodate 
virtually any rate measuring application. The meter has the ability to scale for direct readout in terms of the units 
being measured. Whether a machine produces bottles, cloth, wire or beverage mix, operation is enhanced 
i when the rate readout is expressed directly in bottles/minute, feet/minute, gallons/minute or whatever units are 
1.77 needed in plant applications. The PAXLR can accommodate magnetic pickups, logic sensors and NPN open 
| collector sensors. The meter is programmed through both the front panel buttons and DIP switches. Once the 
3.62 programming is complete, the front panel buttons can be disabled by a DIP switch setting. 


PAX LITE DC Current and Voltmeters 


PAX Lite Current and Volt Meters are premium quality instruments designed for tough industrial applications. 
With multi-range capability, built-in provision for scaling, and DIP switch selectable decimal points, these 
meters offer the ultimate in application flexibility. Two models cover your voltage and current indicator 
needs. The meter can provide direct readout from pressure, speed or flow transducers, or any other variable 
that can be translated to voltage or current. The built-in scaling allows the display to be scaled to the desired 
engineering unit. 

Specifications: « Power: 115/230VAC, switch selectable, 50/60 Hz * Input Ranges/Resolution: Selectable 
by jumper connections * Accuracy: * DC Voltmeters: 1 mV, 10 mV, 100 mV or 1 V * DC Current Meters: 


199.9 A/199.9 mV, 1.999 mA, 19.99 mA, 199.9 mA or 1.999 A * Over-Range Indication: on all modes is 
indicated by blanking 3 least significant digits 


RLC105-ND (PAXLIDOO) PAX LITE DC Current, 3 1/2-Digit, LED Meter......................0600008 $109.20 
RLC107-ND (PAXLVDO0) PAX LITE DC Voltmeter, 3 1/2-Digit, LED Meter .....................0008 $109.20 


PAX LITE 600 VAC Voltage Monitor 


The Model PAXLHV is designed for AC voltage monitoring. The half-wave rectified input signal is 
calibrated to indicate the RMS value of a pure sinusoidal wave-form. The front bezel meets NEMA 4X/IP65 
requirements when properly installed. 


Specifications: * Power: 115/230VAC, switch selectable, 50/60 Hz »* Input Range: 0 ~ 600VAC maximum 
¢ Resolution: 1VAC * Operating Temperature Range: 0°C ~ 60°C * Reading Rate: 400 msec., nominal 
* Response Time: 1 second nominal for a step change input 


RLC111-ND (PAXLHVO00) AC Voltage Monitor, 3-Digit, LED Meter . $154.96 


PAX LITE 5A AC Current Meter 


PAX LITE 5 Amp AC Current Meter provides the capability of measuring large AC currents. The internal 
current shunt in the PAXLIT can measure up to 5 Amps AC current directly. Using an external current 
transformer, AC currents of up to 1,999 Amps can be measured and displayed. The PAXLIT can be scaled, 
using the scaling potentiometer to display between 200 and 1999 when measuring full scale current. Using 
the DIP switch selectable decimal points, the display can be customized for direct readout for practically any 
application 


Specifications: ¢ Display: 3 1/2-digit, 0.56" (14.2 mm) high, 7-segment LED; Decimal points inserted before 
1st, 2nd, or 3rd least significant digits by DIP switch selection. * Power: 115/230VAC, switch selectable, 
50/60 Hz * Range: 0 ~ 5 Amps AC @ 45 ~ 400 Hz * Accuracy: +(0.5% of reading + 5 digits) * Over-Range 
Indication: indicated by blanking 3 least significant digits * Maximum Shunt Current: 50 Amps for 1 second; 
8 Amps continuous * Operating Temperature: 0°C ~ 60°C 


RLC109-ND (PAXLITOO) PAX LITE Large AC Current, 3 1/2-Digi, LED Meter ...................... $154.96 


PAX LITE Counter 


The PAX Lite Counter, Model PAXLC, is a versatile totalizing counter that can be adapted to a wide variety 
of counting, measuring and positioning readout applications. The unit features a programmable scale factor, 
front panel and remote reset, store, inhibit and a count rate of 25 kHz, while offering an economical solution 
to any totalizing need. The PAXLC accepts digital inputs from a variety of sources including switch contacts, 
NPN-OC and TTL outputs, as well as most standard Red Lion sensors. The input can be scaled to display 
any desired unit of measure by simply using the programmable scale factor. 


Specifications: ¢ Overflow indicated by flashing dot to the right of digit. Decimal points are programmed by 
front panel keys. * AC Power: 115/230VAC, switch selectable, 50/60 Hz * DC Power: 10 ~ 16VDC @ 0.1 
A maximum ¢ Keypad: 3 programming keys, the (Down Arrow) key can also function as the front panel 
reset button * Count Input: DIP switch selectable « Filter: Damping capacitor provided for switch contact 
bounce. Limits input frequency to 50 Hz and input pulse widths to 10 msec. minimum * Maximum Count 
Rate: 25 kHz maximum 


RLC102-ND (PAXLC800) PAX LITE Counter, 8-Digit, LED Meter...................0.0cceeeeeeeeeeeee $157.04 


Specifications: * Decimal points are programmed by front panel keys. * AC Power: 115/230VAC, switch 
selectable, 50/60 Hz *DC Power: 10 ~ 16VDC @ 0.1 A maximum ¢ Keypad: 3 programming keys; 
Outputs, Magnetic Pickups and all standard Red Lion sensors * Input Frequency Range: * Maximum 
Frequency: 25 kHz ¢ Minimum Frequency: 0.01 Hz * Accuracy: +0.01% * Memory: Nonvolatile EZ2PROM 
retains all programmable parameters and display values. * Operating Temperature: 0°C ~ 60°C 


RLC103-ND (PAXLRO00) PAX LITE Rate, 6-Digit, LED Meter...................6ccceeeeeene ee ee eee $148.72 


PAX LITE Process Time Meter 


The PAX Lite Process Time Meter, Model PAXLPT, displays a value representing the time between a 
beginning and end point of a process, such as a conveyor oven. The PAXLPT’s display will update inversely 
in relation to the input signal frequency. As input frequency increases (representing speed), the PAXLPT 
time display will decrease indicating a reduction in the duration of process time. For example, the bake 
time through an oven will decrease the faster the conveyor runs. The display can be programmed for two 
operating modes. Operating in the 6 digit mode, the PAXLPT can readout in any whole value, such as 
seconds, minutes or hours. This mode also provides capability for decimal points. The 5 digit mode functions 
as a chronometer, which has a maximum display value of 999-59. This formats the display to allow the meter 
to readout in hours and minutes, minutes and seconds, etc. 


Specifications: * AC Power: 115/230VAC, switch selectable, 50/60 Hz *DC Power: 10 ~ 16VDC @ 
0.1 A maximum * Keypad: 3 programming keys ¢ Input: DIP switch selectable; accepts pulses from a 
variety of sources including NPN-OC, PNP-OC, TTL Outputs, Magnetic Pickups and all standard Red 
Lion sensors. * Maximum input voltage: +40 V peak, 30 Vrms «Input Frequency Range: * Maximum 
frequency: 25 kHz * Minimum frequency: 0.05 Hz * Accuracy: +0.02% Memory: Nonvolatile E2PROM 
retains all programmable parameters. * Operating Temperature: 0°C ~ 60°C 


RLC104-ND (PAXLPTO00) PAX LITE Process Time, 6-Digit, LED Meter . - $227.67 


PAX LITE Current Loop Meter 


With its high sensitivity and programmability, the PAX Lite Current Loop Meter can be set up for a wide 
variety of applications. In most plants the PAXLCL can be used for 90 to 95% of current loop meter needs for 
readout of pressure, flow, temperature, level and other variables. The meter has been specifically designed 
for harsh industrial environments. 


Specifications: * Over-Range Indication: Indicated by blanking 3 least significant digits * Power: AC 
Power: 85 ~ 250VAC, 50/60 Hz, 6VA * Isolation: 2300 Vrms for 1 minute between input and supply (300V 
working voltage) Input Sensitivity: (Numerical Readout Change/mA) 260 units/mA @ 4 ~ 20 mA input, 
105 units/mA @ 10 ~ 50 mA input (maximum allowable input current, 170 mA) * Input Resistance: 4 ~ 20 
mA - 29.2 Q, 10 ~ 50 mA - 11.89 © Span: 32 coarse steps (binary progression with 5 DIP switches) Each 
step providing approximately 8.125 numerical units/mA/step sensitivity for 4 ~ 20 mA input and 3.25 units/ 
mA/step for 10 to 50 mA input. 


RLC112-ND (PAXLCLOO) PAX LITE Current Loop, 3 1/2-Digit, LED Meter.....................0..00e $154.96 


PAX LITE RTD Meter 


The Pax Lite RTD Meter accepts standard RTD inputs and precisely linearizes them into temperature 
readings. A full 4-digit display accommodates a wide range of temperature inputs. State-of-the-art digital 
circuitry virtually eliminates errors due to drift. The meter features a readout choice of either Fahrenheit 
or Celsius with 0.1 or 1 degree resolution. English Style display prompts and front panel buttons aid the 
operator through set-up and operation. 


Specifications: * Power: 85 ~ 250VAC, 50/60 Hz * Controls: Three front panel push buttons for meter 
set-up; rear terminal input for disabling the front panel * Resolution: 0.1 or 1 degree * Range: Decimal 
Point Dependent 0.1° res: -199.9°C ~ 850.0 °C (-199.9°F ~ 999.9 °F); 1° res: -200°C ~ 850 °C (-328°F ~ 1562 
°F) * Open/Shorted RTD Detection: Display flashes: “OLOL” or “OLUL” * Accuracy: 0.3°C, @ 23°C and 
30 minutes warm-up ¢ Reading Rate: 2.5 readings/second * Response Time: 2 seconds to settle for 
step input (increases with programmable digital filtering) * Low Frequency Noise Rejection: Normal 
Mode Rejection: 40 dB @ 50/60 Hz (may be improved by programmable digital filtering) * Common Mode 
Rejection: 120 dB, DC to 50/60 Hz. * Operating Temperature Range: 0°C ~ 50°C 


RLC115-ND (PAXLRT00) PAX LITE RTD, 4-Digit, LED Meter .................00cceeeeeeeee ee ee eee $193.44 


More Product Available Online: www.digikey.com 


2478 (71083) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Bp R D P | ast j cs Snap-Fit Bezel Lo-Profile Polycarbonate/ABS with 


(Lenses must be ordered separately.) Non-Removable Lens 


(requires adhesive strips) 


Beze | S ns\Filter 
* Bezel material is polystyrene plastic \ 
« Recommended panel thickness for mounting snap-fit bezel is .813mm ~ 3.18mm 
Digi-Key Dimensions (mm) Panel Cut-Out For Snap Fit Bezel 
Part No. A B Height Width 
PRD180B-ND 58.74 45.72 26.99 52.39 
PRD250B-ND 76.20 63.50 26.99 69.85 
PRD360B-NDt 104.78 91.44 26.99 98.43 
+ PRD360B-ND has 4 snap-on plastic clip bars 
Digi-Key Price Each PRD Plastics Digi-Key Price Each PRD Plastics 
Description Part No. a 10 100 Part No. Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Snap Fit Bezels (Lenses Must Be Ordered Separately) Lo-Profile Polycarbonate/ABS 
45.72mm Wide Bezel Black Plastic............... PRD180B-ND 17 1.43 1.14 6101010 Lo-Profile For LCDs * 
63.50mm Wide Bezel Black Plastic............... PRD250B-ND 2.10 1.75 1.40 6102010 45.72mm Bezel with Clear Lens .................. PRD180LP-ND 3.39 2.83 2.26 | 6301010 
91.44mm Wide Bezel Black Plastic............... PRD360B-ND 2.46 2.05 1.64 6103010 45.72mm Bezel and Clear Lens with 
For Use With LCDs 25.40mm x 22.23mm Window PRD180LPW-ND 3.39 2.83 2.26 | 6301020 
63.50mm Bezel with Clear Lens . PRD250LP-ND 3.81 3.18 2.54 | 6302010 
Clear Lens for 45.72mm Bezél................-24+ PRD180C-ND 1.53 1.28 1.02 | 6201010 63.50mm Bezel with Clear Lens with 
Clear Lens for 63.50mm Bezel. . PRD250C-ND 1.71 1.43 1.14 6202010 60.96mm x 16.00mm Window.................. PRD250LPW-ND 3.81 3.18 2.54 | 6302020 


PRD360C-ND 1.92 1.60 1.28 6203010 63.50mm Bezel with Clear Lens with 
For Use With LEDs 65.41mm x 13.79mm Window . 


Clear Lens for 91.44mm Bezel. . 


PRD250LPW1-ND 3.81 3.18 2.54 | 6302030 


91.44mm Bezel with Clear Lens .. PRD360LP-ND 4.35 3.63 2.90 | 6303010 
Smoke Lens for 45.72mm Bezél.................. PRD180S-ND 1.53 1.28 1.02 | 6201020 91.44mm Bezel with Clear Lens with 
Smoke Lens for 63.50mm Bezel... PRD250S-ND 17 1.43 1.14 | 6202020 83.01mm x 18.59mm Window .............000: PRD360LPW-ND 4.35 3.63 2.90 _| 6303020 
Smoke Lens for 91.44mm Bezel... PRD360S-ND 1.92 1.60 1.28 | 6203020 91.44mm Bezel with Clear Lens with 
Red Lens for 45.72mm Bezel... PRD180R-ND 1.53 1.28 1.02 6201030 93.35mm x 15.80mm Window.................. PRD360LPW1-ND 4.35 3.63 2.90 | 6303030 
Red Lens for 63.50mm Bezel... PRD250R-ND 1.71 1.43 1.14 6202030 Lo-Profile For LEDs * 
Red Lens for 91.44mm Bezel... PRD360R-ND 1.92 1.60 4.28 | 6203030 45.72mm Bezel with Smoke Lens PRD180LPS-ND 3.39 2.83 2.26 | 6301040 
Green Lens for 45.72mm Bezel. PRD180G-ND 153 128 1.02 ‘| 6201040 45.72mm Bezel with Red Lens . PROISOLPRND = 3.39 2.83, 2.26 | 6301050 
Grcan laie: for 63:S0iin Basal: PRD250G-ND 171 143 414 | 6202040 45.72mm Bezel with Green Lens . PRD180LPG-ND 3.39 2.83 2.26 | 6301060 


PRD250LPS-ND 3.81 3.18 2.54 | 6302040 
PRD250LPR-ND 3.81 3.18 2.54 | 6302050 
PRD250LPG-ND 3.81 3.18 2.54 | 6302060 
PRD360LPS-ND 4.35 3.63 2.90 | 6303040 


-_ 63.50mm Bezel with Smoke Lens 
Green Lens for 91.44mm Bezel...............-..+ PRD360G-ND 1.92 1.60 1.28 | 6203040 63.50mm Bezel with Red Lens . 


Masked Lenses 63.50mm Bezel with Green Lens . 
91.44mm Bezel with Smoke Lens 


25.40mm x 22.23mm Window for 45.72mm..... PRD180W-ND 1.53 1.28 1.02 | 6201050 st dainin Bevalwhit Red Lon: MeBETMGtD Age) 463: 300, ‘|‘eaga0s0 
60.96mm x 16.00mm Window for 63.50mm..... PRD250W-ND 171 1.43 144 | 6202050 01.44 mmm Bazal with Gresa Lang. | pRo3é0LPG-ND 435. 363 ~©«290 | 6303060 
65.41mm x 13.79mm Window for 63.50mm..... PRD250W1-ND 171 1.43 1.44 | 6202060 Accassories 

83.01mm x 18.59mm Window for 91.44mm..... PRD360W-ND 1.92 1.60 1.28 | 6203050 Adhesive Strips 2/Pad .........0..00cccceeecteecees PRDAS-ND 31 30 .28 | 6000010 
93.35mm x 15.80mm Window for 91.44mm...... PRD360W1-ND 1.92 1.60 1.28 | 6203060 


* Requires Adhesive Strips (recommend 2 pads for the 91.44mm Bezel) 


hitting, big-dial-area “industrial” look. 


Jewell Analog Panel Meters The PB Series was designed to meet the expressed need of many customers for meters with a hard- 
linstruments| 


PB Series - Square S Series - Rectangular 


3.56 (94.0) 


onlin, 
S 


AC Volts 


Frequency Digi-Key Price Each Jewell Instruments 
Type Range Input V Accuracy Part No. 1 5 10 Part No. 
Frequency Meters Pointer Type Electronic 
Square 45-55Hz 120VAC +.3Hz 180-1086-ND 120.00 117.00 114.00 R3PB-FRQ-50/120-10-U 
55-65Hz 180-1087-ND 120.00 117.00 114.00 R3PB-FRQ-60/120-10-U 
Rectangular 45-65Hz 420VAC +.6Hz 180-1068-ND 120.00 117.00 114.00 R3S-FRQ-55/120-20-U 
+.3Hz 180-1069-ND 120.00 117.00 114.00 R3S-FRQ-50/120-10-U 


Miniature Backlit 1000 Series 


Specifications: Display: 

* Digits: 3 1/2 digits (1999) »* Digit Height: 0.3" (7.6mm) * Decimal Point: 3 positions, external selection * Type: 7 Segment Backlit LCD » Polarity: Automatic 
(-) displayed »* Overload: Three lower digits blank for readings greater than 1999 Input: * Full Scale Range: +2V or 200m VDC * Input Resistance: +100MQ. 
* Overvoltage Protection: 100VDC or peak AC conditions 


Performance: 


¢ Accuracy: = (0.25% + 1 count) Maximum * Common Mode Rejection: > 86db 50Hz-60Hz » Zero Adjust: Automatic * Conversion Rate: 2.5 Per Second 
* Tempco: 100 PPM/°C 


Environment: 


* Operating Range: -0°C ~ 60°C » Storage Range: -20°C ~ 70°C Extended Temperature (option): * Operating Range: -30°C ~ 80°C * Storage Range: -40°C ~ 85°C Power 
Options: * +5VDC and -5VDC +10% @ 150ua DC or 9VDC (7.2 ~ 12VDC isolated @ 150,ADC) 


Note: For the battery powered DPM, the input must either be fully isolated from the power source, or, if referenced to the source, the IN LO terminal must be no closer than 2.3V 
for the 200mV range (3.5V for the 2V range) to either battery terminal. 


Digi-Key Price Each Jewell Instruments 
Display Mounting Terminals DPM Power Input Part No. i 5 10 Part No. 
Pos. Red Backlight Window with 13 pins Loop Powered 4 - 20mADC 180-1051-ND. 183.10 178.53 173.95 1060-0019-U 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2479 


Jewell MoODUTEC © [industrial Digital Panel Instruments 


linstruments| 2000 Series 96.0 
Specifications: 1 2 1 5 

1 i} 
Performance: ¢ Conversion Rate: 2.5 per second * Common Mode Rejection: =100db 50Hz-60Hz * Tempco: +200PPM/°C typical except thermocouple inputs which are .1°/ degree zero 
tempco for selectable process ranges is only + .2 count/°C_ * Normal Mode Rejection: >40db 50Hz-60Hz * Zero Adjust: Automatic * Warmup: 10 minutes Environment: ¢ Operating DOL AMTERES 


Range: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) * Storage Range: -22°F ~ 150°F (-30°C ~ 70°C) Power Options: * 115V + 10%, -15% 50Hz to 400Hz at 2VA * 230V +10%, -15% 50Hz ~ 400Hz at 
2VA Backlighting Options: « Positive Green (Green Background, Black Characters) * Negative Red (Black Background, Red Characters) FCC Compliance: * Complies with the class 
B limits of FCC rules and regulations, part 15, sub part J for conducted and radiated emissions. * Except isolated DC powered which is > 80db 50Hz-60Hz 


Backlit Digi-Key Price Each Modutec 
Display DPM Power Inputt Powertt Part No. 1 S 10 Part No. 
TRMS (Power) - Universal Selectable True RMS 
Neg. Red Backlit 115 or 230VAC 250VAC 115 or 230VAC 180-1036-ND 256.30 249.90 243.49 2353-1026-10-U 
Neg. Red Backlit 200.0VAC 115 or 230VAC 180-1037-ND 256.30 249.90 243.49 2353-1024-10-U 
UPM - Universal Selectable Process, IDC Voltage or DC Current 
Neg. Red Backlit 115VAC 4/20mADC scaled 0/100.0 percent 115VAC 180-1038-ND 221.50 215.97 210.43 2153-3419-04-U 
1/8 DIN 
Neg. Red Backlit Type J Thermocouple 180-1040-ND 76.58 = 73.52 2053-3480-04-U 
Neg. Red Backlit 100 Ohms Pt 1° Resolution 180-1041-ND 76.58 = 73.52 2053-3470-04-U 
Neg. Red Backlit 0 - SOAAC/ Avg 180-1042-ND 144.70 141.09 137.47 2053-3439-04-U 
Neg. Red Backlit 415VAC 80 - 260VAC Avg 415VAC 180-1043-ND 144.70 141.09 137.47 2053-3429-04-U 
Pos. Green Backlit 0 - 200VDC 180-1044-ND 144.70 141.09 137.47 2033-3404-04-U 
Pos. Green Backlit 0 - 20VDC 180-1045-ND 144.70 141.09 137.47 2033-3403-04-U 
Pos. Green Backlit 0 - 2VDC scaled 0 to 1.999 180-1046-ND 144.70 141.09 137.47 2033-3402-04-U 
Pos. Green Backlit 0 - 200mVDC scaled 0 - 199.9 180-1047-ND 144.70 141.09 137.47 2033-3401-04-U 
Non Backlit Loop Power 4-20mADC scaled 0 - 100.0 No Backlight 180-1048-ND 184.60 179.99 175.37 2013-3019-00-U 
+ Rated for use with 5A or 50A external current transformer supplied with DPM. tt Backlight power must be same as selected DPM power. 


Big - Little Digital 
Panel Meters 


OICIGIGICICICI) 


BL Series Specifications: Performance: Standard Analog Inputs: 
Display: * Accuracy: +(0.1% rdg + 2 count) with + 5 and +5V power + (0.1% * Full Scale Range: Choice +200mV, +2V, or +20V (Special ranges and 
4 engineering units available) 
* Digits: 3 1/2 digits, 7 segments backlit LCD (1999) rdg + 1 count) with 9V power 2.5 per second * Configuration: True differential input and references 
* Digit Height: 0.5” (12.7mm) * Conversion Rate: 2.5 per second ¢ Ratiometric Operation: Available on models BL-100, -130, -300, -330, 
* Polarity: Automatic (-) displayed * Common Mode Voltage Range: + 1V maximum -400, -430, 7500, -530, -600, and -630 - , , 
¢ Decimal Point: Three positions, external selection * Common Mode Rejection: > 86db : Erovection: PORE fe) 4 MS conunuousl S00 intcemiitent 
* Overload: Three lower digits blank for readings greater than 1999 * Zero Adjust: Automatic * Bias Current: 1pA typical, 10pA maximum 
* Low battery: “Low Bat” indicator for <7.2V (9V power only) * Tempco: 100PPM/°C typical * All backlighting power is + 5VDC 
DPM Digi-Key Price Each Modutec 
Display Mounting Power Input Part No. 1 5 10 Part No. 
Fig. 1 — 13 Pin Terminals Backlit Power 5VDC 
Bezel +5VDC 0 - 2VDC 180-1002-ND 102.70 100.14 97.57 BL-530302-01-U 
Bezel +5VDC 0 - 200mVDC 180-1003-ND 102.70 100.14 97.57 BL-530301-01-U 
a " Window +5VDC 0-2VDC 180-1004-ND 98.50 96.04 93.58 BL-500302-01-U 
Negative Red Backlit 
Window +5VDC 0 - 200mVDC 180-1005-ND 98.50 96.04 93.58 BL-500301-01-U 
Window 9VDC 0-2VDC 180-1006-ND 98.50 96.04 93.58 BL-500102-01-U 
Window 9VDC 0 - 200mVDC 180-1007-ND 98.50 96.04 93.58 BL-500101-01-U 
Window +5VDC 0-2VDC 180-1008-ND 95.70 93.31 90.92 BL-400302-01-U 
z : Window +5VDC 0 - 200mVDC 180-1009-ND 95.70 93.31 90.92 BL-400301-01-U 
Negative Green Backlit 
Window 9VDC 0-2VDC 180-1010-ND 95.70 93.31 90.92 BL-400102-01-U 
Window 9VDC 0 - 200mVDC. 180-1011-ND 95.70 93.31 90.92 BL-400101-01-U 
Bezel +5VDC 0-2VDC 180-1012-ND 95.70 93.31 90.92 BL-330302-01-U 
Bezel +5VDC 0 - 200mvDC 180-1013-ND 95.70 93.31 90.92 BL-330301-01-U 
Fae Window +5VDC 0-2VDC 180-1014-ND 91.50 89.22 86.93 BL-300302-01-U 
Positive Green Backlit 
Window +5VDC 0 - 200mVDC 180-1015-ND 91.50 89.22 86.93 BL-300301-01-U 
Window 9VDC 0-2VDC 180-1016-ND 91.50 89.22 86.93 BL-300102-01-U 
Window 9VDC 0 - 200mVDC. 180-1017-ND 91.50 89.22 86.93 BL-300101-01-U 
Bezel +5VDC 0- 20VDC 180-1021-ND 77.50 75.57 73.63 BL-130303-U 
Bezel +5VDC 0-2VDC 180-1022-ND 69.00 67.28 65.55 BL-130302-U 
Bezel +5VDC 0 - 200mVDC 180-1023-ND 77.50 75.57 73.63 BL-130301-U 
Standard Reflective LCD Window +5VDC 0- 20VDC 180-1024-ND 73.30 71.47 69.64 BL-100303-U 
Window +5VDC 0-2VDC 180-1025-ND 73.30 71.47 69.64 BL-100302-U 
Window +5VDC 0 - 200mVDC. 180-1026-ND 73.30 71.47 69.64 BL-100301-U 
Window 9VDC 0- 2VDC 180-1027-ND 73.30 71.47 69.64 BL-100102-U 
Window 9VDC 0 - 200mVDC. 180-1028-ND 73.30 71.47 69.64 BL-100101-U 
Fig. 2 — Flat Pack 
Window +5VDC 20VDC 180-1018-ND 64.70 63.09 61.47 BL-176303-U 
Standard Reflective LCD Window +5VDC 2VDC 180-1019-ND 64.70 63.09 61.47 BL-176302-U 
Window +5VDC 200mVDC 180-1020-ND 64.70 63.09 61.47 BL-176301-U 
Bezel Kit = _ = 180-1001-ND@ 10.00 9.75 9.50 176-BK-U 


RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2480 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


OMRON, ON-Delay H3JA Timers Relay Timers Series H5CX - Digital 


Features: ¢ Field-selectable time ranges from 0.001 second to 9999 hours 
* High-visibility alphanumeric LCD display has 11.5mm high characters and 
built-in backlight * Selectable elapsed time (UP) and time remaining (DOWN) 
display ¢ Timing functions: 11 selectable, including ON-delay, repeat cycle, OFF 
delay, interval, and one-shot * Programmable display color to alert any output 
status change 

Specifications: * Supply voltage: 100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz * Operating 
Voltage: 85% ~ 110% of rated voltage »* Relay Control Output: Maximum load - 
5A, 250VAC; Minimum load - 10mA, 5VDC * Memory Function: Retains preset 


Features: * DPDT contact Form ° Fits standard 8-pin sockets *LED JAX 
power-ON indictor * ON-delay only G 


Specifications: * Supply Voltage: 100/110/120VAC Control Output, 
DPDT: maximum load - 5A, 125/250VAC (resistive load), minimum load 
- 100mA, 5VDC * Operating Temperature: 14°F ~ 131°F (-10°C ~ 55°C) 
* Mechanical Service Life: 10 million operations minimum » Electrical 
Service Life: 100,000 operations minimum at maximum ratings 


Digi-Key Price Each Omron values for 10 years at 25°C »* Operating Temperature: 14°F ~ 131°F (-10°C ~ 
Description Part No. 1 25 50 | Part No. 55°C) * Mechanical Service Life: 10 million operations minimum » Electrical w é ce 
Delay Timer, 120VAC, 1 ~ 10 Second, DPDT | 21646-ND 40.87 37.85 35.33 | H3JA-8C-AC100-120 10S Service Life: 100,000 operations minimum at 5A, 240VAC, resistive load (p.f. = 1) ° 
Delay Timer, 120VAC, 0 ~ 30 Second, DPDT | Z2389-ND@ 40.87 37.85 35.33 | H3JA-8C-AC10012030S 
Delay Timer, 120VAC,0~1 Minute, DPDT | Z2391-ND® 40.87 37.85 35.33 | H3JA-8C-AC10012060S Digi-Key Price Each Omron 
Delay Timer, 120VAC, 0 ~ 10 Minute, DPDT | Z2388-ND@ 40.87 37.85 35.33 | H3JA-8C-AC10012010M Description Part No. 1 25 | PartNo. 
Delay Timer, 120VAC, 0 ~ 60 Minute, DPDT | Z2390-ND® 40.87 37.85 35.33 | H3JA-8C-AC10012060M Digital Timer, w/Backlight Time, 8-Pin Octal Z1644-ND 115.57 107.01 | H5CX-L8-AC100-240 
8-Pin Relay Socket for H3JA/H5CX-LB Series | Z883-ND@ 10.28 9.25 8.22| P3G-08 Digital Timer, 8-Pin Octal, 12-24 VDC/AC Z2370-ND@ 115.57 107.01 | H5CX-L8D-AC24DC1224 
Panel Mount Adapter for H3JA Series Z886-ND 5.53 4.98 4.42] Y92F-31 Digital Timer, w/Backlight, Screw Terminal Z1645-ND 135.30 125.28 | H5CX-A-AC100-240 
DIN-Rail Mount Socket for H3JA Series 22368-ND@ 742 6.87 _6.42| PFO85-A Digital Timer, Screw Terminal, 12-24VDC/AC | Z2371-ND@ 135.30 125.28 | H5CX-AD-AC24DC12-24 
RoHS Compliant Digital Timer, 11-Pin Octal, 120/240VAC 22369-ND® 133.42 123.54 | H5CX-A11-AC100-240 
P Digital Timer, 11-Pin Octal, 12-24VDC/AC Z2405-ND@ 133.42 123.54 | H5CX-A11D AC24/DC12-24 
Digital Timer, Screw Terminal, 12-24VDC/AC | Z2373-ND® 135.30 125.28 | H5CX-ASD-AC24/DC12-24 
. Digital Twin Timer, Screw Term., 12-24VDC/AC| Z2408-ND® 160.67 148.77 | H5CX-BWSD 
Low Cost H3YN Timers eA GE CE Panel Mount Adapter for HSCR/HSCX-L8 Series| Z885-ND® 10.30 9.27 | Y92F-30 
Socket 8-Pin Octal Chassis Mount Z883-ND® 10.28 9.25 | P3G-08 
Features: « Improved miniature timer relay that operates in 4 selectable DIN Rail Mount Screw Terminal Socket, 8 Octal | 22407-ND@ 6.77 6.27 | P2CF-08 
modes: ON-Delay, Interval, Repeat Cycle, ON-Start (selectable by dip switches) @ RoHS Compliant 


* Independent Power-ON and Time-Up indicators show relay status instantly 
* Control Outputs: DPDT: 5A at 250VAC, resistive load; 4PDT: 3A at 250VAC, 
resistive load * Operating Temperature: -10°C ~ 50°C * Mechanical Service 
Life: 10,000,000 operations minimum * Electrical Service Life: DPDT: 500,000 
operations minimum; 4PDT: 200,000 operations minimum For mounting socket, 
use Z882-ND (DPDT) or Z811-ND (4PDT) 


Count Totalizer 


Omron’s self-powered totalizing counters feature either no-voltage inputs, 
DC voltage only or combined AC/DC voltage inputs. Offered in both 1kHz 


Digi-Key Price Each Omron input for high speed, no chatter input signals or 30/20 Hz inputs for relay 
Description Part No. ‘ll 25 50 Part No. and switch (high chatter) inputs. 
Relay Timer Analog 0 ~ 10 Minute DPDT Z1134-ND 41.34 38.28 35.73 | H3YN-2 AC100-120 Specifications: * Input: AC/DC voltage — 24 ~ 240VAC/VDC or 6 ~ 
Relay Timer Analog 0 ~ 10 Hours DPDT Z1135-ND 41.34 38.28 35.73 | H3YN-21 AC100-120 240VDC at “High” (logic) level * DC Voltage — 4.5 ~ 30VDC at “High” 
Relay Timer Analog 0 ~ 10 Minute 4PDT Z1136-ND 42.28 39.15 36.54 | H3YN-4 AC100-120 (logic) level * No-Voltage — Maximum short-circuit impedance: 10kQ. 
Relay Timer Analog 0 ~ 10 Hours 4PDT Z1137-ND 42.28 39.15 36.54 | H8YN-41 AC100-120 maximum ¢ Reset Time: 20ms reset signal. * Instruction Sheet Included 
¢ Number of digits: 8 * Display: LCD Digital, 0.2 in. high. Replaceable 
battery. 
H3 R N Com pa ct A na | og Ti m ers Type of Counting | Term. Reset Digi-Key Price Each Omron 
F a Input Speed Type Type Part No. 1 25 50 Part No. 
eatures: - 
* Multiple operating modes, DIP switch selectable, ON-delay, Interval, RoHS No-Voltage | 30/1 kHz | Screw | Electrical | Z861-ND 47.92 44.37 41.42 | H7EC-B 
Repeat cycle ON-Start/OFF-Start - DC Voltage | 30/1 kHz} Screw | Electrical | Z865-ND 4980 46.11 43.04 | H7EC-NV-B 
* Standard multiple time ranges: Short range (0.15 ~ 10 minutes) Long ) AC/DC Volt. | 20Hz | Screw | Electrical | 2867-ND 48.62 45.03 42.03 | H7EC-FBV 
range (0.1 minute ~ 10 hours) DC Volt External/ 
* Pin configuration compatible with G2R-IS if aut 30/1kHz | Sorew | yy) | 21144-ND* 58.49 54.16 50.55 | H7EC-NV-BH 
Digi-Key Price Each Omron Optional WW Terminal Set (2 Terminal/Pkg.) Z2428-ND 2.07 1.92 1.80 | Y92S-37-ND 
Description Part No. 1 25 50 Part No. *Backlight 24VDC 
Mini Delay Timer, 4 Mode, 0 ~ 10 Min., 24 VAC | Z2397-ND 39.46 36.54 34.11 | H3RN-1-AC24 
Mini Delay Timer, 4 Mode, 0 ~ 10 Min., 24 VDC | Z2398-ND 39.46 36.54 34.11 | H38RN-1-DC24 
Mini Delay Timer, 4 Mode, 0 ~ 10 Hrs.,24VAC | Z2399-ND 39.46 36.54 34.11 | H3RN-11-AC24 . . 
Mini Delay Timer. 4 Mode, 0 ~ 10 Hrs.. 24 VDC_| 22400-ND 3946 36.54 34.11 | HRN-11-DC24 Time Totalizer 


Omron’s self-powered time totalizer displays cumulative time by counting 
the output signals received from a sensor. When the proper input has been 
applied, the timing circuit is enabled allowing the timer to start, disabling 
the inputs will stop the timing sequence. Key protect Switch to prevent front 
resetting. Replaceable battery. 

Specifications: * Supply Voltage: Not required (powered by built-in battery) 


H3CR Analog Timers 


Features: ¢ Field-selectable time ranges from 0.05 second to 300 hours 


¢ Use for delay timing, repeatable cycles or duration (interval) timing. Built-in DPDT ; 7 eee ; 
relay switches when timing cycle is complete. * Timing Functions: ON-delay, Teter DO velit = k5 = 2ovDe at light (lociey love SNe oNeRe 
Hepest cycle (B, B2), Signal ON/OFF delay, Signal OFF-delay, Interval Maximum short-circuit impedance: 10kQ maximum Short-circuit residual 
Specifications: * Supply Voltage: 100VAC ~ 240VAC, or 24 ~ 48VAC/12 ~ 48DC voltage: 0.5V maximum. * Reset Time: 20 ms reset signal. * Terminal: 
* Operating Voltage: 85% ~ 110% of rated supply voltage * Control Output: Type - Screw type Instruction sheet included AG c€ 
DPDT relay, Maximum load - 5A, 250VAC, minimum load - 10mA, 5VDC « Repeat 
Accuracy: +0.3% full scale maximum, except in 1.2 range +0.3%, +10ms Type of ine Digi-Key PriceiEach Omron 
Digi-K Price Each 0 Input Range Features Part No. ul 25 50 | Part No. 
nection Pliny je | No-Voltage | 0~999999.9h | w/o Backlight | 2870-ND 56.49 54.16 50.55| H7ET-B 
2 = 2 = DC Voltage only | 0 ~999999.9h | w/o Backlight | Z872-ND 58.49 54.16 50.55] H7ET-BV 
Relay Timer, 120/240VAC, 11-Pin Octal DPDT | Z876-ND 58.49 54.16 | H3CRAAC100240DC100125 No-Voltage | 0 ~ 999h59m59s | w/o Backlight | 2873-ND 68.04 63.00 58.80] H7ET-N1-B 
Relay Timer, 24VDC/AC, 11-Pin Octal DPDT | Z997-ND 56.38 52.20 | H3CRAAC24-48/DC12-48 AC/DC Voltage | 0 ~ 999h59m59s | w/o Backlight | 2874-ND 75.40 69.82 65.17] H7ET-FBV1 
Relay Timer, 120/240 VAC, 8-Pin Octal 22379-ND 58.50 54.17 | H83CR-A8-AC100240/DC100125 AC/DC Voltage | 0~999999.9h | w/o Backlight | Z875-ND 75.40 69.82 65.17 | H7ET-FBV 
Relay Timer, 24VDC/VAC, 8-Pin Octal Z2380-ND 58.50 54.17 | H3CR-A8-AC24-48/D012-48 DC Voltage Input | 0 ~ 9999h59.9m | w/o Backlight | Z1149-ND 63.89 59.16 55.22] H7ET-NV1-B 
Relay Timer, 24 VDC/VAC, 8-Pin Octal 22381-ND 61.32 56.78 | H3CR-A8E-AC/DC24-48 DC Voltage Input | 0 ~ 999h59m59s | with Backlight | Z1150-ND 63.89 59.16 55.22) H7ET-NV1-BH 
Repeat Timer, 0 ~ 30 hrs. 120 ~ 240VAC 72366-ND 72.90 67.50 | H3CR-F-AC100-240 DC Voltage Input | 0 ~ 9999999.9h | with Backlight | Z2744-ND 70.96 65.70 61.32 | H7ET-NV-BH 
Repeat Timer, 0 ~ 300 hrs., 120VAC, 8-Octal | Z2384-ND 67.18 62.21 | H3CR-F8-300-AC100240 
Repeat Timer, 0 ~ 300 hrs., 120 ~ 240VAC | Z2358-ND 67.18 62.21 | H8CR-FN-AC100-240 ; J 
Repeat Time, 0 ~ 30 hrs., 12VDC Z2815-ND NEW! = 72.90 67.50 | H3CR-F8-DC12 Omron’s self powered tachometers offer a large display (8.6mm) with 
Repeat Timer, 0 ~ 30 hrs., 120VAC, 8-Octal | Z2385-ND 67.18 62.21 | H3CR-F8N-AC100240 Tachometer various input types available. Selectable multiplier/divider network 
Off-Delay Timer, 0 ~ 12 min., 120 VAC Z2386-ND 64.83 60.03 | H3CR-H8L-AC100-120M allows either RPM or RPS measurement. Comes with waterproofing 
Off-Delay Timer, 0 ~ 12 sec., 120VAC Z2387-ND 64.83 60.03 | H3CR-H8L-AC100-120S Cou nte rs gasket and panel mounting bracket. Screw terminal connections. 4 
Hard Plastic Clr. Cover for 48x48mm Timers | Z2367-ND 6.67 6.18 | Y92A-48B digits. Maximum counting speed 1kHz. G 
Soft Protective Panel Cover, For H3CR 2Z2802-ND NEW! 14.01 12.98 | Y92A-48F1 A cE 
Socket Din Mount 11-Pin Screw Terminal Z884-ND 12.33 11.10 | P2CF-11 24 VDC Type of Digi-Key Pricnleach Omron 
Protective Panel Cover, Black, For H3CR Z929-ND 4.04 3.75 | Y92P-48GB 7 
Chassis Mount 11-Pin Octal Socket 72250-ND 11.37 10.24] PaGa-11 Backlinks Input Part No: i BS S05 part No 
No Voltage Z1145-ND 63.89 59.16 55.22 | H7ER-N-B 
_ DC Voltage Z1146-ND 63.89 59.16 55.22 | H7ER-NV-B 
. . Yes DC Voltage Z1147-ND 69.53 64.38 60.09 | H7ER-NV-BH 
Solid State Timers Yes DC Voltage | 72743-ND 72.90 67.50 63.00 | H7ER-NV1-BH 
s po t6 _ DC Voltage 22742-ND 68.08 63.04 58.84 | H7ER-NV1-B 
Series H3CA — Digital Bar Graph 
Features: ¢ A simple programmable timer to setup and read with presetable Horizontal 
thumb wheel switches for time and mode selection. Also features a simple © Cou nter 63 mm e RoHS 
time-remaining LCD bar graph and LCD status indicator for easy viewing (ay ia Vertical 38 mm 
* Operations include: ON-delay, Repeat-cycle, Signal Interval/OFF-delay, Accessories 
Signal-OFF delay (I and Il), Interval, Cycle and Signal ON-delay/OFF-delay AL 
Digi-Key Price Each Omron a 3 
Description Part No. 1 25 50 | PartNo. = Digi-Key Price Each Omron 
Timer, 1 Sec. ~9.99Khrs.,11Pin Octal | 22359-ND 105.24 97.44 90.95 | H3CA-A Description Part No. 1 25 Part No. 
Timer, .1 Sec. ~ 9.99 Khrs., 8 Pin Octal Z2377-ND —- 102.42 94.83 88.51 | H3CA-8-AC100/110/120 Horizontal Panel Mounting Adapter for H7 Series 2998-ND 3.29 3.05 Y92F-75 
Timer, ON-Delay Only, 8 Pin Octal Z2378-ND 111.78 103.50 96.60 | H3CA-8H-AC100110120 Vertical Panel Mounting Adapter for H7 Series Z999-ND 3.29 3.05 Y92F-76 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (tos3) 2481 


OMRON. Preset Counters 


Omron’s multifunction counters feature large reverse-lit LCD which can be 


Relay Ti mers DIN Rail programmed to change from green to red (or red to green), providing long- 


range status information. H7CX counters allow users to choose between 
Features: 
¢ Slim design for track mounting »* Wide AC/DC power supply range (24 to LA 
230VAC/DC) »* Eight operating modes (H3DE-M) and four operating modes i 


batch counter, dual counter, single or dual stage preset counter, tachometer 
(H3DE-S) to cover a wide range of applications * Finger protection terminal block rw : 


or totalizer operation. 

Features: ¢ Highly visible display with backlit negative transmissive 
* Operating Mode: A: ON-delay (Signal or Power); B: Flicker OFF start (Signal 
or Power); B2: Flicker ON start (Signal or Power); C: Signal ON/OFF-delay; D: 


LCD »*NEMA4/ IP66 compliance * 1-2 Stage Counter * Case Color: 
Black » Reset Indicator: Orange ¢ Key Protection Indicator: Orange 
¢12VDC External Power Supply * Output Type: Contact * Supply Voltage: 


Signal OFF-delay; E: Interval (Signal or Power); G: Signal ON/OFF-delay; J: . 100 ~ 240VAC 
One-shot (Single or Power) For mounting track, use Z840-ND or Z841-ND oA g ce 
Digi-Key Price Each =| Omron 
Digi-Key Price Each Omron Description Part No. 1 25 ‘| Part No. 
Description Part No. 1 25. 50 | PartNo. 4 Digit Counter, Relay Out, Screw Term., 12~24VAC | Z2739-ND 144.17 133.49 /H7CX-A4D DC12-24 
- 6 Digit Counter, Relay Out, 11 Octal, 100~240VAC | 21662-ND 165.37 153.12 |H7CX-A11-AC100-240 

DIN Mount Timer — 8 Mode SPDT | Z1138-ND 42.99 39.81 37.16 | H3DE-M1 AC/DC 24-230 6 Digit Counter, Relay Out, 11 Octal, 12 ~ 24VAC 22738-ND 176.20 163.16 |H7CX-A11D1 DC12-24/AC24 

DIN Mount Timer —~8 Mode DPDT | Z21139-ND__ 52.62 48.72 45.48 | H3DE-M2 AC/DC 24-230 6 Digit Counter, Relay Out, Screw Term., 12~ 24VAC | Z2365-ND 135.30 125.28 |H7CX-AD DC12-24 

DIN Mount Timer—4 Mode SPDT |Z1140-ND 32.66 30.24 28.23 | H3DE-S1 AC/DC 24-230 6 Digit Counter, Relay Out, Screw Term., 100 ~ 240VAC |21661-ND 156.91 145.29 |H7CX-A-AC100-240 

DIN Mount Timer— 4 Mode DPDT|Z1141-ND 42.99 39.81 37.16 | H8DE-S2 AC/DC 24-230 4 Digit Counter, Relay Out, Screw Term., 100 ~ 240VAC | Z2375-ND 160.67 148.77 |H7CX-A114 AC100-240 


4 Digit Counter, Relay Out, Screw Term., 100 ~ 240VAC | Z2376-ND 156.91 145.29 | H7CX-A4-AC100-240 
6 Digit Counter, Relay Out, Screw Term., 100 ~ 240VAC | Z2374-ND 156.91 145.29 | H7CX-AS-AC100-240 
6 Digit Counter, Relay Out, Screw Term., sf _ . 
12 ~ 24VAG, 2 Stage Type Z2741-ND 213.84 198.00 | H7CX-AWD1 DC12-24/AC24 
6 Digit Counter, Relay Out, Screw Term., 
100 ~ 240VAC, 2 Stage Type 


Digital Multi-Function Timer 


Features: 


* Wide AC/DC power supply range (24 ~ 230 VAC/24 ~ 48 VDC) minimizes 
inventory ¢* Smart Dial/Selector-Locking Mechanism prevents the dials a 
and selectors on the timer’s front panel from being operated without 

authorization Eight operating modes (H3DS-M) and four operating modes ida 


Z2740-ND 213.84 198.00 | H7CX-AW AC100-240 


Preset Digital 


RoHS 
“ aay een a rel TAG 
(H3DS-S) to cover a wide range of applications * Offers wide time setting oA g << 
range of 0.10 second to 120 hours Cou nte rs ® SS 
Digi-Key Price Each Omron Paes: ASN) 
Description Part No. 1 25 50 |Part No. ¢ Easy-to-read 8mm high LED display 
DIN Mount Timer — On-Delay Only, « Uses Omron thumbwheel switching for easy, error-free presets 
No Enable Input, SPDT Z2392-ND 30.78 +=28.50 26.60 |H3DS-AL AC24-230/DC24-48 
DIN Mount Timer — 4 Mode, ee Digi-Key Price Each Omron 
No Enable Input, SPDT Z2395-ND 32.66 30.24 28.23 |H3DS-SL AC24-230/DC24-48 Description Part No. 1 25 _| Part No. 
DIN Mount Timer — 8 Mode, 4 Digit, Up Counter, 5kHz, Input, 100 ~ 240VAC 22736-ND 238.14 220.50 | H7CN-XHN-AC100-240 
with Voltage Input, SPDT 2Z2393-ND 42.99 39.81 37.16 |H3DS-ML AC24-230/DC24-48 4 Digit, Up Counter, 30Hz, Input, 100 ~ 240VAC 22737-ND 226.26 209.51 | H7CN-XLN-AC100240 
DIN Mount Twin Timer — 4 Digit, Reversible Counter, 30Hz, Input, 100 ~ 240VAC_| Z2735-ND 238.14 220.50 | H7CN-BLN-AC100240 
Indep. “On-Off” Settings, SPDT |Z2394-ND 50.74 46.98 43.85 |H3DS-FL AC24-230/DC24-48 


NEW! Monitoring Control Relays 


Dig ital Daily Ti mer AL G (2) RoHS Omron’s K8 series of Monitoring Relays are designed for industrial Ronis 
. F . measurements, controls and fault detection. The K8AB-AS are sin- ccovenen, 

Features: ¢ Precise control of both regular and special ON/OFF times. * Can gle phase, current monitoring relays to monitor both under-current 

be set for timed or pulsed operation, and for multiple-day operation or over current conditions. The K8AB-PH is a 3 Phase, phase-loss ®&) 


monitoring relay for reventing incorrect motor rotation and incorrect 

wiring. The K8AB-TH are temperature monitoring relays for detect- \FAXys C€ 
ing upper and lower temperature limits. Selectable for J, K, T, E and 

Platinum Sensor Inputs. 


Specifications: * Operation: 1. Daily operation (Multiple-day operation 
possible) 2. Pulse-output operation (pulse width can be set in units of 1 
second from 1 ~ 59 seconds and in units of 1 minute from 1 ~ 60 minutes) 
3. Partial operation on specified day 4. Forced ON/OFF operation » Repeat 


accuracy: 0.01% * Memory protection: 5 years minimum »° Life expectancy: oe Digi-Key Price Each Omron 
50,000 operations minimum (15A, 250VAC, resistive load) »* Operating Doserlntions Faria? u 25 500) Fart No: 
Temperature: -10C° ~ 55°C Current Monitor, Over-Under, 2 ~ 500mA 72803-ND 106.92 99.00 92.40/K8AB-AS1-100-115VAC 
Current Monitor, Over-Under, 2 ~ 500mA 72804-ND 99.14 91.80 85.68 |K8AB-AS1-200-230VAC 
= . Current Monitor, 0.1 ~ 8A, Over-Under Z2805-ND 131.22 121.50 113.40 K8AB-AS2-100-115VAC 
im Digi:Key Briceleach Omron Single Phase Monitor, 3PH, 200~500VAC  /22806-ND 39.85 36.90 34.44/K8AB-PH1 
Description Part No. 1 25 Part No. 3 Phase Monitor, 3PH, 380 ~ 480VAC Z2807-ND_ 89.42 82.80 __—77.28/K8A-BPW2 
Digital Daily Timer, Panel Mount Z1142-ND 156.91 145.29 H5F-B Temp. Monitor, 0 ~ 399°C/F, 100 ~ 240VAC 22808-ND 92.34 85.50 79.80 |K8AB-TH11S-AC100-240 
‘ai ‘iy Ti " : Temp. Monitor, 0 ~ 399°C/F, 24V 7Z2809-ND 92.34 © 85.50 ~—79.80/K8AB-TH11S-ACDC24 
Diaital. DallysTimes rlitaes Mount ee NBS AR) UBT SB: || BEBE Temp. Monitor, 0~1700°C, 100 ~ 240VAG |22810-ND 92.34. ~—=«-85.50-~—«79.80 |K8AB-TH12S-AC100-240 
Temp. Monitor, 0 ~ 170°C, 24V Z2811-ND 92.34. 85.50 _79.80/K8AB-TH12S-ACDC24 


Programmable Weekly Timer -™@© 


Features: 

* Large LCD display with 7 day x 24 hour programming * Perfect for controlling On-Off 
cycles for lighting, industrial and security * Two independent 15A control circuits and 16 
step front program options allows fast and easy program changes ¢ Wire connections are 
made by screw terminals from either the front or the back 


Specifications: 


Digital Temperature 
Controllers ww Gc 


Features: * Voltage outputs (used to drive SSRs) for both heating and cooling 
control * Can be used for alarms to provide three alarm outputs * Easy setting with 
11-segment displays »* Connect to either a thermocouple or platinum resistance 


¢ Timer may be wall mounted, recessed into panel or din rail mounted «All mounting hardware and thermometer with the protection indicator informs operator when protection is 
instructions are included * Optional protective hard plastic cover prevents accidental resetting and protects enabled * Manual output provided 
from dirt and water 
ae = Digi-Key Price Each Omron 
Digi-Key Price Each Omron Description Part No. 1 25 50 | Part No. 
Description Part No. 1 25 __| Part No. Relay Output, 2 Alarms | Z2409-ND 166.31 153.99 143.73 | ESCN-R2MT-500-AC 100240 
Programmable Timer 100 ~ 240VAC w/Manual Override) Z1000-ND 187.92 174.00 | H5L-A Voltage Output, 2 Alarms | Z2410-ND 166.34 154.02 143.76 | ESCN-Q2MT-500-AC 100240 
Clear Protective Cover (Hard Plastic) for H5L-A Z1001-ND@ 10.25 9.17 | 00-907062-002 Voltage Output, No Alarm] Z2411-ND 157.85 146.16 136.42 | ESCN-QMT-500-ACDC24 


@ RoHS Compliant 


Digital Temperature 
a5! | Controllers 


Features: * Advanced digital process with fuzzy 
logic * Field configurable outputs and options »* 100 
ms sampling (for analog input) * Advanced PID, or 
fuzzy self-tuning * Water-resistant, NEMA 4X, IP66 
¢ Remote set-point with optional event input board 
* Set-point ramp ¢ Heat only or heat/cool control 


Programmable Weekly Timer -wéo [® 


Features: * AM/PM display ¢ Field-adjustable ON/OFF, cycle, and pulse output *A 
different program possible each day * Wide supply voltage range » Independent Day 
Keys provide easier operation * Temporary holiday setting function makes it easy to 
turn OFF output for holidays and non-operating days * Settings can be made even 
with the Time Switch turned off * Test mode enables easy program checking 


Specifications: « Supply Voltage: AC 100 ~ 240V «Long-term Error: +15 seconds 
per month * Maximum Load: 15A, 250VAC resistive load * Connections: Terminal 


screws »* Minimum Load: 100mA, 5VDC »* Operating Temperature: -10°C ~ 55°C Digi-Key Price Each Omron 
© 50,000 operations minimum, 15A, 250VAC, resistive load Description Part No. 1 25) 50 Part No. 
_ 2 Standard Model, 96x96 mm Z2412-ND 444.43 411.51 384.08} ES5AK-AA2-500 
Digi-Key Price Each Omron Position-Proportional Model, 96x96 mm | Z2413-ND 484.83 448.92 419.00} E5AK-PRR2-500 
Description Part No. il 25 Part No. Standard Model, 48x48 mm Z2414-ND 249.93 231.42 216.00} ES5CK-AA1-500 
Weekly Timer, Track/Chassis Mount Type, 120VAC | Z2503-ND 225.34 208.65 | H5S-WFB2 Optional Current Transformer 
Weekly Timer, Flush Panel Mount Type, 120VAC | Z2504-ND _—-225.34 208.65 | H5S-WB2 for 0-50A Heater Burnout cic 55 «(20.88 19.49) ES4-CTI 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2482 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


= : PB 
Tyco Electronics 2? con 
Authorized Distributor SCHRACK 


Potter & Brumfield timer relays are versatile time/function adjustable 
relays for industrial and time delay type applications. By setting the 


Timers/Time Delay Relays 


the timing circuitry, a dry contact relay will trip On or Off at the end of 
the set time. Delay-On or Delay-Off modes will start upon power up and 


timing mode, selecting the time duration and applying 120VAC to power 


delay turning the relay output On or Off for the user selected time. Using 


WE 


the Cycle or Repeat Mode will put the timer in a continuous On and Off 
cycle where the time On and time Off are equal lengths. Model CRB 


relays enable separate On and Off adjustable times for Cycle timing. 


Digi-Key Price Each Mig. Fig. 1- CNM5 Series| Fig. 2- CNS Series 
Fig. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
1 | Thumbwheel Selectable, Time Delay Relay, 0.1 Second ~ 9.99K Hours, DPDT, 10A, 120VAC, 11 Octal PB555-ND® 83.66 73.21 66.24 | CNM5 
Dial Adjustable, Time Delay Relay, 4 Function, DPDT, 10A ,120VAC, 8 Octal PB556-ND® 77.74 68.02 61.55 | CNS-35-72 
9 Dial Adjustable, Time Delay Relay, 8 Function, DPDT, 10A ,120VAC, 11 Octal PB557-ND® 77.74 68.02 61.55 | CNS-35-76 
Dial Adjustable, Time Delay Relay, 4 Function, DPDT, 10A, 24 ~ 240VAC/VDC, 8 Octal PB670-ND® 86.64 75.81 68.59 | CNS-35-92 
Dial Adjustable, Time Delay Relay, 8 Function, DPDT, 10A, 24 ~ 240VAC/VDC, 11 Octal PB558-ND® 103.30 90.39 81.78 | CNS-35-96 
Thumbwheel Selectable, Digital Time Delay Relay, DPDT, 10A, 12VDC, 11 Octal PB559-ND® 114.02 99.78 90.27 | CNT-35-26 
3 Thumbwheel Selectable, Digital Time Delay Relay, DPDT, 10A, 120VAC, 11 Octal PB560-ND® 114.02 99.78 90.27 | CNT-35-76 
Thumbwheel Selectable, Digital Time Delay Relay, DPDT, 10A, 24 ~ 240VAC/VDC, 11 Octal PB561-ND® 132.24 115.71 104.69 | CNT-35-96 
Mounting Ratchet-fit Clip Slides onto CNT from Behind to Secure CNT in Panel Mount Applications PB1143-ND® 25.75 22.54 16.10 | SSA-24C667 Fig. 4- CLB and 
4 Knob Adjustable, Delay-On Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, 10A, 120VAC for Socket use 27E893 PB562-ND® 114.50 100.20 90.65 | CLB-51-70010 CLF Series 
Resistor Adjustable, Delay-On Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, 10A, 120VAC for Socket use 27E893 PBS63-ND@ 113.14 99.00 89.57 | CLF-41-70010 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 0.1 ~ 1 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB564-ND® 104.81 91.71 82.98 | CB-1001B-70 ta 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 0.1 ~ 5 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB671-ND® 104.81 91.71 82.98 | CB-1002B-70 ™ 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB565-ND® 104.81 91.71 82.98 | CB-1003B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 0.6 ~ 60 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB566-ND® 104.81 91.71 82.98 | CB-1004B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1.8 ~ 180 Seconds, 120VAC, 8 Octal PB567-ND 104.81 91.71 82.98 | CB-1005B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 10 ~ 100 Minutes, 120VAC, 8 Octal PB569-ND® 104.81 91.71 82.98 | CB-1007B-70 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, 24VDC, 8 Octal PB570-ND® 104.81 91.71 82.98 | CB-1028D-30 
5 Knob Adjustable, Delay-On Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, 12VDC, 8 Octal PB571-ND® 104.81 91.71 82.98 | CB-1047D-20 
Knob Adjustable, Delay-On Release Relay, 1.8 ~ 180 Seconds, 10A, 120VAC, 8 Octal PB753-ND@ 230.90 202.05 182.80 | CDB-38-70005 Fig. 5 - CB, CHB, Fig. 6 - CRB Series 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 24VAC, 8 Octal PB572-ND® 129.96 113.72 102.89 | CHB-38-30001 CHD, CDB Series 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 10 Seconds DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB574-ND® 129.96 113.72 102.89 | CHB-38-70001 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 60 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB575-ND® 129.96 113.72 102.89 | CHB-38-70002 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 180 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB576-ND® 129.96 113.72 102.89 | CHB-38-70003 
Knob Adjustable Interval Relay, 1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB754-ND® 129.96 113.72 102.89 | CHB-38-70021 
Knob Adjustable Delay-On Relay, 1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 24VDC, 8 Octal PB755-ND® 129.96 113.72 102.89 | CHD-38-30001 
Knob Adjustable, Delay-On Relay, 1 ~ 60 Seconds, DPDT, 10A, 24VDC, 8 Octal PB577-ND 129.96 113.72 102.89 | CHD-38-30002 
Recycle Time Delay Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, On-Off Time Adjustments, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB580-ND 254.57 222.75 201.54 | CRB-48-70010 
6 | Recycle Time Delay Relay, 0.6 ~ 60 Seconds, On-Off Time Adjustments, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB582-ND® 254.57 222.75 201.54 | CRB-48-70060 
Recycle Time Delay Relay, 1.8 ~ 180 Seconds, On-Off Time Adjustments, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB583-ND® 254.57 222.75 201.54 | CRB-48-70180 
External Pot Adjustable On-Delay SSR, 0.5 ~ 10 Seconds, 1A, 24VAC/VDC, Cube Module PB783-ND® 43.82 38.35 34.70 | VIM1ECD 
i External Pot Adjustable On-Delay SSR, 3 ~ 60 Seconds, 1A, 24VAC/VDC, Cube Module PB784-ND@ 43.82 38.35 34.70 | VIM1EDD 
8 Screwdriver Adjustable, Time Delay Relay, 4 Function, 0.1 Seconds ~ 10 Hours, with K10 Relay, 120VAC | PB781-ND® 183.41 160.49 145.20 | SSFR9OA 
Screwdriver Adjustable, Time Delay Relay, 4 Function, 0.1 Seconds ~ 10 Hours, without K10 Relay PB782-ND@ 175.90 153.91 139.26 | SSFR9OX 
Resistor Adjustable Delay-On Relay, 1 ~ 10 Seconds, 10A, 120VAC, for Socket use 27E893 PB762-ND® 115.58 101.14 91.51 | CUF-41-70010 
Resistor Adjustable Delay-On Relay, 1 ~ 12 Seconds, 10A, 120VAC, for Socket use 27E893 PB763-ND® 115.58 101.14 91.51 | CUF-41-70120 
— | Knob Adjustable Delay-On Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB756-ND® 129.96 113.72 102.89 | CKB-38-70010 
Resistor Adjustable Delay-On Relay, 0.1 ~ 10 Seconds, DPDT, 10A, 120VAC, 8 Octal PB757-ND® 126.24 110.46 99.94 | CKF-38-70010 
Adjustable Voltage Sensor Relay, 92 ~ 140VAC, 90 ~ 138VDC Dropout, 10A, 8 Octal PB584-ND® 176.09 154.08 139.41 | CSJ-38-70010 
@ RoHS Compliant 
OMRON), Programmable Relays — PLC Controller 
The ideal solution for managing a wide range of simple Digi-Key Price Each Omron 
applications including: automatic lighting, access control, oes 
conveyor positioning, pump control, testing equipment, Description Part No. 1 25 50 Part No. 
watering systems, or ventilation systems. CPU Unit with LCD Display, 10 I/O Points with 4 Relay Outputs, 100 ~ 240VAC | Z2678-ND 111.78 103.50 96.60 | ZEN-10C1AR-A-V2 
Features: CPU Unit with LCD Display, 10 I/O Points with 4 Relay Outputs, 12 ~ 24VDC Z2679-ND 111.78 103.50 96.60 | ZEN-10C1DR-D-V2 
* Increased functionality in a compact body (70mm wide x | ¢py Unit with LED Display, 10 I/O Points with 4 Relay Outputs, 100 ~ 240VAC | Z2680-ND 97.20 90.00 84.00 | ZEN-10C2AR-A-V2 
cpecies Taine Sree rit cuclip boutiee: roley, CPU Unit with LED Display, 10 /O Points with 4 Relay Outputs, 12~24vDC ‘| Z2681-ND 97.20 90.00 84.00 | ZEN-10C2DR-D-V2 
timer, counter, and time switch functions * Expansion ig | CPU Unit with LCD Display, 20 I/O Points with 4 Relay Outputs, 100 ~ 240VAC | 22682-ND 150.66 139.50 130.20 | ZEN-20C1AR-A-V2 
easy with Expansion I/O Units, allowing up to 44 I/O points CPU Unit with LCD Display, 20 I/O Points with 4 Relay Outputs, 12 ~ 24VDC Z2683-ND 150.66 139.50 130.20 | ZEN-20C1DR-D-V2 
CPU Unit with LED Display, 20 I/O Points with 4 Relay Outputs, 100 ~ 240VAC | Z2684-ND 136.08 126.00 117.60 | ZEN-20C2AR-A-V2 
CPU Unit with LED Display, 20 I/O Points with 4 Relay Outputs, 12 ~ 24VDC Z2685-ND 136.08 126.00 117.60 | ZEN-20C2DR-D-V2 
ZEN Starter Kit, 10 I/O Points with Cable, Software and Manual Z2686-ND 250.13 231.60 216.16 | ZEN-STARTERO1-V2 
ZEN Starter Kit, 10 I/O Points with Cable, Software and Manual Z2687-ND 250.13 231.60 216.16 | ZEN-STARTERO2-V2 
Expandable I/O Block, 4 Inputs / 4 Outputs for AC CPU Unit Z2688-ND 67.57 62.57 58.40 | ZEN-8E1AR 
Expandable I/O Block, 4 Inputs / 4 Outputs for DC CPU Unit Z2689-ND 67.57 62.57 58.40 | ZEN-8E1DR 
E C ZEN Software Support Package with Manuals Z2690-ND 38.88 36.00 33.60 | ZEN-SOFT01-V4 
Spanien Battery Unit for 10 year Memory Protection Z2691-ND 36.29 33.60 31.36 | ZEN-BATO1 
Connecting Cable, Serial to ZEN Connector, 2 Meters Z2692-ND 84.32 78.08 72.88 | ZEN-CIFO1 
Memory Expander, EEPROM (used to copy programs to multiple units) Z2693-ND 30.38 28.13 26.25 | ZEN-MEO1 


E5CSV Digital 


Temperature Controllers 


Controllers 


Features: * Accurate to +0.5% of full scale * Multiple temperature scale 
ranges allow flexibility to match application ¢ Field-selectable temperature 
ranges in °F and °C « Selectable ON/OFF and PID control with auto-tuning of 
proportional band « 8-function alarm, standard * Tamper-proof setting, faulty 
sensor compensation and controller diagnostics * Easy-to-read 11mm high 
LED display * Nonvolatile memory backup 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 25 50 
Thermocouple (Types J and Kk), 
Voltage Output, 120VAC Bik. | 22546ND 178.62 165.80 154.28 | ESCSV-Q1T-F-AC100240 
Thermocouple (Types J and K), | rogo,.Np 184.68 171.00 159.60 | ESCSV-R1KJ-W-AC100240 
Relay Output, 100 ~ 240VAC 
Thermocouple (Platnum), Z2695-ND 184.68 171.00 159.60 | ESCSV-R1T-F-AC100240 
Relay Output, 100 ~ 240VAC 


Omron’s E5GN Temperature Controllers are 1/32 DIN sized controllers that 
accept any thermocouple or analog input. These are used for both heating 
and cooling and also feature NEMA 4X water-resistant construction. 


Specifications: 


Digital Temperature 


* Supply voltage: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz * Operating Temperature: -10°C ~ 
55°C ¢ Sensor Input: Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B * Control Output: Relay Output: SPST-NO, 
250VAC 2A (resistive load) * Indication Accuracy: Thermocouple: (+0.5% of indicated value) » Voltage 


Output: 12VDC (PNP) Maximum Load Current: 


21mA, with short-circuit protection 


Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. al 25 Part No. 
Digital Temperature Controller Volt Output Z1130-ND 196.38 181.83 | ESGN-Q1TC AC/DC24 
Digital Temperature Controller Volt Output Z1131-ND 196.38 181.83 | ESGN-Q1TC AC100-240 
Digital Temperature Controller Relay Output | 21132-ND 196.38 181.83 | ESGN-R1TC AC/DC24 
Digital Temperature Controller Relay Output | Z1133-ND 196.38 181.83 | ESGN-R1TC AC100-240 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 2483 


Cr 
Tl 


Cr ouzet NEW! Millenium 3 Relay Controllers 


Crouzet’s latest generation of controllers is the Millenium 3 Logic Controllers. The Millenium 3 is even easier to program for simple timing, counting or control applications 
such as heating and air controls-zones, greenhouse controls, complex car wash cycles and industrial controls. Starter kit's include everything required to create, communicate 
and run your ladder logic program. Offered in 3 different versions, Standard type, Expandable type and Economy type. 


Dimensions in Inches (mm) 


Dim. A Voltage Digi-Key Price Each Crouzet 

Fig. | Description (mm) Supply Part No. 1 10 25 Part No. 
Economy Mil 3 Controller, No display, 8 In/4 Out, CB12 71.2 100 ~ 240VAC | 646-1091-ND 134.03 132.39 126.01 88970021 
1 Economy MIl 3 Controller, No display, 8 In/4 Out, CB12 71.2 100 ~ 240VAC | 646-1092-ND 135.88 134.22 127.75 88970023 
Economy Mil 3 Controller, No display, 12 In/8 Out, CB20 124.6 24VDC 646-1093-ND 199.66 197.21 187.71 88970031 
Economy Mil 3 Controller, No display, 12 In/8 Out, CB20 124.6 100 ~ 240VDC | 646-1094-ND 207.98 205.43 195.53 88970033 
Standard Mil 3 Controller, with LCD Display, 8 In/4 Out, CD12 71.2 24 VDC 646-1095-ND 149.75 14791 140.78 88970041 
Standard Mil 3 Controller, with LCD Display, 8 In/4 Out, CD12 Te 24 VDC 646-1096-ND 156.22 154.30 146.87 88970042 
Standard Mil 3 Controller, with LCD Display, 8 In/4 Out, CD12 71.2 100 ~ 240VAC | 646-1097-ND 151.60 149.74 142.52 88970043 
Standard Mil 3 Controller, with LCD Display, 8 In/4 Out, CD12 71.2 24VAC 646-1098-ND 149.75 14791 140.78 88970044 
Standard Mil 3 Controller, with LCD Display, 8 In/4 Out, CD12 71.2 12VDC 646-1099-ND 149.75 14791 140.78 88970045 
2 | Standard Mil 3 Controller, with LCD Display, 12 In/8 Out, CD20 124.6 24VDC 646-1100-ND 215.38 212.73 202.48 88970051 
Standard Mil 3 Controller, with LCD Display, 12 In/8 Out, CD20 124.6 100 ~ 240VAC | 646-1101-ND 220.92 218.21 207.70 88970053 
Expandable Type Mil 3 Controller, with LCD Display, 6 In/4 Out, XD10 71.2 24VDC 646-1114-ND 166.39 164.34 156.42 88970141 
Expandable Type Mil 3 Controller, with LCD Display, 6 In/4 Out, XD10 Te 100 ~ 240VAC | 646-1115-ND 163.61 161.61 153.82 88970143 
Expandable Type Mil 3 Controller, with LCD Display, 16 In/10 Out, XD26 124.6 24VDC 646-1116-ND 226.47 223.69 212.91 88970161 
Expandable Type Mil 3 Controller, with LCD Display, 16 In/10 Out, XD26 124.6 100 ~ 240VAC | 646-1117-ND 234.79 231.91 220.73 88970163 

Millenium 3 Starter Kits 
Millenium 3 Starter Kit, 8 In/4 Out = 24VDC 646-1102-ND 240.34 23738 225.94 88970080 
Millenium 3 Starter Kit, 8 In/4 Out = 100 ~ 240VAC | 646-1103-ND 246.81 243.78 232.03 88970081 
— | Millenium 3 Starter Kit, 12 In/8 Out = 24VDC 646-1104-ND 241.26 238.30 226.81 88970082 
Millenium 3 Starter Kit, 12 In/8 Out = 100 ~ 240VAC | 646-1105-ND 295.80 292.16 278.08 88970083 
Millenium 3 Starter Kit, Expandable Type, 16 In/10 Out = 24VDC 646-1106-ND 248.66 245.60 233.77 88970084 
Millenium 3 Starter Kit, Expandable Type, 16 In/10 Out = 100 ~ 240VAC | 646-1107-ND 256.05 252.91 240.72 88970085 
Millenium 3 Accessories 

M3 Programming Software Kit (CD ROM) — _ 646-1108-ND 16.18 15.99 15.22 88970100 
M3 Specific Functions Library Kit (CD ROM) = = 646-1109-ND 9.34 9.23 8.79 88970103 
— | Ms Bluetooth Interface Module i = 646-1110-ND 195.97 193.56 184.23 88970104 
M3 EEPROM Memory Cartridge = a 646-1111-ND 26.54 26.22 24.95 88970108 
USB Cable to Millenium 3, 3 meter = = 646-1112-ND 67.48 66.65 63.44 88970109 
Modbus Modem Interface Module, 3 meter = = 646-1113-ND 228.32 225.52 214.65 88970117 
Converter Module, 0-20mA/0-10VDC, Din Mount — _— 646-1079-ND 25.24 24.94 23.74 88950108 
Converter Module, PWM/0-10VDC, Din Mount _ — 646-1080-ND 40.40 39.91 37.99 88950112 
Temperature Converter Module, PT1000/PT100 J and K Inputs = = 646-1081-ND 81.34 80.35 76.48 88950150 
Temperature Converter Module, J Type Thermocouple _— _ 646-1083-ND 81.34 80.35 76.48 88950154 
Temperature Converter Module, K Type Thermocouple _ _ 646-1084-ND 81.34 80.35 76.48 88950155 
XA0 4 Analog Extension Module, 2 Analog In/2 Analog/PWM Out = 24VDC 646-1124-ND 174.71 172.56 164.25 88970241 
XNO3 Modbus RS-485 Slave Communication Extension = 24VDC 646-1125-ND 130.34 128.74 122.53 88970250 
3 | XNO5 Ethernet Slave Communication Extension = 24VDC 646-1126-ND 234.79 231.91 220.73 88970270 
Relay Expander Module, No display, 4 On/Off/2 Out, XRO6 71.2 24VDC 646-1118-ND 81.34 80.35 76.48 88970211 
Relay Expander Module, No display, 4 On/Off/2 Out, XRO6 71.2 100 ~ 240VAC | 646-1119-ND 83.19 82.17 78.21 88970213 
Relay Expander Module, No display, 6 On/Off/4 Relay, XR10 71.2 24VDC 646-1120-ND 95.21 94.04 89.51 88970221 
Relay Expander Module, No display, 6 On/Off/4 Relay, XR10 Te 100 ~ 240VAC | 646-1121-ND 96.13 94.96 90.38 88970223 
Relay Expander Module, No display, 8 On/Off/6 Relay, XR14 124.6 24VDC 646-1122-ND 104.45 103.17 98.20 88970231 
Relay Expander Module, No display, 8 On/Off/6 Relay, XR14 124.6 100 ~ 240VDC | 646-1123-ND 105.38 104.09 99.07 88970233 
Relay Expander Module, 6TOR/4Relay, XE10 = 24VDC 646-1127-ND 95.21 94.04 89.51 88970321 
Relay Expander Module, 6TOR/4Relay, XE10 = 100 ~ 240VAC | 646-1128-ND 96.13 94.96 90.38 88970323 
Switch Mode, Power Supply, 7.5W, 24VDC 36 100 ~ 240VAC | 646-1086-ND 85.04 84.00 79.95 88950303 
Switch Mode, Power Supply, 15W, 24VDC 36 100 ~ 240VAC | 646-1087-ND 82.27 81.26 7735 88950304 
4 Switch Mode, Power Supply, 20W, 5VDC 54 100 ~ 240VAC | 646-1088-ND 92.44 91.30 86.90 88950305 
Switch Mode, Power Supply, 25W, 12VDC 54 100 ~ 240VAC | 646-1089-ND 92.44 91.30 86.90 88950306 
Switch Mode, Power Supply, 30W, 24VDC 54 100 ~ 240VAC | 646-1090-ND 92.44 91.30 86.90 88950307 
Switch Mode, Power Supply, GOW, 24VDC. 72 100 ~ 240VAC | 646-1085-ND 118.32 116.87 111.24 88950302 


Human to Machine Interface displays are an LCD display that 
is fully customizable for the purpose of machine control and 
display feedback to the operator. Intended to be connected via 
Modbus communication network to interface with the Millenni- 
um 3 controllers offering a fully configurable HMI Interface and 
controller. The Runtime Kit is intended as an additional display 
kit once your program and display has been developed. 

The Runtime Kit includes: 1 three-color or monochrome LCD 
screen and 1 Modbus extension XNO3 with 1 RS485 cable. 
The Programming Kit is intended for development of display 
functions and contains 1 three-color or monochrome LCD 
screen and 1 Modbus extension XNO3, 1 RS485 cable and 1 
programming software package for the display with a compat- 
ible RS232 cable. 


NEW! HMI Interactive Displays 


Dim. in Inches (mm) 


NEW! Monitor Relays 


Crouzet’s Industrial monitoring relays are preset able liquid level, voltage, current or phase monitoring relays. Liquid level 
monitoring relays are designed for the purpose of filling or emptying liquid storage containers. Use voltage and current 
relays for the purpose of monitoring over voltage/current or under voltage/current conditions. Phase monitoring relays are 
designed for the purpose of monitoring correct phase and phase failure conditions. 


Dimensions in Inches (mm) 


Sa 5 Digi-Key Price Each Crouzet 
Description pit Aey 1 Price:Each 25 Cruel Fig. | Description Part No. 1 10 Part No. 

a — 5 = = 3-Ph. Failure, Sequence Detection Rela 646-1133-ND 71.18 70.31 | 84873020 
Runtime Kit with 3 Color Display 646-1129-ND 598.99 591.63 563.12 | 88970421 3-Ph. Failure, sequence Detection Relay 646-1134-ND 82.27 —«81.26 | 84873022 
Runtime Kit with Monochrome Display 646-1130-ND 415.97 410.85 391.05 | 88970422 3-Ph. Failure, Sequence, Undervoltage, Detection 646-1135-ND 85.97 —«84.91 | 84873023 
Programming Kit with Monochrome Display | 646-1131-ND 447.39 441.90 420.60] 88970844 1 | 3-Ph. Failure, Sequence, Imbalance Detection 646-1136-ND 85.97 84.91 | 84873024 
Programming Kit with 3 Color Display 646-1132-ND 630.42 622.67 592.66 | 88970849 3-Ph. Failure, Sequence, Imbalance, Undervoltage, Detection] 646-1137-ND 87.82 86.74 | 84873025 

3-Ph. Failure, Sequence, Over/Under Voltage, Detection 646-1138-ND 111.85 110.48 | 84873026 

3-Ph. Failure, Under/Over Voltage 646-1139-ND 116.47 = 115.04 | 84873220 

NEW! Control Relays Vattage Relay, T20VAG, Under ver Vo Baetar ND 80.42 7add f 84872008 

oltage Relay, , Under/Over Voltage -1141- E 79: 7: 

il y Voltage Relay, 120VAC, Under/Over Voltage 646-1142-ND 80.42 79.44 | 84872033 

Voltage Relay, 24 ~ 240VAC, Under/Over Voltage 646-1143-ND 119.24 117.78 | 84872120 

Crouzet’s liquid level control relay’s are designed for control of upper and lower 2 | Voltage Relay, 24 ~ 240VAC, Over/Under Voltage 646-1144-ND 118.32 116.87 | 84872130 

Foul ‘ti ji ive liGuil ‘1 Voltage Relay, 110 ~ 240VAC, Over/Under Voltage 646-1145-ND 86.89 85.83 | 84872142 

liquidi levels. ‘The reeisiive probe’ style 1s for.conducilve liquids measuring the Voltage Relay, 110 ~ 240VAC, Over/Under Voltage 646-1146-ND 85.97 84.91 | 84872152 

resistance of two submerged probes. The level switch type uses a contact Voltage Relay, 110VAC, Over/Under Voltage 646-1147-ND 70.25 _69.39 | DUR110A 

closure for control of the upper and lower liquid levels. Internal control relay is Current Relay, 110VAC, .2 ~ 500mA 646-1148-ND 85.04 84.00 | 84871023 

rated at 5A, SPDT for turning on pumps or larger relays. Current Relay, 110VAC, 0.1 ~ 10A 646-1149-ND 85.04 84.00 | 84871033 

Current Relay, 24 ~ 240V, 2 ~ 500mA 646-1150-ND 119.24 117.78 | 84871120 

iticati - Wide j : Current Relay. 2A ~ 20A, with built in Current Transformer | 646-1151-ND 112.77 111.39 | 84871122 

Specifications: Wide input voltage: 24'>240VAC/DG 3 | Current Relay, 0.1 ~ 10A, with built in Current Transformer | 646-1152-ND 13681 135.13 | 84871130 
=a 5 Current Relay, 5 ~ 100A’ 646-1153-ND 70.25 69.39 | DIART110A 

ans Digi-Key Price Each Crouzet Current Transformer for LIRT/DIART 646-1154-ND 29.39 29.04 | 74525305 

Description Part No. 1 10 25 _| Part No. Current Transformer for LIRT/DIART, 5~ 100A, 11 Octal | 646-1155-ND__—74.87__—_73.96 | LIRT110A 

Liquid Level, Resistive Probe Input, Din Mount 646-1163-ND 125.71 124.17 118.19 | 84870700 Frequency Relay 50 ~ 60Hz 646-1156-ND 123.87 722.35 | 84872501 

Liquid Level, Float Switch Input, Din Mount 646-1164-ND 119.24 117.78 = 112.11 | 84870710 Speed Control, over/under 646-1157-ND 121.09 119.61 | 84874320 

Liquid Level Pump Control, 120VAC, Din Mount | 646-1162-ND 52.69 52.05 49.54 | 84870203 Alternating Relay, Impulse, 110VAC, 11 Octal 646-1158-ND 59.16 58.44 | LUR2110A 
Pump Down Control, 8 Octal, 110VAC 646-1165-ND 47.14 46.57 44.32 | PNR110A Alternating Relay, Impulse, 110VAC, 11 Octal 646-1159-ND 59.16 58.44 | LURS2110A 

Pump Up Control, 8 Octal, 110VAC 646-1166-ND 45.48 44.92 42.76 | PNRU110A Alternating Relay, Impulse, 110VAC, 8 Octal 646-1160-ND 39.48 39.00 | PJR110A 

Din Rail Socket, 8 Octal 646-1167-ND 6.10 6.03 5.74 | $08 Alternating Relay, Impulse, 110VAC, 8 Octal 646-1161-ND 61.01 60.26 | PJRS110A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


NEW! Analog Timer Controls 


Couzet’s Chronos series of timers are their newest timers with improved features such as greater accuracy, LED status indicator, 3 wire sensor 
control option and a heavy duty 10A relay. Perfect for all delay-on/off functions as well as Interval timing, repetitive cycle timing and remote trig- 


NEW! Totalizi ng Cou nters gered sequence timing. All timers are cUL and CE approved. 


Digi-Key Price Each Crouzet 

Fig.| Description Part No. 1 10 25 | Part No. 

Digital Timer, 6 Mode, 24 ~ 220V, 8 Octal 646-1168-ND 98.10 97.71 93.00 | 88857005 
Digital Timer with Backlight, 6 Mode, 24 ~ 220V |646-1169-ND 128.70 128.19 122.01 | 88857607 
Analog Timer, 6 Mode, 12 ~ 240V, 11 Octal 646-1170-ND 57.60 57.37 54.61 | 88886016 
Analog Timer, Delay on only, 12 ~ 240V, 8 Octal | 646-1171-ND 57.60 57.37 54.61 | 88886106 
Analog Timer, 4 Mode, 12 ~ 240V, 11 Octal 646-1172-ND 57.60 57.37 54.61 | 88886516 
Analog Din Rail Timer, 10 Mode, 24 ~ 240V 646-1173-ND 46.80 46.62 44.37 | 88826105 
Analog Din Rail Timer, Delay On, 24 ~ 240V 646-1174-ND 32.48 32.36 30.80 | 88826115 
Analog Din Rail Timer, Single Shot, 24 ~ 240V | 646-1175-ND 39.33 39.18 37.29 | 88826125 
Analog Din Rail Timer, Delay On, 24 ~ 240V 646-1176-ND 39.33 39.18 37.29 | 88826135 
Analog Din Rail Timer, Interval, 24 ~ 240V 646-1177-ND 32.48 32.36 30.80 | 88826145 
Analog Din Rail Timer, Repeat Cycle, 24 ~ 240V | 646-1178-ND 40.05 39.89 37.97 | 88826155 
Analog Din Rail Timer, Multifunction, 12 ~ 240V | 646-1179-ND 56.70 56.48 53.76 | 88826103 
Analog Timer, Multifunction, 24 ~ 240V, 8 Octal | 646-1186-ND 46.80 46.62 44.37 | 88867105 


&* Crouzet 


Crouzet’s fully integrated totalizing counter or total 
cumulative time counters. Choose between no- 
voltage inputs (contact closure) or wide in put volt- 
age inputs (AC/DC) for count inputs or for enabling 
the time duration for the time counters. Presetable 
counters have internal output relay to trigger when 
preset count is reached. All counters are cUL and 
CE approved. 


Specifications: * Power: Lithium Battery » Count 
Inputs: Contact Closure (slow speed), Voltage Input 
(high speed) * Low Speed: 40Hz * Minimum Pulse: 
12ms © High Speed: 7kHz, 4 ~ 30VDC » Connec- 
tions: Screw Terminals * Operating Temperature: 
32°F ~ 131°F 


Digi-Key Price Each Crouzet Analog Timer, Delay On, 24~ 240V,8 Octal |646-1187-ND 40.68 += 40.53--38.57 | 88867135 

Description Part No. 1 10 25 | Part No. Analog Timer, Repeat Cycle, 24 ~ 240V, 8 Octal | 646-1188-ND 44.37 44.19 42.06 | 88867155 
Counter, Voltage Input, Analog Timer, Delay On, 8 Octal 646-1189-ND 38.88 38.73 36.87 | 88867215 
8 Digit, 40cps max. 646-1194-ND 74.67 74.37 70.79 [87610050 Analog Timer, Repeat Cycle, 8 Octal 646-1190-ND 46.80 —-46.62_—«44.37 | 88867801 
Total Time Indicator, — Analog Timer, Multifunction, 8 Octal 646-1191-ND 47.70 47.51 45.22 | 88867100 
Pea ee ea 646-1195-ND 74.87 74.37 _ 70.79 {87610150 Analog Timer, Multifunction, 11 Octal 646-1192-ND 66.60 66.34 63.14 | 88867305 
ae ' Analog Timer, Repeat Cycle, 11 Octal 646-1193-ND 62.10 61.86 58.88 | 88867455 
aol a GAGAISCNOME 27.63, 27.53 26.20 | 87610840 Dual Din Rail Timer, Delay On, 24 ~ 24V 646-1180-ND 32.67 32.54 30.97 | 88865115 
ae Saas Dual Din Rail Timer, Repeat Cycle 646-1181-ND 42.12 41.95 39.93 | 88865155 

a S Digit __[BSGSISANOEN 27.63 __27.53__ 26:20 {87610440 g_| Dual Din Rail Timer, Delay On, 24 ~ 240V 646-1182-ND 46.80 46.62 44.37 | 88865215 
115VAC, LCD, SPDT 646-1198-ND 16520 164.54 156.61 187620113 Dual Din Rail Timer, Delay Off, 24 ~ 240V 646-1183-ND 66.60 66.34 63.14 | 88865265 
Presetable Counter, 115VAC, Dual Din Rail Timer, Multifunction 646-1184-ND 66.60 66.34 63.14 | 88865305 
LCD, DPDT 646-1199-ND 192.27 191.50 182.27 |87620123 Dual Din Rail Timer, Multifunction 646-1185-ND 55.80 55.58 52.90 | 88865103 


K Hour Meters, Counters and Battery Meters 


Curtis 


Hour Meters and Counters Specifications: * Resolution: 99,999.9 hours * Accuracy: +0.1% hours * Mechanical Shock: SAE J1378, 55g 
Curtis Modules are ideally suited for OEM's panel makers and contract manufacturers to measure equipment * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 

usage for preventive maintenance, scheduling, warranty validation and renting/leasing. No moving parts 703 Series: 6-digit Pulse Counter module with 5mm (.197") high digits, non-backlit. Specifications: 
or motor driven digits to wear out. Non-volatile memory can be powered down and not lose hours counted. ¢* Resolution: 999,999 Counts »* Accuracy: +1 count * Mechanical Shock: SAE J1378, 55g + Operating 
Counting starts with enable connection and counts display when power is applied to the meter. External reset Temperature: -40°C ~ 85°C 

is standard. The counters can be used in vending machines, medical equipment, fuel pumps, office equip- Battery Meters 

ment, flow instruments, consumer products and many other applications. 906 Series: Model 906 is an inexpensive, one piece, easy to install battery fuel gauge. It is completely solid 
Features: ° Attractive and easy to read 6-digit Liquid Crystal Displays with 5mm digit height * Compact state and provides a reliable, accurate and easy to read display of battery state-of-charge. This battery fuel 
size ideal for electronic subassemblies * Wide voltage range * AC/DC operation on most products * Input gauge is ideal for golf cars, commercial cleaning equipment, mobility aids, electric bicycles, electric marine 
Frequency of 500Hz on DC counters; 1Hz on AC/DC counters » Exceptional reliability due to non-volatile motors, medical devices and similar equipment. 

(EEPROM) memory which can retain data for 25+ years * Resettable option Features: ¢ 10-bar LED displays the state-of-charge successively, bar by bar, from full to empty * At 70% 
700 and 701 Series: + 6-digit Hour Meter module with 5mm (.197") high digits, non-backlit. Operating Type: depth of discharge, a flashing LED signals an “energy reserve” alert » At 80%, alternately flashing LEDs 
* 2 wire units start timing when supply power is applied * 3 wire units start timing when 3rd lead (enable lead) provides an “empty” status warning 

has power applied Specifications: * Operating Temperature: -40°C ~ 85°C 


Dimensions in Inches (mm) 


Fig. 1-2” Round Fig. 2 — Mini with MNT Ears Fig. 3 — Mini without MNT Ears Fig. 4 — Standard Size Fig. 5 — Standard size with connector 
id 


t 
ce ||, ISS 
a t 


|+1.60 (40.6) +1 


|+1.44 (36.6)+| 


(Ges8ee.9). 
CURTIS 


1.75 (44.45) 
I< 2.090 (53.09) 


Operating Operating Operating Voltage Digi-Key Price Each Curtis 
Fig. Mode Type oc AC Reset Part No. 1 10 50 | Part No. 
Hour Meters and Counters 
1 Hour Meter 3 Wire 12 ~ 48 20 ~ 60 Elect 267-1001-ND® 27.00 24.30 20.25 | 701QR00101248D2060A fo 
Hour Meter 3 Wire 48 ~ 150 100 ~ 230 Elect 267-1002-ND 30.20 27.18 22.65 | 701QR001048150D100230A P fF FETE 
9 Hour Meter 3 Wire 12 ~ 48 20 ~ 60 Elect 267-1003-ND® 20.10 18.09 15.07 | 701FRO0101248D2060A cans” 
Hour Meter 3 Wire 48 ~ 150 100 ~ 230 Elect 267-1004-ND® 20.10 18.09 15.07 | 701FRO01048150D100230A 
3 Hour Meter 3 Wire 12 ~ 48 20 ~ 60 Elect 267-1057-ND@ 20.10 18.09 15.07 | 701ZR001N1248D2060AB |— 1.89 (48.0) +| 
Hour Meter 3 Wire 48 ~ 150 100 ~ 230 Elect 267-1046-ND 20.10 18.09 15.07 | 701ZR001N48150D10023 
Hour Meter 2 Wire 12 ~ 48 20 ~ 60 Elect 267-1039-ND 25.20 22.68 18.90 | 700DR00101248D2060A 
Hour Meter 2 Wire 48 ~ 150 100 ~ 230 Elect 267-1042-ND 25.20 22.68 18.90 | 700DR001048150D100230A Fig. 7- PCB MNT 
4 Hour Meter 3 Wire 12 ~ 48 20 ~ 60 Elect 267-1005-ND 25.20 22.68 18.90 | 701DR00101248D2060A 
Hour Meter 3 Wire 48 ~ 150 10 ~ 230 Elect 267-1006-ND® 25.20 22.68 18.90 | 701DR001048150D100230A 
Counter 3 Wire 48 ~ 150 100 ~ 230 Elect 267-1008-ND® 28.00 25.20 21.00 | 703DR001048150D100230A 
Hour Meter 3 Wire 48 ~ 150 100 ~ 230 Non 267-1026-NDt 16.70 15.03 12.52 | 700LN001N48150D100230A 1.020 (25.91) 
5 Hour Meter 3 Wire 12 ~ 48 _ Non 267-1027-NDt® 16.70 15.03 12.52 | 701LN001N1248D 
Hour Meter 3 Wire 12 ~ 48 20 ~ 60 Non 267-1028-NDt 16.70 15.03 12.52 | 700LN001N1248D2060A set 
6 |__ Hour Meter 3 Wire 48 ~ 150 foo~230 | Elect | 267-1048-ND 51.00 45.90 _38.24 | _701SR6010481500100230A (19.05) | MB8E88.8) 
Hour Meter 3 Wire 5~12 - Elect 267-1009-ND® 18.00 16.20 13.50 | 701PR-102 1 
7 | Hour Meter 3 Wire 12~48 - Elect | 267-1010-ND@ 19.50 17.55 14,62 | 701PR-112 13 (83.02 Max) 
Counter 3 Wire 5~12 _ Elect 267-1011-ND 19.50 17.55 14.62 | 703PR-102 s s z 
Counter 3 Wire 12 ~ 48 _— Elect 267-1012-ND® 19.50 17.55 14.62 | 703PR-112 Fig. 8 — Model 906 
Battery Fuel Gauge — RoHS Compliant 
Battery Discharge Meter, 36VDC for Golf Car Batteries (1.97V Full/ 1.75V Empty) 267-1049-ND 46.00 41.40 34.49 | 906D36HGA 
Battery Discharge Meter, 36VDC for Golf Car Batteries (1.97V Full/ 1.75V Empty) 267-1054-ND 46.00 41.40 34.49 | 906T36HGAAO 
Battery Discharge Meter, 24VDC for OEM Applications (2.04V Full/ 1.73V Empty) 267-1050-ND 46.00 41.40 34.49 | 906T24BNMAO 
g | Battery Discharge Meter, 24VDC for OEM Applications (2.04V Full/ 1.73V Empty) 267-1051-ND 46.00 41.40 34.49 | 906T24BNMAN 48. 
Battery Discharge Meter, 36VDC for OEM Applications (2.04V Full/ 1.73V Empty) 267-1052-ND 46.00 41.40 34.49 | 906T36BNMAN 0a 
Battery Discharge Meter, 36VDC for OEM Applications (2.04V Full/ 1.73V Empty) 267-1053-ND 46.00 41.40 34.49 | 906T36BNMAO 
Battery Discharge Meter, 48VDC for Industrial Applications (2.04V Full/ 1.73V Empty) | 267-1055-ND 46.00 41.40 34.49 | 906T48BNMAO 
Battery Discharge Meter, 12VDC for Industrial Applications (2.04V Full/ 1.73V Empty) | 267-1056-ND 46.00 41.40 34.49 | 906T12BNMAO 


@ RoHS Compliant + Order Mating Connector separately. Housing WM1784-ND Contacts: 20AWG - 24AWG (WM1837-ND), 26AWG - 30AWG (WM1838-ND) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2485 


MARTEL QM Series 2-Wire Panel Meters 
7. 


LECTRONICS 


The QM Single Mounting Hole Series are Nema 4 rated meters for simple commercial and industrial applications. 
To install, the user needs only to drill a single 7/32” (5.5mm) hole in the panel. A rubber seal is included, provid- 
ing splashproof protection for the unit when fitted to the meter during installation. Includes: meter, mounting nut, 
washer and panel seal. All meters have reverse polarity protection. 

QM Voltmeter: 2-wire voltmeter powered from the voltage that it is measuring. The module indicates “LO” at 
voltages below 4V and “HI” at above 25V (40V for QM100V-40). Specifications: * Measured Input Voltage: 4 ~ 
25VDC (QM100V), 4 ~ 40VDC (QM100V-40) * Supply Voltage: 3 ~ 50VDC * Sample Rate: 3 samples/second 
* Operating Range: 0°C ~ 50°C 

QM Thermometer: A dual inside (sensor included) and outside (sensor required) digital thermometer that can dis- 
play temperatures in either Fahrenheit or Celsius. Specifications: * Internal Sensor: 14°F ~ 122°F (-10°C ~ 50°C) 
¢ External Sensor: -4°F ~ 428°F (-20°C ~ 220°C) * Operating Range: -10°C ~ 50°C * Supply Voltage: 4 ~ 28VDC 
QM Hourmeter: Automatically blanks the leading zeros for easy reading and display of hours and 1/10 hours. An 


(Rear View) 


L856 _| 
(21.75) 


856 _| 
(21.75) 


2 Wires - 12.0 (30cm) 


output is provided that pulses high after every hour. Features trip and total time range. Specifications: * Resolution 
Range: 9,999.9 hour or 99,999 hour * Supply Voltage: 5 ~ 27VDC * Operating Range: 0°C ~ 50°C 
QM130M Digitalized Analog Gauge: An LCD analog gauge that looks similar to an analog voltmeter. A moving 


needle illustrates a quick confirmation of meter levels and changing colors allow quick visuals of meter status. This 
meter can be scaled for reading voltages or currents. Specifications: * Supply Voltage: 5 ~ 12VDC * Resolution: 
125mVDC ° Full Scale Reading: 1VDC 

QM140V Scalable Meter: A universal 0 ~ 200mV input meter that with scaling resistors is able to measure 200mV/ 
pA, 2V/mV and 20V/mA ranges. Trim pot calibration included on rear of meter. Specifications: * Supply Voltage: 
7.5V ~ 15VDC * Sample Rate: 3 samples/second * Operating Range: 0°C ~ 50°C 


Digi-Key Price Martel 
Description Part No. Each Part No. 
Voltmeter 4 ~ 25VDC, 100mV resolution 227-1042-ND 44.16 QM100V 
Voltmeter 4 ~ 40VDC, 200mV resolution 227-1054-ND 44.16 QM100V-40 
Thermometer, Inside/Outside -10°C ~ 50°C. 227-1043-ND 44.16 QM110T 
Hourmeter; 9,999.9 hrs trip/totalized time 227-1044-ND 44.16 QM120C 
LCD Analog Gauge, moving LCD needle 227-1045-ND 34.84 QM130M 
Universal Scalable Meter, Volt/Current 227-1046-ND 53.00 QM140V 


V Series Very Low Cost Voltmeter 


The V Series is a range of low cost LCD, 3 1/2 digit panel instruments. The meters have a +200mVDC full scale reading 
with a typical accuracy of 0.25%. These meters use a 9VDC and are designed for high volume OEM applications where 
lowest possible cost is a major concern. They feature an exceptionally large display in a miniature package and includes 
auto-zero and user-selectable decimal points. All module’s are supplied with a black panel mounting bezel kit. 
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Optional Bezel 


Digi-Key Price Each Martel 
Description Part No. 1 5 10 | Part No. 
fe P. 1M Mini LCD Voltmeter, .25” digit height, 200mV Input, Includes Bezel 227-1059-ND 20.94 19.90 18.85} V1 
ce ome Standard LCD Voltmeter, .50” digit height, 200mV Input, Includes Bezel | 227-1060-ND 22.60 21.47. 20.34| V125 
ample. Large LCD Voltmeter, .60” digit height, 200mV Input, Includes Bezel 227-1061-ND 24.26 23.05 _21.84| V600 
This low cost range of meters is the solution for a wide range of OEMs and Panel 
Builders. The DPM35 is available with either red or green LEDs and has an optional 
2 < mounting bezel (BEZ35). The DPM65 has a reflective LCD display and comes with a_ ||~ 
65 Series Snap-in Panel snap-in bezel. Inputs: * Ranges: +200.0mV, +2.000V, +20.00V * Single-ended; (INLO 
internally referenced to supply GND) Power Supply: ¢ Voltage: 5VDC (+5%) Mounting: 
* 35 Series: Window mount or bezel mount with optional bezel * 65 Series: Snap-in bezel}. |, 
}--0.33(8.5) mount * Connection: 10 pins, 0.025” (.635mm) square on 0.1” (2.54mm) centers 
aaa ees }e— 2.3 (59) 
0.22 # ———SS= Digi-Key Price Each Martel 
(5.6) 9) Description Part No. i 5 10 | PartNo. 
ae t DPM Red LED, 200mV, 35 Series 227-1034-ND® 49.60 47.12 44.64 | DPM35R 
f DPM Green LED, 200mV, 35 Series 227-1035-ND® 49.60 47.12 44.64 | DPM35G 
0.26(6.6) DPM Reflective LCD, Differential, 65 Series | 227-1036-ND® 49.60 47.12 44.64 | DPM65 
DPM Reflective LCD, Single-rail, 65 Series | 227-1037-ND@ 49.60 47.12 44.64 | DPM65S 
Optional Snap-in Bezel for DPM35 Series 227-1038-ND 4.04 3.84 3.64 | BEZ35 


@ RoHS Compliant 


700 Series Industrial Voltmeter 


The 700 Series Voltmeters are low cost LCD displays for panel instruments and portable equipment. Use the Dual Display meter to display “matched readings” 
(voltage and current or temperature and humidity) with separate selectable annunciators and calibration adjustments. Use the DPM742 (screw terminal 
connections) and 750 (with annunciators and low battery indicator) meters for portable equipment or industrial applications. LED backlight standard on 742 and 
750. Use optional IP67 silver metallic bezel for watertight, industrial applications. All meters include a standard black bezel kit. 


Price Each Martel 
Description il cj 10 Part No. 
IP67 Industrial Bezel Kit, for use with DPM742-BL and DPM750S-BL 227-1058-ND 25.00 23.75 22.50 BEZ700-IP 
Dual Display Voltage-Amperage meter, 0-200mV Input 227-1057-ND@ 129.70 123.22 116.73 DPM702S 
Large LCD (.50”) 4-20mA Loop Meter, screw terminal connections 227-1056-ND 133.46 126.79 120.12 DPM742-BL 
Large LCD (.50") Voltmeter, 20-OmV Input, with Annunciators/Low Battery | 227-1055-ND 77.04 73.19 69.34 DPM750S-BL 


RoHS Compliant 


IP67 Bezel Kit 


SP Series 3.5 Digital Voltmeter 


The 12-pin dual-in-line connection version is compatible with competing meters. This lower cost version is more suited to new 
designs. Includes full-scale reading +200mVDC with a typical accuracy of 0.1% (+1 count). The module is 1.38” (35.05mm) 
width x 0.88” (22.35mm) height. Low cost means it will suit high and low volume applications. IP65 splash proof construction. 


Digi-Key Price Martel 
Description Part No. Each Part No. 
Large Bright Red LED Voltmeter, 200mV Input 227-1052-ND 59.16 SP300 


Series 10 Universal 
Volt/Ammeter 


The DPM1, 2 and 3AS-BL fea- 
tures 200mVDC measurement 
with auto-zero and auto- 
polarity. Decimal points are 
user selectable. The DPM1, 2 
and 3AS-BL feature a negative 
rail generator which enables 
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the meter to measure a 
signal referenced to its own power supply GND. LED 


backlighting ensures excellent readability under low light 
conditions. The design of the housing allows the module 
to be easily snapped into a panel. The low cost module 
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DPM 1 and 2 DPM 3 
Digi-Key Price Each Martel 
Description Part No. al 5 10 Part No. 
Mini 5.5mm LCD Universal Meter with Backlight 227-1047-ND® 60.84 57.80 54.76 DPM1AS-BL 
Mini 8.2mm LCD Universal Meter with Backlight 227-1048-ND 65.84 62.55 59.26 DPM2AS-BL 
Mini 11mm LCD Universal Meter with Backlight 227-1049-ND® 69.16 65.71 62.25 DPM3AS-BL 


will suit high and low volume applications. @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panel Cutout: .87” x 1.77” 
22.10mm x 44.96mm 


DPM125 LCD 
Legacy Series 


The DPM125 features auto-zero, auto- 
polarity, 200mV fsr, 12.5mm digit height, 
low battery indication and selectable 
decimal points. The meter will plug directly 
into a 12-pin SIL socket or can be panel 
mounted using snap-in bezel provided. 


Panel Cutout: 1.06” x 2.24” 
26.92mm x 56.90mm 


DPM500 LCD 
Legacy Series 


The DPM500 features auto-zero, auto- 
polarity, 200mV~2V~20V fsr, 12.5mm 
digit height, low battery indication, 
selectable decimal points and 10 user- 
selected annunciators. The meter will plug 
into a 40-pin DIL socket or can be panel 
mounted using snap-in bezel provided. 


Digital Panel Meters 


Fig.3 | | 2.36(69.94) ~| 


Panel Cutout: 1.26” x 2.44” 
32.00mm x 61.98mm 
External Bezel 


DPM600 LCD 
Legacy Series 


The DPM6O00 features auto-zero, auto- 
polarity, 200mV~2V~20V fsr, 12.5mm digit 
height, adjustable low battery indication, 
selectable decimal points and 12 user- 
selected annunciators. The meter has 36 
pins for PCB mounting or can be panel 
mounted with optional bezel (p/n MB10). 


[- 2.83(71.88) ~| 


Panel Cutout: 1.3” x 2.68” 
33.02mm x 68.07mm 


DPM2000 LCD 
Legacy Series 


The DPM2000 features auto-zero, auto- 
polarity, 200mV~2V~20V fsr, 15mm digit 
height, adjustable low battery indication, 
selectable decimal points and 12 user- 
selected annunciators. The meter will plug 
into a 40-pin DIL socket or can be panel 
mounted using snap-in bezel provided. 


Fig. 5 


--2.83(71.88)-| 


Panel Cutout: 1.3” x 2.68” 
33.02mm x 68.07mm 


DPM40 
LED Series 


The DPM40 features auto-zero, auto- 
polarity, 200mV~2V~20V fsr, 11mm 
LED digit height and selectable decimal 
points. The meter is supplied with a bezel 
and filter to give a high contrast display. 


Digi-Key Price Each Martel 
Fig. Supply Input Part No. 5} 10 Part No. 
1 7.5 ~15 200mV 227-1007-ND® 68.94 65.50 62.05 DPM125 
7.5 ~15 200mV 227-1008-ND 82.24 78.13 74.02 DPM125L 
7.5 ~15 20V 227-1011-ND 94.16 89.46 84.75 DPMS500-20 
2 3.6 ~ 6.5 2v 227-1016-ND® 94.16 89.46 84.75 DPMS500S-2 
3.6 ~ 6.5 20V 227-1017-ND® 97.66 92.78 87.90 DPMS500S-20 
3 5~15 20V 227-1023-ND 82.06 77.96 73.86 DPM600-20 
5~15 200mV 227-1027-ND® 79.96 75.97 71.97 DPM2000 
4 5~15 2Vv 227-1028-ND® 79.96 75.97 71.97 DPM2000-2 
5~15 20V 227-1029-ND® 79.96 75.97 71.97 DPM2000-20 
5 5 200mV 227-1030-ND 97.66 92.78 87.90 DPM40 
@ RoHS Compliant 


The Cramer line of ETls (Elapsed Time Indicators) are used to record 
the amount of “on-time” operation for industrial and commercial grade 


or round bezel 


Features: * Large, easy-to-read numbers 
* Continuous duty * Tamper proof * Permanently lubricated * Square 


* Rugged design 


equipment. Resettable and Non-resettable versions are available either 
in round or square bezel, displayed in tenths of an hour. 
Applications: ¢ Indicating, monitoring and recording a process where 


Specifications: * Power Consumption: 2.7 watts * Working Voltage: 
110VAC/115VAC Electrical Connections: 6” leads, 22 gauge wire 


the time used is required * Recording “on-time” usage of machinery for * Operating Temperature: -20°C ~ 55°C * Mounting: Front panel 
billing purposes * Preventative maintenance for machinery or equipment * Agency Approval: UL, CSA 
Digi-Key Price Each Cramer 
Description Part No. 1 10 50 Part No. 
Round Bezel, 0 ~ 99.9K hours, 115VAC, Non-resettable CRA214-ND 35.93 31.40 28.37 10071 
5 Round Bezel, 0 ~ 9.9K hours, 115VAC, Resettable CRA216-ND 75.37 65.86 59.51 10075 
(Square bezel shown) Square Bezel, 0 ~ 99.9K hours, 110VAC, Non-resettable CRA215-ND 35.93 31.40 28.37 10186 
Square Bezel, 0 ~ 9.9K hours, 115VAC, Resettable CRA217-ND 75.37 65.86 59.51 10083 


Honeywell 


Sensing and Control 


The 98000 Series LCD Hour Meters: Provides a large easy-to-read display in a conventional size package. Specifications: 
* Operating Temperature: -40°C ~ 85°C * Operating Voltage: 9 ~ 64VDC °6 digit display * Digit Height: 6mm 

The 20000 Series Deluxe Hour Meters: Totally sealed and benefits from an uncommon design which integrates the motor 
and frame into one substructure. Specifications: * Operating Temperature: -54°C ~ 68°C * Number Size: 3mm * UL Listed 
* CSA Certified 

The 82000 Series Diochron Hour Meters: Meter must be moisture resistant when submerged in water at 150°F for 3 
minutes. Specifications: * Operating Voltage: 10 ~ 80VDC 


HOBBS Hour Meters 


Dimensions in Inches (mm) 


Fig.1 NEW! 


aries 


No. of Dimensions Inch (mm) | Digi-Key Price Each Honeywell 
Fig.| Terminals A B Part No. 1 50 100 | Part No. Snap-in Mount: Retainer Mount: Panel Cut-out: 1.45 x 0.95 
is Panel Cut-out: 1.43 x 0.91 Panel Cut-out: 1.45 x 0.95 Rectangular Opening 
98000 Series — LCD Hour Meters Rectangular Opening Rectangular Opening (2) 0.15 holes spaced 1.750 
700-1003-ND NEW! 29.75 21.57 20.83 | 098203 99 
: 2-1 (62.12) 11-18 (30.07)| 749 4 004-ND NEW! 28.70 20.81 ~—-20.09 | 098204 99 Fig. 5 
2 480-2069-ND 32.03 23.41 23.00 | 098311 57 
2 3 1.60 (40.6) | 1.08 (27.4) | 480-2070-ND 48.53 37.82 33.26 | 098321 94 ¥ 
4 480-2068- \ 4 
)68-ND 46.31 35.28 33.60 | 098301 94 B | P4545. 
2 480-2066-ND 34.73 25.18 24.32 | 098313 12 1 
3 3 1.25 (31.8) | 2.13 (54.1) | 480-2067-ND 34.62 25.10 24.24 | 098323 81 ~~ 
+a re 
4 480-2065-ND 36.68 26.81 26.34 | 098303 92 
2 480-2072-ND 37.91 27.71 27.22 | 098312 03 
4 3 2.27 (57.7) | 2.00 (50.8) | 480-2073-ND 41.01 29.74 28.71 | 098322 93 Retainer Mount 2.27 Four-Pin Mount: Retainer Mount: 
4 480-2071-ND 42.07 31.01 30.45 | 098302 93 Panel Cut-out: 2.00 Panel Cut-out: .300 x .583 Panel Cut-out: 1.45 x 0.95 
Diameter Opening Rectangular Opening Rectangular Opening 
480-2064-ND 13.61 9.22 8.83 | 098750 100 
2 4 TPBNG2G): 112 (18.08) 700-1000-ND 14.60 9.96 9.63 | 098755 100 
20000 Series — Deluxe Hour Meters 
6 2 1.60 (40.6) | 1.08 (27.4) | 480-2080-ND 32.67 23.88 23.46 | 020116 23 Vict’ 
2 1.398 (35.5)| 1.02 (25.9) | 480-2078-ND 31.47 23.00 22.60 | 020001 17 
2 2.19 (55.6) | 2.70 (68.6) | 480-2079-ND 32.90 24.05 23.63 | 020017 14 
82000 Series — Diochron Hour Meters 
2 1.55 (39.4) | 1.03 (26.2) | 480-2076-ND 18.85 13.47 12.80 | 082452 82 Two-Screw Mount: DUeeachaah wou 
anel Cut-out: 2. 
2 1.41 (35.8) | 1.25 (31.8) | 480-2074-ND 18.85 13.47 12.80 | 082450 83 rene pout es x 0.95 Diameter Opening 
ectangular Opening 
2 1.98 (50.3) | 2.24 (56.9) | 480-2075-ND 19.23 13.74 13.05 | 082451 84 (3) 0.125 holes equally spaced 
8 ( ) ( ) (2) 0.15 holes spaced 1.750 on 2.42 bolt circle diameter 
2 1.98 (50.3) | 2.80 (71.1) | 480-2077-ND 18.85 13.47 12.80 | 082453 85 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2487 
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Fig. 1 — 1/8 Din Big Digit Panel Mount 


ah 2 0 6 


IE 


Loop/Rangeable 


Fig. 4 — Snap-in LCD 
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Bezel Kit Included 


CTON Digital Panel Meters are low cost, professional looking meters for industrial and OEM applications. Voltmeter 
versions feature autozero on power up and can read both positive and negative DC voltages. Selectable decimal points 
allow easy voltage readings. LCD versions are available in either non-backlit (std. LCD) or backlit (Red, Green or Blue) for 
low light viewing. CTON’s 4-20mA loop type meters are intended to interface with sensor inputs that require power from 
the meter to operate. 


Sensors such as temperature, pressure, gas, airflow vibration, etc. can be used for loop meter monitoring. Use LCD meters 
for low power applications and long lifetimes or use LED versions for easier viewing in varying light conditions and different 
angles. 


3.5 Digit LCD Specifications: * Decimal Point: User selectable 3-position ¢ Full Scale Ranges: +200mVDC, +2VDC, 
+20VDC » Power: 9VDC isolated @ 180A, SVDC @ 3mA * Conversion Rate: 2.5 per second * Storage Temperature: 
-10°C ~ 50°C * Type: Surface Mount ¢ Pins: 13 or 10 pins, .64mm square on 2.54mm centers ¢ Backlit Power Options: 
+5 VDC, +5%, Red 165mA typical (200mA maximum); Green 115mA typical (160mA maximum) « Backlit Connections: 
Standard 2 solder pads * Styles: Surface/window or snap-in bezel mount 


Miniature LCD Specifications: + Annunciators: 11 different user selectable annunciators: BAT, °C, °F, ~, m, 1, MQ, KO, 
V, A, HOLD » Decimal Point: User selectable 3-position * Full Scale Range: Standard +200mVDC, +2VDC * Power: 9VDC 


Fig. 2— Window/Surface Mount LCD 
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Fig. 3 — Snap-in LCD 
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Fig. 9 — DIP Panel Meter LED 


(LE 


+38.1-| 


CDPM190 CDPM590 
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isolated (7.2-15V) at 150A, 5VDC @ 5mA Conversion Rate: 2.5 per second » Storage Temperature: -20°C ~ 70°C 
© Type: Snap-in Bezel Mount ¢ Pins: Standard 26 pins, 46mm square, DIP style 


4.5 Digit LCD Specifications: + Annunciators: 9VDC powered meters have “BT” when power <7.2VDC » Decimal Point: 
User selectable 4-position * Hold: Standard feature * Full Scale Range: +200mVDC and +2VDC » Power: 9VDC isolated 
@1mA, 5VDC @ 3.5mA * Conversion Rate: 2 per second * Storage Temperature: -10°C ~ 60°C * Types: Surface/window 
mount ¢ Pins: 13 pins, .64mm square on 2.54mm centers 

3.5 Digit LED Specifications: + Type: 7-segment light emitting diode (LED) Digits: 0.56” (12.7mm) height » Color: 
Green or Red «Polarity: Displays (-) automatically * Decimal Point: User selectable 3-position » Over/Under Range: 
Over range displays “1” and under-range displays “-1" * Hold: Standard feature * Full Scale Ranges: +200mVDC, +2VDC, 
+20VDC * Configuration: Bipolar, fully differential * Power: +5VDC, +5% at 200mA » Conversion Rate: 3 per second 
Zeroing: Automatic * Operating Temperature: 0°C ~ 50°C » Storage Temperature: -20°C ~ 70°C » Relative Humidity: 
0 to 95% non-condensing »* Type: Bezel Mount » Pins: Standard 10 pins, .64mm square on 2.54mm centers °5-Year 
Unconditional Warranty 


Process Meter Specifications: ¢ Meter and loop powered/controlled PCB in one unit * 3.5 or 4.5 digit * LCD and red or 
green LED «Fully scalable * 3000 Impedance, nominal 


Use Use 
Digit Digi-Key Price Each C-Ton Cable Digit Digi-Key Price Each C-Ton Cable 
Fig.| Supply Input Color Part No. il 10 50 PartNo. | Assy. Fig. | Supply Input Color Part No. 1 10 50 PartNo. | Assy. 
1/8 Din Big Digit 3.5 LCD Flat Pack 3.5 Digit LCD 
+5 200mV — CDPM801A-NDt@ 59.74 56.76 52.28 | DK801A Incl. +9 200mV ae, CDPM171-ND§t 39.80 37.81 34.83 | DK171 = 
45 ov - CDPMB802A-NDt© 59.74 56.76 52.28 | DK802A | Incl. 49 ov — CDPM172-ND§t 39.80 37.81 34.83 | DKI72 _ 
45 20V - CDPM803A-ND+ 59.74 56.76 52.28 | DK803A | Incl. 49 20V _ CDPM173-ND§t 39.80 37.81 34.83 | DK173 _ 

1 | Loop | 4-20maA = CDPM807A-NDt© 69.72 66.24 61.01 | DK807A | — 49 200mV _ CDPM174-ND+t 39.80 37.81 34.83 | DK174 - 
Loop | 4-20mA | (-)Blue | CDPM757B-ND 82.42 78.30 7212 | DK757B | — 6 | 49 ov - CDPM175-ND+t 39.80 37.81 34.83 | DK175. - 
Loop 4-20mA (-)Red CDPM857B-ND® 69.72 66.24 61.01 DK857B — +9 20V = CDPM176-ND+t 39.80 37.81 34.83 | DK176 _— 
Loop 4-20mA__| (-)Green| | CDPM957B-ND 69.72 66.24 61.01 DK957B _ +5 200mV = CDPM177-ND+t+ 39.80 37.81 34.83 DK177 = 

Range Selectable — RoHS Compliant +5 2v _ CDPM178-NDt{t 39.80 37.81 34.83 DK178 - 
4 | 12/24v s/tov/2oomv] CDPM809-NDt 69.72 66.24 61.01 | DK809 = +5 20v ee CDPM179-ND+t 39.80 37.81 34.83 | DK179 = 
12/24V |5/10V/200mV | (-)Green| _ CDPIM959-ND 69.72 66.24 _61.01_| DK959 = Bezel Kit for DK170 Series CDPM170-ND 6.20 5.89 5.43 | DKi70 = 
1/8 Din Big Digit 3.5 LED Window/Surface Mount 4.5 Digit LCD 
+5 200mv Red CDPM851A-ND 59.74 56.76 52.28 | DK851A | Incl. 45 200mV = CDPM702-ND 4978 47.30 43.56 | DK702 | J4C13 
45 2V Red CDPM852A-ND® 59.74 56.76 52.28 | DK852A | Incl. 7| + av — CDPM703-ND+® 4978 47.30 43.56 | DK703 | J4C13 

41 20V Red CDPM853A-ND 59.74 56.76 52.28 _| DK853A | Incl. +9 200mv a CDPM704-ND 4978 47.30 43.56 | DK704 | J4C13 
+5 200mV | Green | CDPM951A-ND 59.74 56.76 52.28 | DK951A | Incl. +9 av = CDPM705-ND 49.78 47.30 43.56 | DK705__| J4C13 
+5 2V Green | CDPM952A-ND@ 59.74 56.76 52.28 | DK952A | Incl. Snap-in 4.5 Digit LCD 
+5 20V Green CDPM953A-ND 59.74 56.76 52.28 | DK953A Incl. +5 200mV = CDPM710-NDt® 49.78 47.30 43.56 | DK710 J4C13 

Window/Surface Mount 3.5 Digit LCD 3 | 45 av — CDPM711-ND 4978 47.30 43.56 | DK711 | J4C13 
+9 200mV = CDPM101-NDt 39.80 37.81 34.83 ] DK101 | J4C13 +5 20v = CDPM712-NDt@ 49.78 47.30 43.56 | DK712__| J4C13 
+9 2V - CDPM102-ND+ 39.80 37.81 34.83 | DKi02 | v4ci3 3.5 Digit LED — RoHS Compliant 
+9 20V = CDPM103-NOt© 39.80 37.81__34.83_| DK103_|_J4C13 45 200mv | Green | CDPM601-ND 39.80 37.81 34.83 | DK6O1 | JIC10 
45 200mV = CDPM301-ND+ 39.80 37.81 34.83 | DK301 ‘| J1c13 45 av Green | CDPM602-ND 39.80 37.81 34.83 | DK6O2 | J1C10 
45 2V - CDPM302-ND+ 39.80 37.81 34.83 | DK302 ‘| Ji1C13 3 | + 20V Green | CDPM603-ND 39.80 37.81 34.83 | DK6O3 | J1C10 

2| 45 20V = CDPM303-NDt} 39.80 37.81 34.83 | DK303_|_J1C13 45 200mv Red CDPM604-ND 39.80 37.81 34.83 | DK6O4 | J1C10 
45 200mv | Green | CDPM331-ND 49.78 47.30 43.56 | DK331_ | J1c13 #5 av Red CDPM605-ND 39.80 37.81 34.83 | DK605 | J1C10 
45 ov Green | CDPM332-ND 49.78 47.30 43.56 | DK332 | J1c13 #5 20V Red CDPM606-ND 39.80 37.81 34.83 | DK606 | J1C10 
+5 2v (-)Green| _CDPM432-ND@ 49.78 47.30 43.56 _| DK432__|_J1C13 DIP Panel Meter 3.5 Digit LED 
45 200mv | (-)Red | CDPMS531-ND 49.78 47.30 43.56 | DK531 | J1c13 45 200mV Red CDPM630-ND 4578 43.50 40.06 | DK630 = 
+5 2v (-)Red | _CDPM532-ND@ 49.78 47.30 43.56 _| DK532__| J1C13 45 av Red CDPM631-ND@ 4578 43.50 40.06 | DK631 = 

Snap-in 3.5 Digit LCD 45 20v Red CDPM632-ND 45.78 43.50 40.06 | DK632 — 

45] 200mv | — | CDPMS500-NDT 3080 37.81 3483 | Dx00 | vic1a| | 4 | *2 | 7ny | Green | oe eee ne ec aeege ante | beet. 
45 2v = CDPMS501-ND+ 39.80 37.81 34.83 | DK501 | Ji1c13 : : : 

3) 45 20v = CDPM502-ND+ 39.80 37.81 3483 | DK502 | J1C13 + 20V Green | CDPM635-ND 45.78 43.50 40.06 | DK635 = 
49 oy a CDPM504-NDe 3980 3781 3483 | DK504 | J4C13 45 200mV Blue | CDPM636-ND® 55.76 52.98 48.79 | DK636 = 
+9 20v = CDPM505-ND@ 39.80 37.81 34.83 | DK505 | J4Ct3 +5 av Blue | CDPM637-ND 55.76 52.98 48.79) DK637 a 

Snap-in 3.5 Digit LCD - 25.40mm Cutout — RoHS Compliant + aN Blue CORMOSE NDS: 5 5876 azide ane DKEsS — 
45] 200mV = CDPM110-NDt 39.80 37.81 34.83 | DK110 | JICt0 DIP Panel Meters. Gigi LED with HoldiFunction 

4| 45 av a CDPM111-ND+ 3980 37.81 3483 | DKI11 | J1Cto 3 2 sara ie peo pre ne ie pci =e 

+5 20V CPM112-NOt _39.80 97.81 34.83 | OKII2_| JICt0 Ba ca Rea STERN Geoee pci cae ea: tea = 
eee tee Bezel for 630/640 Series CDPM650-ND@ 240 2.00 1.84 | DLABEZ| — 
+5 | 200mv | — | COPM2OI-NDT® 3980 37.81 34.83 | DK201 ss — 

5| +5 2 — | cbpM202-no+ 39.80 37.81 34.83 | D202 | — Process Meter —— Holts) Corpliant 
+9 Ov = CDPM204-NDt+o 39.80 37.81 34.83 DK204 — 10 Loop 4-20mA _ CDPM590-NDt 64.84 61.60 56.74 DK590 - 
+9 200mv = CDPM203-ND+ 39.80 37.81 34.83 _ | DK203 = Loop | 4-20mA _ CDPM190-NDt 64.84 61.60 56.74 | DK190 = 

Note: Other ranges and colors are available on our web site. § Pad +Pin +Non-Backlit RoHS Compliant 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Voltage and 
Process Meters 


C-TON's industrial digital meters intended as replacement 
meters for many popular panel and process meters. Wide 
range of input voltages, display options and user selectable 
annunciators make these meters universal for use as 
voltmeters, temperature readings, pressure readings and 


percentage displays. 
5 year Unconditional Warranty 


SPECIFICATIONS: 


¢ Display Type: .45” (11.4mm) 7 segment LCD 
¢ Annunciators: °F, °C, PSI, %, user selectable 
+ Decimal Points: User selectable 

¢ Panel Cutout: 1” x 2.4” 

Panel Clearance Required: 1.25” (31.75mm) 
Input Ranges: +200mVDC, +2VDC, +20VDC 
Over/Under Range Indication: 1... /-1.... 

* Configuration: Bipolar Differential 
Performance Conversion Rate: 3 per second 
Operating Temperature: 0°C ~ 50°C 

* Power Supply: 5VDC @ 3.5mA 

Backlight Power: 5VDC 

* Mounting: Snap-in bezel 

* Connection: 13 pins, 0.025” (.64mm) square on 0.100” 


Epic Series 


fe 41.2 


l 
oor! | 


(diagram shown is 
Rangeable version) 


PROCESS SPECIFICATIONS: 


« Meter and loop powered PCB in one package 

Panel Clearance Required: 1.75” (44.45mm) 

Input Range: Fully scalable 

« Power Supply: 4-20mA process loop 

¢ Optional Backlight Power: 5VDC or 24VDC 

¢ Connection: 2 pin screw terminals (4 pin with optional 
backlights) 


RANGEABLE VOLTAGE SPECIFICATIONS: 


3.5 and 4.5 digit with high-contrast LCD display 

Input Ranges: 0-5VDC, 0-10VDC or 0-200mvDC 
(selectable) 

Power Supply: 12VDC or 24VDC regulated (selectable) 

© Optional Backlight Power: 24VDC @ 24mA 

* Connection: 6 screw terminal 


Optional Accessories for all CTON Displays 


Digi-Key Price Each C-Ton 

Description Part No. 1 10 50 Part No 
Current and Voltage Calibrator — RoHS Compliant 
Programmable Current and Voltage Calibration Unit |CDPM1009-ND 149.00 _ — | CVC 
Power Supplies 
5VDC Out, 300mA CDPM1000-ND@ 20.90 19.86 18.29 | PW2-5 
12VDC Out, 200mA CDPM1001-ND 20.90 19.86 18.29 | PW2-12 
24VDC Out, 100mA CDPM1002-ND 20.90 19.86 18.29 | PW2-24 
Cable Assemblies — RoHS Compliant 

10 Pin Connector with 12” Wires, 26AWG CDPM1003-ND 3.16 3.01 277 | J1C10 
13 Pin Connector with 12” Wires, 26AWG CDPM1004-ND 3.16 3.01 277 | J1C13 
13 Pin Connector with 12” Wires, 26AWG CDPM1005-ND 3.16 3.01 2.77 | J4C13 


@ RoHS Compliant 


Large Digit Voltage Meters 


SPECIFICATIONS: 

* Display Digits: 3.5 digits (+1999) 

Set Voltage Ranges: +200mVDC, 
+2VDC, +20VDC 

Adjustable Voltage Ranges: 


~ 50°C 


¢ 4-20mA Loop Ranges: 4 ~ 20mADC 
¢ Operating Temperature: -10°C 


¢ Power Supply: 90 ~ 250VAC @ 12VA 


(2.54mm) centers 200mVDC, 5VDC, 10VDC 


° Offset Range: -1999 ~ 1999 


¢ Mounting: 180° gimbal mounting 
with 30° stops, or bezel mount 
Connection: Screw terminals 


¢ Gain Range: 1 ~ 1000 


Power Digit Backlit Digi-Key Price Each C-Ton |Use Cable 
Supply Input Color Voltage Part No. 1 10 50 Part No. | Assembly LED | Digi-Key Price | C-Ton 
3.5 Digit LCD Description Color | Part No. Each | Part No. 
Red | CDPM1006-ND 349.00 | BDR-999R 
200mV _ _ CDPM541-ND@ 39.80 37.81 34.83 | DK541 | J4C13 2.3” Universal Current and Voltage Meter with Mounting Hardware Green| CDPM1007-ND 349.00 | BDR-999G 
vv — — CDPM542-ND 39.80 37.81 34.83 | DK542 | J4c13 Blue |CDPM1008-ND__349.00 | BDR-9998 
20V _ — CDPM543-ND 39.80 37.81 34.83 | DK543 J4C13 
2v—|(-)Amber) 5VDC | CDPMS52-ND 49.78 47.30 43.56 | DK552 | J4C13 [> 7 
+5 20v | (-) Amber} 5VDC | CDPMS553-ND@ 49.78 47.30 43.56 | DK553 | J4C13 anasonic Counters and Timers 
av (-) Green 5VDC CDPM562-ND@ 49.78 47.30 43.56 | DK562 J4C13 Panasonic Electric Works 
20v | (-)Green| S5vDC | CDPMS563-ND@ 49.78 47.30 4356 | DK563 | v4c13 LC4H Digital Counters 
7 4 Panasonic/Aromat's LC4H Digital Counters are presettable counters that will count up or 
av (-) Red 5vDG CDRMS/2:ND 49.78 47.30 43.56 | DKS72 Jaca count down until your preset count is reached, then trigger the internal relay to switch in 
20V (-) Red 5VDC CDPM573-ND@ 49.78 47.30 43.56 DK573 J4C13 one of seven output modes. 
Features such as 2 color back-lit display and waterproof front panel display allow this 
3.5 Digit Process counter to be used in extreme environments. 
_- _ CDPM191-ND® 71.82 68.23 62.85 | DK191 _ 
COUNTER Tran Counter Display RESET 
Loop | 4-20ma |) Amber] 24vDC | CDPMI92-ND 81.80 7.71 71.58 | DK192 | — conesounnsci| EB siviwmeee “Weed 
(-)Green | 24VDC | CDPM193-ND@ 81.80 77.71 71.58 | DK193 — Reset Indicator ‘ 8888- iz fee 2 
(-)Red | 24VDC | CDPM194-ND@ 81.80 77.71 71.58 | DK194 — Look Indicator = 
Reset Switch @ (a) (a) (a) Up Keys ae 
3.5 Rangeable Lock Switch QD 8 00 g Down Keys (+)Operatioh Voltage (-) 
(-) Amber | 24VDC CDPM196-ND 81.80 77.71 71.58 | DK196 _ 
t2eav |stovreoomv| ¢) Green | 24VDC | CDPMIg7-ND® 81.80 7.71 71.58 | DKI97 | — onertnn Digi-Key Price Each Panseanie 
(-)Red | 24VDC | CDPM198-ND®@ 81.80 77.71 71.58 | DK198 — Voltage Terminal Part No. 1 25 50__| Part No. 
100-240VAC 11 pin octal 255-1218-ND® 106.00 95.40 90.10 | LC4H-R4-AC240V 
= = CDPMI99-ND 71.82 68.23 62.85 | DK199 = 100-240VAC Screw 255-1219-ND@ 11050 99.45 93.93 | LC4H-R4-AC240VS 
4.5 Digit LCD 12-24VDC 11 pin octal 255-1220-ND 101.00 90.90 85.85 | LC4H-R4-DC24V 
iz ig 12-24VDC Screw 255-1221-ND® 105.50 94.95 89.68 | LC4H-R4-DC24VS 
200mv - - CDPM741-ND® 49.78 47.30 43.56 | DK741 | J4c13 @ RoHS Compliant 
av _ _ CDPM742-ND® 49.78 47.30 43.56 | DK742 J4C13 
20V _ _ CDPM743-ND@ 49.78 47.30 43.56 | DK743 J4C013 LT4H Digital Timers 
av (-) Amber} 5VDC CDPM752-ND 59.74 56.76 52.28 | DK752 | J4C13 Panasonic/Aromat's LT4H Digital Timer is intended for process control for applications 
Z 4 requiring duration time control such as delay-on/off, repeat cycle and start/stop time 
8 cia {-).Amber |” /SYDG CURED) Boa 230-76). b2.28 | <DKISS wACl3 accumulation. The LT4H has features such as a bright 2 color back-lit display and EE-Prom 
7 7 memory, keeping your program settings without the need of an internal battery. The 
av (-) Green SvDC CORN IZE2 AND 58.74 56.76 52.28 | DK762 Jaca waterproof front panel keeps out dirt and water under poor operating conditions. 
20V (-) Green svDC CDPM763-ND@ 59.74 56.76 52.28 | DK763 Jact3 Timing from .001 second to 999.9 hours, with 8 modes of operation and built-in timed SPDT 
av ()Red | svDC | CDPM772-ND® 59.74 56.76 5228 | DK772 | u4C13 Feley,(GA 250VA0), 
20V (-) Red 5VDC CDPM773-ND@ 59.74 56.76 52.28 | DK773 J4C13 
Time Delay Indicator ..._ Elapsed Time RESET 
Display 
4.5 Digit Process Controlled Output Indicator Set Tne Display L- SIGNAL Sim Ui 
Reset Indicator [- ae 
_ _ CDPM790-ND@ 89.78 85.30 78.56 | DK790 _ 
Lock Indicator Time Units 
Loop | 4-20mA |(-)Green | 24VDC | CDPM793-ND 98.76 93.83 86.42 | DK793 = ‘asaeu atic ee Alle 
(-) Red 24VDC CDPM794-ND 98.76 93.83 86.42 | DK794 _ Lock Switch Down Keys (+)Operation Voltage (-} 
4.5 Rangeable 
(-) Amber] 24voc | CDPM796-ND 98.76 93.83 86.42 | DK796 = Operating , Digi-Key Price Each Panasonic 
Voltage Terminal Part No. fl 25 50 Part No. 
42/24v |s4ov/200mv) ©) Green | 24VDC | CDPM797-ND® 98.76 93.83 86.42 | DK797 _ T00-240VAC | TT pin octal | 255-1214-ND® 04.00 «93.60 «88.40 LT4H-AC240V 
(red | 24voc | CDPM798-ND 9876 9383 8642 | DK793 | — 100-240VAC Screw 255-1215-ND@ 104.00 93.60 ~—«-88.40_ | LT4H-AC240VS 
12-24VDC 11 pin octal 255-1216-ND 104.00 93.60 88.40 | LT4H-DC24V 
= = CDPM799-ND 89.78 85.30 78.56 | DK799 = 12-24VDC Screw 255-1217-ND@ 104.00 93.60 —-88.40_| LT4H-DC24vS 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Sasa 
—_——_—7 !nfrared Photosensors and Emitters 


SEMICONDUCTOR? 


Semiconductor Infrared Emitters (IRED LEDs) 


Orange(A), = 

Greent(s) S see See Minimum | Beam ee 

aa} Volt.| Current} Power | Angle | Length Package Digi-Key Price Each 
Blue(E) A Fig.| (V) | (mA) Output +/- | (nm) Type Part No. al 10 100 500 
White) 31.7] 100 | 60mWsr] 8 | 940 TO-46 | 1N6264-ND® 1.65 1.32 99 90 
4} 1.7} 100 | 6o0mw | 40 | 940 70-46 | 1N6265-ND® 1.60 1.28 96 87 
Fig. 3 - TO-46 Fig. 4 - TO-46 3 | 1.7] 100 |25.0mW/sr) 10 | 940 70-46 | 1N6266-ND® 1.65 1.32 99 90 
2 Lead Flat Window 4/17) 100 | 54mw | 40 | 940 T0-46 COX15-ND® 1.60 1.28 96 87 
3} 1.7] 100 | 120mw | 10 | 880 70-46 | F5D1-ND 185 148 141 1.00 
3] 1.7] 100 | 9.0mw | to | 880 TO-46 | F5D2-ND® 185 148 141 1.00 
3] 1.7] 100 | 10.5mw | to | 880 TO-46 | F5D3-ND@ 185 148 141 1.00 
4} 1.7] 100 | 120mw | 40 | 880 TO-46 | F5E1-ND@ 185 148 141 1.00 
4} 1.7} 100 | 105mw | 40 | 880 70-46 ‘| F5E3-ND 185 148 141 1.00 
3 | 1.7} 100 | 1.5mWsr] 10 | 940 70-46 | LEDS6-ND® 1.65 1.32 99 90 
4| 1.7] 100 | 35mWsr | 40 | 940 TO-46 | LEDSSBF-ND 160 1.28 96 87 
3| 1.7] 100 | 35mWsr] 10 | 940 70-46 | LEDSSB-ND 1.65 = 1.32 99 90 
3| 1.7] 100 | 54mWsr] 8 | 940 70-46 | LEDSSC-ND 1.65 = 1.32 99 90 
5/17} 50 | 14mwsr | 8 | 940 TA QEC113-ND® 37 29 es 
5/17} 50 | 27mwsr | 8 | 880 TA QEC122-ND® 43 35 24 14 
6/15] 100 | somwsr | 9 | 880 T-13/4 | QED123-ND® 42 35 4 4 
6] 1.7] 100 | 16mwsr | 20 | 880 T-13/4 | QED222-ND® 42 35 24 4 
6] 1.7] 100 | 25mwsr | 20 | 880 T-13/4 | QED223-ND® 42 35 24 14 
Reflective Photosensors 6] 15] 100 | 1omwsr | 20 | 940 T-13/4 | QED233-ND® 38 30 aA 42 
6] 15] 100 | 27mwsr | 20 | 940 T-13/4 | QED234-ND@® 38 30 a 42 
Min/Max | Optimum pow : 7| 17] 100 | 18mwsr | 30 | 880 | PlasticTO-46|QED423-ND@ 78 65 52 37 
Output Output Sensing | Termi- | Digi-Key Price Each : 
Fig.| Type e@lt Distancee! lirationy |WParina! 1 10 100 500 7} 41.7} 100 | 20mw/sr | 15 | 880 | Plastic TO-46 | QED522-ND@ 42 35 24 14 
Leads MORRRMaRINS! 1.05 38 a a 7} 41.7} 100 | 4omw/sr | 15 | 880 | Plastic TO-46 | QED523-ND® 48 38 29° (16 
1 | Transistor | .6/3@40mA | 3.81mm : 8/15} 50 | 3mWsr | 25 | 940 | SIDELOOK | QEE113-ND@ 46 38 26005 
Wires CREMaNoS) 14h 120 eC 8} 147] 50 | smwsr | 25 | 880 | SIDELOOK | QEE123-ND® 46 37 28 16 
2 | Transistor | 1/5 @ 20mA 1.27mm | Leads | QRD1114-ND 87 713 58 AI > 
@ RoHS Compliant 


ROT Remote Control Receivers 


Features: These remote control receiver modules are small sized, light-weight Applications: All household electric appliances such as TV, DVD, air conditioner Specifications: * Output Current: 2.0mA © Storage Temperature: -30°C ~ 100°C 


and low consumption. These modules have been achieved by using resin mold. and audio equipment. * Operating Temperature: -10°C ~ 75°C 
Freq- Operating T&Rt Freq- Operating T&Rt 
uency |Viewing| Supply | Digi-Key Price Each Pricing | Rohm uency |Viewing| Supply | Digi-Key Price Each Pricing | Rohm 
Fig. | (kHz) | Type | Voltage | Part No. 1 25 100 2,500 Part No. Fig.| (kHz) | Type | Voltage | Part No. 1 25 100 2,500 | Part No. 
5300 Series 4 | 379 op 5.9 _ | RPM7138-HOR-ND 121 69 56 — | RPM7138-H9R 
1 | 7) sige go [RPMSS37-HI4E2ACT-ND$ 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M | RPM5337-H14E2A 5 | 37.9 RPM7138-H4R-ND 121 6956 — [RPM7138-H4R 
37.9 , RPM5338-H14E2ACT-ND¢ 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M | RPM5338-H14E2A 7140 Series 
» | 379 Top go |RPMS338-HI2E4ACT-ND$ 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M | RPMS338-H12E4A 3 | 40.0 RPM7140-H8R-ND 121 69 56 — | RPM7140-H8R 
40.0 . RPM5340-H12E4ACT-ND¢ 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M |RPM5340-H12E4A| | 4 | 40.0) Top 5.0 | RPM7140-H9R-ND 121 69 56 — | RPM7140-H9R 
5500 Setlse 5 | 40.0 RPM7140-H4R-ND 121 69 56 — | RPM7140-H4R 
1 | 357] sie | gq |RPMSBS7-HIAE2ACT-NDg 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M | RPMI5S37-H14E2A 1200 SOI? 
37.9 , RPM5538-H14E2ACT-ND¢ 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M | RPM5538-H14E2A ; pi ; 4G Silica Ne ae . — ise 
36.7 RPM5537-H12E4ACT-ND¢ 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M | RPM5537-H12E4A ; oh . Bie : . : -_ : 
5 | 36.0 RPM7236-H4R-ND 121 69 56 — | RPM7236-H4R 
2 | 37.9 | Top 5.0 |RPM5538-H12E4ACT-ND¢ 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M | RPM5538-H12E4A 
7237 Series 
40.0 RPM5540-H12E4ACT-ND¢ 2.10 1.60 1.26 | 1075.00/M | RPM5540-H12E4A 
: 3 | 367 RPM7237-H8R-ND 121 69 56 — | RPM7237-H8R 
7136 Sens, 4 | 367] Top 3.0 | RPM7237-H9R-ND 121 69 56 — | RPM7237-H9R 
3 | 36.0 RPM7136-H8R-ND 121 69 56 — | RPM7136-H8R 5 | 367 RPM7237-H4R-ND 121. 6956 — | RpM7237-H4R 
4 | 36.0 | Top 5.0 |RPM7136-H9R-ND 121 69 56 — | RPM7136-H9R 7238 Series 
5 | 36.0 RPM7136-H4R-ND 121 69 56 — | RPM7136-H4R 3 | a79 RPM7238-H8R-ND 121 69 56 — Tpm723e-Her 
7137 Series 4 | 37.9 | Top 3.0 | RPM7238-H9R-ND 121 69 56 — | RPM7238-H9R 
3 | 36.7 RPM7137-H8R-ND 121 69 56 — | RPM7137-H8R 5 | 37.9 RPM7238-H4R-ND 121 69 56 — | RPM7238-H4R 
4 | 36.7 | Top 5.0 |RPM7137-H9R-ND 1.21 69 56 — | RPM7137-H9R 7240 Series 
5 | 367 RPM7137-H4R-ND 121 69 56 — | RPM7137-H4R 3 | 40.0 RPM7240-H8R-ND 121 69 56 — | RPM7240-H8R 
7138 Series 4 | 40.0 | Top 3.0 | RPM7240-H9R-ND 121 69 56 — | RPM7240-H9R 
5 | 40.0 RPM7240-H4R-ND 121 69 56 — | RPM7240-H4R 
3 | 37.9 | Top 5.0 |RPM7138-H8R-ND 121 69 56 — | RPM7138-H8R 
t For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. + Cut Tape 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2490 1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


, #f B.P.F. Current Dim. 
. Detecting fo Dissipation L | Digi-Key Price Each Sharp 
VISHAY. Semiconductor Fig.| Window | (kHz) Typ.| Ice (mA) Max.| (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 

40.0 04 8.6 | 425-2513-ND® 1.08 90  .72| GP1UE26RKOVF 

40.0 0.4 8.6 | 425-2514-ND@ 1.08 90 .72] GP1UE26xXKOVF 

| D A T a 40.0 0.4 15.8 | 425-2521-ND@ 1.35 113 90) GP1UM27XKOVF 

40.0 0.4 17.8 | 425-2526-ND@ 1.35 113 90) GP1UM28XKOVF 

r ransceivers 40.0 15 13.8 | 425-1145-ND§ 143.90 _.75| GP1UM27RK 
j j F 40.0 15 13.8 | 425-1146-ND 143.90 .75| GP1UM27xK 
Size Operating | Link 1/0 Cut Tape 

LxWxH | Voltage | Distance |Supply| Digi-Key Price Each Tape & Reelt | Vishay 40.0 06 14.0 | 425-1904-ND 1.08 90.72) GPIUE27Xk 
(mm) (Vv) (m) (V) | Part No. 1 10 100 | Oty. | Pricing | Part No. 40.0 15 17.8 | 425-1158-ND§ 113° 90  .75 | GPIUM28RK 

DALAS2 Mab 40.0 0.2 18.0 | 425-1130-ND 145 92  .76) GP1UD28XK 
ils ft/s 1 | Top 40.0 0.6 18.0 | 425-1909-ND 1.08 90 _.72 | GP1UE28XK 
6.8x28x1.6| 24~3.6 |0 o1.5 (SI RRSERNEN 3.75 3.11 268) 1,000) | 1424.43) TreSkeb2-TRI 56.8 0.6 | 8.80 |425-1900-ND 1.08 90.72 | GPTUE267XK 
751-1065-1-ND 3.75 _3.11_ 2.68 | 2,500 | 1370.88/M| TFBS4652-TR3 568 15 73.8 orenaelis 14a. Ob 275 GPIUMOTIRK 
6.8x28x 1.6] 24-36 [0-5 T8_[751-1069-1-ND 4.46 3.70 3.19 | 2,500 | 1632.00/M| TFBS5700-TR3 ¥ : : $ : : : 
Sere : 56.8 15 13.8 | 425-1144-ND 443.90 .75) GP1UM277XK 
751-1076-1-ND 5.36 4.44 3.83] 750 | 1577.81] TFOU5307-TR1 
751-1077-1-ND 5.36 4.44 3.83 | 2,500 | 1958.40/M| TFDUS307-TR3 56.8 02 140 Beene 115 92.76) GPIUD277XK 
8.3x3.0x25| 2.7~55 |0~20.7| 215 36 444 383) 7 : 56.8 0.6 14.0 | 425-1903-ND 1.08 90.72 | GP1UE277XK 
751-1078-1-ND 5.36 4.44 3.83] 750 | 1577.81] TFDU5307-TT1 
751-1079-1-ND_ 5.36 4.44 3.83 | 2,500 | 1958.40/M| TFDU5307-1T3 56.8 06 17.8 | 425-2525-ND@ 135 113 90] GPIUM287RKVF 
IrDA 115.2 Kbit/s 56.8 15 17.8 | 425-1154-ND§ 113 90 .75| GP1UM287RK 
68x28x16124-36 10-203) — |701-1062-1-ND 3.75 3.11 2.68]1,000] 1424.43] TFBS4650-TR1 56.8 15 17.8 | 425-1155-ND 113 90 .75) GP1UM287XK 
re MeO NG) tie iby /Uiels 751-1063-1-ND__3.75_3.11_ 2.68 | 2,500 | 1370.88/M| TEBS4650-TR3 56.8 0.2 18.0 | 425-1128-ND 1.15 92.76) GP1UD287XK 
751-1066-1-ND 4.07 3.11 267/1,000| 1308.15] TFBS4711-TR1 56.8 0.6 18.0 | 425-1907-ND 1.08 90 _.72| GP1UE287XK 
6.0x3.1x1.9}2.4~5.5 |0~205} - |751-1067-1-ND 4.07 3.11 2.67 | 2,500 | 1259.70/M| TFBS4711-TR3 36.0 0.6 0.95 | 425-2656-1-ND@t 2.35 1.85 1.21 | GP1US300XP 
ee ue aH 3er 1 Pere TER anit 36.0 0.6 0.95 | 425-2656-2-ND@t 2613.00/3,000 | GP1US300XP 
751-1073-1-ND 4.07 3.11. 2.67 | 2,500 | 1259.70/M] TFDU4300-TR3 2} Top an ae 0.98 aoe nol Te ee en Geen 
8.3x3.0x25| 24-55 |0~207| 215 38.0 0.6 0.95 | 425-2527-2-NDe$ 2562.75/3,000 | GP1US301XP 
751-1074-1-ND 4.07 3.11 2.67] 750 | 1035.62] TFDU4300-TT1 oie . 

40.0 0.6 0.95 | 425-2703-1-ND@+ NEW! 1.68 1.34 1.11 | GP1US30XP 
751-1075-1-ND 4.07 _3.11_2.67 | 2,500 | 1259.70/M| TFDU4300-TT3 10.0 06 0:95 |495-0703-0-NDe+ NEW? 2613 -00/3,000 | GP1US20XP 
751-1070-1-ND 6.60 5.48 4.72|1,000| 2509.71] TFOU4101-TR3 : : : + = ees 

9.7x4.7 x40) 2.4~5.5 |0~ 21.0) ~ | 751-1071-1-ND_ 6.60 5.48 4.72 | 1.000| _2509.71| TFDU4101-1T3 36.7 0.2 | 16.6 | 426-1127-ND 1.15 92 76) GPIUD282YK 

SIR Encoder/Decoder 751-1200-1-ND 8.03 6.66 5.74 [1,500 | 3052.36/M| TOIM4232-TR3 36.7 06 17.8 | 425-2524-ND@ 1.35 1.13.90 | GPIUM282QKVF 

TrDA 4 Mbit/s 36.7 0.4 22.6 | 425-2609-ND@ 1.08 90 72) GP1UE292QKVF 
ea yoe oacseloesa7 751-1082-1-ND 5.53 4.59 3.96 | 2,500 | 2023.68/M| TFDU6300-TR3 38.0 04 16.1) 425-2608-ND@ 1.08 90.72 | GPIUE281QKVF 

POX 81X29] 28 ~ 9.0 | O~ 20-7 | ~  |751-1083-1-ND_ 5.53 4.59 3.96 | 2,500 | 2023.68/M| TFDU6300-TT3 38.0 0.5 16.1 |425-2612-ND@ 1.35 1.13.90 | GPIUM281QKVF 

85x31x25124~36 lo-s07] 19 | fT 10841-ND 5.53 4.59 3.96 [2,500] 2023.68/M| TFDUG3O1-TR3 | Sige 38.0 15 16.1 | 425-1147-ND§ 1.35 113  .90| GPIUM2810K 

PORT K EO) B80 | O~ 20-61 18 1751-1085-1-ND 5.53 4.59 3.96 | 2,500 | 2023.68/M | TFDU6301-TT3 38.0 15 16.1 | 425-1148-ND 113.90 .75| GP1UM281YK 

38.0 0.4 17.8 | 425-2523-ND@ 1.35 113  .90) GP1UM281YKVF 

‘For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 40.0 06 — | 166 | 425-1910-ND 108 90 .72| GP1UE28Vk 

56.8 15 16.1 | 425-1153-ND§ 113.90 _.75| GP1UM2870K 

. 56.8 15 16.1 | 425-1156-ND 443.90 .75| GP1UM287YK 

NEW! IrDA Receiver Modules Digi®Reel” 56.8 06 16.6 | 425-1908-ND 1.08 90 _.72| GP1UE287VK 

Features: * 3V and 5V versions with frequencies from 30kHz to S6kHz » IR Receiver modules optimized for oF oe a4 TENS = 2 ee Oe teniee 

: eaicea : ‘ “leila i] 2Siae i ; i : ; : 

noise suppression » Wireless transceiver module is compatible with IrDA standard 38.0 06 28.0 | 425-2501-ND@§ ‘96 .80 .64) GP1UX5110S 

40.0 15 16.1 | 425-2655-ND@ 1.58 1.24 90 | GP1UM28YKOVF 

@ RoHS Compliant + CutTape TapeandReel ATube § With mesh 
IrDA Transceiver Module 
Sharp's opto-wireless transceiver module is compatible with IrDA standard. 
Supply Carrier Cut Tape Applications: Cellular phones * PDA * Personal computers 
: Voltage | Frequency | Digi-Key Price Each Tape & Reelt | Vishay 
Fig. (Vv) (kHz) Part No. 25 100 | Qty. | Pricing | Part No. Data Transfer Cut Tape Tape & Reelt 
751-1392-1-ND 3.15 2.18 2.07 [1,000] 1031.25 TSOP85338 Vc Rate Digi-Key Price Each Pricing | Sharp 

1 27~55 38 751-1391-1-ND 3.362.832 2.20 | 2,500] 1040.00/M| TSOP85238 ) SIR (kbps) | Part No. 1 10100 2,000 _| Part No. 

751-1445-1-ND «3.36 2.56 —-2.20_‘| 2,500 | 1040.00/M| TSOP85238TR IrDA 115 Kbit/s, 20cm 

2 27~55 38 751-1446-1-ND 2.40 (1.83 158 |1,120| 785.41/M| TSOP36238TR 17~25 | 24~115.2 |425-1173-1-ND 2.56 2.24 1.80 | 1620.48/M | GP2W0112YP 

751-1384-5-NDA 1.31 1.05 = 88] — —) TS0P32338 2.0~3.6 | 24~115.2 |425-1915-1-ND 2.00 1.75 1.40 — | GP2wo116YPS 

3) 25-55 | 38 Rete ei 105 88 | — = | eOnetaas 425-2613-1-ND@ 3.06 2.04 1.43) 1291.32/M | GP2W3270XPOF 

751-1386-5-NDA 1.80 1.44 1.20 | — —| TSOP34838 24-36 | 96-1152 | oe og4-1-NDO 238 1.90 143| 1202.70/M | GP2w3270YPOF 
jesse 38 751-1388-5-NDA 1.20 96 80 | — —]TSOP38338 : : : : 

4 . 7 751-1390-5-NDA 1.20 96 80 _ —| TSOP39338 @ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 

27~55 38 751-1389-5-NDA 113 90 75 | — —|TSOP39238CZ1 
t For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. A Tube ° . 
| | O g IrDA Transceiver 
SHARP Remote Control Receivers Module 


— a Zilog’s opto-wireless transceiver module is compatible with IrDA standard. 
MICROELECTRONICS Supply Voltage 2.4 to 5.5V DigiDReel Applications: « Portable printers * Handheld computers * Personal data assistants (PDAs) 
Data Transfer Cut Tape 
Vec | Rate | Digi-Key Price Each Tape & Reelt | Zilog 
(V) (kbps) | Part No. 25 100 | Qty. Pricing _| Part No. 
269-4499-1-ND@ 4.44 3.33 296 | — — | ZHX1203MB115TH2090TR 
2.4~3.6) 115.2 | 269-3862-1-ND@® 4.44 3.33 2.96 | 2,500 | 2456.80/M | ZHX1223TB115THTR 
269-3821-1-ND@ 4.86 3.65 3.24 | 2,500 | 2689.20/M | ZHX1423TA115THTR 
269-3246-1-ND 4.05 3.04 2.70) — — | ZHX1810MV115THTR 
269-4500-1-ND@ 4.05 3.04 2.70 | 2,000 | 2241.00/M | ZHX1810MV115TH2090TR 
24~55) 115.2 | 269-3126-1-ND@ 4.05 3.04 2.70 | 2,000 | 2241.00/M | ZHX1820TV115THTR 
nD aE Tk 269-3244-1-ND@ 4.20 3.15 2.80 | 2,000 | 2324.00/M | ZHX1820TV115XHTR 
Detecting fo Dissipation L_ | Digi-Key Price Each Sharp 2.7~5.5) 4,000 be Seab IND qe oh a0 1,000 2573.00 OS Ce 
Fig.| Window | (kHz) Typ.|Icc (mA) Max.| (mm) | Part No. if 10 100 | Part No. 
36.0 04 8.6 | 425-2511-ND@ 1.08 90  .72| GPIUE260RKVF RoHS Compliant t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
36.0 0.4 13.8 | 425-2654-ND® 1.26 99 .72| GP1UE270RKVF 
36.7 0.6 13.8 | 425-2520-ND@ 1.35 1.13 90 | GP1UM272RKVF 
36.7 15 13.8 | 425-1141-ND: 1143.90  .75| GP1UM272RK . 
36.7 15 13.8 40541 142ND® 1.13.90 _.75| GP1UM272XK IrDA Transceiver |Bs#s 
36.7 0.2 14.0 | 425-1121-ND 1145 92 .76| GP1UD272XK i) 
36.7 15 | 178 | 425-1150-ND§ 113 90 .75| GPIUM282RK Modules 7 
36.7 0.2 18.0 | 425-1126-ND 1145 92 .76| GP1UD282XK 
mht (AS aes, | | (ae [ae Fk | Tne [ue 
1.) 1Tep 38.0 15 8.80 | 425-2007-ND® 113.90 _.75| GP1UM261XKOF Voltage | Maximum _| Part No. 1 10___-100| Qty. | Pricing | Part No. 
38.0 0.4 13.8 | 425-2515-ND® 1.08 90 .72| GP1UE271RKVF 2.7 ~5.5V 115.2 kb/s | 516-1271-1-ND 2.80 2.45 2.10; — —| HSDL-3000#007 
38.0 0.6 13.8 | 425-2516-ND® 1.08 90 .72} GP1UE271XKVF 2.7 ~ 3.6V 115.2 kb/s | 516-1272-1-ND 3.40 2.98 2.55| 500 1130.50 | HSDL-3201#001 
38.0 0.6 13.8 | 425-2610-ND@ 1.35 1.13  .90) GPIUM271RKVF 2.4 ~3.6V 115.2 kb/s | 516-1273-1-ND 2.70 2.37 2.03; — —| HSDL-3208-021 
38.0 0.6 13.8 | 425-2611-ND@ 1.35 1.13.90 | GPIUM271XKVF 2.4~3.6V | 115.2kb/s | 516-1700-1-ND 2.86 251 2.15] 2,500] 1902.00/M | HSDL-3209-021 
280 - ie Fes LSE NDS. ine oe 2 ERE 2.7~3.6V | 4.0Mb/s | 516-1701-1-ND 310 272 233) — —| HSDL-3220-021 
38.0 04 478 | 425-2518-NDe 408 90 72 GP1UE281XKVF 2.7 ~ 3.6V 4.0 Mb/s 516-1274-1-ND 3.50 3.07 2.63} 400 931.00 | HSDL-3602-007 
38.0 04 178 | 425-2809-NDe 135 113  90| GP1UM281XKVF IR3/16Encoder/Decoder | 516-1702-1-ND 3.45 3.17 —-2.88| — —| HSDL-7002 
38.0 0.6 18.0 | 425-1905-ND 1.08 90 .72| GP1UE281XK + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Digi@Ree ° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Adjustable Focus Laser Diode Modules 
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Fig. 1 — Adjustable Focus Laser Fig. 2 — Adjustable Output Fig. 3 — Visible Laser Diode Fig. 4 — 6.4mm Laser Diode Housing Kit Fig. 6 — APC La: 
Module 28 AWG Laser Module z Power Supply 
Includes: Backcap, 
6" 476 barrel, lens housing o iis d 
a | paid and lens oldering pads 
sae Bo - Leads I” Back eee: t A: Laser diode cathode 
= 2 pairs : 44 Ww B: Laser/pd common (+) 
se __| A ® To extemal iacermedule, > Barrel @ i C: Photodiode anode 
potentiometer outline D: Potentiometer 
Eeser mode adjustable tens (not included) Lens/Housing E: Negative lead (-) 
1. Laser cathode Fig. 5 — 10.4mm Laser Diode Housing Kit 
® 2. Common case(laser anode) Includes: Housing/ Dimensions 
Pa: Threaded 3. PD anode (standard pinout) Heatsink, 5.6mm ~ 9mm Ww L 
cae adjustable lens Adapter, Adjustable 10.4mm 54 78 
a Focus Lens 
Supply Voltage, 3 Continuous Housing 6.4mm 9.9 5.0 
Up to ov: Po: 1 ~ 4.8mW Po: 5mW Class Illa 
Dimension A: 10.44mm | 6.4mm _| | Recommended Pot = approx. Wide Spectrum Range, Agapter Adjustable Output Power via 
Dimension B: 17.8mm_| 17.25mm| | 450K ~ 500K Standard Pinout Lens/Housing On-Board Potentiometer 
Wave- Wave- 
length lop Size Digi-Key Price | U.S. Lasers length lop Size Digi-Key Price | U.S. Lasers 
Fig. | Description (nm) | (mA) (mm) Part No. Each | Part No. Fig. | Description (nm) | (mA) (mm) Part No. Each | Part No. 
1 | Visible L: Module* 650 | 25~40| 17.8x 10.44 | 38-1003-ND 32.66 | M6505! 780 | 45~70 | 17.8x 10.44 | 38-1014-ND 96.00 | VOL78051 
3 1017: jj. Output Infrared Laser Module ~ 8x 10. -1015- F 
isible Laser Module 635 | 45~70 | 178x 10.44 | 38-1017-ND 76.00 | M6355I 2. | Adj. Output Infrared Laser Module*| 808 | 60~ 70 | 17.8x 10.44 | 38-1015-ND 100.00 | VOL8085I 
r ~ E if ; 850_| 45~65 | 17.8x 10.44 | 38-1016-ND 108.00 | VOL85051 
780 | 45~70 | 17.8x 10.44 | 38-1018-ND 56.00 | M7805! 650 125-40 56 38-4007-ND 9.001 DG5051 
1 | Infrared Laser Module* 808 | 60~70 | 17.8x 10.44 | 38-1005-ND 64.00 | M8085! 3. | Visible Laser Diode 635 | 45~70 56 38-1027-ND 30.00 | D6355I 
850 | 45~65 | 17.8x 10.44 | 38-1019-ND 68.00 | M85051 780 | 45~70 5.6 38-1028-ND 24.00 | D78051 
650 | 25~40| 17.25x6.4 | 38-1021-ND 52.00 | MM6505! 3 | Infrared Laser Diode 808 | 60~70 5.6 38-1029-ND 28.00 | D8085! 
1 | Visible Laser Micro Module* 640 | 55~70| 17.25x6.4 | 38-1022-ND 92.00 | MM64051 7} Housing Ki 6 850_| 45 ~ 65 7 a eA ae jpeone ae pases 
3 1023+ lousing Kit, 6.4mm 25 x 6. -1032- i -6 
“ + = a i * a ae aT a a 5 | Housing Kit, 10.4mm 17.8 x 10.44 | 38-1000-ND 18.00 | HK-10.4 
; 2 ‘ é é 6 Laser Driver Circuit (APC) for 10.4mm Housing 5.4x7.8 38-1009-NDt 14.00 | NS102-200K 
1_ | Infrared Laser Micro Module 808 | 60~70) 17.25x6.4 | 38-1025-ND 80.00 | MM80851 Laser Driver Circuit (APC) for 6.4mm Housing 5.0x9.0 | 38-1031-ND+ _ 14.00 | NS102A-200k 
850 | 45~65 | 17.25x6.4 | 38-1026-ND 88.00 | MM8505! 5.6mm ~ 9mm Adapter, Non-threaded 38-1033-ND 4.00 | AD 5.6-9MM 
. af 650 | 25~40 | 17.8x 10.44 | 38-1011-ND 56.00 | VOL65051 ~~ | 5.6mm ~ 9mm Adapter, Threaded 38-1001-ND 5.00 | THAD 5.6-9mm 
2 | Adj. Output Visible Laser Module” : 
635 | 45~ 70 | 17.8x 10.44 | 38-1013-ND 116.00 | VOL63551 * Module denotes complete assembly + For use with 660, 650, 640 and 635nm diodes only 
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Diode 


D 
Laser 
Diode 


Laser Diode 


Optical} Oper. | Oper.) Wave- Half Oper. 

Power | Current} Volt. | length Intensity Typ.t Temp. | Digi-Key Price Each 
Fig. | Output | (Typ.) |(Typ.)| (Typ.) | Parallel Perpendicular c Part No. 1 10 
1A | 10mW | 40mA | 2.2 | 654nm|_ 8.5° 29° -10 ~ 70 |425-1806-ND 14.79 12.68 
1B | 50mW} 80mA | 2.8 | 654nm|_ 8.5° Cale -5~70 |425-1807-ND 74.03 63.45 
1 |105mW} 120mA | 2.8 | 406nm]|__9.0° 19° -10 ~ 70 | 425-2697-ND 1125.00/1 


t Angle at 50% peak intensity (full-width at half-maximum). Parallel to the junction plane (X-Z plane) Perpendicular to 


the junction plane (Y-Z plane) 


Emission Cw Operating 
Wavelength Output Current | Digi-Key Price Each 
Fig. | Typ.(nm) | Power (mW) (mA) Part No. ul 100 
650 <3 40215 VLM-650-01-LPA-ND 15.88 14.30 13.35 
635 <3 40215 VLM-635-01-LPA-ND 32.92 29.63 27.65 
650 <2.5 40215 VLM-650-03-LPA-ND 9.35 8.42 7.86 
1 650 <3 40+15 VLM-650-27-LPA-ND 41.07 36.96 34.50 
635 <3 40+15 VLM-635-27-LPA-ND 48.32 43.49 40.59 
- 7 650 <2.5 40+15 VLM-650-03-LPT-ND 9.35 8.42 7.86 
Wave- Output Current | Oper. | Operating | Dia. 
length | Power (mA) | Voltage) Temp. D Digi-Key Price | Lumex 650 3 40215 VLM-650-02-LPA-ND 16.43 14.79 13.81 
Typ. (nm)|(mW) max.| Ith lop | (V) (ec) | (mm) | Part No. Each | Part No. 635 <3 40215 | VLM-635-02-LPA-ND 42.17 37.95 35.42 
Fig. 1 — Visible Laser Diodes 2 635 <2. 40215 VLM-635-04-LPA-ND 22.55 20.30 18.95 
650 5 20 35 2.2 -10~40 | 5.60 | 67-1500-ND@ 5.37 | OED-LDP65001E 650 <2.5 40+15 VLM-650-04-LPA-ND 9.48 8.54 7.97 
THEE RiseFaut [Fi ans Gata DE 3 532 <5 270 ~ 350 | VLM-532-42-SCA-ND 107.82 97.04 90.57 
etection | Rise/Fall | Forwari jeverse perating | Diameter 
Range Time | Current | Voltage Temp. D Digi-Key Price | Lumex 4 532 <5 270 ~ 350 | VLM-532-43-SCA-ND 155.73 140.16 130.82 
d (nm) (ns) (mA) (V) (°c) (mm) _| Part No. Each | Part No. 532 <10 270 ~ 350 | VLM-532-43-SCB-ND 227.60 204.84 = 191.19 
Fig. 2 — Pin Photo Diode 
TI00T600 [0.3 2 2 40-85 [5.35 [67-1505-ND_ 35.26 [OED-PPD110756-B 5 850 <25 40x15 EMCO Sane 10.08 $088.47 
@ RoHS Compliant 6 635 <1 405 | 1155-27001-ND 95.83 86.25 80.50 


Panasonic Aspherical Glass Lenses 


Lightweight, high-performance aspherical glass lenses for various optical electronics applications. 
Applications: « Pickup lens for optical drive devices * Collimator lens for laser beam printers * Coupling lens for 
optical communication systems * Image formation lens for sensors * Imaging device for CCD, CMOS 


Wave Focal | Working | Lens Mass Cover Price Features: * “One Shot” precision manufacturing process for an extremely compact, lightweight and high 
Length | Numerical | Length | Distance | Diameter |(Weight)| Abbe | Glass | Digi-Key Per Panasonic performance lens * High-quality processing and measurement techniques for superior performance » Short 
(nm) | Aperture | (mm) | (mm) (mm) (mg) | Number | (mm) | Part No Pkg. | Package | Part No focal length for compact size * High numerical aperture achieved via aspherical design » Wide temperature 
- - and humidity range for increased reliability and stability * Various lenses and lens material available for many 
P13565-ND | 5 132.00 ) EYL-GUDM128E i f 
650 | 060 | 233) 127 | 380 | 203 | 58 | 06 | piseer nD laides | os4toolEVLGUDMioa | (ifferent applications 
a pe. s Z Specifications: * Operating Temperature Range: -30°C ~ 85°C 


2492 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


<uMeX LED 7-Segment Displays Through-Hole 


Fig. 2 


Only .56” (14.20mm) and 
.80” (20.32mm) have active 
decimal points. 


Fig. 5 — Fig. 6 — 
Right Angle Right Angle 
Multiplexed i Multiplexed. 
mm 37) haséecinal pons” THEN 
Dimensions 
Emitted Digit Size Inch (mm) VF If lo Digi-Key Part No. Digi-Key Part No. Price Each Lumex Part No. Lumex Part No. 
Fig. Color Inch (mm) AxB (V) (mA) (ued) Common Anode Common Cathode 1 10 100 Common Anode Common Cathode 
Red/Orange 30 (7.62) .75 x 40 (19.05 x 10.16) 2.0 10 2500 67-1403-ND@ 67-1406-ND® 1.57 1.43 1.23 LDS-A304RI LDS-C304RI 
Green 30 (7.62) .75 x 40 (19.05 x 10.16) 2.2 10 2500 67-1404-ND® 67-1407-ND@ 1.57 1.43 1.23 LDS-A302RI LDS-C302RI 
Yellow .30 (7.62) .75 x 40 (19.05 x 10.16) 21 10 2000 67-1405-ND® 67-1408-ND@ 1.57 1.43 1.23 LDS-A303RI LDS-C303RI 
Super-Red 30 (7.62) .75 x 40 (19.05 x 10.16) 1.7 10 8000 67-1413-ND@ 67-1414-ND@ 2.31 2.10 1.81 LDS-A306RI LDS-C306RI 
Red/Orange 36 (9.14) .55 x 30 (13.97 x 7.49) 2.0 10 2500 67-1415-ND® 67-1417-ND® 1.84 1.68 1.45 LDS-A324RI LDS-C324RI 
Green .36 (9.14) .55 x 30 (13.97 x 7.49) 2.2 10 2500 67-1416-ND® 67-1418-ND@ 1.84 1.68 1.45 LDS-A322RI LDS-C322RI 
Red/Orange | .43 (10.92) .74 x 50 (18.90 x 12.60) 2.0 10 2500 67-1431-ND@ 67-1434-ND® 1.57 1.43 1.23 LDS-A414RI LDS-C414RI 
Green 43 (10.92) .74 x 50 (18.90 x 12.60) 2.2 10 2500 67-1432-ND@ 67-1435-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A412RI LDS-C412RI 
Yellow -43 (10.92) .74 x 50 (18.90 x 12.60) 21 10 2000 67-1433-ND® 67-1436-ND@ 1.57 1.43 1.23 LDS-A413RI LDS-C413RI 
Super-Red -43 (10.92) .74 x 50 (18.90 x 12.60) 1.8 10 8000 67-1445-ND® 67-1446-ND@ 2.31 2.10 1.81 LDS-A416RI LDS-C416RI 
Red/Orange | .50 (12.70) .75 x 50 (19.00 x 12.70) 2.0 10 2500 67-1451-ND® 67-1453-ND® 1.84 1.68 1.45 LDS-A504RI LDS-C504RI 
Green 50 (12.70) .75 x 50 (19.00 x 12.70) 2.2 10 2500 67-1452-ND@ 67-1454-ND@ 1.84 1.68 1.45 LDS-A502RI LDS-C502RI 
1 Red/Orange | .56 (14.22) .75 x 48 (19.05 x 12.19) 2.0 10 2500 67-1463-ND® 67-1466-ND®@ 1.57 1.43 1.23 LDS-A514RI LDS-C514RI 
Green 56 (14.22) .75 x 48 (19.05 x 12.19) 2.2 10 2500 67-1464-ND@ 67-1467-ND® 1.57 1.43 1.23 LDS-A512RI LDS-C512RI 
Yellow 56 (14.22) .75 x 48 (19.05 x 12.19) 21 10 2000 67-1465-ND 67-1468-ND® 1.57 1.43 1.23 LDS-A513RI LDS-C513RI 
Super-Red .56 (14.22) .75 x 48 (19.05 x 12.19) 17 10 8000 67-1475-ND® 67-1476-ND@ 2.31 2.10 1.81 LDS-A516RI LDS-C516RI 
Red/Orange | .80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 2.0 10 2500 67-1477-ND@ 67-1480-ND® 2.28 2.08 1.79 LDS-A814RI LDS-C814RI 
Green 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 2.2 10 2500 67-1478-ND@ 67-1481-ND® 2.28 2.08 1.79 LDS-A812RI LDS-C812RI 
Yellow 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 21 10 2000 67-1479-ND 67-1482-ND@ 2.28 2.08 1.79 LDS-A813RI LDS-C813RI 
Super-Red 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 17 10 8000 67-1483-ND® 67-1484-ND@ 3.14 2.85 2.46 LDS-A816RI LDS-C816RI 
Red/Orange | 1.0 (25.40) 1.34 x .95 (34.04 x 24.00) 4.0 10 2500 67-1485-ND@ 67-1487-ND® 3.08 2.80 241 LDS-AA14RI LDS-CA14RI 
Green 1.0 (25.40) 1.34 x .95 (34.04 x 24.00) 44 10 2500 67-1486-ND 67-1488-ND 3.08 2.80 2.41 LDS-AA12RI LDS-CA12RI 
Red/Orange | 2.25 (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 8.0 10 2500 67-1489-ND® 67-1491-ND 9.46 8.60 7.40 LDS-AD14RI LDS-CD14RI 
Green 2.25 (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 8.8 10 2500 67-1490-ND@ 67-1492-ND 9.46 8.60 7.40 LDS-AD12RI LDS-CD12RI 
Super-Red | 2.25 (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 6.8 10 8000 67-1493-ND® 67-1494-ND@ 10.84 9.85 8.48 LDS-AD16RI LDS-CD16RI 
Red/Orange .30 (7.62) 60 x .61 (15.24 x 15.49) 2.0 10 2500 67-1409-ND@t 67-1411-ND@t 2.50 2.28 1.96 LDD-E304NI LDD-F304NI 
Green .30 (7.62) 60 x .61 (15.24 x 15.49) 2.2 10 2500 67-1410-ND@t 67-1412-ND@t 2.50 2.28 1.96 LDD-E302NI LDD-F302NI 
Red 40 (10.16) .63 x .80 (16.00 x 20.22) 2.0 10 2500 67-1437-ND 67-1438-ND® 2.39 2.18 1.88 LDD-A404NI LDD-C404NI 
Green 40 (10.16) .63 x .80 (16.00 x 20.22) 2.2 10 2500 67-1419-ND® 67-1421-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A402NI LDD-C402NI 
Yellow 40 (10.16) .63 x .80 (16.00 x 20.22) 24 10 2000 67-1420-ND@ 67-1422-ND@ 2.39 2.18 1.88 LDD-A403NI LDD-C403NI 
Super-Red 40 (10.16) .63 x .80 (16.00 x 20.22) 1.7 10 8000 67-1447-ND@ 67-1448-ND® 3.69 3.35 2.89 LDD-A406NI LDD-C406NI 
2 Red/Orange | .56 (14.22) .75 x .98 (19.05 x 24.89) 2.0 10 2500 67-1455-ND® 67-1458-ND® 2.39 2.18 1.88 LDD-A514RI LDD-C514RI 
Green 56 (14.22) .75 x .98 (19.05 x 24.89) 2.2 10 2500 67-1456-ND® 67-1459-ND®@ 2.39 2.18 1.88 LDD-A512RI LDD-C512RI 
Yellow 56 (14.22) .75 x .98 (19.05 x 24.89) 21 10 2000 67-1457-ND® 67-1460-ND® 2.39 2.18 1.88 LDD-A513RI LDD-C513RI 
Super-Red 56 (14.22) .75 x .98 (19.05 x 24.89) 17 10 8000 67-1461-ND® 67-1462-ND@ 3.69 3.35 2.89 LDD-A516RI LDD-C516RI 
Red/Orange | _.80 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 2.0 10 2500 67-1469-ND® 67-1472-ND@ 3.99 3.63 3.12 LDD-A814RI LDD-C814RI 
Green 80 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 2.2 10 2500 67-1470-ND@ 67-1473-ND 3.99 3.63 3.12 LDD-A812RI LDD-C812RI 
Yellow 80 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 21 10 2000 67-1471-ND@ 67-1474-ND® 3.99 3.63 3.12 LDD-A813RI LDD-C813RI 
3 Red/Orange | .56 (14.22) .75 x 1.48 (19.05 x 37.59) 2.0 10 2500 67-1423-ND® 67-1425-ND@ 5.09 4.63 3.98 LDT-A514RI LDT-C514RI 
Green 56 (14.22) .75 x 1.48 (19.05 x 37.59) 2.2 10 2500 67-1424-ND@ 67-1426-ND@ 5.09 4.63 3.98 LDT-A512RI LDT-C512RI 
Red/Orange .28 (7.11) 40 x 1.264 (10.11 x 32.11) 2.0 10 2500 67-1427-ND@te = 7.40 6.73 5.79 LDQ-M284RI - 
Green .28 (7.11) 40 x 1.264 (10.11 x 32.11) 2.2 10 2500 67-1428-ND@te — 7.40 6.73 5.79 LDQ-M282RI _ 
Yellow .28 (7.11) 40 x 1.264 (10.11 x 32.11) 25 10 2000 67-1429-ND@te = 7.40 6.73 5.79 LDQ-M283RI =- 
4 Super-Red .28 (7.11) -40 x 1.264 (10.11 x 32.11) 17 10 8000 67-1430-ND@te = 14.16 12.88 11.08 LDQ-M286RI - 
Red/Orange | .56 (14.22) .75 X 1.98 (19.00 x 50.29) 2.0 10 2500 67-1439-ND@t 67-1442-ND@t 7.40 6.73 5.79 LDQ-M514RI LDQ-N514RI 
Green 56 (14.22) .75 X 1.98 (19.00 x 50.29) 2.2 10 2500 67-1440-ND@t 67-1443-ND@t 7.40 6.73 5.79 LDQ-M512RI LDQ-N512RI 
Yellow 56 (14.22) .75 x 1.98 (19.00 x 50.29) 21 10 2000 67-1441-ND@t 67-1444-ND@t 7.40 6.73 5.79 LDQ-M513RI LDQ-N513RI 
Super-Red 56 (14.22) .75 X 1.98 (19.00 x 50.29) 1.7 10 8000 67-1449-ND@t 67-1450-ND@t 7.40 6.73 5.79 LDQ-M516RI LDQ-N516RI 
5 Red 56 (14.22) .75 x 49 (19.05 x 12.50) 2.0 10 2500 67-1512-ND@t 67-1513-NDt 1.98 1.80 1.55 LDS-M514RI-RA LDS-N514RI-RA 
Green 56 (14.22) .75 x 49 (19.05 x 12.50) 2.2 10 2500 67-1514-ND@t 67-1515-NDt 1.98 1.80 1.55 LDS-M512RI-RA LDS-N512RI-RA 
Red .30 (7.62) 59 x .61 (15.00 x 15.50) 2.0 10 2500 67-1516-ND@tt 67-1517-ND@tt 3.38 3.08 2.65 LDD-E304NI-RA LDD-F304NI-RA 
6 Green .30 (7.62) .59 x .61 (15.00 x 15.50) 2.2 10 2500 67-1518-ND@tt 67-1519-NDt¥ 3.38 3.08 2.65 LDD-E302NI-RA LDD-F302NI-RA 
Red 56 (14.20) .75 x .98 (19.00 x 25.00) 2.0 10 2500 67-1520-ND@t 67-1521-NDt 3.33 3.03 2.61 LDD-M514RI-RA LDD-N514RI-RA 
Green 56 (14.20) .75 x .98 (19.00 x 25.00) 2.2 10 2500 67-1522-NDt 67-1523-NDt 3.33 3.03 2.61 LDD-M512RI-RA LDD-N512RI-RA 


@ RoHS Compliant t+ Multiplexed Display ¢ Inactive colon on display + Non standard segment connections 


4 3 H SPECIFICATIONS: 
Large Liquid Crystal 7-Segment Displays ee 
* Fluid Type: TN Note: 4” display 
Digit Size Dimensions - Inch (mm) Driving Digi-Key Price Each Lumex . Background Color: Gray does not have 
Inch (mm) AxB Method _| Part No. 1 25 100 | PartNo. * Viewing Direction: 6:00 decimal point. 


6 ‘ = i 5 * Display Mode: Reflective 
1.36 (34.54) | 1.97 x 1.30 (50.00 x 33.00) | Static, 1/2 Bias | 67-1506-ND 4.65 3.88 3.10 | LCD-S101D14TR + Operating Voltage: 3.0 ~ 5.0VAC 


2.21 (56.13) | 3.00 x 2.20 (76.20 x 55.88) Static 67-1507-ND 1056 8.80 7.04 | LCD-S101D22TR | gaerating Temperature: 0°C ~ 50°C 
2.99 (76.00) | 4.03 x 3.00 (102.40 x 76.20)| Static 67-1508-ND 17.66 14.13 12.37 | LCD-S101D30TR | « storage Temperature: -20°C 70°C 
4.00 (101.60) | 4.83 x 3.20 (122.56 x 81.28) | Static, 1/2 Bias | 67-1509-ND 22.86 18.29 16.01 | LCD-S101D40TR | «can be driven with the CD4543BE 


Pin count varies 
with display 
height. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2493 


ES, 
tuMeX High Brightness LEDs 
Vy 


Fig. 4 - 154) 
+ oso (I ai esa 
oO” 8. Anode Ey (2 ples.) 
i 27.0—| 
Emitted Peak Wavelength VE (V) If (mA) lo Viewing Angle Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Sup. Orange 620 2.0 30 7000 30 67-1074-ND 99 8.25 74.25 330.00 | SSL-LX3044S0C 
1 T-1(3mm) | Sup. Yellow | Water Clear 590 24 30 1000 30 67-1076-ND 86 7.20 64.80 288.00 | SSL-LX3044SYC 
Green 502 35 25 1100 30 67-1754-ND 273 22.75 204.75 910.00 | SSL-LX3044UEGC 
Super Red 660 17 30 2800 30 67-1612-ND 54 448 40.28 179.00 | SSL-LX5093SRC/E 
Super Red 660 17 30 1800 30 67-1611-ND 55 4.60 41.40 184.00 | SSL-LX5093SRC/DW 
Super Red 660 17 30 1500 30 67-1610-ND 28 2.33 20.93 93.00 | SSL-LX5093SRC/DV 
2 | 113/4(5mm) | sup Orange | Water Clear 610 20 30 2500 30 67-1113-ND ‘99 «8.25 74.25 330.00 | SSL-Lx5093S0C 
Sup. Yellow 590 24 30 1000 30 67-1115-ND i 5.95 53.55 238.00 | SSL-LX5093SYC 
Green 502 35 25 1500 30 67-1755-ND 273 22.75 204.75 910.00 | SSL-LX5093UEGC 
Rell aegis Red Wane 660 17 30 2500 20 67-1122-ND 57 478 42.98 791.00 | SSL-LX5093XRC/4 
(Smm) Yellow ania 590 24 30 1300 20 67-1123-ND 1.00 8.30 74.70 332.00 | SSL-LX5093XYC 
q_| 1-134 (47mm) | Green Water Clear 502 35 25 7000 30 67-1756-ND 273 22.75 204.75 910.00 | SSL-LX4073UEGC 


DSP LEDs 


Low Voltage LEDs, 1.5V [-B6-— 27.0 —+ eine 
Operating Temperature: an oe 
-40°C ~ 85°C 
Wave Forward LED Typ. Viewing Cut Tape 
Pkg. Emitted Lens Peak Voltage Current med @ Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Fig. | Type Color Color (nm) (min.) (@1.5V) 2v 2x Theta Part No. a 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Super Red | Water Clear 636 1.5V 10 40 140 67-1867-1-ND@ 2.14 1.83 1.53 67-1867-2-ND@ | 3,000 | 1012.60/M | SML-DSP1210SIC-TR 
Orange Water Clear 620 1.5V 10 40 140 67-1868-1-ND 217 1.86 1.55 67-1868-2-ND 3,000 | 1029.20/M | SML-DSP1210SOC-TR 
1 | 1210 Yellow Water Clear 590 1.5V 10 30 140 67-1869-1-ND 217 1.86 1.55 67-1869-2-ND 3,000 | 1029.20/M | SML-DSP1210SYC-TR 
Green Water Clear 525 1.5V 2.5 40 140 67-1870-1-ND® 3.26 2.79 2.33 67-1870-2-ND@ | 3,000 | 1543.80/M | SML-DSP1210UPGC-TR 
Blue Water Clear 470 1.5V 2.5 35 140 67-1871-1-ND@ 2.59 2.22 1.85 67-1871-2-ND@ | 3,000 | 1228.40/M_| SML-DSP1210USBC-TR 
Red Water Clear 636 1.5V 10 2500 30 67-1872-ND@t 2.04 1.70 1.53 = _ — | SSL-DSP5093SIC 
Orange Water Clear 610 1.5V 10 2500 30 67-1873-NDt 2.04 1.70 1.53 = = — | SSL-DSP5093S0C 
2 | 5mm Yellow Water Clear 590 1.5V 10 2500 30 67-1874-NDt 2.04 1.70 1.53 = _ — | SSL-DSP5093SYC 
Green Water Clear 525 1.5V 2.5 3500 30 67-1875-ND@t 3.00 2.50 2.25 sy = — | SSL-DSP5093UPGC 
Blue Water Clear 470 1.5V 2.5 2500 30 67-1876-ND$ 2.55 2.13 1.92 = = — | SSL-DSP5093USBC 
Ultra White | Water Clear =_ 1.5V 2.5 3000 30 67-1877-ND@t 3.39 2.83 2.55 = = — | SSL-DSP5093UWC 
@ ROHS Compliant = + Bulk 


White LEDs 


Fig. 2 
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Description Emitted Vi If lo Viewing Angle | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Fig. (mm) Color Lens (V) Typ. | (mA) Max. | (med) Typ. | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 500 Part No. Oty. Pricing Part No. 
3.6 30 750 40 67-1606-ND 3.75 33.75 270.00 1200.00 | — _ — | SSL-LX3054UWC/A 
; 3.5 30 3,300 30 67-1690-ND 111 9.99 79.92 355.20 | — = — | SLX-LX3054UWC 
Hip pete Gam) | White) Water Gleat | 30 800 30 67-1954-ND 220 19.80 15840 704.00 | — = — | SSL-Lxa044uwe 
3.6 30 900 20 67-1955-ND 2.20 19.80 158.40 704.00 | — = — | SSL-LX3054UWC/B 
3.6 30 740 45 67-1605-ND 3.75 33.75 270.00 1200.00 | — _— — | SSL-LX5093UWC/A 
3.0 25 3,500 40 67-1691-ND 87 7.79 62.28 276.80 | — _— — | SLX-LX5093UWC/C 
3.5 25 8,000 20 67-1693-ND 111 9.99 79.92 355.20 | — _— — | SLX-LX5093UWC/E 
1 T-1 3/4 (5mm) White Water Clear 3.5 25 9,000 20 67-1694-ND 1.38 12.38 99.00 440.00 | — _— — | SLX-LX5093UWC/F 
3.5 25 11,000 20 67-2027-ND 1.60 13.30 119.70 532.00 | — = — | SSL-LX5093UWC/G 
3.5 25 11,000 25 67-1695-ND 1.47 13.19 105.48 468.80 | — _ — | SLX-LX5093UWC/G 
3.6 30 680 34 67-1696-ND 2.22 19.98 159.84 710.40 | — = — | SLX-LX5093UWW. 
2 T-1 3/4 (5mm) White Water Clear 3.6 30 2,300 15 67-1604-ND 3.75 33.75 270.00 1200.00 | — = — | SSL-LX5093XUWC 
3 3.2.x 2.8 White Water Clear 3.5 30 150 120 67-1608-1-NDt 3.00 27.75 249.00 1125.00 | 67-1608-2-ND | 1,500 | 2100.00/M | SML-LX2832UWC-TR 
4 2.7x2.0 White Water Clear 3.5 30 150 120 67-1607-1-NDt 2.86 26.46 237.38 1072.50 | 67-1607-2-ND__| 1,000 2002.00 | SML-LX23UWC-TR 
_ 0603 White | Yellow Diffused 3.5 20 65 140 67-1959-1-NDt 1.22 10.13 81.00 374.63 | 67-1959-2-ND | 4,000 672.30/M | SML-LXO0603UWD-TR 
+ Cut Tape 
Blue .8.60,., 27.4, Fig: 
LEDs [poses 
Emitted Peak Wavelength Vi It lo Viewing Angle | Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) Typ. | (mA) Max. | (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1 T-1 (3mm) Blue Water Clear 470 3.5 30 1000 30 67-1747-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX3044USBC 
Blue Diff. 470 3.5 30 80 60 67-1748-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX3044USBD 
2 T-1 3/4 (4.7mm) Blue Water Clear 470 3.5 30 750 30 67-1749-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX4073USBC 
3 T-1 3/4 (5mm) Blue Water Clear 470 3.5 30 1000 30 67-1750-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX5093USBC 
Blue Diff. 470 3.5 30 300 60 67-1751-ND 2.23 20.03 160.20 712.00 SSL-LX5093USBD 
4 40mm Blue Water Clear 470 3.6 30 800 15 67-1752-ND 3.05 27.45 219.60 976.00 SSL-LX100133USBC 
Blue Diff. 470 3.6 30 300 60 67-1753-ND 3.05 27.45 219.60 976.00 SSL-LX100133USBD 
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Fig. 2 Wave} Peak | If Viewing 
Green Anode Common Descrip- | Emitted length} Vf |(mA)| lo Angle | Digi-Key Pricing Lumex 
; Fig.| tion Color Lens (nm) | (V) Typ. | Max. | (med) |(2x Theta)| Part No. il 10 100 500 | Part No. 
5.0 7 Sup.Red | RedDiff. | 660 | 17 | 30 | 80 110 | 67-1049-ND@ — 178 15.98 71.00 |SSL-LX2573SRD 
|e Red Red Diff. | 685 | 20 | 30 | 10 110 | 67-1047-ND@ = 440 9.90 44.00 |SSL-LX2573ID 
1 | Rect. Amber | Amber Diff. | 605 | 2.0 | 30] 5 110 | 67-1045-ND@ — 150 13.50 60.00 |SSL-LX2573AD 
(2x5mm) | Yellow | Yellow Diff. | 585 | 21 | 30 | 10 110 | 67-1050-ND@ — 148 10.58 47.00 |SSL-LX2573YD 
Green | GreenDiff. | 565 | 22 | 25 | 10 110 | 67-1046-ND@ — 1.03 923 41.00 |SSL-LX2573GD 
Pure Green | GreenDiff. | 555 | 21 | 25 | 6 110 | 67-1048-ND@ — 150 13.50 60.00 | SSL-LX2573PGD 
2| rect Red | white vit, | 685] 22 | 30 | 49 | 99 | 67-1051-ND@ — 405 36.45 162.00 | SSL-LX25771GW 
(2x5mm) Green * | 565 2.2 25 ° ° " 
Sup. Red | RedDiff. | 660 | 1.8 | 30 | 50 110 | 67-1054-ND — 220 19.80 88.00 | SSL-LX25783SRD 
3 | _ Rect. Red Red Diff. | 685 | 20 | 30] 9 80 | 67-1053-NDe — 148 1058 47.00 |SSL-LX25783ID 
(2.3x7mm)| Yellow | Yellow Diff. | 585 | 21 | 30 | 4 110 | 67-1055-ND@ — 148 10.58 47.00 |SSL-LX25783YD 
Green | GreenDiff. | 565 | 22 | 25 | 9 110 | 67-1052-ND@ — 148 10.58 47.00 | SSL-LX25783GD 
4| Yellow | Yellow Diff. | 585 | 27 | 30] 10 60 | 67-1057-ND® — 163 -14.63- ‘65.00 | SSL-LX3034YD 
(3mm) | Green | Greenbiff. | 565 | 22 | 25 | 10 60__| 67-1056-NDe — 150 13.50 60.00 | SSL-LX3034GD 
Red Red Diff. | 635 | 12.0 | 12 | 6 60 | 67-1067-ND® — 263 23.63 105.00 |SSL-LX30441D-12V 
Yellow | Yellow Diff. | 585 | 120 | 12] 6 60 ‘| 67-1079-NDe — 263 23.63 105.00 |SSL-LX3044YD-12V 
Green | GreenDiff. | 565 | 120 | 12] 6 60 ‘| 67-1061-ND® — 263 23.63 105.00 |SSL-LX3044GD-12V 
Red Red Diff. | 685 | 50 | 12 | 6 60 | 67-1068-ND® — 330 29.70 132.00 | SSL-LX30441D-5V 
Yellow | Yellow Diff. | 585 | 50 | 12 | 6 60__| 67-1080-ND@ — 330 _—-29.70 _132.00 | SSL-LX3044YD-5V 
Green | GreenDiff. | 565 | 5.0 | 12] 6 60 | 67-1062-ND® — 330 29.70 132.00 |SSL-LX3044GD-5V 
Dark Red | RedDiff. | 700] 20 | 25] 6 60 ‘| 67-1064-ND@ = 98 878 39.00 |SSL-LX3044HD 
Sup. Red | WaterClear| 660 | 1.8 | 30 | 600 30 | 67-1647-ND® — 278 24.98 111.00 |SSL-LX3044SRC/D 
Red | WaterClear| 635 | 21 | 30 | 125 30 | 67-1065-ND@ — 123 11.03 49.00 |SSL-LX3044I¢ 
Red Red Diff. | 635 | 2.0 | 30 | 30 60__| 67-1066-ND® — 138 12.38 55.00 | SSL-LX30441D 
5; J Red Red Trans. | 635 | 2.0 | 30 | 30 30 | 67-1069-ND@ =~ 123 11.03 49.00 | SSL-LX3044IT 
(3mm) | Amber | Amber Diff. | 605 | 21 | 30 |] 15 60 | 67-1058-ND® — 1.23 11.03 49.00 | SSL-LX3044AD 
Yellow | Water Clear | 585 | 21 | 30 | 90 30 | 67-1077-ND@ — 128 11.48 — 51.00 |SSL-LX3044YC 
Yellow | Yellow Diff. | 585 | 21 | 30 | 30 60 | 67-1078-ND@ — 148 1058 47.00 |SSL-LX3044YD 
Yellow [Yellow Trans.| 585 | 21 | 30 | 90 30__| 67-1081-ND@ — 1473 15.53 __69.00 | SSL-LX3044YT 
Green | WaterClear | 565 | 2.2 | 25 | 100 30 | 67-1059-ND® — 1.20 10.80 ‘48.00 |SSL-Lx3044GC 
Green | GreenDiff. | 565 | 22 | 25 | 40 60 | 67-1060-ND® = $40 9.90 44.00 |SSL-LX3044GD 
Green |GreenTrans.| 565 | 2.2 | 25 | 40 30 | 67-1063-ND@ — 120 10.80 48.00 |SSL-LX3044GT 
Pure Green | Green Diff. | 555 | 2.2 | 25 | 20 60 ‘| 67-1073-ND® — 135 1215 54.00 |SSL-LX3044PED 
Red Red Diff. | 635 | 2.0 | 30 | 30 60__| 67-1071-ND@t — 145 10.35 46.00 | SSL-LX3044LID 
Yellow | Yellow Diff. | 585 | 217 | 30 | 30 60 | 67-1072-ND@t — 113 10.13 45.00 | SSL-LX3044LYD 
Green | GreenDiff. | 565 | 22 | 25 | 30 60__| 67-1070-ND@t — 1.05 9.45 42.00 |SSL-LX3044LGD 
= Red Red Diff. | 635 | 21 | 30 | 30 60 | 67-1402-ND® — 148 13.28 ‘59.00 | SSL-LX30521D 
8 | tammy | Yellow | Yellow Dif, | 585 | 24 | 30) 15 80 | 67-1397-ND@ — 150 13.50 60.00 |SSL-LX3052YD 
Green | GreenDiff. | 565 | 22 | 25 | 15 80__| 67-1396-ND@ — 150 13.50 60.00 | SSL-LX3052GD 
hee. Red Red Diff. | 635 | 20 | 30 | 12 100 | 67-1083-ND® — 258 23.18 103.00 |SSL-LX4673ID-LA20 
7 | caxzmmy | Yellow | Yellow Dift. | 585] 21 | 30] 6 100 | 67-1084-ND@ — 258 2318 103.00 |SSL-LX4673YD-LA20 
Green | GreenDiff. | 565 | 22 | 25 | 6 100 _| 67-1082-ND@ — 258 23.18 103.00 | SSL-LX4673GD-LA20 
Red Red Diff. | 700 | 20 | 25 | 5 60 | 67-1088-ND® — 113 10.13” 45.00 | SSL-LX5063HD 
Red | Water Clear | 635 | 2.0 | 30 | 160 30 | 67-1089-ND® — 150 13.50 60.00 |SSL-LX5063IC 
Red Red Diff. | 685 | 20 | 30 | 40 60 ‘| 67-1090-ND@ — 128 11.48 — 51.00 |SSL-LX5063ID 
Red Red Trans. | 635 | 2.0 | 30 | 160 30 | 67-1091-ND@ — 143 1283 57.00 |SSL-LX5063IT 
t-134 [Yellow | Water Clear | 585 | 21 | 30 | 100 30__| 67-1093-NDe — 180 16.20 72.00 | SSL-LX5063YC 
8] ig Yellow | Yellow Diff. | 585 | 21 | 30 | 20 60 | 67-1094-ND® — 143 _-12.83- 57.00 | SSL-LX5063YD 
(5mm) | Yellow |Yellow Trans.| 585 | 21 | 30 | 100 30 | 67-1095-ND — 145 13.05 58.00 | SSL-LX5063YT 
Green | WaterClear | 565 | 2.2 | 25 | 100 30 | 67-1085-NDe — 195 17.55 78.00 |SSL-LX5063GC 
Green | GreenDiff. | 565 | 22 | 25 | 30 60 | 67-1086-ND® — 1.20 10.80 48.00 |SSL-LX5063GD 
Green Green Trans. 565 | 2.0 | 25 | 100 30 | 67-1087-NDe — 128 11.48 51.00 |SSL-LX5063GT 
Green [Green Trans.| 565 | 2.2 | 25 | 100 30___| 67-1092-ND+ — 195 17.55 __78.00 | SSL-LX5063LGT 
Green | GreenDiff. [565 | 120 | 12 | 20 60 | 67-1099-ND® =~ 330 29.70 132.00 |SSL-LX5093GD-12V 
Fig. 11 Red Red Diff. | 700) 50 | 12 | 3 60 | 67-1103-ND® — 263 23.63 105.00 |SSL-LX5093HD-5V 
Gren Anode Red Red Diff. | 685 | 5.0 | 12 | 20 60 ‘| 67-1106-ND@ — 263 23.63 105.00 |SSL-LX5093ID-5V 
jCommon Cathode f Green | GreenDiff. | 565 | 5.0 | 12 | 20 60 | 67-1100-ND® — 263 23.63 105.00 |SSL-LX5093GD-5V 
j Red Red Diff. | 700 | 20 | 25 | 5 60__| 67-1102-NDe = 98 878 39.00 |SSL-LX5093HD 
Red Red Trans. | 700 | 2.0 | 25 | 25 30 | 67-1104-ND® — 130 11.70 52.00 | SSL-LX5093HT 
Sup.Red | Red Diff. | 660 | 1.7 | 30 | 250 60 | 67-1648-ND® — 158 1418 — 63.00 |SSL-LX5093SRD/D 
Red Red Diff. | 685 | 20 | 30 | 40 60 | 67-1105-NDe — 1.05 9.45 42.00 |SSL-LX50931D 
Red Red Trans. | 635 | 2.0 | 30 | 80 30 | 67-1107-ND® — 1.23 11.03 49.00 | SSL-LX5093IT 
Amber__| Amber Diff. | 605 | 20 | 30 | 30 60__| 67-1097-NDe — 123 11.03 49.00 | SSL-LX5093AD. 
g| 1:19/4 [Yellow | Yellow Diff. | $85 [2.1 [30] 30 60 | 67-1116-ND® = 113 10.13 45.00 [SSL-LX5093YD 
(5mm) | Yellow Yellow Trans.| 585 | 21 | 30 | 40 30 | 67-1117-NDe — 125 11.25 50.00 |SSL-LX5093YT 
Green | GreenDiff. | 565 | 22 | 25 | 30 60 | 67-1098-ND® = 41,03 9.23 41.00 |SSL-LX5093GD 
Green |GreenTrans.| 565 | 2.2 | 25 | 50 30 | 67-1101-NDe — 1.20 10.80 48.00 |SSL-LX5093GT 
Pure Green | Green Diff. | 555 | 2.2 | 25 | 15 60__| 67-1112-NDe — 1.20 10.80 48.00 | SSL-LX5093PGD 
eonedie Red Red Diff. | 635 | 20 | 30 | 40 60 | 67-1110-ND@F — 115 10.35 46.00 |SSL-LX5093LID 
y we Yellow | Yellow Diff. | 585 | 21 | 30 | 30 60 | 67-1111-ND@+ — 145 10.35 46.00 |SSL-LX5093LYD 
SQ) \s Green | GreenDiff. | 565 | 22 | 25 | 30 60 ‘| 67-1108-ND@+ — 1.08 9.68 43.00 |SSL-LX5093LGD 
Gi.800 Cathode Green |GreenTrans.| 565 | 2.2 | 25 | 80 30 | 67-1109-ND@+ — 123 11.03 49.00 | SSL-LX5093LGT 
Pink | WaterClear| — | 32 | 30 | 2200 | 20 | 67-2062-NDo — 932 83.90 _ 372.90 | SSL-LX5093PC 
Turquiose | WaterClear[ — | 32 | 30 | 2200| 20 | 67-2063-ND@ — 932 83.90 372.90 |SSL-LX5093TC 
Purple | Water Clear| — | 3.2 | 30 | 2200 | 20 | 67-2064-NDot — 866 77.92 346.30 | SSL-LX5093VC 
1s L075 Red | Water Clear | 635 | 2.0 | 30 | 600 20 | 67-1120-ND@ = 150 13.50 60.00 | SSL-LX5093XIC 
"HTB OSES 0.66| | 49] 1-13/4 | Amber | WaterClear] 610 | 2.0 | 30 | 600 20 ‘| 67-1118-ND® — 245 22.05 98.00 | SSL-LX5093XAC 
—J—— 9.680 {1.380 *} (5mm) | Green | WaterClear | 565 | 2.2 | 25 | 250 20 ‘| 67-1119-NDe — 165 1485 66.00 |SSL-LX5093XGC 
Eres] | : S rT Green | Water Clear | 555 | 2.2 | 25 | 45 20 | 67-1121-NDe — 248 22.28 99.00 | SSL-LX5093XPGC 
T-13/4 Red nee | 635 30 
11) comm) | Green | White ditt. | ges | 21 | 5g | 20 60 | 67-1124-NDe — 370 33.30 148.00 |SSL-LX50971IGW 
1-3/4 Red Red pif. [635 | 20 | 30 | 25 70 | 67-1125-ND® — 148 _-*13.28-———*459.00 | SSL-LX204651D 
12] comm) | Yellow | Yellow Dift. | 585 | 21 | 30) 10 70 | 67-1126-ND@ — 150 13.50 60.00 |SSL-LX20465YD 
; Green | GreenDiff. | 565 | 22 | 25 | 10 70__| 67-1127-ND@ — 135 12.15 54.00 | SSL-LX20465GD 
Fig. 16 (RGB) 39.14 
ae 13) (amm) | SuP- Yellow | Water Clear | 590 | 2.25 | 70 | 800 50 | 67-1128-ND — 678 60.98 271.00 |SSL-LX30448SYC 
4 : Asal Red Redbif, [635 | 50 | 30 | 8 60 | 67-1131-ND® = 520 46.80 208.00 | SSL-LXA2271D-5V 
5.00 = 14] oan Yellow | Yellow Diff. | 585 | 5.0 | 20] 8 60 ‘| 67-1132-ND® — 5.20 46.80 208.00 | SSL-LXA227YD-5V 
18.60 254 (1.8mm) | Green | Greenbift. | 565 | 50 | 30| 8 60__| 67-1130-NDe — 5.20 46.80 208.00 | SSL-LXA227GD-5V 
Garner Gata Red | Water Clear | 660 | 1.7 | 25 | 600 25 | 6/-1137-NDOF — 343 30.83 ‘137.00 | SSL-LXA228SRC 
\ Red Red Diff. | 660 | 1.7 | 25 | 150 50 | 67-1138-ND@+ — 385 34.65 154.00 |SSL-LXA228SRD 
Blue Anode, |... Red Anode Red | Water Clear | 635 | 2.0 | 30 | 30 25 ‘| 67-1134-NDe — 245 22.05 98.00 |SSL-LXA228IC 
Green AnodeA sie anode || 15) Axial Red Red Diff. | 685 | 20 | 30 | 25 50 | 67-1135-ND® — 225 20.25 90.00 | SSL-LXA228ID 
Common Cathode (1.9mm) (Sup. Yellow | Water Clear | 585 | 2.0 | 30 | 300 25 | 67-1139-ND. — 1055 94.95 422.00 | SSL-LXA228SYC 
Yellow | WaterClear[ 585 | 27 | 30 | 30 25 | 67-1140-ND = 255 22.95 102.00 |SSL-LXA228YC 
Green | WaterClear| 565 | 2.2 | 25 | 50 25 ‘| 67-1136-ND® — 293 26.33 117.00 |SSL-LXA228SGC 
Green | GreenDiff. | 565 | 22 | 25 | 12 25 | 67-1133-NDe — 2.25 20.25 90.00 | SSL-LXA228GD 
T4194 Red 636 | 19 600 
16] 6 Green | Water Clear] 574 | 21 | 30 | 450 30 | 67-1829-ND® 7.26 60.50 544.50 2420.00 | SSL-LX5099SIUBSUGB 
(5mm) | Blue 470 | 3.65 150 
Yellow | Water Clear] 590 | 24 | 350] 35Im | 25 | 67-2057-ND@$ 479 3095 35955 1598.00 /SSL-LX100T123SYC 
Round | Steen | WaterClear | 525 | 3.5 | 350 | 55im | 25 | 67-2058-ND@$ 9.06 75.50 679.50 3020.00 | SSL-LX100T123UPGC 
17) comm) | Blue | Water Clear | 470 | 32 | 350] 15im | 120 | 67-2059-NDe¢ 7.99 66.60 599.40 2664.00 |SSL-LX100T123USBC 
White | Water Clear] — | 35 | 350] 37 25 | 67-2060-ND@t 7.99 66.60 599.40 2664.00 |SSL-LX100T123UWC 
CATHODE 5} ANODE Red Water Clear | 636 | 2.0 | 350 | 45Im 25 | 67-2061-ND@ 4.79 39.95 359.55 1598.00 |SSL-LX100T123SIC 
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LuMEX PC Mount LEDs 
VS 


1 , : : : 7 f 
sey | i : y : i ie 25.00 
EA | 2.54 ; Anode > j j 
Anode * Lens height for part no.’s ; 2 vis ee] Cathode 
67-1308/09/10/11/12/13-ND = : 254+ . : 12.54 
4.70mm not 3.2mm ° 
* Lens height for 
part # 67-1322-ND = 4.75mm not 2.5mm 
Emitted Peak Wavelength VE If lo Viewing Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) (V) Typ. (mA) Max. | (med) Typ. (2x Theta) Part No. 1 25 100 Part No. 
Red/Green White Diffused 700/565 2.0/2.2 25 6/20 60 67-1221-ND® 12 60 48 SSF-LXH100HGW 
Red Red Diffused 635 5.0 12 30 60 67-1222-ND@ 72 60 48 SSF-LXH100ID-5V 
Red Red Diffused 700 2.0 25 6 60 67-1308-ND® A8 40 32 SSF-LXH100HD-01 
Red Red Diffused 660 1.7 30 60 60 67-1225-ND® 72 60 48 SSF-LXH100SRD 
Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1309-ND® 84 70 56 SSF-LXH1001D-01 
Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1217-ND® A5 38 30 SSF-LXH100ID 
Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1312-NDt 84 70 56 SSF-LXH100LID-01 
1 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1219-ND@t 57 48 .38 SSF-LXH100LID 
Yellow Yellow Diffused 585 241 30 30 60 67-1311-ND® 84 70 56 SSF-LXH100YD-01 
Yellow Yellow Diffused 585 2.1 30 30 60 67-1224-ND@ AS 38 30 SSF-LXH100YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1310-ND® 84 10 56 SSF-LXH100GD-01 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1218-ND® A5 38 30 SSF-LXH100GD 
Green Green Diffused 565 5.0 12 10 60 67-1223-ND@ 72 60 48 SSF-LXH100GD-5V 
Green Green Diffused 565 22. 25 30 60 67-1313-NDt 84 70 56 SSF-LXH100LGD-01 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1220-ND@t 57 48 38 SSF-LXH100LGD 
Red/Green White Diffused 700/565 2.0/2.2 30 6/20 60 67-1226-ND® 12 60 48 SSF-LXH100MHGW 
Red Red Diffused 635 5.0 12 20 60 67-1233-ND@ 72 60 48 SSF-LXH100MID-5V 
Red Red Diffused 660 1.8 30 100 60 67-1230-ND@ 72 60 48 SSF-LXH100MSRD 
Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1227-ND® A5 38 30 SSF-LXH100MID 
2 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1231-NDt 57 48 .38 SSF-LXH100MLID 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1229-ND® A5 38 30 SSF-LXH100MYD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1228-ND@ A5 38 30 SSF-LXH100MGD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1232-ND@t 57 48 .38 SSF-LXH100MLGD 
Green Green Diffused 565 5.0 30 20 60 67-1234-ND® 72 60 48 SSF-LXH100MGD-5V 
Red Red Diffused 635 5.0 12 9 60 67-1241-ND@ 66 55 A4 SSF-LXH1031D-5V 
Red Red Diffused 660 1.8 30 80 60 67-1238-ND® 54 A5 36 SSF-LXH103SRD 
Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1239-ND@t 54 45 36 SSF-LXH103LID 
Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1235-ND® 39 33 26 SSF-LXH1031D 
3 3mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1237-ND® 39 33 26 SSF-LXH103YD. 
Green Green Diffused 565 21 30 30 60 67-1236-ND@ 39 33 26 SSF-LXH103GD 
Green Green Diffused 565 21 25 30 60 67-1240-ND@t 54 45 36 SSF-LXH103LGD 
Green Green Diffused 565 5.0 12 8 60 67-1242-ND@ 66 55 A4 SSF-LXH103GD-5V 
Blue Blue Diffused 470 3.5 30 80 60 67-2028-ND® 2.87 2.39 2.16 SSF-LXH103USBD 
White Water Clear 550 3.6 30 500 30 67-2026-ND® 2.99 2.49 2.24 SSF-LXH103UWC 
Red Red Diffused 700 5.0 12 3 60 67-1038-ND 95 AQ 64 SSF-LXH104HD-5V 
4 Sri Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1039-ND® 32 27 22 SSF-LXH1041D 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1040-ND@ 32 27 22 SSF-LXH104YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1037-ND® 32 27 22 SSF-LXH104GD 
Red Red Diffused 635 2.0 30 8 60 67-1042-ND® 12 61 AQ SSF-LXH5551D 
5 1.8mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 8 60 67-1043-ND@ 72 61 AQ SSF-LXH555YD 
Green Green Diffused 565 24 25 8 60 67-1041-ND® 72 61 AQ SSF-LXH555GD 
Red/Green White Diffused 700/565 21 30 5/8 60 67-1243-ND® 81 68 54 SSF-LXH1071HGW 
Red Red Diffused 660 1.7 30 40 60 67-1247-ND® 72 60 48 SSF-LXH1071SRD 
Red Red Diffused 635 21 30 40 60 67-1244-ND@ 54 45 36 SSF-LXH10711D 
6 5mm Red Red Diffused 635 21 30 40 60 67-1248-ND@t 66 55 A4 SSF-LXH1071LID 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 20 60 67-1246-ND® 54 45 36 SSF-LXH1071YD. 
Green Green Diffused 565 21 30 20 60 67-1245-ND@ 54 45 36 SSF-LXH1071GD 
Green Green Diffused 565 21 30 20 60 67-1249-ND@t 66 55 44 SSF-LXH1071LGD 
Red Red Diffused 660 1.8 30 100 60 67-1253-ND 1.08 90 12 SSF-LXH2100SRD 
7 Brin Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1250-ND@ 90 75 60 SSF-LXH21001D 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 30 60 67-1252-ND 90 15 60 SSF-LXH2100YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1251-ND 90 75 60 SSF-LXH2100GD 
Red Red Diffused 635 5.0 12 20 60 67-1260-ND 71.35 1.13 90 SSF-LXH21031ID-5V/4 
Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1254-ND@ 99 83 66 SSF-LXH210311D/4 
Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1258-ND@t 1.20 1.00 80 SSF-LXH2103LIID/4 
8 3mm Sup. Red Red Diffused 660 qf 30 130 60 67-1257-ND® 1.56 1.30 1.04 SSF-LXH2103SRSRD/4 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 30 60 67-1256-ND® 99 83 66 SSF-LXH2103YYD/4 
Green Green Diffused 565 5.0 12 20 60 67-1261-ND 1.35 1.13 90 SSF-LXH2103GGD-5V/4 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1255-ND® 99 83 66 SSF-LXH2103GGD/4 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1259-ND@t 1.20 1.00 80 SSF-LXH2103LGGD/4 
Red/Green White Diffused 700/565 24 25 4 60 67-1289-ND® 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH400HGW 
Red Red Diffused 635 5.0 12 8 60 67-1290-ND@ 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH4001D-5V 
Red Red Diffused 660 eh 30 100 60 67-1288-ND 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH400SRD 
9 5 Red Red Diffused 635 2.0 30 20 60 67-1285-ND® 1.26 1.05 84 SSF-LXH4001D 
we Yellow Yellow Diffused 585 21 30 20 60 67-1287-ND 1.26 1.05 84 SSF-LXH400YD. 
Green Green Diffused 565 5.0 12 20 60 67-1291-ND 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH400GD-5V 
Green Green Diffused 565 21 25 20 60 67-1322-ND 2.22 1.85 1.48 SSF-LXH400GD-01 
Green Green Diffused 565 21 25 20 60 67-1286-ND® 1.26 1.05 84 SSF-LXH400GD 
Red/Green White Diffused 700/565 21 25 6 60 67-1292-ND® 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASHGW 
Red Red Diffused 635 5.0 12 30 60 67-1299-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASID-5V 
Red Red Diffused 660 1.7 30 80 60 67-1296-ND@ 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASSRD 
Red Red Diffused 635 21 30 40 60 67-1297-ND@t 96 80 64 SSF-LXH4RASLID 
10 5mm Red _ Red Diffused 635 24 30 40 60 67-1293-ND® 96 80 64 SSF-LXH4RASID 
Red (blinking) Red Diffused 635 3.5 70 20 60 67-1301-ND 2.64 2.20 1.76 SSF-LXH4RA5BID 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 30 60 67-1295-ND® 96 80 64 SSF-LXH4RASYD 
Green Green Diffused 565 5.0 12 15 60 67-1300-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RA5GD-5V 
Green Green Diffused 565 21 25 30 60 67-1294-ND@ 96 80 64 SSF-LXH4RA5GD 
Green Green Diffused 565 21 25 30 60 67-1298-ND@t 96 80 64 SSF-LXH4RASLGD 
Red/Green White Diffused 700/565 21 25 3/4 60 67-1302-ND® 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RAHGW 
11 3mm Red Red Diffused 660 tf 30 80 60 67-1306-ND® 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASRD 
Red Red Diffused 635 21 30 40 60 67-1303-ND® 96 80 64 SSF-LXH4RAID 
Red (blinking) Red Diffused 635 3.5 20 6 60 67-1307-ND@ 2.64 2.20 1.76 SSF-LXH4RABID 
@ ROHS Compliant — t Low Current Version, Lights at 2mA (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2496 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Emitted Peak Wavelength VE If lo Viewing Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) (V) Typ. (mA) Max. | (med) Typ. (2x Theta) Part No. 1 25 100 Part No. 
11 3 Yellow Yellow Diffused 585 24 30 30 60 67-1305-ND@ 96 80 64 SSF-LXH4RAYD 
mm Green Green Diffused 565 21 25 30 60 67-1304-ND@ 96 80 64 SSF-LXH4RAGD 
Red Red Diffused 660 17 30 80 110 67-1265-ND 1.56 1.30 1.04 SSF-LXH22573SRSRD 
Red Red Diffused 635 2.0 30 10 110 67-1262-ND@ 1.14 95 716 SSF-LXH225731ID 
42 |5.0x1.63mm Red Red Diffused 635 2.0 30 10 110 67-1266-NDt 1.44 1.20 96 SSF-LXH22573LIID 
. ; Yellow Yellow Diffused 585 21 30 10 110 67-1264-ND@ 1.14 95 716 SSF-LXH22573YYD 
Green Green Diffused 565 22. 25 10 110 67-1263-ND® 1.14 95 716 SSF-LXH22573GGD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 10 110 67-1267-NDt 1.44 1.20 96 SSF-LXH22573LGGD 
Red/Green White Diffused 695/565 2.0/2.2 25 2/9 110 67-1268-ND® 93 18 62 SSF-LXH25780HGW 
Red Red Diffused 660 17 30 50 110 67-1272-ND 93 78 62 SSF-LXH25780SRD 
13 2.5 x 7mm Red Red Diffused 635 2.0 30 15 110 67-1269-ND® 63 53 42 SSF-LXH25780ID 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 9 110 67-1271-ND 63 53 42 SSF-LXH25780YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 9 110 67-1270-ND® 63 53 42 SSF-LXH25780GD 
14 3mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-2055-ND@ NEW! 2.04 1.70 1.36 SSF-LXH23001D-4 
Red Red Diffused 635 2.0 25 50 60 67-1277-ND@T 12 60 48 SSF-LXH2300LID-LM 
Red Red Diffused 635 5.0 12 30 60 67-1279-ND@ 78 65 52 SSF-LXH23001D-5V-LM 
Red Red Diffused 635 2.0 30 50 60 67-1273-ND@ 54 AB 36 SSF-LXH23001D-LM 
15 3mm Sup. Red Red Diffused 660 1.8 30 100 60 67-1276-ND 78 65 52 SSF-LXH2300SRD-LM 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 50 60 67-1275-ND® 54 A5 36 SSF-LXH2300YD-LM 
Green Green Diffused 565 2.2 25 50 60 67-1274-ND@ 54 AS 36 SSF-LXH2300GD-LM 
Green Green Diffused 565 5.0 12 30 60 67-1280-ND 78 65 52 SSF-LXH2300GD-5V-LM 
Green Green Diffused 565 2.2. 25 50 60 67-1278-ND@t 72 60 48 SSF-LXH2300LGD-LM 
Red/Green White Diffused 635/565 2.0/2.2 30/25 30/25 60 67-1281-ND® 1.62 1.35 1.08 SSF-LXHM250IGIGW 
16 5 Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1282-ND@ 96 80 64 SSF-LXHM2501ID 
mm Yellow Yellow Diffused 585 241 30 30 60 67-1284-ND 96 80 64 SSF-LXH250MYYD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1283-ND@ 96 80 64 SSF-LXHM250GGD 
17 5 Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1317-ND® 84 10 56 SSF-LXH101ID-01 
mam Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1318-ND@ 84 70 56 SSF-LXH101GD-01 
18 3mm Red Red Diffused 635 2.1 30 40 60 67-1320-ND® 84 10 56 SSF-LXH3031D 
49 3mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1319-ND® 1.20 1.00 80 SSF-LXH2401ID 
Green Green Diffused 565 2.2 25 40 60 67-1321-ND® 1.20 1.00 80 SSF-LXH240GGD 
Red Red Transparent 660 3.6 30 50 160 67-1326-ND@ 1.08 90 she SSB-LX02SRC 
20 | 90x2.0mm Red Red Transparent 635 45 30 16 160 67-1323-ND@ 87 73 58 SSB-LX02IC 
7 i Yellow Yellow Transparent 590 45 30 10 160 67-1325-ND 87 73 58 SSB-LX02YC 
Green Green Transparent 565 4.4 25 10 160 67-1324-ND@ 87 13 58 SSB-LX02GC 
RoHS Compliant t Low Current Version, Lights at 2mA 
Light Pipes @kets 
Recommended | No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. LED Series _| Positions H L Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
1 67-1844-ND 2.29 1.98 1.86 1.35 | LPB-RO112051S 
a | SML-Lx2882 67-1845-ND 231 1.99 1.88 1.36 | LPB-S011101018 
SML-LX1206 
3 | SMixino 67-1847-ND 97 ©=6.84.—S79~—=CS57 ‘| LPF-C011304S 
4 67-1850-ND 94 81 77 .56 | LPF-C012303S 
5 SML-LX23 _ _ = 67-1851-ND 1.52 1.31 1.23 .89 | LPF-C013301S 
6 67-1852-ND 1.62 140 1.32 .95 | LPF-C014301S 
2 _ -540 (13.72) |67-1853-ND 1.97 1.70 1.60 1.16 | LPF-C021303S 
7 SML-LX1206 3 _ -740 (18.80) |67-1854-ND 2.84 245 2.31 1.67 | LPF-C031303S 
or 4 - -939 (23.84) |67-1855-ND 3.80 3.28 = 3.08 =. 2.23 | LPF-C041303S 
SML-LX1210 5 = 1.139 (28.92) | 67-1856-ND 471 4.06 3.82 2.77 | LPF-C051303S 
8 = = = 67-1857-ND 5.22451 424 3.07 | LPF-CO71303S 
_ .394 (10) _ 67-1833-ND 1.33 115 1.08 .78 | LPA-CO11301S-10 
9 | SML-LX0805xx _ .787 (20) = 67-1834-ND 1.28 1410 = 1.04 .75 | LPA-CO011301S-20 Fig. 7 ig. ig. © .118 (3.0) 
- 1.97 (50) - 67-1835-ND 1.32 114 1.07 .78 | LPA-C011301S-50 
.394 (10) 4.000 67-1836-ND 3.43 2.96 2.78 2.01 | LPA-C041301S-10 
4 .787 (20) (25 40) 67-1837-ND 3.29 2.84 2.67 1.94 | LPA-C041301S-20 eats 
10 | SML-Lxog05xx 1.97 (50) . 67-1838-ND 4.87 4.20 3.95 2.86 | LPA-C041301S-50 (2.80) .200 P 
“394 (10) 109  |67-1839-ND 7.58 6.54 6.15 4.45 | LPA-CO81301S-10 (6.08) * ge > 177 (4.5) 
8 .787 (20) (45 72) 67-1840-ND 4.70 4.05 3.81 2.76 | LPA-C081301S-20 394 (10) x S200 (6.08) 
1.97 (50) ‘ 67-1841-ND 471 4.07 3.82 2.77 | LPA-C081301S-50 eur! 
11. | SML-LX1206xx _ — _ 67-1846-ND 84 72 68 49 | LPF-C011302S Fig. 10 200 
12 SML-LX23 = = _ 67-1849-ND 1.34 116 = 1.09 .79 | LPF-C012301S 9- (6.08) 
13° | SML-LX1206xx =_ _ = 67-1858-ND 83 2. 68 49 | LPF-RO11362S 
14 | SML-LX0603xx 25 _ _ 67-1859-ND 7.34 6.33 5.95 4.31 | LPF-R251321S 
15 | SML-LX1210xx - - _ 67-1860-ND 27 24 22 16 | LPF-S014331S 


© 276 
(7.00) 


642 (16.30) 


Flexible Light Pipes Recommended LED: SSL-LX3054XX 


Lens Digi-Key Price Each Lumex 
Color Part No. 1 10 25 100 Part No. 2 6.00 
Blue 67-1861-ND® 545 470 7423.20 [PI-CO117001S-1508 (52:40), 
Clear 67-1862-ND@ 5.45 4.70 442 3.20 LPI-CO117001S-150C 
Green 67-1863-ND® 5.45 4.70 442 3.20 LPI-CO117001S-150G 630 (16.00) 
Red 67-1864-ND 5.45 4.70 442 3.20 LPI-CO117001S-150R sit 
Yellow 67-1865-ND 5.45, 4.70 442 3.20 LPI-CO117001S-150Y | 339 444 (20.60) 
@ RoHS Compliant (8.60) “JS (2.90) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2497 
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Peak VE If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing _| Part No. 
1A SOT-23 Red/Green Water Clear 635/565 2.0/2.1 30/25 10 140 67-1655-1-ND@ 83 73° 63 | 67-1655-2-ND@ 3,000 | 343.62/M | SML-LX151GC-RP-TR 
Yellow/Green 585/565 2.1/2.2 30/25 10 140 67-1674-1-ND. 83 73 .63_|67-1674-2-ND 3,000 | 343.62/M_| SML-LX15YGC-RP-TR 
Super Red 660 17 30 20 140 67-1660-1-ND@ 56 50 43 | 67-1660-2-ND@ 3,000 | 234.06/M | SML-LX15SRC-TR 
Red 635 2.0 30 10 140 67-1684-1-ND@ 52 46 40 | 67-1684-2-ND@ 3,000 | 217.63/M | SML-LX15IC-TR 
Super Yellow 590 24 30 60 140 67-1664-1-ND@ 58 51 A4 | 67-1664-2-ND@ 3,000 | 240.70/M | SML-LX15SYC-TR 
1B SOT-23 Super Ultra Green | Water Clear 574 2.2 25 45 140 67-1662-1-ND@ 58 51 A4 | 67-1662-2-ND@ 3,000 | 240.70/M | SML-LX15SUGC-TR 
Green 565 22) 25, 10 140 67-1685-1-ND@ 52 46 40 | 67-1685-2-ND@ 3,000 | 217.46/M | SML-LX15GC-TR 
Ultra Pure Green 525 3.5 30 45 140 67-1666-1-ND. 3.13 2.75 2.35 |— — — |SML-LX15UPGC-TR 
Ultra Super Blue 470 3.5 30 120 140 67-1668-1-ND. 3.13 2.75 2.35 | 67-1668-2-ND 3,000 _| 1299.78/M_| SML-LX15USBC-TR 
1c S0T-23 Green 565 2.2 25 10 140 67-1656-1-ND@ 52 46.40 | 67-1656-2-ND@ 3,000 | 217.46/M |SML-LX15GC-RP-TR 
Ultra Super Blue 470 3.5 30 120 140 67-1669-1-ND. 3.13 2.75 2.35 | 67-1669-2-ND 3,000 _| 1299.78/M_| SML-LX15USBC-RP-TR 
Super Red 660 1.8 30 45 140 67-1551-1-ND@ AS 13° 10 (| 67-1551-2-ND@ 4,000 83.00/M | SML-LX0603SRW-TR 
9 0603 Red White Diffused 635 2.0 30 14 160 67-1548-1-ND@ AS 13° 10 | 67-1548-2-ND@ 4,000 83.00/M_ | SML-LX0603IW-TR 
Yellow 585 21 30 14 160 67-1550-1-ND@ 15 13° 10 | 67-1550-2-ND® 4,000 83.00/M | SML-LX0603YW-TR 
Green 565 2.2 25 18 160 67-1549-1-ND@ 14 12.09 _| 67-1549-2-ND@ 4,000 74.70/M_| SML-LX0603GW-TR 
Super Red White Diffused 660 1.8 30 21 140 67-1555-1-ND@ 15 13° 10 (| 67-1555-2-ND@ 4,000 83.00/M | SML-LXTO805SRW-TR 
Red White Diffused 635 2.0 30 11 140 67-1552-1-ND@ 14 12 10 | 67-1552-2-ND@ 4,000 78.02/M | SML-LXTO805IW-TR 
3 0805 Yellow White Diffused 585 21 30 10 140 67-1554-1-ND@ 14 12 10 | 67-1554-2-ND@ 4,000 78.02/M | SML-LXTO805YW-TR 
Super Ultra Green | Water Clear 574 2.2 30 40 140 67-1687-1-ND@ 2.49 2.08 1.67 |67-1687-2-ND@ 3,000 | 373.50/M | SML-LX0805SUGC-TR 
Green White Diffused 565 2.0 30 11 140 67-1553-1-ND@ 14 12.09 | 67-1553-2-ND@ 4,000 74.70/M_| SML-LXTO805GW-TR 
Super Orange 620 2.0 500 25,000 90 67-2010-1-ND@ 7.81 6.84 5.86 |67-2010-2-ND® 500 1620.00 | SML-LX1110SOC-ATR 
Super Orange 620 2.0 500 20,000 120 67-2011-1-ND@ 7.81 6.84 5.86 |67-2011-2-ND® 500 1620.00 | SML-LX1110SOC-BTR 
4 4-PLCC Super Yellow Water Clear 590 2.0 500 19,000 90 67-2012-1-ND@ 7.81 6.84 5.86 |67-2012-2-ND@ 500 1620.00 | SML-LX1110SYC-ATR 
Super Yellow 590 2.0 500 8,500 120 67-2013-1-ND@ 7.81 6.84 5.86 |67-2013-2-NDe 500 1620.00 | SML-LX1110SYC-BTR 
Ultra Pure Green 525 3.5 500 10,000 90 67-2014-1-ND@ 32.32 28.28 24.24 | 67-2014-2-ND® 500 6706.50 | SML-LX1110UPGC-ATR 
Ultra Super Green 525 3.5 500 7,500 120 67-2015-1-ND@ 32.32 28.28 24.24 | 67-2015-2-ND® 500 6706.50 | SML-LX1110UPGC-BTR 
@ RoHS Compliant *Lowcurrent version, lights at2mA ¢ Bulk Pricing + Reverse Polarity (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2498 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


l , — 
Lex Surface Mount LEDs (cont) DigiReel” 
SY 
Peak Vi If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Fig. |_ Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) | (2x Theta) | Part No. 1 10100 | PartNo. Qty. Pricing | Part No. 
4 4-PLCC Ultra Super Blue Water Clear 470 3.5 500 2,800 90 67-2016-1-ND@ 27.70 24.24 20.78 | 67-2016-2-ND® 500 5747.00 | SML-LX1110USBC-ATR 
Ultra Super Blue 470 3.5 500 250 120 67-2017-1-ND® 27.70 24.24 20.78 | 67-2017-2-ND® 500 5747.00_| SML-LX1110USBC-BTR 
Super Red Water Clear 660 iPr 30 25 160 67-1359-1-ND@ 18 7.14 | 67-1359-2-ND@ 3,000 76.36/M | SML-LX1206SRC-TR 
Super Red White Diffused 660 1.8 30 15 160 67-1004-1-ND® 29 26.22 _-| 67-1004-2-ND@ 3,000 | 119.52/M |SML-LX1206SRW-TR 
Red Water Clear 635 2.0 25 6 160 67-1356-1-ND@ 18 16 = 14 | 67-1356-2-ND@ 3,000 74.70/M |SML-LX1206IC-TR 
5: 1206 Red White Diffused 635 2.0 25 6 160 67-1003-1-ND® 28 25.22 ‘| 67-1003-2-ND@ 3,000 | 117.86/M )SML-LX1206IW-TR 
Yellow Water Clear 585 21 25 6 160 67-1358-1-ND@ 18 16 14 | 67-1358-2-ND@ 3,000 74.70/M_|SML-LX1206YC-TR 
Green Water Clear 565 2.2 25 10 160 67-1357-1-ND® 16 4 12 | 67-1357-2-ND@ 3,000 66.40/M |SML-LX1206GC-TR 
Green White Diffused 565 2.2 25 10 160 67-1002-1-ND@ 27 24 21__| 67-1002-2-ND® 3,000 | 112.88/M_|SML-LX1206GW-TR 
Super Intensity Red 636 2.0 160 600 30 67-2020-1-ND® 32 28 24 | 67-2020-2-ND® 1,000 133.00 | SML-LXL1209SIC-TR 
Orange 610 2.0 160 1,500 50 67-2021-1-ND@ 32 28 24 | 67-2021-2-ND® 1,000 133.00 | SML-LXL1209SOC-TR 
6 1209 Super Yellow | water Clear 590 2.0 160 | 400 50 67-2022-1-ND@ 32.28 = 24 | 67-2022-2-ND@ 1,000 133.00 | SML-LXL1209SYC-TR 
3.2 x 2.4mm | Super Ultra Green 574 2.2 160 170 30 67-2018-1-ND® 42 38 32 | 67-2018-2-ND@ 1,000 176.00 | SML-LXL1209SUGC-TR 
Ultra Pure Green 525 3.5 100 1,000 30 67-2019-1-ND@ 2.13 1.87 1.60 | 67-2019-2-ND® 1,000 883.00 | SML-LXL1209UPGC-TR 
Ultra Super Blue 470 3.5 100 250 50 67-2023-1-ND® 2.13 1.87 1.60 | 67-2023-2-ND@ 1,000 883.00 | SML-LXL1209USBC-TR 
Sup. Red/Sup. Red 660 17 30 16 160 67-1360-1-ND@ 64 56 48 | 67-1360-2-ND® 3,000 | 265.60/M |SML-LX1210SRSRC-TR 
7 4210 Red/Green Water Clear 635/565 2.0/2.2 25 10 160 67-1361-1-ND® 34 30 26 | 67-1361-2-ND® 3,000 | 141.10/M )SML-LX1210IGC-TR 
Yellow/Green 585/565 2.1/2.2 25 10 160 67-1363-1-ND@ 34 30 26 | 67-1363-2-ND® 3,000 | 141.10/M )SML-LX1210YGC-TR 
Green/Green 565/565 2.2 25 10 160 67-1362-1-ND 34 30 26_| 67-1362-2-ND 3,000 | 141.10/M_|SML-LX1210GGC-TR 
Super Red 660 17 30 100 120 67-1366-1-ND@ 80 10 60 | 67-1366-2-ND® 2,000 | 332.00/M |SML-LX2832SRC-TR 
3 |32x%2.8mm Red Water Clear 635 2.0 30 25 120 67-1364-1-ND® 64 56 48 | 67-1364-2-ND® 2,000 | 265.60/M | SML-LX2832IC-TR 
. : Yellow 585 24 30 15 120 67-1367-1-ND 64 56 48 | 67-1367-2-ND 2,000 | 265.60/M )SML-LX2832YC-TR 
Green 565 21 25 25 120 67-1365-1-ND® 64 56 48_| 67-1365-2-ND® 2,000 | 265.60/M_|SML-LX2832GC-TR 
Super Red 650 17 25 30 130 67-1371-1-NDt 80 710 60 | 67-1371-2-NDt 2,000 | 332.00/M | SSL-LXA1725SRC-TR 
Red 635 2.0 30 12 130 67-1368-1-ND® 60 53 45 | 67-1368-2-ND® 2,000 | 249.00/M |SSL-LXA1725IC-TR 
9 | 80x22mm Yellow Water Clear 585 24 30 12 130 |67-1370-1-ND 60 53 45 | 67-1370-2-ND 2,000 | 249.00/M | SSL-LXA1725YC-TR 
Green 565 2.2 25 25 130 67-1369-1-ND@ 60 53 45 | 67-1369-2-ND® 2,000 | 249.00/M_|SSL-LXA1725GC-TR 
40 | 3.4x2.8mm Red/Green Water Clear 635/565 2.0/2.2 30/25 12/20 130 67-1372-1-ND® 1.08 95 81 | 67-1372-2-ND® 1,000 448.20 | SSL-LXA30251GC-TR 
7 Yellow/Green 585/565 2.1/2.2 30/25 12 130 67-1373-1-ND 1.08 95.81 _| 67-1373-2-ND 1,000 448.20 _| SSL-LXA3025YGC-TR 
Super Red Red Trans. 660 1.8 30 8 180 67-1355-1-ND® 1.52 1.33 1.14 |67-1355-2-ND@ 3,000 | 608.00/M |CCL-LX45SRT 
41 1.27x3.2mm Red Red Trans. 635 251 30 7.2 180 67-1352-1-ND@ 1.41 1.24 1.06 | 67-1352-2-ND@ 3,000 | 564.80/M |CCL-LX45IT 
: : Yellow Yellow Trans. 585 2.3 30 7 180 67-1354-1-ND 146 1.28 1.10 | 67-1354-2-ND 3,000 | 584.00/M | CCL-LX45YT 
Green Green Trans. 565 2.2 30 A 180 67-1353-1-ND@ 146 1.28 1.10 | 67-1353-2-ND@ 3,000 | 584.00/M_|CCL-LX45GT 
Super Red 660 17 30 30 130 67-1559-1-NDt 26 22 17 | 67-1559-2-ND+ 3,000 | 141.10/M /SML-LXR85SRC-TR 
42 | 3.2x1.0mm Red Water Clear 635 2.0 25 12 130 67-1556-1-ND® 26 22 17 | 67-1556-2-ND® 3,000 | 141.10/M |SML-LXR85IC-TR 
, . Yellow 585 21 25 10 130 67-1558-1-ND 24 20 16 | 67-1558-2-ND 3,000 | 131.14/M |SML-LXR85YC-TR 
Green 565 2.2 25 12 130 67-1557-1-ND® 23 19 16 | 67-1557-2-ND@ 3,000 | 126.16/M_|SML-LXR85GC-TR 
Super Red 660 17 15 40 180 67-1345-1-ND 1.04 91 78 | 67-1345-2-ND 3,000 | 431.60/M |CCL-CRS10SR 
Red 635 2.0 25 12 180 67-1342-1-ND® 70 62 53 | 67-1342-2-ND® 3,000 | 290.50/M |CCL-CRS10R 
18 |3.0x2.64mm Yellow Water Clear 585 24 30 8 180 |67-1344-1-ND 70 62 53 | 67-1344-2-ND 3,000 | 290.50/M | CCL-CRS10Y 
Green 565 2.2 25 12 180 67-1343-1-ND® 70 62 53_| 67-1343-2-ND@ 3,000 | 290.50/M_|CCL-CRS10G 
Super Red 660 17 30 100 90 67-1341-1-ND@ 48 42 36 | 67-1341-2-ND® 2,000 | 199.20/M |SML-LX23SRC-TR 
44 | 3.0x2.0mm Red Water Clear 635 2.0 30 20 90 67-1338-1-ND® 36 32 27 | 67-1338-2-ND® 2,000 | 149.40/M |SML-LX23IC-TR 
3 7 Yellow 585 21 30 20 90 67-1340-1-ND@ 36 32 27 | 67-1340-2-ND® 2,000 | 149.40/M )SML-LX23YC-TR 
Green 565 21 25 20 90 67-1339-1-ND® 36 32.27 _| 67-1339-2-ND@ 2,000 | 149.40/M_|SML-LX23GC-TR 
Sup. Red/Sup. Red 660 17 30 40 90 67-1349-1-ND 1.48 1.30 1.11 | 67-1349-2-ND 2,000 | 614.20/M | CCL-LX253SRSRC 
15 | 2.5x 2.9mm Yellow/Green Water Clear 585/565 24 30/25 20 90 67-1351-1-ND 96 84 72 | 67-1351-2-ND 2,000 | 398.40/M | CCL-LX253YGC 
Green/Green 565 2.0 25 20 90 67-1350-1-ND 96 84 72_ | 67-1350-2-ND 2,000 | 398.40/M_|CCL-LX253GGC 
Super Red Water Clear 660 17 25 600 25 67-1393-1-ND@t 78 69 59 | 67-1393-2-ND@+ 1,000 323.70 | SSL-LXA228SRC-TR11 
Red Water Clear 635 2.0 30 80 25 67-1384-1-ND® AT 42 36 | 67-1384-2-ND® 1,000 195.88 | SSL-LXA228IC-TR11 
16 | 20x25 Yellow Yellow Diffused 585 24 30 15 50 67-1145-1-ND@ 48 42 36 | 67-1145-2-ND® 1,000 197.54 | SSL-LXA228YD-TR11 
ee o Uy Yellow Water Clear 585 21 30 30 25 67-1386-1-ND® AT 42 36 | 67-1386-2-ND® 1,000 195.88 | SSL-LXA228YC-TR11 
Green Green Diffused 565 21 25 4 50 67-1141-1-ND@ 48 42 36 | 67-1141-2-ND® 1,000 197.54 | SSL-LXA228GD-TR11 
Green Water Clear 565 2.2 25 30 25 67-1385-1-ND® AT 42 36__| 67-1385-2-ND@ 1,000 195.88 | SSL-LXA228GC-TR11 
Super Red Water Clear 660 17 25 600 25 67-1394-1-NDt 78 69 59 | 67-1394-2-ND¢ 1,000 323.70 | SSL-LXA228SRC-TR21 
Red Red Diffused 635 2.0 30 12 50 67-1143-1-ND® 50 44 38 | 67-1143-2-ND® 1,000 207.50 | SSL-LXA2281D-TR21 
Red Red Diffused 635 2.0 30 12 50 67-1144-1-ND* 52 AG 39 | 67-1144-2-ND* 1,000 215.80 | SSL-LXA228LID-TR21 
17 | 20x2.5mm Red Water Clear 635 2.0 30 60 25 67-1387-1-ND® AT 42 36 | 67-1387-2-ND® 1,000 195.88 | SSL-LXA228IC-TR21 
Yellow Yellow Diffused 585 2.0 20 12 50 67-1146-1-ND 48 42 36__| 67-1146-2-ND 1,000 197.54 | SSL-LXA228YD-TR21 
Yellow Water Clear 585 2.0 20 30 25 67-1389-1-ND® AT 42 36 | 67-1389-2-ND® 1,000 195.88 | SSL-LXA228YC-TR21 
Green Green Diffused 565 21 30 4 50 67-1142-1-ND 50 44 38 | 67-1142-2-ND 1,000 207.50 | SSL-LXA228GD-TR21 
Green Water Clear 565 21 30 30 25 67-1388-1-ND@ AT 42 36_| 67-1388-2-ND® 1,000 195.88 | SSL-LXA228GC-TR21 
Super Red 690 iL? 25 600 25: 67-1395-1-ND@t 78 69 59 | 67-1395-2-ND@t 1,000 323.70 | SSL-LXA228SRC-TR31 
Red 635 2.0 30 60 25 67-1390-1-ND@ AT 42 36 | 67-1390-2-ND® 1,000 195.88 | SSL-LXA228IC-TR31 
18 | 20x25mm Yellow Water Clear 585 20 20 30 25 ——-|67-1392-1-ND® 47 4236 | 67-1392-2-NDe 1000 | 195.88 | SSL-LXA228YC-TR31 
Green 565 21 30 30 25 67-1391-1-ND@ AT 42 36__| 67-1391-2-ND® 1,000 195.88 | SSL-LXA228GC-TR31 
Super Red Red Diffused 660 iL 30 80 60 67-1377-1-ND® 1.00 88 75 | 67-1377-2-ND® 1,000 415.00 |SSF-LXH305SRD-TR 
19 T-1 (3mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1374-1-ND@ 76 67 57 | 67-1374-2-ND® 1,000 315.40 | SSF-LXH305|D-TR 
RA Yellow Yellow Diffused 585 24 30 30 60 67-1376-1-ND® 76 67 57 | 67-1376-2-ND® 1,000 315.40 | SSF-LXH305YD-TR 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1375-1-ND@ 76 67 57_| 67-1375-2-ND® 1,000 315.40 _| SSF-LXH305GD-TR 
Super Red 636 2.0 30 60 110 67-1634-1-ND® 51 45 39 | 67-1634-2-ND® 500 105.41 | SMF-2432SIC-TR 
Super Yellow 590 251 30 170 110 67-1630-1-ND@ 51 45 39 | 67-1630-2-ND® 500 106.24 | SMF-2432SYC-TR 
20 RA Yellow Water Clear 585 2.0 30 14 110 67-1632-1-ND 35 31 27 | 67-1632-2-ND 500 72.21 | SMF-2432YC-TR 
Green 565 2.2 25 14 110 67-1631-1-ND® 34 31 26 | 67-1631-2-ND@ 500 71.38 | SMF-2432GC-TR 
Ultra Green 525 3.5 30 160 110 67-1635-1-ND@ 6.40 5.60 4.80 | 67-1635-2-ND® 500 1328.00 | SMF-2432UPGC-TR 
Super Blue 470 3.5 30 140 110 67-1832-1-ND® 3.32 2.91 2.49 | 67-1832-2-ND@ 500 688.90 | SMF-2432USBC-TR 
Super Red Red Diffused 660 17 30 80 60 67-1644-ND 80 Wal 61 = =— — |SMF-HM1530SRD-305 
a T-1 (3mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1641-NDt@ 70 62 53 |= _ —_ |SMF-HM15301D-305 
RA Yellow Yellow Diffused 585 231 30 30 60 67-1642-ND 70 62 53 |— _ — | SMF-HM1530YD-305 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1643-ND 70 62 53 = = —_|SMF-HM1530GD-305 
Super Red Red Diffused 660 17 30 100 60 67-1622-ND 80 Pal 61 |= _ — _ |SMF-HM1530SRD-509 
99 T-1 3/4 Red Red Diffused 635 2.0 25 30 60 67-1645-ND 70 62 53 |= _ — _ |SMF-HM15301D-509 
(5mm) RA Yellow Yellow Diffused 585 241 25 30 60 67-1620-ND 70 62 53 |= _ —_ | SMF-HM1530YD-509 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1621-ND 70 62 53 [= = —__|SMF-HM1530GD-509 
Super Red 660 17 30 80 90 67-1827-1-ND@t 68 60 52 | 67-1827-2-ND@t 500 141.93 | SML-LXR44SRC-TR 
Super Red 636 2.0 30 170 90 67-2029-1-ND@ 90 4) 68 | 67-2029-2-ND® 500 187.00 | SML-LXR44SIC-TR 
36x 4.0 Red Water Clear 635 2.0 30 25 90 67-1826-1-ND® 53 AT 40 | 67-1826-2-ND® 500 110.39 | SML-LXR44IC-TR 
23 | ° ahk my Super Yellow 590 2.0 30 200 90 67-2031-1-ND@ 85 75 64 | 67-2031-2-ND® 500 176.00 | SML-LXR44SYC-TR 
Yellow 585 21 30 9 90 67-1828-1-ND® 53 7 __A0_| 67-1828-2-ND@ 500 110.39 | SML-LXR44YC-TR 
Super Green Water Cl 574 2.2 25 210 90 67-2030-1-ND® 1.35 118 1.02 |67-2030-2-ND@ 500 279.50 |SML-LXR44SUGC-TR 
Green pete: 565 2.2 25 25 90 67-1825-1-ND@ 53 .47__.40_| 67-1825-2-NDe 500 110.39 _| SML-LXR44GC-TR 
@ RoHS Compliant *Lowcurrent version, lights at2mA ¢ Bulk Pricing + Reverse Polarity 
InGan Surface Mount LEDs 
Peak VE lf Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel _|Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
5 4206 Ultra White Yellow Diffused 550 3.5 30 90 140 67-1866-1-ND® 3.14 2.75 2.36 67-1866-2-ND® 3,000 | 1303.10/M | SML-LX1206UWW-TR 
Ultra Super Blue | Water Clear 470 3.5 25 25 140 67-1701-1-ND@ 246 2.15 1.85 67-1701-2-ND@ 3,000 | 1019.24/M_| SML-LX1206USBC-TR 
8 2832 Ultra Super Blue | Water Clear 470 3.5 30 60 120 67-1709-1-ND® 246 2.15 1.85 67-1709-2-ND® 2,000 | 1019.24/M_| SML-LX2832USBC-TR 
12 [0.5x 3.2mm Blue Water Clear 470 3.5 25 30 160 67-1716-1-ND 1.84 1.54 1.23 67-1716-2-ND 3,000 | 1019.24/M_| SML-LXR85USBC-TR 
14 [2.0x 3.0mm | Ultra Super Blue | Water Clear 470 3.5 30 60 90 67-1726-1-ND 246 2.15 1.85 67-1726-2-ND 1,000 1019.24 | SML-LX23USBC-TR 
16 Sawn Ultra Super Blue | Water Clear 470 3.5 30 250 25 67-1731-1-ND 246 215 1.85 67-1731-2-ND 1,000 | 1019.24 | SSL-LXA228USBC-TR11 
19 T-1 RA Ultra Super Blue | Blue Diffused 470 3.5 30 80 60 67-1746-1-ND@ 436 3.82 3.27 67-1746-2-ND@ 1,000 1809.40 | SSF-LXH305USBD-TR 
@ RoHS Compliant (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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EB Surface Mount LEDs (cont) DigiReel” 


AllnGaP Surface Mount LEDs 


Peak VE If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength (V) (mA) lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (med) | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Red 636 2.0 30 140 120 67-1878-1-ND® 40 36 31 | 67-1878-2-ND®| 2,000 167.66/M | SML-LX0402SIC-TR 
y 0402 Orange Weer cies 610 2.0 30 120 120 67-1879-1-ND@ 38 33 29 ‘| 67-1879-2-ND® | 2,000 156.04/M | SML-LX0402S0C-TR 
Super Yellow 590 2.0 30 60 120 67-1880-1-ND@ 40 36 31 | 67-1880-2-ND® | 2,000 167.66/M | SML-LX0402SYC-TR 
Green 574 22 25 45 120 67-1881-1-ND@ 82. ——.72~——62._‘| 67-1881-2-ND@ | 2,000 338.64/M | SML-LX0402SUGC-TR 
Super Intensity Red 636 20 30 60 140 67-1690-1-ND® 41 34.28 | 67-1690-2-ND@ | 4,000 225.76/M | SML-LXO603SIW-TR 
. aes Super Orange | write pittusea | 619 2.0 30 60 140 67-1691-1-ND® 41 34.28. | 67-1691-2-ND@ | 4,000 225.76/M | SML-LX0603SOW-TR 
Super Yellow ite use 590 20 30 60 140 67-1694-1-ND® 49 41 —-.33._-| 67-1694-2-ND@ | 4,000 272.24/M | SML-LX0603SYW-TR 
Super Ultra Green 574 22 25 45 140 67-1693-1-ND@ 60 _—«50_~—=40._‘| 67-1693-2-ND@ | 4,000 332.00/M | SML-LX0603SUGW-TR 
Super Red 636 2.0 30 60 140 67-1636-1-ND@® 36 30 24 | 67-1636-2-ND@]| 3,000 199.20/M | SML-LX0805SIC-TR 
3 aps Super Orange Wart 610 20 30 60 140 67-1637-1-ND®@ 36 30 24 ‘| 67-1637-2-ND@ | 3,000 199.20/M | SML-LX0805S0C-TR 
Ultra Green athe 525 35 30 45 140 67-1640-1-ND@ 5.28 440 3.52 | 67-1640-2-ND@ | 3,000 | 2921.60/M | SML-LXO805UPGC-TR 
Super Blue 470 35 30 25 140 67-1638-1-ND@ 3.18 2.65 2.12 | 67-1638-2-ND@ | 3,000 | 1759.60/M | SML-LX0805USBC-TR 
Super Intensity Red 636 20 30 70 140 67-1695-1-ND® 24 22 19 | 67-1695-2-ND®| 3,000 101.26/M | SML-LX1206SIC-TR 
. rr Super Orange Wier Ciest 610 2.0 30 70 140 67-1696-1-ND@ 49 43 37 | 67-1696-2-ND® | 3,000 202.52/M | SML-LX1206SOC-TR 
Super Yellow 590 20 30 70 140 67-1699-1-ND® 66 58 50 | 67-1699-2-ND@ | 3,000 272.24/M | SML-LX1206SYC-TR 
Super Ultra Green 574 22 25 45 140 67-1698-1-ND@ 1.08 95 _81_| 67-1698-2-ND@ | 3,000 448.20/M | SML-LX1206SUGC-TR 
. ai Red/Green asia 660/565 | 1.7/2.2 | 30/25 | 15/10 160 67-1703-1-ND® 83 73 63 | 67-1703-2-ND®| 3,000 343.62/M | SML-LX1210SRSGC-TR 
Red/Red stb Nar 635 2.0 25 10 160 67-1704-1-ND 43 38 33 | 67-1704-2-ND | 3,000 179.28/M | SML-LX12101IG-TR 
Super Intensity Red 636 20 30 250 420 67-1705-1-ND® 72 ©63 + ~—«<54 | 67-1705-2-ND®| 2,000 298.80/M | SML-LX2832SIC-TR 
: a Super Orange Water Cisse 610 2.0 30 300 120 67-1706-1-ND@ 72 64  .55 | 67-1706-2-ND@ | 2,000 300.46/M | SML-LX2832S0C-TR 
Super Yellow 590 20 30 140 420 67-1708-1-ND@ 72 64 55 | 67-1708-2-ND@ | 2,000 300.46/M | SML-LX2832SYC-TR 
Super Ultra Green 574 22 25 150 120 67-1707-1-ND@ 72 ———64._——55_| 67-1707-2-ND@ | 2,000 300.46/M | SML-LX2832SUGC-TR 
Red 636 20 25 70 160 67-1710-1-ND 40. 33 ~~©.27 ‘| 67-1710-2-ND | 3,000 219.12/M | SML-LXRBSSIC-TR 
Orange 610 20 30 75 160 67-1712-1-ND 40 33 27 |= = —__ | SML-LXR85SOC-TR 
12, )0:5%9.2mm Yellow Water Clear 590 20 25 50 160 | 67-1714-1-ND® = =.55 = 46.~S37,_‘| 67-1714-2-ND@ | 3,000 | 305.44/M | SML-LXR85SYC-TR 
Green 574 22 25 45 160 67-1713-1-ND@ 59 ——.49_~——39_‘| 67-1713-2-ND@ | 3,000 323.70/M | SML-LXR85SUGC-TR 
Super Intensity Red 636 20 30 300 90 67-1722-1-ND® 96 84 72 | 67-1722-2-ND®| 2,000 398.40/M | SML-LX23SIC-TR 
14 | 20x3.0mm Super Yellow Water Clear 590 2.0 30 200 90 67-1725-1-ND®@ 96 84 72 | 67-1725-2-ND® | 2,000 398.40/M ) SML-LX23SYC-TR 
Super Ultra Green 574 22 25 80 90 67-1724-1-ND@ 1.24 1.09 93 _| 67-1724-2-ND@ | 2,000 512.94/M | SML-LX23SUGC-TR 
Super Intensity Red 636 20 30 475 25 67-1727-1-ND® 82. .72~—S—«62._‘| 67-1727-2-ND®| 1,000 338.64 | SSL-LXA228SIC-TR11 
6: onesigine Super Orange Wiaierbiese 610 2.0 30 700 25 67-1728-1-ND@® 82 72 62 | 67-1728-2-ND@ | 1,000 338.64 | SSL-LXA228S0C-TR11 
ues Super Yellow 590 2.0 30 300 25 67-1730-1-ND@ 66 58 50 | 67-1730-2-ND@ | 1,000 272.24 | SSL-LXA228SYC-TR11 
Super Green 575 22 25 200 25 67-1729-1-ND@® 51 45.39 _| 67-1729-2-ND@ | 1,000 210.49 _| SSL-LXA228SUGC-TR11 
ig | 11mm) Super Orange [Orange Diffused| 610 24 30 100 60 67-17441-ND 216 189 162 |— = — | SSF-LXH305SOD-TR 
RA Super Green _| Green Diffused | 565 22 30 150 60 67-1742-1-ND@ 1.20 1.06 91 | 67-1742-2-ND@ | 1,000 499.66 | SSF-LXH305SGD-TR 
@ RoHS Compliant 
High Power 1 Watt LEDs 
Peak VE If Viewing 
Emitted Wavelength | (V) (mA) lv Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typ. Max. (Im) (2x Theta) Part No. 1 10 50 Part No. 
70 67-2034-ND 3.96 3.60 3.10 SML-LX1610SIC 
Red Water Clear 625 a1 350 7 110 67-2035-ND 3.96 3.60 3.10 SML-LX1610SIC/A 
70 67-2036-ND 3.96 3.60 3.10 SML-LX1610SYC 
Yellow Water Clear 590 a 350 22 110 67-2037-ND 3.96 3.60 3.10 SML-LX1610SYC/A 
25 | 10.60x10mm Green Water Clear 525 40 350 25 ri ere Oe ND “ oe ae Se UbEGA 
70 67-2040-ND 6.93 6.30 5.42 SML-LX1610USBC 
Blue Water Clear 470 45 350 5 110 67-2041-ND 6.93 6.30 5.42 SML-LX1610USBC/A 
; 70 67-2042-ND 6.93 6.30 5.42 SML-LX1610UWC 
Ultra White | Water Clear = 35 350 30 110 67-2043-ND 6.93 6.30 5.42 SML-LX1610UWC/A 
High Power 1.5 Watt LEDs 
Peak VE If Viewing Cut Tape Tape and Reel 
Emitted Wavelength (V) (mA) lv Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (Im) (2x Theta) | Part No. 1 10 100 Part No. 250 Part No. 
Super Red | Clear 630 20 350 23 120 67-2045-1-ND 639 560 4.80 | 67-2045-2-ND 663.25 | SML-LX2723SIC-TR 
Super Yellow | Clear 590 2.0 350 23 120 67-2046-1-ND 639 560 4.80 | 67-2046-2-ND 663.25 | SML-LX2723SYC-TR 
26 | 7.0x6.0mm | Ultra Pure Green | Clear 525 3.2 350 33 120 67-2047-1-ND 12.08 1057 9.06 | 67-2047-2-ND 1253.25 | SML-LX2723UPGC-TR 
Ultra Blue Clear 470 3.2 350 5 120 67-2048-1-ND 10.66 9.33 8.00 | 67-2048-2-ND 1105.50 | SML-LX2723USBC-TR 
Ultra White _| Clear — 3.2 350 23 120 67-2049-1-ND 1066 9.33 8.00 _| 67-2049-2-ND 1105.50 _ | SML-LX2723UWC-TR 
NEW! Light Engine LEDs 
Peak VE If Viewing 
Emitted Wavelength (Vv) (mA) lv Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typ. Max. (Im) (2x Theta) Part No. 1 5 10 100 Part No. 
White Clear = 32 350 23 120 67-2050-ND 1596 14.77 13.25 11.97 | LXP-LIGHTENGINE-W 
Dei ' Super Red Clear 630 2.0 350 23 120 67-2051-ND 1596 14.77 13.25 11.97 | LXP-LIGHTENGINE-R 
27 si a Ultra Blue Clear 470 32 350 5 120 67-2052-ND 1596 14.77 13.25 11.97 LXP-LIGHTENGINE-B 
oa Super Yellow Clear 590 2.0 350 23 120 67-2053-ND 1596 14.77 13.25 11.97 | LXP-LIGHTENGINE-Y 
Ultra Pure Green Clear 525 3.2 350 33 120 67-2054-ND 1596 14.77 13.25 11.97 | LXP-LIGHTENGINE-G 


SMT RGB (Red/Green/Blue) LEDs 


10 (2 Ples.) 


4 


Peak Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength Vi If lo Angle Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) (V) Typ. | (mA) Max. (med) (2x Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 

Red 660 1.7 30 80 

1 2.8 x 3.2mm Green Water Clear 574 2.2 25 60 120 67-1820-1-ND 2.58 2.26 1.94 | 67-1820-2-ND 2,000 1070.70/M | SML-LX2832SISUGSBC 
Blue 430 3.5 30 60 
Red 636 2.0 25 75 

2 3.2 x 3.6mm Green Water Clear 574 2.2 25 60 120 67-1821-1-ND 2.58 2.26 1.94 | 67-1821-2-ND 1,000 1070.70 | SML-LX3632SISUGSBC 
Blue 430 3.5 30 50 


Re Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2500 toss) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Low Battery Indicators 
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Emitted Color: Red Wavelength (NM): 660 
Intensity: 3mcd Standby Current: 5yA 
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Detection | View- Cut Tape 
Voltage ing Digi-Key Price Each Lumex 
Fig.|  (V) Angle | Part No. 1 10 25 100 ‘| Part No. 
1 2.5 60° 67-1195-ND@t 1.11 _ 93 74 SSL-LX5093LBI-SRD 
2 | 3.75-7.5 60° 67-1196-ND@t 1.44 _— 1.20 96 SSL-LX5099LBI-SRD 
3 2.5 140° | 67-1193-1-ND 1.80 1.58 _ 1.35 SML-LX1206LBI-SRD 
4 | 3.75-7.5 140° | 67-1194-1-ND 2.28 2.00 — 1.71 SML-LX1210LBI-SRD 
@ RoHS Compliant — t Bulk pricing 


T-1 3/4 Flashing 
LED Lamps 


Features: 


* Operating Voltage: 3.0 ~ 14.0 
* Blinking Frequency: 1.5 ~ 2.5Hz 


* Operating Temperature Range: -55°C ~ 100°C 


lo @ 

Color VF=9V| Viewing| Digi-Key Price Each Lumex 
Color Source | (mcd)| Angle | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Red/Diff. Brt. Red | 200 60° 67-1499-ND 93 .78 .62 | SSL-LX5093BSRD 
Dark Red/Diff. | Red 4.0 60° 67-1497-ND 84 eA 57 | SSL-LX5093BHD 
Red/Diff. Red 40 60° 67-1498-ND 84 71 57. | SSL-LX5093BID 
Green/Diff. Green 20 60° 67-1496-ND 84 71 57 | SSL-LX5093BGD 
Yellow/Diff. Yellow 20 60° 67-1495-ND 84 FA 57 | SSL-LX5093BYD 


20mm 6-Element LED Dome 


106 


138 


|_|+—.925(23.5) —> 
(2.90) (3.50) 
: Ba 
f ry Ly 
o787 | Cathode 19 
‘ 9.906(23.00 | 
( ) .531(13.50) Cathode 
Wave- | Vf If lo @ 
length | Typ. | Max. |If=20mA) Digi-Key Price Each Lumex 
Color A(nm) | (V) (mA) | (med) Part No. 1 25 100 | Part No. 
Green 565 6.6 25 25 67-1526-ND 1.74 1.45 1.16 | SSL-LX20R6GD 
Red 635 6.0 30 35 67-1527-ND 1.74 1.45 1.16 | SSL-LX20R6ID 
Red 660 §.1 30 60 67-1528-ND 2.22 1.85 1.48 | SSL-LX20R6SRD 
Yellow 585 6.3 30 23 67-1529-ND 1.74 145 1.16 | SSL-LX20R6YD 


LED Operating | Operating 
Diameter Emitted Current Type Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. (mm) Color (mA) Volt (V) Part No. i 25 100 | Part No. 
Ceramic Stem LEDs 
2 Orange/Red 20 2.0 67-1197-ND@ 1.02 85 68 | SSL-LX203CIT 
1 2 Green 20 22 67-1198-ND@ 1.02 85 68 | SSL-LX203CGT 
2 Yellow 20 2 67-1199-ND® 1.02 85 68 | SSL-LX203CYT 
2 Red 20 1.7 67-1200-ND® 1.26 1.05 84 | SSL-LX203CSRT 
2 LED Tester BOX: ss25 eeepc viassccssancanns 67-2033-ND 38.00 _- —__| TRILED-TEST-BOX 
2  _ za0s0mn 
ct Epoxy | Typical mCD | Emission| Peak Vi@ 
: & oO Emitted| Lens | Intensity Total |Wave- | 20mA If | Steady | Digi-Key Price Each Lumex 
Bess ae Fig.| Color | Color| @ 20mA lf | Angle | length | Typ. Max.| If Max. | Part No. 1 10 25 | Part No. 
LED-Tester 10MM Mega-Brite Lites 
Or/Red | Clear 4500 8 620nm | 2.1 2.5 | 30mA | 67-1399-ND@ 2.37 1.98 1.78] SSL-LX100133X0C 
eee 3 | Green | Clear 1600 e° 568nm | 2.2 2.7 | 25mA | 67-1400-ND 12 60 -54 | SSL-LX100133XGC 
1-800-278-5668 Yellow | Clear 2500 8° 590nm | 2.1 2.5 | 30mA | 67-1401-ND® 2.61 2.18 1.96} SSL-LX100133XYC/B 
Color lo View If | Digi-Key Price Each Lumex 
Fig Pin1 Pin3 Vf | (mcd) | Angle | (mA) | Part No. al 25 100 250 Part No. 
4 2.54 Bi-Color LEDs — RoHS Compliant 
Green | Yellow | 2.0 | 30/30 | 60° 20 | 67-1329-ND 16 63 51 A4 SSL-LX3059GYW 
o. | 4 Red Green | 2.0 30 60° 20 | 67-1327-ND 75 63 51 A4 SSL-LX30591GW 
BOS SEE Red | Yellow | 2.0 | 30 | 60° | 20 |67-1328-ND 75 63 51 _—_—.44_| SSL-LX3059IYW 
@ RoHS Compliant 


PC Mount LED Arrays / Light Bars 


20.04: 
19.05 


i27Jh Is. 


(Detail) 


oonoAoonANNOn 


2.9) | 
(Both Ends) 


105.77 — 


Emitted lo If | Digi-Key Price Each Lumex 
|Fig.| Color | Vf |(med)| (mA) | Part No. 25 100 | Part No. 
1 | Green | 2.2) 10 25 |67-1008-ND® 2.85 2.38 1.90 | SSA-LXB10GW-GF/LP 
1 Red | 2.0] 4 30 |67-1009-ND® 213 1.78 1.42 | SSA-LXB10HW-GF/LP 
3 Red | 2.0] 10 30 |67-1010-ND® 2.85 2.38 1.90 | SSA-LXB10IW-GF/LP 
2 | Green | 2.2) 10 30 |67-1524-ND® 3.90 3.25 2.60 | SSA-LXB10GW-10652 
2 Red 1.7| 40 30 | 67-1525-ND® 6.72 5.60 4.48 | SSA-LXB10SRW-10652 
3 Red | 2.1 5 30 |67-1011-ND® 58.06 51.23 47.81 | SSA-LXB8825 
3 | Green | 2.2 5 30 |67-1012-ND® 58.06 51.23 47.81 | SSA-LXB8835 
4 Red | 2.0] 25 30 |67-1013-ND® 91 76 -61 | SSB-LX2300IW 
5 Red | 2.1] 50 30 |67-1014-ND® 1.36 1.14 -91 | SSB-LX2350IW 
4 | Yellow | 2.1] 18 30 |67-1015-ND® 91 -76 -61 | SSB-LX2400YW 
5 | Yellow | 2.1) 40 30 |67-1016-ND® 1.36 1.14 -91 | SSB-LX2450YW 
4 | Green | 2.2) 25 25 |67-1017-ND® 91 76 .61 | SSB-LX2500SGW 
6 Red | 2.1] 25 30 |67-1018-ND® 1.49 1.25 1.00 | SSB-LX2600IW 
7 Red | 2.1] 25 30 |67-1019-ND® 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2620IW 
8 Red | 2.0/ 50 30 |67-1020-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2635IW 
9 Red | 2.1] 45 30 |67-1021-ND® 1.49 1.25 1.00 | SSB-LX2655IW 
10) Red | 2.1} 80 30 |67-1022-ND® 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2685IW 
6 | Yellow | 2.1) 18 30 |67-1023-ND 1.49 1.25 1.00 | SSB-LX2700YW 
7 | Yellow | 2.1) 18 30 |67-1024-ND® 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2720YW 
8 | Yellow | 2.1] 40 30 | 67-1025-ND 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2735YW 
9 | Yellow | 2.1) 35 30 |67-1026-ND® 1.49 1.25 1.00 | SSB-LX2755YW 
10 | Yellow | 2.1) 70 30 |67-1027-ND® 2.36 1.97 1.57 | SSB-LX2785YW 
9 |Red/Yel| 2.1) 25 30 |67-1028-ND 2.49 2.08 1.66 | SSB-LX2950IYW 
9 |Red/Grn} 2.1) 25 |30/25|67-1029-ND® 249 2.08 1.66 | SSB-LX2965IGW 
4 Red 1.7| 40 30 | 67-1030-ND® 1.04 87 -70 | SSB-LXA100SRW 
5 Red 1.7] 80 30 |67-1031-ND® 1.53 1.28 1.03 | SSB-LXB100SRW 
9 Red 1.7] 80 30 |67-1032-ND® 2.35 1.96 1.57 | SSB-LXC100SRW 
6 Red 1.7] 40 30 |67-1033-ND 2.35 1.96 1.57 | SSB-LXD100SRW 
7 Red 1.7] 40 30 |67-1034-ND® 2.72 2.27 1.81 | SSB-LXE100SRW 
8 Red 1.7| 80 30 _|67-1035-ND® 2.72. 2.27 1.81 | SSB-LXF100SRW 
10) Red 1.7] 150 | 30 |67-1036-ND® 2.72 2.27 1.81 | SSB-LXH100SRW 
5 | Green | 2.2{ 150 | 20 |67-2032-5-ND@ 6.96 5.80 4.06 | SSB-LX2550SUGW 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Lind Panel Mount LEDs 
VS 


Dimensions in mm 
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Fig. 8 
990 O47 
911.25 O75 
24 AWG 
(rear panel mount) (rear panel mount) (reflector bezel) 
Emitted Peak Wavelength} Vg (V/) If (mA) lo Viewing Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. Description Color Lens (nm) Typical | Maximum | (med) (2x Theta) Part No. 1 10 50 Part No. 
1 T-1 (3mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1190-ND@ 1.20 96 84 SSI-LXH3121D-150 
Green Green Diffused 565 24 25 30 60 67-1191-ND@ 1.20 96 84 SSI-LXH312GD-150 
2 T-1 (3mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1192-ND@ 63 50 A4 SSI-LXH312ID 
Super Red Red Diffused 660 1.8 30 70 60 67-1150-ND@ 1.25 1.00 88 SSI-LXR1612SRD 
3 T-1 (3mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1147-ND@ 1.13 90 19 SSI-LXR16121D 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 30 60 67-1149-ND@ 1.13 90 79 SSI-LXR1612YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1148-ND@ 1.13 90 19 SSI-LXR1612GD 
Super Red Red Diffused 660 1.8 30 65 60 67-1154-ND® 1.30 1.04 a) SSI-LXR3612SRD 
4 Tt (3mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1151-ND@ 1.18 94 83 SSI-LXR36121D 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 30 60 67-1153-ND® 1.18 94 83 SSI-LXR3612YD 
Green Green Diffused 565 oe 25 30 60 67-1152-ND@ 1.18 94 83 SSI-LXR3612GD 
Red/Green White Diffused 700/565 2.0/2.2 25 6/25 60 67-1187-ND® 1.88 1.50 1.32 SSI-LXH600HGW-150 
5 | T-13/4 (6mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1188-ND@ 1.15 92 81 SSI-LXH600ID-150 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1189-ND@ 1.15 92 81 SSI-LXH600GD-150 
Super Red Red Diffused 660 17 30 60 120 67-1158-ND@ 1.30 1.04 1 SSI-LXH387SRD 
6 | 1-1.3/4 (smm) Red Red Diffused 635 2.0 30 10 120 67-1155-ND® 1.13 90 19 SSI-LXH3871D 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 10 120 67-1157-ND@ 1.13 90 79 SSI-LXH387YD 
Green Green Diffused 565 2.2 30 10 120 67-1156-ND® 1.13 90 19 SSI-LXH387GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 100 60 67-1677-ND@ 2.44 1.96 1.71 SSI-RM3091SRD-150 
AllnGap Red Red Diffused 636 2.0 30 100 60 67-1679-ND® 2.60 2.08 1.82 SSI-RM3091S1ID-150 
Red Red Diffused 635 2.0 30 30 60 67-1676-ND@ 2.16 1.73 1.52 SSI-RM30911D-150 
Super Orange Orange Diffused 610 2.0 30 100 60 67-1680-ND® 2.49 1.99 1.75 SSI-RM3091SOD-150 
7 T-1 (3mm) Super Yellow Yellow Diffused 590 24 30 100 60 67-1682-ND@ 2.49 1.99 1.75 SSI-RM3091SYD-150 
Super Ultra Green Green Diffused 574 2.2 25 50 60 67-1688-ND® 2.75 2.20 1.93 SSI-RM3091SUGD-150 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 20 60 67-1678-ND@ 2.16 1.73 1.52 SSI-RM3091YD-150 
Green Green Diffused 565 2.2 25 20 60 67-1675-ND® 2.16 1.73 1.52 SSI-RM3091GD-150 
Ultra Super Blue Blue Diffused 470 3.5 30 60 60 67-1683-ND@ 4.55 3.64 3.19 SSI-RM3091USBD-150 
Super Red Red Diffused 660 17 30 80 60 67-1162-ND@ 1.38 1.10 97 SSI-LXH9SRD-150 
8 | T-1.3/4 (mm) Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1159-ND@ 1.23 98 86 SSI-LXH9ID/-150 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 30 60 67-1161-ND® 1.23 98 86 SSI-LXH9YD-150 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1160-ND@ 1.23 98 86 SSI-LXH9GD-150 
Super Red Red Diffused 660 1.8 30 300 60 67-1166-ND@ 1.25 1.00 88 SSI-LXR4815SRD 
9 | 1-1.3/4 (smm) Red Red Diffused 635 2 30 40 60 67-1163-ND® 1.13 90 19 SSI-LXR48151D 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 20 60 67-1165-ND@ 1.13 90 79 SSI-LXR4815YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1164-ND® 1.13 90 19 SSI-LXR4815GD 
rr ee Super Red Red Diffused 660 17 30 80 60 67-1170-ND@ 85 68 60 SSI-LXH8080SRD 
Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1167-ND@ 70 56 AQ SSI-LXH80801D 
@ RoHS Compliant (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2502 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Anode 


Fig. 19 


123), 8910 

Fooo? D000 
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Anods-tt 25/ / -| 
Emitted Peak Wavelength} Vz (V) If (mA) lo Viewing Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) Typical / Maximum |) (med) (2x Theta) Part No. 1 10 50 Part No. 
Yellow Yellow Diffused 585 2A 30 30 60 67-1169-ND@ 70 56 Ag SSI-LXH8080YD 
Ie &mm Green Green Diffused 565 22. 25 30 60 67-1168-ND®@ 70 56 49 SSI-LXH8080GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 80 60 67-1174-ND@ 98 718 69 SSI-LXH1090SRD 
1 40mm Red Red Diffused 635 2.0 30 40 60 67-1171-ND@ 85 68 60 SSI-LXH10901D 
Yellow Yellow Diffused 585 24 30 30 60 67-1173-ND@ 85 68 60 SSI-LXH1090YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 30 60 67-1172-ND@ 85 68 60 SSI-LXH1090GD 
Super Red Red Diffused 660 1.8 30 20 80 67-1178-ND® 80 64 56 SSI-LXH55SRD 
Red Red Diffused 635 2.0 30 10 80 67-1175-ND® 65 52 46 SSI-LXH551D. 
7 Siam Yellow Yellow Diffused 585 21 30 10 80 67-1177-ND® 65 52 A6 SSI-LXH55YD. 
Green Green Diffused 565 2.2 25 10 80 67-1176-ND® 65 52 46 SSI-LXH55GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 25 110 67-1182-ND 1.15 92 81 SSI-LXMP059SRD 
Red Red Diffused 635 2.0 30 10 110 67-1179-ND@ 95 76 67 SSI-LXMP0591D 
8 exon Yellow Yellow Diffused 585 24 30 10 110 67-1181-ND@ 95 76 67 SSI-LXMPO59YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 10 110 67-1180-ND@ 95 76 67 SSI-LXMP059GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 50 110 67-1186-ND® 1.00 80 70 SSI-LXHO72SRD 
Red Red Diffused 635 2.0 30 15 110 67-1183-ND® 85 68 60 SSI-LXHO72ID 
ut eax7mm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 9 110 67-1185-ND® 85 68 60 SSI-LXHO72YD 
Green Green Diffused 565 22 25 9 110 67-1184-ND® 85 68 60 SSI-LXHO72GD 
Super Red Water Clear 660 18 30 60 60 67-1545-ND® 1.65 1.32 1.16 SSI-LXMP5011SRC-150 
Red Water Clear 635 2.0 30 20 60 67-1544-ND 1.50 1.20 1.05 SSI-LXMP50111C-150 
Ig oxemm Yellow Water Clear 585 24 30 15 60 67-1546-ND® 1.50 1.20 1.05 SSI-LXMP5011YC-150 
Green Water Clear 565 2.2 25 15 60 67-1543-ND® 1.50 1.20 1.05 SSI-LXMP5011GC-150 
Super Red Red Diffused 660 17 30 40 110 67-1204-ND@ 2.48 1.98 1.74 SSA-LXB525SRD 
16 2x 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 12 110 67-1201-ND@ 1.53 1.22 1.07 SSA-LXB5251D 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 10 110 67-1203-ND® 1.60 1.28 1.12 SSA-LXB525YD 
Green Green Diffused 565 2.0 25 10 110 67-1202-ND® 1.53 1.22 1.07 SSA-LXB525GD 
Super Red Red Diffused 660 18 30 25 60 67-1208-ND® 4.45 3.56 3.12 SSA-LXH1025SRD 
17 25x 5mm Red Red Diffused 635 2.0 30 10 60 67-1205-ND® 3.10 2.48 217 SSA-LXH10251D 
Yellow Yellow Diffused 585 21 30 10 60 67-1207-ND® 3.48 2.78 2.44 SSA-LXH1025YD 
Green Green Diffused 565 2.2 25 10 60 67-1206-ND@ 3.10 2.48 2.17 SSA-LXH1025GD 
Super Red Red Diffused 660 2.0 30 30 80 67-1212-ND@ 6.63 5.30 4.64 SSA-LXH1225SRD 
Red Red Diffused 635 2.0 30 10 80 67-1209-ND® 4.55 3.64 3.19 SSA-LXH12251D 
8 25x 5mm Yellow Yellow Diffused 585 24 30 10 80 67-1211-ND@ 4.78 3.82 3.35 SSA-LXH1225YD 
Green Green Diffused 565 2.0 30 10 80 67-1210-ND@ 4.55 3.64 3.19 SSA-LXH1225GD 
Super Red Red Diffused 660 17 30 25 80 67-1216-ND® 5.48 4.38 3.84 SSA-LXB102SRD 
Red Red Diffused 635 2.0 30 8 80 67-1213-ND® 3.73 2.98 2.61 SSA-LXB102ID 
: amm Yellow Yellow Diffused 585 21 30 8 80 67-1215-ND 3.48 2.78 2.44 SSA-LXB102YD 
Green Green Diffused 565 24 25 8 80 67-1214-ND® 3.73 2.98 2.61 SSA-LXB102GD 
@ RoHS Compliant 
LED Holders 
Panel Digi-Key Pricing Lumex 
Fig. Description Hole Part No. 5 25 100 Part No. 
20 T1 Black Nylon -160” (4.06) 67-1330-ND® 60 2.25 7.50 SSH-LX3050 
24 T1 Black Nylon 225” (5.71) 67-1331-ND 60 2.25 7.50 SSH-LXH301 
22 T1-3/4 Black Nylon .250” (6.35) 67-1332-ND@ 40 1.50 5.00 SSH-LX5091 
23 T1-3/4 Black Nylon .330” (8.38) 67-1333-ND® 60 2.25 7.50 SSH-LXH501 
24 Mounting Clip and Ring for T1-3/4 .250” (6.35) 67-1044-ND® 36 1.35 4.50 SSH-LX5090 


@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Based LEDs 
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Emitted Peak Wave- V¢ (V) If (mA) lo Viewing Angle | Digi-Key Price Each Sunbrite 
Fig. Color Lens length (nm) Typ. Max. (med) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. 


LED Miniature Wedge Base 


Red Milky White Diff. 626 12 30 2800 60 441-1004-ND 99 83 66 SSP-01TWB6UW12 
Red Water Clear 626 12 30 8000 30 441-1005-ND 99 83 66 SSP-01TWB6UWB12 
Ultra Green Milky White Diff. 525 12 30 2800 60 441-1000-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWB2UPW12 
4 Pure Green Water Clear 525 12 30 9000 30 441-1001-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWB2UPWB12 
Super Blue Milky White Diff. 470 12 30 1600 60 441-1006-ND 1.50 1.25 1.00 SSP-01TWB7UW12 
Super Blue Water Clear 470 12 30 7000 30 441-1007-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWB7UWB12 
Ultra White Milky White Diff. = 12 30 3300 60 441-1008-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWBOW12 
Ultra White Water Clear = 12 30 11000 30 441-1009-ND 1.60 1.34 1.07 SSP-01TWBOWB12 


1156 Based LED Lamp 


Red 626 12 110 47000 30 441-1012-ND 4.18 3.34 2.93 SSP-1156B156U12 
Yellow 590 12 110 48500 30 441-1011-ND 4.18 3.34 2.93 SSP-1156B153S12 
2 Green Water Clear 525 12 110 70400 30 441-1010-ND 11.50 10.07 8.63 SSP-1156B152UP12 
Super Blue 470 12 110 13500 30 441-1013-ND 10.52 9.21 7.89 SSP-1156B157U12 
Ultra White = 12 110 48000 30 441-1014-ND 11.50 10.07 8.63 SSP-1156B15912 


1157 Based LED Lamp 


Red 626 12 80 47000/15600 30 441-1016-ND 4.18 3.34 2.93 SSP-1157B156U12 
3 Yellow Water Clear 590 12 80 48500/16100 30 441-1015-ND 4.18 3.34 2.93 SSP-1157B153S12 
Ultra White _ 12 80 48000/16000 30 441-1017-ND 11.46 10.03 8.60 SSP-1157B15912 


3157 Based LED Lamp 


Red 626 12 75 8000/2700 35 441-1084-ND 5.20 4.55 3.90 SSP-3157WB6U12 
Super Yellow 590 12 75 8300/2800 35 441-1083-ND 5.20 4.55 3.90 SSP-3157WB3S12 
4 Water Clear 
Ultra Super Blue 470 12 75 8300/2800 35 441-1085-ND 9.80 8.58 7.35 SSP-3157WB7U12 
Ultra White = 12 75 8200/2750 35 441-1086-ND 10.40 9.10 7.80 SSP-3157WB912 
Bayonet (BA15) Base 
Red 626 12 140 102400 60 441-1026-ND 9.25 7.40 6.48 SSP-24MB156U12G 
5 Water Clear 
Yellow 590 12 140 106200 30 441-1025-ND 9.25 7.40 6.48 SSP-24MB153S12G 
6 Red Water Cl 626 12 140 102400/33800 60 441-1029-ND 9.25 7.40 6.48 SSP-24MDB156U12G 
ater Clear 
Yellow 590 12 140 106200/35000 60 441-1028-ND 9.25 7.40 6.48 SSP-24MDB153S12G 
=== 


SMT Poke-In LED 


™ Tyco Electronics AMP Lighting Connectors 


Authorized Distributor 
The SMT Poke-In LED lighting connector is a low profile, PCB mount connector specifically designed for LED lighting applications. It works with 
18AWG solid, stranded or fused; 20AWG solid or fused; and 22AWG solid wire. 
Performance Data: Materials: * Housing: High temperature resistant thermoplastic * Contact: Copper alloy, tin over Nickel plating 
Electrical: * Voltage: 250V »* Current Rating: 4A 
Mechanical: * 5 pound minimum wire retention * Operating Temperature: -25°C ~ 105°C 
Standards and Specifications: UL 1977 recognized 


Applications: * LED channel letter lighting strips * General illumination LED fixtures * Backlight engines » Outdoor LED street and walkway 
lighting * Architectural cove and valence lighting * Digital signage 


Dimensions in mm 


Cut Tape Tape and Reel 
Price Each Digi-Key Pricing AMP 
al 25 100 Part No. 800 Part No. 
A97618CT-ND 73 67 7 A97618TR-ND 330.36 1954097-1 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2504 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Kingbright SMD LED Displays 


Dimensions in mm 


Peak Digit No. Forward If Iv (ued) Cut Tape 
Emitted Wavelength Size of Voltage (Typ.)| (Max.) @ 10mA Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Kingbright 
Fig. Color (nm) Inch (mm) Digits (V) (mA) | (Min.) _ (Typ.)| Part No. 1 10 25 | Part No. Qty. Part No. 
Red 627 0.3 (7.62) 1 2.0 30 1200 4210 | 754-1023-1-ND 2.21 1.55 1.33 | 754-1023-2-ND | 550 437.80 | ACSA03-41EWA-F01 
Green 565 0.3 (7.62) 1 2.2 25 1200 5600 | 754-1024-1-ND 2.28 1.71 1.37 | 754-1024-2-ND | 550 450.45 | ACSA03-41SGWA-F01 
1 Red 660 0.3 (7.62) 1 1.85 30 4700 19000 | 754-1025-1-ND 2.34 1.76 1.41 550 463.10 | ACSA03-41SRWA-FO1 
Red 627 0.3 (7.62) 1 2.0 30 1200 4210 | 754-1037-1-ND 2.21 1.55 1.33 550 437.80 | ACSC03-41EWA-F01 
Green 565 0.3 (7.62) 1 22 25 1200 5600 | 754-1038-1-ND 2.28 1.71 1.37 550 450.45 | ACSC03-41SGWA-FO01 
Red 660 0.3 (7.62) 1 1.85 30 4700 19000 | 754-1039-1-ND 2.34 1.76 1.41 | 754-1039-2-ND | 550 463.10 | ACSC03-41SRWA-F01 
Green 574 0.4 (10.16) 1 21 30 4700 17400 | 754-1026-1-ND 3.22 2.42 1.94 | 754-1026-2-ND | 400 515.20 | ACSA04-41CGKWA-F01 
Green 565 0.4 (10.16) 1 2.2 25 1900 7000 | 754-1027-1-ND 2.45 1.84 1.47 400 392.00 | ACSA04-41SGWA-F01 
Red 660 0.4 (10.16) 1 1.85 30 4700 18000 | 754-1028-1-ND 2.59 1.95 1.56 400 414.40 | ACSA04-41SRWA-FO1 
2 Red 650 0.4 (10.16) 1 1.95 30 8000 26000 | 754-1029-1-ND 2.59 1.95 1.56 | 754-1029-2-ND | 400 414.40 | ACSA04-41SURKWA-F01 
Green 574 0.4 (10.16) 1 2.1 30 4700 17400 | 754-1040-1-ND 3.22 2.42 1.94 | 754-1040-2-ND | 400 515.20 | ACSC04-41CGKWA-F01 
Green 565 0.4 (10.16) 1 2.2 25 1900 7000 | 754-1041-1-ND 2.45 1.84 1.47 | 754-1041-2-ND | 400 392.00 | ACSC04-41SGWA-F01 
Red 660 0.4 (10.16) 1 1.85 30 4700 18000 | 754-1042-1-ND 2.59 1.95 1.56 | 754-1042-2-ND | 400 414.40 | ACSC04-41SRWA-F01 
Red 650 0.4 (10.16) 1 1.95 30 8000 26000 | 754-1043-1-ND 2.59 1.95 1.56 | 754-1043-2-ND | 400 414.40 | ACSC04-41SURKWA-FO01 
Green 574 0.8 (20.32) 1 2.1 30 8000 30000 | 754-1030-1-ND 4.90 3.68 2.94 | 754-1030-2-ND | 250 490.00 | ACSA08-51CGKWA 
Green 565 0.8 (20.32) 1 2.2 25 1900 7500 | 754-1031-1-ND 4.20 3.15 2.52 | 754-1031-2-ND | 200 336.00 | ACSA08-51SGWA 
3 Red 650 0.8 (20.32) 1 1.95 30 18000 61000 | 754-1032-1-ND 4.55 3.42 2.73 | 754-1032-2-ND | 200 364.00 | ACSA08-51SURKWA 
Green 574 0.8 (20.32) 1 2.1 30 8000 30000 | 754-1044-1-ND 4.90 3.68 2.94 | 754-1044-2-ND | 250 490.00 | ACSC08-51CGKWA 
Green 565 0.8 (20.32) 1 2.2 25 1900 7500 | 754-1045-1-ND 4.20 3.15 2.52 200 336.00 | ACSC08-51SGWA 
Red 650 0.8 (20.32) 1 1.95 30 18000 61000 | 754-1046-1-ND 4.55 3.42 2.73 | 754-1046-2-ND | 250 455.00 | ACSC08-51SURKWA 
Green 574 0.56 (14.22) 1 21 30 8000 35500 | 754-1033-1-ND 3.50 2.63 2.10 | 754-1033-2-ND | 400 560.00 | ACSA56-41CGKWA-F01 
Green 565 0.56 (14.22) 1 2.2 25 3000 13200 | 754-1034-1-ND 3.01 2.26 1.81 400 481.60 | ACSA56-41SGWA-F01 
Red 660 0.56 (14.22) 1 1.85 30 8000 26000 | 754-1035-1-ND 3.15 2.37 1.89 400 504.00 | ACSA56-41SRWA-FO1 
4 Red 650 0.56 (14.22) 1 1.95 30 4700 30000 | 754-1036-1-ND 3.15 2.37 1.89 400 504.00 | ACSA56-41SURKWA-F01 
Green 574 0.56 (14.22) 1 2.1 30 8000 35500 | 754-1047-1-ND 3.50 2.63 2.10 | 754-1047-2-ND | 400 560.00 | ACSC56-41CGKWA-F01 
Green 565 0.56 (14.22) 1 2.2 25 3000 13200 | 754-1048-1-ND 3.01 2.26 1.81 | 754-1048-2-ND | 400 481.60 | ACSC56-41SGWA-F01 
Red 660 0.56 (14.22) 1 1.85 30 8000 26000 | 754-1049-1-ND 3.15 2.37 1.89 | 754-1049-2-ND | 400 504.00 | ACSC56-41SRWA-F01 
Red 650 0.56 (14.22) 1 1.95 30 4700 30000 | 754-1050-1-ND 3.15 2.37 1.89 | 754-1050-2-ND | 400 504.00 | ACSC56-41SURKWA-F01 


Light Bar Graph 


9.94} 


Dimensions in mm 


Forward Forward Iv (med) 
LED No. of Voltage (Typ.) Current @ 20mA Digi-Key Price Each Kingbright 
Fig. Color Elements (Vv) (Max.) (mA) (Min.) (Typ.) Part No. 1 100 Part No. 

HE Red 10 2.0 30 1900T 9000t 754-1176-5-ND 1.68 1.30 1.06 DC10EWA 

1 Green 10 2.2 25 3000t 16000t 754-1177-5-ND 1.68 1.30 1.06 DC10GWA 
Red 10 1.85 30 8000t 31000t 754-1178-5-ND 1.68 1.30 1.06 DC10SRWA 

Yellow 10 21 30 1900t 9000T 754-1179-5-ND 1.68 1.30 1.06 DC10YWA 

HE Red 2 2.0 30 7 40 754-1180-5-ND 68 53 43 KB2300EW 

2 Yellow 2 21 30 7 40 754-1182-5-ND 68 53 43 KB2400YW 
Green 2 2.2 25 7 40 754-1184-5-ND 68 53 43 KB2500SGD 

HE Red 4 2.0 30 10 50 754-1181-5-ND 92 72 58 KB2350EW 

3 Yellow 4 21 30 10 50 754-1183-5-ND 92 72 58 KB2450YW 
Green 4 2.2 25 18 70 754-1185-5-ND 92 72 58 KB2550SGD 

HE Red 4 2.0 30 10 50 754-1186-5-ND 1.10 86 .70 KB2600EW 

4 Yellow 4 21 30 7 40 754-1189-5-ND 1.10 86 .70 KB2700YW 
Green 4 2.2 25 10 50 754-1192-5-ND 1.10 86 -70 KB2800SGD 

HE Red 4 2.0 30 10 60 754-1187-5-ND 1.10 86 .70 KB2655EW 

5 Yellow 4 21 30 10 50 754-1190-5-ND 1.10 86 -70 KB2755YW 
Green 4 2.2 25 18 80 754-1193-5-ND 1.10 86 .70 KB2855SGD 

HE Red 8 2.0 30 10 60 754-1188-5-ND 1.89 1.47 1.19 KB2685EW 

6 Yellow 8 21 30 10 50 754-1191-5-ND 1.89 1.47 1.19 KB2785YW 
Green 8 2.2 25 50 200 754-1194-5-ND 1.89 1.47 1.19 KB2885SGD 


t lv (ucd) @ 10mA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Kingbright Through-Hole LEDs 


Dimensions in mm 


Fig. 2 
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Forward Forward 
Peak Voltage Current Iv (med) 
Package Emitted Wavelength (Typ.) (Max.) @ 20mA View Digi-Key Pricing Kingbright 
Fig. Type Color Lens (nm) (Vv) (mA) (Min.) (Typ.) Angle Part No. 1 25 100 Part No. 
Green Diffused 565 2.2 25 1.8T St 110° 754-1200-ND 10 1.96 6.35 WP113GDT 
1 2x 5mm HE Red Diffused 627 2.0 30 3t 5t 110° 754-1201-ND 10 1.96 6.35 WP113IDT 
Red Diffused 660 1.85 30 36 80 110° 754-1202-ND 13 2.54 8.23 WP113SRDT 
Yellow Diffused 590 21 30 1t 4t 110° 754-1203-ND 10 1.96 6.35 WP113YDT 
2 2x 5mm HE Red/Grn|__ White Diffused 627/565 2/2.2 30/25 7/4 20/12 110° 754-1204-ND .24 4.71 15.28 WP119EGWT 
Green Diffused 565 2.2 25 8t 15t¢ 60° 754-1210-ND .09 1.81 5.88 WP132XGD 
3 3mm HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 25t 60° 754-1211-ND 10 1.89 6.11 WP132XID 
Yellow Diffused 590 21 30 5t 15¢ 60° 754-1212-ND 10 1.89 6.11 WP132XYD 
Green Diffused 565 2.2 25 5t 10¢ 70° 754-1213-ND A7 3.34 10.81 WP2060GD 
4 1.8mm HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 15t 70° 754-1214-ND 7 3.34 10.81 WP2060ID 
. Red Diffused 660 1.85 30 70 200 70° 754-1215-ND 17 3.34 10.81 WP2060SRD 
Yellow Diffused 590 21 30 5t 8t 70° 754-1216-ND A7 3.34 10.81 WP2060YD 
Green Diffused 565 2.2 25 8t 20t 50° 754-1217-ND 10 1.89 6.11 WP3A8GD 
5 3mm Red Diffused 700 2.25 25 1t 2.5F 50° 754-1218-ND 10 1.89 6.11 WP3A8HD 
HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 25t 50° 754-1219-ND 10 1.96 6.35 WP3A8ID 
Yellow Diffused 590 21 30 5t 15t 50° 754-1220-ND 10 1.96 6.35 WP3A8YD 
6A HE Red/Grn| White Diffused 627/565 2/2.2 30/25 10/10 40/35 60° 754-1221-ND 27 5.22 16.92 WP3VEGW 
6B 3mm HE Red/Ylw| White Diffused 627/590 2/21 30 10/7 40/15 60° 754-1222-ND 27 5.22 16.92 WP3VEYW 
6C Grn/Yellow White Diffused 565/590 2.2/2.1 25/30 10/7 35/15 60° 754-1223-ND 27 5.22 16.92 WP3VGYW 
7A HE Red/Grn| White Diffused 627/565 2/2.2 30/25 18/18 60/50 60° 754-1232-ND .24 4.71 15.28 WP59EGW 
7B 5mm HE Red/Ylw| White Diffused 627/590 2/21 30 18/18 60/40 60° 754-1233-ND .24 4.71 15.28 WPS5S9EYW 
7c Grn/Yellow White Diffused 565/590 2.2/2.1 25/30 18/18 50/40 60° 754-1234-ND .24 4.71 15.28 WP59GYW 
7D Red/Green White Diffused 660/565 1.85/2.2 30/25 110/18 220/50 60° 754-1235-ND 27 5.22 16.92 WP59SRSGW/CC 
Green Water Clear 574 21 30 110 350 34° 754-1240-ND 13 2.54 8.23 WP7104CGCK 
Green Diffused 565 2.2 25 8t 20t 40° 754-1242-ND .09 1.81 5.88 WP7104GD 
HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 20t 40° 754-1243-ND .09 1.81 5.88 WP7104ID 
Green Diffused 565 1.9 25 0.7£ 2t 40° 754-1244-ND .09 1.81 5.88 WP7104LGD 
HE Red Diffused 627 1.7 30 0.7$ 3t 40° 754-1245-ND 09 1.81 5.88 WP7104LID 
Red Diffused 660 1.65 30 8t 20¢ 40° 754-1246-ND 10 1.89 6.11 WP7104LSRD 
Yellow Diffused 590 1.85 30 0.7£ 1.55 40° 754-1247-ND 10 1.89 6.11 WP7104LYD 
Blue Water Clear 468 3.2 30 180 1000 20° 754-1248-ND 42 8.05 26.09 WP7104PBC/A 
Blue Water Clear 458 3.2 30 1200 2200 45° 754-1249-ND 1.27 24.51 79.43 WP7104PBC/Z 
Orange Water Clear 610 2.0 30 480 1300 34° 754-1250-ND .23 4.50 14.57 WP7104SEC 
8 3mm Red Water Clear 640 2.2 30 2800 5500 34° 754-1251-ND 59 11.31 36.66 WP7104SEC/J2 
Green Water Clear 565 2.2 25 70 150 34° 754-1252-ND .09 1.81 5.88 WP7104SGC 
Red Water Clear 660 1.85 30 480 600 34° 754-1253-ND .09 1.81 5.88 WP7104SRC/D 
Red Water Clear 660 1.85 30 650 800 34° 754-1254-ND 10 1.89 6.11 WP7104SRC/E 
Red Diffused 660 1.85 30 110 150 40° 754-1255-ND 10 1.96 6.35 WP7104SRD/D 
Red Diffused 660 1.85 30 180 250 40° 754-1256-ND 1 2.10 6.82 WP7104SRD/E 
Yellow Water Clear 590 2.0 30 280 700 34° 754-1257-ND .23 4.50 14.57 WP7104SYC 
Yellow Water Clear 590 2.3 30 1200 2200 34° 754-1258-ND 59 11.31 36.66 WP7104SYC/J2 
Green Water Clear 520 3.2 30 1200 3000 34° 754-1259-ND 93 17.91 58.05 WP7104VGC/A 
Green Water Clear 525 3.2 30 3300 9000 34° 754-1260-ND 1.46 28.28 91.65 WP7104VGC/Z 
Yellow Diffused 590 2.1 30 5t 15t 40° 754-1261-ND 09 1.81 5.88 WP7104YD 
Green Water Clear 574 21 30 380 900 20° 754-1262-ND 13 2.54 8.23 WP7113CGCK 
Green Diffused 565 2.2 25 5t 20t 30° 754-1263-ND .09 1.81 5.88 WP7113GD 
HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 45+ 30° 754-1264-ND .09 1.81 5.88 WP7113ID 
Green Diffused 565 1.9 25 0.7£ 2t 30° 754-1265-ND .09 1.81 5.88 WP7113LGD 
HE Red Diffused 627 17 30 0.7£ 5 30° 754-1266-ND 09 1.81 5.88 WP7113LID 
9 5mm Red Diffused 660 1.65 30 8t 20t 30° 754-1267-ND 10 1.89 6.11 WP7113LSRD 
Yellow Diffused 590 1.85 30 0.7£ 2t 30° 754-1268-ND 10 1.89 6.11 WP7113LYD 
Blue Water Clear 468 3.2 30 280 1000 16° 754-1269-ND 42 8.05 26.09 WP7113PBC/A 
Blue Water Clear 458 3.2 30 2800 5500 20° 754-1270-ND 1.27 24.51 79.43 WP7113PBC/Z 
Orange Water Clear 610 2.0 30 650 2500 20° 754-1271-ND .23 4.50 14.57 WP7113SEC 
Red Water Clear 640 2.2 30 6700 12000 20° 754-1272-ND 59 11.31 36.66 WP7113SEC/J2 
Green Water Clear 565 2.2 25 70 200 20° 754-1273-ND .09 1.81 5.88 WP7113SGC 
§ Chromaticity Coordinates t+ lv (mcd) @ 10mA_ ¢# lv (mcd) @ 2mA (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2506 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


Kingbright Through-Hole LEDs (cont, 


8.6 —}--____25 | 


| Cathode 


@5.9 


|. +} 
4.83 2.54(x3) 


Cathode 


i 
a 


oo}: 


8 


| 
| 


| 
eanore 


2.54 b+] 


Cathode 


ee 


Dimensions in mm 


Forward Forward 
Peak Voltage Current Iv (med) 
Package Emitted Wavelength (Typ.) (Max.) @ 20mA View Digi-Key Pricing Kingbright 
Fig. Type Color Lens (nm) (Vv) (mA) (Min.) (Typ.) Angle Part No. 1 25 100 Part No. 
Red Water Clear 660 1.85 30 900 1100 20° 754-1274-ND .09 1.81 5.88 WP7113SRC/DU 
Red Diffused 660 1.85 30 180 250 30° 754-1275-ND .09 1.81 5.88 WP7113SRD/D 
Red Diffused 660 1.85 30 280 400 30° 754-1276-ND 10 1.89 6.11 WP7113SRD/E 
Red Diffused 660 1.85 30 480 600 30° 754-1277-ND 34 6.60 21.39 WP7113SRD/F 
Red/Green White Diffused 660/565 1.85/2.2 30/25 110/18 200/60 35° 754-1278-ND 28 5.44 17.63 WP7113SRSGW 
Red Water Clear 640 1.9 30 1200 1400 20° 754-1279-ND 23 4.50 14.57 WP7113SURC 
9 5mm Yellow Water Clear 590 2.0 30 650 2000 20° 754-1280-ND 23 4.50 14.57 WP7113SYC 
Yellow Water Clear 590 2.3 30 2200 3800 20° 754-1281-ND 59 11.31 36.66 WP7113SYC/J2 
Green Water Clear 520 3.2 30 1800 5500 20° 754-1282-ND 93 17.91 58.05 WP7113VGC/A 
Green Water Clear 525 3.2 30 10000 22000 20° 754-1283-ND 1.46 28.28 91.65 WP7113VGC/Z 
Yellow Diffused 590 21 30 ST 20t 30° 754-1284-ND .09 1.81 5.88 WP7113YD 
Green Water Clear 515 3.3 25 3800 6500 20° 754-1285-ND 59 11.31 36.66 WP7113ZGC 
Green Diffused 565 2.2 25 1t 4t 100° 754-1304-ND 12 2.39 7.76 WP424GDT 
10 3mm HE Red Diffused 627 2.0 30 3t 5t 100° 754-1305-ND 12 2.39 7.76 WP4241DT 
Yellow Diffused 590 21 30 It 4t 100° 754-1306-ND 12 2.39 7.76 WP424YDT 
Green Diffused 565 2.2 25 1t 4t 100° 754-1307-ND 12 2.39 7.76 WP483GDT 
1 5mm HE Red Diffused 627 2.0 30 1.8t 5t 100° 754-1308-ND 12 2.39 7.76 WP483IDT 
Yellow Diffused 590 21 30 0.7T 3t 100° 754-1309-ND 12 2.39 7.76 WP483YDT 
12 3mm Cyan Water Clear 0.18/0.39§ 3.3 30 480 1600 34° 754-1310-ND 1.34 25.96 84.13 WP7104PR51C/A 
13 5mm Cyan Water Clear 0.18/0.39§ 3.3 30 900 2200 20° 754-1311-ND 1.34 25.96 84.13 WP7113PR51C/A 
Green Diffused 565 2.2 25 1t 4t 100° 754-1195-ND it 5.22 16.92 WP1043GD 
HE Red Diffused 627 2.0 30 1.8T 10F 100° 754-1196-ND it 5.22 16.92 WP1043ID 
14 3.65 x 6.15mm Green Diffused 565 2.2 25 4 10 100° 754-1197-ND 32 6.16 19.98 WP1043SGD 
Red Diffused 660 1.85 30 36 90 100° 754-1198-ND 34 6.60 21.39 WP1043SRD 
Yellow Diffused 590 21 30 1t 4t 100° 754-1199-ND 27 5.22 16.92 WP1043YD 
Circuit Board Indicator 
15A 3 HE Red/Grn| White Diffused 627/565 2/2.2 30/25 77 30/25 60° 754-1205-ND 73 14.14 45.83 WP130WCP/2EGW 
15B mm Grn/Yellow White Diffused 565/590 2.2/2.1 25/30 77 25/20 60° 754-1206-ND 73 14.14 45.83 WP130WCP/2GYW. 
16A HE Red/Grn| White Diffused 627/565 2/2.2 30/25 77 30/25 60° 754-1207-ND 34 6.60 21.39 WP130WDT/EGW 
16B 3mm HE Red/Ylw| White Diffused 627/590 2/21 30 77 30/20 60° 754-1208-ND 34 6.60 21.39 WP130WDT/EYW 
16C Grn/Yellow White Diffused 565/590 2.2/2.1 25/30 77 25/20 60° 754-1209-ND 34 6.60 21.39 WP130WDT/GYW 
Green Diffused 565 2.2 25 St 10F 70° 754-1224-ND 66 12.76 41.36 WP4060VH/2GD 
17 semen HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 15¢ 70° 754-1225-ND 66 12.76 41.36 WP4060VH/2ID 
. Red Diffused 660 1.85 30 70 200 70° 754-1226-ND 66 12.76 41.36 WP4060VH/2SRD 
Yellow Diffused 590 21 30 1.8t 5t 70° 754-1227-ND 66 12.76 41.36 WP4060VH/2YD 
Green Diffused 565 2.2 25 St 10F 70° 754-1228-ND 98 18.85 61.10 WP4060XH/3GD 
18 1.8mm HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 15¢ 70° 754-1229-ND .98 18.85 61.10 WP4060XH/3ID 
2 Red Diffused 660 1.85 30 70 200 70° 754-1230-ND 98 18.85 61.10 WP4060XH/3SRD 
Yellow Diffused 590 21 30 1.8t 5t 70° 754-1231-ND 98 18.85 61.10 WP4060XH/3YD. 
Green Diffused 565 2.2 25 1.8T 6t 100° 754-1286-ND 1.17 22.62 73.32 WP914CK/4GDT 
19 2x 3mm HE Red Diffused 627 2.0 30 1.8t 8t 100° 754-1287-ND 1.17 22.62 73.32 WP914CK/4IDT 
Yellow Diffused 590 21 30 It 4t 100° 754-1288-ND 1.17 22.62 73.32 WP914CK/4YDT 
Green Diffused 565 2.2 25 8t 20t 40° 754-1289-ND 71 13.70 44.42 WP934SA/3GD 
20 Sanh HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 20t 40° 754-1290-ND TA 13.70 44.42 WP934SA/3ID 
Red Diffused 660 1.85 30 110 300 40° 754-1291-ND 76 14.65 47.47 WP934SA/3SRD 
Yellow Diffused 590 21 30 5t 15t 40° 754-1292-ND Al 13.70 44.42 WP934SA/3YD 
Green Diffused 565 2.2 25 8t 20t 40° 754-1293-ND 33 6.38 20.68 WP934EB/2GD 
24 3mm HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 20t 40° 754-1294-ND 33 6.38 20.68 WP934EB/2ID 
Red Diffused 660 1.85 30 110 300 40° 754-1295-ND 34 6.60 21.39 WP934EB/2SRD 
Yellow Diffused 590 21 30 5t 15¢ 40° 754-1296-ND 34 6.60 21.39 WP934EB/2YD 
Green Diffused 565 2.2 25 8t 20t 40° 754-1297-ND 21 3.99 12.93 WP934CB/GD 
20 3mm HE Red Diffused 627 2.0 30 8t 20t 40° 754-1298-ND 21 3.99 12.93 WP934CB/ID 
Red Diffused 660 1.85 30 110 300 40° 754-1299-ND 22 4.28 13.87 WP934CB/SRD 
Yellow Diffused 590 21 30 St 15t 40° 754-1300-ND 21 3.99 12.93 WP934CB/YD 
23A HE Red/Grn| White Diffused 627/565 2/2.2 30/25 18/18 60/50 60° 754-1301-ND 33 6.38 20.68 WP59BL/EGW 
23B 5mm HE Red/Ylw| White Diffused 627/590 2/21 30 18/18 60/40 60° 754-1302-ND 33 6.38 20.68 WP59BL/EYW 
23C Grn/Yellow White Diffused 565/590 2.2/2.1 25/30 18/18 50/40 60° 754-1303-ND 33 6.38 20.68 WPS59BL/GYW. 


§ Chromaticity Coordinates t+ lv (mcd) @ 10mA_ # lv (mcd) @ 2mA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Kingbright Surface Mount LEDs 


Dimensions in mm 


Peak VE If lv Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength Typ. Max. (med) Angle | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Kingbright 
Fig. | Description Color Lens (nm) (V) (mA) @20mA | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Green Water Clear 574 21 30 60 90° 754-1000-1-ND 31° 2.29 16.78 | 754-1000-2-ND 2,000 92.00/M | AA3020ACGCK 
HE Red Water Clear 627 2.0 30 20 90° 754-1001-1-ND 27° 1.99 14.58 | 754-1001-2-ND 2,000 80.00/M | AA3020AEC 
Blue Water Clear 468 3.2 30 60 90° 754-1002-1-ND 59 4.39 32.18 | 754-1002-2-ND 2,000 | 176.00/M | AA3020APBC/A 
Super Orange | Water Clear 610 21 30 150 90° 754-1003-1-ND 30 © 2.21 16.23 | 754-1003-2-ND 2,000 89.00/M | AA3020ASECK 
1 3x 2mm Super Green | Water Clear 565 2.2 25 30 90° 754-1004-1-ND 27° 1.99 14.58 | 754-1004-2-ND 2,000 80.00/M | AA3020ASGC 
Super Red Water Clear 660 1.85 30 120 90° 754-1005-1-ND 28 2.06 15.13 | 754-1005-2-ND 2,000 83.00/M | AA3020ASRC 
Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 200 90° 754-1006-1-ND 30 © 2.21 16.23 | 754-1006-2-ND 2,000 89.00/M | AA38020ASURCK 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 100 90° 754-1007-1-ND 30 © 2.21 16.23 | 754-1007-2-ND 2,000 89.00/M | AA3020ASYCK 
Yellow Water Clear 590 21 30 15 90° 754-1008-1-ND 271.99 14.58 | 754-1008-2-ND 2,000 80.00/M | AA3020AYC 
Green Water Clear 574 21 30 70 90° 754-1017-1-ND 43 3.19 23.38 | 754-1017-2-ND 500 76.50 | AA4040CGCK 
Blue Water Clear 468 3.3 30 150 90° 754-1018-1-ND 98 7.31 53.63 | 754-1018-2-ND 500 175.50 | AA4040QBC/D 
9 rere Super Green | Water Clear 565 2.2 25 25 90° 754-1019-1-ND 39 2.93 21.45 | 754-1019-2-ND 500 70.00 | AA4040SGC 
Super Red Water Clear 660 1.85 30 120 90° 754-1020-1-ND 39 2.93 21.45 | 754-1020-2-ND 500 70.00 | AA4040SRC 
Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 180 90° 754-1021-1-ND A6 3.41 25.03 | 754-1021-2-ND 500 82.00 | AA4040SURCK 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 120 90° 754-1022-1-ND AG 3.41 25.03 _| 754-1022-2-ND 500 82.00 | AA4040SYCK 
Green Water Clear 574 21 30 60 120° 754-1009-1-ND 31° 2.29 16.78 | 754-1009-2-ND 1,500 92.00/M | AA3528ACGCK 
HE Red Water Clear 627 2.0 30 30 120° 754-1010-1-ND 26 61.91 14.03 | 754-1010-2-ND 1,500 77.00/M | AA3528AEC 
Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° 754-1011-1-ND 59 4.39 32.18 | 754-1011-2-ND 1,500 | 176.00/M | AA3528APBC/A 
3 |35x28mm Super Green | Water Clear 565 2.2 25 25 120° 754-1012-1-ND 26 61.91 14.03 | 754-1012-2-ND 1,500 77.00/M | AA3528ASGC 
i ‘i Super Red Water Clear 660 1.85 30 150 120° 754-1013-1-ND 26 1.91 14.03 | 754-1013-2-ND 1,500 77.00/M | AA3528ASRC 
Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 200 120° 754-1014-1-ND 30 2.21 16.23 | 754-1014-2-ND 1,500 89.00/M | AA3528ASURCK 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 150 120° 754-1015-1-ND 30 © 2.21 16.23 | 754-1015-2-ND 1,500 89.00/M | AA3528ASYCK 
Yellow Water Clear 590 2.1 30 15 120° 754-1016-1-ND 26 1.91 14.03 | 754-1016-2-ND 1,500 77.00/M | AA3528AYC 
Green Water Clear 574 21 30 60 110° 754-1051-1-ND 26 61.95 14.30 | 754-1051-2-ND 2,000 78.00/M | APA1606CGCK 
Blue Water Clear 468 3.2 30 60 110° 754-1052-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1052-2-ND 2,000 | 167.00/M | APA1606PBC/A 
4 |4.6x0.6mm Super Orange | Water Clear 610 21 30 250 110° 754-1053-1-ND 24° 1.76 12.93 | 754-1053-2-ND 2,000 71.00/M | APA1606SECK 
. . Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 250 110° 754-1054-1-ND 24° 1.76 12.93 | 754-1054-2-ND 2,000 71.00/M | APA1606SURCK 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 150 110° 754-1055-1-ND 24 1.76 12.93 | 754-1055-2-ND 2,000 71.00/M | APA1606SYCK 
Green Water Clear 515 3.3 25 250 110° 754-1056-1-ND 78 5.85 42.90 | 754-1056-2-ND 2,000 | 234.00/M | APA1606ZGC 
Green Water Clear 574 24 30 60 120° | 754-1057-1-ND 26 1.95 14.30 | 754-1057-2-ND 2,000 | 78.00/M | APA2106CGCK 
Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° 754-1058-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1058-2-ND 2,000 | 167.00/M | APA2106PBC/A 
5 |21x0.6mm Super Orange | Water Clear 610 21 30 250 120° 754-1059-1-ND 24° 1.76 12.93 | 754-1059-2-ND 2,000 71.00/M | APA2106SECK 
7 : Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 250 120° 754-1060-1-ND 24° 1.76 12.93 | 754-1060-2-ND 2,000 71.00/M | APA2106SURCK 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 150 120° 754-1061-1-ND 24° 1.76 12.93 | 754-1061-2-ND 2,000 71.00/M | APA2106SYCK 
Green Water Clear 515 3.3 25 250 120° 754-1062-1-ND 78 5.85 42.90 | 754-1062-2-ND 2,000 | 234.00/M | APA2106ZGC 
Green Water Clear 574 21 30 60 120° 754-1063-1-ND 33° 2.44 17.88 | 754-1063-2-ND 2,000 98.00/M | APA3010CGCK 
HE Red Water Clear 627 2.0 30 15 120° 754-1064-1-ND 23° 1.73 12.65 | 754-1064-2-ND 2,000 69.00/M | APA3010EC 
Mega Green Water Clear 574 21 30 80 120° 754-1066-1-ND 59 4.39 32.18 | 754-1066-2-ND 2,000 | 176.00/M | APA3010MGC 
Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° 754-1068-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1068-2-ND 2,000 | 167.00/M | APA3010PBC/A 
6 |3.0x41.0mm Super Orange | Water Clear 610 21 30 250 120° 754-1069-1-ND 24° 1.76 12.93 | 754-1069-2-ND 2,000 71.00/M | APA3010SECK 
. : Super Green | Water Clear 565 2.2 25 15 120° 754-1071-1-ND 23° 1.73 12.65 | 754-1071-2-ND 2,000 69.00/M | APA3010SGC 
Super Red Water Clear 660 1.85 30 100 120° 754-1072-1-ND 23° 1.73 12.65 | 754-1072-2-ND 2,000 69.00/M | APA3010SRCPRV 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 150 120° 754-1073-1-ND 24° 1.76 12.93 | 754-1073-2-ND 2,000 71.00/M | APA3010SYCK 
Yellow Water Clear 590 21 30 7 120° 754-1074-1-ND 23° 1.73 12.65 | 754-1074-2-ND 2,000 69.00/M | APA3O10YC 
Green Water Clear 515 3.3 25 250 120° 754-1075-1-ND 78 5.85 42.90 | 754-1075-2-ND 2,000 | 234.00/M | APA3010ZGC 
7 132x24mm HE Red/Green | Water Clear 627/565 2/2.2 30/25 60/40 20° 754-1076-1-ND 36 2.70 19.80 | 754-1076-2-ND 1,500 | 108.00/M | APBD3224ESGC-FO1 
‘i . Yellow/Green | Water Clear 590/574 2/21 30/30 500/300 20° 754-1077-1-ND 39 2.93 21.45 | 754-1077-2-ND 1,500 | 117.00/M | APBD3224SYKCGKC-FO1 
HE Red/Green | Water Clear 627/565 2/2.2 30/25 20/20 100° 754-1078-1-ND 36 2.70 19.80 | 754-1078-2-ND 2,000 | 108.00/M | APBL3025ESGC-FO1 
8 | 3.0x2.5mm| HE Red/Yellow | Water Clear 627/590 2/21 30/30 20/15 100° 754-1079-1-ND 36 2.70 19.80 | 754-1079-2-ND 2,000 | 108.00/M | APBL3025EYC-FO1 
Yellow/Green_| Water Clear 590/565 2.1/2.2 30/25 15/20 100° 754-1080-1-ND 36 2.70 19.80 | 754-1080-2-ND 2,000 | 108.00/M | APBL3025YSGC-FO1 
Green Water Clear 574 21 30 550 20° 754-1081-1-ND 30 © 2.21 16.23 | 754-1081-2-ND 1,500 89.00/M | APD3224CGCK-FO1 
HE Red Water Clear 627 2.0 30 70 20° 754-1082-1-ND 22 1.61 11.83 | 754-1082-2-ND 1,500 65.00/M | APD3224EC-F01 
Blue Water Clear 468 3.2 30 380 20° 754-1083-1-ND 62 4.65 34.10 | 754-1083-2-ND 1,500 | 186.00/M | APD3224PBC/A-F01 
Super Orange | Water Clear 610 21 30 1300 20° 754-1084-1-ND 27° 1.99 14.58 | 754-1084-2-ND 1,500 80.00/M | APD3224SECK-FO1 
9 |3.2x2.4mm]| SuperGreen | Water Clear 565 2.2 25 70 20° 754-1085-1-ND 22 1.61 11.83 | 754-1085-2-ND 1,500 65.00/M | APD3224SGC-F01 
Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 1000 20° 754-1086-1-ND 27° 1.99 14.58 | 754-1086-2-ND 1,500 80.00/M | APD3224SURCK-F01 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 600 20° 754-1087-1-ND 27° 1.99 14.58 | 754-1087-2-ND 1,500 80.00/M | APD3224SYCK-FO1 
Yellow Water Clear 590 21 30 40 20° 754-1088-1-ND 22 1.61 11.83 | 754-1088-2-ND 1,500 65.00/M | APD3224YC-F01 
Green Water Clear 515 3.3 25 2400 20° 754-1089-1-ND 78 5.85 42.90 | 754-1089-2-ND 1,500 | 234.00/M | APD3224ZGC-F01 
10 [3.2x3.6mm|Red/Green/Blue | Water Clear | 650/520/468 | 1.95/3.2/3.2 | 30/30/30 |150/150/60| 120° | 754-1090-1-ND 3.42 23.40 171.60 |754-1090-2-ND 1,000 936.00 | APF3236SURKVGAPBA 
Green/Yellow | Water Clear 574/590 2.1/2 30/30 80/150 120° 754-1091-1-ND 39 2.93 21.45 | 754-1091-2-ND 2,000 | 117.00/M | APHBM2012CGKSYKC 
11 |2.0x1.25mm| —_Blue/Red Water Clear 468/650 3.2/1.95 30/30 50/200 120° 754-1092-1-ND 1.04 7.80 57.20 | 754-1092-2-ND 2,000 | 312.00/M | APHBM2012PBASURKC 
Red/Green Water Clear 650/574 1.95/2.1 30/30 200/80 120° 754-1093-1-ND 39 2.93 21.45 | 754-1093-2-ND 2,000 | 117.00/M | APHBM2012SURKCGKC 
Green Water Clear 574 21 30 40 110° 754-1094-1-ND 20 146 10.73 | 754-1094-2-ND 2,000 59.00/M | APHCM2012CGCK-FO1 
Blue Water Clear 468 3.2 30 60 110° 754-1095-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1095-2-ND 2,000 | 167.00/M | APHCM2012PBC/A-F01 
42 |2.0x41.25mm Super Orange | Water Clear 610 21 30 160 110° 754-1096-1-ND 18 (1.31 9.63 | 754-1096-2-ND 2,000 53.00/M | APHCM2012SECK-F01 
: ‘ Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 150 110° 754-1097-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1097-2-ND 2,000 53.00/M | APHCM2012SURCK-F01 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 120 110° 754-1098-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1098-2-ND 2,000 53.00/M | APHCM2012SYCK-FO1 
Green Water Clear 515 3.3 25 300 110° 754-1099-1-ND 72 5.36 39.33 | 754-1099-2-ND 2,000 | 215.00/M | APHCM2012ZGC-FO1 
13 | 1.6x1.6mm|Blue/Red/Green | Water Clear | 630/520/468 | _2.0/3.2/3.2 | 30/30/30 | 400/180/40| 120° 754-1318-1-ND 3.58 25.03 196.63 | 754-1318-2-ND 2,000 | 1073.00/M | APTF1616SEEVGAPBAC 
Green Water Clear 574 21 30 40 120° 754-1101-1-ND 24° 1.76 12.93 | 754-1101-2-ND 2,000 71.00/M | APHHS1005CGCK 
Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° 754-1102-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1102-2-ND 2,000 | 167.00/M | APHHS1005PBC/A 
14 |1.0x0.5mm] Super Orange | Water Clear 610 21 30 160 120° 754-1103-1-ND 30 0 2.21 16.23 | 754-1103-2-ND 2,000 89.00/M | APHHS1005SECK 
Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 150 120° 754-1104-1-ND 300 2.21 16.23 | 754-1104-2-ND 2,000 89.00/M | APHHS1005SURCK 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 120 120° 754-1105-1-ND 26 61.95 14.30 | 754-1105-2-ND 2,000 78.00/M | APHHS1005SYCK 
§ Chromaticity Coordinates +$lv (mcd) @ 10mA flv (cd) @ 350mA A lv (cd) @ 700mA (Continued) 
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Kingbright Surface Mount LEDs (cont, 


Dimensions in mm 


Peak Viewing 
Emitted Wavelength Typ. Max. (med) Angle | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Kingbright 
Fig. | Description Color Lens (nm) (V) (mA) @20mA | (2x Theta) | Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing | Part No. 
Green Water Clear 574 21 30 90 70° 754-1106-1-ND 22 1.61 = 11.83 | 754-1106-2-ND 2,000 65.00/M | APL3015CGCK-FO1 
HE Red Water Clear 627 2.0 30 20 70° 754-1107-1-ND A7 1.24 9.08 | 754-1107-2-ND 2,000 50.00/M | APL3015EC-FO1 
Mega Green Water Clear 574 21 30 140 70° 754-1108-1-ND 52 3.90 28.60 | 754-1108-2-ND 2,000 | 156.00/M | APL3015MGC-FO1 
Blue Water Clear 468 3.2 30 120 70° 754-1109-1-ND 52 3.90 28.60 | 754-1109-2-ND 2,000 | 156.00/M | APL3015PBC/A-F01 
45 |30x1.5mm Super Orange | Water Clear 610 21 30 300 70° 754-1110-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1110-2-ND 2,000 53.00/M | APL3015SECK-FO1 
: : Super Green | Water Clear 565 2.2 25 20 70° 754-1111-1-ND A5 1.13 8.25 | 754-1111-2-ND 2,000 45.00/M | APL3015SGC-F01 
Super Red Water Clear 660 1.85 30 150 70° 754-1112-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1112-2-ND 2,000 53.00/M | APL3015SRCPRV-F01 
Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 240 70° 754-1113-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1113-2-ND 2,000 53.00/M | APL3015SURCK-FO1 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 150 70° 754-1114-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1114-2-ND 2,000 53.00/M | APL3015SYCK-FO1 
Green Water Clear 515 3.3 25 850 70° 754-1115-1-ND 72 5.36 39.33 | 754-1115-2-ND 2,000 | 215.00/M | APL3015ZGC-FO1 
Green Water Clear 574 21 30 40 120° 754-1116-1-ND A7) 1.289.385 | 754-1116-2-ND 2,000 51.00/M | APT1608CGCK 
HE Red Water Clear 627 2.0 30 12 120° 754-1117-1-ND 13 94 6.88 | 754-1117-2-ND 2,000 38.00/M | APT1608EC 
Mega Green Water Clear 574 21 30 70 120° 754-1118-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1118-2-ND 2,000 | 167.00/M | APT1608MGC 
Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° 754-1119-1-ND 52 3.90 28.60 | 754-1119-2-ND 2,000 | 156.00/M | APT1608PBC/A 
Super Orange | Water Clear 610 21 30 160 120° 754-1120-1-ND 16 61.16 = =©8.53 | 754-1120-2-ND 2,000 47.00/M | APT1608SECK 
16 |1.6x0.8mm | SuperGreen | Water Clear 565 2.2 25 15 120° 754-1121-1-ND 13 94 6.88 | 754-1121-2-ND 2,000 38.00/M | APT1608SGC 
Super Red Water Clear 660 1.85 30 100 120° 754-1122-1-ND 13 98 7.15 | 754-1122-2-ND 2,000 39.00/M | APT1608SRCPRV 
Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 150 120° 754-1123-1-ND 16 61.16 8.53 | 754-1123-2-ND 2,000 47.00/M | APT1608SURCK 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 120 120° 754-1124-1-ND 16 61.16 8.53 | 754-1124-2-ND 2,000 47.00/M | APT1608SYCK 
Yellow Water Clear 590 21 30 8 120° 754-1125-1-ND 13 94 6.88 | 754-1125-2-ND 2,000 38.00/M | APT1608YC 
Green Water Clear 515 3.3 25 300 120° 754-1126-1-ND 72 5.36 39.33 | 754-1126-2-ND 2,000 | 215.00/M | APT1608ZGC 
Green Water Clear 574 21 30 40 120° 754-1127-1-ND AZ 1.24 9.08 | 754-1127-2-ND 2,000 50.00/M | APT2012CGCK 
HE Red Water Clear 627 2.0 30 12 120° 754-1128-1-ND 13 94 6.88 | 754-1128-2-ND 2,000 38.00/M | APT2012EC 
Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° 754-1129-1-ND 52 3.90 28.60 | 754-1129-2-ND 2,000 | 156.00/M | APT2012PBC/A 
Super Orange | Water Clear 610 21 30 160 120° 754-1130-1-ND AZ 1.24 = 9.08 | 754-1130-2-ND 2,000 50.00/M | APT2012SECK 
17 |2.0x1.25mm| Super Green | Water Clear 565 2.2 25 15 120° 754-1131-1-ND 13 94 6.88 | 754-1131-2-ND 2,000 38.00/M | APT2012SGC 
Super Red Water Clear 660 1.85 30 100 120° 754-1132-1-ND 14° 1.01 7.43 | 754-1132-2-ND 2,000 41.00/M | APT2012SRCPRV 
Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 150 120° 754-1133-1-ND A7 1.24 9.08 | 754-1133-2-ND 2,000 50.00/M | APT2012SURCK 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 120 120° 754-1134-1-ND AZ) 1.24 = 9.08 | 754-1134-2-ND 2,000 50.00/M | APT2012SYCK 
Yellow Water Clear 590 2.1 30 8 120° 754-1135-1-ND 13 98 7.15 | 754-1135-2-ND 2,000 39.00/M | APT2012YC 
Green Water Clear 574 21 30 40 120° 754-1136-1-ND 20 1.50 11.00 | 754-1136-2-ND 2,000 60.00/M | APT3216CGCK 
HE Red Water Clear 627 2.0 30 12 120° 754-1137-1-ND AZ 1.24 = 9.08 | 754-1137-2-ND 2,000 50.00/M | APT3216EC 
Mega Green Water Clear 574 21 30 70 120° 754-1138-1-ND 65 4.88 35.75 | 754-1138-2-ND 2,000 | 195.00/M | APT3216MGC 
Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° 754-1139-1-ND 52 3.90 28.60 | 754-1139-2-ND 2,000 | 156.00/M | APT3216PBC/A 
48 |32x1.6mm Super Orange | Water Clear 610 21 30 160 120° 754-1140-1-ND 18 (1.31 9.63 | 754-1140-2-ND 2,000 53.00/M | APT3216SECK 
: Super Green | Water Clear 565 2.2 25 15 120° 754-1141-1-ND AZ 1.24 = 9.08 | 754-1141-2-ND 2,000 50.00/M | APT3216SGC 
Super Red Water Clear 660 1.85 30 80 120° 754-1142-1-ND A7 1.24 9.08 | 754-1142-2-ND 2,000 50.00/M | APT3216SRCPRV 
Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 150 120° 754-1143-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1143-2-ND 2,000 53.00/M | APT3216SURCK 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 120 120° 754-1144-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1144-2-ND 2,000 53.00/M | APT3216SYCK 
Yellow Water Clear 590 2.1 30 8 120° 754-1145-1-ND AZ 1.24 9.08 _ | 754-1145-2-ND 2,000 50.00/M | APT3216YC 
HE Red/Green | Water Clear 627/565 2/2.2 30/25 12/12 120° 754-1146-1-ND 30) 2.21 16.23 | 754-1146-2-ND 2,000 89.00/M | APTB1612ESGC-F01 
19 |1.6x 1.25mm| Yellow/Green | Water Clear 590/574 2/21 30/30 100/50 120° 754-1147-1-ND 33° 2.44 = 17.88 | 754-1147-2-ND 2,000 98.00/M | APTB1612SYKCGKC-FO1 
Yellow/Green_| Water Clear 590/565 2.1/2.2 30/25 8/12 120° 754-1148-1-ND 302.21 16.23 _| 754-1148-2-ND 2,000 89.00/M | APTB1612YSGC-FO1 
HE Red/Green | Water Clear | 627/565 2/2.2 30/25 12/12 720° | 754-1749-1-ND 30.221 16.23 |754-1149-2-ND 2,000 | 89.00/M | APTB1615ESGC-FOt 
20 |1.6x1.5mm | Yellow/Green | Water Clear 590/574 2/21 30/30 100/50 120° 754-1150-1-ND 33° 2.44 = 17.88 | 754-1150-2-ND 2,000 98.00/M | APTB1615SYKCGKC-FO1 
Yellow/Green_| Water Clear 590/565 2.1/2.2 30/25 8/12 120° 754-1151-1-ND 302.21 16.23 _| 754-1151-2-ND 2,000 89.00/M | APTB1615YSGC-FO1 
Green Water Clear 574 21 30 200 50° 754-1152-1-ND 30 © 2.21 16.23 | 754-1152-2-ND 2,000 89.00/M | APTD3216CGCK 
HE Red Water Clear 627 2.0 30 50 40° 754-1153-1-ND 23° 1.73 12.65 | 754-1153-2-ND 2,000 69.00/M | APTD3216EC 
Mega Green Water Clear 574 21 30 350 50° 754-1154-1-ND 78 5.85 42.90 | 754-1154-2-ND 2,000 | 234.00/M | APTD3216MGC 
Blue Water Clear 468 3.2 30 220 50° 754-1155-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1155-2-ND 2,000 | 167.00/M | APTD3216PBC/A 
24 |3.2x1.6mm Super Orange | Water Clear 610 2.1 30 700 50° 754-1156-1-ND 28 © 2.06 15.13 | 754-1156-2-ND 2,000 83.00/M | APTD3216SECK 
| $ Super Green | Water Clear 565 2.2 25 50 40° 754-1157-1-ND 23° 1.73 12.65 | 754-1157-2-ND 2,000 69.00/M | APTD3216SGC 
Super Red Water Clear 660 1.85 30 300 50° 754-1158-1-ND 23° 1.73 12.65 | 754-1158-2-ND 2,000 69.00/M | APTD3216SRCPRV 
Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 500 50° 754-1159-1-ND 28 © 2.06 15.13 | 754-1159-2-ND 2,000 83.00/M | APTD3216SURCK 
Super Yellow | Water Clear 590 2: 30 250 50° 754-1160-1-ND 28 © 2.06 15.13 | 754-1160-2-ND 2,000 83.00/M | APTD3216SYCK 
Yellow Water Clear 590 21 30 30 40° 754-1161-1-ND 231.73 12.65 | 754-1161-2-ND 2,000 69.00/M | APTD3216YC 
Green Water Clear 574 24 30 200 70° | 754-1162-1-ND 2 1.58 11.55 | 754-1162-2-ND 2,000 | 63.00/M | APTL3216CGCK 
Blue Water Clear 468 3.2 30 200 70° 754-1163-1-ND 52 3.90 28.60 | 754-1163-2-ND 2,000 | 156.00/M | APTL3216PBC/A 
22 | 3.2x1.6mm | Super Orange | Water Clear 610 21 30 550 70° 754-1164-1-ND 19° 1.43 10.45 | 754-1164-2-ND 2,000 57.00/M | APTL3216SECK 
Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 550 70° 754-1165-1-ND 19 1.43 10.45 | 754-1165-2-ND 2,000 57.00/M | APTL3216SURCK 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 350 70° 754-1166-1-ND 19 1.43 10.45 | 754-1166-2-ND 2,000 57.00/M | APTL3216SYCK 
Green Water Clear 574 24 30 20 720° | 754-1167-1-ND 211.58 11.55 | 754-1167-2-ND 2,000 | 63.00/M | APTR3216CGCK 
HE Red Water Clear 627 2.0 30 12 120° 754-1168-1-ND AZ 1.24 9.08 | 754-1168-2-ND 2,000 50.00/M | APTR3216EC 
Blue Water Clear 468 3.2 30 60 120° 754-1169-1-ND 56 4.16 30.53 | 754-1169-2-ND 2,000 | 167.00/M | APTR3216PBC/A 
Super Orange | Water Clear 610 2.1 30 160 120° 754-1170-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1170-2-ND 2,000 53.00/M | APTR3216SECK 
23 | 3.2x1.6mm | Super Green | Water Clear 565 2.2 25 15 120° 754-1171-1-ND 16 61.16 8.53 | 754-1171-2-ND 2,000 47.00/M | APTR3216SGC 
Super Red Water Clear 660 1.85 30 80 120° 754-1172-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1172-2-ND 2,000 53.00/M | APTR3216SRCPRV 
Hyper Red Water Clear 650 1.95 30 150 120° 754-1173-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1173-2-ND 2,000 53.00/M | APTR3216SURCK 
Yellow Water Clear 590 21 30 8 120° 754-1175-1-ND A7 1.24 9.08 | 754-1175-2-ND 2,000 50.00/M | APTR3216YC 
Super Yellow | Water Clear 590 2.0 30 120 120° 754-1174-1-ND 18 1.31 9.63 | 754-1174-2-ND 2,000 53.00/M | APTR3216SYCK 
24 |35x2.8mm Pink Water Clear 0.3/0.2§ 3.3 30 290 120° 754-1312-1-ND 1.43 10.01 78.65 | 754-1312-2-ND 1,500 | 429.00/M | AA3528APR2C/A 
‘ : Purple Water Clear 0.2/0.1§ 3.3 30 160 120° 754-1313-1-ND 1.43 10.01 78.65 | 754-1313-2-ND 1,500 | 429.00/M | AA3528APR7C/A 
Circuit Board Indicator 
Green Diffused 565 2.2 25 20+ 40° 754-1236-1-ND 78 585 42.90 | 754-1236-2-ND 250 78.00 | WP7104ALUP/2GD-0L 
25 3mm HE Red Diffused 627 2.0 30 20+ 40° 754-1237-1-ND 78 5.85 42.90 | 754-1237-2-ND 250 78.00 | WP7104ALUP/2ID-OL. 
Super Red Diffused 660 1.85 30 300 40° 754-1238-1-ND 78 5.85 42.90 | 754-1238-2-ND 250 78.00 | WP7104ALUP/2SRD-OL 
Yellow Diffused 590 21 30 15$ 40° 754-1239-1-ND 78 5.85 42.90 | 754-1239-2-ND 250 78.00 | WP7104ALUP/2YD-OL 
High Power LED 
Blue Water Clear 452 3.2 350 5.5 100° 754-1314-1-ND 12.35 86.45 679.25 | 754-1314-2-ND 500 2223.00 | AAD1-90900B10ZC 
26 | 9.0x9.0mm Red-Orange Water Clear 640 2.5 350 12t 100° 754-1315-1-ND 6.18 43.23 339.63 | 754-1315-2-ND 500 1111.50 | AAD1-9090SE28ZC 
: ; Yellow Water Clear 590 25: 350 11.5¢ 100° 754-1316-1-ND 6.18 43.23 339.63 | 754-1316-2-ND 500 1111.50 | AAD1-9090SY28ZC 
Blue Water Clear 461 3.9 700 104 100° 754-1317-1-ND 13.98 97.83 768.63 | 754-1317-2-ND 500 2515.50 | AAD1-90900B11ZC/3 


§ Chromaticity Coordinates +$lv (mcd) @ 10mA flv (cd) @ 350mA A lv (cd) @ 700mA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 1 — Atlas 


LAMINA. Light Engines 


ewe 
eee 
e BRIGHT LIGHTS. 


Red V+ 
Red V- -— 


Dimensions in Inches (mm) 


Vt If Power Lumens | Kelvin T&R 
Typical | Typical Typical Typical Units | Digi-Key Price Each Pricing} | Lamina 
Fig. Color (Vt (A) (W)t (Im)t (K) | Part No. 1 10 50 250 | Part No. 
Atlas™ — RoHS Compliant 
1 R/G/B 4.6/6.9/6.9 | 0.35 | 1.6/2.4/2.4 | 69/109/29 — | 521-1035-1-ND 24.00 21.00 18.00 | 3930.00 | NT-43F0-0424 0.17 (4.32) 
Warm White 7.0 0.70 49 156 3,050 | 521-1037-1-ND 22.40 19.60 16.80 | 3668.00 | NT-42D1-0425 
Daylight White 7.0 0.70 49 244 4,700 | 521-1039-1-ND 21.56 18.87 16.17 | 3530.50 | NT-42D0-0426 
Red 46 0.70 3.2 109 — | 521-1054-ND 22.40 17.59 16.02 — | NT-41A0-0482 5 
Fig. 2 — Atlas 
5 Amber 5.1 0.70 3.6 131 — | 521-1055-ND 22.40 17.59 16.02 — | NT-41E0-0483 
Blue 6.9 0.70 48 63 — | 521-1056-ND 26.60 20.89 19.02 — | NT-42B1-0484 
Green 6.9 0.70 48 216 — | 521-1057-ND 26.60 20.89 19.02 — | NT-4201-0485 
Daylight White 6.6 0.70 49 164 4,700 | 521-1058-ND 27.72 21.76 19.82 — | NT-45D0-0447 
Warm White 6.6 0.70 49 119 3,050 | 521-1059-ND 27.72 21.76 19.82 — | NT-45D1-0446 
3 | Heatsink, 1” (25.4mm), for Atlas, BL-2000/4000............0... ee 521-1015-ND 19.42 17.38 16.17 — | HS-4100-0345 
0.17 (4.32) 
Titan™ — RoHS Compliant Say 
R/G/B 6.9/11.4/10.5| 1.05 | 7.3/12.0/11.0| 304/527/134 | — | 521-1045-ND 80.20 74.36 68.12 — | NT-53F0-0428 
Warm White 19.8 1.05 20.8 771 3,050 | 521-1044-ND 7712 71.50 65.50 — | NT-52D1-0430 
Daylight White 19.8 1.05 20.8 1146 4,700 | 521-1043-ND 77.12 71.50 65.50 — | NT-52D0-0429 
4 Red 13.3 1.05 14.0 570 — | 521-1062-ND 84.83 78.65 71.50 — | NT-51A0-0468 
Amber 14.5 1.05 15.2 578 — | 521-1063-ND 84.83 78.65 71.50 — | NT-51E0-0481 
Blue 19.7 1.05 20.7 244 — | 521-1064-ND 92.54 85.80 78.00 — | NT-52B1-0469 
Green 214 1.05 22.2 942 — | 521-1065-ND 100.26 92.95 84.50 — | NT-52C1-0470 
Heatsink, 1” (25.4mm), for Titan, BL-3000....... 0... eee 521-1016-ND 25.62 22.90 21.35 — | HS-5100-0346 
5 
Heatsink, 2.36” (59.94mm), for Titan, BL-3000 ............ eee 521-1068-ND 32.02 25.14 22.90 — | HS-5200-0493 
TitanTurbo™ — RoHS Compliant 
F Daylight White 11.3 5.0 56.5 1853 4,700 | 521-1060-ND 131.10 121.55 110.50 — | NT-54D0-0487 
Warm White 11.3 5.0 56.5 1058 3,050 | 521-1061-ND 131.10 121.55 110.50 — | NT-54D1-0486 Fig. 4 - Titan 
Accessories 0.660 
(16.76) 4X90.126 (3.20) 
THRU 
EZConnect Board with Connector for BL-4000 Series..................0...eceeeeeeeee ee 521-1024-ND 8.84 7.74 5.53 — | EZ-4000-3357 
EZConnect Assembly Cable for BL-4000 Series...................0eceeceeeeeeeee eee eeee §21-1025-ND® 4.50 3.94 2.82 — | EZ-46WH-0354 
EZConnect Board for Atlas Series, R/G/B............. 000.000 cece cee cece eee e eee e eee 521-1036-ND@ 33.00 25.91 21.62 — | EZ-43F0-0431 
EZConnect Board for Atlas Series, Warm White...................0cccececeeeeeeenee eee 521-1038-ND@ 31.40 24.65 20.57 — | EZ-42D1-0432 
EZConnect Board for Atlas Series, Daylight White ............. 00... ccc ceeeee eee eee eee 521-1040-ND® 30.56 23.99 20.02 — | EZ-42D0-0433 
EZConnect Wire Harness for Titan Series ..............0.....0cceceeeeeeeeeeeeteeeeeeeee 521-1046-ND@ 7.50 6.57 5.63 — | NT-SOWH-0427 
Lens, Optic Medium with holder for Atlas Series..........0. 00... 0eeeeeeeeeeeee eee eeee 521-1041-ND@ 5.62 4.42 3.69 — | OP-4FM1-0442 
Lens, Optic Wide with holder for Atlas Series 521-1042-ND@ 5.62 4.42 3.69 — | OP-4FW1-0441 
Lens, Optic Narrow with holder for Atlas R/G/B Series 521-1066-ND@ 10.00 7.85 7.16 — | OP-4LN1-0457 
Lens, Optic Narrow with holder for Atlas White Series... 521-1067-ND®@ 10.00 7.85 7.15 — | OP-4LN2-0492 
Lens, Optic Narrow 10 Degrees with holder for Titan White Series ....................5 521-1050-ND® 26.00 20.41 18.59 — | OP-5LN1-0451 5.4045 
Lens, Optic Narrow 10 Degrees with holder for Titan Series.........0.........00000eee 521-1069-ND@ NEW! 29.00 25.38 22.77 — | OP-5LN1-0499 (137.25) 
Lens, Optic Narrow 25 Degrees with holder for Titan Series ..................0.0ee2eeee §21-1051-ND® 20.00 15.70 14.30 — | OP-5LN2-0445 
Lens, Optic Medium 30 Degrees with holder for Titan Series ...................00.0ee0e §21-1052-ND® 20.00 15.70 14.30 — | OP-5LM3-0455 
Lens, Optic Wide 45 Degrees with holder for Titan Series .................0..02:eeeeeee 521-1053-ND@ 20.00 15.70 14.30 — | OP-5LW4-0456 
Kits 
Atlas) RIGIB tscvcvesnatescavorncutencevieanessesvesanulasaezasoenexaatostienenheus dances §21-1032-ND 287.50 =- =- — | DK-04F0-0396 
AMES AZOVAG WHIT htuceeieite kN ES cee eh EN Ra Dace i iat §21-1033-ND 138.75 =— =_ — | DK-04D0-0394 
‘Atlas: 230VAG)'WHIt6:...csiscvscsunveseris aincasssbaaduantecbonasniessebvaiacadddeeoaaents 521-1034-ND 137.50 _ = — | DK-04D0-0395 Fig.6-SoL NEW! 
Titan, White 521-1047-ND 287.50 =_ _ — | DK-05D0-0399 
Titan, Red, Green, Blue. 521-1048-ND 356.25 =_ =_ — | DK-05F0-0398 
Input Voltage Kelvin 
Typical Power Lumens Units Digi-Key Price Each Lamina 
Fig. Color (VAC) (Ww) (Im) (K) Part No. 1 10 50 Part No. 
NEW! SoL™ — RoHS Compliant NEW! 
Warm White 12 74 200 3,050 §21-1072-ND 61.98 54.24 48.66 RL-16D2-0496 
6 | Daylight White 12 74 200 4,700 §21-1070-ND 61.98 54.24 48.66 RL-16D0-0460 
TruColor 12 74 120 3,050 521-1071-ND 61.98 54.24 48.66 RL-16D1-0518 
@ RoHS Compliant — + Optical and electrical specifications are given for the specified drive current at a 25° junction temperature + For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ENFIS LED Arrays and Engines Dimensions in mm 
Peak Typical Maximum Typical 
Emitted Wavelength VE If Lumens Digi-Key Price Each 
Fig. Color (nm) (Vv) (A) (Im) Part No. 1 10 50 
Uno Tag Arrays — RoHS Compliant 
Ultra Violet 375 18.0 1.00 _ 722-1030-ND 221.96 197.94 186.47 
Violet 405 19.0 2.00 = 722-1031-ND 221.96 197.94 186.47 
Blue 465 16.0 2.40 350 722-1026-ND 157.52 140.47 132.33 
1 Green 520 16.0 2.40 980 722-1027-ND 157.52 140.47 132.33 
Amber 595 11.5 1.60 400 722-1025-ND 157.52 140.47 132.33 Fig.2 NEW! 
Red 630 11.8 1.55 430 722-1029-ND 157.52 140.47 132.33 ‘9: . 
Infra-Red 870 8.0 2.30 - 722-1028-ND 221.96 197.94 186.47 
White = 16.0 2.40 1000 722-1032-ND 157.52 140.47 132.33 
NEW! Uno-Plus Arrays — RoHS Compliant NEW! 
Ultra Violet 375 33.0 0.75 - 722-1068-ND 272.08 242.63 228.57 
Violet 405 30.0 1.67 = 722-1069-ND 272.08 242.63 228.57 
Blue 465 30.0 1.67 325 722-1062-ND 217.66 194.11 182.86 
Green 520 28.4 1.75 1050 722-1063-ND 217.66 194.11 182.86 
2 Amber 595 22.3 2.25 1000 722-1064-ND 217.66 194.11 182.86 
Red 630 20.2 2.475 800 722-1065-ND 217.66 194.11 182.86 
Infra-Red 870 17 2.95 _ 722-1067-ND 272.08 242.63 228.57 
White _ 28.8 1.75 1300 722-1066-ND 234.85 209.43 197.30 
RGBA - = 2.115 820 722-1070-ND 217.66 194.11 182.86 
Quattro Arrays — RoHS Compliant 
Ultra Violet 375 36.5 5.5 =_ 722-1004-ND 2141.53 1970.48 _ 
Violet 405 38.1 10.5 _- 722-1001-ND 2141.53 1970.48 _ 
Blue 465 33.4 12.0 3700 722-1006-ND 1481.32 1363.00 1322.40 
3 Green 520 31.9 12.5 10300 722-1007-ND 1481.32 1363.00 1322.40 
Amber 595 23.5 17.0 9500 722-1002-ND 1481.32 1363.00 1322.40 
Red 630 24 16.7 8300 722-1003-ND 1481.32 1363.00 1322.40 
Infra-Red 870 15.4 13.0 = 722-1008-ND 2141.53 1970.48 = 
RGBA _ - 14.4 8000 722-1005-ND 1481.32 1363.00 1322.40 
NEW! Quattro-Mini Arrays — RoHS Compliant NEW! 
Ultra Violet 375 34 2.95 _- 722-1041-ND 1186.13 1085.11 1059.85 
Violet 405 32 5.0 =— 722-1042-ND 1186.13 1085.11 1059.85 
Blue 465 34 47 1050 722-1035-ND 771.91 706.17 689.73 
Green 520 35 4.575 4230 722-1036-ND 771.91 706.17 689.73 5 7 
4 Amber 595 28 5.7 2810 722-1037-ND 771.91 706.17 689.73 | | Fig. 4 NEW! 
Red 630 27 5.925 3100 722-1038-ND 771.91 706.17 689.73 
Infra-Red 870 17 5.9 = 722-1040-ND 1186.13 1085.11 1059.85 
White _ 34 47 3875 722-1039-ND 821.88 751.88 734.38 
RGBA _ - _ 1569 722-1043-ND 821.88 751.88 734.38 
Peak Typical Output Typical 
Emitted Wavelength | Input Voltage Power Lumens Digi-Key Price Each 
Fig. Color (nm) (V) (W) (Im) Part No. 1 10 50 
Uno Air Light Engine 
Ultra Violet 375 12 18 _ 722-1020-ND 403.92 366.21 348.98 
Violet 405 12 38 _ 722-1024-ND 403.92 366.21 348.98 
Blue 465 12 38 200 722-1022-ND 249.17 222.20 209.33 
5 Green 520 12 38 800 722-1023-ND 249.17 222.20 209.33 
Amber 595 9 18 300 722-1017-ND 249.17 222.20 209.33 
Red 630 9 18 340 722-1019-ND 249.17 222.20 209.33 
Infra-Red 870 5 18 = 722-1018-ND 403.92 366.21 348.98 
White = 12 38 850 722-1021-ND 267.78 238.80 224.97 
NEW! Uno-Plus Light Engine — RoHS Compliant NEW! 
Ultra Violet 375 48 25 = 722-1077-ND 394.40 357.57 340.75 
Violet 405 48 50 = 722-1078-ND 394.40 357.57 340.75 
Blue 465 48 50 260 722-1071-ND 280.67 250.30 235.79 
Green 520 48 50 1000 722-1072-ND 280.67 250.30 235.79 
6 Amber 595 48 50 700 722-1073-ND 280.67 250.30 235.79 
Red 630 28 50 600 722-1074-ND 280.67 250.30 235.79 
Infra-Red 870 48 50 = 722-1076-ND 394.40 357.57 340.75 
White — 48 50 1100 722-1075-ND 306.45 273.28 251.45 
RGBA - 48 50 700 722-1079-ND 505.92 458.68 437.10 
Uno-Plus Air Light Engine — RoHS Compliant 
Ultra Violet 375 48 25 =_ 722-1085-ND NEW! 463.76 420.46 400.68 are ot 
Violet 405 48 50 _ 722-1086-ND NEW! 463.76 420.46 400.68 | eran! | 
Blue 465 48 50 260 722-1080-ND NEW! 316.47 282.22 259.68 
Green 520 48 50 100 722-1081-ND NEW! 316.47 282.22 259.68 
6 Amber 595 48 50 700 722-1082-ND NEW! 463.76 420.46 400.68 
Red 630 48 50 600 722-1083-ND NEW! 316.47 282.22 259.68 | 
Infra-Red 870 48 50 _— 722-1084-ND NEW! 488.31 435.46 400.68 
White _— 48 50 1100 722-1034-ND 342.25 305.21 280.83 
RGBA = 48 50 700 722-1033-ND 583.44 528.96 489.06 
Quattro Air Light Engine 
Ultra Violet 375 48 200 = 722-1015-ND 2471.00 2273.63 — 
Violet 405 48 200 _ 722-1014-ND 2471.00 2273.63 _ 
Blue 465 48 200 2000 722-1009-ND 1976.80 1818.90 1764.72 
7 Green 520 48 200 6400 722-1010-ND 1976.80 1818.90 1764.72 
Amber 595 48 200 6000 722-1013-ND 1976.80 1818.90 1764.72 
Red 630 48 200 5700 722-1012-ND 1976.80 1818.90 1764.72 
Infra-Red 870 48 200 _ 722-1016-ND 2471.00 2273.63 - 
RGBA _ 48 200 4700 722-1011-ND 2141.53 1970.48 1911.78 
NEW! Quattro-Mini Light Engine — RoHS Compliant NEW! 
Ultra Violet 375 48 100 _ 722-1050-ND 1611.57 1482.85 1438.68 
Violet 405 48 160 =— 722-1051-ND 1611.57 1482.85 1438.68 
Blue 465 48 160 1050 722-1044-ND 1087.51 994.89 971.73 
Green 520 48 160 4230 722-1045-ND 1087.51 994.89 971.73 
8 Amber 595 48 160 2810 722-1046-ND 1087.51 994.89 971.73 
Red 630 48 160 3100 722-1047-ND 1087.51 994.89 971.73 z 
Infra-Red 870 48 100 = 722-1049-ND 1611.57 1482.85 1438.68 |_| Fig. 8 NEW! 
White = 48 160 3875 722-1048-ND 1128.27 1032.18 1008.15 
RGBA =- 48 160 1569 722-1052-ND 1120.38 1024.96 1001.10 
NEW! Quattro-Mini Air Light Engine — RoHS Compliant NEW! 
Ultra Violet 375 48 100 - 722-1059-ND 1651.16 1519.28 1474.02 
Violet 405 48 160 _ 722-1060-ND 1651.16 1519.28 1474.02 
Blue 465 48 160 1050 722-1053-ND 1531.12 1408.83 1366.86 
Green 520 48 160 4230 722-1054-ND 1531.12 1408.83 1366.86 
8 Amber 595 48 160 2810 722-1055-ND 1531.12 1408.83 1366.86 
Red 630 48 160 3100 722-1056-ND 1531.12 1408.83 1366.86 
Infra-Red 870 48 100 _ 722-1058-ND 1651.16 1519.28 1474.02 
White — 48 160 1569 722-1057-ND 1570.71 1445.25 1402.20 
RGBA =- 48 160 3875 722-1061-ND 1651.16 1519.28 1474.02 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 


LED Incandescent Replacements 


Chicago Miniature Incandescent replacements have extremely high brightness with low current draw. Long life typically 100K hours vs. 10K hours. Storage Temp: -25°C ~ 80°C Ambient Temp: -20°C ~ 60°C 


Fig. 4 
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Replaces incandescent lamps: 


- 12V AC/DC 12MB, 181, 756, 


Replaces incandescent lamps: 
-12VDC 394, 330, 382 


Replaces incandescent lamps: 
- 12V DC 336, 386, 393 


Replaces incandescent lamps: 
- 12V AC/DC 18, 37, 70, 73, 74 


Replaces incandescent lamps: 
- 12V AC/DC 192, 124, 158, 161, 
168, 193, 194, 658, 184 


1488, 1815, 1894, 1889, 1891, 
1893, 1898 
- 24V AC/DC 24MB, 1437, 1818 


Replaces incandescent lamps: 
- 24V AC/DC 24MB, 1437, 1818 
- 28V AC/DC 313, 757, 1819, 


~ 24V DC and 28V DC 327, 376, - 24V DC and 28V DC 276, 334, 388 | -24V AC/DC and 28V AC/DC 17,85 | - 24V AC/DC and 28V AC/DC 152, - 28V AC/DC 313, 757, 1819, 1820, 1820, 1829, 1843, 1864, 1873 


385, 387 400, 464, 585, 655, 656, 657 1829, 1843, 1864, 1873 
Cur- Lumi. | Wave- Cur- Lumi. | Wave- 
rent | Intensity | length | Digi-Key Price Each CML rent | Intensity | length | Digi-Key Price Each CML 
Fig. Color Voltage | (mA) med (nm) | Part No. di 25 100 | Part No. Fig. Color Voltage | (mA) med (nm) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
15101 Series T 1 3/4 Midget Flange Based LED Blue | 28AC/DC | 5/10} 250 | 470 | L1049-ND 10.35 839 6.07 | 1511A45B3 
Red te00. 1) 44) 930.1 630 |Lii05ND 534.433 3.43 | 1510125URa 3 | White Clear | 28ac/0c | 5/10 | 500 — | L1053-ND®@ 10.35 839 6.07 | 1511A45w3 
ie toc | 14 | oto | 505 | LitoeNDe 948 7.69 5.56 | 110125UG3 White Diff. | 28AC/DC | 5/10) 250 — | L1054-ND® 10.35 839 6.07 | 1511A4sw3D 
Yellow j20c | 14 | 280 | 587 | L1106-ND 5.34 4.33 3.13 | 1510125uy3 1511B Series T 3 1/4 Wedge Based LED 
Blue 120e | 14 350 470 | L1103-ND 9.48 7.69 5.56 | 151012583 Red y2acioc | 7/14] 330 630 | L1057-ND® 6.21 5.03 3.64 | 1511B25UR3 
White Clear | 12DC 14 700 — | U1107-ND@ 948 7.69 5.56 | 1510125w3 Green 12AC/DC | 7/14] 910 525 | L1056-ND 10.35 8.39 6.07 | 1511B25UG3 
White Diff. | 12DC 14 350 — | U108-ND 948 7.69 5.56 | 1510125W3D Yellow | 12AC/DC | 7/14 | 280 587 | L1058-ND 6.21 5.03 3.64 | 1511B25UY3 
Red cave | 14 | 330 | 630 | Litt-ND® 557 452 3.27 | 1510135UR3 Blue | 12AC/DC | 7/14] 350 | 470 | L1055-ND 10.35 839 6.07 | 1511B25B3 
Ghai sane | 14| oto | 525 | Uttt0-NDe® 972 788 5.70 | 1510135UG3 White Clear | 12Ac/0C | 7/14] 700 — |L1059-ND 1035 839 6.07 | 1511B25w3 
1 | Yellow cane | 14/280 | 5e7 | uit2-ND 557 452 3.27 | 1510135UY3 White Diff. | 12AC/DC | 7/14} 350 — |L1060-ND 1035 839 6.07 | 1511B25w3D 
Blue 240C | 14 | 350 | 470 | L1109-ND 9.72 7.88 5.70 | 1510135B3 Red 24ac/DC | 744) 330 | 630 | L1063-ND 6.21 5.03 3.64 | 1511B35UR3 
White Diff. | 2400 | 14 ] 350 — |L114-ND 9.72 7.88 5.70 | 1510135W3D Green | 24aC/DC | 7/14] 910 | 525 | L1062-ND@ 10.35 8.39 6.07 | 1511B35UG3 
Radi oc | 14 | 330 | 630 | Latt7-NDe® 557 452 3.97 | 1510/45UR3 4 | Yellow | 24ac/oc | 744] 280 | 587 | L1064-ND 6.21 5.03 3.64 | 1511B35UY3 
Green osc | 14| oto | 595 | Latte-NDe 972 7.88 5.70 | 1510145UG3 Blue | 24ac/DC | 7/14 | 350 | 470 | L1061-ND 10.35 839 6.07 | 1511B35B3 
Yellow ospc | 14| oso | se7 |uitieNDe 557 459 397 | 4s10145uv3 White Clear | 24Ac/DC | 7/14] 700 — |L1065-ND 1035 839 6.07 | 1511B35Ww3 
aie sane | 14 | 50 | 470 WERE 972 7.88 70 |4sio14sna White Diff. | 24ac/DC | 7/14} 350 — |L1066-ND 1035 839 6.07 | 1511B35W3D 
White Clear | 28D¢ | 14 | 700 — | L1119-ND® 9.72 7.88 5.70 | 1510145W3 Red 28AC/DC | 7414) 330 | 630 | L1069-ND 6.21 5.03 3.64 | 1511B45UR3 
White Diff. | 28Dc | 14 | 350 — |L1120-ND 972 7.88 5.70 | 1510145W3D Green | 28AC/DC | 7/14] 910 | 525 | L1068-ND 10.35 8.39 6.07 | 1511B45UG3 
15121 Series T 1 3/4 Midget Groove Based LED Yellow | 28AC/DC | 714] 280 | 587 | L1070-ND 6.21 5.03 3.64 | 1511B45UY3 
Blue | 28AC/DC | 7/14 | 350 | 470 | L1067-ND 10.35 839 6.07 | 1511B45B3 
Red 1206) 74) 380 | 680 SD 808 4.80 8.54 | 15127125UR3 White Clear | 28acyoc | 7/14] 700 | — |Li071-ND 1035 839 6.07 | 1511B45w3 
Green 1206 | 7/14 | 910 | 525 | L1122-ND 10.18 8.25 5.97 | 1512125UG3 White diff. | 28acroc | 714) 350 — |.1072-ND 1035 8.39 6.07 | 1511B45w3D 
Yellow y20c | 7/14| 280 | 587 | L1124-ND@ 6.03 4.89 3.54 | 1512125uY3 
Blue ape | 744) 350 | 470 | L1121-ND 10.18 825 5.97 | 151212583 18602 Series T 3 1/4 Bayonet Based LED 
White Clear | 1206 | 7/14] 700 — |11023-ND 1018 825 5.97 | 1512125w3 Red j2acioc | 15 | 350 | 630 | L1073-ND@ 6.82 5.53 4.00 | 18602250 
White Diff. | 120¢ | 7/14] 350 — | 11024-ND 1018 825 5.97 | 1512125w3D Green | 12AC/DC | 15 | 1000 | 525 | L1074-ND@ 11.05 8.96 6.48 | 18602251 
fed pape | 7na| 330 | e20 WGRCRNIOMN 621 soa 36a | 4exaiasura Yellow | 12AC/DC | 15 | 300 | 587 | L1075-ND 682 553 4.00 | 18602252 
Gren | aioe | ma | sia | 525 | teeND 1095 809 cor | sr2isues wnt, | 202 | 15 | ao | RRR 88s em | aeor 
allow 24DG | 74) 260 |) 587 egy O21 5.08 8.64 | T8121S5Uy3 White Diff. | 12AC/DG | 15 | 375 — |L1078-ND 11.05 896 6.48 | 1860225w3D 
2 Blue 240c | 714] 350 | 470 | L1025-ND® 10.35 839 6.07 | 1512135B3 
White Clear | 24D | 7/14} 700 — | 11029-ND® 1035 839 6.07 | 1512135W3 Green | 24AC/DC | 15 | 1000 | 525 | L1080-ND® 11.05 8.96 6.48 | 18602351 
White Diff. | 24D¢ | 7/14] 350 — |11030-ND 1035 839 6.07 | 1512135W3D Yellow | 24AC/DC | 15 | 300 | 587 | L1081-ND 682 5.53 4.00 | 18602352 
‘a ssoc | anal aa0 | ego WERENT ec: 50a aca | ts1zasura 5 Blue | 24ac/Dc | 15 | 400 | 470 | L1082-ND 11.05 8.96 6.48 | 18602357 
; ; ; White Clear | 24ac/0¢ | 15 | 750 — | L1083-ND® 11.05 896 6.48 | 18602353 
Green 28DG | m4) S10 | 525 Re 1035 8.39 6.07 | 15127145063 White Diff. | 24ac/oc | 15 | 375 | — | L1084-ND@ 11.05 8.96 6.48 | 1860235w3D 
Yellow 280¢ | 7414] 280 | 587 | L1034-ND 621 5.03 3.64 | 1512145UY3 
Blue 28DC | 744] 350 470 | L1031-ND 1035 8.39 6.07 | 151214583 Red 2BAC/DC | 15 350 630 | LI085-ND@ 682 5.53 4.00 | 18602450 
White Clear | 280C | 7/14] 700 — | L1035-ND@ 10.35 8.39 6.07 | 1512145w3 Green | 28AC/DC | 15 | 1000 | 525 | L1086-ND 11.05 8.96 6.48 | 18602451 
White Diff. | 2806 | 7/14) 350 — | l1036-ND 10.35 8.39 6.07 | 1512145w3D Yellow | 28AC/DC | 15 | 300 | 587 | L1087-ND 6.82 5.53 4.00 | 18602452 
Blue | 28Ac/DC | 15 | 400 | 470 | L1088-ND 11.05 8.96 6.48 | 18602457 
SS11A Series 11 3/4: Wedge Based LED White Clear | 2sac/oc | 15 | 750 | — | L1089-ND@ 11.05 8.96 6.48 | 1860245w3 
Red 12AC/DC | 6/12 280 630 | L1039-ND 621 5.03 3.64 | 1511A25UR3 White Diff. | 28AC/DC | 15 375 — | L1090-ND® 11.05 896 6.48 | 1860245w3D 
Green | 12AC/DC | 6/12] 780 | 525 | L1038-ND 10.35 8.39 6.07 | 1511A25UG3 Fo60 Series 95/4 Bayonet Based MUTED 
Yellow | 12AC/0C | 6/12] 240 | 587 | L1040-ND® 6.21 5.03 3.64 | 1511A25UY3 
Bue | t2acioc | et2! 300 | 470 | L1037-ND 1035 839 6.07 |1511A25B3 Red 2aaciDc | 917] 3x400 | 630 | L1O91-ND 14.04 11.38 8.23 | 18620350 
White Clear | 12ac/00 | et2 | 600 — |tosenn 1025 839 607 | 1S11A25w3 Green | 24aC/DC | 5/10 | 3x680 | 525 | L1092-ND 26.33 21.34 15.44 | 18620351 
White Diff. | 12ac/0c | 6/12) 300 — | L1042-nD 1035 8.39 6.07 | 1511A25w3D Yellow | 24AC/DC | 9/17 | 3x350 | 587 | L1093-ND 14.04 11.38 8.23 / 18620352 
Blue | 24ac/DC | 9/17 | 3x450 | 470 | L1094-ND@ 26.33 21.34 15.44 | 18620357 
Red 24aC/DC | 5/10) 230 | 630 | LIO4S-ND® 6.21 5.03 3.64 | 1511A3SUR3 White Clear | 24ac/0c | 9/17 | 3x850 | — | L1095-ND® 26.33 21.34 15.44 | 1862035W3 
3] Green) 24AC/DC | 5/10) 650 |) 525 | L1044-ND 10.35 8.39 6.07 | 1511A35UG3 5 | White ditt. | 24acioc | 917 | 3x425 | — | Li096-ND 2633 21.34 15.44 | 1862035W3D 
Yellow | 24AC/0C | 5/10] 200 | 587 | L1046-ND 621 5.03 3.64 | 1511A35UY3 
sue |o4acoc| sio| 250 | 470 WMMGReNMN 1095 @39 G07 | 15i1AasEe Red 2BAC/DC | 9/17] 3x400 | 630 | L1097-ND@ 14.04 11.38 8.23 | 18620450 
White clea’ | Saacrne:|.ed0'|| “S00 — RENN! i095 999 607 | 1s11aa5wa Green | 28AC/DC | 5/10 | 3x680 | 525 | L1098-ND 26.33 21.34 15.44 | 18620451 
wari ort. | 24acme| so | 950 — [RRR joss as9 607 |asi1aaswan Yellow | 28AC/DC | 9/17 | 3x350 | 587 | L1099-ND 14.04 11.38 8.23 | 18620452 
Blue | 28AC/DC | 9/17 | 3x450 | 470 | L1100-ND 26.33 21.34 15.44 | 18620457 
Red 2BAC/DC | 5/10) 230 630 | L1051-ND 6.21 5.03 3.64 | 1511A45UR3 White Clear | 28AC/DC | 9/17 | 3x850 | — | L1101-ND 26.33 21.34 15.44 | 1862045W3 
Green | 28AC/DC | 5/10 | 650 525 | LI050-ND 10.35 8.39 6.07 | 1511A45UG3 White Diff. | 28AC/DC | 9/17 | 3x425 | — | L1102-ND 26.33 21.34 15.44 | 1862045w3D 
Yellow | 28AC/0C | 5/10] 200 | 587 | L1052-ND 621 5.03 3.64 | 1511A45UY3 
@ RoHS Compliant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Wave Length} Typ. lo Typ. Vf | Typ. If} Digi-Key Pricing Tape & Reelt _| Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (V) (mA) | Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing Part No. 
2 Red/Yellow 630/585 4.0/8.0 2.0/2.1 20.0 | 350-1352-1-ND 92 17.88 66.00) — — | 597-7731-107 
3 AlGaAs Red 660 20.0 1.75 10.0 | 350-1354-1-ND 97 =618.77 =69.30) — — | 597-3121-207 
4 Red/Yellow 635/586 7.3/6.8 2.0/2.0 10.0 | 350-1359-1-ND 141 22.01 82.36; — — | 597-7731-207 
6A Red/Green/Blue 645/466/570| 10/5/16 2/3.8/2 20.0 | 350-1547-1-ND 6.00 125.00 400.00; — — | 592-3535-013 
7 Blue 428 6.0 3.5 20.0 | 350-1535-1-ND 3.27 67.79 257.13} — — | 591-2601-013 
White — 19.23 3.5 20.0 | 350-1537-1-ND 3.49 76.37 283.66; — — | 591-2801-013 
8 Blue 428 6.0 3.5 20.0 | 350-1536-1-ND 3.27 67.79 257.13} — — | 591-2601-113 
White — 37.6 3.5 20.0 | 350-1538-1-ND 3.49 76.37 283.66; — — | 591-2801-113 3 
RoHS Compliant 
Red 630 40 2.0 20.0 | 350-1568-1-ND 83 16.09 59.40] 3,000] 257.40/M | 597-3001-107F 
1 Green 565 12.0 2.0 20.0 | 350-1569-1-ND 83 16.09 59.40] 3,000] 257.40/M | 597-3301-107F 
Yellow 585 8.0 21 20.0 | 350-1570-1-ND 93 17.96 66.30] 3,000] 287.30/M | 597-3401-107F 
Red/Green 630/565 4.0/12.0 2.0/2.0 20.0 | 350-1571-1-ND 1.06 21.16 79.17 | 3,000) 348.08/M | 597-7701-107F 
2 Yellow/Green 585/565 8.0/12.0 2.1/2.0 20.0 | 350-1572-1-ND 1.25 24.80 92.80 | 3,000) —408.00/M | 597-7721-107F 
Red/Yellow 630/585 4.0/8.0 2.0/2.1 20.0 | 350-1573-1-ND 97 = 18.77 69.30 | 3,000} + 300.30/M | 597-7731-107F 
Green 565 8.0 21 20.0 | 350-1574-1-ND 83 16.09 59.40] 2,000] 257.40/M | 597-3301-207F 
AlGaAs Red 660 20.0 1.75 10.0 | 350-1575-1-ND 76 = 14.63 = 54.00] 2,000} + 234.00/M | 597-3121-207F 
3 Yellow 586 6.0 21 20.0 | 350-1576-1-ND 83 16.09 59.40] 2,000} 257.40/M | 597-3401-207F 
Red 635 8.0 2.0 20.0 | 350-1577-1-ND 83 16.09 59.40] 2,000] 257.40/M | 597-3001-207F 
Blue 428 1 3.5 20.0 | 350-1588-1-ND 2.36 48.79 185.08 | 2,000) 841.25/M | 597-3601-207F 
White _ 135 3.5 20.0 | 350-1589-1-ND 3.46 75.60 280.80 | 2,000) 1350.00/M | 597-3901-207F 
Red/Green 635/565 6.0/9.4 2.0/2.0 10.0 | 350-1578-1-ND 1.16 23.10 86.42 | 2,000) 379.95/M | 597-7701-207F 
4 Yellow/Green 585/565 4.0/9.4 2.0/2.0 10.0 | 350-1579-1-ND 1.03 20.38 76.27 | 2,000) 335.33/M | 597-7721-207F 
Red/Yellow 635/586 7.3/6.8 2.0/2.0 10.0 | 350-1580-1-ND 1.16 23.10 86.42 | 2,000) 379.95/M | 597-7731-207F 
AlGaAs Red 640 25.0 1:7 20.0 | 350-1792-1-ND 1.91 38.05 142.39} 600 427.17 | 595-2101-007F 
5 Green 567 11.0 21 20.0 | 350-1793-1-ND 1.91 38.05 142.39} 600 427.17 | 595-2301-007F 
Yellow 588 9.0 2.2 20.0 | 350-1794-1-ND 1.91 38.05 142.39} 600 427.17 | 595-2401-007F 
Red 638 23.9 1.8 10.0 | 350-1855-1-ND 3.24 67.21 254.93 | 360 483.89 | 592-2121-013F 
6B Green 569 941 21 10.0 | 350-1856-1-ND 3.24 67.21 254.93 | 360 483.89 | 592-2222-013F 
Yellow 595 33.6 2.0 10.0 | 350-1857-1-ND 3.30 72.10 267.80} 360 528.39 | 592-2727-013F 
Red/Grn.-Red/Grn. 628/570 6.5/8 2.0/2.0 30.0 | 350-1858-1-ND 4.12 90.16 334.88) 360 660.74 | 592-3030-013F 
6A} Ylw/Grn.-Yiw./Grn. 586/570 6.5/8 2.0/2.0 30.0 | 350-1859-1-ND 412 90.16 334.88] 360 660.74 | 592-3131-013F 
Red/Ylw.-Red/Ylw. 528/586 6.5/6.5 2.0/2.0 30.0 | 350-1860-1-ND 412 90.16 334.88) 360 660.74 | 592-3232-013F 
Red 628 5.0 2.0 10.0 | 350-1785-1-ND 1.83 36.35 136.01 | 1,600) 623.77/M | 591-2001-013F 
AlGaAs Red 645 14.0 1.75 10.0 | 350-1786-1-ND 1.91 38.05 142.39] 1,600) 653.04/M | 591-2101-013F 
Green 570 40 2.0 10.0 | 350-1787-1-ND 1.83 36.35 136.01 | 1,600) 623.77/M | 591-2301-013F 
f Yellow 590 5.0 2.0 10.0 | 350-1788-1-ND 1.83 36.35 136.01 | 1,600) 623.77/M | 591-2401-013F 
Blue 428 6.0 3.5 20.0 | 350-1584-1-ND 3.44 71.20 270.05 | 1,600) 1276.60/M | 591-2601-013F 
White — 19.23 3.5 20.0 | 350-1586-1-ND 3.67 80.22 297.96 | 1,600) 1461.15/M | 591-2801-013F 
Green 570 8.0 2.0 10.0 | 350-1581-1-ND 1.83 36.35 136.01 | 1,600) 623.77/M | 591-2301-113F 
AlGaAs Red 645 24.0 1.75 10.0 | 350-1582-1-ND 1.91 38.05 142.39] 1,600) 653.04/M | 591-2101-113F 
8 Yellow 590 8.0 2.0 10.0 | 350-1583-1-ND 1.83 36.35 136.01 | 1,600) 623.77/M | 591-2401-113F 
Blue 428 6.0 3.5 20.0 | 350-1585-1-ND 3.44 71.20 270.05 | 1,600) 1276.60/M | 591-2601-113F 
White — 37.6 3.5 20.0 | 350-1587-1-ND 3.67 80.22 297.96 | 1,600) 1461.15/M | 591-2801-113F 
Red/Green 628/570 6.5/8.0 2.0/2.0 20.0 | 350-1789-1-ND 3.06 63.29 240.08 | 1,600) 1134.90/M | 591-3001-013F 
9 Yellow/Green 586/570 6.5/8.0 2.0/2.0 20.0 | 350-1790-1-ND 3.06 63.29 240.08 | 1,600) 1134.90/M | 591-3101-013F 
Red/Yellow 628/586 6.5/6.5 2.0/2.0 20.0 | 350-1791-1-ND 2.50 51.77 196.35} 1,600) 928.20/M | 591-3201-013F 
AlGaAs Red 660 17.0 ay 20.0 | 350-1565-1-ND 70 13.49 49.80] 2,500} 215.80/M | 597-3111-407F 
10 Green 560 75 21 20.0 | 350-1566-1-ND 70 13.49 49.80] 2,500} 215.80/M | 597-3311-407F 
Yellow 580 6.0 2.2 20.0 | 350-1567-1-ND yal 11.66 41.58 | 2,500) 176.40/M | 597-3401-407F 
Red Clear 642 40 2.2 25 | 350-2029-1-ND AL 5.78 17.49 | 4,000 66.00/M | 598-8010-107F 
Red-Orange Clear 630 150 2 25 | 350-2030-1-ND AG 6.48 19.61 | 4,000 74.00/M | 598-8020-107F 
Orange Clear 610 _ 2 25 | 350-2031-1-ND 53 7.70 24.64} 4,000} 100.80/M | 598-8030-107F 
Yellow Clear 595 130 2 25 | 350-2032-1-ND 6 6.48 19.61 | 4,000 74.00/M | 598-8040-107F 
an Yellow Clear 590 130 2 25 | 350-2033-1-ND 46 6.48 19.61 | 4,000 74.00/M | 598-8050-107F 
Yellow-Green Clear 575 40 2 25 | 350-2034-1-ND Al 5.78 17.49 | 4,000 66.00/M | 598-8060-107F 
Green Clear 570 20 2 25 | 350-2035-1-ND Al 5.78 17.49 | 4,000 66.00/M | 598-8070-107F 
Green Clear 525 300 3.2 20 | 350-2036-1-ND 68 13.16 48.60] 4,000]  210.60/M | 598-8081-107F 
Blue Clear 475 140 3.2 20 | 350-2037-1-ND 76 = =12.58 44.88] 4,000} 190.40/M | 598-8091-107F 
Red Clear 642 40 2.2 25 | 350-2038-1-ND 172.87 10.23 | 3,000} 43.40/M | 598-8110-107F 
Red-Orange Clear 630 150 2 25 | 350-2039-1-ND A 5.78 17.49 | 3,000 66.00/M | 598-8120-107F 
Orange Clear 610 _ 2 25 | 350-2040-1-ND 53 7.70 24.64} 3,000} 100.80/M | 598-8130-107F 
Yellow Clear 595 130 2 25 | 350-2041-1-ND A 5.78 17.49 | 3,000 66.00/M | 598-8140-107F 
12 Yellow Clear 590 130 2 25 | 350-2042-1-ND AI 5.78 17.49 | 3,000 66.00/M | 598-8150-107F 
Yellow-Green Clear 575 40 2 25 | 350-2043-1-ND 39 5.43 16.43 | 3,000 62.00/M | 598-8160-107F 
Green Clear 570 20 2 25 | 350-2044-1-ND 39 5.43 16.43 | 3,000 62.00/M | 598-8170-107F 
Green Clear 525 300 3.2 25 | 350-2045-1-ND 68 13.16 48.60] 3,000]  210.60/M | 598-8181-107F 
Blue Clear 475 140 3.2 25 | 350-2046-1-ND 62 10.18 36.30] 3,000]  154.00/M | 598-8191-107F 
Red Clear 640 =_ 2 25 | 350-2047-1-ND 3 5.95 18.02 | 3,000 68.00/M | 598-8210-107F 
Red-Orange Clear 630 150 2 25 | 350-2048-1-ND AS 6.30 19.08 ) 3,000 72.00/M | 598-8220-107F 
Orange Clear 610 110 2 25 | 350-2049-1-ND 53 7.70 24.64} 3,000}  100.80/M | 598-8230-107F 
Yellow Clear 595 130 2 25 | 350-2050-1-ND A3 5.95 18.02 | 3,000 68.00/M | 598-8240-107F 
13 Yellow Clear 590 130 2 25 | 350-2051-1-ND 3 5.95 18.02 | 3,000 68.00/M | 598-8250-107F 
Yellow-Green Clear 575 40 2 25 | 350-2052-1-ND 43 5.95 18.02 ) 3,000 68.00/M | 598-8260-107F 
Green Clear 570 20 2 25 | 350-2053-1-ND A3 5.95 18.02 | 3,000 68.00/M | 598-8270-107F 
Green Clear 525 300 3.2 25 | 350-2054-1-ND 68 13.16 48.60] 3,000] 210.60/M | 598-8281-107F 
Blue Clear 475 140 3.2 25 | 350-2055-1-ND 62 10.18 36.30] 3,000} —154.00/M | 598-8291-107F 


t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
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Dialight — LEDs (cont.) Dim. in mm 


Wave Length | Typ. lo Typ. Vf | Typ. If} Digi-Key Pricing Tape & Reelt _| Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (V) (mA) | Part No. 1 25 100 | Qty. | Pricing Part No. 
Red-Orange Diffused 630 150 2 25 | 350-2057-1-ND 45 6.30 19.08] 3,000) —72.00/M | 598-9220-107F 
Orange Diffused 610 = 2: 25 | 350-2058-1-ND 53 7.70 = 24.64} 3,000) —100.80/M | 598-9230-107F 
43 | Yellow-Green Dittused 575 40 2 30 | 350-2060-1-ND 419 345 11.22] 3,000) —47.60/M | 598-9260-107F 
Green Diffused 570 20 2 25 | 350-2061-1-ND 43° 5.95 18.02) — — | 598-9270-107F 
Green Diffused 525 300 3.2 25 | 350-2062-1-ND 68 13.16 48.60} 3,000)  210.60/M | 598-9281-107F 
Blue Diffused 475 140 32 25 | 350-2063-1-ND 62 1018 36.30; — — | 598-9291-107F 
Red Clear 640 — 2 25 | 350-2064-1-ND 23 3,79 13.53] 3,000) — 57.40/M | 598-8310-107F 
Red-Orange Clear 630 120 2 25 | 350-2065-1-ND 44 6.33 20.24 | 3,000 82.80/M | 598-8320-107F 
Orange Clear 610 110 2 25 | 350-2066-1-ND 53 7.70 = 24.64} 3,000) —100.80/M | 598-8330-107F 
14 Yellow Clear 595 130 2 25 | 350-2067-1-ND 44 6.33 20.24 | 3,000 82.80/M | 598-8340-107F 
Yellow Clear 590 130 2 25 | 350-2068-1-ND 44 6.33 20.24 | 3,000 82.80/M | 598-8350-107F 
Yellow-Green Clear 575 50 2 25 | 350-2069-1-ND 51 7.18 21.73 | 3,000 82.00/M | 598-8360-107F 
Green Clear 525 220 3.2 25 | 350-2070-1-ND 68 13.16 48.60] 3,000) 210.60/M | 598-8380-107F 
Blue Clear 475 140 3.2 25 | 350-2071-1-ND 46 8.94 33.00 | 3,000) 143.00/M | 598-8391-107F 
Red/Green Clear 645/570 60/40 2/2 20 | 350-2072-1-ND 53 8.36 = 27.36 | 3,000) + 121.60/M | 598-8510-207F 
Red-Org./Grn. Clear 630/570 110/40 2/2 20 | 350-2073-1-ND 53 8.36 = 27.36 | 3,000) + 121.60/M | 598-8520-207F 
15A Yellow/Green Clear 592/570 110/40 2/2 20 | 350-2074-1-ND 53 8.36 = 27.36 | 3,000) + 121.60/M | 598-8540-207F 
Yellow/Green Clear 592/530 110/120 2/3.2 30 | 350-2075-1-ND 83 16.09 59.40} 3,000) 257.40/M | 598-8550-207F 
Yellow/Red Clear 592/645 135/50 2.2/2.2 | 30 | 350-2076-1-ND 53 8.36 27.36 | 3,000) —121.60/M | 598-8560-207F 
Red/Ylw.-Grn. Clear 640/575 60/40 2.2/3.2 30 | 350-2077-1-ND 53 8.36 = 27.36 | 3,000) + 121.60/M | 598-8570-207F 
Red/Grn./Blue Clear | 645/530/475 | 60/120/90 | 2.2/3.2/3.2 | 20 | 350-2078-1-ND 2.63 54.38 206.25 |3,000| 937.50/M | 598-8810-307F 
15B |Red-Org./Grn./Blue Clear| 630/530/475 | 120/220/90) 2/3.2/3.2 | 20 | 350-2079-1-ND 2.63 54.38 206.25 |3,000| 937.50/M | 598-8820-307F 
Red-Org./Grn./Blue Clear} 630/530/475 | 120/220/90| 2.2/3.2/3.2 | 20 | 350-2080-1-ND 2.63 54.38 206.25 |3,000| 937.50/M | 598-8821-307F 
Red/Green Clear 645/570 60/40 2/2 20 | 350-2081-1-ND 53 8.36 27.36 | 3,000) + 121.60/M | 598-8610-207F 
Red-Org./Grn. Clear 630/530 100/220 2/3.2 20 | 350-2082-1-ND 83 16.09 59.40} 3,000) 257.40/M | 598-8621-207F 
16A Yellow/Green Clear 592/570 110/40 2/2 20 | 350-2083-1-ND 53 8.36 =. 27.36 | 3,000) + 121.60/M | 598-8640-207F 
Yellow/Green Clear 592/530 100/150 2/3.2 20 | 350-2084-1-ND 83 16.09 59.40] 3,000) 257.40/M | 598-8650-207F 
Yellow/Red Clear 592/645 110/60 2.2/2.2 | 20 | 350-2085-1-ND 53 836 27.36 | 3,000) —121.60/M | 598-8660-207F 
Red/Ylw.-Grn. Clear 639/575 60/40 2.2/3.2 20 | 350-2086-1-ND 53 8.36 27.36 | 3,000) 121.60/M | 598-8670-207F 
Red/Grn./Blue Clear | 645/530/475 | 60/120/90 | 2/3.2/3.2 20 | 350-2087-1-ND 2.84 58.73 222.75 | 3,000 | 1012.50/M | 598-8610-307F 
16B |Red-Org./Grn./Blue Clear| 630/530/475 | 120/150/60) 2/3.2/3.2 | 20 | 350-2088-1-ND 2.63 54.38 206.25 | 3,000] 937.50/M | 598-8920-307F 
Red-Org./Grn./Blue Diff. | 630/530/475 | 60/100/40 | 2.2/3.2/3.2 | 20 | 350-2089-1-ND 2.63 54.38 206.25 |3,000| 937.50/M | 598-9920-307F 
Red/Green Clear 645/570 60/40 2/2 20 | 350-2090-1-ND 53 8.36 =. 27.36 | 3,000) + 121.60/M | 598-8410-207F 
Red-Org./Grn. Clear 630/530 100/220 2/3.2 20 | 350-2091-1-ND 83 16.09 59.40] 3,000) 257.40/M | 598-8421-207F 
17A Yellow/Green Clear 592/575 135/50 2/2 20 | 350-2092-1-ND 53 8.36 = 27.36 | 3,000) + 121.60/M | 598-8440-207F 
Yellow/Green Clear 592/530 | 120/120 2/3.2 | 20 | 350-2093-1-ND 83 16.09 59.40] 3,000) 257.40/M | 598-8450-207F 
Yellow/Red Clear 592/645 135/50 2/2.2 20 | 350-2094-1-ND 53 8.36 =. 27.36 | 3,000) + 121.60/M | 598-8460-207F 
Red/Ylw.-Grn. Clear 639/575 40/30 2/2 20 | 350-2095-1-ND 53 836 27.36) — — | 598-8470-207F 
Red/Grn./Blue Clear | 645/530/475 | 60/120/90 | 2/3.2/3.2 20 | 350-2096-1-ND 2.63 54.38 206.25 |3,000| 937.50/M | 598-8710-307F 
17B |Red-Org./Grn./Blue Clear} 630/530/475 | 80/150/60 | 2.2/3/3.2 20 | 350-2097-1-ND 2.63 54.38 206.25 |3,000| 937.50/M | 598-8720-307F 
Red-Org./Grn./Blue Clear} 630/530/475 | 80/150/60 | 2.2/3/3.2 20 | 350-2098-1-ND 2.63 54.38 206.25 | 3,000} 937.50/M | 598-8721-307F 
t+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 
Wave Length Typ. lo Typ. Vi Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (V) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. 
19 Yellow 583 2.0 22 20.0 350-1149-ND 1.23 95 76 555-2401 
20 Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1162-ND 2.03 1.58 1.25 555-3401 7 Cathode 
Yellow 583 21 5.0 47 350-1163-ND 2.19 1.69 1.35 555-3403 ‘ g5.79 
03 Blue 470 1000 3.6 30.0 350-1520-ND 6.19 4.82 3.90 551-4007 
Green 525 3400 3.5 30.0 350-1522-ND 5.73 4.46 3.61 551-4207 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1090-ND 1.41 1.09 88 551-0509 
24 Cathdde 
Yellow 583 1.6 1.9 2.0 350-1098-ND 1.09 84 68 551-1209 
25 Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1091-ND 4.28 3.33 2.70 551-0607-004 
27 Green Clear 565 12.0 2.3 10.0 350-1135-ND 1.92 1.49 1.19 553-2222-300 
30 Red 635 1.8 18 20 350-1278-ND 3.21 2.50 2.03 564-0200-111 
31 Yellow Clear 583 140.0 2:2) 20.0 350-1081-ND 1.16 89 72 550-5707 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1022-ND 1.16 89 72 550-0805 
Yellow 585 6.3 21 10.0 350-1042-ND 90 69 56 550-2305 
30 Red 650 7.0 2.2 10.0 350-1046-ND 90 69 56 550-2405 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.1 20.0 350-1054-ND 1.68 1.30 1.04 550-3005 
Red 650 34.0 21 20.0 350-1060-ND 1.09 84 68 550-5105 
Yellow Clear 583 140.0 2.2 20.0 350-1080-ND 1.16 89 72 550-5705 
33 Green 565 12.3 21 20.0 350-1004-ND 3.47 2.70 2.19 550-0207-004 
Orange 600 7.0 1.9 10.0 350-1052-ND 6.48 4.93 4.15 550-2507-004 TE -254 x 
686 
35| Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.4 20.0 350-1114-ND 2.20 1.70 1.35 552-0711 | mie 
36 Yellow 583 1.8 19 2.0 350-1029-ND 1.16 89 12 550-1204 : 
Red 650 34.0 21 20.0 350-1059-ND 1.32 1.02 82 550-5104 
Yellow 583 1.8 19 20 350-1189-ND 1.00 77 62 561-1201-100 
37 Yellow 590 10.0 24 20.0 350-1213-ND 93 72 58 561-2301-100 
Yellow Tinted 583 50.0 22 10.0 350-1231-ND 93 72 58 561-2601-100 
38 Red 635 6.0 2.0 20.0 350-1164-ND 1.50 1.16 92 566-0406 
RoHS Compliant 
Red 635 10.0 2.0 20.0 350-1555-ND 67 51 A2 521-9216F 
42 Orange 600 7 2.2 20.0 350-1556-ND 58 5 36 521-9498F 
Green 565 12.6 24 20.0 350-1557-ND 67 51 42 521-9210F (Continued) 
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Dialight = LEDs (cont,) cs 
Wave Length Typ. lo Typ. Vf Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (V) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. 
Yellow 583 10.0 2.2 20.0 350-1558-ND 67 51 42 521-9211F 
42 White _ 1010 3.6 30.0 350-1561-ND 2.55 1.97 1.57 521-9901F 
Blue 464 460 3.5 30.0 350-1562-ND 1.43 1.10 88 521-991 8F 
43 Blue 428 12.0 3.5 20.0 350-1560-ND 2.75 2.13 1.70 521-9831F 
18 Blue 470 1010 3.8 30.0 350-1563-ND 1.43 1.10 88 521-9946F 
White _ 1690 3.8 30.0 350-1564-ND 2.84 2.21 1.79 521-9948 
44 Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1559-ND 1.50 1.16 92 521-9450F 
Red 650 1.2 1.6 20.0 350-1711-ND 1.10 85 68 555-2001F 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1716-ND 1.13 87 70 555-2301F 
Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1718-ND 1.13 87 70 555-2401F 
Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1712-ND 1.23 95 76 555-2003F 
19 Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1713-ND 90 69 56 555-2007F 
Red 650 0.6 5.0 1.0 350-1715-ND 1.29 99 80 555-2009F 
Green 565 25 5.0 47 350-1717-ND 1.29 99 80 555-2303F 
Yellow 583 2A 5.0 47 350-1719-ND 1.07 83 67 555-2403F 
Red 650 0.9 24.0 3.0 350-1714-ND 1.23 95 76 555-2008F 
Red 650 f:2: 1.6 20.0 350-1720-ND 1.42 1.09 88 555-3001 F 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1725-ND 1.84 1.43 1.14 555-3301 F 
Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1727-ND 1.84 1.43 1.14 555-3401 F 
Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1721-ND 142: 87 69 555-3003F 
20 Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1722-ND 1.69 1.31 1.04 555-3007F 
Red 650 0.6 5.0 1.0 350-1724-ND 1.78 1.38 1.10 555-3009F 
Green 565 25 5.0 47 350-1726-ND 2.00 1.54 1.23 555-3303F 
Yellow 583 21 5.0 47 350-1728-ND 2.00 1.54 1.23 555-3403F 
Red 650 0.9 24.0 3.0 350-1723-ND 1.69 1.31 1.04 555-3008F 
Red 650 1.2 1.6 20.0 350-1799-ND 3.91 3.05 2.47 555-4001F 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1800-ND 4.54 3.53 2.86 555-4301F 
Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1801-ND 3.97 3.09 2.51 555-4401F 
45 Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1795-ND 4.43 3.45 2.79 555-4003F 
Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1796-ND 4.43 3.45 2.79 555-4007F 
Green 565 25 5.0 47 350-1797-ND 4.54 3.53 2.86 555-4303F 
Yellow 583 21 5.0 47 350-1798-ND 4.54 3.53 2.86 555-4403F 
Red 650 19 5.0 6.0 350-1802-ND 6.52 5.08 4.11 555-5003F 
20 Red 650 1.2 1.6 20.0 350-1803-ND 5.73 4.46 3.61 555-5001F 
Green 565 1.0 24 20.0 350-1804-ND 6.77 5.27 4.27 555-5301F 
Yellow 583 2.0 2.2 20.0 350-1805-ND 6.77 5.27 4.27 555-5401F 
Green 565 8.7 21 20.0 350-1806-ND 2.66 2.06 1.64 570-0100-222F 
o4 Red 635 12.6 2.0 20.0 350-1807-ND 2.66 2.06 1.64 570-0100-111F 
Yellow 585 12.6 21 20.0 350-1808-ND 2.66 2.06 1.64 570-0100-333F 
Red/Ylw./Grn. 635/585/565 | 12.6/12.6/8.7 | 2.0/2.1/2.1 20.0 350-1809-ND 2.66 2.06 1.64 570-0100-132F 
Green 563 16.0 21 10.0 350-1810-ND 81 61 51 551-0207F 
Yellow 585 6.3 21 10.0 350-1811-ND 81 61 51 551-0307F 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1812-ND 81 61 51 551-0407F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1813-ND 1.16 89 72 551-0607F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1814-ND 1.16 89 72 551-0507F 
09 Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1815-ND 1.16 89 72 551-0707F 
Hi. Eff. Blue 428 12.0 3.5 20.0 350-1844-ND 2.85 2.22 1.80 551-0807F 
Red 635 1.8 1.8 2.0 350-1816-ND 99 76 61 551-1107F 
Green 565 1.6 1.8 2.0 350-1817-ND 99 76 61 551-1307F 
Yellow 583 1.6 1.9 2.0 350-1818-ND 99 76 61 551-1207F 
Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1819-ND 1.40 1.09 87 551-3007F 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 2.1/2.1 10.0 350-1820-ND 1.15 89 7 551-3107F 
Blue 470 1000 3.6 30.0 350-1846-ND 5.63 4.39 3.55 551-4007F 
23 White — 1270 3.6 30.0 350-1847-ND 10.18 7.74 6.52 551-4107F 
Green 525 3400 3.5 30.0 350-1848-ND 5.21 4.05 3.28 551-4207F 
Green 563 16.0 24 10.0 350-1665-ND 89 69 55 551-0209F 
Yellow 585 6.3 21 10.0 350-1667-ND 89 69 55 551-0309F 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1669-ND 89 69 55 551-0409F 
Orange 600 6.5 2.2 10.0 350-1682-ND 99 76 61 551-2509F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1671-ND 1.28 99 80 551-0509F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1673-ND 1.28 99 80 551-0609F 
24 Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1675-ND 1.28 99 80 551-0709F 
Hi. Eff. Blue 428 12.0 3.5 20.0 350-1845-ND 2.85 2.22 1.80 551-0809F 
Red 635 1.8 1.8 2.0 350-1677-ND 99 76 61 551-1109F 
Yellow 583 1.6 1.9 2.0 350-1679-ND 99 76 61 551-1209F 
Green 565 1.6 18 2.0 350-1681-ND 99 76 61 551-1309F 
Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1684-ND 1.60 1.24 98 551-3009F 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 21 20.0 350-1685-ND 1.85 1.43 1.14 551-3109F 
Green 563 16.0 24 10.0 350-1664-ND 3.08 2.40 1.94 551-0207-004F 
Yellow 585 6.3 21 10.0 350-1666-ND 3.08 2.40 1.94 551-0307-004F 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1668-ND 2.86 2.21 1.76 551-0407-004F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1670-ND 4.41 3.44 2.78 551-0507-004F 
25 Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1672-ND 3.88 3.02 2.45 551-0607-004F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1674-ND 4.41 3.44 2.78 551-0707-004F 
Red 635 1.8 18 2.0 350-1676-ND 3.18 247 2.00 551-1107-004F 
Yellow 583 1.6 1.9 2.0 350-1678-ND 4.00 3.12 2.52 551-1207-004F 
Green 565 1.6 1.8 2.0 350-1680-ND 4.00 3.12 2.52 551-1307-004F 
Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1683-ND 6.78 5.16 4.34 551-3007-004F 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1821-ND 1.60 1.24 98 553-0111F 
Green 563 16.0 21 10.0 350-1825-ND 1.42 1.10 88 553-0122F 
Yellow 585 6.3 21 10.0 350-1826-ND 1.60 1.24 98 553-0133F 
26 Grn.(top)/Red(bot) 563/650 16.0/10.0 2.1/2.0 10.0 350-1822-ND 1.24 95 AT 553-0121F 
Grn.(top)/Ylw.(bot) 563/585 16.0/6.3 2.1/2.1 10.0 350-1823-ND 1.60 1.24 98 553-0123F 
Yiw.(top)/Grn.(bot) 585/563 6.3/16.0 2.1/2.1 10.0 350-1824-ND 1.60 1.24 98 553-0132F 
Hi. Eff. Blue 428 12.0 3.5 20.0 350-1850-ND 5.25 4.09 3.31 553-0188F 
Red 635 1.8 1.8 2.0 350-1827-ND 1.75 1.36 1.08 553-0211F 


Red Cathode Lead 
Yellow Cathode Lead 
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Dialight LEDs (Cont) Dim. inimm ig. le 6.10 -| 
seeseuceee Cathode 
Wave Length Typ. lo Typ. VE Typ. If Digi-Key Price Each Dialight x C+) 
Fig. Color pk(nm) (med) (V) (mA) Part No. 1 25 100 Part No. | Red Cathode 4.83 
Green 565 1.6 18 2.0 350-1828-ND 1.75 1.36 1.08 553-0222F : for 'Bicolor 
Yellow 583 16 1.9 2.0 350-1830-ND 1.75 1.36 1.08 563-0233F - ; ae: ‘ereceupaine 
Grn.(top)/Ylw.(bot)} 565/583 1.6/1.6 1.8/1.9 2.0 350-1829-ND 1.75 1.36 1.08 553-0223F imension A: 3.43 for 550-0207F ~ 550-0407(F}, 
4 Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1831-ND 1561.21 96 | 553-0322 sO NO 280 100716, 2:0. for abloles 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1832-ND 1.88 1.45 1.16 563-0311F Fig-32 oy, 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1833-ND 1.88 1.45 1.16 553-0333F 3 
2x Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1834-ND 2.35 1.82 1.45 563-0711F 6. iC) 
2x Yiw./Green 585/565 4.3/6.3 24/24 10.0 350-1835-ND 2.35 1.82 1.45 553-0744F 
Red 650 10.0 20 10.0 350-1698-ND 1.60 1.24 98 | 553-0111-300F 360 | [- Res cathode 
Green 563 16.0 24 10.0 350-1699-ND 1.60 1.24 98 553-0122-300F 2.54 5.201 
Yellow 585 63 24 10.0 350-1700-ND 1.60 1.24 98 553-0133-300F | | ira 4: 3.43 for 850-208(F] ~ 860-0405(F], 5.0 forall others 
Orange 600 65 22 10.0 350-1701-ND 2.95 2.30 1.86 563-0177-300F 
Red 635 18 1.8 2.0 350-1702-ND 1.75 1.36 1.08 553-0211-300F 
Green 565 16 18 2.0 350-1703-ND 1.75 1.36 1.08 553-0222-300F 6.40-4+— 9.65 —- 
27 Yellow 583 16 1.9 2.0 350-1704-ND 1.75 1.36 1.08 553-0233-300F ; 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1705-ND 1.88 1.45 1.16 553-0311-300F Bi | Green 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1706-ND 1.88 1.45 1.16 553-0322-300F “J 4.83 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1707-ND 1.88 1.45 1.16 553-0333-300F Yellow i Common 
Anode Cathode 
2x Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1708-ND 2.35 1.82 1.45 553-0711-300F 2:54 
2x Yellow/Green | 585/565 4.3/6.3 24 10.0 350-1709-ND 241 1.63 1.30 553-0744-300F 
Green Clear 565 12.0 23 10.0 350-1710-ND 1.75 1.36 1.08 553-2222-300F 
Red 635 10.0 22 10.0 360-1782-ND 1.83 1.42 1.13 569-0111-100F pee 
a Green 565 85 23 10.0 350-1783-ND 1.72 1.33 1.06 569-01 12-200F 
Yellow 583 10.0 22 10.0 350-1784-ND 1.83 1.42 1.13 569-0113-300F 
Blue 428 12.5 35 20.0 350-1854-ND 5.52 4.30 3.48 569-0119-900F 
Red 635 10.0 22 10.0 360-1778-ND 2.82 2.18 1.73 569-0101-111F / 
Green 565 85 23 10.0 350-1779-ND 2.66 2.06 1.64 569-0102-222F re ene ene ~ 550-0407-004(F], 
29 Yellow 583 10.0 22 10.0 350-1780-ND 2.82 2.18 1.73 569-0103-333F é 
Orange 600 65 22 10.0 350-1781-ND 2.82 2.18 1.73 569-0107-777F 
Blue 428 12.5 35 20.0 350-1853-ND 18.89 1407 12.06 569-0109-999F 
Red 635 10.0 22 10.0 350-1750-ND 2.78 2.15 17 564-0100-111F 3 
Red/Yiw/Grn. | 635/583/565 | 10.0/10.0/8.5 | 2.2/2.2/2.3 10.0 350-1751-ND 2.78 2.15 171 564-0100-132F ‘1 C 
Green 565 85 23 10.0 350-1752-ND 2.16 1.67 1.33 564-0100-222F 
Orange 600 65 22 10.0 350-1753-ND 2.78 2.15 171 564-0100-777F ; 508 Sq-|_—_4. 
Hi. Eff. Blue 428 12.0 35 20.0 350-1852-ND 14.08 10.49 8.99 564-0100-999F aI 2.54 Tee be54 
Red 635 18 18 2.0 350-1754-ND 2.92 2.27 1.84 564-0200-111F 
30| Red/Viw/Gm. | 635/583/565 | 1.8/1.6/1.6 | 1.8/1.9/1.8 2.0 350-1755-ND 2.92 2.27 1.84 564-0200-132F | | Fig. 36 
Green 565 16 1.8 20 350-1756-ND 2.59 2.00 1.60 564-0200-222F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1757-ND 2.43 1.89 1.53 564-0300-111F —= S868 
Red/Yiw/Grn. | 635/583/565 | 4.0/8.0/8.0 5.0 10.0/10.0/12.0 | _350-1758-ND 2.62 2.03 1.61 564-0300-132F yes 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1759-ND 2.98 2.32 1.88 564-0300-222F TAS acces 
3x Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1760-ND 3.88 3.02 2.45 564-0700-111F Cathode for Bicolor 
3x Yellow/Green | 585/565 4.3/6.3 24 20.0 350-1761-ND 3.70 2.89 2.34 564-0700-444F ; 
46 | Red/Green 630/560 4.0 2.0/2.1 20.0 350-1836-ND 1.96 151 1.21 551-3508F Dim. A: 3.43 for 550-0204[F] ~ 550-0404[F], 5.0 for all others 
Green 565 423 24 20.0 350-1599-ND 8 61 bt 550-0207F 
Yellow 585 12.3 24 20.0 350-1603-ND 65 49 At 550-0307F 
Red 635 12.3 2.0 20.0 350-1606-ND Bt 61 bt 550-0407F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1613-ND 96 74 60 550-0707F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1617-ND 1.05 Bt 65 550-0807F 
Blue 470 1010 3.8 30.0 350-1843-ND 271 2.10 1.67 550-1007F auiede 
Red 635 20 18 2.0 350-1620-ND 90 69 56 550-1107F ent 
Yellow 583 18 1.9 2.0 350-1624-ND 99 76 61 550-1207F 
Green 565 18 1.8 2.0 350-1627-ND 99 16 61 550-1307F 
i Green 563 10.0 24 10.0 350-1630-ND 67 52 42 550-2207F 
Yellow 590 8.0 2.0 10.0 350-1633-ND 82 64 bt 550-2307F 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1636-ND 67 52 42 550-2407F 
Orange 600 7.0 1.9 10.0 350-1640-ND 82 64 5 550-2507F @.24 2X }.01 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.4 20.0 350-1643-ND 1.53 1.18 4 550-3007F ; : oe + 
Red 650 34.0 24 20.0 350-1648-ND 68 52 43 550-5107F it ae 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1651-ND 68 52 43 550-5207F cael pai 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1654-ND 68 52 43 550-5307F 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1657-ND 1.05 8t 65 550-5507F 3-1 | Cathode 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1660-ND 1.05 Bt 65 550-5607F Index 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1663-ND 1.05 Bt 65 550-5707F i 
Green 565 12.3 24 20.0 350-1598-ND t 61 Bt 550-0205F 
Yellow 585 12.3 24 20.0 350-1602-ND 8t 61 St 550-0305F 
Red 635 12.3 2.0 20.0 350-1605-ND Bt 61 bt 550-0405F 
Red 655 2.0 5.0 13.0 350-1609-ND 1.05 Bt 65 550-0505F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1612-ND 1.05 Bt 65 550-0705F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1616-ND 1.05 61 65 550-0805F 
Blue 470 520 40 20.0 350-1842-ND 271 2.10 1.67 550-1005F 
Red 635 2.0 1.8 2.0 350-1619-ND 99 16 61 550-1105F 
Yellow 583 18 1.9 2.0 350-1623-ND 99 16 61 550-1205F 
Green 565 18 1.8 2.0 350-1626-ND 99 16 61 550-1305F esens 
32 Green 563 10.0 24 10.0 350-1629-ND 82 64 bt 550-2205F Red/Yellow 
Yellow 585 63 24 10.0 350-1632-ND 82 64 51 550-2305F 2:64.) = OF Bleolor 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1635-ND 82 64 St 550-2405F 
Orange 600 7.0 1.9 10.0 350-1639-ND 82 64 bt 550-2505F 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.4 20.0 350-1642-ND 1.53 1.18 94 550-3005F 
Red 650 34.0 24 20.0 350-1647-ND 99 76 61 550-51 05F 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1650-ND 99 76 61 550-5205F 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1653-ND 99 16 61 550-5305F 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1656-ND 1.05 Bt 65 550-5505F 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1659-ND 1.05 Bt 65 550-5605F 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1662-ND 1.05 Bt 65 550-5705F (Continued) 
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Dialight LEDs (cont) Pimelnamim 
Wave Length Typ. lo Typ. VE Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (V) (mA) Part No. a 25 100 Part No. 
33 | _ Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1644-ND 2.09 1.62 1.29 550-3509F 
Yellow/Green 583/565 5.0/8.0 24/24 10.0 350-1645-ND 2.09 1.62 1.29 550-3609F 
a7| _ Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1837-ND 2.09 1.62 1.29 550-3505F 
Yellow/Green 583/565 5.0/8.0 24/24 10.0 350-1838-ND 2.09 1.62 1.29 550-3605F 
Green 565 12.3 24 20.0 350-1600-ND 3.14 2.45 1.98 550-0207-004F 
Red 635 12.3 2.0 20.0 350-1607-ND 3.14 2.45 1.98 550-0407-004F 
34 Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1614-ND 3.97 3.10 251 550-0707-004F 
Red 635 2.0 18 2.0 350-1621-ND 3.70 2.89 2.34 550-1107-004F 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1637-ND 3.26 2.54 2.06 550-2407-004F 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1686-ND 1.32 1.02 82 552-021 1F 
Green 563 10.0 24 10.0 350-1687-ND 1.32 1.02 82 552-0222F 
Yellow 590 8.0 2.0 10.0 350-1688-ND 1.60 1.24 98 552-0233F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1689-ND 1.88 1.45 116 552-0322F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1690-ND 1.88 1.45 116 552-0333F 
Yellow/Green 585/565 8.7/8.7 24/24 20.0 350-1691-ND 2.35 1.82 1.45 552-0744F 
35 Red 650 34.0 24 20.0 350-1692-ND 1.75 1.36 1.08 552-081 1F 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1693-ND 1.75 1.36 1.08 552-0822F bat 7 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1694-ND 1.75 1.36 1.08 552-0833F 762—| 9 94 reen Anode 
Red 635 2.0 18 2.0 350-1695-ND 1.03 79 64 552-091 1F a 
Green 565 18 18 2.0 350-1696-ND 1.48 114 92 552-0922F —— 
Yellow 583 18 19 2.0 350-1697-ND 1.75 1.36 1.08 552-0933F 152 fhe, 
Blue 470 1010 38 30.0 350-1849-ND 5.37 4.18 3.38 552-2388F . . 
4g | 2x Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1839-ND 3.70 2.89 2.34 552-351 1F 
2x Yellow/Green | 583/565 5.0/8.0 2.4/2.4 10.0 350-1840-ND 3.70 2.89 2.34 552-3544F 
Green 565 12.3 24 20.0 350-1597-ND 92 Ral 57 550-0204F 
Yellow 585 12.3 24 20.0 350-1601-ND 92 wal 57 550-0304F 
Red 635 12.3 2.0 20.0 350-1604-ND 92 wal 57 550-0404F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1611-ND 1.28 99 80 550-0704F 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1615-ND 1.28 99 80 550-0804F 
Blue 470 520 4.0 20.0 350-1841-ND 2.83 2.19 1.74 550-1004F 
Red 635 2.0 18 2.0 350-1618-ND 1.06 82 66 550-1104F 
Yellow 583 1.8 19 2.0 350-1622-ND 1.06 82 66 550-1204F 2.084 
Green 565 1.8 18 2.0 350-1625-ND 1.06 82 66 550-1304F 
- Green 563 10.0 24 10.0 350-1628-ND 1.09 84 67 550-2204F Cathode | 343 
Yellow 590 8.0 2.0 10.0 350-1631-ND 1.09 84 67 550-2304F p1.35 1021e oe, 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1634-ND 1.09 84 67 550-2404F : 
Orange 600 7.0 1.9 10.0 350-1638-ND 82 64 5 550-2504F 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.4 20.0 350-1641-ND 2.00 1.55 1.24 550-3004F 
Red 650 34.0 24 20.0 350-1646-ND 119 ot 74 550-5104F 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1649-ND 119 1 74 550-5204F 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1652-ND 119 mo 74 550-5304F 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1655-ND 1.25 7 78 550-5504F 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1658-ND 1.25 7 78 550-5604F 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1661-ND 1.25 a7 78 550-5704F 
Red 635 8.0 5.0 10.0 350-1731-ND 98 75 61 561-0104-100F 
Blue 470 650 3.6 20.0 350-1851-ND 8.52 6.48 5.45 561-1002-100F 11.90 
Red 635 20 18 20 350-1732-ND 86 66 53 561-1101-100F oe 
Green 565 1.8 18 2.0 350-1734-ND 86 66 53 561-1301-100F 
Yellow 583 18 1.9 2.0 350-1733-ND 1 70 57 561-1201-100F 
Red 635 7.0 22 10.0 350-1735-ND 79 61 49 561-2101-100F 5.511h— 8.64 — 
Green 565 32.0 2.0 20.0 350-1736-ND 1.68 131 1.04 561-2201-100F ae 
Yellow 590 10.0 24 20.0 350-1737-ND 84 65 52 561-2301-100F see | 
Red Tinted 635 60.0 22 10.0 350-1738-ND 84 65 52 561-2401-100F 
37 |__ Green Tinted 565 70.0 23 10.0 350-1739-ND 84 65 52 561-2501-100F Green| Cathode 
Yellow Tinted 583 50.0 22 10.0 350-1740-ND 84 65 52 561-2601-100F sina ~Yellow/Red 
Red 650 34.0 24 20.0 350-1744-ND 1 70 57 561-5101-100F 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1745-ND 1 70 57 561-5201-100F 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1746-ND I 70 57 561-5301-100F 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1747-ND 98 75 61 561-5501-100F 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1748-ND 92 Ral 57 561-5601-100F 
Yellow Clear 583 140.0 22 20.0 350-1749-ND 98 75 61 561-5701-100F 
Green 525 2200 35 20.0 350-1863-ND 471 3.67 2.97 561-5902-100F 
White - 1100 35 20.0 350-1862-ND 471 3.67 2.97 561-6002-100F i 
Green 3.68 Red/Yellow 
Green 565 4.0 22 20.0 350-1762-ND 1.35 1.04 84 566-0206F Anode [Anode 
38 Yellow 583 35 24 20.0 350-1764-ND 1.35 1.04 84 566-0306F GommonA besa 
Red 635 6.0 2.0 20.0 350-1729-ND 1.43 1.10 89 566-0406F 
Green 565 4.0 22 20.0 350-1763-ND 1.28 99 80 566-0207F 
49 Yellow 583 35 24 20.0 350-1765-ND 1.28 99 80 566-0307F 
Red 635 74 2.0 20.0 350-1730-ND 1.36 1.05 84 566-0407F 
50 | Red/Green 635/565 3.5/4.0 1.9/2.4 20.0 350-1766-ND 2.44 1.89 1.50 566-3507F 
Red 635 5.0 1.9 20.0 350-1741-ND 1.79 1.39 1.10 561-4101-055F 
39 Green 565 25 23 20.0 350-1742-ND 1.79 1.39 1.10 561-4201-055F 
Yellow 583 5.0 24 20.0 350-1743-ND 1.79 1.39 1.10 561-4301-055F i 
Red 635 10.0 22 10.0 350-1767-ND 3.26 2.54 2.06 568-0101-111F | t] 
Green 565 85 23 10.0 350-1768-ND 3.26 2.54 2.06 568-0102-222F s.1a[ ff | 
GmJ/Ylw/GrnVlw. | 565/583 8.5/10.0 2.1/2.2 10.0 350-1769-ND 3.26 2.54 2.06 568-0102-323F Cathoad —slo.54 
Orange 600 65 22 10.0 350-1770-ND 3.26 2.54 2.06 568-0107-777F 
Red 635 1.8 18 2.0 350-1771-ND 3.63 2.83 2.29 568-0201-111F 
40 Green 565 1.6 18 2.0 350-1772-ND 3.63 2.83 2.29 568-0202-222F 
Gm/Yiw/Grn/Viw. | 565/583 1.6 1.8/1.9 2.0 350-1773-ND 3.63 2.83 2.29 568-0202-323F 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1774-ND 3.88 3.02 2.45 568-0301-111F 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1775-ND 3.88 3.02 2.45 568-0302-222F 
Bi-Color Red/Green | 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1776-ND 4.84 377 3.05 568-0701-111F 
Bi-Color Yiw/Grn. | 585/565 4.3/6.3 24 10.0 350-1777-ND 4.84 377 3.05 568-0704-444F 
Red 635 12.6 2.0 30.0 350-1864-ND 1.72 1.33 1.06 571-011 1F 
Green 565 87 24 30.0 350-1865-ND 1.72 1.33 1.06 571-0122F 
4 Yellow 585 12.06 24 20.0 350-1866-ND 1.72 1.33 1.06 571-0133F 
Yellow/Green 585/565 12.6/8.7 24/24 20.0/30.0 350-1867-ND 1.72 1.33 1.06 571-0132F 
Red/Green 635/565 12.6/8.7 2.0/2.1 30.0/30.0 350-1868-ND 1.72 1.33 1.06 571-0112F 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Rok: 
LED Arrays [Gauss] 
Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
LumiSpot™ 
3x1W, Blue, 48mm 350-1985-ND 43.36 35.16 33.40] LSP3-B-XXX 
3x1W, Green, 48mm 350-1986-ND 43.36 35.16 33.40] LSP3-G-XXX 
1 | 3x1W, Red, 48mm 350-1987-ND 40.84 33.12 31.46] LSP3-R-XXX 
3x1W, Warm White, 48mm | 350-1988-ND 4714 38.23 36.32 | LSP3-WW-XXX 
3x1W, White, 48mm 350-1989-ND 47.14 38.23 36.32| LSP3-W-XXX 
6x1W, Blue, 69mm 350-1990-ND 67.34 54.84 52.91 | LSP6-B-XXX 
6x1W, Green, 69mm 350-1991-ND 67.34 54.84 52.91] LSP6-G-XXX 
2 | 6x1W, Red, 69mm 350-1992-ND 62.03 50.51 48.74] LSP6-R-XXX 
6x1W, Warm White, 69mm | 350-1993-ND 71.19 60.04 57.04) LSP6-WW-XXX 
6x1W, White, 69mm 350-1994-ND 71.19 60.04 57.04] LSP6-W-XXX 
9x1W, Blue, 90mm 350-1995-ND 76.26 69.91 63.56 | LSP9-B-XXX 
9x1W, Green, 90mm 350-1996-ND 76.26 69.91 63.56] LSP9-G-XXX 
3 | 9x1W, Red, 90mm 350-1997-ND 77.09 65.02 61.77] LSP9-R-XXX 
9x1W, Warm White, 90mm | 350-1998-ND 86.17 78.99 71.81) LSP9-WW-XXX 
9x1W, White, 990mm 350-1999-ND 86.17 78.99 71.81 | LSP9-W-XXX 
Colour™ Engine RGB 
4 | 3x1W, Circular 350-1928-ND 61.00 49.68 47.93) CE3C-RGB-XXX 
5 | 6x1W, Circular 350-1929-ND 98.82 90.59 82.35) CE6C-RGB-XXX 
6 | 12x1W, Circular 350-1923-ND 136.34 130.71 128.15) CE12C-RGB-XXX 
7 | 12x1W, Linear 350-1924-ND 126.43 115.14 112.89] CE12L-RGB-XXX 
8 | 18x1W, Circular 350-1925-ND 180.60 173.14 169.74 | CE18C-RGB-XXX 
9 | 18x1W, Linear 350-1926-ND 168.52 161.55 158.39] CE18L-RGB-XXX 
10 | 36x1W, Circular 350-1927-ND 356.14 341.41 334.72] CE36C-RGB-XXX 
LinkLED™ 1W on MCPCB with Connectors 
Amber 350-1946-ND 15.71 11.71 10.04} LK1-1-A 
Blue 350-1947-ND 17.00 12.67 10.86} LK1-1-B 
1 Green 350-1948-ND 17.01 12.67 10.86) LK1-1-G 
Red 350-1949-ND 15.71 11.71 10.04) LK1-1-R 
White 350-1950-ND 18.93 14.10 12.09] LK1-1-W 
Warm White 350-1951-ND 18.93 14.10 12.09] LK1-1-wW 
LinkLED™ 
Edge lighting, Red/Green/Blue | 350-1952-ND 37.23 30.19 28.68] LK-3-EL-RGB 
— | Red/Green/Blue 350-1953-ND 40.68 32.16 28.09] LK-3-RGB 
Red/Green/Blue, Modular 350-1956-ND 46.61 37.80 35.91 | LKOP-RGB-XXX 
LumiLine™ with Holders 
3x1W, Blue 350-1957-ND 4558 36.96 35.12] LLN3-B-XXX 
3x1W, Green 350-1958-ND 45.58 36.96 35.12] LLN3-G-XXX 
12 | 3x1W, Red 350-1959-ND 42.99 34.86 33.12] LLN3-R-XXX 
3x1W, Warm White 350-1960-ND 49.47 40.12 38.11] LLN3-WW-XXX 
3x1W, White 350-1961-ND 49.47 40.12 38.11 | LLN3-W-XXxX 
9x1W, Blue 350-1962-ND 78.76 72.20 65.63) LLN9-B-XXX 
9x1W, Green 350-1963-ND 78.76 72.20 65.63] LLN9-G-XXX 
13 | 9x1W, Red 350-1964-ND 83.40 76.46 69.51] LLN9-R-XXX 
9x1W, Warm White 350-1965-ND 88.66 81.28 73.89] LLN9-WW-XXX 
9x1W, White 350-1966-ND 88.66 81.28 73.89] LLN9-W-XXX 
LumiLight™ 
3x1W, Amber 350-1967-ND 34.41 27.21 23.76] LLT3-A 
3x1W, Blue 350-1968-ND 37.49 29.64 25.89] LLT3-B 
14 3x1W, Green 350-1969-ND 37.49 29.64 25.89] LLT3-G 
3x1W, Red 350-1970-ND 34.41 27.21 23.76) LLT3-R 
3x1W, White 350-1971-ND 37.10 30.09 28.58) LLT3-W 
3x1W, Warm White 350-1972-ND 87.10 30.09 —28.58| LLT3-WW 
6x1W, Amber 350-1973-ND 47.78 38.75 36.81] LLT6-A 
6x1W, Blue 350-1974-ND 53.21 43.15 40.99] LLT6-B 
15 6x1W, Green 350-1975-ND 53.21 43.15 40.99] LLT6-G 
6x1W, Red 350-1976-ND 47.78 38.75 36.81] LLT6-R 
6x1W, White 350-1977-ND 58.04 47.27 45.61) LLT6-W 
6x1W, Warm White 350-1978-ND 58.04 47.27 45.61 | LLT6-WW 
9x1W, Amber 350-1979-ND 61.72 50.26 48.50] LLT9-A 
9x1W, Blue 350-1980-ND 69.43 56.54 54.56] LLT9-B 
16 9x1W, Green 350-1981-ND 69.43 56.54 54.56] LLT9-G 
9x1W, Red 350-1982-ND 61.72 50.26 48.50] LLT9-R 
9x1W, White 350-1983-ND 76.82 64.79 61.55) LLT9-W 
9x1W, Warm White 350-1984-ND 76.82 64.79 61.55] LLT9-WW 
Accessories felts 
Digi-Key Price Each Dialight Digi-Key Price Each Dialight 
Description Part No. 1 25 100 |Part No. Description Part No. 1 25 100 |Part No. 
Colourdriver™ Junction Box 1 in 3 out 350-1917-ND 21.79 17.28 15.05 |CDJB3 Luxeon Emitter/Star 1W Optic Holder, Black 350-2006-ND 57 3 .36 |OH-ES1-BK 
Colourdriver Junction Box 1 in 7 out 350-1918-ND 28.75 22.73 19.86 |CDJB7 Luxeon Emitter/Star 1W Optic Holder, Clear 350-2007-ND 57 43 -36 |OH-ES1-CL 
Colourdriver Junction Box 350-1919-ND 5.70 4.44 3.59 |CDJB-BL Luxeon Emitter/Star 1W Optic Holder, White 350-2008-ND 5f 3 .36 |OH-ES1-WH 
Colourdriver Cable Male to Wire End 350-1920-ND 21.72 17.17 15.00 |CDL-M3E Golden Dragon Optic Holder, Black 350-2009-ND 57 3 .36 |OH-GD-BK 
Colourdriver Cable Male to Golden Dragon Optic Holder, Clear 350-2010-ND 57 43 -36 |OH-GD-CL 
Male, 3 Meters, 8-way 350-1921-ND 28.43 22.47 19.63 |CDL-M3M Golden Dragon Optic Holder, White 350-2011-ND 57 43 .36 |OH-GD-WH 
Linking Cable Female to Female, 2-way, 100mm_ | 350-1930-ND 144 WH 89 |CT2-100 Luxeon kK2 Emitter Optic Holder, White 350-2012-ND 57 43 36 |OH-K2-WH 
Linking Cable Female to Female, 2-way, 200mm _ | 350-1931-ND 1.45 1.413 90 |CT2-200 Soin eae MEGidiy Spt IE raee Gene Sota ND a i H eee 
Linking Cable 2-way Common Connector 350-1932-ND 1.74 1235: 1.07 |CT2-C \ eo epee i < a . ‘ - 
Linking Cable Female to Flying Lead, 300mm 350-1933-ND 154 1.19 95 |CT2-E300 20mm Series Wide Optic 25° F-Form Lens 350-2015-ND 1471.14 91 |OP-025 
Linking Cable Female to Female, 4-way, 100mm _| 350-1934-ND 2.80 247 1.73 |CT4-100 em ors val Opt vd F-Form Lens Sean ee ie fey ea ‘3 
Linking Cable Female to Female, 4-way, 200mm | 350-1935-ND 2.86 223 1.81 |CT4-200 ingle Spot Base Module 2° AOU : ; ; ae 
Linking Cable 4-way Common Connector 350-1936-ND 258 2.00 1.59 |cT4-C Triple Spot Base Module 11° 250:2018-ND) 474 369 2.99 /0PI0-3-011 
Linking Cable 4-way Plug to Luxeon K2 Spot Base Module 3° 7 350-2019-ND 2.57 1.99 1.58 JOPK2-1-003 
8-way, Molex Female 350-1937-ND 6.49 4.94 4.16 \CT4-MLXF Luxeon K2 Triple Spot Base Module 6' 350-2020-ND : 4.74 3.69 2.99 |OPK2-3-006 
inking Cable 4-way Plug to 8-way Molex Male | 350-1938-ND 8.76 6.66. 5.61 [CT4-MLXM Lens, Spot Base Module 6°, XLamp ee = 2.120 1.58 1.36 )OPTX-1-006 
: face tet Lens, Oval, Sub 8° x 25°, XLamp 350-2192-ND NEW! 52 39 .33 |OPAA-1-OSL 
Luxeon L2 Optics Evaluation Kit with Holder 350-1939-ND 44.40 36.00 34.20 |L2-KL1 Lens, Wide, Sub 16°, XLamp 350-2193-ND NEW! 52 39 33 |OPAA-1-WSL 
Osram Optics Eval. Kit for Lens, Spot Base Rebel, 6° 350-2194-ND NEW! 1.85 1.43 1.14 |OPC1-1-SPOT 
Golden Dragon with Holder 350-1940-ND 44.40 36.00 34.20 |L2-KL2 Lens, Base Module Medium, Rebel, 15° 350-2195-ND NEW! 1.85 1.43 1.14 |OPC1-1-MED 
Luxeon K2 Optics Evaluation Kit with Holder 350-1941-ND 44.40 36.00 34.20 |L2-KL3 Lens, Base Module Oval, Rebel, 8° x 25° 350-2196-ND NEW! 1.85 1.43 1.14 [OPC1-1-OVAL 
OPGD Optics Eval. Kit for Golden Lens, 11mm Series, Spot Base Module 7° 350-2197-ND NEW! 1.85 1.43 1.14 ]OPC1-1-COL 
Dragon Emitters 350-1942-ND 39.38 31.13 27.19 |L2-KL4-GD Lens, 11mm Series, Wide, 13° 350-2198-ND NEW! 1.85 1.43 1.14 |OPC1-2-COL 
Cree XLamp Optics Eval. Kit for 7090 Emitters | 350-1943-ND 39.38 31.13 27.19 |L2-KL5-XL Linking Cable RJ45 to RU45, 0.5 Meter 350-2024-ND 3.67 2.86 2.32 |RJ45-05 
Nichia Optics Evaluation Kit for Jupitor Emitters | 350-1944-ND 39.38 31.13 27.19 |L2-KL6-I0 Linking Cable RJ45 to RU45, 2.0 Meter 350-2025-ND 5494.27 3.46 (RJ45-2 
Luxeon OPK2 Optics Evaluation Kit 350-1945-ND 39.38 31.13 27.19 |L2-KL7-K2 Linking Cable RJ45 to RJ45, 5.0 Meter 350-2026-ND 12.21 9.28 7.82 |RJ45-5 
Flexible Heat Sink 12 Module, 1.2 Meter 350-1954-ND 33.95 26.84 = 23.45 |LK-HS12 Converter Lead RJ45 to XLR, Female 350-2027-ND 18.40 13.71 11.75 |RJ45-XLRF 
Flexible Heat Sink 9 Module, 1 Meter 350-1955-ND 26.06 20.60 18.00 |LK-HS9 Converter Lead RJ45 to XLR, Male 350-2028-ND 18.40 13.71 11.75 |RU45-XLRM 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Digi-Key Price Each Dialight 
Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Colourdriver™36, Three Channel, RGB LED Driver 350-1922-ND 146.30 140.25 137.50 CDU-L-3-35-DMX 
Microdriver™4, 4x1W, High Powered LED 350mA 350-2000-ND 20.83 15.52 13.30 MDU4-SC-35 
Microdriver 9, 9x1W, High Powered LED 350mA or 4x3W LED at 700mA 350-2001-ND 31.15 24.63 21.51 MDU9-SC-3570 
Microdriver MLV3™, 3x1W, Non-Dim, 350mA 350-2002-ND 23.54 18.61 16.26 MLV3-C-35 
Microdriver MLV3, 3x1W, Non-Dim, 700mA 350-2003-ND 23.54 18.61 16.26 MLV3-C-70 
MicroLV9™, 9x1W, Dimmable, 350mA 350-2004-ND 48.19 39.08 37.12 MLV9-C-35 
MicroLV9, 9x1W, Dimmable, 700mA 350-2005-ND 48.19 39.08 37.12 MLV9-C-70 
Colourdriver RF, LED Color Mixing 350-2021-ND 117.19 106.73 104.64 RFCC-MASTER 
Colourdriver TX, Remote Control 350-2022-ND 70.38 59.36 56.40 RFCC-REMOTE 
Colourdriver SL, Slave 350-2023-ND 69.87 56.90 54.90 RFCC-SLAVE 
Panel Mount LEDs Pisin nin 
Wavelength Typical lo Typical Vf Typical If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. | Lens Housing Color Peak (nm) (fL) (V) (mA) Part No. il 25 100 | Part No. 
White = 4,000 12.0 DC 60.0 350-1415-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-103-304 Kiespiens 
White - 4,000 24.0 DC 32.0 350-1416-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-104-304 2S “Gasket 
White _ 1,800 125.0 AC 95 350-1417-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-1005-304 
Red 639 3,000 12.0 DC 95.0 350-1418-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-1503-304 
Red 639 3,000 24.0 DC 46.0 350-1419-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-1504-304 
Red 639 1,200 125.0 AC 10.5 350-1420-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-1505-304 tse a 
Nickel Green 525 4,000 12.0 DC 60.0 350-1421-ND 41.53 32.83 28.68 | 556-1603-304 +}— 48.64 — 
1 | Flat Plated Green 525 4,000 24.0 DC 32.0 350-1422-ND 41.53 32.83 28.68 | 556-1604-304 NEMAMCIPED 
Brass Green 525 1,800 125.0 AC 95 350-1423-ND 41.53 32.83 28.68 | 556-1605-304 
Yellow 594 3,000 12.0 DC 95.0 350-1424-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-1703-304 
Yellow 594 3,000 24.0 DC 46.0 350-1425-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-1704-304 
Yellow 594 4,200 125.0 AC 10.5 350-1426-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-1705-304 
Blue 470 4,200 12.0 DC 60.0 350-1427-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-1803-304 serail 
Blue 470 4,200 24.0 DC 32.0 350-1428-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-1804-304 | 
Blue 470 500.0 125.0 AC 95 350-1429-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-1805-304 e846 
White -_ 1,200 12.0 DC 60.0 350-1430-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-3003-304 tN "Howe | 
White _ 4,200 24.0 DC 31.0 350-1431-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-3004-304 : Je "| 
White = 700.0 125.0 AC 95 350-1432-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-3005-304 ais | 
Red 639 1,300 12.0 DC 95.0 350-1433-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-3503-304 GRACES 
Red 639 1,300 24.0 DC 46.0 350-1434-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-3504-304 
Red 639 500.0 125.0 AC 105 350-1435-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-3505-304 
Nickel Green 525 1,800 12.0 DC 60.0 350-1436-ND 41.53 32.83 28.68 | 556-3603-304 
2 | Dome | Plated Green 525 1,800 24.0 DC 32.0 350-1437-ND 41.53 32.83 28.68 | 556-3604-304 
Brass Green 525 700.0 125.0 AC 95 350-1438-ND 41.53 32.83 28.68 | 556-3605-304 
Yellow 594 1,300 12.0 DC 95.0 350-1439-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-3703-304 11/16-27 NS Thread 
Yellow 594 1,300 24.0 DC 46.0 350-1440-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-3704-304 ea =— 
Yellow 594 500.0 125.0 AC 10.5 350-1441-ND 35.91 28.39 24.80 | 556-3705-304 —— fara 
Blue 470 480.0 12.0 DC 60.0 350-1442-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-3803-304 35.6 —| 
Blue 470 480.0 24.0 DC 32.0 350-1443-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-3804-304 BiGoick hae Sigads 
Blue 470 180.0 125.0 AC 95 350-1444-ND 43.50 35.28 33.52 | 556-3805-304 
White = 700.0 5.0 DC 16.0 350-1445-ND 15.70 11.70 10.03 | 557-1002-203 
White — 700.0 12.0 DC 16.0 350-1446-ND 15.70 11.70 10.03 | 557-1003-203 
White - 700.0 24.0 DC 16.0 350-1447-ND 15.70 11.70 10.03 | 557-1005-203 
Red/Green 635/525 400/1,000 | 5.0DC | 70.0/16.0 | 350-1448-ND 16.96 12.63 10.83 | 557-1412-203 
Yellow/Green 592/525 400/1,000 | 5.0DC _| 70.0/16.0 | 350-1449-ND 16.15 12.03 10.31 | 557-1432-203 
Red 660 1,000 5.0 DC 80.0 350-1450-ND 1419 10.57 9.06 | 557-1502-203 355.6 
Red 660 1,000 12.0 DC 20.0 350-1451-ND 1419 10.57 9.06 | 557-1503-203 Black Wire ved 
3 | dome | White Red 660 1,000 24.0 DC 20.0 350-1452-ND 1419 10.57 9.06 | 557-1505-203 fe 
Poly- Green 525 1,000 5.0 DC 16.0 350-1453-ND 15.70 11.70 10.03 | 557-1602-203 
carbonate Green 525 1,000 12.0 DC 16.0 350-1454-ND 15.70 11.70 10.03 | 557-1603-203 Bed 
Green 525 1,000 24.0 DC 16.0 350-1455-ND 15.70 11.70 10.03 | 557-1605-203 
Yellow 592 1,000 5.0 DC 80.0 350-1456-ND 1419 10.57 9.06 | 557-1702-203 
Yellow 592 1,000 12.0 DC 20.0 350-1457-ND 1419 10.57 9.06 | 557-1703-203 
Yellow 592 1,000 24.0 DC 20.0 350-1458-ND 1419 10.57 9.06 | 557-1705-203 
Blue 470 250.0 5.0 DC 16.0 350-1459-ND 15.70 11.70 10.03 | 557-1802-203 
Blue 470 250.0 12.0 DC 16.0 350-1460-ND 15.70 11.70 10.03 | 557-1803-203 
Blue 470 250.0 24.0 DC 16.0 350-1461-ND 15.70 11.70 10.03 | 557-1805-203 
Red 650 10.0$ 2.0 10.0 350-2117-ND@ 1.73 1.34 1.07 | 558-0101-007F 
Red 635 29.0$ 5.0 12.0 350-2118-ND@ 2.09 1.62 1.29 | 558-0102-007F 
Green 563 16.0$ 24 10.0 350-2119-ND® 1.73 1.34 1.07 | 558-0201-007F 
Green 565 19.0$ 5.0 12.0 350-2120-ND@ 2.09 1.62 1.29 | 558-0202-007F Black Wire 
Yellow 585 10.0¢ 24 10.0 350-2121-ND@ 1.73 134 1.07 | 558-0301-007F Cathode 
4 | Dome | — Valox Yellow 585 12.6$ 5.0 12.0 350-2122-ND 2.09 1.62 1.29 | 558-0302-007F 
Blue 428 13.0 35 10.0 350-1591-ND@ 3.40 265 2.14 | 558-0803-007F 
Red/Green 635/565 4.8/4.8$ 2.0/2.1 20.0 350-2123-ND@ 233 1.80 1.43 | 558-3001-007F | | Fig. 6 NEW! 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.8+ 24 10.0 350-2124-ND@ 2.33 1.80 1.43 | 558-3201-007F 
Blue 464 460.0 35 20.0 350-1592-ND@ 340 265 2.14 | 558-6003-007F 
White = 850.0 3.6 20.0 350-1593-ND@ 3.40 2.65 2.14 | 558-6403-007F 
Red 655 2.0¢ 5.0 13.0 350-2125-ND@ 1.94 151 1.20 | 559-0102-007F 15.88, 355.60, 
Red 655 2.0¢ 12.0 13.0 350-2126-ND 1.94 151 1.20 | 559-0103-007F 8:33 | Red Wire 
Green 565 8.0$ 5.0 12.0 350-2127-ND@ 1.94 151 1.20 | 559-0202-007F Cz SSS" Black Wire 
f * Cathode 
5° | apeia:| Malan Green 565 4.0$ 12.0 13.0 350-2128-ND® 1.94 151 1.20 | 559-0203-007F 5mm Green Wire 
Yellow 583 8.04 5.0 10.0 350-2129-ND@ 1.94 151 1.20 | 559-0302-007F LED 
Yellow 583 8.0$ 12.0 13.0 350-2130-ND@ 1.94 151 1.20 | 559-0303-007F 
Red 650 34.0$ 24 20.0 350-2133-ND@ 1.64 1.27 1.01 | 559-5101-007F 
Green 563 34.0$ 22 20.0 350-2134-ND@ 1.64 1.27 1.01 | 559-5201-007F 
@ RoHS Compliant $ Typical Intensity (mcd) (Continued) 
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Dialight Panel Mount LEDs (cont, 


Wavelength Typ. lo Typ. Vf Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. | Lens Housing Color pk(nm) (fL) (V) (mA) Part No. 1 25 100 | Part No. 
Yellow 583 34.0$ 22 20.0 350-2135-ND@ 1.64 1.27 1.01 | 559-5301-007F 
laa | | ins Blue 468 650.0 3.6 20.0 350-1594-ND@ 8.52 648 5.46 | 559-6001-007F 
Green 520 2200.0 35 20.0 350-1595-ND@ 852 6.48 5.46 | 559-6201-007F i attest 
White = 600.0 35 20.0 350-1596-ND 852 6.48 5.46 | 559-6401-007F 
a> leheme.| .Vaas Red/Green 635/565 5/8$ 2.1/2.3 10.0 350-2131-ND@ 354 2.76 2.23 | 559-3501-007F 
Yellow/Green 583/565 5/8 1.6/1.6 10.0 350-2132-ND@ 3.54 2.76 2.23 | 559-3601-007F 
Red 630 8.0 6.0 15.0 350-1869-ND@ 447 3.25 2.63 | 607-1112-120F 
Red 630 8.0 12.0 15.0 350-1870-ND@ 417 3.25 2.63 | 607-1112-130F 
Green 560 8.0 6.0 15.0 350-1871-ND@ 443 3.45 2.79 | 607-1212-120F 
7 | dome | chrome Green 560 8.0 12.0 15.0 350-1872-ND@ 443° 3.45 2.79 | 607-1212-130F 
Plated Yellow 587 24 6.0 15.0 350-1466-ND 416 3.24 2.62 | 607-1312-120 
Yellow 587 24 6.0 15.0 350-1873-ND@ 443 3.45 2.79 | 607-1312-120F 
Yellow 587 24 12.0 15.0 350-1874-ND@ 4.43 3.45 2.79 | 607-1312-130F 
Red 630 8.0 6.0 15.0 350-1875-ND 447 3.25 2.63 | 607-2112-120F 
Red 630 8.0 12.0 15.0 350-1876-ND@ 447 3.25 2.63 | 607-2112-130F 
Gide Green 560 8.0 6.0 15.0 350-1877-ND@ 443° 3.45 2.79 | 607-2212-120F 
8 | Dome | biated Green 560 8.0 12.0 15.0 350-1878-ND@ 443 3.45 2.79 | 607-2212-130F / 
Yellow 587 24 6.0 15.0 350-1472-ND 4.43 3.45 2.79 | 607-2312-120 erode Eanedoy 
Yellow 587 24 6.0 15.0 350-1879-ND@ 443° 3.45 2.79 | 607-2312-120F 
Yellow 587 24 12.0 15.0 350-1880-ND 443 3.45 2.79 | 607-2312-130F 
Red 635 60.0 6.0 15.0 350-1474-ND 3.78 294 2.38 | 609-1112-120 
Red 635 60.0 6.0 15.0 350-1881-ND@ 3.95 3.08 2.49 | 609-1112-120F 
Red 635 60.0 12.0 15.0 350-1882-ND@ 3.95 3.08 2.49 | 609-1112-130F 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-1883-ND 3.95 3.08 2.49 | 609-1112-140F 
Gian Green 565 112.0 6.0 15.0 350-1480-ND 3.78 2.94 2.38 | 609-1212-120 
Dome | plated Green 565 112.0 6.0 15.0 350-1887-ND 3.95 3.08 2.49 | 609-1212-120F 
Green 565 112.0 12.0 15.0 350-1888-ND® 3.95 3.08 2.49 | 609-1212-130F 
Green 565 112.0 24.0 15.0 350-1889-ND@ 3.95 3.08 2.49 | 609-1212-140F 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0 350-1893-ND@ 3.95 3.08 2.49 | 609-1312-120F 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-1894-ND@ 3.95 3.08 2.49 | 609-1312-130F 
9 Yellow 585 90.0 24.0 15.0 350-1895-ND 3.95 3.08 2.49 | 609-1312-140F 
Red 635 60.0 6.0 15.0 350-1884-ND® 427 3.32 2.69 | 609-1122-120F erode (Painted Dot 
Red 635 60.0 12.0 15.0 350-1885-ND 4.27 3.32 2.69 | 609-1122-130F 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-1479-ND 4.27 3.32 2.69 | 609-1122-140 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-1886-ND 427 3.32 2.69 | 609-1122-140F 
Green 565 112.0 6.0 15.0 350-1890-ND 427 3.32 2.69 | 609-1222-120F 
Green 565 112.0 12.0 15.0 350-1891-ND@ 427 3.32 2.69 | 609-1222-130F 
Dome.| Black Green 565 112.0 24.0 15.0 350-1485-ND 427 3.32 2.69 | 609-1222-140 
Green 565 112.0 24.0 15.0 350-1892-ND@ 4.27 3.32 2.69 | 609-1222-140F 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0 350-1896-ND 427 3.32 2.69 | 609-1322-120F 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-1490-ND 4.08 318 2.58 | 609-1322-130 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-1897-ND® 427 3.32 2.69 | 609-1322-130F 
Yellow 585 90.0 24.0 15.0 350-1898-ND 4.27 3.32 2.69 | 609-1322-140F 
Red 635 60.0 6.0 15.0 350-1899-ND@ 3.95 3.08 2.49 | 609-2112-120F 
Red 635 60.0 12.0 15.0 350-1900-ND 3.95 3.08 2.49 | 609-2112-130F 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-1901-ND 3.95 3.08 2.49 | 609-2112-140F 
ins Green 565 112.0 6.0 15.0 350-1905-ND@ 3.95 3.08 2.49 | 609-2212-120F — Anode (Painted Dot) 
Dome | biated Green 565 112.0 12.0 15.0 350-1906-ND 3.95 3.08 2.49 | 609-2212-130F 
Green 565 112.0 24.0 15.0 350-1907-ND 3.95 3.08 2.49 | 609-2212-140F 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0 350-1911-ND@ 3.95 3.08 2.49 | 609-2312-120F 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-1912-ND@ 3.95 3.08 2.49 | 609-2312-130F 
Yellow 585 90.0 24.0 15.0 350-1913-ND@ 3.95 3.08 2.49 | 609-2312-140F 
Red 635 60.0 6.0 15.0 350-1495-ND 427 3.32 2.69 | 609-2122-120 
40 Red 635 60.0 6.0 15.0 350-1902-ND@ 4.27 3.32 2.69 | 609-2122-120F 
Red 635 60.0 12.0 15.0 350-1903-ND@ 427 3.32 2.69 | 609-2122-130F 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-1497-ND 4.08 3418 2.58 | 609-2122-140 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-1904-ND@ 4.27 3.32 2.69 | 609-2122-140F 
Green 565 112.0 6.0 15.0 350-1908-ND 427 3.32 2.69 | 609-2222-120F 
Dome | Black Green 565 112.0 12.0 15.0 350-1502-ND 4.08 318 2.58 | 609-2222-130 
Green 565 112.0 12.0 15.0 350-1909-ND@ 427 3.32 2.69 | 609-2222-130F 
Green 565 112.0 24.0 15.0 350-1910-ND@ 427 3.32 2.69 | 609-2220-140F 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0 350-1914-ND@ 4.27 3.32 2.69 | 609-2322-120F 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-1508-ND 427 3.32 2.69 | 609-2322-130 } 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-1915-ND@ 4.27 3.32 2.69 | 609-2322-130F Iz5| | Matt 
Yellow 585 90.0 24.0 15.0 350-1916-ND@ 4.27 3.32 2.69 | 609-2322-140F +> H10+l+ 16 +I 
Red 635 60.0 6.0 15.0 350-2099-ND 449 3.50 2.83 | 612-3132-120F 42 
Red 635 60.0 12.0 15.0 350-2100-ND 449 3.50 2.83 | 612-3132-130F 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-2101-ND 449 3.50 2.83 | 612-3132-140F 
Green 565 110.0 6.0 15.0 350-2102-ND@ 449 3.50 2.83 | 612-3232-120F 
11] Flat Black Green 565 110.0 12.0 15.0 350-2103-ND@ 449 3.50 2.83 | 612-3232-130F 
Green 565 110.0 24.0 15.0 350-2104-ND@ 449 3.50 2.83 | 612-3232-140F 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0 350-2105-ND@ 449 3.50 2.83 | 612-3332-120F 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-2106-ND@ 449 3.50 2.83 | 612-3332-130F 
Yellow 585 90.0 24.0 15.0 350-2107-ND@ 449 3.50 2.83 | 612-3332-140F 
Red 635 60.0 6.0 15.0 350-2108-ND@ 5.21 4.06 3.29 | 616-1132-120F 
Red 635 60.0 12.0 15.0 350-2109-ND 5.21 4.06 3.29 | 616-1132-130F 
Red 635 60.0 24.0 15.0 350-2110-ND@ 5.21 4.06 3.29 | 616-1132-140F 
Green 565 110.0 6.0 15.0 350-2111-ND® 5.21 4.06 3.29 | 616-1232-120F Mak 
12 | Dome | — Black Green 565 110.0 12.0 15.0 350-2112-ND@ 5.21 4.06 3.29 | 616-1232-130F 5 iach iss (+) 
Green 565 110.0 24.0 15.0 350-2113-ND@ 521 4.06 3.29 | 616-1232-140F | 48.5 
Yellow 585 90.0 6.0 15.0 350-2114-ND@ 5.21 4.06 3.29 | 616-1332-120F 
Yellow 585 90.0 12.0 15.0 350-2115-ND@ 5.21 4.06 3.29 | 616-1332-130F 
Yellow 585 90.0 24.0 15.0 350-2116-ND@ 5.21 4.06 3.29 | 616-1332-140F 


@ RoHS Compliant $ Typical Intensity (mcd) 
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Dialight oma 


eecccccccce 


Single Chip BASED LEDs 


Wavelength | Intensity Voltage Current Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. | Lens | Housing Color Peak (nm) _|Typ. (med) (vDC) Typ. (mA) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Red 639 775 14 10 350-2136-ND 3.82 2.98 2.41 | 586-1101-103F 
Red 639 725: 28 10 350-2137-ND 3.82 2.98 2.41 | 586-1101-105F 
Green 520 600 14 10 350-2138-ND 6.09 4.74 3.84 | 586-1102-103F 
Green 520 600 28 10 350-2139-ND 6.09 4.74 3.84 | 586-1102-105F 
1 Flat Chrome Yellow 592 775 14 10 350-2140-ND 3.82 2.98 2.41 | 586-1103-103F 
Plated Yellow 592 775 28 10 350-2141-ND 3.82 2.98 2.41 | 586-1103-105F 
Blue 467 210 14 10 350-2142-ND 5.91 4.60 3.73 | 586-1105-103F 
Blue 467 210 28 10 350-2143-ND 6.09 4.74 3.84 | 586-1105-105F 
White _— 460 14 10 350-2144-ND 4.95 3.86 3.12 | 586-1106-103F 
White = 460 28 10 350-2145-ND 6.09 4.74 3.84 | 586-1106-105F 
Red 630 1050 6 15 350-2146-ND 4.95 3.86 3.12 | 586-2401-201F 
Red 630 1050 14 15 350-2147-ND 4.95 3.86 3.12 | 586-2401-203F 
Red 630 525 28 75 350-2148-ND 4.95 3.86 3.12 | 586-2401-205F 
Green 525 1650 6 15 350-2149-ND 7.34 5.58 4.70 | 586-2402-201F 
Green 525 1650 14 15 350-2150-ND 7.34 5.58 4.70 | 586-2402-203F 
Green 525 825 28 75 350-2151-ND 7.34 5.58 4.70 | 586-2402-205F 
Yellow 592 1275 6 15 350-2152-ND 4.95 3.86 3.12 | 586-2403-201F 
2 | Dome omome Yellow 592 1275 14 15 350-2153-ND 4.95 3.86 3.12 | 586-2403-203F 
ate Yellow 592 637 28 75 350-2154-ND 4.95 3.86 3.12 | 586-2403-205F 
Blue 470 487 6 15 350-2155-ND 7A3 5.42 4.56 | 586-2405-201F 
Blue 470 487 14 15 350-2156-ND 7.34 5.58 4.70 | 586-2405-203F 
Blue 470 243 28 75 350-2157-ND 7.34 5.58 4.70 | 586-2405-205F 
White — 825 6 15 350-2158-ND 7.34 5.58 4.70 | 586-2406-201F 
White = 825 14 15 350-2159-ND 7.34 5.58 4.70 | 586-2406-203F 
White = 412 28 75 350-2160-ND 7.34 5.58 4.70 | 586-2406-205F 


Optical Light Pipes 


Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Ports Part No. 1 25 100 Part No. 
il 3 350-2161-ND -90 .70 -60 515-1000F 
2 1 350-2162-ND 68 53 6 515-1001F 
3 1 350-2163-ND 51 40 34 515-1004F 
4 1 350-2164-ND 58 A6 .39 515-1011F 
5 1 350-2165-ND 36 29 25 515-1016F 
6 4 350-2166-ND 1.11 87 .74 515-1020F 
6 4 350-2174-ND 1.36 1.06 91 515-1048F 
7 4 350-2167-ND 1.22 95 81 515-1022F 
8 4 350-2168-ND 1.41 1.10 94 515-1023F 
9 1 350-2169-ND 69 54 A6 515-1024F 
10 al 350-2170-ND 36 .29 25 515-1027F 
11 1 350-2171-ND 53 42 36 515-1038F 
12 1 350-2172-ND 58 46 .39 515-1039F 
13 4 350-2173-ND 80 63 54 515-1040F 
14 1 350-2175-ND 85 67 57 515-1049F 
15 2 350-2176-ND 99 .78 67 515-1051F 
16 1 350-2177-ND 99 78 67 515-1054F 
17 2 350-2178-ND 51 40 -34 515-1061F 
18 8 350-2179-ND 1.70 1.32 1.14 515-1062F 
19 8 350-2180-ND 1.30 1.02 87 515-1063F 
20 3 350-2181-ND 97 76 65 515-1064F 
21 3 350-2182-ND 97 76 65 515-1069F 
22 2 350-2183-ND 1.04 82 .70 515-1070F 
23 2 350-1590-ND 1.29 1.00 -80 515-1071F 
24 2 350-2184-ND 1.21 95 81 515-1090-801F 
24 2 350-2185-ND 4.21 95 81 515-1090F 
24 2 350-2189-ND 1.21 95 81 515-1118F 
25 2 350-2186-ND 58 46 39 515-1094F 
26 1 350-2187-ND 2.30 1.80 1.54 515-1096F 
26 1 350-2188-ND 48 .38 .33 515-1110F 
27 3 350-2190-ND 61 48 Al 515-1120F 
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VISnAY. Semiconductor High Brightness LEDs 


Reel® 


Dimensions in mm 


Peak DC Forward | Forward Luminous 
Wavelength Current Voltage Viewing Intensity (Typ.) Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. Type Color (nm) I; (mA) V;(V) (Typ.) | Angle (*) | (med) @ I; (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 
Blue 428 10 3.9 160 5 751-1156-1-NDt 1.25 .99 85 TLMB1100-GS08 
Blue 428 10 3.9 160 5 751-1156-2-ND$ 1174.50/3,000 TLMB1100-GS08 
Green 572 20 2.1 160 35 751-1165-1-NDt 48 37 25 TLMG1100-GS08 
Green 572 20 2.1 160 35 751-1165-2-ND$ 331.68/3,000 TLMG1100-GS08 
Orange 610 20 2.1 160 80 751-1174-1-NDt 47 36 25 TLMO1100-GS08 
Fi 0603 Orange 610 20 2 160 80 751-1174-2-ND$ 321.60/3,000 TLMO1100-GS08 
Pure Green 555 20 21 160 15 751-1176-1-NDt 56 43 29 TLMP1100-GS08 
Pure Green 555 20 2.1 160 15 751-1176-2-ND$ 384.00/3,000 TLMP1100-GS08 
Red 645 20 2.1 160 63 751-1182-1-NDt 47 36 25 TLMS1100-GS08 
Red 645 20 2.1 160 63 751-1182-2-ND$ 321.60/3,000 TLMS1100-GS08 
Yellow 591 20 21 160 80 751-1186-1-NDt AT 36 25 TLMY1100-GS08 
Yellow 591 20 21 160 80 751-1186-2-ND$ 321.60/3,000 TLMY1100-GS08 
Red 650 20 1.8 32 200 751-1089-ND 56 At -30 TLDR4900 
Red 650 20 1.8 32 63 ~ 200 751-1090-ND 63 AT .37 TLDR4901 
Blue 428 20 3.9 60 15 751-1092-ND 1.11 87 67 TLHB4400 
Blue 428 20 3.9 60 10 ~ 32 751-1093-ND .96 83 64 TLHB4401 
Yellow 590 10 1.9 32 300 751-1094-ND 53 41 28 TLHE4900 
Soft Orange 610 10 1.9 32 300 751-1097-ND 59 45 31 TLHF4900 
Green 565 10 2.4 60 4 751-1099-ND 47 34 .22 TLHG4400 
Green 565 10 2.4 60 6 751-1100-ND 47 34 .22 TLHG4401 
Green 565 10 2.4 60 12 751-1101-ND 47 34 .22 TLHG4405 
Green 565 10 2.4 120 2 751-1102-ND 47 34 22 TLHG4600 
Green 565 10 2.4 120 3.5 751-1103-ND AT 34 22 TLHG4601 
Green 565 10 2.4 120 6 751-1104-ND 55 40 .24 TLHG4605 
Red 643 10 1.9 32 140 751-1117-ND 45 35 24 TLHK4900 
Soft Orange 605 10 2.4 60 4 751-1120-ND 52 37 25 TLHO4400 
2 3mm Lamp Pure Green 555 10 2.4 60 2 751-1121-ND 52 37 25 TLHP4400 
Pure Green 555 10 2.4 60 3 751-1122-ND 54 38 25 TLHP4401 
Pure Green 555 10 2.4 60 3.5 751-1123-ND 42 33 22 TLHP4405 
Red 635 10 2 60 3 751-1127-ND 43 31 .20 TLHR4400 
Red 635 10 2 60 5 751-1128-ND 43 31 .20 TLHR4401 
Red 635 10 2 60 10 751-1129-ND 43 31 .20 TLHR4405 
Red 635 10 2.0 120 2 751-1130-ND 56 At 24 TLHR4600 
Red 635 10 2.0 120 3.5 751-1131-ND 44 31 21 TLHR4601 
Red 635 10 2.0 120 6 751-1132-ND AT 34 22 TLHR4605 
Yellow 585 10 2.4 60 3 751-1142-ND 49 35 23 TLHY4400 
Yellow 585 10 2.4 60 5 751-1143-ND 49 35 .23 TLHY4401 
Yellow 585 10 2.4 60 10 751-1144-ND 49 35 .23 TLHY4405 
Yellow 585 10 2.4 120 2 751-1145-ND 48 34 .23 TLHY4600 
Yellow 585 10 2.4 120 3.5 751-1146-ND 49 35 .23 TLHY4601 
Yellow 585 10 2.4 120 5 751-1147-ND 53 38 25 TLHY4605 
Red 650 20 1.8 8 2500 751-1091-ND 51 37 -30 TLDR5800 
Yellow 590 20 2.0 18 750 751-1095-ND 54 42 .28 TLHE5100 
Yellow 590 20 2.0 8 3500 751-1096-ND 52 39 27 TLHES5800 
Soft Orange 610 20 2.0 8 3500 751-1098-ND 60 46 31 TLHF5800 
Green 565 20 2.4 18 240 751-1105-ND 44 31 21 TLHG5100 
Green 565 20 2.4 18 240 ~ 480 751-1106-ND 45 32 21 TLHG5101 
Green 565 20 2.4 18 240 ~ 640 751-1107-ND 47 33 .22 TLHG5102 
Green 565 10 2.4 28 30 751-1108-ND 51 37 .22 TLHG5200 
Green 565 10 2.4 28 40 751-1109-ND 53 38 .23 TLHG5201 
Green 565 10 2.4 28 50 751-1110-ND 56 AI .24 TLHG5205 
Green 565 10 2.4 28 30 751-1111-ND 51 37 22 TLHG6200 
Green 565 10 2.4 28 40 751-1112-ND 53 38 .23 TLHG6201 
Green 565 10 2.4 28 50 751-1113-ND 55 40 24 TLHG6205 
Green 565 10 2.4 60 4 751-1114-ND 52 38 .23 TLHG6400 
Green 565 10 2.4 60 7 751-1115-ND 54 39 .23 TLHG6401 
Green 565 10 2.4 60 15 751-1116-ND 44 31 21 TLHG6405 
Red 643 20 1.9 18 320 751-1118-ND 46 36 .24 TLHK5100 
Red 643 20 1.9 8 2500 751-1119-ND 46 36 .24 TLHK5800 
3 5mm Lamp Pure Green 555 20 2.4 18 66 751-1124-ND 52 37 25 TLHP5100 
Pure Green 555 20 2.4 18 66 ~ 132 751-1125-ND 54 39 25 TLHP5101 
Pure Green 555 20 2.4 18 66 ~ 200 751-1126-ND 56 40 26 TLHP5102 
Red 635 10 2.0 28 20 751-1133-ND 42 30 18 TLHR5200 
Red 635 10 2.0 28 30 751-1134-ND 43 31 19 TLHRS5201 
Red 635 10 2.0 28 40 751-1135-ND 46 33 .20 TLHR5205 
Red 635 10 2.0 28 20 751-1136-ND 51 37 22 TLHR6200 
Red 635 10 2.0 28 30 751-1137-ND 53 39 .23 TLHR6201 
Red 635 10 2.0 28 40 751-1138-ND 53 39 .23 TLHR6205 
Red 635 10 2.0 60 3.5 751-1139-ND 51 37 22 TLHR6400 
Red 635 10 2.0 60 fk 751-1140-ND 52 38 22 TLHR6401 
Red 635 10 2.0 60 10 751-1141-ND 53 39 .23 TLHR6405 
Yellow 585 10 2.4 28 30 751-1148-ND 48 34 .23 TLHY5200 
Yellow 585 10 2.4 28 40 751-1149-ND 49 35 .23 TLHY5201 
Yellow 585 10 2.4 28 30 751-1150-ND 48 34 23 TLHY6200 
Yellow 585 10 2.4 28 40 751-1151-ND 49 35 .23 TLHY6201 
Yellow 585 10 2.4 28 50 751-1152-ND -50 36 .24 TLHY6205 
Yellow 585 10 2.4 60 3.5 751-1153-ND 48 34 .23 TLHY6400 
Yellow 585 10 2.4 60 7 751-1154-ND 49 35 .23 TLHY6401 
Yellow 585 10 2.4 60 10 751-1155-ND 53 38 25 TLHY6405 
t+ Cut Tape + Tape and Reel (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Ey 
VISHAY. Semiconductor High Brightness LEDs (cont) Reel’ | sells 
Peak DC Forward |_ Forward Luminous 
Wavelength Current Voltage Viewing Intensity (Typ.) Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. Type Color (nm) Ig (mA) V_(V) (Typ.) | Angle (°) | (med) @ I; (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 
Blue 428 10 3.9 120 ra 751-1157-1-NDft 1.18 94 80 TLMB2100-GS08 
Blue 428 10 3.9 120 7 751-1157-2-ND$ 1115.37/3,000 TLMB2100-GS08 
Green 565 10 2.2 120 10 751-1166-1-NDf¢ 55 .39 26 TLMG2100-GS08 
Green 565 10 2.2 120 10 751-1166-2-ND$ 312.12/3,000 TLMG2100-GS08 
Soft Orange 605 10 21 120 7.5 751-1175-1-NDt A7 -36 24 TLMO2100-GS08 
4 MiniLED Soft Orange 605 10 21 120 7.5 751-1175-2-ND$ 319.68/3,000 TLMO2100-GS08 
Pure Green 555 10 2.4 120 2.2 751-1177-1-NDt 54 .39 26 TLMP2100-GS08 
Pure Green 555, 10 2.4 120 2.2 751-1177-2-ND$ 308.34/3,000 TLMP2100-GS08 
Red 640 10 21 120 75 751-1183-1-NDt 42 32 22 TLMS2100-GS08 
Red 640 10 21 120 7.5 751-1183-2-ND$ 288.96/3,000 TLMS2100-GS08 
Yellow 585 10 2.2 120 75 751-1187-1-NDt 56 40 ior TLMY2100-GS08 
Yellow 585 10 2.2 120 7.5 751-1187-2-ND$ 319.68/3,000 TLMY2100-GS08 
Blue 428 10 3.9 120 8 751-1158-1-NDt 1.15 2911 78 TLMB3100-GS08 
Blue 428 10 3.9 120 8 751-1158-2-ND$ 600.98/1,500 TLMB3100-GS08 
Blue 428 10 3.9 120 4~12.5 751-1159-1-NDt 1.18 94 80 TLMB3101-GS08 
Blue 428 10 3.9 120 4~12.5 751-1159-2-ND$ 615.83/1,500 TLMB3101-GS08 
Blue 428 10 3.9 120 5 ~ 12.5 751-1160-1-NDt 1.15 2011 78 TLMB3104-GS08 
Blue 428 10 3.9 120 5~ 12.5 751-1160-2-ND$ 600.98/1,500 TLMB3104-GS08 
Blue 428 10 3.9 120 5 ~ 20 751-1161-1-NDt 1.27 1.01 86 TLMB3106-GS08 
Blue 428 10 3.9 120 5 ~ 20 751-1161-2-ND$ 665.33/1,500 TLMB3106-GS08 
Red 650 10 1.8 120 20 751-1162-1-NDt 48 37 25 TLMD3100-GS08 
Red 650 10 1.8 120 20 751-1162-2-ND$ 185.22/1,500 TLMD3100-GS08 
Yellow 590 10 2.0 120 50 751-1163-1-NDt 51 36 24 TLME3100-GS08 
Yellow 590 10 2.0 120 50 751-1163-2-ND$ 159.90/1,500 TLME3100-GS08 
Soft Orange 610 10 2.0 120 50 751-1164-1-NDt 56 40 26 TLMF3100-GS08 
Soft Orange 610 10 2.0 120 50 751-1164-2-ND$ 175.50/1,500 TLMF3100-GS08 
Green 565 10 2.2 120 9 751-1167-1-NDt bt 37 24 TLMG3100-GS08 
Green 565 10 2.2 120 9 751-1167-2-ND$ 162.00/1,500 TLMG3100-GS08 
Green 565 10 2.2 120 4~12.5 751-1168-1-NDt 53 -38 25 TLMG3101-GS08 
Green 565 10 2.2 120 4~12.5 751-1168-2-ND$ 168.60/1,500 TLMG3101-GS08 
Green 565 10 2.2 120 10 ~ 20 751-1169-1-NDft 53 .38 25 TLMG3102-GS08 
Green 565 10 2.2 120 10 ~ 20 751-1169-2-ND$ 168.60/1,500 TLMG3102-GS08 
Red 635 10 2 120 6 751-1170-1-NDt 251 .37 24 TLMH3100-GS08 
Red 635 10 2 120 6 751-1170-2-ND$ 162.00/1,500 TLMH3100-GS08 
5 PLOC2 Red 635 10 2 120 4~12.5 751-1171-1-NDt 53 38 25 TLMH3101-GS08 
Red 635 10 2 120 4~12.5 751-1171-2-ND$ 166.20/1,500 TLMH3101-GS08 
Red 635 10 2 120 6.3 ~ 20 751-1172-1-NDt 44 34 23 TLMH3102-GS08 
Red 635 10 2 120 6.3 ~ 20 751-1172-2-ND$ 171.18/1,500 TLMH3102-GS08 
Red 643 10 1.9 120 18 751-1173-1-NDt 50 36 24 TLMK3100-GS08 
Red 643 10 1.9 120 18 751-1173-2-ND$ 159.00/1,500 TLMK3100-GS08 
Pure Green 555 10 21 120 4 751-1178-1-NDt 44 34 23 TLMP3100-GS08 
Pure Green 555 10 21 120 4 751-1178-2-ND$ 171.45/1,500 TLMP3100-GS08 
Pure Green 555 10 21 120 16~5 751-1179-1-NDt A6 36 24 TLMP3101-GS08 
Pure Green 555 10 21 120 16~5 751-1179-2-ND$ 179.01/1,500 TLMP3101-GS08 
Pure Green 555 10 21 120 25~8 751-1180-1-NDt 44 .34 23 TLMP3102-GS08 
Pure Green 555 10 21 120 25~8 751-1180-2-ND$ 170.91/1,500 TLMP3102-GS08 
Pure Green 555 10 21 120 25~5 751-1181-1-NDt¢ 48 37 25 TLMP3107-GS08 
Pure Green 555 10 21 120 25~5 751-1181-2-ND$ 184.95/1,500 TLMP3107-GS08 
Red 640 10 2.0 120 75 751-1184-1-NDft 55 .39 .26 TLMS3100-GS08 
Red 640 10 2.0 120 75 751-1184-2-ND$ 172.50/1,500 TLMS3100-GS08 
Yellow 585 10 21 120 6 751-1188-1-NDt A6 .33 22 TLMY3100-GS08 
Yellow 585 10 21 120 6 751-1188-2-ND$ 146.70/1,500 TLMY3100-GS08 
Yellow 585 10 21 120 6.3 ~ 20 751-1189-1-NDt 47 34 .22 TLMY3102-GS08 
Yellow 585 10 21 120 6.3 ~ 20 751-1189-2-ND$ 148.50/1,500 TLMY3102-GS08 
Blue 464 20 3 120 100 751-1239-1-NDt 88 69 59 VLMB3140-GS08 
Blue 464 20 3 120 100 751-1239-2-ND$ 453.38/1,500 VLMB3140-GS08 
White = 10 3.3 120 112 ~ 355 751-1246-1-NDt 99 77 66 VLMW41R1T1-5K8L-08 
White = 10 3.3 120 112 ~ 355 751-1246-2-ND$ 511.50/1,500 VLMW41R1T1-5K8L-08 
White = 30 3.7 120 560 751-1242-1-NDt 1.04 81 69 VLMW3200-GS08 
PLOC4 White = 30 3.7 120 560 751-1242-2-ND$ 534.75/1,500 VLMW3200-GS08 
White = 30 3.7 120 710 ~ 900 751-1244-1-NDt 1.08 .84 72 VLMW3201-GS08 
White = 30 3.7 120 710 ~ 900 751-1244-2-ND$ 558.00/1,500 VLMW3201-GS08 
Red 624 70 2.2 60 0.7 751-1190-5-ND 65 48 .38 TLWR7600 
Red 624 70 2.2 90 0.7 751-1191-5-ND 65 48 .38 TLWR7900 
Red 624 70 2.2 60 0.8 751-1192-5-ND Pred 57 45 TLWR8600 
Red 624 70 2.2 90 0.7 751-1193-5-ND 77 57 45 TLWR8900 
Red 624 70 2.2 60 0.8 751-1194-5-ND 99 77 -60 TLWR9600 
Red 624 70 2.2 90 0.7 751-1195-5-ND 84 66 51 TLWR9900 
Yellow 594 70 21 60 0.7 751-1196-5-ND 66 49 39 TLWY7600 
6 TELUX™ 4-pin Yellow 594 70 21 90 0.7 751-1197-5-ND 66 49 39 TLWY7900 
Yellow 594 70 21 60 0.8 751-1198-5-ND wt 57 45 TLWY8600 
Yellow 594 70 21 90 0.7 751-1199-5-ND 77 57 45 TLWY8900 
True Green 518 50 3.9 60 0.7 751-1248-5-ND 1.20 96 80 VLWTG9600 
True Green 518 50 3.9 90 0.7 751-1249-5-ND 1.20 96 80 VLWTG9900 
White = 50 4.3 60 0.8 751-1250-5-ND 1.07 86 72 VLWW9600 
White = 50 4.3 60 0.8 751-1251-5-ND 1.07 86 72 VLWW9601 
White — 50 4.3 90 0.8 751-1252-5-ND 1.07 86 72 VLWwes00 


t+ Cut Tape + Tape and Reel 


Remote Control Receivers 
Supply Carrier Transmit 
Voltage Sensitivity | Frequency} Distance Digi-Key Price Each Vishay 
Fig. (Vv) Ee (mw/m2) (kHz) Typ. (m) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 2.7~5.5 0.2 ~ 0.35 38 35 751-1223-5-ND 1.80 1.56 1.20 TSOP32238 
2 2.7~5.5 0.4 ~ 0.55 38 30 751-1227-5-ND 1.13 -90 75 TSOP38238 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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NLE Y, LED 7-Segment Displays 


Digit Dimensions Digi-Key Digi-Key Stanley Stanley 
Emitted Size mm Forward Voltage Iv Part No. Part No. Price Each Part No. Part No. 
Fig. Color Inch (mm) AxB Typ. @ If (ped) Common Anode Common Cathode 1 25 100 Common Anode Common Cathode 
Red -30 (7.5) 11.0x 7.0 17 10 2800 404-1118-ND 404-1119-ND 1.92 97 87 NAR131SB NKR131SB 
1A Red -40 (10) 13.0 x 9.6 1.7 10 6400 = 404-1120-ND 1.88 95 85 _ NKR141SC 
Red -40 (10) 19.0 x 12.5 17 20 8000 404-1121-ND 404-1122-ND 2.44 1.44 1.22 NAR141B NKR141B 
Red -60 (15) 19.0 x 12.5 17 20 12000 404-1124-ND 404-1125-ND 1.96 99 89 NAR161B NKR161B 
Red 1.00 (25) 33.0 x 22.8 3.4 20 20000 404-1126-ND 404-1127-ND 5.52 3.40 3.01 NAR105B NKR105B 
1B 
Green 1.00 (25) 33.0 x 22.8 44 20 8000 404-1128-ND 404-1129-ND 5.49 3.38 2.99 NAG105PB NKG105PB 
Red/Green 1.00 (25) 33.0 x 22.8 3.4/4.0 10/10 4000 404-1134-ND = 7.35 5.38 4.46 NARG105 = 
2 Red -60 (15) 19.0 x 25.2 17 20 12000 404-1130-ND 404-1131-ND 3.42 2.11 1.98 NAR261B NKR261B 
Digit Dimensions Forward 
Emitted Size mm Voltage lv Digi-Key Price Each Stanley 
Fig. Color Inch (mm) AxB Typ. @ If (ued) Part No. 1 25 100 Part No. 
3 Red -60 (15) 19.0 x 12.5 1.7 20 12000 404-1136-ND 2.23 1.32 411 NSR161B 


Super Bright LED Light Bar Module 


(Top View) 


(Top View) 


Wavelength Forward 

Emitted Apk Voltage lv Digi-Key Price Each Stanley 

Fig. Color Typ. (nm) Typ. @ If (med) Part No. 1 25 100 Part No. 
1 Yellow 570 21 20 42 404-1139-ND 1.44 80 66 MU02-4201 
2 Red 660 47 20 20 404-1141-ND 96 43 .39 MU03-2201 
Red 660 47 20 32 404-1145-ND 1.16 65 53 MU04-2101 
3 Yellow 570 21 20 32 404-1146-ND 1.13 63 51 MU04-4101 
Green 560 21 20 20 404-1147-ND 1.13 63 51 MU04-5102 
r Red 660 7 20 40 404-1148-ND 1.69 85 at MU07-2101 
Yellow 570 21 20 40 404-1150-ND 1.61 82 .73 MU07-4101 
Red 660 17 20 40 404-1152-ND 1.52 85 69 MU08-2201 
5 Yellow 570 2.2 20 40 404-1153-ND 1.47 82 67 MU08-4201 
Pure Green 560 2.2 20 20 404-1154-ND 1.65 83 rf} MU08-5201 
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NLEY Surface Mount LEDs 


Fig. 1 — 0603 Ultra Compact Fig. 2— 0603 SMT NEW! Fig. 3 — 0805 Thin Type Fig. 4 — 1206 Standard and Reverse 
Mount Dome Lens 
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Fig. 5 — 1206 Standard Flat Lens Fig. 8 — Right Angle SMT LED 
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Right Angle SMT LED 0 — 1210 Bi-Color Standard Flat 1 — 1210 Bi-Color Two Inner Fig. 12 — Bi-Color Ultra Compact 
Lens Type SMT LED Lens Type SMT LED SMT LED 
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Fig. 13 — Bi-Color Right Angle Fig. 14 — Low Profile Fig. 15 — 3.2 x 2.8 Flat Lens Fig. 16 — PLCC-2 SMT NEW! Fig. 17 — Right Angle 
SMT LED — : “aa pats i 0.0 1 SMT LED NEW! 
— + 22 —| 
fete] 
Source Wavelength | Forward Voltage | lv—Typ| Viewing| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Stanley 
Fig. Color Lens Apk (nm) TYP @ mA (mcd) | Angle | Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
0603 Ultra Compact 
Red 660 17 20 ATT 140° 404-1000-1-ND 23 2.74 7.95 | 404-1000-2-ND 4,000 51.44/M BR1111C-TR 
Orange 605 2.2 20 3.4 150° 404-1001-1-ND 37 4.50 13.55 | 404-1001-2-ND 4,000 97.98/M AA1111C-TR 
Yellow 580 2.2 20 3.4 150° 404-1002-1-ND 18 1.93 5.66 | 404-1002-2-ND 4,000 38.24/M AY1111C-TR 
Yellow-Green 570 21 20 11.7 150° 404-1003-1-ND 19 2.17 6.31 | 404-1003-2-ND 4,000 40.83/M PY1111C-TR 
Green 560 21 20 6.4 150° 404-1004-1-ND 19 2.17 6.31 | 404-1004-2-ND 4,000 40.83/M PG1111C-TR 
1A Pure Green Milky White 555 21 20 24 150° 404-1005-1-ND 19 2.30 6.94 | 404-1005-2-ND 4,000 46.97/M BG1111C-TR 
Red 635 1.9 20 50 140° 404-1006-1-ND 1.04 12.75 41.47 | 404-1006-2-ND 4,000 | 295.73/M FR1111C-TR 
Orange 609 1.9 20 65 140° 404-1007-1-ND 92 11.36 36.95 | 404-1007-2-ND 4,000 | 263.52/M FA1111C-TR 
Yellow 590 1.9 20 65 140° 404-1008-1-ND 27 3.33 10.84 | 404-1008-2-ND 4,000 77.30/M FY1111C-TR 
Green 522 3.1 10 68 140° 404-1166-1-ND 1.32 16.22 52.76 | 404-1166-2-ND 4,000 | 376.25/M MG1111C-TR 
Blue 465 3.1 10 14 140° 404-1165-1-ND 1.24 15.28 49.68 | 404-1165-2-ND 4,000 | 354.29/M MB1111C-TR 
Red 635 1.9 20 45 130° 404-1012-1-ND 1.29 15.75 47.44 4,000 | 321.30/M FR1112C-TR 
Orange 609 1.9 20 50 130° 404-1013-1-ND 4.11 13.50 40.66 4,000 | 275.40/M FA1112C-TR 
1B Yellow Milky White 590 1.9 20 50 130° 404-1014-1-ND 51 6.22 18.73 4,000 | 126.84/M FY1112C-TR 
Green 560 oe 20 76 150° 404-1015-1-ND 37 4.50 13.55 4,000 97.98/M PG1112C-TR 
Yellow-Green 570 21 20 AL? 150° 404-1016-1-ND 35 4.28 12.88 4,000 93.08/M PY1112C-TR 
2 White Pale Yellow = 2.8 1 25 150° 404-1176-1-ND NEW! 1.28 16.80 57.60 | 404-1176-2-ND NEW! 4,000 | 448.00/M KW1148C-TR 
0805 Thin Type 
Red 660 1.7 20 11.7 150° 404-1017-1-ND 23 2.86 8.61 | 404-1017-2-ND 4,000 58.30/M BR1112H-TR 
Orange 605 22. 20 3.7 160° 404-1018-1-ND 36 4.43 13.33 | 404-1018-2-ND 4,000 96.35/M AA1112H-TR 
Yellow 580 22 20 3.7 160° 404-1019-1-ND 35 4.28 12.88 | 404-1019-2-ND 4,000 93.08/M AY1112H-TR 
Yellow-Green 570 21 20 11.7 160° 404-1020-1-ND 33 3.98 11.97 | 404-1020-2-ND 4,000 86.55/M PY1112H-TR 
3 Green Milky White 560 21 20 6.4 160° 404-1021-1-ND 20 2.32 6.74 | 404-1021-2-ND 4,000 43.60/M PG1112H-TR 
Pure Green 555 241 20 2.7 160° 404-1022-1-ND 28 3.26 9.47 | 404-1022-2-ND 4,000 61.24/M BG1112H-TR 
Red 635 1.9 20 50 150° 404-1023-1-ND 1.11 13.64 44.34 | 404-1023-2-ND 4,000 | 316.23/M FR1112H-TR 
Orange 609 1.9 20 65 150° 404-1024-1-ND .95 11.68 37.98 | 404-1024-2-ND 4,000 | 270.84/M FA1112H-TR 
Yellow 592 1.9 20 65 150° 404-1025-1-ND 1.00 12.25 39.83 | 404-1025-2-ND 4,000 | 284.02/M FY1112H-TR 
1206 Standard and Reverse Mount Dome Lens 
Red 660 1.8 20 150 30° 404-1032-1-ND 89 10.80 32.53 | 404-1032-2-ND 2,000 | 235.15/M HKR1105W-TR 
Red 660 A? 20 50 50° 404-1033-1-ND 43 5.25 15.81 | 404-1033-2-ND 2,000 | 114.31/M HBR1105W-TR 
Orange 605 2.2 20 20 40° 404-1034-1-ND 55 6.75 20.33 | 404-1034-2-ND 2,000 | 146.97/M HAA1105W-TR 
Yellow 580 2.2 20 20 40° 404-1035-1-ND 31 3.80 11.45 | 404-1035-2-ND 2,000 82.80/M HAY1105W-TR 
Yellow-Green 570 21 20 50 40° 404-1036-1-ND 36 4.35 13.10 | 404-1036-2-ND 2,000 94.72/M HPY1105W-TR 
Green 560 21 20 30 40° 404-1037-1-ND 32 3.75 10.88 | 404-1037-2-ND 2,000 74.52/M HPG1105W-TR 
4 Pure Green Water Clear 555 21 20 12 40° 404-1038-1-ND A7 5.78 17.39 | 404-1038-2-ND 2,000 | 125.74/M HBG1105W-TR 
Red 635 1.9 20 180 50° 404-1029-1-ND 37 4.54 13.67 | 404-1029-2-ND 2,000 98.80/M FR1105W-TR 
Orange 609 1.9 20 200 50° 404-1030-1-ND 85 10.42 33.87 | 404-1030-2-ND 2,000 | 252.45/M FA1105W-TR 
Yellow 592 1.9 20 180 50° 404-1031-1-ND 42 5.15 15.52 | 404-1031-2-ND 2,000 | 112.19/M FY1105W-TR 
Yellow 592 2.2 20 500 50° 404-1174-1-ND 69 7.63 27.95 | 404-1174-2-ND 2,000 | 218.00/M UY1105W-TR 
Green 522 3.3 10 1000 40° 404-1169-1-ND 1.68 20.71 67.34 | 404-1169-2-ND 2,000 | 501.84/M UG1105W-TR 
Blue 465 3.3 10 220 40° 404-1168-1-ND 1.18 14.46 47.01 | 404-1168-2-ND 2,000 | 350.37/M UB1105W-TR 
1206 Standard Flat Lens 
Red 660 1.7 20 12.8 404-1042-1-ND .29 3.42 9.92 | 404-1042-2-ND 2,500 67.95/M BR1101W-TR 
Orange 605 2.2 20 5.6 404-1043-1-ND 44 5.33 16.04 | 404-1043-2-ND 2,500 | 115.95/M AA1101W-TR 
Yellow Water Clear 580 2.2 20 4.0 150° 404-1044-1-ND 40 4.88 14.68 | 404-1044-2-ND 2,500 | 106.15/M AY1101W-TR 
5 Yellow-Green 570 21 20 8.0 404-1045-1-ND 38 4.65 14.01 | 404-1045-2-ND 2,500 | 101.25/M PY1101W-TR 
Green 560 241 20 4.8 404-1046-1-ND 27 3.20 9.29 | 404-1046-2-ND 2,500 63.63/M PG1101W-TR 
Pure Green 555 21 20 2.0 404-1047-1-ND 30 3.53 10.25 | 404-1047-2-ND 2,500 66.30/M BG1101W-TR 
White Pale Yellow — 3.0 10 80 170° 404-1177-1-ND NEW! 97 12.83 43.32 | 404-1177-2-ND NEW! 2,500 | 330.60/M LW1141W-TR 
+ Reversed Polarity (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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CIANMEY, Surface Mount LEDs (cont.) Reel’ | (Bolts 
Source Wavelength | Forward Voltage | lv-Typ| Viewing| Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Stanley 
Fig. Color Lens \pk (nm) TYP @ mA (mcd) | Angle | Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
1206 Standard Inner Lens 
Red 660 1.7 20 33.6 404-1048-1-ND 43 5.25 15.81 | 404-1048-2-ND 2,500 | 114.32/M BR1102W-TR 
Orange 605 2.2 20 10.0 404-1049-1-ND 44 5.33 16.04 | 404-1049-2-ND 2,500 | 115.95/M AA1102W-TR 
6 Yellow Water Clear 580 2.2 20 8.4 70° 404-1050-1-ND 40 4.88 14.68 | 404-1050-2-ND 2,500 | 106.15/M AY1102W-TR 
Yellow-Green 570 21 20 24.0 404-1051-1-ND 22 2.66 8.02 | 404-1051-2-ND 2,500 57.98/M PY1102W-TR 
Green 560 21 20 12.0 404-1052-1-ND 27 3.14 9.12 | 404-1052-2-ND 2,500 62.42/M PG1102W-TR 
Pure Green 555 2.1 20 48 404-1053-1-ND AT 5.70 17.17 | 404-1053-2-ND 2,500 | 124.11/M BG1102W-TR 
1206 Reverse Mount 
Red 660 1.7 20 12.7 140° 404-1054-1-NDt 42 5.10 15.36 | 404-1054-2-ND 3,000 | 111.05/M BR1111R-TR 
7 Yellow Milky 580 2.2 20 3.7 150° 404-1056-1-ND 40 4.88 14.68 | 404-1056-2-ND 3,000 | 106.15/M AY1111R-TR 
Green White 560 21 20 6.9 150° 404-1058-1-ND 27 3.21 9.32 | 404-1058-2-ND 3,000 60.26/M PG1111R-TR 
Pure Green 555 21 20 2.7 150° 404-1059-1-ND Al 5.03 15.14 | 404-1059-2-ND 3,000 | 109.41/M BG1111R-TR 
Right Angle SMT LED 
Red 635 1.9 20 50 140° 404-1060-1-ND 1.08 13.50 48.58 | 404-1060-2-ND 3,000 | 385.04/M FR1101F-TR 
Orange 609 1.9 20 65 140° 404-1061-1-ND 42 5.14 15.47 | 404-1061-2-ND 3,000 | 111.86/M FA1101F-TR 
Yellow 592 1.9 20 65 140° 404-1062-1-ND 1.18 14.52 47.22 | 404-1062-2-ND 3,000 | 336.72/M FY1101F-TR 
8 Red Water 660 1:7 20 12.4 170° 404-1063-1-ND 36 4.24 12.30 | 404-1063-2-ND 3,000 79.53/M BR1101F-TR 
Yellow Clear 580 2.2 20 3.0 150° 404-1065-1-ND 30 3.51 10.20 | 404-1065-2-ND 3,000 65.98/M AY1101F-TR 
Yellow-Green 570 21 20 8.8 404-1066-1-ND At 5.03 15.14 | 404-1066-2-ND 3,000 | 109.41/M PY1101F-TR 
Green 560 21 20 5.2 150° 404-1067-1-ND 30 3.53 10.25 | 404-1067-2-ND 3,000 66.30/M PG1101F-TR 
Pure Green 555 21 20 24 404-1068-1-ND 44 5.33 16.04 | 404-1068-2-ND 3,000 | 115.95/M BG1101F-TR 
Right Angle SMT LED 
Red 660 1.7 20 11.7 130° 404-1069-1-ND 34 4.13 . 404-1069-2-ND 4,000 89.82/M BR1113F-TR 
Yellow-Green 570 21 20 A? 150° 404-1070-1-ND 35 4.28 4,000 93.08/M PY1113F-TR 
Green Milky 560 21 20 6.4 150° 404-1071-1-ND 37 4.50 4,000 97.98/M PG1113F-TR 
9 Red White 635 1.9 20 50 130° 404-1072-1-ND 66 8.08 4,000 | 187.40/M FR1113F-TR 
Orange 609 1.9 20 65 130° 404-1073-1-ND 78 9.53 4,000 | 221.07/M FA1113F-TR 
Yellow 592 1.9 20 65 130° 404-1074-1-ND 70 8.59 4,000 | 199.11/M FY1113F-TR 
Bluish-Green 502 3.3 10 34 404-1076-1-ND 2.06 27.34 404-1076-2-ND 4,000 | 793.55/M DC1113F-TR 
1210 Bi-Color Standard Flat Lens Type SMT LED 
10 Red/Ylw-Grn Water 660/570 1.7/2.1 20/20 | 12.8/8 160° 404-1078-1-ND 62 7.58 24.64 | 404-1078-2-ND 2,500 | 183.60/M BRPY1201W-TR 
Red/Green Clear 660/560 1.7/2.1 20/20 | 12.8/4.8 404-1079-1-ND 46 5.62 16.92 | 404-1079-2-ND 2,500 | 122.32/M BRPG1201W-TR 
1210 Bi-Color Two Inner Lens SMT LED 
11 | Red/Green Water 660/560 1.7/2.1 20/20 | 33.6/12 | 1007/80°| 404-1082-1-ND 62 7.58 24.64 | 404-1082-2-ND 2,500 | 183.60/M | BRPG1204W-TR 
Or/Ylw-Grn Clear 605/570 2.2/2.1 20/20 9/12 80°/80° | 404-1084-1-ND 62 8.25 30.00 | 404-1084-2-ND 2,500 | 183.60/M AAPY1204W-TR 
Bi-Color Ultra Compact SMT LED 
Red/Ylw-Green Milky 660/570 1.7/2.1 20/20 |11.7/11.7| 1707 404-1085-1-ND 37 4.36 13.32 | 404-1085-2-ND 4,000 94.93/M BRPY1211C-TR 
12 Red/Green White 660/560 1.7/2.1 20/20 | 11.7/6.4 150° 404-1086-1-ND 37 4.54 13.67 | 404-1086-2-ND 4,000 92.57/M BRPG1211C-TR 
Red/Pure Green 660/555 1.7/2.1 20/20_| 11.7/2.4 404-1087-1-ND 48 6.75 17.55 | 404-1087-2-ND 4,000 | 140.76/M BRBG1211C-TR 
Bi-Color Right Angle SMT LED 
13 Yellow-Green Milky 580/560 2.2/2.1 20/20 | 3.0/5.2 150° 404-1088-1-ND 40 4.88 14.71 | 404-1088-2-ND 3,000 | 106.33/M AYPG1211F-TR 
Red/Yellow-Grn White 660/570 1.7/2.1 20/20 | 17.6/8.8 404-1089-1-ND 42 5.18 15.59 | 404-1089-2-ND 3,000 | 112.68/M BRPY1211F-TR 
1.6 x 1.25 Low Profile 
14 Yellow pa 570 21 10 8.0 180° 404-1163-1-ND 36 4.43 13.33 | 404-1163-2-ND 4,000 96.35/M PY1105CK-TR 
3.2 x 2.8 Flat Lens 
Red Water 645 20 20 70 120° 404-1161-1-ND .95 11.34 36.30 | 404-1161-2-ND 2,000 | 268.95/M FR1104B-TR 
15 Yellow Clear 588 i 404-1160-1-ND 49 5.91 18.92 | 404-1160-2-ND 2,000 | 123.15/M FY1104B-TR 
White Pale Yellow = 3.3 30 1500 120° 404-1178-1-ND NEW! 1.72 23.95 83.83 | 404-1178-2-ND NEW! 2,500 | 670.60/M VEW1147LS-TR 
NEW! PLCC-2 SMT NEW! 
16 White Pale Yellow a 3.1 10 100 120° 404-1179-1-ND 1.17 16.45 53.82 | 404-1179-2-ND 3,000 | 426.08/M VLW1148LS-TR 
NEW! Right Angle SMT LED NEW! 
17 White Pale Yellow _ 3.2 20 1720 105° 404-1180-1-ND 2.09 29.93 107.45 | 404-1180-2-ND 3,000 | 859.60/M HKW1142LT-TR 
; 1200 404-1181-1-ND 1.42 19.85 68.04 | 404-1181-2-ND 3,000 | 529.20/M HEW1142LS-TR 


+ Reversed Polarity 


Through-Hole LEDs 


+ 28.5 Min. +} 28.5 Min.+| ire Min.—| 


Af 
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é 28.5 Min.>| ee Min.—| 


aes: | aac 


L965 


Source Wavelength Forward Voltage lv Viewing Digi-Key Price Each Stanley 
Fig. Description Color Lens Apk (nm) TYP @mA (med) Angle Part No. 1 25 100 Part No. 
Red Clear Pastel Red 635 3600 404-1090-ND aad 38 31 EFR5366X 
1 5mm Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 5000 10° 404-1091-ND 77 38 31 EFA5366X 
Yellow Clear Pastel Yellow 592 4000 404-1092-ND -82 Al 33 EFY5366X 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 880 45° 404-1096-ND 82 At .33 EFR5365S 
Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 1160 45° 404-1097-ND 82 At .33 EFA5365S 
2 5mm Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 1000 45° 404-1098-ND 82 At .33 EFY5365S 
Blue Water Clear 467 3.2 20 1500 45° 404-1171-ND 1.05 59 48 LB5806X 
White Water Clear _ 3.7 20 2000 35° 404-1162-ND 1.36 -70 64 UW5805S 
1000 404-1102-ND 1.28 71 58 H-1000L. 
3 5mm Red Water Clear 660 1.8 20 2000 10° 404-1103-ND 1.89 .95 86 H-2000L. 
3000 404-1104-ND 2.42 1.43 1.21 H-3000L 
4 5mm Red Water Clear 660 1.8 20 300 25° 404-1105-ND 89 44 36 KR5005S 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 1280 20° 404-1106-ND 83 At 34 EFR3863X 
Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 1600 20° 404-1107-ND 93 AB 38 EFA3863X 
5 3mm Flush Mount Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 1440 20° 404-1108-ND 82 At 33 EFY3863X 
Blue Water Clear 467 3.2 20 750 20° 404-1170-ND 1.03 58 47 LB3803X 
White Water Clear = 3.7 20 2400 25° 404-1175-ND NEW! 1.54 82 72 UW3803X 
Red Clear Pastel Red 635 440 404-1112-ND 83 At 34 EFR3864X 
6 3mm Flush Mount Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 560 70° 404-1113-ND 93 46 .38 EFA3864X 
Yellow Clear Pastel Yellow 592 500 404-1114-ND ad 38 31 EFY3864X 
Green 517 2000 rs 404-1173-ND 1.59 88 72 LG5804B 
7 5mm Blue Water-Cleat 467 3.2 - 480 2 404-1172-ND 1.05 58 48 | LB5804B 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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LITE()%I} LED, Dot Matrix Displays 


Fig. 1 — 0.7” 5 x 7 Matrix Fig. 2- 2.0” 5 x 7 Matrix 
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Fig. 3 — 2.3” 5 x 8 Matrix 
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Fig. 4 — 2.0” 4 x 4 Bicolor Matrix 


Fig. 5-— 1.2” 5 x 7 Matrix 
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Peak Typ. Max Typ. Digi-Key Part No. Digi-Key Part No. Lite-On Part No. Lite-On Part No. 
Wavelength Vf (V) Average lv Anode Row/ Cathode Row/ Price Each Anode Row/ Cathode Row/ 
Fig. Color (nm) (If = 20mA) If (mA) (med) Cathode Column Anode Column 1 25 50 Cathode Column Anode Column 
Standard LED Dot Matrix Displays 
1 Green 565 21 a 2.0§ 160-1002-ND@ = 3.13 2.82 2.50 LTP-757G = 
Hi. Eff. Red 635 2.0 10 2.0§ 160-1003-ND®@ = 3.75 3.38 3.00 LTP-757HR => 
2 |Green/Red-Orange| 565/630 2.1/2.0 13/13 4.8§ 160-1009-ND#0 = 6.58 5.92 5.26 LTP-2757AA = 
3 Hi. Eff. Red 635 21 10 4.8§ 160-1014-ND® = 5.43 4.89 4.34 LTP-2158AHR _ 
4 |Green/Red-Orange| 565/630 6.3/6.3 18/18 Wt 160-1015-ND = 13.45 12.11 10.76 LTP-2044A3-NB _— 
AlinGaP LED Dot Matrix Displays 
Super Red 639 2.0 13 3.4$ 160-1555-5-ND® 160-1554-5-ND® 3.83 3.45 3.06 LTP-757KR LTP-747KR 
1 Red-Orange 621 2.05 13 3.4$ 160-1553-5-ND® 160-1552-5-ND® 3.83 3.45 3.06 LTP-757KA LTP-747KA 
Yellow 595 2.05 13 3.4$ 160-1557-5-ND® 160-1556-5-ND 3.83 3.45 3.06 LTP-757KY LTP-747KY 
Super Red 639 21 13 3.8$ 160-1567-5-ND® = 4.22 3.80 3.38 LTP-1557AKR _ 
5 Red-Orange 621 2.05 13 3.8$ 160-1565-5-ND 160-1564-5-ND® 4.50 4.05 3.60 LTP-1557AKA LTP-1457AKA 
Yellow 595 2.05 13 3.8$ = 160-1568-5-ND 4.50 4.05 3.60 = LTP-1457AKY 
Super Red 639 2.0 13 4.6$ 160-1561-5-ND® 160-1560-5-ND 4.95 4.46 3.96 LTP-2157AKR LTP-2057AKR 
2 Red-Orange 621 2.05 13 4.64 160-1559-5-ND 160-1558-5-ND® 4.95 4.46 3.96 LTP-2157AKA LTP-2057AKA 
Yellow 595 2.05 13 4.6¢ 160-1563-5-ND 160-1562-5-ND® 4.95 4.46 3.96 LTP-2157AKY LTP-2057AKY 


@ RoHS Compliant 


.8” Big Lamps with 
Universal Sphere Lens 


Features: 


* High luminous intensity 


§ 80mA, 1/16 duty cycle 


* Categorized for luminous intensity 


¢ Excellent on-off contrast 


* Operating Temperature Range: -25°C ~ 85°C 


t 48mA, 1/8 duty cycle 


$ 32mA, 1/16 duty cycle 


4 See drawing for physical dimensions. 


If Peak If Cont. Continuous | Forward a aa 
per chip per chip Digi-Key Pricing Forward Voltage Digi-Key Pricing 
Color (ma) (mA) Part No. 1 10 100 Color Current (Vf) Part No. 1 10 100 
Green 100 25 160-1025-ND 2.10 17.50 140.00 Hi. Eff. Red 25 24 160-1066-ND 1.05 8.75 70.00 
Hi. Eff. Red 100 25 160-1026-ND. 2.10 17.50 140.00 Green 25 24 160-1067-ND 1.05 8.75 70.00 
Yellow 80 20 160-1027-ND. 2.10 17.50 140.00 
Yellow 20 21 160-1068-ND 1.05 8.75 70.00 
Absolute Max. Ratings at Ta = 25°C, VF = 2.1, VR =5V 


20 18 16 14 1211 
| 
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Displays 


Fig. Alphanumeric Displays Fig? Ultra-Large 7-Segment Displays 


a 9.50 
FEATURES: A : FEATURES: + | 
¢ Low power i oS es ¢ Continuous uniform AC 

requirements : ¥ f segments in 
*« Excellent character IB ¢ Excellent character | 


appearance appearance 
¢ High contrast & brightness 


¢ High contrast and : sa 
brightness ¢ Wide viewing angle 


* Categorized for luminous 4.3 45.08 ©.80-—80—4 6.30 ~5.08 o.20 132, 
r intensit = 16_ : 
730 y 2, : 
3.29 30 : 
20 : 
rhso ha54 kb 15.24-! 


* Wide viewing angle ny) iwi 


* Categorized for (AN, (ant 
luminous intensity tlle 


+ B —_. 


3” (76.20mm) Size 5” (127.00mm) Size 


Digit Size | Dimensions Peak Vt If Digi-Key Digi-Key 
In. (mm) (mm) Emitted Face | Wavelength | Persegment | Continuous Typ. Part No. Part No. Pricing 
Fig.| Description (A) (B) x (C) Color Color (nm) (V) Typ. (D.P.) (mA) Max. Iv (ucd) @ If (mA) Common Anode Common Cathode if 25 100 


1-Digit LED Alphanumeric Displays — RoHS Complian 


-50 (12.7) | 16.00 x 25.00 | Hi. Eff. Red| Red 635 2.0 25 2200 10 160-1108-ND a 2.13 47.81 148.75 
1A | Direct Drive | .50 (12.7) | 16.00 x 25.00 Yellow Black 585 | 20 2200 10 160-1107-ND = 2.13 47.81 148.75 
-50 (12.7) | 16.00 x 25.00 Green Black 565 ra 25 2200 10 160-1106-ND = 2.13 47.81 148.75 


2-Digit LED Alphanumeric Displays — RoHS Complian 


-54 (13.8) | 25.2x21.15 /Red-Orange| Gray 630 2.0 25 2300 10 160-1011-ND 160-1010-ND 3.15 70.88 220.50 
-54 (13.8) | 25.2 x 21.15 Green Gray 565 21 25 2300 10 160-1013-ND 160-1012-ND 3.15 70.88 220.50 


1B Duplex 


Ultra-Large 7-Segment LED Numeric Displays 


on | Direct Drive |2:0 (76:20) 70.00 110.0 | Hi. Eff. Red | Black 635 12.0 (4.0) 40 30000 20 160-1018-ND® = 15.76 285.65 985.00 
lrect Drive | 3 9 (7¢.20)| 70.00x110.0 | Green | Black 565 12.6 (4.2) 40 30000 20 160-1020-ND 160-1019-ND 16.80 304.50 1050.00 
2B | Direct Drive |5.0 (127.0)| 108.0x 180.0 | Hi. Eff. Red | Black 635 20.0 (4.0) 60 60000 30 160-1022-ND® 160-1021-ND@ 36.26 657.21 2266.25 


Absolute Maximum Ratings at Ta = 25°C = RoHS Compliant 


Seven Segment 


Displays B 
— — —, 
Litt Lic 
LI0), Li) 
Digit Size | Dimensions Peak Vi If Digi-Key Digi-Key 
In. (mm) (mm) Emitted Face | Wavelength | Per segment | Continuous Typ. Part No. Part No. Price Each 
Fig. | Description (A) (B) x (C) Color Color (nm) (V) Typ. (mA) Max. lv (ucd) @ If (mA) | Common Anode | Common Cathode i 25 100 
AllnGap Seven-Segment Single-Digit Displays 
39 (10.0) 9.70 x 12.90 Super Red Lt. Gray 639 2.00 25 650 1 160-1527-5-ND@ | — 68 50 43 
39 (10.0) 9.70x 12.90 | Yellow-Orange | Lt. Gray 611 2.05 25 650 1 160-1526-5-ND® | — 67 49 42 
1 Direct Drive 39 (10.0) 9.70 x 12.90 Yellow Lt. Gray 588 2.05 25 650 1 160-1525-5-ND@ | — 67 49 42 
-39 (10.0) 9.70 x 12.90 Super Red Gray 639 2.00 25 520 1 160-1532-5-ND@ | 160-1533-5-ND® 72 53 45 
-39 (10.0) 9.70x 12.90 | Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25 650 1 160-1530-5-ND 160-1531-5-ND 72 53 45 
39 (10.0) 9.70 x 12.90 Yellow Gray 588 2.05 25 867 1 160-1528-5-ND@ | 160-1529-5-ND® 72 53 45 
Blue Seven-Segment Single-Digit Displays — RoHS Compliant 
.28 (7.00) 7.4 x 10.0 Blue Gray 428 3.8 25 3000 10 160-1513-5-ND 160-1514-5-ND 3.62 2.63 2.27 
1 Direct Drive -39 (10.00) 9.70 x 12.9 Blue Gray 428 3.8 25 3600 10 160-1515-5-ND 160-1516-5-ND 3.70 2.69 2.32 
-56 (14.22) 12.4x 17.1 Blue Gray 428 3.8 25 4300 10 160-1517-5-ND 160-1518-5-ND 3.66 2.66 2.29 
AlinGap Seven-Segment Dual-Digit Displays 
39 (10.0) 19.86 x 12.8 Super Red Gray 639 2.00 25 850 1 160-1538-5-ND@ | 160-1539-5-ND® 1.20 87 75 
2 Duplex 39 (10.0) 19.86x 12.8 | Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25 650 1 160-1536-5-ND® | 160-1537-5-ND 1.20 87 75 
«39 (10.0) 19.86 x 12.8 Yellow Gray 588 2.05 25 650 1 160-1534-5-ND 160-1535-5-ND 1.20 87 75 
Blue Seven-Segment Dual-Digit Displays 
.28 (7.00) | 15.02 x 10.00 Blue Gray 428 3.8 25 3000 10 160-1519-5-ND 160-1520-5-ND@ 7.24 5.25 4.53 
2 Duplex 39 (10.0) 19.86 x 12.8 Blue Gray 428 3.8 25 3600 10 160-1521-5-ND® | 160-1522-5-ND® 7.32 5.31 4.58 
-56 (14.22) 25.0 x 17.1 Blue Gray 428 3.8 25 4300 10 160-1523-5-ND@ | 160-1524-5-ND® 7.33 5.32 4.59 
AllnGap Seven-Segment Triple-Digit Displays 
39 (10.0) 30.02 x 12.8 Super Red Gray 639 2.00 25 650 1 160-1544-5-ND@ | 160-1545-5-ND® 2.16 1.57 1.35 
3 Multiplex 39 (10.0) 30.02 x 12.8 | Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25 650 1 = 160-1543-5-ND® 2.16 1.57 1.35 
39 (10.0) 30.02 x 12.8 Yellow Gray 588 2.05 25 650 1 160-1540-5-ND 160-1541-5-ND@ 2.15 1.57 1.35 
AllnGap Seven-Segment Quad-Digit Displays — RoHS Compliant 
39 (10.0) 40.18 x 12.8 Super Red Gray 639 2.00 25 650 1 160-1550-5-ND 160-1551-5-ND 240 1.74 1.50 
4 Multiplex -39 (10.0) 40.18x 12.8 | Yellow-Orange | Gray 611 2.05 25 650 1 160-1548-5-ND 160-1549-5-ND 2.40 1.74 1.50 
39 (10.0) 40.18 x 12.8 Yellow Gray 588 2.05 25 650 1 160-1546-5-ND 160-1547-5-ND 2.40 1.74 1.50 
Digit Size Dimensions Peak Vt If 
In. (mm) (mm) Emitted Face Wavelength Per segment Continuous Typ. Digi-Key Price Each 
Fig. Description (A) (B) x (C) Color Color (nm) (V) Typ. (mA) Max. Iv (ucd) @ If (mA) Part No. 1 25) 100 
Common Anode — RoHS Compliant 
-30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 632 21 25 12,000 10 160-1571-5-ND 68 50 43 
-30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 650 21 25 9,000 10 160-1572-5-ND 66 48 42 
1 Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Green Gray 565 21 25 1,600 10 160-1577-5-ND 80 58 50 
-39 (10.0) 9.7x 12.9 Red Lt. Gray 650 ou 25 9,750 10 160-1578-5-ND 74 54 AT 
-56 (14.22) 12.4x17.1 Green Gray 565 21 25 2,400 10 160-1575-5-ND 66 48 42 
Common Cathode — RoHS Compliant 
-30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 632 2A 25 12,000 10 160-1570-5-ND 86 63 54 
1 Direct Drive -30 (7.62) 7.62 x 12.7 Red Lt. Gray 650 2.1 25 9,000 10 160-1573-5-ND 86 63 54 
-30 (7.62) 7.62 x 12.7 Green Gray 565 21 25 1,600 10 160-1574-5-ND 80 58 50 
-56 (14.22) 12.4x17.1 Red Lt. Gray 632 2.1 25 17,000 10 160-1576-5-ND 88 64 55 
@ RoHS Compliant 
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Dimensions in mm 


*Flat 
Denotes 
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Peak Vt If Viewing 
Emitted Wavelength | Typical) Max. Iv Typical Angle Digi-Key Pricing Lite-On 
Fig. Description Color Lens (nm) (Vv) (mA) (med) @ (mA) (2x Theta) Part No. 1 10 100 Part No. 
Hi-Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 12.6 10 38 160-1084-ND@ At 1.38 11.00 | LTL-709E 
1 1.8mm - Dot Point Yellow Yellow Diff. 585 21 20 12.6 10 38 160-1085-ND@ AT 1.38 11.00 | LTL-709Y 
STD. Green Green Diff. 560 2.4 30 8.7 10 38 160-1086-ND® 24 2.00 16.00 | LTL-709L 
Super Red Water Clear 639 2.0 30 250 20 45 160-1661-ND®@ 13 1.08 8.60 | LTL1CHKRKNN 
Hi-Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 12.6 10 60 160-1708-ND@ 09 73 5.80 | LTL-1CHE 
Hi-Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 19 10 45 160-1704-ND@ -09 73 5.80 | LTL-1CHEE 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.05 30 320 20 45 160-1664-ND@ 13 1.08 8.60 | LTLI1CHKYKNN 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.05 30 339 20 45 160-1663-ND@ 13 1.08 8.60 | LTLICHKYK 
Yellow Water Clear 588 2.05 30 320 20 45 160-1662-ND@ 13 1.08 8.60 | LTL1CHKSKNN 
Yellow Yellow Trans. 585 2.1 20 40 10 45 160-1709-ND@ -09 73 5.80 | LTL-1CHYE 
2 T-1 - Double Flange Green Water Clear 575 2.05 30 320 20 45 160-1659-ND® 14 1.15 9.20 | LTL1CHKGKNN 
Green Green Diff. 565 2.1 30 12.6 10 60 160-1710-ND@ -09 73 5.80 | LTL-1CHG 
Blue Water Clear 468 3.5 30 180 20 35 160-1604-ND@ 1.40 11.68 93.40 | LTL1CHCBK3 
Blue Water Clear 468 4.0 30 310 20 30 160-1600-ND@ -60 5.00 40.00 | LTL1CHTBK2 
Blue Water Clear 468 3.7 30 400 20 30 160-1605-ND 1.57 13.08 104.60 | LTL1CHCBK4 
Blue Water Clear 468 3.5 30 520 20 30 160-1601-ND® 65 5.45 43.60 | LTLI1CHTBK3 
Blue Water Clear 468 3.5 30 680 20 30 160-1602-ND@ 73 6.10 48.80 | LTLI1CHTBK4 
Blue Water Clear 468 3.7 30 680 20 30 160-1606-ND 1.96 16.33 130.60 | LTL1CHCBK5 
Blue Water Clear 468 3.5 30 880 20 30 160-1603-ND® 92 7.63 61.00 | LTL1CHTBK5S 
Red Water Clear 632 2.05 30 880 20 22 160-1665-ND@ 12 1.00 8.00 | LTL42EKEKNN 
3 TA Green Green Diff. 565 21 30 12.6 10 40 160-1712-ND@ 09 73 5.80 | LTL-4231 
White Water Clear a 3.6 100 2,600 30 25 160-1727-5-ND® 1.29 10.78 86.20 | LTW-420C5 
White Water Clear = 3.3 30 5,000 20 25 160-1782-ND@ NEW! 39 3.28 26.20 | LTW-420D7 
T-1 - Ultrabright Red Red Diff. 660 1.8 40 60 20 60 160-1035-ND@ 20 1.68 13.40 | LTL-4261N 
Red Water Clear 660 1.8 40 170 20 45 160-1034-ND@ 19 1.55 12.40 | LTL-4266N 
Super Red Water Clear 639 2.0 30 180 20 56 160-1668-ND® 13 1.08 8.60 | LTL42NKRKNN 
Hi-Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 29 10 45 160-1140-ND@ 19 1.45 10.15 | LTL-4222N 
T-1 Hi-Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 8.7 10 60 160-1139-ND@ 19 1.45 10.15 | LTL-4221N 
Red Water Clear 632 2.05 30 250 20 56 160-1667-ND@ 13 1.08 8.60 | LTL42KE6N 
Red-Orange Water Clear 630 2.0 30 60 10 45 160-1141-ND@ 19 1.45 10.15 | LTL-4296N 
4 T-1 - Bi-Color Red-Orange/Green White Diff. 630/565 2.0/2.1 | 30/30 4.8/4.8 20 200 160-1058-ND@ 35 2.93 23.40 | LTL-14CHJ 
Yellow Yellow Trans. 585 21 20 19 10 45 160-1146-ND@ 19 1.45 10.15 | LTL-4252N 
Yellow Water Clear 585 21 20 40 10 45 160-1147-ND@ 19 1.45 10.15 | LTL-4256N 
Yellow Yellow Diff. 585 21 20 5.6 10 60 160-1145-ND@ 19 1.45 10.15 | LTL-4251N 
T1 Green Green Trans. 565 21 30 40 10 45 160-1143-ND® 19 1.45 10.15 | LTL-4232N 
Green Water Clear 565 21 30 40 10 45 160-1144-ND@ 2119) 1.45 10.15 | LTL-4236N 
Green Green Diff. 565 21 30 12.6 10 60 160-1142-ND@ 19 1.45 10.15 | LTL-4231N 
White Water Clear om 3.5 100 1,100 30 45 160-1734-5-ND® 1.29 10.78 86.20 | LTW-42NC5 
5 3.8mm White Water Clear = 3.5 100 52030 90 160-1730-5-ND@ 1.29 10.78 86.20 | LTW-1KHC5 
6 T-1 - Flat Top White Water Clear = 3.5 100 85 30 130 160-1736-5-ND® 1.20 10.00 80.00 | LTW-815C4 
7 T-1 - Flat Top White Water Clear = 3.5 100 140 30 140 160-1735-5-ND® 1.20 10.00 80.00 | LTW-77HC4 
Hi-Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 60 10 60 160-1087-ND@ = 73 5.80 | LTL-10223w 
T-1 3/4 - No Flange Yellow Yellow Diff. 585 24 20 126 10 60 160-1088-ND@ = 73 5.80 | LTL-10253w 
8 Green Green Dif. 565 24 30 40 10 60 160-1089-ND@ = 735.80 | LTL-10233W 
T-1 3/4 White Water Clear = 3.5 100 6,000 30 20 160-1729-5-ND@ 1.20 10.00 80.00 | LTW-102C4 
9 e . Super Red Water Clear 639 1.9 50 4,200 20 12 160-1698-ND® 24 2.03 16.20 | LTL353QRKNN 
1-13/4- Tapered Green Water Clear 525 3.5 | 30 6,000 20 8 160-1717-ND® 92 7.70 61.60 | LTL-353TGK 
@ RoHS Compliant (Continued) 
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LITE@)*I) LEDs (cont) 
Peak Vt If Viewing 
Emitted Wavelength | Typical) Max. Iv Typical Angle Digi-Key Pricing Lite-On 
Fig. Description Color Lens (nm) (Vv) (mA) (mcd) @ (mA) (2x Theta) Part No. ol 10 100 Part No. 
9 T-1 3/4 - Tapered Blue Water Clear 468 3.5 30 1,900 20 8 160-1716-ND@ 92 7.70 61.60 | LTL-353TBK 
T-1 3/4 White Water Clear = 3.5 100 2,600 30 30 160-1733-5-ND® 1.39 11.55 92.40 | LTW-2V3C5 
T-1 3/4 - Bi-Color Red-Orange/Green White Diff. 565/630 2.1/2.0 | 30/30 19/19 20 50 160-1037-ND@ 35 2.93 23.40 | LTL-298WJ 
T-1 3/4 - Ultrabright Bi-Color Red/Green White Diff. 660/565 1.8/2.1 | 40/30 90/40 20 60 160-1038-ND@ 37 3.05 24.40 | LTL-293SJW 
Red Red Diff. 697 2.1 15 3.7 10 36 160-1713-ND@ 09 73 5.80 | LTL-4213 
Hi. Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 90 10 16 160-1128-ND@ 19 1.45 10.15 | LTL-4224 
10 Hi. Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 19 10 36 160-1127-ND@ 19 1.45 10.15 | LTL-4223 
T-1 3/4 Yellow Yellow Trans. 585 eu 20 90 10 16 160-1134-ND®@ 19 1.45 10.15 | LTL-4254 
Yellow Yellow Diff. 585 21 20 19 10 36 160-1133-ND@ 19 1.45 10.15 | LTL-4253 
Green Green Trans. 565 2.1 30 60 10 16 160-1131-ND@ 14 1.10 7.70 | LTL-4234 
Green Water Clear 565 2 30 90 10 16 160-1132-ND@ 19 1.45 10.15 | LTL-4238 
Green Green Diff. 565 2.1 30 19 10 36 160-1130-ND@ Ac) 1.45 10.15 | LTL-4233 
Red/Green White Diff. 697/565 2.1 15/30 5.6/19 10 30 160-1715-ND@ 35 2.93 23.40 | LTL-30EFJ 
11 /T-1 3/4 - Ultrabright Bi-Color | Red-Orange/Green White Diff. 630/565 2.0/2.1 | 30/30 40/29 20 30 160-1057-ND@ 35 2.93 23.40 | LTL-30EHJ 
Yellow/Green White Diff. 585/565 2.1 20/30 29/29 20 30 160-1714-ND@ 35 2.93 23.40 | LTL-30EDJ 
Super Red Water Clear 639 2.0 30 800 20 22 160-1678-ND@ 13 1.08 8.60 | LTL2P3KRK 
Super Red Water Clear 639 2.0 30 500 20 30 160-1685-ND@ 13 1.08 8.60 | LTL2R3KRK 
Super Red Water Clear 639 1.9 50 500 20 30 160-1689-ND 32 2.70 21.60 | LTL2R3QRK 
Super Red Water Clear 639 1.9 50 990 20 30 160-1498-ND@ 29 2.43 19.40 | LTL-2R3VRKNT 
Super Red Water Clear 639 2.2 50 3,200 20 30 160-1658-ND@ At 3.45 27.60 | LTL2R3SRKNE 
Hi-Eff. Red Red Diff. 635 2.0 30 19 10 50 160-1705-ND@ .09 73 5.80 | LTL-307E 
Hi-Eff. Red Red Trans. 635 2.0 30 90 10 40 160-1701-ND@ 09 73 5.80 | LTL-307EE 
Red Red Diff. 697 2.1 15 5.6 10 50 160-1707-ND@ .09 73 5.80 | LTL-307P 
Red Water Clear 639 2.0 50 6,350 20 15 160-1652-ND@ At 3.45 27.60 | LTL2H3SEK 
Red Water Clear 639 2.0 50 4,800 20 22 160-1654-ND@ 33 2.75 22.00 | LTL2P3SEK 
Red Water Clear 639 2.0 50 3,700 20 30 160-1656-ND@ At 3.45 27.60 | LTL2R3SEK 
Red Water Clear 632 2.05 30 1,700 20 15 160-1669-ND@ 13 1.08 8.60 | LTL2H3KEK 
Red Water Clear 632 2.0 50 3,100 20 15 160-1672-ND@ 32 2.63 21.00 | LTL2H3VEKNT 
Red Water Clear 632 2.05 30 700 20 30 160-1682-ND@ 13 1.08 8.60 | LTL2R3KEK 
Red Water Clear 632 2.0 50 1,200 20 30 160-1499-ND@ 29 2.43 19.40 | LTL-2R3VEKNT 
Red-Orange Water Clear 621 2.0 50 3,400 20 15 160-1671-ND 32 2.63 21.00 | LTL2H3VAKNT 
Red-Orange Water Clear 621 2.05 30 700 20 30 160-1681-ND@ 13 1.08 8.60 | LTL2R3KAK 
Super Orange Water Clear 621 2.0 50 1,300 20 30 160-1501-ND@ 29 2.43 19.40 | LTL-2R3VAKNT 
Yellow-Orange Water Clear 611 2.0 50 3,400 20 15 160-1673-ND@ 32 2.63 21.00 | LTL2H3VFKNT 
Yellow-Orange Water Clear 611 2.0 50 700 20 30 160-1688-ND 32 2.70 21.60 | LTL2R3QFK 
Yellow-Orange Water Clear 611 2.05 30 700 20 30 160-1683-ND@ 13 1.08 8.60 | LTL2R3KFK 
Yellow-Orange Water Clear 611 2.0 50 1,300 20 30 160-1502-ND@ 29 2.43 19.40 | LTL-2R3VFKNT 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.0 50 7,800 20 8 160-1496-ND@ 32 2.63 21.00 | LTL-2F3VYKNT 
12 T-1 3/4 Amber-Yellow Water Clear 595 2.0 50 3,400 20 15 160-1676-ND@ 32 2.63 21.00 | LTL2H3VYKNT 
Amber-Yellow Water Clear 598 2.0 50 1,300 20 30 160-1503-ND@ 25 2.10 16.80 | LTL-2R3VYKNT 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.0 50 700 20 30 160-1690-ND 32 2.70 21.60 | LTL2R3QYK 
Amber-Yellow Water Clear 595 2.05 30 700 20 30 160-1687-ND@ 13 1.08 8.60 | LTL2R3KYK 
Amber Water Clear 594 2.15 50 5,500 20 16 160-1653-ND@ At 3.45 27.60 | LTL2H3SYK 
Amber Water Clear 594 2.15 50 2,800 20 30 160-1657-ND@ At 3.38 27.00 | LTL2R3SYK 
Yellow Water Clear 588 2.0 50 3,100 20 15 160-1675-ND@ 32 2.63 21.00 | LTL2H3VSKNT 
Yellow Water Clear 588 2.05 30 1,700 20 15 160-1670-ND@ 13 1.08 8.60 | LTL2H3KSK 
Yellow Water Clear 588 2.05 30 700 20 30 160-1686-ND® 13 1.08 8.60 | LTL2R3KSK 
Yellow Water Clear 588 2.0 50 1,200 20 30 160-1504-ND@ 29 2.43 19.40 | LTL-2R3VSKNT 
Yellow Yellow Diff. 585 21 20 29 10 50 160-1703-ND@ .09 73 5.80 | LTL-307Y 
Green Water Clear 574 2.1 30 980 20 22 160-1677-ND@ 15 1.25 10.00 | LTL2P3KGKNN 
Green Green Diff. 574 2.1 30 150 20 40 160-1684-ND@ 15 1.25 10.00 | LTL2R3KG 
Green Green Diff. 565 21 30 19 10 50 160-1706-ND@ .09 .73 5.80 | LTL-307G 
Green Green Trans. 565 2.1 30 60 10 40 160-1702-ND@ .09 73 5.08 | LTL-307GE 
Green Water Clear 525 3.5 30 1,900 20 30 160-1615-ND@ 1.04 8.63 69.00 | LTL2T3TGK6 
Blue Water Clear 468 3.5 30 1,900 20 15 160-1611-ND@ 84 7.00 56.00 | LTL2P3TBK5 
Blue Water Clear 468 4.0 30 240 20 30 160-1607-ND@ 52 4.30 34.40 | LTL2T3TBK2 
Blue Water Clear 468 3.5 30 400 20 30 160-1608-ND 56 4.63 37.00 | LTL2T3TBK3 
Blue Water Clear 468 3.5 30 680 20 30 160-1609-ND@ 69 5.78 46.20 | LTL2T3TBK4 
Blue Water Clear 468 3.5 30 880 20 30 160-1610-ND@ 83 6.93 55.40 | LTL2T3TBKS 
White Water Clear = 3.3 100 13,000 30 15 160-1728-5-ND® At 3.45 27.60 | LTW-2S3D7 
White Water Clear _ 3.5 100 4,200 30 15 160-1731-5-ND®@ 1.20 10.00 80.00 | LTW-2E3C4 
White Water Clear = 3.6 100 1,800 30 56 160-1732-5-ND® 1.29 10.78 86.20 | LTW-2H7C5S 
White Water Clear _— 3.8 30 4,200 20 35 160-1772-ND@ At 3.45 27.60 | LTW-2R3D7 
13 T-1 3/4 Amber-Yellow Water Clear 595 2.05 30 1,000 20 22 160-1679-ND@ 13 1.08 8.60 | LTL2P3KYKP 
14 Oval - No Flange Super Red Water Clear 639 2.2 50 1,500 20 70 Hor./35 Vert. | 160-1620-ND® 31 2.60 20.80 | LTL5V3SRK 
15 Oval - No Flange Amber Yellow Diff. 591 2.35 50 1,150 20 70 Hor./35 Vert. | 160-1621-ND@ 34 2.83 22.60 | LTL5V3SSS 
16 T-1 3/4 White Water Clear = 3.6 100 4,800 30 20 160-1726-5-ND® 1.29 10.78 86.20 | LTW-337C5 
Super Red Water Clear 639 2.15 70 1,884 70 50 160-1509-ND 44 3.65 29.20 | LTL-912VRKSA 
Super Red Water Clear 639 2.15 70 942 70 70 160-1505-ND@ At 3.45 27.60 | LTL-911VRKSA 
Red Water Clear 638 2.50 70 7,500 70 30 160-1631-ND@ 51 4.23 33.80 | LTL914SEKS 
Red Water Clear 638 2.50 70 3,375 70 60 160-1625-ND@ AB 3.85 30.80 | LTL912SEKSA 
Red Water Clear 638 2.50 70 2,250 70 90 160-1622-ND@ 46 3.85 30.80 | LTL911SEKSA 
Red Water Clear 632 2.15 70 2,508 70 50 160-1510-ND@ At 3.45 27.60 | LTL-912VEKSA 
Red Water Clear 632 2.15 70 1,254 70 70 160-1506-ND@ At 3.45 27.60 | LTL-911VEKSA 
17 7.62mm - Square 
Red-Orange Water Clear 624 2.15 70 2,508 70 50 160-1511-ND 44 3.65 29.20 | LTL-912VHKSA 
Amber Water Clear 598 2.15 70 2,508 70 50 160-1512-ND@ At 3.45 27.60 | LTL-912VYKSA 
Amber Water Clear 598 2.15 70 1,254 70 70 160-1508-ND@ At 3.45 27.60 | LTL-911VYKSA 
Amber Water Clear 596 2.50 70 4,180 70 30 160-1632-ND 51 4.23 33.80 | LTL914SYKS 
Amber Water Clear 596 2.50 70 1,254 70 90 160-1624-ND@ 46 3.85 30.80 | LTL911SYKSA 
Blue Water Clear 465 4.3 50 630 50 56 160-1636-ND 1.89 15.78 126.20 | LTL911CBKS5 
Blue Water Clear 465 4.0 50 770 50 60 160-1639-ND 1.76 14.63 117.00 | LTL912TBKS 
18 7.62mm Square - Oval Red Water Clear 638 2.50 70 3,000 70 100 Hor./40 Vert.| 160-1628-ND 56 4.63 37.00 | LTL913SEKS 
: i Amber Water Clear 596 2.50 70 1,672 70 100 Hor./40 Vert.| 160-1630-ND 56 4.63 37.00 | LTL913SYKS 
19 7.62mm - Square Blue Water Clear 465 4.0 50 165 50 120 160-1641-ND 1.89 15.78 126.20 | LTL91S5TBKS 
@ RoHS Compliant 
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Peak Vt If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength | Typical | (mA) lv Typical Angle Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Lite-On 
Fig. Color Lens (nm) (V) Max. | (mcd) @ mA | (2x Theta)| Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Red 660 1.8 40 25 20 130 160-1167-1-ND .09 -75 6.00 160-1167-2-ND 3,000 45.00/M | LTST-C150CKT 
Red Orange 630 2.0 30 6 10 130 160-1168-1-ND WM .88 7.00 160-1168-2-ND 3,000 52.50/M | LTST-C150EKT 
1 Amber Water Clear 610 21 30 6 10 130 160-1166-1-ND 1 .88 7.00 160-1166-2-ND 3,000 52.50/M | LTST-C150AKT 
Yellow 585 21 20 6 10 130 160-1170-1-ND 1 .88 7.00 160-1170-2-ND 3,000 52.50/M | LTST-C150YKT 
Green 565 21 30 6 10 130 160-1169-1-ND .08 -70 5.60 160-1169-2-ND 3,000 42.00/M | LTST-C150GKT 
White Yellow _ 3.2 100 260 20 130 -32 2.70 21.60 160-1737-2-ND 3,000 | 162.00/M | LTW-150TK 
2 Green/Yellow Water Clear 565/585 2.1/2.1 | 30/20 7/6 10 130/130 17° 1.45 11.60 160-1171-2-ND 3,000 87.00/M | LTST-C155GYKT 
Green/Red Orange 565/630 2.1/2.0 | 30/30 7/6 10 130/130 160-1172-1-ND 171.45 11.60 160-1172-2-ND 3,000 87.00/M | LTST-C155GEKT 
Red 660 1.8 40 10 10 130 160-1176-1-ND 13 -96 8.00 160-1176-2-ND 3,000 48.00/M | LTST-C170CKT 
Red Orange 630 2.0 30 2 10 130 160-1178-1-ND 1 .93 7.40 160-1178-2-ND 3,000 55.50/M | LTST-C170EKT 
3 Amber Water Clear 610 21 30 2 10 130 11 .93 7.40 160-1177-2-ND 3,000 55.50/M | LTST-C170AKT 
Yellow 585 21 20 6 10 130 160-1175-1-ND 1 .93 7.40 160-1175-2-ND 3,000 55.50/M | LTST-C170YKT 
Green 565 21 30 6 10 130 160-1179-1-ND .09 -73 5.80 160-1179-2-ND 3,000 43.50/M | LTST-C170GKT 
4 White Yellow = 3.3 100 281 20 130 160-1738-1-ND -32 2.70 21.60 160-1738-2-ND 3,000 | 162.00/M | LTW-170TK 
Red 660 1.8 40 25 20 130 15 1.14 9.50 3,000 57.00/M | LTST-C171CKT 
Red Orange 630 2.0 30 6 20 130 160-1422-1-ND 14° 1.05 8.75 3,000 52.50/M | LTST-C171EKT 
5 Amber Water Clear 610 21 30 45 20 130 160-1419-1-ND 14° 1.05 8.75 3,000 52.50/M | LTST-C171AKT 
Yellow 585 21 20 4.5 20 130 14° 1.05 8.75 3,000 52.50/M | LTST-C171YKT 
Green 565 2.4 30 12 20 130 160-1423-1-ND 14 1.05 8.75 160-1423-2-ND 3,000 52.50/M | LTST-C171GKT 
Red 660 1.8 40 10 10 130 160-1181-1-ND 10 .83 6.60 160-1181-2-ND 3,000 49.50/M | LTST-C190CKT 
Red Orange 630 2.0 30 2 10 130 160-1182-1-ND .09 -75 6.00 160-1182-2-ND 3,000 45.00/M | LTST-C190EKT 
6 Amber Water Clear 610 21 30 2 10 130 160-1180-1-ND .09 .75 6.00 160-1180-2-ND 3,000 45.00/M | LTST-C190AKT 
Yellow 585 2.4 20 6 10 130 160-1184-1-ND .09 .75 6.00 160-1184-2-ND 3,000 45.00/M | LTST-C190YKT 
Green 565 21 30 6 10 130 160-1183-1-ND 09 -75 6.00 160-1183-2-ND 3,000 45.00/M | LTST-C190GKT 
7 White Yellow = 2.93 100 70 20 130 160-1724-1-ND «32 2.70 21.60 160-1724-2-ND 3,000 | 162.00/M | LTW-C191TS5 
8 Green Water Clear 565 21 30 12 20 130 160-1443-1-ND 14 (1.05 8.75 160-1443-2-ND 5,000 52.50/M | LTST-C191GKT 
White = 2.95 20 78 5 130 160-1721-1-ND .28 2.30 18.40 160-1721-2-ND 3,000 | 138.00/M | LTW-C193TS5 
9 White Yellow = 2.70 100 38 20 130 160-1741-1-ND .32 2.70 21.60 3,000 | 162.00/M | LTW-C192TL2 
White = 2.93 100 70 20 130 160-1742-1-ND .32 2.70 21.60 160-1742-2-ND 3,000 | 162.00/M | LTW-C192TL5 
White = 2.93 100 70 20 130 160-1743-1-ND -32 2.70 21.60 160-1743-2-ND 3,000 | 162.00/M | LTW-C192TS5 
Red 660 1.8 40 25 20 130 160-1186-1-ND 12 1.00 8.00 3,000 60.00/M | LTST-C230CKT 
Red Orange 630 2.0 30 6 20 130 1 .93 7.40 3,000 55.50/M | LTST-C230EKT 
1 Amber Water Clear 610 21 30 45 20 130 160-1185-1-ND 1 .93 7.40 3,000 55.50/M | LTST-C230AKT 
Yellow 585 21 20 4.5 20 130 160-1189-1-ND 1 .93 7.40 3,000 55.50/M | LTST-C230YKT 
Green 565 21 30 14 20 130 160-1188-1-ND 11 -93 7.40 3,000 55.50/M | LTST-C230GKT 
Red 635 2.0 30 12.4 10 120 160-1222-1-ND 71.29 10.75 160-1222-2-ND 2,000 64.50/M | LTST-T670EKT 
Amber 610 21 30 8 10 120 160-1121-1-ND 27 2.28 18.20 = = — | LTL-94PAKTA 
12 Amber Water Clear 610 21 30 12.4 10 120 160-1221-1-ND 71.29 10.75 160-1221-2-ND 2,000 64.50/M | LTST-T670AKT 
Yellow 585 21 20 12.4 10 120 160-1224-1-ND 171.29 10.75 160-1224-2-ND 2,000 64.50/M | LTST-T670YKT 
Green 565 2.1 30 20 10 120 160-1223-1-ND AZ 1.29 (10.75 160-1223-2-ND 2,000 64.50/M | LTST-T670GKT 
White Yellow = 3.5 100 700 30 120 160-1725-1-ND 46 3.85 30.80 160-1725-2-ND 2,000 | 231.00/M | LTW-670DS 
13 Red Orange Water Clear 630 2.0 30 4 20 130 160-1220-1-ND 15 1.41 9.25 160-1220-2-ND 4,000 55.50/M | LTST-S220EKT 
Green 565 21 30 10 20 130 160-1218-1-ND AS: 1A) 9325 160-1218-2-ND 4,000 55.50/M | LTST-S220GKT 
Red Orange 630 2.0 30 4 20 130 160-1474-1-ND 14° 1.05 8.75 160-1474-2-ND 4,000 52.50/M | LTST-S270EKT 
14 Yellow Water Clear 585 2.1 20 4 20 130 160-1482-1-ND 14° 1.05 8.75 160-1482-2-ND 4,000 52.50/M | LTST-S270YKT 
Green 565 21 30 10 20 130 160-1475-1-ND 14 (1.05 8.75 160-1475-2-ND 4,000 52.50/M | LTST-S270GKT 
White Yellow = 3.0 100 95 20 130 160-1739-1-ND «32 2.70 21.60 160-1739-2-ND 4,000 | 162.00/M | LTW-270TLA 
Red Orange 630 2.0 30 4 20 130 160-1208-1-ND 16 1.20 10.00 160-1208-2-ND 3,000 | 60.00/M | LTST-S320EKT 
15 Yellow Water Clear 585 a4 20 4 20 130 160-1207-1-ND 16 1.20 10.00 160-1207-2-ND 3,000 | 60.00/M | LTST-S320YKT 
Green 565 24 30 10 20 130 160-1206-1-ND 16 1.20 10.00 160-1206-2-ND 3,000 | 60.00/M | LTST-S320GKT 
Orange 630 2.0 30 25 10 25 160-1214-1-ND 18 1.35 11.25 160-1214-2-ND 1,500 67.50/M | LTST-C930EKT 
16 Yellow Water Clear 585 21 20 16 10 25 160-1213-1-ND 18 1.35 11.25 160-1213-2-ND 1,500 67.50/M | LTST-C930YKT 
Green 565 2.1 30 40 10 25 160-1212-1-ND 18 1.35 11.25 160-1212-2-ND 1,500 67.50/M | LTST-C930GKT 


(Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2531 
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Blue Surface Mount LEDs 


Surface Mount LEDs (cont) 


Reel” 


Peak Vt If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength| Typ. | (mA) lv Typical Angle Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Lite-On 
Fig. Color Lens (nm) (V) Max. | (mcd) @ mA | (2x Theta) Part No. 1 10 +100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
1 Blue Water Clear 468 3.4 20 70 20 130 160-1643-1-ND 83 6.24 52.00 160-1643-2-ND 3,000 150.00/M | LTST-C150TBKT 
3 Blue Water Clear 468 3.3 20 70 20 130 160-1579-1-ND 40 3.00 25.00 160-1579-2-ND 3,000 150.00/M | LTST-C170TBKT 
5 Blue Water Clear 468 3.4 20 30 20 130 160-1645-1-ND 40 3.00 25.00 160-1645-2-ND 3,000 150.00/M | LTST-C171TBKT 
6 Blue Water Clear 468 3.4 20 30 20 130 160-1646-1-ND 40 3.00 25.00 160-1646-2-ND 3,000 150.00/M_| LTST-C190TBKT 
8 Blue Water Clear 468 3.4 20 30 20 130 160-1647-1-ND 40 3.00 25.00 160-1647-2-ND 5,000 150.00/M | LTST-C191TBKT 
468 3.4 20 45 20 130 40 3.00 25.00 160-1648-2-ND 5,000 150.00/M | LTST-C192TBKT 
12 Blue Water Clear 468 3.5 30 90 20 120 -38 3.13 25.00 160-1229-2-ND 2,000 187.50/M | LTST-T670TBKT 
14 Blue Water Clear 468 3.4 20 70 20 130 40 3.00 25.00 160-1650-2-ND 4,000 150.00/M | LTST-S270TBKT 
15 Blue Water Clear 468 3.4 20 30 20 130 40 3.00 25.00 160-1651-2-ND 3,000 150.00/M_| LTST-S320TBKT 
16 Blue Water Clear 468 3.4 20 450 20 25 160-1649-1-ND 40 3.00 25.00 160-1649-2-ND 1,500 150.00/M | LTST-C930TBKT 
Ultra-Bright AllnGaP Surface Mount LEDs 
Peak VF If Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength | Typ. | (mA) lv Typical Angle | Digi-Key Pricing Digi-Key Tape and Reel Lite-On 
Fig. Color Lens (nm) (V) Max. | (mcd) @ mA | (2x Theta)| Part No. 1 10 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1405-1-ND 14 1.05 8.75 | 160-1405-2-ND 3,000 49.50/M_ | LTST-C150KRKT 
Red Orange Water 621 2.0 30 55 20 130 160-1402-1-ND 17 1.26 10.50 | 160-1402-2-ND 3,000 63.00/M | LTST-C150KAKT 
1 Amber Yellow Clear 595 2.0 30 50 20 130 160-1407-1-ND 7 1.26 10.50 | 160-1407-2-ND 3,000 63.00/M | LTST-C150KYKT 
Yellow 588 2.0 30 60 20 130 160-1406-1-ND 7 1.26 10.50 | 160-1406-2-ND 3,000 49.50/M | LTST-C150KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1404-1-ND A7 1.26 10.50 | 160-1404-2-ND 3,000 49.50/M_| LTST-C150KGKT 
2 Green/Super Red Water 574/639 2/2 30/30 35/45 20 130 160-1409-1-ND .27 2.01 16.75 | 160-1409-2-ND 3,000 79.50/M | LTST-C155KGJRKT 
Green/Yellow Clear 574/591 2/2 30/30 35/75 20 130 160-1410-1-ND 27 2.01 16.75 | 160-1410-2-ND 3,000 100.50/M_| LTST-C155KGJSKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1415-1-ND 14 1.05 8.75 | 160-1415-2-ND 3,000 52.50/M | LTST-C170KRKT 
Red Orange 621 2.0 30 55 20 130 160-1412-1-ND 17 1.29 10.75 | 160-1412-2-ND 3,000 64.50/M | LTST-C170KAKT 
3 Amber Water 611 2.0 30 60 20 130 160-1413-1-ND 7 1.29 10.75 3,000 64.50/M | LTST-C170KFKT 
Yellow cer 588 2.0 30 60 20 130 160-1416-1-ND A7 1.29 10.75 3,000 64.50/M | LTST-C170KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1414-1-ND 12 87 7.25 | 160-1414-2-ND 3,000 43.50/M_| LTST-C170KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1427-1-ND 7 1.26 10.50 | 160-1427-2-ND 3,000 63.00/M | LTST-C171KRKT 
5 Amber Yellow Water 595 2.0 30 50 20 130 160-1429-1-ND 7 1.26 10.50 3,000 63.00/M | LTST-C171KYKT 
Yellow Clear 588 2.0 30 60 20 130 160-1428-1-ND 7 1.26 10.50 3,000 63.00/M | LTST-C171KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1426-1-ND A7 1.26 10.50 3,000 63.00/M_ | LTST-C171KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 160-1436-1-ND 15 1.11 9.25 | 160-1436-2-ND 3,000 43.50/M | LTST-C190KRKT 
Red Orange 621 2.0 30 55 20 130 160-1433-1-ND 15 TA 9.25 | 160-1433-2-ND 3,000 55.50/M | LTST-C190KAKT 
6 Amber Water 611 2.0 30 60 20 130 160-1434-1-ND 15 1.11 9.25 3,000 55.50/M | LTST-C190KFKT 
Amber Yellow Clear 595 2.0 30 50 20 130 160-1438-1-ND 15 a bt 9.25 3,000 55.50/M | LTST-C190KYKT 
Yellow 588 2.0 30 60 20 130 160-1437-1-ND 15 1.11 9.25 3,000 55.50/M | LTST-C190KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1435-1-ND 12 87 7.25 | 160-1435-2-ND 3,000 43.50/M_ | LTST-C190KGKT 
Super Red Water 639 2.0 30 54 20 130 160-1447-1-ND 17 1.26 10.50 | 160-1447-2-ND 5,000 63.00/M | LTST-C191KRKT 
8 Red Orange Clear 605 2.0 30 90 20 130 160-1445-1-ND 7 1.26 10.50 5,000 63.00/M | LTST-C191KFKT 
Yellow 591 2.0 30 60 20 130 160-1448-1-ND 7 1.26 10.50 5,000 63.00/M | LTST-C191KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1446-1-ND A7 1.26 10.50 5,000 63.00/M_ | LTST-C191KGKT 
40 Green/Red Water 574/639 2/2 30/30 35/45 20 130 160-1452-1-ND 27 2.01 16.75 4,000 79.50/M | LTST-C195KGJRKT 
Green/Yellow Clear 574/591 2/2 30/30 35/75 20 130 160-1453-1-ND 27 2.01 16.75 4,000 100.50/M_| LTST-C195KGJSKT 
Super Red Water 639 2.0 30 54 20 130 160-1457-1-ND 7 1.29 10.75 | 160-1457-2-ND 3,000 52.50/M | LTST-C230KRKT 
1 Yellow Clear 588 2.0 30 60 20 130 160-1458-1-ND 7 1.29 10.75 | 160-1458-2-ND 3,000 64.50/M | LTST-C230KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1456-1-ND 14 1.05 8.75 | 160-1456-2-ND 3,000 52.50/M_ | LTST-C230KGKT 
Red 639 2.0 30 100 20 120 160-1226-1-ND 20 1.50 12.50 | 160-1226-2-ND 2,000 75.00/M | LTST-T670KRKT 
12 Yellow Water 591 2.0 30 100 20 120 160-1227-1-ND 20 1.50 12.50 2,000 75.00/M | LTST-T670KSKT 
Green Clear 574 2.0 30 60 20 120 160-1228-1-ND 20 1.50 12.50 | 160-1228-2-ND 2,000 75.00/M | LTST-T670KGKT 
Amber 611 2.0 30 100 20 120 160-1225-1-ND 20 1.50 12.50 | 160-1225-2-ND 2,000 75.00/M_| LTST-T670KFKT 
Super Red Water 639 2.0 30 54 20 130 160-1469-1-ND 16 1.20 10.00 | 160-1469-2-ND 4,000 48.00/M | LTST-S220KRKT 
13 Yellow 591 2.0 30 60 20 130 160-1470-1-ND 16 1.20 10.00 | 160-1470-2-ND 4,000 60.00/M | LTST-S220KSKT 
Green Cicil 574 2.0 30 35 20 130 160-1468-1-ND 16 1.20 10.00 | 160-1468-2-ND 4,000 60.00/M_ | LTST-S220KGKT 
Super Red 639 2.0 30 54 20 130 | 160-1479-1-ND A7 1.26 10.50 | 160-1479-2-ND | 4,000 63.00/M | LTST-S270KRKT 
14 Amber Water 611 2.0 20 60 20 130 160-1477-1-ND A7 1.26 10.50 | 160-1477-2-ND 4,000 63.00/M | LTST-S270KFKT 
Yellow Clear 591 2.0 30 60 20 130 160-1480-1-ND 7 1.26 10.50 | 160-1480-2-ND 4,000 63.00/M | LTST-S270KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1478-1-ND AZ 1.26 10.50 | 160-1478-2-ND 4,000 63.00/M_| LTST-S270KGKT 
Super Red Water 639 2.0 30 54 20 130 160-1487-1-ND 19 1.41 11.75 | 160-1487-2-ND 3,000 70.50/M | LTST-S320KRKT 
15 Yellow Clear 591 2.0 30 60 20 130 160-1488-1-ND 19 1.41 11.75 | 160-1488-2-ND 3,000 70.50/M | LTST-S320KSKT 
Green 574 2.0 30 35 20 130 160-1486-1-ND A7 1.29 10.75 3,000 64.50/M_ | LTST-S320KGKT 
Super Red 639 2.0 30 850 20 25 160-1463-1-ND 24 1.56 13.00 1,500 61.50/M_ | LTST-C930KRKT 
te | Red Orange Water 621 2.0 30 1050 20 25 160-1461-1-ND 24 1.56 13.00 1,500 78.00/M | LTST-C930KAKT 
Yellow Clear 591 2.0 30 800 20 25 160-1464-1-ND 21 1.56 13.00 | 160-1464-2-ND 1,500 78.00/M | LTST-C930KSKT 
Green 574 2.0 30 365 20 25 160-1462-1-ND 21 1.56 13.00 | 160-1462-2-ND 1,500 78.00/M_ | LTST-C930KGKT 
17 White Yellow = 3.60 30 15800 20 110 160-1773-1-ND 56 4.63 37.00 | 160-1773-2-ND 2,000 277.50/M_| LTW-008ZDCG 
White Yellow _— 3.4 20 3700 20 120 160-1765-1-ND 2.08 13.84 103.80 | 160-1765-2-ND 2,000 884.00/M | LTW-673DT 
18 — 3.7 50 = = 120 160-1766-1-ND 83 5.54 41.55 | 160-1766-2-ND 2,000 364.00/M_| LTW-E670DS 
Blue Water 468 4.0 30 1850 30 120 160-1767-1-ND 92 6.14 46.05 | 160-1767-2-ND 2,000 404.00/M | LTST-E670MBL30 
Green 518 4.0 30 5900 30 120 160-1768-1-ND 1.12 7.46 55.95 | 160-1768-2-ND 2,000 490.00/M | LTST-E670MGL30 
4 Maximum 


NEW! Power LEDs 


The LOPL (LiteOn Power LED) Emitter | is a 1W power LED package which is a point light source with more energy efficiency than incandescent and halogen lamps. It 
gives total design freedom and unmatched brightness, creating a new opportunity for solid state lighting to displace conventional lighting technologies. 


Features: * High power LED light source ¢ Long life, up to 100k hours ° Instant light (less than 100ns) * Low voltage DC operated » Low thermal resistance 


Applications: + Portable lights » Traffic signaling * Backlighting * Interior and exterior automotive lighting * Decorative and landscape lighting * Medical illumination 


Peak Vt If Tape and Reel 

Emitted Wavelength | Typical (mA) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Pricing Lite-On 

Color Typical (nm) (V) Maximum | Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
Amber 590 2.57 350 160-1774-1-ND 4.31 3.60 2.88 160-1774-2-ND 1078.50 LOPL-E001A 
Blue 465 3.80 350 160-1775-1-ND 3.56 2.97 2.38 160-1775-2-ND 891.00 LOPL-E001B 
Cyan 505 3.70 350 160-1776-1-ND 6.19 5.16 413 160-1776-2-ND 1547.25 LOPL-E001C 
Green 525 3.70 350 160-1777-1-ND 5.44 4.54 3.63 160-1777-2-ND 1359.75 LOPL-E001G 
Warm White = 3.80 350 160-1779-1-ND 3.56 2.97 2.38 160-1779-2-ND 891.00 LOPL-E001M 
Red 625 2.57 350 160-1780-1-ND 4.31 3.60 2.88 160-1780-2-ND 1078.50 LOPL-E001R 
White _ 3.80 350 160-1781-1-ND 3.56 2.97 2.38 160-1781-2-ND 891.00 LOPL-E001W 

Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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PC Board Mounted LEDs 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 
Rated | Forward 
Current | Voltage Digi-Key Pricing CML 
Fig. Color (mA) _| Typ. (V) | Part No. 1 25 100 250 Part No. 
T1 
Red 10 2.0 L20261-ND® 1.10 © 22.33 64.60 142.50 | 5310F1 
Green 20 22 L20265-ND® 110 © 22.33 64.60 142.50 | 5310F5 
Yellow 20 21 L20267-ND® 110 © 22.33 64.60 142.50 | 5310F7 
1 Green 20 2.2 L20275-ND® 110 © 22.33 64.60 142.50 | 5312F5 
Yellow 20 21 L20277-ND@ 140 22.33 64.60 142.50 | 5312F7 
Red 10 2.0 L20281-ND® 1.10 © 22.33 64.60 142.50 | 5315F1 
Green 20 2.2 L20285-ND® 140 22.33 64.60 142.50 | 5315F5 
Red 10 2.0 L20151-ND® 2.23 45.24 = 130.90 288.75 | 5360F1 
2 Green 20 2.2 L20155-ND® 2.23 45.24 130.90 288.75 | 5360F5 
Yellow 20 2.4 L20157-ND 2.23 45.24 130.90 288.75 | 5360F7 
Red 10 2.0 L20321-ND® 58 11.75 34.00 75.00 | 5600F1 
Green 20 2.2 L20325-ND® 58 11.75 34.00 75.00 | S600F5 
3 Yellow 20 24 L20327-ND® 58 11.75 34.00 75.00 | S600F7 
Red 10 5.0 L20331-ND® 84 17.04 49.30 108.75 | 5602F1-5V 
Amber 10 5.0 L20333-ND® 84 17.04 49.30 108.75 | 5602F3-5V 
Green 12 5.0 L20335-ND@ 84 17.04 49.30 108.75 | 5602F5-5V 
Red 20 1.8 L20191-ND® 1.02 20.56 69.50 131.25 | 5608F1 
4 Green 20 2.3 L20195-ND® 1.02 20.56 59.50 131.25 | 5608F5 
Yellow 20 2.2 L20197-ND® 1.02 20.56 59.50 131.25 | 5608F7 
Red 10 2.0 L20361-ND® 55 11.16 32.30 71.25 | 5650F1 
Green 20 2.2 L20365-ND® 55 11.16 32.30 71.25 | 5650F5 
5 Yellow 20 24 L20367-ND® 55 11.16 32.30 71.25 | S650F7 
Red 2.0 1.8 L20371-ND® 70 14.10 40.80 90.00 | S650F1LC 
Red 13 5.0 L20381-ND 84 17.04 49.30 108.75 | 5652F1-5V 
Red 10 2.0 L20401-ND® 90 18.21 52.70 116.25 | 5680F1;1 Fig. 7 
6 Green 20 22 L20405-ND 90 18.21 52.70 116.25 | 5680F5;5 5.08~) 
Yellow 20 2 L20407-ND@ 90 18.21 52.70 116.25 | 5680F7:7 2.54%) 
Red 10 2.2 L20411-ND® 90 18.21 62.70 116.25 | 6321F1 art 
7 Green 10 2.3 L20415-ND® 90 18.21 62.70 116.25 | 6321F5 . 
Yellow 10 2:2. L20417-ND® 90 18.21 52.70 116.25 | 6321F7 
Red 10 2.0 L20421-ND® 1.10 © 22.33 64.60 142.50 | 5322F1 | 
Green 20 2.2 120425-ND® 110 © 22.33 64.60 142.50 | 5322F5 
Yellow 20 21 L20427-ND® 110 © 22.33 64.60 142.50 | 5322F7 
8 Red 10 2.0 L20431-ND® 110 = 22.33 64.60 142.50 | 5320F1 
Yellow 20 24 (20437-ND@ 4.10 22.33 64.60 142.50 | 5320F7 danotes 
Red 10 2.0 L20441-ND 1.10 © 22.33 64.60 142.50 | 5321F1 cathode (-) 
Green 20 2.2. L20445-ND 140 22.33 64.60 142.50 | 5321F5 
Red 10 2.2 L2045111-ND. 2.58 52.29 151.30 333.75 | 5693F1;1;1-A 
9 Green 10 2.3 L2045555-ND@ 2.58 52.29 151.30 333.75 | 5693F5;5;5-A 
Yellow 10 2.2 L2045777-ND@ 2.58 52.29 151.30 333.75 | 5693F7;7:7-A 
Red 10 2.2 L20461111-ND®@ 3.60 72.85 210.80 465.00 | 5694F1;1;1;1-A 
10 Green 10 2.3 L20465555-ND® 3.60 72.85 210.80 465.00 | 5694F5;5;5;5-A 
Yellow 10 2.2 L20467777-ND@ 3.60 72.85 210.80 465.00 | 5694F7;7;7;-A 
Red 10 2.0 120448-ND® 90 18.21 62.70 116.25 | 553-0111 
Green 10 2.2 L20449-ND® 90 = 18.21 52.70 116.25 | 553-0122 
1 Yellow 10 21 L20450-ND 90 = 18.21 52.70 116.25 | 553-0133 
Red/Green 20 1.8/2.4 L20451-ND® 90 18.21 62.70 116.25 | 553-0711 
Green/Yellow | 30/20 | 2.1/2.8 L20452-ND@ 90 18.21 52.70 116.25 | 553-0744 
T13/4 
Red 20 2.0 L20011-ND® A4 8.81 25.50 56.25 | 5300H1 
Green 20 2.2 L20015-ND® 44 8.81 25.50 56.25 | 5300H5 
Yellow 20 21 L20017-ND® 44 8.81 25.50 56.25 | 5300H7 
Red 10 5.0 L20021-ND® 84 17.04 49.30 108.75 | 5302H1-5V 
Amber 10 5.0 L20023-ND® 84 17.04 49.30 108.75 | 5302H3-5V 
Green 20 5.0 L20025-ND® 84 17.04 49.30 108.75 | 5302H5-5V 
12 Red 2 1.8 L20031-ND® 58 11.75 34.00 75.00 | S5300H1LC 
Green 2 1.8 L20035-ND® 58 11.75 34.00 75.00 | 5300H5LC 
Yellow 2 1.9 L20037-ND® 58 11.75 34.00 75.00 | 5300H7LC 
Red 35 3.0 L20041-ND® 75 15.28 44.20 97.50 | 5308H1 
Green 20 2.5 L20045-ND® 15 15.28 44.20 97.50 | 5308H5 
Yellow 20 21 L20047-ND® 75 15.28 44.20 97.50 | 5308H7 
Red/Green 10 2.2 L20048-ND® 1.07 21.74 62.90 138.75 | 5300H1/5 
Red 20 2.0 L20171-ND® 78 15.86 45.90 101.25 | 5306H1 
43 Amber 20 2.0 L20173-ND® 78 = 15.86 45.90 101.25 | 5306H3 
Green 20 2.2 L20175-ND® 78 15.86 45.90 101.25 | 5306H5 
Yellow 20 21 L20177-ND@ 78 15.86 45.90 101.25 | 5306H7 
14 Red 20 2.0 L20051-ND® 78 15.86 45.90 101.25 | 5307H1 
Green 20 2.2 L20055-ND® 78 15.86 45.90 101.25 | 5307H5 
Red 20 2.0 L20061-ND® 78 15.86 45.90 101.25 | 5330H1 
Green 20 2.2 | L20065-ND® 78 15.86 45.90 101.25 | 5330H5 Anode is 
15 Yellow 20 2.2 L20067-ND® 78 15.86 45.90 101.25 | 5330H7 
Red 20 2.0 L20731-ND® 78 15.86 45.90 101.25 | 5331H1 
Green 20 21 L20735-ND® 78 15.86 45.90 101.25 | 5331H5 
Yellow 20 2.1 L20737-ND@ 7815.86 45.90 101.25 | 5331H7 
Red 20 2.0 L20251-ND® 1.19 = 24.09 69.70 153.75 | 5341H1 
16 Green 20 21 L20255-ND® 119 24.09 69.70 153.75 | 5341H5 
Yellow 20 21 L20257-ND® 1419 24.09 69.70 153.75 | 5341H7 
Red 20 1.7 L20301-ND 53 10.81 31.28 69.00 | 5380E1 
17 Red 20 2.0 L20311-ND® 61 12.34 35.70 78.75 | 5380H1 
Green 20 2.2 120315-ND® 61 12.34 35.70 78.75 | 5380H5 
Yellow 20 21 L20317-ND® 61 12.34 35.70 78.75 | 5380H7 
Red 20 2.0 L20161-ND 67 13.51 39.10 86.25 | 5381H1 
18 Green 20 2.2 L20165-ND® 67 13.51 39.10 86.25 | 5381H5 
Yellow 20 21 L20167-ND 6713.51 39.10 86.25 | 5381H7 
Red 20 2.0 L20351-ND 2.52 51.11 147.90 326.25 | 5640H1 
19 Green 20 2.2 L20355-ND® 2.52 51.11 147.90 326.25 | 5640H5 
Yellow 20 21 L20357-ND@ 2.52 51.11 147.90 326.25 | 5640H7 
Red 20 2.0 L20391-ND® 1.39 28.20 81.60 180.00 | 5670H1;1 
20 Green 20 2.2 L20395-ND® 1.39 28.20 81.60 180.00 | 5670HS5;5 
Yellow 20 21 L20397-ND 1.39 28.20 81.60 180.00 | 5670H7;7 
Red 20 2.0 L20491-ND@ 78 15.86 45.90 101.25 | 5332H1 
21 Green 20 24 L20495-ND 78 15.86 45.90 101.25 | 5332H5 
Yellow 20 2.1 L20497-ND 78 15.86 45.90 101.25 | 5332H7 
29 Red/Green 15 21 L20488-ND® 1.94 39.36 113.90 251.25 | 5305H1/5 
Amber/Green 15 21 L205935-ND@ 1.94 39.36 113.90 251.25 | 5305H3/5 
2mm 
Red 10 2.2 L20081-ND® 93 18.80 54.40 120.00 | 535071 
Green 10 2.3 L20085-ND® 93 18.80 54.40 120.00 | 5350T5 
Yellow 10 2.2 L20087-ND® 93 18.80 54.40 120.00 | 535077 
Red 9.6 5.0 L20091-ND 1.04 9 21.15 61.20 135.00 | 5352T1-5V 
23 Amber 10 5.0 L20093-ND 1.04 21.15 61.20 135.00 | 5352T3-5V 
Green 10 5.0 L20095-ND 1.04 21.15 61.20 = 135.00 | 5352T5-5V 
Red 2 1.8 L20101-ND® 110 © 22.33 64.60 142.50 | 5350T1LC 
Green 2 1.8 L20105-ND® 110 = 22.33 64.60 142.50 | 5350T5LC 
Yellow 2 1.9 L20107-ND® 110 22.33 64.60 142.50 | 5350T7LC 
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5331: 18.29 


3.81 
Anode (+) 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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PC Board Mounted LEDs (Cont.) 


INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 
Rated | Forward 
Current | Voltage Digi-Key Pricing CML 
Fig. Color (mA) | Typ. (V) | Part No. 1 100 250 | Part No. 
Red 3.5 5.0 L20111-ND® 110 © 22.33 64.60 142.50 | 5352T1-5VLC 
23 Amber 3.5 5.0 L20113-ND® 110 22.33 64.60 142.50 | 5352T3-5VLC 
Green 3.5 5.0 L20115-ND 110 22.33 64.60 142.50 | 5352T5-5VLC 
Red 10 2.2 L20121-ND® 1.57 = 31.73 91.80 202.50 | 5370T1 
Green 10 2.3 L20125-ND® 1.57 31.73 91.80 202.50 | 5370T5 
Yellow 10 2.2 L20127-ND 1.57 31.73 91.80 202.50 | 5370T7 
Red 9.5 5.0 L20131-ND® 1.71 34.66 100.30 = 221.25 | 5372T1-5V 
Amber 10 5.0 120133-ND® 1.71 34.66 100.30 221.25 | 5372T3-5V 
24 Green 10 5.0 L20135-ND® 1.71 34.66 100.30 221.25 | 5372T5-5V 
Red 2 1.8 L20141-ND® 1.74 35.25 102.00 225.00 | 5370T1LC 
Green 2 1.8 L20145-ND 1.74 35.25 = 102.00 225.00 | 5370T5LC 
Yellow 2 1.9 L20147-ND 1.74 35.25 102.00 225.00 | 5370T7LC 
Red 3.5 5.0 L20291-ND® 1.74 35.25 102.00 225.00 | 5372T1-5VLC 
Amber 3.5 5.0 L20293-ND® 1.74 = 35.25 102.00 = 225.00 | 5372T3-5VLC 
Green 3.5 5.0 L20295-ND® 1.74 35.25 102.00 225.00 | 5372T5-5VLC 
Rectangular 
Red 20 21 L20541-ND® 1.31 26.44 76.50 168.75 | 5636D1 
25 Green 20 241 L20545-ND® 1.31 © 26.44 76.50 168.75 | 5636D5 
Yellow 20 2.2 L20547-ND 1.31 26.44 76.50 168.75 | 5636D7 
26 Red 10 24 L20571-ND® 6.26 126.90 367.20 810.00 | 5638D1 
Rated | Forward Cut Tape Tape & Reel 
Current | Voltage | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing =| CML 
Fig. | Color | (mA) | Typ. (V) | PartNo. i 10 100 | PartNo. 750 Part No. 
PC Board Mount on Tape and Reel — RoHS Compliant 
97 | Red 10 2.0 L60011CT-ND 1.09 9.30 77.50 ]L60011TR-ND 348.75 |5655F1 
Green 20 2.2 L60015CT-ND 1.09 9.30 77.50 | L60015TR-ND 348.75 | 5655F5 
@ RoHS Compliant 
Panel Mount LED Assemblies 
Rated Forward 
Current | Voltage | Digi-Key Pricing CML 
Fig. Color (mA) Typ. (V) | Part No. 1 100 250 Part No. 
Red 20 2.0 |L10001-ND@® 1.33 27.03 78.20 172.50 5100H1 
Green 20 2.2 | L10005-ND@ 1.33 27.03 78.20 172.50 5100H5 
Yellow 20 21 L10007-ND® = 1.33 27.03 78.20 172.50 5100H7 
Red 2 1.8 | L10011-ND@ = 1.71 34.66 100.30 221.25 5100H1LC 
1 Yellow 2 1.9 | L10017-ND® 1.71 34.66 100.30 221.25 5100H7LC 
Red 10 5.0 |L10021-ND@ 1.86 37.60 108.80 240.00 5102H1-5V 
Amber 10 5.0 |L10023-ND® 1.86 37.60 108.80 240.00 5102H3-5V 
Green 12 5.0 |L10025-ND@® 1.86 37.60 108.80 240.00 5102H5-5V 
Red/Green 20 2.2 | L10008-ND@ 2.18 44.06 127.50 281.25 5100H1/5 
Red 20 2.0 |L10031-ND@® 122 2468 71.40 157.50 | 5101H1 
2 Green 20 22 |10035-ND@® 122 2468 7140 157.50 | 5101H5 
Yellow 20 2 L10037-ND@ 1.22 24.68 71.40 157.50 5101H7 
Red 10 2.0 |L10041-ND® 1.51 30.55 88.40 195.00 5110F1 
Green 20 2.2 |L10045-ND@® 1.51 30.55 88.40 195.00 5110F5 
3 Yellow 20 24 L10047-ND@ =1.51 30.55 88.40 195.00 5110F7 
Red 2 1.8 |L10051-ND@ 2.00 40.54 117.30 258.75 5110F1LC 
Yellow 2 1.9 | L10057-ND@ 2.00 40.54 117.30 258.75 5110F7LC 
Red 10 2.0 | L10061-ND 84 17.04 49.30 108.75 51114F1 
4 Green 20 2.2 | L10065-ND® 84 17.04 49.30 108.75 5111F5 
Yellow 20 21 L10067-ND® 84 17.04 49.30 108.75 5111F7 
Red 10 2.0 | L10091-ND 2.06 4171 120.70 266.25 5210F1 
§ Green 20 2.2 |L10095-ND® 2.06 4171 120.70 266.25 5210F5 
Yellow 20 24 L10097-ND@ 2.06 41.71 120.70 266.25 5210F7 
Red 20 2.0 |L10071-ND@ 2.99 60.51 175.10 386.25 5400A1 
6 Green 20 21 L10075-ND® 2.99 60.51 175.10 386.25 5400A5 
Yellow 20 2: L10077-ND 2.99 60.51 175.10 386.25 5400A7, 
Red 10 2.0 | L50381-ND@ 3.63 73.44 212.50 468.75 3990A1 
7 Amber 10 2.0 | L50383-ND@ 3.63 73.44 212.50 468.75 3990A3 
Green 20 2.2 | L50385-ND@ 3.63 73.44 212.50 468.75 3990A5 
Yellow 20 2 L50387-ND@® 3.63 73.44 212.50 468.75 3990A7 
Dia. Digi-Key Pricing CML 
Fig. (mm) Volts Termination Part No. 1 25 100 Part No. 
12.70 6 Wire L50141-ND 479 96.94 280.50 | 1091ML]-6V 
12.70 12 Wire L5015C1-ND 479 96.94 280.50 | 1091ML]-12V 
8 12.70 24 Wire L5016LI-ND® 4.79 96.94 — 280.50_| 1091ML1-24V 
12.70 12 4.75mm Terminal |L5017L1-ND@® 5.08 102.81 297.50 | 1091QML1-12V 
12.70 24 4.75mm Terminal | L5018L)-ND@ 5.08 102.81 297.50 | 10910ML1-24V 
7.87 6 Wire L5025L-ND@ 4.84 98.11 283.90 | 2191LL1-6V 
7.87 12 Wire L5026L1-ND® 484 98.11 283.90 | 2191LC1-12V 
9 7.87 24 Wire L5027-ND® 4.84 98.11 283.90 | 2191LL1-24V 
7.87 12 4.75mm Terminal | L5028__]-ND 5.08 102.81 297.50 | 2191QLL)-12V 
7.87 24 4.75mm Terminal | L5029C)-ND® 5.08 102.81 297.50 | 2191QL[1-24V 
7.87 6 Wire L5030L1-ND 484 98.11 283.90 | 2191UL]-6V 
7.87 12 Wire L50310-ND® 4.84 98.11 283.90 | 2191UL]-12V 
10 7.87 24 Wire L5032(1-ND 484 98.11 283.90 | 2191UL1-24V 
7.87 12 4.75mm Terminal | L5033_]-ND 5.08 102.81 297.50 | 2191QUL]-12V 
7.87 24 4.75mm Terminal |L5034C1-ND@ 5.08 102.81 297.50 | 2191QUL1-24V 
For (in the part number, choose one of the following: 1=Red; 5=Green; 7=Yellow RoHS Compliant 


Flashers 559 07.11 W | Current | VF | Digi-Key Pricing CML 

: INA Color | med mA (V) | Part No. 1 25 100 Part No. 
Serles'5100H Flasher 76 | D Red | 125 | 20 73_| L2069T-ND® 2.70 54.64 158.10 | S100HTFL 
Features: * Built-in flashing circuit * Flashing rate: 1.5 - 2.5 Hz * No external resistor required 13.46 Green 8.0 20 13 L20695-ND. 2.70 54.64 158.10 5100H5FL 
Mounting: Will snap fit in 6.32/6.45mm dia. hole in panels .79/1.57mm. Wire Leads: No. 24 AWG, | Yellow | 12.5 | 20 13 | L20697-ND@ 2.70 54.64 158.10 S100H7FL 
152.40mm insulated, bonded strands, stripped 12.70mm. Anode (+): Red Lead Housing: Black Nylon @ RoHS Compliant 
T1 Modular LEDs 2.41 5.54 olin ff.02 Forward ; Max. | Typ. 

[ a palin Voltage Min. Ir I5 View Digi-Key Pricing CML 

Features: * Mount up to 12 LEDs in IC] ° LED/Lens Typ. If=(mA)| VR (mA) | (med) Angle Part No. 1 25 100 Part No. 
foal Sent peck 5 a ge Bleck housing 0318 |, 2 feuGlear | 22 20 5.0 | 30 | 60.0 40° | CMCOIR-ND 6713.51 39.10 | CMCO1R 
for high contrast background * Wide ‘ellow/Clear 2.2 20 5.0 20 60.0 40° CMCO1Y-ND® 67 13.51 39.10 CMCO01Y 
viewing angle « Vertical or horizontal | Sree ieet 2.2 20 5.0 30 60.0 40° CMCO01G-ND® 67 13.51 39.10 CMC01G 
positioning © Interlocking construc: 4451 YelowDit, | 21 20 | 80 | 30 | 125 | 80° |OMWOIYNDs 78 i586 asco | GMWOIY 
Hop, Fubite, diised PEs 2 Speeds Green/bif. | 22 20 | 50 | 30 | 125 | 90° |CMWOIG-ND 78 1586 45.90 | CMWoIG 
mounting for increased productivity Mount from 1 to 12 circuit board indicators, as - “ - “ - - - 
and reduced cost a single unit. Unique snap-together feature. @ RoHS Compliant 
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Fig. 1 


Mounting: Will snap-fit in 
6.32/6.45mm dia. hole in 
panels .79/1.57mm thick. Wire 
Leads: 24 AWG, 152.40mm 
long. Housing: Black nylon. 
Anode: (+): Red lead. Anode 
for L10008-ND: (+): Yellow 
lead for red light, blue lead for 
green light. 


Fig. 3 


Mounting: Will snap-fit in 
3.94/4.01mm dia. hole in 
panels .79/1.57mm thick. Wire 
Leads: 24 AWG, 152.40mm 
long, stripped 4.57/8.13mm. 
Anode (+): Red lead. Housing: 
Black nylon. 


Fig. 5 


Mounting: Will snap-fit into 
4.75/4.88mm diameter hole 
in panel .51/2.46mm thick. 
Wire Leads: 26 AWG, 111.76/ 
121.92mm long stripped. 
Anode (+): Red lead. Lens: 
Polycarbonate. Housing: Poly- 
carbonate. 


Fig. 7 
Mounting: Will snap-fit into 
5.51/5.61mm dia. hole in 
panels .79/1.57mm thick. 
Wire Leads: 26 AWG, 
111.76/121.92mm long 
stripped. Anode (+): Red 
lead. Lens: Polycarbonate. 
Housing: White nylon. 


Fig. 9 
Wire Leads: 22 AWG, 


small pin 


111.76/121.92mm long, stripped: 
10.92/14.48mm. Anode (+) Red 
Lead or Quick Connect 4.75mm 
Term Anode (+) marked above 
terminal with speed nut 


Fig. 2 


Mounting: Will snap-fit in 
6.32/6.45mm dia. hole in 
panels .79/1.57mm thick. 
Terminals: .51mm Sq. 
Housing: Black nylon. 


Fig. 4 


Mounting: Will snap-fit in 
3.94/4.01mm dia. hole in 
panels .79/1.57mm thick. 
Terminals: .51mm Sq. 
Housing: Black nylon. 


Fig. 6 


Mounting: Will snap-fit into 
7.92/8.05mm dia. hole in 
panel .51/2.49mm thick. 
Wire Leads: 24 AWG, 
111.76/121.92mm long, 
stripped: 10.92/14.48mm. 
Anode (+): Red lead. Lens: 
Polycarbonate. Housing: 
Natural nylon. 


Fig. 8 


Wire Leads: 22 AWG, 


le 


51 
‘Anode + 


L_.110.16 


111.76/121.92mm long, stripped: 
10.92/14.48mm. Anode (+) Red 
Lead or Quick Connect 4.75mm 
Term Anode (+) marked above 
terminal 


Fig. 10 


Wire Leads: 22 AWG, 
111.76/121.92mm long, stripped: 
10.92/14.48mm. Anode (+) Red 
Lead or Quick Connect 4.75mm 
Term Anode (+) marked above 
terminal with speed nut 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 


Optical Light Pipes for SMD-Style LED 


High i 
Brightness 
LED 


1.52 


24.38 (751144) 
13.46 (751186) 
9.65 (751153) 


LED Lenses 


Wave- Ve Ig ly 
1.52 Dia length | Typ | Typ Typ Digi-Key Price Each CML 
T (mm) | Color | (nm) (V) | (mA) | (mcd) | Part No. 1 25 100 | Part No. 
hia 3 Blue 430 5 20 100 L14006-ND 1.89 1.53 1.11 |CMD264-UBD 
5.08 3.30) 


ROHS Compliant Parts Available 


These LED lenses provide quick, economical panel mounting as well as ESD protection. Molded in Fresnel 


rings provide a wide viewing angle. 


4.37mm Dia. for T-1 LEDs 


6.35mm 


9.91mm 


Dia. for T1-3/4 LEDs 


8.89" 


Dia. for T1-3/4 LEDs 


Digi-Key Price Each CML 
Fig. Part No. 1 25 100 250 Part No. 
1 L3000L]-ND -38 31 23 20 4310 
2 L3001C-ND 39 32 23 20 432) 
3 L3002L-ND Al 33 24 21 433. 
4 L3003_]-ND 49 40 29 26 434. 
A 
=a 
o 4.34. oO 150 For (J in the part number, choose one of the following: 1=Red; 2=Clear; 3=Amber; 5=Green; 6=Blue; 
PMMA Fiber 7=Yellow 
Tape & Reel§ Lamp Socket RoHS 
Digi-Key Price Each Pricing CML 
Fig.|Color| Part No. 1 25 100 250 700 Part No. 
Price Each CML 
1 L71200-ND 2.32 1.88 1.36 1.20 — | 7e40D2 Bescrintion 1 Eun 008 |[ParENe! 
2 L71300-ND@ 55 45 -33 29 = 7610D2 
Lamp Socket for 
3 [Clear] L71400-ND@ 1.33 1.09 79 69 — | 7511G2 T1.3/4 3/8” Hole Ls4o01-ND 2.20 179 ~=—«- 1.30 | 4610 
4 L70510-ND@ 84 69 50 A4 = 7511A85 
5 L70520-ND@ 93 76 55 48 = 7511A62 
6 L70540-ND@ 84 69 50 44 — | 7511A44 Circuit Board Indicators 
6 L70550-ND@ 73 59 43 .38 = 7511A86 T,LED 
6 |Clear| L70560-ND@ 81 66 48 42 — | 7511453 Rated | Forward) i b—| 
Typ. | Current | Voltage | Digi-Key Price Each CML — 
: EASTANLDK 7 58 ae 34 30 | nen Color | med | mA | Typ. (V) | Part No. 1 25 100) Part No. 
8 EZOS80:ND) 84 69 50 a ASB Red | 63 | 10 2.0 |L20651-ND® 90 73 53 | 5340H1 ea 
9 |olear| +70590-ND® 2.64 2.14 1.55 1.37 — | 7512FPR-305 Green| 10 | 10 22 |L20655-ND@ 90 73 53) 5340H5 
10 L70591CT-ND@ft 2.64 2.27 1.89 = 814.10 7520A10-TRLF Yellow | 6.3 10 29 L20657-ND@ 90 73 53 | 5340H7 
@ RoHS Compliant —§ For Tape & Reel part number, change CT-ND to TR-ND _ ¢ Cut Tape Red 2.3 2 1.8 L20661-ND 99 80 -58 | 5340H1LC 
Green | 2.3 2 1.8 | L20665-ND® 99 80 .58 | 5340H5LC 
Yellow | 2.1 2 1.9 | L20667-ND 99 80 -58 | 5340H7LC 
PC Board Mount T-1 LEDs 
@ RoHS Compliant 


14.73 —| 


Bright*-White™ LEDs 


Peak Forward Current: ¢ Surface Mount: 100mA « Through-Hole: 80mA Continuous Forward Current: 
¢ Surface Mount: 30mA * Through-Hole: 25mA Emitted Color: White Lens Color: Water Clear 


SMD Package 
Cathode 


T1-3/4 Package 


8.60 
25.4 1.0 
138(3.5) 
Forward . Boo] mi Eb . = E 
‘orwar' A 
Typ. Voltage Digi-Key Price Each CML {== b = in Anode 
Fig. | Color | mcd | mA _ Typ.(V) | PartNo. 1 25 100 Part No. .006 (0.15) 1.0-161-1.5 
Red | 10.0 | 10 22 |L206011-ND 194 158 114 | 5682F1;1 
1 |Green | 85 | 10 2.3  |L206055-ND®@ 194 158 114 | 5682F5;5 
Yell 10.0 | 10 22  |1206077-ND 194-158 ——4.14_| 5682F7:7 t T&R§ 
crow Si : Pkg. | Vt | med| (ma) | View) Digi-Key Price Each Pricing | CML 
Red | 10.0 | 10 2.2 |L206111-ND®@ 3.60 292 2.11 | 5684F1;1;1;1 Type | Typ. | Typ.) Typ. |Angle| Part No. 1 10 100 | 2,000 | PartNo. 
2 ) Green | 85 | 10 2.3 | E206SSS-ND® 3.60 292 2.11 | 56B4F5;5:5;5 smo | 36 | 170] 20 | 100°] cp67-21UWCCT-NDt 5.25 4.50 3.75 | 2250.00/m| cmD67-21UWC/TR8 
Mellow | 10:08), 10 22 |Eacoay 80) 2022 | S6RAF7:7;7;7 11-3/4 | 3.75 |2300| 20 | 20° | CMD333UWC-ND® 435 3.53 2.55 —| cMD333uWC 
@ RoHS Compliant @ RoHS Compliant — § For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND _— t Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 © Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 (1083) 2535 


3 CML 


Surface Mount LEDs 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 
Forward Cut Tape 
Wave- Lens TYP Voltage | Digi-Key Price Each Tape and Reelt | CML 
Fig.| length Color Color med | TYP @ mA | Part No. 1 10 (100 | Qty. Pricing | Part No. 
CMD11-21 Series 
640 Red Clear 6 2.0 20] L62001CT-ND® 39 33 -28 | 2,000 | 165.00/M | CMD11-21VRC/TR8 
1 570 Green Clear 76 2.1 20 | L62005CT-ND® 39 33 .28 | 2,000 | 165.00/M | CMD11-21VGC/TR8 
585 Yellow Clear 6 2.0 20} L62007CT-ND 39 33 .28 | 2,000 | 165.00/M | CMD11-21VYC/TR8 
660 Super Red | Clear 17 1.7 20 | L62011CT-ND® 39 33 -28 | 2,000 | _165.00/M | CMD11-21SRC/TR8 
CMDA1 Series 
660 Red Clear 33.6 1.7 20|L71501CT-ND® 32 27 .23 | 2,500 | 135.00/M | CMDA1DR7A1Z 
1 580 Yellow Clear 6.0 2.2 20|L71502CT-ND 32 27 .23 | 2,500] 135.00/M | CMDA1CY7A1Z 
570 Yellow Clear 24.0 2.1 20|L71503CT-ND® 32 27 .23 | 2,500 | 135.00/M | CMDA1AY7A1Z 
560 Green Clear 12.0 2.1 20 |L71504CT-ND 32 27 -23 | 2,500 | _135.00/M | CMDA1CG7A1Z 
CMD12-21 Series 
640 Red Clear 5 2.0  20}|L62101CT-ND® 39 33 .28 | 2,000 | 165.00/M | CMD12-21VRC/TR8 Y 
570 Green Clear 8.8 2.1 20} L62105CT-ND® 39 33 .28 | 2,000 | 165.00/M | CMD12-21VGC/TR8 Fig. 3 — 1206 
2 585 Yellow Clear 3 2.0  20}|L62107CT-ND® 39 33 .28 | 2,000 | 165.00/M | CMD12-21VYC/TR8 Cathode 
660 Super Red | Clear 12.4 1.7 20} L62111CT-ND AQ 42 .35 | 2,000 | 210.00/M | CMD12-21SRC/TR8 
570 Ultra Green | Clear 14.9 2.1 20 | L62115CT-ND® 49 42 -35 | 2,000 | 210.00/M | CMD12-21UGC/TR8 1.5 ' 
CMDA7 Series 40.2, 
9 580 Yellow Clear 3.0 2.1 20}L71510CT-ND 27 23 19) — — | CMDA7CY7A1Z 
570 Yellow Clear 8.8 2.1 20 |L71511CT-ND 27 23 19); — — | CMDA7AY7A1Z 
CMD15-21 Series 
640 Red Clear 6 2.0 20] L62201CT-ND® 35 30 .25 | 2,000 | 150.00/M | CMD15-21VRC/TR8 
570 Green Clear 10 2.1 20] L62205CT-ND® 32 27 .23 | 2,000 | 135.00/M | CMD15-21VGC/TR8 
430 Ultra Blue | Clear 45 4.9 20] L62206CT-ND 3.43. 2.94 2.45 | 2,000 | 1470.00/M | CMD15-21UBC/TR8 
581 Yellow Clear 6 2.0 20} L62207CT-ND® 39 33 .28 | 2,000 | 165.00/M | CMD15-21VYC/TR8 
3 660 Super Red | Clear 15 1.7 20} L62211CT-ND® 46 39 -33 | 2,000 | 195.00/M | CMD15-21SRC/TR8 
565 Ultra Green | Clear 12 2.1 20} L62215CT-ND® 42 36 -30 | 2,000 | 180.00/M | CMD15-21UGC/TR8 
640 Red Diff 4 2.0 20] L62301CT-ND® 28 24 .20 | 2,000 | 120.00/M | CMD15-21VRD/TR8 Fig. 5 — 0805 
570 Green Diff 6.5 2.1 20} L62305CT-ND® 28 .24 .20 | 2,000 | 120.00/M | CMD15-21VGD/TR8 
585 Yellow Diff 4 2.0 20 | L62307CT-ND® 28 24 -20 | 2,000 | 120.00/M | CMD15-21VYD/TR8 
CMD15-22 Series 
4 640/570 | Red/Grn. Clear | 6.0/10.0 | 2.0/2.1 20 | L622015CT-ND 54 AG .39 | 2,000 | 229.50/M | CMD15-22VRVGC/TR8 
660/565 | _Red/Grn. Clear | 15.0/12.0] 1.7/2.1 20|L6221115CT-ND®@ 64 55 -46 | 2,000 | 273.00/M | CMD15-22RUGC/TR8 1.1.40) 
CMD17-21 Series 4 $1.10 
640 Red Clear 13 2.0 20} L62401CT-ND® 28 .24 -20 | 3,000 | 120.00/M | CMD17-21VRC/TR8 T 4+0.1 
570 Green Clear 35 2.1 20} L62405CT-ND® 28 24 -20 | 3,000 | 120.00/M | CMD17-21VGC/TR8 60 
585 Yellow Clear 12 2.0 20] L62407CT-ND® 28 24 -20 | 3,000 | 120.00/M | CMD17-21VYC/TR8 
5 660 Super Red | Clear 45 1.7 20) L62411CT-ND AQ 42 -35 | 3,000 | 210.00/M | CMD17-21SRC/TR8 
570 Ultra Green | Clear 15.0 2.1 20} L62415CT-ND® 32 27 .23 | 3,000 | 135.00/M | CMD17-21UGC/TR8 i 
640 Red Diff 6.0 2.0 20} L62501CT-ND® 32.27 ~~ .23 | 3,000) 135.00/M | CMD17-21VRD/TR8 Fig. 7 — 0805 
570 Green Diff 7.0 2.1 20 | L62505CT-ND® 32 27 .23 | 3,000 | 135.00/M | CMD17-21VGD/TR8 
585 Yellow Diff 4 2.0 20 | L62507CT-ND® 39 33 -28 | 3,000 | _165.00/M | CMD17-21VYD/TR8 1-4 ~ 
CMDAS Series : ie 
660 Red Clear | 11.7 | 1.7  20)L71505CT-ND 32.27 ~~«.23] 4,000] 135.00/M | CMDASDR7D1Z 7 
6 580 Yellow Clear 3.7 2.2 20}L71506CT-ND 32 27 .23 | 4,000 | 135.00/M | CMDASCY7D1Z 
570 Yellow Clear 11.7 2.1 20}L71507CT-ND 32 27 .23 | 4,000 | 135.00/M | CMDASAY7D1Z 
560 Green Clear 6.4 2.1 20 |L71508CT-ND 32 27 -23 | 4,000 | _135.00/M | CMDASCG7D1Z 
637 Red Diff 90 1.9 20]L71514CT-ND 35 30 .25 | 4,000 | 150.00/M | CMDASAR7D1S 
630 Hi. Eff. Red Diff 10 2.1 20}L71516CT-ND zor 23 19) — — | CMDASBR7D1S 
7 609 Orange Diff 90 1.9 20}L71515CT-ND 30 27 22) — — | CMDASBA7D1S 
605 Orange Diff 8.0 2.2 20)L71513CT-ND 2% 23 19) — — | CMDASAA7D1S 
595 Amber Diff 90 1.9 20|L71517CT-ND 35 30 -25 | 4,000 | _150.00/M | CMDASDY7D1S 
CMD28-21 Series 
640 Red Clear 3 2.0 20} L62601CT-ND 39 33 .28 | 2,000) 165.00/M | CMD28-21VRC/TR8 
570 Green Clear 5.5 2.1 20] L62605CT-ND® 39 33 .28 | 2,000) 165.00/M | CMD28-21VGC/TR8 
8 660 Super Red | Clear 17 1.7 20} L62611CT-ND AG 39 .33 | 2,000} 195.00/M | CMD28-21SRC/TR8 
640 Red Clear 0.16 2.0 1 | L62701CT-ND@ 31 27 .23 | 2,000] 133.50/M | CMD28-21VRC/TR8/T1 
570 Green Clear 0.16 21 1 | L62705CT-ND@ 31 27 .23 | 2,000] 133.50/M | CMD28-21VGC/TR8/T1 
660 Super Red | Clear 1.6 17 1 | L62711CT-ND 42 36 -30 | 2,000] 178.50/M | CMD28-21SRC/TR8/T1 
CMD67-21 Series 
640 Red Clear 10 2.0  20|L62801CT-ND 56 48 40] 2,000] 240.00/M | CMD67-21VRC/TRB 
570 Green Clear 25 2.1 20 | L62805CT-ND® 42 36 -30 | 2,000 | 180.00/M | CMD67-21VGC/TR8 
9 585 Yellow Clear 10 2.0 20] L62807CT-ND® AQ 42 .35 | 2,000 | 210.00/M | CMD67-21VYC/TR8 
660 Super Red | Clear 40 1.7 20 | L62811CT-ND® 63 54 -45 | 2,000 | 270.00/M | CMD67-21SRC/TR8 
660 Ultra Red Clear 62 1.7 20 | L628111CT-ND@ 88 75 .63 | 2,000 | 375.00/M | CMD67-21URC/TR8 
CMD67-22 Series — RoHS Compliant 
10 640/570 | Red/Grn. Clear | 10.0/25.0] 2.0/2.1 20 | L628015CT-ND -90 78 .65 | 2,000 | 385.50/M | CMD67-22VRVGC/TR8 
660/565 | _Red/Grn. Clear | 40.0/25.0| 1.7/2.1 20 | L6281115CT-ND -90 718 .65 | 2,000 | 385.50/M | CMD67-22SRUGC/TR8 
CMD91-21/TR7 Series 
640 Red Clear 80 2.0 20] L62901CT-ND 42 36 -30 | 1,000 180.00 | CMD91-21VRC/TR7 
1 565 Green Clear 50 2.1 20} L62905CT-ND® 42 36 -30 | 1,000 180.00 | CMD91-21VGC/TR7 
585 Yellow Clear 30 2.0 20} L62907CT-ND® 42 36 -30 | 1,000 180.00 | CMD91-21VYC/TR7 
660 Super Red | Clear 170 1.7 20 | L62911CT-ND 49 42 -35 | 1,000 210.00 | CMD91-21SRC/TR7 
CMD91-21/TR9 Series 2 
640 Red Clear 80 2.0 20} L63001CT-ND 42 36 -30 | 1,000 180.00 | CMD91-21VRC/TR9 0.5 
12 565 Green Clear 50 2.1 20 | L63005CT-ND 42 36 -30 | 1,000 180.00 | CMD91-21VGC/TR9 
585 Yellow Clear 30 2.0 20] L63007CT-ND AQ 42 -35 | 1,000 210.00 | CMD91-21VYC/TR9 
660 Super Red | Clear 170 1.7 20 | L63011CT-ND® 49 42 -35 | 1,000 210.00 | CMD91-21SRC/TRO 
CMD91-21/TR10 Series 
640 Red Clear 80 2.0 20 |L63101CT-ND 33 29 .24 | 1,000 142.50 | CMD91-21VRC/TR10 
13 565 Green Clear 50 2.1 20} L63105CT-ND® 33 29 .24 | 1,000 142.50 | CMD91-21VGC/TR10 
585 Yellow Clear 30 2.0 20 |L63107CT-ND 33 29 .24 | 1,000 142.50 | CMD91-21VYC/TR10 
660 Super Red | Clear 170 1.7 20 | L63111CT-ND 38 33 -28 | 1,000 163.50 | CMD91-21SRC/TR10 
CMD93-21/F8 Series 
14 640 Red Clear 12 2.0 20 }|L63201CT-ND 56 AB 40 | 2,000 | 240.00/M | CMD93-21VRC/TR8 
570 Green Clear 25 2.1 20 | L63205CT-ND® 49 42 -35 | 2,000 | 210.00/M | CMD93-21VGC/TR8 
CMD93-22/F8 Series 
15 | 660/570 |__Red/Grn. Clear | 40.0/20.0| 1.7/2.1 20 | L632115CT-ND 81 70 .58 | 1,000 348.00 | CMD93-22SRVGC/TR8 
CMD95-21/TR7 Series 
640 Red Clear 25 2.0 20} L63301CT-ND 42 36 -30 | 1,000 180.00 | CMD95-21VRC/TR7 
16 570 Green Clear 19.5 2.1 20 | L63305CT-ND® AG 39 .33 | 1,000 195.00 | CMD95-21VGC/TR7 
585 Yellow Clear 25 2.0 20] L63307CT-ND AG 39 .33 | 1,000 195.00 | CMD95-21VYC/TR7 
660 Super Red | Clear 100 1.7 20 | L63311CT-ND 49 A2 -35 | 1,000 210.00 | CMD95-21SRC/TR7 
CMD95-21/TR9 Series 
17 640 Red Clear 25 2.0 20] L63401CT-ND 42 36 -30 | 1,000 180.00 | CMD95-21VRC/TR9 
570 Green Clear 19.5 2.1 20 | L63405CT-ND AG 39 -33 | 1,000 195.00 | CMD95-21VGC/TR9 
CMD95-21/TR10 Series 
640 Red Clear 25 2.0 20} L63501CT-ND 37 32 .27 | 1,000 157.50 | CMD95-21VRC/TR10 
18 570 Green Clear 19.5 2.1 20 | L63505CT-ND 35 30 .25 | 1,000 150.00 | CMD95-21VGC/TR10 
585 Yellow Clear 25 2.0 20} L63507CT-ND 38 33 .28 | 1,000 163.50 | CMD95-21VYC/TR10 
660 Super Red | Clear 100 1.7 20} L63511CT-ND® 38 33 .28 | 1,000 163.50 | CMD95-21SRC/TR10 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES i 
immmenwier LED Assemblies Dim. in mm 
| 3.43 bay 
(_) 327 
1.52 
C_) 427 
Solder Pad A 
Layout 
Forward Voltage Cut Tape T&R Rated |Forward Cut Tape T&R 
Typical Typical Digi-Key Price Each Pricingt| CML Wave- |Current| Voltage | Digi-Key Price Each Pricingt| CML 
Color | (mcd) (V) (mA) | Part No. i 10 100 750 __| Part No. Color | length | (mA) | Typ. (V)| Part No. ql 10 100 1,000 | Part No. 
Red 5.0 2.2 10 L60041CT-ND@ 1.65 1.41 1.18 | 528.75]6255T1 Red _ 10 2.2 L60001CT-ND 1.86 1.59 1.33 | 795.00|6200T1 
Green| 4.0 2.3 10 L60045CT-ND 1.65 1.41 1.18 | 528.75|6255T5 Amber} — 10 2.0 L60003CT-ND 1.86 1.59 1.33 | 795.00|6200T3 
Yellow] 3.8 22: 10 L60047CT-ND 1.65 1.41 1.18 | 528.75|6255T7 Green — 10 2.3 L60005CT-ND. 1.86 1.59 1.33 | 795.00|6200T5S 
Red 5.0 5.0 10 L60061CT-ND 1.96 1.68 1.40 | 630.00|6255T1-5V Yellow) — 10 2.2 L60007CT-ND 1.86 1.59 1.33 | 795.00|6200T7 
Amber] 5.0 | 5.0 10 | L60063CT-ND 198 1.68 1.40 | 630.00/6255T3-5V Red | 635 2 18 | L60101CT-ND® 186159133 | 795.00 /6200T1LO 
Green| 5.0 5.0 10 L60065CT-ND. 1.96 1.68 1.40 | 630.00/6255T5-5V j 
Green| 565 2 1.8 L60105CT-ND@ 1.86 1.59 1.33 | 795.00] 6200T5LC 
Red 0.8 1.8 2 L60051CT-ND 1.65 1.41 1.18 | 528.75)6255T1LC 7 
Yellow| 583 2 1.9 L60107CT-ND 1.86 1.59 1.33 | 795.00 |6200T7LC 
Green| 1.2 1.8 2 L60055CT-ND® 1.65 1.41 1.18 | 528.75|6255T5LC Red 63 06 0 160201CT-ND DH 186 1 930.00 6202T1-5V 
Yellow| 0.6 | 1.9 2 _ | L60057CT-ND 465141 1.48 | 528.75|6255T7LC Ss 2 ’ 2 WOE Sica HSS ‘ 2 
Red |-20-1 50 41 160071CT-ND {96 168-140 1 630,00 | 6258T1-5VLC Amber| 583 | 10 5.0 | L60203CT-ND 217 186 155 | 930.00/6202T3-5V 
Amber] 4.0 | 5.0 4 | L60073CT-ND 196 168 1.40 | 630.00/6255T3-5VLC Green| 565 | 10 5.0__| L60205CT-ND 2.17 186 1.55 | 930.00/6202T5-5V 
Green| 2.0 5.0 4 L60075CT-ND 1.96 1.68 1.40 | 630.00 |6255T5-5VLC Red 635 3.5 5.0 L60301CT-ND 2.17 1.86 1.55 | 930.00|6202T1-5VLC 
@ RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. @ RoHS Compliant — + For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
Su rface Mou nt LEDs Dim. in mm Cathode (-) 
y 
\n4 1.30 fo 
Luminous | Forward Cut Tape i F va 
Source Intensity | Volt. Typ. | Digi-Key Price Each Tape and Reelt | CML Fi 1 
(Dice) Typ. (med) | (V) | (mA) | Part No. 1 10 +100] Qty. Pricing | Part No. | Cathode Mark 
Fig. 1 — 7011X Series Cathode Mark 
Red/Green 17.0 1.7 20 |L61015CT-ND 1.02 .87 .73 | 2,500 | 435.00/M | 7011X1/5 +13 
Green/Yellow 7.5 21 20 |L61057CT-ND_ 1.02 _ _.87 -73 | 2,500 | 435.00/M | 7011X5/7 + 1.0 5 li 
Fig. 2 — 7012X Series 
Red 11.7 1.7 20 |L61101CT-ND® 49 .42 -35 | 4,000 | 210.00/M | 7012X1 oH 
Green 6.4 Dil 20 |L61105CT-ND® 49 .42 -35 | 4,000 | 210.00/M | 7012X5 iH 
Yellow/Green 11.7 2.1 20 |L61107CT-ND@ 49 .42 .35 | 4,000 | 210.00/M | 7012X7 
Yellow 3.7 2.2 20 |L61113CT-ND 49 42 «35 | 4,000 | 210.00/M | 7012X13 
+ For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. = RoHS Compliant 
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Dim. in mm 


4 0—}-—03 Green 
5 O—Bt—02 Red 
6 o—4—01 Blue 


eer 


4 0—B}—03 Green 
5 0 —<-—02 Red 
6 oS} 01 Blue 


Peak Vi If Luminous Intensity| Viewing Cut Tape 
Emitted Wavelength | Typical | Maximum Iv Typical Angle | Digi-Key Tape & Reelt Sharp 
Fig. | Description Color Lens (nm) (V) (mA) (med) (2x Theta) | Part No. 1 100 | Qty. Pricing _| Part No. 
Amber 591 2.0 20 19 150° 425-1813-1-ND 33 15.00} — — | GM1JV35200AE 
1 1608 Size Sunset-Orange Clear 609 2.0 20 15 150° 425-1812-1-ND@ 33 15.00 | 6,000 87.00/M | GM1JS35200AE 
Orange 627 2.0 20 19 150° 425-1811-1-ND 33 15.00} — — | GM1JJ35200AE 
Red 635 2.0 50 12.5 160° 425-1929-1-ND@ 1.20 80.00| — — | GM1HD55200A 
2 1.6x 1.6 Blue/Green/Orange Clear__| 470/528/627 | 3.2/3.2/2.1 20 30/92/100 = 425-1815-1-ND 7.43 337.50 | — — | GM1WA80350A. 
3 5.7x6 Red/Green/Blue Clear | 647/518/468 | 2.0/4.5/4.5 50 300/500/150 i 425-1816-1-ND 5.53 342.55|  — — | GM5WA02200A 
4 5.7x6 Red/Green/Blue Clear | 617/520/469 | 2.3/4.4/4.6 50 1,725 = 425-1818-1-ND® 5.53 343.06 | 800 2390.36 | GM5WA06260A 
5A 7x6 Red/Green/Blue Clear = 2.2/4.2/4.2 50 3,000 _ 425-1919-1-ND® 5.98 370.88 | 800 2584.22 | GM5WA06270A. 
5B 7x6 White Clear 465 3.4 50 4,000 150° 425-2667-1-ND@ 6.13 315.00| 800 1820.00 | GM5BW01300A 
Yellow-Green 570 2.1 50 19 160° 425-1920-1-ND® 28 17.50 | 4,000 101.50/M | LT1E40A’ 
Green 555 21 50 5 160° 425-1921-1-ND@ 28 17.50 | 4,000 101.50/M | LT1K40A 
6 2012 Size Yellow Milky 585 2.0 50 10.8 160° 425-1922-1-ND® 32 20.00 | 4,000 116.00/M | LT1H40A 
Red Diffusion 635 2.0 50 11.9 160° 425-1923-1-ND@ 32 20.00 | 4,000 116.00/M | LT1D40A 
Red 647 21 50 78.7 170° 425-1926-1-ND® 80 50.00| 4,000 | 290.00/M | LT1ZR40A 
Amber 591 2.1 50 92.7 170° 425-1927-1-ND@ -80 50.00| 4,000 | 290.00/M | LT1ZV40A 
7 1616 Size Yellow-Green/Yellow | Milky 565/585 2.1/2.0 50 19/8.3 130° 425-1924-1-ND® 44 27.50 | 4,000 159.50/M | LT1EH67A 
Yellow-Green/Red_| Diffusion 565/635 2.1/2.0 50 19/8.8 130° 425-1925-1-ND@ 48 30.00 | 4,000 174.00/M | LT1ED67A 
8 5x5 White Clear 465 3.4 35 10,000 70° 425-2651-1-ND® 6.69 343.80 | 800 1986.40 | GM5BW05340A 
9A 32x28 White Clear 465 3.4 20 1,400 = 425-2652-1-ND@ 1.75 90.00} 2,000 | 650.00/M | GMS5BW96320A 
9B 7 i 0.314 3.2 30 2,200 110° 425-2693-1-ND@§ 2.38 122.40 | 2,000 | 884.00/M | GMS5BW96380A 
Vf If Luminous Intensity 
Description Emitted Color Coordinates Typical | Maximum Iv Typical Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. Size (mm) Color xX i? (V) (mA) Lumen Part No. 1 10 100 Part No. 
Tungsten 0.45 0.41 10.2 400 200 425-2694-ND@ 35.00 23.24 18.90 | GWS5BDC15L02 
10 18x18 Normal White 0.35 0.35 10.2 400 280 425-2695-ND® 35.00 23.24 18.90 GWS5BWC15L02 
High Rendering - 6500K 0.31 0.32 10.2 400 190 425-2696-ND® 35.00 23.24 18.90 GW5BNC15L12 
+ For Tape and Reel part number, change 1-ND to2-ND  §Bulk +Chromaticity Coordinates © RoHS Compliant 
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Cathode 
Cathode 
Power TOPLED® 
TOPLED® Power TOPLED® wi/Lens 4 TOPLED® RG 
Wave | Forward | Forward Typ. med View 
Emitted Lens Peak | Voltage | Current @ Current Angle | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ | Osram 
Fig. Color Color (nm) | (V) (Typ.) (mA) (mA) (°) Part No. il 10 100 Qty. Pricing Part No. 
1 Amber Clear 624 2.2 400 6,000 @ 400 120 475-1000-1-ND 3.48 29.00 232.00 | 800 1392.00 | LA W57B-FYGY-24 
Yellow Clear 594 2.2 400 6,000 @ 400 120 475-1001-1-ND 3.59 29.93 239.40 | 800 1436.80_| LY W57B-FYGY-26 
Orange Clear 606 2.0 30 210 @ 20 120 475-1003-1-ND 23 1.95 15.60 | 2,000 117.00/M | LO T676-R2S2-24 
2 Orange Clear 606 1.8 20 100 @ 10 120 475-1065-1-ND 7 1.45 11.56 ml — | LO T67K-L1M2-24 
Blue Clear 465 3.6 20 98 @ 20 120 475-1007-1-ND 1.29 10.73 85.80 | 2,000 644.00/M_| LB T67C-P2R1-35 
7 Orange Clear 606 2.0 30 196 @ 20 120 475-1041-1-ND 28 2.35 18.80 _ — | LO A676-R1S2-24 
Blue Clear 465 3.6 20 98 @ 20 120 475-1045-1-ND 1.29 10.74 85.92 = — | LB A67C-P2R1-35 
8 Amber Clear 615 2.0 30 196 @ 20 120 475-1048-1-ND 27 2.23 17.80 _ — | LA Y876-R1S2-1 
Yellow Clear 587 2.0 30 196 @ 20 120 475-1051-1-ND 28 2.33 18.66 = — | LY Y876-R1S2-26 
oA Green Diffused 570 2.2 20 20 @ 20 160 475-1056-1-ND .20 1.63 13.00 | 5,000 98.00/M | LG L890-L1M2-1 
Orange Diffused 606 1.8 15 50 @ 10 160 475-1057-1-ND 21 1.73 13.80 | 5,000 104.00/M_| LO L89K-J2L1-24 
RoHS Compliant 
1 Amber Clear 624 2.2 400 6,000 @ 400 120 475-1129-1-ND 2.44 20.37 162.95 | 800 977.60 | LA W57B-FYGY-24-2 
Yellow Clear 594 2.2 400 6,000 @ 400 120 475-1183-1-ND 15 6.25 50.00 | 800 300.00 | LY W57B-FYGY-26-2 
Yellow Clear 586 2.0 30 11.3 @10 120 475-2561-1-ND NEW! 18 1.51 12.05 | 2,000 90.00/M | LY T670-J1L2-26-0-10-R18-Z 
Yellow Clear 591 1.8 20 14@2 120 475-2562-1-ND NEW! 14 1.17 9.35 | 2,000 70.00/M | LY T67K-J2M1-26-0-2-R18-Z 
Yellow Clear 591 2.0 30 223 @ 20 120 475-2563-1-ND NEW! 18 1.48 11.81 | 2,000 89.00/M | LY T686-Q2T1-26-0-20-R18-Z 
Amber Clear 615 2.0 30 280 @ 20 120 475-1130-1-ND 19 1.60 12.79 | 2,000 96.00/M | LA T676-R1S2-1-Z 
Amber Clear 622 2.0 30 223 @ 20 120 475-1373-1-ND NEW! 18 1.48 11.81 | 2,000 89.00/M_| LA 1676-Q2T1-1-0-20-R18-Z 
Amber Clear 617 21 50 900 @ 30 120 475-1176-1-ND 31 2.55 20.42 | 2,000 153.00/M | LA T68B-T2V1-24-2 
Orange Clear 610 1.8 20 17.6 @2 120 475-2490-1-ND NEW! 14 1.17 9.35 | 2,000 70.00/M | LO T67K-K1M2-24-0-2-R18-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 11.3 @10 120 475-2489-1-ND NEW! 18 1.51 12.06 | 2,000 90.00/M | LO T670-J1L2-24-0-10-R18-Z 
Orange Clear 606 2.0 30 355 @ 20 120 475-1131-1-ND 18 1.48 11.80 | 2,000 89.00/M | LO T676-Q2T1-24-Z 
Orange Clear 606 1.8 20 28@2 120 475-1178-1-ND 18 1.48 11.81 | 2,000 89.00/M_| LO T67K-L1M2-24-Z 
Super-Red Clear 645 21 50 370 @ 30 120 475-2515-1-ND NEW! 31 2.55 20.42 | 2,000 153.00/M | LS T67B-S1U1-1-0-30-R18-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 140 @ 20 120 475-2514-1-ND NEW! 18 1.48 11.80 | 2,000 89.00/M | LS T676-P2S1-1-0-20-R18-Z 
Super-Red Clear 643 1.8 20 11.3@2 120 475-2516-1-ND NEW! 14 1.17 9.35 | 2,000 70.00/M | LS T67K-J1L2-1 
Super-Red Clear 635 2.0 30 11.3@10 120 475-2513-1-ND NEW! 16 1.35 10.82 | 2,000 81.00/M | LS T670-J1L2-1-0-10-R18-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 180 @ 20 120 475-1133-1-ND 19 1.60 12.80 | 2,000 96.00/M_| LS T676-Q1R2-1-Z 
9 Super-Red Clear 630 1.8 20 11.2@2 120 475-1180-1-ND 7 1.38 11.00 | 2,000 83.00/M | LS T67K-J1K2-1-Z 
Blue Clear 466 3.41 20 35 @ 10 120 475-1387-1-ND NEW! 96 8.00 63.96 | 2,000 480.00/M | LB T673-L2P1-35-0-10-R18-Z 
Blue Clear 428 3.50 20 11.8@10 120 475-1388-1-ND NEW! 58 4.83 38.62 | 2,000 290.00/M | LB T676-J2L2-1-0-10-R18-Z 
Blue Clear 465 3.6 20 140 @ 20 120 475-1389-1-ND NEW! 1.08 9.04 72.32 | 2,000 542.00/M | LB T67C-P2S1-35-0-20-R18-Z 
Blue Clear 470 3.6 20 140 @ 20 120 475-1135-1-ND 1.19 9.90 79.22 | 2,000 594.00/M_| LB T67C-P2R1-35-Z 
Green Clear 572 2.0 30 22 @10 120 475-1411-1-ND NEW! -19 1.57 12.54 | 2,000 94.00/M | LG T671-K2N1-1-0-10-R18-Z 
Green Clear 572 2.0 30 79 @ 20 120 475-1412-1-ND NEW! 25 2.06 16.48 | 3,000 124.00/M | LG T676-P1Q2-24-0-20-R18-Z 
True Green Clear 529 3.0 20 130 @ 10 120 475-2530-1-ND NEW! 1.00 8.30 66.42 | 2,000 498.00/M | LT T673-N2S1-35-0-10-R18-Z 
True Green Clear 523 3.5 20 562 @ 20 120 475-2531-1-ND NEW! 1.16 9.63 77.00 | 2,000 578.00/M | LT T67C-S2V1-35-0-20-R18-Z 
True Green Clear 528 3.5 20 560 @ 20 120 475-1136-1-ND 1.19 9.90 79.22 | 2,000 594.00/M_| LT T67C-S2U1-35-Z 
Verde Green Clear 503 3.5 20 445 @ 20 120 475-2535-1-ND NEW! 1.12 9.35 74.78 | 2,000 561.00/M | LV T67C-S1U2-35-0-20-R18-Z 
Verde Green Clear 505 3.5 20 450 @ 20 120 475-1137-1-ND 1.18 9.87 78.96 | 2,000 592.00/M | LV T67C-S1T2-35-Z 
Verde Green Clear 505 3.5 20 710 @ 20 120 475-1250-1-ND 1.22 10.18 81.42 | 2,000 611.00/M | LV T67C-T1U2-35-Z 
Pure Green Clear 557 2.0 30 47@10 120 475-2500-1-ND NEW! 19 1.60 12.80 | 2,000 96.00/M | LP T670-G2J2-1-0-10-R18-Z 
Pure Green Clear 562 1.8 20 1.75 @2 120 475-2501-1-ND NEW! 16 1.32 10.58 | 2,000 79.00/M_| LP T67K-E1G2-25-0-2-R18-Z 
Pure Green Clear 560 1.8 20 2.8@2 120 475-1179-1-ND 18 1.48 11.80 | 2,000 89.00/M | LP T67K-F1G2-25-2 
Pure Green Clear 560 2.0 30 28 @ 20 120 475-1132-1-ND 25 2.06 16.48 | 2,000 124.00/M | LP T676-L1M2-25-Z 
Yellow Clear 587 1.8 20 22.4@2 120 475-1181-1-ND 18 1.48 11.81 | 2,000 89.00/M_| LY T67K-K2M1-26-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 11.3 @10 120 
Green Clear 572 20 30 176@10 120 475-2492-1-ND NEW! 32 271 21.64 | 2,000 162.00/M | LOG T671-JL-1-0+KM-1-0-10-R18-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 11.3 @10 120 
Pure Green Clear 557 20 30 45 @10 420 475-2494-1-ND NEW! 32 271 21.64 | 2,000 162.00/M | LOP T670-JL-1-0+GJ-1-0-10-R18-Z 
Super-Red Clear 635 2.0 30 11.3 @10 120 oe Seem re he 
Green Clear 572 20 30 113@10 420 475-2521-1-ND NEW! 32 271 21.64 | 2,000 162.00/M | LSG T670-JL-1-0+JL-1-0-10-R18-Z 
Super-Red Clear 635 2.0 30 7@10 120 
Pure Green Clear 557 20 30 45@10 420 475-2524-1-ND NEW! 32 271 21.64 | 2,000 162.00/M | LSP T670-HK-1-0+GJ-1-0-10-R18-Z 
Yellow Clear 586 2.0 30 11.3 @10 120 
Green Clear 572 20 30 113@10 120 475-2567-1-ND NEW! 32 271 21.65 | 2,000 162.00/M | LYG T670-JL-1-0+JL-1-0-10-R18-Z 
Amber Diffused 628 2.0 50 315 @ 20 120 
Green Diffused 617 3.5 20 590 @ 20 120 475-1376-1-ND NEW! 1.59 13.28 106.20 | 2,000 797.00/M | LATBT66B-ST-1+TU-35+QR-35-20-R18-ZB 
Blue Diffused 465 3.6 20 175.5 @ 20 120 
Amber Diffused 622 2.0 30 196 @ 20 120 
Green Diffused 617 3.5 20 540 @ 20 120 475-1377-1-ND NEW! 1.31 10.95 87.60 | 2,000 657.00/M | LATBT66C-RS-1+ST7-35+P7Q7-35-20-R18-ZB 
Blue Diffused 465 3.6 20 168 @ 20 120 
Red Clear 622 2.0 30 180 @ 20 120 
3 Green Clear 523 3.2 20 280 @ 20 120 475-1236-1-ND 1.29 10.73 85.80 | 2,000 643.50/M | LATBT686-QR+RS+KL-Z 
Blue Clear 428 3.8 20 18 @ 20 120 
Amber Clear 624 2.2 70 878 @ 50 120 475-1370-1-ND NEW! 33 2.77 22.14 | 2,000 166.00/M | LA E67B-T2AA-24-1-50-R18-Z 
Amber Clear 624 2.15 70 _ 30 475-1280-1-ND 57 4.74 37.90 | 2,000 284.00/M | LA E63F-EAFA-24-1-50-R33-Z 
Amber Clear 617 2.2 70 1,400 @ 50 120 475-1139-1-ND 39 3.23 25.83 | 2,000 194.00/M | LA E67B-U2AA-24-1-Z 
Amber Clear 617 2.15 70 2,675 @ 50 120 475-1300-1-ND AB 4.00 32.00 | 2,000 240.00/M | LA E6SF-BACA-24-1-ZI 
Super-Red Clear 645 2.2 70 562 @ 50 120 475-2505-1-ND NEW! 37 3.08 24.60_| 2,000 185.00/M_| LS E67B-S2V1-1-1-50-R18-Z 
Super-Red Clear 633 2.15 70 1,570 @ 50 120 475-1322-1-ND 48 4.00 32.00 | 2,000 240.00/M | LS E6SF-V2BA-1-1-Z 
Super-Red Clear 633 2.2 70 900 @ 50 120 475-1185-1-ND AL 3.38 27.06 | 2,000 203.00/M | LS E67B-T2V1-1-1-Z 
Red Clear 625 2.15 70 1,350 @ 50 120 475-1314-1-ND 48 4.00 32.00 | 2,000 240.00/M | LR E6SF-V2AB-1-1-Z 
Orange Clear 606 2.2 70 1,400 @ 50 120 475-1184-1-ND 37 3.11 24.84 | 2,000 186.00/M | LO E67B-U2AA-24-1-Z 
Orange Clear 606 2.15 70 2,950 @ 50 120 475-1313-1-ND 50 4.20 33.60 _- — | LO E6SF-ABCB-24-1-ZI 
Yellow Clear 594 2.2 70 878 @ 50 120 475-2550-1-ND NEW! 235 2.90 23.20 | 2,000 174.00/M | LY E67B-T2AA-26-1-50-R18-Z 
Yellow Clear 587 2.2 70 1,400 @ 50 120 475-1186-1-ND 39 3.26 26.08 | 2,000 196.00/M | LY E67B-U2AA-26-1-Z 
Yellow Clear 590 2.15 70 1,680 @ 50 120 475-1336-1-ND 50 4.20 33.60 | 2,000 252.00/M | LY E6SF-AABA-46-1-Z1 
True Green Clear 520 3.8 30 1,120 @ 30 120 475-1279-1-ND 82 6.80 54.40 | 2,000 408.00/M | LT E67C-T1V2-35-0-30-R18-Z 
True Green Clear 525 3.4 50 1,350 @ 30 120 475-1323-1-ND 93 15 62.00 | 2,000 465.00/M_| LT E6SG-V2AB-36-1-Z 
Verde Green Clear 503 3.8 30 710 @ 30 120 475-1142-1-ND 1.39 11.56 92.50 _ — | LV E67C-T1U2-35-2 
Blue Clear 464 3.4 50 392 @ 30 120 475-1304-1-ND 93 8 62.00 | 2,000 465.00/M | LB E6SG-S2U1-35-Z 
§ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. $ Bulk * Tray A Reverse Mount 0 4 Chip 46 Chip (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OSRAM LEDs (cont) Digi@Reel’ 


Opto Semiconductors 2 2 : 
Dimensions in mm 


Fig. 6 — SMD Fig. 7 — SMD Fig. 8 — SMD Fig. 9 — SMD 0603 


Fig. 10 — SMD 


0.8. 
-+|l- 0.25 A. a 
To oun area TI }+ 0.125 7 ? Heat sink 
BI Protection 
: F * .3-| athode Diode 
0.8 
Light emitting area qat 
1.0-4 Cathodé |=: 
1.5x 1.0 canes eye 
Mini TOPLED® and Micro SIDELED® and Golden DRAGON® LED and 
Hyper Mini TOPLED® SIDELED® Hyper SIDELED® SmartLED® 5 Platinum DRAGON® LED 
Wave | Forward | Forward Typ. med View 
Emitted Lens Peak | Voltage | Current @ Current Angle | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ Osram 
Fig. Color Color (nm) _| (V) (Typ.) | (mA) (mA) (°) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
Blue Clear 464 3.9 30 176 @ 30 120 475-1382-1-ND NEW! JT 6.43 51.40 | 2,000 386.00/M_| LB E67C-Q1S2-35-0-30-R18-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 98 @ 20 120 
Green Clear 572 20 30 628 @20 120 475-2522-1-ND NEW! 32 271 21.64 | 2,000 162.00/M | LSG T676-P7Q7-1-0+N7P7-24-0-20-R18-ZB 
Super-Red Clear 645 2.0 50 196 @ 30 120 
3 Yellow Clear 504 20 50 445 @ 30 120 475-2525-1-ND NEW! 37 3.11 24.88 | 2,000 187.00/M | LSY T675-R1S2-1-0+S1U2-35-0-30-R18-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 98 @ 20 120 
Yellow Clear 591 20 30 157 @ 20 420 475-2526-1-ND NEW! 32 271 21.64 | 2,000 162.00/M | LSY T676-P2R1-1-0+02S1-1-0-20-R18-Z 
Super-Red Clear 645 21 50 295 @ 30 120 
Yellow Clear 594 04 50 467 @ 30 120 475-2527-1-ND NEW! 43 3.55 28.43 | 2,000 213.00/M | LSY T67B-R2T2-1-0+S2U2-26-0-30-R18-Z 
Amber Clear 624 2.2 70 2,335 @ 50 60 475-1369-1-ND NEW! 42 3.54 28.29 | 2,000 212.00/M | LA E65B-AACA-24-1-50-R33-Z 
Amber Clear 617 2.3 70 2,240 @ 50 120 475-1197-1-ND AT 3.88 31.00 | 2,000 233.00/M | LA E67F-AABA-24-1-Z 
Amber Clear 617 2.3 70 5,600 @ 50 60 475-1174-1-ND 51 4.25 34.00 | 2,000 255.00/M | LA E65F-CADA-24-1-Z 
Amber Clear 617 2.15 70 6,275 @ 50 60 475-1299-1-ND AB 4.00 32.00 | 2,000 240.00/M | LA E65F-CBEA-24-1-Z 
Super-Red Clear 633 2.15 70 3,920 @ 50 60 475-1321-1-ND 53 4.45 35.60 | 2,000 267.00/M_| LS E65F-BBDA-1-Z 
Super-Red Clear 633 2.2 70 2,800 @ 50 60 475-1265-1-ND 42 3.54 28.30 | 2,000 212.00/M | LS E65B-V1BB-1-1-50-R33-Z 
4A True Green Clear 525 3.8 30 4,500 @ 30 20 475-1143-1-ND 99 8.25 66.00 | 2,000 495.00/M | LT E63C-BACB-35-L-Z 
Verde Green Clear 501 3.8 30 2,035 @ 30 20 475-2534-1-ND NEW! 98 8.13 65.00 | 2,000 488.00/M | LV E63C-ABDA-35-0-30-R33-Z 
Verde Green Clear 503 3.8 30 3,550 @ 30 20 475-1144-1-ND 99 8.25 66.00 | 2,000 495.00/M | LV E63C-ABCA-35-L-Z 
Yellow Clear 594 2.2 70 2,335 @ 50 60 475-2549-1-ND NEW! 42 3.54 28.30 | 2,000 212.00/M_| LY E65B-AACA-26-1-50-R33-Z 
Yellow Clear 587 2.2 70 2,800 @ 50 60 475-1189-1-ND 44 3.69 29.52 | 2,000 221.00/M | LY E65B-AABB-26-1-Z 
Yellow Clear 590 2.15 70 4,200 @ 50 60 475-1335-1-ND 58 4.81 38.50 | 2,000 289.00/M | LY E65F-CADA-46-1-Z 
Blue Clear 464 3.9 30 435 @ 30 20 475-1381-1-ND NEW! 95 7.88 63.00 | 2,000 473.00/M_| LB E63C-T2\V/2-35-0-30-R33-Z 
Amber Clear 617 2.2 70 4,700 @ 50 30 475-1190-1-ND A4 3.69 29.52 | 2,000 221.00/M | LA E63B-CBEA-24-1-Z 
Amber Clear 617 2.15 70 12,700 @ 50 30 475-1298-1-ND 60 4.99 39.90 | 2,000 299.00/M | LA E63F-EBGA-24-1-Z 
4B Super-Red Clear 633 2.15 70 7,950 @ 50 30 475-1320-1-ND 57 4.75 38.00 | 2,000 285.00/M | LS E63F-DBFA-1-Z 
Super-Red Clear 633 2.2 70 2,525 @ 50 30 475-1191-1-ND 46 3.85 30.76 | 2,000 231.00/M | LS E63B-BBCB-1-1-Z 
Yellow Clear 587 2:2: 70 4,700 @ 50 30 475-1192-1-ND A6 3.81 30.50 | 2,000 229.00/M | LY E63B-CBEA-26-1-Z 
Yellow Clear 590 2.15 70 8,650 @ 50 30 475-1334-1-ND 56 4.63 37.00 | 2,000 278.00/M_| LY E63F-EAFA-46-1-Z 
Amber Clear 622 2.0 30 223 @ 20 120 475-1374-1-ND NEW! 23 1.91 15.25 | 2,000 114.00/M | LA T776-Q2T1-1-0-20-R18-Z 
Amber Clear 615 2.0 30 280 @ 20 120 475-1145-1-ND 25 2.06 16.48 | 2,000 124.00/M | LA T776-R1S2-1-Z 
Blue Clear 466 3.41 20 55 @ 20 120 475-1390-1-ND NEW! 1.01 8.46 67.66 | 2,000 507.00/M | LB 1773-L2P1-35-0-10-R18-Z 
Blue Clear 428 3.50 20 11.8 @10 120 475-1391-1-ND NEW! 63 5.26 42.06 | 2,000 315.00/M | LB 1776-J2L2-1-0-10-R18-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 11.3 @10 120 475-2491-1-ND NEW! 20 1.66 13.28 | 2,000 100.00/M_| LO T770-J1L2-24-0-10-R18-Z 
5 Pure Green Clear 560 24 30 28 @ 20 120 475-1147-1-ND 28 2.34 18.70 | 2,000 140.00/M | LP T776-L1M2-25-Z 
Green Clear 572 2.0 30 17@10 120 475-1413-1-ND NEW! 22 1.82 14.52 | 2,000 109.00/M | LG T770-K1M2-1-0-10-R18-Z 
Super-Red Clear 633 2.0 30 180 @ 20 120 475-1148-1-ND 21 1.75. 14.02 | 2,000 105.00/M | LS T776-Q1R2-1-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 140 @ 20 120 475-2517-1-ND NEW! 19 1.60 12.80 | 2,000 96.00/M | LS T776-P2S1-1-0-20-R18-Z 
Super-Red Clear 643 1.8 20 11.3@2 120 475-2518-1-ND NEW! 16 1.32 10.58 | 2,000 79.00/M_| LS T77K-J1L2-1-0-2-R18-Z 
Yellow Clear 587 2.0 30 280 @ 20 120 475-1149-1-ND 23 1.91 15.25 | 2,000 101.00/M | LY T776-R1S2-26-2 
Yellow Clear 591 2.0 30 223 @ 20 120 475-2564-1-ND NEW! 21 1.75 14.02 | 2,000 105.00/M_| LY T776-Q2T1-26-0-20-R18-Z 
Amber Clear 622 2.0 30 223 @ 20 120 475-1371-1-ND NEW! 18 1.48 11.81 | 3,000 89.00/M | LA M676-Q2T1-1-0-20-R18-Z 
Amber Clear 624 21 50 628 @ 30 120 475-1372-1-ND NEW! 34 2.86 22.88 | 3,000 172.00/M | LA M67B-T2V1-1-0-30-R18-Z 
Amber Clear 615 2.0 30 224 @ 20 120 475-1150-1-ND 19 1.60 12.79 | 3,000 96.00/M | LA M676-Q2S1-1-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 8.8@10 120 475-2483-1-ND NEW! 18 1.47 11.78 | 3,000 88.00/M | LO M670-H2L1-24-0-10-R18-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 223 @ 20 120 475-2484-1-ND NEW! 19 1.60 12.80 | 3,000 96.00/M_| LO M676-Q2T1-24-0-20-R18-Z 
Orange Clear 610 1.8 20 14@2 120 475-2485-1-ND NEW! 14 1.17 9.35 | 3,000 70.00/M | LO M67K-J2M1-24-0-2-R18-Z 
Orange Clear 606 2.0 30 224 @ 20 120 475-1152-1-ND 21 1.75 14.02 | 3,000 105.00/M | LO M676-Q2S1-24-Z 
Super-Red Clear 635 2.0 30 8.8@10 120 475-2508-1-ND NEW! 19 1.60 12.79 | 3,000 96.00/M | LS M670-H2L1-1-0-10-R18-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 140 @ 20 120 475-2509-1-ND NEW! 19 1.60 12.80 | 3,000 96.00/M | LS M676-P2S1-1-0-20-R18-Z 
Super-Red Clear 630 1.8 20 8.8 @2 120 475-2510-1-ND NEW! 15 1.23 9.84 | 3,000 74.00/M_| LS M67K-H2L1-1-0-2-R18-Z 
Super-Red Clear 633 2.0 30 140 @ 20 120 475-1153-1-ND 21 1.75 14.02 | 3,000 105.00/M | LS M676-P2R1-1-Z 
Yellow Clear 591 2.0 30 223 @ 20 120 475-2554-1-ND NEW! 19 1.60 12.80 | 3,000 96.00/M | LY M676-Q2T1-26-0-20-R18-Z 
6 Yellow Clear 591 1.8 20 11.3@2 120 475-2555-1-ND NEW! 15 1.23 9.84 | 3,000 74.00/M | LY M67K-J1L2-26-0-2-R18-Z 
Yellow Clear 587 2.0 30 224 @ 20 120 475-1154-1-ND 21 1.75 14.02 | 3,000 105.00/M | LY M676-02S1-26-Z 
Blue Clear 471 3.2 20 28 @ 10 120 475-1155-1-ND 1.03 8.61 68.88 | 3,000 517.00/M_| LB M673-L1M2-35-Z 
Blue Clear 428 3.5 20 11.3 @10 120 475-1386-1-ND NEW! 63 5.26 42.06 | 3,000 315.00/M | LB M676-J1L2-1-0-10-R18-Z 
Blue Clear 466 3.1 20 28 @ 10 120 475-1385-1-ND NEW! 1.00 8.30 66.42 | 3,000 498.00/M | LB M673-L1N2-35-0-10-R18-Z 
Green Clear 570 24 30 90 @ 20 120 475-1151-1-ND 26 2.18 17.46 | 3,000 131.00/M | LG M676-N2Q1-24-2 
Green Clear 572 2.0 30 14@10 120 475-1405-1-ND NEW! 16 1.33 10.64 | 3,000 80.00/M | LG M670-J2M1-1-0-10-R18-Z 
Green Clear 572 1.8 20 45 @2 120 475-1406-1-ND NEW! 16 1.32 10.58 | 3,000 79.00/M_| LG M67K-G1J2-24-0-2-R18-Z 
True Green Clear 529 3.0 20 180 @ 10 120 475-1156-1-ND 1.03 8.61 68.88 | 3,000 517.00/M | LT M673-N1R2-35-Z 
Pure Green Clear 557 2.0 30 3.7 @10 120 475-2496-1-ND NEW! 21 1.75 14.02 | 3,000 105.00/M | LP M670-G1J1-1-0-10-R18-Z 
Pure Green Clear 562 2.0 40 39.2 @ 30 120 475-2497-1-ND NEW! 40 3.32 26.56 | 3,000 199.00/M | LP M675-M2P1-25-0-30-R18-Z 
Pure Green Clear 562 2.0 30 15.7 @ 20 120 475-2498-1-ND NEW! 30 2.49 19.92 | 3,000 149.00/M | LP M676-K2M1-25-0-20-R18-Z 
Pure Green Clear 562 1.8 20 14@2 120 475-2499-1-ND NEW! 18 1.48 11.80 | 3,000 89.00/M_| LP M67K-D2G1-25-0-2-R18-Z 
Amber Clear 615 2.0 30 280 @ 20 120 475-1158-1-ND 21 75 14.02 | 2,000 105.00/M | LA A676-R1S2-1-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 223 @ 20 120 475-1418-1-ND NEW! 19 1.60 12.80 | 2,000 96.00/M | LO A676-Q2T1-24-0-20-R33-Z 
Orange Clear 610 2:41 40 628 @ 30 120 475-2479-1-ND NEW! 34 2.83 22.63 | 2,000 170.00/M | LO A67B-T2V1-24-0-30-R33-Z 
Orange Clear 606 2.0 30 280 @ 20 120 475-1159-1-ND 21 1.75: 14.02 | 2,000 105.00/M | LO A676-R1S2-24-Z 
Super-Red Clear 645 2.1 40 392 @ 30 120 475-2503-1-ND NEW! 234 2.83 22.64 | 2,000 170.00/M_| LS A67B-S2U1-1-0-30-R33-Z 
Super-Red Clear 643 1.8 20 11.3@2 120 475-2504-1-ND NEW! 19 1.60 12.79 | 2,000 96.00/M | LS A67K-J1L2-1-0-2-R33-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 224 @ 20 120 475-1277-1-ND 21 1.75 14.02 | 2,000 105.00/M | LS A676-P2S1-1-0-20-R33-Z 
Blue Clear 466 3.41 20 35 @ 10 120 475-1379-1-ND NEW! 1.00 8.30 66.42 | 2,000 498.00/M | LB A673-L2P1-35-0-10-R33-Z 
Blue Clear 428 3.50 20 11.8@10 120 475-1380-1-ND NEW! 61 5.10 40.84 | 2,000 306.00/M | LB A676-J2L2-1-0-10-R33-Z 
Blue Clear 470 3.6 20 140 @ 20 120 475-1163-1-ND 1.15 9.62 77.00 | 2,000 577.00/M_| LB A67C-P2R1-35-Z 
ifs Pure Green Clear 562 1.8 20 1.75 @2 120 475-2495-1-ND NEW! 18 1.48 11.80 | 2,000 89.00/M | LP A67K-E1G2-25-0-2-R33-Z 
Pure Green Clear 560 2.0 40 71 @30 120 475-1175-1-ND 39 3.23 25.84 | 2,000 194.00/M | LP A675-N1P2-25-Z 
Pure Green Clear 560 1.8 20 18@2 120 475-1248-1-ND 18 1.54 12.30 | 2,000 92.00/M | LP A67K-E1F2-25-Z 
Pure Green Clear 560 24 30 28 @ 20 120 475-1160-1-ND 30 2.49 19.92 | 2,000 149.00/M | LP A676-L1M2-25-Z 
Green Clear 572 2.0 30 79 @ 20 120 475-1403-1-ND NEW! 28 2.34 18.70 | 2,000 140.00/M_| LG AG76-P102-24-0-20-R33-Z 
True Green Clear 529 3.0 20 130 @ 10 120 475-2528-1-ND NEW! 1.03 8.61 68.88 | 2,000 517.00/M | LT A673-N2S1-35-0-10-R33-Z 
True Green Clear 523 3.5 20 562 @ 20 120 475-2529-1-ND NEW! 1.16 9.63 77.00 | 2,000 578.00/M | LT A67C-S2V1-35-0-20-R33-Z 
True Green Clear 528 3.5 20 560 @ 20 120 475-1164-1-ND 1.19 9.90 79.22 | 2,000 594.00/M | LT A67C-S2U1-35-Z 
Yellow Clear 594 2.0 40 445 @ 30 120 475-2546-1-ND NEW! 39 3.23 25.84 | 2,000 194.00/M | LY A675-S1U2-26-0-30-R33-Z 
Yellow Clear 594 21 40 590 @ 30 120 475-2547-1-ND NEW! .37 3.08 24.60 | 2,000 185.00/M | LY A67B-T1V1-26-0-30-R33-Z 
Yellow Clear 591 1.8 20 14@2 120 475-2548-1-ND NEW! 16 1.32 10.58 | 2,000 79.00/M_| LY A67K-J2M1-26-0-2-R33-Z 
§ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. $ Bulk * Tray A Reverse Mount 4 Chip 46 Chip (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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OSRAM LEDs (cont) Digi Reel’ 


Opto Semiconductors 2 2 ‘ 
Dimensions in mm 


Fig. 11 — P-LCC-6 Fig. 12 — SMD Fig. 13 — P-LCC-6 Fig. 14 — SMD 0805 Fig. 15 — SMD 


Cathode 
Mark 


ll0.125 
PointLED® and Hyper OSTAR® — Projection 
Advanced Power TOPLED® PointLED® MULTILED® Hyper CHIPLED (4 Chip Shown) 
Wave | Forward | Forward Typ. med View 
Emitted Lens Peak | Voltage | Current @ Current Angle | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ Osram 
Fig. Color Color (nm) | (V) (Typ.) (mA) (mA) (°) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
Yellow Clear 587 2.0 30 355 @ 20 120 475-1162-1-ND | 1.75 14.02 | 2,000 105.00/M | LY A676-Q2T1-26-2 
Yellow Clear 587 1.8 20 14.0@2 120 475-1252-1-ND 18 1.48 11.81 | 2,000 89.00/M | LY A67K-J2L1-26-Z 
hs Blue Clear 465 3.6 20 140 @ 20 120 475-1342-1-ND NEW! 1.12 9.35 74.78 | 2,000 561.00/M_| LB A67C-P2S1-35-0-20-R33-Z 
Super-Red Clear 635 2.0 30 17.6 @10 120 ae ee eden anupaas 
Gras Clear 572 20 30 113@10 420 475-2520-1-ND NEW! 33 2.79 22.30 | 2,000 167.00/M | LSG A671-JL-1-0+KM-1-0-10-R33-Z 
Yellow Clear 591 2.0 30 223 @ 20 120 475-2566-1-ND NEW! 21 1.75 14.02 | 3,000 105.00/M | LY Y876-Q2T1-26-0-20-R18-Z 
Super-Red Clear 645 2.0 30 140 @ 20 120 475-2519-1-ND NEW! 7 1.45 11.60 | 3,000 87.00/M | LS Y876-P2S1-1-0-20-R18-Z 
Amber Clear 615 2.0 30 224 @ 20 120 475-1166-1-ND 21 1.75 14.03 = — | LA Y876-02S1-1-Z 
Orange Clear 606 2.0 30 355 @ 20 120 475-1167-1-ND 19 1.60 12.80 | 3,000 96.00/M | LO Y876-R2T1-24-Z 
Orange Clear 610 2.0 30 222 @ 20 120 475-1266-1-ND 7 1.45 11.60 | 3,000 87.00/M_| LO Y876-Q2T1-24-0-20-R18-Z 
8 Blue Clear 465 3.6 20 113 @ 20 120 475-1394-1-ND NEW! 90 7.50 60.00 | 3,000 450.00/M | LB Y87C-P1R2-35-0-20-R18-Z 
Blue Clear 465 3.4 15 28 @ 10 120 475-1395-1-ND NEW! 19 6.60 52.80 | 3,000 396.00/M | LB Y87S-L1N2-35-0-10-R18-Z 
Blue Clear 470 3.8 15 45 @10 120 475-1171-1-ND 82 6.85 54.80 | 3,000 411.00/M | LB Y87S-M1N2-35-Z 
Green Clear 572 2.0 30 14@10 120 475-1414-1-ND NEW! 15 1.23 9.84 | 3,000 74.00/M | LG Y870-J2M1-1-0-10-R18-Z 
Green Clear 570 2.5 30 22.4@10 120 475-1170-1-ND .20 1.66 13.28 | 3,000 100.00/M | LG Y870-K2M1-1-Z 
True Green Clear 523 3.4 16 70@ 10 120 475-2533-1-ND NEW! 87 7.23 57.80 | 3,000 434.00/M_| LT Y87S-N1Q2-35-0-10-R18-Z 
OA Orange Diffused 610 1.8 20 14@2 160 475-1194-1-ND 16 1.33 10.60 | 5,000 80.00/M | LO L29K-J2L1-24 
Yellow Diffused 587 1.8 20 11.20@2 160 475-1196-1-ND 13 1.10 8.80_| 5,000 66.00/M_| LY L29K-H1K2-26 
Blue Diffused 465 2.90 20 39.2 @ 10 155/135 | 475-1383-1-ND NEW! 60 5.00 40.00 | 5,000 300.00/M | LB L293-M2P1-36-1-10-R18-2Z 
Orange Diffused 610 2.0 30 135 @ 20 160 475-2480-1-ND NEW! 14 1.20 9.60 | 5,000 72.00/M | LO L296-P1S1-24-0-20-R18-Z 
9B Orange Diffused 610 1.8 20 8.8 @2 160 475-2481-1-ND NEW! 13 1.10 8.80 | 5,000 66.00/M | LO L29K-H2L1-24-0-2-R18-Z 
Super-Red Diffused 643 1.8 20 45@2 160 475-2506-1-ND NEW! 13 1.10 8.80 | 5,000 66.00/M | LS L29K-G1J2-1-0-2-R18-Z 
Yellow Diffused 591 2.0 30 113 @ 20 160 475-2552-1-ND NEW! 15 1.23 9.80 | 5,000 74.00/M_| LY L296-P1R2-26-0-20-R18-Z 
Red Clear 632 2.2 500 11,500 @ 400 120 475-2502-1-ND NEW! 3.00 25.00 200.00 | 800 1200.00 | LR WSSM-GZHZ-1-0-400-R18-Z 
Red Clear 632 25 1000 24,800 @ 700 120 475-1317-1-ND 3.30 27.50 220.00 | 800 1320.00 | LR W5SN-JYKY-1-Z 
Red Clear 632 2.2 500 15,600 @ 400 120 475-1339-1-ND 3.00 25.00 200.00 | 800 1200.00 | LR W5SM-HYJY-1-Z 
Amber Clear 624 2.2 500 13,300 @ 400 120 475-1375-1-ND NEW! 3.00 25.00 200.00 | 800 1200.00 | LA W5SM-HXJX-24-0-400-R18-Z 
Amber Clear 624 2.2 500 18,300 @ 400 120 475-1235-1-ND 3.30 27.50 220.00 | 800 1320.00_| LA W5SM-HZJZ-24-Z 
Amber Clear 624 25 1000 28,800 @ 700 120 475-1303-1-ND 3.60 30.00 240.00 | 800 1440.00 | LA W5SN-JZKZ-24-2 
Blue Clear 465 3.8 100 3,600 @ 350 120 475-1392-1-ND NEW! 6.60 55.00 440.00 | 800 2640.00 | LB W5SG-EXFY-35-0-350-R18-Z 
Blue Clear 465 3.2 100 4,900 @ 350 120 475-1393-1-ND NEW! 4.95 41.25 330.00 | 800 1980.00 | LB W5SM-EYGX-35-0-350-R18-Z 
10 Blue Clear 465 3.8 500 2,700 @ 350 120 475-1198-1-ND 6.30 52.50 420.00 | 800 2520.00 | LB W5SG-DYEZ-35-Z 
Blue Clear 465 3.6 1000 8,000 @ 700 120 475-1306-1-ND 5.10 42.50 340.00 | 800 2040.00 | LB W5SN-FYHX-35-Z 
True Green Clear 520 3.2 100 17,500 @ 350 120 475-2532-1-ND NEW! 4.95 41.25 330.00 | 800 1980.00 | LT W5SM-HYJZ-36-0-350-R18-Z 
True Green Clear 520 3.8 500 10,000 @ 350 120 475-1126-1-ND 5.80 48.30 386.40 | 800 2318.40 | LT W5SG-GXHY-35-Z 
True Green Clear 520 3.2 500 17,500 @ 350 120 475-1325-1-ND 4.95 41.25 330.00 | 800 1980.00 | LT WSSM-HYJZ-36-2 
True Green Clear 520 3.6 1000 27,500 @ 700 120 475-1326-1-ND 5.10 42.50 340.00 | 800 2040.00 | LT W5SN-JYKZ-36-2 
Verde Green Clear 501 3.8 500 9,000 @ 350 120 475-1199-1-ND 6.30 52.50 420.00 | 800 2520.00 | LV W5SG-GXHX-35-Z 
Yellow Clear 597 2.2 500 12,600 @ 400 120 475-2565-1-ND NEW! 3.30 27.50 220.00 | 800 1320.00 | LY W5SM-GZJX-46-0-400-R18-Z 
Yellow Clear 597 2.5 1000 24,800 @ 700 120 475-1338-1-ND 3.60 30.00 240.00 | 800 1440.00 _| LY W5SN-JYKY-46-Z 
Yellow Clear 594 2.2 200 4,670 @ 140 120 475-2551-1-ND NEW! 1.20 10.00 80.00 | 1,000 600.00 | LY G6SP-BBDB-36-1-140-R18-Z 
Amber Clear 624 21 200 9,000 @ 140 120 475-1247-1-ND 1.20 10.00 80.00 | 1,000 600.00 | LA G6SP-CBEA-24-1-2Z 
1 Red Clear 632 2:1 200 4,950 @ 140 120 475-1315-1-ND 1.20 10.00 80.00 | 1,000 600.00 | LR G6SP-CADB-1-1-Z 
Blue Clear 465 3.6 250 1,850 @ 140 120 475-1305-1-ND 2.55 21.25 170.00 | 1,000 1275.00 | LB G6SP-V2BB-35-1-Z 
True Green Clear 520 3.6 250 7,375 @ 140 120 475-1324-1-ND 2.55 21.25 170.00 | 1,000 1275.00 | LT G6SP-CBEB-25-1-Z 
Green Clear 672 1.8 20 5.6 @2 120 475-1408-1-ND NEW! 13 1.10 8.80 | 3,000 66.00/M | LG P47K-G2K1-24-0-2-R18-Z 
Super-Red Clear 643 1.8 20 7@2 120 475-2511-1-ND NEW! 12 1.03 8.20 | 3,000 62.00/M | LS P47K-H1K2-1-0-2-R18-Z 
rv Super-Red Clear 633 2.0 50 1,400 @ 30 120 475-1249-1-ND 42 3.53 28.20 | 3,000 212.00/M | LS P47F-U1AA-1-1-Z 
Red Clear 625 2.0 50 1,180 @ 30 120 475-1316-1-NDA 42 3.53 28.20 | 3,000 212.00/M | LR P47F-U2AB-1-1-Z 
Amber Clear 617 2.0 50 1,850 @ 30 120 475-1301-1-NDA 42 3.53 28.20 | 3,000 212.00/M | LA P47F-V2BB-24-1-Z 
Yellow Clear 590 2.05 50 1,180 @ 30 120 475-1337-1-NDA 42 3.53 28.20 | 3,000 212.00/M_| LY P47F-U2AB-36-1-Z 
Red Diffused 632 2a 70 590 @ 20 120 
True Green Diffused 523 3.2 50 925 @ 20 120 475-1318-1-ND 1.97 16.43 131.40 | 1,000 986.00 | LRTB G6SG-T1V1-1+U1AA-25+R 
13 Blue Diffused 453 3.2 50 336 @ 20 120 
Red Diffused 632 2.1 70 590 @ 20 120 
True Green Diffused 523 3.2 50 1,055 @ 20 120 475-1319-1-ND 1.97 16.43 131.40 | 1,000 986.00 | LRTB G6TG-TU7+VV7+ST7+IB 
Blue Diffused 465 3.2 50 370 @ 20 120 
Green Diffused 572 2.2 25 26 @ 20 160 475-1410-1-ND NEW! 05 42 3.33 | 4,000 25.00/M | LG R971-KN-1-0-20-R18 
Hyper-Red Diffused 660 1.8 30 15@20 160 475-1415-1-ND NEW! 05 AG 3.66 | 4,000 27.00/M | LH R974-LP-1-0-20-R18 
Orange Diffused 610 2.2 25 10.4 @ 20 160 475-2487-1-ND NEW! 05 Al 3.30 | 4,000 25.00/M | LO R971-HL-1-0-20-R18 
14 Orange Diffused 610 2.0 25 163 @ 20 160 475-2488-1-ND NEW! 07 60 4.76 | 4,000 36.00/M | LO R976-PS-1-0-20-R18 
Yellow Diffused 589 2.2 20 10.4 @ 20 160 475-2559-1-ND NEW! 05 Al 3.30_| 4,000 25.00/M_| LY R971-HL-1-0-20-R18 
Yellow Diffused 591 2.0 25 163 @ 20 160 475-2560-1-ND NEW! 07 60 4.76 | 4,000 36.00/M | LY R976-PS-36-0-20-R18 
Super-Red Diffused 645 2.0 25 180 @ 20 160 475-1278-1-ND 07 60 4.76 | 4,000 36.00/M_| LS R976-NR-1-0-20-R18 
Amber Clear 627 2.9 750 68,000 @ 750 120 475-1281-ND*0 80.00 640.00 5800.00 = — | LE A A2A-HBKB-1 
Amber Clear 627 2.8 1000 155,000 @ 1000 120 475-1282-ND*¥& 108.00 864.00 7830.00 _ — | LEA H3A-KBMA-34 
Blue Clear 460 3.5 700 11,000 @ 500 120 475-1285-ND*0 80.00 640.00 5800.00 = — | LEB A2A-EWJW-23 
True Green Clear 621 3.5 700 56,000 @ 500 120 475-1293-ND*0 80.00 640.00 5800.00 = — | LET A2A-JAKA-35 
Blue Clear 460 4.0 1000 40,000 @ 1000 120 475-1286-ND*¥& 108.00 864.00 7830.00 =- — | LEB H3A-GWJW-23 
True Green Clear 516 4.0 1000 155,000 @ 1000 120 475-1294-ND*¥& 108.00 864.00 7830.00 _- — | LET H3A-KBMA-24 
15 Amber Clear 627 2.8 1000 105,000 @ 1000 120 
Blue Clear 460 40 4000 13.000 @ 1000 420 475-1283-ND*¥& 108.00 864.00 7830.00 _ — | LE AB H3AB-JBLA-1+EWFW-23 
Amber Clear 627 2.9 750 18,000 @ 750 120 
True Green Clear 621 3.5 700 28,000 @ 500 120 475-1284-ND*0 80.00 640.00 5800.00 = — | LE ATB A2A 
Blue Clear 460 3.5 700 3,500 @ 500 120 
Amber _ 627 2.9 750 36,000 @ 500 120 
Blue = 460 35 700 7,000 @ 750 120 475-1398-ND*) NEW! 80.00 640.00 5800.00 = — | LE AB A2A-HMJB-1+DWFW-1 
Amber Diffused 622 2.0 30 315 @ 20 70 475-1366-ND¢ NEW! 12 94 8.56 _ — | LA 3366-R1T2-1-0-20-BULK 
Green Clear 572 2.0 40 41@10 50 475-1399-ND¢ NEW! 09 yal 6.42 _ — | LG 3330-LP-1-0-10-BULK 
18 Green Clear 572 2.0 40 60 @ 10 40 475-1400-ND+ NEW! 07 54 4.93 _- — | LG 3341-KQ-1-0-10-BULK 
Green Diffused 572 2.0 40 15 @10 70 475-1401-ND¢ NEW! 07 56 5.08 _ — | LG 3360-HM-1-0-10-BULK 
Green Diffused 572 1.9 75 3.9@2 60 475-1402-ND¢ NEW! 07 56 5.08 _ — | LG 3369-EJ-1-0-2-BULK 
Orange Diffused 610 1.8 40 15 @ 20 160 475-1416-ND+ NEW! 08 63 6.71 = — | LO 3360-JM-24-0-10-BULK 
19 Green Diffused 572 2.2 25 10 @ 20 160 475-1409-1-ND NEW! 05 Al 3.30 | 4,000 25.00/M | LG Q971-KN-1-0-20-R18 
§ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. $ Bulk * Tray A Reverse Mount 04 Chip 46 Chip (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Fig. 18 — Through-hole NEW! 
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Fig. 20 —SMD NEW! 
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held 1 


(4 Chip Shown) CERAMOS™ CHIPLED CHIPLED 
Wave | Forward | Forward Typ. med View 
Emitted Lens Peak | Voltage | Current @ Current Angle | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ Osram 
Fig Color Color (nm) | (V) (Typ.) (mA) (mA) (°) Part No. il 10 Qty. Pricing Part No. 
Yellow Diffused 589 21 20 6 @20 160 475-2557-1-ND NEW! 05 Al 3.30 | 4,000 25.00/M | LY Q971-H1K1-36-0-20-R18 
19 Super-Red Diffused 645 2.0 25 104 @ 20 160 475-2512-1-ND NEW! 07 60 4.76 | 4,000 36.00/M | LS Q976-NR-1-0-20-R18 
Orange Diffused 610 2.0 25 163 @ 20 160 475-2486-1-ND NEW! 07 60 4.76 | 4,000 36.00/M | LO Q976-PS-25-0-20-R18 
Yellow Diffused 591 2.0 25 163 @ 20 160 475-2558-1-ND NEW! 07 60 4.76 | 4,000 36.00/M_| LY Q976-P1S2-36-0-20-R18 
Green Diffused 572 2.2 25 26 @ 20 160 475-1407-1-ND NEW! 205 A6 3.66 | 3,000 27.00/M | LG N971-KN-1-0-20-R18 
20 Yellow Diffused 589 2.2 20 10.4 @ 20 160 475-2556-1-ND NEW! 05 A6 3.66 | 3,000 27.00/M | LY N971-HL-1-0-20-R18 
Hyper-Red Diffused 660 1.8 30 15 @ 20 160 475-1416-1-ND NEW! 05 A6 3.66 | 3,000 27.00/M_| LH N974-KN-1-0-20-R18 
Orange Clear 610 18 15 11.3@2 120 
it ; Green ; Cleat 572 18 15 43 @ z 120 475-2493-1-ND NEW! 32 271 21.64 | 2,000 162.00/M | LOG T77K-JL-1-0+GJ-1-0-2-R18-Z 
juper-Re lear yl ; 
Green Clear 572 20 30 113@10 420 475-2523-1-ND NEW! .33 2.77 22.14 | 2,000 166.00/M | LSG T770-JL-1-0+JL-1-0-10-R18-Z 
Blue Clear 465 3.6 20 113 @ 20 120 475-1384-1-ND NEW! 1.13 9.38 75.04 | 3,000 563.00/M | LB M47C-P1R2-35-1-20-R18-Z 
Green Clear 572 1.8 20 45@2 120 475-1404-1-ND NEW! 16 1.32 10.58 | 3,000 79.00/M | LG M47K-G1J2-24 R18-Z 
22 Orange Clear 610 1.8 20 14@2 120 475-2482-1-ND NEW! 14 1.17 9.35 | 3,000 70.00/M | LO M47K-J2M1-24-0-2-R18-Z 
Yellow Clear 591 1.8 20 11.3@2 120 475-2553-1-ND NEW! 14 1.17 9.35 | 3,000 70.00/M | LY M47K-J1L2-26-0-2-R18-Z 
Super-Red Clear 643 1.8 20 8.8@2 120 475-2507-1-ND NEW! 14 1.17 9.35 | 3,000 70.00/M_| LS M47K-H2L1-1-0-2-R18-Z 
93 Blue Diffused 471 3.1 20 176 @ 10 40 475-1378-ND} NEW! 61 4.86 44.05 = — | LB 3333-Q1S2-35-0-10-BULK 
Hyper-Red Diffused 660 1.8 40 15 @ 20 160 475-1415-ND+ NEW! 15 AA’ 10.60 = — | LH 3344-Q1T2-1-0-10-BULK 
Amber Clear 624 2.0 40 4,110 @ 20 15 475-1367-ND¢ NEW! 22 1.77 16.05 — — | LA 541B-AWDW-24-0-20-BULK-| 
24 Amber Cear 624 2.0 40 4,355 @ 20 26 475-1368-ND+ NEW! 22 127 16.05 _ — | LA 543B-AWDW-24-0-20-BULK 
Orange Clear 610 2.0 40 4,860 @ 20 26 475-1417-ND¢ NEW! 22 was 16.05 = — | LO 543B-BWDW-24-0-20-BULK 
Amber Clear 623 2.5 2000 5icd @ 1.44 140 475-2580-1-ND NEW! 12.94 107.80 862.40 | 200 1293.60 | LA W5AP-LXMY-24-Z 
Red Clear 634 2.5 2000 45cd @ 1.44 140 475-2581-1-ND NEW! 12.94 107.80 862.40 | 200 1293.60 | LR W5AP-KZMX-1-Z 
Yellow Clear 593 2.5 2000 38cd @ 1.44 140 475-2582-1-ND NEW! 12.94 107.80 862.40 | 200 1293.60 | LY W5AP-KYLZ-36-Z 
26 Blue Clear 465 3.5 2000 16.3cd @ 1.4A 140 475-2583-1-ND NEW! 14.42 120.13 961.00 | 200 1441.60 | LB W5AP-HZKX-23-Z 
Blue Clear 465 3.5 2000 20.1cd @ 1.4A 140 475-2584-1-ND NEW! 14.42 120.13 961.00 | 200 1441.60 | LB W5AP-JYKY-35-Z 
Deep Blue Clear 449 3.5 2000 — 140 475-2585-1-ND NEW! 14.42 120.13 961.00 | 200 1441.60 | LD W5AP-3V8A-35-Z 
True Green Clear 520 3.5 2000 55.4cd @ 1.4A 140 475-2586-1-ND NEW! 12.94 107.80 862.40 | 200 1293.60 | LT WSAP-LYMZ-25-Z 
Color | Forward | Forward Typ. med View 
Emitted Lens Temp. | Voltage | Current @ Current Angle | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ Osram 
Fig. Color Color (K) | (V) (Typ.)) (mA) (mA) (°) Part No. 1 10 100 Qty. Pricing Part No. 
RoHS Compliant 
White Diffused 5600 34 20 135 @10 120 475-2542-1-ND NEW! 111 9.23 73.80 | 2,000 554.00/M | LW T673-P1S1-5K8L-0-10-R18-Z 
2 White Diffused 7300 3.5 20 45 @10 120 475-2543-1-ND NEW! 79 6.58 52.64 | 2,000 395.00/M | LW 1T676-M1P2-25-0-10-R18-Z 
White Diffused 5600 3.6 20 562 @ 20 120 475-2544-1-ND NEW! 1.16 9.63 77.00 | 2,000 578.00/M | LW T67C-S2V1-5K8L-0-20-R18-Z 
White Diffused 5600 3.6 20 392 @ 20 120 475-1138-1-ND 1.22 10.15 81.18 | 2,000 609.00/M_| LW 167C-S2U1-5K8L-Z 
White Diffused 5600 3.9 30 700 @ 30 120 475-1187-1-ND 85 7.05 56.40 | 2,000 423.00/M | LW E67C-T1V2-5K8L-1-Z 
3 White Diffused 5600 3.3 50 1,350 @ 30 120 475-1329-1-ND 93 7.15 62.00 | 2,000 465.00/M | LW E6SG-V2AB-5K8L-Z 
White Diffused 5600 3.9 50 980 @ 30 120 475-2538-1-ND NEW! -90 7.50 60.00 | 2,000 450.00/M_|_LW E6SC-U2AA-5K8L-1-30-R18-Z 
5 White Diffused 5600 3.1 20 135 @ 10 120 475-2545-1-ND NEW! 1.22 10.15 81.18 | 2,000 609.00/M_| LW 1773-P1S1-5K8L-0-10-R18-Z 
White Diffused 5600 3.1 20 108 @ 10 120 475-2539-1-ND NEW! 1.18 9.84 78.72 | 3,000 590.00/M | LW M673-N2R2-5K8L-0-10-R18-Z 
6 White Diffused 5600 3.6 20 315 @ 20 120 475-1157-1-ND 1.29 10.73 85.86 | 3,000 644.00/M | LW M67C-S1T2-5K8L-Z 
White Diffused 5600 3.6 20 445 @ 20 120 475-1341-1-ND NEW! 1.22 10.18 81.42 | 3,000 611.00/M_|_LW M67C-S1U2-5K8L-0-20-R18-Z 
White Diffused 5600 3.4 20 135 @ 10 120 475-2536-1-ND NEW! 1.18 9.84 78.72 | 2,000 590.00/M | LW A673-P1S1-5K8L-0-10-R33-Z 
ve White Diffused 5600 3.6 20 467 @ 20 120 475-2537-1-ND NEW! 1.22 10.18 81.42 | 2,000 611.00/M | LW A67C-S2U2-5K8L-0-20-R33-Z 
White Diffused 5600 3.6 20 392 @ 20 120 475-1165-1-ND 1.29 10.73 85.86 | 2,000 644.00/M_|_LW A67C-S2U1-5K8L-Z 
White Diffused 6200 3.6 20 315 @ 20 120 475-1173-1-ND 1.03 8.55 68.40 | 3,000 513.00/M | LW Y87C-S1T2-3K8L-Z 
8 White Diffused 6200 3.6 20 420 @ 20 120 475-1264-1-ND 1.03 8.55 68.40 | 3,000 513.00/M | LW Y87C-T1U1-3K8L-0-20-R18-Z 
White Diffused 8200 3.2 30 675 @ 20 120 475-1251-1-ND 1.06 8.85 70.80 | 3,000 531.00/M_|_LW Y8SG-U1V1-3K6L-1-Z 
9B White Diffused 6200 3.1 20 98 @ 10 170/130 | 475-1276-1-ND 24 2.00 16.00 | 5,000 120.00/M_| LW L283-P2R1-3K8L-1-10-R18-Z 
White Diffused 5600 3.8 500 10,000 @ 350 120 475-1182-1-ND 6.30 52.50 420.00 800 2520.00 | LW W5SG-GYHY-5K8L-Z 
White Clear 6500 3.2 500 22,000 @ 350 120 475-1327-1-ND 7.26 60.50 484.00 800 2904.00 | LUW WS5SM-JYKY-4P7R-Z 
White Clear 5600 3.2 500 19,000 @ 350 120 475-1331-1-ND 6.00 50.00 400.00 800 2400.00 | LW W5SM-JXJY-5K8L-Z 
White Clear 5600 3.6 1000 27,000 @ 700 120 475-1332-1-ND 8.10 67.50 540.00 800 3240.00 | LW W5SN-JYKZ-5K8L-Z 
White Clear 5600 3.2 1000 18,600 @ 350 170 475-2602-1-ND NEW! 6.77 56.38 451.00 200 676.60 | LW WS5AM-JYKY-5K8L-Z 
White Clear 5600 3.2 1000 17,900 @ 350 170 475-2603-1-ND NEW! 7.95 66.23 529.80 200 794.80 | LW WS5AM-JZKX-6K7L-0-350-R 
White Clear 5600 3.2 1000 21,000 @ 350 170 475-2604-1-ND NEW! 9.50 79.15 633.20 200 949.80 | LW WS5SAM-KXKY-6K7L-Z 
Warm White Diffused 3250 3.8 100 8,000 @ 350 120 475-1396-1-ND NEW! 2.40 20.00 160.00 800 960.00 | LCW W5SG-FZHX-4F6G-0-350-R18-Z 
Warm White Clear 5600 3.2 500 15,000 @ 350 120 475-1263-1-ND 5.10 42.50 340.00 800 2040.00 | LW W5SM-HYJZ-5K8L-0-350-R18-Z 
Warm White Clear 3000 3.2 500 12,500 @ 350 120 475-1307-1-ND 2.85 23.75 190.00 800 1140.00 | LCW WS5SM-GZJX-N3P5-Z 
Warm White Clear 2700 3.2 500 12,500 @ 350 120 475-1308-1-ND 2.85 23.75 190.00 800 1140.00 | LCW W5SM-GZJX-Q3R5-Z 
Warm White Clear 4200 3.2 500 14,500 @ 350 120 475-1309-1-ND 2.85 23.75 190.00 800 1140.00 | LCW W5SM-HXJY-H3K5-Z 
40 Warm White Clear 3000 3.6 1000 20,000 @ 700 120 475-1310-1-ND 3.15 26.25 210.00 800 1260.00 | LCW WSSN-HZKX-N3P5-Z 
Warm White Clear 3000 3.2 1000 12,500 @ 350 170 475-2588-1-ND NEW! 6.77 56.38 451.00 200 676.60 | LCW W5AM-HZJY-4R9T-Z 
Warm White Clear 2700 3.2 1000 13,800 @ 350 170 475-2589-1-ND NEW! 7.95 66.23 529.80 200 794.80 | LCW W5AM-HZJZ-4U9X-Z 
Warm White Clear 3000 3.2 1000 13,200 @ 350 170 475-2590-1-ND NEW! 7.95 66.23 529.80 200 794.80 | LCW W5AM-JXJY-4R9T-Z 
Warm White Clear 3500 3.2 1000 15,900 @ 350 170 475-2591-1-ND NEW! 7.95 66.23 529.80 200 794.80 | LCW WS5AM-JXKX-4090-2 
Warm White Clear 3000 3.2 1000 15,400 @ 350 170 475-2592-1-ND NEW! 9.50 79.15 633.20 200 949.80 | LCW WS5AM-JYJZ-4R9T-Z 
Warm White Clear 4500 3.2 1000 18,600 @ 350 170 475-2594-1-ND NEW! 6.77 56.38 451.00 200 676.60 | LCW WS5AM-JYKY-4J8K-Z 
Warm White Clear 2700 3.6 1000 20,000 @ 700 120 475-1311-1-ND 3.15 26.25 210.00 800 1260.00 | LCW WS5SN-HZKX-Q3R5-Z 
Warm White Clear 4200 3.6 1000 23,000 @ 700 120 475-1312-1-ND 3.15 26.25 210.00 800 1260.00 | LCW W5SN-JXKY-H3K5-Z 
Ultra White Clear 6500 3.2 1000 22,900 @ 350 170 475-2597-1-ND NEW! 7.95 66.23 529.80 200 794.80 | LUW W5AM-KXKZ-4C8E-Z 
Ultra White Clear 6500 3.2 1000 22,900 @ 350 170 475-2598-1-ND NEW! 7.95 66.23 529.80 200 794.80 | LUW W5AM-KXKZ-5F8G-Z 
Ultra White Clear 6500 3.2 1000 22,900 @ 350 170 475-2599-1-ND NEW! 7.95 66.23 529.80 200 794.80 | LUW W5AM-KXKZ-5P7R-Z 
Ultra White Clear 6500 3.2 1000 26,500 @ 350 170 475-2600-1-ND NEW! 9.50 79.15 633.20 200 949.80 | LUW W5AM-KYLX-6P7Q-Z 
Ultra White Clear 6500 3.2 1000 26,500 @ 350 170 475-2601-1-ND NEW! 9.50 79.15 633.20 200 949.80 | LUW WS5AM-KYLX-7P7R-Z 
11 White Diffused 5600 3.6 250 6,275 @ 140 120 475-1330-1-ND 2.54 21.13 169.00 1,000 1268.00 | LW G6SP-CBEA-5K8L-1-Z 
ie: White Diffused 5600 3.2 20 980 @ 20 120 475-1340-1-NDA. 85 7.10 56.80 | 3,000 426.00/M_|_ LW P4SG-U2AA-5K8L-Z 
13 White Diffused 5600 3.4 30 5,600 @ 30 120 475-1261-1-ND 1.68 14.00 112.00 1,000 840.00_| LWWWG6SG-BBCB-5K8L-0-30-R18-Z 
White Diffused 6500 20.8 1000 180,000 @ 700 130 475-1295-ND*¥& 43.00 344.00 3117.50 = — | LE UW E3B-PZQZ-4C8F 
White Clear 5600 14.0 1000 80,000 @ 700 120 475-1296-ND*0 24.30 194.40 1761.75 _ — | LEWE2A-LZNY-6K8L 
16 White Clear 5600 20.8 1000 122,000 @ 700 120 475-1297-ND*¥& 31.05 248.40 2251.13 _ — | LEWE8A-MZPX-6K8L 
Warm White Clear 2700 14.0 1000 46,000 @ 700 120 475-1287-ND*0 12.00 96.00 870.00 = — | LE CW E2A-KZMX-Q3R5 
Warm White Clear 3000 14.0 1000 46,000 @ 700 120 475-1288-ND*0 12.00 96.00 870.00 _ — | LE CW E2A-LXMY-N3P5 
Warm White Clear 4200 14.0 1000 46,000 @ 700 120 475-1289-ND*0 24.30 194.40 1761.75 = —_|_LE CW E2A-LYMZ-H3K5 
§ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. $ Bulk * Tray A Reverse Mount 04 Chip A 6 Chip (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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OSRAM LEDs (cont) 


Opto Semiconductors 


Fig. 21 SMD NEW! 
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Fig. 22 —SMD NEW! 


Fig. 23 — Through-Hole NEW! 


Fig. 24 — Through-Hole NEW! 
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Fig. 25 SMD NEW! 
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Dimensions in mm 


Fig. 26 —SMD NEW! 


+ 28.0—+! 5.9 
Multi TOPLED® RG TOPLED Santana® Hyper 3mm Hyper 5mm Hyper CHIPLED Diamond DRAGON® 
Color | Forward | Forward Typ. med View 
Emitted Lens Temp. | Voltage | Current @ Current Angle | Digi-Key Cut Tape Pricing Tape and Reel§ Osram 

Fig. Color Color (K) | (V) (Typ.) | (mA) (mA) (°) Part No. 10 Qty. Pricing Part No. 

Warm White Clear 2700 20.8 1000 75,000 @ 700 120 | 475-1290-ND*¥a& 12.00 96.00 870.00 _ — | LECWE8A-LZNX-Q3R5 
16 Warm White Clear 3000 20.8 1000 75,000 @ 700 120 | 475-1291-ND*¥a& 12.00 96.00 870.00 coal — | LE CW E3A-MXNY-N3P5 

Warm White Clear 4200 20.8 1000 75,000 @ 700 120 | 475-1292-ND*¥a& 31.05 248.40 2251.13 = —_| LE CW E3A-MYNZ-H3K5 
7 White Clear 5600 3.4 500 17,450 @ 500 120 | 475-1328-1-ND 4.95 41.25 330.00 = —_| LWC9SP-FOGA-58-Z 
24 White Clear 6500 3.6 20 5,085 @ 20 20 475-1420-ND¢ NEW! 64 6.12 46.40 = —_| LW 541C-AWDW-6K9L-0-20-BULK-I 
95 White Diffused 7300 2.90 20 98 @ 10 150/155 | 475-2540-1-ND NEW! 1.00 8.30 66.42 | 4,000 498.00/M | LW Q183-P2R1-24-1-10-R18 

White Diffused 7300 2.90 20 135 @ 10 150/155 | 475-2541-1-ND NEW! 1.03 8.61 68.88 | 4,000 517.00/M_ | LW Q183-Q2R2-24-1-10-R18 
26 White Clear 5600 3.5 2000 57.8cd @ 1.4A 140 | 475-2587-1-ND NEW! 14.42 120.13 961.00 200 1441.60 [LW WS5AP-LZMZ-5K8L-Z 
§ For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. $ Bulk * Tray A Reverse Mount 0 4 Chip 46 Chip 


NEW! Dot Matrix Displays 


(1778 


+ 
749 


O0O000O0O01_+ 


Digi@Reel 


2542 (1083) 


LED Lenses 


Features: ¢ Lens material optical grade PC and PMMA with high UV and temperature resistance * High optical efficiency * Even color 


distribution over the whole beam angle 


Peak No. Character | Luminous 
Emitted Wavelength of Height Intensity Digi-Key Price Each Osram 
Fig. Color (nm) Character (in.) (med) Part No. 1 10 100 Part No. 
Green 565 4 0.200 120 475-1352-ND 16.50 13.20 11.97 | DLG2416 
1 Red 660 4 0.200 60 475-1362-ND 16.50 13.20 11.97 | DLR2416 
High Eff. Red 630 4 0.200 100 475-1357-ND 16.50 13.20 11.97 | DLO2416 
High Eff. Red 630 4 0.270 90 475-1421-ND 17.00 13.60 12.33 | PD3535 
9 Bright Green 565 4 0.270 90 475-1422-ND 17.00 13.60 12.33 | PD3537 
High Eff. Red 630 4 0.450 90 475-1423-ND 28.00 22.40 20.30 | PD4435 
Bright Green 565 4 0.450 90 475-1424-ND 28.00 22.40 20.30 | PD4437 
3A Super-Red 630 4 0.134 1.8 475-1425-ND 18.00 14.40 13.05 | SCDQ5542P 
3B Super-Red 630 4 0.134 1.8 475-1426-ND 18.20 14.56 13.20 | SCDQ5542R 
3c Green 565 4 0.134 1.8 475-1427-ND 18.00 14.40 13.05 | SCDQ55430 
r Super-Red 635 1 0.43 1500 475-1359-ND 11.20 8.96 8.12 | DLO4135 
Green 565 1 0.43 1500 475-1354-ND 11.20 8.96 8.12 | DLG4137 
5 Super-Red 635 1 0.68 1500 475-1360-ND 12.00 9.60 8.70 | DLO7135 
Green 565 1 0.68 1500 475-1355-ND 12.00 9.60 8.70 | DLG7137 
Green 565 4 0.180 75 475-2573-ND 18.00 14.40 13.05 | SLG2016 
6 Super-Red 635 4 0.180 60 475-2574-ND 18.00 14.40 13.05 | SLO2016 
Red 660 4 0.180 50 475-2575-ND 18.00 14.40 13.05 | SLR2016 
Yellow 585 4 0.180 60 475-2576-ND 18.00 14.40 13.05 | SLY2016 Fig. 9 
High Eff. Red 630 4 0.270 720 475-1358-ND 17.00 13.60 1233 | DLO3416 19. br 1278 — 
7 Red 660 4 0.270 60 475-1363-ND 17.00 13.60 12.33 | DLR3416 _ 
Green 565 4 0.270 140 475-1353-ND 17.00 13.60 12.33 | DLG3416 64 
8 Super-Red 630 8 0.180 75 475-2577-ND 30.88 24.71 22.39 | SCE5782 | | | | + 20.32 
Green 565 8 0.180 75 475-2578-ND 30.88 24.71 22.39 | SCE5783 Lt 2.54 ae oa—o 
9 Red 660 4 0.145 50 475-1361-ND 16.00 12.80 11.60 | DLR1414 : ‘ | 
High Eff. Red 630 4 0.145 60 475-1356-ND 16.00 12.80 11.60 | DLO1414 
} 


Beam Digi-Key Price Ledil 
Fig. Description Lens Type Angle (°) Part No. Each Part No. 
Real Spot 6 711-1000-ND 2.10 OSS-RS 
Smooth Spot 14 711-1001-ND 2.10 OSS-SS 
1 OSS Dragon Square Diffuser 12 711-1002-ND 2.10 OSS-D 
Medium 30 711-1003-ND 2.10 OSS-M 
Wide 60 711-1004-ND 2.10 OSS-W 
Oval 12 x 48 711-1005-ND 2.10 OSSs-O 
Smooth Spot 14 711-1006-ND 2.10 TITANUM-SS 
2 Titanum Dragon Oval 6x36 711-1007-ND 2.10 TITANUM-O 
Wide 70 711-1008-ND 2.10 TITANUM-W. 
Spot 14 711-1009-ND 3.90 TITANUM-3-S 
3 Titanum-3 Dragon Medium 30 711-1010-ND 3.90 TITANUM-3-M 
Wide 60 711-1011-ND 3.90 TITANUM-3-W_ 
Lighting Spot 12 711-1012-ND 3.20 LEDILSTAR-L-S 
‘| Lighting Spot 12 711-1017-ND 3.20 LEDILSTAR-L-S-2 
Ledilstar-L Ostar® Lighting Wide 32 711-1013-ND 3.20 LEDILSTAR-L-W 
4 Lighting Wide 32 711-1018-ND 3.20 LEDILSTAR-L-W-2 
Projection Spot 12 711-1014-ND 3.20 LEDILSTAR-P-S 
Ledilstar-P Ostar Projection Mixing SUB Lens 14 711-1015-ND 80 LEDILSTAR-P-SUB 
Projection Wide 32 711-1016-ND 3.20 LEDILSTAR-P-W 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Dimensions in mm 
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Forward =| Forward 
Wave- Voltage Current Luminous Cut Tape 
Package Emitted Length (Typ.) (Typ.) Intensity View Digi-Key Pricing Tape and Reel & Rohm 
Fig. Type Color Lens (nm) (V) (mA) med @ IF (mA) Angle Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
1 3.0mm Green Water Clear 563 2.2 25 100 20 25° 511-1191-ND+ 53 6.53 21.25 _- — | SLA-370MT3F 
: Red Water Clear 660 1.75 50 100 20 25° 511-1190-ND+ 53 6.53 21.25 _ — | SLA-370LT3F 
2 Simei Green Water Clear 563 2.2 25 100 20 40° 511-1189-ND+ 61 7.48 24.32 _ — | SLA-360MT3F 
: Red Water Clear 660 1.75 50 68 20 40° 511-1188-ND+ 61 7.48 24.32 _ — | SLA-360LT3F 
Red Diffused 630 1.9 50 350 20 40° 511-1210-ND+ 80 9.80 31.87 _— — | SLI-343UR3F 
Red Transparent 630 1.9 50 450 20 40° 511-1211-ND+ 80 9.80 31.87 _ — | SLI-343URC3F 
Orange Diffused 611 1.9 50 350 20 40° 511-1209-ND+ 80 9.80 31.87 _ — | SLI-343DU3F 
Orange Transparent 611 19 50 500 20 40° 511-1208-ND+ 80 9.80 31.87 _ — | SLI-343DC3F 
Yellow Diffused 591 1.9 50 300 20 40° 511-1213-NDt 80 9.80 31.87 _ — | SLI-343YY3F 
Yellow Transparent 591 19 50 350 20 40° 511-1212-ND+ 80 9.80 31.87 _ — | SLI-343YC3F 
Red Diffused 650 2 20 16 10 40° 511-1256-1-ND§ 33 3.36 11.32 2,000 78.00/M | SLR-343VRT32 
Red Transparent 650 2 20 25 10 40° 511-1255-1-ND§ 33 3.36 11.32 2,000 78.00/M | SLR-343VCT32 
Yellow Diffused 585 24 20 10 10 40° 511-1258-1-ND§ 33 3.36 11.32 2,000 78.00/M | SLR-343YYT32 
3 34mm Yellow Transparent 585 24 20 16 10 40° 511-1257-1-ND§ 33 3.36 11.32 2,000 78.00/M | SLR-343YCT32 
: Green Diffused 563 24 25 16 10 40° 511-1254-1-ND§ 33 3.36 11.32 2,000 78.00/M | SLR-343MGT32 
Green Transparent 563 241 25 25 10 40° 511-1253-1-ND§ 33 3.36 11.32 2,000 78.00/M | SLR-343MCT32 
Blue Tansparent 468 3.2 25 470 20 50° 511-1611-ND+ NEW! 81 9.92 33.64 _ — | SLR343BC7T3F 
Green Water Clear 518 3.8 20 2,000 20 40° §11-1367-ND 1.92 28.33 96.60 - — | SLR343ECT3F 
Green Water Clear 523 3.5 30 1,500 20 40° §11-1268-ND 2.05 30.28 102.00 _- — | SLR343EBT3F 
Green Water Clear 468 3.5 30 1,500 20 40° §11-1512-ND: 1.89 27.03 93.51 _ — | SLR343EC4T3F 
Blue Water Clear 468 3.5 20 600 20 40° 511-1368-ND: 2.16 31.87 108.68 _ — | SLR343BCT3F 
Blue Water Clear 468 3.5 30 200 20 40° 511-1267-ND: 2.05 30.28 102.00 _ — | SLR343BBT3F 
Blue Water Clear 468 3.5 30 200 20 40° 511-1511-ND: 1.89 27.03 93.51 _ — | SLR343BC4T3F 
White Transparent _ 3.2 25 680 20 40° 511-1612-ND+ NEW! 81 9.92 33.64 _ — | SLR343WBC7T3 
Red White Diffused 650 2 16 10 40 40° 511-1250-ND: 27 3.10 9.00 _ — | SLR-342VR3F 
Red Transparent 650 2 20 25 10 40° 511-1249-ND: 36 3.62 12.20 _ — | SLR-342VC3F 
Orange Diffused 610 2 20 16 10 40° 511-1246-ND: 36 3.62 12.20 = — | SLR-342DU3F 
Orange Transparent 610 2 20 25 10 40° §11-1245-ND: 36 3.62 12.20 _ — | SLR-342DC3F 
4 3.1mm Yellow Diffused 585 21 20 10 10 40° §11-1252-ND: 31 3.11 10.45 _ — | SLR-342YY3F 
Yellow Transparent 585 21 20 16 10 40° §11-1251-ND: 36 3.62 12.20 _ — | SLR-342YC3F 
Green Diffused 563 24 25 16 10 40° 511-1248-ND: 31 3.11 10.45 _ — | SLR-342MG3F 
Green Transparent 563 24 25 25 10 40° 511-1247-ND: 36 3.62 12.20 _ — | SLR-342MC3F 
Red Diffused 650 2 20 10 10 55° 511-1228-ND: 31 3.80 11.43 _ — | SLR-322VR3F 
Red Transparent 650 2 20 16 10 35° 511-1227-ND: 31 3.80 11.43 _ — | SLR-322VC3F 
Orange Diffused 610 2 20 63 10 55° §11-1224-ND: 31 3.80 11.43 - — | SLR-322DU3F 
5 |31x20mm Orange Transparent 610 2 20 16 10 35° §11-1223-ND 31 3.80 11.43 _ — | SLR-322DC3F 
: ‘ Yellow Diffused 585 2A 20 10 10 55° §11-1230-ND 31 3.80 11.43 _- — | SLR-322YY3F 
Yellow Transparent 585 21 20 10 10 35° §11-1229-ND 31 3.80 11.43 _ — | SLR-322YC3F 
Green Diffused 563 241 25 10 10 §5° 511-1226-ND: 31 3.80 11.43 _ — | SLR-322MG3F 
Green Transparent 563 24 25 25 10 35° 511-1225-ND: 31 3.80 11.43 _ — | SLR-322MC3F 
Red Diffused 630 1.85 20 100 20 40° 511-1205-1-ND§ 76 9.36 30.46 2,000 227.00/M | SLI-325URT31W 
Red Transparent 630 1.85 20 100 20 40° 511-1204-1-ND§ 76 9.36 30.46 2,000 227.00/M | SLI-325URCT31W 
Orange Diffused 611 1.9 20 100 20 40° 511-1203-1-ND§ 76 9.36 30.46 2,000 227.00/M | SLI-325DUT31W 
Orange Transparent 611 19 20 100 20 40° 511-1202-1-ND§ 76 9.36 30.46 2,000 227.00/M | SLI-325DCT31W 
Yellow Diffused 590 19 20 100 20 40° 511-1207-1-ND§ 76 9.36 30.46 2,000 227.00/M | SLI-325YYT31W 
6 3.2mm Yellow Transparent 590 1.9 20 100 20 40° 511-1206-1-ND§ 76 9.36 30.46 2,000 227.00/M | SLI-325YCT31W 
Red Diffused 650 2 20 10 10 40° 511-1234-1-ND§ Al 5.00 15.07 2,000 109.00/M | SLR-325VRT31 
Red Transparent 650 2 20 16 10 40° 511-1233-1-ND§ A 5.00 15.07 2,000 109.00/M | SLR-325VCT31 
Yellow Diffused 585 24 20 6.3 10 40° 511-1236-1-ND§ AI 5.00 15.07 2,000 109.00/M | SLR-325YYT31 
Yellow Transparent 585 24 20 16 10 40° 511-1235-1-ND§ AN 5.00 15.07 2,000 109.00/M | SLR-325YCT31 
Green Diffused 563 24 25 16 10 40° 511-1232-1-ND§ Al 5.00 15.07 2,000 109.00/M | SLR-325MGT31 
Green Transparent 563 24 25 25 10 40° 511-1231-1-ND§ AI 5.00 15.07 2,000 109.00/M | SLR-325MCT31 
Red Diffused 650 2 20 10 10 85° §11-1242-ND: 36 3.62 12.20 _ — | SLR-332VR3F 
Red Transparent 650 2 20 10 10 75° §11-1241-ND: 36 3.62 12.20 _ — | SLR-332VC3F 
Orange Diffused 610 2 20 10 10 85° §11-1238-ND: 36 3.62 12.20 = — | SLR-332DU3F 
7 3.2mm Orange Transparent 610 2 20 16 10 75° §11-1237-ND: 36 3.62 12.20 =_ — | SLR-332DC3F 
: Yellow Diffused 585 21 20 6.3 10 85° 511-1244-ND: 36 3.62 12.20 _ — | SLR-332YY3F 
Yellow Transparent 585 24 20 10 10 75° 511-1243-ND: 36 3.62 12.20 _ — | SLR-332YC3F 
Green Diffused 563 24 25 16 10 85° 511-1240-ND: 36 3.62 12.20 — — | SLR-332MG3F 
Green Transparent 563 24 25 16 10 75° 511-1239-ND: 36 3.62 12.20 _— — | SLR-332MC3F 
Red Water Clear 660 1.75 50 220 20 25° §11-1194-ND 61 7.48 24.32 _ — | SLA-570LT3F 
Green Water Clear 563 2.2 25 185 20 25° 511-1195-ND: 37 4.49 13.51 _ — | SLA-570MT3F 
8 5mm Red Water Clear 630 1.9 50 3,000 20 25° §11-1218-ND: 50 6.04 18.18 - — | SLI-570UT3F 
Orange Water Clear 611 1.9 50 3,000 20 25° 511-1217-ND: 54 6.64 20.00 _ — | SLI-570DT3F 
Yellow Water Clear 591 19 50 2,500 20 25° §11-1219-ND 54 6.64 20.00 _ — | SLI-570YT3F 
+ Bulk § For Tape and Box part number, change 1-ND to 3-ND; Tape and Box pricing shown. A For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 
DigiReel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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Wave- Voltage Current Luminous Cut Tape 
Package Emitted Length (Typ.) (Typ.) Intensity View Digi-Key Pricing Tape and Reel A Rohm 
Fig. Type Color Lens (nm) (Vv) (mA) med @ IF (mA) Angle Part No. it 25 100 Qty. Pricing Part No. 
Red Diffused 650 2 20 10 10 40° 511-1264-NDt 33 3.36 11.32 _ — | SLR-56VR3F 
Red Transparent 650 2 20 25 10 35° 511-1263-NDt 34 414 12.47 _ — | SLR-56VC3F 
Orange Diffused 610 2 20 10 10 40° 511-1260-ND¢ 34 414 12.47 - — | SLR-56DU3F 
9 5mm Orange Transparent 610 2 20 25 10 35° 511-1259-ND¢ 34 414 12.47 - — | SLR-56DC3F 
Yellow Diffused 585 24 20 10 10 40° 511-1266-ND+ 33 3.36 11.32 _- — | SLR-56YY3F 
Yellow Transparent 585 24 20 25 10 35° 511-1265-NDt 34 414 12.47 - — | SLR-56YC3F 
Green Diffused 563 24 25 16 10 40° 511-1262-NDt 33 3.36 11.32 _ — | SLR-5S6MG3F 
Green Transparent 563 24 25 40 10 35° 511-1261-NDt 34 4.14 12.47 _- — | SLR-56MC3F 
Blue Water Clear 468 3.5 30 150 20 40° 511-1513-NDt 1.66 23.00 80.50 =_ — | SLA560BC4T3F 
Blue Transparent 468 3.2 25 680 20 40° 511-1609-ND+ NEW! 16 9.66 31.40 _ — | SLA560BC7T3F 
Blue Transparent 468 3.2 30 2,200 20 40° 511-1610-ND¢ NEW! = 1.35 18.11 62.10 ad — | SLA560BD2T3F 
Green Water Clear 523 3.5 30 680 20 40° 511-1199-ND¢ 2.05 30.28 102.00 _ — | SLAS560EBT3F 
10 5mm Green Water Clear 523 3.5 30 680 20 40° 511-1514-NDt 1.66 23.00 80.50 _ — | SLAS60EC4T3F 
Red Water Clear 660 1.75 50 100 20 40° 511-1192-ND¢ 50 7.25 21.82 =_ — | SLA-560LT3F 
Green Water Clear 563 2.2 25 100 20 40° 511-1193-NDt A6 5.61 16.89 - — | SLA-560MT3F 
Red Water Clear 630 1.9 50 1,000 20 40° 511-1215-NDt 50 6.12 18.44 - — | SLI-S60UT3F 
Orange Water Clear 611 1.9 50 1,000 20 40° 511-1214-ND¢ 54 6.64 20.00 - — | SLI-560DT3F 
Yellow Water Clear 591 1.9 50 1,000 20 40° 511-1216-ND+ 54 6.64 20.00 _- — | SLI-S60YT3F 
Blue Water Clear 468 3.5 30 1,000 20 16° 511-1200-ND¢ 2.05 30.28 102.00 - — | SLA580BBT3F 
Blue Water Clear 468 3.5 30 1,000 20 16° 511-1515-NDt 1.66 23.00 80.50 _ — | SLA580BC4T3F 
Blue Water Clear 468 3.5 20 2,500 20 12° 511-1370-ND¢ 2.13 31.46 107.27 - — | SLA580BCT3F 
Green Water Clear 523 3.5 30 4,500 20 16° 511-1516-ND¢ 1.66 23.00 80.50 - — | SLAS80EC4T3F 
1 5mm Green Water Clear 518 3.8 20 8,000 20 ag 511-1369-ND+ 2.40 35.41 120.75 - — | SLA580ECT3F 
Red Water Clear 660 1.75 50 470 20 10° 511-1196-NDt 50 7.25 21.82 = — | SLA-580LT3F 
Green Water Clear 563 2.2 25 470 20 10° 511-1197-NDt At 5.00 15.07 _ — | SLA-580MT3F 
Red Water Clear 630 1.9 50 5,000 20 10° 511-1221-NDt 54 6.64 20.00 - — | SLI-S80UT3F 
Orange Water Clear 611 1.9 50 5,000 20 10° 511-1220-ND¢ 54 6.64 20.00 _ — | SLI-580DT3F 
Yellow Water Clear 591 1.9 50 5,000 20 10° 511-1222-ND+ 54 6.64 20.00 _- — | SLI-S80YT3F 
12 3.1mm Red/Green Milky White 650/563 2/21 20/25 6.3/10 10 60° 511-1334-NDt 61 7.48 24.32 - — | SPR-39MVWF 
13 5mm Red/Green Milky White 650/563 2/21 20/25 6.3/10 10 40° 511-1335-NDt 82 10.09 32.82 - — | SPR-54MVWF 
Orange Diffused 610 2.0 20 1.0 10 130° 511-1605-ND+ 38 4.57 13.77 _ — | SLB-25DU3F 
14 | 2.0x5.0mm Green Diffused 563 24 25 1.0 10 130° 511-1606-ND+ 38 457 13.77 = — | SLB-25MG3F 
Red Diffused 650 2.0 20 1.0 10 130° 511-1607-ND+ 38 4.57 13.77 _ — | SLB-25VR3F 
Blue Water Clear 428 3.8 20 9 20 110° 511-1328-1-ND 1.09 15.00 49.07 2,500 | 389.00/M | SMLO10BATT86 
Red Water Clear 660 1.75 30 16 20 110° 511-1271-1-ND 38 4.66 14.03 2,500 | 101.00/M | SML-010LTT86 
Red Water Clear 650 2 30 6.3 20 110° 511-1274-1-ND 37 4.49 13.51 2,500 98.00/M | SML-010VTT86 
Orange Water Clear 610 2 25 10 20 110° 511-1269-1-ND 38 4.66 14.03 2,500 | 101.00/M | SML-010DTT86 
Yellow Water Clear 585 24 25 6.3 20 110° 511-1275-1-ND 37 4.49 13.51 2,500 98.00/M | SML-010YTT86 
Green Water Clear 570 2.2 25 25 20 110° 511-1272-1-ND 31 3.80 11.43 2,500 83.00/M | SML-010MTT86 
Green Water Clear 560 2.2 25 10 20 110° 511-1270-1-ND 38 4.66 14.03 2,500 | 101.00/M | SML-010FTT86 
Green Water Clear 555 2.2 25 6.3 20 110° 511-1273-1-ND 38 4.66 14.03 2,500 | 101.00/M | SML-010PTT86 
15 | 3x2mm Blue Water Clear 468 3.5 20 25 20 110° 511-1329-1-ND 1.81 22.72 81.78 _ — | SMLO11BBTT86 
Blue Water Clear 468 3.5 20 25 20 110° 511-1507-1-ND 1.88 23.61 84.96 2,500 | 644.00/M | SMLO12BC4TT86 
Green Water Clear 523 3.5 20 90 20 110° 511-1330-1-ND 2.05 30.28 102.00 _ — | SMLO11EBTT86 
Green Water Clear 528 3.5 20 90 20 110° 511-1508-1-ND 2.21 27.74 99.83 2,500 | 757.00/M | SMLO12EC4TT86 
Red Water Clear 630 2 30 63 20 110° 511-1276-1-ND 53 6.53 21.25 2,500 | 158.00/M | SML-011UTT86 
Red Water Clear 630 2 30 100 20 110° 511-1278-1-ND 57 7.04 22.90 2,500 | 171.00/M | SML-012UTT86 
Orange Water Clear 611 2 30 100 20 110° 511-1277-1-ND 57 7.04 22.90 2,500 | 171.00/M | SML-012DTT86 
Yellow Water Clear 590 2 30 100 20 110° 511-1279-1-ND 87 7.04 22.90 2,500 | 171.00/M | SML-012YTT86 
White White Diffused - 3.2 20 900 20 120° 511-1603-1-ND 1.78 24.73 86.54 2,500 | 692.00/M | SMLO13WBDW1S 
Red/Green Water Clear 650/570 2/2.2 30/25 6.3/20 20 110° 511-1281-1-ND 53 6.53 21.25 2,500 | 158.00/M | SML-020MVTT86 
Red/Green Water Clear 660/570 1.75/2.2 30/25 16/20 20 110° 511-1280-1-ND 53 6.53 21.25 2,500 | 158.00/M | SML-020MLTT86 
16 | 3x25mm | Yellow/Green Water Clear 585/570 2.1/2.2 30/25 6.3/20 20 110° 511-1282-1-ND 53 6.53 21.25 2,500 | 158.00/M | SML-O20MYTT87 
Orange/Green Water Clear 610/555 2/2.2 30/25 10/4 20 110° 511-1283-1-ND 57 7.04 22.90 2,500 | 171.00/M | SML-020PDTT87 
Blue/Red Transparent - 3.2/2.0 30 140/220 20 120° 511-1613-1-ND NEW! = 1.66 23.00 80.50 2,500 | 644.00/M | SMLO22BUTT86R 
Bright Red Water Clear 660 1.75 30 10 20 140° 511-1286-1-ND 30 3.71 12.49 3,000 81.00/M | SML-210LTT86 
Red Water Clear 650 2 25 4 20 140° 511-1289-1-ND 31 3.11 10.45 3,000 68.00/M | SML-210VTT86 
Orange Water Clear 610 2 25 6.3 20 140° 511-1284-1-ND 30 3.71 12.49 3,000 81.00/M | SML-210DTT86 
Yellow Water Clear 585 24 25 6.3 20 140° 511-1290-1-ND 30 3.71 12.49 3,000 81.00/M | SML-210YTT86 
Green Water Clear 570 2.2 25 16 20 140° 511-1287-1-ND 31 3.11 10.45 3,000 68.00/M | SML-210MTT86 
Green Water Clear 560 22 25 4 20 140° 511-1285-1-ND 30 3.71 12.49 3,000 81.00/M | SML-210FTT86 
17 0805 Green Water Clear 555 2.2 25 4 20 140° 511-1288-1-ND 30 3.71 12.49 3,000 81.00/M | SML-210PTT86 
Red Water Clear 630 18 10 25 2 140° 511-1292-1-ND A6 5.61 16.89 3,000 | 122.00/M | SML-211UTT86 
Orange Water Clear 611 18 10 25 2 140° 511-1291-1-ND 6 5.61 16.89 3,000 | 122.00/M | SML-211DTT86 
Yellow Water Clear 590 18 10 1.6 2 140° 511-1293-1-ND A6 5.61 16.89 3,000 | 122.00/M | SML-211YTT86 
Red Water Clear 639 2.05 30 63 20 140° 511-1295-1-ND 50 7.25 21.82 3,000 | 148.00/M | SML-212VTT86 
Orange Water Clear 611 2.05 30 63 20 140° 511-1294-1-ND 50 7.25 21.82 3,000 | 148.00/M | SML-212DTT86 
Yellow Water Clear 591 2.05 30 63 20 140° 511-1296-1-ND 50 7.25 21.82 3,000 | 148.00/M | SML-212YTT86 
+ Bulk § For Tape and Box part number, change 1-ND to 3-ND; Tape and Box pricing shown. A For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. (Continued) 


Digi@Reel 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Dimensions in mm 
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Forward = | Forward 
Wave- Voltage Current Luminous Cut Tape 
Package Emitted Length (Typ.) (Typ.) Intensity View Digi-Key Pricing Tape and Reel A Rohm 
Fig. Type Color Lens (nm) (V) (mA) med @ IF (mA) Angle Part No. 1 25 100 Qty. Pricing Part No. 
Bright Red Water Clear 660 1.75 25 10 20 140° 511-1298-1-ND 30 3.02 10.16 3,000 66.00/M | SML-310LTT86 
Red Water Clear 650 2 20 4 20 140° 511-1301-1-ND 30 3.02 10.16 3,000 66.00/M | SML-310VTT86 
Orange Water Clear 610 2 20 6.3 20 140° 511-1297-1-ND 30 3.02 10.16 3,000 66.00/M | SML-310DTT86 
Yellow Water Clear 585 24 20 6.3 20 140° 511-1302-1-ND 30 3.02 10.16 3,000 66.00/M | SML-310YTT86 
Green Water Clear 570 22 20 16 20 140° 511-1299-1-ND 23 2.70 7.84 3,000 54.00/M | SML-310MTT86 
Green Water Clear 555 2.2 20 4 20 140° 511-1300-1-ND 30 3.02 10.16 3,000 66.00/M | SML-310PTT86 
418A 0603 Blue Water Clear 428 3.8 20 3.6 20 140° 511-1331-1-ND 1.21 16.69 54.59 3,000 | 433.00/M | SML-310BATT86 
Blue Water Clear 468 35 20 14 20 140° 511-1509-1-ND 2.21 27.74 99.83 3,000 | 757.00/M | SML-312BC4TT86 
Green Water Clear 523 35 20 90 20 140° 511-1510-1-ND 2.21 27.74 99.83 3,000 | 757.00/M | SML-312EC4TT86 
Yellow Water Clear 590 1.8 10 1.6 2 140° 511-1305-1-ND 37 4.49 13.51 3,000 98.00/M | SML-311YTT86 
Red Water Clear 630 1.8 10 25 2 140° 511-1304-1-ND 37 4.49 13.51 3,000 98.00/M | SML-311UTT86 
Orange Water Clear 611 1.8 10 25 2 140° 511-1303-1-ND 37 4.49 13.51 3,000 98.00/M | SML-311DTT86 
Green Water Clear 525 3.8 20 200 20 140° 511-1371-1-ND 2.28 33.64 114.71 3,000 | 922.29/M | SML312ECTT86 
Blue Water Clear 468 35 20 63 20 140° 511-1372-1-ND 2.28 33.64 114.71 3,000 | 922.29/M | SML312BCTT86 
Green Milky White 570 2.2 20 16 20 140° 511-1308-1-ND 122 2.60 7.55 3,000 52.00/M | SML-510MWT86 
Red Water Clear 630 19 25 40 20 140° 511-1310-1-ND At 5.00 15.07 3,000 | 109.00/M | SML-511UWT86 
Orange White Diffused 605 24 20 100 20 160° 511-1577-1-ND 30 3.30 10.21 3,000 69.00/M | SML-D12D8WT86 
Orange Water Clear 611 1.9 25 40 20 140° 511-1309-1-ND At 5.00 15.07 3,000 | 109.00/M | SML-511DWT86 
Yellow Water Clear 590 19 25 40 20 140° 511-1311-1-ND At 5.00 15.07 3,000 | 109.00/M | SML-511WWT86 
Green White Diffused 560 2.2 20 6.3 20 160° 511-1579-1-ND 30 3.30 10.21 3,000 69.00/M | SML-D12P8WT86 
188 0603 Green White Diffused 570 24 25 40 20 140° 511-1313-1-ND 50 7.25 21.82 3,000 | 148.00/M | SML-512MWT86 
Yellow/Green | White Diffused 572 2.2 20 25 20 160° 511-1578-1-ND 30 3.30 10.21 3,000 69.00/M | SML-D12M8WT86 
Red White Diffused 620 2.0 20 63 20 160° 511-1580-1-ND 30 3.30 10.21 3,000 69.00/M | SML-D12U8WT86 
Red White Diffused 630 2.0 20 40 20 160° 511-1581-1-ND 30 3.30 10.21 3,000 69.00/M | SML-D12V8WT86 
Red Water Clear 630 2 30 63 20 140° 511-1314-1-ND 50 7.25 21.82 3,000 | 148.00/M | SML-512UWT86 
Orange Water Clear 611 2 30 63 20 140° 511-1312-1-ND 50 7.25 21.82 3,000 | 148.00/M | SML-512DWT86 
Yellow White Diffused 590 24 20 63 20 160° 511-1582-1-ND 30 3.30 10.21 3,000 69.00/M | SML-D12Y8WT86 
Yellow Water Clear 590 2 30 63 20 140° 511-1315-1-ND 50 6.12 18.44 3,000 | 133.00/M | SML-512WWT86 
Orange White Diffused 605 2.2 20 100 20 160° 511-1583-1-ND 30 3.30 10.21 5,000 68.00/M | SML-E12D8WT86 
Yellow/Green | White Diffused 572 2.2 20 25 20 160° 511-1584-1-ND 30 3.30 10.21 5,000 68.00/M | SML-E12M8WT86 
Green White Diffused 560 2:2 20 6.3 20 160° 511-1585-1-ND 34 3.80 11.64 5,000 78.00/M | SML-E12P8WT86 
48¢ 0603 Red White Diffused 620 22 20 63 20 160° 511-1586-1-ND 34 3.80 11.64 5,000 78.00/M | SML-E12U8WT86 
Red White Diffused 630 2.2 20 40 20 160° 511-1587-1-ND 34 3.80 11.64 5,000 78.00/M | SML-E12V8WT86 
Yellow White Diffused 590 2.2 20 63 20 160° 511-1588-1-ND 34 3.80 11.64 5,000 78.00/M | SML-E12Y8WT86 
Blue Clear 470 2.9 20 22 5 160° 511-1589-1-ND 59 7.19 23.00 5,000 | 167.00/M | SML-E12BC7TT86 
White White Diffused - 29 20 ial 5 160°/140° | 511-1602-1-ND 69 8.28 27.60 5,000 | 200.00/M | SMLE12WBC7W1A 
19 0603 Green White Diffused 570 2.2 25 16 20 150° 511-1306-1-ND 30 3.02 10.16 5,000 66.00/M | SML-410MWT86 
Green Diffused 570 24 25 40 20 150° 511-1307-1-ND At 5.00 15.07 5,000 | 102.00/M | SML-412MWT86 
20 | 3x2mm Green Water Clear 525 3.8 20 360 20 110° 511-1373-1-ND 2.40 35.41 120.75 2,500 | 970.84/M | SMLO12ECTT86 
Red/Green Milky White 630/570 1.9/2.2 20/25 40/16 20 150° 511-1317-1-ND 95 11.69 38.01 4,000 | 271.00/M | SML-521MUWT86 
21 | 1.3x1.5mm | Orange/Green Milky White 611/570 1.9/2.2 20/25 40/16 20 150° 511-1316-1-ND 86 10.53 34.23 4,000 | 244.00/M | SML-521MDWT86 
Yellow/Green Milky White 590/570 1.9/2.2 20/25 40/16 20 150° 511-1318-1-ND 95 11.69 38.01 4,000 | 271.00/M | SML-521MYWT86 
Green Water Clear 570 2.2 25 16 20 140° 511-1319-1-ND 50 6.12 18.44 3,000 | 133.00/M | SML-810MTT86 
3.4 x 1.25mm Red Water Clear 630 1.95 25 22.4 10 140° 511-1321-1-ND 50 7.25 21.82 3,000 | 148.00/M | SML-811UTT86 
22 Reverse Orange Water Clear 611 1.95 25 22.4 10 140° 511-1320-1-ND 50 7.25 21.82 3,000 | 148.00/M | SML-811DTT86 
Mount Yellow Water Clear 590 1.95 25 18 10 140° 511-1322-1-ND 50 7.25 21.82 3,000 | 148.00/M | SML-811WTT86 
Green Clear 570 24 25 40 20 140° 511-1323-1-ND 69 8.42 27.39 3,000 | 204.00/M | SML-812MTT86 
23 | 3.5x 3.0mm | Blue/Green/Red | Water Clear | 470/530/630 | 3.2/3.3/2.2 | 20/20/30 | 125/500/350 20 120° 511-1608-1-ND 3.45 53.19 187.45 2,000 | 1581.00/M | SMLO32RGB1T1 
Orange Water Clear 611 19 25 63 20 130° 511-1324-1-ND 54 6.64 20.00 3,000 | 135.00/M | SML-A12DTT86 
Red Water Clear 630 1.9 25 63 20 130° 511-1326-1-ND 54 6.64 20.00 3,000 | 135.00/M | SML-A12UTT86 
24 |4.6x 145mm Yellow Water Clear 590 19 25 63 20 130° 511-1327-1-ND 54 6.64 20.00 3,000 | 135.00/M | SML-A12WTT86 
ae Green Water Clear 570 24 25 40 20 130° 511-1325-1-ND 54 6.64 20.00 3,000 | 135.00/M | SML-A12MTT86 
Blue Transparent 470 3.2 20 140 20 140° 511-1614-1-ND NEW! = 1.35 18.11 62.10 3,000 | 483.00/M | SMLA13BDTT86 
White White Diffused - 3.4 20 170 10 140°/160° | 511-1604-1-ND 1.40 19.32 66.24 3,000 | 515.00/M | SMLA13WBDW13 
Orange Water Clear 605 24 20 100 20 140° 511-1590-1-ND 37 4.27 13.41 10,000 88.00/M | SML-P12DTT86 
Yellow/Green Water Clear 572 2.2 20 35 20 140° 511-1591-1-ND 37 4.27 13.41 10,000 88.00/M | SML-P12MTT86 
Green Water Clear 560 2.2 20 13 20 140° 511-1592-1-ND 37 4.27 13.41 10,000 88.00/M | SML-P12PTT86 
95 0402 Red Water Clear 620 2.0 20 85 20 140° 511-1593-1-ND 37 4.27 13.41 10,000 88.00/M | SML-P12UTT86 
Red Water Clear 630 2.0 20 60 20 140° 511-1594-1-ND 37 4.27 13.41 10,000 88.00/M | SML-P12VTT86 
Yellow Water Clear 590 24 20 130 20 140° 511-1595-1-ND 37 4.27 13.41 10,000 88.00/M | SML-P12YTT86 
Blue Transparent 465 29 20 17 5 140° 511-1615-1-ND NEW! ~=—.69 8.28 27.60 10,000 | + 193.00/M | SMLP12BC7TT86 
White Transparent - 2.9 20 val 5 145° 511-1616-1-ND NEW! =—.69 8.28 27.60 10,000 | 193.00/M | SMLP12WBC7W1 
+ Bulk § For Tape and Box part number, change 1-ND to 3-ND; Tape and Box pricing shown. 4 For Tape and Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2545 
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Peak Digit No. Forward Forward 
Emitted Wavelength Size of Voltage (Typ.) | Current Iv (med) Digi-Key Price Each Rohm 
Fig. Color (nm) Inch (mm) Digits (V) (mA) | (min.) — (Typ.)| Part No. il 25 100 Part No. 
Red 626 -31 (8.0) | 2.05 25 36 90 511-1517-ND 2.92 1.60 1.43 LA-301AB 
Red 626 -31 (8.0) 1 2.05 25 36 90 511-1518-ND 2.92 1.60 1.43 LA-301AL 
Orange 610 -31 (8.0) 1 2.05 25 36 90 511-1519-ND 3.20 1.75 1.52 LA-301EB 
Orange 610 -31 (8.0) | 2.05 25 36 90 511-1520-ND 3.20 1.75 1.52 LA-301EL 
1 Green 563 -31 (8.0) 1 21 20 3.6 10 511-1563-ND 2.28 1.28 1.14 LA-301MB 
Green 563 -31 (8.0) 1 21 20 3.6 10 511-1564-ND 2.28 1.28 1.14 LA-301ML 
Red 650 -31 (8.0) 1 2.0 15 3.6 10 511-1565-ND 1.69 83 73 LA-301VB 
Red 650 -31 (8.0) 1 2.0 15 3.6 10 511-1566-ND 2.28 1.28 1.14 LA-301VL 
Yellow 589 -31 (8.0) 1 2.05 25 36 90 511-1567-ND 3.20 1.75 1.52 LA-301XB 
Yellow 589 -31 (8.0) 1 2.05 25 36 90 511-1521-ND 3.20 1.75 1.52 LA-301XL 
Red 626 -40 (10.16) 1 2.05 25 36 90 511-1522-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401AD 
Red 626 -40 (10.16) | 2.05 25 36 90 511-1523-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401AN 
Blue 470 -40 (10.16) 1 3.6 10 14 56 511-1524-ND 10.25 6.62 6.09 LA-401BD 
Blue 470 -40 (10.16) 1 3.6 10 14 56 511-1525-ND 10.25 6.62 6.09 LA-401BN 
Orange 610 -40 (10.16) 1 2.05 25 36 90 511-1526-ND 3.45 2.13 1.88 LA-401ED 
2 Orange 610 -40 (10.16) | 2.05 25 36 90 511-1527-ND 3.45 2.13 1.88 LA-401EN 
Green 563 -40 (10.16) aI 21 20 5.6 16 511-1528-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401MD 
Green 563 -40 (10.16) | 21 20 5.6 16 511-1529-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401MN 
Red 650 -40 (10.16) 1 2.0 15 5.6 16 511-1530-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401VD 
Red 650 -40 (10.16) 1 2.0 15 5.6 16 511-1531-ND 2.80 1.53 1.37 LA-401VN 
Yellow 589 -40 (10.16) 1 2.05 25 36 90 511-1532-ND 3.45 2.13 1.88 LA-401XD 
Yellow 589 -40 (10.16) 1 2.05 25 36 90 511-1533-ND 3.45 2.13 1.88 LA-401XN 
Red 626 -57 (14.6) 1 2.05 25 36 90 511-1534-ND 3.00 1.86 1.64 LA-601AB 
Red 626 -57 (14.6) 1 2.05 25 36 90 511-1535-ND 3.00 1.86 1.64 LA-601AL 
Blue 470 -57 (14.6) 1 3.6 10 14 56 511-1536-ND 10.11 6.53 6.01 LA-601BB 
Blue 470 .57 (14.6) 1 3.6 10 14 56 511-1537-ND 11.66 8.42 7.49 LA-601BL 
Orange 610 -57 (14.6) 1 2.05 25 36 90 511-1538-ND 3.61 2.17 1.96 LA-601EB 
3 Orange 610 -57 (14.6) 1 2.05 25 36 90 511-1539-ND 3.61 217 1.96 LA-601EL 
Green 563 -57 (14.6) 1 21 20 9 22 511-1540-ND 2.60 1.46 1.28 LA-601MB 
Green 563 -57 (14.6) 1 21 20 9 22 511-1541-ND 2.60 1.46 1.28 LA-601ML 
Red 650 -57 (14.6) | 2.0 20 5.6 14 511-1542-ND 2.60 1.46 1.28 LA-601VB 
Red 650 -57 (14.6) 1 2.0 20 5.6 14 511-1543-ND 2.60 1.46 1.28 LA-601VL 
Yellow 589 -57 (14.6) 1 2.05 25 36 90 511-1544-ND 3.45 2.13 1.88 LA-601XL 
Yellow 589 -57 (14.6) 1 2.05 25 36 90 511-1571-ND 3.45 2.13 1.88 LA-601XB 
Green 563 -30 (7.62) 2 21 20 22 6.3 511-1545-ND 4.45 2.68 2.42 LB-302MF 
4 Green 563 -30 (7.62) 2 2.1 20 2.2 6.3 511-1546-ND 7.72 5.21 4.59 LB-302MP 
Red 650 -30 (7.62) 2 2.0 15 2.2 6.3 511-1547-ND 5.38 3.14 2.88 LB-302VF 
Red 650 -30 (7.62) 2 2.0 15 2.2 6.3 511-1548-ND 6.35 3.67 3.28 LB-302VP. 
Orange 610 -40 (10.16) 2 2.0 15 3.6 10 511-1549-ND 4.14 2.49 2.25 LB-402DN 
Orange 610 -40 (10.16) 2 2.0 15 3.6 10 511-1550-ND 4.14 2.49 2.25 LB-402DD 
5 Green 563 -40 (10.16) 2 21 20 9.0 25 511-1551-ND 7.1 4.10 3.68 LB-402MD 
Green 563 -40 (10.16) 2 21 20 9.0 25 511-1552-ND 7.1 4.10 3.68 LB-402MN 
Red 650 -40 (10.16) 2 2.0 15 5.6 16 511-1553-ND 7.1 4.10 3.68 LB-402VD 
Red 650 -40 (10.16) 2 2.0 15 5.6 16 511-1554-ND 7.11 4.10 3.68 LB-402VN 
Red 626 -56 (14.3) 2 2.05 25 36 90 511-1555-ND 6.11 3.53 3.16 LB-602AA2 
Red 626 -56 (14.3) 2 2.05 25 36 90 511-1556-ND 6.11 3.53 3.16 LB-602AK2 
Blue 470 -56 (14.3) 2 3.6 10 14 56 511-1557-ND 16.68 11.82 10.71 LB-602BA2 
6 Blue 470 -56 (14.3) 2 3.6 10 14 56 511-1558-ND 16.68 11.82 10.71 LB-602BK2 
Green 563 -56 (14.3) 2 21 20 ) 25 511-1559-ND 4.28 2.57 2.33 LB-602MA2 
Green 563 -56 (14.3) 2 21 20 9 25 511-1560-ND 4.28 2.57 2.33 LB-602MK2 
Red 650 -56 (14.3) 2 2.0 20 5.6 16 511-1561-ND 4.45 2.68 2.42 LB-602VA2 
Red 650 -56 (14.3) 2 2.0 20 5.6 16 511-1562-ND 4.28 2.57 2.33 LB-602VK2 
Green 563 -31 (8.0) 1 2.4 20 3.6 10 511-1568-1-NDt 3.11 1.92 1.69 LF-301MA 
Green 563 -31 (8.0) 1 2.1 20 3.6 10 511-1568-2-ND& 1449.00/1,000 LF-301MA 
7 Red 650 -31 (8.0) 1 2.0 15 3.6 10 511-1569-1-NDt 3.11 1.92 1.69 LF-301VA 
Red 650 -31 (8.0) 1 2.0 15 3.6 10 511-1569-2-ND& 1449.00/1,000 LF-301VA 
Red 650 -31 (8.0) 1 2.0 15 3.6 10 511-1570-1-NDt 3.11 1.92 1.69 LF-301VK 
Red 650 -31 (8.0) 1 2.0 15 3.6 10 511-1570-2-ND& 1449.00/1,000 LF-301VK 


t+ Cut Tape A Tape and Reel 


LED Dot Matrix Displays 


Dimensions in mm 


+———— 80 


Wave- Foward 
Emitted Length | Voltage (Typ.) Output View Digi-Key Price Each Rohm 
Fig | Matrix Color Lens (nm) (Vv) (Candelas) Angle Part No. i 25 100 Part No. 
1 16x32 Red/Green Dome 630/570 5 100/200 160° 511-1572-ND 296.24 245.33 231.44 LUM-512CMU300 
2 16x32 Red/Green Dome 624/571 5 250/200 140° 511-1574-ND 170.78 142.32 131.97 LPM-5123MU350 
3 24x24 Red/Green Dome 624/571 5 300/300 140° 511-1575-ND 170.78 142.32 131.97 LPM-5763MU301 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2546 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 
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Chip 
Dominant Luminous Cut Tape OPTEK 
Size Emitted Wavelength Lens Intensity (Typ.) Viewing | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Technology 
Fig. | (mm) Material Color (nm) Color (mcd) | @IF(mA) | Angle | PartNo. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Oval — Multiple Viewing Angles 
InGaN Blue 470 Blue Diffused 300 20 100°/60° | 365-1198-ND 1.21 88 71 - — | OVLKBGT6 
1 3 InGaN Green 525 Green Diffused 1100 20 100°/60° | 365-1199-ND 1.21 88 A l= - — | OVLKGGT6 
AllnGaP | Red-Orange 616 Orange Diffused} 430 20 100°/60° | 365-1200-ND 55 0 32 | — - — | OVLKQGT6 
InGaN Blue 470 Blue Diffused 500 20 110°/50° | 365-1191-ND 1.02 74 60 | = - — | OVLHBKD8 
2 5 InGaN Green 525 Green Diffused 1100 20 110°/50° | 365-1192-ND 1.18 86 69 | — - — | OVLHGKD8 
AllnGaP Red/Orange 618 Orange Diffused 800 20 110°/50° | 365-1193-ND 61 A4 36 | = - — | OVLHQKD8 
AllnGaP Red 624 Red Diffused 950 20 110°/50° | 365-1194-ND 39 28 238 | — - — | OVLHRKD8 
InGaN Blue 470 Blue Diffused 300 20 100°/50° | 365-1195-ND 74 54 Ad | — - — | OVLJBGD8 
3 4 InGaN Green 525 Green Diffused 1200 20 100°/50° | 365-1196-ND 1.02 74 60 | — - — | OVLUGGD8 
AllnGaP Red 624 Red Diffused 400 20 100°/50° | 365-1197-ND 30 .22 18 - — | OVLJRGD8 
Round — Wide Viewing Angles 
InGaN Blue 470 Water Clear 600 20 65° 365-1169-ND 1.02 74 60 | = - — | OVLAB6CB8 
4 3 InGaN Green 527 Water Clear 2000 20 65° 365-1170-ND 1.18 86 69 | — - — | OVLAG6CB8 
AllnGaP Red 628 Water Clear 1100 20 65° 365-1171-ND 50 36 29 | = - — | OVLAS6CB8 
InGaN Blue 470 Water Clear 900 20 45° 365-1173-ND 72 52 A2 | — - — | OVLBB4C7 
5 3 InGaN Green 525 Water Clear 2000 20 45° 365-1174-ND 1.13 82 66 | = - — | OVLBG4C7 
AllnGaP Yellow 589 Water Clear 2400 20 45° 365-1176-ND A4 32 26 | - — | OVLBY4C7 
AllnGaP Red 623 Water Clear 1800 20 45° 365-1175-ND A4 32 26 |= - — | OVLBR4C7 
Round — High Intensity 
6 3 InGaN White - Water Clear 3500 20 45° 365-1467-ND NEW! 80 58 AT |= _ — | OVLAW4CB7 
7 5 InGaN White - Water Clear 18000 20 15° 365-1177-ND a) 66 53 | - — | OVLEW1CB9 
8 5 InGaN White - Water Clear 2100 20 30° 365-1178-ND 1.43 1.04 84 |= - — | OVLEW3CB6 
9 5 InGaN White - Water Clear 1600 20 50° 365-1179-ND 1.43 1.04 84 | — - — | OVLEWSCB6 
Square — Power Surface Mount 
10 7 InGaN White - Water Clear 350 23 70° 365-1220-1-ND 10.41 6.94 6.08 | — - — | OVSPW7CR8 
AllnGaP Amber 587 Water Clear 11250 400 120° | 365-1342-1-ND 2.60 1.68 1.44 | 365-1342-2-ND 2,000 1160.00/M | OVSPYBCR4 
AllnGaP Red 625 Water Clear 9000 400 120° | 365-1345-1-ND 2.60 1.68 1.44 | 365-1345-2-ND 2,000 1160.00/M ) OVSPRBCR4 
"1 6 InGaN White - Water Clear 18000 350 120° | 365-1346-1-ND 471 3.05 2.61 | 365-1346-2-ND 2,000 2102.50/M | OVSPWBCR4 
InGaN Blue 470 Water Clear 3400 350 120° | 365-1343-1-ND 4.32 2.80 2.40 | 365-1343-2-ND 2,000 1928.50/M | OVSPBBCR4 
InGaN Green 530 Water Clear 18200 350 120° | 365-1344-1-ND 6.50 4.20 3.60 | 365-1344-2-ND 2,000 2900.00/M | OVSPGBCR4 
Top View Surface Mount — Package: PLCC2 
12A}  — InGaN White _ Water Clear 750 20 120° | 365-1361-1-ND 1 59 51 | 365-1361-2-ND 2,000 406.00/M | OVS9WBCR4 
Top View Surface Mount — Package: PLCC4 
InGaN White _ Water Clear 1050 30 120° | 365-1363-1-ND 111 72 62 | 365-1363-2-ND 2,000 493.00/M | OVSAWBCR4 
InGaN Blue 470 Water Clear 200 30 120° | 365-1208-1-ND 1.07 70 60 | 365-1208-2-ND 2,000 478.50/M | OVSABBC2R8 
op} — InGaN Blue-Green 505 Water Clear 560 30 120° | 365-1209-1-ND 1.40 a) .78 | 365-1209-2-ND 2,000 623.50/M | OVSACBC2R8 
InGaN Green 527 Water Clear 700 30 120° | 365-1210-1-ND 1.40 1 78 | 365-1210-2-ND 2,000 623.50/M | OVSAGBC2R8 
AllnGaP Amber 591 Water Clear 700 50 120° | 365-1206-1-ND 85 55 AT | 365-1206-2-ND 2,000 377.00/M | OVSAABC2R8 
AllnGaP Red 628 Water Clear 900 50 120° | 365-1213-1-ND 81 53 5 | 365-1213-2-ND 2,000 362.50/M | OVSASBC2R8 
(Continued) 


Digi@Reel’ Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2547 


OPTEK Technology 


High Brightness LEDs (cont) 


Chip 
Dominant Luminous Cut Tape OPTEK 
Size Emitted Wavelength Lens Intensity (Typ.) Viewing | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Technology 
Fig. | (mm) Material Color (nm) Color (mcd) | @IF(mA) | Angle | PartNo. 1 25 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
Top View Surface Mount with Domed Lens — Package: PLCC4 
AllnGaP Amber 591 Water Clear 1650 50 60° 365-1207-1-ND 85 55 47 | 365-1207-2-ND 700 273.00 | OVSAABLCR8 
13 - AllnGaP Red-Orange 618 Water Clear 2800 50 60° 365-1211-1-ND 85 55 47 | 365-1211-2-ND 700 273.00 | OVSAQBLCR8 
AllnGaP Red 628 Water Clear 900 50 60° 365-1214-1-ND 85 55 47 | 365-1214-2-ND 700 273.00 | OVSASBLCR8 
Round — High Brightness 
InGaN Blue 470 Water Clear 1350 20 30° 365-1180-ND 72 52 A2 |= _ — | OVLFB3C7 
14 5 InGaN Green 525 Water Clear 5200 20 30° 365-1181-ND 1.13 82 66 |= - — | OVLFG3C7 
AllnGaP Yellow 589 Water Clear 5700 20 30° 365-1183-ND A4 32 26 |= =— — | OVLFY3C7 
AllnGaP Red 623 Water Clear 5000 20 30° 365-1182-ND A4 32 26 | — al — | OVLFR3C7 
Round — High Intensity 
InGaN Blue 470 Water Clear 3200 20 6 365-1184-ND 61 A4 36 | — — | OVLGBOC6B9 
15 5 InGaN Blue-Green 505 Water Clear 8000 20 6 365-1185-ND 69 50 40 | — - — | OVLGCOC6B9 
AllnGaP Yellow 589 Water Clear 20000 20 6 365-1190-ND 19 14 120 |= — — | OVLGYOC9B9 
AllnGaP Red 631 Water Clear 10000 20 6 365-1189-ND 19 14 12 |S _ — | OVLGSOC8B9 
Cylindrical — High Intensity 
InGaN Blue 470 Water Clear 300 20 85° 365-1201-ND 72 52 42 | — - — | OVLLB8C7 
16 5 InGaN Green 525 Water Clear 670 20 85° 365-1202-ND 1.13 82 66 | — — — | OVLLG8C7 
AllnGaP Yellow 589 Water Clear 650 20 85° 365-1204-ND A4 32 26 |= — — | OVLLY8C7 
AllnGaP Red 623 Water Clear 570 20 85° 365-1203-ND A4 32 26 | — — | OVLLR8C7 
Super Flux 4-Pin 
InGaN Blue 470 Water Clear 850 30 60° 365-1164-ND 83 60 AB | — cal — | OVFSB6C8 
InGaN Green 527 Water Clear 2500 30 60° 365-1165-ND 1.10 80 64 |= — — | OVFSG6C8 
i7| 76 AllnGaP Amber 591 Water Clear 5000 70 100° 365-1163-ND 55 40 32 |= — — | OVFSAAC8 
3 AllnGaP Red/Orange 618 Water Clear 4500 70 40° 365-1166-ND 61 A4 36 | = _ — | OVFSQ4C8 
AllnGaP Red 624 Water Clear 4500 70 100° 365-1167-ND 50 36 2 |= al — | OVFSRAC8 
InGaN White _ Water Clear 1200 30 60° 365-1168-ND 1.21 88 WM lS _ — | OVFSW6C8 
Full Color (RGB) Surface Mount 
IV (med) Cut Tape OPTEK 
Lens Typical Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Technology 
Fig. Color @IF(mA) Red | Green| Blue | Viewing Angle | Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Top-View Chip 
18 Water Clear 20 100 300 80 110° 365-1230-1-ND 3.12 2.08 1.82 | — _ — | OVSTRGBAC6 
19 Water Clear 20 180 550 152 Multiple 365-1233-1-ND 3.72 2.48 217 |= — — | OVSTRGBLC6 
20 Water Clear 20 53 165 46 Multiple 365-1232-1-ND 4.03 2.61 2.24 | 365-1232-2-ND 1,000 1798.00 | OVSTRGBFC6 
PLCC4 
21 Water Clear 20 300 450 110 120° 365-1212-1-ND 2.47 1.60 1.37 | 365-1212-2-ND 2,000 1102.00/M | OVSARGB3R8 
PLCC6 
22 Water Clear 50 1000 | 900 280 120° 365-1231-1-ND 4.65 3.01 2.58 | 365-1231-2-ND 900 1930.50 | OVSTRGBBCR8 
1204 
23 White Diffused 20 125 300 75 150° 365-1410-1-ND NEW! 1.20 18 -67 | 365-1410-2-ND NEW! 2,000 536.50/M_ | OVSRRGBCC3 
White InGaN Surface Mount 
Chip Luminous Intensity (Typical) Viewing | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape and Reel OPTEK Technology 
Fig. | Package Material | Emitted Color| Lens Color (med) @IF(mA) Angle Part No. 1 25 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
24 | PLCC4 InGaN White Water Clear 1900 20 120° 365-1215-1-ND 3.83 2.56 2.24 | 365-1215-2-ND 2,000 | 1786.40/M | OVSAWBCR9 


1 Watt Cup Series 


OPTEK Lednium Solid State Lighting products package the highest quality LED 
chips. Typically, the lumen output of these can be as high as 70% after 50,000 
hours of operation. That is, the percentage of the initial light output still being 


emitted after a specified operating time. This prediction is based on specific test 
results and tests on similar materials, and relies on strict observation of the design 
limits and ratings. 


Specifications: 
Input Current: 1.0A * Junction Temperature: Tj = 130°C * Viewing Angle at half 
maximum intensity: 135° 


Typical Forward Voltage Cut Tape Tape and Reel | OPTEK 
Mounting | \D (nm) Emitted Iv/flux (Vf) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Technology 
Fig. Type Typical Color (Im) Minimum | Typical |Maximum| Part No. i 25 100 Part No. 1,000 Part No. 
595 Amber 38 1.9 2.3 2.6 365-1347-1-ND 3.77 2.44 2.09 365-1347-2-ND 1682.00 OVTLOILGAA 
460 Blue 15 2.9 3.4 3.7 365-1348-1-ND 4.29 2.78 2.38 365-1348-2-ND 1914.00 OVTLOILGAB 
515 Green 52 3.2 3.6 4.0 365-1349-1-ND 4.29 2.78 2.38 365-1349-2-ND 1914.00 OVTLOILGAG 
Flush 625 Red 53 1.9 2.3 2.6 365-1350-1-ND 3.77 2.44 2.09 365-1350-2-ND 1682.00 OVTLO1LGAR 
_ Cool White 50 29 3.4 3.7 365-1351-1-ND 4.55 2.94 2.52 365-1351-2-ND 2030.00 OVTLO1LGAW 
_ Daylight White 45 2.9 3.4 3.7 365-1352-1-ND 4.55 2.94 2.52 365-1352-2-ND 2030.00 OVTLO1LGAWD 
25 _- Warm White 30 29 3.4 3.7 365-1353-1-ND 4.55 2.94 2.52 365-1353-2-ND 2030.00 OVTLOILGAWW 
595 Amber 38 1.9 2.3 2.6 365-1354-1-ND 3.77 2.44 2.09 365-1354-2-ND 1682.00 OVTLO1LGAAS 
460 Blue 15 29 3.4 3.7 365-1355-1-ND 4.29 2.78 2.38 365-1355-2-ND 1914.00 OVTLO1LGABS 
515 Green 52 3.2 3.6 4.0 365-1356-1-ND 4.29 2.78 2.38 365-1356-2-ND 1914.00 OVTLOILGAGS 
Standard 625 Red 53 1.9 2.3 2.6 365-1357-1-ND 3.77 2.44 2.09 365-1357-2-ND 1682.00 OVTLOILGARS 
_ Cool White 50 2.9 3.4 3.7 365-1358-1-ND 4.55 2.94 2.52 365-1358-2-ND 2030.00 OVTLOILGAWS 
_ Daylight White 45 2.9 3.4 3.7 365-1359-1-ND 4.55 2.94 2.52 365-1359-2-ND 2030.00 OVTLO1LGAWDS 
— Warm White 30 2.9 3.4 3.7 365-1360-1-ND 4.55 2.94 2.52 365-1360-2-ND 2030.00 OVTLO1LGAWWS 


LED Design Kit 


Each kit contains three LED drivers to power the VLED assemblies. The assemblies in the LED design kit feature OPTEK’s OVSPxBCR4 
Series 1-Watt LEDs. The energy efficient packaged LEDs offer high luminance and a long operating lifespan. Available with yellow, 
blue, green, red and white LEDs. The 1-Watt LEDs offer a full 120° viewing angle and an ultra-low board-mounted profile. 


Kit includes (1 each): 

+ LD350: Power cube 350mA wit 
* LD700: Power cube 700mA wit 
* LD1400: Power cube 1400mA 


ith 110 VAC power cord 
ith 110 VAC power cord 
with 110 VAC power cord 


* OPA729: Linear 10/1W LED (Power with LD700) 


* OPA730: Round Flood 12/1W 
* OPA731: Square Flood 20/1W 
© OPA733R: Round Spot 1W Ret 
© OPA733Y: Round Spot 1W Yell 
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LED (Power with LD700) 
LED (Power with LD1400) 

d LED (Power with LD350) 
low LED (Power with LD350) 


* OPA733G: Round Spot 1W Green LED (Power with LD350) 

* OPA733B: Round Spot 1W Blue LED (Power with LD350) 

© OPA733W: Round Spot 1W White LED (Power with LD350) 
* OPA739: Square 3/1W LED (Power with LD350) 

* OPA740: Linear with Lens 10/1W LED (Power with LD700) 

* OPA741: Ring with Lens 12/1W LED (Power with LD700) 

* OPA742: Round Spot with Lens 1W LED (Power with LD350) 


$650.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Ree! part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


High Brightness LEDs (cont) 


OPTEK Technology 


10 Watt LED Array 


OPTEK Lednium Solid State Lighting products package the highest quality LED chips. Typically 
the lumen output of these can be as high as 70% after 50,000 hours of operation. That is, the 
percentage of the initial light output still being emitted after a specified operating time. This 


prediction is based on specific test results and on tests on similar materials, and relies on strict 
observation of the design limits and ratings. Specifications: « Input Current: 1.05A * Junction 
Temperature: Tj = 25°C * Viewing Angle at half maximum intensity: 120° 


Typical Forward Voltage OPTEK 
dD (nm) Iv/flux (Vi) Digi-Key Price Each Technology 
Typical Emitted Color (Im) Minimum Typical Maximum | Part No. 1 25 100 Part No. 
595 Amber 270 57 6.9 78 365-1382-ND 46.53 33.84 27.08 | OVTLOSLG3A 
460 Blue 70 8.7 10.2 114 365-1383-ND 50.77 36.92 29.54 | OVTLOSLG3B 
515 Green 250 9.6 10.8 12.0 365-1379-ND 50.77 36.92 29.54 | OVTLOSLG3G 
625 Red 230 5.7 6.9 78 365-1385-ND 46.53 33.84 27.08 | OVTLOSLG3R 
= Cool White 250 8.7 10.2 1W4 365-1386-ND 55.00 40.00 32.00 | OVTLO9LG3W 
= Daylight White 275 87 10.2 114 365-1398-ND 55.00 40.00 32.00 | OVTLOSLG3WD 
= Warm White 230 87 10.2 1W4 365-1397-ND 55.00 40.00 32.00 | OVTLOSLG3WW 
625/515/460 | _Red/Green/Blue 221 8.5 9.2 9.9 365-1396-ND 46.53 33.84 27.08 | OVTLO9LG3M 
LED Arrays 


Dimensions in mm 


Forward Wave- Forward Luminous OPTEK 
Emitted Current Lens length Voltage Flux Beam Digi-Key Price Each Technology 
Fig. Color (mA) Type (°K) (Vf) (Im) Angle Part No. 1 25 100 Part No. 

1 Whit 700 Flat 6500 18.0 480 120° 365-1365-ND 58.27 42.38 33.91 OPA729W 
te Dome 6500 18.0 480 40° 365-1366-ND 67.57 49.14 39.33 OPA729WD 

2 White 700 Flat 6500 21.6 576 120° 365-1367-ND 71.45 51.96 41.58 OPA730W 
Dome 6500 21.6 576 40° 365-1368-ND 82.80 60.22 48.18 OPA730WD 

3 White 4400 Flat 6500 18.0 960 120° 365-1369-ND 103.70 75.42 60.35 OPA731W 
Dome 6500 18.0 960 40° 365-1370-ND 122.38 89.00 71.20 OPA731WD 

4 Whit 350 Flat 6500 3.6 48 120° 365-1371-ND 10.95 7.96 6.37 OPA733W 
me Dome 6500 3.6 48 40° 365-1372-ND 11.96 8.70 6.96 OPA733WD 

5 Whit 350 Flat 6500 10.8 144 120° 365-1373-ND 19.53 14.20 11.36 OPA739W 
ie Dome 6500 10.8 144 40° 365-1374-ND 22.41 16.30 13.04 OPA739WD 
6 White 700 Flat 6500 18.0 408 23° 365-1375-ND 109.70 79.78 63.83 OPA740W23 
7 White 700 Flat 6500 21.6 490 23° 365-1376-ND 137.75 100.18 80.15 OPA741W23 
8 White 350 Flat 6500 3.6 4 23° 365-1377-ND 17.00 12.36 9.89 OPA742W23 


Surface Mount Power Devices and Lenses 


Power LEDs 
Forward Forward Typical Cut Tape OPTEK 
Emitted Lens Viewing Voltage Current Luminous Flux | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Technology 
Fig. Color Type Angle Typ. (Vf) (mA) (Im) Part No. a 100 Part No. Qty. Pricing Part No. 
White Flat 420° 3.6 120 t 365-1387-1-ND 2.60 1.68 1.44 365-1387-2-ND 2,000 | 1160.00/M | OVS3WBCR4 
1 3.2 180 21 365-1390-1-ND 2.15 1.39 1.19 365-1390-2-ND 2,000 957.00/M | OVSSWBCR4 
White Bomne 60° 3.6 120 a 365-1388-1-ND 3.25 2.10 1.80 365-1388-2-ND 1,000 1450.00 | OVS3WBCR44 
3.6 350 62 365-1394-1-ND 4.88 3.15 2.70 365-1394-2-ND 1,000 2175.00 | OVSPWBCR44 
Red Home 40° 2.2 175 8 365-1389-1-ND 1.30 84 72 365-1389-2-ND 1,000 580.00 | OVS5R4CR44 
9 25 400 30 365-1392-1-ND 3.02 1.96 1.68 365-1392-2-ND 1,000 1348.50 | OVSPRBCR44 
Yell D 40° 2.2 175 14 365-1391-1-ND 1.30 84 72 365-1391-2-ND 1,000 580.00 | OVS5Y4CR44 
asia ome 25 400 35 365-1395-1-ND 3.02 1.96 1.68 | 365-1395-2-ND 1,000 1348.50 | OVSPYBCR44 
3 RGB Flat 130° 2.3/3.5/3.5 3x 250 21/32/7.5 365-1393-1-ND 9.75 6.30 5.40 365-1393-2-ND 1,000 4350.00 | OVSPRGBCR4 
Lenses 
Viewing Lens Lens Digi-Key Price Each OPTEK Technology 
Fig. Angle Material Color Holder Part No. 1 25 100 Part No. 
4 15° Polycarbonate Water Clear Black 365-1380-ND 2.31 1.68 1.35 OVLENS154 
23° Polycarbonate Water Clear Black 365-1381-ND 2.31 1.68 1.35 OVLENS234 


Digi®Reel° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 ¢ Fax: 218-681-3380 
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TECHNOLOGIES . - 7 
Dimensions in mm 
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LED 7-Segment Displays (All 7-Segment displays have a right hand decimal point unless noted otherwise.) 
Char. A B Forward | Forward Luminous Digi-Key Digi-Key 
Height | Width | Height | Voltage Current Intensity Part No. Price Each Avago Part No. Price Each Avago 
Fig. | Color (mm) (mm) | (mm) (V) (mA) ued @ mA Common Anode al 10 100 Part No. Common Cathode u 10 100 Part No. 
HE Red 7.62 10.16 19.05 2:1 30 800 5 516-1186-5-ND@t 3.54 2.44 1.99 | 5082-7610 _ 
HE Red 7.62 10.16 19.05 24 30 800 § 516-1187-5-ND® 3.54 2.44 1.99 | 5082-7611 516-1188-5-ND@ 3.54 2.44 1.99 5082-7613 
Green 7.62 10.16 19.05 24 30 2,700 10 516-1189-5-ND@ 3.54 2.44 1.99 | HDSP-3601 516-1190-5-ND 3.54 2.44 1.99 HDSP-3603 
HE Red 10.92 12.70 19.05 21 30 1,115 5 516-1191-5-ND@t 3.54 2.44 1.99 | 5082-7650 - 
HE Red 10.92 12.70 19.05 21 30 1,115 5 516-1192-5-ND® 3.54 2.44 1.99 | 5082-7651 516-1193-5-ND@ 3.54 2.44 1.99 5082-7653 
Green 10.92 12.70 19.05 24 30 4,000 10 516-1194-5-ND® 3.54 2.44 1.99 | HDSP-4601 516-1195-5-ND® 3.54 2.44 1.99 HDSP-4603 
HE Red 10.16 9.79 12.90 2.0 30 1,200 5 516-1198-5-ND@ 3.30 2.20 1.80 | HDSP-F201 516-1199-5-ND® 3.30 2.20 1.80 HDSP-F203 
1 Green 10.16 9.79 12.90 231 30 3,500 10 516-1200-5-ND® 3.30 2.20 1.80 | HDSP-F501 516-1201-5-ND®@ 3.30 2.20 1.80 HDSP-F503 
HE Red 7.62 7.62 12.70 2.0 30 5,390 20 516-1202-5-ND® 3.30 2.20 1.80 | HDSP-7501 516-1203-5-ND®@ 3.30 2.20 1.80 HDSP-7503 
Green 7.62 7.62 12.70 21 30 6,800 20 516-1204-5-ND@ 3.30 2.20 1.80 | HDSP-7801 516-1205-5-ND® — 3.30 2.20 1.80 HDSP-7803 
Red 7.62 7.62 12.70 17 15 3,600 5 516-1220-5-ND@ 3.83 2.64 2.16 | HDSP-A101 516-1221-5-ND® 3.83 2.64 2.16 HDSP-A103 
HE Red 7.62 7.62 12.70 17 15 1,050 5 516-1222-5-ND® 3.65 2.52 2.06 | HDSP-7511 516-1223-5-ND 3.65 2.52 2.06 HDSP-7513 
Red 10.16 9.79 12.90 17 15 3,900 5 516-1224-5-ND@ 3.83 2.64 2.16 | HDSP-F101 516-1225-5-ND® 3.83 2.64 2.16 HDSP-F103 
Red 10.92 12.70 19.05 17 15 3,900 5 516-1226-5-ND@ 4.23 2.92 2.38 | HDSP-E101 516-1227-5-ND® 4.23 2.92 2.38 HDSP-E103 
HE Red 20.32 19.96 27.69 2.6 40 4,800 20 §16-1232-5-ND® 4.87 3.40 2.79 | HDSP-3901 516-1233-5-ND®@ 4.87 3.40 2.79 HDSP-3903 
Green 20.32 19.96 27.69 21 30 1,500 10 516-1234-5-ND@ 4.87 3.40 2.79 | HDSP-8601 516-1235-5-ND®@ 4.87 3.40 2.79 HDSP-8603 
2 HE Red 7.11 10.16 19.05 21 30 800 5 516-1196-5-ND@ 3.54 2.44 1.99 | 5082-7616 = 
HE Red 10.92 12.70 19.05 21 30 1,115 5 516-1197-5-ND® 3.54 2.44 1.99 | 5082-7656 = 
HE Red 14.22 25.00 18.60 2.05 25 4,000 10 516-1206-5-ND® 1.63 1.02 77 | HDSP-521E 516-1207-5-ND@ 1.63 1.02 77 HDSP-523E 
3 Green 14.22 25.00 18.60 2.0 30 3,500 10 516-1208-5-ND@ 1.63 1.02 77 | HDSP-521G 516-1209-5-ND 1.63 1.02 es HDSP-523G 
HE Red 14.22 25.15 17.02 21 30 2,800 10 516-1216-5-ND@ 4.20 2.93 2.40 | HDSP-5521 516-1217-5-ND®@ 4.20 2.93 2.40 HDSP-5523 
Green 14.22 25.15 17.02 21 30 2,500 10 516-1218-5-ND® 4.20 2.93 2.40 | HDSP-5621 516-1219-5-ND@ 4.20 2.93 2.40 HDSP-5623 
Red 14.22 12.57 17.02 1.8 40 16,000 20 516-1210-5-ND® 3.63 2.50 2.04 | HDSP-H151 516-1211-5-ND®@ 3.63 2.50 2.04 HDSP-H153 
HE Red 14.22 12.57 17.02 21 30 2,800 10 516-1212-5-ND@ 3.00 2.00 1.63 | HDSP-5501 516-1213-5-ND® 3.00 2.00 1.63 HDSP-5503 
4 Green 14.22 12.57 17.02 24 30 2,500 10 516-1214-5-ND® 3.00 2.00 1.63 | HDSP-5601 516-1215-5-ND®@ 3.00 2.00 1.63 HDSP-5603 
Red 14.22 12.57 17.02 17 15 4,200 5 516-1228-5-ND® 3.48 2.40 1.96 | HDSP-H101 516-1229-5-ND®@ 3.48 2.40 1.96 HDSP-H103 
HE Red 14.22 12.57 17.02 17 15 1,200 5 516-1230-5-ND 3.45 2.30 1.88 | HDSP-5551 516-1231-5-ND® 3.45 2.30 1.88 HDSP-5553 


@ RoHS Compliant — + Left Hand Decimal 


Light Bar Graph 


Forward Forward Luminous 
LED No. of Voltage Current Intensity Digi-Key Price Each Avago 
Fig. Color Elements (V) (mA) med @ mA Part No. 1 10 100 Part No. 
HE Red/ -” a 
10 2.1/2.2/2.1 30/20/30 1.9 10 516-1236-5-ND 6.53 4.83 4.00 HDSP-4832 
Yellow/Green 
1.9 10 
HE Red/ oe o 
5 Yellow/Green 10 2.1/2.2/2.1 30/20/30 1.9 10 516-1237-5-ND 6.53 4.83 4.00 HDSP-4836 
1.9 10 
HE Red 21 30 3.5 10 516-1238-5-ND 5.20 3.80 3.10 HDSP-4830 
Red 40 1.6 15 1 1 516-1239-5-ND 6.19 4.53 3.69 HLCP-J100 
Yellow 2.2 20 1.9 10 516-1240-5-ND 6.19 4.53 3.69 HDSP-4840 
Green 21 30 1.9 10 516-1241-5-ND 6.19 4.53 3.69 HDSP-4850 
Red 18 15 75 3 516-1242-5-ND 2.14 1.39 1.09 HLCP-A100 
6 HE Red 1 2.0 30 23 20 516-1243-5-ND 1.75 1.13 87 HLMP-2300 
Yellow 21 25 20 20 516-1244-5-ND 1.75 1.13 87 HLMP-2400 
Green 2.2 30 25 20 516-1245-5-ND 1.75 1.13 87 HLMP-2500 
HE Red 2.0 30 45 20 516-1246-5-ND 2.64 1.79 1.45 HLMP-2350 
7 Yellow 1 21 25 38 20 516-1247-5-ND 2.64 1.79 1.45 HLMP-2450 
Green 2.2 30 50 20 516-1248-5-ND 2.64 1.79 1.45 HLMP-2550 
Red 1.8 16 75 3 516-1249-5-ND 4.18 2.88 2.35 HLCP-E100 
8 HE Red r 2.0 30 23 20 516-1250-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2620 
Yellow 21 25 20 20 516-1251-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2720 
Green 22 30 25 20 516-1252-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2820 
HE Red 2.0 30 45 20 516-1253-5-ND 2.44 1.65 1.28 HLMP-2655 
Yellow 1 21 25 38 20 516-1254-5-ND 2.44 1.65 1.28 HLMP-2755 
9 Green 2.2 30 50 20 516-1255-5-ND 2.44 1.65 1.28 HLMP-2855 
HE ne 1 2.0/2.2 30 4 - 516-1259-5-ND 5.35 3.87 3.17 HLMP-2965 
Green 50 20 
HE Red 2.0 30 80 20 516-1256-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2685 
10 Yellow 1 2A 25 70 20 516-1257-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2785 
Green 22: 30 100 20 516-1258-5-ND 3.63 2.50 2.04 HLMP-2885 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Peak Forward Forward Luminous Intensity Viewing Digi-Key Pricing Avago 
Fig. Description Color Lens Length Voltage Current med @ Current Angle Part No. 1 10 100 Part No. 

Rectangular HE Red 635nm 1.9V 30mA 2.1 min. 20mA 100° 516-1277-ND@ 90 5.20 38.00 HLMP-0301 
1 2.5mm x 7.6mm Yellow Diffused 583nm 21V 20mA 3.6 min. 20mA 100° 516-1278-ND@ 90 5.20 38.00 HLMP-0401 
: . Green 565nm 2.2V 30mA 2.6 min. 20mA 100° 516-1279-ND@ 90 5.20 38.00 HLMP-0504 
2_ | Rect. 2.0mm x 5.0mm | HE Red/Green _| White/Diffused | 635/568nm | 1.9V/2.2V. 30mA 2.1/2.6 20mA 100° 516-1280-ND@ 95 §.72 41.80 HLMP-0800 
Red 645nm 1.8V 30mA 7S 20mA 110° 516-1281-ND@ 51 3.00 20.00 HLMP-S100 
HE Red 635nm 1.9V 30mA 75 20mA 110° 516-1282-ND® 36 2.04 13.20 HLMP-S201 

3 Rectangular HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 3.5 20mA 110° 516-1283-ND@ 35 2.04 13.20 HLMP-S201-D0000 
2.0mm x 5.0mm Yellow 583nm 21V 20mA 4 20mA 110° 516-1284-ND@ 36 2.04 13.20 HLMP-S301 
Green 565nm 2.2V 30mA 8 20mA 110° 516-1285-ND® 36 2.04 13.20 HLMP-S501 

Green 565nm 2.2V 30mA 4 20mA 110° 516-1286-ND@ 36 2.04 13.20 HLMP-S501-C0000 
4 omm HE Red/Green | White/Diffused | 635/568nm | 1.9V/2.2V 30mA 2.1/4.2 10mA 65° 516-1287-ND@ 12 4.20 29.25 HLMP-4000 
HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 5.5 10mA 60° 516-1291-ND@ 36 2.04 13.20 HLMP-1301 
Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 6 10mA 60° 516-1292-ND@ 36 2.04 13.20 HLMP-1401 
Green Diffused 565nm 21V 30mA 5 10mA 60° 516-1293-ND@ 36 2.04 13.20 HLMP-1503 
HE Red Tint 635nm 1.9V 30mA 30 10mA 45° 516-1294-ND@ 36 2.04 13.20 HLMP-1321 
Yellow Microtint 583nm 2.0V 20mA 15 10mA 45° 516-1295-ND@ 51 3.00 20.00 HLMP-1420 
Yellow Tint 583nm 2.0V 20mA 15 10mA 45° 516-1296-ND@ 36 2.04 13.20 HLMP-1421 
Green Microtint 565nm 21V 30mA 22 10mA 45° 516-1297-ND@ 51 3.00 20.00 HLMP-1520 
Green Tint 565nm 21V 30mA 22 10mA 45° 516-1298-ND@ 36 2.04 13.20 HLMP-1521 
HE Red Water Clear 635nm 1.9V 30mA 55 20mA 45° 516-1299-ND@ A5 2.56 16.80 HLMP-1340 
Yellow Water Clear 583nm 2.1V 20mA 45 20mA 45° 516-1300-ND@ A5 2.56 16.80 HLMP-1440 
Green Water Clear 565nm 2.2V 30mA 45 20mA 45° 516-1301-ND® 5 2.56 16.80 HLMP-1540 
5 3mm HE Red Diffused 635nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1302-ND@ 72 4.20 29.25 HLMP-1600 
HE Red Diffused 635nm 12.0V 20mA 8 13mA 60° 516-1303-ND® 12 4.20 29.25 HLMP-1601 
Yellow Diffused 583nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1304-ND@ 72 4.20 29.25 HLMP-1620 
Yellow Diffused 583nm 12.0V 20mA 8 13mA 60° 516-1305-ND@ 16 4.48 31.20 HLMP-1621 
Green 565nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1306-ND@ 12 4.20 29.25 HLMP-1640 
Green 565nm 12.0V 20mA 8 13mA 60° 516-1307-ND@ 72 4.20 29.25 HLMP-1641 
HE Red Diffused 635nm 1.7V 7mA 24 2mA 50° 516-1308-ND® 51 3.00 20.00 HLMP-1700 
Yellow 583nm 1.8V 7mA 24 2mA 50° 516-1309-ND® 51 3.00 20.00 HLMP-1719 
Green 565nm 1.9V 7mA 2.3 2mA 50° 516-1310-ND@ 51 3.00 20.00 HLMP-1790 
Diffused 645nm 1.6V 30mA 2 tmA 60° 516-1311-ND@ 51 3.00 20.00 HLMP-K150 
Red Water Clear 645nm 1.6V 30mA 3 1mA 45° 516-1312-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-K155 
Diffused 645nm 1.8V 30mA 45 20mA 60° 516-1313-ND@ 51 3.00 20.00 HLMP-K101 
Water Clear 645nm 1.8V 30mA 65 20mA 45° 516-1314-ND@ 5 2.56 16.80 HLMP-K105 
HE Red Diffused 635nm 1.9V 10mA 7 10mA 50° 516-1315-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-3351 
HE Red Tint 635nm 1.9V 10mA 18 10mA 45° 516-1316-ND® 60 3.48 24.00 HLMP-3366 
6 5mm Yellow Diffused 583nm 2.0V 10mA 10 10mA 50° 516-1317-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-3451 
Green Diffused 565nm 2.1V 10mA 10 10mA 50° 516-1318-ND® 60 3.48 24.00 HLMP-3554 
Green Tint 565nm 21V 10mA 15 10mA 40° 516-1319-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-3568 
HE Red 635nm 1.9V 30mA 55 20mA 32° 516-1320-ND 60 3.48 24.00 HLMP-3390 
7 5mm Yellow Water Clear 583nm 21V 20mA 55 20mA 32° 516-1321-ND 60 3.48 24.00 HLMP-3490 
Green 565nm 2.2V 30mA 55. 20mA 32° 516-1322-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-3590 
Red 645nm 1.6V 30mA 3 1mA 65° 516-1323-ND@ 51 3.00 20.00 HLMP-D150 
Red 645nm 1.8V 30mA 70 20mA 65° 516-1324-ND@ A5 2.56 16.80 HLMP-D101 
HE Red Diffused 635nm 1.7V 7mA 2.3 2mA 50° 516-1325-ND@ 51 3.00 20.00 HLMP-4700 
8 5mm Yellow 583nm 1.8V 7mA 24 2mA 50° 516-1326-ND® 51 3.00 20.00 HLMP-4719 
Green 565nm 1.9V 7mA 2.3 2mA 50° 516-1327-ND@ 1 3.00 20.00 HLMP-4740 
HE Red 635nm 1.9V 30mA 7 10mA 60° 516-1328-ND@ 36 2.04 13.20 HLMP-3301 
HE Red Diffused 635nm 1.9V 30mA 12 10mA 60° 516-1329-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-3762 
Orange 600nm 1.9V 30mA 5.4 10mA 60° 516-1330-ND@ 36 2.04 13.20 HLMP-D401 

@ RoHS Compliant t+ For Tape and Reel Part number, change the 1-ND to 2-ND * For Tape and Box Part number, change the 1-ND to 3-ND Lumens (Im) (Continued) 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 
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Peak Forward Forward Luminous Intensity Viewing Digi-Key Pricing Avago 
Fig. Description Color Lens Length Voltage Current med @ Current Angle Part No. 1 10 100 Part No. 
Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1331-ND@ 36 2.04 13.20 HLMP-3401 
Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 9.2 10mA 60° 516-1332-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-3862 
Green Diffused 565nm 21V 30mA 5.2 10mA 60° 516-1333-ND@ 36 2.04 13.20 HLMP-3507 
8 5mm Green Diffused 565nm 21V 30mA 14 10mA 60° 516-1334-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-3962 
HE Red Tint 635nm 1.9V 30mA 60 10mA 35° 516-1335-ND@ 36 2.04 13.20 HLMP-3316 
Yellow Tint 583nm 2.0V 20mA 50 10mA 35° 516-1336-ND@ 36 2.04 13.20 HLMP-3416 
Green Tint 565nm 2.1V 30mA 70 10mA 24° 516-1337-ND@ 36 2.04 13.20 HLMP-3519 
Red Water Clear 645nm 1.6V 30mA 10 1mA 24° 516-1338-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-D155 
HE Red Diffused 635nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1339-ND@ 72 4.20 29.25 HLMP-3600 
HE Red Diffused 635nm 12.0V 20mA 8 13mA 60° 516-1340-ND@ 72 4.20 29.25 HLMP-3601 
Yellow Diffused 583nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1341-ND@ 72 4.20 29.25 HLMP-3650 
9 5mm Yellow Diffused 583nm 12.0V 20mA 8 13mA 60° 516-1342-ND@ 12 4.20 29.25 HLMP-3651 
Green Diffused 565nm 5.0V 20mA 8 10mA 60° 516-1343-ND@ 12 4.20 29.25 HLMP-3680 
Red Water Clear 645nm 1.8V 30mA 240 20mA 24° 516-1344-ND@ A5 2.56 16.80 HLMP-D105 
HE Red Water Clear 635nm 1.9V 30mA 125 20mA 24° 516-1345-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-3750 
Yellow Water Clear 583nm 2.1V 20mA 140 20mA 24° 516-1346-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-3850 
Green Water Clear 565nm 2.2V 30mA 265 20mA 24° 516-1347-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-3950 
Red 645nm 1.8V 30mA 600 20mA 15° 516-1348-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-C115 
HE Red 635nm 1.9V 30mA 300 20mA 15° 516-1349-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-C215 
HE Red Tint 635nm 1.9V 30mA 170 20mA 25° 516-1350-ND® 60 3.48 24.00 HLMP-C223 
Orange 600nm 1.9V 30mA 300 20mA 15° 516-1351-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-C415 
Yellow 583nm 2.1V 20mA 300 20mA 15° 516-1352-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-C315 
Yellow Tint 583nm 2.1V 20mA 170 20mA 25° 516-1353-ND® 60 3.48 24.00 HLMP-C323 
Green Tint 568nm 2.2V 30mA 300 20mA 15° 516-1354-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-C515 
Green Tint 568nm 2.2V 30mA 170 20mA 25° 516-1355-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-C523 
Green Water Clear 524nm 3.8V 30mA 1,900 min. 20mA 15° 516-1356-ND® 1.33 8.40 63.00 HLMP-CM15-S0000 
Green Water Clear 524nm 3.5V 30mA 5,500 min. 20mA 15° 516-1357-ND@ 1.62 10.35 78.75 HLMP-CM15-Wo000 
Green 524nm 3.5V 30mA 1,900 min. 20mA 30° 516-1358-ND@ 1.62 10.35 78.75 HLMP-CM30-S0000 
Green 524nm 3.8V 30mA 520 min. 20mA 30° 516-1359-ND® 1.33 8.40 63.00 HLMP-CM30-M0000 
Blue Water Clear 470nm 3.5V 30mA 1,500 min. 20mA 15° 516-1360-ND® 1.33 8.40 63.00 HLMP-CB15-R0000 
Blue 470nm 3.8V 30mA 880 min. 20mA 15° 516-1361-ND@ 1.33 8.40 63.00 HLMP-CB15-P0000 
Blue 470nm 3.8V 30mA 310 min. 20mA 30° 516-1362-ND@ 1.33 8.40 63.00 HLMP-CB30-K0000 
Blue 470nm 3.8V 30mA 520 min. 20mA 30° 516-1363-ND@ 1.33 8.40 63.00 HLMP-CB30-M0000 
Red 639nm 2.0V 50mA 4,850 20mA 15° 516-1366-ND@ 76 4.48 31.20 HLMP-ED16-TW000 
Red/Orange Water Clear 623nm 2.08V 50mA 6,250 20mA 5° 516-1367-ND@ 83 4.95 35.10 HLMP-EH16-UX000 
Red 639nm 2.0V 50mA 4,850 20mA 23° 516-1369-ND@ 83 4.95 35.10 HLMP-ED25-TW000 
10 5mm Amber 594nm 2.15V 50mA 3,700 20mA 23° 516-1370-ND® 80 4.76 33.15 HLMP-EL25-SV000 
Red 639nm 2.0V 50mA 2,850 20mA 30° 516-1371-ND® 80 4.76 33.15 HLMP-ED31-RU000 
Red 639nm 2.0V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1372-ND@ 80 4.76 33.15 HLMP-ED31-SV000 
Red/Orange Water Clear 623nm 2.08V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1373-ND 83 4.95 35.10 HLMP-EH31-SV000 
Amber 594nm 2.15V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1374-ND® 80 4.76 33.15 HLMP-EL31-SV000 
Red 635nm 1.9V 50mA 16,000 20mA 6° 516-1375-ND 60 3.48 24.00 HLMP-EG08-WZ000 
Red 635nm 1.9V 50mA 21,000 20mA 6° 516-1376-ND@ 65 3.77 26.00 HLMP-EG08-X1000 
Red 635nm 1.9V 50mA 27,000 20mA 6° 516-1377-ND@ 69 4.06 28.00 HLMP-EG08-Y2000 
Amber Water Clear 592nm 2.02V 50mA 8,700 20mA 6° 516-1378-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-EL08-VY000 
Red 635nm 1.9V 50mA 3,050 20mA 15° 516-1379-ND 60 3.48 24.00 HLMP-EG15-RU000 
Red 635nm 1.9V 50mA 1,832.5 20mA 23° 516-1380-ND@ 51 3.00 20.00 HLMP-EG24-PS000 
Red 635nm 1.9V 50mA 1,395 20mA 30° 516-1381-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-EG30-NR000 
Amber 592nm 2.02V 50mA 840 20mA 30° 516-1382-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-EL30-LP000 
Amber Water Clear 592nm 2.02V 50mA 1,832.5 20mA 30° 516-1383-ND 65 3.77 26.00 HLMP-EL30-PS000 
Red 635nm 1.9V 50mA 6,000 20mA 8° 516-1384-ND® 40 2.28 15.40 HLMP-C008-U0000 
Red 635nm 1.9V 50mA 1,000 20mA 25°. 516-1385-ND® 40 2.28 15.40 HLMP-C025-P0000 
Amber 594nm 1.9V 50mA 3,000 20mA 8° 516-1386-ND@ 40 2.28 15.40 HLMP-C208-S0000 
Red 650nm 1.9V 50mA 700 20mA 25° 516-1387-ND@ 40 2.28 15.40 HLMP-C625-P0000 
White Water Clear _ 3.6V 30mA 4,850 20mA 15° 516-1468-ND@ 1.33 8.40 63.00 HLMP-CW15-TW000 
White = 3.6V 30mA 1,690 20mA 30° 516-1469-ND@ 1.33 8.40 63.00 HLMP-CW30-PS000 
White = 3.6V 30mA 5,500 20mA 30° 516-1709-ND® 1.37 8.74 66.50 HLMP-CW30-SV000 
Red 639nm 2.0V 50mA 4,850 20mA 23° 516-1388-ND® 83 4.95 35.10 HLMP-ED27-TW000 
4 Sern Red Water Glear 639nm 2.0V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1390-ND 80 4.76 33.15 HLMP-ED33-SV000 
Amber 594nm 2.15V 50mA 3,700 20mA 30° 516-1391-ND 80 4.76 33.15 HLMP-EL33-SV000 
White = 3.6V 30mA 1,500 min. 20mA 15° 516-1392-ND@ 1.48 9.60 70.00 HLMP-CW16-R0000 
12 5mm HE Red Water Clear 650nm 1.8V 30mA 1,000 20mA 8° 516-1393-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-4101 
13 Mounting Clip and Ring, for T-1 3/4 (5mm) Lamps 516-1394-ND@ — 1.25 10.00 HLMP-0103 
14 LED Housing, Right Angle Snap-In. -. | 516-1395-ND® = 2.25 18.00 HLMP-5029 
15 With standoff White Clear _ 3.2V 20mA 1,500 20mA 170° 516-1708-ND@ 1.05 7.77 65.10 HLMP-FW67-MQ000 
Without standoff _- 3.2V 20mA 1,500 20mA 170° 516-1707-ND@ 1.05 ah 65.10 HLMP-FW66-MQ000 
16 1.60mm Amber Water Clear 592nm 2.0V 50mA 150 20mA 125° 516-1410-ND@ 76 4.48 31.20 HLMT-PLOO 
Red Diffused 655nm 1.6V 50mA 1.2 10mA 90° 516-1396-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-6000 
Red Diffused 645nm 1.6V 30mA 1.8 1mA 90° 516-1397-ND® 65 3.77 26.00 HLMP-Q150 
HE Red Diffused 635nm 1.8V 30mA 10 10mA 90° 516-1398-ND® 51 3.00 20.00 HLMP-6300 
HE Red Water Clear 635nm 1.8V 30mA 40 10mA 28° 516-1399-ND@ 51 3.00 20.00 HLMP-6305 
HE Red Diffused 635nm 1.8V 30mA 1 2mA 90° 516-1400-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-7000 
HE Red Diffused 635nm 5.0V 30mA 2 5V 90° 516-1401-ND@ 90 5.20 38.00 HLMP-6620 
16 1.80mm Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 9 10mA 90° 516-1402-ND@ 51 3.00 20.00 HLMP-6400 
Yellow Water Clear 583nm 2.0V 20mA 20 10mA 28° 516-1403-ND@ 51 3.00 20.00 HLMP-6405 
Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 0.6 2mA 90° 516-1404-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-7019 
Green Diffused 565nm 2.1V 30mA 7 10mA 90° 516-1405-ND® 51 3.00 20.00 HLMP-6500 
Water Clear 565nm 21V 30mA 40 10mA 28° 516-1406-ND@ 51 3.00 20.00 HLMP-6505 
Green Diffused 565nm 21V 30mA 0.6 2mA 90° 516-1407-ND@ 60 3.48 24.00 HLMP-7040 
Diffused 565nm 5.0V 30mA 2 5V 90° 516-1408-ND@ 90 5.20 38.00 HLMP-6820 
Blue _ 460nm 3.6V 350mA 104 350mA 120° 516-1710-5-ND@ 3.94 32.38 262.50 ASMT-MBO0-NAEOO 
17 TO-220-2-2 Green _ 519nm 3.6V 350mA 40+ 350mA 120° 516-1711-5-ND® 461 37.93 307.50 ASMT-MG00-NGJOO 
White = = 3.6V 350mA 35 350mA 110° 516-1712-5-ND® 4.05 33.30 270.00 ASMT-MW00-NFIOO 
HE Red 635nm 5.0V 30mA 2 5V 90° 516-1415-ND@ 1.00 6.25 46.25 HLMP-6620-F0010 
48 4.80mm Yellow Diffused 583nm 2.0V 20mA 9 10mA 90° 516-1416-ND@ J. 4.20 29.25 HLMP-6400-F0010 
: Green 565nm 2.1V 30mA va 10mA 90° 516-1417-ND@ de 4.20 29.25 HLMP-6500-F0010 
Green 565nm 5.0V 30mA 2 5V 90° 516-1418-ND@ 1.00 6.25 46.25 HLMP-6820-F0010 
Peak Forward | Forward | Luminous Intensity | Viewing | Digi-Key Pricing Tape and Reel | Avago 
Fig. Description Color Lens Length Voltage Current med @ Current Angle | Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing | Part No. 
1.60mm Red/Orange Water Clear 621nm 2.0V 50mA 120 20mA 125° | 516-1409-1-ND@t 83 4.95 35.10 | 1,500 | 275.40/M | HLMT-PHOO-P0011 
‘ Amber 592nm 2.0V 50mA 150 20mA 125° | 516-1411-1-ND@t 83 4.95 35.10 | 1,500 | 275.40/M_| HLMT-PLOO-POW11 
19 Amber 592nm 2.0V 50mA 1,000 20mA 15° 516-1412-1-NDt 83 4.95 35.10 | 1,500 | 275.40/M | HLMT-QL00-T0011 
1.80mm Yellow Water Clear 583nm 2.0V 20mA 20 10mA 28° 516-1413-1-NDt 60 3.48 24.00 | 1,500 ) 192.00/M | HLMP-6405-J0011 
Green 565nm 2.1V 30mA 40 10mA 28° 516-1414-1-ND@t 60 3.48 24.00 | 1,500 | 192.00/M | HLMP-6505-L0011 
20 0603 HE Red/Green Diffused 630/570nm | 2.1/2.2V 20mA 10/15 20mA 120° | 516-1419-1-ND@t 39 2.24 14.70 | 4,000 | 105.00/M | HSMF-C165 
Red 660nm 1.8V 25mA 17 20mA 170° | 516-1420-1-ND@t 27 1.48 9.60 | 4,000) 64.00/M | HSMH-C190 
Red 637nm 1.9V 30mA 90 20mA 170° | 516-1421-1-NDt A5 2.56 16.80 | — — | HSMC-C190 
21 0603 HE Red Diffused 630nm 2.1V 20mA 10 20mA 170° | 516-1422-1-ND@t 27 1.48 9.60 | 4,000) 64.00/M | HSMS-C190 
Amber 595nm 1.9V 30mA 90 20mA 170° | 516-1423-1-ND@t A5 2.56 16.80 | 4,000 | 120.00/M | HSMA-C190 
Yellow 589nm 2.1V 20mA 8 20mA 170° | 516-1424-1-ND@t 27 1.48 9.60 | 4,000 | 64.00/M | HSMY-C190 
@ ROHS Compliant t+ For Tape and Reel Part number, change the 1-ND to 2-ND * For Tape and Box Part number, change the 1-ND to 3-ND + Lumens (Im) (Continued) 


Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2552 (1083) Toll-Free: 1-800-344-4539 * Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 


£LVvaGO LEDs (cont, Digi@Reel 
TECHNOLOGIES 
Peak Forward | Forward | Luminous Intensity | Viewing | Digi-Key Pricing Tape and Reel | Avago 
Fig. Description Color Lens Length Voltage Current med @ Current Angle | Part No. 1 10 100 | Qty. Pricing | Part No. 
a4 0603 Green Diffused 570nm 2.2V 20mA 15 20mA 170° | 516-1425-1-ND@ 27 1.48 9.60 | 4,000} 64.00/M| HSMG-C190 
Blue 428nm 3.8V 20mA 6 20mA 170° | 516-1426-1-ND® 98 6.25 45.00 | 4,000} 350.00/M| HSMB-C190 
Red 660nm 1.8V 25mA 17 20mA 170° | 516-1427-1-ND® 27 1.48 9.60 | 4,000} 64.00/M| HSMH-C170 
Red 637nm 1.9V 30mA 90 20mA 170° (| 516-1428-1-ND® 3 2.48 16.80 | 4,000} 120.00/M) HSMC-C170 
HE Red Diffused 630nm 21V 20mA 10 20mA 170° | 516-1429-1-ND® 27 1.48 9.60 | 4,000} 64.00/M| HSMS-C170 
Red 630nm 1.9V 30mA 50 20mA 165° | 516-1430-1-ND@ 66 3.92 27.30 | — —| HSMC-S670 
Amber 695nm 1.9V 30mA 90 20mA 170° __| 516-1431-1-NDt 43 2.48 16.80 | 4,000} 120.00/M| HSMA-C170 
99 0805 Amber 592nm 1.9V 30mA 65 20mA 165° | 516-1432-1-ND@ 66 3.92 27.30 | — —| HSMA-S670 
Yellow 589nm 21V 20mA 8 20mA 170° | 516-1433-1-ND® 27 1.48 9.60 | 4,000} 64.00/M| HSMY-C170 
Green Diffused 570nm 2.2V 20mA 15 20mA 170° (| 516-1434-1-ND® 27 1.48 9.60 | 4,000} 64.00/M| HSMG-C170 
Green 523nm 3.3V 20mA 120 20mA 170° (| 516-1435-1-ND® 85 5.63 43.25 | 4,000} 343.75/M| HSMM-C170 
Blue 469nm 3.4V 25mA 55 20mA 140° | 516-1445-1-ND@ 61 4.05 31.14 | 4,000} 247.50/M| HSMR-C170 
Blue Diffused 468nm 3.3V 20mA 35 20mA 170° (| 516-1437-1-ND@ 61 4.05 31.14 | 4,000} 247.50/M) HSMN-C170 
Blue 428nm 3.8V 20mA 6 20mA 170° | 516-1438-1-ND@ 98 6.25 45.00 | 4,000} 350.00/M| HSMB-C170 
Red 660nm 1.8V 30mA 17 20mA 170° | 516-1439-1-ND@ 25 1.40 9.00 | 3,000} 64.00/M| HSMH-C150 
HE Red 630nm 21V 25mA 10 20mA 170° (| 516-1440-1-ND® 25 1.40 9.00 | 3,000} 64.00/M| HSMS-C150 
Orange Diffused 605nm 2.2V 25mA 8 20mA 170° | 516-1441-1-NDt 25 1.40 9.00 | 3,000} 64.00/M| HSMD-C150 
Yellow 589nm 21V 25mA 8 20mA 170° (| 516-1442-1-ND® 25 1.40 9.00 | 3,000} 64.00/M| HSMY-C150 
23 1206 Green 670nm 2.2V 25mA 15 20mA 170° __| 516-1443-1-ND@ 25 1.40 9.00 | 3,000} 64.00/M| HSMG-C150 
Green 520nm 3.4V 25mA 145 20mA 140° | 516-1444-1-ND@ 85 5.63 43.25 | 3,000} 350.00/M]) HSMQ-C150 
Blue Diffused 469nm 3.4V 25mA 55 20mA 140° | 516-1436-1-ND@ 61 4.05 31.14 | 3,000} 252.00/M| HSMR-C150 
Blue 468nm 3.3V 20mA 35 20mA 170° ‘| 516-1446-1-ND® 61 4.05 31.14 | 3,000} 252.00/M| HSMN-C150 
Blue 428nm 3.8V 20mA 6 20mA 170° | 516-1447-1-ND® 98 6.25 45.00 | 3,000} 356.25/M| HSMB-C150 
Red Diffused 660nm 1.8V 30mA 19 20mA 130° | 516-1448-1-NDt 25 1.40 9.00 | 3,000} 64.00/M| HSMH-C110 
HE Red Diffused 630nm 21V 25mA an 20mA 130° | 516-1449-1-ND® 25 1.40 9.00 | 3,000} 64.00/M| HSMS-C110 
24 1206 Right Angle Amber Water Clear 595nm 1.9V 30mA 95 20mA 130° | 516-1450-1-ND@ A6 2.70 18.00 | — —| HSMA-C110 
Yellow Diffused 589nm 21V 25mA 9 20mA 130° | 516-1451-1-ND@ 25 1.40 9.00 | 3,000} 64.00/M| HSMY-C110 
Green Diffused 670nm 2.2V 25mA 16 20mA 130° | 516-1452-1-ND@ 25 1.40 9.00 | 3,000} 64.00/M| HSMG-C110 
Green 570nm 2.2V 25mA 9 20mA 155° | 516-1454-1-ND® 6 2.70 18.00 | — —| HSMG-C660 
25 1208 Right Angle Green Water Clear 568nm 2.2V 25mA 13.3 20mA 125° | 516-1726-1-ND@t NEW! = .36 2.04 13.20 | 3,000} 96.00/M| HSMG-C680 
Red 657nm 1.8V 25mA 30.7 20mA 125° | 516-1727-1-ND@+ NEW! = 36 2.04 13.20 | 3,000} 96.00/M) HSMH-C680 
HE Red 636nm 2.0V 25mA 5.1 20mA 125° | 516-1728-1-ND@t NEW! 36 2.04 13.20 | 3,000} 96.00/M| HSMS-C680 
6 4210 HE Red/Green Diffused 630/570nm | 2.1/2.2 25mA 10/15 20mA 170° | 516-1456-1-ND@ 39 2.24 14.70 | 3,000) 108.50/M| HSMF-C155 
Yellow/Green 589/570nm | 2.1/2.2V 25mA 8/15 20mA 170° __| 516-1457-1-ND@ 39 2.24 14.70 | 3,000| 108.50/M| HSMF-C156 
Red 639nm 2.2V 30mA 400 20mA 120° | 516-1459-1-ND@ 63 3.63 25.00 | 2,000) 191.25/M] HSMZ-A100-R00J1 
Rectangular Amber 594nm 2.2V 30mA 270 20mA 120° | 516-1460-1-ND® 60 3.48 24.00 | 2,000} 186.00/M]| HSMU-A100-R00J1 
27 3.20mm x 2.80mm Yellow/Green Water Clear 565nm 2.2V 30mA 18 20mA 120° | 516-1462-1-ND® 27 1.43 9.12 | 2,000) 64.60/M| HSMG-A100-J02J1 
: . Green 523nm 3.4V 30mA 350 20mA 120° | 516-1463-1-ND® 1.29 7.94 59.58 | 2,000} 479.95/M]| HSMM-A100-S00J1 
Blue 468nm 3.4V 30mA 70 20mA 120° | 516-1464-1-ND@ 1.08 6.75 49.95 | 2,000| 391.50/M| HSMN-A100-P00J1 
Rectangular Red 637nm 1.9V 25mA 75 20mA 170° (| 516-1465-1-ND@ A 2.40 16.00 | 3,000} 120.00/M) HSMC-C265 
28 3.40mm x 1.25mm Amber Water Clear 595nm 1.9V 25mA 75 20mA 170° ‘| 516-1466-1-ND@ AM 2.40 16.00 | 3,000} 120.00/M|) HSMA-C265 
; : Green 570nm 2.2V 25mA 15 20mA 170°__| 516-1467-1-ND@ 40 2.28 15.40 | 3,000} 108.50/M| HSMG-C265 
Without Standoff Blue Diffused 470nm 3.3V 30mA 1,500 20mA | 80°/30° | 516-1694-1-ND* 1.48 9.12 68.40 | 2,000) 551.00/M} HLMP-AB86-MQ0ZZ 
29 With Standoff 470nm 3.3V 30mA 1,500 20mA_| 80°/30° | 516-1695-ND® 93 6.85 57.35 | — —|_ HLMP-AB87-MQ000 
Without Standoff Green Diffused 525nm 3.2V 30mA 7,200 20mA | 80°/30° | 516-1696-1-ND* 1.48 9.12 68.40 | 2,000} 551.00/M) HLMP-AM86-TWO0ZZ 
With Standoff 625nm 3.2V 30mA 7,200 20mA_ | 80°/30° | 516-1697-ND® 93 6.85 57.35 | — —| HLMP-AM87-TWO000 
@ RoHS Compliant + For Tape and Reel Part number, change the 1-ND to 2-ND * For Tape and Box Part number, change the 1-ND to 3-ND = + Lumens (Im) 


Smart Displays 


Dimensions in mm 


No. Peak | Char. No. Peak | Char. Lumi- 
of Length | Height | Char. Digi-Key Price Each Avago of Length | Height) Char. nous | Digi-Key Price Each Avago 
Fig.| Char.| Color | (nm) | (in.) | Format | Intensity | Part No. il 10 100 | Part No. Fig.| Char.| Color | (nm) | (in.) | Format| Intensity | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Numeric — RoHS Compliant Serial Input 
1 | 1 JHERed| 635 | 0.290] 1 | 140ycd |516-1154-ND 34.83 28.58 25.01 | HDSP-0760 HE Red] 635 | 0.146] 4.0x1] 64ycd [516-1171-5-ND® 21.32 17.38 14.93 | HCMS-2902 
Hexadecimal — RoHS Compliant 6 | 4 | Yellow) 583 | 0.146] 4.0x1) 64ucd |516-1172-5-ND® 21.32 17.38 14.93 | HCMS-2901 
HE Red] 635 ] 0.290] 1 | 140ucd [516-1155-ND 36.31 29.80 26.07 | HDSP-0762 Green | 568 | 0.146 | 4.0x1| 114 ycd |516-1173-5-ND@ 21.32 17.38 14.93 | HCMS-2903 
1 | 1 |HERed) 635 | 0.290} 1 | 620ucd |516-1156-ND 36.31 29.80 26.07 | HDSP-0772 HE Red| 635 | 0.146/8.0x1| 64ycd |516-1174-5-ND@ 31.26 25.65 22.45 | HCMS-2912 
Green | 568 | 0.290] 1 |1,100 wed | 516-1157-ND 31.47 25.83 22.60 | HDSP-0962 7 | 9 | Yellow] 583 | 0.146 / 8.0x1) 64 cd |516-1175-5-ND® 31.26 25.65 22.45 | HCMS-2911 
7-Bit Parallel — RoHS Compliant Green| 568 | 0.146 | 8.0x1] 114ycd |516-1176-5-ND@ 31.26 25.65 22.45 | HCMS-2913 
HE Red] 635 | 0.200 | 4.0x1|3.50 med [516-1158-5-ND 18.67 1512 12.67 | HDLO-2416 Red | 645 | 0.150 |5.0x7| 230ycd |516-1605-5-ND@ 44.75 33.12 _27.75 | HCMS-2915 
2 4 Yellow} 583 | 0.200 | 4.0x1 | 3.70 med |516-1159-5-ND 18.67 15.12 12.67 | HDLY-2416 HE Red| 635 | 0.146 | 8.0x2] 64ycd |516-1177-5-ND 64.12 53.43 47.20 | HCMS-2922 
Green | 568 | 0.200 | 4.0x 1 | 5.60 med )516-1160-5-ND 18.67 15.12 12.67 | HDLG-2416 8 | 16 | Yellow! 583 | 0.146 |8.0x2) 64ucd |516-1178-5-ND® 6412 53.43 47.20 | HCMS-2921 
Red | 645 | 0.200 | 4.0x1 13.10 med [S16s1683:ND 24.70 18.28 15.82 | HDLU-2416 Green| 568 | 0.146 | 8.0x2| 114 cd |516-1179-5-ND@ 64.12 53.43 47.20 | HCMS-2923 
Si Parallel HE Red| 635 | 0.180|4.0x1| 64ycd |516-1180-5-ND@ 21.94 17.89 15.36 | HCMS-2962 
HE Red] 635 ] 0.189] 80x1|7.50mcd]516-1161-5-ND® 34.40 28.23 24.70 | HDSP-2112 Yellow| 583 | 0.180|4.0x1| 64ycd |516-1181-5-ND 2194 1789 1536 | HCMS-2961 
3 | 8 | Yellow! 583 | 0.189 | 8.0x1) 7.50 mcd |516-1162-5-ND® 34.40 28.23 24.70 | HDSP-2111 9] 4 | Green| sea | ots0|40x1) 114 ued |516-1182-5-ND@ 2194 1789 1536 | HCMS-2963 
Green | 568 | 0.189 | 8.0x1|7.50 mcd |516-1163-5-ND@ 34.40 28.23 24.70 | HDSP-2113 : ; F : ; : 
Red | 645 | 0.200 |5.0x7| 230ycd |516-1606-5-ND@ 30.25 22.39 18.76 | HCMS-2965 
HE Red] 635 | 0.270|80x1|7.50 mcd |[516-1164-5-ND® 4066 3317 20943 HDSP-2502 
41 8 | Green| 568 | 0.270 | 80x1|750 mcd |516-1165-5-ND 40.66 33.17 29.43 | HDSP-2503 HE Red) G35 | 0.180) 8.0x1) Gaucd [SCE IDey 92.57 26.72 23.38 | HCMS-2972 
Red | 645 | 0.180 | 8.0x1| 25.0 mod |516-1166-5-ND@ 36.08 2960 25.90|HDSP-2534| | 10| g | Yelow| 583 | 0.180) 80x1) G4ucd |516-1184-5-ND® 32.57 26.72 23.38 | HCMS-2971 
HERed| 635 | 0.180 | 8.0x1|7.50med|516-1167-5-ND@ 3257 26.72 23.38 | HDSP-2532 Green | 568 | 0.180) 8.0x1) 114 pod |SIGAIGS-O-ND@) 32.57 26.72 28.38 | HCMS-2973 
5 | 8 | Yellow] 583 | 0.180 | 8.0x 17.50 mcd |516-1168-5-ND@ 32.57 26.72 23.38 | HDSP-2531 Red | 645 | 0.200 /5.0x7| 280 ued [SIGHGO7OND@) 46.25 34.23 28.68 | HCMS-2975 
Green | 568 | 0.180 | 8.0x1|7.50 med |516-1169-5-ND@ 32.57 26.72_23.38 | HDSP-2533| § pons Compliant 
Digi@Ree Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


(tos3) 2553 


Panasonic Digi@Reel’ 


The chip LEDs have thin, compact features available for surface mount technology. Super bright with wide viewing angle and is suitable for compact and multi-function 


S rf M t LED equipment. Features: * Compact and thin package * Super bright * High reliability * Surface mount technology available * Wide product range Cleaning: Avoid 
u ace ou n Ss using organic solvents. The surface of the LED may change when organic solvents such as trichloroethylene and acetone come in contact with the surface of the LED. 


Fig. 1 — 0603 (1608) Leadless-USS Type Fig. 2 — 0603 (1608) Leadless-SS Type 
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Fig. 3 — 0603 (1608) Leadless-TSS Type Fig. 4 — 0603 Leadless-Lo-Profile 
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Fig. 9 — Leadless-Side View Fig. 11 — Gull Wing-GW Type 
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Fig. 12 — J-Lead-S Type 
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Fig. 15 — Gull Wing-GW Type (Bi-Color) Fig. 17 — Side View Leadless 
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Absolute Max. Ratings lo Rated Cut Tape 
Lighting Process |(mW)](mA)|(V)| (°C) | (med) | (med) | (mA) VF(V) dP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. PD | IF |VR| Topr Typ. | Min. | IF | Typ. | Max. | Typ.| PartNo. il 10 100 | PartNo. Qty. Pricing Part No. 
0603 (1608) Leadless USS Type Height=0.35mm — RoHS Compliant 
Amber Yellow Diffused InGaAIP | 25 ) 10 | 4 | -30~85 | 16 4 5 1.95 | 2.5 | 589} P13488CT-ND 42 34 .24 | P13488TR-ND 5,000 | 103.00/M | LNJ414K82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 40 | 15 | 4 | -30~85 | 15 i 5 1.90 | 2.5 | 620] P13489CT-ND A2 34 .24 | P13489TR-ND 5,000 | + 103.00/M | LNJ814W83RA 
Yellow Green Green Diffused InGaAIP | 40 | 15 | 4 | -30~85 | 17 10.2 | 10 | 2.05 | 2.5 | 575] P13485CT-ND 42 34 .24 | P13485TR-ND 5,000 | + 103.00/M | LNJ326W83RA 
1A White White Diffused GaN 40 | 10 | 5) -30~85 | 80 36 5 3.10 | 3.7 | — | P13483CT-ND ah 65 52 | P13483TR-ND 5,000 | 327.00/M | LNJO26X8BRA1 
Orange Red Diffused InGaAIP_ | 45 | 20 | 4 | -30~85 | 19 11.5 5 1.90 | 2.1 | 620 | P13487CT-ND 2 34 24 | P13487TR-ND 5,000 | 103.00/M | LNJ826W83RA 
Soft Orange Yellow Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 16.9 | 135 | 10 | 1.92 | 2.5 | 610] P13486CT-ND 42 34 .24 | P13486TR-ND 5,000} + 103.00/M | LNJ826W86RA 
Blue White Diffused InGaN 70 | 20 | 5 | -30~85 | 11.5 5 5 2.90 | 3.15 | 465 | P13484CT-ND 51 39 29 | P13484TR-ND 5,000 | _163.00/M | LNJ926W8CRA 
1B Amber Yellow Diffused InGaAIP | 40 | 15 | 4 | -30~85 | 35 12 10 | 2.05 | 2.5 | 595] P13681CT-ND 34 31 .29 | P13681TR-ND 5,000 | + 106.00/M | LNJ426W83RA 
Pure Green Green Diffused InGaN 70 | 20 | 5) -30~85 | 40 15 5 2.90 | 3.25 | 520) P13497CT-ND 1.15 1.06 96 | P13497TR-ND 5,000 | 362.00/M | LNJ626W8CRA 
0603 (1608) Leadless Height=0.4mm — RoHS Compliant 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs 40 | 15 | 3] -30~85 | 6.7 2.2 10 | 1.72 | 2.5 | 655] P11461CT-ND 38 34 31 | P11461TR-ND 5,000 | =113.00/M | LNJ214R8ARA 
Orange Red Diffused GaAsP 40 | 15 | 3] -30~85 1 0.5 10 | 1.93 | 2.6 | 630} P11462CT-ND 35 32 29 | P11462TR-ND 5,000} 104.00/M | LNJ814R8DRA 
2A| — Soft Orange Yellow Diffused GaAsP 40 | 15 | 3) -30~85 1 0.5 10 | 1.93 | 2.6 | 610} P11463CT-ND 35 32 29 | P11463TR-ND 5,000 | + 104.00/M | LNJ814K8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP 40 | 15 | 3) -30~85 | 1.5 0.6 10 2 2.6 | 590} P11464CT-ND. 35 32 29 | P11464TR-ND 5,000 | 104.00/M | LNJ414K8YRA 
Yellow Green Green Diffused GaP 40 | 15 | 4 | -30~85 5 1.8 10 | 2.03 | 2.6 | 565] P11465CT-ND 32 29 26 | P11465TR-ND 5,000 95.00/M | LNJ314G8TRA 
@ RoHS Compliant —* Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. _t Thru-Board type (Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
2554 (T083) Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic Surface Mount LEDs (cont) 


Absolute Max. Ratings lo Rated Cut Tape 
Lighting Process |(mW)](mA)|(V)] (°C) | (med) | (med) | (mA) VF(V) dP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel__| Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. PD | IF |VR| Topr Typ. | Min. IF Typ. | Max. | Typ.) Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Ultra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red Red Diffused InGaAIP | 40 | 15 | 4 | -30~85 | 15 8 10 | 1.92 | 2.5 | 645 | P11466CT-ND A4 37.30 | P11466TR-ND 5,000) 110.25/M | LNJ214R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 40 | 15 | 4 | -30~85 | 32 17 10 | 2.03 | 2.5 | 630} P11467CT-ND 56 58 48 | — - — | LNJ814R83RA 
oA Orange Red Diffused InGaAIP | 40 | 15 | 4 | -30~85 | 30 16 10 | 1.95 | 2.5 | 620] P11468CT-ND 5 36.27 | P11468TR-ND 5,000) 114.05/M | LNJ814R88RA 
Soft Orange Yellow Diffused | InGaAIP | 40 | 15 | 4 | -30~85 | 21 87 | 10 | 1.95 | 2.5 | 615} P11469CT-ND A2 34.24 | P11469TR-ND 5,000) 102.56/M | LNJ814K87RA 
Amber Yellow Diffused | InGaAIP | 40 | 15 | 4 | -30~85 | 26 14 10 24 2.5 | 595 | P11470CT-ND A5 36.27 | P11470TR-ND 5,000) 114.05/M | LNJ414K84RA 
Yellow Green Green Diffused InGaAIP | 40 | 15 | 4 | -30~85 | 12 64 | 10 | 2.03 | 2.5 | 575| P11471CT-ND 42 34.24 | P11471TR-ND 5,000) 102.56/M | LNJ314G83RA 
0603 (1608) Leadless Height=0.8mm — RoHS Compliant 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 50 | 20 | 3 | -30~85 | 67 2.2 | 10 | 1.72 | 2.5 | 660} P524CT-ND 33 31 .28 | P524TR-ND 4,000) 114.00/M | LNJ208R8ARA 
Orange Orange Diffused | GaAsP | 30 | 10 | 3) -30~85} 1.4 0.4 5 1.8 | 2.4 | 630] P523CT-ND* 33 31 .28 | P523TR-ND* 4,000) 104.00/M | LNJ808R8ERA 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 50 | 20 | 3 | -30~85 1 04 | 10 | 1.93 | 2.6 | 610} P11132CT-ND 33 31 .28 | P11132TR-ND 4,000) 104.00/M | LNJ808K8SRA 
2B Amber Yellow Diffused GaAsP | 50 | 20 | 4} -30~85 | 15 06 | 10 2 2.6 | 590} P11129CT-ND 33 31 .28 | P11129TR-ND 4,000) 104.00/M | LNJ408K8YRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP_| 30 | 10 | 4 | -30~85 | 09 0.4 5 1.9 | 24 | 590| P522CT-ND* 33 31 .28 | P522TR-ND* 4,000 | _104.00/M | LNJ408K8ZRA 
Yellow Green Green Diffused GaP 50 | 20 | 4| -30~85] 5 1.8 | 10 | 2.03 | 26 | 565) P525CT-ND 33 31 .28 | P525TR-ND 4,000 95.00/M | LNJ308G8TRA 
Yellow Green Green Diffused GaP 30 | 10 | 4 | -30~85 | 21 07 5 1.9 | 24 | 565} P521CT-ND* 33 31 .28 | P521TR-ND* 4,000 95.00/M | LNJ308G8LRA 
Pure Green Green Diffused GaP 50 | 20 | 4| -25~85 | 0.7 | 0.25 | 10 | 2.03 | 2.6 | 555 | P11485CT-ND 35 32.29 | P11485TR-ND 4,000] 114.00/M | LNJ308G8PRA 
Ultra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -25~85 | 15 8 10 | 1.92 | 2.5 | 645] P11486CT-ND A4 37.30 | P11486TR-ND 4,000) 117.60/M | LNJ208R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -25~85 | 32 17 10 | 2.03 | 2.5 | 630} P11487CT-ND A2 34.24 | P11487TR-ND 4,000) 108.97/M | LNJ808R83RA 
2B Orange Red Diffused InGaAIP | 50 | 20 | 4 | -25~85 | 65 25 | 10 1.9 | 2.3 | 620] P11131CT-ND 5 36.27 | P11131TR-ND 4,000) 118.97/M | LNJ808R88RA 
Soft Orange Yellow Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -25~85 | 21 7 10 | 1.95 | 2.5 | 615] P11488CT-ND A2 34.24 | P11488TR-ND 4,000) 108.97/M | LNJ808K87RA 
Amber Yellow Diffused | InGaAIP | 50 | 20 | 4 | -25~85 | 10.5 4 10 2 2.3 | 595 | P11130CT-ND 5 36.27 | P11130TR-ND 4,000) 118.97/M | LNJ408K84RA 
Yellow Green Green Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -25~85 | 12 64 | 10 | 2.03 | 2.5 | 575| P11489CT-ND A2 34.24 | P11489TR-ND 4,000) 108.97/M | LNJ308G83RA 
0603 (1608) Leadless Height=0.55mm — RoHS Compliant 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 50 | 20 | 3 | -30~85 | 67 2.2 | 10 | 1.72 | 2.5 | 655} P11133CT-ND 33 31 .28 | P11133TR-ND 5,000) 104.00/M | LNJ212R8ARA 
Orange Orange Diffused | GaAsP | 50 | 20 | 3 | -30~85 1 04 | 10 | 1.93 | 2.6 | 630} P11594CT-ND 32 29.26 | P11594TR-ND 5,000 95.00/M | LNJ812R8DRA 
3 Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 50 | 20 | 3 | -30~85 1 0.5 | 10 | 1.93 | 2.6 | 610} P11472CT-ND 32 29.26 | P11472TR-ND 5,000 95.00/M | LNJ812K8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 50 | 20 | 4} -30~85 | 1.5 0.6 5 2 2.6 | 590} P11135CT-ND 33 31 .28 | P11135TR-ND 5,000 95.00/M | LNJ412K8YRA 
Yellow Green Green Diffused GaP 50 | 20 | 4| -30~85] 5 1.8 5 2.03 | 2.6 | 565} P11134CT-ND 33 31 .28 | P11134TR-ND 5,000 86.00/M | LNJ312G8TRA 
Yellow Green Green Diffused GaP 30 | 10 | 4 | -30~85 | 3 1.8 | 10 1.9 | 24 | 565 | P11473CT-ND .29 26.24 | P11473TR-ND 5,000 86.00/M | LNJ312G8LRA 
Ultra Bright InGaAIP /GaN LED 
Red Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 15 8 10 | 1.92 | 2.5 | 645 | P11475CT-ND A4 37.30 | P11475TR-ND 5,000) 110.25/M | LNJ212R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 32 17 10 | 2.03 | 2.5 | 630] P11476CT-ND A2 34.24 | P11476TR-ND 5,000) 102.56/M | LNJ812R83RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 30 16 10 | 1.95 | 2.5 | 620} P11477CT-ND A5 36.27 | P11477TR-ND 5,000) 114.05/M | LNJ812R88RA 
Soft Orange Yellow Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 21 ih 10 | 1.95 | 2.5 | 615} P11478CT-ND A2 34.24 | P11478TR-ND 5,000) 102.56/M | LNJ812K87RA 
3 Amber Yellow Diffused | InGaAIP_| 55 | 20 | 4 | -30~85 | 26 14 10 24 2.5 | 595 | P11479CT-ND 5 36.27 | _P11479TR-ND 5,000 | 114.05/M | LNJ412K84RA 
Yellow Green Green Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 12 64 | 20 | 2.03 | 2.5 | 575| P11480CT-ND 42 34.24 | P11480TR-ND 5,000) 102.56/M | LNJ312G83RA 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25~85]) 34 | 103) 5 3 3.7 | 525 | P11481CT-ND 87 66 = .50 | P11481TR-ND 5,000) 277.89/M | LNJ612W8WRA 
Blue White Diffused GaN 40 | 10 | 5] -25~85) 85 3.2 5 3.2 | 3.7 | 470] P11482CT-ND 92 77 ~~ 62 | P11482TR-ND 2,000) 409.24/M | LNJ912W8BRA 
White White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -30~85 | 76 47 10 3.2 | 3.7 | — | P12023CT-ND 491 458 415 | — - — | LNJO12X8BRA 
0603 Leadless Lo-Profile — RoHS Compliant 
4 White Light White Diffused GaN 27: | 7 | 5 | -30~85 |] 25 13 5 34 3.7 | — | P12022CT-ND 491 458 4.15 | — _ — | LNJO26X8BRA 
0805 (2012) J-Lead S-J Type 2mm pitch Taping 
Red Red Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25~85) 04 | 015 | 10 | 2.03 | 26 | 700} P11490CT-ND® 33 30.27 | P11490TR-ND@ | 6,000 99.00/M | LNJ206R5RRX 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3] -25~85| 5 1.7 | 10 | 1.72 | 25 | 660) P11136CT-ND® 33 31 .28 | P11136TR-ND@ | 6,000} 113.00/M | LNJ206R5ARA 
5 Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3} -25-85 | 08 0.3 | 10 | 1.93 | 2.6 | 610} P11491CT-ND 35 32.29 | P11491TR-ND 6,000) 104.00/M | LNJ806K5SRX 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 4 | -25~85 1 04 | 10 2 2.6 | 590} P11492CT-ND 35 32.29 | P11492TR-ND 6,000) 104.00/M | LNJ406K5YRX 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25~85 ) 26 09 | 10 | 2.03 | 2.6 | 565} P11137CT-ND@ 33 31 .28 | P11137TR-ND® | 6,000 99.00/M | LNJ306G5URA 
Pure Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -25~85 | 0.65 | 0.25 | 10 | 2.03 | 2.6 | 555} P11493CT-ND® 38 34.31 | P11493TR-ND@ | 6,000} 113.00/M | LNJ306G5PRX 
Ultra Bright InGaAIP LED 
5 Orange Red Diffused InGaAIP | 50 | 20 -25~85 | 5 2 10 1.9 | 2.3 | 620] P11494CT-ND 52 A2 32 | P11494TR-ND 6,000) 133.24/M | LNJ806R58RX 
Amber Yellow Diffused | InGaAIP | 50 | 20 -25~85 | 8.5 3.5 | 10 2 2.3 | 595 | P11495CT-ND 52 A2 32 | P11495TR-ND 6,000) 133.24/M | LNJ406K54RX 
0805 (2012) J-Lead S-J Type 4mm pitch Taping 
Red Red Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25~85 ) 04 | 015 | 10 | 2.03 | 2.6 | 700} P11496CT-ND® 33 30. .27 | P11496TR-ND® | 3,000} 108.00/M |} LNJ206R5RUX 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3] -25~85| 5 lee 5 1.72 | 2.5 | 660} P11497CT-ND@ 38 34.31 | P11497TR-ND@ | 3,000} 124.00/M | LNJ206R5AUX 
5 Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3/ -25~85 | 08 0.3 | 10 | 1.93 | 2.6 | 610} P11498CT-ND 35 32.29 | P11498TR-ND 3,000) 114.00/M | LNJ806K5SUX 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 4 | -25~85 1 04 | 10 2 2.6 | 590) P11499CT-ND® 35 32.29 | P11499TR-ND@ | 3,000] 114.00/M | LNJ406K5YUX 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25~85) 35 | 1.35 | 10 | 203 | 2.6 | 565} P11500CT-ND® 33 30.27 | P11500TR-ND@ | 3,000} 108.00/M | LNJ306G5UUX 
Pure Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -25~85 | 0.65 | 0.25 | 10 | 2.03 | 2.6 | 555} P11501CT-ND® 38 34.31 | P11501TR-ND@ | 3,000} 124.00/M | LNJ306G5PUX 
Ultra Bright InGaAIP /GaN LED 
Orange Red Diffused InGaAIP | 50 | 20 | 4] -25~85 | 5 2 10 1.9 | 2.3 | 620] P11502CT-ND 52 A2 32 | P11502TR-ND 3,000) 138.99/M | LNJ806R58UX 
5 Amber Yellow Diffused | InGaAIP | 50 | 20 | 4 | -25~85 | 85 3.5 | 10 2 2.3 | 595} P11503CT-ND 52 A2 32 | P11503TR-ND 3,000) 138.99/M | LNJ406K54UX 
Blue White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25~85) 5: 2 5 3.2 | 3.7 | 470] P11504CT-ND@ 415 3.90 3.64 | P11504TR-ND® | 3,000) 1895.00/M | LNJ906W5BUX 
0805 (2012) Gull Wing S-GW Type 2mm pitch Taping — RoHS Compliant 
Red Red Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25~85 | 04 | 015 | 10 | 2.03 | 2.6 | 700} P490CT-ND - 31 .28 | P490TR-ND 6,000 99.00/M | LN1271RTR 
6 | Ultra Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 -25~85 | 5 1.7 | 10 | 1.72 | 25 | 660) P493CT-ND - Al .37 | P493TR-ND 6,000) 113.00/M | LN1271RALTR 
Orange Red Diffused GaAsP | 30 | 10 | 3 | -30~85 1 0.4 5 1.8 | 2.4 | 630] P518CT-ND 33 31 .28 | P518TR-ND 6,000) 119.00/M | LN1871SRTR 
0805 (2012) Gull Wing S-GW Type 2mm pitch Taping — RoHS Compliant 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3} -25-85 | 08 03 | 10 | 1.93 | 2.6 | 610} P492CT-ND - 31 .29 | P492TR-ND 6,000) 104.00/M | LN1871Y5TR 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 4 | -25~85 04 | 10 2 2.6 | 590} P11125CT-ND 36 33.30 | P11125TR-ND 6,000) 104.00/M | LN1471YTR 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 30 | 10 | 4 | -30~85 0.4 5 1.9 | 24 | 590} P517CT-ND* 33 31 .28 | P517TR-ND* 6,000) 119.00/M | LN1471SYTR 
6 | Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25~85) 26 09 | 10 | 2.03 | 2.6 | 565} P491CT-ND _ 31 .28 | P491TR-ND 6,000 99.00/M | LN1371GTR 
Yellow Green Green Diffused GaP 30_| 10 | 4 | -30~85 | 2 0.7 5 1.9 | 24 | 565 | P516CT-ND* 33 31 .28 | P516TR-ND* 6,000 | _113.00/M | LN1371SGTR 
ane Green Diffused GaP 60 | 20 | 4| -25~85 |] 5 3 10 | 2.03 | 2.6 | 565} P494CT-ND - 33.30 | P494TR-ND 6,000) 103.00/M | LNJ306G5TRO2 
0805 (2012) Gull Wing S-GW Type 4mm pitch Taping 
Ultra Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3] -25~85| 5 1.7 | 10 | 1.72 | 25 | 660) P11505CT-ND® 38 34 .31/| P11505TR-ND@ | 3,000} 124.00/M | LN1271RALTRP 
Orange Red Diffused GaAsP | 30 | 10 | 3 | -30~85 1 0.4 5 1.8 | 24 | 630] P11506CT-ND@ 37 33.30 | P11506TR-ND@ | 3,000} 119.00/M | LN1871SRTRP 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3} -25~85 | 08 0.3 | 10 | 1.93 | 2.6 | 610} P11507CT-ND 35 32.29 | P11507TR-ND 3,000) 114.00/M | LN1871Y5TRP 
6 Amber Yellow Diffused GaAsP | 30 | 10 | 4 | -30~85 1 0.4 5 1.9 | 2.4 | 590] P11508CT-ND@ 35 32.29 | P11508TR-ND® | 3,000} 114.00/M | LN1471SYTRP 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25~85) 26 09 | 10 | 2.03 | 2.6 | 565} P11509CT-ND@ 33 30.27 | P11509TR-ND@ | 3,000} 108.00/M | LN1371GTRP 
Yellow Green Green Diffused GaP 30 | 10 | 4 | -25~85 | 2 0.7 5 1.9 | 24 | 565 | P11510CT-ND@ 35 32.28 | P11510TR-ND@ | 3,000] 113.00/M | LN1371SGTRP 
cre Green Diffused GaP 60 | 20 | 4| -25~85 |] 5 3 10 | 2.03 | 2.6 | 565 | P11595CT-ND 35 32.28 | P11595TR-ND 3,000) 113.00/M | LNJ306G5TUWQ 
1206 (3216) Leadless with Flat Lens Type — RoHS Compliant 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3] -30~85 | 7 23 | 10 | 1.72 | 2.5 | 660} P11141CT-ND 33 31 .28 | P11141TR-ND 3,000) 138.00/M | LNJ211R8ARA 
7 Orange Red Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3} -30~85 | 18 0.7 | 10 | 1.93 | 2.6 | 630} P11526CT-ND 39 36.32 | P11526TR-ND 3,000) 128.00/M | LNJ811R8DRA 
Soft Orange Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 3 | -30~85 1 0.5 | 10 | 1.93 | 2.6 | 610} P11527CT-ND 39 36.32 | P11527TR-ND 3,000) 128.00/M | LNJ811K8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP_| 60 | 20 | 4 | -30~85 | 2.2 | 0.75 | 10 2 2.6 | 590 | P11528CT-ND 39 36.32 | P11528TR-ND 3,000 | 128.00/M | LNJ411K8YRA 
@ RoHS Compliant —_* Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. _¢ Thru-Board type (Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 
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Panasonic surface Mount LEDs cont) 


Digi@Ree! 


Absolute Max. Ratings lo Rated Cut Tape 
Lighting Process |(mW)|(mA)](V)] (°C) | (med) | (med) | (mA) VF(V) dP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. PD | IF |VR|  Topr Typ. | Min. | IF | Typ. | Max. |Typ.| Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4] -30~85 | 55 1.8 | 10 | 2.03 | 26 | 565) P11529CT-ND 36 33.30 | P11529TR-ND 3,000} 118.00/M | LNJ311G8TRA 
Pure Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4| -30~85 | O7 | 0.25 | 10 | 203 | 2.6 | 555] P11531CT-ND 2 38 = 35 | P11531TR-ND 3,000 | 138.00/M | LNJ311G8PRA 
7 | High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 / 20 | 3] -30~85 | 7 23 | 10 | 1.72 | 25 | 660) P541CT-NDt 33 31.28 | P541TR-NDt 3,000 | 138.00/M | LNJ211R8ARU 
Orange Red Diffused GaAsP |) 60 | 20 | 3] -30~85 | 18 0.7 | 10 | 1.93 | 26 | 630) P11540CT-NDt 39 36.32 | P11540TR-NDt | 3,000) 128.00/M | LNJ811R8DRU 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 4] -30~85 | 22 | 0.75 | 10 2 2.6 | 590) P11596CT-NDt 39 36 © 32 | PI1596TR-NDt | 3,000) 128.00/M | LNJ411K8YRU 
Yellow Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4| -30~85 | 55 18 | 10 | 2.03 | 26 | 565) P540CT-NDt 33 31.28 | P540TR-NDt 3,000 | _118.00/M | LNJ311G8TRU 
Ultra Bright InGaAIP /GaN LED 
Ultra Bright Red | Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 15 8 10 | 1.92 | 2.5 | 645| P11532CT-ND AT 38 = 29 | P11532TR-ND 3,000) 124.49/M | LNJ211R82RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 32 17 10 | 2.03 | 2.5 | 630} P11533CT-ND At 33.25 | P11533TR-ND 3,000 | 108.60/M | LNJ811R83RA 
Orange Red Diffused InGaAIP | 50 | 20 | 4] -30~85 | 65 3.5 | 10 1.9 | 25 | 620) P11534CT-ND 87 A635 | P11534TR-ND 3,000 | 151.49/M | LNJ811R88RA 
Soft Orange Red Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30~85 | 21 10 10 | 1.95 | 2.5 | 615| P11535CT-ND At 33.25 | P11535TR-ND 3,000 | 108.60/M | LNJ811K87RA 
Amber Yellow Diffused | InGaAIP_| 55 | 20 | 4 | -30~85 | 17 9 10 2 2.5 | 595 | P11536CT-ND Y. A635 | P11536TR-ND 3,000 | 150.76/M | LNJ411K84RA 
7 | Yellow Green Green Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4) -30~85 | 12 6.4 | 10 | 2.03 | 25 | 575) P11537CT-ND At 33.25 | P11537TR-ND 3,000 | 108.60/M | LNJ311G83RA 
Blue White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25~85 | 85 | 45 5 3.2 | 3.7 | 470] P11539CT-ND 65 A9 37 | P11539TR-ND 3,000) 212.49/M | LNJ911W8BRA 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25~85 | 34 | 144) 5 3 3.7 | 525) P11538CT-ND 83 70.56 | P11538TR-ND 3,000 | 360.82/M | LNJ611W8WRA 
Amber Yellow Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 17 9 10 2 2.5 | 595) P11541CT-NDt 57 A635 | PI1541TR-NDt | 3,000) 150.76/M | LNJ411K84RU 
Blue White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25~85 | 85 | 45 5 3.2 | 3.7 | 470} P11543CT-NDt 65 AQ 37 | P11543TR-NDt | 3,000) 212.49/M | LNJ911W8BRU 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10 | 5 | -25~85 |} 34 | 144) 5 3 3.7 | 525) P11542CT-NDt 83 70 56 | P11542TR-NDt | 3,000) 360.82/M | LNJ611W8WRU 
1206 (3216) Leadless with Micro Lens Type — RoHS Compliant 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3] -30~85 | 10.5 4 10 | 1.72 | 2.5 | 660} P11511CT-ND A2 38 35 | P11511TR-ND 3,000 | 138.00/M | LNJ216C8ARA 
Orange Clear Non Diffused] GaAsP | 60 | 20 | 3 | -30~85 |) 21 14 10 | 1.93 | 2.6 | 630} P11512CT-ND 39 36 © 32 | P11512TR-ND 3,000 | 128.00/M | LNJ816C8DRA 
Soft Orange | Clear Non Diffused) GaAsP | 60 | 20 | 3| -30~85 | 15 08 | 10 | 1.93 | 26 | 610] P11513CT-ND 39 36 0.32 | P11513TR-ND 3,000 | 128.00/M | LNJ816C8SRA 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 60 | 20 | 4| -30~85 | 33 12 | 10 2 2.6 | 590} P11514CT-ND 39 36 © 32 | P11514TR-ND 3,000 | 128.00/M | LNJ416Q8YRA 
7 Green Green Diffused GaP 60 | 20 | 4 | -30~85 | 88 3.3 | 10 | 2.03 | 26 | 565] P11515CT-ND 36 33.30 | P11515TR-ND 3,000 |__118.00/M | LNJ316C8TRA 
Pure Green | Clear Non Diffused) © GaP 60 | 20 | 4] -30~85 | 1 04 | 10 | 2.03 | 26 | 555) P11517CT-ND 2 38 = 35 | P11517TR-ND 3,000 | 138.00/M | LNJ316C8PRA 
Red Clear Non Diffused] GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -30~85 | 10.5 4 10 | 1.72 | 2.5 | 660} P11544CT-NDt 2 38 35 | P11544TR-NDt | 3,000) 138.00/M | LNJ216C8ARU 
Orange Clear Non Diffused] GaAsP | 60 | 20 | 3| -30~85 | 21 14 10 | 1.93 | 2.6 | 630} P11545CT-NDt 39 36.32 | P11545TR-NDt | 3,000) 128.00/M | LNJ816C8DRU 
Amber Yellow Clear Non Diff} GaAsP | 60 | 20 | 4 | -30~85 | 33 12 | 10 2 2.6 | 590) P11546CT-NDt 39 36 32 | PI1546TR-NDt | 3,000) 128.00/M | LNJ416Q8YRU 
Green Clear Non Diffused] GaP 60 | 20 | 4| -30~85 | 88 3.3 | 10 | 2.03 | 26 | 565] P11547CT-NDt 36 33.30 | P11547TR-NDt | 3,000) 118.00/M | LNJ316C8TRU 
Ultra Bright InGaAIP /GaN LED 
Red Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 24 | 128 | 10 | 1.92 | 2.5 | 645] P11518CT-ND AT 38 = 29 | P11518TR-ND 3,000 | 124.49/M | LNJ216C82RA 
Orange Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 48 25 10 | 2.03 | 2.5 | 630} P11519CT-ND 40 33.25 | P11519TR-ND 3,000 | 108.60/M | LNJ816C83RA 
Orange Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 98 5.2 | 10 1.9 | 25 | 620) P11520CT-ND 57 A6 = 35 | P11520TR-ND 3,000 | 151.49/M | LNJ816C88RA 
Soft Orange | Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 30 16 10 | 1.95 | 2.5 | 615} P11521CT-ND At 33.25 | P11521TR-ND 3,000 | 108.60/M | LNJ816C87RA 
i Amber Clear Non Diffused] InGaAIP_| 55 | 20 | 4 | -30~85 | 26 | 138 | 10 2 2.5 | 595 | P11522CT-ND 57 AG 35 | P11522TR-ND 3,000 |__150.76/M | LNJ416C84RA 
Yellow Green | Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 ) 20 | 4) -30~85 | 22 an} 10 | 203 | 2.5 | 575| P11523CT-ND At 33.25 | P11523TR-ND 3,000 | 108.60/M | LNJ316C83RA 
Blue Clear Non Diffused] GaN 40 | 10 | 5 | -25~85 | 128) 68 | 15 | 3.2 | 3.7 | 470] P11525CT-ND 65 A9 37 | P11525TR-ND 3,000 | 212.49/M | LNJ916C8BRA 
Pure Green | Clear Non Diffused| GaN 40 | 10 | 5 | -25~85 |} 51 | 272) 5 3 3.7 | 525] P11524CT-ND 83 70 = 56 | P11524TR-ND 3,000 | 360.82/M | LNJ616C8WRA 
Yellow Green | Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4) -30~85 | 22 an} 10 | 203 | 2.5 | 575| P11548CT-NDt At 33.25 | P11548TR-NDt | 3,000) 108.60/M | LNJ316C83RU 
High Bright Red Clear GaAlAs | 60 | 20 | 3) -30~85 | 32 17 10 | 1.72 | 2.5 | 660} P596CT-ND 2B 67 61 | P596TR-ND 2,000) 196.19/M | LNJ218C8ARA 
Orange Clear Non Diffused] GaAsP | 60 | 20 | 3] -30~85| 9 45 | 20 | 1.93 | 2.6 | 630} P11563CT-ND 50 A7 ~~ -A3_| P11563TR-ND 2,000 | 202.00/M | LNJ818C8DRA 
Soft Orange | Clear Non Diffused) GaAsP | 60 | 20 | 3/ -30~85] 5 27 | 20 | 1.93 | 26 | 610] P11564CT-ND 50 A7 ~~ A3_| P11564TR-ND 2,000 | 202.00/M | LNJ818C8SRA 
Yellow Green Clear GaP 60 | 20 | 4 | -30~85 | 25 10 10 | 2.03 | 2.6 | 565} P595CT-ND 56 52 48 | P595TR-ND 2,000) 177.94/M | LNJ318C8TRA 
8 Amber Yellow Clear Non Diff} GaAsP_| 60 | 20 | 4 | -30~85 | 7 3.7 | 20 2 2.6 | 590 | P11565CT-ND 50 A743 | P11565TR-ND 2,000 | 202.00/M | LNJ418Q8YRA 
Pure Green | Clear Non Diffused) © GaP 60 | 20 | 4] -30~85 | 35 2 20 | 2.03 | 2.6 | 555 | P11567CT-ND 52 9 45 | P11567TR-ND 2,000) 212.00/M | LNJ318C8PRA 
High Bright Red | Clear Non Diffused] GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -30~85 | 32 17 20 | 1.72 | 2.5 | 660] P11576CT-ND £2 9 45 | P11576TR-ND 2,000) 212.00/M | LNJ218C8ARU 
Soft Orange | Clear Non Diffused] GaAsP | 60 | 20 | 3| -30~85] 5 27 | 10 | 1.03 | 26 | 610) P11577CT-ND 50 A7 ~~ 43_| P11577TR-ND 2,000 | 202.00/M | LNJ818C8SRU 
Amber lYellow Clear Non Diff} GaAsP | 60 | 20 | 4 | -30~85 | 7 3.7 | 20 2 2.6 | 590} P11578CT-ND 50 A743 | P11578TR-ND 2,000 | 202.00/M | LNJ418Q8YRU 
Ultra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red | Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 75 40 20 | 1.92 | 2.5 | 645 | P11568CT-ND 2 39.30 | P11568TR-ND 2,000) 173.10/M | LNJ218C82RA 
Orange Non Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4] -30~85 | 160 | 85 20 | 2.03 | 2.5 | 630] P11569CT-ND 57 A635 | P11569TR-ND 2,000) 158.76/M | LNJ818C83RA 
Orange Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 33 | 176 | 20 1.9 | 25 | 620) P11570CT-ND 63 48 36 | P11570TR-ND 2,000) 210.41/M | LNJ818C88RA 
8 Soft Orange | Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 100 | 56 20 | 1.95 | 2.5 | 615 | P11571CT-ND 7 A635 | P11571TR-ND 2,000) 158.76/M | LNJ818C87RA 
Amber Clear Non Diffused] InGaAIP_| 55 | 20 | 4 | -30~85 | 85 45 20 2 2.5 | 595 | P11572CT-ND 63 48.36 | P11572TR-ND 2,000 | 210.41/M | LNJ418C84RA 
Yellow Green | Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 110 | 58 20 | 2.03 | 2.5 | 575 | P11573CT-ND 57 A6 = 35 | P11573TR-ND 2,000) 158.76/M | LNJ318C83RA 
Yellow Green | Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 110 | 58 10 | 2.03 | 2.5 | 575} P11579CT-NDt 57 A635 | P11579TR-NDt | 2,000) 158.76/M | LNJ318C83RU 
Side Firing LED with Refractive Case 
Red Clear GaP 60 | 20 | 4 | -25~80 | O07 | 0.25 | 10 | 2.03 | 2.6 | 700} P11138CT-ND® 40 37.34 | P11138TR-ND@ | 3,000) 163.00/M | LNJ210C6RRA 
High Bright Red Clear GaAlAs | 60 | 20 | 3] -25~80| 8 26 | 10 | 1.72 | 25 | 660) P11139CT-ND@ 40 37.34. | P11139TR-ND@ | 3,000) 182.00/M | LNJ210C6ARA 
Orange Red Clear GaAsP | 60 | 20 | 3] -25~80 | 25 0.8 | 10 | 1.93 | 2.6 | 630) P519CT-ND® 39 36 33 | P519TR-ND@ 3,000) 172.00/M | LNJ810L6DRA 
9 Soft Orange [Red Clear Non Diff... GaAsP | 60 | 20 | 3| -25~85 | 18 | 0.75 | 10 | 1.93 | 26 | 610] P11580CT-ND 583 48 = .43 | P11580TR-ND 3,000 | 172.00/M | LNJ810L6SRA 
Amber Yellow Clear GaAsP_| 60 | 20 | 4 | -25~80 | 25 08 | 10 2 2.6 | 590 | P11140CT-ND@ 40 37.34 | PI1140TR-ND@ | 3,000] 172.00/M | LNJ410Q6YRA 
Yellow Green Clear GaP 60 | 20 | 4 | -25~80|] 8 3 10 | 2.03 | 2.6 | 565) P520CT-ND@ 39 36.33 | P520TR-ND® 3,000) 163.00/M | LNJ310M6URA 
Pure Green | Clear Non Diffused) GaP 60 | 20 | 4 | -25~85 |} 14 06 | 10 | 2.03 | 26 | 555) P11582CT-ND 56 50 45 | P11582TR-ND 3,000 | 182.00/M | LNJ310C6PRA 
White White Diffused GaN 120 | 30 | 5 | -25~80 | 260 | 180 | 10 | 34 | 3.9 | — | P12024CT-ND 5.77 5.39 4.88 | — - — | LNJO1OX6FRA 
Ultra Bright InGaAIP LED 
Ultra Bright Red | Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -25~85 | 23 12 10 | 1.92 | 2.5 | 645} P11583CT-ND@ 72 68 62 | P11583TR-ND@ | 3,000) 293.00/M | LNJ210C62RA 
Orange Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -25~85 | 48 25 10 | 2.03 | 2.5 | 630} P11584CT-ND 72 68 62 | P11584TR-ND 3,000 | 293.00/M | LNJ810C63RA 
9 Orange Clear Non Diffused] InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -25~85 | 45 24 10 | 1.95 | 2.5 | 620} P11585CT-ND 72 68 62 | P11585TR-ND 3,000 | 293.00/M | LNJ810C68RA 
Soft Orange | Clear Non Diffused] InGaAIP | 50 | 20 | 4 | -25~80] 30 12 10 | 1.95 | 2.5 | 615| P11586CT-ND a2 68 62 | P11586TR-ND 3,000 | 293.00/M | LNJ810C67RA 
Amber Clear Non Diffused] InGaAIP | 50 | 20 | 4 | -25~80 | 225 | 85 | 10 2 2.5 | 595) P11587CT-ND 72 68 = .62 | P11587TR-ND 3,000 | 293.00/M | LNJ410C64RA 
Yellow Green | Clear Non Diffused] InGaAIP | 50 ) 20 | 4) -25~80 | 15 77 | 10 2 2.5 | 575) P11588CT-ND 72 68 = 62 | P11588TR-ND 3,000 | 293.00/M | LNJ310C63RA 
NEW! Leadless-Side View — RoHS Compliant NEW! 
Red White Diffused InGaAIP | 55 | 60 | 4] -30~85 | 15 8.0 | 10 | 1.92 | 2.5 | 645] P14131CT-ND At 37.34 | P14131TR-ND 5,000) 122.01/M | LNJ253W82RA 
Green White Diffused InGaAIP | 55 | 60 | 4] -30~85 | 85 | 4.0 5 1.95 | 2.30 | 575) P14132CT-ND 36 33.29 | P14132TR-ND 5,000) 106.41/M | LNJ353W83RA 
10 Amber White Diffused InGaAIP | 55 | 60 | 4] -30~85 | 180) 6.0 5 1.95 | 2.30 | 595] P14133CT-ND 36 33.29 | P14133TR-ND 5,000) 106.41/M | LNJ453W82RA 
Orange White Diffused InGaAIP | 55 | 60 | 4] -30~85 | 170 | 9.0 5 1.9 | 2.3 | 630) P14134CT-ND 36 33.29 | P14134TR-ND 5,000) 106.41/M | LNJ853W83RA 
Blue White Diffused InGaN 55 | 70 | 5 | -30~85 | 100] 7.0 5 | 2.90 | 3.20 | 465 | P14135CT-ND 72 65 = .58 | P14135TR-ND 5,000) 212.82/M | LNJ953W8CRA 
Gull Wing GW Type with Refractive Case 
Red Clear GaP 60 | 20 | 4] -25~80 | 14 05 | 15 | 22 | 28 | 700) P503CT-ND® 33 31.28 | P503TR-ND® 2,000) 128.00/M | LN1261CTR 
High Bright Red Clear GaAlAs | 50 | 20 | 3) -25~80] 12 5 20 1.8 | 26 | 660) P513CT-ND® A4 A137 | P513TR-ND@ 2,000) 148.00/M | LN1261CALTR 
Orange Clear GaAsP | 60 | 20 | 3) -25~80 | 5 19 | 20 | 24 2.8 | 630) P505CT-ND® 33 31.28 | P505TR-ND® 2,000) 138.00/M | LN1861CTR 
11 Amber Clear GaAsP |) 60 | 20 | 4 | -25~80 | 4.5 16 | 20 | 22 | 28 | 590) P512CT-ND® 34 31.29] P512TR-ND@ 2,000) 138.00/M | LN1461CTR 
Yellow Green Clear GaP 60 | 20 | 4 | -25~80 | 7.5 28 | 20 | 22 | 28 |565| P504CT-ND® 33 31.28 | P504TR-ND@® 2,000 | 128.00/M | LN1361CTR 
ee Clear GaP 60 | 20 | 4 | -25~80] 15 8 20 | 2.2 | 2.8 | 565) P514CT-ND® 38 35.32 | P514TR-ND@® 2,000) 128.00/M | LNJ361C3UR01 
@ RoHS Compliant —_* Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. _t Thru-Board type (Continued) 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


2556 (1083) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone 218-681-6674 © Fax: 218-681-3380 


Panasonic Surface Mount LEDs (cont) 


Absolute Max. Ratings lo Rated Cut Tape 
Lighting Process |(mW)](mA)|(V)| (°C) | (med) | (med) | (mA) VF(V) dP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel | Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. PD | IF |VR| Topr Typ. | Min. | IF | Typ. | Max. | Typ.| Part No. 1 10 100 | Part No. Qty. Pricing Part No. 
Ultra Bright InGaAIP LED 
an Amber Clear InGaAIP | 50 | 20 | 4] -25~80 | 18 65 | 10 2 2.3 | 595} P11128CT-ND 58 53 49 | P11128TR-ND 2,000) 276.00/M | LNJ461C34RA 
1206 (3216) J-Lead J Type with Refractive Case 
Red Clear GaAsP | 45 | 15 | 4) -25~80 | 1.2 | 045 | 10 | 24 2.8 | 700} P500CT-ND® 33 31.28 | P500TR-ND® 3,000) 128.00/M | LN1251CTR 
High Bright Red Clear GaAlAs | 45 | 15 | 3 | -25~80| 9 3.3 | 10 | 1.75 | 2.6 | 660) P11126CT-ND@ A4 Al 38 | P11126TR-ND® | 3,000} 148.00/M | LN1251CALTR 
12 Orange Clear GaAsP | 45 | 15 | 3] -25~80 | 3.5 1.3 | 10 | 0.05 | 2.8 | 630] P502CT-ND® 33 31.28 | P502TR-ND® 3,000) 138.00/M | LN1851CTR 
Amber Clear GaAsP | 45 | 15 | 4] -25~80 | 22 08 | 10 | 24 2.8 | 590) P511CT-ND® 33 31.28 | P511TR-ND® 3,000) 138.00/M | LN1451CTR 
Yellow Green Clear GaP 45 | 15 | 4| -25~80] 5 139° | AO.) 24 2.8 | 565| P501CT-ND® 33 31.28 | P501TR-ND® 3,000 | 128.00/M | LN1351CTR 
Ultra Bright GaN LED 
12 Blue Clear GaN 40 | 10 | 5] -25-~80| 9 3 5 3.2 | 3.7 | 470] P11127CT-ND® 144 1.16 .87 | P11127TR-ND@ | 3,000} 738.44/M | LNJ951C4BRA 
Pure Green Clear GaN 40 | 10 | 5 | -25~80] 60 32 5 3.0 | 3.7 | 525] P628CT-ND 144 1.16 .87 | P628TR-ND 3,000) 738.44/M | LNJ651C4WRA 
Leadless TSS-Type Bi-Color — RoHS Compliant 
Yellow Green White Diffused GaP 60 | 20 | 4] -30~85] 5 1.8 | 10 | 2.03 | 2.6 | 565 
‘i Orange White Diffused caasp | 60 | 201 3/-30-85| 1 o4 | 10 | 193 | 26 | 630 P11142CT-ND 80 74 67 | P11142TR-ND 5,000) 170.00/M | LNJ115W8ARA 
Yellow Green White Diffused GaP 60 | 20 | 4] -30~85] 5 18 | 10 | 2.03 | 2.6 | 565 
High Bright Red | White Diffused GaAlAs | 50 | 20 | 3 | -30~85 | 67 22 | 10 | 1.72 | 25 | 655 SSSI ND oi he ee ee | Tee eelener ne 
Ultra Bright InGaAIP / GaN LED Combination 
Yellow Green White Diffused GaP 60 | 20 | 4) -30~85 5 1.8 10 | 203 | 2.6 | 565 
Ambar White Diffused | InGawie | 55 | 20 | 4|-30-a5 | 21 7 to | 24 26 | 595 P11144CT-ND 94 1 53 | P11144TR-ND 5,000) 298.80/M | LNJ115W88RA 
Yellow Green White Diffused GaP 60 | 20 | 4) -30~85 5 18 10 | 2.03 | 2.6 | 565 
Soft Orange White Diffused | InGawie | 55 | 20 | 3|-30-a5 | 21 7 10 | 195 | 25 | 615 P11591CT-ND 94 71 53 | P11591TR-ND 5,000) 298.80/M | LNJ115W89RA 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10 | 5| -30~85 | 34 12.9 5 3 3.7 | 525 
13 P11590CT-ND 186 1.49 1.12 | P11590TR-ND 5,000) 930.82/M | LNJ115W86RA 
High Bright Red | White Diffused GaAlAs | 55 | 20 | 3 | -30~85 | 67 28 | 10 | 1.72 | 25 | 655 
Blue White Diffused GaN 40 | 10 | 5} -30~85 | 85 4 5 3.2 | 3.7 | 470 
High Bright Red | White Diffused GaAlAs | 55 | 20 | 3 | -30~85 | 67 28 | 10 | 1.72 | 25 | 655 UE aL 18614012 ae S000, sooo TI SWSHAA 
Pure Green White Diffused GaN 40 | 10 | 5| -30~85 | 34 10.3 5 3 3.7 | 525 
Sot Orange White Diffused | InGawie | 55 | 20 | 4|-30-a5 | 21 7 to | 195 | 25 | 615 P11145CT-ND 186 1.49 1.12 | P11145TR-ND 5,000) 930.82/M | LNJ115W8VRA 
S-GW Gull Wing Type Bi-Color — RoHS Compliant 
eA White Diffused GaP 60 | 20 | 4] -25~85] 5 3 10 | 203 | 2.6 | 565 
Yellow Green eee . ° : : P526CT-ND 75 69 63 | P526TR-ND | 3,000| 237.00/M | LNJtO7WSPRW 
14 | High Bright Red | White Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3| -25~85| 5 1.7 | 10 | 1.72 | 2.5 | 660 
Yellow Green White Diffused GaP 60 | 20 | 4| -25~85 ) 26 0.9 10 | 203 | 2.6 | 565 
Orange White Diffused caasp | 60 | 20) 3/-25-05| 1 o4 | 10 | 193 | 26 | 630 P515CT-ND 15 69 63 | P515TR-ND 3,000) 217.00/M | LNJ107WS5ARA1 
Gull Wing Type Bi-Color with Refractive Case 
Green Clear GaP 45 | 15 | 4} -25~80 4 15 10 | 205 | 2.8 | 565 
P507CT-ND® 75 69 63 | P507TR-ND® 1,000 256.00 | LN2162C13TR 
15 Red Clear GaAsP_| 45 | 15 | 3| -25~80 | 1.8 | 0.65 | 10 2 2.8 | 650 
Pure Green Clear GaAsP 45 | 15 | 3) -25~65 | 2.5 1.2 10 | 205 | 2.8 | 555 
Orange Clear Gaasp | 45 | 15 | 3 | -25-65 | 24 os | 10 | 195 | 28 | 630 P11147CT-ND 80 74 67 | P11147TR-ND 1,000 256.00 | LN2162C68TR 
Dome Lens Leadless Bi-Color LED — RoHS Compliant 
Yellow/Green White Diffused GaP 60 | 20 | 4| -30~85 | 10 5 10 | 2.03 | 2.6 | 565 
8 High Bright Red | White Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 13.4 7 10 | 1.92 | 2.5 | 645 oe on a 4 2000) Reet CN SIWENEE 
Side View Smaller Size Leadless LED — RoHS Compliant 
17 Blue White Diffused GaN 65 | 15 | 5 | -30~85 | 25 10 5 3 3.4 | 467 | P632CT-ND 17 65 52 | P632TR-ND 4,000) 333.32/M | LNJ923W8BRA 
Soft Orange Yellow Diffused | InGaAIP | 55 | 20 | 4/| -30~85] 9 7 5 1.95 | 2.3 | 610) P633CT-ND 42 34.24 | P633TR-ND 5,000) 103.00/M | LNJ853W86RA 
Side View Smaller Size Leadless Bi-Color LED — RoHS Compliant 
Yellow/Green White Diffused GaP 60 | 20 | 4) -30~85 5 1.8 10 | 2.03 | 2.6 | 565 
18 High Bright Red | White Diffused GaAlAs 7 655 P593CT-ND 53 49 45 | P593TR-ND 4,000) 233.97/M | LNJ123W8PRZ 
olor Leadless LED Ultra Bright LED Combination — RoHS Compliant 
Blue White Diffused InGaN 40 | 10 | 5} -30~85 | 85 3.2 5 3.2 | 3.7 | 470 
19] Pure Green White Diffused InGaN 40 | 10 | 5 | -30~85]) 34 | 103) 5 3 3.7 | 525) P11146CT-ND 11.12 10.20 9.27 | P11146TR-ND 2,000 | 4533.00/M | LNJ717W80RA 
Soft Orange White Diffused InGaAIP | 55 | 20 | 4 | -30~85 | 23 va 10 1.95 | 2.5 | 615 
Blue White Diffused GaN 65 | 15 | 4] -30~85 |] 35 10 5 34 3.7 | 470 
20) Pure Green White Diffused GaN 65 | 15 | 4] -30~85 | 85 50 5 34 3.7 | 525) P11592CT-ND 2.27 1.82 1.37 | P11592TR-ND 2,000) 1179.95/M | LNJ717W83RAS 
Orange White Diffused | InGaAIP | 70 | 20 | 4 | -30~85 | 45 15 10 2 2.5 | 630 
Blue White Diffused GaN 65 | 15 | 4] -30~85 | 30 18 5 34 3.7 | 470 
24 Pure Green White Diffused GaN 65 | 15 | 4] -30~85 | 85 50 5 34 3.7 | 525) P11593CT-ND 2.27 1.82 1.37 | P11593TR-ND 2,000 | 1179.95/M | LNJ717W80RA1 
Soft Orange White Diffused InGaAIP | 70 | 20 | 4 | -30~85 | 45 20 10 1.95 | 2.5 | 615 


@ RoHS Compliant —_* Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. _t Thru-Board type 


LED Numeric Displays 


P358-P360 
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Ke 
135 


| 2.54-| | 
|-20.32 +! 


Absolute Characteristics 
Max. Ratings (Ta = 25°C) Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
(Ta = 25°C) 10 Typ. Typ. VF Part No. Part No. Part No. Part No. 
VR IF IFpt Pp at IF (seg.) (D.P.) atIF Typ. Common Common Pricing Common Common 
Color Size (V) (mA) (mA) (mW) (mA) (ued) (ucd) (mA) (V) Anode Cathode 1 10 200 1,000 Anode Cathode 
Orange 0.3B 3 20 100 60 10 1,000 400 20 21 P325-ND _ 1.95 17.72 304.76 1311.63 LN5130A = 
Red 57 5 20 100 60 ro] 600 250 20 2.2 = P358-ND® 2.06 18.75 322.50 1387.97 = LN526RK 
Amber 57 5 20 100 60 10 800 300 20 2.2 = P360-ND. 2.97 27.00 464.40 1998.68 — LN526YK 


@ RoHS Compliant — + The condition of IFP is duty 10%, pulse width is 1 msec. 


° Most SMT cutdown parts are available on a Digi-Reel®. For Digi-Reel part number, change 1-ND to 6-ND or CT-ND to DKR-ND. See Digi-Key® Services on page 2 for additional information. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ° Phone 218-681-6674 ° Fax: 218-681-3380 (tos3) 2557 


Fig. 2-T-1% Fig. 3 - T-1% 


Panasonic Blue LEDs 


High Brightness 


Max Ratings: 

Power Consumption: 120mW 

Forward Current: 30mA 

Reverse Voltage: 5V 

Operating Ambient Temperature: -25~80°C 
Storage Temperature: -30~100°C 

Water clear lens when off. 


Blue LED Precautions in Handling: 

A blue LED is sensitive to static electricity and care should be fully taken in handling it. 
Particularly, when an overvoltage is applied, which exceeds the absolute maximum rating of 
the blue LED, its energy damages the LED. 


lo IR Viewing 
med mcd | (mA) VF (v) Ap AN (mA) (uA) (Vv) Angle Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. | Typ Min | IF Max Typ Typ Typ IF Max VR (deg) Part No. 1 10 200 1,000 Part No. 
1 1500 640 20 4.0 3.5 470 30 20 10 5 15 P465-ND 1.69 13.48 202.25 876.40 LNG992CFBW 
650 260 20 4.0 3.5 470 30 20 10 5 30 P466-ND 1.69 13.48 202.25 876.40 LNG901CFBW 
350 140 20 4.0 3.5 470 30 20 10 5 45 P467-ND 1.69 13.48 202.25 876.40 LNG91LCFBW 


Fig. 3 T-1% Fig. 4 - T-1% Fig. 5 — T-1% 


@4.0 f 5.0 


Anode Cathode Anode Cathode Anode Cathode Anode Cathode Anode Cathode 


Electro-Optical Character 
(Ta=25°C) Dimensions (mm) 
Lens Pp IF VR lo Xp Lens Lead Lead Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Size Color (mW) (mA) (V) (mcd) (nm) | Height Length Spacing Part No. 10 200 1,000 5,000 Part No. 

3.0 Red Diffused 70 25 4 2.8 700 5.5 26.5, 28.0 2.54 P563-ND® 2.24 36.00 124.62 114.82/M LN28RPX 
3.0 Green Diffused 90 30 4 10.0 565 5.5 26.5, 28.0 2.54 P564-ND@ 2.84 45.57 139.01 128.08/M LN38GPX 
3.0 Amber Diffused 90 30 4 5.0 590 5.5 26.5, 28.0 2.54 P565-ND® 3.50 60.20 187.32 171.29/M LN48YPX 

1 3.0 Orange Red Diff. 90 30 3 5.0 630 5.5 26.5, 28.0 2.54 P566-ND® 3.18 51.07 155.79 143.54/M LN88RPX 
3.0 Clear Red Diffused 70 25 4 3.0 700 5.5 26.5, 28.0 2.54 P606-ND® 1.87 31.11 105.76 99.54/M LN28RCPX 
3.0 Clear Green Diff. 90 30 4 8.0 565 5.5 26.5, 28.0 2.54 P607-ND® 2.15 34.50 112.64 103.78/M LN38GCPX 
3.0 Clear Amber Diff. 90 30 4 15.0 590 5.5 26.5, 28.0 2.54 P608-ND® 2.24 36.00 122.23 112.61/M LN48YCPX 
3.2 Red Diffused 70 25 4 1.0 700 4.6 24.5, 26.0 2.54 P567-ND® 2.70 43.44 131.81 121.45/M LN276RPX 
3.2 Red Clear 70 25 4 1.5 700 4.6 24.5, 26.0 2.54 P568-ND® 2.70 43.44 131.81 121.45/M LN276RCX 

2 3.2 Green Diffused 90 30 4 5.0 565 4.6 24.5, 26.0 2.54 P569-ND® 2.84 45.57 139.01 128.08/M LN376GPX 
3.2 Green Clear 90 30 4 15.0 565 4.6 24.5, 26.0 2.54 P570-ND® 2.84 45.57 139.01 128.08/M LN376GCPX 
3.2 Orange Red Clear 90 30 3 10.0 630 4.6 24.5, 26.0 2.54 P571-ND 3.18 51.07 155.79 143.54/M LN876RCPX 
4.0 Red Diffused 70 25 4 2.0 700 6.0 26.45, 27.95 2.54 P572-ND® 2.24 36.00 124.62 114.82/M LN29RPX 
4.0 Green Diffused 90 30 4 6.0 565 6.0 26.45, 27.95 2.54 P573-ND® 2.84 45.57 139.01 128.08/M LN39GPX 

3 4.0 Amber Diffused 90 30 4 10.0 590 6.0 26.45, 27.95 2.54 P574-ND® 3.50 60.20 187.32 171.29/M LN49YPX 
4.0 Clear Red Diffused 70 25 4 3.5 700 6.0 26.5, 28.0 2.54 P602-ND® 1.87 31.11 105.76 99.54/M LN29RCPX 
4.0 Clear Green Diff. 90 30 4 20.0 565 6.0 26.5, 28.0 2.54 P603-ND® 2.15 34.50 112.64 103.78/M LN39GCPXUY 
5.0 Red Diffused 70 25 4 3.0 700 8.65 25.0, 26.5 2.54 P374-ND® 1.68 27.00 107.85 99.37/M LN21RPH 
5.0 Green Diffused 90 30 4 15.0 565 8.65 25.0, 26.5 2.54 P375-ND® 2.15 34.50 112.64 103.78/M LN31GPH 
5.0 Amber Diffused 90 30 4 8.0 590 8.65 25.0, 26.5 2.54 P372-ND® 2.24 36.00 122.23 112.61/M LN41YPH 
5.0 Orange Red Diff. 90 30 3 10.0 630 8.65 25.0, 26.5 2.54 P373-ND® 2.24 36.00 122.23 112.61/M LN81RPH 
5.0 Red Clear 70 25 4 5.0 700 8.65 25.0, 26.5 2.54 P581-ND® 2.15 34.51 119.83 110.41/M LN21RCPH 

4 5.0 Red Diffused+ 70 25 4 3.0 700 8.65 25.0, 26.5 2.54 P582-ND® 2.15 34.51 119.83 110.41/M LN21WPH 
5.0 Red Cleart 70 25 4 5.0 700 8.65 25.0, 26.5 2.54 P583-ND® 2.15 34.51 119.83 110.41/M LN21CPH 
5.0 Green Clear 90 30 4 20.0 565 8.65 25.0, 26.5 2.54 P584-ND® 2.70 43.41 127.03 117.04/M LN31GCPH 
5.0 Green Yellow Clear 90 30 4 56.0 563 8.65 25.0, 26.5 2.54 P585-ND® 2.70 43.41 127.03 117.04/M LN31YCPH 
5.0 Amber Clear 90 30 4 20.0 590 8.65 25.0, 26.5 2.54 P586-ND® 2.75 44.23 129.42 119.24/M LN41YCPH 
5.0 Orange Red Clear 90 30 3 20.0 630 8.65 25.0, 26.5 2.54 P587-ND® 2.80 45.02 136.62 125.87/M LN81RCPH 
5.0 Orange Red Cleart 90 30 3 25.0 630 8.65 25.0, 26.5 2.54 P588-ND® 2.80 45.02 136.62 125.87/M LN81CPH 
5.0 Red Diffused 70 25 4 3.0 700 8.65 27.0, 28.5 2.54 P589-ND® 2.24 36.00 124.62 114.82/M LN21RPX 
5.0 Green Diffused 90 30 4 15.0 565 8.65 27.0, 28.5 2.54 P590-ND® 2.70 43.41 127.03 117.04/M LN31GPX 
5.0 Orange Red Diff. 90 30 3 10.0 630 8.65 26.5, 28.0 2.54 P601-ND® 2.24 36.00 122.23 112.61/M LNG801RKD 

5.0 Amber Diffused 90 30 4 15.0 590 8.65 27.0, 28.5 2.54 P600-ND® 2.24 36.00 122.23 112.61/M LNG401YKX 
5.0 Red Diffused 70 25 4 4.0 700 7.5 26.5, 28.0 2.54 P598-ND 2.52 40.97 125.79 115.01/M LNG21LRKR 
5.0 Green Diffused 90 30 4 20.0 565 75 26.5, 28.0 2.54 P599-ND® 2.56 41.76 128.22 117.24/M LN31GPSLX 


@ RoHS Compliant + Water clear lens when off. White diffused lens when off. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic Designer LEDs 


Electro-Optical Dimensions 
Lens Characteristics (Ta=25°C) (mm) 
Size Process Pp IF VR lo »P Lens Lead Lead Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. (mm) Color Technology (mW) | (mA) (V) (med) | (nm) Height Length Spacing Part No. 10 200 1,000 Part No. 
@2.0 Red Diffused GaP 70 25 4 1.0 700 8.0 27.0, 28.5 2.54 P544-ND® 3.50 60.20 187.32 LN222RPH 
@2.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.0 565 8.0 27.0, 28.5 2.54 P545-ND® 3.50 60.20 187.32 LN322GPH 
1 @2.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.5 590 8.0 27.0, 28.5 2.54 P546-ND® 3.60 61.92 192.66 LN422YPH 
@2.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.0 27.0, 28.5 2.54 P612-ND® 2.15 34.51 119.83 LN222RPX 
@2.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.0 565 8.0 27.0, 28.5 2.54 P613-ND® 2.24 36.00 143.79 LN322GPX 
@2.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 4.0 590 8.0 27.0, 28.5 2.54 P614-ND® 2.75 44.23 146.20 LNG422YKY 
@2.0 Red Diffused GaP 70 25 4 1.0 700 tat 32.0, 33.5 2.54 P547-ND® 3.50 60.20 187.32 LN282RPX 
2 @2.0 Green Diffused GaP 90 30 4 1.2 565 We 32.0, 33.5 2.54 P548-ND® 3.50 60.20 187.32 LN382GPX 
@2.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.0 590 7.7 32.0, 33.5 2.54 P549-ND@ 3.50 60.20 214.07 LN482YPX 
@2.0 Orange/Red Diff GaAsP 90 30 3 6.0 630 Get 32.0, 33.5 2.54 P550-ND 3.50 60.20 214.07 LN882RPX 
@3.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.7 700 3.8 24.5, 26.0 2.54 P551-ND@ 2.80 45.02 136.62 LN277RPX 
3 @3.0 Green Diffused GaP 90 30 4 5.0 565 3.8 24.5, 26.0 2.54 P552-ND® 2.84 45.57 139.01 LN377GPX 
@3.0 Orange/Red Diff GaAsP 90 30 3 5.0 630 3.8 24.5, 26.0 2.54 P553-ND® 3.18 51.07 155.79 LN877RPX 
@3.0 Red Diffused GaP 70 25 4 2.0 700 6.0 27.0, 28.5 2.54 P554-ND®@ 2.70 43.44 131.81 LN238RPH 
4 @3.0 Green Diffused GaP 90 30 4 4.0 565 6.0 27.0, 28.5 2.54 P555-ND® 2.84 45.57 139.01 LN338GPH 
@3.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 3.0 590 6.0 27.0, 28.5 2.54 P556-ND® 3.50 60.20 187.32 LN438YPH 
5 @3.5 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 0.8 590 2.3 12.5, 12.5 2.54 P443-ND® 3.92 63.00 191.73 LN45YP 
@3.5 Orange Diffused GaAsP 90 30 3 1.5 630 2.3 12.5, 12.5 2.54 P444-ND 3.92 63.00 191.73 LN85RP. 
04.4 Green Clear GaP 90 30 4 10.0 565 5.0 14.5, 16.0 2.54 P557-ND® 2.84 45.57 139.01 LN340GCP. 
6 04.4 Red Diffused GaP 70 25 4 0.8 700 5.0 27.3, 28.8 2.54 P559-ND® 2.80 45.02 136.62 LN240RPX 
04.4 Green Diffused GaP 90 30 4 2.5 565 5.0 27.3, 28.8 2.54 P560-ND® 2.84 45.57 139.01 LN340GPX 
04.4 Orange/Red Diff GaAsP 90 30 3 4.5 630 5.0 27.3, 28.8 2.54 P561-ND 3.18 51.07 155.79 LN840RPX 
0 1.0x5.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.0 590 8.5 13.0, 14.5 2.54 P317-ND® 2.75 44.23 129.42 LN424YP 
7 0 1.0x5.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.5 26.5, 28.0 2.54 P615-ND® 2.15 34.51 115.05 LN224RPXB 
0 1.0x5.0 Green Diffused GaP 90 30 4 2.0 565 8.5 26.5, 28.0 2.54 P616-ND® 2.24 36.00 117.44 | LN324GPXB 
0 1.7x2.5 Red Cleart GaP 60 20 4 15 700 = 8.5 Typ. = P417-ND@ 2.80 45.00 150.99 LNO1201C 
7 0 1.7x2.5 Green Cleart GaP 60 20 4 10.0 565 = 8.5 Typ. = P418-ND® 3.08 49.50 150.99 LNO1301C 
0 1.7x2.5 Amber Cleart GaAsP 60 20 4 5.0 590 = 8.5 Typ. = P419-ND® 3.36 54.00 162.97 LNO1401C 
0 1.7x2.5 Orange Cleart GaAsP 60 20 4 8.0 630 — 8.5 Typ. _ P420-ND® 3.36 54.00 162.97 LNO1801C 
0 1.8x1.8 Red Diffused GaP 80 25 4 0.5 700 10.0 25.5, 27.0 2.54 P385-ND 2.15 34.51 115.05 LN265RPH 
9 0 1.8x1.8 Green Diffused GaP 90 30 4 1.0 565 10.0 25.5, 27.0 2.54 P386-ND 2.24 36.00 122.23 LN365GPH 
0 1.8x1.8 Amber Diffused GaP 90 30 4 2.5 590 10.0 25.5, 27.0 2.54 P387-ND® 1.94 31.16 115.44 LN465YPH 
0 2.0x5.0 Orange Diffused GaAsP 90 30 3 2.5 630 7.5 14.5, 16.0 2.54 P440-ND 3.14 50.54 129.42 LN842RP. 
0 2.0x5.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.4 700 7.5 26.5, 28.0 2.54 P617-ND® 2.15 34.51 115.05 LN242RPX 
10 0 2.0x5.0 Green Diffused GaP 90 30 4 15 565 7.5 26.5, 28.0 2.54 P618-ND® 2.24 36.00 117.44 | LN342GPX 
0 2.0x5.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.0 590 7.5 26.5, 28.0 2.54 P619-ND® 2.75 44.23 129.42 LNG442YKX 
0.2.0x5.0 | Orange/Red Diffused GaAsP 90 30 3 2.5 630 7.5 26.5, 28.0 2.54 P620-ND® 2.75 44.23 129.42 LN842RPX 
0 4.0x4.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.5 26.5, 28.0 2.54 P624-ND® 2.15 34.51 115.05 LN252RPX 
1 0 4.0x4.0 Green Diffused GaP 90 30 4 2.0 565 8.5 26.5, 28.0 2.54 P625-ND® 2.24 36.00 117.44 | LN352GPX 
0 4.0x4.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 1.5 590 8.5 26.5, 28.0 2.54 P626-ND® 2.75 44.23 129.42 LN452YPX 
12 A 4.0x4.5 Green Diffused GaP 90 30 4 5.0 565 5.5 26.5, 28.0 2.54 P627-ND® 2.24 36.00 117.44 LNG312GKG 
0 5.0x5.0 Red Diffused GaP 70 25 4 0.4 700 9.0 26.5, 28.0 2.54 P621-ND® 2.15 34.51 115.05 LN250RPH 
13 0 5.0x5.0 Green Diffused GaP 90 30 4 2.0 565 9.0 26.5, 28.0 2.54 P622-ND® 2.24 36.00 117.44 LN350GPH 
0 5.0x5.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 1.5 590 9.0 26.5, 28.0 2.54 P623-ND® 2.75 44.23 129.42 LN450YPH 
0 1.8x5.3 Red Diffused GaP 70 25 4 0.6 700 8.0 28.0, 29.5 2.54 P609-ND® 2.15 34.51 115.05 LN217RPH 
14 0 1.8x5.3 Green Diffused GaP 90 30 4 15 565 8.0 28.0, 29.5 2.54 P610-ND® 2.24 36.00 117.44 LN317GPH 
0 1.8x5.3 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 15 590 8.0 28.0, 29.5 2.54 P611-ND 2.15 34.51 115.05 LN417YPH 


@ RoHS Compliant — + Water Clear Lens when off 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic a 


1: Anode 


LEDs — Level Meters TT ee leec gg CSRS? EGtiiae 


Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C) Dimensions (mm) 
Package Color PD VR IF 10 dp Lens Lens Lead Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Elements | (Diffused) | (mW) (V) (mA) (med) (nm) Size Height Length Part No. al 10 200 | Part No. 
2 Green | 90 4 30 15 565 of.8x53 | 60 | 145,160 | P517-ND 66 60 52 | LNO2302P Fig. 2—1.75x7.0 
3 Green | 90 4 30 15 565 of8x53 | 60 | 145,160 | P520-ND 98 90 77 | LNO3302P Rectangular 
3 Amber 90 4 30 1.5 590 = -1.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P521-ND 98 90 77 | LNO3402P 
1 6 Amber 90 4 30 1.5 590 = -1.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P530-ND 1.95 1.78 1.53 | LNO6402P 
vA Red 70 4 25 0.6 700 = -01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P531-ND® 1.75 1.60 1.37 | LNO7202P 
7 Green 90 4 30 15 565 O1.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P532-ND® 2.28 2.08 1.79 | LNO7302P 7 
Fig. 3 — 2.8mm Round 
vi Amber 90 4 30 15 590 = -1.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 | P533-ND 2.45 2.23 1.92 | LNO7402P @uunEREEE"" 
‘Anode 
24.1, 25.6, 
2 _ Red 70 4 25 0.4 700 =01.75x7.0 7.65 74 P397-ND 1.45 1.32 1.14 | LNO5201P 
3 = Green 90 4 30 1.0 565 92.0 25 2.0 P401-ND 3.85 3.50 3.01 | LN10304P 


@ RoHS Compliant 


High Brightness LEDs 


Fig. 1 
1: anode ii i : anode 
2: cathode i .! j 2: cathode 
| Anode ba 
T Cathode 
asap 5 a 2.54 |-—26 —| 
tellta 8 —+8.65 +! 
10 (med Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C) Dimensions (mm) 
Color @5mA) PD VR IF 10 dp Lens Lens Lead Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Package (Diffused) Typ. (mW) (V) (mA) (med) (nm) Size Height Length Part No. u 10 200 Part No. 
1 TA Redt 5.6 70 3 30 25 660 93.0 5.5 26.5, 28.0 P604-ND@ 38 35 31 LN28CALXU 
T-1 Red 3.8 70 3 30 25 660 93.0 5.5 26.5, 28.0 P605-ND® 38 35 31 LN28RALXU 
2 T-13/4 Redt 470 70 3 30 2000 665 95.0 8.65 12.0, 13.5 P408-ND 96 88 76 LN261CALUR 
3 T-13/4 Redt 20 70 3 30 85 665 95.0 8.65 12.0, 13.5 P410-ND 38 35 31 LN21CALU 
4 T-13/4 Greent _ 90 4 30 120 565 95.0 75 26, 27.5 P461-ND® 30 28 24 LNG30SCFT 
5 T-13/4 Redt 160 120 3 50 630 660 95.0 8.25 22.9, 24.4 P597-ND® 69 63 54 LN289CUQ. 


@ RoHS Compliant — + Nondiffused lens. Water clear lens when off. 


Optoelectronics LEDs — Two Color 


at 


Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C) Dimensions (mm) 
Radiation Color/ PD IF VR 10 dp Lens Lead Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Lens Color (mW) (mA) (V) (med) (nm) Size Length Part No. 1 10 200 1,000 | PartNo. 
1 *1. Green/3. Orange/White Diffused 90/90 30/30 4/3 8.0/8.0 565/630 93.0 22.5, 24.5, 26.5 P509-ND 66 6.00 103.20 240.84 | LNOS6WP38 
*1. Green/3. Red/White Diffused 70 25 4 3.0 700 5.0 24.1, 25.6, 27.1 P391-ND 59 5.40 92.88 240.84 | LN11WP23 
*1. Green/3. Red/Clear 70 25) 4 3.0 700 95.0 24.1, 25.6, 27.1 P392-ND 59 5.40 92.88 240.84 | LN11CP23 
2 *1. Amber/3. Red/White Diffused 70 25 4 3.0 700 95.0 24.1, 25.6, 27.1 P393-ND 66 6.00 103.20 240.84 | LN11WP24 
*1. Amber/3. Green/White Diffused 90 30 4 15.0 565 95.0 24.1, 25.6, 27.1 P395-ND 66 6.00 103.20 240.84 | LN11WP34 
*1. Orange/3. Green/White Diffused 90 30 4 15.0 565 95.0 24.1, 25.6, 27.1 P399-ND 66 6.00 103.20 240.84 | LN11WP38 
3 *1. Green/3. Red/White Diffused 70/90 25/30 4/4 6/4.5 700/565 01.8x5.3 26.5, 28.0, 29.5 P435-ND 59 5.40 92.88 240.84 | LN117WP23 
4 *1. Orange/3. Green/White Diffused 90/90 30/30 4/3 3/2.5 565/630 02.0x5.0 25.5, 27.0, 28.5 P436-ND 66 6.00 103.20 240.84 | LN142WP38 
* Common Cathode 
Wide Angle LEDs E Viewing 
“a IR Angle 
ue S55 med | med | (mA) VF (Vv) Ap Ay. | (mA) }(HA)) (V) (deg) IFDC | IFP+ Digi-Key Pricing Panasonic 
4.51,5 Ge 22 Color | Typ | Min IF Max | Typ | Typ | Typ| Ip |Max| VR | x y Max | Max Part No. if 10 200 Part No. 
2-0.6 2-0.8| R2.2 
5 st Anode od i vi A Red | 300 | 120 20 26 | 1.8 | 660 | 20 | 20 |}100} 3 15 35 30 | 150 P462-ND 59 5.40 92.88 | LNG295LFCP2U 
5 a Direction 
el athode 26 7.6 F x Green | 120 | 75 20 28 | 22 | 565 | 30 | 20 | 10 4 17 (35 30 | 150 P463-ND .30 2.75 47.30 | LNG395MFTP5U 
Mee asred> Ssecuasy + The condition of IFP is duty 10%, pulse width 1ms. 
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